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AC Line Cords, Power Cords .... 1396 
AC Receptacles.............. 1397, 1404 
Accelerometers......... 640, 2260-2262 


Accessories/D-Sub (see Hardware) 


Adapters 


Auto Lighter Plug/Socket . 


D-Sub ... . 58-59 
Fiber Optic 293-294 
Keyboard.... .-58 
Memory Card 441 
ModUlatiasccnscenateracs 282, 286-287, 290 
Mouse. . 

PLCC.... 

Programming/Prototyping .. 


SOIC to DIP. 
SOJ to DIP... 
SSOP to DIP 
TO to DIP. 
USB 2ct.5. 


Adhesives 
Clean Walk 
Hot Melt .... 


Tape 


nies 549, 564, 590, 614, 616, 
angeriietce athe Sater 680, 1266-1267 
ide maddie Aeaawandiaialamemead 465 
.. 384-387, 391, 393, 397, 
- 400, 407-408, 493-494, 2097 


2045 


Alarms (see Buzzers) 


Alligator Clips ................ 2101-2103 
Alternistors.................... 1149, 1232 
Antenna ............... 474, 476, 483-485, 


- 494-496, 506, 514 


Cellular/GPS ................cce eee ee eee 494 
Magnetic Mount....................0065 494 
PHAM AR sccrc:c.c:sar.c de saiealsnanstastoie cei 476, 495 
RFid -». 484-485 
SMD.. .. 474, 476, 496 
Whip. . 474, 476, 495 
WIHClOSS vecccccc ics itscasecceewece yeneas 
Yagi 

Attenuators ........ 293-294, 1660, 1711 

Audio Processors........... digikey.com 


Auto Accessories 


Contact Cleaner..............0000s0e0 2120 
Holders/Clips. «» 2122-2124 
Lead Acid .. -» 2120-2121 
Lithium ......... - 2114-2119 
Rechargeable.............:000c000 2115 
Nickel-Cadmium ............... 2111, 2113 
Nickel-Metal Hydride........... 2111-2113 
PACKS): esses ccenetacacieictedeset ese 2112 
Bezels..................cccceee cece eee 2287 
Blowers/Fans (see Fans/Blowers) 
Boards (see PC Board Prototyping) 
Boxes (see Enclosures) 
Bumpons...........................6.5 2044 
Bushings 
Shoulders. ::.2i0c0sccecceeisissses cases 2059 
Strain Relief: «22 .cc02cecccsccscecacecs 2047 
sitrasirs Shek alngiaioaimaaneciss © 2013-2016, 


2018-2021, 2023-2024 


Cabinets (see Enclosures) 


Cable Assemblies 


AC Line Cords . 


Audio......... 417 
BNC, Molded. 402 
CAT 5 and CAT 5e Pat 
CAT 6 Patch .......... 


Computer, Molded... : : jie 57+ 64 


3) eee 


F Type (Television) . - 402 

Fiber Optic ........ #41295: 

Flat Flex Cable. 67-69 

Flat FlEX DFO. icc ccccces vet ciecediacaennes 91 

HDMI . 66, 402 

IDC..... 24-32, 36, 38-41, 45- 52, 132-133 
Card Ed9e! ..2ciceccteecrrdsdaanans 31-32 
DIP’. «+. 29-30, 41, 45-47, 51-52 
D-Sub . 24, 28, 36, 45 
PCB i eiscsiiacestnetecacvedennces 30-32, 41 
Pin/Plug .. , 49-52, 132-133 
Socket......c.22cscc00 0 26, 30-32, 38-40, 

sdenes - 47-48, 50-51, 132-133 

TEBE 1284... iccccceccacieisiecenanaesnes 

IEEE 1894.) 0. c2cccccccecietsdnccaacee 

iPass™.. 

Modular . 

Molded .. 

Multi-Media. 


Holders... 
Spiral Wrap ..... 


Tak Ties, Reusable . 


Twist Lock. . 
Wire Clamp 


Wire Tie Wrap.......... 


Cable/Wire 
Bus Bar... 
Coaxial 
Fiber Optic . 
Fire Alarm....... 


Flat Cable Jumpers. 


Flat Flex Cable.... 
0.020” (0.5mm) . 
0.040” (1mm) ... 
0.050” (1.27mm) 
0.100” (2.54mm) 


Instrumentation . 
Jumper Wires . 


ealee caches? 2005, 
2046-2050, 2056 
2046, 2049-2050 


- 2005, 2050 
2049-2050 


ae 2049-2050 
2047, 2049-2050 
ae 2048, 2050 


.. 71-72, 82, 84 
.. 70-72, 82, 84 


KS scsieckdcnctad ecetncaniackiandacaed se 
IMDS iis icnicctoneteamtaentacecanmead ond 
Microphone, Shielded . 
Modular 
Multiconductor .... 1996-1999, 2001-2003 
Shielded......... 1997-1998, 2002-2003 
Multi-Paired, Shielded ............... 1999, 
+. 2001-2002 
Plenum............ 1997-1998, 2000, 2005 
Ribbon 
0:025° (0.635MM) sis... 52:csc0secees ses ce 43 


0.040” (1mm) ... 


0.050” (1.27mm)...... 
0.080” (2mm) ......... 
0.100” (2.54mm) Pre-cut Flat .. 
High Flex .050”........ 
Round Jacketed/Shielded . . 


Twisted Pair. 
Sleeving... . 
Speaker .... 


Stripping Tools.......... 
Tinned Copper Flat Braid 
Wire Wrap............... 


Camera Modules 


CMOS Image Sensors 
Evaluation Boards .. 


Lens Kits ........ 


Capacitor Arrays...... 


aeatecuite 43- 44, 56 
acai digikey.com 


1996, 2070, 2075 


- 2004 


sadidins 2063, 2070 


-. 660 


1579-1580, 1606, 


salnauaiaalesiest 1618, 1634, 1641-1642, 1712 


Capacitor Networks 


Capacitors 


Aluminum Electrolytic... 


1391, 1407-1425, 


[Pisrciescsies sates 1579-1580, 
1583-1601, 1604-1606, 
-. 1608-1614, 1618-1628, 
1630-1642, 1648-1654 


Flexisafe Capacitors .............. 1600 
Low Profile........ ... 1601 
SACly: nasscaticwsinatemshetstatinakees 1616 


Soft Termination . 
Tip SC RING sascscatasenscctaretesaadei 1605 
Trimmer ..... 


CombiSuppressor.................0505 1543 
Computer Grade............... 1429, 1437 
Dry: FIIMAG we sicacucswscsis otesicaeamnn 1564 
Electric Double Layer (EDLC) 

Paint sleds a citar aiaetals 1425-1428 
EMI Suppression - 1542-1543 


Interference Suppressor. . 
KitS -cisccccetecencces ‘ 
Low Inductance... . - 1605-1606 
Metallized Polyester .. 1540, 
1544- 1551, 1556, 1571 
Metallized Polypropylene...... 1541-1542, 
Sciemimiteseseaaaae 1551, 1558-1563, 1577 


- 1571, 1577 
-- 1633, 2108 


MICA i: sceciecceeesasieers rece 1655-1656 
MECC. csccissieticnatiea ce vaca sainaents 1607 
Microwave Chip. 1590, 1601-1604 
Niobium Oxide ...............:0c0ecees 1514 
Polymer 1455-1457, 1495-1496 
Polyester.... 1538-1540 
Supercapacitor Aerogel............... 1426 
Tantalum .......... 1500-1513, 1515-1536 

AMiAl vasesiuncmea emis ata 1516-1517 


Radial .... 1503-1504, 1515-1516, 1533 
Thin Film RF ..... 1603-1604, 1654, 1656 
TAMA xs cstescace mens 1656-1657, 1659 
Ultracapacitors ..............c.cceeeee 1425 
Wariable) .2iseisieveccscereccesaaecemenie 1656 
Wet Tantalum. .. 1516, 1536-1537 


X2Y®... -- 1607 
Card Racks. -. 2064 
Backplanes:.::.::02c0cci2cs0esedaceacnes 2064 
Cell Phone Chargers............... 2119 


Chokes (see Coils/Inductors) 


Circuit Breakers 


DIN Rail Mount................. 1826-1827 
Hydraulic-Magnetic ................... 1827 
Switch .... 


; eae te, Sete! © AGA te dtaautessiaaatetcaate M02” ° _eaunedais 1429-1476, 1478-1499, 1536 = Thermal.....................064 1826-1829 
Cigarette Lighter Plugs/Socket....... 2123 : : : F 
Fuses and Fuseholders.............-- 1820 Axial .. .. 1407-1410, 1536 Thermal Links..............00eeeeeee ee 1825 
Flatpack.. - 1425 
Clean Room Products 
Screw Terminal . +++ 1429 Swabi d Applicat 2085 
2 “4430- 1436, wabs an IPPUCAIOMS 2.5. sous seamen, 
-.. 59-60 Aluminum Organic ~. 1528 AMIGALOR®: siiss.athcbttdnede vadyeisnbene 2101 
Terminati ... 24-25, 28-31, 36, [-POlahsssisises sets ocaecdancasise 
Backlight, EL Element ............ 2282. mation a gree epee peers 14411, 1440 Sey 
Ballast, Lighting ............ digikey.com Twisted Pair + 88-40 0 Axial... 1564, 1566-1567, 1575 Nano/Micro.......eeeecccceeeeeeeeeee 2095 
ULFL..... -.. 409 . 1581, 1655, 1657 
Balum........................0665 1373-1374 USB . - 62-66 .... 1565, 1573-1574, | Coils/Inductors (also see Transformers) 
Batteries VGA... - 57-58 1577-1581, 1617, 1643-1645 0 eeeeeeeeeeeeeeees 1294-1305, 1307-1325, 
Alkaline sscscscser siscagstaaeatds 2119-2120 : 1566-1570, 1572, ....1327-1335, 1339-1372, 
Cage oe BAIS ene oe 1615-1616, 1618, 1629. een. 1377-1378, 1380, 1383-1386 
Carbon Zinc. .. 2119-2120 Cable EMI Ferrite Cores ... 1387-1389 1566-1570, 1572, AIP CONG? dicjacicieecaieessaccanssacience 1347 
Chargers .. ‘2407, 2112, 2121 See tre; MAR, . eddie 1575-1576, 1618, 1646-1647 Chip... ... 1327, 1355-1358, 
Coin Cell .. ‘2115-2119 Cable/Cord Grips. ante ArGAUIC ....c.ececseeeeeee 1646-1647. 1363-1365, 1383-1384 
Computer. . ..2117 Cable Testers..................... 64, 278 Soft Termination... -- 1647 KitSiiccciieccccesceisecarececdadgadees 1356 
Conversion Chart 
[EM CO (Mancsoasananes inten 252) || ini woe cenanase mm + 25.4 SG OME avaceeene each (C x 1.8) + 32 
(nM UO CIM saneacaneoonna inch x 2.54 | cm KO TMEN cacanane cm xX .3937 PLP atl Caryn neatmacrn deat (F - 32) + 1.8 
feet to meters meter x 3.28084 | ounce fo gram......... OZ. X 28.349 
Voltage = Current x Resistance Watts = Volts x Amps VA = Volts x Amps 
tera giga mega kilo : milli micro nano pico 
10(12) 10°) 10() 10°) 10 109) 10-6) 100-9) 10(-12) 
1 G M k - m Uy n p 
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paral aia teta sllancslnngiectaaicana 1297-1298, 
-- 1311, 1320-1325, 1327, 1331, 
: of 36- 1337, 1344-1347, 1368-1372, 
sata scamiaaeaieas 1377-1378, 1383-1386 
CAN-BUS 1385 
Current Compensated....... 1384-1385 
Common Mode .. 1297-1298, 1303, 
spatraisniminae deta ta .. 1346-1347, 1368, 
- 1377-1378, 1383-1385, 2149 


AM AYS 'ssicc2c ite ccctnxatmseainn’ 1384-1385 
Conformal Coated ....... 1369, 1371-1372 
Drum Core ..........:cccceeeeee 1307, 1328 
FM sei ccceains - 1308-1309 


High Current 1305- 1306, "4325, 1330, 
a shapatanasa xi 1332, 1340, 1343-1344, 1346, 

- 1362, 1364, 1366-1371, 1383-1385 
High Frequency......... 1829-1330, 1339, 
dedi tuetamicientvae ans -. 1348-1349, 1354, 
ae - 1369-1371, 1384-1385, 2149 
KilSisaucernsaaceneaeaiates 1332, 1340-1343, 
1347, 1385, 2110, 2149 
Mono} - 1308-1309, 1383-1384 
Multilayer Chip . - 1348-1349, 1355-1356 
POWER sisassictcecaxe 1294-1297, 1299-1301, 
- 1303-1304, 1322-1323, 1325, 
1327-1330, 1332, 1339, 
: ... 1343-1346, 1350-1353, 
ware 1357- 1358, 1363-1365, 1383-1385 
Rod Core.. 2149 
Shielded. 1300-1303, 1305, 
sisi wamioc@eeteemaieadin 1307, 1328, 1332, 

, 1348, 1351-1353, 1365 


Switchmode wie 


.. 2149 

Thin Film .. 1819 
Toroidal .......... 4303, 1328- 1330, 1354, 
. 1364, 1366-1368, 2145-2146, 2149 
Transponder Coil 1338 
Variable .......... 1361 
Voltage Step-Up . -- 1320 
Wirewound .. 1309-1318, 1327, 


brag ustaeat 1332-1335, 1357-1358, 1360 


CompactPCl® Products ...... 428, 432, 
asnebd oiay eaeaicnaiceasauand whee nanshia drayasehedhrene 2064-2065 
Computer Equipment 
Cable Assemblies.................... 57-64 
Keyboards........ 1854-1855 
KVM Switches . .- 2106 
Trackballs ... 1854 
Concentric Scale Dials............ 1748 
Connectors 


0.050” (1.27mm) . ... 55, 92-93, 
Ree ree 141, 238- 241, 458 
PICOMOXOM asec os cccted aatsaniciiesitda tae ey 55 
0.062”... 190 
i084 asttwacdivetas cs hcaeetanoneam tebe 190 
Q00 8 scat racinescouanse ten eva asems 191 


. 73, 76, 78 
- 73, 86, 114, 434 
scissile 73-79, 82-83, 
waaistasslaivesinas 87-88, 114-115, 134, 185 


79, 90, 115-116, 140- 141, 196 


... 74-76, 83, 79-81, 91, 94, 
‘134- 135, 141, 246, 432, 434 
add bance 84-85, 95-96, 135 

... 135-136, 144 


‘Pico SPOX™ .... 
2mm 96- 104, 136-138, 144-146, 
- 148-154, 428-430, 459 


Hard Metric -. 428-430 
Metral®.... +. 430 
Milli-Grid™ 145-46 
Millipacs®. . - 430 
Minitek™ .. 8-149 


Sherlock™ 
Socket... 


AG eisai cscionsasenpeacanedetaesnenanece 1398 
PUG Ris ssctetila ianatigedsnaactalhi deeds ate 432 
Audio 413-418 
Backplane... ewan 419 
Backshells.. ... 36, 42, 239, 

stbad deaanemanaias 254-255, 269-271, 273 
Banana Plugs/Jacks................... 372, 


2099, 2101-2102 
372, 2061, 2099 
-. 182-184, 188 


Binding Posts ..... 
Blind Mate (BMI) .. 


Board-to-Board .. 42, 86- 95, 100, 
se bentencate dia 102-103, 117-132, 134-135, 
asrathisieiserta Sener 140-143, 145, 

148-150, 240-241, 431, 434 


FlOating: =). scien inccaccncve cba stains 142 
Card Edge.. ... 30, 37, 246, 

sieaie kaya , 430-431, 2064 
Centronics. . ...264, 271 
C-Grid... +» 169-172 
ChAMP® ois ci ccccesncawmennes 238, 243-245 
Circular 

97 SerieS..........cccceeeee eens 

44 Series... 

Accessories... 352-353, 376-377, 381 

Bayonet Lock ............. 364, 366, 368 

co91 ... 356 

Ci16.... . 355 

Coaxial +. 380 

DIN.... 380-383 

IP67. - 354 

Metal oA 348- 353, 

areas 362- 370, 372, 381-382 

MIL-C-5015 -. 351-352, 381 

MIL-C-26482 . 

Miniature . 

Mini-DIN. . 

MS Series.. 

Plastic 355, 357, 364, 

sistant ooe 370-371, 374- 377, 380-383 

PT Series .........ccccceeeeeeees 348-350 

Push-Pull Lock. . 

RADSOK®.... 

Screw Lock...... 

SOOO os. siice cic tcaca cece 


VIdOO sca saccicinc ct 
Waterproof . 
CompactPCl® 


. 424-427, 432, 452 
.. 24, 28, 36, 45, 
~ 72, 274- 275, 283, 309 
Accessories..... 254-255, 257-259, 272 
Backshells ......259, 269-271, 273, 275 


a 252-1 253, 

. 256-257, 259, 272 

ei sf 251, 259-261, 

abeeeaee - 263, 272, 275, 283 

Interface Modules and Cables . 

Press Fit...... 

Water Resistant. 

Dynamic +. 231-235 
Edgecard (see Connectors - ‘Card Edge) 

Ethernet (see Connectors - Modular) 


ExpressCard™ ...........cccecee eee ee ee 435 
Eurocard ... 424-427 
By pe@ssinoxt seas - 403, 2097 
FFC/FPC (Flat Flex) .. 70, 73-83 
FIDGHOPTLIC?:sscncccscewaceces dates 293-296 
Fl@Xi-BIOCK s:.ccssiesecearcncvcsangenmene 320 
GBIG si... nsnenicinetand advan natincscias 444 
Hard Metric. «+. 428-429 
Hardware 244, 246, 271 
HDI (High Density Interconnect) ...... 242 
ADM oe sedan nctacie ces 194, 420, 433 
Headers 

0.0197” (0.5MM)..........eeceeeee eee 117 

0.025” (0.635mm). 117 

0.031” (0.80mm) . . 417- 118 


0.040” (1.00mm).. 
0.050” (1.27mm)..... 118-119, 132, 459 
0.0787" (2.00mm). 120, 133 
0.100” (2.54mm)...... 33-35, 42, 48-50, 

ot Tete coe nee 123-131, 159-166, 
171-173, 175-176, 218, 
.. 224-227, 457-458, 461 


118 


0.156” (3.96MM) .........ceeeeeee eee 132, 
167, 177, 180-181 
pa tie duae seit tee aenedes 104, 133, 
thes 145-146, 148-152, 459 


IDC Dip. ‘ 
Pin/Plug..............00.ceeee eee 49-50 
Protected ...........:ccceseeeee 48-49 

Female 
0.0197” (0.5MM).......6...06ce eee 117 


0.025” (0.635mm). . 
0.031” (0.80mm)... 
0.050” ........... 


ac MAT 
117-118 
-. 118-119, 133 


0.0787” (2.00mm)........ 119-122, 133 
0:100? «2.026002. 122-127, 131, 155-158, 
ayseb satin 161, 165, 218, 457-459, 461 
0.156” .. 132 
IDG secs : 37, -50, 56 
Protected. 33+ 35, 42, 132-133 
Hoods, D-Sub. . 254-255, 269-271 
HSSDC2 sched ccintacamastiusweceseans 444 
IDC Discrete 
DSU. cc datensdchscntacsesiaaxatemess 250 


Socket...... 173-175, 177-179, 222-223 
IDC Ribbon Cable 


2mm Socket........... 148-149, 153-154 
CardiEdGe fxs wssiscsnesinmuses iene 30, 37 
De Nain cicwsiaomaancoeiimamaneteramemetaute 40 
DIP... . 25, 29, 45, 51 
D-Sub . . 24, 28, 36, 45 
Mini D (MDR) . eee 53-54 
PCB) eev2s: .. 30, 41 
PIN/PIUG 222 vnite ne ctecced 27, 37, 49-50 
Socket. . 26, 30, 37, 47, 56, 


- 148-149, 153-154 
-. 62-63, 65, 285 
. 282, 288, 320 


IEEE 1394 (Firewire) .. 
Industrial Ethernet .. 


Intra-Connector™ .... 0... cece eee 452 
Interconnect Systems. . .. 231-235, 444 
[,9 Bere meee rere: 116, 195-198, 443, 445 
Jig Assemblies ... digikey.com 
JONES citacaciisiceniacasnadabadde digikey.com 
Jumpers 
Jumper Wires ................005 111-112 
Jumpers (see Connectors - Shunts) 
Termination Jumpers ............. 24-25, 
satieida 28-31, 36, 38, 41, 45-47, 50-51 
LAN.. -. 282, 292 
LVDS.. -.. 94,114 
Mate-N- Lok® pita cathe Waaturatelatamane cies 202-215 
Memory 
CANIBUS .:.2.2 civic cinteeacincicietncs veces 442 
Card Connectors. .. 420, 437-442 
Compact Flash. . . 436, 439, 441 
. 420, 438, 440 


MicroSD™/Transflash . 
Memory Stick® ......... 439 
PCMCIA Memory Card.... 436-439, 442 
Secure Digital.............. 436, 439-441 
SIMM 
TransFlash 
MetPak™ 
OeP Bini ccceasceianasaeindacieeneneer nad 428 
CP2... -. 429 
Metrimate 200-201 
Mezzanine .... 185 


. 194 
182-184 
-. 368 

-. 433 


MicroCross™ DVI. 
Micro-Fit 3.0™ .. 
Microphone 


Mini D Ribbon (MDR).... 53-54 
Miniature Rectangular (MR)........... 217 
Mini-Fit 

BM Uisstecmcssiiciet aire is Haale alaaiietaate 188 


Modular 
7OAA ... 
7OAD... 
Adapters, Filtered..... 
Adapters, IBM Equivalent. . 
DSL Filter 


| 291 


Ethernet ....275-276, 279-288, 290, 292 
RJ11... «++. 284-285 
RJ45 . ..275-276, 

otges -283, 286-287, 290 

INnGUSTHIAll : sisisctcnanaeacars 282, 288-290 

PoE (Power Over Ethernet) .... 287, 292 

Spring-Loaded Contacts............. 460 

M-Series 


MT .100”.. 
MTA .100” and. 156 


_ 173-181 


MITE 100”. i.2c0cveccce2: 222-223, 228-229 
MX150L -. 358 
PanelMate. :.0c00cc0.ceecieciaetiaceansees 84 
Parallel Interface.................. 238-240, 

243-245, 264, 271 
PC Pins/Receptacles ........ 452, 462-463 
PCI Express............ 423, 430-431, 440 
Phono Jacks/Plugs .......... 412-414, 418 
Power ............ 131, 143, 181, 189-191, 


ees 195-198, 320, 414- 417, 1398 
Power Edge™ .. 


Power Supply . 
Rack and Panel. - 199, 242-243 
RADSOR®: scsi cccavaci arte saaeesaden 347 
Rectangular . 192-193 
Heavy Duty.. 192-193 
[P65 i000 192-193 
Retention Modules... ++. 246 
Reverse Polarity SMA................. 494 
RF 
Accessories . 397, 2097 
Adapters .. 


Board-to-Board 
Coaxial ...... 
Decoupled .. 
FL (Finger Lock) . 
HF liiscssssccses exes 
MCX/MMCX Type .. 
Stati dlesaacies 6 400, 402-403, 405, Ait 


.. 387, 391, 401, 408 
Tools; Grimp):.cse2c.20.ce5 387, 389, 402 
TWINAM Alls csseiccicieceaicccrtn aa eesitees 391 


RJ45 (see Connectors - Modular) 
SADT asic scetatacecase tes saat 189 
SAS (Serial Attached SCSI) se 431 
SATA... 54, 432 
DOA is cisscidaeatentabtawsahes obatical drt 435 
SCOGHMOK cca rcceeainins seas ates 328-329 
SCSI......... 238-239, 244, 445 
SCSI Terminator................... 61, 251 
SDA. éi:tasszameneiesnowsthicetesceeactnts 54 
Serial ATA.........:.0ccccceee seen eee eee 194 
SFP (Small Frame Pluggable) ...442, 445 
Shunts/Jumpers....... 104, 148-150, 152, 
breasted 159-160, 164-165, 172, 181, 218 
SIM! Gat j..:2:cccaceseess@escie cs 434-435 
Smart Card.. 35, 440, 447-448 
SmartMedia: ...2::.2.ccc0eccisaceseces 434 
Sockets, IC (see IC Sockets) 
Soft Shell .062” and .093”........ 215-216 
Switch .. aioe WQ22 
System 5 . 2441 
Telecom......... +. 243 
Television, “F” Type................0008 408 
Terminal Blocks 
Accessories ..............5- 308-311, 313 
Barrier Blocks................... 321-323 
DIN Rail .... 309-310, 312-313 
DIN Rail Mounted. . 308-312 
Eurostyle® 


PCB Mounted... 
Terminals/Splices 
Board-in-Crimp. ..........000cecseeees 139 
Butt Splice .. 
Closed End.. 
Crimp... 
Faston.. 
Knife Disconnect. 
PC Quick-Fit .. 
Quick Connect 


297-306, 314-320, 323 


.. 324-325, 327-329, 
- 336, 346, 369-372, 374 


See and Splice™ ................0.0. 326 
Snap Plug............ 324, 327, 329, 346 
Spade Lugs . .. 324-325, 327-329, 


iene 332, 334-335, 345-346, 2056 
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Spring: PUSN ss 32 .s.ccedecnesaedacces 321 
Test Points 2056, 2061 
Wire Nut... . 327-328 
Wire Pin. .. 325 
Wire Tap ..... 326 
Termination Plugs . -.97 
Tip Jacks/Plugs .. 372 
Toy Car Battery .. aaa 169 
Trim Trio........ 359-361 
Accessories.... 361 
Circular Harsh Environment Bayonet 
359-360 
360-361 
360-361 
62-66, 275, 
ileas - 282-283, 285, 292, 459 
wee 444 
“137, 
274-275, 358, 364-368 
-». 443-444 
ifaiercleislendisisiewncine'y a(vieisteiagictsicaleaege 428 
Contacts (see Connectors) 
Controllers 
Brushless Fan Motor Controller 
wid, aidibiaiersinitidutdindass 4, cob a.aig aceite 1083-1084 
Temperature ... 2290, 2292 
Converters, AC-DC 
(see Power Supplies) 
Converters, DC-DC 
(see Power Supplies) 
Cords 
FAM oss cisiceceestiesepanadevasiceseees 2139 
POWGM scacnsnseninniatatoscuaciancsamen 1396 
Counters ................ 2092, 2285-2286, 
iad SiSaca dial 2290, 2292, 2296 
Accessories . 2290 
Frequency 212092 
Crystals 32:2 0222 ccsexrigiscnads 1241-1253, 


soo 1259-1264, 1272-1275, 1280-1285 
Cylinder Type.... .. 1249, 1264, 1272 
Kits 
Microprocessor ............:.scceeseee 1275 
TUNING FORK 2.250: scc-dejacasscodeeas 1281 


Current Indicators 


Delay Lines.................... 1035, 1326 
Detectors 
10 reece verre earner errr digikey.com 
Combustible Gas Leak . digikey.com 
Refrigeration Leak............ digikey.com 


Development System Matrix 
Gis Seiarae acnecstanon ag enteral 580-588 


Development Kits and Tools 

ACCESSOMICS .... 06... cece cece 588, 614, 
619, 621-622, 632 
.. 517-519, 549, 564, 


Configuration Devices .... -.. 531-532 
Daughter Boards.......475, 488, 590, 665 
Debug Tools ... ... 541, 588-589, 
626, 649, 656, 659 
dieatenca anaes 474-476, 532, 

. 541, 587, 618, 622, 627, 
niaeaneieiawaaes 645-647, 656, 1023, 1048 
Development/Starter Kits... 475-476, 478, 
...... 483, 488, 498-500, 503, 506, 508, 

. 512, 516, 522, 532, 536, 540-541, 
-..... 549-556, 561-563, 565, 602, 619, 
sia biaduielniiele 621, 636-640, 647, 659, 1023 
bidewaciee 541, 549, 590, 614-617, 

.. 626-627, 636, 649, 665, 680 


Evaluation Boards and Kits.... 2 

sess 474-475, 479-481, 488, 496-497, 
... 499, 503, 506, 508, 510, 512, 

- 516, 522, 532, 540-541, 549, 
.. 562-563, 587, 618, 621-622, 
: -. 626-627, 632, 636-640, 642, 
dae 645, 647, 649, 654, 656, 659, 663, 
ndainais 665-666, 680-683, 701, 878, 884, 
zeand 906, 1048, 1083, 2245, 2259-2270 


badddipsdianaligaaaaets wegenenead 663, 665 
. 472, 474-475, 479-481, 488, 
sist -499, 503, 506, 508, 512, 516 

Sensors ......... 2245, 2259-2260, 2270 
FPGA/CPLD Kits. . 
LED Discovery Kit . aM 


Oscillator ....... 266- 1267 
PGI oz sda siealigncmenindctead’ ndec et agine ncaa 534 
Programmers .... 488, 499, 508, 517-519, 


aeeegaa ans 522, 524, 532, 536, 540-541, 
cemeae gate 549, 566, 588, 590, 614-619, 

sci 621-622, 627, 636-640, 
....649, 654, 656, 663, 665, 680 
Programming Cable .. 
Reference Design Kits 


561, 906, 1023 
-.. 617 
-.. 649 
587, 589, 632, 
... 656, 659-680, 682 
587, 589, 619, 659, 680 


Remote Control Design. . 
Simulators........... 
Software. 


C-Compiler. 

Library... ... digikey.com 

Module ... ... digikey.com 
Speech Recognition Kit................ 564 


Programmable Interactive Module 


Voice Record/Playback. . . 
Web Server Kit. -. 616 


Diacs.............. 1113, 1149, 1789, 1234 


«-. 1742, 
749, 1751 


309-310, 312-313 


Diodes/Rectifiers ................... 863, 

vesaeaanstees 1075-1076, 1088, 1096-1102, 
1106-1113, 1129-1136, 1143-1146, 
.. 1155-1160, 1169, 1172, 1176, 
- 1178-1186, 1196, 1199-1200, 
1206-1212, 1214-1231, 1234 
-- 1184, 1223-1224, 1231 
ent eseGdracemeeaets 1132, 1178-1180, 

Serres 1185-1186, 1200, 1215-1216 
FREDs/HexFREDs ............ 1133, 1169 


Hyperabrupt Varactors soo. 1075 
KilSseneesreeteeaaet 2/2110 
PIN (RF)........00ccceeee 1098, 1108, 1212 
Schottky.......... 1076, 1097-1098, 1107, 


tit bawteatcad 1129-1132, 1143-1144, 1146, 
.... 1158-1160, 1169, 1176, 1178-1183, 
ssn cadets 1196, 1214, 1218-1223, 1226 
Super Barrier..............ccceceeeee 1220 
Switching... .. 1076, 1099-1100, 
temans 1108, 1160, 1176, 1196, 
1224-1225, 1229-1231 
TVS (see Transient Voltage Suppressors) 
A021: (6: (9) (ce 1176 
Variable Capacitance... 1088, 1108, 1196 
Varistors (see Varistors) 
ZONSl si 6i200s sdcuadavaaas 1076, 1100-1102, 
1108-1111, 1155-1156, 1186, 
- 1199-1200, 1206-1212, 1224, 1231 


PolyZen Micro Assembly ........... 1801 
Diplexers 
Multilayer..............ccccce eee ences 1373 
Displays 
Backlights 2: ocsicjscissisaaainn sensed saan 2278 


LCD (see LCDs) 
LED (see LEDs) 


Vacuum Fluorescent.................. 2283 
Duct Wiring................... digikey.com 
EMI Filter Capacitors.............. 1650 


EMI Suppression 
Arrays ... 1380, 1383-1385, 1390 
Capacitors: :iacsc.csccceredeecs 1391, 1542 


Common Mode Chokes . -» 1383-1385 
Ferrite Cable Cores... +++. 1388-1389 
Ferrite Chips 1379-1383, 1395 
Filter Capacitor Type ................. 1381 
Filters............. 1372, 1381, 1383-1386, 

adie tines Mecerss 1388-1392, 1404-1406 
High Current ... - 1382-1385 


LC Combined Chip ............ 1381, 1390 


Emulators (see Development Tools) 


Enclosures/Boxes/Racks 
Accessories and Hardware.... 2029-2031, 
- 2033, 2035, 2037-2039, 2041-2042 


Cabinets - 2032-2036 
Conductive..............:ccceeeeee ee 2032 
Cases/Boxes.. .. 2029-2036, 


.-2040-2043, 2098 
- 2029, 2033-2035, 
.-2040-2043, 2098 
2030-2031, 2033 
2029-2033, 


Aluminum 


3 
- 2037-2039 
- 2030-2035, 
Aasseameraaialsisisian Cait a eae dete miata 2043 
Encoders 
Digital Contacting . 
Mechanical... . 
Modular .... 
Navigation. . 
Optical.. 1935- 1936, 1938 


Rotary ...... - 1935-1938 
Square/Sealed .. ++ 1938 
Universal .cc¢:cccc.aeveevesewcaescst ens 1854 
EPROM Eraser....................... 2094 
ESD Products 
Suppression...............0.6+ 1231, 1391, 
ecuenencend 1764, 1768, 1805-1806, 1818 
TAY S tcc ismdt acini seat earimemuionieste 1805 
Multilayer Chip.................00008 1764 
Surgectors ...............60005 digikey.com 
TVS (see Transient Voltage Suppressors) 
Varistors/ZNRs........... 1760-1764, 1768 
Fans/Blowers 
AG iecoassspictiaie 2125, 2130, 2132-2133, 2138 
ACCeSSories .............00 cece 2138-2139 
Blowers.............000005 2128, 2131-2135 
Chip Cooler -- 2130 
CPU Cooler 2131 
DG ec eccces . 21 25- 2137 


2126- 2129, 2134 
Brushless DC ... 2130-2132, 2136-2137 
Hydro-wave Bearing (HWB) 

aba audioialniniasninis ake ainvnns Rranmeaiacalows 2126-2128 
Tachometer Output.. - 2136-2137 
ThermaPro-V 

Finger Guards..... 2125-2128, 2134-2139 


Fastening Systems 


Hook and Loop...............00:eeee 2046 

VGICHO® swintacsccec die stecuiceemedeatens 2046 
Ferrites 

Bead Cores ...............0005 1372, 1376, 


femghee dia 1383-1384, 1389-1390, 1395 
.. 1380, 1383-1385 
9-1380, 1382-1384 


Chips....... 


Clamp-On ... 1387, 1389 
Common Mode Chokes . - 1383-1385 
Cylinder ............. - 1388-1389 
Differential Mode. . - 1383, 1385 


EMI Discs and Plates.. - 1386 
Flat Core .............006 wee. 1895 
Flexible Ferrite Material. . "4347, 1376 
High Current ........... - 1383 
High Frequency Cores. ++. 1389 
Kits 386, 389- 1390 
Low Frequency . ++ 1386 
Ribbon Cable . .... 1387 
Ring Core ................ 1388-1389, 1395 
SPIE CORES is cxc uz thisdiaeadeacss 1387, 1389 
WONOIS sucktanesiacibiacacaaeees 1386, 1388 
Ferrules 
GHD i ie. bceredacdrornaietate ates aencatanns 253, 255 
Fiber Optic . . 293 
Split-Ring. - 255 
WIG is ieccetecariecciesaancaseeatecasc aes 307 
Fiber Optic 
ACCESSOMES .......0.. ccc ceee eens 293-294 
Adapters... 293-295 
Amplifiers..............0ccccceeeeeeeeee 2258 
Attenuators. -. 293-294 
Bare Cable. .. digikey.com 
Cable....... “293, 295- 296, 2258 
Connectors...... . 293-296 
Emitters/Detectors 295 


FOMUICS i..2:cc0ctiscsanesectesangcnecst 293 
Inspection Tool 2096 
KulSra aeaesonaen ahi cnteed seanmaanandes te 294 
HE DS Bintcstenceaametdaakeiontats caste 295-296 
Receivers 293, 295-296 
SGNSOMS! .sccccewecaticdcetewssessenet 295 
Switches. . 293-294 
Terminators ... 293-294 


Test Equipment. 


Tools .......... 
Transmitters... 
Transmitting/Receiving Modules ...... 296 
Filters 
3-Terminal................ 1376-1377, 1381 
Bandpass... ::.:ccccceereimcccae 1292, 1392 
Ceramic, FM ............ccce cece eeeaee 1291 
Crystal, Monolithic . - 1285-1286 


«1051 
abla 683 
- 1391-1392 


Dielectric . 


Digital Noise. 
Discriminator 


DSL (CPE) 
EMI (see EMI Suppression) 

HGliGal ccs csccneuchstied eceiacisean 1375 
LC/LR . 1390 
Line.. .1337- 1338, 1392-1395, 1401-1406 
Mains ‘Suppression sided dvd oa aserdateagite 2188 

Noise Filter 
2MOdC:.scccccveccescssc ceandaadeces 1391 
Common Mode 1390-1391 
PF Line........ - 1373, 1401-1405 
SAW...........5005 1286, 1289, 1292-1293 
HIN K IM exssetenesananchaecins 1289, 1327 
Fish Paper .. .. digikey.com 
Flashlights............................ 2119 
1790-1791, 
wiieetiaeenes 1795, 1797-1803, 1805-1823 
1/4” x 1-1/4" 0.2... 1810-1811, 1819-1820 
Alarm Indicating. 1809, 1821 
Automotive 1809, 1820 
Axial........ 1807-1808, 1815, 1819, 1823 
Blade oo cesscscscctaeeeene eens 1809, 1820 
Clips... -- 1812-1813, 1820 
COVGRS isis cicssiciniadicacictes sauraeis 1812 
Glass ic... -- 1811, 1819-1820 
Hazardous Area...............0000000 1809 
Holders............ 1812-1817, 1819-1821 
Automotive .................65 1812, 1820 
BIOGKS 6: sisarciscedinamaes.ccusettas seaiwnts 1813 
Clips.. «+» 1812-1813, 1820-1821 
Kits . 1806- 1811, 1815-1817, 2108 


MeHHGii ics ccc cecte ee ctesie acne 1808-1809, 
Gineating -. 1816-1817, 1820, 1822 
Multi-Meter ................:..ceeeeee ee 1821 


Picofuse.. 1807-1808, 1815 
Radial ...... 1809, 1815-1816, 1819, 1823 
Resettable......... 1795, 1798-1805, 1815 

PolyZen Micro Assembly ........... 1801 
SMD 255.56 ssseiecaianeeeee nein si 1806-1809, 


1815, 1817-1818, 1822-1823 


Telecom... 1791, 1806, 1815, 1818, 1822 
Thermal Cutoffs 
PAINIFIM si .csccectasecsss cans 
Gasket. iccccccccceccss cca eicessiees 257 
BUMPONS 8 2/ac4ifecicise ease vacate emawiade 2044 
Generators 


Function.. 


VIGGO ist: scdbictaunnitns ine tteecastans 2094 
Graphite Sheets. 1058 
Grommets .... 257, 2046, 2057 
Gyroscopes. 2260 
Hardware 

BUMP Ol Siasesaiiusnaciisesiegugendesauinaes 

Bumpons 

Bushings 

SHOUIDES - sicicnsiee nec veena detec 
Strain Relief. 
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Cable Clamps..... 2047, 2049-2050, 2059 Amplifiers £22 TALK eee ee 903, 928, 939 Linear........ 598-600, 838, 890, 932-934, 
Cable Wall Brackets .. -- 2103 Audio/Video... ... 684, 719-720, -. 903 .... 941, 959-985, 987, 1084 
Casters igikey.ccom ss see 738- 39, 43, 756-758, 892, 35, 927 Logic Trans ation sD ate ciatbtasstha acs 732-733 


D-Sub Connectors ..... 246, 257, 259, 272 
Fuse Holders...... 1812-1817, 1819-1821 


«+». 913, 915-916, 941, 967, 972-974, 
izautencincaes care 976, 991-992, 1012, 1084 


.. 835 
7 -. 836 
sicosaisidielsiaie setkadind aachiiga salawioiaitbag.s 903 


Memory Products (see Memory) 
Microcontrollers 


Grommet Edging.............:.00.0008 2050 Current Feedback ....... 686, 689, 740, 8051 Architecture......... 546-547, 549, 

Grommets...........00005 257,2046,2057 iss ss ss 742-743, 916, 942-943, 989-991 = = = 74VCX/VCXH............. 903,928,936 —......eeeee 557-560, 622, 624-626, 657 

Handles ... . digikey.com Differential .siicissis.cteauisisis este cera’e 684-685, 887, 903, 929, 939-940 ..540, 624, 637-639, 683 

Hex Nuts tscamorstc acct scaainslcawacen 2060 ea ea sea ees 687-688, 735, 745,977,992 = 7A4VMEH.................ccceeeeeees B86 AVR oe eee 541-544 

Insulators. . 1065, 2048, 2052 Instrumentation ................ 687, 689, BASIC Stamp . 

IRIS: Sestcncoteomersads 2060, 2110 sssssee.. 735-736, 743, 992-993, 1030 BlueStreak .. 

Knobs, Instrumentation......... 1750-1751 4340088; 736 © se teetewacdsinet’s C166S V1. 

LED Holders . 2052, 2308-2309 Logarithmic. .. ... 688, 737 C166S V2. 

Mounting Brackets . .. 2057 Op Amps...598- 599, 683+ 689, 735-755, GAN sie sis sia sicieiels 

INUES sacs oniasiosine red utiian inatiitiigauene 2060 . 883, 885-886, 889-890, 892, 907, Expansion Modules. . 

RIVER TOOL cicwinc ics iadeaeancdieascease 2060 - 909-910, 913-917, 935-936, Flash ....... 546-548, 557-560, 569-579, 

FRIVGIS ieine tecctice nes sietacaaieetceadees 2060 Be “9 1-943, 959-962, 967, 975-978, ..... 603, 606-614, 618-619, 621-622, 

ScrewS 985, 988-992, 1014, 1018, 1030 TinyLogic™ HS/UHS Series . ....627-628, 633-635, 642-645, 
Machine ................ccsceeeeeees Programmable Gain............ 599, 743 Digital Audio Processors . 647, 656, 665-666, 668-680 
Sheet Metal...... Variable Gain ........ 690, 758-759, 977 Digital Radio ............... MCS® 51/251 .... 714-715 

Spacers/Standoffs . ‘9 52, 5 57- 2059 Voltage Feedback . ... 686-687, Display and Video Converters. . MCS® 96.. . 715 

Support Posts............ 2047, 2049-2050 0 eeeveeeees 740-742, 744-745, 942-943 Drivers...... 601, 705, 712, 717- IMPS) cscaseancmecesmens as teuatamaeaetls 546 

Tubing, Corrugated Loom...... 377, 2050 Analog eae: *  stiaceasae 838, 840, 879-881, 886- 887, 893, OTP .. 567-568, 603-605, 

Washe's...........scccceeeeeeee 2059-2060 Analog Computation Circuits .. 690 .. 899-900, 907-910, 912-913, 917, 615-617, 628-629, 641 


Analog Video Products Saeco 1083 ‘a 932, 948-950, 966-970, 974, 976, PIG aitateanasatrowagemaigti nant 567-579 
Headers (see Connectors - Headers) ATE and Time Domain ................ CO sstesinctinn 987, 1011, 1015, 1021-1024, PROG ci issue ciisceauies testa rateansians 478 
Audio, Analog/Digital .................. 691 hoes e cece eee ee eens ee ee ee 1033-1034, 1083 Propeller .... - 566 
Heat GUNS sstenepon ties e00e, 2082 Audio Volume Control LCD/LED Drivers ... 601, 712, 717-718, SMaMtiCards cccccceecess esademesenses 546 
Heat Shrink.................... 2006-2010 Battery Management .... 594, 704, USB. ssccisss ..547, 558, 561, 620 


ngelesaie 733, 879, 893, 900, 912, 967, 


Fabric. .. 2006 840-843, 879, 982, 1002, ...969, 975, 987, 1011, .. 551, 553-556, 
Heat Gun: $2006. sheisiadeisiadaans 1011, 1027, 1034-1035 ae a 1015, 1033-1034, 1083 12-716, 718-719 
Kits "2008+ 2010, 2110 Bridge Controllers/Drivers ...716, 907-908 Stepper Motor....... 899-900, 907, 1015 ... 553, 555-556 
Tape.. .. 2010 Buck Regulators ...... 844, 883-884, 931, DSP (Digital Signal Processor) ...629-632, Mixed Signal Product............. 595-598 
Terminals and Splices 2008) yh tasted 963-967, 974, 1011, 1023-1024 eee. 655, 663-665, 683, 906-907 MMIC... ccscecceecce 481, 504, 1017, 1099 
Tubing 2007-2010 .. 684, 712, 879, 887-889, Energy Measurement... .. 598, 707-708 Motion/Motor Control ....... 


, 916, 977, 1010, 1042, 1083 ESD/EMI Protection .... 906-907, Multiplexers/Demultiplexers 
-++.., 1055-1056, BUS Solutions ......00.00ce.22.00 T5076. Senucshwtiwecaes wQBZ AOU ses ceavactvazsansce 838, 880-881, 886-887, 
, 1065-1066, 2311 Cap.-Digital Converters (CDC) Fan Management. . 601, 701, 879 889, 893, 977, 1009, 1011, 
- 1058-1062 CCD Signal Processors .......... Fiber Optics .................c cece ee 701 1015, 1026, 1030 
: --1063 Clock Peripherals ..... 712, 720, 759, 888, Filter sascccseccinaee antcssenvancie 837, 893, Multipliers/Dividers.......... 702, 838, 840 
sibs oes cevora tate hsnsiar se 1063 vsss+++ 890, 912, 937-938, 944-945, 974 Lisssesesssss+++ 905-907, 993-994, 1025 Potentiometers, Digital .... 597, 697, 699, 
deta ivaastieatontind ts 1058 508, 565, 681,691, Hall Effect Sensors ... 894, 898-899, 2234 viss++, 945-948, 1031, 1033, 1048-1049 
Grease - 1055, 1058-1059 734, 763, 877-878, 907 IEEE1394 ooo... cceeeeee cece 722, 760 Power Control/Management...... 591-595, 
Pads........--eeeeeeeeees 1059, 1064-1065 Comparators ..... 600, 684, 761-763, 879, Integrated Power Switching Controllers sss eeeeeees 704-707, 718, 733, 838-840, 
sree 885-886, 892, 909-910, 914-916, saaraihinsieagie dajeaiiaiuacadcmedtaincen Orde T 896-898, 924-925, 951-952, 
‘ 933-934, 959-960, 962, 967, Design Kits.. es 994-1003, 1011, 1015-1016, 
.. 975-976, 978, 993, 1018, 1028-1029 [NnteGratersscczcicctewssmcwtueetcstecce BOl>- aravevinauanedadies 1021-1023, 1083-1084 
Counters/Timers .... 718, 914, Interface Hot Swap Controllers 
889, 944-945 ADSL Drivers . Power Modules ...... 
IC Sockets (also see Sockets) Current Mirror/Monito ‘ors. 1083 CAN......... Power Supply Products 
Adapters Current Sensors 899-900, 1084 Controllers -- 601, 683,716,719, eee eee eee eee 840-876, 907, 1026 
NG ite scnudtuscemstnd eeicantemsdes 465-466 Data Communication . GOT 720; - | sacarectiaciz 838-842, 889-891, 894, Precision Ground Reference .......... 876 
«AGG ___- wamdatatitastacedduteeemernds 763-764, 957 .. 907-909, 916, 950-952, Programmable Logic 
. 451 Data Conversion seseeeeeeees 956-959, 987, 1000-1003 CPLDs .....523, 529-531, 535-536, 619 
. 464 (see ICs - A/D and D/A Converters) Digital Audio ...................0.0008 759 521, 523-524, 
. 464 Data Transfer, USB to UART.......... 561 Ethernet Protocol ........ 601,683,716,  — ..... . 526-529, 537-538 
DIP ............008 450, 452, 464, 467, 470 Data Transmission (see ICs-Interface) =... see 775-776, 878-879, 956, 1010 
Horizontal . 464 DC-DC Converters.... 592, 734, 845-850, Hot Swap Control......... 594, 838-839, 
Lock Eject. © AB5 tee eeeeeeee 892, 911, 933,964, 966-969, ee eeeeeeeeceeeee ees 879-880, 974, 1010 
Machine Pin. “452, 455- 456, 464, 467 Pappas iaGtalataajactad 994-1001, 1013, 1019, 120 .. 721-722, 760, 1010 : 
Miniature Spring ..............066 449-450 --. 1028-1029, 1084, 2153-2161 LOD sscicernericatenadiaccicemacdesnes 776 Q Filter, Variable iatargadinsci 
Open Frame. Digital Logie LV/LVCP/LVDM ie 76 Real Time Clocks... . 734, 877, 944, 
Oscillator .. 4000.. LVDS.......... 722, 776-777, 936 . 952-953, 1018, 1035 
LVDT. sone VEEHTIB 1979 
EVPevc2e .. 778 Reset Circuits (see ICs - Supervisors) 


.. 733 


RF Products (see RF/IF) 


"454 MVLD Ring Controllers....................0005 
451 PECL sisi 761, 879-881, 888, 890 RMS-to-DC Converters 
Socket Carrier. . “454, 471 Peripherals. . --601, 717, 719, 839 Sensor/Signal Conditioning. .. 
Solder Tail. 451, 455-456, 465, 467 PClindsassa 716-717, 761, 938 Signal Controllers/Processors 
451, 466 74ALS.... . 798-799, 927 PCI EXPOS. icinisiessunsnascmntisnes T22° —adacdadadessiagupalnahihehaaets 734, 877-878 
Type “A” LCC .. ... 471 T4ALV/ALVC....724, 799- 801, 900, 936 PLL (Phase Locked Loop)........... 713, Smoke Detection ICs.................. 713 
Vertical .... ... 464 74ALVT/ALVTC/ALVTH Loomer Giaaitens (2a | iteaenanietustaen cesses 890, 960, 976 SONET Transceivers ...............045 763 
ZIF.... 466, 469 801-802, 936 Power Supply Tracker.............. 1003 Sound Modules .... .. digikey.com 
FAP: DIP icc cectcisacccscecheuesceceie 469-470 TAAS 0... cece ...802, 927 PWM (Pulse Width Modulator) ...... 593, Specialized... . 709, 718, 734, 
74AUC/AUCH/AUCU.. «». 802-805 2a ss 856-861, 883-884, 891-892,910, ~~ ........ 840, 842, 935, 938, 953, 
IC Test Clips ....................0..... 471 TARUP i iasesatiesciees 724-725, 805-806 li. ss se 916, 934, 950-951, 966,968, i... eee eee 1011, 1016, 1024-1028, 
Inclinometers 2261-2262 TAPNG. ciccsiesieeiesnecs 725, 806-807,936 haa eeneaces 974, 987,997,1023,1027  —..... ee 1030-1033, 1049, 1083-1084 
(ohne re Ree 74BCT. senonterigiaassec On RS232/422/423/485 ........... 722, 775, Supervisors/Reset Circuits .......591-592, 
Inductors (see Coils/Inductors) 74C/CBT . « 725, 807-812,928 —aasavnaseseaia 780-784, 910-911,1009, si... see 709, 850- 852, 884, 917-918, 
eonots . 731, 813, 930-931 oe - 1025-1026, 1029-1030 i... .. 943-944, 1000, 1027, 1034-1035 
Inrush Current Limiters........... 1796 74FB (Future Bus) 812-813 SCSI. 784,1034 Surge Protection...................64. 1011 
Insulators TART is 222- ais ccnt 813, 937 SIM.. ....1003 Switches 
74GTL/GTLP/GTLPH........... 813-814 SMBUS ichwccd iin sistansRavadaworess 1010 ANAIOG! si cniewsdadademsradecaaatie 709-710, 
74HC/HCT/HCU..... 725- 728, 814-820, Transmitters/Receivers... 561, 702-703, dhs .. 784-785, 887, 892-893, 


wand ae 886-887, 901-902, 928-929, 938 


716, 775-784, 886-888, 


"933, 936, 953-954, 1016-1017, 


74HSTL.. . 910-911, 948-950, 1009-1010, ae -. 1024, 1026, 1031-1032 

Integrated Circuits/Semiconductors 7A4LC/LCX.. .. 1025, 1028-1030, 1043 BUS is sticisncnwacdandme iene 711, 722-723, 
AC-DC Converters.................005 1019 74LPT. 723,763,1029 i... . 836, 936-937, 1009 
A/D and D/A Converters, DAS ........ 595, 7ALS... .. 711, 879, 985 


883, 1003 


“1005-1009, 1019, 1024-1025, 
1028, 1031, 1033-1034 


Isolators .. 
835 Lighting... 
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en Regulators ....... 594, 883-884, 
.. 886, 890-892, 907, 963-964, 

: - 968, 974-975, 994-999, 1002, 
ieaiduieced 1012, 1022, 1027, 2162, 2167 
Telecommunications.............. 713, 987 
ISDN U-Interface Transceivers. ..... 713, 
PCM Codec-Filters 
Speaker Phone Circuits 
TFT Displays, Small .... 


Thermal Management ...... 600- 601, 701, 
Lihacadoemaaiaae Ae 708, 718, 734, 1035 
MICA Insulators..................605 1065 


Temperature Sensors ... 600, 701, 708, 
. 718, 734, 878, 909, 959-960, 1035 


Thermostats. . . -. 1035 
Timers.... 734, 78, “10 5, 1084 
Tone Decoder.. 5 ‘digikey. com 
TriCore™. . 


VideO :.c.ccccsci 0 691, 700-701, 721, 954 
Voice Record/Playback ... 564-565 
.. 963-966, 


Voltage Converters . 
pied maasiemacem ces 1000-1001, 1026-1028 
Voltage Detectors................ 592, 733, 


Sisein(e Sadisleinne eae 851-852, 890, 912, 987, 
3 1016, 1024, 1032-1033, 1050 
Voltage Monitors............ 708, 850-853, 
Piamhede caveats 890, 952, 1000, 1035-1036 
Voltage References. ... 706-707, 861-864, 
: 883, 914-916, 956, 959-960, 
ia peaddeainwamanedsa’ 970-972, 1002, 1004, 
uiaeaeareeawlamenisss 1031-1032, 1081-1082 
Voltage Regulators .... 592-593, 705-706, 
admin 733, 863-875, 881-882, 885-891, 
‘eaeasaetamame 894-896, 904, 907, 910, 
. 918-920, 927, 933-934, 954, 956, 
.. 960-964, 966-968, 975, 977-985, 
- 987-988, 994, 996, 1012-1013, 
B - 1015-1019, 1022-1024, 1027, 
Aiaecdmenet 1032-1034, 1051, 1080-1081 
Voltage Resets. ...884, 913, 920-921, 969 
Voltage-to-Current Converter ......... 775 
Volt-to-Freq/Freq-to-Volt Converters 


Waveform Generators ................. 707 


Inverters 
CCFL and UV...... 987, 1003, 2280-2282 


EL Backlighting -. 2282 
POWER ics cccectecrisstcsanteasapeneeda 2107 
1/0 Modules....... 1977-1978, 1991-1992 


Isolators (see Optoisolators) 


Jumper Wire Kits................... 2061 
Keyboards..................... 1854-1855 
Keypads........................ 1853-1855 
Kits 
BASIC Stamp Kits .................0005 566 
Bead Cores ..........:.cccceeee scene ee 1390 
Capacitors 
Aluminum Electrolytic....... 1414, 1416, 
Sata dacebineia inns 1424, 1457, 2108 
Ceramic ...........cccceeeee ee 1590, 2108 


Film.... 1539, 1556-1557, 


1571, 2108, 2110 


RF/Microwave . .. 1602 
Polyester... 1538, 1540, 2108 
Chokes.... 1385 


Connector... 169, “490- 191, 245, 328-329 
Crimp Wire Ferrules . 
Crystal 
Diodes 
Zener.. 


EEPROM kKits.. 
EMI Components .............. 
Fabri-Level™ Switch. 


Ferrite Cable Cores 1388-1389 


Ferrite Chips Beads -- 1383 
Fiber Optic ++. 294 
Fuses....... 1806-1811, 1815-1817, 2108 
Hardware...................00ee 2060, 2110 
Heat Shrink Tubing . 2008-2010, 2110 


INGUCIONS ...0.2ccce2c000% 1332, 1340-1343, 
+. 1347, 2108, 2110, 2149 

PC Pro otyping Boards aicfahiatenaainate dis 2069 
Potentiometers.......... 1733, 1735-1739, 
ideas sivas 1744, 1746, 1755, 1759, 2108 
ReSiStOPs:..:.s.ccccvececaeie: ness 1660-1664, 
. 1672-1676, 1679-1680, 2109, 2110 
SONSOMS: : o.2c.cecceceesseeeies 2251-2252 
Spacers/Standoffs +». 2057-2058 
Switches. ............ 1903, 1945, 2110 


Terminals, Insulated 
Test Equipment... 


Test Lead .... 

Thermistors ............. 1795, 2110, 2268 
Knobs......................0.0.5 1750-1751 
Labels 

Computer Printable................... 2053 

Heat Shrink .... 2053, 

Safety .......... . digikey.com 

Thermal Transfer . +. 2053 

Wire Marker.... .- 2053 

DISPONSEF : «2 o.00c0ccec tess iaceaaneee 2053 
Lamps 
Assemblies............0.cc0ceeeeeeeeee 2282 


Laser 
Accessories .............0008 digikey.com 
Diodes Modules 
Adjustable Focus ..................5 2298 
Infrared iiss: cscescec -. 2298 


Laser Line Generator. . 
HE NE (Helium Neon) 
Receivers ........... * digikey. com 
WBS) stores sadectececicedens. digikey.com 


LCDs 

7-Segment Displays .... 2278, 2284, 2299 
Character Display Modules. ... 2277-2279 
Controller Boards & Accessories..... 2274 
Dot Matrix Modules 
Graphic Display Modules. . 
Organic (OLED) Displays............. "2072 
TFT Displays............ 2274, 2277, 2284 

Development Kits................... 2277 


LEDS? 02: iiesccess 2222-2224, 2227,2230, 

Les 2232-2233, 2237-2238, 
2297, 2299-2352 
ands 2299, 2321, 
2325, 2342, 2349 


Accessories .. 
Alphanumeric Displays .. 
Arrays/Light Bars . 


-- 2325, 2345 
... 2307, 2311, 
318, 2321, 2341 


Assemblies...............000005 2331, 2334 
Bar Graph Array .. 2324, 2342, 2352 
BaSed osc: ssccccctacccseesteces 2310, 2312 


Bi-Color .......... 2301-2305, 2307, 2309, 

waed -.. 2313-2317, 2319-2320, 
« .. 2322-2324, 2326-2330, 
2333-2334, 2348-2349, 2352 
.. 2300, 2304-2306, 2308, 
317, 2319-2320, 2322-2323, 
- - 2326-2327, 2329, 2335-2336, 


DSP . 
Fiber Optic .. 
Flashing/Blinking. , 
Heat Sinks .......... 
Hexadecimal Displays 
High/Mega Brightness ...... 
semdnnhiehs 2319, 2326-2327, 2329, 2332, 


: 2300, 2307, 


FGM POW sccstecjcapasdemeinagcnstacann 2329 
Holders/Mounts ...2052, 2057, 2308-2309 
Incandescent Replacement ... 2310, 2312 
Infrared........... 2222-2224, 2227,2230, 
2232-2233, 2237-2238, 2297 


2311, 2332 
. 2352 
. 2307 
. 2331 
.. 2052 
2314-2317, 2319, 2334 
Numeric Displays .. - 2345, 2349 
RGB (Red/Green/Blue ses... 2301, 2306, 
dampablanctcene ne 2311, 2313, 2334, 2341 
Smart Displays. . 
SPACEIS iniewtscd ncnianacaceises 
White ............. 
... 2315, 2319-2320, 2323, 
2327-2329, 2332, 2335-2336, 
.. 2340-2341, 2347-2349 


Lenses/Caps 
Level Meters 
Low Battery Indicators. 
Modular 
Modules .. 
Multi-Color .... 


Lights 
Flashlights. . 
Worklights 


Line Conditioners................... 2106 


Lockouts 


923-924, 1052-1053 
- 923-924, 1052-1053 
sadicisloaislanaa 1052 


Compact Flash.. 
Flash Disks. . 
iDOC..... 
PCMCIA.. 
Secure Digital . 
uDOC . 
Integrated Circuits/Semiconductors 
Cryptomemory............... 1044-1045 
DataFlash, Serial . - 1047, 1049 
DDR.... - 1037, 1053 
DDR2... - 1037, 1053 
DiskOnChip ................00000000e 1048 


EEPROM, Parallel...... 951, 1045-1046 
EEPROM, Serial............... 733, 922, 

oe 1020-1021, 1038-1045, 1047 
EPROM........... 921-922, 1045, 1049 
FIFO. ... 836-837, 1042 
Flash .. 717, 922-924, 


1037, 1047, 1049 
Magnetoresistive RAM .............. 712 
NVRAM 923-924, 1034-1035 
++. 1034 

.. 524 

. ++. 1037 
1036-1037, 1047, 1053 
Sys 8 733, 923-924, 

. 1038, 1042, 1047 


PROM, Serial . 
PSRAM... 
SDRAM .. 
SRAM .. 
Memory Interface . 
Modules 


Meters (see Test Equipment) 


Microcontrollers 
(see ICs - Microcontrollers) 


Microphones 
Cable iiekactnemdaciuaaamaneamoaiemads 
Electret Condenser . 
Holders.......... 
Magnetic . 


Silicon 
Microprocessors 

(see ICs/Microprocessors) 
Microscopes ......................... 2104 
MOSFET/MOSFET Drivers......... 481, 


. 594-595, 705, 853-855, 
... 882-883, 900, 913, 966, 
979, 1003, 1023, 1077-1079, 

-. 1091-1092, 1105, 1116-1128, 
1138-1139, 1150-1151, 1163-1167, 
eevee. 1169-1171, 1173-1175, 1177, 1183, 
Paani 1188-1189, 1201-1203 , 1225, 1227 


Motors 
Geared 
Stepper 


MOVs (see Varistors) 


Optical Enhancement Films ..... 2273 


Optoelectronics 
Ambient Light Sensor................. 2224 
Infrared Detectors. . 
Infrared Emitters ........ 2222-2227, 2230, 
sah Riana eaten 2232-2233, 2237, 2297 
Interrupter Modules................... 2223 
IrDA Transceiver Modules. . or 
Lenses, Spherical...... 
Light Detectors. . 


Logic Detectors ................:.0600 2223 
Optical Sensors............... 2224, 2228, 
ametudiiaie 2230-2231, 2233, 2238, 2297 
Reflective ................6.05 2233, 2238 


Photoconductive Cells. - 2225-2226 


Photo Detectors.... sees 22238, 
ae 227, 2230, 2238 

Photo: DI0deS.eissccscsceacscees 2222-2223, 
eicuercaae 2225-2227, 2232, 2237-2238 
Photo ICs..............00:00eee 2227, 2238 
Photointerrupters .. . 2221, 2224, 2233 
Reflective ..................05 2221, 2238 


Photo Transistors . . 2222, 2227, 2230, 

dak nib wesiaiaeanaswaadmes 2232-2233, 2237 
Remote Control Receivers ........... 2297 
Touch Screens..............065 2273-2274 


-. 2205, 2210, 
- 2218-2219 


IREDiicistesnnccceecethad ci vbasetmeaeles 2211 
Logic Output .. 2206, 
Magnetic 2.2... seeeeseeeeteeeeeees 2215 


Photo-IC Output 
Photo-Transistor Output. . 


Photovolt 3 124, 2211 
SCR/Triac Output... 2 ‘2206, 2208 
Thyristor Output...............5 2210-2212 
Oscillators........ 1237-1240, 1254-1259, 
abies 1265-1271, 1275-1280, 1282-1285 
Clock ....... 1237-1240, 1276-1277, 1285 
Gry Stalls ste ccdaveea wine ts ieee 1237, 1240, 
Spsigdnaroinn ere atid arate 1259, 1268-1271, 1282 
Ovenized (OCXO) ...............00005 1280 


Programmable .. - 1265-1268 


GSHCON sc ssccssccseedsdedsieiewse ewan 1280 

239, 1270, 1277 
Spread Spectrum . pudjausisnnid auaratin be aeaiaheae 1283 
Synchronous Clock Generators...... 1278 


Temperature Compensated (TCXO) 
++. 1240, 1258, 1280, 1282, 1284-1285 
Voltage Controlled (VCXO).......... 1240, 
Shariceeaie 1256, 1259, 1271, 1275, 1278 
Temperature Compensated (VCTXO) 
hard pion Beeabtelasa aaa eaetars ab DERE areTe 1256 


Panel Meters (see Test Equipment) 


Paper 
Thermal Printer .................0.2005 2054 
Toner Transfer ...........00eceeeeeee ee 2068 


PC Board Prototyping 
Adapters, Application Specific its 
Backplan@Sesic.jaccnatececomeianecate 
Extender Cards . - 2063, 2065 


Etching Equipment... .-. 2067-2068 
Prototyping Accessories...... 2044, 2057, 
sabeansnans 2062-2069, 2079, 2085, 2087 
Cleaners and Cloths............... 2044, 


Etch Resist Pens ................... 2068 
PCB Drill BitS: ccc. c0022sscscecmeee 2068 
Swabs and Brushes . .-. 2067, 2085 
oa piiariarciaciaaies . 2079, 2085 

ste henasiids 2057, 

-. 2062, 2064-2069 

Copper Clad Boards......... 2066-2068 
Solderless Breadboards.. 223,206, 
dgitalasnhie bbaidiatusitiaaiad a ne.e . 2065-2066 


Terminal/Distribution Strips. 
Toner Transfer Paper................5 


Photocouplers (see Optoisolators) 
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Photo Detectors (see Optoelectronics) Programmers and Programming Clock Generators .............. ++. 472 Humidity... .. 2256, 2257, 2260 

3 : Tools (see Development Tools) DC Filters .. 1404 MUMINATION  « cecsccren esti sacdeaaseeke 2222 
Photo Diodes (see Optoelectronics) _ 473 Image 660 
Photo Transistors (see Optoelectronics) Prototyping (sce PC Board Prototyping) - 474 Evaluation Kits......0..0.0ss0sess.-- 660 


4 Protractors, Digital................. 2255 472, 474-476, Inclinometer... - 2261-2262 
Potentiometers ae fave 78, 488, 497-499, Liquid Level . 5, 2235, 2270 
Angle Sensing/Positioning..... 1726, 1753 ... 506, 508, 510- 512, 516 [Gad ‘Cells si ccisricectciaaisins siete us aatalars 2256 
Audio 1752 Encoders/Decoders. Magnetic 1084, 1939, 
Carbon 1736, 1738, 1741, Ethernet Bridge .........:cccccsesceeees 499 aeeeeees 1943- 1944, 2251-2252, 2270 
: 1746, 1749, 1759 Filters............ ee (MR) .. 
Ceramic... 1757-1758 - FM/IF Systems 
Cermet .. 1720-1722, iaceway 
ee 1727. 1743, 1745, 1753, 1759 Wire Duct and Accessories........... 2051 ee pewte Coe. 
Conductive Plastic . Racks & Accessories (see Enclosures) Gain Phase Detectors . 
“1737, 1741-1743 a ; . General Purpose.... 1401-1403 Oxygen. "2935 
.597, 699-700, 945-948, Rectifiers (see Diodes/Rectifiers) GPS 476, 506 Interface Boards . 2235 
©1031, 1033, 1048-1049 es : 
Digital Readout Dial Del ise Orne Reference Books ........... digikey.com Hardware. - 486 Photoelectric .... + 2258 
i g take Goatrall IEC Inlet Line . 1405 P1620. scan aninis iinianan actin daaestane 2261 
ae Sel Borsa Relays Interface 476, 478, 734 eet en . 1726, 1753, 
( ae 1733, 1735- BGA ncn canaccamenneeesaneeesamnacare 1942 Line Filters . wee. 1401-1405 . 1943- 1945, 2024, 2229, 2258-2259 


High Frequency... 1942, 1950-1951, 1958 Log Amps/Detectors - 492 


1943-1945 
ne ety 3, mages fee Medical Grade Filters : a 4403 ... 2229, 2239-2243, 
lechanical . oe ig Mixers/Multipliers ... : ‘492, 504, 734 
1726,1753 Power IC... eee 1979 Modems 2245-2247, 2252-2257, 2261 


498, 500, 562-563 


.. 1754 Reed.. 


A - 1939-1943, 1946 Modulator/Demodulator. 
.1744 Safety . 


1977, 2271 ..473, Smoke Detection. 


92, 507 Switch 


Thumbwheel : -+. 1753 Sockets and Accessories 4953-1954. OEM/RE Modiiog.. Avec ape. SWIM neo eeeesseestctsciea tans seat 2235 
PASI Ia A RR OR a er > lodules... 476, 488, 

Trimmer w2; ek gr 1957, 1962-1966, 1970, 1976 496-498, 505-506, 508 yparperature .. pars 
saaindsnaas sae , , Solid State ...........222:222ee eee. 1977, ilters. ; Bai maria 

Two-Axis Controller... 1744000 PC Board Mountable Filters . 1404 Thermopile digikey.com 


1980-1984, 1986-1994 
Wirewound... eee ie 738, Time Delay... 7 2091 PLL amie and VCOs eee Toad aie 2269 
: - ; - ie : ACUUNI:scsrcsaciuinasmensine sta duaeamaten 
Resistor/Capacitor Networks ... 1712 Prescalers. . ++ 481 
Power Cords .. 58-60, 1396 = P Power Amp Modules +. 936 Variable Re uctance Sensor (VRS) 
EMI Filters. 1388-1389 Resistors Reader Modules ....... 84- 485, 503, 515 Vibrati cas ats 
. Anti-Sulfurated ............2.4. digikey.com RFid ipranon 
Power Dividers ............... 1374, 1660 Arrays . o 1710, 1712-1714, 1716 Antenna 484-485 Sidacs ...............6...0cce cece neces 
POO sinc 32s iccinanapedeceasindeiiaaa aces 1683 B. Station IC .476, 516 
Power Entry Modules............. 1397, ase ofation IC . eens i 
aeons 1399, 1401, 1404 Capacitor Mount . 1683, 1699 Development Kits......... 499, 510, 516 Sldactors..................... 
arbon GOMPOSILION..........- ++. 00. Modules. . hates AdeatifaterannseaTee, 514-515 is 
Power Outlet...........0..0:00005 1397 Carbon Film....... .. 1678-1679 Readers... “S16 734.925 Socket Modems............ 500, 562-563 
5 Ceramic Composition... 1691, 1696, 1701 Transmitters/Receivers... : ‘ 505 Sockets (also see IC Sockets) 
Power Strips <0: ics tis 2106-2107 Chassis Mount........... 1681-1682, 1684 Transponders ..... 513-514 DIMM. ee eeeeeeceeeeeeeeee 420, 438, 440 
Power Supplies Current Sensing................ 1683-1684, RMS Detectors... ... 472 Oscillator 1238-1239, 1270, 1277 
AC Adapters .............2194-2195, 2203 serereeeeeeeeeeees 1697-1699, 1708-1709 Shielding... ..487  — SIMCard 434 


Switches. . 480, 488, 711, 722-723 SIMM. ener 440 
- 1694-1695, 1706, Nias Synthesizers ....000......00. 501,509,512 —Strip.. 57-458, 461, 465 
660-1664, Transistors ........477, 479-480, 488,502 Transistor ..........ccccecceeeeeeseeeee 


Accessories . 2176-2177, 2193 Heat Sink Mountable ................ 1692, 
AC-DC Converters...... 2166, 2168-2169, nees : 
Sotunaees 2173-2174, 2177, 2186-2190, Kits 


eaaes 2192-2193, 2196-2197, 2202-2203 - 1672-1676, 1679-1680, 2109 Transmitters/Receivers ..... 473, 475-476, 
Configurable ..........00.ccccccccceeee 2170 ‘Metal Element.. 1698, 1709 488, 499, 504, 506, 508, 
DC-DC Converters...... 2153-2167, 2171, Metal Film ‘Gao, 0 oa, paral ....512, 515-516, 601, 713 Socket-Wrap ID....................... 452 
2178-2184, 2188, 2191, 2198-2201 ‘tal 4678-1680, RX/TX Subsystems --- 473 Solar Cell Photovoltaic............ 1981 
Adjustable Output ... 2179 y 1696, 1705 Wireless Networking Tools .. ‘478, 
Point of Load (POL) .. 2164, : , nee 498-499, 506, 508,561 Solder/Desolder 
sce . 2179, 2198 Mounting Hardware. v5 17000 wa 504 Accessories ..2067, 2080-2087 


Programmable . = 2184, 2201 Networks ZigBee™ Devices 487-488, 499, 511 Desolder Braid i 2067, 2085, 2087 
Desktop Switchers.................5. 2194, + 1711-1712, 1715, 1717- 1719 in : , 
ae eee 8186, 2302-2008 Power... 1681-1684, 1690-1698, 1982-1985, Flux Pens. 3067, 083, 2088, 2087 
ational ie ee ee see RE. 1695, 1699-1701, 1703-1709 1387-1389 Paste and Dispensers . 
ual Output. ; 308 Rheostats....000...00 ee 1701 Pocket Dispensers 
ee | 2183-2184, 2197- 2201 ee 7 plese ae Replacement Tips ..... 2080-2083, 2087 
Beare ones Bi a os SAA. Thermistors (see Thermistors) ibbon Cable, Filters .............. SMD Rework Kit . digikey.com 
ane 2176-2177, 2194-2196, 2202-2203 Thick Film.........1665-1670, 1672-1676, SOIMSIS ss grs se eats 


Solvent Dispensers 


2168 7 1690, 1692-1693, 1695-1697, 
as "1706, 1708-1709, 1711, 1716 Sponges 
Linear. ey tvagecnaate “2174-2175, — 2002 ‘Thin Film Chip .. 1660-1664, 1671 Thermal Tweezers 


2172-2174, 2203 Wide Terminal . digikey.com Vacuum Pickup Tool. 


i ees 2168-2170 Wire Element Pai SCRs. ............. 1137, 1147, 1162, 1170, Equipment.............. 
3 Wirewound.............. 1679, 1681-1683, ee 1172, 1781, 1234-1235 Cordless Solder Irons ... 
Power suai renee Poe) 97, 2200, pres sane 1688-1690, 1693-1694, s Fume/Smoke Absorbers..... 2083-2084 
BowerMedulse ee 31 a 2180 1697, 1701-1707 Security Guards..................... 1863 Rework/Repair....... 2080-2083 
Single Output .. 62, 2164-2171, 4erohm Jumper Wires......... 1679,1710 Semiconductors (see Integrated Circuits) a iri Kits. : wen 
a . 2178-2183, Aaa Resonators SensorsjControliers ° 
Switching......... 2166, 2169, 2172-2174, Ceramic 1253, 1287-1290, 1292 Accelerometer ..............0655 640, 2027, Solenoids . + 1054 
sce A Heel hey per eearat Lee SAW aces scstarsads 1286-1287, 1289,1298 2244-2945, 2260-2262 Speakers 5044 
bees eLew en 93, 2197 2902-2203 RF/Hybrid Air Flow .... 2228-2229 inka Magnet. st “2012 
UPS Systems Oy hae _, ae 2106 Attenuators oe Clinometers .............00cccseceeeees 2255 Balanced Armature .. 2028 
Wall Transformers (see Transformers) Balun ........... Current ..... 1084, 2235, 2248-2250, 2252 General Purpose 2012 
| Directional Coupler . . 1374 Digital Compass ce 2251-2252 Headset/Handset 2028 
Printers Power Dividers 374, 1660 Distance Measuring. ... Hi-Fi. 


.-- 2053 . 7 Electromechanical Controls .......... 2270 Mini... 
...2053  RFid (see RF/IF) Evaluation Kits & Modules... 
. 2053-2054 


Miniature Monitor 


Thermal Paper aosa TET ce 4401 Float Type Level Switch ... x eet 
Wire Marker oe Fabri-Level™ Kit .. a pe y ats 
Amplifiers. .. 477-476, 481, 497, ‘ 
Privacy Filters ..00...00..00000006...2273 000 sseeeeteeseeessees 504, 507, 509-510516 —~*Flow........... se Static Control Products. ... 2076-2079 


. 475-476, 483, 489, Flow Switch 


Probes . _ 493-496, 511, 514 Fluid Stepper Motors...................... 1054 
Accessories - 2094-2096, 2101 rae “2256 Surface Mount Products 
Clips....... .. 2095, 2101 Gas....... . digikey.com (see specific product listing) 
Differential ...2095 Bluetooth® Devices ..... 7 Gas Flow. .. 2229 
Logic....... 209400 a, 487-488, 5 Gear Tooth.......... ..2270 Surge Protection Components 
Oscilloscope . - 2095, 2098 Modules.............. 488, 500, 511-512 Hall Effect ............cccceeseeeeee 898-899, Surge Absorbers 
USO tach.d matatncpsecasadarteaneiaaain 2094 Serial Modem Adapter/Cord verse ere 2234-2235, 2237, 2250-2251 Arrays 
Thermocouple 2094, 2096 i, wer een . digikey.com Programmable .................6.005 2234 Multilayer Chip 
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SiBar Thyristors.............. 1801-1802 
ANS ieee traci earns 1760-1761, 1763 
Surge Arresters (GDTs) 1767-1770 
Surge Suppressors ... . 1776, 1805, 
"2106+ 2107, 2188 


Arrays... . 1805 
Multilayer Chip...................000. 1771 
Swabs and Applicators .... 2067, 2085 
Switches 
Accessories ............. 1843, 1847-1848, 


wadtidinnivis 1850-1851, 1857, 1861-1864, 
: -. 1867-1872, 1883, 1885, 
- 1888-1890, 1896-1897, 
- 1899, 1901-1902, 1919 
esse yeihiaGinia saa 1843, 1851, 
. 1863, 1871, 1885, 1888-1890 


.. 1888 
Seals -. 1862 
Splashproof Boots .... . 1851, 1861, 
iuidhseememene te 1867, 1870-1871, 1883 
Basic Limit ..................... 1913-1917 
Detector........... 1836-1837, 1839, 1843 
DIPS nsictecanwerag ang sale andanatis 1925-1934 
Disconnect, DIN Rail Mount.......... 1899 
DOOR saz cokestig facatna ast 1911-1912, 1923 
Emergency Stop . . 1895-1896, 1898 
Fiber Optic .. +. 294 
Illuminated ................0.0. 18 5, "1869, 
Siosciavdeais .4883- 1885, 1896-1902 


Interlocks.. -- 1923 
Intra-Switch™ .. - 452 
Joysticks .... 1894 
Keylock..... , 1907-1908 
Keypads... 1853-1855 
Key Switch 1845, 1850, 1855, 1896, 


- 1899, 1902, 1907-1908 


Kits ... -. 1903, 2110 
Knob Switches . 1897, 1899 
Limit ......... +. 1912-1914 
Magnetic .... “1944, 1946-1947 
Matrix Selector. .... digikey.com 
Microswitch .................:eeeeeeeee 1923 
Navigation... 1843, 1848 
Paddle (see Toggle) 
Pilot LightS 2 c02 <ceiepaciesanses 1896-1897 
Power ..... 1838, 1889, 1981 
PPSSUlGscvsiniinsi case sscretmdanseimeness 2257 
- 1831-1835, 1838-1839, 


Pushbutton 

Z : .. 1845, 1847, 1849-1851, 
3, 1863, 1871-1872, 1879, 
1883-1896, 1898, 1900-1902, 1911 


Push/Pull.. .. 1907 
Pushwheel . -- 1856 
. 1944, 1946-1947 

1852, 1862, 


-1872- 1877, 1879-1884 
spend 1850, 1924-1926, 
- 1930, 1932, 1934-1935 
-. 1925-1926, 1930, 1932 

Knobs and Dial Plates... -. 1924 
Sealed ...ccc0ccc.s cies 1843, 1865, 1868, 
rer 1900, 1918, 1932 


Selector . . 1896-1897, 1899, 1902 
MiG vaisajacinastunieiannchaadacay 1838, 1863, 
- 1871, 1902-1906, 1929 


Snap A 5 1839, 
shattaiedia mind ma cee 1909-1912, 1918-1923 
Switchlocks/Key Switch....... 1845, 1850, 
.. 1855, 1896, 1899, 1902, 1907-1908 
WaChissaisicsnueen.sacaeacen 1840-1849, 
sagueGienddicamen te 1852, 1889, 1902, 1911 
Thumbwheel ...............:..cc eee ee 1906 
Wilt. ccucacecn 2221, 2229, 2261 
Toggle/Paddle ... 1857-1862, 


Biteaaualis 1864-1870, 1872, 1878, 1884 


Tachometers......................... 2236 
Tape 
Adhesive Transfer ................0.0. 2044 
Duct 
Electrical 
FOAM icicncistusticncate re ataamaanaaaemul 2045 
Foil Shielding 2044 
Low Static... 2084 
Polymide Film.. . 2084 
Safety/Warning digikey. com 
Shrink 2010 
Splicing...... 2044 
Water Soluble. . 2084 


Wire Marker.... .- 2053 


Telephone 
Adapters. ... 282, 290 
Connectors (see Connectors - Modular) 
Modular Cables................... 276-278 


Terminal Blocks (see Connectors) 
Terminals-Splices (see Connectors) 


Test Equipment and Supplies 
ACCeSSOTICS ......... 0 cece eee 2089-2091 
Automotive/Industrial Meters 
Cable Tester .............:c0ceeee 
Capacitance Meters .................. 2094 
Clamp Meter .......... .. 2088-2091 
CRT Restorer Analyzer.. . digikey.com 


Current Meters............c.cceceseees 2286 
Data Logger.... .. 2090, 2225 
Frequency Counter . iaic2092: 
Function Generator . 2092 


Hour Meters.... 
Hygrometer .... 
In-Circuit Testers. . 
Insulation Testers..... 
Isolation Transformer . 
KitS:< iccc sec asatece 


“2088 
‘ digikey.com 
- 2088-2091 


LCR Testers... 

Manometers, Digital .......... digikey.com 
Megohmmeter .... -. 2089, 2091 
Multimeters... 2093, 


NTSC Generator... 
Oscilloscopes .. 
Panel Meters. 
Analog........ 
Cable Assembly .... 
Digital 
Parts Testers. 
Power Supplies . 
Patch Cords............. 
PC Cable Tester 
Power Recorder... aa 
Power Supplies, DC .................. 2092 
Probes 


Logic Probes. 
Oscilloscope . 
Pulser Probes 
Test Probes.. 


Thermocouple 2094, 2096 
Process Time Meters... +. 2286, 2295 
Programmable Electronic Load isaman 2094 
Psychrometer ..............0:00eeee eee 2091 
Rate Meters.. .- 2286 
Relay Switch .. . 2091 


Resistivity Tester... 
RF Generator . 


Rotation ...... 2091 
Test Leads....... 1996, 2004, 2089-2091, 
svegags se he 2094 2096, 2098, 2101-2104 
TeSt POUINMS acces. sswasewsecescvascaeae 2061 
Thermometers/Temperature Testers 
rr nen 2088, 2096 
Transistor Testers . digikey.com 
Volt/Ammeter ..... 2262293 
Voltage Detection...................0. 2225 
Voltmeters........ 2089, 2286, 2293-2294 
Wire TraGer «2.2: .0ciccccseteesdesanece 2091 
Thermal Cutoffs..................... 1830 
Thermistors 
Inrush Current Limiters .............. 1792, 
cigmsote tbeamreatalnaate se. 1795, 1797 
KitSiesecscissacae 1795, 2110, 2268 


Miniature Sensors .. 


PTC Resettable Fuses .............. "1795, 
Bien ceeeeaaen 1798-1801, 1803-1804 

RTDs (Resistance Temperature 
1B) (-101 (6) (-) a 2265 


Thyristors........ 1113, 1235-1236, 1776, 
1781, 1789, 1801-1802 
SiBar Thyristor Surge Protectors 


seins Subwaa a aimaieidipeeleisanainsarsyy 1801-1802 
Timers ............. 2285-2286, 2289-2290 
Accessories .... - 2285, 2289-2290 
Programmable ................. 2285-2286, 


2289-2290, 2296 


Tools 
Air Nozzles.. 


stent - 2083 
Air Rework Station 


- 2083 


‘digikey. com 
Bench Press, IDC Assembly ......... 2073 
Bit Holders .......0:..0.cscaccnes digikey.com 
Bits and Bit Sets... 2074 
Cable Tie Gun .. . 2048, 2051 
Chip Lifter....... +. 2074 
Coax Cable Stripper .. 2075 


Crimp... 55-56, 70, 84-85, 94-97, 99, 101, 

jue 103, 107-110, 135-139, 144, 149, 
... 161, 163, 166-167, 169-170, 
... 176-177, 181, 185, 187-191, 
198-201, 203, 206-208, 211, 213, 
... 215-217, 220-221, 223, 234-235, 
.. 237, 243, 249-251, 253, 256, 260, 
. 264, 272, 274, 278, 281, 289, 307, 
.. 326, 328, 331-333, 335-336, 374, 
.. 343-345, 347, 350, 356, 361, 364, 
. 366, 368-371, 374, 380-381, 
ee 387, 389, 393-394, 
402-403, 405, 2221-2222 


CATV... 


Modular .. 5 : 
Cutters and Pliers........ 2071-2072, 2074 
Desoldering Pump..................55 2084 
Excavators ...... digikey.com 
Fiber Optic .... .. 294, 2096 
Field Service Kits ..................04. 2074 
Fume/Smoke Absorbers....... 2083-2084 
GaiGeS sasincaadaterecaddanenesinosecls on 2070 
Hammers. digikey.com 
Heat Guns.............. . 2006, 2083 
Hemoclamps/Hemostats .. 2071 
Hooks ....2070 
Insertion/Extraction ....... 55, ‘85, 95, 101, 


Bearing 107-108, 146-147, 166-167, 170, 
-+s... 185, 187, 189-191, 199, 201, 203, 
-. 207, 211, 213, 215-217, 221, 235, 
.. 237, 243, 249-251, 256, 260, 264, 
.... 347, 350, 356, 361, 364, 366, 
368, 371, 374, 380, 2071, 2075 
-. 464, 468, 2075 

digikey.com 
digikey.com 


ICs. 

Kits ... 
Inspection Mirrors. 
Knives and Blades. . . 2072, 2075 
Lead Straightener, IC.................. 464 
LeKGY cc cscericdcconctacmlectes digikey.com 
Magnetizer/Demagnetizer .... digikey.com 


Multi-Purpose ................0.0000008 2075 
Nibbler...... 2029 
Probe Pick . . 2071 
Punch Down .. . 282 
Reamers ... ey.com 
SCISSONS wissiiiscdaiadasadcanaasensiosians 2070 
Screwdrivers .. - 2072-2074 
Tuning Tools .. - 1748, 2075 
Tweezers... - 2074-2075 
VACUUM) VISC icc ceseecicscaieeesees 2073 
Vises .......... . 2073, 2082 
Wire/Cable Stripper. 166-167, 


iambigndiamamsad ic 169-170, 185, 188-191, 
. 278, 281, 1996, 2070, 2075 


Wire Cu er -. 2072-2073 
Wire Dispensers ‘ | 2063, 2070 
Wire Wrapping. . - 2063, 2070 
Wrenches .............cccceceeee eens 2073 
Transducers 

Audio .... 2013-2014, 

hae 016-2018, 2022, 2028 
CUITGIE aectsitls ns stcthacatetinceatieleess 2248 
Pressure... 2239-2240, 


“2252-2253, 2255, 2271 
Rotary Variable Inductance (RVIT)... 2255 
Ultrasonic . 2013 


Voltage 

Transformers (also see Coils/Inductors) 
AUGIO wiccccecie: sitcicasdeceeces 1332, 2149 
BalUMiecccisscsecicacaascadasseas 1372-1373 
GGPb wccccectsi nededanscaseres 2280, 2282 


Chassis Mount. . . 2147, 2150, 2152 


Configurable .. +... 1353 
Control ........ 2.2147 
Current Sense ................. 2149-2250 
Desktop Switcher ...................5 2194, 

Sdasealacasiatelglaisatness 2196, 2202-2203 
Encapsulated . 2142-2144 
Isolation - 1332, 2106, 2143, 2146 
Medical Grade .. 21+. 2146 
PC Mount .. 2140-2143, 


12145, 2147-2152 
q 1299, 2140-2141, 2144-2148 


Pulse 
SWitchMode « ss0 cc stees cccadeeceden 2149 
Telecommunications. 1330-1331 
LAN Discrete Modules.............. 1331 
Telephone Coupling .................. 2142 
Toroidal ......... 2145-2146 
Variable AG csccccccesecsiiiscgacensees 2087 
Wall Mount.. . 2143, 


-2196, 2202- 2203 
Transient Voltage Suppressors (TVS) 


ATAYS ia iosars azarntnacitiaiees ic ataunateanmans 1805 
Diodes...... 1200, 1773-1780, 1782-1789 
EMI Protection ICs. . 893-894, 987 


Varistors/ZNRS...............65 1760-1766, 
isd eldielnie sid (aidistSididiciginicedion 1768, 1771-1773 


Transistors ...... 477, 479-480, 488, 502, 
iceman 1069-1074, 1085-1096, 1103-1104, 
Bere 1114-1128, 1138-1139, 1141-1142, 

ioe pbhadecraiargs 1152-1154, 1169-1170, 

-- 1173, 1175-1177, 1187-1198, 

1201-1202, 1204-1205, 1227 

Shed, De Reeiaiaa nesideliad 1086-1088, 1104 


Transponders.................... 513-514 
Triacs....... 1112-1113, 1148-1149, 1161, 
-. 1172, 1200, 1232-1234, 1236 
Quadiac?s issn caiadsiiadi ced ee contudees 1236 
Tubing 
Corrugated Loom............... 377, 2050 
Heat Shrink ... -.2005, 2007-2010 
Kits stasibsssnscesseasezecs 2008-2010, 2110 
MOTO Ms erircie satel seece canoe ditretis amteceniae 2004 


UPS Systems ........................ 2106 
Vacuum. ....:2260ccccececcciccvecesees 2061 
Varistors 


AWAY S aie aacncrnaaraiacemtamaraeemsa 1762 


Di0d Os 5..scccescacsistcleds raenen. semen 1102 
MOVs (Metal Oxide) . 


Multilayer Chip .. 1762, 

2h tyre Sova teb esas enced tciareneiacnage 1764-1765, 1771 
SlANGANG sos sciscacicnssnienteteceradanias 1766 
Strap... 1768 
Telecom 1767 
TVS... --. 1764 
ZNRs... 1760-1761, 1763 
Voltmeters............... 2286, 2293-2294 


2079, 2085 


Wire (also see Cable/Wire) 
Holders/Ties. ............:000005 2046-2050 


Jumpers... . 2061, 2101 


Markel a sasccsiciiiciendins qccadateradar 2053 
Tape Dispenser... - 2044, 2053 
2047, 2050 

a/atSfatard 2051 


Wireless Communication (see RF/IF) 


ZNRs (see Varistors) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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3M Abracon Corporation Amphenol - Connex 
Adhesives Crystals - 1250-1253 RF Adapters.................000008 384-387 
Filters, SAW RF Connectors 
Oscillators sia BNG eococniscd dceaerasineencanaex tees 
Programmable .................00605 1265 MCX/MMCX. 
Tape (see Tape) Resonators N Type... 
Breadboards ..............cceceeeeeee 2061 GOraMIGs sscsiiecindenwtcted es sseesists 1253 SMA/SMB... 384- 385 
BUMPONSictasianis ciate tosiuiacadndumasen 2044 SAW. cies decansdinnscinen detieshdsanst 1286 TNC vee O87 
ee 43 ACL Staticide, Inc. ee 


Amphenol - Industrial 
Circular Connectors 
97 Series 


Battery Contact Cleaner.. 
Cleaning Wipes . . 
Static Control Equipmen 
Static Control Products . 

Static Dissipative Soap... 


351-353 
352-353 
354 


44, 4998 


.. 2056 


A i MS Series... 
Cable Assemblies 36, 38-41 ADI (see Analog Devices, Inc.) PT Series 
D-Sub . +36 a 
Plug and Socket . 37-40 Advanced Photonix, Inc. RADSOK' 347 
PCB 41 Photo Diodes/Emitters......... 2225-2226 Waterproof 
T ination J ene 38. 44 Cord Grips 
SIA On SEN ere': , Advanced Thermal Solutions, Inc. 
Cleaning Cloth....... 2044 Heat Sinks Amphenol - Pcd 
Connector Hardware. BGA - 1060-1062 Connectors 
Connectors IEEE 1394 .. 285 


284-285 


Display and Video Converters 

.. 700-701 
.. 701 
701 
.. 704-705 
.. 701-702 
.. 665-666 
665-666 


Evaluation Boards . 
Fiber Optics 
Hot Swap Controllers. . 
Interface............ 

Microcontrollers 
MicroConverter®... 


Motion/Motor Control ................ 704 
Power Management... 704-707 
Sensor/Signal Conditione . 707-708 
Signal Processors ..... ... 709 
Specialized... . ... 709 
Switches . 709-711 


System Supervisor. 
Thermal Management... 
Voltage/Frequency Converters. 
Waveform Generators . 
Isolators, Digital... 
RF/IF Products 


Sensors, Accelerometers 
Evaluation Boards 


Modular, Ethernet (Ru11) . 
at — WSBiarasccicstnot saamsnaueliancss exes 285 Antenova 
icoswitch/Tyco er ANIGNNAS vs2nciciacccndssiontetetoamamnias 474 
(see Tyco Electronics/Alcoswitch) Amphenol - RF Division 
Adapters, RF Coaxial............. 391,393 APEM Components, Inc. 
AlfaMag Electronics, LLC RF Connectors Security Guards..................00005 1863 
lnitract Connector™. ; 452 INGUCIONS: 5.2: ccccccececec ies chececiadnes 1354 oe pete Swiches 
Intra-Switch™ Allegro MicroSystems, Inc. Rite. ar gree Stop 
Memory Hall Effect Sensors . . 898-899 WU ae ee nie senna ae tes joysticks ...... 
: SMA/SMB... 388-389, 392 Keylock.... 
Compact Flash... Motor Drivers... . 899-900 
; ev FAKRA (SMB) 388-389 Pushbutton. . 
microSD Power ICs 900 QMA 
MetPak™ (SMA)... Rocker .. 


All Sensors Corporation 
Pressure Sensors 


EP esis 


API Delevan 


Alpha Wire Company Bead Cores 
Plug and Socket . Cable Ferrites, Flexible Material 1347 
Ribbon, Mini D. Inductors 
Amphenol - Tuchel Electronics Ail COPG wi cccecvesctace se teadaasacees 1347 
Bth@mets.. ccscesoncicencacaeacene 2005 Connectors Chip .. 

SCSIis.05 wi. 244 Hook-Up... 2003-2005 Backshell Kit................ digikey.com Coils.. 1339 
Headers .. . 42, 153 Multiconductor 2002-2003 Circular Common Mode Choke........ 1346-1347 
Heat Shrink Tubing .. aaa 2007-2008 Multi-paired .. 44 Series ... 356 Filter.. 

Hook and Loop Fasteners Sleeving... C091... . 356 Fixed . .... 1339-1345, 1347 
Dual Lock™ ... 2046 Spiral Wrap ... 355 High Current 1340, 1343-1344, 1346 
Scotchmate™.... .. 2046 Test Lead . ... 355 Kits . .. 1340-1343, 1347 

IC Sockets Tinned Copper Flat Braid Hand Tools.. . 356 Power Cc oke . . 1344-1346 

. .... 470 Heat GUIS.......-ccccccececececececece 2006 Smart Card .. 447 Shielded ates 2 1339-1346 

PLCC Carrier .. .. 471 Tubing A b .. digikey.com 

tan ) mprobe 

ae pe Tee ” a Fabric ... 2006 Test Equipment APM Hexseal 

ZIP DIP. 469-470 Heat Shrink Accessories 2090-2091 Switch Seals ............00c0eceeeeeee 1862 
IC Test Clips ve. 471 ov Clamp Meters 2090-2091 Aries Electronics, Inc. 

Jumper Wire ..2061 Altera Data Logger -- 2090 Adapters 

Kits Cables/Programming Hardware Hygrometer . -- 2091 DIP sayciiesseiiniienensiawacesaaneae 465-466 
Heat Shrink Tubing... 2008, 2110 <iis ns . 531-532 Kits .......... 2090-2091 IG Sock@tisescscancoavsesesacsse 465-466 
Insulated Terminals. .. . 328-329 Development Kits and Tools ..... 532-534 Megohmmeter .. .- 2091 Headers 

Optical Enhancement Films .......... 2273 Evaluation Kits ................06.0ceeee 532 Multimeters. ..... 2090-2091 COVEN... anczeccssesvecincadnsendaenes 464 

Optoelectronics .... sitoeoade Integrated Circu its/Semiconductors Power Recorder -- 2091 DIP oii ssieasutscsvassacinavsveanches 464 
Touch Screens. CPLDs ... 529-531 Psychrometer... -- 2091 IC Sockets 

Patch Cords .. 526-529 Relay Switch... --2091 Adapter _ 465-466 

Privacy Filters Resistivity Tester . -- 2091 Collet . . 464 

Probe-It Clips American Electrical, Inc. Rotation -- 2091 Horizontal . 464 

Shorting aoe 218 Cable:Grips..: a -- 2090 Lock Eject DIP 465 

Static Control P di t ade 2076- 2079 Circuit Breakers, DIN Rail Mount 1827 Voltage Detection. .. 2091 Open Frame 

Se ORITO) TOSUCIS ssaeeee DINM Rails cs sescscaccaiss . 309 Wire Tracer .. 2091 PGA 465-466 
p Disconnect Switches. . 1899 . F 465 
pilachment seca Accessories........... 1g99 Amulet Technologies LLC i 
mae : ae Interface Modules and Cables ........ 309 Graphic LCD Tool Kits................ 2276 
Foam....... : Terminal Blocks Amveco Magnetics 
Foil Shielding +, 308-309 Transformers 
Low Static - 308-309 Current Sense ............... . 2250 
Splicing... Tools, Crimp ... - 307 Medical Grade .. 

Water Soluble. . Wire:Ferrilles::- Power .... 

Terminal Connectors Ametherm Toroidal .. 

Terminal Strips... Inrush Current Limiters ............... 1797 Analog Devices, Inc. Tools 


Tools, Crimp eine ae . E 
Mae cee eaceeedu ce AMET yee (coeTyCeEIecrOnICNME) pee os smecs  2080 
Wire Marker Tape Dispensers Amphenol Commercial Products ICs/Semiconductors 
Connectors AMpIMOTS? ..2ecchecsadeecertenese 684-690 
D-Sub Analog Computation Circuits .. 690 


“691 


Backshells . : 
-« 691 


Analog/Digital Audio 


DIP Extractor. 
IC Straightener... 


Artesyn Technologies 


DC-DC Converters 
Power Supplies 


Asahi Rubber, Inc. 


High Density ATE and Time Domain Z F 
Infinity Audio/Video 691 Heat Sink Pads ..........0.:.ccseeeees 1065 
Aavid daa Modular, Ehernet x 075+ 276 CCD Signal Processors ...691 Assmann Electronics 
Heat Sinks ........ 1055-1058 446 Data Communication ................ 691 Adapters 
BGA........ ... 1058 . 446 Data Conversion 691-699 D-Sub 
Thermal Compound.. .. 1055 275 Digital Potentiometers 699-700 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Mouse... .. 58-59 


Cable Assemblies _ 
CAT 5 and CAT Se... 
Computer, Molded.... 
IDC 
DIP... 
D-Sub . 
Pin/Plug 


IEEE 1394 . 
Multi-Media 


Stereo Extension .. 
Termination Jumpers . 
USB Extension... 


VGA jecsisaiscde 

Cable Testers 

Connectors... 45, 47-50, 
Se sisatiats 58-60, 62-64, 283 


DIP... ... 45, 50 
D-Sub 45, 283 
IDC ... 45, 47 
Modular . . 63-64, 283 
Pin/Plug.... 


Flat Ribbon Cable... 
Headers 
0.100” (2.54mm)... 
IDG S sc esses a 
Protected 
IC Sockets .. 
PLCC Sockets 


Astec Power 
AC-DC Power Supplies........ 2168-2169 
DC-DC Converters...............00005 2167 


Astro Tool Corp. 
Crimp Tools 
Insertion/Extraction 


ATM America (see Brand 77 Tools) 


535-536 


Development ools an 
8051 Architecture... 
ARM® Thumb® 
AVR®.... 


.. 549 


ve. S41 
537-538 


.... 540 
-. 1043 

Memory ICs 
Cryptomemory 1044-1045 
DataFlash, Serial ................... 1047 
EEPROM, Paralle’ . 1045-1046 


537, 1043-1044 


EEPROM, Serial. 
EPROM. 
Flash nis 
Microcontrollers 
8051 Architecture... 


ARM® Thumb®. . 540 
AVR®.... 541 -545 
CAN... .. 546 
Flash .... 546-548 


Smart Card. 


USB..... . 547 
SPLDs . 538 
Wireless Communication icra anal 474-476 


Avago Technologies 
LEDs 
7-Segment Displays 
Bar Graph Arrays . . 
Hexadecimal Displays 
Numeric Displays . . 
Smart Displays... 
Surface Mount... 
Optoelectronics 
Ambient Light Sensor 
IrDA Transceiver Modules 
IR Detectors. 
IR Emitters 
Optoisolators. .. 
Photointerrupters . . 


2224 
. 2297 


RF and Microwave Products 
Sensors, Proximity..................4. 


Aven 

Blades 
Deburring .... 
Precision ..... 

Illumination Lamps 

Magnifiers ...... 

Microscopes.... 

Tools 
IC Insertion/Extraction .. 
Knives and Blades 
Tweezers 

Worklights...... 
Replacement Bulbs... 


AVX Corporation 
Capacitors 
ATPAYS!:.:i5 siadesdsteneig hore natnie dedaee 1606 


Ceramic Disc.... 1573-1574 


Ceramic, Multilayer ... .. 1575-1576, 
sdcinh bitranarsaiayaceach 1591-1600, 1604-1606 
Flexisafe Capacitors.............. 1600 
Low Profile... 


Feed Through 
Kits 


.. 1379 


1550 

ee 2108 

Low Inductance . 1605-1606 
Microwave Chip. 1601-1604 
Multilayer Chip .... . 1600-1601 


Niobium Oxide Chip .. 
Soft Termination .... 
Supercapacitors 
Tantalum 


- 1504-1513 
1603-1604 


Tip & Ring.... 
Connectors 


DIN 


“429 


MOBO™ 


PCMCIA.... 

Secure Digital 
Crystals 
Filters, Thin Film 
Fuses, Thin Film... 
Inductors, Thin Film 
Oscillators s..:..00cc0ctccscesiestcacees 
Resonators 

Ceramic 


TVS (Transient Voltage ‘Suppressors) 


deniein tan nsasecas seecoaeseainn 1772-1773 
B B Battery 
Batteries, Lead Acid .................. 2121 
BCcomponents (see Vishay) 
BEAU (see Molex) 
Bel Fuse, Inc. 
DC-DC Converters...............0.005 2179 
1822-1823 
1822 


Bergquist 
Heat Sink Pads ... 
Touch Screens.... 


BiCCGeneral (see General Cable) 


Bivar, Inc. 
Hardware 
Insulators. 
Spacers 
LED 
Assemblies... 


. digikey.com 
digikey.com 


B&K Precision 
AC Voltage Detector... 
Capacitance Meters 
Component Testers... 
CRT Analyzer 
EPROM Eraser ... 


.. 2094 
.- 2094 
.. 2094 
digikey.com 
.. 2094 


Frequency Counters .. .. 2092 
Generators 
Function... .. 2092 
NTSC... .. 2094 


RF.. . digikey.com 
Insulation Testers... digikey.com 
Multimeters 

Bench TOP: oe: scccsiwtintesicgeeebeden 2093 

ClaMp-OMise hag itatseaniactnamemesss 2093 


Power Supplies 


Hook-Up Cables .. 
Probes 
High-Voltage 
Logic/Pulser. 
Thermocouple .... ee 
. 2094 


Programmable Electronic Load 
Programmers ..............245 digikey. com 
Test Leads .. 2094 


Accessory Tips Kit .. 2094 
Transformer, Isolation ........ digikey.com 
Transistor Tester.............. digikey.com 

Bourns, Inc. 
Connectors 
Modular, 70AA.... .. 433 


.. 2201 
.. 1742 


DC-DC Converters. . 
Dials, Concentric Scale 
Encoders 

Digital nica 


.. 1938 


Optical. . .. 1938 

Rotary .. .. 1938 

Square/Sealed Reha .. 1938 
Fuses 

Resettable 1803-1804 

Telecom.. . digikey.com 
Inductors . . digikey.com 
Modular Contact, JOA 433 
Networks, Resistor .. 1719 
Potentiometers 

Carbon . .. 1735-1736, 1738, 1741 


Cermet . 1733-1743 


Conductive Plastic 


: 1733- 1743 

Wirewound...... 1734- 1738, 1742-1743 
Resistors 

Current Sensing .. .. 1709 


.. 1709 
.. 1709 
.. 1709 
.. 1709 


Metal Element .. 


Surge Protection 


Surge Arrestors (GDT) ...... 1769-1770 
Surge Suppressors ........... digikey.com 
Switches 

Key Switches .. 1902 


Rotary Selector . .. 1902 
Thyristors .. 1781 
Varistors 

MOV Sit ssczarecicetanascannices 1769-1770 


.. 2071 


Tools, Hemostats ... .. 2071 


Bud Industries, Inc. 


Enclosures/Boxes.............. 2033-2036 
Accessories..... 2033, 2035, 2037-2038 
Cabinets. . 

Racks .... wees 2037-2038 

FIRSTS caszecicms se katt naeamandrc digikey.com 

Building Fasteners 
Hex Nuts .. 2060 
Kits, Hardware .. 2060 


RVC! oc cccesess cceccteandaraces .. 2060 
Screws 
Machine.. .. 2060 
Metric. .. .. 2060 
Sheet Metal . .. 2060 
Washers .. 2060 


Burr-Brown (see Texas Instruments) 


Bussmann (see Cooper/Bussmann) 


Caddock Electronics, Inc. 
Resistors 

Current Sensing 

Heat Sink Mountable 


Cantherm 
Bimetal Cutoffs 
Encapsulated Thermostats 
Sensors, Thermal........ 
Temperature Regulators. 
Thermal Links 


Capital Advanced Technologies, 
Inc. 
Surfboards® 
Adapters .. 
Kits 


Cardinal Components, Inc. 


Programmable Oscillators............ 1267 
Carling Technologies 

Circuit Breakers...............0..00008 1827 

Switches 
Accessories... - 1863, 1872 
Pushbutton.. . 1863, 1872 
Rocker . 1862, 1872, 1881 
SDS sis ta tactictleneaene cuties aoenseie 1863 
Toggle - 1862, 1872 


Carol Brand 
(see General Cable/Carol Brand) 


CDE (see Cornell Dubilier Electronics) 


CEL California Eastern Laboratories 
Optoisolators 
High Speed Digital.................. 
Photo Transistor Output..... 
Relays, Solid State 
RF and Microwave Products 


Amplifiers, Wideband................ 481 
Frequency Down/Up Converters.... 480 
PI@SCdIOMS. is2cccicerd vaca gaamcnanes 481 


Switches 480 


Transistors ... 


Cherry Switch 
Computer Keyboards ................. 1855 
Sensors 

Hall Effect 

Magnetic Position 
Switches 

Key Switch.... 

Pushwheel .... 

Rocker 

Snap Action... 


- 1919-1922 


Chipcon Products (see Texas 
Instruments) 


Chip Quik, Inc. 
SMD Removal Kits.................... 2084 


Cll Technologies 
(see Tyco Electronics/Corcom) 


Cinch Connectors 
Barrier Blocks... 
Jones Connectors 


wae Bel 
digikey.com 


Cirronet 
RF Development Kits 
RF Transceiver Modules .. 


Cirrus Logic, Inc. 

Integrated Circuits 
A/D and D/A Converters........ 682-683 
Codecs 681 


Op Amps 
Power Control/Management pemaalhal 683 
Microcontrollers, ARM...............55 683 
Citizen 
Crystals 


TCXO 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Clare 
Optocouplers 
Relays, Solid State 
Switches, Power 


Clarostat 
Encoder, Optical ... 
Potentiometers 


C-MAX 
Antennas .............0 cece eeee eee e eee 477 
RF Receivers/Evaluation Boards 
Saat atheros Saahaisininmcinns Aiarhanre seman Ala ttelas 477-478 
CML Innovative Technologies 
Lamps, Incandescent......... digikey.com 
LEDs -2312, 2330-2334 
Assemblies. ... 2331, 2334 


Blue 
Flashing 
Incandescent Replacement 


Lenses 2332 
T1 Modular. . 2331 
White... 


Light Pipes ... 


CoEv Magnetics/Tyco 
(see Tyco Electronics/CoEv Magnetics) 


Coiltronics (Div. of Cooper/Bussmann) 


Inductors 
Common Mode ................6058 1303 
Power . . 1299-1301, 1303-1306 


Shielded. ci. ccisceccaeasccenss 1300-1305 
TOPOIMAl ssisicicineig ot hiss secnarnacceras 1303 
Transformers. . 1299, 1301-1302, 1306 
CGR catcecieccsnatean sates ... 2280 


Power Over Ethernet (POE)........ 1306 


Comair Rotron 


Comchip Technology 
Diode Arrays 
ESD Suppressors. . sc yg 
Zener DiOdeS...2 2.6.02: eececeveceeaces 1231 


Condor (see SL Power Electronics) 


Conec 
Connectors 


DIN Rectangular... 

D-Sub 
Accessories and Hardware........ 272 
Backshells 
Combination ... 
Filtered 
M-M and F-F Adapters . 
High Density ..... 
Water Resistant 

Crimp Tools 


Connor-Winfield 
Crystals ... 
Oscillators........ 

Ovenized (OCXO) . sa 
Voltage Controlled (VCXO).... 


Conxall/Switchcraft, Inc. 
Cable Assemblies. . 
Circular Connectors. . 


- 1278-1280 
... 1280 
... 1278 


.. 356 
wee. 357 


Cooper/Bussmann 


«+. 1818-1821 

- 1819-1820 
1821 
... 1820 
+. 1819 

- 1820 
.. 1821 


Fuses.... 7 
1/4” Diameter AG 
Alarm Indicating. . 
Automotive 


Telecom. 

Holders.... 1819-1821 
Automotive ..............ccceee eee 1820 
Clips..... - 1820-1821 
Panel Mount . ... 1821 
PC Mount ... 1819 


Cooper Industries 
Solder/Desolder 
Replacement Tips ................65 2087 


Cooper Tools 
(see Crescent/Erem/Weller/Wiss/Xcelite) 


Copal Electronics 
Fans/Blowers 


Bushless DC 
Potentiometers, Cermet .. 
Switches 


729-1732 


DIP Ye esi csantsteccadenestencetenneaace 1929 
FROLANY siete asc dielienmetecatiateanay 1930 
i .. 1902, 1929 


Copeland Communications, Inc. 
Development Kits, Modems........... 563 


Corcom/Tyco 
(see Tyco Electronics/Corcom) 


Cornell Dubilier Electronics (CDE) 
Capacitors 

Aluminum Electrolytic 
Computer Grade.... 
Flatpack 
Screw Terminal 

Film, Axial... . 
Hardware 


-» 1655-1656 
-. 1655-1656 


Reed 


Cramer Company 
Geared Motors AC/DC ............... 1054 


Cree 
DiOdGS 3 ih: senate ccatomanassnraananad 


Crescent 
Tools 
Pliers, Wrenches.................065 
Screwdrivers.... 
Wire Strippers... 


CR Magnetics, Inc. 
Current Indicators 
Current Sensors 


Crouzet 
/O Modules 
Relays, Solid State 


Crydom 
Diodes/Rectifiers.................00005 1172 
V/O Modules .............. 1991-1992, 1995 
Relays, Solid State .. 1989-1993 
MGRS i jc cnc scamamencee 
Sensors, Liquid Level... 
MMACS cerencrissderciadiasase gicimuannee aaa 


CSR 
Bluetooth® Devices ...................5 482 


C-Ton Industries 
Digital Panel Meters .... 
Cable Assemblies .. 
Power Supplies 


cTs 

Crystals ........ 

Encoders, Mechanical .. 

Heat Sinks (see IERC) 

Oscillators ee 
Programmable nWave 
NOXO ws sssissauesietictuiccces 
Wireless Frequency .. 

Potentiometers 


SLOGKPOL™ oc :sctsismombnaatnses nates 1744 
Trimmer...... 1744-1745 
Two-Axis Controller. ...............5 1744 
Wirewound... 


Resistor Arrays, Thick Film Chip 
Resistor Networks 


BGA. 
Current Sensing 
Switches 


CUI, Inc. 
Alligator Clips 
Buzzers 


-- 2196 
417 
+. 417 


415-418 
Circular DIN. ... 382 
F (Television) 
Modular Adapters... 
Power ..........5 
Current Sensors 
Encoder, Rotary. 
Power Supplies 


Desktop Switchers... 2194-2196 
Wall Transformers ... 2194-2196 
Speakers 2012-2013 
Transducers, Audio.... 2017-2018 


CUI, Inc./V-Infinity (see V-Infinity) 


Curtis Instruments 
COUNEIStrntesc ite iticaeath seametaema ns 2292 
MUM Sirccnntinsnctas i saneeastacatunemsas 2292 


Custom Computer Services (CCS) 
C-Compiler 589 
Development Systems........ digikey.com 


CW Industries 
Cable Assemblies. 
Card Edge .. 
DIP iiawe 


. 28-32 
. 31-32 


1903, 2110 
-- 1881 
-- 1903 


Rocker . 
Slide... 


Cypress Semiconductor 
Development Kits ... 
Accessories 
Evaluation Boards ... 
Programmers ... 


618-619, 621 


digikey.com 
.. 478, 618-620 


Software 619 
IC/Semiconductors 

Buffers 1042-1043 

Clock Generators .. 1043 

CPLDs ... 619 

Microcontrollers............ 478, 618-620 
Memory ICs 

FIFO Memory .. 1042 

SRAM.... 1042 
Wireless USB ... 478 


Daburn Electronics & Cable Corp. 


Cable/Wire 
Hook-Up... . digikey.com 
Speaker .. .. 1996 
Test Leads...... .. 1996 


Hardware, Standoffs... digikey.com 


Dale (see Vishay/Dale) 


Dallas Semiconductor 
IC/Semiconductors 


1-Wire....... 

Adapters . . digikey.com 
Communication . .. 1033 
Interface. . .. 1034 
Memory .. tenths .. 1034 


«+. 622 
- 622 
.-. 622 


Microcontrollers... 
Evaluation Kits 
MAXQ™ 


Non-Volatile RAM Controllers...... 1034 
OSCIlALOTS zaicceuceanendscdte: digikey.com 
Potentiometers, Digital . 1033-1034 


Reset - 1034-1035 


Thermal Management . 
Timekeeping 
Voltage Monitor.............. 


Delta Product Groups 


BIQWGISs..2aicsceccicacasecenaiess 2134-2135 
Fans 
DC Axial . 2134-2135 
Finger Guards ... - 2134-2135 
Desco 
Probes. . ... digikey.com 


Static Control Products 
. 2078-2079 


Wash Bottles. . 
Wrist Straps... 


Dialight 

LEDs 
Array .... 
Drives ... 
Panel Mount .. 
PC Mount 
Surface Mount 

Light Pipes 


2078 


Digi International 
Development Kits 
Programmable Boards.......... 550-551 


Digi-Key 


Component Kits.... . 2108-2110 


Digital View, Inc. 
LCD Controller Boards .. 
Accessories 


Diodes, Inc. 
Diodes/Rectifiers... 


ame - 1201-1203, 
Menge 1206-1212, 1215-1223, 1227-1231 


Bridge Rectifiers . 1215-1216 
Diode Arrays... 
Kits, Zener Diodes. 
MOSFETs..... 

Schottky. 
Super Barrier. 
Zener Diodes . 


Integrated Circuits 


1209-1210, 2110 
- 1202, 1227 
- 1218-1222 


Hall Effect 894 
LDO Regulators. . 894-896 
Power Management... .. 896-898 
Thyristor Surge Protection............ 1776 
Transistors ........ 1201-1202, 1204-1205 
Pre-Biased ...............000. 1203-1205 
TVS (Transient Voltage Suppressors) 
webbnbaddlbascdeecesaaeeees saeels 1775-1778 


DPAC Technologies (see Quatech) 


Eastek International/PREO 
Filters, Line..................ccee seen 1406 


Eastman Kodak Company 
Camera Modules. 
CMOS Image Sensors... 
Evaluation Boards 
Imaging Processors. 
Lens Kit 


Easy Braid 
Desoldering Braid 
Solder Sponges 


ebm-papst, Inc. 
Fans/Blowers ... 


- 2132-2133 


ECS, Inc. International 
Crystals .. 1240-1249, 1286 
Kits ... 1240, 2110 
Filters 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 11 


: 
< 
” 
rT 
cc 
5 
= 
= 
re 
5 
< 
= 


5 
2 
S 
> 
9 
af 
S 
rm 
4 
Gj 
2 
rm 
be 


Items listed as digikey.com do not appear in the catalog, but appear on the Digi-Key Web Site. 


12 (1073) 


Oscillators.......... . 1237-1240, 1266 
Programmable . ... 1266 
VC-TXO/VCXO .. .. 1240 

Resonators 
Ceramic.... ... 1287 

.. 1287 
EDAC 

Connectors 

D-Sub 
High Density, VGA................. 259 
[Sole (= (0:21 (0 ee eee rer ree 


IEEE 1394 (Firewire) 
Modular, RJ45... 
Rack and Panel. . 
Telecom. 


Matrix Switches.... 


Electroswitch 


Switches, Rotary..................0065 1924 


Elna America, Inc. 


Capacitors 
Aluminum Electrolytic............... 1407 
Electric Double-Layer (EDLC)...... 1428 


Elpac Power Systems 


AG Adaplers:e.2 cis cs seusdsneriaestess 2203 
Power Supplies 
External .... 2202-2203 
Medical. . ... 2203 
Open Frame ... 2202 
Ember 
RF Development Kits .... 483 
ZigBee™ ICs we. 483 
Emerson Network Power 
Connectivity Solutions 
Adapters. 407-408 
Banana Plugs/Jacks 372, 2110 
Binding Postisiizsis mtesadaestncnsacees 372 
Cable, RF .... . 406-407 
RF Connectors. - 403-405, 408 
MCX/MMCxX. . . 403, 405 


SMA/SMB .. 404 
SMK........ .. 405 
Tip Jacks/Plugs -. 372 
Tools, Crimp ... 403, 405 


Energizer Battery Company 


Batteries 2112, 2114, 2119 
Battery Chargers... iene 
Cell Phone Chargers .2119 
Flashlights ... 2119 


EPCOS, Inc. 


Capacitors 
Ceramic, Multilayer ... 
CombiSuppressor . ... 1543 
EMI Suppression . . . 1542-1543 
Metallized Polyester Film.... 1543-1546 
Metallized Polypropylene Film 


oN S02 


1541-1542 


Filters, SAW 
Inductors/Chokes .. 

Filter Line 

Transponder Coil .. 

Wirewound................005 1333-1335 
Inrush Current Limiters . ... 1796 
Resonators, SAW.. . 1293 
Surge Arresters .... ... 1767 
Thermistors 


2266-2267 
«. 1796 


... 1767 
... 1768 
-.. 1766 

. 1767 
.. 1766 


Epson Toyocom Corporation 


Crystals 1272-1273 
Oscillators.......... 
Programmable ...............0.0:eeeee 1268 


Epson Electronics America, Inc. - 
Semiconductor Div. 


ICs/Semiconductors 
Charge Pumps... 
Interface 

Real Time Clocks... 


... 1024 
. 1024 
... 1018 


Equinox Technologies 


Programmers :cnicccceeewnecsscntananaes 518 
Erem 
Hand Tools .. 2071-2072 
Cutters ... 2071-2072 
Tweezers 


E-Switch, Inc. 


Switches 


Keylock 1908 
Momentary Tact - 1842-1843 
Navigation.... 

Power 


1889-1890, 1892 
-. 1882-1883 


Pushbutton... 
Rocker ... 


Seaginasy 1925 
1903-1904 
-. 1864-1865 
E-T-A 
Circuit Breakers, Thermal ..... 1828-1829 


ETC (see Molex) 


Excelsys 


Power Supplies 
Configurable 
Power Modules 


E-Z-Hook 


Alligator Clips 
Banana Plugs/Jacks . . 
Cable Wall Brackets .... 
Coaxial Test Cables .... 
Hooks .......... 
Patch Cords 
Probes. 
Test Leads 


- 2103-2104 


Fairchild Semiconductor 


Bridge Rectifiers 
Diodes 
|Cs/Semiconductors 


Rgibieth a Sidiaslalaalaisleisiad Sisicleteielbiediacee'ste 931 

... 927-931 

.... 930 

935 

Linear ... 931-934 

. 935-936 

- +». 934-935 

PWM (Pulse Width Modulator) . 934 

RF Power Amp Modules .... . 936 

Specialized... ween . 935 

TinyLogic™ . 935 

IGBTS iis scvettinitcererssecsnisensdveansle 1168 

ides -. 1163-1167 

Transient Voltage Suppressors ...... 1200 

TYANSISIOMS «2.0000 ccececesee ces 1197-1198 

Fairchild Semiconductor/ 
Optoelectronics Group 

LEDSiwist sites aaadtagewteesinne ts 2297, 2324 

INfPATE ss 2s. cse cdc tide inten aaeas 2297 
Optoisolators 


SCR/Triac Output.................0. 2208 
Transistor Output F 
Photo Transistors 


FCI 


Cable Assemblies 
Fiber Optic ................5- digikey.com 
Connectors 
OLS siaacaisecis tesa sendssirea an ttaataisiataens 78 
0.5mm 78-79 


2mm 
Hard Metric ... 
Metral®..... 
Millipacs® 
Minitek™ . 


-.. 140-141 


BergStak 5 
Board-to-Board ....... 140-142, 148-149 

Floating .... 142 
Card Edge ... ... 430-431 


D-Sub .... iste 
Backshells .. 
Combination 
Hardware 

DIN Rectangular .. 

ExpressCard™.... 

FFC/FPC (Flat Flex) . 


aati 258-259 
.. 259 


Headers 


161-163 
148-149 


0.100” (2.54mm)... 


Ribbon Cable, Socket ............... 56 
Memory 

CardBus... ... 442 

Card Connectors 420, 442 

DIMMs ccc eatsenssn 420 


PCMCIA Memory Card. . 


Modular ........... oe. 291 
PCI Express....... 430-431 
PC Pins/Receptacles ................ 452 
Power a 


SAS (Serial Attach SCSI) . 431 
SATA te . 432 
SCA2 2+. 435 
Shunts 148-149 
SmartCard .. 435 


Sockets, DIMM on ia ... 420 
Tools, Crimp ... 56, 70, 148-149, 162-163 


FEIG ELECTRONICS/OBID 


RFid 
Antenna 
Hardware.......... 486 
Readers...........cccceee seen ee 484-485 


Flambeau, Inc. 
Conductive Cases and Cabinets..... 2032 


FlexiPanel 
RF/IF 

Bluetooth® Devices 

Zigbee™ Devices 


«+. 487 
--. 487 


Fluke Electronics 
Test Equipment 


Accessories... .. 2089 
Clamp Meters... 2088-2089 
Insulation Testers................005 2088 
Kits ceccec. ie .. 2088-2089 
Megohmmeters ..............--..055 2089 


Multimeter... 
Test Leads 
Thermometers .... 
Voltmeters 


Fotofab 
RF/IF 
SHICNGING bitin ic ictatamacntmennesmeeed 487 
Fox Electronics 
Crystals .... 1281-1282 
Oscillators... .. 1282 
XPRESSO™ .. 1282 
TCXO .. 1282 
Free2move 
RF/IF 


Bluetooth® Modules. ... 


re . 487 
Development/Evaluation Kits. .. 


++. 487 


Freescale Semiconductor, Inc 
Development Tools 
Development Kits......... 488, 647, 654 
DSP Emulators/Programmers...... 
Evaluation Boards/Kits .............. 
jédisleeissesarsie 30 642, 645, 647, 654, 656 


Programmers ... 649, 654, 656 

Software 656 
ICs/Semiconductors 

Buffers ... . 712 


. 712 
- 655 
eal2 


Clock Drivers/Generators . 
Digital Signal Processors. . 
Display Drivers.... 


Frequency Conversion . 713 
Interface. . sees . 713 
Memory .. aon nee 


Microcontrollers ; 7 641-645, 
.- 647, 649-654 


Microprocessors ...... 649-654, 712-713 


Telecommunications 
ISDN U-Interface Transceivers ... 713 
PCM Codec-Filter...............2.. 713 
Voice Switched Speakerphone ... 713 
RF/IF 
Receivers/Transmitters. . 
Transistors 
Sensors 


Accelerometers . 2244-2245 
Pressure, Temp. Comp...... 2245-2246 
Smoke Detection .................... 713 
Future Designs, Inc. (FDI) 
Development Tools and Kits 
Demo Boards and Kits............... 622 
Programmer Kits.................0.65 622 


GC Electronics 
Etch Resist Pens 


Etching Equipment. .... 2068 
Fish Paper ........... digikey.com 
Terminals, Spring Push................ 320 


Test Lead Jumpers .... 
Tool, Nibbler 


GE Sensing 
Fuses, PTC Resettable.. 


Inrush Current Limiters tae IOS 
Sensors ......... digikey.com 
Thermistors . 2267-2268, 1795 
2267-2268 

PUG cctvcinsdeteadn cee vineadadasanin 1795 


Gems Sensors 
Pressure Transducers... 
Relays, Safety .. 
Sensors 

Conductive Switches .. 
Electromechanical 
Level Switches 
Float Type Level Switch 
Fabri-Level™ Kits. 


Flow Switches ......... sees 
Solid State Zener Barrier Switch ... 2271 


General Cable/Carol Brand 
Cable/Wire 


Microphone ... .... 2000 
Multiconductor 1996-1997, 
. 1999, 2001 

1999, 2001 


Shielded. 
Speaker... 
Test Leads.... 


General Semiconductor (see Vishay) 


Grayhill 
Encoders 
/O Modules . 
Keypads 
Switches 


1930-1932 
.. 1853, 1890-1891 
. 1925, 1932, 1935 


Pushbutton 
Rotary... 


Hamlin Electronics 
Magnets 
Relays, Reed.... 
Sensors 


Position Pera 
Switches, Magnetic Reed 


Hammond Manufacturing 
Enclosures/Boxes . 2040-2043 
... digikey.com 


2039, 


Transformers.... 
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Helicomm, Inc. Switches Ethernet Repeaters............ ...716 ITW Chemtronics uy 
RF Modules and Development Kits ... 488 - 1915-1917 Ethernet TX/RX... . 716 Desoldering Braid Q 
Hirose Electric Co., Ltd. eae Flash Memory... 717 Be ro Lotion 2 
Cable Assemblies Limi i960 Microprocessors 715-716 ° | 
Pushbutton.... Interface Adapters/Cards ... 717 Heat Sink Grease 
Push/Pull. W/O Processors...........+. 1 714 Swabs and Applicators ~” 
Rocker ... 1877, 1879 MCS® 51 Microcontrollers . 714-715 [a 
Connectors Toggle... 1878 MCS® 96 Microcontrollers ... 715 1yys TT} 
0.2mm. TaGhoMelots is MCS® 251 Microprocessors ... 715 Diodes/Rectifiers 1169 
0.3mm. Honeywell SSEC Modem Chipsets, Controllers, FRED... “ate [SS 
0.4mm. Attenuators DSPs, AFEs 1 TT ICs/Semiconductors . 1169-1170 a=) 
0.5mm .. Evaluation Boar Network Processors 714 IGBT Transistors. . .... 1170 a 
0.6mm RF Switches. PCI-to-PCI Bridges .... ++ 716 MOSFETs..... 169-1171 
0.65mm Sensors Peripheral Interface Products ......... 717 io) 
0.8mm Digital Compass ............. 2251-2252 Processor Modules 714 q 
imm.. - 74-76, 91, 94 Ki Mee _. 2251-2252 Strong Arm® Processors 2 714 Le 
1.25mm .. 95-96 Magnetic ... _ 2251-2252 Telecom Broadband................... 716 
-. 92-93 Xscale™ Processors =) 
Horn Industrial Co., Ltd. NGtWOMK isinasccuisesconaacansananaa nes 716 2 
Microphones, Electret Condenser St 716 
chated Tulatvaantacnttanenestaes 2024-2025 eccernaaaaens wee Pec omee q 
7 International Rectifier Connectors = 
Humirel Diodes/Rectifiers............... 1116-1118, 0.4mm... 
Sensors ee. . 1120-1124 0.5mm 
HUMIGY:..:.:2.0cccc0cterstecceanecs 2256 HEXFETs . 4116-1124 0.8mm... 
Circular Temperature ............. cee e eee eee 2256 Integrated Circuits on a 
Bayonet Lock .. .. 364, 366, 368 Huntington Electric, Inc. Control/Power... 1021-1023 LVDS 
Microphone ................56+ 368-369 Resistors ... Regulator/Switch Controllers .. 1023 M 
Miniature ..... .. 364, 368-370 Reference Design Kits .. 1023 eae ti 
Push-Pull Lock. 362-364, 369-371 Capacitor Mount Lighting Ballast...... . digikey.com Cie ea ea en 
Screwlock.... 362-363, 365-370 Current Sensing Shunts 1683 Optoelectronics Relays 1979 PISS ale ees 
. : MicroSD™/Transflash 
VIDEO 2. ccceesstsastesssaecencen 364-366 Lo-Ohm Bice Photovoltaic Isolators. . 1124 Waterproof 
Coaxial .......... 409-411 Metal Case. Transistors, IGBT.............. 1114-1115 : 
: CiRCUI AR atwicicicsmeme de fmetemeetaat 373 
DIMM Sockets ... at .... 438 Wirewound... 3 A 
Intersil Fiber Optics 
FFC/FPC....... 73-76 
High Density . ., 242 ICs/Semiconductors Fe | 0] (ae 295 
196-198 Amplifiers : 941-943 Jennic, Ltd. 
wee 111-112 CPU Supervisors . 943-944 Evaluation and Development Kits..... 489 
Memory Card Data Conversion 7 945 Wireless Microcontrollers.. 489 
Compact Flash...................0. 439 IERC Drivers/Receivers. 948-950 Wireless Modules.... ., 489 
MicroSD™/TransFlash ™... 439 : EEPROM, Parallel «295i 
Heat SINKS ....:22:02cccecestsess 1066-1067 Interface........... Jewell Instruments 


Panel Meters .... . 2287-2288 


ImageCraft Creations, Inc. Potentiometers, Digital 945-948 on 
C-Compiler Power Management............ 951-952 Analog....-----+222e2ese eee e teeta 2288 
ARM.....2-.- Real Time Clocks..... 944-945, 952-953 Digital. 2287-2288 


SmartMedia Card .. 434 AVR. ae Specialized ICs ... i 
Modular .......... 286-287 Freescale... Switches, Arrays eens Corporation 
LVDS.. 11:94 TI MSP430... Timers sees 944-945 CCFL and UV Lamps.. 
Power... pI SG898;/ 320 F = 7 Video Communication . -.. 954 EL Backlighting 
Power Supply .. - 109 a paar Fiber Optics Voltage Reference 956 Lamps 
Rack and Panel.. 199 iber Optic = : 
Rectangular, DIN .. Accessories... . digikey.com Voltage Regulators -.:.2:+..020+ 954, 956 Assemblies... 
RF, Miniature .. Bare Fiber.. digikey.com W/O Interconnect UV 
USB ...........5 Cable...... eect teeee eee 296 Modular Cable Assemblies... 276-278 ic. 
Water Resistant. . Connector.... . 296 ey 
Fiber Optic Emitters/Detectors _296 IRTOUCH Systems -.. digikey.com 
Adapters Kits .. digikey.com WOuCh Screen ei2c.casandasecigacectnr 2272 .. digikey.com 
Attenuators LEDs tines Issl Johanson Dielectrics 
Connectors Photo Detectors 296 (Integrated Silicon Solutions, Inc.) Capacitor 
Ferrules . Memory ICs MLCC ... 
Terminals X2Y®.... 


Infineon Technologies 


DataFlash, Serial ... .. 1047 


Tools 5 1047 
Crimp.....94-97, 99, 101, 103, 107-110, Diodes 104g Uohanson Technology 
ities 198-199, 364, 366, 368-371 Schottky oe RENE 
Insertion/Extraction ... 95, 101, 107-108, Switching... - Antennas 489 


Variable Capacitance. 


Bridge Controllers 


Rotary .. 1850, 1926-1927 


- 490-491 


seca eaee act 199, 364, 366, 368,371 | Variable Capacitance... ITT = Mee ee 
ntegrated Circuits/Semiconductors ae ICIS. .00.ccecececeeseeeeee -490, 
Hoei America, Inc. Interface 717-718 Encoders, Navigation .. 1936 
Adapters, RF..............0.05 digikey.com Power Management _718 hie i “ eyes JRC (see NUR) 
Cable Assemblies, RF if digikey.com Sensors ...... . 718 Babar ‘lial 44g VST Sales America, Inc. 
Solder ... .... digikey.com Specialized... 718 mart Cart a Connectors 
i Microcontrollers Switches 134 
Honeywell Sensing and Control 8051 Pee Accessories ........... 1847-1848; 1860, | DOIMM sevseecteaeie reg teet tata 
Hobbs .. 134-135 
H Met igh CUOSVA cc. ccceateeezesei can /OB7OOB! | BTA .... 1857, 1888, 1890 135 
aartae CUGT Seas ie tpedednnestiekaaaitet C1168V2... " 657-658 Caps . 1847-1848, 1885, 1888 area 
THCOKO™ ooooooececcceccccccccusenesee 659 Det@CtOr 0.06 cn ecacenenantinnssenes 1839 : 
Current : , DIP....... 1926-1928 - 136-138 
Fiber Optic Detectors . -... 295 Transistors . -. 1173, 1175, 1196 Bie: nicdene 4003 438-139 
Hall Effect ........0...00:08 2235-2236 IGBTS ose estes eee eee eter tease 1175 aemicke aera 
Liquid Level 295, 2235 MOSFETs... +. 1173-1175 qeca. d aa 1845, 1850, 1907 Board-to-Board ........ zs 
Magnetoresistive. ... 2235 Injectorall Electronics ae Maat vee 1845, ae Quick Connect Terminals ........... 329 
Optical... . 2230 Prototyping Boards and Accessories P it : Water Resistant/Waterproof 137 
Oxygen 2235 Breadboards ushbutton +. 1839, 1845, Terminals, Board-in Crimp : 
Interface Boar ... 2235 PCE DillBis sons, stip eta. ee evseess 2221-2222 
Pressure ... . 2240-2242 SERERRESEE RETO M TT ne aaisatadl 1885-1888, 1890 = Too1, Crimp 135-139, 2221-2222 
Intel ROCKER nsncsc iotesctacacn tude 1875-1876 


Judco Manufacturing 


Vacuum i, ; Controllers (PCI/LAN/WA Slide.... 1903, 1905-1906 Switches, Pushbutton................. 1883 
Variable Reluctance Sensor (VRS) Demodulation and Coding Products Snap Action. ++, 1839, 1923 yw, Miller - A Bourns Company 
s DOSE” Bak ene cdantta ee tecacamean ee an aeeslete 717 Tact.......... . 1844-1849 Chokes 
SenSym ICT Embedded Intel Architecture Thumbwheel -. 1906 Common Mode 
Sensors, Pressure........... 2239-2240 Microprocessors 2. 713-714 Toggle.... 1857-1860 1369-1371 
Transducers, Pressure ...... 2239-2240 Ethernet Controllers .... 716 Switchlocks ... 1372 
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Filters, EMI... 872 
Inductors 
FXG snicienidcotens 1362-1365, 1368, 1372 
High Current . 1362, 1364, 
yisidiiaivieis ... 1367-1368 
Power - 1363-1365 
Toroid 


64, 1366-1368 


K & D Magnetics, Inc. 
(see Radial Magnet, Inc.) 


Keil 
C-Compiler 
Evaluation Boards ..................5 659 
KEMET 
Capacitors 
Aluminum Organic.................. 1528 
Ceramic 
Pdaltscsaceeicaxwestemstnasd 1566-1567 
Radial: tcendi.fsosesicaeaaes 1568-1570 
Multilayer Ceramic oe «-. 1608-1614 
Tantalum....... ».. 1515-1531 
Axial... - 1516-1517 


Radial .... 1515-1516 
Kester 

Flux Pens .... ... 2087 

Solder . 2086 


.. 2087 


Keystone Electronics Corp. 

Banana Plugs . digikey.com 
Battery Clips/Holders 2124 
Board, Prepunched Insulating........ 2057 
Cable Clamps............... . 2059 
Circuit Board Accessories . 2061 

Binding Posts .... . 2061 

Test Points ... 2061 
.. 246 


Connector Hardware. vs 
Enclosures ....... . 2029 
Fuse Holders. . 1812 
Handles «. digikey. com 
Hardware 
Bumpers ... 2059 
Bushings, Shoulder . 2059 
Grommets........ . 2057 
Mounting Bracket: ve 2057 
Spacers/Standoffs . 2057-2059 


Washers, Flat 
Kits 

Spacers .... 

Standoffs... 

Thermistors ...... 
Knobs, Instrumentation . 
MICA Insulators...... 
Phono Jacks/Plugs 
Sockets, Transistor .. 
Terminals 

PC Quick-Fit 

Spade Lugs .. 

Test Points 


Kilo International 
Dials, Concentric Scale............... 1751 
Knobs, Aluminum.............. 1750-1751 


Knott Systems, Inc. 
Development Kits, PCI ................ 534 


Kodak (see Eastman Kodak) 


Knowles Acoustics 


Boom Assembly............... digikey.com 
Microphones 
Electret 2026-2027 


Magnetic ... .. 2027 
Sensors 

Accelerometer ... ... 2027 

Vibration . 2027 
Speakers, Headset/Handset sitaneers 2028) 
TransducerS. .........0..cc cece eee eee 2028 

LAMBDA 

DC-DC Converters 

Dual Output 


Single Output .... 


Lamina Ceramics 
WED: ArrayS waits vieatint iamcnsniaasenes 2311 
LED Plug and Play Evaluation Kit... . 


LEM USA, Inc. 
Current Transducers.... 
Voltage Transducers.... 


Linear Technology 
ICs/Semiconductors 


Amplifiers 
Comparators 993 
Differential .... . 992 
nstramentation . . 992-993 
Op Amps -. 988-992 
Data Conversion 
Current Output ADC.. . 1007-1008 
Delta-Sigma ADC... 1006-1007 
General Purpose ADC 1005-1006 
High Speed ADC 
Multiplexers 


Special Function DAC............ 1009 
bls as DAC 1008-1009 
Filters....... -. 993-994 
- 1010-1011 


Multiprotocol 
RS232/RS562 .. 
RS485/RS422 
Oscillators 
Power Management 


994-1004 


Battery Chargers . ... 1002 
CCFL/LCD... . 1003 
Charge Pump... 001-1002 


CPU Core Power . 
Hot Swap 


Power Controllers... 

Power Supply Trackers.... 
PWM (Pulse Width Modulator)... 1003 
Regulators .. 994-1000 
SIM Interface 


1003-1004 


Supervisors ... - 1000-1001 
References -. 1004-1005 
RF/High Frequency Products wasate 492 
SPCCIAI ZO: sisiencvnswnis we ddanas 1011 


Linx Technologies 
Broadband Amplifiers... 
Connectors, RP-SMA. 
Encoders/Decoders. 
Evaluation Kits........ 
RF/OEM Modules and Kits 
Tools, Crimp ... 


 496- 497 
. 496-497 
-- 494 


Linx Technologies/Antenna Factor 


Antennas .............ccceeeee eens 493-496 
Lite-On, Inc. 

LEDSiscituviseamenetoass 2223, 2324-2329 

7-Segment Displays ................ 2325 


Alphanumeric 
Bar Graph Arrays . 
BUC ss icsassaceacaesimais 
Dot Matrix Displays................. "2324 
High Brightness... . 2326-2327, 2329 
High Power... .. 2329 
Infrared....... 2223 
Numeric Displays . 2325 
Round, Large ... 2324 
Optoisolators 
Transmitters/Receivers . dindainaas aaguage 295 


Littelfuse 


1765, 1805-1806 
Fuse Holders... 1812-1814 
Automotive... 
Blocks .. 
ClipSisissess 
Panel Mount . 


PC Mount .. 


1812-1813 
1812-1814 
1812-1814 
1805-1812 


2AG . 


Alarm Indicating. 
Automotive... 
Hazardous Area Fuses 
Barrier Network 
Safe-T-Plus 
Kits .. 


-. 1808-1809 
- 1807-1808 


PTC Resettable... .. 1805 
.. 1806 


. 1770 


Metal Oxide . 
Multilayer 


LMB Heeger 
Enclosures si: i.sc.c0ssecasiacacacscies 2029 


Logic Product Development 
Microcontroller Development Kits ..... 564 


Logical Systems 
Programming/Prototyping Adapters... 


517 


Lumex Opto-Components, Inc. 
Laser Diodes 
LCDs .. 2284, 2299 

7-Segment Display . sateaiiionn 2284, 2299 
Dot Matrix Display .. .. 2284 
Graphic Modules. . 2284 
TFT LCD Modules... .. 2284 
LEDs 
7-Segment Displays 
AllnGaP ........... 
Array/Light Bars. 
Bi-Color .. 


.. 2299 
.. 2306 
. 2307 
‘i “2301 -2305, 2307 

2300, 2305-2306, 2308 


Blue .... 

Cluster . 2307 

DSP iasas 2300 

Flashing... 

High Brightness... 

High Power. 

Holders... 

Infrared... 

InGaN 

Low Battery Indicators. 2307 

Mega-Brite ........ . 2307 

Panel Mount : 2308- 2309 

PC Mount ......... . 2302-2303 

RGB (Red/Green/Blue)...... 2301, 2306 

Surface Mount... . -. 2304-2306 

Violet ..... i eaves com 

White . 2300 
Light Pipes .... 2303 


.. 2206 
.. 1768 


Optoisolators 
Surge Arrestors 
Switches, Illuminated 


Pushbutton .. 1884 
Rocker ... .. 1884 
Toggle.... .. 1884 
Luxo 
Illumination Lamps. . ..2105 
Worklights........... ..2105 


Replacement Bulbs ..2105 


Mallory Sonalert Products, Inc. 
Buzzers .... 2014-2016 


Martel Electronics 
Panel Meters 


Volt/Ammeter ..............0000cee ee 2293 
Voltmeter. 22.2 iiccsccsccereces 2293-2294 
Master Appliance Co. 
Heat:Gunsine: nice. seaatisiadaacketes 2006 
Matrix Orbital 
Character LCD Displays.............. 2279 
Graphic LCD Displays................ 2279 
Maxim Integrated Products 
ICs/Semiconductors ........... 1024-1033 
MaxStream, Inc. 
Interface Boards .............0..0000005 498 


Wireless Development Kits... . 


MCC (Micro Commercial Components) 
DiDdSS s.cciswiswie sede cndmsmanastete 1181-1186 
MOSFETs.. .. 1183 
Thyristors... .. 1789 
Transistors . .. 1187 

1789 

. 927 


Voltage Regulators . 


Measurement Specialties, Inc. 
Accelerometers .............0..000eeee 2261 


Sensors 
Load Cells 


Vibration 
Transducers, Pressure .. 


Meder electronic 
Sensors 
Level 


Melexis 
Integrated Circuits, Specialized ...... 1049 
RF Transmitters/Receivers 499 
Sensors, Hall Effect 

Programmable 


Metcal (Division of OK International) 


Solder/Desolder Systems ..... 2080-2081 
Accessories . 2080-2081 
. 2080-2081 


MG Chemicals 


Copper Clad Boards . .. 2067 
Desolder Braid..... .. 2067 
Etching Equipment. .. 2067 
Flux Pens ....... .. 2067 
Prototyping Accessories. .. 2067 


Swabs and Brushes 


Micrel, Inc. 
ICs/Semiconductors 
10/100 Ethernet 
Battery Chargers. 
Comparators 
Display Drivers 


Drivers, Latched . ... 881 
Evaluation Boards . 884-885 
Fan Management ane BO 
Hot Swap .. 879-880 
MOSFETs/MOSFET Drivers ... 882-883 
Op Amps...... .-. 883 
Power Switche ... 883 
Regulators ............. 881-882 
RF Transmitters/Receivers.......... 499 
Switches 
High Side 


USB/General Purpose. 
System Supervisors ... 
THIMONS 3 2c sansaisciawins 
USB Transceivers . 
Voltage References. . 
Voltage Regulators .... 


Microchip Technology, Inc. 

for .. 591-601 
.. 600-601 
.. 601 
601 
601 
601 
600-601 
.. 598-600 


Interface. 
CAN and LI 
Ethernet... 
Infrared 
LCD Drivers 
Serial Peripherals 

Linear 


Comparators 600 
Op Amps 598-599 
Programmable Gain Amplifiers ... 599 

Mixed Signal . . . 595-598 
A/D Converters 


D/A Converters .... 
Digital Potentiometers . 
Energy Measurement.............. 
F/V and V/F Converters 
Power Management............ 
Battery Management . . 
DC-to-DC Converters. 


594 


Hot Swap Controller. .. 594 
MOSFET Drivers .. 594-595 
PWM Controllers ...............2.5 593 
Supervisors ........ 591-592 


592 
. 592-594 


Voltage Detectors... 
Voltage Regulators .... 
Thermal Management . .. 600 
Fan Controllers 600 
Temperature Sensors ............. 600 
Development System Matrix ..... 580-587 
Development Tools 499, 587-588 
Debuggers .. 
Demo Kits..... 
Device Adapters . 
Emulators ..... 
Processor Modules 
Programmers .... 
Socket Modules 
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Software. . 22: S87 
Transition Socket .... 588 
. 1038-1042 
1038-1039 
1040-1042 
SPI are 1039-1040 
Microcontrollers 
Application Specific 576-579 
CAN acticocdes vec .. 576 
Etherne’ .. 575 
LCD... Ore: 
Motor Control .. 575 
RP x fess . 568 
USB. 576+ 577 


dsPIC33 579 
PIC 
PIC10.... 569 
PIC12. . 569 
PIC16. ‘ 567- 572 
PIC18. . 568, 572-575 
PIC24. 577-578 
Radio Frequency 
ZIQBOE™* oscsiid sad atageuiuaaemens 499 
microEngineering Labs, Inc. 
Compiler, PicBasic..................... 589 
Micron Technology, Inc. 
CMOS Image Sensors .. 660 
Evaluation Kits . 660 
Memory ICs 
DDR etattiattaratovatermeacs degassed 1037 
... 1037 
. 1037 
... 1037 
1036-1037 


Memory Modules .. 


Microsemi 


1212, 1214, 1225 
- 1212 
. 1214 
- 1212 
. 1774 


Microsemi-IPG 
ICs/Semiconductors 
EMI/ESD Protection 
Interface 
Light Applications. . 
Voltage Regulators 


Micosemi-PPG 


MOSFETs.... 


Mill-Max 
Connectors 
Spring-Loaded Contacts 
USB (Universal Serial Bus). 
Headers, Pin................000005 
IC Sockets 
DIP Socket Carrier. 
Machine Pin.... 


.. 453 
. 457-459, 461 


- 452-453 
453-456 
Strip .. 457-459, 461 
Transistor 
USB Receptacles. . 459 
Wire Wrap 
Zig-Zag.. 
Jumpers.. 


PC Pins/Receptacles 
Shunts 


Modern Technology 


Stepper Motor Driver Board.......... 1054 
Modutec (see Jewell Instruments) 
Molex 

Adapters, Memory Card............... 441 


Cable, 1mm Flat/Round Conductor... 154 

Cable Assemblies 

... 194 
. 194 


Cable Connection Kit... . 190-191 MPD (Memory Protection Devices) 

Connectors Automotive Power Plug/Socket ...... 2123 
0.050” . digikey.com Battery Holders ................ 2122-2123 
0.050” Picoflex™ . ..55 Cigarette Lighter Plug ................ 2123 


0:062" 0.220% - 190 


165, 168- 172 M-Systems, Inc./SanDisk 


Evaluation Boards and Adapters..... 1048 


ps 2 168: ae Memory Cards 

Seen sed es BP eee Pe prt ee DiskOnChip Flash Disks..... 1048, 1052 
0.5mm 
1.00mm .83 Mueller 
1.25mm 84-85 Alligator = ..2101 
1.5mm Pico-! SPOX™, . 144 Insulators. . ..2101 


2mm Cable-to-Board . 
2mm Milli-Grid™ .... 
2mm Sherlock™. . 
2.5mm SPOX™... 
3.96mm SPOX™ 
Beau 

Barrier Blocks... 


. 154 Test Clips .. .. 2101 
Test Leads and Kits. febtinesiladimenie ete 2101 


Multi-Tech Systems, Inc. 
Socket Modems...............0.000000e 500 


Murata Electronics 
. 322 Buzzers .... 


Terminal Blocks.................... 322 Capacitors 
Blind Mate (BMI)... 182-184, 188 Arrays 1618 
C-Grid®... . 169-170 Ceramic, Trimmer ... 
C-Grid® Ill... ... 171-172 High VoltagQe oi: ci ececesccecececcen 
Crimp Terminals ..... 166-167, 169-170, Monolithic Ceramic Chip .... 1615-1616, 

sista Se BOALBOR. . .. aaalicenrio anes 1618, 1629-1630 

Disk Drive... 188 Multilayer Ceramic Chip 
ETC Safety 

Crimp Terminals .... .. 324-326 Tuning Tools 

Wire Tap ... . 326 ChOKOS: wczeatecniisacdeanmcesmetems tis 
FFEC/FPC Coils/Inductors 
GBIC... 1308-1309 
HDMI. Monolithic -. 1308-1309 
HSSDC2 Wirewound...... . 1309-1311 


DC-DC Convertyers ... 


IEEE 1394 (Firewire) .. EMIS ‘ 
uppression 


IEEE 1386 (Mezzanine) 


A Arrays 
Industrial Ethernet Ferrite Chips 
Infiniband™ .. . 
Me) 195 Filter Capacitor Type ............... 1381 
Sonata. : LC Combined Chip ................. 1381 


hemo Filters 
Cae rieath Selalleaer Enniubadiandemecenceaceens 
ei eae Potentiometers... . 
S Digital Angle Sensing/Positioning.......... 1726 
ecure Digital Resonators, Ceramic................. 1290 


SIMM Sensors/Controllers 


Position/Proximity.... 
Thermistors ... 


TransFlash.... 


.. 1793, 2263 
MicroCross™ DVI .... 


4 : Inrush Current Limiters .. 1792 
Micro-Fit 3.0™ - 182-184 NTC veeecccecceceeeeeeeeeeees ..1792 
Mini-Fit BMI™ . 188 
Mini-Fit HCS™ 188 
Mini-Fit Jr.™ . 186-187 


Mini-Fit SMC™ 
Mini-Fit Sr.™ 


189 


we Nakagawa Manufacturing 
MX150L.... : 
Paper, Thermal Printer ............... 2053 
PanelMate ... 
PCI Express. . 440 National Semiconductor 
Power .... 189-191, 195 ICs/Semiconductors 
1062s sta sisrossissatindectaknite esheets 169 A/D, D/A Converters............ 956-957 
093”... . 169 Audio Amp .............005 972-974 
MLX .084”. . . 190 Battery Charge Controller . 968-969, 
Power Edge™ 420? - ” Antobacintageedimunnssagatbied tomers sre 
Sabre™ .... . 189 Bluetooth® Modules.......... = 
SCSI: i s.2c222 . 444 Data Communications . vee O57 
See and Splice™ . . 826 DC-DC Converters......... 964, 966-969 
Serial ATA ............ . 194 Hot Swap.... 
SFP (Small Frame Pluggable) ...... 445 Interface -.- 957-959 
Switch ........ 1922 Linear . .. 959-984, 987 
Terminal Blocks. 323 Microcontrollers. Scatautareusarsisiaieas au 
Barrier Blocks. 323 Microprocessor Reset Circuits 


Toy Car Battery . 


USB.......... 65 MOSFET Driver/Controllers .... 


966, 979 


VHDCI 444 Op Amps ... 959-962, 972, 976-979, 985 
Waterproof _ 358 ee eee 
KER ccseaean 


Flat Cable Jumpers 
Headers 
0.100” (2.54mm) 166 
0.156” (3.96mm) 
C-Grid 


Temperature Sensors .......... 959-961, 
ati 975-976 
987 


-. 164-165, 171-172 


KK S@NGS ccissicccteacincetetees 164-166 7 
jistbistdinainrdd dace acted eislaaielslgeinies 970- 972 
Shunts/Jumpers. . . 147, 164-165 Voltage Regulators "960-968, 
Teo 975, 977-985 
Crimp.....55, 84-85, 144,147, 166-167, sense ; 
.».. 169-170, 184, 187-191,326 NDK 
Insertion/Extraction ... . 55, 85, 166-167, Crystals .... 1283-1284 
gine ones Sanaa 170. ‘184, 187, 189-191 Oscillators . 1283-1284 
Transistor Sockets .................005 1065 TCXO.... 


Needhams Electronics 


Programmers ... 518 
RF Modules digikey.com 
NessCap 
Pseudocapacitor.................0.0005 1425 
UltracapacitOrs.:ccc.ce2 ce eiscatageaeee 1425 


NetBurner, Inc. 
Development Kits 
Microprocessor Modules . . 


Newava Technology, Inc. 
Inductors nae 
Transformers.... 


Nichicon 
Capacitors 
Aluminum Electrolytic. . 
Tantalum Electrolytic .. 


- 1458-1476 
- 1500-1502 


NJR Corporation 
Integrated Circuits 


Drivers 

Multiplexers . 

Op Amps es F 1013-1015 
Power Management ... - 1015-1016 


Specialized 
Stepper Motor Controller/Driver.... 
Switches ...... 
Voltage Regulators .... 


NKK Switches 
Switches 
Accessories . 


1015 
- 1016-1017 


- 1015-1016 


. 1867-1869, 1871, 
- 1901-1902 
1867, 1871 

1927 


Pushbutton.... .... 1871, 1900-1902 
Rocker .. 1873-1874, 1980 
Sealed . 1865, 1868 
Slide 1871 
Tact. . 1900 
Tilt.. . 2221 


Toggle : 1865- 1869 
NMB bata ate oat: 
Fans/Blowers . . 2125-2128 
NorComp 
Backshells, D-Sub ................ 269-271 
Connectors 
OMIM wats iinnastsneseas sad eaamadatiels 104 


Centronics .... 

DIN Rectangular . 
D-Sub 
271 


Parallel Interface 264 


Insertion/Extraction .... 


Noritake 
Displays, Vacuum Fluorescent....... 2283 


NVE Corporation 
GMR Sensor Evaluation Kit 
Isolators, Digital and Analog. 
Sensors 
Gear Tooth and Encoder 
Magnetic 
Voltage Regulators ................... 


NXP Semiconductors 
Development Tools and Kits ..... 503, 626 
EMUulatOrs cain cniisewosasscavcaeananan 
Evaluation Boards/Kits .. 
Reader Modules 
Diacs 


Diodes/Rectifiers... - 1106-1111 
PIN (RF)..... . 1108 
Schottky. wae 1107 
Zener. 4109-1111 


Variable wee 
ICs/Semiconductors 

Amplifiers ...............06. 504, 719-720 
Clock Management... 720 
Data Communication wee 120 
Data Conversion .. 720-721 
Data Transmission.............. 721-723 
Digital Logic 

AQOO: fasiscacasaseee neaetanaies 731-732 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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ON Semiconductor 


Diodes/Rectifiers -. 1155-1160 


1539, 1547-1548, 
.. 1551-1560, 1564, 1571 


= Items listed as digikey.com do not appear in the catalog, but appear on the Digi-Key Web Site. 
> 74ABT .. 724 RFid Optoisolators. . 
P4 74AHC .. 724 Transmitters/Receivers.............. 505 hep Ts Photo Diodes . 
€ 74ALV .. 724 Sensors sed tie ta 
74AUP 724-725 Capacitive Proximity 2258 a oto Sensors 
TI 74AVC .. 725 Fiber Optic .........ccccscseeeceeeees speci co 78 Photo Transistors 
b Flow i sn uae ee Potentiometers 
© Inductive Proximity. Desoldering Pump.. 2084 patie 
=f 74HC/HCT/ 725-729 Optical Tools Ber on 
74LV/LVC.. 729-731 Photoelectric... Cable/Wire Strippers .... Bernah. qua 4gs0 
¢ 7ALVT...... on vias 231 Coaxial Cable Strippers . Kits 4755. 1759. 2108 
= | VO Expanders . .. 732 Crimp .....eecceeeeeeeees PocHiGh Seneor.cl 
m Logic Translation .. 732-733 Modular Cable Strippers Rotary 
bs) Memory i Modular Crimp.... Slide. 
~ Memory Interf Switches ; Multi-purpose Thumbwheel .. 
(7) PCI Express... Accessories ...............005 1896-1897 Panasonic Trimmer 
Power Contro DIP: ee AttenUators iecicccicdssdsacaessnanend 1711 Power Dividers. . 
= Power Supply Door. see 1911-1912 Resistor/Capacitor Networks......... 1712 
2 RF ICs. - 503-504, 734 Emergency Stop 1896, 1898 Balun 1374 Resistors 
Le] WLAN........ .... 504 Illuminated ... 1896-1899 Batteries 2111-2112, 2115-2117, 2120 Anti-Sulfurated... ... digikey.com 
m Real Time Clocks... wee 134 Key Switch . 1896, 1899 Packs..... ..2112 1710, 1712 
Signal Controllers. . wee. 734 Knob Switch 1897, 1899 Rechargeable . _. 2415 
x Specialized .. 734 Lever/Snap. 1909-1912 Bead Cores ... .. 1390 : 4-1676, 2109 
Temperature Sensors .. 734 Limit = Buzzers 2013 Metal Film... . 1677-1678 
Timers Pilot Lights .........0...0..05: 1896-1897 Capacitors Metal Oxide Film. +++. 1678 
Microcontrollers Pushbutton. Aluminum Electrolytic........ 1411-1424, Networks .. oe 1711 
MOSFETs Rotary DIP ........ececeeeeeeeeee ae ... 1430-1457 Thick Film ... 1674-1676 
Thyristors Sealed Arrays .. 1579-1580, 1712 Wide Terminal digikey.com 
Transistors 502, 1103-1104 Bi-Polat. 0. e eset, 1411, 1440 Zerohin Jumper Mat 
Triacs.... -. 1112-1113 Ceramic......... 1578-1581, 1583-1590 Resonators 
sit anecc 1565, 1581 Ceramic 
sie sia Gelatalviaian mre RF/Hybrid 
Attenuators.... 


Directional Coupler .... 


Schottky... 1158-1160 1426-1427 P Divid 1374 
Ohmite Interference Suppressor............ 1571 OW We MICE eerantens aaah crap 
: a Kits ...... 1414. 1416, 1424. 1538-1540 Semiconductors (see |Cs/Semiconductors) 
ZONCT ici5icccahaweeteaninscnaas’ 1155-11 I , , , , 
Resistors pas 56 1556-1557. 1571, 1590, 2108 Sensors, Hall Effect...........2..0..44 2234 
Carbon Composition................ 1691 Integrated Circuits Balpaaene 4 , , D Speakers 
Ceramic Composition.............. 1691, Analog Switches................ 887, 893 Microwave Chip... -- 1590 Micro . 
Buffers 2... eee 886-889, 892-893 Networks “1712 Mini... 
Corrib® .. — Clock Peripherals............... 888, 890 1538, 1540, Surge Absorbers 1760-1761, 1763 
: 1547-1548, 1556, 1571 E pr eee . 
Mounting Hardware Comparators... 885-886, 892 Polypropylene 1557-1560 Switches 
Current Sensing . Counters/Timers .. .- 887, 889 Snap-In : 4430-1436 Detector . 1836-1837 
Shunt DC-DC Converters.................65 892 pate i Power... 
: ase ‘ Specialty Polym . 1455-1457 
Heat Sink Mountable Digital Logic . 886-887 Tantalum........ Pushbutton. . 
EMI Filters . saa 893 Coils, Choke Sealed 
High Volt: Hot Swap 892 1. Slide. . 3 
Ign Voltage . Coils, Voltage Step-Up .. 1320 Th | Cutoff 
Metal Element . Interface --, 884-894 Couplers............. .. 1374 Thorn Mons 
Metal Oxide Film. PED:Divels t< +893 DC-DC Converters... 1013, 2191 eumisicts 
Power . MPU Reset Circuits... 886 DC-DC Power Modules........ 9194 Tools, Power Screwdriver . 
re Multiplexers ..........886-887, 889, 893 1088, 1096-1102 ee oid 
Surge Capable... Op Amps........ 885-886, 889-890, 892 _... 1097-1098 i is anes oe 
Thick Film .......cccccccccccccceueee PWM (Pulse Width Modulator) ...... 884, 1102 T ist : 
oo 4692-1693, 1695-1697 0 eeeeeeeeeees ef ... 891-892 1100-1102 Vatieiee- Mant 
Vitreous Enamel............. Receivers .... te . 886-888 Encoders Multilayer Chip 
Wire Element .... Switching Regulators ... .. 886, 889, Mechanical...............c0ccseeeee 1937 Voltage Detectors. . 
Wirewound. 1690, 1693-1694, .., 891-892 Rotary Voltage Regulators 
.... 1697, 1701-1702 Voltage Detectors................6.55 890 ESD Suppressor... : ZigBee™ Communication Modules ... 505 
agauioes aadsad shaaiendanseans 1701 Voltage References. - 885-886 Ste aad (see NMB Technologies Cop) INR oo... ....2.-...1760-1761, 1763 
Voltage Regulators . . 885-891 errites . . 
OK Industries (Div. of Jonard Ind. Corp.) Kits, Semiconductor .................+ 2110 Flat Core .......... ..1395 Panasonic Electric Works 
Cable/Wire, Wire-Wrap..............- 2070 MOSFETs Ring Core... .. 1395 Counters/Timers ..............0000000s 2296 
Desoldering Pump... — .. 2084 SCRs....... ‘Snap-On Core .... -- 1395 Relays 
Fume Absorber .. 2084 Transistors abd ities iesieaies Mechanical... - 1958-1966 
Socket-Wrap I.D.... ., 452 Tiiace:. igital Noise - Solid State .... - 1982-1983 
Tools Ts... EMI osiecis.nie - 1390-1392 arc 
Alignment Tools.... ... 2070 Fra +2231 
Electrician Scissors ...2070 On-Shore Technology S i ae 
aude oe 1391 Sree. 1918 
Insertion/Extraction IC "468 Pin Headers... Lic path hdeeterlaesbinteaelas oy Prana ticacesteewnteteanhtepmiabe 
Kits ...... . 2071 Terminal Blocks... 4239 Panavise 
Wire Strippers . 1996, 2070 Optichron, Inc. . 1802 Bench Press, IDC Assembly ......... 2073 
Wire Wrapping... 2070 ICs, A/D Converters ...............2005 681 Graphite Sheets. .. 1058 Circuit Board Holders . cae ne 
- Inductors ... 4312-1318 Vise Accessories......... 
Omron Electronics, Inc. = Optrex America, Inc. Kits Vise, Magnetic Base Adapter 
BUZZOMS) 2:cisievadccaseasnnen digikey.com Character LCD Modules... IGs/Semiccndusiors ” Bahaai 
Connectors, FFC/FPC.. 76-77 Graphic LCD Modules .. MMIC Switches Cable Clamee 3049:2080 
Controllers, Temperature...... 2290, 2292 TFET LCD Modules .... oor 2346-2959 eat enn i te me i 
Counters/Timers ............... 2289-2290 TFT ToolKITS™ "3946-2350 ae nin + digikey.com 
Fiber Optic Numeric Dis| lays . 2349 i 
Amplifiers ........ ...2258 Osram Opto Semiconductors, Inc. Wide A aia “9350 Sapien 
Cable... . 2258 LEDs ... +» 2835-2337 Magnetic Card Readers . -- 2055 Wire Marker 
Switches ......... .. 293 OLED Displays... Memory Cards ...... .. 1053 Lockouts 
Magnetic Card Readers . 2055 Optoelectronics Microcontrollers, Flas . 656 Printers, Wire Marker................. 2053 
Photo Microsensor... «+. 2228 Infrared Emitters Microphone, Cartridges/Holders ..... 2026 Raceway ........... digikey.com 
Power Supplies 2189-2190 Light Sensor .... MOSFET Sic ccsssasctcntacansnens 1091-1092 Terminals, Splice digikey.com 
Relays Photo Detectors Optoelectronics Tools . 2049, 2051 
Mechanical 1948-1957 Photo Diodes Infrared LED Wire Ducts and Accessories . 
Solid State 1986-1988 Photo Transistors Lenses, Spherical... Wire TieS..............cccc cece 


More Product Available Online: www.digikey.com 


16 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Items listed as digikey.com do not appear in the catalog, but appear on the Digi-Key Web Site. 


PRD Plastics 
BOZ618): eiiccsedetiecadomincanoraanaeas 2287 


Parallax, Inc. 
BASIC Stamp 
Accessories 
Books 
Carrier Boards ... 


Precision Electronic 
Components Ltd. 


Kits 0.2.0... Potentiometers 

Modules.......... . 566 Carbon : 
“Board of Education” Kit . 566 Digital Readout Dial 

BASIC Stamp.... Ten-Turn Wirewound... 
Propellef, ...:.:-3- Projects Unlimited 


Ubicom 5X Series. . 


BUZZOMS  scviseescecncccartacve ss 
Parlex Corporation Microphone 
Flat Flex Cable Electret Condenser... 
0.020” (0.5mm) .. Speakers 
0.040” (1mm) .... Pulsar 


0.050” (1.27mm)... 
0.100” (2.54mm) . 


PC Board Prototyping Products...... 2068 


Assemblies, DF9... Pulse 
. Antennas ae . 505 
Paico Electronics Common Mode Chokes 1331 
Battery Chargers......-.--.-.-.+++++. 2121 Excelsus® DSL (CPE) Filters.......... 291 
Patco Services, Inc. Inductors 
Stripper, Thermal Wire ............... 1996 Chip 


Pericom Semiconductor Corp. 
ICs/Semiconductors 
Analog Switches... 
Bus Switches .... 
Clock Peripherals... 
Digital Logic 
74ALVCH 
74ALVTC 


- 1327-1330 


Power : 
- 1328-1330 


High Frequency... 
Modular Jacks, Filtered... 
Transformers 


Encapsulated ......... 
LAN Discrete Modules. . 


Telecommunication... 


SOTiny™ 
Interface........ 
LVDS Data Transmission 


PCI Bridge ....... . 938 
Video Switches .. . 937 Qimonda 
. Memory 
Philips (see NXP Semiconductors) MOGUIGS ..5ccccsvecsccnnccsscraznacas 1053 


Phoenix Contact 
Filter Surge Protection................ 2188 
Power Supplies .... . 2188-2189 


Quadravox, Inc. 
Programmer, Voice Record/ 
Playback 


Terminal Blocks. . . 312-320 Programming Adapters . - 564 
Accessories .. - 312-313 Prototyping Tools . 
312-313 


Sound Modules 


Phoenix Passive Components Qualtek 


Resistors 
: AC Receptacles 
Metal Film i Cable pean -66 
Power Metal Film .. 1688 DVI... “66 
Wirewound...............0065 1688-1689 HDMI 66 
Pomona Electronics USB. .. 66 
Cable Assemblies. . ... 2098 Cords 
RF Adapter Kits... .. 2098 AC Line 
Test Equipment Power .. 
Accessories ... 2099 Fans, Accessories 
Banana Plugs/Jacks . 2099 Heat Shrink Tubing ... 


Patch Cords...... . 2100 Power Entry Modules... 


Mike rosters seats Quantum Research Group 
Test Leads 2097-2098 + Sensors _ 
Evaluation Boards .... 
Pontiac Coil, Inc. Fluid Level ... 
SOIONOIS. «0.05. ccc ee ces eeaantaeeeaans 1054 Proximity ... 
Touch 


Portescap Danaher 
Motion (Specialty Motors) 
Stepper Motors .................:e eee 1054 


Potter & Brumfield/Tyco 
(see Tyco Electronics/P&B) 


Quarton, Inc. 
Laser Diode Modules... 
Laser Line Generator... 


Quatech/DPAC Technologies 
Development Kits 
OEM Modules. . 


Power Integrations 
Integrated Power Switching Controller 
Siaceluuia nica e Sesto a anetidiars yeineteiaes 925-927 Quickfilter Technologies 


Filters;, Digital -ticcatkcanseaanrinieens 683 


Rabbit Semiconductor 


Power-One 
DC-DC Converters... 
Programmable 
Filter Modules................0..000008 
Power Supplies 
Linear 


2184-2185 


Switching. . 2186-2187 Development Kits and Tools -552-554, 

Rapala ite eee 686866 pdltineta edhe jamie ccaeniienanaee ann geeae 556 

PowersStor (Div. of Cooper/Bussmann) Reference Books . digikey.com 
Aerogel Supercapacitors ............. 1426 ute 

Software...... digikey.com 

Power Trends (see Texas TOPIIP ..... ... 553-554 

Instruments/Plug-In Power Solutions) Microprocessors ... 553-555 


Radial Magnet, Inc. 
MaQneGts$ c.csedsscccsasandenncceakactdee 1945 


Radios, Inc. 
505-506 
505-506 


Raychem Cable Protection/Tyco 
(see Tyco Electronics/Raychem Cable 
Protection) 


Raychem Circuit Protection/Tyco 
(see Tyco Electronics/Raychem Circuit 
Protection) 


Red Lion Controls 
Counters/Timers .... 
Panel Meters 


Renesas Technology America 
Development Tools 


Accessories . 680 
Adapters . 
Demo Kits... 
Emulators 
Evaluation Kits ‘ 
Software......... ... 680 
Diodes, Schottky ... digikey.com 
FETS digikey.com 
Microcontrollers/Microprocessors 
pdissaiacvossisisisainaagent nada d Sinaiasts 668-680 
deedbeecaed scone seaigsesetiocesaadscs 678 
digikey.com 
digikey.com 
LCD ... digikey.com 
USB . . digikey.com 
H8. ... 668-670 
670-673 
«673 
673-678 
675-676 
R8C ... 676, 678 
Super H™ ss+es.. 678-680 
INYi 220 668-669, 674-678 
digikey.com 


RFMD 
.. 507 


RF Solutions 
PIC Emulators 
Adapters ........ 

Daughter Boards. . 
RF Transmitters/Receivers.... 


Richco, Inc. 
Bushing Insulators, Nylon 
Bushings, Strain Relief .. 
Cable Clamps....... 
Cable Ties..... 
Cable Tie Gun 
Fuses, Covers 
Grommets 
Spacers, LED 
Ties 
Beaded. 
Cable... 
Hanking 
Holders... 
Wire 


Riedon 
Resistors 
Current Sensing .. 
Heatsink Mountable 


ROHM 
Capacitors 
Ceramic Chip 
Tantalum 
Diodes 


Schottky 
Switching. 
Zener..... aciesb 
Integrated Circuits 
AC-DC Converters. . 
Comparators 
DC-DC Converters. . 


1223-1224 


+. 1224 


1019-1020 


1019-1020 
- 1018-1019 
1018-1019 


. 2337-2339 

- 1020-1021 

- 1188-1189 
Resistors 
Arrays 


Sensors, Optical ... 
Transistors .... 
TVS, ESD 


Roman-Jones, Inc. 
SPROM Programmers...............++ 524 


Samtec, Inc. 

Cable Assemblies 
.. 132-133 
- 132-133 


Termination Jumpers . . 
Connectors 
Board-to-Board ..117-118, 
svbetedaveseesteiacesecses 131, 143, 431 
Headers 
0.025” (0.635mm).... 
0.031” (0.800mm).. 
0.040” (1.00mm)... 
0.050” (1.27mm).... 118-119, 132-133 
0.0787” (2mm).........-- 119-122, 133 
0.100” (2.54mm). .. 122-131 
0.156” (3.96mm) 
Female 


PRE VIMMGX a icssicscinscinicn igs abies 
Sockets 

0.031” (0.800mm) 
1mm Card Edge ....... 


SanDisk (see M-Systems/SanDisk) 


Sanyo Energy 
Batteries 


Schaevitz Sensors (Division of 
Measurement Specialties, Inc.) 
Boards, LVDT... 


Clinometers wade 
Protractors, Digital .................... 2255 
Transducers 
PROSSUFE) snacissacniiesisnegtatenaisedad 2255 
Rotary Variable Inductance (RVIT) 
5 kis b SrerarhedOls aleiaisioieg ware asarm ioe Bence ware 2255 


Schurter Inc. 
Connectors 


Power Entry Connectors. 
Power Entry Module 
Switches. .............cceee ee 


Semtech 
ICs/Semiconductors 
Battery Chargers.................005 1012 
Charge Pumps 
ESD/EMI Protection . 
Hot Swap Controllers. . 
Linear Regulators 
LED Drivers... 
References.... 
Specialized 
Surge Protection... 
Switching Regulators .. 
RF Products 
A/D Converters 
Codec............ 
Development Tools.. 
GPS Modules.... 
RF Modules... 
Transceivers .. 


Sensory, Inc. 
Voice Recognition Development Kit... 564 


Senstronics, Ltd. 
Sensors, Pressure ..............000005 2256 


SenSym ICT (see Honeywell Sensing) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Items listed as digikey.com do not appear in the catalog, but appear on the Digi-Key Web Site. 


Serpac Electronic Enclosures 
Enclosures 


2030-2032 
Plastic E.M. ales 2030-2031 
Watertight/Airtight............ 2030-2032 


Sfernice (see Vishay/Sfernice) 


Sharp Microelectronics 


Gable Wit! :..s:siseccenieccccece digikey.com 
Fiber Optic 
Cable.. .. 296 


.. 296 
Transmitters .. 296 


ICs/Semiconductors 


Chopper Regulators ................ 1018 
LDO Voltage Regulators .... 1017-1018 
Memory ... 1049 
TFT Displays, Small ... 1049 
Laser Diodes ... 2298 


LCD Displays, TFT 
TEDSi:es.cscicscistins 
Microcontrollers...... 
Optoelectronics 
IR Emitters 
IrDA Transceiver Modules. . 
Light Detectors 
Photocouplers . 
Photo Diodes .... 
Photointerrupters 
Photo Transistors... 


- 2274 
- 2334 
-. 564 


. 2211-2214 
+. 2222 
- 2221 
. 2222 


Remote Control Receivers . . 2297 
Relays, Solid State ... 1984 
Sensors 

Distance Measuring ................ 2222 


Signal Transformer 
Chassis Mount 
International 


... 2150, 2152 


PC Mount . . 2150-2152 
Power 
Silicon Laboratories, Inc. 
Development Kits............ 508, 561-562 
|SOmodem® a .. 562 


ZigBee™ sain 
Microcontrollers, C8051 
Prototyping Boards .. 
RF Synthesizers ... 
Transceivers ....... 
USB to UART Bridge ... 


Singatron Enterprises 
Connectors, Circular DIN and 


.. 508 
557-560 
. digikey.com 
.. 509 


MINN DIN ide caieccienievciemeresded ox a 383 
509-510 
509-510 
SL Power Electronics 
Batteries 
Chargers 
Lead AGIG i: c.ccccvceweetedseeces 2121 
Power Supplies 
Accessories 2176-2177 
Connector Kits ... .. digikey.com 
DC/DC Converters. . digikey.com 


2.2172 
Pera Pas 
2174-2175 
2172-2174 
Power Over Ethernet (POE)........ 2172 
Rack Mount................. digikey.com 
Switching........ 2172-2174, 2176-2177 
SMC 
Sensors/Controllers 
Flow Switch 
Pressure 
SMSC 
Interface Controllers ...............0.05 956 


Soberton, Inc. 
Audio Transducers... 
Buzzers 


SofTec Microsystems SRL 
Development Tools ie 
Evaluation Kits....... .. 640 
Programming Adapters . .. digikey.com 
Software Libraries ............ digikey.com 


Souriau Connection Technology 
Connectors, Circular 
Trim Trio 


361 


Circular Harsh Environment Bayonet 
aiupiarnamiswsiewaa.d sistas ee ... 359-360 
Circular Quick Mate .. . 360-361 
Rectangular Panel/Cable..... 360-361 

Tools 
Crimp 
Extraction .... 


Spectrol (see Vishay/Spectrol) 


Sprague-Goodman 
Capacitors, Trimmer 
Tuning Tools 


-. 1656-1657 


Sprague (see Vishay/Sprague) 
SRC Devices 


Relays, Reed...............ceeeee eee ee 1946 
Sensors, Liquid Level......... digikey.com 
Switches, Magnetic Reed ............ 1946 


Staco Energy Products Co. 
Variable Transformer, Toroidal....... 2087 


Stanley Electric Sales of America 
LEDs 
7-Segment Displays ................ 2321 
Alphanumeric digikey.com 
Bi-Color .. 2322-2323 
Light Bars .. 
Surface Mount . 


Steinel America 
Heat Guns. . 


Steward 
CAN BUS Chokes ................0004 1384 
Coils/Inductors 
Common Mode Choke....... 1383-1385 


Common Mode Choke Arrays 

seseeeees 1383-1385 
1383-1385 
. 1383 


High Current . 
Monolithic .. 
Power Inductor. 
EMI Suppression 


Filters... 
Ferrites 

Bead Cores 

Broad Band Cores -. 1387-1389 
Chip Arrays .. -. 1383, 1385 
Chip Beads. 1382-1384 
Clamp-On.. .. 1387, 1389 
Cylinder ...... . 1386, 1388-1389 
Differential Mode. . -. 1382-1383 


EMI Discs and Plates. 
High Current 
High Frequency Cores... 
Low Frequency Cores 


Ribbon Cable 
Ring Cores... -. 1388-1389 
Split Core .. 1387, 1389 
Toroids 

Kits 
CNOKES&. Siccnasasteanacavandadaarees 1385 
EMI Components . . 1385-1387, 1389 


Ferrite Cable Cores................ 1386, 


Stewart Connector Systems 
CAT5e and CAT6 Jumpers............ 290 
Connectors, Modular aa 


Crimp Tool 289 
STMicroelectronics 

Alternistors 1149 

Diacs .. 1149, 1789 


Development Tools and Kits ieee 636-640 
Evaluation Boards ... 636, 638-640, 906 


Programmers .............. 636, 638-639 

Reference Design Board............ 906 
DIQUGS aris 52ecetee an saadaiean 1143-1147 
Integrated Circuits 

Audio Amps.. 913, 915-916 


ClOCkK Drivers: oc icc sieccecteen cece 912 
Comparators ... 909-910, 915-916 
DC-DC Converters. . 909-911 
Digital Logic 
74AC/ACT ... ... 900-901 
7T4ALV ... 900-901 
74HC/HCT/HCU ... 901-902 
TALE eantiee . 902-903 
TAN ccs cuedtiadntcneidadiactneneepeana 903 
HCF . 905-906 
Interface. . ‘alee ... 904-917 
Op Amps........ 907, 909-910, 913-917 


Power Management... 
PWM (Pulse Width Modulator) ...... 911, 


RFid 


TIMOLS ssiaccssscsacwaticsaces 910, 914-915 
Transceivers/Receivers . -.. 910-912 
Voltage Detectors.................24. 912 


914-916 
.... 905, 907, 
910-911, 918-920 
920-921 

--2110 


Voltage References. 
Voltage Regulators 


Voltage Reset... 
Kits, Semiconductor 


Memory Cards --. 923 
Memory ICs 
EEPROM.... 922 
EPROM 921-922 
Flash ... 922-923 
NVRAM 923-924 
SRAM 2htecucinaiine mbkemta ras adadi mains 923 
Microcontrollers .. 633-635, 638 
MOSFETs se. 1138-1140 


RFID Evaluation Kits. ... 510 
.. 1147 


- 1141-1142 


Transistors .... ie 

Triacs -» 1148-1149 
nied ee. 1783-1784 

Wireless, Bluetooth® .................. 511 


Storm Interface 
Encoder .... 
Keyboards. . 
Keypads.... 
Trackball ... 


Sullins Electronics Corp. 
Connectors 


423 


2mm...... 150-152 

CompactPCl® . ... 429 

Edgeboard 421-423 

Hard Metric...... ... 429 

Shorting Jumpers... 159-160 
Headers 

QMUM i: sncticcccie activa sie eteeaceis’ 150-152 


Female, 0.100” (2.54mm) . 155-158 
Male, 0.100” (2.54mm) .... 159-160 
SHUMS 3s anstanscswnrane coiscteamsuauieen 152 


Sumida Corporation 
Chokes, Common Mode....... 1297-1298 
Inductors, Power.... 


. 1294-1297 


Sunbrite 
LEDs 
Based .... 
Bi-Color 
Cluster ... sieve = 
Incandescent Replacement . 
LuxLEDs™ a 
PolVWLEDSM 2 iciccedetasneeaaeecaione 2309 


Sunon 


++. 2129-2130 


Susumu Co., Ltd. 
Attenuators 
Capacitors, Thin Film Chip 


-. 1660 
-. 1654 


Kits ... .. 2108 
Choke Coils .. 1327 
Delay Lines ... -. 1326 


-. 1327 
-- 1319 


Filters, Thin Film.... 
Inductors, Thin Film... 


--2110 

-. 1660 

Metal Film... 1660-1661 
Kits 1660-1661, 2109 


Thin Film Chip .. 1660-1664 
Kits 1661-1664, 2110 
Swanstrom Tools 
Cutters and Pliers..................... 2071 
Switchcraft, Inc. 
Connectors 
AUGIO zseces- sciatica teedawad 413-414 


413-414 
414 
... 358 


Phone Jacks/Plugs . 


Switchcraft, Inc./Conxall 
(see Conxall/Switchcraft, Inc.) 


Tadiran Batteries 
Batteries, Lithium 


Taiyo Yuden 
Bluetooth® Modules...................5 511 
Capacitors 
Arrays 
Multilayer Chip 
Kits 
Ferrite Chip Beads..................4. 1379 
Inductors 
Multilayer Chip............... 1355-1356 
WOUNG' CHIP: sc cesntcicomersigsicanata 1357 
RF/IF 
ANIONNAS \...0.3c2cccecesececeteeteaees 511 
Filters... 
Varistors... 


Tamura 
Connectors, Modular Jack.... digikey.com 
Inductors 
Common Mode Choke...... digikey.com 


POWeiises2c2cstasvnentatemens digikey.com 
Sensors, Current.................0000e 2250 
Transformers 

Current Sense ...............0..0005 2250 


Encapsulated 
Modem/Telecom. 


Telephone Coupling 
Wall Mount 
TDK Corporation 
Capacitors 
Ceramic Disc................. 1643-1645 
Multilayer Ceramic Arrays... 1641-1642 
Multilayer Ceramic Chip . 1636-1642 
Diplexers, Multilayer .................. 1373 
Ferrites 
Bead Cores . 2... 1376 
Chip he digikey.com 
Flexible Ferrite Material . 1376 
Filters. 1376-1378 
PILING 225: sse te aiaenacess conus 1373 
Inductors/Coils .. - 1348-1353 
Chip, Shielded .........1348, 13851-1353 
Common Mode Choke....... 1377-1378 
Power 1350-1353 
Inverters, CCFL.................ee eee 2280 


Optoelectronics 
Photo Diodes 
Resonators, Ceramic 
Sensors, Humidity . 
Thermistors ........ 
Transducers, Audio........ 
Transformers 


Configurable 
Varistors......... 


Bilateral Trigger.. Z 
Fuses, Telecommunicati 
Rectifiers 
SCRs... 
Sidacs .. 
Sidactors 
Thyristor: 
Triacs 


Techcon Systems (Div. of OK Int'l) 
Fluid Dispensing Tips................. 2084 


TechTools 
Emulator, ClearView. .. 
Emulator, EPROM/PIC. 
Logic Analyzer ....... 
Programmer, PIC 
QuickWriter 


Telcom Semiconductor, Inc. 
(see Microchip Technology) 
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Items listed as digikey.com do not appear in the catalog, but appear on the Digi-Key Web Site. 


Texas Instruments 12C.... agai aaa . 760, 837 Rectifiers Tyco Electronics/AMP 
Amplifiers. ...........0....cccee eee 735-759 Linear Peripheral Drivers.............. 838 Schottky Adapters 
Audio Volume Control ................. 759 Microcontrollers....... . 627-629 Switching. . 
BUS Solutions Multiplexers, Analog .. Varactors.... baa 
Clock Drivers 759-760 Optical Sensors..................00000 838 Relays, Solid State ................... 1984 Cable 
IEEE1394.. 760-761 Power Control/Management Products RF Transceivers/Receivers. Fiber Optic 
.. 761 CGRL Divers: iis.si2 seketondsaewents 838 Sensors, Illumination ................. Flat Flex...... .. 67-69 
. 761 Hot Plug.... 839 MPANSISIOMS 22 ccc sieniaAwesienieicadereccene 1176 Cable Assemblies 24-27, 67-69 


. 761 


Hot-Swap .. 839 : DIPS ess 
Comparators Lighting a Display g39 TPH (Test Products International) D-Sub ... 
General Purpose................ 761-762 Peripheral .. 839 BNC Cables : Pin and Socket... nf 
High Speed 762 Power + Arra 840 Coax Adapter Connector Kit 402 Coax Stripper ...........::0:eeeeeee ee 
Low Power... Power + Logic. 840 Detectors - Connectors/Contacts 
Low Voltage Power Supply Products CO... eee eee digikey.com 01050" (122 7M) se citeisciesiis ats: 238-241 
Data Communications Audio Differential Line Drivers....... 840 Combustible Gas Leak ..... digikey.com 0.100” (2.54mm)..... 219-223, 226, 230 
Audio Codec . 763 Battery Management ........... 840-844 Refrigeration Leak .. digikey.com AMM....0..60002- ses 
Central Office Codec . . 763 Buck Regulators ................ 844-845 DVI/HDMI Cables... vereees 402 2mm Ribbon . 
IrDA ..... . 763 DC-DC Converters.............. 845-850 F (Television) Cables... 402 4.QMM. oo. cc cece cece ec eee eee es eee sees 200 
Ring Controllers. . . 763 Fusion Digital Power™ Control Sulutions Fiber Optic Inspection Tool. - 2096 Backshells, 
SONET Transceivers . . 763 ... 850 Manometers, Digital digikey.com Card Edge ............scseceeees 
UARTs . 763 Isolators .. . 850 Multimeters . 2095-2096 Champ® 238, 243-245 
. 763 MOSFET/MOSFET Drivers .... 853-854 Oscilloscopes .... i 372, 374-377, 
USB Transient Suppression Power Distribution Switches.... 854-856 PrOD@Sicitirdeinnsdsensnceicemence OOO) ok sie weied sult nactaledl gslsaian nuit 380-381 
Video Decoders/Encoders PWM Controllers............... 856-861 Software. Accessories 372, 376-377, 
Data Conversion Schottky Diode ArrayS.............0 861 Test Clips = Mak . 380-381 
A/D Converters .. 764-771 Supervisory Circuit Drivers ..... 850-853 Test Leads Audio/Instrument . .. 381 
774 Voltage References............. 861-864 Thermocouple Probes ... Coaxial....... 
DSP-Compatible................... 771 Voltage Regulators ............. 864-876 Thermometers/Temperature DIN.. 
Analog Control Circuit ............... 764 Precision Ground Reference ..... 876-877 TOSIGS iciitie sua tndnssemiacatasetnns se 2096 MIL-C-5015 .. 
D/A Converters . Programmable Gate Arrays ........... 877 ‘i 
Bes reas Clock “ ; TransERA Electromes:(sce Pulse) Crimp Terminals ...... 332-346, 378-380 
Voltage-to-Current Converter ....... 775 RF Products Triad Magnetics D-Sub 24-25, 247-257 
Voltage-to-Frequency Converters... 775 Transceivers/Transmitters Power Supplies Dynamic +++ 232-235 
Data Transmission Signal Controllers CHOC ici cr rea tanaponandateds seat 2169 Eurocard . . 425-427 
4-20mA Transmitters/Receivers .... 775 Audio Processors/Codec....... 877-878 Switchmode.........ccccceceesseseee 2169 Fastons. . 336-342 
ADSL Drivers .... 775 Specialized ICs . 840 Inductors Fiber Optic . - 293-295 
Ethernet.... 775-776 Temperature Sensors ... _.. 878 Common Mode Flexi-Block . 320 
HAD) MIMETS sPecandndicas Gh zavede dias aeuontente 878 High Frequency Hardware - 243-245, 252-253, 


. 7716-777 


Integrated Circuits 


... 776 Rod Core.... e690 300 
..776 Texas Instruments/Plug-In Power Switchmode. 
.776 Solutions Toroidal ... 


LVDS. Transformers 
LVDT. 777-778 DC-DC Converters........... 2153-2161 i 
LVP.. 778 wLRFia Systems COMMON kee eee 2147 DIP eee etter 
MVLD ... bine See aces 118 Antennas 514 
S232 os csainsccth atte meatcdsees 780-784 ap ene Dower voces 
RS422/RS423/RS485 778-780 7 - i - 173-175, 
SCSI cestenaca tents cenaeamianees 7384 A ee wie | ae eee. © 177-179, 222-298 
Switthes icc ciisnciseascsabans 784-785 Readers... “514.515 Tripp Lite 

Development Tools and Kits ‘tTranspondets  Stas14 Battery Chargers Pin and Socket... 26-27 
Demo Board POMGRNS et esGhie ech siiees Battery Packs . Industrial Ethernet .. . 282 
Emulators .. Computer, KVM Switches ............ 2106 Interconnect Systems ... 231-235 
Evaluation Kits . .... 1360-1361 Hospital Grade Products ...... 2106-2107 LANicsssrscchanakanvvghasasmascreeiie 282 
Programmers .... Variable . digikey.com Isolation Transformers. Mate-N-Lok® . 

Digital Audio Interface Diodes........ . digikey.com Line Conditioners Memory Card .. 

Digital Logic Filters Power Inverters . MetPak™ 2-FB.... 
4000 Family...............000065 785-787 Ceramic... 4292 Power Strips .. ... 2106-2107 Metrimate .... 
ABT/ABTE/ABTH/ABTR . 787-790 Chip . digikey.com Power Supplies, ‘DC Regulated deguce 2107 

. 790-793 Surge Suppressors - 2106-2107 


.. digikey.com 


793-797 Dielectric ... .. 1051 UPS Systems is  279- 282 
sisi 198 i ‘ . 236-237 
798-799 Helical 1375 py Electronics/Optek Technology MT poe 919-220 
799-801 LEDs MTA (.100" and .156”).......... 173-181 


.. 802 2s . 1359-1361 MTE (.100”) 222-223, 228-229 
.... 802 Integrated Circuits. tena Interface...... 238-240, 243-245 
802-805 igi 181 
805-806 oe os ee peed GE athe ralacaea Ractangulat DIN 425-427 
: ee Video Line Driver . . digikey.com Bs aie te oe Modules cree 
i _ Voltage Regulator ah siemens OOM Photodiodes.... Accoessried., _ 
Power Supplies, Switching 2177 Sensors 
3 a Resonators, Ceramic : BNC. i. 5.209 
Sia Lieve Balt: cuaicsuns downbeat Hall Effect ... _ Asardie Pocid 
GTL/GTLP/GTLPH 813-814 Toshiba OPtical...--.s-nressenanenoonssensens Coax oo... .. 395 
HC/HCT/HCU.... 814-820 Diodes, Zener...............:0ceeee eee 1212 twin Industries Decoupled . . 399 
HSTL.. Development Tools Extender Cards MMCxX.. . 400 
LS..... Evaluation and Starter Kits .... 621 Prototyping Boards N Type . 
LV/LVC.. . ‘i ate SMT Adapter Boards 
LVT/LVTHILVTZ.. Fiber Optic 


Solderless Breadboards . 


835 Transmitting/Receiving Modules .... 296 
797-798 IC Drivers, Darlington Sink .... 1023-1024 Tyco Electronics/Alcoswitch Tools, es . 402 
. 835 Integrated Circuits .... -.. 938-941 Switches UHF . ‘ . 401 
. 835 Logic ..... . 938-941 Accessories . . 1851, 1861 RITS. 231 
. 836 Memory ICs DIP izasecniz SCSI. 238+ 239 
. 836 Flash -- 1038 Keylock.... Sealed. . 375-376 
Digital Radio . .. 836 Floppy Disk Cards .. 1053 Microswitch . SFP.. . 442 
Digital Signal Processors. 29-632 SRAM .. 1038 Pushbutton Softshell (.062” and .093”) 215-216 
Evaluation Boards ... .... 878 Microcontrollers, Flash - 621 Rocker .... Sabie 
836-837 MOSFEMSs 22: iccccisakinesncae. ..1177 Rotary 
. 837 Optoisolators.... . 2209-2211 Snap-Action... USB... 


Integrators. 
/O Expanders 


IRED eeciscscsas 
Photovoltaic Coupler. . 


..2211 
..2211 


XFP.... 
Z-pack, 2mm... 
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Items listed as digikey.com do not appear in the catalog, but appear on the Digi-Key Web Site. 


Fiber Optic 
Adapters 
Attenuators 
Cable Assemblies . 
Connectors 
Switches 
Tools .. 

Headers . 


... 33-35, 173, 
0-181, 224-228 


digikey.com 
2... 451 
.. 451 
. 451 
dcicadnneieaensine Seenas amas satieics 181 
Terminal Blocks.. . 320 
Terminals - Splices 
Terminators, SCSI... 
Tools 
Crimp...... 176-177, 181, 200-201, 203, 
aeass .. 206-208, 211, 213, 215-217, 
.. 220-221, 223, 234-235, 237, 
else 243, 249-251, 253, 256, 281, 
..... 331-333, 335-336, 342-345, 374, 
ssSdidnerineasens 380-381, 394, 400, 402 
FIDGP OPC Sau gidinseediadisracnseaaes 294 
Insertion/Extraction ...... 201, 203, 207, 
sreipiasicasaains 211, 213, 215-217, 221, 235, 
desinsiee 237, 243, 249-251, 256, 374, 380 
Modular Crimp . .. 281 
PLCC Extractors. digikey.com 
Tubing, Corrugated .. 377 


Tyco Electronics/CoEv Magnetics 
Inductors, Drum Core... . 1307 


Tyco Electronics/Corcom 
Modular Jacks, Filtered................ 290 
Power Entry Modules - 1400-1401 
RF Line Filters 1401-1405 


Tyco Electronics/P&B 


Circuit Breakers................ 1825-1827 
Relays 
/O Modules 1977 
Mechanical. - 1967-1975 
Safety ............ ...1977 


. 1976 
wee 1977 


Sockets and Accessories. 
Solid State 


Tyco Electronics/Power Systems 
DC-DC Converters 
Dual Output................. digikey.com 
Single Output .... 2162- 2163 
Triple Output... digikey.com 
DC Filter Module... 2163 


Tyco Electronics/ 
Raychem Cable Protection 
Heat Shrink 
Kits 


... 2008 
WODING swisicssamsis tats ceattrate 2008-2009 


Tyco Electronics/ 
Raychem Circuit Protection 


FUSES, SMD isiicainindtacascacassasaen 1800 
POW ZON CG sowndenearaicsasatanies cates 1801 
Power Distribution Switches... 1799-1800 
Resettable Devices ............ 1798-1801 
Surge Protectors, SiBar Thyristor 
fnsinslesiocietiesssiscsteiseciecinencesle 1801-1802 


United Chemi-Con 
Capacitors, Aluminum Electrolytic 
1477-1499 


U.S. - Lasers, Inc. 
Laser Diode Module 


Adjustable Focus... ... 2298 
Housing Kit ... 2298 
Infrared Red .. 2298 


. 2298 
.. 2298 


Power Supply 
Visible Red 


US Relays & Technology, Inc. 
Reed Relays ...............cecee eee ee 1943 


U.S. Sensor 
Thermistors .. 2265 


.. 2265 


Varitronix 
7-Segment LCD Displays. 
Character LCD Modules 


Vector Electronics & 
Technology, Inc. 


Backplanes.. . 

Card Racks .. siete 2064 
Connectors, Edgeboard . 2064 
Extender Cards....... 2063 


V-Infinity (Division of CUI, Inc.) 
AC-DC Converters.... 


DC-DC Converters... . -... 2198-2201 
Vishay 
BCcomponents 
Capacitors 

Aluminum Electrolytic...... 1407-1410 
Axial 1407-1410, 1564 
Ceramic.. 1564, 1576-1577 
Interference Suppression. . 2 1577 
Metallized Polyester ......... .. 1549 


Metallized Polypropylene 
sipeacarteSeuha wesaaal 1561-1563, 1577 
Multilayer Ceramic Chip.......... 1654 
THMMOGR sess icccscenceescawamans s 1659 
Potentiometers, Trimmer.... 1727-1728 
Resistors, Thin Film Chip... digikey.com 
Sensors, Humidity we .. 2260 
Thermistors ... . 1794, 2265-2266 
Varistors 
General Semiconductor 
Diodes/Rectifiers. .. . 


... 1178-1180 
.. 1178-1180 
.. 1178-1180 
TMS iasieainie aaa .... 1787-1788 
Semiconductor Product 
Diodes/Rectifiers. .. . 
Bridge Rectifiers .. 
HEXFETs......... 
HexFred. . 
Schottky Rectifiers 


- 1134-1136 


1129-1132 


«1137 
Vishay/Dale 
Fuses, Thin Film Chip .............. 1817 
Resistors 
Metal Film... ... 1703-1704 
Thick Film .. 1665-1668 
Wirewound - 1703-1707 
Vishay/Sfernice 
Resistors 
.. 1706 
.. 1706 
.. 1706 
Wirewound.. .. 1706 
Potentiometers -. 1720-1722 
Cermet... -. 1720-1721 
Trimmer.. . 1720-1722 
Vishay/Spectrol 
Concentric Scale Dials ............. 1748 


Potentiometer 


Tools 
TUNING TOONS i s.is2icanaicedacaremn 1748 
Vishay/Sprague 
Capacitors 
Radial .. .. 1533, 
Tantalum. 1533-1536 
AIAN csioce becca siete any aiseiecsianiatonas 1536 
Wet Tantalum . 1536-1537 
Vishay/Vitramon 
Capacitors 
Ceramic --. 1646-1647 
Multilayer Chip -. 1646-1647 
ArcGuard...... - 1646-1647 


Soft Termination .. 


Volgen (Division of Kaga Electronics USA) 
Power Supplies 

Switching 

Universal Input 


+. 2192-2193 
+. 2192-2193 


VTI Technologies 
Sensors 
Accelerometers 
Inclinometers 
Pr@SSUFe 0.00... ccc eee eee eens 


Waka/Hoei America 
Cable Assemblies...................645 402 


Wakefield Engineering 
Heat Sinks .... pads 
Grease .. 


Weidmuller 
DC-DC Converters 
Power Supplies ...... 
RockStar® Heavy Duty 
Terminal Blocks. 


Weller 

Air Station 

Nozzles.... 
Calibration Unit . 
Dispensers, Solvent . 
Heat Guns....... 
Smoke Absorber . 
Solder Irons and Tips 
Solder Stations....... 
Vacuum Pickup Tool 
Vise, Circuit Board................0005 


Wickmann 
Fuse Holders 
Panel Mount ................. 1816-1817 
PC Mount ... 1815-1817 


Surface Mount 
Fuses 
Axial 
Kits . 
Metric. . 


1815-1817, 2108 
- 1816-1817 
-- 1815 
-- 1815 


Wiha 
Hand Tools 
Bit Holders 
Bits and Bit Sets . 
Chip Lifter 
Cutters 


digikey.com 
digikey.com 
.. 2074 
digikey.com 
Saisie 2074 
2074 
igikey.com 


Probes .... 

Screwdrivers 
Security Bits. 
Socket Sets . 


T-Handle . . digikey.com 
Tweezers.... dicts 2074 
Wire Stripper................ digikey.com 


Winbond Electronics Corp. America 
Integrated Circuits 


COdCC aii sie3 cieitia vacaitceieanaei canes 565 

W/O Controllers ................0000e 1049 

Potentiometers, Digital ...... 1048-1049 
Memory ICs 

EPROM 1049 

Flash «22:2. 1049 

Serial Flash . 1049 


Text-to-Speech . udehs 
Voice Record/Playback ICs 


Wintec Industries 
Memory Cards, Compact Flash 
Memory Modules 


Wiss 
Utility Knife .............c ee 2071 


World Magnetics 
Sensors, Pressure Switches ......... 2257 


Xcelite 
Hand Tools 
Pliers/Cutters .. 
Screwdrivers... 


Xeltek 
Programmers, Universal.... 
Socket Adapters .... 


Xicor (see Intersil) 


Development and Starter Kits . 
FRGAS tice iisisitacsatcedans 521-522, 524 
Programming Cable 522 
Serial PROMs.... 
Splitters 


Yageo 
Capacitors, Multilayer Ceramic 


Arrays 
Carbon Film 
Kits .... 


- 1672-1673, 1679-1680, 
2109-2110 
1679-1680 
1679-1680 
1672-1673 


Metal Film... 
Metal Oxide 


Zetex 

Brushless Fan Motor Controllers 
1083-1084 
1075-1076 


ICs/Semiconductors 
Current Mirror/Monitors. . . 
DC-DC Converters...... 


Specialized. 

Timers........ 

Variable Q Filter ................0008 1083 
MOSFET/MOSFET Drivers.... 1077-1079 
RF Amplifiers: 516 
Transistors ... 1069-1074 

ol rig] 110 [0 (eee rare es ea 1074 
Voltage Reference 1081-1082 
Voltage Regulators ... 1080-1081 
Voltage Supply Monitors....... 1079, 1082 

ZiLOG 
Controllers 
Peripheral...... 


Serial Communication 
Counters/Timers ...... 
Development Tools 


Accessory Kits . 614 
Adapters ....... 614, 616 
Development Kits..................6- 614 
Emulators - 614-615, 617 
WRGenaceccaatiianseaesdednadineatials aia 617 
Modules.... 
Programmers .. 

IrDA Transceiver Modules............ 2297 


Microcontrollers/Microprocessors 
iydidiaislgnaiaacayorhotage Bigaaie, 602-612, 614-617 
Application Specific....... 603, 612, 614 
Ethernet 614 
Motor Control 
Remote Control. 


Crimzon™ ... 
eZ80 Acclaim! 
Z8 Encore!®.... 
Z8 Encore! XP®... 
612 
. 604-605 
603 


Z-World (see Rabbit Semiconductor) 
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MAIL/FAX ORDER FORM #T073 


Higl- Ka © . No. of Pages: 


co.: Digi-Key Corporation Co.: 
CORPORATION dee ad 
Dept: Order Department Phone No: 
701 Brooks Ave. South 7 z s 
PO Box 677 Fax No: 218 681 3380 Fax No: 
Thief River Falls, MN 56701-0677 (Please Check One) 


Payment Method: O Credit Card OCOD OCheck or MO UO Open Acct. 


QO Personal Order O Company Order (Please Check One) Card Number: i i i 
shi to ee eee eee 
Customer Number (See back of card.) 


Customer Name Credit Card Holder's Name (Please Print Clearly) Mo: Yr. 
Company Name Phone ( ) 
Shipping Address Apartment/Suite 
City State Zip 
Bill to: 
P.O. No. Account No. 
Company Name Phone ( ) 
Billing Address Apartment/Suite 
City State Zip 
Quantity Digi-Key Part No. Description (brief) Price/Unit | Total Price Ship Via: 
1 Are substitutions acceptable? 
QOYes ONo 
E Are backorders acceptable? 
; QYes ONo 
Backordered for a period of days. 
4 Backorder shipping method: 
5 Confirmation required? 
OYes ONo 
6 Confirm VIA: Q Phone O FAX 
7 
HANDLING CHARGES 
' $0.00 - $24.99 Add $5.00 
$25.00 and Up No Charge 
9 International Orders Additional $6.00 
10 We pay all shipping (our choice of method) 
and insurance to addresses in the USA 
and Canada when check or money order 
11 accompanies order. See “Ordering Informa- 
tion/Shipping Charges” for details on heavy/ 
12 oversize items. 
13 * 
1. Total of all items 
14 2. Orders less than $25.00 
add $5.00 handling charge ...$ 
15 
3. Sub Total 
16 ? 
4. Please remit any 
17 applicable taxes 
5. International orders 
% (excluding Canada) 
add $6.00 
19 
6. Total enclosed 
20 (Total of all lines ) (US Dollars) 
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Digi-Key Terms and Conditions 


General Conditions of Order: 


Do Not Use Products Sold by Digi-Key as Critical Components in Life Support 
Devices or Systems: 


Products sold by Digi-Key are not authorized for use as critical components 
in life support devices or systems. A critical component is any component of 
a life support device or system whose failure to perform can be reasonably 
expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect 
its safety or effectiveness. Any attempt to purchase any Digi-Key product for 
that purpose is null and void and Digi-Key accepts no liability whatsoever 
in contract, tort or otherwise whether or not resulting from our or our 
employees’ negligence or failure to detect an improper purchase. 


All orders, regardless of how they are placed, submitted through a Digi-Key 
Web site or through its printed catalog, are specifically subject to all the terms 
and conditions contained herein. No change, alteration, deletion or modification 
of any of these terms and conditions is permitted. No person is authorized to 
accept, confirm or vary these terms and conditions including all representations 
and warranties unless they have been posted on Digi-Key’s Web site or in this 
catalogue. All terms are specifically and exclusively subject to interpretation under 
the US Uniform Commercial Code and all claims or disputes shall be interpreted 
according to Minnesota law and subject to jurisdiction in Minnesota state or federal 
courts at the exclusion of any other choice of law or choice of jurisdiction, including 
the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG). 


Orders placed on forms deviating from these terms and conditions will be accepted 
on the basis that Digi-Key Terms and Conditions will prevail. 


Technical Assistance and Design Support Services — 
Disclaimer of Warranties; Release of Claims: 


Digi-Key offers its Technical Assistance and Design Support Services as 
a convenience to Digi-Key customers. Digi-Key Technical Assistance and 
Design Support Services personnel strive to provide useful information 
regarding Digi-Key products. DIGI-KEY DOES NOT GUARANTEE THAT 
ANY INFORMATION OR RECOMMENDATION PROVIDED IS ACCURATE, 
COMPLETE, OR CORRECT, AND DIGI-KEY SHALL HAVE NO RESPONSIBILITY 
OR LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION WITH ANY INFORMATION 
OR RECOMMENDATION PROVIDED, OR THE CUSTOMER’S RELIANCE 
ON SUCH INFORMATION OR RECOMMENDATION. THE CUSTOMER 
IS SOLELY RESPONSIBLE FOR ANALYZING AND DETERMINING THE 
APPROPRIATENESS OF ANY INFORMATION OR RECOMMENDATION 
PROVIDED BY DIGI-KEY TECHNICAL ASSISTANCE AND DESIGN SUPPORT 
SERVICES PERSONNEL, AND ANY RELIANCE ON SUCH INFORMATION OR 


RECOMMENDATION IS AT THE CUSTOMER’S SOLE RISK AND DISCRETION. 
ACCORDINGLY, THE CUSTOMER SHALL RELEASE AND HOLD DIGI-KEY 
HARMLESS FROM AND AGAINST ANY AND ALL LOSS, LIABILITY, AND 
DAMAGE INCURRED BY THE CUSTOMER OR ANY THIRD PARTY AS A 
RESULT OF ANY INFORMATION OR RECOMMENDATION PROVIDED TO THE 
CUSTOMER OR THE CUSTOMER’S RELIANCE ON SUCH INFORMATION OR 
RECOMMENDATION. 


General Disclaimer of Warranties; Limitation of Liability: 


DIGI-KEY MAKES NO WARRANTY, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED WITH 
RESPECT TO ANY PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIMS ALL OTHER 
WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES FOR MERCHANTABILITY, NON- 
INFRINGEMENT, AND FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. DIGI- 
KEY'S SOLE OBLIGATION AND LIABILITY FOR PRODUCT DEFECTS SHALL 
BE, AT DIGI-KEY’S OPTION, TO REPLACE SUCH DEFECTIVE PRODUCT OR 
REFUND TO CUSTOMER THE AMOUNT PAID BY CUSTOMER THEREFORE. IN 
NO EVENT SHALL DIGI-KEY'S LIABILITY EXCEED THE BUYER'S PURCHASE 
PRICE. 

The foregoing remedy shall be subject to buyer’s written notification of defect 
and return of the defective product within ninety (90) days of purchase. The 
foregoing remedy does not apply to products that have been subjected to 
misuse (including without limitation static discharge), neglect, accident 
or modification, or to products that have been soldered or altered during 
assembly, or are otherwise not capable of being tested. 

IN NO EVENT SHALL DIGI-KEY BE LIABLE TO THE BUYER OR TO ANY THIRD 
PARTY FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, 
PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES (INCLUDING WITHOUT LIMITATION 
LOST PROFITS, LOST SAVINGS, OR LOSS OF BUSINESS OPPORTUNITY) 
ARISING OUT OF OR RELATING TO ANY PRODUCT OR SERVICE PROVIDED 
OR TO BE PROVIDED BY DIGI-KEY, OR THE USE OR INABILITY TO USE THE 
SAME, EVEN IF DIGI-KEY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGES. 


Infringement Disclaimer: 

Notwithstanding section 2-312 of any applicable version of the Uniform Commercial 
Code or any other similar law, or any purchase order term, other contractual 
provision or the like from the buyer, Digi-Key: (i) expressly disclaims any and all 
warranties against third party claims for infringement or the like, and (ii) shall have 
no obligation of any kind to the buyer for claims brought by third parties against 
the buyer for infringement or the like arising out of or in any way related to product 
purchased by the buyer from Digi-Key. 


How To Order 


Cj By Telephone: 800-344-4539 (US & Canada) 
or 218-681-6674 


Our friendly sales representatives are ready to serve you from 6:00pm 
Sunday through 6:00am Saturday Central Time. For most efficient service, 
please have ready a list of quantities and part numbers and, if paying by 
credit card, your MasterCard, VISA, American Express or Discover card. 


Note: Calls may be recorded or monitored for quality and training purposes. 


Cj By Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Fax lines can be accessed 24-hours a day, 7-days a week, 365- 
days a year. Depending on the shipping method; fax orders will be processed 
and shipped according to the “Orders entered by times” listed below under 
Shipment. Orders received after these cutoff times will be processed and 
shipped the next business day. Please include your daytime telephone number 
and/or email address in case we have any questions about your order. 


By Internet: www.digikey.com 


Order on-line 24-hours a day, 7 days a week, 365 days a year. Digi-Key’s 
Top Rated Web site receives hundreds-of-thousands of orders each year. 
Internet orders entered after normal business hours are promptly processed 
and shipped the next business day. 


Cj By Mail: Simply Mail Your Order To: 


Digi-Key Corporation 

701 Brooks Avenue South 

PO Box 677 

Thief River Falls MN 56701-0677 


International customers please see “International Orders” for additional 
information. 


Ordering Information 


Prices/Quantities: 

Digi-Key Corporation purchases all product directly from its original manufacturer. 
Digi-Key makes every effort to present current and accurate pricing in its catalog 
and on its Web site. However, prices are subject to change without notice and 
quantities may be limited. All orders are subject to current pricing at time of 
acceptance by Digi-Key. Digi-Key country specific Web sites offer alternative 
currencies. No trade in other currencies will be accepted. 


Shipment: 

Digi-Key’s warehouse is open and staffed Monday through Friday, 7:30am-9:00pm 
Central Time (subject to holidays). Orders are shipped only on these business days. 
Orders and correspondence received on Saturday and Sunday will be addressed/ 
shipped on the following Monday and included in that day’s business. 


Digi-Key’s cut-off times for Same-Day Shipment Monday-Friday are as 
follows: 


* Orders entered by 6:00pm CT-All USPS Options (Express Mail delayed 1 day). 


* Orders entered by 7:00pm CT—FedEx ground. 


¢ Orders entered by 8:00pm CT-All UPS air and surface 
options; All FedEx air options. 


ins 


Shipping Charges: 

Shipping or freight charges and insurance will be paid by the customer’. All sales 
are made FOB point (as defined by the INCOTERMS 2000) in Thief River Falls, 
MN, USA. Shipping or freight charges from Digi-Key’s warehouse in Thief River 
Falls, MN are prepaid and added to the invoice, billed collect or billed to a 3rd party. 


*When a check or money order accompanies your order, Digi-Key pays all 
shipping and insurance (our choice for method of shipping) to all addresses in the 
USA and Canada, unless such charges exceed 10% on orders of $200 or less, or 
5% on orders greater than $200. Digi-Key will notify you prior to shipment if these 
conditions exist. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Handling Charge: 

¢ A $5.00 handling charge applies to all orders less than $25.00. This fee will be 
waived on orders of $25.00 or more. 

* A $6.00 processing fee will be applied to all International orders, excluding 
Canada. 


Sales Tax: 


Sales tax is charged on shipments in most states that have a sales tax, unless we 
have your resale certificate. Sales tax will be estimated at order submit time based 
on the subtotal of your order. The exact calculation will be applied to your invoice 
upon shipment, according to your State’s tax laws regarding handling and shipping 
fees. Fax your certificate and your customer number to 218-681-7931, Attention: 
Sales Tax. 


Payment: 
Digi-Key offers a number of convenient payment methods: 


For United States customers we offer check, money order, MasterCard, VISA, 
American Express, Discover, and C.O.D. as well as open account credit to qualified 
institutions and businesses. Payment must be made in the currency in which the 
order was placed. 


For Canadian customers we offer all of the above payment options except C.O.D. 
For International customers see “International Orders” below. 


To obtain a credit application for open account credit, contact any sales 
representative by calling 800-344-4539 (US & Canada) or 218-681-6674 or faxing 
your request to 218-681-3380. Or, you may go to www.digikey.com and click on 
“Contact Us”, which will bring you to the “Digi-Key Communications” page. Then 
click on “Net 30 Credit Application” in the “Accounting” box. Please allow sufficient 
time for the credit approval process. To avoid delay on your initial order you may 
elect an alternative payment method. 


Dishonored Check Policy: 


If a check you give us for payment is dishonored for any reason by the bank or 
other institution on which it is drawn, you agree to pay us $20.00 as a service 
charge (if the check cannot be redeposited) pursuant to Minnesota Statutes 
§ 332.50. In addition, you agree to pay any other reasonable charges imposed by 
any check verification company or collection agency that we may use for collection. 


Out-Of-Stock: 


On orders paid by check, money order or credit card, items not available for 
immediate shipment will be shipped as they become available. Items not 
available at the end of 30 days will be cancelled and refunded/credited in cases 
of prepayment. The number of backorder days may be extended beyond 30 days 
at customer's request. If a refund check is issued, the cancelled item can be re- 
entered without a handling charge if the check and cancellation notice are returned 
to us. 


On orders billed to customers with open account credit, items not available for 
immediate shipment will be shipped and billed as they become available. Items not 
available at the end of 90 days will be cancelled. The number of backorder days 
may be extended beyond 90 days at customers request. 


International Orders: 


In addition to the United States and its territories, Digi-Key accepts International 
orders. All orders of International origin are exported from the US in accordance 
with the Export Administration Regulations. Diversion contrary to US Law is 
prohibited. An additional handling charge of $6.00 will be included for processing 
and invoicing. All duties and taxes will be the responsibility of the customer. 


Payment options for International customers: MasterCard, VISA, American 
Express, Discover, cashier’s check in US funds, as well as open account credit to 
qualified institutions and businesses. We cannot accept personal checks or certified 
personal checks. Money orders can result in significant delays. Use of Letters of 
Credit must be approved in advance by Digi-Key’s Accounting Department. 


To obtain a credit application for open account credit, contact any sales 
representative by calling 218-681-7979 or faxing your request to 218-681-3380. Or, 
you may go to www.digikey.com and click on “Contact Us”, which will bring you to 
the “Digi-Key Communications” page. Then click on “Net 30 Credit Application” in 
the “Accounting” box. Please allow sufficient time for the credit approval process. 
To avoid delay on your initial order you may elect an alternative payment method. 


Customer Service: 
Voice: 800-858-3616 in (US & Canada) or 218-681-6674 
Fax: 218-681-3380 
Internet: www.digikey.com (click “Contact Us”) 
Mail: Digi-Key Corporation 
Attn: Customer Service 


PO Box 677 
Thief River Falls MN 56701-0677 


A friendly, competent staff of customer service representatives is available from 
6:00pm Sunday through 6:00am Saturday Central Time to assist you. Please have 
your sales order or invoice number available when you call. 


Freight Damage: 

If you receive merchandise that has been damaged in transit, it is important to keep 
the shipping carton, packing material and parts intact. Please contact a Digi-Key 
Customer Service representative immediately to initiate a claim. See “Customer 
Service” above for contact information. 


Return Policy: 


Digi-Key accepts merchandise returns subject to the terms outlined below and will 

replace the product or refund your money at your option. 

To facilitate processing of returned merchandise: 

¢ Please contact a Customer Service Representative to obtain an RMA (Returned 
Merchandise Authorization) number prior to returning product. See “Customer 
Service” above for contact information. 

¢ All returns should be made within 30 days of date of invoice and be accompanied 
by the original invoice number and a brief explanation of the reason for the return. 

¢ Return freight charge must be prepaid. Sorry, C.O.D. returns cannot be accepted. 

¢ Returned merchandise must be in original packaging and resalable condition. 

¢ Parts returned due to customer error may be subject to a restocking charge. “Not- 
in Catalog Items” and parts specified as “Non-Cancelable/Non-Returnable” at time 
of quote or sale are not returnable. 

¢ Defective merchandise may be returned within 90 days of the original invoice date 
and need not be in original packaging. 


Duplicate Mailings: 

If you receive more than one catalog with the same name and address, please 
return the labels to Digi-Key and pass the catalog along to a friend. Also, if you 
do not require multiple copies to the same company address, contact a sales 
representative to verify your mailing information. A forms based communications 
method for catalog issues (Receive, Remove, Change of Address) can be accessed 
at www.digikey.com by clicking “Contact Us”, which brings you to the “Digi-Key 
Communications” page. Then click “Catalog Mailing List” and scroll to “Service Out 
Options” to note your preferences. Alternatively, you may mail, telephone or fax 
Digi-Key your request. 


Environmental Packaging: 


Based on our commitment to the environment and you, our valued customer, we 
are now using Geami, a 100% recyclable packaging product. Both the outer and 
the inner tissue can be put in your newspaper bin for recycling. 


Privacy Policy: 
Your privacy as a customer is very important to us. We want you to know how your 
customer information is used. 


Once you make a purchase, request a catalog or other information from Digi-Key, 
your name, shipping/mailing address, telephone number, email address and fax 
number are included in our customer file. 


This information is used to ensure a quick, efficient flow of products and services to 
you. This information may also be used for other purposes as outlined below. 


Postal Addresses: Digi-Key may use your mailing address to send the Digi-Key 
catalog to keep you updated on our most current products and services. 
Occasionally, Digi-Key may make the names and addresses of our customer list 
available to carefully screened companies that offer products and/or services that 
may be of interest to you. 


Email Addresses: Email addresses may be used to communicate information of 
interest to you about Digi-Key. This includes Order Shipment/Tracking Information, 
Obsolete Part Bulletins, Service Change Information or other Digi-Key promotional 
emails. 


Emails may be sent by Digi-Key or an authorized agent working for Digi-Key. All 
authorized agents operate with a confidentiality agreement. Information sent in this 
manner will always include “opt out” options. 


Email addresses are never rented, sold or traded to third parties. 


Opt Out: You may elect to opt out of any of the above uses of your customer 
information by completing the “Opt Out” form in our privacy statement on our Web 
site or by contacting us by telephone, fax or mail. 


Other Uses Of Customer Information: Digi-Key is under contract to provide 
point of sale information to many of its product suppliers for market research and 
payment of commission to the supplier's agents. 


If you have an open account with Digi-Key, credit and payment history will 
periodically be shared with credit reporting agencies. 


Customer information is also used for marketing and market research for Digi-Key 
Corporation. Digi-Key or an authorized agent working for Digi-Key may complete 
these activities. All customer information is kept confidential. 


Digi-Key will share customer information with government agencies if required by 
law. 


Note: We reserve the right to make changes to our privacy policy at any time 
without prior notification. 


ISO 9001:2000 Certified: 


Digi-Key’s operations from order entry through shipping have been fully ISO 
certified since March 17,1994 and are recertified on an annual basis. A copy of 
Digi-Key Corporation’s ISO Certification is available at www.digikey.com or upon 
verbal or written request. 


Military Qualified Parts Disclaimer: 


Digi-Key does not stock or sell any product that meets the performance or 
documentation requirements as outlined by any Military Qualified Parts List (“QPL”). 
Digi-Key does stock and sell product that has been manufactured to Mil Spec, BUT 
this in no way indicates that those parts are acceptable or appropriate for use in 
any Military application. Mil Spec is used as an industry-common reference and is 
NOT an indication of end use qualification. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Male to Male 


2 Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


* MC = Multi-Color, GR = Gray 


No. of| Con- 
Con- | tact | Dimension A | Digi-Key Pricing AMP. 
tacts |Finish] Inch(mm) | PartNo. 1 10 | Part No. 


Plastic shell with strain relief shown 


D-Subminiature Connectors 


Cable Strain Relief/Stabilizer - ROHS Compliant 


q9 | — = ADSROO-ND = 452.18 |747275-4 No. of Length | Rib- 
15 _ = ADSR15-ND 50 2.45 |747275-3 Con- | Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing 
25 _ - ADSR25-ND 59 2.86 |747275-2 tacts |Finish| (Meters) | Cable| Part No. 1 10 
37 | — > ADSR37-ND 673.26 |747275-1 Gold | 6 (1.83) | MC |A7MMB-0906M-ND 16.60 135.19 
50 | — = ADSRSO-ND 1.40 6.80 |746785-1 g | Gold] 6(1.83) | GR JA7MMB-O906G-ND 16.34 133.07 
Gold | 10 (3.05) | MC |A7MMB-O910M-ND 16.85 137.21 
Gold | 10 (3.05) | GR |A7MMB-0910G-ND 16.42 133.67 
Material and Finish: * Plastic Shell: Housing, Cover and Cable Stabilizer A -ND Gold | 6 (1.83) MC | A7MMB-1506M-ND 19.39 157.86 
—94V-0 rated thermoplastic, black * Metal Shell: Front Shell — Steel, tin plated Style Ribbon Cable 15 Gold | 6 (1.83) | GR |A7MMB-1506G-ND 19.01 154.76 
Housing, Cover & Cable Stabilizer - 94V-0 rated thermoplastic, black * Con- 7010 (0-suB)] M=Multi-color Gold ) 10 (3.05) | MC |A7MMB-1510M-ND = 19.73 160.70 
tacts: Phosphor bronze, duplex plated 30)” gold on mating end, tin-lead on ter- C . G=Gray Gold | 10 (3.05) | GR |A7MMB-1510G-ND 19.10 155.54 
mination end, with entire contact nickel underplated * Threaded Inserts: Brass, Biss tay Gold Length Gold | 6 (1.83) | MC |A7MMB-2506M-ND 24.35 198.24 
unplated * Mounting Holes: Standard ~ 120" (3.05mm) Diameter His <1u Gold (Use “Feet” only.) n5 | Gold | 6(1.83) | GR [A7MMB-2506G-ND 23.74 193.35 
Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., S=Tin = No. Of Contacts Gold | 10(3.05)| MC |A7MMB-2510M-ND 24.95 203.15 
Eainsitad eee rn ee re Gold | 10 (3.05)| GR [A7MMB-2510G-ND 23.95 194.99 
STUNGE Dy tea aD Tan StaNGales ASSOGatgH ENe.NO: D-Sub Cabl Gold | 6(1.83) | MC |A7MMB-3706M-ND 33.20 270.33 
ini Gold | 6 (1.83) | GR |A7MMB-3706G-ND 3219 262.11 
No. of| Con- -oll miniature apie 37 
Con- | tact | Dimension A | Digi-Key Pricing | AMP i Gold | 10 (3.05) | MC |A7MMB-3710M-ND 34.14 277.99 
factey| Finish llnchi(inmi (Bart Na! 1 10 | Part No. Assemblies Gold | 10(3.05)| GR |A7MMB-3710G-ND 32.46 264.30 
Male D-Sub Connectors, Plastic Shell Also available in the following configuration: 
i Single Ended — Male ; 
Nols Compliant ee A7PPCI-CICICIOIO-ND — With Metal Shell Connector and Strain Relief. 
9 | Gold | .984 (24.99) | AMSO9B-ND 7.36 35.31 | 1658615-4 * MC = Multi-Color, GR = Gray Note: Also available with 50 contacts. 
15. | Gold | 1.312 (33.32) | AMS15B-ND 8.56 41.11 | 1658615-3 Plastic shell with strain relief shown pe SS See ee aa 
7NNB-LJO10C1-ND — Plastic Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 
25 | Gold |1.852 (47.04) | AMS25B-ND 10.68 51.27 | 1658615-2 
37 | Gold |2.500 al AMS37B-ND 14.61 70.13 | 1658615-1 No. of Length | Rib- Call for complete part number and pricing! 
Male D-Sub Connectors, Metal Shell, cong (Con, RE pons Dini Key Briclag 
Wii chesouca ingaeee z, tacts |Finish| (Meters) | Cable | Part No. 1 10 Female to Female ix . 
Gold | 6 (1.83) | MC |A7MXB-0906M-ND 8.49 69.11 . | 
9 | Gold | .984 (24.99) | AMLOSK-ND 11.08 53.17 | 747043-4 Gold | 6(1.83) | GR |A7MXB-0906G-ND 8.23 66.99 MC = Multi-Color, GR = Gray —=—< 
15 | Gold | 1.312 (33.32) | AMLISK-ND 12.42 59.61 | 747043-3 Gold | 10 (3.05) | MC |A7MXB-O910M-ND = 8.73 71.12 Plastic shell with strain relief shown = \ 
25 | Gold |1.852 (47.04) | AML25K-ND 14.88 71.42 | 747043-2 Gold | 10 (3.05) | GR |A7MXB-0910G-ND 8.30 ‘67.59 
Male D-Sub Connectors, Metal Shell, Gold | 6 (1.83) | MC |A7MXB-1506M-ND 9.95 81.06 No. of Length | Rib- 
With Threaded Inserts - RoHS Compliant Gold | 6 (1.83) | GR |A7MXB-1506G-ND 9.57 77.97 Con- |Conn.| Feet bon* | Digi-Key Pricing 
= y tacts |Finish) (Meters) | Cable | Part No. 1 10 
9 | Gold | 984 (24.99) | AMLOSB-ND 9.98 47.88] 1658608-4 cet oe . ee ee pee Se Meters) 
15 | Gold |1.312 (33.32) | AMLISB-ND 1118 53.68 | 1658608-3 ol (3.05) Huse : : nae oe) A RULES ay ica Pee 
25 | Gold |1.852 (47.04) | AML25B-ND 13.40 64.32 | 1658608-2 Gold | 6 (1.83) | MC |A7MXB-2506M-ND 12.62 102.80 9 | Gold eee Mc |A7FFB-O910M-ND 1685 137.24 
37 | Gold |2.500 (63.50) | AML37B-ND 17.13 82.22 | 1658608-1 Gold | 6 (1.83) | GR )A7MXB-2506G-ND 12.02 97.91 Gold | 10(3.05) | GR |A7FFB-0910G-ND 1642 1336 
- - - - Gold | 10 (3.05) | MC |A7MXB-2510M-ND 13.23 107.71 2 (3.05) x A s bald 
Female D-Sub Connectors, Plastic Shell . | Gold | 6 (1.83) MC | A7FFB-1506M-ND 19.39 157.86 
RoHS Compliant Gold | 10(8.05) | GR [AGRE ZSIDE ND 12.23, 88.56 j5 | Gold) 6(1.83) | GR |A7FFB-1506G-ND 19.01 154.76 
Gold | 6 (1.83) | MC /A7MXB-3706M-ND 17.30 140.91 Gold | 10 (3.05) | MC |A7FFB-1510M-ND 19.73 160.70 
9 | Gold | .984 (24.99) | AFSO9B-ND = 7.36 34.89 | 1658614-4 Gold | 6 (1.83) | GR /A7MXB-3706G-ND 16.30 132.69 Gold | 10 (3.05) | GR |A7FFB-1510G-ND 19.10 155.54 
15 | Gold |1.312 (33.32) | AFS15B-ND 8.56 40.62 | 1658614-3 Gold | 10 (3.05) | MC |A7MXB-3710M-ND 18.25 148.58 Gold | 6(1.83) | MC |A7FFB-2506M-ND 24.35 198.24 
25 | Gold |1.852 (47.04) | AFS25B-ND 10.68 50.66 | 1658614-2 Gold | 10 (3.05) | GR |A7MXB-3710G-ND 16.56 134.88 og | Gold | 6(1.83) | GR |A7FFB-2506G-ND 23.74 193.35 
37 | Gold |2.500 (63.50) | AFS37B-ND 14.61 69.29 | 1658614-1 nea ane Gold | 10 (3.05) | MC |A7FFB-2510M-ND 24.95 208.15 
iSO available In the following configuration: e i 
Female D-Sub Connectors, Metal Shell, aay ND ea we Ae Fc Pate a ASI Pa a ae . nae ae 
A 7PX-OOOOIO-ND - With Metal Shell Connector and Strain Relief. A | H fF I 
be He Note: Also available with 50 contacts. g7 |Gold | 6(1.83) | GR |A7FFB-3708G-ND 32.19 262.11 
37 | Gold |2.500 (63.50) | AFL37K-ND 19.02 91.30 | 747052-1 ATVXB-CISAIG-ND = Matai shill with Threaded Insert and Strain Retief. Gold | 10 (3.05) | MC |A7FFB-3710M-ND 34.14 277.99 
Eciiais Si Ganhadtare: ieial Shall " ; leis Gold | 10(3.05) | GR |A7FFB-3710G-ND 32.46 264.30 
" , A7NXB-UIDIOIO-ND - Plastic Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 
With Threaded Inserts - RoHS Compliant Note: Available with 9, 15 and 25 contacts. Also available in the following configuration: 
9 | Gold | .984 (24.99) | AFLO9B-ND 9.98 47.31 | 1658610-4 Call for complete part number and pricing! A7SSCD-ODOOO-ND - With Metal Shell Connector and Strain Relief. 
15 | Gold |1.312 (33.32) | AFLISB-ND 11.18 53.05 | 1658610-3 eects Ey ae ete 
25 | Gold |1.852 (47.04) | AFL25B-ND 13.40 63.56 | 1658610-2 i SA ee al 
‘ a A700B-LIILIAIO-ND — Plastic Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 
37 | Gold }2.500 (63.50) | AFL37B-ND 17.13 81.24 1658610-1 Single Ended — Female Call for complete part number and pricing! 
Male D-Sub Connectors, Metal Shell * MC =Multi-Color, GR = Gra 
Bons Compliant ; nea Male to Female 
9 | Gold] .984 (24.99) | AMROB-ND 7.96 38.21 | 1658613-4 Plastic shell with strain relief shown 
[eat ates RE) els | | eS vam 
; : ‘ = " Con- |Conn.| Feet bon* | Digi-Key Pricing i i in reli 
37 | Gold [2.500 (63.50) | AMR37B-ND 15.11 72.55 | 1658613-1 tacts [Finish] (Meters) | Gable| Part No. na Plastic shel wih stain fellsf shown 
50 | Gold |2.406 (61.11) | AMRS0B-ND 26.50 127.18 | 1658607-1 Gold] 6 (1.83) | Mc |A7FXB-OS0EMND 849 69.11 Noo Length | Rib- 
Male D-Sub Connectors, Plastic Shell, Gold | 6 (1.83) | GR | A7FXB-0906G-ND 8.23 66.99 Con-|Conn.| Feet | bon* | Digi-Key Pricing 
With Threaded Inserts Gold | 10 (3.05) | MC |A7FXB-O910M-ND 873 —71.12 tacts | Finish] (Meters) | Cable) Part No. 1 10 
15 | Gold |1.312 (33.32) | AMV1SK-ND 10.78 51.75 ]747059-3 Gold | 10 (3.05) | GR | A7FXB-0910G-ND 8.30 67.59 Gold | 6 (1.83) | MC |A7MFB-O906M-ND 16.60 135.19 
Gold | 6(1.83) | GR |A7MFB-0906G-ND 16.34 133.07 
Male D-Sub Connectors, Plastic Shell, Gold | 61.88) | MC Bie OeNn 69:95 61.06 9 | Gold} 10 (3.05) | MC |A7MFB-O910M-ND 1685 137.21 
With Threaded Inserts - RoHS Compliant a oan 7 eons aa ae Gold | 10(3.05) | GR | A7MFB-0910G-ND 16.42 133.67 
01 ul al by x 5 
9 | Gold | 984 (24.99) | AMVO9B-ND 9.47 45.46 | 1658611-4 Gold | 10 (3.05) | GR | A7FXB-15106-ND 967 7875 Gold | 6 (1.83) | MC | A7MFB-1506M-ND = 19.39 157.86 
1S | Gold 1-312 (98.52) Tiled 1008 81.27) 1050611-3 Gold} 6 (1 83) MC | A7FXB-2506M-ND 12.82 102.80 18 ee con ier te nd at 
01 dl bi # x 01 i i | a ki 
25 | Gold |1.852 (47.04) | AMV25B-ND 12.80 61.42 | 1658611-2 
: ar 08) Gold | 6 (1.83) | GR |A7FXB-2506G-ND 12.02 97.91 Gold | 10 (3.05) | GR |A7MFB-1510G-ND 19.10 155.54 
Female D-Sub Connectors, Metal Shell Gold | 10 (3.05) | MC |A7FXB-2510M-ND 13.23 107.71 Gold | 6(1.83) | MC |A7MFB-2506M-ND 24.35 198.24 
RoHS Compliant Gold | 10 (3.05) | GR | A7FXB-2510G-ND 42.23 99.56 95 Gold | 6(1.83) | GR | A7MFB-2506G-ND 23.74 = 193.35 
9 | Gold | .984 (24.99) | AFROQB-ND 7.96 37.75) 1658612-4 Gold] 6 (1.83) | MC |A7FXB-3706M-ND 17.30 140.91 a Ry be pla ae ce 
15 | Gold |1.312 (33.32) | AFR15B-ND 9.07 43.01 | 1658612-3 Gold} 6 (1.83) | GR |A7FXB-3706G-ND 16.30 132.69 Gal ans ‘ rat Mc TAVMIERSATORUEN 33.90 270.33 
25 | Gold |1.852 (47.04) | AFR25B-ND 11.29 53.52 | 1658612-2 Gold | 10 (3.05) | MC |A7FXB-3710M-ND 18.25 148.58 ay | Gold| 6(1.83) | GR |A7wFB-3706G-ND 32.19 262.11 
37 | Gold |2.500 (63.50) | AFR37B-ND 15.11 71.68 | 1658612-1 Gold | 10 (3.05) | GR |A7FXB-3710G-ND 16.56 134.88 Gold | 10(3.05) | wc |A7MFB-3710M-ND 3414 27799 
50 | Gold |2.406 (61.11) | AFR50B-ND 27.48 130.31 | 1658606-1 Gold | 10 (3.05) | GR | A7MFB-3710G-ND 32.46 264.30 
Female D-Sub Conn., Plastic Shell, Also available in the following configuration: 
With Threaded Inserts - RoHS Compliant A7SXC-CICICICIO-ND — With Metal Shell Connector and Strain Relief. Also available in the following configuration: 
9 | Gold | 984 (24.99) | AFVo9B-ND 9.47 44.92 1658609-4 Note: Also available with 60 contacts. ae oe 
15 | Gold |1.312 (33.32) | AFV15B-ND 10.68 50.66 | 1658609-3 ARAB CICIPEICEND.~ Metal onl with Threaded Insert and StiaifiRellet A7VWB-CICICICIC-ND — Metal Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 
25 | Gold | 1.852 (47.04) | AFV25B-ND 12.80 60.69 | 1658609-2 A70XB-LIIILICND — Plastic Shell with Threaded Insert and Strain Relief. A7NOB-CICICILIC-ND — Plastic Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 
37_ | Gold [2.500 (63.50) | AFV37B-ND 23.47 _ 111.32 | 1658609-1 Call for complete part number and pricing! Call for complete part number and pricing! 
More Product Available Online: www.digikey.com 
24 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


i No. Rib- No. Rib- 
ANP of | Conn. | Length bon* | Digi-Key Pricing of | Conn. | Length bon* | Digi-Key Pricing 
Tyco Electronics Cont.| Finish | Inch (cm) | Cable | Part No. 1 10 Cont.) Finish | Inch (cm) | Cable | Part No. 1 10 
tele ee ee ee 6 (15.24) | MC | A2MXS-3406M-ND 4.72 38.44 18 (45.72)| MC | AGMMS-6018M-ND 16.16 131.57 
Ribbon Cable Dip Plugs WwW EG 6 (15.24) | GR | A2MXS-3406G-ND 3.89 31.65 _ |18(45.72)| GR | ABMMS-6018G-ND 11.94 97.27 
® . 148 (45.72)| MC | A2MXS-3418M-ND 7.15 58.20 60 | Tin i 2 
34 | Tin 36 (91.44)} MC | A@MMS-6036M-ND 22.09 179.84 
18(45.72)| GR | A2MXS-3418G-ND 4.64 37.82 36 (91.44)| GR | ABMMS-6036G-ND 1366 111.23 
36 (91.44)) MC | A2MXS-3436M-ND 10.79 87.84 : : : 
36 (91.44)| GR | A2MXS-3436G-ND 5.78 47.09 6 (15.24) | MC | AGMMS-6406M-ND 20.83 169.63 
6 (15.24) | MC | A2MXS-4006M-ND 5.36 43.63 6 (15.24) | GR | ABMMS-6406G-ND 19.43 158.19 
6(15.24) | GR | A2MXS-4006G-ND 4.36 35.50 64 | tin |18(45:72)| MC | ABMMS-6418M-ND 24.78 201.81 
TT 40 | tin |18(45-72)| MC | A2MXS-4018M-ND 8.18 66.62 18 (45.72)| GR | ABMMS-6418G-ND 20.57 167.50 
18 (45.72)| GR | A2MXS-4018G-ND 5.19 42.25 36 (91.44)| MC | A6MMS-6436M-ND 30.71 250.08 
| 36 (91.44)) MC | A2MXS-4036M-ND = 12.42 101.10 36 (91.44)| GR | AGMMS-6436G-ND 22.29 181.47 
(019 x .013) 36 (91.44)| GR | A2MXS-40366-ND _—-6.43_—_—52.37 
10 6 (15.24) | MC | A2MXS-5006M-ND 6.25 50.90 
a (2.54) 6 (15.24) | GR | A2MXS-5006G-ND 5.11 41.57 Double Ended — Style 8 
50 | tin | 18(45.72)| MC | A2MXS-5018M-ND 9.55 77.74 
Material and Finish: ; ; 18(45.72)| GR | A2MXS-5018G-ND 6.11. 49.74 * MC = Multi-Color, GR = Gray 
* Plastic Shell: Housing, Cover and Strain Relief — Black ther- 36 (91.44)| MC | A2MXS-5036M-ND 14.49 118.00 
moplastic, UL 94V-0 rated Tin Finish: Contacts — Phosphor bronze 36 (91.44)| GR | A2MXS-5036G-ND 7.61 62.00 
* Centerline — 100 x .100 6 (15.24) | MC | A2MXS-6006M-ND 7.09 57.74 
ASCE re = 6 (15.24) | GR | A2MXS-6006G-ND 5.69 46.31 
No. of Contact Dimension A | Digi-Key Pricing AMP sa lla 18(45.72)| MC | A2MXS-6018M-ND 11.04 89.92 
Cont.| Finish | Inch(mm) | Part No. 110 | PartNo. " | 48 (45.72)| GR | A2MXS-6018G-ND 6.83 55.62 
; 7 ’ 36 (91.44)| MC | A2MXS-6036M-ND 16.97 138.19 No. Rib- 
10 | Tin | .680(17.27) | ADM10T-ND 1.58 7.48 | 746610-1 
( ) 36 (91.44)| GR | A2MXS-6036G-ND 8.54 69.58 of | Conn. | Length bon* | Digi-Key Pricing 
RoHS Compliant 6 (15.24) | MC | A2MXS-6406M-ND 11.40 92.86 Cont.| Finish | Inch (cm) | Cable | Part No. 1 10 
6 (15.24) | GR | A2MXS-6406G-ND 10.00 81.42 6 (15.24 Mc. | A8MMS-1006M-ND 3.59 29.22 
10 .680 (17.27) | ADM10S-ND 1.63 7.72 | 2-746610-1 ba | tin | 18(45:72)] MG | A2MXS-6418M-ND 15.36 125.04 aan GR WRC 3.95 27.08 
4 |_| toca] AMUSO 120 268 |aeenr02 weuera) ce Jammsonsen 1 02) 1 | oq {tous7a| mo JasmssoranN© 426 68 
16 | Tin | .980(24.89) | ADM16S-ND 2.12 10.05 | 1-746610-4 36(9144)| GR | AQMXS-64366-ND 1286 10470 18 (45.72)| GR | A8MMS-1018G-ND 3.54 28.86 
20 1.180 (29.97)| ADM20S-ND 2.43 11.51 | 1-746610-5 36 (91.44)) MC | A8MMS-1036M-ND 5.26 42.86 
24 1.380 (35.05) | ADM24S-ND 2.70 12.82 | 2-746610-3 36 (91.44) | GR_| A8MMS-1036G-ND_ 3.84 31.23 
_ 6 (15.24) | MC | A8MMS-1406M-ND 4.16 33.88 
26 1.480 (37.59) | ADM26S-ND 2.92 13.86 | 1-746610-6 Double Ended — Style 6 i 6 (15.24) | GR | A8MMS-1406G-ND 3.79 30.88 
30 1.680 (42.67)| ADM30S-ND 3.29 15.60 | 1-746610-7 * MC = Multi-Color, GR = Gray 14 | tin |18(45.72)| MC | ABMIMS-1418M-ND 5.18 42.15 
34 | Tin | 1.880 (47.75)| ADM34S-ND 3.51. 16.63 | 1-746610-8 18 (45.72)| GR | A8MMS-1418G-ND 4.07 33.14 
40 2.180 (55.37)| ADM40S-ND 3.95 18.71 | 1-746610-9 aid am a a oa oe bse 
44 2.380 (60.45) | ADM44S-ND 5.09 24.14 | 2-746610-6 (91.44) : : 
6 (15.24) | MC | A8MMS-1606M-ND 4.83 39.31 
50 2.680 (68.07)| ADMS0S-ND 4.60 21.83 | 2-746610-0 6 (15.24) | GR | A8MMS-1606G-ND 4.39 35.76 
60 | Tin /3.180(80.77)| ADM60S-ND 4.20 19.90 | 2-746610-4 ; te | tin |18(45-72)| MC | A8MMS-1618M-ND 6.01 48.90 
64 3.380 (85.85)| ADM64S-ND 5.99 28.43 | 2-746610-5 Conn. | Length Digi-Key Pricing 18 (45.72)| GR | ABMMS-1618G-ND = 4.70 38.25 
.| Finish | Inch (cm) Part No. 1 10 36 (91.44)| MC | A8MMS-1636M-ND 7.77 63.30 
6 (15.24) A6MMS-1006M-ND 3.59 29.29 36 (91.44)| GR | A8MMS-1636G-ND 5.16 41.99 
. 6 (15.24) A6MMS-1006G-ND = 3.35 27.28 6 (15.24) | MC | A8MMS-2006M-ND 5.57 45.36 
Dip Plug Cable 18 (45.72) BOMMSSIOISMGNDG 64.26 34.68 6 (15.24) | GR | ABMMS-2006G-ND 5.10 41.51 
18 (45.72) AGMMS-1018G-ND 3.54 28.86 184572)| Mc WEARING «= 701 57.04 
Hi 36 (91.44) AGMMS-1036M-ND 5.26 42.86 20 | Tin (45.72) : : 
Assemblies 36 (91.44) AGBMMS-1036G-ND 384 31.23 18 (45.72)| GR | A8MMS-2018G-ND 5.59 45.50 
6 (15.24) AGMMSG406NEND 7-416 33.88 36 (91.44)| MC | A8MMS-2036M-ND 916 74.57 
Single Ended — Style 2 6 (15.24) AGMMS-1406G-ND 3.79 30.88 36 (91.44)| GR_| A8MMS-2036G-ND 6.32 51.49 
18 (45.72) AGMMS-1418M-ND 5.18 42.15 6 (15.24) | MC | A8MMS-2406M-ND 6.23 50.74 
* MC = Multi-Color, GR = Gray 18 (45.72) A6MMS-1418G-ND = 4.07 33.14 6 (15.24) | GR | A8MMS-2406G-ND 5.59 45.55 
. aye pousaseaNag 670 8455 oa | tin |18(45.72)| MC | ABMMS-2418M-ND 7.88 64.16 
A) : : 18 (45.72)| GR | ASMMS-2418G-ND 5.97 48.59 
6 (15.24) AGMMS-1606M-ND 4.83 39.31 
No. Rib: 5 (18.24) RERGMECGCNIOM 4c a5 76 36 (91.44)| MC | A8MMS-2436M-ND 10.35 84.29 
of | Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing | 18 (45.72) AGMMS-1618M-ND 6.01 48.90 36 (91.44) | GR | ABMMS-2436G-ND__ 6.53 53.15 
Cont.| Finish | Inch (em) | Cable| Part No. 1 10 18 (45.72) AGMMS-1618G-ND 4.70 38.25 6 (15.24) | MC | A8MMS-2606M-ND 6.77 55.15 
36 (91.44) AGMMS-1636M-ND 7.77 63.30 6 (15.24) | GR | A8MMS-2606G-ND 6.17 50.21 
6 (15.24) | MC | A2MXS-1006M-ND 1.96 15.98 
6 eae Gr | A2MxS-1006G-ND 172 14.04 36 (91.44) AGMMS-1636G-ND 5.16 41.99 26 | tin | 18(45-72)) MC | ASMMS-2618M-ND 8.63 70.26 
q 6 (15.24) AGMMS-2006M-ND = 5.57 45.36 18 (45.72)| GR | ASMMS-2618G-ND 6.81 55.44 
to | tin |18(45.72)] MC | A2MXS-1018M-ND 2.63 21.43 aie o4 RoMeENOGNM 510 4151 
in} 48(45.72)| GR | A2MXS-+018G-ND 1.92 15.62 pee eh 36 (91.44)} MC | ABMMS-2636M-ND 11.41 92.91 
36 (91.44)| MC | A2MXS-1036M-ND 3.64 29.62 in lag (45.72) AGMMS-2018G-ND 559 45.50 36 (91.44) | GR_| A8MMS-2636G-ND 7.77 63.27 
36 (91.44)|_GR_ | A2MXS-1036G-ND —-2.21_—«:17.99 36 (91.44) AGMMS-2036M-ND 9.16 74.57 6 (15.24) | MC | A8MMS-3406M-ND 8.23 67.00 
6 (15.24) | MC | A2MXS-1406M-ND 2.33 19.01 36 (91.44) AGMMS-2036G-ND 6.32 51.49 6 (15.24) | GR | A8MMS-3406G-ND 7.39 60.21 
6 (15.24) | GR | A2MXS-1406G-ND 1.97 16.00 6 (15.24) AGMMS-2406M-ND 6.23 50.74 3 | tin |18(45-72)| MC | ABMMS-3418M-ND 10.65 86.76 
ta | tin [18(45:72)| MC | A2MXS-+1418M-ND 3.35 27.27 6 (15.24) AGMMS-2406G-ND 5.59 45.55 18 (45.72)| GR | ASMMS-3418G-ND 8.15 66.38 
18(45.72)| GR | A2MXS-1418G-ND 2.24 18.26 in | 18 (45.72) ABMMS-2418M-ND 7.88 64.16 36 (91.44)| MC | ASMMS-3436M-ND 14.29 116.40 
36 (91.44)| Mc | A2MXS-1436M-ND 4.87 39.67 18 (45.72) ABMMS-2418G-ND 5.97 48.59 36 (91.44)| GR | A8MMS-3436G-ND 9.29 75.64 
36 (91-44)| GR | ADMXS-1496G-ND 266 21.65 36 (91.44) AGMMS-2436M-ND 10.35 84.29 
‘ : : 36 (91.44) AGMMS-2436G-ND 6.53 53.15 6 (15.24) | MC | A8MMS-4006M-ND = 9.30 75.76 
6 (15.24) | MC | A2MXS-1606M-ND = 2.71 22.05 6 (15.24) AGMMS-2606M-ND 6.77 55.15 6 (15.24) | GR | A8MMS-4006G-ND 8.31 67.63 
6 (15.24) | GR | A2MXS-1606G-ND = 2.27 18.50 6 (15.24) AGMMS-2606G-ND 6.17 50.21 40 | tin | 18(45.72)) MC | ASMMS-4018M-ND 12.13 98.75 
46 | tin | 18(45.72)) MC | A2MXS-1618M-ND = 3.89 31.65 . | 18 (45.72) AGMMS-2618M-ND 8.63 70.26 18 (45.72)| GR | A8MMS-4018G-ND 9.13 74.38 
18(45.72)| GR | A2MXS-1618G-ND 2.58 21.00 18 (45.72) A6MMS-2618G-ND 6.81 55.44 36 (91.44)| MC | A8MMS-4036M-ND 16.36 133.23 
36 (91.44)| MC | A2MXS-1636M-ND 5.65 46.04 36 (91.44) AGMMS-2636M-ND 92.91 RA 
36 (91.44)! GR | A2MXS-1636G-ND 3.04 24.74 36 (91.44) A6MMS-2636G-ND 63.27 A rn 7 aan a = a _ 
6 (15.24) | MC | A2MXS-2006M-ND 3.14 25.60 6 (15.24) AG6MMS-3406M-ND 67.00 (S28) 4 ‘ . ‘ 
(i524) | GR | APMXSONCEGND | 267 21.75 6 (15.24) AGMMS-3406G-ND ; 60.21 6 (15.24) | GR | A8MMS-5006G-ND 9.71 79.06 
18(4572)| MC | ADMXS-O1EMND 458 37.29 18 (45.72) AGMMS-3418M-ND 86.76 50 | tin |18(45-72)| MC | ABMMS-5018M-ND 14.15 115.23 
20 | Tin | 15 04672)| Gn WREMRSSUTEERIOMN aie 2574 18 (45.72) AGMMS-3418G-ND k 66.38 18 (45.72)| GR | A8MMS-5018G-ND 10.71 87.23 
ea Mc | AQMXS-2036M-ND 6.73 54.81 36 (91.44) AGMMS-3436M-ND 116.40 36 (91.44)| MC | A3MMS-5036M-ND 19.09 155.48 
36 a GR | AZMXS-20366-ND a0 ae 36 (91.44) SEMUS eseSE ND 75.64 36 (91.44)| GR | ABMMS-5036G-ND 12.22 99.48 
: : : 6 (15.24) AGMMS-4006M-ND 75.76 
6 (15.24) | MC | A2MXS-2406M-ND 3.53 28.72 6 (15.24) AGMMS-4006G-ND : Ha 6 (15.24) | MC | A8MMS-6006M-ND 12.21 99.39 
6 (15.24)| GR | A2MXS-2406G-ND 2.89 23.53 _ | 48 (45.72) AGMMS-4018M-ND 98.75 6 (15.24) | GR | A8MMS-6006G-ND 10.80 87.95 
oa | tin |18(45.72)| MC | A2MXS-2418M-ND 5.18 42.14 18 (45.72) AGMMS-4018G-ND j 74.38 60 | tin |18(45-72)| MC | A8MMS-6018M-ND 16.16 131.57 
" | 48(45.72)| GR | A2MXS-2418G-ND 3.26 26.57 36 (91.44) AGMMS-4036M-ND 133.23 18(45.72)| GR | ASMMS-6018G-ND 11.94 97.27 
36 (91.44)! MC | A2MXS-2436M-ND 7.65 62.27 36 (91.44) AG6MMS-4036G-ND 84.50 36 (91.44) MC | A8MMS-6036M-ND 22.09 179.84 
36 (91.44)| GR | A2MXS-2436G-ND 3.82 31.13 6 (15.24) A6MMS-5006M-ND 88.39 36 (91.44)|_ GR | A8MMS-6036G-ND 13.66 111.23 
6(15.24) | MC | A2MXS-2606M-ND 9.85 31.35 re ROMS SoteG ND Fa 6(15.24) | MC | ABMMS-6406M-ND 20.83 169.63 
6 (15.24) | GR | A2MXS-2606G-ND 3.24 26.41 in | 49 (45.72) AGMMS-5018G-ND 8723 6 (15.24) | GR | A8MMS-6406G-ND 19.43 158.19 
os | tin | 18(45-72)| MC | AZMXS-2618M-ND 5.71 46.46 36 (91.44) AGMMS-5036M-ND 15548 64 | tin |18(45.72)] MC | ABMMS-6418M-ND 24.78 201.81 
18 (45.72)| GR | A2MXS-2618G-ND 3.89 31.64 36 (91.44) AGMMS-5036G-ND 99.48 18 (45.72)| GR | A8MMS-6418G-ND 20.57 167.50 
36 (91.44)| MC | A2MXS-2636M-ND 849 69.11 16 (15.24) AGMMS-GOOGM-ND 99.39 36 (91.44)| MC | A8MMS-6436M-ND 30.71 250.08 
36 (91.44)| GR | A2MXS-2636G-ND 4.85 39.47 6 (15.24) A6MMS-6006G-ND 87.95 36 (91.44)) GR | A8MMS-6436G-ND 22.29 181.47 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 25 


No. of Rib- 
Con- |Conn.| Length bon* | Digi-Key Pricing 
tacts |Finish} Inch (cm) | Cable | Part No. 1 4 
24 | Gold 36 (91.44) | MC | A1AXH-2436M-ND 8.18 66.64 
36 (91.44) | GR | ATAXH-2436G-ND 4.36 35.51 
26 | Gold 36 (91.44) | MC | A1AXH-2636M-ND 8.97 73.02 
36 (91.44) | GR | ATAXH-2636G-ND 5.33 43.38 
30 | Gold 36 (91.44) | MC | A1AXH-3036M-ND 9.72 79.16 
36 (91.44) | GR_ | ATAXH-3036G-ND 6.08 49.52 
34 | Gold 36 (91.44) | MC | A1AXH-3436M-ND 10.89 88.71 
36 (91.44) | GR_ | ATAXH-3436G-ND 5.89 47.96 
40 | Gold 36 (91.44) | MC | A1AXH-4036M-ND 12.46 101.45 
36 (91.44) | GR | ATAXH-4036G-ND 6.47 52.71 
50 | Gold 36 (91.44) | MC | ATAXH-5036M-ND 15.72 128.01 
36 (91.44) | GR_| ATAXH-5036G-ND 8.84 72.01 
64 | Gold 36 (91.44) | MC | A1AXH-6436M-ND 17.19 140.02 
36 (91.44) | GR | A1AXH-6436G-ND 8.77 71.40 


Also available in the following versions: 


AIBXH-000 


(1-ND — Socket Connector with Strain Relief 
Note: Also available with 60 contacts. 


A1CXH-LILIAICIO-ND — Socket Connector with Central Polarizing Key 


AIDXH-DOOI 


OO 


Polarizing Key 


Call for complete part number and pricing! 


Socket Connector to Socket Connector 


* MC = Multi-Color, 
GR = Gray 


Note: Also available with 60 contacts. 
[-ND — Socket Connector with Strain Relief and Central 


Note: Also available with 44 and 60 contacts. 


= 2 No. of | Contact | Dimension A | Digi-Key Pricing |AMP 
Tyco Electronics AMP Cont. | Finish | Inch(mm) | Part No. 1 10 |Part No. 
Authorized Distributor 26 1.48 (37.59) |AKN26B-ND 3.24 15.56 |1658622-6 
Socket Connectors Ww @G 30 1.68 (42.67) |AKN30B-ND 4.11 19.74|1658622-7 
34 | 30y” AU | 1.88 (47.75) |AKN34B-ND 4.11 19.74]1658622-8 
40 2.18 (55.37) |AKN40B-ND 4.86 23.33 |1658622-9 
44 2.38 (60.45) [AKN44B-ND 5.73 27.52 |1-1658622-3 
Socket Connector — ; 
with Central Polarizing Key 50 2.68 (68.07) |AKNS0B-ND 5.86 28.12/1-1658622-0 
60 | 30y” AU | 3.18 (80.77) |AKNGOB-ND 7.23 34.70|1-1658622-1 
64 3.38 (85.85) |AKNG4B-ND 7.98 38.29 |1-1658622-2 
Strain Relief For Socket Connectors — 
Socket 
Connector eos RoHS Compliant 
A 240 
ss (6.10) 10 — | .68 (17.27) |ASSR10-ND 34 1.41 |499252-5 
14 — | .88 (22.35) |ASSR14-ND 341.41 |499252-9 
16 — | .98 (24.89) |ASSR16-ND 34 1.41 |499252-8 
Permanent Pull-Tabs To Be Used 20 — | 1.18 (29.97) |ASSR20-ND 34 1.41 |499252-2 
With Strain Relief Version 24 —__| 1.38 (35.05) |ASSR24-ND 291.81 |1-499252-0 
Material and Finish: « Plastic Shell: Housing, Cover & Strain Relief — Black 26 — 1.48 (37.59) JASSR26-ND =.35_—s 1.64 |499252-3 
thermoplastic, 94V-0 rated * Gold Finish: Contacts — Phosphor bronze, 
duplex 15” gold or 30y” gold on post/pin mating end, 100y”-200y” bright tin- 30 ~~ 1.68 (42.67) [BSSRSO:NDI) 35 1.64)1-499252-2 
lead on termination end, with entire contact underplated 50)” nickel 34 — 1.88 (47.75) |JASSR34-ND =.35_—«1.64 |499252-6 
No. of | Contact | Dimension A | Digi-Key Pricing =| AMP 0 = 2.18 (55.37) eee peoD 351.91 /499252-1 
Cont. | Finish | Inch (mm) | Part No. 1 10 |Part No. 44 —__| 2.38 (60.45) |ASSR44-ND 65 4.09 |1-499252-1 
Socket Connector Only — RoHS Compliant 50 — | 2.68 (68.07) |ASSR50-ND = 352.18 |499252-4 
(Strain Reliefs Sold Separately) 60 _ 3.18 (80.77) |ASSR60-ND 39 2.46 |499252-7 
64 — | 3.38 (85.85) |ASSR64-ND 48 3.00 |1-499252-3 
10 .68 (17.27) |ASCIOH-ND 1.26 6.06 /1658620-1 {88.66) 
14 88 (22.35) [ASCI4H-ND 1.84 8.85 |1658620-2 Permanent Pull Tabs 
For C tors With Strain Relief: 
16 |15y"AU| .98 (24.89) |ASCIGH-ND 1.94 9.32|1658620-3 (For. Connectors With Strain\ Reliefs) 
i = Continuous Strip 
20 1.18 (29.87) |ASG2OH:NDH 2.04 9.78) 1658620-4 ho positions | 120.0(8048.0)|ASPTO1-ND 20.22 126.66 |88450-1 
24 1.38 (35.05) |ASC24H-ND 3.24 15.56 |1658620-5 
Permanent Pull Tabs — RoHS Compliant 
26 1.48 (37.59) |ASC26H-ND 3.24 15.56 |1658620-6 
(For Connectors With Strain Reliefs) 
30 1.68 (42.67) |ASC30H-ND 4.16 19.95]1658620-7 
10 — | .44(11.18) |ASPS10-ND 27 1.28 |5088450-2 
34 » ay | 1.88 (47.75) |ASC34H-ND 3.61. 17.35 |1658620-8 
15y” AU 14 — | .64(16.26) |ASPS14-ND 23 1.13 |5088450-3 
40 2.18 (55.37) |ASC40H-ND 3.99 19.15/1658620-9 ie — | za(reso) laspsie-no 32 1.53/\6088450-4 
50 2.68 (68.07) |ASC50H-ND 4.86 23.06 /1-1658620-0 20 — | 9822.35) |asPsz0-ND 32 1.54 /5088450-5 
64 3.38 (85.85) |ASC64H-ND 4.04 25.32 |1-1658620-2 26 = 1.18 (29.97) |ASPS26-ND 37 _‘1.75 |5088450-7 
10 68 (17.27) |ASN10B-ND 1.55 7.45/1658623-1 34 — | 1.58 (40.13) |ASPS34-ND 311.50 |5088450-8 
14 .88 (22.35) |ASN14B-ND 2.04 9.78 |1658623-2 40 — | 1.82 (46.23) |ASPS40-ND 351.66 |5088450-9 
16 |30u"AU| .98 (24.89) |ASNI6B-ND 2.14 10.25|1658623-3 50 — | 2.32 (58.93) |ASPS5O-ND = 552.62 |1-5088450-0 
20 4.18 (29.97) |ASN20B-ND 2.23 10.72|1658623-4 60 | — | 2.80(71.12) |ASPS60-ND_ 813.88 /1-5088450-1 
24 1.38 (35.05) |ASN24B-ND 4.64 22.26/1658623-5 Continuous Strip 
no positions | 120.0 (3048.0) |ASKPO3-ND 26.46 127.01 |5088450-1 
26 1.48 (37.59) |ASN26B-ND 3.24 15.56 |1658623-6 
30 1.68 (42.67) |ASN3OB-ND 3.74 17.95|1658623-7 Keying Plug For Socket Connectors — RoHS Compliant 
34 | 30" AU| 1.88 (47.75) |ASN34B-ND 4.11 19.74]1658623-8 Keying Plugs . ASKPOT-ND = 15 1.32 |499712-1 
a 2.18 (66.37) |ASNAOB-ND 4.86 23,33 |1658629-9 Keying Plugs 10/Comb . ASKPO2-ND 1.19 10.70 |104072-1 
50 2.68 (68.07) |ASNS0B-ND 5.86 28.12/1-1658623-0 
Socket Connector With Polarizing Key — 
RoHS Compliant A “ND 
atl lel Style Ribbon Cable 
10 68 (17.27) |AKCIOH-ND 1.86 8.84/1658621-1 1 or 31D (Socket) | M=Multi-color 
Conn. Finish 
14 .88 (22.35) |AKC14H-ND 2.72 13.07/1658621-2 His<15n Gold Lf Length ; 
16 | 15y" AU) .98 (24.89) |AKC16H-ND 2.87 13.76 |1658621-3 Bis>15u Gold | (Use “Inches” only. ) 
S=Tin LJ No. Of Contacts 
20 1.18 (29.97) |AKC20H-ND 2.62 12.56|1658621-4 
24 1.38 (35.05) |AKC24H-ND 3.24 15.56 |1658621-5 
26 1.48 (37.59) |AKC26H-ND 3.24 15.56 |1658621-6 Socket Connector Cable 
30 1.68 (42.67) |AKC30H-ND 3.61. 17.35|1658621-7 Assemblies 
34 | 15" AU | 1.88 (47.75) |AKC34H-ND 3.61. 17.35|1658621-8 
40 2.18 (55.37) |AKC4OH-ND 3.99 19.15|1658621-9 Socket Connector — Single Ended 
44 2.38 (60.45) |AKC44H-ND 4.88 23.17|1-1658621-3 * MC = Multi-Color, GR = Gray 
50 2.68 (68.07) |AKC50H-ND 4.86 23.33 |1-1658621-0 Socket connector without strain relief shown 
60 | 15y" AU | 3.18 (80.77) |AKC6OH-ND 6.23 29.91 |1-1658621-1 Nooof Rib: 
4 = = Con- |Conn.| Length bon* | Digi-Key Pricing 
64 3.38 (85.85) |AKC64H-ND 6.86 32.91 |1-1658621-2 teots |[Elatsh| tachi (am) ||Cable | Pet We F A 
10 .68 (17.27) |AKN10B-ND 1.99 9.57/1658622-1 40 | Gog | 36(1-44) | MC | AIAXH-1036M-ND 3.27 26.65 
Old | 36 (91.44) | GR_ | A1AXH-1036G-ND 1.84 15.01 
14 .88 (22.35) |AKN14B-ND 2.62 12.56/1658622-2 Te beau | 36 (91-44) | MC | ATAXHA36N-ND 418939. 
. 36 (91.44) | GR_| A1AXH-1436G-ND 2.68 21.79 
16 | 30y" AU) .98 (24.89) |AKN16B-ND 2.74 13.16 |/1658622-3 
7 (24.89) 46 | Gog | 20(81-44) | MC ATAXH-1636M-ND 5.48 44.59 
20 1.18 (29.97) | AKN20B-ND 2.87 13.76 |1658622-4 36 (91.44) | GR_| A1AXH-1636G-ND 2.86 23.29 
90 | God | 30(91-44) | MC ATAXH-2036M-ND 6.51 52.98 
24 1.38 (35.05) |AKN24B-ND 3.24 15.56 |1658622-5 0. 36 (91.44) | GR | A1AXH-2036G-ND 3.67 29.90 
More Product Available Online: www.digikey.com 
26 (T073) Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


No. of Rib- 
Con- | Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | Inch (cm) | Cable | Part No. 1 10 
6 (15.24) | MC | A3AAH-1006M-ND 2.86 23.28 
6 (15.24) | GR | A3AAH-1006G-ND 2.62 21.34 
10 | Gold 18 (45.72) | MC | A8AAH-1018M-ND 3.53 28.74 
18 (45.72)| GR | A3AAH-1018G-ND 2.81 22.92 
36 (91.44)} MC | A3AAH-1036M-ND 4.53 36.92 
36 (91.44) | GR | A3AAH-1036G-ND 3.11 25.29 
6 (15.24) | MC | A3AAH-1406M-ND 4.20 34.17 
6 (15.24) | GR | A3AAH-1406G-ND 3.83 31.16 
14 | Gold 18 (45.72) | MC | A3AAH-1418M-ND 5.21 42.43 
18 (45.72)| GR | A3AAH-1418G-ND 410 33.42 
36 (91.44)} MC | A3AAH-1436M-ND 6.73 54.83 
36 (91.44) | GR_| A3AAH-1436G-ND 4.52 36.81 
6 (15.24) | MC | A3AAH-1606M-ND 4.47 36.41 
6 (15.24) | GR | A3AAH-1606G-ND 4.04 32.86 
16 | Gold 18 (45.72)| MC | A3AAH-1618M-ND 5.65 46.01 
18 (45.72)| GR | A8AAH-1618G-ND 434 35.36 
36 (91.44)| MC | A3AAH-1636M-ND 7.42 60.40 
36 (91.44) | GR | A3AAH-1636G-ND 4.80 39.10 
6 (15.24) | MC | A3AAH-2006M-ND 5.12 41.69 
6 (15.24) | GR | A3AAH-2006G-ND 4.65 37.85 
20 | Gold 18 (45.72)| MC | A8AAH-2018M-ND 6.56 53.38 
18 (45.72)| GR | A8AAH-2018G-ND 5.14 41.84 
36 (91.44)} MC | A3AAH-2036M-ND 8.71 70.91 
36 (91.44) | GR | A3AAH-2036G-ND 5.87 47.82 
6 (15.24) | MC | A3AAH-2406M-ND 7.31 59.49 
6 (15.24) | GR | A3AAH-2406G-ND 6.67 54.30 
o4 | Gold 18 (45.72)| MC | A8AAH-2418M-ND 8.95 72.91 
18 (45.72)| GR | A8AAH-2418G-ND 7.04 57.34 
36 (91.44)} MC | A3AAH-2436M-ND 11.43 93.03 
36 (91.44) | GR | A3AAH-2436G-ND 7.60 61.90 
6 (15.24) | MC | A3AAH-2606M-ND 7.73 62.97 
6 (15.24) | GR | A3AAH-2606G-ND 7.13 58.03 
26 | Gold 18 (45.72)| MC | A8AAH-2618M-ND 9.59 78.07 
18 (45.72)| GR | A8AAH-2618G-ND 7.77 63.25 
36 (91.44)} MC | A3AAH-2636M-ND 12.37 100.73 
36 (91.44) | GR_| A3AAH-2636G-ND 8.73 71.09 
6 (15.24) | MC | A3AAH-3006M-ND 9.24 75.25 
6 (15.24) | GR | A3AAH-3006G-ND 8.63 70.31 
30 | Gold 18 (45.72)| MC | A3AAH-3018M-ND 11.10 90.36 
18 (45.72)| GR | A8AAH-3018G-ND 9.28 75.54 
36 (91.44)} MC | A3AAH-3036M-ND 13.88 113.01 
36 (91.44)| GR | A3AAH-3036G-ND 10.24 83.37 
6 (15.24) | MC | A3AAH-3406M-ND 8.44 68.75 
6 (15.24) | GR | A3AAH-3406G-ND 7.61 61.96 
34 | Gold 18 (15.24)] MC | A3AAH-3418M-ND 10.87 88.51 
18 (45.72)| GR | A8AAH-3418G-ND 8.37 68.13 
36 (91.44)} MC | A3AAH-3436M-ND 14.51 118.15 
36 (91.44)| GR | A3AAH-3436G-ND 9.50 77.39 
6 (15.24) | MC | A3AAH-4006M-ND 9.39 76.45 
6 (15.24) | GR | A3AAH-4006G-ND 8.39 68.33 
40 | Gold 18 (45.72)| MC | A8AAH-4018M-ND 12.21 99.44 
18 (45.72)| GR | A8AAH-4018G-ND 9.22 75.08 
36 (91.44)} MC | A3AAH-4036M-ND 16.45 133.93 
36 (91.44)| GR | A3AAH-4036G-ND 10.46 85.19 
6 (15.24) | MC | A3AAH-5006M-ND 13.31 108.42 
6 (15.24) | GR | A3AAH-5006G-ND 1217 99.09 
50 | Gold 18 (45.72)| MC | A8AAH-5018M-ND 16.61 135.26 
18 (45.72)| GR | A8AAH-5018G-ND 13.17 107.26 
36 (91.44)} MC | A3AAH-5036M-ND 21.55 175.51 
36 (91.44)| GR | A3AAH-5036G-ND 14.68 119.51 
(Continued) 
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Socket Connector Cable Assemblies 
Socket Connector to Socket Connector (Cont.) 


No. of Rib- 
Con- | Conn.) Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | Inch (cm) | Cable | Part No. 1 10 


Gold | 6 (15.24) | MC | A8AAH-6406M-ND 12.65 103.03 
Gold | 6 (15.24) | GR | A3AAH-6406G-ND 11.25 91.60 
Gold | 18 (45.72)| MC | A3AAH-6418M-ND 16.61 135.22 
Gold | 18 (45.72)] GR | ASAAH-6418G-ND 12.39 100.91 
Gold | 36 (91.44)) MC | A3AAH-6436M-ND 22.53 183.49 
Gold | 36 (91.44)| GR | A3AAH-6436G-ND 14.11 114.87 
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Pin Connectors 


Material and Finish: * Housing and Cover: 
Black thermoplastic, 94V-0 rated 


Electrical Characteristics: * Contact Current 


Rating: 1 Amp « Dielectric Withstanding Vol- 
tage: Pin connectors 500 Volts, RMS 


Contacts: * Phosphor Bronze, duplex plated 
30” AU pin end; .000100 - .000200 bright 
tin-lead on cable termination end; entire con- 
tact underplated with 30y” gold over nickel. 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C 

Recognized under Component Program of Underwriters Laboratories Inc. File 
No. £28476. 


Certified by Canadian Standards Association File No. LR16455. 


Also available in the following versions: 
A3BBH-LLIOA-ND — Socket Connector with Strain Relief. 
Note: Also available with 60 contacts. 
A38CCH-LIDILAILILA-ND — Socket Connector with Central Polarizing Key. 
Note: Also available with 44 and 60 contacts. 
A3DDH-OIOUIL-ND — Socket Connector with Strain Relief and Central 
Polarizing Key. 
Note: Also available with 44 and 60 contacts. 
Call for complete part number and pricing! 


Socket Connector to Pin Connector 


No. of 
Con- | Contact Dim.A 
tacts | Finish In. (mm) 


Digi-Key Pricing AMP. 
Part No. 1 10 |Part No. 


Pin Connectors 
(Strain Reliefs Sold Separately) 
30y" AU 1.372 (34.85) | APK16A-ND 6.47 58.21] 111446-3 
26 1.872 (47.55)| APK26A-ND 15.57 140.11|111446-6 
30 | 30” AU | 2.072 (52.63)|APK30A-ND 18.10  162.92/111446-7 


Pin Connectors — RoHS Compliant 
(Strain Reliefs Sold Separately) 


No. of Rib- 
Con- | Conn. | Length bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish) Inch(cm) |Cable | Part No. i 10 
30 | Gold 36 (91.44) | MC | A1KXB-3036M-ND* 20.20 164.45 
36 (91.44) | GC | A1KXB-3036G-ND* 16.55 134.80 
34 | Gold 36 (91.44) | MC | A1KXB-3436M-ND* 16.38 133.38 
36 (91.44) | GR | A1KXB-3436G-ND* 11.38 92.63 
40 | Gold 36 (91.44) | MC | A1KXB-4036M-ND* 25.10 204.35 
36 (91.44) | GR | A1KXB-4036G-ND* 19.11 155.61 
50 | Gold 36 (91.44) | MC | A1KXB-5036M-ND 24.62 200.50 
36 (91.44) | GC | A1KXB-5036G-ND 17.75 144.50 
64 | Gold 36 (91.44) | MC | A1KXB-6436M-NDe 33.73 274.67 
36 (91.44) | GC | AIKXB-6436G-ND* 25.31 206.06 


Also available in the following version: 


A1RXB-OOOO0-ND — Pin Connector with Strain Relief and Polarizing Key. 
Note: Also available with 24 contacts. 


Not available with Strain Relief 
Call for complete part number and pricing! 


Pin Connector to Pin Connector 


* MC = Multi-Color 


GR = Gray 
10 1.072 (27.23) APK10B-ND 6.13 .29.40| 1-111446-4 a 
* MC = Multi-Color, GR = Gray 14 1.272 (32.31) |APK14B-ND 12.95  62.16|1-111446-5 Pin connector, without strain relief shown. 
16 |30y” AU | 1.372 (34.85)/APK1GB-ND 6.86 32.93] 1-111446-6 5 
Socket connector without strain relief, plug connector without flange, . ( ) No. of Rib- 
‘cithout strain faliet Shown, 20 1.572 (39.9) APK20B-ND 7.35 35.28] 1-111446-8 Coneél (conned el Cenuihia boned (Dig Key Pricing 
26 1.872 (47.55) | APK26B-ND 13.86 _ 66.53]2-111446-0 tacts | Finish | In. (cm) | Cable | Part No. i 
oe peed ba tee nates ae 30 2.072 (52.63) |APK30B-ND 14.63  70.22/2-111446-1 6 (15.24) | MC | A3KKB-1006M-ND 12.59 102.48 
aces Finish ineh eal aie Ientiee nieeeetn 34 2.272 (57.71) |APK34B-ND 9.10  43.68/2-111446-2 6 (15.24) | GR | A3KKB-1006G-ND 12.35 100.54 
: 40 /30y" AU |2.572 (65.33) |APK40B-ND 16.63  79.80/2-111446-3 40 | Got | 18(85-72)) MC TRARREROIENNOR 18.26 107.94 
6 (15.24) | MC | ASAKB-1006M-ND 8.01 65.25 18 (45.72) | GR | ASKKB-1018G-ND 12.54 102.12 
6 (15.24) GR | A3AKB-1006G-ND 7.78 63.31 50 3.072 (78.03)|APK50B-ND 13.51 64.85] 1-111446-7 36 (91.44) | MC | A3KKB-1036M-ND 14.26 116.12 
4a: Sold 15 (45.7 Mc Se new 88 ze 64 3.772 (95.81) |APK64B-ND 21.88  105.00|2-111446-6 36 (91.44) | GR | A3KKB-1036G-ND 12.83 104.49 
5.7. -10186- 797 64. 
( ) is i Strain Reliefs For Pin Connectors — 6 (15.24) | MC | A3KKB-1406M-ND 26.41 215.03 
36 (91.44) | MC | ASAKB-1036M-ND 9.69 78.89 es) | or eM 2604 21908 
-10366- RoHS Compliant E -14066- ; ; 
36 (91.44) | GR | A3AKB-1036G-ND 8.26 67.26 [OHS Complian a | com [18187 | Mo [ASKKO-taTeMPND 2742 22830 
ee ne ee ioe) a to | — — _|APSRI0-ND 6.62  59.59/111547-1 18 (45.72) | GR | A3KKB-1418G-ND 26.32 214.29 
i i B 7 B 14 = = APSR14-ND 6.02 54.17|111547-2 36 (91.44) | MC | A3KKB-1436M-ND 28.95 235.70 
44 | Goig | 18 (45-72) | MC | ASAKB-1418M-ND 16.51 134.45 46 \|\n— — [RRRPANN 549 ae7slatise7-a 36 (91.44) | GR | A3KKB-1436G-ND 26.73 217.67 
18 (45.72) | GR | A3AKB-1418G-ND 15.40 125.44 . . 
36 (91.44) | MC | ASAKB-1436M-ND 18.03 146.84 x | = = APSR20-ND 5.29 — 47.63/111547-4 ea aS Peta oo ee 
36 (91.44) | GR | ASAKB-1436G-ND 15.82 128.82 4 | — —  |apsrea-nn 445  40,09/111847-5 Hie a ee 
etteom Gh raven aeeein te be 2%) — — |APSR26-ND 4.21 37.87]111547-6 16 | Gold | +3 (45.72) | GR | A3KKB-1618G-ND 14.18 115.46 
18(45.72) | MC | A3AKB-1618M-ND 10.76 87.64 50 | — —___|APSRS0-ND 4.93 44.33/1-111547-1 3 od | ee ERRORS ince tiono 
ee een Se tS we Snapin Polarizer — RoMS Compliant S824 | NO AREZIOAIO i512 TK 
36 (91.44) GR | A3AKB-1636G-ND 9.91 80.73 For Pin Connectors, Univ. Pin, 6 (15.24) GR | A3KKB-2006G-ND 14.95 121.70 
6 (15.24) | MC | A3AKB-2006M-ND 10.30 83.87 Pinless Headers and A24195-ND 1.93 17.41 |499991-2 20 | Gold baa Hs Pe caer a oe 
6 (15.24) | GR | ASAKB-2006G-ND 9.83 80.02 Low Profile Pin Headers 36 (01.44) | MC |ASKKB-2086M-ND 19.01 15476 
18 (45.72) | MC | ASAKB-2018M-ND 11.74 95.56 ; ; E 
20 | Gold eee GR | A3AKB-2018G-ND 1032 84.01 Latch Ejector (2 Required per Connector) 36 (91.44) | GR | A3KKB-2036G-ND 16.17 131.67 
36 (91.44) | MC | ASAKB-2036M-ND 13.89 113.08 RoHS Compliant 6 (15.24) | MC | A3KKB-2606M-ND 28.65 233.27 
a = ee a a pee Short (for Connectors ALSNO2-ND  2.33/2 10.73/10/111451-1 bellies bre me heen ND o) he, 
6 (15.24) | GR | A3AKB-26066-ND 1823 14846 without Strain Relief) ole’ | 18 (45.72) | GR | ASKKB-2618G-ND © 28.68 233.56 
18 (45.72) | MC | A3AKB-2618M-ND 20.69 168.50 Long (for Connectors 36 (91.44) | MC | A3KKB-2636M-ND 33.29 271.04 
26 | Gold ALLNO2-ND —2.69/2. 12.99/10|111451-3 -26366- 
18 (45.72) | GR | A3AKB-2618G-ND 18.87 153.68 with Strain Relief 36 (91.44) |_GR_ | A3KKB-2636G-ND 29.64. 241.39 
36 (91.44) | MC | A3AKB-2636M-ND 23.48 191.16 6 (15.24) | MC | A3KKB-3006M-ND* 30.19 245.81 
36 (91.44) | GR | ASAKB-2636G-ND 19.84 161.52 6 (15.24) | GR | A3KKB-3006G-ND* 29.58 240.87 
6 (15.24) | MC | A3AKB-3006M-ND* 20.23 164.74 30 | cola | 18(45-72) | MC | ASKKB-3018M-ND+ 32.04 260.92 
6 (15.24) | GR | ASAKB-3006G-ND* 19.62 159.80 -ND 18 (45.72) | GR | A3KKB-3018G-ND» 30.22 246.10 
18 (45.72) | MC | A3AKB-3018M-ND» 22.09 179.85 Style = Kit Oa 36 (91.44) | MC | ASKKB-3036M-ND+ 34.83 283.58 
30 | Gold | 43 (45.72) | GR | ABAKB-3018G-ND* 20.27 165.03 torsooO LJ rpeon ae 36 (91.44) | GR | A3KKB-3036G-ND* 31.18 253.93 
36 (91.44) | MC | ASAKB-3036M-ND» 24.87 202.51 pene G=Gray 6 (15.24) | MC |ASKKB-3406M-ND» 19.41 158.08 
36 (91.44) | GR | A3AKB-3036G-ND* 21.23 172.87 eine Length 6 (15.24) | GR | A3KKB-3406G-ND* 18.58 151.29 
iss e ‘, 
6 (15.24) | MC | A3AKB-3406M-ND* 15.45 125.85 Bis> ign Gold (Use “Inches” only.) 3a | cow | 18 (4572) | MC | ASKKB-3418M-ND+ 21.84 177.84 
6 (15.24) GR | A3AKB-3406G-NDe 14.62 119.05 S=Tin 4 No. Of Contacts 18 (45.72) | GR | ASKKB-3418G-ND* 19.34 157.46 
aa | cor | 18 (45:72) | MC | A3AKB-3418M-ND- 17.88 145.61 | —{INo. 36 (91.44) | MC | ASKKB-3436M-ND+ 25.48 207.48 
18 (45.72) | GR | A3AKB-3418G-ND* 15.38 125.23 36 (91.44) | GR | A3KKB-3436G-ND* 20.48 166.73 
36 (91.44) | MC | ASAKB-3436M-ND> 21.52 175.25 : 6 (15.24) | MO | ASKKB-4006M-ND* 34.66 280.25 
36 (91.44) | GR (SRMEacAcaN 16.62 194.49 Pin Connector Cable 6 (15.24) | GR | A3KKB-4006G-ND* 33.66 274.12 
6 (15.24) | MC | ASAKB-4006M-ND+ 24.11 196.35 . 18 (45.72) | MC | A3KKB-4018M-ND+ 37.49 305.24 
6 (15.24) | GR | A3AKB-4006G-ND* 2312 188.23 Assemblies 40 | Gold | +3 (4572) | GR | A3KKB-4018G-ND» 34.49 280.87 
40 | Goa | 18 (45-72) | MC | ASAKB-4018M-ND+ 26.94 219.34 ; ; 36 (91.44) | MC | ASKKB-4036M-ND» 41.72 339.72 
18 (45.72) | GR | A3AKB-4018G-ND* 23.94 194.97 Pin Connector — Single Ended 36 (91.44) | GR | A3KKB-4036G-ND* 35.74 290.99 
seein He Reon oe Fees es 6 (15.24) | MC | A3KKB-5006M-ND 31.12 253.39 
: : : * MC = Multi-Color ‘ 6 (15.24) | GR | A3KKB-5006G-ND © 29.97 244.06 
6 (15.24) | MC | A3AKB-5006M-ND 23.71 193.03 GR = Gray SSS 18 (45.72) | MC | ASKKB-5018M-ND 34.41. 280.23 
8 (15.24) | GR | ASAKB-5006G-ND 22.56 183.70 i ; F cased 50 | Gold | +3 (45.72) | GR | A3KKB-5018G-ND 30.98 252.23 
50 Gold 18 (45.72) | MC | A3AKB-5018M-ND 27.00 219.87 Pin connector without flange, without strain relief shown. 36 (91.44) | MC | A3KKB-S036M-ND 39.36 320.48 
aaeiil ioe PHT are coreg Nowell Rib- 36 (91.44) | GR | A3KKB-5036G-ND 32.48 264.48 
36 (91.44) | GR | A3AKB-5036G-ND 25.07 204.12 ong eunet eienu iia (hong ADIGE Key Eneing 6 (15.24) | MC | ASKKB-6406M-ND* 45.73 372.34 
: - : tacts | Finish et (en save rat NO ss a 6 (15.24) | GR | A3KKB-6406G-ND* 44.32 360.91 
Also available in the following versions: Gold (91.44) a I te 18 (45.72) | MC | A3KKB-6418M-NDe 49.68 404.52 
ASBRB-CICILCIC-ND — Socket Connector with Strain Relit. 36,(91.44) | GR_| AIKXB-10366-ND__6.71 64 | Gold | 48 (45.72) | GR. | A3KKB-6418G-ND* 45.47 370.22 
Note: Also available with 24 contacts. Gold | 36(91-44) | MC | AIKXB-1436M-ND 16.00 130.25 36 (91.44) | MC | A3KKB-6436M-ND> 55.61 452.79 
A3CKB-CICIICIC-ND — Socket Connector with Central Polarizing Key. 36 (91.44) | GR | AIKXB-1436G-ND 13.78 112.22 36 (91.44) | GR | A3KKB-6436G-ND» 47.18 384.18 


Note: Also available with 64 contacts. 
A3DKB-IILIO0-ND — Socket Connector with Strain Relief and Central 
Polarizing Key. 
Note: Also available with 24 and 64 contacts. 
© Not available with Strain Relief 
Call for complete part number and pricing! 


36 (91.44) | MC | A1KXB-1636M-ND 10.40 84.65 
AIKXB-1636G-ND 7.78 63.34 
AIKXB-2036M-ND 11.66 94.91 
AIKXB-2036G-ND 8.82 71.82 
AIKXB-2636M-ND = 19.43 158.18 
AIKXB-2636G-ND 15.78 128.53 


Gold 


36 (91.44) | GR 
36 (91.44) | MC 
36 (91.44) | GR 
36 (91.44) | MC 
36 (91.44) | GR 


Gold 


Gold 


Also available in the following version: 


A3RRB-OOOOO-ND — Pin Connector with Strain Relief & Polarizing Key. 
Note: Also available with 24 contacts. 


© Not available with Strain Relief 
Call for complete part number and pricing! 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(t073) 27 


No. of | Cont. Length |Ribbon| Digi-Key Pricing No. of | Cont. Length |Ribbon| Digi-Key Pricing 
Cont. |Finish | Feet (Meters) |Cable* | Part No. 1 10 Cont. |Finish | Feet (Meters) |Cable* | Part No. 1 10 
INDUSTRIES Gold | 6 (1.83) | MC |C7MXG-2506M-ND 16.12 122.20 Tin | 10 (3.05) | MC |C7MMS-3710M-ND 41.37 313.65 
Tin | 6 (1.83) | MC |C7MXS-2506M-ND 15.16 114.92 37 Gola pee GR ME SA as ge 
= ini Gold | 6(1.83) | GR |C7MXG-2506G-ND 9.73 73.79 in .05 7MMS~ d i 4 
D Subminiature Connectors Tin | 6(1.83) | GR |C7MXS-2506G-ND 8.77 66.51 chia : iPS 
25 Also available in the following configuration: 
Gold | 10(3.05) | MC |C7MXG-2510M-ND 22.53 170.77 C7PPC-CICCICIC-ND — With Metal Face Connector 
All Plastic Shell | All Plastic Shell | Metal Face Metal Face Tin | 10(3.05) | MC |C7MXS-2510M-ND 21.57 163.48 Call for complete part number and pricing! : 
Mal Female __.. Gold | 10(3.05) | GR |C7MXG-2510G-ND 11.88 90.08 : 
Tin | 10(3.05) | GR |C7MXS-2510G-ND 10.92 82.80 
Gold | 6 (1.83) | MC |C7MXG-3706M-ND 24.61 186.59 Female to Female 
Tin | 6(1.83) | MC |C7MXS-3706M-ND 23.19 175.78 7 ; 
Gold | 6(1.83) | GR |C7MXG-3706G-ND 13.89 105.28 MC = Multi-Color, 
37 | Tin | 6(1.83) | GR |C7MXS-3706G-ND 12.46 94.47 GR = Gray 
Gold | 10(3.05) | MC |C7MXG-3710M-ND 34.62 262.42 
Specifications: * Contacts: phosphor bronze * Contact Plating: 10p inch Tin 10 (3.05) MC | C7MXS-3710M-ND 33.19 251.61 No. of | Cont. Length /Ribbon| Digi-Key Pricing 
gold (in mating area) over 50p inch nickel or 100p inch tin-lead Insulator Gold | 10(3.05) | GR |C7MXG-3710G-ND 16.74 126.90 Cont. [Finish | Feet (Meters)|Cable* | Part No. 1 10 
material: UL 94V-0 flame-retardant thermoplastic * Cover pull-off force Tin 10 (3.05) GR_ | C7MXS-3710G-ND 15.31 116.09 Using Plastic Shell Connectors 
226.79 grams/contact minimum (force applied along contacts primary axis) Gold 6 (1.83) MC |C7FFG-O906M-ND 12.38 93.85 
* Withdrawal force 56.70g — 226.79g/contact, typical * Color: blue * Operating Also available in the following configuration: Tin 6 (1.83) MC |C7FFS-O906M-ND 11.14 84.45 
Temperature: -55°C ~ 125°C * Current 1A (maximum) per contact « Dielectric C7PXC-IO0UO-ND — With Metal Face Connector. Gold 6 (1.83) GR_ | C7FFG-0906G-ND 9.61 72.85 
Withstand Voltage: SOOVDC (sea level) * Insulation resistance: 5 x 10° Call for complete part number and pricing! 9 Tin 6 (1.83) GR_ | C7FFS-0906G-ND 8.37 63.45 
Gold | 10(3.05) | MC |C7FFG-O910M-ND 15.01 113.80 
No. of] Cont. | Dim.A [Digi-Key Pricing Tin | 10(3.05) | MC |C7FFS-O910M-ND 13.77 104.40 
Cont.| Finish | _In.(mm) [Part No. 1 10 100 Single Ended — Female Gold | 10(3.05) | GR |C7FFG-0910G-ND 10.40 78.80 
Male D-Subminiature Connectors, Plastic Shell * MC = Multi-col Tin 10 (3.05) GR_| C7FFS-0910G-ND 9.16 __69.40 
Gold | .984(24.99) |CMPO9G-ND® 3.66 27.73 212.40 Se ee Gold ) 6(1.83) | MC |C7FFG-1506M-ND 16.60 125.84 
ale GR = Gray Tin | 6(1.83) | MC |C7FFS-1506M-ND 14.93 113.15 
in | .984(24.99) |CMPO9S-ND® 3.10 23.50 180.00 Gold | 6 (183) | GR |c7FFG-1806G-ND 1256 9524 
Tin-Lead| .984(24.99) |CMPO9T-ND 3.10 23.50 180.00 , : B if ‘ f 
Tin | 6(1.83) | GR |C7FFS-1506G-ND 10.89 82.55 
Gold |1.312(33.32)|CMP15G-ND@ 4.84 36.66 280.80 No. of| Cont.] Length Ribbon] Digi-Key Pricing 15 | Gold | 10(3.05) | MC |C7FFG-1510M-ND 20.31 153.96 
15 | Tin |1.312(33.32)|CMP15S-ND® 412 31.26 239.40 Cont. | Finish| Feet (Meters)/Cable*| Part No. 1 10 Tin | 10(3.05) | MC |C7FFS-1510M-ND 18.64 141.27 
Tin-Lead|1.312(33.32) |CMP15T-ND 412 31.26 239.40 Using Plastic Shell Connectors Gold | 10(3.05) | GR |C7FFG-1510G-ND 13.58 102.95 
95 | Gold ]1.852(47.04) |CMP25G-ND@ 6.51 49.35 378.00 Gold MC | C7FXG-0906M-ND 8.16 61.89 Tin_|_10(3.05) | GR_|C7FFS-1510G-ND 11.91 _90.26 
Tin _|1.852(47.04) |(CMP25S-ND@ 5.55 42.07 322.20 Tin MC | C7FXS-0906M-ND 7.54 57.19 cod ated ue GZTEG;2506MEND an e688 
Gold |2.500(63.50) |CMP37G-ND@ 9.61 72.85 558.00 Gold GR | C7FXG-0906G-ND 5.39 40.89 in : H H . ; 
37 | Tin ee CMP37S-ND@ 8.18 62.04 475.20 Tin GR | C7FXS-O906G-ND 4.77 36.19 Gold | 6(1.83) | GR |C7FFG-2506G-ND 18.23 138.18 
Tin-Lead|2.500(63.50)|CMP37T-ND 8.18 62.04 475.20 Gold MC | C7FXG-O910M-ND 10.80 81.84 25 | im | BU.88) | GR eaten 000 12126 
ail a Tin Mc | C7FXS-O910M-ND 1018 7744 ‘old | 10(3.05) | MC |C7FFG-2510M-ND 31.02 235.16 
Female D-Subminiature Connectors, Plastic Shell Gold GR | C7FXG-0910G-ND 618 4684 Tin 10 (3.05) MC |C7FFS-2510M-ND 28.79 218.24 
Gold | .984(24.99) |CFPO9G-ND® 4.22 31.96 244.80 Tin GR | C7FXS-0910G-ND 556 4214 Gold | 10 (3.05) | GR |C7FFG-2510G-ND 20.38 154.47 
9 | Tin | .984(24.99) |CFPO9S-ND@ 3.60 27.26 208.80 Gold Mc | C7FXG-1506M-ND 11.08 84.01 Tin_| 10(3.05) | GR_|C7FFS-2510G-ND__18.15 137.55 
Tin-Lead| .984(24.99) |CFPO9T-ND 3.60 27.26 208.80 Tin i Mc | C7EXS4506M-ND 1025 7767 Gold | 6(1.83) | MC |C7FFG-3706M-ND 37.20 282.00 
Gold |1.312(33.32)|CFP15G-ND® 552 41.83 320.40 Gold f GR | C7FXG-1506G-ND 705 53.41 Tin | 6 (1.83) | MC | C7FFS-3706M-ND 33.85 256.62 
15 | Tin  |1.312(33.32)|CFP15S-ND@ 4.68 35.49 271.80 Tin i GR | C7FXS-1506G-ND 621 47.06 fold ane) ah CTS STG ND aeaG anes 
Tin-Lead| 1.312(33.32) |CFP15T-ND 4.68 35.49 271.80 Gold Mc | C7FXG-1510M-ND 14.79 112.13 37 | gow i0¢3 te) yD EE 
Gold ]1.852(47.04)|CFP25G-ND@ 7.50 56.87 435.60 Tin MC | C7FXS-1510M-ND 13.96 105.79 Tin | 10(3.05) | MC |C7FFS-3710M-ND © 43.85 332.45 
25 | Tin |1.852(47.04)|/CFP25S-ND® 6.39 48.41 370.80 Gold x GR | C7FXG-1510G-ND 8.06 61.12 Gold | 10(3.05) | GR |C7FFG-3710G-ND 29.33 222.31 
Tin-Lead|1.852(47.04) |CFP25T-ND 6.39 48.41 370.80 Tin GR | C7FXS-1510G-ND 7.23 54.78 Tin 10 (3.05) GR | C7FFS-3710G-ND 25.98 196.93 
Gold |2.500(63.50) |CFP37G-ND® 11.10 84.13 644.40 Gold MC | C7FXG-2506M-ND 17.11 129.72 aah ; eee 
37 | Tin |2.500(63.50)|CFP37S-ND® 9.42 71.44 547.20 Tin MC | C7FXS-2506M-ND 16.00 121.26 pee ava able nie norawdng congur ato , 
Tin-Lead|2.500(63.50) |CFP37T-ND 9.42 71.44 547.20 Gold GR | C7FXG-2506G-ND 10.73 81.31 C-OIOKIOO-ND — With Metal Face Connector. 


Male D-Subminiature Connectors, Metal Face 


Gold | .984(24.99) |CMMO9G-ND® 4.00 30.32 232.20 

9 Tin | .984(24.99) |CMMO9S-ND® 3.41 25.85 198.00 
Tin-Lead| .984(24.99) |CMMO9T-ND 3.41 25.85 198.00 
Gold |1.312(33.32) |CMM15G-ND® 5.27 39.95 306.00 

15 | Tin /1.312(33.32)|CMM15S-ND@ 4.50 34.08 261.00 
Tin-Lead | 1.312(33.32) |CMM15T-ND 4.50 34.08 261.00 
Gold |1.852(47.04) |CMM25G-ND@ 716 54.29 415.80 

25 | Tin |1.852(47.04)|CMM25S-ND® 6.08 46.06 352.80 
Tin-Lead | 1.852(47.04)|CMM25T-ND 6.08 46.06 352.80 
Gold |2.500(63.50) |CMM37G-ND® 10.60 80.37 615.60 

37 | Tin |2.500(63.50)|CMM37S-ND® 9.02 68.39 523.80 
Tin-Lead|2.500(63.50) |CMM37T-ND 9.02 68.39 523.80 


Female D-Subminiature Connectors, Metal Face 


Gold | .984(24.99) |CFMO9G-ND® 4.65 35.25 270.00 

9 Tin | .984(24.99) |CFMO9S-ND® 3.97 30.08 230.40 
Tin-Lead| .984(24.99) |CFMO9T-ND 3.97 30.08 230.40 
Gold |1.312(33.32) |CFM15G-ND® 6.05 45.83 351.00 

15 | Tin /1.312(33.32)|CFM15S-ND® 5.15 39.01 298.80 
Tin-Lead|1.312(33.32) |CFM15T-ND 5.15 39.01 298.80 
Gold |1.852(47.04) |CFM25G-ND@ 8.22 62.28 477.00 

25) Tin |1.852(47.04)|CFM25S-ND® 6.98 52.88 405.00 
Tin-Lead | 1.852(47.04) |CFM25T-ND 6.98 52.88 405.00 
Gold |2.500(63.50) |CFM37G-ND® 12.18 92.36 707.40 

37 | Tin  |2.500(63.50)|CFM37S-ND® 10.35 78.49 601.20 
Tin-Lead|2.500(63.50) | CFM37T-ND 10.35 78.49 601.20 


RoHS Compliant 


D-Subminiature Cable 


Assemblies 

Single Ended — Male 

* MC = Multi Color 

GR = Gray 
No. of| Cont. Length |Ribbon| Digi-Key Pricing 
Cont. | Finish | Feet (Meters) |Cable* | Part No. 1 
Using Plastic Shell Connectors 
Gold | 6 (1.83) MC |C7MXG-0906M-ND 7.61 57.66 
Tin 6 (1.83) MC |C7MXS-0906M-ND 7.05 53.43 
Gold | 6 (1.83) GR | C7MXG-0906G-ND 484 36.66 
9 Tin 6 (1.83) GR_ | C7MXS-0906G-ND 4.28 32.43 
Gold | 10 (3.05) MC |C7MXG-0910M-ND 10.24 77.61 
Tin 10 (3.05) MC |C7MXS-0910M-ND 9.68 73.38 
Gold | 10 (3.05) GR | C7MXG-0910G-ND 5.62 42.61 
Tin 10 (3.05) GR_|C7MXS-0910G-ND 5.06 38.38 
Gold | 6 (1.83) MC |C7MXG-1506M-ND 10.40 78.84 
Tin 6 (1.83) MC |C7MXS-1506M-ND 9.69 73.44 
Gold | 6 (1.83) GR | C7MXG-1506G-ND 6.36 48.24 
45 | Jin 6 (1.83) GR | C7MXS-1506G-ND 5.65 42.83 

Gold | 10 (3.05) MC |C7MXG-1510M-ND 14.11 106.96 
Tin 10 (3.05) MC |C7MXS-1510M-ND 13.40 101.56 
Gold | 10 (3.05) GR | C7MXG-1510G-ND 7.38 55.95 
Tin 10 (3.05) GR_|C7MXS-1510G-ND 6.67 50.55 


Tin 83) | GR 
Gold MC 
Tin MC 
Gold GR 
Tin GR 


C7FXS-2506G-ND 
C7FXG-2510M-ND 
C7FXS-2510M-ND 
C7FXG-2510G-ND 
C7FXS-2510G-ND 


9.61 
23.52 
22.40 
12.88 
11.76 


72.85 
178.29 
169.83 

97.60 

89.14 


Gold MC 
Tin MC 
Gold ; GR 
Tin 83) | GR 
Gold MC 
Tin MC 
Gold i GR 
Tin i GR 


C7FXG-3706M-ND 
C7FXS-3706M-ND 
C7FXG-3706G-ND 
C7FXS-3706G-ND 
C7FXG-3710M-ND 
C7FXS-3710M-ND 
C7FXG-3710G-ND 
C7FXS-3710G-ND 


26.10 
24.43 
15.38 
13.70 
36.10 
34.43 
18.23 
16.55 


197.87 
185.18 
116.56 
103.87 
273.70 
261.01 
138.18 
125.49 


Also available in the following configuration: 
¢7SXC-OO00-ND — With Metal Face Connector. 
Call for complete part number and pricing! 


Male to Male 


* MC = Multi-Color, 
GR = Gray 


No. of 
Cont. 


Cont. 
Finish 


Ribbon 


Length 
Feet (Meters) | Cable* 


Digi-Key 
Part No. 


Pricing 


1 


10 


Using Plastic Shell Connectors 


C7MMG-0906M-ND 
C7MMS-0906M-ND 
C7MMG-0906G-ND 
C7MMS-0906G-ND 
C7MMG-0910M-ND 
C7MMS-0910M-ND 
C7MMG-0910G-ND 
C7MMS-0910G-ND 


Gold ] 6 (1.83) 
Tin | 6 (1.83) 
Gold | 6 (1.83) 
Tin | 6 (1.83) 
Gold | 10 (3.05) 
Tin | 10 (3.05) 
Gold | 10 (3.05) 
Tin | 10 (3.05) 


11.26 
10.15 
8.49 
7.38 
13.90 
12.78 
9.28 
8.16 


85.39 
76.93 
64.39 
55.93 
105.34 
96.88 
70.34 
61.88 


Gold ] 6 (1.83) 
Tin | 6 (1.83) 
Gold | 6 (1.83) 
Tin | 6 (1.83) 
Gold | 10 (3.05) 
Tin | 10 (3.05) 
Gold | 10 (3.05) 
Tin_| 10 (3.05) 


C7MMG-1506M-ND 
C7MMS-1506M-ND 
C7MMG-1506G-ND 
C7MMS-1506G-ND 
C7MMG-1510M-ND 
C7MMS-1510M-ND 
C7MMG-1510G-ND 
C7MMS-1510G-ND 


15.24 
13.81 
11.20 

9.77 
18.95 
17.52 
12.22 
10.79 


115.50 
104.69 
84.90 
74.09 
143.62 
132.81 
92.61 
81.80 


Gold | 6 (1.83) 
Tin | 6 (1.83) 
Gold | 6 (1.83) 
Tin | 6 (1.83) 
Gold | 10 (3.05) 
Tin | 10 (3.05) 
Gold | 10 (3.05) 
Tin_|_ 10 (3.05) 


C7MMG-2506M-ND 
C7MMS-2506M-ND 
C7MMG-2506G-ND 
C7MMS-2506G-ND 
C7MMG-2510M-ND 
C7MMS-2510M-ND 
C7MMG-2510G-ND 
C7MMS-2510G-ND 


22.63 
20.71 
16.24 
14.32 
29.04 
27.11 

18.39 
16.47 


171.55 
156.98 
123.14 
108.57 
220.12 
205.55 
139.43 
124.86 


C7MMG-3706M-ND 
C7MMS-3706M-ND 
C7MMG-3706G-ND 
C7MMS-3706G-ND 
C7MMG-3710M-ND 


Gold ] 6 (1.83) 
Tin | 6 (1.83) 
Gold | 6 (1.83) 
Tin | 6 (1.83) 
Gold | 10 (3.05) 


34.22 
31.37 
23.50 
20.65 
44.23 


259.44 
237.82 
178.13 
156.51 
335.27 


28 (1073) 


Call for complete part number and pricing! 


Male to Female 
* MC = Multi-Color, 


GR = Gray 
No. of | Cont. Length |Ribbon| Digi-Key Pricing 
Cont. [Finish |Feet (Meters)|Cable* | Part No. if 10 
Using Plastic Shell Connectors 
Gold | 6 (1.83) MC |C7MFG-O906M-ND 11.82 89.62 
Tin 6 (1.83) MC |C7MFS-O906M-ND 10.64 80.69 
Gold | 6 (1.83) GR | C7MFG-0906G-ND 9.05 68.62 
9 Tin 6 (1.83) GR | C7MFS-0906G-ND 7.87 59.69 
Gold | 10 (3.05) MC |C7MFG-0910M-ND 14.45 109.57 
Tin 10 (3.05) MC |C7MFS-0910M-ND 13.28 100.64 
Gold | 10 (3.05) GR | C7MFG-0910G-ND 9.84 74.57 
Tin 10 (3.05) GR__|C7MFS-0910G-ND 8.66 65.64 
Gold | 6 (1.83) MC |C7MFG-1506M-ND 15.92 120.67 
Tin 6 (1.83) MC |C7MFS-1506M-ND 14.37 108.92 
Gold | 6 (1.83) GR |C7MFG-1506G-ND 11.88 90.07 
15 Tin 6 (1.83) GR |C7MFS-1506G-ND 10.33 78.32 
Gold | 10 (3.05) MC |C7MFG-1510M-ND 19.63 148.79 
Tin 10 (3.05) MC |C7MFS-1510M-ND = 18.08 137.04 
Gold | 10 (3.05) GR |C7MFG-1510G-ND 12.90 97.78 
Tin 10 (3.05) GR_|C7MFS-1510G-ND 11.35 86.03 
Gold | 6 (1.83) MC |C7MFG-2506M-ND 23.62 179.07 
Tin 6 (1.83) MC |C7MFS-2506M-ND 21.55 163.33 
Gold | 6 (1.83) GR |C7MFG-2506G-ND 17.24 130.66 
25 Tin 6 (1.83) GR |C7MFS-2506G-ND 15.16 114.92 
Gold | 10 (3.05) MC |C7MFG-2510M-ND 30.03 227.64 
Tin 10 (3.05) MC |C7MFS-2510M-ND 27.95 211.89 
Gold | 10 (3.05) GR |C7MFG-2510G-ND 19.39 146.95 
Tin 10 (3.05) GR_|C7MFS-2510G-ND 17.31 131.21 
Gold | 6 (1.83) MC |C7MFG-3706M-ND 35.71 270.72 
Tin 6 (1.83) MC |C7MFS-3706M-ND 32.61 247.22 
Gold | 6 (1.83) GR |C7MFG-3706G-ND 24.99 189.41 
37 Tin 6 (1.83) GR |C7MFS-3706G-ND 21.89 165.91 
Gold | 10 (3.05) MC |C7MFG-3710M-ND 45.71 346.55 
Tin 10 (3.05) MC |C7MFS-3710M-ND 42.61 323.05 
Gold | 10 (3.05) GR |C7MFG-3710G-ND 27.84 211.03 
Tin 10 (3.05) GR |C7MFS-3710G-ND 24.74 _ 187.53 
Also available in the following configuration: 
¢7PSL-OO0L0-ND — With Metal Face Connector. 
Call for complete part number and pricing! 
Cc . -ND 


Style } 
7010 (D-Sub) 


Contact Finish 
G=Gold (10Ay) 
in (ROHS) 


Multi-color 
Gray 


fii Cable 


L{ Length (Use “Feet” only.) 


No. Of Contacts 


Digi-Key® Custom Cable Assemblies Available 


Call Digi-Key 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


i | | 


DIP Connectors 


Single Ended Style 4 
* MC = Multi Color, 


GR = Gray 


Dip connector without 


strain relief shown. 
Pin #1 on connector is 


No. of Dimensions connected to 2nd conductor on cable 
Pins A B c 
14 | .42(10.67) | .754(19.15) | .300(7.62) No. of |Cont.| Length |Ribbon| Digi-Key Pricing 
16 |.42(10.67) | .854(21.69) | .300(7.62) Cont. |Finish| In.(cm) |Cable* | Part No. 1 10 
«, B 24 | .72(18.29) | 1.264(32.21) | .600(15.24) Gold | 6(15.24) | MC | C4PXG-1406M-ND 2.22 16.80 
ae 40_|.72(18.29) | 2.067(52.50) | 600(15.24) Tin | 6(15.24) | MC | C4PXS-1406M-ND 1.88 14.22 
Specifications: * Contacts: phosphor bronze « Insulator Material: UL 94V oe seek et Se eemocits ie ia 
0 retardant glass-filled thermoplastic » Strain Relief Strap Material: Tin- Gold | 18 45 ry) wc. | C4PXG-1418M-ND 342 23.62 
plated steel * Color: Blue * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C » Current e (45.72) : 7 
Rating: 1A (maximum) per contact * Dielectric Withstand Voltage: Greater 14 Tin | 18(45.72) | MC | C4PXS-1418M-ND 277 21.03 
than 500Vdc at sea level © Insulation Resistance: Greater than 5 x 10°0 Gold | 18(45.72) | GR | C4PXG-1418G-ND = 2.14 16.19 
* Mates with standard Dip socket with 100” x .300” or .100” x .600” (2.54mm Tin | 18(45.72) | GR | C4PXS-1418G-ND = 1.79 13.60 
x 7.62mm or 2.54mm x 15.24mm) contact spacing Gold | 36(91.44) | MC | C4PXG-1436M-ND 4.46 33.84 
Bald | ast 48) | GR] CAPXG-taa6e-ND—250 1898 
No. of| Contact | Digi-Key Pricing te) ( FE i4 Bs) A 
Cont. | Finish [Part No. 1-10 = 100—‘1,000 Tin 36(04 44) | GR_ | C4PXS-1436G-ND 2.16 16.40 
DIP Connectors — .175”(4.44mm) Pin Length Gold | 6(15.24) MC | C4PXG-1606M-ND 241 18.29 
Gold |CDP14G-ND@ 177 13.40 102.60 741.00 Tin | 6(15.24) | MC | C4PXS-1606M-ND 2.04 15.47 
14 Tin |CDP14S-ND@ 1.43 10.81 82.80 598.00 Gold | 6(15.24) | GR | C4PXG-1606G-ND 203 15.36 
Tin-Lead |CDP14T-ND. 1.43 10.81 82.80 598.00 Tin | 6(15.24) GR | C4PXS-1606G-ND 1.65 12.54 
Gold |CDP16G-ND® 1.89 14.34 109.80 793.00 Gold | 18(45.72) | MC | C4PXG-1618M-ND 3.46 26.20 
16 | Tin |CDP16S-ND® 1.52 11.52 88.20 637.00 Tin | 18(45.72) | MC | C4PXS1618M-ND 3.08 23.38 
Tilead ees 4 feet foe eae 18 | Gold | 18(45.72) | GR | C4PXG-1618G-ND 2.30 17.42 
24 | Tin |CDP24S-ND@ 2.51 19.04 145.80 1053.00 an sean eR Cee eeiyy i. ae 
Tin-Lead |CDP24T-ND 2.51 19.04 145.80 1053.00 Tin | 36(91.44) | MC | C4PXS-1636M-ND 4.65 35.95 
Gold |CDP40G-ND@ 4.46 33.84 259.20 1872.00 Gold | 36(91.44) | GR | CAPXG-1636G-ND 2.712051 
40 | Tin |CDP40S-ND@ 3.60 27.26 208.80 1508.00 : : : 
Tin-Lead |COP4OT-ND 3.60 27.26 208.80 1508.00 an ae 44) | GR [EGHRXSaIGSHGSNDM 2.93 17.69 
Strain Relief Straps For DIP Connectors Gold 6(15.24) | MC | C4PXG-2406M-ND 3.83 29.03 
7-]—  TCDSR14-ND 49 1.41 10.80 78.00 Tin | 6(15.24) | MC | C4PXS-2406M-ND 3.24 24.57 
i¢ | —  |epsri6-ND ‘99 «465 «1260 ~—«91.00 Gold nia GR | C4PXG-2406G-ND 3.27 24.75 
24 —  |CDSR24-ND 28 2412 16.20 117.00 Tin | 6(15.24) | GR | C4PXS-2406G-ND 2.68 20.29 
40 —  |CDSR40-ND 31 235 18.00 130.00 Gold fas 72) | MC | C4PXG-2418M-ND 5.29 40.10 
" Tin | 18(45.72) | MC | C4PXS-2418M-ND 4.70 35.63 
RoHS Compliant 24 | Gold |18(45.72) | GR | C4PXG-2418G-ND 3.60 27.26 
Tin 1848. 72) | GR | C4PXS-2418G-ND 3.01 22.80 
Gold | 36(91.44) | MC | C4PXG-2436M-ND 7.48 56.69 
DIP Cable Tin [36(9144) | MC_| CAPXS-2436MND 6.89 52.28 
A bli Gold | 36(91.44) | GR | C4PXG-2436G-ND 4.09 31.02 
Tin 2a 44) | _GR_ | C4PXS-2436G-ND _-3.50__—-26.56 
ssemblies Gold | 6(15.24) | MC | C4PXG-4006M-ND 5.71 43.32 
: Tin | 6(15.24) | MC | C4PXS-4006M-ND 4.85 36.74 
Single Ended Style 2 Gold | 6(15.24) | GR | C4PXG-4006G-ND 483 36.62 
gine aati Pin Tin | 6(15.24) | GR | C4PXS-4006G-ND 3.96 30.04 
once) Color, 1 Gold | 18(45.72) | MC | C4PXG-4018M-ND 8.22 62.28 
Tin | 18(45.72) | MC | C4PXS-4018M-ND 7.35 55.70 
Dip connector without 40 | Gold 18(45.72) | GR | C4PXG-4018G-ND 5.56 42.18 
strain relief shown. Tin | 18(45.72) | GR | C4PXS-4018G-ND 4.70 35.60 
Pin #1 oni connecior is ' ‘i Gold | 36(91.44) | MC | C4PXG-4036M-ND 11.97 90.71 
connected to 2nd conductor on cable Tin_ | 36(91.44) | MC | C4PXS-4036M-ND__ 11.10 84.13 
Tare | Me Ti EC sD Gold |36(91.44) | GR | C4PXG-4036G-ND 6.67 50.53 
Cont. (Finish| Ino) | Cabler |Past No’ 4 Aa Tin | 36(91.44) | GR_ | C4PXS-4036G-ND 5.80 __ 43.95 
Gold | 6(15.24) | MC |C2PXG-1406M-ND = 2.22 16.80 Also available in the following version: 
Tin | 6(15.24) | MC |C2PXS-1406M-ND 1.88 14.22 C4RX_-IILICIO-ND — Dip Connector with Strain Relief Strap. 
Gold | 6(15.24) | GR | C2PXG-1406G-ND 1.89 14.33 Call for complete part number and pricing! 
Tin | 6(15.24) | GR |C2PXS-1406G-ND 1.55 11.74 
Gold | 18(45.72) | MC |C2PXG-1418M-ND 3.12_-23.62 
Tin [18(45.72) | MC |C2PXS-1418M-ND 2.77 21.03 
14 | Gold |18(45.72) | GR |C2PXG-1418G-ND 214 16.19 Double Ended Style 6 
Tin | 18(45.72)| GR |C2PXS-1418G-ND 1.79 13.60 ie ' 
Gold }36(91.44) | MC |C2PXG-1436M-ND 4.46 33.84 MC = Multi Color, 
Tin |36(91.44) | MC |C2PXS-1436M-ND 4.12 31.26 GR = Gray 
Gold [36(91.44) | GR |C2PXG-1436G-ND 2.50 18.98 Dip connector without 
Tin |36(91.44) | GR_|C2PXS-1436G-ND 2.16 16.40 strain relief shown. 
Gold | 6(15.24) MC | C2PXG-1606M-ND 241 18.29 Pin #1 on connector is 
Tin | 6(15.24) MC | C2PXS-1606M-ND 2.04 15.47 connected to 2nd conductor on cable 
Gold | 6(15.24) | GR |C2PXG-1606G-ND 2.03 15.36 
Tin | 6(15.24) | GR | C2PXS-1606G-ND 1.65 12.54 No. of | Cont.| Length | Ribbon | Digi-Key Pricing 
Gold 18(45.72) | MC _ | C2PXG-1618M-ND 3.46 26.20 Cont. |Finish| In.(cm) *| Part No. 1 
16 Bul 18(45.72) | MC |C2PXS-1618M-ND 3.08 23.38 Gold | 6(15.24) C6PPG-1406M-ND 3.98 
old |18(45.72)| GR |C2PXG-1618G-ND 230 17.42 fin | eisod AOAC 3.20 
Tin | 18(45.72)| GR |C2PXS-1618G-ND 1.93 14.60 in | 6(15.24) : 
Gold }36(91.44) | MC |C2PXG-1636M-ND 5.02 38.07 Gold | 6(15.24) COPPG-1406G-ND 3.66 
Tin |36(91.44) |_MC |C2PXS-1636M-ND 4.65 35.25 Tin | 6(15.24) COPPS-1406G-ND 2.97 
Gold [36(91.44) | GR |C2PXG-1636G-ND 2.71 20.51 Gold COPPG-1418M-ND 4.88 
Tin |36(91.44) | GR_|C2PXS-1636G-ND 2.33 __—17.69 Tin ; C6PPS-1418M-ND 4.20 
Gold | 6(15.24) | MC |C2PXG-2406M-ND 3.83 29.03 Gold C6PPG-1418G-ND 3.90 
Tin | 6(15.24) MC | C2PXS-2406M-ND 3.24 24.57 Tin 3 C6PPS-1418G-ND 3.22 
Gold | 6(15.24) | GR |C2PXG-2406G-ND 3.27 24.75 : if 
Tin | 6(15.24) | GR |C2PXS-2406G-ND 2.68 20.29 ou : ee ae 
Gold | 18(45.72) | MC |C2PXG-2418M-ND 5.29 40.10 Gold : GESPCECSEGHITINN 4.27 
Tin [18(45.72) | MC |C2PXS-2418M-ND 4.70 35.63 ; : : 
24 | Gold | 19(45.72) | GR |C2PXG-2418G-ND 3.60 27.26 Tin : C6PPS-1436G-ND 3.59 
Tin | 18(45.72)| GR |C2PXS-2418G-ND 3.01 22.80 Gold | 6(15.24) C6PPG-1606M-ND 4.30 
Gold |36(91.44) | MC |C2PXG-2436M-ND 7.48 56.69 Tin | 6(15.24) C6PPS-1606M-ND 3.56 
cor So pecans —t8—e cx seean | at Ua 2 
Tin |36(91.44) | GR_|C2PXS-2436G-ND _—-3.50_—_26.56 an ere Ruane ae 
Gold | 6(15.24) | MC |C2PXG-4006M-ND 5.71 43.32 ain | 4aaa 72 CEPPS-161aM-ND ~ 4.60 
Tin | 6(15.24) | MC |C2PXS-4006M-ND 4.85 36.74 in | 18(48.72) ; : : 
Gold | 6(15.24) | GR |C2PXG-4006G-ND 4.83 36.62 Gold | 18(45.72) C6PPG-1618G-ND 4.19 
Tin | 6(15.24) | GR |C2PXS-4006G-ND 3.96 30.04 Tin | 18(45.72) C6PPS-1618G-ND 3.45 
Gold | 18(45.72) |__ MC _|C2PXG-4018M-ND _8.22 __ 62.28 Gold | 36(91.44) C6PPG-1636M-ND 6.91 
ap | fin. [18(45.72) | MIC )C2PXS-4018M-ND 7.35 55.70 Tin_| 36(91.44) C6PPS-1636M-ND__6.17 
Gold | 18(45.72) | GR |C2PXG-4018G-ND 5.56 42.18 Gold | 36(91.44) C6PPG-1636G-ND 4.60 
Tin | 18(45.72)} GR | C2PXS-4018G-ND 4.70 35.60 Tin_| 36(91.44) C6PPS-1636G-ND 3.85 
Gold 36(91.44)) MC |C2PXG-4036M-ND 11.97 90.71 Gold | (15.24) C6PPG-2406M-ND 6.93 
in |36(91.44) | MC |C2PXS-4036M-ND 11.10 84.13 : 
Gold | 36(91.44)| GR |C2PXG-4036G-ND 6.67 50.53 Tin) 6(15.24) C6PPS-2406M-ND 5.75 
Tin | 36(91.44)|_ GR |C2PXS-4036G-ND 5.80 43.95 Gold | 6(15.24) COPPG-2406G-ND 6.37 


Also available in the following version: 


C2RXC1-OO0010-ND — Dip Connector with Strain Relief Strap. 
Call for complete part number and pricing! 


Tin | 6(15.24) 
Gold | 18(45.72) 
Tin | 18(45.72) 


C6PPS-2406G-ND 5.19 
C6PPG-2418M-ND 8.39 
C6PPS-2418M-ND 7.21 


No. of] Cont.) Length | Ribbon) Digi-Key Pricing 

Cont. | Finish} In.(cm) | Cable*| Part No. 1 1 
Gold | 18(45.72) | GR | C6PPG-2418G-ND 6.70 50.76 
Tin | 18(45.72) | GR | C6PPS-2418G-ND 5.52 41.83 

24 Gold | 36(91.44) | MC | C6PPG-2436M-ND 10.58 80.19 
Tin | 36(91.44) | MC | C6PPS-2436M-ND 940 71.26 
Gold | 36(91.44) | GR | C6PPG-2436G-ND 7.19 54.52 
Tin_| 36(91.44) | GR_ | C6PPS-2436G-ND 6.01 45.59 
Gold | 6(15.24) | MC | C6PPG-4006M-ND 1018 77.16 
Tin | 6(15.24) | MC | C6PPS-4006M-ND 8.44 64.00 
Gold | 6(15.24) GR_ | C6PPG-4006G-ND 9.29 70.46 
Tin | 6(15.24) GR_ | C6PPS-4006G-ND 7.56 57.30 
Gold |_18(45.72) |_ MC | C6PPG-4018M-ND 12.68 96.12 
Tin | 18(45.72) | MC | C6PPS-4018M-ND 10.94 82.96 
40 | Gold 18(45.72) | GR | C6PPG-4018G-ND 10.03 76.02 

Tin | 18(45.72) | GR | C6PPS-4018G-ND 8.29 62.86 
Gold | 36(91.44) | MC | C6PPG-4036M-ND 16.43 124.55 
Tin_| 36(91.44) | MC | C6PPS-4036M-ND 14.69 111.39 
Gold | 36(91.44) | GR | C6PPG-4036G-ND 11.13 84.37 
Tin | 36(91.44) | GR | C6PPS-4036G-ND 939 9 71.21 

Also available in the following version: 

C6RRCI-LIOIMIOIL-ND — Dip Connector with Strain Relief Strap. 


Call for complete part number and pricing! 


Double Ended Style 8 


* MC = Multi Color, 
GR = Gray 


Dip connector without 
strain relief shown. 

Pin #1 on connector is 
connected to 2nd conductor on cable 


No. of} Cont.) Length | Ribbon) Digi-Key Pricing 
Cont. |Finish| In.(cm) | Cable*| Part No. 1 it 
Gold | 6(15.24) | MC | C8PPG-1406M-ND 3.98 30.20 
Tin | 6(15.24) | MC | C8PPS-1406M-ND 3.30 25.03 
Gold | 6(15.24) GR_ | C8PPG-1406G-ND 3.66 27.72 
Tin | 6(15.24) GR_ | C8PPS-1406G-ND 2.97 22.55 
Gold | 18(45.72) | MC | C8PPG-1418M-ND 4.88 37.01 
Tin | 18(45.72) | MC | C8PPS-1418M-ND 4.20 31.84 
14 | Gold 18(45.72) | GR | C8PPG-1418G-ND 3.90 29.58 
Tin | 18(45.72) | GR | C8PPS-1418G-ND 3.22 24.41 
Gold | 36(91.44) | MC | C8PPG-1436M-ND 6.23 47.24 
Tin | 36(91.44) |_ MC_ | C8PPS-1436M-ND 5.55 42.07 
Gold | 36(91.44) | GR_ | C8PPG-1436G-ND 4.27 32.38 
Tin | 36(91.44) | GR_ | C8PPS-1436G-ND 3.59 27.21 
Gold | 6(15.24) | MC | C8PPG-1606M-ND 430 32.63 
Tin | 6(15.24) | MC | C8PPS-1606M-ND 3.56 26.99 
Gold | 6(15.24) GR_ | C8PPG-1606G-ND 3.92 29.70 
Tin | 6(15.24) GR_ | C8PPS-1606G-ND 3.17 24.06 
Gold | 18(45.72) | MC_| C8PPG-1618M-ND 5.35 40.54 
Tin | 18(45.72) | MC | C8PPS-1618M-ND 460 34.90 
18 | Gold 18(45.72) | GR | C8PPG-1618G-ND 419 31.76 
Tin | 18(45.72) | GR | C8PPS-1618G-ND 3.45 = 26.12 


Gold | 36(91.44) | MC | C8PPG-1636M-ND 6.91 52.41 
Tin | 36(91.44) | MC_ | C8PPS-1636M-ND 6.17 46.77 
Gold | 36(91.44) | GR_ | C8PPG-1636G-ND 4.60 34.84 
Tin | 36(91.44) | GR_ | C8PPS-1636G-ND 3.85 29.20 
Gold | 6(15.24) | MC | C8PPG-2406M-ND 6.93 52.53 
Tin | 6(15.24) | MC | C8PPS-2406M-ND 5.75 43.60 
Gold | 6(15.24) GR_ | C8PPG-2406G-ND 6.37 48.25 
Tin | 6(15.24) GR_ | C8PPS-2406G-ND 5.19 39.32 
Gold | 18(45.72) | MC _| C8PPG-2418M-ND 8.39 63.60 
Tin | 18(45.72) | MC | C8PPS-2418M-ND 7.21 54.67 
24 | Gold 18(45.72) | GR | C8PPG-2418G-ND 6.70 50.76 
Tin | 18(45.72) | GR | C8PPS-2418G-ND 5.52 41.83 
Gold ) 36(91.44) | MC |C8PPG-2436M-ND 10.58 80.19 
Tin | 36(91.44) | MC_ | C8PPS-2436M-ND 940 71.26 
Gold | 36(91.44) | GR_ | C8PPG-2436G-ND 7.19 54.52 
Tin | 36(91.44) | GR_ | C8PPS-2436G-ND 6.01 45.59 
Gold | 6(15.24) | MC |C8PPG-4006M-ND 10.18 77.16 
Tin | 6(15.24) | MC | C8PPS-4006M-ND 8.44 64.00 
Gold | 6(15.24) GR_ | C8PPG-4006G-ND 9.29 70.46 
Tin | 6(15.24) GR_ | C8PPS-4006G-ND 7.56 57.30 
Gold | 18(45.72) | MC |C8PPG-4018M-ND 12.68 96.12 
Tin | 18(45.72) | MC |C8PPS-4018M-ND 10.94 82.96 
40 | Gold 18(45.72) | GR | C8PPG-4018G-ND 10.03 76.02 

Tin | 18(45.72) | GR | C8PPS-4018G-ND 8.29 62.86 
Gold | 36(91.44) | MC |C8PPG-4036M-ND 16.43 124.55 
Tin | 36(91.44) |_ MC_|C8PPS-4036M-ND 14.69 111.39 
Gold | 36(91.44) | GR_ | C8PPG-4036G-ND 11.13 84.37 
Tin | 36(91.44) | GR_ | C8PPS-4036G-ND 9.39 71.21 

Also available in the following version: 

C8RRC-LILIOOIL-ND — Dip Connector with Strain Relief Strap. 

Call for complete part number and pricing! 

(Continued) 
Cc - -ND 

Silo. [ Ribbon Cable 

2000=Single-Ended ; 

acti=Single-Ended acon 

6L1=Double-Ended = 

8000 =Double-Ended r 

OCI=Double-Ended | Length (Use “Inches” only.) 


Cont. Finish 
G=Gold (10Ay) 

S=Tin (RoHS) 
T=Tin-Lead 


Digi-Key® Custom Cable Assemblies Available 


Call Digi-Key 


L{ No. of Contacts 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(t073) 29 


No. of| Cont. | Dim.A [Digi-Key Price Each AL Gi 
GW wousmes Cont.| Finish | Inch(mm) [Part No. 1 10 100 PCB Connectors ° g 
. - Gold |.977(24.82) |CSC16G-ND® 2.02 1.53 1.17 * Contacts: Phosphor bronze * Contact Plating: 100p in tin-lead E83 
Dip Cable Assemblies (cont) i6 | Tin | 977(24°82) |csci6s-ND@ 171 130 99 + Insulator Material: UL 94V-0 flame-retardant thermoplastic ( 4 
Tin-Lead] .977(24.82) |CSC16T-ND 1.71 1.30 99 * Color: Blue * Operating Temperature: - 55°C ~ 125°C Ce 
Double Ended Style 0 Gold _|1.177(29.90) |CSC20G-ND@ 211 160 1.23 Soe ae a duc) nat, Contact << 
sie MBO 20 | Tin |1.177(29.90)|CSC20S-ND 1.80 1.37 1.05 EonvDe eh i ai i Tena Sela nan ta 
= Multi Color, Tin-Lead|1.177(29.90) |CSC20T-ND 1.80 1.37 1.05 ae venta ac 
GR = Gray Greater than 5 x 1090. Cover pull-off force, 
Gold |1.477(37.52) [CSC26G-ND@ 251 1.91 1.46 i in reli ini 4 
: F % without strain relief, 5.60kg. minimum (force 
Dip connector without 26 Tin |1.477(37.52) |CSC26S-ND® 214 1.63 1.25 along contacts primary axis) Bye 
strain relief shown. Tin-Lead|1.477(37.52) |CSC26T-ND 214 1.63 1.25 
Pin #1 on connector is Gold |1.877(47.68) |CSC34G-ND@ 3.10 235 1.80 7 TH 7 
connected to 2nd conductor on cable 34 | Tin |1.877(47.68) |CSC34S-ND@ 264 200 153 oof Con ADI eae Cin Key toe 
: = = Tin-Lead|1.877(47.68) |CSC34T-ND 264 2.00 1.53 cone east mnenir) rare. ND 7 a ni ” 
Ng: of Cont rangth Ribbon Dio Key cay i Gold [2.177(55.30) (CSC40G-ND@ 3.41 259 1.98 10 rin tad eee, Fee NDE tae. aa <p 
ones Enis inom] Galea RaciNos 40 | Tin  |2.177(55.30) |CSC40s-ND@ 288 219 1.68 in-Lead| .700(17.78) : : pons 
Gold | 6(15.24) | MC |COPPG-1406M-ND 3.98 30.20 Tin-Lead|2.177(55.30) |CSC40T-ND 288 219 1.68 woo _|_. Tin |1.200(30.48) | CPC20S-ND@ 158 1.20 92 
Tin, | 615.24) | MC [BORRS EDOM NOR 330 25.03 Gold )2.677(68.00) |CSC50G-ND® 409 311 238 Tin-Lead| 1.200(80.48) | CPC20T-ND 158120 92 
eo Bie oa a aoe eeND ee oie 50 | Tin |2.677(68.00) |CSC50S-ND® 347 2.64 2.02 56 |. Tin ]1.500(38.10) | CPC26S-ND@ 2.05 1.56 1.19 
Gold ina) Mc |COPPG-1418M-ND 488 3701 Tin-Lead|2.677(68.00) |CSCSOT-ND 3.47 2.64 2.02 Tin-Lead | 1.500(38.10) | CPC26T-ND 2.05 1.56 1.19 
Tin | 18(45.72) | MC |COPPS-1418M-ND 4.20 31.84 Gold 3.177(80.70) |CSC60G-ND@ 499 3.79 2.90 Tin | 1.900(48.26) | CPC34S-ND@ 251 1.91 1.46 
(45.72) 34 
14 | Gold | 18(45.72) | GR |COPPG-1418G-ND 3.90 29.58 60 |_ Tin |3.177(80.70) |CSC60S-ND@ 4.25 3.22 2.47 Tin-Lead | 1.900(48.26) | CPC34T-ND 251 191 1.46 
Tin |18(4572) | GR |COPPS-1418G-ND 322 24.41 Tin-Lead|3.177(80.70) |(CSC60T-ND 4.25 3.22 247 Tin /2.200'55 88) (eECanSHInes CREE GEE 
- - - (55.88) 
Gold | 36(91.44) | MC |COPPG-1436M-ND 6.23. 47.24 Socket Connector With Strain Relief °40 rin-Lead|2.200(55.88) | CPC40T-ND 285 217 1.66 
Tin_| 36(91.44) |_MC _|COPPS-1436M-ND 5.55 42.07 is _ poe SUSAN 162 ipa a Tin |2.700(68.58) | CPCSOS-NDe a7 271807 
- | in J “NDe “ ES 2 : bt ‘i - = 
cold ae rh aR COS SeGiND aoe foe Tin-Lead| .677(17.20) |CSR10T-ND 130 99 76 50 Tin-Lead | 2.700(68.58) | CPC50T-ND 3.57 2.71 2.07 
Gold | 6(15.24) | MC |COPPG-T606M-ND 4.30 32.63 Gold | .877(22.28) |CSR14G-ND® 2.02 153 1.17 «go. |. Tit ]8:200(81.28) | CPC60S-ND® 409 311 2.38 
Tin | 6(15.24) | MC |COPPS-1606M-ND 3.56 26.99 14 | Tin | .877(22.28) |CSR14S-ND@ 1.71 130 99 Tin-Lead |3.200(81.28) | CPC60T-ND. 4.09 3.11 2.38 
Gold | 6(15.24) | GR | COPPG-1606G-ND 3.92 29.70 Tin-Lead| .877(22.28) |CSR14T-ND 1711.30.99 meter car 
Tin | 6(15.24) GR | COPPS-1606G-ND 317 24.06 Gold |.977(24.82) [CSRI6G-ND® 223 1.70 1.30 Full row version. (“Special Center” version shown above.) 
Sin [18(4872) | MC ooPPSToraNeND—te0—3480-| | | "> |rnLeaa) G7rta489) OSRIBTAND ae | 
16 = > s ¥ In-Leat a E . 
Gold | 18(45.72) | GR |COPPG-1618G-ND = 4.19 31.76 Gold |1.177(29.90) |CSR20G-ND@ 236 1.79 1.37 
Tin | 18(45.72) | GR | COPPS-1618G-ND 3.45 26.12 20 | Tin /1.177(29.90) |CSR20S-ND@ 2.02 153 1417 
colt | Sesh) | Mc |oppg-tegenp 81 S244 Tin-Lead|t/177(29.90) |CSR20TND zoe 133 171 | Card Edge Connectors 
in = s is y " . 7 a 
e =] Gold /1.477(37.52) |CSR26G-ND® 2.73 2.07 1.59 * Contacts: Phosphor bronze * Contact Plating: 10y inch gold (in mating area) 
ao sen a aR CO eseGND act see 26 |_ Tin |1.477(37.52) (CSR26S-ND® 233 1.77 1.35 over 50p inch nickel or 100p inch tin-lead « Insulator 
n (91.44) : : Tin-Lead|1.477(37.52) |CSR26T-ND 2.33 1.77 1.35 Material: UL 94V-0 flame-retardant thermoplastic 43 
Gold | 6(15.24) | MC |COPPG-2406M-ND 6.93 52.53 = ae : men Py * (10.82) 
g Gold |1.877(47.68) (CSR34G-ND@ 335 254 1.95 *Color: Blue * Operational Temperature: -55°C ~ ee S 
Tin | 6(15.24) | MC |COPPS-2406M-ND 5.75 43.60 ; i a : ~ 
34] Tin /1.877(47.68) |CSR34S-ND 285 217 1.66 425°C * Current Rating: 1A (maximum) per yt 
Gold | 6(15.24) | GR |COPPG-2406G-ND 6.37 48.25 Tin-Lead|1.877(47 68) CSR34T.ND 285 217 166 rrent Rating cy 70 
Tin | 6(15.24) | GR | COPPS-2406G-ND 519 39.32 in-Lead|1.877(47.68) ! z : contact * Dielectric Withstand Voltage: re 3 (17.78) 
: 4 4 : ’ Gold [2.177(55.30) (CSR40G-ND@ 363. 275 211 Greater than 500Vdc at sea level 4 
Gold | 18(45.72) |_MC |COPPG-2418M-ND 8.39 63.60 p xg Ba 
Tin | 18(45:72) | MC | COPPS-2418M-ND 7.215467 40 | Tin |2.177(55.30) |CSR40S-ND@ 3.07 233 1.79 Insulation Resistance: Greater than 5 j 
24 | Gold 18(45.72) GR | COPPG-2418G-ND 670 50.76 Tin-Lead|2.177(55.30) |CSR40T-ND 3.07 2.33 1.79 x 1090 * Cover pull-off force 226.79g./ Pin 4 
Tin | 18(45.72) | GR |COPPS-2418G-ND 5.52 41.83 Gold [2.677(68.00) |(CSR50G-ND® 431 3.27 251 contact minimum (force along contacts b 
Gold | 36(91.44) | MC |COPPG-2436M-ND 10.58 80.19 50 /_ Tin /2.677(68.00) |CSRS0S-ND@ 3.66 2.78 2.13 primary axis) WE 
i ‘ Tin-Lead|2.677(68.00) |(CSR50T-ND 3.66 2.78 2.13 
Tin_| 36(91.44) |_ MC |COPPS-2436M-ND__9.40_71.26 
Gold | 36(91.44) | GR |COPPG-2436G-ND 7.19 54.52 Gold |8.177(80.70) (CSR60G-ND@ 524 3.98 3.05 No.of Cont. | Dim. A [Digi-Key Price Each 
Bese oe aera eet eae | | © | asRteN ras SSS EAE | [eset tiny oie ee 
iy 5.24) B H 18 77. ° - : a : : : Gold | .976(24.79) |CCE10G-ND® 267 203 1.55 
Tin | 6(15.24) MC | COPPS-4006M-ND 8.44 64.00 Socket Connector With Polarizing Key ( ) ei 
10 | Tin | 976(24.79) |CCE10S-ND@ 226 172 1.32 
Gold | 6(15.24) | GR |COPPG-4006G-ND 9.29 70.46 Gold | .677(17.20) |CKC10G-ND® 1.24 9472 Tin-Lead| .976(24.79) |CCE10T-ND 226 «6172 «132 
Tin | 6(15.24) | GR | COPPS-4006G-ND 7.56 57.30 10 | Tin | .677(17.20) |CKC10S-ND® 105 80 62 7 : - : - 
Gold | 18(45.72) | _MC_|COPPG-4018M-ND 12.68 96.12 Tin-Lead| .677(17.20) |CKC10T-ND 105 80 62 Gold. | 1.476(37.49) GCEAIGNDS, S57 27 2.07 
i (17.20) 20 | Tin | 1.476(37.49) |CCE20S-ND@ 3.04 231 1.77 
ag | Tin, | 1845.72) | MC )COPPS-4018M-ND 10.94 82.96 Gold | .877(22.28) |CKC14G-ND® 174132101 _Tin (37.49) : . . 
Gold | 18(45.72) | GR |COPPG-4018G-ND 10.03 76.02 14 | Tin | 877(22.28) |cKc14S-ND@ 149 113. 87 Tin-Lead| 1.476(37.49) |CCE20T-ND 3.04 2.31 1.77 
a aalet ath ER psi Ue jin faee Tin-Lead| .877(22.28) [CKC14T-ND 149 113 87 e Bold peat SCEzEG NDS 4s 2 ae 
; ‘ F i : ; Gold | .977(24.82) |CKC16G-ND@ 2.02 153 1.17 in }1.776(45 -ND® 5 73 2) 
Tin_| 36(91.44) |_MC | COPPS-4036M-ND__14.69_111.39 16 Tin oe 2) CKC16S-ND@ 1.71 130 .99 Tin-Lead| 1.776(45.11) |CCE26T-ND 3.60 2.73 2.09 
Gold | 36(91.44) | GR [COPPG-4036G-ND 11.13 84.37 ‘ (24.82) 
Tin | 36(91.44) | GR |COPPS-4036GND 939 71.21 Tin-Lead| .977(24.82) |CKC16T-ND 1.71 1.30.99 Gold | 2.176(55.27) |CCE34G-ND@ 5.27 4.00 3.06 
: : : Gold |1.177(29.90) [CKC20G-ND@ 211 160 1.23 34 | Tin | 2.176(55.27) |CCE34S-ND@ 450 341 261 
Also available in the following version: 20 |_ Tin /1.177(29.90) |CKC20S-ND@ 1.80 1.37 1.05 Tin-Lead| 2.176(55.27) |CCE34T-ND 450 3.41 2.61 
CORRC-LICICICILI-ND — Dip Connector with Strain Relief Strap. Tin-Lead|1.177(29.90) |CKC20T-ND 1.80 1.37 1.05 Gold | 2.476(62.89) |CCE40G-ND@ 617 468 3.59 
Call for complete part number and pricing! Gold |1.477(37.52) |CKC26G-ND® 2.51 1.91 1.46 40 Tin | 2.476(62.89) |CCE40S-ND@ 5.24 3.98 3.05 
26 | Tin |1.477(37.52)|CKC26S-ND@ 214 163 1.25 Tin-Lead| 2.476(62.89) (CCE4OT-ND 524 398 305 
Tin-Lead|1.477(37.52) |CKC26T-ND 214 163 1.25 a te ae Sy rene a4 557 AOE 
Gold |1.877(47.68) (CKC34G-ND@ 3.10 235 1.80 : : ‘ : 
Socket Connectors WE 34 | Tin /1.877(47.68) [CKC34S-ND@ 264 200 153 ale aarare 23 ogksostne a ae ae 
Tin-Lead|1.877(47.68) |CKC34T-ND 264 2.00 1.53 : : : 
Socket Ci t Socket C tor with Gold |2.177(55.30) (CKC40G-ND@ 341 259 1.98 ie si 
ocket Connector 2 cea tera _ 40 Tin 2'177(55.30) |CKC40S-ND® 288 219 168 PK-2-ND Polarizing Key...........sssesesseeeees $.25/2 $.94/10 $7.20/100 
Sieh Tin-Lead|2.177(55.30) |CKC40T-ND 2.88 219 1.68 © RoHS Compliant 
Gold |2.677(68.00) (CKC50G-ND@ 409 341 238 
50 | Tin |2.677(68.00)|CKC50S-ND® 347 264 2.02 T 7 ti 
Tin-Lead|2.677(68.00) |CKC50T-ND 347 2.64 2.02 rmination 
Gold [8.177(80.70) (CKC60G-ND® 499 3.79 2.90 i atlo 
60 | Tin |3.177(80.70)|CKC60S-ND@ 4.25 3.22 247 
Tin-Lead|3.177(80.70) |CKC60T-ND 425 3.22 247 u mpers 
Socket Connector w/Polarizing Key and Strain Relief A 
Socket Connector with Strain | Socket Connector with Gold | .677(17.20) |CKR10G-ND® 152 116 .89 Socket Connector Single Ended 
Relief Strain Relief and Central 10 | Tin | .677(17.20) |CKR10S-ND@ 130 99 76 * MC = Multi Color, 
Polarizing Key Tin-Lead| .677(17.20) |CKR10T-ND 1.30.99 .76 GR = Gray 
Gold |.877(22.28) |CKRI4G-ND® 2.02 153 1.17 
14] Tin | .877(22.28) |CKR14S-ND@ 1.71 130 99 
Tin-Lead| .877(22.28) |CKR14T-ND 1.71 1.30.99 
Gold | .977(24.82) |CKR16G-ND® 2.23 1.70 1.30 Dip connector without strain relief shown. 
16 | Tin |.977(24.82) |CKR16S-ND@ 1.89 1.44 1.10 : = _ 
Tin-Lead| .977(24.82) |CKR16T-ND 189 1.44 1.10 ae a ants ee Blaha nigh Key pica Each 
Gold |1.177(29.90) (CKR20G-ND@ 236 1.79 1.37 ont. (Finish| Inch(cm) | Cable*| Part No. 
20 | Tin |1.177(29.90) |CKR20S-ND@ 2.02 153 1.17 Gold | 36(91.44) | MC | C1AXG-1036M-ND 3.02 -2.29 
Tin-Lead|1.177(29.90) |CKR20T-ND 2.02 1.53 1.17 to | Tin, }36(91.44) | MC | C1AXS-1036M-ND 2.83 2.15 
* Gantacts: Phospho! bronze « Gonlart Plating: 10) inch sold (in mating ates) Gold |1.477(37.52) |CKR26G-ND® 2.73 2.07 1.59 Gold | 36(91.44) | GR | C1AXG-1036G-ND 1.76 1.34 
over 50p inch nickel or ju! inch tin-lead » Insulator Material: 2 26 Tin |1.477(37.52) |CKR26S-ND® 2.33 1.77 1.35 Tin | 36(91.44 GR_ | C1AXS-1036G-ND 1.57 1.19 
flame-retardant thermoplastic * Strain Relief Strap Material: Insulated stain- Tin-Lead Laritar a) CKR26T-ND 2.33 1.77 1.35 l (Continued) 
less steel * Color: Blue * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C » Current Gold 11.877(47.68) |CKR34G-ND® 3.35 254 1.95 ‘ontinues 
Rating: 1A (maximum) per contact * Dielectric Withstand Voltage: Greater 34 ain 1aelaren CKR34S-ND@ 285 217 1.66 
than 500VDC at sea level * Insulation Resistance: Greater than 5 x 1090 Tin-Lead|1.877(47.68) |CKR34T-ND 285 217 1.66 
Withdrawal: force 56.70g — 226.799/contact, typical. . Cover pull-off force Gold [2.177(55.30) (CKR40G-ND® 363. 275. 211 Cc in -ND 
226.79g/contact, minimum (force along contacts primary axis) 40 LE Tin : BATT sS.a0 xR40s-NDe 3.07 233 179 = se Gabe 
No. of] Cont. | Dim. A | Digi-Key Price Each Ine 2ead |e E Ei : g : Style 1 M=Multi-color 
SME Lue 10 10} | | 5 | Sh Berresoo|ckRsosnos «3.69 278 1a Cont Finish ~ [engin (Use “Inches” only) 
x i ia A : 4 3 engtl Ise “Inches” only. 
SocketiConnector Tin-Lead|2.677(68.00) |CKR50T-ND 3.66 278 2.13 Guaold on) | r, 
Gold .677(17.20) |CSCTOG-ND@ Tae oF 72 - S=Tin (RoHS) {No. Of Contacts 
‘ : Gold [8.177(80.70) [CKR60G-ND® 524 3.98 3.05 : 
10 | Tin |.677(17.20)|CSC10S-ND® 1.05 80 62 ; T=Tin-Lead 
tea 60 | Tin |3.177(80.70)|CKR60S-ND® 446 3.39 2.60 
Tin-Lead | .677(17.20)|CSC10T-ND 1.05 80 62 ‘ 
Tin-Lead|3.177(80.70) |CKR60T-ND 446 3.39 2.60 fs is fe . 
Gold | .877(22.28)|CSC14G-ND® 174 1.32 1.01 Digi-Key® Custom Cable Assemblies Available 
14 |_ Tin |.877(22.28)/CSC14S-ND® 149 113 87 PK-1-ND Polarizing Key..........0.0.0000+ $.25/2 $.94/10 —$7.20/100 i 
Tin-Lead | .877(22.28) |CSC14T-ND 149 1413 87 RoHS Compliant Call Digi-Key 


More Product Available Online: www.digikey.com 
30 (T073) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


GU woustaes 


Termination Jumpers 
Socket Connector — Single Ended (Cont.) 


No. of} Cont. | Length | Ribbon |Digi-Key Price Each 
Cont. | Finish | Inch(cm) | Cable* |Part No. 1 10 

Gold | 36(91.44) | MC | C1AXG-1436M-ND 443 3.37 

14 Tin | 36(91.44) | MC | C1AXS-1436M-ND 419 3.18 
Gold | 36(91.44) | GR | C1AXG-1436G-ND 247 1.88 

Tin | 36(91.44) | GR__| C1AXS-1436G-ND 2.22 1.69 

Gold | 36(91.44) | MC | C1AXG-1636M-ND §.15 3.91 

16 Tin ae 44) | MC | C1AXS-1636M-ND 484 3.67 
Gold | 36(91.44) | GR | C1AXG-1636G-ND 2.83 2.15 

Tin | 36(91.44) | GR__| C1AXS-1636G-ND 2.52 1.91 

Gold | 36(91.44) | MC | C1AXG-2036M-ND 6.92 4.49 

20 Tin | 36(91.44) | MC | C1AXS-2036M-ND 5.61 4.26 
Gold | 36(91.44) | GR | C1AXG-2036G-ND 3.41 2.59 

Tin | 36(91.44) | GR__| C1AXS-2036G-ND. 3.10 2.35 

Gold | 36(91.44) | MC | C1AXG-2636M-ND 744 5.64 

26 Tin | 36(91.44) | MC | C1AXS-2636M-ND 7.07 5.36 
Gold | 36(91.44) | GR | C1AXG-2636G-ND 4.22 3.20 

Tin | 36(91.44) | GR___| C1AXS-2636G-ND. 3.84 2.92 

Gold | 36(91.44) | MC | C1AXG-3436M-ND 9.55 7.24 

34 Tin | 36(91.44) | MC | C1AXS-3436M-ND 9.08 6.89 
Gold | 36(91.44) | GR | C1AXG-3436G-ND 5.12 3.88 

Tin | 36(91.44) | GR__| C1AXS-3436G-ND 465 3.53 

Gold | 36(91.44) | MC |C1AXG-4036M-ND = 10.91 8.28 

40 Tin | 36(91.44) | MC | C1AXS-4036M-ND 10.39 7.88 
Gold | 36(91.44) | GR | C1AXG-4036G-ND 5.61 4.26 

Tin | 36(91.44) | GR__| C1AXS-4036G-ND 5.08 3.86 

Gold | 36(91.44) | MC |C1AXG-5036M-ND 1285 9.75 

50 Tin | 36(91.44) | MC |C1AXS-5036M-ND 12.23 9.28 
Gold | 36(91.44) | GR | C1AXG-5036G-ND 676 5.13 

Tin | 36(91.44) | GR__| C1AXS-5036G-ND 6.14 4.66 

Gold | 36(91.44) | MC |C1AXG-6036M-ND 15.49 11.75 

60 Tin | 36(91.44) | MC |C1AXS-6036M-ND 14.75 11.18 
Gold | 36(91.44) | GR | C1AXG-6036G-ND 8.03 6.09 

Tin | 36(91.44) | GR | C1AXS-6036G-ND 7.29 5.53 


Also available in the following versions: 
C1BXC-OODUIO-ND - Socket Connector with Strain Relief. 
C1CXC-OOOOL-ND — Socket Connector with Central Polarizing Key. 
C1DXX-OOOOE-ND - Socket Connector with Strain Relief and Central 
Polarizing Key. 
Call for complete part number and pricing! 


PCB Connector — Single Ended 


* MC = Multi-Color, 
GR = Gray 


PCB connector without strain relief shown. 


No. of} Cont.| Length | Ribbon | Digi-Key Price Each 
Cont. |Finish| Inch(cm) | Cable* | Part No. fl 10 
Tin | 36(91.44)| MC | C1PXS-1036M-ND 3.14 2.39 
10 Tin | 36(91.44)| GR C1PXS-1036G-ND 1.88 1.43 
Tin | 36(91.44)| MC | C1PXS-2036M-ND 5.39 4.09 
20 Tin | 36(91.44)| GR C1PXS-2036G-ND 2.88 2.19 
Tin | 36(91.44)| MC | C1PXS-2636M-ND 6.98 5.29 
26 Tin | 36(91.44) | GR C1PXS-2636G-ND 3.75 2.85 
Tin | 36(91.44)| MC | C1PXS-3436M-ND 8.96 6.80 
34 Tin | 36(91.44) | GR C1PXS-3436G-ND 4.53 3.44 
Tin | 36(91.44)| MC | C1PXS-4036M-ND 10.35 7.85 
40 Tin | 36(91.44) | GR C1PXS-4036G-ND 5.05 3.84 
Tin | 36(91.44)| MC | C1PXS-5036M-ND 12.32 9.35 
iy Tin | 36(91.44) | GR C1PXS-5036G-ND 6.23 4.73 
Tin | 36(91.44)| MC | C1PXS-6036M-ND 14.59 11.07 
60 Tin | 36(91.44)| GR C1PXS-6036G-ND 7.13 5.41 


Card Edge Connector — Single Ended 


* MC = Multi-Color, 
GR = Gray 


Card Edge connector without strain relief shown. 


No. of} Cont.| Length | Ribbon] Digi-Key Price Each 
Cont. |Finish} Inch(cm) | Cable*| Part No. 1 10 
Gold | 36(91.44) | MC | C1EXG-1036M-ND 4.45 3.38 
Tin | 36(91.44) | MC | C1EXS-1036M-ND 4.04 3.07 
10 | Gola 36(91.44) | GR_ | C1EXG-1036G-ND 3.18 2.42 
Tin | 36(91.44) | GR_ | C1EXS-1036G-ND 2.78 2.11 
Gold | 36(91.44) | MC | C1EXG-2036M-ND 7.38 5.60 
Tin | 36(91.44) | MC | C1EXS-2036M-ND 6.85 5.20 
20 | Gold 36(91.44) | GR_ | C1EXG-2036G-ND 4.87 3.69 
Tin | 36(91.44) | GR_ | C1EXS-2036G-ND 4.34 3.29 
Gold | 36(91.44) | MC | C1EXG-2636M-ND 9.18 6.96 
Tin | 36(91.44) | MC | C1EXS-2636M-ND 8.53 6.47 
26 Gold | 36(91.44)| GR | C1EXG-2636G-ND 5.95 4.52 
Tin | 36(91.44) | GR_| C1EXS-2636G-ND 5.30 4.02 
Gold | 36(91.44) | MC | C1EXG-3436M-ND 11.72 8.89 
Tin | 36(91.44) | MC | C1EXS-3436M-ND 10.94 8.30 
34 | Gold 36(91.44) | GR_ | C1EXG-3436G-ND 7.29 §.53 
Tin | 36(91.44) | GR | C1EXS-3436G-ND 6.51 4.94 


No. of| Cont.) Length |Ribbon| Digi-Key Price Each No. of |Cont.| Length | Ribbon) Digi-Key Price Each 
Cont. |Finish| Inch(cm) |Cable*| Part No. 1 10 Cont. |Finish| Inch(cm) | Cable* | Part No. 1 10 
Gold | 36(91.44) | MC | C1EXG-4036M-ND 13.67 10.37 aoe eran Me Ce ASHES as et 
is Tin | 36(91.44)| MC | C1EXS-4036M-ND 12.74 9.66 40 ae ant 4 GR WEReMOscCNGM 902 Gad 
Gold | 36(91.44)| GR | C1EXG-40366-ND 837 6.35 Tin | 36(91.44)| GR | C3AAS-4036G-ND 7.97 6.04 
Tin | 36(91.44) | GR | C1EXS-4036G-ND 7.44 _—«5.64 Gold | 6(15.24) | MC | C3AAG-5006M-ND 9.64 7.31 
Gold | 36(91.44)| MC | C1EXG-5036M-ND 15.70 11.91 an sean me avec ba ae 

" 0! Fr os fl A re 
Ss Tin | 36(91.44)| MC | C1EXS-5036M-ND 14.65 11.11 Tin | 61524) | GR | C3AAS-5008G-ND 739 561 
Gold | 36(91.44)| GR | C1EXG-5036G-ND 961 7.29 Gold | 18(45.72) |_MC__| C3AAG-5018M-ND 12.56 9.53 
Tin | 36(91.44)| GR | C1EXS-5036G-ND 8.56 ~—«6.49 50 | Jin. | 1845.72) | MC | C3AAS-5018M-ND 11.32 8.59 
Gold | 18(45.72)| GR | C3AAG-5018G-ND 9.52 7.22 
Tin | 18(45.72)| GR | C3AAS-5018G-ND 8.28 6.28 
Gold | 36(91.44)| MC | C3AAG-5036M-ND 16.94 12.85 
Socket Connector to Socket Connector Tin | 36(91.44) | MC | C3AAS-5036M-ND 15.70 11.91 
* MC = Multi-Color Gold | 36(91.44)| GR | C3AAG-5036G-ND 10.85 8.23 
GR = Gray Tin | 36(91.44)| GR | C3AAS-5036G-ND 9.61 7.29 
Gold | 6(15.24) | MC | C3AAG-6006M-ND 11.73 8.90 
Tin | 6(15.24) | MC | C3AAS-6006M-ND 10.24 7.77 
Gold | 6(15.24) | GR | C3AAG-6006G-ND 10.49 7.96 
; Tin | 6(15.24) | GR | C3AAS-6006G-ND 9.00 6.83 
Socket connector without strain relief shown. Gold | 18(45.72) | MC | C3AAG-6018M-ND 15.23 11.55 
eo | Jin | 1848.72) | MC] CSAAS-GOTEM-ND 13.74 10.42 
No. of} Cont. | Length | Ribbon | Digi-Key Price Each Gold | 18(45.72) | GR | C3AAG-6018G-ND 11.50 8.72 
Cont. | Finish | Inch(cm) | Cable* | Part No. 1 10 Tin | 18(45.72)| GR | C3AAS-6018G-ND 10.01 7.60 
Gold | 6(15.24) | MC |C3AAG-1006M-ND 278 2.11 Gold | 36(91.44) | MC | C3AAG-6036M-ND 20.48 15.53 

Tin | 6(15.24) | MC | C3AAS-1006M-ND 240 1.83 Tin_| 36(91.44) | MC | C3AAS-6036M-ND__19.00 14.40 
Gold | 6(15.24) | GR | C3AAG-1006G-ND 257 1.95 Gold | 36(91.44) | GR | C3AAG-6036G-ND 13.02 9.87 

(15.24) : 

Tin otiaa® GR | C3AAS-1006G-ND 219 1.67 Tin | 36(91.44) | GR | C3AAS-6036G-ND 11.53 8.75 
Gold MC |C3AAG-1018M-ND _3.37_—-2.56 
Tin MC | C3AAS-1018M-ND 3.00 2.28 Also available in the following versions: 

Gold GR | C3AAG-1018G-ND 2.74 2.08 c3BBC1 -ND — Socket Connector with Strain Relief. 

Tin GR | C3AAS-1018G-ND 2.37 1.80 c3ccO- -ND — Socket Connector with Central Polarizing Key. 
en ie Se eeetue aa Son C3DDO-OOOOO-ND — Socket Connector with Strain Relief and Central 

in pi H H 95 Polarizing Key. 
Gold ee eae peeaiy aM aay Call for complete part number and pricing! 
Gold | 6(15.24) | MC |C3AAG-1406M-ND 3.92 2.98 

Tin | 6(15.24) | MC |C3AAS-1406M-ND  3.43—-2.60 PCB Connector to PCB Connector 
Gold GR |C3AAG-1406G-ND 359 2.73 
Tin GR |C3AAS-1406G-ND 310 2.35 * MC = Multi-Color 
Gold MC |C3AAG-1418M-ND ——4.82—3.66 GR = Gray 
Tin MC [C3AAS-1418M-ND 4.32 3.28 
Gold GR |C3AAG-1418G-ND 384 2.92 
Tin GR |C3AAS-1418G-ND 3.34 2.54 
oe ue Sep ee en PCB connector without strain relief shown. 
on a eee oa) ny Wo. at Cont. eu len Oates Tai aul 

- “ ont. | Finis! nch(cm, able*| Pai 0. 
Gold | 6(15.24) | MC |C3AAG-1606M-ND 4.55 3.46 , : i 

Tin | 6(15.24) | MC |c3AAS-te06M-ND 3.93 2.99 rm | (i524) | GR |CSPPSO0BGND 281 214 
Gold | 6(15.24) | GR |C3AAG-1606G-ND 4.17 3.16 to | Tin | 18(45.72) | MC | C3PPS-1018M-ND 3.62. 2.75 
Tin ste GR | C3AAS-1606G-ND 3.55 2.69 Tin | 18(45.72) | GR | C3PPS-1018G-ND 2.99 2.27 
Gold MC_ | C3AAG-1618M-ND 5.60 4.25 Tin | 36(91.44)} MC | C3PPS-1036M-ND 4.51 3.42 
Tin C3AAS-1618M-ND 4.98 3.78 Tin_| 36(91.44) | GR | C3PPS-1036G-ND 3.24 2.46 
Gold C3AAG-1618G-ND = 4.44 3.37 Tin | 6(15.24) | MC |C3PPS-2006M-ND 380 2.88 
Tin C3AAS-1618G-ND 3.82 2.90 Tin | 6(15.24) | GR | C3PPS-2006G-ND 3.38 257 
Gold C3AAG-1636M-ND = 7.16 5.43 og | Tin | 18(45.72) | MC | C3PPS-2018M-ND 5.07 3.85 
Tin C3AAS-1636M-ND__6.54 4.96 Tin | 18(45.72)} GR | C3PPS-2018G-ND 3.81 2.90 
Gold C3AAG-1636G-ND 4.84 3.68 Tin | 36(91.44)} MC | C3PPS-2036M-ND 6.98 5.29 
Tin C3AAS-1636G-ND 4.223.211 Tin | 36(91.44) | GR | C3PPS-2036G-ND 4.46 3.39 
Gold | 6(15.24) C3AAG-2006M-ND 4.85 3.68 Tin | 6(15.24) | MC |C3PPS-2606M-ND 491 3.73 
Tin | 6(15.24) C3AAS-2006M-ND 423 3.21 Tin 6(15.24) GR_ | C3PPS-2606G-ND 4.38 3.32 
Gold | 6(15.24) C3AAG-2006G-ND 443 3.37 26 Tin 18(45.72) | MC | C3PPS-2618M-ND 6.56 4.97 

i x, a in a y i A hs 
Tin | 6(15.24) C3AAS-2006G-ND 3.81 2.90 Tin | 18(45.72) | GR | C3PPS-2618G-ND 4.94 3.75 
Gold_| 18(45.72 C3AAG-2018M-ND 6.12 4.65 Tin | 36(91.44) | MC | C3PPS-2636M-ND 9.02 6.84 
Tin | 18(45.72 C3AAS-2018M-ND 550 4.18 Tin_| 36(91.44) | GR_| C3PPS-2636G-ND___5.80 4.40 
Gold | 18(45.72 C3AAG-2018G-ND 487 3.69 ui Bee) Me CORPS en toe 
Tin | 18(45.72 C3AAS-2018G-ND 4.25 3.22 in : 34066" : ; 
Gold ai “4a C3AAG-2036M-ND 803 6.09 3q_| Tin | 18(45.72) | MC | C3PPS-3418M-ND 8.25 6.26 

f i Tin | 18(45.72)} GR | C3PPS-3418G-ND 6.03 4.58 
Tin_ | 36(91.44 C3AAS-2036M-ND_ 7.41 5.62 ! 

Tin | 36(91.44)} MC | C3PPS-3436M-ND 11.47 — 8.70 
Gold | 36(91.44 C3AAG-2036G-ND 5.52 4.19 ; 

° peice Tin | 36(91.44) | GR | C3PPS-3436G-ND 7.04 —_—<5.34 
Tin | 36(91.44 C3AAS-2036G-ND 4.90 3.72 Tin-}-B(i524) | MC | CSPPS-A00EMEND 6.55528 
Gold | 6(15.24) C3AAG-2606M-ND 8.84 4.43 Tin | 6(15.24) | GR | C3PPS-4006G-ND 6.07 4.61 
Tin | 6(15.24) C3AAS-2606M-ND 5.10 3.87 Tin | 18(45.72) | MC | C3PPS-4018M-ND 9.46 = 7.17 
Gold | 6(15.24) C3AAG-2606G-ND 5.31 4.03 40 | tin | 18(45.72)} GR | C3PPS-4018G-ND 680 5.16 
Tin | 6(15.24) C3AAS-2606G-ND 456 3.46 Tin | 36(91.44) | MC | C3PPS-4036M-ND 13.21 10.02 
Gold C3AAG-2618M-ND 7.49 5.68 Tin_| 36(91.44) | GR | C3PPS-4036G-ND 7.91 _ 6.00 
Tin C3AAS-2618M-ND 6.74 5.12 Tin | 6(15.24) [MC | C3PPS-S006M-ND 859 6.52 
Gold C3AAG-2618G-ND 5.87 4.46 Tin | 6(15.24) | GR | C3PPS-5006G-ND 7.57 5.75 
Tin | 18 C3AAS-2618G-ND 5.13 3.89 50 | Tin | 18(45.72) | MC | C3PPS-5018M-ND 11.51 8.73 
Gold | 36 C3AAG-2636M-ND 9.95 7.55 Tin | 18(45.72)] GR | C3PPS-5018G-ND 8.46 6.42 
Tin C3AAS-2636M-ND_9.21——«6.98 Tin | 36(91.44)} MC | C3PPS-5036M-ND 15.89 12.05 
Gold C3AAG-2636G-ND 6.73 5.10 Tin | 36(91.44) | GR | C3PPS-5036G-ND 980 7.43 
Tin C3AAS-2636G-ND 5.98 4.54 Tin | 6(15.24) | MC |C3PPS-GO06M-ND 993 7.54 
Gold | 6(15.24) C3AAG-3406M-ND —7.27'—-5.52 Tin | 6(15.24) | GR | C3PPS-6006G-ND 869 6.59 
Tin | 6(15.24) C3AAS-3406M-ND 6.34 4.81 60 Tin | 18(45.72) | MC | C3PPS-6018M-ND 13.43 10.19 
eas ets) | Gk Jeaacamiotm bse) |? oe | ae [eprom ec 
Tin | 6(15.24 C3AAS-3406G-ND 5.61 4.25 : 7 2 ; ; 
aa fad CURTTRMENOM 942 718 Tin | 36(91.44) | GR | C3PPS-6036G-ND 11.22 8.51 
Tin C3AAS-3418M-ND 8.49 6.44 (Continued) 
Gold C3AAG-3418G-ND 7.21 5.47 
Tin C3AAS-3418G-ND 6.28 4.76 
Gold C3AAG-3436M-ND 12.65 9.59 c . -ND 
Tin C3AAS-3436M-ND__11.72__ 8.89 : 

Gold C3AAG-3436G-ND 8.22 6.23 a Hae ee 

Tin C3AAS-3436G-ND 7.29 5.53 ue G-Gay a 
Gold | 6(15.24) C3AAG-4006M-ND 8.07 6.12 Cont. Finish [Length (Use “Inches” only.) 
Tin | 6(15.24) C3AAS-4006M-ND 7.02 5.32 G=Gold (10Ap) ree 
Gold | 6(15.24) C3AAG-4006G-ND 718 5.44 in (ROHS) [No. Of Contacts 
Tin | 6(15.24) C3AAS-4006G-ND 6.13 4.65 T=Tin-Lead | 


Gold 


C3AAG-4018M-ND 


10.57 


8.02 


Tin 
Gold 
Tin 


C3AAS-4018M-ND 
C3AAG-4018G-ND 
C3AAS-4018G-ND 


9.52 
7.92 
6.87 


7.22 
6.01 
5.21 


Digi-Key® Custom Cable Assemblies Available 


Call Digi-Key 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(t073) 31 


GUD woustaes 


Termination Jumpers (cont) 


Card Edge to Card Edge 


* MC = Multi-Color 
GR = Gray 


Card Edge connector without strain relief shown. 


No. of | Cont. | Length | Ribbon| Digi-Key Price Each 
Cont. | Finish) In.(cm) | Cable*) Part No. 1 10 
Gold | 18(45.72)| GR | C3AEG-3418G-ND 9.38 7.11 
Tin | 18(45.72)| GR | C3AES-3418G-ND 8.14 6.17 
34 Gold | 36(91.44)| MC | C3AEG-3436M-ND 14.82 11.24 
Tin | 36(91.44) | MC | C3AES-3436M-ND 13.58 10.30 
Gold | 36(91.44)| GR | C3AEG-3436G-ND 10.39 7.88 
Tin | 36(91.44)| GR | C3AES-3436G-ND 9.15 6.94 
Gold | 6(15.24) | MC | C3AEG-4006M-ND 10.83 8.21 
Tin 6(15.24) | MC | C3AES-4006M-ND 9.37 7.11 
Gold | 6(15.24) GR | C3AEG-4006G-ND 9.95 7.54 
Tin 6(15.24) GR_ | C3AES-4006G-ND 8.49 6.44 
Gold | 18(45.72) | MC | C3AEG-4018M-ND 13.33 10.11 
40 Tin | 18(45.72) | MC | C3AES-4018M-ND 11.87 9.01 
Gold | 18(45.72)| GR | C3AEG-4018G-ND 10.68 8.10 
Tin | 18(45.72)| GR | C3AES-4018G-ND 9.22 7.00 
Gold | 36(91.44)| MC | C3AEG-4036M-ND 17.08 12.95 
Tin | 36(91.44) | MC | C3AES-4036M-ND 15.62 11.85 
Gold | 36(91.44)| GR | C3AEG-4036G-ND 11.78 8.93 
Tin | 36(91.44)| GR | C3AES-4036G-ND 10.32 7.83 
Gold | 6(15.24) | MC | C3AEG-5006M-ND 12.50 9.48 
Tin 6(15.24) | MC | C3AES-5006M-ND 10.82 8.21 
Gold | 6(15.24) GR | C3AEG-5006G-ND 11.48 8.71 
Tin 6(15.24) GR_ | C3AES-5006G-ND 9.81 7.44 
Gold | 18(45.72) | MC | C3AEG-5018M-ND 15.41 11.69 
50 | Tin’ | 18(45.72)| MC | C3AES-5018M-ND 13.74 = 10.42 
Gold | 18(45.72)| GR | C3AEG-5018G-ND 12.37 9.38 
Tin | 18(45.72)| GR | C3AES-5018G-ND 10.70 8.11 
Gold | 36(91.44)| MC | C3AEG-5036M-ND 19.79 15.01 
Tin _| 36(91.44) | MC | C3AES-5036M-ND 1812 13.74 
Gold | 36(91.44)| GR | C3AEG-5036G-ND 13.70 10.39 
Tin | 36(91.44)| GR | C3AES-5036G-ND 12.03 9.12 


Also available in the following versions: 

C3BEL-OOOOCAND - Socket Connector with Strain Relief. 

C3CED-OOOOO-ND - Socket Connector with Central Polarizing Key. 

C3DED-OOOOO-ND - Socket Connector with Strain Relief and Central 
Polarizing Key. 

Call for complete part number and pricing! 


No. of} Cont.) Length | Ribbon | Digi-Key Price Each 
Cont. |Finish| In.(cm) | Cable*} Part No. 1 10 
Gold | 6(15.24) MC | C3EEG-1006M-ND 5.63 4.27 
Tin | 6(15.24) MC | C3EES-1006M-ND 482 3.66 
Gold | 6(15.24) GR | C3EEG-1006G-ND 642 4.11 
Tin | 6(15.24) GR_ | C3EES-1006G-ND 4.61 3.50 
Gold | 18(45.72) | MC | C3EEG-1018M-ND 6.22. 4.72 
40 Tin | 18(45.72) | MC | C3EES-1018M-ND 6.42 4.11 
Gold | 18(45.72) | GR | C3EEG-1018G-ND 6.59 4.24 
Tin | 18(45.72) | GR | C3EES-1018G-ND 478 3.63 
Gold | 36(91.44) | MC | C3EEG-1036M-ND 7.11 5.40 
Tin | 36(91.44) | MC_ | C3EES-1036M-ND 6.31 4.79 
Gold | 36(91.44) | GR | C3EEG-1036G-ND 5.85 4.44 
Tin | 36(91.44) | GR_ | C3EES-1036G-ND 5.04 3.83 
Gold | 6(15.24) MC | C3EEG-2006M-ND 7.77 5.89 
Tin | 6(15.24) MC | C3EES-2006M-ND 6.71 5.09 
Gold | 6(15.24) GR | C3EEG-2006G-ND 7.35 5.57 
Tin | 6(15.24) GR | C3EES-2006G-ND 6.29 4.78 
Gold | 18(45.72) | MC | C3EEG-2018M-ND 9.04 6.85 
20 Tin | 18(45.72) | MC | C3EES-2018M-ND 7.98 6.06 
Gold | 18(45.72) | GR | C3EEG-2018G-ND 7.78 5.90 
Tin | 18(45.72) | GR | C3EES-2018G-ND 6.73 5.10 
Gold | 36(91.44) | MC | C3EEG-2036M-ND 10.94 8.230 
Tin | 36(91.44) | MC_ | C3EES-2036M-ND 9.89 7.50 
Gold | 36(91.44) | GR | C3EEG-2036G-ND 8.43 6.40 
Tin_| 36(91.44) | GR_ | C3EES-2036G-ND 7.38 5.60 
Gold | 6(15.24) MC | C3EEG-2606M-ND 9.32 7.07 
Tin | 6(15.24) MC | C3EES-2606M-ND 8.01 6.08 
Gold | 6(15.24) GR | C3EEG-2606G-ND 8.78 6.66 
Tin | 6(15.24) GR | C3EES-2606G-ND 748 5.67 
Gold | 18(45.72) | MC | C3EEG-2618M-ND 10.96 8.31 
26 Tin | 18(45.72) | MC | C3EES-2618M-ND 9.66 7.32 
Gold | 18(45.72) | GR | C3EEG-2618G-ND 9.35 7.09 
Tin | 18(45.72) | GR | C3EES-2618G-ND 8.04 6.10 
Gold | 36(91.44) | MC | C3EEG-2636M-ND 13.42 10.18 
Tin | 36(91.44) | MC | C3EES-2636M-ND_ 12.12 9.19 
Gold | 36(91.44) | GR | C3EEG-2636G-ND 10.20 7.74 
Tin | 36(91.44) | GR_ | C3EES-2636G-ND 8.90 6.75 
Gold | 6(15.24) MC | C3EEG-3406M-ND 11.61 8.81 
Tin | 6(15.24) MC | C3EES-3406M-ND 10.06 7.63 
Gold | 6(15.24) GR | C3EEG-3406G-ND 10.88 8.25 
Tin | 6(15.24) GR | C3EES-3406G-ND 9.33 7.07 
Gold | 18(45.72) | MC | C3EEG-3418M-ND 13.76 10.44 
34 Tin | 18(45.72) | MC | C3EES-3418M-ND = 12.21 9.26 
Gold | 18(45.72) | GR | C3EEG-3418G-ND 11.55 8.76 
Tin | 18(45.72) | GR | C3EES-3418G-ND 10.00 7.58 
Gold | 36(91.44) | MC | C3EEG-3436M-ND 16.99 1288 
Tin | 36(91.44) | MC | C3EES-3436M-ND 15.44 11.71 
Gold | 36(91.44) | GR | C3EEG-3436G-ND 12.56 9.52 
Tin | 36(91.44) | GR_ | C3EES-3436G-ND 11.01 8.35 
Gold | 6(15.24) MC | C3EEG-4006M-ND 13.59 10.31 
Tin | 6(15.24) MC | C3EES-4006M-ND 11.73 8.90 
Gold | 6(15.24) GR | C3EEG-4006G-ND 12.70 9.64 
Tin | 6(15.24) GR | C3EES-4006G-ND 10.84 = 8.23 
Gold je 72) | MC | C3EEG-4018M-ND 16.09 12.20 
40 Tin | 18(45.72) | MC | C3EES-4018M-ND 14.23 10.79 
Gold | 18(45.72) | GR | C3EEG-4018G-ND 13.44 10.19 
Tin | 18(45.72) | GR | C3EES-4018G-ND 11.58 = 8.78 
Gold | 36(91.44) | MC | C3EEG-4036M-ND 19.84 15.04 
Tin | 36(91.44) | MC_| C3EES-4036M-ND 17.98 13.63 
Gold | 36(91.44) | GR | C3EEG-4036G-ND 14.54 11.03 
Tin | 36(91.44) | GR_ | C3EES-4036G-ND 12.68 9.62 
Gold | 6(15.24) MC | C3EEG-5006M-ND 15.35 11.64 
Tin | 6(15.24) MC | C3EES-5006M-ND 13.24 10.04 
Gold | 6(15.24) GR | C3EEG-5006G-ND 14.33 10.87 
Tin | 6(15.24) GR | C3EES-5006G-ND 12.22 9.27 
Gold | 18(45.72) | MC | C3EEG-5018M-ND 18.27 13.85 
50 Tin | 18(45.72) | MC | C3EES-5018M-ND 16.16 12.25 
Gold | 18(45.72) | GR | C3EEG-5018G-ND 15.22 11.54 
Tin | 18(45.72) | GR | C3EES-5018G-ND 13.11 9.95 
Gold | 36(91.44) | MC | C3EEG-5036M-ND 22.65 17.17 
Tin | 36(91.44) | MC | C3EES-5036M-ND 20.54 15.57 
Gold | 36(91.44) | GR | C3EEG-5036G-ND 16.55 12.55 
Tin | 36(91.44) | GR_ | C3EES-5036G-ND 14.45 10.96 


Socket Connector to PCB Connector 


* MC = Multi-Color 


GR = Gray Pin 
BI 


Socket connector and PCB connector without strain relief shown. 


No. of | Cont.| Length | Ribbon| Digi-Key Price Each 
Cont. | Finish) In.(cm) | Cable*| Part No. 1 10 
Tin | 6(15.24) MC | C3APS-1006M-ND 2.71 2.06 
Tin | 6(15.24) GR C3APS-1006G-ND 2.50 1.90 
10 Tin | 18(45.72) | MC | C3APS-1018M-ND 3.31 2.51 
Tin | 18(45.72) | GR C3APS-1018G-ND 2.68 2.03 
Tin | 36(91.44) | MC | C3APS-1036M-ND 4.20 3.19 
Tin | 36(91.44) | GR C3APS-1036G-ND 2.93 2.23 


No. of | Cont. | Length | Ribbon | Digi-Key Price Each 
Cont. |Finish | In.(cm) | Cable* | Part No. 1 10 
Tin 6(15.24) MC |C3APS-2006M-ND 4.01 3.05 
Tin 6(15.24) GR |C3APS-2006G-ND 3.60 2.73 
Tin | 18(45.72)| MC |C3APS-2018M-ND 5.29 4.01 
20 Tin | 18(45.72)| GR  |C3APS-2018G-ND 4.03 3.06 
Tin | 36(91.44)| MC |C3APS-2036M-ND 7.19 5.46 
Tin | 36(91.44)| GR |C3APS-2036G-ND 4.68 3.55 
Tin 6(15.24) MC |C3APS-2606M-ND 5.01 3.80 
Tin 6(15.24) GR |C3APS-2606G-ND 4.47 3.39 
Tin | 18(45.72)| MC |C3APS-2618M-ND 6.65 5.05 
26 Tin | 18(45.72)| GR  |C3APS-2618G-ND 5.04 3.82 
Tin | 36(91.44)| MC |C3APS-2636M-ND 9.11 6.91 
Tin | 36(91.44)| GR  |C3APS-2636G-ND 5.89 4.47 
Tin 6(15.24) MC |C3APS-3406M-ND 6.22 4.72 
Tin 6(15.24) GR |C3APS-3406G-ND 5.48 4.16 
Tin | 18(45.72)| MC |C3APS-3418M-ND 8.37 6.35 
34 | Tin 18(45.72)| GR  |C3APS-3418G-ND 6.15 4.67 
Tin | 36(91.44)} MC |C3APS-3436M-ND 11.59 8.79 
Tin | 36(91.44)| GR  |C3APS-3436G-ND 7.16 5.43 
Tin 6(15.24) MC |C3APS-4006M-ND 6.99 5.30 
Tin 6(15.24) GR |C3APS-4006G-ND 6.10 4.63 
Tin | 18(45.72)| MC |C3APS-4018M-ND 9.49 7.20 
40 | Tin 18(45.72)| GR  |C3APS-4018G-ND 6.84 5.19 
Tin | 36(91.44)} MC |C3APS-4036M-ND 13.24 10.04 
Tin | 36(91.44)| GR |C3APS-4036G-ND 7.94 6.02 
Tin 6(15.24) MC |C3APS-5006M-ND 8.50 6.45 
Tin 6(15.24) GR |C3APS-5006G-ND 7.48 5.68 
Tin | 18(45.72)| MC |C3APS-5018M-ND 11.42 8.66 
50 | Tin | 19(45.72)| GR |C3APS-5018G-ND 837 6.35 
Tin | 36(91.44)} MC |C3APS-5036M-ND 15.79 11.98 
Tin | 36(91.44)| GR |C3APS-5036G-ND 9.70 7.36 
Tin 6(15.24) MC |C3APS-6006M-ND 10.09 7.65 
Tin 6(15.24) GR |C3APS-6006G-ND 8.85 6.71 
Tin | 18(45.72)| MC |C3APS-6018M-ND 13.59 10.31 
80 | Tin 8(45.72)] GR |C3APS-6018G-ND 9.86 7.48 
Tin | 36(91.44)| MC |C3APS-6036M-ND 18.84 14.29 
Tin | 36(91.44)| GR  |C3APS-6036G-ND 11.38 8.63 


Also available in the following versions: 


C3BPO-OOOI 
c3cPO-OOO 
c3pPO-O00 


Polarizing Key. 
Call for complete part number and pricing! 


[1-ND - Socket Connector with Strain Relief. 
[X-ND - Socket Connector with Central Polarizing Key. 
|-ND - Socket Connector with Strain Relief and Central 


Socket Connector to Card Edge Connector 


* MC = Multi-Color, 


PCB Connector to Card Edge Connector 


* MC = Multi-Color, 


GR = Gray 


PCB and Card Edge connectors are without strain relief. 


Socket connector and Card Edge connectors without strain relief shown. 


No. of 
Cont. 


Cont. 
Finish 


Length 
In.(¢m) 


Ribbon 


Digi-Key 


* | Part No. 


Price Each 


1 


10 


Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 


6(15.24) 


C3AEG-1006M-ND 
C3AES-1006M-ND 
C3AEG-1006G-ND 
C3AES-1006G-ND 
C3AEG-1018M-ND 


4.20 
3.61 
3.99 
3.40 
4.80 


Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 


C3AES-1018M-ND 
C3AEG-1018G-ND 
C3AES-1018G-ND 
C3AEG-1036M-ND 
C3AES-1036M-ND 


4.21 
4.16 
3.57 
5.69 
5.10 


271 


Gold 
Tin 


C3AEG-1036G-ND 
C3AES-1036G-ND 


4.42 
3.83 


2.91 


Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 


C3AEG-2006M-ND 
C3AES-2006M-ND 
C3AEG-2006G-ND 
C3AES-2006G-ND 
C3AEG-2018M-ND 


6.31 
5.47 
5.89 
5.05 
7.58 


Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 


C3AES-2018M-ND 
C3AEG-2018G-ND 
C3AES-2018G-ND 
C3AEG-2036M-ND 
C3AES-2036M-ND 


6.74 
6.32 
5.49 
9.49 
8.65 


Gold 
Tin 


C3AEG-2036G-ND 
C3AES-2036G-ND 


6.98 
6.14 


Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 


C3AEG-2606M-ND 
C3AES-2606M-ND 
C3AEG-2606G-ND 
C3AES-2606G-ND 
C3AEG-2618M-ND 


7.58 
6.56 
7.04 
6.02 
9.22 


Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 


C3AES-2618M-ND 
C3AEG-2618G-ND 
C3AES-2618G-ND 
C3AEG-2636M-ND 
C3AES-2636M-ND 


8.20 
7.61 
6.59 
11.69 
10.66 


Gold 
Tin 


C3AEG-2636G-ND 
C3AES-2636G-ND 


8.46 
7.44 


Gold | 6(15.24) 
Tin | 6(15.24) 
Gold | 6(15.24) 
Tin | 6(15.24) 
Gold | 18(45.72) 


Tin | 18(45.72) 


C3AEG-3406M-ND 
C3AES-3406M-ND 
C3AEG-3406G-ND 
C3AES-3406G-ND 
C3AEG-3418M-ND 
C3AES-3418M-ND 


9.44 
8.20 
8.71 
747 
11.59 
10.35 


No. of | Cont.| Length | Ribbon) Digi-Key Price Each 
Cont. | Finish} In.(cm) | Cable*| Part No. 1 10 
Tin | 6(15.24) | MC | C3PES-1006M-ND 392 298 
Tin | 6(15.24) | GR | C3PES-1006G-ND 371 282 
Tin | 18(45.72) | MC | C3PES-1018M-ND 4.52 3.43 
10 | tin | 18(45.72) | GR | C3PES-1018G-ND 388 295 
Tin | 36(91.44) | MC | C3PES-1036M-ND 541 4.10 
Tin | 36(91.44) | GR | C3PES-1036G-ND 4.14 3.14 
Tin | 6(15.24) | MC | C3PES-2006M-ND 5.25 3.99 
Tin | 6(15.24) | GR | C3PES-2006G-ND 4.84 3.67 
Tin | 18(45.72) | MC | C3PES-2018M-ND 653 4.95 
20 | tin | 18(45.72) | GR | C3PES-2018G-ND 527 4.00 
3.19 Tin | 36(91.44) | MC | C3PES-2036M-ND 8.43 6.40 
Ae Tin | 36(91.44) | GR | C3PES-2036G-ND 592 4.49 
3 eR Tin | 6(15.24) | MC | C3PES-2606M-ND 646 4.90 
364 Tin | 6(15.24) | GR | C3PES-2606G-ND 593 4.50 
319 og | Tin | 18(45.72) | MC | C3PES-2613M-ND 8.11 6.15 
316 Tin | 18(45.72) | GR | C3PES-2618G-ND 649 4.93 
Tin | 36(91.44) | MC | C3PES-2636M-ND 10.57 8.02 
432 Tin | 36(91.44) | GR | C3PES-2636G-ND 7.35 5.57 
3.87 Tin | 6(15.24) | MC | C3PES-3406M-ND 8.08 6.13 
3.36 Tin | 6(15.24) | GR | C3PES-3406G-ND 7.34 5.57 
Tin | 18(45.72) | MC | C3PES-3418M-ND 10.23 7.76 
4.79 34 | Tin | 18(45.72) | GR | C3PES-3418G-ND 8.01 6.08 
4.15 Tin | 36(91.44) | MC | C3PES-3436M-ND 13.45 10.20 
447 Tin | 36(91.44) | GR | C3PES-3436G-ND 9.02 6.84 
3.84 Tin | 6(15.24) | mc | C3PES-4006M-ND 9.34 7.09 
5.75 Tin | 6(15.24) | GR | C3PES-4006G-ND 846 6.42 
5.12 Tin | 18(45.72) | MC | C3PES-4018M-ND 11.84 8.98 
4.80 40 | Tin | 18(45.72) | GR | C3PES-4018G-ND 9.19 6.97 
4.16 Tin | 36(91.44) | MC | C3PES-4036M-ND 15.59 11.83 
le Tin | 36(91.44) | GR | C3PES-4036G-ND 10.29 7.81 
509 Tin | 6(15.24) | MC | C3PES-5006M-ND 1091 8.28 
4.66 Tin | 6(15.24) | GR | C3PES-5006G-ND 990 7.51 
575 5o_| Tin | 18(45.72) | MC | G3PES-S013M-ND 13.83 10.49 
497 Tin | 18(45.72) | GR | C3PES-5018G-ND 10.79 8.18 
534 Tin | 36(91.44) | MC | C3PES-5036M-ND 18.21 13.81 
457 Tin | 36(91.44) | GR | C3PES-5036G-ND 1212 9.19 
7.00 
6.22 
5.17 
5.00 Cc - -ND 
8.86 = Ribbon Cable 
309 Style H M=Multi-color 
! oo = G=Gray 
5.64 Coase ion [Length (Use “Inches” only.) 
7.16 S=Tin (RoHS) |__no. Of Contacts 
6.22 T=Tin-Lead 


6.60 
5.66 
8.79 
7.85 


32 (1073) 


Digi-Key® Custom Cable Assemblies Available 


Call Digi-Key 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


No. of 2 i No.of | Cont. Post 
Con- Re Digi-Key Price Each Con-| Gold) Length | Digi-Key Price Each | AMP 
INDUSTRIES tacts | Description Part No. 1 10100 ~—1,000 tacts| Plat.| Inch (mm) | Part No. 1 10 | Part No. 
Straight-Lead CHS34G-ND 2.45 186 143 1.03 ; 
15" | 110 (2.79) | AHS20H-ND 2.26 ~—-2.04 | 5102153-4 
Protected Headers onl G Right-Angle CHR34G-ND 245 186 143 1.03 ; (2.78) 
34 | straight-Lead WW |CHW34G-ND 490 372 285 2.06 20 | 30y” | .110 (2.79) | AHS20L-ND 2.48 2.24 | 5102154-4 
Straight-Lead Right-Angle WW |CHA34G-ND 4.90 3.72 285 2.06 30u" | .155 (3.94) | AHJ20L-ND 3.75 3.38 | 5102156-4 
Straight-Lead CHS40G-ND 298 226 1.73 1.25 ; ‘ 
FightAtale RGR cos p08 473 128 15" | 110 (2.79) | AHS24H-ND 2.65 ~—-2.39 | §102153-5 
40 | straight-Lead WW |CHW40G-ND 598 454 3.48 251 24 | 30y" | .110 (2.79) | AHS24L-ND 2.93 2.64 | 5102154-5 
Right-Angle WW |CHA4OG-ND 5.98 4.54 3.48 2.51 30u" | .155 (3.94) | AHJ24L-ND 3.20--2.89 | 5102156-5 
Straight-Lead CHS5OG-ND 3.35 254 195 1.41 j 
15" | 110 (2.79) | AHS26H-ND 2.35 2.12 | 102153-6 
50 _| Right-Anale CHR50G-ND 3.35 254 195 1.41 0 G9) 
Straight-Lead WW |CHW50G-ND 6.70 5.08 3.89 2.81 ag | 80H" | -110 (2.79) |RBuS2oENE 3.04 2.74 | 5102154-6 
Right-Angle WW |CHASOG-ND 6.70 5.08 3.89 2.81 15u" | 155 (3.94) | AHJ26H-ND 3.49 3.15 | 5102155-6 
Straight-Lead ST* |oupeognp 5.44 413 3416 2.29 30u” | .155 (3.94) | AHJ26L-ND 3.31 2.99 | 5102156-6 
Lock Ejector Hooks, two required per (Shrouded) . 
connector, sold separately (see below). Straight-Lead WW* 15" | 110 (2.79) | AHS30H-ND .3.72-—3.35 | 5102153-7 
CHC60G-ND 544 4.13 3.16 2.29 30 7 
go | (Shrouded) 30u” | 110 (2.79) | AHS30L-ND 4.35 3.92 | 5102154-7 
Right-Angle uaa CHD60G-ND 3.98 302 232 1.67 15" | 110 (2.79) | AHS34H-ND 3.74 _—«3.87 | 5102153-8 
roude 
j . eA , awe gq | 300" | 110(2.79) | AHS34L-ND 3.08 2.78 | 5102154-8 
No.of  Dim.A ight-Angle r 
Pins _In. (mm) SpA) (Shrouded) CHEGOG-ND 5.44 4.13 3.16 2.29 15y" | 155 (3.94) | AHJ34H-ND 3.08 2.78 | 5102155-8 
CLKSO1-ND Lock Ejector Hooks-Short (2 required per connector)... $.37/2 30u” | .155 (3.94) | AHJ34L-ND 3.26 2.94 | 5102156-8 
CLKSO2-ND Lock Elector Hooks: Long - with strain relief; 15u” | .110 (2.79) | AHS40H-ND 344 3.40 | 5102153-9 
A (2 required per connector).................0.00 eee $.37/2 
092 (2.34) - - 30" | 110 (2.79) | AHS40L-ND 3.53 3.18 | 5102154-9 
Pin Length * Lock ejector hooks included 40 


) 
) 

15” | .155 (3.94) | AHJ40H-ND 4.06 3.66 | 5102155-9 
) 


Lock Ejector Hooks, two required per 30y” | .155 (3.94) | AHJ40L-ND 3.76 3.39 | 5102156-9 


connector, sold separately (see below). 


Straight-Lead 
Wire Wrap 


15” | .110 (2.79) | AHSSOH-ND 4.97 4.48 | 1-5102153-0 


™ Tyco Electronics AMP . 
30” | .110 (2.79) | AHS50L-ND 5.08 4.57 | 1-5102154-0 


) 

Authorized Distributor 50 ) 
G 15” | .155 (3.94) | AHJ50H-ND 5.84 5.26 | 1-5102155-0 

) 


Protected Headers aN 30u"| 155 (3.94) | AHJSOL-ND 5.55 5.00 | 1-5102156-0 


Specifications: : 30u" | 110 (2.79) | AHSGOL-ND 5.88 5.30 | 1-5102154-1 
* Connectors recognized under component program of Under-writers 60 
Laboratories Inc. File No. E28476 30u” | 155 (3.94) | AHJ60L-ND 7.08 6.38 | 1-5102156-1 


Lock Ejector Hooks, 

two required per connector, 
sold separately 

(see below) 


* Connectors certified by Canadian Standards Association File No. 15” | 110 (2.79 
LR16455 


AHS64H-ND 6.54 5.89 | 1-5102153-2 
AHS64L-ND 6.03 5.43 | 1-5102154-2 
AHJ64H-ND 9.24 8.32 | 1-5102155-2 
AHJ64L-ND 6.30 5.67 | 1-5102156-2 


30” | .110 (2.79) 
15y” | .155 (3.94 

* Material and Finish: Housing and Latches — Black thermo-plastic, 7 
94V-0 rated 30y” | 155 (3.94) 


* Contact Finish: 15 or 30p gold on post/pin mating end, .000100- Pin Header With ACTION PIN Contacts 


-000200 bright tin-lead on termination end, with entire contact 
underplated .000050 nickel 26 | 30u” | .174 (4.42) | AHA26A-ND 5.08 4.58 | 499582-6 


) 

Straight-Lead 30 | 30u” | .174 (4.42) | AHA30A-ND 5.73 5.16 | 499582-7 

34 | 30u" | .174 (4.42) | AHA34A-ND 6.21 5.59 | 499582-8 
) 


) 
) 
* 025” (.64mm) Sq. Posts, .240” (6.10mm) Mating Post Length 64 
) 


Right-Angle 
Wire Wrap 


Lock Ejector Hooks, two 
required per connector, 
sold separately 


(see below) 64 | 30u" | .174 (4.42) | AHAG4A-ND 10.47 9.43 | 1-499582-2 
Pin Header With ACTION PIN Contacts 
Pin Length In. (mm) 5 
ier! 26 (32.00 f aay RoHS Compliant 
10 | 30u" | .174 (4.42) | AHA10B-ND 210 1.89 | 1658694-6 
SPECIFICATIONS: 
* Contacts: Phosphor bronze, standard 14 | 30u” | .174 (4.42) | AHA14B-ND 2.87 2.59 | 1658694-7 
* Contact Plating: 10p inch gold (in mating area) over 50p inch nickel : A” 110 (2.79) zi 
¢ Insulator Material: UL 94V-0 flame-retardant thermoplastic : y i Pin Length 16 | 30n" | .174 (4.42) | AHA16B-ND 3.20 2.89 | 1658694-8 


* Color: Blue 

* Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 
* Current Rating: 1A (maximum) per contact : Lock Ejector Hooks, two required per 24 | 30u” | 174 (4.42) | AHA24B-ND 453 4.08 | 1658694-9 
* Dielectric Withstand Voltage: greater than SOOVDC at sea level connector, sold separately (see below). 26 | 30u" | 174 (4.42) | AHA26B-ND 475 4.28 | 1658694-2 
* Insulation Resistance: greater than 5 x 109 0 

* U.S. Defense Department Mil-C-83503/20, 21, approved 


20 | 30y” | .174 (4.42) | AHA20B-ND 3.75 3.38 | 1658694-1 


30 | 30y" | .174 (4.42) | AHA30B-ND 4.39 3.96 | 1-1658694-0 


34 | 30y” | .174 (4.42) | AHA34B-ND 4.80 4.32 | 1-1658694-1 


Post 
Coit Digi-Key Price Each Loum |) Winery Prceracn 40 | 30u" | .174 (4.42) | AHA4OB-ND 5.28 4.76 | 1-1658694-3 
tacts | Description Part No. 1 10 100 1,000 Inch (mm) | Part No. UW 
: F 50 | 30u"| .174 (4.42) | AHASOB-ND 7.20 6.48 | 1658694-4 
Protected Headers - Gold Finish Pin Header Without Latches 
; 64 | 30u"| 174 (4.42) | AHA64B-ND 9.84 8.86 | 1658694-5 
Straight-Lead CHS10G-ND 1.12 85 65 47 "| 155 (3.94) | AHJ20K-ND  2.39-—-2.15 | 102156-4 di oa 
10 Right-Angle CHR10G-ND = 1.12 85 65 AT Pin Header With Short Latches 
Straight-Lead WW |CHW10G-ND 229 1.74 134 97 110 (2.79) | AHS30G-ND 4.96 4.47 | 102153-7 
Right-Angle WW |CHA10G-ND 2.29 1.74 134 97 | 455 (3.94) | aHJ64K-ND 6.75 6.08 | 1-102156-2 26 | 30y" | .155 (3.94) | AHG26A-ND 4.93 4.45 | 499374-6 
Stralght-lead = |CUISIRG:ND) 1.43 1.09 8360 30 | 15y"| 110 (2.79) | AHE30G-ND 7.09 6.38 | 499910-7 
14. | Right-Angle CHR14G-ND 143 1.09 83 60 Pin Header Without Latches : 278) 
Straight-Lead WW |CHW14G-ND 2.91 2.21 1.70 1.23 RoHS Compliant Pin Header With Short Latches 
Right-Angle WW |CHA14G-ND 291 2.21 1.70 1.28 RoHS Compliant 
Straight-Lead CHS16G-ND 158 120 92 67 -110 (2.79) | AHS10H-ND 95.86 | 5102153-1 
16 Right-Angle CHRI6G-ND 1.58 1.20 92 67 "| 110 (2.79) | AHS10L-ND 5102154-1 15” | 110 (2.79) | AHE10H-ND 1.93 1.74 | 5499910-1 
Straight-Lead WW |CHW16G-ND 3.29 250 191 1.38 ‘ : . 
Right-angaww \AMMRENM 20 260 191 138 155 (3.94) | AHJ10H-ND 5102155-1 10 | 30u"| .110 (2.79) | AHE10B-ND 2.04 1.84 | 5499160-1 
Straight-Lead CHS20G-ND 167 1.27 98 71 110 (2.79) | AHS14H-ND 5102153-2 30n” | 155 (3.94) | AHGIOB-ND = 2.35 2.12 | 5499374-1 
Right-Angle CHR20G-ND 1.67 1.27 9871 410 (2.79) | AHS14L-ND 5102154-2 45” | 110 (2.79) | AHEV4H-ND 2.17 1.96 | 5499910-2 
20 | straight-Lead WW |CHW20G-ND 341 259 198 1.43 ee) ag |e) ee) ; : 
Right-Angle WW |CHA20G-ND 341 259 198 1.43 110 (2.79) | AHS16H-ND 5102153-3 30u” | .155 (3.94) | AHG14B-ND 4.36 3.93 | 5499374-2 
Straight-Lead CHS26G-ND 2.05 156 119 86 “| 440 (2.79) | AHS16L-ND 5102154-3 Fi , 7 
ve. RidteAngl GieenT cos ise 119 36 (2.79) tg | 15" | 1102.79) | AHEIGH-ND 2.93 2.64 | 5499910-3 
Straight-Lead WW |CHW26G-ND 409 311 238 1.72 -155 (3.94) | ARJIGH-ND ol02lea"2 30n” | 110 (2.79) | AHET6B-ND 3.15 2.84 | 5499160-3 
Right-Angle WW |CHA26G-ND 4.09 311 238 1.72 155 (3.94) | AHJ16L-ND 5102156-3 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 33 


. Protected No.of} Cont.| Post No.of} Cont.) Post 
Tyco Electronics AMP Headers (cont. Con-| Gold| Length | Digi-Key Price Each | AMP Con-| Gold] Length | Digi-Key Price Each | AMP 
‘Authorized! Distributor tacts| Plat. | Inch (mm) | Part No. 1 10 | Part No. tacts | Plat.| Inch (mm) | Part No. 1 10 | Part No. 

Straight-Lead A J z 

g 15” | 110 (2.79) | AHK50H-ND 6.99 6.30 | 1-5499922-0 isy"| 110(0.79) EE aga 2:74 | sioc1s0-8 
30u”| 110 (2.79) | AHK50B-ND 7.17 6.46 | 1-5499206-0 26 

No.of| Cont.) Post 50) a 30u"| 110 (2.79)| AHR26L-ND 3.31 2.99 | 5102160-6 

Con-|Gold| Length | Digi-Key mitarey lee 15y” | 155 (3.94) | AHLS0H-ND 6.30 5.67 | 1-5499923-0 HW") 110 (2. / 

tacis| Plat.| Inch (mm) | Part No. 1 10 | PartNo. 30” | .155 (3.94) | AHL50B-ND 6.78 6.11 | 1-5102821-0 5y’| 110(279)| AHRGOH-ND 281 253 | st02159-7 

Fi ' 15u” | 110 (2.79) | AHK6OH-ND 8.91 8.02 | 1-5499922-1 
TSp" | 110 (2.78) AUECOR ND 3.59 3.23 ') 5499910-4 a ( 30 | 15y"} .155(3.94)| AHZ30H-ND 4.53 4.08 | 5102161-7 
20 | 30u") 110 (2.79) | AHE20B-ND 6.72_—«6.05 | 5499160-4 go | Sau” | 110 (2.79) |TAHKEOBNDS) 9.72 8.75 | 1-5499206-1 . 
15y” | 155 (3.94) | AHLGOH-ND 12.39 11.16 | 1-5499923-1 30y") .155 (3.94)| AHZ30L-ND 4.63 4.17 | 5102162-7 
30u"| 155 (3.94) | AHG20B-ND 5.56 5.01 | 5499374-4 aoy'| 155 (004 MAME 1090 ‘4.07 | +st0za2t< 
iT) 4 a - ‘al “ fe ie 
15y"| 110 (2.79) | AHE24H-ND 4.43.73 | 5499910-5 - 15y") 110 (2.79) AHBSSENDES 3.08 2.78 | 5102159-8 

o4 15” | 110 (2.79) | AHK64H-ND 7.56 6.81 | 1-5499922-2 . 
30u" | 155 (3.94) | AHG24B-ND 4.53 4.08 | 5499374-5 sa |900"|-110(279)| abK64B-ND 12.40. 11.18 | 54000062 aq |908"] 110(279)] AHRSAL-ND 8.26 2.94) 5102160-8 
15u” | 110 (2.79) | AHE26H-ND 3.62 3.26 | 5499910-6 15y” | 195 (3.94) | AHL64H-ND 12.84 11.56 | 1-5499923-2 15y"| 155 (3.94)| AHZ34H-ND 5.02 4.53 | 5102161-8 

26 | 30u"| 110 (2.79) | AHE26B-ND 4.75 4.28 | 5499160-6 30u” | -155 (9.94) |BBUEESEANOMy 10.08 9.08 | 1-5102321-2 30u"| .155(3.94)) AHZ34L-ND 5.14 4.63 | 5102162-8 
30u" | 155 (3.94) | AHG26B-ND 4.48 + 4.08 | 5499374-6 Lock Ejector Hooks 

(2 maauived war canaeeter gq | 8" |-119279)| AHRAOH-ND 3.53 3.18 | 5102159-9 

30 | 15u") 110 (2.79) | AHESOH-ND  6.42_—«5.78 | S49g9t0-7 : 

RoHS Compliant 30" .110(2.79)| AHR40L-ND 3.76 3.39 | 5102160-9 
15u” | 110 (2.79) | AHES4H-ND 4.48 4.04 | 5499910-8 aa MEIN cao — imai carl no @7 MMMM oo ar | vetcowoo 

84 | 30y" | 110 (2.78) |TAHESSB:NDI) 4.83 4.36 | 5499160-8 Long without Push Tabs | ALLNO1-ND 68/2 — | 102320-1 ee ; : 
30u" | 155 (3.94) | AHG34B-ND 6.75 6.08 | 5499374-8 Pin Header Mounting Kit t 50 | 30u"| .110(2.79)| AHRSOL-ND 5.55 5.00 | 1-5102160-0 
15u” | 110 (2.79) | AHE4OH-ND 6.24 5.62 | 5499910-9 RoHS Compliant 30u") .155(3.94)| AHZ50L-ND 6.15 5.54| 1-5102162-0 

40 | 30u") 110 (2.79) | AHE4OB-ND 6.81 «6.13 | 5499160-9 Bolt and Nut, 2each/kit | A26333-ND 1.80  — | 102198-1 5y"| 110(279)| AHREOHND 921 829 | t-stozis0+4 
30u" | -155 (3.94) RBUGAOE ED BOA 21 181 S4088/4-9 t 2-56 bolts and nuts may be used to mount pin headers with and without 60 | 30u”} .110 (2.79)| AHR6OL-ND 6.15 5.54 | 1-5102160-1 
15y” | 110 (2.79) | AHESOH-ND. 6.21 5.59 | 1-5499910-0 latches. If latches are to be used, the bolts must be positioned in the pin 

header before the latches are installed. 30") .155 (3.94)} AHZ60L-ND 8.22 7.40 | 1-5102162-1 
50 | 30u"| 110 (2.79) | AHESOB-ND 8.31 7.48 | 1-5499160-0 
30u” | 155 (3.94) | AHGSOB-ND 8.31 7.48 | 1-5499374-0 5 15u"| .110(2.79)| AHR64H-ND 8.19 7.38 | 1-5102159-2 
Right-Angle 
Pin Header 64 | 30y"| 110 (2.79)| AHRG4L-ND 5.19 4.68 | 1-5102160-2 
With Long Latches 30u") .155 (3.94)| AHZ64L-ND 6.06 5.46 | 1-5102162-2 
60 | 30y"| .155 (3.94) | AHLGOA-ND 13.23 11.91 | 1-102321-1 san cai Heasiscs ioinienaseWeeenes 
64 | 30u"| .110 (2.79) | AHKG4A-ND 13.29 11.97 | 1-499206-2 Pins tn 
15y"| 110 (2.79)| AHB24G-ND 9.70 8.73 | 499913-5 
Pin Header With Long Latches 24 
ions Comabiare 30u"| .110(2.79)| AHB24K-ND 10.33 9.31 | 499345-5 
15u” | 110 (2.79) | AHKIOH-ND 2.62 2.36 | 5499922-1 oneal Headers with Short Latches 

4p | 30u"| 110(2.79) | AHK10B-ND 1.58 1.43 | 5499206-1 RoHS Compliant 
15u" | 155 (3.94) | AHLIOH-ND 2.93 2.64 | 5499929-1 

: 15y"| .110(2.79)| AHB10H-ND 2.04 1.84 | 5499913-1 
30u" | 155 (3.94) | AHL10B-ND 2.04 1.84 | 5102321-1 Lock Ejector Hooks, two required per 10 | lee 
15u” | 110 (2.79) | AHK14H-ND 2.65 -—-2.39 | 5499922-2 396 40058) connector, sold separately. tO?) " : 

14 | 30y"| .110 (2.79) | AHK14B-ND 2.31 2.08 | 5499206-2 14 | 15p") .110(2.79)} AHBI4H-ND = 2.82 2.54 | 5499913-2 
30p" | -155 (3.94) | AHL14B-ND 2.66 2.39 | 5102821-2 46 |15y") 110 (2.79)| AHB16H-ND 3.15 2.84 | 5499913-3 
15y” | 110 (2.79) | AHKIGH-ND 2.70 2.43 | 5499922-3 

Post 20 | 15y”| .110(2.79)| AHB20H-ND 5.69 5.12 | 5499913-4 
ag | 900"] 110(2.79) | AHKI6B-ND 3.15 2.84 | 5499206-3 Length | Digi-Key Price Each 
t5y"| 155 (3.94) | ANLIGH-ND 2.40 2.16 | 5499923-3 Inch (mm) | Part No. 1 10 nq |'5e"| 110 (2.79)] AHB2AH-ND 6.94 6.25 | 54990185 
30u" | 155 (3.94) | AHLIGB-ND 3.15 2.84 | 5102321-3 Right-Angle Pin Headers 30u"| .110(2.79)| AHB24L-ND 7.42 6.68 | 5499345-5 
15u” | 110 (2.79) | AHK20H-ND 4.87 4.39 | 5499922-4 Without Latches 26 | 15y"| 110 (2.79)| AHB2GH-ND 3.89 3.51 | 5499913-6 
30u” | 110 (2.79) | AHK20B-ND 3.12 2.82 | 5499206-4 . ; : 

20 30y" | 110 (2.79) | AHRIGK-ND 2.86 2.58 | 102160-3 30 | 15y"| .110(2.79)) AHB30H-ND 7.82 7.04 | 5499913-7 
15u" | 155 (3.94) | AHL20H-ND 2.94 2.65 | 5499923-4 aur a10075 See Taine 
30u" | 155 (3.94) | AHL20B-ND 3.81 3.43 | 5102321-4 : 278) 34] 15u"| .110(2.79)| AHB34H-ND 5.88 5.30 | 5499913-8 
15u” | 110 (2.79) | AHK24H-ND 4.14. 3.73 | 5499922-5 15y" | 155 (3.04) A 4 Fel aan gq |'58"|-110(2.79)] AHBAOH-ND 5.64 5.08 | 5499013-9 

24 | 30u”| .110 (2.79) | AHK24B-ND 4.53 4.08 | 5499206-5 30p” | .155 (3.94) | AHZ34K-ND ; 10 | 102162-8 30u”| 110 (2.79)| AHB4OL-ND 7.47 6.73 | 5499345-9 
30p” | .155 (3.94) | AHL24B-ND 4.98 4.15 | 5102321-5 15u” | .110(2.79)| AHRGOG-ND 15.21 13.69 | 1-102159-1 

: 15y"| .110(2.79)| AHBSOH-ND 7.26 6.54 | 1-5499913-0 
15u" | 110 (2.79) | AHK26H-ND 3.62 3.26 | 5499922-6 Right:Angié pin Headare without Latehoa 50 say'| 110079 A 44 no | c-sto0ous0 
ng | 30H"| 1102.79) | AHK26B-ND 3.86 3.48 | 5499206-6 ioe Compliant 
15y” | 195 (3.94) | AHL26H-ND 4.17 3.76 | 5499923-6 60 | 15y”| .110(2.79)| AHB6OH-ND 14.88 13.40 | 1-5499913-1 
: ' | 15y” |.110(2.79)| AHR1OH-ND 1.32 1.20 | 5102159-1 
30u" | 155 (3.94) | AHL26B-ND 4.75 4.28 | 5102321-6 : Naccnte wih Lasaitatanes 
30u"| 110 (2.79) | AHK30B-ND 5.35 4.82 | 5499206-7 Sou" | 110 (2.79) Oe Oy aieeleo-s 

30 | 15y"| .155 (3.94) | AHL3OH-ND 4.05 3.65 | 5499923-7 15” |.110 (2.79) | AHRI4H-ND 1. 54 | 5102159-2 34 | 30u"| 155 (3.94)| AHT34K-ND 10.29 8.56 | 102322-8 
30u" | 155 (3.94) | AHL3OB-ND 5.35 4.82 | 5102321-7 15y" | 155 (3.94) | AHZI4H-ND 3. 34 | 5102161-2 Headers with Long Latches 
15y" | .110 (2.79) | AHK34H-ND 5.04 4.54 | 5499922-8 15” | 110 (2.79) | AHR16H-ND iY i 5102159-3 RoHS Compliant 
30u"| 110 (2.79) | AHK34B-ND 5.88 5.30 | 5499206-8 ‘i 

34 | e7) 30u” | .110 (2.79) | AHR16L-ND ; .34 | 5102160-3 15u”| 110 (2.79)| AHC10H-ND 2.04 1.84 | 5499786-1 
15u" | 155 (3.94) | AHL34H-ND 12.93 11.64 | 5499923-8 ar|ac7m ne ar 

sy” | 110 (27 H i 84 | 5102159- » 4 J 

sou" | 135 (094 EMM 529 5:20'| st02s01-8 (2.79) 10 ]30u"| 110 (2.79)| AHC1OL-ND 226 2.04] s4aggq4t-1 

30u"|.110(2.79)| AHR20L-ND 2. 49 | 5102160-4 7 z , 

15" | 110 (2.79) | AHK40H-ND 5.13 4.62 | 5499922-9 30u") 185 (3.24) Oe 248 224 | 5102820 
15y” |.155 (3.94) | AHZ20H-ND 4. 50 | 5102161-4 

go |S" | 1102.79) | AnKa0B-ND 6.81 6.13 | 5499206-9 ag |15"] 110(2.79)) AHCI4H-ND 2.82 2.54 | S4g9786-2 
. f f 30u"|.110(2.79)| AHR24L-ND 3. 89 | 5102160-5 

Toy" | 155 (8.94) RSBE oa §65.16 4.65 | 5499923-9 ‘i G72) 30p"| 110 (2.79)] AHC14L-ND 3.09 2.79 | 5499141-2 

30u" | 155 (3.94) | AHL40B-ND 6.81 6.13 | 5102321-9 15y" | 155 (3.94) | AHZ24H-ND 34 43 | 5102161-5 - 

(Continued) 
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= Tyco Electronics anne Protected cae [Mnerees er ete FRB 
iors bieralt Headers (Cont.) eee |e wee eae 
Contacts | Plating Part No. if 100 | PartNo. 

Right-Angle 15\” A33165-ND 2.61 1.88 | 5103308-5 

15u” | A31137-ND 4.70 3.37 | 1761602-7 
No.of|Cont.| Post 20 30u” | A33166-ND 2.14 1.54 | 5103309-5 
Con-/Gold| Length | Digi-Key Price Each | AMP 30u” | A31145-ND 5.16 3.70 | 1761603-7 
tacts | Plat. | Inch(mm) | Part No. 1 10 Part No. 


15p”" A33167-ND 1.48 1.07 | 5103308-6 
26 15" A31138-ND 6.23 4.47 | 1761602-9 
30u” A31146-ND 5.97 4.29 | 1761603-9 


15” A33168-ND 1.93 1.39 | 5103308-7 
15" A31139-ND 6.25 4.48 | 1-1761602-1 


30” | .110 (2.79) | AHC16L-ND 3.42 3.08 | 5499141-3 
30y” | .155 (3.94) | AHT16L-ND 5.09 4.59 | 5102322-3 


15” | .110 (2.79 


16 


AHC20H-ND 3.81 3.43 | 5499786-4 


) 
20 | 30y" |.110(2.79)| AHC20L-ND 4.82 4.35 | 5499141-4 34 : Nozon ,Coniaets meLatching 
7 } 50" ccc) 289 2.08 | 5103309-7 Con- | Gold | Height | Digi-Key Price Each |AMP 
30y" |.155(3.94)| ANT20L-ND 6.92 6.23 | 5102322-4 3ou" | A31147-ND 7,035.05 | 1-1761603-1 tacts | Plating | inch (mm) | Part No. Haaeeonil parte 


24 | 15y” |.110 (2.79 


) 

15” | .110 (2.79) | AHC26H-ND 3.89 3.51 | 5499786-6 
) 
) 


( 
( 
( 
( AHC24H-ND 5.21 4.69 | 5499786-5 
( 
26 | 30" |.110(2.79) | AHC26L-ND 4.30 3.88 | 5499141-6 
( 
( 
( 
( 
( 


15p” A33170-ND 2.24 1.61 | 5103308-8 
40 30u" A33171-ND 3.09 2.22 | 5103309-8 


30u" A31148-ND 5.60 4.02 | 1-1761603-3 


15p” A33172-ND 3.02 2.17 | 1-5103308-0 
15p” A31140-ND 8.29 5.95 | 1-1761602-5 
30u" A33173-ND 3.84 2.76 | 1-5103309-0 
30u" A31149-ND 9.45 6.78 | 1-1761603-5 


15p” A33174-ND 4.56 3.27 | 1-5103308-2 
15p”" A31141-ND 6.70 4.81 | 1-1761602-6 


High Temp. Housing 


Shrouded with Ejection Latches and .150” (3.81mm) 
End Dimension Double Row - Right Angle Post 


14 30u" | 585 (14.9) | A26303-ND 10.44 7.49 |104130-2 
26 30u" | 585 (14.9) | A26306-ND 4.96 3.56 |104130-5 


30y” | .155 (3.94) | AHT26L-ND 5.40 4.86 | 5102322-6 
30 | 30" |.110 (2.79) | AHC30L-ND 11.46 10.32 | 5499141-7 


15” | .110 (2.79) | AHC34H-ND 5.88 5.30 | 5499786-8 
34 | 30u” |.110 (2.79) | AHC34L-ND 5.28 4.76 | 5499141-8 
30y” | .155 (3.94) | AHT34L-ND 8.04 7.24 | 5102322-8 


50 


Shrouded with Ejection Latches and .150” (3.81mm) 
End Dimension Double Row - Right Angle Post 
RoHS Compliant 


30u" | 585 (14.9) | A81176-ND = 3.27. 2.35 |1761607-3 


60 


ao | SH" [110.279] AHCAOH-ND 6st 6.13 | Se997a6-9 With Board Retention Feature 30" | 435 (11.0) | A31192-ND 3.30 2.37 |1761609-3 
ia 4 - RoHS Compliant 
30u" | 110 (2.78) Ee 747 6.73 | 8400149 a ee F = es 14 | 30y" | 585(14.9)] a3t177-ND 3.68 2.64 |1761607-5 
i 5 7 y m -| F ‘ = 
gy | 1H" [110 279) Oo S31 7.48 | 1-5400786-0 10 | ss" | a3ti96-ND —-«6.80-4.88 | 1761610-3 i¢ | 30" | 585(14.9)| A31178-ND 3.88 2.78 |1761607-6 
30y" |.110(2.79) | AHC5OL-ND 9,09 8.19 | 1-5499141-0 
14 | t5u" | aati97-ND 10.00 7.17 | 1761610-5 20 | 30u” |.585(14.9)| A31179-ND 4.30 3.09 | 1761607-7 
gp | SH" [110.279 | AHCBoH-ND 1386 1221 | 1-5490706-4 
soy" | 1100.79) MR 070 7.80 | t-seaotat- 16 | t5y" | Aatige-ND 7.29 5.23 | 1761610-6 ng | 30H" | -585(149) | AB11B0-ND 485 3.48 |1761607-9 
' . 30" | 435 (11.0) | A31193-ND 4.90 3.52 |1761609-9 
15y” |.110(2.79)| AHCE4H-ND 8.28 7.46 | 1-5499786-2 20 «| (15e" MeN cot 1.75 | S104age-4 H ned) 
64 15u" (ee 10-70 7.67_| 1761610-7 34 | 30" | 585 (14.9)| aat181-ND 5.67 4.07 |1-1761607-1 
30y" |.110(2.79)| AHCE4L-ND 17.34 15.61 | 1-5499141-2 Ea. EEE "| 585 (14.8) 674. 
fn ; : ; : ; 
Leek Ejector Hooke (2 naquited per Conneciot) : jo | 300" | -585(149) | ABst90-ND 5.55 3.98 |1-1761607-3 
RoHS Cocsaiant 34 15 A33177-ND 3.03 2.18 | 5104338-7 30u" | 435 (11.0) } A31194-ND 6.44 4.62 |1-1761609-3 
}oHS Complian 15u" | A31201-ND 8.79 6.31 | 1-1761610-1 
Short ATEN cc — | toate | tr | ABSTTEND 296 218 | STOWEREs go | 300" | 586 (149)] aatie2ND 7:35 5.28 |1-1761607-5 
Long w/o Push Tabs ALLNOI-ND 68/2.» — | 102320-1 15u" | A31202-ND 13.90 9.97 | 1-1761610-3 30p" | 435 (11.0) | A81195-ND_— 7.07 5.07 |1-1761609-5 


50 15p”" A31203-ND 14.36 10.30 | 1-1761610-5 


Low Profile - 4 Sided can wie 
Protective Headers - be a Pins tn, (mim) 
.100 x .100 Centers ies “ecto 00 25, 


Specifications: 
* 025” (.64mm) Square Posts, .240” (6.10mm) Mating Post Length. 


¢ Material and Finish: Housing and Latches — Black thermo-plastic, 94V-0 
rated. 


* Contact Finish: 15 or 30p gold on post/pin mating end, 100y-200y bright 


tin-lead on termination end, with entire contact underplated 50y nickel. No.of | Contact | Latching 
5 Con- | Gold Height Digi-Key Price Each | AMP 
ns of yes tacts | Plating | Inch (mm) | Part No. 4 100 |Part No. 
ins in. (mm, Digi-Key Price Each | AMP 
10.800 (20.32) Contacts | Plating Part No. 1 100 | PartNo. Shrouded with Ejection Latches and .150” (3.81mm) 
ibs Shrouded with .150” (3.81mm) End Dimension End Dimension Double Row - Straight Post 
ie Double Row - Right-Angle Post 
94 14 30” | A26286-ND 429 3.08 | 103311-2 20 | 30u" |.435 (11.0) | A26320-ND 4.32 3.10 |104313-4 
a Shrouded’ bstits 50” a, sael Dimension Shrouded with Ejection Latches and .150” (3.81mm) 
jouble Row - Right-Angle Post 
40 RoHS Gomuliant End Dimension Double Row - Straight Post 
a 15u” | A33179-ND 96 69 | 5103310-1 RoHS Compliant 
15u” | A31150-ND 3.32 2.38 | 1761604-3 : 
30” A33180-ND 1.02 74 | 5103311-1 30y! 585 (14.9) | A31167-ND 3.17 2.28 |1761606-3 
Contact 30u" | A81158-ND 3.32 2.39 | 1761605-3 um 30u" | 435 (11.0) | A31183-ND 3.17 2.28 |1761608-3 
No.of | Gold | Digi-Key Price Each | AMP 15u" | A33181-ND 1.23 89 | 5103310-2 - 
Contacts | Plating Part No. 1 100 | Part No. 154” A31151-ND 3.74 2.69 | 1761604-5 a 30y 585 (14.9) | A31168-ND 3.54 = 2.54 |1761606-5 
30u” | A31159-ND 5.61 4.03 | 1761605-5 . f a 
Shrouded with .150” (3.81mm) End Dimension oT erent foo 7a) 1083103 30p" | -435(11.0) | AS1184-ND 3.54 2.54 |1761608-5 
Double Row - Straight Post 15y" A31452-ND 394 283 | 1761604-6 - 30u" | 585 (14.9) | A31169-ND 3.72 2.67 |1761606-6 
40 15” | A26279-ND 2.90 2.08 | 103308-8 a Foie te re one 30u" | 435 (11.0) | A31185-ND 3.72 2.67 |1761608-6 
Shrouded swith 420" /(3-3 1mm) End Dimensior tou” | A33184-ND 162 147 | 5103310-5 9% 30u" | 585 (14.9) | A31170-ND 4.10 2.94 | 1761606-7 
Double ‘Row - Straight Post 15u” | A31153-ND 4.34 3.11 | 1761604-7 30u" | .435 (11.0) | a3t186-ND 4.10 2.94 |1761608-7 
RoHS Compliant 30u” | A31161-ND 6.09 4.37 | 1761605-7 
15u" | A33159-ND 1.01 73 | 5103308-1 15u” | A33185-ND 1.98 1.42 | 5103310-6 98 30u" | 585 (14.9) | A81171-ND 4.59 3.29 /1761606-9 
15u” | A31134-ND 412 2.54 | 1761602-3 , He Paes ao 3 ie et 30u” | 435 (11.0) | A31187-ND 4.64 3.33 |1761608-9 
1 30u” | A33160-ND 85 62 | 5103309-1 i z : s : 5 : z 
- i . 30u” | 585 (14.9) | A31172-ND 5.33 3.82 |1-1761606-1 
30" | A31142-ND 3.76 2.70 | 1761603-3 tou" ese 252 1.81 | 51083107 34 
: : 15y” | A31155-ND 5.70 4.09 | 1-1761604-1 30u" | 435 (11.0) | A31188-ND 5.33 3.82 |1-1761608-1 
15u" | A33161-ND 1.96 1.41 | 5103308-2 30u" | A31163-ND 571 4.10 | 1-1761605-1 
14 15” A31135-ND 4.02 2.89 | 1761602-5 15y” A33187-ND 285 2.05 | 5103310-8 7 30 585 (14.9) | A31173-ND 6.04 4.33 | 1-1761606-3 
30y” | A33162-ND 1.32 95 | 5103309-2 be ma eth oa an ; eae 30u" | 435 (11.0) | A31189-ND 6.04 4.33 | 1-1761608-3 
sf a Mm | i : + 
3p” | ASIM43-ND 3.10 2.23 | 1761603-5 30u” | A31164-ND 8.85 6.34 | 1-1761605-3 30ou" | 585 (14.9) | A31174-ND 6.94 4.98 |1-1761606-5 
15y” A33163-ND 1.32 95 | 5103308-3 15,” A33189-ND 4.41 3.16 | 1-5103310-0 50 30u” | 435 (11.0) | A31190-ND 6.94 4.98 |1-1761608-5 
15u" | A31136-ND 3.03 2.18 | 1761602-6 15u" | A31157-ND 10.45 7.50 | 1-1761604-5 
16 30” A33164-ND 147 1.06 | 5103309-3 30” A31165-ND 747 5.36 | 1-1761605-5 7 30y" | .585 (14.9) | A31175-ND 7.84 5.62 | 1-1761606-6 
30u” | A31144-ND 3.29 2.37 | 1761603-6 30u” | A31166-ND 8.33 5.97 | 1-1761605-6 30u” | 435 (11.0) | A31191-ND 7.84 5.62 |1-1761608-6 
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3M D-Subminiature Connectors No. of Length | Rib- | a ie Donati (Rib 
Con- | Conn. Feet | bon* | Digi-Key Pricing Con-|) Conn. Feet | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | (Meters) |Cable| Part No. 1 10 tacts | Finish | (Meters) | Cable | Part No. 1 10 
Au30u"| 6 (1.83) | MC | M7PXK-506R-ND 14.57 127.79 . oe , ee He eee ae Biers 
i u 30” : 7PPK-37064- 87 297.05 
: Au30u"| 6 (1.83) | GR | M7PXK-1506J-ND 12.32 108.07 a7 ae arn Mc (OPEREGRNON 4701 41298 
Au 30H") 10(3.05) ] MC ) M7PXK-1510R-ND 18.01 157.89 Au30u" | 10(3.05) | GR |M7PPK-3710J-ND 38.34 336.24 
Au 30u”} 10(3.05) | GR | M7PXK-1510J-ND 14.26 125.01 
Also available in the following configurations: 
Au Ou") 6.(1.83) | NC er eiges 18-99. 166.55 M7NNK-CIDICOIOIG-ND ~ Metal Shell Connector with Threaded Insert 
Plug Receptacle Backshell Au30u"| 6 (1.83) | GR | M7PXK-2506J-ND 15.34 134.50 M7VVK-CICICICIC-ND ~ Metal Shell Connector with Threaded Insert and 
Wire Accommodation: 26 and 28AWG solid or stranded ay 2 Au 30u"} 10(3.05) | MC | M7PXK-2510R-ND 24.57 215.46 Strain Relief 
Order strain reliefs separately. aA Au30u"| 10 (3.05) | GR | M7PXK-2510J-ND 18.48 162.03 Call for complete part number and pricing! 
Physical Specifications: . 
* Contact Material: Beryllium copper plating Au 30p' 6 (1.83) | MC | M7PXK-3706R-ND 25.49 223.53 E isto® ‘ 
* Underplate: 50y” nickel, QQ-N-290, Class 2 Au30u"| 6 (1.83) | GR | M7PXK-3706J-ND 20.29 177.92 emate to Female 
* Wiping Area: 30p” gold, MIL-G-45204, Type Il, Grade C 37 | au3ou"} 10 (3.05) | MC | M7PXK-3710R-ND 33.43 293.12 
. ee Meienaioee! Au30u"} 10 (3.05) | GR | M7PXK-3710J-ND 24.76 217.11 
¢ Plating: Tin 
* Strain Relief Material: Stainless steel, .016” (.41mm) thick 
* Marking: 3M logo and contact position number Also available in the following configurations: *MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 
Electrical Specifications: M7NXK-LIDICIC-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert Métal shall avithistrain rsliok shawn: 3M 
* Current Rating: 1A M7VXK-CIDDIOIC-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert and 
* Insulation Resistance: >1x10°Q @ 500VDC Strain Relief No. of Length | Rib- 
+ Withstanding Voltage: 1000VRMS @ sea level Call for complete part number and pricing! Cane Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing 
Environmental Specifications: tacts | Finish | (Meters) |Cable| Part No. 1 10 
* Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 7 ‘Au 30u” z zi 
i : Mn 6 (1.83) | MC | M7SSK-0906R-ND 17.39 152.48 
* UL File No.: E68080; CSA File No.: LR-40971 Single Ended , 
Female : 9 Au 30q"” 6 (1.83) GR | M7SSK-0906J-ND 15.98 140.16 
No.of] Dimensions — In. (mm) |Digi-Key Pricing 3M Au oun 10 (3.05) | MC | M7SSK-0910R-ND 19.53 171.29 
Ceci’ aa B | Part No. ety (ear Au 30n” | 10 (3.05) | GR | M7SSK-0910J-ND 17.19 150.77 


Au 30u” | 6 (1.83) | MC | M7SSK-1506R-ND 21.53 188.78 
Au 30p"| 6 (1.83) | GR | M7SSK-1506J-ND 19.28 169.06 
*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray Au 30y" | 10(3.05) | MC | M7SSK-1510R-ND 24.96 218.88 
Metal shell with strain relief shown. Au 30u”] 10 (3.05) | GR | M7SSK-1510J-ND 21.21 186.00 


Au 30u"| 6 (1.83) | MC | M7SSK-2506R-ND 29.95 262.60 


Plugs with flange, thru-hole style, Male 
9 | .98 (24.89) .67 (17.02) |MMROSK-ND 5.01 42.18 | 8209-6000 
15 | 1.31 (33.27) 1.00 (25.40) |MMR15K-ND 5.70 47.95 | 8215-6000 
25 | 1.85 (46.99) 1.54 (39.12) |MMR25K-ND 6.47 54.43 | 8225-6000 


15 


37 | 2.50 (63.50) 2.18 (55.37) |MMR37K-ND 8.36 70.35 | 8237-6000 No. of Length | Rib- ; i 
- - Cantlleconnt Fectiand corel IDIgheKey Pricing 95 | AY 30” 6 (1.83) | GR | M7SSK-2506J-ND 26.29 230.54 
Plugs with 4-40 threaded insert, Male tacts| Finish | (Meters) |Cable| Part No. 1 10 Au 30u”] 10 (3.05) | MC | M7SSK-2510R-ND 35.52 311.51 


9 ] .98 (24.89) 67 (17.02) |MMLO9K-ND 5.20 43.75 | 8209-6003 Au 30" | 10(3.05) | GR | M7SSK-2510J-ND 29.43 258.08 


Au 30u"| 6 (1.83) | MC | M7SXK-0906R-ND 10.30 90.35 


15 | 4.31 (33.27) 1.00 (25.40) |MML15K-ND 6.82 57.40 | 8215-6003 Av 30u"| 6 (1.83) | GR | M7SXK-0906J-ND 890 78.03 Au 30u"] 6 (1.83) | MC | M7SSK-3706R-ND 39.46 346.08 
25 | 1.85 (46.99) 1.54 (39.12) |MML25K-ND 7.36 61.95 | 8225-6003 ; . ‘ , Au 30n”| 6 (1.83) | GR | M7SSK-3706J-ND 34.26 300.47 
-85 (46.99) 1.54 (89:12) ; : Au30u") 10(3.05) | MC | M7SXK-0910R-ND 12.45 109.16 37 
37 | 2.50 (63.50) 2.18 (55.37) |MML37K-ND 9.13 76.83 | 8237-6003 ' : , Au 30y") 103.05) | MC IMISSicMOniNDy 47:40 415.67 
-50 (68.50) 2.18 (55.87) ; ; Au30u"| 10(3.05) | GR | M7SXK-0910J-ND 10.11 88.64 au3oy"| 10(3.05) | GR | m7ssk-3710u-ND 38.73 339.66 
50 | 2.40 (60.96) 2.074 (52.68)|MML50K-ND 18.20 153.13 | 8250-6005 Au30u"| 6(1.83) | MC |MYSXK-I506R-ND 13.24 11696 : : : 
Receptacles with flange, thru-hole style, Female Au30u"| 6 (1.83) GR | M7SXK-1506J-ND 14.09 97.24 Also available in the following configurations: 
M700K- -ND - Metal Shell Connector with Threaded Insert 
§ | S8489) 87 (17-02) Tima “8 35.05 | 8309-6000 Au Ou") 10(8.05) | MC eae 177 147.06 GEE a acral 
15 | 1.31 (33.27) .97 (24.64) |MFRISK-ND 4.91 41.30 | 8315-6000 Au30y"| 10(3.05) | GR | M7SXK-1510J-ND 13.02 114.18 Strain Relief 
25 | 1.85 (46.99) 1.51 (38.35) |MFR25K-ND 6.57 55.30 | 8325-6000 Au30u"| 6 (1.83) | MC | M7SXK-2506R-ND 19.16 167.98 Call for complete part number and pricing! 
37 | 2.50 (63.50) 2.16 (54.86) |MFR37K-ND 8.49 71.40 | 8337-6000 Ausoy"| 6(1.83) | GR | M7SXK-2506J-ND 15.50 135.92 
Receptacles with 4-40 threaded insert, Female Au30u") 10(3.05) | MC | M7SXK-2510R-ND 24.73 216.89 
9 ] .98(24.89) 67 (17.02) |MFLOSK-ND 5.32 44.80 | 8309-6003 Au 30u"| 10 (3.05) | GR | M7SXK-2510J-ND 18.64 163.46 Male to Female 
15 | 1.31 (33.27) .97 (24.64) |MFLI5K-ND 7.03 59.15 |8315-6003 Au30u”| 6 (1.83) | MC | M7SXK-3706R-ND 25.68 225.24 “ 


\ 


25 | 1.85 (46.99) 1.51 (38.35) |MFL25K-ND 7.47 62.83 | 8325-6003 Au 30u"| 6(1.83) | GR | M7SXK-3706J-ND 20.48 179.63 ; 
37 | 2.50 (63.50) 2.16 (54.86) |MFL37K-ND 9.13 76.83 | 8337-6003 Au30u"| 10 (3.05) | Mc | M7SXK-3710R-ND 33.62 294.83 *MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 
50 | 2.40 (60.96) 2.068(52.53)|MFLSOK-ND 18.20 153.13 | 8350-6005 Au 30y”| 10 (3.05) | GR | M7SXK-3710J-ND 24.95 218.82 Metal shell with strain relief shown. 3M 
ee Also available in the following configurations: Moat Length nits aon oa 
; — — eaters 258 20-10 8885-21005 M7OXK-CICICICIC-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert me nee ony ie patie Hah 
15 = — _|MDBFI5-ND 3.58 30.10 |3485-2200F : 
95 _ _ Meee 358° 30.10 |9495-2200F M7WXK-OODOO-ND phe ae Connector with Threaded Insert and Au 304" 6 (1.83) Mc | M7PSK-0906R-ND 18.53 162.45 
7 = RT as a5t8 | 3435-24008 eT [Au 30u"| 6(1.88) | GR | M7PSK-O906J-ND 17.12 150.14 
Call for complete part number and pricing! Au 30”) 10(3.05) | MC | M7PSK-0910R-ND 20.67 181.26 
cs = [MDERSUENES 3.58 90.10 |2485-2500F Au 30u”| 10(3.05) | GR | M7PSK-0910J-ND 18.33 160.74 
Strain Relief Au30u"| 6(1.83) | MC | M7PSK-1506R-ND 22.76 199.61 
9 = —  |MDSRO9-ND 25 2.10 ]3448-8D09A Male to Male Au30u"| 6 (1.83) | GR | M7PSK-1506J-ND 20.51 179.89 
15 — —  _|MDSR15-ND 33 2.80 |3448-8D15A 15 | augou"| 10 (3.05) | Mc | M7PSK-1510R-ND 26.20 229.71 
25 = —  |mosres-No 33 2.80 |3448-8D25A Au 30u"| 10(3.05) | GR | M7PSK-1510J-ND 22.45 196.83 
37 = — MDSR37-ND 33 © 2.80 |3448-8D37A Au 30u”| 6 (1.83) MC | M7PSK-2506R-ND 29.78 261.17 
50 _ — — |woseso-no 625.25 13448-8050 ng | Au30u"| 6 (1.83) | GR | M7PSK-2506-ND 26.13 229.12 
Au 30u”| 10 (3.05) | MC | M7PSK-2510R-ND 35.36 310.08 
*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray a Au 30” | 10(3.05) | GR | M7PSK-2510J-ND 29.27 256.65 
. Metal shell with strain relief shown. Au 30u"| 6 (1.83) MC | M7PSK-3706R-ND 39.27 344.37 
D-Sub Cable Assemblies Natal Tr Le gy | Au 30u"| 6 (1.83) | GR | M7PSK-3706/-ND 3407 298.76 
Single Ended Coral conn Estill bond? | DintcKey Pricing Au 30u"| 10(3.05) | MC | M7PSK-3710R-ND 47.21 413.96 
Male tacts | Finish | (Meters) |Cable | Part No. 1 10 Au 30u"|} 10 (3.05) | GR | M7PSK-3710J-ND 38.54 337.95 
Au30u"| 6 (1.83) | MC |M7PPK-O906R-ND 19.66 172.43 Also available in the following configurations: 
Au 30u”} 6 (1.83) GR |M7PPK-O906J-ND 18.26 160.11 M7NOK-CIDCICILA-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert 
Au 30u"} 10(3.05) | MC |M7PPK-0910R-ND 21.81 191.24 M7VWK-LILIDCIL-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert and 
“MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 3M Au 30u”| 10 (3.05) | GR | M7PPK-O910J-ND 19.47 170.72 Strain Rellet 
Metal shell with strain relief shown. Au30u"| 6 (1.83) Mc |M7PPK-4506R-ND 24.00 210.44 Call for complete part number and pricing! 
No. of Length | Rib- Au30u"| 6 (1.83) | GR |M7PPK-1506J-ND 21.75 190.72 
Con-| Conn. | Feet | bon* | Digi-Key Pricing Au30u"| 10(3.05) | MC |M7PPK-1510R-ND 27.43 240.54 M : -ND 
tacts | Finish | (Meters) |Cable) Part No. 1 10 Au30u”| 10(3.05) | GR |M7PPK-1510J-ND 23.68 207.66 
Style Ribbon Cable 
Au30u"| 6 (1.83) | MC | M7PXK-O906R-ND 11.44 100.32 Au30u"| 6 (1.83) | MC |M7PPK-2506R-ND 29.62 259.75 71D (0-Sub) H Le 
7 Au30u"| 6(1.83) | GR | M7PXK-O906J-ND 10.04 88.01 Au30u"| 6(1.83) | GR |M7PPK-2506J-ND 25.96 227.69 Conn. Finish 7 _ Jere . 
Au30u"| 10 (3.05) | MC | M7PXK-O910R-ND 13.59 119.13 Au30u"| 10(3.05) | MC |M7PPK-2510R-ND 35.20 308.66 Cecio eae Coase? [onan (Use -sreet only.) 
Au doy") 10(8.05) | GR UMVEXK-OSIOJNDN) 11.25 98.61 Au 30" | 10 (3.05) | GR [M7PPK-2510J-ND 29.10 255.23 beryllium pin plating J |_—|No. Gf Contacts 
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No. of Dim.A Digi-Key Pricing 3M INo. of Dim. - In. (mm) Digi-Key Pricing 3M 
3 ” 
aM -100” x .100 24 (6.10) | |contacts |_In.(mm) | PartNo. 1 10 | Part No. Cont.| A B _|PartNo. 1 10 | PartNo. 
(2.54mm x 2.54mm) A 16 | .98 (24.89) | MSCI6A-ND 116 9.41 | 89116-0001 16 — —  |MPSR16-ND 69 5.78 | 3448-4616 
20 1.18 (29.97) | MSC20A-ND 1.26 10.26 | 89120-0001 20 = = MPSR20-ND 69 5.78 | 3448-4620 
Socket Connectors a“ 24 1.38 (35.05) | MSC24A-ND 1.40 11.40 | 89124-0001 24 — ‘at MPSR24-ND 69 5.78 | 3448-4624 
Wire Accommodation: 26, 28, 30AWG (40.41) 26 | 1.48 (37.59) | MSC26A-ND 1.44 11.69 | 89126-0001 26 - - MPSR26-ND 69 —_ 5.78 | 3448-4626 
solid or stranded. 30 | 1.68 (42.67) | MSC30A-ND 1.58 12.83 | 89130-0001 30 = = MPSR30-ND 69 —_ 5.78 | 3448-4630 
Physical Specifications: ¢ Insulation Material: Glass reinforced 34 1.88 (47.75) | MSC34A-ND 1.61 13.11 | 89134-0001 34 = —_ MPSR34-ND 69 5.78 | 3448-4634 
polyester * Flammability Rating: UL94V-0 * Color: Gray * Contact 40 2.18 (55.37) | MSC40A-ND 2.17 17.67 | 89140-0001 36 =— — MPSR36-ND 69 5.78 | 3448-4636 
Material: Beryllium copper ¢ Plating: 30y” gold * Wire Accom- 50 2.68 (68.07) | MSC50A-ND 2.35 19.10 | 89150-0001 40 — — MPSR40-ND 69 5.78 | 3448-4640 
modation: 26 and 28AWG solid or stranded, 30AWG solid * Marking: 60 3.18 (80.77) | MSC60A-ND_ 2.42 19.67 | 89160-0001 50 = —_ MPSR50-ND 69 5.78 | 3448-4650 
3M logo, part identification number and orientation triangle Electrical IDC Socket Gold, Polarizing 60 = ss MPSR60-ND 69 5.78 | 3448-4660 
Specifications: * Current Rating: 1A * Insulation Resistance: 10 .68 (17.27) MKC10A-ND 4.09 8.84 | 89110-0101 = a iJ 4 i : 
>1x10°Q @ 500VDC » Withstanding Voltage: 1000VRMS @ sea level 14 88 (22.35) MKC14A-ND 4.12 9.12 | 89114-0101 = MESREEND 8 fb BAAeIEoH 
Environmental Specifications: » Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 16 98 (24.89) | MKCIGA-ND 1.16 9.41 | 89116-0101 Lock Eject. Hooks (Short) MDLKS1-ND 29/2 1.23 | 3505-16 
* UL File No.: E68080; CSA File No.: LR-40971 20 | 118(29.97) | MKC20A-ND 126 1026 | 89120-0101 Lock Eject. Hooks (Long) MDLKS2-ND 33/2 1.40 | 3505-17 
No.of Dim.A Dickey Pron 3M 24 | 1.38 (35.05) | MKC24A-ND 1.40 11.40 | 89124-0101 
Panaets| tn (cm | atte alow ence Pathe 20 [teetazer) | MKCSOKND 138 41289 | aora0.010 
Polarizing Slots (Open End) : 7 Hl 3 . iz 
34 | 1.88 (47.75) | MKC34A-ND 1.61 13.11 | 89134-0101 -100” (2.54mm) 
10 | .68 (17.27) | MSC1OK-ND 2.00 16.80 | 3473-6000 49 |otecsa7) MRR 217 1767 | so1ao-o101 
14 | .88(22.35) | MSC14K-ND 2.41 20.30 | 3385-6000 -18 (55.87) . : Card Edge Connectors 
16 | 98(24.89) | MScteK-ND 264 2223 | 3452-6000 50 | 2.68 (68.07) | MKC5OA-ND 2.35 19.10 | 89150-0101 
20 | 1.18 (29.97) | MSC20K-ND 2.91 24.50 | 3421-6000 60__| 3.18 (80.77) [EMIKGEOAEND af 19.67 _| 89160-0101 Ad 
24 | 1.38 (35.05) | MSC24K-ND 3.49 29.40 | 3626-6000 Strain Relre! AA CAN118) 
26 | 1.48 (37.59) | MSC26K-ND 3.76 31.68 | 3399-6000 10 = MKSRI0-ND = 282.28 | 3448-89110 (11.18) a 
30 | 1.68 (42.67) | MSC30K-ND 4.33 36.40 | 3419-6000 14 = MKSR14-ND 282.28 | 3448-89114 ~~ 
34 | 1.88 (47.75) | MSC34K-ND 4.91 41.30 | 3414-6000 16 = MKSRI6-ND = 282.28 | 3448-89116 
40 | 2.18(55.37) | MSC40K-ND 5.76 48.48 | 3417-6000 20 = MKSR20-ND 282.28 | 3448-89120 . with Drilled 
50 | 2.68(68.07) | MSC50K-ND 7.20 60.55 | 3425-6000 24 — MKSR24-ND 282.28 | 3448-89124 Qn Mounting No Flanges 
60 | 3.18(80.77) | MSC60K-ND 892 75.08 | 3334-6000 26 = MKSR26-ND 28 = 2.28 | 3448-89126 (18.03) Flanges 
Center-Bumped Polarizing (Open End) 30 - MKSR30-ND 28 ~—-2.28_ | 3448-89130 
10 | .68 (1727) | MKCI0K-ND 2.00 16.80 | 3473-6600 34 = MKSR34-ND 282.28 | 3448-89134 
14 | .88(22.35) | MKC14K-ND 2.41 20.30 | 3385-6600 40 = MKSR40-ND 282.28 | 3448-89140 
16 | .98 (24.89) | MKC16K-ND 264 22.23 | 3452-6600 50 = MKSRSO-ND 28 2.28 | 3448-89150 
20 | 1.18 (29.97) | MKC20K-ND 291 24.50 | 3421-6600 60 = MKSR60-ND__ 282.28 | 3448-89160 
24 | 1.38 (35.05) | MKC24K-ND 3.49 29.40 | 3626-6600 Slotted 
26 | 1.48 (37.59) | MKC26K-ND 3.76 31.68 | 3399-6600 Mounting 
30 | 1.68 (42.67) | MKC30K-ND 4.33 36.40 | 3419-6600 3M Flanges 
34 | 1.88 (47.75) | MKC34K-ND 4.91 41.30 | 3414-6600 
40) 2:18 (65.37) (RMRCIORND 5.76 48.48 | 3417-6600 -100” x .100” (2.54mm > 4 2.54mm) Physical Specifications: + Insulation Material: Glass reinforced 
50 | 2.68 (68.07) | MKC5OK-ND 7.20 60.55 | 3425-6600 lyester (PBT) Fl bility Rating: UL94V-0 * Color: G 
< 7 Plug Connectors polyester ( *) jammability Rating: | - olor: Gray 
60 3.18 (80.77) _| MKC60K-ND — 8.92 75.08_| 3334-6600 * Contact Material: Beryllium copper » Plating: 30u” gold » Marking: 
Center-Bumped Polarizing (Closed End) 3M logo and part identification number 
10 68 (17.27) | MSDIOK-ND 212 17.85 | 3473-7600 33 (8.38) Electrical Specifications: * Current Rating: 1A Insulation 
14 -88 (22.35) | MSD14K-ND = 2.66 22.40 | 3385-7600 at Resistance: >1x10°Q @ 500VDC *Withstanding Voltage: 
16 | .98 (24.89) | MSD16K-ND 279 23.45 | 3452-7600 1000VRMS @ sea level 
20 1.18 (29.97) | MSD20K-ND 3.06 25.73 | 3421-7600 Environmental Specifications: * Temperature Rating: -55°C ~ 
24 | 1.38 (35.05) | MSD24K-ND 3.66 30.80 | 3626-7600 105°C *UL File No.: E68080; CSA File No.: LR-40971 * Wire 
26 1.48 (37.59) | MSD26K-ND 3.97 33.43 | 3399-7600 Accommodation: 26AWG solid or stranded, 28AWG solid or stranded, 
30 | 1.68 (42.67) | MSD30K-ND 4.56 38.33 | 3419-7600 30AWG solid 
34 | 1.88 (47.75) | MSD34K-ND 5.12 43.05 | 3414-7600 Physical Specifications: + Insulation Material: Glass reinforced Order strain reliefs separately. 
40 2.18 (55.37) | MSD40K-ND 6.01 50.58 | 3417-7600 polyester (PBT) * Flammability Rating: UL94V-0 ¢ Color: Gray No.of Dim. Inch (mm) Digi-Ke Pricin 3M 
50 2.68 (68.07) | MSDS0K-ND 749 63.00 | 3425-7600 * Contact Material: Flat Cable Connectors: Beryllium copper Cont A ; B ae 1 “ Part No 
60__| 3.18 (80.77) | MSD60K-ND 9.26 __77.88_| 3334-7600 *Latch Eject Headers: Copper alloy »* Plating: 30u” gold * Wire - - - 
Cable Strain Relief/Stabilizer Accommodation: 26 and 28AWG solid or stranded, 30AWG solid With Drilled Mounting Flanges 
10 _ MSSR10-ND 25 2.10 | 3448-3010 Electrical Specifications: * Current Rating: 1A Insulation 10 | 1.40 (35.56) .612 (15.54) | MCFIOK-ND 5.10 42.88 | 3358-0000 
14 _ MSSR14-ND 25 2.10 | 3448-3014 Resistance: >1x10°N @ 500VDC * Withstanding Voltage: 1000VRMS 16 | 1.70 (43.18) .912 (23.16) |MCFI6K-ND 6.26 52.68 | 3368-0000 
16 _ MSSR16-ND 25 2.10 | 3448-3016 @ sea level Environmental Specifications: » Temperature Rating: 20 | 1.90 (48.26) 1.112 (28.24)| MCF20K-ND 6.64 55.83 | 3461-0000 
20 = MSSR20-ND = 25 2.10 | 3448-3020 -85°C ~ 105°C * UL File No.: E68080; CSA File No.: LR-40971 26 | 2.20 (55.88) 1.412 (35.86)| MCF26K-ND 8.05 67.73 | 3462-0000 
a4 = WSS 8-25 =| 2.10 | 3448-3024 _ _ = 34 | 2.60 (66.04) 1.812 (46.02)| MCF34K-ND 857 72.10. | 3463-0000 
26 _ MSSR26-ND 25 210 | 3448-3026 No. of Dim. - In. (mm) Digi-Key Pricing 3M 40 | 2.90 (73.66) 2.112 (53.64)| MCF40K-ND 940 79.0 | 3464-0000 
30 - MSSR30-ND 25 ~—.2.10 | 3448-3030 Cont. A B Part No. 1 10 | Part No. 50 | 3.40 (86.36) 2.612 (66.34) | MCF50K-ND 11.67 98.18. | 3415-0000 
34 7 Wecuee 2 = 2.10 | 3448-3034 With Slotted Mounting Flanges 60 | 3.90 (99.06) 3.112 (79.04)| MCFEOK-ND 13.48 113.40. | 3666-0000 
a0 = PSSuoe 25 = (2.10 | 3448-3040 64 {4.10 (104.14) 3.312 (84.12)| MCF64K-ND 13.12 110.43. | 3403-0000 
50 — MSSR50-ND. 25 2.10 | 3448-3050 10 | 1.20 (30.48) .90 (22.86) |MPLIOK-ND 2.95 24.85 | 4610-6050 a = . = = = 
60 _ MSSR60-ND 25 2.10 | 3448-3060 14 | 1.40 (35.56) 1.10 (27.94) |MPL14K-ND 4.10 34.48 | 4614-6000 Without Flanges 
16 | 1.50 (38.10) 1.20 (30.48) |MPLI6K-ND 4.64 39.03 4616-6000 10 | .96 (24.38) .612 (15.54) | MCE10K-ND 5.10 42.88 | 3358-0001 
20 | 1.70(43.18) 1.40 (35.56) |MPL20K-ND 5.41 45.50 | 4620-6000 16 | 1.26 (32.00) .912 (23.16) | MCE16K-ND 6.26 52.68 | 3368-0001 
3M 24 | 1.90 (48.26) 1.60 (40.64) |MPL24K-ND 5.95 50.05 | 4624-6000 20 | 1.46 (37.08) 1.112 (28.24)| MCE20K-ND 6.64 55.83 | 3461-0001 
; 24 (6.10) 26 | 2.00 (50.80) 1.70(43.18) |MPL26K-ND 6.16 51.80 4626-6000 26 | 1.76 (44.70) 1.412 (35.86) |MCE26K-ND 8.05 67.73 | 3462-0001 
Series 89, .100” x .100” ZA ; 30 | 2.20 (55.88) 1.90 (48.26) |MPL30K-ND 6.76 56.88 | 4630-6000 34 | 2.16 (54.86) 1.812 (46.02)|MCES4K-ND 857 72.10 | 3463-0001 
34 | 2.40 (60.96) 2.10 (53.34) |MPL34K-ND 7.63 64.23 | 4634-6000 40 | 2.46 (62.48) 2.112 (53.64) |MCE40K-ND 9.40 79.10 | 3464-0001 
(2.54mm x 2.54mm) rhs 36 | 2.50 (63:50) 220(55.88) |MPL3GK-ND 8.07 67.90 | 4636-6000 50 | 2.96 (75.18) 2.612 (66.34) | MCESOK-ND 11.67 98.18 | 3416-0001 
Socket Connectors (10.41) 40 | 2.70 (68.58) 2.40 (60.96) |MPL40K-ND 8.47 71.23 4640-6000 60 | 3.46 (87.88) 3.112 (79.04) | MCE60K-ND 13.48 113.40 | 3666-0001 
These high-quality, standard-performance IDC sockets minimize 50 | 3.20 (81.28) 2.90 (73.66) |MPL50K-ND 9.17 77.18 | 4650-6000 G4 | 9.66 (92.96) 3.912 (64.12) AGERE) 13-12 110.43 | 3403-0001 
applied assembly costs without sacrificing reliability. The Series 89 60 | 3.70 (93.98) 3.40 (86.36) |MPL60K-ND 10.82 91.00 | 4660-6000 With Slotted Mounting Flanges 
IDG sorte pao a ne fre of sac gercrmance ercmner: | | 04 | aso) amie) MAEM 115+ ora] denen! | [70 [iaoasay sranss) [NM a0 cme |e 
hold down applied assembly costs. These interconnects also offer Without Mounting Flanges 16 | 1.60 (40.64) .912 (23.16) | MCST6K-ND 6.26 52.68 | 3368-0002 
the quality and reliability you’d expect from 3M. They have been 10 | 1.20 (30.48) .90 (22.86) /MPK10K-ND 2.95 24.85 | 4610-6051 20 | 1.80 (45.72) 1.112 (28.24) | MCS20K-ND 6.64 55.83 | 3461-0002 
engineered with a “systems” approach that has a positive impact on 44 | 1.40 (35.56) 1.10 (27.94) |MPKi4K-ND 4.10 34.48) 4614-6001 26 | 2.10 (53.34) 1.412 (35.86)| MCS26K-ND 8.05 67.73 | 3462-0002 
your process and product costs. Physical Specifications: « Insu- aes. Series k ‘ 34 | 2.50 (63.50) 1.812 (46.02)| MCS34K-ND 857 72.10 | 3463-0002 
lation Material: Glass reinforced polyester (PBT) * Flammability 16 | 1.50 (38.10) 1.20 (30.48) ]MPK16K-ND 4.64 39.03 | 4616-6001 40 | 2.80 (71.12) 2.112 (53.64)| MCS40K-ND 9.40 79.10 | 3464-0002 
Rating: UL94V-0 * Color: Gray »* Marking: Molded Figures: 3M logo 20 | 1.70 (43.18) 1.40 (35.56) |MPK20K-ND 5.41 45.50 | 4620-6001 50 | 3.30 (83.82) 2.612 (66.34) | MCSSOK-ND 11.67 98.18. | 3415-0002 
and orientation triangle * Pins: Phosphor bronze * Contact Plating: 24 | 1.90 (48.26) 1.60 (40.64) |MPK24K-ND 5.95 50.05 | 4624-6001 60 3.80 (96.52) 3.112 (79.04) MCS6OK-ND 13.48 413.40 3666-0002 
Wipe Area: 30y" gold, MIL-G-45204, Type Il, Grade C * Underplate: 26 | 2.00 (50.80) 1.70 (43.18) |MPK26K-ND 6.16 51.80 | 4626-6001 00 (101.60) 3: : : i 
” ni -N- + Wi ion: 64 /4.00 (101.60) 3.312 (84.12)| MCS64K-ND 1312 110.43 | 3403-0002 
100y” nickel, QQ-N-290, Class 2 * Wire Accommodation: 28AWG 30 | 2.20(55.88) 1.90 (48.26) |MPK30K-ND 6.76 56.88 | 4630-6001 
stranded Electrical Specifications: * Current Rating: 1A ¢ Insulation -20 (55.88), 1.90 (48.26) . i Strain Reliefs 
Resistance: >1x10°0 @ 500VDC * Withstanding Voltage: 1000VRMS 34 | 2.40 (60.96) 2.10 (53.34) |MPK34K-ND 7.63 64.23 | 4634-6001 
@ Sea Level Environmental Specifications: * Operating 36 | 2.50 (63.50) 2.20 (55.88) |MPK36K-ND 8.07 67.90 | 4636-6001 10 = = MCSR10-ND 1.83 15.40 | 3448-52 
Temperature: -55°C ~ 105°C *UL File No.: E68080; CSA File No.: 40 | 2.70 (68.58) 2.40 (60.96) |MPK40K-ND 8.47 71.23 4640-6001 16 = = MCSRI6-ND 1.83 15.40 | 3448-53 
bRg0o7s 50 | 3.20(81.28) 2.90 (73.66) |MPKS50K-ND 9.17 77.18 | 4850-6001 a) = — Rea 1.83 15.40 | 3448-54 
Tay Cin) URES TABLE ai 60 | 3.70 (93.98) 3.40 (86.36) |MPKGOK-ND 10.82 91.00 | 4660-6001 2 _ <= sence We he eee 
Fomecs| (cotton) | erate 1 ry leer, 64 | 3.90 (99.06) 3.60 (91.44) |MPK64K-ND 11.54 97.13 | 4664-6001 ia ~ ~ Recents iz, 14g | aap a7 
IDC Socket Gold Strain Reliefs 50 - _ MCSR50-ND 1.83 15.40 | 3448-58 
10 | .68(17.27) |MSC1OA-ND 1.09 884 | 89110-0001 MPSR10-ND 4.90 | 3448-4610 60 _ _ MCSR60-ND 5.41 45.50 | 3448-31 
14 | 88(22.35) | MSCI4A-ND 142 942 |89114-0001 MPSR14-ND 5.78 | 3448-4614 64 - _ MCSR64-ND 1.83 15.40 | 3448-59 
More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(t073) 37 


3M Termination Jumpers No. of Rib- Socket to Socket Connector 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
Single Ended Socket Connector tacts | Finish | In. (cm) | Cable] Part No. 1 10 
Pin Au 30u”| 40 (101.60)| TW | M1AXK-3440K-ND 16.10 141.16 
! 34 | au i5u”| 40 (101.60)| TW | M1AXA-3440K-ND 9.92 87.01 
4% Au 30u"| 40 (101.60)| TW | M1AXK-4040K-ND 18.92 165.89 
Au 15u"| 40 (101.60)| TW | M1AXA-4040K-ND 11.93 104.61 Me 7 = 
*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray HL AP ot eo) MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 3M 
Socket connector without strain relief shown. Au 30u"| 40 (101.60)| TW | M1AXK-5040K-ND 23.64 207.29 Socket connector without strain relief shown. 
50 | qu 15y") 40 (101.60)| TW | M1AXA-SO40K-ND 14.57. 127.77 
No. of Rib- : No. of Rib- 
Cand corneal ilenathiie (hone || Digit Key Pricing go | A¥ 30H") 40 (101.60) TW | MTAXK-6040K-ND 28.81 252.68 Con-| Conn. | Length | bon*| Digi-Key Pricing 
tacts | Finish In. (cm) | Cable | Part No. 1 10 Au 15u"| 40 (101.60) TW | M1AXA-6040K-ND 17.11 150.08 tacts| Finish | In. (cm) |Cable| Part No. il 10 
Au 30p" ) 36 (91.44) | MC |M1AXK-1036R-ND = 4.73 41.47 Also available in the following configurations: Au 30") 6 (15.24) | MC | M3AAK-1006R-ND 6.51 57.07 
Au 15u" | 36 (91.44) | MC |MI1AXA-1036R-ND 2.62 22.94 M1BX(-CIK40K-ND — Standard Open End with Strain Relief jo | Au15u"| 6 (15.24) | MC | M3AAA-1006R-ND 2.40 21.06 
10 Au 30u” | 36 (91.44) | GR | M1AXK-1036J-ND 4.03 35.31 M1CX(-LIL40K-ND — Standard Open End with Polarizing Key Au 30u"| 6 (15.24) | GR | M3AAK-1006J-ND 6.39 56.05 
” ie iy M1DX(1-L1140K-ND — Std. Open End with Polarizing Key and Strain Relief Au15u"| 6 (15.24) | GR | M3AAA-4006J-ND 2.17 19.00 
Au 15u" | 36 (21.44) | GR aD eee We M1TXK-LIL140K-ND — Standard Closed End with Polarizing Key 7 { ) 
Au 30u" | 36 (91.44) | MC |MIAXK-1436R-ND 6.02 52.81 M1UXK-CID40K-ND — Std. Closed End with Polarizing Key and Strain Relief Au 30y” ite MC | M3AAK-1018R-ND 7.04 61.77 
aq | Au 151" | 86 (91.44) | MIC | MTAXA-1436R-ND 3.29 28.87 Call for complete part number and pricing! 4p | AU 15u") 18 (45.72) | MC | M3AAA-1018R-ND 2.82 24.72 
Au 30u" | 36 (91.44) | GR |MIAXK-1436J-ND 5.04 44.18 Au 30u"| 18 (45.72)| GR | M3AAK-1018J-ND 6.69 58.70 
Au 15u" | 36 (91.44) | GR |M1AXA-1436J-ND 2.31 20.24 : Au 15u"| 18 (45.72) | GR | M3AAA-1018J-ND 2.47 21.65 
Plug Connector Single Ended 
Au 30u" | 36 (91.44) | MC |MIAXK-1636R-ND 6.70 58.77 Au 30u"| 36 (91.44) | MC | M3AAK-1036R-ND 7.85 68.83 
tg | AU 15H" | 96 (91.44) | MC |MTAXA-T636R-ND 3.65 31.98 1p | AU 151") 36 (91.44) | MC | M3AAA-1036R-ND 3.62 31.78 
Au 30u" | 36 (91.44) | GR |M1AXK-1636J-ND 5.58 48.90 Au 30u"| 36 (91.44) | GR | M3AAK-1036J-ND 7.15 62.67 
Au 15u" | 36 (91.44) | GR |M1AXA-1636J-ND 2.52 22.11 Au 15u"| 36 (91.44) | GR | M3AAA-1036J-ND 2.92 25.62 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC |MIAXK-2036R-ND 7.77 68.12 Au 30u"| 6 (15.24) | MC | M3AAK-1406R-ND 7.92 69.41 
20 Au 15” | 36 (91.44) | MC | M1AXA-2036R-ND 4.39 38.48 *MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray Au15y"| 6 (15.24) | MC | M3AAA-1406R-ND 2.46 21.53 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR |MIAXK-2036J-ND 6.36 55.79 Pin connector without flange, with polarizing key shown. a Au 30u"| 6 (15.24) | GR | M3AAK-1406J-ND 7.75 67.97 
Au 15u" | 36 (91.44) | GR |MIAXA-2036J-ND 2.98 26.15 a aa Au15y”| 6 (15.24) | GR | M3AAA-1406J-ND 2.29 20.09 
Au 30y" ) 36 (91.44) | MC | MIAXK-2436R-ND = 9.32 81.74 Con-| Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing Au 30y” bat a MC | M3AAK-1418R-ND 8.67 76.00 
og | Ait 15u" | 36 (91.44) | MC IRITARAZESCRND] 8:16 45.26 tacts | Finish | In. (cm) |Cable| Part No. 1 10 44 | AU 15u") 18 (45.72) | MC | MBAAA-1418R-ND 3.21 28.12 
sat ca 2 Ore eccae ie ave Au 30u” | 36 (91.44) | MC | MHKXK-+1036R-ND 6.22 54.58 Au 30u"| 18 (45.72)| GR | M3AAK-1418J-ND 8.17 71.68 
da (91.44) : : Au 30” | 36 (91.44) | GR | MIKXK-1036J-ND 5.52 48.42 Au 15") 18 (45.72) | GR | M3AAA-1418J-ND 2.71 23.80 
oy SO 36 (91.44) | MC )MIAXK-2636R-ND 10.07 88.26 Au 30p” | 36 (91.44) | MC | M1KXK-1436R-ND 8.65 75.90 Au 30u"| 36 (91.44) | MC | M3AAK-1436R-ND 9.79 85.87 
og | AU 15H" | 96 (91.44) | MC |MIAXA-2636R-ND 5.52 48.36 Au 30u” | 36 (91.44) | GR | M1KXK-1436J-ND 7.67 67.27 1g | Au 151") 96 (91.44) | MIC | MSAAA-1496R-ND 4.93 97.99 
Au S0u" | 26.(91.44) | GR (ccecaey 8.24 72.24 Au 30u” | 36 (91.44) | MC | MIKXK-1636R-ND 982 86.13 Au 30”) 36(91.44)| GR | MSAAK-1436U-ND 8.81 77.24 
Au 15y" | 36 (91.44) | GR |MIAXA-2636J-ND 3.69 32.34 Au 30”) 36 (91.44) | GR | M1KXK-1636J-ND 870 76.26 Au 15y”| 36 (91.44)| GR | M3AAA-1436J-ND 3.35 29.36 
A i6y"| S5(otad) | MC (MMAXASRRGRAD 6.00 6079 Ava0y"| 36,0144) | OR [MNKXK-2n96eND 1026 8060 var] 6(1520) | Me TER 888 7618 
Ay * pl ate Hs specs 6.93 60.79 u 80)" | 36 (91.44) 20365 Z : ag | AU 15H") 6(15.24) | MC | M3AAA-t606R-ND 257 22.57 
pee ene oe eae - se Au 30n” | 36 (91.44) | MC | MIKXK-2436R-ND 13.16 115.37 Au30u"| 6 (15.24) | GR | MSAAK-1606J-ND 8.50 74.51 
u 15p (91.44) -3036,- 54 39. Au 30”) 36 (91.44) | GR | M1KXK-2436J-ND 11.47 100.57 Au15u”) 6 (15.24) | GR | M3AAA-1606U-ND 2.39 20.93 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC |MIAXK-3436R-ND 13.14 115.23 Au 30y”) 36 (91.44) | MC | M1KXK-2636R-ND 13.80 121.04 ; 
Au ty" | 36 (91.44) | MC |MYAXA-3436R-ND 6.96 61.08 Au 30y" | 36 (91.44) | GR | MIKXK-2636J-ND 11.97 105.01 ee pep a 
34 | au soy" | 36 (91.44) | GR |M1AXK-3436-ND 10.75 94.27 Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M1KXK-3036R-ND 16.03 140.59 16 wat 8 (45.72) | GR | M3AAK-1618J-ND aane aaa 
‘ : -34360- : : Au 301” 91.44) | Gi -3036J- f t ; ; 
Au 15u" | 36 (91.44) | GR |MIAXA-3436J-ND 4.58 40.12 si" ee os ae ‘se "36s Au 15y") 18(45.72)| GR | MBAAA1618/-ND 287 25.46 
Au 30u" | 36 (91.44) | MC |MIAXK-4036R-ND 15.44 135.38 u 30H : l : . : 
Au 15u"| 36 (91.44) | MC |MIAXA-4036R-ND 8.45 74.10 Au 30u” | 36 (91.44) | GR | M1KXK-3436J-ND 15.01 131.60 Au 30u") 36 (91.44) | MC | M3AAK-1636R-ND 10.83 94.96 
40 | au3ou"| 36 (91.44) | GR |MIAXK-4036U-ND 12.63 110.72 Au 30u”) 36 (91.44) | MC ) MIKXK-3636R-ND 18.56 162.78 16 Aus) 8 6 (91.44) | AC Ey 72 4188 
Au 15” | 36 (91.44) | GR |MIAXA-4036J-ND 5.64 49.48 Au 30u" | 36 (91.44) | GR | MMKXK-3636J-ND 15.96 139.97 Au S0u") 36(01.44)) GR ees §9-70 85.10 
Au 30y”| 36 (91.44) | MC [MIAXK-5036R-ND 19.29 169.15 Au 30p” | 36 (01.44) | MC JIMIKXKS4036R:ND) 19.66 172.43 A SO OS 
au i5y” | 36 (91.44) | mc |M1AXA-SO3ER-ND 1022 99.68 Au 30”) 36 (91.44) | GR | M1KXK-4036J-ND 16.85 147.77 Au 30u") 6 (15.24) | MC | MSAAK-2006R-ND 9.64 84.50 
50 | au soy") 36 (91.44) | GR | MMAXK-5036U-ND 15.77 138.32 Au 30u" | 36 (91.44) | MC | MIKXK-5036R-ND 22.38 196.22 og | AU 15u") 6(15.24) | MC Oem «259 25.22 
Au 15y" | 36 (91.44) | GR |MAXA-SO36J-ND 6.71 58.81 Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M1KXK-5036J-ND 18.86 165.40 Au 30u"| 6 (15.24) | GR | M3AAK-2006J-ND 9.40 82.45 
: 7 Au 15u"| 6 (15.24) | GR | M3AAA-2006J-ND 2.64 23.17 
Au 30u" | 36 (91.44) | MC |MAAXK-6036R-ND 23.60 206.91 eran a rn . Eee ae ae : 
Au 15y” | 36 (91.44) | MC |MIAXA-6036R-ND 11.90 104.31 . ae bare MC tae 10:71 93.91 
60 | ay soy" | 36 (91.44) | GR |MIAXK-6036U-ND 19.38 169.93 Au 30)" | 36 (91.44) | MC | MIKXK-G436R-ND 28.33 248.46 no | Au t5H"| 18 (45.72) | MC ] M3AAA-2018R-ND 3.95 34.683 
Au 15” | 36 (91.44) | GR |MIAXA-6036J-ND 7.68 67.33 Au 30n” | 36 (91.44) | GR | MIKXK-6436J-ND 23.83 209.01 Au 30y") 18 (45.72)| GR | MSAAK-2018J-ND 10.01 87.74 
aoe ; eo Also available in the following configurations: Au 18y"| 16(45.72) | GR (AMSSEZOIEND) 325 2846 
A aL an italy Relet MIRC SERBEDND bin Comecior Minot Flange, with Polarizing Key Au 30u”| 36 (91.44) | MC | M3AAK-2036R-ND 12.32 108.02 
| - — standard Open End wi rain Relliel an rain Relié! ” es | 
M1CXC+C10136C1-ND — Standard Open End with Polarizing Key M{WXK-COO36C1-ND — Pin Connector with Flange, with Polarizing Key og | Au 15H") 36 (01.44) | MC iaeccue 50 48.74 
M1DXC-CIL136C1-ND - Std. Open End with Polarizing Key and Strain Relief M1YXK-(J_136L-ND — Pin Connector with Polarizing Key and Strain Relief Au 30") 36 (91.44) | GR | M3AAK-2036J-ND 10.91 95.69 
MATXK-CICI36C1-ND — Standard Closed End with Polarizing Key Call for complete part number and pricing! Au 15") 36 (91.44) | GR | M3AAA-2036J-ND 4.15 36.41 
M1UXK-LJL136L1-ND — Std. Closed End with Polarizing Key and Strain Relief Au30u”) 6 (15.24) | MC | M3AAK-2406R-ND 11.56 101.40 
Call for complete part number and pricing! Plug Connector — Single Ended oq | Au 15") 6 (15.24) | MC | M3AAA-2406R-ND 3.24 28.44 
*Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate. Au 30u") 6 (15.24) | GR | M3AAK-2406J-ND 11.28 98.94 
: Au 15u"| 6 (15.24) | GR | M3AAA-2406J- : 
Single Ended Socket Connector No.of Rib- u15p"| 6 (15.24) 2406J-ND 2.96 25.98 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing Au 30p” peal MC | M3AAK-2418R-ND 12.85 112.69 
*Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate. tacts | Finish In. (cm) |Cable| Part No. 1 10 94 Au 15u"| 18 (45.72) | MC | M3AAA-2418R-ND 4.53 39.73 
No.of Rib- 10 | Au 30y” | 40 (101.60) MIKXK-1040K-ND 7.09 62.21 ; Fae epne a Som eniaat pe peer 
Con-| Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing 14 | Au 30y” | 40 (101.60) MIKXK-1440K-ND 9.87 86.58 u 15u"| 18 (45.72) NS : : 
tacts | Finish | In. (cm) |Cable| Part No. 1 10 16 | Au 30y” | 40 (101.60) MAKXK-1640K-ND 11.21 98.33 Au 30u"| 36 (91.44) | MC | M3AAK-2436R-ND 14.78 129.62 
(cm) 
p 20 | Au 30y” | 40 (101.60) MIKXK-2040K-ND 13.41. 117.57 Au 15u"| 36 (91.44) | MC | M3AAA-2436R-ND 6.46 56.66 
af eel pan iy ae ed se 26 | Au30u" | 40 (101.60) MIKXK-2640K-ND 16.06 140.87 24 | au 30u"| 36(91.44)| GR | M3AAK-2436J-ND 13.09 114.82 
eed Mot-ed) : : 34 | Au 30u” | 40 (101.60) M1KXK-3440K-ND 20.35 178.50 Au 15") 36 (91.44) | GR | M3AAA-2436J-ND 4.77 41.86 
a Au 30u” | 40 (101.60)) TW | M1AXK-1440K-ND 7.24 63.49 40 | Au30y” | 40 (101.60) MAKXK-4040K-ND 23.14 202.94 Au30u") 6(15.24) | Mc | M3AAK-2606R-ND 12.46 109.28 
Au 15y” | 40 (101.60) | TW | MIAXA-1440K-ND 4.51 39.55 50 | Au 30y” | 40 (101.60) MIKXK-S040K-ND 26.73 234.36 Au15u"| 6 (15.24) | MC | M3AAA-2606R-ND 3.36 29.48 
60 | Au 30y” | 40 (101.60: MAKXK-6040K-ND 31.77 278.62 26 " 
Au 30u" | 40 (101.60)| TW | M1AXK-1640K-ND 8.09 70.97 40 C110) Au 30u") 6 (15.24) | GR | MBAAK-2606J-ND 12.16 106.61 
16 64 | Au 30y” | 40 (101.60) MIKXK-6440K-ND 33.90 297.29 Au 15u"| 6 (15.24) | GR | M3AAA-2606J-ND 3.06 26.81 
Au 15u" | 40 (101.60)) TW | MI1AXA-1640K-ND 5.04 44.18 : : : 
7 Also available in the following configurations: Au 30u"!| 18 (45.72)| MC | M8AAK-2618R-ND 13.86 121.51 
Au 30u” | 40 (101.60) | TW | M1AXK-2040K-ND 9.51 83.37 M1RXK-CIL40K-ND — Standard Open End without Flange, with Polarizing Key ne te MC | M3AAA-2618R-ND 476 41.71 
20 | au 15y” | 40 (101.60)| TW | M1AXA-2040K-ND 6.13 53.73 and Strain Relief 26 | ay soy" : : . 
M1WXK-CIC40K-ND - Standard Open End with Flange, with Polarizing Key 30H") 18 (45.72) ] GR | MBAAK-2618J-ND 12.94 113.50 
Au 30y” | 40 (101.60) | TW | M1AXK-2640K-ND 12.33 108.10 M1YXK-CIL40K-ND - Standard Open End with Flange, with Polarizing Key Au 15y"| 18 (45.72) | GR | M3AAA-2618J-ND 3.84 33.70 
26 | qu 15y” | 40 (101.60) | TW | M1AXA-2640K-ND 7.78 68.20 and Strain Relief 
Call for complete part number and pricing! (Continued) 
More Product Available Online: www.digikey.com 
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3M Termination Jumpers 


Socket to Socket Connector (Cont.) 


Socket to Socket Connector 
*Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate. 


Also available in the following configurations: 


M3BBL]-OLIDILID-ND — Standard Open End with Strain Relief 

M3CCLJ-OOOIOO-ND — Standard Open End with Polarizing Key 

M3DDC-CIIOIMID-ND — Standard Open End with Polarizing Key and Strain 

Relief 

M8TTK-LIDLIDIL-ND — Standard Closed End with Polarizing Key 

M3UUK-LJ_CILIL1-ND — Standard Closed End with Polarizing Key and Strain 
Relief 

Call for complete part number and pricing! 


tacts 


Finish 


In. (cm) 


Cable 


Part No. 


1 


No. of Rib- No. of Rib- 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | In.(cm) |Cable) Part No. 1 10 tacts | Finish | In.(cm) | Cable} Part No. 1 10 
Au 30y” | 36 (91.44) | MC | M3AAK-2636R-ND 15.95 139.85 Au 30y” | 20 (50.80) | TW | M3AAK-1020K-ND 7.48 65.59 
Au 15y" | 36 (91.44) | MC | M3AAA-2636R-ND 6.85 60.05 Au 15y"| 20 (50.80) | TW | M3AAA-1020K-ND 3.25 28.54 
26 Au 30u” | 36 (91.44) | GR | M3AAK-2636J-ND 14.12 123.82 qo. | Au 30u" | 40:(101.60)| TW ReoeNcg §88:72 76.46 
Au 15y” | 36 (91.44) | GR | M3AAA-2636J-ND 5.02 44.02 Au 15y" | 40 (101.60) / TW | M3AAA-1040K-ND 4.49 39.41 
Au 30” | 60 (152.40)} TW | M3AAK-1060K-ND 9.96 87.32 
Au 30") 6 (15.24) | MC | M3AAK-3006R-ND 14.43 126.55 Au 15y” | 60 (152.40)| TW | M3AAA-1060K-ND 5.73 50.27 
go | Au 15u" | 6(15.24) | MC Ree oof 83.64 Au 30y” | 20 (50.80) | TW | M3AAK-1420K-ND 9.28 81.34 
Au 30y”| 6 (15.24) | GR | M3AAK-3006J-ND 14.03 123.06 ‘Au t5y"| 20 (50.80) | TW | M3AAA-1420K-ND 3.82 33.46 
Au tsp" | 6 (15.24) | GR |MSAASSuOo NO 344 30.15 44, | 2¥-80u" | 40 (101.60)) TW | MBAAK-1440K-ND 11.01 96.55 
Au 30u” | 18 (45.72) | MC | M3AAK-3018R-ND 16.25 142.54 Au 15y” | 40 (101.60) | TW | M3AAA-1440K-ND 5.55 48.67 
au t5y" | 18 (45.72) | mc | MSAAA-3018R-ND 5.66 49.63 Au 30n” | 60 (152.40)| TW | M3AAK-1460K-ND 12.75 111.77 
30 | au soy" | 18 (45.72) | GR | MBAAK-3018U-ND 15.06 132.06 Au 15u" | 60 (152.40) | TW MEAROOGRaS 7.29 63.89 
Au 15p") 18 (45.72) | GR | M3AAA-3018U-ND 4.47 39.15 Au 30u” | 20 (50.80) | TW | M3AAK-1620K-ND 10.24 89.78 
Au 15y"| 20 (50.80) | TW | M3AAA-1620K-ND 4.13 36.20 
Au 30y” | 36 (91.44) | MC | M3AAK-3036R-ND 18.99 166.53 ‘Au 30y" | 40 (101.60)| TW | MBAAK-1640K-NO 12.22 107417 
go | Au 15H" | 86(9%.44) | MC | M3AAA-3036R-ND 8.39 73.62 16 | gu t5u"| 40 (101.60)| TW | M3AAA-1640K-ND 6.11 53.59 
Au 30p” ) 36 (91.44) | GR | M3AAK-3036J-ND 16.60 145.57 Au 30y” | 60 (152.40)| TW | M3AAK-1660K-ND 14.20 124.56 
Au 15y” | 36 (91.44) | GR | M3AAA-3036J-ND 6.01 52.66 Au 15” | 60 (152.40)| TW | M3AAA-1660K-ND 8.09 70.98 
Au 30y"| 6 (15.24) | MC | M3AAK-3406R-ND 16.25 142.51 Au 30u” | 20 (50.80) | TW | M3AAK-2020K-ND 11.58 101.54 
Au15y"| 6 (15.24) | MC | M3AAA-3406R-ND 3.90 34.21 Au 15y” | 20 (50.80) | TW | M3AAA-2020K-ND 4.82 42.26 
34 | ausoy”| 6 (15.24) | GR | MAAK-3406J-ND 15.85 139.02 op | Au 30u" | 40.(101.60)| TW PC ReeuebeNe 14.08 123.27 
Au 15”) 6 (15.24) | GR |M3AAA-3406U-ND 3.50 30.72 Au 15y") 40 (101.60) | TW | M3AAA-2040K-ND 7.30 63.99 
Au 30” | 60 (152.40)| TW | M3AAK-2060K-ND 16.54 145.01 
Au 30y” | 18 (45.72) | MC | M3AAK-3418R-ND 18.07 158.50 Au 15y” | 60 (152.40)| TW | M3AAA-2060K-ND 9.78 85.73 
qa | Au 154") 18 (45.72) | MC Rees O72 50.20 Au 30y” | 20 (50.80) | TW | M3AAK-2620K-ND 14.99 131.43 
Au 30y” | 18 (45.72) | GR | M3AAK-3418J-ND 16.88 148.02 Au t5u" | 20 (60.80) | TW | M3AAA-2620K-ND 5.89 51.63 
Au 1p" | 18 (45.72) | GR [MSAMSetcuog 453 39.72 ng | Au 30u" | 40 (101.60)] TW | MBAAK-2640K-ND 18.21 159.68 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC | M3AAK-3436R-ND 20.81 182.49 Au 15y” | 40 (101.60) | TW | M3AAA-2640K-ND 9.11 79.88 
au 15y" | 36 (91.44) | mc | MSAAA-3436R-ND 8.46 74.19 Au 30y” | 60 (152.40)| TW | M3AAK-2660K-ND 21.43 187.94 
34 | au-aoy"| 36 (01.44) | GR | MBAAK-3436U-ND 18.42 161.53 Au 15” | 60 (152.40)| TW | M3AAA-2660K-ND 12.33 108.14 
Au 15y" | 36 (91.44) | GR |M3AAA-3436/-ND 6.07 53.23 Au 30y” | 20 (50.80) | TW | M3AAK-3420K-ND 19.55 171.47 
Au 15y"| 20 (50.80) | TW | M3AAA-3420K-ND 7.20 63.17 
Au 30y” | 6 (15.24) | MC | M3AAK-4006R-ND 19.08 167.30 ‘Au 30y" | 40 (101.60)| TW | M3AAK-3440K-ND 23.7 208.42 
ay | U15H") 6415.24) | MC ee 0 4475 34 | au t5y" | 40 (101.60)| TW | M3AAA-3440K-ND 11.42 100.12 
Au 30p") 6 (15.24) | GR | M3AAK-4006J-ND 18.61 163.19 Au 30y” | 60 (152.40) | TW | M3AAK-3460K-ND 27.98 245.37 
Au15y”| 6 (15.24) | GR | M3AAA-4006J-ND 4.63 40.64 Au 15” | 60 (152.40)| TW | M3AAA-3460K-ND 15.63 137.07 
Au 30n" | 18 (45.72) | MC | M3AAK-4018R-ND 21.22 186.11 Au 30y” | 20 (50.80) | TW | M3AAK-4020K-ND 22.96 201.36 
Au 15u” | 18 (45.72) | MC | M3AAA-4018R-ND 7.25 63.56 Au 15u" | 20 (50.80) | TW ) M3AAA-4020K-ND 8.99 78.81 
40 | au soy” 18 (45.72) | GR | M3AAK-4018J-ND 19.82 173.78 gg. | Au 30u" | 40(101.60)) TW ee eeeeoeoeuuog 27.92 244.83 
Au15u"| 18 (45.72) | GR |MSAAA-4018J-ND 5.84 51.23 Au 15" | 40 (101.60)) TW | M3AAA-4040K-ND 13.94 122.28 
Au 30” | 60 (152.40)| TW | M3AAK-4060K-ND 32.88 288.31 
Au 0p”) 36 (91.44) | MC | M3AAK-4036R-ND 24.44 214.32 Au 15y” | 60 (152.40)| TW | M3AAA-4060K-ND 18.90 165.76 
ag | Au 15u"| 86 (81.44) | MC ee ecees 1047 81.77 Au 30u” | 20 (50.80) | TW | M3AAK-5020K-ND 28.69 251.56 
Au 30y” | 36 (91.44) | GR | M3AAK-4036J-ND 21.63 189.67 Au ty" | 20 (50.80) | TW | M3AAA-5020K-ND 10.55 92.58 
Au 5p" | 36 (01.44) | GR |MSAcsouy 7:65 67.12 gq | Au 30" | 40 (101.60)) TW | MBAAK-SO40K-ND 34.88 305.90 
Au 30u” | 6 (15.24) | MC | M3AAK-5006R-ND 23.83 208.98 Au 15y" | 40 (101.60)) TW | M3AAA-S040K-ND 16.75 146.87 
au t5u"| 6(15.24) | mc | M3AAA-SOO6R-ND 5.70 49.95 Au 30” | 60 (152.40)| TW | M3AAK-5S060K-ND 41.08 360.24 
50 | auaoy"| 6 (1524) | GR | MBAAK-SO0BJ-ND 23.24 203.84 Au 15” | 60 (152.40)| TW | M3AAA-SOGOK-ND 22.95 201.24 
Aut5y"| 6 (15.24) | GR |M3AAA-SOOGJ-ND 5.11 44.81 Au 30u” | 20 (50.80) | TW | M3AAK-6020K-ND 35.32 309.74 
Au 15u"| 20 (50.80) | TW | M3AAA-6020K-ND 11.92 104.54 
Au 30y” | 18 (45.72) | MC | M3AAK-5018R-ND 26.51 232.49 ‘Au 30n" | 40 (101.60)| TW | MBAAK-6040K-ND 42.76 374.95 
gp | AN 15H") 18 (45.72) | MC ee oo 73.46 80 | au 15y" | 40 (101.60)| TW | M3AAA-6040K-ND 19.36 169.75 
Au 30p”) 18 (45.72) | GR | M3AAK-5018J-ND 24.75 217.08 Au 30y” | 60 (152.40)| TW | M3AAK-6060K-ND 50.19 440.15 
Au 15y” | 18 (45.72) | GR | M3AAA-5018J-ND 6.62 58.05 Au 15” | 60 (152.40)| TW | M3AAA-GOGOK-ND 26.79 234.95 
ou ual 36 (91.44) | MC Re eooeomiag 20:53 267.76 Also available in the following configurations: 
gq | Au 15u"| 36 (81.44) | MC Re aeemmes 1240 108.73 M3BBL1-OILIOK-ND - Standard Open End with Strain Relief 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR | M3AAK-5036J-ND 27.02 236.93 M838CCLJ-OMIOIDIK-ND — Standard Open End with Polarizing Key 
Au 15” | 36 (91.44) | GR_ | M3AAA-5036J-ND 8.88 77.90 BEDE SERIA sana Openeia win Polarizing Key and Strain 
Au 30u"| 6 (15.24) | MC | M8AAK-6006R-ND 29.49 258.64 Fa CD cit oat ene wi joanana Key be 
gq [Au tSH"| 615.24) | MC | MaAAA-G00GR-ND 6.09 53.44 Col for SORDIER park saber ond prbite! SaneNg Ney ene oralnere 
Au 30y”| 6 (15.24) | GR | M3AAK-6006J-ND 28.79 252.47 
Au15y"| 6 (15.24) | GR | M3AAA-6006J-ND 5.39 47.27 Plug Connector to Plug Connector 
Au 30y” | 18 (45.72) | MC | M3AAK-6018R-ND 32.71 286.85 ay 
Au 15y” | 18 (45.72) | MCG | M3AAA-6018R-ND 9.31 81.65 
50 | au 3ou” | 18 (45.72) | GR | M3AAK-6018J-ND 30.60 268.36 
Au 15y" | 18 (45.72) | GR | M3AAA-6018J-ND 7.20 63.16 
Au 30y” | 36 (91.44) | MC | M3AAK-6036R-ND 37.54 329.18 *MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 
60 Au 15p” ) 36 (91.44) | MC | M3AAA-6036R-ND 14.14 123.98 Pin connector without flange, with polarizing key shown. 
Au 30y" | 36 (91.44) | GR | M3AAK-6036J-ND 33.32 292.19 
Au 15y” | 36 (91.44) | GR | M3AAA-6036J-ND 9.92 86.99 No. of Rib-| os 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
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Au 30” 
Au 30y” 
Au 30” 
Au 30” 
Au 30” 
Au 30” 


6 (15.24) 
6 (15.24) 
18 (45.72) 
18 (45.72) 
36 (91.44) 
36 (91.44) 


MC 
GR 
MC 
GR 
MC 
GR 


M83KKK-1006R-ND 
MS3KKK-1006J-ND 
M83KKK-1018R-ND 
MS3KKK-1018J-ND 
MS3KKK-1036R-ND 
MS3KKK-1036J-ND 


9.50 
9.38 
10.03 
9.68 
10.84 
10.14 


83.29 
82.27 
87.99 
84.92 
95.05 
88.89 


No. of Rib- 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | In.(cm) |Cable| Part No. 1 10 
Au 30u”) 6 (15.24) | MC | M8KKK-1406R-ND 13.18 115.58 
Au 30u") 6 (15.24) | GR | M3KKK-1406J-ND 13.02 114.14 
Au 30u”) 18 (45.72) | MC | M3KKK-1418R-ND 13.93 122.17 
4 Au 30u”) 18 (45.72) | GR | M3KKK-1418J-ND 13.44 117.85 
Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M3KKK-1436R-ND 15.06 132.04 
Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M3KKK-1436J-ND 14.07 123.41 
Au 30u”) 6 (15.24) | MC | M3KKK-1606R-ND 14.92 130.87 
Au 30u”) 6 (15.24) | GR | M3KKK-1606J-ND 14.74 129.23 
Au 30u”) 18 (45.72) | MC | M3KKK-1618R-ND 15.78 138.40 
is Au 30u”) 18 (45.72) | GR | M3KKK-1618J-ND 15.22 133.46 
Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M3KKK-1636R-ND 17.07 149.68 
Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M3KKK-1636J-ND 15.94 139.82 
Au 30u") 6 (15.24) | MC | M3KKK-2006R-ND 17.44 152.90 
Au 30u”) 6 (15.24) | GR | M3KKK-2006J-ND 17.20 150.85 
Au 30u”) 18 (45.72) | MC | M3KKK-2018R-ND 18.51 162.31 
20 Au 30u”) 18 (45.72) | GR | M3KKK-2018J-ND 17.81 156.14 
Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M3KKK-2036R-ND 20.12 176.42 
Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M3KKK-2036J-ND 18.71 164.09 
Au 30u”) 6 (15.24) | MC | M3KKK-2406R-ND 19.23 168.66 
Au30u") 6 (15.24) | GR | M3KKK-2406J-ND 18.95 166.20 
Au 30u”) 18 (45.72) | MC | M3KKK-2418R-ND 20.52 179.95 
24 Au 30u”) 18 (45.72) | GR | M3KKK-2418J-ND 19.68 172.55 
Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M3KKK-2436R-ND 22.45 196.88 
Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M3KKK-2436J-ND 20.76 182.08 
Au 30u”) 6 (15.24) | MC | M3KKK-2606R-ND 19.94 174.83 
Au 30u") 6 (15.24) | GR | M3KKK-2606J-ND 19.63 172.16 
Au 30u”) 18 (45.72) | MC | M3KKK-2618R-ND 21.33 187.06 
26 Au 30u”) 18 (45.72) | GR | M3KKK-2618J-ND 20.42 179.05 
Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M3KKK-2636R-ND 23.42 205.40 
Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M3KKK-2636J-ND 21.59 189.37 
Au 30u”) 6 (15.24) | MC | M3KKK-3006R-ND 22.04 193.24 
Au 30u”) 6 (15.24) | GR | M3KKK-3006J-ND 21.64 189.75 
Au 30u”) 18 (45.72) | MC | M3KKK-3018R-ND 23.86 209.23 
o Au 30u”) 18 (45.72) | GR | M3KKK-3018J-ND 22.67 198.75 
Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M3KKK-3036R-ND 26.59 233.22 
Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M3KKK-3036J-ND 24.21 212.26 
Au 30u") 6 (15.24) | MC | M3KKK-3406R-ND 24.77 217.18 
Au 30u”) 6 (15.24) | GR | M3KKK-3406J-ND 24.37 213.69 
Au 30u”) 18 (45.72) | MC | M8KKK-3418R-ND 26.59 233.17 
34 Au 30u”) 18 (45.72) | GR | M3KKK-3418J-ND 25.40 222.69 
Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M3KKK-3436R-ND 29.32 257.16 
Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M3KKK-3436J-ND 26.94 236.20 
Au 30u”) 6 (15.24) | MC | M8KKK-3606R-ND 26.21 229.86 
Au 30u”) 6 (15.24) | GR | M3KKK-3606J-ND 25.78 226.06 
Au 30u”) 18 (45.72) | MC | M3KKK-3618R-ND 28.20 247.26 
36 Au 30u”) 18 (45.72) | GR | M3KKK-3618J-ND 26.90 235.86 
Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M3KKK-3636R-ND 31.17 273.36 
Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M3KKK-3636J-ND 28.57 250.55 
Au 30u”) 6 (15.24) | MC | M8KKK-4006R-ND 27.53 241.40 
Au 30u") 6 (15.24) | GR | M3KKK-4006J-ND 27.06 237.29 
Au 30u”) 18 (45.72) | MC | M3KKK-4018R-ND 29.67 260.21 
40 Au 30u”) 18 (45.72) | GR | M3KKK-4018J-ND 28.27 247.88 
Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M3KKK-4036R-ND 32.89 288.42 
Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M3KKK-4036J-ND 30.08 263.77 
Au 30u”) 6 (15.24) | MC | M3KKK-5006R-ND 30.01 263.13 
Au 30u”) 6 (15.24) | GR | M3KKK-5006J-ND 29.42 257.99 
Au 30u”) 18 (45.72) | MC | M3KKK-5018R-ND 32.69 286.64 
ay Au 30u”) 18 (45.72) | GR | M3KKK-5018J-ND 30.93 271.23 
Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M3KKK-5036R-ND 36.71 321.91 
Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M3KKK-5036J-ND 33.19 291.08 
Au 30u”) 6 (15.24) | MC | M3KKK-6006R-ND 35.41 310.51 
Au 30u”) 6 (15.24) | GR | M3KKK-6006J-ND 34.71 304.34 
Au 30u”) 18 (45.72) | MC | M3KKK-6018R-ND 38.63 338.72 
60 Au 30u”) 18 (45.72) | GR | M3KKK-6018J-ND 36.52 320.23 
Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M3KKK-6036R-ND 43.45 381.05 
Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M3KKK-6036J-ND 39.23 344.06 
Au 30u”) 6 (15.24) | MC | M3KKK-6406R-ND 37.79 331.40 
Au 30u”) 6 (15.24) | GR | M3KKK-6406J-ND 37.04 324.82 
Au 30u”) 18 (45.72) | MC | M3KKK-6418R-ND 41.22 361.49 
. Au 30u”) 18 (45.72) | GR | M3KKK-6418J-ND 38.97 341.77 
Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M3KKK-6436R-ND 46.37 406.64 
Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M3KKK-6436J-ND 41.87 367.19 


Also available in the following configurations: 

M8RRK-LIOIAICIO-ND — Pin Connector without Flange, with Polarizing Key 
and Strain Relief 

M38WWK-LIOICICIF-ND — Pin Connector with Flange, with Polarizing Key 

M3YYK-LIDLIDIC-ND — Pin Connector with Flange, with Polarizing Key and 
Strain Relief 

Call for complete part number and pricing! 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Plug Connector to Plug Connector 
*Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate. 


No. of Rib- 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish In. (cm) Cable | Part No. 1 10 
Au 30u” | 20 (50.80) | TW | M3KKK-1020K-ND 10.47 91.81 
- Au 30u” | 40 (101.60) | TW | M3KKK-1040K-ND 11.71 102.68 
Au 30u” | 20 (50.80) | TW | M8KKK-1420K-ND 14.54 127.51 
ibs Au 30u” | 40 (101.60) | TW | M3KKK-1440K-ND 16.28 142.72 
Au 30u” | 20 (50.80) | TW | M3KKK-1620K-ND 16.48 144.50 
is Au 30u” | 40 (101.60) | TW | M3KKK-1640K-ND 18.46 161.89 
Au 30u” | 20 (50.80) | TW | M3KKK-2020K-ND 19.38 169.94 
7 Au 30u” | 40 (101.60) | TW | M3KKK-2040K-ND 21.86 191.67 
Au 30u” | 20 (50.80) | TW | M3KKK-2620K-ND 22.46 196.98 
7 Au 30u” | 40 (101.60) | TW | M3KKK-2640K-ND 25.68 225.23 
Au 30u” | 20 (50.80) | TW | M3KKK-3420K-ND 28.07 246.14 
= Au 30u” | 40 (101.60) | TW | M3KKK-3440K-ND 32.28 283.09 
Au 30u” | 20 (50.80) | TW | M3KKK-4020K-ND 31.41 275.46 
o Au 30u” | 40 (101.60) | TW | M3KKK-4040K-ND 36.37 318.93 
Au 30u” | 20 (50.80) | TW | M8KKK-5020K-ND 34.86 305.71 
7 Au 30u” | 40 (101.60) | TW | M3KKK-5040K-ND 41.06 360.05 
Au 30u” | 20 (50.80) | TW | M3KKK-6020K-ND 41.24 361.61 
7 Au 30u” | 40 (101.60) | TW | M3KKK-6040K-ND 48.67 426.82 
Au 30u” | 20 (50.80) | TW | M3KKK-6420K-ND 44.01 385.91 
o Au 30u” | 40 (101.60) | TW | M3KKK-6440K-ND 51.94 455.46 


Also available in the following configurations: 

M3RRK-LILIDICIK-ND — Pin Connector without Flange, with Polarizing Key 
and Strain Relief. 

M3WWK-LICICIOIK-ND — Pin Connector with Flange, with Polarizing Key. 

M8YYK-LIDICIDIK-ND — Pin Connector with Flange, with Polarizing Key and 
Strain Relief. 

Call for complete part number and pricing! 


Socket Connector to Plug Connector 


*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 3M 


Pin connector without flange, with polarizing key, and 
socket connector without strain relief shown. 


No. of Rib- 
Con- | Conn. Length bon* |Digi-Key Pricing 
tacts | Finish In.(cm) |Cable |Part No. 1 10 


Au 30u" | 6 (15.24) | MC |M3AKK-3006R-ND 18.23 159.90 
Au 30u" | 6 (15.24) | GR |M3AKK-3006J-ND 17.84 156.41 


Au 30u” | 18 (45.72) | MC |M3AKK-3018R-ND 20.06 175.89 
7 Au 30u” | 18 (45.72) | GR |M3AKK-3018J-ND 18.86 165.41 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC |M3AKK-3036R-ND 22.79 199.87 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR |M3AKK-3036J-ND 20.40 178.91 
Au 30u" | 6 (15.24) ) MC /M3AKK-3406R-ND 20.51 179.85 
Au 30u" | 6 (15.24) | GR |M3AKK-3406J-ND 20.11 176.36 
Au 30u” | 18 (45.72) | MC |M3AKK-3418R-ND 22.33 195.84 
7 Au 30u" | 18 (45.72) | GR |M3AKK-3418J-ND 21.14 185.36 
Au 30u” | 36 (91.44) ) MC |M3AKK-3436R-ND 25.07 219.82 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR |M3AKK-3436J-ND 22.68 198.86 
Au 30u" | 6 (15.24) ) MC /M3AKK-4006R-ND 23.30 204.35 
Au 30u" | 6 (15.24) | GR |M3AKK-4006J-ND 22.83 200.24 
Au 30u” | 18 (45.72) | MC |M8AKK-4018R-ND 25.45 223.16 
a0 Au 30u” | 18 (45.72) ) GR |M3AKK-4018J-ND 24.04 210.83 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC |M3AKK-4036R-ND 28.67 251.37 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR /M3AKK-4036J-ND 25.85 226.72 


Au 30u” | 6 (15.24) ) MC /M3AKK-5006R-ND 26.92 236.05 
Au 30u" | 6 (15.24) | GR |MBAKK-5006J-ND 26.33 230.91 
59 |Au30u" | 18 (45.72) | MC |MB3AKK-5018R-ND 29.60 259.56 
Au 30u” | 18 (45.72) ) GR JM3AKK-5018J-ND 27.84 244.15 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC /M3AKK-5036R-ND 33.62 294.83 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR |M3AKK-5036J-ND 30.11 264.01 


Au 30u" | 6 (15.24) | MC |M3AKK-6006R-ND 32.45 284.57 
Au 30u" | 6 (15.24) | GR |M3AKK-6006J-ND 31.75 278.41 


Au 30u” | 18 (45.72) | MC |M3AKK-6018R-ND 35.67 312.79 
60 Au 30u” | 18 (45.72) | GR |M3AKK-6018J-ND 33.56 294.30 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC |M3AKK-6036R-ND 40.50 355.11 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR |M3AKK-6036J-ND 36.28 318.13 


Also available in the following configurations: 
M3AWK-LIILIDIO-ND — Socket Connector Standard; Pin Connector with 
Flange, with Polarizing Key 
M3BRK-LJLILILIC-ND — Socket Connector with SR; Pin Connector without 
Flange, with Polarizing Key and Strain Relief 
M3BYK-JLILIXIA-ND — Socket Connector with Strain Relief; Pin Connector 
with Flange, with Polarizing Key and Strain Relief 
M3CKK-ILILILIC-ND — Socket Connector Open with Polarizing Key 
M3CWK-LICILICIL-ND — Socket Connector with Polarizing Key; Pin 
Connector with Flange, with Polarizing Key 
M3DRK-LILIAICIA-ND — Socket Connector with Polarizing Key and SR; Pin 
Connector without Flange, with PK and SR 
M3DYK-LIDILICIA-ND — Socket Connector with Polarizing Key and SR; Pin 
Connector with Flange, with Polarizing Key and SR 
M8TKK-LIAILIMIL-ND — Socket Connector Closed with Polarizing Key 
M3URK-LILILILIZ-ND — Socket Connector Closed End with PK and SR; Pin 


Also available in the following configurations: 

M3AWK-LILILICIK-ND — Socket Connector/Pin Connector w/ Flange w/ PK. 

M3BRK-LIOLIOK-ND — Socket Connector with SR, Pin Connector without 
Flange with PK and SR. 


M3BYK-LILILICIK-ND — Socket Connector with SR, Pin Connector with Flange 

with PK and SR. 

M83CKK-LIILIUK-ND — Socket Connector with PK, Pin Connector without 
Flange with PK. 

M3CWK-LILILIDIK-ND — Socket Connector with PK, Pin Connector with 
Flange with PK. 

M3DRK-LJLILILIK-ND — Socket Connector with PK and SR, Pin Connector 
without Flange with PK and SR. 

M3DYK-LJLILIOIK-ND — Socket Connector with PK and SR, Pin Connector 
with Flange with PK and SR. 

M3TKK-LJ_ILICIK-ND — Closed End Socket Connector with PK, Pin Connector 
without Flange with PK. 

M3URK-LJILIDIK-ND — Closed End Socket Connector with PK and SR, Pin 
Connector without Flange with PK and SR. 

M3UYK-LILILIUIK-ND — Closed End Socket Connector with PK and SR, Pin 
Connector with Flange with PK and SR. 

Call for complete part number and pricing! 


M - -ND 
Style a Ribbon Cable 
10.0 Single Ended || R=Multi-color 
3(C00 Double Ended | J=Gray 
Conn. Finish 7 K=Twisted Pair 
G = Gold <15y Length (Use “Inches” only.) 
K = Gold >15p Gold- Copper Iino Of Contacts 
beryllium pin plating 4 ° 


3M_=oDelta Flat Ribbon Cable Connectors 


Physical Specifications: ¢ Insulation Material: 
Glass reinforced polyester (PBT) * Flammabil- 
ity Rating: UL94V-0 * Color: Gray * Contact 
Material: Flat Cable Connectors: Beryllium 
copper «Latch Eject Headers: Copper alloy 
Plating: 30” gold Electrical Specifications: 
«Current Rating: 1A Insulation Resistance: 
>1x109 0 @ 500VDC * Withstanding Voltage: 
1000VRMS @ sea level Environmental 
Specifications: * Temperature Rating: -55°C 
~ 105°C *UL File No.: E68080; CSA File No.: 
LR-40971 


3 mounting designs available. Those with 
Prefix MDA on Digi-Key part number: combi- 
nation mount, which is a universal mount type 
that accepts both bail and screw mount hard- 
ware. Prefix MDC: bail mount, which can be 
used as a standard 1/0 connector for various 
electronic applications; positive latching and 
easy disconnect. Prefix MDB: screw mount, 
which have #4-40 threaded insert that 
simplifies mounting when a more permanent 
connection is desired. 


Wire Accommodation: 26-30AWG stranded 


*60 (15.24) 


No. off Dim. - In. (mm) Digi-Key Pricing 3M 
Cont. A B Part No. 1 10 Part No. 
Plugs 


1.75 (44.45) 1.42 (36.07, 
44 | 1.58 (40.13) 1.20 (30.48) 
1.75 (44.45) 1.42 (36.07 
2.17 (65.12) 1.84 (46.74 


MDAI4K-ND 4.99 42.00 | 3572-1000 
MDC14K-ND 5.76 48.48 | 3572-1001 
MDB1I4K-ND 5.37 45.15 | 3572-1002 
MDA24K-ND 5.80 48.83 | 3548-1000 
24 | 2.00 (50.80) 1.63 (41.40) |MDC24K-ND 5.49 46.20 | 3548-1001 
2.17 (55.12) 1.84 (46.74) |MDB24K-ND 7.11 59.85 | 3548-1002 


36 | 2.52 (64.01) 2.14 (54.36) |MDC36K-ND 6.74 56.70 | 3366-1001 
2.68 (68.07) 2.35 (59.69) |MDB36K-ND 6.88 —_57.93 | 3366-1002 


3.27 (83.06) 2.95 (74.93) |MDASOK-ND 8.05 67.73 | 3564-1000 
50 | 3.11 (78.99) 2.73 (69.34) |MDC5SOK-ND 8.53 71.75 | 3564-1001 


(36.07) 
(30.48) 
(36.07) 
(46.74) 
(41.40) 
(46.74) 
2.68 (68.07) 2.35 (59.69) |MDA36K-ND 7.32 61.60 | 3366-1000 
(54.36) 
(59.69) 
2s 
3.27 (83.06) 2.95 (74.93) |MDB50K-ND 8.47 71.23 | 3564-1002 


No. of Rib- Connector without Flange, with PK and SR 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing M3UYK-CIDIOIOIO-ND - Socket Connector Closed End with PK and SR; Pin 
(ee | ant In. (cm) |Cable| Part No. 1 10 7 Connector with Flange, with PK and Strain Relief 
‘all for complete part number and pricing! 
Au 30u" | 6 (15.24) | MC | M3AKK-1006R-ND 8.00 70.18 
Au 30u" | 6 (15.24) | GR | M3AKK-1006J-ND 7.89 69.16 
Au 30u” | 18 (45.72) | MC | M8AKK-1018R-ND 8.54 74.88 Socket Connector to Plug Connector 
10 Au 30y” | 18 (45.72) | GR | M3AKK-1018J-ND 8.19 71.81 *Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate. 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC | M3AKK-1036R-ND 9.34 81.94 No. of Rib- 
Au 30u" | 36 (91.44) | GR | M3AKK-1036J-ND 8.64 75.78 Con-) Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish In. (cm) |Cable| Part No. ul 10 
Au 30u" | 6 (15.24) | MC | M8AKK-1606R-ND 11.80 103.51 
Au30u"| 6 (15.24) | GR | M3AKK-1606J-ND 11.62 101.87 ae ion TW, en he ek 
- Au 30u" | 18 (45.72) | MC | M3AKK-1618R-ND 12.66 111.04 Au 30y"| 60 (182.40) MOEN 41.45 10043 
Au 30u" | 18 (45.72) | GR | M3AKK-1618J-ND 12.10 106.10 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC | MAKK-1636R-ND 13.95 122.32 Au 30u") 20 (50.80) eeeeccuemueg 19.96 117.14 
Au 30u" | 36 (91.44) | GR | M3AKK-1636J-ND 12.82 112.46 Au 30u") 40 (101.60) Meeeguonguog 15.34 124.53 
Au 30u” | 60 (152.40) MBAKK-1660K-ND 17.32 151.92 
Au 30u" | 6 (15.24) | MC | M3AKK-2006R-ND 13.54 118.70 au soy"| 20 (60.80) MCT isa 13574 
Au dou") 6 (15.24) | GR |MSAKK2008JND)) 13.30 116.65 Au 30u" | 40 (101.60) MBAKK-2040K-ND 17.96 157.47 
a Au 30u" | 18 (45.72) | MC | M3AKK-2018R-ND 14.61 128.11 Au 30y" | 60 (152.40) MBAKK-2060K-ND 20.44 179.21 
Au 30u” | 18 (45.72) | GR | M8AKK-2018J-ND 13.91 121.94 
Au 30u" | 36 (91.44) | MC | M8AKK-2036R-ND 16.22 142.22 fu sO) 20 (00:80) Se ereumneg 10.72 164.20 
Au 30u” | 40 (101.60) M3AKK-2640K-ND 21.95 192.46 
Au 30u" | 36 (91.44) | GR | M3AKK-2036J-ND 14.81 129.89 Au 30u"| 60 (152.40) MAKK-2660K-ND 2517 220.72 
Au30u" | 6 (15.24) | MC | M8AKK-2406R-ND 15.40 135.03 Au 30u"| 20 (60.80) M3AKK-3420K-ND 23.81 208.81 
Au30y"| 6 (15.24) | GR | M3AKK-2406J-ND 15.12 132.57 Au 30u” | 40 (101.60) M3AKK-3440K-ND 28.02 245.76 
Au 30u” | 18 (45.72) | MC | M3AKK-2418R-ND 16.69 146.32 Au 30u” | 60 (152.40) MB3AKK-3460K-ND 32.24 282.71 
24 | au soy" | 18(45.72) | GR | M3AKK-2418U-ND 15.84 138.92 Au 30u"| 20 (60.80) MAKK-4020K-ND 27.19 238.41 
Au 30y" | 36 (91.44) | MC | M3AKK-2436R-ND 18.62 163.25 Au 30u” | 40 (101.60) MSAKK-4040K-ND 32.14 281.88 
Au 30y” | 36 (91.44) | GR | MSAKK-2436J-ND 16.93 148.45 Au 30” | 60 (152.40) M3AKK-4060K-ND 37.10 325.36 
Au 30u" | 6 (15.24) | MC | M3AKK-2606R-ND 16.20 142.06 Au 30u”| 20 (50.80) MBAKK-5020K-ND 31.77 278.64 
Au 30u" | 6 (15.24) | GR | M3AKK-2606J-ND 15.90 139.39 Au 30” | 40 (101.60) MB3AKK-5040K-ND 37.97 332.97 
Au 30" | 18 (45.72) | MC | M3AKK-2618R-ND 17.59 154.28 Au 30” | 60 (152.40) MB3AKK-5060K-ND 44.17 387.32 
26 | au soy") 18 (45.72) | GR | M3AKK-2618/-ND 16.68 146.27 Au 30u" | 20 (50.80) MB3AKK-6020K-ND 38.28 335.67 
Au 30u" | 36 (91.44) | MC | M3AKK-2636R-ND 19.69 172.62 Au 30u” | 40 (101.60) MBAKK-6040K-ND 45.71 400.88 
Au 30" | 36 (91.44) | GR | M3AKK-2636J-ND 17.86 156.60 Au 30p” | 60 (152.40) MB3AKK-6060K-ND 53.15 466.09 


Sockets 


1.75 (44.45) 1.42 (36.07 
14 | 1.58 (40.13) 1.20 (30.48) 
1.75 (44.45) 1.42 (36.07, 


MDD14K-ND 6.66 56.00 | 3573-1000 
MDFI4K-ND 4.60 38.68 | 3573-1001 
MDE14K-ND 6.07 51.10 | 3573-1002 


2.17 (55.12) 1.84 (46.74) |MDD24K-ND 5.22 43.93 | 3549-1000 
24 | 2.00 (50.80) 1.63 (41.40) |MDF24K-ND 5.45 45.85 | 3549-1001 


2.17 (55.12) 1.84 (46.74) |MDE24K-ND 5.55 46.73 _| 3549-1002 


36 | 2.52 (64.01) 2.14 (54.36) |MDF36K-ND 7.20 60.55 | 3367-1001 
2.68 (68.07) 2.35 (59.69) |MDE36K-ND 7.63 64.23 | 3367-1002 


3.27 (83.06) 2.95 (74.93) |MDD50K-ND 7.65 64.40 | 3565-1000 
50 | 3.11 (78.99) 2.73 (69.34) |MDFSOK-ND 9.07 76.30 | 3565-1001 


(36.07) 
(30.48) 
(36.07) 
(46.74) 
(41.40) 
(46.74) 
2.68 (68.07) 2.35 (59.69) |MDD36K-ND 6.43 54.08 | 3367-1000 
(54.36) 
(59.69) 
(74.93) 
(69.34) 
3.27 (83.06) 2.95 (74.93) |MDESOK-ND 8.47 71.23 | 3565-1002 


Backshells 


50 - - MDBF50-ND 3.58 30.10 | 3485-2500 
Metal Strain Reliefs 

14 - _ MDSF14-ND 44 3.68 | 3448-60 

24 - _ MDSF24-ND 44 3.68 | 3448-61 

36 =- — MDSF36-ND 52 4.38 | 3448-62 

50 - — MDSF50-ND 52 4.38 | 3448-63 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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3M NEW! .100”x.100” 
PCB Connectors 


.018 (.46) 


A 


00 (2.54) +] 


oly 


| -4|.276 (7.0) 
t 
287 (7.3) 
After assembly 
. We 
149 (3.8)} |} +L.o14 (.36) 
+| /.100 (2.54) 


=? 


Series 78XX is a low cost, insulation displacement connector (IDC) 


designed for soldering of flat ribbon cable to a PC board. 


Use with Wire Accommodations: 26AWG Stranded, 28AWG Solid or 
Stranded, 30AWG Solid. 


Physical Specifications: 
¢ Insulation Material: Glass filled Polyester * Flammability Rating: 
UL94V-0 * Color: Gray 
Electrical Specifications: * Current Rating: 1.0A »* Withstanding 
Voltage: 1000VAC for 1 minute Environmental Specifications: 
* Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 


No. of 
Cont. A 


Dimensions — Inch (mm) 


Digi-Key 
Part No. 


Pricing 


1 


10 


3M 
Part No. 


Gold Flash 


— RoHS Compliant 


10 | 0.685 (17.4) 
14 | 0.886 (22.5) 
16 | 0.985 (25) 
20 | 1.185 (30.1 
26 | 1.484 (37.7 


0.402 (10.2) 
0.599 (15.2) 
0.701 (17.8) 
0.901 (22.9) 


MDM10H-ND 
MDM14H-ND 
MDM16H-ND 
MDM20H-ND 
MDM26H-ND 


2.98 
3.36 
3.43 
2.52 
4.20 


24.23 
27.36 
27.93 
20.52 
34.20 


7810-0006-PR 
7814-0006-PR 
7816-0006-PR 
7820-0006-PR 
7826-0006-PR 


) 
) 
30. | 1.685 (42.8) 
34. | 1.886 (47.9) 
40. | 2.185 (55.5) 
50. | 2.685 (68.2) 
60. | 3.185 (80.9) 


1.401 (35.6) 
1.599 (40.6) 
1.901 (48.3) 
2.401 (61) 
2.901 (73.7) 


( 
( 

( 
1.200 (30.5) 
( 

( 

( 


MDM30H-ND 
MDM34H-ND 
MDM40H-ND 
MDMS50H-ND 
MDM60H-ND 


4.55 
4.31 
5.39 
6.30 
6.90 


37.05 
35.06 
43.89 
51.30 
56.15 


7830-0006-PR 
7834-0006-PR 
7840-0006-PR 
7850-0006-PR 
7860-0006-PR 


994 Series - Tin Lead 


16 |0.989 (25.12) 0.700 (17.8) 


MDM16T-ND 


1.37 


11.12 


99416-0016T 


NEW! PCB Cable Assemblies 
Single Ended — Style 2 


Connector Finish: Tin 


*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 3M 
No.of} Length | Ribbon*| Digi-Key Pricing 
Cont. | Inch(cm) | Cable | PartNo. 1 10 100 
6 (15.24) MC |M2MXH-1006R-ND 3.03 26.58 195.83 
6 (15.24) GR |M2MXH-1006J-ND 2.91 25.55 188.27 
10 18 (45.72) MC |M2MXH-1018R-ND 3.57 31.28 »=—.230.48 
18 (45.72) GR |M2MXH-1018J-ND 3.22 28.20 207.80 
36 (91.44) MC |M2MXH-1036R-ND 4.37 38.33 282.45 
36 (91.44) GR |M2MXH-1036J-ND 3.67 3218 237.09 
6 (15.24) MC |M2MXH-1406R-ND 3.50 30.65 225.86 
6 (15.24) GR |M2MXH-1406J-ND 3.33 29.21 215.26 
14 18 (45.72) MC |M2MXH-1418R-ND 4.25 37.24 274.37 
18 (45.72) GR |M2MXH-1418J-ND 3.75 32.92 242.57 
36 (91.44) MC |M2MXH-1436R-ND 5.37 47.11 347.13 
36 (91.44) GR |M2MXH-1436J-ND 4.39 38.48 283.54 
6 (15.24) | MCG |M2MXH-1606R-ND 3.61 31.69 233.52 
6 (15.24) GR |M2MXH-1606J-ND 3.43 30.05 221.41 
16 18 (45.72) MC |M2MXH-1618R-ND 4.47 39.22 288.96 
18 (45.72) GR |M2MXH-1618J-ND 3.91 34.28 252.62 
36 (91.44) MC |M2MXH-1636R-ND 5.76 50.50 372.12 
36 (91.44) GR |M2MXH-1636J-ND 4.63 40.64 299.44 
6 (15.24) MC |M2MXH-2006R-ND 2.88 25.22 185.85 
6 (15.24) GR |M2MXH-2006J-ND 264 2317 170.71 
20 18 (45.72) MC |M2MXH-2018R-ND 3.95 34.63 255.15 
18 (45.72) GR |M2MXH-2018J-ND 3.25 2846 209.74 
36 (91.44) MC |M2MXH-2036R-ND 5.56 48.74 359.10 
36 (91.44) GR |M2MXH-2036J-ND 4.15 36.41 268.28 
6 (15.24) MC |M2MXH-2606R-ND 4.60 40.31 297.05 
6 (15.24) GR |M2MXH-2606J-ND 4.29 37.64 277.36 
26 8 (45.72) MC |M2MXH-2618R-ND 5.99 5254 387.14 
18 (45.72) GR |M2MXH-2618J-ND 5.08 4453 328.08 
6 (91.44) MC |M2MXH-2636R-ND 8.08 70.88 522.27 
16 (91.44) GR |M2MXH-2636J-ND 6.25 54.85 404.17 
6 (15.24) MC |M2MXH-3406R-ND 4.91 43.05 317.21 
34 6 (15.24) GR |M2MXH-3406J-ND 4.51 39.56 = 291.47 
18 (45.72) MC |M2MXH-3418R-ND 6.73 59.04 435.02 
18 (45.72) GR |M2MXH-3418J-ND 5.54 4856 357.81 


No.of} Length | Ribbon*| Digi-Key Pricing No.of} Length | Ribbon*| Digi-Key Pricing 
Cont.| Inch(cm) | Cable | Part No. i) 10 100 Cont.| Inch(cm) | Cable | Part No. 1 10 100 
gq | 36(01-44) | MC | M2MKH-3436R-ND 9.47 83.02 641.73 6(15.24) | MC |MGMMH-5006R-ND 13.04 114.36 842.63 
36 (91.44) | GR |M2MXH-3436J-ND 7.08 62.06 457.32 6(15.24) | GR |M@MMH-5006J-ND 12.45 109.22 804.77 
6(1524) | MC |M2MXH4006R-ND 6.08 53.30 392.70 go | 1845-72) | MC |MEMMH-SO18R-ND 15.72 197.87 1015.88 
6 (1524) | GR |M2MXH-4006J-ND 5.61 49.19 362.42 18(45.72) | GR |M6MMH-5018J-ND 13.96 122.46 902.32 
ag | 1814872) | MC |Mennt4oreRND 8.22 72.11 591.30 36 (91.44) | MC | M6MMH-5036R-ND 19.74 173.14 1275.75 
18(45.72) | GR |M2MXH-4018J-ND 6.82 59.78 440.48 36 (91.44) | GR | MGMMH-5036J-ND 16.23 142.31 1048.64 
3691.44) | MC |M2MXH-4036R-ND 11.44 100.32 739.20 6 (15.24) | MC |M6MMH-6006R-ND 14.41 126.40 931.35 
96 (91.44 | GR |MeMXH-4036J-ND 8.63 75.67 557.55 6(15.24) | GR |MGMMH-6006J-ND 13.71 120.23 885.93 
6 (15.24) | MC |M2MXH-5S006R-ND 7.19 63.06 464.63 60 la ‘ poeta ia iii 
552) | SF ies 8 TS 87 sen MC | M6MMH-6036R-ND 20.46 196.94 141.10 
g0 | 2) | MO oe OO TST 87.88 36 (91.44) | GR |M6MMH-6036J-ND 18.24 159.95 1178.58 
18(45.72) | GR |M2MXH-SO18-ND 811 7146 524.32 
36 (91.44) | MC |M2MXH-5036R-ND 13.89 121.84 897.75 
36 (91.44) | GR |M2MXH-5036J-ND 10.38 91.01 670.64 Double Ended — Style 8 
6 (15.24) | MC |M2MXH-6006R-ND 8.01 70.25 517.65 
6(15.24) | GR |M2MXH-GO06J-ND 7.31 64.09 472.23 Connector Finish: Tin 
gq | 1845-72) | MC |M2MXH-6018R-ND 11.28 9847 725.55 
18(45.72) | GR |M2MXH-6018/-ND 912 79.98 589.29 *MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 3M 
36 (91.44) | MC |M2MXH-6036R-ND 16.06 140.79 1037.40 No.of] Length | Ribbon*| Digi-Key Pricing 
3691.44) | GR |M2MXH-6036J-ND 11.84 103.81 764.88 Cont. | Inch (cm) | Cable | PartNo. 1 10-100 
6 (15.24) | MC |M8MMH-1006R-ND 5.79 50.80 374.33 
6 (15.24) | GR |M8MMH-1006J-ND 5.68 49.78 366.77 
Double Ended — Style 6 ait 18 (45.72) | MC |M8MMH-1018R-ND 6.33 55.50 408.98 
10 | 48(45.72) | GR |MSMMH-1018J-ND 5.98 52.43 386.30 
Connector Finish::tin 36 (91.44) | MC |MSMMH-1036R-ND 7.13 62.56 460.95 
; / 36 (91.44) | GR |MBMMH-1036J-ND 643 5640 415.59 
MC= SM Mull Color Sats SM Gray 6 (15.24) | MC |M8MMH-1406R-ND 6.62 58.01 427.46 
No.of] Length /Ribbon*] Digi-Key Pricing 6 (15.24) | GR |M8MMH-1406J-ND 6.45 56.57 416.86 
Cont. | Inch (cm) | Cable | Part No. 10100 18 (45.72) | MC |M8MMH-1418R-ND 7.37 64.60 475.97 
6 (15.24) | MC | M6MMH-1006R-ND 50.80 374.33 14 | 48(45.72) | GR |MSMMH-1418J-ND 687 60.28 444.17 
6 (15.24) | GR | M6MMH-1006J-ND 49.78 366.77 36 (91.44) | MC |MBMMH-1436R-ND 8.49 74.47 548,73 
18 (45.72) Mc. | M6MMH-1018R-ND 55.50 408.98 36 (91.44) GR |M8MMH-1436J-ND 7.51 65.84 485.14 
18 (45.72) | GR | M6MMH-1018J-ND 52.43 386.30 6 (15.24) | MC |M8MMH-1606R-ND 6.80 59.62 439.32 
36 (91.44) MC | M6MMH-1036R-ND 62.56 460.95 6 (15.24) GR |M8MMH-1606J-ND 6.61 57.98 427.21 
36 (91-44) | GR | MeMMH-1036J-ND 56.40 415.59 tg | 1914572) | MC |MBMNIH-t61ER-ND 7.68 67.15 494.76 
61624) | MG | MéMMH-<406R-ND Ai AST AE 18 (45.72) | GR |M8MMH-1618J-ND 7.09 62.21 458.42 
6129 | cn [mentee sist” Alaa 36 (91.44) | MC |MBMMH-1636R-ND 8.94 7843 577.92 
36 (91.44) | GR |M8MMH-1636J-ND 7.82 68.57 505.24 
8 (45.72) | MC | M6MMH-1418R-ND 64.60 475.97 
6 (15.24) | MC |M8MMH-2006R-ND 5.22 45.74 337.05 
18 (05.72) | OR Caine eae 6 (15.24) | GR |M8MMH-2006J-ND 4.98 43.69 321.91 
6 (07.44) | MC TMGMRITS SCR TART S88 18.(45.72) | MC |MSMMH-2018R-ND 6.29 55.15 406.35 
36 (91.44) | GR | M6MMH-1436J-ND 65.84 485.14 20 | 48(45.72) | GR |MBMMH-2018/-ND 5.59 48.98 360.94 
6 (15.24) | MC | M6MMH-1606R-ND 59.62 439.32 36 (91.44) | MC |M8MMH-2036R-ND 7.90 69.26 510.30 
6 (15.24) | GR) M6MMH-1606J-ND 57.98 427.21 36 (91.44) | GR |MBMMH-2036J-ND 649 56.93 419.48 
8 (45.72) | MC | M6MMH-1618R-ND 67.15 494.76 6 (15.24) | MC |M8MMH-2606R-ND 850 74.51 549.05 
18 (45.72) | GR | M6MMH-1618J-ND 62.21 458.42 6(15.24) | GR |MSMMH-2606J-ND 819 71.84 529.36 
6 (91.44) | mc | MéMMH-1636R-ND 78.43 577.92 18(45.72) | MC |M8MMH-2618R-ND 9.89 86.74 639.14 
36 (91.44) | GR | M6MMH-1636J-ND 68.57 505.24 %© | 18 45:72) | GR |MBMMH-2618i-ND 8.98 78.73 580.08 
6 (1524) | MC | M6MMH-2006R-ND 45.74 337.05 36(91.44) | MC |M8MMH-2636R-ND 11.98 105.08 774.27 
6115.24) | GR | MeMMH-2006)-ND éaibox 4016) 36(91.44) | GR |MBMMH-2636J-ND 10.15 89.05 656.17 
3(46.72) | mc. | MeMMi-2018R-ND es fet AG 95 6(15.24) | MC |M8MMH-3406R-ND 891 7810 575.51 
1945.72) | or |MeMMH-20t64.ND ieahe Send 6(15.24) | GR |M8MMH-3406J-ND 851 74.61 549.77 
18(45.72) | MC |M8MMH-3418R-ND 10.73 94.09 693.32 
ssdcaa imagem eee eyet Bie) 54 | 48. 45.72) | GR |MBMMH-3418/-ND 9.54 83.61 616.11 
6 (91.44) | GR CMM ZOe6u ND 56.93 419.48 36 (91.44) | MC |MSMMH-3436R-ND 13.46 118.08 870.03 
6 (15.24) | MC) M6MMH-2606R-ND 74.51 549.05 36 (91.44) | GR |M@MMH-3436J-ND 11.08 97.12 715.62 
6 (15.24) | GR) M6MMH-2606J-ND 71.84 529.36 6(15.24) | MC |M8MMH-4006R-ND 11.08 97.19 716.10 
18 (45.72) | MC | M6MMH-2618R-ND 86.74 639.14 6 (15.24) | GR |M8MMH-4006J-ND 10.61 93.08 685.82 
18 (45.72) | GR | M6MMH-2618J-ND 78.73 580.08 18 (45.72) | MC |M8MMH-4018R-ND 13.23 116.00 854.70 
36 (91.44) | MC | MMMH-2636R-ND 105.08 774.27 40 | 4845.72) | GR |MBMMH-4018J-ND 11.82 10367 763.88 
36 (91.44) | GR | M6MMH-2636J-ND 89.05 656.17 36(91.44) | MC |M8MMH-4036R-ND 16.45 144.21 1062.60 
6(1524) | mc | MeMMH-3406R-ND 78.10 57551 36 (91.44) | GR |M@MMH-4036J-ND 13.63 119.56 880.95 
6 (15.24) GR | M6MMH-3406J-ND 74.61 549.77 6 (15.24) MC |M8MMH-5006R-ND 13.04 114.36 842.63 
18.45.72) | mc | Memni-241eR-ND 94.09 993.32 6 (15.24) | GR |M8MMH-5006J-ND 12.45 109.22 804.77 
1945.72) | GR | MeMMH-34t8J-ND mer Geli gq | 1814572) | MC |MBMMH-SOTBR-ND 15:72 19787 1015.88 
sei) | uc (ean coin i868. 87063 18(45.72) | GR |M8MMH-5018J-ND 13.96 122.46 902.32 
36(91.44) | MC |M8MMH-5036R-ND 19.74 173.14 1275.75 
S6(0144) | GR TBMMIISSeND SES = T1RGE 36(91.44) | GR |M8MMH-5036J-ND 16.23 142.31 1048.64 
aa mm et SEs 810 6 (15.24) | MC |M8MMH-6006R-ND 14.41 126.40 931.35 
a cia 0 elec ge 08 se08.6e 6 (15.24) | GR |M8MMH-6006J-ND 13.71 120.23 885.93 
18 (45.72) | MC | M6MMH-4018R-ND 116.00 854.70 18(45.72) | MC |M@MMH-6018R-ND 17.63 154.61 1139.25 
18 (45.72) | GR | M6MMH-4018J-ND 103.67 763.88 80 | 43 45.72) | GR |M8MMH-6018J-ND 15.52 13612 1002.99 
36 (91.44) | MC | M6MMH-4036R-ND 144.21 1062.60 36 (91.44) | MC |M8MMH-6036R-ND 22.46 196.94 1451.10 
36 (91.44) | GR | MGMMH-4036J-ND 119.56 880.95 36(91.44) | GR |M8MMH-GO36J-ND 18.24 159.95 1178.58 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(t073) 41 


3M Latch/Eject Headers Low Profile Headers (Protected Headers) “-™ 


.100” x .100” (2.54mm x 2.54mm) PHYSICAL: + Flammability: UL94V-0 » Marking: 3M logo, Part Identification Number and Orientation Triangle 
ELECTRICAL: + Current Rating: 2A » Insulation Resistance: >1x10°Q @ 500Vdc » Withstanding voltage: 1000Vrms at Sea 
Level ENVIRONMENTAL « Temperature Rating: -55°C ~ 105°C * UL File No.: E68080 


Four-wall shrouded housing to protect against physical and chemical pin damage. 
Order optional ejector latches separately. 


Non-Compliant Specifications: Insulation: * Material: Glass filled Polyester (PBT) * Color: Gray »* Contact Material: 
Right Angle Headers ee Straight Header Phosphor Bronze (C510) Plating: * Underplating: 100” Nickel-QQ-N-290, Class 2» Wiping Area: Gold-MIL-G-45204, 
Type Il, Grade C * Solder Tails: 200)” 60/40 Tin Lead-MIL-P-81728 * CSA File No.: LR 40971 

RoHS Compliant Specifications: Insulation: * Material: Glass Filled Polyester (PBT), Glass Filled Polyester (PCT) High 
Temperature option » Contact Material: Copper Alloy Plating: * Underplating: 100” (2.54um) Nickel - Overall * Wiping 
Area: Gold * Solder Tails: 200y” (5.08m) Tin Lead or Matte Tin 


Right Angle Header Straight Header Straight Header - SMT 


No. of Dimension A Digi-Key Pricing 3M 
Contacts Inches (mm) Part No. il 100 500 Part No. 
Right Angle 
10 7.26 (32.00) | MHRTOK-ND 116 88.48 400.40 | 3793-5002 
14 1.46 (37.08) | MHR14K-ND 1.60 121.66 550.55 | 3314-5002 
16 1.56 (39.62) | MHR1GK-ND 1.85 140.62 636.35 | 3408-5002 
20 1.76 (44.70) | MHR20K-ND 2.29 173.80 786.50 | 3428-5002 
24 1.96 (49.78) | _MHR24K-ND 2.75 208.56 943.80 | 3627-5002 Nawal Dinensianial Digi Key Pricing 23M 
26 2.06 (52.32) | MHR26K-ND 297 225.94 1022.45 | 3429-5002 
30 2.26 (57.40) | MHR30K-ND 275 208.56 94380 | 3440-5002 Contacisy saminehiesi(inm) batt ee a i) a patting 
34 2.46 (62.48) | MHR34K-ND 310 235.42 1065.35 | 3431-5002 Straight Solder Tail, Gray PBT 
40 2.76 (70.10) MHR40K-ND 3.66 278.08 = 1258.40 | 3432-5002 10 0.788 (20.02) MHB10K-ND 1.37 104.28 471.90 2510-6002UB 
50 3.26 (82.80) | MHRS5OK-ND 458 347.60 1573.00 | 3433-5002 : fi 
50 3.76 (9550) | MHRBOKND ear 4is4-dpagds | 3379-6000 14 0.988 (25.10) MHB14K-ND 141 107.44 486.20 | 2514-6002UB 
eka = Lee : 16 1.088 (27.64) MHB16K-ND 1.58 120.08 543.40 | 2516-6002UB 
Right Angle — RoHS Compliant 20 1.288 (32.72) MHB20K-ND 1.64 12482 564.85 | 2520-6002UB 
uN ; s ae MERTON ae ones oe Nee ea 24 1.488 (37.80) MHB24K-ND 1.75 132.72 600.60 2524-6002UB 
16 1.56 (39.62) | MHR16L-ND 1.85 140.62 «636.35 |‘ N3408-5002RB 26 1.588 (40.34) MHB2GK-ND 177 134.30 607.75 |  2526-6002UB 
20 1.76 (44.70) | MHR2OL-ND 2.27 172.22 779.35 | N3428-5002RB 30 1.788 (45.42) MHB3OK-ND 2.04 154.84 700.70 | 2530-6002UB 
24 1.96 (49.78) MHR24L-ND 2.72 206.98 936.65 | N3627-5002RB 34 1.988 (50.50) MHB34K-ND 2.12 161.16 729.30 2534-6002UB 
26 2.06 (52.32) | MHR26L-ND 293 222.78 1008.15 | N3429-5002RB 40 2.288 (58.12) MHB40K-ND 227 172.22 779.35 | 2540-6002UB 
30 2.26 (57.40) | MHR30L-ND 2.72 206.98 936.65 | N3440-5002RB 50 2.788 (70.82) MHB50K-ND 2.81 213.30 965.25 | 2550-6002UB 
: - ee area a _ is hd be oe 60 3.288 (83.52) MHB60K-ND 3.37 255.96 1158.30 | 2560-6002UB 
76 (70. - X 74, f 5 ; , 7 
50 3.26 (82.80) | MHRSOL-ND 451 342.86 1551.55 | N3433-5002RB Stralght Solder Tall, Black PCT — RoHS Compliant 
60 3.76 (95.50) | MHRGOL-ND 5.43 412.38 1866.15 | _N3372-5002RB 10 0.788 (20.02) MHC10K-ND 1.37 104.28 471.90 | N2510-6002RB 
Straight 14 0.988 (25.10) MHC14K-ND 1.41 107.44 486.20 | N2514-6002RB 
10 1.26 (32.00) MHS10K-ND 1.14 86.90 393.25 | 3793-6002 16 1.088 (27.64) MHC16K-ND 1.58 120.08 543.40 N2516-6002RB 
14 1.46 (37.08) MHS14K-ND 4.58 120.08 543.40 | 3314-6002 20 1.288 (32.72) MHC20K-ND 1.64 124.82 564.85 N2520-6002RB 
16 1.56 (39.62) | MHS16K-ND 1.81 137.46 622.05 | 3408-6002 24 1.488 (37.80) MHC24K-ND 1.75 182.72 600.60 | N2524-6002RB 
20 1.76 (44.70) MHS20K-ND 2.25 170.64 = 772.20 | 3428-6002 26 1.588 (40.34) MHC26K-ND 177 134.30 607.75 N2526-6002RB 
24 1.96 (49.78) _|_MHS24K-ND 2.70 205.40 _929.50 | 3627-6002 30 1.788 (45.42) MHC30K-ND 2.04 154.84 700.70 | N2530-6002RB 
oe ray Miser Bok aaagr  eeaiee: ltcSeanems 34 1.988 (50.50) MHC34K-ND 212 161.16 729.30 | N2534-6002RB 
aA 2.46 (62.48) | MHS34K-ND aod 98068 - todaiag |'-a491-8000 40 2.288 (58.12) MHC40K-ND 227° = 172.22 779.35 | N2540-6002RB 
40 276 (7010) | MHS40K-ND 358 27176 122980 | 3432-6002 50 2.788 (70.82) MHC50K-ND 2.81 213.30 965.25 | N2550-6002RB 
50 3.26 (82.80) | MHSS5OK-ND 4.47 339.70 1537.25 | 3433-6002 60 3.288 (83.52) MHC60K-ND 3.37 255.96 1158.30 | N2560-6002RB 
60 3.76 (95.50) _| MHS60K-ND 5.39 409.22 1851.85 | 3372-6002 64 3.488 (88.60) MHC64K-ND 3.58 271.76 1229.80 | N2564-6002RB 
Straight — RoHS Compliant Right Angle Solder Tail, Gray PBT 
10 7.26 (32.00) | MHS10L-ND 116 88.48 400.40 | N3793-6002RB : 5 
a 1463708) | MHSI4UND digo’ 4916 “eene5"| -NaSTa 6nOR 10 0.788 (20.02) MHD10K-ND 152 115.34 521.95 | 2510-5002UB 
16 1.56 (39.62) | MHS16L-ND 183 139.04 629.20 | N3408-6002RB 14 0.988 (25.10) MEDS ND 1560 118.50 986.25 | | 2514-5002UB 
20 1.76 (44.70) | MHS20L-ND 2.27 172.22 779.35 | N3428-6002RB 16 1.088 (27.64) MHD16K-ND 1.75 132.72 600.60 | 2516-5002UB 
24 1.96 (49.78) _| MHS24L-ND 272 206.98 936.65 | _N3627-6002RB 20 1.288 (32.72) MHD20K-ND 1.83 139.04 629.20 | 2520-5002UB 
26 2.06 (52.32) | MHS26L-ND 293 222.78 1008.15 | N3429-6002RB 24 1.488 (37.80) MHD24K-ND 1.91 145.36 657.80 | 2524-5002UB 
30 2.26 (57.40) MHS30L-ND 2.72 206.98 936.65 | N3440-6002RB 26 1.588 (40.34) MHD26K-ND 1.93 146.94 664.95 2526-5002UB 
‘" ee hae Hea ve tee tae Me eoeeaoa 30 1.788 (45.42) MHD30K-ND 2.62 199.08 900.90 2530-5002UB 
50 3.26 (82.80) | MHSSOL-ND 451 342.86 1551.55 | N3433-6002RB ee 1.988 (50.50) Sees) Ser ATER. RBG” | 288d O002UB 
60 3.76 (95.50) | MHS6OL-ND 543 41238 1866.15 | N3372-6002RB 7 2.288 (58.12) eae) pn, ONG | 282800 || ceoay suuelle 
Optional Ejector Latches for © ; 50 2.788 (70.82) MHDS50K-ND 3.08 233.84 © 1058.20 | 2550-5002UB 
Shaw Baokwin voll Presa — es aa ee STS TASES 60 3.288 (83.52) MHD60K-ND 3.70 281.24 1272.70 _| 2560-5002UB 
ort — Black with roll pins... | " F A : | > 7 7 
Short - Gray with roll pins.... | MLKS01-NDO 21/2 7.90 35.75 | 3505-2 Right Angle Solder Tail, Black PCT — RoHS Compliant 
Short - Black Snap-in......... | _MLKS05-ND0@ NEW! AG/2 17.38 78.65 | _N3505-30B 10 0.788 (20.02) MHE10K-ND 152 115.34 521.95 | N2510-5002RB 
Long = Black with roll pins.... | MLKSO4-ND + NEW! 21/2 7.90 35.75 | N3505-3B 14 0.988 (25.10) MHE14K-ND 1.56 118.50 536.25 | N2514-5002RB 
Long — Gray with roll pins .... | MLKS02-ND+ 21/2 7.90 35.75 | 3505-3 16 1.088 (27.64) MHE16K-ND 1.75 132.72 600.60 N2516-5002RB 
Long —Black Snap-in......... MLKSO6-ND{+® NEW! 21/2 7.90 35.75 | N3505-31B 20 1.288 (32.72) MHE20K-ND 183 13904 629.20 | N2520-5002RB 
Use without strain relief. + Use with strain relief += ROHS Compliant 24 1.488 (37.80) MHE24K-ND 1.91 145.36 657.80 N2524-5002RB 
26 1.588 (40.34) MHE26K-ND 1.93 146.94 664.95 | N2526-5002RB 
7 30 1.788 (45.42) MHE30K-ND 262 199.08 900.90 | N2530-5002RB 
NEW! Polarized Boardmount Socket elle 
‘ 288 (58. | 5 X 58. 540-5 
-100” x .100” (2.54mm x 2.54mm) — 8500 Series 50 2.788 (70.82) MHE50K-ND 3.08 233.84 +~—«1058.20 | N2550-5002RB 
FEATURES: ¢ Centerbump polarization * Mates with low profile shrouded 60 3.288 (83.52) MHE6OK-ND 3.70 281.24 1272.70 N2560-5002RB 
headers 64 3.488 (88.60) MHE64K-ND 3.95 300.20 1358.50 | N2564-5002RB 
PHYSICAL: ¢ Insulation Material: Glass Filled Polyester (PBT) »* Flam- 
mability: UL94V-0 *Color: Gray * Contact Material: Copper Alloy T&RE 
* Plating — Underplating and U-slot: 2um (79u”) Nickel * Wiping Area: .. i aie! Aa ai 
0.3m (12u") Gold » Solder Tails: Gold Flash * Marking: 3M logo, Part Fee o pane aut ry 4 Enclng mm foeed om 
Identification Number and Orientation Triangle pniagts: Inches (mm) CELUI CL.Us 
ELECTRICAL: ¢ Current Rating: 1A « Insulation Resistance: >1 x 10°90 Straight, Black PCT, SMT — RoHS Compliant 
@ 500VDC ; 10 788 (20.02) MSH10KCT-ND 1.58 420.08 228.00 | N2510-6VOC-RB-WD 
ENVIRONMENTAL: « Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 14 .988 (25.10) MSH14KCT-ND 1.62 123.24 234.00 | N2514-6VOC-RB-WD 
aS Teco | nn acl on 16 1.088 (27.64) MSH16KCT-ND 1.79 135.88 258.00 | N2516-6V0C-RB-WE 
cone jachee (aan) meted a ae ean cao 20 1.288 (32.72) MSH20KCT-ND 1.85 140.62 267.00 | N2520-6V0C-RB-WE 
2 2 24 1.488 (37.80) MSH24KCT-ND 1.96 148.52 282.00 | N2524-6V0C-RB-WE 
10 0.68 (17.3) Elie tot 145.36 657.20 | 8510-4500PL 26 1.588 (40.34) | MSH26KCT-ND 198 150.10 285.00 | N2526-6V0C-RB-WF 
16 0.98 (25.9) MSPV16-ND 245 186.44 843.70 | 8516-4500PL 
op 1.18 (80.0) VEEN oat oo1 90: 4001.00 | Bs20-45008L 30 1.788 (45.42) MSH30KCT-ND 2.25 170.64 324.00 | N2530-6V0C-RB-WF 
96 1148 (37.8) MSPV26-ND 337 28696 116830 | @596-4500PL 34 1.988 (50.50) MSH34KCT-ND 233 176.96 336.00 | N2534-6V0C-RB-WF 
34 1188 (477) MSPV34-ND 406 30810 +~=« 139425 +| §534-4500PL 40 2.288 (58.12) MSH40KCT-ND 248 188.02 357.00 | N2540-6V0C-RB-WG 
rm 2-16 (65.4) MSPV40-ND 456 346.02 156585 | 8540-4500PL 50 2.788 (70.82) MSHS50KCT-ND 3.02 229.10 435.00 |_N2550-6VOC-RB-WG 
50 2.68 (68.1) MSPV50-ND 545 413.96 1873.30 | 8550-4500PL 60 3.288 (83.52) MSH6OKCT-ND 358 271.76 516.00 | N2560-6V0C-RB-WH 
60 3.18 (80.8) MSPV60-ND 6.32 480.32 © 2173.60 | 8560-4500PL 64 3.488 (88.60) MSH64KCT-ND 3.79 287.56 546.00 | N2564-6V0C-RB-WH 
64 3.38 (85.8) MSPV64-ND 6.64 504.02 2280.85 | 8564-4500PL For Tape and Reel part number. change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
42 (T073) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


aM Gray Flat Cable — 3365 Series 


PHYSICAL: © .050” pitch * Insulation Material: Polyvinyl 


Chloride (PVC) * Flammability Rating: UL VW-1 » Marking: A 

be B 
Red Edge +} .025(.635) - ».050(1.27) 1 
ELECTRICAL: * Voltage Rating: 300V Insulation ‘ OOOOEK @ QOD 
Resistance: >1 x 10100/10 ft. ie tae 


(0.89) 7X 36 Tinned Stranded i F (108°C.) P 


ENVIRONMENTAL: * Temperature Rating: -4°F ~ 221°F 
(-20°C ~ 105°C) 


Copper Conductors Insul. F 


VC 


lame Retard. 


Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Contacts A B Part No. Sft.* 10ft.* 25 ft.* 50ft.* 100 ft.* 300 ft.* 
10 0.50 (12.70) | 0.45 (11.43) | MC10G-X-ND 1.63 3.02 6.74 11.63 20.93 55.80 
14 0.70 (17.78) | 0.65 (16.51) | MC14G-X-ND 2.28 4.23 9.43 16.26 29.27 78.04 
16 0.80 (20.32) | 0.75 (19.05) | MC16G-X-ND 2.60 483 10.78 18.58 33.44 89.18 
20 1.00 (25.40) | 0.95 (24.13) | MC20G-X-ND 3.25 6.04 13.47 23.23 41.81 111.50 
24 1.20 (30.48) | 1.15 (29.21) | MC24G-X-ND 3.90 7.25 16.17 27.87 50.17 133.78 
26 1.30 (33.02) ) 1.25 (31.75) | MC26G-X-ND 4.23 7.85 17.51 30.19 54.34 144.92 
34 1.70 (43.18) | 1.65 (41.91) | MC34G-X-ND 5.53 10.27 22.90 39.49 71.08 189.54 
37 1.85 (46.99) | 1.80 (45.72) | MC37G-X-ND 6.02 11.17 24.93 42.98 77.36 206.28 
40 2.00 (50.80) | 1.95 (49.53) | MC40G-X-ND 6.50 12.08 26.95 46.46 83.63 223.00 
50 2.50 (63.50) | 2.45 (62.23) | MC50G-X-ND 813 15.10 33.68 58.06 104.51 278.70 
60 3.00 (76.20) | 2.95 (74.93) | MC60G-X-ND 976 18.12 40.41 69.68 125.42 334.46 
64 3.20 (81.28) | 3.15 (80.01) | MC64G-X-ND 10.40 19.32 43.11 74.32 133.78 356.74 


* Cable available on xxx ft. roll 


Color Coded Flat Cable — 3302 Series 


PHYSICAL: * .050” pitch » Insulation Material: Polyvinyl 
Chloride (PVC) * Flammability Rating: UL VW-1 * Color: 10 A 
Color Repeat, Clear Carrier 
ELECTRICAL: Voltage Rating: 300V 
>1x 1090/10 ft. 


ENVIRONMENTAL: © Temperature Rating: -4°F ~ 176°F 
(-20°C ~ 80°C) 


+ Insulation Resistance: 


Brown 178°F (81°C) #28 AWG 7X 36 
VC Insul. Tinned Stranded 
Flame Retardant Copper Cond. 


B 042 
,050(1.27) (0?) 


POOGQOQs/O©@OO_. 


Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Contacts A B Part No. Sft.* 10ft.* 25ft.* SOft.* 100ft.* 300ft.* 
10 0.50 (12.70) | 0.45 (11.43) | MC10M-X-ND 2.89 5.36 11.96 20.63 37.13 99.00 
14 0.70 (17.78) | 0.65 (16.51) | MC14M-X-ND 4.04 7.51 16.75 28.88 51.98 138.60 
16 0.80 (20.32) | 0.75 (19.05) | MC16M-X-ND 4.62 8.58 19.14 33.00 59.40 158.40 
20 1.00 (25.40) | 0.95 (24.13) | MC20M-X-ND 5.78 10.73 23.93 41.25 74.25 198.00 
24 1.20 (30.48) | 1.15 (29.21) | MC24M-X-ND 6.93 12.87 28.71 49.50 89.10 237.60 
26 1.30 (33.02) | 1.25 (31.75) | MC26M-X-ND 7.51 13.94 31.10 53.63 96.53 257.40 
34 1.70 (43.18) | 1.65 (41.91) | MC34M-X-ND 9.82 18.23 40.67 70.13 126.23 336.60 
37 1.85 (46.99) | 1.80 (45.72) | MC37M-X-ND 10.68 19.84 44.26 76.31 137.36 366.30 
40 2.00 (50.80) | 1.95 (49.53) | MC40M-X-ND 11.55 21.45 47.85 82.50 148.50 396.00 
50 2.50 (63.50) | 2.45 (62.23) | MC5OM-X-ND 14.44 26.81 59.81 103.13 185.63 495.00 
60 3.00 (76.20) | 2.95 (74.93) | MC60M-X-ND 17.33 3218 71.78 123.75 222.75 594.00 
64 3.20 (81.28) | 3.15 (80.01) | MC64M-X-ND 1848 3432 76.56 132.00 237.60 633.60 


* Cable available on xxx ft. roll 


Twisted Pair Flat Cable — 1700 Series 


PHYSICAL: * .050” pitch * Insulation 
Material: Polyvinyl Chloride (PVC) 
* Flammability Rating: UL VW-1. 


ELECTRICAL: « Voltage Rating: 300V 
* Insulation Resistance: >1 x 1090/10 ft. 


ENVIRONMENTAL: * Temperature 
Rating: -4°F ~ 176°F (-20°C ~ 80°C) 


Section be! Twist 


_—————— 


|__|. _.| 
18"£.5(457.2) 2"+-25(508) 


Standard product has 
alternating 18” (45.72cm) 
twisted sections and 2” 
(5.08cm) flat sections. 


176° F 


PVC Insulated #28AWG 
Tinned Strand. 
Copper Conductors 


i 
Insul.-Flame 


(80°C, 


lear PV 


Retard. 


Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 

Contacts A B Part No. 5 ft.* 10ft.* 25 ft.* 50 ft.* 100 ft.*t 
10 0.50 (12.70) | 0.45 (11.43) MC10F-X-ND 3.08 5.72 12.76 22.00 35.20 
14 0.70 (17.78) | 0.65 (16.51) MC14F-X-ND 4.31 8.01 17.86 30.80 49.28 
16 0.80 (20.32) | 0.75 (19.05) MC16F-X-ND 4.93 9.15 20.42 35.20 56.32 
20 1.00 (25.40) | 0.95 (24.13) MC20F-X-ND 6.16 11.44 25.52 44.00 70.40 
26 1.30 (33.02) | 1.25 (31.75) MC26F-X-ND 8.01 14.87 33.18 57.20 91.52 
34 1.70 (43.18) | 1.65 (41.91) MC34F-X-ND 10.47 19.45 43.38 74.80 119.68 
36 1.80 (45.72) | 1.75 (44.45) MC36F-X-ND 11.09 20.59 45.94 79.20 126.72 
40 2.00 (50.80) | 1.95 (49.53) MC40F-X-ND 12.32 22.88 51.04 88.00 140.80 
50 2.50 (63.50) | 2.45 (62.23) MC50F-X-ND 15.40 28.60 63.80 110.00 176.00 
60 3.00 (76.20) | 2.95 (74.93) MC60F-X-ND 18.48 34.32 76.56 132.00 211.20 
64 3.20 (81.28) | 3.15 (80.01) MC64F-X-ND 19.71 36.61 81.66 140.80 225.28 


* Cable available on xxx ft. roll + If ordered in a full reel, may contain a splice. Comes in unreel box. 


Gray Cable Clamps with Adhesive 


3484 Series: Cable clamps organize cable routing by clamping and retaining up to six layers of flat cable. 


3484-1000-ND 


Cable Clamps with Adhesive. ................02cecceeceeceeeeceeeeeeceeneeeeeeeeneeeenees $12.25/100 


High Flex Cable — 3319 Series 


19 strands of high strength copper alloy provide the longest flex 
life available for dynamic applications. PHYSICAL: * .050” pitch 
¢ Insulation Material: Polyvinyl Chloride (PVC) * Color: Black 
«Marking, Standard: None *CSA Option: UL AWM 2651 105C 300V 
VW1, 3M NU, CSA AWM 1A 105C 300V FT1 * Conductors: (89% 
conductivity) ELECTRICAL: * Voltage Rating: 300V » Insulation 
Resistance: >1 x 1070/10 ft. (3m) ENVIRONMENTAL: Temperature 
Rating: -4°F ~ 221°F (-20°C ~ 105°C) * Flammability Rating: UL: 
VW-1, CSA: FT1 


28AWG 19 X 40 (19 X 0.079) 
Silver plated, stranded 
Copper alloy conductors 


Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Contacts A B Part No. 5 ft.* 10ft.* 25 fit.* 50 ft.* 100 ft.* 
10 0.50 (12.70) | 0.45 (11.43) MC10H-X-ND 18.99 35.26 78.66 135.63 217.00 
14 0.70 (17.78) | 0.65 (16.51) MC14H-X-ND 26.58 49.37 110.13 189.88 303.80 
16 0.80 (20.32) | 0.75 (19.05) MC16H-X-ND 30.38 56.42 125.86 217.00 347.20 
20 1.00 (25.40) | 0.95 (24.13) MC20H-X-ND 37.98 70.53 157.33 271.25 = 434.00 
24 1.20 (30.48) | 1.15 (29.21) MC24H-X-ND 45.57 84.63 188.79 325.50 520.80 
26 1.30 (33.02) | 1.25 (31.75) MC26H-X-ND 49.37 91.68 204.52 352.63 564.20 
34 1.70 (43.18) | 1.65 (41.91) MC34H-X-ND 64.56 119.89 267.45 461.13 737.80 
37 1.85 (46.99) | 1.80 (45.72) MC37H-X-ND 70.25 130.47 291.05 501.81 802.90 
40 2.00 (50.80) | 1.95 (49.53) MC40H-X-ND 75.95 141.05 314.65 542.50 868.00 
50 2.50 (63.50) | 2.45 (62.23) MC50H-X-ND 94.94 176.31 393.31 678.13 1085.00 
60 3.00 (76.20) | 2.95 (74.93) | MC6OH-X-ND 113.93 211.58 471.98 813.75 1302.00 
64 3.20 (81.28) | 3.15 (80.01) MC64H-X-ND 121.52 225.67 503.43 867.98 1388.76 
* Cable available on xxx ft. roll 
UL File No.: E42769 
NEW! Round Conductor = AN @ Ain sue nos 20020 


Flat Cable — 2010 Series 


PHYSICAL: © .050” pitch * Insulation Material: Halogen 
Free Polyolefin (PO) * Color: Off-White 


ELECTRICAL: « Voltage Rating: USA: 30V; EU <50V 
«Insulation Resistance: >1 x 10190/10 ft. 


ENVIRONMENTAL: « Temperature Rating: -20°C ~ 105°C 


a (1.27) 


035 LU. 
(0.89) 


28 AWG 7 X 36 Tinned 


Halogen ia 
Stranded Copper Conductors 


Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 

Contacts A B Part No. 5 ft.* 10 ft.* 25 ft.* 50 ft.* 100 ft.* 
9 0.45 (11.43) | 0.40 (10.16) MBO9R-X-ND 3.12 5.79 12.92 22.28 35.64 
10 0.50 (12.70) | 0.45 (11.43) MB10R-X-ND 3.46 6.43 14.35 24.74 39.58 
14 0.70 (17.78) | 0.65 (16.51) MB14R-X-ND 4.85 9.01 20.09 34.64 55.42 
15 0.75 (19.05) | 0.70 (17.78) MB15R-X-ND 5.19 9.65 21.52 37.10 59.36 
16 0.80 (20.32) | 0.75 (19.05) MB16R-X-ND 5.54 10.29 22.95 39.58 63.32 
20 1.00 (25.40) | 0.95 (24.13) MB20R-X-ND 6.93 12.86 28.70 49.48 79.16 
24 1.20 (30.48) | 1.15 (29.21) MB24R-X-ND 8.31 15.43 34.43 59.36 94.98 
25 1.25 (31.75) | 1.20 (30.48) MB25R-X-ND 8.66 16.08 35.87 61.84 98.94 
26 1.30 (33.02) | 1.25 (31.75) MB26R-X-ND 9.00 16.72 37.30 64.31 102.90 
30 1.50 (38.10) | 1.45 (36.83) MB30R-X-ND 10.39 19.30 43.04 74.21 118.74 
34 1.70 (43.18) | 1.65 (41.91) | MB34R-X-ND 11.77. «21.87 ~~ 48.78 +~=—84.10 «134.56 
36 1.80 (45.72) | 1.75 (44.45) MB36R-X-ND 12.47 23.15 51.65 89.05 142.48 
37 1.85 (46.99) | 1.80 (45.72) MB37R-X-ND 12.81 23.80 53.08 91.53 146.44 
40 2.00 (50.80) | 1.95 (49.53) MB40R-X-ND 13.85 25.73 57.39 98.95 158.32 
50 2.50 (63.50) | 2.45 (62.23) MB50R-X-ND 17.32 32.16 71.74 123.69 197.90 
60 3.00 (76.20) | 2.95 (74.93) MB60R-X-ND 20.78 38.59 86.09 148.43 237.48 
64 3.20 (81.28) | 3.15 (80.01) MB64R-X-ND 22.17 4116 91.83 158.33 253.32 


* Cable available on xxx ft. roll 


NEW! Shielded/Jacketed 
Flat Cable — 3517 Series 


PHYSICAL: * .050” pitch »* Jacket Material: Polyvinyl 
Chloride (PVC) * Jacket Color: Black » Primary 
Material: PVC » Primary Color: Gray * Shielding 
Material: Expanded Copper 


ELECTRICAL: « Voltage Rating: USA: N.E.C. 725, CL2 
or AWM 300V; Canada: 300V; EU: <50V «Insulation Resistance: 
>1 x 10100/10 ft. 


ENVIRONMENTAL: « Temperature Rating: -20°C ~ 80°C 


UL File No.: E118773 
AWM Style No.: 20879 


aad & 


.005 (0.13) 
Expanded Copper 


28 AWG 7 X 36 Tinned 
Stranded Copper Conductors 


Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 

Contacts A B Part No. 5 ft.* 10 ft.* 25 ft.* 50 ft.* 100 ft.* 
9 0.58 (14.70) | 0.40 (10.16) MBO9H-X-ND 10.70 19.88 44.34 76.45 122.32 
10 0.63 (16.00) | 0.45 (11.43) MB10H-X-ND 11.89 22.09 49.27 84.95 135.92 
14 0.83 (21.10) | 0.65 (16.51) MB14H-X-ND 16.65 30.92 68.98 118.93 190.28 
15 0.88 (22.40) | 0.70 (17.78) MB15H-X-ND 17.84 33.13 73.90 127.41 203.86 
16 0.93 (23.60) | 0.75 (19.05) MB16H-X-ND 19.03 35.34 78.83 135.91 217.46 
20 1.13 (28.70) | 0.95 (24.13) MB20H-X-ND 23.78 44.17 98.53 169.89 271.82 
24 1.33 (33.80) | 1.15 (29.21) MB24H-X-ND 28.54 53.00 118.24 © 203.86 =. 326.18 
25 1.38 (35.00) | 1.20 (30.48) MB25H-X-ND 29.73 55.21 123.17 212.36 = 339.78 
26 1.43 (36.30) | 1.25 (31.75) MB26H-X-ND 30.92 57.42 128.09 220.85 353.36 
30 1.63 (41.40) | 1.45 (36.83) MB30H-X-ND 31.92 59.28 132.24 228.00 364.80 
34 1.83 (46.50) | 1.65 (41.91) MB34H-X-ND 34.35 63.80 142.32 245.38 392.60 
36 1.93 (49.00) | 1.75 (44.45) MB36H-X-ND 42.81 79.51 177.36 305.80 489.28 
37 1.98 (50.30) | 1.80 (45.72) MB37H-X-ND 46.32 86.02 191.89 330.84 529.34 
40 2.13 (54.10) | 1.95 (49.53) MB40H-X-ND 47.57 88.34 197.07 339.78 543.64 
50 2.63 (66.80) | 2.45 (62.23) MB50H-X-ND 59.46 110.43 246.34 424.73 679.56 
60 3.13 (79.50) | 2.95 (74.93) MB60H-X-ND 71.35 = 132.51 295.60 509.66 815.46 
64 3.38 (85.90) | 3.15 (80.01) MB64H-X-ND 76.11 141.35 315.32 543.65 869.84 


* Cable available on xxx ft. roll 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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NEW! Shielded/Jacketed AM G) RoHS Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
= UL File No.: £118773 es No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Flat Cable — 1785 Series AWM Style No.: 2912 Contacts A B Part No. Sft* 10f* 25 ft." 50f.* 100 f.* 
: we 15 0.27 (6.9) | 0.70 (17.8) | MB15A-X-ND 986 1831 4085 7043 11268 
Stee Bacareunercriae (aya 16 | 0.27(69) | 0.75(19.1) | MB16A-X-ND 1024 1901 4241 73.43 117.00 
cslncket Goloriplack < BARen aed 20 0.30 (7.6) | 0.95 (24.1) | MB20A-X-ND 10.62 19.72 4399 7585 121.36 
PVC «Primary Color: 10 Calor Repeat ES 24 0.33 (8.4) | 1.15 (29.2) | MB24A-X-ND 11.38 ©2113 ©4713 81.26 130.02 
with Tan Common « Shielding: Expanded A Fen 25 0.33 (8.4) | 1.20 (30.5) | _MB25A-X-ND 11.73 21.79 48.61 ~—83.81_—*134.10 
Copper /}—— Bs ——+ acolsiah &) 26 0.33 (8.4) | 1.25 (31.8) | MB26A-X-ND 1214 2254 5028 86.69 138.70 
ELECTRICAL: « Voltage Rating: USA: |-|.050 (1.27) 30 0.37 (9.4) | 1.45 (36.8) | MB30A-X-ND 1268 2356 5255 90.60 144.96 
N.E.C. 725, CL2 or AWM 150V; Canada: 2 } 34 0.37 (9.4) 1.65 (41.9) MB34A-X-ND 13.65 25.36 56.56 97.53 156.04 
150V- EU: >50V «Insulation Resistance: | > KC (excro1010y foror01010) 36 0.39(9.9) | 1.75 (44.5) | MB36A-X-ND 14.03 26.06 5813 100.23 160.36 
>1 x 1090/1oft. 37 0.39(9.9) | 1.80 (45.7) | _MB37A-X-ND 1441 26.76 «59.70 102.93 164.68 
.005 Expanded 28 AWG 7 X 36 Tinned 
ENVIRONMENTAL: « Temperature Rating: Copper Stranded Copper Conductors 40 0.39 (9.9) 1.95 (49.5) MB40A-X-ND 14.79 27.47 61.27 105.64 = 169.02 
-20°C ~ 80°C 50 | 0.44(11.2) | 2.45 (62.2) | MBS50A-X-ND 17.068 31.69 7069 121.89 195.02 
60 | 0.47(11.9) | 2.95(74.9) | MBGOA-X-ND 19.13 35.53 7926 136.65 218.64 
Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 64 0.50 (12.7) 3.15 (80.0) MB64A-X-ND. 20.10 37.33 83.27 143.56 229.70 
No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing : 
Contacts ry B Part No. 10 ft.* 25 tt.* sof” 100 ft.* * Cable available on xxx ft. roll 
16 | 0.93 (23.60) | 0.75 (19.05) | MBI6F-X-ND 35.89 80.06 138.04 220.86 
20 | 1.13(28.70) | 0.95 (24.13) | MB20F-X-ND 41.47 92.51 159.50 255.20 = 
26 | 1.43(36.30) | 1.25 (31.75) | MB26F-X-ND 53.91 120.26 207.34 331.74 : — j 
34 | 1.83(46.50) | 1.65 (41.91) | MB34F-X-ND 7050 157.27 27115 433.84 025 Gray Flat Cable — 3754 Series W 
36 | 1.93 (49.00) | 1.75 (44.45) | _MB3GF-X-ND 74.65 166.52 287.10 459.36 
40 | 2.13(54.10) | 1.95 (49.53) | MB4OF-X-ND 84.31 188.07 324.26 518.82 PHYSICAL: + PVC Insulation * 30 AWG 
50 | 2.63 (66.80) | 2.45 (62.23) | MBSOF-X-ND 103.68 231.28 398.75 638.00 Stranded on .025” spacing 
60 | 3.13(79.50) | 2.95 (74.93) | MBGOF-X-ND 124.41 277.52 478.49 765.58 
64 | 3.38 (85.90) | 3.15 (80.01) | MBG4F-X-ND 134.89 300.90 518.80 830.08 ELECTRICAL: * Voltage Rating: 30V 
* Cable available on xxx ft. roll ¢ Flammability Rating: USA: VW-1 
Canada: FT1 
. + rf 30 AWG 7 x 38 (7 x 0.102) Tinned 7 
Round Jacketed/Shielded W® eres '64) Stranded Copper Conductors" ‘insulation 
Rating: -20°C ~ 105°C 


Flat Cable — 3659 Series ee 
- Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
PHYSICAL: * .050” pitch * Jacket Mat- No. of Inches (mm) Digi-Key Pricing 
erial: Polyvinyl Chloride (PVC) * Jacket in Contacts A B Part No. 5Ft.* 10Ft.* 25Ft.* SOFt.* 100Ft.* 300 Ft.* 
SA SL oer Cover oom le 20 | 0.500 (12.70) | 0.475(12.07) |MB20G-X-ND 326 605 1349 2325 41.85 111.60 
AWG a 36 ined Stranded Copper any fateh Be 40) At : 26 | 0.650 (16.51) | 0.625 (15.88) |MB26G-X-ND 4.23 7.86 17.53 30.23 54.41 145.08 
Shielding: 0.001" (.03mm) Thick p28 Paper, hid \ 30 | 0.750 (19.05) | 0.725 (18.42) | MB30G-X-ND 4.88 9.07 20.23 3488 62.78 167.40 
Aluminum/Polyester Film Foil and 90% Kage Jacket Alum Poly. 40 | 1.000 (25.40) | 0.975 (24.77) | MB40G-X-ND 6.51 12.09 26.97 46.50 83.70 223.20 
Coverage Tinned Copper Braid ey” Thickness» 4 i 50 _| 1.250 (31.75) | 1.225 (31.12) |MB50G-X-ND 4.64 861 19.21 3313 59.63 279.00 
= able 
ELECTRICAL: * Voltage Rating: USA: Cover nut 60 1.500 (38.10) | 1.475 (37.47) | MB60G-X-ND 9.77 18.14 4046 69.75 125.55 334.80 
N.E.C. 725, CL2 or AWM 300V; Canada: ¢ Pog ahielding 68 | 1.700 (43.18) | 1.675 (42.55) | MB68G-X-ND 11.07 20.55 45.85 79.05 142.29 379.44 
300V, EU: >50V * Insulation Resistance: SEES wife winging tab 80 | 2.000 (50.80) | 1.975 (50.17) | MB80G-X-ND 13.02 24.18 53.94 93.00 167.40 446.40 
>1 x 1010/10 ft. shigiding Cover laten 100 | 2.500 (63.50) | 2.475 (62.87) | MB100G-X-ND 16.28 30.23 67.43 116.25 209.25 558.00 
ENVIRONMENTAL: * Temperature Rating: cover (A) * Cable available on xxx ft. roll 
-20°C ~ 80°C 
Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet UL File No.: E42769 
No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing NEW! Round Cond uctor AWM Style No.: 20930 
Contacts ry B Part No. 5it.* 10ft* 251." 50ft.* 100 ft.* : 
9 | 027(6.9) | 0.40(10.2) | MCOOR-XND NEW! 9.75 1811 40.40 69.66 111.46 Flat Cable — 2049 Series 
10 0.27 (6.9) | 0.45(114) | MC1OR-X-ND NEW! 10.21 1896 42.30 7294 116.70 ' nae . - : 
14 0.31 (7.9) | 0.65(16.5) | MC14R-X-ND NEW! 1110 2061 45.97 79.26 126.82 PHYSICAL: « .025” pitch * Insulation Material: Halogen Pee : © 625 0.64) 
15 0.31 (7.9) | 0.70(17.8) | MC15R-X-ND 11.54 21.43 «47.81 = 82.44 131.90 Free Polyolefin (PO) * Color: Off-White comms? ae 
16 0.31 (7.9) | 0.75(191) | MC16R-X-ND NEW! 11.98 22.25 49.63 —85.58 ‘136.92 . Oh ieee ®) 
20 0.34 (8.6) | 0.95 (24.1) | MC20R-X-ND 72.43 23.08 51.49 8878 142.04 ELECTRICAL: « Voltage Rating: USA: 30V; EU: <50V 
24 0.37 (9.4) | 1.15 (29.2) | MC24R-X-ND 13.32 24.73 55.17 95.11 152.18 « Insulation Resistance: >1 x 10190/10ft. 30 AWG Tinned Solid Halogen Free 
25 0.37 (9.4) | 1.20(305) | MC25R-X-ND 13.73 25.50 56.89 9809 156.94 . a ‘ Copper Conductors PO Insulation 
26 0.37 (9.4) | 1.25 (31.8) | MC26R-X-ND 14.20 26.38 58.84 101.45 162.32 ENVIRONMENTAL: « Temperature Rating: -40°C ~ 105°C 
34 | 0.41(10.4) | 1.65(41.9) | MC34R-X-ND 1598 29.68 66.20 11414 182.62 — = 
36 0.43 (10.9) | 1.75 (44.5) | MC36R-X-ND 16.42 30.50 68.04 117.31 187.70 Dimensions - Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
37 | 043(10.9) | 1.80(45.7) | MC37R-X-ND 16.87 31.32 6988 12048 192.76 No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 
40 | 043(10.9) | 1.95(49.5) | MC40R-X-ND 1731 32.15 71.72 «123.65 = 197.84 Contacts A B Part No. Sit.* 10ft* 25 ft* —50ft.* 100 ft.* 
50 | 0.48 (12.2) | 2.45 (62.2) | MCSOR-X-ND 19.97 37.09 82.74 142.66 228.26 20 | 0.500 (12.70) | 0.475 (12.07) | MB20K-X-ND 6.23 «11.56 = 25.80 © 44.48 71.16 
60 | 051 (13.0) | 2.95 (74.9) | MC6OR-X-ND 22.39 41.58 9276 159.94 255.90 (12.70) (12:07) na 
a | oadtien | aaetanoy Weeraeena pares. sdaeon-ronan’ Mead. aoan ae 40 | 1.000 (25.40) | 0.975 (24.77) | MB40K-X-ND 1313 2438 54.38 93.75 150.00 
64 (13.7) | 9.15 (80.0) : : : : : 50 | 1.250 (31.75) | 1.225 (31.12) | MBSOK-X-ND 15.65 29.07 64.85 111.81 178.90 
* Cable available on xxx ft. roll 60 | 1.500 (38.10) | 1.475 (20.47) | MB6OK-X-ND 1868 3469 77.39 13343 213.48 
68 | 1.700 (43.18) | 1.675 (42.55) | MB68K-X-ND 21.17 3932 87.70 151.21 241.94 
No. of Digi-Key Pricing 3M 80 | 2.000 (50.80) | 1.975 (50.17) | MB80K-X-ND 24.91 4625 10318 17790 284.64 
Contacts | PartNo. il 100 500 1,000 Part No. 100 | 2.500 (63.50) | 2.475 (62.87) | MB100K-X-ND 31.13 57.81 128.97 222.36 355.78 
D-Sub Backshells 7 
* Cable availabl ft roll 
9 MOBS09-ND 3.93 298.62 7351.35 2457.00 | 3357-9200 Spe anes en eons 
15 MDBS15-ND 4.35 330.22 1494.35 2717.00 3357-9215 
25 MDBS25-ND 4.97 377.62 1708.85 3107.00 3357-9225 UL File No.: £42769 
37 MDBS37-ND 7.26 551.42 2495.35 4537.00 3357-9237 NEW! Round Conductor SAY @® awn Style No.: 2651 
50 MDBS50-ND 11.40 865.84 3918.20 7124.00 3357-9250 i 2 
Thumbscrew Kit (2 Thumbscrews and 2 Retainers) Flat Cable ss 3625 Series x 
Kit MDTS07-ND 4.18 317.58 1437.15 2613.00 3341-7 PHYSICAL: © 1.0mm pitch « Insulation Material: 


Polyvinyl Chloride (PVC) © Color: Gray RoHS ; 1.00 (.039) 
fasinasios ELECTRICAL: * Voltage Rating: USA: 300V; ® ' 
UL File No.: £118773 ' 
NEW! Round/Jacketed AAD G) AwtiSwtenow 20267 | Canada: 300V; EU: <50V + Insulation 


Resistance: >1 x 10100/10ft. 


: : i PVC 
_ : 28AWG7X36Tinned 
Flat Cable 3759 Series oes Bored ENVIRONMENTAL: * Temperature Rating: Stiandad Copper Comhators —\lnsulation 


PHYSICAL: © .050” pitch » Jacket Material: p oes) -20°C ~ 105°C 


—| b= Ref. 
Polyvinyl Chloride (PVC) * Jacket Color: Black RoHS SEO SCENE, Rept 


A i Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Meters 

* Primary Material: PVC ® No. of Inch (mm) Digi-Key ad Pricing. 
ELECTRICAL: + Voltage Rating: USA: N.E.C. 026 (0.66) Polyester Film Contacts A B Part No. 5 M* 10 M* 25 M* 50M* 100M* 
725, CL2 or AWM 300V; Canada: 300V; EU: Min. PVG \ 8 | 0.315(8.00) | 0.276(7.00) | MCOBL-X-ND 596 11.07 2469 4256 68.10 
<50V * Insulation Resistance: >1 x 1019/10 tt. pve Bacanilnauaiek 14 | 0.551 (14.00) | 0.512(13.00) | MC14L-X-ND 1043 1937 4321 7450 119.20 
: ; 16 | 0.630 (16.00) | 0.591 (15.00) | MC16L-X-ND 11.92 2214 4938 85.14 136.22 
ENVIRONMENTAL: * Temperature Rating: Siaclalicuice Camis 20 | 0.787 Caan 0.748 Choa MC20L-X-ND 1490 2767 61.73 10643 170.28 
“20°C ~ 80°C 22 | 0.866 (22.00) | 0.827 (21.00) | Mc22L-X-ND 16.21 3011 6717 11581 185.30 
— Sent 24 | 0.945 (24.00) | 0.906 (23.00) | MC24L-X-ND 1788 3321 7407 ‘t2771 204.34 
Wiiiersicas aR LAE STOUT EC i LEEREnTS 8 CL 26 | 1.024 beans 0.984 eon MC26L-X-ND 19.37 35.97 80.24 13834 221.34 
No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 30 | 1.181 (30.00) | 1.142 (29.00) | MC30L-X-ND 22.35 «41.51 92.59 159.64 255.42 
Contacts A B Part No. Sft.*  10ft" 25 ff" 50 ftL* 100 ft.* 34 | 1.339 (34.00) | 1.299 (33.00) | MC34L-X-ND 25.33 47.04 104.94 180.93 289.48 
9 0.26 (6.6) | 0.40(10.2) | MBO9A-X-ND 833 1548 3452 5953 95.24 36 | 1.417 (36.00) | 1.378 (35.00) | MC36L-X-ND 26.82 4980 11110 191.55 306.48 
10 0.26 (6.6) | 0.45(11.4) | MBIOA-X-ND 872 1620 3614 6231 99.70 40 | 1.575 (40.00) | 1.535 (39.00) | MC4OL-x-ND 29.80 55.34 12345 21284 340.54 

14 0.27 (6.9) | 0.65(16.5) | MB14A-X-ND 948 1761 39.27 «67.71 108.34 alle aUillable\oh ios Meletrol 


More Product Available Online: www.digikey.com 
44 (T073) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


@ ASSMANN 


D-Subminiature Connectors 


Single Ended — Female 


Dimensions «MC=Multi-Color, GR=Gray 
No. of} Alnch Plastic with Strain Relief Shown 
Cont. | (mm) (12.55), 
1213 No. of Length | Rib- 
9 . Con- |Contact} Feet bonx | Digi-Key Price Each 
(30.81) 5 tacts | Finish | (Meters) | Cable | Part No. 1 10 
1541 Plastic 6 (1.83) | MC |H7FXH-O906M-ND 4.17 3.17 
15 (39.14) 9 | Gow | (1-83) | GR | H7FXH-0906G-ND 3.94 2.99 
: ol} 10 (3.05) MC | H7FXH-0910M-ND 439 3.33 
2.088 (12.55), 10 (3.05) | GR | H7FXH-0910G-ND 4.00 3.04 
25 (53.04) ; 6 (1.83) | MC | H7FXH-1506M-ND 5.30 4.02 
15 | Goa | 8(1.83) | GR | H7FXH-1506G-ND 4.98 3.78 
37_| 2728 ol} 10 (3.05) MC | H7FXH-1510M-ND 561 4.26 
(69.32) 10 (3.05) | GR | H7FXH-1510G-ND 5.08 3.86 
6 (1.83) | MC | H7FXH-2506M-ND 560 4.25 
Specifications: « Insulators: PBT, glass filled, UL94V-0 » Insulation resistance: 25 Gold 6 (1.83) | GR | H7FXH-2506G-ND 5.08 3.86 
1000MQ @ 500V DC * Dielectric Voltage: 1000V 1 minute (Low Profile 10 (3.05)) MC | H7FXH-2510M-ND 6.12 4.64 
Version); 500V 1 minute (Plastic Version) * Current Rating: 5A (Low Profile 10 (3.05) | GR__| H7FXH-2510G-ND 5.25 3.98 
Version); 1A (Plastic Version) * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C 6 (1.83) | MC | H7FXH-3706M-ND 11.40 8.65 
ae : 6 (1.83) | GR | H7FXH-3706G-ND 10.56 8.01 
No. of Contact Digi-Key Price Each | Assmann 37 Gold 10 (3.05)| MC | H7EXH-3710M-ND 12.18 924 
Cont. | Finish | Part No. 110 | PartNo. 40 (3.05)| GR | H7FXH-3710G-ND 10.78 «8.18 
Female (D-Sub Low, Profile; Metal'Snell Also available in the following configuration: 
9 HFMOSH-ND = 4.16 3.66 | A-DFFOSLPXX-III-R H7SXH-CICILILI-ND - Metal with Strain Relief 
15 | Gog | HEMISH-ND = 5.15 4.53 | A-DFFISLPXX-II-R H7WXH-CI-IIC-ND - Metal with Strain Relief and Threaded Insert 
25 HFM25H-ND 5.15 4.53 | A-DFF25LPXX-III-R Call for complete part number and pricing 
37 HFM37H-ND 10.89 9.57 | A-DFF37LPXX-III-R 
Male D-Sub Low Profile, Metal Shell 
9 HMMOSH-ND 4.16 3.66 | A-DSFOSLPXX-III-R Male to Male 
15 Gold | HMM1SH-ND 5.15 4.53 | A-DSFISLPXX-III-R 
25 HMM25H-ND 5.15 4.53 | A-DSF25LPXX-III-R 
37 HMM37H-ND 10.89 _ 9.57 | A-DSF37LPXX-III-R 
Female D-Sub, Full Plastic Version 
9 HFPOSH-ND 4.09 3.60 | A-DFFO9LPIII/FP-R 
15 Gold | HFPISH-ND © 5.15 4.53) A-DFFISLPIII/FP-R 
25 HFP25H-ND 5.15. 4.53 | A-DFF25LPIII/FP-R 
37 HFP37H-ND 10.89 9.57 | A-DFF37LPIII/FP-R 
= 5 *MC=Multi-Color, GR=Gray 
Male D-Sub, Full Plastic Version Plastic with Strain Relief Shown 
9 HMPOSH-ND 4.09 3.60 | A-DSFOSLPIII/FP-R 
15 Gold | HMPISH-ND 5.15 4.63 | A-DSFISLPIII/FP-R No. of Length | Rib- 

25 HMP25H-ND 5.15 4.53 | A-DSF25LPIII/FP-R Con- |Contact! Feet | bons | Digi-Key Price Each 
37 HMP37H-ND 10.89 9.57 | A-DSF37LPIII/FP-R tacts | Finish | (Meters) | Cable | Part No. 1 10 
Female D-Sub Low Profile with UNC Thread, Metal Shell 6 (1.83) | MC | H7MMH-0906M-ND 8.02 6.08 

9 HFUOSH-ND 4.82 4.24 | A-DFFOOLPIII/Z-UNC-R Gotd | 8(1.83) | GR AANIPIOSOCe ND = 778 5.00 
10 (3.05) | MC | H7MMH-O910M-ND 8.24 6.25 
15 HFU1SH-ND 5.87 5.17 | A-DFF15LPIII/Z-UNC-R 
25 | Sold | Heu2sH-ND © 5.87 5.17 | A-DFF2SLPIII/Z-UNC-R 10 (3.05) |_GR_HIMMIDODOGNDa 7.84 _ 5.98 
37 HFUS7H-ND 11.55 10.18 | A-DFF37LPIII/Z-UNC-R 6 (1.83) | MC geo 10.14 7.69 
~~ 6 (1.83) | GR_ | H7MMH-1506G-ND 9.82 7.45 
Male D-Sub Low Profile with UNC Thread, Metal Shell 10 (3.05) | MC | H7MMH-1510M-ND 10.44 7.92 
9 HMUOSH-ND 4.82 4.24 | A-DSFOSLPIII/Z-UNC-R 10 (3.05) | GR_ | H7MMH-1510G-ND 9.92 7.52 
15 Gold | HMU1SH-ND 5.87 5.17 | A-DSFISLPIII/Z-UNC-R 6 (1.83) | MC |H7MMH-2506M-ND 10.44 7.92 
25 HMU25H-ND 5.87 5.17 | A-DSF25LPIII/Z-UNC-R 6 (1.83) | GR | H7MMH-2506G-ND 9.92 7.52 
37 HMU37H-ND 11.55 10.15 | A-DSF37LPIII/Z-UNC-R 10 (3.05) | MC | H7MMH-2510M-ND 1095 8.31 
10 (3.05) | GR | H7MMH-2510G-ND 10.09 7.65 
6 (1.83) | MC | H7MMH-3706M-ND 21.63 16.40 
6 (1.83) | GR | H7MMH-3706G-ND 20.79 15.77 
H - -ND 37 | Gold | 49 (3.05) | Mc | H7MMH-3710M-ND © 22.41 17.00 
Style Ribbon Cable 10 (3.05) | GR | H7MMH-3710G-ND 21.01 15.93 
7DUSingle Ended — — M=Multi-Color 
G=Gray Also available in the following configuration: 
Contact Finish H7PPH-LILILIL-ND - Metal with Strain Relief 
HH Gold nis —Length H7VVH-LILICIC-ND - Metal with Strain Relief and Threaded Insert 
ae (Use “Feet” only.) Call for complete part number and pricing 
No. of Contacts 
Female to Female 
D-Sub Cable 
Assemblies 
Single Ended — Male 
*MC=Multi-Color, GR=Gray *MC=Multi-Color, GR=Gray 
Plastic with Strain Relief Shown Plastic with Strain Relief Shown 
No. of Length | Rib- No. of Length | Rib- | . 
Con- |Contact} Feet | bonx | Digi-Key Price Each Con- |Contact} Feet | bons | Digi-Key Price Each 
tacts | Finish | (Meters) | Cable | Part No. 1 10 tacts | Finish | (Meters) | Cable | Part No. 1 10 
6 (1.83) | MC | H7MXH-O906M-ND 4.17. 3.17 6 (1.83) | MC | H7FFH-O906M-ND 8.02 6.08 
9 | cold | £(1-83)| GR | H7MXH-0906G-ND 3.94 2.99 Gold GR) H7FFH-0906G-ND 7.78 5.90 
Old) 40 (3.05)| MCG | H7MXH-O910M-ND 4.39 3.33 MC | H7FFH-0910M-ND 8.24 6.25 
10 (3.05)| GR | H7MXH-0910G-ND 4.00 3.04 GR_|_H7FFH-0910G-ND 7.84 5.95 
6 (1.83) | MC | H7MXH-1506M-ND 5.30 4.02 MC | H7FFH-1506M-ND 10.14 7.69 
ts | eo | 8(1-83)| GR | H7MXH-1506G-ND 4.98 3.78 GR | H7FFH-1506G-ND 9.82 7.45 
Old) 40 (3.05)| MCG | H7MXH-1510M-ND 5.61 4.26 MC | H7FFH-1510M-ND 10.44 7.92 
10 (3.05)| GR | H7MXH-1510G-ND 5.08 3.86 GR_|_H7FFH-1510G-ND 9.92 7.52 
6 (1.83) | MC | H7MXH-2506M-ND 5.60 4.25 MC | H7FFH-2506M-ND 10.44 7.92 
o5 | cod | 8(1:83)| GR | H7MXH-2506G-ND 5.08 3.86 GR | H7FFH-2506G-ND 9.92 7.52 
Old) 40 (3.05)| MC | H7MXH-2510M-ND 6.12 4.64 MC | H7FFH-2510M-ND 10.95 8.31 
10(3.05)| GR | H7MXH-2510G-ND 5.25 3.98 GR_| H7FFH-2510G-ND 10.09 7.65 
6 (1.83) | MC | H7MXH-3706M-ND 11.40 8.65 MG HEE STOMA ND ae ny 
6 (1.83) | GR | H7MXH-3706G-ND 1056 8.01 37_| Gold : fe . . 
37 | Gold | 49(3.05)| mc | H7MXH-3710M-ND 1218 9.24 MC_ | H7FFH-3710M-ND 22.41 17.00 
10 (3.05)| GR | H7MXH-3710G-ND 10.78 8.18 GR_| H7FFH-3710G-ND 21.01 15.93 


Also available in the following configuration: 


H7PXH-CIIUIL-ND - Metal with Strain Relief 


H7VXH-LIOOL-ND - Metal with Strain Relief and Threaded Insert 
Call for complete part number and pricing 


Also available in the following configuration: 

H7SSH-LIILIO-ND - Metal with Strain Relief 
H7WWH-LLILIL-ND - Metal with Strain Relief and Threaded Insert 
Call for complete part number and pricing 


Male to Female 


*MC=Multi-Color, GR=Gray 
Plastic with Strain Relief Shown 


No. of Length | Rib- 
Con- |Contact) Feet bon« | Digi-Key Price Each 
tacts | Finish |(Meters) | Cable | Part No. 1 10 
6 (1.83) | MC H7MFH-0906M-ND 8.02 6.08 
9 Gold 6 (1.83) | GR H7MFH-0906G-ND 7.78 5.90 
10 (3.05) | MC H7MFH-0910M-ND 8.24 6.25 
10 (3.05) | GR H7MFH-0910G-ND 7.84 5.95 
6 (1.83) | MC H7MFH-1506M-ND 10.14 7.69 
15 Gold 6 (1.83) | GR H7MFH-1506G-ND 9.82 7.45 
10 (3.05) | MC H7MFH-1510M-ND 10.44 7.92 
10 (3.05) | GR H7MFH-1510G-ND 9.92 7.52 
6 (1.83) | MC H7MFH-2506M-ND 10.44 7.92 
5 Gold 6 (1.83) | GR H7MFH-2506G-ND 9.92 7.52 
10 (3.05) | MC H7MFH-2510M-ND 10.95 8.31 
10 (3.05) | GR H7MFH-2510G-ND 10.09 7.65 
6 (1.83) | MC H7MFH-3706M-ND 21.63 16.40 
37 Gold 6 (1.83) | GR H7MFH-3706G-ND 20.79 15.77 
10 (3.05) | MC H7MFH-3710M-ND 22.41 17.00 
10 (3.05) | GR H7MFH-3710G-ND 21.01 15.93 


Also available in the following configuration: 
H7PSH-LILIOIL-ND - Metal with Strain Relief 


H7VWH-LIDICIO-ND - Metal with Si 
Call for complete part number and p: 


Dip Plug Connectors 


Specifications: 

Current Rating: 1.0A » Voltage 
Rating: 500V AC/DC  Withstanding 
Voltage: 1000V AC/DC Contact 
Resistance: 20m Maximum *In- 
sulation Resistance: 1000MQ Min- 


train Relief and Threaded Insert 
ricing 


imum * Operation Temperature: 
-40°C ~ 105°C 
No. of Dimensions 
Con- Inch (mm) Digi-Key Price Each 
tacts A B Part No. 1 10 
Dip Plug, Gray — Tin 
10 | .42(10.60) | .707(17.95) | .30(7.62) | HDP10S-ND 3.10 2.73 
14 | .42(10.60) | .907(23.05) | .30(7.62) | HDP14S-ND 3.50 3.08 
16 | .42(10.60) |1.007(25.50)) .30(7.62) | HDP16S-ND 3.50 3.08 
20 | .42(10.60) /1.207(30.68)| .30(7.62) | HDP20S-ND 4.16 3.66 
24 | .72(18.20) |1.407(35.73) | .60(15.24) | HDP24S-ND 442 3.89 
40 | .72(18.20) |2.207(56.20) | .60(15.24) | HDP40S-ND 5.48 4.82 
Dip Plug, Gray — Gold 
10 | .42(10.60) | .707(17.95) | .30(7.62) | HDP1OH-ND 3.10 2.73 
14 | .42(10.60) | .907(23.05) | .30(7.62) | HDP14H-ND 3.50 3.08 
16 | .42(10.60) |1.007(25.50)) .30(7.62) | HDP16H-ND 3.50 3.08 
20 | .42(10.60) /1.207(30.68)| .30(7.62) | HDP20H-ND 4.16 3.66 
24 | .72(18.20) |1.407(35.73) | .60(15.24) | HDP24H-ND 4.42 3.89 
40 | .72(18.20) )2.207(56.20) | .60(15.24) | HDP40H-ND 5.48 4.82 
H S -ND 
Style Ribbon Cable 
2C1L=Single Ended "—— M=Multi-Color 
4(1J=Single Ended | G=Gray 
6L_J=Double Ended 
8LILl=Double Ended —— Length 
0L1-1=Double Ended (Use “Inches” only.) 


Contact Finish 
H = Gold 
S=Tin 


Dip Plug Cable 
Assemblies 


Single Ended 
Style 2 


*MC=Multi-Color, GR=Gray 


No. of Contacts 


Dip Connector without Strain Relief Shown 


Pin #1 on connector is connected to 2nd conductor on cable 
No. of Length | Rib- 
Con- |Contact} Inch bons | Digi-Key Price Each 
tacts | Finish (cm) {Cable} Part No. il 10 
Gold | 6 (15.24) | MC | H2PXH-1006M-ND 3.21 2.44 
Tin | 6 (15.24) | MC | H2PXS-1006M-ND 3.21 2.44 
Gold | 6 (15.24) | GR | H2PXH-1006G-ND 3.01 2.29 
Tin | 6 (15.24) | GR_| H2PXS-1006G-ND 3.01 2.29 
10 Gold | 18 (45.72) | MC | H2PXH-1018M-ND 3.80 2.89 
Tin | 18 (45.72) | MC | H2PXS-1018M-ND 3.80 2.89 
Gold | 18 (45.72) | GR | H2PXH-1018G-ND 3.20 2.43 
Tin | 18 (45.72) | GR_| H2PXS-1018G-ND 3.20 2.43 
Gold | 36 (91.44) | MC | H2PXH-1036M-ND 469 3.56 
Tin | 36 (91.44) | MC | H2PXS-1036M-ND 469 3.56 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(1073) 45 


® ASSMANN No. of Length | Rib- No. of Length | Rib- 
Con- |Contact] Inch bons | Digi-Key Price Each Con- |Contact} Inch bons | Digi-Key Price Each 
Dip PI Cable A bli tacts | Finish (cm) | Cable | Part No. 1 10 tacts | Finish (cm) | Cable| Part No. 1 10 
Mp Flug Cable: Assemblies Gold | 6(15.24)| MC | H4PXH-1600M-ND 3.78 2.67 5p | Gold |36(9144)/ GR’ | HEPPH-20366-ND 8.96 6.80 
Single Ended Style 2 (Cont.) Tin | 6 (15.24) | MC | H4PXS-1606M-ND 3.78 2.87 Tin_ | 36 (91.44)| GR_| H6PPS-2036G-ND 8.96 6.80 
Gold | 6 (15.24) | GR | H4PXH-1606G-ND 3.44 2.61 Gold | 6 (15.24) | MC | H6PPH-2406M-ND 9.04 6.86 
No. of Length | Rib- Tin | 6 (15.24) | GR_| H4PXS-1606G-ND 3.44 2.61 Tin | 6(15.24)| MC | HePPS-2406M-ND 9.04 686 
Con- |Contact) Inch | bons | Digi-Key Price Each Gold | 18 (45.72)| MC | H4PXH-1618M-ND 476 3.61 Gold | 6(15.24)} GR | H6PPH-2406G-ND 853 6.47 
tacts | Finish | (cm) _|Cable| Part No. 1 10 te | Tin. | 18(45.72)| MC | H4PXS-1618M-ND 476 3.61 Tin | 6 (15.24) | GR_| H6PPS-2406G-ND 8.53 6.47 
Gold | 36 (91.44)| GR | H2PXH-1036G-ND 3.49 2.65 Gold | 18 (45.72)| GR | H4PXH-1618G-ND 3.75 2.85 Gold | 18 (45.72)| MC | HePPH-2478M-ND 7050 7.96 
10 | Tin | 36 (91.44) | GR_| H2PXS-1036G-ND 349 2.65 Tin | 18 (45.72)| GR_| H4PXS-1618G-ND 3.75 2.85 o4 | Tin | 18 (45.72)] MC | H6PPS-2418M-ND 10.50 7.96 
Gold | 6 (15.24) | MC | H2PXH-1406M-ND 3.72 2.82 Gold | 36 (91.44)) MC | H4PXH-1636M-ND 6.23 4.73 Gold | 18 (45.72)) GR | H6PPH-2418G-ND 8.97 6.80 
Tin ay MC | H2PXS-1406M-ND 3.72 282 Tin | 36 (91.44)| MC | H4PXS-1636M-ND 6.23 4.73 Tin__| 18 (45.72)|_ GR_| H6PPS-2418G-ND 8.97 6.80 
Gold | 6 (15.24) | GR | H2PXH-1406G-ND 3.42 2.60 Gold | 36 (91.44)) GR | H4PXH-1636G-ND 4.22 3.20 Gold | 36 (91.44)| MC | H6PPH-2436M-ND 12.69 9.62 
Tin | 6 (15.24) | GR | H2PXS-1406G-ND 3.42 2.60 Tin | 36 (91.44)| GR_| H4PXS-1636G-ND 4.22 3.20 Tin | 36 (91.44)| MC | H6PPS-2436M-ND 12.69 9.62 
E 5 Gold | 6 (15.24) | MC | H4PXH-2006M-ND 452 3.43 Gold | 36 (91.44)| GR | H6PPH-2436G-ND 963 7.30 
“in [18(4570)| MC | HPRS-I41OMND 4583.47 Tin | 6(1524)| Mo | HAPNS-2000MND 452343 Tin_/86(81.44)| GR_MUGRESZEASGoNDMNM 9.63" _7.30 
14 Gold | 18 (45.72)| GR | H2PXH-1418G-ND 3.70 2.81 Gold | 6 (15.24) | GR | H4PXH-2006G-ND 410 3.11 Gold | 6 (15.24) | MC | H6PPH-4006M-ND 11.52 8.74 
b (45.72) " i : 
Tin | 18 (45.72) | GR_| H2PXS-1418G-ND 3.70 2.81 Tin_| 6 (15.24) | GR_| H4PXS-2006G-ND 410 3.11 Tin | 6 (15.24) | MC | H6PPS-4006M-ND 11.52 8.74 
Gold [36 (91.44)| MC | H2PXH-1436M-ND 5.87 4.45 Gold | 18 (45.72)| MC | H4PXH-2018M-ND 5.74 4.36 Gold | 6(15.24)) GR TPGREnS coca Nem) 10.68 8.10 
Tin | 36 (91.44)| MC | H2PXS-1436M-ND 587 4.45 oo | Tin. | 18(45.72)| MC | H4PXS-2018M-ND 5.74 4.36 Tin_| 6(15.24)| GR EGERSSDOGGSNDA 10.68 8.10 
Gold | 36 (91.44) GR | H2PXH-1436G-ND 441 3.42 Gold | 18 (45.72)| GR | H4PXH-2018G-ND 4.48 3.40 Gold | 18 (45.72) MC TRCREDSOLMENom 13.98 10.60 
Tin | 36 (91.44) | GR_| H2PXS-1436G-ND 4A1__ 3.12 Tin_| 18 (45.72)|_ GR_| H4PXS-2018G-ND 448 3.40 40 an teuer MG eee ao MAD ee eo 
.' | 0! 5 os a . x 
Goud | 61524) | MC | HOPXH-T606MND 3.78 2.87 at se corad| Mc TERCERA = fae ere Tin [18 (45.72)| GR |H@PPS-40186-ND 11.47 8.70 
Gold ey GR | HOPXH-1606G-ND 344 264 Gold | 36 (91.44)/ GR | H4PXH-2036G-ND 5.05 3.84 Gold | 36 (91.44)] MC | H6PPH-4036M-ND 17.66 13.39 
Tin | 6 (15.24) | GR | H2PXS-1606G-ND 344 264 Tin | 36 (91.44)|_GR_| H4PXS-2036G-ND 5.05 3.84 Tin | 36 (91.44) MC | H6PPS-4036M-ND 17.66 13.39 
: s : Gold | 6 (15.24) | MC | H4PXH-2406M-ND ae. aA Gold | 36 (91.44)} GR | H6PPH-4036G-ND 12.65 9.59 
Gold | 18 (45.72) MC | H2PXH-1618M-ND 476 3.61 Tn | etinady | Me. RRMGettoenttn es. Aa Tin | 36 (91.44)| GR_| H6PPS-4036G-ND 12.65 9.59 
jg | Tin | 18 (45.72)) MC | H2PXS-1618M-ND 4.76 3.61 in (15.24) ¥ + f ; 
Gold | 18 (45.72)| GR | H2PXH-1618G-ND 3.75 2.85 Gold | 6 (15.24) | GR | H4PXH-2406G-ND 4.37 3.32 
Tin | 18 (45.72) | GR_| H2PXS-1618G-ND 3.75 2.85 Tin | 6 (15.24) | GR_| H4PXS-2406G-ND 4.37 3.32 Double Ended Style 8 
rE : Gold [18 (45.72) MC | H4PXH-2418M-ND 634 4.81 ouble Ended Style 
Gold | 36 (91.44) | MC | H2PXH-1636M-ND 623 4.73 0 
i < , Tin | 18 (45.72) MC | H4PXS-2418M-ND 6.34 4.81 *MC=Multi-Color 
Tin | 36 (91.44) | MC | H2PXS-1636M-ND 6.23 4.73 24 : 
Gold | 36 (91.44) GR | H2PXH-16366-ND 4.22 3.20 Gold / 18 (45.72), GR ane 86481 3.65 GR=Gray 
Tin | 36 (91.44) | GR_| H2PXS-1636G-ND 4.22 3.20 Tin_ | 18(45.72)| GR NGEAS@SISGNOM 4.81 3.65 
: : Gold [36 (91.44) MC | H4PXH-2436M-ND 853 6.47 
Gold | 6 (15.24) | MC | H2PXH-2006M-ND 452 3.43 g 
Tin 6 (15.24) | MC | H2PXS-2006M-ND 452 3.43 Tin 36 (tC econ one ee Dip Connector without Strain Relief Shown 
Gold | 6 (15.24) | GR | HoPXH-20066-ND 410 3tt Gold | 36 (91.44)| GR | H4PXH-2436G-ND 5A7T 4.15 ip I 
Tin | 6 (15.24) | GR | H2PXS-2006G-ND 410 341 Tin | 36 (91.44) GR_ | H4PXS-2436G-ND 547 4.15 Pin #1 on connector is connected to 2nd conductor on cable 
: Fi Gold | 6 (15.24) | MC | H4PXH-4006M-ND 637 4.84 a 
20 th 18 8.7) uc HOPXS.201BMEND 74 436 Tin | 6415.24) | MC [ee WochaOy 637 484 Hee Contact Tee ee Digi-Key Price Each 
Gold | 18 (45.72)| GR | H2PXH-2018G-ND 448 3.40 Gold | 6 (15.24) ) GR | H4PXH-4006G-ND 5.54 4.20 tacts | Finish | (cm) | Cable| Part No. 110 
Tin__| 18 (45.72) | GR_| H2PXS-2018G-ND 448 3.40 Tin_| 6(15.24) | GR’ [MIeRASsa0ObEaND an Gold |6 (15.24) | MC | H8PPH-1006M-ND 6.12 4.65 
Gold | 36 (91.44)| WC | H2PXH-2036M-ND 758 5.75 Gold tee} MC ED eG as oro Tin | 6 (15.24) | MC | H8PPS-1006M-ND 612 465 
Tin | 36 (91.44) | MC | H2PXS-2036M-ND 7.58 5.75 40 | goa |18(48-72)| @R | HAPXH-40186-ND 622 4.80 Gold | 6 (15.24) | GR | H8PPH-1006G-ND 5.92 4.49 
Gold | 36 (91.44)| GR | H2PXH-2036G-ND 5.05 3.84 : : eee : ’ Tin | 6 (15.24) | GR_| H8PPS-1006G-ND 5.92 4.49 
Tin__| 36 (91.44) | GR_| H2PXS-2036G-ND 5.05 3.84 Tin_| 18 (45.72)| GR_| H4PXS-4018G-ND 6.32 4.80 Gold |18 (45.72) | MC | H8PPH-1018M-ND 672. 5.10 
Gold | 6 (15.24) | MC | H2PXH-2406M-ND 4.88 3.71 Gold | 36 (91.44) MC | H4PXH-4036M-ND 12.51 9.49 Tin |18 (45.72) | MC | H8PPS-1018M-ND 6.72 5.10 
Tin | 6 (15.24) | Mc | H2PXS-2406M-ND 488 3.71 an aeiovah ee oe eee 10 | Gold |48(45.72)| GR | H8PPH-1018G-ND 611 4.64 
coe (ote | ot eeu {222 in [ee(ota| GR [Hipcamoeend 7508 ee ee 
Gold | 18 (45.72) | MC | H2PXH-2418M-ND 634 4.81 Tin |36 (91.44) | MC | H8PPS-1036M-ND 761 5.77 
oa | Tin | 18 (45.72)| MC | H2PXS-2418M-ND 634 4.81 Gold [36 (91.44)| GR | H8PPH-1036G-ND 640 4.86 
Gold | 18 (45.72)| GR | H2PXH-2418G-ND 481 3.65 Double Ended Style 6 Tin [36 (91.44) | GR_| H8PPS-1036G-ND 6.40 4.86 
Tin | 18 (45.72) | GR_| H2PXS-2418G-ND 481 3.65 eee Gold | 6 (15.24) | MC | H8PPH-1406M-ND 7.00 5.31 
Gold | 36 (91.44)| MC | HPXH-2436M-ND 353 647 Hy Color, Tin |6 (15.24) | mc | H8PPS-1406M-ND 7.00 5.31 
Tin | 36 (91.44) | MC | H2PXS-2436M-ND 853 6.47 Gold | 6 (15.24) | GR | H8PPH-1406G-ND 671 5.09 
am [seias] g |upenmeg bo te car faa [earns — tee 
in y, y - 3 S 0! % i Ss a 
God] BCA5.20 | MC | HRPXEMAODSNEND 637484) | ip Connector without Strain Rl Shown 14 | gow Hato | GR |HEPPHAaIBGND © GSB Ban 
Gold 6 (15.24) GR | HPXH-4006G-ND 554 4:20 Pin #1 on connector is connected to 2nd conductor on cable Tin |18 (45.72) | GR_| H8PPS-1418G-ND 6.98 5.30 
Tin_| 6 (15.24) | GR_| H2PXS-4006G-ND 554 4.20 No.of Length | Rib: Gold seins Me ee aD a5 64 
Gold | 18 (45.72) MC | H2PXH-4018M-ND 8.83 6.70 Con- |Contact) Inch | bon | Digi-Key Price Each cali 3 lat ad GR | H8PPH-1436G-ND 739 «5 6t 
40 Tin | 18 (45.72) | MC | H2PXS-4018M-ND 8.83 6.70 tacts | Finish (cm) | Cable | Part No. 1 10 Tin 36 (91.44) GR | H8PPS-1436G-ND 739 «564 
Gold | 18 (45.72)] GR | H2PXH-4018G-ND 6.32 4.80 Gold | 6 (15.24) | MC | HOPPH-1006M-ND S12 465 : : d E 5 
Tin | 18 (45.72) | GR_| H2PXS-4018G-ND 6.32 4.80 Tin 8 15.24 Mc. | HePPS-1006M-ND 612 465 Gold | 6 (15.24) | MC | H8PPH-1606M-ND 7.06 5.36 
Gold ade iG UTE 1251 -_ Gold | 6(15.24)} GR | H6PPH-1006G-ND 5.92 4.49 an Bean Me Has | COON ND es er 
in : : : F Tin | 6 (15.24) | GR_| H6PPS-1006G-ND 592 4.49 : : é : : : 
Gold | 36 (91.44) | GR | H2PXH-4036G-ND 750 5.69 Gold 18 (45.72) MC | H6PPH-1018M-ND 672 5.10 Tin_{6(15.24) | GR_(HSHESSIBOSGNT G13 5.10 
Tin | 36 (91.44) | GR_| H2PXS-4036G-ND 7.50 5.69 Tin | 18 - fi Gold [18 (45.72) | MC | H8PPH-1618M-ND 8.05 6.10 
(45.72)| MC | H6PPS-1018M-ND 672 5.10 4 
Gold | 18 (45.72) GR | HePPH-10186-ND Bit 464 te | Tin. /18(45.72) | MC | H8PPS-1618M-ND 8.05 6.10 
: ee ; ; Gold |18 (45.72)| GR | H8PPH-1618G-ND 7.04 5.34 
: Tin_|18(45.72)| GR_[HORRSSIOISGNDES 6.11 4.64 Tin {18 (45.72) | GR_ | H8PPS-1618G-ND 7.04 5.34 
Single Ended Style 4 acid 30.81, “ Se Roe Gold 136 (91.44) | MIC] HSPPH-1636M-ND 952 7.22 
+MC-Multi-Color, Gold | 36 (91-44 H6PPH-1036G-ND 6.40 4.86 Tin 36 (91.44) | MC CRS @ eoON NE ge eee 
GR=Gray Tin_|36 (91.44) HGPPS-1036G-ND_ 6.40 4.86 Gold’ |96 (9144) ) GR BREE eedayn U0) ee 
: : Tin [36 (91.44) | GR_| H8PPS-1636G-ND 7.50 5.69 
Gold | 6 (15.24) H6PPH-1406M-ND 7.00 5.31 
Tin | 6 (15 5a HGPPS-1406M-ND 700 531 Gold | 6 (15.24) | MC | H8PPH-2006M-ND 842 6.39 
Gold | 6 (15.24) HPPH-1406G-ND 671 509 Tin | 6 (15.24) | MC | H8PPS-2006M-ND 8.42 6.39 
/ : a Tin | 6 (15.24) HGPPS-1406G-ND 671 5:09 Gold | 6 (15.24) | GR | H8PPH-2006G-ND 8.00 6.07 
Dip Connector without Strain Relief Shown Gold 18 (45.72) HGPPH-1418M-ND 7865.96 Tin | 6 (15.24) | GR_| H8PPS-2006G-ND 8.00 6.07 
Pin #1 on connector is connected to 2nd conductor on cable Tin | 18 (45.72) H6PPS-1418M-ND 736 5.96 Gold [18 (45.72) | MC | H8PPH-2018M-ND 965 7.32 
: ; -1418G- i : Tin |18 (45.72) | MC | H8PPS-2018M-ND 9.65 7.32 
No. of Length | Rib- Gold |e 572) HORE eG ND ee ee 20 | gold |18(45.72)| GR | H8PPH-2018G-ND 8.39 6.36 
Con- |Contact} Inch | bons | Digi-Key Price Each a a aa eae a ae Tin [18 (45.72) | GR_| H8PPS-2018G-ND 8.39 6.36 
tacts | Finish | (cm) | Cable | Part No. 1 10 Tin | 36 (91.44) HGPPS-1436M-ND O15 694 Gold [36 (97.44) | MIC | H8PPH-2036M-ND 149 8.71 
Gold | 6 (15.24) | MC | HAPXH-1006M-ND 3.21 2.44 -14366- Tin |36 (91.44) | MC | H8PPS-2036M-ND 11.49 8.71 
; Gold | 36 (91.44) H6PPH-1436G-ND 739 5.61 
Tin | 6 (15.24) | MC | H4PXS-1006M-ND 3.21 2.44 Tin | 36 (91.44 H6PPS-1436G-ND 7.39 5.61 Gold /36 (91.44) | GR | H8PPH-2036G-ND 8.96 6.80 
(91.44) g 
Gold | 6 (15.24) | GR | H4PXH-1006G-ND 3.01 2.29 Tin [36 (91.44) | GR_| H8PPS-2036G-ND 8.96 6.80 
° eed Gold | 6 (15.24) H6PPH-1606M-ND 7.06 5.36 
Tin__| 6 (15.24) |_GR_| H4PXS-1006G-ND 3.01 2.29 Tin | 6 (15.24) H6PPS-1606M-ND 706 5.36 Gold |6 (15.24) | MC | H8PPH-2406M-ND 9.04 6.86 
Gold | 18 (45.72)| MC | H4PXH-1018M-ND 380 2.89 Gold | 6 (15.24) H6PPH-1606G-ND 673 510 Tin | 6 (15.24) | MC | H8PPS-2406M-ND 9.04 6.86 
to | Tin. | 18 (45.72)) MC | H4PXS-1018M-ND 3.80 2.89 Tin | 6 (15.24) H6PPS-1606G-ND 673 510 Gold | 6 (15.24) | GR | H8PPH-2406G-ND 853 6.47 
Gold i ae Hes teee D 320 a4 Gold | 18 (45.72) HGPPH-1618M-ND 8.05610 Tin | 6 (15.24) | GR_| H8PPS-2406G-ND 853 6.47 
in 8 (45.7 fs Hl E - Tin | 18 (45.72) H6PPS-1618M-ND 8.05 6.10 Gold [18 (45.72) | MC | H8PPH-2418M-ND 10.50 7.96 
Gold | 36 (91.44)| MC | H4PXH-1036M-ND 469 3.56 Gold | 18 (45.72) H6PPH-1618G-ND 7.04 5.34 24 Tin |18 (45.72) | MC | H8PPS-2418M-ND 10.50 7.96 
Tin |36 (91.44) MC | H4PXS-1036M-ND 469 3.56 Tin | 18 (45.72) H6PPS-1618G-ND 704 5.34 Gold |18 (45.72) GR | H8PPH-2418G-ND 8.97 6.80 
Gold 36 (91.44)| GR | H4PXH-1036G-ND 3.49 2.65 Gold 36 (91.44) H6PPH-1636M-ND 952 7.22 Tin [18 (45.72) | GR_ | H8PPS-2418G-ND 8.97 6.80 
Tin [36 (91.44)|_ GR_ | H4PXS-1036G-ND 3.49 2.65 Tin | 36 (91.44) H6PPS-1636M-ND 952 7.22 Gold 36 (91.44) | MC | H8PPH-2436M-ND 12.69 9.62 
Gold | 6 (15.24) | MC | H4PXH-1406M-ND 372 2.82 Gold | 36 (91.44) H6PPH-1636G-ND 750 5.69 Tin )36 (91.44) | MC | H8PPS-2436M-ND 12.69 9.62 
Tin | 6 (15.24) | MC | H4PXS-1406M-ND 3.72 2.82 Tin | 36 (91.44) H6PPS-1636G-ND 750 5.69 Gold |36(91.44)| GR | H8PPH-2436G-ND 9.63 7.30 
Gold | 6 (15.24) | GR | H4PXH-1406G-ND 342 2.60 Gold | 6 (15.24) H6PPH-2006M-ND 842 6.39 Tin [36 (91.44) | GR_| H8PPS-2436G-ND 9.63 7.30 
car ists we fapmeonao—se—ser] | | | cou |eveas| Ge |tpmeamens fe Sar] | [| Gur (Stea) Me [ogeamip ar tr 
ol - | if . ol i Y | i R i - B i i 
14 | Tin. | 18 (45.72)) MC.) H4PXS-1418M-ND 458 3.47 Tin | 6 (15.24) H6PPS-2006G-ND 8.00 6.07 Gold | 6 (15.24) | GR | H8PPH-4006G-ND 10.68 8.10 
Goll 18 8 (45.72)| GR | H4PXH-1418G-ND 3.70 2.81 Gold | 18 (45.72) H6PPH-2018M-ND 965 7.32 4g |_Jin_|6 (15.24) | GR_| H8PPS-4006G-ND 10.68 8.10 
in [18 (45.72)|_GR_| H4PXS-1418G-ND 3.70 2.81 Tin | 18 (45.72) H6PPS-2018M-ND 965 7.32 Gold 18 (45.72) | MC | H8PPH-4018M-ND 13.98 10.60 
Gold | 36 (91.44)/ MC | H4PXH-1436M-ND 587 4.45 Gold | 18 (45.72) H6PPH-2018G-ND 8.39 6.36 Tin |18 (45.72) | MC | H8PPS-4018M-ND 13.98 10.60 
Tin |36(91.44)| MC | H4PXS-1436M-ND 587 4.45 Tin_| 18 (45.72) H6PPS-2018G-ND 8.39 6.36 Gold /18 (45.72) | GR | H8PPH-40186-ND 11.47 8.70 
Gold | 36 (91.44) GR | H4PXH-1436G-ND 441 3.12 Gold | 36 (91.44) H6PPH-2036M-ND 11.49 871 Tin [18 (45.72) | GR_| H8PPS-4018G-ND 11.47 8.70 
Tin |36 (91.44)| GR_ | H4PXS-1436G-ND 441 3.42 Tin | 36 (91.44) H6PPS-2036M-ND 11.49 871 (Continued) 


46 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


@® ASSMANN 


Dip Plug Cable Assemblies 
Double Ended Style 8 (Cont.) 


No. of Length | Rib- 
Con- |Contact} Inch bon« | Digi-Key Price Each 
tacts | Finish | (cm) Cable | Part No. ‘il 10 
Gold |36 (91.44) | MC | H8PPH-4036M-ND 17.66 13.39 
40 Tin |36 (91.44) | MC | H8PPS-4036M-ND 17.66 13.39 
Gold |36(91.44)) GR | H8PPH-4036G-ND 12.65 9.59 
Tin |36 (91.44) | GR_ | H8PPS-4036G-ND 12.65 9.59 


Double Ended Style 0 


*MC=Multi-Color, 


GR=Gray 


Dip Connector without Strain Relief Shown 


Pin #1 on connector is connected to 2nd conductor on cable 


No. of Length | Rib- 
Con- |Contact} Inch bon« | Digi-Key Price Each 
tacts | Finish | (cm) Cable | Part No. 1 10 
Gold | 6 (15.24) | MC | HOPPH-1006M-ND 6.12 4.65 
Tin | 6 (15.24) | MC | HOPPS-1006M-ND 6.12 4.65 
Gold | 6 (15.24) | GR | HOPPH-1006G-ND 5.92 4.49 
Tin | 6 (15.24) | GR_| HOPPS-1006G-ND 5.92 4.49 
Gold |18 (45.72) | MC | HOPPH-1018M-ND 6.72 5.10 
10 Tin |18 (45.72) | MC | HOPPS-1018M-ND 6.72 5.10 
Gold |18 (45.72) | GR | HOPPH-1018G-ND 6.11 4.64 
Tin _|18 (45.72) | GR_ | HOPPS-1018G-ND 6.11 4.64 
Gold 36 (91.44) | MC | HOPPH-1036M-ND 7.61 5.77 
Tin |36 (91.44) | MC | HOPPS-1036M-ND 7.61 5.77 
Gold |36 (91.44) | GR | HOPPH-1036G-ND 640 4.86 
Tin {36 (91.44) | GR_ | HOPPS-1036G-ND 6.40 4.86 
Gold | 6 (15.24) | MC | HOPPH-1406M-ND 7.00 5.31 
Tin | 6 (15.24) | MC | HOPPS-1406M-ND 7.00 5.31 
Gold | 6 (15.24) | GR | HOPPH-1406G-ND 6.71 5.09 
Tin | 6 (15.24) | GR_| HOPPS-1406G-ND 6.71 5.09 
Gold |18 (45.72) | MC | HOPPH-1418M-ND 7.86 5.96 
14 Tin |18 (45.72) | MC | HOPPS-1418M-ND 7.86 5.96 
Gold |18 (45.72) | GR | HOPPH-1418G-ND 6.98 5.30 
Tin _|18 (45.72) | GR_ | HOPPS-1418G-ND 6.98 5.30 
Gold |36 (91.44) | MC | HOPPH-1436M-ND 9.15 6.94 
Tin |36 (91.44) | MC | HOPPS-1436M-ND 9.15 6.94 
Gold |36 (91.44) | GR | HOPPH-1436G-ND 7.39 5.61 
Tin |36 (91.44) | GR_ | HOPPS-1436G-ND 7.39 5.61 
Gold | 6 (15.24) | mc | HOPPH-1606M-ND 7.06 5.36 
Tin | 6 (15.24) | MC | HOPPS-1606M-ND 7.06 5.36 
Gold | 6 (15.24) | GR | HOPPH-1606G-ND 6.73 5.10 
Tin | 6 (15.24) | GR_| HOPPS-1606G-ND 6.73 5.10 
Gold |18 (45.72) | MC | HOPPH-1618M-ND 8.05 6.10 
16 Tin |18 (45.72) | MC | HOPPS-1618M-ND 8.05 6.10 
Gold |18 (45.72) | GR | HOPPH-1618G-ND 7.04 5.34 
Tin _|18 (45.72) | GR_ | HOPPS-1618G-ND 7.04 5.34 
Gold 36 (91.44) | MC | HOPPH-1636M-ND 9.52 7.22 
Tin |36 (91.44) | MC | HOPPS-1636M-ND 9.52 7.22 
Gold |36 (91.44) | GR | HOPPH-1636G-ND 7.50 5.69 
Tin |36 (91.44) | GR_ | HOPPS-1636G-ND 7.50 5.69 
Gold | 6 (15.24) | Mc | HOPPH-2006M-ND 842 6.39 
Tin | 6 (15.24) | MC | HOPPS-2006M-ND 842 6.39 
Gold | 6 (15.24) | GR | HOPPH-2006G-ND 8.00 6.07 
Tin | 6 (15.24) | GR_| HOPPS-2006G-ND 8.00 6.07 
Gold |18 (45.72) | MC | HOPPH-2018M-ND 9.65 7.32 
20 Tin |18 (45.72) | MC | HOPPS-2018M-ND 9.65 7.32 
Gold |18 (45.72) | GR | HOPPH-2018G-ND 8.39 6.36 
Tin _|18 (45.72) | GR_ | HOPPS-2018G-ND 8.39 6.36 
Gold |36 (91.44) | MC | HOPPH-2036M-ND 11.49 871 
Tin |36 (91.44) | MC | HOPPS-2036M-ND 11.49 871 
Gold |36 (91.44) | GR | HOPPH-2036G-ND 8.96 6.80 
Tin |36 (91.44) | GR_ | HOPPS-2036G-ND 8.96 6.80 
Gold | 6 (15.24) | MC | HOPPH-2406M-ND 9.04 6.86 
Tin | 6 (15.24) | MC | HOPPS-2406M-ND 9.04 6.86 
Gold | 6 (15.24) | GR | HOPPH-2406G-ND 8.53 6.47 
Tin | 6 (15.24) | GR_| HOPPS-2406G-ND 8.53 6.47 
Gold |18 (45.72) | MC | HOPPH-2418M-ND 10.50 7.96 
24 Tin |18 (45.72) | MC | HOPPS-2418M-ND 10.50 7.96 
Gold |18 (45.72) | GR | HOPPH-2418G-ND 8.97 6.80 
Tin _|18 (45.72) | GR_ | HOPPS-2418G-ND 8.97 6.80 
Gold 36 (91.44) | MC | HOPPH-2436M-ND 12.69 9.62 
Tin |36 (91.44) | MC | HOPPS-2436M-ND 12.69 9.62 
Gold |36 (91.44) | GR | HOPPH-2436G-ND 9.63 7.30 
Tin |36 (91.44) | GR_ | HOPPS-2436G-ND 9.63 7.30 
Gold | 6 (15.24) | MC | HOPPH-4006M-ND 11.52 8.74 
Tin | 6 (15.24) | MC | HOPPS-4006M-ND 11.52 8.74 
Gold | 6 (15.24) | GR | HOPPH-4006G-ND 10.68 8.10 
Tin | 6 (15.24) | GR_| HOPPS-4006G-ND 10.68 8.10 
Gold te (45.72) | MC | HOPPH-4018M-ND 13.98 10.60 
40 Tin |18 (45.72) | MC | HOPPS-4018M-ND 13.98 10.60 
Gold |18 (45.72) | GR | HOPPH-4018G-ND 11.47 = 8.70 
Tin Tie 72)| GR_| HOPPS-4018G-ND 11.47 8.70 
Gold 36 (91.44) | MC | HOPPH-4036M-ND 17.66 13.39 
Tin |36 (91.44) | MC | HOPPS-4036M-ND 17.66 13.39 
Gold |36 (91.44) | GR | HOPPH-4036G-ND 12.65 9.59 
Tin |36 (91.44) | GR | HOPPS-4036G-ND 12.65 9.59 


Socket Connectors No.of] Dim. A | Con- 
Specifications: Con- Inch tact | Digi-Key Price Each |Assmann 
¢ Current Rating: 3.0A * Voltage Rating: 550V AC/DC * Contact Resistance: EES lini) ciniee bart: i 1) frets, 
20m0 Maximum « Withstand Voltage: 1000V AC/DC « Insulation Resistance: 14° | .878 (22.34)) Tin | HKR14S-ND 1.39 1.22 |AWP14-7541-T-R 
1000MO Minimum « Operation Temperature: -40°C ~ 105°C 16 | .978(24.88)| Gold | HKRIGH-ND 1.39 1.22 |AWP16-7241-T-R 
16 | 978 (24.88)| Tin | HKRIGS-ND 1.39 1.22 |AWP16-7541-T-R 
20. |1.177 (29.96)| Gold | HKR2OH-ND 1.39 1.22 |AWP20-7241-T-R 
20 |1.177 (29.96)| Tin | HKR20S-ND 1.39 1.22 |AWP20-7541-T-R 
24 |1.377 (35.04)| Gold | HKR24H-ND 1.78 1.57 |AWP24-7241-T-R 
24 |1.377 (35.04)| Tin | HKR24S-ND 1.78 1.57 |AWP24-7541-T-R 
26 |1.477 (37.58)| Gold | HKR26H-ND 1.39 1.22 |AWP26-7241-T-R 
26 |1.477 (37.58)| Tin | HKR26S-ND 1.39 1.22 |AWP26-7541-T-R 
30 |1.677 (42.66)| Gold | HKR3OH-ND 1.78 1.57 |AWP30-7241-T-R 
30 _|1.677 (42.66)| Tin | HKR30S-ND 1.78 1.57 |AWP30-7541-T-R 
Tec Winene WME 34 |1.876 (47.74)| Gold | HKR34H-ND 1.39 1.22 |AWP34-7241-T-R 
Con- | inch _| tact |Digi-Key Price Each Assmann 34 |1.876 (47.74)| Tin | HKR34S-ND 1.39 1.22 |AWP34-7541-T-R 
tacts | (mm) —_|Finish | Part No. 1 10 |PartNo. 40 |2.176 (55.36)| Gold | HKR40H-ND 1.58 1.40 |AWP40-7241-T-R 
Socket Connector without Polarizing Key 40 |2.176 (55.36)) Tin | HKR40S-ND 1.58 1.40 |AWP40-7541-T-R 
1) ]anc725 | cos EEN so a7 [Awrio@aoR 50 _|2.675 (68.06)| Gold | HKRS5QH-ND 1.98 1.74 [AWP50-7241-T-R 
to | 678 (1726) | Tin |Hscios.ND 99 87 [aWPto-8540-T-R 50 |2.675 (68.06)| Tin | HKR50S-ND 1.98 1.74 |AWP50-7541-T-R 
14 | 878 (2234) | Gold |HSCI4H-ND 119 1.05 |AWPt4-soa0-T-R 60 [8.174 (80.74)| Gold | HKR6OH-ND 3.76 3.31 |AWP6O-7241-T-R 
14 | 878 (20.34)| Tin [HSC4SND 119 1.08 JAWP14-8540-T-R 60 |3.174(80.74)| Tin | HKRGOS-ND 3.76 3.31 |AWPGO-7541-T-R 
16 | 978 (2488) | Gold [HSC16HAND 119 1.05 |AWP16-8240-T-R 64 [3.373 (85.82)| Gold | HKRG4H-ND 6.73 5.92 |AWP64-7241-T-R 
64 |3.373 (85.82)| Tin | HKRG4S-ND 6.73 5.92 |AWP64-7541-T-R 
16 | .978 (24.88) | Tin [HSC1GS-ND 1.19 1.05 |AWP16-8540-T-R 
20 |1.177 (29.96)| Gold |HSC20H-ND 1.19 1.05 |AWP20-8240-T-R 
20 |1.177 (29.96)| Tin |HSC20S-ND 1.19 1.05 |AWP20-8540-T-R 
24 |1.377 (35.04)| Gold |HSC24H-ND 1.58 1.40 |AWP24-8240-T-R H - -ND 
24 |1.377 (35.04)| Tin |HSC24S-ND 1.58 1.40 |AWP24-8540-T-R Style ] Ribbon Cable 
26 |1.477 (37.58)| Gold [HSC26H-ND 1.19 1.05 |AWP26-8240-T-R 1L1D=Single Ended ——Me=Multi-Color 
26 |1.477 (37.58)| Tin |HSC26S-ND 1.19 1.05 |AWP26-8540-T-R 3010-Double Ended G=Gray 
30 |1.677 (42.66)| Gold |HSC30H-ND 1.58 1.40 |AWP30-8240-T-R L_Length 
30 |1.677 (42.66)| Tin |HSC30S-ND 1.58 1.40 |AWP30-8540-T-R Contact Finish ——] (Use “Inches” only.) 
34 [1.876 (47.74)| Gold |HSC34H-ND 1.19 1.05 |AWP34-8240-T-R a aoe necstganca 
34 [1.876 (47.74)| Tin [HSC34S-ND 1.19 1.05 |AWP34-8540-T-R =n eee eonee 
40 |2.176 (55.36)| Gold |HSC40H-ND 1.39 1.22 |AWP40-8240-T-R 
40 |2.176(55.36)| Tin |HSC40S-ND 1.39 1.22 |AWP40-8540-T-R - 
50 |2.675 (68.06)| Gold |HSC5OH-ND 1.78 1.57 |AWP50-8240-T-R Socket Assemblies 
50 _|2.675 (68.06)| Tin |HSC50S-ND 1.78 1.57 |AWP50-8540-T-R Single Ended Socket 
60 ]3.174(80.74)| Gold [HSC6OH-ND 3.17 2.79 |AWPG0-8240-T-R 
60 |3.174 (80.74)| Tin |HSC6OS-ND 3.17 2.79 |AWP60-8540-T-R a Mu Co 
64 |3.373 (85.82)| Gold |HSC64H-ND 5.54 4.88 |AWPG4-8240-T-R eoray 
64 |3.373 (85.82)| Tin |HSC64S-ND 5.54 4.88 |AWPG4-8540-T-R 


Socket Connector with Strain Relief 
and without Polarizing Key 


678 ( Gold |HSR10H-ND 99 .87 
10 ‘678 (17.26) Tin |HSR10S-ND 99.87 
878 ( Gold | HSR14H-ND 
14° | 878 (22.34) ) Tin )HSR14S-ND 
( 
( 


AWP10-8241-T-R 
AWP10-8541-T-R 
AWP14-8241-T-R 
AWP14-8541-T-R 
AWP16-8241-T-R 
AWP16-8541-T-R 
AWP20-8241-T-R 
AWP20-8541-T-R 
AWP24-8241-T-R 
AWP24-8541-T-R 
AWP26-8241-T-R 
AWP26-8541-T-R 
AWP30-8241-T-R 
AWP30-8541-T-R 
AWP34-8241-T-R 
AWP34-8541-T-R 
AWP40-8241-T-R 
AWP40-8541-T-R 
AWP50-8241-T-R 
AWP50-8541-T-R 
AWP60-8241-T-R 
AWP60-8541-T-R 


Gold_| HSR16H-ND 
16 | 978 (24. 68) Tin | HSR16S-ND 
20 |1.177 (29.96)| Gold | HSR20H-ND 
20 /1.177 (29.96)) Tin )HSR20S-ND 
24 |1.377 (35.04)| Gold | HSR24H-ND 
24 |1.377 (35.04); Tin | HSR24S-ND 
26 |1.477 (37.58)| Gold | HSR26H-ND 
26 |1.477 (37.58); Tin ) HSR26S-ND 
30 |1.677 (42.66)| Gold | HSR3O0H-ND 
30 |1.677 (42.66)) Tin )HSR30S-ND 
34 |1.876 (47.74)| Gold | HSR34H-ND 
34 /1.876 (47.74)) Tin ) HSR34S-ND 

(55.36) 

(55.36) 

(68.06) 

(68.06) 

(80.74) 

(80.74) 

(85.82) 


40 |2.176 (55.36)| Gold | HSR40H-ND 
40 |2.176 (55.36) 
50 |2.675 (68.06 
50 |2.675 (68.06 


60 |3.174 (80.74 


Tin | HSR40S-ND 
Gold | HSR50H-ND 
Tin | HSR50S-ND 
Gold | HSR60H-ND 
60 |3.174 (80.74)| Tin |HSR60S-ND 
64 |3.373 (85.82)| Gold | HSR64H-ND AWP64-8241-T-R 
64 |3.373 (85.82) Tin |HSR64S-ND 6.73 5.92 |AWP64-8541-T-R 
Socket Connector with Polarizing Key 
10 | .678 (17.26) | Gold |HKC10H-ND 99.87 |AWP10-7240-T-R 
10 | .678 (17.26) | Tin |HKC10S-ND .99  .87 |AWP10-7540-T-R 
14° | .878 (22.34) | Gold | HKC14H-ND AWP14-7240-T-R 
14 | .878 (22.34) | Tin |HKC14S-ND AWP14-7540-T-R 

( 

( 


16 | 978 (24.88) | Gold | HKC16H-ND AWP16-7240-T-R 
16 | 978 (24.88) | Tin | HKC16S-ND AWP16-7540-T-R 
20 |1.177 (29.96)) Gold ) HKC20H-ND AWP20-7240-T-R 
20 /1.177 (29.96); Tin | HKC20S-ND AWP20-7540-T-R 
24 /1.377 (35.04)) Gold | HKC24H-ND AWP24-7240-T-R 
24 (|1.377 (35.04)| Tin | HKC24S-ND AWP24-7540-T-R 
26 |1.477 (37.58)) Gold | HKC26H-ND AWP26-7240-T-R 
26 |1.477 (37.58) Tin | HKC26S-ND AWP26-7540-T-R 
30 |1.677 (42.66)) Gold | HKC30H-ND AWP30-7240-T-R 
30 |1.677 (42.66) Tin | HKC30S-ND AWP30-7540-T-R 
34 _|1.876 (47.74)| Gold | HKC34H-ND AWP34-7240-T-R 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
34 |1.876 (47.74)| Tin | HKC34S-ND AWP34-7540-T-R 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


40 |2.176 (55.36)| Gold | HKC40H-ND AWP40-7240-T-R 
40 |2.176 (55.36)| Tin | HKC40S-ND 
50 |2.675 (68.06)) Gold | HKCSOH-ND 
50 [2.675 (68.06); Tin | HKCS0S-ND 
60 |3.174 (80.74)) Gold | HKC60H-ND 
60 |3.174 (80.74)} Tin | HKC60S-ND 
64 /3.373 (85.82)) Gold | HKC64H-ND AWP64-7240-T-R 
64 |3.373 (85.82)| Tin |HKC64S-ND 5.54 4.88 |AWP64-7540-T-R 


Socket Connector with Strain Relief and Polarizing Key 
10 | .678 (17.26) | Gold |HKRIOH-ND = =.99_—.87 |AWP10-7241-T-R 


10 | 678 (17.26) | Tin |HKR10S-ND .99  .87 |AWP10-7541-T-R 
14 | 878 (22.34) | Gold |HKRI4H-ND_ 1.39 1.22 |AWP14-7241-T-R 


AWP40-7540-T-R 
AWP50-7240-T-R 
AWP50-7540-T-R 
AWP60-7240-T-R 
AWP60-7540-T-R 


Without Polarizing Key without Strain Relief Shown 


No. of Length Rib- 
Con- |Contact) Inch bons | Digi-Key Price Each 
tacts | Finish (cm) Cable | Part No. ‘il 10 
Gold | 36 (91.44) | MC | H1AXH-1036M-ND 2.71 2.06 
10 Tin 6 (91.44) | MC | H1AXS-1036M-ND 271 2.06 
Gold | 36 (91.44) | GR | H1AXH-1036G-ND 150 1.14 
Tin 6 (91.44) | GR | H1AXS-1036G-ND 150 1.14 
Gold | 36 (91.44) | MC | H1AXH-1436M-ND 3.70 2.81 
14 Tin 6 (91.44) | MC | H1AXS-1436M-ND 3.70 2.81 
Gold | 36 (91.44) } GR | H1AXH-1436G-ND 1.94 1.47 
Tin 6 (91.44) | GR | H1AXS-1436G-ND 1.94 1.47 
Gold | 36 (91.44) | MC | H1AXH-1636M-ND 4.06 3.08 
16 Tin 6 (91.44) | MC | H1AXS-1636M-ND 4.06 3.08 
Gold | 36 (91.44) | GR | H1AXH-1636G-ND 2.05 1.56 
Tin 6 (91.44) | GR | H1AXS-1636G-ND 2.05 1.56 
Gold | 36 (91.44) | MC | H1AXH-2036M-ND 479 3.64 
20 Tin 6 (91.44) | MC | H1AXS-2036M-ND 479 3.64 
Gold | 36 (91.44) | GR | H1AXH-2036G-ND 2.26 1.72 
Tin 6 (91.44) | GR | H1AXS-2036G-ND 2.26 1.72 
Gold | 36 (91.44) | MC | H1AXH-2436M-ND 5.87 4.45 
04 Tin 6 (91.44) | MC | H1AXS-2436M-ND 5.87 4.45 
Gold | 36 (91.44) | GR | H1AXH-2436G-ND 2.81 2.13 
Tin 6 (91.44) | GR | HIAXS-2436G-ND 2.81 2.13 
Gold | 36 (91.44) | MC | H1AXH-2636M-ND 5.90 4.48 
26 Tin 6 (91.44) | MC | H1AXS-2636M-ND 5.90 4.48 
Gold | 36 (91.44) | GR | H1AXH-2636G-ND 260 1.98 
Tin 6 (91.44) | GR | H1AXS-2636G-ND 2.60 1.98 
Gold | 36 (91.44) | MC | H1AXH-3036M-ND 674 5.11 
30 Tin 6 (91.44) | MC | H1AXS-3036M-ND 674 5.11 
Gold | 36 (91.44) | GR | H1AXH-3036G-ND 2.73 2.08 
Tin 6 (91.44) | GR | H1AXS-3036G-ND 273 2.08 
Gold | 36 (91.44) | MC | H1AXH-3436M-ND 7.07 5.36 
34 Tin 6 (91.44) | MC | H1AXS-3436M-ND 7.07 5.36 
Gold | 36 (91.44) | GR | H1AXH-3436G-ND 3.01 2.28 
Tin 6 (91.44) | GR | H1AXS-3436G-ND 3.01 2.28 
Gold | 36 (91.44) | MC | H1AXH-4036M-ND 8.67 6.58 
40 Tin 6 (91.44) | MC | H1AXS-4036M-ND 8.67 6.58 
Gold | 36 (91.44) | GR | H1AXH-4036G-ND 3.66 2.78 
Tin 6 (91.44) | GR | H1AXS-4036G-ND 3.66 2.78 
Gold |36 (91.44); MC |HTAXH-5036M-ND 10.43. 7.91 
50 Tin 6 (91.44) | MC | H1AXS-5036M-ND 10.43 7.91 
Gold | 36 (91.44) | GR | H1AXH-5036G-ND 453 3.44 
Tin 6 (91.44) | GR_ | H1AXS-5036G-ND 453 3.44 
Gold | 36 (91.44) | MC | H1AXH-6036M-ND 13.48 10.22 
60 Tin 6 (91.44) | MC | H1AXS-6036M-ND 13.48 10.22 
Gold | 36 (91.44) | GR | H1AXH-6036G-ND 639 4.85 
Tin 6 (91.44) | GR | H1AXS-6036G-ND 639 4.85 
Gold | 36 (91.44) | MC | H1AXH-6436M-ND 17.00 12.89 
64 Tin 6 (91.44) | MC | H1AXS-6436M-ND 17.00 12.89 
Gold | 36 (91.44) | GR | H1AXH-6436G-ND 877 =—-6.66 
Tin 6 (91.44) | GR_ | HIAXS-6436G-ND 8.77 6.66 


Also available in the following configuration: 
H1BXC-CIXIOIC-ND - Without polarizing key, With Strain Relief 
H1CX-LIOIOIC-ND - With polarizing key, Without Strain Relief 
H1DXC-OLDIDIC-ND - With polarizing key, With Strain Relief 


Call for complete part number and pricing (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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® ASSMANN No. of Length | Rib- No. of] Post Dim. A 
Con- |Contact} Inch bons | Digi-Key Price Each Con- | Length Inch Digi-Key Price Each 
Socket A bli tacts | Finish (cm) Cable| Part No. 1 10 tacts | Inch(mm) (mm) Part No. 1 Oe 2one oO) 
ocket Assemblies (Cont.) aa | S08 [88 an a BSS 30 |.138 (3.5)| 2.26 (67.4) | HVS3OH-ND 244 215 1.93 1.74 
i : zl : . 34. | 138 (3.5)) 2.46 (62.38) | HVS34H-ND 2.57 2.27 2.03 1.84 
Double Ended Socket Gold | 6 (15.24) | MC | H3AAH-4006M-ND@ = 3.83 2.91 40 eae Be HVS40H-ND = 2.81.-2.47 2.21 2.00 
*MC=Multi-Color, Tin | 6 (15.24) | MC | H3AAS-4006M-ND® 3.83 2.91 50_| 138 (3.5)| 3.26 (82.7) | HVSSOH-ND 3.86 3.40_3.05_ 2.75 
GR=Gray Gold | 6 (15.24) | GR | H3AAH-4006G-ND® 3.00 2.28 60 | .138 (3.5)| 3.76 (95.6) | HVS6OH-ND 4.59 4.04 3.62 3.27 
+ ra = SE aut 228 64 | 138 (3.5)| 3.96 (100.7)| HVS64H-ND 4.79 4.21. 3.77 3.41 
0! Bs S | i a - = 
Tin |18(45.72)| MC | H3AAS-4018M-ND® 997 7.56 Straight Pin Header with Long Latches 
40 | Gola 18 (45.72) GR | H3AAH-4018G-ND® 4.96 3.76 10 | 138 (3.5)) 1.26 (31.9) | HVL1OH-ND 142 1.25 1.12 1.02 
Tin__| 18 (45.72)|_GR_| H3AAS-4018G-ND@ 4.96 3.76 14 | 138 (3.5)| 1.46 (36.98) | HVL14H-ND 155 1.87 1.23 1.11 
Without Polarizing Key without Strain Relief Shown Gold [36 (91.44) MC | H3AAH-4036M-ND 997 7.56 16 | 138 (3.5)| 1.56 (39.52) | HVLIGH-ND 1.62 1.43 1.28 1.16 
Tin | 36 (91.44)| MC | H3AAS-4036M-ND 9.97 7.56 20 | 138 (3.5)} 1.76 (44.6) | HVL20H-ND 1.82 1.60 1.43 1.30 
No. of Length | Rib- Gold | 36 (91.44)| GR | H3AAH-4036G-ND 4.96 3.76 24 | 138 (3.5) | 1.96 (49.68) | HVL24H-ND 2.28 2.01 1.80 1.63 
Con- |Contact} Inch | bons| Digi-Key Price Each Tin__| 36 (91.44)| GR_| H3AAS-4036G-ND 4.96 3.76 26.138 (3.5)| 2.05 (52.15) | HVL26H-ND 2.11 1.86 1.67 1.51 
tacts | Finish | (cm) | Cable| Part No. 1 10 Gold | 6 (15.24) | MC | H3AAH-5006M-ND® 4.81 3.65 30 | .138 (3.5)| 2.26 (57.4) | HVL30H-ND 2.44 2.15 1.93 1.74 
Gold | 6(15.24)| MC | H3AAH-1006M-ND® 2.16 1.64 Tin | 6 (15.24) | MC | H3AAS-5006M-ND® 481 3.65 34 | 138 (3.5) | 2.46 (62.38) | HVL34H-ND 257 2.27 2.03 1.84 
Tin | 6(15.24) | MC | H3AAS-1006M-ND®@ 216 1.64 Gold | 6 (15.24) | GR | H3AAH-5006G-ND® 3.82 2.90 40 | .138(3.5)} 2.76 (70) | HVL40H-ND 281 247 2.21 2.00 
Gold | 6(15.24)| GR | H3AAH-1006G-ND® 196 149 Tin_| 6 (15.24) | GR_| H3AAS-5006G-ND@ 3.82 2.90 50_| .138 (3.5)| 3.26 (82.7) | HVLS0H-ND 3.86 3.40 3.05 2.75 
Tin_| 6 (15.24) | GR_| H3AAS-1006G-ND@ 196 1.49 Gold | 18 (45.72)/ MC | H3AAH-5018M-ND® 12.11 9.18 60 | .138 (3.5)| 3.76 (95.6) | HVL60H-ND 459 4.04 3.62 3.27 
Gold | 18 (45.72) MC | H3AAH-1018M-ND® 364. 2.76 50 Tin | 18 (45.72)| MC | H3AAS-5018M-ND®@ 12.11 9.18 64 | .138 (3.5) | 3.96 (100.7) | HVL64H-ND 4.79 4.21 3.77 3.41 
Tin | 18(45.72)| MC | H3AAS-1018M-ND® 3.64 276 Gold | 18 (45.72)| GR | H3AAH-5018G-ND@ 6.20 4.70 Right Angle Pin Header without Latches 
10 | Gola 18 (45.72)| GR | H3AAH-1018G-ND® 243 1.85 Tin_{18(45.72)| GR_| H3AAS-5018G-ND@ —_—6.20__—4.70 10 |.169 (4.3)] 1.26 (31.9) | HRNIOH-ND 1.65 1.45 1.30 1.18 
Tin [18 (45.72)| GR_| H3AAS-1018G-ND@ 2.43 1.85 Gold | 36 (91.44)) MC | H3AAH-5036M-ND = 12.11 9.18 14 | 169 (4.3)| 1.46 (36.98) | HRN14H-ND 1.82 1.60 1.43 1.30 
Gold [36 (91.44)| MC | H3AAH-1036M-ND 3.64. 2.76 Tin ) 36 (91.44)| MC | H3AAS-5036M-ND = 12.11 9.18 16 | 169 (4.3)| 1.56 (39.52) HRN1GH-ND 1.88 1.66 1.49 1.34 
Tin | 36 (91.44)| MC | H3AAS-1036M-ND 3.64 2.76 Gold | 36 (91.44)| GR | H3AAH-5036G-ND 6.20 4.70 20 | 169 (4.3)| 1.76 (44.6) | HRN20H-ND 2.11 1.86 1.67 1.51 
Gold | 36 (91.44)| GR | H3AAH-1036G-ND 243° 1.85 Tin__| 36 (91.44)| _GR_| H3AAS-5036G-ND 6.20 4.70 24 | 169 (4.3)| 1.96 (49.68) | HRN24H-ND__—-2.64__-2.32_2.08_ 1.88 
Tin | 36 (91.44)| GR_| H3AAS-1036G-ND 2.43 1.85 Gold | 6 (15.24) | MC | H3AAH-6006M-ND® 7.70 5.84 26 | 169 (4.3)/ 2.05 (52.15)| HRN26H-ND 2.64. 2.32 2.08 1.88 
Gold | 6 (15.24) | MC | H3AAH-1406M-ND@ 2.66 2.02 Tin | 6 (15.24) | MC | H3AAS-6O06M-ND® 7.70 5.84 30 |.169(4.3)| 2.26 (57.4) | HRNSOH-ND 294 259 232 210 
Tin | 6 (15.24) | MC | H3AAS-1406M-ND® 2.66 2.02 Gold | 6 (15.24) | GR | H3AAH-6006G-ND@ 6.52 4.95 34 | 169 (4.3)| 2.46 (62.38) | HRN34H-ND © 3.07 270 242 219 
Gold | 6 (15.24) | GR | H3AAH-1406G-ND@ 237 1.80 Tin__| 6 (15.24) | GR_| H3AAS-6006G-ND@ —6.52__4.95, 40 |.169(4.3)| 2.76(70) | HRN4OH-ND 366 3.22 289 261 
Tin | 6 (15.24) | GR_| H3AAS-1406G-ND@ —2.37__‘1.80 Gold [18 (45.72)| MC | H3AAH-6018M-ND@ 16.45 12.48 50 | 169 (4.3)| 3.26 (82.7) | HRNSOH-ND 449 395 354 3.20 
Gold [18 (45.72)| MC | H3AAH-1418M-ND@ 4.81 3.65 60 | Jin. | 18 (45.72)/ MC | H3AAS-6018M-ND® 16.45 12.48 60 | .169(4.3)| 3.76(95.6) | HRN6OH-ND 4.88 4.30 3.85 3.48 
44 | Tin | 48 (45.72)] MC | H3AAS-1418M-ND@ © 4.81 3.65 Gold | 18 (45.72)| GR | H3AAH-6018G-ND@ 9.36 7.10 64_|.169(4.3)| 396 (100.7) | HRN64H-ND 5.25 462 414 374 
Gold | 18 (45.72)| GR | H3AAH-1418G-ND@ 3.05 2.32 Tin__| 18 (45.72)| GR_| H3AAS-6018G-ND® 9.36 __7.10 7 5 S 
Tin | 18 (45.72)| GR_| H3AAS-1418G-ND@ 3.05 2.32 Gold [36 (91.44)/ MC | H3AAH-GO36M-ND 16.45 12.48 Right Angle Pin Header with Short Latches 
Gold [36 (91.44) MC | H3AAH-1436M-ND 4.81 3.65 Tin | 36 (91.44)| MC | H3AAS-6036M-ND 16.45 12.48 10 | .169 (4.3)| 1.26 (31.9) | HRSIOH-ND 1.75 1.54 1.38 1.25 
Tin | 36 (91.44)| MC | H3AAS-1436M-ND 4.81 3.65 Gold | 36 (91.44)/ GR | H3AAH-6036G-ND 9.36 7.10 14° | 169 (4.3)/ 1.46 (36.98) | HRS14H-ND 1.91 1.69 1.51 1.37 
Gold | 36 (91.44)) GR | H3AAH-1436G-ND 3.05 2.32 Tin [36 (91.44)| GR_| H3AAS-6036G-ND 9.36 7.10 16. | .169 (4.3) | 1.56 (39.52) | HRSI6H-ND 1.98 1.74 1.56 1.41 
Tin__|36(91.44)|_GR_| H3AAS-1436G-ND 3.05 2.32 Gold | 6 (15.24) | MC | H3AAH-6406M-ND@ 12.38 9.39 20 | .169 (4.3)) 1.76 (44.6) | HRSZOH-ND 2.24 1.98 1.77 1.60 
Gold | 6 (15.24) | MC | H3AAH-1606M-ND@ 272 2.07 Tin | 6 (15.24) | MC | H3AAS-6406M-ND® 12.38 9.39 24 | .169 (4.3)| 1.96 (49.68) | HRS24H-ND 274 2.41 216 1.96 
Tin | 6 (15.24) | MC | H3AAS-1606M-ND® 272 2.07 Gold | 6 (15.24) | GR | H3AAH-6406G-ND@ 11.01 8.35 26 | .169 (4.3)| 2.05 (52.15) | HRS26H-ND 274 241 216 1.96 
Gold | 6 (15.24)| GR | H3AAH-1606G-ND® 239 1.81 Tin | 6 (15.24) | GR_| H3AAS-6406G-ND@ 11.01 8.35 30 | .169 (4.3)| 2.26 (57.4) | HRS30H-ND 3.04 2.67 2.40 2.17 
Tin__| 6 (15.24) | GR_| H3AAS-1606G-ND@ 239 1.81 Gold [48 (45.72)| MC | H3AAH-6418M-ND@ 22.20 16.84 34 | 169 (4.3) | 2.46 (62.38) | HRS34H-ND = 3.17, 2.79 2.50 2.26 
Gold 18 (45.72)| MC | H3AAH-1618M-ND® 5.18 3.93 ai Tin | 18 (45.72)| MC | H3AAS-6418M-ND® 22.20 16.84 40 | .169 (4.3)| 2.76(70) | HRS40H-ND 3.80 3.34 2.99 2.71 
16 Tin | 18 (45.72)| MC | H3AAS-1618M-ND@ 5.18 3.93 Gold | 18 (45.72)| GR | H3AAH-6418G-ND@ 13.98 10.60 50 | .169 (4.3)| 3.26 (82.7) | HRS5OH-ND 4.62 4.06 3.64 3.29 
Gold | 18 (45.72)| GR | H3AAH-1618G-ND@ 3.16 2.40 Tin__|18 (45.72)| GR_| H3AAS-6418G-ND@ 13.98 10.60 60 | .169 (4.3)| 3.76 (95.6) | HRS6OH-ND 4.98 438 3.93 3.55 
Tin | 18 (45.72)| GR _| H3AAS-1618G-ND@ 3.16 2.40 Gold [36 (91.44)| MC | H3AAH-6436M-ND 22.20 16.84 64_| 169 (4.3)| 3.96 (100.7) | HRS64H-ND 5.38 4.73 4.24 3.84 
Gol i en ue aA eoeME a a Tin | 36 (91.44)} MC | H3AAS-6436M-ND 22.20 16.84 Right Angle Pin Header with Long Latches 
i : 5 z : : Gold / 36 (91.44)| GR | H3AAH-6436G-ND 13.98 10.60 10 | 169 (4.3)] 1.26 (31.9) | HRLIOH-ND 1.75 154 138 1.25 
Gold 36 (91.44), GR | H3AAH-1636G-ND 3.16 2.40 Tin | 36 (91.44)| GR | H3AAS-6436G-ND 13.98 10.60 14 18043) 1.46 See HRLI4H-ND 1.91 1.69 1.51 1.37 
: (4.3) (36.98) 
Tin__| 36 (91.44)|_GR_| H3AAS-1636G-ND 3.16 2.40 16 |.169(4.3)| 1.56 (39.52)| HRLIGH-ND 1.98 1.74 1.56 1.41 
Gold | 6 (15.24) | MC | H3AAH-2006M-ND@ 2.84 2.16 NEW! 20 | 169 (4.3)| 1.76 (44.6) | HRL2OH-ND 2.24 1.98 1.77 1.60 
Tin | 6(15.24) | MG [RRGRSeccOnEND a §=62.84 2.16 ee er ae 24 | 169 (4.3)| 1.96 (49.68)| HRL24H-ND 2.74 241 216 1.96 
Gold | 6(15.24)| GR | H3AAH-2006G-ND® 2.42 1.84 Also available in the following configuration: 6 69 (43) 2.05 (52.15) HRLOGH-ND O74 OAT O16 196 
Tin_| 6 (15.24) | GR_| H3AAS-2006G-ND@ 2.42 _—*1.84 H3BBL-CICICIC-ND - Without polarizing key, With Strain Relief 30 | 169 (43)| 2.26(57.4) | HRL3OH-ND © 304 267 240 247 
Gold [18 (45.72)| MC | H3AAH-2018M-ND@ 5.91 4.48 H3CCL-CICICIC-ND - With polarizing key, Without Strain Relief 34 | 169 (4'3)| 2.46 (62.38) | HRL34H-ND 3.17 279 250 226 
oq | Tin. |18(45.72)} MC | H3AAS-2018M-ND@ 5.91 4.48 H3DDC+-CICICIC-ND - With polarizing key, With Strain Relief 40 |\169(43)| 2.76(70) | HRLAOH-ND 380 334 299 271 
Gold | 18 (45.72)| GR | H3AAH-2018G-ND@ 3.38 2.57 Call for complete part number and pricing ei : , ‘ i i i 
4 i : 50_|.169 (4.3)| 3.26 (82.7) | HRLSOH-ND__-4.62—-4.06 3.64 _ 3.29 
FSET ESCO TERRESTRES 60 | 169 (4.3)| 3.76 (95.6) | HRL6OH-ND 4.98 4.38 3.93 3.55 
(91.44) MC ree pooeN a) aon 64 | 169 (4.3)| 3.96 (100.7) | HRL64H-ND 5.38 4.73 4.24 3.84 
Tin |36 (91.44); MC | H3AAS-2036M-ND 5.91 4.48 H 169 (4.3)| 3.96 (100.7) E 73 4.24 3. 
eaders Lock Ejector Hooks (2 Required per C: te 
Gold | 36 (91.44) GR | H3AAH-2036G-ND 3.38 © 2.57 ‘jector Hooks (2 Required per Connector) 
Tin | 36 (91.44)| GR_| H3AAS-2036G-ND 3.38 2.57 Specifications: = Hooks - Short AE1491-ND 15 44°42) 
er Vata) te [lmeaaarqee 37) aer| | Ramage ae: grag wesw) 
Gold | 6(15.24)| GR | H3AAH-2406G-ND® 320 243 aed Pepin : : Sonia aaah 
Tin | 6 (15.24) | GR | H3AAS-2406G-ND@ —3.20——-2.43 ala e Uadorak ‘ hice ean hee : 
Gold 18 (45.72)| MC | H3AAH-241@M-ND® 7.35 5.58 joy *Underplate: Nickel *Contact Area: | Low Profile Headers 
24 Tin | 18 (45.72)| MC | H3AAS-2418M-ND® 735 5.58 Selective Gold Insulation Resistance: < i 
ao 18 (45.72) lia | ee Ne 423 326 ae ee ee * ee Specifications: * Current Rating: 3A + Withstand Voltage: 1000V AC/ 
Tin_| 148 (45.72)| GR_| H3AAS-2418G-ND@ 4.29 3.26 435~ ae : ‘ : 
Gold 136 tetaay MC | H3AAH-2436M-ND 7.35. 5.58 * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C ; DCs Contact Resistance: 20mQ Maximum * Contact Material: Copper Alloy 
Tin |36(91.44)| MC | H3AAS-2436M-ND 7.35 558 ‘i * Underplate: Nickel ¢ Contact Area: Selective Gold * Insulation Resis- 
Gold | 36 (91.44)/ GR | H3AAH-2436G-ND 4.29 3.26 tance: Ee Summ. Soleat Tails Area: 100” Matte Tin * Operation 
Tin | 36 (91.44)| GR_| H3AAS-2436G-ND 4.29 3.26 emperature: -40°C ~ 105° 
Gold | 6 (15.24) | MC | H3AAH-2606M-ND@ 3.03 2.30 
Tin | 6(15.24)| MC | H3AAS-2606M-ND@ 3.03 2.30 
Gold | 6 (15.24) | GR | H3AAH-2606G-ND®@ 2.48 1.88 
Tin__| 6 (15.24) | GR | H3AAS-2606G-ND@ —-2.48_—‘1.88 
Gold [18 (45.72)| MC | H3AAH-2618M-ND@ 7.02 5.33 
og | Tin | 18(45.72)] MC | H3AAS-2618M-ND® 7.02 5.33 
Gold | 18 (45.72)| GR | H3AAH-2618G-ND®@ 372 2.82 : 
Tin | 18 (45.72)| GR _| H3AAS-2618G-ND® 3.72 __—-2.82 Vertical 
Gold [36 (91.44)| MC | H3AAH-2636M-ND 7.02 5.33 
Tin | 36 (91.44) MC | H3AAS-2636M-ND 7.02 5.33 Post im. No. of [Contact] Dim. A 
Gold | 36 (91.44)) GR | H3AAH-2636G-ND 3.72 2.82 Length Digi-Key Price Each Con- | Finish Inch Digi-Key Price Each 
at, Siem fa Haare 4 5a Inch(mm) Part No. 1 10 25 tacts | Gold (mm) | Part No. 1 10 25 50 
0 i - -ND® 8 ‘ 7 ° 
Tin | 6(15.24)| MC | H3AAS-3006M-ND@ 385 292 Pin Header Right Angle 
Gold | 6 (15.24)| GR | H3AAH-3006G-ND@ 3.18 2.42 2 1.26 (31.9) | HVN10H-ND 1.24 1.09. 10 | 30u” | .8 (20.2) | HLU1OH-ND 185 163 146 1.32 
Tin | 6(15.24)| GR | H3AAS-3006G-ND@ 318 2.42 : 1.46 (36.98)| HVNI4H-ND 1.42 1.25 1. 10 | Flash | 8 (20.2) | HLN10H-ND 79 70 63 57 
Gold [18 (45.72)| MC | H3AAH-3018M-ND@ 8.23 6.24 : 1.56 (39.52)| HVN16H-ND 1.491.311. 14 | 30u” | 1 (25.28) |HLU14H-ND =«- 2.48 2.18 1.95 1.77 
30 | Tin. | 18 (45.72)] MC | H3AAS-3018M-ND® © 8.23 6.24 : 1.76 (44.6)| HVN20H-ND 1.68 1.48 1, 14. | Flash | 1 (25.28) | HLN14H-ND 99 87 78 71 
Gold | 18 (45.72)| GR | H3AAH-3018G-ND® 4.22 3.21 : 1.96 (49.68)| HVN24H-ND 2.181.921. 16 | 30u” |1.1(27.82)|HLUIGH-ND 2.74 2.41 216 1.96 
Tin [18 (45.72)| GR_| H3AAS-3018G-ND@ 4.22 3.21 F 5) | 2.05 (52.15)} HVN26H-ND 2.01 1.77 1. 16 | Flash [1.1 (27.82) HLN16H-ND 1.06 93 84 76 
“Tn [38 (ot4a)| MG | HGAAS-SOGEMND 823 624 “138 (38) [246 (62.38)| HVNSMHND 248218. | fan taco REWER oe itt cee Ca) 
in F : i ; ; : 5) | 2. ‘ “ : 18 1. 20 | Flash | 1.3(32.9)|HLN2OH-ND 125 1.11 99 90 
Gold /36 (91.44) GR |SRAURSOscaAND a «422 3.21 .138 (3.5)| 2.76 (70) | HVN4OH-ND = 2.71 2.38 2. 24 | 30u" eran HLU24H-ND 4.03354 3.18 287 
at ica = TEE SAE = a 138 (3. seloe HVNSOH-ND 323 328 : 24 | Flash [1.5 (37.98)|HLN24H-ND 1.45 1.28 1.15 1.04 
: ; . ” : ; : 5) | 3.76 (95. s : -95 26 | 30u" /1.6(40.52)/HLU26H-ND 4.29 377 3.38 3.06 
aw cer me Heated Sas “s 138 (3.5) [3.96 (100.7)] HVNG4H-ND 4.65 4.09 3. 26 | Flash |1.6(40.52)|HLN26H-ND 152 1.34 1.20 1.09 
4 ‘i ~ 4 i : Straight Pin Header with Short Latches 30 | 30u” | 1.8 (45.6) | HLU3OH-ND 4.98 4.38 3.93 3.55 
Tin_| 6 (15.24) | GR_| H3AAS-3406G-ND@ 2.55 1.94 
gq | Sold [18 (45.72)| MC] H3AAH-3418M-ND@ — 8.18 6.21 138 (3.5)| 1.26 (31.9) | HVS10H-ND = 1.42 1.25 1.12 1.02 30 | Flash ) 1.8 (45.6) |HLNSOH-ND = 1.82 1.60 1.43 1.30 
Tin | 6 (15.24) | MC | H3AAS-3418M-ND® 818 6.21 ; .5)|1.46 (36.98)| HVS14H-ND 155 1.37 1.23 1.11 34 | 30u" | 2 (50.68) |HLUS4H-ND 5.45 4.79 4.29 3.88 
Gold | 6 (15.24) | GR | H3AAH-3418G-ND®@ 4.12 3.13 . .5)| 1.56 (39.52)| HVSIGH-ND 1.62 1.43 1.28 1.16 34 | Flash | 2(50.68) |HLNS4H-ND 185 1.63 1.46 1.32 
Tin | 6 (15.24) | GR | H3AAS-3418G-ND@ 4.12 3.13 ; 5)| 1.76 (44.6) | HVS20H-ND 1.82 1.60 1.43 1.30 40 | 30u” | 2.3 (58.3) |HLU40H-ND 6.14 5.40 4.84 4.38 
Gold [36 (91.44)| MC | H3AAH-3436M-ND 818 6.21 ‘ 5) | 1.96 (49.68) HVS24H-ND 2.28 2.01 1.80 1.63 40 | Flash | 2.3 (58.3) |HLN4OH-ND 1.91 1.69 1.51 1.37 
Tin | 36 (91.44)| MC | H3AAS-3436M-ND 818 6.21 : 5) | 2.05 (52.15)| HVS26H-ND -2.11_‘1.86 1.67 1.51 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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® ASSMANN nea) im 
Con- Inch Digi-Key Price Each =| Assmann 
Low Profile Headers (Cont.) tacts | (mm) | Part No. 1 10 | Part No. 
: 34 [2.46 (62.52)| HPAS4H-ND 5.08 4.47 | AWH34G-0222-IDC-R 
No. of |Contact) Dim.A | ; 40 |2.76(70.18)| HPA4OH-ND 5.28 4.64 | AWH40G-0222-IDC-R 
Con- | Finish | Inch | Digi-Key Price Each 50 [3.26 (82.74)| HPASOH-ND 5.81 5.11 | AWH50G-0222-IDC-R 
tacts | Gold | (mm) | PartNo. 1 10.25 50 60 |3.77 (95.68)| HPAGOH-ND 6.04 —_5.31 | AWH60G-0222-IDC-R 
50 | 30u” | 2.8(71.0)/HLUSOH-ND 7.29 «6.41 5.75 5.20 64 | 3.96(100.7)| HPAG4H-ND 6.24 5.49 | AWH64G-0222-IDC-R 
50 Flash 2.8 (71.0) | HLNSOH-ND 238 2.09 1.88 1.70 Pin Connector with Long Latch without Flange 
ae pete FRESH ps es Be OE 40 11.26 (31.96)| HPBIOH-ND 4.52 3.98 | AWH10G-0232-IDC-R 
64 | sou" |35(88:78)| HLUG4HND 950 836 749 677 44 | 1.46 (37.1) |HPB14H-ND 4.69 4.12. | AWH14G-0232-IDC-R 
64 | Flash [35 (88-78)|HINGGHND © 399 285 255 231 16 |1.56 (39.62)| HPBI6H-ND 4.69 4.12 | AWH16G-0232-IDC-R 
anes : : 3 : 20 |1.76 (44.74)| HPB2OH-ND 4.69 4.12 | AWH20G-0232-IDC-R 
Pin Header Surface Mount 24 [1.96 (49.82)| HPB24H-ND 4.75 4.18 | AWH24G-0232-IDC-R 
10 | Flash ] .8(20.2) [HSLIOH-ND 139 1.22 140 99 26 [2.06 (62.22)| HPB26H-ND 4.92 4.33 | AWH26G-0232-IDC-R 
14 | Flash | 1 (25.28) |HSLI4H-ND «158 «1.40 1.25 1.43 30 |2.26 (57.46)| HPB3OH-ND 4.92 4.33 | AWH30G-0232-IDC-R 
16 | Flash |1.1(27.82)/HSLIGH-ND 1.75 1.54 138 1.25 34 2.46 (62.52)| HPB34H-ND 5.31 4.67 | AWH34G-0232-IDC-R 
20 | Flash | 1.3 (32.9) |HSL20H-ND 188 1.66 149 1.34 40 |2.76 (70.18)| HPB4OH-ND 5.51 4.85 | AWH40G-0232-IDC-R 
26 | Flash |1.6 (40.52)|HSL2GH-ND 191 169 151 1.37 50 [3.26 (82.74)| HPBSOH-ND 5.81 5.11. | AWH50G-0232-IDC-R 
34 | Flash | 2 (50.68) | HSL34H-ND 201 1.77 159 1.44 60 |3.77 (95.68)| HPB6OH-ND 6.04 5.31 | AWH60G-0232-IDC-R 
40 | Flash | 23(58.3) |HSL40H-ND 234 2.06 1.85 167 64 | 3.96(100.7)| HPB64H-ND 6.24 5.49 | AWH64G-0232-IDC-R 
Pin Header Straight Lead Pin Connector with Flange 
10 30u” | .8 (20.2) | HRU10H-ND 165 1.45 1.30 1.18 10 |1.846 (46.96)} HPLIOH-ND 7.85 6.91 | AWH10G-E202-IDC-R 
10 | Flash | .8 (20.2) | HRP10H-ND 59 53 47 43 14 (| 2.048 (52.1) | HPL14H-ND = 8.18 7.20 | AWH14G-E202-IDC-R 
14 | sou" | 1(25.28) |HRUI4H-ND = 2111.86 1.67 1.51 16 2.147 (54.62)| HPLIGH-ND 8.18 — 7.20 | AWH16G-E202-IDC-R 
14 | Flash | 4 (2528) | HRP14H-ND 66 =OCsBOSOC«SSCA 20 2.348 (59.74)| HPL2OH-ND 8.18 7.20 | AWH20G-E202-IDC-R 
16 | 3ou" 1.1 (27.82)/HRUIGH-ND 238 209 188 170 24 [2.547 (64.82)| HPL24H-ND 9.20 8.09 | AWH24G-£202-IDC-R 
7 26 [2.642 (67.22)| HPL26H-ND 9.17 8.07 | AWH26G-E202-IDC-R 
: et Paced uaa ce Bp Ba Ae 30 2.848 (72.46)| HPL30H-ND 9.17 8.07 | AWH30G-E202-IDC-R 
20 | Flash | 1°3 (32.9) | HRP2OH-ND ae ip ea ee 34 3.047 (77.52)| HPL34H-ND 9.57 8.41 | AWH34G-£202-IDC-R 
o4 | ou" |1.5(37.98)/HRUZAHND 337 298 266 240 40 |3.348 (85.18)| HPL40H-ND 10.10 8.88 | AWH40G-E202-IDC-R 
24 | Flash |1\5 (87.98)| HRP24H-ND ee got cae. es 50 [3.841 (97.74)| HPL50H-ND 11.35 9.98 | AWH50G-£202-IDC-R 
- 60 4.35(110.68)| HPL6OH-ND 11.95 10.50 | AWH60G-E202-IDC-R 
26 | 30u" 1.6 (40.52)/ HRU26H-ND = 3.43 3.02 2.71 2.45 64 |4.547 (115.7) HPL64H-ND 13.20 11.60 | AWH64G-E202-IDC-R 
26 | Flash | 1.6 (40.52)| HRP26H-ND 88 73 65 59 : = 
30 30u” | 1.8 (45.6) | HRUSOH-ND 409 3.60 3.23 2.92 Pin Connector with Short Latch and Flange 
30 | Flash | 1.8(45.6)|HRP3OH-ND 1.06 93 84 76 10 1.846 (46.96)| HPP10H-ND 4.06 3.57 | AWH10G-E222-IDC-R 
34 | 30u” | 2(50.68) |HRUS4H-ND 4.49-«-3.95 3.54 3.20 14 |2.048 (52.1)| HPP14H-ND 4.22 3,72 | AWH14G-£222-IDC-R 
3a | Flash | 2 (60.68) |HRP34H-ND 99 77871 46 2.147 (54.62)| HPP16H-ND 4.22 «3,72. | AWH16G-E222-IDC-R 
20 | sou" | 23(683)|HRUAOH-ND 521 459 411 372 20 2.348 (59.74)| HPP20H-ND 4.22 3.72. | AWH20G-£222-IDC-R 
ao | Flash |23(683)|HRPAOH-ND 1.09 +96 «8678 24 [2.547 (64.82)| HPP24H-ND 9.41 8.28 | AWH24G-E222-IDC-R 
50 | 30u” | 2.8 (71.0) | HRUSOH-ND 6.63 583 5.23 4.73 26 |2.642 (67.22)| HPP26H-ND 4.72 4.15 | AWH26G-E222-IDC-R 
50 | Flash |28(71.0)|HRPSOH-ND 135 4119 107 97 30 2.848 (72.46)| HPP3OH-ND 4.72 4.15 | AWH30G-E222-IDC-R 
= 34 3.047 (77.52)| HPP34H-ND 5.08 4.47 | AWH34G-E222-IDC-R 
60 | 30u" | 3.3 (83.7) TIRUGOR No 815 7.17 643 5.81 40 |3.348(85.18)| HPP4OH-ND 5.28 4.64 | AWH40G-E222-IDC-R 
60 | Flash | 3.3(83.7) TUIBROOUNE 1.85 1.69 146 1.92 50 [3.841 (97.74)| HPP5OH-ND 5.54 4.88 | AWHS0G-E222-IDC-R 
64 | 30u” /3.5 (88.78)|HRUG4H-ND 861 7.57 6.79 6.14 
64 | Flash [35 (88.78)| HRPAH-ND 188 166 149 134 60 4.35(110.68)| HPP6OH-ND 6.04 5.31 | AWH60G-E222-IDC-R 
64 4.547 (115.7)| HPP64H-ND 6.24 5.49 | AWH64G-£222-IDC-R 


Pin Connectors 


Specifications: 


¢ Current Rating: 3A » Withstand Voltage: 
1000V AC/DC * Contact Resistance: 20mQ 
Maximum ¢Contact Material: Copper 
Alloy * Underplate: Nickel «Contact Area: 
Selective Gold Insulation Resistance: 
1000MQ Minimum Solder Tails Area: 
100y” Matte Tin 


Operating Temperature: -40°C ~ 105°C 


With Flange 
and Latches 


No. of} Dim.A 
Con- Inch Digi-Key Price Each 
tacts (mm) Part No. 1 10 


Assmann 
Part No. 


Pin Connector without Flange 


Pin Connector with Long Latch and Flange 


10 |1.846 (46.96)| HPTIOH-ND = 4.06 3.57 | AWH10G-E232-IDC-R 
14 | 2.048 (52.1) | HPTI4H-ND 4.49 3.95 | AWH14G-E232-IDC-R 
16 2.147 (54.62)| HPTIGH-ND 4.49 3.95 | AWH16G-E232-IDC-R 
20 |2.348 (59.74)| HPT20H-ND 4.49 3.95 | AWH20G-E232-IDC-R 
24 |2.547 (64.82)| HPT24H-ND ‘9.41 8.28 | AWH24G-E232-IDC-R 
26 |2.642 (67.22)| HPT26H-ND 4.72 4.15 | AWH26G-E232-IDC-R 
30 |2.848 (72.46)| HPT30H-ND = 4.72 4.15 | AWH30G-E232-IDC-R 
34 |3.047 (77.52)| HPT34H-ND 5.08 4.47 | AWH34G-E232-IDC-R 
40 |3.348 (85.18)) HPT40H-ND 5.28 4.64 | AWH40G-E232-IDC-R 
50 {3.841 (97.74)| HPT50H-ND 5.81 5.11 | AWHS0G-E232-IDC-R 
60 |4.35 (110.68)| HPT60H-ND 6.04 5.31 | AWH60G-E232-IDC-R 
64 4.547 (115.7)| HPT64H-ND = 6.24 5.49 | AWH64G-E232-IDC-R 


H 


-ND 


Style ] 
100L=Single Ended 
3L1L=Double Ended 


Contact Finish 
H = Gold 


Pin Connectors — 


Ribbon Cable 
—— M=Multi-Color 
G=Gray 


Length 
(Use “Inches” only.) 


No. of Contacts 


10 |1.26 (31.96) HPK10H-ND 8.38 ~—7.37 | AWH10G-0202-IDC-R Single Ended 

14 | 1.46 (37.1) | HPK14H-ND 8.71 7.66 | AWH14G-0202-IDC-R 

16 |1.56 (39.62)| HPK16H-ND 8.71 —_ 7.66 | AWH16G-0202-IDC-R «MC=Multi-Color, 

20 |1.76 (44.74)| HPK20H-ND 8.71 7.66 | AWH20G-0202-IDC-R GR=Gray 

24 |1.96 (49.82)| HPK24H-ND 8.71 7.66 | AWH24G-0202-IDC-R 

26 |2.06 (52.22)| HPK26H-ND 9.17 8.07 | AWH26G-0202-IDC-R 

30 | 2.26 (57.46)| HPK30H-ND 9.17 8.07 | AWH30G-0202-IDC-R 

34 2.46 (62.52) Pago 857 = 8.41 | AWH346-0202-IDC-A Pin Connector without flange, without strain relief shown 

40 |2.76 (70.18) HPK40H-ND 10.10 8.88 | AWH40G-0202-IDC-R ‘ 

50_|3.26 (82.74)| HPKSOH-ND 10.89 9.57 | AWH50G-0202-IDC-R ivatoi] [consy | NUonai AIS 

60 |3.77 (95.68)| HPK60H-ND 11.95 10.50 | AWH60G-0202-IDC-R Con- | tact Inch bon* | Digi-Key Price Each 

64 | 3.96 (100.7) | HPK64H-ND 12.61 11.08 | AWH64G-0202-IDC-R tacts |Finish] (cm) Cable | Part No. 1 10 
Pin Connector with Short Latch without Flange Pin Connector without Strain Relief and without Flange 

10 | 1.26 (31.96)} HPA10H-ND = 4.32 3.80 | AWH10G-0222-IDC-R Gold | 36 (91.44) H1KXH-1036M-ND 9.65 7.32 

14 | 1.46 (37.1) | HPAI4H-ND = 4.49 3.95 | AWH14G-0222-IDC-R Gold | 36 (91.44) H1KXH-1036G-ND 8.45 6.41 

16 | 1.56 (39.62)} HPAI6H-ND 4.49 3.95 | AWH16G-0222-IDC-R Gold | 36 (91.44) H1KXH-1436M-ND 10.76 8.16 

20 |1.76 (44.74)| HPA2OH-ND 4.49 3.95 | AWH20G-0222-IDC-R Gold | 36 (91.44) H1KXH-1436G-ND 9.01 6.83 

24 |1.96 (49.82)| HPA24H-ND 4.55 4.01 | AWH24G-0222-IDC-R Gold | 36 (91.44) H1KXH-1636M-ND 11.413 8.44 

26 |2.06 (52.22)| HPA26H-ND 4.72 4.15 | AWH26G-0222-IDC-R Gold | 36 (91.44) H1KXH-1636G-ND 9.11 6.91 

30 | 2.26 (57.46)| HPASOH-ND = 4.72 4.15 | AWH30G-0222-IDC-R Gold | 36 (91.44) H1KXH-2036M-ND 11.86 9.00 


No. of] Con- | Length Rib- 

Con- | tact Inch bons | Digi-Key Price Each 

tacts |Finish} (cm) Cable | Part No. 1 10 
20 | Gold | 36 (91.44) GR | HIKXH-2036G-ND 9.33 7.08 
24 | Gold | 36 (91.44) | MC | H1KXH-2436M-ND 12.56 9.53 
24 | Gold | 36 (91.44) GR | HIKXH-2436G-ND 9.50 7.21 
26 | Gold | 36 (91.44) | MC | HIKXH-2636M-ND 13.41 10.17 
26 | Gold | 36 (91.44) GR | HIKXH-2636G-ND 10.11 7.67 
30 | Gold | 36 (91.44) | MC | H1KXH-3036M-ND 13.87 10.52 
30 | Gold | 36 (91.44) GR | H1KXH-3036G-ND 986 7.48 
34 | Gold | 36 (91.44) | MC | H1KXH-3436M-ND 14.94 11.33 
34 | Gold | 36 (91.44) GR | HIKXH-3436G-ND 10.88 8.25 
40 | Gold | 36 (91.44) | MC | HIKXH-4036M-ND 16.85 12.78 
40 | Gold | 36 (91.44)| GR | HIKXH-4036G-ND 11.84 8.98 
50 | Gold | 36 (91.44) | MC | HIKXH-5036M-ND 18.99 14.40 
50 | Gold | 36 (91.44)| GR | HIKXH-5036G-ND 13.08 9.92 
60 | Gold | 36 (91.44) | MC | HIKXH-6036M-ND 21.72 16.47 
60 | Gold | 36 (91.44)| GR | HIKXH-6036G-ND 14.63 11.10 
64 | Gold | 36 (91.44) | MC | HIKXH-6436M-ND 23.63 17.92 
64 | Gold | 36 (91.44) GR | HIKXH-6436G-ND 15.41 11.68 

Pin Connector without Strain Relief, with Flange 

10 | Gold | 36 (91.44) | MC | H1WXH-1036M-ND 916 6.95 
10 | Gold | 36 (91.44)} GR | H1WXH-1036G-ND 7.95 6.03 
14 | Gold | 36 (91.44) | MC | H1WXH-1436M-ND 10.27 7.79 
14 | Gold | 36 (91.44) | GR | H1WXH-1436G-ND 8.51 6.46 
16 | Gold | 36 (91.44) | MC | H1WXH-1636M-ND 10.63 8.07 
16 | Gold | 36 (91.44)| GR | H1WXH-1636G-ND 8.62 6.54 
20 | Gold | 36 (91.44) | MC | HIWXH-2036M-ND 11.37 8.62 
20 | Gold | 36 (91.44)| GR | HIWXH-2036G-ND 8.84 6.70 
24 | Gold | 36 (91.44) | MC | HiWXH-2436M-ND 13.02 9.88 
24 | Gold | 36 (91.44)| GR | HIWXH-2436G-ND 9.96 7.56 
26 | Gold | 36 (91.44) | MC | HIWXH-2636M-ND 13.41 10.17 
26 | Gold | 36 (91.44) GR | HIWXH-2636G-ND 10.11 7.67 
30 | Gold | 36 (91.44) | MC | HiWXH-3036M-ND 13.87 10.52 
30 | Gold | 36 (91.44) | GR | HIWXH-3036G-ND 986 7.48 
34 | Gold | 36 (91.44) | MC | HiWXH-3436M-ND 14.94 11.33 
34 | Gold | 36 (91.44)| GR | HIWXH-3436G-ND 10.88 8.25 
40 | Gold | 36 (91.44) | MC | HIWXH-4036M-ND 16.85 12.78 
40 | Gold | 36 (91.44)| GR | HIWXH-4036G-ND 11.84 8.98 
50 | Gold | 36 (91.44) | MC | HiWXH-5036M-ND 19.42 14.73 
50 | Gold | 36 (91.44)| GR | HIWXH-5036G-ND 13.52 10.25 
60 | Gold | 36 (91.44) | MC | HIWXH-6036M-ND 21.72 16.47 
60 | Gold | 36 (91.44)| GR | HIWXH-6036G-ND 14.63 11.10 
64 | Gold | 36 (91.44) | MC | HiWXH-6436M-ND 24.19 18.34 
64 | Gold | 36 (91.44)| GR | HIWXH-6436G-ND 15.97 12.11 


Pin Connectors — 
Double Ended 


*MC=Multi-Color, 
GR=Gray 


Bolts 


Pin Connector without Strain Relief Shown 


No. of| Con- Length Rib- 
Con- | tact Inch bons | Digi-Key Price Each 
tacts | Finish (cm) Cable | Part No. i] 10 
Pin Connector without Strain Relief and without Flange 
6 (15.24) | MC | H3KKH-1006M-ND® 16.04 12.17 
6 (15.24) | GR | H3KKH-1006G-ND®@ 15.84 12.01 
to | Gold 18 (45.72) | MC | H3KKH-1018M-ND@ 17.53 13.29 
18 (45.72) | GR | H3KKH-1018G-ND® 16.32 12.38 
36 (91.44) | MC | H3KKH-1036M-ND 17.53 13.29 
36 (91.44) | GR | H3KKH-1036G-ND 16.32 12.38 
6 (15.24) | MC | H3KKH-1406M-ND® 16.80 12.74 
6 (15.24) | GR | H3KKH-1406G-ND® 16.50 12.52 
44 | Gold | 18 (45.72) | MC | H3KKH-1418M-ND® = 18.95 14.37 
18 (45.72) | GR | H3KKH-1418G-ND® 17.19 13.04 
36 (91.44) | MC | H3KKH-1436M-ND 18.95 14.37 
36 (91.44) | GR | H3KKH-1436G-ND 17.19 13.04 
6 (15.24) | MC | H3KKH-1606M-ND®@ 16.86 12.78 
6 (15.24) | GR | H3KKH-1606G-ND® 16.52 12.53 
16 | Gold | 18 (45-72) | MC | H3KKH-1618M-ND® 19.31 14.65 
18 (45.72) | GR | H3KKH-1618G-ND® 17.30 13.12 
36 (91.44) | MC | H3KKH-1636M-ND 19.31 14.65 
36 (91.44) | GR | H3KKH-1636G-ND 17.30 13.12 
6 (15.24) | MC | H3KKH-2006M-ND® 16.98 12.88 
6 (15.24) | GR | H3KKH-2006G-ND®@ 16.56 12.56 
20 | Gold 18 (45.72) | MC | H3KKH-2018M-ND@ 20.05 15.20 
18 (45.72) | GR | H3KKH-2018G-ND® 17.52 13.28 
36 (91.44) | MC | H3KKH-2036M-ND 20.05 15.20 
36 (91.44) | GR | H3KKH-2036G-ND 17.52 13.28 
6 (15.24) | MC | H3KKH-2406M-ND®@ 17.10 12.97 
6 (15.24) | GR | H3KKH-2406G-ND® 16.59 12.58 
24 | Gold 18 (45.72) | MC | H3KKH-2418M-ND@ 20.75 15.73 
18 (45.72) | GR | H3KKH-2418G-ND® 17.69 13.41 
36 (91.44) | MC | H3KKH-2436M-ND 20.75 15.73 
36 (91.44) | GR | H3KKH-2436G-ND 17.69 13.41 
26 | Gold 6 (15.24) | MC | H3KKH-2606M-ND®@ 18.03 13.68 
6 (15.24) | GR | H3KKH-2606G-ND® 17.48 13.26 
@ NEW! (Continued) 
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® ASSMANN No. of] Con- | Length | Rib- No. of] Con- | Length | Rib- 
Con- | tact Inch bon« | Digi-Key Price Each Con- tact Inch bon« Digi-Key Price Each 
Pin Connectors — Double Ended (Cont, tacts |Finish| (cm) | Cable) Part No. 1 10 tacts [Finish | (cm) [Cable | PartNo. 1 10 
18 (45.72) | GR | H3WWH-4018G-ND® 21.33 16.17 6 (15.24) | MC | H3AKH-6406M-ND = 19.01 14.42 
No. of] Con-] Length | Rib- 40 | Gold | 36 (91.44) | MC | H8WWH-4036M-ND 26.34 19.97 6 (15.24) | GR | H3AKH-6406G-ND 17.64 13.38 
Con-| tact | Inch | bons | Digi-k BricelEaeh 36 (91.44) | GR | H3WWH-4036G-ND 21.33 16.17 ea | God 18 tS) MC Eee 224 17.40 
We | ng OO | REISS WEI : z : ier GR | H3AKH-6418G-ND 18.83 14.28 
tacts |Finish| (cm) _| Cable| Part No. 1 10 6 (15.24) | MC | H8WWH-5006M-ND® 2279 17.28 36 (91.44)| MCG | H3AKH-6436M-ND 28.84 21.87 
18 (45.72) | MC | H3KKH-2618M-ND@ 22.02 16.70 6 (15.24) | GR | H8WWH-5006G-ND® 21.80 16.53 36 (91.44)| GR | H3AKH-6436G-ND 20.62 15.63 
96 | co | 18(45:72) | GR | HSKKH2618G-ND® 1872 14.20 50 | Goa | 18 (45:72) | MC | HEWWH-5018M-ND® 30.09 22.81 a ae: 
0 36 (91.44) | MC | H3KKH-2636M-ND 22.02 16.70 18 (45.72) | GR | H3WWH-5018G-ND@ 24.18 18.33 Also available in the following configuration: : ees 7 
36 (91.44) | GR | H3KKH-2636G-ND 18.72 14.20 36 (91.44) | MC | H3WWH-5036M-ND 30.09 22.81 H3BKH-CIDINICI-ND — Socket Connector with Strain Relief, without Polarizing 
8115.24 | Mc NGRGESICGMENN@™ 1a11 13.73 36 (91.44) | GR | H3WWH-5036G-ND 24.18 18.33 Key; Pin Connector without Strain Relief or Flange 
(15.24) + . 7 H3CKH-CJLILIC-ND — Socket Connector without Strain Relief, with Polarizing 
6 (15.24) | GR | H3KKH-3006G-ND@ 17.44 13.23 6 (15.24) | MC | H3WWH-6006M-ND® 24.19 18.35 Key; Pin Connector without Strain Relief or Flange 
30 | oid | 18 (45-72) | MC | H3KKH-3018M-ND@ © 22.49 17.05 6 (15.24) | GR | H3WWH-6006G-ND® 23.01 17.45 H3DKH-CICIIC-ND — Socket Connector with Strain Relief, and Polarizing 
18 (45.72) | GR | H3KKH-3018G-ND@ 18.48 14.02 60 | Gold 18 (45.72) | MC | H3WWH-6018M-ND@ 32.95 24.98 Key; Pin Connector without Strain Relief or Flange _ 
36 (91.44) | MC | H3KKH-3036M-ND 22.49 17.05 18 (45.72) | GR | H3WWH-6018G-ND® 25.85 19.60 ES VEE EIEN nor Ponnecior witout tran fall or Foartang 
36 (91.44) | _GR_| H3KKH-3036G-ND 18.48 14.02 36 (91.44) | MC | H3WWH-6036M-ND 32.95 24.98 Heer ong e a WE UL ra heel Wan) alge 
6 (15.24) | MC | HOKKH-S406W-ND® 1897 14.39 36 (01.44) | GR_| HEIWH-60966-ND__25.85 19.60] | PS erin Comector without Sain Pelt wth ange. 
6 (15.24) | GR | H3KKH-3406G-ND@ 18.30 13.87 6 (15.24) | MC | H3WWH-6406M-ND® 26.76 20.29 H38CWH-CICICIC-ND — Socket Connector without Strain Relief, with Polarizing 
34 | Gog | 18 (45:72) | MC | HSKKH-3418M-ND@ 23.93 18.15 6 (15.24) | GR | H3WWH-6406G-ND® 25.39 19.25 Key; Pin Connector without Strain Relief with Flange 
o' | 18 (45.72) | GR | HSKKH-3418G-ND@ 1987 15.07 64 | Gold | 18 (45-72) | MC | H3WWH-6418M-ND® 36.59 27.74 H3DWH-CIDIXIC-ND — Socket Connector with Strain Relief, with Polarizing 
36 (91.44) | MC | H3KKH-3436M-ND 23.93 18.15 8 (45.72) | GR | H3WWH-6418G-ND@ 28.37 21.51 Key; Pin Connector without Strain Relief with Flange 
36 (91.44) | GR_| H3KKH-3436G-ND 19.87 15.07 36 (91.44) | MC | H3WWH-6436M-ND 36.59 27.74 Call for complete part number and pricing 
6 (15.24) | MC | H3KKH-4006M-ND® 20.20 15.32 36 (91.44) | GR | H3WWH-6436G-ND ——-28.37_21.51 
6 (15.24) | GR | H3KKH-4006G-ND@ 19.36 14.68 NEW! Dip PI 1”x 1” 
18 (45.72) | MC | H3KKH-4018M-ND@ 26.34 19.97 Ip Plugs .1 Xx. 
40 | Gold | +3 (45.72) | GR | H3KKH-4018G-ND@ © 21.33 16.17 Scan 
s | ecifications: 
26 (9148) | GR | HOKKHADGEGND 2133 1617| | SOCKet Connector to = Crrent Rating: 3A 
6 (15.24) | MC | H3KKH-S006M-ND® 21.92 16.62 Pin Connector Ber ar i a a Re 
6 (15.24) | GR | H3KKH-5006G-ND@ 20.94 15.87 stle-hiuit:Golor AC/DC ne 
18 (45.72) | MC | H3KKH-5018M-ND® 29.22 22.15 Se ee + Contact Resistance: 20m0 
50 | Gold | +5 (45,72) | GR | H3KKH-5018G-ND@ 23.31 17.68 GReeray Maximum 
36 (91.44) | MC | H3KKH-5036M-ND 29.22 22.15 + Insulation Resistance: 
36 (91.44) | _GR_| H3KKH-5036G-ND 23.31 17.68 1000M0 Minimum = 
6 (15.24) | MC | H3KKH-GO06M-ND@ 24.19 18.35 * aeration temperature: -A0°e 
6 (15.24) | GR | H3KKH-6006G-ND® 23.01 17.45 
18 (45.72) | MC | H3KKH-GO18M-ND® 3295 24.98 Nocoll Gon) Dims A 
e  Sel 18 (45.72) | GR | H3KKH-6018G-ND@ 25.85 19.60 , : A faa Care aa inch Digi-Key Price Each | Assmann 
36 (91.44) | MC | H3KKH-6036M-ND 32.95 24.98 pocket bonnecto! Witiodt Stan eta oy Roltieng Key Shown tacts [Finish (mm) Part No. 1 10 | Part No. 
36 (91.44) | _GR_| H3KKH-6036G-ND 25.85 19.60 in Connector without Strain Relief or Flange Shown 
10 0.71 (18.1) [HDMM0H-ND 1.78 1.57 | AWLP-10/3.2-G-R 
6 (15.24) | MC | H3KKH-6406M-ND@ 25.65 19.45 No. of] Con- | Length | Rib- 14 0.91 (23.05) |HDM14H-ND 1.78 1.57 | AWLP-14/3.2-G-R 
6 (15.24) | GR | H3KKH-6406G-ND@ = 24.28 18.41 Con-| tact | Inch | bons | Digi-Key Price Each 16 | Gold | 1.01 (25.64) | HDM46H-ND 1.78 1.57 | AWLP-16/3.2-G-R 
64 | Gola | 18 (45-72) | MC | H3KKH-6418M-ND® — 35.47 26.89 tacts | Finish| (cm) | Cable | PartNo. 1 10 20 4.21 (30.78) |HDM20H-ND 1.98 1.74 | AWLP-20/3.2-G-R 
4 are a Ee ee De ae 6 (15.24)| MC | H8AKH-1006M-ND 010 6.90 24 1.41 (35.86) |HDM24H-ND 2.57 2.27 | AWLP-24/3.2-G-R 
(91.44) : ; 6 (15.24)| GR | H3AKH-1006G-ND 8.90 6.75 26 1.51 (38.4) [HDM26H-ND 1.98 1.74 | AWLP-26/3.2-G-R 
36 (91.44) | GR | H3KKH-6436G-ND 27.25 20.66 ee 
E (91.44) KKH-64366- _27.25 20: 18 (45.72)| MCG | H3AKH-1018M-ND 9.69 7.35 30 1.71 (43.5) | HDM30H-ND 2.57 2.27 | AWLP-30/3.2-G-R 
Pin Connector without Strain Relief and with Flange 18 (45.72) GR | H3AKH-1018G-ND 9.09 6.90 34 | Gold | 1.91 (48.58) |HDM34H-ND 2.57 2.27 | AWLP-34/3.2-G-R 
6 (15.24) | MC | H3WWH-1006M-ND@ 15.05 11.42 36 (91.44)| MC H3AKH-1036M-ND 10.58 8.03 40 2.21 (56.2) | HDM40H-ND 2.57 2.27 | AWLP-40/3.2-G-R 
6 (15.24) | GR | H3WWH-1006G-ND® 14.85 11.26 36 (91.44)|_ GR__| H3AKH-1036G-ND 9.38 7.11 50 2.72 (69.0) | HDM50H-ND 3.37 2.96 | AWLP-50/3.2-G-R 
to | ota | 18 (45-72) | MC | HEWWH-1018M-ND@ 16.54 12.54 6 (15.24)| MC | H3AKH-1406M-ND 973 7.38 60 | goig | 3:22 (81.75) [HDM6OH-ND 4.95 4.35 | AWLP-60/3.2-6-R 
18 (45.72) | GR | H3WWH-1018G-ND® 15.33 11.63 ees be ARENA ea ae ie 64 3.42 (86.83) | HDM64H-ND 5.35 4.70 | AWLP-64/3.2-G-R 
36 91.44) | GR | HSMWH1036GND 18331. 1846.72) GR | HBAKHIeGND = 9.7i 737) | | ff ast 23.08) |HOMIASND 178. 137 [AWLPHA/B2-7R 
eiso4) 1 MC REWRGEIAUID@! teal 11 go 36 (91.44)) MC | H3AKH-1436M-ND 11.88 9.01 : (23.05) aa : 
aHeah Moo Eee 36(01.44)| GR _ARGSRDSSG CE 10.12. 7.68 ee hae fee aed ise 74 |ameovaor 
: 5 4 ; ’ 6 (15.24)] MC | H3AKH-1606M-ND 979 7.43 ‘i i Saino a 
14 | cota | 18 (45-72) | MC | HEWWH-1418M-ND@ 17.96 13.62 6(1824)| GR | H3AKH-16066-ND aan 747 24 1.41 (35.86) |HDM24S-ND 2.57 2.27 | AWLP-24/3.2-T-R 
18 (45.72) | GR | H3WWH-1418G-ND® 16.20 12.28 18(45.72)| MC | H3AKH-1618M-ND 10.77 8.17 26 1.51 (38.4) | HDM26S-ND 2.18 1.92 | AWLP-26/3.2-T-R 
36 (91.44) | MC | H3WWH-1436M-ND 17.96 13.62 18 (45.72)| GR | H3AKH-1618G-ND 977 741 30 1.71 (43.5) | HDM30S-ND 2.57 2.27 | AWLP-30/3.2-T-R 
36 (91.44) |_GR_| H3WWH-1436G-ND 16.20 12.28 36 (91.44)/ MCG | H3AKH-1636M-ND 12.25 9.29 34 | Tin | 1.91 (48.58) |HDM34S-ND 2.57 2.27 | AWLP-34/3.2-T-R 
6 (15.24) | MC | H83WWH-606M-ND® 15.87 12.03 36 (91.44)| GR | H3AKH-1636G-ND 10.23 _7.76 40 2.21 (56.2) |HDM40S-ND 3.37 2.96 | AWLP-40/3.2-T-R 
6 (15.24) | GR | H8WWH-1606G-ND® 15.53 11.78 6 (15.24)| MC | H3AKH-2006M-ND 991 7.52 50 2.72 (69.0) |HDMS0S-ND 3.37 2.96 | AWLP-50/3.2-T-R 
16 | Gola | 18 (45-72) | MC | H3WWH-1618M-ND® 18.32 13.89 6(15.24)| GR | H3AKH-2006G-ND 9.49 7.20 60 | _ | 3.22 (81.75)|HDM60S-ND 4.95 4.35 | AWLP-60/3.2-T-R 
18 (45.72) | GR | H3WWH-1618G-ND® 16.31 12.37 18 (45.72)) MC H3AKH-2018M-ND 11.14 8.45 64 Tin 3.42 (86.83) |HDM64S-ND 5.35 4.70 | AWLP-64/3.2-T-R 
36 (91.44) | MC | H3WWH-1636M-ND 18.32 13.89 18 (45.72)/ GR | H3AKH-2018G-ND 987 7.49 
36 (91.44) | GR | H3WWH-1636G-ND 16.31 12.37 Esl pr Mc aA eee a iaae rH 
aca) | we eee ee 20 5 1824) | "MG | HBAKH-2606Ne-ND 1053 7.9 H : -ND 
iavas7) | mc WMOUMECTEMNINA i905 144 6 (15.24)| GR | H3AKH-2606G-ND 998 7.57 
20 | gota | 18 (49-72) i subg, 19.05 14.45 18 (45.72)| MC | H3AKH-2618M-ND 12.13 9.20 Style | Ribbon Cable 
18 (45.72) | GR | H3WWH-2018G-ND® 16.52 12.53 18 (45.72)| GR | H3AKH-2618G-ND 10.48 7.95 2L0U=Single Ended M=Multi-Color 
36 (91.44) | MC | H3WWH-2036M-ND 19.05 14.45 36 (91.44)| MC | H3AKH-2636M-ND 14.52 ‘11.01 6L-Double Ended G=Gray 
36 (91.44) | GR | H3WWH-2036G-ND 16.52 12.53 36 (91.44)| GR | H3AKH-2636G-ND 11.22 8.51 8L1L=Double Ended ena 
6 (15.24) | MC | H8WWH-2406M-ND® 18.02 13.66 6(15.24)| MC | H3AKH-3006M-ND 10.98 8.33 ini ma et i 
6 (15.24) | GR | H3WWH-2406G-ND® 17.51 13.27 6(1524)| GR | H3AKH-3006G-ND 10.31 7.82 eas (Use sineneas only) 
18 (45.72) | MC | H3WWH-2418M-ND@ 21.66 16.43 18 (45.72)| MC | H3AKH-3018M-ND 12.73 9.66 S=Tin No. of Contacts 
24 | Gold | +5 (45.72) | GR | HSWWH-2418G-ND@ 18.60 14.11 18(45.72)| GR | H3AKH-3018G-ND 10.73 8.14 
36 (91.44) | Mc | H3WWH-2436M-ND 21.66 16.43 36 (91.44) MC | H3AKH-3036M-ND = 15.36 11.65 
36 (91.44) | GR | H3WWH-2436G-ND 18.60 14.11 26(01.44)/ GR SASSO oeNGs 1185 6.61 
6(15.24)| MC | H3AKH-3406M-ND 11.10 8.42 . 
Te 0 Ree Bis2| GR | HaakHedoeeND 1042 7a0| | Dip Plugs .1” x .1” 
: -26066- : . 18(45.72)| MC | H3AKH-3418M-ND 13.08 9.92 i 
96 | Gold | 18 (45-72) | MC | HEWWH-2618M-ND@ 22.02 16.70 18(45.72)| GR | H3AKH-3418G-ND 11.05 8.38 Assemblies 
18 (45.72) | GR | H3WWH-2618G-ND® 1872 14.20 36 (91.44)/ MG | H3AKH-3436M-ND 16.06 12.18 
36 (91.44) | MC | HSWWH-2636M-ND 22.02 16.70 36 (91.44)|_ GR_| H3AKH-3436G-ND 12.00 9.10 Single Ended Style 2 
36 (91.44) | GR | H3WWH-2636G-ND 18.72 14.20 6(15.24)| MC | H3AKH-4006M-ND 12.02 9.17 
6 (15.24) | MC | HSWWH-3006M-ND® 18.11 13.73 6(15.24)/ GR | H3AKH-4006G-ND 11.18 8.48 *MC=Multi-t 
nian cr WEentecnnes i744 12.03 18 (45.72)) MC | H3AKH-4018M-ND 14.47 10.98 Leal Color, 
18 (45.72) | MC | H3WWH-3018M-ND® 22.49 17.05 18(45.72)) GR ee igocnoms 11.97 9.08 acd 
30 | Gold : : : 36 (91.44)) MC | H3AKH-4036M-ND 18.16 13.77 
ie on ce RE REINAM ocae ios 36(91.44)|_GR_| H3AKH-4036G-ND 13.14 9.97 
(91. i H . 7.05 6 (15.24) | MC H3AKH-5006M-ND 13.36 10.13 Dip Connector without Strain Relief Shown 
36 (91.44) | GR | H3WWH-3036G-ND 18.48 14.02 6 (15.24)| GR H3AKH-5006G-ND 1238 9.39 Pin #1 on connector is connected to 2nd conductor on cable 
6 (15.24) | MC | H3WWH-3406M-ND® 18.97 14.39 18(45.72)| MC | H3AKH-5018M-ND 16.28 12.35 - 
6(15.24) | GR | HSWWH-3406G-ND® 18.30 13.87 18 (45.72) GR | H3AKH-5018G-ND 13.33. 10.11 No. of | Gon- | Length | Rib- ) f 
18 (45.72) | MC | H3WWH-3418M-ND® 23.93 18.15 36 (91.44)| MC | H3AKH-5036M-ND 20.66 15.67 Con- | tact | Inch | bons | Digi-Key Price Each 
34 | Gold | 13 (45.72) | GR | HSWWH-3418G-ND@ 1987 15.07 36 (91.44) GR | H3AKH-5036G-ND 14.76 11.19 tacts [Finish | (cm) |Cable| PartNo. 110 
36 (91.44) | MC | H3WWH-3436M-ND 23.93 18.15 atte wc React OLA 12.09 Tin |6 (15.24) | GR | H2MXS-1006G-ND 1.77 1.35 
36 (91.44) | GR | H3WWH-3436G-ND 19.87 15.07 : -60066- : : Ti 15.24) | MC | H2MXS-1006M-ND 1.97 1.50 
(B44) 18(45.72)| MC | H3AKH-6018M-ND 1945 14.75 Me ON324) areas 
6 (15.24) | MC | H8WWH-4006M-ND® 20.20 15.32 Bees 10 | Gold | 6 (15.24) | GR | H2MXH-1006G-ND 1.77 1.35 
8(45.72)| GR | H3AKH-6018G-ND 15.90 12.06 
40 | Gold | 6 (15.24) | GR | H3WWH-4006G-ND® 19.36 14.68 36 (91.44)| MC | H3AKH-6036M-ND 24.70 18.73 Gold | 6 (15.24) | MC | H2MXH-1006M-ND 1.97 1.50 
18 (45.72) | MC | H3WWH-4018M-ND® 26.34 19.97 6 (91.44)| GR | H3AKH-6036G-ND 17.61 13.35 (Continued) 
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@ ASSMANN No. of] Con-] Length | Rib- 
Con- | tact Inch bon« | Digi-Key Price Each 
Dip Plugs .1” x .1” Assemblies tacts | Finish] (cm) | Cable| Part No. 1 10 
Single Ended Style 2 (Cont.) Tin | 6 (15.24) | GR | HeMXS-30066-ND 263 1.99 
No.of] Con-| Length | Rib- Tin | 6 (15.24) | MC | H2MXS-3006M-ND 3.29 2.50 
Con- | tact | Inch | bon* | Digi-Key Price Each Gold | 6 (15.24) | GR | H2MXH-3006G-ND 263 1.99 
tacts | Finish) (cm) | Cable|_ Part No. 1 00 Gold | 6 (15.24) | MC | H2MXH-3006M-ND 3.29 2.50 
Tin | 18 (45.72)| GR | H2MXS-1018G-ND 1.96 1.49 Tin | 18 (45.72)| GR | H2MXS-3018G-ND 3.04 2.31 
Tin | 18 (45.72)| MC | H2MXS-1018M-ND 2.56 1.95 3q_ | Tin | 18 (45.72)) MC | H2MXS-3018M-ND 5.04 3.83 
Gold | 18 (45.72)| GR | H2MXH-1018G-ND 1.96 1.49 Gold | 18 (45.72)| GR | H2MXH-3018G-ND 3.04 2.31 
Gold | 18 (45.72)| MC | H2MXH-1018M-ND 2.56 1.95 Gold | 18 (45.72) | MC | H2MXH-3018M-ND 5.04 3.83 
10 | Tin | 36(91.44)] GR | H2MXS-1036G-ND 2.25 171 Tin | 36 (91.44)) GR | H2MXS-3036G-ND 3.66 2.78 
Tin | 36 (91.44)| MC | H2MXS-1036M-ND 3.45 2.62 Tin | 36 (91.44)| MC | H2MXS-3036M-ND 7.67 5.82 
Gold | 36 (91.44)| GR | H2MXH-1036G-ND 2.25 171 Gold | 36 (91.44)| GR | H2MXH-3036G-ND 3.66 2.78 
Gold | 36 (91.44)} MC | H2MXH-1036M-ND 3.45 2.62 Gold | 36 (91.44)} MC | H2MXH-3036M-ND 7.67 5.82 
Tin | 6 (15.24) | GR | H2MXS-1406G-ND 1.81 1.38 Tin | 6 (15.24) | GR | H2MXS-3406G-ND 2.73 2.08 
Tin | 6 (15.24) | MC | H2MXS-1406M-ND 210 1.60 Tin | 6 (15.24) | MC | H2MXS-3406M-ND 341 2.59 
Gold | 6 (15.24) | GR | H2MXH-1406G-ND 1.81 1.38 Gold | 6 (15.24) | GR | H2MXH-3406G-ND 2.73 2.08 
Gold | 6 (15.24) | MC | H2MXH-1406M-ND 210 1.60 Gold | 6 (15.24) | MC | H2MXH-3406M-ND 341 2.59 
Tin | 18 (45.72)| GR | H2MXS-1418G-ND 2.08 158 Tin | 18 (45.72)| GR | H2MXS-3418G-ND 3.36 2.55 
44 | Tin | 18.(45.72)) MC | H2MXS-1418M-ND 2.96 2.25 34_| Tin | 18 (45.72)| McC | H2MXS-3418M-ND 5.39 4.09 
Gold | 18 (45.72)| GR | H2MXH-1418G-ND 2.08 1.58 Gold | 18 (45.72)| GR | H2MXH-3418G-ND 3.36 2.55 
Gold | 18 (45.72)| MC | H2MXH-1418M-ND 2.96 2.25 Gold | 18 (45.72)| MC | H2MXH-3418M-ND 5.39 4.09 
Tin | 36(91.44)| GR | H2MXS-1436G-ND 250 1.90 Tin | 36 (91.44)| GR | H2MXS-3436G-ND 431 3.27 
Tin | 36 (91.44)) MC | H2MXS-1436M-ND 4.25 3.23 Tin | 36 (91.44)) MC | H2MXS-3436M-ND 8.37 6.35 
Gold | 36 (91.44)| GR | H2MXH-1436G-ND 250 1.90 Gold | 36 (91.44)| GR | H2MXH-3436G-ND 431 3.27 
Gold | 36 (91.44)} MC | H2MXH-1436M-ND 4.25 3.23 Gold | 36 (91.44)) MC | H2MXH-3436M-ND 8.37 6.35 
Tin | 6 (15.24) | GR | H2MXS-1606G-ND 1.83 1.39 Tin | 6 (15.24) | GR | H2MXS-4006G-ND 3.55 2.70 
Tin | 6 (15.24) | MC | H2MXS-1606M-ND 247 1.65 Tin | 6 (15.24) | MC | H2MXS-4006M-ND 439 3.33 
Gold | 6 (15.24) | GR | H2MXH-1606G-ND 1.83 1.39 Gold | 6 (15.24) | GR | H2MXH-4006G-ND 281 2.14 
Gold | 6 (15.24) | MC | H2MXH-1606M-ND 247 1.65 Gold | 6 (15.24) | MC | H2MXH-4006M-ND 3.65 277 
Tin | 18 (45.72)| GR | H2MXS-1618G-ND 214 1.63 Tin | 18 (45.72)| GR | H2MXS-4018G-ND 434 3.29 
te | Tin | 18(45.72)) MC | H2MXS-1618M-ND 315 2.39 ag | Tin | 18(45.72)| MC | HaMXs-4018M-ND 685 5.19 
Gold | 18 (45.72)| GR | H2MXH-1618G-ND 214 1.63 Gold | 18 (45.72)| GR | H2MXH-4018G-ND 3.60 2.73 
Gold | 18 (45.72)| MC | H2MXH-1618IM-ND 315 2.39 Gold | 18 (45.72) | MC | H2MXH-4018M-ND 610 4.63 
Tin | 36(91.44)| GR | H2MXS-1636G-ND 2.60 1.98 Tin | 36 (91.44)) GR | H2MXS-4036G-ND 552 4.19 
Tin | 36 (91.44)| MC | H2MXS-1636M-ND 462 3.51 Tin | 36 (91.44)| MC | H2MXS-4036M-ND 10.53 7.99 
Gold | 36 (91.44)| GR | H2MXH-1636G-ND 2.60 1.98 Gold | 36 (91.44)| GR | H2MXH-4036G-ND 477 3.62 
Gold | 36 (91.44)| MC | H2MXH-1636M-ND 462 3.51 Gold | 36 (91.44)| MC | H2MXH-4036M-ND 9.79 7.42 
Tin | 6 (15.24) | GR | H2MXS-2006G-ND 2.05 156 Tin | 6 (15.24) | GR | H2MXS-5006G-ND 3.64 2.76 
Tin | 6 (15.24) | MC | H2MXS-2006M-ND 247 1.88 Tin | 6 (15.24) | MC | H2MXS-5006M-ND 462 3.51 
Gold | 6 (15.24) | GR | H2MXH-2006G-ND 2.05 156 Gold | 6 (15.24) | GR | H2MXH-5006G-ND 3.64 2.76 
Gold | 6 (15.24) | MC | H2MXH-2006M-ND 247 1.88 Gold | 6 (15.24) | MC | H2MXH-5006M-ND 462 3.51 
Tin | 18 (45.72)| GR | H2MXS-2018G-ND 2.43 1.85 Tin | 18 (45.72)| GR | H2MXS-5018G-ND 459 3.48 
oo | Tin | 18(45.72)] Mc | HeMXS-2018M-ND 3.70 2.81 50 | Tin | 18(45.72)| McC | H2MXS-5018M-ND 754 5.72 
Gold | 18 (45.72)| GR | H2MXH-2018G-ND 2.43 1.85 Gold | 18 (45.72)| GR | H2MXH-5018G-ND 459 3.48 
Gold | 18 (45.72)| MC | H2MXH-2018M-ND 3.70 2.81 Gold | 18 (45.72)| MC | H2MXH-5018M-ND 754 5.72 
Tin | 36(91.44)| GR | H2MXS-2036G-ND 3.01 2.28 Tin | 36 (91.44)| GR | H2MXS-5036G-ND 6.01 4.56 
Tin | 36 (91.44)| MC | H2MXS-2036M-ND 554 4.20 Tin | 36 (91.44)| MC | H2MXS-5036M-ND 11.92 9.04 
Gold | 36 (91.44)| GR | H2MXH-2036G-ND 3.01 2.28 Gold | 36 (91.44)| GR | H2MXH-5036G-ND 6.01 4.56 
Gold | 36 (91.44)| MC | H2MXH-2036M-ND 554 4.20 Gold | 36 (91.44)) MC | H2MXH-5036M-ND 11.92 9.04 
Tin | 6 (15.24) | GR | H2MXS-2406G-ND 2.64 2.00 Tin | 6 (15.24) | GR | H2MXS-6006G-ND 5.22 3.96 
Tin | 6 (15.24) | MC | H2MXS-2406M-ND 315 2.39 Tin | 6 (15.24) | MC | H2MXS-6006M-ND 640 4.86 
Gold | 6 (15.24) | GR | H2MXH-2406G-ND 2.64 2.00 Gold | 6 (15.24) | GR | H2MXH-6006G-ND 5.22 3.96 
Gold | 6 (15.24) | MC | H2MXH-2406M-ND 315 2.39 Gold | 6 (15.24) | MC | H2MXH-6006M-ND 640 4.86 
Tin | 18 (45.72)| GR | H2MXS-2418G-ND 3.08 2.34 Tin | 18 (45.72)| GR | H2MXS-6018G-ND 6.36 4.82 
og | Tin | 18(45.72)) MC | H2MXS-2418M-ND 461 3.50 go | Tin | 18(45.72)] Mc | H2MXS-6018M-ND 990 7.51 
Gold | 18 (45.72)| GR | H2MXH-2418G-ND 3.08 2.34 Gold | 18 (45.72)| GR | H2MXH-6018G-ND 6.36 4.82 
Gold | 18 (45.72)| MC | H2MXH-2418M-ND 461 3.50 Gold | 18 (45.72) | MC | H2MXH-6018M-ND 990 7.51 
Tin | 36(91.44)| GR | H2MXS-2436G-ND 3.74 2.84 Tin | 36 (91.44)| GR | H2MXS-6036G-ND 8.06 6.11 
Tin | 36 (91.44)| MC | H2MXS-2436M-ND 6.80 5.16 Tin | 36 (91.44)| MC | H2MXS-6036M-ND 15.15 11.49 
Gold | 36 (91.44)| GR | H2MXH-2436G-ND 374 2.84 Gold | 36 (91.44)| GR | H2MXH-6036G-ND 8.06 6.11 
Gold | 36 (91.44)| MC | H2MXH-2436M-ND 6.80 5.16 Gold | 36 (91.44)) MC | H2MXH-6036M-ND 15.15. 11.49 
Tin | 6 (15.24) | GR | H2MXS-2606G-ND 2.29 174 Tin | 6 (15.24) | GR | H2MXS-6406G-ND 562 4.26 
Tin | 6 (15.24) | MC | H2MXS-2606M-ND 2.84 2.16 Tin | 6 (15.24) | MC | H2MXS-6406M-ND 6.99 5.30 
Gold | 6 (15.24) | GR | H2MXH-2606G-ND 241 1.60 Gold | 6 (15.24) | GR | H2MXH-6406G-ND 5.62 4.26 
Gold | 6 (15.24) | MC | H2MXH-2606M-ND 2.66 2.02 Gold | 6 (15.24) | MC | H2MXH-6406M-NO 6.99 5.30 
Tin | 18 (45.72)| GR | H2MXS-2618G-ND 279 242 Tin | 18 (45.72)| GR | H2MXS-6418G-ND 680 5.16 
og | Tin | 18(45.72)] Mc | H2MXS-2618M-ND 444 3.37 g4_ | Tin | 18(45.72)| MC | H2MXS-6418M-ND 10.92 8.28 
Gold | 18 (45.72)| GR | H2MXH-2618G-ND 2.60 1.98 Gold | 18 (45.72)| GR | H2MXH-6418G-ND 680 5.16 
Gold | 18 (45.72)| MC | H2MXH-2618M-ND 4.25 3.23 Gold | 18 (45.72)| MC | H2MXH-6418M-ND 10.92 8.28 
Tin | 36(91.44)| GR | H2MXS-2636G-ND 3.53 2.68 Tin | 36 (91.44)| GR | H2MXS-6436G-ND 859 6.51 
Tin | 36 (91.44)| MC | H2MXS-2636M-ND 6.83 5.19 Tin | 36 (91.44)| MC | H2MXS-6436M-ND 16.81. 12.75 
Gold | 36 (91.44)| GR | H2MXH-2636G-ND 3.35 2.54 Gold | 36 (91.44)| GR | H2MXH-6436G-ND 859 6.51 
Gold | 36 (91.44)| MC | H2MXH-2636M-ND 6.65 5.04 Gold | 36 (91.44)) MC | H2MXH-6436M-ND 16.81 12.75 


Double Ended Style 6 


*MC=Multi-Color, 
GR=Gray 


Dip Connector without Strain Relief Shown 
Pin #1 on connector is connected to 2nd conductor on cable 

No. of | Con- Length | Rib- 

Con- | tact Inch bons | Digi-Key Price Each 

tacts | Finish (cm) Cable) PartNo. 1 10 

Tin | 6(15.24) | GR H6MMS-1006G-ND 3.44 2.61 

Tin | 6 (15.24) | MC H6MMS-1006M-ND 3.64 2.77 

Gold | 6 (15.24) | GR H6MMH-1006G-ND 3.44 2.61 

Gold | 6 (15.24) | MC H6MMH-1006M-ND 3.64 2.77 

Tin | 18 (45.72) | GR H6MMS-1018G-ND 3.63 2.76 

10 Tin 8 (45.72) | MC H6MMS-1018M-ND 4.24 3.22 

Gold | 18 (45.72) | GR H6MMH-1018G-ND 3.63 2.76 

Gold | 18 (45.72) | MC H6MMH-1018M-ND 4.24 3.22 

Tin | 36 (91.44) | GR H6MMS-1036G-ND 3.92 2.98 

Tin 6 (91.44) | MC H6MMS-1036M-ND 5.13 3.89 

Gold | 36 (91.44) | GR H6MMH-1036G-ND 3.92 2.98 

Gold | 36 (91.44) | MC H6MMH-1036M-ND 5.13 3.89 

Tin | 6 (15.24) | GR H6MMS-1406G-ND 3.48 2.65 

Tin | 6 (15.24) | MC H6MMS-1406M-ND 3.78 2.87 

Gold | 6 (15.24) | GR H6MMH-1406G-ND 3.48 2.65 

Gold | 6 (15.24) | MC H6MMH-1406M-ND 3.78 2.87 

Tin | 18 (45.72) | GR H6MMS-1418G-ND 3.76 2.85 

14 Tin | 18 (45.72) | MC H6MMS-1418M-ND 464 3.52 

Gold | 18 (45.72) | GR H6MMH-1418G-ND 3.76 2.85 

Gold | 18 (45.72) | MC H6MMH-1418M-ND 464 3.52 

Tin | 36 (91.44) | GR H6MMS-1436G-ND 417) 347 

Tin 6 (91.44) | MC H6MMS-1436M-ND 5.93 4.50 

Gold | 36 (91.44) | GR H6MMH-1436G-ND 417 347 

Gold | 36 (91.44) | MC H6MMH-1436M-ND 5.93 4.50 

Tin | 6(15.24) | GR H6MMS-1606G-ND 3.50 2.66 

Tin | 6 (15.24) | MC H6MMS-1606M-ND 3.84 2.91 

Gold | 6 (15.24) | GR H6MMH-1606G-ND 3.50 2.66 

Gold | 6 (15.24) | MC H6MMH-1606M-ND 3.84 2.91 

Tin | 18 (45.72) | GR H6MMS-1618G-ND 3.81 2.90 

16 Tin | 18 (45.72) | MC H6MMS-1618M-ND 482 3.66 

Gold | 18 (45.72) | GR H6MMH-1618G-ND 3.81 2.90 

Gold | 18 (45.72) | MC H6MMH-1618M-ND 482 3.66 

Tin | 36 (91.44) | GR H6MMS-1636G-ND 4.28 3.25 

Tin 6 (91.44) | MC H6MMS-1636M-ND 6.29 4.78 

Gold | 36 (91.44) | GR H6MMH-1636G-ND 4.28 3.25 

Gold | 36 (91.44) | MC H6MMH-1636M-ND 6.29 4.78 

Tin | 6 (15.24) | GR H6MMS-2006G-ND 3.91 2.97 

Tin | 6 (15.24) | MC H6MMS-2006M-ND 433 3.29 

Gold | 6 (15.24) | GR H6MMH-2006G-ND 3.91 2.97 

Gold | 6 (15.24) | MC H6MMH-2006M-ND 433 3.29 

Tin | 18 (45.72) | GR H6MMS-2018G-ND 4.29 3.26 

20 Tin 8 (45.72) | MC H6MMS-2018M-ND 5.56 4.22 

Gold | 18 (45.72) | GR H6MMH-2018G-ND 4.29 3.26 

Gold | 18 (45.72) | MC H6MMH-2018M-ND 5.56 4.22 

Tin | 36 (91.44) | GR H6MMS-2036G-ND 487 3.69 

Tin 6 (91.44) | MC H6MMS-2036M-ND 7.40 5.61 

Gold | 36 (91.44) | GR H6MMH-2036G-ND 487 3.69 

Gold | 36 (91.44) | MC H6MMH-2036M-ND 740 5.61 

Tin | 6 (15.24) | GR H6MMS-2406G-ND 5.06 3.84 

Tin | 6 (15.24) | MC H6MMS-2406M-ND 5.57 4.22 

Gold | 6 (15.24) | GR H6MMH-2406G-ND 5.06 3.84 

Gold | 6 (15.24) | MC H6MMH-2406M-ND 5.57 4.22 

Tin | 18 (45.72) | GR H6MMS-2418G-ND 5.49 4.17 

24 Tin 8 (45.72) | MC H6MMS-2418M-ND 7.03 5.33 

Gold | 18 (45.72) | GR H6MMH-2418G-ND 5.49 4.17 

Gold | 18 (45.72) | MC H6MMH-2418M-ND 7.03 5.33 

Tin | 36 (91.44) | GR H6MMS-2436G-ND 6.15 4.67 

Tin 6 (91.44) | MC H6MMS-2436M-ND 9.21 6.99 

Gold | 36 (91.44) | GR H6MMH-2436G-ND 6.15 4.67 

Gold | 36 (91.44) | MC H6MMH-2436M-ND 9.21 6.99 

Tin | 6(15.24) | GR | HGMMS-2606G-ND 4.34 3.29 

Tin | 6(15.24) | MC | HGMMS-2606M-ND 4.89 3.71 

Gold | 6 (15.24) | GR | H6MMH-2606G-ND 3.97 3.01 

Gold | 6 (15.24) | MC | H6MMH-2606M-ND 4.52 3.43 

26 Tin | 18 (45.72) | GR H6MMS-2618G-ND 484 3.67 

Tin | 18 (45.72) | MC H6MMS-2618M-ND 649 4.92 

Gold | 18 (45.72) | GR H6MMH-2618G-ND 446 3.39 

Gold | 18 (45.72) | MC H6MMH-2618M-ND 611 4.64 

Tin 6 (91.44) | GR H6MMS-2636G-ND 6.58 4.23 

Tin 6 (91.44) | MC H6MMS-2636M-ND 8.88 6.74 

(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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@® ASSMANN 


Dip Plugs .1” x .1” Assemblies 
Double Ended Style 6 (Cont.) 


Double Ended Style 8 


*MC=Multi-Color, 
GR=Gray 


No. of | Con- Length | Rib- 
Con- | tact Inch bons | Digi-Key Price Each 
tacts | Finish (cm) |Cable| Part No. 1 10 
26 Gold | 36 (91.44)| GR H6MMH-2636G-ND 6.21 3.95 
Gold | 36 (91.44)| MC H6MMH-2636M-ND 8.51 6.45 
Tin | 6 (15.24) | GR H6MMS-3006G-ND 5.04 3.83 
Tin | 6 (15.24) | MC H6MMS-3006M-ND 5.71 4.33 
Gold | 6 (15.24) | GR H6MMH-3006G-ND 5.04 3.83 
Gold | 6 (15.24) | MC H6MMH-3006M-ND 5.71 4.33 
Tin | 18 (45.72)| GR H6MMS-3018G-ND 5.46 4.14 
30 Tin | 18 (45.72)| MC H6MMS-3018M-ND 746 5.66 
Gold | 18 (45.72)| GR H6MMH-3018G-ND 5.46 4.14 
Gold | 18 (45.72)| MC H6MMH-3018M-ND 7.46 5.66 
Tin 6 (91.44)} GR H6MMS-3036G-ND 6.08 4.62 
Tin 6 (91.44)| MC H6MMS-3036M-ND 10.09 7.65 
Gold | 36 (91.44)| GR H6MMH-3036G-ND 6.08 4.62 
Gold | 36 (91.44)| MC H6MMH-3036M-ND 10.09 7.65 
Tin | 6 (15.24) | GR H6MMS-3406G-ND 5.15 3.91 
Tin | 6 (15.24) | MC H6MMS-3406M-ND 5.83 4.42 
Gold | 6 (15.24) | GR H6MMH-3406G-ND 5.15 3.91 
Gold | 6 (15.24) | MC H6MMH-3406M-ND 5.83 4.42 
Tin | 18 (45.72)| GR H6MMS-3418G-ND 5.78 4.39 
34 Tin | 18 (45.72)| MC H6MMS-3418M-ND 7.81 5.93 
Gold | 18 (45.72) GR H6MMH-3418G-ND 5.78 4.39 
Gold | 18 (45.72)] MC H6MMH-3418M-ND 7.81 5.93 
Tin | 36 (91.44)| GR H6MMS-3436G-ND 6.73 5.10 
Tin | 36 (91.44)| MC H6MMS-3436M-ND 10.79 8.18 
Gold | 36 (91.44)| GR H6MMH-3436G-ND 6.73 5.10 
Gold | 36 (91.44)| MC H6MMH-3436M-ND 10.79 8.18 
Tin | 6 (15.24) | GR H6MMS-4006G-ND 6.72 5.10 
Tin | 6 (15.24) | MC H6MMS-4006M-ND 755 5.73 
Gold | 6 (15.24) | GR H6MMH-4006G-ND 5.23 3.97 
Gold | 6 (15.24) | MC H6MMH-4006M-ND 6.06 4.60 
Tin | 18 (45.72)| GR H6MMS-4018G-ND 7.50 5.69 
40 Tin | 18 (45.72)| MC H6MMS-4018M-ND 10.01 7.59 
Gold | 18 (45.72)) GR H6MMH-4018G-ND 6.01 4.56 
Gold | 18 (45.72) MC H6MMH-4018M-ND 8.52 6.46 
Tin | 36 (91.44)| GR H6MMS-4036G-ND 8.68 6.58 
Tin 6 (91.44)| MC H6MMS-4036M-ND 13.69 10.38 
Gold | 36 (91.44)| GR H6MMH-4036G-ND 7.19 5.46 
Gold | 36 (91.44)| MC H6MMH-4036M-ND 12.20 9.26 
Tin | 6(15.24)| GR | H6MMS-5006G-ND 6.80 5.16 
Tin | 6 (15.24) | MC H6MMS-5006M-ND 7.78 5.90 
Gold | 6 (15.24) | GR H6MMH-5006G-ND 6.80 5.16 
Gold | 6 (15.24) | MC H6MMH-5006M-ND 7.78 5.90 
Tin | 18 (45.72)| GR H6MMS-5018G-ND 7.75 5.88 
50 Tin | 18 (45.72)| MC H6MMS-5018M-ND 10.70 8.12 
Gold | 18 (45.72) GR H6MMH-5018G-ND 7.75 5.88 
Gold | 18 (45.72)) MC H6MMH-5018M-ND 10.70 8.12 
Tin 6 (91.44)| GR H6MMS-5036G-ND 918 6.96 
Tin | 36 (91.44)| MC H6MMS-5036M-ND 15.08 11.44 
Gold | 36 (91.44)| GR H6MMH-5036G-ND 918 6.96 
Gold | 36 (91.44)| MC H6MMH-5036M-ND 15.08 11.44 
Tin | 6(15.24)| GR | H6MMS-6006G-ND 9.87 7.49 
Tin | 6 (15.24) | MC H6MMS-6006M-ND 11.05 8.38 
Gold | 6 (15.24) | GR H6MMH-6006G-ND 9.87 7.49 
Gold | 6 (15.24) | MC H6MMH-6006M-ND 11.05 8.38 
Tin | 18 (45.72)| GR H6MMS-6018G-ND 11.01 8.35 
60 Tin | 18 (45.72)| MC H6MMS-6018M-ND 14.55 11.03 
Gold | 18 (45.72)| GR H6MMH-6018G-ND 11.01 8.35 
Gold | 18 (45.72)] MC H6MMH-6018M-ND 14.55 11.03 
Tin | 36 (91.44)| GR H6MMS-6036G-ND 12.71 9.64 
Tin 6 (91.44)| MC H6MMS-6036M-ND 19.80 15.02 
Gold | 36 (91.44)| GR H6MMH-6036G-ND 12.71 9.64 
Gold | 36 (91.44)| MC H6MMH-6036M-ND 19.80 15.02 
Tin | 6 (15.24) | GR H6MMS-6406G-ND 10.64 8.07 
Tin | 6 (15.24) | MC H6MMS-6406M-ND 12.01 9.11 
Gold | 6 (15.24) | GR H6MMH-6406G-ND 10.64 8.07 
Gold | 6 (15.24) | MC H6MMH-6406M-ND 12.01 9.11 
Tin se (45.72)| GR H6MMS-6418G-ND 11.83 8.97 
64 Tin | 18 (45.72)| MC H6MMS-6418M-ND 15.94 12.09 
Gold | 18 (45.72)| GR H6MMH-6418G-ND 11.83 8.97 
Gold | 18 (45.72)| MC H6MMH-6418M-ND 15.94 12.09 
Tin | 36 (91.44)| GR H6MMS-6436G-ND 13.61 10.32 
Tin | 36 (91.44)| MC H6MMS-6436M-ND =. 21.83 16.55 
Gold | 36 (91.44)| GR H6MMH-6436G-ND 13.61 10.32 
Gold | 36 (91.44)| MC H6MMH-6436M-ND 21.83 16.55 


Dip Connector without Strain Relief Shown 
Pin #1 on connector is connected to 2nd conductor on cable 
No. of | Con- | Length | Rib- 
Con- | tact Inch bon« | Digi-Key Price Each 
tacts | Finish (cm) | Cable} Part No. ill 10 
Tin | 6 (15.24) | GR | H8MMS-1006G-ND 3.44 2.61 
Tin | 6 (15.24) | MC | H8MMS-1006M-ND 3.64 2.77 
Gold | 6 (15.24) | GR | H8MMH-1006G-ND 3.44 2.61 
Gold | 6 (15.24) ) MC | H83MMH-1006M-ND 3.64 2.77 
Tin | 18 (45.72)| GR | H8MMS-1018G-ND 3.63 2.76 
10 Tin | 18 (45.72)| MC | H8MMS-1018M-ND 4.24 3.22 
Gold | 18 (45.72)) GR | H83MMH-1018G-ND 3.63 2.76 
Gold | 18 (45.72)) MC | H83MMH-1018M-ND 4.24 3.22 
Tin | 36 (91.44)| GR | H8MMS-1036G-ND 3.92 2.98 
Tin | 36 (91.44)} MC | H8MMS-1036M-ND 5.13 3.89 
Gold | 36 (91.44)} GR | H8MMH-1036G-ND 3.92 2.98 
Gold | 36 (91.44)) MC | H83MMH-1036M-ND 5.13 3.89 
Tin | 6 (15.24) | GR | H8MMS-1406G-ND 3.48 2.65 
Tin | 6 (15.24) | MC | H8MMS-1406M-ND 3.78 2.87 
Gold | 6 (15.24) | GR | H8MMH-1406G-ND 3.48 = 2.65 
Gold | 6 (15.24) ) MC | H83MMH-1406M-ND 3.78 2.87 
Tin | 18 (45.72)| GR | H8MMS-1418G-ND 3.76 2.85 
14 Tin | 18 (45.72)} MC | H8MMS-1418M-ND 464 3.52 
Gold | 18 (45.72)} GR | H8MMH-1418G-ND 3.76 2.85 
Gold | 18 (45.72)) MC | H83MMH-1418M-ND 464 3.52 
Tin | 36 (91.44)| GR | H8MMS-1436G-ND 417 317 
Tin | 36 (91.44)} MC | H8MMS-1436M-ND 5.93 4.50 
Gold | 36 (91.44)} GR | H8MMH-1436G-ND 417 3.17 
Gold | 36 (91.44)) MC | H83MMH-1436M-ND 5.93 4.50 
Tin | 6 (15.24) | GR | H8MMS-1606G-ND 3.50 2.66 
Tin | 6 (15.24) | MC | H8MMS-1606M-ND 3.84 2.91 
Gold | 6 (15.24) | GR | H8MMH-1606G-ND 3.50 2.66 
Gold | 6 (15.24) ) MC | H83MMH-1606M-ND 3.84 2.91 
Tin | 18 (45.72)| GR | H8MMS-1618G-ND 3.81 2.90 
16 Tin | 18 (45.72)| MC | H8MMS-1618M-ND 482 3.66 
Gold | 18 (45.72)} GR | H8MMH-1618G-ND 3.81 2.90 
Gold | 18 (45.72)) MC | H83MMH-1618M-ND 482 3.66 
Tin | 36 (91.44)| GR | H8MMS-1636G-ND 4.28 3.25 
Tin | 36 (91.44)| MC | H8MMS-1636M-ND 6.29 4.78 
Gold | 36 (91.44)} GR | H8MMH-1636G-ND 4.28 3.25 
Gold | 36 (91.44)) MC | H83MMH-1636M-ND 6.29 4.78 
Tin | 6 (15.24) | GR | H8MMS-2006G-ND 3.91 297 
Tin | 6 (15.24) | MC | H8MMS-2006M-ND 433 3.29 
Gold | 6 (15.24) | GR | H8MMH-2006G-ND 3.91 2.97 
Gold | 6 (15.24) ) MC | H83MMH-2006M-ND 4.33 3.29 
Tin | 18 (45.72)| GR | H8MMS-2018G-ND 4.29 3.26 
20 Tin | 18 (45.72)| MC | H8MMS-2018M-ND 5.56 4.22 
Gold | 18 (45.72)) GR | H83MMH-2018G-ND 4.29 3.26 
Gold | 18 (45.72)) MC | H83MMH-2018M-ND 5.56 4.22 
Tin | 36 (91.44)| GR | H8MMS-2036G-ND 487 3.69 
Tin | 36 (91.44)| MC | H8MMS-2036M-ND 740 5.61 
Gold | 36 (91.44)} GR | H8MMH-2036G-ND 487 3.69 
Gold | 36 (91.44)) MC | H8MMH-2036M-ND 740 5.61 
Tin | 6 (15.24) | GR | H8MMS-2406G-ND 5.06 3.84 
Tin | 6 (15.24) | MC | H8MMS-2406M-ND 5.57 = 4.22 
Gold | 6 (15.24) | GR | H8MMH-2406G-ND 5.06 3.84 
Gold | 6 (15.24) ) MC | H8MMH-2406M-ND 5.57 = 4.22 
Tin | 18 (45.72)| GR | H8MMS-2418G-ND 549 4.17 
24 Tin | 18 (45.72)| MC | H8MMS-2418M-ND 7.03 5.33 
Gold | 18 (45.72)| GR | H83MMH-2418G-ND 549 4.17 
Gold | 18 (45.72)) MC | H83MMH-2418M-ND 7.03 5.33 
Tin | 36 (91.44)| GR | H8MMS-2436G-ND 6.15 4.67 
Tin | 36 (91.44)| MC | H8MMS-2436M-ND 9.21 6.99 
Gold | 36 (91.44)) GR | H8MMH-2436G-ND 6.15 4.67 
Gold | 36 (91.44)) MC | H83MMH-2436M-ND 9.21 6.99 
Tin | 6 (15.24) | GR | H8MMS-2606G-ND 434 3.29 
Tin | 6 (15.24) | MC | H8MMS-2606M-ND 489 3.71 
Gold | 6 (15.24) | GR | H8MMH-2606G-ND 3.97 3.01 
26 Gold | 6 (15.24) ) MC | H8MMH-2606M-ND 452 3.43 
Tin | 18 (45.72)| GR | H8MMS-2618G-ND 484 3.67 
Tin | 18 (45.72)| MC | H8MMS-2618M-ND 6.49 4.92 
Gold | 18 (45.72)} GR | H8MMH-2618G-ND 446 3.39 
Gold | 18 (45.72)) MC | H83MMH-2618M-ND 6.11 4.64 


No. of | Con- | Length | Rib- 
Con- | tact Inch bons | Digi-Key Price Each 
tacts | Finish (cm) | Cable} Part No. 1 10 
Tin | 36 (91.44)| GR | H8MMS-2636G-ND 5.58 4.23 
6 Tin | 36 (91.44)} MC | H8MMS-2636M-ND 8.88 6.74 
Gold | 36 (91.44)| GR | H8MMH-2636G-ND 6.21 3.95 
Gold | 36 (91.44)} MC | H8MMH-2636M-ND 8.51 6.45 
Tin | 6(15.24)| GR | H8MMS-3006G-ND 5.04 3.83 
Tin | 6 (15.24) | MC | H8MMS-3006M-ND 5.71 4.33 
Gold | 6 (15.24) | GR | H8MMH-3006G-ND 5.04 3.83 
Gold | 6 (15.24) | MC | H8MMH-3006M-ND 5.71 4.33 
Tin | 18 (45.72)| GR | H8MMS-3018G-ND 5.46 4.14 
30 Tin | 18 (45.72)} MC | H8MMS-3018M-ND 746 5.66 
Gold | 18 (45.72)} GR | H8MMH-3018G-ND 5.46 4.14 
Gold | 18 (45.72)| MC | H8MMH-3018M-ND 7.46 5.66 
Tin | 36 (91.44)| GR | H8MMS-3036G-ND 6.08 4.62 
Tin | 36 (91.44)} MC | H8MMS-3036M-ND 10.09 7.65 
Gold | 36 (91.44)| GR | H8MMH-3036G-ND 6.08 4.62 
Gold | 36 (91.44)} MC | H8MMH-3036M-ND 10.09 7.65 
Tin | 6(15.24)| GR | H8MMS-3406G-ND 6.15 3.91 
Tin | 6 (15.24) | MC | H8MMS-3406M-ND 5.83 4.42 
Gold | 6 (15.24) | GR | H8MMH-3406G-ND 5.15 3.91 
Gold | 6 (15.24) | MC | H8MMH-3406M-ND 5.83 4.42 
Tin | 18 (45.72)| GR | H8MMS-3418G-ND 5.78 4.39 
34 Tin | 18 (45.72)} MC | H8MMS-3418M-ND 7.81 5.93 
Gold | 18 (45.72)} GR | H8MMH-3418G-ND 5.78 4.39 
Gold | 18 (45.72)| MC | H8MMH-3418M-ND. 7.81 5.93 
Tin | 36 (91.44)| GR | H8MMS-3436G-ND 6.73 5.10 
Tin | 36 (91.44)} MC | H8MMS-3436M-ND 10.79 8.18 
Gold | 36 (91.44)} GR | H8MMH-3436G-ND 6.73 5.10 
Gold | 36 (91.44)} MC | H8MMH-3436M-ND 10.79 8.18 
Tin | 6(15.24)| GR | H8MMS-4006G-ND 6.72 5.10 
Tin | 6 (15.24) | MC | H8MMS-4006M-ND 7.55 5.73 
Gold | 6 (15.24) | GR | H8MMH-4006G-ND 5.23 3.97 
Gold | 6 (15.24) | MC | H8MMH-4006M-ND 6.06 4.60 
Tin | 18 (45.72)| GR | H8MMS-4018G-ND 7.50 5.69 
40 Tin | 18 (45.72)} MC | H8MMS-4018M-ND 10.01 7.59 
Gold | 18 (45.72)} GR | H8MMH-4018G-ND 6.01 4.56 
Gold | 18 (45.72)| MC | H8MMH-4018M-ND 8.52 6.46 
Tin | 36 (91.44)| GR | H8MMS-4036G-ND 8.68 6.58 
Tin | 36 (91.44)} MC | H8MMS-4036M-ND 13.69 10.38 
Gold | 36 (91.44)} GR | H8MMH-4036G-ND 7.19 5.46 
Gold | 36 (91.44)} MC | H8MMH-4036M-ND. 12.20 9.26 
Tin | 6(15.24)| GR | H8MMS-5006G-ND 6.80 5.16 
Tin | 6 (15.24) | MC | H8MMS-5006M-ND 7.78 5.90 
Gold | 6 (15.24) | GR | H8MMH-5006G-ND 6.80 5.16 
Gold | 6 (15.24) | MC | H8MMH-5006M-ND 7.78 5.90 
Tin | 18 (45.72)| GR | H8MMS-5018G-ND 7.75 5.88 
50 Tin | 18 (45.72)} MC | H8MMS-5018M-ND 10.70 = 8.12 
Gold | 18 (45.72)} GR | H8MMH-5018G-ND 7.75 5.88 
Gold | 18 (45.72)} MC | H8MMH-5018M-ND 10.70 = 8.12 
Tin | 36 (91.44)| GR | H8MMS-5036G-ND 9.18 6.96 
Tin | 36 (91.44)} MC | H8MMS-5036M-ND 15.08 11.44 
Gold | 36 (91.44)| GR | H8MMH-5036G-ND 9.18 6.96 
Gold | 36 (91.44)} MC | H8MMH-5036M-ND. 15.08 11.44 
Tin | 6(15.24)| GR | H8MMS-6006G-ND 9.87 7.49 
Tin | 6 (15.24) | MC | H8MMS-6006M-ND 11.05 8.38 
Gold | 6 (15.24) | GR | H8MMH-6006G-ND 9.87 7.49 
Gold | 6 (15.24) | MC | H8MMH-6006M-ND 11.05 = 8.38 
Tin | 18 (45.72)| GR | H8MMS-6018G-ND 11.01 8.35 
60 Tin | 18 (45.72)} MC | H8MMS-6018M-ND 14.55 11.03 
Gold | 18 (45.72)| GR | H8MMH-6018G-ND 11.01 8.35 
Gold | 18 (45.72)} MC | H8MMH-6018M-ND 14.55 11.03 
Tin | 36 (91.44)| GR | H8MMS-6036G-ND 12.71 9.64 
Tin | 36 (91.44)} MC | H8MMS-6036M-ND 19.80 15.02 
Gold | 36 (91.44)| GR | H8MMH-6036G-ND 12.71 9.64 
Gold | 36 (91.44)} MC | H8MMH-6036M-ND 19.80 15.02 
Tin | 6(15.24)| GR | H8MMS-6406G-ND 10.64 8.07 
Tin | 6(15.24)| MC | H8MMS-6406M-ND 12.01 9.11 
Gold | 6 (15.24) | GR | H8MMH-6406G-ND 10.64 8.07 
Gold | 6 (15.24) | MC | H8MMH-6406M-ND 12.01 9.11 
Tin | 18 (45.72)| GR | H8MMS-6418G-ND 11.83 8.97 
64 Tin | 18 (45.72)} MC | H8MMS-6418M-ND 15.94 12.09 
Gold | 18 (45.72)} GR | H8MMH-6418G-ND 11.83 8.97 
Gold | 18 (45.72)| MC | H8MMH-6418M-ND 15.94 12.09 
Tin | 36 (91.44)| GR | H8MMS-6436G-ND 13.61 10.32 
Tin | 36 (91.44)} MC | H8MMS-6436M-ND 21.83 16.55 
Gold | 36 (91.44)| GR | H8MMH-6436G-ND 13.61 10.32 
Gold | 36 (91.44)} MC | H8MMH-6436M-ND 21.83 16.55 
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IM sMini D Ribbon (MDR) Connectors 


Fig. 1 — IDC Wiremount 


*Glass Reinforced Polyester (PBT) *UL 94V-0 » Wiping 
Area: 30” minimum Gold * Wire Accommodation: 28AWG 
Stranded, 30AWG Solid * IEEE 1284C Interface as a 36 
Contact Connector 


Fig. 5 — Boardmount Thru-Hole Right Angle 


Glass Reinforced Polyester (PBT) *UL 94V-0 » Wiping 
Area: 30” minimum Gold « Interface latch 


Fig. 9 — Plastic Shielded Junction Shell 
for Round Cable 


* Outer Shell Material: ABS *UL 94V-0 «Inner Shell 
Material: Steel, 020” « Plating: Nickel 


Dimension A = Length (from 
Strain Relief to Strain Relief) 


Fig. 2 — Solder Connector 


Glass Reinforced Polyester (PCT) *UL 94V-0 * Wiping 
Area: 20” minimum Gold * Solder Area: Tin-Lead »* Wire 
Accommodation: 24, 26, 28 and 30AWG 


Fig. 6 — Boardmount Thru-Hole Vertical 


Glass Reinforced Polyester (PBT) *UL 94V-0 * Wiping 
Area: 30” minimum Gold «IEEE 1284C Interface as a 
36 Contact Connector Interface latch 


Fig. 10 — Plastic Solder Junction Shell, 
Non-Shielded 


*Glass Reinforced Polyester (PBT) *UL 94V-0 » Quick 
release metal latching mechanism 


Fig. 14 — I/O Mounting Hardware 


j-—a—-b 0 


© .16 (4.0) 
a 


B 


Material: Stainless Steel * Plating: Passivated 


Fig. 3 — Boardmount Thru-Hole Right Angle 


* Glass Reinforced Polyester (PCT) *UL 94V-0 * Wiping 
Area: 30y” minimum Gold » IEEE 1284C Interface as a 36 
Contact Connector 


Fig. 7 — Surface Mount Right Angle 


* Glass Reinforced Polyester (PCT) * UL 94V-0 * Wiping 
Area: 20y” minimum Gold « Interface latch 


Fig. 11 — Metal Junction Shell 
for Round Cable 


Nickel 


Dim. in Inches (mm) 


Fig. 4 — IDC Wiremount Panelmount 


*Glass Reinforced Polyester (PBT) *UL 94V-0 » Wiping 
Area: 30” minimum Gold * Wire Accommodation: 
28AWG Stranded, 30AWG Solid * IEEE 1284C Interface 
as a 36 Contact Connector Interface latch 


Fig. 8 — Boardmount Compliant Pin Vertical 


*Glass Reinforced Polyester (PBT) *UL 94V-0 »* Wiping 
Area: 30” minimum Gold « Tails: Gold Flash 


Fig. 12 — 60° Metal Junction Shell for 
Round Cable 


Material: Aluminum, .050” Plating: Nickel 


Fig. 15 — Board Lock and Panel Mounting Screws 


3M # 


3341-10) . 
3341-16] . 
3341-17 . 
3341-13] . 
3341-25 | . 
3341-31 | . 
3341-32 | . 


3M # A 


3344-26 | M2.6 x 8mm 
3344-3 | M2.5 x 6mm 
3344-38 | M2.5 x 8mm 
3344-4 | #4-40 x 1/4 
3344-44 | #4-40 x 3/8 


Material: Steel « Plating: Zinc 


No.of} Dim.A Digi-Key Price Each 3M No. of Dim. A Digi-Key Price Each 3M 
Fig.| Color | Pos. | In.(mm) | PartNo. 1 10 100 250 | Part No. Fig. | Color | Pos. In. (mm) | Part No. if 10 100 250 | Part No. 
Plugs — Shielded, .050” 40 | 1.81 (46.1) | MRB40A-NDt 11.32 952 860  8.16|10240-0210EC 
14 | 72(18.2) | MPBI4A-NDt 487.440. 370 351110114-6000EC 4 | Black | 50 | 2.06 (62.4) | MRB5OA-NDt 1252 10.54 9.52 9.03] 10250-0210EC 
20 | 87 (22.0) | MPB20A-NDt 5.03 424 383  363/10120-6000EC 68 | 2.51 (63.8) | MRB68A-NDt 1462 1231 11.11 10.55] 10268-0210EC 
26 | 1.02 (25.8) | MPB26A-ND+ 5.20 438 3.95  3.75/10126-6000EC 14 | 1.16 (29.6) | 3M1711-ND 420 354 3.20 3.03/10214-55G3VC 
36 | 1.27 (32.2) | MPB36A-NDt 6.24 5.25 4.74  4.50|10136-6000EC 14 | 1.16 (29.6) | 3M1811-NDt 4.20 3.54 3.20 3.03 | 10214-55G3PC 
1 | Black | 40 | 1.37 (34.7) | MPB40A-NDt 645 543 4.90 — 4.65| 10140-6000EC 20 | 1.31 (33.4) | 3M1712-ND 3.72 344 2.83 2.69 10220-55G3VC 
50 | 1.62 (41.1) | MPBSOA-ND+ 688 580 5.23  4.97|10150-6000EC 20 | 1.31 (33.4) | 3M1814-NDt 3.72 3.14 = 2.83 2.69] 10220-55G3PC 
68 | 2.07 (52.5) | MPB68A-NDt 7.07 595 5.38  5.10|10168-6000EC 20 | 1.31 (33.4) | 3M1713-ND 4.37 3.68 3.32 3.15 | 10220-55H3VC 
80 | 2.37 (60.1) | MPB80A-NDt 859 723 653  6.20/10180-6000EC 20 | 1.31 (33.4) | 3M1815-NDt 437 368 © 3.32: 3.15] 10220-55H3PC 
100 | 2.87 (72.8) |MPB100A-ND¢ 10.21 860 7.76 — 7.37|101A0-6000EC 26 | 1.46 (37.2) | 3M1714-ND 4.04 340 3.07 2.91] 10226-55G3VC 
14 | 72(182) | aMt701-ND 616.518 468 444110114-3000VE 26 | 1.46 (37.2) | 3M1818-NDt 4.04 340 3.07 2.91] 10226-55G3PC 
14 | 72(18.2) | amtz67-NDt 616 518 468  444110114-3000PE 5 | Beige | 36 | 1.71 (43.5) | 3M1715-ND 443 373 3.37  3.20/10236-55G3VvC 
20 | 87 (22.0) | 3M1702-ND 670 564 509  4.83/10120-3000VE 36 | 1.71 (43.5) | 3M1820-NDt 443 373 3.37 3.20| 10236-55G3PC 
20 | .87 (22.0) | 3M1768-ND+ 670 564 5.09  4.83|10120-3000PE 36 | 1.71 (43.5) | 3M1716-ND 443 3.73 3.87 3.20} 10236-55H3VC 
26 | 1.02 (25.8) | 3M1703-ND 749 630 5.69 5401 10126-3000VE 36 | 1.71 (43.5) | 3M1821-NDt 443 373 3.37 — 3.20/10236-55H3PC 
> | plack | 26 | 1-02 (25.8) | 3M1769-NDt 749 630 5.69  5.40/10126-3000PE _ (46.1) OMEN 5494.62 4.18 3.96 | 10240-5563VC 
36 | 1.27 (32.2) | 3M1704-ND 7.95 669 6.04 5.73] 10136-3000VE 81 (46-1) eee 5.49 4624.18 8.96) 10240-5563PC 
36 | 1.27 (32.2) | 3M170-ND¢ 768 60°. 604" 5.73 1a1ae-ag00RE 50 | 2.06 (52.4) | 3M1766-NDt 5.20. 438 3.95 3.75 | 10250-5SH3PC 
40 | 1.37 (34.7) | 3M1705-ND 8.32 7.00 6.32  6.00/10140-3000VE 68 | 2.51 (63.9) | 3M1719-ND 876 = 5.69 5.14 4.88 | 10268-55H3VC 
40 | 1.37 (34.7) | 3M1774-NDt 8.32 7.00 6.32 _ 6.00 10140-3000PE 68 | 2.51 (63.9) | 3M1828-NDt 876 5.69 5.14 4.88 | 10268-55H3PC 
50 | 1.62 (41.1) | 3M1706-ND 8.99 7.56 683  6.48|10150-3000VE 14) 1.16 (29.5) | 3M1720-ND 437 3.68 = 3.32 3.15] 10214-6212VC 
50 | 1.62 (41.1) | 3M1772-ND+ 8.99 7.56 6.83  6.48|10150-3000PE 14. |) 1.16 (29.5) | 3M1812-ND¢ 437 3.68 = 3.32, 3.15 | 10214-6212PC 
20 | 1.31 (83.3) | 3M1707-ND 13.64 11.48 10.37 9.84] 10120-52B2VC 20 | 1.31 384) Gee AB. ° 29095 a8. 990 1DCEOBALeVG 
20 | 1.31 (33.3) | 3M1806-ND+ 13.64 11.48 10.37 9.84] 10120-52B2PC 20 | 131.334) CEE aon Be ee ee 
26 | 1.46 (37.2) | 3M1708-ND 14.14 11.90 10.75 10.20| 10126-52B2ve 26 | 1.46 (37-2) (OMIZ222ND 474 3.99 3.61 3.42 | 10226-6212VC 
3 | Black | 26. | 1-46,87.2) | Mt807-NDt 14.14 11.90 10.75 10.20) 10126-52B2PC sell a 26 | 1.46 (37.2) | 3M1819-NDt 474 3.99 3.61 3.42) 10226-6212PC 
36 | 1.71 (43.5) | 3M1709-ND 14.66 1234 11.14 10.58] 10136-52B2VC ack | 36 | 1.71 (43.5) | 3M1723-ND 489 412 3.72 3.53/ 10236-6212VC 
36 | 1.71 (43.5) | 3M1808-NDt 14.66 12.34 11.14  10.58|10136-52B2PC 36. | 1.71 (43.5) | BMiee OT 4890 412 8.72 3.53) 10236-6212PC 
50 | 2.06 (52.4) | 3M1710-ND 15.31 1288 11.63 11.04|10150-52Bevc 40 | 1.81 (46-1) eee 5.10 429 3.88 = 3.68/ 10240-62120 
50 | 2.06 (52.4) | 3M1809-NDt 15.31 12.88 11.63 11.04] 10150-52B2PC 40_| 1.81 (46.1) [SM82o:ND, 5.10429 3.88__3.68 | 10240-6212PC 
- 50 | 2.06 (62.4) | 3M1725-ND 541 455 4.11  3.90/ 10250-6212VC 
Receptacles — Shielded, 050" 50 | 2.06 (52.4) | 3M1827-NDt 5.41 455 4.41  3.90| 10250-6212PC 
20 | 1.31 (33.4) | MRB20A-NDt 8.88 8 =9748 6.75 6.41 | 10220-0210EC 68 | 2.51 (63.8) | 3M1726-ND 6.32 5.32 4.81 4.56] 10268-6212VC 
4 | Black | 26 | 1.46 (37.2) | MRB2GA-NDt 961 809 7.30  693|10226-0210EC 4 oie Caniiiadd # Oana aeasninbaen 
36 | 1.71 (43.5) | MRBS6A-NDt 10.77 907 819  7.77|10236-0210EC Ite apaa m cha ee (Gentine) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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MI Mini D Ribbon (MDR) Connectors (com) NEW! SATA Connectors 


No. of Dim. A Digi-Key Price Each 3M Dim. in mm 
Fig. | Color | Pos. In.(mm) | Part No. J 10 100 250 | Part No. 
68 | 2.51 (63.8) | 3M1829-NDt 632 532 481  4.56/10268-6212PC 
80 | 2.81 (71.5) | 3M1727-ND 853 718 6.48  6.15|10280-6212VC 
6 | Black | 80 | 2.81 (71.5) |3M1830-NDt 853 718 6.48  6.15|10280-6212PC 
400 | 3.31 (84.2) | 3M1728-ND 911 767 6.93 — 6.57| 102A0-6212VC 
400 | 3.31 (84.2) | 3M1831-NDt 911 7.67 6.93 6.57 102A0-6212PC 
14 | 1.16 (29.5) | 3M1729-ND 728 613 553  5.25|10214-1210VE 
14 | 1.16 (29.5) | 3M1810-NDt 728 613 5.53 — §.25| 10214-1210PE 
20 | 1.32 (33.4) | 3M1730-ND 745 6.27 5.66 5.37] 10220-1210VE 
20 | 1.32 (33.4) | 3M1813-NDt 745 627 5.66 —_5§.37| 10220-1210PE 
7 | Beige |_26 | 1.50 (98.2) | 3M11731-ND 774 651 5.88 —_ §.58| 10226-1210VE 
26 | 1.50 (38.2) | 3M1817-NDt 774 651 5.88  5.58|10226-1210PE 
40 | 1.85 (47.1) | 3M1732-ND 894 753 6.80  6.45|10240-1210VE 
40 | 1.85 (47.1) | 3M1823-NDt 894 753 6.80  6.45|10240-1210PE 
50 | 2.06 (52.4) | 3M1733-ND 936 788 7.11  6.75|10250-1210VE 
50 | 2.06 (52.4) | 3M1826-NDt 936 788 7.11 — 6.75|10250-1210PE 
14 | 1.16 (29.5) | 3M1734-NDt 869 7.32 661  6.27|10214-R21TS 
36 | 1.71 (43.5) | 3M1735-NDt 919 7.74 6.99  6.63|10236-R21TS 
8 | Black | 40 | 1.81 (46.1) | 3M1736-NDt 936 788 7.11  6.75|10240-R21TS 
68 | 2.51 (63.8) | 3M1737-NDt 1090 917 828  7.86|10268-R21TS 
80 | 2.81 (71.5) | 3M1738-NDt 14.85 1250 11.29  10.71|10280-R21TS 
Connector Junction Shells — .050” 
14 | 1.02 (25.9) | 3M1739-ND 468 394 3.56 — 3.38/10314-3210-000 Straight to Right Angle Shown 
20 | 1.17 (29.7) | 3M1740-ND 4.06 342 3.09 2.93] 10320-3210-000 
26 | 1.32 (33.5) | 3M1741-ND 414 349 3.15 2.99] 10326-3210-000 
9 | Beige | 36 | 1.57 (39.8) | 3M1742-ND 4.22 3.56 3.21 3.05 | 10336-3210-000 Dimensions (mm) | No. of| Digi-Key Price Each 3M 
40 | 1.67 (42.4) | 3M1765-ND 478 4.03 3.64 _3.45| 10340-3210-000 Fig.| Description A B C | Pos. | Part No. 1 10 100 | Part No. 
50 | 1.92 (48.7) | 3M1743-ND 4.35 366 3.31 — 3.14/10350-3210-000 SATA Plugs 
68 | 2.37 (60.1) | 3M1744-ND 4453.75 339 3.21/ 10368-3210-000 1 | R/ASMTGold Flash | 1746 11.50 4.00] 7 | 3MS561-ND 39.30.21 |5607-4200-SH 
14 1.16 (29.5) | 3M1745-NDt 6.99 5.88 5.31 5.04 | 10314-52F0-008 Vertical, PCB Gold Flash} 16.78 840 5.70 7 | 3M5562-ND 54 AL .29 | 5607-5102-SH 
20 | 1.31 (33.3) | 3M1746-NDt 7.20 6.06 5.47 5.19} 10320-52F0-008 9 | Straddiemount 30,” 45.77 7.25 5.73 | 22 | 3MS555-ND 2.04 1.53 1.09 |5622-6309-ML 
10 | Black | 26 | 1.46 (37.2) | 3M1747-ND+ 740 623 563  5.34/10326-52F0-008 R/A, Thru-hole 30” —|42.76 5.60 11.00] 22 | 3MS556-ND 2.16 1.62 1.16 |5622-4100-ML 
36 | 1.71 (43.5) | 3M1748-NDt 749 6.30 5.69 5.40} 10336-52F0-008 SATA Receptacles 
50 | 2.06 (52.4) | 3M1749-ND+ 7.70 648 5.85 — 5.55] 10350-52F0-008 3 | R/A, SMT 30u” —  — = | 22 [3MS5560-ND 2.34 1.76 1.25 |5622-1200-ML 
14 | 1.01 (25.8) | 3M1750-ND+ 11.40 9.59 8.66 8.22 | 10314-A200-00 Vertical, SMT 30y” 54.50 5.50 2.45 | 22 | 3M5557-ND§ 2.25 1.69 1.20 |5622-2222-ML 
20 | 4.17 (29.7) | 3M1751-NDF 4015 854 7.72 ~ 7.32/40320-A200-00 4 | Vertical, PCB 30u” 42.73 5.00 14.18] 22 | 3MS558-ND 2.25 1.69 1.20 | 5622-2103-ML 
26 | 1.32 (33.5) | 3Mi752-NOt igo. 640° -aa0'- 788 AgaDeADOD-OO: Vertical, Pressfit, 30y" |42.73 10.00 1415] 22 |3MS5559-ND 234 1.76 1.25 |5622-2603-ML 
41 | — | 36 | 1:97 (69.8) | 9M11753-ND¢ 11.54 972 877  8.33|10336-A200-00 SATA Signal Cables 
40 | 1.67 (42.4) | 3M1754-ND+ 12.38 10.42 9.41 8.93 | 10340-A200-00 R/A to R/A, L= 1M 1250 1250 — 7 |8M5564-ND 2.85 2.14 1.52 |5602-1102 
50 | 1.92 (48.7) | 3M1755-NDt 12.90 10.85 9.80 9.301 10350-A200-00 P/AtoR/A,L=0.5M |1250 1250 — | 7 |3MS565-ND 2.55 1.92 1.36 | 5602-1101 
68 | 2.37 (60.1) | 3M1756-NDt 13.52 11.38 10.27 9.75|10368-A200-00 5 | eR coam lieen isay | ROHN Gee tap doe [teosoior 
OR/A,L=0.5M | 15.50 1250 — | 7 |3MS567-ND 255 1.92 1.36 |5602-2101 
100_| 8.16 (80.2) [[SMAZS7ENDF, 15.08 1269 11.46 10.88) 103A0-A200-00 STRtoSTR,L=1M | 15.50 1550 — | 7 |3M5568-ND 2.85 214 1.52 | 5602-2202 
14 | 1.02 (25.8) | 3M1758-NDt 994 837 7.56 —7.17| 10314-A500-00 STRtoSTR,L=0.5M |15.50 1550 — | 7 |3MS569-ND 255 192 1.36 |5602-2201 
26 | 1.32 (33.5) | 3M1759-NDt 1159 975 881 8.36] 10326-A500-00 Power Cable 
to | — | 36 | 157 (39.8) | 3M1760-NDt 11.79 9.93 8.96 8.51) 10336-A500-00 6 | “Y” Configuration — _— _— | 15 [3M5563-ND 3.75 2.82 2.00 | 5601-22-127-200] 
40 | 1.67 (42.4) | 3M1761-NDt 14.04 11.82 10.67 10.13 10340-A500-00 5 : 
§ With mounting flange 
50 | 1.92 (48.7) | 3M1762-NDt 1310 11.03 9.96 9.45] 10350-A500-00 
68 | 2.37 (60.1) | 3M1763-NDt 14.00 11.78 10.64 10.10 | 10368-A500-00 
MDR Cable Assemblies — RoHS Compliant S D R Co nnectors 
26 | Smeters | MCA106-.5-ND 54.03 47.28 44.92 42.22 | 14526-EZ5B-050-02C . 
26 | meter | MCA107-1-ND 60.22 52.70 50.07 47.05 | 14526-EZ5B-100-02C and Cable Assem blies 
26 | 2meters | MCA108-2-ND 38.40 33.60 31.92 30.00| 14526-EZ5B-200-026 
26 | 3meters | MCA109-3-ND 84.99 74.37 70.65 66.40 | 14526-EZ5B-300-02C 
36 | 1meter |MCA116-1-ND$ 71.41 62.49 59.36 55.79| 14T36-SZ6B-100-0HC 
36 | 2meters |MCA117-2-ND$ 81.63 71.43 67.86  63.78|14T36-SZ6B-200-0HC 
13 | Beige | 36 | Smeters | MCA118-5-ND$ 116.99 102.37 97.25 _91.40| 14T36-SZ6B-500-OHC 
50 | 1meter |MCA110-1-ND$ 103.71 90.75 86.22 81.03] 14T50-SZWB-100-ONC 
50 | 2meters | MCA111-2-ND$ 120.74 105.65 100.37 94.33] 14T50-SZWB-200-0NC 
50 | Smeters | MCA112-5-ND$ 177.62 155.42 147.65 138.77| 14T50-SZWB-500-ONC 
50 | 1meter |MCA113-1-NDA 106.10 92.84 88.20 82.89] 14B50-SZWB-100-ONC 
50 | 2meters |MCA114-2-NDA 124.43 108.88 103.44 —97.22| 14B50-SZWB-200-ONG 
50 | Smeters |MCA115-5-NDA 180.59 158.02 150.12 141.09] 14B50-SZWB-500-ONC 


+ RoHS Compliant + Over-molded 4-40 thumbscrew A Discrete 4-40 thumbscrew shell kit 


Digi-Key Pricing 3M 
Fig. | Description Part No. 1 100 500 1,000 Part No. 
Jack Sockets, .050” — RoHS Compliant 
M2.5/M2.5 MDVS10-ND 2.08 158.00 715.00 1300.00| 3341-10BULK 
#4-40/#4-40 MDVS16-ND 227 172.22 779.35 +~—=«1417.00| ‘3341-16BULK 
#4-40/#4-40 MDVS17-ND 171 129.56 586.30 ~—-1066.00 | 3341-17KIT Agia ETS ORE EE om 
14 | M2.5/#4-40 MDVS13-ND 150 11376 514.80 936.00 | 3341-13BULK Fig, [Description paadl|aat(caral (Part Na! - sat em (etarh 
ek Saeae ne ee she aoa aie 1 |MDR Recept.-SDRPlug | 26 | —  |MCA100-5-ND 21995 192.46 171.84 |1MF26-L560-00C-500 
ocean ao dex aR GR ReLGe ~abpon| SEH GBRILK > [RIASDRPlug-MOR Plug] 26 | —  |MCAI01-2ND 192.00 168.00 160.00/7MF26-L576-000-200 
: ‘ ; : d R/AMDR Plug-SDR Plug) 26 | —  |MCA102-5-ND 249.36 218.19 194.82 |1MF26-L586-00C-500 
— — 3 [MDR Recept.-SDRPlug | 26 | — | MCA103-2-ND 197.60 172.90 154.38] 1MG26-LFWo-00C-200 
Dial Key Pricing SM SDR Plug - SDR Plug 26 MCA104-5-ND 324.37 283.83 253.42 | 1SF26-L120-000-500 
Fig. | Descripti Part No. 10 100 =~ 500~—*1,000 | PartNo. : = Fo ; ; ; -L120-006- 
ii Eases on SOL oe * TR/ASDR Plug-SDR Plug} 26 | —  |MCA105-2-ND 297.25 260.10 232.23)18F26-L136-000-200 
Screws (Steel with Zinc Plating), .050” — RoHS Compliant lies Sine 14 | 79 (20) |MSDS14-ND 951 8.00 7.23 |12214-8250-00FR 
Board Lock Screw, M2.6 x 8mm MDVT26-ND* 150 1050 43.75 80.00 | 3344-26 sania 26 |.98 (24.8) |MSDS26-ND 10.50 8.84 ~—7.98| 12226-8250-00FR 
Board Lock Screw, M2.5x6.0mm | MDVTO3-ND* 6.00 42.00 175.00 320.00 | 3344-3 14 | .79(20) | MSDR14-ND 7.92 6.67 6.02] 12214-5150-00FR 
15 | Panel Mount Screw, M2.5x8.0mm | MDVT38-ND* 3.30 23.10 96.25 176.00 | 3344-38 6 |Header—Thru Hole, R/A | 26 | .98 (24.8) | MSDR26-ND 892 7.51 6.78 |12226-5150-00FR 
Board Lock Screw, #4-40 x 1/4” MDVTO04-ND* 2.40 16.80 70.00 128.00 | 3344-4 50 _/1.35 (34.4) | MSDR50-ND 11.88 10.00 —_9.03 | 12250-5150-00FR 
Panel Mount Screw, #4-40x 3/8" | MDVT44-ND* 1.50 10.50 43.75 80.00 | 3344-44 7 |neader_Thru ole ven.| 14 | 79(20) [MSDVi4-ND 753 634 5.72|12214-1150-00FR 
= Clianiity tone GuiRlé OHS RAE 26 | .98 (24.8) | MSDV26-ND 8.53 7.18 6.48) 12226-1150-00FR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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olex — Picoflex™ PF-50 


PHYSICAL: ¢ Pitch/Center Spacing: .050 Inch (1.27mm) * Cable  »* Housing Material: Receptacles: Polyester; Headers: Nylon Glass-Filled cycles-Tin (Sn), 100 cycles-Gold (Au) * UL File: E29179 
Pitch: .050 Inch (1.27mm) * Wire Size (AWG): 26, 28 *Wire Type: * Flammability Rating: UL 94V-0 »* Contact: Receptacle: Phosphor ELECTRICAL: « Max. Current: 1.2A * Max. Voltage Rating: 250V 
Ribbon Cable * Termination Method: Insulation Displacement (IDT) Bronze (CuSn); Header: Brass * Minimum Durability (mating cycles): 30 ENVIRONMENTAL: « Temperature Range: -40°C ~ 105°C 


Contact No. of Dimension A Digi-Key Price Each Molex 
Fig. Finish Positions Inches (mm) Part No. U 10 100 Part No. 
Receptacles 

4 0.299 (7.59) WM19220-ND 58 54 43 90327-0304 

6 0.399 (10.13) WM19221-ND. 82 75 60 90327-0306 

8 0.499 (12.67) WM19222-ND 97 90 72 90327-0308 

10 0.599 (15.21) WM19223-ND 1A7 1.07 86 90327-0310 

Tin 12 0.699 (17.75) WM19224-ND 1.31 1.21 ion 90327-0312 
14 0.799 (20.29) WM19225-ND 1.43 1.31 1.05 90327-0314 

16 00.899 (22.83) WM19226-ND. 1.56 1.43 1.15 90327-0316 

18 0.999 (25.37) WM19227-ND. 1.66 1.53 1.22 90327-0318 

20 1.099 (27.91) WM19228-ND 1.85 1.70 1.36 90327-0320 

1 26 1.399 (35.53) WM19229-ND. 2.28 2.09 1.67 90327-0326 
4 0.299 (7.59) WM19230-ND 76 70 56 90327-3304 

6 0.399 (10.13) WM19231-ND 1.06 98 78 90327-3306 

8 0.499 (12.67) WM19232-ND 1.26 1.16 93 90327-3308 

10 0.599 (15.21) WM19233-ND. 1.52 1.39 1.12 90327-3310 

Gold 12 0.699 (17.75) WM19234-ND 1.71 1.57 1.26 90327-3312 
14 0.799 (20.29) WM19235-ND. 1.86 1.71 1.37 90327-3314 

16 0.899 (22.83) WM19236-ND. 2.02 1.86 1.49 90327-3316 

18 0.999 (25.37) WM19237-ND 2.16 1.99 1.59 90327-3318 

20 1.099 (27.91) WM19238-ND. 2.40 2.21 AZT 90327-3320 

26 1.399 (35.53) WM19239-ND. 2.96 2.72 217 90327-3326 

4 0.299 (7.59) WM19240-ND. 58 54 43 90584-1304 

6 0.399 (10.13) WM19241-ND 82 75 60 90584-1306 

8 0.499 (12.67) WM19242-ND 97 90 a2 90584-1308 

10 0.599 (15.21) WM19243-ND 1.17 1.07 86 90584-1310 

2 Tin 12 0.699 (17.75) WM19244-ND 1.31 1.21 97 90584-1312 
14 0.799 (20.29) WM19245-ND. 1.43 1.31 1.05 90584-1314 

16 0.899 (22.83) WM19246-ND. 1.56 1.43 1.15 90584-1316 

18 0.999 (25.37) WM19247-ND 1.66 1.53 1.22 90584-1318 

20 1.099 (27.91) WM19248-ND 1.85 1.70 1.36 90584-1320 

26 1.399 (35.53) WM19249-ND. 2.28 2.09 1.67 90584-1326 

Headers — Through Hole 

4 0.367 (9.32) WM19210-ND 65 60 48 90325-9004 

6 0.467 (11.86) WM19211-ND .70 65 52 90325-9006 

8 0.567 (14.40) WM19212-ND. 83 .76 61 90325-9008 

10 0.667 (16.94) WM19213-ND. 95 87 70 90325-9010 

Tin 12 0.767 (19.48) WM19214-ND 1.05 97 78 90325-9012 
14 0.867 (22.02) WM19215-ND. 1.13 1.04 83 90325-9014 

16 0.967 (24.56) WM19216-ND 1.44 1.33 1.06 90325-9016 

18 1.067 (27.10) WM19217-ND. 2.27 2.09 1.67 90325-9018 

20 1.167 (29.64) WM19218-ND. 1.75 1.60 1.28 90325-9020 

3 26 1.467 (37.26) WM19219-ND 2.50 2.30 1.84 90325-9026 
4 0.367 (9.32) WM19200-ND. 1.12 1.04 83 90325-7004 

6 0.467 (11.86) WM19201-ND. 1.54 1.42 1.14 90325-7006 

8 0.567 (14.40) WM19202-ND. 1.92 1.76 1.41 90325-7008 

10 0.667 (16.94) WM19203-ND. 2.38 2.19 7S 90325-7010 

Gold 12 0.767 (19.48) WM19204-ND. 2.87 2.63 2.11 90325-7012 
14 0.867 (22.02) WM19205-ND. 3.20 2.94 2.35 90325-7014 

16 0.967 (24.56) WM19206-ND. 3.57 3.28 2.62 90325-7016 

18 1.067 (27.10) WM19207-ND 4.01 3.68 2.95 90325-7018 

20 1.167 (29.64) WM19208-ND. 3.30 3.03 2.42 90325-7020 

26 1.467 (37.26) WM19209-ND. 5.34 4.90 3.92 90325-7026 

Headers — SMD 

4 0.349 (8.86) WM19250-ND. 83 77 61 90814-0004 

6 0.449 (11.40) WM19251-ND. 1.09 1.01 81 90814-0006 

8 0.549 (13.94) WM19252-ND. 1.23 1.13 91 90814-0008 

10 0.649 (16.48) WM19253-ND. 1.44 1.32 1.06 90814-0010 

Tin 12 0.749 (19.02) WM19254-ND. 1.66 1.52 1.22 90814-0012 
14 0.849 (21.56) WM19255-ND. 2.14 1.97 1.58 90814-0014 

16 0.949 (24.10) WM19256-ND. 2.33 2.14 1.72 90814-0016 

18 1.049 (26.64) WM19257-ND. 2.52 2.31 1.85 90814-0018 

20 1.149 (29.18) WM19258-ND. 2.75 2.53 2.02 90814-0020 

4 26 1.449 (36.80) WM19259-ND. 3.47 3.19 2.55 90814-0026 
4 0.349 (8.86) WM19260-ND 97 89 771 90814-3004 

6 0.449 (11.40) WM19261-ND. 1.13 1.04 84 90814-3006 

8 0.549 (13.94) WM19262-ND 1.65 1.52 1.22 90814-3008 

10 0.649 (16.48) WM19263-ND. 2.14 1.97 1.58 90814-3010 

Gold 12 0.749 (19.02) WM19264-ND. 2.38 2.19 1.75 90814-3012 
14 0.849 (21.56) WM19265-ND. 2.57 2.36 1.89 90814-3014 

16 0.949 (24.10) WM19266-ND. 2.89 2.65 212: 90814-3016 

18 1.049 (26.64) WM19267-ND 3.21 2.95 2.36 90814-3018 

20 1.149 (29.18) WM19268-ND. 3.52 3.24 2.59 90814-3020 

26 1.449 (36.80) WM19269-ND. 4.47 4.10 3.28 90814-3026 

Tools 

Hand Tool for Picoflex . WM19270-ND 1010.12 = = 69008-1090 
Extraction Tool for Picoflex WM9991-ND 9.52 = = 69008-1070 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ASSMANN Flat Cable 


Features: * Operating Voltage: 300Vrms * Test Voltage: 2000Vrms_ * Current 
Capacity: 1A «Insulation Resistance: >20 G Q/m * Capacity: 45pF /m 
* Conductor Resistance: >2300 /km Impedance: 1040 »* Temperature Range: 
-30°C ~ 105°C *Color: Gray, red coded * Multi-Color Sequence: Brown, red, 
orange, yellow, green, blue, violet, gray, white, black 


Dim A 28 AWG 7/36 
. Stranded conductor 
Dim B Tin coated copper 
UL Style 2651 
-025(.64) 105°C 300V 
[<.050 (1.27) 
23 > Vv 
COOOO® - — (.86) 
Con- Dimensions - Inch (mm) Cond- Dimensions - Inch (mm) 
ductors A B uctors A B 
9 | .450(11.43) 400 (10.16) 26 | 1.300 (33.02) 1.250 (31.75) 
40 | .500(12.70) 450 (11.43) 30 | 1.500 (38.10) 1.450 (36.83) 
14 -700 (17.78) .650 (16.51) 34 1.700 (43.18) 1.650 (41.91) 
15 | .750(19.05) 700 (17.78) 37 | 1.850 (46.99) 1.800 (45.72) 
16 -800 (20.32) -750 (19.05) 40 2.000 (50.80) 1.950 (49.53) 
20 | 1.000 (25.40) 950 (24.13) 50 | 2.500 (63.50) 2.450 (62.23) 
24 1.200 (30.48) 1.150 (29.21) 60 3.000 (76.20) 2.950 (74.93) 
25 1.250 (31.75) 1.200 (30.48) 64 3.200 (81.28) 3.150 (80.01) 


Multi-Color Ribbon Cable* 


With Standard 10 Color Repeat Sequence 


Gray Ribbon Cable* 
With Single Edge Red Strip For Pin One Orientation 


No. of (Note: “X” in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet) No. of (Note: “X” in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet) 

Con- | Digi-Key Pricing Con-| Digi-Key Pricing 

tacts | Part No. 5 10 25 50 100 tacts| Part No. 5 10 25 50 100 
9 AEOQM-X-ND 3.45 6.16 14.86 28.66 53.07 9 AEO9G-X-ND 2.06 1.84 4.43 8.55 15.83 
10 | AEIOM-X-ND = 3.11 5.55 13.40 25.85 47.87 10 AE10G-X-ND 90 1.61 3.88 748 13.86 
14 | AEI4M-X-ND 4.51 8.41 19.41 37.44 69.33 14 AE14G-X-ND 1.29 2.30 5.55 10.70 19.81 
15 | AEISM-X-ND 4.86 8.68 20.94 40.39 74.79 15 AE15G-X-ND 1.33 2.38 5.75 = 11.08 20.53 
16 | AEI6M-X-ND 5.15 9.19 22.18 42.78 79.22 16 AE16G-X-ND 142 2.54 613 11.82 21.88 
20 | AE2OM-X-ND 6.66 11.89 28.70 55.35 102.50 20 AE20G-X-ND 2.28 4.06 9.80 18.90 35.00 
24 | AE24M-X-ND 7.65 13.65 32.96 63.56 117.71 24 AE24G-X-ND 1.73 3.09 747 14.40 26.67 
25 | AE25M-X-ND 8.40 14.98 36.17 69.75 129.17 25 AE25G-X-ND 2.82 5.03 1213 23.40 43.33 
26 | AE26M-X-ND 8.37 14.93 36.05 69.52 128.73 26 AE26G-X-ND 2.98 532 12.83 24.75 45.83 
30 | AESOM-X-ND 9.17 16.37 39.52 76.22 = 141.15 30 AE30G-X-ND 218 3.89 9.72 18.09 33.50 
34 | AE34M-X-ND 9.83 17.54 42.34 81.65 = 151.20 34 AE34G-X-ND 3.52 628 1517 29.25 54.17 
37 | AE37M-X-ND 12.29 21.93 52.94 102.10 189.07 37 AE37G-X-ND 3.74 13.53 1610 31.05 57.50 
40 | AE40M-X-ND 13.11 23.39 56.47 108.90 201.67 40 AE40G-X-ND 3.85 686 1657 31.95 59.17 
50 | AESOM-X-ND 15.30 27.31 65.92 127.12 235.42 50 AE50G-X-ND 4.66 831 20.07 38.70 71.67 
60 | AE60M-X-ND 18.35 32.75 79.04 152.44 282.29 60 AE60G-X-ND 5.31 947 2287 4410 81.67 
64 | AE64M-X-ND 21.40 38.18 9217 177.75 329.17 64 AE64G-X-ND 5.89 10.51 25.38 48.94 90.63 


* Cable available in 300 ft reel. Please call for pricing. 


* Cable available in 300 ft reel. Please call for pricing. 


FCI Quickie™ 
Zw 


-100” x .100” 

(2.54 mm x 

2.54 mm) 

Socket Connectors 


Use .050” (1.27 mm) 
Pitch Ribbon Cable 


Specifications: * Contact Plating: 30” (0.76 ym) Gold » Current Rating: 1 
Amp Continuous * Temperature Range: - 65°C ~ 105°C ¢ Plastic Material: Glass 
Filled High Temperature * Thermoplastic: UL94V-0, Color: Gray » Pin Material: 
Phosphor Bronze 


Vertical 


Eject Latch Headers 


Specifications: * Contact Plating: 30,” (0.76 ym) Gold » Current Rating: 1 
Amp Continuous »* Temperature Range: -65°C ~ 125°C * Housing Material: 
Glass Filled » Thermoplastic: UL94V-0, Color: Gray * Pin Material: Phosphor 
Bronze * 40N min. Latch Retention Force at First Extraction 


Right Angle 


Low Profile Headers 


Specifications: * Contact Plating: 30y” (0.76 ym) Gold * Current Rating: 3 
Amps Continuous * Temperature Range: -65°C ~ 125°C »* Housing Material: 


Glass Fi 
Bronze 


illed * Thermoplastic: UL94V-0, Color: Blue * Pin Material: Phosphor 


Vertical Right Angle 
0.371 7 2 


No. of | Dimension A | Digi-Key Pricing FCI 
Positions} Inch(mm) | PartNo. 1 25 | Part No. 
Center Key without Strain Relief No. of | Dimension A | Digi-Key Pricing FCI No. of | Dimension A | Digi-Key Pricing FCI 
10 1.176 (29.87) | 609-1746-ND 7.21 17.13 | 71600-110LF Positions} Inch(mm) | Part No. 1 25 ‘| Part No. Positions} Inch (mm) Part No. i 25 | Part No. 
16 1.776 (45.11) | 609-1747-ND 1.80 24.98 | 71600-116LF Vertical Header with Standard Latch Vertical Headers 
20 | 2.176 (55.27) | 609-1748-ND 1.41 19.52 | 71600-120LF 10 | 1.260 (32.00) [609-1753-ND 153 21.36 | 71918-T10LF 10 | 1.284 (32.61) | 609-1774-ND 1.68 23.34 ]75869-101LF 
26 | 2.776 (70.51) | 609-1749-ND 1.52 20.49 | 71600-126LF 16 | 1.560 (39.62) | 609-1754-ND 1.77 24.64 | 71918-116LF 16 | 1.884 (47.85) | 609-1775-ND 1.66 22.38 | 75869-103LF 
34 | 3.576 (90.83) | 609-1750-ND 2.60 39.02 | 71600-134LF 20 | 1.760 (44.70) | 609-1755-ND 1.91 27.28 | 71918-120LF 20 | 2.284 (58.01) | 609-1776-ND 1.50 20.99 | 75869-104LF 
40 | 4.176 (106.07) ] 609-1751-ND 2.32 34.87 | 71600-140LF 26 | 2.060 (52.32) | 609-1756-ND 214 30.64 | 71918-126LF 26 | 2.884 (73.25) | 609-1777-ND 1.81 25.88 | 75869-105LF 
50 | 5.176 (131.47) | 609-1752-ND 3.02 __46.33 | 71600-150LF 34 | 2.460 (62.48) | 609-1757-ND 2.40 36.03 | 71918-134LF 34 | 3.684 (93.57) | 609-1778-ND 2.33 34.48 | 75869-106LF 
Center Key with Strain Relief 40 | 2.760 (70.10) | 609-1758-ND 3.12 48.15 | 71918-140LF 40 | 4.284 (108.81) | 609-1779-ND 2.63 39.49 | 75869-107LF 
10 | 1.176 (29.87) | 609-1739-ND 1.32 17.74] 71600-OT0LF 50 | 3.260 (82.80) | 609-1759-ND 3.15 48.30 | 71918-150LF 50 | 5.284 (134.21) | 609-1780-ND 3.22 49.30 | 75869-108LF 
16 1.776 (45.11) | 609-1740-ND 1.64 22.22 | 71600-016LF Right Angle Header with Standard Latch Right Angle Headers 
20 | 2.176 (55.27) | 609-1741-ND = 1.35 18.19 | 71600-020LF 10 | 1.260 (32.00) | 609-1760-ND 1.53 21.36 | 71922-110LF 10 | 1.284 (32.61) | 609-T767-ND 1.15 15.80 | 75867-101LF 
26 | 2.776 (70.51) | 609-1742-ND = 2.05 30.16 | 71600-026LF 16 | 1.560 (39.62) | 609-1761-ND 2.37 35.62 | 71922-116LF 16 | 1.884 (47.85) | 609-1768-ND 1.75 24.31 | 75867-103LF 
34 | 3.576 (90.83) | 609-1743-ND = 2.35 34.72 | 71600-034LF 20 | 1.760 (44.70) | 609-1762-ND 1.96 27.96 | 71922-120LF 20 | 2.284 (58.01) | 609-1769-ND 1.55 20.96 | 75867-104LF 
40 | 4.176 (106.07) ) 609-1744-ND 1.92 27.46 | 71600-040LF 26 | 2.060 (52.32) | 609-1763-ND 2.14 30.64 | 71922-126LF 26 | 2.884 (73.25) | 609-1770-ND 1.93 27.56 | 75867-105LF 
50__| 5.176 (131.47) | 609-1745-ND__— 2.71 40.17 | 71600-050LF 34 | 2.460 (62.48) | 609-1764-ND 2.34 35.15 | 71922-134LF 34 | 3.684 (93.57) | 609-1771-ND 2.75 40.84 | 75867-106LF 
Crimp Tool 40 | 2.760 (70.10) | 609-1765-ND 2.66 39.52 | 71922-140LF 40 | 4.284 (108.81) | 609-1772-ND 2.55 38.31 | 75867-107LF 
Hand Press 609-1781-ND 1448.12 — | 107484-002 50 | 3.260 (82.80) | 609-1766-ND 3.15 48.30 | 71922-150LF 50 | 5.284 (134.21) | 609-1773-ND 3.65 56.58 | 75867-108LF 


f_\,  -100” (2.54mm) Round Conductor 


molex’ 


CT Flat Cable in Precut Lengths 


26 AWG (7 x 34) Stranded, Topcoat 


Features: 


¢ Gray PVC insulation * U.L. Temperature Rating: -20°C ~ 105°C ¢U.L. Voltage: 300V maximum *¢ U.L. Flammability Rating: VW-1 


¢ ULL. Style No. 2651 * U.L. Recognized (File #E61522) * CSA Certification (File #LL61126) 


28100 Series 


25001 Series 


Digi-Key Pricing Molex Digi-Key Pricing Molex 
Pos. Part No. 1 10 Part No. Pos. Part No. 10 Part No. 
WM03-02A-ND# da... <eips: 380010302 WMO07-02A-ND¢ 65 5.77 _| 25001-0702 
7 WMO7-04A-ND¢ 85 7.54 | 25001-0704 
7 MUSE enh at oa asap at WMO7-06A-ND+ 1.09 _9.60_| 25001-0706 
MEMOS CANOE 635.53 | 25001-0306 WM08-02A-ND+ 68 5.96 | 25001-0802 
WM04-02A-ND¢ 60 5.29 | 25001-0402 | | 8 WM08-04A-ND¢ 90 7.90 | 25001-0804 
4 WMO04-04A-NDt 74 656 | 25001-0404 WM08-06A-ND¢ 1.15 10.15 | 25001-0806 
Piano @o- Ais |-s5001-0406 WMO09-02A-ND¢ 70 6.14 | 25001-0902 
9 WM09-04A-ND¢ 93 8.20. | 25001-0904 
WAM eLan DRE Ger BAL «22001 00> WMo9-06-ND 1.24 10.96 | 28100-0290 
5 WM05-04A-ND$ 78 6.87 | 25001-0504 WMO09-06A-ND¢ 1.21 10.64 _| 25001-0906 
WM05-06A-ND 98 8.63 | 25001-0506 WM10-02-ND 74 6.51 | 28100-0292 
UNEaa NDE 665 | Ds001:0802.| | 4p WM10-02A-ND¢ 72 6.32 | 25001-1002 
WM10-04A-ND¢ 98 8.63 | 25001-1004 
6 WALES OSEAN aE BI TAT” 1): 20001-080°. WM10-06A-ND¢ 1.27 11.24 | 25100-1006 
WMO06-06A-ND$ 81 7.17_| 25001-0606 | RoHS Compliant 


L_——~; 


Digi-Key Dim. L 


Part No. In. (mm) 


XXXX-02-ND 2” (50.80) 


XXXX-06-ND 6" (152.4) 


Digi-Key 


Part No. 


XXXX-02A-ND 


XXXX-04A-ND 


XXXX-06A-ND 


.050 | 


(1.27) hare 00 (2.54) ot) 


OO O=-O=-O=-Ga_t 


Dim. $ 
In. (mm) 


Dim. W (Ref.) No. of Dim. $ Dim. W (Ref.) 
In. (mm) Pos. In. (mm) In. (mm) 


200 (5.08) | .300 (7.62) 600 (15.24) | .700 (17.78) 
300 (7.62) | . : 700 (17.78) | .800 (20.32) 
400 (10.16) | ; “800 (20.32) | .900 (22.86) 
500 (12.70) | . ; “900 (22.86) | 1.000 (25.40) 
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ASSMANN Computer Cable Assemblies 


Fig. 1 — Parallel Extension Fig. 2— Parallel Printer (Snap Hood) Fig. 3 — Parallel Printer (Molded Hood) Fig. 4 — Right Angle Parallel Printer 


Fig. 5 — Serial Printer (Snap Hoods) Fig. 6 — IEEE 1284 Bi-Directional Printer Fig. 7 — IEEE 1284 Bi-Directional Connection 


po) +3) | &—H 


Fig. 9 — Connection Cable, 25-Pin Interface Fig. 10 — 25: VGA Monitor Extension 
Serial/Parallel 


s 
S 


coon 
Hy ii 


ium VGA Monitor Extension Fig. 14— PC/XT/AT Keyboard Extension Fig. 15 — PS/2 Keyboard Extension - Spiral 
= ron CCE . 

Ca: CEE SaaS CE hors S S 
Pas 


IBM Modem/Adapter 


Oo—al) | \(@ 


AE1035-ND & AE1384-ND: 1-1; 2-3; 3-2; 4-5; 5-4; 7-7; 8-20; 


AEITIS-ND & AET382-ND & AESBT7-ND :1-8,23,32,4 | oe eg a ay ge gg | IBtTB 2418, 
20, 5-7, 6-6, 7-4, 85, 9-22, $-8 879.9 shelisel | AE1036-ND & AE1385-ND: 2-15, 3-13, 4-12, 5-10, 6-11, 10-5, 
AE1031-ND & AE9878-ND & AE1032-ND & AE1383-ND: 1- aii 11-6, 12-4, 13-3, 15-2, 25-25. 
8, 2-2, 3-3, 4-6, 5-7, 6-20, 7-5, 8-4, 9-22, shell-shell AE1037-ND & AE1386-ND: 1-1, 2-3, 3-2, 4-5, 5-4, (6+8)-20, 
7-7, 20-(648). 
Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. | Feet (Meters) | Lines Description Part No. 1 10 25 Part No. 
Molded Extension for 36-Pin Centronics Interfaces 
6.56 (2) 36 2x Centronics 36-Pin Female to Female AziCaeAND Laken 10:88 — AKI SSS 
9.84 (3) AE1001-ND 16.50 14.50 13.00 AK434-3 
6.56 (2) AE1002-ND 10.73 9.43 8.45 AK138-2 
6.56 (2) 36 2x Centronics 36-Pin Male to Male AE1362-NDA 13.30 11.69 10.48 AK138-2-R 
1 9.84 (3) AE1363-NDA 18.12 15.93 14.28 AK426-3-R 
6.56 (2) AE1004-ND 11.55 10.15 9.10 AK140-2 
6.56 (2) 36 2x Centronics 36-Pin Male to Female AE1364-NDA 13.96 12.27 11.00 AK140-2-R 
9.84 (3) AE1005-ND 15.68 13.78 12.35 AK430-3 
9.84 (3) AE1365-NDA 16.01 14.07 12.61 AK430-3-R 
Parallel Printer Cable, IBM PC and Compatibles 
5.90 (1.8) AE1366-NDA 8.71 7.66 6.87 AK101-1.8-R 
9.84 (3) AE1007-ND 7.99 7.02 6.30 AK102-3 
2 9.84 (3) 25 D-Sub 25-Pin Male to Centronics 36-Pin Male, Snap-Hoods BE ISCGNDS 11.06 9.72 871 AK102-3-R 
16.40 (5) AE1099-ND 7.06 6.21 5.57 AK103-5 
16.40 (5) AE9857-NDA 12.31 10.82 9.70 AK103-5-R 
22.96 (7) AE9853-NDA 14.39 12.65 11.34 AK104-7-R 
6.56 (2) AE9858-NDA 8.35 7.34 6.58 AK108-2-R 
3 9.84 (3) 25 D-Sub 25-Pin Male to Centronics 36-Pin Male, Molded Hoods AE1368-NDA 8.15 7A7 6.43 AK127-3-R 
22.96 (7) AE9859-NDA 12.90 11.34 10.17 AK159-7-R 
4 6.56 (2) 25 D-Sub 25-Pin Male to Right Angle Centronics 36-Pin Male ASHCMEAND ONG O20) Diep ||  <aikeere. 
6.56 (2) AE9860-NDA 9.74 8.56 7.67 AK525-2-R 
4 6.56 (2) 25 D-Sub 25-Pin Male to Left Angle Centronics 36-Pin Male Azitegeis) 8.25 2.25) 6.80./ | + SAKSeo:be 
6.56 (2) AE1369-NDA 9.74 8.56 7.67 AK525-L2-R. 
Parallel Printer Cable, IBM PC and Compatibles 
5 9.84 (3) 8 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male, Snap-Hoods AE1370-NDA 6.63 5.83 5.23 AK150-3-R 
IEEE 1284 Bi-Directional Cable - Molded Hoods 
5.90 (1.8) AE1105-ND 10.26 9.02 8.09 AK711-1.8 
5.90 (1.8) AE1371-NDA 14.36 12.62 11.31 AK711-1.8-R 
6 2.64 (5) 25 D-Sub 25-Pin Male to Centronics 36-Pin Male, Printer plane 13.78 1218 1087 4 ARIES 
9.84 (3) AE1372-NDA 20.13 17.69 15.86 AK712-3-R 
16.40 (5) AE1107-ND 18.65 16.39 14.69 AK713-5 
16.40 (5) AE1373-NDA 28.15 24.74 22.18 AK713-5-R 
5.90 (1.8) AE9861-NDA 15.28 13.43 12.04 AK733-1.8-R 
9.84 (3) AE1109-ND 14.59 12.82 11.50 AK734-3 
7 9.84 (3) 25 D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Female, Connection AE1374-NDA 21.48 18.88 16.93 AK734-3-R 
16.40 (5) AE1110-ND 20.53 18.04 16.18 AK735-5 
16.40 (5) AE1375-NDA 28.15 24.74 22.18 AK735-5-R 
5.90 (1.8) AE9862-NDA 16.30 14.33 12.85 AK736-1.8-R 
8 9.84 (3) 25 D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Male, Extension AE1376-NDA 21.48 18.88 16.93 AK737-3-R 
16.40 (5) AE1377-NDA 28.15 24.74 22.18 AK738-5-R 
Snap-Hood Connection for 25-Pin Interface 
9 6.56 (2) 25 D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Male, Snap-Hoods AE9863-NDA 6.77 5.95 5.33 AK401-2-R 
A RoHS Compliant (Continued) 
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ASSMANN Computer Cable Assemblies (cont, 


Fig. 21 — Fig. 22 — D-Sub Adapter Fig. 23 — PS/2 Mouse Adapter Fig. 24 — PS/2 Mouse-Cable Adapter Fig. 25 — Jumper Box 
PS/2 Keyboard Adapter AZ Adapter for special matching of RS 232 
LEE. : interfaces. 


The link wires included give an easy 
economical way of permanently recon- 
figuring pin functions without rewiring 
cable assemblies. 


Fig. 26 — Wiring Box Fig. 28 — CD-ROM Audio Cable Fig. 29 — Internal S/P - DIF Audio Cable 


Adapter for special matching 
of RS 232 interfaces, with the crf 
high quality contacts and wire 5 7] \\ a 
bridges. This adapter can be ~ a! oe \‘ oat 
used many times for the recon- So -— os 


figuration of cables without the 
need for soldering. 


Fig. 32 — Power Cord, Straight/Angled 


im: 


Fig. 34 — Power Cord Single Ended, Straight Fig. 35 — Power Cord Single Ended, Straight 


[ase 

15.9 

Black 
I 1 {Tit IDIZ White 


Drain Wire ~ Green 


Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. | Feet (Meters) | Lines Description Part No. 1 10 25 Part No. 
Molded Extension for 25-Pin Interfaces 
6.56 (2) AE1010-ND 6.93 6.09 5.46 AK137-2 
6.56 (2) 25 2x D-Sub 25-Pin Male to Male AE1378-NDA 8.91 7.83 7.02 AK137-2-R 
9.84 (3) AE9864-NDA 11.91 10.47 9.39 AK162-3-R 
10 6.56 (2) ; AE9865-NDA 10.20 8.97 8.04 AK135-2-R 
25 2x D-Sub 25-Pin Male to Fi I 
9.84 (3) eee Bee eae AE9866-NDA 9.83 8.65 7.75 AK166-3-R 
6.56 (2) = i AE9867-NDA 8.58 7.54 6.76 AK133-2-R 
9.84 (3) a ep Sup cer emaleto‘remale AE9868-NDA 14.52 10.13 9.08 AK170-3-R 
Molded Extension for 9-Pin Interfaces 
6.56 (2) i AE9869-NDA 6.57 5.78 5.18 AK129-2-R 
9 2x D-Sub 9-Pin Male to Mal 
9.84 (3) Sen nie teen (AE9870-NDA 7.26 6.38 572 AK174-3-R 
6.56 (2) : AE1379-NDA 5.51 4.85 4.35 AK131-2-R 
9 2x D-Sub 9-Pin Male to Fi I 
a 9.84 (3) ai Penene gree eo teeny AE9871-NDA 6.86 6.04 5.41 AK178-3-R 
6.56 (2) : si AE9872-NDA 6.80 5.98 5.36 AK152-2-R 
9.84 (3) 7 ea pooubie rin remalesto Female AE9873-NDA 7.16 6.30 5.65 AK182-3-R 
VGA Monitor Extension Cable - IBM PS/2 
12 6.56 (2) = 2x HD D-Sub 15-Pin Male to Female AE1380-NDA 7.59 6.67 5.98 AK322-2-R 
VGA Monitor Cable - IBM PS/2 
= 6.56 (2) = 2x HD D-Sub 15 Pin Male to Male AE10183-NDA 6.47 5.69 5.10 AK532-2-R 
Molded VGA to 5 x BNC, Monitor Cable 
_— 6.56 (2) = HD D-Sub 15-Pin Male to 5 x BNC Male AE1381-NDA 22.54 19.81 17.76 AK553-2-R 
Molded Premium VGA Monitor Extension Cable 
13 5.90 (1.8) — HD D-Sub 15-Pin Male to HD D-Sub 15-Pin Female AE9874-NDA 12.31 10.82 9.70 AK3220-1.8-R 
IBM PC-XT/AT Keyboard Extension 
6.56 (2) AE1023-ND 4.29 3.77 3.38 AK306-2 
14 16.40 (5) 5 5-Pin Standard DIN Male to Female AE1024-ND 8.75 7.69 6.89 AK307-5 
16.40 (5) AE10261-NDA NEW! 11.42 10.04 9.00 AK307-5-R 
Molded PS/2 Keyboard Extension 
6.56 (2) Sey aa 7 AE10177-NDA 6.93 6.09 5.46 AK323-2-R 
18 16.40 (5) . "Fin MiniDIN/Male:tolFemate, Spiral AE10262-NDA NEW! 12.54 11.02 9.88 AK528-5-R 
16 6.56 (2) 6 MiniDIN 6-Pin Male to MiniDIN 6-Pin Female, Straight AE9875-NDA 3.66 3.22 2.89 AK323G-2-R 
PS/2 Keyboard Cable - Straight 
17 6.56 (2) 6 MiniDIN 6-Pin Male to MiniDIN 6-Pin Male, Molded AE9876-NDA 4.06 3.57 3.20 AK678-2-R 
PC Modem (AT Adapter Cable) 
.82 (.25) D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male AE1115-ND 1.72 1.51 1.36 AK128-.25 
18 .82 (.25) 9 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male AE1382-NDA 3.43 3.02 2.71 AK128-.25-R 
6.56 (2) D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male AE9877-NDA 5.41 4.76 4.27 AK125-2-R 
Modem Cables 
18 9.84 (3) 9 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male AE9878-NDA 7.26 6.38 5.72 AK149-3-R 
D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Female AE1383-NDA 7.23 6.36 5.70 AK124-3-R 
Null Modem, Cross-Cables 
19 9.84 (3) 9 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 9-Pin Female AE9879-NDA 743 6.53 5.85 AK143-3-R 
: D-Sub 9-Pin Male to D-Sub 9-Pin Female AE9880-NDA 719 6.33 5.67 AK142-3-R 
Null Modem, Serial Cables 
D-Sub 25-Pin Female to D-Sub 25-Pin Female AE1035-ND 4.39 3.86 3.46 AK144-3 
D-Sub 25-Pin Female to D-Sub 25-Pin Female AE1384-NDA 6.73 5.92 5.31 AK144-3-R 
20 9.84 (3) 25 D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Male AE1385-NDA 9.41 8.27 741 AK250-3-R. 
D-Sub 25-Pin Female to D-Sub 25-Pin Female AE1037-ND 4.39 3.86 3.46 AK251-3 
D-Sub 25-Pin Female to D-Sub 25-Pin Female AE1386-NDA 6.77 5.95 5.33 AK251-3-R 
PS/2 Keyboard Adapters 
1 x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x DIN 5-Pin Male AE1046-ND 3.93 3.46 3.10 AB961 
24 = = 1 x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x DIN 5-Pin Male AE1387-NDA 3.60 3.17 2.84 AB961-R 
1 x MiniDIN, 6-Pin Male to DIN 5-Pin Female AE1047-ND 3.04 2.67 2.40 AB440 
1 x MiniDIN, 6-Pin Male to DIN 5-Pin Female AE1388-NDA 3.63 3.19 2.86 AB440-R 
A RoHS Compliant (Continued) 
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ASSMANN Computer Cable Assemblies (cont) 


Fig. 36 — Power Cord Single Ended, Angled Fig. 37 — Power Cord Single Ended, Angled Fig. 38 — Power Cord Single Ended, Straight Fig. 39 — Power Cord, Straight/8-Device 


0.8 — 
l =LfE=Green 508 
— L=Black a 
Drain Wire ~ N=White — 
N=White 


Fig. 40 — Power Cord Extension 


Fig. 44 — RCA Male to Female Fig. 45 — RCA Male to Male, High Quality Fig. 46 — RCA Male to Male, High Quality 
ae KT Ser Sher SIL i 
«Red 7} Red : 
Red | Red 
Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. | Feet(Meters) | Lines Description Part No. 1 10 25 Part No. 
D-Sub Adapters 
9-Pin Male to 25-Pin Male AE1048-ND 3.04 2.67 2.40 AB913 
22 _ = 9-Pin Male to 25-Pin Male AE1389-NDA 4.46 3.92 3.51 AB913-R 
9-Pin Female to 25-Pin Male AE9881-NDA 3.99 3.51 3.15 AB914-R 
9-Pin Male to 25-Pin Female AE9882-NDA 3.50 3.08 2.76 AB914-F-R 
PS/2 Mouse Adapters 
1x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x D-Sub 25-Pin Male AE1054-ND 6.30 5.54 4.97 AB402 
1x MiniDIN, 6-Pin Male to 1 x D-Sub 9-Pin Male AE1055-ND. 2.77 2.44 2.19 AB405 
23 _ = 1x MiniDIN, 6-Pin Male to 1 x D-Sub 9-Pin Male AE9883-NDA 4.46 3.92 3.51 AB405-R 
1x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x D-Sub 9-Pin Female AE1156-ND 2.05 1.80 1.62 AB406 
1x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x D-Sub 25-Pin Female AE1056-ND. 7.26 6.38 5.72 AB441 
PS/2 Mouse-Cable Adapters 
1x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x D-Sub 9-Pin Male AE1154-ND 2.05 1.80 1.62 AB401K 
24 5 (15) = 1x MiniDIN, 6-Pin Male to 1 x D-Sub 9-Pin Female AE1393-NDA 2.84 2.50 2.24 AB450K-R 
mee 1x MiniDIN, 6-Pin Male to 1 x D-Sub 9-Pin Male AE1155-ND 2.05 1.80 1.62 AB405K 
1x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x D-Sub 9-Pin Female AE1157-ND 2.05 1.80 1.62 AB406K 
Jumper Box 
25 _ _ 1x Male, 1 x Female, 25-Pin, Plastic AE10180-NDA 13.30 11.69 10.48 AB972-R 
1x Male, 1 x Female, 25-Pin, Metallized AE10182-NDA 10.76 9.46 8.48 AB973-R 
Wiring Box 
26 _ = 1x Male, 1 x Female, 25-Pin, Plastic AE1040-ND 14.12 12.42 11.13 AB946 
1x Male, 1 x Female, 25-Pin, Metallized AE1041-ND 14.62 12.85 11.52 AB947 
Power Splitter Cables 
27 1.64 (0.5) _— Audio CD-ROM 4 Position 3 Wire AE1396-NDA 1.65 1.45 1.30 AK2525-R 
28 1.64 (0.5) = Audio CD-ROM 4 Position 3 Wire AE1397-NDA 1.85 1.63 1.46 AK2524-R 
29 1.64 (0.5) = Internal Cable 2-Pin Housing/Housing AE9884-NDA 2.08 1.83 1.64 AK2526DVD-R 
Power Cable for 2 - 5 1/4” Drives AE9885-NDA 2.87 2.53 2.27 AK319-.2-R 
30 66 (.2) 4 Power Cable for 2 - 3 1/2” Drives AE1398-NDA 2.61 2.30 2.06 AK520-.2-R 
ON, Power Cable for 3 1/2” and 5 1/4” Drives AE1029-ND 1.98 1.74 1.56 AK521-.2 
Power Cable for 3 1/2” and 5 1/4” Drives AE1399-NDA 2.61 2.30 2.06 AK521-.2-R 
Y-Power Cord 
31 6.56 (2) _— 1 x Power Plug to 2 x Straight Connector, 10A, 125V AE9886-NDA 13.13 11.55 10.35 AK500/Y-U-R 
Power Cords 
32 6.56 (2) = Power Plug, Straight to IEC Connector, Angled, 10A, 125V AE9887-NDA 6.67 5.86 5.26 AK500/U-1-R. 
33 6.56 (2) _— Power Plug, Straight to IEC Connector, Straight, 10A, 125V AE9888-NDA 6.67 5.86 5.26 AK500/U-2-R. 
6.56 (2) Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE9889-NDA 7.92 6.96 6.24 AK500-OE-5-2-R 
9.84 (3) Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE9890-NDA 10.92 9.60 8.61 AK500-OE-5-3-R 
6.56 (2) Cord SJT 18AWG 3 Cond Shielded AE1327-ND 4.98 4.38 3.93 AK500-OE-6-2 
34 6.56 (2) = Cord SJT 18AWG 3 Cond Shielded AE9891-NDA 9.17 8.07 7.23 AK500-OE-6-2-R 
9.84 (3) Cord SJT 18AWG 3 Cond Shielded AE9892-NDA 12.84 11.29 10.12 AK500-OE-6-3-R 
6.56 (2) Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE9893-NDA 7.76 6.82 6.11 AK500-OE-7-2-R 
6.56 (2) Cord SUT 18AWG 3 Cond Shielded AE1330-ND 5.45 4.79 4.29 AK500-OE-8.2 
6.56 (2) Cord SJT 18AWG 3 Cond Shielded AE9894-NDA 8.98 7.89 7.08 AK500-OE-8-2-R 
6.56 (2) Cord SUT 18AWG 3 Cond Shielded AE9895-NDA 9.17 8.07 7.23 AK500-OE-9-2-R 
35 9.84 (3) = Cord SJT 18AWG 3 Cond Shielded AE1339-ND 6.27 5.51 4.94 AK500-OE-9-3 
9.84 (3) Cord SJT 18AWG 3 Cond Shielded AE9896-NDA 12.90 11.34 10.17 AK500-OE-9-3-R 
6.56 (2) Cord SJT 18AWG 3 Cond Shielded AE1331-ND 4.55 4.01 3.59 AK500-RA-5-2 
36 6.56 (2) = Cord SJT 18AWG 3 Cond Shielded AE9897-NDA 9.17 8.07 7.23 AK500-RA-5-2-R 
9.84 (3) Cord SJT 18AWG 3 Cond Shielded AE9898-NDA 12.90 11.34 10.17 AK500-RA-5-3-R 
6.56 (2) Cord SVT 18AWG 3 Cond AE1333-ND 5.64 4.96 4.45 AK500-RA-6-2 
6.56 (2) Cord SVT 18AWG 3 Cond AE9899-NDA 5.74 5.05 4.53 AK500-RA-6-2-R 
37 6.56 (2) _— Cord SUT 18AWG 3 Cond AE9900-NDA 7.26 6.38 5.72 AK500-RA-7-2-R 
9.84 (3) Cord SUT 18AWG 3 Cond AE1335-ND 6.11 5.38 4.82 AK500-RA-7-3 
9.84 (3) Cord SUT 18AWG 3 Cond AE9901-NDA 9.93 8.73 7.83 AK500-RA-7-3-R 
6 (1.83) Cord SPT-1 18AWG 2 Cond AE9902-NDA 4.22 3.72 3.33 AK500-OE-12-6F-R 
38 8.99 (2.74) a Cord SPT-1 18AWG 2 Cond AE1346-ND 3.07 2.70 2.42 AK500-OE-12-9F 
8.99 (2.74) Cord SPT-1 18AWG 2 Cond AE9903-NDA 5.45 4.79 4.29 AK500-OE-12-9F-R 
6 (1.83) Cord SPT-2 18AWG 2 Cond AE1347-ND 2.64 2.32 2.08 AK500-OE-13-6F 
A RoHS Compliant (Continued) 
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ASSMANN Computer Cable Assemblies (cont, 


Fig. 47 — S Video Male to Male and RCA Male to 
Male, High Quality 


Fig. 48 — RCA Male to Male, High Quality Fig. 49 —S Video Male to Male, High Quality Fig. 50 — § Video Male to Female, High Quality 


Golder Golden 
«Silver ‘Silvers 


Red 7 Red 


CA Male to Stereo 3.5mm Male 


a] ©4 


Golden Golden 


: © 


Silver 


—4 5 
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Fig. 52 — Stereo 3.5mm Male to RCA Female 


Fig. 53 — Stereo 3.5mm Male to Male Fig. 54 — Stereo 3.5mm Male to Female 


o——— -——1 


[= 


Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. | Feet (Meters) | Lines Description Part No. 1 10 25 Part No. 
6 (1.83) Cord SPT-2 18AWG 2 Cond AE9904-NDA 3.96 3.48 3.12 AK500-OE-13-6F-R 
38 8 (2.44) _— Cord SPT-2 18AWG 2 Cond AE1348-ND 3.23 2.84 2.55 AK500-OE-13-8F 
8 (2.44) Cord SPT-2 18AWG 2 Cond AE9905-NDA 7.69 6.76 6.06 AK500-OE-13-8F-R 
39 6.56 (2) = Power Plug, Straight to Figure 8 Device Connector, Straight AE1123-ND 2.92 2.57 2.30 AK500/U-3 
6.56 (2) Power Plug, Straight to Figure 8 Device Connector, Straight AE9906-NDA 4.85 4.27 3.83 AK500/U-3-R 
Power Cord Extension 
6.56 (2) IEC Plug, Straight to IEC Socket, Straight, 10A, 125V AE9854-NDA 7.62 6.70 6.01 AK500/U-4-R 
3.28 (1) Cord SJT 18AWG 3 Cond Shielded AE1336-ND 3.56 3.13 2.81 AK500-JC-5-1 
3.28 (1) Cord SJT 18AWG 3 Cond Shielded AE9908-NDA 7.59 6.67 5.98 AK500-JC-5-1-R 
3.28 (1) Cord SJT 18AWG 3 Cond AE1337-ND 3.30 2.90 2.60 AK500-JC-6-1 
3.28 (1) Cord SUT 18AWG 3 Cond AE9909-NDA 6.86 6.04 5.41 AK500-JC-6-1-R 
40 1.64 (.5) _— Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE9910-NDA 3.73 3.28 2.94 AK500-OE-11-.5-R 
3.28 (1) Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE9911-NDA 5.21 4.59 4.11 AK500-OE-11-1-R 
4.92 (1.5) Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE1342-ND 4.03 3.54 3.18 AK500-OE-11-1.5 
4.92 (1.5) Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE9912-NDA 6.34 5.57 5.00 AK500-OE-11-1.5-R 
6.56 (2) Cord SVT 18AWG 3 Cond AE9913-NDA 8.15 7A7 6.43 AK500-OE-11-2-R 
8.20 (2.5) Cord SVT 18AWG 3 Cond AE9914-NDA 9.01 7.92 7.10 AK500-OE-11-2.5-R 
Multi-Media Cables 
4.92 (1.5) RCA Male to Male AE1400-NDA 2.77 2.44 2.19 AK-AV200-R 
at 6.56 (2) — RCA Male to Male AE1401-NDA 3.17 2.79 2.50 AK302-2-R 
8.20 (2.5) RCA Male to Male AE1309-ND 2.27 2.00 1.80 AK-AV201 
8.20 (2.5) RCA Male to Male AE1402-NDA 3.00 2.64 2.37 AK-AV201-R 
42 8.20 (2.5) = RCA Male to Female AE1310-ND 2.34 2.06 1.85 AK-AV202 
8.20 (2.5) RCA Male to Female AE1403-NDA 3.17 2.79 2.50 AK-AV202-R 
4.92 (1.5) 2RCA Male to Male AE1404-NDA 3.99 3.51 3.15 AKCHMM-015-R 
6.56 (2) 2RCA Male to Male AE1265-ND 2.21 1.95 1.75 AKCHMM-2 
43 6.56 (2) a 2RCA Male to Male AE1405-NDA 4.82 4.24 3.80 AKCHMM-2-R 
8.20 (2.5) 2RCA Male to Male AE1406-NDA 5.61 4.93 4.42 AKCHMM-025-R 
16.40 (5) 2RCA Male to Male AE1267-ND 4.75 4.18 3.75 AKCHMM-050 
16.40 (5) 2RCA Male to Male AE1407-NDA 8.58 7.54 6.76 AKCHMM-050-R 
4.92 (1.5) 2RCA Male to Female (Red and White) AE1408-NDA 3.96 3.48 3.12 AKCHMF-015-R. 
6.56 (2) 2RCA Male to Female (Red and White) AE1261-ND 2.21 1.95 1.75 AKCHMF-2 
6.56 (2) 2RCA Male to Female (Red and White) AE1409-NDA 4.06 3.57 3.20 AKCHMF-2-R 
44 6.56 (2) _ 2RCA Male to Female (Red and Black) AE1045-ND 2.44 2.14 1.92 AK3030-2 
6.56 (2) 2RCA Male to Female (Red and Black) AE1410-NDA 3.86 3.40 3.05 AK3030-2-R, 
8.20 (2.5) 2RCA Male to Female (Red and White) AE1411-NDA 4.98 4.38 3.93 AKCHMF-025-R 
16.40 (5) 2RCA Male to Female (Red and White) AE1263-ND 5.25 4.62 4.14 AKCHMF-050 
16.40 (5) 2RCA Male to Female (Red and White) AE1412-NDA 6.86 6.04 5.41 AKCHMF-050-R 
4.92 (1.5) Audio RCA High Quality, Male to Male AE1349-ND 18.61 16.36 14.67 AK-AV500 
45 4.92 (1.5) = Audio RCA High Quality, Male to Male AE1413-NDA 18.35 16.13 14.46 AK-AV500-R. 
16.40 (5) Audio RCA High Quality, Male to Male AE1350-ND 29.34 25.79 23.12 AK-AV501 
16.40 (5) Audio RCA High Quality, Male to Male AE1414-NDA 29.34 25.79 23.12 AK-AV501-R 
4.92 (1.5) Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1353-ND 26.66 23.44 21.01 AK-AV504 
46 4.92 (1.5) _ Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1415-NDA 28.97 25.47 22.83 AK-AV504-R 
16.40 (5) Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1354-ND 40.33 35.44 31.78 AK-AV505 
16.40 (5) Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1416-NDA 45.47 39.97 35.83 AK-AV505-R 
4.92 (1.5) Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1359-ND 28.58 25.12 22.52 AK-AV510 
47 4.92 (1.5) _ Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1417-NDA 28.61 25.15 22.55 AK-AV510-R 
16.40 (5) Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1360-ND 43.89 38.57 34.58 AK-AV511 
16.40 (5) Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1418-NDA 53.33 46.87 42.02 AK-AV511-R 
4.92 (1.5) Audio RCA High Quality, Male to Male AE1351-ND 8.81 7.75 6.95 AK-AV502 
48 4.92 (1.5) = Audio RCA High Quality, Male to Male AE1419-NDA 10.20 8.97 8.04 AK-AV502-R 
16.40 (5) Audio RCA High Quality, Male to Male AE1420-NDA 13.93 12.24 10.98 AK-AV503-R 
4.92 (1.5) Video S-VHS High Quality, Male to Male AE10074-NDA 10.63 9.34 8.38 AK-AV506-R 
49 16.40 (5) = Video S-VHS High Quality, Male to Male AE1356-ND 18.35 16.13 14.46 AK-AV507 
16.40 (5) Video S-VHS High Quality, Male to Male AE1422-NDA 20.23 17.78 15.94 AK-AV507-R 
4.92 (1.5) Video S-VHS High Quality, Male to Female AE9915-NDA 12.77 11.23 10.07 AK-AV508-R 
50 16.40 (5) _ Video S-VHS High Quality, Male to Female AE1358-ND 17.82 15.66 14.04 AK-AV509 
16.40 (5) Video S-VHS High Quality, Male to Female AE1423-NDA 20.99 18.45 16.54 AK-AV509-R 
4.92 (1.5) 3.5mm Stereo Male to 2RCA Male AE9916-NDA 3.93 3.46 3.10 AK243-015-R 
6.56 (2) 3.5mm Stereo Cable, 2 Phono Male AE9917-NDA 4.59 4.04 3.62 AK243-2-R 
51 8.20 (2.5) = 3.5mm Stereo Male to 2RCA Male AE1424-NDA 5.15 4.53 4.06 AK243-025-R 
16.40 (5) 3.5mm Stereo Male to 2RCA Male AE1425-NDA 7.23 6.36 5.70 AK243-050-R 
32.8 (10) 3.5mm Stereo Male to 2RCA Male AE1273-ND 6.83 6.01 5.39 AK243-10 
32.8 (10) 3.5mm Stereo Male to 2RCA Male AE1426-NDA 7.26 6.38 5.72 AK243-10-R 
52 6.56 (2) = 3.5mm Stereo Male to 2RCA Female AE1427-NDA 4.49 3.95 3.54 AK244-R 
53 6.56 (2) = 3.5mm Stereo Male to Male AE9918-NDA 3.33 2.93 2.63 AK203/MM-R 
54 8.20 (2.5) = 3.5mm Stereo Male to Female AE9919-NDA 4.55 4.01 3.59 AK203-2.5-R 
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ASSMANN SCSI, Serial ATA, USB, CAT5e and CAT6 
Computer Cable Assemblies 


HP = Half Pitch 
= = Fig. 1 — Internal Adapter, Assembly Fig. 2 — Low Profile Adapter 
Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig.| Meters |Lines| Description Part No. ql 10 25) Part No. 
SCSI Series, Internal Adapter 
1 — | — |HP D-sub 68 Female to Socket 50 Female AE1058-ND 18.48 16.24 14.56 | AB-Y1008 
SCSI Series, Low Profile Adapter 
2 — | 50 | HP D-sub 68 Female to IDC 50 Female AE1059-ND 19.80 17.40 15.60 | AB-Y1014 
SCSI-3 Series, Adapter ‘ sts . ses 

3 HP D-sub 50 Male to HP D-sub 68 Female | AE1060-ND 22.28 20.25 18.23 | AB-Y334 Fig: 3— Stet Mee Ananer Plu S6Shal FF Neapter 
4 0 HP D-sub 50 Female to HP D-sub 68 Female AE1061-ND 21.31 19.38 17.44 | AB-Y335 
5 — | 50 | up D-sub 50 Male to HP D-sub 68 Male AE1062-ND 24.20 22.00 19.80 | AB-Y344 d 
6 HP D-sub 68 Male to HP D-sub 50 Female AE1063-ND 23.10 21.00 18.90 | AB-Y345 5 

SCSI-1 Series, Terminator 
v4 50 Centronic 50 Male, A Cable, Active AE1064-ND 15.18 13.34 11.96 | AB-Y102T +| 
8 = Box Header 50 M/F, A Cable, Active AE1065-ND 19.80 17.40 15.60 | AB-Y126T 

SCSI-2 Series, Terminator 
g — | 50 | HP D-sub 50 Male with Latch, A Cable, Active / AE1067-ND 19.80 17.40 15.60 | AB-Y201L 

SCSI-3 Series, Terminator 
10} — | 68 | HP D-sub 68 Male with Latch, P Cable, Passive | AE1068-ND 22.11 19.43 17.42 | AB-Y315T 

FAST SCSI 2 to SCSI 2 Cable, Shielded, UL 2919 
RTT Luteree eee Ho aD aia aes as TE 
1) 28 Gp to HP D-sub 60, HP D-sub, Male, Clip REMogeD 26.40 24.00 21.60 | AK579/F-2-R 
SCSI-2 Series, Round Cable Fig. 7 — Centronic 50 Male 


12) .<i:: | 50: | HE Desub 60 Mate to Gentronte AE1069-ND 16.60 14.59 13.08 | AK-Y1202 


50 Male, A Cable 
SCSI-3 Series, Round Cable 
13] .91 | 68 | HP D-sub 68 Male x 2, A Cable AE1430-NDA 25.19 22.90 20.61 | AK-Y1301-R 
HP D-sub 68 Male to Centronic 
14) 91 | 50 | “so Male, A Cable AE1071-ND 18.94 16.65 14.93 | AK-Y1302 
HP D-sub 68 Male to HP D-sub 
15) 91 | 25 | 55 Male, A Gable Metoaetly 15:04 14.01 “12.56 | -AK-Y1904 Fig. 9 — D-Sub 50 Male with Latch Fig. 10 — D-Sub 68 Male with Latch 
SCSI Series, Flat Cable ex BF 
UL 2651, 50 pins, 1.27mm pitch, 
16] 2 | 50 | ingsoxs, P Cable AE1074-ND 7.06 6.21 5.57 | AK-Y2110 
SCSI-3 Series, Flat Cable 
17| .45 | 68 | 635mm HP D-sub 68 Male x 2, P Cable AE1489-NDA 15.54 13.66 12.25 | AK-Y2301-R 
18] 06 635mm HP D-sub 68 Male x 3, P Cable AE1076-ND 21.32 18.74 16.80 | AK-Y2302 Fig. 11 — SCSI 2 to SCSI 2 Round Cable 
19| 1.2 | ®8 | 635mm HP D-sub 68 Male x 5, P Cable AE1077-ND 24.72 22.48 20.23 | AK-Y2303 
.635mm HP D-sub 68 Female X 2 to .635mm 
20) 1.6 | 68] se sub 68 Male x8 AE1079-ND 42.17 38.92 36.20 | AK-Y2310 
NEW! Hard Drive Cable for 2 x IDE / AT Bus Hard Drives — RoHS Compliant NEW! 
21} 5 | 40 | (3) 40 Pin Socket Connectors AE10263-ND 3.43 3.02 2.71 | AK5430-.5-R 
Ultra ATA Flat Cable — RoHS Compliant Fig. 14 — SCSI-3 Adapter 
22| .46 | 40 | Ultra ATA HDD 100Mbps AE10184-ND 554 4.88 4.37 | AK-ATA-100-R 
Serial ATA Cables — RoHS Compliant 
3 ‘AE10077-ND 3.17 2.79 2.50 | AK-SATA-030-R 
5 : ‘AE10079-ND 3.04 2.67 2.40 | AK-SATA-050-R 
28.) 75, | 7 | Serial ATA Cable AE10081-ND 3.66 3.22 2.89 | AK-SATA-075-R - 
1.0 AE10083-ND 3.70 3.25 2.92 | AK-SATA-100-R Fig. 16 — SCSI Internal RAID Flat Cable 
3 ‘AE10078-ND 3.17 2.79 2.50 | AK-SATA-O30DL-R n e = Pane 
24) .5 | 7 | Serial ATA Cable Right Angle ‘AE10080-ND 3.04 2.67 2.40 | AK-SATA-O50DL-R 
75 ‘AE10082-ND 3.66 3.22 2.89 | AK-SATA-O75DL-R 
5 ‘AE10084-ND 587 517 4.63 | AK-SATA-SP-050-R 
25) .75 7 | Serial ATA Cable 4-Pos. Power Connector AE10085-ND 6.24 5.49 4.92 | AK-SATA-SP-075-R 
1.0 AE10086-ND 657 5.78 5.18 | AK-SATA-SP-100-R 8 — SCSI-3 Internal Flat Cable 
26| 15 | 4 | Power Supply Cable 15-Pos. - 4-Pos. AE10087-ND 264 2.32 2.08 | AK-SATA-PC-015-R _ _ 
27A Conn Slotbracket 1-SATA Port ‘AE10088-ND 657 5.78 5.18 | AK-SATA-SB1-R 
278] - | 7 | Conn Slotbracket 2-SATA Ports ‘AE10089-ND 11.85 10.42 9.34 | AK-SATA-SB2-R 
NEW! HDMI / DVI Cables and Adapters — RoHS Compliant NEW! 
2 HDMI-A Male to HDMI-A Male Cable AE10256-ND 19.93 17.52 15.71 | AK627-2-R ; 
Fig. 19 — SCSI-3 Internal . 20 — SCSI-3 Internal 
28; 3 | — | HDMI-A Male to HDMI-A Male Cable ‘AE10257-ND 22.74 20.68 18.61 | AK627-3-R RAID Flat Cable D Flat Cable 
5 HDMI-A Male to HDMI-A Male Cable AE10246-ND 30.76 28.38 26.40 | AK627-5-R 
2 HDMI-A Male to DVI-D Cable ‘AE10258-ND 21.65 19.03 17.06 | AK639-2-R - asi 
29} 3 | — | HDMI-A Male to DVI-D Cable AE10259-ND 23.54 21.40 19.26 | AK639-3-R ' 
5 HDMI-A Male to DVI-D Cable ‘AE10260-ND 29.78 27.48 25.56 | AK639-5-R : 
HDMI-A Male to DVI-D 24+1, Female Adapter | AE10249-ND 14.65 12.88 11.55 | AB556-R . 
HDMI-A Male to DVI-D 24+1, Male Adapter AE10250-ND 14.65 12.88 11.55 | AB557-R 
HDMI-A Female to DVI-D 24+1, Female Adapter | AE10254-ND 16.14 1419 12.72 | AB566-R ig. 21 — 40 Pin Socket Connectors Fig. 22 — Ultra ATA Flat Cable 
—| — | — | HDMI-A Female to DVI-D 24+1, Male Adapter | AE10255-ND 14.65 12.88 11.55 | AB567-R 
HDMI-A Female to HDMI-A, Female Adapter__| AE10251-ND 14.65 12.88 11.55 | AB560-R Blue Redstripe Black Gray 
HDMI-A Male to HDMI-A, Female Adapter ‘AE10252-ND 16.14 1419 12.72 | AB561-R 7 
HDMI-A Male to HDMI-A, Male Adapter AE10253-ND 14.65 12.88 11.55 | AB562-R 
IEEE 1394 Cable Double Shielded 
18 AE1432-NDA 13.43 11.81 10.59 | AK-1394-18-R 
3.0 AE1128-ND 24.02 24.12 18.93 | AK-1394-30 
30] 3.0 | 6 | 6-Pin Male to 6-Pin Male AE1433-NDA 16.63 14.62 13.11 | AK-1394-30-R ig. 23 — Serial ATA Cable 
5.0 AE1131-ND 24.16 22.30 20.74 | AK-1394-50 
5.0 AE1434-NDA 20.50 18.92 17.60 | AK-1394-50-R 
ig | 4 : ; AE1126-ND 21.81 19.17 17.19 | AK-1394-184 
ol fa || og. | Cre Maele rein Male AE1435-NDA 1241 10.91 9.78 | AK-1394-184-R 
A RoHS Compliant (Continued) 
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ASSMANN _ SCSI, Serial ATA, USB, CAT5e and CAT6 Computer Cable Assemblies (cont, 


Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig.| Meters |Lines | Description Part No. 1 10 25 Part No. 
3.0 AE1129-ND 22.25 20.23 18.21 | AK-1394-304 
3.0 AE1436-NDA 1334 12.13 10.92 | AK-1394-304-R 
to, | (2 nae rn Male AE1132-ND 24.63 22.73. 21.14 | AK-1394-504 
5.0 AE1437-NDA 1873 17.29 16.08 | AK-1394-504-R 
18 AE1127-ND 23.38 21.25 19.13 | AK-1394-1844 
32] 18 | 4 | 4-Pin Male to 4-Pin Male AE1438-NDA 10.62 9.65 8.69 | AK-1394-1844-R 
5.0 AE1133-ND 29.03 26.79 24.92. | AK-1394-5044 
IEEE 1394 and USB Connectors 
; AE7348-ND 200 1.76 1.58 | A-lE-S-SMT 
3 IEEE'1394 Racapt Horizontal SMT AE9920-NDA 254 2.24 2.01 | AE-S-SMT-R 
34 | — | — | IEEE 1394 Recept Horizontal PCB AE9921-NDA 241 242 1.90 | AIE-S-DIP-R 
35 | — | — | IEEE 1394 Recept Vertical PCB AE9922-NDA 241242 1.90 | AIE-E-DIP-R 
USB 4P Recept Thru-hole, Type A ‘AE9923-NDA '8373~—~«65 | AU-Y1005-R 
36| — | 4 |usp 4p Recept SMT, Type A AE9924-NDA 1.09 96 86 | AU-Y1006-R 
37 | — | 4 [USB 4P Recept Thru-hole, Type B AEQ25-NDA 116 1.02 91 | AU-Y1007-R 
38 | — | 4 |USB4P Recept Dual Port, Type A ‘AE926-NDA 165 1.45 1.30 | AU-Y1008-R 
USB Plugs and Hoods 
USB A-Male, Solder Version AE10091-NDA 464137 ‘| A-USBPA-R 
Hood for USB A Male AE10090-NDA 40.35.32 | A-USBPA-HOOD-R 
39| — | — |Hood for USB B Male AE1137-ND 43-38 ~—-.34 ‘| A-USBPB-HOOD 
Hood for USB B Male AE1441-NDA 40.35.32 | A-USBPB-HOOD-R 
USB B-Male, Solder Version AE10178-NDA 46.41.37 ‘| A-USBPB-R 
USB Cables 
1 AE1442-NDA 393 346 3.10 | AK670M-1-R 
2 7 ; AE1281-ND 3.00 264 237 | AK670M-2 
g, | >) Sable Mint USE érPin Male AE1443-NDA 479 4.21 3.77 | AK670M-2-R 
5 AE1283-ND 436 3.83 3.44 | AK670M-5 
4o[ 4 AE1444-NDA 439 386 3.46 | AK670M/2-1-R 
2 AE1445-NDA 528 4.64 4.16 | AK670M/2-2-R 
3 | 4 | Cable Mini USB 2.0, 4-Pin Male AE1290-ND 376 3.31 297 | AKe70M/2-3 
3 AE1446-NDA 653 5.75 5.15. | AK670M/2-3-R 
5 AE1447-NDA 917 8.07 7.23. | AKB70M/2-5-R 
1 AE1448-NDA 5.08 4.47 4.01 ‘| AK672M-1-R 
2 a A AE9927-NDA 551 4.85 4.35. | AK672M-2-R 
3. | 4; Came MintUSe S-Fin Male AE9928-NDA 561 4.93 4.42 | AK672M-3-R 
5 AE1449-NDA 795 6.99 6.27 _| AK672M-5-R 
al{ 4 AE1450-NDA 439 386 3.46 | AK672M/2-1-R 
2 AE1293-ND 323 285 2.55 | AKe72W/2-2 
2 | 4 | Cable Mini USB 2.0, 5-Pin Male AE9929-NDA 597 5.25 4.71 | AK672M/2-2-R 
3 AE1451-NDA 7.00 615 5.52 | AK672M/2-3-R 
5 AE1452-NDA 917 8.07 7.23. | AK672M/2-5-R 
42| 2 | — [Cable USBA Female, Open End AEQS55-NDA NEW! 4.32 3.80 3.41 | AK670-OE-R 
2 AE9930-NDA 538 473 4.24 | AK67O/2-R 
g_| + | Sable USB AA Male AE1453-NDA 977 859 7.70 | AK670-5-R 
al 4 AE1454-NDA 399 3.51 3.15 | AK670/2-1-R 
3 | 4 | Cable USB 2.0, A-A Male AE1455-NDA 686 6.04 5.41 | AK670/2-3-R 
5 AE1456-NDA 990 8.70 7.80 | AK670/2-5-R 
2 Cable USB B-B Male AE1151-ND 495 435 3.90 | AK673-2 
2 | , [Cable USB.B-8 Male AE1457-NDA 6.07 5.34 4.79 | AK673-2-R 
5 Cable USB B-B Male AE1152-ND 795 699 6.27 | AK673-5 
alt Cable USB 2.0, B-B Male AE1458-NDA 399 3.51 3.15 | AK673/2-1-R 
2 AE1305-ND 350 3.08 2.76 | AK673/2-2 
2 AE1459-NDA 5.08 4.47 4.01 | AK673/2-2-R 
gis || a baale Ue 210, Bee Mele AE1306-ND 4.22 3.72 3.33 | AK673/2-3 
5 AE1460-NDA 980 8.62 7.73. | AK673/2-5-R 
15 ‘AE931-NDA 525 462 4.14 | AU-Y1002A-R 
2 | 4 | Cable USB A-B Male AE9932-NDA 512 450 4.03 | AK672-2-R 
5 AE1461-NDA 792 6.96 6.24 | AK672-5-R 
1 AE1462-NDA 389 343 3.07 | AK672/2-1-R 
2 AE1493-NDA 488 430 3.85 | AK672/2-R 
45| 3 Gable USB 2:0,.A'B Male AE1463-NDA 733 6.44 5.78 | AK672/2-3-R 
5 AE9933-NDA 990 870 7.80. | AK672/2-5-R 
2 Cable USB A-B Male, iMac Blue AE1361-NDA 637 5.60 5.02 | AK672MB-R 
2 | 4 [Cable USB A-8 Male, iMac Purple AE1464-NDA 637 5.60 5.02 | AK672MG-R 
2 Cable USB A-B Male, iMac Green AE1465-NDA 637 5.60 5.02 | AK672ML-R 
2 Cable USB A-B Male, iMac Red AE1466-NDA 637 5.60 _5.02_| AK672MS-R 
18 AE9934-NDA 578 5.08 4.55 | AK669-1.8-R 
4s| 3 | 4 |USBAMale to USBA Female, Dbl. Shield AEQ935-NDA 733 6.44 5.78 | AK669-3-R 
5 AE1468-NDA 11.25 9.89 8.87 | AK669-50-R 
AET153-ND 323. 285 258 | AK673-0E 
40) 52: || 24. | USB:G to OpenEnd AE1470-NDA 459 4.04 3.62 | AK673-OE-R 
USB Adapters — Internal/External on Slot Bracket, Double Shielded — RoHS Compliant 
2 x USB-A Female to 2 x 5-Pin, 
48| 0.25 b Mat cc oan AE10179-ND 710 6.24 5.59 | AK674-R 
USB Adapters — Molded 
USB Adapter, A Type, Female AE1080-ND 271 238 2.14 | AU-Y1000-A 
USB-A Female to USB-B Male AE1159-ND 495 435 3.90 | A-USB-2 
— | 4 |usB-A Male to USB-B Female AE1160-ND 495 435 3.90 | A-USB-3 
49 USB-A Male to USB-B Female AE1472-NDA 568 499 4.48 | A-USB-3-R 
USB-A Female to USB-B Female AE1318-ND 495 435 3.90 | A-USB+1 
4. [USB-A Female to USB-8 Female AE1473-NDA 568 499 4.48 | AUSB-1-R 
= USB-A Female to USB-A Female AE1474-NDA 568 499 4.48 | A-USB-4-R 


A RoHS Compliant 


Fig. 24 — Serial ATA Cable Right Angle 


Fig. 25 — Serial ATA Cable 


with Power Connector 


Fig. 27 — Serial ATA Slotbracket with Cable 


Fig. 28 NEW! HDMI-A 
Male to HDMI-A Male 


Fig. 30 — IEEE 1394 Cable 


0 In 


Fig. 32 — IEEE 1394 Cable 


Fig. 34 — IEEE 1394 
Receptacle 


Fig. 36 — USB 4P Female 
Right Angle Connector 


Fig. 38 — USB 4P Female Dual Port 
Right Angle Thru-Hole Connector 


A- SINGLE PORT —B- DOUBLE PORT 


Fig. 29 NEW! HDMI-A 
Male to DVI-D 


Fig. 33 — IEEE 1394 
Receptacle 


Fig. 35 — IEEE 1394 
Receptacle 


Fig. 37 — USB 4P Female 
Right Angle Connector 


Fig. 39 — USB Plugs and Hoods 


Fig. 41 — Mini USB Cables with 5 Position Male 
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ASSMANN _ SCSI, Serial ATA, USB, CAT5e and CAT6 Computer Cable Assemblies (cont) 


Length Digi-Key Price Each Assmann Fig. 42— NEW! USB Cable, A Female Open End 
Fig.| Meters |Lines | Description Part No. 1 10 25 Part No. 
50 | 1.83 | — | Adapter USB Serial DB9/25 Male AE1488-NDA 41.12 36.14 32.40 | DA-70119-R 
Modular Plugs —/——s) 
4P4C, Unshielded, for Flat Cable AE1194-ND ai? 15 13 | A-MO-4/4-SF 
__ | __ |4P4C, Unshielded, for Flat Cable AE1475-NDA 23 21 19 | A-MO-4/4-SF-R 
6P4C, Unshielded, for Flat Cable AE1476-NDA 30 27 .24 | A-MO-6/4-SF-R Fig. 43 — USB Cable, A-A Male 
6P6C, Unshielded, for Flat Cable AE1198-ND 30 .27 .24 | A-MO-6/6-SF 
6P6C, Unshielded, for Flat Cable AE1477-NDA 36 32 .29 | A-MO-6/6-SF-R G 7) 
| 
__ | __ |8P8C, Unshielded, for Flat Cable AE1478-NDA AG AL .37 | A-MO-8/8-SF-R HE 
8P8C, Shielded, for Flat Cable, CATS AE1201-ND 1.02 90 .81 | A-MO-8/8-SFS 
51 8P8C, Shielded, for Flat Cable, CATS AE1479-NDA 79 70 63 | A-MO-8/8-SFS-R 
Fig. 44 — USB Cable, B-B Male 
4P4C, Unshielded, for Round Cable AE1195-ND Ar 15 13 | A-MO-4/4-SR 
6P4C, Unshielded, for Round Cable AE1197-ND A7 15 13 | A-MO-6/4-SR 
— | — |6P4C, Unshielded, for Round Cable AE1481-NDA 23 21 19 | A-MO-6/4-SR-R 
6P6C, Unshielded, for Round Cable AE1199-ND 30 27 .24 | A-MO-6/6-SR 
6P6C, Unshielded, for Round Cable AE1482-NDA 36 32 .29 | A-MO-6/6-SR-R 
__ | __ | 8P8C, Unshielded, for Round Cable AE1483-NDA AG AL .37 | A-MO-8/8-SR-R 
8P8C, Shielded, for Round Cable, CATS AE1484-NDA 79 70 63 | A-MO-8/8-SRS-R 
Keystone Jacks 
50 RJ45 Jack-Jack CAT5SE AE10093-NDA 6.40 5.63 5.05 | A-TA3534-R 
RJ45 Jack-Jack CAT6 AE10094-NDA 7.95 6.99 6.27 | A-TA3535-R 


A RoHS Compliant 


Unshielded Version (UTP) Shielded Version (FTP) Fig. 46 — USB Extension Cable 
Length Digi-Key Price Each Assmann Digi-Key Price Each Assmann 
Fig.| Meters | Description Part No. 1 10 25° | Part No. Part No. 1 10 25 | Part No. 
PVC Cable Assembly CAT5(e), RJ45 - Molded 
1.0 AE9936-NDA 432 3.80 3.41 | A-MCUP-80010-R AE9961-NDA 3.30 2.90 2.60] A-MCSP-80010-R 
2.0 AE9937-NDA 5.18 4.56 4.09 | A-MCUP-80020-R AE9962-NDA 4.65 4.09 3.67 | A-MCSP-80020-R 
3.0 AE9938-NDA 6.44 5.66 5.07 | A-MCUP-80030-R AE9963-NDA 6.17 5.43 4.87 | A-MCSP-80030-R 
5 |CAT 5e, Patch Cable, Gray = — _— —|— AE1248-ND 7.13 6.27 5.62} A-MCSP-80050 
§ AE9939-NDA 8.91 7.83 7.02 | A-MCUP-80050-R AE9964-NDA 9.01 7.92 7.10} A-MCSP-80050-R 
10 — — — —|— AE1253-ND 12.71 11.17 10.01) A-MCSP-80100 
10 AE9940-NDA 17.09 15.03 13.47 | A-MCUP-80100-R AE9965-NDA 16.37 14.39 12.90] A-MCSP-80100-R Fig. 47 — USB Cable, B to Open End 
1.0 _ — = —|— AE1234-ND 2.84 2.50 2.24] A-MCSP-80010/R 
1.0 AE9941-NDA 432 3.80 3.41 | A-MCUP-80010/R-R AE9966-NDA 3.30 2.90 2.60} A-MCSP-80010/R-R 
2.0 = — = —|— AE1239-ND 3.99 3.51 3.15] A-MCSP-80020/R 
2.0 AE9942-NDA 5.18 4.56 4.09 | A-MCUP-80020/R-R AE9967-NDA 4.65 4.09 3.67} A-MCSP-80020/R-R 
3.0 |caT Se, Patch Cable, Red AE1219-ND 3.66 3.22 2.89 | A-MCUP-80030/R AE1244-ND 5.12 4.50 4.03] A-MCSP-80030/R 
3.0 AE9943-NDA 6.44 5.66 5.07 | A-MCUP-80030/R-R AE9968-NDA 6.17 5.43 4.87} A-MCSP-80030/R-R 
§ AE1224-ND 5.35 4.70 4.22 | A-MCUP-80050/R AE1249-ND 7.13 6.27 5.62] A-MCSP-80050/R 
§ AE9944-NDA 8.91 7.83 7.02 | A-MCUP-80050/R-R AE9969-NDA 9.01 7.92 7.10} A-MCSP-80050/R-R 
10 AE1229-ND 9.64 8.47 7.60 | A-MCUP-80100/R AE1254-ND 12.71 11.17 10.01 | A-MCSP-80100/R 
10 AE9945-NDA 17.09 15.03 13.47 | A-MCUP-80100/R-R AE9970-NDA 16.37 14.39 12.90| A-MCSP-80100/R-R 
1.0 AE1210-ND 2.05 1.80 1.62 | A-MCUP-80010/B AE1235-ND 2.84 2.50 2.24] A-MCSP-80010/B Fig.48 — USB Adapter on Slot Bracket 
1.0 AE9946-NDA 432 3.80 3.41 | A-MCUP-80010/B-R AE9971-NDA 3.30 2.90 2.60] A-MCSP-80010/B-R 
2.0 AE9947-NDA 5.18 4.56 4.09 | A-MCUP-80020/B-R AE9972-NDA 4.65 4.09 3.67 | A-MCSP-80020/B-R 
3.0 _ — =_ =| — AE1245-ND 6.12 4.50 4.03} A-MCSP-80030/B 
3.0 |CAT 5e, Patch Cable, Blue AE9948-NDA 6.44 5.66 5.07 | A-MCUP-80030/B-R AE9973-NDA 6.17 5.43 4.87] A-MCSP-80030/B-R 
53 5 AE1225-ND 5.35 4.70 4.22 | A-MCUP-80050/B AE1250-ND 7.13 6.27 5.62} A-MCSP-80050/B 
5 AE9949-NDA 8.91 7.83 7.02 | A-MCUP-80050/B-R AE9974-NDA 9.01 7.92 7.10} A-MCSP-80050/B-R 
10 AE1230-ND 9.64 8.47 7.60 | A-MCUP-80100/B AE1255-ND 12.71 11.17 10.01 | A-MCSP-80100/B 
10 AE9950-NDA 17.09 15.03 13.47 | A-MCUP-80100/B-R AE9975-NDA 16.37 14.39 12.90| A-MCSP-80100/B-R 
1.0 AE9951-NDA 4.32 3.80 3.41 | A-MCUP-80010/Y-R AE9976-NDA 3.30 2.90 2.60] A-MCSP-80010/Y-R 
2.0 AE1216-ND 2.90 2.56 2.29 | A-MCUP-80020/Y AE1241-ND 3.99 3.51 3.15} A-MCSP-80020/Y . 
2.0 AE9Q52-NDA 5.18 4.56 4.09 | A-MCUP-80020/Y-R | AE9977-NDA 4.65 4.09 3.67| A-MCSP-80020/Y-R Fig. 49 — USB Adapter 
3.0 = — = = |= AE1246-ND 5.12 450 4.03] A-MCSP-80030/ 
3.0 |CAT 5e, Patch Cable, Yellow AE9953-NDA 6.44 5.66 5.07 | A-MCUP-80030/Y-R AE9978-NDA 6.17 5.43 4.87] A-MCSP-80030/Y-R = 47.04 ——+ 
5 = _ _ -—|— AE1251-ND 7.13 6.27 5.62} A-MCSP-80050/Y | ; tll (0/3 
5 AE9954-NDA 8.91 7.83 7.02 | A-MCUP-80050/Y-R AE9979-NDA 9.01 7.92 7.10} A-MCSP-80050/Y-R 
10 AE1231-ND 9.64 8.47 7.60 | A-MCUP-80100/Y AE1256-ND 12.71 11.17 10.01 | A-MCSP-80100/Y 
10 AE9955-NDA 17.09 15.03 13.47 | A-MCUP-80100/Y-R AE9980-NDA 16.37 14.39 12.90| A-MCSP-80100/Y-R 
1.0 AE1212-ND 2.05 1.80 1.62 | A-MCUP-80010/G AE1237-ND 2.84 2.50 2.24] A-MCSP-80010/6 Fig. 50 — USB to Serial 
1.0 AE9956-NDA 4.32 3.80 3.41 | A-MCUP-80010/G-R | AE9981-NDA 3.30 2.90 2.60] A-MCSP-80010/G-R Adapter Cable 
2.0 AE1217-ND 2.90 2.56 2.29 | A-MCUP-80020/G AE1242-ND 3.99 3.51 3.15} A-MCSP-80020/G 
2.0 AE9957-NDA 5.18 4.56 4.09 | A-MCUP-80020/G-R AE9982-NDA 4.65 4.09 3.67] A-MCSP-80020/G-R 
3.0 |cat se, Patch Cable, Green | AE1222-ND 3.66 3.22 2.89 | A-MCUP-80030/6 AE1247-ND 5.12 4.50 4.03] A-MCSP-80030/6 
3.0 AE9958-NDA 6.44 5.66 5.07 | A-MCUP-80030/G-R AE9983-NDA 6.17 5.43 4.87} A-MCSP-80030/G-R 
5 AE1227-ND 5.35 4.70 4.22 | A-MCUP-80050/G AE1252-ND 7.13 6.27 5.62] A-MCSP-80050/G rp ra a—/—al i] 
5 AE9959-NDA 8.91 7.83 7.02 | A-MCUP-80050/G-R AE9984-NDA 9.01 7.92 7.10} A-MCSP-80050/G-R 
10 _- _ _ —|— AE1257-ND 12.71 11.17 10.01 | A-MCSP-80100/G 
10 AE9960-NDA 17.09 15.03 13.47 | A-MCUP-80100/G-R AE9985-NDA 16.37 14.39 12.90| A-MCSP-80100/G-R 
NEW! PVC Cable Assembly CAT6, RJ45 - Molded — RoHS Compliant NEW! Fig. 51 — Modular Plug 
0.5 AE10219-ND 416 3.66 3.28 | A-MCU60005-R AE10189-ND 5.45 4.79 4.29) A-MCSSP60005-R 
1.0 AE10224-ND 5.08 4.47 4.01 | A-MCU60010-R AE10194-ND 6.67 5.86 5.26) A-MCSSP60010-R 
2.0 AE10229-ND 7.26 6.38 5.72 | A-MCU60020-R AE10199-ND 9.93 8.73 7.83) A-MCSSP60020-R 
CAT6, Patch Cable, Gray 
54 3.0 AE10234-ND 9.60 8.44 7.57 | A-MCU60030-R AE10204-ND 12.84 11.29 10.12} A-MCSSP60030-R 
5.0 AE10239-ND 14.03 12.33 11.05 | A-MCU60050-R AE10209-ND 18.28 16.07 14.41] A-MCSSP60050-R 
10 AE10244-ND 21.31 19.38 17.44 | A-MCU60100-R AE10214-ND 27.20 24.73 22.26| A-MCSSP60100-R 
0.5 | ear spassmcabie: Red AE10217-ND 416 3.66 3.28 | A-MCU60005/R-R AE10187-ND 5.45 4.79 4.29| A-MCSSP60005/R-R 
1.0 : : AE10222-ND 5.08 4.47 4.01 | A-MCU60010/R-R AE10192-ND 6.67 5.86 _5.26| A-MCSSP60010/R-R 
A RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 63 


ASSMANN SCSI, Serial ATA, USB, CAT5e and CAT6 Computer Cable Assemblies (cont) 


Fig. 52 — Keystone Jack 


Unshielded Version (UTP) Shielded Version (FTP) 

Length Digi-Key Price Each Assmann Digi-Key Price Each Assmann 

Fig.| Meters |Description Part No. 1 10 25 | Part No. Part No. 1 10 25 | Part No. 
2.0 AE10227-ND 7.26 638 5.72 | A-MCU60020/R-R AE10197-ND 9.92 872 7.82) A-MCSSP60020/R-R 
3.0 CATG, Patch Cable, Red AE10232-ND 9.60 844 7.57 | A-MCU60030/R-R AE10202-ND 12.83 11.28 10.12 | A-MCSSP60030/R-R 
5.0 , , AE10237-ND 14.03 12.33 11.05 | A-MCU60050/R-R AE10207-ND 18.30 16.08 14.42 | A-MCSSP60050/R-R 
10 AE10242-ND 21.31 19.38 17.44 | A-MCU60100/R-R AE10212-ND 27.19 24.73 22.25 | A-MCSSP60100/R-R Fig. 53 — CATS(e) Patch Cable 
0.5 AE10215-ND 4.16 3.66 3.28 | A-MCU60005/B-R AE10185-ND 5.45 4.79 4.29) A-MCSSP60005/B-R 
1.0 AE10220-ND 5.08 4.47 4.01 | A-MCU60010/B-R AE10190-ND 6.67 5.86 5.26) A-MCSSP60010/B-R 
2.0 CATE, Patch Cable, Blue AE10225-ND 7.26 6.38 5.72 | A-MCU60020/B-R AE10195-ND 9.92 872 7.82) A-MCSSP60020/B-R \— 
3.0 AE10230-ND 9.60 844 7.57 | A-MCU60030/B-R AE10200-ND 12.83 11.28 10.12 | A-MCSSP60030/B-R 
5.0 AE10235-ND 14.03 12.33 11.05 | A-MCU60050/B-R AE10205-ND 18.30 16.08 14.42 | A-MCSSP60050/B-R 
10 AE10240-ND 21.31 19.38 17.44 | A-MCU60100/B-R AE10210-ND 27.19 24.73 22.25 | A-MCSSP60100/B-R 

54 0.5 AE10218-ND 4.16 3.66 3.28 | A-MCU60005/Y-R AE10188-ND 5.45 4.79 4.29) A-MCSSP60005/Y-R 
1.0 AE10223-ND 5.08 4.47 4.01 | A-MCU60010/Y-R AE10193-ND 6.67 5.86 5.26) A-MCSSP60010/Y-R 
2.0 CAT6, Patch Cable, Yellow AE10228-ND 7.26 638 5.72 | A-MCU60020/Y-R AE10198-ND 9.93 873 7.83) A-MCSSP60020/Y-R 
3.0 AE10233-ND 9.60 8.44 7.57 | A-MCUG0030/Y-R AE10203-ND 12.84 11.29 10.12] A-MCSSP60030/Y-R NEW! CAT6 Patch Cable 
5.0 AE10238-ND 14.03 12.33 11.05 | A-MCU60050/Y-R AE10208-ND 18.28 16.07 14.41 | A-MCSSP60050/Y-R 
10 AE10243-ND 21.31 19.38 17.44 | A-MCU60100/Y-R AE10213-ND 27.20 24.73 22.26 | A-MCSSP60100/Y-R 
0.5 AE10216-ND 4.16 3.66 3.28 | A-MCU60005/G-R AE10186-ND 5.45 4.79 4.29) A-MCSSP60005/G-R 
1.0 AE10221-ND 5.08 447 4.01 | A-MCU60010/G-R AE10191-ND 6.67 5.86 5.26) A-MCSSP60010/G-R 
2.0 AE10226-ND 7.26 638 5.72 | A-MCU60020/G-R AE10196-ND 9.92 872 7.82) A-MCSSP60020/G-R 

CAT6, Patch Cable, Green 

3.0 AE10231-ND 9.60 844 7.57 | A-MCU60030/G-R AE10201-ND 12.83 11.28 10.12 | A-MCSSP60030/G-R 
5.0 AE10236-ND 14.03 12.33 11.05 | A-MCU60050/G-R AE10206-ND 18.30 16.08 14.42 | A-MCSSP60050/G-R 
10 AE10241-ND 21.31 19.38 17.44 | A-MCU60100/G-R AE10211-ND 27.19 24.73 22.25) A-MCSSP60100/G-R 


A RoHS Compliant 


Cable Testers 
PC Cable Tester, Standalone 


All suitable PC cable can be tested with this tester. 


* Checks: connection, pin allocation and shielding 

* Pin allocation shown by LEDs: transmit (25), receive (36), battery (1), shielding 
(2), number of wires (4) 

¢ 4 Buttons: Test, auto/manual, speed, on/off 

* Automatic and manual test run 

* Connectors: DSub-9 M/F, DSub-15 M/F, DSub-15 HD M/F, DSub-25 M/F Centronics 
36 female, BNC male, RJ45 female, USB A+B female, IEEE 1394 female, SATA Cable 

* Power supply by 9V block battery, 9V/150mA external power supply optional 

* Dimensions (WxDxH): 250mm x 130mm x 35mm 


AE10092-ND PC Cable Tester, Standalone (ACT-PC-SO) .... 


.-. $231.46 


Network Cable 
Tester RJ45, BNC 


* Cable tester for shielded and unshielded CATS5 cable with RJ45 plug 
as well as for BNC-coax cable 

* Test function for cable with RJ45 UTP/STP and BNC plug, patch panels 
and modular wall plates ° Fast test function by auto-scanning 

* Tests: connection, allocation, pairs according to EIA/TIA 356A, 568A, 568B, 
Token Ring 

* Main device with one RJ45 and one BNC female, remote unit with one RJ45 female 

¢ With remote unit for testing of installed cable 

* LEDs for status display 

* Operation with 9V block battery 

¢ Includes artificial leather bag 


AE1206-ND Network Cable Tester (ACT-MN) ................ 0 cece cece eect eee ee eee eee ease nae eeeeee $71.28 


Modular Cable Tester 
Ru45 / RJ11 / RU12 


* Modular cable tester for cable with RJ45, RJ12 and RJ11 plug 

¢ Fast test function by auto-scanning 

¢ Test: connection, allocation and pairs 

¢ Main device with two RJ45 female; remote unit with one RJ45 female 
* Installed cable can be tested with remote unit 

¢ LEDs for status display 

* Operation with 9V block battery 

¢ Includes artificial leather bag 


AE1204-ND Modular Cable Tester (ACT-MM).. 


-.. $82.60 


Premium Network Cable Tester 
RJ45, BNC 


* Total of 18 LEDs (for each wire and for shielding) show the allocation 
and give a fast, exact test result 

* Operation with 9V block battery 

* Test function for cable with RJ45/11 UTP/STP & BNC plugs, patch 
panels and modular wall plates 

¢ Includes BNC cable adapter for coax cable test 

* Manual or automatic test run 

* Tests: connection, allocation, pairs according to EIA/TIA 356A, 568A, 
568B, Token Ring 

* Main device with two RJ45 female, remote unit with one RJ45 female 

* Installed cable can be tested with remote unit 

* Includes artificial leather bag 


AE1205-ND Premium Network Cable Tester (ACT-LAN)...............c cece cece cece eee ee eee eee ee 


$113.32 


Hag ecine USB 2.0 Cable Assemblies and Connectors 


9 . 
Features: * Tested and certified by USB Association approved laboratory the connectors will perform at 
transmission speeds up to 480Mbps. Thin design of the plug assembly and the overmold section allows use 
in small spaces. The plug also incorporates a build-in snap-lock feature, providing tactile verification of the full 
and secure mating of plug and receptacle. Plating is lead-free in order to protect environment. 

Applications: ¢ Personal and mobile computer peripheral equipment, data terminals, digital cameras, MP3 
players, PDA’s, GPS and other devices utilizing standard USB protocols. 

Specifications: * Current Rating: 1A * Voltage Rating: 5VAC * Operating Temperature Range: -30°C ~ 75°C 


Fig. 1 (SMT) Fig. 2 (SMT) 


9S os, 


9 
3.95% 3.05% 


* Contact Resistance: 50mQ maximum * Insulation Resistance: 100MQ minimum « Dielectric Withstanding 
Voltage: No Flashover or insulation break down; 100VAC/one minute. Materials; Receptacles: ¢ Insulator: 
Synthetic resin * Finish Color: Black * Contacts: Copper alloy * Contact Area: Gold plating * Termination 
Area: Tin alloy plating * Metal Shield: Copper alloy » Finish: Tin alloy plating. Materials; Plugs: 
* Insulator: Synthetic resin * Finish Color: Black * Contacts: Copper Alloy ¢ Finish Contact Area: Gold plating 
* Termination Area: Tin alloy plating * Metal Shield: Steel ¢ Finish: Tin alloy plating * Over-mold compound: 
PVC ¢ Finish: Black 


Tape & Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Hirose 
Fig.) Part No. 1 25 100 | Part No. 1,000 Part No. 
Right Angle Receptacle, SMT Metal Shield Type with Positioning Post 
1 | H2959CT-ND 1.10 -80 66 H2959TR-ND 386.00 UX60-MB-5ST 
Right Angle Receptacle, DIP Metal Shield Type with Positioning Post 
2 | H2960CT-ND 1.10 -80 66 H2960TR-ND 386.00 UX60-MB-5S8 
Right Angle Receptacle, SMT Metal Shield Type without Positioning Post 
1 | H2961CT-ND 1.10 -80 .66 | H2961TR-ND 386.00 UX60A-MB-5ST 
Plug, Cable Mount Type 
3 H2955-ND 1.10 -80 66 = UX40-MB-5P. 
H2958-ND 1.10 -80 66 | = UX40A-MB-5P. 
Length | Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| Description (mm) | Part No. al 25 100 Part No. 
4 |USB Type Ato Mini-B) 1,000 | H2957-ND 5.89 4.57 3.66 | UX40-MB-5PA-1000-2003 
5 |USB Mini-B to Mini-B | 500 H2956-ND 7.05 5.47 4.38 | UX40-MB-5PP-500-1002 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


molex’ USB Connectors 


Dim. in mm 


Temperature 
Range: 
Orc ~ 40°C 


Temperature 
Range: 
orc ~ 50°C 


Temperature 
Range: 
orc ~ 40°C 


Temperature Range: 
-20°C ~ 85°C 


Temperature Range: 
-20°C ~ 85°C 


Temperature Range: 
-55°C ~ 85°C 


Temperature Range: 
O°c ~ 50°C 


Temperature Range: 
Orc ~ 50°C 


USB Standard Features: ¢ Broad industry support from computer and telecom leaders ¢ 12 Mbit/sec low- 
cost data transfer rates * Provides PC/telephone integration and digital connectivity » Standard serial port 
connector for all devices * Supports daisy chaining and up to 127 devices * Windows ‘95 Operating Driver 
support Applications: « Desktop and Notebook PCs ° Peripherals * Keyboard, Mouse ¢ Telephony, ISDN, 
PBX’s, Handsets 


USB Receptacles: ¢ Electrical: Voltage: 30V »* Current: Up to 1.5A »* Contact Resistance: 30mQ maximum 


USB Cable Assemblies and Connectors 


77 
(7.5) >| 


ez = 
*WM17492-ND and WM17493-ND_ 


7.0 (*7.8) 


ess 
3 


Fig. 1 and Fig. 2: 

Features: ¢ Fully-shielded and polarized plugs ¢ Friction grip on over-molded body facilitates easy mating 
and unmating 

Electrical: * Voltage: 30V * Current: 1.0A * Contact Resistance: 30mQ max. ° Dielectric Withstanding 
Voltage: 750VAC * Insulation Resistance: 1000MQ min. Mechanical: * Mating Force: 35N max. ¢ With- 
drawal Force: 10N min. ¢ Durability: 1500 cycles min. 

Fig. 3: 

Features: * Approximately 1/8 the size of standard USB-B connectors »* Fully compliant with current USB 
2.0 specifications 

Electrical: * Voltage: 30V * Current: 1.0A * Contact Resistance: 50mQ max. ° Dielectric Withstanding 
Voltage: 100 AC/1 minute ¢ Insulation Resistance: 100MQ min. 


Fig. 4: 


* Dielectric Withstanding Voltage: 750VAC «Insulation Resistance: 1000MQ minimum * Housing: Glass 
fiber-filled polyester, UL94V-0 ¢ Metal Shell: Copper Alloy » Plating: Gold 


USB On-the-Go (OTG) Connectors: * Approximately 1/8th the size of standard USB-B connectors ¢ Fully 
compliant with current USB 2.0 specifications * Compact and lightweight design meets various portable and 


Features: * Contact: Copper (Cu) Alloy ¢ Plating Contact: 0.76ym (30u”) Gold (Au) * Color: White 
Electrical: Current: 1.0A max. * Voltage: 30V max. ¢Dielectronic Strength: 500VDC * Insulation 
Resistance: 100MQ 


A i ~ 5 an Dim. A Digi-Key Price Each Molex 
mobile equipment needs * Operates at speeds up to 480 Mbps » Rugged durability up to 5,000 cycles fig? (mm |(Deseription Part No. 1 10 25 | Part No. 
; = Digi-Key Price Each Molex 2080 | USB Type “A-to-Pigtail” Full-Rated WM17104-ND 4.58 3.67 3.06 | 88728-3400 
Fig.) Description Part No. 1 10 100 | Part No. 1 
2080 | USB Type “A-to-Pigtail” Sub-Channel_ | WIM17105-ND 3.22 2.58 2.15 | 88738-8200 
1 | Type “A” Upright, Right Angle WM17112-ND 214 1.89 1.26 | 80485-8000 SSE Paris Serwesiea 
2 | Type “A” Dual Stacked, Right Angle, White | WM17130-NDO 148 1.04 70 | 67298-4090 820 | USB Type “A-to-B" Full-Rated WSN DO 441 3.29 2.74) 88732-9000 
3 | Type “A” 4 Stacked, Right Angle, Black WMi7144-ND 668 5.90 3.94 | 67857-0011 2 |: 2000, | USB Type." A-to:B Full-Rated CALLA BAL” SO1E. 3:45) |iBB122-9200 
1 | Type 8" Single, Right Angle, Black NGGA ss? Ae" ati B70aa-Bp00 5010 | USB Type “A-to-B” Full Rated WM17134-NDO 11.78 += 9.43-—«7.86 | 88732-9400 
Type “B” Single, Right Angle, White WM17131-NDO 1.87 1.66 1.11 | 67068-9000 1000 | USB Type “A to Mini-B” WM17492-NDO 4.25 3.41 2.84 | 88732-8600 
Type °B” Vertical with Paired Board locks 3 | 1000 | USB Type “A to Mini-B” WM17493-NDO 4.25 3.41 2.84 | 88732-8602 
5 | and Grounding Pins MATAR 167 189.98 | 67265-2000 2000 | USB Type “A to Mini-B” WM17132-ND0 3.71 297 2.48| 88732-8900 
Type “Mini-B” OTG, Right Angle, PCB Mount | WM17115-ND 219 1.75 1.17 | 54819-0519 | 1000. | USB Type “Mini-A to Mini-B” WM17494-NDO 4.08 3.27 2.73 | 88753-8200 
6 | Type “Mini-AB” OTG, Right Angle, 1800 | USB Type “Mini-A to Mini-B” WM17135-NDO 6.36 5.09 4.24 | 88753-8500 
WM17121-NDO 3.79 3.35 2.23 | 56579-0519 
5-Position, PCB Mount RoHS Compliant 
7 | Type “A” Single, Right Angle, PCB Mount wM17117-NDO 193 1.71 1.14 | 48037-0001 
8 | Type “A” Single, Right Angle, SMD WM17118-NDO 193 171 1.14 | 48037-1000 Firewire 1394 I/O Connectors 
Type “A” Single, Upright Right Angl Gi 
9 i. s eye seg ae WM17136-NDO 1.91 1.69 1.13 | 47500-0000 Specifications: 
ount Headers are offered in high temperature plastic for 
Type “Mini-B” USB OTG, Vertical, true SMT processing. Full metal shielding design supports ESD 
10 5-Position, PCB Mount WwM17120-NDO 7.21 8.36 4.24 | 50075-0517 eee Rugged gold plated leaf contacts withstands up to 1500 
cycles. 
Type “Mini-B” USB OTG, Right Angle, WM17116CT-ND+ 176 «1.41 1.18 | 54819-0572 
5-Position, SMD WM17116TR-ND§ 563.20/800 54819-0572 Digi-Key Price Each Molex 
"W — - Fig. | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Type “Mini-AB” USB OTG, Right Angle, WM17122CT-NDTO -3.22,-«-2.58 2.15 | 56579-0576 
SMD, with Cover Tape WM17122TR-NDOS 1030.40/800 56579-0576 1 | WW17302-ND 448 3.95 2.64 | 53462-0629 
2 | WM17303-ND 448 3.95 2.64 | 53460-0629 
§ Tape and Reel Pricing t Cut Tape RoHS Compliant 


USB Interconnect System 


The USB interconnect system is designed to combine all personal computing interface ports into one connector. 
This system is plug-and-play, hot pluggable and can handle data rates up to 12 Mbps. 

Specifications: * Meets USB Standard » Durability: 1,500 Cycles * Withstanding Voltage: 30RMS » Current 
Rating: 1A Contact » Low Level Contact Resistance: 30mQ maximum 


Digi-Key Price Each FCI 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
1 | Type ‘A’ Single, Right Angle 609-1045-ND 88 A4 .38 | 87520-0010BLF 
2 | Type ‘A’ Single, Up-Right 609-1041-ND 99 52 -44 | 73725-0110BLF 
3 | Type ‘A’ Dual, Right Angle 609-1040-ND 1.34 12 .62 | 72309-8034BLF 
4 | Type ‘B’ Single, Right Angle 609-1039-ND 1.04 54 -46 | 61729-0010BLF 
5 | USB + Power Receptacle, Right Angle 609-1038-ND 5.38 3.43 3.13 | 55917-501LF 
USB + Power Plug, Cable OD= 5.80 mm 609-1042-ND 10.18 7.22 6.64 | 74233-100LF 
6 | USB + Power Plug, Cable OD= 5.10 mm 609-1043-ND 10.18 7.22 6.64 | 74233-101LF 
USB + Power Plug, Cable OD= 6.60 mm 609-1044-ND 10.18 7.22 6.64 | 74233-102LF 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (1073) 65 


FOAG2 USB and Firewire Connectors 


EDAC series 690 USB (Universal Serial Bus) and series 693 (IEEE 1394) connectors are industry-standard data transfer Specifications: * USB 1.1 or USB 2.0 available * Minimum Mating Cycles: 1500 per EIA 364-09 * Insulator Housing: UL 
devices used to interconnect computers to peripheral devices such as scanners and printers. A wide variety of unique right +94V-0 thermoplastic * Contact Material: P Bronze (USB), Copper Alloy (1394) »* Contact Plating: Gold Flash or Gold Plate 
angle vertical that minimizes board space. USB products are compatible with asynchronous and isochronous data transfer over nickel * Contact Resistance: 30m0 maximum « Insulation Resistance: 100MOQ minimum « Current Rating: 1A maximum 
methods up to 1.2 Mbps and utilize plug and play technology. EDAC manufactures both USB and IEEE 1394 connectors in under 30°C * Voltage Rating: 30VAC rms maximum * DW Voltage: 750VAC @ 0 at sea level (USB), DC500 (1394) » Shield 


through-hole or SMT board styles as well as molded cable assemblies for USB A, B, mini-USB and IEEE variations. Housing: Copper alloy * Mate/Unmate: 35/10 Newtons per EIA 364-13 * Temperature Range: -55°C ~ 85°C 
Dimension (mm) | Digi-Key Price Each EDAC 
Fig.| Description A B C_ | Part No. 1 10 100 | Part No. 
30p” Gold 
Type “A” Single, Horizontal Rt. Ang.|14.00 6.99 13.10 | 151-1080-ND 81 72 .58 | 690-004-621-013 


Type “B” Single, Horizontal Rt. Ang.|16.00 10.62 12.04 | 151-1081-ND 1.02 91 .73 | 690-004-621-023 
Type “A” Single, Vertical Straight | 7.62 15.00 14.50 | 151-1082-ND 1.09 97 .77 | 690-004-660-013 
Type “B” Single, Vertical Straight |12.04 16.00 11.30 | 151-1083-ND 1.18 1.05 .84 | 690-004-660-023 
Type “A” Single, Vertical Rt. Angle [14.10 13.15 7.56 | 151-1084-ND 1.33 1.19 .95 | 690-004-661-013 
Type “A” Dual Stacked, 


anon 


8 | “Horizontal Right Angle 16.96 15.49 13.10| 151-1085-ND 1.46 1.30 1.04] 690-008-621-013 
NEW! Gold Flash NEW! 

1 | Type “A” Single, Horizontal Rt. Ang.|14.00 6.99 13.10 | 151-1123-ND 62.55.44] 690-004-221-013 

2 | Type “B” Single, Horizontal Rt. Ang.|16.00 10.62 12.04 | 151-1121-ND 74 66 53 | 690-004-221-023 

3 | Type “A” Single, Vertical Straight | 7.62 15.00 14.50] 151-1114-ND 81.72 «58 | 690-004-260-013 

5 | Type “A” Single, Vertical Rt. Angle |14.10 13.15 7.56 [151-1116-ND 1.24 1.10 88 | 690-004-261-013 

Type “A” Dual Stacked, 
Bl ececatal Right Angie 16.96 15.49 13.10 | 151-1122-ND 93 83 66 | 690-008-221-013 
1800.00 USB Cable Assembly 

9 | USB Type “AVM to USB Type ‘B/M | —  — | — |151-1079-ND 4.20 2.93 2.40 [628-000-943 

FIREWIRE CONNECTORS 


7 | IEEE 1394A Single, Horiz. Rt. Ang. |16.25 8.70 13.50] 151-1086-ND 1.55 1.38 — 1.10 | 693-006-620-003 
8 | IEEE 1394A Single, Vert. Rt. Ang. |18.00 13.50 5.30 | 151-1087-ND 7.07 6.27 5.02 | 693-006-621-003 


Features: * Transfer rates up to 480 Mbps depending on USB version » Make plug and play connections for such devices as 
keyboards, mice, modems, printers and other USB peripherals * Connects a USB peripheral to a USB Hub or USB port on PC/MAC 
* Compatible with USB specifications 1.0, 1.1 and 2.0 


Dim. L Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig.| Description Wire (ft.) N.W. G.W. Part No. il 10 100 | PartNo. 
Nickel — Black 
1 |AB 28/28 3 9 11 Q361-ND 2.45 1.75 1.46 | 3021001-03 
2 | A-miniB 28/28 3 8.3 10.3 Q362-ND 3.20 2.29 1.90 | 3021003-03 
3 | A-Blunt 28/28 3 8.1 104 Q363-ND 1.80 1.29 1.07 | 3021005-03 
1 |AB 26/28 6 5.6 7A Q364-ND 3.64 2.60 2.16 | 3021007-06 
2 | A-miniB 26/28 6 5.3 6.8 Q365-ND 4.29 3.07 2.55 | 3021009-06 
3 | A-Blunt 26/28 6 5.2 6.7 Q366-ND 3.03 217 1.80 | 3021011-06 
1 |AB 26/28 10 8.3 97 Q367-ND 4.94 3.54 2.94 | 3021013-010 
2 | A-miniB 26/28 10 8 9.4 Q368-ND 5.56 3.97 3.30 | 3021015-010 
3 | A-Blunt 26/28 10 7.9 9.3 Q369-ND 4.38 3.13 2.60 | 3021017-010 
Gold — Black 
1 |AB 24/26 16 6.2 73 Q370-ND 8.84 6.32 5.24 | 3021019-16 
2 | A-miniB 24/26 16 6 7A Q371-ND 9.45 6.75 5.61 | 3021021-16 
3 | A-Blunt 24/26 16 5.9 7 Q372-ND 8.27 6.91 4.91 | 3021023-16 
1 |AB 20/26 16 10 11.2 Q373-ND 8.84 6.32 5.24 | 3021025-16 
2 | A-miniB 20/26 16 9 10.2 Q374-ND 9.45 6.75 5.61 | 3021027-16 
3 | A-Blunt 20/26 16 8.8 10 Q375-ND 8.27 6.91 4.91 | 3021029-16 
v i Wire Dim. L Digi-Key Price Each Qualtek 
NEW! DVI Cable Assem blies Fig.| Description (AWG) (ft.) N.W. G.W. Part No. 1 10 100 Part No. 


Features: Nickel — Black 


¢ Tri-shielded with dual Mylar® foil and braid shield reduces interference * Supports hot plugging of ! ae a uDie ae : eS - oszesND we a0 oe iat por 
: ‘ = 4 = 5 : i Ash 41 - 184 : 4 f i ¥ if 

Pientue aaa Rielle oe eee Compatible with flat panel displays, digital CRT 9 | 1845 - 1845 28 3 75 87 0378-ND 18.85 43.47 4118 | 1321005-03 
ee NOES Ann 2 | 2441 - 2441 28 3 73 8.5 | 0379-ND 15.96 11.40 9.47 | 1321007-03 
2 | 2445 - 2445 28 3 8.1 9.3 Q380-ND 18.95 13.54 11.24 | 1321009-03 

T | 12+5 - HD15P 28 6 9.2 10.4 Q381-ND 16.33 11.67 9.69 | 1321011-06 

2 | 18+1 - 1841 28 6 8.2 9.4 Q382-ND 18.01 12.87 10.68 | 1321013-06 

2 | 18+5 - 18+5 28 6 1S 12.7 Q383-ND 25.06 17.90 14.86 | 1321015-06 

2 | 2441 - 2441 28 6 11.3 12.5 Q384-ND 20.95 1497 1243 | 1321017-06 

2 | 2445 - 2445 28 6 13.3 14.6 Q385-ND 26.27 «18.77 ~—«15.58 | 1321019-06 

1 | 12+5 - HD15P 28 10 6.5 15 Q386-ND 22.45 16.04 13.31 | 1321021-10 

2 | 18+1 - 1841 28 10 5.7 67 Q387-ND 23.52 16.80 13.95 | 1321023-10 

2 | 18+5 - 18+5 28 10 8.5 9.6 Q388-ND 33.23 23.74 = 19.70 | 1321025-10 

2 | 2441 - 2441 28 10 8.4 9.4 Q389-ND 2763 19.74 16.38 | 1321027-10 

2 | 2445 - 2445 28 10 10.3 11.5 Q390-ND 36.03 25.74 21.36 _| 1321029-10 

Gold — Black 

1 | 12+5 - HD15P 26 16 9.4 10.5 Q391-ND 37.43 26.74 = 22.19 | 1321031-16 

2 | 18+1 - 1841 26 16 8.2 9.3 Q392-ND 38.45 27.47 22.80 | 1321033-16 

2 | 18+5 - 18+5 26 16 10.4 11.5 Q393-ND 52.92 37.80 31.38 | 1321035-16 

2 | 2441 - 2441 26 16 10.1 11.2 Q394-ND 42.84 30.60 25.40 | 1321037-16 

2 | 2445 - 2445 26 16 12.2 13.4 Q395-ND 59.64 42.60 —-35.36_| 1321039-16 


Features: * Broadcast quality digital video, digital audio and inter component control signals all in one compact, high performance 
connection Three layers of shielding: two 80% + OFC copper braids and one 100% over lapped Mylar® foil provide complete 
immunity to environmental EMI and RFI © Nitrogen-injected dielectric and meticulous construction make this interconnect the 
perfect choice for the most demanding home cinema installations 


Wire | Dim. L Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig.| Description (AWG) | (ft.) N.W. | G.W. | Part No. il 10 100 Part No. 
Nickel — Black 

1 | Type A- Type A 28 3 75 8.7 Q396-ND 17.41 12.44 10.33 | 1721001-03 
2_| Type A - DVI(18+1) 28 3 9.1 10.3 Q397-ND 17.41 12.44 10.33 | 1721003-03 
1 | Type A- Type A 28 6 6.1 7.2 Q398-ND 22.07 15.77 13.09 | 1721005-06 
2_| Type A - DVI(18+1) 28 6 7 8.1 Q399-ND 22.07 15.77 13.09 | 1721007-06 
1 | Type A- Type A 28 10 9.4 10.6 Q400-ND 28.33 20.24 16.80 | 1721009-10 
2_| Type A - DVI(18+1) 28 10 10.5 | 11.7 Q401-ND 28.33 20.24 16.80 | 1721011-10 
1 | Type A- Type A 26 16 7.3 8.3 Q402-ND 47.65 34.04 28.25 | 1721013-16 
2_| Type A - DVI(18+1) 26 16 78 8.8 Q403-ND 47.65 34.04 28.25 | 1721015-16 
1 | Type A- Type A 26 30 10.2 | 11.3 Q404-ND 85.40 61.00 50.63 | 1721017-30 
2_| Type A - DVI(18+1) 26 30 10.6 | 11.7 Q405-ND 85.40 61.00 50.63 | 1721019-30 


More Product Available Online: www.digikey.com 
66 (T073) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


= a No. of | Length Digi-Key ig No. of | Length Digi-Key Pricing 
Tyco Electronics AMP Contacts) In. (mm) | Part No. 1 10 100 Contacts) In.(mm) | Part No. 1 10 100 
Authorized Distributor 2 (50.80) | AQBAA-0502E-ND 3.64 29.61 218.19 2 (50.80) | AQCAA-1002E-ND 3.70 30.15 222.18 
. A 3(76.20) | AQBAA-0503E-ND 3.78 30.78 226.80 : Neen Reaeee ae pe ae ae 
.050 (1.27mm) Flat Flex Cable Assemblies 7 4 (101.60) | AQBAA-0504E-ND 3.92 31.95 235.41 10 Shere Pecan eee es anes er 
-050 (1.27mm) Flat Flex Cable Material: * Insulation: Flame 5 (127.00) | A9BAA-0505E-ND 4.07 33.12 244.02 6 (152.40) A9CAA-1006E-ND 4.35 35.40 260.82 
amet pelyecie Ei GOAWG Beate ence oleae a on 6 (152.40) | A9BAA-O506E-ND 4.21 34.29 252.63 8 (203.20)| A9CAA-1008E-ND 4.67 38.02 280.14 
ating: 1.5 amperes equivalent) * Voltage Rating: 8 (203.20) | ABAA-0508E-ND 4.50 36.62 269.85 
volts * Temperature Rating: -20°C ~ 105°C « Insulation Flammability: ( ) 2 (50.80) | A9CAA-1202E-ND 4.21 34.29 252.63 
Polyester, self-extinguishing per UL Flame Test VW-1 * Dielectric 2 (50.80) | A9BAA-0602E-ND 4.80 39.07 287.91 3 (76.20) | ASCAA-1203E-ND 4.38 35.68 262.92 
Strength: 2500V/MIL 3(76.20) | AQBAA-O603E-ND 4.95 40.27 296.73 4 (101.60) | A9CAA-1204E-ND 4.55 37.08 273.21 
12 | 5 (427.00)| A9CAA-1205E-ND 4.73 38.48 283.50 
Solder Tab to Solder Tab g | 4 (101.60) | ASBAA-0604E-ND 5.09 41.47 305.55 8 (152.40) WABGRAUEGEEINDN 4.90 30.87 29379 
5 (127.00) | AQBAA-O605E-ND 5.24 42.66 314.37 8 (203.20)| AQCAA-1208E-ND 5.24 4266 314.37 
6 (152.40) | AQBAA-O606E-ND 5.39 43.86 323.19 
Se 7 — ae PERG EENO 65 46.06 340.89 2 (50.80) | A9CAA-1702E-ND 7.99 65.07 479.43 
: : : : 3 (76.20) | A9CAA-1703E-ND 8.20 66.75 491.82 
2 (50.80) | A9BAA-0702E-ND 3.61 29.36 216.30 17 4 (101.60) | A9CAA-1704E-ND 8.40 68.43 504.21 
No. of Leni Digi-Key Pricing 3(76.20) | ASBAA-0703E-ND 3.76 3058 225.33 5 (127.00) | A9CAA-1705E-ND 8.61 70.11 516.60 
Contacts] In. (mm) | Part No. 1 10 100 ; 6 (152.40) | A9CAA-1706E-ND 8.82 71.79 528.99 
Saiat) RERGIOCEM 7a eas ac ee 7 | 4(101.60)| ASBAA-0704E-ND 3.91 31.81 234.36 8 (20320) WARGAMES G23 7515 55377 
( ) 
: : 5 (127.00) | ABAA-0705E-ND 4.06 33.03 243.39 
3 (76.20) | AQAAT-O403E-ND 92 7.47 55.02 2 (50.80) | A9CAA-2002E-ND 6.77 55.12 406.14 
4 | 4(101.60)] AQAAT-0404E-ND 1.06 861 63.42 6 (152.40) eee 21 34.26 252.42 3 (76.20) | ASCAA-2003E-ND 7.01 57.06 420.42 
5 (127.00)| AQAAT-0405E-ND 1.20 9.75 71.82 8 (203.20) | A9BAA-0708E-ND 4.51 36.71 270.48 4.(101.60)| ASCAA-2004E-ND 7.25 59.00 434.70 
6 (152.40)| AQAAT-0406E-ND 1.34 10.89 80.22 20 ; : : : 
8 (203.20) | AQAAT-0408E-ND 1.62 13.17 _ 97.02 2 (50.80) | AQBAA-0802E-ND 4.11 33.46 246.54 5 (127.00) PAIR eOOOENER 7.48 60.93 448.98 
2 (60.80) | AQAAT-O502E-ND 91. 7.38 54.39 3(76.20) | AQBAA-0803E-ND 4.26 34.71 255.78 A oes on Fae ate ke ioe ee 
3 (76.20) | AQAAT-O503E-ND 1.05 855 63.00 g | 4(101.60)| ASBAA-O804E-ND 4.42 35.97 265.02 (208.20) t = : : : 
5 |§{t2700)| APAATOSOSEND 134 1080 6022 5 (127-00) ieee $57 $722 274.26 3 (78.20) | AQCAA-2003END 909 a1.a4 509.34 
6 (152.40)| AQAAT-O506E-ND 1.48 12.06 88.83 6 (152.40) (URE coceNo 4.73 98.48. 283.50 op | 4(101.60)| ASCAA-2204E-ND 10.25 83.45 614.88 
8 (203.20)| AQAAT-0508E-ND 1.77 14.39 106.05 8 (208.20) PASE RAOECSE NDE 6.08 40.98 801.98 5 (127.00) | ASCAA-2205E-ND 10.51 85.56 630.42 
2 (50.80) | AQAAT-O602E-ND 1.04 846 62.37 2 (50.80) | AQBAA-1002E-ND 4.65 37.85 278.88 6 (152.40) | A9CAA-2206E-ND 10.77 87.67 645.96 
3 (76.20) | AQAAT-O603E-ND 119 966 71.19 3(76.20) | ASBAA-1003E-ND 4.81 39.16 288.54 8 (203.20) | A9CAA-2208E-ND 11.28 91.88 677.04 
4(101.60)| AQAAT-O604E-ND 1.33 10.86 80.01 2150.80) WAGGRMESEOSEINGN 10.10 20.25 606.06 
6 127.00)| AQAAT-O605E-ND 1.48 12.06 88.83 4 (101.60) | A9BAA-1004E-ND 4.97 40.47 298.20 (50.80) “2502E- . .25 : 
5 (127.00) B05 : ; : 10 3 (76.20) | A9CAA-2503E-ND 10.40 84.70 624.12 
6 (152.40)| AQAAT-O606E-ND 1.63 13.25 97.65 5 (127.00) | A9BAA-1005E-ND 5.13 41.78 307.86 ; tree PERE INEM 4070 A715 6418 
8 (203.20) [PASBATEOSOSESNDS 1.92 15.65 115.29 6 (152.40) | AQBAA-1006E-ND 5.29 43.09 317.52 25 epee PECMMEESEANIN 11.00 8960 66024 
378.20) | AQAAT-O/OSEND 1.82 1074 7917 8 (203.20) PRQBRSMCOEENDR 5.61 45.71 336.84 6 (152.40) | A9CAA-2506E-ND 11.31 92.06 678.30 
7 4 (101.60)| AQAAT-O704E-ND 1.47. 11.97 88.20 2 (50.80) | A9BAA-1702E-ND 10.10 82.25 606.06 8 (203.20) | AQCAA-2508E-ND 11.91 96.96 714.42 
5 (12700) eS 133 aa ieeae 3 (76.20) | AQBAA-1703E-ND 10.31 83.93 618.45 
(152.40) = : ‘ : : 4 (101.60) | A9BAA-1704E-ND 10.51 85.61 630.84 F : 
8 (203.20) | AQAAT-O708E-ND 2.07 16.87 124.32 17 Receptacle Housing to Receptacle Housin 
5 (127.00)| AQBAA-1705E-ND 10.72 87.30 643.23 P' 9 P 9 
2 (50.80) | AQAAT-0802E-ND 1.30 10.60 78.12 : : ; : 
3(76.20) | AQAAT-O803E-ND 146 1186 87.36 6 (152.40) | AQBAA-1706E-ND 10.93 88.98 655.62 > 
g | 4(101.60)| AGAAT-O804E-ND 1.61 13.11 96.60 8 (203.20) | A9BAA-1708E-ND 11.34 92.34 680.40 Pin | 
5 (127.00)| AQAAT-O805E-ND 1.76 14.36 105.84 
6 (152.40)| AQAAT-O806E-ND 1.92 15.62 115.08 2 (50.80) | A9BAA-2002E-ND 8.33 67.80 499.59 / 
8 (203.20)| AQAAT-0808E-ND 2.23 18.13 133.56 3 (76.20) | A9BAA-2003E-ND 8.56 69.74 513.87 ; ; : : 
2 (50.80) | AQAAT-1002E-ND 1.56 12.74 93.87 99 | 4(101.60)| ASBAA-2004E-ND 8.80 71.68 528.15 cae eg aie Pe Baudet See ae. Gadde 
ay poeple 1 ae igang 5 (127.00) | A9BAA-2005E-ND 9.04 73.62 542.43 area, . ae 2 
10 | §(427.00)| AQAAT-1O0SEND 205 1667 122.85 6 (152.40) | AQBAA-2006E-ND 9.28 75.55 556.71 
6(152.40)| AQAAT-1006E-ND 221 17.98 132.51 8 (203.20) | A9BAA-2008E-ND 9.75 79.43 585.27 No. of | Length | Digi-Key Pricing 
8 (203.20) | AQAAT-1008E-ND 2.53 20.61 151.83 2 (60.80) | ASBAA-2502E-ND 1088 8410 619.71 Contacts] In. (mm) | Part No. 1 10 100 
2 (50.80) Gee eelieecccgneg 183 14.93 110.04 3 (76.20) | AQBAA-2503E-ND 10.63 86.55 637.77 2 (50.80) | AQBBA-0402E-ND 4.09 33.32 245.49 
3 (76.20) ee algeccegog 2.01 16.33 120.33 3 (76.20) | ASBBA-0403E-ND 4.23 34.46 253.89 
2 : 4 (101.60) | A9BAA-2504E-ND 10.93 89.01 655.83 ; : : : 
12 | 4 (101.60) TASAATSI2Z04E-NDS 2.18 17.73 130.62 25 4(101.60)| AQBBA-0404E-ND 4.37 35.60 262.29 
5 (127.00)| AQAAT-1205E-ND 2.35 19.12 140.91 5 (127.00) | A9BAA-2505E-ND 11.23 91.46 673.89 4 | 5 ¢12700) WECBEROROESINDM 451 3674 270.69 
oeeeo) ROAR aeOENS aoe Set fet oe 6 (152.40) | AQBAA-2506E-ND 11.53 93.91 691.95 6 (152.40) ASBBA-0406E-ND 465 3788 279.09 
(203.20) - - : : : 8 (203.20) | AQBAA-2508E-ND 12.13 98.81 728.07 8 (203.20) | AQBBA-O408E-ND 4.93 40.16 295.89 
2 (50.80) | AQAAT-1702E-ND 252 20.55 151.41 (203.20) | Ag : 5 5. 
i bore PRS eh faoa yeeee 2 (50.80) | A9BBA-0502E-ND 6.37 51.84 381.99 
‘ ; ; ; : ; noe 3 (76.20) | A9BBA-0503E-ND 6.51 53.01 390.60 
17 | 5 (127.00)| AQAAT-1705E-ND 3.14 2559 188.58 Receptacle Housing with Latch to Solder Tab Phe oy PeeWee Ges 5418 30971 
6(152.40)| AQAAT-1706E-ND 3.35 27.27 200.97 5 (101.60) sul 65 54. ; 
8 (203.20)| ASAAT-1708E-ND 376 30.64 225.75 = / 5 (127.00) | AQBBA-O505E-ND 6.80 55.35 407.82 
2 (50.80) | AQAAT-2002E-ND 2.96 24.11 177.66 Pin 1 6 (152.40) | AOBBA-OS06E-ND 6.94 56.52 416.43 
3 (76.20) | AQAAT-2003E-ND 320 2605 191.94 LU 8 (203.20) | A9BBA-0508E-ND 7.23 58.85 433.65 
a9 | 4(101.60)) ASAAT-2004E-ND 3.44 27.99 206.22 2 (60.80) | ASBBA-0602E-ND 656 6971 513.66 
2 1162-40} RoR er ENE oe Pes Baga Housing Contacts — Material and Finish: Phosphor bronze: 3(76.20) | AQBBA-O603E-ND 8.71 70.91 522.48 
8 (203.20) AQAAT-2008E-ND 4.39 35.74 263.34 plated gold duplex or bright tin-lead overall. Duplex plated 30p gold 6 4 (101.60) | A9BBA-0604E-ND 8.86 72.11 531.30 
2 (60.80) | ASAAT-2202E-ND 3.25 2648 195.09 on mating area. 5 (127.00) | A9BBA-0605E-ND 9.00 73.30 540.12 
3(7620) | AQAAT-2203END 351 2859 210.63 — 6 (152.40) | A9BBA-O606E-ND 9.15 74.50 548.94 
7 : No. of | Length | Digi-Key Pricing 8 (203.20)| A9BBA-O608E-ND 9.44 76.89 566.58 
a9 | 4(101.60)) ASAAT-2204E-ND 3.77 30.69 226.17 eaares| dan) | EARoo 10. 100 
5 (127.00) PAGeaigeoeeNeg 403 92.80 241-74 ; ; 2 (50.80) | AQBBA-0702E-ND 6.04 49.16 362.25 
6 (152.40)| AQAAT-2206E-ND 4.29 34.91 257.25 2 (50.80) | A9CAA-0402E-ND. 18.35 135.24 3 (76.20) | ASBBAO703E-ND 619 50.39 371.28 
Sens MMALZAREMD fa) sts rea) |Acanoene zm sow vest] || | | lovan|ABeAGroeND Sat Stet ano 
: : : : : : : : : : : 5 (127.00) | A9BBA-0705E-ND 6.49 52.84 389.34 
3 (76.20) | AQAAT-2503E-ND 4.01 32.63 240.45 5 (127.00) | A9CAA-0405E-ND 21.77 160.44 ( ) 
4(101.60)| AQAAT-2504E-ND 431 3508 258.51 2 Aco. 40) eee Bear saad 6 (152.40) | A9BBA-0706E-ND 6.64 54.06 398.37 
25 427,00) AQAAT-2505E-ND 4.61 37.53 276 (152.40) 50206 Es ; E 8 (203.20)| AQBBA-0708E-ND 6.94 56.52 416.43 
Sle 7-00) 508 ; Less 27081 8 (203.20) | A9CAA-0408E-ND 25.19 185.64 
6 (152.40)| AQAAT-2506E-ND 4.91 39.99 294.63 (203.20) js : : : 
3 (208.20) PAGRAPEPOSEMIGM 551 449 92075 2 (50.80) | A9BBA-0802E-ND 6.92 56.34 415.17 
20) : 2 : 2 (50.80) | A9CAA-0502E-ND 20.32 149.73 3 (76.20) | AJBBA-0803E-ND 7.07 57.60 424.41 
3 (76.20) | A9CAA-0503E-ND 21.49 158.34 8 4 (101.60) | A9BBA-O804E-ND 7.23 58.85 433.65 
; 4 (101.60) | A9CAA-0504E-ND 22.66 166.95 5 (127.00) | A9BBA-0805E-ND 7.38 60.11 442.89 
Receptacle Housing to Solder Tab 5 (127.00) | A9CAA-0505E-ND 23.83 175.56 6 (152.40) | A9BBA-O806E-ND 7.54 61.36 452.13 
/ 6 (152.40) | A9CAA-0506E-ND 24.99 184.17 8 (203.20) | AYBBA-0808E-ND 7.84 63.87 470.61 
* 
Pin 1 8 (208.20) (Ae eee Ne, eree8s 201.00 2 (50.80) | A9BBA-1002E-ND 7.73 62.96 463.89 
2 (50.80) | A9CAA-0602E-ND. 22.26 164.01 3 (76.20) | A9BBA-1003E-ND 7.89 64.27 473.55 
3 (76.20) | A9CAA-0603E-ND. 23.46 172.83 to | 4(101.60)| A9BBA-1004E-ND 8.05 65.58 483.21 
Housing Contacts — Material and Finish: Phosphor bronze; 4 (101.60) | A9CAA-0604E-ND 24.65 181.65 5 (127.00)| AQBBA-1005E-ND 8.21 66.89 492.87 
Rated god super or bright tin-lead overall. Duplex plated 30 gold 5 (127.00) | A9CAA-0605E-ND 25.85 190.47 6 (152.40) | A9BBA-1006E-ND 8.38 68.20 502.53 
aa 6 (152.40) | A9CAA-0606E-ND 27.05 199.29 8 (203.20) | A9BBA-1008E-ND 8.70 70.82 521.85 
No. of | Length | Digi-Key Pricing 8 (203.20) | AYCAA-0608E-ND 29.44 216.93 2 (50.80) | ABBA-1702E-ND 17.68 143.95 1060.71 
Contacts) In. (mm) | Part No. 1 10 100 2 (50.80) | A9CAA-0802E-ND 26.16 192.78 3 (76.20) | A9BBA-1703E-ND 17.89 145.64 1073.10 
2 (50.80) | A9BAA-0402E-ND 2.44 19.84 146.16 3 (76.20) | A9CAA-0803E-ND 27.42 202.02 47 | 4(101.60)] A9BBA-1704E-ND 18.09 147.32 1085.49 
3 (76.20) | AQBAA-0403E-ND 2.58 20.98 154.56 4(101.60)| ASCAA-0804E-ND 28.67 211.26 5 (127.00) | A9BBA-1705E-ND 18.30 149.00 1097.88 
4 (101.60)| AQBAA-0404E-ND 2.72 22.12 162.96 6 (152.40) | A9BBA-1706E-ND 18.50 150.68 1110.27 
. 5 (127.00) | A9BAA-0405E-ND 2.86 23.26 171.36 ereean anette ape Sach 8 (203.20) | A9BBA-1708E-ND 18.92 154.04 1135.05 
6 (152.40)| AQBAA-0406E-ND 3.00 24.40 179.76 3 (203.20) (eee te ee eor ies 
8 (203.20)| AQBAA-0408E-ND 3.28 26.68 196.56 . 5 ; (Continued) 
More Product Available Online: www.digikey.com 
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= . -100” (2.54mm) Flat Flex Cable Assemblies Receptacle Housing to Solder Tab 
Tyco Electronics AMP Mates with single row .025 (.64mm) square pin, .100 (2.54mm) headers. 
Authorized Distributor -100 (2.54mm) Flat Flex Cable Material: * Conductors: Un-plated copper per 
‘ QQ-C-502 « Insulation: Flame retardant polyester film Performance Char- Pin’ 
-050” (1.27mm) Flat Flex Cable Assemblies (Cont.) acteristics: * Current Rating: 2 amperes (28AWG equivalent) » Voltage Rating: 
. . 300 volts * Temperature Rating: -20°C ~ 105°C » Insulation Resistance: 5000 
Receptacle Housing to Receptacle Housing megohms (min.) » Insulation Flammability: Polyester, self-extinguishing per 
UL Flame Test VW-1 
No. of | Length | Digi-Key Pricing 145 Housing Contacts — Material and Finish: Phosphor bronze; plated 
Contacts} In. (mm) | Part No. 1 10 100 Solder Tab to Solder Tab 688) ae gold duplex or bright tin-lead overall. Duplex plated 
2 (50.80) | A9BBA-2002E-ND 13.69 111.49 821.52 Ss A9BAG-CICICIDIF-ND 15y gold or 301 gold on mating area. 
3 (76.20) | A9BBA-2003E-ND 13.93 113.43 835.80 es A9BAA-LILICICIF-ND = 301 gold 
4 (101.60) | A9BBA-2004E-ND 14.17 115.37 850.08 } ; 
20 Solder Tab a a 
5 (127.00) | AQBBA-2005E-ND 14.41 117.31 864.36 ntab.pin No. of | Length | Digi-Key Pricing 
6 (152.40) | A9BBA-2006E-ND 14.64 119.24 878.64 Contacts} In.(mm) | Part No. 1 10 100 
8 (203.20) | A9BBA-2008E-ND 15.12 123.12 907.20 No. of | Length | Digi-Key Pricing 2 (50.80) | AQBAG-0202F-ND 1.98 16.16 119.07 
2 (50.80) | AQBBA-2502E-ND 16.95 138.05 1017.24 onic te ie (earn Weare Nes Le reer 5 4 (01.60) | AQBAG-O2O4FND 221 1801 192.72 
3 (76.20) | A9BBA-2503E-ND 17.26 140.51 1035.30 a teoo pate y aces aber 5 (127.00)| AJBAG-0205F-ND 233 18.95 139.65 
4 (101.60) | A9BBA-2504E-ND 17.56 142.96 1053.36 , 7 7 ; : : 6 (152.40) | A9BAG-0206F-ND 2.44 19.89 146.58 
25 4 (101.60) PASRAIGOZ0AR NDR) 92 (7.52 55.44 8 (203.20) | AJBAG-0208F-ND 2.67 21.77 _ 160.44 
5 (127.00) | A9BBA-2505E-ND 17.86 145.41 1071.42 2 | 5(127.00)| ASAAT-0205F-ND 1.04 846 6237 (203.20) Z : E 
6 (152.40) | A9BBA-2506E-ND 18.16 147.86 1089.48 6 (152.40)| AQAAT-0206F-ND 115 9.38 69.09 ae ROB A Seen am 1o54 bee 
8 (203.20) | A9BBA-2508E-ND 18.76 152.76 1125.60 8 (203.20) | AQAAT-0208F-ND 1.38 11.26 82.95 (76.20) ‘ ; : 
4(101.60)| A9BAG-0304F-ND 2.48 20.21 148.89 
2 (50.80) | AQAAT-0302F-ND 90 7.35 54.18 3 
5 (127.00)| A9BAG-O305F-ND 2.60 21.20 156.24 
3 (76.20) PAO AAICOSE NE 1.03 8.95 61.53 6 (152.40) | AQBAG-O306F-ND 2.73 2220 163.59 
eh ik 3 | 4 (101.60) PRS ROR NOR 1.14 9.02 68.67 8 (203.20)| AQBAG-0308F-ND 2.97 2417 178.08 
Receptacle Housing with Latch to 5 (127.00)| AQAAT-O305F-ND 1.27 10.32 76.02 oe. RORACIOAOD END 249 20.26 149.31 
Receptacle Housing with Latch 6 (152.40)| AQAAT-O306F-ND 1.39 11.31 83.37 . in : . . : 
. 2 8 (203.20)| AQAAT-0308F-ND 1.63 13.28 97.86 3 (76.20) | AOBAG-0403F-ND 2.61 21.29 156.87 
= 2 (60.80) | AQAAT-0402F-ND 1.09 8.86 65.31 4 ee Ree eeed ser bata iros 
Pin 4 3 (76.20) | AQAAT-0403F-ND 1.21 9.89 72.87 5 (127.00) pogo o> eee. te 
i : 5 6 (152.40) | A9BAG-O406F-ND 2.99 24.37 179.55 
4(101.60)| AQAAT-0404F-ND 1.34 10.92 80.43 
= f = 4 | 5(127.00)| AQAAT-O405F-ND 1.47 11.94 87.99 8 (203.20) BAQBAGOAOSENDE 3.24 26.42 194.67 
6 (152.40) | AQAAT-0406F-ND 1.59 12.97 95.55 2 (50.80) | AQBAG-0502F-ND 2.72 22.17 163.38 
Latch Style Housing — Material: Black thermoplastic, flame 8 (203.20) | A9AAT-0408F-ND 1.84 15.02 110.67 3 (76.20) | ASBAG-0503F-ND 2.85 23.23 171.15 
retardant, 94V-0 rated. Duplex plated contacts. 30y gold on mating 2 (50.80) | AQAAT-0502F-ND 1.25 10.20 75.18 5 4 (101.60) | A9BAG-0504F-ND 2.98 24.28 178.92 
area. 3 (76.20) | AQAAT-0503F-ND 1.39 11.29 83.16 5 (127.00) | ASBAG-OSO5F-ND 3.12 25.37 186.90 
5 | 4(101.60)| AQAAT-OS04F-ND 1.52 12.34 90.93 aipeson, Ae 4 beee ennts 
: 4 f - - 5 5 ; 
No. of | Length / Digi-Key Boeing) 6 1152-40) ASAAT-OS06F-ND 198 1448 10668 2 (50.80) | AQBAG-0602F-ND 2.97 24.17 178.08 
Contacts} In. (mm) | Part No. 1 10-100 8 (203.20)| AQAAT-O508F-ND_ 2.04 16.62 122.43 3 (76.20) | A9BAG-O603F-ND 3.11 25.34 186.69 
2 (50.80) | A9CCA-0402E-ND 3.73 30.35 223.65 2 (50.80) | AQAAT-O602F-ND 1.42 11.60 85.47 6 eae pecans oe 26.58 ee 
3(76.20) | A9CCA-0403E-ND 3.87 31.49 232.05 3 (76.20) | AQAAT-O603F-ND 1.57 12.80 94.29 oilee poe i iets f 
pane > AQCCA-0404E-ND 4.01 32.63 240.45 6 4 (101.60)| A9AAT-O604F-ND 1.72 13.99 103.11 6 (152.40) | AOBAG-O606F-ND 3.55 28.93 213.15 
4 5 (127.00) MARCGMORGSEINDN 415 3977 24a.95 5 (127.00)| AQAAT-O605F-ND 1.87 15.19 111.93 8 (203.20) | AOBAG-O608F-ND 3.85 31.32 230.79 
(127.00) " - : : ; 6 (152.40)| AQAAT-O606F-ND 2.01 16.39 120.75 2 (60.80) | A9BAG-0802F-ND 3.48 28.33 208.74 
6 (152.40) | AQCCA-O406E-ND 4.29 34.91 257.25 8 (203.20)| AQAAT-O608F-ND 2.30 18.75 138.18 3 (76.20) | A9BAG-0803F-ND 3.66 29.78 219.45 
8 (203.20) | A9CCA-0408E-ND 4.57 37.19 274.05 2 (50.80) | A9AAT-0802F-ND 1.79 1459 107.52 8 Soro; Rep aeieo ees ae oes poe 
i 5 3 (76.20) | AQAAT-0803F-ND 1.97 16.07 118.44 5 (127. -0805F- : : .87 
2 (50.80) | A9CCA-0502E-ND 4.08 33.23 244.86 
(80.60) eens 4(101.60)| AQAAT-O804F-ND 215 1753 129.15 6 (152.40) | ASBAG-O806F-ND 4.20 34.17 251.79 
3 (76.20) |JASCCA-OS03E:NDI 4.22 94.40 253.47 8 | 5 (127.00)| AQAAT-O805F-ND 2.33 1898 139.86 8 (203.20) | AQBAG-0808F-ND_ 4.55 37.08 _ 273.21 
5 | 4(101.60)) A9CCA-O504E-ND 4.37 35.57 262.08 6 (152.40)| A9AAT-O806F-ND 2.51 20.43 150.57 2 (50.80) | A9BAG-0902F-ND 3.78 30.75 226.59 
5 (127.00)| A9CCA-O505E-ND 4.51 36.74 270.69 8 (203.20) | AQAAT-0808F-ND__2.87__23.37__ 172.20 3 (76.20) | A9BAG-0903F-ND 4.00 32.58 240.03 
6 (152.40) | A9CCA-O506E-ND 4.66 37.91 279.30 2 (50.80) | AQAAT-0902F-ND 1.98 16.13 118.86 g | 4 (101.60) ASBAG-0904F-ND 4.22 34.40 253.47 
8 (203.20)| A9CCA-0508E-ND 4.94 40.24 296.52 3 (76.20) | AQAAT-0903F-ND 2.21 17.96 132.30 5 (127.00)| A9BAG-O905F-ND 4.45 36.20 266.70 
2 (60.80) | ASCCA-0602E-ND 442 36.02 265.44 9 |S {izr00)| AQAAT-O90SFIND 265 2157 15897 8 (203.20)| ASBAG.O90BF.ND 5.12 41.67 30702 
3 (76.20) | A9CCA-O603E-ND 4.57 37.22 274.26 6 (152.40)| AQAAT-O906F-ND 2.87 23.40 172.41 2 (50.80) | A9BAG-1002F-ND 3.97 32.35 238.35 
g | 4(101.60)| ASCCA-0604E-ND 4.72 38.42 283.08 8 (203.20) | AQAAT-O0908F-ND 3.32 27.05 199.29 3 (76.20) | ASBAG-1003F-ND 4.20 34.23 252.21 
5 (127.00)| A9CCA-O605E-ND 4.87 39.62 291.90 2 (50.80) | AQAAT-1002F-ND 2.08 16.90 124.53 jo | 4(101.60)] A9BAG-1004F-ND 4.43 36.08 265.86 
6 (152.40)| A9CCA-O606E-ND 5.01 40.81 300.72 3 (76.20) | AQAAT-1003F-ND 2.30 18.75 138.18 5 (127.00)| A9BAG-1005F-ND 4.66 37.93 279.51 
8 (203.20) | A9CCA-O608E-ND 5.31 43.21 318.36 10 4 (101.60) | AQAAT-1004F-ND 2.53 20.61 151.83 6 (152.40) | A9BAG-1006F-ND 4.89 39.79 293.16 
5 (127.00)| AQAAT-1005F-ND 2.76 22.46 165.48 8 (203.20) | A9BAG-1008F-ND 5.34 43.52 320.67 
2 (50.80) | A9CCA-0802E-ND 5.12 41.72 307.44 6 (152.40)| AQAAT-1006F-ND 2.99 24.34 179.34 2 (50.80) | A9BAG-1102F-ND 417 33.97 250.32 
3 (76.20) | A9CCA-0803E-ND 5.28 42.98 316.68 8 (203.20) | AQAAT-1008F-ND 3.44 28.04 206.64 3 (76.20) | A9BAG-1103F-ND 4.40 35.85 264.18 
g | 4(101.60)| ASCCA-0804E-ND 5.43 44,23 325.92 2 (50.80) | AQAAT-1102F-ND 2.17 17.64 129.99 41 |4(101.60)| AQBAG-1104F-ND 4.64 97.76 278.25 
5 (127.00)| A9CCA-0805E-ND 5.59 45.49 335.16 3 (76.20) | AQAAT-1103F-ND 2.40 19.52 143.85 5 (127.00)| A9BAG-1105F-ND 4.87 39.67 292.32 
6 (152.40)| A9CCA-0806E-ND 5.74 46.74 344.40 41. | 4(101.60)| AQAAT-1104F-ND = 2.63 21.43 157.92 6 (152.40) | AQBAG-1106F-ND 5.10 41.55 306.18 
e | 5 (127.00)| AQAAT-1105F-ND = 2.86 23.31 171.78 8 (203.20) | AIBAG-1108F-ND 5.57 45.34 334.11 
8 (208.20) (RASC CA EUSENDE 6.05 49.25 362.86 6 (152.40)| AQAAT-1106F-ND 3.10 25.22 185.85 2 (60.80) | ASBAG-1202F-ND 3.04 30.12 236-67 
2 (50.80) | A9CCA-1002E-ND 5.84 47.57 350.49 8 (203.20) | AQAAT-1108F-ND__ 3.56 29.01__213.78 3 (76.20) | A9BAG-1203F-ND 4.26 34.66 255.36 
3 (76.20) | A9CCA-1003E-ND 6.00 48.88 360.15 2 (50.80) | AQAAT-1202F-ND 2.48 20.21 148.89 4 (101.60) | A9BAG-1204F-ND 4.57 37.22 274.26 
jo | 4(101.60)) AQCCA-1004E-ND 6.16 50.19 369.81 ate) Aa OaNS aaa Seat tenee 12 |5(127.00)| AQBAG-1205F-ND 4.88 39.76 292.95 
5 (127.00) | A9CCA-1005E-ND 6.32 51.50 379.47 : - = i : : 6 (152.40) | A9BAG-1206F-ND 5.20 42.32 311.85 
( ) : - 12 | 5 (127.00)| ASAAT-1205F-ND 3.42 27.84 205.17 8 (203.20) | AJBAG-1208F-ND 5.82 _ 47.42 349.44 
6 (152.40)| A9CCA-1006E-ND 6.49 52.81 389.13 
6 (152.40)| AQAAT-1206F-ND 3.73 30.41 224.07 2 (50.80) |AQBAG-A302E-ND 4.82 2922 288.06 
8 (203.20)| A9CCA-1008E-ND 6.81 55.43 408.45 8 (203.20)| ASAAT-1208F-ND 4.36 35.51 261.66 aeso (CER LOEEAD IPERS 
2 (50.80) | ASCCA-1202E-ND 6.59 53.67 395.43 2 (50.80) | AQAAT-1302F-ND 2.64 21.52 158.55 4(101.60)| AQBAG-1304F-ND 5.45 44.40 327.18 
3 (76.20) | A9CCA-1203E-ND 6.76 55.06 405.72 3 (76.20) | AQAAT-1303F-ND 2.96 24.11 177.66 13 | 5 (127.00)| AQBAG-1305F-ND 5.77 47.00 346.29 
4.(101.60)| ASCCA-1204E-ND 6.93 56.46 416.01 4 (101.60) ACARI algo 3:28 26.70 196.77 6 (152.40) ASBAG-1306F-ND 6.09 49.59 365.40 
( ) 13 127.00)| AQAAT-1305F-ND 3.60 29.30 215.88 
12 a 7 5 (127.00) -1305F- 5 . 5: 8 (203.20) | A9BAG-1308F-ND 6.73 54.78 403.62 
5 (127.00)| A9CCA-1205E-ND 7.11 57.86 426.30 : | 
6 (152.40)| AQAAT-1306F-ND 3.92 31.89 234.99 2 (50.80) WAGEEGHAODRNIDN 5.05 41.18 303.03 
6 (152.40) | A9CCA-1206E-ND 7.28 59.25 436.59 8 (203.20) | AQAAT-1308F-ND 4.55 37.08 273.21 ee ASBAG-1403F-ND 537 4375 32235 
8 (203.20) | A9CCA-1208E-ND 7.62 62.04 457.17 2 (50.80) | AQAAT-1402F-ND 2.81 22.86 168.42 (76.20) ; 7 i 
3 (76.20) | AQAAT-1403F-ND 3.13 2548 187.74 44 | £ (101-60) PACER eacemgueg 5.69 (46.37 341.67 
2 (50.80) | A9CCA-1702E-ND 13.45 109.55 807.24 i Gor a RO CEGIENIM sas a1 Dove? 5 (127.00)| A9BAG-1405F-ND 6.02 49.02 361.20 
3 (76.20) | A9CCA-1703E-ND 13.66 111.24 819.63 14 15 (127.00)| AQAAT-1405F-ND 3.78 30.75 226.59 6 (152.40) | ASBAG-1406F-ND 6.34 51.64 380.52 
47__| 4(101.60)] ASCCA+1704E-ND 13.87 112.92 832.02 6 (152.40)| AQAAT-1406F-ND 410 3337 245.91 8 (203.20) | ASBAG-1408F-ND__6.99 _56.89__ 419.16 
5 (127.00)| A9CCA-1705E-ND 14.07 114.60 844.41 8 (203.20)| AQAAT-1408F-ND 4.75 38.65 284.76 2 (50.80) |TASBAGSTSOZEANID 5.94 (48.36 356.97 
6 (152.40)| AQCCA-1706E-ND 14.28 116.28 856.80 2 (50.80) | AQAAT-1502F-ND 2.98 24.23 178.50 Fio1eos eee oo e och 5108 pian 
8 (203.20)| A9CCA-1708E-ND 14.69 119.64 881.58 3 (76.20) | AQAAT-1503F-ND 3.30 26.90 198.24 15 ; : : : 
5 (127.00)| A9BAG-1505F-ND 6.93 56.40 415.59 
4(101.60)| AQAAT-1504F-ND 3.63 29.58 217.98 
2 (50.80) | A9CCA-2002E-ND 10.58 86.16 634.83 15 1/5 (127.00)| AQAAT-1505F-ND 3.96 3226 237.72 6 (152.40) | AIBAG-1506F-ND 7.26 59.08 435.33 
3 (76.20) | ASCCA-2003E-ND 10.82 88.09 649.11 6 (152.40)| AQAAT-1506F-ND 4.29 34.94 257.46 § (203.20) BASEBGRISUDNOR 7.01 64.44 474.81 
29 | 4(101.60)] ASCCA-2004E-ND 11.06 90.03 663.39 8 (203.20)| AQAAT-1508F-ND 4.95 40.30 296.94 2 (50.80) | ASBAG-1602F-ND 5.84 47.57 350.49 
5 (127.00)| A9CCA-2005E-ND 11.29 91.97 677.67 2 (50.80) | AQAAT-1602F-ND 3.14 25.56 188.37 . von) Ae Cote out Baa he 
6 (152.40) | A9CCA-2006E-ND 11.53 93.91 691.95 3 (76.20) | AQAAT-1603F-ND 3.47 28.27 208.32 16 (101.60) i : : : : 
4.(101.60)| AQAAT-1604F-ND 3.81 31.01 228.48 5 (127.00) HACEAGHIGUEANE® 6.64 55.72 410.55 
8 (203.20) | A9CCA-2008E-ND 12.01 97.78 720.51 16 : 5 : : i 6 (152.40) | AQBAG-1606F-ND 7.18 58.43 430.50 
5 (127.00)| AQAAT-1605F-ND 4.14 33.72 248.43 
2 (50.80) | A9CCA-2202E-ND 16.21 131.98 972.51 6 (152.40)| AQAAT-1606F-ND 4.47 36.42 268.38 8 (203.20) | ASBAG-1608F-ND__7.84 63.87 _ 470.61 
3 (76.20) | A9CCA-2203E-ND 16.47 134.09 988.05 8 (203.20) | AQAAT-1608F-ND 5.14 41.87 _ 308.49 ae Nanaia Le cose a8 
4 (101.60) | A9CCA-2204E-ND 16.73 136.20 1003.59 2 (50.80) | AQAAT-1802F-ND 3.91 31.86 234.78 : ; é i : 
22 | 5 (127.00)| A9CCA-2205E-ND 16.99 138.31 1019.13 3 (76.20) | AQAAT-1803F-ND 4.48 36.48 268.80 ta | £ (101.60) ROB AegtecataNDg 8.55 68.6 513.08 
- 4 5 (127.00)| A9BAG-1805F-ND 9.12 74.24 547.05 
6 (152.40)| A9CCA-2206E-ND 17.24 140.42 1034.67 4(101.60)/ ASAAT-1804F-ND = 5.05 41.10 302.82 
(152.40) - - : ; : 18 Q 6 (152.40) | A9BAG-1806F-ND 9.68 78.86 581.07 
5 (127.00)| AQAAT-1805F-ND 5.61 45.71 336.84 
8 (203.20) | A9CCA-2208E-ND 17.76 144.64 1065.75 6 (152.40)| ASAAT-1806F-ND 6.18 50.33 370.86 8 (203.20) | A9BAG-1808F-ND 10.82 88.09 649.11 
2 (50.80) | A9CCA-2502E-ND 16.50 134.32 989.73 8 (203.20) | AQAAT-1808F-ND__7.32__ 59.57 _ 438.90 areso Aaa ie ee Pare 
3 (76.20) | A9CCA-2503E-ND 16.80 136.77 1007.79 2 (50.80) | AQAAT-2002F-ND 4.25 34.57 254.73 76. : . : 67 
a(iot 20) AQCCA-2504E-ND 17.10 139.22 1025.85 3(76.20) | AQAAT-2003F-ND 4.82 99.27 289.38 29 | 4 (101.60) RSE eecemueg 872 7102 523.2 
25 ; ; : : : ; 5 (127.00)| A9BAG-2005F-ND 9.30 75.72 557.97 
5 (127.00)| A9CCA-2505E-ND 17.40 141.67 1043.91 4 (101.60) PASRAT=2002E-NDT) 5.40 43.98 924.03 
(127.00) renee : : ; 20 | 5 (127.00)| AQAAT-2005F-ND 5.98 48.68 358.68 6 (152.40) | AQBAG-2006F-ND 9.88 80.43 592.62 
6 (152.40)| A9CCA-2506E-ND 17.70 144.12 1061.97 6 (152.40)| ASAAT-2006F-ND 656 53.41 393.54 8 (203.20) | AQBAG-2008F-ND 11.04 89.86 662.13 
8 (208.20) RASC CAceSUSEANDg 18.90 149.03 1098.09 8 (203.20) | ASAAT-2008F-ND 7.71 62.81 462.84 Call for complete part number and pricing. (Continued) 
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= Receptacle Housing with Latch to Solder Tab 
™ Tyco Electronics AMP 


Receptacle Housing with Latch to 
Receptacle Housing with Latch 


Authorized Distributor Pin’ 5 
-100” (2.54mm) Flat Flex Cable Assemblies (Cont.) = Pins 4 
Receptacle Housing to Receptacle Housing ‘ H 
Mates with single row .025 (.64mm) square pin, .100 (2.54mm) headers. 7 ‘i . 
_ Latch Style Housing — Material: Black thermoplastic, flame Latch Style Housing — Material: Black thermoplastic, flame 
Pin 1 retardant, 94V-0 rated. Duplex plated contacts. retardant, 94V-0 rated. Duplex plated contacts. 


A9CAG-LILIDILIF-ND = 15 gold, A9CAA-LILILILIF-ND = 30y gold A9CCG-LIDILIDIF-ND = 15y gold, 


A9CCA-LIDUDIDIF-ND = 30y gold 


. ; ha 5 No. of | Length Digi-Key Pricing 
Plain Style Housing Material: Black thermoplastic, flame Contacts) In. (mm) | Part No. 1 10 400 No.of | Length | DighKey Pricing 
retardant, 94V-0 rated. Duplex plated contacts. 
AQBBG-LICIDICF-ND = 15y gold, ASBBA-CIOICIDIF-ND = 30y gold 2 (50.80) | A9CAG-0202F-ND 1.79 14.56 107.31 Contacts} In. (mm) | Part No. 1 10 100 
: aor en) RoC Re SoC NG ye Pay eae 2 (50.80) | A9CCG-0202F-ND 2.88 23.48 173.04 
igi- ici : , ; . 3 (76.20) | A9CCG-0203F-ND 3.00 24.42 179.97 
contacts ie Gn) BetiNed jl eee) an 2 | 5 (127.00) | A9CAG-0205F-ND 2.14 17.39 128.10 acoes) Boe e SOE NE iD! COR Gas 18s 80 
: : 6 (152.40) | A9CAG-0206F-ND 2.25 18.33 135.03 2 | 5(127.00)| ASCCG-0205F-ND 323 2631 193.83 
2 (60.80) ASB 02025 ND aor 2668 Jo688 8 (203.20) | A9CAG-0208F-ND 2.48 20.18 148.68 6 (152.40) | A9CCG-0206F-ND 3.35 27.25 200.76 
eho 60) ‘AQBBG-0204F-ND 350 2853 210.21 2 (50.80) | A9CAG-0302F-ND 2.13 17.33 127.68 8 (203.20) | A9CCG-0208F-ND 3.57 29.10 214.41 
2 | 5(127.00)| ASBBG-0205F-ND 3.62 29.47 217.14 3 (76.20) | ASCAG-0303F-ND 2.25 18.33 135.03 2 (60.80) | A9CCG-0302F-ND 3.36 27.33 201.39 
6 (152.40)} AQBBG-0206F-ND 3.73 30.41 224.07 3 | 4(101.60) | ASCAG-0304F-ND 2.37 19.32 142.38 3 (76.20) | AICCG-0303F-ND 3.48 28.30 208.53 
8 (203.20) | A9BBG-0208F-ND 3.96 32.26 237.72 5 (127.00) | ASCAG-0305F-ND 2.49 20.29 149.52 3 | 4 (101.60) | ASCCG-0304F-ND 3.60 29.30 215.88 
2 (50.80) | AQBBG-0302F-ND 3.58 29.13 214.62 6 (152.40) | ASCAG-0306F-ND 2.61 21.29 156.87 5 (127.00) | A9CCG-0305F-ND 3.72 30.30 223.23 
3 (76.20) | AQBBG-0303F-ND 3.70 30.12 221.97 8 (203.20) | A9CAG-0308F-ND 2.86 23.26 171.36 6 (152.40) | A9CCG-0306F-ND 3.84 31.26 230.37 
3 | 4(101.60)| AQBBG-0304F-ND 3.82 31.12 229.92 2 (60.80) | A9CAG-0402F-ND 2.46 20.01 147.42 8 (203.20) | A9CCG-0308F-ND 4.08 33.26 245.07 
5 (127.00)| A9BBG-0305F-ND 3.94 32.09 236.46 3 (76.20) | A9CAG-0403F-ND 2.58 21.03 154.98 2 (50.80) | A9CCG-0402F-ND 383 31.15 229.53 
6 (152.40)| A9BBG-0306F-ND 4.06 33.09 243.81 4 | 4 (101.60) | ASCAG-0404F-ND 2.71 22.06 162.54 3 (76.20) | A9CCG-0403F-ND 3.95 32.18 237.09 
8 (203.20) | A9BBG-0308F-ND 4.31 35.06 258.30 5 (127.00) | A9CAG-0405F-ND 2.84 23.09 170.10 4 (101.60) | A9CCG-0404F-ND 4.08 33.20 244.65 
2 (50.80) | A9BBG-0402F-ND 3.89 31.66 233.31 6 (152.40) | A9CAG-0406F-ND 2.96 24.11 177.66 4 | 5 (127.00) | A9CCG-0405F-ND 4.20 34.23 252.21 
3 (76.20) | A9BBG-0403F-ND 4.01 32.69 240.87 8 (203.20) | A9CAG-0408F-ND 3.21 26.16 192.78 6 (152.40) | A9CCG-0406F-ND 4.33 35.25 259.77 
4 4 (101.60) | A9BBG-0404F-ND 4.14 33.72 248.43 2 (60.80) | ASCAG-0502F-ND 2.78 22.60 166.53 8 (203.20) | A9CCG-0408F-ND 4.58 37.31 274.89 
5 (127.00)| A9BBG-O0405F-ND 4.27 34.74 255.99 3 (76.20) | A9CAG-0503F-ND 2.91 23.66 174.30 2 (50.80) | A9CCG-0502F-ND 4.29 34.97 257.67 
6 (152.40) | AQBBG-0406F-ND 4.39 35.77 263.55 4 (101.60) | A9CAG-0504F-ND 3.04 24.74 182.28 3 (76.20) | A9CCG-0503F-ND 4.43 36.05 265.65 
8 (203.20) | AQBBG-0408F-ND 4.64 37.82 278.67 2 5 (127.00) | A9CAG-0505F-ND 3.17 25.79 190.05 4 (101.60) | A9CCG-0504F-ND 4.56 37.11 273.42 
2 (50.80) | A9BBG-0502F-ND 4.19 34.11 251.37 6 (152.40) | A9CAG-0506F-ND 3.30 26.85 197.82 5 5 (127.00) | A9CCG-O505F-ND 4.69 38.19 281.40 
3 (76.20) | AQBBG-O503F-ND 4.32 35.17 259.14 8 (203.20) | A9CAG-0508F-ND 3.56 28.98 213.57 6 (152.40) | A9CCG-O506F-ND 4.82 39.24 289.17 
mee) Pee 25080) | ABCAG-ROZEND 3.10 25.28 10627 B{20320) AICOGISOSEND 5054.58 S0682 
é , r : : : 3 (76.20) | A9CAG-0603F-ND 3.25 26.48 195.09 2 (50.80) | A9CCG-0602F-ND 4.78 38.96 287.07 
5 (08 30) Pera eran aoe eee aoeae g | 4(101.60) | ASCAG-0604F-ND 3.40 27.67 203.91 3 (76.20) | A9CCG-0603F-ND 4.93 40.16 295.89 
2 (50.80) | ASBBG-0602F-ND 4.513671 270.48 5 (127.00) | A9CAG-O605F-ND 3.54 28.84 212.52 g | 4 (101.60) | ASCCG-0604F-ND 5.08 41.33 304.50 
3(76.20) | ASBBG-0603F-ND 466 3791 279.30 6 (152.40) | A9CAG-0606F-ND 3.69 30.04 221.34 5 (127.00) | A9CCG-O605F-ND 5.22 42.52 313.32 
4(10160)| ASBBG-0604E-ND 480 39.10 28812 8 (203.20) | A9CAG-0608F-ND 3.98 32.43 238.98 6 (152.40) | A9CCG-O606F-ND 5.37 43.72 322.14 
6 | 5(127.00)} A9BBG-O605F-ND 4.95 40.30 296.94 2 (60.80) | A9CAG-0802F-ND 4.44 36.14 266.28 8 (203.20) | ASCCG-0608F-ND_ 5.66 46.11 339.78 
6 (152.40)| A9BBG-O606F-ND 5.10 41.50 305.76 3 (76.20) | ASCAG-0803F-ND 4.62 37.62 277.20 2 (50.80) | A9CCG-0802F-ND 7.08 57.68 425.04 
8 (203.20) | AYBBG-0608F-ND 5.39 43.86 323.19 8 4 (101.60) | A9CAG-0804F-ND 4.80 39.07 287.91 3 (76.20) | A9CCG-0803F-ND 7.27 59.17 435.96 
2 (50.80) | A9BBG-0802F-ND 5.16 42.04 309.75 5 (127.00) | ASCAG-0805F-ND 4.98 40.53 298.62 8 4 (101.60) | A9CCG-0804F-ND 7.44 60.62 446.67 
3 (76.20) | A9BBG-0803F-ND 5.34 43.49 320.46 6 (152.40) | ASCAG-0806F-ND 5.16 42.01 309.54 5 (127.00) | A9CCG-0805F-ND 7.62 62.07 457.38 
g | 4(101.60)| AQBBG-0804F-ND 5.52 44.97 331.38 8 (203.20) | ASCAG-0808F-ND 5.52 44.92 330.96 6 (152.40) | A9CCG-O806F-ND 7.81 63.56 468.30 
5 (127.00)| A9BBG-0805F-ND 5.70 46.43 342.09 2 (60.80) | ASCAG-0902F-ND 4.16 33.86 249.48 8 (203.20) | A9CCG-0808F-ND_ 8.16 66.46 489.72 
6 (152.40)| A9BBG-O806F-ND 5.88 47.88 352.80 3 (76.20) | A9CAG-0903F-ND 4.38 35.68 262.92 2 (50.80) | A9CCG-0902F-ND 6.34 51.59 380.10 
8 (203.20)| A9BBG-0808F-ND 6.24 50.82 374.43 4 (101.60) | ASCAG-O904F-ND 4.61 37.51 276.36 3 (76.20) | A9CCG-0903F-ND 6.56 53.41 393.54 
2 (60.80) | A9BBG-0902F-ND 5.57 45.37 334.32 9 | § (127.00) | A9CAG-0905F-ND 483 39.33 289.80 g | 4 (101.60) | ASCCG-0904F-ND 6.78 55.23 406.98 
3 (76.20) | A9BBG-0903F-ND 5.80 47.20 347.76 6 (152.40) | ASCAG-O906F-ND 5.05 41.15 303.24 5 (127.00) | A9CCG-O905F-ND 7.01 57.06 420.42 
9 | 5(127.00)| ASBBG-0905F-ND 6.24 S084 374.64 2 (208.20) oe fo) 44.77 S200 8 (20320) | ABCOG-O90BEND 768 6253 460.74 
6 (152.40) | ASBBG-O906F-ND 6.47 52.67 388.08 streo} AOA OOaE NG eee Bee Sees 2 (60.80) | AICCG-1002F-ND 6.80 55.40 408.24 
8 (203.20)| A9BBG-0908F-ND 6.91 56.29 414.75 4(101.60) | ASCAG-1004END 490 3987 29379 3 (76.20) | A9CCG-1003F-ND 7.03 57.26 421.89 
2 (50.80) | ASBBG-1002F-ND 5.87 = 47.82 352.38 10 | 5 (127.00) | A9CAG-1005F-ND 5.12 41.72 307.44 40 | 4(101-60) | AYCCG-1004F-ND 7.26 59.14 435.75 
3 (76.20) | A9BBG-1003F-ND 6.10 49.68 366.03 6 (152.40) | ASCAG-1006F-ND 5.35 43.58 321.09 5 (127.00) | A9CCG-1005F-ND 7.49 60.99 449.40 
40 | 4101.60) | ASBBG-1004F-ND 6.33 51.56 379.89 8 (203.20) | ASCAG-1008F-ND 581 47.31 348.60 6 (152.40) | A9CCG-1006F-ND 7.72 62.84 463.05 
8 (162.40) ASBBG-1006E-ND b7o 8628 40719 aaa AQCAG-102E-ND 5.81 47.34 348.81 8 (209.20) eee eee oe S858 18088 
8 (203.20)| ASBBG-1008F-ND 7.25 59.00 434.70 3 (76.20) | AYCAG-1103F-ND 6.04 49.22 362.67 s(ec0) RECECETOSEEN o70 7aes sero 
steep liseseritins sat et aces] | | [Sarah Aetetiens 2 Sor doe || 4, |sitten/Mcuptigens Ge Ge Sod 
11 |4(101.60)] AQBBG-1104F-ND 6.64 54.09 398.58 eee BOCAS (ieeeND Se uae 04 er a tisoaoy BOC aCe Teen iene 8a eos ac 
5 (127.00)} ASBBG-1105F-ND 6.88 56.00 412.65 . i a 58.7 i : x : : : : 
| Be vam /acermerip 22 ca sez) | |— ‘sara [wccemeris vat ecat_one 
E z B . : . 3 (76.20) | A9CAG-1203F-ND 5.52 44.92 330.96 ; : : : 
2 (50.80) | ASBBG-1202F-ND 5.41 44.03 324.45 dor eo) AQCAG-1204F-ND 583 4748 349.86 Patho RECS ENE Bee coke cuaoe 
3 (76.20) | AIBBG-1203F-ND 5.72 46.60 343.35 12 5 (127.00) | A9CAG-1205F-ND 6.15 50.05 368.76 12 F ipy ony ‘AQCCG-1205F-ND 887 72.22 53214 
12 4 (101.60) | A9BBG-1204F-ND 6.03 49.13 362.04 6 (152.40) | A9CAG-1206F-ND 6.46 52.58 387.45 au a) ‘ASCCG-12 F-ND 918 4.78 1.04 
5 (127.00) | AQBBG-1205F-ND 6.35 51.70 380.94 8 (203.20) | AQCAG-1208F-ND 7.08 57.68 425.04 eee DOCCGHORCEINE oan cous ceaee 
6 (152.40)| A9BBG-1206F-ND 6.66 54.24 399.63 2 (60.80) | ASCAG-1302F-ND 6.68 54.38 400.68 (203.20) B i I: : 5 
8 (203.20) | A9BBG-1208F-ND 7.29 59.34 437.22 3 (76.20) ASCAG-1303F-ND 7.00 5697 41979 2 (50.80) | A9CCG-1302F-ND 10.71 87.24 642.81 
2 (60.80) | A9BBG-1302F-ND 6.99 56.91 419.37 4 (101.60) | ASCAG-1304F-ND 7.32 5957 438.90 3 (76.20) | A9CCG-1303F-ND 11.03 89.83 661.92 
3 (76.20) | ASBBG-1303F-ND 8.84 71.99 530.46 13 | 5 (42700)| ASCAG-1305F-ND 763 6216 45801 48 oe Pes ee ina ae pts 
4(101.60)} A9SBBG-1304F-ND 7.63 62.10 457.59 : : ; : 5 (127, - z 67 95.02 700. 
13 | 5 (127.00)| AQBBG-1305F-ND 7.95 64.70 476.70 (208 20) He een 6 (152.40) | A9CCG-1306F-ND 11.99 97.61 719.25 
6 (152.40) | AYBBG-1306F-ND 8.26 67.29 495.81 : : ! 8 (203.20) | A9CCG-1308F-ND 12.62 102.80 757.47 
8 (203.20) | A9BBG-1308F-ND 8.90 72.48 534.03 Seo NAS END A ee oa 2 (50.80) | A9CCG-1402F-ND 887 72.22 532.14 
2 (50.80) | AQBBG-1402F-ND 7.29 59.39 437.64 F a i : i : 3 (76.20) | A9CCG-1403F-ND 9.19 74.87 551.67 
3 (76.20) | A9BBG-1403F-ND 7.62 62.02 456.96 44 | 4(101.60) | ASCAG-1404F-ND 6.49 52.81 389.13 44 £401 60) AQCCG-1404F-ND 9.52 77.49 570.99 
44 | 4(101.60)) AQBBG-1404F-ND 7.94 64.64 476.28 5 (127.00) | A9CAG-1405F-ND 6.81 55.43 408.45 5 (127.00) | A9CCG-1405F-ND 9.84 80.11 590.31 
5 (127.00)| AQBBG-1405F-ND 8.26 67.26 495.60 6 (152.40) | ASCAG-1406F-ND 7.13 58.05 427.77 6 (152.40) | A9CCG-1406F-ND 10.16 82.74 609.63 
6 (152.40)} AQBBG-1406F-ND 8.59 69.91 515.13 8 (203.20) | A9CAG-1408F-ND 7.78 63.33 466.62 8 (203.20) | A9CCG-1408F-ND 10.81 88.01 648.48 
§ (203.20) BASEBGRIAOUEENDE 9.29 75.15 553.77 2 (50.80) | AICAG-1502F-ND 7.69 62.59 461.16 2 (60.80) | A9CCG-1502F-ND 12.40 100.95 743.82 
Sireon AES eee a weeo a 3 (76.20) | AICAG-1503F-ND 8.02 65.27 480.90 3 (76.20) | AICCG-1503F-ND 12.73 103.63 763.56 
76. eile : goed soos 4 (101.60) | ASCAG-1504F-ND 8.34 67.94 500.64 4 (101.60) | A9CCG-1504F-ND 13.06 106.31 783.30 
15 | 4 (101-60) PRSBESgcgND 957 77.89 573.93 18 | 5 (127.00)| ASCAG-1505F-ND 8.67 70.62 520.38 16 5 (127.00) ASCCG-1505F-ND 13.38 108.98 803.04 
5 (127.00) PAQBECgipeomneg 9.89 80.57 503.67 6 (152.40) | ASCAG-1506F-ND 9.00 73.30 540.12 6 (152.40) | A9CCG-1506F-ND 13.71 111.66 822.78 
6 (152.20) PSBE Gp poounog 10.22 83.25 613.41 8 (203.20) | ASCAG-1508F-ND 9.66 78.66 579.60 8 (203.20) | A9CCG-1508F-ND_ 14.37 _ 117.05 862.47 
O08) See Sea — a 2 (50.80) | ASCAG-1602F-ND 6.70 54.58 402.15 2 (50.80) | A9CCG-1602F-ND 10.27 83.59 615.93 
3 (76.20) | AQBBG-1603F-ND 888 72.28 532.56 3 (76.20) | A9CAG-1603F-ND 7.04 57.29 422.10 3 (76.20) | A9CCG-1603F-ND 10.60 86.30 635.88 
4(101.60)| ASBBG-1604F-ND 921 7498 552.51 te | 4(101.60) | ASCAG-1604F-ND 7.37 59.99 442.05 je | 4 (101.60) | ASCCG-1604F-ND 10.93 89.01 655.83 
16 | 5(12700)| ABBBG-1605F.ND 954 7772 57267 5 (127.00) | A9CAG-1605F-ND 7.70 62.73 462.21 5 (127.00) | A9CCG-1605F-ND 11.27 91.74 675.99 
6 (152.40) | ASBBG-1606F-ND 988 8043 592.62 6 (152.40) | A9CAG-1606F-ND 8.04 65.44 482.16 6 (152.40) | A9CCG-1606F-ND 11.60 94.45 695.94 
8 (203.20) | ASBBG-1608F-ND 1055 8587 632.73 8 (203.20) | ASCAG-1608F-ND 8.70 70.88 522.27 8 (203.20) | A9CCG-1608F-ND 12.27 99.89 736.05 
2 (50.80) | A9SBBG-1802F-ND 10.92 88.92 655.20 2 (50.80) | ASCAG-1802F-ND 9.36 76.24 561.75 2 (50.80) | A9CCG-1802F-ND 14.81 120.61 888.72 
3 (76.20) | AQBBG-1803F-ND 11.49 9354 689.22 3 (76.20) | A9CAG-1803F-ND 9.93 80.85 595.77 3 (76.20) | A9CCG-1803F-ND 15.38 125.20 922.53 
4 (101.60)| A9BBG-1804F-ND 12.05 98.15 723.24 18 4 (101.60) | A9CAG-1804F-ND 10.50 85.47 629.79 18 4 (101.60) | A9CCG-1804F-ND 15.94 129.82 956.55 
18 5 (127.00)| A9BBG-1805F-ND 12.62 102.77 757.26 5 (127.00) | A9CAG-1805F-ND 11.06 90.09 663.81 5 (127.00) | A9CCG-1805F-ND 16.51 134.43 990.57 
6 (152.40) | A9BBG-1806F-ND 13.19 107.39 791.28 6 (152.40) | A9CAG-1806F-ND 11.63 94.71 697.83 6 (152.40) | A9CCG-1806F-ND 17.08 139.05 1024.59 
8 (203.20) | A9BBG-1808F-ND 14.32 116.62 859.32 8 (203.20) | A9CAG-1808F-ND 12.76 103.91 765.66 8 (203.20) | AJCCG-1808F-ND 18.21 148.29 1092.63 
2 (60.80) | A9BBG-2002F-ND 10.89 88.64 653.10 2 (60.80) | A9CAG-2002F-ND 8.66 70.51 519.54 2 (50.80) | A9CCG-2002F-ND 13.07 106.42 784.14 
3 (76.20) | A9BBG-2003F-ND 11.46 93.34 687.75 3 (76.20) | A9CAG-2003F-ND 9.24 75.21 554.19 3 (76.20) | A9CCG-2003F-ND 13.65 111.15 819.00 
29 | 4(101.60)| AQBBG-2004F-ND 12.04 98.04 722.40 29 | 4(101.60) | ASCAG-2004F-ND 9.81 79.91 588.84 29 | 4(101.60) | ASCCG-2004F-ND 14.23 115.85 853.65 
5 (127.00)| A9BBG-2005F-ND 12.62 102.77 757.26 5 (127.00) | A9CAG-2005F-ND 10.39 84.62 623.49 5 (127.00) | A9CCG-2005F-ND 14.81 120.56 888.30 
6 (152.40)| A9BBG-2006F-ND 13.20 107.47 791.91 6 (152.40) | A9CAG-2006F-ND 10.97 89.32 658.14 6 (152.40) | A9CCG-2006F-ND 15.38 125.26 922.95 
8 (203.20)| A9BBG-2008F-ND 14.35 116.88 861.21 8 (203.20) | A9CAG-2008F-ND 12.13 98.75 727.65 8 (203.20) | A9CCG-2008F-ND 16.54 134.69 992.46 


Call for complete part number and pricing. 


Call for complete part number and pricing. 


Call for complete part number and pricing. 
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Clincher is a two piece, pin and receptacle connector system with features to optimize 
reliability at the termination and disconnectable interface. 

Use 0.100” (2.54 mm) Flat Flex Cable 

Features: 

¢ “Clincher” Cable termination provides four gas-tight, contamination-free contact points 
to each conductor. * High reliability receptacle design features FCI Mini PV™ dual-metal, 
mating contacts. * Contacts are pre-loaded to connector housings enabling mass termination 
to unprepared cable; Fast production speed reduces costs. 

Materials: 

Housings: Polypropylene UL 94 V-O Blue 

Electrical Performance: 

* Contact Resistance (LLCR) Main Contacts: 10mQ maximum; 20mQ maximum after 
environmental exposure ¢ Insulation Resistance: 5000 MQ minimum »* Withstanding Voltage: 
1000 VAC RMS * Current Rating: 2.0 amp continuous per contact 


Clincher™ Connector System for Flexible Circuitry - 0.100” (2.54 mm) Pitch 


No of| Dimensions - Inch (mm) Price Each FCI No of) Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
Fig.) Pos. A B ul 25 100 Part No. Fig.) Pos. A B Part No. 1 25 100 Part No. 
Receptacles 17 | 1.600 (40.64) 1.890 (48.01) | 609-2205-ND 240 142 1.26 | 10022753-017LF 
2 | 0.100(254)  0.390(9.91) | 609-2158-ND 1.94 1.02 88 | 65801-002LF 18 | 1.700 (43.18) 1.990 (50.55) | 609-2206-ND 263 159 1.38 | 10022753-018LF 
3 | 0.200 (5.08) 0.490 (12.45) | 609-2159-ND 114 63 53 | 65801-003LF 19 | 1.800 (45.72) 2.090 (53.09) | 609-2207-ND 263 158 1.38 | 10022753-019LF 
4 | 0.300(7.62) 0.590 (14.99) | 609-2160-ND 1.17 65 55 | 65801-004LF 20 | 1.900 (48.26) 2.190 (55.63) | 609-2208-ND 260 155 1.39 | 10022753-020LF 
5 | 0.400 (10.16) 0.690 (17.53) ) 609-2161-ND 1.33 72 62 | 65801-005LF 2] 21 | 2.000(50.80) 2.290(58.17) | 609-2209-ND 2.78 1.65 1.48 | 10022753-021LF 
6 | 0.500(12.70) 0.790 (20.07) | 609-2162-ND 146.79 68 | _65801-006LF 22 | 2.100 (53.34) 2.390 (60.71) | 609-2210-ND 2.76 170 1.52 | 10022753-022LF 
7 | 0.600 (15.24) 0.890 (22.61) | 609-2163-ND 1.66 90.79 | 65801-007LF 23 | 2.200 (55.88) 2.490 (63.25) | 609-2211-ND 286 1.76 1.53 | 10022753-023LF 
8 | 0.700 (17.78) 0.990 (25.15) | 608-2164-ND 158 86-75 | 65801-008LF 24 | 2.300 (58.42) 2.590 (65.79) | 609-2212-ND 299 1.84 1.59 | 10022753-024LF 
9 | 0.800 (20.92) 1.090(27.69) EOC §=6170 9583 | 65801-009LF 25 | 2.400 (60.96) 2.690 (68.33) | 609-2213-ND 3.01 +—«*1.86 ~—«1.64 ‘| ‘10022753-025LF 
; | 10 | 0.900 (22.86) 1.190 (30.23) | 609-2166-ND 1.94 142 97 | 65801-010LF Pin Gonnacters 
11 | 1.000 (25.40) 1.290 (32.77) | 609-2167-ND 1.99 147 1.02 | 65801-011LF 2] 0100 (258) 0300091) ] 609-2176-ND a a Re: | SEI 
42 | 1.100(27.94) 1.390 (35.31) | 609-2168-ND 2.02 120 1.03 | 65801-012LF 3 | 0.200 (6.08) 04901245) | 609-2177-ND 93 i" saa: abd. OOLF 
13 | 1.200 (30.48) 1.490 (37.85) | 609-2169-ND 246 148 1.29 | 65801-013LF 4 | 0900/76) 05901499) | 609-2178 aah ie | sees onaie 
14 | 1.300 (33.02) 1.590 (40.39) | 609-2170-ND 2.23 128 1.14 | 65801-014LF a (10 46) ase 4753) Pate es 4108 ‘¢9 Meee anerE 
15 | 1.400 (25:56) 1.690 (42.03) Ean BGS NGG) LAT | BSBOEDISEE 6 | 0.500(12.70) 0.790 (20.07) | 609-2180-ND 2.07 145 1.01 | 66226-006LF 
16 | 1.500(38.10) 1.790 (45.47) | 609-2172-ND 268 161 1.41 | 65801-016LF 
7 | 0.600 (15.24) 0.890 (22.61) | 609-2181-ND 1.99 1417 1.02 | 66226-007LF 
17 | 1.600 (40.64) 1.890 (48.01) | 609-2173-ND 319 196 1.70 | 65801-017LF 
8 | 0.700(17.78) 0.990 (25.15) | 609-2182-ND 1.94 1.45 99 | 66226-008LF 
18 | 1.700(43.18) 1.990 (50.55) | 609-2174-ND 316 196 1.72 | 65801-018LF > | osoteoa, io0076 soa 36 dae esoseconale 
20 | 1.900 (48.26) 2.190 (55.63) | 609-2175-ND 3.20. 197 1.71 | 65801-020LF evo ae)” NOROEL Se) ; ; ; 
- 10 | 0.900 (22.86) 1.190 (30.23) | 609-2184-ND 247 149 1.30 | 66226-010LF 
Receptacle With Latch 3 
5 0500 27H 0790 GOUT) | 6OSTIOEND 778 ai “ai | ONDOTER GOEL 11 | 1.000 (25.40) 1.290 (32.77) | 609-2185-ND 256 153 1.37 | 66226-011LF 
7 | 0.600 15.24) 0.890(22.61) | 6o9-2195-ND 245 1.35 1.14 | 10022753-007LF 12 / 1.100 (27.94) 1.890(95.31) GREE = 8864147 | 66226-012LF 
8 | 0700(1778) 0990/2515) | 609-2196-ND et 4d cnet. “Magoo TeaaoeL 13 | 1.200 (30.48) 1.490 (37.85) | 609-2187-ND 287 176 1.53 | 66226-013LF 
9 | 0.800 (20.32) 1.090(27.69) | 609-2197-No ‘has ao. wea” | Mns764N0OLE 14 | 1.300 (33.02) 1.590 (40.39) | 609-2188-ND 310 190 1.65 | 66226-014LF 
10 | 0.900 (22.86) 1.190 (30.28) | 609-2198-ND 202 1.40 .96 | 10022753-010LF 15 | 1.400 (35.56) 1.690 (42.93) ) 609-2189-ND 3.24 2.01 1.77 | 66226-015LF 
2 | 11 | 1.000(25.40) 1.290 (32.77) | 609-2199-ND 208 1.13 (99 | 10022753-011LF 16 | 1.500 (38.10) 1.790 (45.47) | 609-2190-ND 3.37 2.08 1.84 | 66226-016LF 
12 | 1.100 (27.94) 1.390 (35.31) | 609-2200-ND 212 148 1.03 | 10022753-012LF 17 | 1.600 (40.64) 1.890 (48.01) | 609-2191-ND 310 190 1.65 | 66226-017LF 
13 | 1.200 (30.48) 1.490 (37.85) | 609-2201-ND 215 123 1.07 | 10022753-013LF 18 | 1.700 (43.18) 1.990 (50.55) | 609-2192-ND 3.98 247 = 2.24 | 66226-018LF 
14 | 1.300 (33.02) 1.590 (40.39) | 609-2202-ND 247° 1.28 = 141 | 10022753-014LF 20 | 1.800 (45.72) 2.090 (53.09) | 609-2193-ND 410 255 2.31 | 66226-020LF 
15 | 1.400 (35.56) 1.690 (42.93) | 609-2203-ND 2.26 130 1.16 | 10022753-015LF Tool 
16 | 1.500 (38.10) 1.790 (45.47) 609-2204-ND 3.28 1.89 1.68 | 10022753-016LF Crimp Tool for Clincher Connectors 609-2214-ND 1401.92 _ — | HT-270 
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CORPORATION 


Material: 
Insulation: Flame retardant polyester film 
Performance Characteristics: 


¢Current Rating: 1.5 amperes (30AWG equivalent) 
* Voltage Rating: 300V »* Temperature Rating: -20°C 
~ 105°C «Insulation Flammability: Polyester, self- 
extinguishing per UL Flame Test VW-1 ¢ Dielectric 
Strength: 2500V/MIL 


Typical Electrical Values: 


¢ Resistance: 1109/1000 feet (304.8 meters) maximum 
* Capacitance: 13.8 pf/ft (maximum) * Impedance: 1130 


.037 .050 


026 


|. B (Cable Width) — 


-100” (2.54mm) 
Flat Flex Cable 


Material: 
* Conductors: Unplated copper per QQ-C502 
* Insulation: Flame retardant polyester film 


Performance Characteristics: 

¢ Current Rating: 2 amperes (28AWG equivalent) 
¢ Voltage Rating: 300V * Temperature Rating: -55°C 
~ 105°C Insulation Resistance: 5000 MQ (minimum) 
¢ Insulation Flammability: Polyester, self-extinguishing 
per UL Flame Test VW-1 ¢ UL Style 2643 

Typical Electrical Values: 


* Resistance: 5509/1000 feet (304.8 meters) maximum 
* Capacitance: 10.8 pf/ft (maximum) * Impedance: 1280 


yrl_.075 (1.91) 
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Dimensions 

No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Contacts A B Part No. 500 Ft. 
4 -150 (3.81) -250 (6.35) AE04-500-ND 300.00 

5 -200 (5.08) -300 (7.62) AE05-500-ND 307.50 

6 -250 (6.35) 350 (8.89) AE06-500-ND 315.00 

7 -300 (7.62) -400 (10.16) AE07-500-ND 322.50 

8 350 (8.89) -450 (11.43) AE08-500-ND 330.00 
10 -450 (11.43) 550 (13.97) AE10-500-ND 345.00 
12 550 (13.97) -650 (16.51) AE12-500-ND 367.50 
17 -800 (20.32) -900 (22.86) AE17-500-ND 442.50 
20 -950 (24.13) 1.050 (26.67) AE20-500-ND 510.00 
22 1.050 (26.67) 1.150 (29.21) AE22-500-ND 555.00 
25 1.200 (30.48) 1.300 (33.02) AE25-500-ND 645.00 


Dimensions 

No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Contacts Part No. 500 Ft. 
2 -100 (2.54) -300 (7.62) AF02-500-ND 247.50 

3 -200 (5.08) -400 (10.16) AF03-500-ND 270.00 

4 -300 (7.62) -500 (12.70) AF04-500-ND 285.00 

5 -400 (10.16) -600 (15.24) AF05-500-ND 292.50 

6 -500 (12.70) -700 (17.78) AF06-500-ND 315.00 

8 -700 (17.78) -900 (22.86) AFO08-500-ND 352.50 

9 -800 (20.32) 1.000 (25.40) AFO9-500-ND 405.00 
10 -900 (22.86) 1.100 (27.94) AF10-500-ND 420.00 
1 1.000 (25.40) 1.200 (30.48) AF11-500-ND 435.00 
12 1.100 (27.94) 1.300 (33.02) AF12-500-ND 450.00 
13 1.200 (30.48) 1.400 (35.56) AF13-500-ND 465.00 
14 1.300 (33.02) 1.500 (38.10) AF14-500-ND 480.00 
15 1.400 (35.56) 1.600 (40.64) AF15-500-ND 495.00 
16 1.500 (38.10) 1.700 (43.18) AF16-500-ND 540.00 
18 1.700 (43.18) 1.900 (48.26) AF18-500-ND 622.50 
20 1.900 (48.26) 2.100 (53.34) AF20-500-ND 712.50 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢« Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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CORPORATION 


0.5mm and 1mm Flat Flex Cable 


Parlex custom jumper cables are available with flat conductors of desired 
length, stripped at both ends. The insulation has been stripped from one side 
only, exposing one surface of the conductors. Conductors have been pre- 
tinned for direct insertion into connectors. 

Features: 

* Superior Mechanical and Shielding Performance * Meets FCC, CIS PR/VDE 
effectivity requirements for inter connects » High flexibility rating of 10 million 


flex cycles on a .6” (15.24mm) radius with optimum design layout * Superior 
mechanical and abrasion resistance 

Cable Characteristics: 

© Conductors: Cu., tin/lead plated »* Current Rating: 0.5A (0.5mm); 1.50A 
(1mm) * Voltage Rating: 90 volts * Insulation: polyester * Temperature 
Rating: -55°C ~ 105°C * Dielectric Strength: 2500 volts/mil » U.L. Flame 
Rating: VW-1 © U.L. Styles: 20890 & 20566 


0.5mm Flat Flex Cable 


No. Dim. No Dim. 
of A Digi-Key Pricing Parlex of A Digi-Key Pricing Parlex 
Pos. (mm) Part No. al 10 100 Part No. Pos. (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
2” (5.08cm) Flat Flex Cable 5” (12.70cm) Flat Flex Cable 
4 25 HFF-04U-02-ND 3.60 30.00 220.00 | 05004-51B 4 25 HFF-04U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05004-1278 
5 3.0 HFF-05U-02-ND 3.60 30.00 220.00 05005-51B 5 3.0 HFF-05U-05-ND 4.95 41.25 302.50 05005-127B 
6 35 HFF-O6U-02-ND 3.60 30.00 220.00 | 05006-51B 6 35 HFF-O6U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05006-1278 
7 4.0 HFF-07U-02-ND 3.60 30.00 220.00 05007-51B 7 4.0 HFF-07U-05-ND 4.95 41.25 302.50 05007-127B 
8 45 HFF-08U-02-ND 3.60 30.00 220.00 05008-51B 8 45 HFF-08U-05-ND 4.95 41.25 302.50 05008-127B 
10 55 HFF-10U-02-ND 3.60 30.00 220.00 05010-51B 10 5.5 HFF-10U-05-ND 4.95 41.25 302.50 05010-127B 
12 65 HFF-12U-02-ND 3.60 30.00 220.00 05012-51B 12 6.5 HFF-12U-05-ND 4.95 41.25 302.50 05012-127B 
13 70 HEF-13U-02-ND 3.60 30.00 290.00 | 05013-518 13 7.0 HFF-13U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05013-1278 
15 8.0 HFF-15U-02-ND 3.60 30.00 220.00 | 05015-51B 15 8 HFF-15U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05015-1278 
48 85 HFF-18U-02-ND 3.60 30.00 220.00 | 05018-51B 18 85 HFF-18U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05018-1278 
20 105 HFF-20U-02-ND 374 31.43 228.25 | 05020-51B 20 10.5 HFF-20U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05020-1278 
at 11 HEF-21U-02-ND 3.74 31.13 908.05 | 05021-51B 24 4 HFF-21U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05021-1278 
29 115 HEF-22U-02-ND 374 31.13 998.95 | 0502-518 22 115 HFF-22U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05022-1278 
oA 125 HEF-24U-02-ND 378 31.50 931.00 | 0504-518 24 12.5 HFF-24U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05024-1278 
m 185 ROTATES 474 3443 doen || “oegneean 26 13.5 HFF-26U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05026-1278 
30 _ feenrenn aaa aime gang (soansee iB 30 15.5 HFF-30U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05030-1278 
- Was 2 RAGED _ — dastene* | nenaeiein 36 18.5 HFF-36U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05036-1278 
i ae Be onin aa ai es panos || ‘geoibcsie 40 20.5 HFF-40U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05040-1278 
ai S8e nC TESA eas 4378 sivieg. | soanasie 50 25.5 HFF-50U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05050-1278 
6” (15.24cm) Flat Flex Cable 
3” (7.62cm) Flat Flex Cable 
4 25 HFF-04U-06-ND 4.95 41.25 302.50 | 05004-1528 
4 25 HFF-04U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05004-76B 
5 3.0 HFF-05U-06-ND 4.95 41.25 302.50 | 05005-1528 
5 3.0 HFF-05U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05005-76B 
6 35 HFF-O6U-06-ND 4.95 41.25 302.50 | 05006-1528 
6 35 HFF-06U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05006-76B 
if 1% Re ie ee sigan = | cpedeeeiea 7 4.0 HFF-07U-06-ND 4.95 41.25 302.50 | 05007-1528 
: ° . . 8 45 HFF-08U-06-ND 4.95 41.25 302.50 | 05008-1528 
8 45 HFF-08U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05008-76B 
10 55 HFF-10U-06-ND 4.95 41.25 302.50 | 05010-1528 
My a nares a $3.75 2HLBD || “5010-708 12 65 HFF-12U-06-ND 4.95 41.25 302.50 | 05012-1528 
a ae Ba el) nee — PaO | OB0Ie eR 13 7.0 HFF-13U-06-ND 4.95 41.25 302.50 | 05013-1528 
18 a BEM 4.05 33.75 POO | Datta 108 15 8.0 HFF-15U-06-ND 4.95 41.25 302.50 | 05015-1528 
- 8.0 ila #08 ark aat20", |) 208019788 18 85 HFF-18U-06-ND 4.95 41.25 302.50 | 05018-1528 
18 85 HFF-18U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05018-76B 
20 10.5 HFF-20U-06-ND 4.95 41.25 302.50 | 05020-1528 
20 10.5 HFF-20U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05020-76B ” 1 HEF-21U-06-ND 495 41.95 302.50 | 05021-1528 
al " DER IU-03ND) 4.05 33.75 247.50 | 05021-768 22 11.5 HFF-22U-06-ND 4.95 41.25 302.50 | 05022-1528 
22 15 HFF-22U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05022-76B 24 12.5 HFF-24U-06-ND 5.18 43.13 316.25 | 05024-1528 
24 12.5 HFF-24U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05024-76B 26 13.5 HFF-26U-06-ND 5.18 43.13 316.25 | 05026-1528 
26 13.5 HFF-26U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05026-76B 
30 15.5 HFF-30U-06-ND 5.40 45.00 330.00 | 05030-1528 
30 15.5 HFF-30U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05030-768 36 18.5 HFF-36U-06-ND 5.54 46.13 338.25 | 05036-1528 
36 18.5 HFF-36U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05036-76B 40 20.5 HFF-40U-06-ND 5.63 46.88 343.75 | 05040-1528 
40 20.5 HFF-40U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05040-76B 50 25.5 HFF-50U-06-ND 5.85 48.75 357.50 | 05050-1528 
50 25.5 HFF-50U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05050-76B 
4” (10.16cm) Flat Flex Cable 1 mm Flat Flex Cable 
4 25 HFF-04U-04-ND 4.05 33.75 247.50 | 05004-1028 No. Dim. 
5 3.0 HEF-05U-04-ND 4.05 33.75 247.50 | 05005-1028 a 2 DIGEKsy) Ericlng Farlex 
Pos. (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
6 35 HFF-06U-04-ND 4.05 33.75 247.50 | 05006-1028 
7 4.0 HEF-07U-04-ND 4.05 33.75 247.50 | 05007-1028 2* (2.060m) Flat'Flex Cable 
8 45 HFF-08U-04-ND 4.05 33.75 24750 | 05008-1028 5 6.15 lnuslteaee A) 2.25 1G 13700) 7) cH0005 7018 
6 7.15 HFO6U-02-ND 2.25 18.75 137.50 | 10006-51B 
10 5.5 HFF-10U-04-ND 4.05 33.75 247.50 05010-102B 7 8.15 HFO7U-02-ND 2.95 18.75 137.50 10007-51B 
12 65 HFF-12U-04-ND 4.28 35.63 261.25 | 05012-1028 8 9.15 HFOBU-02-ND 2.48 20.63 151.25 | 10008-51B 
13 7.0 HFF-13U-04-ND 4.28 35.63 261.25 05013-102B 10 4.95 HF10U-02-ND 2.70 22.50 165.00 10010-51B 
15 8.0 HFF-15U-04-ND 4.28 35.63 261.25 | 05015-1028 12 13.15 HF12U-02-ND 2.93 24.38 178.75 | 10012-51B 
18 85 HFF-18U-04-ND 4.28 35.63 261.25 05018-102B 14 15.15 HF14U-02-ND 3.15 26.25 192.50 10014-51B 
15 16.15 HF15U-02-ND 3.15 26.25 192.50 | 10015-51B 
20 10.5 HFF-20U-04-ND 4.28 35.63 261.25 | 05020-1028 16 1745 HFI6U-02-ND 338 98.13 006.25 | 10016-51B 
at 1 HFF-21U-04-ND 4.28 35.63 261.25 | 05021-1028 17 18.15 HF17U-02-ND 3.38 28.13 206.25 | 10017-51B 
22 11.5 HFF-22U-04-ND 4.28 35.63 261.25 | 05022-1028 18 19.15 HF18U-02-ND 3.60 30.00 220.00 | 10018-51B 
24 12.5 HFF-24U-04-ND 4.37 36.38 266.75 05024-102B 20 21.15 HF20U-02-ND 3.83 31.88 233.75 10020-51B 
26 13.5 HFF-26U-04-ND 4.37 36.38 266.75 | 05026-1028 22 23.15 HF22U-02-ND 4.05 33.75 247.50 | 10022-51B 
24 25.15 HF24U-02-ND 4.28 35.63 261.25 | 10024-51B 
30 15.5 HFF-30U-04-ND 4.50 37.50 275.00 | 05030-1028 
26 27.15 HF26U-02-ND 4.50 37.50 275.00 | 10026-51B 
36 18.5 HFF-36U-04-ND 4.64 38.63 283.25 | 05036-1028 a5 SE AB RLEREEND A aa qaa7e | AOGbaLSIa 
40 20.5 HFF-40U-04-ND 4.73 39.38 288.75 | 05040-1028 - — eich ane oe spon: || sHoaao-sia 
50 25.5 HFF-50U-04-ND 4.95 41.25 302.50 | 05050-1028 ; 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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No. Dim. 
of A Digi-Key Pricing Parlex 
Pos. (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
arlex 0.5mm and 1mm Flat Flex Cable 8” (20.32cm) Flat Flex Cable 
coRPORATIon 1mm Flat Flex Cable (Cont.) 5 6.15 HFOSU-08-ND 3.60 30.00 220.00 | 10005-2038 
6 715 HFOGU-08-ND 3.60 30.00 220.00 | 10006-2038 
No. Dim. 7 8.15 HFO7U-08-ND 3.60 30.00 220.00 | 10007-2038 
q A aay : aatT i cae 8 9.15 HFOBU-08-ND 3.83 31.88 233.75 | 10008-2038 
ose te mum sai said 10 11.15 HF10U-08-ND 4.05 33.75 24750 | 10010-2038 
3” (7.62cm) Flat Flex Cable 
12 13.15 HF12U-08-ND 4.28 35.63 261.25 | 10012-2038 
: “a aes ne ca one ioupabes 14 15.15 HF14U-08-ND 450 37.50 275.00 | 10014-2038 
; Aas ees baa Bare jetas | api0#-7éa 15 16.15 HF15U-08-ND 4.50 37.50 275.00 | 10015-2038 
8 oie ERAN 356 pps feso” ||<1ag0et6n 16 17.15 HF16U-08-ND 4.73 39.38 288.75 | 10016-2038 
46 A1a6 Pernitcann _ en t7a7e. | Apotbc768 17 18.15 HF17U-08-ND 4.73 39.38 288.75 | 10017-203B 
42 13.15 HF12U-03-ND 3.15 26.25 492.50 40012-76B 18 19.15 HF18U-08-ND 4.95 41.25 302.50 10018-203B 
14 15.15 HF14U-03-ND 3.38 28.13 206.25 10014-76B 20 21.15 HF20U-08-ND 5.18 43.13 316.25 10020-203B 
15 16.15 HF15U-03-ND 3.38 28.13 206.25 | 10015-76B 22 23.15 HF22U-08-ND 5.40 45.00 330.00 | 10022-2038 
16 17.15 HF16U-03-ND 3.60 30.00 220.00 | 10016-76B 24 25.15 HF24U-08-ND 5.63 46.88 343.75 | 10024-2033 
7 18.15 HF17U-03-ND 3.60 30.00 220.00 | 10017-76B 26 27.15 HF26U-08-ND 5.85 48.75 357.50 | 10026-203B 
18 19.15 GLAS ase 3.83 31.88 233.75 | 10018-768 28 29.15 HF28U-08-ND 6.08 50.63 371.25 | 10028-2038 
20 21.15 HF20U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 10020-76B 30 31.15 HF30U-08-ND 6.30 52.50 385.00 | 10030-2038 
22 23.15 HF22U-03-ND 4.28 35.63 261.25 | 10022-76B 
24 25.15 HF24U-03-ND 4.50 37.50 275.00 | 10024-76B 10° (25.4Gcm} Flat Flex Cable 
26 27.15 HF26U-03-ND 4.73 39.38 288.75 | 10026-76B 5 6.15 HFOSU-10-ND 4.05 33.75 247.50 | 10005-2548 
28 29.15 HF28U-03-ND 4.95 41.25 302.50 | 10028-76B 6 7.15 HFO6U-10-ND 4.05 33.75 247.50 | 10006-2548 
30 31.15 HF30U-03-ND 5.18 43.13 316.25 | 10030-76B 7 8.15 HFO7U-10-ND 4.05 33.75 247.50 | 10007-2548 
4” (10.16cm) Flat Flex Cable 8 9.15 HFOBU-10-ND 4.28 35.63 261.25 | 10008-2548 
5 ae TIE 590 er aan RET TET TT 10 11.15 HF10U-10-ND 4.50 37.50 275.00 | 10010-2548 
6 7.15 HFO6U-04-ND 2.70 22.50 165.00 | 10006-1028 12 13.15 HF12U-10-ND 473 39.38 288.75 | 10012-2548 
7 8.15 HFO7U-04-ND 2.70 22.50 165.00 | 10007-1028 14 15.15 HF14U-10-ND 4.95 41.25 302.50 | 10014-2548 
8 9.15 HFO8U-04-ND 2.93 24.38 178.75 10008-1028 15 16.15 HF15U-10-ND 4.95 41.25 302.50 10015-254B 
10 11.15 HF10U-04-ND 3.15 26.25 192.50 | 10010-1028 16 4745 HFI6U-10-ND 518 43.13 316.25 | 10016-2548 
12 13.15 HF12U-04-ND 3.38 28.13 206.25 | 10012-1028 17 18.15 HF17U-10-ND 5.18 43.13 316.25 | 10017-2548 
i ieee eatin ane baits a ie 18 19.15 HF18U-10-ND 5.40 45.00 330.00 | 10018-2548 
16 17.15 HF16U-04-ND 3.83 31.88 233.75 | 10016-1028 . aoe cee ee an pe ee eee 
17 | 18.45 HF17U-04-ND 3.83 31.88 233.75 | 10017-1028 ee || cee alee te) 5.85 able aan ee 
7 ree eaREN 16: sSce sien) ADNiaaE 24 25.15 HF24U-10-ND 6.08 50.63 371.25 | 10024-2548 
54 Stik pac ha sr oi38 | “400Be-GRR 26 27.15 HF26U-10-ND 6.30 52.50 385.00 | 10026-2548 
22 23.15 HF22U-04-ND 4.50 37.50 275.00 | 10022-1028 28 29.15 HF28U-10-ND 6.53 54.38 398.75 | 10028-2548 
24 25.15 HF24U-04-ND 4.73 39.38 288.75 | 10024-1028 30 31.45 HF30U-10-ND 6.75 56.25 412.50 | 10030-2548 
26 27.15 HF26U-04-ND 4.95 41.25 302.50 | 10026-1028 {2 (30/4on) Flak. Fids Gable 
ce ap Se ee a ee eel os 5 6.15 HFOSU-12-ND 450 37.50 275.00 | 10005-3058 
: : : ; 6 715 HFOGU-12-ND 4.50 37.50 275.00 | 10006-305B 
5” (12.70cm) Flat Flex Cable 7 8.15 HFO7U-12-ND 450 37.50 275.00 | 10007-3058 
5 6.15 HFOSU-05-ND 2.93 24.38 178.75 | 10005-1278 8 9.15 HFO8U-12-ND 4.73 39.38 288.75 10008-3058 
8 7.15 NEOBU-05-ND 2.98 24.38 178.75 | 10006-1278 10 11.15 HF10U-12-ND 4.95 41.25 302.50 | 10010-3058 
7 8.15 HFO7U-05-ND 2.93 24.38 178.75 | 10007-1278 
7 oie eRe ae S558 sen, {| >1ngnRaore 12 13.15 HF12U-12-ND 5.18 43.13 316.25 | 10012-3058 
10 | 14.45 HF10U-05-ND 3.38 28.13 206.25 | 10010-1278 18 aes AIRBUS ED) nat hae 30.00 i, 00a 008 
12 13.15 HF12U-05-ND 3.60 30.00 220.00 | 10012-1278 8 ‘ee Hea am a 520.00. |) 01S 2088 
14 | 15.45 HF14U-05-ND 3.83 31.88 233.75 | 10014-1278 16 ee MAGE EA Ly) _ 0.88 easier |), JOULE 088 
15 | 16.15 HF15U-05-ND 3.83 31.88 233.75 | 10015-1278 Mt a A) aes ab.t8 S435" | 10017-8058 
16 17.15 HF16U-05-ND 4.05 33.75 247.50 | 10016-1278 18 19.15 HF18U-12-ND 5.85 48.75 357.50 | 10018-3053 
17 18.15 HF17U-05-ND 4.05 33.75 247.60 | 10017-1278 20 21.15 HF20U-12-ND 6.08 50.63 371.25 | 10020-305B 
18 19.15 HF18U-05-ND 4.28 35.63 261.25 | 10018-1278 22 23.15 HF22U-12-ND 6.30 52.50 385.00 | 10022-3058 
20 21.15 HF20U-05-ND 4.50 37.50 275.00 | 10020-1278 24 25.15 HF24U-12-ND 6.53 54.38 398.75 | 10024-305B 
22 23.15 HF22U-05-ND 4.73 39.38 288.75 | 10022-127B 26 27.15 HF26U-12-ND 6.75 56.25 412.50 10026-3058 
24 25.15 HF24U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 10024-1278 
34 Sis aa faa ais eigaR || 400d6-1a7R 28 29.15 HF28U-12-ND 6.98 58.13 426.25 | 10028-3058 
30 31.15 HF3QU-12-ND 7.20 60.00 440.00 | 10030-305B 
28 29.15 HF28U-05-ND 5.40 45.00 330.00 | 10028-1278 
30 31.45 HF30U-05-ND 5.63 46.88 343.75 | 10030-1278 18” (45.72cm) Flat Flex Cable 
6” (15.24cm) Flat Flex Cable 5 6.15 HFOSU-18-ND 5.85 48.75 357.50 | 10005-4578 
5 6.15 HFOSU-06-ND 3.15 26.25 192.50 | 10005-1528 6 tel leet er a es eoroMs || 10008-4578 
6 7.15 HFOBU-06-ND 3.15 26.25 192.50 | 10006-1528 7 _ NLU EBL) 5.85 able sero. NOONE re 
7 8.15 HFO7U-06-ND 3.15 26.25 192.50 | 10007-1528 8 9.15 HFO8U-18-ND 6.08 50.63 371.25 | 10008-4578 
8 9.15 HFO8U-06-ND 3.38 28.13 206.25 10008-152B 10 11.15 HF10U-18-ND 6.30 62.50 385.00 10010-457B 
10 11.15 HF10U-06-ND 3.60 30.00 220.00 | 10010-1528 12 13.15 HF12U-18-ND 6.53 54.38 398.75 | 10012-4578 
12 13.15 HF12U-06-ND 3.83 31.88 233.75 | 10012-1528 14 15.15 HF14U-18-ND 6.75 56.25 412.50 | 10014-4578 
14 15.15 HF14U-06-ND 4.05 33.75 247.50 | 10014-152B 15 16.15 HF15U-18-ND 6.75 56.25 412.50 10015-4578 
15 16.15 HETSU-06-ND) 4.05 33.75 247.50 | 10015-1528 16 17.15 HF16U-18-ND 6.98 58.13 426.25 | 10016-4578 
16 17.15 HF16U-06-ND 4.28 35.63 261.25 | 10016-1528 17 48.15 HF17U-18-ND 5.63 46.88 343.75 | 10017-3058 
17 18.15 HF17U-06-ND 4.28 35.63 261.25 | 10017-1528 
7 sais FASS Tei er Seoul OWRTeE 18 19.15 HF18U-18-ND 7.20 60.00 440.00 | 10018-4578 
20 21.15 HF20U-06-ND 4.73 39.38 288.75 | 10020-1528 70 ae dicisian es ones Peds. || Neo Se 
22 | 23.45 HF22U-06-ND 4.95 41.25 302.50 | 10022-1528 ee || 28:15 MeL) abe Ge.75 AG HOO” |) 10022-9578 
24 | 25.15 HF24U-06-ND 5.18 43.13 316.25 | 10024-1528 24 | 25.15 nea ea) ee eee aeh.ce., ||) 1002Y 372 
26 27.15 HF26U-06-ND 5.40 45.00 330.00 | 10026-1528 26 27.15 HF26U-18-ND 8.10 67.50 495.00 | 10026-4578 
28 29.15 HF28U-06-ND 5.63 46.88 343.75 | 10028-1528 28 29.15 HF28U-18-ND 8.33 69.38 508.75 | 10028-457B 
30 31.15 HF30U-06-ND 5.85 48.75 357.50 | 10030-1528 30 31.15 HF30U-18-ND 8.55 71.25 522.50 | 10030-457B 
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High Density FFC/FPC Connectors 


FH29 Series (0.2mm Pitch) Dim. in mm. Dim. Cut Tape Tape & Reel+ 
No.of} A Digi-Key Price Each Pricing Hirose 
Features: * Space saving 0.2mm of contact spacing Pos. | (mm) | PartNo. 1 25 100 250 2,500 Part No. 
FPC connectors * Easy mounting in double-sided lead design: 0.4mm. 12.4 | HFQ33CT-ND 2.50 1.93 154 1.28 — | FH23-33S-0.3SHAW(51) 
mounting lead pitch *FPC alignment mechanism enables high 33 | 12.4 | HFOS33CT-NDte 2.96 2.28 1.82 1.52] 1160.00/M | _FH23-33S-0.3SHAW(05) 
connection reliability * Suitable for FPC with mating area thickness 14.2 | HEQ39CT-ND 276 2.13 1.70 1.42| 1084.00/M | FH23-39S-0.3SHAW(51) 
of 0.2mm _ The flip-lock (one-touch rotating system) Zero Insertion 39 | 44.2 | HFOS39CT-NDTe 2.90 225 1.80 1.45| 1275.00/M | _FH23-39S-0.3SHAW(05) 
Force (ZIF) structure allows easy and reliable FPC connection 16.0 | HFO4SCT-ND 306.235. 188 4157 — | FH23-45S-0.3SHAW(51) 
Applications: :* Mobile:phones *LCDs -* Digital video cameras 45 | 46.0 | HFOSA5CT-NDte 319 2.48 1.98 1.60| 1403.00/M | FH23-45S-0.3SHAW(05) 
(DVC) * Digital cameras (DSC) * Portable terminals (PDA) * Camera 17.8 | HFOS1CT-ND 3.02 234 1.88 1.51| 1326.00/M | FH23-51S-0.3SHAW(52) 
modules ¢ Portable equipment a1 : : . # : i 
pe ae nee ; : 17.8 | HFQ551CT-NDt} 351 273 248 1.76| 1543.00/M | _FH23-51S-0.3SHAW(06) 
Specifications: * Current Rating: 0.25A * Operating T ture: 
fe lasipe 2 eet ee dia a la gi | 208 | HFO6tCT-ND 3.34259 2.07 1.67 — | FH23-615-0.3SHAW(51) 
20.8 | HFQ561CT-NDT® 3.94 3.08 2.45 1.98] 1734.00/M | _FH23-61S-0.3SHAW(05) 
Dim. Cut Tape Tape & Reelt Leaded 
No. of A Digi-Key Price Each Pricing —_| Hirose P 7.6 | HFO117CT-ND 192 148 1418 98]  752.00/M| FH23-17S-0.3SHW(51) 
Pos. (mm) | Part No. 1 25 = «(100 5,000 ‘| Part No. 7 | 7.6 | HFO417CT-NDte 215 1.65 1.32 1.10] _842.00/M |_FH23-17S-0.3SHW(05) 
34 8.62 | HFDO34CT-ND 3.86 3.00 240 1663.00/M | FH29-34S-0.2SHW(05) a1 8.8 | HFQ221CT-NDt® 244 1.85 148 1.23} — 944.00/M | FH23-218-0.3SHW(05) 
40 9,82 | HFDO40CT-ND 4.00 3.11 249 | — 1725.00/M | FH29-40S-0.2SHW(05) 8.8 HEEOeIC TENE) 2.08 1.60 1.28 1.07 | _816.00/M | FH23-218-0.85HW(51) 
44 10.62 | HFDO44CT-ND 4.09 318 254 |  1763.00/M | FH29-44S-0.2SHW(05) o5 | 10.0 | HFQ125CT-ND 221 1.70 1.36 1.13) 867.00/M | FH23-25S-0.3SHW(51) 
10.0 | HFQ425CT-NDte 257 1.98 1.58 1.32] 1007.00/M |_FH23-25S-0.3SHW(05) 
50 11.82 | HFDOSOCT-ND 458 356 285 |  1975.00/M | FH29-50S-0.2SHW(05) 706 WERGHOTGreNth 528 1.75140 1.47] ~ 898.00/M | FAD3-07S-0 3SHW(St) 
70 15.82 [BEEDOZOGTEND 490 3.81 3.05 | 2113.00/M _| FH29-708-0.25HW(05) 27 | 10.6 | HFa427CT-NDte 263 2.03 1.62 1.35 | 1033.00/M | FH23-27S-0.3SHW(05) 
80 17.82 | HFDO8OCT-ND 5.13 399 319 |  2213.00/M | FH29-80S-0.2SHW(05) 34_| 11.8 | HFQ131CT-ND 241 1.85 148 1.23] _ 944.00/M | FH23-31S-0.3SHW(51) 
90 19.82 | HFDO9OCT-ND 5.57 4.32 3.46 | — 2400.00/M | FH29-90S-0.2SHW(05) gg_| 124 | HFO1S3CT-ND 250 1.93 154 1.28]  982.00/M | FH23-33S-0.3SHW(51) 
120 25.82 | HFD120CT-ND 6.90 536 4.29 |  2975.00/M | FH29-120S-0.2SHW(05) 12.4 | HFQ433CT-NDt® 2.96 2.28 1.82 1.52| _1160.00/M |_FH23-33S-0.3SHW(05) 
14.2. | HFQ139CT-ND 2.76 213 1.70 1.42] 1084.00/M | FH23-39S-0.3SHW(51) 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND- 39 | 44.2 | HRO439CT-NDte 290 2.25 1.80 1.45| 1275.00/M | FH23-39S-0.3SHW(05) 
61 | 208 | HFQ461CT-NDTe 3.94 3.06 2.45 1.98| 1734.00/M | FH23-61S-0.3SHW(05) 
FH1 6, FH1 6H, FH1 6M Dim. in mm. + Gold Plating @ RoHS Compliant — + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
and FH16P Series ' ’ Dim. i 
. im. in mm. 
(0.3mm/0.4mm/0.5mm Pitch) ull vided pense aga Flex 
Features: The FH16 Series is a fine pitch, Zero Insertion Force (ZIF), GNNSCtOrs HOW Prone <t 
right angle, bottom contact connector compatible with Flat Flex Cables Features: ¢ Contact spacing (pitch) 0.3mm « Flexible Printed Circuits ACTUATOR 


(FFC) or flexible printed circuits (FPC) with a pitch of 0.3mm, 0.4mm 
and 0.5mm. A recommended thickness of 0.295mm for single-sided 
or 0.306mm for double-sided. The flip-lock (one-touch rotating type) 
ZIF structure secures the FFC/FPC connection with a single and light 
force. This design helps simplify assembly and repair work. When 
locking the FFC/FPC, the audible click assures the assembly worker 
of a steady FFC/FPC connection resulting in improved customer 
service. Embossed tape packaging allows for automatic placement 
onto the PCB. 

Applications: * Notebook computers, printers, PDAs, digital cameras 
and other compact devices for interconnecting the main circuit board 
with the LCD, PDP (Plasma Display), HDD or other device 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 70°C «Insulation 
Resistance: 500MOQ minimum * Contact Resistance: 150mQ maximum 
(including FFC/FPC conductor resistance) 


5.5 -] ay 
| == l 3.0 
+ 7.4 —+| 
Ratings: 
Pitch 0.3mm | 0.4mm | 0.5mm 
Current 
Rating 0.15A | 0.3A 0.4A 


Materials: * Insulators: Polyamide and LCP - Beige, PPS - Deep | Voltage 30 50 60 
Brown; UL94V-0 ¢ Contacts: Phosphor Bronze - Solder plating Rating | VAC | VAC | VAC 
Dim. Cut Tape Tape & Reelt 
No. of | Contact A Digi-Key Price Each Pricing Hirose 
Pos. | Pitch | (mm) | Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
60 03 219 HFPO6OCT-ND 6.06 5.02 377 2717.00 | FH16-60S-0.3SHW 
HFP160CT-NDT® 647 5.36 4.02 2899.00 | FH16-60S-0.3SHW/(05) 
80 03 279 HFPO80CT-ND 682 564 4.23 3055.00 | FH16-80S-0.3SHW 
HFP180CT-NDT® 6.60 559 4.20 3239.00 _| FH16-80S-0.3SHW/(05) 
90 03 30.9 | HFPO9OCT-ND 7.22 598 4.49 3237.00 | FH16-90S-0.3SHW 
HFP190CT-NDt® 7.02 5.94 4.46 3443.00 _| FH16-90S-0.3SHW(05) 
50 05 99.4 | HFPOSOCT-ND 467 387 2.90 2093.00 | FH16H-50S-0.5SHW 
HFP150CT-NDt® 6.03 5.00 3.75 2704.00 _| FH16H-50S-0.5SHW(05) 
96 0.4 42.5 | HFPO96CT-ND 7.08 586 4.40 3172.00 | FH16M-96S-0.4SHW 
HFP196CT-NDT® 7.25 6.14 4.61 3557.00 _| FH16M-96S-0.4SHW(05) 
64 05 36.0 HFPO64CT-ND 597 495 3.71 2678.00 | FH16P-64S-0.5SHW 
HFP164CT-NDT® 661 548 4.11 2964.00 | FH16P-64S-0.5SHW(05) 
t+ Gold Plating @ RoHS Compliant — + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


FH23 Series (0.3mm Pitch) Flexible 
Printed Circuit Connectors 


Dim. in mm. 


(FPC) with contact spacing of 0.3mm are used with increased 
frequency (These connectors occupy less board space and are 
lighter than comparable connectors with contacts spaced at 0.5mm) 

Applications: * Consumer electronics, portable equipment, cameras, 
PDA's and other devices where board space and component 
packaging requires ultra small interconnection. 

Specifications: * Current Rating: 0.15A * Temperature Range: 
-40°C ~ 70°C * Voltage Rating: 30VAC 

Materials: ¢ Insulators: LCP, Body - Beige; Latch - Black; UL94V-0 
* Contacts: Phosphor bronze, tin-lead plated; Metal Fitting: Bronze, 
tin-lead plated 


3.0 


(Lead is included) 


Dimensions Cut Tape Tape & Reelt 
No. of (mm) Digi-Key Price Each Pricing Hirose 
Pos. A B_ | Part No. 1 25 100250 2,500 Part No. 
17 76 4.8 | HFM17CT-ND 1.69 1.30 1.04 87 663.00/M | FH18-17S-0.3SHW 
76 4.8 | HFM117CT-ND@ 1.89 145 116 97 740.00/M | FH18-17S-0.3SHW(55) 
of 8.8 6.0 | HFM21CT-ND 1.72 133 1.06 .88 676.00/M | FH18-21S-0.3SHW 
8.8 6.0 | HFM121CT-ND® 1.98 1.53 1.22 1.02 778.00/M | FH18-21S-0.3SHW(55) 
05 10.0 7.2 | HFM25CT-ND 1.92 148 118 .98 752.00/M | FH18-25S-0.3SHW 
10.0 7.2_| HFM125CT-ND® 2.21 170 1.36 1.13 867.00/M | FH18-25S-0.3SHW(55) 
7 10.6 7.8 | HFM27CT-ND 1.92 148 118 .98 752.00/M | FH18-27S-0.3SHW 
10.6 7.8 | HFM127CT-ND® 2.24 173 1.38 1.15 880.00/M | FH18-27S-0.3SHW(55) 
39 14.2 11.4 | HFM39CT-ND 2.21 1.70 1.36 1.13 — | FH18-39S-0.3SHW 
14.2 11.4 | HFM139CT-ND® 2.67 2.05 1.64 1.37 1046.00/M | FH18-39S-0.3SHW(55) 
54 17.8 15.0 | HFM51CT-ND 2.50 193 1.54 1.28 — | FH18-51S-0.3SHW 
17.8 15.0 | HFM151CT-ND@ 3.09 2.38 1.90 1.58 1211.00/M | FH18-51S-0.3SHW(55) 
@ RoHS Compliant — + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
FH26 Series (0.3mm Pitch) Flexible " Dim.in'mme 


Printed Circuit ZIF Connectors 


Features: * Space saving design: connector height is 1.0mm and 
the depth of the mounting area is 3.2mm * Flip lock actuator allows 
easy insertion of FPC * Metal FPC insertion guide makes it easy 
to insert FPC 

Applications: * Mobile phone, LCD application, digital video camera, 
digital camera, PDA, camera module, compact electronic equipment 
Specifications: * Current Rating: 0.2A Voltage Rating: 30VAC 


* Operating Temperature: -55°C ~ 85°C 
Features: * Provided with a flexible printed circuit (FPC) temporary Materials: Insulator: Polyamide, LCP, black, UL94V-0 * Actuator 
hold mechanism, thus preventing the shift of the FPC and connector PA, dark brown, UL94V-0 * Contacts: Phosphor bronze, gold plated 
after FPC insertion » Only slight force is required to lock the flip-lock Metal fitting: Phosphor bronze, tin plated (lead free) 
(one-touch rotating system) Zero Insertion Force (ZIF) structure . 
Applications: * Mobile phones, LCD, digital video camera (DVC), Dim. os Cut Tape Tape & Reelt . 
digital cameras (DSC), portable terminals (PDA), camera modules, Ho of ( A ) biol Key a flee Fach aE Peicing Hirusa 
portable equipment ‘os. | (mm. art No. A art No. 
Specifications: * Current Rating: 0.3A DC * Voltage Rating: 5S0VAC 13 5.4 | HFQ313CT-ND 213 164 1.32 1.09 820.00/M | FH26-13S-0.3SHW(05) 
* Operating Temperature: -55°C ~ 85°C Insulation Resistance: 15 6.0 | HFQ315CT-ND 219 169 1.35 1.12 843.00/M | FH26-15S-0.3SHW(05) 
50MQ minimum «Contact Resistance: 100mQ maximum (Including t 17 6.6 | HFQ317CT-ND 230 178 142 1.18 886.00/M | FH26-17S-0.3SHW(05) 
FPC/FFC conductor resistance) 1.25 24 7.8 | HFQ321CT-ND 242 187 149 1.24 931.00/M | FH26-21S-0.3SHW(05) 
Materials: ¢ Insulators: LCP, Beige; LCP, black; UL94V-0 » Contacts: al _ 23 8.4 HFQ323CT-ND. 2.54 1.95 1.56 1.30 975.00/M_| FH26-23S-0.3SHW(05) 
Phosphor bronze, pure tin plating 5.2 25 9.0 | HFQ325CT-ND 2.59 2.00 1.60 1.33 998.00/M | FH26-25S-0.3SHW(05) 
27 9.6 | HFQ327CT-ND 265 2.04 1.63 1.36 | 1019.00/M | FH26-27S-0.3SHW(05) 
Dim. Cut Tape Tape & Reelt 29 | 10.2 | HFQ329CT-ND 277 2413 1.71 1.42 | 1064.00/M | FH26-29S-0.3SHW(05) 
No.of} A Digi-Key Price Each Pricing Hirose 31 10.8 | HFQ331CT-ND 2.82 218 1.74 1.45} 1086.00/M | FH26-31S-0.3SHW(05) 
Pos. | (mm) | Part No. 1 25 100 250 2,500 Part No. 33 | 11.4__| HFQ333CT-ND 2.88 2.22 1.78 1.48 | 1108.00/M | FH26-33S-0.3SHW(05) 
Lead-less 35 | 12.0 | HFQ335CT-ND. 3.00 231 1.85 1.54] 1153.00/M | FH26-35S-0.3SHW/(05) 
7.0 | HFQ15CT-ND 1.79 1.38 1.10 92 701.00/M | FH23-15S-0.3SHAW(51) 39 | 13.2 | HFQ339CT-ND 3.11 240 1.92 1.59} 1196.00/M | FH26-39S-0.3SHW(05) 
15 7.0 __| HFQ515CT-NDt® 2.08 1.60 1.28 1.07 816.00/M | FH23-15S-0.3SHAW(05) 4 13.8 | HFQ341CT-ND 3.23 249 1.99 1.65 | 1241.00/M | FH26-41S-0.3SHW(05) 
7.6 | HFQ17CT-ND 1.92 148 (1.18 98 752.00/M | FH23-17S-0.3SHAW(51) 45 | 15.0 | HFQ345CT-ND. 299 232 1.86 1.50} 1288.00/M | FH26-45S-0.3SHW/(05) 
v7 7.6 | HFQ517CT-NDt@ 215 165 1.32 1.10 842.00/M | FH23-17S-0.3SHAW(05) 51 16.8 | HFQ351CT-ND 3.25 2.52 2.02 1.63 | 1400.00/M | FH26-51S-0.3SHW(05) 
10.6 | HFQ27CT-ND 2.28 175 140 1.17 893.00/M | FH23-27S-0.3SHAW(51) 57 | 18.6 | HFQ357CT-ND 351 273 218 1.76 | 1513.00/M | FH26-57S-0.3SHW(05) 
27 | 10.6 | HFQ527CT-NDte 2.63 2.03 1.62 1.35} 1033.00/M | _FH23-27S-0.3SHAW(05) 61 19.8 | HFQ361CT-ND 3.60 279 2.24 1.80} 1550.00/M | FH26-61S-0.3SHW(05) 
11.8 | HFQ31CT-ND 241 185 148 1.23 944.00/M | FH23-31S-0.3SHAW(51) 71 22.8 | HFQ371CT-ND 3.97 3.09 247 1.99 | 1713.00/M | FH26-71S-0.3SHW(05) 
31 11.8 | HFQ531CT-NDto 276 213 1.70 1.42} 1084.00/M | FH23-31S-0.3SHAW(05) + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(t073) 73 


HIROSE 


He ELECTRIC 
Co.,LTD. 


High Density FFC/FPC Connectors (cont.) 


FH19(C) and FH19S(C) Series Flex Connectors (0.5mm Ao: of ran Digi j Cut Tans prical each = Panibfcingt nina 
. . . . . ‘os. mm) art No. i art No. 
Pitch) Flat Flex Cable and Flexible Printed Circuit 24 14.0 | HFN324CT-NDt@ 253 211 1.56 1.30 974.00/M | FH19S-24S-0.5SH(05) 
Features: * Conductive traces on the PCB can be designed to run under the Dim. in mm. 26 15.0 | HFN326CT-NDt@ 264 2.20 1.63 1.35 1016.00/M | FH19S-26S-0.5SH(05) 
connector. All bottom surface of the connector is solid, without any exposure of 27 15.5 | HFN327CT-NDte 271 226 167 1.39 1043.00/M | FH19S-27S-0.5SH(05) 
the contact * Accepts 0.2mm and 0.3mm thick FPC and FFC, easily inserted in A 50 27.0 | HFN35OCT-NDt® 3.60 2.98 2.24 1.80 1550.00/M | FH19S-50S-0.5SH(05) 
the connector * The connector will also terminate successfully with 0.2mm thick = 7 
Flat Flexible Cable (FFC) Applications: + Notebook PC's, PDA's, digital cameras. Improved Actuator Design = RoHS: Compliant 
and other compact devices requiring interconnection of the main circuit board with 4 4.0 HFN404CT-ND 1.81 148 1.08 91 607.00/M | FH19C-4S-0.5SH(05) 
the LCD, plasma display (PDP), HDD or other devices Specifications: ¢ Current 6 5.0 HFN406CT-ND 1.64 1.37 1.01 84 631.00/M | FH19C-6S-0.5SH(05) 
Rating: 0.5A DC * Voltage Rating: S0VAC * Operating Temperature: -55°C ~ 80°C 7 5.5 | HFN407CT-ND 171 142 1.06 88 658.00/M | FH19C-7S-0.5SH(05) 
* Operating Humidity Range: Relative humidity 90% maximum (No condensation) 8 6.0 | HFN408CT-ND 174 145 1.07 89 668.00/M | FH19C-8S-0.5SH(05) 
¢ Insulation Resistance: 500MQ minimum @ 100VDC + Contact Resistance: t 9 6.5 __| HFN409CT-ND 1.80.0 1.50 1.11 93 694.00/M | FH19C-9S-0.5SH(05) 
100m maximum @1mA (Including FPC/FFC conductor resistance) * FH19 Series: 0.9 10 7.0 HFN410CT-ND: 1.83 1.52 1.13 94 704.00/M | FH19C-10S-0.5SH(05) 
Thickness: 0.2 + 0.03mm tin or gold plating* * FH19S Series: Thickness: 0.3 + it 12 8.0 HFN412CT-ND: 1.92 160 1.19 99 740.00/M | FH19C-12S-0.5SH(05) 
0.03mm tin or gold plating* Materials: * Insulators: LCP: beige; PPS: FH19 Series: 13 8.5 HFN413CT-ND: 2.01 1.67 1.24 1.03 771.00/M | FH19C-13S-0.5SH(05) 
dark brown, FH19S Series: black; all UL94V-0 * Contacts: Phosphor bronze, pure 15 9.5 HFN415CT-ND 2.10 1.75 1.30 1.08 808.00/M | FH19C-15S-0.5SH(05) 
tin plating* * Metal fittings: Phosphor bronze, pure tin reflow plating FH19C/FH19SC Series 17 10.5 | HFN417CT-ND 216 180 133 1.11 830.00/M | FH19C-17S-0.5SH(05) 
* Note: When FPC is gold plated, connector contacts should also be gold plated 20 12.0 | HFN420CT-ND 233 194 1.44 1.19 895.00/M | FH19C-20S-0.5SH(05) 
24 12.5 | HFN421CT-ND 240 1.99 148 1.23 921.00/M | FH19C-21S-0.5SH(05) 
No. of | Dim. A| Digi-Key Cut Tape Price Each T&R Pricing+ | Hirose 24 14.0 | HFN424CT-ND 253 211 1.56 1.30 974.00/M | FH19C-24S-0.5SH(05) 
Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100-250 5,000 Part No. 27 15.5 | HFN427CT-ND 271 226 167 1.39 1043.00/M | FH19C-27S-0.5SH(05) 
9 65 HFNO9CT-ND 167 139 1.03 86 643.00/M | FH19-9S-0.5SH(51) 30 17.0 | HFN430CT-ND: 2.83 2.36 1.75 1.45 1089.00/M | FH19C-30S-0.5SH(05) 
13 8.5 | HFNI3CT-ND 182 151 112 93 699.00/M | FH19-13S-0.5SH(51) 4 4.0 | HFN504CT-ND 181° 148 1.08.91 607.00/M | FH19SC-48-0.5SH(05) 
17 10.5 | HFN17CT-ND 191 159 118 98 734.00/M | FH19-17S-0.5SH(51) 5 4.5 | HENSOSCT-ND 18906155 112 95 634.00/M | FH19SC-5S-0.5SH(05) 
20 12.0 | HFN20CT-ND 2.03 1.69 1.26 1.04 783.00/M | FH19-20S-0.5SH(51) 6 5.0 | HFNSO6CT-ND 1.64 1.37 1.01 84 631.00/M | FH19SC-6S-0.5SH(05) 
30 17.0 | HFN30CT-ND 239 1.99 147 1.23 — | FH19-30S-0.5SH(51) 8 6.0 HFN508CT-ND: 1.74 145 1.07 89 668.00/M | FH19SC-8S-0.5SH(05) 
9 6.5 | HFN109CT-NDT® 180 150 1.11 93 694.00/M | FH19-9S-0.5SH(05) 9 6.5 _|_HFNSO9CT-ND 1.80 1.50 1.11 93 694.00/M | FH19SC-95-0.5SH(05) 
13 8.5 | HFN113CT-NDte 2.01 1.67 1.24 1.03 771.00/M | FH19-13S-0.5SH(05) 10 7.0 | HFNS1OCT-ND 183 152 1.13 94 704.00/M | FH19SC-10S-0.5SH(05) 
17 | 10.5 | HFN117CT-NOt® 216 180 1.33 1.11 830.00/M | FH19-17S-0.5SH(05) 12 | 8.0 | HFNS12CT-ND 1.92 1.60 1.19.99 740.00/M | FH19SC-12S-0.5SH(05) 
20 12.0 | HFN120CT-NDTt® 233 194 144 1.19 895.00/M | FH19-20S-0.5SH(05) 13 8.5 | HFNS13CT-ND 2.01 167 1.24 1.03 771.00/M | FH19SC-13S-0.5SH(05) 
30 17.0_| HFN130CT-NDt@ 2.83 2.36 1.75 1.45 1089.00/M | FH19-30S-0.5SH(05) 14 9.0 | HFNS14CT-ND 2.20 183 1.36 1.13 846.00/M | FH19SC-14S-0.5SH(05) 
12 8.0 | HFN212CT-ND 1.75 145 1.08 90 671.00/M | FH19S-12S-0.5SH(51) 15 9.5 | HFN515CT-ND 210 175 1.30 1.08 808.00/M | FH19SC-15S-0.5SH(05) 
17 10.5 | HFN217CT-ND 14.91 159 118 98 734.00/M | FH19S-17S-0.5SH(51) 16 10.0 | HFN516CT-ND 213° 178 1.32 1.09 820.00/M | FH19SC-16S-0.5SH(05) 
18 11.0 | HFN218CT-ND 1.97 164 1.22 1.01 758.00/M | FH19S-18S-0.5SH(51) 17 10.5 | HFN517CT-ND 216 180 1.33 1.11 830.00/M | FH19SC-17S-0.5SH(05) 
20 12.0 | HFN220CT-ND 2.03 169 1.26 1.04 783.00/M | FH19S-20S-0.5SH(51) 18 11.0 | HFN518CT-ND 2.24 186 138 1.15 860.00/M | FH19SC-18S-0.5SH(05) 
22 13.0_| HFN222CT-ND 211 1.75 1.30 1.08 810.00/M | FH19S-22S-0.5SH(51) 20 12.0 | HFN520CT-ND 233 1.94 144 1.19 895.00/M | FH19SC-20S-0.5SH(05) 
24 14.0 | HFN224CT-ND 218 1.81 1.34 1.12 — | FH19S-24S-0.5SH(51) 21 12.5 | HFN521CT-ND 240 1.99 1.48 1.23 921.00/M | FH19SC-21S-0.5SH(05) 
26 15.0 | HFN226CT-ND 2.26 188 139 1.16 869.00/M | FH19S-26S-0.5SH(51) 22 13.0 | HFN522CT-ND 243 2.02 1.50 1.24 934.00/M | FH19SC-22S-0.5SH(05) 
27 15.5 | HFN227CT-ND 231 193 143 1.19 890.00/M | FH19S-27S-0.5SH(51) 24 14.0 | HFN524CT-ND 253 211 1.56 1.30 974.00/M | FH19SC-24S-0.5SH(05) 
50 27.0 | HFN228CT-ND 296 245 184 1.48 1275.00/M | FH19S-50S-0.5SH(51) 26 15.0 | HFN526CT-ND 286 238 1.77 1.47 1101.00/M | FH19SC-26S-0.5SH(05) 
12 8.0 | HFN312CT-NDto 192 160 119 99 740.00/M | FH19S-12S-0.5SH(05) 27 15.5 | HFN527CT-ND 271 226 1.67 1.39 1043.00/M | FH19SC-27S-0.5SH(05) 
17 10.5 | HFN317CT-NDT® 216 180 133 1.11 830.00/M | FH19S-17S-0.5SH(05) 28 16.0 _| HFN528CT-ND 274 228 169 1.40 1053.00/M | FH19SC-28S-0.5SH(05) 
18 11.0 | HFN318CT-NDTt® 224 186 138 1.15 860.00/M | FH19S-18S-0.5SH(05) 30 17.0 | HFN530CT-ND 283 236 1.75 1.45 1089.00/M | FH19SC-30S-0.5SH(05) 
20 12.0 | HFN320CT-NDt® 233 194 144 1.19 895.00/M | FH19S-20S-0.5SH(05) 32 18.0 | HFN532CT-ND 2.93 244 1.81 1.50 1126.00/M | FH19SC-32S-0.5SH(05) 
22 13.0_| HFN322CT-NDt® 243 202 150 1.24 934.00/M | FH19S-22S-0.5SH(05) t+ Gold Plating RoHS Compliant — + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
NEW! 0.5mm FFC/FPC Connectors 
FH33 Series — Single-sided Lead, Bottom Contact Connectors 
Specifications: * Current Rating (max.): 0.5A *PBC Mount Type: SMT » Contact Dim. Cut Tape Tape and Reel 
Mating Area Plating: Gold * Terminal Pitch: 0.5mm * Contact Spacing: 0.5mm No. of A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Hirose 
Pos. | (mm) | PartNo. 1 10 100 250 | PartNo. 5,000 Part No. 
6 5.0 HFSO6CT-ND 1.48 1.21 88 75 | HFSO6TR-ND 497.00/M | FH33-6S-0.5SH(10) 
9 65 HFSO9CT-ND 1.56 1.28 93 78 | HFSO9TR-ND 523.00/M | FH33-9S-0.5SH(10) 
10 7.0 HFS10CT-ND 1.60 1.31 95 80 | HFS10TR-ND 536.00/M | FH33-10S-0.5SH(10) 
12 8.0 HFS12CT-ND 1.67 1.37 99 84 | HFS12TR-ND 561.00/M | FH33-12S-0.5SH(10) 
14 9.0 HFS14CT-ND 171 1.40 1.02 86 | HFS14TR-ND 574.00/M__| FH33-14S-0.5SH(10) 
26 15.0 | HFS26CT-ND 1.76 1.46 1.08 90 | HFS26TR-ND 675.00/M | FH33-26S-0.5SH(10) 
28 16.0 | HFS28CT-ND 1.79 1.49 1.10 92 | HFS28TR-ND 688.00/M | FH33-28S-0.5SH(10) 


0.5mm and 1.0mm FFC/FPC Connectors 


FH12, FH12A, FH12F and FH12S Series — “Flip-Lock” SMT/ZIF Type Flexible Printed Circuit Board Connectors 


The FH12 Series of miniature connectors for FPC/FFC use brings form to the newly developed “flip-lock” 
concept and can be used with Surface Mount Technology (SMT) to eliminate the problems of the contem- 
porary slide-lock system. These connectors have a contact spacing of 0.5mm, are suited to high density 
mounting, and are based on a single-action Zero Insertion Force (ZIF) structure for easy connections. Types 
with top or bottom contacts, and vertical mounting are available to suit your applications. 


Materials/Finish: ¢ Insulation: Polyamide Resin, beige; PPS Resin, dark brown (UL94V-0) » Contacts: 
Phosphor Bronze, solder plating 

Electrical: * Rated Current: 0.4A ¢ Insulation Resistance: 500MO or greater at 100VDC * Withstanding 
Voltage: 150VAC for one minute » Contact Resistance: 50mO or less (Note: When all conductors are to 


continuously carry the rated current, set the current to 70% of the rated current value.) Dimi 
im. in mm. 


No. of | Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Hirose 
Fig. | Pos. A B Part No. 1 25 100 250 Part No. Qty. Pricing Part No. 
.5mm Horizontal Mount — Bottom Contact Type 

6 3.57 7A HFJO6CT-ND 1.88 1.36 1.12 94 = = = FH12-6S-0.5SH 
10 5.57 9.1 HFJ10CT-ND 1.79 1.38 1.11 92 = = = FH12-10S-0.5SH 
WW 6.07 9.6 HFJ11CT-ND 1.84 1.42 1.14 94 HFJ11TR-ND 2,000 722.00/M FH12-11S-0.5SH 
12 6.57 10.1 HFJ12CT-ND 1.84 1.42 1.14 94 HFJ12TR-ND 2,000 722.00/M FH12-12S-0.5SH 
13 7.07 10.6 HFJ13CT-ND 1.89 1.46 1.17 97 HFJ13TR-ND 2,000 741.00/M FH12-13S-0.5SH 
14 7.57 V4 HFJ14CT-ND 1.93 1.49 1.19 .99 HFJ14TR-ND 2,000 759.00/M FH12-14S-0.5SH 
15 8.07 11.6 HFJ15CT-ND 1.98 1.53 1.22 1.02 = = = FH12-15S-0.5SH 
16 8.57 12.1 HFJ16CT-ND 1.98 1.53 1.22 1.02 HFJ16TR-ND 2,000 778.00/M FH12-16S-0.5SH 
17 9.07 12.6 HFJ17CT-ND 2.08 1.60 1.28 1.07 HFJ17TR-ND 2,000 815.00/M FH12-17S-0.5SH 

1 18 9.57 13.1 HFJ18CT-ND 2.12 1.64 1.31 1.09 = = — FH12-18S-0.5SH 
19 10.07 13.6 HFJ19CT-ND 2.12 1.64 1.31 1.09 HFJ19TR-ND 2,000 833.00/M FH12-19S-0.5SH 
20 10.57 14.1 HFJ20CT-ND 2.17 1.67 1.34 1.11 HFJ20TR-ND 2,000 852.00/M FH12-20S-0.5SH 
22 11.57 15.1 HFJ22CT-ND 2.27 1.75 1.40 1.16 HFJ22TR-ND 2,000 889.00/M FH12-22S-0.5SH 
26 13.57 171 HFJ26CT-ND 2.41 1.86 1.49 1.23 = = = FH12-26S-0.5SH 
28 14.57 18.1 HFJ28CT-ND 2.50 1.93 1.54 1.28 = = = FH12-28S-0.5SH 
32 16.57 20.1 HFJ32CT-ND 2.64 2.04 1.63 1.35 = = = FH12-32S-0.5SH 
33 17.07 20.6 HFJ33CT-ND 2.74 2.11 1.69 1.40 = = = FH12-33S-0.5SH 
34 1757 21.1 HFJ34CT-ND 2.74 2.11 1.69 1.40 HFJ34TR-ND 2,000 1074.00/M FH12-34S-0.5SH 
40 20.57 24.1 HFJ40CT-ND 3.11 2.40 1.92 1.60 = = FH12-40S-0.5SH 


* Note: The 1.0mm version of FH12 is constructed by loading every other contact into the 0.5mm housing. 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Hegiicine 0.5mm and 1.0mm Flex Connectors (cont, 


CO.,LTD. 
No. of | Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Hirose 
Fig. | Pos. A B Part No. 1 25 100 250 Part No. Qty. Pricing Part No. 
45 23.07 26.6 HFJ45CT-ND 2.99 2.32 1.86 1.50 HFJ45TR-ND 2,000 1313.00/M FH12-45S-0.5SH 

1 50 25.57 29.1 HFJ50CT-ND 3.16 2.46 1.97 1.59 HFJ50TR-ND 2,000 1390.00/M FH12-50S-0.5SH 

53 27.07 30.6 HFJ53CT-ND 3.28 2.55 2.04 1.64 HFJ53TR-ND 2,000 1441.00/M FH12-53S-0.5SH 

.5mm Horizontal Mount — Bottom Contact Type — RoHS Compliant 

6 3.57 7A HFJ106CT-ND 1.70 1.31 1.05 87 = = = FH12-6S-0.5SH(55) 
10 5.57 9.4 HFJ110CT-ND 1.89 1.46 1.17 97. HFJ110TR-ND 2,000 741.00/M FH12-10S-0.5SH(55) 
WW 6.07 9.6 HFJ111CT-ND 1.93 1.49 1.19 99 HFJ111TR-ND 2,000 759.00/M FH12-11S-0.5SH(55) 
12 6.57 10.1 HFJ112CT-ND 1.98 1.53 1.22 1.02 HFJ112TR-ND 2,000 778.00/M FH12-12S-0.5SH(55) 
14 7.07 1141 HFJ114CT-ND 2.10 1.62 1.29 1.08 HFJ114TR-ND 2,000 822.00/M FH12-14S-0.5SH(55) 
15 8.07 11.6 HFJ115CT-ND 2.17 1.67 1.34 1.11 HFJ115TR-ND 2,000 852.00/M FH12-15S-0.5SH(55) 
16 8.57 12.1 HFJ116CT-ND 2.22 171 1.37 1.14 HFJ116TR-ND 2,000 871.00/M FH12-16S-0.5SH(55) 
18 9.57 13.1 HFJ118CT-ND 2.36 1.82 1.46 1.21 HFJ118TR-ND 2,000 926.00/M FH12-18S-0.5SH(55) 
20 10.57 14.41 HFJ120CT-ND 2.45 1.89 1.51 1.26 HFJ120TR-ND 2,000 963.00/M FH12-20S-0.5SH(55) 

1 22 11.57 15.1 HFJ122CT-ND 2.55 1.96 1.57 1.31 HFJ122TR-ND 2,000 1000.00/M FH12-22S-0.5SH(55) 
24 12.57 16.1 HFJ124CT-ND 2.69 2.07 1.66 1.38 HFJ124TR-ND 2,000 1056.00/M FH12-24S-0.5SH(55) 
26 13.57 171 HFJ126CT-ND 2.83 2.18 1.75 1.45 HFJ126TR-ND 2,000 1111.00/M FH12-26S-0.5SH(55) 
30 15.57 19.1 HFJ130CT-ND OF: 2.29 1.83 1.52 HFJ130TR-ND 2,000 1167.00/M FH12-30S-0.5SH(55) 
32 16.57 20.1 HFJ132CT-ND 3.21 2.47 1.98 1.64 HFJ132TR-ND 2,000 1258.00/M FH12-32S-0.5SH(55) 
33 17.07 20.6 HFJ133CT-ND 2.96 2.30 1.84 1.48 HFJ133TR-ND 2,000 1301.00/M FH12-33S-0.5SH(55) 
34 17.57 211 HFJ134CT-ND 2.96 2.30 1.84 1.48 HFJ134TR-ND 2,000 1301.00/M FH12-34S-0.5SH(55) 
36 18.57 22.1 HFJ136CT-ND 3.05 2.37 1.89 1.53 HFJ136TR-ND 2,000 1339.00/M FH12-36S-0.5SH(55) 
40 20.57 24.1 HFJ140CT-ND 3.34 2.59 2.07 1.67 = = = FH12-40S-0.5SH(55) 
45 23.07 26.6 HFJ145CT-ND 3.71 2.88 2.31 1.86 HFJ145TR-ND 2,000 1632.00/M FH12-45S-0.5SH(55) 
50 25.57 29.1 HFJ150CT-ND 4.03 3.13 2.51 2.02 HFJ150TR-ND 2,000 1772.00/M FH12-50S-0.5SH(55) 

.5mm Horizontal Mount — Top Contact Type 
12 6.57 10.5 HFK12CT-ND 1.66 1.20 -99 83 = _— = FH12A-12S-0.5SH 
15 8.07 12.0 HFK15CT-ND 1.82 1.32 1.08 92 = _ = FH12A-15S-0.5SH 
16 8.57 12.5 HFK16CT-ND 1.88 1.36 1.12 94 HFK16TR-ND 2,000 642.00/M FH12A-16S-0.5SH 
22 11.57 15.5 HFK22CT-ND 1.89 1.46 a7 .97 HFK22TR-ND 2,000 741.00/M FH12A-22S-0.5SH 
26 13.57 17.5 HFK26CT-ND 2.08 1.60 1.28 1.07 HFK26TR-ND 2,000 815.00/M FH12A-26S-0.5SH 

2 29 15.07 19.0 HFK29CT-ND 2.17 1.67 1.34 AAT HFK29TR-ND 2,000 852.00/M FH12A-29S-0.5SH 
30 15.57 19.5 HFK30CT-ND 2.22 1.71 1.37 1.14 = = = FH12A-30S-0.5SH 
32 16.57 20.5 HFK32CT-ND 2.27 1.75 1.40 1.16 HFK32TR-ND 2,000 889.00/M FH12A-32S-0.5SH 
34 17.57 21.5 HFK34CT-ND 2.41 1.86 1.49 1.23 HFK34TR-ND 2,000 945.00/M FH12A-34S-0.5SH 
36 18.57 22.5 HFK36CT-ND 2.45 1.89 1.51 1.26 HFK36TR-ND. 2,000 963.00/M FH12A-36S-0.5SH 
42 21.57 25.5 HFK42CT-ND 2.79 2.15 1.72 1.43 HFK42TR-ND 2,000 1093.00/M FH12A-42S-0.5SH 
45 23.07 27.0 HFK45CT-ND 2.93 2.25 1.80 1.50 HFK45TR-ND 2,000 1148.00/M FH12A-45S-0.5SH 

.5mm Horizontal Mount — Top Contact Type — RoHS Compliant 
10 5.57 9.5 HFK110CT-ND 1.77 1.28 1.05 89 HFK110TR-ND 2,000 605.00/M FH12A-10S-0.5SH(55) 
12 6.57 10.5 HFK112CT-ND. 1.88 1.36 1.12 94 HFK112TR-ND 2,000 642.00/M FH12A-12S-0.5SH(55) 
16 8.57 12.5 HFK116CT-ND. 1.84 1.42 1.14 94 HFK116TR-ND 2,000 722.00/M FH12A-16S-0.5SH(55) 
18 9.57 13.5 HFK118CT-ND. 1.93 1.49 1.19 .99 HFK118TR-ND 2,000 759.00/M FH12A-18S-0.5SH(55) 
20 10.57 14.5 HFK120CT-ND. 1.89 1.46 1.17 97 HFK120TR-ND 2,000 741.00/M FH12A-20S-0.5SH(55) 

2 24 12.57 16.5 HFK124CT-ND. 2.22 1.71 1.37 1.14 HFK124TR-ND 2,000 871.00/M FH12A-24S-0.5SH(55) 
30 15.57 19.5 HFK130CT-ND 2.64 2.04 1.63 1.35 HFK130TR-ND 2,000 1037.00/M FH12A-30S-0.5SH(55) 
32 16.57 20.5 HFK132CT-ND. 2.74 2.11 1.69 1.40 HFK132TR-ND 2,000 1074.00/M FH12A-32S-0.5SH(55) 
33 17.07 21.0 HFK133CT-ND. 2.83 2.18 1.75 1.45 = _— = FH12A-33S-0.5SH(55) 
36 18.57 22.5 HFK136CT-ND. 3.02 2.33 1.86 1.55 HFK136TR-ND. 2,000 1184.00/M FH12A-36S-0.5SH(55) 
40 20.57 24.5 HFK140CT-ND. 2.96 2.30 1.84 1.48 HFK140TR-ND 2,000 1301.00/M FH12A-40S-0.5SH(55) 
50 25.57 29.5 HFK150CT-ND. 3.65 2.84 2.27 1.83 HFK150TR-ND. 2,000 1607.00/M FH12A-50S-0.5SH(55) 

«5mm Vertical Mount 
12 75 9.4 HFL12CT-ND 1.66 1.20 99 83 = _— = FH12-12S-0.5SV 
13 8.0 9.9 HFL13CT-ND 1.77 1.28 1.05 89 HFL13TR-ND 1,000 618.00 FH12-13S-0.5SV 
18 10.5 12.4 HFL18CT-ND 1.70 1.31 1.05 87 HFL18TR-ND 1,000 696.00 FH12-18S-0.5SV 
20 11.5 13.4 HFL20CT-ND 1.84 1.42 1.14 94 = = = FH12-20S-0.5SV 

3 24 13.5 15.4 HFL24CT-ND 1.98 1.53 1.22 1.02 = = = FH12-24S-0.5SV 
26 14.5 16.4 HFL26CT-ND 2.10 1.62 1.29 1.08 = = — FH12-26S-0.5SV 
33 18.0 19.9 HFL33CT-ND 2.45 1.89 1.51 1.26 HFL33TR-ND 1,000 1004.00 FH12-33S-0.5SV 
45 24.0 25.9 HFL45CT-ND 3.02 2.33 1.86 1.55 = _ _— FH12-45S-0.5SV 
49 26.0 27.9 HFL49CT-ND. 3.21 2.47 1.98 1.64 HFL49TR-ND 1,000 1313.00 FH12-49S-0.5SV 

.5mm Vertical Mount — RoHS Compliant 
10 6.5 8.4 HFL110CT-ND 1.65 1:27 1.02 85 HFL110TR-ND 1,000 676.00 FH12-10S-0.5SV(55) 
12 75 9.4 HFL112CT-ND 1.84 1.42 1.14 94 HFL112TR-ND 1,000 753.00 FH12-12S-0.5SV(55) 
15 9.0 10.9 HFL115CT-ND 2.08 1.60 1.28 1.07 HFL115TR-ND 1,000 850.00 FH12-15S-0.5SV(55) 
16 9.5 11.4 HFL116CT-ND 2.12 1.64 1.31 1.09 HFL116TR-ND 1,000 868.00 FH12-16S-0.5SV(55) 
18 10.5 12.4 HFL118CT-ND 2.27 1.75 1.40 1.16 HFL118TR-ND 1,000 927.00 FH12-18S-0.5SV(55) 
20 11.5 13.4 HFL120CT-ND 2.41 1.86 1.49 1.23 HFL120TR-ND 1,000 986.00 FH12-20S-0.5SV(55) 
22 12.5 14.4 HFL122CT-ND 2.55 1.96 1.57 1.31 HFL122TR-ND 1,000 1043.00 FH12-22S-0.5SV(55) 

3 24 13.5 15.4 HFL124CT-ND 2.74 2.11 1.69 1.40 HFL124TR-ND 1,000 1120.00 FH12-24S-0.5SV(55) 
26 14.5 16.4 HFL126CT-ND 2.83 2.18 1.75 1.45 HFL126TR-ND 1,000 1158.00 FH12-26S-0.5SV(55) 
30 16.5 18.4 HFL130CT-ND 3.11 2.40 1.92 1.60 = = _ FH12-30S-0.5SV(55) 
33 18.0 19.9 HFL133CT-ND 3.05 2.37 1.89 1.53 HFL133TR-ND 1,000 1365.00 FH12-33S-0.5SV(55) 
36 19.5 21.4 HFL136CT-ND 3.36 2.61 2.09 1.69 HFL136TR-ND 1,000 1508.00 FH12-36S-0.5SV(55) 
40 21.5 23.4 HFL140CT-ND 3.65 2.84 2.27 1.83 HFL140TR-ND 1,000 1638.00 FH12-40S-0.5SV(55) 
45 24.0 25.9 HFL145CT-ND 3.92 3.04 2.43 1.96 HFL145TR-ND 1,000 1755.00 FH12-45S-0.5SV(55) 
50 26.5 28.4 HFL150CT-ND 4.18 3.24 2.60 2.09 HFL150TR-ND 1,000 1872.00 FH12-50S-0.5SV(55) 

.5mm Horizontal Mount — Bottom Contact Type with 0.18mm FPC End Thickness 

6 3.57 7A HFRO6CT-ND 1.88 1.36 1.12 94 = = = FH12F-6S-0.5SH 

10 5.57 9.1 HFR10CT-ND 1.70 1.31 1.05 87 HFR10TR-ND 2,000 667.00/M FH12F-10S-0.5SH 
12 6.57 10.1 HFR12CT-ND 1.84 1.42 1.14 94 HFR12TR-ND 2,000 722.00/M FH12F-12S-0.5SH 
13 7.07 10.6 HFR13CT-ND 1.89 1.46 1.17 .97 HFR13TR-ND 2,000 741.00/M FH12F-13S-0.5SH 
14 7.57 11.41 HFR14CT-ND 1.93 1.49 1.19 -99 HFR14TR-ND 2,000 759.00/M FH12F-14S-0.5SH 
15 8.07 11.6 HFR15CT-ND 1.98 1.53 1.22 1.02 HFR15TR-ND 2,000 778.00/M FH12F-15S-0.5SH 
16 8.57 12.1 HFR16CT-ND 2.08 1.60 1.28 1.07 HFR16TR-ND 2,000 815.00/M FH12F-16S-0.5SH 
18 9.57 13.1 HFR18CT-ND 2.12 1.64 1.31 1.09 HFR18TR-ND 2,000 833.00/M FH12F-18S-0.5SH 
20 10.57 14.1 HFR20CT-ND 2.17 1.67 1.34 1.11 HFR20TR-ND 2,000 852.00/M FH12F-20S-0.5SH 

1 22 11.57 15.1 HFR22CT-ND 2.27 1.75 1.40 1.16 HFR22TR-ND 2,000 889.00/M FH12F-22S-0.5SH 
24 12:57 16.1 HFR24CT-ND 2.36 1.82 1.46 1.21 HFR24TR-ND 2,000 926.00/M FH12F-24S-0.5SH 
26 13.57 171 HFR26CT-ND 2.41 1.86 1.49 1.23 HFR26TR-ND 2,000 945.00/M FH12F-26S-0.5SH 
28 14.57 18.1 HFR28CT-ND 2.50 1.93 1.54 1.28 HFR28TR-ND 2,000 982.00/M FH12F-28S-0.5SH 
30 15.57 19.1 HFR30CT-ND 2.64 2.04 1.63 1.35 HFR30TR-ND 2,000 1037.00/M FH12F-30S-0.5SH 
32 16.57 20.1 HFR32CT-ND 2.74 2.11 1.69 1.40 HFR32TR-ND 2,000 1074.00/M FH12F-32S-0.5SH 
34 17.57 21.1 HFR34CT-ND 2.74 2.11 1.69 1.40 HFR34TR-ND 2,000 1074.00/M FH12F-34S-0.5SH 
36 18.57 22.1 HFR36CT-ND 2.97 2.29 1.83 1.52 HFR36TR-ND 2,000 1167.00/M FH12F-36S-0.5SH 
40 20.57 24.1 HFR40CT-ND 3.11 2.40 1.92 1.60 HFR40TR-ND 2,000 1221.00/M FH12F-40S-0.5SH 

.5mm Horizontal Mount — Bottom Contact Type with Strengthened Lock Lever 
30 15.57 19.1 HFA30CT-ND 2.55 1.96 1.57 1.31 HFA30TR-ND 2,000 1000.00/M FH12S-30S-0.5SH 
40 20.57 24.1 HFA40CT-ND 3.11 2.40 1.92 1.60 = = = FH12S-40S-0.5SH 

1 45 23.07 26.6 HFA45CT-ND 2.99 2.32 1.86 1.50 = = = FH12S-45S-0.5SH 
50 25.57 29.1 HFASOCT-ND 3.16 2.46 1.97 1.59 = = = FH12S-50S-0.5SH 
53 27.07 30.6 HFA53CT-ND 3.28 2.55 2.04 1.64 HFAS53TR-ND 2,000 1441.00/M FH12S-53S-0.5SH 

* Note: The 1.0mm version of FH12 is constructed by loading every other contact into the 0.5mm housing. (Continued) 
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0.5mm and 1.0mm Flex Connectors (cont.) 


No. of | Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Hirose 
Fig. | Pos. A B Part No. 1 25 100 250 Part No. Qty. Pricing Part No. 
«5mm Horizontal Mount — Bottom Contact Type with Strengthened Lock Lever — RoHS Compliant 
30 15.57 19.1 HFA130CT-ND 2.97 2.29 1.83 1.52 HFA130TR-ND 2,000 1167.00/M FH12S-30S-0.5SH(55) 
1 40 20.57 24.1 HFA140CT-ND. 3.28 2.55 2.04 1.64 HFA140TR-ND 2,000 1441.00/M FH12S-40S-0.5SH(55) 
45 23.07 26.6 HFA145CT-ND. 3.71 2.88 2.31 1.86 HFA145TR-ND 2,000 1632.00/M FH12S-45S-0.5SH(55) 
50 25.57 29.1 HFA150CT-ND. 4.03 3.13 2.51 2.02 HFA150TR-ND 2,000 1772.00/M FH12S-50S-0.5SH(55) 
1.0mm Horizontal Mount* — Bottom Contact Type 
6 7.07 10.6 HFBO6CT-ND 1.27 92 76 64 = = = FH12-6S-1SH 
7 8.07 11.6 HFBO7CT-ND 1.33 -96 79 67 HFBO7TR-ND 2,000 454.00/M FH12-7S-1SH 
1 gi 10.07 13.6 HFBO9CT-ND 1.49 1.08 89 75 = — = FH12-9S-1SH 
abl 12.07 15.6 HFB11CT-ND 1.60 1.16 95 80 HFB11TR-ND 2,000 547.00/M FH12-11S-1SH 
22 23.07 26.6 HFB22CT-ND 1.70 1.31 1.05 87 HFB22TR-ND 2,000 667.00/M FH12-22S-1SH 
26 27.07 30.6 HFB26CT-ND 1.89 1.46 1.17 97 = = = FH12-26S-1SH 
1.0mm Horizontal Mount* — Bottom Contact Type — RoHS Compliant 
5 6.07 9.6 HFB105CT-ND 1.44 1.04 86 72 HFB105TR-ND 2,000 491.00/M FH12-5S-1SH(55) 
6 7.07 10.6 HFB106CT-ND. 1.49 1.08 89 75 HFB106TR-ND 2,000 510.00/M FH12-6S-1SH(55) 
7 8.07 11.6 HFB107CT-ND. 1.55 1.12 92 78 HFB107TR-ND 2,000 529.00/M FH12-7S-1SH(55) 
8 9.07 12.6 HFB108CT-ND. 1.60 1.16 95 80 HFB108TR-ND 2,000 547.00/M FH12-8S-1SH(55) 
1 9 10.07 13.6 HFB109CT-ND. 1.66 1.20 -99 83 HFB109TR-ND 2,000 567.00/M FH12-9S-1SH(55) 
WW 12.07 15.6 HFB111CT-ND 1.82 1.32 1.08 92 HFB111TR-ND 2,000 623.00/M FH12-11S-1SH(55) 
16 17.07 20.6 HFB116CT-ND 1.79 1.38 1.11 92 HFB116TR-ND 2,000 704.00/M FH12-16S-1SH(55) 
22 23.07 26.6 HFB122CT-ND 1.98 1.53 1.22 1.02 HFB122TR-ND 2,000 778.00/M FH12-22S-1SH(55) 
26 27.07 30.6 HFB126CT-ND. 2.17 1.67 1.34 AAT HFB126TR-ND 2,000 852.00/M FH12-26S-1SH(55) 
1.0mm Vertical Mount * 
6 5 9.9 HFCO6CT-ND 1.60 1.16 95 80 = = = FH12-6S-1SV 
7 6 10.9 HFCO7CT-ND 1.66 1.20 99 83 HFCO7TR-ND 1,000 580.00 FH12-7S-1SV 
8 ra 11.9 HFCO8CT-ND 1.77 1.28 1.05 89 HFCO8TR-ND 1,000 618.00 FH12-8S-1SV 
3 16 15 19.9 HFC16CT-ND 1.79 1.38 1.11 92 = = = FH12-16S-1SV 
20 19 23.9 HFC20CT-ND 1.98 1.53 1.22 1.02 = = = FH12-20S-1SV. 
22 21 25.9 HFC22CT-ND 2.12 1.64 1.31 1.09 HFC22TR-ND 1,000 868.00 FH12-22S-1SV 
24 23 27.9 HFC24CT-ND 2.22 A7a 1.37 1.14 = = = FH12-24S-1SV 
1.0mm Vertical Mount * — RoHS Compliant 
6 5 9.9 HFC106CT-ND 1.82 1.32 1.08 92 HFC106TR-ND 1,000 637.00 FH12-68-1SV(55) 
8 7 11.9 HFC108CT-ND 1.65 1.27 1.02 85 HFC108TR-ND 1,000 676.00 FH12-8S-1SV(55) 
3 16 15 19.9 HFC116CT-ND 2.12 1.64 1.31 1.09 HFC116TR-ND 1,000 868.00 FH12-16S-1SV(55) 
20 19 23.9 HFC120CT-ND 2.41 1.86 1.49 1.23 HFC120TR-ND 1,000 986.00 FH12-20S-1SV(55) 
24 23 27.9 HFC124CT-ND 2.74 2.11 1.69 1.40 HFC124TR-ND 1,000 1120.00 FH12-24S-1SV(55) 


* Note: The 1.0mm version of FH12 is constructed by loading every other contact into the 0.5mm housing. 


1mm Flex Connectors 


1mm Pitch Flexible Printed Circuit Connectors (Figures 1 and 2) 
FEATURES: « High-density packaging achieved by 1mm pitch contacts * Dual-side contact construction allows 
FPC and FFC conductors to be inserted in either direction * Enhanced contact reliability through high 
contact pressure * Applicable to 0.25mm to 0.35mm thick flexible printed circuit boards * Uses PBT (UL94V- 
0) insulating materials which are highly resistant to solvents and high temperature * Kinked dip posts for board 
retention during wave soldering MATERIAL/FINISH: « Insulator: Polybutylene Phthalate, black * Contacts: 
Phosphor Bronze, tin-lead plated Electrical: * Rated Current: 0.5A ¢ Insulation Resistance: At 100VDC, 
500MO minimum » Withstanding Voltage: 150VAC for 1 minute * Contact Resistance: 40m0 maximum 


SMT ZIF Type Flexible PCB Connectors (Figures 3 and 4) 


FEATURES: « Low profile type with 3mm packaged height; 1mm pitch permits high-density packaging 
Excellent workability is offered by the ZIF structure which provides positive contact by only lightly inserting 
FPC/FFC and then pushing in the movable locking flap * Recommended thickness of flexible circuit board is 
0.25mm to 0.30mm » PPS (UL94V-0) with excellent solvent resistance and high temperature resistance is 
used for the insulation material * The SMT type connectors permit high density and automatic packaging 
on circuit boards MATERIAL/FINISH: « Insulator: PPS Resin, natural finish » Contacts: Phosphor Bronze, 
tin plating Electrical: * Rated Current: 0.5A * Insulator Resistance: 500MQ at 100VDC minimum » With- 
standing Voltage: 150VAC for 1 minute at specified value * Contact Resistance: 25m0 maximum 


Top Contact Type 


vm 


=h 
05 _a5nfffPoss 


No. | Dim. No. | Dim. No. | Dim. 
of A Digi-Key Price Each Hirose of A Digi-Key Price Each Hirose of A Digi-Key Price Each Hirose 
Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 250 | PartNo. Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 250 | PartNo. Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 250 | PartNo. 
Fig. 1 - Right Angle 22 | 24 |HFF22T-ND 1.14 93 68 57 | FH21-22S-1DSA 27 | 33.2 | HFE27F-ND 263 2.19 1.62 1.35 |FH10A-27S-1SH 
6 8 HFGO6T-ND 60 42 .29 .24 | FH21-6S-1DS 24 26 | HFF24T-ND 1.22 1.00 .72 61 | FH21-24S-1DSA 30 | 36.2 | HFESOF-ND 2.99 2.48 1.86 1.50 | FH10A-30S-1SH 
8 | 10 | HFGOST-ND 57 47 34 .29 | FH21-8S-1DS 26 | 28 | HFF26T-ND 1.25 1.03 75 63 | FH21-26S-1DSA Fig. 4 - SMT Flex with Board Mount Boss 
12] 14 | HFG12T-ND 80 .66 .48 .40 | FH21-12S-1DS 28 | 30 | HFF28T-ND 1.44 1.18 .86 .73 | FH21-28S-1DSA 7 | 13.2 ]HFHO7T-ND 1.79 1.46 1.06 .90 |FH10A-7S-1SHB 
15 | 17 | HFGIST-ND 99 81 .59 .50 | FH21-15S-1DS 30_| 32 | HFFSOT-ND 1.48 1.21 88.75 | FH21-30S-1DSA 8 | 14.2 | HFHO8T-ND 1.41 1415 .84 71 |FH10A-8S-1SHB 
16 18 | HFGIGT-ND 1.03 .84 61  .52 | FH21-16S-1DS Fig. 3 - SMT Flex without Board Mount Boss 12 18.2 | HFH12T-ND 1.92 1.60 1.18 .98 |FH10A-12S-1SHB 
18.120 | HFGI8T-ND 110 90 66 66 | FH21-1aS-1DS 7 1132 | HFEOQVEND 1.79 146 1.06 90 | FHI0A-7S1SH 14 | 20.2 | HFHI4T-ND 2.05 1.71 1.26 1.05 |FH10A-14S-1SHB 
29 | 29 incom 499. 100 72 et | FHet-20saD8 3 | 442 | HFEOSF-ND 186 152 111 94 | FH10A-8S-1SH 16 | 22.2 | HFHIGT-ND 2.24 1.87 1.38 1.15 |FH10A-16S-1SHB 
: 298. 12 | 18.2 | HFEV2F-ND 1.92 160 1.18 98 | FH10A-12S-1SH 17 | 23.2 |HFHI7T-ND 2.28 1.89 1.40 1.17 |FH10A-17S-1SHB 
5 es oa Ve tae e ie Seton ibe 14 | 20.2 | HFEI4F-ND 2.05 1.71 1.26 1.05 | FH10A-14S-1SH 19 | 25.2 | HFHI9T-ND 2.02 1.68 1.24 1.03 |FH10A-19S-1SHB 
— —= 17 | 23.2 | HFEI7F-ND 2.28 1.89 1.40 1.17 | FH10A-17S-1SH 20 | 26.2 | HFH20T-ND 2.50 2.08 1.54 1.28 | FH10A-20S-1SHB 
Fig. 2 - Straight 79 | 252 |HFEI9E-ND 202 1.68 1.24 1.03 | FHIOA19S1SH 21 | 27.2 | HFH21T-ND 2.15 1.79 132 1.10 |FH10A-21S-1SHB 
5 7 | HFFOST-ND 60 .42 .29 .24 | FH21-5S-1DSA 90 | 262 | HFEQOF-ND 250 208 154 1.28 | FHI0A-20S-1SH 24 | 30.2 | HFH24T-ND 2.73 2.27 1.68 1.40 |FH10A-24S-1SHB 
12 | 14 | HFFI2T-ND = =.68 = 5641.35 | FH21-12S-1DSA 21 | 27.2 | HFE21F-ND 245 1.79 1.32 1.10 | FH10A-21S-1SH 26 | 32.2 | HFH26T-ND 3.06 2.54 1.88 1.57 |FH10A-26S-1SHB 
16 | 18 | HFFIGT-ND 87 72 .52 44 | FH21-16S-1DSA 24 | 30.2 | HFE24F-ND 2.73 2.27 1.68 1.40 | FH10A-24S-1SH 27 | 33.2 | HFH27T-ND 2.63 2.19 1.62 1.35 |FH10A-27S-1SHB 
20 | 22 | HFF20T-ND 1.10 90 .66 56 | FH21-20S-1DSA 26 | 32.2 | HFE26F-ND 3.06 2.54 1.88 1.57 | FH10A-26S-1SH 30 | 36.2 | HFH30T-ND 2.99 2.48 1.86 1.50 | FH10A-30S-1SHB 


OMRON. 0.3mm-Pitch Rotary Backlock FPC Connector - XF2B 


SPECIFICATIONS: * Rated Current: 0.2A AC/DC Rated Voltage: 50V AC/DC «Insertion Tolerance: 20 times * Operating Temperature: -30°C ~ 85°C MATERIALS/FINISH: 
¢ Housing: LCP resin (UL94V-0)/natural » Slider: LCP resin (UL94V-0)/black * Contact: Spring copper alloy/nickel substrate (2m) gold-plated contacts (0.15m) 


A No.of | Dim. A | Dim.B Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel Omron 
oe 4 0.3 Pos. | (mm) | (mm) | PartNo. 1 25 50 ty. Pricing* Part No. 
“hhoooooonon— 17 42 48 | OR694CT-ND 1.63 1.47 1.31 1,500 814.50/M XF2B174531A 
| 21 5.4 6.0 OR857CT-ND NEW! 1.83 1.65 1.47 1,500 915.00/M XF2B-2145-31A, 
5.4 23 6.0 6.6 OR695CT-ND 1.95 1.76 1.57 1,500 976.63/M XF2B234531A 
0.75 25 6.6 7.2 OR858CT-ND NEW! 2.03 1.83 1.62 1,500 1013.00/M XF2B-2545-31A, 
Dooogcoooo0 | 31 8.4 9.0 OR696CT-ND 2.41 2.17 1.93 1,500 1202.50/M XF2B314531A 
qaooo B F 33 9.0 9.6 OR697CT-ND 2.52 2.27 2.02 1,500 1260.26/M XF2B334531A 
35 9.6 10.2 OR859CT-ND NEW! 2.66 2.40 2.13 1,500 1330.00/M XF2B-3545-31A, 
45 12.6 13.2 OR860CT-ND NEW! 3.06 2.75 2.45 1,500 1528.00/M XF2B-4545-31A, 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
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-P] 1 - Dim. Cut Tape Tape & Reel 
omRON. 0.5mm Pitch Slide Lock FPC No.of] A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Omron 
Connector - XF2L so xravxes y Pos. | (mm) | Part No. 1 25-50 | PartNo. 1,000 Part No. 
Upper: a 22 | 155 | OR741CT-ND 1161.04 +93 | OR741TR-ND 577.50 | XF2J-2224-17A 

Low Profile SMT ZIF (Zero Insertion Force) oa 24 | 165 | OR742CT-ND 1.25 112 99 | OR742TR-ND 618.75 | XF2u-2424-11A 

‘i 26 | 17.5 | OR743CT-ND 133 1.19 1.06 | OR743TR-ND 660.00 | XF2U-2624-11A 
Connectors Small Footprint Reduces Space on 28 | 185 | OR744CT-ND 139 124 1.10 | OR744TR-ND 687.50 | XF2J-2824-11A 
Circuit Boards : < > 30 | 195 | OR745CT-ND 1.44 1.29 1.15 | OR745TR-ND 745.00 | XF2J-3024-11A 
SPECIFICATIONS: Rated Current: 0.54 Rated Voltage: 50VDC Withstanding Volt- 
age: 250VAC for 1 minute Insertion Tolerance: 30 times XF2L-xx35 : . c 
FEATURES: * Low profile, measures 1.2mm maximum above the board *Top and Lower: 12 NEW! 0.5m m-Pitch Ultra Slim oan linatiad 
bottom contact styles have identical dimensions, utilize the same PCB layout for ° am lec | 


Type Connector - XF2U 


board design »* Hold-down terminal improves connection stability during soldering 


Slide mechanism locks securely * Connectors supplied on tape reels for automatic ‘ 
insertion; color coded slide identifies top and bottom contact versions to avoid mix- SPECIFICATIONS: » Contact Type: Vertical * Rated Current: 0.5A AC/ q 
ups during production. 3.45% DC «Rated Voltage: SOV AC/DC * Withstand Voltage: 250V AC for 1 -+—A | 
minute ¢ Insertion Tolerance: 20 times * Housing: LCP resin (UL94V- B— 
No. | Dim. Cut Tape Tape & Reel 0)/ natural FEATURES: ¢ A miniature connector with a rotary backlock 
of | A | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Omron mechanism: On-board profile: 0.9mm; Depth Dimension: 3.5mm 
Pos. |(mm) | Part No. 1 25 50 |Part No. 3.000 | Part No. * Connections can be made from above or below thanks to the backlock 
4 | 69 | ORG75CT-ND 73 66 58 |— —TxFoL-04954 mechanism ¢ Gold plated with an applicable FPC thickness of 0.2mm 
7 | 8.4 | OR678CT-ND 83 15 66 |= — | XF2L-0725-1 Dimensions Cut Tape Tape & Reel 
7 | 84 | OR679CT-ND 88 80 71 |OR679TR-ND 441 .63/M | XF2L-0735-1 No. of (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing =| Omron 
12 | 10.9 | OR683CT-ND 98 88 .78 |OR683TR-ND 487.50/M | XF2L-1235-1 Pos. A B C_ | Part No. ‘ll 25 50 | PartNo. 3,000 Part No. 
13 | 11.4 | OR684CT-ND 1.03 93 -82_|OR684TR-ND 512.50/M | XF2L-1325-1 14 8.1 8.9 68 | OR862CT-ND 1.20 1.08 .96 | OR862TR-ND | 598.00/M | XF2U-1415-3A 
13 | 11.4 | OR685CT-ND 1.03 93 82 |— — | XF2L-1335-1 20 11.4 11.9 9.8 | OR863CT-ND 1.44 1.30 1.16] OR863TR-ND | 719.00/M | XF2U-2015-3A 
15 | 12.4 | OR686CT-ND 1.05 95 .84 | OR686TR-ND 525.00/M | XF2L-1535-1 24 13.1 13.9 11.8 | OR864CT-ND 1.54 1.39 1.24] OR864TR-ND | 770.00/M | XF2U-2415-3A 
21 | 15.4 | OR689CT-ND 130 1417 4.04 | OR689TR-ND 650.00/M | XF2L-2125-1 30 16.1 16.9 14.8 | OR865CT-ND 1.71 1.54 1.37] OR865TR-ND | 854.00/M | XF2U-3015-3A 
22 | 15.9 | OR690CT-ND 1.33 1.20 1.06 | OR690TR-ND 662.50/M | XF2L-2235-1 40 21.1 21.9 19.8 | OR8S66CT-ND 2.13 1.92 1.71 | OR866TR-ND | 1066.00/M | XF2U-4015-3A 
26 | 17.9 | OR691CT-ND 1.45 1.31 1.16 )OR691TR-ND 725.00/M | XF2L-2625-1 
30 | 19.9 | OR692CT-ND 1.60 1.44 1.28 |OR692TR-ND 800.00/M | XF2L-3025-1 7 a 
XF2L — RoHS Compliant 0.5mm-Pitch Vertical FPC Connector - XF2G 
4 | 6.9 | OR746CT-ND 56 51 45 |OR746TR-ND 280.00/M | XF2L-0425-1A a> 
5 | 7.4 | OR747CT-ND 60 54 48 |OR747TR-ND 296.25/M | XF2L-0535-1A Cut Tape 
6 | 7.9 | OR748CT-ND 62 56 50 |OR748TR-ND 308.75/M | XF2L-0625-1A No. of Digi-Key Price Each Omron 
6 | 7.9 | OR749CT-ND 58 52 47 |OR749TR-ND 288.75/M | XF2L-0635-1A Positions Part No. 1 25 50 | Part No. ais 
7_| 84 | OR750CT-ND 66 59 .52_|OR750TR-ND 325.00/M | XF2L-0725-1A . 
8 | 89 | OR7SICT-ND 68.61.54 [OR751TR-ND 337.50/M | XF2L-0825-1A Mi ee BG XFRGBIAT | inmm. at 
10 | 9.9 | OR752CT-ND 714 66 59 |OR752TR-ND 366.25/M | XF2L-1025-1A 
12 | 10.9 | OR753CT-ND 80 12 .64 |OR753TR-ND 398.75/M | XF2L-1225-1A 
13 | 11.4 | OR756CT-ND 15 68 .61 | OR756TR-ND 376.00/M | XF2L-1325-1A -p] 
13 | 11.4 | OR757CT-ND 15 68 61 |OR757TR-ND 376.00/M | XF2L-1335-1A seat et k 
15 | 12.4 | OR758CT-ND 81 73 .65 |OR758TR-ND 404.00/M | XF2L-1535-1A r 
18 | 13.9 | OR759CT-ND 89 81 .72 |OR759TR-ND 445.00/M | XF2L-1825-1A ota y ackloc 
48 | 13.9 | OR754CT-ND ‘98 88~—78 | OR754TR-ND 487.50/M | XF2L-1835-1A FPC Connector - XF2M 
19 | 14.4 | OR760CT-ND 92 83 .74 |OR760TR-ND 459.00/M | XF2L-1935-1A 
20 | 14.9 | OR761CT-ND 94 85 76 _|OR761TR-ND 471.00/M | XF2L-2035-1A SPECIFICATIONS: Rated Current: 0.54 AC/DC Rated 
21 | 15.4 | OR762CT-ND 97 88 .78 |OR762TR-ND 484.00/M | XF2L-2125-1A Voltage: 50V AC/DC Operating Temperature: -30°C ~ 85°C H ’ 
22 | 15.9 | OR763CT-ND 1.00 90 80 | OR763TR-ND 498.00/M | XF2L-2235-1A MATERIALS/FINISH: Housing: LCP resin (UL94V-0)/ natural Slider: LCP ot 
oa ee onveeesy ine jap 2 ell ae eo resin (UL94V-0)/black Contact: Spring copper alloy/nickel substrate . : a5 
30 | 19.9 | OR766CT-ND 121 1.09 97 | OR766TR-ND 605.00/M | XF2L-3025-1A ae - i Aum); Holds down’ spring :coppet-alloy/tused=tn oe 
30 | 19.9 | OR767CT-ND 1.21 1.09 .97 |OR767TR-ND 605.00/M | XF2L-3035-1A plating (1.51 B 
No. of | Dimensions (mm) | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reel* Omron 
Pos. A B C [Part No. 1 50 | Qty. | Pricing Part No. 

-Pj = a 10 6.1 9.5 4.5 |OR698CT-ND 10 64 57] — — | XF2M10151L 
0.5mm Pitch Rotary Lock FPC Connector XF2H 34 18.1 21.5 16.5 |OR701CT-ND 1.41 1.27. 1.13 | 1,500) 703.63/M | XF2M34151L 
SMT ZIF (Zero Insertion Force) Improves Assembly 45 | 23.6 27.0 22.0 |OR703CT-ND 1.73 156 1.39 | 1,500] 865.38/M | XF2M45151L 
Reliability and Manufacturing Efficiency 4 S01 26.1 205 2h ORTON oat — Rote apie = —LXreMs0151L 
SPECIFICATIONS: Rated Current: 0.5A Rated Voltage: 50VDC Withstanding Voltage: 4X a 10 | 61 95 4.5 |OR717CT-ND 1.02 92 81] 1,500] 506.26/M | XF2M-1015-1A 
250VAC for 1 minute Insertion Tolerance: 20 times FEATURES: « Rotary-lock at rear A 12 | 71 105 5.5 /OR861CT-ND NEW! 1.13 1.02 —.91 | 1,500} 564.00/M | XF2M-1215-1A 
instead of front simplifies assembly, provides secure connection even if cable flexes SO 18 | 101 135 85 |OR718CT-ND 1.29. 1.15 1.03 | 1,500) 638.76/M | XF2M-1815-1A 
upward *FPC housing design ensures reliable alignment of circuits during assembly, 20 | 11.1 14.5 9.5 )OR719CT-ND 93 83 .74| 1,500) 460.00/M | XF2M-2015-1A 
unaffected by rotary-lock * Double-sided contacts can be used wherever top or bottom connection is needed, reducing 22 | 12.1 15.5 10.5 | OR7200T-ND 98 88.78 | 1,500 |_487.50/M | XF2M-2215-1A 
part numbers on bill of materials * Low profile, measures only 2mm maximum above the circuit board 24] 13.1 16.5 11.5 |OR721CT-ND 1.50 1.34 1.19 | 1,500 | 743.76/M | XF2M-2415-1A 
Note: “Not for New Design” — Currently this Series is being replaced by XF2M Series Be ve ae ve CRC ND 4 seg o tone ey tea 

Dim. Cut Tape Tape & Reel 32 | 17.4 20.5 15.5 |OR724CT-ND 1.28 1.14 1.02 | 1.500) 632.50/M | XF2M-3215-1A 
No.of] A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Omron 33 17.6 21.0 16.0 |OR725CT-ND 1.79 1.60 1.43 | 1,500 | 888.76/M | XF2M-3315-1A 
Pos. | (mm) | Part No. 1 5 50 | Part No. 1,500 | Part No. 34 | 18.1 21.5 16.5 |OR726CT-ND 1.33 1.19 1.06 | 1.500] 660.00/M | XF2MI-3415-1A 
35 18.6 22.0 17.0 |OR727CT-ND 1.36 1.22 1.08 | 1,500) 675.00/M | XF2M-3515-1A 
14 | 11.1 | 0C642CT-ND 1.03 98 82 | — — | XF2H-1415-1LW 36 | 191 225 175 |OR728CT-ND 1.39 1.24 1.11] 1,500] 688.76/M | XF2M-3615-1A 
22 15.1 | OC646CT-ND 89 80 aA |= _ XF2H-2215-1LW 40 21.1 245 19.5 |OR729CT-ND 1.50 1.35 1.20 | 1,500) 746.26/M | XF2M-4015-1A 
26 17.1 | OC648CT-ND 1.33 1.20 1.06 | OC648TR-ND 662.50/M XF2H-2615-1LW. # aot 58 308 aa +2 10 tH 1a a sea te 
36 22.1 | OC654CT-ND 1.63 1.47 1.30 | OC654TR-ND 812.50/M XF2H-3615-1LW - = ; e : ; 5 D 7 ; 7 
38 93.1 | OC6SSCT-ND 1.65 1.49 432 | Oc@s5TR-ND 825.00/M XF2H-3815-1LW 50 26.1 29.5 24.5 |OR732CT-ND 1.84 1.65 1.46 | 1,500] 912.50/M | XF2M-5015-1A 
50 | 29.1 | OC658CT-ND 1.85 1.67 1.48 | OC6S8TR-ND _925.00/M_|_XF2H-5015-1LW * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
0.5 Pitch Vertical Slide-Lock 0.5mm-Pitch Low-profile Rotary Backlock 
JmmM-FPIitc ertica 1ae-Loc A FPCC t XF2N. XF2R 
FPC Connector : XF2J * eile 7 ne Rated Vi i 50V AC/DC Operating T tl 30°C ~ 85°C 
; Fi : Rated Current: 0. ated Voltage: perating Temperature: -30°C ~ 85° 
SMT ZIF (Zero Insertion Force) Connector with Low Pro- 4.15 MATERIALS/FINISH: Housing: LCP resin (UL94V-0)/natural Slider: LCP resin (UL94V-0)/black Contact: Spring copper 
file, Top Entry Ideal for Automated Assembly Processes 3.457 alloy/nickel substrate (1.5m) gold-plated contacts (0.15ym) Hold-down: Spring copper alloy/fused-tin plating (1.5um) 


SPECIFICATIONS: Rated Current: 0.5A AC/DC Rated Voltage: 50VDC AC/DC Withstand Voltage: 250VAC for 1 minute 
Insertion Tolerance: 30 times 

FEATURES: « Enlarged surface area on slide bar makes automatic assembly easier ¢ Vertical slide mechanism locks flex 
circuit securely in place * Low-profile, measures only 4.15mm above the circuit board * Hold-down terminal improves 
connection stability during soldering * Connectors supplied on tape reels for automatic insertion 


Dim. Cut Tape Tape & Reel < 1 7 S $1.4 

No.of] A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Omron = S i. a7 

Pos. | (mm) | Part No. 1 25 50 Part No. 1,000 Part No. Le LK Pattern 
14 | 11.5 OR663CT-ND 88 Wi) 70 | OR663TR-ND 437.50 XF2J-1424-11 prohibited Area 
16 | 12.5 OR664CT-ND 93 84 74 | OR664TR-ND 462.50 XF2J-1624-11 
22 =| 15.5 OR667CT-ND 1.05 95 84 | — _ XF2J-2224-11 
28 | 18.5 OR670CT-ND. 1.25 113 1.00 | OR670TR-ND 625.00 XF2J-2824-11 No. of Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each| Tape & Reel* | Omron 

XF2J — RoHS Compliant Fig. | Pos. | A B C Part No. 1 25 50 | Oly. Pricing | Part No. 

6 TS OR733CT-ND 64 57 51 OR733TR-ND 316.25 XF2J-0624-11A 1 21 13.8 | 11.8 = OR705CT-ND. 1.79 1.61 1.44 | 3,000] 894.13/M| XF2N21153 
8 8.5 OR734CT-ND 5 67 60 | OR734TR-ND 371.25 XF2J-0824-11A 6 61 41 25 OR706CT-ND 1.41 1.27 1.13] 3,000) 704.00/M| XF2R06154A 
10 9.5 OR735CT-ND 80 72 64 | OR735TR-ND 398.75 XF2J-1024-11A 9 7.6 5.6 40 OR707CT-ND 1.57 1.42 1.26 |3,000) 786.50/M| XF2R09154A 
12 | 10.5 OR736CT-ND 89 80 ral OR736TR-ND 440.00 XF2J-1224-11A 2 18 124 10.1 8.5 OR708CT-ND 2.06 1.86  1.65)3,000} 1030.25/M| XF2R18154A 
14, | 11.5 OR737CT-ND. 97 87 77_|_OR737TR-ND 481.25 XF2J-1424-11A 24 15.1 13.4 | 11.5 OR709CT-ND 2.38 215 1.91)3,000} 1192.38/M| XF2R24154A 
16 | 12.5 OR738CT-ND 1.03 92 82 | OR738TR-ND 508.75 XF2J-1624-11A 34 | 20.1 18.1 | 16.5 OR710CT-ND 2.93 2.64  2.34)3,000} 1462.50/M| XF2R34154A 
18 | 13.5 OR739CT-ND 1.08 97 86 | OR739TR-ND 536.25 XF2J-1824-11A 40 | 23.1 21.1 | 19.5 OR711CT-ND 3.25 2.93 2.61 | 3,000} 1626.63/M| XF2R40154A 
20 | 14.5 | OR740CT-ND 114 4.02 _91_| OR740TR-ND 563.75 | XF2U-2024-11A * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (1073) 77 


FCI 


0.30 mm (0.012”) FFC-FPC Connectors 


= SFYL and SFYL-U Series 


The SFYL and SFYL-U Series are a 0.30 mm (0.012 in) pitch cable to board 
connector with an ultra low profile. The series adopts the Surface Mount Technology 
(SMT) and Zero Insertion Force (ZIF) or Low Insertion Force (LIF) mechanism 
which enable easier cable insertion. These are suitable for high density design of 
consumer equipment, especially CD-ROM Drive, Digital Still Camera (DSC), Digital 


Video Camera (DVC) and Mobile Phone. 


Features: ¢ Ultra low profile design provides a body height of 1.2 mm (0.047 in.) 
¢ High cable retention force 


* Easy handling cable insertion by actuator driven 


* Design against solder and flux wicking 
Materials: 


AC 200V ¢ Current Rating: AC/DC 0.2A 


© Housing/Actuator: Glass reinforced high temperature thermoplastic (UL94V-0) 
¢ Color: Housing: White; Actuator: Black * Contact: Copper Alloy 

Mechanical and Electrical Performance: 
ity (Actuator Operation): 10 cycle maximum 
-25°C ~ 85°C * Insulation Resistance: 50MQ minimum ¢ Withstanding Voltage: 


¢ Temperature Range: 


No. Cut Tape Tape and Reel 
of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing FCI 
Positions A B c Part No. 1 25) 100 Part No. 4,500 Part No. 
SYFL Series — Lower Contact Location 
17 0.118 (3.00) 0.165 (4.20) 0.291 (7.40) 609-1216-1-ND 1.34 74 63 609-1216-2-ND 469.28/M 10013057-171200ELF 
21 0.118 (3.00) 0.213 (5.40) 0.339 (8.60) 609-1217-1-ND 1.45 79 67 609-1217-2-ND 520.66/M 10013057-211200ELF 
25 0.118 (3.00) 0.260 (6.60) 0.386 (9.80) 609-1218-1-ND 1.61 87 75 609-1218-2-ND 577.36/M 10013057-251200ELF 
31 0.118 (3.00) 0.331 (8.40) 0.457 (11.60) 609-1219-1-ND 1.73 94 82 609-1219-2-ND 653.38/M 10013057-311200ELF 
35 0.118 (3.00) 0.378 (9.60) 0.504 (12.80) 609-1220-1-ND 1.80 -98 85 609-1220-2-ND 679.42/M 10013057-351200ELF 
39 0.118 (3.00) 0.425 (10.80) 0.551 (14.00) 609-1221-1-ND 1.99 1.11 97 609-1221-2-ND 760.52/M 10013057-391200ELF 
45 0.118 (3.00) 0.496 (12.60) 0.622 (15.80) 609-1222-1-ND 2.08 1.19 1.03 609-1222-2-ND 815.93/M 10013057-451200ELF 
SYFL-U Series — Upper Contact Location 

1 0.146 (3.70) 0.094 (2.40) 0.220 (5.60) 609-1223-1-ND 1.23 68 58 609-1223-2-ND 432.18/M 10017251-112240ELF 
15 0.146 (3.70) 0.142 (3.60) 0.268 (6.80) 609-1224-1-ND 1.23 68 57 609-1224-2-ND 429.52/M 10017251-152240ELF 
19 0.146 (3.70) 0.189 (4.80) 0.315 (8.00) 609-1225-1-ND 1.45 82 67 609-1225-2-ND 519.26/M 10017251-192240ELF 
23 0.146 (3.70) 0.236 (6.00) 0.362 (9.20) 609-1226-1-ND 1.56 84 72 609-1226-2-ND 559.30/M 10017251-232240ELF 
25 0.146 (3.70) 0.260 (6.60) 0.386 (9.80) 609-1227-1-ND 1.63 -88 -76 609-1227-2-ND 583.80/M 10017251-252240ELF 
27 0.146 (3.70) 0.283 (7.20) 0.409 (10.40) 609-1228-1-ND 1.65 92 79 609-1228-2-ND 609.00/M 10017251-272240ELF 
31 0.146 (3.70) 0.331 (8.40) 0.457 (11.60) 609-1229-1-ND 1.65 93 80 609-1229-2-ND 615.44/M 10017251-312240ELF 
39 0.146 (3.70) 0.425 (10.80) 0.551 (14.00) 609-1230-1-ND 1.96 1.06 93 609-1230-2-ND 741.58/M 10017251-392240ELF 
45 0.146 (3.70) 0.496 (12.60) 0.622 (15.80) 609-1231-1-ND 2.07 1.16 1.01 609-1231-2-ND 791.59/M 10017251-452240ELF 


0.50 mm (0.020”) FFC-FPC Connectors 


SMT/ZIF Type 


The Gas-Tight, High Pressure (GTH) contact system en- 
sures a low cost connection with reliability equal to gold 
plating. The Zero Insertion Force (ZIF) connection allows an 
increased number of mating cycles with minimal wear. The 
ZIF pre-holding process provides a stable and reliable mating 
operation. The slider ensures maximum cable retention with 
a minimum size. Fork shaped contacts mean stable and low 
contact resistance. The cable lock option provides cable strain 
relief as well as full retention of cable. 

Specifications: *Contact Resistance: 30mQ maximum 
* Insulation Resistance: 100MQ minimum « Durability (Mating 
Cycles): 20 Cycles * Temperature Range: -55°C ~ 85°C 
* Current Rating: 0.5 A AC/DC » Voltage Rating: 50 V AC/DC 


62674 Series: 

* Housing: Resin, Glass Reinforced, UL94V-0, Black « Slider: 
Resin, Glass Reinforced, UL94V-0, Brown * Contact: Phos- 
phor Bronze. Tin Alloy Plated 

62684 Series: 

*Housing: Glass Filled Thermoplastic, UL94V-0, Beige 
* Slider: Glass Filled Thermoplastic, UL94V-0, Black * Contact: 
Phosphor Bronze, Tin Alloy Plated 

SFV Series: 

* Housing: Polyamide Resin, Glass Reinforced, UL94V-0, 
Black » Slider: PPS Resin, Glass Reinforced, UL94V-0, Brown 
(with cable-lock: Black) * Contact: Phosphor Bronze, Tin Alloy 
Plated 


No. of Cut Tape 
Posi- | Contact Dimension - Inch (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | FCI 
Fig.| tions | Location A B D Part No. 1 25 100 | PartNo. Qty. Pricing | Part No. 
62674 Series — Top Entry Without Cable Lock 
8 = 0.335 (8.50) 0.138 (3.50) = = 609-1204-1-ND 72 37 .29 609-1204-2-ND 1,000 220.63 | 62674-081121ALF 
12 = 0.413 (10.50) 0.217 (5.50) = _ 75 37 31 609-1205-2-ND 1,000 233.63 | 62674-121121ALF 
16 = 0.492 (12.50) 0.295 (7.50) = = 80 Al .33 609-1206-2-ND 1,000 253.35 | 62674-161121ALF 
20 = 0.571 (14.50) 0.374 (9.50) = _ 81 40 .34 609-1207-2-ND 1,000 255.75 | 62674-201121ALF 
21 = 0.591 (15.00) _0.394 (10.00) = = -78 39 -33 609-1208-2-ND 1,000 248.10 | 62674-211121ALF 
1 24 = 0.650 (16.50) 0.453 (11.50) = _— 83 A3 .36 609-1210-2-ND 1,000 294.56 | 62674-241121ALF 
25 = 0.670 (17.00) 0.472 (12.00) = = 81 At 35 609-1211-2-ND 2,000 270.75/M | 62674-251121ALF 
26 = 0.689 (17.50) 0.492 (12.50) = = 81 42 35 609-1212-2-ND 1,000 275.40 | 62674-261121ALF 
30 = 0.768 (19.50) 0.571 (14.50) = = 93 48 Al 609-1213-2-ND 1,000 327.52 | 62674-301121ALF 
32 = 0.807 (20.50) 0.610 (15.50) = = 95 50 43 609-1214-2-ND 1,000 342.86 | 62674-321121ALF 
33 _ 0.827 (21.00) 0.630 (16.00) = = 1.08 58 49 609-1215-2-ND 1,000 381.75 | 62674-331121ALF 
62684 Series — Side Entry Without Cable Lock 
40 Lower 0.957 (24.30) 0.768(19.50) 0.079(2.00) 0.197 (5.00) | 609-1195-1-ND 1.12 57 48 609-1195-2-ND 4,000 374.55/M | 62684-401100ALF 
45 Lower 1.055 (26.80) 0.866 (22.00) 0.079 (2.00) 0.197 (5.00) | 609-1196-1-ND 1.27 70 59 609-1196-2-ND 2,000 460.23/M | 62684-451100ALF 
50 Lower 0.957 (24.30) 0.965 (24.50) 0.079(2.00) 0.197 (5.00) | 609-1197-1-ND 1.19 64 54 609-1197-2-ND 2,000 420.90/M | 62684-501100ALF 
32 Upper 0.799 (20.30) 0.610(15.50) 0.079(2.00) 0.197 (5.00) | 609-1198-1-ND 1.01 51 43 609-1198-2-ND 2,000 336.60/M | 62684-322100ALF 
2 34 Upper 0.839 (21.30) 0.650 (16.50) 0.079 (2.00) 0.197 (5.00) | 609-1199-1-ND 1.07 55 47 609-1199-2-ND 2,000 356.25/M | 62684-342100ALF 
40 Upper 0.957 (24.30) 0.768(19.50) 0.079(2.00) 0.197 (5.00) | 609-1200-1-ND 1.24 69 58 609-1200-2-ND 2,000 450.08/M | 62684-402100ALF 
45 Upper 1.055 (26.80) 1.055 (26.80) 0.079 (2.00) 0.197 (5.00) | 609-1201-1-ND 1.24 64 54 609-1201-2-ND 2,000 423.75/M | 62684-452100ALF 
50 Upper 1.154 (29.3) 0.965 (24.50) 0.079(2.00) 0.197 (5.00) | 609-1202-1-ND 1.43 19 67 609-1202-2-ND 2,000 519.39/M | 62684-502100ALF 
55 Upper 1.252 (31.8) 1.063 (27.00) 0.079(2.00) 0.197 (5.00) | 609-1203-1-ND 1.91 1.03 .89 = _— — | 62684-552100ALF 
55 Upper 1.252 (31.8) 1.063 (27.00) 0.079(2.00) 0.197 (5.00) | 609-2840-1-ND+ NEW! 1.01 54 49 609-2840-2-NDt NEW!| 4,000 337.73/M | 62684-5521NOALF 
SFV Series — Side Entry, Upper Contact Location Without Cable Lock 
4 Lower 0.295 (7.50)  0.059(1.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1846-1-ND 91 A7 40 609-1846-2-ND 3,000 292.32/M | SFV4R-1STE1LF 
5 Lower 0.315 (8.00) 0.079 (2.00) 0.071(1.80) 0.165 (4.20) | 609-1848- 97 50 43 609-1848-2-ND 3,000 313.64/M | SFV5R-1STE1LF 
6 Lower 0.335 (8.50) 0.098 (2.50) 0.071(1.80) 0.165 (4.20) | 609-1850- 1.20 67 56 609-1850-2-ND 3,000 428.50/M | SFV6R-1STE1LF 
7 Lower 0.354 (9.00)  0.118(3.00) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1852- 91 AB .39 609-1852-2-ND 3,000 302.04/M | SFV7R-1STE1LF 
8 Lower 0.374 (9.50) 0.138 (3.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1854- 1.18 66 55 609-1854-2-ND 3,000 422.09/M | SFV8R-1STE1LF 
10 Lower 0.413 (10.50) 0.177 (4.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1856- 1.38 75 64 609-1856-2-ND 3,000 494.34/M | SFV10R-1STE1LF 
12 Lower 0.453 (11.50) 0.217 (5.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1858-1-ND 1.03 57 48 609-1858-2-ND 3,000 366.51/M | SFV12R-1STE1LF 
14 Lower 0.492 (12.50) 0.256 (6.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1860-1-ND 1.07 59 -50 609-1860-2-ND 3,000 380.76/M | SFV14R-1STE1LF 
2 15 Lower 0.512 (13.00) 0.276 (7.00) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1862-1-ND 1.09 60 51 609-1862-2-ND 3,000 386.75/M | SFV15R-1STE1LF 
16 Lower 0.531 (13.50) 0.295 (7.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1864-1-ND 1.08 -60 -50 609-1864-2-ND 3,000 384.18/M | SFV16R-1STE1LF 
18 Lower 0.571 (14.50) 0.335 (8.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1866-1-ND 1.65 90 79 609-1866-2-ND 3,000 624.54/M | SFV18R-1STE1LF 
20 Lower | 0.610(15.50) 0.374(9.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1868-1-ND 1.81 1.01 .89 609-1868-2-ND 3,000 704.48/M | SFV20R-1STE1LF 
21 Lower 0.630 (16.00) 0.394 (10.00) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1871-1-ND 1.07 59 -50 609-1871-2-ND 3,000 380.91/M | SFV21R-1STE1LF 
22 Lower 0.650 (16.50) 0.413(10.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1873-1-ND 1.68 94 82 609-1873-2-ND 3,000 654.92/M | SFV22R-1STE1LF 
24 Lower | 0.689 (17.50) 0.453 (11.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1875-1-ND 1.80 1.01 -88 609-1875-2-ND 3,000 701.68/M | SFV24R-1STE1LF 
26 Lower 0.728 (18.50) 0.492 (12.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1877-1-ND 1.06 59 50 609-1877-2-ND 3,000 389.60/M | SFV26R-1STE1LF 
28 Lower 0.768 (19.50) 0.531 (13.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1879-1-ND 1.41 78 67 609-1879-2-ND 3,000 518.42/M | SFV28R-1STE1LF 
30 Lower 0.807 (20.50) 0.571 (14.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1881-1-ND 1.47 81 69 609-1881-2-ND 3,000 524.12/M | SFV30R-1STE1LF 
SFV Series — Side Entry, Upper Contact Location Without Cable Lock 
4 Upper 0.295 (7.50)  0.059(1.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1847-1-ND 91 AT 40 609-1847-2-ND 3,000 293.05/M | SFV4R-2STE1LF 
2 5 Upper 0.315 (8.00) 0.079 (2.00) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1849-1-ND 1.07 60 -50 609-1849-2-ND 3,000 382.33/M | SFV5R-2STE1LF 
6 Upper 0.335 (8.50) 0.098 (2.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1851-1-ND 1.47 83 71 609-1851-2-ND 3,000 547.40/M | SFV6R-2STE1LF 
t Gold plated (Continued) 
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FC}, 0.50 mm (0.020”) FFC-FPC Connectors 
=Z = SMTIZIF Type (Cont.) 


No. of Cut Tape 
Posi- | Contact Dimension - Inch (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | FCI 
Fig.| tions | Location A B c D Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
7 Upper 0.354 (9.00)  0.118(3.00) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1853-1-ND 1.07 59 50 609-1853-2-ND 3,000 381.76/M | SFV7R-2STE1LF 
8 Upper 0.374 (9.50)  0.138(3.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1855-1-ND 86 43 .36 609-1855-2-ND 3,000 264.92/M | SFV8R-2STE1LF 
10 Upper 0.413 (10.50) 0.177 (4.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1857-1-ND 93 48 Al 609-1857-2-ND 3,000 313.78/M | SFV10R-2STE1LF 
12 Upper | 0.453(11.50) 0.217 (5.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1859-1-ND 1.03 57 48 609-1859-2-ND 3,000 366.51/M | SFV12R-2STE1LF 
14 Upper 0.492 (12.50) 0.256 (6.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 1.07 59 50 609-1861-2-ND 3,000 380.76/M | SFV14R-2STE1LF 
15 Upper 0.512 (13.00) 0.276 (7.00) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1863-1-ND 1.28 69 59 609-1863-2-ND 3,000 466.98/M | SFV15R-2STE1LF 
16 Upper 0.531 (13.50) 0.295 (7.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1865-1-ND 1.57 85 15 609-1865-2-ND 3,000 592.62/M | SFV16R-2STE1LF 
2 18 Upper | 0.571 (14.50) 0.335 (8.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1867-1-ND 1.14 63 53 609-1867-2-ND 3,000 404.85/M | SFV18R-2STE1LF 
20 Upper 0.610 (15.50) 0.374 (9.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1869-1-ND 1.53 86 74 609-1869-2-ND 3,000 570.64/M | SFV20R-2STE1LF 
21 Upper 0.630 (16.00) 0.394 (10.00) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1872-1-ND 1.38 77 66 609-1872-2-ND 3,000 509.04/M | SFV21R-2STE1LF 
22 Upper 0.650 (16.50) 0.413 (10.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1874-1-ND 1.38 77 66 609-1874-2-ND 3,000 517.30/M | SFV22R-2STE1LF 
24 Upper 0.689 (17.50) 0.453(11.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1876-1-ND 1.41 nga 66 609-1876-2-ND 3,000 506.80/M | SFV24R-2STE1LF 
26 Upper 0.728 (18.50) 0.492 (12.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1878-1-ND 1.33 74 62 609-1878-2-ND 3,000 473.25/M | SFV26R-2STE1LF 
28 Upper 0.768 (19.50) 0.531 (13.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1880-1-ND 1.41 78 66 609-1880-2-ND 3,000 502.32/M | SFV28R-2STE1LF 
30 Upper 0.807 (20.50) 0.571 (14.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1882-1-ND 2.02 1.19 1.03 609-1882-2-ND 3,000 832.72/M | SFV30R-2STE1LF 
SFV Series — Side Entry With Cable-Lock 
2 20 Upper 0.610 (15.50) 0.374 (9.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1870-1-ND 1.23 68 58 609-1870-2-ND 3,000 439.76/M | SFV20R-4STE1LF 
Side Entry 
10 Lower 0.295 (7.50) 0.177 (4.50) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) | 609-1234-1-ND 94 48 Al 609-1234-2-ND 4,500 292.42/M | 10051922-1010ELF 
14 Lower 0.315 (8.00) 0.197 (5.00) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) | 609-1235-1-ND 95 49 42 609-1235-2-ND 4,500 299.68/M | 10051922-1110ELF 
12 Lower 0.335 (8.50) 0.217 (5.50) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) | 609-1236-1-ND 97 50 42 609-1236-2-ND 4,500 305.81/M | 10051922-1210ELF 
14 Lower 0.374 (9.50) 0.256 (6.50) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) | 609-1237-1-ND 1.00 52 44 609-1237-2-ND 4,500 318.06/M | 10051922-1410ELF 
15 Lower 0.394 (10.00) 0.276 (7.00) _0.047 (1.20) 0.134 (3.40) | 609-1238-1-ND 1.03 52 44 609-1238-2-ND 4,500 326.19/M | 10051922-1510ELF 
18 Lower 0.453 (11.50) 0.335 (8.50) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) | 609-1239-1-ND 1.06 55 46 609-1239-2-ND 4,500 342.43/M | 10051922-1810ELF 
2 20 Lower 0.492 (12.50) 0.374 (9.50) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) | 609-1240-1-ND 1.10 56 48 609-1240-2-ND 4,500 354.69/M | 10051922-2010ELF 
24 Lower 0.571 (14.50) 0.453 (11.50) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) AAS: 61 52 609-1241-2-ND 4,500 378.98/M | 10051922-2410ELF 
26 Lower 0.610 (15.50) 0.492 (12.50) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) | 609-1242-1-ND 1.18 62 54 609-1242-2-ND 4,500 393.54/M | 10051922-2610ELF 
28 Lower 0.650 (16.50) 0.531 (13.50) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) | 609-1243-1-ND 1.22 65 56 609-1243-2-ND 4,500 408.24/M | 10051922-2810ELF 
30 Lower 0.689 (17.50) 0.571 (14.50) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) | 609-1244-1-ND 1.32 73 61 609-1244-2-ND 4,500 460.60/M | 10051922-3010ELF 
45 Lower 0.984 (25.00) 0.866 (22.00) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) | 609-1232-1-ND 1.44 -80 69 609-1232-2-ND 4,500 529.90/M | 10042867-45MB10ELF 
57 Lower 1.220 (31.00) 1.102 (28.00) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) | 609-1233-1-ND 1.57 85 75 609-1233-2-ND 4,500 518.98/M | 10042867-57MB10ELF 
t Gold plated 
33 
0.80 mm (0.031”) FFC-FPC Connectors 
SMT/ZIF Type 


The Gas-Tight, High Pressure (GTH) contact system ensures a low cost connection with reliability equal to gold plating. The Zero Insertion Force (ZIF) connection allows an increased 
number of mating cycles with minimal wear. The ZIF pre-holding process provides a stable and reliable mating operation. The slider ensures maximum cable retention with a minimum 
size. Fork shaped contacts mean stable and low contact resistance. The cable lock option provides cable strain relief as well as full retention of cable. 


Specifications: * Housing Material: Glass Reinforced PPS, UL94V-0 * Contact Material: Phosphor Bronze, Matte pure Tin plated * Contact Resistance: 30MQ maximum » Insulation 
Resistance: 500MQ minimum » Durability (Mating Cycles): 20 Cycles * Temperature Range: -55°C ~ 85°C * Current Rating: 0.5A AC/DC * Voltage Rating: 100V AC/DC 


No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel FCI 
Positions A B Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
4 0.339 (8.60) 0.094 (2.40) 609-1170-1-ND -90 46 39 609-1170-2-ND 2,000 300.00/M | SFR4R-1STE1LF 
6 0.402 (10.20) 0.157 (4.00) 609-1171-1-ND 95 48 At 609-1171-2-ND 2,000 317.25/M | SFR6R-1STE1LF 
8 0.465 (11.80) 0.220 (5.60) 1.01 53 45 609-1172-2-ND 2,000 334.31/M_ | SFR8R-1STE1LF 
10 0.528 (13.40) 0.283 (7.20) 1.11 59 51 609-1173-2-ND 4,000 377.34/M | SFR10R-1STE1LF 
12 0.591(15.00) 0.346 (8.80) 1.06 59 50 609-1174-2-ND 2,000 384.83/M_ | SFR12R-1STE1LF 
14 0.654 (16.60) 0.409 (10.40) 1.09 -60 51 609-1175-2-ND 4,000 380.38/M | SFR14R-1STE1LF 
16 0.717 (18.20) 0.472 (12.00) 1.10 61 51 609-1176-2-ND 2,000 399.33/M | SFR16R-1STE1LF 
18 0.780 (19.80) 0.535 (13.60) 1.84 1.02 86 609-1177-2-ND 2,000 668.31/M | SFR18R-1STE1LF 
20 0.843 (21.40) 0.598 (15.20) 1.35 73 63 609-1178-2-ND 2,000 502.43/M | SFR20R-1STE1LF 
22 0.906 (23.00) 0.661 (16.80) 609-1179-1-ND 1.41 76 65 609-1179-2-ND 2,000 523.45/M_| SFR22R-1STE1LF 
24 0.969 (24.60) 0.724 (18.40) 609-1180-1-ND 1.25 71 58 609-1180-2-ND 2,000 465.02/M | SFR24R-1STE1LF 
26 1.031 (26.20) 0.787 (20.00) 1.32 P| 61 609-1181-2-ND 2,000 489.96/M | SFR26R-1STE1LF 
28 1.094 (27.80) 0.850 (21.60) 1.48 80 69 609-1182-2-ND 2,000 550.71/M | SFR28R-1STE1LF 
30 1.157 (29.40) 0.913 (23.20) 609-1183-1-ND 2.96 1.60 1.37 609-1183-2-ND 2,000 1101.57/M_| SFR30R-1STE1LF 


1.00 mm (0.039”) FFC-FPC Connectors 


The Gas-Tight, High pressure (GTH) contact system ensures a low cost 
connection with reliability equal to gold plating. The Zero Insertion Force 
connection allows an increased number of mating cycles with minimal wear. 
The ZIF pre-holding process allows a stable and reliable mating operation. 
The Low Insertion Force (LIF) contacts positioning provides a reliable and 
easy mating operation. The slider ensures maximum cable retention with a 
minimum size. Fork shaped contacts mean stable and low contact resistance. 
Kinked solder tails provide added PCB retention. 

Specifications: * Current Rating: 1A AC/DC » Voltage Rating: 100V AC/ 
DC » Contact Resistance: 30m maximum » Insulation Resistance: 5010MQ 
minimum Durability (Mating Cycles): ZIF - 20 cycles, LIF - 30 cycles 
* Temperature Range: -55°C ~ 85°C 

SLW Series: * Housing: Nylon, Glass Reinforced, UL94V-0, Black « Slider: 
Nylon, Glass Reinforced, UL94V-0, Black * Contact: Phosphor Bronze, Tin 
Alloy Plated 

HLW Series: * Housing: PBT, Glass Reinforced, UL94V-0, Black * Contact: 
Phosphor Bronze, Tin Alloy Plated 

HFW Series: * Housing: Polyamide 6T, Glass Reinforced, UL94V-0, Black 
* Contact: Phosphor Bronze, Tin Alloy Plated 

SFW Series: * Housing: For Right Angle Version: PPS, Glass Reinforced, 
UL94V-0 For FPC/FCC: Housing Color: Brown (with cable-lock: Black) Slider 
Color: Black (with cable-lock: Brown) For Vertical Version: Heat-Resisting 
Resin, Glass Reinforced, UL94V-0 Housing Color: Brown Slider Color: Black 
* Contact Phosphor Bronze, Tin Alloy Plated 


No. of Dimension - Inch (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel FCI 
Fig. Positions A B Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
SLW Series — Top Entry PC Mount ZIF 

4 0.402 (10.20) 0.205 (5.20) 609-1929-NDt 55 27 .22 = = _— SLW4S-1C7LF 
5 0.441 (11.20) 0.244 (6.20) 609-1931-NDt 83 35 .28 = = = SLW5S-1C7LF 

1 6 0.480 (12.20) 0.283 (7.20) 609-1933-NDt 68 29 23 = od a. SLW6S-1C7LF 
8 0.559 (14.20) 0.362 (9.20) 609-1935-NDt 58 29 23 = = os SLW8S-1C7LF 
10 0.638 (16.20) 0.441 (11.20) 609-1937-NDt 72 31 25 = = = SLW10S-1C7LF 

+ Bulk (Continued) 
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FC 


1.00 mm (0.039”) FFC-FPC Connectors (cont) 


ym 
No. of Dimension - Inch (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel FCI 
Fig. Positions A Part No. 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
12 0.717 (18.20) 0.520 (13.20) 609-1939-ND 1.19 66 55 = _ = SLW12S-1C7LF 
14 0.795 (20.20) 0.598 (15.20) 609-1941-ND 72 36 -30 — = _ SLW14S-1C7LF 
15 0.835 (21.20) 0.638 (16.20) 609-1943-ND 1.35 73 63 = = = SLW15S-1C7LF 
16 0.874 (22.20) 0.677 (17.20) 609-1945-ND 1.33 2 62 = _— — SLW16S-1C7LF 
18 0.953 (24.20) 0.756 (19.20) 609-1947-ND 1.01 42 -36 = = = SLW18S-1C7LF 
1 20 1.031 (26.20) 0.835 (21.20) 609-1949-ND 1.02 54 46 = _ a SLW20S-1C7LF 
22 1.110 (28.20) 0.913 (23.20) 609-1951-ND .78 40 32 = = = SLW22S-1C7LF 
24 1.189 (30.20) 0.992 (25.20) 609-1953-ND 2.16 87 74 — _ _— SLW24S-1C7LF 
26 1.268 (32.20) 1.071 (27.20) 609-1955-ND 87 At 34 = = = SLW26S-1C7LF 
28 1.346 (34.20) 1.150 (29.20) 609-1957-ND 55 25 .21 — = = SLW28S-1C7LF 
30 1.425 (36.20) 1.228 (31.20) 609-1959-ND 1.41 61 52 = = = SLW30S-1C7LF 
HLW Series — Top Entry PC Mount LIF 
4 0.260 (6.60) 0.118 (3.00) 609-1815-ND 20 .09 07 = = = HLW4S-2C7LF 
5 0.300 (7.60) 0.157 (4.00) 609-1817-ND 22 .09 .07 — _ = HLW5S-2C7LF 
6 0.339 (8.60) 0.197 (5.00) 609-1819-ND .25 said .08 = = = HLW6S-2C7LF 
8 0.417 (10.60) 0.276 (7.00) 609-1821-ND 25 10 08 = _— _— HLW8S-2C7LF 
10 0.496 (12.60) 0.354 (9.00) 609-1823-ND ir -10 08 = = = HLW10S-2C7LF 
12 0.575 (14.60) 0.433 (11.00) 609-1825-ND 46 22 -18 = = = HLW12S-2C7LF 
14 0.654 (16.60) 0.512 (13.00) 609-1827-ND 31 14 mf — _— = HLW14S-2C7LF 
2 15 0.693 (17.60) 0.551 (14.00) 609-1829-ND 31 12 10 = = = HLW15S-2C7LF 
16 0.732 (18.60) 0.591 (15.00) 609-1831-ND 32 16 12 — _— _— HLW16S-2C7LF 
18 0.811 (20.60) 0.670 (17.00) 609-1833-ND 33 14 1 = _ = HLW18S-2C7LF 
20 0.890 (22.60) 0.748 (19.00) 609-1835-ND 35 14 12 = _— _— HLW20S-2C7LF 
22 0.969 (24.60) 0.827 (21.00) 609-1837-ND 35 14 12 = _ os HLW22S-2C7LF 
24 1.047 (26.60) 0.906 (23.00) 609-1839-ND 37 15 13 = _ =— HLW24S-2C7LF 
26 1.126 (28.60) 0.984 (25.00) 609-1841-ND 39 5, 13 = _ = HLW26S-2C7LF 
28 1.205 (30.60) 1.063 (27.00) 609-1843-ND 40 16 13 = _ = HLW28S-2C7LF 
30 1.283 (32.60) 1.142 (29.00) 609-1845-ND Al A7 14 = = = HLW30S-2C7LF 
SLW Series — Side Entry PC Mount ZIF 
4 0.402 (10.20) 0.205 (5.20) 609-1928-ND 52 25 20 = = = SLW4R-1C7LF 
5 0.441 (11.20) 0.244 (6.20) 609-1930-ND 45 20 16 = _— _— SLW5R-1C7LF 
6 0.480 (12.20) 0.283 (7.20) 609-1932-ND 46 .21 A7 = = = SLW6R-1C7LF 
8 0.559 (14.20) 0.362 (9.20) 609-1934-ND 55 27 22 = _— — SLW8R-1C7LF 
10 0.638 (16.20) 0.441 (11.20) 609-1936-ND 61 -30 24 = = = SLW10R-1C7LF 
12 0.717 (18.20) 0.520 (13.20) 609-1938-ND 1.20 66 56 = _ = SLW12R-1C7LF 
14 0.795 (20.20) 0.598 (15.20) 609-1940-ND 95 At 35 — _— = SLW14R-1C7LF 
3 15 0.835 (21.20) 0.638 (16.20) 609-1942-ND 71 35 29 = = = SLW15R-1C7LF 
16 0.874 (22.20) 0.677 (17.20) 609-1944-ND 74 37 31 — _— _— SLW16R-1C7LF 
18 0.953 (24.20) 0.756 (19.20) 609-1946-ND 83 At 35 = = = SLW18R-1C7LF 
20 1.031 (26.20) 0.835 (21.20) 609-1948-ND 78 40 32 = _ = SLW20R-1C7LF 
22 1.110 (28.20) 0.913 (23.20) 609-1950-ND 84 43 35 = = = SLW22R-1C7LF 
24 1.189 (30.20) 0.992 (25.20) 609-1952-ND 85 42 36 = _— — SLW24R-1C7LF 
26 1.268 (32.20) 1.071 (27.20) 609-1954-ND 87 44 .38 = = = SLW26R-1C7LF 
28 1.346 (34.20) 1.150 (29.20) 609-1956-ND 68 31 26 = _ _ SLW28R-1C7LF 
30 1.425 (36.20) 1.228 (31.20) 609-1958-ND 1.05 -55 48 = _ = SLW30R-1C7LF 
HLW Series — Side Entry PC Mount LIF 
4 0.260 (6.60) 0.118 (3.00) 609-1814-ND 22 -10 .08 = = = HLW4R-2C7LF 
5 0.300 (7.60) 0.157 (4.00) 609-1816-ND 23 .09 .07 = _ = HLW5R-2C7LF 
6 0.339 (8.60) 0.197 (5.00) 609-1818-ND 23 .09 .07 = = = HLW6R-2C7LF 
8 0.417 (10.60) 0.276 (7.00) 609-1820-ND .25 10 08 = = = HLW8R-2C7LF 
10 0.496 (12.60) 0.354 (9.00) 609-1822-ND 28 AU -09 = = — HLW10R-2C7LF 
12 0.575 (14.60) 0.433 (11.00) 609-1824-ND 31 12 10 = = = HLW12R-2C7LF 
14 0.654 (16.60) 0.512 (13.00) 609-1826-ND 32 13 i = _— _— HLW14R-2C7LF 
4 15 0.693 (17.60) 0.551 (14.00) 609-1828-ND 57 29 23 = = —s HLW15R-2C7LF 
16 0.732 (18.60) 0.591 (15.00) 609-1830-ND 34 16 13 = = =— HLW16R-2C7LF 
18 0.811 (20.60) 0.670 (17.00) 609-1832-ND -36 15 12 = = = HLW18R-2C7LF 
20 0.890 (22.60) 0.748 (19.00) 609-1834-ND 37 16 13 = _— _ HLW20R-2C7LF 
22 0.969 (24.60) 0.827 (21.00) 609-1836-ND 39 16 14 = = — HLW22R-2C7LF 
24 1.047 (26.60) 0.906 (23.00) 609-1838-ND At 19 15 = _— _— HLW24R-2C7LF 
26 1.126 (28.60) 0.984 (25.00) 609-1840-ND 42 az 15 = = = HLW26R-2C7LF 
28 1.205 (30.60) 1.063 (27.00) 609-1842-ND 43 18 15 = _ _ HLW28R-2C7LF 
30 1.283 (32.60) 1.142 (29.00) 609-1844-ND 45 20 16 = — — HLW30R-2C7LF 
HFW Series — Top Entry SMT Non-ZIF 
4 0.276 (7.00) 0.118 (3.00) 609-1105-1-ND 57 29 23 609-1105-2-ND 1,000 178.53 HFW4S-2STE1LF 
5 0.315 (8.00) 0.157 (4.00) 609-1106-1-ND 70 36 29 609-1106-2-ND 1,000 232.32 HFW5S-2STE1LF 
6 0.354 (9.00) 0.197 (5.00) 609-1107-1-ND -60 30 25 609-1107-2-ND 1,000 241.71 HFW6S-2STE1LF 
rs 0.394 (10.00) 0.236 (6.00) 609-1108-1-ND -60 30 24 609-1108-2-ND 1,000 191.04 HFW7S-2STE1LF 
8 0.433 (11.00) 0.276 (7.00) 609-1109-1-ND 75 38 31 609-1109-2-ND 1,000 249.92 HFW8S-2STE1LF 
9 0.472 (12.00) 0.315 (8.00) 609-1110-1-ND 64 32 26 609-1110-2-ND 2,000 205.06/M HFW9S-2STE1LF 
10 0.512 (13.00) 0.354 (9.00) 609-1111-1-ND 79 40 33 609-1111-2-ND 1,000 266.40 HFW10S-2STE1LF 
4 0.551 (14.00) 0.394 (10.00) 609-1112-1-ND 68 34 ior 609-1112-2-ND 1,000 217.12 HFW11S-2STE1LF 
12 0.591 (15.00) 0.433 (11.00) 609-1113-1-ND 83 At 35 609-1113-2-ND 1,000 282.72 HFW12S-2STE1LF 
13 0.630 (16.00) 0.472 (12.00) 609-1114-1-ND 73 36 29 609-1114-2-ND 1,000 233.42 HFW13S-2STE1LF 
14 0.670 (17.00) 0.512 (13.00) 609-1115-1-ND 86 43 35 609-1115-2-ND 1,000 280.36 HFW14S-2STE1LF 
15 0.709 (18.00) 0.551 (14.00) 609-1116-1-ND 81 At 33 609-1116-2-ND 1,000 264.06 HFW15S-2STE1LF 
16 0.748 (19.00) 0.591 (15.00) 609-1117-1-ND 1.01 49 At 609-1117-2-ND 2,000 328.12/M HFW16S-2STE1LF 
5 17 0.787 (20.00) 0.630 (16.00) 609-1118-1-ND 80 39 32 609-1118-2-ND 1,000 260.15 HFW17S-2STE1LF 
18 0.827 (21.00) 0.670 (17.00) 609-1119-1-ND 89 45 -38 609-1119-2-ND 1,000 309.28 HFW18S-2STE1LF 
19 0.866 (22.00) 0.709 (18.00) 609-1120-1-ND 85 42 35 609-1120-2-ND 1,000 281.34 HFW19S-2STE1LF 
20 0.906 (23.00) 0.748 (19.00) 609-1121-1-ND 1:21 58 49 609-1121-2-ND 1,000 393.32 HFW20S-2STE1LF 
21 0.945 (24.00) 0.787 (20.00) 609-1122-1-ND 85 42 35 609-1122-2-ND 1,000 283.46 HFW21S-2STE1LF 
22 0.984 (25.00) 0.827 (21.00) 609-1123-1-ND .86 43 -36 609-1123-2-ND 1,000 286.72 HFW22S-2STE1LF 
23 1.024 (26.00) 0.866 (22.00) 609-1124-1-ND 84 43 34 609-1124-2-ND 1,000 274.98 HFW23S-2STE1LF 
24 1.063 (27.00) 0.906 (23.00) 609-1125-1-ND 58 29 24 609-1125-2-ND 1,000 188.64 HFW24S-2STE1LF 
25 1.102 (28.00) 0.945 (24.00) 609-1126-1-ND -90 A5 37 609-1126-2-ND 1.000 299.20 HFW25S-2STE1LF 
26 1.142 (29.00) 0.984 (25.00) 609-1127-1-ND 95 48 39 609-1127-2-ND 1,000 316.48 HFW26S-2STE1LF 
27 1.181 (30.00) 1.024 (26.00) 609-1128-1-ND 94 A7 38 609-1128-2-ND 1,000 311.68 HFW27S-2STE1LF 
28 1.220 (31.00) 1.063 (27.00) 609-1129-1-ND 1.04 58 48 609-1129-2-ND 1,000 414.72 HFW28S-2STE1LF 
29 1.260 (32.00) 1.102 (28.00) 609-1130-1-ND 98 50 At 609-1130-2-ND 1,000 331.04 HFW29S-2STE1LF 
32 1.378 (35.00) 1.220 (31.00) 609-1131-1-ND 1.02 51 43 609-1131-2-ND 1,000 348.16 HFW32S-2STE1LF 
SFW Series — Top Entry SMT ZIF (Without Mounting Plate) 
4 0.409 (10.40) 0.118 (3.00) 609-1132-1-ND 94 48 39 609-1132-2-ND 1,000 315.20 SFW4S-2STE1LF 
5 0.449 (11.40) 0.157 (4.00) 609-1134-1-ND 72 37 30 609-1134-2-ND 1,000 303.04 SFW5S-2STE1LF 
6 0.488 (12.40) 0.197 (5.00) 609-1136-1-ND 94 A7 40 609-1136-2-ND 1,000 320.64 SFW6S-2STE1LF 
8 0.567 (14.40) 0.276 (7.00) 609-1139-1-ND 1.01 51 42 609-1139-2-ND 1,000 336.96 SFW8S-2STE1LF 
10 0.646 (16.40) 0.354 (9.00) 609-1140-1-ND 83 At 35 609-1140-2-ND 2,000 348.96/M SFW10S-2STE1LF 
11 0.685 (17.40) 0.394 (10.00) 609-1142-1-ND 1.01 51 43 609-1142-2-ND 1,000 350.72 SFW11S-2STE1LF 
12 0.724 (18.40) 0.433 (11.00) 609-1144-1-ND 1.07 55 47 609-1144-2-ND 2,000 255.84/M SFW12S-2STE1LF 
6 14 0.803 (20.40) 0.512 (13.00) 609-1146-1-ND 1.03 54 46 609-1146-2-ND 1,000 371.23 SFW14S-2STE1LF 
15 0.843 (21.40) 0.551 (14.00) 609-1148-1-ND 1.01 52 44 609-1148-2-ND 1,000 359.36 SFW15S-2STE1LF 
16 0.882 (22.40) 0.591 (15.00) 609-1150-1-ND 1.12 58 49 609-1150-2-ND 1,000 399.04 SFW16S-2STE1LF 
17 0.921 (23.40) 0.630 (16.00) 609-1152-1-ND 1.11 56 47 609-1152-2-ND 1,000 382.70 SFW17S-2STE1LF 
18 0.961 (24.40) 0.670 (17.00) 609-1154-1-ND 1.09 56 48 609-1154-2-ND 1,000 373.86 SFW18S-2STE1LF 
20 1.040 (26.40) 0.748 (19.00) 609-1156-1-ND 68 33 28 609-1156-2-ND 1,000 421.84 SFW20S-2STE1LF 
22 1.118 (28.40) 0.827 (21.00) 609-1158-1-ND 1.07 59 50 609-1158-2-ND 1,000 414.01 SFW22S-2STE1LF 
23 1.157 (29.40) 0.866 (22.00) 609-1160-1-ND Adie 60 $1 609-1160-2-ND 1,000 410.44 SFW23S-2STE1LF 
24 1.197 (30.40) 0.906 (23.00) 609-1162-1-ND 1.42 79 66 609-1162-2-ND 1,000 543.92 SFW24S-2STE1LF 
t Bulk (Continued) 
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FC} 1.00 mm (0.039”) FFC-FPC Connectors (cont) 


— 
No. of Dimension - Inch (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel FCI 
Fig. Positions A B Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
26 1.276 (32.40) 0.984 (25.00) 609-1164-1-ND 1.19 63 53 609-1164-2-ND 1,000 427.80 SFW26S-2STE1LF 
6 28 1.354 (34.40) 1.063 (27.00) 609-1166-1-ND 1.40 80 65 609-1166-2-ND 1,000 539.40 SFW28S-2STE1LF 
30 1.433 (36.40) 1.142 (29.00) 609-1168-1-ND 1.29 68 59 609-1168-2-ND 1,000 474.92 SFW30S-2STE1LF 
SFW Series — Top Entry SMT ZIF With Mounting Plate 
4 0.409 (10.40) 0.118 (3.00) 609-1133-1-ND 92 A7 40 609-1133-2-ND 2,000 320.64/M SFW4S-2STME1LF 
5 0.449 (11.40) 0.157 (4.00) 609-1135-1-ND 93 46 39 609-1135-2-ND 1,000 317.76 SFW5S-2STME1LF 
6 0.488 (12.40) 0.197 (5.00) 609-1137-1-ND 97 49 42 609-1137-2-ND 1,000 336.64 SFW6S-2STME1LF 
8 0.567 (14.40) 0.276 (7.00) 609-1138-1-ND 83 At 35 609-1138-2-ND 1,000 365.76 SFW8S-2STME1LF 
10 0.646 (16.40) 0.354 (9.00) 609-1141-1-ND 85 42 36 609-1141-2-ND 1,000 377.76 SFW10S-2STME1LF 
11 0.685 (17.40) 0.394 (10.00) 609-1143-1-ND 1.07 54 45 609-1143-2-ND 1,000 366.89 SFW11S-2STME1LF 
12 0.724 (18.40) 0.433 (11.00) 609-1145-1-ND 1.08 56 A7 609-1145-2-ND 2,000 380.84/M SFW12S-2STME1LF 
14 0.803 (20.40) 0.512 (13.00) 609-1147-1-ND 1.18 60 51 609-1147-2-ND 1,000 411.84 SFW14S-2STME1LF 
15 0.843 (21.40) 0.551 (14.00) 609-1149-1-ND 1.09 55 A7 609-1149-2-ND 1,000 375.57 SFW15S-2STME1LF 
6 16 0.882 (22.40) 0.591 (15.00) 609-1151-1-ND 1.10 58 49 609-1151-2-ND 1,000 397.73 SFW16S-2STME1LF 
17 0.921 (23.40) 0.630 (16.00) 609-1153-1-ND 1.14 60 51 609-1153-2-ND 1,000 409.67 SFW17S-2STME1LF 
18 0.961 (24.40) 0.670 (17.00) 609-1155-1-ND 1.13 58 49 609-1155-2-ND 1,000 398.97 SFW18S-2STME1LF 
20 1.040 (26.40) 0.748 (19.00) 609-1157-1-ND 1.26 66 56 609-1157-2-ND 1,000 453.53 SFW20S-2STME1LF 
22 1.118 (28.40) 0.827 (21.00) 609-1159-1-ND 1.19 63 54 609-1159-2-ND 1,000 432.92 SFW22S-2STME1LF 
23 1.157 (29.40) 0.866 (22.00) 609-1161-1-ND 1.21 64 -55 609-1161-2-ND 1,000 446.56 SFW23S-2STME1LF 
24 1.197 (30.40) 0.906 (23.00) 609-1163-1-ND 1.20 64 54 609-1163-2-ND 1,000 439.43 SFW24S-2STME1LF 
26 1.276 (32.40) 0.984 (25.00) 609-1165-1-ND 1.44 76 66 609-1165-2-ND 1,000 532.12 SFW26S-2STME1LF 
28 1.354 (34.40) 1.063 (27.00) 609-1167-1-ND 1.25 66 57 609-1167-2-ND 1,000 460.20 SFW28S-2STME1LF 
30 1.433 (36.40) 1.142 (29.00) 609-1169-1-ND 1.48 82 69 609-1169-2-ND 1,000 566.25 SFW30S-2STME1LF 
HFW Series — Side Entry SMT LIF, Lower Contact Type 
4 0.260 (6.60) 0.118 (3.00) 609-1782-1-ND 68 34 .28 609-1782-2-ND 2,000 207.47/M HFW4R-1STE1LF 
5 0.300 (7.60) 0.157 (4.00) 609-1784-1-ND 50 24 19 609-1784-2-ND 2,000 144.00/M HFW5R-1STE1LF 
6 0.339 (8.60) 0.197 (5.00) 609-1786-1-ND 50 25 20 609-1786-2-ND 2,000 149.60/M HFW6R-1STE1LF 
8 0.417 (10.60) 0.276 (7.00) 609-1788-1-ND 78 40 33 609-1788-2-ND 2,000 252.60/M HFW8R-1STE1LF 
10 0.496 (12.60) 0.354 (9.00) 609-1790-1-ND 79 40 33 609-1790-2-ND 2,000 249.75/M HFW10R-1STE1LF 
12 0.575 (14.60) 0.433 (11.00) 609-1792-1-ND 51 26 .21 609-1792-2-ND 2,000 159.96/M HFW12R-1STE1LF 
14 0.654 (16.60) 0.512 (13.00) 609-1794-1-ND 89 46 39 609-1794-2-ND 2,000 297.60/M HFW14R-1STE1LF 
7 15 0.693 (17.60) 0.551 (14.00) 609-1796-1-ND 93 AT 40 609-1796-2-ND 2,000 311.25/M HFW15R-1STE1LF 
16 0.732 (18.60) 0.591 (15.00) 609-1798-1-ND 82 40 34 609-1798-2-ND 2,000 257.85/M HFW16R-1STE1LF 
18 0.811 (20.60) 0.670 (17.00) 609-1800-1-ND 89 45 38 609-1800-2-ND 2,000 289.95/M HFW18R-1STE1LF 
20 0.890 (22.60) 0.748 (19.00) 609-1802-1-ND 66 32 27 609-1802-2-ND 2,000 208.24/M HFW20R-1STE1LF 
22 0.969 (24.60) 0.827 (21.00) 609-1804-1-ND 71 36 29 609-1804-2-ND 2,000 216.96/M HFW22R-1STE1LF 
24 1.047(26.60) 0.906 (23.00) 609-1806-1-ND 71 35 30 609-1806-2-ND 2,000 228.74/M HFW24R-1STE1LF 
26 1.126 (28.60) 0.984 (25.00) 609-1808-1-ND 72 37 -30 609-1808-2-ND 2,000 231.90/M HFW26R-1STE1LF 
28 1.205 (30.60) 1.063 (27.00) 609-1810-1-ND 76 .38 31 609-1810-2-ND 2,000 243.15/M HFW28R-1STE1LF 
30 1.283 (32.60) 1.142 (29.00) 609-1812-1-ND 1.11 61 52 609-1812-2-ND 2,000 401.22/M HFW30R-1STE1LF 
HFW Series — Side Entry SMT LIF, Upper Contact Type 
4 0.260 (6.60) 0.118 (3.00) 609-1783-1-ND et 39 32 609-1783-2-ND 2,000 240.15/M HFW4R-2STE1LF 
5 0.300 (7.60) 0.157 (4.00) 609-1785-1-ND 51 25 20 609-1785-2-ND 2,000 151.20/M HFW5R-2STE1LF 
6 0.339 (8.60) 0.197 (5.00) 609-1787-1-ND 51 25 20 609-1787-2-ND 2,000 151.84/M HFW6R-2STE1LF 
8 0.417 (10.60) 0.276 (7.00) 609-1789-1-ND 99 49 40 609-1789-2-ND 2,000 300.80/M HFW8R-2STE1LF 
10 0.496 (12.60) 0.354 (9.00) 609-1791-1-ND 73 37 30 609-1791-2-ND 2,000 229.65/M HFW10R-2STE1LF 
12 0.575 (14.60) 0.433 (11.00) 609-1793-1-ND 92 46 37 609-1793-2-ND 2,000 279.16/M HFW12R-2STE1LF 
14 0.654 (16.60) 0.512 (13.00) 609-1795-1-ND 80 At 33 609-1795-2-ND 2,000 252.30/M HFW14R-2STE1LF 
7 15 0.693 (17.60) 0.551 (14.00) 609-1797-1-ND 59 29 24 609-1797-2-ND 2,000 178.41/M HFW15R-2STE1LF 
16 0.732 (18.60) 0.591 (15.00) 609-1799-1-ND 59 29 24 609-1799-2-ND 2,000 183.37/M HFW16R-2STE1LF 
18 0.811 (20.60) 0.670 (17.00) 609-1801-1-ND 65 32 27 609-1801-2-ND 2,000 205.33/M HFW18R-2STE1LF 
20 0.890 (22.60) 0.748 (19.00) 609-1803-1-ND 1.31 64 53 609-1803-2-ND 2,000 401.78/M HFW20R-2STE1LF 
22 0.969 (24.60) 0.827 (21.00) 609-1805-1-ND 68 35 .28 609-1805-2-ND 2,000 208.69/M HFW22R-2STE1LF 
24 1.047 (26.60) 0.906 (23.00) 609-1807-1-ND 1.19 59 49 609-1807-2-ND 2,000 372.25/M HFW24R-2STE1LF 
26 1.126 (28.60) 0.984 (25.00) 609-1809-1-ND 77 39 32 609-1809-2-ND 2,000 239.70/M HFW26R-2STE1LF 
28 1.205 (30.60) 1.063 (27.00) 609-1811-1-ND wed 40 32 609-1811-2-ND 2,000 250.95/M HFW28R-2STE1LF 
30 1.283 (32.60) 1.142 (29.00) 609-1813-1-ND 1.29 64 54 609-1813-2-ND 2,000 412.35/M HFW30R-2STE1LF 
SFW Series — Side Entry SMT ZIF, Lower Contact Type 
4 0.386 (9.80) 0.118 (3.00) 609-1883-1-ND 91 46 39 609-1883-2-ND 2,000 296.40/M SFW4R-1STE1LF 
5 0.425 (10.80) 0.157 (4.00) 609-1887-1-ND 91 A7 40 609-1887-2-ND 2,000 302.40/M SFW5R-1STE1LF 
6 0.465 (11.80) 0.197 (5.00) 609-1889-1-ND 1.24 62 AQ 609-1889-2-ND 2,000 378.36/M SFW6R-1STE1LF 
8 0.543 (13.80) 0.276 (7.00) 609-1893-1-ND 9: 40 33 609-1893-2-ND 2,000 249.30/M SFW8R-1STE1LF 
10 0.622 (15.80) 0.354 (9.00) 609-1897-1-ND 1.00 53 A5 609-1897-2-ND 2,000 350.10/M SFW10R-1STE1LF 
12 0.701 (17.80) 0.433 (11.00) 609-1900-1-ND 89 45 38 609-1900-2-ND 2,000 289.80/M SFW12R-1STE1LF 
14 0.780 (19.80) 0.512 (13.00) 609-1902-1-ND 90 A7 40 609-1902-2-ND 2,000 300.60/M SFW14R-1STE1LF 
8 15 0.819 (20.80) 0.551 (14.00) 609-1905-1-ND OF 50 42 609-1905-2-ND 2,000 329.25/M SFW15R-1STE1LF 
16 0.858 (21.80) 0.591 (15.00) 609-1907-1-ND 1.15 63 53 609-1907-2-ND 2,000 415.28/M SFW16R-1STE1LF 
18 0.937 (23.80) 0.670 (17.00) 609-1911-1-ND 97 51 43 609-1911-2-ND 2,000 338.85/M SFW18R-1STE1LF 
20 1.016 (25.80) 0.748 (19.00) 609-1913-1-ND 1.41 18 67 609-1913-2-ND 2,000 537.52/M SFW20R-1STE1LF 
22 1.094 (27.80) 0.827 (21.00) 609-1916-1-ND 1.03 54 AT 609-1916-2-ND 2,000 367.50/M SFW22R-1STE1LF 
24 1.173 (29.80) 0.906 (23.00) 609-1919-1-ND 1.03 57 48 609-1919-2-ND 2,000 372.80/M SFW24R-1STE1LF 
26 1.252 (31.80) 0.984 (25.00) 609-1921-1-ND 1.54 84 73 609-1921-2-ND 2,000 593.23/M SFW26R-1STE1LF 
28 1.331 (33.80) 1.063 (27.00) 609-1924-1-ND 90 45 38 609-1924-2-ND 2,000 420.00/M SFW28R-1STE1LF 
30 1.409 (35.80) 1.142 (29.00) 609-1926-1-ND 1.25 71 58 609-1926-2-ND 2,000 466.03/M SFW30R-1STE1LF 
SFW Series — Side Entry SMT ZIF, Upper Contact Type 
4 0.386 (9.80) 0.118 (3.00) 609-1884-1-ND 88 44 .38 609-1884-2-ND 2,000 286.35/M SFW4R-2STE1LF 
5 0.425 (10.80) 0.157 (4.00) 609-1888-1-ND 88 44 38 609-1888-2-ND 2,000 286.35/M SFW5R-2STE1LF 
6 0.465 (11.80) 0.197 (5.00) 609-1890-1-ND 1.02 54 46 609-1890-2-ND 2,000 359.10/M SFW6R-2STE1LF 
8 0.543 (13.80) 0.276 (7.00) 609-1894-1-ND 78 39 32 609-1894-2-ND 2,000 243.45/M SFW8R-2STE1LF 
10 0.622 (15.80) 0.354 (9.00) 609-1898-1-ND 1.19 -60 48 609-1898-2-ND 2,000 364.14/M SFW10R-2STE1LF 
12 0.701 (17.80) 0.433 (11.00) 609-1901-1-ND 1.06 59 50 609-1901-2-ND 2,000 384.54/M SFW12R-2STE1LF 
14 0.780 (19.80) 0.512 (13.00) 609-1903-1-ND 1.19 66 55 609-1903-2-ND 2,000 431.09/M SFW14R-2STE1LF 
8 15 0.819 (20.80) 0.551 (14.00) 609-1906-1-ND 93 A7 40 609-1906-2-ND 2,000 309.00/M SFW15R-2STE1LF 
16 0.858 (21.80) 0.591 (15.00) 609-1908-1-ND 95 48 Al 609-1908-2-ND 2,000 318.30/M SFW16R-2STE1LF 
18 0.937 (23.80) 0.670 (17.00) 609-1912-1-ND 1.19 66 55 609-1912-2-ND 2,000 430.65/M SFW18R-2STE1LF 
20 1.016 (25.80) 0.748 (19.00) 609-1914-1-ND 1.07 56 AQ 609-1914-2-ND 2,000 381.90/M SFW20R-2STE1LF 
22 1.094 (27.80) 0.827 (21.00) 609-1917-1-ND 1.03 55 A7 609-1917-2-ND 2,000 368.70/M SFW22R-2STE1LF 
24 1.173 (29.80) 0.906 (23.00) 609-1920-1-ND 1.46 82 71 609-1920-2-ND 2,000 554.47/M SFW24R-2STE1LF 
26 1.252 (31.80) 0.984 (25.00) 609-1922-1-ND 1.34 73 62 609-1922-2-ND 2,000 498.37/M SFW26R-2STE1LF 
28 1.331 (33.80) 1.063 (27.00) 609-1925-1-ND 1.28 65 55 609-1925-2-ND 2,000 428.25/M SFW28R-2STE1LF 
30 1.409 (35.80) 1.142 (29.00) 609-1927-1-ND 1.64 89 78 609-1927-2-ND 2,000 630.57/M SFW30R-2STE1LF 
SFW Series — Side Entry SMT ZIF, Lower Contact Type With Cable Lock Mechanism 
4 0.386 (9.80) 0.118 (3.00) 609-1885-1-ND 87 43 37 609-1885-2-ND 2,000 277.50/M SFW4R-3STE1LF 
6 0.465 (11.80) 0.197 (5.00) 609-1891-1-ND 76 39 32 609-1891-2-ND 2,000 238.65/M SFW6R-3STE1LF 
8 0.543 (13.80) 0.276 (7.00) 609-1895-1-ND 95 48 40 609-1895-2-ND 2,000 315.15/M SFW8R-3STE1LF 
8 14 0.780 (19.80) 0.512 (13.00) 609-1904-1-ND 1.15 64 54 609-1904-2-ND 2,000 418.18/M SFW14R-3STE1LF 
16 0.858 (21.80) 0.591 (15.00) 609-1909-1-ND 1.13 56 A7 609-1909-2-ND 2,000 353.59/M SFW16R-3STE1LF 
22 1.094 (27.80) 0.827 (21.00) 609-1918-1-ND 1.36 14 63 609-1918-2-ND 2,000 506.63/M SFW22R-3STE1LF 
26 1.252 (31.80) 0.984 (25.00) 609-1923-1-ND 1.12 62 52 609-1923-2-ND 2,000 404.55/M SFW26R-3STE1LF 
SFW Series — Side Entry SMT ZIF, Upper Contact Type With Cable Lock Mechanism 
4 0.386 (9.80) 0.118 (3.00) 609-1886-1-ND 80 40 32 609-1886-2-ND 2,000 242.58/M SFW4R-4STE1LF 
6 0.465 (11.80) 0.197 (5.00) 609-1892-1-ND 79 40 33 609-1892-2-ND 2,000 248.70/M SFW6R-4STE1LF 
8 8 0.543 (13.80) 0.276 (7.00) 609-1896-1-ND 84 At 35 609-1896-2-ND 2,000 266.85/M SFW8R-4STE1LF 
10 0.622 (15.80) 0.354 (9.00) 609-1899-1-ND 87 44 .38 609-1899-2-ND 2,000 285.00/M SFW10R-4STE1LF 
16 0.858 (21.80) 0.591 (15.00) 609-1910-1-ND 1.13 56 A7 609-1910-2-ND 2,000 353.59/M SFW16R-4STE1LF 
20 1.016 (25.80) 0.748 (19.00) 609-1915-1-ND 1.03 53 43 609-1915-2-ND 2,000 326.10/M SFW20R-4STE1LF 
+ Bulk 
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hole 9-0mm Pitch Standard 
Length Jumper 


Unshielded Flat Flex Cable 


Specifications: 


Electrical: 

© Voltage: 30V * Current: 0.5A «© Physical: Strip Length: 4.0mm 
(.157") * Reinforcement Length: 6.00mm (.236”) » Conductor 
Width: 0.30mm (.012”) * Conductor Thickness: 0.10 mm (.004”) 
© End Thickness: 0.30 +0.05mm (.012 +.002”) * Temperature Range: 
-40°C ~ 80°C 

Reference Information: * UL Style No. 2896 »* Mates with any 
0.50mm (.020”) Pitch Molex FFC/FPC Connector 


No. of Dim. A Digi-Key Price Each Molex 
Positions (mm) Part No. a 10 100 250 Part No. 
1.18” (30mm) — RoHS Compliant 
6 3.5 WM14311-ND 4.65 3.89 2.85 2.42 21020-0051 
10 5.5 WM14313-ND 4.66 3.89 2.86 2.42 21020-0095 
20 10.5 WM14317-ND 5.70 4.75 3.49 2.95 21020-0205 
24 12.5 WM14318-ND 4.45 3.71 2.72 2.31 21020-0249 
30 15.5 WM14319-ND 5.70 475 3.48 2.96 21020-0315 
36 18.5 WM14325-ND 5.69 4.75 3.48 2.95 21020-0381 
40 20.5 WM14321-ND 5.70 4.75 3.48 2.96 21020-0425 
50 25.5 WM14323-ND 5.70 4.75 3.49 2.96 21020-3050 
2.00” (51mm) 
6 3.5 WM10200-ND 4.14 3.45 2.54 2.14 21020-0053 
10 5.5 WM10201-ND 4.14 3.46 2.53 2.15 21020-0097 
20 10.5 WM10202-ND 4.30 3.59 2.63 2.23 21020-0207 
24 12.5 WM10203-ND 4.35 3.63 2.66 2.25 21020-0251 
30 15.5 WM10204-ND 4.40 3.67 2.69 2.28 21020-0317 
36 18.5 WM10205-ND 4.46 3.72 2.73 2.30 21020-0383 
40 20.5 WM10206-ND 4.50 3.75 2.76 2.33 21020-0427 
50 25.5 WM10207-ND 4.65 3.88 2.84 2.42 21020-0543 
3.00” (76mm) — RoHS Compliant 
6 3.5 WM10224-ND 4.66 3.88 2.85 241 21020-0055 
10 5.5 WM10225-ND 4.41 3.77 277 2.35 21020-0099 
20 10.5 WM10226-ND 4.65 3.88 2.85 241 21020-0209 
24 12.5 WM10227-ND 4.65 3.88 2.85 241 21020-0253 
30 15.5 WM10228-ND 4.65 3.89 2.85 2.42 21020-0319 
36 18.5 WM10229-ND 4.65 3.89 2.85 2.42 21020-0385 
40 20.5 WM10230-ND 4.66 3.88 2.84 241 21020-0429 
50 25.5 WM10231-ND 6.15 5.12 3.76 3.19 21020-7650 
4.00” (102mm) 
6 3.5 WM10208-ND 4.65 3.89 2.85 241 21020-0057 
10 5.5 WM10209-ND 4.66 3.88 2.85 241 21020-0101 
20 10.5 WM10210-ND 4.92 4.10 3.00 2.55 21020-0211 
24 12.5 WM10211-ND 5.02 4.18 3.08 2.60 21020-0255 
30 15.5 WM10212-ND 5.18 4.32 3.17 2.68 21020-0321 
36 18.8 WM10213-ND 5.34 4.45 3.27 277 21020-0387 
40 20.5 WM10214-ND 5.43 4.54 3.33 2.81 21020-0431 
50 25.5 WM10215-ND 5.69 4.74 3.48 2.95 21020-0547 
5.00” (127mm) — RoHS Compliant 
6 3.5 WM10232-ND 5.52 4.61 3.38 2.87 21020-0059 
10 5.5 WM10233-ND 5.69 475 3.48 2.96 21020-0103 
20 10.5 WM10234-ND 5.69 4.75 3.48 2.95 21020-0213 
24 12.5 WM10235-ND 5.52 4.61 3.38 2.87 21020-0257 
30 15.5 WM10236-ND 5.52 4.61 3.37 2.87 21020-0323 
36 18.8 WM10237-ND 5.70 474 3.48 2.96 21020-0389 
40 20.5 WM10238-ND 5.52 4.61 3.37 2.86 21020-0433 
50 25.5 WM10239-ND 7.55 6.30 4.60 3.92 21020-2750 
6.00” (152mm) 
6 3.5 WM10216-ND 5.69 475 3.48 2.95 21020-0061 
10 5.5 WM10217-ND 5.70 474 3.49 2.95 21020-0105 
20 10.5 WM10218-ND 5.69 4.74 3.49 2.95 21020-0215 
24 12.5 WM10219-ND 5.96 4.96 3.65 3.09 21020-0259 
30 15.5 WM10220-ND 6.20 5.19 3.79 3.22 21020-0325 
36 18.5 WM10221-ND 6.37 5.31 3.90 3.30 21020-0391 
40 20.5 WM10222-ND 6.48 5.39 3.96 3.35 21020-0435 
50 25.5 WM10223-ND 6.72 5.61 4.10 3.49 21020-0548 
8.00” (203mm) — RoHS Compliant 
6 3.5 WM10240-ND 5.52 4.61 3.38 2.87 21020-0065 
10 5.5 WM10241-ND 5.69 4.75 3.48 2.95 21020-0109 
20 10.5 WM10242-ND 5.52 4.60 3.38 2.86 21020-0219 
24 12.5 WM10243-ND 5.77 4.83 3.54 2.99 21020-0263 
30 15.5 WM10244-ND 6.21 5.19 3.80 3.21 21020-0329 
36 18.5 WM10245-ND 6.37 5.30 3.90 3.29 21020-0395 
40 20.5 WM10246-ND 6.48 5.39 3.97 3.36 21020-0439 
50 25.5 WM10247-ND 6.54 5.45 441 3.77 21020-0574 


0.3mm FPC Connectors 


Specifications: 


Electrical: 
© Voltage: 50V * Current: 0.3A * Contact Resistance: 80mQ maximum 
 Withstanding Voltage: 250V AC/1 minute « Insulation Resistance: 50MQ minimum 


Physical: 

© Housing Material: Liquid Crystal Polymer * Flammability: UL94V-0 «+ Color: 
Beige + Actuator: PA Polyamide (Nylon) 4/6 * Temperature Range: -20°C ~ 
85°C * Contact: Phosphor Bronze » Plating Contact: Tin/Bismuth + Contact 
Postion: Bottom 


No. of Dim. A Digi-Key Price Each Molex 
Positions (mm) Part No. if 10 100 250 Part No. 
Right Angle, SMT, ZIF — Bottom Contact Style 
1 5.8 WM1512-ND 2.48 1.91 1.53 1.38 54809-1198-C 
15 7.0 WM1513-ND 3.36 2.59 2.07 1.87 54809-1598-C 
19 8.2 WM1514-ND 4.24 3.26 2.61 2.35 54809-1998-C 
21 8.8 WM1515-ND 4.65 3.58 2.87 2.58 54809-2198-C 
25 10.0 WM1516-ND 3.17 2.44 1.95 1.76 54809-2598-C 
27 10.6 WM1517-ND 5.94 4.58 3.66 3.30 54809-2798-C 
31 11.8 WM1518-ND 6.76 5.21 417 3.75 54809-3198-C 
33 12.4 WM1519-ND 12 5.48 4.39 3.95 54809-3398-C 
39 14.2 WM1520-ND 8.37 6.45 5.16 4.64 54809-3998-C 
45 16.0 WM1521-ND 9.61 7.39 5.92 5.33 54809-4598-C 
51 17.8 WM1522-ND 10.80 8.31 6.65 5.98 54809-5198-C 


0.5mm FFC/FPC Connectors 


Specifications: 


Electrical: * Voltage: 50V » Current: 0.4A (Series 51374); 0.5A (Series 52746, 52437, 54132, 52745, 52435, 54104, 
52559, 52892, 54548, 51441, 54550) »* Contact Resistance: 20mQ maximum (Series 52892, 52746, 52437, 54132, 
52745, 52435, 54104, 52559); 40mQ maximum (Series 54548, 51441, 54550, 51374) 

 Withstanding Voltage: 250V AC/1 minute » Insulation Resistance: 50MQ minimum 


Physical: * Housing Material: PA Polyamide (Nylon) 4/6, (Series 52746, 52437, 54132, 52745, 52435, 54104, 52559, 
52892); Liquid Crystal Polymer (Series 54548, 54550); Liquid Crystal Polymer Glass Filled (Series 51441, 51374) 
¢ Flammability: UL 94V-0 »* Actuator: Polyphenylene Sulfide, UL94V-0 » Contact: Phosphor Bronze (Series 52746, 
52437, 54132, 52745, 52435, 54104, 52559, 52892, 54548, 51441, 54550); Copper Alloy (Series 51374) © Plating: 
Tin/Bismuth (Series 52746, 52435, 52892, 54548, 51441, 51374); Tin (Series 52437, 54132, 52745, 54104, 52559, 
54550) * Solder Tabs: Phosphor Bronze, Tin over Nickel Plating (Series 52746, 52437, 54132, 52745, 52435, 54104, 
52559, 52892, 54548, 51441, 54550); Copper Alloy, Tin over Nickel Plating (Series 51374) * Temperature Range: -20°C 
~ 85°C (Series 52746, 54132, 52745, 54548, 51441, 54550, 52435); -25°C ~ 85°C (Series 52892, 51374); -40°C ~ 85°C 
(Series 52437, 54104, 52559) 


Open actuator 3.00 Open 
Open actuator =3-f actuator 
x 


Locked actuator 
44 Locked 
actuator 


Locked actuator 


Open actuator 
Locked actuator 


Open actuator 
Locked actuator 


Ua 


No. of Dim. A|Dim. B|Dim. C| Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel Molex 
Fig.| Pos. | (mm) | (mm) | (mm) | Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing* | Part No. 
Bottom Contact Style 
6 910) 5.9 4.3. | WM7700CT-ND 1.57 1.35 1.05 | 1,000 609.93 | 52746-0670 
10 | 11.10) 5.9 4.3 | WM7701CT-ND 2.20 1.89 1.47 | 1,000 856.28 | 52746-1070 


20 | 16.10) 5.9 ) 4.3 | WM7702CT-ND 3.41 2.92 2.28 | 1,000 1324.47 | 52746-2070 
24 | 18.60) 6.1 4.5 | WM7703CT-ND 4.07 3.49 2.72 | 1,000 1582.68 | 52437-2472 
1 | 30 | 21.60} 6.1 4.5 | WM7704CT-ND = 4.73 4.05 3.16 | 1,000 1839.43 | 52437-3072 


36 | 23.50} 6.55 | 5.0 | WM7705CT-ND 3.12 2.68 2.09 | 1,500 | 1215.00/M ) 54132-3697 
40 | 25.50} 6.55 | 5.0 | WM5684CT-ND 5.65 4.84 3.77 | — — | 54132-4092 
40 | 25.50} 6.55 | 5.0 | WM7706CT-ND 3.92 3.36 2.62 | 1,500 | 1526.00/M | 54132-4097 
50 | 30.50] 6.55 | 5.0 | WM7707CT-ND 4.67 4.00 3.12 | 1,500 | 1815.00/M ) 54132-5097 
* For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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rholey 0.5mm FFC/FPC Connectors (cont.) 1mm FFC/FPC Connectors 


Features: 


Right Angle: For 0.30mm thick FFC/FPC. Metal solder tabs provide PCB hold-down and strain relief for SMT tails. 


o Os Ciypeliue (Valin Eytan CotiTonelirice Ese) Hanpiand Hoel 7 Molex © Material: 4/6 nylon, UL 94V-0 » Actuator: PPS, UL 94V-0 » Contact: Phosphor Bronze « Plating: Tin Solder * Tabs: 
Fig.| Pos. | (mm) | (mm) | (mm) | Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing* | PartNo. Phosphor Bronze, Tin Plating » Temperature: -20°C ~ 85°C « Electrical: Voltage: 125V » Current: 1.0A » Contact 
Top Contact Style Resistance: 20MQ maximum » Dielectric Withstanding Voltage: S00V AC/1 minute 
6 | 9140] 5.7 ] 4.3 | WM7708CT-ND 1.06 91 71 | 1,000 413.30 | 52745-0696 Vertical: For use with 0.30mm thick FFC/FPC. Tuning fork contacts assure stable, low contact resistance. Optional cable 
retention barbs provide cable strain relief and assure full retention of cable. Optional polarizing peg assures proper 
10 | 11.10 | 5.7 4.3 | WM7709CT-ND 1.53 1.32 1.03 | 1,000 596.80 | 52745-1096 orientation to PCB and kinked outer solder tails offer PCB retention. SMT compatible. * Material: Housing 4/6 nylon, UL 
20 |1610|) 5.7 | 4.3 | WM7710CT-ND 2.26 1.94 4.51 | 1,000 879.27 | 52745-2096 94V-0 « Actuator: LCP, UL 94V-0 Contact: Phosphor Bronze Alloy « Plating: Tin/Lead, 90/10 * Temperature: -20°C 
~ 80°C » Electrical: Voltage: 125V » Current: 1.0A » Contact Resistance: 20mQ maximum » Dielectric Withstanding 
2 | 24 ]1860) 59 | 4.5 |WM771ICT-ND 3.23 277 2.16 | 1,000] 1255.96 | 52435-2472 Voltage: 500V AC/t minute » Insulation Resistance: 100MO minimum 
30 | 21.60) 5.9 4.5 | WM7712CT-ND 3.64 3.12 2.43 | 1,000 1415.24 | 52435-3072 
40 | 25.50) 6.55 | 5.0 | WM7713CT-ND 4.00 3.43 2.67 | 1,500 | 1557.00/M | 54104-4096 
50 | 30.50) 6.55 | 5.0 | WM7714CT-ND 4.37 3.74 2.92 | 1,500 | 1699.00/M | 54104-5096 
Vertical Contact Style 
6 8.70 WM7715CT-ND 1.60 1.38 1.07 | 1,000 624.02 | 52559-0672 
10 | 10.70 WM7716CT-ND 1.98 1.70 1.33 | 1,000 771.68 | 52559-1072 
20 | 15.70) 5.30 | 3.90 | WM7717CT-ND 3.31 2.84 2.21 | 1,000 1288.11 | 52559-2072 0 d 
jpener 
3 | 24 | 17.70 WM7718CT-ND 397 340 265 | 1,000] 1545.34 | 52259-2472 Actuator 
30 | 20.70 WM7719CT-ND 4.82 4.13 3.22 | 1,000 1874.53 | 52559-3072 ' 
r . 7.25 
36 | 23.70 5.30 | 3.90 WM7720CT-ND 5.30 4.54 3.54 | 1,000 2061.78 | 52559-3672 | 5.75 
40 | 25.70 WM7721CT-ND 5.42 4.64 3.62 | 1,000 2107.28 | 52559-4072 | q 
Locked Actuat 
* For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. SES SHANE 
No. of | Dim. A | Dim.B | Dim.C | Digi-Key Price Each Molex 5 
* No. | Dimension Cut Tape T&R 
Lil] i (atu) (Ci) Anum) Barina: u - 10 iil) Leni. of A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Molex 
Vertical, SMT, ZIF — RoHS Compliant Fig.| Pos.) Inch (mm) | PartNo. 1 10 100 | PartNo. 1,000 | Part No. 
10 78 WM1649-ND 1.85 1.43 1.14 | 51374-1073-P Right Angle, SMT, ZIF — Top Contact Style 
13 9.3 WM1650-ND 239 1.84 1.48 | 51374-1373-P 4 | 405 (10.30) | WM7675CT-ND 1.31 1.13.88 | WM7675TR-ND | 510.49 | 52207-0485 
18 ihe = ~~ WANS) ae bea ll ese Gauiead 6 | .484 (12.30) | WM7676CT-ND 1.11 95 74 | WM7676TR-ND 431.34 | 52207-0685 
ie ie MRE ND oh a ea fie Giese 8 | 562 (14.30) | WM7677CT-ND 1.45 1.25 97 | WM7677TR-ND 564.43 | 52207-0885 
26 15.8 WM1653-ND 2.49 1.92 1.54 | 51374-2673-P “562 (14.30) : . : . 
10 | .641 (16.30) | WM7678CT-ND* 1.78 1.53 1.19 | WM7678TR-ND* 692.00 | 52207-1085 
=| ie Deed eee een S| ee 12 | .720 (18.30) | WM7679CT-ND 2.09 1.79 1.40 | WM7679TR-ND 811.00 | 5207-128: 
33 19.3 WIM1655-ND 274 2.41 1.69 | 51374-3373-P 1201880) Ee e0) : io i Oy || Sean =1285 
40 22.8 _ _ WM1656-ND 3.61 2.78 2.23 | 51374-4073-P 14 | .799 (20.30) | WM7680CT-ND 2.37 2.03 1.59 | WM7680TR-ND 921.81 | 52207-1485 
45 25.3 WM1657-ND 3.18 2.45 1.96 | 51374-4573-P F 16 | .877 (22.30) | WM7681CT-ND* 2.63 2.26 1.76 | WM7681TR-ND* | 1024.00 | 52207-1685 
50 27.8 WM1658-ND 4.09 3.15 2.52 | 51374-5073-P 18 |.956 (24.30) | WM7682CT-ND 2.89 2.48 1.93 | WM7682TR-ND | 1123.15 | 52207-1885 
60 32.8 UNCED) ati 3.27 oP So OUE: 20 |1.035 (26.30) | WM7683CT-ND 3.12 267 2.09 | WM7683TR-ND 1213.68 | 52207-2085 
Right Angle, SMT, ZIF — Bottom Contact Style — RoHS Compliant 22 |1.114 (28.30)| WM7684CT-ND 3.34 2.86 2.23 | WM7684TR-ND | 1299.01 | 52207-2285 
8 8.6 WM1523-ND 1.42 1.09 88 | 52892-0895-C 
10 96 WM1524-ND 1.20 93 74 | 52892-1095-C 24 |1.192 (30.30) | WM7685CT-ND 3.53 3.02 2.36 | WM7685TR-ND 1372.70 | 55207-2485 
12 10.6 = _ WM1525-ND 1.38 4.07 85 | 52892-1295-C 26 |1.271 (32.30) | WM7686CT-ND 3.71 318 2.48 | WM7686TR-ND 1443.44 | 52207-2685 
14 11.6 WM1526-ND 1.50 1.16 -93 | 52892-1495-C 28 |1.350 (34.30) | WM7687CT-ND* 3.90 3.34 2.61 | WM7687TR-ND* | 1517.00 | 52207-2885 
16 12.6 WM1527-ND 1.59 1.22 98 | 52892-1695-C 30 |1.430 (36.30) | WM7688CT-ND 4.09 3.50 2.73 | WM7688TR-ND 1590.86 | 52207-3085 
5 
18 13.6 WM1528-ND 171 132 1.06 | 52892-1895-C Vertical, SMT, ZIF — RoHS Compliant 
20 14.6 WM1529-ND 1.76 1.35 1.09 | 52892-2095-C 
4 16.6 _ = WM1530-ND 1.90 147 148 | 52899-2495-C 6 | 496 (12.60) | WM7633CT-ND 2.13 1.82 1.42 | WM7633TR-ND 827.00 | 52610-0671 
26 176 WM1531-ND 203 157 1.26 | 52899-2695-C 8 | 575 (14.60) | WM7634CT-ND 2.54 218 1.70 | WM7634TR-ND 989.00 | 52610-0871 
28 18.6 WM1532-ND 216 ©6167 ~=«1.33 | 52892-2895-C 10 | 654 (16.60) | WM7635CT-ND 2.92 2.51 1.95 | WM7635TR-ND | 1137.00 | 52610-1071 
6 82 WM1544-ND 135 1.04 ‘84 | 54548-0670-C 12 | .732 (18.60) | WM7636CT-ND 3.35 2.87 2.24 | WM7636TR-ND 1302.00 | 52610-1271 
8 92 WM1s45-ND 159 123 (98 | 54548-0870-C 14 | .811 (20.60) | WM7637CT-ND 3.72. «3.19-2.49 | WM7637TR-ND | 1448.00 | 52610-1471 
10 10.2 34 4.55 | WM1546-ND 190 146 1.17 | 54548-1070-C 16 | 890 (22.60) | WM7638CT-ND 4.04 3.46 2.70 | WM7638TR-ND | 1572.00 | 52610-1671 
12) 2 BLIND 212 1.63 1.81. | 54548-12706 2 | 18 |.969 (24.60) | wM7639cT-ND 4.32 «370 288 | WM7639TR-ND | 1680.00 | 52610-1871 
6 16 13.2 WM1548-ND 2.57 1.98 1.59 | 54548-1670-C 
20 |1.047 (26.60) | WM7640CT-ND 4.56 3.91 3.05 | WM7640TR-ND 1774.00 | 52610-2071 
18° || she UiLtIS SL) cree. = esl BB eee 0G 22 |1.126 (28.60)| WM7641CT-ND 4.91 4.20 3.28 | WM7641TR-ND | 1909.00 | 52610-2271 
e se 3.4 4.55 pea a eal te ghee tae 24 |1.205 (30.60) | WM7642CT-ND 5.23 448 3.49 | WM7642TR-ND 2034.00 | 52610-2471 
24 17.2 ‘ , WM1551-ND 3.47 2.67 2.14 | 54548-2470-C 20 (80-00) : : : : 
26 18.2 WM1552-ND 2.89 2.23 1.78 | 54548-2670-C 26 |1.283 (32.60) | WM7643CT-ND 3.74 3.21 2.50 | WM7643TR-ND 1455.00 | 52610-2671 
6 5.3 WM1553-ND 2.04 1.57 1.26 | 51441-0693-C 28 |1.362 (34.60) | WM7644CT-ND 5.70 4.88 3.81 | WM7644TR-ND 2217.00 | 52610-2871 
8 6.3 WM1554-ND 2.39 1.84 1.48 | 51441-0893-C 30 |1.441 (36.60) | WM7645CT-ND 5.83 5.00 3.89 | WM7645TR-ND 2269.00 | 52610-3071 
10 73 = — | WM1555-ND 250 1.93 1.54 | 51441-1093-C Vertical, ZIF — No Pegs 
12 8.3 WM1556-ND 271 2.09 1.67 | 51441-1293-C 
7 16 103 WM1557-ND 3417 2.44 1.95 | 51441-1693-C 4 | .366 (9.30) | WM5300-ND 188 153 118 | — — | 71226-0425 
18 13 WM1558-ND 321 2.47 4.93 | 51441-1993-¢ 6 | .445 (11.30) | WM5301-ND 2.25 183 141 | — — | 71226-0625 
20 | 23 | | wwitss9-no 408 237 1.90 | 51441-2093-C 8 |.524 (13.30) | WM5302-ND 2.62 213 1.64 | — — | 71226-0825 
22 13.3 WM1560-ND 3.09 2.38 1.91 51441-2293-C 10 | .602 (15.30) | WM5303-ND 2.99 243 187 | — — | 71226-1025 
24 14.3 WM1561-ND 3.39 2.61 2.09 | 51441-2493-C 12 | 681 (17.30) | WM5304-ND 3.38 2.75 2.12 | — — | 71226-1225 
Right Angle, SMT, ZIF — Top Contact Style — RoHS Compliant 14 | 760 (19.30) | WM5305-ND 374 3.05 234 | — — | 71226-1425 
6 8.2 WM1534-ND 136 1.05 84 | 54550-0694-C 3 | 16 | -839 (21.30) | WM5306-ND 411 3.35 258 | — — | 71226-1625 
he ae aie ie aaa a ie Ae peaianh 48 | 917 (23.30) | WM5307-ND 449 365 281 | — — | 71226-1825 
if H 55 536-| i AT Ait 54550-1094- 
12 112 WM1537-ND 2.08 1.60 1.28 | 54550-1294-C 20 | .996 (25.30) | WM5308-ND 486 396 3.04 | — — | 71226-2025 
14 422 WM1538-ND 2.40 1.85 1.48 | 54550-1494-c 22 |1.075 (27.30) | WM5309-ND 6.23 4.26 3.28 | — — | 71226-2225 
° 16 13.2 WM1539-ND. 257 4.98 4.59 | 54550-1694-C 24 |1.154 (29.30) | WM5310-ND 5.60 456 3.51 | — — | 71226-2425 
18 14.2 WM1540-ND 2.73 2.10 1.69 | 54550-1894-C 26 |1.232 (31.30) | WM5311-ND 6.98 486 3.74 | — — | 71226-2625 
20 15.2 3.4 4.55 WM1541-ND 2.94 2.27 1.82 | 54550-2094-C 28 |1.311 (33.30) WM5312-ND 636 5.17 3.98 | — — | 71226-2825 
24 17.2 WM1542-ND 347 2.67 2.14 | 54550-2494-C 30 1.390 (35.30) | WM5313-ND 674 548 4.22 | — — | 71226-3025 
26 18.2 WM1543-ND 3.76 2.89 2.32 | 54550-2694-C * RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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if X, 
sae a 1.00mm (.039”) Pitch Standard Length Jumpers 


Features and Specifications: 

Molex introduces a complete line of 1.00 (.039”) pitch Flat Flex Cable jumpers. These jumpers are used to connect 2 PC boards and terminate to either ZIF or Non-ZIF FFC Connectors 
Reference Information: UL Style No.: 2896. Mates with: Any 1.00mm (.039”) Pitch Molex FFC/FPC Connector. Designed in: Millimeters Electrical: Voltage: 30V, Current: 1.3A 
Physical: Strip Length: 4.0mm (.157”). Reinforcement Length: 8.00mm (.315”). Conductor Width: 0.70mm (.028"). Conductor Thickness: 0.10mm (.004”). End Thickness: 0.30+0.05mm 
(.012+.002"). Temperature: -40°C ~ 80°C * Contacts on same side 


No. of Dim. A Digi-Key Price Each Molex No. of Dim. A Digi-Key Price Each Molex 
Pos. (mm) Part No. 1 10 100 250 Part No. Pos. (mm) Part No. ‘J 10 100 250 Part No. 
2” (5.08cm) Unshielded Flat Flex Cable 6” (15.24cm) Unshielded Flat Flex Cable 
6 7.15 WM10000-ND 3.00 2.51 1.84 1.56 | 21039-0203 6 7.15 WM10052-ND 2.88 2.40 1.76 1.49 | 21039-0211 
8 9.15 WM10001-ND 3.09 2.58 1.89 1.60 | 21039-0225 8 9.15 WM10053-ND. 3.06 2.55 1.87 1.59 | 21039-0233 
10 11.15 WM10002-ND 3.18 2.65 1.95 1.65 | 21039-0247 10 11.15 WM10054-ND 3.24 2.70 1.98 1.68 | 21039-0255 
12 13.15 WM10003-ND 3.28 2.74 2.01 1.70 | 21039-0269 12 13.15 WM10055-ND 3.45 2.88 2.12 1.79 | 21039-0277 
14 15.15 WM10004-ND 3.36 2.81 2.06 1.75 | 21039-0291 14 15.15 WM10056-ND 3.63 3.03 2.22 1.88 | 21039-0299 
16 17.15 WM10005-ND 3.46 2.89 2.12 1.80 | 21039-0313 16 17.15 WM10057-ND. 3.83 3.19 2.34 1.99 | 21039-0321 
18 19.15 WM10006-ND 3.58 2.99 2.19 1.86 | 21039-0335 18 19.15 WM10058-ND 4.08 3.40 2.50 2.11 | 21039-0343 
20 24.15 WM10007-ND 3.72 3.11 2.28 1.93 | 21039-0357 20 21.15 WM10059-ND. 4.40 3.67 2.69 2.28 | 21039-0365 
22 23.15 WM10008-ND 3.76 3.14 2.30 1.95 | 21039-0379 22 23.15 WM10060-ND 4.46 3.72 2.73 2.32 | 21039-0387 
24 25.15 WM10009-ND 3.97 3.31 2.43 2.06 | 21039-0401 24 25.15 WM10061-ND 4.91 4.10 3.01 2.55 | 21039-0409 
26 27.15 WM10010-ND 4.00 3.34 2.45 2.08 | 21039-0423 26 27.15 WM10062-ND 4.98 4.15 3.05 2.58 | 21039-0431 
28 29.15 WM10011-ND 4.03 3.36 247 2.09 | 21039-0445 28 29.15 WM10063-ND. 5.04 4.21 3.09 2.62 | 21039-0453 
30 31.15 WM10012-ND 4.06 3.39 2.49 2.11 | 21039-0467 30 31.15 WM10064-ND. 5.14 4.26 3.13 2.65 | 21039-0475 
3” (7.62cm) Unshielded Flat Flex Cable 8” (20.32cm) Unshielded Flat Flex Cable 
6 7.15 WM10013-ND 2.94 2.45 1.80 1.52 | 21039-0205 6 7.15 WM10065-ND. 3.05 2.54 1.87 1.58 | 21039-0215 
8 9.15 WM10014-ND 3.05 2.55 1.87 1.59 | 21039-0227 8 9.15 WM10066-ND 3.28 2.73 2.01 1.70 | 21039-0237 
10 11.15 WM10015-ND 3.17 2.65 1.94 1.65 | 21039-0249 10 14.15 WM10067-ND. 3.49 2.91 2.14 1.81 | 21039-0259 
12 13.15 WM10016-ND 3.31 2.76 2.03 1.72 | 21039-0271 12 13.15 WM10068-ND 3.78 3.15 2.32 1.96 | 21039-0281 
14 15.15 WM10017-ND 3.41 2.85 2.09 1.77 | 21039-0293 14 15.15 WM10069-ND 4.00 3.33 2.45 2.07 | 21039-0303 
16 17.15 WM10018-ND 3.53 2.95 2.16 1.83 | 21039-0315 16 17.15 WM10070-ND. 4.25 3.55 2.60 2.21 | 21039-0325 
18 19.15 WM10019-ND 3.69 3.08 2.26 1.91 | 21039-0337 18 19.15 WM10071-ND 457 3.81 2.80 2.37 | 21039-0347 
20 24.15 WM10020-ND 3.89 3.24 2.38 2.02 | 21039-0359 20 21.15 WM10072-ND 4.98 415 3.05 2.58 | 21039-0369 
22 23.15 WM10021-ND 3.93 3.28 241 2.04 | 21039-0381 22 23.15 WM10073-ND 5.06 4.23 3.10 2.63 | 21039-0391 
24 25.15 WM10022-ND 4.21 3.51 2.58 2.18 | 21039-0403 24 25.15 WM10074-ND 5.65 471 3.46 2.93 | 21039-0413 
26 27.15 WM10023-ND 4.25 3.55 2.60 2.21 | 21039-0425 26 27.15 WM10075-ND 5.72 477 3.50 2.97 | 21039-0435 
28 29.15 WM10024-ND 4.29 3.58 2.63 2.23 | 21039-0447 28 29.15 WM10076-ND. 5.80 4.84 3.55 3.01 | 21039-0457 
30 31.15 WM10025-ND 4.33 3.61 2.65 2.25 | 21039-0469 30 31.15 WM10077-ND 5.88 4.91 3.60 3.05 | 21039-0479 
4” (10.16cm) Unshielded Flat Flex Cable 10” (25.40cm) Unshielded Flat Flex Cable 
6 7.15 WM10026-ND 2.82 2.35 1.73 1.46 | 21039-0207 6 7.15 WM10078-ND 3.24 271 1.99 1.68 | 21039-0219 
8 9.15 WM10027-ND 2.96 2.47 1.81 1.53 | 21039-0229 8 9.15 WM10079-ND 3.52 2.94 2.16 1.83 | 21039-0241 
10 11.15 WM10028-ND 3.09 2.58 1.89 1.61 | 21039-0251 10 11.15 WM10080-ND. 3.79 3.16 2.32 1.97 | 21039-0263 
12 13.15 WM10029-ND. 3.25 27 1.99 1.69 | 21039-0273 12 13.15 WM10081-ND 4.13 3.44 2.53 2.14 | 21039-0285 
14 15.15 WM10030-ND 3.39 2.83 2.08 1.76 | 21039-0295 14 15.15 WM10082-ND 4.40 3.67 2.69 2.28 | 21039-0307 
16 17.15 WM10031-ND 3.53 2.95 2.16 1.83 | 21039-0317 16 17.15 WM10083-ND 470 3.93 2.88 2.44 | 21039-0329 
18 19.15 WM10032-ND 3.72 3.10 2.28 1.93 | 21039-0339 18 19.15 WM10084-ND. 5.08 4.24 3.11 2.64 | 21039-0351 
20 24.15 WM10033-ND 3.95 3.30 2.42 2.05 | 21039-0361 20 21.15 WM10085-ND 5.59 4.66 3.42 2.90 | 21039-0373 
22 23.15 WM10034-ND 4.00 3.33 2.45 2.07 | 21039-0383 22 23.15 WM10086-ND. 5.69 4.74 3.48 2.95 | 21039-0395 
24 25.15 WM10035-ND 4.33 3.61 2.65 2.25 | 21039-0405 24 25.15 WM10087-ND. 6.40 5.34 3.92 3.32 | 21039-0417 
26 27.15 WM10036-ND 4.38 3.65 2.68 2.27 | 21039-0427 26 27.15 WM10088-ND. 6.50 5.42 3.98 3.37 | 21039-0439 
28 29.15 WM10037-ND 4.43 3.70 271 2.30 | 21039-0449 28 29.15 WM10089-ND 6.59 5.50 4.03 3.42 | 21039-0461 
30 31.15 WM10038-ND 4.47 3.73 2.74 2.32 | 21039-0471 30 31.15 WM10090-ND 6.69 5.58 4.09 3.47 _| 21039-0483 
5” (12.70cm) Unshielded Flat Flex Cable 12” (30.48cm) Unshielded Flat Flex Cable 
6 7.15 WM10039-ND 2.80 2.34 1.72 1.46 | 21039-0209 6 7.15 WM10091-ND 3.45 2.88 2.11 1.79 | 21039-0221 
8 9.15 WM10040-ND 2.96 2.47 1.81 1.53 | 21039-0231 8 9.15 WM10092-ND. 3.76 3.14 2.30 1.95 | 21039-0243 
10 11.15 WM10041-ND 3.11 2.60 1.91 1.62 | 21039-0253 10 11.15 WM10093-ND 4.08 3.40 2.50 2.11 | 21039-0265 
12 13.15 WM10042-ND 3.30 2.75 2.02 1.71 | 21039-0275 12 13.15 WM10094-ND. 4.47 3.73 2.74 2.32 | 21039-0287 
14 15.15 WM10043-ND 3.45 2.88 2.12 1.79 | 21039-0297 14 15.15 WM10095-ND 4.80 4.00 2.94 2.49 | 21039-0309 
16 17.15 WM10044-ND 3.62 3.02 2.22 1.88 | 21039-0319 16 17.15 WM10096-ND. 5.16 4.30 3.16 2.68 | 21039-0331 
18 19.15 WM10045-ND 3.83 3.20 2.35 1.99 | 21039-0341 18 19.15 WM10097-ND. 5.61 4.68 3.44 2.91 | 21039-0353 
20 24.15 WM10046-ND 4.11 3.43 2.52 2.13 | 21039-0363 20 21.15 WM10098-ND 6.20 5.18 3.80 3.22 | 21039-0375 
22 23.15 WM10047-ND 4.17 3.48 2.55 2.16 | 21039-0385 22 23.15 WM10099-ND. 6.32 5.27 3.87 3.28 | 21039-0397 
24 25.15 WM10048-ND 4.56 3.80 2.79 2.37 | 21039-0407 24 25.15 WM10100-ND 717 5.98 4.39 3.72__| 21039-0419 
26 27.15 WM10049-ND 4.61 3.85 2.82 2.39 | 21039-0429 26 27.15 WM10101-ND. 7.28 6.07 4.45 3.77 | 21039-0441 
28 29.15 WM10050-ND 4.67 3.90 2.86 2.42 | 21039-0451 28 29.15 WM10102-ND 7.38 6.16 4.52 3.83 | 21039-0463 
30 31.15 WM10051-ND 4.72 3.94 2.89 2.45 | 21039-0473 30 31.15 WM10103-ND. 7.50 6.26 4.59 3.89 | 21039-0485 


Panel Mate 1.25mm Connectors Ultra Low Profile 


Cir- Dim. (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits A B Part No. u 10 100 Part No. 
Right Angle, SMT — RoHS Compliant 
2 7.65 4.25 WM7600CT-ND 1.64 1.45 97 53780-0270 
WM7600TR-ND 960.00/1 500 
3 8.90 2.50 WM7601CT-ND 1.90 1.68 1.12 53780-0370 
WM7601TR-ND 1114.50/1,500 
Physical Specifications: * Housing: PBTP, UL 94V-0 * Temperature: -40°C ~ 85°C * Contact: Phosphor Bronze « Plating: 
Gold (Tin on SMT tails) * Solder Tabs: Phosphor Bronze, Tin/Lead plating 4 10.15 3.75 Weise CAR) 2.30 eos —_ 53780-0470 
Electrical Specifications: * Voltage: 125V * Current: 1.0A * Contact Resistance: 20m maximum « Dielectric Withstanding WIMZG6O TEND) 1945.50/1,500 
Voltage: 250VAC « Insulation Resistance: 100MQ min. 5 11.40 5.00 WM7602CT-ND 2.51 2.22 1.48 53780-0570 
2 WM7602TR-ND 1471.50/1,500 
Cir- Dim. (mm) Digi-Key Price Each Molex WM7603CT-ND 2.66 2.35 157 
Fig. it: A B Part No. 1 10 100 Part No. 6 12.65 6.25 ? . 53780-0670 
eis Ao = , iva Low Profi aha WM7603TR-ND 1557.00/1,500 
ti ing - Ult il 
cl rt a ch : 1390 750 | WM7604CT-ND 2.94 2.60 1:74> | garanorn 
2 5.72 1.25 WM5400-ND 49 44 .29 51146-0200 WM7604TR-ND 1722.00/1,500 
3 6.97 2.50 WM5401-ND 61 54 36 51146-0300 WM7605CT-ND 321 284 1.90 
4 8.22 3.75 WM5402-ND 72 64 43 51146-0400 9 16.40 10.00 ; 7 i ‘ 53780-0970 
4 5 | 947 5.00 | WMS5403-ND 68 61 .41._-| 51146-0500 WIMZB05 TREND! TBBS:50/1,500 
6 | 10.72 6.25 WM5404-ND 92 81 54 | 51146-0600 14 | 2265 1625| WM7661CT-ND 3.97 3.51 2.34 | 59780-1470 
7 | 11.97 7.50 WMS5405-ND 1.06 94 63 | 51146-0700 WM7661TR-ND 2325.00/1,500 
9 14.47 10.00 WM5406-ND 1.27 4.12 75 51146-0900 Crimp Terminal AWG 28-30 ..... WM5506-ND 54 48 32 50641-8141 
14 20.72 16.25 WM5407-ND 1.86 1.65 1.10 51146-1400 Hand Crimper ..................55 WM9963-ND 673.41/1 57352-5000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
84 (T073) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


rholey PicoBlade 1.25mm Connectors 


4.25mm CONNECTORS: ' ibs Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Molex 
. tapResiiccea yi! rp ai 7 . i . Fig.| cuits A B Part No. al 10 100 500 | Part No. 
Physical Specifications: * Housing: PBTP, UL94V-0 »* Temperature: -40°C ~ 85°C * UL File No.: E29179 CSA File-No.: 
LR19980 7 | 10.50 7.50 | WM1747-ND 116 1.03 .69  .55| 53048-0710 
8 11.75 8.75 WM1748-ND 1.28 1.13 76 61 | 53048-0810 
1.25mm CRIMP TERMINAL: 
Electrical Specifications: * Voltage: 125V * Current: 1.0A (0.8A for 32AWG) * Contact Resistance: 20mQ maximum ie ren a Rese bees ee Pe pas oper 
* Dielectric Withstanding Voltage: 250VAC/1 minute « Insulation Resistance: 100MQ minimum Physical Specifications: _ 25 gece 5 ne : 12, 7 
© Contact: Phosphor Bronze « Plating: Tin * Wire Range: 26 ~ 32 AWG «Insulation Range: 1.00mm diameter maximum 3 u 15.50 12.50 WM1751-ND 1.65 1.46 97 -78 | 53048-1110 
* Strip Length: 1.40 ~ 1.90mm 12 16.75 13.75 WM1752-ND 1.77 1.56 1.04 84 | 53048-1210 
13 18.00 15.00 WM17006-ND 1.89 1.67 «1.11 -89 | 53048-1310 
Fig. 1 - 1.25mm Receptacle Housing Fig. 2 — 1.25mm Straight Header 14 19.25 16.25 WM17007-ND 2.01 1.78 1.19 -95 | 53048-1410 
15 20.50 17.50 WM17008-ND 2.15 1.90 1.27 1.02 | 53048-1510 
SMT Straight Headers — RoHS Compliant 
2 7.65 1.25 WM7606CT-ND 1.25 1.10 74 59 53398-0271 
WM7606TR-ND 487.00/1,000 
3 8.90 2.50 WM7607CT-ND 1.51 1.34 89 Fr All 53398-0371 
WM7607TR-ND 589.00/1,000 
4 10.15 3.75 WM7608CT-ND 1.67 1.48 .99 79 53398-0471 
WM7608TR-ND 653.00/1,000 
5 11.40 5.00 WM7609CT-ND 1.86 1.64 1.10 88 53398-0571 
WM7609TR-ND 725.00/1,000 
6 12.65 6.25 WM7610CT-ND 2.00 1.77 1.18 95 53398-0671 
WM7610TR-ND 781.00/1,000 
7 13.90 7.50 WM7611CT-ND 2.16 1.91 1.28 1.02 53398-0771 
WM7611TR-ND 846.00/1,000 
Connector | ; 4 8 15.15 8.75 TUNED) — pits 18 1.09 53398-0871 
Position _| WM7612TR-ND 897.00/1,000 
9 16.40 10.00 WM7613CT-ND 2.49 2.20 1.47 1.17 53398-0971 
WM7613TR-ND 971.00/1,000 
10 17.65 11.25 WM7614CT-ND 2.64 2.33 1.56 1.25 53398-1071 
WM7614TR-ND 1030.00/1,000 
Fig. 5 — 1.25mm SMT Right Angle Header 11 | 1890 12,50 | WM761SCT-ND 280 248 1.65 1.92 | 53398-1171 
WM7615TR-ND 1094.00/1,000 
aN = 42 20.15 13.75 WM7616CT-ND 2.96 2.62 1.75 1.40 53398-1271 
WM7616TR-ND 1158.00/1,000 
Spo : 13 21.40 15.00 WM7617CT-ND 3.17 2.81 1.87 1.50 53398-1371 
{ pe ‘a WM7617TR-ND 1240.00/1,000 
Supplied on Strip . 14 | 2265 16.25 | WM7618CT-ND O80." 282 180» 186) coapg-i47i 
J WM7618TR-ND 1289.00/1,000 
15 23.90 17.50 WM7619CT-ND 3.38 2.99 1.99 1.59 53398-1571 
WM7619TR-ND 1319.00/1,000 
SMT Right Angle Headers — RoHS Compliant 
2 7.65 1.25 WM7620CT-ND 1.31 1.16 78 62 53261-0271 
WM7620TR-ND 512.00/1,000 
Cir- | Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Molex 3 8.90 2.50 ilies ea neue 1 an ae 53261-0371 
Fig.| cuits| A B_ | PartNo. 1 10 100 500 Part No. Ee ta 00/1, 
Receptacie Housing 4 | 1015 375 Mi ieee iad son : 83 | 53961-0471 
2 4.25 1.25 WM1720-ND 29 25 18 .14 | 51021-0200 ES x 00/1 
3 5.50 2.50 WM1721-ND 34 29 21 .17 | 51021-0300 5 11.40 5.00 WM7623CT-ND 1.92 1.70 1.14 91 53261-0571 
4 6.75 3.75 WM1722-ND 42 37 25 -20 | 51021-0400 WM7623TR-ND 751.00/1,000 
5 8.00 5.00 WM1723-ND A8 43 29 .23 | 51021-0500 
WM7624CT-ND 2.07 1.83 1.22 98 
- 6 12.65 6.25 53261-0671 
6 9.25 6.25 WM1724-ND 53 44 32 .26 | 51021-0600 WM7624TR-ND 807.00/1,000 
7 10.50 7.50 WM1725-ND 59 49 35 .28 | 51021-0700 
WM7625CT-ND 2.22 1.97 1.31 1.05 
1 8 11.75 8.75 WM1726-ND 64 57 38 31 | 51021-0800 7 13.90 7.50 pscretsl a 869.00/1,000 53261-0771 
9 13.00 10.00 WM1727-ND 69 62 At .33 | 51021-0900 _ . 
10 | 14.25 11.25 | WM1728-ND 75 62 44 — .36| 51021-1000 5 | 8 | 1515 8.75 | WM7626CT-ND 236 2.09 1.39 1.12] 65564-9874 
"1 15.50 12.50 WM1729-ND 80 67 48 .38 | 51021-1100 WM7626TR-ND 922.00/1,000 
12 16.75 13.75 WM1730-ND 86 TA 51 -41 | 51021-1200 9 16.40 10.00 WM7627CT-ND 2.55 2.26 1.51 1.21 53261-0971 
13 | 18.00 15.00 | WM17000-ND 91 81 54 43) 51021-1300 WM7627TR-ND 997.00/1,000 
14 19.25 16.25 WM17001-ND 96 85 57 46 | 51021-1400 
WM7628CT-ND 2.70 2.39 1.59 1.28 
z i 10 17.65 11.25 53261-1071 
15 20.50 17.50 WM17002-ND. 1.01 -90 -60 -48 | 51021-1500 WM7628TR-ND 1056.00/1,000 
Straight Headers 
2 | 425 125 | wmi731-ND 49 41 29 ~—~.23] 53047-0210 11 | 18.90 12.50 Neen ol a | 135 | 53961-1171 
3 5.50 2.50 WM1732-ND -60 53 36 .29 | 53047-0310 8 iz : Z 
4 6.75 3.75 WM1733-ND 71 63 42 34 | 53047-0410 12 20.15 13.75 WM7630CT-ND 3.03 2.68 1.79 1.43 53261-1271 
5 8.00 5.00 WM1734-ND 82 68 49 .39 | 53047-0510 WM7630TR-ND 1184.00/1,000 
6 9.25 6.25 WM1735-ND 94 78 56 .45 | 53047-0610 a hee aaae WM7631CT-ND 3.36 2.97 1.98 4.59 eaaeiad 
7 10.50 7.50 WM1736-ND 1.06 88 63 51 | 53047-0710 . ‘ WM7631TR-ND 1314.00/1,000 
8 11.75 8.75 WM1737-ND 1.18 .98 70 56 | 53047-0810 
2 WM7632CT-ND 3.51 3.10 2.07 1.66 
9 13.00 10.00 | WM1738-ND 130 115 77 .62 | 53047-0910 15 | 23.90 17.50 ee 4871.00/1,000 53261-1571 
10 14.25 11.25 WM1739-ND 1.42 1.26 84 .67 | 53047-1010 : : 
11 | 15.50 12.50 | WM1740-ND 155 1.37 92 —.73| 53047-1110 Crimp Term., 28-32 AWG es ee = ce od 04 | 54958-8000 
12 16.75 13.75 WM1741-ND 1.65 1.46 98 .78 | 53047-1210 2 7 : 
13 | 18.00 15.00 | WM17003-ND 177 157 1.05 84] 53047-1310 8 | crimp Term., 26-28 awa | WM1142CT-ND — 07 05 .04| 979.8000 
14 19.25 16.25 WM17004-ND 1.89 1.67 1.11 .89 | 53047-1410 WM1142TR-ND 575.00/25,000 
15_| 20.50 17.50 | WM17005-ND 2.01 1.77 1.419 _.95 | 53047-1510 Crimp Term,. 26-28 AWG | WM2023-ND — 20 47 43| 50079-8100 
Right Angle Headers Tacha (Ml 
2 | 425 1.25 | WM1742-ND 56 50 34 27] 53048-0210 ole Amotex] 
3 5.50 2.50 WM1743-ND 68 61 AN .33 | 53048-0310 28-32AWG Prototype Crimp WM9931-ND 214.65/1 63811-0200 
3 4 6.75 3.75 WM1744-ND 80 71 48 .38 | 53048-0410 26-28AWG Prototype Crimp WM9978-ND 214.65/1 63811-0300 
5 8.00 5.00 WM1745-ND 92 76 55 .44 | 53048-0510 Production Crimp WM9932-ND 565.67/1 63811-0000 
6 9.25 6.25 WM1746-ND 1.04 92 62 49 | 53048-0610 Contact Extraction WM9933-ND 161.12/1 57072-6000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 85 


HS 


FX12 Connectors with 
Dual Shields - 0.4mm Pitch 


Specifications: 
¢ Current Rating: 0.3A * Voltage Rating: 30VAC 
¢ Operating Temperature: -55°C ~ 85°C « Insulation 
¢ Withstanding 
Voltage: No flashover or insulation breakdown @ 
100VAC one minute * Contact Resistance: 100m0 
Maximum @ 100mA 


Resistance: 50MQ @ 100VDC 


Materials: 


HIROSE 
ELECTRIC 
Cco..LTD. 


eInsulator: Polyamide, Black Finish, UL94V-0 
¢ Contacts: Phosphor Bronze, Gold Plated Finish 
¢ Ground Plates: Phosphor Bronze, Gold Plated 
¢ Metal Fittings: Phosphor Bronze, Tin-Copper 


plated 
No. of Dim. (mm) | Digi-Key Price Each T&R Pricing | Hirose 
Contacts A B Part No. 1 10 50 3,0000 Part No. 
Plugs 
24 10.6 | 4.4 |H11405CT-ND_ 1.55 1.27 1.03 532.00/M | FX12B-24P-0.4SV 
40 13.8 | 7.6 |H11407CT-ND 1.87 1.53 1.23 638.00/M | FX12B-40P-0.4SV 
60 17.79 | 11.6 | H11409CT-ND 2.17 1.81 1.51 852.00/M | FX12B-60P-0.4SV 
Receptacles 

24 8.1 4.4 |H11406CT-ND 1.55 1.27 1.03 532.00/M | FX12B-24S-0.4SV 
40 11.3 | 7.6 | H11408CT-ND 1.87 1.53 1.23 638.00/M | FX12B-40S-0.4SV 
60 15.34 | 11.6 |H11410CT-ND 2.08 1.74 1.45 817.00/M | FX12B-60S-0.4SV 


DF30 Surface Mount 
Connectors - 0.4mm Pitch 


Applications: ¢ Cellular Phones *PDA’s * Mobile Computers 
* Digital Cameras ¢ Digital Video Cameras * Devices demanding 
high reliability connections in extremely limited spaces 
Specifications: * Operating Temperature Range: -35°C ~ 85°C 
¢ Voltage Rating: 30VAC * Current Rating: 0.3A 


Electrical Characteristics: * Contact Resistance: 


100mQ 


maximum ¢ Insulation Resistance: S0MO. minimum 
Mechanical Characteristics: * Mechanical Operation: 50 times 


insertions 


and extractions 


Materials: ¢ Insulator: LCP, Black Finish, UL94V-0 ¢ Contacts: 


Phosphor Bronze, Gold Plated Finish 


«Metal Fittings: 


¢ Phosphor Bronze, Tin-Copper plated Finish 


No. of | Dim. (mm)| Digi-Key Price Each T&R Pricing | Hirose 
Contacts| A B Part No. ll 10 50 1,0000 Part No. 
Receptacles 
20 6.22 | 3.6 | H3859CT-ND__ 1.54 1.26 1.02 540.00 DF30FC-20DS-0.4V(82) 
24 7.02 | 4.4 | H3860CT-ND 1.61 1.32 1.06 563.00 DF30FC-24DS-0.4V(82) 
30 8.22 | 5.6 | H38861CT-ND 1.73 1.42 1.14 605.00 DF30FC-30DS-0.4V(82) 
34 9.02 | 6.4 | H38862CT-ND 1.83 1.50 1.21 641.00 DF30FC-34DS-0.4V(82) 
40 10.22| 7.6 | H3855CT-ND 1.76 1.47 1.22 721.00 DF30FC-40DS-0.4V(82) 
50 12.22] 9.6 | H3863CT-ND 2.09 1.74 1.45 857.00 DF30FC-50DS-0.4V(82) 
60 14.22| 11.6 | H3857CT-ND 2.35 1.96 1.63 963.00 DF30FC-60DS-0.4V(82) 
Headers 
20 5.14 | 3.6 | H3864CT-ND 1.68 1.37 1.11 588.00 DF30FC-20DP-0.4V(82) 
24 5.94 | 4.4 | H38865CT-ND 1.76 1.44 1.16 617.00 DF30FC-24DP-0.4V(82) 
30 7.14 | 5.6 | H3866CT-ND 1.64 1.37 1.14 673.00 DF30FC-30DP-0.4V(82) 
34 7.94 | 6.4 | H38867CT-ND 1.73 1.44 1.20 709.00 DF30FC-34DP-0.4V(82) 
40 9.14 | 7.6 | H38856CT-ND 1.88 1.57 1.31 769.00 DF30FC-40DP-0.4V(82) 
50 11.14] 9.6 | H38868CT-ND = 2.25 1.88 1.56 922.00 DF30FC-50DP-0.4V(82) 
60 13.14] 11.6 | H3858CT-ND 2.48 2.06 1.72 1015.00 DF30FC-60DP-0.4V(82) 


(For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


DF12 Surface Mount Connectors - 0.5mm Pitch 


Features: 


¢Connectors furnished with reinforcement 
fittings to prevent peeling of the solder joints 
(due to mechanical stress) are also available and 
these can be mounted to FPC with confidence 
«A specification with convenient guide posts for 
manual work is available as well as one without 


guide posts for automatic mounting 


Specifications: 


«Current Capacity: 0.3A/pin » Rated Voltage: 
50VAC/pin * Insulation Resistance: 100VDC, 
«Withstand Voltage: 
1 minute at rated value, 150VAC »* Contact 
Resistance: 100mA DC, 50mQ maximum 


500MQ minimum 


Material (receptacle/header): 

«Insulation: Heat-resistant resin, beige 
(natural), UL94V-0 » Contacts: Phosphor copper 
with gold plating » Fittings: Brass finish with 


tin-lead plating 


Dim. in mm 


No. of Dimension T&RO 
Con- | Desc- (mm) Digi-Key Price Each Pricing | Hirose 
Fig| tacts | ription A B | Part No. 1 25 100 1,000 | Part No. 
Receptacles 
3.0mm Stacking Height 
32 With 10.1 7.5 | H5202CT-ND¢ 1.89 145 1.16 | 771.00 | DF12A(3.0)-32DS-0.5V(81) 
1 50 Guide 14.6 12.0) H2736-ND 241 1.63 1.30 — | DF12A(3.0)-50DS-0.5V(80) 
50 Posts 14.6 12.0) H5203CT-NDt 2.67 2.06 1.65 | 1093.00 | DF12A(3.0)-50DS-0.5V(81) 
60 17.1 14.5] H5204CT-NDt 3.11 240 1.92 | 1273.00 | DF12A(3.0)-60DS-0.5V(81) 
3.0mm Stacking Height 
32 With Guide 11.0 7.5 | H5205CT-NDt 144 1.05 86 | 505.00 | DF12(3.0)-32DS-0.5V(86) 
50 Posts and 15.5 12.0} H1509-ND 211 1.63 1.30 — | DF12(3.0)-50DS-0.5V(80) 
3} 50 Reinforced 15.5 12.0) H5206CT-NDt 1.83 1.41 1.13 | 750.00 | DF12(3.0)-50DS-0.5V(86) 
60 Fittings 18.0 14.5) H5207CT-NDt 2.02 1.56 1.25 | 827.00 | DF12(3.0)-60DS-0.5V(86) 
80 23.0 19.5| H5208CT-NDt 2.85 2.20 1.76 | 1166.00 | DF12(3.0)-80DS-0.5V(86) 
3.5 to 5.0mm Stacking Height 
20 71 4.5 | H5209CT-NDt 1.62 1.18 97 | 568.00 | DF12A-20DS-0.5V(81) 
30 9.6 7.0 | H2741-ND 186 1.35 1.11 — | DF12A-30DS-0.5V(80) 
30 Wit 9.6 7.0 | H5210CT-NDt 1.85 1.43 1.14 | 757.00 | DF12A-30DS-0.5V(81) 
1) 36 Guide J 444 85 | HS211CT-NDt 214 1.65 1.32 | 874.00 | Ft 2A-36DS-0.5V(81) 
40 Posts |4o4 95 | H5212CT-NDt 2.17 1.67 1.34 | 888.00 |DF1 2A-40DS-0.5V(81) 
50 14.6 12.0) H5213CT-NDt 2.74 2.11 1.69 | 1123.00 | DF12A-50DS-0.5V(81) 
20 |WithGuide) 8.0 4.5 | H5214CT-NDt 1.01 74 60 | 354.00 | DF12-20DS-0.5V(86) 
30 | Postsand| 10.5 7.0 ) H2746-ND 166 1.28 1.02 — | DF12-30DS-0.5V(80) 
3) 30 | Reinforced| 10.5 7.0 | HS215CT-NDt 1.38 1.00 82 | 481.00 |pF1 2-30DS-0.5V(86) 
30 | Fittings | 96 7.0 | H5201CT-ND 1.89 146 1.17 | 773.00 | DF12-30DS-0.5V(81) 


86 (1073) 


0For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


No. of Dimension T&RO 
Con- | Desc- (mm) Digi-Key Price Each Pricing | Hirose 
Fig.|tacts | ription A B | Part No. 1 25 100 1,000 | Part No. 
36 |With Guide} 12.0 8.5 | H5216CT-NDt 1.76 1.28 1.05 617.00 | DF12-36DS-0.5V(86) 
40 | Postsand} 13.0 9.5 | H5217CT-NDt 1.63 1.18 97 569.00 | DF12-40DS-0.5V(86) 
8 50 | Reinforced] 15.5 12.0) H5218CT-NDt 1.83 1.41 1.13 750.00 | DF12-50DS-0.5V(86) 
60 | Fittings | 18.0 14.5] H5001CT-ND 2.03 1.57 1.26 833.00 | DF12-60DS-0.5V(86) 
3.0mm Stacking Height — RoHS Compliant 
32 With Guide 10.2 7.5 | H5219CT-ND 1.94 149 1.20 793.00 | DF12D(3.0)-32DP-0.5V(81) 
2} 50 Posts 14.7 12.0 | H5220CT-ND 2.75 2412 1.70 | 1125.00 | DF12D(3.0)-50DP-0.5V(81) 
60 17.2 14.5 | H5221CT-ND 3.20 247 1.98 | 1311.00 | DF12D(3.0)-60DP-0.5V(81) 
32 Posisand 11.0 7.5 | H5222CT-ND 1.43 1.04 85 501.00 | DF12(3.0)-32DP-0.5V(86) 
4 50 Reinforced 15.5 12.0 | H5223CT-ND 1.83 1.41 1.13 747.00 | DF12(3.0)-50DP-0.5V(86) 
60 Fittings 18.0 14.5 | H5224CT-ND 1.95 1.50 1.20 798.00 | DF12(3.0)-60DP-0.5V(86) 
80 23.0 19.5 | H5225CT-ND 2.82 217 1.74 | 1153.00 | DF12(3.0)-80DP-0.5V(86) 
3.5mm Stacking Height 
20 7.2 4.5 | H5226CT-ND: 1.49 1.08 89 521.00 | DF12D(3.5)-20DP-0.5V(81) 
5 36 With 11.2 8.5 | H5227CT-ND 2.11 1.63 1.30 865.00 | DF12D(3.5)-36DP-0.5V(81) 
40 Guide | 12.2 9.5 | H5228CT-ND: 217 1.67 1.34 887.00 | DF12D(3.5)-40DP-0.5V(81) 
50 14.7. 12.0 | H5229CT-ND 2.72 210 1.68 | 1113.00 | DF12D(3.5)-50DP-0.5V(81) 
20 8.0 4.5 | H5230CT-ND 1.10 80 66 386.00 | DF12(3.5)-20DP-0.5V(86) 
36 |With Guide| 12.0 8.5 | H2761-ND 1.76 1.35 1.08 — | DF12(3.5)-36DP-0.5V(80) 
4 36 | Postsand| 12.0 8.5 | H5231CT-ND 1.83 1.33 1.09 641.00 | DF12(3.5)-36DP-0.5V(86) 
40 | Reinforced] 13.0 9.5 | H5232CT-ND: 1.73 1.25 1.03 604.00 | DF12(3.5)-40DP-0.5V/(86) 
50 Fittings ) 15.5 12.0} H2763-ND 2.18 1.68 1.34 — | DF12(3.5)-50DP-0.5V(80) 
50 15.5 12.0 | H5233CT-ND 191 148 1.18 783.00 | DF12(3.5)-50DP-0.5V(86) 
4.0mm Stacking Height 
30 9.7 7.0 | H2764-ND 1.82 1.32 1.08 — | DF12D(4.0)-30DP-0.5V(80) 
30 ‘ | 9.7 7.0 | H5234CT-ND 1.83 1.41 1.13 750.00 | DF12D(4.0)-30DP-0.5V(81) 
2| 36 a Guide! +45 3.5 | H5235CT-NDt 211 1.63 1.30 | 865.00 | DF120(4.0)-36DP-0.5V(81) 
40 osts 42.2 95] HS236CT-NDt 217 1.67 1.34 | 887.00 | DF120(4.0)-40DP-0.5V(81) 
50 14.7 12.0 | H5237CT-ND 2.72 210 1.68 | 1113.00 | DF12D(4.0)-50DP-0.5V(81) 
30 With Guide 10.5 7.0 | H5238CT-ND 1.83 1.41 1.13 747.00 | DF12(4.0)-30DP-0.5V(86) 
36 Posts and 12.0 8.5 | H5239CT-ND 1.85 1.42 1.14 755.00 | DF12(4.0)-36DP-0.5V(86) 
4} 40 Reinforced 13.0 9.5 | H5240CT-ND 1.94 149 1.20 793.00 | DF12(4.0)-40DP-0.5V(86) 
50 Fittings 15.5 12.0 | H5241CT-ND 2.22 1.71 1.37 907.00 | DF12(4.0)-50DP-0.5V(86) 
60 18.0 14.5 | H5002CT-ND 2.63 2.02 1.62 | 1075.00 | DF12(4.0)-60DP-0.5V(86) 
5.0mm Stacking Height 
9 20 |With Guide) 7.2 4.5 | H5242CT-ND 1.70 1.24 1.01 596.00 | DF12D(5.0)-20DP-0.5V(81) 
50 Posts | 14.7 12.0 | H5243CT-ND 2.83 2.18 1.75 | 1160.00 | DF12D(5.0)-50DP-0.5V(81) 
With Guid 
20 | poets and | 20 45 | HS244CT-NOF 1.07 78 64 | 375.00 | DF12(5.0)-200P-0.5V(86) 
4} 50 Reinforced 15.5 12.0 | H5245CT-ND 2.01 1.55 1.24 821.00 | DF12(5.0)-50DP-0.5V(86) 
60 Fittings 17.2 14.5 | H5006CT-ND 2.25 1.73 1.39 919.00 | DF12(5.0)-60DP-0.5V(86) 
+ RoHS Compliant For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


HIROSE 
Hag ercinc DF17 Surface Mount Connectors - 0.5mm Pitch 


Co.,LTD. 


Features: * Developed for portable electronic and mobile telecommunications equipment * Designed 
specifically for mobile electronic devices, these connectors withstand the shock and resist breakage and 
disconnection that can occur when subjected to drop impact. Shown with Shown with 

reinforced fittings reinforced fittings 


Receptacle Header 


Applications: Suited to a wide variety of mobile applications such as LCD-related equipment, miniature 
portable remote terminals, as well as portable telephones. 


Specifications: * Rated Current: 0.3A * Rated Voltage: AC50 * Temperature Range: -35°C ~ 85°C ° Stor- 
age Temperature: -10°C ~ 60°C * Humidity Range: 40% ~ 80% * Storage Humidity: 40% ~ 70% » Insulation 
Resistance: 500MQ or more *¢ Contact Resistance: 60m0 or less * Vibration Resistance: No instantaneous 
electric disconnection of 11S or more * Humidity Resistance: 60mQ or less for Contact, 250MQ or more 
for Insulation * Temperature Cycle: 60mQ or less for Contact Resistance, 500MOQ or more for Insulation a 

Resistance ¢ Duration Against Plugging/Unplugging: Contact resistance 60mO or less » Heat Resistance of 67. ae 
Soldering: No fusion of resin section affecting performance z 


Material (receptacle/header): « Insulator: Polyamide resin, white, UL94V-0 * Contacts: Phosphor copper, 
gold plating * Metal Fittings: Phosphor copper, Tin-lead plating 


No. of Cut Tape T&RO No. of Cut Tape T&RO 
Con- Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Pricing | Hirose Con- Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Pricing | Hirose 
tacts |Description] A B | Part No. 1 25 100 | 1,000 | Part No. tacts |Description} A B | Part No. 1 25 100 | 1,000 | Part No. 
5mm, 7mm Stacking Height 5mm, 6mm Stacking Height 
20 8.2 4.5 |H2354CT-ND 1.79 1.30 1.06 | 626.00 | DF17A(3.0)-20DS-0.5V(51) 20 8.2 4.5 | H11135CT-NDf 1.94 1.50 1.20 | 795.00 | DF17A(2.0)-20DP-0.5V(57) 
30 |With Guide }10.7 7.0 | H2355CT-ND 1.89 1.46 1.17] 773.00 | F17A(3.0)-s00s-0.5vis1)| | 2 107 7 eT BAD) NBS! EB |) 8200) DELTALE:O) BODE CUSN IO!) 
40 13.2 95 |H2382CT-ND 240 1.85 1.48 — | DF17A(2.0)-40DP-0.5V(51) 
40 | Posts& |13.2 9.5 |H2356CT-ND 2.24 1.73 1.38 | 918.00 | DF17A(3.0)-40D8-0.5V(51) |] 4, wun guna ("22 95 /HITISTOTANDY 285 220 1.76 | 1168.00 | DF17A/2.0)-400P-0.8V(57) 
50 | Without |15.7 12.0 |H2357CT-ND 2.60 2.01 1.61 | 1065.00 | DF17A(3.0)-50DS-0.5v(51)} | 59 ae 57 12.0 |H2383CT-ND 278 214 4171 —| pet7A(2.0)-500P-0.5(51) 
60 | Reinforced }18.2 14.5 | H2358CT-ND 2.96 2.28 1.82 | 1210.00 | DF17A(3.0)-6008-0.5V(51) | ] 50] ino, 157 120 )HI1138CT-NDt 2.96 230 1.84 | 1326.00 | DF17A(2.0)-50DP-0.5V(57) 
70 | Fittings |20.7 17.0 |H2359cT-ND 2.99 2.32 1.86 | 1339.00 | DF17A(3.0)-7008-0.5V(51)} | © | reinforced | 182 14-5 | H2884CT-ND 316. 2.48 1.95 — | DFI7A(2.0)-600P-0.5V(51) 
60 | 18.2 14.5 |H11139CT-NDt 3.36 2.61 2.09 | 1508.00 | DF17A(2.0)-60DP-0.5V(57) 
80 23.2 19.5 |H2360CT-ND 3.31 2.57 2.06 | 1482.00 | DF17A(3.0)-B0DS-0.5V(51) Fittings 
70 20.7 17.0 |H2385CT-ND 3.16 246 1.97 — | DF17A(2.0)-70DP-0.5V(51) 
6mm, 8mm Stacking Height 70 20.7 17.0 |H11140CT-NDt 3.80 2.95 2.36 | 1703.00 | DF17A(2.0)-70DP-0.5V(57) 
20 8.2 4.5 |H2361CT-ND 1.73 1.26 1.03 | 606.00 | DF17A(4.0)-2008-0.5v(51) | | 80 23.2 19.5 |H2386CT-ND $51 278 2.18 — | BFI7A(2.0)-80DP-0.5V(51) 
80 23.2 19.5 |H11141CT-ND: 5.28 4.10 3.28 | 2366.00 | DF17A(2.0)-800P-0.5V(57 
20 8.2 4.5 |H11121CT-NDt 1.87 1.36 1.11 | 654.00 | DF17A(4.0)-20DS-0.5V(57) t Aen) (67) 
7mm, 8mm Stacking Height 
30 10.7 7.0 |H2362CT-ND 4.80 1.39 1.11 | 738.00 | DF17A(4.0)-30DS-0.5V(51) 
20 8.2 4.5 |H2387CT-ND 1.69 1.30 1.04 — | DF17A(4.0)-20DP-0.5V(51) 
30 — 10.7 7.0 |H111220T-NDt 1.82 1.41 1.13 | 746.00 | DF17A(4.0)-30D8-0.5V(57) | ] 9, ao 4s (enieoomtns 248 1.65 132) 97800 DFI7A/4.0)-200P-0.8V(67) 
i} juide 
40 bndek 13.2 9.5 | H2363CT-ND 213 1.64 1.31 — | DF17A(4.0)-40DS-0.5V(51) 30 10.7 7.0 |H2388CT-ND 2.08 1.61 1.29 853.00 | DF17A(4.0)-30DP-0.5V(51) 
osts 
40 13.2 95 |H11123CT-NDt 241 1.62 1.30 | 862.00 | DF17A(4.0)-40D8-0.5v(57)| | 30 10.7 7.0 |H11150CT-NDt 2.64 2.03 1.63 | 1080.00 | DF17A(4.0)-30DP-0.5V(57) 
Without 4 a iH 
50 15.7 12.0 |H14124CT-NDt 2.35 1.81 1.45 | 963.00 | DF17A(4.0)-5008-0.5V(57)} |_4°_| with guide (13-2 9-5 | H2889CT-ND 2.48 1.91 1.53 | 1015.00 | DF17A(4.0)-40DP-0.5V(51) 
Reinforced 40 13.2 95 |H11151CT-NDt 3.57 2.77 2.22 | 1599.00 | DF17A(4.0)-40DP-0.5V(57) 
60 18.2 14.5 | H2365CT-ND 278 214 1.72 — | DF17A(4.0)-G0DS-0.5V(51) Posts & 
Fittings 50} without [27 120 |H2s90cT-ND 289 222 1.78 — | DF17A(4.0)-50DP-0.5V(51) 
60 18.2 14.5 SCENT 278 2.14 1.72 | 1072.00 | DF17A(4.0)-60D8-0.5V(57) | | 59 peinforeeg (127 120 [H11152CT-NDt 3.34 2.59 2.07 | 1495.00 | DF17A(4.0)-50DP-0.5V(57) 
70 20.7 17.0 |H2303CT-ND 3.13 241 1.93 | 1281.00 | DF17A(4.0)-70D8-0.5V(51)| | 60 Fitings |'82 145 |HesatcT-no 293 228 1.82 — | DF17A(4.0)-GODP-0.5V(51) 
70 20.7 17.0 |H11126CT-NDt 2.92 2.25 1.80 | 1194.00 | DF17A(4.0)-70DS-0.5V(57) 60 8.2 14.5 |H11153CT-NDt 3.77 2.93 2.34 | 1690.00 | DF17A(4.0)-60DP-0.5V(57) 
80 23.2 19.5 [H11127CT-NDt 3.54 2.75 2.20 | 1586.00 | DFI7A(4.0)-8008-0.5v(57)| | ”° 20:7 17.0 ee 384) (2:59) 2.07 =| DFITA(4.0)-700P-0.5V(61) 
70 20.7 17.0 |H11154CT-NDt 4.29 3.33 2.67 | 1924.00 | DF17A(4.0)-70DP-0.5V(57) 
5mm, 7mm Stacking Helght 80 23.2 19.5 |H2393CT-ND 3.68 2.86 2.29 — | DF17A(4.0)-80DP-0.5V(51) 
20 10.0 4.5 |H11107CT-NDt 1.81 1.31 1.07 | 632.00 | DF17(3.0)-20DS-0.5V(57) 80 23.2 19.5 |H11155CT-NDt 5.48 4.26 3.41 | 2457.00 | DF17A(4.0)-B0DP-0.5V(57) 
30 125 7.0 )H2368CT-ND 1.93 1.49 149] 790.00 | DF17(3.0)-30DS-0.5V(51) 5mm, 6mm Stacking Height 
30 425 7.0 |H1t108cT-NDt 473 133 1.07 | 706.00 | 0F17(3.0)-3008-0.5v(57) 20 10.0 4.5 |H11128CT-NDt 2.03 1.57 1.25 | 831.00 | DF17(2.0)-20DP-0.5V(57) 
30 125 7.0 |H11129CT-NDt 2.49 1.92 1.54 | 1019.00 | DF17(2.0)-30DP-0.5V(57) 
40 15.0 9.5 | H2369CT-ND 2.28 1.76 1.41 | 935.00 | DF17(3.0)-40DS-0.5V(51) 
40 15.0 9.5 | H2396CT-ND 244 1.88 1.50 — | DF17(2.0)-40DP-0.5V(51) 
40 |With Guide }15.0 9.5 |H11109CT-NDt 1.93 1.49 1.19 | 791.00 | DF17(3.0)-40D$-0.5V(57) 40 | sanguine (150 95 /HIV190CT-NDt 2.94 227 1.82 | 1208.00 | nF17(2.0)-400P-0.5V(67) 
50 | Posts& |17.5 12.0 |H2370CT-ND 265 2.04 1.63 — | DF17(3.0)-50DS-0.5V(51) 50_| acts g [125120 |H2397CT-ND 282 217 174 — | DF17(2.0)-50DP-0.5V(51) 
50 With = |17.5 12.0 | H11110CT-NDft 217 1.67 1.34 | 887.00 | DF17(3.0)-50DS-0.5V(57) 50 With 17.5 12.0 )H11131CT-NDt 3.05 2.37 1.89 | 1365.00 ) DF17(2.0)-50DP-0.5V(57) 
60 | Reinforced |20.0 14.5 |H2371CT-ND 3.00 2.31 1.85 | 1229.00 | DF17(3.0)-60DS-0.5V(51) 60 | reinforced |202 145 (epooe IN 3.20 247 1.97 | 1810.00 | DF17(2.0)-60DP-0.5V(51) 
7 60 | ings |200. 145 ]H11987CT-NDt 3.45 2.68 2.15 | 1547.00 | DF17(2.0)-60DP-0.5V(57) 
60 | Fittings 20.0 14.5 |H11111CT-NDT 2.38 1.83 1.47 | 972.00 | DF17(3.0)-60DS-0.5V(57) oe a8 |oos 17.0 een asst pane oui — | pe17(2.0}-700-0.5v¢51) 
70 22.5 17.0 |HAM2C TENDS 262 2.02 1.61 | 1071.00 | DF17(3.0)-70D8-0.5V(57) 70 22.5 17.0 [H11133CT-NDt 3.92 3.04 2.43 | 1755.00 | DF17(2.0)-70DP-0.5V(57) 
80 25.0 19.5 |H2373CT-ND 3.34 259 2.07 — | DF17(3.0)-80DS-0.5V(51) 80 25.0 19.5 |H2400CT-ND 3.57 2.77 2.22 | 1599.00 | DF17(2.0)-80DP-0.5V(51) 
80 25.0 19.5 |H11113CT-NDt 289 2.22 1.78 | 1181.00 | DF17(3.0)-80ns-0.5v(57) | | 80 25.0 19.5 (Ney 5.05) 3.92" 3:14. | 2262100 | DF17(2.0)-80DF-0.5V(57) 
: . 7mm, 8mm Stacking Height 
6mm, 8mm Stacking Height 
20 10.0 4.5 | H2401CT-ND 4.73 1.33 1.07 | 708.00 | DF17(4.0)-20DP-0.5V(51) 
20 10.0 45 eC T 1.67 1.29 1.03) 685.00 | DF17(4.0)-2008-0.5V(57) 20 10.0 4.5 |H11142CT-NDt 2.23 1.72 1.37] 911.00 | DF17(4.0)-200P-0.5V(57) 
30 125 7.0 )H11415CT-NDt 1.90 146 1.17] 777.00 | DF17(4.0)-30DS-0.5V(57) 30 125 7.0 |H11143CT-NDt 2.74 241 1.69 | 1120.00 | DF17(4.0)-30DP-0.5V(57) 
40 | With Guide |15.0 9.5 | H11116CT-NDf 2.18 1.68 1.35 | 892.00 | DF17(4.0)-40DS-0.5V(57) 40 With Guide 15.0 9.5 | H2403CT-ND 2.52 1.94 1.56 | 1032.00 ) DF17(4.0)-40DP-0.5V(51) 
50 | posts |175 120 Mosmneann Beg! seh aed — | pF17(4.0)-s008-0.5V(61) 40 | costs (15.0 95 |H111440T-NDF 2.93 2.28 1.82 | 1313.00 | DF17(4.0)-40DP-0.5V(57) 
; 50 | win [17-5 12.0 /Hedo4cT-ND 291 224 1.80 — | DF17(4.0)-50DP-0.5V(51) 
50 | with |47.5 12.0 |H11117CT-NDt 2.43 1.87 1.50 | 994.00 | DF17(4.0)-50DS-0.5V(57) 30 | on [175 120 /att4scr-ot 45 268 2.15 | 1847.00 | DF17(4.0)-500P-05V(57) 
60 | Reinforced |20.0 14.5 | H2378CT-ND 283 218 1.74 — | DF17(4.0)-60DS-0.5V(51) 00 | "Fatnge, 200 145 |H24OSCT-ND 296 230 184 —| pF17(4.0)-600P-0.5v(61) 
60 | Fittings 20.0 14.5 |H11118CT-NDT 2.69 2.08 1.66 | 1103.00 | DF17(4.0)-60DS-0.5V(57) 60 20.0 14.5 |H11146CT-NDt 3.89 3.02 2.42 | 1742.00 | DF17(4.0)-60DP-0.5V(57) 
0 22.5 17.0 |H2962CT-ND 318 245 1.96 —| F17(4.0)-7008-0.5(51) 70 22.5 17.0 |H2406CT-ND 3.36 2.61 2.09 | 1508.00 | DF17(4.0)-70DP-0.5V(51) 
70 22.5 17.0 |H11147CT-NDt 4.38 3.40 2.72 | 1963.00 | DF17(4.0)-70DP-0.5V(57) 
70 22.5 17.0 |H11119CT-NDt 5.47 4.21 3.37 | 1225.00 | DF17(4.0)-70DS-0.5V(57) 
80 25.0 19.5 |H11148CT-NDt 5.60 4.35 3.48 | 2509.00 | DF17(4.0)-80DP-0.5V(57) 
80 25.0 19.5 |H11120CT-NDt 354 275 2.20 | 1586.00 | DF17(4.0)-8008-05V(57) | ¢ pons Compliant 0 For Tape and Reel pan number, change OT-ND to TR-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HIROSE 
Hag ecee FX10A Series - Surface Mount 0.5mm Conn. with Ground Plate for Board-to-Board Connections 


Mounting| No. of Contacts} Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Hirose Digi-Key T&R Pricing | Hirose 
Fig.) Height |Signal Ground A B Part No. 1 25 100 | Part No. Part No. 1,000 Part No. 
With Guideposts 
80 8 | 314 235 | H11240-NDO 5.31 412 3.30 | FX10A-80P/8-SV(71) | H11240TR-NDO 2184.00 | FX10A-80P/8-SV(91) 
400 10 «| 37.41 29.5 | H2477-ND 650 5.04 4.04 | FX10A-100P/10-SV H2477TR-ND 2431.00 | FX10A-100P/10-SV(21) 
amm | 100 10 | 37-1 29.5 | H11241-NDo 684 553 4.34 | FX10A-100P/10-SV(71) | H11241TR-NDO 2431.00 | FX10A-100P/10-SV(91) 
120 12 «| 43.1 35.5 | H11242-NDO 644 5.00 4.00 | FX10A-120P/12-SV(71) | H11243TR-NDO 2652.00 | FX10A-120P/12-SV(91) 
140 14 «| 49.1 41.5 | H2479-ND 7.05 5.47 4.38 | FX10A-140P/14-SV = —|=— 
14014 | 49.1 41.5 | H11244-NDO 7.05 5.47 4.38 | FX10A-140P/14-SV(71) | H11244TR-NDO 2899.00 | FX10A-140P/14-SV(91) 
{ 80 8 | 314 235 | H2484-ND 5.31 4412 3.30 | FX10A- 80P/8-SV1 = —/|— 
80 8 | 314 235 | H11245-NDO 5.31 412 3.30 | FX10A-80P/8-SV1(71) | H11245TR-NDO 2184.00 | FX10A-80P/8-SV1(91) 
100 «10 «| 37.1 29.5 | H2485-ND 5.89 4.57 3.66 | FX10A-100P/10-SV1 H2485TR-ND 2431.00 | FX10A-100P/10-SV1(21) 
5mm | 100 10 | 37.1 29.5 | H11246-NDO 6.03 4.68 — 3.75 | FX10A-100P/10-SV1(71) | H11246TR-NDO 2431.00 | FX10A-100P/10-SV1(91) 
120 12 | 43.1 35.5 | H2486-ND 644 5.00 4.00 | FX10A-120P/12-SV1_ | — -—|- 
120 12 «| 43.1 35.5 | H11247-NDO 644 5.00 4.00 | FX10A-120P/12-SV1(71) | H11247TR-NDO 2652.00 | FX10A-120P/12-SV1(91) 
140 14 «| 49.1 41.5 | H2487-ND 7.05 5.47 4.38 | FX10A-140P/14-SV1 H2487TR-ND 2899.00 | FX10A-140P/14-SV1(21) 
140 14 «| 49.1 41.5 | H11248-NDO 7.05 5.47 4.38 | FX10A-140P/14-SV1(71) | H11248TR-NDO 2899.00 | FX10A-140P/14-SV1(91) 
Without Guideposts 
80 8 [314 235 | H2480-ND 5.31 412 3.30 | FX10B- 80P/8-SV = —|- 
80 8 |314 23.5 | H11249-NDO 5.31 412 3.30 | FX10B-80P/SV(71) H11249TR-NDO 2184.00 | FX10B-80P/8-SV(91) 
7 . so 7 joo «610 «|. 371 295 | — —- = =-|+ H2481TR-ND 2431.00 | FX10B-100P/10-SV(21) 
features: Transmission characteristics have 
been improved through a design that fixes 4mm | 100 10 | 374 295 | H11225-NDO 5.89 4.57 3.66 | FX10B-100P/10-SV(71) | H11225TR-NDO 2431.00 | FX10B-100P/10-SV(91) 
ground plates to both sides of the header and 120. 12 | 434 35.5 | H2482-ND 644 5.00 4.00 | FX10B-120P/12-SV H2482TR-ND 2652.00 | FX10B-120P/12-SV(21) 
Mela : ; ’ 120 12 | 431 35.5 | H11226-NDO 6.44 5.00 4.00 | FX10B-120P/12-SV(71) | H11226TR-NDO 2652.00 | FX10B-120P/12-SV(91) 
Signal and ground are arranged in a ratio of 140 14 «| 494 41.5 | H11227-NDO 7.05 5.47 4.38 | FX10B-140P/14-SV(71) | H11227TR-NDO 2899.00 | FX10B-140P/14-SV(91) 
10:1 with the ground plate SMT connected 
to the board. The ground stability achieved 80 8 |3114 235 | H11228-NDO 5.31 412 3.30 | FX10B-80P/8-SV1(71) | H11228TR-NDO 2184.00 | FX10B-80P/8-SV1(91) 
serves to reduce noise. Suited to high-density 100 10 37.1 29.5 | H2489-ND. 5.89 4.57 3.66 | FX10B-100P/10-SV1 _— =—|=— 
GT Giodisoe crcmeler Sanecet unin 5mm | 100 10 | 37.1 295 | H11229-NDO 5.89 4.57 3.66 | FX10B-100P/8-SV1(71) | H11229TR-NDO 2431.00 | FX10B-100P/10-SV1(91) 
(age board area for mounting. 120. 12 «| 43.1 35.5 | H11230-NDO 644 5.00 4.00 | FX10B-120P/12-SV1(71) | H11230TR-NDO 2652.00 | FX10B-120P/12-SV1(91) 
boss 140 14 «|49.1 41.5 | H11231-NDO 7.05 5.47 4.38 | FX10B-140P/14-SV1(71) | H11231TR-NDO 2899.00 | FX10B-140P/14-SV1(91) 
Board-to-Board dimensions of 4mm and 5mm 
Materials: With Guideposts 
* Insulator: LCP resin, Beige, UL94V-0 800 Bld 314 235 | — —_— =—- == H2468TR-ND 2210.00 | FX10A-80S/8-SV(21) 
* Contacts: Phosphor bronze * Header En- 80 8 | 314 23.5 | H11232-NDo 5.34 414 3.32 | FX10A-80S/8-SV(71) | H11232TR-NDO 2210.00 | FX10A-80S/8-SV(91) 
gagement Area: Gold plating of 0.1um + Ter- 400 «610 «| 371 295 | — = = =-|- H2469TR-ND 2457.00 | FX10A-100S/10-SV(21) 
mination Wee Arcee Gala mictiner ar Oke 2} — |100 10 | 374 295 | H11233-NDo 5.97 4.64 3.71 | FX10A-1008/10-SV(71) | H11233TR-NDO 2457.00 | FX10A-100S/10-SV(91) 
Gre inatiGht Aree CiGeh, nlating Gigana 120 12 | 43.1 35.5 | H11234-NDO 670 5.20 4.16 | FX10A-1208/12-SV(71) | H11234TR-NDO 2743.00 | FX10A-120S/12-SV(91) 
plate: Phosphor bronze, solder plating * Re- 1440 14 «| 49.1 41.5 | H2471-ND 660 5.34 4.20 | FX10A-140S/14-SV = == 
inforced fitting: Phosphor bronze, Tin plating 140 «14 «| 49.1 41.5 | H11235-NDO 6.60 5.34 4.20 | FX10A-1408/14-SV(71) | H11235TR-NDO 3042.00 | FX10A-1408/14-SV(91) 
Electrical: Without Guideposts 
Lange 68 © 86. < ated doliader SOVAG 80 «8 «(| 31.4 235 | H11236-NDO 5.34 4.14 3.32] FX10B-80S/8-SV(71) | H11236TR-NDO 2210.00 | FX10B-80S/8-SV(91) 
Operating humidity range: Relative humidity 100 = 10 «| 37.41 29.5 | H2473-ND 5.97 4.64 3.71 | FX10B-100S/10-SV H2473TR-ND 2457.00 | FX10B-100S/10-SV(21) 
95% or less (No condensation) 2} — |100 10 | 374 295 | H11237-NDo 5.97 4.64 3.71 | FX10B-1008/10-SV(71)_| H11237TR-NDO 2457.00 | FX10B-100S/10-SV(91) 
: ' : 120 12 | 43.1 35.5 | H11238-NDO 670 5.20 4.16 | FX10B-1208/12-SV(71) | H11238TR-NDO 2743.00 | FX10B-120S/12-SV(91) 
Note: The thickness of the solder paste is not 140 «14 «| 49.1 41.5 | H11239-NDO 6.60 5.34 4.20 | FX10B-1408/14-SV(71) | H11239TR-NDO 3042.00 | FX10B-1408/14-SV(91) 
included in the stack height. 


4 RoHS Compliant 


FX11L Series - Surface Mount 0.5mm Connectors with Ground Plate for 2mm Board-to-Board Connections 


Features: Low Profile Design. The board-to-board mating Applications: Notebook computers, PDA, and other miniature 
height of 2mm suits smaller, thinner case designs. Improved _ electronic equipment. 

transmission efficiency between boards. Transmission Material: * Insulator: LCP resin, Beige, UL94V-0 » Contacts: 
characteristics have been improved through a design that fixes Copper alloy * Header: Phosphor bronze »* Receptacle: Engage- 
ground plates to both sides of the header and receptacle. Signal ment area: Gold plating of 0.1 pm Termination Area: Flash plating 
and ground are arranged in a ratio of 10:1 with the ground plate Ground plate: Phosphor bronze solder plating * Reinforced fitting/ 
SMT connected to the board. The ground stability achieved _ plate: Phosphor bronze, Tin plating 

serves to reduce noise. Suited to High-Density Applications. _ Electrical: * Rated current: 0.3 A * Operating temperature range: 
The signal contact pitch of 0.5mm produces a smaller connector -55 ~ 80°C * Rated voltage: S0VAC » Operating humidity range: 


utilizing less board area for mounting. Relative humidity 95% or less (No condensation) 
No. of Contacts | Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Hirose No. of Contacts | Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| Signal Ground| A B | Part No. 1 25 100 | Part No. Fig.|Signal Ground| A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
Headers 
With Ground Plate and Guideposts With Ground Plate and Guideposts 
60 6 25 17.5] H10776-NDO 4.55 3.54 2.83 | FX11LA-60S/6-SV(71) 60 6 22.6 17.5 | H10768-ND0 4.38 3.40 2.72 | FX11LA-60P/6-SV(71) 
1 80 8 31 23.5] H10777-NDO 5.05 3.92 3.14 | FX11LA-80S/8-SV(71) 80 8 28.6 23.5 | H2518-ND 4.84 3.76 3.01 | FX11LA-80P/8-SV 
100 0 | 37 29.5] H10778-NDO 5.57 4.32 3.46 | FX11LB-100S/10-Sv(71)|_ | 2 | 80 8 28.8 28.5 BRTOTes NEY) 484 1876, 23.01!) EXTILA BORE SV (71) 
120 2 | 43  35.5| H10779-NDO 606 471 3.77 | FLI1LA-1208/12-SV(71) 100 10 |34.6 29.5] H10770-NDO 5.31 412 3.30 | FX11LA-100P/10-SV(71) 
120 12 |40.6 35.5| H10771-NDO 5.80 4.50 3.60 | FX11LA-120P/12-SV(71) 
With Ground Plate, Without Guid St 
u ices ones Se OE auceposts With Ground Plate, Without Guideposts 
eo 6 | 25 17.5 ARO ZeONBY Soe, ee: e80: EAM LE COS Sy (1) 60 6 |22.6 17.5] H10772-NDO 438. 340 2.72 | FX11LB-60P/6-SV(71) 
BO 8 | 31 28 B08, S82 Sala) PAT be e0S2-S¥(71) 80 8 [28.6 23.5 | H10773-NDO 484 3.76 3.01 | FX11LB-80P/8-SV(71) 
1 | 100 10 | 37 29.5) H10782-NDO 5.57 4.32 3.46 | FX11LB-100S/10-SV(71)) | 2 | 100 10 34.6 29.5) H10774-NDO 5.31 4.12 3.30 | FX11LB-100P/10-SV(71) 
120 12 43 35.5) H2532-ND 6.06 4.71 3.77 | FX11LB-120S/12-SV 120 12 140.6 35.5] H2524-ND 5.80 4.50 3.60 | FX11LB-120P/12-SV 
120 12 | 43 35.5| H10783-ND0 6.06 4.71 3.77 | FX11LB-120S/12-SV(71) 120 12 |40.6 35.5| H10775-NDO 5.80 4.50 3.60 | FX11LB-120P/12-SV(71) 
Without Ground Plate, With Guideposts Without Ground Plate, With Guideposts 
68 — | 25 16.5] H2541-ND 412 3.20 2.56 | FX11LA-68S-SV 68 — |22.6 16.5] H2533-ND 3.45 2.68 2.15 | FX11LA-68P-SV 
1) 2 — |31 225] He542-ND 458 3.56 2.85 |FX11LA-92S-SV 2 | 9 — |28.6 22.5] H2534-ND 3.89 3.02 2.42 | FX11LA-92P-SV 
116 — | 37 285] H2543-ND 510 3.96 3.17 | FX11LA-116S-SV 116 — |34.6 28.5 | H2535-ND 426 3.31 2.65 | FX11LA-116P-SV 
140 — |a3 345| He544.ND 560 495 aaa | PXAILAN40S-8V 140 — |40.6 34.5 | H2536-ND 4.67 3.63 2.90 | FX11LA-140P-SV 
Without Ground Plate and Guideposts Without Ground Plate and: Guideposts 
a5 28165 NRERIERT ak Sou Sep GeeS SN 68 — |22.6 16.5] H2537-ND 3.45 2.68 2.15 | FX11LB-68P-SV 
= 5 105 Ee ; : a FeGSs >| 9 — 286 225| H2538-ND 3.89 3.02 2.42 | FX11LB-92P-SV 
1| 2% — | 81 225 ee woe Jae) 7e05 Eat Beak 116 «=— [34.6 28.5] H2539-ND 426 3.31 2.65 | FX11LB-116P-SV 
116 — | 87 28.5) H2547-ND 5.10 3.96 3.17 | FX11LB-116S-SV 140 — __|40.6 34.5 | H2540-ND 4.67 3.63 _2.90 | FX11LB-140P-SV 
140 — | 43 34.5| H2548-ND 5.60 4.35 3.48 | FX11LB-140S-SV RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HIROSE 
ELECTRIC 


CO.LTD. -~ Single Row (SMT) 


Features: * 3-16mm stacking height * The engagement portion is designed to 
prevent erroneous insertion and a bellows structure that is not susceptible to 
twisting has been used in the contacts * The SMT soldering lead portion protrudes 
about 0.7mm beyond the outer surface of the housing, enabling image processing 
for automatic mounting and affording excellent repair qualities * Connectors 
are equipped with board positioning bosses which prevent incorrect insertion to 


FX8 Series Connectors 0.6mm Pitch 


the board by means of boss position and boss diameter. 


Electrical: * Current Capacity: 0.4A per pin * Rated Voltage: 100VAC Insulation 
Resistance: 1000MQ or greater at 250VDC * Withstand Voltage: 300VAC r.m.s. for 
one minute at specified value » Contact Resistance: 45mQ or less at 100mA DC 

Material and Finish: ¢ Insulation: PBS, light brown, UL94V-0 * Header Contacts: 
Phosphor bronze, gold-plated contacts, Tin-lead plated »* Receptacle Contacts: 


Phosphor bronze, gold-plated contacts and leads 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Contacts A B Part No. i 25 100 Part No. 
Vertical Pin Headers 

60 24.60 8.45 H1228-ND 3.83 2.97 2.38 | FX8C-60P-SV4(21) 

80 30.60 4.45 H1222-ND 4.35 3.38 2.70 | FX8C-80P-SV(21) 
6.45 H1231-ND 4.35 3.38 2.70 | FX8C-80P-SV2(21) 

90 33.60 2.45 H1204-ND 3.05 2.37 1.89 | FX8-90P-SV(21) 

100 36.60 10.45 H1237-ND 4.87 3.78 3.03 | FX8C-100P-SV6(21) 

1 3.45 H1212-ND 3.63 2.82 2.25 | FX8-120P-SV1(21) 

120 42.60 8.45 H1240-ND 5.39 4.19 3.35 | FX8C-120P-SV4(21) 
10.45 H1241-ND 5.39 4.19 3.35 | FX8C-120P-SV6(21) 
3.45 H1213-ND 4.03 3.13 2.51 | FX8-140P-SV1(21) 
4.45 H1225-ND 5.95 4.62 3.69 | FX8C-140P-SV(21) 

140 Bent 5.45 H1242-ND 5.95 4.62 3.69 | FX8C-140P-SV1(21) 
10.45 H1245-ND 5.95 4.62 3.69 | FX8C-140P-SV6(21) 

Vertical Pin Headers — RoHS Compliant 

40 18.60 2.45 H10685-ND 2.60 2.00 1.60 | FX8-40P-SV(91) 
2.45 H10686-ND 3.12 2.40 1.92 | FX8-60P-SV(91) 
3.45 H10691-ND 2.73 2.10 1.68 | FX8-60P-SV1(91) 
4.45 H10697-ND 3.97 3.09 2.47 | FX8C-60P-SV(91) 

60 24.60 5.45 H11109-ND 3.83 2.97 2.38 | FX8C-60P-SV1(91) 
6.45 H11505-ND 3.83 2.97 2.38 | FX8C-60P-SV2(91) 
8.45 H11506-ND 3.83 2.97 2.38 | FX8C-60P-SV4(91) 

1 10.45 H11507-ND 3.83 2.97 2.38 | FX8C-60P-SV6(91) 

2.45 H10687-ND 3.28 2.55 2.04 | FX8-80P-SV(91) 
3.45 H10692-ND 3.15 2.43 1.94 | FX8-80P-SV1(91) 
4.45 H10698-ND 4.47 3.47 2.78 | FX8C-80P-SV(91) 

80 30.60 5.45 H11508-ND 4.35 3.38 2.70 | FX8C-80P-SV1(91) 
6.45 H11509-ND 4.35 3.38 2.70 | FX8C-80P-SV2(91) 
8.45 H11510-ND 4.35 3.38 2.70 | FX8C-80P-SV4(91) 
10.45 H11511-ND 4.35 3.38 2.70 | FX8C-80P-SV6(91) 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Contacts A B Part No. i 25 100 Part No. 
90 33.60 3.45 H10693-ND 3.05 2.37 1.89 FX8-90P-SV1(91) 
2.45 H10688-ND 3.80 2.95 2.36 FX8-100P-SV(91) 
3.45 H10694-ND 3.25 2.52 2.02 FX8-100P-SV1(91) 
4.45 H10699-ND 5.05 3.92 3.14 FX8C-100P-SV(91) 
100 36.60 5.45 H11512-ND 4.87 3.78 3.03 FX8C-100P-SV1(91) 
6.45 H11513-ND 4.87 3.78 3.03 FX8C-100P-SV2(91) 
8.45 H11514-ND 4.87 3.78 3.03 FX8C-100P-SV4(91) 
10.45 H11120-ND 4.87 3.78 3.03 FX8C-100P-SV6(91) 
2.45 H10689-ND 4.29 3.33 2.67 FX8-120P-SV(91) 
1 3.45 H10695-ND 3.63 2.82 2.25 FX8-120P-SV1(91) 
4.45 H11107-ND 5.60 4.35 3.48 FX8C-120P-SV(91) 
120 42.60 5.45 H11121-ND 5.39 4.19 3.35 FX8C-120P-SV1(91) 
6.45 H11122-ND 5.39 4.19 3.35 FX8C-120P-SV2(91) 
8.45 H11123-ND 5.39 4.19 3.35 FX8C-120P-SV4(91) 
10.45 H11124-ND 5.39 4.19 3.35 FX8C-120P-SV6(91) 
2.45 H10690-ND 4.81 3.74 2.99 FX8-140P-SV(91) 
3.45 H10696-ND 4.03 3.13 2.51 FX8-140P-SV1(91) 
4.45 H11108-ND 6.15 4.77 3.82 FX8C-140P-SV(91) 
140 48.60 5.45 H11125-ND 5.95 4.62 3.69 FX8C-140P-SV1(91) 
6.45 H11126-ND 5.95 4.62 3.69 FX8C-140P-SV2(91) 
8.45 H11127-ND 5.95 4.62 3.69 FX8C-140P-SV4(91) 
10.45 H11128-ND 5.95 4.62 3.69 FX8C-140P-SV6(91) 
Receptacles 
40 18.60 2.25 H1214-ND 2.93 2.25 1.80 FX8-40S-SV(21) 
2.25 H1215-ND 3.19 2.48 1.98 FX8-60S-SV(21) 
60 ee 3.95 H1246-ND 3.92 3.04 2.43 FX8C-60S-SV(21) 
2.25 H1216-ND 3.80 2.95 2.36 FX8-80S-SV(21) 
80 30.60 3.95 H1247-ND 4.47 3.47 2.78 FX8C-80S-SV(21) 
8.95 H1252-ND 4.81 3.74 2.99 FX8C-80S-SV5(21) 
90 33.60 2.25 H1217-ND 412 3.20 2.56 FX8-90S-SV(21) 
2 100 36.60 2.25 H1218-ND 4.41 3.42 2.74 FX8-100S-SV(21) 
8.95 H1253-ND 5.42 4.21 3.37 FX8C-100S-SV5(21) 
120 42.60 2.25 H1219-ND 5.02 3.90 3.12 FX8-120S-SV(21) 
2.25 H1220-ND 5.66 4.39 3.51 FX8-140S-SV(21) 
140, | 48.60 3.95 | H1250-ND 6.15 4.77 3.82 | FXC-1408-SV(21) 
Receptacles — RoHS Compliant 
60 24.60 3.95 H11129-ND 4.03 3.13 2.51 FX8C-60S-SV(91) 
8.95 H11134-ND 412 3.20 2.56 FX8C-60S-SV5(91) 
80 30.60 3.95 H11130-ND 4.64 3.60 2.88 FX8C-80S-SV(91) 
8.95 H11135-ND 4.81 3.74 2.99 FX8C-80S-SV5(91) 
9 100 36.60 3.95 H11131-ND 5.22 4.05 3.24 FX8C-100S-SV(91) 
8.95 H11136-ND 5.42 4.21 3.37 FX8C-100S-SV5(91) 
120 42.60 3.95 H11132-ND 5.80 4.50 3.60 FX8C-120S-SV(91) 
8.95 H10700-ND 6.06 471 3.77 FX8C-120S-SV5(91) 
140 48.60 3.95 H11133-ND 6.44 5.00 4.00 FX8C-140S-SV(91) 
8.95 H10701-ND 6.73 5.22 4.18 FX8C-140S-SV5(91) 


DF15 Series - SMT Connectors 
0.65mm Pitch - Board to Board 


The product is prepared to prevent solder peeling, considering the mounting on FPC (Note: The stacking height is determined 
by adding the header and receptacle to the figures followed by the product name DF15#. The stacking height doesn’t include the 


soldering paste thickness.) 
Applications: * Mobile phones * LCD (Liquid Crystal Display) * MO (Optical Disk) * Note PC 


Specifications: * Current Rating: 0.3A * Voltage Rating: SOVAC » Operating Temperature: -35°C ~ 85°C * Operating Humidity: 40% 
~ 80% Insulation Resistance: 100VDC, 500MQ min. * Withstanding Voltage: 1 minute at rated value, 150VAC (no flashover or 


insulation breakdown) » Contact Resistance: 100mA DC, 50m0 maximum 


Material (receptacle/header): * Insulator: Polyamide, beige, UL94V-0 * Contacts: Phosphor copper with gold plating »* Metal 


Fittings: Brass with tin-lead plating 


Mig. | No. Dim. Cut Tape T&RO 
Hot. | of (mm) Digi-Key Price Each Pricing | Hirose 
Fig.|(mm)/Pins) A | B Part No. 1 25 100 | 1,000 | PartNo. 
Headers 
With Metal Fitting and With Boss 
4 | 3.2 | 40 |16.35/12.35) H1734-NDt 2.28 175 1.40 — | DF15(3.2)-40DP-0.65V(50) 
50 | 19.6 | 15.6 | H1735-ND+¢ 270 2.08 1.66 — | _DF15(3.2)-50DP-0.65V(50) 
20 | 9.85 | 5.85 | H1740-NDt 171 1.24 = 1.02 — | DF15(6.2)-20DP-0.65V(50) 
S| 0 30 | 13.1 | 9.1 H1741-ND+ 185 143 1.14 — |_DF15(6.2)-30DP-0.65V(50) 
With Metal Fitting and With Boss — RoHS Compliant 
20 | 9.85 | 5.85 | H10437CT-ND 1.50 1.09 89| 524.00 | DF15(3.2)-20DP-0.65V(56) 
1 | 32 30) 13.1 | 9.1 H10438CT-ND 1.84 1.33 1.09] 642.00 | DF15(3.2)-30DP-0.65V(56) 
40 /16.35|12.35| H10439CT-ND 1.86 1.43 1.15] 761.00 | DF15(3.2)-40DP-0.65V(56) 
50 | 19.6 | 15.6 | H10440CT-ND 217 1.67 1.34] 888.00 | DF15(3.2)-50DP-0.65V(56) 
20 | 9.85 | 5.85 | H10453CT-ND 146 1.06 .87| 509.00 | DF15(4.2)-20DP-0.65V(56) 
42 | 30 | 13.4] 94 H10454CT-ND 1.80 1.31 1.07] 630.00 | DF15(4.2)-30DP-0.65V(56) 
40 /16.35|12.35| H10455CT-ND 1.83 1.41 1.13] 749.00 | DF15(4.2)-40DP-0.65V(56) 
2 50 | 19.6 | 15.6 | H10456CT-ND 214 1.65 1.32] 875.00 | DF15(4.2)-50DP-0.65V(56) 
20 | 9.85 | 5.85 | H10469CT-ND 144 1.04 .86| 503.00 | DF15(6.2)-20DP-0.65V(56) 
g2 | 30 | 13.1] 94 H10470CT-ND 1.78 1.29 1.06] 624.00 | DF15(6.2)-30DP-0.65V(56) 
40 )16.35|12.35| H10471CT-ND 1.81 1.39 1.12] 739.00 | DF15(6.2)-40DP-0.65V(56) 
50 [19.6 | 15.6 | H10472CT-ND 2411.63 1.30| 865.00 | DF15(6.2)-50DP-0.65V(56) 
With Metal Fitting and Without Boss 
20 | 9.85 | 5.85 | H1760-NDt 171 1.24 1.02 — | DF15B(4.2)-20DP-0.65V(50) 
4.2 | 30 | 13.1) 9.1 H1761-ND+ 185 143 1.14 — | DF15B(4.2)-30DP-0.65V(50) 
2 40 |16.35|12.35| H1762-NDt 2.28 175 1.40 — | DF15B(4.2)-40DP-0.65V(50) 
30 | 13.1 | 9.1 H1765-ND+ 185 143 1.14 — | DF15B(6.2)-30DP-0.65V(50) 
82 | 40 |16.35/12.35 H1766-ND+ 228 175 1.40 — | DF15B(6.2)-40DP-0.65V(50) 


Mtg. | No. Dim. Cut Tape T&RO 

Hgt. | of (mm) Digi-Key Price Each Pricing | Hirose 
Fig.|(mm)|Pins| A B Part No. i 25 100 1,000 | PartNo. 
With Metal Fitting and Without Boss — RoHS Compliant 

20 | 9.85 | 5.85 | H10445CT-ND 1.50 1.09 89 | 524.00 | DF15B(3.2)-20DP-0.65V(56) 

4] 32 | 30) 13.1) 9.4 H10446CT-ND 1.84 1.33 1.09 | 642.00 | DF15B(3.2)-30DP-0.65V(56) 

40 /16.35/12.35| H10447CT-ND 186 143 1.15 | 761.00 | DF15B(3.2)-40DP-0.65V(56) 

50 [19.6 | 15.6 | H10448CT-ND 217 1.67 1.34 | 888.00 | DF15B(3.2)-50DP-0.65V(56) 

20 | 9.85 | 5.85 | H10461CT-ND 1.46 = 1.06 .87 | 509.00 | DF15B(4.2)-20DP-0.65V(56) 

42 30 ) 13.1} 9.1 H10462CT-ND 1.80 1.31 1.07 | 630.00 | DF15B(4.2)-30DP-0.65V(56) 

40 /16.35/12.35| H10463CT-ND 1.83 1.41 1.13 | 749.00 | DF15B(4.2)-40DP-0.65V(56) 

2 50 [19.6 | 15.6 | H10464CT-ND 214 1.65 1.32 | 875.00 | DF15B(4.2)-50DP-0.65V(56) 

20 | 9.85 | 5.85 | H10477CT-ND 144° 1.04 86 | 503.00 | DF15B(6.2)-20DP-0.65V(56) 

g2 | 30) 13.1) 9.1 H10478CT-ND 1.78 1.29 1.06 | 624.00 | DF15B(6.2)-30DP-0.65V(56) 

40 )16.35/12.35| H10479CT-ND 1.81 1.39 1.12 | 739.00 | DF15B(6.2)-40DP-0.65V(56) 

50 [19.6 | 15.6 | H10480CT-ND 211 1.63 1.30 | 865.00 | DF15B(6.2)-50DP-0.65V(56) 

Without Metal Fitting and With Boss 

20 | 9.85 | 5.85} H1744-ND$ 167 1.21 99 — | DF15A(3.2)-20DP-0.65V(50) 

1 | 3.2 | 30) 13.1} 9.1 H1745-ND+ 1.79 138 1.10 — | DF15A(3.2)-30DP-0.65V(50) 

40 [16.35/12.35| H1746-ND$ 2.28 175 1.40 — |_DF15A(3.2)-40DP-0.65V(50) 

20 | 9.85 | 5.85} H1748-ND$ 167 9 1.21 99 — | DF15A(4.2)-20DP-0.65V(50) 

42 30 ) 13.1} 9.1 H1749-ND+ 1.79 138 1.10 — | DF15A(4.2)-30DP-0.65V(50) 

2 50 [19.6 | 15.6 | H1751-ND$ 263 2.03 1.62 — |_DF15A(4.2)-50DP-0.65V(50) 

20 | 9.85 | 5.85} H1752-ND$ 167 9 1.21 99 — | DF15A(6.2)-20DP-0.65V(50) 

6.2 | 40 |16.35)12.35] H1754-ND+ 2.28 1.75 1.40 — | DF15A(6.2)-40DP-0.65V(50) 

50 [19.6 | 15.6 | H1755-ND$ 2.63 2.03 1.62 — |_DF15A(6.2)-50DP-0.65V(50) 
Without Metal Fitting and With Boss — RoHS Compliant 

1/32 20 | 9.85 | 5.85] H10441CT-ND 146 = 1.06 87 | 512.00 | DF15A(3.2)-20DP-0.65V(56) 

30 | 13.1 | 9.1 H10442CT-ND 1.80 1.31 1.07 | 630.00 | DF15A(3.2)-30DP-0.65V(56) 


( For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


+ Tube Price Each 


(Continued) 


(t073) 89 


ELECTRIC 
co.LTD. 


DF15 Series - SMT Connectors 0.65mm Pitch - Board to Board (Cont.) 


FX6 Series - Surface Mount Vertical Connectors 0.8mm Pitch 


Features: Stacking height can be set from 5 ~ 9mm in 1mm steps. Though these are low profile type connectors, the effective length of engagement is long 
at 1.7mm, which affords a fit with leeway. 

Applications: Notebook computers, personal terminals and other office automation equipment. Equipment that calls for miniaturization and lighter weight. 
Material: « Insulator: PPS resin, light brown, UL94V-0 » Header/Receptacle pins: Phosphor bronze * Contacts: Gold plating * Leads: Tin plating Electrical: 


¢ Current Capacity: 0.5A * Rated Voltage: 100VAC = Insulation Resistance: 250VDC, 100MQ or more » Withstand voltage for 1 minute at specified value 


300VAC * Contact Resistance: 100mA DC 40m0 or less 


Mtg. | No. Dim. Cut Tape T&RO Mtg. | No. Dim. Cut Tape T&RO 
Hgt. | of (mm) Digi-Key Price Each Pricing | Hirose Hgt. | of (mm) Digi-Key Price Each Pricing | Hirose 
Fig./(mm)|Pins| A B Part No. 1 25 100 1,000 | PartNo. Fig.|(mm)|Pins| A B Part No. 1 25 100 1,000 | Part No. 
+ | 39 | 40 /16.35/12.95] H10443CT-ND 1.88 «1.41 1.13 | 749.00 | DF15A(3.2)-40DP-0.65V(56) og | 40 |16.35/12.35] H10423CT-ND 2.37 1.83 1.46 | 971.00 | DF15(0.8)-40DS-0.65V(56) 
[50 | 19.6 | 15.6] H10444CT-ND 214 1.65 1.32 | 875.00 | DF15A(3.2)-50DP-0.65V(56) “| 50 | 19.6 | 15.6 |_H10424CT-ND 284 249 1.75 | 1162.00 | DF15(0.8)-50DS-0.65V(56) 
20/9.85/5.85| H10457CT-ND 142 1.03 85 | 497.00 | DF15A(4.2)-20DP-0.65V(56) 3 = eh ey EEN oS Fe = ala Pa He ne 
30/131] 91] H1O458CT-ND 1.77. 1.28 1.05 | 618.00 | DF15A(4.2)-30DP-0.65V(56) 18 .1 | 9. : ‘ ; ‘ ; (1.8)-30D8-0.65V(56) 
4.2 40 |16.35|12.35| H10431CT-ND 1.82 1.40 1.12 | 743.00 | DF15(1.8)-40DS-0.65V(56) 
40 |16.35/12.35| H10459CT-ND 1.80 139 1.41] 737.00 | DF15A(4.2)-40DP-0.65V(56) 50|196|166| Hio43ecTND 214 165 132 | 876.00 | DFIs(1.8) 5008-0 65V(56) 
9 50 |19.6| 15.6] H10460CT-ND —-2.411__—1.62 1.30 | 862.00 | DF15A(4.2)-50DP-0.65V(56) a With sata Fitting and Without Boss : 
20/9.85/5.85| H10473CT-ND 140 1.02  .84| 491.00 | DF15A(6.2)-20DP-0.65V(56) 30 | 9.85 /5.85 | HITIONDE 75 4a7 108 —DFT5B(0.8)-200S-0.65V(50) 
g2 | 30) 13-1] 91 | Ht0474cT-ND 1.74 1.27 1.04 | 610.00 | DF15A(6.2)-30DP-0.65V(56) os | 30/131) 91 | Hi717-NDt 198 153122 — | pFt5B(0.8)-3008-0.65V(50) 
40 |16.35/12.35| H10475CT-ND 1.78 1.37 1.10} 728.00 | DF15A(6.2)-40DP-0.65V(56) 40 |16.35|12.35| H1718-ND+ 250 193 154 — | F15B(0.8)-40DS-0.65V(50) 
50 |19.6| 15.6] H10476CT-ND _—-2.08_~—«1.61_~—=«1.29' | 853.00 | DF15A(6.2)-50DP-0.65V(56) 3 20 | 9.85 [5.85] H1720-ND+ 175. 1.27. 1.04 — | DF15B(1.8)-20DS-0.65V(50) 
Without Metal Fitting and Without Boss 4g | 30) 13.1] 91 | H1721-NDE 1.98 153 1.22 — | DF15B(1.8)-30DS-0.65V(50) 
1 | 32 | 20] 985] 5.85] H1768-ND+ 167 1.21 99 — | DF15C(3.2)-20DP-0.65V(50) “| 40 )16.35)12.35) H1722-ND+ 250 1.93 1.54 — | DF15B(1.8)-40DS-0.65V(50) 
© | 40 |16.35|12.35| _H1770-ND+ 2.28 1.75 1.40 — | DF15¢(3.2)-40DP-0.65V(50) 50 | 19.6 | 15.6 [RBUHMESENDES 2832.18 1.74 — | DFISB(1.8)-50D5-0.65V(50) 
4.2 | 20 [9.85] 5.85| _H1772-NDt 1671.21.99 — | DF15C(4.2)-20DP-0.65V(50) With Metal Fitting:and Without Boss — RoHS Compliant 
2] g> | 20| 985] 585] HI776NDE 167 12199 —TF15C(6.2)-200P-0.65V(50) 20) 9.85585, Hi0425CT-ND 1.67 1.21 99] 585.00 | DF15B(0.8)-20DS-0.65V(56) 
; ; = ‘ 30/131] 94 | H10426CT-ND 1.89 146 1.17 | 775.00 | DF15B(0.8)-30DS-0.65V(56) 
3013-1 9-1 RN Ligh Hse 110 A ed 98 | 40 |16.35/12.35| Ht0427cT-ND 237 1.83:~«1.46-| 971.00 | DF15B(0.8)-40DS-0.65V(56) 
Without Metal Fitting and Without Boss'— RoHS Compliant 50|19.6/15.6| H10428CT-ND 2.84 —«-2.19 ~—_1.75 | 1162.00 | DF15B(0.8)-50DS-0.65V(56) 
20 | 9.85] 5.85] H10449CT-ND 146 1.06 -87 | 512.00 ) DF15C(3.2)-20DP-0.65V(56) 3 20 | 9.85 | 5.85] H10433CT-ND 1.35 98 80 | 472.00 | DF15B(1.8)-20DS-0.65V(56) 
1 | 32 | 30134) 91 | HiossocT-ND 1.80 1.31 1.07 | 630.00 | DF15C(3.2)-300P-0.65V(56) ig | 30] 131) 91 | Hto4sacT-ND 1.69 1.28 1.01 | 592.00 | DF15B(1.8)-3008-0.65V(58) 
“| 40 |16.35/12.35] H10451CT-ND 183 141 1.13 749.00 | DF15C(3.2)-40DP-0.65V(56) © | 40 |16.35/12.35] H10435CT-ND 1.82 140 1.12 | 743.00 | DF15B(1.8)-40DS-0.65V(56) 
50 | 19.6 | 15.6| H10452CT-ND 214 1.65 1.32 | 875.00 | DF15C(3.2)-50DP-0.65V(56) 50 | 19.6 | 15.6 | H10436CT-ND 214 1.65 1.32 | 876.00 | _DF15B(1.8)-50DS-0.65V(56) 
20 [9.85/5.85| HI0465CT-ND 142 1.03 85 | 497.00 | DF15C(4.2)-20DP-0.65V(56) Without Metal Fitting and With Boss 
4g | 30] 13.1] 9.1 | H10466CT-ND 1.77 1.28 1.05 | 618.00 | DF15C(4.2)-30DP-0.65V(56) 20 ] 9.85 [5.85] H1708-ND: 1671.21 99 — ] DF15A(0.8)-20DS-0.65V(50) 
“| 40 |16.35]12.35| H10467CT-ND 1.80 1.39 1.11] 737.00 | DF15C(4.2)-40DP-0.65V(56) og | 30) 13.1) 9.1) H1709-ND 185 1.43 1.14 — | DF15A(0.8)-30DS-0.65V(50) 
; 50 |19.6/15.6| H10468CT-ND —-2.41__—*'1.62~—*1.30 | 862.00 | DF15C(4.2)-50DP-0.65V(56) i Hee ba Aiea 5a oc ies = Beee ane ean 
20 /9.85/5.85| H10481CT-ND 140 1.02 84] 491.00 | DF15C(6.2)-20DP-0.65V(56) 3 Sy TB aE LE ae Eon ter 2h 88 = DEA - 2008.0 SSVIG0) 
2 | 30) 184) 91] Ht04s2cT-ND 1.74 1.27 1.04] 610.00 | DF15C(6.2)-30DP-0.65V(56) 20 (431/94 (anarane jee *4aa. 4 — | peisa(i'8)-3008-0.65V(50) 
“| 40 |16.35/12.35] H10483CT-ND 1.78 1.37 1.10 | 728.00 | DF15C(6.2)-40DP-0.65V(56) 18 | 49 lye.a5l1295| HI714-ND 237 «183 °~« 1.46 — | DF15A(18)-4008-0.65V(50) 
50 | 19.6] 15.6] H10484CT-ND 2.08 1.61 ~—-1.29 | 853.00 | DF15C(6.2)-50DP-0.65V(56) 50 149.61 156| Hi715-ND 280 215 172 — | DF15A(1.8)-50D8-0.65V(50) 
Without Metal Fitting and Without Boss 
With Metal Fitting and With Boss 20 ] 9.85 |5.85| H1724-ND: 167. 12199 —T DF15C(0.8)-20D8-0.65V(50) 
og | 30 | 13.1] 9.1) H1701-ND+ 189° 145 1.16 — | DF15(0.8)-30DS-0.65V(50) og | 30) 13.1) 9.1) H1725-ND 185 143 1.14 — | DF15C(0.8)-30DS-0.65V(50) 
g |__| 80 | 19.6] 15.6 | _H1703-ND+ 283 218 1.74 — | DF15(0.8)-50DS-0.65V(50) = berg Hee oa ie io = Ree eypemeeeg 
20 | 9.85 | 5.85| H1704-NDt T7124 ~~ ~+1.02 — | DF15(1.8)-20DS-0.65V(50) 3 6 | 15. ; 5 . . = (0.8)- (50) 
1.8 20 | 9.85 |5.85| H1728-ND: 167.121 ~~«99 DF15C(1.8)-20DS-0.65V(50) 
40 |16.35|12.35| _H1706-ND+ 241 1.85 1.48 — | DF15(1.8)-40DS-0.65V(50) 30 | 13.4 | 94 Meeemaettn Smee 449, Ad — | petsccta)-3008-0.65(60) 
With Metal Fitting and With Boss — RoHS Compliant 18 | 40 |16.35]12.35| H1730-ND 237 183 1.46 — | DF15C(1.8)-40DS-0.65V(50) 
3) og | 22) 985] 585] Hi04ZiCT-ND 4.67 1.21.99] 585.00 | DF15(0.8)-20D8-0.65v(56) 50 | 19.6| 15.6| H1731-ND 280 215 1.72 — | DF15C(1.8)-50DS-0.65V(50) 
30 ]13.4] 91 | H10422cT-ND_ 1.89 1.46 1.17 | 775.00 | DF15(0.8)-3008-0.65V(56)_| For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 4 Tube Price Each 


Height | No. of | Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| (mm) | Pins A B Part No. 1 25 100 Part No. 
Headers 
With Positioning Boss 
40 23.8 15.2 | H2409-ND 2.89 2.23 1.78 | FX6-40P-0.8SV 
4 80 39.8 31.2 | H2412-ND 4.12 3.20 2.56 | FX6-80P-0.8SV 
d 100 47.8 39.2 | _H2413-ND 4.90 3.81 3.05 | FX6-100P-0.8SV 
6 100 47.8 39.2 | H2425-ND 5.80 4.50 3.60 | FX6-100P-0.8SV2 
With Positioning Boss — RoHS Compliant 
20 15.8 7.2 | H10784-ND 2.31 1.78 1.42 | FX6-20P-0.8SV(71) 
40 23.8 15.2 | H10785-ND 3.07 2.39 1.91 FX6-40P-0.8SV(71) 
4 50 27.8 19.2 | H10786-ND 3.60 2.79 2.24 | FX6-50P-0.8SV(71) 
{ 60 31.8 23.2 | H10787-ND 4.09 3.18 2.54 | FX6-60P-0.8SV(71) 
80 39.8 31.2. | H10788-ND 5.08 3.94 3.15 | FX6-80P-0.8SV(71) 
100 47.8 39.2 | H10789-ND 6.09 4.73 3.78 | FX6-100P-0.8SV(71) 
6 60 31.8 23.2 | H10790-ND 4.41 3.42 2.74 | FX6-60P-0.8SV1(71) 
100 47.8 39.2 | H10791-ND 6.18 4.80 3.84 | FX6-100P-0.8SV2(71) 
Without Positioning Boss 
20 15.8 7.2 | H2438-ND 2.02 1.55 1.24 | FX6A-20P-0.8SV 
50 27.8 19.2 | H2440-ND 2.99 2.32 1.86 | FX6A-50P-0.8SV 
4 60 31.8 23.2 | H2441-ND 3.36 2.61 2.09 | FX6A-60P-0.8SV 
80 39.8 31.2 | H2442-ND 4.12 3.20 2.56 | FX6A-80P-0.8SV 
d 100 47.8 39.2 | H2443-ND 4.90 3.81 3.05 | FX6A-100P-0.8SV 
20 15.8 7.2 | H2444-ND 2.73 2.10 1.68 | FX6A-20P-0.8SV1 
2 40 23.8 15.2 | H2445-ND 3.34 2.59 2.07 | FX6A-40P-0.8SV1 
6 60 31.8 23.2 | H2453-ND 4.15 3.22 2.58 | FX6A-60P-0.8SV2 
Without Positioning Boss — RoHS Compliant 
20 15.8 7.2 | H10792-ND 2.31 1.78 1.42 | FX6A-20P-0.8SV(71) 
40 23.8 15.2 | H10793-ND 3.07 2.39 1.91 FX6A-40P-0.8SV(71) 
4 50 27.8 19.2 | H10794-ND 3.60 2.79 2.24 | FX6A-50P-0.8SV(71) 
60 31.8 23.2 | H10795-ND 4.09 3.18 2.54 | FX6A-60P-0.8SV(71) 
80 39.8 31.2 | H10796-ND 5.08 3.94 3.15 | FX6A-80P-0.8SV(71) 
1 100 47.8 39.2 | H10797-ND 6.09 4.73 3.78 | FX6A-100P-0.8SV(71) 
20 15.8 7.2 | H10798-ND 2.93 2.25 1.80 | FX6A-20P-0.8SV1(71) 
5 40 23.8 15.2 | H10799-ND 3.51 2.73 2.18 | FX6A-40P-0.8SV1(71) 
60 31.8 23.2 | H10800-ND 4.41 3.42 2.74 | FX6A-60P-0.8SV1(71) 
6 50 27.8 19.2 | H10801-ND 3.97 3.09 2.47 | FX6A-50P-0.8SV2(71) 
60 31.8 23.2 | H10802-ND 4.41 3.42 2.74 | FX6A-60P-0.8SV2(71) 


Height | No. of | Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| (mm) | Pins A B Part No. 1 25 100 Part No. 
Receptacles 
With Positioning Boss 
40 23.8 15.2 | H2433-ND 3.68 2.86 2.29 | FX6-40S-0.8SV2 
2 6 80 39.8 31.2 | H2436-ND 5.80 4.50 3.60 | FX6-80S-0.8SV2 
100 47.8 39.2 | H2437-ND 6.73 5.22 418 | FX6-100S-0.8SV2 
With Positioning Boss — RoHS Compliant 
20 15.8 7.2 | H10803-ND 2.31 1.78 1.42 | FX6-20S-0.8SV(71) 
40 23.8 15.2 | H10804-ND 2.99 2.32 1.86 | FX6-40S-0.8SV(71) 
4 50 27.8 19.2 | H10805-ND 3.42 2.66 2.13 | FX6-50S-0.8SV(71) 
60 31.8 23.2 | H10806-ND 3.89 3.02 2.42 | FX6-60S-0.8SV(71) 
80 39.8 31.2 | H10807-ND 4.79 3.72 2.97 | FX6-80S-0.8SV(71) 
9 100 47.8 39.2 | H10808-ND 5.68 4.41 3.53__|_FX6-100S-0.8SV(71) 
20 15.8 7.2 | H10809-ND 3.25 2.52 2.02 | FX6-20S-0.8SV2(71) 
40 23.8 15.2 | H10810-ND 4.23 3.29 2.63 | FX6-40S-0.8SV2(71) 
6 50 27.8 19.2 | H10811-ND 4.70 3.65 2.92 | FX6-50S-0.8SV2(71) 
60 31.8 23.2 | H10812-ND 5.19 4.03 3.23 | FX6-60S-0.8SV2(71) 
80 39.8 31.2 | H10813-ND 6.18 4.80 3.84 | FX6-80S-0.8SV2(71) 
100 47.8 39.2 | H10814-ND 7.13 5.54 4.43 | FX6-100S-0.8SV2(71) 
Without Positioning Boss 
20 15.8 7.2 | H2456-ND 2.18 1.68 1.34 | FX6A-20S-0.8SV 
40 23.8 15.2 | H2457-ND 3.15 2.43 1.94 | FX6A-40S-0.8SV 
4 50 27.8 19.2 | H2458-ND 3.25 2.52 2.02 | FX6A-50S-0.8SV 
2 60 31.8 23.2 | H2459-ND 3.65 2.84 2.27 | FX6A-60S-0.8SV 
80 39.8 31.2 | H2460-ND 4.52 3.51 2.81 FX6A-80S-0.8SV 
100 47.8 39.2 | H2461-ND 5.37 4A7 3.33 | FX6A-100S-0.8SV 
6 40 23.8 15.2 | H2463-ND 3.97 3.09 2.47__|_FX6A-40S-0.8SV2 
Without Positioning Boss — RoHS Compliant 
20 15.8 7.2 | H10815-ND 2.31 1.78 1.42 | FX6A-20S-0.8SV(71) 
40 23.8 15.2 | H10816-ND 2.99 2.32 1.86 | FX6A-40S-0.8SV(71) 
4 50 27.8 19.2 | H10817-ND 3.42 2.66 2.13 | FX6A-50S-0.8SV(71) 
60 31.8 23.2 | H10818-ND 3.89 3.02 2.42 | FX6A-60S-0.8SV(71) 
80 39.8 31.2 | H10819-ND 4.79 3.72 2.97 | FX6A-80S-0.8SV(71) 
2 100 47.8 39.2_| H10820-ND 5.68 441 3.53 | FX6A-100S-0.8SV(71) 
40 23.8 15.2 | H10821-ND 4.23 3.29 2.63 | FX6A-40S-0.8SV2(71) 
50 27.8 19.2 | H10822-ND 4.70 3.65 2.92 | FX6A-50S-0.8SV2(71) 
6 60 31.8 23.2 | H10823-ND 5.19 4.03 3.23 | FX6A-60S-0.8SV2(71) 
80 39.8 31.2 | H10824-ND 6.18 4.80 3.84 | FX6A-80S-0.8SV2(71) 
100 47.8 39.2 | H10825-ND 7.13 5.54 4.43 | FX6A-100S-0.8SV2(71) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


HIROSE 
Hag ee DF9 Series - Surface Mount Connectors 1mm Pitch, Center Line Board-to-Board (With Reinforced Hardware) 


Features: * 4.3mm mated height between PCBs » Insulator is manufactured from polyimide to withstand the high temperatures resulting from VPS, IR, and heat 
blow soldering * PCB contact is a “Gull-Wing” type design to ensure reliable performance » Designed to control and accept dimensional changes by thermo-elasticity 
Reinforcement hardware is provided to eliminate mechanical stress to solder joints during mating and unmating cycles Electrical: * Rated Current: 0.5A * Rated 
Voltage: 150VAC » Insulation Resistance: Condition: 100VDC, Standard Value: Minimum 500MQ » Withstanding Voltage: No flashover or insulation breakdown; 
Condition: 250V AC/1 minute »* Contact Resistance: 50mQ max. @ 100mA * Operating Temperature Range: -45°C ~ 125°C Material and Finish: * Receptacle 
Header Insulator: Polyimide resin, beige (natural), UL94V-0 * Receptacle and Header Contacts: Phosphor copper, tin, or gold plating * Receptacle and Header Fitting: 
Brass, tin plating. 


No. Dim. Cut Tape T&R No. Dim. Cut Tape T&R 
of (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Hirose of (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. Pins A Part No. 1 25 100 | PartNo. 1,000 Part No.+ Fig.| Pins A Part No. 1 25 100 | Part No. 1,000 Part No.t 
Headers 
Receptacles with Metal Fitting and Guideposts Headers with Metal Fitting and Guideposts 

15 11.30 | H2155-NDt 144 26.13 85.50 | — — | DF9-15S-1V(20) 13 10.30 | H2166-NDt 1.25 2269 74.25 | — —__ | DF9-13P-1V(20) 
17 12.30 | H2156-NDt 1.56 28.19 92.25 | — — | DF9-17S-1V(20) 17 12.30 | H2168-NDt 148 26.81 87.75 | — —__ | DF9-17P-1V(20) 

1} 19 13.30 | H2157-NDt 1.60 28.88 94.50 | — — | DF9-19S-1V(20) 2) 19 13.30 | H2169-NDt 1.56 28.19 92.25 | — —__ | DF9-19P-1V(20) 
21 14.30 | H2158-ND+ 1.71 30.94 101.25 | — — __| DF9-21S-1V(20) 21 14.30 | H2170-NDt 1.67 30.25 99.00 | — —__| DF9-21P-1V(20) 
23 15.30 | H2159-NDt 1.75 31.63 103.50 | — — | DF9-23S-1V(20) 23 15.30 | H2171-NDt 1.71 30.94 101.25 | — —_| DF9-23P-1V(20) 
25 16.30 H2160-ND+ 1.86 33.69 110.25 | — — __| DF9-25S-1V/(20) Headers with Metal Fitting and Guideposts — RoHS Compliant 


Receptacles with Metal Fitting and Guideposts — RoHS Compliant 9 8.30 H10409CT-ND 1.17 21.18 69.30 | H10409TR-ND 410.00 | DF9-9P-1V(32) 
9 8.30 H10397CT-ND 1.17 21.11 69.08 | H10397TR-ND 408.00 | DF9-9S-1V(32) 1 9.30 H10410CT-ND 1.25 2255 73.80 | H10410TR-ND 436.00 | DF9-11P-1V(32) 
an 9.30 H10398CT-ND 1.25 22.55 73.80 | H10398TR-ND 436.00 | DF9-11S-1V(32) 13 10.30 H10411CT-ND 1.32 23.86 78.08 | H10411TR-ND 462.00 | DF9-13P-1V(32) 
13 10.30 H10399CT-ND 1.32 23.93 78.30 | H10399TR-ND 463.00 | DF9-13S-1V(32) 15 11.30 H10412CT-ND 1.47 26.68 87.30 | H10412TR-ND 516.00 | DF9-15P-1V(32) 
15 11.30 H10400CT-ND 1.48 26.81 87.75 | H10400TR-ND 519.00 | DF9-15S-1V(32) 7 12.30 H10413CT-ND 1.60 28.88 94.50 | H10413TR-ND 559.00 | DF9-17P-1V(32) 
17 12.30 H10401CT-ND 1.61 29.08 95.18 | H10401TR-ND 563.00 | DF9-17S-1V(32) 19 13.30 H10414CT-ND 1.65 29.77 97.43 | H10414TR-ND 576.00 | DF9-19P-1V(32) 
19 13.30 H10402CT-ND 1.65 29.84 97.65 | H10402TR-ND 577.00 | DF9-19S-1V(32) 21 14.30 H10415CT-ND 1.71 30.87 101.03 | H10415TR-ND 597.00 | DF9-21P-1V(32) 
21 14.30 H10403CT-ND 1.71 31.01 101.48 | H10403TR-ND 600.00 | DF9-21S-1V(32) 23 15.30 H10416CT-ND 1.72 31.08 101.70 | H10416TR-ND 601.00 | DF9-23P-1V(32) 

) 

) 

) 

) 

) 


23 15.30 H10404CT-ND 1.67 32.13 102.80 | H10404TR-ND 684.00 | DF9-238-1V(32 25 16.30 H10417CT-ND 1.90 34.31 112.28 | H10417TR-ND 664.00 | DF9-25P-1V(32) 
25 16.30 H10405CT-ND 1.63 31.44 100.60 | H10405TR-ND 669.00 | DF9-258-1V(32 31 19.30 H10418CT-ND 1.88 36.06 115.40 | H10418TR-ND 767.00 _| DF9-31P-1V(32) 
31 19.30 H10406CT-ND 1.89 36.31 116.20 | H10406TR-ND 773.00 | DF9-318-1V(32 4 24.30 H10419CT-ND 2.21 42.50 136.00 | H10419TR-ND 904.00 | DF9-41P-1V(32) 
4 24.30 H10407CT-ND 2.25 43.19 138.20 | H10407TR-ND 919.00 | DF9-418-1V(32 51 29.30 H10420CT-ND 3.28 63.56 203.40 | H10420TR-ND 1469.00 _| DF9-51P-1V(69) 
51 29.30 H10408CT-ND 3.05 59.06 189.00 | H10408TR-ND | 1365.00 _| DF9-51S-1V(69) Headers without Metal Fitting and with Guideposts 


Receptacles without Metal Fitting and with Guideposts 1 9.30 H1626-ND+ 1.06 19.25 63.00 | — — | DF9A-11P-1V(20) 
13 10.30 | H1639-NDt 1.14 20.63 67.50 | — — | DF9A-138-1V(20) 13 10.30 H1627-ND+ 1.10 19.94 65.25 | — — | DF9A-13P-1V(20) 
15 11.30 | H1640-ND+ 1.25 22.69 74.25 | — — __ | DF9A-158-1V(20) 15 11.30 H1628-ND+ 1.25 2269 74.25 | — —__| DF9A-15P-1V(20) 
7 12.30 | H1641-NDt 1.37 24.75 81.00 | — — | DF9A-17S-1V(20) 17 12.30 H1629-ND+ 1.33 24.06 78.75 | — —__| DF9A-17P-1V(20) 
1} 19 13.30 | H1642-NDt 1.44 26.13 85.50 | — —__| DF9A-198-1V(20) 2 a4 14.30 H1631-ND+ 148 26.81 87.75 | — —__| DF9A-21P-1V(20) 
val 14.3 H1643-ND+ 1.48 26.81 87.75 | — — | DF9A-218-1V(20) 23 15.30 H1632-ND+ 1.56 28.19 92.25 | — — __| DF9A-23P-1V(20) 
23 15.30 | H1644-NDt 1.60 28.88 94.50 | — — __| DF9A-23S-1V(20) 25 16.30 H1633-ND+ 1.67 30.25 99.00 | — — __| DF9A-25P-1V(20) 
25 16.30 | H1645-ND+ 1.67 30.25 99.00 | — —_| DF9A-25S-1V(20) 51 29.30 H1636-ND+ 3.05 59.06 189.00 | — —__| DF9A-51P-1V(54) 
Receptacles without Metal Fitting and with Guideposts — RoHS Compliant Headers without Metal Fitting and with Guideposts — RoHS Compliant 

9 8.30 H10369CT-ND 1.09 19.66 64.35 | H10369TR-ND 380.00 | DF9A-9S-1V(22) 9 8.30 H10357CT-ND 1.09 19.73 64.58 | H10357TR-ND 382.00 | DF9A-9P-1V(22) 
1 9.30 H10370CT-ND 1.17 21.24 69.53 | H10370TR-ND 411.00 | DF9A-11S-1V(22) "1 9.30 H10358CT-ND 1.17 21.24 69.53 | H10358TR-ND 411.00 | DF9A-11P-1V(22) 
13 10.30 | H10371CT-ND 1.26 22.76 74.48 | H10371TR-ND 440.00 | DF9A-13S-1V(22) 13 10.30 H10359CT-ND 1.25 22.69 74.25 | H10359TR-ND 439.00 | DF9A-13P-1V(22) 
15 11.30 | H10372CT-ND 1.42 25.71 84.15 | H10372TR-ND 497.00 | DF9A-15S-1V(22) 15 11.30 H10360CT-ND 1.41 25.58 83.70 | H10360TR-ND 495.00 | DF9A-15P-1V(22) 
17 12.30 | H10373CT-ND 1.61 29.08 95.18 | H10373TR-ND 563.00 | DF9A-17S-1V(22) 17 12.30 H10361CT-ND 1.60 28.88 94.50 | H10361TR-ND 559.00 | DF9A-17P-1V(22) 
;| 19 13.30 | H10374CT-ND 1.59 28.74 94.05 | H10374TR-ND 556.00 | DF9A-19S-1V(22) 9| 19 13.30 H10362CT-ND 1.58 28.60 93.60 | H10362TR-ND 553.00 | DF9A-19P-1V(22) 
21 14.30 | H10375CT-ND 1.66 29.98 98.10 | H10375TR-ND 580.00 | DF9A-21S-1V(22) 21 14.30 H10363CT-ND 1.65 29.91 97.88 | H10363TR-ND 579.00 | DF9A-21P-1V(22) 
23 15.30 | H10376CT-ND 1.67 32.13 102.80 | H10376TR-ND 684.00 | DF9A-23S-1V(22) 23 15.30 H10364CT-ND 1.72 31.08 101.70 | H10364TR-ND 601.00 | DF9A-23P-1V(22) 
25 16.30 | H10377CT-ND 1.84 33.28 108.90 | H10377TR-ND 644.00 | DF9A-25S-1V(22) 25 16.30 H10365CT-ND 1.83 33.07 108.23 | H10365TR-ND 640.00 | DF9A-25P-1V(22) 
31 19.30 | H10378CT-ND 1.83 35.25 112.80 | H10378TR-ND 750.00 | DF9A-31S-1V(22) 31 19.30 H10366CT-ND 1.82 35.00 112.00 | H10366TR-ND 745.00 | DF9A-31P-1V(22) 
4 24.30 | H10379CT-ND 2.31 44.38 142.00 | H10379TR-ND 944.00 | DF9A-41S-1V(22) 4 24.30 H10367CT-ND 2.28 43.75 140.00 | H10367TR-ND 931.00 | DF9A-41P-1V(22) 
51 29.30 | H10380CT-ND 3.05 59.06 189.00 | H10380TR-ND | 1365.00 | DF9A-51S-1V(69) 51 29.30 H10368CT-ND 3.36 65.25 208.80 | H10368TR-ND | 1508.00 | DF9A-51P-1V(69) 

Receptacles with Metal Fitting and without Guideposts Headers with Metal Fitting and without Guideposts 
13 10.30 H1657-NDt 1.25 22.69 74.25 | — — __ | DF9B-13S-1V(20) "1 9.30 H1649-ND+ 1.14 20.63 67.50 | — — | DF9B-11P-1V(20) 
{ 15 11.30 | H1658-ND+ 1.44 26.13 85.50 | — — __| DF9B-15S-1V(20) 13 10.30 H1650-ND+ 1.22 22.00 72.00 | — —__| DF9B-13P-1V(20) 
21 14.30 H1659-ND$ 1.71 30.94 101.25 | — — __ | DF9B-21S-1V(20) 15 11.30 H1651-ND+ 1.44 26.13 85.50 | — —__ | DF9B-15P-1V(20) 
25 16.30 | H1661-NDt 1.86 33.69 110.25 | — —_| DF9B-25S-1V(20) 2 21 14.30 H1652-ND+ 1.67 30.25 99.00 | — —__ | DF9B-21P-1V(20) 
Receptacles with Metal Fitting and without Guideposts — RoHS Compliant 25 16.30 H1653-ND+ 1.82 33.00 108.00 | — — | DF9B-25P-1V(20) 
11 9.30 H10388CT-ND 1.25 22.55 73.80 | H10388TR-ND 436.00 | DF9B-11S-1V(32) 4 24.30 H1655-ND+ 2.08 40.00 128.00 | — —__| DF9B-41P-1V(20) 
13 10.30 H10389CT-ND 1.45 26.19 85.73 | H10389TR-ND 507.00 | DF9B-13S-1V(32) Headers with Metal Fitting and without Guideposts — RoHS Compliant 

15 11.30 | H10390CT-ND 1.48 26.81 87.75 | H10390TR-ND 519.00 | DF9B-15S-1V(32) "1 9.30 H10381CT-ND 1.25 22.55 73.80 | H10381TR-ND 436.00 | DF9B-11P-1V(32) 
21 14.30 | H10391CT-ND 1.71 31.01 101.48 | H10391TR-ND 600.00 | DF9B-21S-1V(32) 13 10.30 H10382CT-ND 1.44 26.13 85.50 | H10382TR-ND 505.00 | DF9B-13P-1V(32) 
1 | 23 15.30 | H10392CT-ND 1.77 31.97 104.63 | H10392TR-ND 618.00 | DF9B-23S-1V(32) 15 11.30 H10383CT-ND 1.47 26.68 87.30 | H10383TR-ND 516.00 | DF9B-15P-1V(32) 
25 16.30 | H10393CT-ND 1.63 31.44 100.60 | H10393TR-ND 669.00 | DF9B-25S-1V(32) 2) 21 14.30 H10384CT-ND 1.90 34.31 112.28 | H10384TR-ND 664.00 | DF9B-21P-1V(32) 
31 19.30 | H10394CT-ND 1.89 36.31 116.20 | H10394TR-ND 773.00 | DF9B-31S-1V(32) 25 16.30 H10385CT-ND 1.79 32.31 105.75 | H10385TR-ND 625.00 | DF9B-25P-1V(32) 
4 24.30 | H10395CT-ND 2.25 43.19 138.20 | H10395TR-ND 919.00 | DF9B-41S-1V(32) 31 19.30 H10386CT-ND 1.88 36.06 115.40 | H10386TR-ND 767.00 | DF9B-31P-1V(32) 
51 29.30 | H10396CT-ND 3.02 58.50 187.20 | H10396TR-ND | 1352.00 | DF9B-51S-1V(69) 4 24.30 H10387CT-ND 2.21 42.50 136.00 | H10387TR-ND 904.00 | DF9B-41P-1V(32) 


t (20), (22) and (32) indicates tin plating; (54) and (69) indicates gold plating. + Tube Pricing 


No. of | Height | Dimension (mm)| Digi-Key Price Each Parlex 

4 Positions} (mm) A Part No. al 10 100 Part No. 
DF9 Flex Assemblies (standard 51 PS563AB0051S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS563-AB-0051-S 
Interface Connector Complying with 102 PS563AB0102S-ND 45.00 30.00 18.75 PS563-AB-0102-S 
orlex 31 5.08 152 PS563AB0152S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS563-AB-0152-S 
VESA FPDI-1) : 203 PS563AB0203S-ND 45.00 30.00 1875 | PS563-AB-0203-S 
CORPORATION 254 PS563AB0254S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS563-AB-0254-S 
: 305 PS563AB0305S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS563-AB-0305-S 
Features: These comply with the Standard 51 PS564AB0051S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS564-AB-0051-S 
Connector Specifications selected by the U.S. Video 102 PS564AB0102S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS564-AB-0102-S 
Electronics Standards Association as a Flat Panel an 5.08 152 PS564AB0152S-ND 45.00 30.00 18.75 PS564-AB-0152-S 
Display Interface. : 203 PS564AB0203S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS564-AB-0203-S 
Applications: Liquid Crystal Displays, Portable 254 PS564AB0254S-ND 45.00 30.00 18.75 PS564-AB-0254-S 
Terminals and Personal Computers 305 PS564AB0305S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS564-AB-0305-S 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 91 


HIROSE Py 
HeG secre FX2 Series - Connectors 1.27mm Pitch 


FX2 Series is a 1.27mm mil spacing, 2 piece connector for use in board-to-board application * High performance PPS resin insulator is compatible to VPS, IR and hot air reflow * Gull wing-shaped lead is used for 
ease of checking soldered connection *« Use of positioning boss for substrate packaging offers improved handling capability » Solder-fixing reinforcement bracket, which disperses inserting/extracting stress, is 
available for optional specification. 

Electrical: * Rated Current: 0.5A »* Rated Voltage: 125VAC »* Insulation Resistance: More than 100MQ at 250VDC » Withstanding Voltage: 300VAC * Contact Resistance: Less than 45mQ at 100mA DC » Dur- 
ability: 500 times mating cycles. 

Insulator Material and Finish: * Dip Type: Black polyimide resin, UL94V-0 * SMT Type: Light Brown PPS resin, UL94V-0 * Socket: Black PBT resin and polyimide resin, UL94V-0. 

Contact Material and Finish: * Receptacle and Socket: Phosphor bronze with selective gold plating * Header: Phosphor bronze or brass with selective gold plating. 


No.of | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Hirose No.of | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Pins A B Part No. il 25 100 | Part No. Fig. | Pins A B Part No. if 25 100 Part No. 
Straight Type Receptacle (SMT) 32 30.37. 11.5 | H10602-ND 4.35 84.38 270.00 | FX2C2-32S-1.27DSA(71) 
20 [2275 —  |H2248-ND 3.80 73.69 235.80 | FX2-208-1.278V 40 | 35.45 11.5 | H10603-ND 4.81 93.38 298.80 | FX2C2-40S-1.27DSA(71) 
1 | 68 [5323  — |H4323-ND 6.32 122.63 392.40 | FX2-68S-1.27SV 52 | 43.07 11.5 | H10604-ND 5.48 106.31 340.20 | FX2C2-52S-1.27DSA(71) 
100 73.55 _ H4324-ND 6.79 137.03 430.65 | FX2-100S-1.27SV 4 60 48.15 11.5 | H10605-ND 5.89 114.19 365.40 | FX2C2-60S-1.27DSA(71) 
RoHS Compliant 68 | 53.23 11.5 | H10606-ND 6.26 121.50 388.80 | FX2C2-68S-1.27DSA(71) 
20 | 22.75  — |H10529-ND 3.80 73.69 235.80 | FX2-20S-1.27SV(71) 80 | 60.85 11.5 | H10607-ND 6.50 FX2C2-80S-1.27DSA(71) 
32 | 3037 —  |H10530-ND 4.41 85.50 273.60 | FX2-328-1.27SV(71) 100 | 73.55 11.5 | H10608-ND 7:36 FX2C2-100S-1.27DSA(71) 
40 6(|3545 «6 Geen 484 93.94 300.60 | Fx2-408-1.278V(71) 120 | 86.25 11.5 | H10609-ND 8.09 : 15 | FX2C2-120S-1.27DSA(71) 
52 | 4307 —  |H10592-ND 5.48 106.31 340.20 | FX2-52S-1.27SV(71) 
1 | 60 [4815  —  |H10533-ND 5.89 114.19 365.40 | FX2-60S-1.278V(71) 40 | 3545 95 |H4303-ND 412 FX2CA-40S-1.27DSA 
68 | 53.23 — |H10534-ND 6.32 122.63 392.40 | FX2-68S-1.27SV(71) 52 | 43.07 9.5 | H4426-ND 4.84 FX2CA-52S-1.27DSA 
80 | 60.85 —  |H10535-ND 6.73 130.50 417.60 | FX2-80S-1.27SV(71) 100) 73.55 9.5 | H4430-ND 6.79 FX2CA-100S-1.27DSA 
100 | 7355 — |H10536-ND 6.79 137.03 430.65 | FX2-100S-1.27SV(71) 4) 20 | 22.75 11.5 | H4441-ND 3.89 FX2CA2-20S-1.27DSA 
120 | 8625 — |H10537-ND 7.75 156.45 491.70 | FX2-120S-1.27SV(71) 32 | 30.37 11.5 | H4442-ND 4.35 FX2CA2-32S-1.27DSA 
oo [rss ae 106 ria 09-1a7ih 
20 [22.75 — |H2253-ND 3.80 73.69 235.80 | FX2-20P-1.27SV 120 | 86.25 11.5 RISSSGNe 8.09 FR2GA2+1205+1,27D8A 
> | 88 | 6323 — |H4319-ND 6.32 122.63 392.40 | FX2-68P-1.27SV RoHS Compliant 
80 60.85 = H2257-ND 6.96 135.00 432.00 | FX2-80P-1.27SV 20 22.75 9.5 H10610-ND 3.19 61.88 198.00 | FX2CA-20S-1.27DSA(71) 
100 | 73.55 — H4320-ND 6.99 141.23 443.85 | FX2-100P-1.27SV 32 30.37 9.5 | H10611-ND 3.71 72.00 230.40 | FX2CA-32S-1.27DSA(71) 
Siena a [aor 95 | BiGereAD #4 9604 sana | Poca-ses27D8AIrt 
20/275 S80 = BS ea 80) ERO POR eA) a ne . H10614-ND 531 102.94 329.40 cota RA 
32 | 30.37 — | H10521-ND 4.41 85.50 273.60 | FX2-32P-1.278V(71) 
29 «(|a54506| Ge 484 98.94 30060 | Fx2-40P-1.278V(71) 68 [5323 95 |H10615-ND 5.66 109.69 351.00 | FX2CA-68S-1.27DSA(71) 
so 4307 0. | RRRReONT 548 10631 340.20 | FxD-59P-1278V(71) 80 | 6085 95 |H10616-ND 6.61 128.25 410.40 | FX2CA-80S-1.27DSA(71) 
>| so |as1s (etree 589 11419 965-40 | FX2-60P-1.278v(71) 100 | 7355 9.5 | H10617-ND 6.79 137.03 430.65 | FX2CA-100S-1.27DSA(71) 
4 | 120 | 8625 95 | Hi0618-ND 7.54 152.25 478.50 | FX2CA-120S-1.27DSA(71) 
68 | 53.238 = — | H10525-ND 6.32 122.63 392.40 | FX2-68P-1.27SV(71) 20 | 2275 11.5 | H10619-ND 3.89 75.38 241.20 | FX2CA2-20S-1.27DSA(71) 
8) 6085 — B06! ASE.00: 48200 | Exe BOP 1 e/SV7) 32 | 3037 11.5 | H10620-ND 4.35 84.38 270.00 | FX2CA2-32S-1.27DSA(71) 
100, | 78.65 — re 6.99 141.23 448.85 | FX2+100P-1.278V(71) 40 | 35.45 11.5 | H10621-ND 4.81 93.38 298.80 | FX2CA2-40S-1.27DSA(71) 
120 86.25 —_ See 7.93 160:13 508.25 | FA2120P-1.275V(71) 52 | 43.07 11.5. | H10622-ND 5.48 106.31 340.20 | FX2CA2-52S-1.27DSA(71) 
co | 4ats 115 | H10623-ND 5.89 114.19 365.40 | FX2CA2-60S-1.27DSA(71) 
3 | 40 | 3545 — | H2e44-ND 3.05 59.06 189.00 | FX2-40P-0.635SH 68 | 53.23 11.5 | H10624-ND 6.26 121.50 388.80 | FX2CA2-68S-1.27DSA(71) 
52 | 43.07 — _ | H2245-ND 3.51 68.06 217.80 | FX2-52P-0.635SH 80 | 6085 11.5 |H10625-ND 6.50 131.25 412.50 | FX2CA2-80S-1.27DSA(71) 
RoHS Compliant 100 | 7355 11.5 | H10626-ND 7.36 148.58 466.95 | FX2CA2-100S-1.27DSA(71) 
20 [2275  — |H10646-ND 250 48.13 154.00 | FX2-20P-0.635SH(71) 120 | 86.25 11.5 | H10627-ND 8.09 163.28 513.15 | FX2CA2-120S-1.27DSA(71) 
ao | 54s — | itossr-o 305 $808 18800 | Fx2-40P-06388H(71) 
3 | 52 | 4307 — | H10648-ND 3.51 68.06 = 217.80 | FX2-52P-0.635SH(71) 5 | 60 | 191 — | H4453-ND 7.48 144.90 455.40 | FX2M6B-60S-1.27DSAL 
60 | 4815  —  |H10649-ND 3.83 74.25 287.60 | FX2-60P-0.635SH(71) Ron Conpilant 
80 | 60.85  —  |H10650-ND 4.64 90.00 288.00 | FX2-80P-0.635SH(71) 
too | 7355  — | H10651-ND 10.35 213.75 720.00 | Fx2-100P-0.635SH(71) 5 | © | 31 — TAG AA SD. AOD AD PREMER GOS: Lee (OSAL UK) 
i : so | 191 —  |H10519-ND 718 144.90 455.40 | FX2M6B-60S-1.27DSAL(71) 
32 [3037 95 |H4973-ND 3.71 72.00 280.40 | FX2C-32S-1.27DSA 
40/3545 9.5 |H4301-ND 412 79.88 255.60 | FX2C-40S-1.27DSA 20) 22750 825 63.00 201.60 | Fx2-208-1.2708 
52 | 4307 9.5 |H4374-ND 484 93.94 300.60 | Fx2C-52S-1.270SA 40/3545 ee: - eee? eee Ene adocbel0S 
68 |5323 9.5 |H4376-ND 5.66 109.69 351.00 | Fx2C-68S-1.270SA ge} @ |407 — eee Be BONS. “0780 | unas Ie 
4 | 120 | 8625 95 |H4378-ND 7.54 152.25 478.50 | FX2C-1208-1.27DSA 60 4815 pee bear Laeteh)| eneous el DS 
68 | 5323 = — | H4315-ND 5.80 112.50 360.00 | FX2-68S-1.27DS 
20 [2275 11.5 |H4997-ND 3.89 75.38 241.20 | Fx2C2-208-1.27DSA so | eoss 4 — eeeaents Bad 499.10. d9aib0. |ERocageH OTS 
32 | 30.37 11.5 | H4398-ND 4.35 84.38 270.00 | Fx2C2-32S-1.27DSA - 
60 | 4815 11.5 | H4401-ND 5.89 114.19 365.40 | Fx2C2-60S-1.27DSA Sols compliant 
100 | 73.55 11.5 |H4404-ND 7.36 148.58 466.95 | FX2C2-100S-1.27DSA 20/275 — S25. 88.00) 001.60.) Exe 20st 270871) 
32 | 3037 — | Ht0638-ND 3.83 74.25 287.60 | FX2-32S-1.27D8(71) 
HoHS Compliant 40 | 35.45  — | H10639-ND 4.26 82.69 264.60 | FX2-40S-1.27DS(71) 
20 22.75 9.5 |H10592-ND 3.19 61.88 198.00 | FX2C-20S-1.27DSA(71) 52 43.07 =. H10640-ND 4.96 96.19 307.80 | FX2-52S-1.27DS(71) 
32 30.37 9.5 H10593-ND 3.71 72.00 230.40 | FX2C-32S-1.27DSA(71) 6 60 48.15 = H10641-ND 5.48 106.31 340.20 | FX2-60S-1.27DS(71) 
40 | 35.45 95 | H10594-ND 412 79.88 255.60 | FX2C-40S-1.27DSA(71) 6315323. — | Htoe4e-ND 580 11250 360.00 | FX2-686-1.270S(71) 
52 | 43.07 95 | H10595-ND 4.84 93.94 300.60 | FX2C-52S-1.27DSA(71) so |60es  — | H10643-ND 682 132.19 423.00 | Fx2-80S-1.270S(71) 
4 [60 | 4815 95 | #10596-ND 5.31 102.94 329.40 | FX2C-60S-1.27DSA(71) too | 7355  — | H10644-ND 707 14280 448.80 | Fx2-1008-1.2708(71) 
68 | 5323 95 |H10597-ND 5.66 109.69 351.00 | FX2C-68S-1.27DSA(71) 120 | 86.25 — |H10645-ND 8.24 166.43 523.05 | FX2-120S-1.27DS(71) 
80 60.85 9.5 |H10598-ND 6.61 128.25 410.40 | FX2C-80S-1.27DSA(71) 
100 | 73.55 9.5 |H10599-ND 6.79 137.03 430.65 | FX2C-1008-1.27DSA(71) 20/3033 «| H4334-NDS Sas aes BiDAg ORO TIER 
120 | 86.25 9.5 |H10600-ND 7.54 152.25 478.50 | FX2C-1208-1.27DSA(71) 7 | 30 |a795  — | H495-NDg M00 7763.” “B4a.d0; | RORAOPETDEA 
20 | 2275 11.5 | H10601-ND 3.89 75.38 241.20 | FxX2C2-208-1.27DSA(71) 8 Coniaat Maieial: Phosphor Drones (cofititied! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
92 (T073) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Hagen FX2 Series - Connectors 1.27mm Pitch (cont) 


§ Contact Material: Phosphor bronze 


No.of | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
No.of | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Hirose Fig. |_ Pins A B___| Part No. 1 25 100 | Part No. 
Fig. | Pins A B Part No. 1 25 100 Part No. RoHS Compliant 
52 | 5065  — | H4337-ND 4.64 90.00 288.00 | FX2B-52PA-1.27DSA 20 | 2275 85 ]H10565-ND 310 60.19 192.60 | FX2CA-20P-1.27DSA(71) 
7 | 60 | 9573 — | H4338-ND 4.84 93.94 300.60 | FX2B-60PA-1.27DSA 32 | 3037 8.5 | H10566-ND 3.57 69.19 221.40 | FX2CA-32P-1.27DSA(71) 
80 68.43 —_ H4340-ND 5.42 105.19 336.60 | FX2B-80PA-1.27DSA 40 35.45 8.5 | H10567-ND 3.97 77.06 246.60 | FX2CA-40P-1.27DSA(71) 
100 | 81.13 — H4341-ND 5.97. 115.88 370.80 | FX2B-100PA-1.27DSA 52 43.07 8.5 | H10568-ND 4.64 90.00 288.00 | FX2CA-52P-1.27DSA(71) 
RoHS Compliant 60 | 4815 85 | H10569-ND 510 99.00 316.80 | FX2CA-60P-1.27DSA(71) 
13033 WERGSEOENIn 342 6638 212.40 | FX2B-20P-1 27DSA(71) 68 | 53.23 85 |H10570-ND 5.42 105.19 336.60 | FX2CA-68P-1.27DSA(71) 
39 | 3795 6 (Petco 4.00 77.63 248.40 | FX2B-82P-1.278A(71) 80 | 6085 85 |H10571-ND 6.35 123.19 394.20 | FX2CA-80P-1.27DSA(71) 
ay | a3os «| _. IRE 438 9494 271.80 | FXOB-AOPA-1.27SA(71) 400 | 73.55 85 | H10572-ND 6.50 131.25 412.50 | FX2CA-100P-1.27DSA(71) 
420 | 86.25 85 | H10573-ND 718 144.90 455.40 | FX2CA-120P-1.27DSA(71) 
7 | 52 | 8065 — [iieco Ne 4.64 90.00 288.00 | FX2B-52PA-1.27DSA(71) 20 | 22.75 9.5 | H10574-ND 3.71 72.00 230.40 | FX2CA1-20P-1.27DSA(71) 
60 | 55.73 — TSE A098, 94 300.60 | PXEB OO PAPLETDSAU7 32 | 3037 95 |H10575-ND 418 81.00 259.20 | FX2CA1-32P-1.27DSA(71) 
68 | 60.81 = — | H10505-ND 5.13 99.56 318.60 | FX2B-68PA-1.27DSA(71) 40 | 35.45 9.5 | H10576-ND 4.58 88.88 284.40 | FX2CA1-40P-1.27DSA(71) 
80 | 68.43 = — | H10506-ND 5.42 105.19 336.60 | FX2B-80PA-1.27DSA(71) 52 | 43.07 9.5 | H10577-ND 5.31 102.94 329.40 | FX2CA1-52P-1.27DSA(71) 
100 | 81143 = =— | H10507-ND 5.97 115.88 370.80 | FX2B-100PA-1.27DSA(71) 8 60 | 4815 95 |H10578-ND 5.77 111.94 358.20 | FX2CA1-60P-1.27DSA(71) 
68 53.23 9.5 | H10579-ND 6.03 117.00 374.40 | FX2CA1-68P-1.27DSA(71) 
20 | 3033 — |H4358-NDg 342 66.38 212.40 | FX2BA-20P-1.27DSA 80 | 6085 95 |H10580-ND 6.96 135.00 432.00 | FX2CA1-80P-1.27DSA(71) 
40 | 4303 — | H4360-ND 438 84.94 271.80 | FX2BA-40PA-1.27DSA 400 | 73.55 9.5 | H10581-ND 7.07 142.80 448.80 | FX2CA1-100P-1.27DSA(71) 
7 | 52 | 5065 — | H4361-ND 4.64 90.00 288.00 | FX2BA-52PA-1.27DSA . se be feces i ee er ee ae 
8 | 4 See 110BS.. ~ 926-00 ECB COPA e/ Deh 32 ont ie Her er i 259.20 eerie 
joo | 8143 — | H4364-ND 5.97 115.88 370.80 | FX2BA-100PA-1.27DSA 
RoHS Compilant 40 | 35.45 10.5  )H10585-ND 458 88.88 284.40 | FX2CA2-40P-1.27DSA(71) 
52 | 43.07 10.5 | H10586-ND 5.31 102.94 329.40 | FX2CA2-52P-1.27DSA(71) 
20 | 30.33 = =— | H10508-ND 3.42 66.38 212.40 | FX2BA-20P-1.27DSA(71) 60 | 48.15 10.5 | H10587-ND 5.77 111.94 358.20 | FX2CA2-60P-1.27DSA(71) 
32 | 37.95 — | H10509-ND 4.00 77.63 248.40 | FX2BA-32P-1.27DSA(71) 68 | 53.23 10.5 |H10588-ND 612 11869 379.80 | FX2CA2-68P-1.27DSA(71) 
40 | 4303  — | H10510-ND 4.38 84.94 271.80 | FX2BA-40PA-1.27DSA(71) 80 | 60.85 10.5 |H10589-ND 6.96 135.00 432.00 | FX2CA2-80P-1.27DSA(71) 
7 | 52 | 5065  — | H10511-ND 4.64 90.00 288.00 | FX2BA-52PA-1.27DSA(71) 400 | 73.55 10.5 | H10590-ND 7.07 142.80 448.80 | FX2CA2-100P-1.27DSA(71) 
60 | 55.73 = — _| H10512-ND 4.84 93.94 300.60 | FX2BA-60PA-1.27DSA(71) 120 | 86.25 10.5 | H10591-ND 7.75 156.45 491.70 | FX2CA2-120P-1.27DSA(71) 
68 | 60.81  — | H10513-ND 5.13 99.56 318.60 | FX2BA-68PA-1.27DSA(71) 
80 | 6843 — |H10514-ND 5.42 105.19 336.60 | FX2BA-80PA-1.27DSA(71) 9/1 6 | 309 — |Ha450-ND 699 141.23 443.85 | FXOMGA-60P-1.27DSAL 
joo | 8143 — | H10515-ND 5.97 115.88 370.80 | FX2BA-100PA-1.27DSA(71) RoHS Compliant 
9 | 6 | 309 — |HT0516ND 6.99 141.28 443.85 | FKOMBA-GOP-1.27DSAL(71) 
20 | 2275 85 | H4365-ND 310 60.19 192.60 | FX2C-20P-1.27DSA 60 | 24.9  —  |H10518-ND 6.99 141.23 443.85 | FX2M6B-60P-1.27DSAL(71) 
60 | 4815 85 | H4299-ND 5.10 99.00 316.80 | FX2C-60P-1.270SA 
68 | 5323 85 | H4369-ND 5.42 105.19 336.60 | FX2C-68P-1.27DSA 20 | 2275  —  |Ha305-ND 346 6131 196.20 | FX2-20P-1.27D8 
80 60.85 8.5 H4370-ND 6.35 123.19 394.20 | FX2C-80P-1.27DSA 10 40 35.45 — H4291-ND 4.09 79.31 253.80 | FX2-40P-1.27DS 
8 | 120 | 86.25 85 | H4372-ND 7418 144.90 455.40 | FX2C-120P-1.27DSA 60 | 4815  —  |H4308-ND 5.34 103.50 331.20 | FX2-60P-1.27D8 
52 | 43.07 9.5 | H4382-ND 5.31 102.94 329.40 | FX2C1-52P-1.27DSA RoHS Compliant 
60 | 4815 9.5 | H4383-ND 5.77 111.94 358.20 | FX2C1-60P-1.27DSA 20 | 2275 — ]H10628-ND 3.16 61.31 196.20 | FX2-20P-1.27DS(71) 
80 | 60.85 10.5 | H4394-ND 6.96 135.00 432.00 | FX2C2-80P-1.27DSA 32 | 3037 — | H10629-ND 3.65 70.88 226.80 | FX2-32P-1.27DS(71) 
120 | 86.25 10.5 | H4396-ND 7.75 156.45 491.70 | FX2C2-120P-1.27DSA 40 | 35.45  — | H10630-ND 4.09 79.31 253.80 | FX2-40P-1.27DS(71) 
RoHS Compliant 52 | 43.07 — | H10631-ND 4.84 93.94 300.60 | FX2-52P-1.27DS(71) 
20. | 2275 85 | H10538-ND 3.10 60.19 192.60 | FX2C-20P-1.27DSA(71) 10} 60 (4845 (i683) 534 103-50 331.20 | FX2-G0P-1.2708(71) 
32 | 3037 8.5 | H10539-ND 3.57 69.19 221.40 | FX2C-32P-1.27DSA(71) 68) 53.23 = — | H10633-ND 5.71 110.81 354.60 / FX2-68P-1.27DS(71) 
40 | 35.45 8.5 | H10540-ND 3.97 77.06 246.60 | FX2C-40P-1.27DSA(71) 80) 60.85 — [piper No 6.70 129.94 415.80 | FX2-B0P-1.2708(71) 
400 | 73.55  — | H10635-ND 6.84 138.08 433.95 | FX2-100P-1.27DS(71) 
52 | 43.07 85 | H10541-ND 473 91.69 293.40 | FX2C-52P-1.27DSA(71) 120 | e505 — [efGesetnn got te1.70 60820 | Fx2-120P-12708(71) 
60 | 4815 85 | H10542-ND 510 99.00 316.80 | FX2C-G0P-1.27DSA(71) 
68 | 5323 85 | H10543-ND 5.42 105.19 336.60 | FX2C-68P-1.27DSA(71) 
80 | 6085 85 | H10544-ND 6.35 123.19 394.20 | FX2C-80P-1.27DSA(71) 20/9023 ee SOS TOBE 22800 | ee net DS 
40 | 43.03 — | H4328-ND 4.76 92.25 295.20 | FX2B-40PA-1.27DS 
100 | 73.55 8.5 | H10545-ND 6.50 131.25 412.50 | FX2C-100P-1.27DSA(71) = | soe — heels Boot oral “ai ag | Bon copa laine 
120 | 86.25 8.5 | H10546-ND 7418 144.90 455.40 | FX2C-120P-1.27DSA(71) a] eo |ss73.06O ee E41 0204 <300/40' | PROB-GOPA+t 9708 
20 | 2275 95 | H10547-ND 3.71 72.00 230.40 | FX2C1-20P-1.27DSA(71) 6a | 60.81 — | H4331-ND 551 10688 342.00 | FX2B-68PA-127DS 
32 | 3037 95 | H10548-ND 418 81.00 259.20 | FX2C1-32P-1.27DSA(71) 30. 16843. — 1 H4332-ND 589 11419 36540 | FXOB-B0PA41.27DS 
40 35.45 9.5 | H10549-ND 4.58 88.88 284.40 | FX2C1-40P-1.27DSA(71) 400 | 81.13 — | H4333-ND 6.41 124.31 397.80 | FX2B-100PA-1.27DS 
52 | 43.07 9.5 | H10550-ND 5.31 102.94 329.40 | FX2C1-52P-1.27DSA(71) RoHS Compliant 
8 | 60 | 4815 9.5 | H10551-ND 5.77 111.94 358.20 | FX2C1-60P-1.27DSA(71) 2013033 —  IEezeaine 3.65 70.88 20680 | FXOB-20PA-1.27D8(71) 
68 | 53.23 9.5 | H10552-ND 6.03 117.00 374.40 | FX2C1-68P-1.27DSA(71) 32 13795 — | Ht0493-ND 397 77.06 246.60 | FX2B-32PA-1.270S(71) 
80 | 60.85 9.5 |H10553-ND 6.96 135.00 432.00 | FX2C1-80P-1.27DSA(71) 40 | 43.03 — | H10494-ND 4.76 92.25 295.20 | FX2B-40PA-1.27DS(71) 
100 | 7355 9.5 | H10554-ND 7.07 142.80 448.80 | FX2C1-100P-1.27DSA(71) a1 | 52 | 5065  — | H10495-no 5.02 97.31 311.40 | FX2B-52PA-1.27DS(71) 
120 | 86.25 9.5 | H10555-ND 7.70 155.40 488.40 | FX2C1-120P-1.27DSA(71) 60 | 55.73 = — | H10496-ND 5.31 102.94 329.40 | FX2B-GOPA-1.27DS(71) 
20 | 22.75 10.5 | H10556-ND 3.71 72.00 230.40 | FX2C2-20P-1.27DSA(71) 68 | 6081 — |H10497-ND 5.51 106.88 342.00 | FX2B-68PA-1.27DS(71) 
32 | 30.37 10.5 | H10557-ND 418 81.00 259.20 | FX2C2-32P-1.27DSA(71) 80 | 6843 — |H10498-ND 5.89 114.19 365.40 | FX2B-80PA-1.27DS(71) 
40] 35.45 10.5 | H10558-ND 4.58 88.88 284.40 | FX2C2-40P-1.27DSA(71) 100 | 81.13 —_ E0899: NB. GAT 124.31 397.80 | FX2B-100PA-1.2708(71) 
52 | 43.07 10.5 | H10559-ND 5.31 102.94 329.40 | FX2C2-52P-1.27DSA(71) Socket Lock Cable Type (4 pieces per part) 
60 | 4815 10.5 | H10560-ND 5.77 111.94 358.20 | FX2C2-60P-1.27DSA(71) 20 | 2783 — |H4342-ND 7.49 151.20 475.20 | FX2B-20SA-1.27R 
68 | 53.23 10.5 | H10561-ND 612 118.69 379.80 | FX2C2-68P-1.27DSA(71) 32 | 3545  — | H4343-ND 8.35 168.53 529.65 | FX2B-32SA-1.27R 
80 | 60.85 10.5 | H10562-ND 6.96 135.00 432.00 | FX2C2-80P-1.27DSA(71) 40 | 4053  — | H4344-ND 8.42 173.85 585.60 | FX2B-40SA-1.27R 
too | 73.55 10.5 | H10563-ND 7.07 142.80 448.80 | FX2C2-100P-1.27DSA(71) yo | 52 4816 — [iene 948° 195.70 650.20 | FX2B-6254-1.27R 
120 | 86.25 10.5 | H10564-ND 7.75 156.45 491.70 | FX2C2-120P-1.27DSA(71) 60 | 53.23 ERESSRD) 10.03 207.10 697.60 | FX2B-605A~1.27R 
o feo — (irr oh eset. Gan eon sm 
80 | 65.93 — |H4347-ND 11.39 235.13 792.00 | FX2B-80SA-1.27R 
32 30.37 8.5 H4407-ND 3.57 69.19 221.40 | FX2CA-32P-1.27DSA 100 78.63 —_ H4348-ND 11.64 254.63 902.10 | FX2B-100SA-1.27R 
40 | 3545 85 | H4408-ND 3.97 77.06 246.60 | FX2CA-40P-1.27DSA 
52 | 43.07 85 | H4409-ND 4.64 90.00 288.00 | FX2CA-52P-1.27DSA oo | ta05 }6=6—. ROGaeun BOB: « 45150408801 RORRDUSIA DIR 
60 | 4815 85 |H4410-ND 510 99.00 316.80 | FX2CA-60P-1.27DSA 39 | 2567 — [eterna 545. ~443.as-” 45010 | PROBACSDRAA OTR 
68 | 53.23 85 | H4411-ND 5.42 105.19 336.60 | FX2CA-68P-1.27DSA 40/3075  — | H4351-ND 850 17168 53955 | FX2BA-40SA-1.27R 
80 | 60.85 85 |H4412-ND 6.35 123.19 394.20 ] FX2CA-80P-1.27DSA tg) 52 | 3837 — | H4352-ND 8.58 177.18 596.80 | FX2BA-52SA-1.27R 
100 | 7355 85 |H4413-ND 6.50 131.25 412.50 | FX2CA-100P-1.27DSA 60 | 43.45 = — | H4353-ND 941 188.10 633.60 | FX2BA-60SA-1.27R 
8 | 32 | 3037 95 |H4416-ND 4418 81.00 259.20 | FX2CA1-32P-1.27DSA 68 | 48.53 — | H4354-ND 9.82 202.83 683.20 | FX2BA-68SA-1.27R 
52 | 4307 9.5 | H4418-ND 5.31 102.94 329.40 | FX2CA1-52P-1.27DSA 80 | 56.15 — |H4297-ND 10.49 216.60 729.60 | FX2BA-B0SA-1.27R 
120 | 86.25 95 | H4423-ND 7.70 155.40 488.40 | FX2CA1-120P-1.27DSA 100 | 68.85  — | H4355-ND 10.86 237.56 841.65 | FX2BA-100SA-1.27R 
20 | 2275 10.5 | H4432-ND 3.71 72.00 230.40 | FX2CA2-20P-1.27DSA 
32. | 3037 10.5 | H4433-ND 418 81.00 259.20 | FX2CA2-32P-1.27DSA Guide Plate H4356-ND 3380.00/1 | FX2B(A)-GPA 
40 | 3545 10.5 | H4434-ND 458 88.88 284.40 | FX2CA2-40P-1.27DSA Connection Pres H4357-ND 884.00/1 | HIFLEX CONNECTING PRESS HHP502 
80 | 60.85 10.5 | H4438-ND 6.96 135.00 432.00 | FX2CA2-80P-1.27DSA 
120 | 86.25 10.5 | H4440-ND 7.75 156.45 491.70 | FX2CA2-120P-1.27DSA 
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HIROSE Cut Ta 
. es pe T&RO 
Hag eecize FX1 5 Series Connectors 1mm Pitch No.of | Dim.A | Digi-Key Pricing Pricing | Hirose 
Co.,LTD. Fig.| Pins | (mm) | PartNo. 1 10 100 1,000 | Part No. 
Features: * Small and space saving design. Double-row contact arrangement at mating face. Single-row 4 20 23.50 | H10758-ND 1.43 11.63 84.38 — | DF19G-20S-1C(05) 
SMT lead design. * Equal length transmission lines. * Enhanced grounding and robust design by metal 30 33.50 | _H10759-ND 1.87 15.22 110.48 DF19G-30S-1C(05) 
shell * Large guide posts facilitate mating operation * Side lock design enables user-friendly operation 
Applications: * LCD TV, LCD panel, PDP, digital devices Specifications: » Current Rating: 0.5A » Contact 17.50 | H3109-ND 1.66 13.80 102.20 DF19G-14S-1F 
Mating Area: Gold plating * Contact Spacing: 1mm * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * UL94V-0 5 4 33.50 H3111-ND 257 21.38 158.40 — | DF19G-30S-1F 
RoHS Compliant 
14 17.50 H10760-ND 1.66 13.80 102.20 — | DF19G-14S-1F(05) 
5 20 23.50 H10761-ND 2.07 17.23 127.60 — | DF19G-20S-1F(05) 
oa 30 33.50 H10762-ND 2.57 aE 38 158. 40 DF19G-30S-1F(05) 
Shown wi Shown without own wt 
shields . shields shields 6 17.50 H3115-ND 2.02 16.74 124.00 DF19G-14S-1SD 
0 23.50 H3116-ND 2.41 19.98 148.00 — | DF19G-20S-1SD 
Cut Tape RoHS Compliant 
fi ii i ; 14 17.50 H10763-ND 2.02 16.74 124.00 — | DF19G-14S-1SD(05) 
No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each Tape and Reel) _| Hirose 6 i _ 908. 
Fig. | Pins | (mm) | Part No. 1 5 100 | aly. Pricing | Part No. 20 23.50 H10764-ND 2.41 19.98 148.00 DF19G-20S-1SD(05) 
Plug ( For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
21 24.8 | H11434-ND 78 57 AT _ — | FX15M-21P-C 
31 | 298 | H11436-ND 9308 58 | — — | FX15M-31P-C Ground Plates 
{ 31 27 Hy by 2.21 1.70 1.36 = = FX1 5-31 PC Wat Digi-Key Pricing Bier 
31 27 H11428-NDt 2.11 1.63 1.30 FX15S-31P-C Pins Part No. 1 10 100 Part No. 
41 32 H11430-NDt 2.28 1.75 1.40 _- — | FX15S-41P-C 
ot | 37 _| H11432-NDt 241 185 148 | — — | Fx158-51P-C 
Receptacle - Right Angle H3112-ND - a Z E 5. =a 40.28 | DF19G-14S-1F-GND 
24 22.4 | H11435CT-ND 179 1.30 1.06 | 1,000] 626.00 | FX15M-21S-0.5SH ka ompiram 
31 | 27.4 | H11427CT-ND 1.83 141 1.13 | 1,000} 747.00 | FX15M-31S-0.5SH 14 H10765-ND 68 5.59 40.28 | DF19G-148-1F-GND(05) 
2 31 | 27.4 | H11429CT-NDt 247 190 1.52 | 1,000 | 1009.00 | FX15S-31S-0.5SH 20 H10766-ND 72 5.89 42.75 | DF19G-20S-1F-GND(05) 
41 32.4. | H11431CT-NDt 2.76 2.13 1.70 | 1,000 1131.00 | FX15S-41S-0.5SH 30 H10767-ND 73 5: 92 42.98 | DF19G-30S-1F-GND(05) 
ai | s74 | Hi4gacrNDt 306 2.36 1.89 | 1.000 | 1252.00 | Fx15S-518-0.5SH 
Receptacle - Vertical H3117-ND 53 3.68 24.68 | DF19G-14S-1SD-GND 
3 | 31 | 27 [Hi426cT-NDt 265 2.04 1.63 | 1,000] 1084.00 | FX15-315-0.5SV 20 SSN a As 28-91 MIDE I9G:208:150-GN0 
Plug Crimp Contacts . A 
ocket Crimping Contact 
30-32AWG Gold Plating | H11424CT-ND = _ 07 | 20,000) 25.00/M | FX15-3032PCFA Ss c ping c Ee 
For Tape and Reel part numbers, change CT-ND to TR-ND. —t With shields Cut Tape T&R 
Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Hirose 
‘ Description Part No. 100 500 1,000 | Part No. 10,000 | Part No. 
DF19 Series Connectors imm Pitch DF19 Series 
. : : . : . , sees 28-30AWG Gold Plating | H3151CT-ND 6.82 23.10 35.20 | H3151TR-ND 28.00/M | DF19-2830SCFA 
Features: Ultra Low Profile; FPC type: Maximum 1.7mm thick; Discrete wire and coaxial 1.5mm thick Applications: 30-32AWG Gold Plating | H3132CT-ND 6.82 23.10 35.20 | H3132TR-ND 28.00/M | DF19-3032SCFA 
* LCD's, notebook personal computers, small OA machines, and small consumer products Specifications: * Current : : “ : 
Rating: AWG#28: 1A, AWG#30: 0.9A, AWG#32: 0.8A, FPC: 0.5A © Voltage Rating: AC100V » Operating Temperature: -35°C Tools 
~ 85°C » Operating Humidity Range: 20% ~ 80% * Insulation Resistance: 500MQ or more * Voltage Proof: No flashover Manual Crimper for DF19 Series H3131-ND 1327.30/1 HT302/DF19S 
or breakdown * Contact Resistance: 30m0 or less (50mQ or less for FPC) Material: ¢ Pin Header: Insulation: Polyamide Desk-Top Tool (for 14 core wires) H3122-ND 2414.10/1 DF19G-14S/PR-MD2 
resin, beige, UL94V-0; Terminal: Phosphor bronze, gold plated; Ground Plate: Phosphor bronze, tin-copper plated Desk-Top Tool (for 20 core wires) H3123-ND 2468.70/1 DF19G-20S/PR-MD2 
+ Socket: Insulation: Polyamide resin, beige; Ground Plate: Stainless steel tin-copper plated _* Crimp Contact: Terminal: Desk-Top Tool (for 30 core wires) ... H3124-ND 2928.90/1 DF19G-30S/PR-MD2 


Phosphor bronze, gold plated *FPC Socket: Insulation: Polyamide resin, beige, UL94V-0; Terminal: Phosphor bronze, 
gold plated * Ground Plate for FPC: Stainless steel, tin-copper plated »* Socket for micro-coaxial cables: \nsulation: LCP 
resin, beige, UL94V-0; Terminal: Phosphor bronze, gold plated; Ground Plate: Phosphor bronze, tin plated * Ground plate 
for micro-coaxial cables: Phosphor bronze, tin plated * Recommended Wire: UL1571 * Tinning is Whisker free 


DF20 Series Connectors imm Pitch 


Features: * Contact pitch: 1mm allows reliable solder and cable termination »* Low Profile: 
Total mating height above the board is 5.8mm for the straight type and 5.5mm for right 
angle type Applications: Notebook PC, small office automation equipment, small consumer 
devices, portable devices. Any application requiring low profile reliable board-to-cable 
connection with a AWG# 28, AWG# 30, AWG# 32 conductors Specifications: * Current 
Rating: AWG#28: 1A, AWG#30: 0.9A, AWG#32: 0.7A * Voltage Rating: AC100V * Operating Fig.2 rcs g4 

Temperature: -35°C ~ 85°C * Humidity Range: 20% ~ 80% «Insulation Resistance: < - or 
500MQ minimum «Contact Resistance: 30mQ maximum » Mechanical Operation: Contact 46 
Resistance of 30mQ maximum Material: * Socket Insulator/Pin Header Insulator: Polyamide, 
beige, UL94V-0 »* Socket Contact/Pin Header Contact: Phosphor bronze, gold plated * Pin 
Header Metal Fitting: Brass * V Type: Solder plating * H Type: Tin copper plating (Pb free) 


T&RO 
No.of Dim. A Digi-Key Pricing Pricing | Hirose 
Cut Tape T&RO Fig.| Pins (mm) Part No. dl 10 100 1,000 Part No. 
No.of | Dim. A | Digi-Key Pricing Pricing | Hirose Double Row Socket 
Fig. | Pins | (mm) | PartNo. 1 10 100 1,000 | Part No. 10 7.20 H3143-ND 40 280 18.80 — | DF20A-10DS-1C 
“chon Rea (| 8) #8 |S ft RE) =| pease 
8 11.55 | H3119CT-ND 4.21 34.80 261.00 | 1885.00 | DF19G-8P-1H(59) ; 5 : , : = 30DS~ 
1) 14 17.55 | H3152CT-ND 447 36.96 ~—-.277.20 — | DF19G-14P-1H(59) 40 22.20 H3146-ND 57 3.99 26.79 — | DF20A-40DS-16 
20_| 23.55 | H3120CT-ND 5.57 46.08 345.60 — | DF19G-20P-1H(59) 50 27.20 | H3147-ND BN enti! 28.67 = | DF20A-50DS-1C 
Hone comprar 10 7.30 Cae ee oa Se 481.00 | DF20F-10DP-1V(59) 
8 17.55 | H10745CT-ND 421 34.80 267.00 | 1885.00 | DF19G-8P-1H(56 i ie : : i ! ODE 
1 | 14 17.55 | H10746CT-ND 447 3696 277.20 | 2002.00 DE Sc APM eR) 20 12.30 | H3134CT-ND@ 1.88 15.31 111.15 — | DF20F-20DP-1V(59) 
20 23.55 | H10747CT-ND 5.57 46.08 345.60 | 2496.00 | DF19G-20P-1H(56) 30 17.30 H3135CT-ND@ 203 16.90 125.20 — | DF20F-30DP-1V(59) 
30 | 33.55 | H10748CT-ND 6.55 54.24 406.80 | 2938.00 | DF19G-30P-1H(56) 40 22.30) H3136CT-ND® 2.47 20.49 151.80 — | DF20F-40DP-1V(59) 
eee er eer > | 50 27.30 __|_H3137CT-ND® 2.88 23.95 177.40 | 1180.00 | DF20F-50DP-1V(59) 
g Es YP. 10 7.30 H3138CT-ND& 138 11.22 81.45 — | DF20G-10DP-1V(59) 
20 | 23.55 | H8125CT-ND 5.57 46.08 345.60 | 2496.00 | DF19K-20P-1H(59) 20 12.30 | H3139CT-ND* 1.88 1531 111.15 | 657.00 | DF20G-20DP-1V(59) 
30 | 33.55 | H3126CT-ND 6.55 54.24 406.80 — | DF19K-30P-1H(59) 30 17.30 | H3140CT-ND* 203 1690 125.20 — | DF20G-30DP-1V(59) 
2 14 17.55 H3153CT-ND. 4.99 41.28 309.60 2236.00 | DF19L-14P-1H(59) 40 22.30 H3141CT-ND& 247 20.49 151.80 — | DF20G-40DP-1V(59) 
20 | 23.55 | H8129CT-ND 5.57 46.08 345.60 — | DF19L-20P-1H(59) 50 27.30 | _H3142CT-NDx 2.88 23.95 177.40 — | DF20G-50DP-1V(59) 
30 | 33.55 | H3130CT-ND 6.55 54.24 406.80 — | DF19L-30P-1H(59) RoHS Compliant 
RoHS Compliant 10 7.30 H10726CT-ND® 147 12.00 87.08 515.00 | DF20F-10DP-1V(56) 
20°] 23.55] H10749CT-ND 5.57 46.08 345.60 | 2496.00 | DF19K-20P-1H(56) 20 1230 | H10727CT-ND® 168 13.93 103.20 | 686.00 | DF20F-20DP-1V(56) 
30 | 33.55 | H10750CT-ND 6.55 54.24 406.80 | 2938.00 | DF19K-30P-1H(56) 30 1730 | H10728CT-ND® 211 17.50 129.60 | 862.00 | DF20F-30DP-1V(56) 
2] 14 17.55 | H10751CT-ND 4.99 41.28 309.60 | 2236.00 | DF19L-14P-1H(56) 40 22.30 | H10729CT-ND@® 261 21.65 160.40 | 1067.00 | DF20F-40DP-1V(56) 
20 | 23.55 | H10752CT-ND 5.57 46.08 345.60 | 2496.00 | DF19L-20P-1H(56) » | 50 27.30 | H10730CT-ND@ —3.06~— 25.43 188.40 | 1253.00 | DF20F-50DP-1V(56) 
30 33.55 H10753CT-ND 6.55 54.24 406.80 2938.00 | DF19L-30P-1H(56) 10 7.30 H10731CT-ND& 147 12.00 87.08 515.00 | DF20G-10DP-1V(56) 
20 | 1230 | Hio7a2cr-ND& © 168 1393 10320 | 686.00] DF206-200P-1V(56) 
/ a) ES [Bere ie ae mT [orem nes eee RR pecan 
20 | 23.55 | H3128CT-ND 5.57 46.08 345.60 — | DF19KR-20P-1H(59) ; | : / . ; -40DP- 
RoHS Compliant 50 27.30 | H10735CT-ND& 3.06 2543 188.40 | 1253.00 | DF20G-50DP-1¥(56) 
14 17.55 H10754CT-ND 4.99 41.28 309.60 2236.00 | DF19KR-14P-1H(56) * With Boss @ Without Boss ¢ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
3 | 29 | 2355 | H10755CT-ND 5.57 46.08 345.60 | 2496.00 | DF19KR-20P-1H(56) ag 
socket Crimping Contants 
8 11.50 | H3101-ND 51 3.18 18.25 — | DF19-8S-1C 
14 | 1750 | H3102-ND 53368) (24.68 — | DFt9-14S-1¢ ae CotiTane es UO | 
20 23.50 | H3103-ND 74 5.15 34.55 — | DF19-208-16 Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Hirose 
4 30 33.50 H3104-ND 79 6.42 46.58 — | DF19-30S-1C Description Part No. 100 500 1,000 | Part No. 10,000 | Part No. 
8 11.50 | H3105-ND 85 6.91 50.18 — | DF196-88-1¢ DF20 Series 
ey te ee a = | pee 28-30AWG Gold Plating | H3148CT-ND 5.27 17.85 27.20 | H3148TR-ND| 22.00/M| DF20F-2830SCFA 
: : ae : 30-32AWG Gold Plating | H3149CT-ND 5.27 ‘17.85 _ 27.20 | H3149TR-ND | _22.00/M | DF20F-3032SCFA 
RoHS Compliant 
1) 8 7750 | H10756-ND 85 6.91 50.18 —T DFI9G-8-16(05) Tools 
14 17.50 | H10757-ND 111 9.02 65.48 — | DF19G-148-16(05) Manual Crimper for DF20 Series H3150-ND 1388.40/1 HT302/DF20B-2830S 


More Product Available Online: www.digikey.com 
94 (T073) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


HIROSE i No. of | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
Hes ELECTRIC DF1 3 Series Con nectors Pins A B Part No. 1 25 100 | PartNo. 
Co.,LTD. 1.25mm Pitch 4 665 3.75 | H2209-ND 57 10.31 33.75 | DF13-4P-1.25V(20) 
DF13 Series is 1.25mm pitch, compact “PCB-to-Wire” Nylon Connectors best suited for high density ; ia poe eto of bed aoe Beco Bev 
applications requiring reduced cost production, and light-weight. Electrical Specifications: * Current 7 10.40 750 H2212-ND 70 13.06 42.75 DF13-7P-1 25V(20) 
Capacity: 1A * Rated Voltage: AC150V * Insulation Resistance: Condition: DC100, Standard Value: 8 11.65 875 H2213-ND 87 15.81 51 35 DF13-8P-1 25V(20) 
Min. 500MQ * Withstanding Voltage: Condition: At specified value, Standard Value: ACS500V. » Contact 9 42.90 10.00 H3335-ND 95 17.19 56 25 DF13-9P-1.25V(20) 
Resistance: Condition: At DC 0.1A, Standard Value: Maximum 30m. Material and Finish: * Pin Header 10 14.15 41.25 H2214-ND 99 17.88 58.50 DF13-10P-1 25V(20) 
Insulator: Polyimide resin, beige, UL94V-0. * Pin Header Contact: Brass, tin plating and gold plating. » Pin 1 15.40 42.50 H2215-ND 106 19.25 63.00 DF13-11P-1.25V(20) 
Header Hardware: Brass, tin plating and gold plating. * Crimp Socket Insulator: Polyimide resin, beige, 42 16.65 13.75 H2216-ND 106 19.25 63.00 DF13-12P-1.25V(20) 
UL94V-0. * Crimp Socket Contact: Phosphor bronze, tin plating and gold plating. ‘ 7 i 7 i; : 
14 19.15 16.25 | H2217-ND 1.14 20.63 67.50 | DF13-14P-1.25V(20) 
15 20.40 17.50 | H2218-ND 1.25 22.69 74.25 | DF13-15P-1.25V(20) 
Fig. 4 — Single Row, SMT with Guide Posts, Vertical Pin Header — Gold Plating 
2 4.15 1.25. | H3336-ND 72 13.06 42.75 | DF13-2P-1.25V(50) 
3 5.40 2.50 | H3337-ND 87 15.81 51.75 | DF13-3P-1.25V(50) 
4 6.65 3.75 | H3338-ND 1.06 19.25 63.00 | DF13-4P-1.25V(50) 
5 7.90 5.00 | H3339-ND 1.14 20.63 67.50 | DF13-5P-1.25V(50) 
6 9.15 6.25 | H3340-ND 1.25 22.69 74.25 | DF13-6P-1.25V(50) 
7 10.40 7.50 | H3341-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13-7P-1.25V(50) 
8 11.65 8.75 | H3342-ND 1.56 28.19 92.25 | DF13-8P-1.25V(50) 
9 12.90 10.00 | H3343-ND 1.71 30.94 101.25 | DF13-9P-1.25V(50) 
10 14.15 11.25 | H38344-ND 1.82 33.00 108.00 | DF13-10P-1.25V(50) 
"1 15.40 12.50 | H3345-ND 1.86 33.69 110.25 | DF13-11P-1.25V(50) 
12 16.65 13.75 | H38346-ND 1.86 33.69 110.25 | DF13-12P-1.25V(50) 
14 19.15 16.25 | H3347-ND 1.89 36.25 116.00 | DF13-14P-1.25V(50) 
15 20.40 17.50 _| H3348-ND 1.98 38.13 122.00 | DF13-15P-1.25V(50) 
Fig. 5 — Single Row, SMT, Vertical Pin Header with Boss — Tin Plating 
2 4.15 1.25 | H3393-ND 50 7.50 23.50 ] DF13B-2P-1.25V(20) 
3 5.40 2.50 | H3394-ND 60 9.00 28.20 | DF13B-3P-1.25V(20) 
4 6.65 3.75 | H3395-ND 57 10.31 33.75 | DF13B-4P-1.25V(20) 
5 7.90 5.00 | H3396-ND 61 11.00 36.00 | DF13B-5P-1.25V(20) 
6 9.15 6.25 | H3397-ND 65 11.69 38.25 | DF13B-6P-1.25V(20) 
7 10.40 7.50 | H3398-ND 72 13.06 42.75 | DF13B-7P-1.25V(20) 
8 11.65 8.75 | H3399-ND 87 15.81 51.75 | DF13B-8P-1.25V(20) 
awed 9 12.90 10.00 | H3400-ND 95 17.19 56.25 | DF13B-9P-1.25V(20) 
Guide Post 10 14.15 11.25 | H3401-ND 99 17.88 58.50 | DF13B-10P-1.25V(20) 
1 15.40 12.50 | H3402-ND 1.06 19.25 63.00 | DF13B-11P-1.25V(20) 
_ _ = = - 12 16.65 13.75 | H3403-ND 1.06 19.25 63.00 | DF13B-12P-1.25V(20) 
No. of | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 14 19.15 16.25 | H3404-ND 114 20.63 67.50 | DF13B-14P-1.25V(20) 
Pins A B Part No. 1 25 100 | Part No. 15 20.40 17.50 _| H3405-ND 1.25 22.69 74.25 | DF13B-15P-1.25V(20) 
Fig. 1 — Single Row Crimp Socket Fig. 5 — Single Row, SMT, Vertical Pin Header with Boss — Gold Plating 
2 4.15 1.25 H2179-ND 28 2.88 7.13 | DF13-28-1.25C) 2 4.15 1.25 H3406-ND 72 13.06 42.75 | DF13B-2P-1.25V(50) 
3 5.40 2.50 H2180-ND .23 2.44 6.88 | DF13-3S-1.25C 3 5.40 2.50 H3407-ND 87 15.81 51.75 | DF13B-3P-1.25V(50) 
4 6.65 3.75 H2181-ND 34 3.71 10.45 | DF13-4S-1.25C 4 6.65 3.75 H3408-ND 1.06 19.25 63.00 | DF13B-4P-1.25V(50) 
5 7.90 5.00 H2182-ND 28 3.35 10.00 | DF13-5S-1.25C 5 7.90 5.00 H3409-ND 1.14 20.63 67.50 | DF13B-5P-1.25V(50) 
6 9.15 6.25 H2183-ND .29 3.52 10.50 | DF13-6S-1.25C 6 9.15 6.25 H3410-ND 1.25 2269 74.25 | DF13B-6P-1.25V(50) 
a 10.40 7.50 H2184-ND 30 3.60 10.75 | DF13-7S-1.25C 7 10.40 7.50 H3411-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13B-7P-1.25V(50) 
8 11.65 8.75 H2185-ND AT 5.61 16.75 | DF13-8S-1.25C 8 11.65 8.75 H3412-ND 1.56 28.19 92.25 | DF13B-8P-1.25V(50) 
9 12.90 10.00 | H3300-ND 55 6.53 19.50 | DF13-9S-1.25C 9 12.90 10.00 | H3413-ND 1.71 30.94 101.25 | DF13B-9P-1.25V(50) 
10 14.15 11.25 | H2186-ND 50 §.95 17.75 | DF13-10S-1.25C 10 14.15 11.25 | H3414-ND 1.82 33.00 108.00 | DF13B-10P-1.25V(50) 
11 15.40 12.50 | H2187-ND 53 6.37 19.00 | DF13-11S-1.25C 1 15.40 12.50 | H3415-ND 1.86 33.69 110.25 | DF13B-11P-1.25V(50) 
12 16.65 13.75 | H2188-ND 55 6.53 19.50 | DF13-128-1.25C 12 16.65 13.75 | H8416-ND 1.69 32.50 104.00 | DF13B-12P-1.25V(50) 
13 17.90 15.00 | H3301-ND 53 6.37 19.00 | DF13-13S-1.25C 14 19.15 16.25 | H3417-ND 1.89 36.25 116.00 | DF13B-14P-1.25V(50) 
14 19.15 16.25 | H2189-ND 47 7.05 22.09 | DF13-14S-1.25C 15 20.40 17.50 _| H3418-ND 1.98 38.13 122.00 | DF13B-15P-1.25V(50) 
15 20.40 17.50 _| H2259-ND _ 51 6.11 18.25 | DF13-15S-1.25C Fig. 5 — Single Row, SMT, Vertical Pin Header without Boss — Tin Plating 
: -_ Fig. a= Single Row, Vertical fin Header — Tin Plating a 2 4.15 1.25 H3419-ND 50 7.50 23.50 | DF13C-2P-1.25V(20) 
5 Banoo) Rea oe Bie. Woe | DEE ob jena 3 5.40 2.50 | H3420-ND 60 9.00 28.20 | DF13C-3P-1.25V(20) 
; . : . . : 4 6.65 3.75 | H3421-ND 57 10.31 33.75 | DF13C-4P-1.25V(20) 
4: 6.65 3.75 | H2193-ND 540 8.03 25.15 | DF13-4P-1.25DSA 5 7.90 5.00 | H3422-ND 61 11.00 36.00 | DF13C-5P-1.25V(20) 
4 ne 50 te ee et ince aiae OF oer pence 6 9.15 6.25 | H3423-ND 65 11.69 38.25 | DF13C-6P-1.25V(20) 
3 joao 70. (iReeoetercs ee 4G a1. 7 4a78,|DEIS-TRADEDSA 7 10.40 7.50 | H3424-ND 72 13.06 42.75 | DF13C-7P-1.25V(20) 
8 | 1165 875 | H2197-ND 71 12.86 42.08 | DF13-8P-1.250SA 3 | 1290 1000 | He426ND 85 1749 56.25 | DF130-9P-1.25v120) 
9 12.90 10.00 | H3302-ND 99 17.88 58.50 | DF13-9P-1.25DSA(20) 10 1415 1125 | H3427-ND 99 «1788 ~©58.50 | DF13C-10P-1 Aa o) 
7 1S 11-25 eee Be, tao” ab ed | DES Oreo. 1 15.40 12.50 | H3428-ND 106 1025 63.00 | DFisc-11P-1.28v\20) 
1 15.40 12.50 | H3303-ND 1.06 19.25 63.00 | DF13-11P-1.25DSA(20) 12 1665 1375 | Had429-ND 1106 1925 63.00 | DF13C-12P-1.25V(20) 
12 16.65 13.75 | H2320-ND 87 15.81 51.75 | DF13-12P-1.25DSA 14 1918 1625 | He430-ND 114 2063 67.50 | DF13C-14P-1.25V(20) 
13 17.90 15.00 | H3304-ND 1.14 20.63 67.50 | DF13-13P-1.25DSA(20) 15 20.40 1750 | H3431-ND 125 2269 74.25 | DF13C-15P-1.25V(20) 
14 19.15 16.25 | H2321-ND 97 17.53 57.38 | DF13-14P-1.25DSA z ee . _ = : : 
15 20.40 47.50 H2322-ND 102 18.49 6053 | DF13-15P-125DSA Fig. 5 — Single Row, SMT, Vertical Pin Header without Boss — Gold Plating 
Fig. 2 — Single Row, Vertical Pin Header — Gold Plating a Swe cone ay, aepia cefee prise ae aevc0) 
2 4.15 1.25 | H3305-ND 57 -10.31 33.75 | DF13-2P-1.25DSA(50) i ees 63.75 ete 1106 1925 6300 | DF13C-4P-128V(80) 
3 5.40 2.50 | H3306-ND 76 13.75 45.00 | DF13-3P-1.25DSA(50) : : : ; : ; 
ri bes 375 \esorND 76 13:78 48.00 | DF13-4P-1.25DSA(60) 5 7.90 5.00 | H3435-ND 1.14 20.63 67.50 | DF13C-5P-1.25V(50) 
. 790 5.00 | H3308-ND ‘4 1843 4950 | DF13-5P-1.25D8A(50) 6 915 6.25 | H3436-ND 1.25 22.69 74.25 | DF13C-6P-1.25V(50) 
6 915 625 | H3309-ND 1110 19:94 65.25 | DF13-6P-1.25DSA(50) £ 10.400 7.50 aD 1.83" 2806) 18:75: DEASG:7E <1 25150) 
7 10.40 7.50 | H3310-ND 1106 19.25 63.00 | DF13-7P-1.25DSA(50) 2 eA cca ee Seas caer ge | Getocopc seven 
8 11.65 8.75 | H3311-ND 1.14 20.63 67.50 | DF13-8P-1.25DSA(50) : : z : : ; HOR =1-26V (50) 
9 1290 10.00 | Hasi12-ND 122 2200 72.00 | DF13-9P-1 25DSA(50) 10 14.15 11.25 | H3440-ND 1.82 33.00 108.00 | DF13C-10P-1.25V(50) 
10 1415 1125 | H9312-ND 133 24.06 78.75 | DF13-10P-1.25DSA(50) "1 15.40 12.50 | H3441-ND 1.86 33.69 110.25 | DF13C-11P-1.25V(50) 
11 1540 1260 | Hasi4-ND 137 2475 81.00 | DF13-11P-1.25DSA(50) 12 16.65 13.75 | H3442-ND 1.69 32.50 104.00 | DF13C-12P-1.25V(50) 
12 16.65 13.75 | H3315-ND 1.69 32.50 104.00 | DF13-12P-1.25DSA(50) pean teen. peas oe Seas 43800 Beis ise 1 eevieos 
14 19.15 16.25 | H3316-ND 1.60 28.88 94.50 | DF13-14P-1.25DSA(50) eee i = Z ae. 7 = 
15 20.40 17.50 H3317-ND 171 30.94 101.25 | DF13-15P-1.25DSA(50) Fig. 6 — Single Row, SMT, Right Angle Pin Header with Boss — Tin Plating 
Fig. 3 — Single Row, Right Angle Pin Header — Tin Plating 2 445 7.25 | H2279-ND 50 7.50 23.50 | DF13-2P-1.25H(20) 
2 45 125] H2199-ND 45 6.75 D115 | DF13-2P-1 25080) 3 5.40 2.50 | H2220-ND 60 9.00 28.20 | DF13-3P-1.25H(20) 
3 540 250 | H2260-ND 55 8.25 2585 | DF13-3P-1.25D8(20) 4 6.65 3.75 | H2221-ND 57 10.31 33.75 | DF13-4P-1.25H(20) 
4 665 375 | H2201-ND 65 975 30.55 | DF13-4P-1.25D8(20) 5 7.90 5.00 | H2222-ND 65 11.69 38.25 | DF13-5P-1.25H(20) 
5 790 500 | H2202-ND ‘61 11.00 36.00 | DF13-5P-1.25DS(20) 6 915 6.25 | H2223-ND 68 12.38 40.50 | DF13-6P-1.25H(20) 
6 915 625 | H2203-ND ‘68 «12.38» 40.50 | DF13-6P-1.25DS(20) 7 10.40 7.50 | H2224-ND 76 13.75 45.00 | DF13-7P-1.25H(20) 
7 40.40. 750 | H2204-ND 76 13.75 45.00 | DF13-7P-1.25DS(20) 8 11.65 8.75 | H2225-ND 87 15.81 51.75 | DF13-8P-1.25H(20) 
8 41.65 875 | H2205-ND (95 17.19 56.25 | DF13-8P-1.25DS(20) 9 12.90 10.00 | H3349-ND. 95 17.19 56.25 | DF13-9P-1.25H(20) 
9 4290 10.00 | H3318-ND 114 2063 67.50 | DF13-9P-1.25D8(20) 10 14.15 11.25 | H2226-ND 1.06 19.25 63.00 | DF13-10P-1.25H(20) 
10 14.15 11.25 | H2206-ND 1.06 19.25 63.00 | DF13-10P-1.25DS(20) 11 15.40 12.50 | H2227-ND 1.06 19.25 63.00 | DF13-11P-1.25H(20) 
11 15.40 12.50 | H3319-ND 1.37 24.75 81.00 | DF13-11P-1.25DS(20) 12 16.65 13.75 | H2228-ND 1.10 19.94 65.25 | DF13-12P-1.25H(20) 
12 16.65 13.75 | H2323-ND 1.48 26.81 87.75 | DF13-12P-1.25DS(20) 14 19.15 16.25 | H2229-ND 1.22 22.00 72.00 | DF13-14P-1.25H(20) 
14 19.15 16.25 | H2324-ND 1.22 22.00 72.00 | DF13-14P-1.25DS(20) 15 ___| 20.40 __17.50___| H2230-ND 1.25 22.69 _74.25 | DF13-15P-1.25H(20) 
15 20.40 17.50 _| H2325-ND 1.79 32.31 105.75 | DF13-15P-1.25DS(20) Fig. 6 — Single Row, SMT, Right Angle Pin Header with Boss — Gold Plating 
Fig. 3 — Single Row, Right Angle Pin Header — Gold Plating 2 4.15 1.25 H3350-ND 72 13.06 42.75 | DF13-2P-1.25H(50) 
2 4.15 1.25 H3320-ND 60 9.00 28.20 | DF13-2P-1.25DS(50) 3 5.40 2.50 H3351-ND 87 = 15.81 51.75 | DF13-3P-1.25H(50) 
3 5.40 2.50 H3321-ND 57 10.31 33.75 | DF13-3P-1.25DS(50) 4 6.65 3.75 H3352-ND 1.06 19.25 63.00 | DF13-4P-1.25H(50) 
4 6.65 3.75 H3322-ND 72 13.06 42.75 | DF13-4P-1.25DS(50) 5 7.90 5.00 H3353-ND 114 20.63 67.50 | DF13-5P-1.25H(50) 
5 7.90 5.00 H3323-ND 84 15.13 49.50 | DF13-5P-1.25DS(50) 6 9.15 6.25 H3354-ND 1.25 22.69 74.25 | DF13-6P-1.25H(50) 
6 9.15 6.25 H3324-ND 95 17.19 56.25 | DF13-6P-1.25DS(50) 7 10.40 7.50 H3355-ND 1.33 24.06 = 78.75 | DF13-7P-1.25H(50) 
7 10.40 7.50 H3325-ND 1.06 19.25 63.00 | DF13-7P-1.25DS(50) 8 11.65 8.75 H3356-ND 1.56 28.19 92.25 | DF13-8P-1.25H(50) 
8 11.65 8.75 H3326-ND 1.22 22.00 72.00 | DF13-8P-1.25DS(50) 9 12.90 10.00 H3357-ND 1.71 30.94 101.25 | DF13-9P-1.25H(50) 
9 12.90 10.00 H3327-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13-9P-1.25DS(50) 10 14.15 11.25 H3358-ND 1.82 33.00 108.00 | DF13-10P-1.25H(50) 
10 14.15 9 11.25 H3328-ND 1.37. 24.75 81.00 | DF13-10P-1.25DS(50) 1 15.40 12.50 H3359-ND 1.86 33.69 110.25 | DF13-11P-1.25H(50) 
11 15.40 12.50 | H3329-ND 1.48 26.81 87.75 | DF13-11P-1.25DS(50) 12 16.65 = 13.75 H3360-ND 1.69 32.50 104.00 | DF13-12P-1.25H(50) 
12 16.65 13.75 | H3330-ND 1.60 28.88 94.50 | DF13-12P-1.25DS(50) 14 19.15 16.25 | H3361-ND 1.89 36.25 116.00 | DF13-14P-1.25H(50) 
14 19.15 16.25 H3331-ND 1.82 33.00 108.00 | DF13-14P-1.25DS(50) 15 20.40 17.50 H3362-ND 1.98 38.13 122.00 _| DF13-15P-1.25H(50) 
15 20.40 17.50 H3332-ND 1.63 29.56 96.75 | DF13-15P-1.25DS(50) Fig. 6 — Single Row, SMT, Right Angle Pin Header without Boss — Tin Plating 
Fig. 4 — Single Row, SMT, Vertical Pin Header with Guide Posts — Tin Plating 2 4.15 1.25 H3367-ND 50 7.50 23.50 | DF13A-2P-1.25H(20) 
2 415 7.25 | H2207-ND 50 7.50 23.50 | DF13-2P-1.25V(20) 3 5.40 2.50 __| H3368-ND 60 9.00 28.20 | DF13A-3P-1.25H(20) 
3 5.40 2.50 H2208-ND 60 9.00 28.20 | DF13-3P-1.25V(20) * With Boss t+ Without Boss + Cut Tape 0 Tape and Reel (Continued) 
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Hes OSE DF13 Series Connectors (Cont.) No. of | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
CO.,LTD. 1.25mm Pitch Fig. | Contacts A B Part No. il 25 100 | Part No. 
7 13.70 7.50 | H1516-ND 1.56 28.19 92.25 | DF14-7P-1.25H(20) 
No. of | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing HirGes 8 14.95 8.75 |H1517-ND 1.67 30.25 = 99.00 | DF14-8P-1.25H(20) 
Se ee fe * | 20 | 2008 2375 |HisenND 237 45.63 146.00 | DFI420P-1 25H(20) 
: oe a iesee Ne ma {yay 2 er para ey 30 42.45 36.25 | H1523-ND 2.89 55.63 _ 178.00 | DF14-30P-1.25H(20) 
6 9.15 6.25 H3371-ND 65 11.69 38.25 | DF13A-6P-1.25H(20) Tin Plating, With Boss — RoHS Compliant 
7 10.40 7.50 H3372-ND 72 13.06 42.75 | DF13A-7P-1.25H(20) 2 7.45 1.25 | H10310-ND 1.25 22.69 74.25 | DF14-2P-1.25H(25) 
8 11.65 8.75 | H8373-ND 87 = 15.81 51.75 | DF13A-8P-1.25H(20) 3 8.70 2.50 |H10314-ND 1.33 24.06 78.75 | DF14-3P-1.25H(25) 
9 12.90 10.00 | H8374-ND 95 17.19 56.25 | DF13A-9P-1.25H(20) 4 9.95 3.75 |H10316-ND 1.44 26.13 85.50 | DF14-4P-1.25H(25) 
10 14.15 11.25 H3375-ND 99 17.88 58.50 | DF13A-10P-1.25H(20) 5 11.20 5.00 |H10318-ND 1.48 26.81 87.75 | DF14-5P-1.25H(25) 
a 15.40 12.50 H3376-ND 1.06 19.25 63.00 | DF13A-11P-1.25H(20) 6 12.45 6.25 |H10320-ND 1.56 28.19 92.25 | DF14-6P-1.25H(25) 
12 16.65 13.75 H3377-ND 1.10 19.94 65.25 | DF13A-12P-1.25H(20) 7 13.70 7.50 |H10322-ND 1.60 28.88 94.50 | DF14-7P-1.25H(25) 
14 19.15 16.25 H3378-ND 1.22 22.00 72.00 | DF13A-14P-1.25H(20) 2 8 14.95 8.75 | H10324-ND 1:71 30.94 101.25 | DF14-8P-1.25H(25) 
15 20.40 17.50 H3379-ND_ 1.25 2269 74.25 | DF13A-15P-1.25H(20) 9 16.20 10.00 | H10326-ND 1.75 31.63 103.50 | DF14-9P-1.25H(25) 
Fig. 6 — Single Row, SMT, Right Angle Pin Header without Boss — Gold Plating 10 17.45 11.25 | H10302-ND 1.86 33.69 110.25 | DF14-10P-1.25H(25) 
2 4.15 1.25 H3380-ND 72 13.06 42.75 | DF13A-2P-1.25H(50) 15 23.70 17.50 | H10304-ND 2.41 40.63 130.00 | DF14-15P-1.25H(25) 
3 5.40 2.50 H3381-ND 87 = 15.81 51.75 | DF13A-3P-1.25H(50) 20 29.95 23.75 |H10306-ND 2.47 47.50 152.00 | DF14-20P-1.25H(25) 
4 6.65 3.75 H3382-ND 1.06 19.25 63.00 | DF13A-4P-1.25H(50) 25 36.20 30.00 |H10308-ND 2.80 53.75 172.00 | DF14-25P-1.25H(25) 
5 7.90 5.00 H3383-ND 1.14 20.63 67.50 | DF13A-5P-1.25H(50) 30 42.45 36.25 |H10312-ND 3.02. 58.13 __ 186.00 | DF14-30P-1.25H(25) 
6 915 6.25 | H3384-ND 1.25 22.69 74.25 | DF13A-6P-1.25H(50) Tin Plating: Withcat Boss 
7 10.40 7.50 | H8385-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13A-7P-1.25H(50) gs 
8 11.65 8.75 H3386-ND 1.56 28.19 92.25 | DF13A-8P-1.25H(50) 2 7.45 1.25 | H1524-ND 1.22 22.00 72.00 | DF14A-2P-1.25H(20) 
9 12.90 10.00 | H3387-ND 1.71 30.94 101.25 | DF13A-9P-1.25H(50) 3 8.70 2.50 | H1525-ND 1.25 22.69 74.25 | DF14A-3P-1.25H(20) 
10 14.15 11.25 | H3388-ND 1.82 33.00 108.00 | DF13A-10P-1.25H(50) 6 12.45 6.25 | H1528-ND 1.48 26.81 87.75 | DF14A-6P-1.25H(20) 
11 15.40 12.50 | H3389-ND 1.86 33.69 110.25 | DF13A-11P-1.25H(50) c4 13.70 7.50 | H1529-ND 1.56 28.19 92.25 | DF14A-7P-1.25H(20) 
12 16.65 13.75 H3390-ND 1.69 32.50 104.00 | DF13A-12P-1.25H(50) 8 14.95 8.75 | H1530-ND 1.67 30.25 99.00_| DF14A-8P-1.25H(20) 
14 19.15 16.25 H3391-ND 1.89 36.25 116.00 | DF13A-14P-1.25H(50) 2 9 16.20 10.00 | H1531-ND 1.71 30.94 = 101.25 | DF14A-9P-1.25H(20) 
15 20.40 17.50 H3392-ND 1.98 38.13 122.00 | DF13A-15P-1.25H(50) 10 17.45 11.25 | H1532-ND 1.82 33.00 108.00 | DF14A-10P-1.25H(20) 
Fig. 7 — Dual Row Crimp Sockets 15 23.70 17.50 | H1533-ND 2.02 38.75 124.00 | DF14A-15P-1.25H(20) 
10 10.40 5.00 H2231-ND 33 3.94 11.75 | DF13-10DS-1.25C 20 29.95 23.75 | H1534-ND 2.37 45.63 146.00 | DF14A-20P-1.25H(20) 
20 16.65 11.25 H2232-ND .40 4.77 14.25 | DF13-20DS-1.25C 25 36.20 30.00 | H1535-ND 2.70 51.88 166.00 | DF14A-25P-1.25H(20) 
30 22.90 17.50 H2233-ND 48 5.70 17.00 | DF13-30DS-1.25C 30 42.45 36.25 | H1536-ND 2.89 55.63 178.00 | DF14A-30P-1.25H(20) 
40 29.15 23.75 _| H2234-ND 54___6.45 _19.25 | DF13-40DS-1.25C Tin Plating, Without Boss — RoHS Compliant 
Fig. 8 — SMT Straight Pin Headers with Guide Posts — Tin Plating 2 7.45 7.25 ]H10336-ND 1.25 22.69 74.25 | DF14A-2P-1.25H(25) 
10 12.1 5.00 H3365-ND{ 95 17.19 56.25 | DF13A-10DP-1.25V(20) 3 8.70 2.50 |H10340-ND 1.33 24.06 78.75 | DF14A-3P-1.25H(25) 
20 18.35 11.25 | H3366-NDt 1.25 22.69 74.25 | DF13A-20DP-1.25(20) 4 9.95 3.75 |H10342-ND 1.44 26.13 85.50 | DF14A-4P-1.25H(25) 
Fig. 8 — SMT Straight Pin Headers with Guide Posts — Tin Plating — RoHS Compliant 5 41.20 5.00 |H10344-ND 4.48 26.81 87.75 | DF14A-5P-1.25H(25) 
10 12.4 5.00 | H10155-ND* 95 17.19 56.25 | DF13-10DP-1.25V(25) 6 12.45 6.25 |H10346-ND 1.56 28.19 92.25 | DF14A-6P-1.25H(25) 
20 18.35 11.25 | H10156-ND* 1.33 24.06 78.75 | DF13-20DP-1.25V(25) 7 13.70 7.50 |H10348-ND 1.60 2888 94.50 | DF14A-7P-1.25H(25) 
10 124 5.00 | H10157-NDt 95 17.19 56.25 | DF13A-10DP-1.25V(25) 2 8 14.95 8.75 |H10350-ND 1.71 30.94 101.25 | DF14A-8P-1.25H(25) 
20 18.35 11.25 | H10158-NDt 1.33 24.06 78.75 | DF13A-20DP-1.25V(25) 9 16.20 10.00 |H10352-ND 1.75 = 31.63 -—- 103.50 | DF14A-9P-1.25H(25) 
Fig. 8 — SMT Straight Pin Headers with Guide Posts — Gold Plating — RoHS Compliant 10 17.45 11.25 |H10328-ND 1.86 33.69 110.25 | DF14A-10P-1.25H(25) 
10 12.10 5.00 | H10159-ND* 99 17.88 58.50 | DF13-10DP-1.25V(55) 15 23.70 17.50 |H10330-ND 2.11 40.63: 130.00 | DF14A-15P-1.25H(25) 
20 18.35 11.25 | H10160-ND* 1.48 26.81 87.75 | DF13-20DP-1.25V(55) 20 29.95 23.75 |H10332-ND 247 47.50 152.00 | DF14A-20P-1.25H(25) 
30 24.60 17.50 | H10161-ND* 1.69 32.50 104.00 | DF13-30DP-1.25V(55) 25 36.20 30.00 |H10334-ND 2.80 53.75 172.00 | DF14A-25P-1.25H(25) 
40 30.85 23.75 | H10162-ND* 241 40.63 130.00 | DF13-40DP-1.25V(55) 30 42.45 36.25 |H10338-ND 3.02 558.13 186.00 | DF14A-30P-1.25H(25) 
Fig. 8 — SMT Straight Pin Headers without Guide Posts — Gold Plating — RoHS Compliant Gold Plating, With Boss 
10 12.10 5.00 | H10163-ND 99 17.88 58.50 | DF13A-10DP-1.25V(55) 2 745 125 7H1537-ND 722 22.00 72.00 | DF14-2P-1 25H(60) 
20 18.35 11.25 | H10164-ND 1.48 26.81 87.75 | DF13A-20DP-1.25V(55) 3 870 250 | H1538-ND 133 24.068 78.75 | DF14-3P-1.25H(50) 
30 24.60 17.50 | H10165-ND 1.69 32.50 104.00 | DF13A-30DP-1.25V(55) 4 995 375 |H1539-ND 1144 26.13 85.50 | DF14-4P-1_25H(50) 
40 30.85 23.75 _| H10166-ND 2411 40.63 130.00 | DF13A-40DP-1.25V(55) 7 13.70 750 | H1542-ND 1167 30.25 99.00 | DF14-7P-1_25H(50) 
Fig. 9 — Dual Row Receptacles — Gold Plating — RoHS Compliant 2 9 16.20 40.00 | H1544-ND 1.86 33.69 110.25 | DF14-9P-1.25H(50) 
20 15.40 11.25 | H10167-ND 2.73 52.50 168.00 | DF13-20DS-1.25DSA(55) 10 17.45 11.251 H1545-ND 1.66 31.88 102.00 | DF14-10P-1.25H(60) 
40 27.90 __ 23.75 _| H10168-ND 3.89 75.38 _241.20 | DF13-40DS-1.25DSA(55) 20 29:95 2375 | H1547-ND 260 50.00 160.00 | DF14-20P-1 25H(50) 
Fig. 10 — Socket Crimp Contact 25 36.20 30.00 | H1548-ND 2.96 56.88 182.00 | DF14-25P-1.25H(50) 
Tin Plating H9992CT-ND¢ 2.79/100 DF13-2630SCF 30 42.45 36.25 _| H1549-ND 2.96 57.38 183.60 _| DF14-30P-1.25H(50) 
AWG 26-30 H9992TR-NDO 110.00/10,000 ; 7 
Gold Platin H9991CT-ND¢ 6.20/100 Gold Plating, With Boss — RoHS Compliant 
9 DF13-2630SCFA 
AWG 26-30 H9991TR-NDO 260.00/10,000 2 7.45 1.25 | H10311-ND 1.25 22.69 74.25 | DF14-2P-1.25H(55) 
Hand Crimp Tools and Die Sets 3 8.70 2.50 |H10315-ND 1.37 24.75 81.00 | DF14-3P-1.25H(55) 
Tool with Non-Removable Die | H9994-ND 832.00/1 DF13-TB2630HC Fs 9.95 3.75 [RCSIGNDR 81.48 8 =626.81 87.75 | DF14-4P-1.25H(55) 
Tool with Die Set H10889-ND 832.00/1 DF13-TB2630HC/US1 5 11.20 5.00 [RICSISINDE 81.56 628.19 = 92.25 | DF14-5P-1.25H(55) 
Tool without Die Set H9926-ND 332.50/1 HRUS-HT-1 6 12.45 6.25 |H10321-ND 1.67 30.25 99.00 | DF14-6P-1.25H(55) 
Die Set for H9926-ND H9929-ND 518.70/1 DF13-TB2630HC/US-DS 7 13.70 7.50 [ioseeNDg 1:71 = 30.94 101.25. | DF14-7P-1.25H(55) 
Die Set without Tool H10890-ND 518.70/1 DF13-TB2630HC/US1-DS| 2 8 14.95 8.75 [RIOS2NDR 1.82 = 33.00 108.00 | DF14-8P-1.25H(55) 
Extraction Tool 9 16.20 10.00 |H10327-ND 1.66 31.88 102.00 | DF14-9P-1.25H(55) 
Crimp Pin and Socket H9996-ND Z90/ DF-C-PO®B) 10 17.45 11.25 |H10303-ND 1.69 3250 104.00 | DF14-10P-1.25H(55) 
= : 15 23.70 17.50 |H10305-ND 2.31 44.38 142.00 | DF14-15P-1.25H(55) 
* With Boss t+ Without Boss + Cut Tape ¢ Tape and Reel 20 29.95 23.75 |H10307-ND 2.70 51.88 166.00 | DF14-20P-1.25H(55) 
25 36.20 30.00 |H10309-ND 3.12 60.00 192.00 | DF14-25P-1.25H(55) 
: 30 42.45 36.25 |H10313-ND _3.07__—-59.63__—: 190.80 | DF14-30P-1.25H(55) 
DF14 Series Connectors 1.25mm Pitch Gold Plating, Without Boss 
Features: * Board mounting height: 2.5mm 2 7.45 1.25 | H1550-ND 1.22 22.00 72.00 | DF14A-2P-1.25H(50) 
* Box structure to prevent twisting and 3 8.70 2.50 |H1551-ND 1.33 24.06 = 78.75 | DF14A-3P-1.25H(50) 
misinsertion * Metal holddown is attached to 4 9.95 3.75 | H1552-ND 1.44 26.13 85.50 | DF14A-4P-1.25H(50) 
prevent the solder peel Applications: * LCD 5 11.20 5.00 | H1553-ND 1.48 26.81 87.75 | DF14A-5P-1.25H(50) 
* Notebook PC « Mobile terminal small business 6 12.45 6.25 H1554-ND. 1.60 28.88 94.50 | DF14A-6P-1.25H(50) 
equipment * Video camera Specifications: 2 7 13.70 7.50 | H1555-ND 1.67 30.25 99.00 | DF14A-7P-1.25H(50) 
* Current Rating: 1A * Voltage Rating: 150VAC 9 16.20 10.00 | H1557-ND 1.86 33.69 110.25 | DF14A-9P-1.25H(50) 
* Operating Temperature Range: -25°C ~ 10 17.45 11.25 | H1558-ND 1.66 31.88 102.00 | DF14A-10P-1.25H(50) 
ae ; . Operating ee ‘Range: 40% - oe ae 5 T SaBPBROVAG 15 23.70 17.50 | H1559-ND 2.21 42.50 136.00 | DF14A-15P-1.25H(50) 
* Insulation Resistance: 51 minimum, * Withstanding Voltage: 1 minute at rated value, 5! = - 7 
(no flashover or insulation breakdown) * Contact Resistance: Yooma” 30mQ maximum * Operating Life: Gold Plating, Without Boss — RoHS Compliant 
Contact resistance of 30m maximum (tin plating: 30 cycles and gold plating: 50 cycles) Material (Socket/ 2 7.45 1.25 | H10337-ND 1.25 22.69 74.25 | DF14A-2P-1.25H(55) 
Header): « Insulator: Polyamide, beige, UL94V-0 » Contacts: Socket: Phosphor copper with gold or tin 3 8.70 2.50 | H10341-ND 1.37 24.75 81.00 | DF14A-3P-1.25H(55) 
plating; Header: Brass with gold or tin plating » Header Fittings: Phosphor copper with tin plating 4 9.95 3.75 | H10343-ND 1.48 26.81 87.75 | DF14A-4P-1.25H(55) 
5 11.20 5.00 |H10345-ND 1.56 28.19 92.25 | DF14A-5P-1.25H(55) 
No. of | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Mircea! 6 12.45 6.25 |H10347-ND 1.67 30.25 99.00 _| DF14A-6P-1.25H(55) 
peice | | Hoe ee 2| 8 | 1405 875 |HiosstND 182 3300 10800 | DFiaAaP-1 2sH(35) 
crimping Seekets, 9 16.20 10.00 |H10353-ND 1.66 31.88 102.00 | DF14A-9P-1.25H(55) 
2 4.45 1.25 | H1563-ND 54 6.45 19.25 | DF14-28-1.250 10 17.45 11.25 |H10329-ND 1.69 32.50 ~—- 104.00 | DF14A-10P-1.25H(55) 
3 5.70 2.50 | H1564-ND 40 6.00 18.80 | DF14-3S-1.25C 15 23.70 17.50 |H10331-ND 2.31 44.38 ~—_—‘142.00 | DF14A-15P-1.25H(55) 
3 6.95 3.75 [ieee Ne oe. eee. ee Drea eoe 20. | 29.95 23.75 |H10333-ND 270 51.88 166.00 | DF14A-20P-1.25H(55 
5 8.20 5.00 | H1566-ND 3 6.45 20.21 | DF14-5S-1.25C . : § : : i 20k heehee) 
25 36.20 30.00 |H10335-ND 3.12 60.00 192.00 | DF14A-25P-1.25H(55) 
6 9.45 6.25 Tiere) 45___6.68 _20.92 | DF14-68-1.25C 30 | 4245 3625 |H10339-ND 3.07 5963 ‘190.80 | DF14A-30P-1.25H(55) 
7 10.70 7.50 | H1568-ND 46 6.90 21.62 | DF14-7S-1.25C : 2 2 g Z : 
1 8 11.95 8.75 | H1569-ND 48 7.13 22.33 | DF14-8S-1.25C : ; 
9 13.20 10.00 | H1570-ND 49 7.35 23.03 | DF14-98-1.25C Socket Crimping Contacts 
10 14.45 11.25 | H1571-ND 51 7.58 23.74 | DF14-10S-1.25C = aa a er 
15 | 2070 17.50 | H1572-ND 558.18 25.62_| DF14-158-1.256 ee Dini Rey CutiTapel Erich eg A DiGi Rev ema tis Bccieing HAD Se 
20 | 26.95 23.75 | H1573-ND ‘619.08 28.44 | DF14-20S-1.25C Deseation Haro) OR OOO Earino! 0000 HEariNo: 
25 33.20 30.00 | H1574-ND 67 10.05 —- 31.49 | DF14-25S-1.25C 26-28 AWG Tin Plating | H1576CT-ND 56 1.52 2.48] H1576TR-ND —10.00/M_| DF14-2628SCF 
30 39.45 36.25 | H1575-ND 59 10.73. 35.10 | DF14-30S-1.25C 26-28 AWG Gold Plating | H1577CT-ND 1.47 3.99 6.51] H1577TR-ND —27.00/M_| DF14-2628SCFA 
Right Angle Pin Headers (SMT) 30-32 AWG Tin Plating | H1578CT-ND 561.52 2.48] H1578TR-ND —10.00/M_| DF14-3032SCF 
: - = 30-32 AWG Gold Plating | H1579CT-ND 1.47 3.99 6.51 | H1579TR-ND _27.00/M_| DF14-3032SCFA 
Tin Plating, With Boss Tools 
2 3 8.70 2.50 | H1512-ND 1.25 22.69 74.25 | DF14-3P-1.25H(20) Manual Crimper for 26-28 AWG H9949-ND 1118.00/1 DF14-2628/CR-HT 
5 11.20 5.00 | H1514-ND 1.44 26.13 85.50 | DF14-5P-1.25H(20) Manual Crimper for 30-32 AWG H9948-ND 1118.00/1 DF14-3032/CR-HT 
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HS 


Features: 
¢ Extractable socket and board-in connector provided with the 
dual-sided harness eliminate one of the two headers required 
for a dual-sided socket harness, with the board separating 


function remaining unchanged 


HIROSE 
ELECTRIC 
Co.,LTD. 


* Temporary board fixing structure 
Applications: 

* Notebook computers, compact OA equipment 
Specifications: 
¢ Rated Current: Crimping - 24AWG: 3A, 26AWG: 2A, 28AWG: 
1A. ID Termination - wire size 26/28AWG:1A * Operating Temp- 
erature: -30°C ~ 85°C * Rated Voltage: Crimping - AC250V ID 
termination - AC100V 
Material: 
* Crimp Plug: Insulation, polyimide resin, black, UL94V-0 
¢ Crimp Terminal for Plug: Terminal, brass, tin-plated » ID 
Termination Plug: ¢ Insulation: Polyimide resin, black, UL94V-0 
¢ Terminal: Phosphor bronze, tin-plated 


* Compact and multicontact 


DF4 Series Board-In Connectors 
2mm Pitch 


No. of Dimension (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig.|Contacts| A B Part No. 1 25 100 Part No. 
Single-Row Crimp Plug 
2 4.5 2.0 H2582-ND 31 3.32 9.35 | DF4-2P-2C 
3 6.5 4.0 H2583-ND 32 3.51 9.90 | DF4-3P-2C 
4 8.5 6.0 H2584-ND 33 3.61 10.18 | DF4-4P-2C 
5 10.5 8.0 H2585-ND 34 3.71 10.45 | DF4-5P-2C 
6 12.5 10.0 H2586-ND 28 3.35 10.00 | DF4-6P-2C 
7 14.5 12.0 H2587-ND 28 3.35 10.00 | DF4-7P-2C 
1 8 16.5 14.0 H2588-ND 29 3.52 10.50 | DF4-8P-2C 
9 18.5 16.0 H2589-ND 29 3.52 10.50 | DF4-9P-2C 
10 20.5 18.0 H2590-ND 31 3.69 11.00 | DF4-10P-2C 
1 22.5 20.0 H2591-ND 32 3.77 11.25 | DF4-11P-2C 
12 24.5 22.0 H2592-ND 32 3.85 11.50 | DF4-12P-2C 
13 26.5 24.0 H2593-ND 34 4.02 12.00 | DF4-13P-2C 
14 28.5 26.0 H2594-ND 34 4.10 12.25 | DF4-14P-2C 
15 30.0 28.0 H2595-ND 35 4.19 12.50 | DF4-15P-2C 
Double-Row Crimp Plug 
4 4.8 2.0 H2596-ND 46 5.44 16.25 | DF4- 4DP-2C 
6 6.8 4.0 H2597-ND A7 5.61 16.75 | DF4- 6DP-2C 
8 8.8 6.0 H2598-ND 48 5.70 17.00 | DF4- 8DP-2C 
10 10.8 8.0 H2599-ND 48 5.78 17.25 | DF4-10DP-2C 
12 12.8 10.0 H2600-ND -50 5.95 17.75 | DF4-12DP-2C 
14 14.8 12.0 H2601-ND 54 6.45 19.25 | DF4-14DP-2C 
16 16.8 14.0 H2602-ND -40 6.00 18.80 | DF4-16DP-2C 
2 18 18.8 16.0 H2603-ND At 6.08 19.04 | DF4-18DP-2C 
20 20.8 18.0 H2604-ND 46 6.83 21.39 | DF4-20DP-2C 
22 22.8 20.0 H2605-ND 46 6.90 21.62 | DF4-22DP-2C 
24 24.8 22.0 H2606-ND 47 7.05 22.09 | DF4-24DP-2C 
26 26.8 24.0 H2607-ND 48 7.20 22.56 | DF4-26DP-2C 
28 28.8 26.0 H2608-ND 52 7.73 24.21 | DF4-28DP-2C 
30 30.8 28.0 H2609-ND 53 7.95 24.91 | DF4-30DP-2C 
32 32.8 30.0 H2610-ND 55 8.18 25.62 | DF4-32DP-2C 
Crimp Terminal 
Loose Cut Tape & 
Piece Tape* Reelt 
Digi-Key Pricing | Hirose Pricing Pricing | Hirose 
Description Part No. 100 | Part No. 10 50 100 | 10,000 | PartNo. 
24-28 AWG Tin Pltg. | H2612-ND 3.64 | DF4-2428PC 1.10 2.99 4.88 | 13.00/M_| DF4-2428PCF 
24-28 AWG Tin Pltg.| H11367-ND@ 7.44 | DF4-2428PC(05) 1.54 4.48 7.70 | 11.00/M | DF4-2428PCF(05) 
Tool 
Manual Crimper for Loose Contacts............. [H9993-ND 793.00/1 | DF4-TA2428HC 


* For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. (H2612CT-ND) or (H11367CT-ND) 
+ For Tape and Reel, add TR to the Digi-Key Part No. (H2612TR-ND) or (H11367TR-ND) 
@ RoHS Compliant 


Termination Plugs 


No. of | Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig.|Contacts A B Part No. al 25 100 Part No. 
7 16.0 12.0 H2632-ND 65 11.76 38.48 | DF4-7P-2R28 
8 18.0 14.0 H2633-ND 71 12.93 42.30 | DF4-8P-2R28 
9 20.0 16.0 H2634-ND 7 13.96 45.68 | DF4-9P-2R28 
10 22.0 18.0 H2635-ND 84 15.19 49.73 | DF4-10P-2R28 
af ah 24.0 20.0 H2636-ND 1.00 18.01 58.95 | DF4-11P-2R28 
12 26.0 22.0 H2637-ND 1.06 19.11 62.55 | DF4-12P-2R28 
13 28.0 24.0 H2638-ND 1.12 20.35 66.60 | DF4-13P-2R28 
14 30.0 26.0 H2639-ND 1.19 21.45 70.20 | DF4-14P-2R28 
15 32.0 28.0 H2640-ND 1.25 22.55 73.80 | DF4-15P-2R28 
Right-Angle ID 
26 AWG 
2 6.0 2.0 H2641-ND 53 6.37 19.00 | DF4-2PA-2R26 
3 8.0 4.0 H2642-ND 46 6.90 21.62 | DF4-3PA-2R26 
4 10.0 6.0 H2643-ND 54 8.10 25.38 | DF4-4PA-2R26 
5 12.0 8.0 H2644-ND 67 10.05 31.49 | DF4-5PA-2R26 
6 14.0 10.0 H2645-ND 58 10.45 34.20 | DF4-6PA-2R26 
7 16.0 12.0 H2646-ND 63 11.48 37.58 | DF4-7PA-2R26 
2 8 18.0 14.0 H2647-ND 70 12.58 41.18 | DF4-8PA-2R26 
9 20.0 16.0 H2648-ND 75 13.54 44.33 | DF4-9PA-2R26 
10 22.0 18.0 H2649-ND 81 14.71 48.15 | DF4-10PA-2R26 
Ai 24.0 20.0 H2650-ND 97 17.53 57.38 | DF4-11PA-2R26 
12 26.0 22.0 H2651-ND 1.03 18.63 60.98 | DF4-12PA-2R26 
13 28.0 24.0 H2652-ND 1.09 19.66 64.35 | DF4-13PA-2R26 
14 30.0 26.0 H2653-ND 1.14 20.69 67.73 | DF4-14PA-2R26 
15 32.0 28.0 H2654-ND 1.20 21.79 71.33 | DF4-15PA-2R26 
28 AWG 
2 6.0 2.0 H2655-ND 53 6.37 19.00 | DF4-2PA-2R28 
3 8.0 4.0 H2656-ND 46 6.90 21.62 | DF4-3PA-2R28 
4 10.0 6.0 H2657-ND 54 8.10 25.38 | DF4-4PA-2R28 
5 12.0 8.0 H2658-ND 67 10.05 31.49 | DF4-5PA-2R28 
6 14.0 10.0 H2659-ND 58 10.45 34.20 | DF4-6PA-2R28 
7 16.0 12.0 H2660-ND 63 11.48 37.58 | DF4-7PA-2R28 
2 8 18.0 14.0 H2661-ND 70 12.58 41.18 | DF4-8PA-2R28 
9 20.0 16.0 H2662-ND 75 13.54 44.33 | DF4-9PA-2R28 
10 22.0 18.0 H2663-ND 81 14.71 48.15 | DF4-10PA-2R28 
a4 24.0 20.0 H2664-ND 97 17.53 57.38 | DF4-11PA-2R28 
12 26.0 22.0 H2665-ND 1.03 18.63 60.98 | DF4-12PA-2R28 
13 28.0 24.0 H2666-ND 1.09 19.66 64.35 | DF4-13PA-2R28 
14 30.0 26.0 H2667-ND 1.06 19.25 63.00 | DF4-14PA-2R28 
15 32.0 28.0 H2668-ND 1.20 21.79 71.33 | DF4-15PA-2R28 


DF3 Series Single Row Connectors 


2mm Pitch (interconnect wire available) 


Specifications: * Maximum Current Capacity: 3A »* Rated Voltage: 250VAC =» Insulation Resistance: 
Minimum 1000MQ at 500VDC ¢ Withstand Voltage: 650VAC * Contact Resistance: Maximum 30m0Q at 
0.1ADC 


Applicable 
Applicable through hole through hole 
diameter: 0.82%} diameter: 0.82%) 
No. of | Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig.|Contacts A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
26 AWG 
2 6.0 2.0 H2613-ND 54 6.45 19.25 | DF4-2P-2R26 
3 8.0 4.0 H2614-ND AT 7.05 22.09 | DF4-3P-2R26 
4 10.0 6.0 H2615-ND 56 8.33 26.09 | DF4-4P-2R26 
5 12.0 8.0 H2616-ND 69 10.28 32.20 | DF4-5P-2R26 
6 14.0 10.0 H2617-ND 59 10.73 35.10 | DF4-6P-2R26 
7 16.0 12.0 H2618-ND 65 11.76 38.48 | DF4-7P-2R26 No. of | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
1 8 18.0 14.0 H2619-ND 71 12.93 42.30 | DF4-8P-2R26 Fig. |Contacts A B Part No. 25 400 | Part No. 
9 20.0 16.0 H2620-ND 77 13.96 45.68 | DF4-9P-2R26 
10 22.0 18.0 H2621-ND ‘84 1519 49.73 | DF4-10P-2R26 PIN HEADERS 
1 24.0 20.0 H2622-ND 1.00 18.01 58.95 | DF4-11P-2R26 wemical 
12 26.0 22.0 H2623-ND 1.06 19.11 62.55 | DF4-12P-2R26 Tin Plating — RoHS Compliant 
13 28.0 24.0 H2624-ND 1.12 20.35 66.60 | DF4-13P-2R26 2 6 2 H2094-ND 29 3.12 8.80 | DF3A-2P-2DSA 
14 30.0 26.0 H2625-ND 1.19 21.45 70.20 | DF4-14P-2R26 3 8 4 H2095-ND 85 3.80 10.73 | DF3A-3P-2DSA 
15 32.0 28.0 H2626-ND 1.25 22.55 73.80 | DF4-15P-2R26 4 10 6 H2096-ND B32 3.85 11.50 | DF3A-4P-2DSA 
28 AWG 5 12 8 H2097-ND At 4.94 14.75 | DF3A-5P-2DSA 
2 6.0 2.0 H2627-ND 54 6.45 19.25 | DF4-2P-2R28 1 6 14 10 H2098-ND 46 5.44 16.25 | DF3A-6P-2DSA 
3 8.0 4.0 H2628-ND AT 7.05 22.09 | DF4-3P-2R28 7 16 12 H2099-ND 55 6.53 19.50 | DF3A-7P-2DSA 
1 4 10.0 6.0 H2629-ND 56 8.33 26.09 | DF4-4P-2R28 8 18 14 H2147-ND 43 6.45 20.21 | DF3A-8P-2DSA 
5 12.0 8.0 H2630-ND 69 10.28 32.20 | DF4-5P-2R28 9 20 16 H2101-ND AT 7.05 22.09 | DF3A-9P-2DSA 
6 14.0 10.0 H2631-ND 59 10.73 35.10 | DF4-6P-2R28 5 
(Continued) 
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DF3 Series Single Row Connectors (Cont.) 
2mm Pitch (interconnect wire available) 


No. of | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. |Contacts A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
10 22 18 H2102-ND 49 7.35 23.03 | DF3A-10P-2DSA 
11 24 20 H2103-ND 51 7.65 23.97 | DF3A-11P-2DSA 
{ 12 26 22 H2104-ND 53 7.95 24.91 | DF3A-12P-2DSA 
13 28 24 HR2021-ND 55 8.25 25.85 | DF3A-13P-2DSA 
14 30 26 HR2022-ND 57 8.55 26.79 | DF3A-14P-2DSA 
15 32 28 HR2023-ND 59 8.85 27.73 | DF3A-15P-2DSA 
Tin Plating 
1 13 28 24 H2293-ND 63 11.34 37.13 | DF3-13P-2DSA 
15 32 28 H2295-ND 68 12.38 40.50 | DF3-15P-2DSA 
Gold Plating 
2 6 2 H3921-ND 48 7.20 22.56 | DF3-2P-2DSA(01) 
3 8 4 H3922-ND 62 9.23 28.91 | DF3-3P-2DSA(01) 
4 10 6 H3923-ND .73 10.88 34.08 | DF3-4P-2DSA(01) 
5 12 8 H3924-ND 67 12.10 39.60 | DF3-5P-2DSA(01) 
6 14 10 H3925-ND 68 12.24 40.05 | DF3-6P-2DSA(01) 
ft 16 12 H3926-ND .84 15.26 49.95 | DF3-7P-2DSA(01) 
1 8 18 14 H3927-ND 93 16.84 55.13 | DF3-8P-2DSA(01) 
9 20 16 H3928-ND 1.03 18.70 61.20 | DF3-9P-2DSA(01) 
10 22 18 H3929-ND 1.13 20.42 66.83 | DF3-10P-2DSA(01) 
11 24 20 H3930-ND 1.28 23.10 75.60 | DF3-11P-2DSA(01) 
12 26 22 H3931-ND 1.37 24.75 81.00 | DF3-12P-2DSA(01) 
13 28 24 H3932-ND 1.45 26.26 85.95 | DF3-13P-2DSA(01) 
14 30 26 H3933-ND 1.55 28.05 91.80 | DF3-14P-2DSA(01) 
15 32 28 H3934-ND 1.63 29.56 96.75 | DF3-15P-2DSA(01) 
Vertical With Boss, Surface Mount 
Tin Plating 
9 22.5 16 H2123-ND 99 17.88 58.50 | DF3-9P-2V(20) 
10 24.5 18 H2124-ND 1.06 19.25 63.00 | DF3-10P-2V(20) 
2 12 28.5 22 H2126-ND 1.14 20.63 67.50 | DF3-12P-2V(20) 
13 30.5 24 H2313-ND 1.22 22.00 72.00 | DF3-13P-2V(20) 
15 34.5 28 H2315-ND 1.37 24.75 81.00 | DF3-15P-2V(20) 
Tin Plating — RoHS Compliant 
2 8.5 2 HR2000-ND 72 13.06 42.75 | DF3Z-2P-2V(20) 
3 10.5 4 HR2001-ND 72 13.06 42.75 | DF3Z-3P-2V(20) 
4 12.5 6 HR2002-ND 76 13.75 45.00 | DF3Z-4P-2V(20) 
5 14.5 8 HR2003-ND 84 15.13 49.50 | DF3Z-5P-2V(20) 
6 16.5 10 HR2019-ND -84 15.13 49.50 | DF3Z-6P-2V(20) 
7 18.5 12 HR2004-ND 87 15.81 51.75 | DF3Z-7P-2V(20) 
2 8 20.5 14 HR2005-ND 87 15.81 51.75 | DF3Z-8P-2V(20) 
9 22.5 16 HR2006-ND 99 17.88 58.50 | DF3Z-9P-2V(20) 
10 24.5 18 HR2007-ND 1.06 19.25 63.00 | DF3Z-10P-2V(20) 
11 26.5 20 HR2008-ND 1.06 19.25 63.00 | DF3Z-11P-2V(20) 
12 28.5 22 HR2009-ND 1.10 19.94 65.25 | DF3Z-12P-2V(20) 
13 30.5 24 HR2024-ND 1.14 20.63 67.50 | DF3Z-13P-2V(20) 
14 32.5 26 HR2025-ND 1.22 22.00 72.00 | DF3Z-14P-2V(20) 
15 34.5 28 HR2026-ND 1.33 24.06 78.75 | DF3Z-15P-2V(20) 
Gold Plating 
9 22.5 16 H3942-ND 1.48 26.81 87.75 | DF3-9P-2V(50) 
2 10 24.5 18 H3943-ND 1.60 28.88 94.50 | DF3-10P-2V(50) 
12 28.5 22 H3945-ND 1.82 33.00 108.00 | DF3-12P-2V(50) 
13 30.5 24 H3946-ND 1.66 31.88 102.00 | DF3-13P-2V(50) 
Gold Plating — RoHS Compliant 
2 8.5 2 HR2058-ND 72 13.06 42.75 | DF3Z-2P-2V(50) 
3 10.5 4 HR2059-ND 84 15.13 49.50 | DF3Z-3P-2V(50) 
4 12.5 6 HR2060-ND 95 17.19 56.25 | DF3Z-4P-2V(50) 
5 14.5 8 HR2061-ND 1.06 19.25 63.00 | DF3Z-5P-2V(50) 
6 16.5 10 HR2062-ND 1.10 19.94 65.25 | DF3Z-6P-2V(50) 
7 18.5 12 HR2063-ND 1.14 20.63 67.50 | DF3Z-7P-2V(50) 
2 8 20.5 14 HR2064-ND 1.25 22.69 74.25 | DF3Z-8P-2V(50) 
9 22.5 16 HR2065-ND 1.44 26.13 85.50 | DF3Z-9P-2V(50) 
10 24.5 18 HR2066-ND 1.56 28.19 92.25 | DF3Z-10P-2V(50) 
11 26.5 20 HR2067-ND 1.71 30.94 101.25 | DF3Z-11P-2V(50) 
12 28.5 22 HR2068-ND 1.75 31.63 103.50 | DF3Z-12P-2V(50) 
13 30.5 24 HR2069-ND 1.86 33.69 110.25 | DF3Z-13P-2V(50) 
14 32.5 26 HR2070-ND 1.69 32.50 104.00 | DF3Z-14P-2V(50) 
15 34.5 28 HR2071-ND 1.79 34.38 110.00 | DF3Z-15P-2V(50) 
Vertical Without Boss, Surface Mount 
Tin Plating 
6 16.5 10 H3953-ND 95 17.19 56.25 | DF3D-6P-2V(20) 
9 22.5 16 H3956-ND 1.06 19.25 63.00 | DF3D-9P-2V(20) 
10 24.5 18 H3957-ND 1.10 19.94 65.25 | DF3D-10P-2V(20) 
2 11 26.5 20 H3958-ND 1.14 20.63 67.50 | DF3D-11P-2V(20) 
12 28.5 22 H3959-ND 1.22 22.00 72.00 | DF3D-12P-2V(20) 
13 30.5 24 H3960-ND 1.25 22.69 74.25 | DF3D-13P-2V(20) 
14 32.5 26 H3961-ND 1.33 24.06 78.75 | DF3D-14P-2V(20) 
15 34.5 28 H3962-ND 1.37 24.75 81.00 | DF3D-15P-2V(20) 
Tin Plating — RoHS Compliant 
2 8.5 2 HR2072-ND 72 13.06 42.75 | DF3DZ-2P-2V(20) 
3 10.5 4 HR2073-ND 76 13.75 45.00 | DF3DZ-3P-2V(20) 
4 12.5 6 HR2074-ND .84 15.13 49.50 | DF3DZ-4P-2V(20) 
5 14.5 8 HR2075-ND 87 15.81 51.75 | DF3DZ-5P-2V(20) 
6 16.5 10 HR2076-ND 95 17.19 56.25 | DF3DZ-6P-2V(20) 
- 18.5 12 HR2077-ND 99 17.88 58.50 | DF3DZ-7P-2V(20) 
2 8 20.5 14 HR2078-ND 1.06 19.25 63.00 | DF3DZ-8P-2V(20) 
9 22.5 16 HR2079-ND 1.06 19.25 63.00 | DF3DZ-9P-2V(20) 
10 24.5 18 HR2080-ND 1.10 19.94 65.25 | DF3DZ-10P-2V(20) 
11 26.5 20 HR2081-ND 1.14 20.63 67.50 | DF3DZ-11P-2V(20) 
12 28.5 22 HR2082-ND 1.22 22.00 72.00 | DF3DZ-12P-2V(20) 
13 30.5 24 HR2083-ND 1.25 22.69 74.25 | DF3DZ-13P-2V(20) 
14 32.5 26 HR2084-ND 1.33 24.06 78.75 | DF3DZ-14P-2V(20) 
15 34.5 28 HR2085-ND 1.37 24.75 81.00 | DF3DZ-15P-2V(20) 
Gold Plating 
2 8.5 2 H3963-ND 72 13.06 42.75 | DF3D-2P-2V(50) 
2 7 18.5 12 H3968-ND 1.22 22.00 72.00 | DF3D-7P-2V(50) 
8 20.5 14 H3969-ND 1.33 24.06 78.75 | DF3D-8P-2V(50) 


No. of | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. |Contacts A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
9 22.5 16 H3970-ND 1.48 26.81 87.75 | DF3D-9P-2V(50) 
1 26.5 20 H3972-ND 1.75 31.63 103.50 | DF3D-11P-2V(50) 
2 12 28.5 22 H3973-ND 1.82 33.00 108.00 | DF3D-12P-2V(50) 
13 30.5 24 H3974-ND 1.66 31.88 102.00 | DF3D-13P-2V(50) 
14 32.5 26 H3975-ND 1.76 33.75 108.00 | DF3D-14P-2V(50) 
15 34.5 28 H3976-ND 1.85 35.63 114.00 | DF3D-15P-2V(50) 
Gold Plating — RoHS Compliant 
2 8.5 2 HR2086-ND 72 13.06 42.75 | DF3DZ-2P-2V(50) 
3 10.5 4 HR2087-ND 84 15.13 49.50 | DF3DZ-3P-2V(50) 
4 12.5 6 HR2088-ND 95 17.19 56.25 | DF3DZ-4P-2V(50) 
5 14.5 8 HR2089-ND. 1.06 19.25 63.00 | DF3DZ-5P-2V(50) 
6 16.5 10 HR2090-ND 1.10 19.94 65.25 | DF3DZ-6P-2V(50) 
7 18.5 12 HR2091-ND. 1.14 20.63 67.50 | DF3DZ-7P-2V(50) 
2 8 20.5 14 HR2092-ND 1.25 22.69 74.25 | DF3DZ-8P-2V(50) 
9 22.5 16 HR2093-ND. 1.44 26.13 85.50 | DF3DZ-9P-2V(50) 
10 24.5 18 HR2094-ND. 1.56 28.19 92.25 | DF3DZ-10P-2V(50) 
11 26.5 20 HR2095-ND ial 30.94 101.25 | DF3DZ-11P-2V(50) 
12 28.5 22 HR2096-ND. 1.75 31.63 103.50 | DF3DZ-12P-2V(50) 
13 30.5 24 HR2097-ND. 1.86 33.69 110.25 | DF3DZ-13P-2V(50) 
14 32.5 26 HR2098-ND. 1.69 32.50 104.00 | DF3DZ-14P-2V(50) 
15 34.5 28 HR2099-ND. 1.79 34.38 110.00 | DF3DZ-15P-2V(50) 
Right Angle 
Tin Plating (post plated contact) 
6 14 10 H2109-ND 58 8.70 27.26 | DF3-6P-2DS 
3 11.25 24 20 H2114-ND -70 12.65 41.40 | DF3-11P-2DS 
14 30 26 H2311-ND 80 14.44 47.25 | DF3-14P-2DS 
15 32 28 H2312-ND 82 14.92 48.83 | DF3-15P-2DS 
Tin Plating (pre-plated contact) 
2 6 2 H3893-ND 32 3.51 9.90 | DF3A-2P-2DS 
3 8 4 H3894-ND 32 3.77 11.25 | DF3A-3P-2DS 
4 10 6 H3895-ND 36 4.36 13.00 | DF3A-4P-2DS 
5 12 8 H3896-ND 48 5.70 17.00 | DF3A-5P-2DS 
6 14 10 H3897-ND -50 6.03 18.00 | DF3A-6P-2DS 
va 16 12 H3898-ND 55 6.53 19.50 | DF3A-7P-2DS 
3 8 18 14 H3899-ND 52 7.73 24.21 | DF3A-8P-2DS 
9 20 16 H3900-ND 56 8.33 26.09 | DF3A-9P-2DS 
10 22 18 H3901-ND 58 8.63 27.03 | DF3A-10P-2DS 
11 24 20 H3902-ND -60 9.00 28.20 | DF3A-11P-2DS 
12 26 22 H3903-ND 63 9.38 29.38 | DF3A-12P-2DS 
13 28 24 H3904-ND 65 9.75 30.55 | DF3A-13P-2DS 
14 30 26 H3905-ND 67 10.05 31.49 | DF3A-14P-2DS 
15 32 28 H3906-ND -70 10.43 32.67 | DF3A-15P-2DS 
Gold Plating 
2 6 2 H3907-ND 56 8.33 26.09 | DF3-2P-2DS(01) 
3 8 4 H3908-ND 72 10.73 33.61 | DF3-3P-2DS(01) 
4 10 6 H3909-ND 65 11.69 38.25 | DF3-4P-2DS(01) 
5 12 8 H3910-ND 79 14.23 46.58 | DF3-5P-2DS(01) 
6 14 10 H3911-ND 89 16.16 52.88 | DF3-6P-2DS(01) 
3 7 16 12 H3912-ND 1.00 18.08 59.18 | DF3-7P-2DS(01) 
8 18 14 H3913-ND 1.10 19.87 65.03 | DF3-8P-2DS(01) 
9 20 16 H3914-ND 1.24 22.41 73.35 | DF3-9P-2DS(01) 
10 22 18 H3915-ND 1.35 24.34 79.65 | DF3-10P-2DS(01) 
an 24 20 H3916-ND 1.52 27.57 90.23 | DF3-11P-2DS(01) 
12 26 22 H3917-ND 1.63 29.49 96.53 | DF3-12P-2DS(01) 
Right Angle With Boss, Surface Mount 
13 28 24 H3918-ND 1.73 31.35 102.60 | DF3-13P-2DS(01) 
3 14 30 26 H3919-ND 1.84 33.34 109.13 | DF3-14P-2DS(01) 
15 32 28 H3920-ND 1.66 32.00 102.40 | DF3-15P-2DS(01) 
Tin Plating 
8 20.5 14 H2133-ND -95 17.19 56.25 | DF3-8P-2H(20) 
4 1 26.5 20 H2136-ND 1.14 20.63 67.50 | DF3-11P-2H(20) 
13 30.5 24 H2316-ND 1.25 22.69 74.25 | DF3-13P-2H(20) 
Tin Plating — RoHS Compliant 
2 8.5 2 HR2010-ND. 72 13.06 42.75 | DF3Z-2P-2H(20) 
3 10.5 4 HR2011-ND. 72 13.06 42.75 | DF3Z-3P-2H(20) 
4 12.5 6 HR2012-ND 76 13.75 45.00 | DF3Z-4P-2H(20) 
5 14.5 8 HR2013-ND. 84 15.13 49.50 | DF3Z-5P-2H(20) 
6 16.5 10 HR2014-ND 87 15.81 51.75 | DF3Z-6P-2H(20) 
7 18.5 12 HR2020-ND. 87 15.81 51.75 | DF3Z-7P-2H(20) 
4 8 20.5 14 HR2015-ND -95 17.19 56.25 | DF3Z-8P-2H(20) 
10 24.5 18 HR2016-ND. 1.06 19.25 63.00 | DF3Z-10P-2H(20) 
11 26.5 20 HR2017-ND 1.10 19.94 65.25 | DF3Z-11P-2H(20) 
12 28.5 22 HR2018-ND 1.10 19.94 65.25 | DF3Z-12P-2H(20) 
13 30.5 24 HR2027-ND 1.22 22.00 72.00 | DF3Z-13P-2H(20) 
14 32.5 26 HR2028-ND 1.25 22.69 74.25 | DF3Z-14P-2H(20) 
15 34.5 28 HR2029-ND. 1.33 24.06 78.75 | DF3Z-15P-2H(20) 
Gold Plating 
7 18.5 12 H3982-ND 2.93 56.25 180.00 | DF3-7P-2H(50) 
8 20.5 14 H3983-ND 3.15 60.63 194.00 | DF3-8P-2H(50) 
4 9 22.5 16 H3984-ND 3.05 59.06 189.00 | DF3-9P-2H(50) 
10 24.5 18 H3985-ND 3.19 61.88 198.00 | DF3-10P-2H(50) 
1 26.5 20 H3986-ND 3.36 65.25 208.80 | DF3-11P-2H(50) 
13 30.5 24 H3988-ND 3.10 60.19 192.60 | DF3-13P-2H(50) 
Gold Plating — RoHS Compliant 
2 8.5 2 HR2100-ND 1.85 35.63 114.00 | DF3Z-2P-2H(50) 
3 10.5 4 HR2101-ND 2.02 38.75 124.00 | DF3Z-3P-2H(50) 
4 12.5 6 HR2102-ND 2.21 42.50 136.00 | DF3Z-4P-2H(50) 
5 14.5 8 HR2103-ND 2.47 47.50 152.00 | DF3Z-5P-2H(50) 
6 16.5 10 HR2104-ND 2.63 50.63 162.00 | DF3Z-6P-2H(50) 
7 18.5 12 HR2105-ND. 2.80 53.75 172.00 | DF3Z-7P-2H(50) 
4 8 20.5 14 HR2106-ND 3.02 58.13 186.00 | DF3Z-8P-2H(50) 
9 22.5 16 HR2107-ND 2.90 56.25 180.00 | DF3Z-9P-2H(50) 
10 24.5 18 HR2108-ND 3.07 59.63 190.80 | DF3Z-10P-2H(50) 
11 26.5 20 HR2109-ND. 3.19 61.88 198.00 | DF3Z-11P-2H(50) 
12 28.5 22 HR2110-ND. 3.42 66.38 212.40 | DF3Z-12P-2H(50) 
13 30.5 24 HR2111-ND 3.57 69.19 221.40 | DF3Z-13P-2H(50) 
14 32.5 26 HR2112-ND 3.74 72.56 232.20 | DF3Z-14P-2H(50) 
15 34.5 28 HR2113-ND. 3.92 75.94 243.00 | DF3-15P-2H(50) 
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Hagens DF3 Series Single Row Connectors (Cont.) No. of | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
2mm Pitch (interconnect wire available) Bigg Contacis aA. B EacuNos i 25 DOR EarNo: 
No. of | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Hirose Tin Plating 
Fig. |Contacts| A B Part No. 1 25 100 | Part No. 2 6 2 H3865-ND 72 13.06 42.75 | DF3-28-2DSA(20) 
Tin Plating 4 10 6 H3867-ND 95 17.19 56.25 | DF3-4S-2DSA(20) 
5 12 8 H3868-ND 1.06 19.25 63.00 | DF3-5S-2DSA(20) 
e 8.5 2 H3991-ND 72 13.06 42.75 | DF3D-2P-2H(20) 6 14 10 H3869-ND 1.14 20.63 67.50 | DF3-6S-2DSA(20) 
4 12.5 6 H3993-ND 84 15.13 49.50 | DF3D-4P-2H(20) 8 8 14 H3871-ND 1.37 24.75 81.00 | DF3-8S-2DSA(20) 
5 14.5 8 H3994-ND 87 15.81 51.75 | DF3D-5P-2H(20) 8 9 20 16 H3872-ND 1.56 28.19 92.25 | DF3-9S-2DSA(20) 
4 6 16.5 10 H3995-ND 95 17.19 56.25 | DF3D-6P-2H(20) 10 22 18 H3873-ND 1.67 30.25 99.00 | DF3-10S-2DSA(20) 
9 22.5 16 H3998-ND 1.06 19.25 63.00 | DF3D-9P-2H(20) 1 24 20 H3874-ND 1.75 31.63 103.50 | DF3-11S-2DSA(20) 
TT 26.5 20 H4000-ND 114 2063 67.50 | DF3D-11P-2H(20) 12 26 22 H3875-ND 1.66 31.88 _ 102.00 | DF3-12S-2DSA(20) 
12 28.5 22 H4001-ND 1.22 22.00 72.00 | DF3D-12P-2H(20) 13 28 24 H3876-ND 7.69 32.50 104.00 | DF3-13S-2DSA(20) 
13 30.5 24 H4002-ND 1.25 2269 74.25 | DF3D-13P-2H(20) 14 30 26 H3877-ND 1.85 35.63 114.00 | DF3-14S-2DSA(20) 
Tin Plating — RoHS Compliant 15 32 28 H3878-ND 2.31 44.38 142.00 | DF3-15S-2DSA(20) 
2 85 2 HR2114-ND 72 13.06 42.75 | DF3DZ-2P-2H(20) Tin Plating — RoHS Compliant 
3 10.5 4 HR2115-ND .76 13.75 45.00 | DF3DZ-3P-2H(20) 2 6 2 HR2030-ND 72 13.06 42.75 | DF3-2S-2DSA(25) 
4 125 6 HR2116-ND 84 15.13 49.50 | DF3DZ-4P-2H(20) 3 8 4 HR2031-ND 84 15.13 49.50 | DF3-38-2DSA(25) 
5 145 «8B HR2117-ND ‘87.15.81 51.75 | DF3DZ-5P-2H(20) 4 10 6 HR2032-ND 95 17.19 56.25 | DF3-4S-2DSA(25) 
6 ee 40 RRO aING ‘95 «1719 «86.25 | DESDZ-6P-2H(20) 5 12 8 HR2033-ND 1.06 19.25 63.00 | DF3-5S-2DSA(25) 
6 14 10 HR2034-ND 1.14 20.63 67.50 | DF3-6S-2DSA(25) 
7 185 12 HR2119-ND 99. ~«17.88 ~~—~«58.50 | DF3DZ-7P-2H(20) 
A ey MEOANEY 106 19.05 63.00 | DF3DZ-8P-2H(20) 7 16 2 HR2035-ND 1.25 22.69 74.25 | DF3-7S-2DSA(25) 
4 8 18 14 HR2036-ND 1.37 24.75 81.00 | DF3-8S-2DSA(25) 
9 225 16 eg §81.060 619.26 = 63.00 | DFSDZ-9P-2H(20) ar) 20 16 |HR2037-ND 1.56 2819 9225 | DF3-98-2DSA(25) 
10 a5 18 ee 1.10) 19.04 = 65.25 | DF8DZ-10P-2H(20) 10 22 18 «=| HR2038-ND 1.67 30.25 9.00 | DF3-10S-2DSA(25) 
i 26.5 20 HR2123-ND_ 1.14 20.63 (67.50 | DF3DZ-11P-2H(20) 4 24-20 HR2039-ND 1.75 _—-31.63_~—«‘103.50 | DF3-11S-2DSA(25) 
12 28.5 22 HR2124-ND 1.22 22.00 72.00 | DF3DZ-12P-2H(20) 12 26 22 HR2040-ND —*1.66 31.88 102.00 | DF3-12S-2DSA(25) 
13 30.5 24 HR2125-ND 1.25 22.69 74.25 | DF3DZ-13P-2H(20) 13 28 24 HR2041-ND. 1.69 32.50 104.00 | DF3-13S-2DSA(25) 
14 32.5 26 HR2126-ND 1.33 24.06 78.75 | DF3DZ-14P-2H(20) 14 30 26 HR2042-ND. 1.85 35.63 114.00 | DF3-14S-2DSA(25) 
15 34.5 28 HR2127-ND 1.37 24.75 81.00 | DF3DZ-15P-2H(20) 15 32 28 HR2043-ND 2.31 44.38 142.00 | DF3-15S-2DSA(25) 
Gold Plating Gold Plating 
5 145 8 H4008-ND 254 48.75 156.00 | DF3D-5P-2H(50) 3 8 4 H3880-ND 1.06 19.25 63.00 | DF3-3S-2DSA(50) 
7 18.5 12 H4010-ND 2.93 56.25 180.00 | DF3D-7P-2H(50) 4 10 6 H3881-ND 1.33 24.06 78.75 | DF3-4S-2DSA(50) 
4 9 22.5 16 H4012-ND 3.05 59.06 189.00 | DF3D-9P-2H(50) 5 12 8 H3882-ND 1.44 26.13 85.50 | DF3-5S-2DSA(50) 
1 26.5 20 H4014-ND 3.36 65.25 208.80 | DF3D-11P-2H(50) 8 18 14 H3885-ND 1.69 32.50 104.00 | DF3-8S-2DSA(50) 
12 28.5 22 H4015-ND 3.57 69.19 221.40 | DF3D-12P-2H(50) 8 9 20 16 H3886-ND 1.89 __ 36.25 _116.00 | DF3-98-2DSA(50) 
13 30.5 24 H4016-ND 3.74. 72.56 232.20 | DF3D-13P-2H(50) i ea a HOSS ENG a HS ieeee, Beri Spenco 
is 82:5; __26 HAOV7:ND 382 1S PASIOO. | DESD=AR:2HG0) 12 26 22 H3889-ND 2.41 46.25 148.00 | DF3-12S-2DSA(50) 
Gold Plating — RoHS Compliant 13 28 24 H3890-ND 2.54 48.75 156.00 | DF3-13S-2DSA(50) 
2 8.5 2 HR2128-ND 1.85 35.63 114.00 | DF3DZ-2P-2H(50) 14 30 26 H3891-ND 2.73 52.50 168.00 | DF3-14S-2DSA(50) 
3 105 4 HR2129-ND 2.02 38.75 124.00 | DF3DZ-3P-2H(50) 15 32 28 H3892-ND 2.90 56.25 _ 180.00 | DF3-15S-2DSA(50) 
4 125 6 HR2130-ND 2.21 42.50 136.00 | DF3DZ-4P-2H(50) Gold Plating — RoHS Compliant 
5 145 8 HR2131-ND 2.47 47.50 ~—-152.00 | DF3DZ-5P-2H(50) 2 $ 2 HR2044-ND B4. 1513 49.50 | DF3-28-2DSA(65) 
6 16.5 10 HR2132-ND__2.63 50.63 162.00 | DF3DZ-6P-2H(50) 3 8 4 HR2045-ND — 1.06 19.25 63.00 | DF3-3S-2DSA(55) 
7 185 12 HR2133-ND 2.80 53.75 172.00 | DF3DZ-7P-2H(50) 4 10 6 HR2046-ND 1.22 22.00 72.00 | DF3-4S-2DSA(55) 
i 8 205 14 HR2134-ND 3.02 58.13 186.00 | DF3DZ-8P-2H(50) 5 12 8 HR2047-ND 1.44 26.13 85.50 | DF3-5S-2DSA(55) 
9 225 16 HR2135-ND 2.90 56.25 — 180.00 | DF3DZ-9P-2H(50) 6 14 10 HR2048-ND 1.60 _—28.88 94.50 | DF3-6S-2DSA(55) 
10 245 18 HR2136-ND 3.07 59.63 —- 190.80 | DF3DZ-10P-2H(50) 7 16 12 HR2049-ND 1.82 33.00 108.00 | DF3-7S-2DSA(55) 
11 26.5 20 HR2137-ND 3.19 61.88 198.00 | DF3DZ-11P-2H(50) 8 8 18 14 HR2050-ND 1.69 32.50 104.00 | DF3-8S-2DSA(55) 
12 28.5 22 HR2138-ND 3.42 66.38 212.40 | DF3DZ-12P-2H(50) 9 20 16 HR2051-ND 1.89 36.25 116.00 | DF3-9S-2DSA(55) 
13 30.5 24 HR2139-ND 3.57 69.19 221.40 | DF3DZ-13P-2H(50) 10 22 18 HR2052-ND — 2.02 38.75 124.00 | DF3-10S-2DSA(55) 
14 325 26 HR2140-ND 374 7256 23220 | DF3DZ-14P-2H(50) 11 24 20 HR2053-ND 2.21 42.50 136.00 | DF3-11S-2DSA(55) 
15 345 (28 HR2141-ND 392 75.94 243.00 | DF3DZ-15P-2H(50) 12 26 22 HR2054-ND 2.44 46.25 148.00 | DF3-128-2DSA(55) 
14 30 26 HR2056-ND 2.73 52.50 168.00 | DF3-14S-2DSA(55) 
(order contacts separately) 15 3228 HR2057-ND 2.90 56.25 _—«180.00 | DF3-15S-2DSA(55) 
2 6 2 H4035-ND 38 4.52 13.50 | DF3-2EP-2C ‘ADAPTER 
3 8 4 H4036-ND 43 5.14 15.25 | DF3-3EP-2C IN-LINE WITH PANEL LOCK 
7 ee ND BBL 18.75. | Dre AEE 20 2 "1 2 | H4019-ND d 12.31 40.28 | DF3-2EP-24 
5 12 8 peel ND) 51 6.11 18.25:| DFS-SEP-2C 3 13 4 H4021-ND 76 13.75 45.00 | DF3-3EP-2A 
6 14 10 H4039-ND 55 6.62 19.75 | DF3-6EP-2C 4 15 6 H4022-ND 84 15.19 49.73 | DF3-4EP-2A 
7 16 12 H4040-ND 45 6.68 20.92 | DF3-7EP-2C 5 17 8 H4023-ND 92 16.64 54.45 | DF3-5EP-2A 
Fi 8 18 14 H4041-ND 48 7.20 22.56 | DF3-8EP-2C 6 19 10 H4024-ND 1.01 18.36 60.08 | DF3-6EP-2A 
9 20 16 H4042-ND 50 7.50 23.50 | DF3-9EP-2C 7 21 12 H4025-ND 709 19.80 64.80 | DF3-7EP-2A 
10 22 18 H4043-ND 55 8.18 25.62 | DF3-10EP-2C a 8 23 14 H4026-ND 117 21.18 69.30 | DF3-8EP-2A 
1 24 20 H4045-ND 56 8.40 26.32 | DF3-11EP-2C 9 25 16 H4027-ND 1.25 22.62 74.03 | DF3-9EP-2A 
12 26 22 H4046-ND 61 9.08 28.44 | DF3-12EP-2C 10 27 18 H4028-ND 133 24.13 78.98 | DF3-10EP-2A 
13 28 24 H4047-ND 64 9.53 29.85 | DF3-13EP-2C 11 29 20 H4029-ND 1.41 25.58 83.70 | DF3-11EP-2A 
14 30 26 H4048-ND 67 9.98 31.26 | DF3-14EP-2C 12 31 22 H4030-ND 1.50 27.23 89.10 | DF3-12EP-2A 
15 30 28 H4049-ND "74 1058 33.14 | DF3-15EP-2c 13 33 24 H4031-ND 159 28.74 94.05 | DF3-13EP-2A 
With Panel'iéck 14 35 26 H4033-ND 1.66 30.11 98.55 | DF3-14EP-2A 
15 37 28 H4034-ND 1.74 31.56 103.28 | DF3-15EP-2A 
2 1 2 H4051-ND 45 5.36 16.00 | DF3AA-2EP-2C 
3 13 4 H4052-ND 51 6.11 18.25 | DF3AA-3EP-2C Crimping Contacts 
4 15 6 H4053-ND 55 6.62 19.75 | DF3AA-4EP-2C 
: A 7 Hyeenia _ oo Boe aape ee Digi-Key ak Hirose gn Pueing Hirose 
6 19 10 H4055-ND AT 7.05 22.09 | DF3AA-GEP-2C i 
> 2 7) USN a 730374 | DFBAA-7EP-2C AWG | Part No. 100 | Part No. 100 500 | 10,000 | Part No. 
- 8 23 14 H4057-ND 54 8.10 25.38 | DF3AA-8EP-2C Socket Contacts - Fig. 10A 
9 25 16 H4058-ND 58 8.63 27.03 | DF3AA-9EP-2C Tin Plating 
10 27 18 H4059-ND 61 9.15 28.67 | DF3AA-10EP-2C 22 H4066-ND 7.44 | DF3-22SC | 770 26.60 | 15.00/M | DF3-22SCF 
11 29 20 H4060-ND 65 9.75 30.55 | DF3AA-11EP-2C 24-28 H1500-ND 6.51 | DF3-2428SC 6.88 23.75 9.00/M | DF3-2428SCF 
12 31 22 H4061-ND 69 —«*10.28 32.20 | DF3AA-12EP-2C Gold Plating 
13 33 24 H4062-ND 72 10.80 33.84 | DF3AA-13EP-2C 24-28] -H1501-ND 10.18 | DF3-2428SCC 1 36.90 | 33.00/M | DF3-2428SCFC 
14 35 26 H4063-ND 57 10.38 =. 33.98 | DF3AA-14EP-2C Plug Contacts - Fig. 10B 
15 37 28 H4065-ND 60 10.93 35.78 | DF3AA-15EP-2C Tin Plating 
24-28 |_ WISO2-ND 7.45 [DFS-EP2408PC_| 7.98 27.55 | 15.00/M | DF3-EPD408PCF 
2 6 2 ea aa 5.89 | DF3-28-2C Sold Fienes 
A 4 fi eeeatn Sn as Say BEssese 24-28 | _H1503-ND 19.50 | DF3-EP2428PCA [ 19.27 69.70 | 46.00/M | DF3-EP2428PCFA 
4 10 6 H2085-ND 26 2.75 6.82 | DF3-4S-2C * For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. (H1502CT-ND) 
5 12 8 H2086-ND 27 2.93 8.25 | DF3-5S-2C t For Tape and Reel, add TR to the Digi-Key Part No. (H1502TR-ND) 
6 14 10 H2087-ND 29 3.12 8.80 | DF3-6S-2C 
7 7612 | H2088-ND 32 341 9.63 | DF3-7S-2C Tools 
7 8 18 14 H2089-ND 34 3.71 10.45 | DF3-8S-2C Digi-Key Price | Hirose 
9 20 16 H2146-ND 29 3.43 10.25 | DF3-9S-2C AWG | Description Part No. Each Part No. 
10 22 18 H2091-ND -30 3.60 10.75 | DF3-10S-2C 22 | Hand Crimp Tool for Socket, with Non-Removeable Die | H4454-ND 806.00 | DF3-TA22-HC 
1 24 20 H2092-ND -32 3.77 11.25 | DF3-11S-2C 24-28 | Hand Crimp Tool for Socket, with Non-Removeable Die | H9997-ND 793.00 | DF3-TA2428HC 
12 26 22 H2093-ND 33 3.94 11.75 | DF3-12S-2C 24-28 | Hand Crimp Tool for Pin, with Non-Removeable Die H2308-ND 793.00 | DF3EP-TA2428HC. 
13 28 24 H2290-ND 34 4.10 12.25 | DF3-13S-2C 24-28 | Hand Crimp Tool with Die Set H9923-ND 571.90 | DF3-TA2428HC/US 
14 30 26 H2291-ND 36 4.27 12.75 | DF3-14S-2C — _| Hand Tool without Die Set H9926-ND 332.50 | HRUS-HT-1 
15 32 28 H2292-ND 36 4.36 13.00 | DF3-15S-2C 24-28 | Die Set for H9926-ND H9927-ND 239.40 | DF3-TA2428HC/US-DS 
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aires No. Dimensions a rn ; 
CO..LTD. < of (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
2 Fig. | Pins A B Part No. 1 25 100 Part No. 
H Vertical PCB Socket, Gold — RoHS Compliant 
DF1 1 Series Dual Row Connectors 6 8.0 4.0 H10183-ND 1.58 28.67 93.83 | DF11-6DS-2DSA(06) 
2mm Pitch (Interconnect wire available) 8 10.0 6.0 H10184-ND 1.86 33.62 ~—«-110.03 | DF11-8DS-2DSA(06) 
ie 10 | 120 8.0 H10185-ND 1.84 35.44 113.40 | DF11-10DS-2DSA(06) 
Specifications: 12 | 140 10.0 H10186-ND 2.09 40.25 128.80 | DF11-12DS-2DSA(06) 
* Current Capacity: 2A with 24AWG cable » Rated Voltage: 250VAC = Insulation Resistance: Minimum 14 16.0 12.0 H10187-ND 2.34 45.06 144.20 DF11-14DS-2DSA(06) 
1000MO at 500VDC * Withstand Voltage: 650VAC » Contact Resistance: Maximum 30m0 at 0.1ADC 16 18.0 14.0 H10188-ND 2.62 50.44 161.40 DF11-16DS-2DSA(06) 
> | 18 | 200 16.0 H10189-ND 288 55.31 177.00 | DF11-18DS-2DSA(06) 
Fig. 3 — Surface Mount 20 | 220 18.0 H10190-ND 317 60.88 194.80 | DF11-20DS-2DSA(06) 
22 | 24.0 20.0 H10191-ND 3.05 59.06 189.00 | DF11-22DS-2DSA(06) 
24 | 26.0 22.0 H10192-ND 3.28 63.56 203.40 | _DF11-24DS-2DSA(06) 
26 | 28.0 24.0 H10193-ND 3.51 68.06 217.80 | DF11-26DS-2DSA(06) 
28 | 30.0 26.0 H10194-ND 3.71 72.00 230.40 | DF11-28DS-2DSA(06) 
30 | 320 28.0 H10195-ND 3.94 76.50 244.80 | DF11-30DS-2DSA(06) 
32. | 34.0 30.0 H10196-ND 418 81.00 _ 259.20 | _DF11-32DS-2DSA(06) 
Surface Mount Vertical Socket, Tin 
4 85 2.0 H2039-ND 1.10 19.94 65.25 | DF11-4DS-2V(20) 
8 12.5 6.0 H2041-ND 1.48 26.81 «87.75 | DF11-8DS-2V(20) 
14] 185 12.0 H2142-ND 1.86 33.69 110.25 | DF11-14DS-2V(20) 
3 | 16 | 205 14.0 H2045-ND 1.76 33.75 ~—- 108.00 | DF11-16DS-2V(20) 
18 | 225 16.0 H2046-ND 1.89 36.25 116.00 |_DF11-18DS-2V(20) 
28 | 325 26.0 H2271-ND 270 51.88 166.00 | DF11-28DS-2V(20) 
32. | 36.5 30.0 H2273-ND 2.96 56.88 182.00 | DF11-32DS-2V(20) 
Surface Mount Vertical Socket, Tin — RoHS Compliant 
4 85 20 H10197-ND 87 15.81 51.75 | DF11Z-4DS-2V(20) 
6 10.5 4.0 H10198-ND 99 17.88 58.50 | DF11Z-6DS-2V(20) 
8 125 6.0 H10199-ND 1.06 19.25 63.00 | DF11Z-8DS-2V(20) 
10 | 145 8.0 H10200-ND 114 20.63 ~=—«67.50 | DF11Z-10DS-2v(20) 
12, | 165 10.0 H10201-ND 1.33 24.06 78.75 | _DF11Z-12D8-2V(20) 
14 | 185 12.0 H10202-ND 144 26.13 85.50 | DF11Z-14DS-2V(20) 
16 | 205 14.0 H10203-ND 1.60 28.88 94.50 | DF11Z-16DS-2V(20) 
18 | 225 16.0 H10204-ND 1.71 30.94 += 101.25 | DF11Z-18DS-2v(20) 
Fig. 11 — Pin a 3 | a9 | 245 18.0 H10205-ND 1.82 33.00 108.00 | DF11Z-20DS-2v(20) 
: 22 | 26.5 20.0 H10206-ND 1.76 33.75 108.00 |_DF11Z-22D8-2v(20) 
144 24 | 285 22.0 H10207-ND 179 34.38 110.00 | DF11Z-24DS-2V(20) 
26 | 305 24.0 H10208-ND 1.98 38.13 122.00 | DF11Z-26DS-2v(20) 
28 | 325 26.0 H10209-ND 2.08 40.00 128.00 | DF11Z-28DS-2V(20) 
30 | 345 28.0 H10210-ND 2.21 42.50 136.00 | DF11Z-30DS-2V(20) 
32 | 365 30.0 H10211-ND 237 45.63 146.00 | DF11Z-32DS-2V(20) 
40 | 445 38.0 H10212-ND 2.83 54.38 174.00 | DF11Z-40DS-2V(20) 
Surface Mount Vertical Socket, Gold 
4 85 2.0 H2834-ND 1.44 26.13 85.50 | DF11-4DS-2V(50) 
8 12.5 6.0 H2836-ND 1.76 33.75 ~—-108.00 | DF11-8DS-2V(50) 
12 | 165 10.0 H2838-ND 2.21 4250 136.00 | DF11-12D8-2v(50) 
14) 185 12.0 H2839-ND 247 47.50 152.00 | DF11-14DS-2v(50) 
3 | 18 | 225 16.0 H2841-ND 2.93 56.25 180.00 | _DF11-18DS-2V(50) 
a: Sneyi Snes a oe 22 | 265 20.0 H2843-ND 340 6019 192.60 | DF11-22DS-2V(50) 
; i H 26 | 305 24.0 H2845-ND 3.63 70.31 225.00 | DF11-26DS-2v(50 
ius Eins L Bares i es My er 23 | 325 26.0 H2846-ND 3.83 74.25 237.60 ere te 
Dual Row Crimp Socket 32 | 365 30.0 H2848-ND 4.29 83.25 266.40 | DF11-32DS-2\(50) 
4 6.0 2.0 H2019-ND .28 3.35 10.00 DF11-4DS-2C Surface Mount Vertical Socket, Gold — RoHS Compliant 
6 8.0 4.0 H2021-ND 30 3.60 10.75 | DF11-6DS-2C 4 85 2.0 H10213-ND 1.37 24.75 ~—-81.00 | DF11Z-4DS-2V(50) 
8 10.0 6.0 H2022-ND 36 4.27 12.75 | DF11-8DS-2¢ 6 10.5 4.0 H10214-ND 1.67 30.25 +=: 99.00 |_ DF11Z-6DS-2V(50) 
10 12.0 8.0 H2023-ND 36 4.36 13.00 DF11-10DS-2C 8 12.5 6.0 H10215-ND 1.69 32.50 104.00 DF11Z-8DS-2V/(50) 
4 | 440 10.0 H2024-ND 39 469 14.00 | DF11-1208-20 10 | 145 8.0 H10216-ND 1.85 35.63 114.00 | DF11Z-10DS-2v(50) 
14) 4160 120 H2140-ND A 494 14.75 1 DFI4-14D8-20 12, | 165 10.0 H10217-ND 241 40.63 130.00 | _DF11Z-12DS-2V(50) 
14 | 185 12.0 H10218-ND 2.37 4563 146.00 | DF11Z-14DS-2V(50) 
16: |], 18.0 deo bene a g28: ABTS, | DEMPBDS-26 16 | 205 14.0 H10219-ND 260 50.00 160.00 | DF11Z-16DS-2V(50) 
1} 18 | 20.0 16.0 H2026-ND 46 5.53 16.50 | DF11-18DS-2¢ 1g | 225 16.0 H10220-ND 2.80 53.75 172.00 | DF11Z-18DS-2V(50) 
20 22.0 18.0 H2027-ND 48 5.78 17.25 | DF11-20DS-2¢ 3 | 29 24.5 18.0 H10221-ND 3.02 5813 186.00 | DF11Z-20DS-2v(50) 
22 | 24.0 20.0 H2028-ND 5 611 18.25 | DF11-22DS-2¢ 22 | 26.5 20.0 H10222-ND 299 57.94 185.40 | DF11Z-22DS-2V(50) 
24 | 26.0 22.0 H2029-ND 54 645 19.25 | DF11-24DS-26 24 | 285 22.0 H10223-ND 3.19 61.88 198.00 | DF11Z-24DS-2V(50) 
26 | 28.0 24.0 H2261-ND A 615 19.27 | DF11-26DS-26 26 | 305 24.0 H10224-ND 3.45 66.94 214.20 | DF11Z-26DS-2V(50) 
28 30.0 26.0 H2262-ND Ad 6.53 20.45 | DF11-28DS-2C 28 32.5 26.0 H10225-ND 3.65 70.88 226.80 | DF11Z-28DS-2V(50) 
ied aera z | a3 ano | wooorND 400 7001 2saan | Drtiza20s-2v0) 
oes sto a0 - eee ND) - a ii a DF11-82D8°26 40 | 445 38.0 H10228-ND 5.10 99.00 316.80 | DF11Z-40DS-2V(50) 
Vertical PCB Socket, Tin — RoHS Compliant Vertical Protected Header, Tin 
6 8.0 40 HIGTESNOS) 1.00 = 18.01 58.95 | DFI1-605-208A(05) 24 | 26.0 22.0 H2060-ND 1.44 26.13 85.50 | DF11-24DP-2DSA(20) 
8 10.0 6.0 H10170-ND 1.07 19.39 63.45 | DF11-8DS-2DSA(05) 4 | 28 | 300 26.0 H2276-ND 1.60 28.88 94.50 |_DF11-28DP-2DSA(20) 
10 | 120 8.0 H10171-ND 147 2148 69.30 | DF11-10DS-2DSA(05) Vertical Protected Header, Tin — RoHS Compliant 
12 14.0 10.0 H10172-ND 1.27 22.89 74.93 | DF11-12DS-2DSA(05) 4 6.0 20 H10229-ND 50 7.50 23.50 | DF11-4DP-2DSA(24) 
14 | 16.0 12.0 H10173-ND 1.36 2468 80.78 _|_DF11-14DS-2DSA(05) 6 8.0 40 H10230-ND 60 9.00 28.20 | DF11-6DP-2DSA(24) 
16 | 18.0 14.0 H10174-ND 1.50 27.09 88.65 | DF11-16DS-2DSA(05) 8 10.0 6.0 H10231-ND 65 9.75 30.55 | DF11-8DP-2DSA(24) 
5 18 20.0 16.0 H10175-ND 1.59 28.81 94.28 | DF11-18DS-2DSA(05) 10 12.0 8.0 H10232-ND 57 10.31 33.75 | DF11-10DP-2DSA(24) 
20 | 220 18.0 H10176-ND 1.74 31.42 102.83 | DF11-20DS-2DSA(05) 12 | 14.0 10.0 H10233-ND 65 11.69 38.25 | DF11-12DP-2DSA(24) 
22 | 24.0 20.0 H10177-ND 4.83 33.14 108.45 | DF11-22DS-2DSA(05) : ea ia Hieates ue ee a ae ei 
24 | 26.0 22.0 H10178-ND 1.65 31.75 101.60 | _DF11-24DS-2DSA(05) a| 4a. |-300 180 cen ‘a4 1513 49.50 | DFI1-180P-208A(24) 
26 | 28.0 24.0 H10179-ND 1.74 33.38 106.80 | DF11-26DS-2DSA(05) 2 | 220 18.0 H10237-ND ‘99 1788 +5850 | DF11-200P-208a(24) 
28 | 30.0 26.0 H10180-ND 1.82 35.00 112.00 | DF11-28DS-2DSA(05) oo | 240 20.0 H10238-ND 108 19.25 63.00 | _DF11-22DP-2DSA(24) 
30 32.0 28.0 H10181-ND 1.90 36.63 117.20 | DF11-30DS-2DSA(05) 24 26.0 22.0 H10239-ND 1.10 19.94 65.25 | DF11-24DP-2DSA(24) 
32. | 34.0 30.0 H10182-ND 1.99 38.25 122.40 | _DF11-32DS-2DSA(05) 26 | 28.0 24.0 H10240-ND 1.14 20.63 ~—«67.50 | DF11-26DP-2DSA(24) 
Vertical PCB Socket, Gold 28 | 30.0 26.0 H10241-ND 1.22 22.00 72.00 | DF11-28DP-2DSA(24) 
30 | 320 28.0 H10242-ND 1.25 22.69 + ~—74.25 | DF11-30DP-2DSA(24) 
i 10.0 6.0 aia Te eee AAD OS:, Det epee ue at) 32. | 34.0 30.0 H10243-ND 1.33 24.06 78.75 | _DF11-32DP-2DSA(24) 
ge ee eS 1c8 | mae Yori Protec Meader, a 
2 ‘ . ; . s . ness 20SAt0t} 4 6.0 2.0 H2850-ND 70 1265 41.40 | DF11-4DP-2DSA(01) 
28 | 30.0 26.0 H2831-ND 3.71 72.00 230.40 | DF11-28DS-2DSA(01) al 6 a0 io Peaetinn 88 1595 5220 | DFT1-8DP-208A(01) 
30 | 320 28.0 H2832-ND 3.94 76.50 244.80 | DF11-30DS-2DSA(01) 8 10.0 60 H2859-ND 1.08 1925 63.00 | DF11-8DP-20SA(01) 
32. | 34.0 30.0 H2833-ND 448 81.00 259.20 | DF11-32DS-2DSA(01) (Continued) 
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HSH DF11 Series Dual Row Connectors (cont) No. Dimensions = 7 j 
2mm Pitch (Interconnect wire available) Fi. a. A (ay) ' nine Re 4 Paglia an aust 
No. Dimensions 30 | 345 28.0 H2910-ND 3.92 75.94 243.00 | DF11G-30DP-2V(50) 
of (mm) Digi-Key Pricing Hirose 6 | 32 | 365 30.0 H2911-ND 3.92 75.94 243.00 | DF11G-32DP-2V(50) 
Fig. | Pins A B Part No. 1 25 100 Part No. 40 | 445 38.0 H2912-ND 481 93.38 298.80 | _DF11G-40DP-2V(50) 
10 | 12.0 8.0 H2853-ND 1.26 22.76 74.48 | DF11-10DP-2DSA(01) Connector Plug Housing 
12 14.0 10.0 H2854-ND 1.46 26.40 86.40 | DF11-12DP-2DSA(01) 4 11.0 20 H2913-ND el 7.58 23.74 | DF11-4DEP-2C 
14 16.0 12.0 H2855-ND 1.64 29.70 97.20 | DF11-14DP-2DSA(01) 6 13.0 4.0 H2914-ND 53 7.88 24.68 | DF11-6DEP-2C 
16 18.0 14.0 H2856-ND 1.85 33.48 109.58 | DF11-16DP-2DSA(01) 8 15.0 6.0 H2915-ND 55 8.18 25.62 | DF11-8DEP-2C 
18 20.0 16.0 H2857-ND 1.74 33.50 107.20 | DF11-18DP-2DSA(01) 10 17.0 8.0 H2916-ND 57 8.48 26.56 | DF11-10DEP-2C 
4 20 22.0 18.0 H2858-ND 1.92 37.00 118.40 | DF11-20DP-2DSA(01) 42 19.0 40.0 H2917-ND 59 8.85 27.73 | DF11-12DEP-2C 
22 24.0 20.0 H2859-ND 212 40.75 130.40 | DF11-22DP-2DSA(01) 14 21.0 12.0 H2918-ND 61 9.15 28.67 | DF11-14DEP-2C 
24 26.0 22.0 H2860-ND 2.28 43.81 140.20 | DF11-24DP-2DSA(01) 16 23.0 14.0 H2919-ND 64 9.53 29.85 | DF11-16DEP-2C 
26 28.0 24.0 H2861-ND 2.44 46.88 150.00 | DF11-26DP-2DSA(01) 7 18 25.0 16.0 H2920-ND 65 9.75 30.55 | DF11-18DEP-2C 
28 30.0 26.0 H2862-ND 2.59 49.88 159.60 | DF11-28DP-2DSA(01) 20 27.0 18.0 H2921-ND 68 10.13 31.73 | DF11-20DEP-2C 
30 32.0 28.0 H2863-ND 2.76 53.00 169.60 | DF11-30DP-2DSA(01) 22 29.0 20.0 H2922-ND 70 10.43 32.67 | DF11-22DEP-2C 
32 34.0 30.0 H2864-ND 2.92 56.06 179.40 DF11-32DP-2DSA(01) 24 31.0 22.0 H2923-ND 2B 10.88 34.08 DF11-24DEP-2C 
Right Angle Protected Header, Tin 26 33.0 24.0 H2924-ND 75 11.18 35.02 DF11-26DEP-2C 
6 8.0 40 H2062-ND 65 975 30.55 | DF11-6DP-208(22) 28 | 35.0 26.0 H2925-ND 58 1052 34.43 | DF11-28DEP-2¢ 
5 | 26 | 280 24.0 H2280-ND 144 26.13 85.50 | DF11-26DP-20S(22) 30 | 37.0 28.0 H2926-ND 60 10.79 35.33 | DF11-30DEP-2¢ 
28 | 30.0 26.0 H2281-ND 148 26.81 87.75 | DF11-28DP-2D$(22) 32_ | 39.0 30.0 H2927-ND 6114.07 36.23 |_DF11-32DEP-20 
30 | 32.0 28.0 H2282-ND 156 28.19 92.25 | _DF11-30DP-20S(22) In-Line Adaptor 
Right Angle Protected Header, Tin — RoHS Compliant 4 9.2 2.0 H2928-ND 68 12.24 40.05 DF11-4DEP-2A 
4 6.0 2.0 H10244-ND 60 9.00 28.20 | DF11-4DP-2DS(24) 6 11.2 4.0 H2929-ND 76 13.75 45.00 | DF11-6DEP-2A 
6 8.0 4.0 H10245-ND 57 10.31 ~—-33.75 | DF11-6DP-2D$(24) 8 13.2 6.0 H2930-ND 85 15.40 = 50.40 | DF11-8DEP-2A 
8 10.0 6.0 H10246-ND 61 11.00 36.00 | DF11-8DP-2DS(24) 10 | 15.2 8.0 H2931-ND 94 16.98 55.58 | DF11-10DEP-2A 
10 12.0 8.0 H10247-ND 76 13.75 45.00 | DF11-10DP-2D$(24) 12 17.2 10.0 H2932-ND 1.03 18.63 60.98 | DF11-12DEP-2A 
12. | 14.0 10.0 H10248-ND 84 15.13 49.50 | _DF11-12DP-2DS(24) 14 | 19.2 12.0 H2933-ND 1.16 20.97 68.63 | DF11-14DEP-2A 
14 | 16.0 12.0 H10249-ND 95 1749 56.25 | DF11-14DP-2DS(24) 16 | 212 14.0 H2934-ND 1.25 22.55 73.80 | DF11-16DEP-2A 
16 18.0 14.0 H10250-ND 114 2063 67.50 | DF11-16DP-2DS(24) 8 | 18 23.2 16.0 H2935-ND 133 24.06 78.75 | DF11-18DEP-2A 
5 | 18 | 200 16.0 H10251-ND 1.22 22.00 72.00 | DF11-18DP-2D$(24) 20 | 252 18.0 H2936-ND 1.46 26.40 86.40 | DF11-20DEP-2A 
20 | 220 18.0 H10252-ND 133 24.06 78.75 | DF11-20DP-2DS(24) 22 | 27.2 20.0 H2937-ND 1.55 27.98 91.58 | _DF11-22DEP-2A 
22 | 24.0 20.0 H10253-ND 1.44 26.13 85.50 | _DF11-22DP-2D$(24) 24 | 292 22.0 H2938-ND 1.63 29.56 = 96.75 | DF11-24DEP-2A 
24 26.0 22.0 H10254-ND 160 2888 94.50 | DF11-24DP-2DS(24) 26 31.2 24.0 H2939-ND 1.72 31.08 101.70 | DF11-26DEP-2A 
26 28.0 24.0 H10255-ND 1.67 30.25 99.00 | DF11-26DP-2DS(24) 28 33.2 26.0 H2940-ND 1.81 32.66 106.88 | DF11-28DEP-2A 
28 30.0 26.0 H10256-ND 175 31.63 103.50 | DF11-28DP-2DS(24) 30 35.2 28.0 H2941-ND 1.89 34.17 111.83 | DF11-30DEP-2A 
30 | 320 28.0 H10257-ND 186 3369 110.25 | DF11-30DP-2DS(24) 32_ | 37.2 30.0 H2942-ND 1.69 32.50 104.00 | DF11-32DEP-2A 
32. | 34.0 30.0 H10258-ND 1.69 32.50 104.00 | DF11-32DP-2D$(24) Connector Shorting Jumpers 
Right Angle Protected Header, Gold 9A 6 8.6 40 H2944-ND al 12.86 42.08 DF11-6DP-SP1 
4 6.0 2.0 H2865-ND 95 1719 56.25 | DF11-4DP-2D8(52) 9B 4 6.6 2.0 H2946-ND 70 12.72 41.63 | DF11-4DP-SP2 
6 8.0 4.0 H2866-ND 1.22 22.00 72.00 | DF11-6DP-2D8(52) 6 8.6 4.0 H2947-ND 79 14.37 47.03 _|_DF11-6DP-SP2 
8 10.0 6.0 H2867-ND 1.44 26.13 85.50 DF11-8DP-2DS(52) Connector Shorting Jumpers — RoHS Compliant 
10 | 12.0 8.0 H2868-ND 1.71 30.94 101.25 | DF11-10DP-208(52) 4 68 2.0 H10275-ND 67 10.05 31.49 | DF11-4DP-SP1(05) 
12. | 14.0 10.0 H2869-ND 1.69 32.50 104.00 | _DF11-12DP-2DS(52) oa | 6 86 4.0 H10276-ND 72 10.80 33.84 | DF11-6DP-SP1(05) 
14 | 16.0 12.0 H2870-ND 1.95 37.50 120.00 | DF11-14DP-2DS(52) 8 10.6 6.0 H10277-ND 59 10.59 ‘34.65 | _DF11-8DP-SP1(05) 
16 | 18.0 14.0 H2871-ND 218 41.88 134.00 | DF11-16DP-2D8(52) 4 66 2.0 H10278-ND 70 1258 41418 | DF11-4DP-SP2(05) 
5 | 18 | 200 16.0 H2872-ND 237 45.63 146.00 | DF11-18DP-2DS(52) ob | 6 86 4.0 H10279-ND 77 13.89 45.45 | DF11-6DP-SP2(05) 
20 | 220 18.0 H2873-ND 2.60 50.00 160.00 | DF11-20DP-2D8(52) 8 10.6 6.0 H10280-ND 86 15.47 «50.63 | DF11-8DP-SP2(05) 
22 | 24.0 20.0 H2874-ND 2.89 55.63 178.00 | _DF11-22DP-2D8(52) 
24 | 26.0 22.0 H2875-ND 3.12 60.00 192.00 ] DF11-24DP-2D8(52) Crimping Contacts 
26 | 28.0 24.0 H2876-ND 2.99 57.94 185.40 | DF11-26DP-2DS(52) 
28 | 30.0 26.0 H2877-ND 3.16 61.31 196.20 | DF11-28DP-2DS(52) Loose Piece Tape & Reel 
30 | 320 28.0 H2878-ND 3.36 65.25 208.80 | DF11-30DP-2D8(52) Digi-Key Pricing | Hirose Digi-Key Pricing | Hirose 
32. | 34.0 30.0 H2879-ND 357 69.19 221.40 | _DF11-32DP-2DS(52) Fig. | AWG | PartNo. 100 Part No. Part No. 10,000__| Part No. 
Surface Mount Protected Header, Tin Socket Contacts 
22 | 265 20.0 H2890-ND 3.22 61.88 +~—-198.00 | DF11G-22DP-2V(20) Tin Plating 
g | 26 | 305 24.0 H2892-ND 1.89 36.25 116.00 | DF11G-26DP-2V(20) 22 | H2950-ND 7.34 | DF11-228¢ H2950TR-ND —17.00/M | DF11-22SCF 
28 32.5 26.0 H2286-ND 211 40.63 130.00 | DF11-28DP-2V(20) 10 | 24-28 | H1504-ND 6.51 DF11-2428SC H1504TR-ND — 10.00/M_ | DF11-2428SCF 
32__| 36.5 30.0 H2895-ND 2.28 43.75 140.00 | DF11G-32DP-2V(20) 30__|_H2954-ND 7.34 | DF11-30SC H2954TR-ND __17.00/M_| DF11-30SCF 
Surface Mount Protected Header, Tin — RoHS Compliant Gold Plating 
4 85 2.0 H10259-ND 1.06 19.25 63.00 | DF11GZ-4DP-2V(20) 22 | H2053-ND 1225 | DF11-22SCA = =e 
6 10.5 4.0 H10260-ND 1.10 19.94 65.25 | DF11GZ-6DP-2V(20) 10 | 24-28 | H1505-ND 11.00 | DF11-2428SCA | HISOSTR-ND —40.00/M_| DF11-2428SCFA 
8 | 125 6.0 MEAD 122 22.00 72.00 | DF11G2-8DP-2v(20) 30__| H2951-ND___10.25 _| DF11-30SCA H2951TR-ND___40.00/M_|_DF11-30SCFA 
10 | 14.5 8.0 H10262-ND 133 24.06 = 78.75 | DF11GZ-10DP-2V(20) 
12 | 16.5 10.0 H10263-ND 1.44 26.13 85.50 | DF11GZ-12DP-2V(20) ; 
14 «| 185 12.0 H10264-ND 1.56 2819 92.25 | DFI1GZ-14DP-2V(20) Tin Plating 
16 | 205 14.0 H10265-ND 167 30.25 99.00 | DF11GZ-16DP-2v(20) | 2 ie mt H2952TR-ND —18.00/M_| DF11-EP22PCF 
6 | 18 | 205 16.0 H10266-ND 1.71 30.94 101.25 | DF11GZ-18DP-2v(20) 24-28 | H1506-ND 7.70 | DF11-EP2428PC | H1506TR-ND _17.00/M_| DF11-EP2428PCF 
20 | 245 18.0 H10267-ND 1.82 33.00 108.00 | DF11GZ-20DP-2v(20) Gold Plating 
22 26.5 20.0 H10268-ND 1.69 32.50 104.00 | DF11GZ-22DP-2V(20) 41 | 24-28 | H1507-ND 12.75 DF11-EP2428PCA | = ce || a 
24 | 285 22.0 H10269-ND 1.79 34.38 110.00 | DF11GZ-24DP-2v(20) 
26 | 305 24.0 H10270-ND 189 36.25 116.00 | DF11GZ-26DP-2v(20) 
28 | 325 26.0 H10271-ND 2.02 38.75 124.00 | DF11GZ-28DP-2V(20) Tools 
30 | 345 28.0 H10272-ND 241 40.63 130.00 | DF11GZ-30DP-2V(20) Digi-Key Price | Hirase 
32. | 36.5 30.0 H10273-ND 218 41.88 134.00 | DF11GZ-32DP-2V(20) Description Part No. Each | Part No. 
40 | 44.5 38.0 H10274-ND 270 51.88 166.00 | DF11GZ-40DP-2V(20) Hand Crimp Tools 
Surface Mount Protected Header, Gold Hand Tool without Die Set H9926-ND 332.50 | HRUS-HT-1 
4 85 2.0 H2897-ND 148 2681 87.75 | DF11G-4DP-2V(50) 22AWG Socket Die Set for #H19926-ND H10298-ND 372.40 | DF11-TA22HC/US-DS 
6 10.5 4.0 H2898-ND 1.75 31.63 103.50 | DF11G-6DP-2V(50) 24-28AWG Socket Die Set for #H9926-ND H9928-ND 239.40 | DF11-TA2428HC/US-DS 
8 12.5 6.0 H2899-ND 1.69 32.50 104.00 | DF11G-8DP-2V(50) Hand Tool with 22AWG Socket Die Set H10297-ND 689.00 | DF11-TA22HC/US 
10 7 145 8.0 H2900-ND 1.89 36.25 116.00 | DF11G-10DP-2v(50) Hand Tool with 24-28AWG Socket Die Set H9924-ND 571.90 | DF11-TA2428HC/US 
12 | 16.5 10.0 H2901-ND 2.08 40.00 _128.00_ | _DF11G-12DP-2V(50) 24-28AWG Pin Die Set for #49926-ND H10490-ND 372.40 | DF11EP-TA2428HC/US-DS 
4) 16 120 291 A488 142000 |) DELaG=14DP-2V(60) Hand Tool with 24-28AWG Pin Die Set H10491-ND 689.00 | DF11EP-TA2428HC/US 
6 ns ae i eee a, ae a nace oven 22AWG, for Socket with Non-Removeable Die H9954-ND 806.00 | DF11-TA22HC 
20 945 18.0 H2905-ND 3.02 58.13 186.00 | DF11G-20DP-2V(50) 24-28AWG, for Socket with Non-Remaveable Die H9995-ND 806.00 | DF11-TA2428HC 
22 26.5 20.0 2906-ND 3.29 61.88 198.00 DF11G-22DP-2V(50) 30AWG, for Socket with Non-Removeable Die H9955-ND 806.00 | DF11-TA30HC 
24 | 085 22.0 H2907-ND 3.07 59.63 190.80 | DF11G-24DP-2V(50) 24-28AWG, for Pin with Non-Removeable Die H2304-ND 806.00 | DF11EP-TA2428HC 
26 | 305 24.0 H2908-ND 3.34 64.69 ~—-207.00 | DF11G-26DP-2V(50) Extraction Tool 
28 | 325 26.0 H2909-ND 354 68.63 219.60 | DF11G-28DP-2V(50) Tool for DF11 Socket H9996-ND 2.90 | DF-C-PO(B) 
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HIROSE A3 and A4 Series Crim p No. of | Dimensions(mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
Hes arama : Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
x12. Connector 2mm Pitch With Boss - Gold Plating — RoHS Compliant 
eae. ; ; , , ; 4 4.0 2.0 | H10947-ND 1.33 24.06 78.75 | A3A-4PA-2SV(71) 
Moisture: Range 40% ~ 80%» Insulation Resistance: 1000MQ minimum at SOOVDC. » Withetanding 6 | 60 40 Nm = 182 27.50 80.00 | ABA-GPA-2SV(71) 
Voltage: 650VAC/1 minute (no flashover or insulation breakdown) * Contact Resistance: 15mQ maximum 8 8.0 6.0 H10949-ND 1.75 31.63 103.50 | A3A-8PA-2SV(71) 
@0.1A 10 10.0 8.0 H10950-ND 1.86 33.69 110.25 | A3A-10PA-2SV(71) 
Applications: 12 12.0 10.0 | H10951-ND 1.82 35.00 112.00 | A3A-12PA-2SV(71) 
*VTR * Vehicle telephones » Various electronic equipment 14 14.0 12.0 | H10952-ND 1.95 37.50 120.00 | A3A-14PA-2SV(71) 
Materlals: : 2 16 16.0 14.0 | H10953-ND 2.18 41.88 134.00 | A3A-16PA-2SV(71) 
Br fe ed eres ret rt Peng er erect ge tara zo | oo 190 | stoasen 247 aso. 15200 | aakzoPa2sv(r 
Header Contact: Brass with selective gold plating » Receptacle and Crimping Contact: Phosphor bronze 24 24.0 22.0 H10955-ND 2.99 57.50 184.00 | A3A-24PA-2SV(71) 
with selective gold plating 28 28.0 26.0 | H10956-ND 3.10 60.19 192.60 | A3A-28PA-2SV(71) 
32 32.0 30.0 | H10957-ND 3.45 66.94 214.20 | A3A-32PA-2SV(71) 
44 44.0 42.0 | H10958-ND 4.84 93.94 300.60 | A3A-44PA-2SV(71) 
50 50.0 48.0 | H10959-ND 554 114.60 343.80 | A3A-SOPA-2SV(71) 
Receptacle 
Without Boss - Gold Plating 
6 6.0 4.0 H1828-ND 114 20.63 67.50 | A3-6DA-2SV 
10 10.0 8.0 H1830-ND 1.41 25.44 83.25 | A3-10DA-2SV 
3 14 14.0 12.0 | H1832-ND 1.86 33.69 110.25 | A3-14DA-2SV 
24 24.0 22.0 | H1835-ND 2.47 47.50 152.00 | A3-24DA-2SV 
28 28.0 26.0 | H1836-ND 2.89 55.63 178.00 | A3-28DA-2SV 
Without Boss - Gold Plating — RoHS Compliant 
4 4.0 2.0 H10960-ND on 16.50 54.00 | A3-4DA-2SV(71) 
6 6.0 40 H10961-ND 1.06 19.25 63.00 | A3-6DA-2SV(71) 
8 8.0 6.0 H10962-ND 1.22 22.00 72.00 | A3-8DA-2SV(71) 
10 10.0 8.0 H10963-ND 1.41 25.44 83.25 | A3-10DA-2SV(71) 
0.35 12 12.0 10.0 | H10964-ND 1.56 28.19 92.25 | A3-12DA-2SV(71) 
y 3 14 14.0 12.0 | H10965-ND 1.86 33.69 110.25 | A3-14DA-2SV(71) 
i 16 16.0 14.0 | H10966-ND 1.76 33.75 108.00 | A3-16DA-2SV(71) 
a 20 20.0 18.0 | H10967-ND 1.92 39.83 118.00 | A3-20DA-2SV(71) 
24 24.0 22.0 | H10968-ND 2.47 47.50 152.00 | A3-24DA-2SV(71) 
28 28.0 26.0 | H10969-ND 2.70 51.88 166.00 | A3-28DA-2SV(71) 
32 32.0 30.0 | H10970-ND 3.22 61.88 198.00 | A3-32DA-2SV(71) 
With Boss - Gold Plating 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 4 4.0 2.0 H1838-ND 95 17.19 56.25 | A3A-4DA-2SV 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 | Part No. . 12 12.0 10.0 | H1842-ND 1.56 28.19 92.25 | A3A-12DA-2SV 
Pin Header 14 14.0 12.0 | H1843-ND 1.86 33.69 110.25 | A3A-14DA-2SV 
Low Profile - Gold Plating 24 24.0 22.0 | H1846-ND 2.47 47.50 152.00 | A3A-24DA-2SV 
2 2.0 - H1807-ND 55 8.25 25.85 | A3C-2P-2DSA With Boss - Gold Plating — RoHS Compliant 
4 4.0 2.0 H1808-ND 61 11.00 36.00 | A3C-4P-2DSA 4 40 2.0 H10971-ND 1 16.50 54.00 | A3A-4DA-2SV(71) 
6 6.0 40 H1809-ND 84 1513 49.50 | A3C-6P-2DSA 6 6.0 4.0 H10972-ND 1.06 19.25 63.00 | A3A-6DA-2SV(71) 
8 8.0 6.0 H1810-ND 1.03 18.56 60.75 | A3C-8P-2DSA 8 8.0 6.0 H10973-ND 4.22 22.00 72.00 | A3A-8DA-2SV(71) 
10 10.0 8.0 H1811-ND 1.33 24.06 78.75 | A3C-10P-2DSA 10 10.0 8.0 H10974-ND 1.41 25.44 83.25 | A3A-10DA-2SV(71) 
12 12.0 10.0 | H1812-ND 1.63 29.56 96.75 | A3C-12P-2DSA 12 12.0 10.0 | H10975-ND 1.56 28.19 92.25 | A3A-12DA-2SV(71) 
14 14.0 12.0 | H1813-ND 174 30.94 101.25 | A3C-14P-2DSA 3 14 14.0 12.0 | H10976-ND 1.86 33.69 110.25 | A3A-14DA-2SV(71) 
16 16.0 14.0 | H1814-ND 1.82 35.00 112.00 | A3C-16P-2DSA 16 16.0 14.0 | H10977-ND 1.63 31.25 100.00 | A3A-16DA-2SV(71) 
{ 18 18.0 16.0 H1815-ND 1.85 35.63 114.00 | A3C-18P-2DSA 20 20.0 18.0 H10978-ND 1.92 36.88 118.00 | A3A-20DA-2SV(71) 
20 20.0 18.0 | H1816-ND 2.63 50.63 162.00 | A3C-20P-2DSA 24 24.0 22.0 | H10979-ND 2.47 47.50 152.00 | A3A-24DA-2SV(71) 
22 22.0 20.0 | H1817-ND 2.70 51.88 166.00 | A3C-22P-2DSA 28 28.0 26.0 | H10980-ND 2.70 51.88 166.00 | A3A-28DA-2SV(71) 
24 24.0 22.0 | H1818-ND 2.73 52.50 168.00 | A3C-24P-2DSA 32 32.0 30.0 | H10981-ND 3.10 60.19 192.60 | A3A-32DA-2SV(71) 
26 26.0 24.0 | H1819-ND 2.80 53.75 172.00 | A3C-26P-2DSA 
28 28.0 26.0 H1820-ND 2.83 54.38 174.00 | A3C-28P-2DSA No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
32 32.0 30.0 | H1821-ND 4.38 84.94 271.80 | A3C-32P-2DSA Fig. | Contacts | A B C | PartNo. 1 25 100 | Part No. 
44 44.0 42.0 | H1822-ND 4.38 84.94 271.80 | A3C-44P-2DSA Receptacle - Gold Plating 
48 48.0 46.0 | H1823-ND 4.38 84.94 271.80 | A3C-48P-2DSA 4.0 2.0 3.0 | H1849-ND 1.86 33.69 110.25 | A3C-4DA-2DSA 
50 50.0 48.0 | H1824-ND 4.38 84.94 271.80 | A3C-50P-2DSA 4 4.0 2.0 2.0 | H1862-ND 1.86 33.69 110.25 | A3C-4DA-2DSC 
Without Boss - Gold Plating 4.0 20 1.27 | H1878-ND 68 12.38 40.50 | A3D-4DA-2DSE 
8 8.0 6.0 H1783-ND 1.41 95.44 83.25 | A3-8PA-2SV 6.0 4.0 3.0 | H1850-ND 1.76 33.75 108.00 | A3C-6DA-2DSA 
14 14.0 12.0 | H1786-ND 1.66 31.88 102.00 | A3-14PA-2SV 6 6.0 4.0 2.0 | H1863-ND 1.76 33.75 108.00 | A3C-6DA-2DSC 
9 16 16.0 14.0 | H1787-ND 1.82 35.00 112.00 | A3-16PA-2SV 6.0 4.0 1.27 | H1879-ND 84 15.13 49.50 | A3D-6DA-2DSE 
24 24.0 22.0 | H1789-ND 2.47 47.50 152.00 | A3-24PA-2SV 8.0 6.0 3.0 | H1851-ND 1.92 36.88 118.00 | A3C-8DA-2DSA 
44 44.0 42.0 | H1792-ND 4.06 78.75 252.00 | A3-44PA-2SV 8 8.0 6.0 2.0 | H1864-ND 1.92 36.88 — 118.00 | A3C-8DA-2DSC 
50 50.0 48.0 H1793-ND 4.61 89.44 286.20 | A3-50PA-2SV 8.0 6.0 1.27 | H1880-ND 1.03 18.56 60.75 | A3D-8DA-2DSE 
Without Boss - Gold Plating — RoHS Compliant 40 10.0 8.0 2.0 | H1865-ND 2.08 40.00 128.00 | A3C-10DA-2DSC 
4 40 20 H10934-ND 1.33 24.06 78.75 | A3-4PA-2SV(71) 10.0 80 1.27 | H1881-ND 114 20.63 67.50 | A3D-10DA-2DSE 
6 6.0 4.0 H10935-ND 1.52 27.50 90.00 | A3-6PA-2SV(71) 120 100 3.0 | H1853-ND an 40.63 130.00 | A3C-12DA-2DSA 
8 8.0 6.0 H10936-ND 1.75 31.63 103.50 | A3-8PA-2SV(71) 4 12 |120 100 20 | H1866-ND 24 40.63 130.00 | A3C-12DA-2DSC 
10 10.0 8.0 H10937-ND 1.86 33.69 110.25 | A3-10PA-2SV(71) 12.0 10.0 1.27 | H1882-ND 1.44 26.13 85.50 | A3D-12DA-2DSE 
12 12.0 10.0 | H10938-ND 1.82 35.00 112.00 | A3-12PA-28V(71) 14.0 120 3.0 | H1854-ND 2.21 42.50 136.00 | A3C-14DA-2DSA 
14 14.0 12.0 H10939-ND 1.95 37.50 120.00 | A3-14PA-2SV(71) 14 14.0 12.0 2.0 | H1867-ND 2.21 42.50 136.00 | A3C-14DA-2DSC 
2 16 16.0 14.0 H10940-ND 2.18 41.88 134.00 | A3-16PA-2SV(71) 14.0 12.0 1.27 | H1883-ND 1.56 28.19 92.25 | A3D-14DA-2DSE 
20 20.0 18.0 H10941-ND 2.47 47.50 152.00 | A3-20PA-2SV(71) 16.0 14.0 3.0 | H1855-ND 2.34 45.00 144.00 | A3C-16DA-2DSA 
24 24.0 22.0 | H10942-ND 2.99 57.50 184.00 | A3-24PA-28V(71) 16 | 160 140 20 | H1868-ND 2.34 45.00 ‘144.00 | A3G-16DA-2DSC 
28 28.0 26.0 | H10943-ND 3.10 60.19 192.60 | A3-28PA-28V(71) 16.0 140 1.27 | H1884-ND 1.82 33.00 108.00 | A3D-16DA-2DSE 
32 32.0 30.0 | H10944-ND 3.45 66.94 214.20 | A3-32PA-2SV(71) ig | 180 160 30 | Wi856-ND 244 4688 150.00 |A3C-18DA-2DSA 
44 44.0 42.0 | H10945-ND 4.84 98.94 300.60 | A3-44PA-28V(71) 18.0 160 1.27 | H1885-ND 1.85 35.63 114.00 | A3D-18DA-2DSE 
50 50.0 48.0 | H10946-ND 554 107.44 343.80 | A3-SOPA-2SV(71) 2.0 4802.0 | Hia70-ND 254 48.75 156.00 |ASC-20DA-28C 
7 - 20 
With Boss - Gold Plating 20.0 18.0 1.27 | _H1886-ND 2.08 40.00 —_‘128.00 | A3D-20DA-2DSE 
6 6.0 40 H1795-ND 1.33 24.06 78.75 | A3A-6PA-2SV og | 240 22.0 2.0 | H1871-ND 270 51.88 166.00 | A3C-24DA-2DSC 
2 14 14.0 12.0 | H1799-ND 1.66 31.88 102.00 | A3A-14PA-2SV 24.0 22.0 1.27 | H1875-ND 270 51.88 166.00 | A3C-24DA-2DSE 
32 32.0 30.0 | H1804-ND 2.96 57.38 183.60 | A3A-32PA-2SV (Continued) 
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2mm Pitch (Cont.) 


A3 and A4 Series Crimp Connector 


A3E Series Crimp Connector 2mm Pitch 


Specifications: * Current Rating: 0.5A * Vol- 
tage Rating: 125VAC + Operating Temperature: 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose -55°C~ 85°C * Operating Moisture Range: 40% 
Fig. | Contacts A B Cc Part No. 1 25 100 | Part No. ~ 80% » Insulation Resistance: 1000MQ min. 
4 7 % at 250VDC * Withstanding Voltage: 300VAC/1 
28.0 26.0 3.0 | H1859-ND 2.96 56.88 182.00 | A3C-28DA-2DSA minute (no flashover or insulation breakdown) 
28 28.0 26.0 2.0 | H1872-ND 2.96 56.88 182.00 | A3C-28DA-2DSC * Contact Resistance: 40m0 maximum @ 0.1A 
28.0 26.0 1.27 | _H1887-ND 2.89 55.63 178.00 | A3D-28DA-2DSE Material : Mnsiaton fea pact povanrd 
320 30.0 3.0 | H1860-ND 3.15 60.63 194.00 | A3C-32DA-2DSA + Pin Header Contact: Brass with selective gold 
4 32 32.0 30.0 2.0 | H1873-ND 3.15 60.63 194.00 | A8C-32DA-2DSC plating * Socket Contact: beryllium copper 
50.0 48.0 3.0 | H1861-ND 4.79 92.81 297.00 | A3C-50DA-2DSA Noor Muimenstane| rm) [DIGG Pricin irae 
50/500 480 2.0 | H1874-ND 479 9281 297.00 | ASC-50DA-208C gal ces Wen Bia ipa 4 Fog Wea 
44 | 440 420 1.0 | H1890-ND 3.05 59.06 189.00 | A3D-44DA-2D8G Pin Header - Gold Plating 
q 7 ¥ 44 52.0 42.0 |H10932-NDt 3.97 77.06 — 246.60 | A3E-44PA-2DSA(71) 
62 62.0 60.0 1.27 | H1889-ND 4.61 89.44 286.20 | A3D-62DA-2DSE A 50 58.0 43.0 | H10933-NDt 502 97.31 311.40 | A3E-S0PA-2DSA(71) 
Receptacle - Gold Plating — RoHS Compliant 50 58.0 48.0 | H1826-ND 5.02 97.31 311.40 | A3E-50PA-2DSA 
Socket 
4.0 2.0 3.0 | H10891-ND 1.86 33.69 110.25 | A3C-4DA-2DSA(71) 7 79.0 720 ]Hi801-ND 764 754.35 485.10 /A3E-44D-2R 
4 4.0 2.0 2.0 | H10904-ND 1.86 33.69 110.25 | A3C-4DA-2DSC(71) 50 55.0 48.0 |H1892-ND 7.49 151.20 475.20 | A3E-50D-2R 
4.0 2.0 1.27 | H10920-ND 68 12.38 40.50 | A3D-4DA-2DSE(71) _ Universal Guide Plate H9947-ND 1560.00 — — | ASE-GPA 
6.0 4.0 3.0 | H10892-ND 1.76 33.75 108.00 | A3C-6DA-2DSA(71) + RoHS Compliant 
6 6.0 4.0 2.0 | H10905-ND 1.76 33.75 108.00 | A3C-6DA-2DSC(71) 
6.0 4.0 1.27 | H10921-ND 84 15.13 49.50 | A3D-6DA-2DSE(71) . 
8.0 6.0 3.0 | H10893-ND 1.92 36.88 118.00 | A3C-8DA-2DSA(71) MDF7 Series Bottom 
8 80 60 20 | Hi10906-ND 1.92 36.88 118.00 | A3C-8DA-2DSC(71) Entry Connector 2.54mm Pitch 
8.0 6.0 1.27 | H10922-ND 1.03 18.56 60.75 | A3D-8DA-2DSE(71) Feawras: 
10.0 8.0 3.0 | H10894-ND 2.08 40.00 128.00 | A3C-10DA-2DSA\(71)  Board-to-board distance can be freely set * Components sides of two boards can be arranged on the same side without 
10 10.0 8.0 2.0 | H10907-ND 2.08 40.00 128.00 | A3C-10DA-2DSC(71) facing each other 
10.0 8.0 1.27 | H10923-ND 1.14 20.63 67.50 | A3D-10DA-2DSE(71) Applications: 
12.0 10.0 3.0 | H10895-ND O11 40.63 130.00 | A3C-12DA-2DSA(71) Pll ila connections of OA/FA equipment, connection of IPM and IGBT to boards 
1 120 10.0 2.0 noe0e ND) 2.14 40.63 130.00 | A8C-12DA-2D8C(71) + Rated Current: 3A * Rated Voltage: AC250V * Operating Temperature: -35°C ~ 85°C * Insulation Resistance: 1,000MQ 
12.0 10.0 1.27 | H10924-ND 1.44 26.13 85.50 | A3D-12DA-2DSE(71) or more * Contact Resistance: 30mQ or less Insertion and withdrawals force: Minimum 0.4N (40gf), Maximum 4.4N 
14.0 12.0 3.0 | H10896-ND 2.24 42.50 136.00 | A3C-14DA-2DSA(71) (450gf) 
" Ww 120 fom, eet aa Ae), 98,00) Bo AaDReeDSe(T) anne Insulation; Polyimide resin, black, UL94V-0 and Terminal; Phosphor bronze, gold or tin * Pin Header: 
14.0 12.0 1.27 | H10925-ND 1.56 28.19 92.25 | A3D-14DA-2DSE(71) Insulation; PBT resin, Main body - Black / Locator: Grey, UL94V-0 : : : 
16.0 14.0 3.0 | H10897-ND 2.34 45.00 144.00 | A3C-16DA-2DSA(71) 
16 16.0 14.0 2.0 | H10910-ND 2.34 45.00 144.00 | A3C-16DA-2DSC(71) 
4 16.0 14.0 1.27 | H10926-ND 1.82 33.00 108.00 | A3D-16DA-2DSE(71) 
18.0 16.0 3.0 | H10898-ND 2.44 46.88 150.00 | A3C-18DA-2DSA(71) 
18 18.0 16.0 2.0 | H10911-ND 2.44 46.88 150.00 | A3C-18DA-2DSC(71) 
18.0 16.0 1.27 | H10927-ND 1.85 35.63 114.00 | A3D-18DA-2DSE(71) 
20.0 18.0 3.0 | H10899-ND 2.54 48.75 156.00 | A3C-20DA-2DSA(71) 
20 20.0 18.0 2.0 | H10912-ND 2.54 48.75 156.00 | A3C-20DA-2DSC(71) 
20.0 18.0 1.27 | H10928-ND 2.08 40.00 128.00 | A3D-20DA-2DSE(71) 
24.0 22.0 3.0 | H10900-ND 2.70 51.88 166.00 | A3C-24DA-2DSA(71) 
24 24.0 22.0 2.0 | H10913-ND 2.70 51.88 166.00 | A3C-24DA-2DSC(71) No. of Dimension (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
24.0 22.0 1.27 | H10917-ND 2.70 51.88 166.00 | A3C-24DA-2DSE(71) Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
28 «6| 280 © ©26.0 ~=— 2.0 _ | H10914-ND 296 56.88 182.00 | A3C-28DA-2DSC(71) Single Row — Tin 
28.0 26.0 + —-1.27 | H10929-ND 2.89 55.63 —_ 178.00 | A3D-28DA-2DSE(71) 7 1778 15.24 | H2562-ND 130 05 78 | MDF7-75-2.54DSA 
32.0 30.0 3.0 | H10902-ND 3.15 60.63 194.00 | A3C-32DA-2DSA(71) 10 25.40 22.86 H2555-ND 1.62 1.18 97 | MDF7-10S-2.54DSA 
32 | 320 30.0 20 | H10915-ND 3.15 60.63 194.00 | A3C-32DA-2DSC(71) "1 27.94 25.40 | H2556-ND 1.69 1.23 1.01 | MDF?-118-2.54DSA 
1 12 30.48 27.94 H2557-ND 1.76 1.28 1.05 | MDF7-12S-2.54DSA 
32.0 30.0 1.27 | H10918-ND 3.15 60.63 194.00 | A3C-32DA-2DSE(71) 16 40.64 38.10 H2561-ND 167 1.29 1.03 | MDF7-16S-2.54DSA 
50.0 48.0 3.0 | H10903-ND 479 92.81 297.00 | A3C-50DA-2DSA(71) 18 45.72 43.18 | H2563-ND 1.85 1.43 1.14 | MDF7-18S-2.54DSA 
50 50.0 48.0 2.0 | H10916-ND 4.79 92.81 297.00 | A3C-50DA-2DSC(71) 20 50.80 48.26 H2565-ND 1.91 1.47 1.18 | MDF7-20S-2.54DSA 
50.0 48.0 1.27 | H10919-ND 4.79 92.81 297.00 | A3C-50DA-2DSE(71) Single Row — Tin — RoHS Compliant 
44 44.0 42.0 1.27 | H10930-ND 3.05 59.06 189.00 | A3D-44DA-2DSE(71) 3 7.62 5.08 H10653-ND 1.00 73 60 | MDF7- 3S-2.54DSA(55) 
i 7 i 5 12.70 10.16 H10654-ND 1.16 85 .69 | MDF7- 5S-2.54DSA(55) 
62 62.0 60.0 1.27 | H10931-ND 4.61 89.44 286.20 | A3D-62DA-2DSE(71) 6 15.24 12.70 H10655-ND 123 ‘90 73 | MDE7- 68-2.5408A(55) 
a = _ : 7 17.78 15.24 | H10656-ND 1.30 95 78 | MDF7- 7S-2.54DSA(55) 
rs no. of pienso nm} Dig Key 4 ering aan ilrues 8 20.32 17.78 | H10657-ND 1.37 1.00 .82 | MDF7- 8S-2.54DSA(55) 
1: ne Bust = a Socket “ASH Seri areNG: 9 22.86 20.32 | H10658-ND 144 1.05 “86 | MDF7- 9S-2.54DSA(55) 
ah OW ShMp SOCxer * orien 10 25.40 22.86 | H10659-ND 1.62 1.18 .97 | MDF7-10S-2.54DSA(55) 
4 4.0 2.0 H2001-ND 50 7.50 23.50 | A3B-4D-2C af 27.94 25.40 H10660-ND 1.69 1.23 1.01 MDF7-11S-2.54DSA(55) 
6 6.0 4.0 H2002-ND 50 7.50 23.50 | A3B-6D-2C 12 30.48 27.94 H10661-ND 1.76 1.28 1.05 | MDF7-12S-2.54DSA(55) 
8 8.0 60 | H200a-ND 507.50 2350 | ASB-AD-2C 13 | 33.02 30.48 _| H10662-ND 178 1.29 1.06 | _MDF7-13S-2.54DSA(55) 
| io a0 fezomnn 55 das] ecosooz Pe] Se Se [mea ia iat 1a wor ease 
P 12 12.0 10.0 _|H2005-ND 558.25 25.85 | A3B-12D-20 16 40.64 38.10 | H10665-ND 1.67 1.29 1.03 | MDF7-16S-2.54DSA(55) 
14 14.0 12.0 H2006-ND 65 9.75 30.55 | A3B-14D-2C 17 43.18 40.64 H10666-ND 1.73 1.33 1.07 | MDF7-17S-2.54DSA(55) 
18 18.0 16.0 H2007-ND 70 10.50 32.90 | A3B-18D-2C 18 45.72 43.18 H10667-ND 1.85 1.43 1.14 | MDF7-18S-2.54DSA(55) 
alo wo a eee 20 | 3080 4826 | HIOsSOND © tet 147418 | MOF7-205-2.54DSA(5) 
24 24.0 22.0 — [H2008-ND) 65 11.69 38.25 | ASB-240-20 21 53.34 50.80 | H10670-ND 202 1.56 1.25 | MDF7-21$-2.54DSA(55) 
28 28.0 26.0 | H2010-ND 7213.06 42.75 | A3B-28D-26 22 55.88 53.34 | H10671-ND 2.08 1.60 1.28 | MDF7-22S-2.54DSA(55) 
Single Row Crimp Socket - A4B Series 23 58.42 55.88 H10672-ND 2.14 1.65 1.32 | MDF7-23S-2.54DSA(55) 
a fame 8m a NM 2 [82 5 i 2k eases 
3 6.0 4.0 H2012-ND AS 6.75 21.15 | A4B-3S-2C : z = : = : (55) 
4 8.0 6.0 | H2013-ND 45 6.75 21.15 | A4B-4S-26 Double Row'— Gold 
5 5 10.0 8.0 H2014-ND 80 14.44 47.25 | A4B-5S-2C 2 12 15.24 12.70 H2571-ND 2.93 2.26 1.81 MDF7-12D-2.54DSA 
6 12.0 10.0 H2015-ND 60 9.00 28.20 | A4B-6S-2C Double Row — Gold — RoHS Compliant 
8 16.0 14.0 H2016-ND 44 6.60 20.68 | A4B-8S-2C 12 15.24 12.70 H10675-ND 2.93 2.26 1.81 MDF7-12D-2.54DSA(56) 
10 20.0 180 | Ho017-ND 52 6.20 18.50 | A4B-108-20 14 | 17.78 15.24 | H10676-ND 2.96 2.30 ~=—1.84 | MDF7-14D-2.54DSA(56) 
12 24.0 22.0 H2018-ND 4 6 91.15 | A4B-128-20 16 20.32 17.78 H10677-ND 3.19 2.48 1.98 | MDF7-16D-2.54DSA(56) 
‘ 5 F SN Me OE ae 20 | 2540 22.86 | H10678-ND 3.65 284 2.27 | MDF7-20D-2.54DSA(56) 
7 Crimp Terminal for A3B-A4B H9999-ND — =_ 8.53 | A3B-2630SCC 9 22 27.94 25.40 H10679-ND 3.74 2.91 2.33 | MDF7-22D-2.54DSA(56) 
Crimp Tool for A3B-A4B H9998-ND 806.00 — — | A3B-TA2630HC 26 33.02 30.48 H10680-ND 4.32 3.36 2.69 | MDF7-26D-2.54DSA(56) 
8 _| Polarizing Key for Socket Connectors |H2000-ND 2.00/10  — 11.50 /A3-GPIN(A) 30) 3810 35.56 Cee 487 -3:78° 3.03 |“ MDF7-30D-2.64D5A(56) 
: = 34 43.18 40.64 H10682-ND 5.60 4.35 3.48 | MDF7-34D-2.54DSA(56) 
— | Crimp Tool and Die Set for A3B H10875-ND 689.00 —  —|A3B-TA2630HC/US 40 | 5080 4826 | H10683-ND 644 5.00 4.00 | MDF7-400-2.54DSA(66) 
—_| Die Set for A3B H10876-ND 372.40 = — | A3B-TA2630HC/US-DS 46 58.42 55.88 H10684-ND 6.58 5.32 4.18 | MDF7-46D-2.54DSA(56) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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[(WNORCOMP 2mm Headers 


Features: * 15 microinches selective gold plating * Insulator is glass filled thermoplastic UL Rating 94V-0 
* Color: Black * Contact material: Non-RoHS parts are phosphor bronze; RoHS parts are copper alloy 
“Post plated” contacts; no bare edges. 


Single Row — 

Straight Header 2.00. 

-50 sail 

typ. 4 | 

0.794 *3.00 7m 
1.50 


Single Row — 
Right Angle Header -020 2.00 


.79+.08 “ttt t FTE A3.00 + .25 


awe L 
+1300 [1.25 +}2.00 


2mm Receptacles 


Features: 


¢ Printed Circuit Board Mounted Receptacle * .079” (2mm) centers for real estate savings * Single and Dual 
Row Offerings * 15 microinches selective gold * Insulator, housing, material is glass filled thermoplastic, UL 
Rating 94V-0 * Color: Black * Contact material is phosphor bronze 


Single Row — Vertical Receptacle 


ESR Gee e.76 
1.00 ‘76 Ts 


Dual Row - Vertical Receptacle 


Boonpeeg 
Don Ge BEE 70 
kt.00 ‘76 Th 


Dual Row — 
Straight Header 
@.79%| 42.00 
Dual Row — 
Right Angle Header 
2.0 
5 No. of Digi-Key Price Each NorComp 
Manufacturer's Full Length Headers To Purchase A Custom Positions Part No. 1 10 400 Part No. 
Available in Multiple Pin Versions Pin Header... 
Single Row Vertical — RoHS Compliant 
Pim: mieten pater rrr 7 Suet sure nna 2 2563S-02-ND 1.28 1.45 95 25630201RP2 
fc igi-Key ase in 
(mim) tPartNas 1 10 100 | Part No. Paria paced ander 3 25638-03-ND 1.43 1.28 1.05 25630301RP2 
Single Row Straight — 36 Pins 4 25638-04-ND 1.66 1.49 1.23 25630401RP2 
5 2563S-05-ND 1.71 1.53 1.26 25630501RP2 
70.0 | 2663S-36-ND 2.95 26.37 217.14 | 26633601RP2 -XX-I 
7 7 z BOGSSERGND _ 06 6 2563S-06-ND 1.96 1.76 1.45 25630601RP2 
Single How Right Angle —'36.Pins 7 25638-07-ND 215 192 159 25630701RP2 
70.0 | 2763R-36-ND 3.09 20.58 167.73 | 27633602RP2 2763R-XX-ND 98 | .06 8 2563S-08-ND 219 1.97 1.62 25630801RP2 
Dual Row Straight — 72 Pins 9 2563S-09-ND 2.48 2.22 1.83 25630901RP2 
70.0 | 2664S-36-ND 5.17 37.36 306.56 | 26647201RP2 2664S-XX-ND 1.90 | 11 10 2563S-10-ND 3.08 2.09 1.64 25631001RP2 
Dual Row, Right Angle — 72 Pins 11 2563S-11-ND 3.06 2.08 1.63 25631101RP2 
70.0 | 2764R-36-ND 7.18 64.26 529.20 | 27647202RP2 2764R-XX-ND 2.76 | 15 12 2563S-12-ND 2.82 2.53 2.08 25631201RP2 
14 2563S-14-ND 3.08 2.76 2.27 25631401RP2 
15 2563S-15-ND 3.28 2.94 2.42 25631501RP2 
How to Order 2mm Headers — 4 Easy Steps 20 2563S-20-ND 3.79 3.40 2.80 25632001RP2 
Q. How do! order an 2163S header with 16 pins? 28 caliehete it $.27 ea 3.89 25632801 RP2 
A. Call Digi-Key where you'll receive the price or determine ad Bacon 5.98 om nail eae 
the cost yourself. Dual Row Vertical 
Step 1. Select needed "Digi-Key Part Number" and number of pins desired. 14 2064S-07-ND 3.14 2.81 2.31 2064-14-01-P2 
Step 2. Begin with appropriate "Base Price" of your selected Part Number (refer to 18 2064S-09-ND 3.79 3.40 2.80 2064-18-01-P2 
chart). : : : 24 2064S-12-ND 4.76 4.26 3.51 2064-24-01-P2 
Step 3. Multiply the number of pins you desire by "Pin Adder" of your selected Part — - 
Number (refer to chart). Dual Row Vertical — RoHS Compliant 
Step 4. Add Step 2 and Step 3 together for Final Cost. 4 2564S-02-ND 1.37 1.23 1.01 25640401RP2 
2 QO) OQ OQ OQ = QO Q = N D 6 2564S-03-ND 1.88 1.69 1.39 25640601RP2 
8 2564S-04-ND 2.19 1.97 1.62 25640801RP2 
Base PartNumber | __ Number of Desired Pins Per Ri 
eee ener ene ey See 10 25648-05-ND 2.51 2.25 1.85 25641001RP2 
OUR EXAMPLE YOUR DIGI-KEY PART NUMBER 12 2564S-06-ND 2.82 2.53 2.08 25641201RP2 
Step 1. 2163S-16-ND Step 1. 2... -_ _-ND 14 2564S-07-ND 3.14 2.81 2.31 25641401RP2 
Step 2. 1.00 Step 2. 16 2564S-08-ND 3.66 3.28 2.70 25641601RP2 
Step 3. 16 x .05 = .80 Step 3. xX = 18 2564S-09-ND 3.79 3.40 2.80 25641801RP2 
Step 4. Your Cost = $1.80 Step 4. Your Cost= ___ 20 2564S-10-ND 4.10 3.68 3.03 25642001RP2 
an 22 2564S-11-ND 4.42 3.96 3.26 25642201RP2 
NOTE: For Quantities of 10 or More, Call DIGI-KEY. 2A 2564S-12-ND 476 196 351 OBG4DA01 RPO 
30 2564S-15-ND 4.96 4.44 3.66 25643001RP2 
50 2564S-25-ND 5.59 5.00 412 25645001RP2 
2 mm Sh u nts 72 2564S-36-ND 11.97 10.71 8.82 25647201RP2 
Materials: Single Row Vertical SMT — RoHS Compliant 
* Housing Material: Glass filled thermoplastic, UL flammability rating 94V-0 * Color: Black * Contact 4 2863S-04-ND 76 68 56 28630406RP2 
Material: High Performance Copper Alloy 6 2863S-06-ND 97 87 72 28630606RP2 
8 2863S-08-ND 1.27 1.14 94 28630806RP2 
10 2863S-10-ND 1.45 1.30 1.07 28631006RP2 
12 2863S-12-ND 1.65 1.48 1.22 28631206RP2 
13 2863S-13-ND 1.97 1.76 1.45 28631306RP2 
14.0 15 2863S-15-ND 2.25 2.02 1.66 28631506RP2 
Low Profile Standard Profile Dual Row Vertical SMT — RoHS Compliant 
8 2864S-08-ND 1.14 1.02 84 28640806RP2 
Digi-Key Pricing NorComp 12 2864S-12-ND 1.45 1.31 1.08 28641206RP2 
Fig. Finish Part No. 1 10 100 500 | Part No. 16 2864S-16-ND 1.91 1.71 1.41 28641606RP2 
1 Tin LP1-006E-ND NEW! 76 4.48 31.20 136.00 | 810-002-LP1R006 20 2864S-20-ND 2.33 2.09 1.72 28642006RP2 
Gold* LP1-001E-ND NEW! 95 5.72 41.80 179.30 | 810-002-LP1R001 24 2864S-24-ND 2.65 2.38 1.96 28642406RP2 
2 Gold* SP2-001E-ND AQ 4.34 35.70 123.25 | 810-002-SP2L001 26 2864S-26-ND 3.14 2.81 2.31 28642606RP2 
* 301" gold plated 30 2864S-30-ND 3.48 3.12 2.57 28643006RP2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Features: 

A single or double row contact arrangement is available to both PCB to cable and adapter series with tin or gold plating 
* A tall header supporting the potting processing of the PCB (with resin filled) for waterproof measures is available 
Applications: Copy machine, printer, office equipment 

Specifications: 

¢ UL: E52653 and CSA: LR95109 » Current Rating: 20-22AWG: 3A, 24-28AWG: 1A and 30AWG: 0.5A « Voltage Rating: 
30VAC * Operating Temperature Range: -35°C ~ 85°C * Operating Moisture Range: 40% ~ 80% » Insulation Resistance: 
500VDC, 1000MO minimum « Withstanding Voltage: 1 minute at rated value, 650VAC (no flashover or insulation 
breakdown) * Contact Resistance: 100mA, 30mQ maximum 

Material: 

+ Insulator: Polyamide, white, UL94V-0 * Contacts: Socket/Plug: Phosphor copper with gold or tin plating Header: Brass 
with gold or tin plating 


Mates to full lock type 
receptacles only 


Mates to full lock type 
receptacles only 


Mates to full type Mates to full type 


plugs only plugs only 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
VE ICAL PIN HEADERS 
Single Row 
Tin Plating 
5 15 10 H3503-ND 53 6.37 19.00 | DF1B-5P-2.5DSA 
7 20 15 H3505-ND i) 7.28 22.80 | DF1B-7P-2.5DSA 
9 25 20 H3507-ND 60 8.93 27.97 | DF1B-9P-2.5DSA 
10 27.5 22.5 H3508-ND 67 10.05 31.49 | DF1B-10P-2.5DSA 
1 30 25 H3509-ND 72 10.73 33.61 | DF1B-11P-2.5DSA 
1 13 35 30 H3511-ND 60 10.79 35.33 | DF1B-13P-2.5DSA 
14 37.5 32.5 H3512-ND 63 11.34 37.13 | DF1B-14P-2.5DSA 
15 40 35 H3513-ND 78 14.09 46.13 | DF1B-15P-2.5DSA 
16 42.5 87.5 H3514-ND 81 14.64 47.93 | DF1B-16P-2.5DSA 
18 47.5 42.5 H3515-ND 86 15.61 51.08 | DF1B-18P-2.5DSA 
20 52.2 47.5 H3516-ND 92 16.64 54.45 | DF1B-20P-2.5DSA 
Tin Plating — RoHS Compliant 
2 75 25 H10982-ND 34 4.02 12.00 | DF1BZ-2P-2.5DSA 
3 10 5 H10983-ND A 4.86 14.50 | DF1BZ-3P-2.5DSA 
4 12.5 75 H10984-ND 46 5.53 16.50 | DF1BZ-4P-2.5DSA 
5 15 10 H10985-ND 53 6.37 19.00 | DF1BZ-5P-2.5DSA 
6 17.5 12.5 H10986-ND 45 6.75 21.15 | DF1BZ-6P-2.5DSA 
7 20 15 H10987-ND i) 7.28 22.80 | DF1BZ-7P-2.5DSA 
8 22.5 17.5 H10988-ND 53 7.88 24.68 | DF1BZ-8P-2.5DSA 
9 25 20 H10989-ND 60 8.93 27.97 | DF1BZ-9P-2.5DSA 
1 10 27.5 22.5 H10990-ND 67 10.05 31.49 | DF1BZ-10P-2.5DSA 
nl 30 25 H10991-ND 72 10.73 33.61 | DF1BZ-11P-2.5DSA 
12 32.5 27.5 H10992-ND 57 10.31 33.75 | DF1BZ-12P-2.5DSA 
13 35 30 H10993-ND 60 10.79 35.33 | DF1BZ-13P-2.5DSA 
14 37.5 32.5 H10994-ND 63 11.34 37.13 | DF1BZ-14P-2.5DSA 
15 40 35 H10995-ND 78 14.09 46.13 | DF1BZ-15P-2.5DSA 
16 42.5 37.5 H10996-ND 81 14.64 47.93 | DF1BZ-16P-2.5DSA 
18 47.5 42.5 H10997-ND 86 15.61 51.08 | DF1BZ-18P-2.5DSA 
20 52.2 47.5 H10998-ND 92 16.64 54.45 | DF1BZ-20P-2.5DSA 
Gold Plating 
2 75 25 H3615-ND 55 6.53 19.50 | DF1B-2P-2.5DSA(01) 
3 10 5 H3616-ND ib2 7.80 24.44 | DF1B-3P-2.5DSA(01) 
4 12.5 75 H3617-ND 63 9.45 29.61 | DF1B-4P-2.5DSA(01) 
: 5 15 10 H3618-ND 58 10.45 34.20 | DF1B-5P-2.5DSA(01) 
6 17.5 12.5 H3619-ND 69 12.44 40.73 | DF1B-6P-2.5DSA(01) 
vf 20 15 H3620-ND a7 13.96 45.68 | DF1B-7P-2.5DSA(01) 


DF1B Series Connectors for Discrete Wire Connection 2.5mm Pitch 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 | Part No. 

8 22.5 17.5 H3621-ND 86 15.54 50.85 | DF1B-8P-2.5DSA(01) 
9 25 20 H3622-ND 86 15.47 50.63 | DF1B-9P-2.5DSA(01) 
10 27.5 22.5 H3623-ND 1.08 19.59 64.13 | DF1B-10P-2.5DSA(01) 
1 30 25 H3624-ND 1.17 21.24 69.53 | DF1B-11P-2.5DSA(01) 
12 32.5 27.5 H3625-ND 1.26 22.83 74.70 | DF1B-12P-2.5DSA(01) 

1 13 35 30 H3626-ND 1.35 24.34 79.65 | DF1B-13P-2.5DSA(01) 
14 37.5 32.5 H3627-ND 1.43 25.85 84.60 | DF1B-14P-2.5DSA(01) 
15 40 35 H3628-ND 1.64 29.70 97.20 | DF1B-15P-2.5DSA(01) 
16 42.5 37.5 H3629-ND 1.73 31.21 102.15 | DF1B-16P-2.5DSA(01) 
18 47.5 42.5 H3630-ND 1.90 34.31 112.28 | DF1B-18P-2.5DSA(01) 
20 52.2 47.5 H3631-ND 1.77 34.00 108.80 | DF1B-20P-2.5DSA(01) 


Single Row Right Angle 


Tin Plating 


5 15 10 H3520-ND A8 7.20 22.56 | DF1B-5P-2.5DS 
6 17.5 12.5 H3521-ND 56 8.33 26.09 | DF1B-6P-2.5DS 
2 7 20 15 H3522-ND 60 8.93 27.97 | DF1B-7P-2.5DS 
10 27.5 22.5 H3525-ND 62 11.14 36.45 | DF1B-10P-2.5DS 
12 32.5 27.5 H3527-ND 68 12.24 40.05 | DF1B-12P-2.5DS 
13 35 30 H3528-ND 771 12.79 41.85 | DF1B-13P-2.5DS 
Tin Plating — RoHS Compliant 
2 75 26 H10999-ND 43 5.19 15.50 | DF1BZ-2P-2.5DS 
3 10 5 H11000-ND 53 6.28 18.75 | DF1BZ-3P-2.5DS 
4 12.5 75 H11001-ND At 6.15 19.27 | DF1BZ-4P-2.5DS 
5 15 10 H11002-ND 48 7.20 22.56 | DF1BZ-5P-2.5DS 
6 175 12.5 H11003-ND 56 8.33 26.09 | DF1BZ-6P-2.5DS 
7 20 15 H11004-ND 60 8.93 27.97 | DF1BZ-7P-2.5DS 
8 22.5 17.5 H11005-ND 63 9.45 29.61 | DF1BZ-8P-2.5DS 
9 25 20 H11006-ND 73 10.88 34.08 | DF1BZ-9P-2.5DS 
2 10 27.5 22.5 H11007-ND 62 11.14 36.45 | DF1BZ-10P-2.5DS 
"1 30 25 H11008-ND 65 11.69 38.25 | DF1BZ-11P-2.5DS 
12 32.5 27.5 H11009-ND 68 12.24 40.05 | DF1BZ-12P-2.5DS 
13 35 30 H11010-ND 1 12.79 41.85 | DF1BZ-13P-2.5DS 
14 37.5 32.5 H11011-ND 74 13.34 43.65 | DF1BZ-14P-2.5DS 
15 40 35 H11012-ND 1 16.50 54.00 | DF1BZ-15P-2.5DS 
16 42.5 37.5 H11013-ND 94 17.05 55.80 | DF1BZ-16P-2.5DS 
18 47.5 42.5 H11014-ND 1.00 18.15 59.40 | DF1BZ-18P-2.5DS 
20 52.2 47.5 H11015-ND 1.06 19.18 62.78 | DF1BZ-20P-2.5DS 
Gold Plating 
2 75 25 H3632-ND AQ 7.28 22.80 | DF1B-2P-2.5DS(01) 
3 10 5 H3633-ND 64 9.53 29.85 | DF1B-3P-2.5DS(01) 
4 12.5 75 H3634-ND 58 10.45 34.20 | DF1B-4P-2.5DS(01) 
5 15 10 H3635-ND 70 12.65 41.40 | DF1B-5P-2.5DS(01) 
6 17.5 12.5 H3636-ND 82 14.85 48.60 | DF1B-6P-2.5DS(01) 
7 20 15 H3637-ND 92 16.57 54.23 | DF1B-7P-2.5DS(01) 
8 22.5 17.5 H3638-ND 1.01 18.36 60.08 | DF1B-8P-2.5DS(01) 
9 25 20 H3639-ND 1.15 20.83 68.18 | DF1B-9P-2.5DS(01) 
2 10 27.5 22.5 H3640-ND 1.28 23.17 75.83 | DF1B-10P-2.5DS(01) 
i} 30 25 H3641-ND 1.38 24.96 81.68 | DF1B-11P-2.5DS(01) 
12 32.5 27.5 H3642-ND 1.48 26.74 87.53 | DF1B-12P-2.5DS(01) 
13 35 30 H3643-ND 1.49 27.02 88.43 | DF1B-13P-2.5DS(01) 
14 37.5 32.5 H3644-ND 1.67 30.18 98.78 | DF1B-14P-2.5DS(01) 
15 40 35 H3645-ND 1.63 31.44 100.60 | DF1B-15P-2.5DS(01) 
16 42.5 37.5 H3646-ND 1.72 33.00 105.60 | DF1B-16P-2.5DS(01) 
16 42.5 37.5 H11097-NDt 94 17.05 55.80 | DF1BZ-16P-2.5DS(11) 
18 47.5 42.5 H3647-ND 1.88 36.19 115.80 | DF1B-18P-2.5DS(01) 
20 52.2 47.5 H3648-ND 2.05 39.38 126.00 | DF1B-20P-2.5DS(01) 


Single Row for Potting 


Tin Plating 


2 75 25 H3534-ND 89 16.09 52.65 | DF1BD-2P-2.5DSA 
3 6 17.5 12.5 H3538-ND 1.12 20.35 66.60 | DF1BD-6P-2.5DSA 
8 22.5 17.5 H3540-ND 1.25 22.55 73.80 | DF1BD-8P-2.5DSA 
Tin Plating — RoHS Compliant 
2 75 25 H11016-ND 89 16.09 52.65 | DF1BD-2P-2.5DSA(05) 
3 10 5 H11017-ND 94 17.05 55.80 | DF1BD-3P-2.5DSA(05) 
4 12.5 75 H11018-ND 1.00 18.15 59.40 | DF1BD-4P-2.5DSA(05) 
5 15 10 H11019-ND 1.06 19.25 63.00 | DF1BD-5P-2.5DSA(05) 
3 6 17.5 12.5 H11020-ND 1.12 20.35 66.60 | DF1BD-6P-2.5DSA(05) 
7 20 15 H11021-ND 1.19 21.45 70.20 | DF1BD-7P-2.5DSA(05) 
8 22.5 17.5 H11022-ND 1.25 22.55 73.80 | DF1BD-8P-2.5DSA(05) 
9 25 20 H11023-ND 1.31 23.65 77.40 | DF1BD-9P-2.5DSA(05) 
10 275 22.5 H11024-ND 1.36 24.68 80.78 | DF1BD-10P-2.5DSA(05) 


Double Row 


Tin Plating 


4 75 25 H3560-ND 4 6.53 20.45 | DF1B-4DP-2.5DSA 
8 12.5 75 H3562-ND 65 9.68 30.32 | DF1B-8DP-2.5DSA 
14 20 15 H3565-ND 74 13.48 44.10 | DF1B-14DP-2.5DSA 
18 25 20 H3567-ND 92 16.64 54.45 | DF1B-18DP-2.5DSA 
4 20 27.5 22.5 H3568-ND 1.01 18.29 59.85 | DF1B-20DP-2.5DSA 
26 35 30 H3571-ND 1.30 23.58 77.18 | DF1B-26DP-2.5DSA 
34 45 40 H3574-ND 1.70 30.73 100.58 | DF1B-34DP-2.5DSA 
36 47.5 42.5 H3575-ND 1.83 33.14 108.45 | DF1B-36DP-2.5DSA 
40 52.5 47.5 H3576-ND 1.65 31.81 101.80 | DF1B-40DP-2.5DSA 
+ RoHS Compliant (Continued) 
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HG esi DF1B Series Connectors for Discrete No. of | Dimensions(mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
co... Wire Connection = 2.5mm Pitch (Cont.) Fig. | Contacts A B Part No. a 25 100 | Part No. 
6 174 = H3687-ND a4 6.53 20.45 | DF1BA-GEP-2.5RC 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 7 19.6 _ H3688-ND AT 7.05 22.09 | DF1BA-7EP-2.5RC 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 | Part No. 8 22.1 - H3689-ND 50 7.43 23.27 | DF1BA-8EP-2.5RC 
Tin:Plating — RoHS Compliant 9 24.6 = H3690-ND wal 10.58 33.14 | DF1BA-9EP-2.5RC 
6 10 27.4 = H3691-ND 57 10.31 33.75 | DF1BA-10EP-2.5RC 
4 75 25 H11042-ND A4 6.53 20.45 | DF1BZ-4DP-2.5DSA 11 29.6 = H3692-ND 59 10.66 34.88 | DF1BA-11EP-2.5RC 
6 10 5 H11043-ND 55 8.18 25.62 | DF1BZ-6DP-2.5DSA 12 32.4 -_ H3693-ND 63 11.48 37.58 | DF1BA-12EP-2.5RC 
8 12.5 5 H11044-ND 65 9.68 30.32 | DF1BZ-8DP-2.5DSA 13 34.6 = H3694-ND. 65 11.76 38.48 | DF1BA-13EP-2.5RC 
10 15 10 H11045-ND 59 10.73 35.10 | DF1BZ-10DP-2.5DSA 15 39.6 = H3695-ND 84 1519 49.73 | DF1BA-14EP-2.5RC 
12 175 12.5 | _H11046-ND 67 12.10 39.60 | DF1BZ-12DP-2.5DSA Single Row (full lock type) 
14 20 15 H11047-ND 74 13.48 44.10 | DF1BZ-14DP-2.5DSA 
16 225 17.5 | H11048-ND 82 14.85 48.60 | DF1BZ-16DP-2.5DSA ; a = eee - on rae Pelee ene 
18 25 20 H11049-ND 92 16.64 54.45 | DF1BZ-18DP-2.5DSA 4 139 _ H3735-ND "42 503 15.00 | DF1B-AEP-2 SRC 
4 20 275 22.5 | H11050-ND 1.01 18.29 59.85 | DF1BZ-20DP-2.5DSA 5 164 = H3736-ND 46 553 1650 | DF1B-SEP-2 5RC 
22 30 25 H11051-ND 1.15 20.76 67.95 | DF1BZ-22DP-2.5DSA 6 18.9 = H3737-ND 50 6.03 18.00 | DF1B-GEP-2.5RC 
24 32.5 27.5 H11052-ND 1.23 22.28 72.90 | DF1BZ-24DP-2.5DSA 7 7 21.4 = H3738-ND AS 6.68 20.92 | DF1B-7EP-2.5RC 
26 35 30 H11053-ND 1.30 23.58 77.18 | DF1BZ-26DP-2.5DSA 8 23.9 = H3739-ND 48 7.13 22.33 | DF1B-8EP-2.5RC 
28 37.5 325 | H11054-ND 1.35 24.34 79.65 | DF1BZ-28DP-2.5DSA 9 26.4 = H3740-ND St 7.58 23.74] DF1B-9EP-2.5RC 
30 40 35 H11055-ND 1.55 28.05 91.80 | DF1BZ-30DP-2.5DSA 10 28.9 = H3741-ND 54 8.03 25.15 | DF1B-10EP-2.5RC 
34 45 40 H11056-ND 1.70 30.73 100.58 | DF1BZ-34DP-2.5DSA i 31.4 = H3742-ND 57 8.48 26.56 | DF1B-11EP-2.5RC 
36 475 425 | H11057-ND 1.83 33.14 108.45 | DF1BZ-36DP-2.5DSA 12 33.9 = H3743-ND 59 8.85 27.73 | DF1B-12EP-2.5RC 
40 52.5 47.5 | H11058-ND 1.65 31.81 101.80 | DF1BZ-40DP-2.5DSA 13 36.4 = H3744-ND 63 9.38 29.38 | DF1B-13EP-2.5RC 
Gold Plating Double Row (simple lock type) 
4 75 25 H3666-ND 67 10.05 31.49 | DF1B-4DP-2.5DSA(01) 4 8.6 _ H3696-ND 45 6.75 21.15 | DF1BA-4DEP-2.5RC 
6 10 5 H3667-ND 65 11.83 38.70 | DF1B-6DP-2.5DSA(01) 6 WW = H3697-ND 50 7.50 23.50 | DF1BA-6DEP-2.5RC 
8 12.5 75 H3668-ND 79 14.30 46.80 | DF1B-8DP-2.5DSA(01) 8 13.6 = H3698-ND 53 7.88 24.68 | DFIBA-8DEP-2.5RC 
10 15 10 H3669-ND 95 17.26 56.48 | DF1B-10DP-2.5DSA(01) 10 16.1 = H3699-ND 54 8.10 25.38 | DFIBA-10DEP-2.5RC 
12 175 12.5 | _H3670-ND 1.09 19.73 64.58 | DF1B-12DP-2.5DSA(01) 12 18.6 = H3700-ND 57 8.48 26.56 | DFIBA-12DEP-2.5RC 
14 20 15 H3671-ND 1.23 22.21 72.68 | DF1B-14DP-2.5DSA(01) ic Be = Hen H ee Bae PEI BATGDEDUrEne 
16 225 17.5 | H3672-ND 1.36 24.68 80.78 | DF1B-16DP-2.5DSA(01) ‘ aa oat a ae 63 aie 7506 BE aictebEp ek 
18 25 20 H3673-ND 1.52 27.50 90.00 | DF1B-18DP-2.5DSA(01) 0 Bae _ Herons - ses. “S108 DERM SOBER OnE 
4 20 275 22.5 | H3674-ND 1.67 30.25 99.00 | DF1B-20DP-2.5DSA(01) 0 at _ eae "6 1975 45.00 | DEIBADODEP-2 SAG 
22 30 25 H3675-ND 1.66 31.88 102.00 | DF1B-22DP-2.5DSA(01) OA _ a HeaoeatlD 7 aa0g' ag aail DEIBADADEP-2 SRG 
24 325 27.5 | H3676-ND 1.78 34.31 109.80 | DF1B-24DP-2.5DSA(01) 26 364 _ H3707-ND 79 1430 46.80 | DF1BA-26DEP-2 5RC 
26 35 30 H3677-ND 1.90 36.56 117.00 | DF1B-26DP-2.5DSA(01) 28 386 = H3708-ND ‘Bt 4471 48.15 | DF1BA-28DEP-2 5RC 
28 37.5 32.5 H3678-ND 2.02 38.75 124.00 | DF1B-28DP-2.5DSA(01) 30 4A = H3709-ND 83 15.06 49.28 | DF1BA-30DEP-2.5RC 
30 40 35 H3679-ND 2.21 42.50 136.00 | DF1B-30DP-2.5DSA(01) 34 46.1 = H3710-ND 86 15.54 50.85 | DF1BA-34DEP-2.5RC 
34 45 40 H3680-ND 2.44 47.00 __ 150.40 | DF1B-34DP-2.5DSA(01) Double Row (full lock type) 
36 475 42.5 | H3681-ND 2.66 51.06 163.40 | DF1B-36DP-2.5DSA(01) 
40 525 475 | H3682-ND 280 5381 172.20 | DF1B-40DP-2.5DSA(01) i a 6 Cee Me Aged 4295 pee pee een 
14 22.2 — | HB713-ND 8415.19 49.73 | DF1B-14DEP-2.5RC 
— is | 272 — | werisno 62 te7i_548| DriB-iabep.2anc 
‘a be i ete ah ieee ee BE meOerS 20 297 = H3716-ND 97 17.60 57.60 | DF1B-20DEP-2.5RC 
5 75 25 |eieee oo tags -ds 601 DHaADnP EDS 9 22 32.2 - H3717-ND 1.01 18.29 59.85 | DF1B-22DEP-2.5RC 
: : ; ; : k 24 34.7 - H3718-ND 1.05 18.91 61.88 | DF1B-24DEP-2.5RC 
bs 7 18 eee oo, toe nts (DEI ede 26 372, —_—‘|_-H3719-ND 4.08 1953 63.90 | DF1B-26DEP-2.5RC 
16 225 17.5 | H3549-ND 94 16.98 55.58 | DF1B-16DP-2.5DS °8 307 _ ene iis, e076.” 267.05 | BEEOBDER? SRG 
7 20 275 225 | H3551-ND 1.47 21.24 69.53 | DF1B-20DP-2.5DS 30 42.2 = 43721-ND 119 21.45 70.20 | DFIB-30DEP-2 5RC 
22 30 25 eso e 1.32 23.86 78.08 | DP1B-220P-2.5D8 32 44.7 — | H8722-ND 1.22 22.07 72.23) DF1B-32DEP-2.5RC 
24 325 27.5 | H3553-ND 1.41 25.51 83.48 | DF1B-24DP-2.5DS 34 472 = H3723-ND 405 2269 74.25 | DF1B-34DEP-2 5RC 
26 35 30 H3554-ND 1.49 26.95 88.20 | DF1B-26DP-2.5DS 
30 40 35 _|_H3556-ND 1.84 33.28 _ 108.90 | DF1B-30DP-2.5DS SOCKETS (order contacts separately) 
34 45 40 H3557-ND 17 32.94 105.40 | DF1B-34DP-2.5DS SHEL 
40 525 47.5 | H3559-ND 1.92 37.00 _118.40 | DF1B-40DP-2.5DS 2 5 25 H3781-ND 29 3.00 7.44 | DF1B-2S-2.5R 
: , 7 3 75 5 H3782-ND 23 2.54 7.15 | DF1B-3S-2.5R 
in isting — Rol’ Compliant 4 10 75 | 43783-ND 24 2.63 7.43 | DF1B-48-2.5R 
4 75 25 H11025-ND 50 7.50 23.50 ] DF1BZ-4DP-2.5DS 5 125 10 H3784-ND 36 283 7.98 | DF1B-5$-2. 5R 
6 10 5 H11026-ND 63 9.45 29.61 | DF1BZ-6DP-2.5DS 6 15 425 | H3785-ND 33 361 1018 | DF1B-6S-2 5R 
8 125 75 H11027-ND 74 11.10 34.78 | DF1BZ-8DP-2.5DS 7 175 15 H13786-ND 35 3.80 10731 DF1B-75-2.5R 
10 15 10 H11028-ND 70 1258 41.18 | DF1BZ-10DP-2.5DS 3 20 475 | H3787-ND 39 343 10.25 | DF1B-8S-2 5R 
12 17.5 12.5 H11029-ND 18 14.03 45.90 | DF1BZ-12DP-2.5DS 9 295 20 H3788-ND 34 410 12.25 | DF1B-9S-2.5R 
14 20 15 H11030-ND 86 15.47 50.63 | DF1BZ-14DP-2.5DS to} 10 25 22.5 | H3789-ND 36 4.27 12.75 | DF1B-10S-2.5R 
16 225 17.5 | H11031-ND 94 16.98 55.58 | DF1BZ-16DP-2.5DS i 275 25 H3790-ND 36 4.36 13.00 | DF1B-11S-2.5R 
18 25 20 H11032-ND 1.07 19.39 63.45 | DF1BZ-18DP-2.5DS 12 30 275 | H3791-ND 38 452 13.50 | DF1B-12S-2.5R 
5 20 27.5 22.5 | H11033-ND 1.47 21.24 69.53 | DF1BZ-20DP-2.5DS 13 32.5 30 H3792-ND 39 4.69 14.00 | DF1B-13S-2.5R 
22 30 25 H11034-ND 1.32 23.86 78.08 | DF1BZ-22DP-2.5DS 14 35 325 | H3793-ND At 4.86 14.50 | DF1B-14S-2.5R 
24 325 27.5 | H11035-ND 1.41 25.51 83.48 | DF1BZ-24DP-2.5DS 15 37.5 35 H3794-ND St 611 18.25 | DF1B-15S-2.5R 
26 35 30 H11036-ND 1.49 26.95 88.20 | DF1BZ-26DP-2.5DS 16 40 37.5 | _H3795-ND 53 6.28 18.75 | DF1B-16S-2.5R 
28 37.5 325 | H11037-ND 1.68 30.46 99.68 | DF1BZ-28DP-2.5DS 18 45 42.5 | H3796-ND 55 6.62 19.75 | DF1B-18S-2.5R 
30 40 35 H11038-ND 1.84 33.28 108.90 | DF1BZ-30DP-2.5DS 20 50 47.5 H3797-ND AI 6.15 19.27 | DF1B-20S-2.5R 
34 45 40 H11039-ND 171 32.94 105.40 | DF1BZ-34DP-2.5DS Single Row In-Line (full lock type) 
36 475 425 | H11040-ND 1.83 36.13 112.40 | DF1BZ-36DP-2.5DS 2 65 25 H3798-ND 32 3.77 11.25 | DFIB-2ES-2.5RO 
40 525 47.5 | H11041-ND 1.92 37.00 118.40 | DF1BZ-40DP-2.5DS 3 9 5 H3799-ND 37 4.44 13.25 | DF1B-3ES-2.5RC 
Gold Plating 4 150 75 H3800-ND 43 511 15.25 | DF1B-4ES-2.5RC 
4 75. 25 | H3649-ND 63-1134 37.13 | DF1B-4DP-2.5DS(01) ese 2 oe)” tesa peereo ene 
6 10 5 H3650-ND 86 15.47 50.63 | DF1B-6DP-2.5DS(01) = Th re Race mn eager foes DEIBTES 7 SAG 
8 125 75 H3651-ND 1.08 19.46 63.68 | DF1B-8DP-2.5DS(01) 11 3 o1s 175. aeons oe wae. 93.03) DEIR ere ERC 
10 15 10 H3652-ND 1.33 23.99 78.53 | DF1B-10DP-2.5DS(01) 9 24 7 nen ca 730. 104. 44'| DFIB-OES-2 5RG 
12 175 12.5 | _H3653-ND 1.54 27.91 _91.35 | DF1B-12DP-2.5DS(01) 10 265 925 | HB806-ND 56 818 25.62 | DF1B-10FS-2 SRC 
14 20 15 H3654-ND 1.76 31.83 104.18 | DF1B-14DP-2.5DS(01) 1 29 25 H3807-ND 58 863 27.03 | DF1B-11ES-2.5RC 
16 225 17.5 | H3655-ND 1.69 32.56 104.20 | DF1B-16DP-2.5DS(01) 12 315 27.51 H3808-ND Bt 9.08 28.44 | DFIB-12ES-2.5RC 
18 25 20 H3656-ND 1.90 36.63 117.20 | DF1B-18DP-2.5DS(01) 13 34 30 H3809-ND 64 9.53 29.85 | DF1B-13ES-2.5RC 
5 20 275 22.5 | H3657-ND 241 40.50 129.60 | DF1B-20DP-2.5DS(01) 
22 30 25 H3658-ND 2.35 45.13 144.40 | DF1B-22DP-2.5DS(01) Double How 
24 325 27.5 | H3659-ND 254 48.88 156.40 | DF1B-24DP-2.5D9(01) Pra) coe oa hog. “aaee  ponape rece 
26 35 30 H3660-ND 2.73 52.50 168.00 | DF1B-26DP-2.5DS(01) 3 ane Heerinnt “16 Bait 4g oe iDFRane one 
28 37.5 32.5 | H3661-ND 2.92 56.06 179.40 | DF1B-28DP-2.5DS(01) 10 15 tp heaeatnn 19 86. 17.50. DFIBAQDS2.SRC 
30 40 35 H3662-ND 3.19 61.38 196.40 | DF1B-30DP-2.5DS(01) 12 175 125 ~+| H9814-ND 53 637 19.00 | DF1B-12D$-2 SRC 
34 45 40 H3663-ND 3.19 61.88 198.00 | DF1B-34DP-2.5DS(01) 14 7 15 RGatSENID “1 608” 49.04) DEIB-A4DS-2.5RC 
36 475 42.5 | H3664-ND 3.48 67.50 216.00 | DF1B-36DP-2.5DS(01) 16 225 175 | H3816-ND ‘43 645 2021 | DF1B-16D8-2 5RC 
40 52.5 47.5 H3665-ND 3.68 71.44 228.60 | DF1B-40DP-2.5DS(01) 12 18 25 20 H3817-ND AG 6.83 21.39 | DF1B-18DS-2.5RC 
IN-LINE PLUGS (order contacts separately) 20 275 22.5 | H3818-ND 50 7.43 23.27 | DF1B-20DS-2.5RC 
Single Row ( 22 30 25 H3819-ND 52 7.80 24.44 | DF1B-22DS-2.5RC 
24 325 27.5 | H3820-ND 61 915 28.67 | DF1B-24DS-2.5RC 
2 7A — H3683-ND 37 4.44 13.25 | DFIBA-2EP-2.5RC 26 35 30 H3821-ND 59 8.78 27.50) DF1B-26DS-2.5RC 
6 3 9.6 - H3684-ND A 4.86 14.50 | DF1BA-3EP-2.5RC 28 375 32.5 | H3822-ND 62 9.30 29.14 | DF1B-28DS-2.5RC 
4 124 _ H3685-ND 46 5.44 16.25 | DF1BA-4EP-2.5RC 30 40 35 H3823-ND 65 9.75 30.55 | DF1B-30DS-2.5RC 
5 14.6 - H3686-ND 42 6.30 _ 19.74 | DF1BA-5EP-2.5RC + ROHS Compliant (Continued) 
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DF1B Series Connectors for Discrete 
Wire Connection - 2.5mm Pitch (Cont.) 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
34 45 40 H3824-ND 70 10.50 32.90 | DF1B-34DS-2.5RC 
12 36 47.5 42.5 H3825-ND 57 10.31 33.75 | DF1B-36DS-2.5RC 
40 62.5 47.5 H3826-ND 59 10.73 35.10 | DF1B-40DS-2.5RC 
Double Row - In-Line (full lock type) 
10 15 10 H3754-ND 82 14.85 48.60 | DF1B-10DES-2.5RC 
12 17.5 12.5 H3755-ND 86 15.54 50.85 | DF1B-12DES-2.5RC 
14 20 15 H3756-ND 90 16.29 53.33 | DF1B-14DES-2.5RC 
16 22.5 17.5 H3757-ND 94 17.05 55.80 | DF1B-16DES-2.5RC 
18 25 20 H3758-ND 1.00 18.01 58.95 | DF1B-18DES-2.5RC 
20 27.5 22.5 H3759-ND 1.05 19.04 62.33 | DF1B-20DES-2.5RC 
13 22 30 25 H3760-ND 1.09 19.80 64.80 | DF1B-22DES-2.5RC 
24 32.5 27.5 H3761-ND 1.14 20.56 67.28 | DF1B-24DES-2.5RC 
26 35 30 H3762-ND 1.18 21.31 69.75 | DF1B-26DES-2.5RC 
28 37.5 32.5 H3763-ND 1.25 22.69 74.25 | DF1B-28DES-2.5RC 
30 40 35 H3764-ND 1.30 23.44 76.73 | DF1B-30DES-2.5RC 
32 42.5 37.5 H3765-ND 1.33 24.13 78.98 | DF1B-32DES-2.5RC 
34 45 40 H3766-ND 1.38 24.89 81.45 | DF1B-34DES-2.5RC 
+ RoHS Compliant 
Crimping Contacts 
Loose Piece Cut Tape* T&Rt 
Digi-Key Pricing Hirose Pricing Pricing | Hirose 
AWG | Part No. ll 25 100 | Part No. 1,000 3,000 10,000 | Part No. 


Plug Contacts 
Tin Plating 


DF1E Series Connectors 
2.5 Pitch for Full Lock and Discrete Wire Connection 


Features: 


* The inner lock system adopts a full lock mechanism. This mechanism prevents disengagement to occur due to an 
unexpected external shock * The double lock is activated for the use method to give a stress to the cable, to increase 
crimping contact fixation force, and to prevent the semi-insertion of the crimping contact * Equipped with the mecha- 


nism to completely prevent reverse insertion and insertion between dissimilar contacts 


Applications: 


* Electronic equipment * Office machines ¢ Industrial equipment * Consumer equipment 


Specifications: 


© UL: £52653 * Current Rating: 20-22AWG: 3A, 24-28AWG: 1A and 30AWG: 0.5A « Voltage Rating: 30VAC * Operating 
Temperature Range: -35°C ~ 85°C * Operating Moisture Range: 20% ~ 80% » Insulation Resistance: 500VDC, 1000MQ 
minimum * Withstanding Voltage: 1 minimum at rated value, 650VAC (no flashover or insulation breakdown) * Contact 
Resistance: Measured at 20mV maximum and 1mA, 30m maximum 


Material: 
Insulator: Polyamide, white, UL94V-0 (header insulator: beige and retainer insulator: black) * Contacts: Crimping: 
Phosphor copper with tin plating Header: Brass with solder plating 


20-22 | H3827-ND 29 3.00 7.44 | DF1B-2022PC 42.00 39.20/M] 26.00/M| DF1B-2022PCF 
24-28 |H3831-ND 25 2.63 6.51 | DF1B-2428PC 37.50  35.00/M| 22.00/M| DF1B-2428PCF 
30 |H3847-ND 282.88 7.13 | DF1B-30PC. 40.50 _37.80/M|_23.00/M| DF1B-30PCF 
Gold Plating 
20-22 ]H3829-ND 41 4.86 14.50 | DF1B-2022PCB 86.80  83.70/M] 63.00/M] DF1B-2022PCFB _ | No. of Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
24-28 |H3833-ND 58 8.63 27.03 | DF1-PD2428SCB } 160.65 158.27/M| 86.00/M| DF1-PD2428SCFB Fig. | Contacts | A B C | Part No. 1 25 100 _| Part No. 
30 |H3849-ND 445.28 15.75 | DF1B-30PCB 93.80 90.45/M| 68.00/M| DF1B-30PCFB Pin Headers (Tin Plating) 
Socket Contacts Vertical 
Tin Plating 2 75 25 — | H3691-ND 38 4.52 13.50] DF1EC-2P-2.5DSA 
20-22 | H3828-ND 22 2.25 5.58 | DF1B-2022SC 35.20 31.90/M] 19.00/M| DF1B-2022SCF 4 1250 7.5 = — | H3593-ND 52 6.20 18.50) DFIEC-4P-2.5DSA 
24-28 |H3832-ND  .22 2.25 5.58 | DF1B-2428SC 35.20 31.90/M| 18.00/M| DF1B-2428SCF 5 15.0 10.0 = — | H8594-ND a2 6.30 19.74 | DFIEC-5P-2.5DSA 
30 |H3848-ND 222.25 5.58 | DF1B-30SC 35.20 31.90/M|_18.00/M| DF1B-30SCF 6 175 125  — | H3595-ND 55 8.18 25.62 | DFIEC-6P-2.5DSA 
Gold Plating 1 7 20.0 15.0 — | H3596-ND 60 9.00 28.20 | DF1EC-7P-2.5DSA 
20-22 |H3830-ND 31 3.69 11.00 | DF1B-2022SCA 67.20  64.80/M|] 46.00/M] DF1B-2022SCFA Fe Hs si eels oH pe a eee 
24-28 |H3834-ND 34 3.71 10.45 | DF1B-2428SCA 58.80  56.70/M| 36.00/M| DF1B-2428SCFA 5. a Eels a 65 ae OP -2.5) 
30 |H3850-ND 34 3.71 10.45 | DF1B-30SCA 58.80 _56.70/M| 36.00/M| DF1B-30SCFA 12 825 27.5 = — | H3601-ND 78 14.16 46.35 | DFIEC-12P-2.5DSA 
* For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. + For Tape and Reel, add TR to the Digi-Key Part No. 18 40.0 35.0 — _JARS60seN0 0 16.23" 58-10 | DRIEC-15P+2.5D5A 
Vertical — RoHS Compliant 
ID Contacts 2 75. 25  — | H11073-ND 39 4.69 14.00] DF1EC-2P-2.5DSA(05) 
- 3 10.0 50 — | H11074-ND AB 5.70 17.00 | DF1EC-3P-2.5DSA(05) 
ae nese Piece - Ce ane nee A 4 125 75  — | H11075-ND 54 6.45 19.25 | DF1EC-4P-2.5DSA(05) 
tg Eney (ah) WrOSe, peng aI |S) 5 15.0 10.0 — | H11076-ND A4 6.53 20.45 | DF1EC-5P-2.5DSA(05) 
AMET A perish, WTSI) Oe [beta 6 | 175 125 = — | H11077-ND 578.48 _26.56 | DF1EC-6P-2.5DSA(05) 
Plug Contacts 7 20.0 150  — | H11078-ND 63 9.45 29.61 | DF1EC-7P-2.5DSA(05) 
Tin Plating F 8 225 175 — | H11079-ND 69 10.28 32.20 DF1EC-8P-2.5DSA(05) 
24 H3835-ND 23 2.44 6.88] DF1B-24PR 43.50 40.60/M 37.70/M| 27.00/M]DF1B-24PRF 9 25.0 200 — | H11080-ND 75 1148 35.02 | DF1EC-9P-2.5DSA(05) 
26 |H3839-ND 23 2.44 6.88) DF1B-26PR 43.50 40.60/M 37.70/M| 27.00/M|DF1B-26PRF to | 275 225 — | H11081-ND 63 11.41 37.36 | DF1EC-10P-2.5DSA(05) 
28 |H3843-ND 232.44 __ 6.88) DF1B-28PR 43.50 _40.60/M _37.70/M| _27.00/M| DF1B-28PRF 1 30.0 25.0 — | H11082-ND 78 14.09 _46.13 | DF1EC-11P-2.5DSA(05) 
Gold Plating 12 | 325 275 — | H11083-ND 8214.78 48.38 | DFIEC-12P-2.5DSA(05) 
24 |H3837-ND 35 3.80 10.73] DF1B-24PRB 60.20 58.05/M 54.83/M] 45.00/M| DF1B-24PRFB 13 35.0 30.0 = — | H11084-ND 86 15.47 50.63 | DF1EC-13P-2.5DSA(05) 
26 |H3841-ND 35 3.80 10.73| DF1B-26PRB 60.20 58.05/M 54.83/M| 45.00/M|DF1B-26PRFB 14 375 325 — | H11085-ND 90 16.23 53.10) DFIEC-14P-2.5DSA(05) 
28 |H3845-ND 35 3.80 10.73] DF1B-28PRB 60.20 58.05/M 54.83/M| 45.00/M) DF1B-28PRFB 15 | 400 350 — | H11086-ND 93 16.91 55.36 | DF1EC-15P-2.5DSA(05) 
Socket Contacts Right Angle 
Tin Plating 2 75 25 — | H3577-ND 43 5.19 15.50] DF1E-2P-2.5DS 
24 |H3836-ND 18 1.88 4.65] DF1B-R24 30.40 27.55/M 25.65/M| 15.00/M|DF1B-R24F 3 10.0 50 — | H8578-ND 50 6.03 18.00 | DFIE-3P-2.5DS 
26 |H3840-ND 18 1.88 4.65/ DF1B-R26 30.40 27.55/M 25.65/M) 15.00/M| DF1B-R26F 4 125 75  — | H3579-ND At 615 19.27 | DF1E-4P-2.5DS 
28 [H3844-ND 181.88 _4.65| DF1B-R28 30.40 _27.55/M__25.65/M| _15.00/M| DF1B-R28F 4 6 175 125 — | H9581-ND 60 8.93 27.97 | DF1E-6P-2.5DS 
Gold Plating 8 225 175 — | H3583-ND 7210.73 33.61 | DF1E-8P-2.5DS 
24 ]H3838CT-ND — — —J— 81.20 78.30/M 73.95/M] 58.00/M]DF1B-R24FA 10) 27.5 225° — | H8585-ND 66 11.96 39.15 | DFIE-10P-2.5DS 
26 |H3842-ND 38 4.52 13.50] DF1B-R26A 81.20 78.30/M 73.95/M| 58.00/M|DF1B-R26FA 12 325 275 — | H3587-ND 86 15.47 50.63 | DF1E-12P-2.5DS 
28 |H3846-ND 384.52 13.50|DF1B-R28A 81.20 78.30/M _73.95/M| 58.00/M|DF1B-R28FA 14 | 375 325 ~=— | H3589-ND 93 16.84 55.13 | DF1E-14P-2.5DS 
Gold Plating — RoHS Compliant Right Angle — RoHS Compliant 
24 ]H11098-ND 39 4.61 13.75|DF1B-R24A(06)] 64.40 62.10/M 58.65/M| 58.00/M]DF1B-R24FA(06) 2 75 25  — | H11059-ND 45 5.36 16.00 | DF1E-2P-2.5DS(05) 
26 |H11099-ND .39 4.61 13.75/DF1B-R26A(06)} 64.40 62.10/M 58.65/M| 58.00/M| DF1B-R26FA(06) 3 10.0 50 — | H11060-ND 53 6.37 19.00 | DF1E-3P-2.5DS(05) 
28 |H11100-ND .39 4.61 13.75|DF1B-R28A(06)} 64.40 62.10/M 58.65/M| 58.00/M| DF1B-R28FA(06) 4 125 75  — | H11061-ND Ag 6.53 20.45 | DF1E-4P-2.5DS(05) 
* For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. + For Tape and Reel, add TR to the Digi-Key Part No. 5 15.0 10.0 — | H11062-ND AQ 7.28 22.80 | DF1E-5P-2.5DS(05) 
6 175 125 = — | H11063-ND 63 9.45 29.61 | DF1E-6P-2.5DS(05) 
Tools 7 20.0 150  #— | H11064-ND 69 10.28 32.20 | DF1E-7P-2.5DS(05) 
iE =r i 9 8 225 175 — | H11065-ND 5 8.72 27.90 | DF1E-8P-2.5DS(05) 
nn 9 25.0 20.0  — | H11066-ND 63 11.34 37.13 | DFIE-9P-2.5DS(05) 
Dosctlntion Barty) i 25 Uj eT. 10 | 275 225 — | H11067-ND 71 1279 41.85) DFIE-10P-2.5DS(05) 
Manual ID Tools 1 30.0 250 — | H11068-ND 87 15.68 51,30 | DF1E-11P-2.5DS(05) 
24-28AWG, Plug H9934-ND 1001.00 = — | DF1B-T2428HPR 12. | 325 275 — | H11069-ND 91 16.43 53.78 | DF1E-12P-2.5DS(05) 
24-28AWG, Socket... H9933-ND 793.00 = —_|_DF1B-T2428HR 13 35.0 30.0 — | H11070-ND 95 17.26 56.48) DF1E-13P-2.5DS(05) 
Manual Crimping Tools 14 | 375 325 = =— | H11071-ND 99 17.94 58.73 | DF1E-14P-2.5DS(05) 
20-22AWG, Plug .. H9935-ND 793.00 = — | DF1B-TA2022PHC 15 40.0 35.0 = H11072-ND 1.03 18.70 61.20 | DF1E-15P-2.5DS(05) 
24-28AWG, Plug ... H9937-ND 806.00 - — | DF1B-TA2428PHC Vertical for Potting 
30AWG, Plug H9939-ND 806.00 = —_| DFIB-TA30PHC 2 75 25 7.8 | H3605-ND 42 6.23 19.51] DF1EG-2P-2.5DSA 
20-22AWG, Socket H9936-ND 793.00 = — | DFIB-TA2022SHC 3 100 50 7.8 | H3606-ND A8 7.20 22.56 | DF1EG-3P-2.5DSA 
Ee - essere ae = Zclibecnsecin* 3) 4 | 25 75 78 | H3607-ND 54 8.10 25.38 | DF1EG-4P-2.5DSA 
We OERSE Ses sae a - : = = : 6 175 125 8.0 | H3609-ND 68 1013 31.73 | DF1EG-6P-2.5DSA 
Extraction Tools 7 20.0 15.0 8.0 | H3610-ND 74 1110 34.78 | DF1EG-7P-2.5DSA 
ID Socket... H9930-ND 349 61.88 198.00 | DF-C-PO(A) to | 275 225 8.0 | H3613-ND 7313.27 43.43 | DF1EG-10P-2.5DSA 
1D/Crimp Pin . H9932-ND 11.40 — — | DF-C-PO(C) (Continued) 
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HRS DF1E Series Connectors - 2.5mm Pitch for Full DF7 Series Connectors 
~  MeRE ane Discrete Mite Comlesctons (Cont) 3.96mm Pitch Miniature Connectors for Secondary 


No. of Dimensions (mm Digi-Ke Pricin Hirose i | U 
anlaccsl A 0 ( ) plo key ; Leng ea timone Power Supplies (UL, C-UL and TUV Approved Items) 
: . 7, Features: 
Vertical for Potting = Hols\Compllant © Positive locking feature; a complete locking function utilizing an internal system is used in these connectors. This prevents 
2 75 2.5 7.8 | H11087-ND 43 6.38 19.98 | DF1EG-2P-2.5DSA(05) release due to external shock * Usable at maximum current capacity. A maximum current carrying capacity of 10A is 
3 10.0 5.0 78 H11088-ND 48 7.20 22.56 | DF1EG-3P-2.5DSA(05) permitted when 16AWG wire is used. 
4 12.5 15 78 H11089-ND 55 8.18 25.62 | DF1EG-4P-2.5DSA(05) Applications: 
5 15.0 10.0 8.0 | H11090-ND 61 9.15 28.67 | DF1EG-5P-2.5DSA(05) * Secondary power supply circuits of a wide variety of electronic, office, industrial, and consumer equipment. 
3 $ we a at ea “ we ah oH Hope epee eciene 22AWG: 4A, 20AWG: 5A, 18AWG: 7A and 16AWG: 10A « Rated Voltage: C-UL; AC600V TUV; 7.92mm 
3 be 4p. “RG nic RRGeH TD ‘90 iit. aaa DeIEetceeneAroe pitch - AC60OV, 3.96mm pitch - AC3OOV * File No. C-UL: £52653 TUV: R9750437 + Contact Resistance: 10mQ or less 
: . : : ; : : (initial) * Insulation Resistance: 1,000MO or greater * Single Unit Insertion and Withdrawal Life: 0.3 N minimum, 4.5 
9 25.0 20.0 8.0 H11094-ND 67 12.10 39.60 | DF1EG-9P-2.5DSA(05) N maximum « Insertion/ Withdrawal Life: 20m0 or less 
10 27.5 225 80 | H11095-ND 73 13.27 43.43 | DF1EG-10P-2.5DSA(05) Materials: 
11 30.0 25.0 8.0 H11096-ND 75 13.61 44.55 | DF1EG-11P-2.5DSA(05) * Sockets: Insulation, polyimide resin, natural (white, UL94V-0) » Headers: Insulation, polyimide (glass strengthened 
product), natural (beige), UL94V-0 » Contacts: copper alloy with tin or gold plating * In-Line Plugs: Insulation, polyimide 
2 8.0 25 — | 43724-ND 57 8.55 26.79 | DF1EA-2EP-2.5C Sea Insulation, polyimide resin, black, UL94V-0 » Crimp Terminals: Contacts, 
3 10.5 5.0 = H3725-ND 63 9.38 29.38 | DF1EA-3EP-2.5C 
4 13.0 75 _ H3726-ND 69 10.28 32.20 | DF1EA-4EP-2.5C 
5 15.5 10.0 _- H3727-ND 74 11.10 34.78 | DF1EA-5EP-2.5C 
4 6 18.0 12.5 = H3728-ND 60 10.93 35.78 | DF1EA-6EP-2.5C 
7 20.5 15.0 _ H3729-ND 65 11.76 38.48 | DF1EA-7EP-2.5C 
8 23.0 17.5 _ H3730-ND 69 12.51 40.95 | DF1EA-8EP-2.5C 
9 25.5 20.0 _- H3731-ND 74 13.34 43.65 | DF1EA-9EP-2.5C 
10 28.0 22.5 = H3732-ND 718 14.09 46.13 | DF1EA-10EP-2.5C 
Panel Mount Lock Type 
2 8.0 25 15.0 | H3745-ND oF 8.55 26.79 | DF1E-2EP-2.5C 
3 10.5 5.0 17.5 | H3746-ND 63 9.38 29.38 | DF1E-3EP-2.5C 
4 13.0 75 20.0 | H3747-ND 69 10.28 32.20 | DF1E-4EP-2.5C 
5 15.5 10.0 22.5 | H3748-ND 74 11.10 34.78 | DF1E-5SEP-2.5C 
5 6 18.0 12.5 25.0 | H3749-ND 60 10.93 35.78 | DF1E-6EP-2.5C 
7 20.5 15.0 27.5 | H3750-ND 65 11.76 38.48 | DF1E-7EP-2.5C 
8 23.0 17.5 30.0 | H3751-ND 69 12.51 40.95 | DF1E-8EP-2.5C 
9 25.5 20.0 32.5 | H3752-ND 74 13.34 43.65 | DF1E-9EP-2.5C 
10 28.0 22.5 35.0 | H3753-ND 78 14.09 46.13 | DF1E-10EP-2.5C 
= ee 
2 8.0 25 5.4 H3767-ND 32 3.51 9.90 | DF1E-2S-2.5C 
3 105 50 7.9 | H3768-ND 29 3.43 10.25) DF1E-3S-2.5C __ | _No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
4 | 130 75 104 | H3769-ND 32 3.77 11.25 | DFIE-48-2.5¢ Elgy Contacts) A E Cie artiNO® u 25 met arto 
5 15.5 10.0 12.9 | H3770-ND 34 4.10 12.25 | DF1E-5S-2.5C in Headers 
6 18.0 12.5 15.4 | H3771-ND 50 6.03 18.00 | DF1E-6S-2.5C Vertical — Tin Plating 
a 20.5 15.0 17.9 | H3772-ND 54 6.45 19.25 | DF1E-7S-2.5C 1 _ _ _ H3472-ND 52 6.20 18.50 | DF7-1P-3.96DSA 
6 8 23.0 17.5 20.4 | H3773-ND AL 6.08 19.04 | DF1E-8S-2.5C 2 10.40 3.96 _ H2669-ND AG 6.83 21.39 | DF7-2P-3.96DSA 
9 25.5 20.0 22.9 | H3774-ND 43 6.45 20.21 | DF1E-9S-2.5C 3 14.36 7.92 _ H2670-ND 55 8.25 25.85 | DF7-3P-3.96DSA 
10 28.0 22.5 25.4 | H3775-ND AB 6.75 21.15 | DF1E-10S-2.5C 5 22.28 = 15.84 =_ H2672-ND 60 10.93 35.78 | DF7-5P-3.96DSA 
ah 30.5 25.0 27.9 | H3776-ND 62 9.23 28.91 | DF1E-11S-2.5C 1 6 26.24 19.80 = H2673-ND 67 12.17 39.83 | DF7-6P-3.96DSA 
12 33.0 27.5 30.4 | H3777-ND 64 9.60 30.08 | DF1E-12S-2.5C 7 30.20 23.76 = H2674-ND 74 13.48 44.10 | DF7-7P-3.96DSA 
13 | 35.5 30.0 32.9 | H3778-ND 66 9.90 31.02 | DFIE-13S-2.5¢ 3 |3416 2772 — | H675-ND ‘90 1629 53.33 | DF7-8P-3.96DSA 
14 | 38.0 325 35.4 | H3779-ND 69 10.28 32.20 | DFIE-14S-2.5¢ 3e | 2228 1584  — | H2679-ND 75 1118 35.02 | DF7-3P-7.92DSA 
15 40.5 35.0 37.9 | H3780-ND bal 10.58 33.14 | DF1E-15S-2.5C Vertical — Tin Plating — RoHS Compliant 
Neral Dimensions iain) Digi-Key Pricing nase 1 _ — _ H10826-ND A5 6.75 21.15 | DF7-1P-3.96DSA(25) 
Fig Cartas A B Part No 1 25 100 | Part No 2 10.40 3.96 _ H10827-ND 60 9.00 28.20 | DF7-2P-3.96DSA(25) 
" Ps - 3 14.36 7.92 _ H10828-ND 65 9.75 30.55 | DF7-3P-3.96DSA(25) 
4 |1832 1188  — | H10829-ND ‘et 11.00 36.00 | DF7-4P-3. 96DSA(25) 
2 8.0 2.5 H3855-ND 35 4.19 12.50 | DFIE-2RS/P-2.5 5 | 22.28 15.84 = H10830-ND 7218.06 __ 42.75 | DF7-5P-3.96DSA(25) 
3 10.5 5.0 H3856-ND 36 4.36 13.00 | DFIE-3RS/P-2.5 6 | 26.24 1980 — | H10831-ND 76 13.75 45.00 | DF7-6P-3.96DSA(25) 
4 13.0 75 H3857-ND 38 4.52 13.50 | DFIE-4RS/P-2.5 1) 7 |3020 2376 — | H10832-ND 87 15.81 51.75 | DF7-7P-3.96DSA(25) 
5 15.5 10.0 H3858-ND 39 4.69 14.00 | DFIE-SRS/P-2.5 8 |3416 27.72 — | H10833-ND 1.08 19.25 63.00 | DF7-8P-3. 96DSA(25) 
7 6 18.0 12.5 H3859-ND Fadl 4.86 _14.50 | DFIE-6RS/P-2.5 9 |3812 31.68  — | H10834-ND 144 20.63 67.50 | DF7-9P-3.96DSA(25) 
i 20.5 15.0 eee60-Nb ie 5.038 15.00 | DFIE-7RS/P-2.5 to | 42.08 3564 — | _H10835-ND 1.25 22.69 74.25 | DF7-10P-3.96DSA(25) 
8 23.0 17.5 H3861-ND 3 5.19 15.50 | DF1E-8RS/P-2.5 
9 955 20.0 H3862-ND ‘45 5.36 16.00 | DF1E-9RS/P-2.5 2« 14.36 7.92 _ H10836-ND 65 9.75 30.55 | DF7-2P-7.92DSA(25) 
10 28.0 095 H3863-ND 46 553 16.50 | DF1E-10RS/P-2.5 Be 22.28 15.84 - H10837-ND 65 11.69 38.25 | DF7-3P-7.92DSA(25) 
Vertical — Tin Plating; without Guide Posts 
Contacts 2 10.40 3.96 _ H3463-ND 40 6.00 18.80 | DF7C-2P-3.96DSA 
1 4 18.32 11.88 =_ H3465-ND 64 9.60 30.08 | DF7C-4P-3.96DSA 
Loose Piece Cut Tape* T&Rt 5 22.28 15.84 =- H3466-ND 60 10.93 35.78 | DF7C-5P-3.96DSA 
Digi-Key Pricing Hirose Pricing Pricing | Hirose Vertical — Tin Plating; without Guide Posts — RoHS Compliant 
AWE art No a ee 9 Me ODA Patt NG? OOO C00 0,000 IEortNG 2 11040 396 — | H10838-ND 609.00 28.20 | DF7C-2P-3.96DSA(25) 
Plug Contacts - Tin Plated (annealed copper wire) 3 | 1436 792  — | H10839-ND 65 9.75 30.55 | DF7C-3P-3.96DSA(25) 
20-22 |H3851-ND  .24 2.63 7.43 | DF1E-2022PC 46.50 43.40/M | 14.00/M | DF1E-2022PCF 4 18.32 11.88 = H10840-ND 61 41.00 36.00 | DF7C-4P-3.96DSA(25) 
24-28 |H3853-ND 242.63 7.43 | DFIE-2428PC 46.50 43.40/M | 14.00/M | DF1E-2428PCF 5 |2228 1584 — | Htoed1-no 72 13.08 42.75 | DF7C-5P-3.96DSA(25) 
30 |H3854-ND 24 2.63 7.43 | DFIE-30PC 46.50 43.40/M | _14.00/M | DF1E-30PCF 1+| 6 |2624 4980 — | Hio842-No 76 13.75 45.00 | DF7C-6P-3.96DSA(25) 
Socket Crimping Contacts - Tin Plated (annealed copper wire) 7 | 30.20 2376 — | H10843-ND 87 15.81 51.75 | DE7C-7P-3.96DSA(25) 
20-22 |H3852-ND .23 2.44 6.88 | DF1E-2022SC 43.50 40.60/M | 11.00/M | DF1E-2022SCF 8 34.16 27.72 _ H10844-ND 1.06 19.25 63.00 | DF7C-8P-3.96DSA(25) 
20-22 | H3828-ND .22 2.25 5.58 | DF1B-2022SC 35.20 31.90/M | 19.00/M | DF1B-2022SCF 9 38.12 31.68 = H10845-ND 1.14 20.63 67.50 | DF7C-9P-3.96DSA(25) 
24-28 | H3832-ND  .22 2.25 5.58 | DF1B-2428SC 35.20 31.90/M | 18.00/M | DF1B-2428SCF 10 42.08 35.64 = H10846-ND 1.25 22.69 74.25 | DF7C-10P-3.96DSA(25) 
30_|H3848-ND_ 22 2.25 5.58 | DF1B-30SC 35.20 _31.90/M | 18.00/M | DF1B-30SCF Vertical — Gold Plating 
* For Cut Tape part number, change -ND to CT-ND. 3. 11436 792 — | H3455-ND 1.24 22.34 73.13 | DF7-3P-3.96DSA(01) 
For Tape and Reel part number, change -ND to TR-ND. 4 | 1832 11.88 — | H3d56-ND 136 24.61 80.55 | DF7-4P-3.96DSA(01) 
Tools 1 6 26.24 = 19.80 _ H3458-ND 1.71 30.94 101.25 | DF7-6P-3.96DSA(01) 
7 30.20 23.76 _ H3459-ND 1.84 33.21 108.68 | DF7-7P-3.96DSA(01) 
Digi-Key Price Airoes. 8 | 3416 27.72 — | H8460-ND 1.83 35.13 112.40 | DF7-8P-3.96DSA(01) 
Description Part No. Each Part No. 9 38.12 31.68 =— H3461-ND 1.94 37.25 119.20 | DF7-9P-3.96DSA(01) 
Manual Crimping Tool Vertical — Gold Plating — RoHS Compliant 
20-22AWG, Pin . H9942-ND 1066.00 HT102-DF1BE-2022P 2 10.40 3.96 _ H10847-ND 65 9.75 30.55 | DF7-2P-3.96DSA(26) 
24-28AWG, Pin. H9943-ND 1066.00 HT102/DF1BE-2028P 3 14.36 7.92 _ H10848-ND 65 11.69 38.25 | DF7-3P-3.96DSA(26) 
30AWG, Pin H9944-ND 1164.80 HT102/DF1BE-30P 1 4 18.32 11.88 =_ H10849-ND 76 13.75 45.00 | DF7-4P-3.96DSA(26) 
20-22AWG, DFIE Socket ... H9941-ND 1027.00 HT102/DF1E-2022S 5 | 22.28 15.84 = H10850-ND 95 17.19 56.25 | DF7-5P-3.96DSA(26) 
20-22AWG, DF1B Socket ... H9936-ND 793.00 DF1B-TA2022SHC 6 | 26.24 19.80 = H10851-ND 1.40 19.94 65.25 | DF7-6P-3.96DSA(26) 
24-28AWG, Socket .. H9938-ND 806.00 DF1B-TA2428SHC * DF7-2P-7.92DSA is DF7-3P-3.96DSA with No. 2 pin removed and the number of contacts are indicated as 2. 
30AWG, Socket H9940-ND 806.00 DF1B-TA30SHC. DF7-3P-7.92DSA is DF7-5P-3.96DSA with No. 2 and 4 pins removed and the number of contacts are indicated as 3. 
Extraction Tool t DF7-2P-7.92DS is DF7-3P-3.96DS with No. 2 pin removed and the number of contacts are indicated as 2. 
Crimp Pin and Socket... 119996-ND 290 DF-0-PO() DF7-3P-7.92DS is DF7-5P-3.96DS with No. 2 and 4 pins removed and the number of contacts are on ate 
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DF7 Series Connectors - 3.96mm Pitch Miniature 


Hag ese Loose Piece! Cut Tape* 
CO.,LTD. i Digi-Key Pricing | Hirose Pricing Tape and Reel f | Hirose 
Connectors for Secondary Power Supplies (Cont.) Desc. | Part No. 100 Part No. 100 500 1,000 | Qty. | Pricing | Part No. 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose Male — Tin Plating 
Fig.|Contacts| A B c Part No. 25 100 | Part No. 16-18 | H2732-ND 10.45 | DF7-1618PC 10.50 37.80 58.80 ) 3,000 | 35.00/M | DF7-1618PCF 
7 30.20 23.76 = H10852-ND 1.29 22.00 72,00 | DF7-7P-3.96DSA(26) 20-22 | H2734-ND 10.45 | DF7-2022PC 10.50 37.80 58.80 | 3,000 | 35.00/M | DF7-2022PCF 
1 Bo) 6 2772 | et Pte Bole 285.30) DEL BE Seep eNtee) 16-18 |H3476-ND 20.21 | DF7 sare] ake Oeil 50 | 3,000 | 99.00/M| DF7-1618PCFA 
9 38.12 31.68 _ H10854-ND 1.60 28.88 94.50 | DF7-9P-3.96DSA(26: iy % ‘ - : 4 4 " z : 
to |4208 3564  — | Ht0855-ND 171 30.94 101.5 Ene oS 20-22 | H3477-ND _20.21_| DF7-2022PCA | 21.15 76.50 121.50 | 3,000 | 99.00/M | DF7-2022PCFA 
Hight-Angie — Tin\Piating Manual Crimper for DF7 Series 16-18AWG em 7430.00/1 HT104/DF7-1618 
it 4 i - 
2 3.96 10.40 8.40 H2680-ND 53 7.95 24.91 | DF7-2P-3.96DS ‘ ; 
Mi LC! for DF7 S 20-22AWG H9987-ND 1430.00/1 HT104/DF7-2022 
3 | 792 1436 1236) H2681-ND ‘63 ©9445-2961 | DF7-3P-3.96DS aaa a se ean PSTD ! 
5 15.84 22.28 20.28 H2683-ND 69 12.51 40.95 | DF7-5P-3.96DS or Gut Tape, a 9 the Digi-Key Fart No. a 
2| 6 | 1980 26.24 24.24 | H2684-ND 77 13.89 45.45 | DF7-6P-3.96DS T For Tape and Reel, add TR to the Digi-Key Part No. (H2728TR-ND) 
7 23.76 30.20 28.20 H2685-ND 85 15.33 50.18 | DF7-7P-3.96DS 
10 35.64 = 42.08 40.08 H2688-ND 1.20 21.66 70.88 | DF7-10P-3.96DS = 
ot | 7.92 1436 12.36 | H2689-ND 66 9.90 31.02 | DF7-2P-7.92DS Power Supply Connectors — PX Series 
Right-Angle — Tin Plating — RoHS Compliant Features: 
2 3.96 1040 840 | H10856-ND 65 9.75 30.55 | DF7-2P-3.96DS(25) * Power supply connector for high-current withstands voltage of 2200V AC maximum and 10A/contact (60A/6 contacts) of 
3 7.92 14.36 12.36 | H10857-ND 57 10.31 33.75 | DF7-3P-3.96DS(25) rated current. * Housing design prevents incorrect insertion; opening section is designed to prevent reverse insertion and 
4 11.88 18.32 16.32 H10858-ND 65 11.69 38.25 | DF7-4P-3.96DS(25) mating direction is easily checked. The opening section is keyed to prevent misalignment of plugs in parallel applications. 
5 15.84 22.28 20.28 | H10859-ND 84 15.13 49.50 | DF7-5P-3.96DS(25) « Reliable contact structure; three point contact, gold plated contacts (standard) with high-level environmental resistance, 
6 19.80 26.24 24.24 H10860-ND 95 17.19 56.25 | DF7-6P-3.96DS(25) contact Spring guard structure, structure prevents retainer deformation. 
q 7P- pecifications: 
i 23:76 3020 28.20 ee ard = HOD + aed Der Teg oes 25) * Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Voltage: ACGOOV * Current: 10A * Contact Resistance: 10mQ maximum 
8 27.72 = 34.16 32.16 H10862-ND 1.22 22.00 72.00 | DF7-8P-3.96DS(25) f . : rit 
9 3168 3812 3612 | H10863-ND 133 24.06 78.75 | DF7-9P-3.96DS(25) measured at 100mA * Insulation Resistance: 1000MQ minimum measured at DC 500V 
‘i i ; : ; 4 Material: 
10 | 35.64 42.08 40.08 | H10864-ND 1.44 26.13 85.50 | DF7-10P-3.96DS(25) + Contacts:(Conderalloy:- cold lating’ *:ingilater: PAT résin (ULO4V-0V «inetali Fixture: Conner alley’ Solder plath 
2+ | 7.92 1436 1236 | H10865-ND ‘6111.00 36.00 | DF7-2P-7.92DS(25) ontacts: Copper alloy, gold plating * Insulator: PBT resin ( ) * Metal Fixture: Copper alloy, solder plating 
3t 15.84 22.28 20.28 H10866-ND 84 15.13 49.50 | DF7-3P-7.92DS(25) : 7 ; 
Right-Angle — Gold Plating Fig. 1 - Receptacle Fig. 2 - Plug Fig. 3 - Plug Holder Cover 
5 15.84 22.28 20.28 H3448-ND 1.85 33.48 109.58 | DF7-5P-3.96DS(01) 
2 6 19.80 26.24 24.24 H3449-ND 1.70 32.69 104.60 | DF7-6P-3.96DS(01) 
7 23.76 = 30.20 28.20 H3450-ND 1.82 34.94 111.80 | DF7-7P-3.96DS(01) 
8 27.72 34.16 32.16 H3451-ND 2.06 39.56 126.60 | DF7-8P-3.96DS(01) 
Right-Angle — Gold Plating — RoHS Compliant 
3 7.92 14.36 12.36 H10867-ND 72 13.06 42.75 | DF7-3P-3.96DS(26) 
4 11.88 = 18.32 16.32 | H10868-ND 84 15.13 49.50 | DF7-4P-3.96DS(26) Note: Two plugs are needed 
5 15.84 22.28 20.28 H10869-ND 99 17.88 58.50 | DF7-5P-3.96DS(26) for each receptacle. Note: Cover holds two plugs. 
9 6 19.80 26.24 24.24 H10870-ND 1.14 20.63 67.50 | DF7-6P-3.96DS(26) 
7 23.76 30.20 28.20 H10871-ND 1,25 22.69 74.25 | DF7-7P-3.96DS(26) No. of Digi-Key Price Each ircas 
9 |stes sat2 sei2| wioerend 167 3.28 9900 orr-ap-scoss, | | -fu-| Sirus __| PartNo J ia eat 
; : ; if ; ; , mie 8 H10068-ND 6.00 4.97 4.14 | PX10-AD4WP 
10 35.64 42.08 40.08 H10874-ND 1.82 33.00 108.00 | DF7-10P-3.96DS(26) : 8 H11376-ND@ 548 454 378 PX10-AD4WP(50) 
aT Panel Lock Ty; 12 H10069-ND 5.42 4.49 3.74 PX10-AF6WP 
PENG) =P aneneoe pe 12 H11375-ND@ 5.97 4.95 412 PX10-AF6WP(50) 
1 6.44 _ 13.96 | H3473-ND 31 3.69 11.00 | DF7-1EP-3.96C 7 4 H10071-ND 1.89 1.57 1.31 PX50-AD4S 
3 [ise 7s oreo | wossonD ©» 3941375 [oF aeh-a.6c é et 244 __203 _1.69_|_PxO0AFES 
4 | 1832 1188 25.32 | H2693-ND 44° 5.28 15.75 | DF7-4EP-3.96C s Sal y 5 IDO TEND _ pee 165_|_PX6WS-CV 
3 | 5 | 22.28 15.84 29.28 | _H2694-ND 6311.48 _ 37.58 | DF7-5EP-3.96C ec eisawe | H10073-ND — 50 41 | PX50-SC-131 
6 26.24 = 19.80 33.24 H2695-ND 69 12.51 40.95 | DF7-6EP-3.96C Farnale Tarwilnal 
7 | 30.20 2376 37.20 | H2696-ND 73 13.27 43.43 | DF7-7EP-3.96C a oe isAWG H11377-ND@ 57 AT 38 | PX50-SC-131(50) 
8 34.16 27.72 41.16 H2697-ND 78 14.09 46.13 | DF7-8EP-3.96C a 
9 38.12 31.68 45.12 H2698-ND 82 14.85 48.60 | DF7-9EP-3.96C @ RoHS Compliant 
10 42.08 35.64 49.08 H2699-ND .87 15.68 51.30 | DF7-10EP-3.96C 
In-Line i 
1 | 644 —  — | HS474-ND 313.69 11.00 | DF7A-1EP-3.96C DF5 Series Connectors 
2 10.40 3.96 _ H2700-ND 34 4.02 12.00 | DF7A-2EP-3.96C . — > 
3 [1436 792 — | H2701-ND 39° ~~ 4.61_~—‘13.75 | DF7A-3EP-3.96C 5mm Pitch Miniature Connectors for Secondary Power Supplies 
Li [ge te = Ee ie eeloeeeme | | ae 
- - - ~ - - © Capable of potting 9mm maximum «¢ Outer lock system employs full lock mechanism 
6 |2624 1980 — | H2704-ND 69 1251 40.95 | DF7A -6EP-3.96C Applications: 
7 30.20 23.76 - H2705-ND 73 13.27 43.43 | DF7A-7EP-3.96C + Business machines, industrial equipment, consumer appliances (hot water supply, washing machines, refrigerator) etc. 
9 38.12 31.68 - H2707-ND 82 14.85 48.60 | DF7A-9EP-3.96C Specifications: 
10 42.08 35.64 _ H2708-ND 87 15.68 51.30 | DF7A-10EP-3.96C « Insulation Resistance: 500VDC, 1000MQ minimum » Withstanding Voltage: 1 minute at rated value, 1500VAC (no 
flashover or insulation breakdown) * Contact Resistance: Measured at 100mA, 30m maximum 
Materials: 
: ee oe _ tebe o a aaa Pees ace * Crimping Socket Insulator: Polyamide, white, UL 94V-0 * Crimping Contact for Socket Contact: Phosphor bronze, tin 
4 1792 1188 _ HO744-ND 34 410 42.95 | DF7-48-3.96C plating * Pin Header Insulator: Polyamide, beige, UL94V-0 » Pin Header Contact: Brass, tin leading 
5 21.88 15.84 _ H2712-ND AB 5.70 17.00 | DF7-5S-3.96C 
5 6 25.84 19.80 _- H2713-ND 53 6.28 18.75 | DF7-6S-3.96C 
7 29.80 23.76 - H2714-ND AL 6.15 19.27 | DF7-7S-3.96C 
8 33.76 = 27.72 _ H2715-ND 60 9.00 28.20 | DF7-8S-3.96C 
9 37.72 = 31.68 _ H2716-ND 64 9.53 29.85 | DF7-9S-3.96C 
10 41.68 35.64 = H2717-ND 69 10.28 32.20 | DF7-10S-3.96C 
1 — = — | H3475-ND 27 293 8.25 | DF7-1RS/P-3.96 
2 |10.00 396 — | He718-ND 32. 3.51 —-9.90 | DF7-2RS/P-3.96 
3 | 13.96 7.92 — | H2719-ND 28 3.35 10.00 | DF7-3RS/P-3.96 
4 17.92 11.88 _ H2720-ND 30 3.60 10.75 | DF7-4RS/P-3.96 
6 5 21.88 15.84 - H2721-ND AT 5.61 16.75 | DF7-5RS/P-3.96 
6 25.84 = 19.80 _ H2722-ND 50 6.03 18.00 | DF7-6RS/P-3.96 No. of No. of AWG AWG AWG A 
7 29.80 23.76 _- H2723-ND 54 6.45 19.25 | DF7-7RS/P-3.96 Rows Contacts #18 #20 #22 Opetatig Tomnperatite -35°C ~ 85°C 
8 33.76 27.72 _ H2724-ND 42 6.30 19.74 | DF7-8RS/P-3.96 Single Row 2~10 8A 6A 5A ‘ange 
9 37.72 31.68 _ H2725-ND A5 6.75 21.15 | DF7-9RS/P-3.96 4 8A 6A 5A Operating Moisture 20% ~ 809 
10 | 41.68 3564  — | H2726-ND AB 713 22.33 | DF7-10RS/P-3.96 Current 6 8A 6A 5A Range J ~ 80% 
* DF7-2P-7.92DSA is DF7-3P-3.96DSA with No. 2 pin removed and the number of contacts are indicated as 2. Rating DoubleRow 7 a _ 
DF7-3P-7.92DSA is DF7-5P-3.96DSA with No. 2 and 4 pins removed and the number of contacts are indicated as 3. 12 7h 6A aK Storage Temperature 
t DF7-2P-7.92DS is DF7-3P-3.96DS with No. 2 pin removed and the number of contacts are indicated as 2. 14 Th BA rN Range -10°C ~ 60°C 
DF7-3P-7.92DS is DF7-5P-3.96DS with No. 2 and 4 pins removed and the number of contacts are indicated as 3. See 
16 7A 5A 4A Storage Humidity " " 
Crimp Terminals Voltage 500VAC Range eee 
p Rating 
Loose Piece Cut Tape* 5 5 a = = 
Digi-Key Pricing | Hirose Pricing Tape and Reel f | Hirose . No. of Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
Desc. | Part No. 100 | Part No. 100 500 1,000 | Qty. | Pricing | Part No. Fig. | Contacts A B pa = = = 25 100_|_Part No. 
_ Ti 5 jingle Row Socket 
Female = Tin Plating 2 5.0 105 | Hi900-ND 38 452 13.50 | DF5A-2S-5C 
16-18 | H2728-ND 9.35 | DF7-1618SC 10.45 36.10 57.00) 3,000 | 30.00/M| DF7-1618SCF 3 10.0 155 H1901-ND 40 6.00 18.80 | DF5A-3S-5C 
20-22 | H2730-ND 9.35 Deter , ae ee 57.00 | 3,000 | 30.00/M | DF7-2022SCF 1 4 15.0 20.5 H1902-ND ‘44 6.60 20.68 | DF5A-4S-5C 
‘emale — Go ating 5 20.0 25.5 H1903-ND 7 7.05 22.09 | DF5A-5S-5C 
16-18 | H3478-ND 18.80 | DF7-1618SCA 19.74 71.40 113.40 | 3,000 | 88.00/M) DF7-1618SCFA 6 25.0 30.5 H1904-ND 50 7.50 23.50 | DF5A-6S-5C 
20-22 | H3479-ND 18.80 | DF7-2022SCA} 19.74 71.40 113.40 | 3,000 | 88.00/M| DF7-2022SCFA (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HRS 2 DF5 Series Connectors - 5mm Pitch Miniature Polarizing Options 
“Connectors for Secondary Power Supplies (Cont) 


Style A — Standard Type Style B — R Type, Black Style C — L Type, Red 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 Part No. oy 
7 30.0 35.5 H1905-ND 66 9.90 31.02 | DF5A-7S-5C = 
1 8 35.0 40.5 | H1906-ND 69 10.35 32.43 | DF5A-8S-5C Ut ‘I Be 
9 40.0 45.5 H1907-ND 72 10.80 33.84 | DF5A-9S-5C yx 
10 45.0 50.5 H1908-ND 58 10.45 34.20 | DF5A-10S-5C Natural 
Single Row Pin Header 
3 10.0 17.5 H1910-ND 50 7.50 23.50 | DF5A-3P-5DSA 
4 15.0 22.5 | H1911-ND 75 1118 35.02 | DF5A-4P-5DSA aa = a - 
5 20.0 27.5 | H1912-ND 85 12.75 39.95 | DF5A-5P-SDSA aay | whose Dimension (mn) Dig Key Pricing Hirgse 
2) 7 300 375 | HI914-ND 72 1306 42.75 | DFSA-7P-5DSA id] Gantaces) a B Ci /anartNG q 22 eee OD Eating: 
8 35.0 42.5 H1915-ND 80 14.44 47.25 | DF5A-8P-5DSA in Headers 
9 40.0 475 | H1916-ND 9116.50 54.00 | DF5A-9P-5DSA Right-Angle 
10 45.0 52.5 | H1917-ND 99 17.88 58.50 | DF5A-10P-5DSA 
Single Row Pin Header — RoHS Compliant 1A 3 27.72 = 22.92 15.84 | H2777-ND 97 17.60 57.60 | DF22-3P-7.92DS 
2 5.0 12.5 | H10281-ND 45 6.68 20.92 | DF5A-2P-SDSA(05) wl 3 27.72 22.92 15.84 | H1616-ND 1.04 18.77 61.43 | DF22R-3P-7.92D8 
; aye eee eae ae De eeenion 5 | 4356 38.76 31.68 | H1622-ND 1.49 ~—-26.88-—_—<87.98 |DF22R-5P-7.9208 
5 20.0 27.5 | H10284-ND 67 12.03 39.38 | DF5A-5P-5DSA(05) ie| 3 | 2772 22.92 16.84 | H1604-ND 1.04 18.77 61.43 | DF22L-3P-7.92DS 
2| 6 25.0 82.5 [MnHO255sN0) 77 18.96 45.68 | DF5A-6P-SDSA(05) 5 | 43.56 38.76 31.68 | H1610-ND 1.49 26.88 87.98 | DF22L-5P-7.92DS 
vi 30.0 37.5 H10286-ND 98 17.81 58.28 | DF5A-7P-5DSA(05) - 7 
8 35.0 42.5 | H10287-ND 1.07 19.32 63.23 | DF5A-8P-5DSA(05) Right-Angle — RoHS Compliant 
i i) ioe Hae io sas oe RES 2 | 1980 15.00 7.92 | H10702-ND 71 12.93 42.30 | DF22-2P-7.92D8(05) 
“ “ Double Row Socket “ - 1A 3 27.72 = 22.92 15.84 | H10703-ND 97 17.60 57.60 | DF22-3P-7.92DS(05) 
q 50 705) A1918-ND 50 5951775 | DFSA4DS-5C 4 | 35.64 30.84 23.76 | H10704-ND 148 21.31 69.75 | DF22-4P-7.92D8(05) 
6 10.0 15.5 H1919-ND 42 6.30 19.74 | DF5A-6DS-5C 5 43.56 38.76 31.68 | H10705-ND 1.37 24.82 81.23 | DF22-5P-7.92DS(05) 
8 15.0 20.5 H1920-ND 60 9.00 28.20 | DF5A-8DS-5C 
3 10 200 255 H1921-ND ‘67 40.05 31.49 | DF5A-10DS-5C 2 19.80 15.00 7.92 H10706-ND 76 13.82 45.23 | DF22R-2P-7.92DS(05) 
12 250 305 | H1922-ND 71 1279 ~=«41.85 | DF5A-1208-5C ip| 3 | 2772 22.92 15.84 | H10707-ND 1.04 18.77 61.43 | DF22R-3P-7.9208(05) 
14 30.0 35.5 H1923-ND 16 13.75 45.00 | DF5A-14DS-5C 4 35.64 = 30.84 23.76 | H10708-ND 1.26 22.83 74.70 | DF22R-4P-7.92DS(05) 
16 35.0 40.5 H1924-ND. 81 14.71 48.15 | DF5A-16DS-5C 5 43.56 38.76 31.68 | H10709-ND 1.49 26.88 87.98 | DF22R-5P-7.92DS(05) 
Double Row Pin Header 
6 70.0 175 H1926-ND 6 11.00 36.00 | DFSA-GDP-SDSA 2 19.80 15.00 7.92 H10710-ND 76 13.82 45.23 | DF22L-2P-7.92DS(05) 
3 15.0 225 | H1927-ND ‘80 «1444.~=S«47.25 | DFSA-BDP-5DSA ic | 3 | 2772 2292 16.84 | HIO711-ND 1.04 18.77 61.43 | DF22L-3P-7.9205(05) 
4 10 20.0 27.5 H1928-ND 95 17.19 56.25 | DF5A-10DP-5DSA 4 35.64 30.84 23.76 | H10712-ND 1.26 22.83 74.70 | DF22L-4P-7.92DS(05) 
12 25.0 32.5 | H1929-ND 1.22 22.00 72.00 | _DF5A-12DP-5DSA 5 43.56 3876 31.68 | H10713-ND 1.49 26.88 _87.98 | DF22L-5P-7.92DS(05) 
16 35.0 42.5 H1931-ND. 1.52 27.50 90.00 | DF5A-16DP-5DSA = 
Double Row Pin Header — RoHS Compliant Vertical 
4 5.0 12.5 | H10290-ND 59 10.66 = 34.88 | DF5A-4DP-5DSA(05) 2 17.22 7.92 — | H2780-ND 72 13.06 42.75 | DF22-2P-7.92DSA 
ec ae rere SE RSDRSD CHS oa; 3 | 2514 15.840 | H2z8t-ND 99 17.88 58.50 |DF22-3P-7.92DSA 
4} 10 20.0 27.5 | H10293-ND 1.27.» -22.89-——74.93 | DF5A-10DP-SDSA(05) 4 | 3306 28.760 — EE «(119 21.59 70.65 | DF22-4P-7.92D8A 
12 25.0 32.5 H10294-ND 1.63 29.56 96.75 | DF5A-12DP-5DSA(05) 5 40.98 31.68 = H2783-ND 1.39 25.23 82.58 | DF22-5P-7.92DSA 
ie ae ae aegis i at ieee Pe AGBB ECAR 2 | 1722 792 — | H1614-ND 76 13.75 45.00 | DF22R-2P-7.92DSA 
: = = = = (05) 2B 3 25.14 15.84 = H1617-ND 1.04 18.84 61.65 | DF22R-3P-7.92DSA 
Socket Crimping Contacts (18-22AWG) 4 33.06 23.76 _ H1620-ND 1.27 22.89 74.93 | DF22R-4P-7.92DSA 
5 40.98 31.68 - H1623-ND 1.49 26.95 88.20 | DF22R-5P-7.92DSA 
Perey Sa ae el nies a Hale He f ee oo | 3 | 2514 1584 = — | HY605-ND 1.04 18.84 61.65 | DF22L-3P-7.9208A 
Style _| Part No. 1 25 100 | Part No. 100 500 5,000 | Part No. 5 40.98 31.68 _ H1611-ND 1.49 26.95 88.20 | DF22L-5P-7.92DSA 
Tin Plated (annealed copper wire) Vertical — RoHS Compliant 
UL1007 |H1932-ND 28 3.02 8.53 | DF5-1822SC(51) 9.63 33.25 —] DF5-1822SCF(51) >» | 4722 792 — | 4t0714-Nb 72 1306 42.75 | DF22-2P-7.9208A(05) 
UL1015|H1933-ND  .28 3.02 8.53 | DF5A-1822SC(51) 9.63 33.25 | 33.00/M | DF5A-1822SCF(51) 5h 3 25.14 15.84 - H10715-ND 99 17.88 58.50 | DF22-3P-7.92DSA(05) 
* For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. (H1932CT-ND) = x AP. 
+ For Tape and Reel, add TR to the Digi-Key Part No. (H1932TR-ND) 4 33.06 23.76 H10716-ND 1.19 21.59 70.65 | DF22-4P-7.92DSA(05) 
5 40.98 31.68 - H10717-ND 1.39 25.23 82.58 | DF22-5P-7.92DSA(05) 
Crimp Tools 2 | 4722 7.92 — | Ht0718-ND 76 13.75 45.00 | DF22R-2P-7.92DSA(05) 
Digi-Key Bice ices op | 3 | 214 15.84 = — | HIO719-ND 1.04 18.84 61.85 | DF22R-3P-7.920A(05) 
Description Part No. Each Part No. 4 33.06 23.76 — | H10720-ND 1.27 22.89 74.93 | DF22R-4P-7.92DSA(05) 
Crimp Tool UL1007 18-22AWG H9918-ND 1131.00 DF5-1822/CR-HT 5 40.98 31.68 = H10721-ND 1.49 26.95 88.20 | DF22R-5P-7.92DSA(05) 
Crimp Tool UL1015 18-22AWG H9919:ND 1131.00 DFSA-1822/CR-HT 2 | 1722 792 — | H10722-ND 76 13.75 45.00 | DF22L-2P-7.92DSA(05) 
2 3 25.14 15.84 _ H10723-ND 1.04 18.84 61.65 ) DF22L-3P-7.92DSA(05) 
DF22 Ss . Cc 4 33.06 23.76 _ H10724-ND 1.27 22.89 74.93 | DF22L-4P-7.92DSA(05) 
e ries on nectors 5 40.98 31.68 _ H10725-ND 1.49 26.95 88.20 | DF22L-5P-7.92DSA(05) 
7.92mm Pitch Connectors for No.of |__ated Curent 
High-Current Internal Power Supplies Con... |L2AWG WAAWGIGAWS 2 | 1550 792 — | Ho784-ND 414.86 14.50 |DF22-28-7.926(28) 
Features: © 20A maximum current capacity. The connector can carry a 2 20A 18A_| 15A ai 3 23.42 = 15.84 — H2785-ND 50 743 23.27 | DF22-3S-7.92C(28) 
maximum current of 20A with 12AWG wire. * Complete Lock Function: Secure 3 20A 18A 15A 4 31.34 23.76 = H2786-ND 59 8.78 27.50 | DF22-48-7.920(28) 
latch mechanism the fully shrouded latch mechanism is resistant to accidental 4 18A 15A 13A 5 39.26 31.68 = H2787-ND 66 9.83 30.79 | DF22-5S-7.92C(28) 
unlatching from shock, and vibration. 
Applications: Consumer-electronics and power supplies for electronic devices, 5 18A | 15A | 13A 2 15.50 7.92 = H1615-ND AG 5.44 16.25 | DF22R-2S-7.92C(28) 
business machines, and industrial machinery 3B 3 23.42 15.84 _ H1618-ND 56 8.40 26.32 | DF22R-3S-7.92C(28) 
Specifications: * Operating Temperature Range: -35°C ~ 85°C * Contact Resistance: 5m0 or less (initial) * Insulation 4 31.34 23.76 — H1621-ND 68 10.13 31.73 | DF22R-4S-7.92C(28) 
Resistance: 1,000MO or more 5 39.26 31.68 — | H1624-ND 58 10.52 34.43 | DF22R-5S-7.920(28) 
Material: * Crimp Socket: Insulation, polyimide resin, natural (white),UL94V-0 »* Female Crimp Contact: Terminal, high 
conductivity copper alloy, tin (whiskers free) * Header Insulation: Polyimide resin (glass reinforced), natural (beige), 2 15.50 7.92 7 H1603-ND AB 5.36 16.00 | DF22L-28-7.926(28) 
UL94V-0 * Header Terminal: High-conductivity copper alloy, tin (whiskers free) 30 3 23.42 15.84 = H1606-ND 56 8.40 26.32 | DF22L-38-7.920(28) 
4 31.34 23.76 _ H1609-ND 68 10.13 31.73 | DF22L-4S-7.920(28) 
5 39.26 31.68 = H1612-ND 58 10.52 34.43 | DF22L-5S-7.920(28) 
Contacts and Crimp Tools 
Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel* | Hirose 
UL Style | AWG | Part No. 1 10 50 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
UL1430 | 14-16 | H2788CT-ND — 2.09 6.08 10.45) 2,500} 132.50 | DF22-1416SCF 
UL1015 | 14-16 | H2789CT-ND _ 1.78 5.95 10.25) 2,000} 110.00 | DF22A-1416SCF 
UL1015 | 10-12 | HR1173CT-ND - 3.00 10.01 17.25 | 2,000| 186.00 | DF22A-1012SCF 
Tools 
UL1430 | 14-16 | HR1168-ND 1235.00 HT104/DF22-1416 
UL1015 | 14-16 | HR1169-ND 1235.00 HT104/DF22A-1416 
UL1015 | 10-12 | HR1167-ND 1989.00 HT103/DF22A-1012 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
110 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


HIROSE 
ELECTRIC 
co.,LTD. 


CONTACT SPECIFICATIONS: * Rated Current: DF3: 24AWG: 
3A, 26 AWG: 2A, 28AWG: 1A DF11: 24-26 AWG: 2A, 28 AWG: 
1A * Operating Temperature: -30°C ~ 85°C * Rated Voltage: 
AC250V » Insulation Resistance: 1000 MQ or more » Contact 
Resistance: 30 mQ or less ¢ Insertion / Withdrawals Force: Min. 
0.3 N (30gf), Maximum 4.4 N (450gf) * Material (crimp terminal 
for socket): Phosphor bronze with tin or gold plating. 


Fig. 1 — 
Socket to Socket 


Pin to 
Pin 


Pin to 
Socket 


Available upon request 


“ty 


Available upon request 


Safety Standards: UL: E52653 and CSA: LR95109. 

WIRE SPECIFICATIONS: ¢ Stranded tinned copper conductor 
* Color coded PVC insulation * Flammability: Passes UL VW-1 
flame test * Wire is ordered per EIA-359-A color specifications 
which allows for some variation in shade * Operating Temper- 
ature: -40°C ~ 90°C (CSA TR-64), -40°C ~ 80°C (UL AWM 
1007) 


Fig. 2— 
Socket Single End 


As 


Available upon request 


DF3, DF7, DF11, DF13, DF22 Interconnect Wire (housing available) 


aul! WIRE GAGE 
SIZE 
Cable NO. OF | 7 =16 AWG 
Assembly CONDUCTORS 9=18 AWG 
FINISH or'one 0=20 AWG 
SERIES T=Tin 
2 = DF3 Series G = Gold 
5 F7 Series 
$= DF11 Series LENGTH OF WIRE 
4 = DF13 Series FOR THE JUMPER 
6 = DF22 Series (Inch) 
= 02 = 2 Inches COLOR OF WIRE 
CONTACT END 03 = 3 Inches A = Orange 
A= Male/Pin 04 = 4 Inches 
B = Female/Socket 05 Inches 
X = Single Ended 06 = 6 Inches 
— __ 08 = 8 Inches 
i! 10 = 10 Inches 
1 = Single Row 
2 = Double Row 12=12 Inches 


Y = Yellow 


* For Cin Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: A=Orange B=Black G=Green L=Blue N=Brown R=Red S=Gray V=Violet W-=White Y= Yellow 
Cable Cable Cable 
Length /Digi-Key Price Each Length | Digi-Key Price Each Length | Digi-Key Price Each 
Fig. | (inches) |Part No. 10 100 250 Fig. | (inches) | Part No. 10 100 250 Fig. _ | (inches) | Part No. 10 100 250 
DF3 - TIN PLATED CONTAC DF3 - 154 GOLD PLATED CONTACTS DF7- TIN PLATED CONTACTS 
24 AWG WIRE 24 AWG WIRE 16 AWG WIRE 
2 H2BBT-10102-14-ND 62 46 40 2 H2BBG-10102-(14-ND 2 H5BBT-10102-7-ND 63 .47 40 
3 H2BBT-10103-L14-ND 63 47 40 3 H2BBG-10103-114-ND 3 H5BBT-10103-L7-ND 64 4741 
Fig. 1 4 H2BBT-10104-114-ND 64 47.41 Fig. 1 4 H2BBG-10104-114-ND Fig. 1 4 H5BBT-10104-L7-ND 64 48 41 
(Socketto| 5 H2BBT-10105-(4-ND 64 48 41 (Socket to | 5 H2BBG-10105-(14-ND (Socketto | 5 H5BBT-10105-7-ND 65 48 42 
Socket) 6 H2BBT-10106-L/4-ND 65 48 41 Socket) 6 H2BBG-10106-(14-ND Socket) 6 H5BBT-10106-LI7-ND 66 49 42 
8 H2BBT-10108-L14-ND 66 49 42 8 H2BBG-10108-114-ND 8 H5BBT-10108-L7-ND 67 49 43 
10  |H2BBT-10110-(14-ND 68 50 43 10 | H2BBG-10110-(14-ND 10. |HSBBT-10110-(]7-ND 68 50 .44 
12 |H2BBT-10112-14-ND 69 51 44 12 | H2BBG-10112-(14-ND 12 |HSBBT-10112-]7-ND 70 51 .44 
2 H2BXT-10102-114-ND 56 .42 36 2 H2BXG-10102-(14-ND 2 HS5BXT-10102[7-ND 5704236 
3 H2BXT-10103-L14-ND 57 42 36 3 H2BXG-10103-(4-ND 3 HSBXT-10103-]7-ND 5704237 
Fig. 2 4 H2BXT-10104-14-ND 58 = 43.37 Fig. 2 4 H2BXG-10104-[]4-ND Fig. 2 4 HSBXT-10104-[]7-ND 58 43.37 
(Socket 5 H2BXT-10105-L14-ND 58 43 37 (Socket 5 H2BXG-10105-14-ND (Socket 5 HS5BXT-10105-L17-ND 594337 
Single 6 H2BXT-10106-L14-ND 59 44.38 Single 6 H2BXG-10106-(14-ND Single 8 DOPAIIOLCS NDS) 59° 44 | 3B 
End) 8 H2BXT-10108-L14-ND 62 46  .40 End) 8 H2BXG-10108-L14-ND End) 8 HSBXT-10108-]7-ND 614539 
10. |H2BXT-10110-014-ND 64.4741 10 | H2BXG-10110-114-ND 10 |HSBXT-10110-LI7-ND 62, 4640 
12 |H2BXT-10112-014-ND 65 48 42 12 | H2BXG-10112-(14-ND 12 |HSBXT-10112L7-ND_ 634740 
26 AWG WIRE 26 AWG WIRE Ie AW WIE 
2  |H2BBT-10102L16-ND 62 46 40 2 | H2BBG-10102-L6-ND 2 OOo Co 47 AO 
3 |H2BBT-1010316-ND 63 47 .40 3 | H2BBG-10103-L16-ND SEBO eNom C4 47 A 
Fig. 4 4 |H2BBT-10104-16-ND 64 47.41 Fig. 1 4 | H2BBG-10104-1e-ND Fig. 1 4 em oo (ABCA 
(Socketto| ©  |H2BBT-10105-[l6-ND 65 4841 (Socket io | ® | H2BBG-10105-Ci6-ND (Sccketto | 5  |MOBBISIOIOS IR NDA) 65 48 42 
Socket) | 6  |H2BBT-10106-(16-ND 65 48.42 Socket) | © — | H2BBG-10106-16-ND Socket) | ©  [MOEBISICICS Rom 66 49 42 
8  |H2BBT-10108-Ll6-ND 67 .49 43 8 | H2BBG-10108-L16-ND 8 = | RREBI CIC 67 «6.49 AB 
10 |H2BBT-10110-CI6-ND 68 51 44 10 | H2BBG-10110-L16-ND 10 EBB CUC ebm 68 50 44 
12 |HOBBT-1011216-ND 72 53 46 12 | H2BBG-10112-C16-ND 12 (EERIE 705144 
2 H2BXT-10102-LI6-ND 56 42 36 2 H2BXG-10102-(16-ND : Wee 87 A286 
3 H5BXT-10103-L19-ND 57 42.37 
3 H2BXT-10103-LI6-ND 57 42.37 3 H2BXG-10103-(16-ND ice eS 4g a7 
Fig. 2 4 H2BXT-10104-L16-ND 58 43 37 Fig. 2 4 H2BXG-10104-(16-ND ee Z Tcaaermecon 
(Socket 5 H2BXT-10105-LI6-ND 59 4337 (Socket 5 H2BXG-10105-(16-ND side Heaaieecon re 
Single 6 H2BXT-10106-LI6-ND 61 45 39 Single 6 H2BXG-10106-(16-ND he : Tcoaeriieonn ee 
End) 8 H2BXT-10108-LI6-ND 63 46 40 End) 8 H2BxXG-10108-L]6-ND 40 FeO GoneNnn 62 46 40 
10. |H2BXT-10110-[l6-ND 64 48 41 10 | H2BXG-10110-(16-ND 2 ee a 40 
12 |H2BXT-10112-16-ND 66 49 42 12 | H2BXG-10112-(16-ND 
20 AWG WIRE 
28 AWG WIRE 28 AWG WIRE 
2 H5BBT-10102-[]0-ND 63 47 40 
2 H2BBT-10102-18-ND 62 46 40 2 H2BBG-10102-(18-ND 4 ne ca 4744 
3 H2BBT-10103-L18-ND 63 47 40 3 H2BBG-10103-(18-ND a4 i ec, 45 at 
Fig. 1 4 H2BBT-10104-[18-ND 64 47 41 Fig. 4 4 H2BBG-10104-(18-ND ieoasti, | PN cs 4342 
(Socket to] 5 H2BBT-10105-(18-ND 64 48 41 (Gocketto| § H2BBG-10105-(18-ND Socket) ; PN cs 40 49 
Socket) 6 H2BBT-10106-L18-ND 65 48 42 Socket) 6 H2BBG-10106-(18-ND ‘i PN G7 4g 43 
8 H2BBT-10108-L18-ND 67 49 43 8 H2BBG-10108-(18-ND 10 ERA co 50. aa 
10. |H2BBT-10110-(18-ND 68 50 43 10 | H2BBG-10110-18-ND 0 ee 7 st aa 
12 |H2BBT-10112-(18-ND 69 51 44 12 | H2BBG-10112-(18-ND 
2 H5BXT-10102-[]0-ND 57 42 36 
2 H2BXT-10102-118-ND 56 42 36 2 H2BXG-10102-(18-ND 3 HSBXT-10103-C0-ND «57.4237 
3 H2BXT-10103-L18-ND 57 42.36 3 H2BXG-10103-(18-ND Fig. 2 4 HSBXT-10104-C0-ND 58 ««43—=Cé«37 
Fig. 2 4 H2BXT-10104-118-ND 58 43 37 Fig. 2 4 H2BXG-10104-(18-ND (Socket 5 HSBXT-10105-CO-ND 59 «43—=S«37 
(Socket 5 H2BXT-10105-118-ND 58 43 37 (Socket 5 H2BXG-10105-(18-ND Single 6 HSBXT-10106-CO-ND 59.4438 
Single 6 H2BXT-10106-L18-ND 59 44 38 Single 6 H2BXG-10106-(18-ND End) 8 HSBXT-10108-CO-ND 6145S 
End) 8 H2BXT-10108-L18-ND 62 46 40 End) 8 H2BXG-10108-(18-ND 40 |HSBXT-10110-ClO-ND 62 46 .40 
10. |H2BXT-10110-[18-ND 64 47°41 10 | H2BXG-10110-[18-ND 12 |HSBxT-t0112C00-ND 63 47 40 
12 _|H2BXT-10112-[18-ND 66 ~—=.49_—=2 12 | H2BXG-10112-18-ND (Continued) 
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DF3, DF7, DF11, DF13, DF22 Interconnect Wire (housing available) (Cont.) 


* For Cin Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: A=Orange B=Black G=Green L=Blue N=Brown R=Red S=Gray V=Violet W=White Y= Yellow 
Cable Cable Cable 
Length | Digi-Key Price Each Length | Digi-Key Price Each Length | Digi-Key Price Each 
Fig. (inches) | Part No. 10 100 250 Fig. (inches) | Part No. 10 100 250 Fig. (inches) | Part No. 10 100 250 
22 AWG WIRE 0 awe WIRE 
2 H5BBT-10102-(12-ND 63 47 .40 24 AWG WIRE 2 H4BBT-10102]1-ND 57. .42_— 36. 
3 HS5BBT-10103-12-ND 64 47 41 2 H3BBG-10102-C/4-ND 75 56 48 3 H4BBT-10103-L1-ND 57 42.37 
dat 4 HS5BBT-10104-2-ND 64 48 41 3 H3BBG-10103-C4-ND 76 56 49 Fig. 4 4 H4BBT-10104-L1-ND 58 43 37 
Rane 5 H5BBT-10105-(_12-ND 65 48 42 Fig. 1 4 H3BBG-10104-(4-ND a4 57 49 (Socket to 5 H4BBT-10105-[]1-ND 59 43 38 
( 6 HS5BBT-10106-L]2-ND 66 49 .42 iaceits 5 H3BBG-10105-C4-ND 77. «87.49 Socket) 6 H4BBT-10106-L1-ND 59 44 38 
Socket) 8 HS5BBT-10108-C12-ND 67 49 43 sackat) 6 HGBBG-10106-C14-ND 78 58 50 8 H4BBT-10108-C1-ND 61 45  .39 
10 H5BBT-10110-LJ2-ND 68 50 44 8 H3BBG-10108-L/4-ND 79 59 51 10 H4BBT-10110-1-ND 62 4640 
12 HS5BBT-10112-2-ND  .70 51.44 10 H3BBG-10110-L/4-ND 81 60 52 12 H4BBT-10112T1-ND 63471 
> HSBXT-10102-CP-ND 57 42 36 12 H3BBG-10112-14-ND 82 61 52 2 H4BXT-10102-C1-ND 54 40.34 
3 H5BXT-10103-[J2-ND 57 42 37 2 H3BXG-10102-(14-ND 63 46 40 3 H4BXT-10103-L]1-ND 54 40 35 
Fig. 2 4 H5BXT-10104-(12-ND 58 43° «37 3 H3BXG-10103-(14-ND 63 47 A Fig. 2 4 H4BXT-10104-L]1-ND 55 Al 35 
(Socket 5 H5BXT-10105-(.12-ND 59 43 37 Fig. 2 4 H3BXG-10104-(4-ND 64 47 AN (Socket 5 H4BXT-10105-(]1-ND 56 AN 36 
Single 6 H5BXT-10106-(12-ND 59 44. «38 (Socket 5 H3BXG-10105-(14-ND 65 48 41 Single 6 H4BXT-10106-(]1-ND 56 42.36 
End) 8 H5BXT-10108-L12-ND 61. .45. 39 Single 6 H3BXG-10106-L14-ND 65 48 42 End) 8 H4BXT-10108-L]1-ND- 574337 
10 H5BXT-10110-C]2-ND 62 46 .40 End) 8 H3BXG-10108-L14-ND 67 49 43 10 H4BXT-10110-L1-ND 59 4438 
42 | HSBXT-10112-LJ2-ND 63 47 40 10 | H3BXG-10110-C4-ND 68 50 44 12 H4BXT-10112-C1-ND 60 .44_—s 38 
DF11 - TIN PLATED CONTACTS 2—_E—EEEEEse 
26 AWG WIRE 28 AWG WIRE 
24 AWG WIRE 
2 H3BBG-10102-LI6-ND  .75 5648 2 H4BBG-10102-(18-ND 60 45 39 
2 oO 882 «AC AO 3 H3BBG-10103-LI6-ND  .76 56 49 3 H4BBG-10103-L18-ND 61 45 39 
5 Oreo 6S 647 40 Fig. 4 4 | H3BBG-10104-T6-ND 77 5749 : 4 | H4BBG-10104-08-ND 62 46 39 
Fig. 1 . eae Ot AT A ; 5 H3BBG-10105-6-ND 78 = .57_— 50 ch 5 H4BBG-10105-L18-ND 62 46  .40 
5 H3BBT-10105-L4-ND 64 48 41 KSonket te (Socket to 
(Socket to : ee, ae Socket) 6 H3BBG-10106-L16-ND .78 58 50 Sica) 6 H4BBG-10106-LI8-ND 63 47. 40 
Socket) fs -L4- : . : 8 H3BBG-10108-L16-ND .80 59 51 8 H4BBG-10108-L18-ND 64 48 41 
8 BSPBICe mene 66 49 42 10 | H3BBG-10110-16-ND 81.6052 10 | H4BBG-10110-D18-ND 66 49 42 
10 GEES IOS -70 51 AS 12 | H9BBG-10112-16-ND_ 83.6153 12 | H4BBG-10112-018-ND 67 50 .43 
ae SO 2 H3BXG-10102-L6-ND 63.47.40 2 H4BXG-10102-(18-ND 55 41.35 
2 H3BXT-10102-L4-ND 56 42 36 3 H3BXG-10103-L16-ND 64 47 41 3 H4BXG-10103-08-ND 56 41. 36 
3 H3BXT-10103-L14-ND 57 42 36 Fig. 2 4 H3BXG-10104-L16-ND 64 48 41 Fig. 2 4 H4BXG-10104-C18-ND 57 42 36 
Fig. 2 4 H3BXT-10104-14-ND 58 43 37 (Socket 5 H3BXG-10105-L16-ND 65 48 42 (Socket 5 H4BXG-10105-C18-ND 57. 42.37 
(Socket 5 H3BXT-10105-L4-ND 59 44 38 Single 6 H3BXG-10106-L16-ND 66 49 42 Single 6 H4BXG-10106-LI8-ND 58 43 37 
Single 6 H3BXT-10106-L4-ND 60 44 38 End) 8 H3BXG-10108-L16-ND 67 50 43 End) 8 H4BXG-10108-C18-ND 59 44 38 
End) 8 H3BXT-10108-L4-ND 62 46 .40 10 | H3BXG-10110-L16-ND 71 53.45 10. | H4BXG-10110-Cl8-ND 61 45 39 
10 | H3BXT-10110-L4-ND 64.4744 12 H3BXG-10112-L16-ND  .73 54 47 12 HABXG-10112-018-ND 62 46 .40 
12 | H3BXT-10112-4-ND 65484. 28 AWG WIRE Sn ABieIWIRE 
25: ANG WIRE 2 H3BBG-10102[ 18ND 75 5648 2 H4BBG-10102-(11-ND 60 45 39 
2 H3BBT-10102-6-ND 62 46 40 3 H3BBG-10103-18-ND .76 56 49 3 H4BBG-10103-L11-ND 61 .45_—.39 
3 H3BBT-10103-16-ND 63 47 40 Fig. 1 4 H3BBG-10104-018-ND .77° 57.49 Fig. 4 4 H4BBG-10104-(]1-ND 62 46.39 
Fig. 1 4 H3BBT-10104-L16-ND 64 47 41 (Socketto| 5 H3BBG-10105-L18-ND .78 57 50 eau) H4BBG-10105C]1-ND 62 .46 40 
(Socketto) 5 H3BBT-10105-L16-ND 65 481 Socket) 6 REISISIE SNS) A Socket) 6 H4BBG-10106-]1-ND 63 47 40 
Socket) 6 H3BBT-10106-L16-ND 654842 8 H3BBG-10108[J8ND 80 59 .51 8 H4BBG-10108-L]1-ND 64 48 41 
8 H3BBT-10108-LIl6-ND 69 51 44 10 H3BBG-10110-18-ND 81 6052 10 H4BBG-10110-C1-ND 66 49 42 
10 H3BBT-10110-L16-ND .70 52 .45 12 H3BBG-10112L18-ND_ 836153 12 H4BBG-101121-ND 67 50 43 
12 ee 72 586 2 | H3BXG-1010218-ND 63 46.40 2 | H4BXG-10102C01-ND 5541.35 
2 H3BXT-10102-LI6-ND 56 42 36 3 DCEXGAOICEND) 64 47 AT 3 H4BXG-10103-C]1-ND 56 41.36 
3 | H3BXT-10103-L16-ND 57 42.37 Fig. 2 4 ea «ot CAA Fig. 2 4 | H4BXG-10104-T1-ND 57 42386 
Fig. 2 4 H3BXT-10104-LI6-ND 59 43 38 (Socket 5 H3BXG-10105-18-ND 65 48.42 (Socket 5 H4BXG-10105-C]1-ND 57 42.37 
(Socket | 5 | HSBXT-101056é-ND 60 44 38 Single ¢ Bee «68S AS CAB Singe | 6 | H4BXG-10106-(1-ND 58 43 37 
Single 6 | HSBXT-10106-L16-ND 61 45 39 End) Sey =6OF SOAS End) 8 | H4BXG-10108-(]1-ND 59 44 38 
End) 8 | H9BXT-10108-M6-ND 63 46 40 10 eee, 6-69) (S144 10 | H4BXG-10110-L1-ND 61.4539 
10 | HSBXT-10110-16-ND 64 48 41 12 RRERCROMN) 72 53 AG 12 | H4BXG-10112-01-ND 62 46.40 
12 | H3BXT-10112-16-ND 66 «49S 42. DF13 - TIN PLATED IN PLATED CONTACTS 
28 AWG WIRE 28 AWG WIRE 16 AWG WIRE 
2 H3BBT-10102[)8ND 62.46.40 2 H4BBT-1010218-ND 57 42 36 2 H6BBT-10102-LI7-ND 72 53 46 
3 H3BBT-10103-L18-ND 63 .47_—.40 3 H4BBT-10103-LI8-ND 57 42 37 3 H6BBT-10103-L7-ND .73 54 47 
Fig. 1 4 DSPBICe mene 64 47 (At Fig. 1 4 H4BBT-10104-18-ND 58 4337 Fig. 1 4 H6BBT-10104-]7-ND 73 6447 
(Socket to] ® H3BBT-10105-[]8-ND 64-4841 (Socket to 5 H4BBT-10105-(J8-ND 59 43 .38 (Socketto} 5 H6BBT-10105-L]7-ND 74 55 47 
Socket) 6 H3BBT-10106-[18-ND 65-4842 Socket) 6 H4BBT-10106-LI8-ND 59 44 38 Socket) 6 H6BBT-10106-L]7-ND 75 55 .48 
8 H3BBT-10108-8-ND 67-4943, 8 H4BBT-10108-L18-ND 61 45 39 8 H6BBT-10108-L]7-ND 76 56 .49 
10 H3BBT-10110-LI8-ND 70.5245 10 H4BBT-10110-(18-ND 62 46 .40 10 H6BBT-10110-L7-ND 77) 5749. 
12 | H3BBT-10112-[18-ND 72 53 46 12 H4BBT-10112-18-ND 63 47 41 12 H6BBT-10112-L7-ND .79 58 50 
2 H3BXT-10102[ 18ND 5642386 2 H4BXT-10102-LI8-ND 54 40 34 2 H6BXT-10102-L7-ND 61 45.39 
3 H3BXT-10103-L18-ND 57) 42.36 3 H4BXT-10103-18-ND 54 40 35 3 H6BXT-10103-L]7-ND 62 46 40 
Fig. 2 4 H3BXT-10104-18-ND =.58 4337 Fig. 2 4 H4BXT-10104-L18-ND 55 41.35 Fig. 2 4 H6BXT-10104-L]7-ND 63 46 40 
(Socket 5 H3BXT-10105-[]8-ND 59 4438 (Socket 5 H4BXT-10105-18-ND 56 4186 (Socket 5 H6BXT-10105-L]7-ND 63 47. .40 
Single 6 H3BXT-10106-LI8-ND 60 «4539 Single 6 H4BXT-10106-18-ND 56 4.42 ~«36 Single 6 H6BXT-10106-L]7-ND 64 47° 41 
End) 8 H3BXT-10108-LI8-ND 62 4640 End) 8 H4BXT-10108-L18-ND 57 43 37 End) 8 H6BXT-10108-L7-ND 65 48 42 
10 H3BXT-10110-(18-ND 64-4741 10 H4BXT-10110-L18-ND 59 4438 10 H6BXT-10110-17-ND 67 4.49.43 
12 H3BXT-10112-L18-ND 66.4942 12 H4BXT-10112-(18-ND 60 44 38 12 H6BXT-10112-L17-ND 68 »=.50— 43. 


112 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


«JAE Technology to Inspire Innovation 


The Leading Edge in LVDS and TMDS Technologies 


Low Voltage Differential Signaling (LVDS) — A transmission method for sending digital information. LVDS sends data over data high and data low lines rather than data 
and ground. The receiver detects the voltage difference between the two signals instead of relative to ground. 


Transition Minimized Differential Signaling (TMDS) — A transmission method for sending digital information from a personal computer, set-top box or other video source 
to a flat panel display. It is used in the VESA Plug and Display, DFP, DVI and HDMI interfaces. TMDS is based on low-voltage differential signaling and converts an 8-bit 
signal into a 10-bit transition minimized and DC-balanced signal (equal number of Os and 1s) in order to reduce EMI generation and improve reliability. 


Keep up with increasing transmission speeds and progressive LCD technologies with LVDS products from JAE. Designed for high-speed differential 
transmission, JAE’s board-to-cable connector line-up offers industry leading performance and product availability. The low-profile plug/receptacle 
connector design also offers superior cable retention to ZIF or LIF connectors, and JAE offers one of the industry’s only flex cable connectors with a 


mechanical lock. 


FEATURES 


¢ VESA Standard 

¢ Superior EMI Metal Shielding 

°¢ SMT 

¢ Secure latch locking 

¢ Mating guides 

¢ Polarization to prevent mismating 


SERIES OPTIONS 


FI-R Series 


¢ 0.5mm pitch * 3.8mm height 
¢ Mechanical lock 


SPECIFICATIONS 


¢ A9N Lock Strength 
¢ 50 Cycle Durability 


¢ 1000 +100 Differential Impedance 
¢ 150ps max Intra/Inter pair skew 

* 8dB max, 500MHz Attenuation 

¢ -40° ~ 80°C Temperature Range 


° 0.8A ~ 1.0A per contact Current Rating 
* 200V Voltage Rating 


FI-X Series 


¢ 1.0mm pitch ¢ 1.65mm height 


¢ Friction lock 


Digi-Key JAE 

Part No. Part No. 
670-1194-1-ND | F1.RO3-1A-1E-15000 
670-1194-2-ND 

670-1195-1-ND | F1.RC3-1B-1E-15000 
670-1195-2-ND 

670-1196-ND FI-RE21HL 
670-1197-ND FI-RE21S-HF 
670-1198-ND FI-RE21S-VF 
670-1199-ND FI-RE31HL 
670-1200-ND FI-RE31S-HF 
670-1201-ND FI-RE31S-VF 
670-1202-ND FI-RE41HL 
670-1203-ND FI-RE41S-HF 
670-1204-ND FI-RE41S-VF 
670-1205-ND FI-RESTHL 
670-1206-ND FI-RES51S-HF 
670-1207-ND FI-RE51S-VF 


Digi-Key JAE 

Part No. Part No. 
670-1212-ND FI-X30C2EL 
670-1213-ND FI-X30C-NPB 
670-1214-ND FI-X30H 
670-1215-ND FI-X30HL 
670-1216-ND FI-X30M-NPB 
670-1217-ND FI-X830MR-NPB 
670-1219-ND FI-X30SSL-HF 
670-1222-1-ND 

670-1222-2-ND FI-XC3-1-15000 


FI-E Series 


¢ 1.0mm pitch * 3.2mm height 


¢ Mechanical lock 


Digi-Key JAE 

Part No. Part No. 
670-1192-ND FI-E30HL 
670-1193-ND FI-E30S 


APPLICABLE CABLES 


e Flat Flex Cable (FFC) 


¢ Flexible Printed Circuit (FPC) 


¢ Fine-wire Coaxial Cable 


¢ Discrete Wire 


500 MHz Eye Pattern 


Time 1ns/div 


For more information visit www.jae-connector.com 


Voltage 20mV/div 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 
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JAE FI-R Series 


0.5mm Connectors 


Specifications:* Rated Current: 0.8 Amp max. per pin ¢ Dielectric Withstanding Voltage: 500 VACr.m.s 
per minute * Insulation Resistance: 100MQ minimum ¢ Contact Resistance: 40mQ maximum « Operating 
Temperature: -40°C ~ 80°C 


Materials and Finishes: * Contact: Copper Alloy/Contact area Gold, SMT Terminal area Tin plating 
* Insulator: Heat resistant plastic * Shell: Stainless steel 


Dimensions 
No. of (mm) Digi-Key Price Each JAE 
Fig. | Positions}; A B Part No. 1 25 100 | PartNo. 
21 24.95 | 21.25] 670-1196-ND 7.05 4.00 3.76 | FI-RE21HL 
31 29.95 | 26.25] 670-1199-ND 7.47 4.24 3.99 | FI-RE31HL 
1 41 34.95 | 31.25] 670-1202-ND 6.65 4.53 3.99 | FI-RE41HL 
61 39.95 | 36.25 | 670-1205-ND 7.00 4.76 4.20 |_FI-RES1HL 
21 20.35 | — 670-1198-ND 4.98 2.91 2.66 | FI-RE21S-VF 
31 25.35 | — 670-1201-ND 5.46 3.19 2.92 | FI-RE31S-VF 
2 41 30.35 | — 670-1204-ND 5.94 3.47 3.17 | FI-RE41S-VF 
61 35.35 | — 670-1207-ND 6.45 3.66 3.44 | _FI-RE51S-VF 
21 22:85 | — 670-1197-ND 4.98 2.91 2.66 | FI-RE21S-HF 
31 27.85 | — 670-1200-ND 5.46 3.19 2.92 | FI-RE31S-HF 
3 41 32.85 | — 670-1203-ND 5.94 3.47 3.17 | FI-RE41S-HF 
51 37.85 | — 670-1206-ND 6.45 3.66 3.44 | FI-RES1S-HF 
670-1194-1-NDt 28 15 12 | FI-RC3-1A-1E-15000 
Male, Crimp, Gold Plating 670-1194-2-NDt 1029.21/15,000 FI-RC3-1A-1E-15000 
30 ~ 36 AWG 670-1195-1-NDt 28 15 12 | FI-RC3-1B-1E-15000 
670-1195-2-NDt 1029.21/15,000 FI-RC3-1B-1E-15000 
Hand Tool for FI-R Series 670-1189-ND 1622.25 _ — | CT150-4C-FIR 
+ Cut Tape Pricing + Tape and Reel Pricing 
FI-X and FI-E Series RoHS 


1mm Connectors 


FI-X Series: 

Specifications: * Contact Spacing: 1mm * Applicable FPC: 0.14mm, Wire 30 ~ 40 AWG »* Current Rating: 1 
Amp per contact * Voltage Rating: 200AC/DC per contact * Dielectric Withstanding Voltage: 500 VAC r.m.s 
per minute * Insulation Resistance: 100MQ minimum ¢ Contact Resistance: 40m maximum * Operating 
Temperature: -40°C ~ 80°C Materials and Finishes: ¢ Contact: Copper alloy: Contact portion (connector 
mating part)/Gold plating over Nickel »* Terminal portion: SnPb plating over nickel ¢ Insulator: Thermal 
plasticity resin (UL94V-0) * Shell: Copper Alloy/Tin plating 

FI-E Series: 

Feature: * Connector optimal for LVDS Specifications: * Contact Resistance: 40mQ max. * Withstanding 
Voltage: AC500 V r.m.s per minute * Operating Temperature: -40°C ~ 80°C «Rated Current: AC,DC 


each 1A per 1 position * Rated Voltage: AC, DC each 200V per 1 position » Insulation Resistance: 100MQ 
minimum 


No. of | Dimension A | Digi-Key Price Each JAE 
Fig. | Positions (mm) Part No. 1 25 100 Part No. 
FPC Plug 
3 30 36.45 670-1216-ND 7.33 499 4.40 FI-X30M-NPB 
670-1217-ND 7.33 499 4.40 FI-X30MR-NPB 
Cable Plug with Locking Levers 
A 30 = 670-1215-ND 256 146 1.25 FI-X30HL 
670-1212-ND 294 168 1.43 FI-X30C2EL 
SMD Receptacle 
5 30 40.05 670-1219-ND 11.63 744 6.98 FI-X30SSL-HF 
Crimp Pins 
670-1222-1-NDt 23 10 08 FI-XC3-1-15000 


Gold 30 ~ 36 AWG 


670-1222-2-ND$ 692.10/15,000 FI-XC3-1-15000 


Cable Plug with Locking Lever 


6 30 - 670-1192-ND 6.28 4.27 3.77 FI-E30HL 
SMD Receptacle 
7 30 38.2 670-1193-ND 8.33 5.67 5.00 FI-E30S 
Tools 
Hand Tool for Fl-X and FI-E Series | 670-1187-ND 991.37 — _ CT150-4C-FIX 


t+ Cut Tape + Tape and Reel 


AAO3 Series 


0.4mm Connectors 


Features: 

¢ Drop impact and vibration-resistant connectors * Stacking height 1.0 mm, low profile connector 
Specifications: 

¢ Rated Current: AC, DC 0.4 Amps per position » Rated Voltage: AC, DC 50V »* Dielectric Withstanding 
Voltage: 250 VACr.m.s per minute »* Insulation Resistance: 100MQ minimum »* Contact Resistance: 70mQ 
maximum * Operating Temperature Range: -45°C ~ 85°C 

Materials and Finishes: 

* Contact: Copper Alloy/Gold plating * Insulator: Heat resistant plastic/(UL94V-0, Black) * Hold-down: Plug: 
Cooper Alloy/Gold plating (0.1um min.) Receptacle: Copper Alloy/Tin type plating 


Fig. 1 — Plug Fig. 2 — Receptacle 


Cut Tape Tape & Reel 
No. of | Dimension A| Digi-Key Price Each Pricingt | JAE 
Fig.| Positions (mm) Part No. 0 25 100 6,000 Part No. 
20 5.3 670-1169-1-ND 99 60 53 429.00/M | AAQ3-P020VA2-R6000 
22 LW d 670-1170-1-ND 3.15 1.89 1.68 | 1365.00/M | AA03-P022VA2-R6000 
24 61 670-1171-1-ND 3.60 2.16 1.92 | 1560.00/M | AAQ3-P024VA2-R6000 
1 30 7.3 670-1172-1-ND 236 1.42 1.27 | 1024.16/M | AAO3-PO30VA2-R6000 
40 9.3 670-1173-1-ND 2.97 1.79 1.59 | 1287.00/M | AA03-P040VA2-R6000 
50 11.3 670-1174-1-ND 468 2.73 2.50 | 2028.00/M | AAQ3-PO50VA2-R6000 
80 17.3 670-1175-1-ND 5.16 3.01 2.76 | 2236.00/M | AA03-PO80VA2-R6000 
20 6.3 670-1176-1-ND 99 60 53 429.00/M | AAQ3-S020VA1-R6000 
22 67 670-1177-1-ND 3.60 2.16 1.92 | 1560.00/M | AA03-S022VA1-R6000 
24 7A 670-1178-1-ND 3.09 1.86 1.65 | 1339.00/M | AA03-S024VA1-R6000 
2 30 8.3 670-1179-1-ND 2.36 1.38 1.27 | 1024.16/M | AAO3-S030VA1-R6000 
40 10.3 670-1180-1-ND 2.97 1.74 1.59 | 1287.00/M | AAO3-S040VA1-R6000 
50 12.3 670-1181-1-ND 4.68 2.73 2.50 | 2028.00/M | AAQ3-SO50VA1-R6000 
80 18.3 670-1182-1-ND 5.16 2.93 2.76 | 2236.00/M | AA03-SO80VA1-R6000 


+ For Tape and Reel Part Number change -1-ND to -2-ND. 


WAG Series 
0.4mm Connectors 


Features: 

* Compatible to JEDEC Standard, MO-260B and SO-004A * Enabling the industry's largest 214 contacts 
preventing connector distortion even though the compact pitch is a high density * Contacts for solder 
reinforcement are provided in each corner of the connector 

Specifications: 

° Operating Temperature Range: -55°C ~ 85°C * Rated Current: AC,DC both 0.3A per pin »* Contact 
Resistance: 70mQ maximum * Dielectric Withstanding Voltage: 500 VACr.m.s per minute ¢ Insulation 
Resistance: 100MQ minimum 

Materials and Finishes: 

* Contact: Copper alloy/Contact area: Gold, Terminal area: Gold flash « Insulator: Heat Resistant plastic 


Fig. 2 — Plug 


No. of Dimension A | Digi-Key Price Each JAE 
Fig. | Positions (mm) Part No. 1 25 100 Part No. Cut Tape Tape and Reel 
eX Series No. of | Digi-Key Price Each Pricingt | JAE 
Coaxial Plug Fig. | Positions | Part No. i 25 100 500 Part No. 
1 30 38.05 670-1213-ND 7.33 499 4.40 FI-X30C-NPB 1 214 670-1161-1-ND 17.18 12.22 11.08 5078.18 WAG 214VA1TR500 
Cable Plug 2 670-1162-1-ND 12.38 8.80 7.98 3657.50 WA6M214VA1TR500 
2 30 33.3 670-1214-ND 3.29 1.88 1.60 FI-X30H t+ For Tape and Reel Part Number change -1-ND to -2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ene WB3 Ss . No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each JAE 
5, AE eries Fig. | Positions| A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
— 0.5mm Connectors 1.95 670-1247-ND 3.29 1.88 1.60 | KX14-30K2DE 
30 20 4.95 670-1248-ND 3.36 1.92 1.64 | KX14-30K5DE 
Feature: 7.95 670-1249-ND 3.18 1.91 1.70 | KX14-30K8DE 
Conforming to PCI Express Card Electrical Mechanical Specification 
Specifications: 1.95 670-1251-ND 3.51 2.11 1.88 | KX14-40K2D-RE 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C + Rated Current: 0.5 A (per pin) * Contact Resistance: 50 mQ max. 40 94 4.95 670-1253-ND 3.60 2.10 1.92 | KX14-40K5D-RE 
(initial), 60mQ maximum (after various tests) * Dielectric Withstanding Voltage: 500 VACr.m.s per minute 7.95 670-1254-ND 3.96 2.31 2.12 KX14-40K8DE 
* Insulation Resistance: 100MO minimum 10.95 | 670-1250-ND 4.29 2.51 2.29 | _KX14-40K11DE 
Materials and Finishes: 
* Contact: Copper Alloy/Contact: 0.76um min. Gold plating over Nickel, Terminal: Gold flash plating over 1.95 670-1257-ND 4.26 2.49 2.28 KX14-50K2D-RE 
Nickel ¢ Insulator: Thermoplastic resin UL94V-0 black * Shell: Receptacle/Copper Alloy: Tin Plating, Plug/ 50 28 4.95 670-1259-ND 6.93 471 4.16 | KX14-50K5D-RE 
Stainless steel: Tin plating 7.95 670-1261-ND 4.74 277 2.53 | KX14-50K8DE 
Pion i Fig. DPI 10.95 670-1256-ND 4.56 2.66 2.44 | KX14-50K11DE 
ig. 1 — ti ig. 2— 
a rei 'g ai 195 | 670-1269-ND 5.43 3.47290 | KX14-60K2FR 
60 30 4.95 670-1270-ND 5.52 3.22 2.95 | KX14-60K5DE 
10.95 670-1267-ND 5.28 3.08 2.82 | KX14-60K11DE 
13.95 670-1268-ND 5.85 3.42 3.12 | KX14-60K14DE 
1.95 670-1273-ND 6.21 3.52 3.32 | KX14-70K2DE 
1 70 36 4.95 670-1274-ND 5.70 3.33 3.04 | KX14-70K5DE 
7.95 670-1275-ND 5.70 3.33 3.04 | KX14-70K8DE 
13.95 670-1272-ND 5.97 3.49 3.19 | KX14-70K14DE 
1.95 670-1278-ND 6.99 3.97 3.73 | KX14-80K2DE 
80 40 1.95 670-1283-ND 6.90 3.91 3.68 | KX14-80N2DE 
Fil F 4.95 670-1280-ND 7.08 4.02 3.78 | KX14-80K5DE 
No. of Digi-Key Price Each JAE 
Fig. Ppsttune Part No. 1 25 100 PartNo! 7.95 670-1281-ND 7.08 4.02 3.78 | KX14-80K8DE 
1 sib 670-1164-ND 7.00 476 4.20 WB3F200VD1T 1.95 670-1228-ND 6.45 4.39 3.87 | KX14-100K2DE 
2 670-1166-ND 10.00 6.40 6.00 WB3M200VD1T 100 48 4.95 670-1229-ND 6.53 4.44 3.92 | KX14-100K5DE 
4.95 670-1232-ND 6.53 4.44 3.92 | KX14-100N5DE 
10.95 670-1226-ND 6.80 4.63 4.08 | KX14-100K11DE 
W i 1.95 670-1233-ND 7.65 5.21 4.59 | KX14-120K2DE 
M2 Series 12 28 4.95 670-1235-ND 7.68 5.22 4.61 KX14-120K5DE 
0.5mm Connectors tii ea | 195 | 670-1237-ND = 883.-=—«G.01—«8.80 | ‘KX14-140K2DE 
Featuras: 4.95 | 670-1238-ND 8.85 6.02 5.31 | KX14-140K5DE 
* Compatible to SATA and USB 2.0 transmission »* With shell compatible to EMI. The shells (ground portion) 160 n 4.95 670-1239-ND 10.15 6.50 6.09 KX14-160K5DE 
will connect first when mating. 4.95 670-1240-ND 10.15 6.50 6.09 | _KX14-160N5DE 
Specifications: . 
* Contact Resistance: 50mQ maximum ¢ Dielectric Withstanding Voltage: AC250 per minute * Operating RX1S Series 
Temperature: -40°C ~ 85°C * Rated Current: 0.5A/per pin 1.95 670-1302-ND 2.73 1.56 1.33 KX15-20K2DE 
Materials and Finishes: 20 16 | 2.95 670-1303-ND 2.49 142 1.21 | KX15-20K3DE 
Receptacle/Plug: * Contact: Copper Alloy * Insulator: Glass filled LCP « Stainless Steel Shell 3.95 670-1305-ND 2.84 1.62 1.38 | KX15-20K4DE 
- - _ ‘a 1.95 670-1308-ND 3.29 1.88 1.60 | KX15-30K2DE 
Fig. 1 — Receptacle Fig. 2 —Plug 3.95 670-1310-ND 3.18 1.91 1.70 | KX15-30K4DE 
1.95 670-1313-ND 3.51 2.11 1.88 | KX15-40K2D-RE 
40 24 2.95 670-1315-ND 3.96 2.31 2.12 | KX15-40K3DE 
7.95 670-1318-ND 7.20 4.08 3.84 | KX15-40K8DE 
1.95 670-1323-ND 4.65 2.72 2.48 | KX15-50K2DE 
50 28 2.95 670-1325-ND 4.74 2.77 2.53 | KX15-50K3DE 
3.95 670-1326-ND 7.44 4.22 3.97 | KX15-50K4DE 
7.95 670-1328-ND 8.10 5.51 4.86 | KX15-50K8DE 
1.95 670-1332-ND 5.43 3.417 2.90 | KX15-60K2DE 
60 32 2.95 670-1333-ND 5.52 3.22 2.95 | KX15-60K3DE 
Cut Tape Tape & Reel 3.95 670-1334-ND 5.52 3.22 2.95 | KX15-60K4DE 
LEbai | WeGy ine Ericing ia Rae 195 | 670-1336-ND 6.21 3.52 3.32 | KX15-70K2DE 
Eluh ibesitions 2 |ABBanNu: u 2 tg SOC Barina: 295 | 670-1337-ND 630 © 357.~—«3.36 |_KX15-70K3DE 
1 54 670-1167-1-ND 5.41 3.07 2.89 756.76 — | WM2FO54WPAR300 2 70 36 | 395 670-1338-ND 6.30 3.57 3.36 | KX15-7OK4DE 
2 670-1168-ND@ 6.85 4.66 4 —__| WM2Mos4JPA 3.95 670-1342-ND 6.30 3.57 3.36 | KX15-70N4DE 
+ For Tape and Reel Part Number change -1-ND to -2-ND. @ Bulk 1.95 670-1344-ND 6.99 3.97 3.73 KX15-80K2DE 
80 40 1.95 670-1352-ND 6.99 3.97 3.73 | KX15-80N2DE 
. 2.95 670-1346-ND 7.08 4.02 3.78 | KX15-80K3DE 
KX14 and KX15 Series 3.95 | 670-1348-ND 7.08 4.02 «3.78 | _KX15-B0K4DE 
8mm nn tor: 1.95 670-1284-ND 7.10 4.83 4.26 | KX15-100K2DE 
0 8 Co oe 400 48 2.95 670-1285-ND 7.18 4.88 4.31 KX15-100K3DE 
Specifications: 3.95 670-1286-ND 7.18 4.88 4.31 KX15-100K4DE 
* Contact Spacing: 0.8mm » Current Rating: 0.5 Amps ° Dielectric Withstanding Voltage: 500 VAC r.m.s 3.95 670-1287-ND 718 4.88 431 KX15-100N4DE 
per minute «Insulation Resistance: 100MQ minimum « Contact Resistance: 70mQ maximum ° Operating - - - - 
Temperature: -40° ~ 85°C 1.95 670-1290-ND 7.25 4.93 4.35 | KX15-120K2DE 
Materials and Finishes: 120 56 2.95 670-1291-ND 7.30 4.97 4.38 | KX15-120K3DE 
* Insulator: KX14: Glass-filled LCP/Black, KX15 Straight: Glass-filled PPS/Black, KX15 Right Angle: Glass- 3.95 670-1293-ND 7:30 4.97 4.38 | _KX15-120K4DE 
filled LCP/Black * Contact: Copper Alloy, Connecting Area: 0.1m min. Gold Plating over Nickel, Terminal 1.95 670-1294-ND 8.33 5.67 5.00 | KX15-140K2DE 
Area: Gold flash over Nickel or Tin-lead over Nickel * Hold Down: Copper Alloy/Tin-lead over Nickel * Hook 440 64 2.95 670-1295-ND 8.35 5.68 5.01 KX15-140K3DE 
Pin: Copper Alloy/Tin Plating * Hexagon Nut: Brass/Nickel Plating 3.95 670-1296-ND 760 547 456 KX15-140K4DE 
160 72 2.95 670-1299-ND 9.48 6.45 5.69 | KX15-160K3DE 
20 16 — 670-1306-ND 5.70 3.33 3.04 | KX15-20KLDLE 
30 20 = 670-1311-ND 3.24 1.95 1.73 | KX15-30KLDLE 
40 24 = 670-1319-ND 4.11 2.40 2.20 | KX15-40KLDLE 
50 28 — 670-1329-ND 4.92 2.87 2.63 | KX15-50KLDLE 
365 | — 670-1330-NDO 4.92 2.87 2.63 | KX15-50KLNL 
60 32 = 670-1335-ND 5.79 3.38 3.09 | KX15-60KLDLE 
Receptacle Plug — Right Angle 55 36 = 670-1339-ND 6.60 3.74 3.52 | KX15-70KLDLE 
3 44.5 = 670-1340-NDO 6.60 3.74 3.52 | KX15-70KLNL 
, No. of | Dimensions(mm) | Digi-Key Price Each JAE 40 = 670-1350-ND 9.30 5.27 4.96 | KX15-80KLDLE 
Eigse easton | aaa E Barto i gy _A)_ || ett, 80 45 | — 670-1351-NDO 7.47 424 3.99 | _KX15-80KLNL 
KX14 Series 48.5 _ 670-1354-NDO 7.44 4.22 3.97 | KX15-80NLNL 
1.95 670-1243-ND 2.73 1.56 1.33 | KX14-20K2DE 140 725 = 670-1298-NDO 10.45 6.69 6.27 | KX15-140KLNL 
4.95 670-1244-ND 2.84 1.62 1.38 | KX14-20K5DE 
1 20 16 795 670-1245-ND 284 1.62 438 | KX14-20K8DE 160 80.5 = 670-1301-NDO 11.85 7.59 71 KX15-160NLNL 
10.95 | 670-1241-ND 2.87 1.64 1.40 | KX14-20K11DE o without holdaawn 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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mnnemenemeees . No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each JAE 
[AE PM1 Series Positions | A B_ | C | PartNo. 1 25 100 | Part No. 
670-1413-ND 2.77 1.58 1.35 | TX24-80R-6ST-E1E 
ees 0.8mm Connectors 2.8 | 670-1414-NDO 3.08 1.76 ~—-1.50 | TX24-80R-6ST-H1E 
Specifications: * Contact Resistance: 70mQ maximum » Dielectric Withstanding Voltage: AC 250Vr.m.s per minute Sea a i we eR OTE 
SA CARA, 40°C ~ 85°C * Rated Current: 0.5A per contact «Insulation Resistance: 100MQ minimum 80 49.53 63.4 68 670-1408-NDO 3.08 176 150 | TX04-80R-10ST-HIE 
: ge ee 670-1409-ND 2.98 1.70 1.45 | TX24-80R-10ST-NIE 
Materials and Finishes: * Base Insulator: LCP filled with heat-resistant plastic glass, UL94V-0, Black; » Contact: Copper ~ : - 
Alloy/Contact area: Gold plating; Terminal area: Tin plating over Nickel * Reinforcement: Copper Alloy, Tin type plating Garin 3.08 _ ES eae ea 
‘ . 2 : v Dire inne 8.8 670-1411-NDO 3.08 1.76 1.50 | TX24-80R-12ST-H1E 
: 670-1412-ND 2.98 1.70 1.45 | TX24-80R-12ST-NIE 
670-1362-ND 3.00 1.80 1.60 | TX24-100R-6ST-E1E 
28 670-1363-NDO 3.00 1.80 1.60 | TX24-100R-6ST-H1E 
670-1364-ND 3.40 1.94 1.65 | TX24-100R-6ST-N1E 
670-1356-ND 3.00 1.80 1.60 | TX24-100R-10ST-E1E 
100 62.23 76.1 6.8 670-1357-NDO 3.00 1.80 1.60 | TX24-100R-10ST-H1E 
670-1358-ND 3.40 1.94 1.65 | TX24-100R-10ST-N1E 
670-1359-ND 3.00 1.80 1.60 | TX24-100R-12ST-E1E 
8.8 670-1360-NDO 3.00 1.80 1.60 | TX24-100R-12ST-H1E 
670-1361-ND 3.40 1.94 1.65 | TX24-100R-12ST-N1E 
670-1367-ND 3.00 1.80 1.60 | TX24-120R-6ST-E1E 
pou Hasepiicle Ship Recepiacle su 120 | 7493 | 888 | 28 | 670-1368-NDO 3.30 1.98 1.76 | TX24-120R-6ST-HIE 
Fig. 2 — Receptacle, Right Angle - Thru Hole 
670-1377-NDO 2.87 1.64 1.40 | TX24-30R-LT1-H1E 
Fig. No. of Digi-Key Price Each JAE 30 17.78 | 31.7 — | 670-1378-NDO 1.64 93 72 | TX24-30R-LT-H1E 
No. | Positions | Part No. 1 25 400 Part No. 670-1379-ND 1.56 88 69 | _TX24-30R-LT-NIE 
670-1386-NDO 1.86 1.06 91 | TX24-40R-LT-H1E 
1 50 670-1090-ND 3.66 2.14 1.96 PIM1FOSON1AE 40 24.13 38.0 _ 670-1387-ND 175 1.00 88. | TX24-40R-LT-NIE 
DLORIDSIENB 5.73 3.35 5.06__| PMIFOS0NSA so | 3048 | 444 | — | 670-1304-NDO 2.28 1.30 1.11 | 1X24-50R-LT-HIE 
9 50 670-1092-ND 6.45 4.39 3.87 PM1FOSOV1AE , : 670-1395-ND 2.47 1.24 1.06 | TX24-50R-LT-N1E 
670-1093-ND 6.15 3.49 3.28 PM1FOSOVDA 60 36.83 50.7 = 670-1405-NDO 2.42 1.38 1.18 | TX24-60R-LT-H1E 
670-1094-ND 3.87 2.26 2.07 PIM1M050H1AE : : 670-1406-ND 2.38 1.36 1.16 | TX24-60R-LT-NIE 
3 50 670-1095-1-NDt 6.46 4.40 3.88 PM1MO50HDAR1000 80 49.53 | 634 670-1416-NDO 3.08 1.76 1.50 | TX24-80R-LT-HIE 
670-1095-2-ND+ 3436.72/1,000 PM1MO50HDAR1000 —_| 670-1417-ND 2.98 1.70 1.45 | TX24-80R-LT-NIE 
670-1365-NDO 3.00 1.80 1.60 | TX24-100R-LT-H1E 
tCut Tape # Tape and Reel WOO || Bees | abel 670-1366-ND 340 1.94 1.65 | TX24-100R-LT-NIE 
120 74.93 88.8 = 670-1369-NDO 3.87 2.26 2.07 |_TX24-120R-LT-H1E 
7 140 90.17 | 104.04 | — 670-1370-NDO 6.33 3.59 3.38 | TX24-140R -LT-H1E 
TX24 and TX25 Series 
aan Fig. 3 — Plug, Straight -Thru Hole 
1.27mm Connectors Pim: inmm 92 | 670-1434-NDO 1.64 93 72 | 1X25-30P-6ST-H1E 
Specifications: * Rated Current: 1A * Dielectric Withstanding Voltage: 500VACr.m.s per minute « Insulation Resistance: : 670-1435-ND 1.56 88 69 |_TX25-30P-6ST-NIE 
100MOQ minimum * Contact Resistance: 40m maximum » Operating Temperature: -40°C ~ 80°C * Applicable PCB 30 17.78 31.7 | 11.2 | 670-1436-NDO 1.64 93 72 | TX25-30P-8ST-H1E 
Thickness: 1.6 mm Materials and Finishes: + Insulator: Glass-filled PBT (UL94V-0, Black) * Hook Pin: Copper Alloy/Tin 670-1437-ND 1.56 88 69 | TX25-30P-8ST-N1E 
Plating * Contact: Copper Alloy; Connection area: Gold plating, 0.1 ym minimum over Nickel * Terminal area: Tin plating 15.2 670-1432-NDO 1.64 93 .72 | TX25-30P-12ST-H1E 
i 670-1433-ND 1.56 88 69 | TX25-30P-12ST-N1E 
670-1442-ND 1.86 1.06 91 | TX25-40P-6ST-E1E 
9.2 670-1443-NDO 1.86 1.06 91 | TX25-40P-6ST-H1E 
670-1444-ND 1.75 1.00 88 | TX25-40P-6ST-NIE 
670-1445-ND 1.86 1.06 91 | TX25-40P-8ST-E1E 
“a aus 38.0 11.2 | 670-1446-NDO 1.86 1.06 91 | TX25-40P-8ST-H1E 
670-1447-ND 1.75 1.00 88 | TX25-40P-8ST-N1E 
152 670-1440-NDO 1.86 1.06 91 | TX25-40P-12ST-H1E 
‘ 670-1441-ND 1.75 1.00 88 | TX25-40P-12ST-NIE 
670-1451-ND 2.28 1.30 1.11 | TX25-50P-6ST-E1E 
9.2 670-1452-NDO 2.28 1.30 1.11 | TX25-50P-6ST-H1E 
670-1453-ND 217 1.24 1.06 | TX25-50P-6ST-N1E 
50 30.48 44.4 112 670-1454-NDO 2.28 1.30 1.41 | TX25-50P-8ST-H1E 
‘ 670-1670-ND 217 1.24 1.06 | TX25-50P-8ST-N1E 
152 670-1449-NDO 2.28 1.30 1.11 | TX25-50P-12ST-H1E 
‘ 670-1450-ND 217 1.24 1.06 | TX25-50P-12ST-N1E 
670-1459-ND 2.42 1.38 1.18 | TX25-60P-6ST-E1E 
9.2 670-1460-NDO 2.42 1.38 1.18 | TX25-60P-6ST-H1E 
670-1461-ND 2.38 1.36 1.16 | TX25-60P-6ST-NIE 
670-1462-ND 2.42 1.38 1.18 | TX25-60P-8ST-E1E 
0 Bs au 11.2 | 670-1463-NDO 2.42 1.38 1.18 | TX25-60P-8ST-H1E 
670-1464-ND 2.38 1.36 1.16 | TX25-60P-8ST-N1E 
152 670-1457-NDO 2.42 1.38 1.18 | TX25-60P-12ST-H1E 
; 670-1458-ND 2.38 1.36 1.16 | TX25-60P-12ST-N1E 
670-1470-ND 3.08 1.76 1.50 | TX25-80P-6ST-E1E 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each JAE 9.2 670-1471-ND 2.98 4.70 1.45 | TX25-80P-6ST-N1E 
Rosiions is mate z Calera Nc; u zy) 100}8 |Eart No: 419 | 670-1472-ND 3.08 1.76 1.50 | 1X25-80P-8ST-E1E 
80 49.53 63.4 ; 670-1473-ND 2.98 1.70 1.45 | TX25-80P-8ST-N1E 
Fig. 1 — Receptacle, Straight - Thru Hole 670-1467-ND 3.08 1.76 1.50 | TX25-80P-12ST-ETE 
S704 37E:NDO +64 8 79 TX04-30RGSTAHE 15.2 | 670-1468-NDO 3.08 1.76 1.50 | TX25-80P-12ST-H1E 
ee eHaAD ee fad 169) | DOASCERERTAATE 670-1469-ND 2.98 1.70 1.45 | TX25-80P-12ST-N1E 
670-41371-NDO te 93-79 TXOABOR-TOST-HIE 670-1420-ND 3.00 1.80 1.60 | TX25-100P-6ST-E1E 
30 1778 | 31.7 | 68 | 679.4379-Np 156 38 ~—69._-| TX24-30R-10ST-NIE 9.2 | 670-1421-NDO 3.00 1.80 1.60 | TX25-100P-6ST-HIE 
670-1373-NDO 1.64 93 72. | 1X24-30R-12ST-H1E 670-1422-ND 3.40 1.94 1.65 | TX25-100P-6ST-N1E 
88 670-1374-ND 1.56 88 69 | TX24-30R-12ST-N1E 400 62.23 764 670-1423-ND 3.00 1.80 1.60 | TX25-100P-8ST-E1E 
670-1384-NDO 1.86 1.06 91 | TX24-40R-6ST-H1E 11.2 | 670-1424-NDO 3.00 1.80 1.60 | TX25-100P-8ST-H1E 
28 670-1385-ND 1.75 1.00 88 | TX24-40R-6ST-N1E 670-1425-ND 3.40 1.94 1.65 | TX25-100P-8ST-N1E 
40 24.13 38.0 | 68 670-1380-NDO 1.86 1.06 91 | TX24-40R-10ST-H1E 152 670-1418-NDO 3.00 1.80 1.60 | TX25-100P-12ST-H1E 
. : : 670-1381-ND 1.75 1.00 88 | TX24-40R-10ST-N1E ‘ 670-1419-ND 3.40 1.94 1.65 | TX25-100P-12ST-N1E 
88 670-1382-NDO 1.86 1.06 91 | TX24-40R-12ST-H1E 420 74.93 88.8 92 670-1428-NDO 3.87 2.26 2.07 | TX25-120P-6ST-H1E 
a 670-1383-ND 1.75 1.00 88 | TX24-40R-12ST-N1E 2 7 - 670-1429-ND 3.69 2.16 1.97 | TX25-120P-6ST-N1E 
28 | 670-1392-NDO 228 1.30 1.11 | TX24-SOR-6ST-HIE Fig. 4 — Plug, Right Angle -Thru Hole 
sro138BNDD 228 —tad 111 | Doesomtosr nie] | | a0 | av7e | ax? | — | OOTRBNDD Io 8872) HOSSOPLTATE 
50 30.48 444 | 68 670-1389-ND 217 1.94 1.06 TX24-50R-10ST-NIE : a: 670-1439-ND 1.56 88 69 | _TX25-30PLT-N1E 
a eam ie [eeetee| | a ee ee 
: 670-1391-ND 217 1.24 1.06 | TX24-50R-12ST-N1E 4 
670-1401-ND 245 1.40 1.19 | TX24-60R-6ST-ETE co | 3683 | 507 | —_ | 870-1465-NDO 245 1.40 1.19 | TX25-60P-LT-H1E 
og | 970-1403-ND 2.38 1.36 1.16 | TX24-60R-6ST-N1E 670-1466-ND 2.38 1.36 1.16 | TX25-60P-LT-N1E 
“© | 670-1404-ND 6.33 3.59 3.38 | TX24-60R-6VF-D1E 80 4953 | 634 | — | 870-1474-NDO 3.08 1.76 1.50 | TX25-80P-LT-H1E 
670-1402-NDO 2.45 1.40 1.19 | TX24-60R-6ST-H1E 670-1475-ND 2.98 1.70 1.45 | TX25-80P-LT-NIE 
60 36.83 50.7 68 670-1396-NDO 2.45 1.40 1.19 | TX24-60R-10ST-H1E 400 62.23 764 = 670-1426-NDO 3.00 1.80 1.60 | TX25-100P-LT-H1E 
i 670-1397-ND 2.38 1.36 1.16 | TX24-60R-10ST-N1E : 670-1427-ND 3.40 1.94 1.65 | TX25-100P-LT-N1E 
670-1398-ND 2.45 1.40 1.19 | TX24-60R-12ST-E1E 120 74.93 88.8 = 670-1430-NDO 3.51 2.11 1.88 | TX25-120P-LT-H1E 
8.8 670-1399-NDO 2.45 1.40 1.19 | TX24-60R-12ST-H1E 140 90.17 | 104.04) — 670-1431-ND 6.33 3.59 3.38 | TX25-140P-LT-N1E 
670-1400-ND 238 1.36 1.16 | TX24-60R-12ST-NIE 0 With Hook Plug 
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Samjec 
.0197” (0.5mm) High Speed 


WwW EG 


Sockets and Headers 
QSH and OTH Series 


Specifications: (QSH Series) + Insulator Material: Liquid Crystal Polymer 
© Contact Material: Phosphor Bronze » Plating: Gold over 50y” (1.27um) 
Nickel * Current Rating: 1.0A @ 30°C Temperature Rise (contact); 7.8A @ 
30°C Temperature Rise (ground plane) * Operating Temperature: -55°C ~ 
125°C * Voltage Rating: 125VAC mated with QTH and 5mm Stack Height 
«Mates with: QTH Specifications: (QTH Series) * Insulator Material: 
Liquid Crystal Polymer »* Terminal Material: Phosphor Bronze » Plating: 
Gold over 50y” (1.27um) Nickel * Current Rating: 1.0A @ 30°C Temperature 
Rise (contact); 7.8A @ 30°C Temperature Rise (ground plane) * Operating 
Temperature: -55°C ~ 125°C * Voltage Rating: 125VAC mated with QSH and 
5mm Stack Height * Mates with: QSH 


No. of| Dim. (mm) Digi-Key Price Each 
Pos. A B Part No. 1 10 100 
Sockets 
60 | 41.27 SAM8180-ND 8.28 6.21 5.18 
120 | 81.27 SAM8181-ND 9.46 7.10 5.91 
180 | 121.27} — SAM8182-ND 12.17 9.36 7.85 
240 | 161.27 SAM8183-ND 14.43 11.35 9.52 
300 | 201.27 SAM8184-ND 18.04 13.94 11.69 
Headers 

4.27 SAM8185-ND 8.42 6.32 5.27 

eo | 40.00 | 7-26 SAM8186-ND 8.69 6.52 5.43 
- 10.27 | SAM8187-ND 13.05 10.04 8.41 

15.25 | SAM8188-ND 13.48 10.37 8.99 

4.27 SAM8189-ND 9.65 7.24 6.03 

420 | 80.00 | 7.26 SAM8190-ND 9.94 7.25 6.21 
: 10.27 | SAM8191-ND 14.59 11.47 9.62 

15.25 | SAM8192-ND 15.07 11.86 9.94 

427 SAM8193-ND 12.42 9.55 8.01 

7.26 SAM8194-ND 12.78 9.83 8.24 


180 | 120.00 | 19.97 | SAMB195-ND 1913 15.49 -12.99 


15.26 SAM8196-ND 19.76 15.53 13.41 
4.27 SAM8197-ND 14.72 17.58 9.71 
7.26 SAM8198-ND 15.16 11.92 10.00 
10.27 SAM8199-ND 22.08 18.00 15.46 
15.26 SAM8200-ND 22.82 18.60 15.98 
4.27 SAM8201-ND 17.56 14.22 11.92 
7.26 SAM8202-ND 18.08 14.64 12.27 
10.27 SAM8203-ND 27.60 22.50 19.32 
15.26 SAM8204-ND 28.52 23.25 19.97 


.025” (.635mm) Shielded 


Sockets and Headers 
QFSS and OMSS Series 


Specifications: (QFSS Series) * Insulator Material: Liquid Crystal Polymer 
¢ Contact, Ground Plane and Shield Material: Phosphor Bronze « Plating: 
Gold over 50y” (1.27um) Nickel (Tin on ground plane tails) » Current Rating: 
3.4A @ 30°C Temperature Rise (contact) 7.8A @ 30°C Temperature Rise 
(ground plane) »* Voltage Rating: 300VAC mated with QMSS_ » Operating 
Temperature: -55°C ~ 125°C » Mates with: QMSS 

Specifications: (QMSS Series) « Insulator Material: Liquid Crystal Polymer 
¢ Terminal, Ground Plane and Shield Material: Phosphor Bronze » Plating: 
Gold over 50y” (1.27m) Nickel (Tin on ground plane tails) » Current Rating: 
3.4A @ 30°C Temperature Rise (contact); 7.8A @ 30°C Temperature Rise 
(ground plane) * Voltage Rating: 300VAC mated with QFSS « Operating 
Temperature: -55°C ~ 125°C » Mates with: QFSS 


240 | 160.00 


300 | 200.00 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each No. of Dim. (mm) Digi-Key Price Each 

Fig.| Pos. | (mm) | PartNo. 1 10 100 Pos. A B Part No. 1 10 100 
1 | 156 | 65.04 | SAM8170-ND 23.00 18.07 15.61 120 | 61.27 SAM6125-ND 946 7.10 5.91 
208 | 86.38 | SAM8172-ND 2710 22.09 18.97 160 | 81.27) — | SAMB126-ND 11.06 842 7.22 
4-PC Power Pin Ends 200 | 101.27 SAMB8127-ND 1231 9.47 7.94 

52 | 34.21 | SAMB167-ND 1478 1137 9.53 Headers 
2 | 104 | 55.55 | SAMB169-ND 19.72 1597 13.39 4.27 | SAM8128-ND 6.08 445 3.63 
156 | 76.89 | SAM8171-ND 26.28 21.42 18.40 ao | 2000 | 7.26, | SAMB129-ND 6.27 458 3.74 
“| 10.27 | SAM8130-ND 7.30 5.41 4.47 
Standard Ends 15.24 | SAM8131-ND 9.60 7.20 6.00 
52 | 20.83 | SAM8173-ND 7294 995 8.34 4.27 | SAMB8132-ND 8.04 6.03 5.03 
3 | 104 | 4217 | SAMB175-ND 18.06 1396 11.91 so | 40.00 | 28, | SAMB133-ND 8.28 6.21 5.18 
156 | 63.51 | SAM8177-ND 23.00 1875 16.10 (00) 10.27 | SAM8134-ND 10.03 7.32 6.27 
208 | 84.84 | SAM8179-ND 28.46 23.20 19.93 15.24 | SAM8135-ND 12.85 9.88 8.28 
4-PC Power Pin Ends 4.27 | SAM8136-ND 9.65 7.24 6.03 
52 | 3455 | SAM8174-ND 15.18 11.94 10.01 120 | 60.00} 7.26 | SAM8137-ND 994 7:25 6.21 
4 | 104 | 55.89 | SAMB176-ND 20.71 1677 14.06 10.27 | SAMB138-ND W520 B77 782 
156 | 77.23 | SAM8178-ND 27.60 22.50 19.32 15.24 | SAM8139-ND 15.07 _11.86__9.94 
4.27 | SAM8140-ND 11.29 860 7.37 
vo | om] 28 | AB Le Ae 1g 

5 E | K q E 

025 (.635mm) Power and RF 15.24 | _SAM8143-ND 17.58 14.23 11.93 
9 S k H 4.27 | SAM8144-ND 12.53 9.64 8.08 
7.26 | SAM8145-ND 1292 9.93 833 
Q ockets and Headers 200 | 100.00) 1997 | same146-ND 15.31 12.05 10.10 
QFS and OMS Series 15.24 | SAM8147-ND 19.97 15.70 13.56 


Specifications: (QFS Series) ¢ Insulator Material: Liquid Crystal Polymer 
«Contact and Ground Plane Material: Phosphor Bronze » Plating: Gold 
over 50u” (1.27m) Nickel (Tin on ground plane tail) » Current Rating: 1.54 
@ 30°C Temperature Rise (contact); 7.2A @ 30°C Temperature Rise (ground 
plane) * Voltage Rating: 300VAC mated with QMS Operating Temperature: 
-55°C ~ 125°C » Mates with: QMS-PC, QMS-RF 

Specifications: (QMS Series) * Insulator Material: Liquid Crystal Polymer 
¢ Terminal and Ground Plane Material: Phosphor Bronze « Plating: Gold 
over 50u” (1.27m) Nickel (Tin on ground plane tail) » Current Rating: 1.5A 
@ 30°C Temperature Rise (contact); 7.2A @ 30°C Temperature Rise (ground 
plane) * Voltage Rating: 300VAC mated with QFS ¢ Operating Temperature: 
-55°C ~ 125°C * Mates with: QFS-PC, QFS-RF 


Dim. (mm) | Digi-Key Price Each 
B |Part No. 10 


4-PC Power Pin Ends 

SAM8148-ND 10.23 

— |SAM8150-ND 13.29 

SAM8152-ND 17.74 

RF Connector Ends 

SAM8149-ND 13.67 

SAM8151-ND 16.42 

SAM8153-ND 20.40 
Headers 

4-PC Power Pin Ends 

5.38 |SAM8154-ND 9.78 

5.38 | SAM8158-ND 13.71 

5.38 | SAM8162-ND 18.41 

6.35 |SAM8156-ND 9.78 

6.35 | SAM8160-ND 13.71 

6.35 | SAM8164-ND 18.41 
RF Connector Ends 

5.38 |SAM8155-ND 17.64 

5.38 | SAM8159-ND 20.92 

5.38 |SAM8163-ND 25.30 


.0315” (0.80mm) High Speed 


Sockets and Headers wm @ 
QSE and QTE Series 


Specifications: ¢ Insulator Material: Liquid Crystal Polymer * Terminal 
Material: Phosphor Bronze * Plating: Gold over 50y” (1.271) Nickel » Current 
Rating: Contacts: 2A @ 80°C, Ground Plane: 9.5A @ 80°C * Operating Temper- 
ature Range: -55°C ~ 125°C * Voltage Rating: (QSE) 225VAC mated with QSE 
and 5mm Stack Height »* Voltage Rating: (QTE) 225VAC mated with QTE and 
5mm Stack Height » QTE Series Mates with QSE * QSE Series Mates with QTE 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
Fig.| Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 Dim. (mm) Digi-Key Price Each 
A B Part No. 1 10 100 
Standard Ends Sockets 
1 52 | 22.36 | SAM8166-ND 12.60 9.59 8.22 21.27 SAM8123-ND 5.98 4.37 3.57 
104 | 43.70 | SAM8168-ND 17.20. 13.30 11.34 41.27 SAM8124-ND 8.20 5.91 4.92 


.0315” (0.80mm) w 
Sockets CLE Series 


Specifications: * Insulator Material: 
Black Liquid Crystal Polymer 
© Contact Material: Beryllium Copper 
* Plating: Gold over 50” (1.27pm) 
Nickel * Current Rating: .75A @ 80°C 
ambient * Operating Temperature: 
-55°C ~ 125°C » Contact Resistance: 
15 mQ max. (initial) * Mates with: 
FTE Series 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 

Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 
2 0.8 SAM1142-01-ND 7.49 6.70 5.52 
4 1.6 SAM1142-02-ND 7.66 6.86 5.65 
6 24 SAM1142-03-ND 7.83 7.01 5.77 
8 3.2 SAM1142-04-ND 8.00 7.16 5.90 
10 40 SAM1142-05-ND 8.17 7.31 6.02 
12 48 SAM1142-06-ND 8.34 747 6.15 
14 5.6 SAM1142-07-ND 8.51 7.62 6.28 
16 6.4 SAM1142-08-ND 8.68 7.77 ~—-6.40 
18 72 SAM1142-09-ND 8.85 7.93 6.53 
20 8.0 SAM1142-10-ND 9.03 8.08 6.65 
22 8.8 SAM1142-11-ND 9.20 8.23 6.78 
24 9.6 SAM1142-12-ND 9.37 8.39 6.91 


t+ More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


.0315” (0.80mm) 
Headers FTE Series 


Specifications: * Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Terminal 
Material: Phosphor Bronze » Plating: Gold over 50y” (1.27m) Nickel 
¢ Current Rating: .75A @ 80°C ambient * Operating Temperature: -55°C 
~ 125°C + Mates with: CLE Series 


Dual Dual Right 
Vertical 
5.08 | 


eI 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
Pos. | (mm) | PartNo.t 1 10 100 
Dual Row, Vertical 
2 0.8 $AM1144-01-ND 7.13 6.39 5.26 
4 1.6 SAM1144-02-ND 7.32 6.55 5.39 
6 24 SAM1144-03-ND 7.50 671 5.53 
8 3.2 SAM1144-04-ND 7.68 6.87 5.66 
10 4.0 SAM1144-05-ND_ 7.86 7.03 5.79 
12 48 SAM1144-06-ND 8.04 7.20 5.93 
14 5.6 SAM1144-07-ND 8.22 7.36 6.06 
16 6.4 SAM1144-08-ND 8.40 752 6.19 
18 7.2 SAM1144-09-ND 8.58 7.68 6.33 
20 8.0 SAM1144-10-ND. 8.76 7.84 6.46 
22 8.8 SAM1144-11-ND 8.94 8.00 6.59 
24 9.6 SAM1144-12-ND 9.12 816 6.72 
Dual Row, Right Angle 
2 0.8 $AM1143-01-ND 9.87 8.84 7.28 
4 1.6 SAM1143-02-ND 10.10 9.04 7.45 
6 2.4 SAM1143-03-ND 10.33 9.24 7.61 
8 3.2 SAM1143-04-ND 10.55 945 7.78 
10 4.0 SAM1143-05-ND_ 10.78 965 7.95 
12 48 SAM1143-06-ND 11.01 986 8.12 
14 5.6 $AM1143-07-ND 11.24 10.06 8.29 
16 6.4 SAM1143-08-ND 11.47 10.26 = 8.45 
18 72 SAM1143-09-ND 1169 1047 862 
20 8.0 SAM1143-10-ND_ 11.92 1067 8.79 
22 8.8 SAM1143-11-ND 1215 1088 8.96 
24 9.6 $AM1143-12-ND 12.38 11.08 9.13 


t+ More product available online. For pricing and availability, visit our website. 
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(t0o73) 117 


Samlec 


.040” (1.00mm) Low Profile 
Sockets CLM Series 


Specifications: * Insulator Material: 
Liquid Crystal Polymer * Contact 
Material: Phosphor Bronze « Plating: 
Pre-plated 10” (0.25um) Gold on 
contact, Tin-Lead on Tail »* Current 
Rating: 1.5A @ 80°C » Operating Tem- 
perature: -55°C ~ 125°C » Contact 
Resistance: 15mQ max. » Mates with: 
FTMH Series 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 

Pos. | (mm) | Part No.t il 10 
2 1.43 SAM1129-01-ND 4.78 4.28 
4 2.43 SAM1129-02-ND 4.97 4.45 
6 3.43 SAM1129-03-ND 5.16 4.62 
8 4.43 SAM1129-04-ND 5.35 4.79 
10 5.43 SAM1129-05-ND 5.54 4.96 
12 6.43 SAM1129-06-ND 5.73 6.13 
14 7.43 SAM1129-07-ND 5.92 5.30 
16 8.43 SAM1129-08-ND 6.11 5.47 
18 9.43 SAM1129-09-ND 6.30 5.64 
20 10.43 | SAM1129-10-ND 6.49 5.81 
22 11.43 | SAM1129-11-ND 6.68 5.98 
24 12.43 | SAM1129-12-ND 6.87 6.15 


t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


.040” (1.00mm) 
Micro Headers FTMH Series A 


Specifications: + Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Terminal 
Material: Phoshpor Bronze »* Current Rating: 1.5A@ 80°C ambient 
¢ Operating Temperature: -55°C ~ 125°C » Mates with: CLM, MLE Series 


Dual Vertical Dual Right 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
Pos. (mm) Part No.t 1 10 100 
Dual Row, Vertical 
2 2 $AM1131-01-ND 5.22 467 3.85 
4 4 $AM1131-02-ND 5.37 4.81 3.96 
6 6 SAM1131-03-ND 5.52 494 4.07 
8 8 SAM1131-04-ND 5.67 5.08 4.18 
10 10 SAM1131-05-ND 5.82 5.21 4.30 
12 12 SAM1131-06-ND 5.98 535 4.41 
14 14 SAM1131-07-ND 613 549 452 
16 16 SAM1131-08-ND 6.28 562 463 
18 18 $AM1131-09-ND 643 576 4.74 
20 20 SAM1131-10-ND. 658 5.90 4.86 
22 22 $AM1131-11-ND 674 603 4.97 
24 24 SAM1131-12-ND 6.89 617 5.08 
Dual Row, Right Angle 
2 2 $AM1130-01-ND 661 592 488 
4 4 SAM1130-02-ND 681 610 5.02 
6 6 $AM1130-03-ND 7.01 628 5.17 
8 8 SAM1130-04-ND 7.21 646 5.32 
10 10 SAM1130-05-ND 741 6.63 5.46 
12 12 $AM1130-06-ND 761 6.81 5.61 
14 14 SAM1130-07-ND 781 699 5.76 
16 16 SAM1130-08-ND 8.01 7.17 5.91 
18 18 SAM1130-09-ND 8.21 7.35 6.05 
20 20 SAM1130-10-ND 841 7.53 6.20 
22 22 $AM1130-11-ND 861 7.71 6.35 
24 24 SAM1130-12-ND 881 7.88 6.49 


t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


.040” (1.00mm) 


Standard Sockets 
MLE Series 


Specifications: * Insulator Material: 
Black Liquid Crystal Polymer 
¢Contact Material: Beryllium 
Copper ° Operating Temperature: 
-55°C ~ 125°C * Plating: Gold over 
10” (0.25,m) Nickel * Mates with: 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
Pos. | (mm) | Part No.t al 10 100 Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 
16 | 82 | SAM1132-08-ND 793 7.10 5.85 16 | 10.59 | SAM1154-08-ND 502 449 3.70 
18 | 92 | SAM1132-09-ND 811 7.26 598 18 | 11.86 | SAM1154-09-ND 519 465 3.83 
20 | 10.2 | SAM1132-10-ND 8.29 743 6.12 20 | 13.43 | SAM1154-10-ND 536 4.80 3.95 
22 | 11.2 | SAM1132-11-ND 847 7.59 6.25 22 | 14.40 | SAM1154-11-ND 553 4.95 4.08 
24 12.2 SAM1132-12-ND 8.65 7.75 6.38 24 15.67 | SAM1154-12-ND 5.70 5.10 4.20 
26 16.94 | SAM1154-13-ND 5.87 6.26 4.33 
10p” (0.25pm) Gold on Contact, Matte Tin on Tail 
4 2.97 SAM1155-02-ND 3.90 3.49 2.87 
Le 6 4.24 SAM1155-03-ND 4.07 3.64 3.00 
.050 (1 .27mm) Quad 8 | 551 | SAM1155-04-ND 4243.80 3.13 
Row Sockets and Headers 10 6.78 | SAM1155-05-ND 4.41 3.95 3.25 
12 8.05 SAM1155-06-ND 4.58 410 3.38 
‘ 14 9.32 SAM1155-07-ND 4.75 4.25 3.50 
SOLC and TOLC Series 16 | 10.59 | SAM1155-08-ND 492 441 3.63 
Specifications: (SOLC Series) * Insulator Material: Black Liquid Crystal Es “ Sara ae ia on 
Polymer + Contact Material: Phosphor Bronze * Plating: Gold over 50u” 20 44.40 SAM1155-11-ND 5.43 487 401 
(1.27um) Nickel * Current Rating: 2.54 @ 80°C ambient » Operating i B : : 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Contact Resistance: 10m0 max. 24 15.67 | SAM1155-12-ND 5.61 5.02 4.13 
* Insertion Depth: .066” (1.68mm) to .142” (3.61mm) with .015” (0.38mm) 26 | 16.94 | SAM1155-13-ND 5.78 5.17 4.26 
wipe Insertion Force: 2.00z (0.56N) average (single contact only) * Normal Gold Flash on Contact, Matte Tin on Tail 
Force: 75 grams (0.74N) average » Withdrawal Force: 1.50z (0.42N) average 4 2.97 | SAM1153-02-ND 3.82 3.42 2.82 
single contact only) * Max Cycles: 100+ * Mates with: TOLC -03- 
Groitcstine trove Series) * Insulator Material: Black Liquid Crystal : ae re a ear 
Polymer * Terminal Material: Phosphor Bronze * Plating: Gold over 50” 10 678 SAM1153-05-ND 428 3.83 315 
(1.27ym) Nickel + Current Rating: 2.54 @ 80°C ambient * Operating : ‘ : 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Mates with: SOLC Series 12 8.05 SAM1153-06-ND 4.43 3.97 3.27 
14 9.32 SAM1153-07-ND 4.58 410 3.38 
16 10.59 | SAM1153-08-ND 4.73 4.24 3.49 
18 11.86 | SAM1153-09-ND 4.88 437 3.60 
20 13.13 | SAM1153-10-ND 5.04 4.51 3.71 
22 14.40 | SAM1153-11-ND 5.19 465 3.83 
24 15.67 | SAM1153-12-ND 5.34 4.78 3.94 
26 16.94 | SAM1153-13-ND 5.49 4.92 4.05 


Digi-Key Price Each 
Part No. 10100 
Sockets 
SAM8490-ND 8.09 
SAM8491-ND 8.46 
SAM8492-ND 9.07 
SAM8493-ND 9.30 
SAM8494-ND. 11.62 
SAM8495-ND 13.70 
SAM8496-ND 14.53 
SAM8497-ND 16.31 
SAM8498-ND 18.34 
SAM8499-ND 20.39 
Headers 

SAM8500-ND 6.45 
SAM8501-ND 7.73 
SAM8502-ND 7.94 
SAM8503-ND 6.96 
SAM8504-ND 8.08 
SAM8505-ND. 8.57 
SAM8506-ND 7.47 
SAM8507-ND 8.66 
SAM8508-ND. 9.20 
SAM8509-ND 7.67 
SAM8510-ND 8.89 
SAM8511-ND 9.43 
SAM8512-ND 9.26 
SAM8513-ND 11.11 
SAM8514-ND 11.58 
SAM8515-ND 11.11 
SAM8516-ND 13.10 
SAM8517-ND 13.90 
SAM8518-ND 11.58 
SAM8519-ND 13.90 
SAM8520-ND. 14.74 
SAM8521-ND 13.23 
SAM8522-ND 15.60 
SAM8523-ND. 16.54 
SAM8524-ND 14.88 
SAM8525-ND 17.55 
SAM8526-ND 18.61 
SAM8527-ND 16.24 
SAM8528-ND 19.49 
SAM8529-ND 20.67 


.050” (1.27mm) 


Low Profile Sockets 
CLP Series 


Specifications: + Insulator Material: 
Black Liquid Crystal Polymer * Contact 
Material: Phosphor Bronze « Current 
Rating: 1.75A @ 80°C ambient » Oper- 
ating Temperature: -55°C ~ 125°C 
* Contact Resistance: 10mQ max. 
* Mates with: FTSH, FTS Series 


FTMH Series 

No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 

Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 
2 1,2 SAM1132-01-ND 6.67 5.97 10p” (0.25pm) Gold Plating 
4 2.2 SAM1132-02-ND 6.85 6.13 2.97 SAM1154-02-ND 3.99 3.57 
6 3.2 SAM1132-03-ND 7.03 6.29 4.24 SAM1154-03-ND 4.16 3.73 
8 4.2 SAM1132-04-ND 7.21 6.46 5.51 SAM1154-04-ND 4.33 3.88 
10 5.2 SAM1132-05-ND 7.39 6.62 6.78 SAM1154-05-ND 4.50 4.03 
12 6.2 SAM1132-06-ND 7.57 6.78 8.05 SAM1154-06-ND 4.67 4.19 
14 7.2 SAM1132-07-ND 7.75 6.94 9.32 SAM1154-07-ND 4.85 4.34 


t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


.050” x .050” 
(1.27mm x 1.27mm) 
Micro Strips FTs Series 


Specifications: + Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Terminal 
Material: Phoshpor Bronze ¢ Current Rating: 1.75A@ 80°C ambient 
© Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Plating: 10” (.25ym) Gold on 
post, Tin on Tail * Mates with: FFSD, CLP, FLE Series 


RoHS 


Thru-Hole Surface Mount 


No. of | Dim.(mm) | Digi-Key Price Each 

Pos. | A B Part No.t it 10 100 

Mates with CLP Series 
4 2.54 | 1.65 | SAM1158-02-ND 3.08 276 2.27 
6 | 3.81 | 1.65 | SAM1158-03-ND 3.20 287 2.36 
8 5.08 | 1.65 | SAM1158-04-ND 3.33 2.98 2.45 
10 | 6.35 | 1.65 | SAM1158-05-ND 3.45 3.09 2.55 
12 | 7.62 | 1.65 | SAM1158-06-ND 3.57 3.20 2.64 
14 | 889 | 1.65 | SAM1158-07-ND 3.70 331 2.73 
16 | 10.16 | 1.65 | SAM1158-08-ND 3.82 342 2.82 
18 | 11.43 | 1.65 | SAM1158-09-ND 394 353 291 
20 | 12.70 | 1.65 | SAM1158-10-ND 407 364 3.00 
22 |13.97 | 1.65 | SAM1158-11-ND 419 3.75 3.09 
24 | 15.24 | 1.65 | SAM1158-12-ND 4.31 3.86 3.18 
26 [16.51 | 1.65 | SAM1158-13-ND 444 397 3.27 

Mates with FFSD Series 
4 | 254 | 3.05 | SAM1156-02-ND 3.08 276 2.27 
6 | 3.81 | 3.05 | SAM1156-03-ND 3.20 287 2.36 
8 5.08 | 3.05 | SAM1156-04-ND 3.33 2.98 2.45 
10 | 6.35 | 3.05 | SAM1156-05-ND 3.45 3.09 2.55 
12 | 7.62 | 3.05 | SAM1156-06-ND 357 3.20 2.64 
14 | 8.89 | 3.05 | SAM1156-07-ND 370 331 273 
16 | 10.16 | 3.05 | SAM1156-08-ND 3.82 342 2.82 
18 | 11.43 | 3.05 | SAM1156-09-ND 3.94 353 291 
20 | 12.70 | 3.05 | SAM1156-10-ND 407 364 3.00 
22 | 13.97 | 3.05 | SAM1156-11-ND 419 3.75 3.09 
24 | 15.24 | 3.05 | SAM1156-12-ND 4.31 3.86 3.18 
26 [16.51 | 3.05 | SAM1156-13-ND 444 3.97 3.27 

Surface Mount 

Mates with CLP Series 
4 2.54 | 1.65 | SAM1159-02-ND 358 3.17 2.61 
6 | 3.81 | 1.65 | SAM1159-03-ND 3.67 3.29 271 
8 | 5.08 | 1.65 | SAM1159-04-ND 380 340 2.80 


tT More product available online. 
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Samlec 


.050” x .050” (1.27mm x 1.27mm) 
Micro Strips FTS Series (cont.) 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 

Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 
22 13.97 | SAM1162-11-ND 5.43 4.87 4.01 
24 15.24 | SAM1162-12-ND 5.60 5.01 4.13 
26 16.51 | SAM1162-13-ND 5.76 5.16 4.25 


t+ More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


.050” (1.27mm) 
Micro Headers 
FTSH Series 


Specifications: « \nsulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Terminal 
Material: Phoshpor Bronze » Plating: 101” (.25,m) Gold on post, Matte Tin 
on Tail * Current Rating: 1.754@ 80°C ambient * Operating Temperature: 
-55°C ~ 125°C » Mates with: FFSD, CLP, FLE Series 


~w GE 


427 0.81 


Mixed 
Technology 


B88. 


an 0.81 
2.291" 


Right Angle 
Surface Mount 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 
Surface Mount 
4 2.54 | SAM1161-02-ND 3.53 317 2.61 
6 3.81 | SAM1161-03-ND 3.67 3.29 271 
8 5.08 | SAM1161-04-ND 3.80 340 2.80 
10 6.35 | SAM1161-05-ND 3.93 3.52 2.90 
12 7.62_| SAM1161-06-ND 4.07 3.64 3.00 
14 8.89 | SAM1161-07-ND 4.20 3.76 3.10 
16 | 10.16 | SAM1161-08-ND 4.33 3.88 3.20 
18 | 11.43 | SAM1161-09-ND 447 4.00 3.29 
20 | 12.70 | SAM1161-10-ND 4.60 412 3.39 
22 | 13.97 | SAM1161-11-ND 473 4.24 3.49 
24 | 15.24 | SAM1161-12-ND 4.86 436 3.59 
26 | 16.51 | SAM1161-13-ND 5.00 448 3.69 
Right Angle Surface Mount 
4 2.54 | SAM1160-02-ND 3.98 357 2.94 
6 3.81 | SAM1160-03-ND 414 3.71 3.06 
8 5.08 | SAM1160-04-ND 4.30 3.86 3.18 
10 6.35 | SAM1160-05-ND 4.47 400 3.29 
12 7.62_| _SAM1160-06-ND 4.63 414 3.41 
14 8.89 | SAM1160-07-ND 479 4.29 3.53 
16 | 10.16 | SAM1160-08-ND 4.95 443 3.65 
18 | 11.43 | SAM1160-09-ND 5.11 458 3.77 
20 | 12.70 | SAM1160-10-ND 5.27 472 3.89 
22 | 13.97 | SAM1160-11-ND 5.43 487 4.01 
24 | 15.24 | SAM1160-12-ND 5.60 5.01 4.13 
26 | 16.51 | SAM1160-13-ND 5.76 5.16 4.25 
Mixed Technology 
4 2.54 | SAM1162-02-ND 3.98 357 2.94 
6 3.81 | SAM1162-03-ND 414 3.71 3.06 
8 5.08 | SAM1162-04-ND 4.30 3.86 3.18 
10 6.35 | SAM1162-05-ND 4.47 4.00 3.29 
12 7.62_| SAM1162-06-ND 4.63 414 3.41 
14 8.89 | SAM1162-07-ND 479 4.29 3.53 
16 | 10.16 | SAM1162-08-ND 4.95 443 3.65 
18 | 11.43 | SAM1162-09-ND 5.11 458 3.77 
20 | 12.70 | SAM1162-10-ND 5.27 472 3.89 


No. of Dim (mm) __| Digi-Key Price Each 

Pos. | A B | PartNo.t 1 10 100 .050” (1 .27mm) 
10 | 6.35 | 1.65 | SAM1159-05-ND 3.93 3.52 2.90 : # 
12 | 7.62 | 1.65 | SAM1159-06-ND 407 3.64 3.00 Pitch Sockets FLE Series w € 
14 | 8.89 | 1.65 | SAM1159-07-ND 4.20 3.76 3.10 Specifications: + Insulator 
ig [ise 155 |suwnsoaon 43038900] | tt a 

= : B z i Polymer ¢ Contact Material: 
20 |12.70 | 1.65 | SAM1159-10-ND 4.60 412 3.39 Phosphor Bronze » Plating: 
22 = |13.97 | 1.65 | SAM1159-11-ND 4.73 4.24 3.49 Gold over 50” (1.27ym) 
24 15.24) 1.65 | SAM1159-12-ND 486 436 3.59 Nickel» Current Rating: 1.75A 
26 |16.51 | 1.65 | SAM1159-13-ND 5.00 4.48 3.69 . ne amie. Rear 

Mates with FFSD Series ~ 125°C * Contact Resistance: 

4 2.54 | 3.05 | SAM1157-02-ND 3.53 3.17 2.61 15mQ max » Mates with: FTSH, 
6 3.81 3.05 | SAM1157-03-ND 3.67 3.29 2.71 FTS Series 
8 5.08 | 3.05 | SAM1157-04-ND 3.80 3.40 2.80 
10 | 6.35 | 3.05 | SAM1157-05-ND 3.93 3.52 2.90 No. of | Dim. A) Digi-Key Price Each 
12 | 7.62 | 3.05 | SAM1157-06-ND 4.07 3.64 3.00 (mm) _|_Part No.t 10 100 
14 | 8.89 | 3.05 | SAM1157-07-ND 4.20 3.76 3.10 2.65 SAM1226-02-ND fl 5.24 4.32 
16 | 10.16 | 3.05 | SAM1157-08-ND 4.33 3.88 3.20 3.92 | SAM1226-03-ND fl 5.38 4.43 
18 | 11.43 | 3.05 | SAM1157-09-ND 4.47 4.00 3.29 5.19 SAM1226-04-ND i 551 4.54 
20 |12.70 | 3.05 | SAM1157-10-ND 4.60 412 3.39 10 6.46 SAM1226-05-ND ‘ 5.65 4.65 
22 (13.97 | 3.05 | SAM1157-11-ND 4.73 4.24 3.49 12 773 SAM1226-06-ND r 5.78 4.76 
24 =| 15.24 | 3.05 | SAM1157-12-ND 4.86 4.36 3.59 14 9.00 SAM1226-07-ND i 5.92 4.88 
26 |16.51 | 3.05 | SAM1157-13-ND 5.00 448 3.69 16 10.27 | SAM1226-08-ND : 6.06 4.99 


18 11.54 
20 12.81 
22 14.08 
24 15.35 
26 16.62 


SAM1226-09-ND i 619 5.10 
SAM1226-10-ND i 633 5.21 
SAM1226-11-ND é 646 5.32 
SAM1226-12-ND E 6.60 5.44 
SAM1226-13-ND 6.74 5.55 


t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


.050” (1.27mm) Locking 
Sockets and Headers Ad 
SFML and TFML Series 


Specifications: ¢ Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer » Contact 
Material: Phosphor Bronze «Plating: Gold over 50y” (1.27m) Nickel 
¢ Current Rating: 2A @ 80°C ambient * Voltage Rating: 350VAC * Operating 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Socket Contact Resistance: 15mQ. 
max * Socket Insertion Depth: .120” (3.05mm) to .160” (4.06mm) »* Socket 
Insertion Force: 2.50z (0.69N) average (single contact only) * Header Locking 
Features: 10-20 (one latch), 25 and 30 (two latches), 35-50 (three latches) 
© Socket Max Cycles: 100 with 10” (0.25um) Gold *SFML Series Mates 
with TFML Series * TFML Series Mates with SFML Series 


Surface Mount 
4.19 
a > 


0.58 
a 


Through Hole 


Surface Mount 


yA 
| | 2-44 


Right Angle 
= j= 1.91 


lu 


Through Hole 


Digi-Key Price Each 
Part No. 10 100 


Through Hole 
SAM8241-ND 
SAM8243-ND 
SAM8245-ND 
SAM8247-ND 
SAM8249-ND 
SAM8251-ND 
SAM8253-ND 
SAM8255-ND 
SAM8257-ND 

Surface Mount 
SAM8242-ND 
SAM8244-ND 
SAM8246-ND 
SAM8248-ND 
SAM8250-ND 
SAM8252-ND 
SAM8254-ND 
SAM8256-ND 
SAM8258-ND 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
Fig.| Pos. | (mm) | PartNo. 1 10 100 
Through Hole 

20 | 15.88 | SAM8259-ND 3.75 2.50 2.04 

30 | 22.23 | SAM8262-ND 4.58 3.09 2.58 

40 | 28.58 | SAM8265-ND 5.70 4.01 3.38 

2 50 | 34.93 | SAM8268-ND 6.84 4.87 4.08 
60 | 41.28 | SAM8271-ND 7.90 5.69 4.84 

80 | 53.98 | SAM8274-ND 9.19 6.90 5.75 

90 | 60.33 | SAM8277-ND 10.34 7.55 6.47 

100 | 66.68 | SAM8280-ND 10.99 8.37 7.17 

Through Hole — Right Angle 

20 | 15.88 | SAM8260-ND 3.97 2.74 2.24 

30 | 22.23 | SAM8263-ND 4.87 3.40 2.79 

40 | 28.58 | SAM8266-ND 6.03 441 3.60 

2 50 | 34.93 | SAM8269-ND 7.25 5.37 4.44 
60_| 41.28 | SAM8272-ND 8.68 6.25 5.21 

80 | 53.98 | SAM8275-ND 10.10 7.58 6.32 

90 | 60.33 | SAM8278-ND 10.90 8.30 7.11 

100 | 66.68 | SAM8281-ND 12.10 9.21 7.89 

Surface Mount 

20 | 15.88 | SAM8261-ND 3.97 2.74 2.24 

30 | 22.23 | SAM8264-ND 4.87 3.40 2.79 

40 | 28.58 | SAM8267-ND 6.03 441 3.60 

50 | 34.93 | SAM8270-ND 7.25 5.37 4.44 

2 | 60 | 41.28 | samee73-ND 8.68 6.25 5.21 
80 | 53.98 | SAM8276-ND 10.10 7.58 6.32 

90 | 60.33 | SAM8279-ND 10.90 8.30 71 

100 | 66.68 | SAM8282-ND 12.10 9.21 7.89 

LE 
.0787” (2.00mm) 


Low Profile Sockets 
CLT Series 


Specifications: * Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Contact 
Material: Phosphor Bronze » Plating: 10” Gold over 50” (1.27pm) Nickel 
¢ Current Rating: 2A @ 80°C ambient » Operating Temperature Range: -55°C 
~ 125°C + Contact Resistance: 10m max * Mates with: TMM Series 


Thru-Hole Surface Mount 
No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
Pos. | (mm) | PartNo.t 1 10 100 
Through Hole — Gold Plating 
4 4 SAM1163-02-ND 3.98 357 2.94 
6 6 SAM1163-03-ND 414 3.71 3.06 
8 8 SAM1163-04-ND 4.30 3.86 3.18 
10 10 SAM1163-05-ND 4.47 4.00 3.29 
12 12 SAM1163-06-ND_ 4.63 414 3.41 
14 14 SAM1163-07-ND 479 4.29 3.53 
16 16 SAM1163-08-ND 4.95 443 3.65 
18 18 SAM1163-09-ND 5.11 458 3.77 
20 20 SAM1163-10-ND 5.27 472 3.89 
22 22 SAM1163-11-ND_ 5.43 487 4.01 
24 24 SAM1163-12-ND 5.60 5.01 4.13 
26 26 SAM1163-13-ND_ 5.76 5.16 4.25 
Surface Mount — Gold Plating 

4 4 SAM1165-02-ND 3.98 357 = 2.94 
6 6 SAM1165-03-ND 414 3.71 3.06 
8 8 SAM1165-04-ND 4.30 3.86 3.18 
10 10 SAM1165-05-ND 4.47 4.00 3.29 
12 12 SAM1165-06-ND_ 4.63 414 3.41 
14 14 SAM1165-07-ND 479 4.29 3.53 
16 16 SAM1165-08-ND 4.95 443 3.65 
18 18 SAM1165-09-ND 5.11 458 3.77 
20 20 SAM1165-10-ND 5.27 472 3.89 
22 22 SAM1165-11-ND. 5.43 487 4.01 
24 24 SAM1165-12-ND 5.60 5.01 = 4.13 
26 26 SAM1165-13-ND 5.76 5.16 4.25 
Through Hole — Gold on Contact, Matte Tin on Tail 
4 4 SAM1164-02-ND 3.86 346 2.85 
6 6 SAM1164-03-ND 4.02 3.60 2.97 
8 8 SAM1164-04-ND 4.18 3.74 3.08 
10 10 SAM1164-05-ND 4.34 3.89 3.20 
12 12 SAM1164-06-ND_ 4.50 4.03 3.32 
14 14 SAM1164-07-ND 4.66 418 3.44 
16 16 SAM1164-08-ND 4.83 432 3.56 
18 18 SAM1164-09-ND 4.99 447 3.68 
20 20 SAM1164-10-ND 5.15 461 3.80 
22 22 SAM1164-11-ND. 5.31 476 3.92 
24 24 SAM1164-12-ND 5.47 490 4.04 
26 26 SAM1164-13-ND 5.63 5.05 4.16 
Surface Mount — Gold on Contact, Matte Tin on Tail 
4 4 SAM1166-02-ND 3.86 3.46 2.85 
6 6 SAM1166-03-ND 4.02 3.60 2.97 
8 8 SAM1166-04-ND 418 3.74 3.08 
10 10 SAM1166-05-ND 4.34 3.89 3.20 
12 12 SAM1166-06-ND 4.50 4.03 3.32 
14 14 SAM1166-07-ND 4.66 418 3.44 
16 16 SAM1166-08-ND 4.83 432 3.56 
18 18 SAM1166-09-ND 4.99 447 3.68 
20 20 SAM1166-10-ND 5.15 461 3.80 
22 22 SAM1166-11-ND_ 5.31 476 3.92 
24 24 SAM1166-12-ND 5.47 490 4.04 
26 26 SAM1166-13-ND 5.63 5.05 4.16 


t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 
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Samlec 


.0787” (2.00mm) 


Surface Mount and Low Profile 
@ oA 


Through Hole Headers 
TMM Series 


Specifications: * Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Contact 
Material: Phosphor Bronze ¢ Current Rating: 3A @ 80°C ambient when 
mated with SQT Series, 2.4A @ 80°C ambient when mated with CLT Series 
© Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C with Gold, -55°C ~ 105°C with 
Tin * Mates with: SQT, SQW, TLE, SMM, MMS, TCSD, CLT Series 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 

Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 
Fig. 1 — Single Row, Low Profile Through Hole 
20p” Gold on Contact Area, Gold Flash on Tail 


2 4 SAM1174-02-ND 1.95 1.75 1.44 
3 6 SAM1174-03-ND 2.01 1.81 1.49 
4 8 SAM1174-04-ND 2.08 1.87 1.54 
5 10 SAM1174-05-ND 2.15 1.93 1.59 
6 12 SAM1174-06-ND. 2.21 199 1.64 
7 14 SAM1174-07-ND 2.28 2.04 1.68 
8 16 SAM1174-08-ND 2.35 210 1.73 
9 18 SAM1174-09-ND 2.41 216 1.78 
10 20 SAM1174-10-ND 2.48 2.22 1.83 
i 22 SAM1174-11-ND 2.55 2.28 1.88 
12 24 SAM1174-12-ND 2.61 2.34 1.93 
13 26 $AM1174-13-ND 2.68 240 1.98 
30p” Gold on Contact Area, Matte Tin on Tail 
2 4 SAM1176-02-ND 2.30 2.06 1.70 
3 6 SAM1176-03-ND 2.38 214 1.76 
4 8 SAM1176-04-ND 2.47 2.21 1.82 
5 10 SAM1176-05-ND 2.56 2.29 1.89 
6 12 SAM1176-06-ND. 2.64 2.37 1.95 
7 14 SAM1176-07-ND 2.73 244 2.01 
8 16 SAM1176-08-ND 2.81 252 2.08 
9 18 SAM1176-09-ND 2.90 260 214 
10 20 SAM1176-10-ND 2.98 267 2.20 
il 22 SAM1176-11-ND 3.07 275 2.27 
12 24 SAM1176-12-ND 3.15 2.83 2.33 
13 26 $AM1176-13-ND 3.24 2.90 2.39 
Matte Tin 
2 4 SAM1178-02-ND 1.43 1.28 = 1.05 
3 6 SAM1178-03-ND 147 1.32 1.09 
4 8 SAM1178-04-ND 1.52 1.36 9 1.12 
5 10 SAM1178-05-ND 1.57 141 1.16 
6 12 SAM1178-06-ND. 1.62 145 1.19 
7 14 SAM1178-07-ND 1.66 149 1.23 
8 16 SAM1178-08-ND 1.71 1.53 1.26 
9 18 SAM1178-09-ND 1.76 1.58 1.30 
10 20 SAM1178-10-ND 1.80 162 1.33 
il 22 SAM1178-11-ND 1.85 1.66 1.37 
12 24 SAM1178-12-ND 1.90 1.70 1.40 
13 26 SAM1178-13-ND 1.95 1.75 1.44 


Fig. 2 — Dual Row, Low Profile Through Hole 


20” Gold on Contact Area, Gold Flash on Tail 


4 4 SAM1173-02-ND 2.83 254 2.09 
6 6 SAM1173-03-ND 2.95 265 2.18 
8 8 $AM1173-04-ND 3.08 276 2.27 
10 10 $AM1173-05-ND 3.20 287 = 2.36 
12 12 SAM1173-06-ND. 3.33 2.98 2.45 
14 14 SAM1173-07-ND 3.45 3.09 2.55 
16 16 SAM1173-08-ND 3.57 3.20 2.64 
18 18 SAM1173-09-ND 3.70 3.31 2.73 
20 20 SAM1173-10-ND 3.82 3.42 2.82 
22 22 SAM1173-11-ND 3.94 3.53 2.91 
24 24 SAM1173-12-ND 4.07 3.64 3.00 
26 26 SAM1173-13-ND 4.19 3.75 3.09 
30p” Gold on Contact Area, Matte Tin on Tail 
4 4 SAM1175-02-ND 3.61 3.23 2.66 
6 6 SAM1175-03-ND 3.76 3.37 2.78 
8 8 SAM1175-04-ND 3.91 3.51 2.89 
10 10 SAM1175-05-ND 4.07 3.64 3.00 
12 12 SAM1175-06-ND. 4.22 3.78 3.11 
14 14 SAM1175-07-ND 4.37 3.91 3.22 
16 16 SAM1175-08-ND 4.52 405 3.34 
18 18 SAM1175-09-ND 4.67 419 3.45 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 

Pos. | (mm) | Part No.t fl 10 100 
20 20 SAM1175-10-ND 4.83 432 3.56 
22 22 SAM1175-11-ND 4.98 446 3.67 
24 24 SAM1175-12-ND 5.13 459 3.78 
26 26 SAM1175-13-ND 5.28 4.73 3.90 

Matte Tin 

4 4 SAM1177-02-ND 2.20 1.98 1.63 
6 6 SAM1177-03-ND 2.29 2.05 1.69 
8 8 SAM1177-04-ND 2.37 213 1.75 
10 10 SAM1177-05-ND 2.46 2.21 1.82 
12 12 SAM1177-06-ND 2.55 2.28 1.88 
14 14 SAM1177-07-ND 2.63 2.36 1.94 
16 16 SAM1177-08-ND 2.72 2.44 2.01 
18 18 SAM1177-09-ND 2.80 2.51 2.07 
20 20 SAM1177-10-ND 2.89 2.59 2.13 
22 22 SAM1177-11-ND 2.97 2.66 2.20 
24 24 SAM1177-12-ND 3.06 2.74 2.26 
26 26 SAM1177-13-ND 3.14 2.82 2.32 


Fig. 3 — Single Row, Surface Mount 


20y” Gold on Contact Area, Gold Flash on Tail 


.0787” (2.00mm) 
Box Sockets MMs Series 


Specifications: + Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Contact 
Material: Phosphor Bronze » Operating Temperature Range: -55°C ~ 
125°C with Gold, -55°C ~ 105°C with Tin * Contact Resistance: 10mQ max. 
¢ Current Rating: 2A @ 80°C ambient * Mates with: TMM, TCMD Series 


t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


2 4 | SAM1168-02-ND 2.08 187 1.54 
3 6 | SAM1168-03-ND 217 1.94 1.60 
4 8 | SAM1168-04-ND 225 202 1.66 
5 10 | SAM1168-05-ND 234 240 1.73 
6 12__| SAM1168-06-ND 242 247 1.79 
7 14 | SAM1168-07-ND 251 2.25 1.85 
8 16 | SAM1168-08-ND 259 233 1.92 
9 18 | SAM1168-09-ND 268 240 1.98 
10 | 20 | SAM1168-10-ND 276 248 2.04 
11 22 | SAM1168-11-ND 285 2.55 2.10 
12 | 24 | SAM1168-12-ND 294 263 217 
13 | 26 | SAM1168-13-ND 3.02271 2.23 
30y” Gold on Contact Area, Gold Flash on Tail 
2 4 | SAM1170-02-ND 267 239 1.97 
3 6 | SAM1170-03-ND 277 2.49 2.05 
4 8 | SAM1170-04-ND 288 258 213 
5 10 | SAM1170-05-ND 298 267 2.20 
6 12__|_SAM1170-06-ND 3.09 2772.28 
7 14 | SAM1170-07-ND 319 286 2.36 
8 16 | SAM1170-08-ND 330 2.95 2.43 No.of |bim. A] Digi-Key Price Each 
9 18 SAM1170-09-ND 3.40 3.05 2.51 Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 
10 20 SAM1170-10-ND 3.51 3.14 2.59 Fig. 1 — Single Row, Through Hole, Vertical 
1 22 SAM1170-11-ND 3.61 3.23 2.66 10p” Gold Contact, Matte Tin on Tail 
12 | 24 | SAM1170-12-ND 371 3.338 (2.74 2 | 4254 | SAM1230-02-ND 297 2.66 2.20 
13 | 26 | SAM1170-13-ND 3.82 3.42 2.82 3 | 6.254 | SAM1230-03-ND 312 279 2.30 
matte Tin 5 | 10254 | SaM1230-05ND 3a) 3052 
2 4 | SAM1172-02-ND 1.70 1.53 1.26 6 | 12.254 | SAM1230-06-ND 354 3472.62 
3 8 | SAM1172-03-ND 176 1.58 1.30 7 [14.254 | SAM1230-07-ND 3.69 330 272 
4 8 | SAM1172-04-ND 1.81 163 1.34 8 | 16.254 | SAM1230-08-ND 383 343 2.83 
5 10 | SAM1172-05-ND 187 168 1.38 9 | 18.254 | SAM1230-09-ND 397 356 2.93 
6 12__|_SAM1172-06-ND 1.93173 1.43 10 | 20.254 | SAM1230-10-ND 411 3.68 3.04 
Tye] senvamag ise ie a | | a See 18 ag 
8 16 | SAM1172-08-ND 2.04 183 1.54 : pes 5 : ; 
7 aa. (Reareroisetnn O40. Age. 4.86 13 | 26.254 iN - 454 4.07 3.35 
1 | o eaeeeins Se ee ied 2] 4054 | SAMT234-02-ND 59 2331.98 
ails : z : 3 | 6.254 | SAM1234-03-ND 272 244 201 
120 | 24 | SAM1172-12-ND 227 2.04 1.68 4 | 8.254 | SAM1234-04-ND 284 255 240 
13. | 26 | SAM1172-13-ND 2.33 209 1.72 5 | 10.254 | SAM1234-05-ND 296 266 219 
6_| 12.254 |_Saw1234-06-ND 30927 2.28 
20p” Gold on Contact Area, Gold Flash on Tail i i Sa af ane ae 
4 4 | SAM1167-02-ND 3.67 3.29 2.71 9 | 18.254) SAM1234-09-ND 346 3.10 2.55 
6 6 | SAM1167-03-ND 381 341 2.81 10 | 20.254 | SAM1234-10-ND 358 3.21 2.64 
8 8 | SAM1167-04-ND 395 354 2.92 11_| 22.254 | SAM1234-11-ND 371 3.322.783 
10 10 SAM1167-05-ND 4.09 3.67 3.02 12 | 24.254 | SAM1234-12-ND 3.83 3.43 2.83 
Soe ee {2 asl a3 
4) 4 Reena ASh 822 828 10u” Gold Contact, Matte Tin on Tail 
16 | 16 | SAM1167-08-ND 452 4.05 3.34 
is | a3 ethaesenn deer ata dl 2 | 4254 | SAM1229-02-ND 371 3.a3.~-274 
: ; : 3 | 6.254 | SAM1229-03-ND 390 349 287 
20 | 20 RSAC TON 481 431 3.55 4 | 8.254 | SAM1229-04-ND 408 365 3.01 
22 22 | SAM1167-11-ND 495 443 3.65 5 | 10.254 | SAM1229-05-ND 4.26 381 3.14 
24 | 24 | SAM1167-12-ND 5.09 456 3.76 6 _| 12.254 | SAM1229-06-ND 444 3.97 3.27 
26 | 26 | SAM1167-13-ND 5.23 4.69 3.86 7 [14.254 | SAM1229-07-ND 462. 414 ~~ 3.41 
30p:” Gold on Contact Area, Gold Flash on Tail " eee Sea a ie ae 
4 4 | SAM1169-02-ND 445 3.98 3.28 10 | 20.254 | SAM1229-10-ND 516 462 381 
6 6 SAM1169-03-ND 463 414 3.41 11 | 22.254 |_SAM1229-11-ND 5.34 478 3.94 
8 8 | SAM1169-04-ND 481 4.31 3.55 42 | 24.254 | SAM1229-12-ND 5.52 4.94 4.07 
10 | 10 | SAM1169-05-ND 499 4.47 3.68 13__ | 26.254 | SAM1229-13-ND 5.70 510 4.20 
42 | 12 | SAM1169-06-ND 5174.63 3.84 Matte Tin 
14 14 SAM1169-07-ND 5.35 479 3.95 2 4.254 | SAM1233-02-ND 3.06 2.74 = 2.26 
-08- 3 | 6.254 | SAM1233-03-ND 3.22 289 2.38 
16) 16 Reece cee Be. de te 4 | 8.254 | SAM1233-04-ND 338 3.03 2.50 
18 | 18 | SAM1169-09-ND 571 6.41 4.24 
oo | 20. MRSkneneatr ttn Bag. cubOe: -sAidd 5 | 10.254) SAM1233-05-ND 354 347 262 
E : : 6 | 12.254 | SAM1233-06-ND 371 3.32 2.73 
22 | 22 | SAM1169-11-ND 6.07 5.44 4.48 7~_| 14.254 | SAM1233-07-ND 3.87 3.46 2.85 
24 | 24 | SAM1169-12-ND 6.25 5.60 4.61 8 | 16.254) SAM1233-08-ND 403 361 2.97 
26 | 26 | SAM1169-13-ND 643 5.76 4.74 9 | 18.254 | SAM1233-09-ND 419 375 3.09 
aa ipa ee is te 
4 4 awe Ne 258 282 1.91 12 | 24.254 | SAM1233-12-ND 467. 4.19 3.45 
8 6 | SAM1171-03-ND 269 241 1.99 13 | 26.254 | SAM1233-13-ND 484 4.33 3.57 
8 8 | SAM1171-04-ND 279 250 2.06 — Dual Row, Through Hole, Vertical 
10 10 SAM1171-05-ND 2.90 260 214 10p” Gold Contact, Matte Tin on Tail 
12_| 12 | SAM1171-06-ND 3.00 2.69 2.22 7] 4559 | SAM1228-02-ND 397 356 293 
14 | 44 | SAM1171-07-ND 341278 2.29 6 | 6.559 | SAM1228-03-ND 416 373 3.07 
16 | 16 | SAM1171-08-ND 321 288 237 8 | 8.559 | SAM1228-04-ND 435 390 3.21 
i | a6 | summaew ae a7 ae) | | [ites | epee eae 
. ae ah 2 cor ae 14 [14.559 | SAM1228-07-ND 492 441 3.63 
: : : 16 | 16.559 | SAM1228-08-ND 511 458 3.77 
24 | ND) 863° 8.25" 2.68 18_| 18.559 | SAM1228-09-ND 5.30 4.75 3.91 
26 | 26 | SAM1171-13-ND 373 3.35 276 


t More product available online. 


For pricing and availability, visit our website. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


120 (1073) 


Samlec 
.0787” (2.00mm) Box Sockets 


MMS Series (Cont.) 
No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 
20 | 20.559 | SAM1228-10-ND 5.49 4.92 4.05 
22 | 22.559 | SAM1228-11-ND 5.68 5.09 4.19 
24 | 24.559 | SAM1228-12-ND 5.87 5.26 4.33 
26 | 26.559 | SAM1228-13-ND 6.06 5.43 4.47 
Matte Tin 
4 4.559 | SAM1232-02-ND 3.22 289 = 2.38 
6 6.559 | SAM1232-03-ND 3.39 3.04 2.50 
8 8.559 | SAM1232-04-ND 3.56 319 2.63 
10 | 10.559 | SAM1232-05-ND 3.73 3.35 2.76 
12 | 12.559 |_SAM1232-06-ND 3.90 3.50 2.88 
14 | 14.559 | SAM1232-07-ND 4.08 3.65 = 3.01 
16 | 16.559 | SAM1232-08-ND 4.25 3.80 3.13 
18 | 18.559 | SAM1232-09-ND 4.42 3.96 3.26 
20 | 20.559 ) SAM1232-10-ND 4.59 411 3.39 
22 | 22.559 | SAM1232-11-ND 4.76 4.26 3.51 
24° | 24.559 | SAM1232-12-ND 4.93 442 3.64 
26 | 26.559 | SAM1232-13-ND 5.10 4573.76 
Fig. 4 — Dual Row, Thru-Hole, Horizontal 
10p” Gold Contact, Matte Tin on Tail 
4 4.559 | SAM1227-02-ND 5.44 488 4.02 
6 6.559 | SAM1227-03-ND 5.71 511 4.21 
8 8.559 | SAM1227-04-ND 5.98 5.35 4.41 
10 | 10.559 | SAM1227-05-ND 6.24 5.59 4.60 
12 | 12.559 |_SAM1227-06-ND 6.51 5.83 4.80 
14 | 14.559 | SAM1227-07-ND 6.77 6.07 5.00 
16 | 16.559 | SAM1227-08-ND 7.04 630 5.19 
18 | 18.559 | SAM1227-09-ND 7.31 654 5.39 
20 | 20.559 | SAM1227-10-ND 7.57 678 5.58 
22__| 22.559 | SAM1227-11-ND 7.84 7.02 5.78 
24 | 24.559 | SAM1227-12-ND 8.10 7.25 = 5.98 
26 | 26.559 | SAM1227-13-ND 8.37 749 6.17 
Matte Tin 

4 4.559 | SAM1231-02-ND 4.47 401 3.30 
6 6.559 | SAM1231-03-ND 471 4.22 3.48 
8 8.559 | SAM1231-04-ND 4.95 443 3.65 
10 | 10.559 | SAM1231-05-ND 5.19 465 3.83 
12 | 12.559 | SAM1231-06-ND 5.42 486 4.00 
14 | 14.559 | SAM1231-07-ND 5.66 5.07 4.18 
16 | 16.559 | SAM1231-08-ND 5.90 5.28 = 4.35 
18 | 18.559 | SAM1231-09-ND 6.14 5.50 4.53 
20 | 20.559 | SAM1231-10-ND 6.37 5.71 4.70 
22__| 22.559 |_SAM1231-11-ND 6.61 5.92 4.88 
24 | 24.559 | SAM1231-12-ND 6.85 6.13 5.05 
26 | 26.559 |_SAM1231-13-ND 7.09 6.35 5.23 


10p” Gold Contact, Matte Tin on Tail 


Fig. 5 — Single Row, Surface Mount, Vertical 


10” Gold Contact, Matte Tin on Tail 


4 4.559 | SAM1235-02-ND 5.56 498 4.10 
6 6.559 | SAM1235-03-ND 5.84 5.23 4.31 
8 8.559 | SAM1235-04-ND 6.13 5.49 4.52 
10 | 10.559 | SAM1235-05-ND 6.41 5.74 4.73 
12__| 12.559 | SAM1235-06-ND 6.70 6.00 4.94 
14 | 14.559 | SAM1235-07-ND 6.98 6.25 5.15 
16 | 16.559 | SAM1235-08-ND 7.27 6.51 5.36 
18 | 18.559 | SAM1235-09-ND 7.55 6.76 5.57 
20 | 20.559 | SAM1235-10-ND 7.84 7.02 5.78 
22__| 22.559 |_SAM1235-11-ND 8.12 7.27 5.99 
24 | 24.559 | SAM1235-12-ND 8.41 7.53 6.20 
26 | 26.559 | SAM1235-13-ND 8.69 7.78 6.41 
Matte Tin 
4 4.559 | SAM1239-02-ND 4.85 434 3.57 
6 6.559 | SAM1239-03-ND 5.09 456 3.76 
8 8.559 | SAM1239-04-ND 5.34 478 3.94 
10 | 10.559 | SAM1239-05-ND 5.59 5.00 4.12 
12__| 12.559 |_SAM1239-06-ND 5.83 5.22 4.30 
14 | 14.559 | SAM1239-07-ND 6.08 544 4.48 
16 | 16.559 | SAM1239-08-ND 6.33 5.67 4.67 
18 | 18.559 | SAM1239-09-ND 6.57 5.89 4.85 
20 | 20.559 | SAM1239-10-ND 6.82 6.11 5.03 
22 | 22.559 | SAM1239-11-ND 7.07 6.33 5.21 
24 | 24.559 | SAM1239-12-ND 7.32 655 5.39 
26 | 26.559 | SAM1239-13-ND 7.56 6.77 5.58 


t+ More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


.0787” (2.00mm) 
Standard Sockets 


2 | 4.254 | SAM1238-02-ND 3.08 276 227 
3 | 6.254 | SAM1238-03-ND 3.23 289 © 2.38 ‘ 
4 | 8.254 | SAM1238-04-ND 338 3.03 2.50 TLE Series 
5 | 10.254 | SAM1238-05-ND 353 3.47 2.61 ees 
6__| 12.254 |_SAM1238-06-ND 3.69 3.30 2.72 Specifications: + Insulator 
7 | 14.254 | SAM1238-07-ND 3.84. 3.44 2.83 Material: Black Liquid Crystal 
8 | 16.254 | SAM1238-08-ND 3.99 357 2.94 Polymer Contact Material: 
9 | 18.254 | SAM1238-09-ND 414 3.71 3.06 Phosphor Bronze + Plating: 10” 
10 | 20.254 | SAM1238-10-ND 429 385 3.17 Gold over 50” Nickel * Operating 
11_| 22.254 | SAM1238-11-ND 4.45 3.98 3.28 Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
2 | 24.254 | SAM1238-12-ND 460. 412 3.39 + Mates with: TMM Series 
13 | 26.254 | SAM1238-13-ND 475 425 3.50 RTT? ee 
Matte Tin lo. of | Dim. igi-Key rice Eac! 
2 | 4254 | SAM1242-02-ND 263. +236 1.94 Pos. | (mm) | Part No.t 10-100 
3 | 6.254 | SAM1242-03-ND 276 248 2.04 SAM1251-02-ND 4.03 3.32 
4 | 8.254 | SAM1242-04-ND 290 260 2.14 SAM1251-03-ND 417 3.43 
5 | 10.254) SAM1242-05-ND 3.03 272 2.24 SAM1251-04-ND 431 3.55 
6 | 12.254 | SAM1242-06-ND 316 2.84 2.34 SAM1251-05-ND 444 3.66 
7 [14.254 | SAM1242-07-ND 3.30. 2.95 2.43 SAM1251-06-ND 458 3.77 
8 | 16.254) SAM1242-08-ND 3.43 3.07 2.53 SAM1251-07-ND 471 3.88 
SAM1242-09-ND 3.56 319 2.63 SAM1251-08-ND 4.85 3.99 
SAM1242-10-ND 370 331 2.73 SAM1251-09-ND 499 4.11 
SAM1242-11-ND 3.83 3.43 2.83 SAM1251-10-ND 512 4.22 
SAM1242-12-ND 3.96. 355 2.92 SAM1251-11-ND 5.26 4.33 
SAM1242-13-ND 4.09 3.67 3.02 SAM1251-12-ND 5.39 4.44 
Single Row, Surface Mi t, Horizontal SAM1251-13-ND 5.53 4.55 
10p” Gold Contact, Matte Tin on Tail t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 
2 | 4.254 | SAM1237-02-ND 393 352 290 
3 | 6.254 | SAM1237-03-ND 412 3.69 3.04 5 
4 | 8.254 | SAM1237-04-ND 431 3.86 3.18 
5 | 10.254 | SAM1237-05-ND 450 403 3.32 . 0787 (2 .00mm) 
6 __| 12.254 |_SAM1237-06-ND 469 420 3.46 . . “1s 
7 | 14.254 | SAM1237-07-ND 4.88 4.37 3.60 H | gh Re | iab | | ity Sockets 
8 | 16.254 | SAM1237-08-ND 507 454 3.74 
9 | 18.254 | SAM1237-09-ND 526 471 3.88 i 
10 | 20.254 | SAM1237-10-ND 545 488 4.02 SMM Series 
11 | 22.254 | SAM1237-11-ND 5.64 5.05 4.16 Specifications: « Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Contact 
12) | 24.254 | SAM1237-12-ND 5.83 5.22 4.30 Material: Beryllium Copper * Plating: 30” Gold on contact, Matte Tin on tail 
13__| 26.254 | SAM1237-13-ND 6.02 5.39 4.44 « Current Rating: 3A @ 80°C ambient * Operating Temperature Range: -55°C 
Matte Tin ~ 125°C « Contact Resistance: 10mQ max. * Mates with: TMM, TCMD Series 
2 | 4.254 | SAM1241-02-ND 319 286 236 
3 | 6.254 | SAM1241-03-ND 3.36 3.01. 2.48 
4 | 8.254 | SAM1241-04-ND 353 3172.61 Single Row 
5 | 10.254 | SAM1241-05-ND 371 332 273 
6__| 12.254 |_SAM1241-06-ND 3.88 3.47_——2.86 
7 [14.254 | SAM1241-07-ND 405. 3.63 2.99 
8 | 16.254 | SAM1241-08-ND 422 378 3.11 
9 | 18.254 | SAM1241-09-ND 439 3.93 3.24 
10 | 20.254 | SAM1241-10-ND 456 4.08 3.36 
41 | 22.254 | SAM1241-11-ND 473424 3.49 
72 | 24.254 | SAM1241-12-ND 490 439 3.62 
13 | 26.254 | SAM1241-13-ND 5.07 454 3.74 
Fig. 7 — Dual Row, Surface Mount, Ve: al Digi-Key Price Each 
10p” Gold Contact, Matte Tin on Tail Part No.t 10 
Z|] 4559 | SAM1236-02-ND 422 378 3.11 Single Row 
6 | 6.559 | SAM1236-03-ND 442 3.96 3.26 SAM1244-02-ND 
8 | 8.559 | SAM1236-04-ND 462 414 3.41 SAM1244-03-ND 
10 | 10.559 | SAM1236-05-ND 482 431 3.55 SAM1244-04-ND 
12_| 12.559 | _SAM1236-06-ND 5.02 449 3.70 SAM1244-05-ND 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 

Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 Pos. | (mm) | PartNo.t 1 10 100 
14 | 14.559 | SAM1236-07-ND 5.22 467 3.85 6 12 SAM1244-06-ND 3.71 3.33 2.74 
16 | 16.559 | SAM1236-08-ND 5.42 485 3.99 7 14 SAM1244-07-ND 3.87 3.46 2.85 
18 | 18.559 | SAM1236-09-ND 5.61 6.03. 4.14 8 16 SAM1244-08-ND 4.02 3.60 2.97 
20 | 20.559 | SAM1236-10-ND 5.81 5.21 4.29 9 18 SAM1244-09-ND 417 3.74 3.08 
22 | 22.559 | SAM1236-11-ND 6.01 5.39 4.44 10 20 SAM1244-10-ND 4.32 3.87 3.19 
24 | 24.559 | SAM1236-12-ND 6.21 5.56 4.58 11 22 SAM1244-11-ND 447 4.01 3.30 
26 | 26.559 | SAM1236-13-ND 6.41 5.74 4.73 12 24 SAM1244-12-ND 4.63 414 3.41 
Matte Tin 13 26 SAM1244-13-ND 4.78 4.28 3.53 

4 4.559 | SAM1240-02-ND 3.41 3.06 = 2.52 Dual Row 
6 6.559 | SAM1240-03-ND 3.59 3.22 2.65 4 4 SAM1243-02-ND 5.05 453 3.73 
8 8.559 | SAM1240-04-ND 3.77 3.38 = 2.78 6 6 SAM1243-03-ND 5.32 476 3.92 
10 | 10.559 | SAM1240-05-ND 3.95 3.54 = 2.92 8 8 SAM1243-04-ND 5.59 6.00 4.12 
12__| 12.559 |_SAM1240-06-ND 4.13 3.70 3.05 10 10 SAM1243-05-ND 5.85 5.24 4.32 
14 | 14.559 | SAM1240-07-ND 4.31 3.86 3.18 12 12 SAM1243-06-ND 6.12 5.48 4.51 
16 | 16.559 | SAM1240-08-ND 4.49 403 3.32 14 14 SAM1243-07-ND 6.38 6.72 4.71 
18 | 18.559 | SAM1240-09-ND 4.67 419 3.45 16 16 SAM1243-08-ND 6.65 5.95 4.90 
20 | 20.559 |) SAM1240-10-ND 4.85 435 3.58 18 18 SAM1243-09-ND 6.92 619 5.10 
22 | 22.559 | SAM1240-11-ND 5.04 4.51 3.71 20 20 SAM1243-10-ND 7.18 643 5.30 
24 | 24.559 | SAM1240-12-ND 5.22 467 3.85 22 22 SAM1243-11-ND 7.45 6.67 5.49 
26 __| 26.559 | SAM1240-13-ND 5.40 483 3.98 24 24 SAM1243-12-ND 771 6.91 5.69 
26 | 26 | SAMI243-13-ND 798 7145.88 


t+ More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


.0787” (2.00mm) 
Square Tail Sockets 
SQT Series 


Specifications: * Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Contact 
Material: Phosphor Bronze « Plating: 10u” Gold over 50y” Nickel * Operating 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Contact Resistance: 10mQ max. 
« Mates with: TMM Series 


GW 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
Pos. | (mm) | Part No.t t] 10 100 
Fig. 1 — Single Row, Vertical 
2 43 SAM1247-02-ND 2.95 265 2.18 
3 6.3 SAM1247-03-ND 3.07 275 2.27 
4 8.3 SAM1247-04-ND 3.18 2.85 2.35 
5 10.3 | SAM1247-05-ND 3.30 295 2.43 
6 12.3 | SAM1247-06-ND 3.41 3.06 2.52 
7 14.3 | SAM1247-07-ND 3.52 3.16 2.60 
8 16.3 | SAM1247-08-ND 3.64 3.26 2.69 
9 18.3 | SAM1247-09-ND 3.75 3.36 2.77 
10 20.3 | SAM1247-10-ND 3.87 3.46 2.85 
1 22.3 | SAM1247-11-ND 3.98 3.57 2.94 
12 24.3 | SAM1247-12-ND 4.09 3.67 3.02 
13 26.3 | SAM1247-13-ND 4.21 3.77 3.11 
Fig. 2 — Dual Row, Vertical 
4 43 SAM1245-02-ND 4.76 426 3.51 
6 6.3 SAM1245-03-ND 4.96 444 3.66 
8 8.3 SAM1245-04-ND 5.16 462 3.81 
10 10.3 | SAM1245-05-ND 5.36 480 3.95 
12 12.3 | SAM1245-06-ND 5.56 4.98 4.10 
14 14.3 | SAM1245-07-ND 5.76 5.16 9 4.25 
16 16.3 | SAM1245-08-ND 5.96 5.33 4.39 
18 18.3 | SAM1245-09-ND 6.16 5.51 4.54 
20 20.3 | SAM1245-10-ND 6.36 5.69 4.69 
22 22.3 | SAM1245-11-ND 6.56 5.87 4.83 
24 24.3 | SAM1245-12-ND 6.75 6.05 4.98 
26 26.3 | SAM1245-13-ND 6.95 6.23 5.13 
Fig. 3 — Single Row, Right Angle 
2 43 SAM1248-02-ND 3.32 297 2.45 
3 6.3 SAM1248-03-ND 3.44 3.08 2.54 
4 8.3 SAM1248-04-ND 3.56 3.19 2.63 
5 10.3 | SAM1248-05-ND 3.69 3.30 2.72 
6 12.3 | SAM1248-06-ND 3.81 3.41 2.81 
7 14.3 | SAM1248-07-ND 3.93 352 2.90 
8 16.3 | SAM1248-08-ND 4.06 3.63 2.99 
9 18.3 | SAM1248-09-ND 4.18 3.74 3.08 
10 20.3 | SAM1248-10-ND 4.30 3.86 3.18 
1 22.3 | SAM1248-11-ND 4.43 3.97 3.27 
12 24.3 | SAM1248-12-ND 4.55 4.08 3.36 
13 26.3 | SAM1248-13-ND 4.67 419 3.45 
Fig. 4 — Dual Row, Right Angle 
4 43 SAM1246-02-ND 5.29 474 3.90 
6 6.3 SAM1246-03-ND 5.51 4.93 4.06 
8 8.3 SAM1246-04-ND 5.73 5.13 4.23 
10 10.3 | SAM1246-05-ND 5.95 5.33 4.39 
12 12.3 | SAM1246-06-ND 6.17 5.52 4.55 
14 14.3 | SAM1246-07-ND 6.38 572 471 
16 16.3 | SAM1246-08-ND 6.60 5.91 4.87 
18 18.3 | SAM1246-09-ND 6.82 6.11 5.03 
20 20.3 | SAM1246-10-ND 7.04 6.30 5.19 
22 22.3 | SAM1246-11-ND 7.26 6.50 5.35 
24 24.3 | SAM1246-12-ND 7.48 6.69 5.51 
26 26.3 | SAM1246-13-ND 7.70 6.89 5.67 


tT More product available online. For pricing and availability, visit our website. 
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SST Sq No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
S al mi e c Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 
Low Profile (Standard Mount) 8 20.32 | SAM1110-08-ND 1.79 1.61 1.32 
SS Ss i 2.54 | SAM1103-01-ND 193. 173 «1.43 9 | 22.86 | SAM1110-09-ND 187 1.68 1.38 
55 2 5.08 SAM1103-02-ND 2.04 1.83 1.51 10 25.40 | SAM1110-10-ND 1.95 1.75 1.44 
.0787 (2.00mm) 3 | 7.62 | SAM1103-03-ND 215 193 1.59 11 | 27.94 | SAMI110-11-ND 2.03 1.82 1.50 
. 4 10.16 | SAM1103-04-ND 226 2.03 1.67 12 30.48 | SAM1110-12-ND 2.11 1.89 1.56 
Ti ger B uy Sockets G AL 5 12.70_|_SAM1103-05-ND 237 2413 1.75 + More product available online. For pricing and availability, visit our website. 
6 | 15.24 | SAM1103-06-ND 248 222 1.83 : 
SQW Series 7 | 17.78 | SAM1103-07-ND 259 232 1.91 SDL Series 
8 | 20.32 | SAM1103-08-ND 270 242 1.99 , = ; 
Specifications: * Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Contact 9 | 22.86 | SAM1103-09-ND 281 252 208 hoes Naa oe, : Price Pach “mm 
Material: Phosphor Bronze » Plating: 10” Gold on contact, Matte Tin on Tail 10 95.40 | SAM1103-10-ND 292 262 216 z '30u" Gold tact, 10u” Gold Shell 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C Contact Resistance: 10mQ 41 | 27.94 | SAM1103-11-ND 303 272 224 HOES OM EC nt aS eo 
max. + Mates with: TMM Series 12__| 30.48 | SAM1103-12-ND 314281 2.32 Low Profile (Hollow Leg) 
Micro-Socket (Hollow Leg] 2 | 254 | SAM1133-01-ND 4.01 359 296 
4 5.08 | SAM1133-02-ND 422 378 3.11 
Thru-Hole Surface Mount 1 | 254 | SAM1104-01-ND 224 201 1.66 6 | 762 | SAM1133-03-ND 443. 397 3.97 
2 | 5.08 | SAM1104-02-ND 237 243 1.75 8 | 10.16 | SAM1133-04-ND 464 416 3.42 
3 | 7.62 | SAM1104-03-ND 250 2.24 1.85 10 | 12.70 | SAM1133-05-ND 485 434 3.58 
4 10.16 | SAM1104-04-ND 263 236 1.94 12 15.24 | SAM1133-06-ND 5.06 453 3.73 
5 | 12.70 | SAM1104-05-ND 2.76 247 2.04 14 | 17.78 | SAM1133-07-ND 527 472 3.89 
6 | 15.24 | SAM1104-06-ND 289 259 213 16 | 20.32 | SAM1133-08-ND 548 4.91 4.04 
7 | 17.78 | SAM1104-07-ND 3.02 271 2.23 18 | 22.86 | SAM1133-09-ND 569 510 4.20 
8 90.32 | SAM1104-08-ND 315 282 2.33 20 25.40 | SAM1133-10-ND 5.90 5.28 4.35 
9 22.86 | SAM1104-09-ND 3.28 294 2.42 22 27.94 SAM1133-11-ND 6.11 5.47 4.51 
10 25.40 | SAM1104-10-ND 3.41 3.06 2.52 24 30.48 SAM1133-12-ND 6.32 5.66 4.66 
41 | 27.94 | SAM1104-11-ND 354 347 2.61 Low Profile (Standard Mount) 
No. of |Dim. A] Digi-Key 12 | 30.48 | SAM1104-12-ND 3.67 3.29 2.74 2 | 2.54 | SAM1134-01-ND 4.24 3.80 3.13 
es. | Gan) | earns | cee eamescsttn tae case, ae 
Through Hole SITS raed Rind ipeeow nee). 139-09 8 | 10.16 | SAM1134-04-ND 490 439 3.62 
4 43 | SAM1249-02-ND 364 3.26 269 ‘ ; : : 4o__| 12.70 | SAM1134-05-ND 512 459 3.78 
6 | 63 | SAM1249-03-ND 378 339 2.79 2 | 508 ET ene eee am 12 | 15.24 | SAM1134-06-ND 5.34 4.78 3.94 
8 83 SAM1249-04-ND 3.92 3.52 2.90 3 7.62 | SAM1105-03-ND 1651.48 (1.22 14 17.78 | SAM1134-07-ND 5.56 4.98 4.10 
10 10.3 | SAM1249-05-ND 407 364 3.00 4 10.16 | SAM1105-04-ND 1.74 1.56 1.29 16 20.32 | SAM1134-08-ND 5.78 518 4.26 
42 | 123 | SAM1249-06-ND 421 377 34 5 | 12.70 | SAM1105-05-ND. 183 1.64 1.35 18 | 22.86 | SAM1134-09-ND 6.00 5.37 4.43 
: : - - 6 15.24 | SAM1105-06-ND 1.92 1.72 1.42 20 | 25.40 | SAM1134-10-ND 6.22 5.57 4.59 
14 | 143 Raye OENG 435 3.90 3.21 7 | 17.78 | SAM1105-07-ND 201 180 1.49 22 | 27.94 | SAMI134-11-ND 6.44577 475 
16 | 163 Reames AA9: . °403, - 382 8 | 20.32 | SAM1105-08-ND 210 188 1.55 24 | 30.48 | SAM1134-12-ND 6.66 5.96 4.91 
18 | 183 | SAM1249-09-ND 464 415 3.42 9 | 22.86 | SAM1105-09-ND 219 1.96 1.62 Micro-Socket (Hollow Leg) 
20 | 20.3 RSRM Zea OND 478 428 353 to | 25.40 | SAM1105-10-ND 228 2.04 1.68 2 | 254 ] SAM1135-01-ND 496 444 3.66 
22 | 22.3 [SAMIZe ean 492441 3.68 11 | 27.94 | SAM1105-11-ND 237.213 (1.75 4 | 5.08 | SAM1135-02-ND 5.22 468 3.85 
24) 24.3 | SAM1249-12-ND 5.06 4.54 3.74 12 | 30.48 | SAM1105-12-ND 246 2.21 1.82 6 7.62 | SAM1135-03-ND 548 4.91 4.04 
26 | 26.3 | SAM1249-13-ND 521 466 3.84 Low Profile (Standard Mount) 8 | 10.16 | SAM1135-04-ND 574 514 4.23 
Surface Mount ais 40 | 12.70_| SAM1135-05-ND 6.00 5.37 4.43 
4 43 SAM1250-02-ND 435. 3.90 3.21 ‘ a SER e ie iat 12 15.24 | SAM1135-06-ND 6.26 561 4.62 
6 63 SAM1250-03-ND 452 405 3.34 3 7.62 SAM1106-03-ND 1.86 167 1.38 14 17.78 SAM1135-07-ND 652 584 4.81 
8 | 8.3 | SAM1250-04-ND 469 4.20 3.46 4 | 10.16 | SAM1106-04-ND 195° 1.75 (1.44 EY con ae oe 
10) 10.3 | SAM1250-05-ND 486 436 3.59 5 | 12.70 | SAM1106-05-ND 2.04 1.83 1.51 oo | 2540 | SAM14135-10-ND 730 654 538 
12_| 12.3 | SAM1250-06-ND 5.04 4.51 3.71 6 | 15.24 | SAM1106-06-ND 213 1.91 1.57 09) 37.941 SAMI 135-11-ND 756677 8 58 
14 | 143 | SAM1250-07-ND 521 4.66 3.84 7 | 17.78 | SAM1106-07-ND 2.22 199 1.64 o4 | 30.48 | SAM1135-12-ND 782 700 577 
ol tee tee ae oe 8 22 ee ae ag 
18 | 18.3 | SAM1250-09-ND 555 4.97 4.09 9 | 22.86 | SAM1106-09-ND 240 245 1.77 ‘Low Profile (Hollow Leg) 
20 | 20.3 | SAM1250-10-ND 572 512 4.22 40 _| 25.40 | SAM1106-10-ND 249 223 1.84 >] -354 )-SAMA136-01-ND 359 32D DGS 
22 | 22.3 | SAM1250-11-ND. 5.89 5.27 4.34 11 | 27.94 | SAM1106-11-ND 258 231 1.91 4 5.08 | SAM1136-02-ND 376 337 278 
24 | 24.3 | SAM1250-12-ND 6.06 5.43 4.47 12 | 30.48 | SAM1106-12-ND 267 239 1.97 6 | 762 | SAM1136-03-ND 393 352 290 
26 | 26.3 | SAM1250-13-ND 6.23 5.58 4.60 Micro-Socket (Hollow Leg) 8 | 10.16 | SAM1136-04-ND 410 367 3.03 
t More product available online. For pricing and availability, visit our website. ; ae Sarai ee i va e it a aa a 388 at 
3 7.62 | SAM1107-03-ND 2.06 1.85 1.52 ts ae epee ioh ia ee 
” . 4 | 10.16 | SAM1107-04-ND 217 195 1.60 ; -08- 7 . 5; 
1 00 (2.54mm) Low Profile 5 | 12.70 |_SAM1107-05-ND 2.28 2.04 1.68 18) 22.86 | SAM1136-09-ND 495 4.43 3.65 
S 0 ck et Stri s x -\Y 6 | 15.24 | SAM1107-06-ND 239 214 4177 2 rie au eee ae Pe a3 
p i See Sane Set oq io 24 | 30.48 | SAM1136-12-ND 546 489 4.03 
SL and SDL Series 9 | 22.86 | SAM1107-09-ND 272 244 2.01 spe ee Prale (Standard Mount) ___ 
Specifications: * Insulator Material: Black Glass Filled Polyester * Contact/ a _ SEE oa bas _ 4 5.08 SAM1137-02-ND 3.91 3.50 2.89 
Shell Material: Beryllium Copper/Brass * Operating Temperature Range: 12 30.48 SAM1107-12-ND 3.05 273 0.05 6 7.62 SAM1137-03-ND 4.09 366 3.02 
-55°C ~ 125°C Gold, -55°C ~ 105°C Tin * Current Rating: 1A * Contact 8 | 1016 | SAM1137-04-ND 427 3.83 3.15 
Resistance: 10mQ max. » Mates with: TS, TD, BBS, BBL Series 10 12.70 SAM1137-05-ND 445 3.99 3.28 
Low Profile (Hollow Leg) 72 | 15.24 | SAM1137-06-ND 463. 415 3.42 
Sirscnes ealSaries 1 | 254 ] SAM1108-01-ND 110 9982 44 | 17.78 | SAM1137-07-ND 481 4.31 3.55 
2 | 5.08 | SAM1108-02-ND 116 1.04 86 16 | 20.32 | SAM1137-08-ND 499 447 3.68 
3 | 7.62 | SAM1108-03-ND 4.22 110 90 18 | 22.86 | SAM1137-09-ND 517 463 3.81 
4 10.16 SAM1108-04-ND 1.28 1.15 95 20 25.40 SAM1137-10-ND. 5.35 4.79 3.95 
5 42.70 | SAM1108-05-ND 1.34 1.20 99 22 27.94 SAM1137-11-ND §.53 4.95 4.08 
6 15.24 | SAM1108-06-ND 1.40 1.26 1.04 24 30.48 SAM1137-12-ND 5.71 5.11 4.21 
7 ‘| 17.78 | SAM1108-07-ND 146 131 © 1.08 Micro-Socket (Hollow Leg) 
8 | 20.32 | SAM1108-08-ND 452 136 © 1.12 2 | 254 | SAM1138-01-ND 410 3.67 3.03 
9 | 22.86 | SAM1108-09-ND 158 142 147 4 5.08 | SAM1138-02-ND 432 387 3.19 
10__| 25.40 | SAM1108-10-ND 4.64 1.47 1.21 ' Phar Spee ae is a 
iow Proc (HaTaw La) 12_| soe | SAMti06-12.ND 78138130 10_| 1270 | gauns3e-05-np 498445 367 
Low Profile (Standard Mount)) 6. Law Profile (Standard Mount) 42 | 15.24 | SAM1138-06-ND 520 466 3.84 
Micro-Socket (Hollow Leg) 1 35a ERE 3 RBS 14 | 17.78 | SAM1138-07-ND 542 485 4.00 
; : : . 16 | 20.32 | SAM1138-08-ND 564 5.05 4.16 
2 | 5.08 | SAM1109-02-ND 1.05 9478 18 | 22.86 | SAM1138-09-ND 586 5.25 4.32 
SL Series 3 | 7.62 | SAM1109-03-ND 1120 1.01 83 20__| 25.40 _|_SAM1138-10-ND 6.08 544 4.48 
4 10.16 | SAM1109-04-ND 119° 1.07 88 22 | 27.94 | SAM1138-11-ND 630 564 4.65 
No. of | Dim. A] Digi-Key Price Each 5 | 42.70 | SAM1109-05-ND 1.26 113 93 24 | 30.48 | SAM1138-12-ND 652 5.84 4.81 
Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 6 | 15.24 | SAM1109-06-ND 433° 119 ~~ «98 
30” Gold Contact, 10p” Gold Shell 7 | 17.78 | SAM1109-07-ND 1.40 1.26 1.04 Low Profile (Hollow Leg) 
Low Profile (Hollow Leg) pee Sea ne, ns wa 2 2.54 | SAM1139-01-ND 247 221 1.82 
Te ' -09- 5 : 4: 4 5.08 | SAM1139-02-ND 259 232 1.91 
5 2 SoS bee bes aa 10_| 25.40 | SAM1109-10-ND 1.61145 1.19 6 | 7.62 | SAM1139-03-ND 271 243 2.00 
3 | 762 | SAM1102-03-ND ter 168 «(138 11 | 27.94 | SAM1109-11-ND 1.68 151 1.24 8 | 10.16 | SAM1138-04-ND 476 426 3.51 
4 | 1016 | SAM1102-04-ND tos 178 «146 12 | 30.48 | SAM1109-12-ND 1.75 157 1.29 40__| 12.70__| SAM1139-05-ND 295 264 2.18 
5 | 12.70 | SAM1102-05-ND 2.09 1.87 1.54 Micro-Socket (Hollow Leg) 12 | 1524 eee ene SOF oe eee 
6 | 15.24 | SAM1102-06-ND 220 197 1.63 1 | 2.54 | SAM1110-01-ND 1.23 111 Of 16 aan oes oe = oe aoe 
; -08- : 97 2.44 
7 17.78 | SAM1102-07-ND 2.31 2.07 1.71 2 5.08 SAM1110-02-ND 1.31 1.18 97 18 22.86 SAM1139-09-ND 3.43 3.07 253 
8 | 20.32 | SAM1102-08-ND 242 217 1.79 3) 7.62 | SAM1110-03-ND 1.39 1.25 1.08 20 | 25.40 | SAM1139-10-ND 3.55 3.18 2.62 
9 | 22.86 | SAM1102-09-ND 253 227 1.87 4 | 10.16 | SAM1110-04-ND 147 1.32 1.09 22 | 27.94 | SAM1139-11-ND 3.67 3.29. 271 
4o_| 25.40 | SAM1102-10-ND 2.64 2.37 1.95 5 | 12.70 | SAM1110-05-ND 155 139 1.15 24 | 30.48 | SAM1139-12-ND 3.79 3.40 2.80 
11 | 27.94 | SAM1102-11-ND 275 247 2.03 6 | 15.24 | SAM1110-06-ND 1.63 1.46 1.21 ; ; 
42 | 30.48 | SAM1102-12-ND 2.86 256 2.11 7__| 17.78 | SAM1110-07-ND 1.71153 1.26 t Mor te rang Te Sur west: (Continued) 
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eno | ()()” (2.54mm) 
sam EG Low Profile Socket Strips 
SL and SDL Series (Cont.) 


100” (2.54mm) 


Interconnect Strips 
BBS and BBL Series 


.100” (2.54mm) 
Low Cost Socket Strips 
SSA and SSK Series 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each Specifications: + Insulator Material: Black PET Polyester * Contact Material: 
Pos. _| (mm) _| Part No.t 1 10-100 Specifications: + Insulator Material: Black Glass Filled Polyester * Terminal Phosphor Bronze © Flammability Rating: UL94V-0 Insulation Resistance: 
Low Profile (Standard Mount) Material: Brass or Phosphor Bronze * Operating Temperature Range: -55°C 5000MQ min. * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C with Gold 
2 2.54 SAM1140-01-ND 2.47 2.21 1.82 ~ 125°C « Current Rating: 1A * Mates with: SS, SD, SL, SDL, ESS Series -55°C ~ 105°C with Tin * Current Rating: 1A «Mates with: TS, BBS, BBL 
4 | 5.08 | SAM1140-02-ND 260 233 1.92 Series 
6 | 7.62 | SAM1140-03-ND 273 245 202 
8 | 10.16 | SAM1140-04-ND 286 256 2.11 
10__| 12.70 _| SAM1140-05-ND. 299 268 2.21 
12 | 15.24 | SAM1140-06-ND 312 280 2.30 
14 | 17.78 | SAM1140-07-ND 3.25 291 240 
16 | 20.32 | SAM1140-08-ND 3.38 3.03 2.50 
18 | 22.86 | SAM1140-09-ND 351 315 259 
20 | 25.40 _| SAM1140-10-ND. 3.64 3.26 2.69 
22 | 27.94 | SAM1140-11-ND 377 3.38 2.78 
24 | 30.48 | SAM1140-12-ND 3.90 3.49 2.88 
Micro-Socket (Hollow Leg) SSA Series 
2 | 254] SAMI141-01-ND 3.00 269 222 3.18) : = ; 
4 | 5.08 | SAM1141-02-ND 315 282 2.33 No. of| Dim. (mm) | Digi-Key Price Each 
6 | 7.62 | SAM1141-03-ND 3.30 296 2.44 Pos. | A | B__| PartNo.t 1 10100 
8 | 10.16 | SAM1144-04-ND 345 309 255 7 
10 | 12.70_| SAM1141-05-ND 3.60 323 266 No. of) Dim. A | Digi-Key Price Each ee 1 eS aye 
12 [15.24 | SAMT141-06-ND 3753.36 277 Pos. || (mm) | Part No.t ees eee eee 00) T 35a SANA 121-01-ND 128 11595 
14 17.78 | SAM1141-07-ND 390 349 2.88 Fig. 1 — Standard Single Row 2 | 5.08 SAM1121-02-ND 135 121 1.00 
16 | 20.32 | SAM1141-08-ND 405 363 2.99 20p” (0.51pm) Gold Plating 3 | 7.62 | 3.84 | SAM1121-03-ND 142 1.28 1.05 
18 | 22.86 | SAM1141-09-ND 420 3.76 3.10 1 254 | SAM1004-01-ND 245. 220 1.81 4 | 10.16 SAM1121-04-ND 149 134 1.10 
20__| 25.40 _| SAM1141-10-ND 435 3.90 3.24 2 | 5.08 | SAM1004-02-ND 260 233 1.92 5 | 12.70 SAM1121-05-ND 1.56 1.40 1.15 
22 | 27.94 | SAM1141-11-ND 450 4.03 3.32 3 7.62 SAM1004-03-ND 275 247 2.03 6 | 15.24 SAM1121-06-ND 163. 1.46 1.21 
24 | 30.48_| SAM1141-12-ND 465 4.17 3.43 4 | 1016 | SAM1004-04-ND 290 260 214 7 ‘| 17.78 SAM1121-07-ND 170 153 1.26 
t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 5 12.70 SAM1004-05-ND 3.05 2.73 2.25 8 | 20.32 | 3.84 | SAM1121-08-ND 1.77 1.59 1.31 
6 | 15.24 | SAM1004-06-ND 3.20 287 2.36 iy ene eau an i a ie 
7 | 17.78 | SAM1004-07-ND 3.35 300 247 E -10- : . E 
bE d She 
.100 (2 54m m) 8 | 20.32 | SAM1004-08-ND 350 3.14 2.58 11 | 27-4) 3.84 eae ana ee Aree es 
: ‘ 9 | 22.86 | SAM1004-09-ND 3.65 3.27 2.69 5 KR S —_ : ! 
Terminal Stri ps 10 | 25.40 | SAM1004-10-ND 3.80 3.40 2.80 Fig.t'— Vertical’ Wire| Wrap 
11 | 27.94} SAM1004-11-ND 3.95 354 2.92 1 | 254 SAM1123-01-ND 1840 1.65 1.36 
8 49 | 3048  (ReaRiroome tn Fi sae aos 2 | 5.08 SAM1123-02-ND 1.95 1.75 1.44 
TS and TD Series 2 ‘ - : : 3. | 7.62 |16.89| SAM1123-03-ND 2.06 185 1.52 
oe ; ; ; Tin Plating 4 | 10.16 SAMH123-04-ND 217° 1.95 1.60 
Specifications: + Insulator Material: Black Glass Filled Polyester * Terminal dl 2.54 SAM1005-01-ND 156 140 1.15 5 | 12.70 SAM1123-05-ND 2.28 2.04 1.68 
Material: Brass (Gold plated are Phosphor Bronze) * Operating Temperature 2 5.08 SAM1005-02-ND 1.66 1.49 1.23 6 | 15.24 SAM1123-06-ND 239 2.14 177 
Range: -55°C ~ 125°C Gold, -55°C ~ 105°C Tin * Current Rating: 1A * Mates 3 | 7.62 | SAM1005-03-ND 1.76 158 1.30 7 ‘| 17.78 SAM1123-07-ND 250 224 1.85 
with: SS, SD, SL, SDL Series 4 | 1016 | SAM1005-04-ND 1.86 167 1.38 8 | 20.32 |16.89] SAM1123-08-ND 261 234 1.93 
5 | 12.70 | SAM1005-05-ND 1.96 1.76 1.45 9 | 22.86 SAM1123-09-ND 272 244 2.01 
6 | 15.24 | SAM1005-06-ND 2.06 1.85 1.52 10_| 25.40 SAM1123-10-ND 283 254 2.09 
7: 17.78 SAM1005-07-ND 216 1.94 1.60 11 | 27.94 | 16 gg) SAM1123-11-ND 2.94 264 217 
8 | 20.32 | SAM1005-08-ND 2.26 2.03 1.67 12_| 30.48 || SAM1123-12-ND _ 3.05 2.73 2.25 
9 | 22.86 | SAM1005-09-ND 236 212 174 Fig. 2 — Right Angle Wire Wrap 
10 | 25.40 | SAM1005-10-ND 246 2.21 1.82 i a SAM OED aS ie ie 
in ara es at eee pee 13 3 | 7.62 | — | SAM1124-03-ND 229 205 1.69 
3 [1270 |__| SaM194005 ND 56357 187 
- oT - is = 5 | 12.70 SAM1124-05-ND 253 227 1.87 
Lehi |i. IE Techy [rie eh 20y” (0.51um) Gold Plating 6 | 15.24 SAWI124-06-ND 265 238 1.96 
Samm) | BSTENO gy) 1] 254] SAM1000-01-ND 245 2.20 1.81 7 |1778 SAM1124-07-ND 277 248 = 2.05 
Fig. 1 — Single Row 2 5.08 | SAM1000-02-ND 2.60 233 1.92 8 | 20.32] — | SAM1124-08-ND 289 259 2.13 
20p” (.51pm”) Gold Plating 3 7.62 SAM1000-03-ND 275 247 2.03 9 | 22.86 SAM1124-09-ND 3.01 270 2.22 
1 2.54 | SAM1111-01-ND 180 1.62 1.33 4 | 10.16 | SAM1000-04-ND 2.90 260 214 10_| 25.40 SAM1124-10-ND 313 2.81 2.31 
ae Sade on ve ve 5 | 12.70 | SAM1000-05-ND 3.05 2.73 2.25 11 [27.94] _ | SAM1124-11-ND 3.25. 291 240 
ea eee ote tees -aee : 192 Soe a A 2% 12 | 30.48 SAM1124-12-ND 3.37 3.02 2.49 
12.70_| SAM1111-05-ND 220 1.97 1.63 ‘ , é , 7 F 
7 15 oa SAUER EET ET 8 | 20.32 | SAM1000-08-ND 350 314 2.58 Fig. 1 — Vertical PC Mount 
> | i778 (RERnHeo aN ag Ode 197 9 | 22.86 | SAM1000-09-ND 3.65 3.27 2.69 T | 254 SAM1122-01-ND ‘96. +6. 71 
8 | 2092 MSANARRtoattn 050 204 «185 10 | 25.40 _| SAM1000-10-ND 3.80 340 2.80 2 | 5.08 SAM1122-02-ND 1010 9175 
9 | 2236 | SAM1111-09-ND 360 462233 ~=«1.92 11 | 2794 | SAM1000-11-ND 3.95 354 2.92 3 | 7.62 | 3.84) SAM1122-03-ND 106 =.95 79 
jo | 2540 | SAM4114-10-ND 270 242 1.99 12 | 30.48 | SAM1000-12-ND 410 367 3.03 4 | 10.16 SAM1122-04-ND W411 1.00.82 
i E : : : 7 5 | 12.70 SAM1122-05-ND 1.16 1.04 86 
11] 27.94 | SAM1111-11-ND 280 251 207 Tin Plating B54 SAMT122-06-ND 1310930 
42 | 30.48 | SAM1111-12-ND 290 260 244 1 254 | SAM1002-01-ND 759 #143 «1.18 7 11778 SAM1122-07-ND 126 11393 
Tin Plating 2 | 5.08 | SAM1002-02-ND 169 152 1.25 3 | 2032 | 3.84 | SAM1122-08-ND 13114897 
T | 254 | SAM1112-07-ND 731 118 97 3 | 7.62 | SAM1002-03-ND 1.79 161 1.32 9 |o286/~ | SAMi122-09-ND 436 122 «101 
2 | 5.08 | SAM1112-02-ND 138 124 © 1.02 4 | 1016 | SAM1002-04-ND 189 170 1.40 to | 25.40 SAM1122-10-ND 141 1271.04 
3 7.62 | SAM1112-03-ND 145 130 1.07 5 12.70 SAM1002-05-ND 1.99 1.79 1.47 11 | 27.94 SAM1122-11-ND 146 «1.31 1.08 
ve é SA OND 1 wae re 6 | 15.24 | SAM1002-06-ND 2.09 1.87 1.54 42_| 30.48 | °84 | samtt22-12-ND 151 1.36 1.12 
. -05- E i . 7 | 17.78 | SAM1002-07-ND 219 1.96 1.62 Fig. 1 — Vertical Wire Wra, 
6 | 15.24 | SAM1112-06-ND 166 1491.23 3 | 2032 | SAM002-08-ND 229 208 169 7354 SUIT EDSE TENG Mae ao a 
7 | 17.78 | SAM1112-07-ND 1.73 155 1.28 9 | 22.86 | SAM1002-09-ND 239° 244 1.77 2 | 5.08 SAM1125-02-ND 119 107 88 
é oe Sinn 1a 16 ee to | 25.40 | SAM1002-10-ND 249 223 1.84 3. | 7.62 |16.89] SAM1125-03-ND 127° «114 ‘94 
jo | o540 RERRETOerOtE a eee 11 | 27.94 | SAM1002-17-ND 259 232 1.91 4 | 10.16 SAM1125-04-ND 135° 1.21 1.00 
TI 97°94 SAMTH12-11-ND 201 80 149 42 30.48 SAM1002-12-ND 269 2.41 1.99 5 | 12.70 SAM1125-05-ND. 1.43 1.28 1.06 
: ; : : 7 ile Si 6 | 15.24 SAM1125-06-ND 151 1.36 1.12 
12 | 30.48 208 187 1.54 aaa PAN oer ere rT 
GHIA 20y” (0.51pm) Gold Plating Tage 1630 RANE caer ; 
7 3 7 7 ] 254 | SAMM001-01-ND 242 217 179 eee 508, ND Woe, fe ee 
20” (.51um”) Gold Plating 9 | 22.86 SAM1125-09-ND 175 157 = 1.29 
2 | 254 | SAMIT113-01-ND 373 334 275 2) 5.08 | SAM1001-02-ND 258 231 1.91 to | 25.40 SAM1125-10-ND 1831.64 1.35 
4 | 5.08 | SAM1113-02-ND 396 355 2.92 3 | 7.62 | SAM1001-03-ND 2.74 246 2.02 1127.94 SAM1125-11-ND To 471 1.41 
6 | 7.62 | SAM1113-03-ND 419 375 3.09 4} 10.16 | SAM1001-04-ND 290 260 214 42 | 30.48 |'°-°9) gau125-12-ND 1.99 1.79 147 
8 | 10.16 | SAM1113-04-ND 442 396 3.26 5 | 12.70 | SAM1001-05-ND 3.06 2.74 2.26 Fig. 2— Right Angle Wire Wrap 
4o_| 12.70 | SAM1113-05-ND 465 417 3.43 6 | 15.24 | SAM1001-06-ND 3.22 289 2.38 1 o54 SANI126-01-ND 147432109 
12 | 15.24 | SAM1113-06-ND 488 437 3.60 7 17.78 SAM1001-07-ND 3.38 3.03 2.50 2 | 5.08 SAM1126-02-ND 155 139 1.15 
14 | 17.78 | SAM1113-07-ND 511 458 3.77 8 | 2032 | SAM1001-08-ND 3.54 3.17 2.61 3 | 762 | — | SAM1126-03-ND 163 146 «1.21 
16 | 20.32 | SAM1113-08-ND 534 478 3.94 9 | 22.86 | SAM1001-09-ND 3.70 332 2.73 4 | 10.16 SAM1126-04-ND 171 153 1.26 
i if aH eau Rea aah ett fat 10 | 25.40 | SAM1001-10-ND 3.86 3.46 2.85 5 | 12.70 SAM1126-05-ND 179 1.61 1.32 
E 10+ E . : 11 | 27.94 | SAM001-17-ND 402 360 297 6 | 15.24 SAM1126-06-ND 187 1.68 1.38 
22 | 27.94 | SAMI113-11-ND 6.03 540 4.45 12 | 30.48 | SAM1001-12-ND 418 3.74 3.08 7 | 17.78 SAM1126-07-ND 195 175 1.44 
24 | 30.48 See 7 6.26 5.61 4.62 Tin Plating 8 | 20.32] — | SAM1126-08-ND 2.03 1.82 1.50 
in Plating 9 | 22.86 SAM1126-09-ND 211 189 1.56 
2 | 254 | SAMI114-01-ND 276 247 2.04 : at eee ie re ve 10_| 25.40 SAM1126-10-ND 219 196 1.62 
4 | 5.08 | SAM1114-02-ND 292 262 216 : : : : 11 [27.94 SAM1126-11-ND 2.27 2.04 1.68 
6 | 7.62 | SAMI114-03-ND 308 276 227 3 | 762 | SAM1003-03-ND {92 172 1.42 12 |3048 | — | SAM1126-12-ND 235 211 1.74 
8 | 10.16 | SAM1114-04-ND 324 290 239 4} 10.16 | SAM1003-04-ND 2.02 1.81 1.49 : 
jo | 4270 | SAM1114-05-ND 340 305 251 5 | 12.70 | SAM1003-05-ND 212 1.90 1.57 SSK Series 
42 | 15.24 | SAM1114-06-ND 3.56 3.19 2.63 6 15.24 | SAM1003-06-ND 222 1.99 1.64 No. of | Dim.A | Digi-Key Price Each 
14 | 17.78 | SAM1114-07-ND 372 333 275 7 | 17.78 | SAM1003-07-ND 232 208 1.71 Pos. | (mm) | PartNo.t 1 10 100 
16 20.32 | SAM1114-08-ND 3.88 3.48 2.86 8 20.32 SAM1003-08-ND 242 2417 1.79 
18 | 22.86 | SAM1114-09-ND 404 362 298 9 | 2286 | SAM1003-09-ND 252 226 1.86 Fig. 3 — Vertical PC Mount 
20 | 25.40 | SAM1114-10-ND 420 376 3.10 10 | 25.40 | SAM1003-10-ND 262 2.35 1.94 7 O64) SAMTI27-07-ND T1089 BD 
22 | 27.94 | SAM1114-11-ND 4363.91 3.22 11_| 27.94 | SAM1003-11-ND 272 244 2.01 2» | 508 | SAM1127-02-ND 117. 105 ~~ 87 
24 | 30.48 | SAM1114-12-ND 452 4.05 3.34 12 | 30.48 | SAM1003-12-ND 2.82 253 2.08 ; : : : 


t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 
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Samlec 
.100” (2.54mm) Low Cost 
Socket Strips SSA and SSK Series (Cont.) 


No. of | Dim. A Digi-Key Price Each 
Pos. | (mm) Part No.t 1 10 100 
3 7.62 SAM1127-03-ND 1.24 1.41 92 
4 10.16 SAM1127-04-ND 1.31 1.18 97 
5 12.70 SAM1127-05-ND 138 1.24 =©1.02 
6 15.24 SAM1127-06-ND 145 130 1.07 
7 17.78 SAM1127-07-ND 1.52 1.36 1.12 
8 20.32 SAM1127-08-ND 159° 143 1.18 
9 22.86 SAM1127-09-ND 166 149 1.23 
10 25.40 SAM1127-10-ND 1.73 155 1.28 
an 27.94 SAM1127-11-ND 180 162 1.33 
12 30.48 SAM1127-12-ND 1.87 1.68 1.38 
Fig. 3 — Vertical PC Mount 
1 2.54 SAM1128-01-ND 70 63 52 
2 5.08 SAM1128-02-ND 15 68 56 
3 7.62 SAM1128-03-ND 80 72 59 
4 10.16 SAM1128-04-ND 85 17 63 
5 12.70 SAM1128-05-ND 90 81 67 
6 15.24 SAM1128-06-ND 95 85 10 
7 17.78 SAM1128-07-ND 1.00 90 74 
8 20.32 SAM1128-08-ND 1.05 94 78 
9 22.86 SAM1128-09-ND 1.10 99 82 
10 25.40 SAM1128-10-ND 115 1.03 85 
i 27.94 SAM1128-11-ND 1.20 = 1.08 89 
12 30.48 SAM1128-12-ND 1.25 1.12 93 


t+ More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


100” (2.54mm) 


Single Row Socket Strips 
SS Series 


~L 
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100” (2.54mm) 


Low Profile Socket Strips 
SLW Series 


Specifications: * Insulator Material: Black Glass Filled Polyester » Contact 


No. of | Dim. A Digi-Key Price Each No. of | Dim. A Digi-Key Price Each 
Pos. | (mm) Part No.t 1 10 100 Pos. | (mm) Part No.t i 10 100 
10 25.40 SAM1118-10-ND 1.65 1.48 1.22 30p” Gold Contact, Matte Tin Tail 
am 27.94 SAM1118-11-ND 1.72 154 1.27 2 2.54 SAM1090-01-ND 3.18 285 2.35 
12 30.48 SAM1118-12-ND 1.79 1.61 1.32 4 5.08 SAM1090-02-ND 3.31 297 2.44 
6 | 7.62 | SAM1090-03-ND 3.44 3.08 2.54 
Fig. 1 — Standard 8 10.16 SAM1090-04-ND 3.57 3.20 2.64 
1 2.54 SAM1119-01-ND 67 60 50 10 12.70 SAM1090-05-ND 3.70 3.32 2.73 
2 5.08 SAM1119-02-ND 72 65 54 12 15.24 SAM1090-06-ND 3.83 3.43) 2.83 
3 7.62 SAM1119-03-ND 77 69 57 14 17.78 SAM1090-07-ND 3.96 355 2.92 
4 10.16 SAM1119-04-ND 82 74 61 16 20.32 SAM1090-08-ND 409 366 3.02 
5 12.70 SAM1119-05-ND 87 78 65 18 22.86 SAM1090-09-ND 4.22 3.78 = 3.11 
6 15.24 SAM1119-06-ND 92 83 68 20 25.40 SAM1090-10-ND 4.35 3.90 3.21 
vA 17.78 SAM1119-07-ND 97 87 72 22 27.94 SAM1090-11-ND 448 4.01 3.31 
8 20.32 SAM1119-08-ND 1.02 92 76 24 30.48 SAM1090-12-ND 4.61 413 3.40 
9 22.86 SAM1119-09-ND 1.07 96 79 Matte Tin 
10 25.40 SAM1119-10-ND 1.12 1.01 83 2 2.54 SAM1092-01-ND 243 218 1.80 
fl 27.94 SAM1119-11-ND 1171.05 87 4 5.08 SAM1092-02-ND 2.54 2.28 1.88 
12 30.48 SAM1119-12-ND 1.22 1.10 90 6 7.62 SAM1092-03-ND 2.65 2.38 1.96 
Fig Ea option fo_| 1270_|SaMttos2-05-ND oe) Dar oi2 
-01- wi -05-I . H 5 
i a ee oF en or 12 | 15.24 | SAM1092-06-ND 298 2.67 2.20 
3 | 762 | SAM1120-03-ND 77 9C«CS7 14 | 17.78 | SAM1092-07-ND 3.09 277 2.28 
4 | 1046 | SAM1120-04-ND ‘32274 16 | 20.32 | SAM1092-08-ND 3.20 287 2.36 
5 | 1270 | SAM1120-05-ND 37 O78 18 | 22.86 | SAM1092-09-ND 331 297 2.44 
3145.24] -SAMi7120-06-ND a) 20__| 25.40 | SAM1092-10-ND 3.42 3.06 2.52 
7 | 4778 | SAM4120-07-ND 7” 0B? 22 | 27.94 | SAM1092-11-ND 3.53 3.16 2.61 
3 | 2032 | SAMi120-08-ND 10 92 76 24 | 30.48 | SAM1092-12-ND 3.64 3.26 2.69 
9 22.86 SAM1120-09-ND. 1.07 96 719 More product available online. For pricing and availability, visit our website. 
10 25.40 SAM1120-10-ND 1412 1.01 83 
11 27.94 SAM1120-11-ND 117 1.05 87 55 
12 | 30.48 | SAM1120-12-ND 1.22 110 90 1 00 (2.54mm) 


Low Profile Headers 
TLW Series 


Specifications: ¢ Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer ° Terminal 
Material: Phosphor Bronze * Current Rating: 3A * Operating Temperature 
Range: -55°C ~ 125°C Gold, -55°C ~ 105°C Tin * Mates with: SLW, CES Series 


Material: Phosphor Bronze * Current Rating: 3A * Operating Temperature 
Specifications: * Insulator Material: Black Glass Filled Polyester * Contact/ Range: -55°C ~ 125°C Gold, -55°C ~ 105°C Tin » Contact Resistance: 10mO 
Shell Material: Beryllium Copper/Brass * Current Rating: 1A * Operating max. * Mates with: TLW, TSW Series 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Contact Resistance: 10mQ max. 
* Mates with: TS, TD, BBS, BBL Series 
No. of| Dim. (mm) | Digi-Key Price Each 
Pos!) isa B | PartNo.t 1 10 100 
Fig. 1 — Single Row 
10p” Gold Post, Gold Flash on Tail 
+ | 254 | 3-43 | SAM1100-01-ND 79 «467159 
°°" [4.32 | SAM1098-01-ND 97159 
3.43 | SAM1100-02-ND 90 81 67 
nIeey) , Price cach 2 | 5.08 | 4'39 | sawio98-02-ND 908167 
art No. 3.43 | SAM1100-03-ND 101 91 75 
: 3 | 7.62 
Fig. 1 — Single Row 4.32 | SAM1098-03-ND 101915 
No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 20p” Gold Contact, Gold Flash on Balance 4 | 10.16 | 3:43 | SAM1100-04-ND 112 1.01 83 
Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 2.54 | SAM1089-01-ND 144 1.29 “1 | 4.32 | SAIM1098-04-ND 1121.01 83 
5.08 | SAM1089-02-ND 151 1.36 5 112.70 | 3:43 | SAM1100-05-ND 723. 14191 
Fig. 1 — Standard 7.62 | SAM1089-03-ND 1.58 1.42 1 | 4.32 | SAM1098-05-ND. 123 111 94 
T 754] SAMA115-01-ND 129 14696 10.16 | SAM1089-04-ND 1.65 1.48 6 115.24 | 3:43 | SAM1100-06-ND 1.34 1.20 «99 
2 5.08 SAM1115-02-ND 1.38 4.24 1.02 12.70 SAM1089-05-ND 1.72 1.54 : 4.32 | SAM1098-06-ND 1.34 1.20 99 
3 7.62 SAM1115-03-ND 147 1.32 1.09 15.24 | SAM1089-06-ND 1.79 1.61 3.43 | SAM1100-07-ND 145° 1.30 (1.07 
4 | 10.16 | SAM1115-04-ND 156 140 115 17.78 | SAM1089-07-ND 1.86 1.67 7 [17-78 | 4'39 | SaM1098-07-ND 1.45 1.30 1.07 
5 | 12.70_|_SAM1115-05-ND 165 1.48 1.22 20.32 | SAM1089-08-ND 193 1.73 3.43 | SAM1100-08-ND 156 1.40 1.15 
6 | 1524 | SAM1115-06-ND t74156 1.29 22.86 | SAN1089-09-ND 2.00 1.79 8 {20.32 | 4'39 | saMi098-08-ND 156140 1.15 
7 | 17.78 | SAM1115-07-ND 183 164 1.35 25.40 _| _SAM1089-10-ND 2.07 1.86 3.43 | SAM1100-09-ND 1.67 1.50 1.24 
8 | 20.32 | SAM1115-08-ND 192 1.72 1.42 27.94 | SAM1089-17-ND 244 1.92 9 [22.86 | 4'39 | saM1098-09-ND 167 150 1.24 
9 | 22.86 | SAM1115-09-ND 201 180 1.49 30.48 | SAM1089-12-ND 2.21 1.98 3.43 | SAM1100-10-ND 178. 1.60 1.32 
10 | 25.40 | SAM1115-10-ND 210 1.88 1.55 30p” Gold Contact, Matte Tin Tail 10 | 25.40 | 4°35 | SaM1098-10-ND 178 160 1.32 
11 27.94 ‘SAM1115-11-ND 219° 1.96 1.62 2.54 SAM1091-01-ND 1.84 1.65 3.43 | SAM1100-11-ND 189 1.70 1.40 
12_| 30.48 | SAM1115-12-ND 2.28 204 1.68 5.08 | SAM1091-02-ND 1.90 1.70 11 [27.94 | 439 | saniogs-11-ND 1.89 170 140 
Fig. 2 — Non-Flush Option 7.62 SAM1091-03-ND 196 1.76 3.43 | SAM1100-12-ND 200. 1.79. 1.48 
4 254 | SAM1116-01-ND 729 116 96 10.16 | SAM1091-04-ND 2.02 1.81 12 | 30.48 | 4°30 | saniogg-12-ND 200 179 «148 
2 | 5.08 | SAM1116-02-ND 138 124 © 1.02 12.70__| SAM1091-05-ND 2.08 1.87 - Matte Tin : : : 
3 | 7.62 | SAM1116-03-ND 147 132 1.09 15.24 | SAM1091-06-ND 2.14 1.92 535 WSENANO EIEN aa 
4 | 10.16 | SAM1116-04-ND 156 140 1.15 17.78 | SAM1091-07-ND 2.20 1.97 1 | 254 | as eananeeiytnn ee age 
5 | 12.70 | SAM1116-05-ND. 165 148 1.22 20.32 | SAM1091-08-ND 2.26 2.03 : a0 : : : 
6 | 15.24 | SAM1116-06-ND 174 156 ‘1.29 22.86 | SAM1091-09-ND 2.32 2.08 2 | 5.08 | 3-43 | SAM1101-02-ND 145 1.30 1.07 
7 | 17.78 | SAM1116-07-ND 183 164 1.35 25.40 | _SAM1091-10-ND 238 2.13 4.32 | SAM1099-02-ND 89 _.80__.66 
8 | 2032 | SAM1116-08-ND 192 1.72 1.42 27.94 | SAM1091-11-ND 2.44 2.19 3 | 7.62 | 3-43 | SAM1101-03-ND 16400 1.47 1.24 
9 | 2286 | SAM1116-09-ND 201 180 1.49 30.48 | SAM1091-12-ND 250 2.24 © | 4.32 | SAM1099-03-ND 98 88 73 
10__| 25.40_| SAM1116-10-ND. 210 1.88 1.55 Matte Tin 4 {10.16 | 3:43 | SAM1101-04-ND 1.83 1.64 1.35 
11 27.94 SAM1116-11-ND 219 196 1.62 254 SAM1093-01-ND ‘= | 4.32 | SAM1099-04-ND 1.07 96 19 
12 | 30.48 | SAM1116-12-ND 2.28 204 1.68 5.08 | SAM1093-02-ND 5 112.70 | 9:43 | SAM1101-05-ND 2.02 1.81 1.49 
7.62 | SAM1093-03-ND “| 4.32 ESAMIO982052ND) 116 1.04 _86 
Fig. 1 — Standard 10.16 | SAM1093-04-ND 6 | 45.24 | 3-43 | SAMT101-06-ND 221 1.98 1.63 
1 254 | SAM1117-01-ND 02 92 76 12.70_| SAM1093-05-ND “© | 4.32 | SAM1099-06-ND. 1.25 112 
2 5.08 | SAM1117-02-ND 109 98 81 15.24 | SAM1093-06-ND 7/4779 | 343 | SAMA101-07-ND 240 2.15 1.77 
3 | 7.62 | SAM1117-03-ND 116 104 86 17.78 | SAM1093-07-ND “| 4.32 | SAM1099-07-ND 1.34 1.20.99 
4 | 1016 | SAM1117-04-ND 123° 141 20.32 | SAM1093-08-ND 3 120.32 | 3:43 | SAM1101-08-ND 259 232 1.91 
5 | 12.70 | SAM1117-05-ND. 130147 96 22.86 | SAM1093-09-ND “¥ | 4.32 | SAM1099-08-ND. 1.43 1.28 1.06 
6 | 15.24 | SAM1117-06-ND 1371.23 1.01 25.40_| SAM1093-10-ND 9 lange | 2-43 | SAMMT01-09-ND 2.78 249 2.05 
e 17.78 SAM1117-07-ND 1.44 1.29 1.07 27.94 SAM1093-11-ND i 4.32 | SAM1099-09-ND. 1.52 1.36 1.12 
8 20.32 SAM1117-08-ND 1.51 1.36 1.12 30.48 SAM1093-12-ND 5 3.43 | SAM1101-10-ND 297 266 2.19 
& | 28 ae ie Fig. 2 — Dual Row 10 | 25.40 | 4'39 | saM1099-10-ND 161145 ‘1.19 
5. 7-10- 65 ! E 20p” Gold Contact, Gold Flash on Balance “11-1 
1 27.94 | SAMTT17-11-ND 172 154 1.27 254 | SANTOSE-OT-ND 3.36 3.01 11 | 27.94 | 499 | SAMMOG-11-ND 70183128 
12 | 90.48 RSAMIIZETSND) 1:7 1.61-—-1.92 5.08 | SAM1088-02-ND 3.49 3.13 3.43 | SAM1101-12-ND 3.35 3.00 247 
: = aE = noose Dption —z 7.62 | SAM1088-03-ND 3.62 3.24 12 30.48 | 439 179 #161 «132 
a a oe an aa 
2 | 5.08 | SAM1118-02-ND 109 98 81 12.70__| SAM1088-05-ND 3.88 3.48 ” : 
3 | 7.62 | SAM1118-03-ND 116 1.04 86 15.24 | SAM1088-06-ND 4.01 3.59 10p” Gold Post, Gold Flash on Tail 
4 | 1016 | SAM1118-04-ND 123° 1419 17.78 | SAM1088-07-ND 414 3.71 2 | 254 | 3-43 | SAM1096-01-ND 285 255 2.10 
5 | 12.70 | SAM1118-05-ND 130 147 96 20.32 | SAM1088-08-ND 4.27 3.83 4.32 | SAM1094-01-ND 2.85 2.55 2.10 
6 | 15.24 | SAM1118-06-ND 1371.23 ‘1.01 22.86 | SAM1088-09-ND 4.40 3.94 4 | 5.08 | 3-43 | SAM1096-02-ND 3.00 2.69 2.22 
7 | 17.78 | SAM1118-07-ND 144 1.29 1.07 25.40__| _SAM1088-10-ND 4.53 4.06 4.32 | SAM1094-02-ND 3.00 2.69 2.22 
8 | 2032 | SAM1118-08-ND 151 136 © 112 27.94 | SAM1088-11-ND 466 4.17 i i 
9 | 22.86 | SAM1118-09-ND 158 142 «1.17 30.48 | SAM1088-12-ND 479 4.29 i Mote produ avalible online: 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


== =o 100” (2.54mm) No. of] Dim. (mm) | Digi-Key Price Each No. of| Dim. (mm) | Digi-Key Price Each 
. Pos. | A B_ | Part No.t 1 10 100 Pos. | A B | PartNo.t 1 10 100 
SSS Low Profile Headers 2.64 | SAM1180-07-ND 217 195 1.60 2.64 | SAM1179-07-ND 396 355 292 
TLW Series (Cont.) 7 | 18.29 | 4.93 | SAM1187-07-ND 235 211 1.74 14 | 18.29 | 4.93 | SAM1185-07-ND 427 383 3.15 
10.00| SAM1198-07-ND 271243 2.00 10.00| SAM1196-07-ND 449 4.02 3.31 
No. of] Dim. (mm) | Digi-Key Pricoleach 2.64 | SAM1180-08-ND 2.25 2.02 1.66 2.64 | SAM1179-08-ND 4.09 366 3.02 
Pos. | A | B | Part No.t 1 10 100 8 | 20.83 | 4.93 | SAM1187-08-ND 243 218 1.80 16 | 20.83 | 4.93 | SAM1185-08-ND 440 394 3.25 
Tae 10.00| SAM1198-08-ND 279 250 2.06 10.00 | SAM1196-08-ND 463415 3.42 
6 | 7.62 | Oe Ee eng ee ee 2.64 | SANH180-09-ND 2332.09 1.72 2.64 | SAM1179-09-ND 422378 3.11 
3-43 | SANH096-04-ND 330-296 24d 9 | 23.37 | 4.93 | SAM1187-09-ND 251 225 1.85 18 | 23.37 | 4.93 | SAM1185-09-ND 453 406 3.34 
8 | 10-16 | yao Wenn OaMOiNE san ide? oad 10.00| SAM1198-09-ND 287 257 2.12 10.00| SAM1196-09-ND 477427 3.52 
7.43 SAVINGGTOSTHD 345309. 355 2.64 | SAM1180-10-ND 241 216 1.78 2.64 | SAM1179-10-ND 435. 390 3.21 
10 |12.70 | yo [Reautqadtostin ade. ibd 166 410 | 25.91 |4.93 | SAM1187-10-ND 259 232 1.91 20 | 25.91 | 4.93 | SAM1185-10-ND 466 417 3.44 
2.13 RAVES a0 08 706 10.00| SAM1198-10-ND 2.95 264 2.18 10.00| SAM1196-10-ND 491 440 3.62 
12 |15.24 | Fe [Reautoaminetan aa iao3h ge 2.64 | SAM1180-11-ND 249° 2.23 1.84 2.64 | SAM1179-11-ND 448 401 3.31 
SE Ey Sues aC ayaa aa oe 44 | 28.45 | 4.93 | SAM1187-11-ND 267 239 1.97 22 | 28.45 | 4.93 | SAM1185-11-ND 479 429 3.53 
14 | 17.78 | jap IReeniToana ei aie Bae: OTT 10.00| SAM1198-11-ND 3.03 2.72 2.24 10.00 | SAM1196-11-ND 5.05 452 3.73 
ee $a; as ae 2.64 | SAM1180-12-ND 257 2.30 1.90 2.64 | SAM1179-12-ND 461413 3.40 
16 | 20.92 | fay Weantinaatonnin ee eee 42 | 30.99 | 4.93 | SAM1187-12-ND 275 247 2.03 24 | 30.99 | 4.93 | SAM1185-12-ND 492 441 3.63 
E vate ; : d 10.00 | SAM1198-12-ND 311279 2.30 10.00| SAM1196-12-ND 5.19 4.65 3.83 
18 | 22.86 | 3-43 | SAM1096-09-ND 4.05 3.63 2.99 30p” Gold on Contact, Matte Tin on Tail 2.64 | SAM1179-13-ND 4744.25 3.50 
4.32 | SAM1094-09-ND 4.05 3.63 2.99 2.64 | SAM1182-01-ND 211 189 1.56 26 | 33.53 | 4.93 | SAM1185-13-ND 5.05 452 3.73 
3.43 | SAM1096-10-ND 420 376 3.10 
20 | 25.40 | ; : : 1 | 3.05 | 4.93 | SAM1191-01-ND 178 160 1.32 10.00 | SAM1196-13-ND 5.33 4.77 3.93 
4.32 | SAM1094-10-ND 4.20 3.76 _3.10 10.00| SAM1202-01-ND 214 1.92 1.58 30” Gold on Contact, Matte Tin on Tail 
29 |07.94 | 243 |FSAMIOSSSIIENE 435 3.90 3.21 2.64 | SAM1182-02-ND 218 1.96 1.61 2.64 | SAM1181-02-ND 320 2.87 2.36 
4.32 | SAM1094-11-ND 435 3.90 3.21 
: : : : 2 | 5.59 |4.93 | SAM1191-02-ND 186 167 1.38 4 | 5.59 |4.93 | SAM1189-02-ND 346 310 2.55 
24 | 30.48 | 2-43 | SAM1096-12-ND 450 403 3.82 10.00] SAM1202-02-ND 222 1.99 1.64 10.00] SAM1200-02-ND 363 3.25 268 
4.32 | SAM1094-12-ND 450 403 3.32 
E vey a : Z 2.64 | SAM1182-03-ND 2.25 2.02 1.66 2.64 | SAM1181-03-ND 3.33. 2.98 246 
Matte Tin 3 | 8.13 | 4.93 | SAM1191-03-ND 194 1.74 «(1.43 6 | 8.13 |4.93 | SAM1189-03-ND 3.59 3.22 265 
2 | 254 | 3-43) SAM1097-01-ND 2.29 205 1.69 10.00| SAM1202-03-ND 2.30 2.06 1.70 10.00 | SAM1200-03-ND 3.77338 2.78 
4.32 | SAM1095-01-ND 2.29 2.05 1.69 2.64 | SAM1182-04-ND 2.32 2.08 1.71 2.64 | SAM1181-04-ND 346 3.10 2.55 
4 | 5.08 oa SEND ar eae 1 4 |10.67 | 4.93 | SAM1191-04-ND 2.02 181 1.49 8 | 10.67 | 4.93 | SAM1189-04-ND 3.72 3.33 2.75 
: : -02- : . ; 10.00 | SAM1202-04-ND 238 213 1.76 10.00 | SAM1200-04-ND 3.91 3.50 2.89 
6 | 762 | 243} SAM1097-03-ND 253° 227 1.87 2.64 | SAM1182-05-ND 239° 214 «177 2.64 | SAM1181-05-ND 3.59 3.22 2.65 
"| 4.32 | SAM1095-03-ND 253 2.27 1.87 5 |13.21 | 4.93 | SAM1191-05-ND 210 1.88 1.55 10 | 13.21 | 4.93 | SAM1189-05-ND 3.85 3.45 2.84 
3 | 10.46 ee Soe a ae - 10.00| SAM1202-05-ND 246 2.21 1.82 10.00| SAM1200-05-ND 4.05 363 2.99 
wa 5-04 65 2. : 2.64 | SAM1182-06-ND 246 2.21 1.82 2.64 | SAM1181-06-ND 3.72 333. 275 
jo | 12.79 | 3:48 | SAM1097-05-ND 277 2.48 2.05 6 | 15.75 | 4.93 | SAM1191-06-ND 218 1.96 1.61 12 |15.75 | 4.93 | SAM1189-06-ND 3.98 357 2.94 
9 | 4.32 | SAM1095-05-ND 2.77248 2.05 10.00 | SAM1202-06-ND 254 2.28 1.88 10.00| SAM1200-06-ND 419 375 3.09 
3.43 | SAM1097-06-ND 289 259 2.13 2.64 | SAM1182-07-ND 253 2.27 1.87 2.64 | SAM1181-07-ND 3.85. 345 2.84 
12 | 15.24 | 4'39 | SAMH1095-06-ND 289 259 213 7 18.29 | 4.93 | SAM1191-07-ND 2.26 203 1.67 14 | 18.29 | 4.93 | SAM1189-07-ND 411 368 3.03 
44 14779 | 8-43 | SAM1097-07-ND 3.01 270 2.22 10.00| SAM1202-07-ND 262 235 1.94 10.00 | SAM1200-07-ND 4.33 3.88 3.20 
18 | 4.32 | SAM1095-07-ND 3.01 270 2.22 2.64 | SAM1182-08-ND 260 233 1.92 2.64 | SAM1181-08-ND 3.98 3.57 2.94 
te | ooo | 243 | SAMT097-08-ND 313. 281 231 8 |20.83 | 4.93 | SAM1191-08-ND 234 210 1.73 16 | 20.83 | 4.93 | SAM1189-08-ND 424 380 3.13 
"8 | 4.32 | SAM1095-08-ND 3.13281 2.31 10.00 | SAM1202-08-ND 270 2.42 1.99 10.00 | SAM1200-08-ND 447400 3.30 
4a | 22.86 | 943 | SAMT097-09-ND 3.25. 291 240 2.64 | SAM1182-09-ND 267 239 1.97 2.64 | SAM1181-09-ND 411 368 3.03 
89 | 4.32 | SAM1095-09-ND 3.25 291 2.40 9 23.37 | 4.93 | SAM1191-09-ND 242 247 1.79 18 23.37 | 4.93 | SAM1189-09-ND 437 391 3.22 
90 | 25.40 | 2-43 | SAMT097-10-ND 3.37 3.02 2.49 10.00| SAM1202-09-ND 278 249 2.05 10.00| SAM1200-09-ND 461 413 3.40 
“9 | 4.32 | SAM1095-10-ND 3.37 3.02 2.49 2.64 | SAM1182-10-ND 274 246 2.02 2.64 | SAM1181-10-ND 424 380 3.13 
59 [27.9 | 3:43 | SAMI097-11-ND 349. 313 2.58 10 [25.91 |4.93 | SAM1191-10-ND 250 224 1.85 20 | 25.91 os CE ay 40 408 332 
$4 | 4/39 | SAM1095-11-ND 349 313 2.58 10.00| SAM1202-10-ND 2.86 256 2.11 ; -10- 75 425 35 
3.43 | SAM1097-12-ND 3.61. 3.23. 2.66 2.64 | SAM1182-11-ND 281 252 2.08 2.64 | SAM1181-11-ND 437 3.91 3.22 
24 | 30.48 | 4°39 | SaMi095-12-ND 361 323 266 11 |28.45 | 4.93 | SAM1191-11-ND 258 231 1.91 22 | 28.45 | 4.93 | SAM1189-11-ND 463 415 3.42 
F . es SEE ; 10.00| SAM1202-11-ND 294 264 2.17 10.00| SAM1200-11-ND 489 438 3.61 
t+ More product available online. For pricing and availability, visit our website. 2.64 | SAM1182-12-ND 288. 2.58 2.13 2.64 | SAM1181-12-ND 450 4.03. 3.32 
42 |30.99 |4.93 | SAM1191-12-ND 266 238 1.96 24 | 30.99 | 4.93 | SAM1189-12-ND 476 426 3.51 
100” (2 5 4mm) 10.00 | SAM1202-12-ND 3.02 271 2.23 10.00 | SAM1200-12-ND 5.03 451 3.71 
7 . Matte Tin 2.64 | SAM1181-13-ND 463. 415 3.42 
; G .w 2.64 | SAM1184-01-ND 756. 1401.15 26 | 33.53 | 4.93 | SAM1189-13-ND 489 438 3.61 
Socket Strips * 1 | 3.05 | 4.93 | SAM1194-01-ND 1.68 151 1.24 10.00| SAM1200-13-ND 517 463 3.81 
410.00| SAM1206-01-ND 1511.36 1.12 Matte Tin 
S$SQ and SSW Series 2.64 | SAM1184-02-ND 162. 1.45 1.20 2.64 | SAM1183-02-ND 286. 256 211 
2 | 5.59 |4.93 | SAM1194-02-ND 174 156 1.29 4 | 5.59 | 4.93 | SAM1193-02-ND 262 235 1.94 
Specifications: » Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Terminal 10.00 | SAM1206-02-ND 1.58 1.42 piva 10.00 | SAM1204-02-ND 3.14 2.81 2.32 
Material: Phosphor Bronze * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 2.64 | SAM1184-03-ND 1.68 1.51 1.24 2.64 | SAM1183-03-ND 2.96 265 2.19 
Gold, -55°C ~ 105°C Tin » Contact Resistance: 10mO max. * Mates with: 3 | 8.13 | 4.93 | SAM1194-03-ND 180 162 1.33 6 | 813 |4.93 | SAM1193-03-ND 273 245 2.02 
TSW Series 10.00| SAM1206-03-ND 165 1.48 1.22 10.00| SAM1204-03-ND 3.25 291 2.40 
2.64 | SAM1184-04-ND 174. 1.56 1.29 2.64 | SAM1183-04-ND 3.06 274 2.26 
4 |10.67 | 4.93 | SAM1194-04-ND 186 167 1.38 8 |10.67 |4.93 | SAM1193-04-ND 284 255 2.10 
10.00| SAM1206-04-ND 172154 1.27 10.00 | SAM1204-04-ND 3.36 3.01 2.48 
2.64 | SAM1184-05-ND 180. 1.62 1.33 2.64 | SAM1183-05-ND 3.16 2.83 2.33 
5 13.21 | 4.93 | SAM1194-05-ND 192 1.72 1.42 10 |13.21 | 4.93 | SAM1193-05-ND 295 264 218 
10.00| SAM1206-05-ND 179 161 1.32 10.00| SAM1204-05-ND 3.473.141 2.56 
2.64 | SAM1184-06-ND 186 1.67 ‘1.38 2.64 | SAM1183-06-ND 3.26. 292 241 
6 |15.75 | 4.93 | SAM1194-06-ND 198 1.78 1.46 12 |15.75 | 4.93 | SAM1193-06-ND 3.06 274 226 
10.00| SAM1206-06-ND 186 167 1.38 10.00| SAM1204-06-ND 3.58 3.21 2.64 
2.64 | SAM1184-07-ND 192 1.72 1.42 2.64 | SAM1183-07-ND 3.36 3.01 248 
7 |18.29 | 4.93 | SAM1194-07-ND 204 183 1.51 14 | 18.29 | 4.93 | SAM1193-07-ND 317 284 2.34 
10.00 | SAM1206-07-ND 1931.73 1.43 10.00| SAM1204-07-ND 3.69 3.31 2.72 
2.64 | SAM1184-08-ND 198 1.78 1.46 2.64 | SAM1183-08-ND 346 310 2.55 
8 20.83 | 4.93 | SAM1194-08-ND 210 188 1.55 16 |20.83 | 4.93 | SAM1193-08-ND 3.28 294 242 
10.00| SAM1206-08-ND 2.00 179 1.48 10.00 | SAM1204-08-ND 3.80 3.40 2.80 
2.64 | SAM1184-09-ND 2.04. 1.83 1.51 2.64 | SAM1183-09-ND 3.56 3.19 263 
9 |23.37 | 4.93 | SAM1194-09-ND 216 194 1.60 18 |23.37 | 4.93 | SAM1193-09-ND 3.39 3.04 2.50 
10.00| SAM1206-09-ND 2.07 186 1.53 10.00| SAM1204-09-ND 3.91 3.50 2.89 
2.64 | SAM1184-10-ND 210 1.88 1.55 2.64 | SAM1183-10-ND 3.66 3.28 270 
10 [25.91 |4.93 | SAM1194-10-ND 2.22 199 1.64 20 |25.91 | 4.93 | SAM1193-10-ND 3.50 314 258 
‘ : 10.00| SAM1206-10-ND 214 192 1.58 10.00| SAM1204-10-ND 4.02360 2.97 
SSQ Series — Square Tail 2.64 | SAM1184-11-ND 216 194 1.60 2.64 | SAM1183-11-ND 3.76 3.37 278 
: - . 41 [28.45 | 4.93 | SAM1194-11-ND 2.28 204 1.68 22 |28.45 | 4.93 | SAM1193-11-ND 3.61 3.23 266 
Norat ADins(mm) Bp Din i Rey Ericeleacy 10.00] SAM1206-11-ND 221 1.98 1.63 10.00] SAM1204-11-ND 4133.70 3.05 
Pos. | A | B_| PartNo.t 1 10 100 
: | ab 2.64 | SAM1184-12-ND 222 199 1.64 2.64 | SAM1183-12-ND 3.86. 3.46 2.85 
12 |30.99 |4.93 | SaM1194-12-ND 234 210 173 24 |30.99 |4.93 | SAM1193-12-ND 372 333 275 
20" Gold on Contact, Gold Flash on Tall 10.00} SAM1206-12-ND 2.28 2.04 1.68 10.00 | SAM1204-12-ND 424 380 3.13 
10.00] SAM1198-01-ND 2.23 2.00 1.65 20H” Gold on Contact, Gold Flash on Tail ~~ {10.00| SAM1204-13-ND 435 3.90 3.21 
3.64 | SANA180-02-ND 177-1594 at 2.64 | SAM1179-02-ND 3.31 297 244 0 0 : 
2 | sso | 403 Stntaenotin Hose ope. a 4 | 559 |4.93 | SAM1185-02-ND 362 3.24 2.67 
i ) -0)9- i i ; 10.00] SAM1196-02-ND 3.79 3.40 2.80 20p” Gold on Contact, Gold Flash on Tail 
10.00| SAM1198-02-ND 231 207 1.71 
2.64 | SAMT180-03-ND 185° 166 137 2.64 | SAM1179-03-ND 3.44 3.08 2.54 + | 305 | 254 | SAMT188-01-ND 197 177 146 
3 | 8.13 | 4:93 | SAM1187-03-ND 203 «182 150 6 | 813 | 4.93 | SAM1185-03-ND 3.75 3.36 277 ‘9° | 7.62 | SAM1199-01-ND 236 212 1.74 
40.00| SAM1198-03-ND 039 244 177 10.00| SAM1196-03-ND 3.93 3.52 2.90 > | 559 | 204 | SAMT188-02-ND 2.06 185 1.52 
2-64 | SAM1180-04-ND 793173 41.43 2.64 | SAM1179-04-ND 3.57 3.20 2.64 7.62 | SAM1199-02-ND 2.45 2.20 1.81 
4 |10.67| 4.93 | SAM1187-04-ND 211 189 «156 8 |10.67 | 4.93 | SAM1185-04-ND 3.88 3.48 2.86 3 lata | 204 | SAM1188-03-ND 2.15 1.93 1.59 
10.00} SAM1198-04-ND 247 221 182 10.00| SAM1196-04-ND 4.07 3.65 3.00 7.62 | SAM1199-03-ND 2.54 2.28 1.88 
2.64 | SAM1180-05-ND 2.01 1.80 1.49 2.64 | SAM1179-05-ND 3.70 3.32 273 4 lio.e7 | 254 | SAM1188-04-ND 2.24 2.01 1.66 
5 [13.21] 4.93 | SAM1187-05-ND 219 196 162 10 | 13.21 |4.93 | SAM1185-05-ND 401 359 296 7.62 | SAM1199-04-ND 263 2.36 1.94 
40.00| SAM1198-05-ND 255 229 1.88 10.00 | SAM1196-05-ND 421377 3.11 5 |ta.21 | 254 | SAMI188-05-ND 2.33. 2.09 1.72 
2.64 | SAM1180-06-ND 2.09 187 1.54 7 a See si a8 2% “€" | 7.62 | SAM1199-05-ND 272 244 2.01 
6 | 15.75 | 4.93 | SAM1187-06-ND 227 204 1.68 15.75 | 4. 5-06- : 7 ; i act avaliable inline: Farprleing ard avaliabilt 
10.00 | SAM1198-06-ND 263 236 1.94 10.00] SAM 196-06-ND 435 3.90 3.21 EEG OLCNIeR Os  Cbatnieg) 
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eee | ()0” (2.54mm) No. of] Dim. (mm) | Digi-Key Price Each No. off Dim. (mm) | Digi-Key Price Each 
Ssambkg Socket Strips Pos. [A_|_B_| PartNo.t 110 100 Pos. | A__| B_| PartNo.t 110 ‘100 
SSS Ss p 46 | 90.83 | 254 | SAMT190-08-ND 481 431 3.55 3/2083 |254 | SAM1213-08-ND 197 177 ~«1.46 
$SQ and SSW Series (Cont) ‘83 | 7.62 | SAM1201-08-ND 5.09 456 3.76 ‘83 | 4.93 | SAM1222-08-ND 467 150 1.24 
te |oa.a7 | 254 | SANT190-09-ND 495 443 3.65 9 |o3.37 [254 | SANH213-09-ND 202 1.81 1.49 
No. of] Dim. (mm) | Digi-Key Price Each 3 | 7.62 | SAM1201-09-ND 5.24 4.69 3.87 $7 |4.93 | SAM1222-09-ND 173155 1.28 
Pos. [A | B_| Part No.t 1 10 = 100 50 |a591 | 254 | SANT190-10-ND 5.09 456 3.76 to loso1 [264 | SAMI213-10-ND 207 1.86 1.53 
6 | 15.75 2.54 | SAM1188-06-ND 242 2417 1.79 ‘ 7.62 | SAM1201-10-ND 5.39 4.83 3.98 : 4.93 | SAM1222-10-ND 1.79 1.61 1.32 
. 7.62 | SAM1199-06-ND 281 252 2.08 9 | 98.45 2.54 | SAM1190-11-ND 5.23 468 3.86 41 | 28.45 2.64 | SAM1213-11-ND 212 1.90 1.57 
7 | 18.29 2.54 | SAM1188-07-ND 251 225 1.85 “ 7.62 | SAM1201-11-ND 5.54 496 4.09 : 4.93 | SAM1222-11-ND 1.85 1.66 1.37 
-29 | 762 | SAM1199-07-ND 290 260 214 54 |ang9 | 254 | SANI190-12-ND 5.37 481 3.96 42 | 30.99 [202 | SAMI213-12-ND 217 1.95 1.60 
3 looas [254 | SAMI188-08-ND 2602.33. 1.92 99 | 7.62 | SAM1201-12-ND 5.69 5.10 4.20 99 |4.93 | SAM1222-12-ND 491471 141 
-°9 | 7.62 | SAM1199-08-ND 299 268 2.21 26 133.53 | 204 | SAM1190-13-ND 5.51 493 4.06 Fig. 2 —Dual Row, Vertical 
9 |99.37 |204 | SAMT188-09-ND 2.69 241 41.99 [7.62 | SAM1201-13-ND 5.84 5.23 4.31 20” Gold on Contact, Gold Flash on Tail 
87 |7.62 | SAM1199-09-ND 3.08 2.76 2.27 Matte Tin 264 | SAM1208-02-ND 291 261 2.15 
30 5.91 | 254 | SAMA 188-10-ND 278 249 2.05 a | 559 [204] SANM224-02-ND 291° 261 215 4 | 559 |4'99 | SaMi214-02-ND 318 285 235 
‘$1 | 7.62 | SAM1199-10-ND 3.17 2.84 2.34 °9 | 7.62 | SAM1205-02-ND 3.49 313 2.58 j Lata [254 | SAMi208-03-ND 303272 2.24 
tl opas [254 | SAM 188-17-ND 287 257 2.12 3 | 13 |204 | SANM224-03-ND 3.03. 272 2.24 13 | 4/93 | SAMi214-03-ND 330 296 244 
7.62 | SAM1199-11-ND 3.26 2.92 2.41 7.62 | SAM1205-03-ND 361 3.23 2.66 2.64 | SAM1208-04-ND 3.15 2822.33 
2.54 | SAM1188-12-ND 2.96 265 2.19 2.54 | SAM1224-04-ND 3.15 282 2.33 8 | 10.67 | 4'93 | SaMi214-04-ND 3.42 3.06 2.52 
12 | 30.99 8 |10.67 ; : ‘ : 
7.62 | SAM1199-12-ND 3.35 3.00 2.47 7.62 | SAM1205-04-ND 3733.34 2.75 264 | SAM1208-05-ND 3272.93 2A 
30p” Gold on Contact, Matte Tin on Tail to | taa1 | 254 | SAM1224-05-ND 3.27. 293 2.41 10) 13.21 | 499 | sani214-05-ND 354 317 261 
1 | 305 [254] SAMT192-07-ND 235 211 174 “21 | 7.62 | SAM1205-05-ND 3.85 345 2.84 264 | SAMT208-06-ND 339304 2.50 
0 | 7.62 | SAM1203-01-ND 226 2.03 1.67 to [te75 | 254 | SAMI224-06-ND 3.39 3.04 2.50 12 | 15.75 [493 | sami214-06-ND 366 328 270 
> 55g | 254 | SAMT192-02-ND 243 218 1.80 19 | 7.62 | SAM1205-06-ND 3.97 3.56 2.93 264 | SAM1208-07-ND 351315 259 
9 [7.62 | SAM1203-02-ND 2.35 241 174 14 119.29 |254 | SAM1224-07-ND 351 3.15 259 14° | 18.29 | 4°93 | saMi214-07-ND 378 339 279 
3 aig | 254 | SAMT192-03-ND 251 225. 1.86 ‘29 | 7.62 | SAM1205-07-ND 409 3.66 3.02 264 | SAM1203-08-ND 363° 325 268 
“'S [7.62 | SAM1203-03-ND 244 219 1.80 te [90.93 | 254 | SAM1224-08-ND 3.63 3.25 2.68 16 | 20.83 | 493 | sani214-08-ND 390 349 288 
a aor [204 | SAN 192-04-ND 259 232 +191 ‘8S | 7.62 | SAM1205-08-ND 421377 3.11 264 | SAM1208-09-ND 375336 277 
“8f | 7.62 | SAM1203-04-ND 253 2.27 1.87 48. |23.37 | 254 | SAIM1224-09-ND 3.75 3.36 277 18 | 23.37 | 4°93 | SaMi214-09-ND 402 360 297 
5 ago [204 | SANH192-05-ND 267 239 1.97 $7 | 7.62 | SAM1205-09-ND 433 3.88 3.20 2.64 | SAM1208-10-ND 387 347 286 
““* [7.62 | SAM1203-05-ND. 2.62 2.35 1.94 2.54 | SAM1224-10-ND 3.87 347 2.86 20 | 25.91 | 4°93 | SaMi214-10-ND 414 371 3.06 
= 20 | 25.91 : : : i 
6 as75 [202 | SAMT192-06-ND 275247 2.08 7.62 | SAM1205-10-ND 445 3.99 3.28 264 | SAM1208-11-ND 399357 294 
“9 [7.62 | SAM1203-06-ND 271 2.43 2.00 2.54 | SAM1224-11-ND 399 357 2.94 22 | 28.45 | 493 | SaMi214-14-ND 426 382 314 
Se 22 | 28.45 : : d I: 
7 I4g29 | 254 | SAM 192-07-ND 2.83 2.54 2.09 7.62 | SAM1205-11-ND 4574.09 3.37 264 | SAM1208-12-ND 41368 3.03 
“© | 7.62 | SAM1203-07-ND 2.80 2.51 2.07 24 2.54 | SAM1224-12-ND 411 3.68 3.03 24 | 30.99 | 4°93 | SaMi214-12-ND 438 392 323 
08: 30.99 : : i t 
3 lopag | 254 | SAMA 192-08-ND 291 261 2.15 7.62 | SAM1205-12-ND 4.69 4.20 3.46 264 | SAM1208-73-ND 423-3793 12 
“8S | 7.62 | SAM1203-08-ND 2.89 259 2.13 2.54 | SAM1224-13-ND 423° 379 3.12 26 | 33.53 | 4°99 | sai214-13-ND 4. ; t 
2.54 | SAMT192-09-ND 299 268 2.21 26 | 83.53 1769 | SAM1205-13-ND 4814.31 3.55 ; 50 A 88 
Q |23.37 |S i . = p B S : 30p” Gold on Contact, Matte Tin on Tail 
7.62 | SAM1203-09-ND 298 267 2.20 Tea ESERTETOCOOTN eS TT 
40 | 25.91 | 24 [RAMee OND SOL ela: eek SSW Series — Solder Tail 4 | 559 |4.93 | SAM1217-02-ND 3.06 274 2.26 
7.62 | SAM1203-10-ND 3.07275 2.27 d - . 
ee over /ADini(aimn I DTGRey Price Each 4.93 | SAM1223-02-NDO 3.17 284 2.34 
2.54 | SAM1192-11-ND 3.15 282 2.33 
11 | 28.45 Pos.| A | B | PartNo.t 1 10 100 2.64 | SAM1210-03-ND 291 261 2.15 
7.62 | SAM1203-11-ND 3.16 2.83 2.33 i + 2 6 | ats |ao3 Reannondostal aRC ORS. Dae 
42 [3099 [204 | SAMI192-12-ND 3.23 2.89 2.38 Fig. 1 — Single Row, Vertical SPE si icsereniye Sap ake oa 
“| 7.62 | SAM1203-12-ND 3.25. 2.91 2.40 20” Gold on Contact, Gold Flash on Tail 64 SAMI210-04-ND 303 72 Dd 
Matte Tin 1 13.05 | 254 | SAMT209-01-ND 165 148 1.22 a lioe7 (aoa RERretoins aay pa Sad 
254 | SAMI195-01-ND 165. 148 1.22 SY |4.93 | SAM1216-01-ND 1.80 1.62 1.33 cae ; : ; 
1 | 3.05 oa 4.93 | SAM1223-04-NDO 3.43 3.07 2.53 
7.62 | SAM1207-01-ND 198 178 1.46 > | 559 | 254 | SAM1209-02-ND 172 41.54*1.27 Fat ERREaRGeIN a4 
2.54 | SAWT195-02-ND 172 1541.27 °9 | 4.93 | SAM1216-02-ND 187168 1.38 ; pa HD 7 ieee eae 
2 | 5.59 10 |13.21 |4.93 | SAM1217-05-ND 342 306 252 
7.62 | SAM1207-02-ND 205 1.84 1.52 3 | ata | 254 | SAM1209-03-ND 179 41.61 (1.32 19 RStEHOotosCO Ree 340 ea 
2.54 | SAM1195-03-ND 179 1.61 1.32 “Y |4.93 | SAM1216-03-ND 1.94 1.74 1.43 : : : - 
3 | 8.13 2.64 | SAM1210-06-ND 327293 2.41 
7.62 | SAM1207-03-ND 2121.90 157 2 140.67 | 264 | SAM1209-04-ND 186 «167 (1.38 ao [1875 |a.93 RORRMer oe 
2.54 | SAM1195-04-ND 1861.67 1.38 ‘87 | 4.93 | SAM1216-04-ND 201 1.80 1.49 TS |4 wey ng ST «2.64 
4 | 10.67 4.93 | SAM1223-06-NDO 369 331 272 
7.62 | SAM1207-04-ND 219 196 1.62 5 43.21 | 254 | SAM1209-05-ND 193. 1.73 1.43 
Aue! F Ae 2.64 | SAM1210-07-ND 3.39 3.04 2.50 
5 fagc1 [254 | SANH195-05-ND 193. 1.73 1.43 4.93 | SAM1216-05-ND 208 187 154 
; For a 14 | 18.29 |4.93 | SAM1217-07-ND 3.66 3.28 270 
7.62 | SAM1207-05-ND 226 2.03 1.67 6 1575 | 254 | SAM1209-06-ND 200 1.79 1.48 
te : ae 4.93 | SAM1223-07-NDO 3.82 3.42 2.82 
& 1575 | 254 | SANT 195-06-ND 200 179 148 4.93 | SAM1216-06-ND 215 193 1.59 a er ne 
7S | 7.62 | SAM1207-06-ND 233 209 172 7 | tac9 | 2-54 | SAM1209-07-ND 207 1.86 1.53 ; ; : ; 
au i adh 16 | 20.83 |4.93 | SAM1217-08-ND 3.78 3.39 2.79 
2.54 | SAM1195-07-ND 207 1.86 1.53 4.93 | SAM1216-07-ND 222 199 1.64 
7 | 18.29 eae oe 4.93 | SAM1223-08-NDO 3.95 354 2.92 
7.62 | SAM1207-07-ND 240 215 177 3 |o0.83 | 264 | SAM1209-08-ND 214 1.92 1.58 
2.54 | SAMH195-08-ND 214 192 1.58 83 | 4/93 | SAM1216-08-ND 229 205 1.69 2.64 |SAMI2I0 0250 363° 3.25 2.68 
8 |20.83 18 | 23.37 |4.93 | SAM1217-09-ND 3.90 349 288 
7.62 | SAM1207-08-ND 247 2.21 1.82 9 23.37 | 254 | SAM1209-09-ND 221 1.98 1.63 
2.54 | SAM1195-09-ND 221 1.98 1.63 8" | 4.93 | SAM1216-09-ND 236 212 174 4.93 BSAMIZZS:09:NDO 408 366 3.01 
9 |23.37 2.64 | SAM1210-10-ND 375 336 277 
7.62 | SAM1207-09-ND 254 228 1.88 2.64 | SAM1209-10-ND 2.28 2.04 1.68 
+54 ENTREE aT ee 10 |25.91 | fos [saneTeerotn aera rt 20 | 25.91 |4.93 | SAM1217-10-ND 4.02 360 297 
10 | 25.91 Bee : : ‘ ae 4.93 | SAM1223-10-NDO 421377 3.41 
7.62 | SAM1207-10-ND 261 234 1.93 2.64 | SAM1209-11-ND 235° 211 174 
2.54 | SAMT195-11-ND 235 2.11174 11 [2845 | 4'93 | saMi216-14-ND 250 2.24 1.85 2.64 | SAMT210-17-ND 3.87 3.47 2.86 
11) 28.45 | 2 : q ; ; ; : : 22 | 28.45 |4.93 | SAM1217-11-ND 414 371 3.06 
7.62 | SAM1207-11-ND 268 240 1.98 2.64 | SAM1209-12-ND 242217 1.79 
12 | 30.99 4.93 | SAM1223-11-NDO 4.34 3.89 3.20 
2.54 | SAM1195-12-ND 242 217 1.79 4.93 | SAM1216-12-ND 257 230 1.90 z E E 
12 | 30.99 7 - ; 2.64 | SAM1210-12-ND 3.99 357 2.94 
7.62 | SAM1207-12-ND 2.75 2.47 2.03 30p” Gold on Contact, Matte Tin on Tail 24 30.99 |4.93 | SAM1217-12-ND 
+ | 3.05 | 2-84 | SAM1211-01-ND 159° 1431.18  \a'93 CAMHODE TONDO ie tr one 
20p” Gold on Contact, Gold Flash on Tail : 4.93 | SAM1219-01-ND 1.75 1.57 1.29 264 SAMID104 ND At 368303 
4 | 559 | 204] SAMI186-02-ND 3.65 3.27 2.69 2 | 5.59. | 2-4 |RRIeISN 166 149 123 26 | 33.53 4.93 | SAM1217-13-ND 438 3.92 3.23 
°° | 7.62 | SAM1197-02-ND 3.86 346 2.85 | 4.93 | SAM1219-02-ND 1.82 1.63 1.35 | 493 | SAM1223-13-NDO 460 412 339 
6 | 813 2.54 | SAM1186-03-ND 3.80 340 2.80 3 8.13 2.64 | SAM1211-03-ND 1.73 1.55 1.28 - Matte Ti = = 
13 [7.62 | Sam1197-03-ND 4.02 3.60 2.97 iS [4.93 | SAM1219-03-ND 1.89 1.70 1.40 D ee 
8 | 10.67 [204 | SAM1186-04-ND 3.95 354 2.92 4 | 10.67 | 2-64 | SAM1211-04-ND 1.80 1.62 1.33 4 | 5.59 ae Sa aan B00 ES ee 
87 | 760 | SAM1197-04-ND 418 374 3.08 87 | 4.93 | SAM1219-04-ND 196 1.76 1.45 2 aii 237 213 1.75 
to 13.21 |254 | SAM1186-05-ND 410 367 3.03 5 | 43.21 | 2-64 | SAM1211-05-ND 187. 168 1.38 6 | 313 |254 | SAM1212-03-ND 269 241 1.99 
21 | Feo Revert atoetin ie ee 21 | 93 | SAM1219-05-ND 203 182 «150 4.93 | SAM1221-03-ND 247 221 1.82 
2 las75 [254 | SAMT186-06-ND 425381 3.14 6 1575 | 254 | SAMI211-06-ND 1941.74 1.43 a | 1067 |254 |SRMei CeNe 218 eae = 208 
75 | Feo IReknentaatenin Wen Aone aaa 75 | 493 | SAM1219-06-ND 210 188 «155 4.93 | SAM1221-04-ND 267 230 1.90 
ta 1a.29 [254 | SAMI186-07-ND 4403.94 3.25 7 |1e.29 | 254 | SAMI211-07-ND 201 180 1.49 to [13.21 |20% eRe ten ie a 
29 |o'eo [ReanpacaioehnT fee aa aa 29 | 493 | SAM1219-07-ND 217 195 160 4.93 | SAM1221-05-ND 267 239 1.97 
16 lavas [254 | SAMI186-08:ND 455 4.08 3.36 8 | 20.83 | 264 | SAM1211-08-ND 208 1.87 1.54 12 |15.75 [2° (aM ee pee ee ele 
83 |e ISnREToaoatnn a ska. sales 83 | 493 | SAM1219-08-ND 094 201 166 4.93 | SAM1221-06-ND 277 248 2.05 
1a loaay [254 | SAMI186-09-ND 470421 3.47 9 2337 | 254 | SAMI211-09-ND 215 1.93 1.59 14 |19.29 |25¢ SAME Ory a0 ee ee 
37 | Feo IReaneiTonetnn Aon. “AaB: 3.67 37 | 493 | SAM1219-09-ND 231 207. «171 4.93 | SAM1221-07-ND 287 257 2.12 
90 25.91 | 254 | SAM1186-10-ND 485 434 3.58 jo 25.91 | 2-64 | SAM1211-10-ND 222 1.99 1.64 16 |20.93 |2-54 | SAM1212-08-ND 3.14 281 2.32 
ST | 7.62 | SAM1197-10-ND 5.14 460 3.79 ~" [4.93 | SAM1219-10-ND 238 213 1.76 4.93 (BSAMEZIRDeND) 297 _266 _2.19 
2 | 98.45 | 254 | SAM1186-11-ND 5.00 448 3.69 41. | 28.45 | 2-54 ] SAM1211-11-ND 229° 2.05 = 1.69 18 | 23.37 |2:4 | SAM1212-09-ND 3.23289 2.38 
49 | 7.62 | SAMI1197-11-ND 5.30 4.75 3.91 [4.93 | SAM1219-14-ND 2.45 2.20 1.81 4.93 SAMRAT e 8.07 _2.75 _2.27 
oa |ang9 | 204 | SAMI186-12-ND 5.15 4.61 3.80 12 | 3099 | 264 | SAMI211-12-ND 236212 1.74 20 |25.91 |254 RSaMIZIZ 1000 $82 298 2.45 
“89 | 7.62 | SAM1197-12-ND 5.46 4.89 4.03 SY [4.93 | SAM1219-12-ND 2.52 2.26 1.86 4.93 ISAMIZZISI0NE S17 2.84 2.34 
96 [33.53 [204 | SANT186-13-ND 5.30 4.75 3.91 Matte Tin 22 |28.45 | 2-54 | SAMI212-11-ND 3.41 3.06 2.52 
°° | 7,62 | SAM1197-13-ND 5.62 5.03 4.15 + | 305 | 204 | SAM1213-01-ND 162. 145 1.20 4.93 BSAMIEZIeIENG) 327 293 2.41 
30” Gold on Contact, Matte Tin on Tail SS | 4.93 | SAM1222-01-ND 125 1.12.93 24 | 30.99 | 254 | SAM1212-12-ND 850 314 2.58 
59 | 254 | SAMT190-02-ND 3.97 3.56 2.93 > | 559 | 254 | SAMI213-02-ND Te7_ 150 1.24 4.93 POEM eSNG) 387 ‘3022.48 
59/762 | SAM1201-02-ND 419 375 3.09 °9 | 4.93 | SAM1222-02-ND 1311.18.97 26 |aa5a |2O% SBMIZI SIO ND ged) deer “2268 
3 | aia [204 | SAMTT90-03-ND 411368 3.03 3 | 313 | 264 | SAM1213-03-ND 172 1541.27 4.93 SAMI2215162ND ee 2 
1317.62 | SAM1201-03-ND 434 389 3.20 13 | 4.93 | SAM1222-03-ND 1371.23 1.01 
3 oe? | 254 | SANT 190-04-ND 425. 3.81 3.14 2 Itoe7 | 254 | SAMI213-04-ND 177 159 ‘1.31 20” Gold on Contact, Gold Flash on Tail 
‘87 | 7.62 | SAM1201-04-ND 449 4.02 3.31 8” | 4.93 | SAM1222-04-ND 1431.28 1.06 1 3.05 |2.54 | SAM1225-01-ND 187 168 1.38 
10 13.21 | 254 | SANT 190-05-ND 4393.93 3.24 5 aac [254 | SANT213-05-ND 182 163 1.35 2 | 5.59 |2.54 | SAM1225-02-ND 1.95 1.75 1.44 
21 | 7.62 | SAM1201-05-ND 464 416 3.42 21 | 4.93 | SAM1222-05-ND 1491.34 1.10 3 | 813 [2.54 | SAM1225-03-ND 203 1.82 1.50 
12 i575 | 254 | SANT 190-06-ND 453. 406 3.34 6 ae7e [204 | SANT213-06-ND 187 168 1.38 4 |10.67 |2.54 | SAM1225-04-ND 211 1.89 © 1.56 
9 | 7.62 | SAM1201-06-ND 479 4.29 3.53 19 | 4.93 | SAM1222-06-ND 155 1.39 1.15 5 [13.21 [2.54 | SAM1225-05-ND 219 1.96 1.62 
2.54 | SAM1190-07-ND 467 418 3.45 2.64 | SAM1213-07-ND 192 1.72 1.42 F = ar 
14 | 18.29 7 | 18.29 t More product available online. For pricing and availability, 
7.62 | SAM1201-07-ND 4.94 4.42 3.64 4.93 | SAM1222-07-ND 161 1.45 1.419 visit our Website Law Insetllon Fore (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
126 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Samiec 
100” (2.54mm) 


Socket Strips 
$SQ and SSW Series (Cont.) 
No. of| Dim. (mm) | Digi-Key Price Each 
Pos.| A B_ | PartNo.t 1 10 100 
6 | 15.75 | 2.54 | SAM1225-06-ND 2.27 2.04 1.68 
7 | 18.29 | 2.54 | SAM1225-07-ND 235 2.11 1.74 
8 | 20.83 | 2.54 | SAM1225-08-ND 243° 218 1.80 
9 | 23.37 | 2.54 | SAM1225-09-ND 251 2.25 1.85 
10 | 25.91 | 2.54 | SAM1225-10-ND 2.59 2.32 1.91 
11 | 28.45 | 2.54 | SAM1225-11-ND 267 239 1.97 
12 | 30.99 | 2.54 | SAM1225-12-ND 2.75 247 2.03 
30p” Gold on Contact, Matte Tin on Tail 
1 3.05 | 2.54 | SAM1220-01-ND 1.78 1.60 1.32 
2 | 5.59 | 2.54 | SAM1220-02-ND 186 167 1.38 
3 | 8.13 | 2.54 | SAM1220-03-ND 1.94 1.74 1.43 
4 | 10.67 | 2.54 | SAM1220-04-ND 2.02 1.81 1.49 
5 | 13.21 | 2.54 | SAM1220-05-ND 2.10 1.88 1.55 
6 | 15.75 | 2.54 | SAM1220-06-ND 218 1.96 1.61 
7 | 18.29 | 2.54 | SAM1220-07-ND 2.26 2.03 1.67 
8 | 20.83 | 2.54 | SAM1220-08-ND 2.34 210 1.73 
9 | 23.37 | 2.54 | SAM1220-09-ND 242 217 1.79 
10 | 25.91 | 2.54 | SAM1220-10-ND 2.50 2.24 1.85 
11 | 28.45 | 2.54 | SAM1220-11-ND 2.58 2.31 1.91 
12 | 30.99 | 2.54 | SAM1220-12-ND 2.66 238 1.96 


Fig. 4 — Dual Row, Right Angle 


20” Gold on Contact, Gold Flash on Tail 
4 | 5.59 | 2.54 | SAM1215-02-ND 3.59 3.22 2.65 
6 | 813 | 2.54 | SAM1215-03-ND 3.72 333 2.75 
8 | 10.67 | 2.54 | SAM1215-04-ND 385 345 2.84 
10 | 13.21 | 2.54 | SAM1215-05-ND 3.98 3.57 2.94 
12 | 15.75 | 2.54 | SAM1215-06-ND 411 3.68 3.03 
14 18.29 | 2.54 | SAM1215-07-ND 424 3.80 3.13 
16 | 20.83 | 2.54 | SAM1215-08-ND 437 3.91 3.22 
18 | 23.37 | 2.54 | SAM1215-09-ND 450 4.03 3.32 
20 | 25.91 | 2.54 | SAM1215-10-ND 463 415 3.42 
22 | 28.45 | 2.54 | SAM1215-11-ND 476 4.26 3.51 
24 | 30.99 | 2.54 | SAM1215-12-ND 489 438 3.61 
26 | 33.53 | 2.54 | SAM1215-13-ND 5.02. 4.50 3.70 
30p” Gold on Contact, Matte Tin on Tail 
4 | 5.59 | 2.54 | SAM1218-02-ND 346 3.10 2.55 
6 | 8.13 |2.54 | SAM1218-03-ND 3.59 3.22 2.65 
8 | 10.67 | 2.54 | SAM1218-04-ND 3.72 333 2.75 
10 | 13.21 | 2.54 | SAM1218-05-ND 3.85 3.45 2.84 
12 | 15.75 | 2.54 | SAM1218-06-ND 3.98 3.57 2.94 
14 [18.29 | 2.54 | SAM1218-07-ND 411 3.68 = 3.03 
16 | 20.83 | 2.54 | SAM1218-08-ND 424 3.80 3.13 
18 | 23.37 | 2.54 | SAM1218-09-ND 437 3.91 3.22 
20 | 25.91 | 2.54 | SAM1218-10-ND 450 403 3.32 
22 | 28.45 | 2.54 | SAM1218-11-ND 463 415 3.42 
24 | 30.99 | 2.54 | SAM1218-12-ND 476 4.26 3.51 
26 | 33.53 | 2.54 | SAM1218-13-ND 489 438 3.61 


t+ More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


¢ Low Insertion Force 


100” (2.54mm) 


Surface Mount Sockets 
SSM Series 


Specifications: « Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer « Contact 
Material: Phosphor Bronze Plating: Gold Palladium Nickel or Tin over 50” 
(1.27pm) Nickel * Current Rating: 4A @ 80°C ambient (-DH/-SH mated with 


@ -~w 


TSW-D) * Voltage Rating: 475 VAC (-SV/-DV mated with TSW) * Operating 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C with Gold, -55°C ~ 105°C with Tin 


+ Contact Resistance: 10m0 maximum * Mates with: TSW Series 


No. of 
Fig.| Pos. 


Dim. A 
(mm) 


Digi-Key 
Part No.t 


1 


Price Each 


10 


100 


10p” (0.25um) Gold on Contact, Matte Tin on Tail 
Dual Row, Horizontal 


4 5.08 | SAM1145-02-ND 6.04 5.41 4.46 
6 7.62 | SAM1145-03-ND 6.27 5.61 4.62 
8 10.16 | SAM1145-04-ND 6.50 5.82 4.79 
1 10 12.70 | SAM1145-05-ND 6.73 6.03 4.96 
12 15.24 | SAM1145-06-ND 6.96 6.23 5.13 
14 17.78 | SAM1145-07-ND 7.19 6.44 5.30 
16 | 20.32 | SAM1145-08-ND 742 6.64 5.47 


No. of] Dim. A] Digi-Key Price Each .100” (2.54mm) Box Connector 
Fig.| Pos. | (mm) | Part No.¢ fl 10 100 . 
18 | 22.86 | SAM1145-09-ND 765. 685 5.64 Stri ps BCS Series @ Ww 
20 | 25.40 | SAM1145-10-ND 7.88 7.06 5.81 
1 | 22 | 27.94 | SAM1145-11-ND 8.11 7.26 5.98 Specifications: + Insulator Material: Black Liquid Crystal 
24 30.48 | SAM1145-12-ND 8.34 TAT 6.15 Polymer _* Contact Material: Phosphor Bronze * Plating: 5 
26 33.02 | SAM1145-13-ND 857 767 6.32 Gold or Tin over 50u” (1.27um) Nickel + Operating Temperature Range: 
-55°C ~ 125°C * Contact Resistance: 10mQ max. « Plating Option: 10y 
Dual Row, Vertical (.25ym) Gold on contact, Matte Tin on tail « Mates with: TSW Series 
4 | 5.08 | SAM1146-02-ND 4.64 4.16 3.42 
6 | 7.62 | SAM1146-03-ND 4.83 4.33 3.56 
8 | 10.16 | SAM1146-04-ND 5.02 4.50 3.70 
10 | 12.70 | SAM1146-05-ND 5.21 4.67 3.84 
12_| 15.24 | SAM1146-06-ND 5.40 4.84 3.98 
| 14 | 17.78 | SANI746-07-ND 5.59 5.01 4.12 
16 | 20.32 | SAM1146-08-ND 5.78 5.18 4.26 
18 | 22.86 | SAM1146-09-ND 5.97 5.35 4.40 
20 | 25.40 | SAM1146-10-ND 6.16 5.52 4.54 
22 | 27.94 | SAM1146-11-ND 6.35 5.69 4.68 0.79 
24 | 30.48 | SAM1146-12-ND 6.54 5.86 4.82 348 
26 | 33.02 | SAM1146-13-ND 6.73 6.03 4.96 ied 
Single Row, Horizontal 7 
2 | 5.08 | SAM1147-02-ND 3.59 3.22 2.65 
3 | 7.62 | SAM1147-03-ND 3.72 3.33 2.75 
4 | 10.16 | SAM1147-04-ND 3.85 3.45 2.84 
5 | 12.70 | SAM1147-05-ND 3.98 3.57 2.94 
6 | 15.24 | SAM1147-06-ND 44 3.68 3.03 
3| 7 | 47.78 | SAM1147-07-ND 4.24 3.80 3.13 
8 | 20.32 | SAM1147-08-ND 4.37 3.91 3.22 
9 | 22.86 | SAM1147-09-ND 4.50 4.03 3.32 
10 | 25.40 | SAM1147-10-ND 4.63 415 3.42 , a - 
11_| 27.94 | SAMI147-11-ND 4.76 4.26 3.51 ee cocata pence ie oesice Each 
42 | 30.48 | SAM1147-12-ND 4.89 4.38 3.61 Dual Row, Horizontal 
13 | 33.02 | SAM1147-13-ND 5.02 4.50 3.70 2] 254) SAM1006-01-ND 3.77 338 278 
Single Row, Vertical 4 | 5.08 | SAM1006-02-ND 3.92 3.51 2.89 
2 | 5.08 | SAM1148-02-ND 2.62 2.35 1.94 6 | 7.62 | SAM1006-03-ND 4.07 3.65 3.00 
3 | 7.62 | SAM1148-03-ND 2.73 2.45 2.02 7 ae eat aaa aan au 
4 | 106 | saattaeoeno 204 285 210 | | | | 9-18 gaan bens as 3 
: : : : 14 | 17.78 | SAM1006-07-ND 4.67 418 = 3.45 
6 | 15.24 | SAM1148-06-ND 3.06 274 2.26 16 | 20.32 | SAM1006-08-ND 4.82 4.32 3.56 
4| 7 | 17.78 | SAM1148-07-ND 3.17 2.84 2.34 18 | 22.86 | SAM1006-09-ND 4.97 445 3.67 
8 | 20.32 | SAM1148-08-ND 3.28 2.94 2.42 20 _| 25.40 | SAM1006-10-ND 5.12 459 3.78 
9 | 22.86 | SAM1148-09-ND 3.39 3.04 2.50 22| 27.94 | SAM1006-11-ND 527 472 3.89 
10 25.40 | SAM1148-10-ND 3.50 3414 2.58 24 30.48 | SAM1006-12-ND 5.42 4.85 4.00 
11__| 27.94 | SAM1148-11-ND 3.61 3.23 2.66 — puat Row, Vertical 5 — 
i ee ails ee a ve ne 4 | 5.08 | SAM1007-02-ND 3.65 3.27 2.69 
s : : : 6 | 7.62 | SAM1007-03-ND 3.78 339 © 2.79 
8 | 10.16 | SAM1007-04-ND 391 350 2.89 
Dual Row, Horizontal 10 12.70 _| SAM1007-05-ND 4.04 3.62 2.98 
4 5.08 | SAM1149-02-ND 8.01 TAT 5.91 2 iF a Se “ah ae ai 
; Are Sup aoai at iar cate 16 | 20.32 | SAM1007-08-ND 4.43 397 3.27 
10 | 12.70 | SAM1149-05-ND 8.91 «7.98 ~—S—«.57 18 | 2286 ooo 86456 408 9.86 
20 _| 25.40 | SAM1007-10-ND 4.69 420 3.46 
12__| 15.24 | SAM1149-06-ND 9.21 8.25 6.79 39} 37 94-1 SAM1007-17-ND TaD 7323.56 
4 | 14 | 12.78 | SAM1149-07-ND 9.51 8.51 7.01 24 | 30.48 | SAM1007-12-ND 4.95 443 3.65 
16 | 20.32 | SAM1149-08-ND 9.81 8.78 7.23 Dual Row, Vertical — Top Entry 
18 | 22.86 | SAM1149-09-ND 10.11 9.05 7.45 2 | 254 | SAM1008-01-ND 3.52 315 2.60 
20 | 25.40 | SAM1149-10-ND 10.41 9.32 7.68 5.08 SA ioe 2 ND 8.65 a 269 
m er eee ae wa a5 ie 8 | 10.16 | SAM1008-04-ND 3.91 350 2.89 
: : : : 10_| 12.70 | SAM1008-05-ND 4.04 3.62 2.98 
26 | 33.02 | SAM1149-13-ND 11.31 10.12 8.34 121-4524] SAM1008-06-ND 447 374308 
Dual Row, Vertical 3} 44 | 17.78 | SaMm1008-07-ND 4.30 385 3.17 
4 | 5.08 | SAM1150-02-ND 6.49 5.81 4.79 16 | 20.32 | SAM1008-08-ND 4.43 397 3.27 
6 7.62 | SAM1150-03-ND 6.73 6.03 4.96 18 a S08 a NG He iat ae 
7 eee een ed ie ae 22 | 27.94 | SAM1008-11-ND 782 432 3.56 
: : : : 24 | 30.48 | SAM1008-12-ND 4.95 443 3.65 
12__| 15.24 | SAM1150-06-ND 7.45 6.67 5.49 Single Row, Horizontal 
| 14 | 17.78] SAN1150-07-ND 7.69 6.89 5.67 17254] SAM1009-01-ND xT Tao 156 
16 | 20.32 | SAM1150-08-ND 7.93 7.10 5.85 2 | 508 | SAM1009-02-ND 2.20 197-163 
18 | 22.86 | SAM1150-09-ND 8.17 7.31 6.02 3 | 7.62 | SAM1009-03-ND 2.99 205 ~—-1.69 
20 | 25.40 | SAM1150-10-ND 8.41 7.53 6.20 4 | 10.16 | SAM1009-04-ND 2.38 213° 1.76 
22 | 27.94 | SAM1150-11-ND 8.65 7.74 6.38 2 ier Sea el pet ree 
24 | 30.48 | SAM1150-12-ND 8.89 7.96 6.56 ; eOG: : ; : 
26 | 33.02 | SAMI150-13-ND 913 81773 ; ees oe) yer 
Single Row, Horizontal 9 | 22.86 | SAM1009-09-ND 2.83 254 2.09 
2 | 5.08 | SAM1151-02-ND 473 4.24 3.49 10 | 25.40 | SAM1009-10-ND 2.92 2.62 2.16 
3 | 7.62 | SAM1151-03-ND 4.90 4.39 3.62 TT | 27.94 | SAM1009-11-ND 3.07 270 2.22 
4 10.16 | SAM1151-04-ND 5.07 4.54 3.74 12 30.48 | SAM1009-12-ND 3.10 2.78 2.29 
5 | 12.70 | SAM1151-05-ND 5.24 4.69 3.87 ; = Sisie Dete Vertical = = 
6_| 1524 | SaMIIS1-O5ND__541_485_3.99 >] 200 |eauoieceny) iggy kar 
3 : ° " . 3 | 7.62 | SAM1010-03-ND 2.07 186 1.53 
8 | 20.32 | SAM1151-08-ND 5.75 5.15 4.24 4 | 10.16 | SAM1010-04-ND 215 193 169 
9 22.86 | SAM1151-09-ND 5.92 5.30 4.37 5 12.70 | SAM1010-05-ND 293 2.00 1.65 
10 | 25.40 | SAM1151-10-ND 6.09 5.45 4.49 6 | 15.24 | SAM1010-06-ND 231 207. «171 
11 | 27.94 | SAM1151-11-ND 6.26 5.61 4.62 5) 7 | 17-78 | SAM1010-07-ND 2.39 214 477 
42 | 30.48 | SAM1151-12-ND 6.43 5.76 474 4 ayes Sai oa Ach eg 
esate ae ioe Verti — 5m" sof 10 | 25.40 | SAM1010-10-ND 2.63 236 1.94 
TT | 27.94 | SAM1010-11-ND 271 2432.00 
2 5.08 | SAM1152-02-ND 3.63 3.25 2.68 12 | 30.48 | SAM1010-12-ND 2.79 2.50 2.06 
3 7.62 | SAM1152-03-ND 3.77 3.38 2.78 Single Row, Vertical — Top Entry 
4 | 10.16 | SAM1152-04-ND 3.91 3.50 2.89 T | 254 J] SAM1011-01-ND 7.91 7 TA 
5 | 12.70 | SAM1152-05-ND 4.05 3.63 2.99 : a8 SAMO Oa NE ie ies ee 
6 | 15.24 | SAM1152-06-ND 4.19 3.75 3.09 5 | tose. ReaRonfodtunt O45 High 460 
4} 7 | 17.78 | SAM1152-07-ND 4.33 3.88 3.20 5 | 12.70_| SAM1011-05-ND. 2.23 2.00 1.65 
8 | 20.32 | SAM1152-08-ND 4.47 4.00 3.30 5 | © | 15.24 | SANT011-06-ND 2.31 207 171 
9 | 22.86 | SAM1152-09-ND 4.61 4.13 3.40 7 | 17.78 | SAM1011-07-ND 2.39 214 177 
10 | 25.40 | SAM1152-10-ND 475 425 3.50 8 | 20.32 | SAM1011-08-ND 247 2.21 1.82 
9 | 22.86 | SAM1011-09-ND 2.55 229° 1.88 
11_| 27.94 | SAM1152-11-ND 4.89 4.38 3.61 to | 2540 | SAM1014-10-ND 263 236194 
12 | 30.48 | SAM1152-12-ND 5.03 451 371 TT | 27.94 | SAMTOT1-11-ND 271 2432.00 
13 | 33.02 | SAM1152-13-ND 5A7 4.63 3.81 12_ | 30.48 | SAM1011-12-ND 2.79 250 2.06 
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Se LX No. of| Dim. (mm) Digi-Key Price Each INo. of| Dim. (mm) Digi-Key Price Each 
= el mi e G Pos.| A | B | C | PartNo.t 1 10 © 100 Pos.| A | B | C | PartNo.t 1 10 100 
a 8.51 | 2.67 | SAM1012-08-ND 2.73 245 2.02 8.51 | 2.67 | SAM1013-06-ND 1.28 1.15 95 


7.62 | 2.67 | SAM1020-08-ND 273 245 202 7.62 | 2.67|SAM1021-06-ND 128 1.15 95 

100” (2 54mm) 10.92) 5.84] SAM1028-08-ND 254 228 1.88 10.92 | 5.84 | SAM1029-06-ND 98 883 

E ‘ ° : 46 |20.32| 13-46 | 5.84] SAM1036-08-ND 2.27 2.04 1.68 & |15.24[13-48| 5.84] SAM1038-06-ND 1.05 9478 

Terminal Strips CG ww 13.46 | 8.13 | SAM1052-08-ND 2.27 2.04 1.68 "113.46 | 8.13 | SAM1053-06-ND 1.05 94.78 

: 21.08 | 15.74 RM CeC eb 62.92 262 2.16 21.08 /15.74] SAM1061-06-ND 1.18 (1.06 ~—«87 

TSW Series tee oF See oa ae a 11.30] 5.84] SAM1069-06-ND 1.11 1.00 82 

Specifications: « Insulator Material: Black Glass Filled Polyester * Terminal 851 | 2.67 | SAM1012-09-ND 281 252 2.08 11.58 | 5.84 | SAM1077-06-ND 1.78 1.60 1.32 

Material: Phosphor Bronze * Plating: Gold or Tin over 50” (1.27pm) Nickel 7.62 | 2.67 | SAM1020-09-ND 281 252 208 8.51 | 2.67 | SAM1013-07-ND 1.32 1.19 98 

© Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C with Gold, -55°C ~ 105°C 10.92 | 5.84 | SAM1028-09-ND 264 234 1.93 7.62 | 2.67 | SAM1021-07-ND 1.32 1.19 98 

with Tin * Voltage Rating: 550 VAC mated with SSW; 500 VAC mated with 13.46 5.84 SAM1036-09-ND 0.35 ott 174 10.92 | 5.84 | SAM1029-07-ND 1.02 92 76 
BCS; 450 VAC (-RA mated with BCS) 18 |22.86) 7. ; fant , ‘ ‘ 13.46 | 5.84 | SAM1038-07-ND 1.09 98 Bt 
* Mates with: SSW, SSQ, BCS, CES, SLW Series 13.46 | 8.13 FSAMIDSZDEND) 2.35 2111.74 7 |17-78| 34g | aia COMOORD) 1092988 
21.08 | 15.74] SAM1060-09-ND 3.01 270 222 46 | 8. -07- : : : 

11.30 | 5.84] SAM1068-09-ND 248 222 1.83 21.08) 15.74) SAM1061-07-ND 1.231.111 

11.58 | 5.84|SAM1076-09-ND 3.42 3.06 ~—-2.52 11.30 | 5.84) SAM1069-07-ND 1.15 1.03.85 

8.51 | 2.67 | SAM1012-10-ND 2.89 2.59 2413 11.58 | 5.84 | SAM1077-07-ND 1.83 1.64 1.35 

7.62 | 2.67|SAM1020-10-ND 289 259 243 851 | 2.67|SAM1013-08-ND 1.36 1.22 1.01 

10.92| 5.84) SAM1028-10-ND 268 240 1.98 7.62 | 2.67|SAM1021-08-ND 136 1.22 1.01 

90 |25.40|13:46| 5.84] SAM1036-10-ND 2432.18 1.80 10.92] 5.84|SAM1029-08-ND 1.06 95 79 

13.46 | 8.13 | SAM1052-10-ND. 2.43 2.18 1.80 13.46 | 5.84 | SAM1038-08-ND 1.13 1.02 84 

21.08 | 15.74} SAM1060-10-ND. 3.10 2.78 2.29 8 20.82 13.46 | 8.13 | SAM1053-08-ND 1.13 1.02 84 

11.30) 5.84) SAM1068-10-ND = 2.56 2.30 1.89 24.08 /15.74] SAM1061-08-ND 1.28 145 95 

11.58 | 5.64 ISAMIDfosINDE 3.63 _3.16 _2.61 11.30 | 5.84] SAM1069-08-ND 149 1.07 88 


8.51 | 2.67 | SAM1012-11-ND 2.97 266 2.19 
7.62 | 2.67 | SAM1020-11-ND 2.97 2.66 2.19 
10.92 | 5.84 | SAM1028-11-ND 2.75 2.47 2.03 
13.46 | 5.84 | SAM1036-11-ND 2.51 2.25 1.85 
13.46 | 8.13 | SAM1052-11-ND 2.51 2.25 1.85 


11.58 | 5.84 | SAM1077-08-ND 1.88 1.69 1.39 
8.51 | 2.67 | SAM1013-09-ND 1.40 1.26 © 1.04 
7.62 | 2.67 | SAM1021-09-ND 1.40 1.26 © 1.04 
10.92 | 5.84 | SAM1029-09-ND 1.10 99 82 
13.46 | 5.84 | SAM1038-09-ND 1.17 1.05 87 


22 127.94 


No. of| _Dim.(mm) _| Digi-Key Price Each 21.08/15.74|SAM1060-11-ND 319 286 236 9 |22.86 
Pos’ AW Ein CillbartNaty 1 10 100 11.30| 5.84]SAM1068-11-ND 264 237 1.95 13.46 | 8.13 |SAM1053-09-ND 1.17 1.05 87 
5 11.58 | 5.84 |SAM1076-11-ND 3.64 3.26 2.69 21.08 | 15.74 (SAMAOGI OND) =—«-1.33 1.1998 
10p” (0.25um) Gold on Contact, Gold Flash on Balance 
a at oF 8.51 | 2671 SAMI01212ND3.05 2.73 2.25 11.30 | 5.84|SAM1069-09-ND 1.28 «1.41.9 
7.62 | 2.67 | SAM1020-12-ND. 3.05 273 2.95 11.58 | 5.84 | SAM1077-09-ND 1.93 1.73 1.43 
851 267 ee 2171.05 1.60 10.92 | 5.84 | SAM1028-12-ND 2.82 2532.08 8.51 | 2.67/SAM1013-10-ND 1441.29 1.07 
7.62 | 2.67 | SAM1020-01-ND = 2.17 1.95 1.60 og |30.49| 13-46 | 5:84 | SAM1036-12ND 2.59 -2.321.91 7.62 | 2.67|SAM1021-10-ND 144 1.29 1.07 
10.92 | 5.84] SAM1028-01-ND 2.05 1.84 1.52 ")13.46 | 8.13 | SAM1052-12-ND 2.59 2.32 1.91 10.92| 5.84] SAM1029-10-ND 1.14 1.02 84 
» |osg [1346 | 5.84 | SAMM036-01-ND 1.71 1.53 1.26 21.08 | 15.74] SAM1060-12-ND 3.28 2.94 242 10 |25.40| 13:48 | 5.84] SAM1038-10-ND 1.21 1.09.90 
13.46 | 8.13 | SAM1052-01-ND 1.71153 1.26 11.30] 5.84)SAM1068-12-ND 272 244 201 “"'43.46| 8.13} SAM1053-10-ND 121 1.09 90 
21.08 |15.74] SAM1060-01-ND 2.29 2.05 1.69 11.58 | 5.84 | SAM1076-12-ND 3.75 3.36 2.77 21.08 | 15.74] SAM1061-10-ND 138 1.24 (1.02 
11.30 | 5.84] SAM1068-01-ND 1.84 1.65 «1.36 Fig. 2 — Dual Row — Right Angle 11.30 5.84|SAM1069-10-ND 1.27. «1.1494 
11.58 | 5.84 | SAM1076-01-ND 2.54 2.28 ‘1.88 2 [254] 229] 5.84]SAM1037-01-ND 227 204 1.68 11.58 | 5.84|SAM1077-10-ND 1.98 1.78 ‘1.46 
8.51 | 2.67 | SAM1012-02-ND 2.25 2.02 1.66 4 | 5.08 | 2.29 | 5.84 | SAM1037-02-ND 2.35 2.11 1.74 8.51 | 2.67 | SAM1013-11-ND 1.48 1.33 1.10 
7.62 | 2.67|SAM1020-02-ND 225 202 1.66 6 | 7.62 | 2.29 | 5.84) SAM1037-03-ND 243 2.18 1.80 7.62 | 2.67|SAM1021-11-ND 1.48 = 1.33 1.10 
10.92 | 5.84 | SAM1028-02-ND 2412 1.90 1.57 8 |10.16] 2.29 | 5.84 | SAM1037-04-ND 2.51 2.25 1.85 10.92 | 5.84 | SAM1029-11-ND 1.18 1.06 87 
4 |5.0g (1346 | 5.84] SAM1036-02-ND 1.79 «1611.32 o ue ae oe areas a a 41 |27.94{ 13-46 | 5:84] SAM1038-11-ND 1.250 «1.1298 
13.46 | 8.13 | SAM1052-02-ND 1.79 1.61 ‘1.92 1; larzs| 200 | cea ARERR «=og2s bay Dba 13.46 | 8.13 |SAM1053-11-ND 1.25 1.12.93 
21.08 115.74] SAM1060-02-ND 2.38 213 «1.76 48 aaa _ 584 Sir SERGE a 254 300 21.08 | 15.74] SAM1061-11-ND 1.43 1.28 = 1.06 
11.30 | 5.84] SAM1068-02-ND 1.92 172 1.42 nes : ’ ; ‘ 11.30 | 5.84) SAM1069-11-ND 1.31 1.18.97 
18 |22.86| 2.29 | 5.84|SAM1037-09-ND 291 261 215 
11.58 | 5.84] SAM1076-02-ND 2.65 2.38 __—*1.96 20 |25.40| 2.29 | 5.84 | SAM1037-10-ND_ 2.99 2.68 2.24 Vi58} 5:84: een 203 1821.80 
8.51 |267/SAMI012-03-ND 2.33 -209*1.72 22 |27.94| 2.29 | 5.84|SAM1037-11-ND 3.07 2.75 2.27 B51 | 2.67 eee, = 2 186 1.12 
7.62 | 2.67|SAM1020-03-ND 233 © 2091.72 24 [30.48] 2.29 | 5.84 |SAM1037-12-ND 3.15 2822.33 7.62 | 267 aie =P 1861.12 
10.92 | 5.84|SAM1028-03-ND 249 1.96 1.62 Fig. 3 — Single Row 10.92 | 5.04 ogg = 122 1.1080 
5/760 |13-46 | 5.84] SAM1036-03-ND 1.87 1.68 1.38 351 1267|SAMI013-01-ND 108.97 80 12 |30.48 ae ee Se ean na er . 
13.46 | 8.13 | SAM1052-03-ND (1.87 1.68 ‘1.38 7.62 |2.67|SAM1021-01-ND 1.08 97 80 ne Be : : : 
21.08 [15.74] SAM1060-03-ND 247 221 1.82 10.92 | 5.84 | SAM1029-01-ND 78 70 58 pes pe sets be ere re 
11.30 | 5.84] SAM1068-03-ND 200 179 1.48 + | 254 |13-46 | 5.84 | SAM1038-01-ND 85 77 63 ise | 524 RGRMON =ooos so 1a7 164 
11.58 | 5.84 | SAM1076-03-ND 276 247 2.04 13.46 | 8.13 | SAM1053-01-ND 85 a7 63 — — : : 
351 1267] SAMI01204ND 2.412416 1.78 21.08 | 15.74] SAM1061-01-ND 93 «84 ~—~«69 Fig. 4 — Single Row — Right Angle 
7.62 | 2.67 | SAM1020-04-ND 2.441 216 1.78 11.30 | 5.84 | SAM1069-01-ND a 82 68 1 | 2.54 | 2.29 | 5.84 | SAM1039-01-ND 1.13 1.02 84 
40.92 | 5.84| SAM1028-04-ND 226 203 167 11.58 | 5.84 | SAMM077-01-ND_— 1.53 1.87 _—*1.18 2 | 5.08 | 2.29 | 5.84|SAM1039-02-ND 117 1.05 87 
43.46 |5.84/SAM1036-04-ND 1.95 175 144 8.51 | 2.67 | SAM1013-02-ND = 1.12 1.0183 3 | 7.62| 2.29 | 5.84) SAM1039-03-ND 1.21 1.09 90 
8 10.16) as |a13 RR «195175144 7.62 | 2.67 (SAMOA OND) 61.12 1.0188 4 |10.16] 2.29 | 5.84] SAM1039-04-ND 1.25 «1.1293 
ene d ; : 10.92 | 5.84 | SAM1029-02-ND o 74 64 
91.08 115.74 KGRUIOREEGAEN ~~ 258230 189 tote | esa BRRTeaeteohta fon. eae 5 |12.70| 2.29 | 5.84] SAM1039-05-ND 1.29 1.16 96 
11.30 |sa4 eaenemagned 208 «4187184 2 | 5.08 | an | aia ERNIGEeonA cae. can. oe 6 [15.24] 2.29 | 5.84]SAM1039-06-ND 133 1.19 98 
4159 | 594 SAMAR «=-287 57249 5 a8 {ie 74 SAMIDE OOD ga 7 |17.78| 2.29 | 5.84) SAM1039-07-ND 137 1.23 1.01 
851 |267|/SAM1012-05-ND 249 223 1.84 11.30 | 5.84 | SAM1069-02-ND 9 85 70 8 20.82) 2.29 | 5.84 eg AT 127 1.04 
7.62 |2.67|SAM1020-05-ND 249 223 1.84 11.58 | 5.84 |SAM1077-02-ND 1.58 ~—-1.42_—‘1.17 9 22.86) 2.29 | 5.84) SAM1039-09-ND = 1.45 1.30 1.07 
1092 |\sea ASRS «2332209172 a51 | 267 ISERRGIOSNI) ~~ 11104 ae 10 |25.40| 2.29 | 5.84|SAM1039-10-ND_ 1.49 1.34 ‘1.10 
vo o70\1348 | 584) SaM096-05-ND 203 182180 762 |267/SAM1021-03-ND 116 104 86 11 27.94) 2.29 [5.84] SAM1039-11-ND 153 137 1.13 
“fae | ara |sunesesan ans iue1 hl 
2108/1574] SANTGDIEAD 265238498) | | 3 /7s2]F5%6 sis |eumnnssEAD sy pace ares 
eal : ; : 21.08 |15.74| SAM1061-03-ND 1.03 93 76 
11.58 | 5.84 | SAM1076-05-ND 2.98 267 2.20 11.30 | 5.84 | SAM1069-03-ND ‘99 39 «O73 8.51 | 2.67 | SAM1014-01-ND 175 1.57 1.29 
8.51 | 2.67 | SAM1012-06-ND = 2.57, 2.30 1.90 11.58 | 5.84|SAM1077-03-ND 1.63 1.46 1.21 7.62 | 2.67 Py 7S 187 1.29 
762 |267|SAM1020-06-ND 257 230 1.90 a1 1267 IEMMAGIOSISINN 10010389 10.92| 5.84] SAM1030-01-ND 169 1.52 1.25 
10.92 | 5.84 SAM1028-06-ND 240 215 1.77 7.62 | 2.67|SAN1021-04-ND 1.20 1.08 89 2 | 254 | 1846) 5.64 SER = 1801.62 1.33 
42. {15.24| 13-46 | 5.84 | SAM1036-06-ND 2.11 1.89 1.56 10.92 | 5.84 | SAM1029-04-ND 90 81 67 ra at SAM1054-01-ND 1.80 1.621.338 
13.46 | 8.13|SAM1052-06-ND 2.11 «1.89 ‘1.56 4. |10.16 {13-46 | 5.84 | SAM1038-04-ND 97 8772 08 | 15.74) SAM1062-01-ND 2.32 2.08 1.71 
21.08 [15.74] SAM1060-06-ND 2.74 246 2.02 13.46 | 8.13 |SAM1053-04-ND_ 978772 11,80 | 5.84 PSCMIOTONDS 61930 1.78 1.48 
11.30 | 5.84] SAM1068-06-ND 224 201 1.66 21.08 [15.74] SAM1061-04-ND 1.08 9780 11.58 | 5.84 ISSMMIOREIORNDS 2.48 2.28 1.88 
[se sumone 30) bm ia|sulanoecl@ ia a ee 
o ae Nae: i a. Pe 8.51 |2.67|SAM1013-05-ND 1.24 141 92 10.92 | 5.84] SAM1030-02-ND 1.76 1.58 1.30 
1002 | 584 RRB =r oni 1 ep 7.62 | 2.67|SAM1021-05-ND 1.24 141 92 a | 508 |1346| 5.84 |SAM1040-02-ND 1.87 1.68 1.88 
1346 |524 RR «=op19 196 16 10.92 | 5.84 | SAM1029-05-ND 94 85 70 13.46 | 8.13 |SAM1054-02-ND 1.87 1.68 ‘1.38, 
14 /17.78) * : : : : 5 112.70 | 13:46 | 584 | SAM1038-05-ND 1.01 a 15 21.08 | 15.74] SAM1062-02-ND 240 215 1.77 
13.46 | 8.13 | SAM1052-07-ND 2.19 1.96 1.62 43.46 | 8.13 | SAM1053-05-ND 1.01 91 5 14.30 | 5.84 | SAM1070-02-ND 2.00 179 1.48 
21.08 |15.74 ee = 3 2542.09 21.08 /15.74] SAMI061-05-ND 1.13 1.0284 11.58 | 5.84 | SAM1078-02-ND 258 231 14.91 
11.30 | 5.84] SAM1068-07-ND 232 208 1.71 11.30 | 5.84] SAM1069-05-ND 107 96 79 ; : 
11.58 | 5.84|SAM1076-07-ND 320 287 2:36 11.58 | 5.84|SAM1077-05-ND 1.73 1.55 1.28 Ce Dna abn Pwarwebenie ‘Céuiilae 
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es ee No. of| Dim. (mm) Digi-Key Price Each No. of| Dim. (mm) Digi-Key Price Each 
Samibkg Pos.| A | B | C_ | PartNo.t 1 10 100 Pos.| A | B | C | PartNo.t 1 10 100 
Fig. 2 — Dual Row — Right Angle 8.51 | 2.67 | SAM1015-11-ND 1.28 1.15 95 
.100” (2.54mm) 2 )254]2.29]5.84]SAMI041-01-ND 184 1.65 1.36 7.62 | 2.67} SAM1023-11-ND 1.28 1.15 95 
i H A 4 | 5.08 | 2.29 | 5.84 | SAM1041-02-ND 192 1.72 1.42 10.92 | 5.84 | SAM1031-11-ND 137 1.23 1.01 
Terminal Strips TSW Series (cont.) 3 |7s2| 200 | see MMmMeeMM «= >c0 70 148 s1 lor9a|1346| 5:84 | SAMI042-11-ND 106-9579 
[ec Wine) Mee Price Each 8 |10.16| 2.29 | 5.84] SAM1041-04-ND 208 187 1.54 “(13.46 | 8.13 | SAM1055-11-ND__1.06 95.79 
Pos.| A] B | C | PartNo.t 1 10 100 10 |12.70| 2.29 | 5.84 | SAM1041-05-ND 2.16 1.94 ‘1.60 21.08 | 15.74] SAM1063-11-ND 1.56 140 1.15 
12 [15.24 2.29 | 5.84|SAM1041-06-ND 224 201 1.66 11.30] 5.84) SAM1071-11-ND 1.12 1.0183 
851 | 267 eee = TA 14 |17.78| 2.29 | 5.84] SAMI041-07-ND 232 208 1.71 11.58 | 5.84 | SAMMO79-11-ND 1.76 1.58 1.30 
7.62 | 2.67) SAM1022-03-ND 1.91 1.71 1.41 16 |20.32| 2.29 | 5.84) SAMI041-08-ND 240 215 1.77 8.51 | 2.67] SAMI015-12-ND 1.32, 1.19.98 
10.92 | 5.84) SAM1030-03-ND = 1.83, 1.64 1.35 18 |22.86] 2.29 | 5.84) SAM1041-09-ND 248 222 1.83 7.62 | 2.67 | SAM1023-12ND 1321.19.98 
6 | 7.62 | 13-46 | 5.84 | SAM1040-03-ND = 1.94 1.74 1.43 20 [25.40 2.29 | 5.84|SAM1041-10-ND 2.56 =—-2.30_—*1.89 10.92 | 5.84] SAM1031-12-ND 140 1.26 1.04 
13.46 | 8.13 |SAM1054-03-ND 1.94 1.74 1.48 22 |27.94| 2.29 | 5.84|SAM1041-11-ND 264 237 1.95 42 [a0.4g| 12-46 | 5-84] SAM1042-12-ND 1.10 99 82 
21.08 | 15.74] SAM1062-03-ND 248 222 1.83 24 |30.48| 2.29 | 5.84| SAM1041-12-ND 2.72, 2.44_——2.04 13.46 | 8.13 | SAM1055-12-ND 1.10 99 82 
11.30 | 5.84] SAM1070-03-ND 207 186 1.53 Fig. 3 — Single Row 21.08 15.74] SAM1063-12-ND 1.60 1.44 1.18 
11.58 | 5.84 | SAM1078-03-ND 2.68 2.40 1.98 8.51 | 2.67] SAM1015-01-ND 88 79 65 11.30 | 5.84 | SAM1071-12-ND 1.16 1.04 86 
8.51 | 2.67|/SAM1014-04-ND 199 179 147 7.62 | 2.67 | SAM1023-01-ND 88 79 65 11.58 | 5.84 | SAMI079-12-ND 1.81 1.62__1.34 
7.62 | 2.67 | SAM1022-04-ND 199 179 147 + | 254 |10-92| 5.84] SAM1031-01-ND 1.07 96 79 43 [33,02] 11-30 ] 5.84] SAMI071-13-ND 1.20, 1.08 89 
10.92 | 5.84] SAM1030-04-ND 190 170 1.40 13.46 | 5.84 | SAM1042-01-ND 66 60 49 11.58 | 5.84] SAMI079-13-ND 1.86 1.67 1.38 
8 |10.16 13.46 | 5.84 | SAM1040-04-ND 2.01 1.80 1.49 13.46 | 8.13 | SAM1055-01-ND 66 60 AQ Fig. 4 — Single Row — Right Angle 
13.46 | 8.13 | SAM1054-04-ND 2.01 1.80 1.49 21.08 | 15.74] SAM1063-01-ND 146 1.0486 1 | 2.54 | 2.29 | 5.84 | SAM1043-01-ND ey 82 68 
21.08 [15.74] SAM1062-04-ND 256 230 1.89 8.51 | 2.67 | SAM1015-02-ND 92 83 68 2 | 5.08 | 2.29 | 5.84 | SAM1043-02-ND 95 85 70 
41.30 | 5.84 | SAM1070-04-ND 2414 1.92 1.58 7.62 | 2.67 | SAM1023-02-ND 92 83 68 3 | 7.62 | 2.29 | 5.84 | SAM1043-03-ND 99 89 3 
11.58 | 5.84 | SAM1078-04-ND 2.78 2.49 2.05 10.92 | 5.84 | SAM1031-02-ND 1.10 99 82 4 |10.16| 2.29 | 5.84 | SAM1043-04-ND 1.03 93.76 
13.46 | 5.84 | SAM1042-02-ND 70 63 52 5 |12.70| 2.29 | 5.84 |SAM1043-05-ND 1.07 9679 
8.51 | 2.67|SAM1014-05-ND 207 186 1.53 2 | 5.08 
762 | 267|SAM1022-05ND 207 186 1.53 13.46 | 8.13 | SAM1055-02-ND 70 6352 6 |15.24] 2.29 | 5.84] SAM1043-06-ND 141 1.00 82 
‘ ; : : ; 21.08 | 15.74) SAM1063-02-ND 1.20 1.08 89 7 |17.78| 2.29 | 5.84] SAM1043-07-ND 115 1.03 85 
10.92) 5.24 a Fa 146 11.30 | 5.84 | SAM1071-02-ND 76 68 56 8 |20.32| 2.29 | 5.84] SAM1043-08-ND 119 1.07 88 
40 [12.70] 1948) 5.84 (SRM 2.08 1.87 1.84 11.58 | 5.84 | SAMI079-02ND 1.31148 97 9 22.86] 2.29 | 5.84|SAM1043-09-ND 1.23 141 91 
193.46 | 6.13 RSEMIOSEOSNDS 2.08 1.87 1.54 8.51 | 2.67| SAM1015-03-ND = «96861 10 |25.40| 2.29 | 5.84|SAMI043-10-ND 1.27 1.4494 
21,08 | 15.74 ORM Occ 2.64 2.87 1.95 7.62 | 2.67] SAM1023-03-ND «96 = 8671 11 [27.94] 2.29 [5.84 |/SAMI043-11-ND 1.31 118 97 
11.30 | 5.84] SAM1070-05-ND 221 198 1.63 10.92| 5.84|SAM1031-03-ND 143 1.02 84 42 |30.48/ 229 | 5.84/SAM104342-ND 135 121 1.00 
11.58 | 5.84 | SAM1078-05-ND 2.88 2.58 2.13 3 | 7.62 13.46 | 5.84 | SAM1042-03-ND 74 67 55 
8.51 | 2.67|SAM1014-06-ND 215 193 1.59 13.46 | 8.13 | SAM1055-03-ND a) 6755 Plect = Baarrow 
7.62 | 2.67 | SAM1022-06-ND 215 1.93 1.59 21.08 | 15.74] SAM1063-03-ND 1.24 1.11 92 g- 
10.92| 5.84|SAM1030-06-ND 204 183 1.51 11.30 | 5.84) SAMI071-03-ND 807289 851 | 2.67 eee §=6200 1.89 
13.46 | 5.84] SAM1040-06-ND 2.15 1.93 1.59 11.58 | 5.84 ESEMUOA@0GINOE 1.96 1.22 _1.01 7.62 | 2.67 eMipegy = 209 BAL 1.08 
12 |15.24) os | 613 CAE =oo5 493.150 3.51 | 2671 SAM1015-04-ND 1.00 ‘90. 74 10.92 | 5.84) SAM1032-01-ND 242 247 1.79 
~ ~ TAR - - - 7.62 | 2.67 | SAM1023-04-ND 1.00 90 74 2 |o54 13.46 | 5.84 | SAM1044-01-ND 2.60 2.33 1.92 
21.08 | 15.74] SAM1062-06-ND 272 244 201 1090 | sea Cee ie 404s 12.46 | 819 oeetoeeoma «= 260 233192 
11.90 | 5.84 (SAMIO7O0GND) 82.28 2.04 1.68 13.46 | 5.84 | SAM1042-04-ND 23 710 58 21.08 [15.74] SAM1064-01-ND 297 266 2.19 
11.58 | 5.84 | SAM1078-06-ND 2.98 2.67__—-2.20 4/1016) 746 | 8.13 | SAM1055-04-ND 78 70 58 11.30 | 5.84|/SAM1072-01-ND 2.27 204 1.68 
8.51 | 2.67 | SAM1014-07-ND = 2.23 2.00 1.65 21.08 | 15.74] SAM1063-04-ND 1.28. 1.15. 95 11.58 | 5.84 |SAM1080-01-ND 3.493.138 —2.58 
7.62 | 2.67 | SAM1022-07-ND 2.23 2.00 1.65 11.30 | 5.84} SAM1071-04-ND 84 16 62 8.51 | 2.67 | SAM1016-02-ND 2.79 250 2.06 
10.92 | 5.84 | SAM1030-07-ND 211 1.89 1.56 11.58 | 5.84 | SAM1079-04-ND 1.441 1.27 1.04 7.62 | 2.67 | SAM1024-02-ND 2.79 2.50 2.06 
44 |17:79| 19-48) 5:84 | SAM1040-07-ND 2.22 1.99 1.64 8.51 | 267| SAMI015-05-ND 1.04 477 10.92 | 5.84 )SAM1032-02-ND 251 225 1.85 
13.46 | 8.13 | SAM1054-07-ND 2.22, 1.99 1.64 7.62 | 2.67| SAM1023-05-ND 1.04 94°77 4 | 5.08 | 13-46 | 5.84] SAM1044-02-ND 269 2.41 1.99 
21.08 | 15.74] SAM1062-07-ND 280 251 207 10.92| 5.84] SAM1031-05-ND 119 1.07 88 13.46 | 8.13 |SAM1056-02-ND 2.69 —-2.41_—*1.99 
11.30] 5.84] SAM1070-07-ND 235 211 1.74 5 |12.79) 13-46 | 5-84 | SAM1042-05-ND 82 74 Bt 21.08 |15.74/SAM1064-02-ND 3.08 276 227 
41.58 | 5.84 | SAM1078-07-ND 3.08 276 2.27 13.46 | 8.13 | SAM1055-05-ND 82 74 61 11.30 | 5.84 | SAM1072-02-ND 2.37 213 1.75 
8.51 | 2.67|/SAM1014-08-ND 231 207 1,71 21.08 | 15.74] SAM1063-05-ND 1.32 1.19 98 11.58 | 5.84 |SAM1080-02-ND _-3.62,—3.24_—2.67 
e225 oe fT i 1158] 564) SAMIO7OOSND 146 1311.08 raz | 267 [SAMMO2409ND 289259249 
ae oH Sean aN ne ik 8.51 | 2.67| SAM1015-06-ND 1.08 97 «80 10.92 | 5.84) SAM1032-03-ND 260 233 1.92 
16 /20.32| oie| aia RARER «=a sos 1.68 7.62 | 2.67| SAM1023-06-ND 1.08 9780 6 | 7.92 | 13-46 | 5.84 | SAM1044-03-ND 2.78 2.49 2.05 
Ot ee : : ; 10.92] 5.84|SAM1031-06-ND 122 140 90 13.46 | 8.13 |SAM1056-03-ND 2.78 2.49 ~—-2.05 
21.08) 15.74 eee 288 288 2.18 13.46 | 5.84| SAM1042-06-ND 86 «=.77—Ss« 21.08 |15.74| SAM1064-03-ND 3.19 2.86 2.36 
11.80 | 6.84 (SAMIO7O0SND) 242 217 1.78 8 15.24) -3'46| 8.13 | SAM1055-06-ND 86 74 11.30 | 5.84] SAM1072-03-ND 247 221 1.82 
11.58 | 5.84 | SAM1078-08-ND___3.18 2.85 __2.35 21.08 15.74] SAM1063-06-ND 1.36 1.22 1.01 11.58 | 5.84 |SAM1080-03-ND 3.75 3.62.77 
8.51 | 2.67 | SAM1014-09-ND =» 2392.14 1.77 11.30 | 5.84 | SAM1071-06-ND 92 8368 8.51 | 2.67]SAM1016-04-ND 299 268 2.21 
7.62 | 2.67 | SAM1022-09-ND 2392.14 1.77 11.58 | 5.84|SAM1079-06-ND 1.51 1.36 1.12 7.62 | 2.67 | SAM1024-04-ND 299 268 2.21 
10.92| 5.84] SAM1030-09-ND 225 202 1.66 8.51 | 2.67/SAM1015-07-ND 112 1.01 83 10.92 | 5.84) SAM1032-04-ND 269 241 1.99 
te |22.96| 13-48) 5:84 |SAM1040-09-ND 2362.12 1.74 7.62 | 2.67| SAM1023-07-ND 142 «1.0183 3 |10.16)13-46 | 5.84 |SAM1044-04-ND 287 2.57 2.12 
13.46 | 8.13 | SAM1054-09-ND 2.36 2.12 1.74 10.92 | 5.84 | SAM1031-07-ND 1.25 1.12 93 13.46 | 8.13 | SAM1056-04-ND 2.87 2.57 2.12 
91.08 | 15.74] SAM1062-09-ND 296 2.65 219 7 (117.78 13.46 | 5.84 | SAM1042-07-ND 90 81 67 21.08 | 15.74 | SAM1064-04-ND 3.30 2.96 2.44 
41.30] 5.84/SAM1070-09-ND 249 223 1.84 13.46 | 8.13 | SAM1055-07-ND 90 8167 11.30 | 5.84) SAM1072-04-ND 257 230 1.90 
1158] 564 | SAMIG7EORND 828 _264_2.2 H1a0| 684|SAMMOTIOPND 98a 7H Bat [267 |SAMIGIGOEND 309277 228 
30 5: -07- ( ; : 51 | 2.67 -05-+ i 77 2) 
762 | 267 |SMHO2MIOND 24720112 1158| 584 saMoreo7No 188 1401.18 762 |267|samnozs5ND 909277 228 
10.99 | 534 RRO «930 «0g 171 8.51 | 2.67|SAM1015-08-ND 116 1.04 86 10.92 | 5.84) SAM1032-05-ND 278 249 2.05 
1a46| 594 CARRERE oss tg 180 7.62 | 2.67] SAM1023-08-ND 116 1.04 86 40 |12.79| 13-468 | 5.84 |SAM1044-05-ND 296 2.65 2.19 
20 |25.40) *~ i - ' : 10.92 | 5.84 | SAM1031-08-ND 1.28 1.15 95 ~"|43.46 | 8.13 | SAM1056-05-ND 2.96 2.65 219 
19.46 | 6.13 ESEMIDSGAGNDS 243 2.18 1.80 8 |90.32|13-46| 5.84] SAM1042-08-ND 948570 21.08 [15.74] SAMI064-05-ND 3.41 3.06 2.52 
21.08 | 15.74] SAM1062-10-ND 3.04 272 2.24 32) 43.46 | 8.13 | SAM1055-08-ND ‘Od ‘8570 11.30 | 524 RRMROG «267 239«4197 
11.30 | 5.84] SAM1070-10-ND =» 2.56 2.30 1.89 21.08 | 15.74] SAM1063-08-ND 1.44 = 1.29 ~—«*1.07 11.58 | 5.84 |SAM1080-05-ND 4.01 —«3.59 2.96 
11.58 | 5.84 | SAM1078-10-ND 3.38 ~——-3.03—2.50 11.30 | 5.84] SAM1071-08-ND 1.00 90 74 8.51 | 2.67 |SAM1016-06-ND 319 286 2.36 
8.51 | 2.67 | SAM1014-11-ND 2.55 2.29 1.88 11.58 | 5.84 | SAM1079-08-ND 1.61 145 1.19 7.62 | 2.67 | SAM1024-06-ND 3.19 286 2.36 
7.62 | 2.67 | SAM1022-11-ND 2.55 2.29 1.88 8.51 | 2.67 | SAM1015-09-ND 1.20 1.08 89 10.92 | 5.84 | SAM1032-06-ND 2.87 257 2.12 
10.92 | 5.84) SAM1030-11-ND 2.39 2.14 -1.77 7.62 | 2.67| SAM1023-09-ND =» 1.20 1.08 89 42. |15.24| 13-46 | 5.84] SAM1044-06-ND 3.052.738 2.25 
99 |97.94| 13-46 | 5.84] SAM1040-11-ND 2.50 2.24 1.85 10.92 | 5.84 | SAM1031-09-ND 1.31 1.18 97 "113.46 | 8.13 | SAM1056-06-ND 3.05 2.73 2.25 
13.46 | 8.13 |SAM1054-11-ND 250 2.24 1.85 9 |20.96| 13-46 | 5.84 | SAM1042-09-ND 98 8873 21.08 | 15.74] SAM1064-06-ND 3.52. 3.15 2.60 
21.08 [15.74] SAM1062-11-ND 3.12 280 2.30 13.46 | 8.13 |/SAM1055:08:ND 8888 11.30 | 5.84 |SAM1072-06-ND 2.77 2.48 2.05 
11.20| 584 CARO «=o-og3 298 «1:94 21.08 | 15.74] SAM1063-09-ND 1.48 1.33 1.40 1158/5.84)SAM1080-06-ND 414 371 3.06 
11.58 | 5.84 | SAM1078-11-ND 3.48 3.12_—-2.57 11.40) 5.84 ee 8.51 | 2.67 (BAMIOIGSO7NDH = 3.200 2.95 2.43 
as | 267 RUNGE] 26a 236 14 11.58 | 5.84| SAM1079-09-ND 1.66 1.49 ‘1.23 762 |267|SAM1024-07-ND 329 295 243 
760] 267 eine «e338 (194 8.51 | 2.67| SAMIOIS-10-ND = 1.24 1.11.92 10.92 | 5.84 )SAM1032-07-ND 2.96 265 2.19 
10.90 | 584 ARRCEND «oe t.82 7.62 | 267 Poa 124 1 44 17-79|13-468| 5.84) SAM1044-07-ND 3.14281 2.92 
cals oe ; : : 10.92 | 5.84 (SAMOSUOND) 6134 1.2088 113.46 | 8.13 |SAM1056-07-ND 3.14 2.81_—-2.32 
24 [048 et oie Re scr oan da 10 |25.40| 13:46 5.84 | SAM1042-10-ND 1.029276 21.08 |15.74|SAM1064-07-ND 3.63 3.25 2.68 
Ot == z : : 13.46 | 8.13 [SAMIO55s10:ND] 1.02 8276 11.30 | 5.84|SAM1072-07-ND 287 257 2.12 
21.08 | 15.74] SAM1062-12-ND 3.20 287 2.36 21.08) 15.74] SAMI06310-ND 1.52. 4.36 ~1.12 1158| 5.94 RRMNGROI «=«407,a8a 35 
11.30 | 5.84] SAM1070-12-ND 270 242 1.99 11.30| 5.84] SAM1071-10-ND 1.08 9780 + Mare {réduct avalabie onlin 
11.58 | 5.84|SAM1078-12-ND 358 3.21 2.64 11.58} 5.84] SAM1079-10-ND 171 153 1.26 For pricing and availability, visit our website. (Continued) 
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Le ll ee INo. of| Dim. (mm) Digi-Key Price Each No. of| Dim. (mm) Digi-Key Price Each 
Ssamibcg Pos.| A | B | C_ | PartNo.t 1 10 100 Pos.| A | B | C | PartNo.t 1 10 100 
aaa = 
13.46 813/SAM1057-04ND 1.28 111 94 8.51 | 2.67]SAM1018-02-ND 154 138 1.44 
.100” (2.54mm) 4 {to.16|21-08 | 15.74] SAM1065-04-ND 1431.28 1.06 7.62 | 2.67|SAM1026-02-ND 154 138 144 
‘ H : “) 41.30] 5.84} SAM1073-04-ND 1.28 1.1595 10.92 | 5.84]SAM1034-02-ND 153 137 1.13 
Terminal Strips Tsw Series (cont, 11.58 | 5.84 | SAM1081-04-ND 1.72 1.54 1.27 4 | 50g |1346 | 584 |SAM1048-02-ND 1621.45 1.20 
No. of, Dim. (mm) _| Digi-Key Price Each 8.51 | 2.67 | SAM1017-05-ND 154 1.38 (1.14 “~ 113.46 | 8.13 |SAM1058-02-ND 162 1.45 ‘1.20 
Pos. A | B | C_ | PartNo.t 1 10 100 7.62 | 2.67 | SAM1025-05-ND = 1.54 1.38 1.14 21.08 | 15.74] SAM1066-02-ND 2.03 1.82 1.50 
asi | 267 ISANOTEORTID aad “R04. 9550 10.92 | 5.84 | SAM1033-05-ND 1.18 1.06 87 11.30 | 5.84 | SAM1074-02-ND 1.74 156 1.29 
: : . : : 5 |12.70| 13-46 | 9-84] SAM1046-05-ND 1.28 1.15.95 11.58 | 5.84 | SAM1082-02-ND_—-2.02_4.81_—1.49 
7.62 | 2.67|SAM1024-08-ND 339 304 250 70113 46| 813|SAM1057-05-ND 128 145 95 ast |Da7 IGAUIGIENEENE e145 ite 
10.92 | 5.84 | SAM1032-08-ND = 3.05 2.73 2.25 21.08 |15.74] SAM1065-05-ND 149 1.34 1.40 7.62 | 2.67|SAM1026-03-ND 161 145 149 
46 |20.32| 1348 5-24 SBM 828 289 2.88 11.30 | 5.84 | SAM1073-05-ND 1.33 1.19.98 10.92 | 5.84 |SAM1034-03-ND 159 143 1.18 
13.46 | 8.13 | SAM1056-08-ND 3.23 2.89 2.38 41.58 | 5.84 | SAM1081-05-ND 1.79 1.61 1.32 Pers 43.46 | 5.84 | SAM1048-03-ND 168 151 4.24 
aa eee =. . 8.51 | 2.67 | SAM1017-06-ND 159 143 1.18 %¢ 143.46 | 8.13 | SAM1058-03-ND 168 151 1.24 
a Be Wee aie ; 7.62 | 2.67 | SAM1025-06-ND = 1.59 1.43 1.18 21.08 [15.74] SAM1066-03-ND 210 188 1.55 
11.58 | 5.84 | SAM1080-08-ND 4.40 3.94 3.25 10.92 | 5.84 | SAM1033-06-ND 4.23 141 91 41.30 | 5.84 | SAM1074-03-ND 180 1.62 1.33 
cn ae bye oe co 6 |15.24| 19-46 | 5.84 | SAM1046-06-ND =» 1.33 1.19.98 11.58 | 5.84 |SAM1082-03-ND 2411.89 (1.56 
i et ae ne 13.46 | 8.13|SAM1057-06-ND (1.33 119 98 3.51 12.67 |SAMIOI@04ND 168 1511.24 
apes Suioe ew ae 21.08 |15.74] SAM1065-06-ND 155 139 1.15 72 |267 ee «= 1ea 114.4 
none) see) i is is he. ee te] salsa 11 
ses mld : : z 28 | 9 aud 4 : : 13.46 | 5.84]SAM1048-04-ND 174 156 1.29 
21.08 [15.74] SAM1064-09-ND 385 345 2.84 8.51 | 2.67|SAMI017-07-ND 164 147 1.21 8 10.16) is | 913 KRUG §=«174 «= 4se8 129 
11.30] 5.84] SAM1072-09-ND 307 275 227 7.62 | 2.67] SAM1025-07-ND 164 147 1.21 a aETS ; ; ; 
21.08 |15.74| SAM1066-04-ND 217 195 1.60 
11.58] 5.84 |SAM1080-09-ND 4.53 4.06 3.34 10.92] 5.84] SAM1033-07-ND 1.28 1415 95 
ia4e| aaa RAEI = nn 124100 11.30] 5.84]SAM1074-04-ND 1.86 167 1.38 
8.51 | 2.67 PCC = 3.59 3.22 2.85 7 |17.78\ o 4s | aia RE «438 104 4.02 11.58 | 5.84 | SAM1082-04-ND__-2.20 1,971.63 
7.62 | 2.67 PORNO = 8598.22 2.65 S| : : : 8.51 | 267|SAMI018-05-ND 1.75 157 1.29 
10.92 | 5.84 | SAM1032-10-ND 3.23 289 2.38 21.08 | 15.74] SAM1065-07-ND 1.61 1.45 1.19 ree 
7.62 | 2.67|SAM1026-05-ND 175 157 1.29 
13.46 | 5.84 | SAM1044-10-ND 341 3.06 252 11.30 | 5.84 | SAM1073-07-ND 143° 1.28 1.06 eae 
20 |25.40 1150 | 594 EAM «=o nga 1.43 10.92} 5.84]SAM1034-05-ND 1.71 153 1.26 
13.46] 813 |SAM1056-10-ND 3.41. 3.06 2.52 58 | 5. 4 E : 13.46| 5.84 RAO «= 480 «162«138 
10 8.51 | 2.67|SAM1017-08-ND 169 152 1.25 10 |12.70 
21.08 |15.74] SAM1064-10-ND 396 355 292 oa 
13.46 | 813 |SAM1058-05-ND 1.80 1.62 ‘1.33 
11.30] 5.84] SAM1072-10-ND 317 284 2.34 7.62 | 2.67) SAM1025-08-ND =» 1.69, 1.52 1.25 21.08 115.74] SAM1066-05:ND 9.24.01 1.66 
10.92} 5.84] SAM1033-08-ND 1.33 119 98 : 5 : ; : 
11.58] 5.84 |SAM1080-10-ND 4.66 4.17_—3.44 1190|584|SAM1074-05ND 192 172 149 
13.46 | 5.84|SAM1046-08-ND 1.43 1.28 1.06 ya ; : ; 
8.51 | 267|/SAMM016-11-ND 369 331 272 8 |2032 4158 | 5.94 RMIGeOSMD 209 «2205 1@9 
762 |267|SAMIOO411-ND 369 331 «2:72 13.46 | 8.13 | SAM1057-08-ND 1.43 1.28 (1.06 58 | 5. ; 5 : 
: ; ; : : an 8.51 | 267|SAM1018-06-ND 182 163 1.35 
eae 24.08 [15.74] SAM1065-08-ND 167 150 1.24 
10.92] 5.84] SAM1032-11-ND 332 298 245 ee 
1130 | 5.84|SAM{073-08-ND 148 133 1-0 7.62 | 2.67 |SAM1026-06-ND 182 163 1.35 
13.46] 5.84|SAM1044-11-ND 350 314 258 abs ; ; : os 
22 |27.94 11.58 |584/SAM1081-08-ND 200 179 148 10.92] 5.84)SAM1034-06-ND 177 159 1.31 
13.46] 8.13 |SAM1056-11-ND 3.50 -3.14—2.58 a 1946 | 5.94 ROR «=o1aa 167138 
71081574 ISAUROGIEEN ~~ 407 ass 300 8.51 | 267|SAM1017-09-ND 174 156 1.29 42 |15.24 
: : ; ; ; 762 |267|/SAM1025-09-ND 174 156 1.29 13.46 | 813 |SAM1058-06-ND 1.86 1.67 ‘1.38 
11.30] 5.84] SAM1072-11-ND 327-293 2.41 1097 | 534 RAN «=o a8 12a 1p 21.08 115.741 SAMI06606-ND 2.31 2.07 1.74 
11.58] 5.84|SAM1080-11-ND 4.79 4.29 3.53 i345 | sea (GMC =oa84a3 110 1130 | 5.94 /SAM1074-06-ND 198 178 146 
8.51 | 267|/SAMI016-12-ND 379 340 280 @ 2286) asl aia ON =o 44s igs 140 1158 |584/SAMI082-06ND 238 213 176 
as ae Sean a ane re 21.08 | 15.74] SAM1065-09-ND 173 155 = (1.28 8.51 | 2.67 | SAM1018-07-ND 189° 1.70 1.40 
82 8: Bet : 11.30| 5.84] SAM1073-09-ND 153 137 1.13 7.62 | 2.67 | SAM1026-07-ND 189 1.70 1.40 
24 |30.48| 1248 | 5-84 (SRMICeeNay 86359 3.22 2.65 11.58 | 5.84 | SAM1081-09-ND 2.07 ‘1.86 ‘1.53 10.92 | 5.84 |SAM1034-07-ND 1.83 1.64 1.35 
18.46 | 8.13 ISEMUDSGSI@INDY 3.59 3.22 2.65 8.51 | 2.67|SANHO17-10-ND 1.79. 1.61 1.32 14. |17.79|1348| 584 |SAM1048-07-ND 1924.72 1.42 
21.08 /15.74 Oey 18 874 3.08 7.62 | 2.67|SAM1025-10-ND 1.79 1.61 1.32 “113.46 | 8.13 |SAM1058-07-ND 1.92 1.72 1.42 
11.30 | 5.84 (SAMOS ND 8.87 3.02 _2.49 10.92| 5.84|SAM1033-10-ND 143 128 1.06 21.08 |15.74|SAM1066-07-ND 238 213 1.76 
11.58 | 6.84 [SAMIGSOS2:ND) 4.92 4.41 3.63 10 |25.40| 13-46 | 5.84] SAM1046-10-ND 153 1371.13 11.30 | 5.84] SAM1074-07-ND 204 183 1.51 
Fig. 2 — Dual Row — Right Angle 13.46 | 8.13 | SAM1057-10-ND 1531.37 -1.43 11.58 | 5.84 |SAM1082-07-ND 2.47 2.21—1.82 
2 | 2.54] 2.29 | 5.84 | SAM1045-01-ND 2.81 952 2.08 21.08 | 15.74] SAM1065-10-ND 1.79 1.61 1.32 8.51 | 2.67 | SAM1018-08-ND 1.96 1.76 1.45 
4 |5.08 | 2.29 | 5.84 | SAM1045-02-ND 2.91 261 215 11.30 | 5.84 | SAM1073-10-ND 1.58 142 147 7.62 | 2.67 | SAM1026-08-ND 1.96 1.76 1.45 
6 | 7.62 | 2.29 | 5.84 | SAM1045-03-ND 3.01 270 2.22 11.58 | 5.84 | SAM1081-10-ND 2.14 1.92 1.58 10.92 | 5.84 | SAM1034-08-ND 1.89 1.70 1.40 
3 |10.16| 229 | 5.84) SAM1045-04-ND 341. 279 230 8.51 | 267|SAMIOI7-11-ND 184 165 1.36 46 lo0.2|13-46 | 5.84 SAM1048-08-ND 198 1.78 1.46 
10 11270 229 | 5.84|SAM1045-05-ND 321 288 237 7.62 | 2.67|SAM1025-11-ND 184 165 1.36 “*)43.46 | 8.13 | SAM1058-08-ND 198 1.78 1.46 
42 |15.24] 2.29 | 5.84] SAM1045-06-ND 3.31 297 2.44 10.92 | 5.84) SAM1033-11-ND 1.48 1.33 1.10 21.08 ] 15.74] SAM1066-08-ND 2.45 «2.20 1.81 
14 /17.78| 2.29 | 5.84] SAM1045-07-ND 3.41 3.06 2.52 11 la7.g4|'848| 5:64 RERCccaa = 1B Ae 117 11.30 | 5.84 | SAM1074-08-ND 2101.88 1.55 
16 |20.32| 2.29 | 5.84| SAM1045-08-ND 351 3.15 2.59 © (13.48 | 8.13 FSAMMOSTEMEND) 1.68 1.42 1.17 11.58 | 5.84 | SAM1082-08-ND___-2.56_—-2.30__1.89 
18 |22.86| 2.29 | 5.84|SAM1045-09-ND 361 3.23 266 21.08 | 15.74) SAMI065-11-ND = 1.85 1.66 1.37 8.51 | 2.67 | SAM1018-09-ND 2.03 1.82 «1.50 
20 |25.40| 2.29 | 5.84 | SAM1045-10-ND 3.71 «3.32 —-2.74 11.30 | 5.84 SAMI CSaND) = 1.680 1.46 1.21 7.62 | 2.67 /SAM1026-09-ND 2.03 1.82 1.50 
22 |27.94| 2.29 | 5.84/SAM1045-11-ND 381 3.41 2.81 11.58 | 5.84 RBEMMIDEAIENDS 2.21 _1.98 _1.68 10.92 | 5.84 | SAM1034-09-ND 1.95 1.75 1.44 
8.51 | 2.67 | SAM1017-12-ND 1.89 1.70 1.40 13.46 | 5.84 | SAM1048-09-ND 2.04 1.83 1.51 
24 |30.48| 2.29 | 5.84|SAM1045-12-ND 391 3.50. 2.89 46 | 5. 4 : : 
Pia?a— Sinaia 7.62 | 2.67) SAM1025-12-ND = 1.89 1.70 1.40 18 (22.86) 346 | 8.13 |SAM1058-09-ND 204 1.83 1.51 
52. 3 — Singie mow 10.92 | 5.84) SAM1033-12-ND 1.53 1371.43 21.08 |15.74| SAM1066-09-ND 2.52 226 1.86 
8.51 | 267|SAM1017-01-ND 134 1.20 99 42 [90.43 |1948| 5:84 | SAM1046-12-ND 1.63 1.46 1.21 11.30 | 5.84|SAM1074-09-ND 216 194 160 
7.62 | 2.67|SAM1025-01-ND 134 1.20 99 13.46 | 8.13|SAM1057-12-ND 1.63 1.46 ‘1.21 1158 | 5.84|/SAM1082-09-ND 265 238 1.96 
10.92 | 5.84 | SAM1033-01-ND 98 88 73 21.08 [15.74] SAM1065-12-ND 191 171 1.41 851 | 267|SAMI01810-ND 210. 1884.55 
+ | 254 )1346| 5.84] SAMt046-01-ND 1.08 97 80 11.30] 5.84] SAM1073-12-ND 1.68 151 1.24 72 |267 eRe «6-210 ea 4.55 
13.46 | 8.13 | SAM1057-01-ND _1.08 97 80 11.58] 5.84|SAM1081-12-ND 2.28 2.04 1.68 1092 | 584 EAOMENEN «=>01 180149 
21.08 | 15.74) SAM1065-01-ND 1.25 1.12 93 Fig. 4 — Single Row — Right Angle sp loss 13.46 | 5.84 | SAM1048-10-ND 2410 1.88 155 
11.30 | 9.84) SAM1073-01-ND 1.13 1.02.84 1 | 254] 2.29] 5.84]SAM1047-01-ND 141 1.27 ‘1.04 |13.46 | 8.13 |SAM1058-10-ND 2.40 1.88 ‘1.55 
11.58 | 9.84 | SAMI081-01-ND 1.51 1.36 1.12 2 |5.08| 2.29 | 5.84/SAM1047-02-ND 146 131 1.08 21.08 [15.74|SAM1066-10-ND 259 232 1.91 
8.51 | 2.67 | SAM1017-02-ND =» 1.39 1.25 1.08 3 | 7.62 | 2.29 | 5.84 | SAM1047-03-ND 151 136 © 1.12 11.30) 5.84} SAM1074-10-ND 2.22 199 1.64 
7.62 | 2.67 | SAM1025-02-ND =» 1.39 1.25 1.08 4 |10.16| 2.29 | 5.84] SAM1047-04-ND 156 140 1.15 11.58 | 5.84 |SAM1082-10-ND 2.74 2.46 2.02 
10.92 | 5.84 | SAM1033-02-ND 1.03 93 76 5 |12.70| 2.29 | 5.84 | SAM1047-05-ND 161 1.45 1.19 8.51 | 2.67 | SAM1018-11-ND 217. 195. 1.60 
9 | 5.08 | 13-46 | 5.84 | SAM1046-02-ND 1.13 1.02 84 6 |15.24] 2.29 | 5.84 | SAM1047-06-ND 166 149 1.23 7.62 | 2.67 | SAM1026-11-ND 247 1.95 1.60 
13.46 | 8.13 | SAM1057-02-ND 1.13 1.02 84 7 117.78] 2.29 | 5.84 | SAM1047-07-ND 171 153 1.26 10.92 | 5.84 | SAM1034-11-ND 2.07 1.86 1.53 
21.08 | 15.74) SAM1065-02-ND 1.31 1.18 97 8 |20.32| 2.29 | 5.84 | SAM1047-08-ND 1.76 1.58 1.30 99 |27.94|13-46 | 8.84 | SAM1048-11-ND 216 194 1.60 
11.30] 5.84] SAM1073-02-ND 1.18 1.06 87 9 |22.86| 2.29 | 5.84] SAM1047-09-ND 1.81 162 1.34 "43.46 | 8.13 |SAM1058-11-ND 246 1.94 1.60 
11.58 | 5.84 |SAM1081-02-ND 1.58 1.42 1.17 10 |25.40| 2.29 | 5.84 |SAM1047-10-ND 1.86 1.67 _—_‘1.38 21.08 115.74) SAM106641-ND 2.66238 1.96 
8.51 | 2.67 | SAM1017-03-ND 1.44 1.29 1.07 11 127.94] 2.29 | 5.84 | SAM1047-11-ND 1.91 171 (1.41 11.30 | 5.84 | SAM1074-11-ND 2.28 2.04 1.68 
7.62 | 2.67|SAM1025-03-ND 144 1.29 1.07 12 |30.48| 2.29 | 5.84 |SAM1047-12-ND 196 176 1.45 1158 | 5.84|/SAM1082-11-ND 283 254 209 
10:92 | 5.64 eee = 08 BO Matte Tin 8.51 | 267 |SAMIO18-12-ND 224 2.011.668 
3 | 7.92 [13-46 | 5.84 | SAM1046-03-ND = 1.18 = 1.06 87 Fig. 1 — Dual Row 7.62 | 2.67 |SAM1026-12-ND 224 201 1.66 
13.46 | 8.13 | SAM1057-03-ND_ 1.18 1.06__—87 8.51 | 2.67 |SAM1018-01-ND 1.47 9 1.32 1.09 10.92 | 5.84 |SAM1034-12-ND 213 191 157 
21.08 | 15.74) SAM1065-03-ND = 1.871.238 1.01 7.62 | 2.67|SAM1026-01-ND 1.47 1.32 1.09 oa |30.4g| 19-46 | 5:84 |SAMI048-12-ND 2.22 1.99 1.64 
11.30 | 5.84) SAM1073-03-ND 1.23800 1.4191 10.92 | 5.84 | SAM1034-01-ND 147 1.32 1.09 “ |13.46 | 8.13 | SAM1058-12-ND 2.22 1.99 1.64 
11.58 | 5.84 | SAM1081-03-ND 1.65 1.48 ‘1.22 » |ogq [13:46 | 5.84 |SAM1048-01-ND 1.56. «1.40 1.15 21.08 |15.74|SAM1066-12-ND 273 245 2.02 
8.51 | 2.67|SAM1017-04-ND 149 1.34 1.10 "113.46 | 8.13 |SAM1058-01-ND 1.56 1.40 1.15 11.30] 5.84]SAM1074-12-ND 234 2410 1.73 
4 |10.16| 7-52 | 2.67 | SAM1025-04-ND 149 1.34 1.10 21.08 | 15.74] SAM1066-01-ND 196 1.76 1.45 11.58 | 5.84 | SAM1082-12-ND 292 262 216 
10.92 | 5.84] SAM1033-04-ND 113 1.02 84 11.30] 5.84]SAM1074-01-ND 1.68 151 1.24 ‘faders produét avaible oniing 
13.46 | 5.84|SAM1046-04-ND 123 111 9 11.58 | 5.84|SAM1082-01-ND 1.93 1.73 1.43 For pricing and availability, visit our website. (Continued) 
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SESE SS =a No. of Dim. (mm) Digi-Key Price Each No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
Sam eG Pos.| A | B | C_ | PartNo.t al 10 © 100 Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 
13.46 | 5.841 SAM105040-ND 1.05 4.78 16 | 2032 | SAM1086-08-ND 3.06 274 2.26 
SS 13.461 013 ARON 1.05 aes 18 | 22.86 | SAM1086-09-ND 316 = 2.832.383 
100” (2.54 10 25.40/19") ° : : ; 20 | 25.40 | SAM1086-10-ND 3.26 292 241 
i ”( i mm) 21.08 |15.74] SAM1067-10-ND 109 = .98_— 81 22 | 2794 | SAM1086-11-ND 336 «301i. 4B 
Terminal Strips TSW Series (Cont) 11.30 | 5.84 | SAM1075-10-ND___1.10 99 82 24 | 30.48 | SAM1086-12-ND 3.46 310 2.55 
8.51 | 2.67|SAMM019-11-ND 1.27, 11494 Fig. 2 — Single Row 
INo. of| Dim. (mm) Digi-Key Price Each 7.62 | 2.67 | SAM1027-11-ND 1.27 1.44 94 1 2.54 SAM1087-01-ND 1.32 1.19 98 
Pos. A | B | C | PartNo.t 1 10 © 100 10.92 | 5.84] SAM1035-11-ND 1.02 22 76 2 5.08 | SAM1087-02-ND 138 1.24 1.02 
Fig. 2— Dual Row — Right Angle 11 27.94]13.46 | 5.84] SAM1050-11-ND 1.08 97 80 3 7.62 | SAM1087-03-ND 1.44 1.29 1.07 
ere 13.46 | 8.13 |SAMI059-11-ND 1.08 9780 4 | 1016 EME OND a | 
2 | 2.54 | 2.29 | 5.84 | SAM1049-01-ND 1.54 1.38 1.14 5 42.70 | SAM1087-05-ND 1.56 4.40 1.15 
4 | 5.08] 2.29 | 5.84/SAM1049-02-ND 161 145 1.19 21.08 | 15.74 oy = 1.13 1.02 6 | 15.24 | SAM1087-06-ND 162.145. ~+1.20 
6 |7.62| 2.29 | 5.84|/SAM1049-03-ND 168 151 1.24 11.30 | 5.84 [SAMAOSSIIENDS 1.13 1.0284 7 | 17.78 | SAMM087-07-ND 168 0151 1.24 
8 |10.16] 2.29 | 5.84] SAM1049-04-ND 1.75 157 1.29 8.51 | 2.67 | SAM1019-12-ND 1.301.417 96 : ake ua ie s es 
10 |12.70| 2.29 | 5.84 | SAM1049-05-ND 1.82 1.63 1.95 762 | 267 (SAMIDZAO 1800 1786 jo | osag FRAGRANT fae BP ae 
Trt 10.92 | 5.84] SAM1035-12-ND 1.05 9478 E els : : : 
42 |15.24] 2.29 | 5.84] SAM1049-06-ND 189 1.70 1.40 41) 27.94] SAMT087-17-ND 192 472 142 
14 |17:78| 229 | saa ARR «=19s «176145 12 |30.48|13.46] 5.84|SAM1050-12-ND 1.11 1.00 82 to | a048 eautce Molin Gas. 47ée. 1a 
16 [20.82) 2.20 | 6.84 Ee aos Vee 180 ae a sa beeoNE aw i = t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 
18 [22.86] 2.29 | 5.84] SAM1049-09-ND 210 1.88 1.55 : : ; : : 
20 |25.40| 2.29 | 5.84| SAM1049-10-ND 2.47 1.95 1.60 11.30 | 5.84 SMEG 1G 1.0486 
22 [27.94] 2.29 | 5.84] SAMI049-11-ND 2.24 2.01 1.66 Fig. 4 — Single Row — Right Angle 100” (2 54mm) 
24 |30.48| 2.29 | 5.84] SAM1049-12-ND 2.31 207.—«1.71 1 ] 254] 2.29 | 5.84]SAM1051-01-ND 1.00 9074 
Fig. 3 — Single Row 2 |5.08 | 2.29 | 5.84] SAM1051-02-ND 1.03 93 76 Power Connector Sets 
3 | 7.62 | 2.29 | 5.84] SAM1051-03-ND 1.06 9 79 
8.51 | 2.67 | SAM1019-01-ND 97 8772 . 
72 | 267 PORMCoaTN ay ag a 4 |10.16| 2.29 | 5.84|SAM1051-04-ND 1.09 98 81 IPT1 and IPS1 Series 
10.92 | 5.84 | SAM1035-01-ND 72 65 54 5_|12.70| 2.29 | 5.84 | SAM1051-05-ND__1.12 _-1.01_.83 Specifications: « Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Contact 
1 | 254 ]13.46 | 5.84 | SaM1050-01-ND 78 70 58 6 |15.24} 2.29 | 5.84 | SAM1051-06-ND 115 1.03.85 Material: Phosphor Bronze * Plating: Tin or Gold over 50u” (1.27um) Nickel 
Wr 7 |17.78] 2.29 | 5.84 | SAM1051-07-ND 1.18 1.06 87 ¢ Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C with Tin; -55°C ~ 125°C 
13.46 | 8.13 | SAM1059-01-ND 7 7058 a |o00| 9090 | saa ONE == 421 10980 with Gold * Insertion Depth: 110° (2.79mm) to .255” (6.48mm) * Insertion 
21.08 | 15.74] SAM1067-01-ND 73 66 54 Force (SMT): 3.00z (0.83N) average (single contact only) * Withdrawal Force 
11.30 | 5.84 | SAM1075-01-ND 83 15 62 9 |22.86] 2.29 | 5.84 | SAM1051-09-ND 1.24 Wn 92 (SMT): 2.60z (0.72N) average (single contact only) Insertion Force (T/H): 
8.51 | 2.67 | SAM1019-02-ND 1.00 90 74 10 |25.40} 2.29 | 5.84 | SAM1051-10-ND 1.27 1.14 94 6.00z (1.67N) average (single contact only) * Withdrawal Force (T/H): 5.00z 
11 ]27.94| 2.29 | 5.84|SAM1051-11-ND 1.30 1.1796 (1.39N) average (single contact only) * Voltage Rating: 5S0VAC 
7.62 | 2.67 | SAM1027-02-ND —1.00 9074 49 lan4a| 29. | 504 AION = 133149 on + IPT1 Series Mates with IPS1 + IPS1 Series Mates with IPT1 
10.92 | 5.84 | SAM1035-02-ND 75 68 56 calles i files : : : 
2 | 5.08 | 13.46 | 5.84 | SAM1050-02-ND 81 73 60 Through Hole Through Hole 
13.46 | 8.13 | SAM1059-02-ND 81 7360 Vertical Right Angle 
21.08 | 15.74] SAM1067-02-ND 7 69 «57 ” 
11.30 | 5.84 | SAM1075-02-ND 86 7764 .100 (2.54mm) 
8.51 | 2.67] SAM1019-03-ND 1.03 93 76 i 
7.62 | 2.67 | SAM1027-03-ND 1.03 93 76 Low Profile 
10.92 | 5.84 | SAM1035-03-ND 78 70 58 Socket Strips CES Series 
3 | 7.62. |13.46 | 5.84 EE ere oh le 8 Specifications: * Insulator Material: Black Glass Filled Polyester * Contact 
-03- ee : : Surface 
13.46 | 8.13 | SAM1059-03-ND 84 76 82 Material: Phosphor Bronze » Plating: Gold or Tin over 50y” (1.27m) Nickel Mount 
21.08 | 15.74} SAM1067-03-ND 81 13 60 Current Rating: 1A * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C with 
11.30 | 5.84 | SAM1075-03-ND 89 80 66 Gold; -55°C ~ 105°C with Tin * Contact Resistance: 10mQ maximum 1274 
851 |267/SAM1019-04-ND 106 95 79 * Mates with: TLW, TSW, Serles 
7.62 | 2.67 | SAM1027-04-ND 1.06 95 19 Through ice ae 
10.92 | 5.84 | SAM1035-04-ND 817360 pa ee 
4 |10.16|13.46 | 5.84 | SAM1050-04-ND 87 78 65 +) [62.30 
13.46 | 8.13 | SAM1059-04-ND 87 78 65 
21.08 | 15.74] SAM1067-04-ND 85 77 63 
11.30 | 5.84 | SAM1075-04-ND 92 8368 
8.51 | 2.67] SAM1019-05-ND 1.09 98 Bt 
7.62 | 2.67|SAM1027-05-ND 109 98 81 eae 
10.92 | 5.84 | SAM1035-05-ND 84 76 62 ‘ 
5 |12.70]13.46 | 5.84 | SAM1050-05-ND 90 8167 — Tae — 1.277 
13.46 | 8.13 | SAM1059-05-ND 90 81 67 bu Hoey Ce 
Pos. (mm) | Part No.t fl 10 100 
21.08 | 15.74] SAM1067-05-ND 89 80 66 a Sar Novot) oimAN|iorariKey Price Each 
11.30 | 5.84 | SaMi075-05-ND____95 8570 Fig.| Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 
8.51 | 2.67|SAM1019-06-ND 112 1.01 83 re ee 5 fas =368 aa oan Through Hole — Vertical 
7.62 | 2.67|SAM1027-06-ND 112 1.01 83 oa Reartfoeutoatnra er ryt 70 | 13.08 | SAM8085-ND 248 766. 1.28 
40.92 | 5.84 | SAM1035-06-ND a 5. s we 7 ; ; 20 | 25.78 | SAM8088-ND 3.13 213° 1.67 
: : : : ; 7.62 | SAM1084-03-ND 3.93 3.52 2.90 1 | 30 | 38.48 | SAM8091-ND 3.83 264 2.16 
6 |15.24| 13.46 | 5.84 | SAM1050-06-ND 93 84 69 10.16 | SAM1084-04-ND 407 365 3.00 40 | 51.18 | SAM8094-ND 4.68 3.26 2.68 
13.46 | 8.13 | SAM1059-06-ND 93 84 69 12.70__| SAM1084-05-ND 4.24 3773.11 50 | 63.88 | SAM8097-ND 5.64 398 3.35 
21.08 | 15.74] SAM1067-06-ND 93 84 69 15.24 | SAM1084-06-ND 4.35 3.90 3.21 Through Hole — Right Angle 
10 sa Sanreoe ob _a8 oo 2 et Se oo 
851 | 2.67 eee IS 108 BB 22.86 | SAM1084-09-ND 477 4273.52 1 | 30 | 3848 | SaMso92-ND 421 290 237 
7.62 | 2.67|SAM1027-07-ND 1145 1.03 85 25.40 | SAM1084-10-ND 491 440 362 40 | 51.18 | SAMB095-ND 515 359 2.95 
10.92 | 5.84 | SAM1035-07-ND 90 8167 27.94 | SAN1084-11-ND 5.05. 4.52 3.73 50 | 63.88 _| SAM8098-ND 5.98 4373.57 
7 |17.78| 13.46 | 5.84 | SAM1050-07-ND 96 86 O71 30.48 | SAM1084-12-ND 519 465 3.83 Surface Mount 
13.46 | 8.13 |SAM1059-07-ND___—96_ 8671 Fig. 2— Single Ri 70 | 13.08 | SAM8087-ND 225 °~«(«iS C128 
—— bik eee 20 | 25.78 | SAM8090-ND 3.13 213 167 
21.08 | 15.74] SAM1067-07-ND 97 87 72 2.54 SAM1085-01-ND 2.27 2.04 1.68 1 30 | 38.43 | SAMg093-ND 3183 6A 216 
11.30 | 5.84 | SAM1075-07-ND 1.01 7 5.08 | SAM1085-02-ND 235 (2.1 1.74 40 | 51.18 | SAMB096-ND 4.68 326 268 
8.51 | 2.67/SAM1019-08-ND 118 1.06 87 7.62 | SAM1085-03-ND 243 218 1.80 50 | 63.88 | SAM8099-ND 5.64 3.98 3.35 
7.62 | 2.67 | SAN027-08-ND 118 1.0687 1016 A ND ne a 
10.92 | 5.84 | SAM1035-08-ND 93 84 69 12.70 _ESAMIO85:05:N0 250 2.32 1.91 Through Hole — Vertical 
-08- 15.24 | SAM1085-06-ND 267 2.39 1.97 10 | 13.21 | SAM8100-ND 2.52 168 1.30 
8 |20.32/13.46 | 5.84 | SAM1050-08-ND 99 89 «73 17.78 [eANOESD ANT 2 
“7 5-07. 75 20 | 25.81 | SAM8103-ND 3.16 215 1.67 
13.46 6.13 FSEMUDSEOENBY 09 BT 20.32 | SAM1085-08-ND 2.83 2 | 30 | 38.61 | SAM8106-ND 389 268 219 
21.08 | 15.74] SAM1067-08-ND 1.01 a 22.86 | SAM1085-09-ND 2.91 40 | 51.31 | SAM8109-ND 4.76 3.32 2.72 
11.30 | 5.84 | SAM1075-08-ND 1.04 4 77 25.40 _| SAM1085-10-ND 2.99 50 | 64.01 | SAM8112-ND 5.72 4.03 3.40 
8.51 | 2.67 | SAM1019-09-ND 1.21 1.09 90 27.94 | SAM1085-11-ND 3.07 Through Hole — Right Angle 
7.62 | 2.67|SAM1027-09-ND 121 109 90 30.48 SAMI085s12:ND 3.15 wo a2 SAMBIOTND a73 2 - 
10.92 | 5.84 | SAM1035-09-ND 9 86 Fiat baste 2 | 30 | 3861 | SAMeto7-ND 4.26 294 240 
9 |22.86/13.46 | 5.84 | SAM1050-09-ND 1.02 92 16 ngs 2 = Sua now: 40 | 51.31 | SAM8110-ND 5.24 365 3.00 
13.46 | 8.13 | SAM1059-09-ND _1.02 92 76 SAM1086-01-ND 2.36 50_| 64.01 | SAM8113-ND 6.08 445 3.51 
21.08 [15.74] SAM1067-09-ND 1.05. 94 78 Reais ate Surface Mount 
11.30 | 5.84 |SAM1075-09-ND 1.07, 9679 : 10 | 13.21 | SAM8102-ND 2.93 1.93 1.56 
SAM1086-04-ND 2.66 20 | 25.81 | SAM8105-ND 3.57 246 2.01 
8.51 | 2.67]/SAM1019-10-ND 124 1411 92 SAN1086-05-ND 276 » | 30 | sa61 | SAMB108-ND 467 314. (O68 
10 |25.40| 7.62 ) 2.67|SAM1027-10-ND 1.24 4.1192 SAM1086-06-ND 2.86 40 | 51.31 | SAM8111-ND 5.61 398 3.27 
10.92 | 5.84 | SAM1035-10-ND 99 89 73 SAM1086-07-ND 2.96 50 | 64.01 | SAM8114-ND 6.63 485 3.96 
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Samiec 
-156” (3.96mm) 


Pitch Sockets 
FHP Series 


Specifications: 

¢ Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer » Contact Material: 
Beryllium Copper * Current Rating: 8.2A @ 30°C Temperature Rise « Plating: 
Tin over 50” (1.27um) Nickel » Insertion Depth: .140” (3.57mm) to .345” 
(8.76mm) or pass through from top * Insertion Force: 560z (15.57N) average 
(single contact only) * Withdrawal Force: 520z (14.46N) average (single 
contact only) * Mates with: FWJ, JW 


Through Surface 
Hole Mount 


-156” (3.96mm) 
Headers and Stackers 
FWJ and JW Series 


Specifications: 

(FWJ Series) « Insulator Material: Black Glass Filled Polyester * Terminal 
Material: Phosphor Bronze * Current Rating: 8.2A @ 30°C Temperature Rise 
Plating: Tin over 50” (1.27pm) Nickel * Operating Temperature Range: 
-55°C ~ 105°C * Lead-Free Solderable: Wave only 

+ Mates with: FHP 

Specifications: 

(JW Series) ¢ Insulator Material: Natural Liquid Crystal Polymer »* Terminal 
Material: Phosphor Bronze « Plating: Tin over 50” (1.27ym) Nickel 

* Mates with: FHP 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 

Fig.| Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 
17 | 67.32 | SAM8475-ND 4.23 2.85 2.38 

18 | 71.28 | SAM8477-ND 4.34 3.03 2.48 

19 | 75.24 | SAM8479-ND 4.59 3.20 2.63 

9 20 | 79.20 | SAM8481-ND 4.73 3.36 2.76 
21 83.16 | SAM8483-ND 4.98 3.53 2.90 

22 | 87.12 | SAM8485-ND 5.10 3.60 3.03 

23 | 91.08 | SAM8487-ND 515 3.77 3.07 

24 | 95.04 | SAM8489-ND 5.29 3.73 3.14 


.050” (1.27mm) 
Ejector Headers 
EHF Series 


Specifications: * Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Terminal 
Material: Phosphor Bronze « Plating: Tin or Gold over 50p (1.27pm) Nickel 
© Current Rating: 1.75A @ 80°C Ambient »* Operating Temperature Range: 
-55°C ~ 125°C » Mates with: FFSD series 


Through Hole Right Angle 


= (2.29 


- — - No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
No. of Dim. A | Digi-Key Price Each Fig.| Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 
Pos. (mm) Part No. 1 10 100 FWu Series — Headers 
Through: Hole 1 | 396 | SAMe420-ND 37 24 14 
2 7.92 | SAM8374-ND 1.90 1.26 97 2 | 7.92) SAM8421-ND 63 38 25 
3 | 11.88 | SAM8422-ND 85 51 37 
3 11.88 | SAM8376-ND 2.23 151 147 4 14584 | Samede3-ND 100 63 WW 
4 15.84 | SAM8378-ND 2.60 171 1.39 5 | 19.80 | SAM8424-ND 1.22 79 57 
5 19.80 | SAM8380-ND 2.95 201 1.58 6 | 23.76 | SAM8425-ND 1.41 90 68 
7 ‘| 27.72 | SAM8426-ND 1.58 1.01 77 
i 2376 (eco ae! ene ne 8 | 31.68 | SAM8427-ND 1.75 1.13 87 No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
7 27.72 | SAM8384-ND 3.48 232 1.90 9 | 35.64 | SAM8428-ND 1.91 1.27 98 Pos. | (mm) _| Part No. 1 10 100 
3 ates Weatnanenin 54 a a 10 | 39.60 | SAM8429-ND 2.13 1.38 1.09 = = a ae poe —— = 
11 | 43.56 | SAM8430-ND 2.24 152 147 . i ; . / 
9 | et a mC 12 | 4752 | SAMB431-ND 244 166 «1.28 20. | 27.18 | SAMB208-ND 4.21 2.832.387 
10 39.60 | SAM8390-ND 3.89 2.68 2.19 1 13 | 51.48 | SAM8432-ND 260 1.71 1.39 40 39.88 | SAM8211-ND 5.59 4.09 3.34 
11 43.56 | SAM8392-ND 406 273 229 14 | 55.44 | SAM8433-ND 272 1.84 1.49 50 | 46.23 ESBNEELENOMS 6.70 496 411 
15 | 59.40 | SAM8434-ND 2.91 1.98 1.55 Right Angle 
12 47.52 | SAM8394-ND 4.28 2.99 2.45 16 | 63.36 | SAM8435-ND 3.03 2.02 4.65 10 20.83 | SAM8206-ND 4.51 3.14 2.58 
13 51.48 | SAM8396-ND 4.65 3.24 2.66 17 | 67.32 | SAM8436-ND 3.21 214 175 20 27.18 | SAM8209-ND 5.17 3.67 3.01 
7 18 | 71.28 | SAM8437-ND 3.39 2.26 1.85 40 39.88 | SAM8212-ND 6.98 5.17 4.27 
14 55.44 | SAM8398-ND 4.90 348 = 2.85 19. | 7504 (eaceas E ca Higa 50 46.03 ORRSOMEn TT a ae nb 
15 59.40) SAM8400-ND 5.16 3.63 3.06 20 | 79.20 | SAMe439-ND 3.65 252 2.06 Surface Mount 
16 63.36 | SAM8402-ND 5.30 388 3.17 21 | 83.16 | SAM8440-ND 3.83 264 2.16 10 20.83 | SAM8207-ND 4.29 2.89 2.42 
i 22 | 87.12 | SAM8441-ND 4.00 270 2.25 20 27.18 | SAM8210-ND 4.87 3.40 2.79 
ane eA 282; EH Ss 23. | 91.08 | SAM@442-ND 418 2812.35 40 | 39.88 | SAM8213.ND 6.45 4.78 3.95 
18 71.28 | SAM8406-ND 5.95 4.36 3.55 24 | 95.04 | SAM8443-ND 415 2.79 2.34 50 46.23 | SAM8216-ND 8.05 5.80 4.83 
19 75.24 | SAM8408-ND 6.29 4.48 3.76 JW Series — 0.25” (6.35mm) Stacker Height 
20 79.20 | SAM8410-ND 6.38 472 3.91 2 | 7.92 | SAM8444-ND 81 48 34 ay 
a1 83.16 | SAM8412-ND 668 494 4.09 3 | 11.88) SAM8446-ND 1.03 65 48 .050 (1 .27mm) IDC 
4 | 15.84 | SAM8448-ND 1.30 83 62 . 
22 87.12 | SAM@414-ND 700 5148 4.29 5 | 19.80 | SAM8450-ND 1.59 99 76 Cable Assemblies 
23 | 91.08 | SAM8416-ND 733 «5284.49 6 | 23.76 RSAMRsS2ND 180) 22118 __.80 FFSD Series 
oA 95.04 Wententenn 708 Bao aad 7 | 27.72 | SAM8454-ND 2.04 1.33 1.04 
“ “ “ “ 8 31.68 | SAM8456-ND 2.23 1:52 117 Specifications: + \nsulator Material: PBT * Contact: Beryllium Copper 
Surface Mount 9 35.64 | SAM8458-ND 2.51 171 1.32 Plating: 10” (0.25um) Gold over 50” (1.27m) Nickel on contact area; 
10 | 39.60 | SAM8460-ND 2.66 1.81 1.46 Tin over 50” (1.27pm) Nickel on balance * Wire: 30 AWG » Current Rati 
2 7.92 SAM8375-ND 2.13 1.38 1.09 1 43.56 | SAM8462-ND 2.93 1.99 1.56 1A © Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Lead Size Accepted: 
3 41.88 | Same377-ND 2.49 1.69 131 - - - - 0.41mm (0.16”) Square * Contact Resistance: 10mQ maximum « Insertion 
: : : ; 12 | 47.58 | SAM8464-ND 3.12 2.08 1.70 Depth: 2.64mm (.104”) ~ 3.17mm (.125”) «Insertion Force (Single contact 
4 15.84 | SAM8379-ND 2.82 1.91 1.50 2) 13 | 51.48 | SAM8466-ND 3.36 2.24 1.83 only): 50z (1.39N) Average » Withdrawal Force (Single contact only): 30z 
f 14 | 55.44 | SAM8468-ND 3.51 242 1.98 (0.83N) Average * Mates with: FTS, FTSH, EHF Series 
5 19.80 | SAM8381-ND 3.21 214 175 15 | 5040 CaMaonts Be Sar 
6 23.76 | SAM8383-ND 3.48 240 1.96 16 | 63.36 | SAM8472-ND 4.00 270 2.25 
7 27.72 SAM8385-ND 3.77 2.60 212 17 | 67.32 | SAM8474-ND 4.23 2.85 2.38 
18 | 71.28 | SAM8476-ND 4.34 3.03 2.48 
a anaes) EA ee 19 | 75.24 | SAMe478-ND 459 3.20263 
9 35.64 | SAM8389-ND 4.09 275 = 2.30 20 | 79.20 | SAM8480-ND 473 336 © 2.76 
10 39.60 | SAM8391-ND 4.20 293 2.40 21 | 83.16 | SAM8482-ND 4.98 353 2.90 
"1 43.56 | SAM8393-ND 440 3072.52 22 | 87.12 SAMere ue 5100-360 3.08 
23 | 91.08 | SAM8486-ND 5.15 377 3.07 
12 47.52 | SAM8395-ND 479 3342.74 24 | 95.04 | SAM8488-ND 5.29 373 3.14 
13 51.48 | SAM8397-ND 5.09 3.61 2.96 JW Series — 0.45” (11.43mm) Stacker Height pa | Noz ot Fength| BDIgi Key, Price Each 
14 | 55.44 | SAM8399-ND 517-379 3.09 2 | 7.92 | SAMe445-ND 81 4834 bale Zee) (are) es Seas Ena a 1) 
3 | 11.88 | SAM8447-ND 1.03 65 48 
15 59.40 | SAM8401-ND 554 405 3.31 4 | 4594 [eanratontn +30 a “63 2] SAM8220-ND 501 255. 2.92 
16 63.36 | SAM8403-ND 5.93 434 3.54 5 | 19.80 | SAM8451-ND 1.59 99 76 jo | 6 | SAM8221-ND 5.62 441 3.35 
rs evo eens aaa a Bae 6 | 23.76 | SAM8453-ND 1.80 1.16 90 12 | SAM8222-ND 6.68 4.94 4.09 
: , ; . 7 | 27.72 | SAM8455-ND 2.04 1.33 1.04 2 | SAM8226-ND 5.72 418 3.41 
18 71.28 SAM8407-ND 6.40 4.74 3.92 8 31.68 | SAM8457-ND 2.23 1.52 147 20 6 SAM8227-ND 6.35 4.70 3.89 
19 75.24 | SAM8409-ND 6.75 500 4.14 2} 9 | 35.64 | SAM8459-ND 251 7 4.82 ‘ 12 | SAM8228-ND 7.63 5.49 4.58 
10 | 39.60 | SAM8461-ND 2.66 181 1.46 2 | SAM8232-ND 8.26 620 5.16 
20 79.20 | SAM8411-ND 7.10 526 © 4.35 
a ate Ce i wer alo 11 | 43.56 | SAM8463-ND 2.93 199 156 40 | 6 | SAM8233-ND 9.65 7.04 6.08 
: i B : : 12 | 4758 | SAM8465-ND 3.12 2.08 1.70 12 (SaMeeee NOR 1122) 8647.02 
22 87.12 | SAM8415-ND 7.83 564 4.70 13 | 51.48 | SAM8467-ND 3.36 224 1.83 2 | SAM8238-ND 9.70 7.07 6.06 
14 | 55.44 | SAM8469-ND 3.51 2.42 1.98 50 6 SAM8239-ND 10.63 8.09 6.93 
3) 108 ae oe 15. | 50.40 | SAMB471-ND 374258. 12 | SAMe240-ND 1293 9.48 7.95 
24 95.04 | SAM8419-ND 778 584 4.86 7 
16 | 63.36 | SAM8473-ND 4.00 270 2.25 (Continued) 
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es is ( ) No. of | Length | Digi-Key Price Each 
Samiec .0787 2mm IDC ~ Fig.| Pos. |(inches)| Part No. 1 10 100 
——— ee Cable Assemblies ° 2 | SAMB352-ND 1222 940 7.88 
a 40 6 | SAM8353-ND 13.20 1038 8.70 
.050” (1.27mm) IDC Cable TCMD Series 12_| SAM8354-ND 15.09 11.87 9.95 
A mbli FFSD Seri 2 | SAM8361-ND 13.12 10.09 8.46 
sse les eries (Cont.) Specifications: ¢ Insulator Material: Black Glass Filled Polyester * Terminal: 3 | 44 6 SAM8362-ND 14.10 11.09 9.30 
_ - Phosphor Bronze * Plating: Tin over 50” (1.27um) Nickel * Wire: 28 AWG 12__| SAM8363-ND 15.99 12.36 10.55 
__|No. of) Length] Digi-Key Price Each 7/36 Stranded, Tinned, Copper with Gray PVC Insulator « Current Rating: 1A 2 SAM8370-ND 14.10 11.09 9.30 
Fig.| Pos. | (inch) | Part No. 1 10 100 © Operating Temperature: -40°C ~ 105°C * Mates with: SMM, MMS 50 6 SAM8371-ND 15.36 11.87 10.13 
Double End — Female/Female 12 | SAM8372-ND 17.25 13.33 (11.18 
2 | SAM8217-ND 833 6.25 5.21 
10 6 SAM8218-ND 9.14 6.86 5.72 0787” (2m m) Ejector 
12 | SAM8219-ND 9.94 7.56 648 iS 
2 SAM8223-ND 9.71 7.39 6.33 Headers EHT Series 
20 6 SAM8224-ND 10.49 7.98 6.84 Specifications: + \nsulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Terminal 
. 12 SAM8225-ND 11.41 8.78 7.36 Material: Phosphor Bronze * Plating: Tin or Gold over 50u” (1.27pm) Nickel 
SAM8229-ND 1450 11.41 956 current Hating: ae ee ambient * Operating Temperature Range: -55°C 
40 SAM8230-ND 15.75 12.18 10.39 
12 | SAM8231-ND 16.86 13.66 11.45 Through Hole 
Vertical Through Hole 
SAM8235-ND 17.14 13.25 11.11 Right Angle 
50 SAM8236-ND 17.56 14.22 11.92 
a No. of | Lengh | Digi-Key Price Each 
12 | SAM8237-ND 19.38 15.23 13.16 Fig,| Pos. |(Inetos)| Pest No* : Hh non 
Single End 
2 | SAM8286-ND 409 275 2.30 
050” (1 27m m) IDC ~L to | 6 | SAM8287-ND 481 342 2.80 
. . i 12___| SAM8288-ND 5.88 430 3.51 
RoHS| 2 | SAM8295-ND 451 314 2.58 
Cable Assemblies Bais | 5 |smeoen S37 an 32 
. 12__|_SAM8297-ND 6.40 456 3.82 
FFMD Series 2 | SAM8304-ND 4733.30 271 
Specifications: + Insulator Material: Black Glass Filled Polyester * Terminal: 2 a SAMaanS ND a2 oe a5 3 — . 
Beryllium Copper » Plating: Tin over 50u” (1.27um) Nickel * Wire: 30 7 SAMB3T3-ND 16 363 306 No.of | Dim.A | Digi-Key Price Each 
AWG «Current Rating: 1A * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C 24 6 SAM8314-ND 647 461 386 Pos. (mm) _| Part No. 1 100 
Mates with: FLE series 12 SAM8315-ND 8.04 6.03 5.03 Through Hole —Vertical 
: : ; : 10 23.79 | SAMB554-ND 498 3.48 2.85 
2 | SAM8322-ND 5.32 375 3.16 
5 20 33.79 | SAM8557-ND 5.67 3.92 3.30 
26 6 | SAM8323-ND 6.38 472 3.91 
42 | SAM8304-ND 318 614.512 40 53.79 | SAM8560-ND 8.98 6.74 5.61 
1 : : : 50 63.79 | SAM8563-ND 10.76 8.19 7.02 
2 | SAM8331-ND 559 4093.34 _ 
30 6 | SAM8332-ND 6.80 5044.17 Through Hole — Right Angle 
12 |_SAM8333-ND 8.59 645 5.37 10 23.79 | SAMB555-ND 5.39 3.83 3.14 
2 | SAM8340-ND 6.14 4493.66 20 33.79 | SAM8558-ND 5.90 4.32 3.52 
34 6 | SAM8341-ND 7.33 528 © 4.49 40 53.79 | SAM8561-ND 9.89 7.42 6.18 
12 | SAM8342-ND 9.10 6.83 5.69 50 63.79 _| SAM8564-ND 11.82 9.00 77 
2 | SAM8349-ND 6.63 491 4.06 Surface Mount 
40 8 | SAM8350-ND 8.08 5.82 4.85 10 23.79 | SAM8556-ND 6.53 473.90 
12__| SAM8351-ND 9.82 7166.14 20 33.79 | SAM8559-ND 7.18 531 4.40 
2 | SAM8358-ND 7.10 5.26 4.35 40 53.79 | SAM8562-ND 11.64 8.86 7.59 
44 6 | SAM8359-ND 8.18 6.14 5.12 50 63.79 | SAM8565-ND 14.41 10.85 9.10 
12___| SAM8360-ND 9.84 749 6.42 
2 | SAM8367-ND 715 558 4.65 
50 6 | SAM8368-ND 8.83 663 5.52 
12__| SAM8369-ND 1044 795 6.81 0787” (2m m) IDC 
Double End — Male/Male iz : 
2 | SAM8283-ND 6.63 491 «4.06 
10 6 | SAM8284-ND 7.48 539 4.58 Cable Assemblies 
12__| SAM8285-ND 8.40 6.30 5.25 . 
Nomad] iLennth PoKey Price Each 2] SAMB292-ND 763 54958 TCSD Series 
Fig.| Pos. |(inches)| Part No. 1 10 100 18 8 eame2e8 Nb eM ol he Specifications: * Insulator Material: Black Glass Filled Polyester * Contact 
- 12__| SAM8294-ND 9.36 7025.85 f : ; : ? ' 
Single End 2 ‘SAM8301-ND 8.03 5.78 4.82 Material: Beryllium Copper * Plating: Gold or Tin over 50y” (1.27um) Nickel 
2 | SAM8569-ND 465 3.24 (2.66 20 | 6 | SAM8302-ND 852 6.39 «5.33 : ‘cilvsitnanlpae ih © oncating TOA cistine nangeecitra 10a «Lea 
10 6 SAM8570-ND 5.40 3.80 3.20 2 ae _ tet oe Size Accepted: .019” (0.48mm) to .021” (0.53mm) « Contact Resistance: 
12__| SAM8571-ND 6.28 4.65 3.85 ff ‘ ‘ : 10mO max. « Insertion Depth: 113” (2.87mm) to .125” (3.17mm) « Insertion 
24 6 | SAM8311-ND 9.86 720 6.17 : é : 
2 SAM8578-ND 5.40 3.80 3.20 42 SAM8312-ND 11.43 8.60 7.46 Force: 202 (0.56N) average (single contact only) ¢ Withdrawal Force: 1.40z 
20 6 SAM8579-ND 6.08 4.45 3.63 7) SAM8319-ND 378 6.59 549 (0.39N) average (single contact only) * Mates with: TMM, EHT 
4 12__| SAM8580-ND 7.10 5.26 4.35 26 6 | SAM8320-ND 9.73 741 6.35 
2 | SAM8587-ND 7.83 5.64 4.70 2 2 Eater ue oor pa3 
4); 8 eae a 30 | 6 | SAM8329-ND 1053 802 687 
12_| SAMB8589-ND 10.49 7.98 __ 6.84 12__| SAM8330-ND 1224-942 7.89 
2 | SAM8596-ND 8.81 661 5.51 2 | SAM8337-ND 10.17 774 6.63 
50 6 | SAM8597-ND 975 742 6.36 34 6 | SAM8338-ND 11.50 865 7.50 
12__| SAM8598-ND 11.48 8.83 7.40 12 ee 1a:18 Mon a0 
Pouble End — Male/Male 40 | 6 | SAM8347-ND 1258 9.68 8.11 
me : Sea . ee a 12 | SAM8348-ND 1419 11.16 9.36 
567-1 35 ar 8 2 | SAM8355-ND 12.13 933 7.82 No. of | Length | Digi-Ke Price Each 
12_| SAM8568-ND 958 6.99 «5.99 44 | 6 | SAM8356-ND 1341 1032 8.65 Fig.| Pos. |(inches) | Part No” q al ns 
7 12___| SAM8357-ND 15.00 11.80 —*9.89 7 
2 | SAM8575-ND 9.17 688 5.73 Fa SeeND 9s ed Single End 
20 6 | SAM8576-ND 9.98 728 © 6.24 50 6 | SAM8365-ND 1408 1108—Ss«.4 2 | SAM8533-ND TAQ 3.09 2.53 
12__| SAM8577-ND 10.74 818 7.01 E ; ‘ 10 6 | SAM8534-ND 5.18 3.65 3.08 
2 12__| SAM8366-ND 1617 12.50 10.66 
2 | SAM8584-ND 13411032 8.65 12__| SAM8535-ND 6.29 4.60 3.76 
: : : Double End'— Male/Female 2 | SAMB539-ND 5.23. 3713.04 
40 6 SAM8585-ND 14.37 11.30 9.47 2 SAM8289-ND 7.15 5.30 4.38 20 6 SAM8540-ND 580 424 3.46 
12 SAM8586-ND. 16.28 12.58 10.73 10 6 SAM8290-ND 8.00 5.76 4.80 12 SAM8541-ND 6.85 5.07 4.20 
2 | SAM8593-ND 15.49 11.97 10.21 12 | SAM8291-ND 8.90 6.68 5.57 1 2 SAM8545-ND 7.43 5.35 4.55 
50 6 | SAM8594-ND 16.74 12.94 10.85 46 SAN ie om < 40 6 | SAM8546-ND 8.50 6.38 5.31 
7 5 : : : 12__| SAM8547-ND 10.12 7.70 6.60 
2B oe z ‘Mal me i ea 12___| SAM8300-ND 9.96 727 6.23 2) SAM8551-ND 8.35 G27 599 
ubie'End:— Male/Female 2 | SAM8307-ND 8.35 6.27 5.22 50 6 | SAM8552-ND 9.72 7.09 6.08 
2 | SAM8572-ND 8.16 612 5.10 20 6 | SAM8308-ND 9.14 686 © 5.72 12__| SAM8553-ND 11.29 8.50 7.37 
10 6 | SAM8573-ND 8.98 674 5.61 12__| SAM8309-ND 9.94 756 6.48 Double End — Female/Female 
12 | SAM8574-ND 9.78 7.44 6.38 ala f ae eae jeag ane ae 2 SAM8530-ND 7.45 5.37 4.56 
a . / ; 10 6 | SAM8531-ND 8.30 5.98 4.98 
2 ee ae ~ Lee get 12_| SAM@318-ND 1181 9097.62 to Reameseotnn ag, 160 _ 87 
20 6 | SAM8582-ND 10.30 784 6.72 3) -SAMB325-ND 348 392593 Se as = a 
3 12__| SAM8583-ND 11.45 872 7.47 26 6 | SAM8326-ND 10.40 791 6.78 20 6 | SAM8537-ND 9.50 6.93 5.94 
2 SAM8590-ND. 14.19 11.16 9.36 12 SAM8327-ND_ 12.11 9.31 7.81 12 SAM8538-ND 10.26 7.81 6.69 
40 6 | SAM8591-ND 15.47 11.96 10.20 2 | SAM8334-ND 9.96 758 6.50 2 2 | SAM8542-ND 12.71 978 8.20 
| 30 6 | SAM8335-ND 11.27 8.58 7.35 40 6 | SAM8543-ND 13.68 10.77 9.02 
12_| SAM8592-ND 1736 13.42 (14.25 
12__| SAM8336-ND 12.96 9.97 8.36 12__| SAM8544-ND 15.58 12.04 ‘10.27 
2 pace 16.79 12.08 10.88 2 | SAMB8343-ND 1099 «8377.17 2) SAM8548-ND 1467 11.54 9.68 
50 6 | SAM8600-ND 1722 13.94 11.69 34 6 | SAM8344-ND 12.06 928 7.78 50 6 | SAM8549-ND 15.93 1231 10.50 
12 SAM8601-ND. 19.03 14.95 12.92 12 SAM8345-ND 13.68 10.77 9.02 12 SAM8550-ND 17.01 13.77 11.55 
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JMD Series 0 | eee re ee voi sn Fr 
0.5mm Connectors 5 4.0 8.0 | 455-1380-ND 1 6.73 26.92 ‘| SHR-05V-S-B 
Features: * Smooth connection: The bellows type contacts, mating is very smooth ° Distortion Prevention : ae oy ade oe is oe ee 
Construction: Box shaped plug housing has ae ribs on both Ei wticnpien a distortion * Wide Range i a 10:0 seoaeeed Dy 700 B86 pbs enon Se 
of Circuits: Number of circuits available are from 20 to 100, every 10 circuits 8 7.0 11.0 455-1383-ND 1.10 9.15 36.60 SHR-08V-S-B 
Specifications: * Current Rating: 0.54 AC, DC Voltage Rating: 50V AC, DC * Temperature Range: -25°C ~ 1 9 8.0 12.0 455-1384-ND 1.19 9.96 39.83 SHR-09V-S-B 
85°C * Withstanding Voltage: 100V AC/minute * Contacts: Gold Plated 10 9.0 13.0 455-1385-ND 1.29 10.76 43.05 SHR-10V-S-B 
1 10.0 14.0 | 455-1386-ND 1.39 11.57 46.28 SHR-11V-S-B 
12 11.0 15.0 | 455-1387-ND 1.49 12.38 49.51 SHR-12V-S-B 
13 12.0 16.0 | 455-1388-ND 1.58 13.18 52.73 SHR-13V-S-B 
14 13.0 17.0 | 455-1389-ND 1.68 13.99 55.95 SHR-14V-S-B 
15 14.0 18.0 | 455-1390-ND 1.78 14.80 59.18 SHR-15V-S-B 
20 19.0 23.0 | 455-1391-ND 2.26 18.83 75.31 SHR-20V-S-B 
Without Protrusions 
Tape and 2 1.0 3.0 455-1392-ND 48 4.02 16.07 SHR-02V-S 
Dim. Cut Tape Reel 3 2.0 4.0 455-1393-ND 59 4.92 19.69 SHR-03V-S 
Cir-| (mm) | Digi-Key Pricing Pricing* | JST 4 3.0 5.0 | 455-1394-ND 69 5.77 23.08 ‘| SHR-04V-S 
iY its MAO | EarUN CC een 00 Be 500 a 00 aN 5 40 60 | 455-1395-ND ry 673 26.92 | SHR-05V-S 
s_| 50 70 |a56-t396no a9 7382083 _| sHR-oBV-S 
4.5mm Stacking Height 7 6.0 8.0 | 455-1397-ND 1.00 8.35 33.38 SHR-07V-S 
20 |4.5 9.1 | 455-1458-1-ND 16.92 151.42 668.04 — | 20P-JMDSS-G-1-TF 2 8 7.0 9.0 455-1398-ND 1.10 9.15 36.60 SHR-08V-S 
1 | 40 |9.5 14.1] 455-1459-1-ND 20.53 183.68 810.34}  864.36/M | 40P-JMDSS-G-1-TF 9 8.0 10.0 | 455-1399-ND 1.19 9.96 39.83 SHR-09V-S 
80 |19.5 24.1] 455-1463-1-ND 42.85 383.40 1691.48 — | 80P-JMDSS-G-1-TF 10 9.0 41.0 | 455-1400-ND 4.29 10.76 43.05 SHR-10V-S 
4.5mm Stacking Height — RoHS Compliant 1 10.0 12.0 | 455-1401-ND 1.39 11.57 46.28 SHR-11V-S 
20 |4.5 9.1 | 455-1874-1-ND 17.77 158.99 701.44) —748.00/M | 20P-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 12 11.0 13.0 | 455-1402-ND 1.49 12.38 49.51 SHR-12V-S 
40 }9.5 14.1] 455-1875-1-ND 20.53 183.68 810.34) — 864.00/M | 40P-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 13 12.0 14.0 | 455-1403-ND 1.58 13.18 52.73 SHR-13V-S 
50 |12.0 16.6] 455-1876-1-ND 24.39 218.27 962.94) 1027.00/M | 50P-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 14 13.0 15.0 | 455-1404-ND 1.68 13.99 55.95 SHR-14V-S 
1 | 60 |14.5 19.1] 455-1877-1-ND 32.70 292.58 1290.79} 1377.00/M | 60P-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 15 14.0 16.0 | 455-1405-ND 178 14.80 59.18 SHR-15V-S 
70 |17.0 21.6] 455-1878-1-ND 36.09 322.87 1424.44 | 1519.00/M | 70P-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 
80 |19.5 24.1] 455-1879-1-ND 42.85 383.40 1691.48) 1804.00/M | 80P-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) Cir-] Dim. (mm) | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel* | JST 
100 |24.5 29.1] 455-1880-1-ND 51.67 462.34 2039.74 | 2176.00/M | 100P-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) Fig.| cuits B | Part No. 10 100 500 | Qty. | Pricing |Part No. 
5.0mm Stacking Height Shrouded Header 
1 [30 [7.0 11.6] 455-1465-1-ND 14.53 129.96 573.36 — | 30P5.0-JMDSS-G-1-TF Top Entry Type 
5.0mm Stacking Height — RoHS Compliant y 8 | 7.0 10.0 |455-1412-1-ND 10.84 97.01 427.99) — —|BMO08B-SRSS-TB 
30 | 7.0 11.6] 455-1881-1-ND 19.43 173.83 766.88)  818.00/M | 30P5.0-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN)} 13 |12.0 15.0 |455-1417-1-ND 15.05 134.61 593.89 | — — |BM13B-SRSS-TB 


40 |9.5 14.1] 455-1882-1-ND 24.06 215.26 949.67 | _1013.00/M | 40P5.0-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN 


Top Entry Type — RoHS Compliant 


6.0mm Stacking Height — RoHS Compliant 

50 12.0 16.6] 455-1883-1-ND 28.45 254.51 1122.84] 1198.00/M | 50P6.0-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 

1 | 60 |14.5 19.1] 455-1884-1-ND 34.48 308.52 1361.14] 1452.00/M | 60P6.0-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN)| 2.0 5.0 |455-1789-1-ND 6.00 53.68 236.81 | 1,500 | 252.60/M | BM03B-SRSS-TB(LF)(SN) 

70 [17.0 21.6] 455-1885-1-ND 38.16 341.45 1506.39 | 1607.00/M | 70P6.0-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 3.0 6.0 |455-1790-1-ND 7.04 62.98 277.84 | 1,500 | 296.36/M | BM04B-SRSS-TB(LF)(SN) 
) 


1.0 4.0 | 455-1788-1-ND 5.11 45.68 201.54 | 1,500 | 214.98/M | BM02B-SRSS-TB(LF)(SN) 


2 20 14.5 9.1 | 455-1470-1-ND 13.24 118.47 522.66 — | 20PS-JMDSS-G-1-TF 5.0 8.0 | 455-1792-1-ND 9.40 84.07 370.88 | 1,500 | 395.60/M | BMO6B-SRSS-TB(LF)(SN) 


30 | 7.0 11.6] 455-1471-1-ND 16.51 147.69 651.58 — | 30PS-JMDSS-G-1-TF 
Side Entry Plug — RoHS Compliant 


6.0 9.0 |455-1793-1-ND 10.27 91.86 405.28 | 1,500 | 432.30/M | BM07B-SRSS-TB(LF)(SN) 


2 
3 
4 

5 | 4.0 7.0 |455-1791-1-ND 8.54 76.37 336.94 | 1,500 | 359.40/M |BMO5B-SRSS-TB(LF)(SN) 
6 
7 
8 
9 


(LF)( 
(LF)( 
(LF)( 
(LF)( 
(LF)( 
(LF)( 
7.0 10.0 |455-1794-1-ND 11.38 101.86 449.38 | 1,500 | 479.34/M | BM08B-SRSS-TB(LF)(SN) 
(LF)(SN) 
(LF)( 
(LF)( 
(LF)( 
(LF)( 
(LF)( 
(LF)( 


20 )4.5 9.1 | 455-1886-1-ND 13.90 124.39 548.79) —_ 585.00/M | 20PS-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 8.0 11.0 |455-1795-1-ND 12.23 109.45 482.89 | 1,500 | 515.08/M | BMO9B-SRSS-TB(LF) 
30 |7.0 11.6|455-1887-1-ND 17.33 155.08 684.17 —_730.00/M | 30PS-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 10 |90 120 MeeMENMT i313. 417.45 518 48-1500 | s52-70/m | BM1OB-SRSS-TA(LFISN 
40 |9.5 14.1] 455-1888-1-ND 22.59 202.08 891.54 —_951.00/M | 40PS-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) ; : ; : sass al (SN) 
» | 50 |12.0 16.6| 455-1889-1-ND 27.99 250.43 1104.84] 1179.00/M | 5OPS-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 11 {10.0 13.0 (QSGaIMCmaUNDE 14.02 125.45 553.46 | 7,500 | 590.36/M |BM11B-SRSS-TB(LF)(SN) 
60 [14.5 19.1|455-1890-1-ND 31.10 278.24 _1227.53| 1309.00/M | 60PS-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 12 [11.0 14.0 [455-1798-1-ND 14.76 132.06 582.64 | 1,500 | 621.48/M |BIM12B-SRSS-TB(LF)(SN) 
70 |17.0 21.6) 455-1891-1-ND 36.21 323.98 1429.33 | 1525.00/M | 70PS-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 13 |12.0 15.0 |455-1799-1-ND 15.80 141.35 623.59 | 1,500 | 665.16/M | BM13B-SRSS-TB(LF)(SN) 
80 19.5 24.1|455-1892-1-ND 51.64 462.06 2038.48| 2174.00/M | 80PS-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 141130 16.0 MRERROREENEN 1793. 155.08 684.49 | 41.500 | 729.80m |AMI4eSASS-TAILFTSN 
100 |24.5 29.1] 455-1893-1-ND 68.96 617.00 2722.07 | 2904.00/M | 100PS-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) ee : ; valle sot (SN) 
15 |14.0 17.0 )455-1801-1-ND 17.99 160.98 710.21 | 1,500 | 757.56/M | BM15B-SRSS-TB(LF)(SN) 
Receptacle 
g | 20 ]48 9: ]455-1478-4-ND 18.83 168.44 743.12 —] 20R-JMDSS-G-1-TF Side Entry Type 
60 [14.5 19.1] 455-1482-1-ND 42.23 377.83 1666.88 | _1778.00/M | 60R-JMDSS-G-1-TF 2 | 1.0 40 |455-1420-1-ND 4.70 42.08 185.64) — —|smo2B-SRSs-TB 
Receptacle — RoHS Compliant 7 |60 90 |455-1425-1-ND 9.70 86.82 383.03; — —|SiMO7B-SRSS-TB 
20 )45 9.1 |455-1894-1-ND 1977 17686 780.28] 832.30/M ] 20R-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 4} 9 |80 11.0 [455-1427-1-ND 8.34 74.64 329.31) — —|smogB-SRss-TB 
30 |7.0 11.6|455-1895-1-ND 21.80 195.06 860.55 —918.00/M | 30R-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 40-1440 140 MEGRRCEMTON 4565 14004 et7ai| — = ea omeneeTh 
40 |9.5 14.1] 455-1896-1-ND 27.40 245.18 1081.69] 1153.80/M | 40R-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) ee : ; : 
q | 50 |120 16.6) 455-1897-1-ND 32.65 292.14 1288.84) 1875.00/M | 5OR-UMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 13/120 15.0 |ASSASSTSIGND) 15.05 134.61 593.89 | — — |SM13B-SRSS-TB 
60 |14.5 19.1] 455-1898-1-ND 36.36 325.32 1435.22 | 1530.90/M | 60R-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 14 {13.0 16.0 | 455-1432-1-ND 15.29 136.83 603.68 | — — |SM14B-SRSS-TB 
70 |17.0 21.6] 455-1899-1-ND 40.06 358.45 1581.38 1686.80/M | 70R-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) Side Entry Type — RoHS Compliant 
80 |19.5 24.1] 455-1900-1-ND 41.51 371.38 1638.43 1747.66/M | 80R-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 
100 \24.5 29.1] 455-1901-1-ND 57.09 510.77 2253.39 | 2403.62/M | 100R-JMDSS-G-1-1F(S)(LF)(SN) 2 7 1.0 4.0 /455-1802-1-ND 4.94 44.18 194.93 | 3,000 | 207.92/M | SMO2B-SRSS-TB(LF)(SN) 
eae nee rT eT 3. |20 50 |455-1803-1-ND 5.88 52.58 231.96 | 3,000 | 247.42/M | SMO3B-SRSS-TB(LF)(SN) 
4 |3.0 60 |455-1804-1-ND 6.76 60.48 266.81 | 3,000 | 284.60/M | SMO4B-SRSS-TB(LF)(SN) 
: 5 | 4.0 7.0 |455-1805-1-ND 8.39 75.07 331.18 | 3,000 | 359.26/M | SMOSB-SRSS-TB(LF)(SN) 
SH Series 1.0mm Connectors WE 6 | 5.0 8.0 [455-1806-1-ND 9.30 83.17 366.92 | 3,000 | 391.38/M | SMOGB-SRSS-TB(LF)(SN) 
Features: ° The Worlds First 1.0mm (.039”) Pitch Crimp Style Connector »* Ultra Compact, Low Profile 7 | 6.0 9.0 ]455-1807-1-ND 10.19 91.16 402.19 | 3,000 | 429.00/M | SM07B-SRSS-TB(LF)(SN) 
Design with a mounting height of 2.95mm (.116") for side entry type 4 | 8 | 7:0 10.0 |455-1808-1-ND 11.08 99.16 437.48 | 3,000 | 466.64/M |SM08B-SRSS-TB(LF)(SN) 
Specifications: * Current Rating: 1.0A AC, DC * Voltage Rating: 50V AC, DC * Temperature Range: -25°C 
a RErC * Applicable Wire: AWG #32 to #28 « Color: Natural (white) 9 | 80 11.0 |455-1809-1-ND 12.11 108.36 478.05 | 3,000 | 509.92/M | SMO9B-SRSS-TB(LF)(SN) 
10 | 9.0 12.0 )455-1810-1-ND 13.03 116.55 514.20 | 3,000 | 548.48/m | SM10B-SRSS-TB(LF)(SN) 
11 [10.0 13.0 /455-1811-1-ND 13.97 124.95 551.25 | 3,000 | 588.00/M | SM11B-SRSS-TB(LF)(SN) 
12 [11.0 14.0 [455-1812-1-ND 14.69 131.42 579.81 | 3,000 | 618.46/M | SM12B-SRSS-TB(LF)(SN) 
13 [12.0 15.0 )455-1813-1-ND 15.80 141.35 623.59 | 3,000 | 665.16/M | SM13B-SRSS-TB(LF)(SN) 
14 |13.0 16.0 )455-1814-1-ND 16.06 143.68 633.86 | 3,000 | 676.12/M | SM14B-SRSS-TB(LF)(SN) 
15 |14.0 17.0 )455-1815-1-ND 16.73 149.68 660.36 | 3,000 | 704.38/M | SM15B-SRSS-TB(LF)(SN) 
20 |19.0 22.0 |455-1816-1-ND 20.85 186.57 823.11 | 3,000 | 877.98/M|SM20B-SRSS-TB(LF)(SN) 
Digi-Key Pricing Ti 
Fig. | Circuits | A B | PartNo. 40 400 500 | Part No. Gomacts: Tin Pisied 
28-32 AWG 455-1561-1-ND 750/100 23,000] 35.28/M |SSH-003T-PO.2 
With Protrusions Crimp Tool 
2 1.0 5.0 | 455-1377-ND 48 402 16.07 | SHR-02V-S-B 
1 3 20 6.0 | 455-1378-ND 59 4.92 19.69 | SHR-03V-S-B 26-32 AWG SHEED 810.26/1 = — |WO-SH2832 
4 3.0 7.0 _ | 455-1379-ND 69 5.77 23.08 __| SHR-04V-S-B * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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JS 


SHD Series 


1.0mm Connectors 


we 


Features: * Ultra compact double row design * Low Profile with a mounting height of 6.3mm (.248”) for 
top entry type and 5.5mm (.217”) for side entry type, and a width of 5.0mm (.197”) for top entry type and 
5.1mm (.201”) for side entry type » Reliable Contact: The same contact can be used for the single row SH 
connectors ¢ Anti-Misinsertion Feature: Ribs and grooves on the header and receptacle prevent misinsertion 
and distortion during mating and unmating. 
Specifications: * Current Rating: 1.0A AC, DC * Voltage Rating: 50V AC, DC * Temperature Range: -25°C ~ 
85°C * Applicable Wire: AWG #32 to #28 * Color: Natural (White) 


Cir- | Dim. (mm)| Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel* | JST 
Fig.{cuits| A__B_ | PartNo. 10 100 500 | Qty. | Pricing | PartNo. 
20 | 9.0 13.0 |455-1436-ND¢ 1.45 12.11 48.43) — —| SHDR-20V-S-B 
; | 30 /14.0 18.0 |455-1437-ND$ 2.05 17.10 68.40) — —| SHDR-30V-S-B 
40 |19.0 23.0 |455-1438-ND¢ 2.08 17.32 69.27) — —| SHDR-40V-S-B 
50 [24.0 28.0 |455-1439-NDt 215 17.91 71.65] — —| SHDR-50V-S-B 
Shrouded Header 
Top Entry Type 
2 | 30 [14.0 17.3 ]455-1441-1-ND 31.93 285.68 1260.34 | 1,500 |1344.36/M|BM30B-SRDS-G-TF 
Top Entry Type — RoHS Compliant 
20 | 9.0 12.3 }455-1862-1-ND 24.44 218.70 964.84] 1,500 /1029.16/M| BM20B-SRDS-G-TF(LF)(SN) 
9 | 30 /14.0 17.3 |455-1863-1-ND 31.93 285.68 1260.34 | 1,500 |1344.36/M | BM30B-SRDS-G-TF(LF)(SN) 
40 |19.0 22.3 }455-1864-1-ND 40.11 358.85 1583.16] 1,500 /1688.70/M| BM40B-SRDS-G-TF(LF)(SN) 
50 |24.0 27.3 |455-1865-1-ND 48.28 432.02 1905.98 | 1,500 |2033.04/M | BM50B-SRDS-G-TF(LF)(SN) 
Side Entry Type 
3 | 40 |19.0 23.1 |455-1446-1-ND 29.77 266.39 1175.23) — —]|SM40B-SRDS-G-TF 
50 [24.0 28.1 |455-1447-1-ND 43.36 387.98 1711.69| — —|SM50B-SRDS-G-TF 
Side Entry Type — RoHS Compliant 
20 | 9.0 13.1 [455-1866-1-ND 26.84 240.15 1059.49] 1,250 /1130.12/M| SM20B-SRDS-G-TF(LF)(SN) 
3 30 |14.0 18.1 }455-1867-1-ND 30.55 273.33 1205.87] 1,250 /1286.27/M| SM30B-SRDS-G-TF(LF)(SN) 
40 |19.0 23.1 |455-1868-1-ND 38.71 346.37 1528.11] 1,250 /1629.99/M| SM40B-SRDS-G-TF(LF)(SN) 
50 |24.0 28.1 |455-1869-1-ND 45.53 407.38 1797.28 | 1,250 [1917.11/M| SM50B-SRDS-G-TF(LF)(SN) 
Top Entry Type with a Boss 
4 | 20 | 9.0 12.3 |455-1448-1-ND 23.28 208.33 919.09) — —| BM20B-SRDS-A-G-TF 
40 |19.0 22.3 |455-1450-1-ND 38.20 341.80 1507.95] — —|BM40B-SRDS-A-G-TF 
Top Entry Type with a Boss — RoHS Compliant 
20 | 9.0 12.3 [455-1870-1-ND 24.45 218.74 965.04] 1,250 /1029.39/M] BM20B-SRDS-A-G-TF(LF)(SN) 
4 | 30 |14.0 17.3 |455-1871-1-ND 31.93 285.72 1260.53 | 1,250 |1344.56/M| BM30B-SRDS-A-G-TF(LF)(SN) 
40 |19.0 22.3 }455-1872-1-ND 40.11 358.89 1583.34] 1,250 /1688.91/M| BM40B-SRDS-A-G-TF(LF)(SN) 
50 [24.0 27.3 |455-1873-1-ND 48.29 432.06 1906.16 | 1,250 |2033.24/M | BM50B-SRDS-A-G-TF(LF)(SN) 
Contacts-Gold Plated 
28-32 AWG 455-1435-1-ND_ 1.09 9.75 42.99 | 23,000| 45.86/M| SSH-003GA-P0.2 
Crimp Tools 
28-32 AWG 455-1376-ND 810.26/1 = —|WC-SH2832 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Bulk 


GH Series 1.25mm Connectors 


Developed for Plasma Display Panels, LCD Monitors, notebook PC's, PDA's, mobile phones and other small 
electronic equipment. 

Features: The innovative housing lock design achieves a locking device which is easy to handle as well as 
secure. The header is fully shrouded and this protects the receptacle from damage that could be caused by 
mating the connector at an angle. 
Specifications: * Current Rating: 1.0A AC/DC (26 AWG) * Voltage Rating: 50V AC/DC »* Temperature 
Range: -25°C ~ 85°C * Applicable Wire: Conductor Size / 30 ~ 26 AWG 


Cir- Dim. (mm) Digi-Key Pricing JST 
Fig.| cuits | A B Part No. 10 100 500 Part No. 
2 1.25 3.75 455-1592-ND 62 5.19 20.74 | GHR-02V-S 
3 2.50 5.00 455-1593-ND 66 5.47 21.88 | GHR-03V-S 
4 3.75 6.25 455-1594-ND 69 5.76 23.03 | GHR-04V-S 
5 5.00 7.50 455-1595-ND 1.11 9.27 37.09 | GHR-05V-S 
6 6.25 8.75 455-1596-ND 1.13 9.45 37.78 | GHR-O6V-S 
7 7.50 10.00 455-1597-ND 1.16 9.67 38.69 | GHR-07V-S 
1 8 8.75 11.25 455-1598-ND 117 9.76 39.05 | GHR-08V-S 
9 | 10.00 12.50 455-1599-ND 1.18 9.80 39.20 | GHR-O9V-S 
10 | 11.25 13.75 455-1600-ND 1.19 9.90 39.61 | GHR-10V-S 
11 | 12.50 15.00 455-1601-ND 1.22 10.19 40.76 _| GHR-11V-S 
12 | 13.75 16.25 455-1602-ND 1.24 10.36 41.45 | GHR-12V-S 
13 | 15.00 17.50 455-1603-ND 1.27 10.60 42.38 | GHR-13V-S 
14 | 16.25 18.75 455-1604-ND 1.29 10.77 43.07 | GHR-14V-S 
15 | 17.50 20.00 455-1605-ND 1.32 11.00 43.98 | GHR-15V-S 


Cir- | Dim. (mm) | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel* | JST 

Fig.|cuits| A B_ | Part No. 10 100 500 | Qty. | Pricing | PartNo. 

Top Entry 

2 11.25 5.75 }455-1578-1-ND 4.04 36.13 159.38 2,500 | 170.00/M) BM02B-GHS-TBT(LF)(SN) 
3/250 7.00 |455-1579-1-ND 4.35 38.95 171.84|2,500 | 183.30/M) BM03B-GHS-TBT(LF)(SN) 
4 /3.75 8.25 |455-1580-1-ND 4.65 41.59 183.51 |2,500 | 195.74/M) BM04B-GHS-TBT(LF)(SN) 
5 /5.00 9.50 |455-1581-1-ND 4.87 43.55  192.13|2,500 | 204.94/M) BM05B-GHS-TBT(LF)(SN) 
6 [6.25 10.75 |455-1582-1-ND 5.91 52.86 —_233.19| 2,500 | 248.74/M| BMO6B-GHS-TBT(LF)(SN) 
7 17.50 12.00 )455-1583-1-ND 618 55.30  243.98|2,500 | 260.24/M) BM07B-GHS-TBT(LF)(SN) 

2 8 /8.75 13.25 |455-1584-1-ND 640 57.26  252.60|2,500 | 269.44/M) BM08B-GHS-TBT(LF)(SN) 
9 10.00 14.50) 455-1585-1-ND 6.68 59.81  263.85|2,500 | 281.44/M) BMO9B-GHS-TBT(LF)(SN) 
10 411.25 15.75 )455-1586-1-ND = 7.11 63.63 280.71 | 2,500 | 299.42/M| BM10B-GHS-TBT(LF)(SN) 
11_=(|12.50 17.00 |455-1587-1-ND 7.69 68.80 —_ 303.54| 2,500 | 323.78/M|BM11B-GHS-TBT(LF)(SN) 
12 413.75 18.25 |455-1588-1-ND 7.73 69.20 305.29|2,500 | 325.64/M) BM12B-GHS-TBT(LF)(SN) 
13 |15.00 19.50 |455-1589-1-ND 8.26 73.90 326.03)2,500 | 347.76/M)BM13B-GHS-TBT(LF)(SN) 
14 416.25 20.75 |455-1590-1-ND 827 73.99  326.44|2,500 | 348.20/M)BM14B-GHS-TBT(LF)(SN) 
15 |17.50 22.00 |455-1591-1-ND 8.55 76.54 337.69|2,500 | 360.20/M)BM15B-GHS-TBT(LF)(SN) 

Side Entry 

2 11.25 5.75 )455-1564-1-ND 4.23 37.88 = 167.10} 2,500 | 178.24/M) SM02B-GHS-TB(LF)(SN) 
3/250 7.00 )455-1565-1-ND 4.50 40.23  177.47}2,500 | 189.30/M)SM03B-GHS-TB(LF)(SN) 
4 |3.75 8.25 )455-1566-1-ND 4.77 42.67 188.25} 2,500 | 200.80/M) SM04B-GHS-TB(LF)(SN) 
5 |5.00 9.50 )455-1567-1-ND 5.02 44.92 198.17 }2,500 | 211.38/M)SM05B-GHS-TB(LF)(SN) 
6 [6.25 10.75 |455-1568-1-ND 6.14 54.91 242.23 | 2,500 | 258.38/M| SMO6B-GHS-TB(LF)(SN) 
7 |7.50 12.00 )455-1569-1-ND 638 57.06  251.76}2,500 | 268.54/M)SM07B-GHS-TB(LF)(SN) 

3 8 |8.75 13.25 )455-1570-1-ND 6.84 61.17  269.89}2,500 | 287.88/M)SM08B-GHS-TB(LF)(SN) 
9 |10.00 14.50 )455-1571-1-ND 7.28 65.18 287.55} 2,500 | 306.72/M) SM09B-GHS-TB(LF)(SN) 
10 411.25 15.75 |455-1572-1-ND 7.53 67.34 297.08} 2,500 | 316.88/M)SM10B-GHS-TB(LF)(SN) 
11-=(/12.50 17.00 |455-1573-1-ND_ 7.85 70.27 ~—_310.03 | 2,500 | 330.70/M|SM11B-GHS-TB(LF)(SN) 
12 413.75 18.25 |455-1574-1-ND 8.15 72.92  321.69|2,500 | 343.14/M)SM12B-GHS-TB(LF)(SN) 
13 415.00 19.50 }455-1575-1-ND 840 75.17 331.61 |2,500 | 353.72/M)SM13B-GHS-TB(LF)(SN) 
14 416.25 20.75 |455-1576-1-ND 864 77.32  341.14|2,500 | 363.88/M)SM14B-GHS-TB(LF)(SN) 
15 [17.50 22.00 |455-1577-1-ND 8.89 = 79.57 351.06 | 2,500 | 374.46/M|SM15B-GHS-TB(LF)(SN) 

Contacts/Tools 

30 ~ 26 AWG, Tin-Plated ]455-1606-2-ND$  — = —]23,000] 35.00/M] SSHL-002T-P0.2 

30 ~ 26 AWG, Tin-Plated |455-1607-1-ND 3.31 29.64 __130.74|1,000| _139.00| MINI-SSHL-002T-PO.2 

Crimp Tool for 30 ~ 26 AWG) 455-1609-ND 990.30/1 = —|YRS-1140 

Crimp Tool for Mini Reel | 455-1608-ND. 1277.46/1 = —|WC-GH2630 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


+ Tape and Reel (not available in Cut Tape). 


ZH Series 1.5mm Connectors 


WE 


Features: * This connector requires only about 45% of the installation space required by the standard JST 
2.0mm connector * Contact retention lances allow visual confirmation of contact lock-in * The dimple at 
the center of the contact ensures positive contact and low contact resistance at all times, even when the 
connector is subjected to vibration or distortion. 
Specifications: * Current Rating: 1.0A AC/DC » Voltage Rating: 50V AC/DC * Temperature Range: -25°C ~ 
85°C * Applicable Wire: 36 ~ 32 AWG 


Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing JST 
Fig.| Circuits A B Part No. 10 100 500 Part No. 
Housing — Color: Natural White 
2 1.5 45 455-1366-ND 37 3.12 12.46 | ZHR-2 
3 3.0 6.0 455-1160-ND 39 3.24 12.94 | ZHR-3 
4 45 75 455-1202-ND AT 3.93 15.73 | ZHR-4 
5 6.0 9.0 455-1201-ND AQ 4.12 16.46 | ZHR-5 
6 75 10.5 455-1129-ND 80 6.65 26.58 | ZHR-6 
1 i 9.0 12.0 455-1200-ND 94 7.87 31.47 | ZHR-7 
8 10.5 13.5 455-1199-ND 99 8.28 33.12 | ZHR-8 
9 12.0 15.0 455-1196-ND 1.09 9.06 36.23 | ZHR-9 
10 13.5 16.5 455-1197-ND 1.10 917 36.69 | ZHR-10 
"1 15.0 18.0 455-1191-ND 1.53 12.76 51.04 | ZHR-11 
12 16.5 19.5 455-1195-ND 1.55 12.92 51.67 | ZHR-12 
13 18.0 21.0 455-1194-ND 1.58 13.17 52.69 | ZHR-13 


Headers — Color: Natural Ivory 


Top Entry Thru-hole (Shrouded) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


9 12.0 15.0 455-1224-ND 2.72 22.68 90.72 | B9B-ZR 
2 "1 15.0 18.0 455-1222-ND 3.95 32.93 131.71 | B11B-ZR 
13 18.0 21.0 455-1209-ND 4.24 35.31 141.23 | B13B-ZR 
Top Entry Thru-hole (Shrouded) — RoHS Compliant 
2 1.5 45 455-1657-ND 85 7.12 28.46 | B2B-ZR(LF)(SN) 
3 3.0 6.0 455-1658-ND 111 9.23 36.93 | B3B-ZR(LF)(SN) 
4 45 75 455-1659-ND 1.33 11.12 44.46 | B4B-ZR(LF)(SN) 
5 6.0 9.0 455-1660-ND 1.58 13.17 52.69 | B5B-ZR(LF)(SN) 
6 75 10.5 455-1661-ND 1.86 15.47 61.86 | B6B-ZR(LF)(SN) 
2 7 9.0 12.0 455-1662-ND 2.31 19.23 76.91 | B7B-ZR(LF)(SN) 
8 10.5 13.5 455-1663-ND 2.47 20.58 82.32 | B8B-ZR(LF)(SN) 
9 12.0 15.0 455-1664-ND 2.86 23.82 95.26 | B9B-ZR(LF)(SN) 
10 13.5 16.5 455-1665-ND 3.05 25.40 101.61 ) B10B-ZR(LF)(SN) 
1 15.0 18.0 455-1666-ND 3.95 32.93 131.71__ | B11B-ZR(LF)(SN) 
12 16.5 19.5 455-1667-ND 4.18 34.87 139.47 | B12B-ZR(LF)(SN) 
13 18.0 21.0 455-1668-ND 4.24 35.31 141.23 | B13B-ZR(LF)(SN) 
Side Entry Thru-hole (Shrouded) 
2 15 45 455-1210-ND 93 7.76 31.05 | S2B-ZR 
7 9.0 12.0 455-1248-ND 2.63 21.88 87.50 | S7B-ZR 
3 9 12.0 15.0 455-1250-ND 3.20 26.64 106.54 | S9B-ZR 
12 16.5 19.5 455-1253-ND 4.16 34.69 138.77 | S12B-ZR 
13 18.0 21.0 455-1252-ND 4.47 37.28 149.12 | S13B-ZR 
(Continued) 
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. Cir- | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing JST 
ZH Series 1.5mm Connectors (Cont.) Fig. | cuits A B__| PartNo. 10 100 500 | PartNo. 
12 22.0 26.0 | 455-1496-ND 117 9.73 38.93 | PAP-12V-S 
nen Wn Pan fa 13 24.0 28.0 | 455-1497-ND 4.20 10.01 40.04 | PAP-13V-S 
shill Grats Ae (nm) ee “n Sane cm | Stare 1 | 44 | 260 30.0 | 455-1498-ND 4.25 10.39 41.56 | PAP-14V-S 
9. - ; 2 ~ 15 28.0 32.0 | 455-1499-ND 4.29 10.72 42.87 | PAP-15V-S 
Side Entry Thru-hole (Shrouded) — RoHS Compliant 16 | 30.0 34.0 | 455-1500-ND 1.33 11.10 44.39 | PAP-16V-S 
ne oe a hie. cone | SSeaANLETeN 
3 3.0 6.0 455-1670-ND 1.21 10.12 40.46 | S3B-ZR(LF)(SN) 
4 45 75 455-1671-ND 1.50 12.53 50.10 | S4B-ZR(LF)(SN) Top Entry without Boss (Shrouded) 
5 6.0 9.0 455-1672-ND 1.80 15.00 59.98) S5B-ZR(LF)(SN) 9 16.0 20.0 | 455-1508-ND 4.26 35.48 141.93 | BOSB-PASK 
: is 105 eee au —_ re See: RLF SN 10 18.0 22.0 | 455-1509-ND 5.26 43.87 175.46 | B10B-PASK 
k z -1674- : : : 1 20.0 24.0 | 455-1510-ND 5.61 46.77 187.08 | B11B-PASK 
: 8 | 105 13.5) 455-1675-ND 2.85 23.76 95.03 | S8B-ZR(LF)(SN) 2| 12 | 220 26.0 | 455-1511-ND 5.95 49.62 198.48 | B12B-PASK 
9 | 120 15.0 ines Cre ND) See eee eee eee 13 | 24.0 28.0 | 455-1512-ND 6.30 52.53 210.11 | B13B-PASK 
10 | 1350 16.5 ag aa 3.52 29.34 117.37 | S10B-ZR(LF)(SN) 15 | 280 32.0 | 455-1514-ND 7.01 58.40 233.58 | Bi5B-PASK 
it _ ae Ae oH —_ a STEIAEES * ie | 300 34.0 | 455-1515-ND 7.50 62.47 249.88 | BIGB-PASK 
13 | 180 21.0 | 455-1680-ND 4.47 37.28 149.12 | $13B-ZR(LF)(SN) Top Entry without Boss (Shrouded) — RoHS Compliant 
2 2.0 6.0 | 455-1817-ND 152 12.69 50.75 | BO2B-PASK(LF)(SN) 
[nay Dubey Gao rng, Tne aa RTT :| ot Ee 32 Gk S| MEFS 
igi cults EW: a Ota nncingh nartNos 5 80 12.0 | 455-1820-ND 278 23.19 92.76 | BOSB-PASK(LF)(SN) 
ede 6 10.0 14.0 | 455-1821-ND 3.14 26.15 104.61 | BO6B-PASK(LF)(SN) 
Top Entry SMT (Shrouded) 7 72.0 16.0 | 455-1822-ND 3.55 29.56 118.25 | BO7B-PASK(LF)(SN) 
4 | 11 [15.0 19.5 | 455-1296-1-ND 12.84 114.91 506.94] 1,000] 547.00 | B11B-2R-SM3-TF 8 14.0 18.0 | 455-1823-ND 3.91 32.58 130.31 | BO8B-PASK(LF)(SN) 
13 [18.0 22.5 | 455-1295-1-ND 14.04 125.63 554.27 | — — | B13B-ZR-SM3-TF 2] 9 16.0 20.0 | 455-1824-ND 4.26 35.48 141.93 | BO9B-PASK(LF)(SN) 
Top Entry SMT (Shrouded) — RoHS Compliant 10 18.0 22.0 | 455-1825-ND 5.26 43.87 175.46 | B10B-PASK(LF)(SN) 
2 115 60 | 4551681-1-ND 657 5878 259.31 1,000] 276.60 | BOB-ZR-SM4-TF(LF)(SN) ee Eee aa i BIDE PASKILEN EN} 
3] 3.0 7.5 | 455-1682-1-ND 7.35 65.77 290.18] 1,000) 309.52 | B3B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 13 240 28.0 | 455-1898-ND 630 50.53 240.11 | B13B-PASK(LE)(SN) 
4 }45 9.0 | 455-1683-4-ND 7.97 71.27 314.44 | 1,000] 335.40 | B4B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 14 260 30.0 _| 455-1829-ND 666 55 49 221.96 | B14B-PASK(LF)(SN) 
5 |6.0 105 | 455-1684-1-ND 8.82 78.87 347.96 | 1,000) 371.16 | B5B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 15 280 32.0 | 455-1830-ND 701 58.40 233.58 | B15B-PASK(LF)(SN) 
6 [7.5 12.0 | 455-1685-1-ND 9.70 86.76 382.78 | 1,000 | 408.30 | B6B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 16 30.0 34.0 | 455-1831-ND 7.50 62.47 249.88 | B16B-PASK(LF)(SN) 
4| 7 [90 135 ] 455-1686-1-ND 10.32 92.37 407.49] 1,000 | 434.66 | B7B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) Top Entry with Boss (Shrouded) 
8 [10.5 15.0 | 455-1687-1-ND 10.87 97.26 429.09} 1,000) 457.70 | B8B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) aaa Se 
9 |12.0 165 | 455-1688-1-ND 11.48 102.76 453.34] 1,000) 483.56 | B9B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) “ ie ee eneelND a3 ae ae peta a 
10 ]13.5 18.0 | 455-1689-1-ND 12.62 112.96 498.34 | 1,000] 531.56 | B10B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 10 480 220 | 455-1594-ND 56 43.87 475.46 | B10B-PASK-1 
11_| 15.0 19.5 | 455-1690-1-ND 13.48 120.65 532.29 | 1,000| 567.78 | B11B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 2 12 22.0 26.0 | 455-1526-ND 5.95 49.62 198.48 | B12B-PASK-1 
12 ]16.5 21.0 | 455-1691-1-ND 14.03 125.55 553.89] 1,000] 590.82 | B12B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 13 24.0 28.0 | 455-1527-ND 6.30 52.53 210.11 | B13B-PASK-1 
13 |18.0 22.5 | 455-1692-1-ND 14.74 131.92 581.98 | 1,000] 620.78 | B13B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 4 26.0 30.0 | 455-1528-ND 6.66 55.49 221.96 | B14B-PASK-1 
Side Entry SMT (Shrouded) 15 28.0 32.0 | 455-1529-ND 7.01 58.40 233.58 | B15B-PASK-1 
8 1105 150 | 455-1283-1-ND 1083 9691 427.56 | 1,000] 456.00 | S8B-ZR-SM3A-1F 16_| 30.0 __34.0_|Pé55s/580:ND) 750 62.47 __249.86 | BI6B-PASK-1 
5 | 11 | 15.0 19.5 | 455-1291-1-ND 12.41 111.00 489.71 | 1,000] 522.00 | $11B-ZR-SM3A-TF Top Entry with Boss (Shrouded) — RoHS Compliant 
13 [18.0 22.5 | 455-1293-1-ND 12.70 113.65 501.41 | — — | $13B-ZR-SM3A-TF 2 2.0 6.0 | 455-1832-ND 1.52 12.69 50.75 | BO2B-PASK-1(LF)(SN) 
Side Entry SMT (Shrouded) — RoHS Compliant 3 4.0 8.0 | 455-1833-ND 1.89 15.76 63.03 | BO3B-PASK-1(LF)(SN) 
2 [15 60 | 455-1693-1-ND 629 56.28 248.29 | 1,000] 264.84 | S2B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) t | BO 00 pecans ne ae eevee delle 
3 | 3.0 7.5 | 455-1694-1-ND 7.34 65.68 289.74 | 1,000) 309.06 | S3B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) b 100 140 | 455-1836-ND 344 2615 10461 | BOBB-PASK-4(LF)(SN) 
4/45 9.0 | 455-1695-1-ND 7.94 71.07 313.54 | 1,000] 334.44 | S4B-Z2R-SM4A-TF(LF)(SN) 7 420 16.0) 455-1837-ND 355 39°56 118.25 | BO7B-PASK-1(LF)(SN) 
5 | 6.0 9.0 | 455-1696-1-ND 8.56 76.57 337.80 | 1,000) 360.32 | S5B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 8 440 18.0 | 455-1838-ND 391 30.58 430.31 | BO8B-PASK-1(LF)(SN) 
6 | 7.5 10.0 | 455-1610-1-ND 9.07 81.17 358.09 | 1,000 | 381.96 | S6B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 2 9 16.0 20.0 | 455-1839-ND 4.26 35.48 141.93 | BO9B-PASK-1(LF)(SN) 
5 | 7 | 90 135 | 455-1697-1-ND 992 88.77 391.61 | 1,000] 417.72 | S7B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 10 18.0 22.0 | 455-1840-ND 5.26 43.87 175.46 | B10B-PASK-1(LF)(SN) 
8 |10.5 15.0 | 455-1698-1-ND 11.37 101.76 448.93 | 1,000) 478.86 | S8B-2R-SM4A-TF(LF)(SN) if 20.0 24.0 | 455-1841-ND 5.61 46.77 187.08 | B11B-PASK-1(LF)(SN) 
9 |12.0 16.5 | 455-1699-1-ND 12.02 107.55 474.51 | 1,000) 506.14 | S9B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 12 22.0 26.0 | 455-1842-ND 5.95 49.62 198.48 | B12B-PASK-1(LF)(SN) 
10 ]13.5 18.0 | 455-1700-1-ND 12.43 111.26 490.84 | 1,000] 523.56 | S10B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 13 24.0 28.0 | 455-1843-ND 6.30 52.53 210.11 | B13B-PASK-1(LF)(SN) 
41 | 15.0 19.5 | 455-1701-1-ND 13.03 116.55 _514.20| 1,000| 548.48 | S11B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 1s see 300 eS oe Ee pase BIERPASE-ILBIENS 
12 [16.5 21.0 | 455-17021-ND 13.21 118.15 521.27] 1,000] 556.02 | S12B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN)| : : oes ; : : ateey 
13 [18.0 225 | 455-1703-4-ND 1334 119.34 526.48 | 1,000| 561.58 | $13B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 16_| 30.0 34.0 see = as 5 a 249.88 | B16B-PASK-1(LF)(SN) 
Contacts-Tin Plated idle Entry penne 
28 ~ 26 AWG 455-1130-1-ND — 230 10.14 ]13,000]10.82/M | SZH-002T-PO.5 § |) wo ho Beets ve Se ee enee eh ee 
32 ~ 28 AWG 455-1281-1-ND — 2.30 10.14 |16,000|10.82/M | SZH-003T-P0.5 9 too 4-200 (REeReeaiNT eo rae 475.56 | S008-PASK:2 
Crimp Tools 3 | 12 | 220 260 | 455-1541-ND 6.42 53.48 213.90 | S12B-PASK-2 
28 ~ 26 AWG 455-1131-ND 385.35/1 = — | WC-491 13 24.0 28.0 | 455-1542-ND. 6.75 56.23 224.91 | S13B-PASK-2 
32 ~ 28 AWG 455-1259-ND 385.35/1 - — |WGC-490 14 26.0 30.0 | 455-1543-ND 7H 59.23 236.92 | S14B-PASK-2 
* 15 28.0 32.0 | 455-1544-ND 7.44 61.97 247.87 | S15B-PASK-2 
For T: d Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
OU nee rene eee 7 16 | 30.0 34.0 | 455-1545-ND 7.68 64.01 256.04 | S16B-PASK-2 
Side Entry (Shrouded) — RoHS Compliant 
i 2 2.0 6.0 | 455-1847-ND 2.02 16.82 67.27 | S02B-PASK-2(LF)(SN) 
PA Series 2.0mm Connectors we 3 4.0 8.0 | 455-1848-ND 2.98 24.81 99.24 | SO3B-PASK-2(LF)(SN) 
PA Series: Features: * Standard type * Highly Reliable Contact: The contact supplies stable performance 4 6.0 10.0 | 455-1849-ND 3.29 27.44 109.74 | S04B-PASK-2(LF)(SN) 
even under conditions of vibration, distortion, low voltage or low current * Insertion Guide Mechanism: The 5 8.0 12.0 | 455-1850-ND 3.69 30.74 122.94 | SO5B-PASK-2(LF)(SN) 
Header has housing insertion guides for easy and secure insertion * Flanged press pin Specifications: 6 10.0 14.0 | 455-1851-ND 3.84 31.96 127.84 | SO6B-PASK-2(LF)(SN) 
* Current Rating: 3A AC/DC (AWG 22) Voltage Rating: 250V AC/DC * Temperature Range: -25°C ~ 85°C z 12.0 16.0 | 455-1852-ND 4.48 37.33 149.31 | S07B-PASK-2(LF)(SN) 
* Applicable Wire: 28 ~ 22 AWG »* Applicable PC Board Thickness: 1.6mm (.063”) 8 14.0 18.0 | 455-1853-ND 4.87 40.57 162.27 | SO8B-PASK-2(LF)(SN) 
PAL Series: Features: The industry's first wire to wire 2.0mm (.078”) pitch retainer mountable type connector. 3 4 eg oH geese ND Be ‘88 17338 StOB-PASK ALFNEN} 
Specifications: * Current Rating: 3A AC/DC (22 AWG) ° Voltage Rating: 100V AC/DC * Temperature Range: 1 20.0 24.0 455-1856-ND 6.08 50.67 202.69 $11B-PASK-2(LF)(SN) 
-25°C ~ 85°C * Applicable Wire: 28 ~ 22 AWG * Applicable Panel Thickness: 0.5 ~ 2.0mm (.020” ~ .079”) 12 79.0 76.0 7455-1857-ND 642 53.48 713.90 $12B-PASK-2(LF)(SN) 
13 24.0 28.0 | 455-1858-ND 6.75 56.23 224.91 | S13B-PASK-2(LF)(SN) 
14 26.0 30.0 | 455-1859-ND 7M 59.23 236.92 | S14B-PASK-2(LF)(SN) 
; 15 28.0 32.0 | 455-1860-ND 7.44 61.97 247.87 | S15B-PASK-2(LF)(SN) 
O98 16 | 30.0 34.0 | 455-1861-ND 7.68 64.01 256.04 | S16B-PASK-2(LF)(SN) 
~ (Shown 
| without boss) Digi-Key Cut Tape Pricing} Digi-Key T&R Pricing | JST 
7 Description Part No. 100 500 | Part No. 8,000 Part No. 
Contacts/Tools for PA Series 
26 ~ 22 AWG, Tin-Plated Contact |455-1825-1-ND 3.75 16.54] 455-1325-2-ND 17.64/M] SPHD-001T-PO.5 
28 ~ 24 AWG, Tin-Plated Contact |455-1313-1-ND 3.75 16.54] 455-1313-2-ND 17.64/M | SPHD-002T-P0.5 
Crimp Tool for 26 ~ 22 AWG Contact | 455-1238-ND 385.35/1 |— —]WC-610 
Crimp Tool for 28 ~ 24 AWG Contact | 455-1237-ND 831.68/1 |— —|YRS-620 
Dimensions (mm) Digi-Key Pricing JST 
i Circuits | A B Cc D Part No. 10 100 500 | PartNo. 
PAL SERIES 
Cir- | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Housing 
Fig. | cuits A B Part No. 10 100 Part No. Without Panel Locks 
PA SERIES 2 20 94 —  — | 455-1548-ND 61 5.11 20.43 | PALR-O2VF 
Housing 3 40 114 — — | 455-1549-ND 65 5.45 21.81 | PALR-O3VF 
2 2.0 6.0 | 455-1486-ND 78 6.53 10 | PAP-02V-S 4 60 134 — — | 455-1550-ND 78 6.49 25.94 | PALR-O4VE 
3 4.0 8.0 | 455-1487-ND 82 6.80 21 | PAP-03V-S 4 5 80 154 — — | 455-1551-ND 81 6.74 26.97 | PALR-OSVF 
4 6.0 10.0 | 455-1488-ND 84 7.02 .07 | PAP-04V-S 6 (100 174 —  — | 455-1552-ND 85 7.06 28.22 | PALR-O6VF 
5 8.0 12.0 | 455-1489-ND 1.04 8.68 71 | PAP-O5V-S 7 (120 194 — — | 455-1553-ND WH 9.24 36.96 | PALR-O7VF 
; 6 10.0___14.0_ | 455-1490-ND 1.06 8.82 .27_| PAP-O6V-S 8 [140 214 —  — | 455-1554-ND 135 11.25 45.01 | PALR-O8VF 
7 72.0 16.0 | 455-1491-ND 7.06 8.83 31 | PAP-O7V-S With Panel Locks 
8 14.0 18.0 | 455-1492-ND 1.08 8.97 .87 | PAP-08V-S 
9 16.0 20.0 | 455-1493-ND 1.08 9.03 PAP-09V-S. 5 2 2.0 9.4 9.8 13.4] 455-1555-ND 64 5.34 21.34 | PALR-02V 
10 18.0 22.0 | 455-1494-ND 112 9:30 "20 | PAP-10V-S 3 40 114 14.8 15.4 | 455-1556-ND 67 5.57 22.26 | PALR-03V 
11 20.0 24.0 | 455-1495-ND 1.14 9.52 .08 | PAP-11V-S (Continued) 
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. Cir- | Dimensions (mm) Digi-Key Pricing JST 
JS T PA Series 2.0mm Connectors (Cont.) Fig. | cuits | A B Part No. 10 100 500 | PartNo. 
7 12.0 15.8 455-1161-ND 18 6.53 26.10 | PHR-7 
Dimensions (mm) Digi-Key Pricing JST 8 14.0 17.8 455-1189-ND 81 6.79 27.16 | PHR-8 
Fig. | Circuits] AB CD | PartNo. 10 100 500 | PartNo. ie ina oe TN oe ae buns Hee 
4 6.0 134 13.8 17.4) 455-1557-ND 80 6.68 26.71 | PALR-04V 14 20.0 238 455-1157-ND 159 13.23 5292 | PHR-11 
5 6 10.0 174 19.8 21.4] 455-1558-ND 87 7.26 29.05 | PALR-O6V 1 72 1220 358 7455-1156-ND 173 14.38 5751 1 PHRA2 
7 120 194 21.8 23.4 | 455-1559-ND 1.14 9.49 37.96 | PALR-07V 13 | 240 278 455-1155-ND 1.83 15.26 61.04 | PHR-13 
8 14.0 214 23.8 25.4] 455-1560-ND 1.38 11.54 46.15 | PALR-08V 14 | 260 298 455-1154-ND 2.04 17.02 68.09 | PHR-14 
15 | 28.0 31.8 455-1153-ND 2.12 17.64 70.56 | PHR-15 
ae Digi-Key Cut Tape Pricing T&R Pricing+ | JST 16 | 30.0 33.8 455-1152-ND 2.83 23.55 94.20 | PHR-16 
Description Part No. 10 100 : 500 10,000 Part No. Top Entry Thru-hole (Shrouded) — RoHS Compliant 
_ Contacts/Tools for PAL Series: 2 ) 20 5.9 | 455-1704-ND 86 7.43 28.51 | B2B-PH-K-S(LF)(SN) 
22 ~ 28AWG, Tin Plated Contact 455-1546-1-ND 37 3.32 14.64 15.62/M | SPAL-001T-P0.5 3 40 79 455-1705-ND 1.20 40.02 40.08 | B3B-PH-K-S(LF)(SN) 
24 ~ 28AWG, Tin Plated Contact 455-1547-1-ND 37 3.32 14.64 15.62/M | SPAL-002T-P0.5 4 6.0 99 455-1706-ND 1.50 42.49 49.96 | B4B-PH-K-S(LF)(SN) 
Crimp Tool for 22~28 AWG, Contact | 455-1906-ND 432.05/1 —_ |YC-610R 5 8.0 11.9 455-1707-ND 1.94 16.16 64.64 | B5B-PH-K-S(LF)(SN) 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 6 10.0 13.9 455-1708-ND 2.22 18.49 73.95 | B6B-PH-K-S(LF)(SN) 
7 12.0 15.9 455-1709-ND 2.62 21.80 87.21 | B7B-PH-K-S(LF)(SN) 
8 14.0 17.9 455-1710-ND 2.86 23.85 95.39 | B8B-PH-K-S(LF)(SN) 
H 2 9 16.0 19.9 455-1711-ND 3.23 26.95 107.81 | B9B-PH-K-S(LF)(SN) 
JWPF Series ~w G 10 18.0 21.9 455-1712-ND 3.53 29.42 117.69 | B10B-PH-K-S(LF)(SN) 
. A i 20.0 23.9 455-1713-ND 3.81 31.75 127.01 | B11B-PH-K-S(LF)(SN) 
2.0mm Waterproof Wire-to-Wire Connectors 12 | 22.0 25.9 455-1714-ND 4.11 34.22 136.89 | B12B-PH-K-S(LF)(SN) 
Features: * Developed specifically for extreme moisture or submersion applications * Seal ring is applied 13 24.0 27.9 455-1715-ND 4.53 37.75 151.00 B13B-PH-K-S(LF)(SN) 
for complete sealing at mating side that is contained in the tab housing which protects from dust, moisture, 14 26.0 29.9 455-1716-ND 4.89 40.72 162.86 | B14B-PH-K-S(LF)(SN) 
etc. * Solid rubber seal is used for wire side sealing that makes the size compact. * The inter-housing lock 15 | 28.0 31.9 455-1717-ND 5.21 43.40 173.58 | B15B-PH-K-S(LF)(SN) 
secures the plug to the receptacles and prevents accidental disconnection. 16 30.0 33.9 455-1718-ND 5.92 49.32 197.28 | B16B-PH-K-S(LF)(SN) 
Specifications: * Current Rating: 3A AC/DC * Voltage Rating: 100V AC/DC » Temperature Range: -25°C ~ Side Entry Thnrhole (Shrouded) 
85°C * Applicable Wire: 26 ~ 22 AWG 3 14 26.0 29.9 455-1214-ND 4.50 37.47 149.87 $14B-PH-K-S. 
Material and Finish: * Tab Contact: Brass, tin-plated * Receptacle Contact: Copper alloy, tin-plated Side Entry Thn-hole (Shrouded) — RoHS Compliant 
* Housing Color: Natural (white) 2 2.0 5.9 455-1719-ND 85 7.06 28.22 | S2B-PH-K-S(LF)(SN) 
3 40 79 455-1720-ND 1.12 9.31 37.25 | S3B-PH-K-S(LF)(SN) 
4 6.0 9.9 455-1721-ND 1.37 11.43 45.73 | S4B-PH-K-S(LF)(SN) 
5 8.0 11.9 455-1722-ND 1.68 14.04 56.16 | S5B-PH-K-S(LF)(SN) 
455-1192-ND 6 | 10.0 13.9 | 455-1723-ND 2.02 16.79 67.17_| S6B-PH-K-S(LF)(SN) 
455-1205-ND 7 12.0 15.9 455-1724-ND 2.24 18.70 74.79 | S7B-PH-K-S(LF)(SN) 
ae 8 14.0 17.9 455-1725-ND 2.63 21.88 87.50 | S8B-PH-K-S(LF)(SN) 
3 9 16.0 19.9 455-1726-ND 2.92 24.35 97.38 | S9B-PH-K-S(LF)(SN) 
10 18.0 21.9 455-1727-ND 3.25 27.10 108.38 | S10B-PH-K-S(LF)(SN) 
ih 20.0 23.9 455-1728-ND 3.51 29.28 117.13 | S11B-PH-K-S(LF)(SN) 
12 | 22.0 25.9 455-1729-ND 4.03 33.59 134.35 | S12B-PH-K-S(LF)(SN) 
13 | 24.0 27.9 455-1730-ND 4.29 35.73 142.93 | S13B-PH-K-S(LF)(SN) 
- - — — 14 | 26.0 29.9 455-1731-ND 4.50 37.47 149.87 | S14B-PH-K-S(LF)(SN) 
; = Dimensions (mm) —_| Digi-Key Pricing JST 15 | 28.0 31.9 | 455-1732-ND 477 39.76 159.04 | S15B-PH-K-S(LF)(SN) 
Fig. | Circuits Part No. 10 100 500 _| Part No 16 | 30.0 33.9 | 455-1733-ND 5.91 49.25 197.00 | S16B-PH-K-S(LF)(SN) 
Tab Housing 
2 7.0 84 455-1166-ND 11.60 96.64 386.56 | 02T-JWPF-VSLE-S Tape & Reel* 
1 3 ae a 455-1188-ND 12.87 107.28 429.13 | 03T-JWPF-VSLE-S Cir- | Dim. (mm) | Digi-Key Cut Tape Pricing Pricing | JST 
A 455-1170-ND 13.38 111.49 445.94 | 04T-JWPF-VSLE-S Fig.|cuits) A Part No 10 100 500 4,000 Part No 
8 11.0 12.1 455-1193-ND. 17.28 143.97 575.88 | O8T-JWPF-VSLE-D . . 7 _ 
215 = — | 455-1190-NDP_25.73 214.41 857.65 | OST-JWPF-HHLE-D 
tad it a 9 | 16.0 21.95 | 455-1311-1 on" es rt a oat B9B-PH-SM3-TB 
7 He A eee SE a ea eee een en 41 | 20.0 25.95 | 455-1307-1-ND 1597 14291 63051 | 673.00 | B11B-PH-SM3-TB 
1 4 10.7 55 455-1203-ND 6.51 54.21 216.84 | O4R-JWPF-VSLE-S 4 | 12 | 22.0 27.95 | 455-1309-1-ND 1669 149.31 658.73 703.00 | B12B-PH-SM3-TB 
8 10.7 95 455-1150-ND 8.73 72.79 291.14 | O8R-JWPF-VSLE-D 14 | 26.0 31.95 | 455-1322-1-ND 17.76 158.91 701.06 748.00 | B14B-PH-SM3-TB 
2 5 = = 455-1192-NDt 14.21. 118.44 473.74 | 05R-JWPF-HHLE-D 16 | 30.0 35.95 | 455-1323-1-ND 18.83 168.50 743.40 793.00 | B16B-PH-SM3-TB 
+ Housing Color: Gray Top Entry SMT (Shrouded) — RoHS Compliant 
° 2 | 20 7.95 | 455-1734-1-ND 6.18 55.30 243.98 260.24 | B2B-PH-SIM4-TB(LF)(SN) 
Digi-Key Pricing T&R Pricing* | JST 3 | 4.0 9.95 | 455-1735-1-ND 7.07 63.21 278.89 297.48 | B3B-PH-SIM4-TB(LF)(SN) 
Description Part No. 10 100 500 8,200 Part No. 4 | 6.0 11.95 | 455-1736-1-ND 8.92 79.77 = 351.92 375.38 B4B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
Contacts/Tool 5 | 8.0 13.95 | 455-1737-1-ND 9.63 86.13 379.97 405.30 | B5B-PH-SIM4-TB(LF)(SN) 
26-22 AWG, Tab Contact 455-1320-T-ND 72643-2839] —30.29/M | SWPT-DOTT-025 6 {10.0 15.95 (ASGSISGSTNDIN 10.44 _93.44 412.26 | _439.74 _| B6B-PH-SM4-TB(LF)SN) 
26 ~ 22 AWG, Receptacle Contact |455-1321-1-ND 88 7.87 34.71 37.02/M | SWPR-001T-P025 7 | 12.0 17.95 ) 455-1739-1-ND 11.57 103.52 456.69 | 487.14 | B7B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
Production Crimp Tool 255-1370-ND 7014.24/1 — _TYRS-980 8 | 14.0 19.95 | 455-1740-1-ND 1235 110.47 487.39 519.88 | B8B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
Crimp Tool for 26 ~ 22 AWG Contacts |455-1371-ND 385.35/1 — | WC-JWPF 4) 9 | 16.0 21.95 | 455-1741-1-ND 13.26 118.63 523.37 558.26 B9B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
ar Tabe and Gal baa number change dcND to D5ND: 10 | 18.0 23.95 | 455-1742-1-ND 15.77. 141.07 622.35 663.84 | B10B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
Pi Ps : 9 - 11_| 20.0 25.95 | 455-1743-1-ND 16.77 —«150.06 (662.03 706.16 | B11B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
12 | 22.0 27.95 | 455-1744-1-ND 17.52 156.78 691.67 737.78 | B12B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
. 13 | 24.0 29.95 | 455-1745-1-ND 18.09 161.81 713.89 761.48 | B13B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
PH Series 2.0mm Connectors WE 14 | 26.0 31.95 | 455-1746-1-ND 1865 166.86 736.13 | 785.20 ‘| B14B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
. ‘ A 15 | 28.0 33.95 | 455-1747-1-ND 19.21 171.89 758.34 808.90 | B15B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
Features: * Contact has long dimples near the center to ensure a good connection at all times . Square 46 | 30.0 35.95 | 455-1748-1-ND 1977 176.93 780.56 832.60 B16B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
post is copper-undercoated and tin/lead-plated for superior solderability and for whisker prevention This Side Entry SMT (Shrouded, 
connector is also available in a surface mount configuration. Its housing is made of heat resistant resin so Ee Bniry. (Shrouded) 
that it is not adversely affected during reflow soldering. 4 | 6.0 11.9 | 455-1333-1-ND 840 75.17 331.63 354.00 | S4B-PH-SM3-TB 
Specifications: + Current Rating: 2A AC/DC * Voltage Rating: 100V AC/DC + Temperature Range: -25°C ~ 9 | 16.0 21.9 | 455-1338-1-ND 13.05 116.75 515.08 ~ S9B-PH-SM3-TB 
85°C * Applicable Wire: 32 ~ 24 AWG « Color: Natural (White) 5 | 12 ) 22.0 27.9 | 455-1340-1-ND = 16.50 147.60 651.17 — | $12B-PH-SM3-TB 
14 | 26.0 31.9 | 455-1342-1-ND 17.66 157.99 697.03 744.00 | S14B-PH-SM3-TB 
15 | 28.0 33.9 | 455-1343-1-ND 18.08 161.76 713.66 761.00 | S15B-PH-SM3-TB 
Side Entry SMT (Shrouded) - RoHS Compliant 
2 | 20 7.9 | 455-1749-1-ND 6.50 58.18 256.67 273.78 | S2B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
3 | 400 9.9 | 455-1750-1-ND 7.64 68.37 301.65 321.76 | S3B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
4 ) 6.0 11.9 | 455-1751-1-ND 8.82 78.93 348.21 371.42 | S4B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
5 | 80 13.9 | 455-1752-1-ND 9.22 82.53 364.09 388.36 | S5B-PH-SIM4-TB(LF)(SN) 
6 | 10.0 15.9 | 455-1753-1-ND 11.02 98.60 435.00 464.00 _| S6B-PH-SIM4-TB(LF)(SN) 
7 | 12.0 17.9 | 455-1754-1-ND = 11.15 99.80 440.29 469.64 | S7B-PH-SIM4-TB(LF)(SN) 
5 | 8 | 14.0 19.9 | 455-1755-1-ND 11.96 107.00 472.05 503.52 | S8B-PH-SIM4-TB(LF)(SN) 
9 | 16.0 21.9 | 455-1756-1-ND 13.70 122.59 540.84 576.90 | S9B-PH-SIM4-TB(LF)(SN) 
10 | 18.0 23.9 | 455-1757-1-ND 15.81 141.43 623.94 665.54 | S10B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
12 | 22.0 27.9 | 455-1758-1-ND 17.32 154.98 683.72 729.30 | S12B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
13 | 24.0 29.9 | 455-1759-1-ND 18.10 161.93 714.41 762.04 | S13B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
14 | 26.0 31.9 | 455-1760-1-ND 1854 165.89 731.89 780.68 | S14B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
15 | 28.0 33.9 | 455-1761-1-ND 18.98 169.85 749.34 799.30 | S15B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel* | JST 
. . . — = Description | Part No. 1 100 500 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Cir- | Dimensions (mm) Digi-Key Pricing JST 7 
Fig. | cuits | A B Part No. 10 100 500 | PartNo. Contacts-Tin Plated 
30 ~ 24 AWG | 455-1127-1-ND — 3.60 15.86 | 455-1127-2-ND | 8,000 | 16.92/M |SPH-002T-P0.5S 
2 20 58 455-1165-ND 43 3.62 14.47 | PHR-2 32 ~ 28 AWG | 455-1318-1-ND = 3.45 15.23 | 455-1318-2-ND | 10,000 | 16.24/M | SPH-004T-P0.5S 
+f 4] eo 43 | aeteena = 450, tao | Pea Se Te 
5 | 80 11.8 | 455-1163-ND 56 4.68 18.70 | PHR-S 30 ~ 24 AWG oaZe nO 385.25 = =— = — ie = — |WG-240 
6 | 10.0 13.8 | 455-1162-ND 6 5.12 20.46 | PHR-6 32~ 28 AWG | 455-1236-ND 831.68 | am —|YRS-243 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PHD Series w G 


2.0mm Connectors 


JS 


Features: 
¢ This compact design meets the demand for high-density connection * The box contact supplies stable 
contact performance 


Specifications: 
¢ Current Rating: 3A AC/DC * Voltage Rating: 250V AC/DC * Temperature Range: -25°C ~ 85°C 
¢ Applicable Wire: 28 ~ 22 AWG 


Cir- | Dimensions (mm) Digi-Key Pricing JST 
Fig.| cuits A B Part No. 10 100 500 Part No. 
Housing — Color: Natural White 
10 8.0 11.9 455-1158-ND 2.25 18.76 75.03 | PHDR-10VS 
12 10.0 13.9 455-1204-ND 2.29 19.11 76.44 | PHDR-12VS 
14 12.0 15.9 455-1172-ND 2.32 19.35 77.39 | PHDR-14VS 
16 14.0 17.9 455-1173-ND 2.48 20.70 82.79 | PHDR-16VS 
18 16.0 19.9 455-1905-ND+ 2.51 20.93 83.73 | PHDR-18VS 
20 18.0 21.9 455-1174-ND 2.54 AAT. 84.67 | PHDR-20VS 
1 | 22 20.0 23.9 455-1175-ND 4.40 36.69 146.77 | PHDR-22VS 
24 22.0 25.9 455-1177-ND 4.44 36.99 147.95 | PHDR-24VS 
26 24.0 27.9 455-1178-ND 4.49 37.40 149.58 | PHDR-26VS 
28 26.0 29.9 455-1171-ND 4.52 37.69 150.76 | PHDR-28VS 
30 28.0 31.9 455-1180-ND 4.58 38.16 152.65 | PHDR-30VS 
32 30.0 33.9 455-1179-ND 4.62 38.52 154.06 | PHDR-32VS 
34 32.0 35.9 455-1182-ND 4.66 38.87 155.46 | PHDR-34VS 
Top Entry (Shrouded) 
2 24 22.0 25.9 455-1345-ND 7.48 62.37 249.49 | B24B-PHDSS 
28 26.0 29.9 455-1364-ND 8.15 67.91 271.65 | B28B-PHDSS 
Top Entry (Shrouded) - RoHS Compliant 
10 8.0 11.9 455-1762-ND 3.17 26.44 105.75 | B10B-PHDSS(LF)(SN) 
12 10.0 13.9 455-1763-ND 3.71 30.89 123.55 | B12B-PHDSS(LF)(SN) 
14 12.0 15.9 455-1764-ND 4.39 36.59 146.35 | B14B-PHDSS(LF)(SN) 
16 14.0 17.9 455-1765-ND 4.74 39.50 158.00 | B16B-PHDSS(LF)(SN) 
18 16.0 19.9 455-1766-ND 4.98 41.53 166.11 | B18B-PHDSS(LF)(SN) 
20 18.0 21.9 455-1767-ND 5.41 45.11 180.44 | B20B-PHDSS(LF)(SN) 
2) 22 20.0 23.9 455-1768-ND 6.90 57.49 229.95 | B22B-PHDSS(LF)(SN) 
24 22.0 25.9 455-1769-ND 7.48 62.37 249.49 | B24B-PHDSS(LF)(SN) 
26 24.0 27.9 455-1770-ND 7.80 64.98 259.92 | B26B-PHDSS(LF)(SN) 
28 26.0 29.9 455-1771-ND 8.15 67.91 271.65 | B28B-PHDSS(LF)(SN) 
30 28.0 31.9 455-1772-ND 8.52 71.00 284.01 | B30B-PHDSS(LF)(SN) 
32 30.0 33.9 455-1773-ND 8.87 73.94 295.74 | B32B-PHDSS(LF)(SN) 
34 32.0 35.9 455-1774-ND 9.16 76.34 305.34 | B34B-PHDSS(LF)(SN) 
Side Entry (Shrouded) 
18 16.0 19.9 455-1356-ND 5.23 43.58 174.33 | S18B-PHDSS 
30 28.0 31.9 455-1350-ND 9.35 77.90 311.60 | S30B-PHDSS 
32 30.0 33.9 455-1349-ND 9.75 81.21 324.84 | S$32B-PHDSS 
10 8.0 11.9 455-1775-ND 3.46 28.83 115.30 | S10B-PHDSS(LF)(SN) 
12 10.0 13.9 455-1776-ND 4.05 33.77 135.06 | $12B-PHDSS(LF)(SN) 
14 12.0 15.9 455-1777-ND 4.79 39.95 159.81 | $14B-PHDSS(LF)(SN) 
16 14.0 17.9 455-1778-ND 4.96 41.31 165.24 | S16B-PHDSS(LF)(SN) 
3 18 16.0 19.9 455-1779-ND 5.49 45.76 183.05 | $18B-PHDSS(LF)(SN) 
20 18.0 21.9 455-1780-ND 5.98 49.83 199.33 | S20B-PHDSS(LF)(SN) 
22 20.0 23.9 455-1781-ND 7.52 62.65 250.58 | $22B-PHDSS(LF)(SN) 
24 22.0 25.9 455-1782-ND 8.16 68.02 272.08 | S24B-PHDSS(LF)(SN) 
26 24.0 27.9 455-1783-ND 8.55 71.22 284.89 | S26B-PHDSS(LF)(SN) 
28 26.0 29.9 455-1784-ND 8.82 73.50 294.01 | S28B-PHDSS(LF)(SN) 
30 28.0 31.9 455-1785-ND 9.35 77.90 311.60 | S30B-PHDSS(LF)(SN) 
32 30.0 33.9 455-1786-ND 9.75 81.21 324.84 | $32B-PHDSS(LF)(SN) 
34 32.0 35.9 455-1787-ND 10.12 84.30 337.21 | S34B-PHDSS(LF)(SN) 
# RoHS Compliant 
Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing =| JST 
Description Part No. 100 500 Part No. 8,000 Part No. 
Contacts-Tin Plated 
26 ~ 22 AWG 455-1325-1-ND 3.75 16.54 | 455-1325-2-ND | 17.64/M | SPHD-001T-P0.5 
28 ~ 24 AWG 455-1313-1-ND 3.75 16.54 | 455-1313-2-ND | 17.64/M | SPHD-002T-P0.5 
Crimp Tools 
26 ~ 22 AWG Contacts 455-1238-ND 385.35/1 | — — |WC-610 
28 ~ 24 AWG Contacts 455-1237-ND 831.68/1 | — — _ |YRS-620 


EH Series 


2.5mm Connectors 


Features: 

* Compact and Slim: This connector is designed to be compact and unusually thin. It measures only 8.1mm 
(.319”) high after mounting and is just 3.8mm (.150”) wide. * Highly Reliable Contact: The contact has long 
dimples near the center that ensure continuity of low voltage and low current circuits at all times, even under 
conditions of vibration and abusive prying. » Polarizing Guides: The header and housing have guides to 
prevent improper mating. * Whisker Prevention: The contact material is treated with a reflow process, and 
the square post is copper-undercoated and tin/lead-plated for whisker prevention. * Easy and Effective 
Crimping: Although the contact is compact, it has a long wire strip length, 2.6 + 0.4mm (.102” + .016”). This 
long length is very useful for automatic crimping and when crimping shielded wires. 


w@A 


TOV 


Specifications: * Current Rating: 3A AC/DC (22 AWG) * Voltage Rating: 250V AC/DC * Temperature Range: 
-25°C ~ 85°C * Applicable Wire: 32 ~ 22 AWG 


Material and Finish: * Contact: Phosphor bronze, tin-plated * Housing: Nylon 66, UL94V-0, natural (white) 
¢ Posts for Headers: Brass, copper-undercoated, tin/lead plated * Wafer: Nylon 66, UL94V-0, natural (white) 


Applicable PC Board Thickness: ¢ 0.8 ~ 1.6mm (.031” ~ .063”) 


Cir- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing JST 
Fig.| cuits A B Part No. 10 100 500 | Part No. 
Disconnectable Crimp Style Female Receptacle Housing 
2 25 7.0 455-1000-ND 40 3.32 13.26 | EHR-2 
3 5.0 9.5 455-1001-ND A4 3.67 14.68 | EHR-3 
4 75 12.0 455-1002-ND 5 3.74 14.96 | EHR-4 
5 10.0 14.5 455-1003-ND 50 416 16.65 | EHR-5 
6 12.5 17.0 455-1004-ND 54 4.52 18.06 | EHR-6 
£ 15.0 19.5 455-1005-ND 63 5.22 20.88 | EHR-7 
1 8 17.5 22.0 455-1006-ND 65 5.44 21.74 | EHR-8 
9 20.0 24.5 455-1007-ND 93 7.76 31.05 | EHR-9 
10 22.5 27.0 455-1008-ND 98 8.19 32.74 | EHR-10 
11 25.0 29.5 455-1009-ND 1.22 10.16 40.65 | EHR-11 
12 27.5 32.0 455-1010-ND 1.47 12.28 49.11 | EHR-12 
13 30.0 34.5 455-1011-ND 1.56 12.98 51.93 | EHR-13 
14 32.5 37.0 455-1012-ND 1.98 16.51 66.05 | EHR-14 
15 35.0 39.5 455-1013-ND 2.04 17.01 68.02 | EHR-15 
Top Entry Shrouded Board-Mount Headers 
(Use with EH and HR Series Female Housing) 
7 15.0 20.0 455-1019-ND» 2.01 16.76 67.03 | B7B-EH-A 
11 25.0 30.0 455-1023-ND= 3.25 27.11 108.42 | B11B-EH-A 
2 | 13 30.0 35.0 455-1025-ND» 4.01 33.46 133.83 | B13B-EH-A 
14 32.5 37.5 455-1026-ND» 4.35 36.22 144.88 | B14B-EH-A 
15 35.0 40.0 455-1027-NDe 4.59 38.22 152.88 | B15B-EH-A 
Top Entry Shrouded Board-Mount Headers 
(Use with EH and HR Series Female Housing) — RoHS Compliant 
2 25 75 455-1611-NDe 69 5.76 23.05 | B2B-EH-A(LF)(SN) 
3 5.0 10.0 455-1612-NDe 94 7.82 31.28 | B3B-EH-A(LF)(SN) 
4 75 12.5 455-1613-ND» 1.23 10.29 41.16 | B4B-EH-A(LF)(SN) 
5 10.0 15.0 455-1614-NDe 1.47 12.29 49.16 | B5B-EH-A(LF)(SN) 
6 12.5 17.5 455-1615-NDe 1.77 14.76 __59.03 | B6B-EH-A(LF)(SN) 
We 15.0 20.0 455-1616-NDe 2.01 16.76 67.03 | B7B-EH-A(LF)(SN) 
2 8 17.5 22.5 455-1617-NDe 2.28 18.99 75.97 | B8B-EH-A(LF)(SN) 
9 20.0 25.0 455-1618-NDe 2.53 21.11 84.44 | B9B-EH-A(LF)(SN) 
10 22.5 27.5 455-1619-NDe 2.95 24.58 98.31 | B10B-EH-A(LF)(SN) 
11 25.0 30.0 455-1620-ND= 3.25 27.11 108.42 | B11B-EH-A(LF)(SN) 
12 27.5 32.5 455-1621-NDe 3.39 28.23 112.90 | B12B-EH-A(LF)(SN) 
13 30.0 35.0 455-1622-ND» 4.01 33.46 133.83 | B13B-EH-A(LF)(SN) 
14 32.5 37.5 455-1623-ND» 4.35 36.22 144.88 | B14B-EH-A(LF)(SN) 
15 35.0 40.0 455-1624-NDe 4.59 38.22 152.88 | B15B-EH-A(LF)(SN) 
Side Entry Shrouded Board-Mount Headers 
(Use with EH and HR Series Female Housing) 
3 5.0 10.0 455-1029-ND 99 8.23 32.93 | S3B-EH 
7 15.0 20.0 455-1033-ND 2.26 18.82 75.26 | S7B-EH 
3 9 20.0 25.0 455-1035-ND 2.82 23.52 94.08 | S9B-EH 
13 30.0 35.0 455-1039-ND 5.03 41.93 167.70 | $13B-EH 
14 32.5 37.5 455-1040-ND 5.35 44.57 178.28 | S14B-EH 
15 35.0 40.0 455-1041-ND 5.76 47.98 191.92 | S15B-EH 
Side Entry Shrouded Board-Mount Headers 
(Use with EH and HR Series Female Housing) — RoHS Compliant 
2 25 75 455-1625-ND 83 6.88 27.52 | S2B-EH(LF)(SN) 
3 5.0 10.0 455-1626-ND 99 8.23 32.93 | S3B-EH(LF)(SN) 
4 75 12.5 455-1627-ND 1.17 9.76 39.04 | S4B-EH(LF)(SN) 
5 10.0 15.0 455-1628-ND 1.53 12.76 51.04 | S5B-EH(LF)(SN) 
6 12.5 17.5 455-1629-ND 1.91 15.88 63.50 | S6B-EH(LF)(SN) 
7 15.0 20.0 455-1630-ND 2.26 18.82 75.26 | S7B-EH(LF)(SN) 
8 17.5 22.5 455-1631-ND 2.65 22.05 88.20 | S8B-EH(LF)(SN) 
3 9 20.0 25.0 455-1632-ND 2.82 23.52 94.08 | S9B-EH(LF)(SN) 
10 22.5 27.5 455-1633-ND 3.48 28.99 115.95 | S10B-EH(LF)(SN) 
11 25.0 30.0 455-1634-ND 3.85 32.11 128.42 | $11B-EH(LF)(SN) 
12 27.5 32.5 455-1635-ND 4.08 33.99 135.94 | $12B-EH(LF)(SN) 
13 30.0 35.0 455-1636-ND 5.03 41.93 167.70 | $13B-EH(LF)(SN) 
14 32.5 37.5 455-1637-ND 5.35 44.57 178.28 | $14B-EH(LF)(SN) 
15 35.0 40.0 455-1638-ND 5.76 47.98 191.92 | $15B-EH(LF)(SN) 
Crimp Contact 30 ~ 22 AWG 455-1042-1-ND - 3.30 14.55 | SEH-001T-P0.6 
Crimp Contact 30 ~ 22 AWG 455-1042-2-ND 139.68/9,000 SEH-001T-P0.6 
Crimp Tool for 30 ~ 22 AWG Contacts | 455-1043-ND 385.35/1 WC-260 


* Not TUV approved 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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i Al SR Dimensions (mm) Digi-Key Pricing JST 
D B Series g Fig. | Circuits A B Part No. 10 100 500 Part No. 
2.5mm Board-In IDC Connectors 8 27.72 31.62 | 455-1168-ND 173 4A 57.62 | VHR-6N 
1 9 31.68 35.58 | 455-1169-ND 2.01 16.76 67.03 | VHR-9N 
Specifications: * Current Rating: 2A AC/DC (24 AWG) * Voltage 10 35.64 39.54 | 455-1167-ND 2.30 19.17 76.67__|_VHR-10N 
. Applicable Wire: UL1007 (Contact JST for details regarding Top Entry (locking) — RoHS Compliant 
Fee ec ace cece | eepnnnunnao 2 | 396 7.86 | 455-1639-ND 119-988 3951 | B2P-VH(LF)(SN) 
insulation O.D/1.0 to 1.4mm (.039" to .055"). 3 7.92 11.82 | 455-1640-ND 1.50 12.50 50.00 | B3P-VH(LF)(SN) 
Material and Finish: * Contact: Phosphor bronze, copper- 4 11.88 15.78 455-1641-ND 1.92 16.03 64.11 B4P-VH(LF)(SN) 
undercoated, tin/lead-plated * Housing: Nylon 66, UL94V-0 5 15.84 19.74 455-1642-ND 2.36 19.71 78.82 B5P-VH(LF)(SN) 
‘ ; an i 2 6 19.80 23.70 | 455-1643-ND 2.70 22.48 89.91 | BGP-VH(LF)(SN) 
Applicable PC Board Thickness: + 1.6mm ( .063") 7 23.76 27.66 | 455-1644-ND 3.12 26.01 104.02 | B7P-VH(LF)(SN) 

- _ _ 8 27.72 31.62 | 455-1645-ND 3.73 31.05 124.18 | B8P-VH(LF)(SN) 
= Dim. A Digi-Key Pricing JST 9 31.68 35.58 | 455-1646-ND 413 34.43 137.70 B9P-VH(LF)(SN) 
Circuits | Color AWG (mm) Part No. 1 10 100 | PartNo. 10 35.64 39.54 | 455-1647-ND 4.51 37.55 150.19 B10P-VH(LF)(SN) 

2 75 455-1070-ND 18 1.38 11.47 | 02DB-8M Side Entry (locking) 
iH Green 28 Ue jae ee o oe ee rte 3 9 31.68 36.58 | 455-1229-ND 5.01 41.73 166.93 | B9PS-VH 
2 75 455-1082-ND 17 1.29 10.76 | 0208-6 Site Entry (ices na) = Bete comeuant 
4 125 455-1084-ND “33 245 90.40 | 04DB-6S 2 3.96 7.86 | 455-1648-ND 1.40 11.64 46.57 | B2PS-VH(LF)(SN) 
5 white 7 ive ERATED a7 a 5070; sGRDB6e 3 7.92 11.82 | 455-1649-ND 1.75 14.62 58.46 | B3PS-VH(LF)(SN) 
; : : ‘ 4 11.88 15.78 | 455-1650-ND 2.33 19.46 77.82 | B4PS-VH(LF)(SN) 
i 20.0 cog Ue ND aa ale” 328: :070B 6S 5 | 1584 19.74 | 455-1651-ND 287 2394 95.76 | BSPS-VH(LF)(SN) 
9 25.0 455-1089-ND 70 5.26 43.87 | 09DB-6S 3 6 19.80 23.70 | 455-1652-ND 3.39 28.28 113.10 | B6PS-VH(LF)(SN) 
10 27.5 455-1090-ND 78 5.86 48.81 | 10DB-6S 7 23.76 27.66 | 455-1653-ND 3.82 31.85 127.41 B7PS-VH(LF)(SN) 
11 White 26 30.0 455-1091-ND 88 6.64 55.27 | 11DB-6S 8 27.72 31.62 | 455-1654-ND 4.55 37.95 151.81 | B8PS-VH(LF)(SN) 
12 32.5 455-1092-ND 94 7.07 58.86 | 12DB-6S 9 31.68 35.58 | 455-1655-ND 5.01 41.73 166.93 | B9PS-VH(LF)(SN) 
13 35.0 455-1093-ND 1.28 9.59 79.91 | 13DB-6S 10 | 35.64 39.54 | 455-1656-ND 551 45.92 183.66 | B10PS-VH(LF)(SN) 
2 75 455-1094-ND 18 1.38 11.47 | 02DB-4K 
5 13.0 455-1097-ND 40 3.00 24.99 | O5DB-4K Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel* | JST 
: Black 24 ie Tee et pe ae sey nae Description Part No. 10 100 500 | Qty. | Pricing | PartNo. 
8 22.5 455-1100-ND 64 480 39.99 | 08DB-4K Contacts-Tin Plated 
9 25.0 455-1101-ND 7 5.38 44.80 | 09DB-4K 20 ~ 16 AWG 455-1319-1-ND 88 7.88 34.74 | 3,500 | 37.06/M| SVH-41T-P1.1 
10 Aan 54 275 455-1102-ND 81 6.07 50.57 | 10DB-4K 22 ~ 18 AWG 455-1133-1-ND — 8.00 35.29 | 4,500 | 37.64/M| SVH-21T-P1.1 
12 32.5 455-1104-ND 97 7.23 60.27 | 12DB-4K Crimp Tools 
13 35.0 455-1105-ND 1.29 9.66 80.50 | 13DB-4K 
20~16 AWG Contacts | 455-1911-ND NEW! 385.35/1 = —] WC-930 
22~18AWG Contacts | 455-1134-ND 385.35/1 - —} WC-160 
H R Series w é A * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
TUV 
2.5mm IDC Receptacles SIN Seri ‘ ‘ G 
Specifications: * Current Rating: 2A AC/DC (24 AWG) * Voltage eries Board-In Crimp Terminals ~w 


Rating: 250V AC/DC * Temperature Range: -25°C ~ 85°C 
¢ Applicable Wire: UL1007 (Contact JST for details regarding 
other UL wires.) 26, 24 AWG. Conductor/7 strands, tin-coated. 
Insulation O.D/1.0 ~ 1.5mm (.039” ~ .059”.) 


Material and Finish: * Contact: Phosphor Bronze, Tin-Plated 
* Housing: Nylon 66, UL94V-0 
Applicable PC Board Thickness: ¢ 0.8 ~ 1.6mm (.031” ~ .063”) 


Dim. A Digi-Key Pricing JST 

Circuits | Color AWG (mm) Part No. 1 10 100 Part No 
2 75 455-1044-ND 21 1.54 12.88 02HR-6S 
6 17.5 455-1048-ND cb) 3.41 28.41 O6HR-6S 
8 22.5 455-1050-ND 59 4.39 36.57 O8HR-6S 
9 White 26 25.0 455-1051-ND 66 4.93 41.16 O9HR-6S 
10 27.5 455-1052-ND 73 5.53 46.11 10HR-6S 
13 35.0 455-1055-ND 91 6.81 56.81 13HR-6S 
15 40.0 455-1056-NDt 1.04 7.80 65.04 15HR-6S 
6 175 455-1061-ND A5 3.38 28.17 O6HR-4K 
7 20.0 455-1062-ND 54 4.04 33.70 O7HR-4K 
8 22.5 455-1063-ND 61 4.57 38.11 O8HR-4K 
9 Black 24 25.0 455-1064-ND 68 5.13 42.81 O9HR-4K 
11 30.0 455-1066-ND 79 5.93 49.39 11HR-4K 
12 32.5 455-1067-ND 84 6.27 $2.25 12HR-4K 
13 35.0 455-1068-ND 90 6.77 56.39 13HR-4K 

t Not UL recognized nor CSA certified 

VH Series 3.96mm Connectors WE 


Features: * Reliable VH connector can be used in a wide variety of applications * Mounting height of 
16.5mm * Lock mechanism which prevents the connector from coming loose and prevents misinsertion 


Specifications: * Current Rating: 10A AC/DC »* Voltage Rating: 250V AC/DC »* Temperature Range: 
-25°C ~ 85°C * Applicable Wire: 22 ~ 16 AWG « Color: Natural (White) 


Digi-Key Pricing 

Fig. | Circuits A B Part No. 10 100 500 Part No 
2 3.96 7.86 455-1183-ND 62 5.18 20.70 VHR-2N 

3 7.92 11.82 455-1184-ND 72 6.00 23.99 VHR-3N 

1 4 11.88 15.78 455-1185-ND 92 7.65 30.58 VHR-4N 
5 15.84 19.74 455-1186-ND 1.21 10.12 40.46 VHR-5N 

6 19.80 23.70 455-1187-ND 1.31 10.88 43.51 VHR-6N 

7 23.76 27.66 455-1181-ND 1.67 13.94 55.74 VHR-7N 


Features: * Compliant board retention feature insures secure mounting before and during soldering * Wires 
can be machine secured to terminals ° Strain relief minimizes wires. 


Specifications: * Current Rating: Depends on applicable wires * Temperature Range: -25°C ~ 85°C 
¢ Applicable Wire: 30 ~ 12 AWG »* Applicable PC Board Thickness: 1.6mm (.063”) 


Material: * Tin-Plated 


Dim. PCB (mm) 

Wire (mm) | Thick- Hole | Digi-Key Pricing Tape and Reel* | JST 

Fig.| AWG# | A B |ness Dia. | Part No. 10 100 500 | Qty. | Pricing |Part No. 

1 )28~26)58 311.6 1.0 | 455-1452-1-ND 31 2.77 12.21] 9,000} 13.02/M|SIN-002T-1.0 
2 /22~18/126 3.6) 1.6 1.80] 455-1453-1-ND 64 5.72 25.24] 3,000] 26.92/M|SIN-21T-1.8 

22~18) 7.6 41) 1.6 1.80] 455-1454-1-ND AT 4.25 18.73] 4,500} 19.98/M|SIN-21T-1.8S 

18,16} 83 43)1.6 2.4 | 455-1455-1-ND 57 5.07 22.39] 3,000} 23.88/M|SIN-41T-2.4S 
14 83 431.6 2.5 | 455-1456-1-ND AY 5.07 22.39] 3,000} 23.88/M|SIN-61T-2.6S 
12 92 45] 1.6 3.55] 455-1457-1-ND 73 6.53 28.82] 2,000} 30.74/M|SIN-81T-3.6S 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Miscellaneous Crimp Contacts and Crimp Tools 


Contact Contact Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel*| JST 
Material Finish AWG | Part No. 1 100 500 Pricing Part No. 
VH/NV Series Crimp Contacts 
Brass Tin-Plated | 22 ~ 18 | 455-1132-1-ND = 7.20 31.76 | 152.46/4,500 |SVH-21T-1.1 
XH Series Crimp Contacts 
peas Tin-Plated | 28 ~22|455-1135-1-ND  — 5.25 23.16 | 197.60/8,000 |SXH-001T-P0.6 


Crimp Tool 28 ~ 22 AWG 


XH Contacts poo SE ND 


385.35 _— - — |WC-110 


SAN Series Crimp Contacts 
Brass Tin-Plated | 24 ~ 30 | 455-1142-1-ND - 3.30 14.55 
Crimp Tool 30 ~ 24 AWG 


217.28/14,000 |SAN-002T-0.8K 


SAN Contacts 455-1143-ND 862.88 _ - — |YRS-220 
Crimp Die Sets 
Head Adapter KR Series 455-1374-ND 306.24 — _ —_ IDH-KR12 
Head Adapter ZR Series 455-1375-ND 702.15 _ _ _ IDHZR(F)20 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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BergStak™ 0.03” (0.8 mm) Mezzanine Connector System 


Features: * Extremely versatile high density mezzanine connector system. Surface Mate Height Code (mm) 
mount attachment. * Blade-on-beam contacts allow “peeling” and prevent “stubbing”. Receptacle 
* Face polarization prevents mis-mating. * PCB polarization prevents PCB assembly Plug 1 v4 3 
errors. al 5 9 13 
Plug: * Housing: G.F.LCP UL94V-0 » Terminal: Brass Receptacle: * Housing: G.F.LCP 2 6 10 14 
UL94V-0 * Terminal: Beryllium Copper * Mating Cycles: 100 * Voltage Rating: 100VAC 3 7 1 15 
* Current Rating: 6.5A * Temperature Range: -40°C ~ 85°C 4 8 12 16 
No. of Dimensions - Inch (mm) Mate Height | Polari- Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel FCI 
Positions A c Code zation Part No. il 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 1 — Plugs 
0.185 (4.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1667-1-ND 3.88 2.40 2.11 609-1667-2-ND 900 1629.94 | 61083-041402LF 
0.185 (4.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1668-1-ND 3.81 2.36 2.08 609-1668-2-ND 900 1630.44 | 61083-041422LF 
0.224 (5.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 2 Yes 609-1669-1-ND 3.64 2.25 1.98 609-1669-2-ND 800 1382.25 | 61083-042402LF 
40 0.224 (5.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 2 No 609-1670-1-ND 3.65 2.27 2.06 609-1670-2-ND 800 1447.82 | 61083-042422LF 
0.264 (6.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 3 Yes 609-1671-1-ND 3.94 2.43 2.14 609-1671-2-ND 700 1309.52 | 61083-043402LF 
0.264 (6.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 3 No 609-1672-1-ND 4.48 2.77 2.44 609-1672-2-ND 700 1490.76 | 61083-043422LF 
0.303 (7.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 4 Yes -ND 4.06 2.52 2.29 609-1673-2-ND 600 1196.57 | 61083-044402LF 
0.303 (7.70) 0.858 (21.80) _ 0.236 (6.00) 4 No -ND 4.03 2.50 2.27 609-1674-2-ND 600 1187.42 | 61083-044422LF 
0.185 (4.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 1 Yes -ND 4.06 2.52 2.28 609-1675-2-ND 900 1761.98 | 61083-061402LF 
0.185 (4.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 1 No -ND 4.27 2.65 2.40 609-1676-2-ND 900 1853.59 | 61083-061422LF 
0.224 (5.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 2 Yes -ND 3.81 2.37 2.14 609-1677-2-ND 800 1611.68 | 61083-062402LF 
60 0.224 (5.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 2 No -ND 4.34 2.70 2.44 609-1678-2-ND 800 1674.85 | 61083-062422LF 
0.264 (6.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 3 Yes -ND 4.09 2.54 2.30 609-1679-2-ND 700 1450.79 | 61083-063402LF 
0.264 (6.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 3 No -ND 3.70 2.30 2.09 609-1680-2-ND 700 1309.02 | 61083-063422LF 
0.303 (7.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 4 Yes -ND 4.60 2.86 2.59 609-1681-2-ND 600 1356.97 | 61083-064402LF 
0.303 (7.70) 1.173 (29.80) _ 0.236 (6.00) 4 No -ND 4.46 2.87 2.55 609-1682-2-ND 600 1361.42 | 61083-064422LF 
0.185 (4.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) 1 No -ND 4.78 3.08 2.74 609-1683-2-ND 900 2153.21 | 61083-081402LF 
0.185 (4.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) 1 No -ND 4.77 2.98 2.73 609-1684-2-ND 900 2145.65 | 61083-081422LF 
0.224 (5.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) 2 Yes -ND 4.86 3.13 2.78 609-1685-2-ND 800 1944.43 | 61083-082402LF 
80 0.224 (5.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) 2 No -ND 4.21 2.71 2.41 609-1686-2-ND 800 1730.62 | 61083-082422LF 
0.264 (6.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) 3 Yes -ND 5.16 3.21 2.91 609-1687-2-ND 700 1745.18 | 61083-083402LF 
0.264 (6.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) 3 No 609-1688-1-ND 4.30 2.77 2.46 609-1688-2-ND 700 1547.13 | 61083-083422LF 
0.303 (7.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) 4 Yes 609-1689-1-ND 5.29 3.29 2.98 609-1689-2-ND 400 1058.85 | 61083-084402LF 
0.303 (7.70) 1.488 (37.80) _ 0.236 (6.00) 4 No 609-1690-1-ND 4.23 2.72 2.42 609-1690-2-ND 400 900.51 | 61083-084422LF 
0.185 (4.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 5.08 3.23 2.96 609-1691-2-ND 650 1679.59 | 61083-101402LF 
0.185 (4.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1692-1-ND 4.60 2.88 2.63 609-1692-2-ND 650 1535.35 | 61083-101422LF 
0.224 (5.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 2 Yes 609-1693-1-ND 5.48 3.50 3.20 609-1693-2-ND 550 1535.77 | 61083-102402LF 
100 0.224 (5.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 2 No 609-1694-1-ND 4.98 3.17 2.90 609-1694-2-ND 550 1459.26 | 61083-102422LF 
0.264 (6.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 3 Yes 609-1695-1-ND 5.27 3.42 3.13 609-1695-2-ND 450 1252.68 | 61083-103402LF 
0.264 (6.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 3 No 609-1696-1-ND 5.32 3.55 3.18 609-1696-2-ND 450 1313.15 | 61083-103422LF 
0.303 (7.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 4 Yes 609-1697-1-ND 5.65 3.67 3.35 609-1697-2-ND 400 1193.35 | 61083-104402LF 
0.303 (7.70) 1.803 (45.80) _ 0.236 (6.00) 4 No 609-1698-1-ND 4.99 3.18 2.91 609-1698-2-ND 400 1082.34 | 61083-104422LF 
0.185 (4.70) 2.118 (53.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1699-1-ND 5.91 3.77 3.45 609-1699-2-ND 650 1956.86 | 61083-121402LF 
0.185 (4.70) 2.118(53.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1700-1-ND 5.40 3.50 3.20 609-1700-2-ND 650 1869.96 | 61083-121422LF 
0.224 (5.70) 2.118(53.80) 0.236 (6.00) 2 Yes 609-1701-1-ND 5.83 3.88 3.48 609-1701-2-ND 550 1725.34 | 61083-122402LF 
120 0.224 (5.70) 2.118(53.80) 0.236 (6.00) 2 No -ND 5.80 3.86 3.46 609-1702-2-ND 550 1717.79 | 61083-122422LF 
0.264 (6.70) 2.118(53.80) 0.236 (6.00) 3 Yes -ND 5.67 3.78 3.39 609-1703-2-ND 450 1399.59 | 61083-123402LF 
0.264 (6.70) 2.118(53.80) 0.236 (6.00) 3 No -ND 5.26 3.51 3.14 609-1704-2-ND 450 1334.25 | 61083-123422LF 
0.303 (7.70) 2.118 (53.80) 0.236 (6.00) 4 Yes -ND 5.80 3.86 3.46 609-1705-2-ND 400 1271.67 | 61083-124402LF 
0.303 (7.70) 2.118 (53.80) 0.236 (6.00) 4 No -ND 5.59 3.72 3.34 609-1706-2-ND 400 1259.02 | 61083-124422LF 
0.185 (4.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) 1 Yes -ND 6.11 4.07 3.65 609-1707-2-ND 650 2137.50 | 61083-141402LF 
0.185 (4.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) 1 No -ND 6.41 4.27 3.83 609-1708-2-ND 650 2243.42 | 61083-141422LF 
0.224 (5.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) 2 Yes -ND 6.32 4.21 3.77 609-1709-2-ND 550 1871.49 | 61083-142402LF 
140 0.224 (5.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) 2 No -ND 8.95 6.16 5.60 609-1710-2-ND 550 2900.22 | 61083-142422LF 
0.264 (6.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) 3 Yes -ND 6.26 4.34 3.84 609-1711-2-ND 450 1621.56 | 61083-143402LF 
0.264 (6.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) 3 No -ND 6.46 4.48 3.96 609-1712-2-ND 450 1674.29 | 61083-143422LF 
0.303 (7.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) 4 Yes -ND 5.11 3.26 2.98 609-1713-2-ND 400 1422.16 | 61083-144402LF 
0.303 (7.70) 2.433 (61.80) _ 0.236 (6.00) 4 No -ND 7.93 5.40 4.76 609-1714-2-ND 400 1825.49 | 61083-144422LF 
0.185 (4.70) 2.748 (69.80) 0.236 (6.00) 1 Yes -ND 10.10 7.16 6.59 609-1715-2-ND 650 3961.65 | 61083-161402LF 
0.185 (4.70) 2.748 (69.80) 0.236 (6.00) 1 No -ND 10.00 6.80 6.26 609-1716-2-ND 650 3758.60 | 61083-161422LF 
0.224 (5.70) 2.748 (69.80) 0.236 (6.00) 2 Yes 609-1717-1-ND 9.48 6.52 5.93 609-1717-2-ND 550 3069.09 | 61083-162402LF 
160 0.224 (5.70) 2.748 (69.80) 0.236 (6.00) 2 No 609-1718-1-ND 9.48 6.52 5.93 609-1718-2-ND 550 3069.09 | 61083-162422LF 
0.264 (6.70) 2.748 (69.80) 0.236 (6.00) 3 Yes 609-1719-1-ND 8.04 5.70 5.03 609-1719-2-ND 450 2170.16 | 61083-163402LF 
0.264 (6.70) 2.748 (69.80) 0.236 (6.00) 3 No 609-1720-1-ND 8.04 5.70 5.03 609-1720-2-ND 450 2170.16 | 61083-163422LF 
0.303 (7.70) 2.748 (69.80) 0.236 (6.00) 4 Yes 609-1721-1-ND 6.76 4.68 4.14 609-1721-2-ND 400 1514.80 | 61083-164402LF 
0.303 (7.70) 2.748 (69.80) _ 0.236 (6.00) 4 No 609-1722-1-ND 9.67 6.57 6.05 609-1722-2-ND 400 2319.13 | 61083-164422LF 
0.185 (4.70) 3.063 (77.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1723-1-ND 10.15 7.20 6.63 609-1723-2-ND 650 3982.18 | 61083-181402LF 
0.185 (4.70) 3.063 (77.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1724-1-ND 10.15 7.20 6.63 609-1724-2-ND 650 3982.18 | 61083-181422LF 
180 0.264 (6.70) 3.063 (77.80) 0.236 (6.00) 3 Yes 609-1727-1-ND 9.74 6.91 6.36 609-1727-2-ND 450 2743.40 | 61083-183402LF 
0.264 (6.70) 3.063(77.80) 0.236 (6.00) 3 No 609-1728-1-ND 9.74 6.91 6.36 609-1728-2-ND 450 2743.40 | 61083-183422LF 
0.303 (7.70) 3.063 (77.80) 0.236 (6.00) 4 Yes 609-1729-1-ND 7.30 4.97 4.47 609-1729-2-ND 400 1635.59 | 61083-184402LF 
0.303 (7.70) 3.063 (77.80) _ 0.236 (6.00) 4 No 609-1730-1-ND 9.75 6.92 6.37 609-1730-2-ND 400 2440.76 | 61083-184422LF 
0.185 (4.70) 3.378 (85.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1731-1-ND 8.68 5.97 5.43 609-1731-2-ND 650 3321.80 | 61083-201402LF 
0.185 (4.70) 3.378 (85.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1732-1-ND 8.68 5.97 5.43 609-1732-2-ND 650 3321.80 | 61083-201422LF 
0.224 (5.70) 3.378 (85.80) 0.236 (6.00) 2 Yes 609-1733-1-ND 9.25 6.36 5.78 609-1733-2-ND 550 2994.52 | 61083-202402LF 
200 0.224 (5.70) 3.378(85.80) 0.236 (6.00) 2 No 609-1734-1-ND 9.25 6.36 5.78 609-1734-2-ND 550 2994.52 | 61083-202422LF 
0.264 (6.70) 3.378 (85.80) 0.236 (6.00) 3 Yes 609-1735-1-ND 10.59 7.51 6.91 609-1735-2-ND 450 2928.17 | 61083-203402LF 
0.264 (6.70) 3.378 (85.80) 0.236 (6.00) 3 No 609-1736-1-ND 10.59 7.51 6.91 609-1736-2-ND 450 2928.17 | 61083-203422LF 
0.303 (7.70) 3.378 (85.80) 0.236 (6.00) 4 Yes 609-1737-1-ND 9.41 6.48 5.89 609-1737-2-ND 400 2257.47 | 61083-204402LF 
0.303 (7.70) 3.378 (85.80) 0.236 (6.00) 4 No 609-1738-1-ND 9.41 6.48 5.89 609-1738-2-ND 400 2257.47 | 61083-204422LF 
Fig. 2 — Receptacles 
0.145 (3.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1613-1-ND 3.94 2.45 2.22 609-1613-2-ND 800 1521.07 | 61082-041402LF 
0.145 (3.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1614-1-ND 4.06 2.52 2.29 609-1614-2-ND 800 1568.00 | 61082-041422LF 
40 0.303 (7.70) 0.858 (21.80) 0.268 (6.80) 2 Yes 609-1615-1-ND 4.07 2.53 2.29 609-1615-2-ND 500 1017.32 | 61082-042402LF 
0.303 (7.70) 0.858 (21.80) 0.268 (6.80) 2 No 609-1616-1-ND 4.33 2.68 2.36 609-1616-2-ND 500 1047.48 | 61082-042422LF 
0.461 (11.70) 0.858 (21.80) 0.252 (6.40) 3 Yes 609-1617-1-ND 4.25 2.62 2.31 609-1617-2-ND 300 637.02 | 61082-043402LF 
0.461 (11.70) 0.858 (21.80) 0.252 (6.40) 3 No 609-1618-1-ND 3.61 2.25 2.04 609-1618-2-ND 300 576.36 | 61082-043422LF 
0.145 (3.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1619-1-ND 4.52 2.91 2.59 609-1619-2-ND 800 1806.11 | 61082-061402LF 
0.145 (3.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1620-1-ND 5.19 3.31 3.02 609-1620-2-ND 800 2171.23 | 61082-061422LF 
60 0.303 (7.70) 1.173 (29.80) 0.268 (6.80) 2 Yes 609-1621-1-ND 4.98 3.20 2.85 609-1621-2-ND 500 1266.47 | 61082-062402LF 
0.303 (7.70) 1.173 (29.80) 0.268 (6.80) 2 No 609-1622-1-ND 4.64 2.90 2.66 609-1622-2-ND 500 1180.68 | 61082-062422LF 
0.461 (11.70) 1.173 (29.80) 0.252 (6.40) 3 Yes 609-1623-1-ND 4.53 2.91 2.59 609-1623-2-ND 300 727.52 | 61082-063402LF 
0.461 (11.70) 1.173 (29.80) 0.252 (6.40) 3 No 609-1624-1-ND 4.17 2.59 2.35 609-1624-2-ND 300 665.37 | 61082-063422LF 
0.145 (3.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1625-1-ND 5.36 3.33 3.02 609-1625-2-ND 800 2069.87 | 61082-081402LF 
0.145 (3.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1626-1-ND 5.72 3.81 3.41 609-1626-2-ND 800 2531.54 | 61082-081422LF 
80 0.303 (7.70) 1.488 (37.80) 0.268 (6.80) 2 Yes 609-1627-1-ND 6.19 3.72 3.24 609-1627-2-ND 500 1428.08 | 61082-082402LF 
0.303 (7.70) 1.488 (37.80) 0.268 (6.80) 2 No 609-1628-1-ND 5.57 3.55 3.25 609-1628-2-ND 500 1443.24 | 61082-082422LF 
0.461 (11.70) 1.488 (37.80) 0.252 (6.40) 3 Yes 609-1629-1-ND 5.45 3.47 3.17 609-1629-2-ND 300 861.47 | 61082-083402LF 
0.461 (11.70) 1.488 (37.80) 0.252 (6.40) 3 No -ND 4.85 3.04 2.78 609-1630-2-ND 300 774.43 | 61082-083422LF 
0.145 (3.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 1 Yes -ND 5.77 3.74 3.42 609-1631-2-ND 800 2392.32 | 61082-101402LF 
0.145 (3.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 1 No -ND 6.32 4.38 3.87 609-1632-2-ND 800 2856.92 | 61082-101422LF 
100 0.303 (7.70) 1.803 (45.80) 0.268 (6.80) 2 Yes -ND 5.70 3.80 3.40 609-1633-2-ND 400 1249.73 | 61082-102402LF 
0.303 (7.70) 1.803 (45.80) 0.268 (6.80) 2 No -ND 6.00 3.99 3.46 609-1634-2-ND 400 1314.31 | 61082-102422LF 
0.461 (11.70) 1.803 (45.80) 0.252 (6.40) 3 Yes -ND 5.79 3.86 3.46 609-1635-2-ND 300 968.35 | 61082-103402LF 
0.461 (11.70) 1.803 (45.80) 0.252 (6.40) 3 No 609-1636-1-ND 5.39 3.59 3.22 609-1636-2-ND 300 926.72 | 61082-103422LF 
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FCi BergStak™ 0.03” (0.8mm) Mezzanine Connector System (Cont.) 


Zw 


No. of Dimensions - Inch (mm) Mate Height | Polari- Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel FCI 
Positions A B c Code zation Part No. il 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0.145 (3.70) 2.118 (63.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1637-1-ND 5.93 3.95 3.54 609-1637-2-ND 800 2552.93 | 61082-121402LF 
0.145 (3.70) 2.118 (53.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1638-1-ND 6.91 4.79 4.23 609-1638-2-ND 800 3125.76 | 61082-121422LF 
420 0.303 (7.70) 2.118 (53.80) 0.268 (6.80) 2 Yes 609-1639-1-ND 6.89 4.44 3.94 609-1639-2-ND 400 1427.61 | 61082-122402LF 
0.303 (7.70) 2.118 (53.80) 0.268 (6.80) 2 No 609-1640-1-ND 6.89 4.77 4.22 609-1640-2-ND 400 1586.87 | 61082-122422LF 
0.461 (11.70) 2.118 (53.80) 0.252 (6.40) 3 Yes 609-1641-1-ND 6.22 4.14 3.71 609-1641-2-ND 300 1040.82 | 61082-123402LF 
0.461 (11.70) 2.118 (53.80) _ 0.252 (6.40) 3 No 609-1642-1-ND. 6.07 4.04 3.62 609-1642-2-ND. 300 1044.09 | 61082-123422LF 
0.145 (3.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1643-1-ND 6.57 4.38 3.92 609-1643-2-ND 700 2476.85 | 61082-141402LF 
0.145 (3.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1644-1-ND 7.13 4.75 4.26 609-1644-2-ND 700 2689.22 | 61082-141422LF 
40 0.303 (7.70) 2.433 (61.80) 0.268 (6.80) 2 Yes 609-1645-1-ND 7.33 4.67 4.27 609-1645-2-ND 400 1519.39 | 61082-142402LF 
0.303 (7.70) 2.433 (61.80) 0.268 (6.80) 2 No 609-1646-1-ND 10.43 7.39 6.80 609-1646-2-ND 400 2538.54 | 61082-142422LF 
0.461 (11.70) 2.433 (61.80) 0.252 (6.40) 3 Yes 609-1647-1-ND 6.60 4.57 4.05 609-1647-2-ND 300 1128.90 | 61082-143402LF 
0.461 (11.70) 2.433 (61.80) _ 0.252 (6.40) 3 No 609-1648-1-ND. 6.49 4.32 3.87 609-1648-2-ND 300 1077.47 | 61082-143422LF 
0.145 (3.70) 2.748 (69.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1649-1-ND 7.19 4.98 441 609-1649-2-ND 700 2819.75 | 61082-161402LF 
0.145 (3.70) 2.748 (69.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1650-1-ND 10.53 7.47 6.87 609-1650-2-ND 700 4448.02 | 61082-161422LF 
180 0.303 (7.70) 2.748 (69.80) 0.268 (6.80) 2 Yes 609-1651-1-ND 9.70 6.59 6.06 609-1651-2-ND 400 2325.34 | 61082-162402LF 
0.303 (7.70) 2.748 (69.80) 0.268 (6.80) 2 No 609-1652-1-ND 9.70 6.59 6.06 609-1652-2-ND 400 2325.34 | 61082-162422LF 
0.461 (11.70) 2.748 (69.80) 0.252 (6.40) 3 Yes 609-1653-1-ND 8.31 5.29 4.84 609-1653-2-ND 300 1313.96 | 61082-163402LF 
0.461 (11.70) 2.748 (69.80) _ 0.252 (6.40) 3 No 609-1654-1-ND. 6.35 4.23 3.79 609-1654-2-ND. 300 1083.41 | 61082-163422LF 
0.145 (3.70) 3.063 (77.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1655-1-ND 9.79 6.94 6.39 609-1655-2-ND 700 4135.60 | 61082-181402LF 
0.145 (3.70) 3.063 (77.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1656-1-ND 9.79 6.94 6.39 609-1656-2-ND 700 4135.60 | 61082-181422LF 
_ 0.303 (7.70) 3.063 (77.80) 0.268 (6.80) 2 Yes 609-1657-1-ND 7.59 5.17 4.56 609-1657-2-ND 400 1734.60 | 61082-182402LF 
0.303 (7.70) 3.063 (77.80) 0.268 (6.80) 2 No 609-1658-1-ND 11.42 8.10 7.45 609-1658-2-ND 400 2858.58 | 61082-182422LF 
0.461 (11.70) 3.063 (77.80) 0.252 (6.40) 3 Yes 609-1659-1-ND 10.12 7.18 6.61 609-1659-2-ND 300 1900.37 | 61082-183402LF 
0.461 (11.70) 3.063 (77.80) _ 0.252 (6.40) 3 No 609-1660-1-ND. 10.12 7.18 6.61 609-1660-2-ND. 300 1900.37 | 61082-183422LF 
0.145 (3.70) 3.378 (85.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1661-1-ND 10.75 7.63 7.02 609-1661-2-ND 700 4541.01 | 61082-201402LF 
0.145 (3.70) 3.378 (85.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1662-1-ND 10.75 7.63 7.02 609-1662-2-ND 700 4541.01 | 61082-201422LF 
200 0.303 (7.70) 3.378 (85.80) 0.268 (6.80) 2 Yes 609-1663-1-ND 12.73 9.23 8.21 609-1663-2-ND 400 3199.68 | 61082-202402LF 
0.303 (7.70) 3.378 (85.80) 0.268 (6.80) 2 No 609-1664-1-ND 12.73 9.23 8.21 609-1664-2-ND 400 3199.68 | 61082-202422LF 
0.461 (11.70) 3.378 (85.80) 0.252 (6.40) 3 Yes 609-1665-1-ND 11.12 7.88 7.25 609-1665-2-ND 300 2086.27 | 61082-203402LF 
0.461 (11.70) 3.378 (85.80) 0.252 (6.40) 3 No 609-1666-1-ND 11.12 7.88 7.25 609-1666-2-ND 300 2086.27 | 61082-203422LF 


FCj, Conan® high Density, Low Profile 0.04” (1.00 mm) Connector System 


Z 


No. | Overall Mated 
The Conan 1.0mm mezzanine connector system provides a of Height With Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
mechanically secure, high density electrical interface between Pos. | Receptacle A B Cc Part No 1 25 100 Part No. 
parallel printed circuit boards. Fig. 1 — Head 
7 2 . ig. leaders 
frit ae CunIbIG “cick” © Connoeig: odoings actiroclegtene 9 4.15 0.366 (9.30) 0.157 (4.00) 0.118(3.00) | 609-1570-ND 2.05 121 7.05 | 91910-21109LF 
angles to assist in mating * Mating polarization prevents backward "1 4.15 0.406 (10.30) 0.197 (5.00) —_0.157 (4.00) 609-1571-ND 2.10 1.21 1.07 |] 91910-21111LF 
connections Applications: « Portable and mobile electronic equip- 15 4.15 0.484 (12.30) 0.276 (7.00) —_ 0.236 (6.00) 609-1572-ND 2.46 1.46 1.29 | 91910-21115LF 
ment ¢ Medical and Instrumentation * Office Equipment * Comm- 21 4.15 0.602 (15.30) 0.394(10.00) 0.345 (9.00) 609-1573-ND 2.72 1.64 1.43 91910-21121LF 
unications and Networking Equipment Mechanical Performance: 25 4.15 0.681 (17.30) 0.472 (12.00) 0.433 (11.00) 609-1574-ND 2.94 1.75 1.57 91910-21125LF 
Gene cet AINeLae  Darebllle someting ee 31 4.15 0.799 (20.30) 0.591 (15.00) 0.551 (14.00) | 609-1575-ND 3.34 2.05 1.78 | 91910-21131LF 
Pevtormanes:  Iiieillation; Resistarice: 1-cooMo aainifiiain 4 4.15 0.996 (25.30) 0.787 (20.00) 0.748 (19.00) | | 609-1576-ND 3.95 2.46 2.22 | 91910-21141LF 
* Contact Resistance: 30m0 maximum.  Withstanding Voltage: 51 4.15 1.193 (30.30) 0.984 (25.00) 0.945 (24.00) | 609-1577-ND 4.66 2.90 2.62 | 91910-21151LF 
500VAC, RMS at 60Hz * Current Rating : 1.0A continuous (per 69 4.15 1.547 (39.30) 1.339 (34.00) _ 1.299 (33.00) |__ 609-1578-ND 5.26 3.30 3.01 91910-21169LF 
contact, all contacts powered) 9 7.00 0.366 (9.30) 0.157 (4.00) 0.118 (3.00) 609-1579-ND 3.07 1.81 1.56 | 91910-21509LF 
"1 7.00 0.406 (10.30) 0.197(5.00) —_0.157 (4.00) 609-1580-ND 2417 1.25 1411 91910-21511LF 
15 7.00 0.484 (12.30) 0.276 (7.00) —_0.236 (6.00) 609-1581-ND 2.46 1.46 1.29 | 91910-21515LF 
24 7.00 0.602 (15.30) 0.394 (10.00) 0.345 (9.00) 609-1582-ND 2.97 1.79 1.56 | 91910-21521LF 
25 7.00 0.681 (17.30) 0.472 (12.00) _0.433.(11.00) | __ 609-1583-ND 2.63 1.57 1.40 | 91910-21525LF 
31 7.00 0.799 (20.30) 0.591 (15.00) 0.551 (14.00) | 609-1584-ND 3.34 2.05 1.78 | 91910-21531LF 
4 7.00 0.996 (25.30) 0.787 (20.00) 0.748 (19.00) |  609-1585-ND 3.95 2.46 2.22 | 91910-21541LF 
51 7.00 1.193 (30.30) 0.984 (25.00) 0.945 (24.00) | 609-1586-ND 4.66 2.90 2.62 | 91910-21551LF 
69 7.00 1.547 (39.30) 1.339 (34.00) _ 1.299 (33.00) | __ 609-1587-ND 5.45 3.30 3.01 91910-21569LF 
Fig. 2 — Receptacles 
9 — 0.366 (9.30) 0.157 (4.00) —_ 0.118 (3.00) 609-1588-ND 2.34 1.35 1.20 ] 91930-21109LF 
"1 _ 0.406 (10.30) 0.197(5.00) 0.157 (4.00) 609-1589-ND 2.43 1.44 1.28 | 91930-21111LF 
15 _ 0.484 (12.30) 0.276 (7.00) —_0.236 (6.00) 609-1590-ND 2.66 1.60 1.39 ] 91930-21115LF 
24 _ 0.602 (15.30) 0.394 (10.00) 0.345 (9.00) 609-1591-ND 2.99 1.78 1.59 | 91930-21121LF 
25 = 0.681 (17.30) 0.472 (12.00) _0.433.(11.00) | __ 609-1592-ND 3.30 2.03 1.76 | 91930-21125LF 
31 _ 0.799 (20.30) 0.591 (15.00) 0.551 (14.00) | 609-1593-ND 3.54 2.19 1.93 ] 91930-21131LF 
4 _ 0.996 (25.30) 0.787 (20.00) 0.748 (19.00) | 609-1594-ND 4.30 2.67 2.42 | 91930-21141LF 
51 _ 1.193 (30.30) 0.984 (25.00) 0.945 (24.00) | 609-1595-ND 5.16 3.23 2.95 | 91930-21151LF 
69 _ 1.547 (39.30) 1.339 (34.00) 1.299 (33.00) | 609-1596-ND 5.72 3.81 3.42 | 91930-21169LF 


FCi RIB-CAGE™ high Density, .050” x .050” 
Z (1.27 mm x 1.27 mm) Board-to-Board Connnector System 


Rib-Cage™ is a versatile family of two-piece, two-row pin-and-socket Applications: Shock resistant and vibration-prone electronic applications. 
connectors for right angle and mezzanine connections between printed * Handheld test and diagnostic equipment. * Electronic sub-assemblies 
circuit boards (PCB) or flexible printed circuits (FPC). used in conjunction with fans, motors and mechanical devices. 


Features: * Exclusive Rib-Cage™ multi-point, gold plated receptacle Materials: Contact Plating: 30p (0.76y1m) gold over Nickel in Contact area; 
contacts provide optimal reliability in high vibration and shock-prone |!€ad-free pure tin over Nickel on solder tails. 


applications. * High density .050” (1.27 mm) x .050” (1.27 mm) double row __ Electrical Performance: 1.0A DC per contact with all contacts energized 
contact grid occupies only 20% of the volume of comparable 0.100” pitch Insulation Resistance: 50,000MOQ minimum initial * Withstanding Voltage: 


systems. * Polarization prevents mis-mating. 800VAC, RMS at 60Hz 
No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
Positions A B c Part No i 25 100 Part No. 
Fig. 1 — Receptacles SMT 
20 0.622 (15.80) 0.525 (13.34) 0.226 (5.74) 609-1550-ND 2.18 1.29 1.11 87409-110LF 
30 0.872 (22.15) 0.775 (19.68) 0.226 (5.74) 609-1551-ND 2.99 1.80 1.57 87409-115LF 
40 1.122 (28.50) 1.025 (26.03) 0.226 (5.74) 609-1552-ND 3.25 1.99 1.73 87409-120LF 
Fig. 2— Headers SMT 
20 0.516 (13.11) 0.620 (15.75) 0.187 (4.75) 609-1553-ND 1.88 1.02 89 87024-610LF 
30 0.766 (19.46) 0.870 (22.10) 0.187 (4.75) 609-1554-ND 2.39 1.37 1.22 87024-615LF 
40 1.016 (25.81) 1.120 (28.45) 0.187 (4.75) 609-1555-ND 2.97 VIE 1.58 87024-620LF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 141 


FC) 


Features: 


MEG-Array® 


High Speed Mezzanine Connectors 


° Utilized in high-density, high-speed mezzanine applications at data rates up to 1.0 Gb/s * MEG-Array connectors support stack heights in the 
range of 4 mm to 14 mm with options for 81 to 528 contact positions » FCI’s patented BGA technology, ensuring reliable attach, easy placement 


and routing and good electrical performance * Meet Telcordida GR-1217-CORE 


Applications: 


* Device-to-Board: Optical Transponders and Transceivers, Add/Drop Mulitplexers, Control Units, Processor Cards, Displays, Medical Diagnostic 
Equipment (CT scan, Eye scan etc.) * Board-to-Board: Servers, Base Stations, Memory Cards, Mobile Broadcast Equipment 


No. of ae Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel FCI 
Positions | Inch (mm) A B Part No i 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 1 — Plugs 
200 0.000 (0.00) } 1.236 (31.40) 0.683 (17.34) 0.132 (3.35) 609-1090-1-ND 12.01 8.71 7.75 609-1090-2-ND 250 1868.41 84516-102LF 
300 0.000 (0.00) } 1.736 (44.10) 0.683 (17.34) 0.132 (3.35) 609-1095-1-ND 12.48 8.84 7.80 609-1095-2-ND 250 1852.50 84500-102LF 
300 0.236 (6.00) | 1.756 (44.60) 0.683 (17.34) 0.368 (9.35) 609-1096-1-ND 18.70 13.80 12.69 609-1096-2-ND 150 1869.59 84578-102LF 
400 0.000 (0.00) | 2.236 (56.80) 0.683 (17.34) 0.132 (3.35) 609-1100-1-ND 18.80 13.88 12.76 609-1100-2-ND 250 3077.66 84740-102LF 
400 0.236 (6.00) | 2.256 (57.30) 0.683 (17.34) 0.368 (9.35) 609-1101-1-ND 19.55 14.44 13.27 609-1101-2-ND 150 1955.46 84520-102LF 
Fig. 2 — Receptacles 
200 0.157 (4.00) | 1.165 (29.60) 0.647 (16.44) 0.132 (3.35) 609-1091-1-ND 13.62 9.87 8.78 609-1091-2-ND 250 2119.15 84517-101LF 
200 0.236 (6.00) | 1.165 (29.60) 0.647 (16.44) 0.211 (5.35) 609-1092-1-ND 15.37 11.18 10.14 609-1092-2-ND 200 1956.39 55724-101LF 
200 0.315 (8.00) | 1.165 (29.60) 0.647 (16.44) 0.289 (7.35) 609-1093-1-ND 13.92 10.12 9.18 609-1093-2-ND 150 1351.97 84535-101LF 
200 0.315 8.00) | 1.165 (29.60) 0.647 (16.44) 0.289 (7.35) 609-1094-1-ND 21.62 16.55 15.14 609-1094-2-ND 150 2270.48 84535-201LF 
300 0.157 (4.00) | 1.665 (42.30) 0.645 (16.38) 0.132 (3.35) 609-1097-1-ND 19.90 14.69 13.51 609-1097-2-ND 250 3256.65 84501-101LF 
300 0.217 (5.50) | 1.665 (42.30) 0.645 (16.38) 0.191(4.85) 609-1098-1-ND 22.76 17.42 15.94 609-1098-2-ND 200 3129.36 84502-101LF 
300 0.315 (8.00) | 1.665 (42.30) 0.647 (16.44) 0.289 (7.35) 609-1099-1-ND 22.14 16.94 15.50 609-1099-2-ND 150 2324.41 84553-101LF 
400 0.157 (4.00) | 2.165 (55.00) 0.647 (16.44) 0.132 (3.35) 609-1102-1-ND 19.72 14.56 13.39 609-1102-2-ND 250 3228.78 74221-101LF 
400 0.236 (6.00) | 2.165 (55.00) 0.647 (16.44) 0.211 (5.35) 609-1103-1-ND 23.19 17.75 16.24 609-1103-2-ND 250 3913.55 74388-101LF 
400 0.315 (8.00) | 2.165 (55.00) 0.647 (16.44) 0.289 (7.35) 609-1104-1-ND 22.00 16.84 15.41 609-1104-2-ND 200 3025.28 74390-101LF 


FCi BTFW Series Connector System 


0.04” (1.00 mm) Floating Board-to-Board 


The BTFW Series is a floating board-to-board connector system consisting of plugs 
and receptacles with two rows of staggered contacts on 0.04” (1.00 mm) center lines. 
This connector system, is designed for board-to-board applications, such as audio video 
(AV) and navigation systems in automobiles, that require high density and high reliability 
interconnects with higher pin counts and surface mount termination. The contacts have a 
wide floating allowance of + 0.03” (0.80 mm) in the pitch direction and + 0.02” (0.50 mm) 
in the width direction. 


Features: 


¢ Wide floating allowance absorbs mating shift between plug and receptacle, permitting 
self-alignment of the mating connectors; and provides highly reliable mechanical 
performance 


* FCl’s Gas Tight High Pressure (GTH) contact system provides a highly reliable gas tight 
(and low cost) connected interface 


Materials: 

* Housing: Glass filled thermoplastic (UL 94 V-0) * Color: Black 

¢ SMT Plug: * Contact: Phosphor bronze * Contact Plating: Tin alloy 

* SMT and DIP Receptacle: * Contact: Brass * Contact Plating: Tin alloy 


Electrical and Mechanical Performance: 
¢ Contact resistance: 70mQ maximum initial * Insulation Resistance: 100MQ minimum 


¢ Current Rating: 1A * Durabillity: 20 Mating Cycles »* Operating Temperature Range: 
-55°C ~ 85°C 


No. of Dim. - Inch (mm) Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing | FCI 
Fig. Positions A 1 25 100 Part No. 700 Part No. 
Vertical SMT Plug 
10 0.394 (10.02) 609-2465-1-ND 1.34 ite 62 609-2465-2-ND 371.50 BTFW10P-3SSTE1LF 
12 0.434 (11.02) 609-2467-1-ND 1.55 84 74 609-2467-2-ND 449.82 BTFW12P-3SSTE1LF 
14 0.473 (12.02) 609-2469-1-ND 1.64 89 .78 609-2469-2-ND 378.21 BTFW14P-3SSTE1LF 
16 0.513 (13.02) 609-2471-1-ND 1.71 96 84 609-2471-2-ND 405.30 BTFW16P-3SSTE1LF 
18 0.552 (14.02) 609-2473-1-ND 1.58 86 15 609-2473-2-ND 458.28 BTFW18P-3SSTE1LF 
1 20 0.591 (15.02) 609-2475-1-ND 1.19 68 56 609-2475-2-ND 332.23 BTFW20P-3SSTE1LF 
22 0.631 (16.02) 609-2477-1-ND 1.94 1.15 99 609-2477-2-ND 387.45 BTFW22P-3SSTE1LF 
24 0.670 (17.02) 609-2479-1-ND 1.24 66 56 609-2479-2-ND 324.24 BTFW24P-3SSTE1LF 
26 0.709 (18.02) 609-2481-1-ND 2.17 1.25 TA4 609-2481-2-ND 544.74 BTFW26P-3SSTE1LF 
28 0.749 (19.02) 609-2483-1-ND 2.22 1.32 1.17 609-2483-2-ND 573.62 BTFW28P-3SSTE1LF 
30 0.788 (20.02) 609-2485-1-ND 2.35 1.39 1.23 609-2485-2-ND 746.24 BTFW30P-3SSTE1LF 
Right Angle SMT Receptacle 
10 0.473 (12.02) 609-2466-1-ND 1.34 73 62 609-2466-2-ND 373.57 BTFW10R-3RSTE1LF 
12 0.513 (13.02) 1.37 75 65 609-2468-2-ND 397.23 BTFW12R-3RSTE1LF 
14 0.552 (14.02) 609-2470-1-ND 1.44 81 69 609-2470-2-ND 333.19 BTFW14R-3RSTE1LF 
16 0.591 (15.02) 609-2472-1-ND 1.50 81 PY) 609-2472-2-ND 351.72 BTFW16R-3RSTE1LF 
18 0.631 (16.02) 609-2474-1-ND 1.56 85 74 609-2474-2-ND 450.36 BTFW18R-3RSTE1LF 
2 20 0.670 (17.02) 609-2476-1-ND 1.32 73 62 609-2476-2-ND 358.05 BTFW20R-3RSTE1LF 
22 0.709 (18.02) 609-2478-1-ND 1.68 94 82 609-2478-2-ND 351.44 BTFW22R-3RSTE1LF 
24 0.749 (19.02) 609-2480-1-ND 95 50 43 609-2480-2-ND 248.53 BTFW24R-3RSTE1LF 
26 0.788 (20.02) 609-2482-1-ND 1.77 1.01 88 609-2482-2-ND 430.19 BTFW26R-3RSTE1LF 
28 0.828 (21.02) 609-2484-1-ND 1.86 1.07 92 609-2484-2-ND 452.87 BTFW28R-3RSTE1LF 
30 0.867 (22.02) 609-2486-1-ND 2.09 1.20 1.07 609-2486-2-ND 646.07 BTFW30R-3RSTE1LF 
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PwrBlade™ Power Distribution Connector System 


PwrBlade power distribution connector system consists of power and signal contacts. This system is designed to economically satisfy the demanding requirements of server applications. The connectors are configured to 


satisfy the specific requirements of Indust 


try SSI design standards. 


Materials: * Housing: Glass filled high temperature nylon * Color: Black * Contacts: * Power Contacts: Beryllium-copper * Signal Pins: Phosphor-bronze ¢ Signal Contacts: Beryllium-copper ¢ Plating: « All contacts: 0.76um 


(30p in.) gold over 1.27pm (50 yp in.) nick 


el 


Electrical and Mechanical Performance: ¢ Insulation Resistance: 20MQ minimum ¢ Withstanding Voltage: 1,200V RMS *¢ Current Rating: 48A for single-powered contact; derated to 30 for 12-powered contact * Contact 
Resistance: 0.5mQ maximum at rated power * Mating Force: 12 pounds typical for 11 power, 24 signal configuration 


Dimension - Inch (mm). Digi-Key Price Each FCI 
Fig. Configuration Termination A B c Part No. 1 25 100 Part No. 
Header — Vertical 
6P, 24S, 5P PCB 0.500 (12.70) 4.350 (110.49) 0.574 (14.58) 609-2083-ND 19.04 14.06 12.92 51860-001LF 
6P, 24S, 5P Pressfit 0.500 (12.70) 4.350 (110.49) 0.574 (14.58) 609-2084-ND 29.54 22.60 20.68 51860-002LF 
1 1P, 24S, 1P PCB 0.500 (12.70) 1.925 (48.90) 0.574 (14.58) 609-2086-ND 6.45 4.04 3.69 51952-001LF 
1P, 24S, 1P Pressfit 0.500 (12.70) 1.925 (48.90) 0.574 (14.58) 609-2087-ND 10.93 7.75 7.13 51952-002LF 
Header — Right Angle 
1P, 24S, 1P PCB 0.574 (14.58) 1.925 (48.90) 0.930 (23.62) 609-2077-ND 6.43 4.28 3.84 51415-001LF 
2 6p, 24S, 5P PCB 0.574 (14.58) 4.350 (110.49) 0.930 (23.62) 609-2079-ND 8.66 6.14 5.42 51624-XX001LF 
Receptacle — Vertical 
1P, 24S, 1P Pressfit 0.500 (12.70) 1.925 (48.90) 0.470 (11.94) 609-2081-ND 5.13 3.27 2.99 51666-001LF 
3 6P, 24S, 5P Pressfit 0.500 (12.70) 4.350 (110.49) 0.470 (11.94) 609-2082-ND 8.55 6.06 5.35 51667-XX001LF 
Receptacle — Right Angle 
1P, 24S, 1P PCB 0.470 (11.94) 1.925 (48.90) 0.820 (20.83) 609-2078-ND 5.71 3.64 3.33 51416-001LF 
4 6P, 24S, 5P PCB 0.470 (11.94) 4.350 (110.49) 0.820 (20.83) 609-2080-ND 11.28 8.00 7.36 51625-XX001LF 
6P, 24S, 5P Pressfit 0.470 (11.94) 4.350 (110.49) 0.865 (21.97) 609-2085-ND 18.21 13.45 12.36 51866-008LF 
En el Ss EA F a n d Pins per Row Dimensions (mm) _| Digi-Key Price Each Samtec 
= a mi G i and No. of Rows| A B C | Part No. il 10 | Part No. 
EE SEAM Series 30 x 10 43.92 | 13.23 | 6.55 | SAM8007-ND 25.38 20.69 | SEAF-30-06.5-S-10-2-A 
Specifications: * Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer »* Contact Material: Copper Alloy 40x8 56.62 | 10.69 | 5.05 | SAM8008-ND 25.60 20.87 | SEAF-40-05.0-S-08-2-A 
: 2.7A * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C « Plating: Au over 50u (1.27pm) 40x10 56.62 | 13.23 | 5.05 | SAM8009-ND 29.08 23.70 | SEAF-40-05.0-S-10-2-A 
Ni ¢ Contact Resistance: 5.5mQ * Working Voltage: 240 VAC » Mated Cycles: 100 40x8 56.62 | 10.69 | 6.55 | SAM8010-ND 27.28 22.24 | SEAF-40-06.5-S-08-2-A 
40x 10 56.62 | 13.23 | 6.55 | SAM8011-ND 30.23 25.27 | SEAF-40-06.5-S-10-2-A 
50x 8 69.32 | 10.69 | 5.05 | SAM8012-ND 29.08 23.70 | SEAF-50-05.0-S-08-2-A 
50 x 10 69.32 | 13.23 | 5.05 | SAM8013-ND 32.21 26.44 | SEAF-50-05.0-S-10-2-A 
50x8 69.32 | 10.69 | 6.55 | SAM8014-ND 30.23 25.27 | SEAF-50-06.5-S-08-2-A 
50 x 10 69.32 | 13.23 | 6.55 | SAM8015-ND 34.36 28.20 | SEAF-50-06.5-S-10-2-A 
Fig. 2— Header 
20x8 30.38 | 12.14 4.6 | SAM8016-ND 19.19 15.54 | SEAM-20-02.0-S-08-2-A 
20x 10 30.38 | 14.68 4.6 | SAM8017-ND 21.82 17.15 | SEAM-20-02.0-S-10-2-A 
20x8 30.38 | 12.14 6.1. | SAM8018-ND. 20.37 16.01 | SEAM-20-03.5-S-08-2-A 
20x 10 30.38 | 14.68 6.1. | SAM8019-ND. 22.04 17.97 | SEAM-20-03.5-S-10-2-A 
30x 8 43.08 | 12.14 4.6 | SAM8020-ND. 22.70 18.51 | SEAM-30-02.0-S-08-2-A 
30 x 10 43.08 | 14.68 4.6 | SAM8021-ND 25.78 21.02 | SEAM-30-02.0-S-10-2-A 
Pins per Row | Dimensions (mm) _| Digi-Key Price Each | Samtec 30x 8 43.08 | 12.14 | 6.1 | SAM8022-ND 24.08 19.63 | SEAM-30-03.5-S-08-2-A 
anelNonoi Rows |i A gal ERB MESS |[Bart.No i Loma |IRerENo: 30x10  |43.08 | 14.68 | 6.1 | SAMB023-ND 27.36 22.30 | SEAM-30-03.5-S-10-2-A 
Fig. 1 — Receptacle 40x8 55.78 | 12.14 | 4.6 | SAM8024-ND 27.74 22.61 | SEAM-40-02.0-S-08-2-A 
20x8 31.22 | 10.69 | 5.05 | SAM8000-ND 17.72 14.35 | SEAF-20-05.0-S-08-2-A 40x 10 55.78 | 14.68 4.6 | SAM8025-ND 30.73 25.69 | SEAM-40-02.0-S-10-2-A 
20x 10 31.22 | 13.23 | 5.05 | SAM8001-ND 20.14 16.31 | SEAF-20-05.0-S-10-2-A 40 x8 55.78 | 12.14 6.1 | SAM8026-ND 29.42 23.98 | SEAM-40-03.5-S-08-2-A 
20x8 31.22 | 10.69 | 6.55 | SAM8002-ND 18.88 15.29 | SEAF-20-06.5-S-08-2-A 40x10 55.78 | 14.68 6.1. | SAM8027-ND. 32.60 26.76 | SEAM-40-03.5-S-10-2-A 
20 x 10 31.22 | 13.23 | 6.55 | SAM8003-ND 21.46 16.87 | SEAF-20-06.5-S-10-2-A 50x 8 68.48 | 12.14 4.6 | SAM8028-ND 30.73 25.69 | SEAM-50-02.0-S-08-2-A 
30x8 43.92 | 10.69 | 5.05 | SAM8004-ND 21.99 17.28 | SEAF-30-05.0-S-08-2-A 50 x 10 68.48 | 14.68 4.6 | SAM8029-ND. 34.92 28.66 | SEAM-50-02.0-S-10-2-A 
30x 10 43.92 | 13.23 | 5.05 | SAM8005-ND 23.80 19.40 | SEAF-30-05.0-S-10-2-A 50x8 68.48 | 12.14 6.1 | SAM8030-ND 32.60 26.76 | SEAM-50-03.5-S-08-2-A 
30x8 43.92 | 10.69 | 6.55 | SAM8006-ND 22.32 18.20 | SEAF-30-06.5-S-08-2-A 50 x 10 68.48 | 14.68 6.1. | SAM8031-ND. 37.05 30.40 | SEAM-50-03.5-S-10-2-A 
. RoHS Pairs per Row | Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Samtec 
DPAF and DPAM Series [Sasis | and No. of Rows| A B | PartNo. 1 10 | Part No. 
Specifications: Fig. 1 — Receptacle 
* Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Contact Material: Copper Alloy * Current Rating 
(2x3): 2.94 @ 30°C Temperature Rise * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C « Plating: Au 8x3 21.62 ~ SAM8032-ND 11.27 8.58 | DPAF-08-03.0-H-3-2-A 
over 50 (1.27pm) Ni * Contact Resistance: 10.4mQ * Working Voltage: 300 VAC * Mated Cycles: 100 8x8 21.62 =a SAM8033-ND 17.42 14.20 | DPAF-08-03.0-H-8-2-A 
15x3 36.74 _— SAM8034-ND 16.59 12.82 |DPAF-15-03.0-H-3-2-A 
15x8 36.74 = SAM8035-ND 25.48 20.79 | DPAF-15-03.0-H-8-2-A 
23x3 54.02 = SAM8036-ND 21.12 17.22 | DPAF-23-03.0-H-3-2-A 
23x8 54.02 — SAM8037-ND 34.72 28.53 | DPAF-23-03.0-H-8-2-A 
Fig. 2 — Header 
8x3 21.62 6.66 SAM8039-ND 11.94 9.09 | DPAM-08-07.0-H-3-2-A 
8x8 21.62 6.66 SAM8040-ND 18.44 15.03 | DPAM-08-07.0-H-8-2-A 
15x3 36.74 6.66 SAM8043-ND 17.58 13.59 | DPAM-15-07.0-H-3-2-A 
15x8 36.74 6.66 SAM8044-ND 26.98 22.01 |DPAM-15-07.0-H-8-2-A 
23x3 54.02 6.66 SAM8047-ND 22.36 18.23 | DPAM-23-07.0-H-3-2-A 
23x8 54.02 6.66 SAM8048-ND 36.76 30.21 | DPAM-23-07.0-H-8-2-A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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1.5mm PICO SPOX™ 
Connectors 


7% : 
molex 


7 


Features: * 2-15 circuits * Standard with center 1000MQ min. Physical: * Operating Temperature: 
polarizing ramp * Lead in chamfer facilitates mating -25°C ~ 85°C » Housing: Glass filled 6/6 nylon, UL 
Electrical: » Voltage: 250V * Current: 2.0A *Con- 94V-0 » Headers: Color beige glass filled 4/6 nylon, 
tact Resistance: 40mQ maximum » Dielectric With- UL 94V-0 * Contact: Brass Alloy » Plating: Tin over 
standing Voltage: 500V « Insulation Resistance: 1.27m min. Nickel 
Cut Tape T&R Cut Tape T&R 
Cir- | Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Molex Cir- | Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Molex 
cuits} A B Part No. if 10 100 | PartNo. 1,000 Part No. cuits! A B Part No. 1) 10 100 | PartNo. 1,000 Part No. 
Fig. 1 — Header - Vertical 7 |11.80 9.00 | WM7651CT-ND 1.68 1.49 99 | WM7651TR-ND 692.00 | 87438-0743 
5 | 8.80 6.00} WM18584CT-ND 1.31 116 77 | WM18584TR-ND 537.00 | 87437-0543 8 | 13.30 10.50} WM7652CT-ND 1.80 1.60 1.07 | WM7652TR-ND 743.00 | 87438-0843 
6 110.30 7.50| WM2038CT-ND 1.43 1.26 84 | WM2038TR-ND 587.67 | 87437-0633 9 | 14.80 12.00} WM7653CT-ND 1.84 1.63 1.09 | WM7653TR-ND 759.00 | 87438-0943 
7 |11.80 9.00] wm2039CT-ND 1.56 1.38 g2 | WM2039TR-ND 641.73 | 87437-0733 10 | 16.30 13.50} WM7654CT-ND 2.00 1.77 1.18 | WM7654TR-ND 824.00 | 87438-1043 
8 |13.30 10.50] WM2040CT-ND 71 151 1.01 | WM2040TR-ND 704.71 | 87437-0833 11 | 17.80 15.00} WM7655CT-ND 2.16 1.91 1.27 | WM7655TR-ND 889.00 | 87438-1143 
9 | 14.80 12.00} WM2041CT-ND 1.83 1.62 1.08 | WM2041TR-ND 752.57 | 87437-0933 ” te Hees on a sos AH eae pee ives 
11 ]17.80 15.00) WM2043CT-ND 2.07 1.83 1.22 | WM2043TR-ND 850.89 | 87437-1133 i : i 2 ; : ‘ " 
12/1930 16501 WM2044CT-ND 219 1.94 129 87497-1238 14 | 22.30 19.50} WM7658CT-ND 2.63 2.33 1.55 | WM7658TR-ND 1083.00 | 87438-1443 
é , : . : 15 | 23.80 21.00] WM7659CT-ND 2.79 2.46 1.64 | WM7659TR-ND 1148.00 | 87438-1543 
13 | 20.80 18.00) WM2045CT-ND 2.33 2.06 1.38 | WM2045TR-ND 961.08 | 87437-1333 
14 |22.30 19.50] WM2046CT-ND 2.43 «2.45 1.43 | WM2046TR-ND 999.85 | 87437-1433 Cir UIERE ERE a) Digi-Key Price Each ele 
15 | 23.80 21.00) WM2047CT-ND 2.55 2.26 1.51 =— — | 87437-1533 cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. 
Fig. 1 — Header - Vertical — RoHS Compliant Fig. 3 — Housing 
2 | 4.30 1.50 | WM7662CT-ND 89 79 53 | WM7662TR-ND 365.00 | 87437-0243 2 4.10 1.50 WwM2086-ND 23 a 14) 87439-0200 
3 | 5.80 3.00| WM7663CT-ND 1.02 ot 61 | WM7623TR-ND 751.00 | 87437-0343 3 5.60 3.00 WwM2087-ND 26 24 16 | 87439-0300 
4|730 450| WM7es4cT-ND 1.17 1.03 ~——.69 | WM7664TR-NO 480.81 |87437-0443 : ee epee eA a a edb stot 
6 |10.30 7.50 | WM7665CT-ND 1.45 1.28 .86 | WM7665TR-ND 596.80 | 87437-0643 6 40.10 750 WM2090-ND 34 30 20 87439-0600 
7 111.80 9.00 | WM7666CT-ND 1.59 1.41 .94 | WM7666TR-ND 654.00 | 87437-0743 7 11.60 0.00 WM2091-ND 38 34 23 87439-0700 
8 | 13.30 10.50) WM7667CT-ND 1.74 1.54 1.03 | WM7667TR-ND 716.00 | 87437-0843 8 13.10 10.50 WM2092-ND 40 35 24 87439-0800 
9 | 14.80 12.00] WM7668CT-ND 1.86 1.64 1.10 | WM7668TR-ND 764.00 | 87437-0943 9 14.60 12.00 WM2093-ND AN 37 25 87439-0900 
10 |16.30 13.50} WM7669CT-ND 1.98 1.75 1.17 | WM7669TR-ND 816.00 | 87437-1043 10 16.10 13.50 WM2094-ND 2 37 25 87439-1000 
11 ]17.80 15.00) WM7670CT-ND 210 1.86 1.24 | WM7670TR-ND 864.00 /87437-1143 " 17.60___15.00 WM2095-ND 43 39 26 | 87439-1100 
12 }19.30 16.50] WM7671CT-ND 2.22 = 1.97 —*1.31 |_ WM7671TR-ND 916.00 |87437-1243 12 19.10 16.50 WM2096-ND 46 A 28) 87439-1200 
13 20.60 18.00 WM2097-ND AT 42 28 87439-1300 
13 | 20.80 18.00} WM7672CT-ND 2.34 2.07 1.38 | WM7672TR-ND 964.00 | 87437-1343 14 92-10 19.50 Wm2098-ND ‘48 43 29 87439-1400 
14 | 22.30 19.50} WM7673CT-ND 2.47 2.18 1.46 | WM7673TR-ND 1016.00 | 87437-1443 15 23.60 21.00 WM2099-ND 50 45 30 87439-1500 
15 | 23.80 21.00] WM7674CT-ND 2.59 2.29 1.53 | WM7674TR-ND 1067.00 | 87437-1543 
Fig. 2 — Header - Right Angle — RoHS Compliant Digi-Key Pricing Molex 
Description Part No. 100 Part No. 
2 | 4.30 1.50] WM7646CT-ND 86 = .76.~=—51. |: WM7646TR-ND 354.00 |87438-0243 | | Gimp Terminal 24-28 AWG WMi112-ND 50 aot 87401-0000 
3 | 5.80 3.00] WM7647CT-ND 1.08 96 64 | WM7647TR-ND 446.00 87438-0343 | Hand Grimp Tool Wmo968-ND 2465/1 63811-3600 
4 |7.30 4.50] WM7648CT-ND 1.21. 1.08 72 | WM7648TR-ND 500.00 87438-0443 Manual Wire Stripper WMg9969-ND 7930/1 63817-0000 
5 | 8.80 6.00 | WM7649CT-ND 1.24 1.10 73 | WM7649TR-ND 510.00 | 87438-0543 Blade Replacement Straight WM9970-ND 34.89/1 63817-0070 
6 |10.30 7.50 | WM7650CT-ND 1.42 1.26 .84 | WM/7650TR-ND 586.00 | 87438-0643 Blade Replacement V WM9971-ND 31.72/1 63817-0071 


2mm Sherlock™ 
Connectors 


Features: 

* Positive locking provides secure mating retention * Four-wall shroud 
with guide plate protects pins and facilitates mating * Compact low-profile 
design for space savings * Polarizing end walls prevent mismating 


Electrical: 

* Voltage: 125V ¢ Current: 2.0A * Contact Resistance: 20mQ maximum 
* Dielectric Withstanding Voltage: 500V_ * Insulation Resistance: 1000MQ 
minimum 

Physical: 

* Housing: Polyamide, UL 94V-0 »* Housing Contact: Brass » Plating: Tin 
* Operating Temperature: -40°C ~ 105°C « UL File No.: E29179 * CSA File 
No.: LR19980 


Cir- | Dimension (mm) Digi-Key Price Each Molex Cir- | Dimension (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits A Part No. 1 10 100 Part No. Fig. | cuits Part No. 1 10 100 Part No. 
Header - Vertical 9 20.30 WM18938-ND* 1.06 94 —.63_—_| 35363-0960 
“ 10 22.30 WM6046-ND 113 1.00 67 | 35363-1010 
2 ee WR Tee20-ND ae ee teen, eee oe 10 22.30 al cee Kase 116 1.02 .69 | 35363-1060 
3 9.70 WM 1822 1-NDe 460 41.28 | 35962-0350 2 1" 24.30 WM18940-ND* 1.23 109 .73 | 35363-1160 
4 10.30 WM18222-NDe 53 «AT 82 | 38962-0450 12 26.30 WM6048-ND 1.25 141 .74 | 35363-1210 
5 12.30 WM18923-ND* 65 58 = -.39 | 35362-0550 12 26.30 WM18941-ND* 1.29 1.14 76 _| 35363-1260 
6 14.30 WM18924-ND* 71 63 42 | 35362-0650 Crimp Housing 
7 16.30 WM18925-ND* 79 wal 47 | 35362-0750 2 7.20 WM5981-ND 20 18 12 | 35507-0200 
8 18.30 WM18926-ND* 93 82 55 | 35362-0850 3 9.20 WM5982-ND 23 21 14 | 35507-0300 
9 20.30 WM18927-ND* 1.00 89  .59 | 35362-0950 4 10.30 WM5983-ND 26 24 16 = | 35507-0400 
10 22.30 WM18928-ND* 110 98 65 | 35362-1050 : ase eens > es on Se eon 
a] 24.30 WM18929-ND* 116 1.02 69 | 35362-1150 a 7 46180 RUMScEETND ine ai Bil || -S6507-0700 
12 26.30 WM18930-ND* 1.22 1.08 —.72_‘|- 35362-1250 8 18.30 WM5987-ND 38 ‘34. ~~ 23~*| 35507-0800 
Header - Right Angle 9 20.30 WM5988-ND. 39 35 .24 | 35507-0900 
2 7.70 WM18931-ND* 49 ‘44 + .30._~-| 35363-0260 10 22.30 WM5989-ND A 37 -.25_—| 35507-1000 
3 9.70 WM18932-ND* 55 ‘49 .33._~| 35363-0360 AA 24,30 WM5990-ND 42 38 25 | 35507-1100 
7 in ORR 56 iy, ae |saeacaqaao 42 __ 26.30 WM5991-ND 45 40.27 | 35507-1200 
Crimp Terminal, 24-30 AWG 
2 5 12.30 WM18934-ND* 7 63 42 | 35363-0560 4 |Contact: Phosphor Bronze WM6050-ND = 27 ~—«.22—'| 50212-8100 
6 14.30 WM18935-ND* 76 68 45 | 35363-0660 Plating: Tin 
7 16.30 WM18936-ND* 87 77 52 | 35363-0760 — |Crimp Tool, 24-30 AWG WM9973-ND 214.65 = — | 63811-1200 
8 18.30 WM18937-ND .99 88  .59 | 35363-0860 = RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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alee 2mm Milli-Grid™ Connectors 
a 


HEADERS: Electrical: * Current: 2.0A * Dielectric Withstanding Voltage: 500V (Shrouded Vertical, SMT, and Right Angle: Black LCP, UL 94V-0, Side Entry and Side Entry SMT: Black nylon, UL 94V-0) * Contact: Phosphor Bronze « Plating: 15” 
1000V) * Insulation Resistance: 1000MQ minimum Physical: * Housing: 4/6 nylon, UL 94V-0 (Right Angle: Black glass- Select Gold » Temperature: -55°C ~ 105°C 

filled polyester, UL 94V-0) * Contact: Phosphor Bronze * Plating: 15” Select Gold * Temperature: -55°C ~ 105°C CRIMP TERMINAL: Electrical: © Voltage: 125V * Current: 26AWG: 1.54, 28AWG: 1.0A, and 30AWG: 0.5A « Contact 
RECEPTACLE: Electrical: + Voltage: 125V * Current: 1.0A »* Contact Resistance: 25m maximum (Side Entry, Side Resistance: 40mQ maximum Physical: * Contact: Phosphor Bronze » Plating: 15” Select Gold » Temperature: 
Entry SMT, and Top/Bottom Entry: 15m maximum) « Dielectric Withstanding Voltage: SOOVAC (Top/Bottom Entry: 1000V) -40°C ~ 105°C * Wire Range: 24-30AWG « Insulation Range: 1.40mm diameter maximum 

+ Insulation Resistance: 1000MQ minimum Physical: * Housing: Black glass-filled polyester, UL 94V-0 (Top/Bottom Entry: +CRIMP HOUSING: Physical: » Housing: Black glass-filled polyester, UL 94V-0 » Temperature: -55°C ~ 105°C 


Fig. 1 — Vertical Fig. 7 — Vertical, Dual Row Through-Hole 
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CKT.1 
2.07] Bogoopoosoooo 
CKT.2) © 2.0 
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Cir- | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Molex Cir- | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. 
Vertical Headers 24 | 24.00 22.00 | WM18622-ND 2.02 17.87 119.11 | 87760-2416 
4 3.90 2.00 WM18833-ND 67 5.95 39.64 | 87758-0416 26 26.00 24.00 | WM18623-ND 2.42 21.33 142.22 | 87760-2616 
6 5.90 4.00 WM18834-ND 91 7.99 53.27 | 87758-0616 28 28.00 26.00 WM18624-ND 2.60 22.97 153.14 | 87760-2816 
8 7.90 6.00 WM18835-ND 1.05 9.25 61.64 | 87758-0816 30 30.00 28.00 WM18625-ND 2.79 24.61 164.09 | 87760-3016 
10 9.90 8.00 | WM18836-ND 118 10.37. 69.13 _| 87758-1016 32 | 32.00 30.00 | WM18626-ND 289 25.52 170.17 | 87760-3216 
12 | 11.90 10.00 | WM18837-ND 1.41 12.48 —_ 83.23_ | 87758-1216 34 | 34.00 32.00 | WM18627-ND 296 2613 174.19 | 87760-3416 
14 13.90 12.00 | WM18838-ND 1.47 12.94 86.30 | 87758-1416 2 36 36.00 34.00 | WM18628-ND 3.03 26.74 = 178.26 | 87760-3616 
16 15.90 14.00 | WM18839-ND 1.57 13.87 92.48 | 87758-1616-C 38 38.00 36.00 | WM18629-ND 3.10 27.35 182.32 | 87760-3816 
18 | 17.90 16.00 | WM18840-ND 1.77 15.65 104.35 | 87758-1816 40 | 40.00 38.00 | WM18630-ND 3.17 27.95 186.35 | 87760-4016 
20 | 19.90 18.00 | WM18841-ND 210 1856 123.75 | 87758-2016 42 | 42.00 40.00 _| WM18631-ND 3.24 28.56 —_—-190.41_| 87760-4216 
22 | 21.90 20.00 | WM18842-ND 2.31 20.41 136.07 | 87758-2216 44 | 44.00 42.00 | WM18632-ND 3.31. 20.17 194.48 | 87760-4416 
24 | 23.90 22.00 | WM18843-ND 2.38 21.00 140.03 | 87758-2416 46 | 46.00 44.00 | WM18633-ND 3.37 29.78 + 198.50 | 87760-4616 
26 | 25.90 24.00 | WM18844-ND 2.73 24.05 160.31 | 87758-2616 48 | 48.00 46.00 | WM18634-ND 3.44 30.38 += 202.57 | 87760-4816 
1 28 | 27.90 26.00 | WM18845-ND 2.93 25.90 172.64 | 87758-2816 50 | 50.00 48.00 | WM18635-ND 3.10 27.35 182.32 | 87760-5016 
30 | 29.90 28.00 | WM18846-ND 299 26.42 176.13 | 87758-3016 Shrouded Vertical Headers 
32 | 31.90 30.00 | WM18847-ND 3.07 27.08 180.55 | 87758-3216 Z Bee 23.00 [RWIeSariND 1.07 iggot —--p25795 Ira78g120400 
34 | 33.90 32.00 | WM18848-ND 3.12 2754 183.62 | 87758-3416 6 865 400 | wmissse-ND 117 1033 +6887 | 87831-0620 
36 | 35.90 34.00 | WM18849-ND 3.30 29.13 194.22 | 87758-3616 8 10.65 600 | wmi8ss9-ND 101 894 59.57 | 87831-0820 
38 | 37.90 36.00 | WM18850-ND 3.49 30.78 205.20 | 87758-3816 10 | 1265 8.00 | WM18560-ND 125 1100 7332 | 87831-1020 
40 | 39.90 38.00 | WM18851-ND 3.67 32.36 215.76 | 87758-4016 : : } : , 
12 | 14.65 10.00 | WM18561-ND 1.49 13.19 _87.91 | 87831-1220 
42 | 41.90 40.00 | WM18852-ND 3.86 34.02 226.79 | 87758-4216 
14 | 1665 12.00 | WM17469-ND 1.75. 15.43 102.89 | 87831-1420 
44 | 43.90 42.00 | WM18853-ND 4.03 35.60 237.35 | 87758-4416 16 | 1865 1400 | wmtese2-ND 188 1659 11059 | 87831-1620 
46 | 45.90 44.00 | WM18854-ND 4.22 37.26 248.37 | 87758-4616 ; : ' : , 
3 18 | 20.65 16.00 | WM18563-ND 262 23.09 153.95 | 87831-1820 
48 | 47.90 46.00 | WM18855-ND 4.40 38.84 258.93 | 87758-4816 
so. | 49.90 48.00 RORITEEeenNc ad -a6a5 — oio4a" | erase cole 20 | 22.65 18.00 | WM18564-ND 2.49 22.00 146.67 | 87831-2020 
: : z : : : 22 | 24.65 20.00 _| WM18586-ND 275 24.25 161.65 | 87831-2220 
Right Angle Headers 24 | 2665 22.00 | WM17470-ND 3.00 26.44 176.24 | 87831-2420 
4 4.00 2.00 | WM18612-ND 70 6.21 41.40 | 87760-0416 30 | 32.65 28.00 | WM18565-ND 3.74 33.00 219.99 | 87831-3020 
6 6.00 4.00 | WM18613-ND 69 6.08 40.53 | 87760-0616 40 | 42.65 38.00 | WM18566-ND 4.99 44.06 293.73 | 87831-4020 
8 8.00 6.00 | WM18614-ND 96 8.46 56.38 | 87760-0816 44 | 46.65 42.00 | WM18567-ND 5.49 48.43 322.88 | 87831-4420 
10 | 10.00 8.00 | WM18615-ND 1.35 11.89 79.27 | 87760-1016 50 | 52.65 48.00 | WM18568-ND 6.23 55.00 366.66 | 87831-5020 
2 | w2_| temo seo | miiena __ia_tgae_abs_|srenat Sirouded Right Angle Wenders 
16 | 16.00 14.00 | WM18618-ND 1.62 14.27 95.13 | 87760-1616 4 | 665 2.00: |RMMiToeSe te) 122 10.76 71.78 | 87839-0420 
18 | 18.00 16.00 | WM18619-ND 182 16.05 107.00 | 87760-1816 a ||) 8 8.65 4.00 eo ats Abe 7628 oleae eee 
20 | 20.00 18.00 | WM18620-ND 2.02 17.84 118.91 | 87760-2016 8 | 10.65 6.00: RMIbeeg Ne USES = UNGS) = A201 |B 8880820 
22 | 22.00 20.00 | WM18621-ND 2.05 18.05 120.31 | 87760-2216 t=Leaded *CT=CutTape +TR = Tape and Reel (Continued) 
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2mm Milli-Grid" Connectors (cont. 


Cir- | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Molex Cir- | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | cuits Part No. il 10 100 Part No. Fig. | cuits Part No. 1 10 100 Part No. 
Shrouded Right Angle Headers 46 | 46.20 44.00 | WM19055-ND 7.03 62.05 413.65 | 87264-4652 
io. | 12.65 8.00 | WM18861-ND 138 12.22 81.44 | 87833-1020 g | 48 | 48.20 46.00 | WM18156-NDt 6.86 60.53 403.52 | 87264-4850 
42 | 1465 10.00 | WM18862-ND 166 1464 97.63 | 87833-1220 48 | 48.20 46.00 | WM19056-ND 7.27 64.11 427.43 | 87264-4852 
14 | 16.65 12.00 | WM18863-ND 1.94 17.14 114.27 | 87833-1420 50 | 50.20 48.00 | WM19057-ND 749 66.12 440.78 | 87264-5052 
16 | 1865 14.00 | WM18864-ND 2.22 19.57 130.45 | 87833-1620 Receptacle — Side Entry SMT 
18 20.65 16.00 WM18865-ND 2.49 22.00 146.67 | 87833-1820 10 10.20 8.00 WM19058-ND 4.06 35.85 239.03 | 87368-1024 
4 | 20 | 22.65 18.00 | WM18866-ND 277 24.43 162.85 | 87833-2020 12 | 12.20 10.00 | WM19059-ND 488 43.03 286.84 | 87368-1224 
22 | 24.65 20.00 | WM18867-ND 3.05 26.92 179.49 | 87833-2220 14 | 14.20 12.00 | WM18182-NDt 4.84 42.72 284.80 | 87368-1420 
24 | 26.65 22.00 | WM18868-ND 3.33 29.35 195.68 | 87833-2420 14 | 14.20 12.00 | WM19060-ND 5.14 45.34 302.24 | 87368-1424 
30 | 32.65 28.00 | WM18869-ND 4.15 36.64 244.30 | 87833-3020 16 | 16.20 14.00 | WM19061-ND 5.37 47.40 316.02 | 87368-1624 
40 | 42.65 38.00 | WM18870-ND 5.54 48.92 326.13 | 87833-4020 18 | 1820 16.00 | WM18184-NDT 5.36 47.25 315.01 | 87368-1820 
44 46.65 42.00 | WM18871-ND 6.09 53.78 358.53 | 87833-4420 18 18.20 16.00 | WM19062-ND 5.68 50.13 334.22 | 87368-1824 
50 52.65 48.00 | WM18872-ND 6.93 61.14 407.57 | 87833-5020 20 20.20 18.00 | WM19063-ND 5.82 51.35 342.35 | 87368-2024 
22 | 22.20 20.00 | WM18186-ND: 5.57 49.15 327.67 | 87368-2220 
Shrouded Sir Headers a2 | 2920 2000 | WAMIGOGLND | 591 52.14 347.61 | 87368-2224 
4 6.65 2.00 | WM18636-ND 1.43 12.64 ~—-84.27 | 87832-0420 
24 | 24.20 22.00 | WM18187-NDt 6.08 53.68 357.88 | 87368-2420 
6 8.65 4.00 | WM18637-ND 1.79 15.80 105.33 | 87832-0620 
7 joes 6.00 |mWisecetnD og: 4796: “44e0s- | a7saa°0Ro6 24 | 24.20 22.00 | WM19065-ND 6.45 56.88 379.20 | 87368-2424 
10 | 1265 8.00 | WM18639-ND 2.00 17.62 117.48 | 87832-1020 26 | 26.20 28.00 Ree eet Geek Seeder Ste etl ceece cone 
26 | 26.20 24.00 | WM19066-ND 6.75 59.56 397.04 | 87368-2624 
12 | 14.65 10.00 | WM18640-ND 2.23 19.69 131.26 | 87832-1220 
28 | 28.20 26.00 | WM18189-NDt 6.49 57.30 382.00 | 87368-2820 
14 | 1665 12.00 | WM18641-ND 241 21.27 141.79 | 87832-1420 2a | 2a20 26.00 MNIITSGa TTD 6896077 40513 | 87308-2804 
16 | 1865 14.00 | WM18642-ND 264 23.34 155.57 | 87832-1620 9 30 | 3020 28.00 [RiMoosanins 7s, ies ad: .-apsiaa: || a7aee-a00d 
5 18 | 20.65 16.00 | WM18643-ND 3.13 27.65 184.34 | 87832-1820 32 | 3220 3000 | WM19069-ND 758 6685 44566 | 87268-3204 
20 | 22.65 18.00 | WM18644-ND 3.03 26.74 178.26 | 87832-2020 34 | 3420 32.00 | WMiei92-NDt 779 68:77 458.45 | 87268-3420 
= = = OAM aeNG = ee oe ae 34 | 34.20 32.00 | WM19070-ND 8.26 72.92 486.15 | 87368-3424 
go | 92.65 2.00 | wMie647-ND 4.44 39.20 261.93 | 87802-2020 36 | 3620 3400 | WMiG07ND| «8s 70.00.s2es | 87368-3624 
40 | 42.65 38.00 | WM18648-ND 5.54 48.92 326.13 | 87832-4020 38 | 3820 3600 | WM19072-ND 964 8508 567.17 | 87368-3824 
44 | 46.65 42.00 | WM18649-ND 6.09 53.78 358.53 | 87832-4420 4o | 40.20 38.00 | WM18195-NDt 909 8023 53485 | 87368-4020 
50 | 52.65 48.00 | WM18650-ND 6.93 61.14 407.57 | 87832-5020 40 | 4020 38.00 | WM19073-ND 964 8508 567.17 | 87368-4024 
Vertical SMT Headers 42 | 42.20 40.00 | WM18196-NDt 9.74 85.97 573.12 | 87368-4220 
4 3.90 2.00 | WM18712-ND .96 8.51 56.71 | 87759-0414 42 | 42.20 40.00 | WM19074-ND 10.33 91.15 607.70 | 87368-4224 
6 5.90 4.00 | WM18713-ND 1.39 12.27 81.83 | 87759-0614 44 | 44.20 42.00 | WM19075-ND 11.02 97.23 648.23 | 87368-4424 
8 7.90 6.00 | WM18651-ND 2.32 20.50 136.64 | 87759-0850 46 | 46.20 44.00 | WM18198-NDt 11.65 102.79 685.29 | 87368-4620 
10 9.90 8.00 | WM18652-ND 1.77 15.62 104.16 | 87759-1050 46 | 46.20 44.00 | WM19076-ND 12.36 109.02 726.81 | 87368-4624 
12 | 11.90 10.00 | WM18653-ND 2.07 18.23 121.55 | 87759-1250 48 | 4820 46.00 | WM18199-NDt 12.15 107.25 715.00 | 87368-4820 
14 | 13.90 12.00 | WM18654-ND 2.22 19.57 130.45 | 87759-1450 48 | 48.20 46.00 | WM19077-ND 12.89 113.76 758.40 | 87368-4824 
16 | 15.90 14.00 | WM18655-ND 242 21.39 142.61 | 87759-1650 50 | 50.20 48.00 | WM19078-ND 13.43 118.50 790.02 | 87368-5024 
18 | 17.90 16.00 | WM18656-ND 260 22.97 153.14 | 87759-1850 Receptacle — Top/Bottom Entry SMT (VLPR2) 
20 | 19.90 18.00 | WM18657-ND 2.75 24.31 162.04 | 87759-2050 ri 7.00 2.00 | WMi8688-ND 120 1057 7049 | 87340-0404 
22 | 21.90 20.00 | WM18658-ND 3.03 26.74 178.26 | 87759-2250 6 6.00 4.00 | WM1g689-ND 170 1800 9997 | 87340-0624 
24 23.90 22.00 WM18659-ND 3.15 27.78 185.22 | 87759-2450 8 8.00 6.00 | WM18690-ND 2.36 20.81 138.72 | 87340-0824 
g | 26 | 25.90 24.00 | wMi8660-ND 3.58 31.60 210.66 | 87759-2650 10 | 10.00 8.00 | WM18691-ND 262 23.09 153.95 | 87340-1024 
28 | 27.90 26.00 | WM18661-NDt 3.86 34.03 226.88 | 87759-2850 jo | 12 | 12.00 10.00 | WM18692-ND 3.13 27.65 184.34 | 87340-1224 
30 | 29.90 28.00 | WM18662-ND 3.93 34.64 230.94 | 87759-3050 14.1 14.00. 12.00 | WM18693-ND 425. 3750 249.98 | 87340-1424 
32 | 31.90 30.00 | WM18663-ND 419 36.95 246.31 | 87759-3250 16 | 1600 14.00 | WMig694-ND 475 4193 279.56 | 87340-1604 
34 | 33.90 32.00 | WM18664-ND 445 39.26 261.72 | 87759-3450 18 | 18.00 16.00 | WM18695-ND 5.17 45.58 303.87 | 87340-1824 
36 | 35.90 34.00 | WM18665-ND 471 41.57 277.12 | 87759-3650 20 | 20.00 18.00 | WM18696-ND 5.51 48.62 324.11 | 87340-2024 
38 | 37.90 36.00 | WM18666-ND 496 43.76 291.71 | 87759-3850 Board-to-Board Receptacle 
40 | 39.90 38.00 | WM18667-ND 10.72 94.56 630.38 | 87759-4050 Vertical, Dual Row Top/Bottom Entry SMT 
42 | 41.90 40.00 | WM18668-ND 5.21 45.94 306.27 | 87759-4250 ri 449 200 RWNSeoznID 199" "47202" A1a4en|| raiooN Oot 
44 | 43.90 42.00 | WM18669-ND 5.45 48.13 320.86 | 87759-4450 6 619 4.00 | WM18698-ND 219 1932 12883 | 79109-1002 
46 | 45.90 44.00 | WM18670-ND 4.45 39.26 261.72 | 87759-4650 8 8.19 6.00 | WMi8699-ND 245 2163 14423 | 79109-1003 
48 | 47.90 46.00 | WM18671-ND 4.71 41.57 277.12 | 87759-4850 10 | 1019 8.00 | WM18700-ND 272 2400 160.03 | 79109-1004 
50 | 49.90 48.00 | WM18672-ND 6.20 54.69 364.61 | 87759-5050 42 | 1219 10.00 | WM18701-ND 299 2637 17582 | 79109-1005 
Board-to-Board Receptacle 14. | 1419 12.00 | WM18702-ND 3.18 28.07 187.16 | 79109-1006 
Vertical, Dual Row Through-Hole 16 | 1619 14.00 | WM18703-ND 3.46 30.51 + 203.38 | 79109-1007 
4 4.19 2.00 | WM18673-ND 1.75. 15.43 102.89 | 79107-7001 11 | 18 | 18.19 16.00 | WM18704-ND 3.73 32.88 219.17 | 79109-1008 
6 6.19 4.00 | WM18674-ND 4.99 17.56 117.10 | 79107-7002 20 | 20.19 18.00 | WM18705-ND 3.90 34.46 229.70 | 79109-1009 
8 8.19 6.00 WM18675-ND 2.23 19.69 131.26 | 79107-7003 22 22.19 20.00 WM18706-ND 4.08 36.03 240.23 | 79109-1010 
10 | 10.19 8.00 | WM18676-ND 2.47 21.81 145.43 | 79107-7004 24 | 24.19 22.00 | WM18707-ND 446 39.32 262.14 | 79109-1011 
12 | 1219 10.00 | WM18677-ND 271 23.95 159.64 | 79107-7005 30 | 30.19 28.00 | WM18708-ND 5.57 49.16 327.75 | 79109-1014 
14 14.19 12.00 | WM18678-ND 2.89 25.52 170.17 | 79107-7006 40 40.19 38.00 | WM18709-ND 7.43 65.57 437.15 | 79109-1019 
16 | 1619 14.00 | WM18679-ND 3.15 27.77 185.15 | 79107-7007 44 | 44.19 42.00 | WM18710-ND 8.18 = 72.13 480.89 | 79109-1021 
7 18 | 1819 16.00 | WM18680-ND 3.39 29.90 199.32 | 79107-7008 50 | 50.19 48.00_| WM18711-ND 9.28 81.92 546.11 | 79109-1024 
20 | 20.19 18.00 | WM18681-ND 3.55 31.36 209.07 | 79107-7009 Crimp Housing — Standard 
22 22.19 20.00 WM18682-ND 3.71 32.75 218.36 | 79107-7010 4 4.20 2.00 WM18030-ND 29 2.52 16.77 | 51110-0450 
24 | 24.19 22.00 | WM18683-ND 4.05 35.73 238.22 | 79107-7011 6 6.20 4.00 | WM18031-ND Al 3.61 24.05 | 51110-0650 
30 | 30.19 28.00 | WM18684-ND 5.06 44.67 297.79 | 79107-7014 8 8.20 6.00 | WM18032-ND 45 3.95 26.30 | 51110-0850 
40 | 40.19 38.00 | WM18685-ND 6.76 59.61 397.43 | 79107-7019 10 | 10.20 8.00 | WM18033-ND 48 4.22 28.12 | 51110-1050 
44 | 44.19 42.00 | WM18686-ND 743 65.57 487.15 | 79107-7021 12 | 12.20 10.00 | WM18034-ND 50 4.42 29.47 | 51110-1250 
50 50.19 48.00 WM18687-ND 8.44 74.50 496.68 | 79107-7024 14 14.20 12.00 WM18035-ND 59 5.17 34.45 | 51110-1450 
Receptacle — Side Entry t2 | 16 | 1620 14.00 | WM18036-ND 69 6.12 40.82 | 51110-1650 
18 | 18.20 16.00 | WM18037-ND 76 6.67 44.46 | 51110-1850 
10 | 1020 800 | watata7ND dar 21183 i451 | 87260-1050 20 | 20.20 18.00 | wwi1e035-ND Be 7.42 49.44 | 51110-2050 
10 | 10.20 8.00 | WM19037-ND 2.62 23.16 154.37 | 87264-1052 22 | 22.20 20.00 | RWMILSOSSSNEY 98 BAG 54.42 | 51110-2250 
12 | 12.20 10.00 | WM19038-ND 286 25.22 168.12 | 87264-1252 24 |) 24.20 22.00 | WM18040-ND 1.01 8.91 59.41 | 51110-2450 
14 | 14.20 12.00 | WM18139-ND 299 26.38 175.88 | 87264-1450 26 | 26.20 24.00 | WM18041-ND 1.09 9.59 63.96 | 51110-2650 
14 | 1420 12.00 | WM19039-ND 3.09 27.23 181.51 | 87264-1452 Ee ean Tee eee cones |l(Eriiearee 
16 | 16.20 14.00 | WM19040-ND 3.32 29.29 195.29 | 87264-1652 : beds z 2 aie : : 
18 18.20 16.00 | WM18141-ND 3.35 29.53 196.84 | 87264-1850 Crimp Housing with Polarization Keys 
18 | 18.20 16.00 | WM19041-ND 3.55 31.30 208.64 | 87264-1852 4 4.20 2.00 | WM18576-ND 30 268 17.84 | 51110-0460 
20 | 20.20 18.00 | WM19042-ND 3.78 33.36 222.42 | 87264-2052 6 6.20 4.00 | WM18577-ND 43 3.83 25.51 | 51110-0660 
22 | 22.20 20.00 | WM18143-ND 3.78 33.37 222.47 | 87264-2250 8 8.20 6.00 | WM18044-ND 45 3.95 26.30 | 51110-0851 
22 | 22.20 20.00 | WM19043-ND 4.01 35.87 235.78 | 87264-2252 10 | 10.20 8.00 | WM18045-ND 48 4.22 28.12 | 51110-1051 
24 | 24.20 22.00 | WM18144-ND: 4.00 35.33 235.56 | 87264-2450 12 | 1220 10.00 | WM18046-ND 50 4.42 29.47 | 51110-1251 
24 | 24.20 22.00 | WM19044-ND 4.24 37.43 249.56 | 87264-2452 14 | 14.20 12.00 | WM18047-ND 59 5.17 34.45 | 51110-1451 
8 26 26.20 24.00 | WM19045-ND 4.73 41.75 278.32 | 87264-2652 12 16 16.20 14.00 | WM18048-ND 69 6.12 40.82 | 51110-1651 
28 | 28.20 26.00 | WM18146-ND 4.68 41.30 275.31 | 87264-2850 18 | 18.20 16.00 | WM18049-ND 76 6.67 44.46 | 51110-1851 
28 | 28.20 26.00 | WM19046-ND 4.96 43.76 291.71 | 87264-2852 20 | 20.20 18.00 | WM18050-ND 84 7.42 49.44 | 51110-2051 
30 | 30.20 28.00 | WM19047-ND 5.19 45.82 305.46 | 87264-3052 22 | 22.20 20.00 | WM18051- ND 93 8.16 54.42 | 51110-2251 
32 32.20 30.00 | WM19048-ND 5.42 47.83 318.85 | 87264-3252 24 24.20 22.00 | WM18052-ND 1.01 8.91 59.41 | 51110-2451 
34 34.20 32.00 | WM18149-ND 5.34 47.10 314.00 | 87264-3450 5S pa3e re rae eae i 3 ina ar 2 : teoeet 
34 | 34.20 32.00 | WM19049-ND 5.65 49.89 332.63 | 87264-3452 I: : A . : : ‘ 
36 | 36-20 34.00 | WM19050-ND 5.88 51.90 345.99 | 87264-3652 30_| 80.20 26.00 [RWMIS@5:Ne) A 26N SN 08 = 09:98 | SB UACSO8T 
38 | 38.20 36.00 | WM18151-ND 5.77 50.95 339.68 | 87264-3850 Crimp Terminal COSI) = 1.39 11.11 | 50394-8100 
38 | 38.20 36.00 | WM19051-ND 6.12 53.96 359.77 | 87264-3852 13 (24-30 AWG) WM1128CT-ND = — 9.24 | 50394-8051 
40 | 40.20 38.00 | WM19052-ND 6.34 55.97 __ 373.12 | 87264-4052 : : AA NE 460.00/10,000 50394-8051 
42 | 42.20 40.00 | WM18153-ND 6.20 54.74 364.96 | 87264-4250 Housing Extraction WMg9934-ND 382.66 = — | 11-03-0045 
42 42.20 40.00 | WM19053-ND 6.57 57.98 386.51 | 87264-4252 _ Hand Tool for 2mm WM18057-ND 228.96 = — | 11-01-0204 
44 | 44.20 42.00 | WM19054-ND 6.80 60.04 400.26 | 87264-4452 Crimp Contacts 
46 | 46.20 44.00 | WM18155-ND: 6.69 58.99 393.29 | 87264-4650 t=Leaded *CT=CutTape {TR = Tape and Reel 
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iholex 2.50mm and 3.96mm SPOX™ Connectors 


FEATURES: « Sizes 2 ~ 15 circuits * Very low profile * Molded-in pull tabs ° Friction lock ELECTRICAL: « Voltage: 250V » Current: 3A maximum ¢ Contact Resistance: 20mQ maximum « Dielectric Withstanding 
Voltage: 1000VAC/1 minute * Insulation Resistance: 1000MOQ minimum SPECIFICATIONS: « Housing: 6/6 nylon, UL 94V-0 * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C ¢ UL File No.: E29179 * CAS File No.: LR19980 


Fig. 4 NEW! 


Fig.6 NEW! Fig.7 NEW! 


Cir- Dimension (mm) Digi-Key Pricing Molex Cir- Dimension (mm) Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. 
SPOX Receptacle Housing 2.50mm NEW! Mini SPOX Vertical Headers 2.50mm Tin NEW! 
2 5.80 2.50 | WM18873-ND 31 2.72 18.16 | 50-37-5023 2 = 2.50 | WM18785-ND 83 7.35 49.01 | 22-04-1021 
3 8.30 5.00 | WM18874-ND 39 3.40 22.66 | 50-37-5033 3 = 5.00 | WM18786-ND 1.00 8.81 58.76 | 22-04-1031 
4 10.80 7.50 WM17405-ND. 46 4.08 27.21 | 50-37-5043 4 = 7.50 WM18787-ND 1.18 10.45 69.68 | 22-04-1041 
5 13.30 10.00 | WM18875-ND 54 4.76 31.76 | 50-37-5053 5 = 10.00 | WM18788-ND 1.36 11.97 79.82 | 22-04-1051 
6 15.80 12.50 _| WM18876-ND 62 5.44 36.27 | 50-37-5063 6 = 12.50_|_ WM18789-ND 1.54 13.61 90.74 | 22-04-1061 
7 18.30. 15.00 | WM18877-ND 69 6.12 40.82 | 50-37-5073 7 _ 15.00 | WM18790-ND 1.58 13.92 92.79 | 22-04-1071 
1 8 20.80 17.50 | WM18878-ND 77 6.80 45.37 | 50-37-5083 5 8 = 17.50 NMS Z2ENG As NENG “ANP 7) 22-04-1081 
9 | 23.30 20.00 | WM18879-ND 85 7.48 49.88) 50-37-5093 7 = 20.00 eee aNy eld TBGGr, “dee Oe |: 2e/08-1004 
10 | 2580 22.50 | WM1880-ND 93 816 54.42) 50-37-5103 10 = 22.50 eo ND pee: 1863 190:88' | ee-04-1108 
11 | 2830 25.00 | WM18881-ND 1.00 8.85 58.97 | 50-37-5113 M a 25.00 [RWMIS734:NO BN eRe) NEMS 2204 
12 | 30.80 27.50 | WM18882-ND 1.08 952 63.48 | 50-37-5123 bs _ pe Ae lncees a ne bal ce se 
13 | 33.30 30.00 | WM18883-ND 1.16 10.20 68.03 | 50-37-5133 iA — 32.50 [ettitercen a8 B7EG” . daa. |d0.08 1044 
14 | 35.80 32.50 | WM18884-ND 1.19 10.54 70.28 | 50-37-5143 is _ 35.00 [RUNtercetin aoe BA OS: - 1ep'ae: | oacodeide 
15 | 38.30 36.00 | WM18885-ND 1.23 10.89 72.58 | 50-37-5153 
NEW! Mini SPOX Vertical Headers 2.50mm Right Angle Tin NEW! 
SPOX Vertical Fully Shrouded 2.50mm 
2 2.50 4.50 | WM18799-ND 1.38 12.15 81.02 | 22-05-1022 
2 7.40 2.50 | WM18886-ND 67 5.89 39.29 | 22-03-5025 3 5.00 7.00 | WM18800-ND 1.58 13.98 93.18 | 22-05-1032 
3 9.90 5.00 | WM18887-ND 81 7A7 47.81 | 22-03-5035 4 7.50 9.50 | WM18801-ND 1.84 16.22 108.16 | 22-05-1042 
4 12.40 7.50 | WM18888-ND 96 8.45 56.32 | 22-03-5045 5 10.00 12.00 | WM18802-ND 2.00 17.62 117.48 | 22-05-1052 
5 14.90 10.00 | WM18889-ND 1.09 9.60 64.03 | 22-03-5055 6 12.50 14.50 | WM18803-ND 2.25 19.81 132.08 | 22-05-1062 
6 17.40 12.50 WM18890-ND 1.23 10.82 72.12 | 22-03-5065 7 15.00 17.00 WM18804-ND 2.45 21.63 144.23 | 22-05-1072 
7 19.90 15.00 | WM18891-ND 1.36 12.03 80.21 | 22-03-5075 5 8 17.50 19.50 | WM18805-ND 2.69 23.76 158.40 | 22-05-1082 
a 8 22.40 17.50 | WM18892-ND 1.51 13.31 88.72 | 22-03-5085 9 20.00 22.00 | WM18806-ND 2.91 25.65 170.98 | 22-05-1092 
9 24.90 20.00 | WM18893-ND 1.65 14.59 97.24 | 22-03-5095 10 | 22.50 24.50 | WM18807-ND 3.05 26.92 179.49 | 22-05-1102 
10 | 27.40 22.50 | WM18894-ND 1.80 15.86 105.75 | 22-03-5105 4 25.00 _27.00_|_WM18808-ND 3.36 29.65 197.69 | 22-05-1112 
ch 29.90 25.00 | WM18895-ND 1.94 17.08 113.85 | 22-03-5115 12 | 27.50 29.50 | WM18809-ND 3.54 31.24 208.26 | 22-05-1122 
12 32.40 27.50 | WM18896-ND 2.07 18.29 121.94] 22-03-5125 13 30.00 32.00 | WM18810-ND 3.70 32.63 217.55 | 22-05-1132 
13 34.90 30.00 | WM18897-ND 2.20 19.45 129.64 | 22-03-5135 14 32.50 34.50 | WM18811-ND 4.07 35.91 239.42 | 22-05-1142 
14 | 37.40 32.50 | WM18898-ND 235 2072 198.15 | 22-03-5145 15__| 35.00 37.00_|_WM18812-ND 4.26 37.56 250.37 | 22-05-1152 
15 39.90 35.00 | WM18899-ND 2.50 22.06 147.06 | 22-03-5155 NEW! SPOX Receptacle Housing 3.96mm_ NEW! 
SPOX Right Angle Fully Shrouded 2.50mm 2 9.06 3.96 | WM18813-ND 67 5.89 39.29 | 09-50-1021 
3 540 250 WUniteoponn 6 667 46-75: | 33:08 7008 3 13.02 7.92 | WM18814-ND a7 6.81 45.37 | 09-50-1031 
| 200 san | wuneonno so 700 saar| aaosrowe ||, | ¢ | Seo Nuss | ners a9 74 sean onsoson 
4 bee ie hy oe ; ae ae sate ae 6_| 2490 19.80 | waigs17-ND 116 10.21 68.05 | 09-50-1061 
: : : : 2 7 28.86 23.76 | WM18818-ND 1.30 11.43 76.18 | 09-50-1071 
6 17.40 12.50 | WM18904-ND 1.32 11.61 77.38 | 22-05-7065 7 32.52 2770 |Meat iis 136 aa gn. | OO EOAOBA 
7 19.90 15.00 | WM18905-ND 1.46 12.88 85.90 | 22-05-7075 RR EPOX Hesderes SAaGx MEG 
; 8 22.40 17.50 | WM18906-ND 1.60 14.10 93.99 | 22-05-7085 
9 24.90 20.00 | WM18907-ND 1.73 15.25 101.69 | 22-05-7095 2 3.96 7.16 | WM18823-ND 62 5.47 36.46 | 09-65-2028 
10 27.40 22.50 | WM18908-ND 1.87 16.47 109.78 | 22-05-7105 3 7.92 11.12) WM18824-ND 80 7.05 46.99 | 09-65-2038 
11 | 29.90 25.00 | wM18g909-ND 2.01 17.74 118.30 | 22-05-7115 is 11.68 15.08 NM s6 22ND) 1.07 9.48 63.21 | 09-65-2048 
12 | 3240 27.50 | WM18910-ND 244 18.90 126.00 | 22-05-7125 8) 5 | 15.84 19.04 See Ne TOR" TBS 1 76.20.) (02-652058: 
13 | 34.90 30.00 | WM18911-ND 2.28 20.11 134.09 | 22-05-7135 8 19.80 __ 23.00 AMINES 27a NB) ab Bias 28/60. |}, 02:65;2068 
14 | 37.40 32.50 | WM18912-ND 2.42 21.33 142.22) 22-05-7145 7 | 23.76 26.96 Seco Hee ede 10978) Oo es-20/8 
15 39.90 35.00 | WM18913-ND 2.55 22.49 149.92 | 22-05-7155 id Ente 50.92 JEMIMI se ean call P6GH _ 125,67. | :08°85:2088: 
NEW! Mini SPOX Receptacle Housing 2.50mm NEW! Digi-Key Pricing Molex 
2 6.00 2.50 | WM18769-ND 30 2.61 17.42 | 22-01-1024 Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
3 8.50 5.00 | WM18770-ND 36 3.16 21.06 | 22-01-1034 Tools and Terminals for SPOX 2.50mm 
4 11.00 7.50 | WM18771-ND 42 3.70 24.70 | 22-01-1044 Crimp Terminal 22-28 AWG WM17406-ND = 2.51 20.09 | 08-70-1040 
s | 19m som | wutermnn a7 419 arse azorsose | | Simp Temmaze zeae WM ReeeeT Apt suns ee 
6 | 16.00 12.50 [RANITeyAsaNEy 52 4.62 _(90.78'| 22-01-1064 Crimp Hand Tool, 22-28 AWG _|WM9980-ND 336.70 - — | 11-01-0194 
7 18.50 15.00 | WM18774-ND 58 5.10 34.03 | 22-01-1074 NEW! Tools and Terminals for SPOX 3.96mm NEW! 
4 8 21.00 = 17.50 | WM18775-ND 63 5.59 37.28 | 22-01-1084 Crimp Hand Tool, 18-24 AWG | WM18822-ND 228.96 = — J] 11-01-0193 
9 23.50 20.00 | WM18776-ND 70 6.14 40.92 | 22-01-1094 Female Terminal, 18-24 AWG —_ | WM18820CT-NDt = — 7.80 | 08-70-1031 
40 | 26.00 2250 | wmte777-ND 74 6.56 43.74 | 22-01-1104 Female Terminal, 18-24 AWG | WM18820TR-ND¢ 210.00/5000 08-70-1031 
rt | aso 200 | wntermend et 711__araa| anorciia_| | Female Teminal 24 ANG | amBsz0.9 = 38 Be |e 
12 | 31.00 27.50 | WM18779-ND 85 7.54 50.24 | 22-01-1124 NEW! Tools and Terminals for Mini SPOX NEW! 
13 | 93.50 20.00 Ne BY doe 788.07) | peels Crimp Hand Tool, 22-28 AWG | WM18830-ND 243.27 = — | 63811-5200 
14 36.00 32.50 | WM18781-ND 97 8.57 57.14 | 22-01-1144 Female Terminal, 22-28 AWG __| WM18783-ND 15 1.36 9.09 | 08-70-0057 
15 | 38.50 35.00 | WM18782-ND 1.03 9.12 60.77 | 22-01-1154 {Cut Tape #Tape and Reel 
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No. of Dim. (mm) _| Digi-Key Pricing Fcl No. of Dim. (mm) Pricing FCI 
Fig. | Pos. A B Part No. 1 25 100 Part No. Fig. | Pos. A 1 25 100 Part No. 
Dual Row Unshrouded Vertical Headers, Through Hole 40 40.00 38.00 | 609-2632-ND 4.30 69.05 245.52 | 57202-G52-20LF 
4 4.00 2.00 |609-2591-ND 98 12.50 42.22 | 57102-G06-02LF 42 42.00 40.00 | 609-2613-ND 4.23 65.64 237.75 | 57202-G52-21LF 
6 6.00 4.00 | 609-2583-ND 52 6.43 20.58 | 57102-G06-03LF 3 44 44.00 42.00 | 609-2627-ND 4.27 68.69 244.24 | 57202-G52-22LF 
8 8.00 6.00 | 609-2602-ND 1.06 14.63 49.21 | 57102-G06-04LF 46 46.00 44.00 | 609-2636-ND 4.47 71.89 255.62 | 57202-G52-23LF 
10 10.00 8.00 | 609-2590-ND 1.43 19.79 67.86 | 57102-G06-05LF 48 48.00 46.00 | 609-2639-ND 4.67 75.02 266.72 | 57202-G52-24LF 
12 12.00 10.00 | 609-2595-ND 1.93 26.70 91.53 | 57102-G06-06LF 50 50.00 48.00 | 609-2638-ND 4.86 75.97 277.84 | 57202-G52-25LF 
14 14.00 12.00 | 609-2596-ND 1.47 20.32 69.68 | 57102-G06-07LF Dual Row Shrouded Vertical Headers, SMD 
16 | 16.00 14.00 | 609-2597-ND 2.30 31.08 = 108.78 | 57102-G06-08LF 10 | 12.00 8.00 | 609-2648-1-NDA 1.10 15.16 51.00 | 98424-G52-10ALF 
18 | 18.00 16.00 | 609-2598-ND 1.79 24.89 87.10 | 57102-G06-O9LF 10 |12.00 8.00 |609-2648-2-NDx& 264.67/600 98424-G52-10ALF 
20 | 20.00 18.00 | 609-2593-ND 1.34 18.01 61.74 | 57102-G06-10LF 12 | 14.00 10.00 | 609-2642-1-NDA 1.22 16.75 56.35 | 98424-G52-12ALF 
22 | 22.00 20.00 | 609-2594-ND 2.95 40.79 _139.84 | 57102-G06-11LF. 12 | 14.00 10.00 |609-2642-2-NDx 292.42/600 98424-G52-12ALF 
24 | 24.00 22.00 | 609-2601-ND 2.26 = 32.35 114.80 | 57102-G06-12LF 14 | 16.00 12.00 | 609-2643-1-NDA 1.44 19.87 68.13 | 98424-G52-14ALF 
1 26 | 26.00 24.00 | 609-2599-ND 2.37 35.05 124.37 | 57102-G06-13LF 741 46.00 12.00 1609-2643-2-NDx 352.01/600 98424-G52-14ALF 
28 | 28.00 26.00 | 609-2575-ND 2.52 37.74 = 131.61 | 57102-G06-14LF 16 | 18.00 14.00 | 609-2652-1-NDA 1.51 20.41 71.42 | 98424-G52-16ALF 
30 | 30.00 28.00 | 609-2603-ND 2.70 40.44 141.02 | 57102-G06-15LF 16 | 18.00 14.00 |609-2652-2-NDx 379.53/600 98424-G52-16ALF 
32 | 32.00 30.00 | 609-2604-ND 3.62 53.68 _192.12 | 57102-G06-16LF 20 | 22.00 18.00 | 609-2644-1-NDA 1.79 24.81 86.84 | 98424-G52-20ALF 
34 | 34.00 32.00 | 609-2605-ND 2.91 44.65 159.82 | 57102-G06-17LF 20 | 22.00 18.00 | 609-2644-2-ND& 455.51/600 98424-G52-20ALF 
36 | 36.00 34.00 | 609-2600-ND 3.09 47.28 = 164.24 | 57102-G06-18LF 22 | 24.00 20.00 |609-2645-1-NDA 3.49 51.38 177.77 | 98424-G52-22ALF 
38 | 38.00 36.00 | 609-2592-ND 3.15 4859 171.26 | 57102-G06-19LF 22 | 24.00 20.00 | 609-2645-2-ND& 924.84/600 98424-G52-22ALF 
40 | 40.00 38.00 | 609-2589-ND 3.32 51.15 180.28 | 57102-G06-20LF 26 | 28.00 24.00 | 609-2640-1-NDA 214 30.64 = 108.73 | 98424-G52-26ALF 
42 | 42.00 40.00 | 609-2609-ND 3.48 53.71 _ 189.29 | 57102-G06-21LF 4 26 | 28.00 24.00 |609-2640-2-ND& 565.65/600 98424-G52-26ALF 
44 | 44.00 42.00 | 609-2608-ND 3.90 60.48 = 219.06 | 57102-G06-22LF 28 | 30.00 26.00 | 609-2647-1-NDA 4.35 64.27 228.08 | 98424-G52-28ALF 
46 | 46.00 44.00 | 609-2611-ND 3.69 57.24 = 207.32 | 57102-G06-23LF 28 | 30.00 26.00 | 609-2647-2-NDx 1186.56/600 98424-G52-28ALF 
48 | 48.00 46.00 | 609-2612-ND 3.85 59.72 = 216.33 | 57102-G06-24LF 30 | 32.00 28.00 | 609-2646-1-NDA 2.33 34.94 121.86 | 98424-G52-30ALF 
50 50.00 48.00 | 609-2624-ND 2.61 38.80 138.86 | 57102-G06-25LF 30 32.00 28.00 | 609-2646-2-ND* 645.12/600 98424-G52-30ALF 
Dual Row Shrouded Vertical Headers, Through Hole 34 | 36.00 32.00 | 609-2641-1-NDA 2.62 39.24 136.85 | 98424-G52-34ALF 
10 | 12.00 8.00 | 609-2580-ND 1.67 (23.14 80.99 | 98414-G06-10LF 34 | 36.00 32.00 | 609-2641-2-ND x 724.50/600 98424-G52-34ALF 
12 14.00 10.00 | 609-2581-ND 1.69 23.51 82.29 | 98414-G06-12LF 40 42.00 38.00 | 609-2651-1-NDA 2.91 44.53 154.67 | 98424-G52-40ALF 
14 | 16.00 12.00 | 609-2576-ND 2.09 28.97 101.38 | 98414-G06-14LF 40 | 42.00 38.00 | 609-2651-2-ND x 1087.38/800 98424-G52-40ALF 
16 18.00 14.00 | 609-2577-ND 1.65 22.29 78.00 | 98414-GO6-16LF 44 46.00 42.00 | 609-2650-1-NDA 3.08 47.43 167.16 | 98424-G52-44ALF 
20 22.00 18.00 | 609-2582-ND 1.95 27.86 96.38 | 98414-GO6-20LF 44 46.00 42.00 | 609-2650-2-ND* 1169.07/800 98424-G52-44ALF 
2 22 24.00 20.00 | 609-2585-ND 2.43 36.40 126.94 | 98414-G06-22LF 50 52.00 48.00 | 609-2649-1-NDA 3.47 53.55 188.74 | 98424-G52-50ALF 
26 | 28.00 24.00 | 609-2607-ND 3.03 46.46 166.28 | 98414-G06-26LF 50 | 52.00 48.00 | 609-2649-2-ND 1007.37/600 98424-G52-50ALF 
28 30.00 26.00 | 609-2587-ND 2.95 45.14 156.80 | 98414-G06-28LF Dual Row Unshrouded Right Angle Headers, Through Hole 
34 36.00 32.00 | 609-2588-ND 3.84 59.15 208.48 | 98414-G06-34LF 4 4.00 2.00 |609-2528-ND 1.68 23.10 77.70 | 98423-G61-02LF 
44 46.00 42.00 | 609-2606-ND 4.18 67.20 238.94 | 98414-G06-44LF 6 6.00 4.00 |609-2529-ND 99 12.43 39.76 | 98423-G61-03LF 
50 52.00 48.00 | 609-2584-ND 4.75 74.24 271.52 | 98414-GO6-50LF 8 8.00 6.00 |609-2574-ND 1.91 25.77 90.18 | 98423-G61-04LF 
Dual Row Unshrouded Vertical Headers, SMD 10 10.00 8.00 |609-2531-ND 2.01 29.54 102.21 | 98423-G61-05LF 
4 4.00 2.00 |609-2614-ND 43 5.16 16.50 | 57202-G52-02LF 12 12.00 10.00 | 609-2526-ND 2.50 35.68 123.44 | 98423-G61-06LF 
6 6.00 4.00 |609-2615-ND 1.91 26.28 88.39 | 57202-G52-03LF 14 14.00 12.00 |609-2532-ND 2.67 38.16 132.02 | 98423-G61-07LF 
8 8.00 6.00 |609-2623-ND 73 8.99 29.98 | 57202-G52-04LF 16 16.00 14.00 |609-2573-ND 2.97 43.61 150.87 | 98423-G61-08LF 
10 10.00 8.00 | 609-2610-ND 86 10.78 36.54 | 57202-G52-05LF 18 18.00 16.00 |609-2534-ND 3.24 47.83 169.73 | 98423-G61-09LF 
12 12.00 10.00 | 609-2618-ND 97 12.66 42.75 | 57202-G52-06LF 20 20.00 18.00 | 609-2536-ND 3.22 48.31 168.47 | 98423-G61-10LF 
14 14.00 12.00 | 609-2619-ND 1.05 14.43 48.54 | 57202-G52-07LF 22 22.00 20.00 | 609-2537-ND 3.49 51.78 185.32 | 98423-G61-11LF 
16 16.00 14.00 | 609-2620-ND 1.20 16.50 55.50 | 57202-G52-08LF 5 24 24.00 22.00 | 609-2538-ND 3.69 56.49 202.16 | 98423-G61-12LF 
18 18.00 16.00 | 609-2621-ND 2.13: 31.26 108.14 | 57202-G52-09LF 26 26.00 24.00 | 609-2533-ND 3.99 61.19 212.57 | 98423-G61-13LF 
20 20.00 18.00 | 609-2622-ND 1.43 19.69 67.50 | 57202-G52-10LF 28 28.00 26.00 | 609-2523-ND 4.16 64.17 226.15 | 98423-G61-14LF 
3 22 22.00 20.00 | 609-2616-ND 3.03 45.41 158.34 | 57202-G52-11LF 30 30.00 28.00 | 609-2524-ND 4.46 68.75 242.30 | 98423-G61-15LF 
24 24.00 22.00 | 609-2626-ND 1.66 22.50 78.73 | 57202-G52-12LF 32 32.00 __30.00_| 609-2516-ND. 4.76 73.33 258.45 | 98423-G61-16LF 
26 26.00 24.00 | 609-2625-ND 2.80 42.89 153.51 | 57202-G52-13LF 34 34.00 32.00 | 609-2563-ND 4.89 75.81 274.61 | 98423-G61-17LF 
28 28.00 26.00 | 609-2634-ND 3.01 46.19 160.45 | 57202-G52-14LF 36 36.00 34.00 | 609-2511-ND 5.17 80.27 290.76 | 98423-G61-18LF 
30 30.00 28.00 | 609-2628-ND 3.39 50.79 177.12 | 57202-G52-15LF 38 38.00 36.00 | 609-2572-ND 4.91 76.26 276.22 | 98423-G61-19LF 
32 32.00 30.00 | 609-2633-ND 2.04 30.00 103.78 | 57202-G52-16LF 40 40.00 38.00 | 609-2554-ND 5.17 80.27 290.76 | 98423-G61-20LF 
34 34.00 32.00 | 609-2629-ND 3.54 54.61 192.47 | 57202-G52-17LF 42 42.00 40.00 | 609-2553-ND 5.24 84.29 299.68 | 98423-G61-21LF 
36 36.00 34.00 | 609-2630-ND 4.26 65.67 231.44 | 57202-G52-18LF 44 44.00 42.00 | 609-2552-ND 5.49 85.84 313.94 | 98423-G61-22LF 
38 | 38.00 36.00 | 609-2631-ND 3.83 59.39 215.11 | 57202-G52-19LF ACutTape %* Tape & Reel (Continued) 
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No. of Dim. (mm) _| Digi-Key Pricing FCI No. of | Dim. (mm) Pricing FCI 
Fig. | Pos. | A B__| Part No. 1 25 100 _| Part No. Fig. | Pos. | A B 1 25 100 | PartNo. 
46 | 46.00 44.00 |609-2549-ND 5.74 89.74 328.21 | 98423-G61-23LF 16 | 15.92 14.00 | 609-2682-ND 1.94 28.55 98.77 | 55510-116LF 
5 | 48 | 48.00 46.00 | 609-2545-ND 5.89 93.65 342.48 | 98423-G61-24LF 18 | 17.92 16.00 | 609-2683-ND 218 31.31 111.12 | 55510-118LF 
50 | 50.00 48.00 | 609-2546-ND 6.13 97.55 356.75 | 98423-G61-25LF 20 | 19.92 18.00 | 609-2684-ND 2.36 34.79 123.47 | 55510-120LF 
4 | 4.00 2.00 | 609-2530-ND 1.44 17.96 57.46 | 58102-G61-02LF 22 | 21.92 20.00 | 609-2685-ND 2.55 38.27 133.47 | 55510-122LF 
8 | 8.00 6.00 |609-2635-ND 77 9.40 31.32 | 58102-G61-04LF 24 | 23.92 22.00 | 609-2669-ND 2.74 40.68 145.61 | 55510-124LF 
10 | 10.00 8.00 | 609-2513-ND 1.97 24.58 83.34 | 58102-G61-05LF 26 | 25.92 24.00 | 609-2671-ND 2.99 45.79 159.08 | 55510-126LF 
12 | 12.00 10.00 | 609-2514-ND 97 12.74 42.94 | 58102-G61-06LF 28 | 27.92 26.00 | 609-2672-ND 3.10 47.46 164.87 | 55510-128LF 
14__| 14.00 12.00 | 609-2509-ND 1.26 17.31 58.22 | 58102-G61-07LF 30 | 29.92 28.00 | 609-2688-ND 3.21 4952 174.51 | 55510-130LF 
16 | 16.00 14.00 | 609-2515-ND 1.30 17.91 60.24 | 58102-G61-08LF 32 | 31.92 30.00 | 609-2700-ND 3.43 52.82 186.15 | 55510-132LF 
18 | 18.00 16.00 | 609-2564-ND 116 15.66 53.68 | 58102-G61-09LF 10 | 34 | 33.92 32.00 | 609-2693-ND 3.64 56.12 197.78 | 55510-134LF 
20 | 20.00 18.00 | 609-2518-ND 143 19.77 67.79 | 58102-G61-10LF 36 | 35.92 34.00 | 609-2694-ND 3.73. 57.80 209.37 | 55510-136LF 
22 | 22.00 20.00 | 609-2519-ND 1.28 17.28 60.46 | 58102-G61-11LF 38 | 37.92 36.00 | 609-2695-ND 3.93 61.02 221.03 | 55510-138LF 
24 | 24.00 22.00 | 609-2512-ND 1.67 22.60 79.08 | 58102-G61-12LF 40 | 39.92 38.00 | 609-2696-ND 4.14 64.23 232.67 | 55510-140LF 
26 | 26.00 24.00 |609-2520-ND 1.76 24.48 85.66 | 58102-G61-13LF 42 | 41.92 40.00 | 609-2697-ND 4.35 67.44 244.29 | 55510-142LF 
6 | 28 | 28.00 26.00 | 609-2539-ND 1.84 26.36 91.19 | 58102-G61-14LF 44__| 43.92 42.00 | 609-2698-ND 440 70.66 251.23 | 55510-144LF 
30 | 30.00 28.00 | 609-2525-ND 2.00 29.35 101.53 | 58102-G61-15LF 46 | 45.92 44.00 |609-2707-ND 4.60 71.82 262.64 | 55510-146LF 
32 | 32.00 30.00 | 609-2541-ND 1.42 20.84 72.09 | 58102-G61-16LF 48 | 47.92 46.00 | 609-2692-ND 4.80 74.94 274.06 | 55510-148LF 
34 | 34.00 32.00 | 609-2540-ND 1.77 25.33 89.87 | 58102-G61-17LF 50 | 49.92 48.00 |609-2701-ND 5.19 81.13 296.69 | 55510-150LF 
36 | 36.00 34.00 | 609-2559-ND 2.33 34.37 121.97 | 58102-G61-18LF Dual Row Vertical Receptacle, Bottom Entry, Low Profile, SMD 
38 38.00 36.00 | 609-2561-ND 1.62 24.26 84.59 | 58102-G61-19LF 4 3.92 2.00 | 609-2690-ND 1.44 19.96 68.42 | 91596-104LF 
40 40.00 38.00 | 609-2562-ND 2.45 36.71 128.01 | 58102-G61-20LF 6 5.92 4.00 | 609-2726-ND 1.38 18.61 63.81 | 91596-106LF 
42 42.00 40.00 | 609-2521-ND 2.63 39.43 137.51 | 58102-G61-21LF 8 7.92 6.00 | 609-2765-ND 1.70 23.62 82.67 | 91596-108LF 
44 44.00 42.00 | 609-2510-ND 2.20 32.61 116.72 | 58102-G61-22LF 10 9.92 8.00 |609-2760-ND 2.01 29.54 102.19 | 91596-110LF 
46 | 46.00 44.00 | 609-2535-ND 2.56 38.07 = 136.26 | 58102-G61-23LF 14 | 13.92 12.00 | 609-2779-ND 2.65 39.28 140.59 | 91596-114LF 
48 | 48.00 46.00 | 609-2522-ND 1.94 29.74 = 106.44 | 58102-G61-24LF 16 | 15.92 14.00 | 609-2737-ND 2.93 44.89 155.93 | 91596-116LF 
50 | 50.00 48.00 | 609-2527-ND 3.03 46.47 161.42 | 58102-G61-25LF 14 18 | 17.92 16.00 | 609-2744-ND 3.19 49.17 173.29 | 91596-118LF 
Dual Row Shrouded Right Angle Headers, Through Hole 20 | 19.92 18.00 | 609-2730-ND 3.54 54.64 192.55 | 91596-120LF 
4] 6.00 2.00] 609-2543-ND 1.07 14.68 49.38 | 98464-G61-04LF 22 | 21.92 20.00 | 609-2731-ND 3.92 60.77 220.13 | 91596-122LF 
6 | 8.00 4.00 | 609-2548-ND 68 8.17 27.24 | 98464-G61-06LF 24 | 23.92 22.00 | 609-2732-ND 4.11 63.79 _231.07 | 91596-124LF 
8 10.00 6.00 | 609-2547-ND 2.08 28.85 100.96 | 98464-G61-08LF 26 | 25.92 24.00 | 609-2755-ND 4.30 69.11 245.71 | 91596-126LF 
10 | 12.00 8.00 | 609-2555-ND 2.26 32.45 115.17 | 98464-G61-10LF 28 | 27.92 26.00 | 609-2734-ND 4.63 72.35 264.61 | 91596-128LF 
12 | 14.00 10.00 | 609-2551-ND 2.72 38.94 138.19 | 98464-G61-12LF 30 | 29.92 28.00 | 609-2733-ND 4.96 77.52 283.50 | 91596-130LF 
14 [16.00 12.00 | 609-2544-ND 2.90 41.65 147.79 | 98464-G61-14LF Dual Row Housing without Polarization Key 
14 16.00 12.00 | 609-2839-ND NEW! 1.80 25.75 91.38 | 98464-G61-14ULF 4 4.39 2.01 | 609-2751-ND 88 10.95 37.15 | 69307-004LF 
16 | 18.00 14.00 | 609-2556-ND 2.43 36.47 127.19 | 98464-G61-16LF 6 | 640 399 |609-2752-ND 96 «12.22 41.44 | 69307-006LF 
18 | 20.00 16.00 | 609-2566-ND 2.69 39.98 143.09 | 98464-G61-18LF 3 | 841 599 |609-2753-ND ‘9612.20 41.44 | 69307-008LE 
20 | 22.00 18.00 | 609-2568-ND 3.44 52.70 _ 188.62 | 98464-G61-20LF 10 | 10.39 8.00 |609-2747-ND 1.00 12.22 41.44 | 69307-010LF 
22 | 24.00 20.00 | 609-2569-ND 3.66 56.44 = 198.93 | 98464-G61-22LF 12 | 12.40 10.00 | 609-2754-ND. 98 12.20 41.21 | 69307-012LF 
24 | 26.00 22.00 | 609-2570-ND 3.37 51.91 182.93 | 98464-G61-24LF 14114.40 11.99 | 609-2750-ND 75 913 30.42 | 69307-014LE 
7 26 | 28.00 24.00 | 609-2560-ND 3.65 56.23 198.18 | 98464-G61-26LF 16 | 16.41 14.00 | 609-2756-ND 79 10.03 32.60 | 69307-016LF 
28 | 30.00 26.00 | 609-2571-ND 3.80 58.92 213.42 | 98464-G61-28LF 18 | 18.39 16.00 | 609-2757-ND 135 18.23 62.51 | 69307-018LF 
30__| 32.00 _28.00 | 609-2567-ND 4.07 __ 63.13 _ 228.66 _| 98464-G61-30LF 20 | 20.40 18.01 | 609-2758-ND 143 19.82 67.95 | 69307-020LF 
32 | 34.00 30.00 | 609-2565-ND 4.34 67.34 243.91 | 98464-G61-32LF 22 | 22.40 19.99 | 609-2742-ND 145 20.03 68.67 | 69307-022LF 
34 | 36.00 32.00 | 609-2557-ND 5.28 84.87 301.78 | 98464-G61-34LF 24 | 24.41 22.00 | 609-2745-ND 1.60 21.69 75.90 | 69307-024LF 
36 | 38.00 34.00 | 609-2550-ND 4.71 73.65 269.34 | 98464-G61-36LF 26 | 26.39 24.00 | 609-2762-ND 1.09 14.94 50.26 | 69307-026LF 
38 | 40.00 36.00 | 609-2558-ND 4.98 77.74 — 284.30 | 98464-G61-38LF 12 | 8 | 28.40 26.01 | 609-2792-ND 1.45 20.03 68.67 | 69307-028LF 
40__| 42.00 _38.00_| 609-2517-ND 5.49 87.37 _ 319.54 | 98464-G61-40LF 30 | 30.40 27.99 | 609-2774-ND 169 23.42 81.97 | 69307-030LF 
42 | 44.00 40.00 | 609-2542-ND 5.40 85.93 314.24 | 98464-G61-42LF 32__| 32.41 30.00 | 609-2781-ND 1.30 17.56 60.19 | 69307-032LF 
44 | 46.00 42.00 | 609-2617-ND 5.56 90.02 329.20 | 98464-G61-44LF 34 | 34.40 32.00 | 609-2767-ND 135 18.66 63.97 | 69307-034LF 
46 | 48.00 44.00 | 609-2586-ND 5.59 93.03 333.41 | 98464-G61-46LF 36 | 36.40 34.01 | 609-2768-ND 143 19.76 67.73 | 69307-036LF 
48 | 50.00 46.00 | 609-2578-ND 5.84 97.08 347.91 | 98464-G61-48LF 38 | 38.40 35.99 | 609-2769-ND 149 20.85 71.48 | 69307-038LF 
50 | 52.00 48.00 | 609-2579-ND 6.08 101.12 362.41 | 98464-G61-50LF 40 | 40.41 38.00 | 609-2770-ND 1.61 © 21.74 76.07 | 69307-040LF 
50 [52.00 48.00 |609-2836-ND NEW! 2.80 46.49 _—_166.63 | 98464-G61-50ULF 42 | 4239 40.01 |609-2782-ND 162 21.95 76.81 | 69307-042LF 
Dual Row Vertical Receptacle, Through Hole 44 | 44.40 42.01 |609-2771-ND 1.72 23.91 83.69 | 69307-044LF 
4 4.80 2.00 | 609-2670-ND 99 12.71 42.92 | 63453-104LF 46 | 46.41 43.99 | 609-2766-ND 1.73 24.04 84.12 | 69307-046LF 
6 6.80 4.00 | 609-2656-ND 1.05 13.81 47.69 | 63453-106LF 48 | 48.41 46.00 | 609-2773-ND 1.88 26.09 91.30 | 69307-048LF 
8 8.80 6.00 | 609-2780-ND 1.36 18.26 62.60 | 63453-108LF 50 | 50.39 48.01 | 609-2775-ND 1.90 27.17 94.01 | 69307-050LF 
10 | 10.80 8.00 | 609-2657-ND 1.55 20.92 73.22 | 63453-110LF Dual Row Housing with Polarization Key and Latching 
12__|12.80 10.00 | 609-2658-ND 1.88 26.09 91.32 | 63453-112LF F440 2.00 1609-2776-ND 99 12.60 42.56 | 90311-004LF 
14 [14.80 12.00 | 609-2659-ND 1.99 29.29 101.33 | 63453-114LF 6 | 640 400 |609-2777-ND ‘88 «10.76 36.48 | 90311-006LF 
16 | 16.80 14.00 | 609-2660-ND 2.30 33.91 120.34 | 63453-116LF 8 |840 600 |609-2778-ND ‘95 «11.90 40.20 | 90311-008LF 
18 | 18.80 16.00 | 609-2663-ND 2.45 36.71 128.01 | 63453-118LF 10 |10.40 8.00 |609-2772-ND 100 «12.85 43.40 | 90311-010LE 
20 | 20.80 18.00 | 609-2661-ND 2.68 39.75 142.26 | 63453-120LF 42 | 1240 10.00 | 609-2797-ND 70 B61 28.70 | 90311-012LF 
a ora a aoe _ 48.78 13187 err 14 [14.40 12.00 | 609-2743-ND ‘80 10.04 32.64 | 90311-014LF 
g ; cee : : : : 16 | 16.40 14.00 | 609-2798-ND 88 11.00 37.30 | 90311-016LF 
g | 26 | 26.80 24.00 [eee Sree meee a lbece | beoraa eee 18 | 18.40 16.00 | 609-2789-ND 1.29 17.41 59.71 | 90311-018LF 
28 | 28.80 26.00 | 609-2666-ND 3.51 54.18 190.95 | 63453-128LF 20 | 20.40 18.00 | 609-2796-ND 1.03 13.45 45.43 | 90311-020LF 
30 | 30.80 28.00 | 609-2667-ND 3.64 56.48 204.58 | 63453-130LF 
Se Sem Sten leneaeona Sn ase fraae | suspen zz |zese 20 apeeeeG sag ee | ae 
34 [34.80 32.00 |609-2655-ND 4.13. 64.01 231.87 | 63453-134LF 26 | 2640 24.00 | 609-2783-ND 124-1709 8750 | 90311-026LF 
36 | 36.80 34.00 | 609-2687-ND 4.37 67.77 245.49 | 63453-136LF 18 | 5a | 58.40 26.00 legoezesnn ise: 4776 57.04" 90414 -008LE 
38 / 38.80 36.00 | 609-2681-ND 4.45 71.54 254.37 | 63453-138LF 30 | 30.40 28.00 | 609-2786-ND 140 1883 64.57 | 90311-030LF 
40 | 40.80 38.00 | 609-2679-ND 4.87 = 76.09 278.26 | 63453-140LF 32__| 32.40 30.00 | 609-2787-ND 1.40 19.31 66.20 | 90311-032LF 
42 | 42.80 40.00 | 609-2686-ND 4.92 76.88 281.15 | 63453-142LF 3413440 82.00 1609-2746:ND 62° 218A vari aoa 1c0s4CE 
44 [44.80 42.00 | 609-2691-ND 5.74 88.48 311.84 | 63453-144LF 36 |3640 34.00 |609-2788.ND 4e0°. SteD 7592 | 90911-096LE 
46 | 46.80 44.00 | 609-2725-ND 5.29 84.19 307.90 | 63453-146LF 38 | 38.40 36.00 | 609-2790-ND 1.62 21.85 76.46 | 90311-038LF 
48 | 48.80 46.00 | 609-2674-ND 5.42 87.85 321.30 | 63453-148LF 40 | 4040 38.00 |609-2784.ND tee. 5065 0.75 90314 O40LE 
50_| $0.80 _48.00_ [609226702 5.A4 __90.47 __924,.24 | 63459-150LF 42 | 42.40 40.00 | 609-2791-ND 1:74 2414 84.49 | 90311-042LF 
Dual Row Vertical Receptacle, Top Entry, Low Profile, SMD 44 | 44.40 42.00 | 609-2793-ND 1.89 26.31 92.07 | 90311-044LF 
4 | 3.92 2.00 | 609-2702-ND 1.44 19.96 68.42 | 55508-104LF 46 | 46.40 44.00 | 609-2794-ND 1.85 26.44 91.47 | 90311-046LF 
6 | 5.92 4.00 | 609-2703-ND 157 21.27 74.45 | 55508-106LF 48 | 48.40 46.00 | 609-2795-ND 193 27.59 95.46 | 90311-048LF 
8 | 7.92 6.00 | 609-2704-ND 1.99 29.20 101.03 | 55508-108LF 50 | 50.40 48.00 | 609-2799-ND 2.03 29.89 103.42 | 90311-050LF 
10 | 9.92 8.00 | 609-2705-ND 2.31 34.05 120.84 | 55508-110LF IDC Sockets with Polarization Key and Latching, Gold 
12 [11.92 10.00 | 609-2706-ND 2.14 30.72 109.02 | 55508-112LF 01460 200 Ieee 7eaman aa6: age Le a2 | 80047-7I0LE 
14 [13.92 12.00 | 609-2699-ND 2.42 36.30 126.58 | 55508-114LF j2 |4e60 10.00 (ecoezeennt iad 4604 ei74 | 89047-7101F 
16 | 15.92 14.00 | 609-2718-ND 2.61 38.79 138.82 | 55508-116LF ia |1860. 12.00 legcezeaiant ieee, {Biro a ca | e054 ial 
18 | 17.92 16.00 | 609-2708-ND 218 31.31 111.12 | 55508-118LF 46 | 2060 14.00 eockorectnny ae S41 e464 | 30047 71eLIe 
20 |19.92 18.00 |609-2710-ND 2.36 34.79 123.47 | 55508-120LF 29 | 24.60 18.00 eaatomntntnl Saas Sages 15077 ildeaty 7500 
22 | 21.92 20.00 | 609-2724-ND 2.55 38.27 133.47 | 55508-122LF 221 26.60 20.00 TeOa=azdtENID p49 = S745 {gobs [sag047272oUF 
24 | 23.92 22.00 |609-2709-ND 2.74 40.68 145.61 | 55508-124LF 44 | 26 | 3060 24.00 (eosecesnnt Sed. sald -4aoie?|| Rood7-720UE 
26 | 25.92 24.00 | 609-2711-ND 2.55 39.01 135.51 | 55508-126LF : : : : : 
9 | 55 |s792 26.00 lado neinEl 56. -'eSei ceiva7: eesoe-12e0k 28 | 32.60 26.00 | 609-2761-ND 3.65 56.58 204.96 | 89947-728LF 
. : : : : 30 | 34.60 28.00 | 609-2759-ND 2.79 42.77 153.09 | 89947-730LF 
30 | 29.92 28.00 | 609-2713-ND 3.34 51.46 181.35 | 55508-130LF a4 |sa60 52.00 ReGereoINiN Se - Agel —ieear' | snoodg 7a4lle 
32 | 31.92 30.00 | 609-2714-ND 3.43 52.82 186.15 | 55508-132LF 101 44.60 38.00 Nena @eezentnl 3.605553 198 71 | 89947-740LE 
34 [33.92 32.00 |609-2715-ND 3.64. 56.12 197.78 | 55508-134LF : : ; . : 
36 | 35.92 34.00 | 609-2689-ND 3.73 57.80 209.37 | 55508-136LF 50 _| 64.60 _48.00_[B0S-a2s0Dm 4.53 __70.24 __254.43 | 89947-750LF 
! IDC Sockets with Polarization Key, Gold NEW! 
38 | 37.92 36.00 | 609-2716-ND 3.93 61.02 221.03 | 55508-138LF GL Vs 
40 |39.92 3800 |609-2717-ND 414 6423 © 29267 | 58508-140LF 34 [32.00 38.60 | 609-2855-ND 3.23 49.78 175.44 | 89947-334LF 
42 |4192 40.00 | 609-2719-ND 435 6744 24429 | 85508-142LF 40 | 38.00 44.60 | 609-2856-ND 3.80 5856 206.39 | 89947-340LF 
14 
4414392 42.00 1609-2720-ND 440706635123 | BBS08-144LF 44 | 42.00 48.60 | 609-2857-ND 4.04 62.68 227.03 | 89947-344LF 
46 |4592 44.00 | 609-2721-ND 460 71.82 26264 | 55508-146LF 50__| 48.00 54.6 | 609-2858-ND me 459 71.22 257.98 | 89947-350LF 
48 | 47.92 46.00 | 609-2722-ND 4.80 74.94 274.06 | 55508-148LF 
50 | 49.92 48.00 | 609-2723-ND 5.19 81.13 296.69 | 55508-150LF 15 | 2 | Gold 609-2637-ND i A3 4.77 14.63 | 86730-101LF 
4 3.92 2.00 | 609-2676-ND 1.28 «17.29 59.29 | 55510-104LF Female Crimp Terminal 
6 | 5.92 4.00 | 609-2677-ND 1.39 19.24 65.97 | 55510-106LF _ 26-30AWG 609-2653-1-NDA 33 3.92 12.15 | 77138-101LF 
to | 8 | 7.92 6.00 | 609-2727-ND 1.79 24.81 86.82 | 55510-108LF 609-2653-2-ND*___1512.00/20,000 7138-101 LF 
10 | 9.92 8.00 | 609-2678-ND 2.00 29.42 101.78 | 55510-110LF Hand Crimp Tool 
12 | 11.92 10.00 | 609-2673-ND 1.65 22.25 77.88 | 55510-112LF = 26-30AWG 609-2508-ND 1017.81/1 HT-151 
14 [13.92 12.00 | 609-2680-ND 1.80 24.98 87.43 | 55510-114LF 
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oullins 2mm Connectors 


SPECIFICATIONS: Current Rating: 1A Contact Resistance: 20mQ maximum 
500VAC Operating Temperature: -40°C 
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Contact Material: Headers: Brass, Receptacles: Phosphor Bronze. Insulator Material: Polyester, UL 94V-0 
ish: Selective Plating, Gold/Tin 


0.50-1= 


| -2.00_ 


Cir- Dimension (mm) Price Each Sullins Cir- Dimension (mm) _| Digi-Key Price Each Sullins 
Fig. | cuits A B 1 10 100 Part No. Fig. | cuits Part No. 1 10 100 Part No. 
Single Row Headers, Straight — RoHS Compliant 29 56.00 58.00 $5800-29-ND 93 81 .69 | PRPN291PAEN-RC 
2 2.00 4.00 $5800-02-ND 39 34 .29 | PRPNO21PAEN-RC 30 58.00 60.00 $5800-30-ND .95 83 .70 | PRPN301PAEN-RC 
3 4.00 6.00 $5800-03-ND Al 36 31 PRPNO31PAEN-RC 31 60.00 62.00 $5800-31-ND .97 85 .72 | PRPN311PAEN-RC 
4 6.00 8.00 $5800-04-ND 43 .38 .32 | PRPNO041PAEN-RC 32 62.00 64.00 $5800-32-ND .99 86 .73 | PRPN321PAEN-RC 
5 8.00 10.00 $5800-05-ND 45 39 -33. | PRPNO51PAEN-RC 33 64.00 66.00 $5800-33-ND 1.01 88 -75 | PRPN331PAEN-RC 
6 10.00 12.00 $5800-06-ND AT At -35 | PRPNO61PAEN-RC 1 34 66.00 68.00 $5800-34-ND 1.03 -90 -76 | PRPN341PAEN-RC 
7 12.00 14.00 $5800-07-ND 49 43 .36 | PRPNO71PAEN-RC 35 68.00 70.00 $5800-35-ND 1.05 91 .77_ | PRPN351PAEN-RC 
8 14.00 16.00 $5800-08-ND 51 45 .38 | PRPNO81PAEN-RC 36 70.00 72.00 $5800-36-ND 1.07 93 .79 | PRPN361PAEN-RC 
9 16.00 18.00 $5800-09-ND 53 46 -39 | PRPNO91PAEN-RC 37 72.00 74.00 $5800-37-ND 1.09 95 .80 | PRPN371PAEN-RC 
10 18.00 20.00 $5800-10-ND 55 48 AL PRPN101PAEN-RC 38 74.00 76.00 $5800-38-ND 1.14 97 .82 | PRPN381PAEN-RC 
11 20.00 22.00 $5800-11-ND 57 -50 -42_| PRPN111PAEN-RC 39 76.00 78.00 $5800-39-ND 1.13 98 .83 | PRPN391PAEN-RC 
12 22.00 24.00 $5800-12-ND 59 52 44 | PRPN121PAEN-RC 40 78.00 80.00 $5800-40-ND 1.20 1.04 -88 | PRPN401PAEN-RC 
13 24.00 26.00 $5800-13-ND 61 53 45 | PRPN131PAEN-RC Single Row Headers, Right Angle — RoHS Compliant 
14 26.00 28.00 $5800-14-ND 63 55 47 | PRPN141PAEN-RC 2 2.00 4.00 $5802-02-ND -33 29 .25 | PRPNO21PARN-RC 
1 15 28.00 30.00 $5800-15-ND 65 57 48 | PRPN151PAEN-RC 3 4.00 6.00 $5802-03-ND 36 32 .27 | PRPNO31PARN-RC 
16 30.00 32.00 $5800-16-ND 67 59 50 | PRPN161PAEN-RC 4 6.00 8.00 $5802-04-ND 39 .34 .29 | PRPNO41PARN-RC 
17 32.00 34.00 $5800-17-ND 69 -60 51 PRPN171PAEN-RC 5 8.00 10.00 $5802-05-ND 42 37 31 PRPNO51PARN-RC 
18 34.00 36.00 $5800-18-ND 71 62 53 | PRPN181PAEN-RC 6 10.00 12.00 $5802-06-ND 45 39 -33_ | PRPNO61PARN-RC 
19 36.00 38.00 $5800-19-ND 73 64 .54 | PRPN191PAEN-RC 7 12.00 14.00 $5802-07-ND 48 42 -36 | PRPNO71PARN-RC 
20 38.00 40.00 $5800-20-ND 15 65 .55 | PRPN201PAEN-RC 2 8 14.00 16.00 $5802-08-ND 51 45 .38 | PRPNO81PARN-RC 
21 40.00 42.00 $5800-21-ND ris 67 .57_| PRPN211PAEN-RC 9 16.00 18.00 $5802-09-ND 54 47 -40 | PRPNO91PARN-RC 
22 42.00 44.00 $5800-22-ND 79 69 58 | PRPN221PAEN-RC 10 18.00 20.00 $5802-10-ND 57 50 .42 | PRPN101PARN-RC 
23 44.00 46.00 $5800-23-ND 81 ofl .60 | PRPN231PAEN-RC 11 20.00 22.00 $5802-11-ND -60 52 44 | PRPN111PARN-RC 
24 46.00 48.00 $5800-24-ND 83 02. .61 | PRPN241PAEN-RC 12 22.00 24.00 $5802-12-ND 63 55 47 | PRPN121PARN-RC 
25 48.00 50.00 $5800-25-ND 85 74 .63. | PRPN251PAEN-RC 13 24.00 26.00 $5802-13-ND 66 58 .49 | PRPN131PARN-RC 
26 50.00 52.00 $5800-26-ND 87 -76 -64_ | PRPN261PAEN-RC 14 26.00 28.00 $5802-14-ND 69 60 51 PRPN141PARN-RC 
27 52.00 54.00 $5800-27-ND 89 78 -66 | PRPN271PAEN-RC 15 28.00 30.00 $5802-15-ND 72 63 .53 | PRPN151PARN-RC 
28 54.00 56.00 $5800-28-ND 91 79 .67 | PRPN281PAEN-RC (Continued) 


150 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ulls; Cir- | Dimension (mm) Price Each Sullins 
4S 2mm Connectors (cont) Fig. | cuits 110 100 | PartNo. 
Dual Row Headers, Straight — RoHS Compliant 
Cir- | Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Sullins 4 2.00 4.00 | S5801-02-ND 75 65 55 | PRPNO22PAEN-RC 
Fig. | cuits Part No. 1 10 100 | Part No. 6 4.00 6.00 | S5801-03-ND 79 69 .58 | PRPNO32PAEN-RC 
16 30.00 | 32.00 | $5802-16-ND 75 65 55 | PRPN161PARN-RC 8 6.00 8.00 | S5801-04-ND 83 72 .61 | PRPNO42PAEN-RC 
17 32.00 | 34.00 | $5802-17-ND 78 68 58 | PRPN171PARN-RC 10 8.00 | 10.00 | $5801-05-ND 87.76 .64 | PRPNOS2PAEN-RC 
18 34.00 | 36.00 | S5802-18-ND 81 71 60 | PRPN181PARN-RC 12 10.00 | 12.00 | $5801-06-ND 91 79 .67_| PRPNO62PAEN-RC 
19 36.00 | 38.00 | $5802-19-ND 84 73 62 | PRPN191PARN-RC 14 12.00 | 14.00 | $5801-07-ND 9583. 70 | PRPNO72PAEN-RC 
20 38.00 | 40.00 | $5802-20-ND 87 76 .64__| PRPN201PARN-RC 16 14.00 | 16.00 | $5801-08-ND 99 = 86. .73 | PRPNO82PAEN-RC 
21 40.00 | 42.00 | $5802-21-ND .90 78 66 | PRPN211PARN-RC 18 16.00 | 18.00 | S5801-09-ND 1.03 90 .76 | PRPNO92PAEN-RC 
22 42.00 | 44.00 | $5802-22-ND 93 81 69 | PRPN221PARN-RC 20 18.00 | 20.00 | S5801-10-ND 1.07 93 .79 | PRPN102PAEN-RC 
23 44.00 | 46.00 | $5802-23-ND 96 84 .71 | PRPN231PARN-RC 22 | 20.00 | 22.00 | S5801-11-ND 111 97 .82__| PRPN112PAEN-RC 
24 46.00 | 48.00 | S5802-24-ND .99 86 73 | PRPN241PARN-RC 24 | 22.00 | 24.00 | $5801-12-ND 115 1.00 85 | PRPN122PAEN-RC 
25 48.00 | 50.00 | $5802-25-ND 1.02 89 .75__| PRPN251PARN-RC 26 | 24.00 | 26.00 | $5801-13-ND 119 1.04 .88 | PRPN132PAEN-RC 
26 50.00 | 52.00 | $5802-26-ND 1.05 91 77 | PRPN261PARN-RC 6 28 | 26.00 | 28.00 | $5801-14-ND 1.23 1.07 .91 | PRPN142PAEN-RC 
27 52.00 | 54.00 | $5802-27-ND 1.08 94 80 | PRPN271PARN-RC 30 | 28.00 | 30.00 | $5801-15-ND 127° 141 .94 | PRPN152PAEN-RC 
2 28 54.00 | 56.00 | $5802-28-ND 141 97 82 | PRPN281PARN-RC 32 | 30.00 | 32.00 | $5801-16-ND 1.31 1.14 .97_| PRPN162PAEN-RC 
29 56.00 | 58.00 | S5802-29-ND 1.14 .99 .84 | PRPN291PARN-RC 36 | 34.00 | 36.00 | $5801-18-ND 139 «1.21 1.02 | PRPN182PAEN-RC 
30 58.00 | 60.00 | $5802-30-ND 1171.02 86 __| PRPN301PARN-RC 38 | 36.00 | 38.00 | $5801-19-ND 1.43 1.24 1.05 | PRPN192PAEN-RC 
31 60.00 62.00 §5802-31-ND 1.20 1.04 88 PRPN311PARN-RC 40 38.00 40.00 $5801-20-ND 1.47 1.28 1.08 PRPN202PAEN-RC 
32 62.00 64.00 $5802-32-ND 1.23 1.07 91 PRPN321PARN-RC 42 40.00 42.00 $5801-21-ND 1.51 1.31 Bley fal PRPN212PAEN-RC 
33 64.00 66.00 $5802-33-ND 1.26 1.10 .93 PRPN331PARN-RC 44 42.00 44.00 $5801-22-ND 1.55 1.35 1.14 PRPN222PAEN-RC 
34 66.00 | 68.00 | S5802-34-ND 1.29 1.42 .95 | PRPN341PARN-RC 46 | 44.00 | 46.00 | $5801-23-ND 159 1.38 1.17 | PRPN232PAEN-RC 
35 68.00 | 70.00 | S$5802-35-ND 1.32 1.45 .97__| PRPN351PARN-RC 48 | 46.00 | 48.00 | $5801-24-ND 1.63 1.42 1.20 | PRPN242PAEN-RC 
36 70.00 72.00 §5802-36-ND 1.35 447 99 PRPN361PARN-RC 50 48.00 50.00 $5801-25-ND 1.67 1.45 1.23 PRPN252PAEN-RC 
37 72.00 74.00 §5802-37-ND 1.38 1.20 1.02 PRPN371PARN-RC 60 58.00 60.00 $5801-30-ND. 1.87 1.63 1.38 PRPN302PAEN-RC 
38 74.00 76.00 §$5802-38-ND 1.41 1.23 1.04 PRPN381PARN-RC 72 70.00 72.00 $5801-36-ND 2.11 1.83 1.55 PRPN362PAEN-RC 
39 76.00 78.00 $5802-39-ND 1.44 1.25 1.06 PRPN391PARN-RC 80 78.00 80.00 $5801-40-ND 2.62 2.27 1.93 PRPN402PAEN-RC 
40 78.00 | 80.00 | S5802-40-ND 1.54 1.84 1.413 _| PRPN401PARN-RC Dual Row Headers, SMT, with Locating Peg 
Single Row Receptacles, Straight — RoHS Compliant 7 50 48.00 | 50.00 | S2208-25-ND 4.87 4.04 2.58 | PRPN252MAMP 
3 4.00 6.50 $5751-03-ND 64 54 34 PPPNO31BFCN-RC Dual Row Headers, SMT, with Locating Peg — RoHS Compliant 
4 6.00 8.50 | $5751-04-ND 68 56 .36 | PPPNO41BFCN-RC 4 2.00 4.00 | S6008-02-ND 70 58 37 | NRPNO22MAMP-RC 
5 8.00 | 10.50 | S5751-05-ND 81 67 43 | PPPNOS1BFCN-RC 6 4.00 6.00 | S6008-03-ND 1.05 87 56 | NRPNO32MAMP-RC 
6 10.00 12.50 $5751-06-ND 83 69 45 PPPNO61BFCN-RC 8 6.00 8.00 S$6008-04-ND 1.40 1.16 .74 NRPNO42MAMP-RC 
Z 12.00 | 14.50 | S5751-07-ND 89 74 -48__| PPPNO71BFCN-RC 10 8.00 | 10.00 | S6008-05-ND 158 1.31 .84 | NRPNOS2MAMP-RC 
8 14.00 | 16.50 | $5751-08-ND .90 75 48 | PPPNO81BFCN-RC 12 10.00 | 12.00 | S6008-06-ND 1.93 1.60 1.02_| NRPNO62MAMP-RC 
9 16.00 | 18.50 | S5751-09-ND 1.04 87 56 | PPPNO91BFCN-RC 14 12.00 | 14.00 | $6008-07-ND 2.01. 1.67 1.07 | NRPNO72MAMP-RC 
10 18.00 | 20.50 | S5751-10-ND -96 80 51 PPPN101BFCN-RC 7 16 14.00 | 16.00 | S6008-08-ND 2.28 1.89 1.21 | NRPNO82MAMP-RC 
3 a 20.00 22.50 $5751-11-ND 1.15 96 61 PPPN111BFCN-RC 18 16.00 18.00 S6008-09-ND 2.45 2.03 1.30 NRPNO92MAMP-RC 
12 22.00 | 24.50 | $5751-12-ND 1.17 97 -62__| PPPN121BFCN-RC 20 18.00 | 20.00 | S6008-10-ND 2.54 2.11 1.35 | NRPN102MAMP-RC 
15 28.00 | 30.50 | $5751-15-ND 1.46 1.22 78 | PPPN151BFCN-RC 24 22.00 | 24.00 | S6008-12-ND 3.24. 2.69 1.72 | NRPN122MAMP-RC 
18 34.00 | 36.50 | S5751-18-ND 1.75 1.45 93 | PPPN181BFCN-RC 30 28.00 | 30.00 | S6008-15-ND 4.03 3.34 2.13 | NRPN152MAMP-RC 
22 42.00 | 44.50 | $5751-22-ND 2.29 1.90 1.22 | PPPN221BFCN-RC 36 34.00 | 36.00 | S6008-18-ND 455 3.77 2.41. | NRPN182MAMP-RC 
25 48.00 | 50.50 | S5751-25-ND 261 217 1.38 | PPPN251BFCN-RC 44 42.00 | 44.00 | S6008-22-ND 5.51 4.57 2.92 | NRPN222MAMP-RC 
30 58.00 | 60.50 _| $5751-30-ND 3.13 2.59 1.66 _| PPPN301BFCN-RC 50 48.00 | 50.00 | S6008-25-ND 630 522 3.33 | NRPN252MAMP-RC 
36 70.00 | 72.50 | $5751-36-ND 3.76 3.12 1.99 | PPPN361BFCN-RC Dual Row Headers, SMT, without Locating Peg 
40 78.00 | 80.50 | $5751-40-ND 4.17 3.46 2.21__| PPPN401BFCN-RC 18 7600) 18.00 | $2209-09-ND 186 +154 "09 | PRPNOS2MAMS 
Single Row Receptacles, Right Angle 28 26.00 | 28.00 | S2209-14-ND 2.73 2.27 1.45 | PRPN142MAMS 
4 12 22.00 | 24.50 | S2104-12-ND 1.40 1.16 .74__| PPPN121FGGN 32 30.00 | 32.00 | S2209-16-ND 3.12 259 1.65 | PRPN162MAMS 
Single Row Receptacles, Right Angle — RoHS Compliant 7 36 34.00 | 36.00 | S2209-18-ND 3.50 2.90 1.85 | PRPN182MAMS 
3 4.00 6.50 §$5752-03-ND .96 80 51 PPPNO31FGGN-RC 38 36.00 38.00 $2209-19-ND 3.71 3.08 1.97 PRPN192MAMS 
4 6.00 8.50 | $5752-04-ND 111 .93 59 | PPPNO41FGGN-RC 42 40.00 | 42.00 | S2209-21-ND 4.10 340 2.17 | PRPN212MAMS 
5 8.00 | 10.50 | $5752-05-ND 1.23 1.02 .65 | PPPNO51FGGN-RC 48 46.00 | 48.00 | S2209-24-ND 469 3.89 2.48 | PRPN242MAMS 
6 10.00 | 12.50 | S5752-06-ND 1.38 1.15 -74 | PPPNO61FGGN-RC Dual Row Headers, SMT, without Locating Peg — RoHS Compliant 
7 12.00 | 14.50 | S5752-07-ND 137. 1.44 .73__| PPPNO71FGGN-RC Fi 2.00 4.00 | $6009-02-ND 70 "58 37 | NRPMO22MAMS-RG 
4 8 14.00 | 16.50 | S5752-08-ND 1.57. 1.30 83 | PPPNO81FGGN-RC 6 4.00 6.00 | S6009-03-ND 1.05 87 ‘56 | NRPNO32MAMS-RC 
9 16.00 | 18.50 | S5752-09-ND 1.76 1.46 .94 | PPPNO91FGGN-RC 8 6.00 8.00 | S6009-04-ND 140 1.16 74 | NRPNO42MAMS-RC 
10 18.00 20.50 $5752-10-ND 1.65 1.37 87 PPPN101FGGN-RC 10 8.00 10.00 S6009-05-ND 1.58 1.31 84 NRPNOS2MAMS-RC 
12 22.00 24.50 $5752-12-ND 1.98 1.64 1.05 PPPN121FGGN-RC 12 10.00 12.00 S6009-06-ND 1.93 1.60 1.02 NRPNO62MAMS-RC 
15 28.00 | 30.50 | $5752-15-ND 2.47 2.05 1.31 | PPPN151FGGN-RC 14 12.00 | 14.00 | $6009-07-ND 201. 1.67. 4.07 | NRPNO72MAMS-RC 
17 32.00 | 34.50 _| $5752-17-ND 2.80 2.32 1.48 _| PPPN171FGGN-RC 16 1400 | 1600 | $6009-08-ND 228 «1.89 ~«1.21_:| NRPNoB2MAMS-RC 
Single Row Receptacles, SMT Contacts (Pin 1 on Left Hand Side) 18 16.00 18.00 $6009-09-ND 2.45 2.03 4.30 NRPNO92MAMS-RC 
sa | 8.00 | 10.50 | $2101-05-ND 77 64 “41 | PPPNOSIBFLC 20 | 18.00 | 20.00 | S6009-10-ND 2.54 2411 1.35 | NRPN102MAMS-RC 
25 48.00 | 50.50 | S2101-25-ND 2.80 2.32 1.48 | PPPN251BFLC 20 20.00 | 22.00 | $6009-11-ND 298 247 1.58 | NRPN112MAMS-RC 
Single Row Receptacles, SMT Contacts 24 | 22.00 | 24.00 | S6009-12-ND 3.24 269 1.72 | NRPN122MAMS-RC 
(Pin 1 on Left Hand Side) — RoHS Compliant 26 24.00 | 26.00 | S6009-13-ND 3.50 2.90 1.85 | NRPN132MAMS-RC 
3 4.00 6.50 | S5901-03-ND 68 = 56 -36_| NPPNO31BFLC-RC i 28 26.00 | 28.00 | S6009-14-ND 3.76 312 1.99 | NRPN142MAMS-RC 
4 6.00 8.50 | S5901-04-ND 83 69 45 | NPPNO41BFLC-RC 30 28.00 | 30.00 | S6009-15-ND 4.03 334 243 | NRPN152MAMS-RC 
5 8.00 | 10.50 | S5901-05-ND 90.75 48 | NPPNOS1BFLC-RC 32 30.00 | 32.00 | S6009-16-ND 429 3.56 _2.27_ | NRPN162MAMS-RC 
6 | 10.00 | 1250 peoOR Ce Ney OT». 381 52 | NPPNOGIBFLC-RC 34 | 32.00 | 34.00 | S6009-17-ND 4.55 377 2.41 | NRPN172MAMS-RC 
7 | 12.00 | 14.50 [ESS9OIROmSNEy 1.09.50 58_| NPPNO71BFLC-RG 36 | 34.00 | 36.00 | S6009-18-ND 455 3.77 2.41 | NRPN182MAMS-RC 
8 14.00 | 16.50 | $5901-08-ND 1.19.99 ‘63 | NPPNO81BFLC-RC 38 | 36.00 | 38.00 | S6009-19-ND 5.08 421 2.69 | NRPN192MAMS-RC 
5A 9 16.00 | 18.50 | $5901-09-ND 1.31 1.09 .70 | NPPNO91BFLC-RC 40 38.00 | 40.00 | $6009-20-ND 499 414 264 | NRPN202MAMS-RC 
1. | chon | oreo (EEC otcs yap an | NOPNIoIpELone 42_| 40.00 | 42.00 | S6009-21-ND 5.60464 2.96 _| NRPN212MAMS-RC 
15 | 28.00 | 3050 |Ss901-15-ND 1.98 1.64 —_‘1.05_| NPPN151BFLC-RC 44 | 42.00 | 44.00 | S6009-22-ND 551 4.87 2.92 | NRPN222MAMS-RC 
46 44.00 | 46.00 | S6009-23-ND 6.13 5.08 3.24 | NRPN232MAMS-RC 
18 | 34.00 | 36.50 | S5901-18-ND 2.37 1.97 1.26 | NPPN181BFLC-RC 
48 46.00 | 48.00 | S6009-24-ND 6.39 5.30 3.38 | NRPN242MAMS-RC 
20 | 38.00 | 40.50 | $5901-20-ND 264 2.19 1.40 | NPPN201BFLC-RC - 48.00 | 50.00 |eeoceeeinn feo). 259° 449° || INRPNEROMANE-RG 
22 | 42.00 | 44.50 | $5901-22-ND 291 2.41 1.54 | NPPN221BFLC-RC : i 2 : : pie 
25 | 48.00 | 50.50 | $5901-25-ND 3.30 274 1.75 | NPPN251BFLC-RC Dual Row Headers, Right Angle — RoHS Compliant 
Single Row Receptacles, SMT Contacts (Pin 1 on Right Hand Side) 4 2.00 4.00 $5803-02-ND 1.15 1.00 85 PRPNO22PARN-RC 
7 | 12.00 | 14.50 | $2102-07-ND 9176 49 | PPPNO71BFLD 6 4.00 | 6.00 [eccrine Hels OS). 3890;)| PRENOSPARN RG 
13 | 24.00 | 2650 |$210213ND 1.47 1.22 78 | PPPN131BFLD 8 6.00 | 8.00 eset eae Pee Elle a" | BRPNOSC EARNERS, 
5B | 4. 2a00 | 3050 |estoometnD ee. “146 86. | PPPNIBIBELD 10 8.00 | 10.00 | S5803-05-ND 133 1.16 .98 | PRPNOS2PARN-RC 
25 | 48.00 | 50.50 | $2102-25-ND 2.80 2.32 1.48 | PPPN251BFLD 42 | 10.00 | 12.00 [RSEBS0G:ND) HBO. shells 1-020 SBRENOGERARINGNC 
ee ee ts | 100 | 100 | Sseoa08ND i511 1.11 | PRPNOG2PARN.AC 
(Pin't on Right Hand Side) — RoHS Compliant 18 | 16.00 | 18.00 | $5803-09-ND 157 1.37 1.16 | PRPNO92PARN-RC 
8 4.00 | 6.50 eae oe 200) | NEENOSIEEED AG 20 | 18.00 | 20.00 | $5803-10-ND 1.63 142 1.20 | PRPN102PARN-RC 
A 6.00 | 8.50  eeeOe Ney 82): 3160 400 || UNPENOAIBEED AG 22 | 20.00 | 22.00 | $5803-11-ND 1.69 1.47 1.24 | PRPN112PARN-RC 
5 8.00 | 10.50 | S5902-05-ND 90 .75 48 | NPPNO51BFLD-RC 
6 10.00 | 1250 | $5902-06-ND ‘7H ‘52 | NPPNO61BFLD-RC 8 24 22.00 | 24.00 | S5803-12-ND 1.75 152 1.29 | PRPN122PARN-RC 
7 4200 | 14.50 | $8902-07-ND 109 90 ‘58 | NPPNO71BFLD-RC 26 24.00 | 26.00 | S5803-13-ND 1.81 157 1.33. | PRPN132PARN-RC 
8 14.00 | 16.50 | $5902-08-ND 1.1999 “63 | NPPNO81BELD-RC 28 26.00 | 28.00 | S5803-14-ND 1.87 163 1.38 | PRPN142PARN-RC 
9 | 16.00 | 18.50 | $5902-09-ND 1.27 1.06 .68 | NPPNO91BFLD-RC 30 | 28.00 | 90.00 SS80GsIS:Nb) Pog 08) Se HERENTSSRARNERG 
5B | 10 | 18.00 | 20.50 | $5902-10-ND 1.32 1.10 .70 | NPPN101BFLD-RC $2_| 30.00 | 92.00 |BSSeOgaIe:NE) TeSOie Ss 1S) 2188" | EPRIEN GER ARNG 
12 22.00 | 24.50 | $5902-12-ND 159 1.32 84 | NPPN121BFLD-RC 34 32.00 | 34.00 | S5803-17-ND 2.05 1.78 1.51 | PRPN172PARN-RC 
13 | 24.00 | 26.50 | S5902-13-ND 1.72 1.43 .91__| NPPN131BFLD-RC 36 34.00 | 36.00 | S5803-18-ND 241 183 1.55 | PRPN182PARN-RC 
15 28.00 30.50 | S5902-15-ND 1.98 1.64 1.05 | NPPN151BFLD-RC 38 36.00 | 38.00 | S5803-19-ND 2.17 1.89 1.60 | PRPN192PARN-RC 
18 34.00 36.50 | S5902-18-ND 2.37 1.97 1.26 | NPPN181BFLD-RC 40 38.00 | 40.00 | S5803-20-ND 2.23 1.94 1.64 | PRPN202PARN-RC 
20 38.00 | 40.50 | S5902-20-ND 2.64 2.19 1.40 | NPPN201BFLD-RC 42 40.00 | 42.00 | S5803-21-ND 2.29 1.99 1.68 | PRPN212PARN-RC 
22 42.00 | 44.50 | S5902-22-ND 2.91 2.41 1.54 | NPPN221BFLD-RC 44 42.00 | 44.00 | S5803-22-ND 2.35 2.04 1.73 | PRPN222PARN-RC 
25 48.00 | 50.50 | $5902-25-ND. 3.30 2.74 1.75 _| NPPN251BFLD-RC (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 151 


oullins 2mm Connectors (cont) 


Cir- Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Sullins 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. 
46 44.00 46.00 $5803-23-ND 2.41 2.09 1.77 PRPN232PARN-RC 
48 46.00 48.00 | S5803-24-ND 2.47 2.15 1.82 PRPN242PARN-RC 
8 50 48.00 50.00 $5803-25-ND 2.53 2.20 1.86 PRPN252PARN-RC 
60 58.00 60.00 $5803-30-ND 2.83 2.46 2.08 PRPN302PARN-RC 
80 78.00 80.00 $5803-40-ND 3.60 3.12 2.64 PRPN402PARN-RC 
Dual Row Receptacles, Straight 
i) 12 10.00 12.50 $2201-06-ND 1.26 1.05 67 PPPNO62AFCN 
Dual Row Receptacles, Straight — RoHS Compliant 
4 2.00 4.50 $5750-02-ND ah 64 At PPPNO22AFCN-RC 
6 4.00 6.50 $5750-03-ND 1.04 87 56 PPPNO32AFCN-RC 
8 6.00 8.50 $5750-04-ND 1.32 1.10 70 PPPNO42AFCN-RC 
10 8.00 10.50 $5750-05-ND 1.39 1.16 74 PPPNOS2AFCN-RC 
12 10.00 12.50 $5750-06-ND 1.50 1.25 80 PPPNO62AFCN-RC 
14 12.00 14.50 $5750-07-ND 1.60 1.33 85 PPPNO72AFCN-RC 
16 14.00 16.50 $5750-08-ND 1.73 1.44 92 PPPNO82AFCN-RC 
18 16.00 18.50 $5750-09-ND 1.84 1.53 98 PPPNO92AFCN-RC 
20 18.00 20.50 $5750-10-ND 1.91 1.59 1.01 PPPN102AFCN-RC 
9 22 20.00 22.50 $5750-11-ND 2.10 1.74 1.11 PPPN112AFCN-RC 
24 22.00 24.50 $5750-12-ND 2.29 1.90 1.22 PPPN122AFCN-RC 
26 24.00 26.50 $5750-13-ND 2.49 2.06 1.32 PPPN132AFCN-RC 
30 28.00 30.50 $5750-15-ND 2.86 2.38 1.52 PPPN152AFCN-RC 
34 32.00 34.50 $5750-17-ND 3.24 2.69 1.72 PPPN172AFCN-RC 
40 38.00 40.50 $5750-20-ND 3.52 2.92 1.86 PPPN202AFCN-RC 
44 42.00 44.50 $5750-22-ND 3.87 3.21 2.05 PPPN222AFCN-RC 
50 48.00 50.50 $5750-25-ND 4.39 3.64 2.33 PPPN252AFCN-RC 
60 58.00 60.50 $5750-30-ND 5.27 4.37 2.79 PPPN302AFCN-RC 
80 78.00 80.50 $5750-40-ND 7.03 5.83 3.72 PPPN402AFCN-RC 
Dual Row Receptacles, SMT, without Locating Peg — RoHS Compliant 
4 2.00 4.00 $6010-02-ND att 64 At NPPNO22FFKS-RC 
6 4.00 6.00 $6010-03-ND 1.15 96 61 NPPNO32FFKS-RC 
8 6.00 8.00 $6010-04-ND 1.30 1.08 69 NPPN042FFKS-RC 
10 8.00 10.00 $6010-05-ND 1.53 1.27 82 NPPNO52FFKS-RC 
12 10.00 12.00 $6010-06-ND 1.72 1.43 91 NPPNO62FFKS-RC 
14 12.00 14.00 $6010-07-ND 1.99 1.65 1.06 NPPNO72FFKS-RC 
16 14.00 16.00 $6010-08-ND 2.22 1.85 1.18 NPPNO82FFKS-RC 
10 18 16.00 18.00 $6010-09-ND 2.50 2.08 1.33 NPPNO92FFKS-RC 
20 18.00 20.00 $6010-10-ND 2.64 2.19 1.40 NPPN102FFKS-RC 
24 22.00 24.00 $6010-12-ND 3.17 2.63 1.68 NPPN122FFKS-RC 
26 24.00 26.00 $6010-13-ND 3.43 2.85 1.82 NPPN132FFKS-RC 
30 28.00 30.00 $6010-15-ND 3.96 3.28 2.10 NPPN152FFKS-RC 
40 38.00 40.00 $6010-20-ND 5.28 4.38 2.79 NPPN202FFKS-RC 
44 42.00 44.00 $6010-22-ND 5.80 4.81 3.07 NPPN222FFKS-RC 
50 48.00 50.00 $6010-25-ND 6.60 5.47 3.49 NPPN252FFKS-RC 
60 58.00 60.00 $6010-30-ND 7.92 6.57 4.19 NPPN302FFKS-RC 
Dual Row Receptacles, SMT, with Locating Peg — RoHS Compliant 
4 2.00 4.00 $6011-02-ND eA 64 At NPPNO22FFKP-RC 
6 4.00 6.00 $6011-03-ND 1.15 96 61 NPPNO32FFKP-RC 
8 6.00 8.00 $6011-04-ND 1.30 1.08 69 NPPNO42FFKP-RC 
10 8.00 10.00 $6011-05-ND 1.53 1.27 82 NPPNOS2FFKP-RC 
12 10.00 12.00 $6011-06-ND 1.72 1.43 91 NPPNO62FFKP-RC 
14 12.00 14.00 $6011-07-ND 1.99 1.65 1.06 NPPNO72FFKP-RC 
10 16 14.00 16.00 $6011-08-ND 2.22 1.85 1.18 NPPNO82FFKP-RC 
18 16.00 18.00 $6011-09-ND 2.50 2.08 1.33 NPPNO92FFKP-RC 
24 22.00 24.00 $6011-12-ND 3.17 2.63 1.68 NPPN122FFKP-RC 
30 28.00 30.00 $6011-15-ND 3.96 3.28 2.10 NPPN152FFKP-RC 
44 42.00 44.00 $6011-22-ND 5.80 4.81 3.07 NPPN222FFKP-RC 
50 48.00 50.00 $6011-25-ND 6.60 5.47 3.49 NPPN252FFKP-RC 
60 58.00 60.00 $6011-30-ND 7.92 6.57 4.19 NPPN302FFKP-RC 
Dual Row Receptacles (Bottom Entry), SMT, with Locating Peg 
18 16.00 18.00 $2205-09-ND 2.56 2.12 1.36 PPPNO92GHNP 
a | 56 54.00 56.00 $2205-28-ND 7.1 5.89 3.76 PPPN282GHNP 
60 58.00 60.00 $2205-30-ND 7.63 6.33 4.04 PPPN302GHNP 
Dual Row Receptacles (Bottom Entry), 
SMT, with Locating Peg — RoHS Compliant 
10 8.00 10.00 $6012-05-ND 2.14 1.77 1.13 NPPNOS2GHNP-RC 
12 10.00 12.00 $6012-06-ND 2.49 2.06 1.32 NPPNO62GHNP-RC. 
14 12.00 14.00 $6012-07-ND 2.79 2.32 1.48 NPPNO72GHNP-RC 
16 14.00 16.00 $6012-08-ND 2.92 2.42 1.55 NPPNO82GHNP-RC 
18 16.00 18.00 $6012-09-ND 2.99 2.48 1.58 NPPNO92GHNP-RC 
20 18.00 20.00 $6012-10-ND 3.06 2.54 1.62 NPPN102GHNP-RC. 
"1 24 22.00 24.00 $6012-12-ND 3.67 3.04 1.94 NPPN122GHNP-RC 
26 24.00 26.00 $6012-13-ND 3.97 3.30 2.10 NPPN132GHNP-RC. 
30 28.00 30.00 $6012-15-ND 4.59 3.80 2.43 NPPN152GHNP-RC 
36 34.00 36.00 $6012-18-ND 5.50 4.56 2.91 NPPN182GHNP-RC. 
44 42.00 44.00 $6012-22-ND 6.72 5.57 3.56 NPPN222GHNP-RC 
56 54.00 56.00 $6012-28-ND 8.36 6.93 4.42 NPPN282GHNP-RC 
60 58.00 60.00 $6012-30-ND 8.96 7.43 4.74 NPPN302GHNP-RC. 
Dual Row Receptacles (Top Entry Low Profile), SMT, with Locating Peg 
18 16.00 18.00 $2206-09-ND 2.56 2.12 1.36 PPPNO92GFNP. 
20 18.00 20.00 $2206-10-ND 2.59 2.15 1.37 PPPN102GFNP. 
12 30 28.00 30.00 $2206-15-ND 3.89 3.22 2.06 PPPN152GFNP. 
44 42.00 44.00 $2206-22-ND zal 4.73 3.02 PPPN222GFNP. 
56 54.00 56.00 $2206-28-ND 7.1 5.89 3.76 PPPN282GFNP. 
80 78.00 80.00 $2206-40-ND 10.15 8.41 5.37 PPPN402GFNP. 
Dual Row Receptacles (Top Entry Low Profile), 
SMT, with Locating Peg — RoHS Compliant 
10 8.00 10.00 $6013-05-ND 2.14 eae 1.13 NPPNOS2GFNP-RC 
12 12 10.00 12.00 $6013-06-ND 2.49 2.06 1.32 NPPNO62GFNP-RC 
14 12.00 14.00 $6013-07-ND 2.79 2.32 1.48 NPPNO72GFNP-RC 
16 14.00 16.00 $6013-08-ND 2.92 2.42 1.55 NPPNO82GFNP-RC 


Cir- Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Sullins 
Fig. | cuits Part No. u 10 100 Part No. 
18 16.00 18.00 $6013-09-ND 2.99 2.48 1.58 NPPNO92GFNP-RC 
20 18.00 20.00 $6013-10-ND 3.06 2.54 1.62 NPPN102GFNP-RC 
24 22.00 24.00 $6013-12-ND 3.67 3.04 1.94 NPPN122GFNP-RC 
30 28.00 30.00 $6013-15-ND 4.59 3.80 2.43 NPPN152GFNP-RC 
12 36 34.00 36.00 $6013-18-ND 5.50 4.56 2.91 NPPN182GFNP-RC 
44 42.00 44.00 $6013-22-ND 6.72 5.57 3.56 NPPN222GFNP-RC 
56 54.00 56.00 $6013-28-ND 8.36 6.93 4.42 NPPN282GFNP-RC 
60 58.00 60.00 $6013-30-ND 8.96 7.43 4.74 NPPN302GFNP-RC 
70 68.00 70.00 $6013-35-ND 10.45 8.66 5.53 NPPN352GFNP-RC 
80 78.00 80.00 $6013-40-ND 11.95 9.90 6.32 NPPN402GFNP-RC 
Dual Row Receptacles (Top Entry Low Profile), SMT, without Locating Peg 
12 10.00 12.00 $2207-06-ND 2.10 1.74 TA1 PPPNO62GFNS 
18 16.00 18.00 $2207-09-ND 2.56 2.12 1.36 PPPNO92GFNS 
24 22.00 24.00 $2207-12-ND 3.12 2.59 1.65 PPPN122GFNS 
42 30 28.00 30.00 $2207-15-ND 3.89 3.22 2.06 PPPN152GFNS 
44 42.00 44.00 $2207-22-ND 5.71 4.73 3.02 PPPN222GFNS 
56 54.00 56.00 $2207-28-ND 7A 5.89 3.76 PPPN282GFNS 
60 58.00 60.00 $2207-30-ND 7.63 6.33 4.04 PPPN302GFNS 
70 68.00 70.00 $2207-35-ND 8.89 7.37 4.70 PPPN352GFNS 
Dual Row Receptacles (Top Entry Low Profile), 
SMT, without Locating Peg — RoHS Compliant 
8 6.00 8.00 $6014-04-ND 1.76 1.46 94 NPPN042GFNS-RC 
10 8.00 10.00 $6014-05-ND 2.14 1.77 1.13 NPPNO52GFNS-RC 
12 10.00 12.00 $6014-06-ND 2.49 2.06 1.32 NPPNO62GFNS-RC 
14 12.00 14.00 $6014-07-ND 2.79 2.32 1.48 NPPNO72GFNS-RC 
16 14.00 16.00 $6014-08-ND 2.92 2.42 1.55 NPPNO82GFNS-RC 
18 16.00 18.00 $6014-09-ND 2.99 2.48 1.58 NPPNO92GFNS-RC 
20 18.00 20.00 $6014-10-ND 3.06 2.54 1.62 NPPN102GFNS-RC 
12 24 22.00 24.00 $6014-12-ND 3.67 3.04 1.94 NPPN122GFNS-RC 
30 28.00 30.00 $6014-15-ND 4.59 3.80 2.43 NPPN152GFNS-RC 
36 34.00 36.00 $6014-18-ND 5.50 4.56 2.91 NPPN182GFNS-RC 
44 42.00 44.00 $6014-22-ND 6.72 5.57 3.56 NPPN222GFNS-RC 
56 54.00 56.00 $6014-28-ND 8.36 6.93 4.42 NPPN282GFNS-RC 
60 58.00 60.00 $6014-30-ND 8.96 7.43 4.74 NPPN302GFNS-RC 
70 68.00 70.00 $6014-35-ND 10.45 8.66 5.53 NPPN352GFNS-RC 
80 78.00 80.00 $6014-40-ND 11.95 9.90 6.32 NPPN402GFNS-RC 
Dual Row Receptacles, Right Angle 
22 20.00 22.50 $2204-11-ND 1.79 1.48 95 PPPN112FJFN 
26 24.00 26.50 $2204-13-ND 2.10 1.74 TAT PPPN132FJFN 
13 28 26.00 28.50 $2204-14-ND 2.28 1.89 1.21 PPPN142FJFN 
34 32.00 34.50 $2204-17-ND 2.56 2.12 1.36 PPPN172FJFN 
38 36.00 38.50 $2204-19-ND 2.84 2.35 1.50 PPPN192FJFN 
48 46.00 48.50 $2204-24-ND 3.57 2.96 1.89 PPPN242FJFN 
Dual Row Receptacles, Right Angle — RoHS Compliant 
6 4.00 6.50 $5753-03-ND 117 97 62 PPPNO32FJFN-RC 
8 6.00 8.50 $5753-04-ND 1.46 1.22 .78 PPPNO42FJFN-RC 
10 8.00 10.50 $5753-05-ND 1.82 1.51 97 PPPNO52FJFN-RC 
12 10.00 12.50 $5753-06-ND 2.19 1.82 1.16 PPPNO62FJFN-RC 
14 12.00 14.50 $5753-07-ND 2.01 1.67 1.07 PPPNO72FJFN-RC 
16 14.00 16.50 $5753-08-ND 2.56 2.12 1.36 PPPNO82FJFN-RC 
18 16.00 18.50 $5753-09-ND 2.73 2.27 1.45 PPPNO92FJFN-RC 
20 18.00 20.50 $5753-10-ND 2.92 2.42 1.55 PPPN102FJFN-RC 
22 20.00 22.50 $5753-11-ND 3.21 2.67 1.70 PPPN112FJFN-RC 
24 22.00 24.50 $5753-12-ND 3.50 2.90 1.85 PPPN122FJFN-RC 
26 24.00 26.50 $5753-13-ND 3.79 3.15 2.01 PPPN132FJFN-RC 
13 28 26.00 28.50 $5753-14-ND 4.09 3.39 2.17 PPPN142FJFN-RC 
30 28.00 30.50 $5753-15-ND 4.38 3.63 2.32 PPPN152FJFN-RC 
32 30.00 32.50 $5753-16-ND 4.67 3.87 2.47 PPPN162FJFN-RC 
34 32.00 34.50 $5753-17-ND 4.96 4.12 2.63 PPPN172FJFN-RC 
36 34.00 36.50 $5753-18-ND 5.25 4.35 2.78 PPPN182FJFN-RC 
38 36.00 38.50 $5753-19-ND 5.54 4.60 2.93 PPPN192FJFN-RC 
40 38.00 40.50 $5753-20-ND 5.84 4.84 3.09 PPPN202FJFN-RC 
42 40.00 42.50 $5753-21-ND 6.13 5.08 3.24 PPPN212FJFN-RC 
44 42.00 44.50 $5753-22-ND 6.42 5.32 3.40 PPPN222FJFN-RC 
46 44.00 46.50 $5753-23-ND 6.71 5.57 3.55 PPPN232FJFN-RC 
48 46.00 48.50 $5753-24-ND 7.00 5.80 3.70 PPPN242FJFN-RC 
50 48.00 50.50 $5753-25-ND 7.29 6.05 3.86 PPPN252FJFN-RC 
60 58.00 60.50 $5753-30-ND 4.88 4.04 2.58 PPPN302FJFN-RC 
Quad Row Headers, Straight — RoHS Compliant 
24 10.00 12.00 $5804-06-ND 8.14 7.06 5.97 PRPNO64RCCN-RC 
40 18.00 20.00 $5804-10-ND 9.26 8.03 6.80 PRPN104RCCN-RC 
48 22.00 24.00 $5804-12-ND 9.82 8.52 7.21 PRPN124RCCN-RC 
14 60 28.00 30.00 $5804-15-ND 10.66 9.24 7.82 PRPN154RCCN-RC 
72 34.00 36.00 $5804-18-ND 11.50 9.97 8.44 PRPN184RCCN-RC 
84 40.00 42.00 $5804-21-ND 12.34 10.70 9.05 PRPN214RCCN-RC 
96 46.00 48.00 $5804-24-ND 13.18 11.43 9.67 PRPN244RCCN-RC 
120 58.00 60.00 $5804-30-ND 13.75 11.92 10.09 PRPN304RCCN-RC 
Quad Row Receptacles, Straight 
40 18.00 20.40 $2402-10-ND 4.55 3.77 2.41 PPRN104EFCN 
48 22.00 24.40 $2402-12-ND 5.46 4.53 2.89 PPRN124EFCN 
15 60 28.00 30.40 $2402-15-ND 6.83 5.66 3.61 PPRN154EFCN 
72 34.00 36.40 $2402-18-ND 8.19 6.79 4.33 PPRN184EFCN 
84 40.00 42.40 $2402-21-ND 9.56 7.92 5.06 PPRN214EFCN 
96 46.00 48.40 $2402-24-ND 10.92 9.05 5.78 PPRN244EFCN 
Quad Row Receptacles, Straight — RoHS Compliant 
24 10.00 12.40 $6015-06-ND 4.81 3.99 2.55 PPRNO64EFCN-RC 
40 18.00 20.40 $6015-10-ND 7.85 6.51 4.15 PPRN104EFCN-RC 
48 22.00 24.40 $6015-12-ND 8.31 6.89 4.40 PPRN124EFCN-RC 
15 60 28.00 30.40 $6015-15-ND 12.03 9.97 6.37 PPRN154EFCN-RC 
72 34.00 36.40 $6015-18-ND 13.21 10.95 6.99 PPRN184EFCN-RC 
84 40.00 42.40 $6015-21-ND 13.63 11.30 7.21 PPRN214EFCN-RC 
96 46.00 48.40 $6015-24-ND 14.07 11.66 7.44 PPRN244EFCN-RC 
120 58.00 60.40 $6015-30-ND 16.04 13.30 8.48 PPRN304EFCN-RC 
Shunts, Open Top — RoHS Compliant 
16 2 Tin $3405-ND 2.63/10 21.88/100 | STNO2SYBN-RC 
2 Gold $3404-ND 2.63/10 21.88/100 | SPNO2SYBN-RC 


152 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


SNM 2mm x 2mm Pin Strip Headers ‘AY’, | 2mm x 2mm Boardmount Sockets AY. 


Dim. in Inches (mm) 


Vertical Right Angle Surface Mount Vertical Right Angle 


Features: * High temperature dielectric * Reflow solder compatible * Industry standard compatible * Minimizes PC board 
Features: * Industry standard compatible » High temperature dielectric *1R, vapor and wave solder compatible stacking heights * End stackable feature * Side stackable feature , 

* Straight Solder Tail * Maximizes use of PC board space * Mates with boardmount and wiremount products * End Physical Specifications: * Insulator Material: Glass Filled Polyester (PCT) * Marking: Orientation delta and 3M Logo 
stackable feature * Side stackable feature Physical Specifications: * Contact Plating: » Wiping area: 30” Gold * Solder * Contact Material: Beryllium copper or Copper alloy * Contact Plating: * Wiping area: 30u" gold * Solder Tails: 200y" 
Tails: 200u” Tin Lead (ROHS Compliant: 300” Matte Tin) * Underplate: 100” Nickel * Contact Material: Copper Alloy Tin/Lead (RoHS Compliant: 300" Matte Tin) * Underplate: 50 ~ 150” Nickel overall Electrical Specifications: 
* Insulator Material: High Temperature Thermoplastic (PCT or LCP) * Flammability: UL 94V-0 Electrical Specifications: * Current Rating: 1A * Insulation Resistance: 1 x 10° MQ @ 250 VDC * Withstanding Voltage: SO0VDC @ Sea level 
«Current Rating: 1.5A «Insulation Resistance: >1 x 109 0 @ 250VDC * Withstanding Voltage: 500VDC @ Sea level + Environmental Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C 

Environmental Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C 


No. of Dim. A Dim. B Digi-Key Price Each 3M 
No. of Dim. Inch (mm) Digi-Key Price Each 3M Pos. Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 100 500 | Part No. 
Pos. A B C Part No. d 100 500 | Part No. Vertical (Natural) 
Vertical (Natural) 8 310 (8.0) = 3M1008-ND 191 146 1.32 | 150208-6002-TB 
8 | .295 (7.5) | 152 (3.86) | 118 (3.0) | 3M1108-ND 96 73 60] 151208-8422-TB 10 389 (10.0) = 3M1010-ND 2.00 1.52 1.38 | 150210-6002-TB 
10 | .374 (9.5) | 152 (3.86) | 118 (3.0) | 3M1110-ND 156 1.19 1.08 | 151210-8422-TB a erie = a aH 15 138 bea 
42 | .453 (11.5) | 152 (3.86) | 118 (3.0) | 3M1112-ND 116 89 81 | 151212-8422-TB : ; = H : : : -6002- 
20 | .768 (19.5) | .152 (3.86) | 118 (3.0) | 3M1120-ND 156 119 1.08 | 151220-8422-TB 24 940 (24.0) = 3M1024-ND 250 1.90 __1.72 | 150224-6002-TB 
24 | .925 (23.5) | 152 (3.86) | 118 (3.0) | 3M1124-ND 1.79 1.36 1.23 | 151224-8422-TB 30 | 1.176 (30.0) = 3M1030-ND 2.70 2.06 1.86 | 150230-6002-TB 
30 [1.162 (29.5) | 152 (3.86) | 118 (3.0) | 3M1130-ND 2.06 1.57 1.42 | 151230-8422-18 A ee ri = So Soe ee co eul| aenodt ones 
40 | 1.556 (39.5) | .152 (3.86) | 118 (3.0) | 3M1140-ND 2.45 187 1.69 | 151240-8422-TB 50 | 4964 (50.0) = AEGAN Sa} De0 2.98: | 1e0Ds0S000518 
44 |4.714 (43.5) | .152 (3.86) | 118 (3.0) | 3M1144-ND 264 2.01 1.82 | 151244-8422-TB 60_| 2.357 (600) = AERA sya: 388 Dei | 1e0080-s000-18 
50 | 1.950 (49.5) | .152 (3.86) | 118 (3.0) | 3M1150-ND 291 2.22 2.01 | 151250-8422-TB z fee : 
60 [2.344 (59.5) | .152 (3.86) | 118 (3.0) | 3M1160-ND 3.37 2.56 2.32 | 151260-8422-TB ; ca Vertiger (eck) fas Complient 735 TESOA SOOKE 
es Vertical (Black) —_ Rots Compliant 6 ‘231 (6.0) = 3M5303-ND 1.91 146 1.32 | 150206-6001-RB 
295 (7.5) | -152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1408-ND 96.73 66 | 151208-8422-RB $ 231 (60) a eesoaN 480°. “daa, 4at |4eoooeeooe-Ra 
8 | .295(7.5) | .152 (3.86) | .059 (1.5) | 3M5353-ND 1.66 1.27 1.15 | 151208-8421-RB "310 (8.0) a ay eRe) 404 Gag. 4.39: | 4e000e6002-Ra 
10 | .374(9.5) | 152 (3.86) | 118 (3.0) | 3M1410-ND 1.06 81  .73 | 151210-8422-RB {0 389 (10.0) = ANE Sab. Ate” -4eae'| 48004 0:6003:8B 
10 | .374(9.5) | 130 (3.30) | 118 (3.0) | 3M5356-ND 1.06 81  .73 | 151210-8322-RB 12] 467 (12.0) = RUE 506 BY 142150012 6002RB 
12_| 453 (11.5) | 152 (3.86) | 118 (3.0) | 3M1412-ND 1.16.89 _.81 | 151212-8422-RB ia | 546140) — aMeanetin Sat digas an il Asoo teRONo RR 
14 | 531 (13.5) | 152 (3.86) | 118 (3.0) | 3M5358-ND 127 97 88 | 151214-8422-RB ie | 625 (160) 7” VESTN pap» dias. 45>: | 480216: 6002:RE 
16 | .611 (15.5) | 152 (3.86) | 118 (3.0) | 3M5362-ND 1.39 1.06 96 | 151216-8422-RB is | "704(180) _ 3M5312.ND 297 ~«173~—«186 | 180018-6009-RB 
20 | .768 (19.5) | .152 (3.86) | 118 (3.0) | 3M1420-ND 1.56 1.19 1.08 | 151220-8422-RB 20 | 782 (200) a 3M1320-ND 235 179 ~~ 162 | 10220-6002-RB 
20 | .768 (19.5) | .130 (3.30) | .059 (1.5) | 3M5365-ND 2.27 1.73 1.56 | 151220-8321-RB 34) 940 (24.0) = Tee 5501.90 1.791 150094-8002-RB 
20 | .768 (19.5) | .130 (3.30) | .118 (3.0) | 3M5366-ND 1.56 119 1.08 | 151220-8322-RB 26 | 4019 (260) 7 avo ab) Sieg syne’ “ive | yaqo9e 6000 ba 
24 | .925 (23.5) | .152 (3.86) | 118 (3.0) | 3M1424-ND 179 1.36 1.23 | 151224-8422-RB 28 | 1.097 (28.0) = 3M5322-ND 256 ©6195 1.76 | 150228-6002-RB 
26 | 1.005 (25.5) | .130 (3.30) | .118 (3.0) | 3M5370-ND 189 144 1.31 | 151226-8322-RB 30 | 4176 (30.0) _ 3M1330-ND 270 206 186 | 150230-6002-RB 
30 | 1.162 (29.5) | .152 (3.86) | 118 (3.0) | 3M1430-ND 2.06 157 1.42 | 151230-8422-RB 32 | 1255 (32.0) = 3M5325-ND 277 «211 1.91 | 150232-6002-RB 
40 | 1.556 (39.5 | .152 (3.86) | 118 (3.0) | 3M1440-ND 245 187 1.69 | 151240-8422-RB 34) 4334 (340) = ARE TD 585 O17 1.96 | 150034-8002-RB 
40 | 1.556 (39.5) | .130 (3.30) | .118 (3.0) | 3M5373-ND 2.45 1.87 1.69 | 151240-8322-RB a0 | 1570(40.0) = OMA AOR. “daa¢. 9444/4 20040:8009. RE 
44 [4.714 (435) | 152 (3.86) | 118 (3.0) | 3M1444-ND 264 2.01 1.82 | 151244-8422-RB 44 | 1727 (44.0) = 3M1344-ND 320 244 221 | 150244-6002-RB 
44 | 1.714 (43.5) | .130 (3.30) | .118 (3.0) | 3M5375-ND 264 201 1.82 | 151244-8322-RB 50 | 1.964 (50.0) = 3M1350-ND 341 260 2.35 | 150250-6002-RB 
50 | 1.950 (49.5) | .152 (3.86) | 118 (3.0) | 3M1450-ND 291 2.22 2.01 | 151250-8422-RB 60 | 2.357 (60.0) a 3M1360-ND 379 288 261 | 150260-6002-RB 
50 | 1.950 (49.5) | .130 (3.30) | .118 (3.0) | 3M5377-ND 2.91 2.22 2.01 | 151250-8322-RB Right Angle (Black) — RoHS Compliant 
60 [2.344 (59.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M5381-ND 3.37 2.56 2.32 | 151260-8422-RB Tr $25 (160) | 015 (0.38) | 3Ma3t0-ND sedi” 499° Jala 4602 1BS0UERA 
Right Angle (Natural) 24 | .940(24.0) | .015(0.38) | 3M5317-ND 6.05 460 4.17 | 150224-5002-RB 
8 | 295 (7.5) | .152 (3.86) | 118 (3.0) | 3M1208-ND 62. 48 43 | 151208-7422-TB 26 raver ear 3M5320-ND 614 467 4.22 | 150226-5002-RB 
10 | .374 (9.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1210-ND TY 54.49) 151210-7422-TB 34 | 1.334 (34.0) | .015 (0.38) | 3M5327-ND 6.39 4.86 4.40 | 150234-5002-RB 
os Tae, pres AAG ee in 3 ‘8 teiaoeeaae 36 _|_ 1.412 (36.0) | .015 (0.38) | 3M5329-ND 6.57 5.00 _ 4.52 | 150236-5002-RB 
: 5) | 152 (3.86) | .118 (3. A : . : pistes 40 | 4570(40.0) | .015(0.38) | 3M5332-ND 6.76 5.14 4.65 | 150240-5002-RB 
24 | .925 (23.5) | .152 (3.86) | 118 (3.0) | 3M1224-ND 121 92.83 | 151224-7422-TB 44 te eee 3M5334-ND 691 5.25 4.75 | 150244-5002-RB 
30 | 1.162 (29.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1230-ND 1.39 1.06 96 | 151230-7422-TB 44 | 1.727 (44.0) | .028(0.71) | 3M5337-ND 6.91 5.25 4.75 | 150244-5202-RB 
40 | 1.556 (39.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1240-ND 187 1.43 1.29 | 151240-7422-TB 50 1.964 (50.0) | .015 (0.38) | 3M5341-ND 718 5.46 4.94 | 150250-5002-RB 
pe ioe Boe an oo) en aig tee ia itera 50 1.964 (50.0) | .053 (1.35) | 3M5343-ND 718 5.46 4.94 | 150250-5102-RB 
: -86) | . i . ‘ : -7422- 50 | 1.964 (50.0) | .028(0.71) | 3M5d45-ND 718 5.46 4.94 | 150250-5202-RB 
60_| 2.344 (59.6) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1260-ND 2.50 1.90 1.72 | 151260-7422-TB 60 2367 (600) ‘018 (038) 3M5349-ND 7.63 5.80 _5.25 | 150260-5002-RB 
Right Angle (Black) — RoHS Compliant Right Angle, with Board Locator Post (Black) — RoHS Compliant 
8 ] .295 (7.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1508-ND 620 48-43.) 151208-7422-RB 20] .782(20.0) | .015(0.38) | 3M5314-ND 5.87 4.46 4.04 | 150220-5022-RB 
10 | .374 (9.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1510-ND TY 54.49) 151210-7422-RB 24 | 940 (24.0) | .015 (0.38) | 3M5318-ND 6.05 4.60 4.17 | 150224-5022-RB 
10 | .374 (9.5) | .130 (3.30) | .118 (3.0) | 3M5355-ND T1584 49) 151210-7322-RB 44 | 1.727 (44.0) | .015 (0.38) | 3M5335-ND 6.91 5.25 4.75 | 150244-5022-RB 
12 | 453 (11.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1512-ND 77 59 53 | 151212-7422-RB 44 | 1.727 (44.0) | .053(1.35) | 3M5336-ND 691 5.25 4.75 | 150244-5122-RB 
12_| 453 (11.5) | 130 (3.30) | 118 (3.0) | 3M5357-ND W759 __.53 | 151212-7322-RB 44 | 1.727 (44.0) | .028 (0.71) | 3M5338-ND 691 5.25 4.75 | 150244-5222-RB 
16 | .611 (15.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M5361-ND 920 70.63 | 151216-7422-RB 50 | 1.964(50.0) | .015(0.38) | 3M5342-ND 7.18 5.46 4.94 | 150250-5022-RB 
18 | 689 (17.5) | .130 (3.30) | .118 (3.0) | 3M5363-ND 98 75.68 | 151218-7322-RB 50 | 1.964 (50.0) | .053(1.35) | 3M5344-ND 7.18 5.46 4.94 | 150250-5122-RB 
20 | .768 (19.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1520-ND 1.04 79.72 | 151220-7422-RB 50 1.964 (50.0) | .028(0.71) | 3M5346-ND 7.05 5.36 4.85 _| 150250-5222-RB 
24 | .925 (23.5) | .152 (3.86) | 118 (3.0) | 3M1524-ND 1.21.92 83. | 151224-7422-RB ‘Surface Mount (Black) — RoHS Compliant 
26 | 1.005 (25.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M5369-ND 1.27 97 88 | 151226-7422-RB = 5 SONU 
30 | 1.162 (29.5) | .152 (3.86) | 118 (3.0) | 3M1530-ND 1.39 1.06 96 | 151230-7422-RB ; Nee et _ ane ra - e eee 
32. | 1.240 (31.5) | .130 (3.0) | 118 (3.0) | 3M5371-ND 1.60 1.22 1.11 | 151232-7322-RB 6 0.231 (6.0 = 3MS302TR-NDO 29.20/80 450206-2000-RB-WB 
36 | 1.398 (35.5) | .130 (3.0) | .118 (3.0) | 3M5372-ND 1.73 132 1.19 | 151236-7322-RB 8 0.310 (8.0) = 3M5305-ND 69.53 ~—-48- | 150208-2000-RB 
40 _| 1.556 (39.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1540-ND 1.87 1.43 1.29 | 151240-7422-RB to | 0.389 (10.0) = 3M5306CT-NDt 39 ~«968.~=S | (150210-2000-RB-WB 
44 |4.714 (43.5) | .152 (3.86) | 118 (3.0) | 3M1544-ND 2.00 1.52 1.38 | 151244-7422-RB = q -2000-RBo 
44 |1.714 (43.5) | .152 (3.86) | .059 (1.5) | 3M5374-ND 2.70 2.06 1.86 | 151244-7421-RB i 0.782 200) = SMSa06] ENDO age ee 93 PaO SON RES WB 
50 | 1.950 (49.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1550-ND 218 166 1.51 | 151250-7422-RB 24 | 0,940 (24.0) = 3M5315CT-NDt 464 125  — | 150224-2000-RB-WD 
60 | 2.344 (59.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M2360-ND 250 190 1.72 | 151260-7422-RB 24 | 0,940 (24.0) = 3M5315TR-NDO 734.31/650 450224-2000-RB-WD 
Surface Mount (Black) — RoHS Compliant 34__|_ 1.334 (34.0) = 3M5326-ND 212 1.62 1.46 | 150234-2000-RB 
7 | 139(3.5) | .130(3.0) | — | 3M5350-ND 71 54-49 | 151204-2320-RB 40 1.570 (40.0) = 3M5330-ND 254 1.93 1.75 | 150240-2000-RB 
8 | .295(7.5) | .130(3.0) | — | 3MS351CT-NDt 1.93 1.47 —| 151208-2320-RB-WB 50 | 1.964 (50.0) = 3M5339-ND 3.02 2.30 2.08 | 150250-2000-RB 
8 | .295(7.5) | .130 (3.0) = 3M5351TR-NDO 332.48/250 151208-2320-RB-WB Surface Mount, with Board Locator Post (Black) — RoHS Compliant 
8 .295 (7.5) | .152 (3.86) —_ 3M5352CT-NDt 2.04 1.55 — | 151208-2420-RB-WB 12 0.467 (12.0) — 3M5307-ND 83 64 58 | 150212-2020-RB 
8 | .295(7.5) | .152(3.86)| — | 3M5352TR-NDO 1051.05/750 151208-2420-RB-WB 16 | 0.625 (16.0) _ 3M5309CT-NDt 414 87. — | 150216-2020-RB-WB 
10 | .374(9.5) | 152 (3.86) | — | 3MS354CT-NDT 212 162 | —| 151210-2420-RB-WB 16 | 0.625 (16.0) - 3M5309TR-NDO 550.55/700 150216-2020-RB-WB 
10 | 374 (9.5) | .152(3.86)| — | 3MS354TR-NDO 729.30/500 151210-2420-RB-WB 24 | 0.940 (24.0) = 3M5316CT-NDt 154 117 — | 150224-2020-RB-WD 
16 | 611 (15.5) | .130(3.0) | — | 3M5359-ND 1.39 1.06 — .96 | 151216-2320-RB 24 | 0.940 (24.0) - 3M5316TR-NDO 740.74/700 150224-2020-RB-WD 
16 | 611 (15.5) | .152(3.86)| — | 3M5360-ND 1.39 1.06 — .96 | 151216-2420-RB 26 | 1.019 (26.0) = 3M5319CT-NDt T71-1.30  — | 150226-2020-RB-WD 
16 | 611 (15.5) | 152 (3.86) |__— —_| 3MS360CT-NDt 2.23 1.70 —| 151216-2420-RB-WC 26 | 1.019 (26.0) - 3M5319TR-NDO 762.19/650 150226-2020-RB-WD 
16 | 617 (15.5) | 152 (3.86) — | 3MS360TR-NDO 765.05/500 151216-2420-RB-WC 30 | 1.176 (30.0) _ 3M5323-ND 185 1.41 1.28 | 150230-2020-RB 
20 | .768 (19.5) | .152(3.86)) — | 3M5364-ND 156 119 1.08 | 151220-2420-RB 32 | 1.255 (32.0) = 3M5324-ND 1.98 1.51 1.36 | 150232-2020-RB 
22 | .847 (21.5) | .152(3.86)) — | 3M5367-ND 1.44 140 99 | 151222-2420-RB 40 | 1.570 (40.0) - 3M5331-ND 237 1.81 1.64 | 150240-2020-RB 
26 | 1.005 (25.5) | .152(3.86)) — | 3M5368CT-NDt 243 185 —| 151226-2420-RB-WD 44 | 1.727 (44.0) - 3M5333-ND 258 1.96 1.78 | 150244-2020-RB 
26 | 1.005 (25.5) | .152(3.86)| — _| 3M5368TR-NDO 418.28/250 151226-2420-RB-WD 50_| 1.964 (50.0) - 3M5340-ND 3.02 2.30 2.08 | 150250-2020-RB 
50 | 1.95 (49.5) |.152(3.86)|  — | 3M5376CT-NDt 345 263  —| 151250-2420-RB-WF 50 | 1.964 (50.0) = 3M5340CT-NDT 3.04 231 — | 150250-2020-RB-WF 
50 | 1.95 (49.5) | .152(3.86)) — | 3M5376TR-NDO 1186.90/500 151250-2420-RB-WF 50 | 1.964 (50.0) = 3M5340TR-NDO 1357.07/650 150250-2020-RB-WF 
60 |2.344 (59.5) | .130(3.0) | — — | 3M5378-ND 3.37 2.56 2.32 | 151260-2320-RB 52 | 2.042 (52.0) - 3M5347-ND 3412 237 2.15 | 150252-2020-RB 
60 | 2.344 (59.5) | .152 (3.86); — | 3M5379-ND 3.37 2.56 2.32 | 151260-2420-RB 60_| 2.357 (60.0) - 3M5348-ND 349 2.66 2.41 | 150260-2020-RB 
Cut Tape Tape and Reel + Cut Tape © Tape and Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 153 


2mm Surface Mount 
Thru-Board Sockets 


Features: * Reflow solder compatible »* End stackable feature Physical 
Specifications: * Insulator material: Glass filled PCT * Flammability: UL94V-0 
© Color: Black * Contact material: Copper Alloy * Underplating: 50 ~ 150y” 
Nickel * Wiping area: 30” gold Solder Tails: 300” Matte Tin Electrical 
Specifications: * Current Rating: 1A Environmental Specifications: * Operating 
Temperature: -55°C ~ 105°C 


No. of Dim. A Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelf | 3M 
Pos. | Inch (mm) Part No. 1 100 500 Qty.| Pricing | Part No. 
4 0.156 (4.0) | 3M5410-NDO A434 31 _ — | 153204-2000-RB 
6 0.231 (6.0) | 3M5411CT-ND 64 49 — | 800 354.64 | 153206-2000-RB-WA 
14 | 0.546 (14.0) | 3M5414CT-ND 116 © .89 — | 800 640.64 | 153214-2000-RB-WB 
16 | 0.625 (16.0) | 3M5416CT-ND 1.29.98 — | 800 823.68 | 153216-2000-RB-WB 
24 | 0.940 (24.0) | 3M5420CT-ND 1.81 1.38 — | 800 995.28 | 153224-2000-RB-WD 
26 | 1.019(26.0) | 3M5422CT-ND 1.93 1.47 — | 800 | 1063.92 | 153226-2000-RB-WD 
46 | 1.806 (46.0) | 3M5430CT-ND 3.54 2.69 — _| 800 | 1944.80 | 153246-2000-RB-WF 
Thru-Board Sockets with Board Locator Post 
8 0.310 (8.0) | 3M5412-NDO 64 49 AB] — — | 153208-2020-RB 
10 | 0.389 (10.0) | 3M5413-NDO 719 «61 55) — — | 153210-2020-RB 
14 | 0.546 (14.0) | 3M5415-NDO 1.06 81 a — | 153214-2020-RB 
16 | 0.625 (16.0) | 3M5417CT-ND 1.25 95 — | 800 686.40 | 153216-2020-RB-WB 
20 | 0.782 (20.0) | 3M5418CT-ND 1.50 1.14 — | 800 823.68 | 153220-2020-RB-WC 
22 | 0.861 (22.0) | 3M5419CT-ND 1.62 1.24 — | 800 892.32 | 153222-2020-RB-WD 
24 | 0.940 (24.0) | 3M5421-NDO 771350 (1.22 | — — | 153224-2020-RB 
26 | 1.019(26.0) | 3M5423CT-ND 1.89 1.44 — | 800 | 1041.04 | 153226-2020-RB-WD 
30 | 1.176 (30.0) | 3M5424-NDO 218 1.66 1.51 - — | 153230-2020-RB 
32 | 1.255 (32.0) | 3M5425-NDO 2.33 1.77 (1.61 = — _| 153232-2020-RB 
36 | 1.412 (36.0) | 3M5426-NDO 262 2.00 1.81 - — | 153236-2020-RB 
40 | 1.570 (40.0) | 3M5427-NDO 291 222 2.01 - — | 153240-2020-RB 
42 | 1.649 (42.0) | 3M5428-NDO 3.04 231 209 | — — | 153242-2020-RB 
44 | 1.727 (44.0) | 3M5429-NDO 316 241 218 | — — | 153244-2020-RB 
50 | 1.964 (50.0) | 3M5431CT-ND 3.45 2.63 — | 700 | 1661.66 | 153250-2020-RB-WF 
56 | 2.200 (56.0) | 3M5432-ND0 406 309 279 | — — | 153256-2020-RB 
60 | 2.357 (60.0) | 3M5433-NDO 431 328 297 | — — | 153260-2020-RB 


t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. © Bulk 


2mm Wiremount Sockets .AM. 


0.37 (9.4) 
Height 
with strain 
relief 


2mm Wiremount Socket - 1mm Pitch Cable 
Features: * Industry standard compatible » Mates with 2.0mm x 2.0mm 
grid pin strips * Low profile *Preassembled covers « Available with and 
without strain relief Physical Specifications: * Insulation Material: Glass 
Filled Polyester (PBT), Flammability: UL94 V-0 * Color: Gray * Contact 
Material: Copper Alloy * Contact Plating: * Underplate and U-slot: 50- 
150y” Nickel, QQ-N-290, Class 2 * Wiping area: Gold Mil-G-45204, Type II, 
Grade C Electrical Specifications: * Current Rating: 1 Amp « Insulation Resistance: >1x10°Q at 500VDC  Withstanding 
Voltage: 1000Vrms at Sea Level Environmental Specifications: * Operating Temperature Rating: -55°C ~ 105°C Rating: 
UL File No. E68080 

1.0mm Round Conductor Flat Cable — 28AWG Stranded, PVC 

Physical Specifications: * Insulation Material: Polyvinyl Chloride (PVC) * Color: Gray »* Marking: Red Edge 
© Conductors: 28AWG, 7 x 36 Tinned Stranded Copper Electrical Specifications: * Voltage Rating: 300V Environmental 
Specifications: » Operating Temperature Rating -20°C ~ 105°C » Flammability Rating: UL: VW-1, CSA: FT1 Rating: UL File 
No. £42769, Style 2651 CSA File No. LL 53649 (optional) 


No. of Dimension A Digi-Key Price Each 3M 
Pos. Inch (mm) Part No. 1 100 500 | PartNo. 
IDC Socket Gold 
10 .59 (15.0) MSA10A-ND 3.14 2.39 2.12 | 152210-0100-GB 
12 67 (17.0) MSA12A-ND 3.18 2.42 2.19 | 152212-0100-GB 
20 .99 (25.1) MSA20A-ND 3.47 2.64 2.34 | 152220-0100-GB 
26 1.22 (31.0) MSA26A-ND 4.18 3.18 2.82 | 152226-0100-GB 
40 1.77 (45.0) MSA40A-ND 4.37 3.32 2.94 | 152240-0100-GB 
44 1.93 (49.0) MSA44A-ND 4.49 3.42 3.09 | 152244-0100-GB 
50 2.17 (65.0) MSASOA-ND 4.58 3.48 3.15 | 152250-0100-GB 
IDC Socket Gold with Strain Relief 
10 .59 (15.0) MSE10A-ND 3.64 277 2.51 | 152210-0103-GB 
12 67 (17.0) MSE12A-ND 3.83 2.91 2.64 | 152212-0103-GB 
20 .99 (25.1) MSE20A-ND 3.79 2.88 2.55 | 152220-0103-GB 
26 1.22 (31.0) MSE26A-ND 472 3.59 3.18 | 152226-0103-GB 
40 1.77 (45.0) MSE40A-ND 4.83 3.67 3.25 | 122240-0103-GB 
44 1.93 (49.0) MSE44A-ND 5.05 3.84 3.48 | 152244-0103-GB 
50 2.17 (55.0) MSE50A-ND 5.14 3.91 3.54 | 152250-0103-GB 
IDC Socket Gold, with Center Polarizing Bump 
10 59 (15.0) MTA10A-ND 3.14 2.39 2.12 | 152210-0110-GB 
12 67 (17.0) MTA12A-ND 3.18 2.42 2.15 | 152212-0110-GB 
20 .99 (25.1) MTA20A-ND 3.47 2.64 2.34 | 152220-0110-GB 
26 1.22 (31.0) MTA26A-ND 4.18 3.18 2.82 | 152226-0110-GB 
40 1.77 (45.0) MTA40A-ND 4.28 3.26 2.89 | 152240-0110-GB 
44 1.93 (49.0) MTA44A-ND 4.49 3.42 3.03 | 152244-0110-GB 
50 2.17 (55.0) MTA50A-ND 4.58 3.48 3.08 | 152250-0110-GB 
IDC Socket Gold, with Center Polarizing Bump, with Strain Relief 
10 .59 (15.0) MTE10A-ND 3.64 277 2.45 | 152210-0113-GB 
12 67 (17.0) MTE12A-ND 3.83 2.91 2.58 | 152212-0113-GB 
20 .99 (25.1) MTE20A-ND 3.79 2.88 2.55 | 152220-0113-GB 
26 1.22 (31.0) MTE26A-ND 472 3.59 3.18 | 152226-0113-GB 
40 1.77 (45.0) MTE40A-ND 4.83 3.67 3.25 | 152240-0113-GB 
44 1.93 (49.0) MTE44A-ND 5.05 3.84 3.41 | 152244-0113-GB 
50 2.17 (55.0) MTES0A-ND 5.14 3.91 3.46 | 152250-0113-GB 
No. (NOTE: “X” in Part No. Represents No. of Meters) 
of Digi-Key Price Per Meters 3M 
Pos. | Part No. 5 10 25 50 100 | Part No. 
Ribbon Cable Gray (1mm Pitch) 
10 | MC10L-X-ND 7.08 13.14 29.32 50.55 80.88 | 3625/10 100M 
12 | MC12L-X-ND 8.49 15.77 35.18 60.66 97.06 | 3625/12 100M 
44 | MC44L-X-ND 31.14 57.83 129.01 222.43 355.88 | 3625/44 100M 
50 | MC50L-X-ND 35.39 65.72 146.60 252.75 404.40 | 3625/50 100M 


100m reel quantity may contain splices. Splice position will be marked on the reel. 


iew 2mm Cable-to-Board 
N Receptacle 


UL2651, UL2678 UL File No: E29179 CSA 

File No: LR19980 Mates With: Milli-Grid 2.00mm Headers 
Flectrical: Voltage: 125VDC Current: 1.0A Contact Resistance: 30mQ maximum Dielectric Withstanding Voltage: 
500VAC Insulation Resistance: 5000MQ minimum Physical: Housing: High Thermoplastic, UL 94V-0 Contact: 
Copper Alloy Plating Contact Area: (151) Gold Operating Temperature: -20°C ~ 85°C Cable: 1.00mm Flat Cable, 7 
Strands, 28 AWG 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Pos. A B Part No. 1 10 25__| Part No. 
Dual Row, IDT without Polarization and Locking Ramp 
10 16.65 8.00 WM14210-ND 2.61 2.09 1.75 | 87568-1063 
12 18.65 10.00 WM14212-ND 2.90 2.32 1.94 | 87568-1263 
14 20.65 12.00 WM14214-ND 3.34 2.68 2.23 | 87568-1463 
16 22.65 14.00 WM14216-ND 3.58 2.87 2.39 | 87568-1663 
20 26.65 18.00 WM14220-ND 3.73 2.99 2.49 | 87568-2063 
22 28.65 20.00 WM14222-ND 4.10 3.29 2.74 | 87568-2263 
24 30.65 22.00 WM14224-ND 4.47 3.58 2.99 | 87568-2463 
26 32.65 24.00 WM14226-ND 4.56 3.65 3.04 | 87568-2663 
30 36.65 28.00 WM14230-ND 4.81 3.85 3.21 | 87568-3063 
34 40.65 32.00 WM14234-ND 5.07 4.06 3.39 | 87568-3463 
40 46.65 38.00 WM14240-ND 5.52 4.42 3.68 | 87568-4063 
44 50.65 42.00 WM14244-ND 5.74 4.60 3.83 | 87568-4463 
50 56.65 48.00 WM14250-ND 6.34 5.08 4.23 | 87568-5063 
Dual Row, IDT with Single Locking Ramp 
10 16.65 8.00 WM14310-ND 2.61 2.09 1.75 | 87568-1073 
12 18.65 10.00 WM14312-ND 2.90 2.32 1.94 | 87568-1273 
Dual Row, IDT with Polarization and Locking Ramp 
14 20.65 12.00 WM14314-ND 3.34 2.68 2.23 | 87568-1493 
16 22.65 14.00 WM14316-ND 3.58 2.87 2.39 | 87568-1693 
20 26.65 18.00 WM14320-ND 3.73 2.99 2.49 | 87568-2093 
22 28.65 20.00 WM14322-ND 4.10 3.29 2.74 | 87568-2293 
24 30.65 22.00 WM14324-ND 4.47 3.58 2.99 | 87568-2493 
26 32.65 24.00 WM14326-ND 4.56 3.65 3.04 | 87568-2693 
30 36.65 28.00 WM14330-ND 4.81 3.85 3.21 | 87568-3093 
34 40.65 32.00 WM14334-ND 5.07 4.06 3.39 | 87568-3493 
40 46.65 38.00 WM14340-ND 5.52 4.42 3.68 | 87568-4093 
44 50.65 42.00 WM14344-ND 5.74 4.60 3.83 | 87568-4493 
50 56.65 48.00 WM14350-ND 6.34 5.08 4.23 | 87568-5093 


UL File No: £61522, UL Style No. 2678 CSA File No: LL61126 Electrical: 
Voltage: 150V Physical: Flammability: VW-1 Operating Temperature: 
-20°C ~ 105°C Insulation: Gray PVC Edge Mark: Black, 28AWG Stranded, Tinned 


(NOTE: "X" in Part No. Represents No. of Feet) 

Cir- | Dimensions (mm) Digi-Key Price Per Feet 

cuits A B Part No. 5 10 25 50 100 
10 10.00 9.00 WM11-X-ND 3.96 7.46 16.31 27.96 46.60 
20 20.00 19.00 WM12-X-ND 7.72 14.52 31.77 54.46 90.77 
24 24.00 23.00 WM13-X-ND 9.26 17.42 38.11 65.34 108.90 
40 40.00 39.00 WM14-X-ND 16.97 31.94 69.87 119.78 199.63 
44 44.00 43.00 WM15-X-ND 18.67 35.14 76.87 131.78 219.63 
50 50.00 49.00 WM16-X-ND 19.28 36.30 79.41 136.13 226.88 


Polarized 


Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


2mm Ribbon Connectors 


The new 2.0 (.079) AMP-LATCH® receptacle connector family features contacts on a true 2.0 x 2.0 (.079 x .079) mating 
grid for 1.0 (.039) pitch ribbon. These receptacles feature insulation displacement contacts (IDC) with a top/bottom single 
beam contact orientation. Contacts are beryllium copper, duplex plated 30” gold in the mating area and 100y” minimum 
tin-lead on termination end all over 50y” nickel underplating. Contact mating area is 1.54 (.061) from the face of the 
housing and they accept 0.50mm (.0197) round or square posts. Product Facts: * True hard metric 2.0 x 2.0 mating grid 
for 1.0 pitch ribbon cable «IDC, beryllium copper contacts, duplex plated gold-over-nickel * U.L. 94V-0 rated thermo- 
plastic components Performance Data: * Durability: 150 cycles * Termination Resistance: 25mQ maximum « Mating 
Force: 1.67N maximum * Unmating Force: 0.14N minimum ¢ Operating Temperature: -65°C ~ 105°C 


3.30 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Pos. A B Part No. 1 25 Part No. 
Receptacle — Feed Thru Cover Non-Polarized 
26 31.17 26.42 ASA26K-ND 5.17 3.24 | 111626-6 
Receptacle — Feed Thru Cover Polarized — RoHS Compliant 
10 15.16 10.41 AKA10L-ND 271 1.70 | 1-111623-8 
14 19.18 14.40 AKA14L-ND 2.80 1.76 | 1-111623-9 
16 21.18 16.41 AKA16L-ND 3.26 2.05 | 2-111623-0 
20 25.17 20.40 AKA20L-ND 2.91 1.83 | 2-111623-1 
24 29.18 24.41 AKA24L-ND 5.00 3.14 | 2-111623-7 
26 31.17 26.42 AKA26L-ND 3.39 2413 | 2-111623-2 
30 35.18 30.40 AKA30L-ND 3.45 247 | 2-111623-3 
40 45.19 40.14 AKA40L-ND 4.24 2.66 | 2-111623-4 
44 49.17 44.40 AKA44L-ND 4.24 2.66 | 2-111623-5 
50 55.17 50.39 AKA5OL-ND 4.50 2.82 | 2-111623-6 
Receptacle — Feed Thru Cover Non-Polarized — RoHS Compliant 

8 13.18 8.41 ASAO8L-ND 3.12 1.96 | 2-111626-4 
10 15.16 10.41 ASA10L-ND 3.11 1.95 | 1-111626-7 
14 19.18 14.40 ASA14L-ND 3.16 1.98 | 1-111626-8 
16 21.18 16.41 ASA16L-ND 3.29 2.06 | 2-111626-5 
20 25.17 20.40 ASA20L-ND 2.91 1.83 | 1-111626-9 
24 29.18 24.41 ASA24L-ND 3.82 240 | 2-111626-6 
26 31.17 26.42 ASA26L-ND 5.11 3.21 2-111626-7 
34 39.17 34.42 ASA34L-ND 4.13 2.59 | 2-111626-0 
40 45.19 40.41 ASA40L-ND 4.24 2.66 | 2-111626-1 
44 49.17 44.40 ASA44L-ND 4.24 2.66 | 2-111626-2 
50 55.17 50.39 ASA5OL-ND 4.50 2.82 | 2-111626-3 


More Product Available Online: www.digikey.com 


154 (1073) 
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Specifications: * Contact Resistance: 20mQ maximum 


e 
9 * Current Rating: 3 Amps * Contact Material: Phosphor Bronze 
oullins | (2.54mm) Female Headers * Insulator Resistance: 5000MOQ minimum ¢ Plating: Tin or Gold 


0.60 X 0.4 


¢ Insulator Material: PBT, UL94V-0 ¢ Insulator Material: Polyester PBT, UL94V-0 ¢ Insulator Material: Nylon 6T, UL94V-0 
* Dielectric Withstanding: AC 1000V * Dielectric Withstanding: AC 500V * Dielectric Withstanding: AC 500V 
* Operating Temperature: —40°C ~ 105°C. * Operating Temperature: —40°C ~ 105°C * Operating Temperature: —40°C ~ 125°C 


2.54 
¢ Insulator Material: PBT, UL94V-0 ! ¢ Insulator Material: Polyester PBT, UL94V-0 ¢ Insulator Material: Nylon 6T, UL94V-0 
* Dielectric Withstanding: AC 1000V * Dielectric Withstanding: AC 500V * Dielectric Withstanding: AC 500V 
* Operating Temperature: —40°C ~ 105°C. * Operating Temperature: —40°C ~ 105°C * Operating Temperature: —40°C ~ 125°C 
No. Dimensions No. Dimensions 
Contact of Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins Contact of Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins 
Finish | Contacts A B Part No. 1 10 100 | Part No. Finish | Contacts A B Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Fig. 1 — Single Row Female Headers 17 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | $7050-ND 88 7.25 46.25] PPPC171LFBN-RC 
7 600 (15.24) | .720 (18.28) | $4007-ND 4. 450 2868] PPTCO7ILFBN 18 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | $7051-ND 96 7.98 50.88] PPPC181LFBN-RC 
Tin 8 "700 (17.78) | .820 (20.82) | $4008-ND Gt 5.08 32.38 | PPTCOS1LFBN 19 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | $7052-ND 1.05 870 —_ 55.50) PPPC191LFBN-RC 
9 800 (20.32) | .920 (23.36) | $4009-ND 70 580 37.00 PPTCO91LEBN 20 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | $7053-ND 96 7.98 50.88] PPPC201LFBN-RC 
8 "700 (17.78) | .820 (20.82) | $4108-ND 6t 5.08 32.38 | PPPCO81LEBN 24 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | $7054-ND 96 7.98 50.88] PPPC211LFBN-RC 
9 800 (20.32) | .920 (23.36) | S4109-ND 70 5.80 37.00 | PPPCO91LFBN 22 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | $7055-ND 1.05 8.70 55.50 | PPPC221LFBN-RC 
19 4.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | $4119-ND 88 7.25 46.25 | PPPC191LFBN 23 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | S7056-ND 1.05 = 8.70 © 55.50 | PPPC231LFBN-RC 
23 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | $4123-ND 98 8.12 51.80] PPPC231LFBN 24 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | S7057-ND 1.14 9.43 60.13) PPPC241LFBN-RC 
Gold 27 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | $4127-ND 1.12 9.28 59.20 | PPPC271LFBN 25 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S7058-ND == 1.14 9.43 60.13] PPPC251LFBN-RC 
28 | 2.70(68.58) | 2.82(71.62) | $4128-ND 116 957  61.05| PPPC28iLFBN God | 26 | 250(69.50) | 2.62 (66.54) (RSZORNEIES 1.23 10.15 64.75 | PPPC261LFEN-RC 
29 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) | S4129-ND 119 9.86 62.90 | PPPC291LFBN 27 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S7060-ND = 1.28 10.15 64.75 | PPPC271LFBN-RC 
31 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) | S4131-ND 1.28 10.59_—_-67.53 | PPPC311LFBN Bs Eh tan a a ee i nee ee FO Ce LCA oe 
: 5 5 .80 (71. 92 (74. - : g ; : 
Fig. 1 — Single Row Female Headers, RoHS Compliant 30 | 2.90(73.66) | 3.02 (76.70) | $7063-ND 140 11.60 74.00 PPPC301LFBN-RC 
2 100 (2.54) | .220(5.58) | $7000-ND 26 218 13.88} PPTCO21LFBN-RC 31 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) | S7064-ND 1.49 1233 78.63] PPPC311LFBN-RC 
3 200 (5.08) | .320(8.12) | $7001-ND 35 2.90 18.50 | PPTCO31LFBN-RC 32 3.10 (78.74) | 3.22(81.78) | S7065-ND 149 1233  78.63| PPPC321LFBN-RC 
4 300 (7.62) | .420 (10.66) | $7002-ND 443.63 23.13) PPTCO41LFBN-RC 33 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | S7066-ND 158 13.05 89.25 | PPPC331LFBN-RC 
5 400 (10.16) | .520 (13.20) | S6103-ND 44 3.63 23.13) PPTCO51LFBN-RC 34 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S7067-ND 1.58 13.05 — 83.25 | PPPC341LFBN-RC 
6 500 (12.70) | .620 (15.74) | $7004-ND 534.35 27.75 | PPTCOGILFBN-RC 35 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | $7068-ND 1.66 13.78 — 87.88| PPPC351LFBN-RC 
if 600 (15.24) | .720 (18.28) | S7005-ND 61 5.08 32.38] PPTCO71LFBN-RC 36 3.50 (88.90) | 3.62(91.94) | S7069-ND 1.66 13.78 — 87.88| PPPC3G1LFBN-RC 
8 700 (17.78) | .820 (20.82) | $7006-ND 70 5.80 37.00] PPTCO81LFBN-RC Fig. 2 — Single Row Female Headers, Right Angle 
9 800 (20.32) | .920 (23.36) | $7007-ND 79 653 41.63] PPTCO91LFBN-RC 
10 | .900 (22.86) | 1.02 (25.90) | $7008-ND 53 «© 4.35 «27.75 PPTC1O1LFBN-RC 5) 400(10.16) | .524(19.20) SIEIO Da 48 4.00 25.53 PPTCOSILEBN 
11 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) | $7009-ND —.61.—~—=—«5.08_~—«32.38| PPTC111LFBN-RC 7 600 (15.24) ) .724 (18.28) | S4342-ND 544.50 28.68 | PPTCO71LGBN 
12 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | $6100-ND 61 5.08 32.38 PPTC121LFBN-RC : ae (17.78) | .824 (20.82) es ue eG) = so OBe 228.28 REIGOBILBEN 
800 (20.32) | .924 (23.36) | $4344-ND 61 5.08 32.38) PPTCO91LGBN 
13 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | $7011-ND 70 5.80 37.00] PPTC131LFBN-RC wv 1.00 (2540) | 112 (2844) | s4a46-nD 92679-4900 | PPTCIIILCAN 
14 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | $7012-ND 70 5.80 37.00] PPTC141LFBN-RC 
15 | 1.40 (35.56) | 1.52(38.60) | $7013-ND 79 653 41.63 PPTC151LFBN-RC 13 | 1.20 (30.48) | 1.82 (83.52) | S4346NDO 97) 8.03 51.25) PPTCI31LGBN 
16 | 1.50(38.10) | 1.62(41.14) | S7014ND —«.88.-—=S— 7.25 46.25 PPTC161LFBN-RC : i ee a a Beret i a aoa Scan 
17 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | S7015-ND 88 © 7.25 46.25 | PPTC171LFBN-RC 17 1160 (40.64) | 172 (4368) | $4352-ND 118 9.74 — 62.16| PPTCI71LGBN 
18 | 1,70 (48.18) | 1.82 (46.22) |ES7OTENDIS) 96 7.98 50.88) PPTCIB1LFBN-RC 18 | 1.70(43.18) | 1.82 (46.22) | $4353-ND 1.25 10.32 65.86 | PPTC181LGBN 
” is be 1.92 (48.76) REIOUG Ray 1058.70 55.50) PPTCTSILFRN-AG 19 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | S4354-ND 1.32 10.93  69.75| PPTC191LGBN 
.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | $7018-ND 96 7.98 50.88] PPTC201LFBN-RC 
4 2.00 (50.80) | 2.12(63.84) | $7019-ND ‘96 7.98 50.88 | PPTCOLILFAN-RC 2 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | S4356-ND 1.45 12.04 76.78 | PPTC211LGBN 
22 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | S4357-ND 1.52 12.62 80.48 | PPTC221LGBN 
22 | 2.10 (63.34) | 2.22 (56.98) |7S7020-NDE) 1.05 = 8.70 55.50] PPTC221LFBN-RC 23 | 2.20(55.88) | 2.32 (58.92) | $4358-ND 1.60 13.22 84.36 | PPTC231LGBN 
23° | 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | S7021-ND 1.05 8.70 55.50 | PPTC231LFBN-RC Tin 24 | 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | S4359-ND 1.67 13.80 _88.06 | PPTC241LGBN 
a 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) Rei bemm 14 =| 843° 60.13) PPTCOATLEBN-RG 25 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S4360-ND 1.73 14.30 91.21 | PPTC251LGBN 
25 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | $7023-ND 114 9.43 — 60.13] PPTC251LFBN-RC 
- 9.50 (63.50) | 2.62 (6654) | S7024-ND 123 10.15 _6475| PPTC26iLFBN-RC 26 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S4361-ND 1.80 14.91 — 95.09| PPTC261LGBN 
: : : : : 3 : 27 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | $4362-ND 1.87 15.49 98.79 | PPTC271LGBN 
27 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S7025-ND 1.23 10.15 64.75] PPTC271LFBN-RC 28 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | $4363-ND 1.94 16.10 102.68) PPTC281LGBN 
28 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | S7026-ND 1.31 10.88 +~—«6 9.38] PPTC281LFBN-RC 29 2.80 (71.12) | 2.92(74.16) | $4364-ND 2.00 1659 105.82| PPTC291LGBN 
29 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) | S7027-ND 1.31 10.88 ~—«69.38 | PPTC291LFBN-RC 7 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | S4365-ND 2.08 17.20 109.71 | PPTC3O1LGBN 
30 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | S7028-ND 140 11.60 — 74.00] PPTC301LFBN-RC af 3.00 (76.20) | 312(79.24) | S4366-ND 215 1778 113.41) PPTC311LGBN 
31 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) | S7029-ND 149 12.33 78.63] PPTC311LFBN-RC 32 3.10(78.74) | 322(81.78) | S4367-ND 225 1862 118.77) PPTC321LGBN 
32 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) | S6102-ND 149 12.33 78.63] PPTC321LFBN-RC 33 3.20 (81.28) | 3.32(8432) | $4368-ND 225 1862  118.77| PPTC331LGBN 
33 | 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | $7031-ND = 1.36 11.25 71.78 | PPTC331LFBN-RC 34 | 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S4369-ND 2.35 19.49 124.32 | PPTC341LGBN 
34 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S7032-ND 158 13.05 — 83.25] PPTC341LFBN-RC 35 3.40 (86.36) | 352 (89.40) | S4370-ND 2.45 2033 129.60 PPTCAS1LGBN 
35 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | S7033-ND 1.66 13.78 — 87.88] PPTC351LFBN-RC 36 3.50 (88.90) | 362(91.94) | S4371-ND 249 2065 131.72 PPTC361LGBN 
36 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) | S7034-ND 1.66 13.78 _ 87.88] PPTC361LFBN-RC 37 3.60 (91.44) | 372(9448) | $4372-ND 257 21.28 13561 | PPTCS7ILGBN 
2 100 (2.54) | .220(5.58) | $7035-ND 26 218 13.88] PPPCO21LFBN-RC 38 3.70 (93.98) | 3.82 (97.02) | $4373-ND 2.63 21.75 138.75 | PPTC381LGBN 
3 -200 (5.08) | .320(8.12) | $7036-ND 35 2.90 18.50} PPPCO31LFBN-RC 39 3.80 (96.52) | 3.92 (99.56) | $4374-ND 2.70 22.36 142.64] PPTC391LGBN 
4 300 (7.62) | .420 (10.66) | $7037-ND A4 3.63 23.13] PPPCO41LFBN-RC 40 3.90 (99.06) | 4.02 (102.10) | S4375-ND 2.77 22.94 146.34] PPTC401LGBN 
5 400 (10.16) | .520 (13.20) | $7038-ND 443.63 23.13] PPPCO5S1LFBN-RC 2 100 (2.54) | 224 (6.58) | S4376-ND 26 2.42 13.51 | PPPCO21LGBN 
6 500 (12.70) | .620 (15.74) | $7039-ND 53 4.35 27.75 | PPPCO61LFBN-RC 3 ‘200 (6.08) | 324 (812) | $4377-ND 36 «2.99 ~—« 19:06 | PPPCO31LGBN 
7 600 (15.24) | .720 (18.28) | $7040-ND 61 5.08 32.38 | PPPCO71LFBN-RC 5 400 (10.16) | .524 (13.20) | $4379-ND 48 4.00 25.53] PPPCO51LGBN 
8 -700 (17.78) | .820 (20.82) | S7041-ND 70 5.80 37.00} PPPCO81LFBN-RC 7 .600 (15.24) | .724 (18.28) | $4381-ND 54 4.50 28.68] PPPCO71LGBN 
Gold 9 .800 (20.32) | .920 (23.36) | S7042-ND 79 6.53 41.63 | PPPCO91LFBN-RC 9 800 (20.32) | .924 (23.36) | $4383-ND 61 5.08 32.38 | PPPCO91LGBN 
10 | 900 (22.86) / 1.02 (25.90) | $7043-ND = 53. 4.85 27.75) PPPC101LFBN-RC Goll 10 | 900 (22.86) | 1.02(25.90) ] $4384-ND .64.—S «5.31 33.86 | PPPC101LGBN 
11 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) | $7044-ND 61 5.08 32.38 | PPPC111LFBN-RC 11 1.00 (25.40) | 1.12(28.44) | $4385-ND 82 «6.79 ~—-43.29 | PPPC111LGBN 
12 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | $7045-ND 61 5.08 32.38] PPPC121LFBN-RC 12 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | $4386-ND 90 7.45. 47.55 | PPPC121LGBN 
13 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | $7046-ND 70 5.80 37.00 PPPC131LFBN-RC 13 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | $4387-ND 97 8.03 51.25) PPPC131LGBN 
14 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | $7047-ND 70 5.80 37.00] PPPC141LFBN-RC 15 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | $4389-ND 1.11 9.22 58.83] PPPC151LGBN 
15 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | $7048-ND 79 653 41.63] PPPC151LFBN-RC 16 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | $4390-ND 1.10 9.14_——58.28 | PPPC161LGBN 
16 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | $7049-ND 88 7.25 46.25 | PPPC161LFBN-RC (Continued) 
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, ” No. Dimensions 
Sullins -1” (2.54mm) Female Headers (Cont) Contact| of Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins 
7 i - Finish | Contacts A B Part No. 1 10 100 | PartNo. 
0. imensions 
aaa i ineri(rara) Digi-key Pricing Sullins 30 | 2.90 (73.66) | 3.02(76.70) | $5505-ND 219 1813 115.63) PPPC301LGBN-RC 
es Ee eee Ss Ee Se ete es | aiovers | a22qe17e) | SeB07-ND 238 | 1058 12448 | pppcaziLaaw-ac 
10 (78. 22 (81.7 5507- y 5 : F 
17 | 1.60 (40.64) ) 1.72 (43.68) | S4391-ND 1.18 9.74 62.16 | PPPC171LGBN 33 | 3.20 eee 3.32 ee $5508-ND 2.45 20.30 129.50] PPPC331LGBN-RC 
19 | 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) |(S4893-NDE) 1.32 10.93 69.75) PPPC191LGBN 34 | 3.30 (83.82) | 3.42(86.86) | S5509-ND 254 21.03 134.13 PPPC341LGBN-RC 
21 2.00 (50.80) | 2.12(53.84) | $4395-ND 1.45 12.04 76.78 | PPPC211LGBN Gold 3 aa : 
22 | 2.10(53.34) | 2.22 (56.38) | $4396-ND 152 1262 80.48 PPPC221LGBN = en fan can eeaiae ae aie 188.75 | PPPC351LGBN-RC 
23 | 2.20(55.88) | 2.32 (58.92) | $43Q7-ND 1.60 1322 _84.36 | PPPC231LGBN cle er bee . Ke sa a a tree elated 
24 | 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | $4398-ND 1.67 13.80 88.06 | PPPC241LGBN HOO 4) || STE) . : . ‘ 
38 | 3.70 (93.98) | 3.82(97.02) | $5513-ND 2.80 23.20 148.00) PPPC381LGBN-RC 
25 | 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | $4399-ND 1.73 14.30 —91.21 | PPPC251LGBN 
39 | 3.80(96.52) | 3.92 (99.56) | S5514-ND 289 23.93 152.63) PPPC391LGBN-RC 
26 | 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S4400-ND 1.80 14.91 95.09 | PPPC261LGBN 40 | 390(99.06) | 4.02 (10210) | $5515-ND 2.98 2465 16725 | PPPCAO{LGBN-RC 
27 | 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S4401-ND 1.87 15.49 98.79 | PPPC271LGBN a Hoe (10210) : : d 
Gold 28 | 2.70 (68.58) | 2.82(71.62) | $4402-ND 1.94 16.10 102.68 | PPPC281LGBN Fig. 3 — Single Row Female Headers, SMT 
29 | 2.80(71.12) | 2.92 (74.16) | $4403-ND 2.00 16.59 105.82 | PPPC291LGBN 3 200 (5.08) | .300(7.62) | $4494-ND 70 5.77 36.82 | PPTCO31KFXC 
30 | 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | $4404-ND 2.08 17.20 109.71 | PPPC301LGBN 4 300 (7.62) | .400 (10.16) | $4495-ND 1 7.54 48.10) PPTCO41KFXC 
31 3.00 (76.20) | 3.12(79.24) | S4405-ND 2.15 17.78 113.41 | PPPC311LGBN 5 400 (10.16) | 500 (12.70) | $4496-ND 96 7.95 50.69) PPTCOS1KFXC 
33 | 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | $4407-ND 2.25 18.62 118.77 | PPPC331LGBN 8 700 (17.78) | .800 (20.32) | $4499-ND 153 12.70 81.03 | PPTCOB1KFXC 
34 | 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S4408-ND 2.35 19.49 124.32 | PPPC341LGBN 9 .800 (20.32) | .900 (22.86) | S4500-ND 1.73 14.30 91.21 | PPTCO1KFXC 
365 | 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | S4409-ND 2.45 20.33 129.69 | PPPC351LGBN 11 1.00 (25.40) | 1.10 (27.94) | $4502-ND 1.76 14.56 92.87 | PPTC111KFXC 
36 | 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) | S4410-ND 249 20.65 131.72 | PPPC361LGBN 42 | 1.10(27.94) | 1.20 (30.48) | $4503-ND 1.92 15.92-—-101.57 | PPTC121KFXC 
37 | 3.60 (91.44) | 3.72 (94.48) | S4411-ND 2.57 21.26 -—-135.61 | PPPC371LGBN 15 | 1.40(35.56) | 1.50 (38.10) | $4506-ND 2.39 19.81 126.36 | PPTC151KFXC 
38 | 3.70 (93.98) | 3.82 (97.02) | $4412-ND 263 21.75 138.75 | PPPC381LGBN 16 | 1.50 (38.10) | 1.60 (40.64) | $4507-ND 256 24.17 135.05 | PPTC161KFXC 
39 | 3.80 (96.52) | 3.92(99.56) | $4413-ND 2.70 22.36 142.64 | PPPC391LGBN 17__| 1.60 (40.64) | 1.70 (43.18) | $4508-ND 2.72 —-22.53—_143.75 | PPTC171KFXC 
40 3.90 (99.06) | 4.02 (102.10) | S4414-ND_ 2.77 22.94 146.34 | PPPC401LGBN 18 1.70 (43.18) | 1.80 (45.72) | S4509-ND 2.87 23.81 151.89 | PPTC181KFXC 
Fig. 2 — Single Row Female Headers, Right Angle, ROHS Compliant 19 1.80 (45.72) | 1.90 (48.26) | S4510-ND 3.03 25.14 — 160.40 | PPTC191KFXC 
2 00 (2.54) | 200 (6.58) | $5438-ND 35. 2.90 18.50 | PPTCODILGBN-RC 20 | 1.90 (48.26) | 2.00(50.80) | S4511-ND 3.20 26.51 -—«-169.09 | PPTC201KFXC 
3 ‘000 (5.08) | 320(812) | ss4a9-No “44 —«-363~—«23.13| PPTCOSILGRN-RC at 2.00 (50.80) | 2.10 (53.34) | $4512-ND 3.43 25.93 165.39 PPTG211KFXC 
i "300 (7.62) | .420 (10.66) | s5440-ND 53 «4.352775 | PPTCO41LGBN-RC Tin 22 | 2.10(53.34) | 2.20(55.88) | S4513-ND 3.28 —-27.17__—173.35 | PPTC221KFXC 
5 | .400(10.16) | 520(13.20) | $5441-ND 61 +508 32.38 | PPTCOS1LGBN-RC 23 | 2.20 (65.88) | 2.30 (68.42) | S4514-ND 3.42 28.36 180.93 | PPTC231KFXC 
6 500 (12.70) | .620 (15.74) | $5442-ND 70 5.80 37.00) PPTCO61LGBN-RC 24 2.30 (58.42) | 2.40 (60.96) | S4515-ND 3.58 = 29.64 189.07 | PPTC241KFXC 
7 “600 (15.24) | .720(18.28) | $5443-ND 79.663 41.63 | PPTCO71LGBN-RC 25 | 2.40 (60.96) | 2.50(63.50) | S4516-ND 3.73 30.91 _—-197.21 | PPTC251KFXC 
8 700 (17.78) | .820 (20.82) | $5444-ND 79 6.53 41.63) PPTCO81LGBN-RC 26 | 2.50 (63.50) | 2.60 (66.04) | S4517-ND = 3.87 32.10 204.80 | PPTC261KFXC 
9 ‘300 (20.32) | .920 (2336) | $5445-ND 79 ~=«6 53.41.63] PPTCOSILGBN-RC 27 | 2.60 (66.04) | 2.70 (68.58) | S4518-ND 4.03 33.35 —«-212.75 | PPTC271KFXC 
10 .900 (22.86) | 1.02 (25.90) | $5446-ND 79 6.53 41.63 | PPTC101LGBN-RC 28 2.70 (68.58) | 2.80(71.12) | S4519-ND = 4.17 -34.54 220.34 ) PPTC281KFXC 
11 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) | $5447-ND 79 653 41.63) PPTC111LGBN-RC 29 | 2.80(71.12) | 2.90 (73.66) | $4520-ND 4.32 36.82: 228.48 | PPTC291KFXC 
12 | 1.10(27.94) | 1.22 (30.98) | $5448-ND $87.25. 46.25 | PPTC121LGBN-RC 30 | 2.90 (73.66) | 3.00(76.20) | S4521-ND 4.48 37.09 236.62 | PPTC301KFXC 
13 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | $5449-ND 96 7.98 50.88 PPTC131LGBN-RC 31 3.00 (76.20) | 3.10 (78.74) | $4522-ND 4.62, 38.28 = -244.20 | PPTC311KFXC 
14 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | S5450-ND —- 1.05 8.70 55.50} PPTC141LGBN-RC 32 3.10 (78.74) | 3.20 (81.28) | S4523-ND 4.77 39.56 252.34 | PPTC321KFXC 
15 | 1.40 (35.56) | 1.52(38.60) | S5451-ND 1.14 © 9.43. 60.13) PPTC151LGBN-RC 33 | 3.20 (81.28) | 3.30 (83.82) | $4524-ND 4.92 40.75 259.93 | PPTC331KFXC 
16 | 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | $5452-ND 1.28 10.15 64.75 | PPTC161LGBN-RC 34 | 3.30 (83.82) | 3.40 (86.36) | $4525-ND 5.07 41.99 267.88 | PPTC341KFXC 
17 | 4.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | $5453-ND 1.23 1015 64.75] PPTC171LGBN-RC 35 | 3.40 (86.36) | 3.50 (88.90) | S4526-ND 5.21. 48.18 275.47 | PPTC351KFXC 
18 | 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | $5454-ND 1.31 + 10.88 -~—«69.38) PPTC181LGBN-RC 36 | 3.50 (88.90) | 3.60 (91.44) | $4527-ND 5.37 44.46 283.61 | PPTC361KFXC 
19 | 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | $5455-ND 1.40 11.60 — 74.00) PPTC191LGBN-RC 37__| 3.60 (91.44) | 3.70 (93.98) | $4528-ND 5.52 45.73__-291.75 | PPTC371KFXC 
20 | 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | $5456-ND 1.49 12.33 78.63 | PPTC201LGBN-RC 38 | 3.70 (93.98) | 3.80 (96.52) | $4529-ND 5.66 46.92 299.33 | PPTC3B1KFXC 
Tin 21 2.00 (50.80) | 2.12(53.84) | S5457-ND 158 13.05 —_ 83.25 | PPTC211LGBN-RC 39 | 3.80(96.52) | 3.90 (99.06) | $4530-ND 5.81 48.17 307.29 | PPTC391KFXC 
22 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | S5458-ND 1.66 13.78 — 87.88] PPTC221LGBN-RC 40 3.90 (99.06) | 4.00 (101.60) | S4531-ND_ 5.96 49.36_—-314.87 | PPTC4O1KFXC 
23 | 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | $5459-ND 166 13.78 87.88 | PPTC231LGBN-RC 2 100 (2.54) | .200(5.08) | $4532-ND 45 3.71 23.68] PPPCO21KFXC 
24 | 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | $5460-ND 1.75 14.50 ~—-92.50 | PPTC241LGBN-RC 3 200 (5.08) | .300(7.62) | $4533-ND 70 5.77 36.82] PPPCO31KFXC 
25 | 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S5461-ND 1.84 15.23 97.13 | PPTC251LGBN-RC 4 300 (7.62) | .400 (10.16) | $4534-ND 91 7.54 ~~ 48.10 | PPPCO41KFXC 
26 | 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | $5462-ND 1.93 15.95 101.75 | PPTC261LGBN-RC 5 400 (10.16) | .500 (12.70) | $4535-ND 96 7.95 50.69) PPPCOS1KFXC 
27 | 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | $5463-ND 201 16.68 106.38 | PPTC271LGBN-RC 6 .500 (12.70) | .600 (15.24) | $4536-ND 116 9.57 _61.05 | PPPCO61KFXC 
28 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | S5464-ND = 2.10 17.40 111.00 | PPTC281LGBN-RC 7 600 (15.24) | .700 (17.78) | S$4537-ND 1.34 11.11. 70.86 | PPPCO71KFXC 
29 2.80 (71.12) | 2.92(74.16) | S5465-ND = 2.10 = 17.40 111.00) PPTC291LGBN-RC 8 .700 (17.78) | .800 (20.32) | $4538-ND 1.53 12.70 —-81.03 | PPPCO81KFXC 
30 2.90 (73.66) | 3.02(76.70) | S5466-ND = 2.19 18.13 115.63 ) PPTC301LGBN-RC 9 .800 (20.32) | .900 (22.86) | S4539-ND 1.73 14.30 91.21] PPPCO91KFXC 
34 3.00 (76.20) | 3.12(79.24) | S5467-ND 2.28 18.85 120.25 | PPTC311LGBN-RC 1 1.00 (25.40) | 1.10(27.94) | S4541-ND 1.76 = 14.56 = 92.87 | PPPC111KFXC 
32 | 3.10(78.74) | 3.22 (81.78) | $5468-ND 2.36 19.58 124.88 | PPTC321LGBN-RC 12 | 1.10(27.94) | 1.20 (30.48) | $4542-ND 1.92 15.92 __ 101.57 | PPPC121KFXC 
33 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | S5469-ND =» 2.45 20.30 129.50) PPTC331LGBN-RC 13 1.20 (30.48) | 1.30 (33.02) | $4543-ND 2.08 = 17.20. 109.71 | PPPC131KFXC 
34 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S5470-ND = 2.54 21.03 134.13) PPTC341LGBN-RC 15 1.40 (35.56) | 1.50(38.10) | S4545-ND 2.39 19.81 126.36 | PPPC151KFXC 
35 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | S5471-ND = 2.63 21.75 138.75 | PPTC351LGBN-RC 17 1.60 (40.64) | 1.70 (43.18) | $4547-ND 2.72 22.53 143.75 | PPPC171KFXC 
36 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) | S5472-ND 2.63 21.75 138.75 | PPTC361LGBN-RC 19 1.80 (45.72) | 1.90 (48.26) | S4549-ND 3.03 25.14 160.40 | PPPC191KFXC 
37 3.60 (91.44) | 3.72 (94.48) | S5473-ND 2.71 22.48 143.38 | PPTC371LGBN-RC 2 2.00 (50.80) | 2.10 (53.34) | S4551-ND 3.13 25.93 165.39 | PPPC211KFXC 
38 | 3.70 (93.98) | 3.82 (97.02) | $5474-ND 2.80 23.20 148.00 | PPTC381LGBN-RC Gold 22 | 2.10 (53.34) | 2.20 (55.88) | $4552-ND 3.28 27.17 173.35 | PPPC221KFXC. 
39] 3.80 (96.52) | 3.92 (99.56) | S5475-ND 2.89 23.93 152.63) PPTC391LGBN-RC 23 | 2.20 (55.88) | 2.30 (58.42) | S4553-ND 3.42 © 28.36._~—«180.93 | PPPC231KFXC 
40 | 3.90 (99.06) | 4.02 (102.10) | $5476-ND 2.98 24.65 157.25 | PPTC401LGBN-RC 24 | 2.30(68.42) | 2.40 (60.96) | $4554-ND 3.58 29.64 189.07 | PPPC241KFXC 
2 100 (2.54) | .220(5.58) | $5477-ND 35 2.90 18.50) PPPCO21LGBN-RC 25 | 2.40 (60.96) | 2.50 (63.50) | S4555-ND 3.73 —-30.91_—‘197.21 | PPPC251KFXC 
3 200 (5.08) | 820 (8.12) [SSa7:NDE) 44 = 3.63 23.13) PPPCOSILGBN-RC 26 | 2.50 (63.50) | 2.60 (66.04) | S4556-ND 3.87 32.10 204.80 | PPPC261KFXC 
a 300 (7.62) | .420 (10.66) |/SSa7Q:ND)) 63° 4.35 27.75) PPPCO4ILGBN-RC 27 | /2.60 (esos) pen ee S4557-ND 4.03 33.35. 212.75 | PPPC27IKFXC 
5 | 400(10.16) | 520 (13.20) (RSs yom «St = 5.08 92.98 | PPPCOSILGBN-RG 28 | 2.70 (68.58) | 2.80(71.12) | S4558-ND 4.17 34.54. 220.34 | PPPC281KFXC 
6 | 500 (12.70) | 620 (15.74) (RSEREINDE 705.80 _97.00 | PRPCOSILGBN-RC 29 | 2.80(71.12) | 2.90 (73.66) | S4559-ND 4.32 35.82 228.48 | PPPC291KFXC 
ie 600 (15.24) | .720 (18.28) | $5482-ND 19 6.53 41.63 | PPPCO71LGBN-RC 30 2.90 (73.66) | 3.00(76.20) | S4560-ND 4.48 37.09 —_ 236.62 | PPPC301KFXC. 
: ae a ae oom 8-79 = 653 41.63) PPPCOBILGBN-RC 31 | 3.00(76.20) | 3.10(78.74) | S4561-ND 462 38.28 244.20 | PPPC311KFXC 
800 (20.32) ) .920 (23.36) | S5484-ND = .79 6.53 41.63) PPPCOSTLGBN-RC 32 | 3.10(78.74) | 3.20(81.28) | $4562-ND 4.77 39.56 252.34 | PPPC321KFXC 
_ reise bes a eee pa 6.53 41.63 | PPPC101LGBN-RG 33 | 3.20(81.28) | 3.30 (83.82) | S4563-ND 4.92 40.75 259.93 | PPPC331KFXC 
00 (25.40) | 1.12 (28.44) | $5486" 79 6.53 41.63 | PPPC1TILGBN-RC 34 | 3.30 (83.82) | 3.40 (86.36) | S4564-ND 5.07 41.99 _-~—«-267.88 | PPPC341KFXC 
12 | 1.10 (27.94) ) 1.22 (30.98) | S5487-ND = 887.25 46.25) PPPC121LGBN-RC 35 | 3.40 (86.36) | 3.50 (88.90) | S4565-ND 5.21. 43.18 275.47 | PPPC351KFXC 
13) 1.20 (80.48) | 1.82 (83.52) | So488-NDJ 96 = 7.98 50.88) PPPC1S1LGBN-RC 36 | 3.50 (88.90) | 3.60(91.44) | S4566-ND 5.37 44.46 283.61 | PPPC36IKFXC 
14 | 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | $5489-ND 1.05 870 55.50) PPPC141LGBN-RC a ae 
60 (91.44) | 3.70 (93.98) | $4567-ND 5.52 45.73.-—«-291.75 | PPPC371KFXC. 
15 | 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | S5490-ND 1.14 943 60.13) PPPC151LGBN-RC aa | 370/93.98) | 2.809650) [emeean 
Gold 16 | 1.50 (38.10) | 1.62(41.14) | S5491-ND 1.28 »=—«:10.15 (64.75 | PPPC161LGBN-RC -70 (98.08) | 3.80 (96.52) RSeoeey SOG. Abe Sead) PEO ae 
Bee i aa“ : z : 39 | 3.80(96.52) | 3.90 (99.06) | S4569-ND 5.81 48.17 307.29 | PPPC391KFXC 
17 | 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | $5492-ND 1.23 10.15 «64.75 PPPC171LGBN-RC 40 | 3.90(99.06) | 4.00 (101.60) | $4570-ND 5.96 49.36 314.87 | PPPCAO1KFxC 
18 | 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | $5493-ND 1.31 += 10.88 ~—«69.38) PPPC181LGBN-RC : : 
19 | 1.80 (45.72) | 1.92(48.76) | $5494-ND 1.40 11.60 ~— 74.00] PPPC191LGBN-RC Fig. 3 — Single Row Female Headers, SMT, RoHS Compliant 
20 | 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | $5495-ND 149 12.33 78.63 | PPPC201LGBN-RC 2 100 (2.54) | .200(5.08) | $5594-ND 53 4.35 27.75] NPTCO21KFXC-RC 
21 2.00 (50.80) | 2.12(53.84) | S5496-ND 158 13.05 —_ 83.25 | PPPC211LGBN-RC 3 200 (5.08) | .300(7.62) | $5595-ND 70 5.80 37.00 NPTCO31KFXC-RC 
22 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | S5497-ND 166 13.78 — 87.88] PPPC221LGBN-RC 4 -300 (7.62) | .400 (10.16) | S5596-ND 19 6.53 41.63 | NPTC041KFXC-RC 
23 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | S5498-ND 166 13.78 87.88] PPPC231LGBN-RC 5 400 (10.16) | .500 (12.70) | S5597-ND 88 7.25 46.25 | NPTCO51KFXC-RC 
24 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | S5499-ND 1.75 14.50 —-92.50 | PPPC241LGBN-RC Tin 6 -500 (12.70) | .600 (15.24) | S5598-ND_ 1.14 9.43 60.13 | NPTCO61KFXC-RC 
25 | 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S5500-ND 1.84 15.23 97.13 | PPPC251LGBN-RC 7 600 (15.24) | .700(17.78) | S5599-ND 1.31 10.88 69.38] NPTCO71KFXC-RC 
26 | 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S5501-ND 1.93 15.95 101.75 | PPPC261LGBN-RC 8 700 (17.78) | .800 (20.32) | S$5600-ND 140 11.60 74.00 | NPTCO81KFXC-RC 
27 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S5502-ND 2.01 16.68 106.38] PPPC271LGBN-RC 9 -800 (20.32) ) .900 (22.86) | S5601-ND =-'1.58 = 13.05 83.25 | NPTCO91KFXC-RC 
28 | 2.70 (68.58) | 2.82(71.62) | $5503-ND 210 17.40 111.00 PPPC281LGBN-RC 10 | 900 (22.86) | 1.00 (25.40) | S5602-ND 1.84 = 15.28 97.13) NPTC101KFXC-RC 
29 | 2.80(71.12) | 2.92 (74.16) | S5504-ND 2.10 17.40 111.00 | PPPC291LGBN-RC (Continued) 
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oullins -1” (2.54mm) Female Headers (Cont.) 


No. Dimensions 
Contact of Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins 
Finish | Contacts A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
"1 1.00 (25.40) | 1.10 (27.94) | $5603-ND 166 13.78 87.88 | NPTC111KFXC-RC 
12 1.10 (27.94) | 1.20 (30.48) | $5604-ND 1.84 15.23 97.13 | NPTC121KFXC-RC 
13 1.20 (30.48) | 1.30 (33.02) | $5605-ND 1.93 15.95 101.75 | NPTC131KFXC-RC 
14 1.30 (33.02) | 1.40 (35.56) | S5606-ND 2.01 16.68 106.38 | NPTC141KFXC-RC 
15 1.40 (35.56) | 1.50 (38.10) | $5607-ND 2.36 19.58 124.88 | NPTC151KFXC-RC 
16 1.50 (38.10) | 1.60 (40.64) | S5608-ND 2.45 20.30 129.50 | NPTC161KFXC-RC 
17 1.60 (40.64) | 1.70 (43.18) | S5609-ND 263 21.75 138.75 | NPTC171KFXC-RC 
18 1.70 (43.18) | 1.80 (45.72) | $5610-ND 271 22.48 143.38 | NPTC181KFXC-RC 
19 1.80 (45.72) | 1.90 (48.26) | $5611-ND 2.89 23.93 152.63 | NPTC191KFXC-RC 
20 1.90 (48.26) | 2.00 (50.80) | $5612-ND 3.06 25.38 161.88 | NPTC201KFXC-RC 
24 2.00 (50.80) | 2.10 (53.34) | $5613-ND 3.06 25.38 161.88 | NPTC211KFXC-RC 
22 2.10 (53.34) | 2.20 (55.88) | S5614-ND 3.24 26.83 171.13 | NPTC221KFXC-RC 
Tin 23 2.20 (55.88) | 2.30 (58.42) | S5615-ND 3.33 27.55 175.75 | NPTC231KFXC-RC 
24 2.30 (58.42) | 2.40 (60.96) | S5616-ND 3.50 29.00 185.00 | NPTC241KFXC-RC 
25 2.40 (60.96) | 2.50 (63.50) | S5617-ND 3.68 30.45 194.25 | NPTC251KFXC-RC 
26 2.50 (63.50) | 2.60 (66.04) | S5618-ND 3.76 31.18 198.88 | NPTC261KFXC-RC 
27 2.60 (66.04) | 2.70 (68.58) | S5619-ND 3.94 32.63 208.13 | NPTC271KFXC-RC 
28 2.70 (68.58) | 2.80(71.12) | $5620-ND 41 34.08 217.38 | NPTC281KFXC-RC 
29 2.80 (71.12) | 2.90 (73.66) | $5621-ND 4.20 34.80 222.00 | NPTC291KFXC-RC 
30 2.90 (73.66) | 3.00 (76.20) | $5622-ND 4.38 36.25 231.25 | NPTC301KFXC-RC 
31 3.00 (76.20) | 3.10 (78.74) | $5623-ND 4.38 36.25 231.25 | NPTC311KFXC-RC 
32 3.10 (78.74) | 3.20 (81.28) | $5624-ND 4.55 37.70 — 240.50 | NPTC321KFXC-RC 
33 3.20 (81.28) | 3.30 (83.82) | S5625-ND 4.64 38.43 245.13 | NPTC331KFXC-RC 
34 3.30 (83.82) | 3.40 (86.36) | S5626-ND 4.81 39.88 254.38 | NPTC341KFXC-RC 
35 3.40 (86.36) | 3.50 (88.90) | S5627-ND 4.99 41.33 263.63 | NPTC351KFXC-RC 
36 3.50 (88.90) | 3.60 (91.44) | $5628-ND 5.08 42.05 268.25 | NPTC361KFXC-RC 
37 3.60 (91.44) | 3.70 (93.98) | S5629-ND 5.25 43.50 277.50 | NPTC371KFXC-RC 
38 3.70 (93.98) | 3.80 (96.52) | S5630-ND 5.34. 44.23 282.13 | NPTC381KFXC-RC 
39 3.80 (96.52) | 3.90 (99.06) | S5631-ND 5.51 45.68 291.38 | NPTC391KFXC-RC 
40 3.90 (99.06) | 4.00 (101.60) | S5632-ND 5.69 47.13 300.63 | NPTC401KFXC-RC 
2 .100 (2.54) | .200 (5.08) | $5633-ND 53 4.35 27.75 | NPPCO21KFXC-RC 
3 .200 (5.08) | .300(7.62) | $5634-ND 70 5.80 37.00 | NPPCO31KFXC-RC 
4 .300 (7.62) | .400 (10.16) | $5635-ND 79 6.53 41.63 | NPPCO41KFXC-RC 
5 400 (10.16) | .500 (12.70) | $5636-ND 88 7.25 46.25 | NPPCO51KFXC-RC 
6 500 (12.70) | .600 (15.24) | $5637-ND 1.14 9.43 60.13 | NPPCO61KFXC-RC 
m4 .600 (15.24) | .700 (17.78) | $5638-ND 1.31 10.88 69.38 | NPPCO71KFXC-RC 
8 .700 (17.78) | .800 (20.32) | $5639-ND 1.40 11.60 74.00 | NPPCO81KFXC-RC 
9 .800 (20.32) | .900 (22.86) | S5640-ND 1.58 13.05 83.25 | NPPCO91KFXC-RC 
10 .900 (22.86) | 1.00 (25.40) | $5641-ND 1.84 15.23 97.13 | NPPC101KFXC-RC 
"1 1.00 (25.40) | 1.10 (27.94) | $5642-ND 1.66 13.78 87.88 | NPPC111KFXC-RC 
12 1.10 (27.94) | 1.20 (30.48) | $5643-ND 1.84 15.23 97.13 | NPPC121KFXC-RC 
13 1.20 (30.48) | 1.30 (33.02) | $5644-ND 1.93 15.95 101.75 | NPPC131KFXC-RC 
14 1.30 (33.02) | 1.40 (35.56) | $5645-ND 2.01 16.68 106.38 | NPPC141KFXC-RC 
15 1.40 (35.56) | 1.50 (38.10) | $5646-ND 2.36 19.58 124.88) NPPC151KFXC-RC 
16 1.50 (38.10) | 1.60 (40.64) | $5647-ND 2.45 20.30 129.50 | NPPC161KFXC-RC 
17 1.60 (40.64) | 1.70 (43.18) | $5648-ND 2.63 21.75 138.75 | NPPC171KFXC-RC 
18 1.70 (43.18) | 1.80 (45.72) | $5649-ND 271 22.48 143.38 | NPPC181KFXC-RC 
19 1.80 (45.72) | 1.90 (48.26) | S5650-ND 2.89 23.93 152.63 | NPPC191KFXC-RC 
20 1.90 (48.26) | 2.00 (50.80) | $5651-ND 3.06 25.38 161.88 | NPPC201KFXC-RC 
Gold 21 2.00 (50.80) | 2.10 (53.34) | $5652-ND 3.06 25.38 161.88 | NPPC211KFXC-RC 
22 2.10 (53.34) | 2.20 (55.88) | S5653-ND 3.24 26.83 171.13 | NPPC221KFXC-RC 
23 2.20 (55.88) | 2.30 (58.42) | S5654-ND 3.33 27.55 175.75 | NPPC231KFXC-RC 
24 2.30 (58.42) | 2.40 (60.96) | S5655-ND 3.50 29.00 185.00 | NPPC241KFXC-RC 
25 2.40 (60.96) | 2.50 (63.50) | S5656-ND 3.68 30.45 194.25 | NPPC251KFXC-RC 
26 2.50 (63.50) | 2.60 (66.04) | S5657-ND 3.76 31.18 198.88 | NPPC261KFXC-RC 
27 2.60 (66.04) | 2.70 (68.58) | S5658-ND 3.94 32.63 208.13 | NPPC271KFXC-RC 
28 2.70 (68.58) | 2.80(71.12) | S5659-ND 41 34.08 217.38 | NPPC281KFXC-RC 
29 2.80 (71.12) | 2.90 (73.66) | S5660-ND 4.20 34.80 222.00 | NPPC291KFXC-RC 
30 2.90 (73.66) | 3.00 (76.20) | S5661-ND 4.38 36.25 231.25 | NPPC301KFXC-RC 
31 3.00 (76.20) | 3.10 (78.74) | $5662-ND 4.38 36.25 231.25 | NPPC311KFXC-RC 
32 3.10 (78.74) | 3.20 (81.28) | S5663-ND 4.55 37.70 240.50 | NPPC321KFXC-RC 
33 3.20 (81.28) | 3.30 (83.82) | S5664-ND 4.64 38.43 245.13 | NPPC331KFXC-RC 
34 3.30 (83.82) | 3.40 (86.36) | S5665-ND 4.81 39.88 254.38 | NPPC341KFXC-RC 
35 3.40 (86.36) | 3.50 (88.90) | S5666-ND 4.99 41.33 263.63 | NPPC351KFXC-RC 
36 3.50 (88.90) | 3.60 (91.44) | S5667-ND 5.08 42.05 268.25 | NPPC361KFXC-RC 
37 3.60 (91.44) | 3.70 (93.98) | S5668-ND 5.25 43.50 277.50 | NPPC371KFXC-RC 
38 3.70 (93.98) | 3.80 (96.52) | S5669-ND 5.34 44.23 282.13 | NPPC381KFXC-RC 
39 3.80 (96.52) | 3.90 (99.06) | S5670-ND 5.51 45.68 291.38 | NPPC391KFXC-RC 
40 3.90 (99.06) | 4.00 (101.60) | S5671-ND 5.69 47.13 300.63 | NPPC401KFXC-RC 
Fig. 4 — Dual Row Female Headers 
54 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | $4227-ND 2.22 1842 117.48] PPTC272LFBN 
Tin 56 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | $4228-ND 2.31 19.14 122.10 | PPTC282LFBN 
62 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) | $4231-ND 256 21.17 135.05 | PPTC312LFBN 
Gold 54 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | $4327-ND 2.22 1842 117.48] PPPC272LFBN 
56 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | $4328-ND 2.31 19.14 122.10 | PPPC282LFBN 
Fig. 4 — Dual Row Female Headers, RoHS Compliant 
4 .100 (2.54) | .220(5.58) | $7070-ND 53 4.35 27.75 | PPTCO22LFBN-RC 
6 .200 (5.08) | .320(8.12) | $7071-ND 70 5.80 37.00 | PPTCO32LFBN-RC 
8 .300 (7.62) | .420 (10.66) | $7072-ND 88 7.25 46.25 | PPTCO42LFBN-RC 
10 400 (10.16) | .520 (13.20) | $6105-ND 88 7.25 46.25 | PPTCO52LFBN-RC 
12 500 (12.70) | .620 (15.74) | $7074-ND 1.14 9.43 60.13 | PPTCO62LFBN-RC 
Tin 14 600 (15.24) | .720 (18.28) | $7075-ND 1.23) 10.15 64.75 | PPTCO72LFBN-RC 
16 .700 (17.78) | .820 (20.82) | $7076-ND 149 12.33 78.63 | PPTCO82LFBN-RC 
18 800 (20.32) | .920 (23.36) | $7077-ND 166 13.78 87.88 | PPTCO92LFBN-RC 
20 .900 (22.86) | 1.02 (25.90) | $7078-ND 1.05 8.70 55.50 | PPTC102LFBN-RC 
22 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) | $7079-ND 1.14 9.43 60.13 | PPTC112LFBN-RC 
24 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | $7080-ND 1.23 10.15 64.75 | PPTC122LFBN-RC 


No. Dimensions 
Contact of Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins 
Finish | Contacts Part No. 1 10 100 | Part No. 
26 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | $7081-ND 1.31 10.88 69.38 | PPTC132LFBN-RC 
28 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | $7082-ND 149 12.33 78.63 | PPTC142LFBN-RC 
30 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | $7083-ND 1.58 13.05 83.25 | PPTC152LFBN-RC 
32 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | $7084-ND 1.75 14.50 92.50 | PPTC162LFBN-RC 
34 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | $7085-ND 1.84 15.23 97.13 | PPTC172LFBN-RC 
36 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | $7086-ND 1.93 15.95 101.75 | PPTC182LFBN-RC 
38 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | $7087-ND 2.01 16.68 106.38 | PPTC192LFBN-RC 
40 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | $6104-ND 2.01 16.68 106.38 | PPTC202LFBN-RC 
42 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | $7089-ND 2.01 16.68 106.38 | PPTC212LFBN-RC 
44 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | S7090-ND 210 17.40 111.00] PPTC222LFBN-RC 
Tin 46 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | S7091-ND 219 18.13 115.63] PPTC232LFBN-RC 
48 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | S7092-ND 2.28 18.85 = 120.25 | PPTC242LFBN-RC 
50 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S7093-ND 2.36 19.58 124.88] PPTC252LFBN-RC 
52 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S7094-ND 2.45 20.30 129.50] PPTC262LFBN-RC 
54 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S7095-ND 2.63 21.75 138.75 | PPTC272LFBN-RC 
56 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | S7096-ND 271 22.48 = 143.38] PPTC282LFBN-RC 
58 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) | S7097-ND 2.80 23.20 148.00] PPTC292LFBN-RC 
60 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | S7098-ND 2.89 23.93 152.63] PPTC302LFBN-RC 
62 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) | S7099-ND 2.98 24.65 157.25] PPTC312LFBN-RC 
64 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) | $7100-ND 3.06 25.38 161.88 | PPTC322LFBN-RC 
66 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | S7101-ND 3.15 26.10 166.50] PPTC332LFBN-RC 
68 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S7102-ND 3.24 26.83 171.13] PPTC342LFBN-RC 
70 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | $7103-ND 3.33 27.55 175.75 | PPTC352LFBN-RC 
72 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) | S7104-ND 3.41 28.28 180.38 | PPTC362LFBN-RC 
4 -100 (2.54) .220 (5.58) | $7105-ND 53 4.35 27.75 | PPPCO22LFBN-RC 
6 .200 (5.08) .320 (8.12) | $7106-ND 70 5.80 37.00 | PPPCO32LFBN-RC 
8 -300 (7.62) | .420 (10.66) | $7107-ND 88 7.25 46.25 | PPPCO42LFBN-RC 
10 400 (10.16) | .520 (13.20) | $7108-ND 88 7.25 46.25 | PPPCOS52LFBN-RC 
12 -500 (12.70) | .620 (15.74) | $7109-ND 1.14 9.43 60.13 | PPPCO62LFBN-RC 
14 -600 (15.24) | .720 (18.28) | S$7110-ND 1.23 10.15 64.75 | PPPCO72LFBN-RC 
16 .700 (17.78) | .820 (20.82) | $7111-ND 149 12.33 78.63 | PPPCO82LFBN-RC 
18 -800 (20.32) | .920 (23.36) | $7112-ND 166 13.78 87.88 | PPPCO92LFBN-RC 
20 .900 (22.86) | 1.02 (25.90) | S$6106-ND 1.05 8.70 55.50 | PPPC102LFBN-RC 
22 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) | $7114-ND 1.14 9.43 60.13 | PPPC112LFBN-RC 
24 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | $7115-ND 1.23 10.15 64.75 | PPPC122LFBN-RC 
26 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | $7116-ND 1.31 10.88 69.38 | PPPC132LFBN-RC 
28 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | $7117-ND 149 12.33 78.63 | PPPC142LFBN-RC 
30 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | $7118-ND 1.58 13.05 83.25 | PPPC152LFBN-RC 
32 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | $7119-ND 1.75 14.50 92.50 | PPPC162LFBN-RC 
34 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | $7120-ND 1.84 15.23 97.13 | PPPC172LFBN-RC 
Gold 36 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | $7121-ND 1.93 15.95 101.75 | PPPC182LFBN-RC 
38 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | $7122-ND 2.01 16.68 106.38 | PPPC192LFBN-RC 
40 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | $7123-ND 2.01 16.68 106.38 | PPPC202LFBN-RC 
42 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | $7124-ND 2.01 16.68 106.38 | PPPC212LFBN-RC 
44 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | S7125-ND 210 17.40 111.00] PPPC222LFBN-RC 
46 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | $7126-ND 219 18.13 115.63] PPPC232LFBN-RC 
48 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | $7127-ND 2.28 18.85 120.25 | PPPC242LFBN-RC 
50 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S7128-ND 2.36 19.58 124.88] PPPC252LFBN-RC 
52 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | $7129-ND 245 20.30 129.50 | PPPC262LFBN-RC 
54 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S7130-ND 2.63 21.75 138.75 | PPPC272LFBN-RC 
56 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | S7131-ND 271 22.48 — 143.38 | PPPC282LFBN-RC 
58 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) | $7132-ND 2.80 23.20 148.00] PPPC292LFBN-RC 
60 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | $7133-ND 2.89 23.93 152.63 | PPPC302LFBN-RC 
62 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) | $7134-ND 2.98 24.65 — 157.25| PPPC312LFBN-RC 
64 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) | $7135-ND 3.06 25.38 161.88 | PPPC322LFBN-RC 
66 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | $7136-ND 3.15 26.10 166.50 | PPPC332LFBN-RC 
68 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S7137-ND 3.24 26.83 171.13] PPPC342LFBN-RC 
70 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | $7138-ND 3.33 27.55 175.75 | PPPC352LFBN-RC 
72 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) | $7139-ND 3.41 28.28 180.38 | PPPC362LFBN-RC 
Fig. 5 — Dual Row Female Headers, Right Angle, ROHS Compliant 
4 -100 (2.54) .220 (5.58) | S5516-ND 51 4.21 26.83 | PPTCO22LJBN-RC 
6 -200 (5.08) .320 (8.12) | $5517-ND 68 5.66 36.08 | PPTCO32LJBN-RC 
8 -300 (7.62) | .420 (10.66) | $5518-ND 1 7.54 48.10 | PPTCO42LJBN-RC 
10 400 (10.16) | .520 (13.20) | $5519-ND 96 7.92 50.51 | PPTCO52LJBN-RC 
12 500 (12.70) | .620 (15.74) | $5520-ND 1.10 9.08 57.91 | PPTCO62LJBN-RC 
14 600 (15.24) | .720 (18.28) | $5521-ND 1.09 8.99 57.35 | PPTCO72LJBN-RC 
16 .700 (17.78) | .820 (20.82) | $5522-ND 1.10 9.08 57.91 | PPTCO82LJBN-RC 
18 -800 (20.32) | .920 (23.36) | $5523-ND 1.24 = 10.24 65.31 | PPTCO92LJBN-RC 
20 -900 (22.86) | 1.02 (25.90) | $5524-ND 1.28 10.59 67.53 | PPTC102LJBN-RC 
22 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) | $5525-ND 1.40 11.60 74.00 | PPTC112LJBN-RC 
24 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | $5526-ND 1.53 12.70 81.03 | PPTC122LJBN-RC 
26 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | $5527-ND 166 13.78 87.88 | PPTC132LJBN-RC 
28 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | $5528-ND 1.79 14.79 94.35 | PPTC142LJBN-RC 
30 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | $5529-ND 1.92 15.89 101.38 | PPTC152LJBN-RC 
Tin 32 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | $5530-ND 1.90 15.75 100.46 | PPTC162LJBN-RC 
34 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | $5531-ND 2.01 16.68 106.38 | PPTC172LJBN-RC 
36 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | $5532-ND 214 17.69 = 112.85] PPTC182LJBN-RC 
38 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | $5533-ND 2.25 18.65 118.96 | PPTC192LJBN-RC 
40 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | $5534-ND 2.37 19.66 125.43] PPTC202LJBN-RC 
42 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | S5535-ND 2.49 20.59 131.35 | PPTC212LJBN-RC 
44 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | S5536-ND 2.61 21.61 — 137.83] PPTC222LJBN-RC 
46 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | S5537-ND 2.72 22.56 143.93 | PPTC232LJBN-RC 
48 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | S5538-ND 2.85 23.58 150.41 | PPTC242LJBN-RC 
50 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S5539-ND 2.97 24.59 156.88] PPTC252LJBN-RC 
52 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S5540-ND 3.08 25.52 162.80 | PPTC262LJBN-RC 
54 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S5541-ND 3.20 26.54 = 169.28] PPTC272LJBN-RC 
56 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | $5542-ND 3.32 27.49 175.38] PPTC282LJBN-RC 
58 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) | $5543-ND 3.44 28.51 — 181.86 | PPTC292LJBN-RC 
60 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | S5544-ND 3.55 29.44 = 187.78] PPTC302LJBN-RC 
62 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) | S5545-ND 3.68 30.45 194.25 | PPTC312LJBN-RC 
64 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) | S5546-ND 3.79 31.41 — 200.36 | PPTC322LJBN-RC 
66 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | $5547-ND 3.91 32.42 206.83 | PPTC332LUBN-RC 
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oulins -1” (2.54mm) Female Headers (Cont.) A Pimens|ons 


Contact of Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins 
°F esa Finish | Contacts A B Part No. a 10 100 | Part No. 
: = mn ° 54 | 2.60 (66.04) | 2.72(69.08) | S4635-ND 8.05 66.73 425.69 PPPC272KFMS 
Coutars Fe n neni (min) i ae : A AD Sone 56 | 2.70 (68.58) | 2.82(71.62) | $4636-ND 8.35 69.19 441.41 | PPPC282KFMS 
58 | 2.80(71.12) | 2.92(74.16) | S4637-ND 8.65 71.63 456.95 | PPPC292KFMS 
68 | 3.30(83.82) | 3.42 (86.86) | $5548-ND 4.03 33.35 212.75 | PPTC342LJBN-RC 60 | 2.90(7366) | 302(7670) | $4638-ND 8.94 74.10 472.68 | PPPC302KFMS 
70 | 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) [SeoeNome 415 3487 219.23 | PPTCS52LJEN-RC 62 | 3.00 (76.20) | 3.12(79.24) | $4639-ND 5.74 _ 47.56 __ 303.40 | PPPC312KFMS 
72 | 3.50(88.90) | 3.62 (91.94) [SeeoONOmy 427 = 36.88 225.70 | PPTC362LJBN-RC 66 | 3.20(81.28) | 3.32 (84.32) | S4641-ND 9.84 81.55 520.22 | PPPC332KFMS 
a 74 | 8.60 (91.44) | 3.72 (94.48) | So551-ND/” 4.39 36.84 281.81 | PPTC372LJBN-RC Gold | 68 | 3.30 (83.82) | 3.42(86.86) | $4642-ND 10.14 84.01 535.95 | PPPC342KFMS 
76 | 3.70(93.98) | 3.82 (97.02) | $5552-ND 4.51 37.35 238.28 | PPTC382LJBN-RC 70 | 340 (86.36) | 3.52 (8940) | $4643-ND 1043 9645 551.49 | PPPCaS2KFMS 
78 | 3.80(96.52) | 3.92(99.56) | S5553-ND 462 38.28  244.20| PPTC392LJBN-RC 72 | 350 (88.90) | 3.62(91.94) | $4644-ND 10.73 88.91 567.21 | PPPC362KFMS 
80 | 3.90 (99.06) | 4.02 (102.10) | $5554-ND 4.74 39.30 250.68 | PPTC402LJBN-RC 74 | 3.60 (91.44) | 3.72(9448) | $4645-ND 11.03 91.38 582.94 | PPPC372KFMS 
4 100 (2.54) | .220(5.58) | $5555-ND 5 4.21 26.83 | PPPCO22LJBN-RC 76 3.70 (93.98) | 3.82 (97.02) | S4646-ND 11.32 93.82 598.48] PPPC382KFMS 
6 -200 (5.08) | .320 (8.12) | S5556-ND 68 5.66 36.08 | PPPCO32LJBN-RC 78 3.80 (96.52) | 3.92 (99.56) | S4647-ND 11.63 96.37 614.76 | PPPC392KFMS 
i on) a ea ele 2 ae et Aisle aie 80 3.90 (99.06) | 4.02 (102.10) | $4648-ND 11.93 98.83 630.48 | PPPC402KFMS 
i 520 (13.20) | $5558- ; 7. 50.5 52LJBN- ; ; 
12 | 500 (12.70) | .620(15.74) | S5559-ND 1.10 9.08 _57.91 | PPPCO62LJBN-RC fig..6 — Dual Mow Female Headers, SMT RoHS Compliant 
14 | 600 (15.24) | .720(18.28) | S5560-ND 1.09 899  57.35| PPPCO72LJBN-RC : aan oes Poet Se piss Be ae i 
16 | .700(17.78) | .820(20.82) | S5561-ND 1.10 9.08 ~—_—57.91 | PPPCO82LJBN-RC ; ‘300 (7.62) | 4001086) | S5B7ANB | 140 1160 7400 | NPTOOADKFMS-AC 
pd oe ne ene i sae oe 10 | 400 (10.16) | 520(43.20) | $5675-ND 1.66 13.78 +—_87.88 | NPTCOS2KFMS-RC 
; t .02 (25.90) | $5563- : 5 7.5: - : ; : : ; ‘ ; 
22 | 1.00(25.40) | 1.12 (28.44) | S5564-ND 1.40 11.60 _74.00| PPPC112LUBN-RC “ = Ta ae en “= _ Gen: 
. patie ia ep ae ie bee ee Se aac 16 | .700(17.78) | .820(20.82) | $5678-ND 263 21.75 138.75 | NPTCO82KFMS-RC 
23 | 129302) | 142 (0600 [MMMM 179 4479 9435| PPPCtadL JaNLAG 18 | .800 (20.32) | .920(23.36) | $5679-ND 289 23.93 152.63 | NPTCO92KFMS-RC 
abies. 72\36: ; : : 20 | 900 (22.86) | 1.02 (25.90) | S5680-ND 3.41 28.28 180.38 | NPTC102KFMS-RC 
30 | 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | S5568-ND 1.92 15.89 101.38 PPPC152LJBN-RC 22 | 1.00(25.40) | 112 (28.44) | $5681-ND 3.15 2610 166.50 | NPTC112KFMS-RC 
32 | 1.50(38.10) | 1.62(41.14) | $5569-ND 1.90 15.75 100.46 | PPPC162LJBN-RC 34) 1.410 (27:94) | 1.22 (40.98) | SS68ND a.41 28.08 190-6 | NPTCIOOKFMS-RC 
34 | 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | SSS7O-ND = 2.01 16.68 106.38) PPPC172LUBN-RC 26 | 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | $5683-ND 3.76 31.18 198.88 | NPTC132KFMS-RC 
36 | 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | SSS71-ND = 2.14 17.69 112.85 | PPPC182LJBN-RC 28 | 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | S5684-ND 4.03 33.35 212.75 | NPTC142KFMS-RC 
38 | 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | S5572-ND 2.25 18.65 118.96 | PPPC192LJBN-RC 30 | 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | $5685-ND 4.29 35.53 226.63 | NPTC152KFMS-RC 
40 | 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | $5573-ND 237 1966 125.43 PPPC202LJBN-RC 32 | 150(3810) | 162 (41.14) | $5686-ND 455 37.70 24050 | NPTC162KFMS-RC 
Gold 42 | 2.00(50.80) | 2.12 (53.84) | $5574-ND 249 20.59 131.35 | PPPC212LJBN-RC 34] 160 (40.64) | 1.72 43.68) | S5687-ND 481 39.88 254.98 | NPTCI72KFMS-RC 
44 | 2.10(53.34) | 2.22(56.38) | S5575-ND 261 21.61 137.83] PPPC222LJBN-RC 36 | 1.70 (43.18) | 1.82(4622) | ssege-ND 5.08 42.05 268.25 | NPTCt82KFMS-RC 
46 | 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | SSS76-ND = 2.72 22.56 143.93) PPPC232LJBN-RC 38 | 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | S5689-ND 5.34 44.23 282.13 | NPTC192KFMS-RC 
48 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | S5577-ND = 2.85 23.58 150.41 | PPPC242LJBN-RC 40 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | S5690-ND 5.69 47.13 300.63 | NPTC202KFMS-RC 
50 | 2.40 (60.96) ) 2.52 (64.00) | S5578-ND = 2.97 24.59 156.88 | PPPC252LJBN-RC Tin 42 | 2.00(50.80) | 2.12 (53.84) | $5691-ND 5.69 47.13 300.63 | NPTC212KFMS-RC 
$2__| 250(63.50) | 2.62 (66.54) ESSSREARDI 3.08 25.52 162.80 | PPPC262LJBN-RG 44 | 2.10 (63.34) | 2.22(56.38) | S5692-ND 6.04 50.03 319.13 | NPTC222KFMS-RC 
54 2.60 (66.04) ) 2.72 (69.08) | S5580-ND = 3.20.» 26.54 = 169.28 | PPPC272LJBN-RC 46 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | S5693-ND 6.30 52.20 333.00 | NPTC232KFMS-RC 
56 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | S5581-ND = 3.32, 27.49 ~— 175.38 | PPPC282LJBN-RC 48 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | S5694-ND 6.56 54.38 346.88 | NPTC242KFMS-RC 
58 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) | $5582-ND 3.44 28.51 181.86 | PPPC292LJBN-RC 50 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S5695-ND 6.83 56.55 360.75 | NPTC252KFMS-RC 
60 2.90 (73.66) ) 3.02 (76.70) | S5583-ND = 3.55 = 29.44 187.78 | PPPC302LJBN-RC 52 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S5696-ND 7.09 58.73 374.63 | NPTC262KFMS-RC 
62 | 3.00(76.20) | 3.12 (79.24) | $5584-ND 3.68 ~—-30.45~—-194.25 | PPPC312LJBN-RC 54 | 2.60 (66.04) | 2.72(69.08) | S5e97-ND 7.35 6090 388.50 | NPTC272KFMS-RC 
64 | 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) | S5585-ND 3.79 31.41 200.36 | PPPC322LJBN-RC 56 | 2.70(68.58) | 2.82(71.62) | S5698-ND 7.61 63.08 402.38 | NPTC282KFMS-RC 
66 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | S5586-ND 3.91 32.42 206.83 | PPPC332LJBN-RC 58 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) | S5699-ND 7.88 65.25 416.25 | NPTC292KFMS-RC 
68 | 3.30(83.82) | 3.42 (86.86) | S5587-ND 4.03 33.35 212.75 | PPPC342LJBN-RC 60 | 290(73.66) | 3.02 (76.70) | $5700-ND 8.23 68.15 434.75 | NPTC302KFMS-RC 
70 | 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | S5588-ND 4.15 34.37 219.23 | PPPC352LJBN-RC 62 | 3.00(76.20) | 3.12(79.24) | $5701-ND 8.49 70.33 448.63 | NPTC312KFMS-RC 
72 3.50 (88.90) | 3.62(91.94) | S5589-ND 4.27 35.38 225.70 | PPPC362LJBN-RC 64 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) | $5702-ND 875 72.50 462.50 | NPTC322KFMS-RC 
74 | 3.60(91.44) | 3.72 (94.48) | S5590-ND 4.39 36.34 231.81 | PPPC372LJBN-RC 66 | 3.20(81.28) | 3.32 (84.32) | $5703-ND 9.01 74.68 476.38 | NPTC332KFMS-RC 
76 | 3.70(93.98) | 3.82 (97.02) | S5591-ND 4.51 37.35 238.28 | PPPC382LUBN-RC 68 | 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S5704-ND 9.28 76.85 490.25 | NPTC342KFMS-RC 
78 | 3.80(96.52) | 3.92 (99.56) | S5592-ND 4.62 38.28 244.20 PPPC392LJBN-RC 70 | 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | $5705-ND 9.54 79.03 504.13 | NPTC352KFMS-RC 
80 | 3.90 (99.06) | 4.02 (102.10) | $5593-ND 4.74 39.30 250.68 | PPPC402LJBN-RC 72 | 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) | $5706-ND 9.80 81.20 _ 518.00 | NPTC362KFMS-RC 
Fig. 6 — Dual Row Female Headers, SMT 74 | 3.60(91.44) | 3.72(94.48) | $5707-ND 10.06 83.38 531.88 | NPTC372KFMS-RC 
76 | 3.70(93.98) | 3.82 (97.02) | $5708-ND 10.33 85.55 545.75 | NPTC382KFMS-RC 


16 | -700 (17.78) | .820 (20.82) |ASHS7ZNDI) 2.89 © 23.95 152.81) PPTCOB2KFMS 73 | 3.80(96.52) | 3.92(99.56) | $5709-ND 10.68 88.45 564.25 | NPTC392KFMS-RC 


18 | -800,(20.82) | 920 (23.96) SME 226 27.00 172.24) PPTCOS2KFMS 80 | 3.90 (99.06) | 4.02 (102.10) | S6710-ND__ 10.94 90.63 _ 578.13 | NPTC402KFMS-RC 


30 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | S4584-ND 4.63 38.37 244.76 | PPTC152KFMS 


( 

( 

( 
32 | 1.50(38.10) | 1.62 (41.14) | $4585-ND 4.94 40.89_-260.85 | PPTC162KFMS : ee a peer maiko i an an ete ical 
34 | 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | S4586-ND 5.25 43.53—_-277.69 | PPTC172KFMS 4 "a0 (7.62) | 420 (10.66) | $5713-ND 140 11.60 7400 NPPCOA2KFMS-RC 
38 | 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | S4588-ND = 5.87 48.60 310.06 | PPTC192KFMS to | 400 (10.16) | .520(13.20) | $5714-ND 1.66 13.78 87.88 | NPPCOS2KFMS-RC 
| aden =i ee seca at . ee 12 | 500 (12.70) | .620(15.74) | S5715-ND 2.01 16.68 __ 106.38 | NPPCO62KFMS-RC 
a eee Pra en PONT cee casi 3604 | PPTCOR9KFMS 14 | 600 (15.24) | .720(18.28) | $5716-ND 236 1958 124.88 | NPPCO72KFMS-RC 
as | 2906849) | 240 (61-46) | S450RND 7.15 59.08 578.141 PPTCoMOKFMS 16 | .700(17.78) | 820 (20.82) | $5717-ND 263 21.75 138.75 | NPPCO82KFMS-RC 
sau lve en : : s 18 | .800 (20.32) | 920 (23.36) | $5718-ND 2.89 23.93 152.63 | NPPCO92KFMS-RC 
Tin 50 | 2.40 (60.96) ) 2.52 (64.00) | S4594-ND = 7.45 61.74 393.87 | PPTC252KFMS 20 | .900(22.86) | 1.02 (25.90) | S5719-ND 3.41 28.28 180.38 | NPPC102KFMS-RC 
52 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S4595-ND = 7.75 64.18 409.41 | PPTC262KFMS 22 1.00 (25.40) | 1.12(28.44) | $5720-ND 3.15 26.10 166.50 | NPPC112KFMS-RC 
54 | 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S4596-ND = 8.05 66.73 425.69) PPTC272KFMS 24 | 1.40(27.94) | 1.22(30.98) | S5721-ND 3.41 28.28 180.38 | NPPC122KFMS-RC 
56 | 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | S4597-ND = 8.35 69.19 441.41 PPTC282KFMS 26 | 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | $5722-ND 3.76 31.18 198.88 | NPPC132KFMS-RC 
58 | 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) | S4598-ND 8.65 71.63 456.95 | PPTC292KFMS 28 | 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | $5723-ND 4.03 33.35 212.75 | NPPC142KFMS-RC 
60 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | S4599-ND 8.94 74.10 472.68 | PPTC302KFMS. 30 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | $5724-ND 4.29 35.53 ~—-226.63 | NPPC152KFMS-RC 
62 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) | S4600-ND = 5.74 47.56 303.40 | PPTC312KFMS 32 1.50 (38.10) | 1.62(41.14) | $5725-ND 4.55 37.70 ~—-240.50 | NPPC162KFMS-RC 
84 | 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) | S4601-ND = 9.53 79.00 503.94 | PPTC322KFMS 34 | 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | $5726-ND 4.81 39.88 254.38 | NPPC172KFMS-RC 
86 | 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | S4602-ND 9.84 81.55 520.22 | PPTC332KFMS 36 | 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | $5727-ND 5.08 42.05 268.25 | NPPC182KFMS-RC 
68 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S4603-ND 10.14 84.01 535.95 | PPTC342KFMS 38 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | S5728-ND 5.34 44.23 -—-282.13 | NPPC192KFMS-RC 
70 | 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | S4604-ND 10.43 86.45 551.49 | PPTC352KFMS 40 | 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | $5729-ND 569 47.13 300.63 | NPPC202KFMS-RC 
72 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) | S4605-ND 10.73 88.91 567.21 | PPTC362KFMS Gold 42 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | S5730-ND 5.69 47.13 300.63 | NPPC212KFMS-RC 
74 3.60 (91.44) | 3.72 (94.48) | S4606-ND 11.03 91.38 582.94 | PPTC372KFMS 44 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | S5731-ND 6.04 50.03 + 319.13 | NPPC222KFMS-RC 
76 3.70 (93.98) | 3.82 (97.02) | S4607-ND 11.32 93.82 598.48 | PPTC382KFMS 46 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | $5732-ND 6.30 52.20 333.00 | NPPC232KFMS-RC 
78 3.80 (96.52) | 3.92 (99.56) | S4608-ND 11.63 96.37 614.76 | PPTC392KFMS. 48 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | S5733-ND 6.56 54.38 346.88 | NPPC242KFMS-RC 
80 3.90 (99.06) | 4.02 (102.10) | S4609-ND 11.93 98.83 630.48 | PPTC402KFMS 50 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S5734-ND 6.83 56.55 360.75 | NPPC252KFMS-RC 
4 100 (2.54) | .220(5.58) | S4610-ND ‘17.54 48.10] PPPCO2Z2KFMS 52 | 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S5735-ND 7.09 58.73 _ 374.63 | NPPC262KFMS-RC 
14 | 600(15.24) | .720(18.28) | S4615-ND 2.53 21.00 133.94) PPPCO72KFMS 54 | 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S5736-ND 7.35 60.90 388.50 | NPPC272KFMS-RC 
24 | 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | $4620-ND 3.71 30.74 196.10 | PPPC122KFMS 56 | 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | $5737-ND 7.61 63.08 402.38 | NPPC282KFMS-RC 
26 1.20 (30.48) |_ 1.32 (33.52) | $4621-ND 4.02 33.29 212.38 | PPPC132KFMS 58 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) | $5738-ND 7.88 65.25 416.25 | NPPC292KFMS-RC 
28 | 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | $4622-ND 4.32 35.82 228.48 | PPPC142KFMS 60 | 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | $5739-ND 8.23 68.15 434.75 | NPPC302KFMS-RC. 
30 | 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | $4623-ND 4.63 38.37 244.76 | PPPC152KFMS 62 | 3.00(76.20) | 3.12 (79.24) | S5740-ND 8.49 70.33 448.63 | NPPC312KFMS-RC 
32 | 1.50(38.10) | 1.62 (41.14) | $4624-ND 4.94 40.89 260.85 | PPPC162KFMS 64 | 3.10(78.74) | 3.22 (81.78) | S5741-ND 875 72.50 462.50 | NPPC322KFMS-RC 
Gold 36 | 1.70(43.18) | 1.82 (46.22) | S4626-ND 5.56 46.05 293.78 | PPPC182KFMS 66 | 3.20(81.28) | 3.32 (84.32) | $5742-ND 9.01 74.68 476.38 | NPPC332KFMS-RC 
38 | 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | $4627-ND 5.87 48.60 _—_-310.06 | PPPC192KFMS 68 | 3.30(83.82) | 3.42 (86.86) | $5743-ND 9.28 76.85 490.25 | NPPC342KFMS-RC 
40 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | $4628-ND 6.17 51.16 326.34] PPPC202KFMS 70 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | S5744-ND = 9.54 79.03 504.13 | NPPC352KFMS-RC 
42 | 2.00(50.80) | 2.12(53.84) | $4629-ND 6.27 51.91 331.15 | PPPC212KFMS 72 | 3.50 (88.90) | 3.62(91.94) | S5745-ND 9.80 81.20 _ 518.00 | NPPC362KFMS-RC 
44 | 2.10(53.34) | 2.22 (56.38) | S4630-ND 6.56 54.38 346.88 | PPPC222KFMS 74 | 3.60(91.44) | 3.72(94.48) | S5746-ND 10.06 83.38 531.88 | NPPC372KFMS-RC 
46 | 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | S4631-ND 6.86 56.81 362.42 | PPPC232KFMS 76 | 3.70(93.98) | 3.82(97.02) | $5747-ND 10.33 85.55 545.75 | NPPC382KFMS-RC 
48 | 2.30 (58.42) | 2.42(61.46) | S4632ND 7.15 59.28 378.14 | PPPC242KFMS 78 | 3.80(96.52) | 3.92 (99.56) | S5748-ND 10.68 88.45 564.25 | NPPC392KFMS-RC 
52 | 2.50(63.50) | 2.62 (66.54) | $4634-ND 7.75 64.18 409.41 | PPPC262KFMS 80 | 3.90(99.06) | 4.02(102.10) | S5749-ND 10.94 90.63 578.13 | NPPC402KFMS-RC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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oullins .1” (2.54mm) SMT Male Headers 


PHA} B= How do | order an $1013 header 
150 1 ‘ an 
ast) |} | ' | E with 16 pins? 
. La oe |. 4a 7 Call Digi-Key for pricing, 
=| 28) : (4.06) | —J] or determine the cost yourself 
7 8 following the steps below. 
Single Straight Single Right Angle Dual Straight 
S) -ND 
Features: Number of 
* .025” (.64mm) square pins ¢ Available in 36-pin version or 1 ~ 35 size to meet your application * Temperature: -65°C ~ 125°C * UL Flammability Base Part Desired Pins 
Rating: 94V-0 * Current Rating: 3 amperes Number —_] per Row 


Materials: 
* Insulator Material: Black thermoplastic polyester * Contact Material: CA510, phosphor bronze * Contact Plating: Head: GTC, GEC — .00010” Tin; Step 1. Select needed Digi-Key Part Number 


and number of pins desired. 


GZC, GBC — .000010” Gold; Tail: .00010” Tin 


TO PURCHASE A TO PURCHASE A . . : « +a 
36 PIN HEADER... CUSTOM PIN HEADER... Step 2. Begin with the appropriate “Base Price 
nimansiene SEE sre STEaE of your selected part number (refer to 
Contact Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins Digi-Key Base Pin chart). 
Finish A B Part No. 1 10 100 | PartNo. Part No. Price Adder Ss Multiply th b f pi desi 
Single Row Straight SMT (36 Pins) Single Row Straight (36 Pins) tep 3. o tip yi e num ae oF pins yourdesire 
by the “Pin Adder” of your selected 
Tin | 9-230 (5.84) | 0.320 (8.13) | S1013E-36-ND 3.79 33.92 279.30 | GEC36SABN-M30 S1013E-XX-ND | 1.57 07 art number treterto: chart) 
0.318 (8.08) | 0.300 (7.62) | $1023E-36-ND 4.22 37.74 310.80 | GEC36SFBN-M30 $1023E-XX-ND | 1.67 08 P , 
Gold | 2-230 (5.84) | 0.320 (8.13) | $1033E-36-ND 4.28 38.25 315.00 | GBC36SABN-M30 $1033E-XX-ND 1.74 08 Step 4. Add Step 2 and Step 3 together for 
0.318 (8.08) | 0.300 (7.62) | S1043E-36-ND 4.87 43.61 __359.10 | GBC36SFBN-M30 $1043E-XX-ND | 2.01 09 final cost! 
Single Row Right-Angle SMT (36 Pins) Single Row Right-Angle (36 Pins) Our Exam p le: 
Tin | 0.230 (5.84) | 0.180 (4.57) | S1113E-36-ND 3.19 28.56 235.20 | GEC36SBSN-M89 S1113E-XX-ND | 1.28 06 Step 1. S1013-16-ND 
0.318 (8.08) | 0.180 (4.57) | $1123E-36-ND 3.36 30.09 247.80 | GEC36SGSN-M89 $1123E-XX-ND | 1.46 06 Stan 1.26 
Gold | 9-230 (5.84) | 0.180 (4.57) | S1133E-36-ND 4.50 40.29 331.80 | GBC36SBSN-m89 $1133E-XX-ND | 1.62 09 eRe: : 
0.318 (8.08) | 0.180 (4.57) | S1143E-36-ND 3.73 33.41: 275.10 | GBC36SGSN-M89 $1143E-XX-ND | 1.50 07 Step 3. 16 x .05 = .80 
Dual Row Straight SMT (72 Pins) Dual Row Straight (72 Pins) Step 4. Your Cost = $2.06 
_ | 0.230 (5.84) | 0.420 (10.69)} $2331E-36-ND 5.13 45.90 378.00 | GEC36DABN-M30 $2331E-XX-ND | 1.94 10 oe 
Tin : 
0.318 (8.08) | 0.400 (10.16)| $2341E-36-ND 6.27 56.10 462.00 | GEC36DFBN-M30 S2341E-XX-ND | 2.45 42 NOTE: For quantities of 10 or more, 
Gold | 0-230 (5.84) | 0.420 (10.69) $2351E-36-ND 6.04 54.06 445.20 | GBC36DABN-M30 S2351E-XX-ND | 2.20 12 call DIGI-KEY. 
0.318 (8.08) | 0.400 (10.16) | S2361E-36-ND 7.55 67.58 556.50 | GBC36DFBN-M30 S2361E-XX-ND | 2.75 15 


-1” (2.54mm) Male Headers 


Single Single Dual Dual 
Straight Right Angle Straight Right Angle 050 (1.27) Typ. .025 (0.64) Sq. Typ. 


Single Row AA 


100 
050 [070 (1.78) 050 (2.54) Typ. 
(1.27) Typ (3) ng 


A Typ, Ja 6 } 

al ) f, } alfe [ aye 

vi affofftsffalfo|ia 
i | Dual Row 

100 4 * ; . | l l U 


(2.54) 060 (1.52 L+].100 (2.54) Typ. 


B Tail B : ' 100 (2.54 ——— 3,60 (91. 
s——) U 


Features 
* 025” (.64mm) square pins * Available in 36-pin version or 1 to 35 size to meet your application * Temperature: -65°C ~ 125°C HO WwW TO ORDER: 
¢ UL Flammability Rating: 94V-0 * Current Rating: 3 amperes 4 EASY STEPS 
Materials How do | order an $1052 header with 16 pins? 
¢ Insulator Material: Black thermoplastic polyester * Contact Material: CA510, phosphor bronze * Contact Plating: Head: .00010” er ar 
Tin (PTC), 000010” Gold (PZC). Tail: .00010” Tin Call Digi-Key for pricing, 
or determine the cost yourself 
TO PURCHASE A TO PURCHASE A following the steps below 
36 PIN HEADER... CUSTOM PIN HEADER... 9 P : 
Dimensions STEP1 _| STEP 2 | STEP3 s 7 . a er 
Contact Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins Digi-Key Base Pin sultan 
Finish | _A B Part No. 110 100_| PartNo. Part No. Price | Adder Seek ir 
Single Row Straight (36 Pins) Single Row Straight (36 Pins) Select needed Digi-Key Part Number and number of 
Gold | .230 (5.84) | .820 (20.83) | $1081-36-ND 3.53 31.62 260.40 | PZC36SAHN $1081-XX-ND} 1.36 | .07 pins desired. 
Single Row Right-Angle (36 Pins) Single Row Right-Angle (36 Pins) Begin with the appropriate “Base Price” of your 
Tin | 318 (8.08) | .200 (5.08) | $1322-36-ND 3.48 31.11 256.20 | PTcsssaBn| | $1312-Xx-ND| 1.04 | 03 selected part number (refer to chart). _ = 
Dual Row Right-Angle (72 Pins) Dual Row Right-Angle (72 Pins) oe ne ee pi oie rt) Pin 
tin | 230 (6-84) | 300 (7.62) | $2132-36-ND 6.10 54.57 449.40 | PTC36DBCN $2132-XX-ND} 2.39 | 12 Add Step 2 and Step 3 together for final cost! 
.318 (8.08) | .200 (5.08) | $2322-36-ND 6.58 58.91 485.10 | PTC36DGBN| | $2322-XX-ND] 255 | 13 Our Example: 
a .230 (5.84) | .400 (10.16) | $2141-36-ND 7.64 68.34 562.80 | PZC36DBDN| | $2141-XX-ND] 3.00 | 15 Step 1. S1052-16-ND 
.230 (5.84) | .500 (12.70) | $2151-36-ND 8.24 73.70 606.90 | PZC36DBEN S2151-XX-ND} 3.29 | 16 Step 2. 99 
Shorting Jumpers - RoHS Compliant Step 3. 16 x .04 = .64 
Tin $9000-ND _ 93 — | STCO2SYAN Step 4. Your Cost = $1.63 
AuFlash) HL $9001-ND — #7 — | spcozsyaN NOTE: For quantities of 10 or more, 
Gold “Open End | s9002-ND — 131 — | sscozsyaN call DIGI-KEY. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 159 


oullins .1” (2.54mm) Male Headers 


Features 


* .025” (.64mm) square pins »* Available in 36-pin version or 1 to 
35 size to meet your application * Temperature: -65°C ~ 125°C 
* UL Flammability Rating: 94V-0 * Current Rating: 3 amperes 


Materials 


¢ Insulator Material: Black thermoplastic polyester * Contact 
Material: CA510, phosphor bronze * Contact Plating: Head: 


PEC — .00010” Tin; PBC — .000010”; Tail: .00010” Tin 


Availalole in 
LORS) 


TO PURCHASE A TO PURCHASE A 
36 PIN HEADER... CUSTOM PIN HEADER... rae ‘a ] 
[Dr Var QS) 
Dimensions STEP 1 STEP2 | STEP3 IP Ul) CUSIONS! 
Contact Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins Digi-Key Base Pin 
Finish A B Part No. 1 10 100 | PartNo. Part No. Price Adder 
Single Row Straight (36 Pins) one ge Pina) HOW TO ORDER - 4 EASY STEPS 
230 (5.84) | .120 (3.05) ]S1012E-36-ND 120 10.71 88.20] PEC36SAAN $1012E-XX-ND A 02 
230 (5.84) | .230 (5.84) | $1022E-36-ND 2.05 1836 151.20 | PEC36SABN $1022E-XX-ND 86 03 ; inc? 
"930 (5.84) | _320 (8.13) | S1032E-36-ND 222 1989 16380 PEc3ésAcN | | S1032E-xx-ND | 1.00 ‘03 How do | order an S$1012E header with 16 pins? 
230 (5.84) | .420 (10.67) | S1042E-36-ND 2.39 21.42 176.40 | PEC36SADN S1042E-XX-ND | 1.18 03 _ . 
230 (5.84) | 520 (13.21) | S1052E-36-ND 2.59 23.21 191.10 | PEC36SAEN S1052E-XX-ND | 1.33 03 Call Digi-Key where you'll receive the price. 
.230 (5.84) | .620 (15.75) | S1062E-36-ND 3.22 28.82 ~—-237.30 | PEC36SAFN S1062E-XX-ND | 1.57 04 
Tin | .230 (5.84) | .720 (18.29) | $1072E-36-ND 3.39 30.35 249.90 | PEC36SAGN S1072E-XX-ND | 1.42 05 or 
230 (5.84) | .820 (20.83) | $1082E-36-ND 3.59 32.13 264.60 | PEC36SAHN $1082E-XX-ND | 1.60 05 D ; 
etermine the cost yourself 
318 (8.08) | .120 (3.05) | $1212E-36-ND 151 1352 111.30 | PEC36SFAN $1212E-XX-ND 68 02 y 
318 (8.08) | .220 (5.59) | $1222E-36-ND 242 21.68 178.50 | PEC36SFBN $1222E-XX-ND | 1.22 03 S E ND 
318 (8.08) | .320 (8.13) | $1232E-36-ND 265 23.72 195.30 | PEC36SFCN $1232E-XX-ND | 1.40 03 e - 
318 (8.08) | .420 (10.67) | S1242E-36-ND 2.85 25.50 210.00 | PEC36SFDN S1242E-XX-ND | 1.24 04 Joou go 
318 (8.08) | .520 (13.21) | S1252E-36-ND 3.85 34.43 283.50 | PEC36SFEN S1252E-XX-ND | 1.47 06 Base Part Number Number of 
230 (5.84) | .120(3.05) | S1011E-36-ND 1.51 1352 111.30 | PBC36SAAN $1011E-XX-ND 68 02 : : 
230 (5.84) | .230 (5.84) | S1021E-36-ND 2.48 22.19 182.70 | PBC36SABN S1021E-XX-ND | 1.25 03 Desired Pins 
230 (5.84) | .320 (8.13) | S1031E-36-ND 2.68 23.97 197.40 | PBC36SACN S1031E-XX-ND | 1.43 03 per row 
230 (5.84) | .420 (10.67) | S1041E-36-ND 2.85 25.50 210.00 | PBC36SADN S1041E-XX-ND | 1.24 04 
230 (5.84) | .520 (13.21) | S1051E-36-ND 3.02 27.03 +: 222.60 | PBC36SAEN S1051E-XX-ND | 1.42 04 
230 (5.84) | .620 (15.75) | S1061E-36-ND 3.68 3290 270.90 | PBC36SAFN S1061E-XX-ND | 1.68 05 a 
Gold | .230 (5.84) | .720 (18.29) | S1071E-36-ND 3.90 34.94 287.70 | PBC36SAGN | | S1O71E-XX-ND | 1.52 06 Step 1. Select needed “Digi-Key Part Number” and number of 
230 (5.84) | .820 (20.83) | S1081E-36-ND 4.08 36.47 300.30 | PBC36SAHN S1081E-XX-ND | 1.70 06 pins desired 
318 (8.08) | 120 (3.05) | S1211E-36-ND 1.88 16.83 138.60 | PBC36SFAN $121 1E-XX-ND 70 03 : 
318 (8.08) | .220 (5.59) | S1221E-36-ND 2.99 26.78 220.50 | PBC36SFBN S1221E-XX-ND | 1.39 04 ne oe a 
318 (8.08) | .320 (8.13) | $1231E-36-ND 3.22 28.82 237.30 | PBC36SFCN S1231E-XX-ND | 1.57 04 Step 2. Begin with appropriate “Base Price” of your selected 
318 (8.08) | .420 (10.67) | S1241E-36-ND 3.39 30.35 249.90 | PBC36SFDN S1241E-XX-ND | 1.42 05 
318 (8.08) | 520 (13.21) | S$1251E-36-ND 4.47 40.04 _—_-329.70 | PBC36SFEN S1251E-XX-ND | 2.04 06 Part Number (refer to chart). 
; = . Single Row Right-Angl . : A % 
Single Row Right-Angle (36 Pins) (36 Pins) Step 3. Multiply the number of pins you desire by “Pin Adder” 
(230 (5.84) | .100(2.54) |S1112E-36-ND 1.74 15.56 128.10 | PEC36SBAN $1112E-XX-ND 92 02 of your selected Part Number (refer to chart). 
230 (5.84) | .200 (5.08) | $1122E-36-ND 2.25 20.15 165.90 | PEC36SBBN S1122E-XX-ND | 1.04 03 
230 (5.84) | .300 (7.62) | $1132E-36-ND 3.25 29.07 239.40 | PEC36SBCN $1132E-XX-ND | 1.60 04 . i 
Tin | -230 (5.84) | 400 (10.16) | $1142E-36-ND 4.36 39.02 321.30 | PEC36SBDN | | $1142E-XX-ND | 1.95 ‘06 Step 4. Add Step 2 & Step 3 together for Final Cost! 
230 (5.84) | .500 (12.70) | S1152E-36-ND 4.65 41.57 342.30 | PEC36SBEN S1152E-XX-ND | 1.88 07 
318 (8.08) | 100 (2.54) | S1312E-36-ND 2.25 20.15 165.90 | PEC36SGAN $1312E-XX-ND | 1.04 03 Our Example Your Digi-Key Part Number 
318 (8.08) | .200 (5.08) | $1322E-36-ND 4.02 35.96 296.10 | PEC36SGBN $1322E-XX-ND | 1.65 06 
230 (5.84) | .100 (2.54) | S1111E-36-ND 241 1887 155.40 | PBC36SBAN S111 1E-XX-ND cy 03 
230 (5.84) | .200 (5.08) | S1121E-36-ND 2.65 23.72 195.30 | PBC36SBBN S1121E-XX-ND | 1.40 03 a a : 
230 (5.84) | .300 (7.62) | S1131E-36-ND 3.73 33.41 275.10 | PBC36SBCN S1131E-XX-ND | 1.37 06 Step 1. S1012E-16-ND S_.______E-___-ND 
Gold | .230 (5.84) | 400 (10.16) | S1141E-36-ND 4.93 4412 363.30 | PBC36SBDN S1141E-XX-ND | 2.13 07 
230 (5.84) | 500 (12.70) | S1151E-36-ND 5.22 46.67 —_ 384.30 | PBC36SBEN S1151E-XX-ND | 2.39 07 
318 (8.08) | .100 (2.54) | S1311E-36-ND 271 24.23 199.50 | PBC36SGAN S1311E-XX-ND | 1.46 03 Step 2 4 
318 (8.08) | .200 (5.08) | S1321E-36-ND 4.65 41.57 342.30 | PBC36SGBN S1321E-XX-ND | 1.88 07 : ‘ 
Dual Row Straight (72 Pins) Dual Geter 
230 (5.84) ] .120 (3.05) | $2012E-36-ND 247 19.38 159.60] PEC36DAAN $2012E-XX-ND 94 03 Step 3. 16x .02 = .32 x = 
230 (5.84) | .2305.84) |$2022E-36-ND 3.22 28.82 237.30 | PEC36DABN $2022E-XX-ND | 1.57 04 
230 (5.84) | .320 (8.13) | S2032E-36-ND 4.59 41.06 338.10 | PEC36DACN $2032E-XX-ND | 1.82 07 
230 (5.84) | .420 (10.67) | $2042E-36-ND 4.99 44.63 367.50 | PEC36DADN S2042E-XX-ND | 2.18 07 
230 (5.84) | 520 (13.21) | $2052E-36-ND 5.36 47.94 394.80 | PEC36DAEN S2052E-XX-ND | 2.21 08 = 7 
230 (5.84) | .620 (15.75) | S2062E-36-ND 6.90 61.71 508.20 | PEC36DAFN S2062E-XX-ND | 2.92 10 Step 4. Your Cost = $.73 Your Cost= $____ 
Tin | .230 (5.84) | .720 (18.29) | $2072E-36-ND 7.32 65.54 539.70 | PEC36DAGN $2072E-XX-ND | 2.97 ET 
230 (5.84) | .820 (20.83) | $2082E-36-ND 7.78 69.62 _573.30 | PEC36DAHN $2082E-XX-ND | 3.36 A . vc 
318 (8.08) | .120 (3.05) | $2212E-36-ND 271 24.23 199.50 | PEC36DFAN S2212E-XX-ND | 1.46 03 NOTE: For quantities of 10 or more, 
318 (8.08) | .220 (5.59) |$2222E-36-ND 4.22 37.74 310.80 | PEC36DFBN $2222E-XX-ND | 1.83 06 call DIGI-KEY. 
318 (8.08) | .320 (8.13) | $2232E-36-ND 4.62 41.31 340.20 | PEC36DFCN $2232E-XX-ND | 1.85 07 : 
318 (8.08) | .420 (10.67) | $2242E-36-ND 5.02 44.88 369.60 | PEC36DFDN $2242E-XX-ND | 2.21 07 
318 (8.08) | 520 (13.21) | S2252E-36-ND 6.47 57.89 _ 476.70 | PEC36DFEN S2252E-XX-ND | 2.87 09 
230 (5.84) | .120 (3.05) | S2011E-36-ND 274 24.48 201.60 | PBC36DAAN S2011E-XX-ND | 1.49 04 
230 (5.84) | .230 (5.84) | S2021E-36-ND 4.02 35.96 296.10 | PBC36DABN S2021E-XX-ND | 1.65 06 
230 (5.84) | .320 (8.13) | S2031E-36-ND 559 49.98 411.60 | PBC36DACN S2031E-XX-ND | 2.39 08 
230 (5.84) | .420 (10.67) | S2041E-36-ND 5.96 53.30 438.90) PBC36DADN | | S2041E-XX-ND | 2.41 09 
230 (5.84) | .520 (13.21) | S2051E-36-ND 6.36 56.87 468.30 | PBC36DAEN S2051E-XX-ND | 2.77 09 
230 (5.84) | .620 (15.75) | S2061E-36-ND 7.98 71.40 588.00 | PBC36DAFN S2061E-XX-ND | 3.23 12 
Gold | .230 (5.84) | .720(18.29) | S2071E-36-ND 8.44 75.48 621.60 | PBC36DAGN | | S2071E-XX-ND | 3.63 12 
230 (5.84) | .820 (20.83) | S2081E-36-ND 8.89 79.56 655.20 | PBC36DAHN | | S2081E-XX-ND | 3.71 13 
318 (8.08) | .120 (3.05) | S2211E-36-ND 3.51 31.37 258.30 | PBC36DFAN S2211E-XX-ND | 1.50 05 ] t 100 (2.54) 
318 (8.08) | .220 (5.59) | $2221E-36-ND 533 47.69 392.70 | PBC36DFBN S2221E-XX-ND | 2.18 08 -100 (2.54) 100 (2.54) 060 = 
318 (8.08) | .320 (8.13) | S2231E-36-ND 5.73 51.26 422.10 | PBC36DFCN S2231E-XX-ND | 2.54 08 (1.52) y_ 7 
318 (8.08) | .420 (10.67) | S2241E-36-ND 6.16 55.08 453.60 | PBC36DFDN S2241E-XX-ND | 2.56 09 BTail Ds F_ 100 (2.54) 
318 (8.08) | 520 (13.21) | S2251E-36-ND 7.72 69.11. 569.10 | PBC36DFEN S2251E-XX-ND | 3.33 A 2 a 
A B 
Dual Row Right-Angle (72 Pins) Dual rere Pee kB, ial 
230 (5.84) | .100 (2.54) ]S2112E-36-ND 3.25 29.07 239.40 ] PEC36DBAN S2112E-XX-ND | 1.60 04 Singl indi pia Dual 
230 (5.84) | .200 (5.08) |S2122E-36-ND 4.67 41.82 344.40 | PEC36DBBN $2122E-XX-ND 1.91 07 Strat. he Ri Su bi sah Ri htt \ 
230 (5.84) | .300 (7.62) | $2132E-36-ND 7.04 6299 518.70 | PEC36DBCN S2132E-XX-ND | 2.73 A ral) ight Angle Straight ight Angle 
Tin | .230 (5.84) | .400 (10.16) | S2142E-36-ND 7.78 69.62 573.30 | PEC36DBDN S2142E-XX-ND | 3.36 A 
230 (5.84) | .500 (12.70) | S2152E-36-ND 8.46 75.74 623.70 | PEC36DBEN S2152E-XX-ND | 3.66 12 
318 (8.08) | .100 (2.54) | $2312E-36-ND 6.18 55.34 455.70 | PEC36DGAN $2312E-XX-ND | 2.59 09 050 (1.27) Typ. 025 (0.64) Sa. 
318 (8.08) | .200 (5.08) | $2322E-36-ND 7.61 68.09 —_ 560.70 | PEC36DGBN $2322E-XX-ND | 3.23 A He 
230 (5.84) | .100 (2.54) | S2111E-36-ND 3.96 35.45 291.90 | PBC36DBAN S2111E-XX-ND | 1.59 06 
230 (5.84) | .200 (5.08) | S2121E-36-ND 5.56 49.73 409.50 | PBC36DBBN S2121E-XX-ND | 2.36 08 
230 (5.84) | .300 (7.62) | S2131E-36-ND 818 73.19 602.70 | PBC36DBCN S2131E-XX-ND | 3.41 12 Single Row 
Gold | .230 (5.84) | 400 (10.16) | S2141E-36-ND 8.86 79.31 653.10] PBC36DBDN | | S2141E-XX-ND | 3.68 13 
230 (5.84) | .500 (12.70) | S2151E-36-ND 955 85.43 703.50 | PBC36DBEN S2151E-XX-ND | 3.97 14 
318 (8.08) | .100 (2.54) | $2311E-36-ND 7.30 65.28 537.60] PBC36DGAN | | S2311E-XX-ND | 2.94 A I | 
318 (8.08) | .200 (5.08) | S2321E-36-ND 8.89 79.56 655.20 | PBC36DGBN | | S2321E-XX-ND | 3.71 13 
Shorting Jumpers UU i: 
Tin ra $9000-ND = 93 —T STCO2SYAN an U 54) Typ. 
AuFlash) -ae5— $9001-ND — 87 — | SPCO2SYAN Dual Row 3.60 (91.44) — 
Gold ‘Open End | §9002-ND — 131 — | SSCO2SYAN 
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BergStik ™ .100” (2.54mm) Headers 


A 


, Novof : Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Pricing FCI 100 (2.54) 100 (2.54) 
Fig. | Positions Plating A B Part No. 1 25 100 | PartNo. ‘ zs 
Straight Single Row 100 
30u” Gold 609-2222-ND 2.33 33.47 118.76 | 68001-136HLF (2.54) 
1 36 15u" Gold | 0.230(5.84) 0.120 (3.05) | 609-2223-ND 1.44 19.83 67.99 | 68001-236HLF 
Tin 609-2224-ND 1.31 17.61 63.73 | 68001-436HLF 
Right Angle Single Row 
30u” Gold 609-2225-ND 2.37 32.00 111.98 | 68016-136HLF 
2 36 15u"Gold | 0.230(5.84) 0.120 (3.05) | 609-2226-ND 1.87 25.96 90.84 | 68016-236HLF 
Tin 609-2227-ND 1.35 18.17 62.30 | 68016-436HLF 
Straight Dual Row 
30u” Gold 609-2219-ND 277 41.14 147.24 | 67997-172HLF A 
3 72 15u" Gold | 0.230(5.84) 0.120 (3.05) | 609-2220-ND 2.39 35.26 125.13 | 67997-272HLF 100 (2.54) 
Tin 609-2221-ND 1.23 16.69 58.40 | 67997-472HLF 
Right Angle Dual Row 
30u” Gold 609-2228-ND 3.51 54.08 190.61 | 68021-172HLF 
4 72 15u"Gold | 0.230(5.84) 0.120 (3.05) | 609-2229-ND 2.90 44.44 159.04 | 68021-272HLF 
Tin 609-2230-ND 3.49 51.36 177.69 | 68021-472HLF 
Straight Dual Row SMT 
5 40 30H" Gold | 4 999 15,84) 7 609-2231-ND 4.23 65.57 237.51 | 95157-140LF 
15" Gold 609-2232-ND 4.80 74.51 269.90 | 95157-240LF 
Housing Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Pricing FCI 
Fig. | Color | Plating A B Cc Part No. 1 25 100 Part No. 
Shunts 
Tin 609-2215-ND 33 3.87 72.02 | 65474-002LF 
Blue | 30y” Gold | 0.385 (9.78) 0.205 (5.21) 0.100 (2.54) |609-2216-ND 53 6.26 19.42 | 65474-010LF 
40y” Gold 609-2835-ND NEW! 1.13 13.83 44.26 | 65474-001LF 
8 | Black | 30H” Gold | 9 290 (6.08) 0.198 (6.03) 0.098 (2.49) | 609-2217-ND 27 2.99 9.26 | 68786-202LF 
Tin 609-2218-ND 28 3.41 9.43 | 68786-302LF 
15” Gold 609-2462-ND 29 3.19 10.20 | 71363-102LF 
Black smi Gold | 22601815) 0.198 (6.03) 0.098 (2.48) | o463-ND 32 3.50 10.72 | 71363-202LF 
-100” (2.54mm) Fa eaities | etwas cathe: es oe bese 
PCB Mounted Receptac les 30 3.00 (76.20) 609-2260-ND 9.17 5.66 4.99 | 66951-030LF 
31 3.10 (78.74) 609-2261-ND 9.24 5.86 5.36 | 66951-031LF 
32 3.20 (81.28) 609-2262-ND 7.67 477 4.32 | 66951-032LF 
1 33 3.30 (83.82) 609-2263-ND 7.24 4.82 4.32 | 66951-033LF 
34 3.40 (86.36) 609-2264-ND 7.46 4.97 4.45 | 66951-034LF 
35 3.50 (88.90) 609-2265-ND 9.54 6.35 5.69 | 66951-035LF 
36 3.60 (91.44) 609-2266-ND 8.27 5.27 4.82 | 66951-036LF 
Vertical Dual Row 
6 0.30 (7.62) 609-2267-ND 1.75 98 .86 | 66953-003LF 
8 0.40 (10.16) 609-2268-ND 4.86 2.69 2.31 | 66953-004LF 
10 0.50 (12.70) 609-2269-ND 2.92 1.63 1.42 | 66953-005LF 
12 0.60 (15.24) 609-2270-ND 4.32 2.55 2.20 | 66953-O06LF 
nr a TEER ET Fal 14 0.70 (17.78) 609-2271-ND 3.72 2.20 1.95 | 66953-007LF 
ra Se eee) Benet - er deere [eee 16 0.80 (20.32) 609-2272-ND 263 158 1.38 | 66953-008LF 
Vertical Single Row 18 0.90 (22.86) 609-2273-ND 2.91 1.73 1.55 | 66953-009LF 
Fi 030 (78) eeGOnTT a0 ‘a a> | -86a84-00aLF 20 1.00 (25.40) 609-2274-ND 3.75 2.30 2.00 | 66953-010LF 
, 040 (10.16) CeLSoEE AN i os doe: || ieeee COnILE 22 1.10 (27.94) 609-2275-ND 515 3.18 2.81 | 66953-011LF 
5 050 (12.70) ee ona ey aa ||-eeasi candle 24 1.20 (30.48) 609-2276-ND 5.10 3.15 2.78 | 66953-012LF 
0.60 (15.24) ape _ hig po? |“esast-O0ALE 26 1.30 (33.02) 609-2277-ND 5.19 3.23 2.92 | 66953-013LF 
7 0.70 (17.78) ae. EETND _ +59 aepe| Ness nOae 28 1.40 (35.56) 609-2278-ND 4.61 2.86 2.59 | 66953-014LF 
5 0.80 (20.32) ECD) 255 aa Toa RG051008LE 30 1.50 (38.10) 609-2279-ND 4.86 3.02 2.74 | 66953-015LF 
9 0.90 (22.86) pons ate an p67 || :BbOst-O00LE 32 1.60 (40.64) 609-2280-ND 4.90 3.07 2.80 | 66953-016LF 
to 4.00 (25.40) 609-2240-ND 044 126 1.09 | 66951-010LF 34 1.70 (43.18) 609-2281-ND 6.38 3.96 3.59 | 66953-017LF 
“1 1.40 (27.94) 609-2241-ND 5.17 3.46 3.02 | 66951-011LE 36 1.80 (45.72) ERD 8.63 5.50 5.02 / 66953-018LF 
12 1.20 (30.48) 609-2242-ND 4.09 2.42 2.15 | 66951-012LF 2| 3 1.90 (48.26) 809-2283-ND mm 4.62 4.22 | 66953-019LF 
13 1.30 (33.02) 609-2243-ND 3.19 1921.67 | 66951-013LF _ 2.00 (50.80) GUE EPH oe cp Nl luiecnacauas 
14 1.40 (35.56) 609-2244-ND 3.48 2.09 1.83 | 66951-014LF ue 2.10 (53.34) USE H8s ASB apa GbbS-02 ILE 
15 1.50 (38.10) 609-2245-ND 8.25 4.90 439 | 66951-015LF 44 2.20 (55.88) 609-2286-ND 9.12 6.07 5.44 | 66953-022LF 
1 16 1.60 (40.64) 609-2246-ND 418 2.57 2.30 | 66951-016LF 46 2.30 (58.42) 609-2287-ND 6.52 4.34 3.89) 66953-023LF 
17 1.70 (43.18) 609-2247-ND 5.40 3.32 2.88 | 66951-017LF 48 2.40 (60.96) 609-2288-ND 6.13 4.08 3.66 ) 66953-024LF 
18 1.80 (45.72) 609-2248-ND 3.98 2.46 2.17 | 66951-018LF 50 2.50 (63.50) 609-2289-ND 6.50 4.33 3.88 | 66953-025LF 
19 1.90 (48.26) 609-2249-ND 5.10 3.15 2.77 | 66951-019LF 52 2.60 (66.04) 609-2290-ND 6.54 4.36 3.90 | 66953-026LF 
20 2.00 (50.80) 609-2250-ND 5.09 3.14 2.77 | 66951-020LF 54 2.70 (68.58) 609-2291-ND 8.55 5.55 5.07 | 66953-027LF 
1 2.10 (53.34) 609-2251-ND 8.56 5.28 4.65 | 66951-021LF 56 2.80 (71.12) 609-2292-ND 9.73 6.74 5.96 | 66953-028LF 
22 2.20 (55.88) 609-2252-ND 8.86 5.47 4.82 | 66951-022LF 58 2.90 (73.65) 609-2293-ND 9.83 6.81 6.02 | 66953-029LF 
23 2.30 (58.42) 609-2253-ND 8.73 5.42 4.91 | 66951-023LF 60 3.00 (76.20) 609-2294-ND 5.88 3.92 3.51 | 66953-030LF 
24 2.40 (60.96) 609-2254-ND 6.29 3.91 3.54 | 66951-024LF 62 3.10 (78.74) 609-2295-ND 8.88 6.05 5.44 | 66953-031LF 
25 2.50 (63.50) 609-2255-ND 8.00 4.94 4.35 | 66951-025LF 64 3.20 (81.28) 609-2296-ND 12.46 8.48 7.63 | 66953-032LF 
26 2.60 (66.04) 609-2256-ND 6.82 4.24 3.84 | 66951-026LF 66 3.30 (83.82) 609-2297-ND 14.60 9.93 8.94 | 66953-033LF 
27 2.70 (68.58) 609-2257-ND 9.29 5.98 5.31 | 66951-027LF 68 3.40 (86.36) 609-2298-ND 14.86 10.11 8.92 | 66953-034LF 
28 2.80 (71.12) 609-2258-ND 6.16 3.80 3.35 | 66951-028LF 70 3.50 (88.90) 609-2299-ND 14.23 9.68 8.54 | 66953-035LF 
29 2.90 (73.66) 609-2259-ND 8.16 5.10 4.67 | 66951-029LF 72 3.60 (91.44) 609-2300-ND 22.15 15.69 13.85 | 66953-036LF 
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Crimp-to-Wire Mini-PV™ Receptacle Housings and Headers 


Shown without Polarizing Key 


(13.84) 


Shown without Polarizing Key 


No. of Dimension A Digi-Key Price Each FCI No. of Dimension A Digi-Key Price Each FCI 
Fig. Pos. Inch (mm) Part No. tl 25 100 | PartNo. Fig. Pos. Inch (mm) Part No. al 25 100 Part No. 
Yecie! Sse Row Hon 2 | ie |Baee iS 1 12 | eeee 
3 0.30 (7.62) 609-2410-ND 76 37 “31 | 69167-103HLF 90 (73, -2314- ; : 27) 65039- 
ved : 30 3.00 (76.20) 609-2313-ND 257 4.52 1.35 | 65039-007LF 
: Fee iam ete ona nA oy vesieesipetice 31 3.10 (78.74) | 609-2312-ND 294 475 157 | 65039-006LF 
; aay Prati atnn Aa6 - tea. || Bale 7 ORAL 5 32 3.20 (81.28) 609-2311-ND 3.59 2.03 1.66 | 65039-005LF 
; 66 ah oD 15 ol |Caoleesor tlie 33 3.30 (83.82) 609-2310-ND 2.60 157 1.37 | 65039-004LF 
AO 7. ees : : : 7 34 3.40 (86.36) 609-2309-ND 3.03 1.86 1.67 | 65039-003LF 
8 0.80 (20.32) 609-2415-ND 1.42 7 66 | 69167-108HLF 35 3.50 (88.90) 609-2308-ND 3.14 1.93 1.73 | 65039-002LF 
1 9 0.90 (22.86) 609-2416-ND 1.47 82 70 | 69167-109HLF 36 3.60 (91.44) 609-2307-ND 2.97 177 1.59 | 65039-001LF 
1 | Voters | goo-2418-ND tay 10788 | eoterttinu Sires ocean Seno ES aeene Nae 
10 (27: ees i : - 3 0.30 (7.62) 609-2305-ND 98 rr) 42] 78211-003LF 
12 1.20 (30.48) 609-2419-ND 1.54 86 75 _| 69167-112HLF 4 0.40 Gotd 609-2396-ND 115 ‘0 50 | 78014-004LF 
13 1.30 (33.02) 609-2420-ND 3.30 1.79 1.57 | 69167-113HLF 5 0.50 (12.70) 609-2397-ND 1.32 B 62 | 78211-005LF 
14 1.40 (35.56) 609-2421-ND 1.66 96 83 | 69167-114HLF 6 0.60 (15.24) 609-2398-ND 1.52 82 70 | 78211-O06LF 
15 1.50 (38.10) 609-2422-ND 2.03 1.13 98 | 69167-115HLF 7 0.70 (17.78) 609-2399-ND 1.57 87 75 | 78211-007LF 
Right Angle Single Row Header 8 0.80 (20.32) 609-2400-ND TAI 80 (65 | 78211-008LF 
3 0.30 (7.62) 609-2449-ND 76 a7 ‘31 | 78208-103HLF 5 x ty {eae6) ee OUND 13 a a sete 
4 0.40 (10.16) 609-2450-ND 96 50 42 | 78208-104HLF 4 +40 e oY anaoostnD one 446 aoot! pat eOtaLe 
5 0.50 (12.70) 609-2451-ND 4.12 59 51 | 78208-105HLF 10 (27.94) : : ; 
12 1.20 (30.48) 609-2404-ND 1.88 1.02 89 | 78211-012LF 
8 0.60 (15.24) ORE auD 122 68 S7 | 78208-106HLF 13 7.30 (33.02) | _609-2405-ND 1.79 97 85 | 78211-013LF 
Ui 0.70 (17.78) 609-2453-ND 1.39 5 65_|_78208-107HLF 14 1.40 (35.56) 609-2406-ND 2.37 1.36 1.21 | 78211-014LF 
8 0.80 (20.32) 609-2454-ND 1.55 86 74 | 78208-108HLF 15 1.50 (38.10) 609-2407-ND 2.44 1.41 1.25 | 78211-015LF 
2 9 0.90 (22.86) 609-2455-ND 3.10 1.68 4.47 | 78208-109HLF Dual Row Housing Without Polarizing Key 
10 1.00 (25.40) 609-2456-ND 1.83 1.02 90 | 78208-110HLF 7 730508 B0S-D577-ND 119 3 541 65045-055LF 
11 1.10 (27.94) | 609-2457-ND 1.96 1.42 97 | 78208-111HLF 6 0.30 G80) 609-2376-ND 115 61 52 | 65043-034LF 
12 1.20 (30.48) 609-2458-ND 1.58 86 75 | 78208-112HLF 8 0.40 (10.16) 609-2375-ND 1.32 We 62 | 65043-033LF 
13 1.30 (33.02) 609-2459-ND 211 1.18 1.02 | 78208-113HLF 10 0.50 (12.70) 609-2374-ND 1.70 92 81 65043-032LF 
14 1.40 (35.56) 609-2460-ND 1.95 1.09 94 | 78208-114HLF 12 0.60 (15.24) 609-2373-ND 49 29 24 | 65043-031LF 
15 1.50 (38.10) 609-2461-ND 211 1.22 1.08 | 78208-115HLF 14 0.70 (17.78) 609-2372-ND 221 7.30 7.13 | 65043-030LF 
aaa nae t | IBS | Bee ek IB | seme 
6 0.30 (7.62) 609-2423-ND 1.18 65 (55 | 69168-106HLF 0 1.00 (25-40) FoatiacotNn 560 cer 437 || 66043007 
8 0.40 (10.16) 609-2424-ND 1.55 86 74 | 69168-108HLF 29 4.10 (27.94) 609-2368-ND 2.87 173 4.51 | 65043-026LF 
10 0.50 (12.70) |) 08-2825-ND 1.81 88 86 | 69168-110HLF 24 7.20 (30.48) | 609-2367-ND 2.94 1751.57 | 65043-025LF 
12 0.60 (15.24) 609-2426-ND 1.60 90 78 | 69168-112HLF 26 1.30 (33.02) 609-2366-ND 3.00 1.84 1.65 | 65043-024LF 
14 0.70 (17.78) 609-2427-ND 1.80 1.00 88 | 69168-114HLF 28 1.40 (35.56) 609-2365-ND 3.14 1.93 1.73 | 65043-023LF 
16 0.80 (20.32) 609-2428-ND 2.00 1.15 99 | 69168-116HLF 30 1.50 (38.10) 609-2364-ND 3.40 2.09 1.81 | 65043-022LF 
3 18 0.90 (22.86) 609-2429-ND 218 1.29 4.12 | 69168-118HLF 32 1.60 (40.64) 609-2363-ND 2.94 1.75 1.57 | 65043-021LF 
20 1.00 (25.40) 609-2430-ND 2.35 1.40 1.24 | 69168-120HLF 34 7.70 (43.18) 609-2362-ND 2.98 177 7.59 | 65043-020LF 
22 1.10 (27.94) 609-2431-ND 2.43 1.46 4.28 | 69168-122HLF 36 1.80 (45.72) 609-2361-ND 3.05 1.82 1.63 | 65043-019LF 
24 1.20 (30.48) 609-2432-ND 2.78 1.67 1.46 | 69168-124HLF 6 38 1.90 (48.26) 609-2360-ND 3.22 1.98 1.72 | 65043-018LF 
26 1.30 (33.02) 609-2433-ND 2.83 1.68 1.51 | 69168-126HLF ie zoo (20-60) eg ease ND a6 au peers 
28 1.40 (35.56) | 609-2434-ND 3.10 190 1.65 | 69168-128HLF -10 (53.34) resi AT : 85 _| 65043. 
30 4150 (38.10) 609-2435-ND 399 204 177 | e9i6e-130HLF 44 2.20 (55.88) 609-2357-ND 3.43 2.12 1.87 | 65043-O15LF 
73) jRlght Annie Dualnow Header. 46 2.30 (58.24) 609-2356-ND 3.54 219 1.93 | 65043-014LF 
48 2.40 (60.96) 609-2355-ND 3.64 2.25 1.98 | 65043-013LF 
6 0.30 (7.62) 609-2436-ND 1.28 71 60 | 78207-106HLF 50 2.50 (63.50) 609-2354-ND 3.46 214 1.89 | 65043-012LF 
8 0.40 (10.16) 609-2437-ND 1.53 86 74 | 78207-108HLF 52 2.60 (66.04) 609-2353-ND 4.03 2.49 2.19 | 65043-011LF 
10 0.50 (12.70) 609-2438-ND 117 65 55 | 78207-110HLF 54 2.70 (68.58) 609-2352-ND 3.96 2.46 2.23 | 65043-010LF 
12 0.60 (15.24) 609-2439-ND 1.66 90 79 | 78207-112HLF 56 2.80 (71.12) 609-2351-ND 4.03 2.50 2.27 | 65043-009LF 
14 0.70 (17.78) 609-2440-ND 1.80 1.00 88 | 78207-114HLF 58 2.90 (73.66) 609-2350-ND 4.20 2.61 2.37 | 65043-008LF 
16 0.80 (20.32) | 609-2441-ND 2.10 1.20 1.04 | 78207-116HLF 60 3.00(76.20) DOS se oH 2702.45: | 65048-0071 
4 48 0.90 (22°86) 609-2442-ND 999 130 417 | 79907-118HLE 62 3.10 (78.74) 609-2348-ND 4.41 2.74 2.48 | 65043-006LE 
30 40005, : : 64 3.20 (81.28) 609-2347-ND 447 278 2.52 | 65043-O05LF 
-00 (25.40) 809-2443-ND 2.35 1.40 1.24 | 78207-120HLF 66 3.30 (83.82) 609-2346-ND 455 283 256 | 65043-004LF 
22 1.10 (27.94) 609-2444-ND 2.55 1.53 4.34 | 78207-122HLF 68 3.40 (86.36) 609-2345-ND 475 7.96 268 | 65043-003LF 
24 1.20 (30.48) 609-2445-ND 2.74 1.63 1.46 | 78207-124HLF 70 3.50 (88.90) 609-2344-ND 479 298 270 | 65043-002LE 
os { ay a a a 3 7 SO OA BRiIkE 72 3.60 (91.44) 609-2343-ND 4.24 2.62 2.37 | 65043-001LF 
40(95; Bae ; , ; - Dual Row Housing With Polarizing K 
30 1.50 (38.10) 609-2448-ND 3,32 4.98 1.75 | 78207-130HLF 7 TT ie a Te ae 75 -OIE-DOALE 
Single Row Housing Without Polarizing Key 6 0.30 (7.62) 609-2380-ND 4.75 95 183. | 69176-O06LF 
1 0.10 (2.54) 609-2342-ND 7 36 29 | 65039-036LF 8 0.40 (10.16) 609-2381-ND 2.00 111 (97 | 69176-008LF 
2 0.20 (5.08) 609-2341-ND 94 45 38 | 65039-035LF 10 0.50 (12.70) 609-2382-ND 215 4.23 1.07 | 69176-010LF 
ll Me Saeete ts 18 gape 
4 0.40 (10.16 609-2339-ND 94 7 40 | 65039-033LF .70 (17. -2384- : : : 5 
5 050 ie - 609-2338-ND 84 43 36 | 65039-032LE 6 16 0.80 (20.32) 609-2385-ND 2.68 1.61 1.41 | 69176-016LF 
é 0.60 (15:24) 609-0337-ND 145 ai 551 65030-031LF 18 0.90 (22.86) 609-2386-ND 2.84 171 1.49 | 69176-018LF 
7 0.70 (1778) aU EAA Has ‘60 *e5.\ || g0a0-Danile 20 1.00 (25.40) 609-2387-ND 3.00 1.84 1.65 | 69176-020LF 
7 rata OGRA) 44a ‘6s oe: | hiespansqoslle 22 1.10 (27.94) 609-2388-ND 3.22 1.98 1.72_| 69176-022LF 
(20.32) . : : 24 1.20 (30.48) 609-2389-ND 3.36 2.07 1.80 | 69176-024LF 
9 0.90 (22.86) 609-2334-ND 1.27 a 59 | 65039-028LF 26 1.30 (33.02) 609-2390-ND 3.51 2.16 1.87 | 69176-026LF 
10 1.00 (25.40) 609-2333-ND 1.33 16 62_| 65039-027LF 28 1.40 (35.56) 609-2391-ND 3.68 2.27 2.00 | 69176-028LF 
11 1.10 (27.94) 609-2332-ND 1.38 78 64 | 65039-026LF 30 1.50 (38.10) 609-2392-ND 3.82 2.36 2.08 | 69176-030LF 
13 | 1006300) | 609-2980-ND im | eansoazatr salt ss Ses mete eecs eae 
30 (33) eee : : : Polarizing Plug 609-2378-ND 16 07 06 | 65307-007LF 
5 14 1.40 (35.56) 609-2329-ND 1.61 89 77 | 65039-023LF Crimp Contacts for Receptacle Housing 
15 1.50 (38.10) 609-2328-ND 1.87 1.04 91 | 65039-022LF Conn, Socket 32-D6AWG Gold Grim a 7 
: p 609-2305-ND 2B 21 17] 48235-000LF 
i g i ‘onn. Socket 28- ‘old Crimp | | E : 7 -( 
16 1.60 (40.64) 609-2327-ND 2.00 BD 97 | 65039-021LF Conn. Socket 28-32AWG Gold Cri 609-2306-ND 43 24 17 | 48238-000LF 
17 1.70 (43.18) 609-2326-ND 2.04 1.44 1.00 | 65039-020LF Conn. Socket 22-26AWG Tin Crimp 609-2301-ND 37 18 14 | 47747-000LF 
18 1.80 (45.72) 609-2325-ND 2.02 1.16 1.00 | 65039-019LF Conn. Socket 28-32AWG Tin Crimp 609-2302-ND AB 22 7_|_47748-000LF 
19 1.90 (48.26) 609-2324-ND 1.91 1.06 93 | 65039-018LF Conn. Pin 28-32AWG Tin Crimp 609-2393-ND 79 38 29 | 75654-001LF 
20 2.00 (50.80) 609-2323-ND 2.19 1.29 1.12_| 65039-017LF Conn. Pin 22-26AWG Tin Crimp 609-2394-ND 1.08 58 49. | 75654-002LF 
21 2.10 (53.34) 609-2322-ND 2.28 1.35 1.17_| 65039-016LF Conn. Pin 28-32AWG Gold Crimp 609-2303-ND 4.19 63 ‘53 | 48115-O00LF 
22 2.20 (55.88) 609-2321-ND 2.06 4.18 4.03 | 65039-015LF Conn. Pin 28-32AWG Gold Crimp 609-2304-ND 1.26 56 48 | 48116-O00LF 
23 2.30 (58.24) 609-2320-ND 2.41 1.38 1.23 | 65039-014LF Crimp Tools 
24 2.40 (60.96) 609-2319-ND 2.41 1.43 1.27. | 65039-013LF Crimp Tool for 
25 2.50 (63.50) 609-2318-ND 2.49 148 1.31_| 65039-012LF Socket Crimp contacts 22-32 AWG 809-2408-ND 852.67 735.07 705.66 | HT-0095 
26 2.60 (66.04) 609-2317-ND 2.61 1.55 7.37 | 65039-011LF Crimp Tool for 
27 2.70 (68.58) 609-2316-ND 2.37 136 1.21 | 65039-010LF Pin Crimp contacts 22-32 AWG 809-2409-ND 765.85 638.21 612.68 | _HT-0102 
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DUBOX™ Versatile 0.100” (2.54 mm) Modular System 


Features: * Body Material: Polyester 30% glass filled * Color: Right Angle Header: Blue; Vertical Header: Black; Housing: Blue * Flame Retardant: Per UL-94 VO 
* Contact Material: Phosphor Bronze » 22 minimum pin retention in either direction 


No. of | Dimension A No. of | Dimension A 
Posi- Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI Posi- Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
Fig. | tions (Typical) Part No. 1 25 100 Part No. Fig. | tions (Typical) Part No. 1 25 100 Part No. 
Vertical Single Row Header — Gold 20 | 0.961 (24.40) 609-1355-ND 2.33 1.38 1.23 | 76385-410LF 
2 0.161 (4.08) 609-1304-ND 64 32 .26 | 76384-302LF 22 1.061 (26.94) 609-1356-ND 2.61 1.57 1.37 | 76385-411LF 
3 0.261 (6.62) 609-1305-ND 77 39 32 | 76384-303LF 24 1.161 (29.48) 609-1357-ND 2.71 1.61 1.44 | 76385-412LF 
4 0.361 (9.16) 609-1306-ND 87 A4 .37 | 76384-304LF 26 1.261 (32.02) 609-1358-ND 2.84 1.75 1.56 | 76385-413LF 
5 0.461 (11.70) 609-1307-ND 92 AT 40 | 76384-305LF 3 28 | 1.361 (34.56) 609-1359-ND 3.06 1.88 1.64 | 76385-414LF 
6 0.561 (14.24) 609-1308-ND 1.06 59 50 | 76384-306LF 30 1.461 (37.10) 609-1360-ND 3.18 1.96 1.73 | 76385-415LF 
7 0.661 (16.78) 609-1309-ND TAT 65 55 | 76384-307LF 32 | 1.561 (39.64) 609-1361-ND 3.52 2.18 1.92 | 76385-416LF 
1 8 0.761 (19.32) 609-1310-ND 1.34 73 63 | 76384-308LF 34 | 1.661 (42.18) 609-1362-ND 3.60 2.22 1.96 | 76385-417LF 
9 0.861 (21.86) 609-1311-ND 1.42 79 .68 | 76384-309LF 36 | 1.761 (44.72) 609-1363-ND 3.62 2.25 2.04 | 76385-418LF 
10 | 0.961 (24.40) 609-1312-ND 1.49 84 72 | 76384-310LF Right Angle Dual Row Header — Gold 
it 1.061 (26.94) 609-1313-ND 1.68 91 80 | 76384-311LF q 0.193 (4.90) 609-1364-ND 1.26 7A 58) 76383-302LF 
12 | 1.161 (29.48) 609-1314-ND 174 7 85 | 76384-312LF 6 0.283 (7.44) 609-1365-ND 127 32 ‘59 | 76383-303LF 
13 | 1.261 (32.02) 609-1315-ND 1.72 96 84 | 76384-313LF 8 0.393 (9.98) 609-1366-ND 179 1103 's9 | 76383-304LF 
14 | 1.861 (94.56) [RBOSSIS ISSN) 1.98 i g0G/ || 2ORGH ss AEF 10 | 0.493(12.52) | 609-1367-ND 2.06 1.22 1.05 | 76383-305LF 
Vertical Single Row Header — Tin 12 0.593 (15.06) 609-1368-ND 2.31 1.37 1.22 | 76383-306LF 
2 0.161 (4.08) 609-1317-ND 60 30 24 | 76384-402LF 14 | 0.693 (17.60) 609-1369-ND 2.66 7.60 1.39 | 76383-307LF 
3 0.261 (6.62) 609-1318-ND 66 32 27 | 76384-403LF 16 | 0.793 (20.14) 609-1370-ND 2.73 1.68 1.50 | 76383-308LF 
4 0.361 (9.16) 609-1319-ND 80 A 33 | 76384-404LF 18 | 0.893 (22.68) 609-1371-ND 2.64 1.59 1.38 | 76383-309LF 
5 0.461 (11.70) 609-1320-ND 97 49 42 | 76384-405LF 4 20 | 0.993 (25.22) 609-1372-ND 3.18 1.97 1.73 | 76383-310LF 
6 0.561 (14.24) 609-1321-ND 1.06 56 48 | 76384-406LF 22 | 1.093 (27.76) 609-1373-ND 3.07 1.89 1.64 | 76383-311LF 
7 0.661 (16.78) 609-1322-ND 1.11 62 52 | 76384-407LF 24 1.193 (30.30) 609-1374-ND 3.71 2.31 2.09 | 76383-312LF 
1 8 0.761 (19.32) 609-1323-ND 1.20 67 56 | 76384-408LF 26 1.293 (32.84) 609-1375-ND 3.52 2.17 1.92 | 76383-313LF 
9 0.861 (21.86) 609-1324-ND 1.32 15 61 | 76384-409LF 28 1.393 (35.38) 609-1376-ND 4.31 2.68 2.43 | 76383-314LF 
10 0.961 (24.40) 609-1325-ND 1.38 75 64 | 76384-410LF 30 1.493 (37.92) 609-1377-ND 3.92 2.44 2.21 | 76383-315LF 
11 1.061 (26.94) 609-1326-ND 1.49 84 72 | 76384-411LF 32 1.593 (40.46) 609-1378-ND 4.18 2.60 2.36 | 76383-316LF 
12 1.161 (29.48) 609-1327-ND 1.61 87 76 | 76384-412LF 34 1.693 (43.00) 609-1379-ND 4.72 2.95 2.70 | 76383-317LF 
13 1.261 (32.02) 609-1328-ND 1.77 .99 87 | 76384-413LF 36 1.793 (45.54) 609-1380-ND 4.33 2.79 2.48 | 76383-318LF 
14 | 1.361 (34.56) 609-1329-ND 1.68 91 80 | 76384-414LF Right Angle Dual Row Header — Tin 
Right Angle Single Row Header — Gold 4 0.193 (4.90) 609-1381-ND ) 45 "38 | 76383-402LF 
2 0.193 (4.90) 609-1278-ND 71 35 29 76382-302LF 6 0.283 (7.44) 609-1382-ND 1.17 65 55 76383-403LF 
3 0.293 (7.44) 609-1279-ND 87 44 87 | 76382-303LF 8 0.398 (9.98) 609-1383-ND 146 'g2 ‘71 | 76383-404LF 
4 0.393 (9.98) 609-1280-ND 98 52 44 | 76382-304LF 10 0.493 (12.52) 609-1384-ND 1.82 1.05 91 | 76383-405LF 
5 0.493 (12.52) 609-1281-ND 1.14 63 53 | 76382-305LF 12 0.593 (15.06) 609-1385-ND 1.87 1.08 .93 | 76383-406LF 
6 0.593 (15.06) 609-1282-ND 1.31 74 61 | 76382-306LF 14 0.693 (17.60) 609-1386-ND 212 22 7.09 | 76383-407LF 
"4 0.693 (17.60) 609-1283-ND 1.39 75 65 | 76382-307LF 16 0.793 (20.14) 609-1387-ND 2.21 1.27 1.13 | 76383-408LF 
2 8 0.793 (20.14) 609-1284-ND 1.46 81 70 | 76382-308LF 18 0.893 (22.68) 609-1388-ND 2.37 1.43 1.25 | 76383-409LF 
9 0.893 (22.68) 609-1285-ND 171 93 81 | 76382-309LF 4 20 0.993 (25.22) 609-1389-ND 2.64 1.59 1.38 | 76383-410LF 
10 | 0.993 (25.22) 609-1286-ND 1.81 1.01 .88 | 76382-310LF 22 | 1.093 (27.76) 609-1390-ND 3.30 204 180 | 76383-411LF 
1 1.093 (27.76) 609-1287-ND 1.83 1.02 89 | 76382-311LF D4} 1.193 (30.30) 609-1391-ND 302 186 161 1 76383-412LF 
12 | 1.193 (30.30) 609-1288-ND 1.94 T1 96 | 76382-312LF 26 | 1293 (32.84) 609-1392-ND 316 196 172 | 76389-413LF 
13 | 1.293 (32.84) 609-1289-ND 2.60 1.57 1.37 | 76382-313LF 28 | 1.393 (35.38) 609-1393-ND 420 259 209 | 76383-414LF 
14 | 1.393 (35.38) 609-1290-ND 2.25 1.33 1.18 | 76382-314LF 30 | 1.493 (37.92) 609-1394-ND 450 278 245 | 76383-415LF 
Right Angle Single Row Header — Tin 32 1.593 (40.46) 609-1395-ND 5.35 3.33 3.01 | 76383-416LF 
2 0.193 (4.90) 609-1291-ND 62 31 25 | 76382-402LF 34 | 1.693 (43.00) 609-1396-ND 4.00 2.49 2.25 | 76383-417LF 
3 0.293 (7.44) 609-1292-ND Pe 39 82 | 76382-403LF 36 | 1.793 (45.54) 609-1397-ND 4.24 2.63 2.39 | 76383-418LF 
4 0.393 (9.98) 609-1293-ND 90 46 39 | 76382-404LF Single Row Housing 
5 0.493 (12.52) 609-1294-ND 1.02 54 46 | 76382-405LF 2 0.197 (6.00) 600-1262:ND 3H 44 44] 65240-002LF 
6 0.593 (15.06) 609-1295-ND 1.10 61 51 | 76382-406LF A 0.297 (7.54) es EON a5 Pf “4a. || esDd0cO0SLE 
7 0.693 (17.60) 609-1296-ND 1.25 wa 58 | 76382-407LF A 0.397 (10.08) Gia Pi oS Ga" eesipionate 
2 8 0.793 (20.14) 609-1297-ND 1.35 73 .63 | 76382-408LF 5 0.497 (12.62) CO EESAB - - Be) || esado-Ooslie 
9 | 0.893 (22.68) | 609-1298-ND haa 80 69 | 76382-409LF 6 | 0.597(15.16) | 609-1266-ND 58 29 23 | 65240-006LF 
10 | 0.993 (25.22) 609-1299-ND 1.54 84 73 | 76382-410LF = 0.687 (1770) eet aee oe ee mn 37 | 65540-007LE 
1 1.093 (27.76) 609-1300-ND 1.69 92 81 | 76382-411LF - 7 0.797 (20.24) CER ELOAND 7 ae $35. || \eeodo“ooalie 
72 | 1.193 (30.30) 609-1301-ND 7.80 7.00 88 | 76382-412LF 5 0.897 (22.78) CUE EEDA in a1 ale aie 
13 | 1.293 (32.84) 609-1302-ND 5.20 2.99 2.65 | 76382-413LF . : : : : 
14 | 1.393 (35.38) | 609-1303-ND 2.37 1.41 1.25 | 76382-414LF 10 | 0.907(25.22) |aeOe Ne 54 oe *85' | -65240-010LF 
: z Z : : : 1 1.097 (27.86) 609-1271-ND 93 48 41 | 65240-011LF 
Vertical Dual Row Header — Gold 12 | 1.197 (80.40) 609-1272-ND 7.00 51 “44 | 65240-012LF 
4 0.161 (4.08) 609-1330-ND 1.01 54 45 76385-302LF 13 1.297 (32.94) 609-1273-ND 98 53 44 65240-013LF 
6 0.261 (6.62) 609-1331-ND. 1.27 72 59 | 76385-303LF 14 1.397 (35.48) 609-1274-ND 1.05 55 48 | 65240-014LF 
to | oaerci170) | eoataxND 8. «ato | 7ea86-2051F inal Ri SPA 
12 | 0.561 (14.24) 609-1334-ND 1.86 1.07 .92_| 76385-306LF : ee se ate oe = >a 65290-0091F 
14__| 0.661 (16.78) 609-1335-ND 1.88 1.05 92 | 76385-307LF : ; : : : 
16 | 0.761 (19.32) | 609-1336-ND 1.87 1.07 93 | 76385-308LF 8 | 0.997 (10.08) | eoss1287-ND We 35 29 | 65239-004LF 
18 | 0.861 (21.86) | 609-1337-ND 2.412 4.25 1.08 | 76385-309LF 10 | 0.497 (12.62) |BMECgsI2geND) 89 Ae 37 | 65239-005LF 
3 20 | 0.961 (24.40) | 609-1338-ND 2.62 1.57 1.37 | 76385-310LF 12__| 0.597 (15.16) | 609-1249-ND 94 48 -A1_| 65239-006LF 
22 | 1.061 (26.94) | 609-1339-ND 2.48 1.49 1.30 | 76385-311LF 14 | 0.697 (17-70) |jeoent250:N1y 1.07 57 48 | 65239-007LF 
24 | 1.161 (29.48) | 609-1340-ND 2.70 1.63 1.42 | 76385-312LF 16 | 0.797 (20.24) | 609-1251-ND 1.15 64 54 |) 65239-008LF 
26 | 1.261 (32.02) | 609-1341-ND 2.88 1.72 1.54 | 76385-313LF 18 | 0.897 (22.78) | 609-1252-ND 1.26 71 59) 65239-009LF 
28 | 1.361 (34.56) 609-1342-ND 2.89 1.78 1.54 | 76385-314LF 6 20 | 0.997 (25.32) 609-1253-ND 1.43 80 68 | 65239-010LF 
30 | 1.461 (37.10) 609-1343-ND 3.10 1.90 1.65 | 76385-315LF 22 | 1.097 (27.86) 609-1254-ND 1.46 83 71 | 65239-011LF 
32 1.561 (39.64) 609-1344-ND 3.81 2.35 2.08 | 76385-316LF 24 1.197 (30.40) 609-1255-ND 1.59 87 76 | 65239-012LF 
34 | 1.661 (42.18) 609-1345-ND 3.73 2.32 2.10 | 76385-317LF 26 | 1.297 (32.94) 609-1256-ND 1.72 94 82 | 65239-013LF 
36 | 1.761 (44.72) 609-1346-ND 4.07 2.53 2.29 | 76385-318LF 28 | 1.397 (35.48) 609-1257-ND 1.81 1.01 88 | 65239-014LF 
Vertical Dual Raw Header —Ti 2 |e oe i ies | soar 
4 0.161 (4.08) 609-13947-ND 80 A 34 | 76385-402LF 34 | 1.697 (43.10) | 609-1260-ND 2.18 1.25 7.11 | 65239-017LF 
6 0.261 (6.62) 609-1348-ND 1.44 63 53 | 76385-403LF 36 | 1.797(45.64) | 609-1261-ND 2.19 1.26 1.42 | 65239-018LF 
8 0.361 (9.16) 609-1349-ND 1.37 74 .64 | 76385-404LF : = 
‘i 10 | 0.461 (11.70) | 609-1350-ND 1.52 86 74 | 76385-405LF Crimp Contacts for Receptacle Housings 
12 0.561 (14.24) 609-1351-ND. 1.68 94 82 | 76385-406LF 22-30 AWG, Gold 609-1275-ND -38 -19 -14 | 76357-301LF 
4 0.661 (16.78) 609-1352-ND T.90 T.09 95 | 76385-407LF 22-30 AWG, Tin 609-1276-ND 31 14 11 | 76357-401LF 
16 | 0.761 (19.32) 609-1353-ND 177 99 .87 | 76385-408LF Tool 
18 0.861 (21.86) 609-1354-ND 2.16 1.24 1.10 | 76385-409LF Crimp Tool for Crimp Contacts 609-1277-ND 771.88 665.42 638.80 | RCY21234 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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rholey -100” KK® and .100” C-Grid® Breakaway Headers 


Fig. 1— KK® Breakaway Header — Right Angle 


Features: * 250V * 4.0A » Contact Resistance: 20 MOQ maximum « Dielectric 
Withstanding Voltage: 1500V Insulation Resistance: 50K MOQ minimum »* Housing: 
Glass-filled nylon, UL 94V-0 Contact: Phosphor Bronze, 0.64mm (.025”) square 
* Temperature Range: 0°C ~ 75°C * UL File No.: E29179 * CSA File No.: LR19980 


Mating End 
M (Inch) 


Molex 
Part No. 


22-28-8xx0 


2a 22-28-8xx2 


22-28-8xx1 
22-28-8xx3 


324 


Fig. 4 — C-Grid® Breakaway Header — Dual Row, 
Vertical 


Features: 
15mQ maximum 
1500V 


Features: *250V *3.0A * Contact Resistance: 15mQ maximum 
* Dielectric Withstanding Voltage: 1500V «Insulation Resistance: 
1000 MQ minimum » Housing: Thermoplastic, High Temperature, 


Fig. 5 — C-Grid® Breakaway Header — Low 
Profile, Dual Row, Right Angle 


°250V 
* Dielectric Withstanding Voltage: 
«Insulation Resistance: 1000 MQ minimum 


Fig. 2 — KK® Breakaway Header — Vertical 


Features: © 250V *4.0A «Contact Resistance: 20mQ maximum * Dielectric Withstanding 
Voltage: 1500V » Insulation Resistance: 50K MOQ minimum Housing: Glass-filled nylon, 
UL 94V-0 * Contact: Phosphor Bronze, 0.64mm (.025”) square » Temperature Range: 
0°C ~ 75°C * UL File No.: E29179 * CSA File No.: LR19980 


Mating End 
M (Inch) 


.240 


PC Tail 
P (Inch) 


125 


Molex 

Part No. 
22-28-4xx0 
22-28-4xx3 
22-28-4xx1 
22-28-4xx4 


320 -130 


Fig. 6 — C-Grid® Header — Dual Row, SMT, 
Vertical 
Features: *250V *3.0A * Contact Resistance: 


15mQ maximum « Dielectric Withstanding Voltage: 
1500V » Insulation Resistance: 1,000 MO minimum 


*3.0A *Contact Resistance: 


UL 94V-0 * Contact: Phosphor Bronze * Temperature Range: 
-40°C ~ 105°C * UL File No.: E29179 (G) * CSA File No.: LR19980A 


Note: Compliant Pin, Press Fit PC Tail, Available 


«Housing: Thermoplastic, High Temperature, UL 
94V-0 Contact: Phosphor Bronze * Temperature Range: 
-40°C ~ 105°C * UL File No.: £29179 (H) 


* Housing: High temperature thermoplastic, UL 94V- 
0 *Contact: Phosphor Bronze * Operating Temper- 
ature: -40°C ~ 105°C *UL File No.: £29179 (H) 


Fig. 3— .100” KK” Breakaway Header - Single 
Row, Unshrouded, SMT, Vertical 


Features: *250V *3.0A »*Contact Resistance: 
30mQ maximum « Withstanding Voltage: 1500VAC 
« Insulation Resistance: 50,000 MO minimum Housing: 
PA Polyamide (Nylon), High Temperature * Contact: 
Phosphor Bronze * Temperature Range: 0°C ~ 75°C 
* UL 94V-0 


Fig. 7 — C-Grid° 2.54mm Pitch 
Shunt/Jumper 


Features: *250V *5.0A *Contact Resistance: 
15mQ maximum » Dielectric Withstanding Voltage: 
1500V * Insulation Resistance:100K MQ minimum 
* Housing: Glass-filled polyester, UL 94V-0 * Contact: 
Phosphor Bronze * Temperature Range: -40°C ~ 105°C 
* Closed Top * UL File No.: E29179 (H) * CSA File No.: 


* CSA File No.: LR19980A LR19980A 
PC Tail | Molex a [24o-+|_[ 080 0 
P (Inch) | Part No. : = ‘ > 
10-89-7xx2 
107 | 10-89-7xx1 1 
70280-04xx 100) 
187 _| 75102-Oxxx Gasle 
Cir- Dim. (Inch) | Digi-Key Price Each | Molex Cir- Dim. (Inch) | Digi-Key Price Each | Molex Cir- Dim. (Inch) | Digi-Key Price Each | Molex 
cuits | A B Part No. 1 10 100 | Part No. cuits; A B Part No. ‘il 10 100 | Part No. cuits} A B Part No. ‘J 10 100 | Part No. 
28 | 2.800 2.700 | WM6228-ND 2.24 1.98 1.32 | 22-28-8281 16 | 1.600 1.500 | WM6516-ND 112 99.66] 22-28-4163 
Fig. 1 — Single Row, Right Angle - Tin 30 | 3.000 2.900 | wMm6230-ND 2.38 2.10 1.40) 22-28-8301 18 | 1.800 1.700 | WM6518-ND 1.23 1.09 .73) 22-28-4183 
2 200 100 | WIM6002-ND 36.32.21 | 22-28-8020 32 | 3.200 3.100 | WM6232-ND 2.52 2.23 1.49] 22-28-8321 20 | 2.000 1.900 | WM6520-ND 1.34 1.19 .80] 22-28-4203 
3 | 300 200 | WM6003-ND 43° 38.26 | 22-28-8030 34 | 3.400 3.300 | WM6234-ND 2.67 2.36 1.57) 22-28-8341 22 | 2.200 2.100 | WM6522-ND 1.46 1.29 .86| 22-28-4223 
4 | 400  .300 | WM6004-ND 50 45 .30| 22-28-8040 36_| 3.600 _3.500 | WM6236-ND 2.81 2.49 1.66 | 22-28-8361 24 | 2.400 2.300 | WM6524-ND 1.57 1.39 _.93| 22-28-4243 
5 | 500 400 | wM6005-ND 57 51.34 | 22-28-8050 Fig. 1 — Single Row, Right Angle - 15y Select Gold 26 | 2.600 2.500 | WM6526-ND 1.68 1.49 99] 22-28-4263 
6 | 600 500 | WM6006-ND 65 57 _.38 | 22-28-8060 2 | 200 100 | WMG6302-ND 39.35.24] 22-28-8023 28 | 2.800 2.700 | WM6528-ND 1.80 1.59 1.06) 22-28-4283 
7 | 700.600 | WM6007-ND 72 64 43 | 22-28-8070 3 | 300 200 | WM6303-ND 48 43.29) 22-28-8033 30 | 3.000 2.900 | WM6530-ND 1.91 1.69 1.13) 22-28-4303 
: an oh UE Au 7 a0 ou 22-28-8080 4 am ae pecan 2 at a Parra 32 | 3.200 3.100 | WM6532-ND 2.02 1.79 1.19] 22-28-4323 
: : H : a7. -28- 5 | 5 . 5 ‘ 5o -28-805: 34 | 3.400 3.300 | WM6534-ND 213 1.89 1.26] 22-28-4343 
10 | 7.000.900 RW MECTOSND 93 83 55) 22-28-8100 6_| .600___.500_| WM6306-ND 75__.67__.45 | 22-28-8063 36_| 3.600 3.500 | WM6536-ND__—2.25 ‘1.99 1.33] 22-28-4363 
4 a ae ee a a i ae 7 | 700 600 | WM6307-ND 84.75 50 | 22-28-8073 Fig. 2— Single Row, Vertical - Tin 
14 |1.400 1.300} WM6014-ND 1.22 1.08 .72| 22-28-8140 Se EN ace Se le oesees 2 | 200.100 | WiM6602-ND 33.29.20) 22-28-4021 
46 |1.600 1.500 | WM6016-ND 1.37 1.21 81 | 22-28-8160 jo | {4000 900 | we3to-ND 411 98 66 | 22-28-8103 3 | 300  .200 | WM6603-ND 38.34.23] 22-28-4031 
48 |1.800 1.700 | WM6018-ND 1.51 1.34 .89 | 22-28-8180 41/4100 1.000 | wmeat4-ND 120 1106 71 | 0-28-8113 4 | 400  .300 | WM6604-ND 44.39.26] 22-28-4041 
20 | 2.000 1.900 | WM6020-ND 1.66 1.47.98 | 22-28-8200 +2-17'200 1 100 TWMe3t2-ND 159114 761 99-28-B123 5 | 500  .400 | WM6605-ND 50.44.30] 22-28-4051 
Dr ea a0 ND ve i 108 en 14/1400 1.300] WM6314-ND 1.47. 1.30 .87| 22-28-8143 6 | 600 __.500_| WM6606-ND 55__.49 _.33| 22-28-4061 
ja \2e00 2SO0 RWTRTEINDN Dug 1a 123 | pom aoeD 16 | 1.600 1.500] WM6316-ND 1.65 1.46 .98| 22-28-8163 7 | .700 — .600 | WM6607-ND 61 54.36) 22-28-4071 
on |oR00 2700 Miimecan Bad. ont jan | 95°99 a0AD 18 | 1.800 1.700 | WM6318-ND 1.83 1.62 1.08 | 22-28-8183 8 | 800  .700 | WM6608-ND 66 59 40) 22-28-4081 
: : f ean 20 | 2.000 1.900 | WM6320-ND 2.01 1.78 1.19 | 22-28-8203 9 | .900 800 | WM6609-ND 72 64.43) 22-28-4091 
30 [3.000 2.900 | WM6030-ND 2.38 2.10 1.40 | 22-28-8300 39 19.900 2.100 | WM6322-ND 3191.94 1.29] 22-08-8093 40 | 1.000  .900 | WM6610-ND 78 69 .46| 22-28-4101 
32 [3.200 3.100 | WM6032-ND 2.52 2.23 1.49 | 22-28-8320 : ; : erat 
2 oat 24 | 2.400 2.300 | WM6324-ND 2.37 2.09 1.40 | 22-28-8243 41_| 1.100 1.000 | WM6611-ND. 83.74.50] 22-28-4111 
34 |3.400 3.300 | WM6034-ND 2.67 2.36 1.57 | 22-28-8340 
36 |3600 3.500 | WM6036-ND 081 249 166 | 22-28-8360 26 | 2.600 2.500 | WM6326-ND 2.55 2.25 1.50 | 22-28-8263 12-7 1.200 1.100 | WM6612-ND 89.79.53] 22-28-4121 
Fig. d= Sinaia Row. Bisht Anale 7 4su Select Gold 28 | 2.800 2.700 | WM6328-ND 2.73 2.41 1.61 | 22-28-8283 14 | 1.400 1.300 | WM6614-ND 1.00 .89 60) 22-28-4141 
D en am RIO 0 a OF DD-DRBODD 30_| 3.000 2.900 | WM6330-ND_—2.91_ 2.57 1.71 | 22-28-8303 18 | 1.800 1.700 | WM6618-ND 1.23 1.09.73] 22-28-4181 
: : ; ae 32 | 3.200 3.100 | WM6332-ND 3.09 2.73 1.82 | 22-28-8323 20 | 2.000 1.900 | wm6620-ND 1.34 1.49 80] 22-28-4201 
3 | 300  .200 | WM6103-ND 48 43.29 | 22-28-8032 
3 | goo 300 eros Sey Ef, 3] 2898 and 34 | 3.400 3.300 | WM6334-ND 3.27 2.89 1.93 | 22-28-8343 22 | 2.200 2.100 | WM6622-ND 1.46 1.29 86) 22-28-4921 
5 | 300 400 (VRETCeINTS “aes ceo? "a0 oa aaages 36_| 3.600 3.500 | WM6336-ND 3.45 3.05 2.03 | 22-28-8363 24 | 2.400 2.300 | WM6624-ND 1.57 1.39 93] 22-28-4241 
6 | 600 500 | Wime106-ND 75 67 45 | 22-28-8062 Fig. 2 — Single Row, Vertical - Tin 26 | 2.600 2.500 | WM6626-ND 1.68 1.49 .99) 22-28-4261 
71-700 600 | WM6107-ND 'B4 7550 | 22-28-8072 2 | 200 100 | WMG6402-ND 29°26 18] 22-28-4020 28 | 2.800 2.700 | WM6628-ND 1.80 1.59 1.06] 22-28-4281 
8 800 700 | WM6108-ND 93  .83 .55| 22-28-8082 3 300 .200 | WM6403-ND 34.30.20 | 22-28-4030 30 | 3.000 2.900 | WM6630-ND 1.91 1.69 1.13] 22-28-4301 
9 | 900 800 | WM6109-ND 1.02 91 61 | 22-28-8092 4 | 400 .300 | WM6404-ND 38 34.23) 22-28-4040 32_| 3.200 3.100 | WM6632-ND 2.02 1.79 1.19| 22-28-4321 
10 | 1.000 900 | WM6110-ND 1.41 98 .66 | 22-28-8102 5 | 500 400 | WM6405-ND A2 37.25 | 22-28-4050 34 | 3.400 3.300 | WM6634-ND 2.13 1.89 1.26] 22-28-4341 
a a ee ec a a es eee oe ee 
; . 7 : MM -28- . : dl : Mw -28- Fig. 2 — Single Row, Vertical - 15p Select Gold 
14 |1.400 1.300] WM6t14-ND 1.47 1.30 87 | 22-28-8142 8 | 800 700 | WiM6408-ND 5448.32 | 22-28-4080 aCe es eT 
46 |1.600 1.500 | WM6116-ND 1.65 1.46 98 | 22-28-8162 9 | 900  .800 | WM6409-ND 58 52 .35| 22-28-4090 : : : ee 
18 |1800 1.700} WM6118-ND 1.83 1.62 1.08 | 22-28-8182 to | 1.000 900 | wM6410-ND 62 55 37 | 22-28-4100 3 a 0 were 6 _ = Sreeanid 
20 | 2.000 1.900 | WM6120-ND 2.01 1.78 1.19 | 22-28-8202 4 28 : : 5 : M4. -28- 
22 [2.200 2.100 | WM6122-ND 219 1.94 1.29 | 22-28-8222 0 1200 + i00 SEAR e 3 x eee 5 | 500 400 | WM6705-ND 56 50.34] 22-28-4054 
24 |2.400 2.300 | WM6124-ND 2.37 2.09 1.40 | 22-28-8242 14 | 1.400 1.300 | WM6414-ND ‘78 70 .47| 22-28-4140 6 | 600.500 _| WM6706-ND 63 56.38 | 22-28-4064 
26 |2.600 2.500 | WM6126-ND 255 2.25 1.50| 22-28-8262 16 | 4.600 1.500 | wMe416-ND ‘87 7751 | 22-28-4160 7 | .700 600 | WMe707-ND 70 63 .42| 22-28-4074 
28 | 2.800 2.700 | WM6128-ND 2.73 2.41 1.61 | 22-28-8282 18 | 1.800 1.700 | WM6418-ND 95 84 .56| 22-28-4180 8 800 700 | WM6708-ND 77 69 46 | 22-28-4084 
30 | 3.000 2.900 | WM6130-ND 2.91 2.57 1.71 | 22-28-8302 20 | 2.000 1.900 | WM6420-ND 1.03.91 .61 | 22-28-4200 9 .900 800 | WM6709-ND 84.75 50 | 22-28-4094 
32 [3.200 3.100 | WM6132-ND 3.09 2.73 1.82 | 22-28-8322 22 12.200 2.100 | WM6422-ND 111.98 .66| 22-28-4220 10 | 1.000  .900 | WM6710-ND 91.81.54) 22-28-4104 
34/3400 3.300 | WM6134-ND 3.27 2.89 1.93 | 22-28-8342 24 | 2.400 2.300 | WM6424-ND 119 1.06 .71| 22-28-4240 11_| 4.100 1.000 | w6711-ND 98.87 58 | 22-28-4114 
36_| 3.600__3.500 | WM6136-ND__3.45 _3.05 2.03 | 22-28-8362 26 | 2.600 2.500 | WM6426-ND 1.27 1.13.75 | 22-28-4260 42 ]4.200 1.100 | WM6712-ND 1.05 93.63) 22-28-4124 
Fig. 1 — Single Row, Right Angle - Tin 28 | 2.800 2.700 | WM6428-ND 1.36 1.20 .80 | 22-28-4280 14 | 1.400 1.300 | WM6714-ND 119 1.06 .71| 22-28-4144 
: Zp 100 WMsz0e 0 36 a al 23-28-8021 a aon 2.900 ee 144 127 88 22-28-4300 16 | 1.600 1.500 | WM6716-ND 1.34 118 .79) 22-28-4164 
: : H : 38 -28- , ; q 5201.35 | -28- 18 | 1.800 1.700 | WM6718-ND 1.48 1.31.87) 22-28-4184 
4 | 400 300 | WM6204-ND 50.45.30) 22-28-8041 34 | 3.400 3.300 | WM6434-ND 1.60 1.42 .95 | 22-28-4340 20 | 2.000 1.900 | WM6720-ND 1.62 143 96 | 22-28-4204 
5 | 500 400 | WM6205-ND ‘57 51.34 | 22-28-8051 36_| 3.600 3.500 | WM6436-ND 1.68 1.49 99] 22-28-4360 
6 | 600 500 | WM6206-ND 65 «57 38 |20-28-8061 3. 50 a i As 22 | 2.200 2.100 | WM6722-ND 1.76 1.55 1.04] 22-28-4224 
71700800 WMB207-ND. 7 "Ba 431 39-98-8071 Fig. 2 — Single Row, Vertical - 15 Select Gold 24 | 2.400 2.300 | WM6724-ND 1.90 1.68 1.12] 22-28-4244 
8 “800 700 | WM6208-ND 79 70 .47| 22-28-8081 2 200 100 | WM6502-ND 33.29.20) 22-28-4023 26 | 2.600 2.500 | WM6726-ND 2.04 1.80 1.20| 22-28-4264 
9 | 900  g00 | WM6209-ND 96. 77. 51 | 22-28-8091 3 | 300.200 | WM6503-ND 38 34.23) 22-28-4033 28 | 2.800 2.700 | WM6728-ND 2.18 1.93 1.29| 22-28-4284 
10 |1.000 900 | WM6210-ND (93 83.55 | 22-28-8101 4 | 400 300 | WM6504-ND 44 39.26 | 22-28-4043 30_| 3.000 2.900 | WM6730-ND 2.32 2.05 1.37 | 22-28-4304 
11 | 4.100 1.000 | wime2t1-ND 1.018960 | 22-28-8111 : an a ea 2 aa an pron apes 32 [3.200 3.100] WM6732-ND 2.46 2.17 1.45| 22-28-4324 
121.200 1.100 | WM6212-ND 1.08 96 64] 22-28-8121 5 ay a0 RE aa AE 34 | 3.400 3.300 | WM6734-ND 2.60 2.30 1.53 | 22-28-4344 
14 1.400 1.300 | WM6214-ND 1.22 1.08 .72| 22-28-8141 : : i a 36_| 3.600 3.500 | WM6736-ND 2.74 2.42 1.62 | 22-28-4364 
' -28- 8 | 800  .700 | WM6508-ND 66 59.40 | 22-28-4083 : 7 - 7 
16 |1.600 1.500 | WM6216-ND 1.37 1.21 81 | 22-28-8161 Fig. 3 — Single Row, Vertical - Tin 
: 28+ 9 | 900  .800 | WM6509-ND 72 64 .43| 22-28-4093 ED El a 
18 |1.800 1.700 | WM6218-ND 1.51 1.34 89 | 22-28-8181 2a 100 aa aa. 2091 GO TIOSE 
20 | 2.000 1.900 | WM6220-ND 1.66 1.47 _.98 | 22-28-8201 10 | 1.000 900 | WM6510-ND 78 69.46 | 22-28-4103 s ; : Pee 
22 [2.200 2.100 | WMe222-ND 1.80 1.59 1.06 | 22-28-8221 11_| 4.100 __1.000 | WM6511-ND 8374 50 | 22-28-4113 3 | 300.200 EEO 4938.26 | 68301-1014 
24 |2.400 2.300) WM6224-ND 1.95. 1.72 1.15 | 22-28-8241 72°] 7.200 7.100 | WiMe512-ND 89.7953) 22-28-4123 4 | 400.300 | WM17437-ND_ 5246.31 | 68301-1015 
26 |2.600 2.500 | WM6226-ND 2.09 1.85 1.23 | 22-28-8261 14 | 1.400 1.300 | WM6514-ND 1.00 89.60 | 22-28-4143 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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iN, 
molex 
XK 


-100” KK® and .100” C-Grid® Breakaway Headers (Cont, 


Cir- Dim. (Inch) | Digi-Key Price Each | Molex Cir- Dim. (Inch) | Digi-Key Price Each | Molex Cir- Dim. (Inch) | Digi-Key Price Each | Molex 
cuits | A B Part No. 1 10 100) Part No. cuits} A B Part No. 1 10 100 | Part No. cuits | A B Part No. il 10 100 | Part No. 
5 | 500 400 | WM17438-ND 65 57 .38| 68301-1016 30 | 1.500 1.400 | WM26930-ND 2.36 2.09 1.39| 10-89-7301 Fig. 5 — Dual Row, Low Profile, Right Angle - 
6 | 600 500 | WM17439-ND 77 68 .46| 68301-1017 32 | 1.600 1.500 | WM26932-ND 2.50 2.21 1.48] 10-89-7321 150p Tin/Lead, Nickel Overall — RoHS Compliant 
7 | .700 600 | WM17440-ND 91 81 54] 68301-1018 34) 1.700 1.600 | WM26934-ND 2.65 2.34 1.56 | 10-89-7341 4 [200 100 | WM27104-ND 50.45.30] 71764-0004 
8 | 800 700 | WM17441-ND__—‘1.05 —_—93_.62| 68301-1019 36 / 1.800 1.700 | WM26936-ND = 2.79 2.47 1.65 | 10-89-7361 6 | 300 .200 | WM27106-ND 64 57.38 | 71764-0006 
Fig. 3 — Single Row, Vertical - 15u Select Gold 38_| 1.900 1.800 | WM26938-ND__2.93 2.59 1.73 | 10-89-7381 8 | 400  .300 | WM27108-ND 79.70 .47| 71764-0008 
2 7.200 100 | WM17442-ND 35.31.21] 68301-1055 40 | 2.000 1.900 | WM26940-ND 3.08 2.72 1.81) 10-89-7401 10 | 500 400 | WM27110-ND 93 82 .55| 71764-0010 
3 | 300 200 | WM17443-ND 50.45.30] 68301-1009 42 | 2.100 2.000 | WM26942-ND 3.22 2.85 1.90 | 10-89-7421 12_| 600.500 | WM27112-ND__1.07__.95_.64 | 71764-0012 
4 | 400 300 | WM17444-ND (61 55 .37| 68301-1010 44 | 2.200 2.100 | WM26944-ND 3.36 2.97 1.98 | 10-89-7441 14 | .700 600 | WM27114-ND ‘1.22 1.08.72 |71764-0014 
5 | 500 400 | WM17445-ND 78 69 .46| 68301-1006 46 | 2.300 2.200 | WM26946-ND 3.51. 3.10 2.07 | 10-89-7461 16 | 800  .700 | WM27116-ND 1.36 1.20 .80|71764-0016 
6 | 600 500 | WM17446-ND 88.78 .52| 68301-1011 48_| 2.400___ 2.300 | WM26948-ND__3.65 3.22 2.15 | 10-89-7481 18 | 900 800 | WM27118-ND 1.50 1.33.89) 71764-0018 
7 | .700 600 | WM17447-ND 1.05 93 .62| 68301-1012 50] 2.500 2.400 | WM26950-ND = 3.79 3.35 2.24] 10-89-7501 20 |1.000 .900 | WM27120-ND 1.65 1.46 .97| 71764-0020 
8 | 800 700 | WM17448-ND 1.20 1.06 _.71| 68301-1013 52 | 2.600 2.500 | WM26952-ND = 3.94 3.48 2.32 | 10-89-7521 22 11.100 1.000| WM27122-ND 1.79 1.58 1.06 | 71764-0022 
35 | 2800 2700 |WMB695END 422 373 249/to89-reet | | se [109 [100] WMRTISEND 9g 71 114) T7bH- 0088 
Fig. 4 — Dual Row, Vertical - 15p min. 58 | 2.900 2.800 | WM26958-ND 4.37 _3.86 2.57 | 10-89-7581 98 |1400 1300 WEB OS Nn 992 196 131 Oo 
polect Gold —hoHS Compliant 60 | 3.000 2.900 | WM26960-ND 4.57 3.98 2.66) 10-89-7601 | | 39 |1\500 1.400| WM27130-ND 236 2.09 140| 71764-0030 
4 | 200.100 | WM26804-ND 56.50.34] 10-89-7042 62 | 3.100 3.000 | WM26962-ND 4.65 4.11 2.74| 10-89-7621 32 [4.600 1.500] WM27132-ND 2512.22 148171764-0032 
6 300 .200 | WM26806-ND 74.66.44} 10-89-7062 64 | 3.200 3.100 | WM26964-ND 4.80 4.24 2.83 | 10-89-7641 34 11.700 1.600 | WM27134-ND 2.65 2.34 1.56 | 71764-0034 
8 400 .300 | WM26808-ND 91.81.54) 10-89-7082 66 | 3.300 3.200 | WM26966-ND 4.94 4.36 2.91 | 10-89-7661 36 | 1.800 1.700} WM27136-ND 279 2.47 1.65| 71764-0036 
10 | .500 400 | WM26810-ND 1.09 .96 .64| 10-89-7102 68 | 3.400 3.300 | WM26968-ND 5.08 4.49 2.99 | 10-89-7681 38 | 1.900 1.800] WM27138-ND 294 2.60 1.73| 71764-0038 
12 | .600 500 | WM26812-ND 1.26 1.12 .75| 10-89-7122 70 | 3.500 3.400 | WM26970-ND 5.22 4.61 3.08 | 10-89-7701 40 |2.000 1.900! WM27140-ND 3.08 2.72 1.82| 71764-0040 
14 (| .700 600 | WM26814-ND 1.44 1.27.85] 10-89-7142 72 | 3.600 3.500 | WM26972-ND 5.37 4.74 3.16 | 10-89-7721 42 |2100 2.000] WM27142-ND 3.22 2.85 1.90| 71764-0042 
16 | 800 700 | WM26816-ND 1.61 1.43 .95| 10-89-7162 74 | 3.700 3.600 | WM26974-ND 5.51 4.87 3.25| 10-89-7741 44| 2.200 2.100) WM27144-ND 3.37 2.98 1.99] 71764-0044 
18 | .900 .800 | WM26818-ND 1.79 1.58 1.06] 10-89-7182 76 | 3.800 3.700 | WM26976-ND 5.65 4.99 3.33 | 10-89-7761 46 |2.300 2.200] WM27146-ND 3.51 3.10 2.07| 71764-0046 
20 |1.000 .900 | WM26820-ND 1.96 1.74 1.16] 10-89-7202 78 | 3.900 3.800 | WM26978-ND 5.80 5.12 3.42 | 10-89-7781 48 |2.400 2.300] WM27148-ND 3.66 3.23 2.15| 71764-0048 
22 {4.100 1.000 WM26822-ND__2.14_1.89 1.26| 10-89-7222 80 | 4.000 3.900 | WM26980-ND 5.94 5.25 3.50| 10-89-7801 50 |2500 2400| WM27150-ND 380 3.36 224|71764-0050 
24 (4.200 1.100] WM26824-ND 2.31 2.05 1.37| 10-89-7242 100 | 5.000 4.900 | WM269100-ND__7.37_6.51 4.34 | 70280-0448 52 |2600 2500| WM27152-ND 394 348 232|71764-0052 
26 | 1-300 1.200 RMeceeeem = 2-49 220 1.47) 10-89-7262 Fig. 4 — Dual Row, Vertical, Compliant Press Fit Tail - 54 12.700 2.600] WM27154-ND 4.09 3.61 2.41) 71764-0054 
28 11.400 1.200 PPMEEeea Tg 2-66 2.35 1.57) 10-89-7282 150p Tin/Lead, Nickel Overall 56 |2800 2700] WM27156-ND 4.23 3.74 2.49] 71764-0056 
30 1.500 1.400 ecco = 284 2.51 1.67) 10-89-7902 4] 190.100 | WMI7404-ND 72.64 43) 75102-0079] | 58 | 2900 2.800) WM27158-ND 4.37 3.86 2.58) 71764-0058 
82 | 1.600: 1.500. SARA ooee em — 2-01 2.00 1.78 10°89 7322 6 | 290 200 | WM7406-ND ‘97-86. -68| 75102-0080] | 60 |3.000 2.900] WM27160-ND 4.52 3.99 2.66| 71764-0060 
34°) 1.700 1.600 ERRAND 3.19 2.82 1.88) 10-89-7942 8 | 390 300 | WM7408-ND 1:23 1.09 .73| 75102-0081 |_62_|3.100 3.000| WM27162-ND 4.66 4.12 2.75 | 71764-0062 
36 | 1.800 1.700 | WM26836-ND 3.36. 2.97 1.98) 10-89-7362 / | 49 | ‘499 400 | WM7410-ND 1.48 1.31 .88| 75102-0082} [64 [3.200 3.100} WM27164-ND 4.80 4.24 2.83] 71764-0064 
38 1.900 1.800 UMEEEIND 2.54 3.13 2.09) 10-89-7982 12_| 590 500 | WM7412-ND__1.74_1.54 1.03/75102-0083| | 66 |3300 3.200] WM27166-ND 4.95 4.37 2.91) 71764-0066 
40/2000 1.900 eects 2/1 3.28 2.19) 10-89-7402 14 | 690.600 | WM7414-ND 1.99 1.76 1.18] 75102-0084) | 68 |3.400 3.300] WM27168-ND 5.09 4.50 3.00) 71764-0068 
42 | 2.100 2.000 EUIMCER Rane 2.89 3.44 2.291 10-89-7422 16 | 790 700 | WM7416-ND 2.24 1.98 1.33]75102-0085/ | 70 |3.500 3.400] WM27170-ND 5.23 4.62 3.08) 71764-0070 
44 2.200 2100 (AMEE NEI 4-06 3.59 2.40) 10-89-7442 18 | 890 800 | WM7418-ND 2.50 2.21 1.47| 75102-0086] | 72 | 3.600 3.500| WM27172-ND 5.38 4.75 3.17 | 71764-0072 
46 | 2300 2.200 EMEERTGUD I 4.24 3.74 2.50) 10-89-7462 20 | 990 900 |WM7420-ND 2.75 2.43 1.62| 75102-0087} [74 [3.700 3.600) WM27174-ND 5.52 4.87 3.25| 71764-0074 
48 | 2400 2200 Perceegtem = 4-41 3.90 2.60) 10-89-7482 22 | 1.090 1.000 | WM7422-ND___3.01_2.66 1.77| 75102-0088 | 76 |3.800 3.700] WM27176-ND 5.66 5.00 3.34| 71764-0076 
50/2500 2.400 UMEEESANDI 4.59 4.05 2.70) 10-89-7502 24 | 1.190 1.100 |WM7424-ND 3.26 2.88 1.92/75102-0089| | 78 |3.900 3.800] WM27178-ND 5.81 5.13 3.42|71764-0078 
52_| 2.600 2.500 EWM26852:NDE 4.76 4.21 2.811 10-89-7522 26 | 1.290 1.200 | WM7426-ND 3.51 3.10 2.07| 75102-0090) | 80 |4.000 3.900] WM27180-ND 5.95 5.25 3.50|71764-0080 
au pio ea) WM2e654:N0 4 ee at tebe 28 | 1390 1.300 | WM7428-ND 3.77 3.33 2.22| 75102-0091 Fig. 6 — Dual Row, Vertical - Tin 
58 |2.900 2.800} WM26858-ND 5.29 4.67 3.12| 10-89-7582 au been en WHZSOND ie a5 oon TS eee i au oo WM SND oe ot a peer 
60 |3.000 2900) WM26860-ND 5.46 4.83 3.22 10-89-7602 34-11.690 1600 1 WM7434:ND 453 4.00 2.671 75100-0004 f, | soy aD MIEN «dict Oy ea laeotoien 
62_|3.100 3.000 WM26862-ND___5.64_4.98_3.32| 10-89-7622 36 | 1790 1700 |/WM743eND 478 403 2.82 | 75100-0095 PETE Giicciorn HRP 
64 [3.200 3.100] WM26864-ND 5.81 5.13 3.42] 10-89-7642 38 | 1890 1800 | WM743e-ND 504 4.45 2.971 75102-0098 VEE tic Ee Peer 
66 |3.300 3.200) WM26866-ND 5.99 5.29 3.53] 10-89-7662 40/1990 1900 |WM7440-ND 529 467 3121 75100-0097 te) apd Soe RUC eee Hea ota 
68 |3.400 3.300) WM26868-ND 6.16 5.44 3.63] 10-89-7682 42 | 2090 2000 |WM7442ND 555 4.90 3.271 75102-0098 te ee Ree eo et deal deoueiey 
70 |3.500 3.400) WM26870-ND 6.34 5.60 3.73] 10-89-7702 44-19-1902. 100 TWM744ND BAO 5 12-3 421751000009 mo |i000 300 RARER ica 123 14e|qeelonoo 
72_|3.600 _3.500| WM26872-ND__6.51_5.75 3.84| 10-89-7722 46 | 2290 2200 |/WM744e-ND 6:05 5.35 357/ 75102-0100 Fig: @= Duel Rea, Vertieal= 415i eolecr acid 
74 [3.700 3.600] WM26874-ND 6.69 5.91 3.94] 10-89-7742 4g | 2390 2300 | WM7448-ND 631 557 372) 75102-0101 6218 eh OWE Orcas Ta Select ae 
76 |3.800 3.700) WM26876-ND 6.86 6.06 4.04] 10-89-7762 50 | 2490 2400 | WM7450-ND 656 579 3.86 75102-0102 6 | 300.200 | WM17457-ND 7.68.46 | 15-91-0060 
78 | 3.900 3.800) WM26878-ND 7.04 6.22 4.15] 10-89-7782 52 | 2590 2500 | WM7452-ND 682 602 4.01 | 75102-0103 8 | 400 300 | WM17458-ND = 1.03 91.61) 15-91-0080 
80 | 4.000 3.900] WM26880-ND 7.21 6.37 4.25] 10-89-7802 4-1 2.690 2.600 | WMI7454-ND 707-624 4-161 75102-0104 10) 500 = 400 | WM17459-ND 1.15 1.02.68) 15-91-0100 
100 [5.000 4.900| WM268100-ND 8.96 _7.91 5.28] 70280-0458 56 | 2790 2700 | WM7456-ND 732 647 431 | 75102-0105 12 | 600 = 500 | WM17460-ND 1.38 1.22.81) 15-91-0120 
7 i ; it Tai ; : ; A? A. 14 | 700.600 | WM17461-ND__1.61_ 1.42.95 | 15-91-0140 
Fig. 4 — Dual Row, Vertical, Compliant Press Fit Tail - 58 | 2.890 2.800 | WM7458-ND 7.58 6.69 4.46] 75102-0106 161800700 1 WMT7462-ND 1841.62 7-081 15-91-0160 
15p min. Select Gold 60 | 2.990 2.900 | WM7460-ND 7.83 6.91 4.61 | 75102-0107 ‘ ‘ : 83 1. 
18 | 900  .800 | WM17463-ND 2.06 1.83 1.22 | 15-91-0180 
4] 190.100 | WM7504-ND ‘OT 81 54] 75702-0040 62_| 3.090 3.000 | WM7462-ND_ 8.08 _7.14 4.76 | 75102-0108 20 |1000 ‘900 | WM17464-ND 2.23 1.97 131|45-91-0200 
6 | .290  .200 ) WM7506-ND 1.26 1.12 .75) 75102-0041 64 | 3.190 3.100 | WM7464-ND 8.34 7.36 4.91| 75102-0109 : : : ar 
8 | 390  .300 | WM7508-ND 1.61 1.43 95] 75102-0042 66 | 3.290 3.200 | WM7466-ND 8.59 7.59 5.06 | 75102-0110 TES BREST Rai 
10 | 490 400 ) WM7510-ND 1.96 1.74 1.16] 75102-0043 68 | 3390 3.300 |WM7468-ND 8.85 7.81 5.21] 75102-0111] | piating | pat Nod hi “om. oak 
12_| 590 __ 500 | WM7512-ND__2.31_2.05_1.37| 75102-0044 70 | 3.490 3.400 | WM7470-ND 9.10 8.03 5.36 | 75102-0112 OE SOTO é 
14 | .690 600 | WM7514-ND 2.66 2.35 1.57] 75102-0045 72 | 3.590 3.500 | WM7472-ND. 9.35 8.26 5.51| 75102-0113 Fig. 7 — Shunt/Jumper — RoHS Compliant 
16 | .790  — .700 | WM7516-ND 3.01 2.66 1.78) 75102-0046 74 | 3.690 3.600 | WM7474-ND 9.61 8.48 5.66 | 75102-0114 Gold | WM23943-ND 39 35 24] 15-29-1025 
18 | 890 800 | WM7518-ND 3.36 2.97 1.98) 75102-0047 76 | 3.790 3.700 |WM7476-ND 986 8.71 5.81| 75102-0115] |Tin/Lead | WM23944-ND 37 33 22 | 15-38-1026 
20 | 990 900 | WM7520-ND 3.71 3.28 2.19] 75102-0048 78 | 3.890 3.800 | WM7478-ND 10.12 8.93 5.96 | 75102-0116 
se cH a oe at an at ae 80 | 3.990 3.900 | WM7480-ND 10.37 9.15 6.11 | 75102-0117 
: : dl . E . a Fig. 5 — Dual Row, Low Profile, Right Angle - 39 
a eee fe aie ese || ane secrocs rat omenn | 100" KK PC Board 
3 [ida 140] wurasono Se das azlrewomer || ¢ | 2) ge [umme =! -2 S177 Receptacles, Top and 
32_| 4.590 1.500| WM7532-ND__—5.82_5.14_3.43| 75102-0054 3 | 400 300 | wM27008-ND ‘98. «87.58 /71764-0108 3 . 
34 [7.690 1.600] WM7534-ND 6.17 5.44 3.63] 75102-0055 4 i 
33 [tSo0 1400] WHSGEND ae oe Sea| Fotaz-oee | | 12 | 900 400 |wmeroioNo 117 108 sa/ri7eeor0| BOttom Entry, Low Profile 
38 | 1.890 1.800) WM7538-ND 6.87 6.06 4.04] 75102-0057 44-1700 600 | WMa7014:ND 0155 4.37 90 171764-0114 
40 | 1.990 1.900) WM7540-ND 7.22 -6.37 4.25] 75102-0058 16 | 800 700 |WMe7016ND 174 154 1.03 /71764-0116 | Material: 
42 [2.090 2.000 | WM7542-ND 7.57 6.68 4.46] 75102-0059 18 ‘900 “300 | WM27018-ND 193 171 114|71764-0118| °Housing: High temperature nylon, 
44 [2.190 2.100] WM7544-ND 7.92 6.99 4.66] 75102-0060 o0 | 1000 900 | WM27020-ND 213 188 125171764.0120/ _ Glass-filled, UL 94V, Color: Black 
46 | 2.290 2.200 | WM7546-ND 8.27 7.30 4.87) 75102-0061 99 | 4100 1.000 | WM27022-ND 232 205 137/71764-0122| *_Tetminal: Modified Tin/Brass alloy 
48 | 2.390 2.300) WM7548-ND 8.62 7.61 5.07| 75102-0062 54142001100 TWMD70DEND OB] D231 tal7ivedoio7| | Finish: 
50 |2.490 2.400) WM7550-ND 8.97 7.92 5.28] 75102-0063 >6 | 4300 1200 |WM27026ND 270 239 159/7i176¢-0126 | * Tint 200p Minimum 
52_|2.590 2.500 WM7552-ND_ _—9.32_8.23 5.49 75102-0064 »8 | 1400 1300 /WMo7008ND 289 2°58 170/ 717640128 | * Select Gold: 15 Minimum 
54 [2.690 2.600] WM7554-ND 9.67 8.53 5.69| 75102-0065 : : ; cele 
56 |2790 2700| WM7556-ND 10.02 884 5.90) 75102-0066 30 | 1.500 1.400 | WM27030-ND 3.08 2.72 1.82) 71764-0130) [Gir Dim.A | Digi-Key Price Each | Molex 
58 |2.890 2800| WM7558-ND 10.37 9.15 6.10) 75102-0067 32_| 1.600 __1.500 | WM27032-ND_3.27 2.89 1.93 | 71764-0132) | cuits | Inch (mm) _| Part No. 110 100 | PartNo 
60 |2990 2900] WM7560-ND 10.72 9.46 6.31| 75102-0068 34 | 1.700 1.600 | WM27034-ND 3.46 3.08 2.04 / 71764-0134 Tin 
62_ | 3.090 3.000| WM7562-ND _11.07_ 9.77 6.52| 75102-0069 36 | 1.800 1.700 | WM27036-ND 3.66 3.23 2.15 | 71764-0136 2 230 (5.84) | WM18590-ND 34 30 20 | 44812-0002 
64 [3.190 3.100] WM7564-ND 11.42 10.08 6.72] 75102-0070 38 | 1.900 1.800 | WM27038-ND = 3.85 3.40 2.27 | 71764-0138 3 .330 (8.38) | WM18591-ND 49 43.29 | 44812-0003 
66 3.290 3.200] WM7566-ND 11.77 10.39 6.93] 75102-0071 40 | 2.000 1.900 | WM27040-ND = 4.04 3.57 2.38 | 71764-0140 4 | .430(10.92) | WM18592-ND 68 60 40 | 44812-0004 
68 | 3.390 3.300] WM7568-ND 12.12 10.70 7.13] 75102-0072 42_| 2.100 2.000 | WM27042-ND___4.23 3.74 2.49 | 71764-0142 5 | .530(13.46) | WM18593-ND 85 .75 50 | 44812-0005 
70 |3.490 3.400) WM7570-ND 12.47 11.01 7.34] 75102-0073 44] 2.200 2.100 | WM27044-ND 4.42 3.90 2.60] 71764-0144 6 | .630 (16.00) | WM18594-ND 1.02.90 _.60 | 44812-0006 
72_[3.590 3.500 | WM7572-ND 12.82 11.31 _7.55| 75102-0074 46 | 2.300 2.200 | WM27046-ND = 4.61 4.07 2.72 | 71764-0146 7 | .730(18.54) | WM18595-ND 1.18 1.05 70 | 44812-0007 
74 [3.690 3.600] WM7574-ND 13.17 11.62 7.75] 75102-0075 48 | 2.400 2.300 | WM27048-ND = 4.80 4.24 2.83 | 71764-0148 8 | .830(21.08) | WM18596-ND 1.36 1.20 .80 | 44812-0008 
76 [3.790 _3.700| WM7576-ND _13.52_11.93 7.96] 75102-0076 50 | 2.500 2.400 | WM27050-ND 4.99 4.41 2.94| 71764-0150 9 | .930(23.62) | WM18597-ND 1.52 1.35 90 | 44812-0009 
Fig. 4 — Dual Row, Vertical - 52_| 2.600 2.500 | WM27052-ND___5.19 4.58 3.05 | 71764-0152 40 | 1.030 (26.16) | WM18598-ND 1.69 1.50 1.00 | 44812-0010 
Tin — RoHS Compliant 54 [2700 2.600 | WM27054-ND 5.38 4.75 3.17| 71764-0154 11 | 1.130 (28.70) | WM18599-ND 1.87 1.65 1.10 | 44812-0011 
71200100 | WM26904-ND 5044-30) 10-89-7041 56 | 2.800 2.700 | WM27056-ND 5.57 4.92 3.28] 71764-0156 42_| 1.230 (31.24) | WM18600-ND 2.03 1.80_1.20 | 44812-0012 
6 | 300 200 | wme6906-nD ‘e457 38! 10-89-7061 58 | 2.900 2.800 | WM27058-ND 5.76 5.09 3.39|71764-0158 Select Gold 
8 | 400  .300 | WM26908-ND 79.70 .47| 10-89-7081 60 | 3.000 2.900 | WM27060-ND 5.95 5.25 3.50 | 71764-0160 2 .230 (5.84) | WM18601-ND 65 «58 ~—.39 | 44812-0020 
10 | 500 400 | w26910-ND (93 82.55] 10-89-7101 62_| 3.100 3.000 | WM27062-ND__6.14_ 5.42 3.62 | 71764-0162 3 | .330(8.38) | WM18602-ND 99 .87 58 | 44812-0021 
12 600 500 | WM26912-ND 1.07.95 .64| 10-89-7121 64 | 3.200 3.100 | WM27064-ND 6.33 5.59 3.73 | 71764-0164 4 .430 (10.92) | WIM18603-ND 4.31 1.16 .77 | 44812-0022 
14 | .700 600 | WM26914-ND 1.21 1.08 .72| 10-89-7141 66 | 3.300 3.200 | WM27066-ND 6.52 5.76 3.84 | 71764-0166 5 .530 (13.46) | WM18604-ND 1.64 1.45 .97 | 44812-0023 
46 | 800 700 | WM26916-ND 136 1.20 80) 10-89-7161 68 | 3.400 3.300 | WM27068-ND 6.72 5.93 3.95|71764-0168 6 | .630 (46.00) | WM18605-ND 1.96 1.74 1.16 | 44812-0024 
18 | 900  .800 | WM26918-ND 1.50 1.33 .89| 10-89-7181 70 | 3.500 3.400 | WM27070-ND 6.91 6.10 4.07) 71764-0170 7 | .730(18.54) | WM18606-ND 2.29 2.03 1.35 | 44812-0025 
20 | 1.000  .900 ) WM26920-ND 1.64 1.46 97] 10-89-7201 72_| 3.600 3.500 | WM27072-ND__7.10_6.27 4.18 | 71764-0172 8 | .830(21.08) | WM18607-ND 262 2.31 1.54 | 44812-0026 
22 {4.100 1.000 WM26922-ND__1.79 1.58 1.06| 10-89-7221 74 | 3.700 3.600 | WM27074-ND 7.29 6.44 4.29 71764-0174 9 | .930 (23.62) | WM18608-ND 2.95 2.61 1.74 | 44812-0027 
24 (7.200 1.100] WM26924-ND 1.93 1.71 1.14] 10-89-7241 76 | 3.800 3.700 | WM27076-ND 7.48 6.60 4.40|71764-0176 10 | 1.030 (26.16) | WM18609-ND 3.27 2.89 1.93 | 44812-0028 
26 | 1.300 1.200) WM26926-ND 2.07 1.83 1.23] 10-89-7261 78 | 3.900 3.800 | WM27078-ND 7.67 6.77 4.52| 71764-0178 11 | 1.130 (28.70) | WM18610-ND 3.60 3.18 2.12 | 44812-0029 
28 1.400 1.300 WM26928-ND 2.22 1.96 1.31 10-89-7281 80 | 4.000 3.900 | WM27080-ND 7.86 6.94 4.63| 71764-0180 12 | 1.230 (31.24) | WM18611-ND 3.93 3.47 2.31 | 44812-0030 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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025” (.64mm) Square Pins 

The Molex KK® Concept utilizes a double cantilever contact design in mating with P.C. board pins. UL Recognized (File #29179), CSA Recognized 
(File 19980) Voltage Rating: 250VAC maximum Current Rating: Up to 4 Amps (with 22 AWG wire) Resistance: 20m0 maximum Dielectric 
Withstanding Voltage: 1500VAC for 60 seconds Storage Temp.: -40°C ~ 105°C Material: 94V-0 


Fig. 1 - Straight Header a. Fig. 2 - Right Angle Header 2 Fig. 3 - Straight - Friction Lock Header 
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Fig. 4 - Right Angle - Friction Lock Header Fig. 6 - Center Crimp Terminal Housing 
(contacts sold separately) 
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Cir- Dim. A Digi-Key Pricing Molex Cir- Dim. A Digi-Key Pricing Molex Cir- Dim. A Digi-Key Pricing Molex 
Fig.|cuits} In.(mm) {Part No. 1 10 (100 | PartNo. Fig./cuits| In.(mm) _ |Part No. 1 10 100 | PartNo. Fig.|cuits} In.(mm) {Part No. 1 10 100 | PartNo. 
-100” (2.54mm) Center Header - Tin 9 | 890 (22.61) |WM2729-ND 2.31 20.41 136.06 | 22-10-2091 4 |.400 (10.16) |WM2746-ND 1.10 9.73 64.87 | 22-29-2041 
2 | .190 (4.83) |WM4000-ND 18 1.63 10.88 [22-03-2021 4 | 10 | 990 (25.15) |WM2730-ND 2.57 22.65 151.01 | 22-10-2101 5 | .500 (12.70) |WM2747-ND 1.57 13.81 92.08 | 22-29-2051 
3 | .290 (7.37) |WM4001-ND 33 2.92 19.50 | 22-03-2031 11 |1.090 (27.69) ]WM2731-ND 2.82 24.90 166.00 | 22-10-2111 6 | 600 (15.24) |WM2748-ND 1.73 15.24 101.57 | 22-29-2061 
4 | .390 (9.91) |WM4002-ND 44 3.88 25.87 | 22-03-2041 12 |1.190 (30.23) |WM2732-ND___3.08 27.21 181.39 | 22-10-2121 7 | -700 (17.78) |WM2749-ND 2.00 17.69 117.91 | 22-29-2071 
5 | .490 (12.45) |WM4003-ND 55 4.83 32.20 | 22-03-2051 2 | 190 (4.83) |WM2733-ND 57 5.04 33.58 [22-12-2021] | 5 | 8 | .800 (20.32) |WM2750-ND 2.10 18.50 123.36 | 22-29-2081 
6 | .590 (14.99) |WM4004-ND 66 5.78 38.56 | 22-03-2061 3 | .290 (7.37) |WM2734-ND 83 7.33 48.85 | 22-12-2031 9 | 900 (22.86) |WM2751-ND 2.37 20.88 139.22 | 22-29-2091 
"| |i (tases ir aap Gar [aeceaa| | | [ae lmerete 1S sts Sash ozel| | | 10 10a) Warea® 2a 2 ela 
. ' ‘ : : -03- : s i : : . “12° 11 | 1.10 (27.94) ]WM2753-ND 2.89 25.51 170.08 | 22-29-2111 
9 | .890 (22.61) |wM4007-ND 86 7.62 50.79 | 22-03-2091 6 | 590 (14.99) |WM2737-ND 1.61 14.19 94.61 | 22-12-2061 42 | 4.20(30.48) |WM2754-ND 3.15 27.75 185.03 | 29-29-0191 
10 | .990 (25.15) |Wwm4008-ND 87 7.69 51.26 | 22-03-2101 2} 7 | .690(17.53) |WM2738-ND 1.88 16.55 110.31 | 22-12-2071 7007 7 3 Carter CHiig Tenainal Hoasin 
11 | 1.090 (27.69) |WM4009-ND 96 8.50 56.68 | 22-03-2111 8 | .790 (20.07) |WM2739-ND 2.14 18.90 126.01 | 22-12-2081 7 {Contacts Sold Se eat Below) 2 
12 | 1.190 (30.23) |WM4010-ND 1.06 9.32 62.14 | 22-03-2121 9 | .890 (22.61) |WM2740-ND 2.42 21.32 142.15 | 22-12-2091 . ds iP Lies ' 
2 | .190 (4.83) |WM4100-ND 24 2.09 13.96 [22-05-2021 10 | 990 (25.15) |WM2741-ND 2.68 23.61 157.42 | 22-12-2101 With Locking Ramp and Polarizing Ribs 
3 | .290 (7.37) |WM4101-ND 35 3.07 20.49 | 22-05-2031 11 |1.090 (27.69) |WM2742-ND 2.94 25.97 173.12 | 22-12-2111 2) .222 (5.64) |WM2000-ND 15 1.31 8.74 | 22-01-3027 
4 | .390 (9.91) |WM4102-ND AT 4412. 27.49 | 22-05-2041 412 _|1.190 (30.23) |WM2743-ND _2.87 25.30 168.68 | 22-12-2121 3) .322 (8.18) |WM2001-ND 22 1.90 12.66 | 22-01-3037 
5 | .490 (12.45) |WM4103-ND 59 5.17 34.45 | 22-05-2051 2 | .200(5.08) |WM2700-ND 60 5.30 35.32 | 22-11-2022 4 | 422 (10.72) |WM2002-ND 29 2.55 17.01 | 22-01-3047 
2| 7 | gaottzss) wmaiosn 2 720 a798|22052071| | | 3 | amcor \wmorpne ter Gan snag |settanse| | | 6 | soocrse) |WMoooeND aa 36.2575 | 2-01-3067 
: f : : : ; -05- 4 | 400 (10.16) |WM2702-ND 1.01 8.89 59.29 | 22-11-2042 : 5, F .86 25.75 | 22-01-3067 
8 | .790 (20.07) |WM4106-ND 94 8.31 55.38 | 22-05-2081 5 | 500 (12.70) /WM2703-ND 4.43 12.63 84.17 | 22-11-2052 6 | 7 | .722 (18.34) |WM2005-ND 51 4.51 30.10 ) 22-01-3077 
9 | 890 (22.61) |WM4107-ND = 1.06 9.36 62.37 | 22-05-2091 6 | 600 (15.24) |WM2704-ND 1.58 13.93 92.87 | 22-11-2062 8 | .822 (20.88) |WM2006-ND 58 5.10 34.02 | 22-01-3087 
10 | 990 (25.15) |WM4108-ND = 1.07 9.42 62.81) 22-05-2101) | 3 | 7 | 700 (17.78) |WM2705-ND 1.84 16.22 108.14 | 22-11-2072 9 | 922 (23.42) |WM2007-ND 65 5.76 38.37 | 22-01-3097 
11 | 1.090 (27.69) |WM4109-ND = 1.18 10.40 69.34 | 22-05-2111 8 | .800 (20.32) |WM2706-ND 1.92 16.94 112.96 | 22-11-2082 10 |1.022 (25.96) WM2008-ND 73 6.41 42.76 | 22-01-3107 
12 1.190 (30.23) |WM4110-ND___1.27 11.25 74.99 | 22-05-2124 9 | 900 (22.86) |WM2707-ND 2.16 19.10 127.32 | 22-11-2092 41 | 1.122 (28.5) |WIM2009-ND 80 7.07 47.11 | 22-01-3117 
; a ce pee a oe soot onal 10 |1.000 (25.40) |WM2708-ND 2.40 21.19 141.28 | 22-11-2102 12 | 1.222 (31.04) |WM2010-ND 87 7.65 51.02 | 22-01-3127 
: : : : , . -23- 11 |1.100 (27.94) |WM2709-ND 2.65 23.35 155.68 | 22-11-2112 Without Locking Ramp or Polarizing Ribs — RoHS 
4 | 400 (10.16) |WM4202-ND 42 3.73 24.84 | 22-23-2041 12 |1.200 (30.48) |WM2710-ND _2.88_25.45 169.64 | 22-11-2122 2 Carniplisnt 2 
5 | .500 (12.70) )WIM4203-ND 50 4.45 29.67 | 22-23-2051 2 | .200(5.08) |WM2711-ND 1.14 10.07 67.12 | 22-12-2024 . aan 
6 | .600 (15.24) |WM4204-ND 58 5.10 34.02 | 22-23-2061 3 | 300(7.62) |wmo712-ND 447 1293 8618 | 22-12-2034 2 | .222 (5.64) |WM1575-ND 1.99 6.61 | 22-01-2021 
3 | 7 | .700 (17.78) |WM4205-ND 68 6.02 40.11 | 22-23-2071 4 | 400 (10.16) WM2713-ND 173 1531 102.04 | 29-12-2044 3) .322 (8.18) |WM1576-ND A7 1.52 10.14 | 22-01-2031 
8 | 800 (20.32) |WM4206-ND 79 6.94 46.24 | 22-23-2081 5 | 500 (12.70) |WMe714.ND 1191 1887 112.49 | 22-19-2054 4 | 422 (10.72) |WM1577-ND 23° 1.99 13.25 | 22-01-2041 
9 | .900 (22.86) |WM4207-ND 88 7.78 51.89 | 22-23-2091 6 | .600(1524) |ww2715-ND 2.08 18.37 122.46 | 22-12-2064 5 | 522 (13.26) |WM1578-ND 28 2.51 16.75 | 22-01-2051 
10 | 1.000 (25.40) |WM4208-ND 89 7.85 52.33 | 22-23-2101 4| 7 | 700 (1778) |WM2716-ND 227 20.00 133.33 | 29-12-2074 6 | .622 (15.8) |WM1579-ND 38 3.33 22.23 | 22-01-2061 
11 | 1.100 (27.94) |Wm4209-ND 98 8.63 57.55 | 22-23-2111 8 | 800 (2032) ww27t7-ND 2.37 20.88 139.22 | 22-12-2084; | 6 | 7 | .722 (18.34) |WN1580-ND 40 3.51 23.39 | 22-01-2071 
12 |1.200 (30.48) |WM4210-ND 1.07 9.42 _ 62.81 | 22-23-2121 Bul 300 084 : : : 8 | .822 (20.88) |WM1581-ND ‘48 4.19 27.95 | 22-01-2081 
.900 (22.86) |WM2718-ND 2.66 23.47 156.47 | 22-12-2094 
2 | .200 (5.08) |WM4300-ND AB 4.22 28.12 | 22-05-3021 40 {1.000 (25.40) |wM2719-ND 2:96 2612 174.15 | 22-12-2104 9 | 922 (23.42) |WM1582-ND 51 4.50 30.00 | 22-01-2091 
3 | .300 (7.62) |WM4301-ND 66 5.78 38.56 | 22-05-3031 ; : | : ¢ : 4 10 | 1.022 (25.96) |WIM1583-ND 57 5.02 33.50 | 22-01-2101 
11 |1.100 (27.94) |WM2720-ND 3.25 28.71 191.39 | 22-12-2114 
4 | 400 (10.16) |WM4302-ND 84 7.42 49.44 | 22-05-3041 e -49- 41 | 1.122 (28.5) | WM1584-ND 62 5.49 36.61 | 22-01-2111 
12 |1.200 (30.48) |WM2721-ND 3.55 31.36 209.08 | 22-12-2124 
5 | 500 (12.70) |WM4303-ND 92 8.10 53.99 | 22-05-3051 = ee “ = 42 [1.222 (31.04) |WIM1585-ND 68 6.02 4014 | 22-01-2121 
6 | .600 (15.24) |WM4304-ND 1.03 9.05 60.32 | 22-05-3061 Straight - Friction Lock Header - Tin — RoHS Compliant : 2 ~ - = : : 
4| 7 | 700 (17.78) |WM4305-ND 1.19 10.54 70.28 | 22-05-3071 2 | 200(5.08) |WM4111-ND 34. 3.00 19.97 [22-27-2021 With Locking Ramp 
8 | 800 (20.32) |WM4306-ND 1.25 11.02 73.49 | 22-05-3081 3 | .300 (7.62) |WM4112-ND 51 4.49 29.94 | 22-27-2031 2 | .220 (5.59) | WM2011-ND 13° 1.11 7.40 | 22-01-2027 
9 | .900 (22.86) |WM4307-ND 1.30 11.43 76.18 | 22-05-3091 4 | 400 (10.16) |WM4113-ND 56 4.90 32.67 | 22-27-2041 3 | .320 (8.13) |WM2012-ND 191.70 11.35 | 22-01-2037 
10 | 1.000 (25.40) |WM4308-ND 1.31 11.56 77.09 | 22-05-3101 5 | 500 (12.70) |WM4114-ND 70 6.19 41.25 | 22-27-2051 4 | .420 (10.67) |WM2013-ND 25 2.22 14.83 | 22-01-2047 
11 | 1.100 (27.94) |WM4309-ND 1.44 12.72 84.80 | 22-05-3111 6 | 600 (15.24) |WM4115-ND 74 6.53 43.55 | 22-27-2061 5 | 520 (13.21) |WM2014-ND 32 2.81 18.75 | 22-01-2057 
12 |1.200 (30.48) |WM4310-ND 1.48 13.06 87.10 | 22-05-3121 5 | 7 | .700(17.78) |WM4116-ND 77 6.80 45.37 | 22-27-2071 6 | 620 (15.75) |WM2015-ND 38 3.33 22.23 | 22-01-2067 
<I" (2 Peal Conky Heater = 90td 9 | 900 (2286) |wMaiiend 99. art s805|22-072001| | ° | @ | eooleoss) [wmootznd ‘st ast. a0t0 [2001-2067 
2 ] .190 (4.83) ]WM2722-ND 56 4.90 32.67 | 22-10-2021 : : H : j : see : ; Ue 31 4.51 30. -01-2087 
(4.83) : Ag 10 | 1.00 (25.40) |WM4119-ND 1.00 8.85 58.97 | 22-27-2101 9 | 920 (23.37) |WM2018-ND 57 5.04 33.58 | 22-01-2097 
3 | .290 (7.37) |WM2723-ND 81 7.14 47.62 | 22-10-2031 
4 | 390(9.91) |WM2724-ND 4.08 9.52 63.48 | 22-10-2041 11 | 1.10 (27.94) |WM4120-ND 1.10 9.73 64.87 | 22-27-2111 10 | 1.020 (25.91) | WM2019-ND 64 5.62 37.50 | 22-01-2107 
Ost) 12 | 1.20 (30.48) |WM4121-ND 1.19 10.54 70.28 | 22-27-2121 
1] 5 | 490 (12.45) |WM2725-ND 1.35 11.91 79.38 | 22-10-2051 20 (30.48) : E E 11 |1.120 (28.45) |WIM2020-ND 70 6.15 40.98 | 22-01-2117 
6 | 590 (14.99) |WM2726-ND 1.61 14.22 94.77 | 22-10-2061 Straight - Friction Lock Header - Gold — RoHS Compliant 12 | 1.220 (30.99) | WM2021-ND 76 6.74 44.93 | 22-01-2127 
7 | 690 (17.53) |WM2727-ND 1.80 15.85 105.69 | 22-10-2071 5 | 2 | -200 (6.08) Jwwi2744-ND 66 5.78 38.56 | 22-29-2021) Polarizing Key for 100” Housings | WM2400-ND ‘1.02/10 __| 15-04-9209 
8 | .790 (20.07) |WM2728-ND 2.06 18.16 121.07 | 22-10-2081 3 | .300 (7.62) |WM2745-ND 1.09 9.66 64.40 | 22-29-2031] [Polarizing Peg for 100” Housings | WM2401-ND 1.02/10 _ | 15-04-9210 


' , ss a ‘ ‘ ‘ 
Crimp Terminals For .100 VU U -100” (2.54mm) High Pressure Terminal Housings 
(2.54mm) Center Housings Condustor _Inslton Dim. A [Digi-Key Pricing Molex * Standard with locking ramp * 94V-0 
sie ons Circuits} Inch(mm) [Part No. 110 100 |Part No. material» Mates with .025” (0.64mm) 
: , = = 1 | 120 (3.05) |WM2600-ND 20 1.65 11.79 /10-11-2013] Pins * Up to 425 grams normal force 
Wire Insulation Digi-Key Pricing Tape and Reelt | Molex 9 220 (5.59) |WIM2601-ND 14 1.22 815 /10-11-2023| * Multiple contacting points * Patented 
Size Dia. (Inch) Finish _| Part No. 10 100-500 | Qty. Price | Part No. 3 320 (8.13) WM2602-ND ‘54 172 12.26 |10-11-2033 double cantilever with box shroud 
22-30 | .062 Max, | Selective |WM2312-ND* = 2.58 20.60 85.84) — — | 08-65-0102 4 | 420 (10.67) |WM2603-ND 29.252 16.77|/10-11-2043| * Recents £22 to $0 AWG wire, .062 
: “| Gold | wMm2312cT-ND — 10.69  44.53|10,000] 71.00/M | 08-55-0101 5 | 520 (13.21) |WM2604-ND 36 3.13 20.89|10-11-2053| msulation dia, 
WM1129-ND* 8.32 66.60 277.49) — — | 08-56-0110 6 -620 (15.75) |WM2605-ND 42 3.74 24.96 )10-11-2063 
sao: || bea hian gor | WMH129CT-ND — 39.86 166.06]10,000| 266.00/M | 08-56-0109 7 | .720 (18.29) |WM2606-ND 49 4.35 29.03 |10-11-2073 
; ; WM2757-ND*+ 8.63 69.03 287.61) — —| 08-65-0814 : eee betes a nes ot bonis aa (don] 
WM2757CT-ND¢ __— —_46.17_192.39|10,000| 308.00/M | 08-65-0813 aah meee) RG ene cera iocanores : 
WM1114-ND* 1.19 9.50 39.56) — — | 08-50-0114 41 {1.120 (28.45) |WM2610-ND 78 687 45.80 |10-11-2113 
ARSED — 3.90 16.26/10,000) 26.00/M | 08-50-0113 12__ [1.220 (30.99) |WM2611-ND 857.48 49,88 [10-11-2123 | 51) 
paiant | 406d Mae tin |WM2756-ND*¢ 116 9.24 38.51) — — | 08-65-0805 Crimp Terminal, 22-30, ) 
WM2756CT-NDt — 4.88 20.31/10,000) 33.00/M | 08-65-0804 Tin/Copper Plating _|WM2612-ND — 1.79 14.29 |08-50-0005 
WM2758-ND*¢ 1.34 10.69 44.53) — — | 08-52-0123 Crimp Terminal, 22-30 
WM2759CT-NDt _— 5.34 _22.25|10,000| 36.00/M | 08-52-0101 Gold Plating ‘|wmasgat-not  — 5.05 40.37 08-55-0129 
Universal Crimp Tool (Molex) WMg999-ND 50.75/1 63811-1000 Terminal, 24-30, i 
Production Tool (Molex) WM9915-ND 228.96/1 11-01-0185 Tin Plating WM2755CT-ND¢ — 1.03 8.27 08-50-0004) | *7"-08(1.99) 
Extraction Tool (Molex) wmg9927-ND 6.7/1 11-03-0022 Terminal, 24-30, 
Manual Wire Stripper (Molex) WM9969-ND 79.30/1 63817-0000 Tin Plating WM2755TR-ND+ 275.00/5000 08-50-0004 08 (1.93) 
* Bulk RoHS Compliant t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + RoHS Compliant Z 


More Product Available Online: www.digikey.com 
166 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


33 . 
molex’ .156” Center Headers .045” Square Pins Dimensions 
YY Shown in Inches 
* Voltage Rating: 250VAC Maximum o = = = = 7 os 
* Current Rating: Up to 7 Amps (with 18 AWG wire) Fig. 1 - Straight Header Fig. 2 - Right Angle Header Fig. 3 - Straight-Friction Lock Header for use 
¢ Resistance: 20mQ maximum 90° 100-1 with Locking Ramp only 
¢ Dielectric Withstanding Voltage: 1500VAC for —|575/- fa 7 A 
60 seconds | gat 150) e \ |) 450 ] a AN 
* Operating Temperature: 0°C ~ 75°C oor} “ 128 [4195 wy B aaa 750 1S0y I PPSS ae 
* Storage Temperature: -40°C ~ 105°C M | ¢ a -024/.007| 1. No. 4 
. ial: 94V- : : " g .024/.007-| 
Material: 94V-0 | 2 1) .050_| |_|. I a pet (lf 
Fig. 4 - Right Angle-Friction Lock Header for ig. 5 - Straight Friction Lock Header for use ig. 6 - Right Angle Friction Lock Header for use ig. 7 - Center Crimp Terminal Housing 
use with Locking Ramp only with Locking Ramp & Polarizing Ribs with Locking Ramp & Polarizing Ribs (contacts sold separately) 
eae 075 095+ 
1508) Laat ee Ne) igs 355 | 
[Gk #1 
cowgrlt | 156 045 ™203 Shown with Term 
5 7 Ckt#1 3944-156 Locked into Housing 
Cir- | Dim. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex Cir- | Dim. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex Cir- | Dim. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex 
Fig.| cuits} A B_ | Part No. a 10 100 | Part No. Fig.|cuits| A B_ | Part No. 1 10 100 | PartNo. Fig.| cuits} A B_ | Part No. i 10 100 | Part No. 
2 | .267° — |WM4400-ND- 353.13 20.87 | 26-48-1021 9 /1.248 1.398 |WM4647-ND 1.04 9.18 61.23 | 26-60-5090 4 | 468 618 | WM5237-ND 2.22 19.59 130.60 | 26-61-5040 
3 | 423 — |WM4401-ND 43 3.76 25.05 | 26-48-1031 g | 10 [1.404 1.554 | WM4648-ND 1.16 10.20 68.03 | 26-60-5100 5 | 624 .774 | WM5238-ND 2.77 24.42 162.80 | 26-61-5050 
4 |.579 — |WM4402-ND 50 4.39 29.24 | 26-48-1041 11/1560 1.710 |WM4649-ND 1.27 11.22 74.83 | 26-60-5110 6 | .780 .930 | WM5239-ND 3.33 29.39 195.90 | 26-61-5060 
5 | .735 — |WM4403-ND 57 5.01 33.42 | 26-48-1051 12 [1.716 1.866 | WM4650-ND 1.39 12.25 81.64 | 26-60-5120 g| 7 | 986 1.086 | WM5240-ND 3.88 34.22 228.10 | 26-61-5070 
6 | 891 — |WM4404-ND 64 5.64 37.60 | 26-48-1061 Gold 8 | 1.092 1.242 | WM5241-ND 443 39.05 260.33 | 26-61-5080 
1] 7 |1.047 — |WM4405-ND 71 96.27 41.79 | 26-48-1071 2 | .267  — |WM5002-ND 95 8.36 55.75 | 26-48-2021 9 1.248 1.398 |WM5242-ND 4.99 44.02 293.44 | 26-61-5090 
8 |1.203 — |WM4406-ND 78 6.90 45.97 | 26-48-1081 3 |.423 — |WMS5003-ND 1.32 11.61 77.38 | 26-48-2031 10 | 1.404 1.554 | WM5243-ND 5.54 48.85 325.64 | 26-61-5100 
9 |1.359 — |WM4407-ND 85 7.52 50.16 | 26-48-1091 4 | 579 — |WMS5004-ND 1.68 14.85 99.01 | 26-48-2041 11/1560 1.710 )WM5244-ND 6.09 53.74 358.27 | 26-61-5110 
10 |1515 — |WM4408-ND 92 815 54.34 | 26-48-1101 5 |.735 — |WMS005-ND 2.05 18.09 120.63 | 26-48-2051 12 | 1.716 1.866 | WM5245-ND__ 6.65 58.64 390.93 | 26-61-5120 
11/1671 — |WM4409-ND 99 878 58.52 | 26-48-1111 6 | .891 — |WMS5006-ND 242 21.34 142.26 | 26-48-2061 Terminal Housing 
12 11.827, — | WM4410-ND_ 1.07 9.41_—62.71 | 26-48-1121 1) 7 |1.047° — |WMS5007-ND 2.79 24.58 163.89 | 26-48-2071 | (Contacts Sold Separately Below) wihocking Ramp - 94V-2 Nylon 
2 | .267  — |WM4500-ND 36 = 3.18 = 21.21 | 26-48-1022 8 [1.203 — |WMS5008-ND 3.15 27.83 185.51 | 26-48-2081 2 | .310 = — | WM2100-ND 1.31 8.74 | 09-50-3021 
3 | 423 — |WM4501-ND 43 3.83 25.56 | 26-48-1032 9 |1.359 — |WMS009-ND 352 31.07 207.14 | 26-48-2091 3 | 460 — | WM2101-ND 2 1.96 13.09 | 09-50-3031 
4 | 579 — |WM4502-ND 51 4.49 29.91 | 26-48-1042 10/1515 — |WMS010-ND 3.89 34.31 228.76 | 26-48-2101 4 | 620 — |WM2102-ND 30 2.62 17.44 | 09-50-3041 
5 | .735 — |WM4503-ND 58 5.14 34.26 | 26-48-1052 11/1671 — |WMS011-ND 4.26 37.56 250.39 | 26-48-2111 5 | .780 — |WM2103-ND 37 3.27 21.79 | 09-50-3051 
6 | 891 — |WM4504-ND 66 5.79 38.61 | 26-48-1062 12 [1.827 — | WMS012-ND 4.62 40.80 _ 272.02 | 26-48-2121 6 | .930 — |WM2104-ND 45 3.93 26.19 | 09-50-3061 
2) 7 |1.047 — |WM4505-ND 73 644 42.96 | 26-48-1072 2 | .267  — |WM5102-ND 1.10 9.75 64.98 | 26-48-2022 7| 7 |1.090 — |WM2105-ND 52 4.58 30.53 | 09-50-3071 
8 |1.203 — |WM4506-ND 80 7.10 47.32 | 26-48-1082 3 | 423 — |WM5103-ND 1.55 13.68 91.22 | 26-48-2032 8 |1.240 — |WM2106-ND 59 5.23 34.89 | 09-50-3081 
9 |1.359 — |WM4507-ND 88 7.75 51.67 | 26-48-1092 4 | 579 — |WMS5104-ND 2.00 17.62 117.46 | 26-48-2042 9 }1.400 — |WM2107-ND 67 5.89 39.24 | 09-50-3091 
10 |1515 — |WM4508-ND 95 840 56.02 | 26-48-1102 5 |.735 — |WMS105-ND 244 21.55 143.70 | 26-48-2052 10 |1560 — |WM2108-ND 74 6.54 43.63 | 09-50-3101 
11/1671 — |WM4509-ND 1.03 9.06 60.37 | 26-48-1112 6 | 891 — |WMS5106-ND 289 25.49 169.94 | 26-48-2062 11/1.710 — |WM2109-ND 82 7.20 47.98 | 09-50-3111 
12 |1.827_ — |WM4510-ND 1.10 9.71 64.72 | 26-48-1122 2) 7 11.047 — |WM5107-ND 3.33 29.43 196.18 | 26-48-2072 12 {1.870 — |WM2110-ND 89 7.85 __52.33 | 09-50-3121 
2 | 310 — | WM4600-ND 38 = 3.39 22.59 | 26-48-1025 8 |1.203 — |WMS5108-ND 3.78 33.36 222.42 | 26-48-2082 With Locking Ramp and Polarizing Ribs — Polyester 
3 | 466 — |WM4601-ND 47 4.14 27.63 | 26-48-1035 9 |1.359 — |WMS5109-ND 4.23 37.30 248.65 | 26-48-2092 2 7.340 — |WM2111-ND  =.17 = «1.51 10.05 | 09-50-8023 
4 | 622 — |WM4602-ND 56 4.90 32.67 | 26-48-1045 10/1515 — |WMS110-ND 4.67 41.23 274.89 | 26-48-2102 3 | 500 — |WM2112-ND 26 2.29 15.27 | 09-50-8033 
5 | .778 — |WM4603-ND 64 5.66 37.71 | 26-48-1055 11-/1.671 — | WMS111-ND 5.12 45.17 301.13 | 26-48-2112 4 | 650 — |WM2113-ND 34 3.01 20,05 | 09-50-8043 
6 | 934 — |WM4604-ND 73 6.41 42.75 | 26-48-1065 12 (1.827, — | WM5112-ND 5.57 49.11 327.37 | 26-48-2122 5 | .810 — |WM2114-ND 43 3.80 25.31 | 09-50-8053 
3] 7 |1090 — |WM4605-ND 81 7.17 47.80 | 26-48-1075 2 | .310 — |WM5200-ND 97 8.59 57.25 | 26-48-2025 6 | 970 — |WM2115-ND 51 4.51 30.10 | 09-50-8063 
8 |1.246 — |WM4606-ND 90 7.93 52.84 | 26-48-1085 3 | 466 — |WMS5201-ND 1.35 11.94 79.62 | 26-48-2035 7) 7 |1120 — |WM2116-ND 60 5.30 35.32 | 09-50-8073 
9 |1.402 — |WM4607-ND 98 868 57.88 | 26-48-1095 4 | 622 — |WM5202-ND 1.73 15.30 101.99 | 26-48-2045 8 |1.280 — |WM2117-ND 67 5.95 39.67 | 09-50-8083 
10 |1.558 — |WM4608-ND 1.07 9.44 62.92 | 26-48-1105 5 |.778 — |WMS203-ND 2.11 18.65 124.36 | 26-48-2055 9 |1430 — |WM2118-ND 76 6.74 44.93 | 09-50-8093 
11:|1.714 — |WM4609-ND 1.16 10.19 67.96 | 26-48-1115 6 | 934 — |WM5204-ND 249 22.01 146.74 | 26-48-2065 10 |1.600 — |WM2119-ND 85 7.46 49.72 | 09-50-8103 
12 |1.870 — |WM4610-ND 1.24 10.95 73.01 | 26-48-1125 3] 7 |1.090 — |WM5205-ND 287 25.37 169.11 | 26-48-2075 11} 1.750 — |WM2120-ND 93 8.24 54.94 | 09-50-8113 
2 | .310 — [WM4700-ND 41 = 3.62 24.16 | 26-48-1026 8 |1.246 — |WM5206-ND 3.26 28,72 191.48 | 26-48-2085 12 {1.900 — |WM2121-ND 1.02 9.03 60.20 | 09-05-8123 
3 | 466 — |WM4701-ND 51 4.50 29.98 | 26-48-1036 9 |1402 — |WMS5207-ND 3.64 32.08 213.85 | 26-48-2095 Without Locking Ramp or Polarizing Ribs — 94V-2 
4 | 622 — |WM4702-ND 61 5.37 35.81 | 26-48-1046 10/1558 — |WM5208-ND 4.02 35.43 236.23 | 26-48-2105 2 7.308 = — [WM1564-NDE 13° «1.17 7.81 ] 09-50-7021 
5 | .778 — |WM4703-ND 71 6.25 41.64 | 26-48-1056 11/1714 — |WM5209-ND 4.40 38.79 258.60 | 26-48-2115 3 | 464 — |WM1565-NDt 20 1.75 11.70 | 09-50-7031 
6 | 934 — |WM4704-ND 81 7.12 47.46 | 26-48-1066 12 [1.870 — |WMS210-ND 4.78 42.15 280.97 | 26-48-2125 4 | 620 — |WMI566-ND¢ 26 2.34 15.58 | 09-50-7041 
4] 7 |1.090 — |WM4705-ND 91 7.99 53.29 | 26-48-1076 2] .310 — |WMS212-ND 1.25 11.01 73.42 | 26-48-2026 5 | .776 — |WM1567-NDt 33 2.92 19.47 | 09-50-7051 
8 |1.246 — |WM4706-ND 1.01 887 59.12 | 26-48-1086 3 | 466 — |WMS5213-ND 1.77 15.58 103.88 | 26-48-2036 6 | 932 — |WM1568-NDt 40 3.51 23.39 | 09-50-7061 
9 |1.402 — |WM4707-ND 1.10 974 64.95 | 26-48-1096 4 | 622 — |WM5214-ND 2.28 20.15 134.34 | 26-48-2046 7] 7 |1.088 — |WM1569-NDt 46 4.09 27.28 | 09-50-7071 
10 |1.558 — )WM4708-ND 1.20 1062 70.77 | 26-48-1106 5 |.778 — |WMS215-ND 280 24.72 164.80 | 26-48-2056 8 |1.244 — |WM1570-NDE 53 4.67 31.17 | 09-50-7081 
11|1.714 — | WM4709-ND 1.30 11.49 76.60 | 26-48-1116 6 | .934 — |WMS216-ND 3.32 29.29 195.26 | 26-48-2066 9 }1.400 — |WM1571-NDt 60 5.26 35.05 | 09-50-7091 
12 |1.870 — |WMA4710-ND 140 12.36 82.43 | 26-48-1126 4] 7 |1090 — |WMS5217-ND 3.84 33.86 225.72 | 26-48-2076 10} 1.556 — |WM1572-ND$ 66 5.85 38.97 | 09-50-7101 
2 | .156 306 | WM4620-ND = .22, 1.90 12.70 | 26-60-4020 8 /1.246 — |WM5218-ND 4.36 38.43 256.18 | 26-48-2086 11 /1.712 — |WM1573-NDE .73 643 42.86 | 09-50-7111 
3 | 312 462 | WM4621-ND 32 286 19.07 | 26-60-4030 9 |1402 — |WMS5219-ND 4.87 43.00 286.64 | 26-48-2096 12 | 1.868 WM1574-ND¢ 79 7.01_ 46.75 | 09-50-7121 
4 | 468 618 |WM4622-ND 43 3.81 25.39 | 26-60-4040 10/1558 — |WM5220-ND 5.39 47.57 317.10 | 26-48-2106 With Locking Ramp — Polyester 
5 | 624 .774 |WM4623-ND 54 4.76 31.76 | 26-60-4050 11:/1.714 — |WM5221-ND 5.91 52.13 347.56 | 26-48-2116 2 | 340° — 7] WM2122-ND 16 1.38 9.18 ] 09-50-8021 
6 | 780 .930 | WM4624-ND 65 5.71 38.09 | 26-60-4060 12 [1.870 — | WM5222-ND 6.43 56.70 378.02 | 26-48-2126 3 | 500 — |WM2123-ND 24 216 1440 | 09-50-8031 
5 | 7 | 936 1.086 | WM4625-ND 76 6.67 44.46 | 26-60-4070 2 | .156 306 | WM5224-ND 1.00 8.85 58.97 | 26-61-4020 4 | 650 — |WM2124-ND 32 2.81 18.75 | 09-50-8041 
8 | 1.092 1.242 | WM4626-ND 86 7.62 50.79 | 26-60-4080 3 | .312 462 |WM5225-ND 1.50 13.20 88.01 | 26-61-4030 5 | .810 — |WM2125-ND 40 3.53 23.54 | 09-50-8051 
9 |1.248 1.398 |WM4627-ND 97 857 57.15 | 26-60-4090 4 | 468 618 |WM5226-ND 1.93 17.01 113.40 | 26-61-4040 6 | 970 — |WM2126-ND 47 4.19 27.92 | 09-50-8061 
10 |1.404 1.554 | WM4628-ND 1.08 952 63.48 | 26-60-4100 5 | 624 774 |WM5227-ND 240 21.16 141.04 | 26-61-4050 7/7 (1.120 — |WM2127-ND 56 4.97 33.14 | 09-50-8071 
11 | 1.560 1.710 | WM4629-ND 1.19 10.48 69.85 | 26-60-4110 6 | 780 .930 |WM5228-ND 288 25.37 169.17 | 26-61-4060 8 |1.280 — |WM2128-ND 64 5.62 37.50 | 09-50-8081 
12 |1.716 1.866 | WM4630-ND_ 1.30 11.43 76.18 | 26-60-4120 5] 7 | 936 1.086 |WM5229-ND 3.36 29.66 197.72 | 26-61-4070 9 |1430 — |WM2129-ND 72 6.34 42.28 | 09-50-8091 
2 | .156 .306 | WM4640-ND 23 2.04 13.61 | 26-60-5020 8 |1.092 1.242 |WM5230-ND 3.83 33.81 225.41 | 26-61-4080 10 }1.600 — |WM2130-ND 79 7.00 46.67 | 09-50-8101 
3 | 312 462 | WM4641-ND 35 3.06 20.41 | 26-60-5030 9 |1.248 1.398 |WM5231-ND 4.31 38.03 253.53 | 26-61-4090 11} 1.750 — |WM2131-ND 87 7.72 51.46 | 09-50-8111 
4 | 468 618 |WM4642-ND 46 4.08 27.21 | 26-60-5040 10 )1.404 1.554 | WM5232-ND 4.80 42.31 282.09 | 26-61-4100 12 |1.900 — |WM2132-ND 96 —8.44_—_56.24 | 09-50-8121 
6] 5 | 624 .774 | WM4643-ND 58 5.10 34.02 | 26-60-5050 11/1560 1.710 | WM5233-ND 5.27 46.53 310.21 | 26-61-4110 Polarizing Key for 156” Housings WM2402-ND 18/1 1.57/10 | 15-04-0219 
6 | 780 .930 | WM4644-ND 78 6.87 45.80 | 26-60-5060 12 [1.716 1.866 | WM5234-ND_ 5.76 50.81 338.77 | 26-61-4120 Polarizing Peg for .156” Housings WM2403-ND 18/1 1.57/10 | 15-04-0220 
7 | 936 1.086 | WM4645-ND 81 7.14 47.62 | 26-60-5070 g| 2 | 156 306 | WMS5235-ND 1.14 10.07 67.12 | 26-61-5020 Polarizing Key for 156” Friclock Housings|WM2404-ND .16/1 1.38/10 | 15-04-0297 
8 {1.092 1.242 |WM4646-ND_ 938.16 __ 54.42 | 26-60-5080 3 |.312 462 | WM5236-ND_ 1.71 15.11 100.70 | 26-61-5030 + RoHS Compliant 
H 1 Plating: 100y” tin plating or 20” of Selective Gold 
Crimp Terminals for cs eel ala _ = 
” Cc t H i Fig. | Material ae Diane tek) Finish Pate 10 ne 500 Lo & Pie. Part Ho 
1 56 enter ousings 18-24 -110 Max. Tin WM2300-ND* 80 6.36 26.50 | — — | 08-50-0106 
18-24 110 Tin WM2300CT-ND*+ - 3.90 16.26 |7,000) 26.00/M | 08-50-0105 
Brass 18-24 110 Gold WM2305-ND* 740 (59.18 246.58 | — — | 08-56-0106 
22-26 .065 Max. Tin WM2301-ND 80 6.36 26.50 | — — | 08-50-0108 
Conductor Insulation 22-26 .065 Gold WM2306-ND: 740 (59.18 246.58 | — — | 08-56-0108 
Crimp Area Crimp Area 1 18-24 110 Tin WM2302-ND* 80 6.36 26.50 | — — | 08-52-0072 
Bronze 18-24 110 Tin WM2302CT-ND* + _ 3.90 16.26 |7,000| 26.00/M | 08-52-0071 
22-26 .065 Tin WM2303-ND: 80 6.36 26.50 | — — | 08-50-0134 
Contact _ 22-26 .065 Gold WM2307-ND: 740 (59.18 246.58 | — — | 08-58-0126 
= Phosphor/ | 18-24 110 Gold WM2304-ND* 740 59.18 = 246.58 | — — | 08-58-0122 
Bronze 18-24 110 Gold WM2304CT-ND*+ — 52.49 218.71 |7,000 | 350.00/M | 08-58-0121 
Brass 18-20 110 Tin WM17403-ND* 86 6.87 28.61 | — — | 08-50-0189 
Digi-Key Price | Molex 18-20 110 Tin WM17403CT-ND* - 5.34 22.26 |7,000| 36.00/M_| 08-50-0187 
Description Part Noe Each uPartNos 18-20 110 Gold WM23942-ND* # 648 51.80 215.84 | — — | 08-58-0189 
2 18-20 062 Gold WM2778-ND@ 5.41 43.25 = 180.20 | — — | 08-58-0111 
Hand Tool (Waldom) HUE A 13.65") WHII13 Phosphor’) 1.99 062 Tin WM2760CT-ND + 67 5.34 22.25 |7,000| 36.00/M | 08-52-0112 
Universal Crimp Tool (Molex) WMg9999-ND 50.75 | 63811-1000 Bronze 18-20 410 Tin WM2313-ND* '86 687 og61 | — | 08-52-0113 
Extraction Tool (Molex) WM9928-ND 16.92 | 11-03-0016 : > : : ~ 
5 22-26 065 Tin WM2314-NDT 86 6.87 28.61 | — — | 08-52-0125 
Production Too! (Molex) 18-24 AWG WM9926-ND 214.65 | 63811-2200 
Production Tool (Molex) 22-26 AWG WM9914-ND 214.65 | 63811-2300 “ iH i * i | i 
Manual Wire Stripper (Molex) WM9969-ND 7930 | 63817-0000 ul Lew Wwe change CT-ND to TR-ND RoHS Compliant “For use with WM9926-ND crimp tool 
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aS © -100 (2.54mm) Connectors: 94V-O Material, Mates with .025” (.64mm) square pins, end-to-end stackable 
alae g P .C. Boa rd Con nectors -156 (3.96mm) Connectors: 94V-2 Nylon Housing. Mates with .045” (1.14mm) pins 
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Fig. 5 — Bottom Entry 
-400 (10.16)+ - 076 
Insert : 
100(2.54)-Copper-+| + | "3gpth (1.93) 
Side .067(1.70) i 


25(6.35) 0454 
15696) (1-14) 


100 
158(8.96) (o 54) 
[ere 


5(3.81) 05] ; Z 04541 
rita % 3 : ‘ (1.14) 


-040(1.02) 


Fig. 3— Top Entry Fig. 6 — Top Entry 
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Dim. A Digi-Key Pricing Molex Dim. A Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | Circuits | Inch (mm) Part No. 1 10 100 Part No. Fig. | Circuits | Inch (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
-100 (2.54mm) P.C. Board Connectors 5 .496 (12.60) WM3236-ND. 93 8.23 54.86 | 22-18-2051 
Z 196 (4.98) ] WM3000-ND 30 2.65 17.68 | 22-15-2026 6 596 (15.14) | WM3237-ND 1.01 8.87 59.15 | 22-18-2061 
3 -296 (7.52) WM3001-ND 40 3.52 23.50 | 22-15-2036 7 .696 (17.68) WM3238-ND. 1.17 10.33 68.87 | 22-18-2071 
4 -396 (10.06) | WM3002-ND 60 5.30 35.36 | 22-15-2046 7 8 .796 (20.22) | WM3239-ND 134 11.79 78.62 | 22-18-2081 
5 496 (12.60) || WM2003-ND. 87 5.89 39.29 | 22-15-2056 9 .896 (22.76) | WM3240-ND 150 13.25 88.33 | 22-18-2091 
8 | 8615.14) eee et fe SE | Hee lB e ee 10 | .996 (25.30) | WM3241-ND 167 14.77 98.44 | 22-18-2101 
! i 696 (17.68) Ae oe 826 S809" | ieee eore 11 | 1.096 (27.84) | WM3242-ND 1.84 16.22 108.16 | 22-18-2111 
8 .796 (20.22) | WM3006-ND 1.07 9.48 63.21 | 22-15-2086 
9 "396 (22.76) | WM3007-ND pot 10.64 70.92 | 29-15-2096 12 | 1.196 (30.38) | _WM3243-ND 2.00 17.69 117.91 | 22-18-2121 
10 .996 (25.30) | WM3008-ND 1.34 11.85 79.01 | 22-15-2106 156 (3.96mm) P.C. Board Connectors 
11 | 1.096 (27.84) | WM3009-ND 1.65 14.56 97.06 | 22-15-2116 4 14 1.71 (43.43) | WM3308-ND 1.76 15.56 103.70 | 09-52-3111 
12 1.196 (30.38) WM3010-ND 1.61 14.22 94.80 22-15-2126 5 .78 (19.81) WM3402-ND 94 8.30 55.34 09-52-3052 
2 -196 (4.98) WM3100-ND 32 2.79 18.59 | 22-14-2024 5 6 .93 (23.62) WM3403-ND. 1.13 9.93 66.21 09-52-3062 
3 296 (7.52) | WMsi01-ND 42 3.70 24:70 | 22-14-2094 7 1.09 (27.69) | WM3404-ND 1.47 12.93 86.18 | 09-52-3072 
7 pte Here be a “ a aes 55 topes 12__| 1.87 (47.50) | WM3409-ND 2.02 17.87 119.11 | 09-52-3122 
é | see ( =) WMGtO4ND os aay ss 77 | 2o42064 6 1.09 (27.68) aaa 126 Sake | See crs 
7 z ‘696 (17.68) | WM3105-ND 116 ays saad | aA acnrA 4 1.71 (43.43) | WM3508-ND 1.76 15.56 103.70 | 09-52-3113 
8 .796 (20.22) WM3106-ND 4.13 9.96 66.43 22-14-2084 «156 (3.96mm) P.C. Board Connectors — RoHS Compliant 
9 .896 (22.76) | WM3107-ND 1.42 12.52 83.46 | 22-14-2094 2 .308 (7.82) | WM13299-ND 32 2.80 18.66 | 09-48-1024 
10 | .996 (25.30) | WM3108-ND 1.41 12.46 83.07 | 22-14-2104 3 .46 (11.68) | WM13300-ND 48 4.19 27.95 | 09-48-1034 
1 1.096 (27.84) WM3109-ND 1.55 13.67 91.16 22-14-2114 4 .62 (15.75) WM13301-ND 63 5.59 37.28 09-48-1044 
12 _| 4.196 (30.38) | WM3110-ND 1.69 14.95 99.68 | 22-14-2124 5 78 (19.81) | WM19302-ND 79 6.99 46.61 | 09-48-1054 
2 -196 (4.98) WM3200-ND 27 2.37 15.80 | 22-02-2025 6 .93 (23.62) WM13303-ND 95 8.38 55.90 | 09-48-1064 
3 296 (7.52) ANUS 2 OT ND) 40 352 23.50 | 22-02-2035 4 7 | 1.09 (27.69) | WwM13304-ND 1.27 11.48 74.55 | 09-48-1074 
4 nt ee eae eae ee en 8 1.24 (31.50) | WM13305-ND 1.39 12.27 81.83 | 09-48-1084 
| lee ee ence Be ae ass" | ('50 58 oe 9 | 1.40(35.56) | WM13906-ND 143 1258 83.88 | 09-48-1094 
A 7 ‘96 (17.68) | WM3205-ND ‘ah aioe eine |. DBopsnrs 10 | 1.56 (39.62) | WM13307-ND 1.58 13.98 93.18 | 09-48-1104 
5 "796 (20.22) | WM3206-ND 407 5.48 Bao1 | b5208-2088 1 1.71 (43.43) | WM13308-ND. 1.74 15.38 102.50 | 09-48-1114 
9 896 (22.76) | WM3207-ND 121 10.64 7092 | 29-02-2095 12 _| 1.87 (47.50) | WM13309-ND 1.90 16.77 111.83 | 09-48-1124 
10 .996 (25.30) WM3208-ND 1.34 11.85 79.01 22-02-2105 2 -308 (7.82) WM13399-ND 39 3.40 22.69 09-48-4029 
11 | 1.096 (27.84) | WM3209-ND 1.47 13.01 86.71 | 22-02-2115 3 .46 (11.68) | WM13400-ND 50 4.38 29.19 | 09-48-4039 
12 _ | 1.196 (30.38) | _WM3210-ND 1.61 14,22 94.80 | 22-02-2125 4 .62 (15.75) | WM13401-ND 67 5.89 39.29 | 09-48-4049 
:100 (2.54mm) P.C. Board Connectors - Gold 5 .78 (19.81) | WM13402-ND 1.32 11.61 77.38 | 09-48-4059 
2 196 (4.98) | WM3211-ND 38 3.33 22.23 | 22-16-2020 6 .93 (23.62) | WM13403-ND 1.00 8.81 58.76 | 09-48-4069 
3 .296 (7.52) | WM3212-ND 50 4.44 29.58 | 22-16-2030 5 7 1.09 (27.69) | WM13404-ND 1.16 10.27 68.48 | 09-48-4079 
4 .396 (10.06) | WM3213-ND 75 6.60 43.98 | 22-16-2040 8 1.24 (31.50) | WM13405-ND 1.98 17.44 116.28 | 09-48-4089 
5 -496 (12.60) WM3214-ND 93 8.23 54.86 22-16-2050 9 1.40 (35.56) WM13406-ND 1.49 13.19 87.91 09-48-4099 
6 -596 (15.14) | WM3215-ND 1.01 8.87 59.15 | 22-16-2060 10 1.56 (39.62) | WM13407-ND 1.67 14.71 98.05 | 09-48-4109 
1 7 | 696(17.68) Ree HONS dee | 8. | eee eae 11 | 1.71 (43.43) | WM13408-ND 183 = 16.17 107.77 | 09-48-4119 
8 | -796 (20.22) eee TSH)" ALT: 78.62) 12216-2060 12 | 1.87 (47.50) | WM13409-ND 2.00 ~—s17.62 ~—_—*117.48 ‘| _09-48-4129 
9 .896 (22.76) | WM3218-ND 1.68 14.83 98.88 | 22-16-2090 
10 | .996 (25.30) | wm3219-ND 187 1653 110.19 | 22-16-2100 2 808 (7.82) Miedo o ND) 82 2.80 18.66 | 09-48-4028 
11 | 1.096 (27.84) | WM3220-ND 2.06 18.16 121.07 | 22-16-2110 3 -46 (11.68) | WM13500-ND 48 4.19 27.95 | 09-48-4038 
12 | 1.196 (30.38) | _WM3221-ND 2.00 17.69 117.91 | 22-16-2120 4 62 (15.75) WM13501-ND 63 5.59 37.28 | 09-48-4048 
2 196 (4.98) | WM3222-ND "39 3.47 23.14 | 22-17-3022 5 .78 (19.81) | WM13502-ND 1.07 9.42 62.79 | 09-48-4058 
3 .296 (7.52) WM3223-ND 59 5.17 34.45 22-17-3032 6 -93 (23.62) WM13503-ND 95 8.38 55.90 09-48-4068 
4 .396 (10.06) WM3224-ND 79 6.94 46.28 22-17-3042 6 vA 1.09 (27.69) WM13504-ND 1.27 11.18 74.55 09-48-4078 
5 .496 (12.60) | WM3225-ND 98 8.64 57.59 | 22-17-3052 8 1.24 (31.50) | WM13505-ND. 1.39 12.27 81.83 | 09-48-4088 
6 .596 (15.14) | WM3226-ND 1.05 9.30 61.98 | 22-17-3062 9 1.40 (35.56) | WM13506-ND 1.43 12.58 83.88 | 09-48-4098 
2 7 -696 (17.68) WM8227-ND 1.23 10.82 72.12 | 22-17-3072 10 1.56 (39.62) WM13507-ND 1.58 13.98 93.18 | 09-48-4108 
8 -796 (20.22) | WM3228-ND 1.57 13.88 92.51 | 22-17-3082 a 1.71 (43.43) | WM13508-ND 1.74 15.38 102.50 | 09-48-4118 
7 oe a en es oe eet e a 12__| 1.87 (47.50) | WM13509-ND 1.90 1677 111.83 | 09-48-4128 
11 | 1.096 (27.84) | WM3231-ND 2.16 19.05 127.00 | 22-17-3112 2196.(3-96mm) RC. Board Connsotors::\Gold 
12 | 1.196 (20.38) | WM3232-ND 236 4362082 ~=—«13879 | 22-17-3120 4 7 1.09 (27.69) | WM3514-ND 2.05 18.09 120.63 | 09-62-3071 
2 -196 (4.98) WM3233-ND 34 2.98 19.86 22-18-2021 5 7 1.09 (27.69) WM3524-ND 2.16 19.05 127.00 09-62-3072 
3 3 .296 (7.52) | WM3234-ND 50 4.44 29.58 | 22-18-2031 8 1.24 (31.50) | WM3525-ND 247 21.77 145.12 | 09-62-3082 
4 .396 (10.06) | WM3235-ND 67 5.89 39.29 | 22-18-2041 (Continued) 
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Tee Dim. A Digi-Key Pricing Molex 
er P.C. Board Connectors (Cont.) Fig. | Circuits | Inch (mm) | PartNo. 1 10 100 Part No. 
Dim. A Digi Key Pricing noe 5 .78 (19.81) | WM13522-ND 1.38 12.15 81.02 | 09-48-3054 
Fig. | Circuits | inch (mm) | Part No. 1 10 100 Penal 6 .93 (23.62) | WM13523-ND 1.65 14.59 97.24 | 09-48-3064 
7 a 1.71 (43.43) | WM3538-ND ae7 eiag,. ussvede| GOBesaiTS 7 1.09 (27.69) | WM13524-ND 1.93 17.02 113.46 | 09-48-3074 
L 5 8 1.24 (31.50) | WM13525-ND 2.20 19.45 129.64 | 09-48-3084 
+156 (3.96mm) P.C. Board Connectors - Gold — RoHS Compliant 9 1.40 (35.56) WM13526-ND 2.48 21.88 145.86 09-48-3094 
2 308 (7.82) WM13540-ND 50 4.38 29.19 | 09-48-3025 10 1.56 (39.62) | WM13527-ND 2.75 24.31 162.04 | 09-48-3104 
8 46(11.68) HEE oen ie 6.93 46.18 | 09-48-3035 41 | 1.71 (43.43) | WM13528-ND 3.03. 26.74 178.26 | 09-48-3114 
4 62 (15.75) | RAWAISSITEND) 1.05 9.30 61.98 | 09-48-3045 12 | 1.87 (47.50) | wm13529-ND 3.31 29.23 194.86 | 09-48-3124 
5 .78 (19.81) WM13512-ND 1.32 11.61 77.38 | 09-48-3055 
6 (93 (23.62) WM13513-ND 1.58 13.92 9279 | 09-48-3065 2 .308 (7.82) | WM13542-ND 50 4.38 40.86 | 09-48-3026 
4 7 1.09 (27.69) | WM13514-ND 1.84 16.22 108.16 | 09-48-3075 3 46 (11.68) WM13530-ND 79 6.93 46.18 | 09-48-3036 
8 4.24 (31.50) | WM13515-ND 240 18.53 123.56 | 09-48-3085 5 .78 (19.81) | WM13532-ND 1.32 11.61 77.38 | 09-48-3056 
9 1.40 (35.56) WM13516-ND. 2.36 20.84 138.97 | 09-48-3095 6 -93 (23.62) WM13533-ND 1.58 13.92 92.79 | 09-48-3066 
10 1.56 (39.62) | WM13517-ND 2.62 23.16 154.37 | 09-48-3105 6 7 1.09 (27.69) | WM13534-ND 1.84 16.22 108.16 | 09-48-3076 
1 1.71 (43.43) | WM13518-ND 2.89 25.52 170.17 | 09-48-3115 8 1.24 (31.50) | WM13535-ND. 2.10 18.53 123.56 | 09-48-3086 
12 1.87 (47.50) | WM13519-ND 3.15 27.84 185.57 | 09-48-3125 9 1.40 (35.56) | WM13536-ND. 2.36 20.84 138.97 | 09-48-3096 
2 (308 (7.82) WM13541-ND 52 4.60 30.64 | 09-48-3024 10 | 1.56 (39.62) | WM13537-ND 2.62 23.16 154.37 | 09-48-3106 
5 3 46 (11.68) WM13520-ND 83 7.29 48.62 | 09-48-3034 cf 1.71 (43.43) | WM13538-ND 2.89 25.52 170.17 | 09-48-3116 
4 62 (15.75) WM13521-ND 1.10 9.73 64.84 | 09-48-3044 12 | 1.87 (47.50) | WM13539-ND 3.15 27.84 185.57 | 09-48-3126 


Crimp Terminal 
Connector Kits 


Fig. 3 — Receptacle 


: }10.5-4 _ +-4.4 
3.4 Ppp. Wmgg983 | wM9981 
11.35111.2 : s i ‘ 
#1 Tar au: ; Nn cies: tiem _ _ Kit Qty. | Kit Qty. 
Net n i TN ty Crimp Terminal Housings 36 48 
~ Ty . 5.7 Straight Headers 18 24 
Right Angle Headers 18 24 
Shunts 10 =— 
Crimp Terminal (22-30 AWG) 100 - 
Crimp Terminal (18-24 AWG) _ 100 
pean MER Briel mal Crimping Tool 63811-1000 1 1 
eatures: igi-Key ricing lolex af 
a ; ae Fig. | Part No. 1 10 50 100 | PartNo. Extractor Tool HT-1884 d d 
S:Amp current rating pef clreutt 1+ | WM2308-ND 40 3.54 16.50 23.58 | 35143-0201 — - 
* 300V voltage rating 2 | WM2311-ND. At 97 451 6.44 | 35728-0201 Digi-Key Price Molex 
* 14-20 AWG wire range 3 | WM2309-ND 39 3.40 15.86 22.66 | 35141-0201 Description Part No. Each Part No. 
* Nylon 6/6 housing 94V-2 4 eo Ae 4.10 _§.14__7.34 | 96727-0201 KK Series 100” Connector Kit | WM9983-ND 73.32 MXKK-100 
¢ Industry standard product for radio controlled toy }M9999-ND Universal Crimp Tool (Waldom) .. .. $50.75 » i ef : 
ears WM9969-ND Manual Wire Stripper (Waldom) .. "$7930 KK Series .156” Connector Kit WM9981-ND 74.16 MXKK-156 


C-Grid® SL™ 1 00 Material: Pins: .025”square, phosphor bronze * Insulator: UL 94V-0 glass filled PCT, black; Vapor phase and infrared process compatible » Plating: 15u” minimum gold 
= or 150y” minimum tin/lead Electrical: * Current Rating: 3 amps ¢ Insulation Resistance: 1,000MQ ¢ Dielectric Strength: 600VAC r.m.s for 1 minute Environmental: 
¢ Operating Temperature: -40°C ~ 105°C * UL Listed and CSA Certified 


Fig. 1 —- “G” Version, End-to-End Stackable Fig. 2- “A” Version Fig. 3 — Straight Header 
(Use C-Grid (Use C-Grid Crimp Terminals 
Crimp Terminals sold separately) c . sold separately) |__pB—| .120 
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Fig. 4 — Right Angle Header Fig. 5 — Right Angle Header SMT 
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Cir- Dimension — Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex Cir- Dimension — Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | cuits A B Part No. a] 10 100 500 | Part. No. Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 500 | Part. No. 
Receptacle Housing (Contact Sold Separately) 18 | 1.70 (43.18) 1.799 (45.69) WM2916-ND. 1.52 12.19 101.61 406.44 | 50-57-9418 
2 100 (2.54) 199 (5.05) WM2900-ND 44. 3.56 29.67 118.66 | 50-57-9402 19 | 1.80 (45.72) 1.899 (48.23) WM2917-ND 1.88 15.02 125.14 500.57 | 50-57-9419 
3 .200 (5.08)  .299 (7.59) WM2901-ND 31 246 20.49 81.95 | 50-57-9403 20 | 1.90 (48.26) 1.999 (50.77) WM2918-ND 1.95 15.60 129.97 519.88 | 50-57-9420 
4 .300 (7.62) — .399 (10.13) WM2902-ND 43 3.46 28.80 115.18 | 50-57-9404 { 21 | 2.00 (50.80) 2.099 (53.31) WM2919-ND 2.01 16.07 133.88 535.53 | 50-57-9421 
5 | .400(10.16) .499 (12.67) WmM2903-ND 56 4.45 37.06 148.24 | 50-57-9405 22 | 2.10 (53.34) 2.199 (55.85) WM2920-ND 2.07 16.54 137.80 551.20 | 50-57-9422 
6 | 500(12.70) 599 (15.21) WmM2904-ND 65 5.24 43.63 174.51 | 50-57-9406 23 | 2.20 (55.88) 2.299 (58.39) WM2921-ND 213 17.01 141.72 566.87 | 50-57-9423 
7 | .600(15.24) 699 (17.75) WIM2905-ND 75. 6.02 50.15 200.61 | 50-57-9407 24 | 2.30 (58.42) 2.399 (60.93) WM2922-ND 2.20 17.58 146.50 586.01 | 50-57-9424 
8 | .700(17.78) 799 (20.29) WM2906-ND 82 654 5450 218.01 | 50-57-9408 25 | 2.40 (60.96) 2.499 (63.47) WM2923-ND 2.26 18.11 150.89 603.56 | 50-57-9425 
1 9 | .800 (20.32)  .899 (22.83) WM2907-ND 83 6.65 55.38 221.50 | 50-57-9409 Pin Housing (Contact Sold Separately) 
10 | .900 (22.86)  .999 (25.37) WM2908-ND 84 6.70 = 55.81 223.24 | 50-57-9410 2 -100 (2.54) .220 (5.59) WM2533-ND 98 7.84 65.35 261.40 ) 70107-0001 
11_| 1.00 (25.40) 1.099 (27.91) WM2909-ND 94 748 62.37 249.49 | 50-57-9411 3 .200 (5.08) 320 (8.13) WM2534-ND 99 7.94 66.20 264.79 | 70107-0002 
12 | 1.10 (27.94) 1.199 (30.45) WM2910-ND 80 6.44 = 53.63 214.53 | 50-57-9412 4 .300 (7.62) .420 (10.67) WM2535-ND 1.03 824 68.66 274.65 | 70107-0003 
13 | 1.20(30.48) 1.299 (32.99) WM2911-ND 1.16 9.26 77.17 308.66 | 50-57-9413 2 | 5 | .400(10.16)  .520 (13.21) WM2536-ND 1.19 953 79.42 317.68) 70107-0004 
14 | 1.30 (33.02) 1.399 (35.53) WM2912-ND 1.26 10.10 84.17 336.67 | 50-57-9414 6 | .500(12.70) _ .620 (15.75) WM2537-ND 1.51 12.06 100.49 401.95 | 70107-0005 
15 | 1.40 (35.56) 1.499 (38.07) WM2913-ND 1.32 10.57 88.08 352.33 | 50-57-9415 7 | .600 (15.24) 720 (18.29) WM2538-ND 1.53 12.20 101.68 406.72 | 70107-0006 
16 | 1.50(38.10) 1.599 (40.61) WM2914-ND 1.39 11.14 92.87 371.48 | 50-57-9416 8 | .700(17.78) .820 (20.83) WM2539-ND 1.57 12.52 104.36 417.43 | 70107-0007 
17 | 1.60 (40.64) 1.699 (43.15) WM2915-ND 1.45 11.57 96.39 385.55 | 50-57-9417 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 169 


1X5 
molex' 


C-Grid® SL™ .100 (cont) 


aes 
Cir- Dimension — Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex Cir- Dimension — Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | cuits A B Part No. if 10 100 500 | Part. No. Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 500 | Part. No. 
> | 9 | 800(2032) 920 (23.37) WM2540-ND 159 1276 106.32 425.27 | 70107-0008 11 | 1.00 (25.40) 1.200 (30.49) WM4g09-ND 2.07 16.59 138.26 553.03 | 70563-0010 
10 | 900 (22.86) 1.020 (25.91) WM2541-ND 1.66 13.26 110.53 442.13 | 70107-0009 12 | 1.10 (27.94) 1.300 (33.03) Wwm4910-ND 2.20 17.56 146.35 585.41 | 70553-0011 
15p” Min. Gold 13 | 1.20(30.48) 1.400 (35.57) wm4g11-ND 2.30 18.43 153.56 614.24 | 70553-0012 
~ - 14 | 1.30 (33.02) 1.500 (38.11) WM4912-ND 2.42 19.40 161.65 646.60 | 70553-0013 
: Baa rate Nee ah ve a ye eae 15 | 1.40 (35.56) 1.600 (40.65) | WM4913-ND 254 20.32 169.32 677.27 | 70553-0014 
i reer sar NRLEBOSE 44d 86h -9E9D. Sone |-7oeAa-OOn4 76 | 1.50 (38.10) 1.700 (43.19) WM4914-ND 2.65 21.23 176.95 707.79 | 70563-0015 
a ie ae a WBS ND Vat Addee hood cas at (cbeaeonod 17 | 1.60 (40.64) 1.800 (45.73) Wm4915-ND 2.75 22.00 183.35 733.38 | 70553-0016 
: nn i §) : ates ®) Wee 135: 46, ae soot beers 4 | 18 | 1.70(43.18) 1.900 (48.27) WM4916-ND 287 22.92 191.01 764.05 | 70553-0017 
500 (12.70) __.700 (17.79) Hl : .O7 105 __ 352.21 | 70543-0005 19 | 1.80(45.72) 2.000 (50.81) Wm4917-ND 2.99 23.94 199.49 797.97 | 70553-0018 
7 | 600 (15.24) 800 (20.33) WM4805-ND 1.63 13.02 108.47 433.89 | 70543-0006 20 | 1.90 (48.26) 2.100 (53.35) WM4918-ND 3.08 24.66 205.46 821.85 | 70553-0019 
8 | .700 (17.78) — .900 (22.87) WM4806-ND 1.74 13.94 116.14 464.57 | 70543-0007 21 | 2.00 (50.80) 2.200 (55.89) WM4979-ND 3.22 25.73 21440 857.61 | 70553-0020 
9 | .800 (20.32) 1.000 (25.41) WwM4807-ND 1.86 14.85 123.77 495.09 | 70543-0008 22 | 2.10(53.34) 2.300 (58.43) WM4920-ND 3.30 26.39 219.92 879.66 | 70553-0021 
10 | .900 (22.86) 1.100 (27.95) WM4808-ND 1.97 15.77 131.44 525.76 | 70543-0009 23 | 2.20(55.88) 2.400 (60.97) w4g921-ND 3.43 27.46 228.86 915.42 | 70553-0022 
11 | 1.00 (25.40) 1.200 (30.49) Wm4809-ND 2.07 16.59 138.26 553.03 | 70543-0010 24 | 230 (58.42) 2.500 (63.51) WwM4922-ND 353 2823 23525 940.99 | 70553-0023 
12 | 1.10 (27.94) 1.300 (33.03) WM4810-ND 2.20 17.56 146.35 585.41 | 70543-0011 25 | 2.40 (60.96) 2.600 (66.05) WM4923-ND 3.67 29.35 244.61 978.45 | 70553-0024 
3 | 13 | 1.20 (80.48) 1.400 (35.57) Wm4st1-ND 2.30 18.43 153.56 614.24 | 70543-0012 150p” Tin/Lead 
14 | 1.30 (33.02) 1.500 (38.11 WM4812-ND 2.42 19.40 161.65 646.60 | 70543-0013 
(3-08) (38.11) ; f 2 ] 100(254)  .290 (7.37) Wm4924-ND 96 7.71 64.24 256.94 | 70553-0036 
15 | 1.40 (35.56) 1.600 (40.65) WM4813-ND 2.54 20.32 169.32 677.27 | 70543-0014 
i : 3 | .200(5.08) 400 (10.17) Wm4925-ND 1.03 8.22 68.48 273.90 | 70553-0037 
16 | 1.50 (38.10) 1.700 (43.19) WM4814-ND 2.65 21.23 176.95 707.79 | 70543-0015 
4 | .300(7.62) 500 (12.71) wm4926-ND 93 740 61.69 246.77 | 70553-0038 
17 | 1.60 (40.64) 1.800 (45.73) WM4815-ND 2.75 22.00 183.35 733.38 | 70543-0016 
i 5 5 | .400 (10.16) 600 (15.25) wm4927-ND 1.16 9.29 77.42 309.66 | 70553-0039 
18 | 1.70(43.18) 1.900 (48.27) WM4816-ND 2.87 22.92 191.01 764.05 | 70543-0017 & | soo (i270) 700(1779) TON tos Gee Jao. soa aeloneeenodo 
19 | 1.80 (45.72) 2.000 (50.81) WM4817-ND 2.99 23.94 199.49 797.97 | 70543-0018 : : : : : 
4 |-7 | .600 (15.24) 800 (20.33) wm4929-ND 730 10.36 86.36 345.42 | 70553-0041 
20 | 1.90 (48.26) 2.100 (53.35) wm4818-ND 3.08 24.66 205.46 821.85 | 70543-0019 8 | 700(1778) 900 (22.87) CAeRCaA fas 4077 ag 7e asec | 70869-0049 
21 | 2.00 (50.80) 2.200 (55.89) WM4819-ND 3.22 25.73 214.40 857.61 | 70543-0020 9 | 800(2032) 1.002541) Mioatin Gan cdioa Zeloo -a7e0e:| 70s 00d 
22 | 2.10 (53.34) 2.300 (58.43) WM4820-ND 3.30 26.39 219.92 879.66 | 70543-0021 ; : i ; ; . ; i 
40 | .900(22.86) 1.10 (27.95) WM4932-ND 1.49 11.89 99.11 396.44 | 70553-0044 
23 | 2.20 (55.88) 2.400 (60.97) wm4821-ND 3.43 27.46 228.86 915.42 | 70543-0022 i i 
41 | 1.00(25.40) 1.20 (30.49) wm4933-ND 1.54 12.36 102.96 411.84 | 70553-0045 
24 | 2.30 (58.42) 2.500 (63.51) WM4822-ND 3.53 28.23 235.25 940.99 | 70543-0023 i2 | 410 (2794) 1130 (3303) MOSIND 480. 1281 49678: 497-414 | 7oR6D-0046 
25 | 2.40 (60.96) 2.600 (66.05) wm4g23-ND 3.67 29.35 244.61 978.45 | 70543-0024 T5u" Gold 
150p” Tin/Lead 
2 | .340(8.63) 100 (2.54) WM1340-ND 2.55 20.41 170.08 680.30 | 15-91-2025 
2 | 100 (2.54) .290 (7.37) WM4824-ND 96 7.71 64.24 256.94 | 70543-0036 3 | 450 (11.43) 200 (5.08) WM1341-ND 2.65 21.23 176.88 707.51 | 15-91-2035 
3 | .200(5.08) 400 (10.17) WM4825-ND 1.03 8.22 68.48 273.90 | 70543-0037 4 | '550(1397) 300 (7.62) WM1342-ND 327 2612 21770 87078 | 15-91-2045 
4 | .300(7.62) 500 (12.71) Wm4826-ND 1.10 8.83 73.60 294.39 | 70543-0038 5 | .650(1651) 400 (10.16) WM1343-ND 353 2823 23526 941.03 | 15-91-2055 
5 | 400 (10.16) 600 (15.25) Wm4827-ND 1.16 9.29 77.42 309.66 | 70543-0039 6 | .750(19.05) 500 (12.70) WM1344-ND 359 2874 23953 95811 | 15-91-2065 
6 | .500(12.70) _.700 (17.79) WM4828-ND 1.02 8.47 68.05 272.21 | 70543-0040 5 | 7 | .850 (21.59) .600 (15.24) WM1345-ND 3.66 29.31 244.28 977.10 | 15-91-2075 
3 | 7 | .600 (15.24) 800 (20.33) WM4829-ND 1.30 10.36 86.36 345.42 | 70543-0041 8 | .950 (24.13)  .700 (17.78) WM1346-ND 3.73 29.83 248.59 994.34 | 15-91-2085 
8 | .700(17.78)  .900 (22.87) WM4830-ND 1.35 10.77 89.75 358.99 | 70543-0042 9 | 1.050 (26.67) .800 (20.32) WM1347-ND 3.79 30.34 252.86 1011.43 | 15-91-2095 
9 | .800 (20.32) 1.000 (25.41) WM4831-ND 141 11.28 94.02 376.09 ) 70543-0043 10 | 1.150 (29.21) .900 (22.86) WM1348-ND 3.89 31.08 259.03 1036.11 | 15-91-2105 
10 | .900 (22.86) 1.100 (27.95) WM4832-ND 149 11.89 99.11 396.44 | 70543-0044 11 | 1.250 (31.75) 1.00 (25.40) WM1349-ND 4.56 36.51 304.28 1217.10 | 15-91-2115 
11 | 1.00 (25.40) 1.200 (30.49) WM4833-ND 1.54 12.36 102.96 411.84) 70543-0045 12 | 1.350 (34.29) 1.10 (27.94) WM1350-ND 5.29 42.34 352.85 1411.38 | 15-91-2125 
12 | 1.10 (27.94) 1.300 (33.03) Wm4834-ND 1.60 12.81 106.78 427.11 | 70543-0046 15p” Gold 
15p” Min. Gold 3 | .320(8.13) 200 (5.08) WM7203-ND 2.38 19.01 158.40 633.59 | 74099-1003 
2 | 100(254)  .290 (7.37) Wm4900-ND ‘89 7.415 59.57 238.29 | 70553-0001 4 | .420(10.67) 300 (7.62) WM7204-ND 2.94 23.53 196.10 784.40 | 74099-1004 
3 | .200(5.08) 400 (10.17) Wm4g01-ND 117 934 77.84 311.35 | 70553-0002 5 | .520(13.21) .400 (10.16) WM7205-ND 3.61 28.86 240.52 962.06 | 74099-1005 
4 | .300(7.62) 500 (12.71) Wm4g02-ND 1.21 9.70 80.84 323.37 | 70553-0003 6 | .620(15.75) 500 (12.70) WM7206-ND 3.21 25.67 213.91 855.63 | 74099-1006 
5 | 400 (10.16) 600 (15.25) Wwm4g03-ND 1.40 11.23 93.60 374.39 | 70553-0004 ¢ |_7_|_.720 (18.29) 600 (15.24) WM7207-ND 3.27 26.16 217.97 _ 871.88 | 74099-1007 
4 | 6 | .500(12.70) .700(17.79) Wm4g04-ND 140 11.23 93.60 374.39 | 70553-0005 8 | .820 (20.83) .700 (17.78) WM7208-ND 3.33 26.64 222.00 887.99 | 74099-1008 
7 | .600 (15.24) 800 (20.33) WM4905-ND 1.63 13.02 108.47 433.89 | 70553-0006 9 | .920 (23.37) 800 (20.32) WM7209-ND 3.39 27.08 225.68 902.70 | 74099-1009 
8 | .700(17.78) 900 (22.87) Wwm4g06-ND 1.74 13.94 116.14 464.57 | 70553-0007 10 | 1.020 (25.91) 900 (22.86) WM7210-ND 3.47 27.76 231.33 925.31 | 74099-1010 
9 | .800 (20.32) 1.000 (25.41) wm4907-ND 1.86 14.85 123.77 495.09 | 70553-0008 41 | 1.120 (28.45) 1.000 (25.40) WM7211-ND 7.09 56.72 472.66 1890.62 | 74099-1011 
10 | .900 (22.86) 1.100 (27.95) wm4g08-ND 1.97 1577 131.44 525.76 | 70553-0009 12 | 1.220 (30.99) 1.100 (27.94) WM7212-ND 4.56 36.46 303.87 1215.47 | 74099-1012 


Este 


f 
.099 (2.51) Max Ref. 


Cir- Dimension — Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex 
Fig.| cuits A B Part No. 1 10 100 500 | Part. No. 
2 | .100 (2.54) .199 (5.05) | WM2800-ND 55 4.84 32.28 129.10 |50-57-9002 
3 | .200 (5.08) .299 (7.59) | WM2801-ND yal 6.28 41.85 167.38 |50-57-9003 
4 | .300(7.62) .399 (10.13) | WM2802-ND 74 6.54 43.63 174.51 |50-57-9004 
5 | .400 (10.16) .499 (12.67) | WM2803-ND 17 6.80 45.37 181.46 |50-57-9005 
1 6 | 500 (12.70) .599 (15.21) | WM2804-ND 82 7.26 48.41 193.65 |50-57-9006 
7 | 600 (15.24) .699 (17.75) | WM2805-ND 87 7.72 51.46 205.83 |50-57-9007 
8 | .700 (17.78) .799 (20.29) | WM2806-ND 93 8.18 54.50 218.01 |50-57-9008 
9 | .800 (20.32)  .899 (22.83) | WM2807-ND 99 8.76 58.42 233.68 |50-57-9009 
10 | .900 (22.86) 999 (25.37) | WM2808-ND 1.05 9.23 61.51 246.02 |50-57-9010 
4 | .100 (2.54) -199 (5.05) | WM2519-ND 2.22 19.61 130.72 522.88 |22-55-2041 
6 | .200 (5.08) .299 (7.59) | WM2520-ND 1.91 16.84 112.29 449.15 | 22-55-2061 
8 | .300(7.62) .399 (10.13) | WM2521-ND 244 21.56 143.73 574.93 |22-55-2081 
10 | .400 (10.16) .499 (12.67) | WM2522-ND 2.56 22.57 150.46 601.83 |22-55-2101 
12 | 500 (12.70) 599 (15.21) | WM2523-ND 2.66 23.51 156.75 626.98 | 22-55-2121 
14 | 600 (15.24)  .699 (17.75) | WM2524-ND 2.78 24.53 163.51 654.03 |22-55-2141 
9 16 | .700 (17.78) .799 (20.29) | WM2525-ND 2.88 25.40 169.33 677.30 |22-55-2161 
18 | .800 (20.32) .899 (22.83) | WM2526-ND 2.99 26.34 175.61 702.45 | 22-55-2181 
20 | .900 (22.86) .999 (25.37) | WM2527-ND 3.10 27.36 182.38 729.50 |22-55-2201 
22 {1.000 (25.40) 1.099 (27.91) | WM2528-ND 3.21 28.29 188.63 754.50 | 22-55-2221 
24 | 1.100 (27.95) 1.199 (30.45) | WM2529-ND 3.32 29.31 195.39 781.55 |22-55-2241 
30 | 1.400 (35.56) 1.499 (38.07) | WM2530-ND 3.61 31.87 212.44 849.74 | 22-55-2301 
40 | 1.900 (48.26) 1.999 (50.77) | WM2531-ND 419 36.99 246.57 986.28 | 22-55-2401 
50 | 2.400 (60.96) 2.499 (63.47) | WM2532-ND 4.73 41.77 278.49 1113.95 | 22-55-2501 
Polarization Key, Black WM1033-ND A4 3.89 25.94 103.74 | 15-04-0292 
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C-Grid® Box Crimp Terminals 


Terminal Material: 
Phosphor Bronze 


Current Rating: 
3.0 Amps (24 AWG) 


30°C Rise Over [a b0r 1288) I (Before Crimp) 
Ambient CFE Um 3 
UL Listed and CSA L903 (08) [Tin Plate | 
Certified Area 
Wire | Insul. Dia. Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | Range | Inch (mm) Plating | Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. 
WM2510-ND 85 7.11 28.42 = 47.18 | 16-02-0102 
22-24 | .064 (1.63) Tin¢ WM2510CT-ND® _ 5.34 21.34 = 35.42 | 16-02-0086 
WM2510TR-NDO 860.00/20,000 | 16-02-0086 
24-30 | .060 (1.52) Tin$ WM2511-ND§ 85 7.11 28.42 47.18 | 16-02-0096 
WM2512-ND§ 1.33 11.10 44.39 73.69 | 16-02-0103 
22-24 | .064 (1.63) Goldt |WM2512CT-ND§@ =_ 8.59 34.34 57.00 | 16-02-0087 
1 WM2512TR-ND§0 1380.00/20,000 | 16-02-0087 
24-30 | .060 (1.52) Goldt |WM2513-ND§ 1.33 11.10 44.39 73.69 | 16-02-0097 
22-24 | .064 (1.63) Goldt |WM2554-ND§A 2.00 16.63 66.52 110.42 | 16-02-1125 
24-30 | .060 (1.52) Tin¢ WM2557-ND§A 1.22 10.18 40.71 67.58 | 16-02-1116 
22-24 | .064 (1.63) Tin¢ WM2556-ND§A 1.22, 10.18 40.71 67.58 | 16-02-1114 
24-30 | .060 (1.52) Goldt |WM2555-ND§A 2.00 16.63 66.52 110.42 | 16-02-1109 
22-24 | .064 (1.63) Gold | WM1035-ND§ 1.90 12.69 50.74 84.23 | 16-02-0104 
22-24 | .064 (1.63) Gold | WM1037-ND§A 2.75 18.30 73.21 121.53 | 16-02-1115 
WM2517-ND§ 85 7.11 28.42 = 47.18 | 16-02-0114 
22-24 | .064 (1.63) Tin¢ WM2517CT-ND§@ = 5.34 21.34 35.42 | 16-02-0107 
WM2517TR-ND§0 860.00/20,000 | 16-02-0107 
24-30 | .060 (1.52) Tint WM2518-ND 85 7.11 28.42 47.18 | 16-02-0108 
2 WM2515-ND§ 1.44 12.02 48.08 79.81 | 16-02-0115 
22-24 | .064 (1.63) Goldt |WM2515CT-ND§® =— 8.20 32.79 54.43 | 16-02-0081 
WM2515TR-ND§0 1320.00/20,000 | 16-02-0081 
24-30 | .060 (1.52) Goldt |WM2516-ND§ 144 12.02 48.08 79.81 | 16-02-0109 
22-24 | .064 (1.63) Gold | WM1036-ND§ 2.27 15.12 60.49 100.41 | 16-02-0117 
Universal Crimp Tool (Molex) WMg9999-ND 50.75/1 63811-1000 
C-Grid Hand Crimper 22-24 and 32-36AWG | WM9917-ND 228.96/1 11-01-0208 
C-Grid Hand Crimper 24-30AWG WMg9919-ND 228.96/1 11-01-0209 
Insertion Tool WM9911-ND 20.14/1 11-02-0022 
Extraction Tool WM1032-ND 16.92/1 11-03-0036 
Manual Wire Stripper (Molex) WM9969-ND 79.30/1 63817-0000 
§ RoHS Compliant A High pressure type for low pin count 4 150u” tin/lead over 50,” nickel overall 


t 15” minimum gold in select area over 50” minimum nickel overall with 75y” minimum tin/lead in select area 
2 30” minimum gold in select area over 50u” minimum nickel overall with 75” minimum tin/lead in select area 


CT = Cut Tape 


Q TR = Tape and Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


fa 


molex’ 


Modular Crimp Connector Housing 


Specifications: 

Electrical: * Voltage: 350V » Insulation Resistance: 1,000 MQ 
minimum ¢ Current Rating: 3.0A »* Contact Resistance: 20mQ 
maximum 


C-Grid® IlI™ 2.54mm (.100”) Pitch 


Fig. 1 — Single Row 


Fig. 2 — Single Row 


Polarization: Use 2 
button version only 


with single row 


adapter 


Fig. 3 — Dual Row 


Fig. 4 — Dual Row 


Physical: * Housing: Black Polyphenylene Oxide * UL94V-1 
* Operating Temperature: -55°C ~ 105°C 
Note: C-Grid Ill does not mate to C-Grid 
Dimension A Digi-Key Pricing Molex Dimension A Digi-Key Pricing Molex 
Fig.| Circuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 500 Part No. Fig.| Circuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
2 .200 (5.08) Wwms000-ND 24 213 1417 56.68 | 90123-0102 6 306 (7.77) WM8035-ND 66 5.84 = 38.90 155.61 | 90142-0006 
3 -300 (7.62) WMs8001-ND 35 3.10 20.67 82.68 | 90123-0103 8 406 (10.31) WM8036-ND 88 = 7.78 51.87 207.47 | 90142-0008 
4 400 (10.16) WMs002-ND AG 4.07 27.14 += 108.54 | 90123-0104 10 506 (12.85) WMs8037-ND 1.09 9.60 64.03 256.10 | 90142-0010 
5 500 (12.70) WM8003-ND 57. 5.05 33.64 134.55 | 90123-0105 12 -606 (15.39) WM8038-ND 1.27 11.24 74.94 299.77 | 90142-0012 
6 600 (15.24) WMs8004-ND 68 5.96 39.72 158.86 | 90123-0106 14 -706 (17.93) WM8039-ND 1.36 12.03 80.21 320.83 | 90142-0014 
7 "700 (17.78) WM8005-ND W365 24.35 97.38 | 90123-0107 16 806 (20.47) WM8040-ND 1.67 1477 98.44 393.76 | 90142-0016 
7 i" 18 -906 (23.01) WM8041-ND 1.74 15.31 102.08 408.31 90142-0018 
: on toes) eee = tee Se hee iret og 20 1.006 (25.55) WM8042-ND 1.81 15.98 106.57 426.26 | 90142-0020 
1 10 1 000 (25 40) WMg008-ND 106 936 62.40 249.60 90123-0110 22 1.106 (28.09) WM8043-ND 1.87 16.53 110.21 440.82 | 90142-0022 
12 41.200 (30.48) WM8009-ND 425 11.00 7332 29327 | 90123-0112 24 1.206 (30.63) WM8044-ND 2.28 20.11 134.09 36.36 | 90142-0024 
: ; ; = = 3 26 1.306 (33.17) WM8045-ND 2.34 20.66 137.73 550.91 90142-0026 
i 1.300 (33.02) Pe ate He ede» GO 7E 823108 | 2012s Mg 30 1.506 (38.25) WM8046-ND 267 23.52 156.78 627.10 | 90142-0030 
15 1.500 (38.10) WM8011-ND 1.55 1367 91.16 364.64 | 90123-0115 34 1.706 (43.33) WM8047-ND 298 2625 17501 70002 | 90142-0034 
18 1.800 (45.72) WM8012-ND 1.89 16.67 111.12 444.49 | 90123-0118 36 1.806 (45.87) WM8048-ND 3.15 27.77 185.15 740.59 | 90142-0036 
19 1.900 (48.26) WM8013-ND 1.99 17.60 117.31 469.23 | 90123-0119 38 1.906 (48.41) WM8049-ND. 3.31 29.23 194.86 779.45 | 90142-0038 
20 2.000 (50.80) WM8014-ND 2.07 18.23 121.55 486.19 | 90123-0120 40 2.006 (60.95) WM8050-ND 3.733294 21960 878.39 | 90142-0040 
24 2.400 (60.96) WM8015-ND 248 21.88 145.86 583.42 | 90123-0124 44 2.206 (56.03) WM8051-ND 4.15 36.58 243.84 975.34 | 90142-0044 
25 2.500 (63.50) WM8016-ND 2.58 22.79 151.93 607.73 | 90123-0125 50 2.506 (63.65) WM8052-ND 4.75 41.93 279.56 1118.23 | 90142-0050 
2 .242 (6.14) WM8017-ND. 25 2.25 14.98 59.92 | 90156-0142 54 2.706 (68.73) WM8053-ND 4.96 43.76 291.71 1166.85 | 90142-0054 
3 -342 (8.68) WM8018-ND 330 (2.91 19.43 77.73 | 90156-0143 60 3.006 (76.35) WM8054-ND 5.48 48.37 322.49 1289.95 | 90142-0060 
5 | setts) | WM02DND 54474 gta8 12535 | Soresotas 7} ~200 (58) —} —witeosesuo at 365 aust 0728 —aotas-004 
6 ‘642 (16.30) WMg021-ND 64 5.65 37.67 160.66 | 90156-0146 6 ore wtg057-ND CY 5.29 39.26 M1 05 90143-0006 
7 742 (18.84 WM8022-ND 74 6.56 43.74 174.97 | 90156-0147 “ . # “ : . ‘ 5 
8 342 bo a Wmg023-ND 85 7.47 49.82 199.28 | 90156-0148 10 500 (12.70) WM8059-ND 99 8.75 58.34 233.34 | 90143-0010 
9 ‘942 (23.92) Wwmg024-ND 93 8.20 54.70 14 878 90156-0149 12 600 (15.24) WM8060-ND 1.16 10.27 68.48 273.90 | 90143-0012 
10 1.042 (26.46 WM8025-ND 1.01 8.94 59.57 238.29 | 90156-0150 14 .700 (17.78) WM8061-ND 1.35 11.91 79.40 317.58 | 90143-0014 
2 042 (26.46) : 1 i i 16 800 (20.32) WM8062-ND 1.53 13.49 89.96 359.84 | 90143-0016 
12 1.242 (31.54) WM8026-ND 1.20 10.57 70.49 281.96 | 90156-0152 : : : : di 
18 .900 (22.86) WM8063-ND 1.81 15.98 106.57 426.26 | 90143-0018 
is 1382 (32-08) MOLE 129 11.36 75.76 303.02 | 90158-0153 | | 4 20 1.000 (25.40) WM8064-ND 2.09 1841 122.75 490.99 | 90143-0020 
14 1.442 (36.62) WM8028-ND 1.38 1215 81.02 324.07 | 90156-0154 26 1300 (33.02) Wmg06s-ND 269 2370 15801 63205 | 90143-0026 
15 1.542 (39.16) WM8029-ND 1.47 12.94 86.29 345.14 | 90156-0155 34 1.700 (43.18) WM8066-ND 3.06 26.98 179.88 719.53 | 90143-0034 
16 1.642 (41.70) WM8030-ND 1.64 14.46 96.43 385.70 | 90156-0156 f q 7 i i 7 f , 
36 1.800 (45.72) WM8067-ND 3.24 28.57 190.45 761.79 | 90143-0036 
18 1.842 (46.78) WM8031-ND 1.76 15.50 103.32 413.26 | 90156-0158 40 2.000 (50.80) WM8068-ND 3.58 31.60 210.66 842.63 | 90143-0040 
20 2.042 (51.86) WM8032-ND 1.94 17.13 114.20 456.79 | 90156-0160 50 2.500 (63.50) WM8069-ND 4.48 39.50 263.34 1053.35 | 90143-0050 
22 2.242 (56.94) WM8033-ND 2.11 1859 123.95 495.79 | 90156-0162 60 3.000 (76.20) WM8070-ND 5.37 47.40 316.02 1264.08 | 90143-0060 
25 2.542 (64.56) WM8034-ND 2.39 21.13 140.84 563.36 | 90156-0165 64 3.200 (81.28) WM8071-ND 5.52 48.68 324.50 1298.00 | 90143-0064 
Female Crimp Terminals Wire | Insulation Diameter Range | Plating Digi-Key Pricing Molex 
wee Range Inch (mm) Option Part No. 10 100 500 Part No. 
Specifications: a5 040/.088 (1.02/1.47) At WM2558-ND 1.36 11.34 45.37 | 90119-2109 
Electrical:* Voltage: 350V »* Current Rating: 3.0A » Contact Resistance: 20mQ maximum DAO: 058 (1.0015 Et WM2559-ND 2.09 17.42 69.67 90119-2110 
Physical: * Contact: Copper alloy * Wire Insulation Diameter: 1.70mm (.067”) maximum 26-28 030/,048 (0.76/1.22 At WM2560-ND 1.36 11.34 45.37 90119-2120 
DR0/088 (O76IN- 22) Et WM2561-ND 2.09 17.42 69.67 90119-2121 
+ Plating A: 100m (39y”) minimum Hot Tin dip Tool 
+ Plating E: 0.38,m (15y”) selective Gold over Nickel and 4pm (160u”) Tin/Lead over Nickel Hand Crimp Tool for 22-28 AWG WM8286-ND 286.20/1 69008-0985 


Headers 


Specifications: 

Electrical: * Voltage: 350V + Current Rating: 3.0A * Contact Resis- 
tance: 20m0 maximum = Insulation Resistance: 5,000 MQ minimum 
Physical: * Housing: Black glass-filled polyester * UL94V-0 * Oper- 
ating Temperature: -55°C ~ 125°C + Contact: Copper Alloy, 0.64mm 
(.025”) square pin 

Note: C-Grid Ill does not mate to C-Grid 


Fig. 1 — Single Row, Vertical 


142 (3.60) 


f) _-Contact 


Tail 


Fig. 2 — Single Row, Right Angle | Fig. 3 — Dual Row, Vertical 


Fig. 4 — Dual Row, Right Angle 


Dimension A Digi-Key Pricing Molex Dimension A Digi-Key Pricing Molex 
Fig.| Circuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 500 Part No. Fig.| Circuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
Tin Contacts with Tin Tails 4 200 (5.08) WM8120-ND At 3.65 24.31 97.23 | 90131-0122 
6 300 (7.62) WM8121-ND 43° 3.77 25.12 100.49 | 90131-0123 
2 200 (5.08) WM8072-ND 21 1.82 12.16 48.62 | 90120-0122 8 400 (10.16) | WM8122-ND 82 7.23» 48.23-~—«-192.92 | 90131-0124 
3 300 (7.62) WM8073-ND 310 2.73 18.23 72.93 | 90120-0123 10 500 (12.70) WMs8123-ND 1.03 9.05 60.35 241.39 | 90131-0125 
4 400 (10.16) WMs8074-ND A 3.65 24.31 97.23 | 90120-0124 12 600 (15.24) WM8124-ND 1.23 10.88 72.51 290.02 | 90131-0126 
5 500 (12.70) | WIM8075-ND 52 4.56 30.39 121.55 | 90120-0125 14 700 (17.78) | WM8125-ND 744 1270 84.66 338.64 | 90131-0127 
6 600 (15.24) | _Wig076-ND 62 5.47 36.47 145.86 | 90120-0126 16 800 (20.32) | WM8126-ND 1.65 1452 96.81 387.25 | 90131-0128 
1 7 700 (17.78) WM8077-ND 72 6.38 4254 170.16 | 90120-0127 18 .900 (22.86) WM8127-ND. 1.86 16.41 109.39 437.57 | 90131-0129 
8 ‘00 (20.32) | WMso78-ND 92 «=«7.23~«4823 ~~ 192.92 | 90120-0128 20 1.000 (25.40) | WM8128-ND 2.07 1823 121.55 486.19 | 90131-0130 
9 ‘900 (22.86) | WM8079-ND ‘92 «=«O«BAS)~««5A31 21728 | 90120-0129 3 22 1.100 (27.94) _|_WM8129-ND 2.27 19.99 133.28 _533.11_| 90131-0131 
6 4.000 (25.40) | wigogo-No Hoa one 98" dad a0 lLapioncoiad 24 7.200 (30.48) | WM8130-ND 247 21.76 145.04 580.17 | 90131-0132 
26 1.300 (33.02) | WM8131-ND 267 2358 157.20 628.79 | 90131-0133 
" 1.100 (27.94) _|_WM8081-ND 79 6.99 46.61 _186.42_| 90120-0131 28 1.400 (35.56) | WI8132-ND 2.88 25.40 169.35 677-41 | 90131-0134 
12 1.200 (30.48) | WM8082-ND 68 = 6.04 40.28 = 161.12 | 90120-0132 30 1.500 (38.10) | WM8133-ND 3.09 27.23 181.51 726.03 | 90131-0135 
40 4.000 (101.60) | WM8083-ND 4.41 36.28 241.86 967.43 _| 90120-0160 40 2.000 (50.80) WM8134-ND 441 36.28 241.86 967.43 | 90131-0140 
2 “200 (5.08) WM8096-ND 232.04 1357 54.27 | 90121-0122 50 2.500 (63.50) | WM8135-ND 5.14 45.34 302.24 1208.96 | 90131-0145 
3 .300 (7.62) Wm8097-ND 34 3.04 20.25 = 80.98 | 90121-0123 60 3.000 (76.20) | WM8136-ND 6.17 54.45 363.02 1452.06 | 90131-0150 
4 400 (10.16) | WMgo98-ND 46 «4.07 «27.14 ~—-108.54 | 90121-0124 80 4.000 (101.60) | WM8137-ND 8.22 72.56 483.75 1935.00 | 90131-0160 
5 500 (12.70) WMs099-ND 57 5.05 = 33.64 = 134.55 | 90121-0125 4 200 (5.08) WM8157-ND 85 747 49.82 199.28] 90122-0122 
6 600 (15.24) | WM8100-ND 66 5.84 38.90 155.61 | 90121-0126 6 300(7.62) Ree TOG. «282 eG? «125030. alee 0125 
7 700 (1778) | WMB101-ND 7666856 178.99 | 90101-0107 8 400 (10.16) | WM8159-ND 4.14 10.09 67.24 268.95 | 90122-0124 
: ; ; ; : : 10 500 (12.70) | WM8160-ND 4.29 1136 75.76 303.02 | 90122-0125 
2 8 800 (20.32) | WM8102-ND 85 7-47 49.82 199.28 | 90121-0128 4 12 600 (15.24) | WM8161-ND 1.49 1319 87.91 351.63 | 90122-0126 
9 -900 (22.86) WM8103-ND 90 7.96 53.07 212.29 | 90121-0129 ov 700 (17.78) WM8162-ND 166 14.64 97.63 390.50 | 90122-0127 
10 1.000 (25.40) WM8104-ND 1.03 9.05 60.35 241.39 | 90121-0130 16 800 (20.32) WM8163-ND 184 16.22 10816 432.62 | 90122-0128 
11 1.100 (27.94) _|_WM8105-ND 1139.96 66.43 _265.71_| 90121-0131 18 900 (22.86) | WM8164-ND 202 1781 11872 474.88 | 90122-0129 
12 1.200 (30.48) | WM8106-ND 723 1088 7251 290.02 | 90121-0132 20 1.000 (25.40) | WM8165-ND 218 19.27 128.44 513.75 | 90122-0130 
40 4,000 (101.60) | wMg107-ND 455 40.17 267.79 1071.16 | 90121-0160 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Pine C-Grid IlI™ 2.54mm (.100”) Pitch 


mole Headers (Cont.) 
Dimension A Digi-Key Pricing Molex Dimension A Digi-Key Pricing Molex 

Fig.| Circuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 500 Part No. Fig.| Circuits Inch (mm) Part No. il 10 100 500 Part No. 
24 1.200 (30.48) | WM8166-ND 251 2248 147.87 591.48 | 90122-0132 10 500 (12.70) WM8141-ND 1.63 14.40 96.00 384.01 | 90131-0765 
26 1.300 (33.02) | WM8167-ND 280 2467 164.48 657.91 | 90122-0133 12 600 (15.24) WM8142-ND 1.96 17.26 115.05 460.18 | 90131-0766 
30 1.500 (38.10) WM8168-ND 3.36 29.65 197.69 790.76 | 90122-0135 14 .700 (17.78) WM8143-ND 2.29 2018 134.52 538.06 | 90131-0767 
34 1.700 (43.18) WM8169-ND 3.54 31.24 208.26 = 833.02 | 90122-0137 16 800 (20.32) WM8144-ND 261 23.03 153.56 614.24 | 90131-0768 

4 36 1.800 (45.72) | WM8170-ND 3.62 31.91 212.71 850.83 | 90122-0138 18 .900 (22.86) WM8145-ND 3.59 31.72 211.47 845.88 | 90131-0769 
40 2.000 (50.80) WM8171-ND 4.30 37.92 252.81 1011.24 | 90122-0140 20 1.000 (25.40) WM8146-ND 3.26 28.81 192.04 768.15 | 90131-0770 
44 2.200 (55.88) | WM8172-ND 451 39.82 265.46 1061.83 | 90122-0142 22 1.100 (27.94) }| WM8147-ND 3.59 31.72 211.47 845.88 | 90131-0771 
50 2.500 (63.50) | WM8173-ND 5.99 52.87 352.49 1409.94 | 90122-0145 3 24 1.200 (30.48) | WM8148-ND 3.92 34.58 230.52 922.06 | 90131-0772 
80 4.000 (101.60) | WM8174-ND 7.41 65.39 435.91 1743.63 | 90122-0160 26 1.300 (33.02) | WM8149-ND 424 3743 24956 998.23 | 90131-0773 

Gold Contacts with Tin Tails 28 1.400 (35.56) | WM8150-ND 463 40.84 272.24 1088.97 | 90131-0774 

2 "200 (5.08) Wwms0e4-ND 32. 286 1905 7618 | 90120-0762 30 1.500 (38.10) | WM8151-ND 492 43.45 289.66 1158.65 | 90131-0775 
3 "300 (7.62) Wmgo8s-ND 49 «431 «28:76 ~—-115.04_ | 90120-0763 40 2.000 (50.80) | WM8152-ND 653 57.61 384.07 1536.29 | 90131-0780 
4 400 (10.16) WM8086-ND 65 5.77 38.48 153.91 | 90120-0764 50 2.500 (63.50) WM8153-ND 815 71.95 479.69 1918.74 | 90131-0785 
5 500 (12.70) WM8087-ND wal 6.26 41.73 166.92 | 90120-0765 60 3.000 (76.20) WM8154-ND 979 86.42 576.11 2304.44 | 90131-0790 
6 600 (15.24) WM8088-ND 98 8.63 57.52 230.09 | 90120-0766 72 3.600 (91.44) WM8155-ND 11.41 100.64 670.91 2683.63 | 90131-0796 
7 -700 (17.78) WMs8089-ND 1.14 10.09 67.24 268.95 | 90120-0767 80 4.000 (101.60) WM8156-ND. 13.07 115.28 768.54 3074.14 | 90131-0800 

1 8 800 (20.32) WMs8090-ND 131 1155 76.99 307.96 | 90120-0768 4 -200 (5.08) WM8175-ND 91 8.02 53.50 213.98 | 90122-0762 
9 900 (22.86) WM8091-ND 147 13.01 86.71 346.83 | 90120-0769 6 .300 (7.62) WM8176-ND 1.58 1392 92.79 371.14 | 90122-0763 
10 1.000 (25.40) | WM8092-ND 163 14.40 96.00 384.01 | 90120-0770 8 400 (10.16) WM8177-ND 1.82 16.04 106.96 427.82 | 90122-0764 
11 1.100 (27.94) _| WM8093-ND 180 15.84 105.61 422.44 | 90120-0771 10 500 (12.70) WM8178-ND 2.05 18.05 120.31 481.24 | 90122-0765 
12 1.200 (30.48) | WM8094-ND 796 1726 115.05 460.18 | 90120-0772 12 600 (15.24) WM8179-ND 2.40 2415 140.98 563.92 | 90122-0766 
40 4.000 (101.60) | WM8095-ND 6.52 57.55 383.65 1534.59 | 90120-0800 14 -700 (17.78) WM8180-ND 283 24.98 166.53 666.10 | 90122-0767 
2 200 (5.08) W™M8108-ND 32. 286 1905 76.18 | 90121-0762 16 800 (20.32) WM8181-ND 297 2619 174.62 698.47 | 90122-0768 
3 300 (7.62) WM8109-ND AQ «4.31 28.76 = 115.04 | 90121-0763 18 .900 (22.86) WM8182-ND 3.27 28.86 192.43 769.70 | 90122-0769 
4 400 (10.16) WM8110-ND 71 6.26 © 41.73 166.92 | 90121-0764 A 20 1.000 (25.40) | WM8183-ND 3.57 31.48 209.85 839.38 | 90122-0770 
5 500 (12.70) WM8111-ND 89 7.84 52.26 209.03 | 90121-0765 22 1.100 (27.94) | WmM8184-ND 3.90 34.46 229.70 918.81 | 90122-0771 
6 600 (15.24) WM8112-ND 107 9.42 62.79 251.15 | 90121-0766 24 1.200 (30.48) | WIM8185-ND 428 37.74 251.57 1006.29 | 90122-0772 
7 -700 (17.78) WM8113-ND 1.25 11.00 = 73.32 293.27 | 90121-0767 26 1.300 (33.02) WM8186-ND 4.59 40.47 269.81 1079.22 | 90122-0773 
8 800 (20.32) WM8114-ND 142 12.52 83.46 333.83 | 90121-0768 28 1.400 (35.56) | WM8187-ND 4.92 43.41 289.38 1157.52 | 90122-0774 

2 9 900 (22.86) WM8115-ND 159 14.04 93.60 374.39) 90121-0769 30 1.500 (38.10) | WM8188-ND 5.27 46.53 310.23 1240.91 | 90122-0775 
10 1.000 (25.40) | WM8116-ND 163 14.40 96.00 384.01 / 90121-0770 40 2.000 (50.80) | WM8189-ND 6.87 60.59 403.93 1615.73 | 90122-0780 
i 1.100 (27.94) | WM8117-ND 1.79 15.80 105.33 421.32_| 90121-0771 50 2.500 (63.50) | WM8190-ND 978 86.29 575.30 2301.19 | 90122-0785 
12 1.200 (30.48) | WM8118-ND 213 18.78 125.19 500.74 | 90121-0772 60 3.000 (76.20) | WM8191-ND 11.57 102.09 680.63 2722.50 | 90122-0790 
40 4.000 (101.60) _|_WM8119-ND 7.03 62.05 413.65 1654.59 _| 90121-0800 80 4,000 (101.60) | WM8192-ND 44.92 131.63 877.50 3510.01 | 90122-0800 
4 200 (5.08) WM8138-ND 65 5.77 3848 153.91 | 90131-0762 

3 6 300 (7.62) WM8139-ND 98 863 57.52 230.09 | 90131-0763 Shunt 
8 400 (10.16) WM8140-ND 131 1155 76.99 307.96 | 90131-0764 2 Position, .100 Tin WM1034-ND 38 © 3.38 ~=—22.50 ~—-90.00 | 90059-0007 

Shrouded Headers Fig. 1 — Single Row, Right Angle | Fig. 2- Single Row, Vertical | Fig. 3— Dual Row, Vertical, | Fig. 4— Dual Row, Right Angle 


Fully Loaded Fully Loaded 


Specifications: 

Electrical: * Voltage: 350V * Current Rating: 3.0A * Contact Resistance: 
20m0 maximum * Insulation Resistance: 1,000 MQ minimum 

Physical: * Housing: Black glass-filled polyester * UL94V-0 »* Operating 
Temperature: -55°C ~ 125°C * Contact: Copper Alloy, 0.64mm (.025”) 
square pins 


Note: C-Grid Ill does not mate to C-Grid 


Dimension A Digi-Key Pricing Molex Dimension A Digi-Key Pricing Molex 
Fig.| Circuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 500 Part No. Fig.| Circuits Inch (mm) Part No. fl 10 100 500 Part No. 
Tin Contacts with Tin Tails Gold Contacts with Tin Tails 
2 347 (8.81) WM8193-ND 78 6.87 45.79 183.17 | 90136-2102 2 347 (8.81) WM8203-ND 91 8.02 53.50 213.98 | 90136-2202 
: an iaieee aN a fhe ae aa eoee sien 3 AAT (11.35) WM8204-ND 116 10.21 68.05 272.21 | 90136-2203 
5 ‘647 (16.43) WM8196-ND 136 11.97 79.82 319.27 | 90136-2105 : parr Maes i ae oo ae Se ore 

1 6 TATAG.S2) WMBIS7aND: 154 1861 90.74 262.04 | 90136-2106 6 747 (18.97) WMs207-ND 173 15.25 101.69 406.75 | 90136-2206 

7 B47 (21.51) WM8198-ND 68 5.96 3972 158.86 | 90136-2107 1 

i fi 7 “847 (21.51) WM8208-ND 210 1853 123.56 494.25 | 90136-2207 
8 947 (24.05) WM8199-ND 2.07 18.29 121.94 487.74 | 90136-2108 
9 4047 (26.59) WM8200-ND 87 «766 «51.08 204.23 | 90136-2109 8 947 (24.05) WM8209-ND 2.47 24.76 145.04 580.17 | 90136-2208 
40 1147 (29.13) WM8201-ND ‘06«=«O«B 1. «B71 226.84 | 90136-2110 9 1.047 (26.59) WM8210-ND 279 24.61 164.09 656.35 | 90136-2209 
12 1.347 (34.21) WM8202-ND 116 10.21 68.05 272.21 | 90136-2112 10 1.147 (29.13) WM8211-ND 3.10 27.35 182.32 729.28 | 90136-2210 
7 “347 (8.81) WIMee13:ND Tt 66 ALS 166.92 | 90136-1102 12 1.347 (34.21) WM8212-ND 3.72 32.80 218.64 874.57 | 90136-2212 
3 447 (11.35) WM8214-ND 73 644 4293 171.72 | 90136-1103 2 347 (8.81) WM8223-ND ‘81747 47.81 191.22 | 90136-1202 
4 547 (13.89) WM8215-ND 1.00 881 58.76 235.03 | 90136-1104 3 447 (11.35) WM8224-ND 1.37 12.09 80.63 322.53 | 90136-1203 
5 647 (16.43) WM8216-ND 111 978 65.23 260.90 | 90136-1105 4 547 (13.89) WM8225-ND 1.51 13.31 88.72 354.89 | 90136-1204 

> 6 747 (18.97) WM8217-ND 1.27 1118 74.55 298.21 | 90136-1106 5 647 (16.43) WM8226-ND 156 1373 91.55 366.20 | 90136-1205 
7 B47 (21.51) WM8218-ND 745 1276 85.08 340.33 | 90136-1107 5 6 747 (18.97) WM8227-ND 1.61 14.22 94.80 379.19 | 90136-1206 
4 ‘ou ess) yee ie va (nee eee eee toe 7 847 (21.51) WM8228-ND 1.66 14.64 97.63 390.50 | 90136-1207 

H : : : ; i 8 947 (24.05 WM8229-ND 2.39 21.09 140.59 562.36 | 90136-1208 
10 1.147 (29.13) WM8221-ND 2.00 17.62 117.48 469.93 | 90136-1110 (24.08) 5 i 
9 1.047 (26.59) WM8230-ND 253 22.37 149.11 596.43 | 90136-1209 
12 1.347 (34.21) WM8222-ND 2.28 20.14 134.27 537.07 | 90136-1112 40 4.147 (29.13) WM8231-ND 2.69 23.70 158.01 632.05 | 90136-1210 
6 407 (10.34) WM8233-ND 145 1282 8547 341.88 | 90130-1106 ' i 
4 S07 12.38) Weseagas diee --<ddas.. “Oolan, aan Ae |'eianitan 12 1.347 (34.21) WM8232-ND 3.22 28.41 189.39 757.55 | 90136-1212 
i i 6 “407 (10.34) WM8247-ND 1.83 16.17 107.77 431.07 | 90130-1206 
10 607 (15.42) WM8235-ND 189 1671 111.41 445.62 | 90130-1110 
12 707 (17.96) WM8236-ND 212 18.72 124.80 499.19 | 90130-1112 8 507 (12.88) WM8248-ND 211 18.60 123.99 495.94 | 90130-1208 
14 807 (20.50) WM8237-ND 2.34 20.66 137.73 550.91 | 90130-1114 10 607 (15.42) WM8249-ND 2.38 21.03 140.17 560.67 | 90130-1210 
16 907 (23.04) WMM8238-ND 256 22.60 150.70 602.79 | 90130-1116 12 707 (17.96) WM8250-ND 2.66 23.46 156.39 625.54 | 90130-1212 

5 18 1.007 (25.58) WM8239-ND 311 27.41 182.71 730.84 | 90130-1118 14 807 (20.50) WM8251-ND 2.93 25.83 172.18 688.71 | 90130-1214 
20 1.107 (28.12) Wm8240-ND 3.62 31.91 212.71 850.83 | 90130-1120 16 “907 (23.04) WM8252-ND 3.20 28.26 188.40 753.59 | 90130-1216 
24 1.307 (33.20) WM8241-ND 415 36.59 243.91 975.62 | 90130-1124 18 1.007 (25.58) WM8253-ND 3.90 34.46 229.70 918.81 | 90130-1218 
26 1.407 (35.74) WM8242-ND 4.49 39.62 264.15 1056.61 _| 90130-1126 20 1.107 (28.12) WM8254-ND 4.20 37.07 247.12 988.48 | 90130-1220 
30 1.607 (40.82) WM8243-ND 518 45.70 304.65 121858 | 90130-1130 24 1.307 (33.20) WM8255-ND 5.72 50.50 336.66 1346.62 | 90130-1224 
4 oem vier S77 $0.83 9052 155807 S010-ti04 26 1.407 (35.74) WM8256-ND 5.64 49.77 331.82 1327.26 | 90130-1226 

107 (53.5 5- 50 57.37 382.45 1529.7! - 5 z 
S| trfeoza |_ineccono Bes S077 Sots teonse | ssa ae ..0ll!lCUREE 
6 407 (10.34) WM8261-ND 159 14.04 93.60 374.39 | 90130-3106 40 2.107 (53.52 WM8259-ND 815 71.89 479.26 1917.04 | 90130-1240 
8 507 (12.88) WM8262-ND 1.83 16.17 107.77 431.07 | 90130-3108 (95.52) fi : 
50 2.607 (66.22) WM8260-ND 9.81 86.54 576.92 2307.69 | 90130-1250 
10 607 (15.42) WM8263-ND 2.08 18.35 122.36 489.43 | 90130-3110 - aOTTi0ad aESae SN a7 8a 117 91 71631 90730-3206 
12 707 (17.96) WM8264-ND 232 2048 136.53 546.11 | 90130-3112 407 (10.34) 75" , 7 ic 71. ‘ 
14 807 (20.50) WM8265-ND 257 22.67 151.12 604.49 | 90130-3114 < peel rae eet ae ere ou oa ace 
16 “907 (23.04) WM8266-ND 281 2479 165.29 661.15 | 90130-3116 : f ‘ ; . ‘ 

4 18 1.007 (25.58) WM8267-ND 3.42 30.20 201.37 805.46 | 90130-3118 12 707 (17.96) WM8278-ND 2.95 26.01 173.38 693.53 / 90130-3212 
20 1.107 (28.12) WM8268-ND 3.72 32.82 218.78 875.13 | 90130-3120 4 14 807 (20.50) WM8279-ND 3.26 28.74 191.61 766.45 | 90130-3214 
24 1.307 (33.20) WM8269-ND 456 40.23 268.22 1072.86 | 90130-3124 16 907 (23.04) WM8280-ND 3.57 31.54 210.27 841.08 | 90130-3216 
26 1.407 (35.74) WM8270-ND 494 43.57 290.48 1161.90 | 90130-3126 18 1.007 (25.58) WM8281-ND 4.35 38.35 255.64 1022.55 | 90130-3218 
30 1.607 (40.82) WM8271-ND 570 50.32 335.46 1341.82 | 90130-3130 20 1.107 (28.12) WM8282-ND 479 42.24 281.57 1126.28 | 90130-3220 
34 1.807 (45.90) WM8272-ND 6.49 57.25 381.64 1526.54 | 90130-3134 24 1.307 (33.20) WM8283-ND 5.74 50.62 337.47 1349.88 | 90130-3224 
40 2.107 (53.52) WM8273-ND 7.90 69.71 464.71 1858.82 | 90130-3140 40 2.107 (53.52) WM8284-ND 8.97 79.18 527.88 2111.52 | 90130-3240 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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=TycoElectronics am MTA .100” (2.54mm) Receptacles and Post Headers 


Authorized Distributor 


IDC Receptacles: * Wire-to-post connectors preloaded with dual beam contacts * Connectors and headers are end-to-end 
stackable * Connectors preloaded with IDC contact « All contacts are slotted for insulation displacement (IDC) terminal 
technique * Contacts are lubricated to prevent fretting corrosion » Meets the material requirements of Table 23.1 of 
UL1410 Standards for Television Receiver and Video Products (wire-to-post connectors only) » Recognized under the 
Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. E28476 »* Certified by Canadian Standards Association 


Performance Data: Voltage Rating: 250VAC Current Rating: 5A Low-Level Resistance: 6mQ initial Dielectric 
Withstanding Voltage: 750VAC/1 minute Insulation Resistance: 5000MQ minimum initial Operating Temperature: -55°C 
~ 105°C Material and Finish: Receptacles: UL94V-2 rated (unless otherwise noted), type 6/6 nylon (28 AWG - Green; 26 
AWG - Blue; 24 AWG - White; 22 AWG - Red) Contacts: plating is tin or 30p1 gold 


Replacement IDC Contacts: Material and Finish: Copper alloy, post tin plated; 30 


CST - 100 Crimp Contacts and Housings: * High current rating * Mates with MTA and similar competitive notched headers 
* Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. E28476 « Certified by Canadian 
Standards Association, File No. LR7189 Performance Data: Voltage Rating: 250VAC Current Rating: 4A maximum Low- 
Level Resistance: 6mO maximum initial, 10mQ maximum final Insulation Resistance: 1000MOQ minimum initial, 100MO. 
minimum final Operating Temperature: -55°C ~ 105°C Contact Finish: Selective gold, 30,1 gold over 127 nickel or bright 
tin-lead on entire contact Wire Range: 22-26 AWG Maximum Ins. Diameter: .065 


Keying Plug with Carrier Strip (10 plugs per strip): Material: UL94V-2 rated, type 6/6 nylon, natural color 


LED Connectors: Designed to mate with .36mm-.51mm diameter posts or square leads Material and Finish: Receptacles: 
UL94V-2 rated, type 6/6 nylon (28 AWG - Green; 26 AWG - Blue; 24 AWG - White; 22 AWG - Red) Contacts: Phosphor 
bronze, post tin plated, 30 

Replacement LED Contacts: Material and Finish: Copper alloy, post tin plated; 30 


Post Headers: Material and Finish: Polyester UL94V-0 rated, natural or black Post Plating: tin or 30p gold 


Fig. 1 — Receptacle Fig. 2— IDC & LED Contacts 
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Fig. 3 — CST - 100 Housing Fig. 4 — CST - 100 Crimp Contact 
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Fig. 5 — Keying Plug 
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Fig. 6 — Strain Relief Cover 
- Closed End 


Fig. 7 — Dust Cover 
- Closed End 


Fig. 8 — Strain Relief Cover 
- Feed-Thru 
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Fig. 9 — Dust Cover 
- Feed-Thru 
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Dimension 
Cir- “A Digi-Key Pricing AMP. 
Fig. | Description cuits | Inch(mm) | Part No. Part No. 
Receptacles, .100” (2.54mm) Centers 
2 | 200 (6.08) | A30994-ND 18 255 | 3-640443-2 
3 | .300 (7.62) | A30995-ND 18 3.10 | 3-640443-3 
4 | 400 (10.16) | A30996-ND 23 5.14 | 3-640443-4 
5 | .500 (12.70) | A30997-ND 29 6.55 | 3-640443-5 
6 | .600 (15.24) | A30998-ND 31 7.00 | 3-640443-6 
RoHS Compliant 7 | 700 (17.78) | A30999-ND 36 8.18 | 3-640443-7 
Closed End with Lock, 8 | .800 (20.32) | A31000-ND rT 9.31 | 3-640443-8 
1 | without Polarizing Tabs, 9 | .900 (22.86) | A31001-ND 1.02 23.10 | 3-640443-9 
28 AWG Green, Tin Plated | 10 | 1.000 (25.40) | A30951-ND 52 11.70 | 4-640443-0 
11 | 1.100 (27.94) | A30952-ND 1.25 28.23 | 4-640443-1 
{2_|1.200 (30.48) | A30953-ND 66 15.07 | 4-640443-2 
13 | 1.300 (33.02) | A30954-ND 1.47 33.37 | 4-640443-3 
14 | 1.400 (35.56) | A30955-ND 1.59 35.93 | 4-640443-4 
15 | 1.500 (38.10) | A30956-ND 1.09 24.61 | 4-640443-5 
2 | 200 (5.08) | A31031-ND 18 2.55 | 3-643816-2 
3 | .300(7.62) | A31032-ND 24 3.10 | 3-643816-3 
4 | 400 (10.16) | A31033-ND 23 5.14 | 3-643816-4 
RoHS Compliant 5 | .500 (12.70) | A31034-ND 29 6.55 | 3-643816-5 
1a | Closed End with Lock, 6 | .600 (15.24) | A31035-ND 3t 7.00 | 3-643816-6 
with Polarizing Tabs, 7 | 700 (17.78) | A31036-ND 36 8.18 | 3-643816-7 
28 AWG, Green, Tin Plated | 10 | 1.000 (25.40) | A30970-ND 52 11.70 | 4-643816-0 
12 | 1.200 (30.48) | A30971-ND 66 15.01 | 4-643816-2 
15 | 1.500 (38.10) | A30972-ND 1.09 24.61 | 4-643816-5 
Feed-Thru with Lock, 
| th Lock, 9 | .900 (22.86) | A19139-ND 1.09 24.69 | 640623-9 
Sawa Gree a Paso 44 |1.400 (35.56) | A19144-ND 229 51.84 | 1-640623-4 
2 | .200(5.08) | A30814-ND 19 4.39 | 3-640623-2 
3 | .300 (7.62) | A30815-ND 24 4.86 | 3-640623-3 
4 | .400 (10.16) | A30816-ND 23 5.14 | 3-640623-4 
5 | 500 (12.70) | A30817-ND 29 6.55 | 3-640623-5 
; 6 | .600 (15.24) | A30818-ND 31 7.00 | 3-640623-6 
1 falls Comat 7 | .700 (17.78) | A30819-ND 36 8.18 | 3-640623-7 
anal pecisinabs 8 | .800 (20.32) | A30820-ND At 9.31 | 3-640623-8 
DRAGER 9 | .900 (22.86) | A30821-ND 1.02 23.10 | 3-640623-9 
Ti Pte 10 | 1.000 (25.40) | A30802-ND 52 11.70 | 4-640623-0 
11 | 1.100 (27.94) | A30803-ND 1.25 28.23 | 4-640623-1 
{2_|1.200 (30.48) | A30804-ND 6615.01 | 4-640623-2 
13 | 1.300 (33.02) | A30805-ND 1.47 33.37 | 4-640623-3 
14 | 1.400 (35.56) | A30806-ND 1.59 35.93 | 4-640623-4 
15 | 1.500 (38.10) | A30807-ND 1.09 24.61 | 4-640623-5 
2 | .200(5.08) | A31045-ND 49 4.23 | 3-644565-2 
3 | 300 (7.62) | A31046-ND 2 4.69 | 3-644565-3 
: 4 | 400 (10.16) | A31047-ND 23 5.14 | 3-644565-4 
RoHS Compliant 5 | .500 (12.70) | A31048-ND 29 6.55 | 3-644565-5 
4a | Feed-Thru with Lock, 6 | 600 (15.24) | A31049-ND 31 7.00 | 3-644565-6 
wih FolarZlng 188, 7 | .700 (17.78) | A31050-ND 36 8.18 | 3-644565-7 
aap 8 | .800 (20.32) | A31051-ND At 9.31 | 3-644565-8 
10 | 1.000 (25.40) | A30975-ND 52 11.70 | 4-644565-0 
12 | 1.200 (30.48) | A30976-ND 66 15.01 | 4-644565-2 
15 | 1.500 (38.10) | A30977-ND 1.09 24.61 | 4-644565-5 
Closed End with Lock 
without Polarizing Tabs, 14 1.100 (27.94) | A19039-ND 1.33 30.17 | 1-640442-1 
26 AWG Blue, Tin Plated 
2 | .200(5.08) | A30986-ND 18 2.55 | 3-640442-2 
3 | .300(7.62) | A30987-ND 18 3.10 | 3-640442-3 
4 | .400 (10.16) | A30988-ND 23 5.14 | 3-640442-4 
5 | 500 (12.70) | A30989-ND 29 6.55 | 3-640442-5 
6 | .600 (15.24) | A30990-ND 3t 7.00 | 3-640442-6 
4 | ROHS Compliant 7 | 700 (17.78) | A30991-ND 36 8.18 | 3-640442-7 
Closed End with Lock, 8 | .800 (20.32) | A30992-ND rT 9.31 | 3-640442-8 
without Polarizing Tabs, 9 | .900 (22.86) | A30993-ND 1.02 23.10 | 3-640442-9 
26 AWG Blue, 10 | 1.000 (25.40) | A30945-ND 52 11.70 | 4-640442-0 
Tin Plated 11 | 1.100 (27.94) | A30946-ND 1.25 28.23 | 4-640442-1 
{21.200 (30.48) | A30947-ND 6 15.01 | 4-640442-2 
13 | 1.300 (33.02) | A30948-ND 1.47 33.37 | 4-640442-3 
13 | 1.300 (33.02) | A30808-NDt 83 18.78 | 4-643828-3 
14 | 1.400 (35.56) | A30949-ND 1.59 35.93 | 4-640442-4 
15 | 1.500 (38.10) | A30950-ND 1.09 24.61 | 4-640442-5 
2 | 200 (5.08) | A31024-ND 18 2.55 | 3-643815-2 
3 | .300(7.62) | A31025-ND 18 3.10 | 3-643815-3 
4 | .400 (10.16) | A31026-ND 23 5.14 | 3-643815-4 
RoHS Compliant 5 | .500 (12.70) | A31027-ND 29 6.55 | 3-643815-5 
Closed End with Lock, 6 | .600 (15.24) | A31028-ND 3t 7.00 | 3-643815-6 
1A | with Polarizing Tabs, 7 | 700 (17.78) | A31029-ND 36 8.18 | 3-643815-7 
26 AWG Blue, 8 | .800 (20.32) | A31030-ND rT 9.31 | 3-643815-8 
Tin Plated 10 | 1.000 (25.40) | A30967-ND 52 11.70 | 4-643815-0 
12 | 1.200 (30.48) | A30968-ND 66 =—-15.01 | 4-643815-2 
13 | 1.300 (33.02) | A30810-NDt 83 18.78 | 4-644313-3 
15 |1.500 ( 38.10)| A30969-ND 1.09 24.61 | 4-643815-5 
Feed-Thru with Lock, 
without Polarizing Tabs, 414 |1.100 (27.94) | A19121-ND 1.33 30.17 | 1-640622-1 
26 AWG Blue, 14 | 1.400 (35.56) | A19131-ND 2.29 51.84 | 1-640622-4 
Tin Plated 
2 | .200(5.08) | A31009-ND 19 4.40 | 3-640622-2 
3 | .300(7.62) | A31010-ND 24 4.85 | 3-640622-3 
4 | 400 (10.16) | A31011-ND 23 5.14 | 3-640622-4 
5 | .500 (12.70) | A31012-ND 29 6.55 | 3-640622-5 
6 | 600 (15.24) | A31013-ND 31 7.00 | 3-640622-6 
1 | RoHS Compliant 7 | 700 (17.78) | A31014-ND 36 8.18 | 3-640622-7 
Feed-Thru with Lock, 8 | .800 (20.32) | A31015-ND rT 9.31 | 3-640622-8 
without Polarizing Tabs, 9 | .900 (22.86) | A31016-ND 1.02 23.10 | 3-640622-9 
26 AWG Blue, 10 | 1.000 (25.40) | A30957-ND 113 25.67 | 4-640622-0 
Tin Plated 11 | 1.100 (27.94) | A30958-ND 1.25 28.23 | 4-640622-1 
12] 1.200 (30.48) | A30959-ND 6615.01 | 4-640622-2 
13 | 1.300 (33.02) | A30960-ND 1.47 33.37 | 4-640622-3 
13 | 1.300 (33.02) | A30813-NDt 83 18.78 | 4-644577-3 
14 | 1.400 (35.56) | A30961-ND 1.59 35.93 | 4-640622-4 
15 | 1.500 (38.10) | A30962-ND 1.09 24.61 | 4-640622-5 
t UL94V-0 - Black Housing (Continued) 
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Tyco Electronics AMP MTA .100” (2.54mm) Receptacles and Post Headers (cont) 
Authorized Distributor 
Dimension Dimension 
Cir- =At Digi-Key Pricing AMP Cir- "A" Digi-Key Pricing AMP. 
Fig. | Description cuits | Inch(mm) | Part No. if 25 =| Part No. Fig. | Description cuits | Inch(mm) | Part No. Part No. 
2 | 200 (5.08) | A31038-ND 19 4.34 | 3-644564-2 Feed -Thru with Lock, 
3 | 300 (7.62) | A31039-ND ‘oF 4.35 | 3-644564-3 + | without Polarizing Tabs, 12 1.200 (30.48) | A19080-ND wal 16.04 | 1-640620-2 
7 4 | 400 (10.16) | A31040-ND 23 5.14 | 3-644564-4 22 AWG Red. Tin Plated 13 | 1.300 (33.02) | A19081-ND 1.57 35.66 | 1-640620-3 
RoHS Compliant 5 | 500 (12.70) | A31041-ND 29 6.55 | 3-644564-5 : 
rr pera ale 6 | .600 (15.24) | A31042-ND 3t 7.00 | 3-644564-6 2 | .200 (5.08) | A31088-ND 19 4.38 | 3-640620-2 
with Polarizing Tabs, 3 | .300 (7.62) | A31089-ND 24 4.78 | 3-640620-3 
7 | 700 (17.78) | A31043-ND 36 8.18 | 3-644564-7 
eee 8. | "800 (20.32) | A31044-ND 4 9.31 | 3-644564-8 4 | .400 (10.16) | A31090-ND 23 5.14 | 3-640620-4 
12 |1.200 (30.48) | A30973-ND 66 15.01 | 4-644564-2 5 | .500 (12.70) ) A31091-ND 29 6.55 | 3-640620-5 
13 |1.300 (33.02) | A30811-NDt 83 18.78 | 4-644497-3 6 | .600 (15.24) | A31092-ND 3 7.00 | 3-640620-6 
15 |1.500 (38.10) | A30974-ND 1.09 24.61 | 4-644564-5 RoHS Compliant 7 | .700 (17.78) | A31093-ND 36 8.18 | 3-640620-7 
Closed End with Lock, Feed -Thru with Lock, 8 | .800 (20.32) | A31094-ND A 9.31 | 3-640620-8 
without Polarizing Tabs, 11 |1.100 (27.94) | A19024-ND 67 15.27 | 1-640441-1 1 | without Polarizing Tabs, 9 | .900 (22.86) | A31095-ND 1.02 23.10 | 3-640620-9 
24 AWG White 14 |1.400 (35.56) | A19027-ND 3.43 77.76 | 1-640441-4 22 AWG Red, 10 1.000 (25.40) | A31058-ND 52 11.70 | 4-640620-0 
Tin Plated Tin Plated 11 |1.100 (27.94) | A31059-ND 1.25 28.23 | 4-640620-1 
2 | 200 (5.08) nena Ne 8 ene, |S CA08d 2 12. [1.200 (30.48) | A31060-ND 66 15.01 | 4-640620-2 
3 | 300 (7.62) | A30979-ND 18 3.10 | 3-640441-3 : ‘ i 
4 | 400 (10.16) | A30980-ND i aia: | seagdadea 13 |1.300 (33.02) | A31061-ND 1.47 33.37 | 4-640620-3 
5 | ‘500 (1270) | agogsi-ND 05 eg’ |(a-@agddy is 13 |1.300 (33.02) | A30823-NDt 83 18.78 | 4-644575-3 
6 | 00 (1524) | a30982-ND 31 700 | 3.840441.6 14 1.400 (35.56) | A31062-ND 1.59 35.93 | 4-640620-4 
RoHS Compliant 7 | 700 (17.78) | A30983-ND 36 8.18 | 3-640441-7 18 [1-500 (88.10) (BSiDeaNe HOS) = EONS Ogee S 
Closed End with Lock, 8 | .800 (20.32) | A30984-ND A 9.31 | 3-640441-8 2 | .200 (5.08) | A31120-ND 22 4.36 | 3-644540-2 
without Polarizing Tabs, 9 | .900 (22.86) | A30985-ND 1.02 23.10 | 3-640441-9 3 | .300 (7.62) | A31121-ND 24 4.83 | 3-644540-3 
24 AWG White, 410 |1.000 (25.40) | A30939-ND 52 11.70 | 4-640441-0 4 | 400 ( 10.16) | A31122-ND 23 5.14 | 3-644540-4 
Tin Plated 41 [1.100 (27.94) | A30940-ND 1.25 28.23 | 4-640441-1 RoHS Compliant 5 | 500 (12.70) | A31123-ND 29 6.55 | 3-644540-5 
12. ]1.200 (30.48) | A30941-ND 66 15.01 | 4-640441-2 Feed -Thru with Lock, 8 | 600 (15.24) | A31124-ND 31 7.00 | 3-644540-6 
i eae Race ee enone 1A | with Polarizing Tabs, 7 | .700 (17.78) | A31125-ND 36 8.18 | 3-644540-7 
: 4 : hf | 4643074 22 AWG Red, 8 | .800 (20.32) | A31126-ND At 9.31 | 3-644540-8 
14 |1.400 (35.56) | A30943-ND 1.59 35.93 | 4-640441-4 Tin Plated ( f 5 7 
in Plate 10. |1.000 (25.40) | A31074-ND 52 11.70 | 4-644540-0 
15 [1.500 (38.10) | A30944-ND 1.09 24.61 | 4-640441-5 42. |41200 (30.48) | A31075-ND a 4s Ot |deaasd02 
2 | .200 (5.08) | A31017-ND 18 2.55 | 3-643814-2 13. |1.300 (33.02) | A30825-NDt 83 18.78 | 4-644578-3 
‘ aaniioat ROIS 3 ar Barrett 15 |1.500 (38.10) | A31076-ND 1.09 24.61 | 4-644540-5 
- 5 | .500 (12.70) | A31020-ND .29 6.55 | 3-643814-5 Replacement IDC Contacts - RoHS Compliant 
Closed End with Locks 6 1 60625) See 7 100 | $6486 Std. 28 AWG, Tin Plated A31100-ND 4.59/25 2.25/50 | 640639-2 
7 A , Tin Plates — — -| i & ~; 
1A | with Polarizing Tabs, é Pape eee ms a See 9. | Std. 26 AWG, Tin Plated = - A31099-ND 1.78/25 2.53/50 | 640638-3 
24 AWG White, Tin Plated | 54 | o99 (25-40) | A30963-ND 5214-70 | 4-643814-0 Std. 24 AWG, Tin Plated = | — — A31098-ND 1.78/25 2.53/50 | 640637-3 
42. {1.200 (30.48) | A30964-ND ‘66 45.01 | 4-643814-2 Std. 22 AWG, Tin Plated -_ _ A31097-ND 1.78/25 2.53/50 | 640636-3 
131.300 (83.02) [A30808:NDf 83 18.78 | 4-644312-3 CST-100 Crimp Housing (Contacts Sold Separately) - RoHS Compliant 
15 |1.500 (38.10) | A30965-ND 1.09 24.61 | 4-643814-5 
16 [1.600 (40.64) | A30966-ND 2.15 48.77 | 4-643814-6 2 | .220(5.59) | A19490-ND 29 3.22 |770602-2 
Feed-Thru with Lock, 9 | .900 (22.86) | A19098-ND 2.10 47.49 | 640621-9 3 | .320 (8.13) | A19491-ND 30 4.83 | 770602-3 
without Polarizing Tabs, 42 |1.200 (30.48) | A19101-ND wal 16.04 | 1-640621-2 4 | .420 (10.67) | A19492-ND 47 3.44 | 770602-4 
24 AWG White, Tin Plated | 13 |1.300 (33.02) | A19110-ND 2.13 48.14 | 1-640621-3 5 | .520 (13.21) | A19493-ND 36 8.04 | 770602-5 
2 | 200 (6.08) | AS1002-ND qa TE 6 | .620 (15.75) | A19494-ND 43 9.65 | 770602-6 
3 | 300 (7.62) | A31003-ND 2 4.67 | 3-640621-3 22-26 AWG White 7 | .720 (18.29) | A19495-ND 50 11.26 | 770602-7 
4 | 400 (10.16) | A31004-ND 23 5.14 | 3-640621-4 3, | (Not to be used with 8 | .820 (20.83) | A19496-ND 57 12.87 | 770602-8 
5 | 500 (12.70) | A31005-ND 29 6.55 | 3-640621-5 MTA .100 Shrouded 9 | .920 (23.37) | A19497-ND 64 14.48 | 770602-9 
; 6 | .600 (15.24) | A31006-ND 3t 7.00 | 3-640621-6 Header) 10 |1.020 (25.91) | A19498-ND wal 16.08 | 1-770602-0 
‘ 7 | .700 (17.78) | A31007-ND 36 8.18 | 3-640621-7 11 |1.120 (28.45) | A19499-ND 78 17.69 | 1-770602-1 
RoHS Compliant 8 | 800 (2032) | a31008-ND 41 9.31 | 3-640621-8 
Feed-Thru with Lock, : 5 12 1.220 (30.99) | A19500-ND 85 19.30 | 1-770602-2 
without Polarizing Tabs 9 | -900 (22.86) | A31096-ND 1.96 44.44 | 3-640621-9 43. |1.320 (33.53) | A19510-ND 92.20.91 | 1-770602-3 
D4 AWG White Tin Plated | 12. |1-000 (25.40) | A31064-ND 52 11.70 | 4-640621-0 44. {1.420 (36.07) | A19511-ND 99 92:59 |4-70600-4 
, 11 [1.100 (27.94) | A31065-ND 1.25 28.23 | 4-640621-1 46: |dg000a861 ‘ : 
520 (38.61) | A23961-ND 1.07 24.13 | 1-770602-5 
42 |1.200 (30.48) | A31066-ND 66 15.01 | 4-640621-2 
13 |1.300 (33.02) | A31067-ND 1.47 33.37 | 4-640621-3 CST-100 Crimp Contact (26-22 AWG) - RoHS Compliant 
13 11-900 (83.02) Teen at oe toe os Tin Plated, Loose ‘A19520-ND 2.21/25 3.93/50 | 770666-1 
14 |1.400 (35.56) | A31068-ND 1.59 35.93 | 4-640621-4 : = = H : ; 5 
15 bee A31069-ND 109 o4e1 | 4-640621-5 4, | Gold Plated, Loose — - A23962-ND 13.18/25 23.44/50 | 770666-2 
2 | .200(5.08) | A31127-ND 719 4.22 | 3644563-2 Gold Plated, Strip = = A23962CT-ND 30.50/100 139.81/500 | 770601-2 
3 | 300 (7.62) | A31128-ND 0 459 | 3-644563-3 Gold Plated, Strip =— - A23962TR-ND 838.86/5,500 | 770601-2 
4 | 400 (10.16) | A31129-ND 23 5.14 | 3-644563-4 . 
RoHS Compliant 5 | 500 (12.70) | A31130-ND ‘29 6.55 | 3-644563-5 pone eco 
Feed-Thru with Lock, 6 | 600 (15.24) | A31131-ND 3t 7.00 | 3-644563-6 
1A | with Polarizing Tabs, 7 | 700 (17.78) | A31132-ND 36 8.18 | 3-644563-7 Closed End with Lock, ' . 
24 AWG White 8 pean A31133-ND A 9.31 | 3-644563-8 without Polarizing Tabs, S| 8001270) aaa 21 La ebacge 
4 , rang 6 | .600 (15.24) | A23921-ND 33 7.48 | 641535-6 
Tin Plated 410 |1.000 (25.40) | A31077-ND 52 11.70 | 4-644563-0 24 AWG White, Tin Plated 
12 |1.200 (30.48) | A31078-ND 66 15.01 | 4-644563-2 Closed End with Lock, 44 9.95 | 641534-8 
13 |1.300 (33.02) | A30826-NDt 83 18.78 | 4-644579-3 1 without Polarizing Tabs, 8 | .800 (20.32) | A23923-ND - 
15 |1.500 (38.10) | A31079-ND 1.09 24.61 | 4-644563-5 22 AWG Red, Tin Plated 
2 | 200 (5.08) | A31080-ND 18 2.55 | 3-640440-2 Feed-Thru with Lock, 
3 .300 (7.62) | A31081-ND 18 3.10 | 3-640440-3 without Polarizing Tabs, 8 | .800 (20.32) | A23924-ND 44 9.95 | 641653-8 
4 | 400 (10.16) | A31082-ND 23 5.14 | 3-640440-4 22 AWG Red, Tin Plated 
5 | 500 (12.70) ASE 29 6.55 caorenines LED Receptacles (mate with .36-.51mm diameter posts), 
: 6 | 600 (15.24) | A31084-ND 3t 7.00 | 3-640440-6 “100” (2.54mm)} Centers ~ RoHS Compliant 
Fined ase Hee 7 | 700 (17.78) | A31085-ND 36 8.18 | 3-640440-7 
a ca OR 8 | 800 (20.32) | A31086-ND At 9.31 | 3-640440-8 Closed End with Lock, 
without Polarizing Tabs, 9 | 900 (22.86) | A31087-ND 4.02 23.10 | 3-640440-9 without Polarizing Tabs, 2 | .200 (5.08) | A30831-ND 19 2.66 | 3-641537-2 
22 AWG Red, : d in Plat 3. | .300 (7.62) | A30832-ND 18 3.10 | 3-641537-3 
Gin pied 10 |1.000 (25.40) | A31052-ND 52 11.70 | 4-640440-0 28 AWG Green, Tin Plated 
41 [1.100 (27.94) | A31053-ND 1.25 28.23 | 4-640440-1 Closed End with Lock 
12 1.200 (30.48) | A31054-ND 66 15.01 | 4-640440-2 without Polarizing Tabs, 8 | .800 (20.32) | A34823-ND 68 —- 15.48 | 3-641534-8 
43 |1.300 (33.02) | A31055-ND 1.47 33.37 | 4-640440-3 22 AWG Red, Tin Plated 
14 1.400 (35.56) | A31056-ND 1.59 35.93 | 4-640440-4 Feed-Thru with Lock 
15 [1.500 (38.10) | A31057-ND 1.09 24.61 | 4-640440-5 without Polarizing Tabs 2 | .200 (5.08) | A30835-ND 18 4.19 |3-641654-2 
Closed End with Lock, DAAWG White, Tin Plated | 3 | 300(7.62) | A30836-ND 24 4.67 | 3-641654-3 
1A | with Polarizing Tabs, 13 |1.300 (33.02) | A23845-NDt 89 20.07 | 1-643813-3 i 
22 AWG Red, Tin Plated Closed End with Lock, 2 | .200(5.08) | A31101-ND 20 2.55 | 3-641536-2 
without Polarizing Tabs, 3 | 300(7.62) | A31102-ND 21 3.10 | 3-641536-3 
2 | 200 (5.08) | A31107-ND 18 2.55 | 3-643813-2 1 | 26 AWG Blue, Tin Plated ~400 (7.62) : : 
2 | .200 (5.08) | A30841-NDt 36 8.12 | 3-644083-2 zi 7 7 
3 | .300 (7.62) | A30842-NDt 90 20.37 | 3-644083-3 Closed End with Lock, : 300 (76) fabae a ND ae oes pea 
: 4 | 400 (10.16) | A31108-ND 23 5.14 | 3-643813-4 without Polarizing Tabs, 5 | 500 (42.70) | a34824-ND 48 ~~ -10.89 | 3-641535-5 
pene omen 5_| 500 (12.70) | A31109-ND 29 6.55 | 3-643813-5 24 AWG White, Tin Plated | § | "600 (15.24) | A34825-ND 5111.64 | 3-641535-6 
{3 with Polarizing Tabs, 7 | .700 (17.78) | A31110-ND 36 8.18 | 3-643813-7 Feed-Thru with Look, 
22 AWG Red 8 | 800 (20.32) | A31111-ND Al 9.31 | 3-643813-8 without Polarizing Tabs, 8 | 800 (20.32) | A33191-ND At 9.31 | 3-641653-8 
Tin Plated 410 |1.000 (25.40) | A31070-ND 52 11.70 | 4-643813-0 22 AWG Red, Tin Plated 
41 |1.100 (27.94) | A31071-ND 2.40 54.32 | 4-643813-1 Feed-Thru with Lock 
412 [1.200 (30.48) | A31072-ND 66 15.01 | 4-643813-2 without Polarizing Tabs, 2 | .200(5.08) | A30897-ND 19 4.36 | 3-641655-2 
13 |1.300 (33.02) | A30822-NDt 83 18.78 | 4-644083-3 26 AWG Blue, Tin Plated 3 | .300 (7.62) | A30838-ND 24 4.86 | 3-641655-3 
15 |1.500 (38.10) | A31073-ND 1.09 24.61 | 4-643813-5 | + GLoay-0- Black Housing (Continued) 
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Authorized Distributor 


MTA .100” (2.54mm) Receptacles and Post Headers (cont) 


Dimension Dimension 
Cir- "A" Digi-Key Pricing AMP. Cir- "A" Digi-Key Pricing AMP. 
Fig. | Description cuits} Inch(mm) | Part No. 25 | Part No. Fig. | Description cuits | Inch(mm) | Part No. 25 | Part No. 
Closed End with Lock, N: Base Post Headers, .100” (2.54mm) Centers (2.34mm Wide B: 
1A | with Polarizing Tabs, 2 | .200(5.08) | A30843-ND 20 2.55 | 3-644795-2 jarrow Base Post Headers, . (2.54mm) Centers (2.34mm Wide Base} 
24 AWG, White, Tin Plated Straight Post, ij e 
Feed-Thru with Lock, Ala "64 (025) Square, 6 | 588 (14.94) | A19354-ND 38 8.52 | 644456-6 
without Polarizing Tabs 200 (5.08) | A30839-ND 19 4.22 | 3-641656-2 without Retentive Legs 8 | .788 (20.02) | A19356-ND 80 17.97 | 644456-8 
98 AWG Green. Tin Plated | 3. | -300(7.62) | A30840-ND 2 4.67 | 3-641656-3 ain Pais : 2 | 188 (4.78) | A31112-ND 29 4.08 | 3-644456-2 
1 GHReUt telnet tabs 2 | .200(5.08) | A30827-ND 19 2.66 | 3-641534-2 3 | .288 (7.32) | A31113-ND 29 5.03 | 3-644456-3 
29 AWG Red, Tin Plated 3 | .300(7.62) | A30828-ND 18 3.10 | 3-641534-3 4 | .388 (9.86) | A31114-ND 30 6.71 | 3-644456-4 
Faaa-TNFA with Tock 5 | 488 (12.40) | A31115-ND 37 8.39 | 3-644456-5 
without Polarizing Tabs, 2 oe aly 2 437 Sehionee RoHS Compliant 6 | 588 (14.94) | A31116-ND 40 9.15 | 3-644456-6 
22 AWG Red, Tin Plated : 62) : : Straight Post, 7 | 688 (17.48) | A31117-ND 47 10.68 | 3-644456-7 
Replacement LED Contacts - RoHS Compliant .64 (.025) Square, 8 | .788 (20.02) | A31118-ND 54 12.20 | 3-644456-8 
28 AWG, Tin Plated _ = A31106-ND 2.01/25 3.57/50 | 641646-1 without Retentive Legs, 9 | .888 (22.56) | A31119-ND 61 13.72 | 3-644456-9 
26 AWG. Tin Plated is ~ A31105-ND 20128 3.57/50 | 641645-1 Tin Plated 10 | .988 (25.10) | A30844-ND 76 17.16 | 4-644456-0 
2 | 24 AWG, Tin Plated - — A31104-ND 2.01/25 3.57/50 | 641644-1 11 [1.088 (27.64) | A30845-ND 8418.87 | 4-644456-1 
22 AWG, Tin Plated = = A31103-ND 2.01/25 3.57/50 | 641643-1 12 |1.188 (30.18) ) A30846-ND oO 20.59 | 4-644456-2 
Keying Plugs with Carrier Strip - ROHS Compliant 13. |1.288 (32.72) | A30847-ND 99 22.30 | 4-644456-3 
5 _| 10 Plugs per Strip = = A19310-ND 6614.84 | 641994-1 10 14 |1.388 (35.26) | A30848-ND 1.07 24.02 | 4-644456-4 
Accessories, .100 - RoHS Compliant Straight Post, 
2 | .200(5.08) ] A19230-ND 38 853 | 643075-2 .64 (.025) Square, with 12. |1.200 (30.48) | A19380-ND 2.92 65.61 | 1-644695-2 
3 | .300(7.62) | A19231-ND 449.95 | 643075-3 Retentive Legs Tin Plated 
4 | 400 (10.16) | A19232-ND A 9.27 | 643075-4 
5 | 500 (12.70) | A19233-ND 45 10.11 | 643075-5 2 | .188 (4.78) | A30916-ND 22 5.05 | 3-644695-2 
6 | .600 (15.24) | A19234-ND. 43 9.61 | 643075-6 3 | .288 (7.32) | A30917-ND 24 5.41 | 3-644695-3 
7 | .700 (17.78) | A19235-ND 4G 10.27 | 643075-7 4 | 388 (0.86) eo ate aN 7 8.30 | 3-644605-4 
Closed End, 5 | .488 (12.40) | A30919-ND 46 10.38 | 3-644695-5 
Palesentr siete 8 | 800 (20.32) | A19236-ND 1.28 28.74 | 643075-8 
new ‘elief Covers, 9. | 900 (22.86) | A19237-ND 1.28 28.84 | 643075-9 RoHS Compliant 6 588 (14.94) | A30920-ND 50 11.32 | 3-644695-6 
10 | 1.000 (25.40) | A19238-ND 1.29 28.94 | 1-643075-0 Straight Post, 7. | .688 (17.48) | A30921-ND 59 13.21 | 3-644695-7 
11_| 1.100 (27.94) | A19239-ND 1.29 29.04 | 1-643075-1 .64 (.025) Square, 8 | .788 (20.02) | A30922-ND 67 15.10 | 3-644695-8 
12 | 1.200 (30.48) | A19240-ND 1.30 29.14 | 1-643075-2 with Retentive Legs 9 | .888 (22.56) | A30923-ND 75 16.98 | 3-644695-9 
13 | 1.300 (33.02) | A19241-ND 1.23 27.78 | 1-643075-3 Tin Plated 10 | .988 (25.10) | A30869-ND 84 18.87 | 4-644695-0 
14 | 1.400 (35.56) | A19242-ND 1.30 29.34 | 1-643075-4 41 |1.088 (27.64) | A30870-ND 92 20.76 | 4-644695-1 
15 | 1.500 (38.10) | A23892-ND 1.31 29.44 | 1-643075-5 12 [1.188 (20-18) | ag0671-ND aaa ee SE 
: _ Ae oe aa pen 13. |1.288 (32.72) | A30872-ND 1.09 24.53 | 4-644695-3 
a i : : ‘ 14  |1.388 (35.26) | A30873-ND 117 26.42 | 4-644695-4 
4 A19252-ND 30 4.73 | 640550-4 
5 — A19253-ND 29 3.15 | 640550-5 : 
Right Angle Post, 
6 - A19254-ND 30 6.18 | 640550-6 
.64 (.025) Square, fl a 
Sieslecd 7 — | A19255-ND 316.90 | 640550-7 without Retentive Legs, 14 1.400 (25.56) Teo TAB SCA | a AO TA 
: 8 - A19256-ND 34 7.71 | 640550-8 Tin Plated 
oe Ce: 9 — — | A19257-No 37 8.37 | 640550-9 
ne 10 — A19258-ND 40 9.03 | 1-640550-0 2 | .188 (4.78) | A30884-ND 47 3.92 | 3-644457-2 
11 - A19259-ND 43 9.70 | 1-640550-1 3. | .288 (7.32) | A30885-ND 23 5.12 | 3-644457-3 
12 = 7A19260-ND 48 10.79 | 1-640550-2 4 | .388 (9.86) | A30886-ND 35 7.85 | 3-644457-4 
| = [mean } 3t| 1610503 | | | nonscomran | & | $8824 | sateen Eee 
14 — A19262-ND 54 12.18 | 1-640550-4 Right Angle Post, ‘ : ; ; 
6 ae m7 a a Ta ae 64 (.025) Square, 7 | .688 (17.48) | A30889-ND 1.53 34.54 | 3-644457-7 
: ; ; , ; : ithout Retentive L 8 | .788 (20.02) | A30890-ND 63 © 14.27 | 3-644457-8 
3 | 300(7.62) | A19271-ND 49 ~~ 4.36 | 643077-3 ee aes iene ; ; : 
Tin Plated 9 | .888 (22.56) | A30891-ND 71 16.06 | 3-644457-9 
4 | 400 (10.16) | A19272-ND 26 5.81 | 643077-4 ‘ : : 
5 | ‘500 (1270) | ai9273-ND 4 -4a'ag | eda077s 10 | .988 (25.10) | A30849-ND 79 17.84 | 4-644457-0 
6 | 600 (1524) | a19274-ND 70 1566 | 643077-6 11 |1.088 (27.64) | A30850-ND 87 19.63 | 4-644457-1 
ana 7 | 700 (17,78) | A19275-ND 72 1624 | 643077-7 12. |1.188 (30.18) | A30851-ND 95 24.41 | 4-644457-2 
a | Stesinifletahe 8 | .800 (20.32) | A19276-ND 83 18.56 | 643077-8 13. | 1.288 (32.72) | A30852-ND 1.03 23.20 | 4-644457-3 
we ees 9 | 900 (22.86) | A19277-ND 1.38 30.96 | 643077-9 rv 14 |1.388 (35.26) | A30853-ND 111 24.98 | 4-644457-4 
10 | 1.000 (25.40) | A19278-ND 1.29 28.94 | 1-643077-0 : 
11 | 1.100 (27.94) | A19279-ND 1.29 29.04 | 1-643077-1 baie fe 
12 | 1.200 (30.48) | A19280-ND 1.30 29.14 | 1-643077-2 sath Retonttve Legs 14 1.400 (35.56) | A19422-ND 5.46 35.98 | 1-644694-4 
13 | 1.300 (33.02) | A19281-ND 1.30 29.24 | 1-643077-3 Tin Plated : 
14 | 1.400 (35.56) | A19282-ND 1.30 29.34 | 1-643077-4 
15 _| 1.500 (38.10) | A23894-ND 1.31 29.44 | 1-643077-5 2 188 (4.78) | A30908-ND A7 3.75 | 3-644694-2 
3 _ A19291-ND 29 2.21 | 640642-3 3. | .288 (7.32) | A30909-ND 25 5.63 | 3-644694-3 
4 = A19292-ND 29 2.72 | 640642-4 4 | .388 (9.86) | A30910-ND 38 8.64 | 3-644694-4 
2 = Aen os 1 eee 5 | .488 (12.40) | A30911-ND 48 10.80 | 3-644694-5 
7 — | A19295-ND 31 6.90 | 640642-7 RoHS Compliant 6 | 588 (14.94) (SURED g82 “TS | SOURS 
Feed-Thru, 8 = 7A19296-ND 34 771 | 640840-8 Right Angle Post, 7 | .688 (17.48) | A30913-ND 61 13.74 | 3-644694-7 
a | (Bist Covers 9 = M19297-ND 37 8.37 | 640642-9 .64 (.025) Square, 8 | .788 (20.02) | A30914-ND 70 15.70 | 3-644694-8 
White 10 = M19298-ND 40 9.03 | 1-640642-0 with Retentive Legs, 9 | .888 (22.56) | A30915-ND 79 17.66 | 3-644694-9 
11 = A19299-ND 43 9.70 | 1-640642-1 Tin Plated 10 | .988 (25.10) | A30864-ND 87 19.63 | 4-644694-0 
12 = A19300-ND ‘48 ~~ 10.79 | 1-640642-2 11 |1.088 (27.64) | A30865-ND 96 21.59 | 4-644694-1 
13 _ A19301-ND 50 11.34] 1-640642-3 12 |1.188 (30.18) | A30866-ND 1.05 23.55 | 4-644694-2 
14 _ A19302-ND 54 12.18] 1-640642-4 13. |1.288 (32.72) | A30867-ND 113 25.52 | 4-644694-3 
15 = A23895-ND 5712.87 | 1-640642-5 14  |1.388 (35.26) | A30868-ND 1.22 27.48 | 4-644694-4 
Post Headers, .100” (2.54mm) Centers (.200” (5.08mm) Wide Base) Polarized Headers, .100” (2.54mm) Centers 
2 | .200(5.08) ]A1911-ND 29 5.54] 640452-2 
3 | .300(7.62) | A19330-ND 30 4.48 | 640452-3 2 | .200 (5.08) | A19423-ND 29 1.90 | 640454-2 
4 | 400 (10.16) | A1912-ND 34 7.55 | 640452-4 3 | .300 (7.62) | A19430-ND 29 2.61 | 640454-3 
; 5 | .500 (12.70) | A19331-ND. 42 9.44 | 640452-5 4 | 400 (10.16) | A19431-ND 30 3.48 | 640454-4 
Straight Post, 6 | .600 (15.24) | A1913-ND 46 10.29 | 640452-6 5 | 500 (12.70) | A19432-ND 30 4.23 | 640454-5 
10 | .64 (.025) Square, 7 | 700 (17.78) | A19332-ND 5312.01 | 640450-7 6 | .600 (15.24) | A19433-ND 30 4.78 | 640454-6 
Tin Plated 8 | .800 (20.32) | A1914-ND 61 13.73 | 640452-8 RoHS Compliant 7 | 700 (17.78) | A19434-ND 30 5.43 | 640454-7 
iG ono (5 At AND et ie rear Straight Post, 8 | .800 (20.32) | A19435-ND 30 5.74 | 640454-8 
‘ : c . . ‘ : .64 (.025) Square, 9 | .900 (22.86) | A19436-ND 75 16.98 | 640454-9 
amen jie “a ain] ewe) |] Pa ae ae Sm oles 
‘ , | : : t 7.9 - ‘ .76 | 1-640454- 
3 | .300(7.62) | A19340-ND 31 5.89 | 640453-3 ers) 
4 | 400 (10.16) | A1917-ND 35 7.85 | 640453-4 12. |1.200 (30.48) | A19439-ND 46 10.43 | 1-640454-2 
5 | 500 (12.70) | A19341-ND Ad 9.81 | 640453-5 13. |1.300 (33.02) | A19440-ND 1.09 24.53 | 1-640454-3 
Right Angle Post, 6 | 600 (15.24) | A1918-ND 48 10.71 | 640453-6 14 | 1.400 (35.56) | A19441-ND 147 26.42 | 1-640454-4 
11 | .64 (.025) Square, 7 | 700 (17.78) | A19342-ND 56 12.49] 640453-7 15 [1.500 (38.10) | A23929-ND 1.57 35.38 | 1-640454-5 
Tin Plated 8 | 800 (20.32) | A1919-ND 55 12.41 | 640453-8 Straight Post 
9 | 900 (22.86) | A19343-ND 71 16.06 | 640453-9 ; 
40 |1.000 (25.40) | A1920-ND 79 ~~ 1784 | 1-640453-0 .64 (.025) Square, 13. |1.300 (33.02) | A23907-ND 3.48 78.20 | 1-641213-3 
12 | 1.200 (30.48) | A23927-ND (95 21.41 | 1-640453-2 30h Gold Plated 
15 | 1.500 (38.10) | A23896-ND 411 92.51 | 1-640453-5 | FGrgav-o- Black Housing (Continued) 
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Tyco Electronics AMP MTA .100” (2.54mm) Receptacles and Post Headers (cont) 
Authorized Distributor 
Dimension Dimension 
Cir- oA Digi-Key Pricing AMP Cir- "A" Digi-Key Pricing AMP. 
Fig. | Description cuits | Inch(mm) | Part No. u 25 =| Part No. Fig. | Description cuits | Inch(mm) | Part No. 1 25 (| Part No. 
2 | 200 (5.08) | A30770-ND 5812.95 | 3-641213-2 Right Angle Post, 5 | 500 (12.70) | A24946-ND 1.89 42.56 | 641216-5 
3 | .300 (7.62) | A30771-ND ‘89 20.02 | 3-641213-3 .64 (.025) Square, 10 1.000 (25.40) | A24950-ND 2.66 59.78 | 1-641216-0 
4 | 400 (10.16) | A30772-ND 1.11 24.90 | 3-641213-4 30 Gold Plated 15 1.500 (38.10) | A24955-ND 5.47 123.04 | 1-641216-5 
5 | 500 (12.70) | A30773-ND 4.05 23.72 | 3-641213-5 2 | .200 (5.08) | A30794-ND 89 19.97 | 3-641216-2 
6 | .600 (15.24) | A30774-ND 1.52 34.16 | 3-641213-6 3. | .300 (7.62) | A30795-ND 72 16.29 | 3-641216-3 
RoHS Compliant 7 | 700 (17.78) | A30775-ND 1.69 37.95 | 3-641213-7 4 | 400 (10.16) eeozeaND TAB? : <383)/o orlZ162 
i i i ‘ 5 | 500 (12.70) | A30797-ND 1.77 39.85 | 3-641216-5 
12A | Straight Post, 8 | .800 (20.32) | A30776-ND 4.05 23.64 | 3-641213-8 5 leon ied, (aarecelnn iat, - dae baeaioies 
64 (.025) Square, 9 | .900 (22.86) | A30777-ND 213 47.82 | 3-641213-9 || 13B ; -600 (15.24) : d 
30) Gold Plated 10 |1.000 (25.40) | A30747-ND 2.21 49.81 | 4-641213-0 RoHS Compliant 7 | .700 (17-78) 7A30799:ND 2.02 45.54 | 3-641216-7 
41. {11100 (27.94) | a30748-ND 257 «5778 | 4-641913-1 Right Angle Post, 8 | .800 (20.32) | A30800-ND 1.05 23.64 | 3-641216-8 
.64 (.025) Square, 9 | .900 (22.86) | A30801-ND 2.23 50.29 | 3-641216-9 
12. | 1.200 (30.48) | A30749-ND 2.70 60.77 | 4-641213-2 30y Gold Plated 10 |1.000 (25.40) | A30764-ND 2.49 55.98 | 4-641216-0 
13 | 1.300 (33.02) | A30750-ND 297 66.75 | 4-641213-3 41 [4.100 (27.94) | A30765-ND 2.70 60.72 | 4-641216-1 
14 | 1.400 (35.56) | A30751-ND 3.14 70.73 | 4-641213-4 72 [1.200 (30.48) | A30766-ND 3.32 74.64 | 4-641216-2 
15 | 1.500 (38.10) | A30752-ND 3.23 72.74 | 4-641213-5 13 |1.300 (33.02) | A30767-ND 3.20 72.11 | 4-641216-3 
2 200 (5.08) | A19450-ND 29 1.90 | 640455-2 14 |1.400 (35.56) | A30768-ND 3.42 76.85 | 4-641216-4 
3 | .300 (7.62) | A19451-ND 29 2.61 | 640455-3 15 |1.500 (38.10) | A30769-ND 3.49 78.61 | 4-641216-5 
{| ee lee Stoned ender 100" (54) 
6_| 0016.24) | atg4s4-no 20_478 | 64046546 straight Post64(025) | 1 | — | AasoaenD 3a 7516 | 1-844406-1 
RoHS Compliant 7 ‘| .700 (17.78) | A19455-ND 30 5.43 | 640455-7 Square with Pegs, 12 = A23937-ND 270 60.73 | 1-644486-2 
Right Angle Post, 8 | .800 (20.32) | A19456-ND 30 5.74 | 640455-8 Tin Plated 13 = A23938-ND 3.95 88.82 | 1-644486-3 
.64 (.025) Square, 9 | .900 (22.86) | A19457-ND 75 16.98 | 640455-9 14 = A23939-ND 4.25 95.65 | 1-644486-4 
Tin Plated 10 | 1.000 (25.40) | A19458-ND 31 6.89 | 1-640455-0 = 5 7 7 
41 | 1.100 (27.94) | A19459-ND 92 20.76 | 1-640455-1 - Peco ee Bae 
42 | 1.200 (30.48) | A19460-ND 46 10.43 | 1-640455-2 4 _ A30894-NDt 93 20.84 | 2-644486-4 
13 | 1.300 (33.02) | A19461-ND 4.09 24.53 | 1-640455-3 5 _ A30895-NDt 116 26.05 | 2-644486-5 
14 | 1.400 (35.56) | A19462-ND 417 26.42 | 1-640455-4 Baile Gatiaiiant 6 a A30896-NOT 1.26 28.42 | 2-644486-6 
15 | 1.500 (38.10) | A23932-ND 1.57 35.38 | 1-640455-5 Straight Post 64 (.025) 7 = A30897-NDt 147 33.15 | 2-644486-7 
; 3 | 300 (7.62) | A23077-ND 158 35.64 | 6412143 Square with Pegs, 8 — — pees ne al apc 
Right Angle Post, f 9 _ A30899-NDt 3.64 82.00 | 2-644486-9 
130 42 | 1.200 (30.48) | A23919-ND 3.52 79.26 | 1-641214-2 Tin Plated 7 f f 
.64 (.025) Square, 10 A30854-NDt 3.00 67.43 | 3-644486-0 
- 13 | 1.300 (33.02) | A24927-ND 3.85 86.71 | 1-641214-3 — i : 
u:Gold Plated 45. | 1.500 (38.10) | A24929-ND 433 97.46 | 1-641214-5 1 ASOBES NDT gees 210 beoieen 
: : : : 12 = A30856-NDT 253 56.83 | 3-644486-2 
2 | .200 (5.08) | A30778-ND 97 21.92 | 3-641214-2 3 = ‘A30857-ND+ 274 ~~ 61.57 | 3-644486-3 
3 | .300 (7.62) | A30779-ND 1.33 29.89 | 3-641214-3 a 14 — A30858-NDt 2.95 66.30 | 3-644486-4 
4 | 400 (10.16) | A30780-ND 1.64 36.86 | 3-641214-4 Straight Post, .64 (.025) 9 = ‘A23860-ND 3.89 87.63 | 644861-9 
5 | .500 (12.70) | A30781-ND 1.90 42.84 | 3-641214-5 Square without Pegs, 13 — A23864-ND 3.95 88.82 | 1-644861-3 
RoHS Compliant 6 | .600 (15.24) | A30782-ND 217 48.82 | 3-641214-6 Tin Plated 14 = A23865-ND 4.25 95.65 | 1-644861-4 
Right Angle Post, 7 | .700 (17.78) | A30783-ND 2.35 52.80 | 3-641214-7 2 = ‘A30931-NDt 56 12.69 | 2-644861-2 
64 (.025) Square, 8 | .800 (20.32) | A30784-ND 1.05 23.64 | 3-641214-8 3 oa A30932-NDt Bt 18.13 | 2-644861-3 
3011 Gold Plated 9 | .900 (22.86) | A30785-ND 257 57.78 | 3-641214-9 4 _ A30933-NDt 93 20.84 | 2-644861-4 
10 | 1.000 (25.40) | A30753-ND 268 60.27 | 4-641214-0 5 _ A30934-NDt 116 26.05 | 2-644861-5 
41 |1.100 (27.94) | A30754-ND 2.79 62.76 | 4-641214-1 cis Gonadal 6 - A30935-NDt 1.26 28.42 | 2-644861-6 
42 | 1.200 (30.48) | A30755-ND 3.01 67.74 | 4-641214-2 Straight Post, 64 (025) 7 = A30936-NDT 1.40 31.49 | 2-644861-7 
13 | 1.300 (33.02) | A30756-ND 3.32 74.72 | 4-641214-3 Square without Pegs, 8 — PeiuseVAtlahy 75 16-87 | 2°-644061-8 
14. |1.400 (35.56) | A30757-ND 3.45 77.70 | 4-641214-4 i 9 A30938-NDt 3.64 82.00 | 2-644861-9 
15 et A30758-ND 3.49 78.61 | 4-641214-5 meee 10 _ A30879-NDt 3.00 67.43 | 3-644861-0 
: : : i 11 - A30880-NDt 2.32 52.10 | 3-644861-1 
Post Headers, .100” (2.54mm) Centers, Friction Lock Header 72 = A30881-NDt 253 56.83 | 3-644861-2 
2 | .200 (5.08) | A1921-ND 29 1.90 | 640456-2 13 - A30882-NDt 274 61.57 | 3-644861-3 
3 | .300 (7.62) | A19470-ND 29 2.61 | 640456-3 14 = A30883-NDT 2.95 66.30 | 3-644861-4 
4 | 400 (10.16) | A1922-ND 30 3.48 | 640456-4 Right-Angle Post, 
5 | 500 (12.70) | A19471-ND 30 4.23 | 640456-5 ‘64 (.025) Square 
6 | 600 (15.24) | A1923-ND 30 4.78 | 640456-6 Front Bend without Pegs, 9 | .984 (24.99) | A23873-ND 2.83 63.65 | 644488-9 
7 | 700 (17.78) | A19472-ND 30 5.43 | 640456-7 Tin Plated 
RoHS Compliant 8 | .800 (20.32) | A1924-ND 30 5.74 | 640456-8 2 | 284 (7.21) | A30900-NDt 48 10.78 | 2-644488-2 
: 9 | .900 (22.86) | A19473-ND 75 16.98 | 640456-9 3 | 384 (9.75) | A30901-NDt 72 16.18 | 2-644488-3 
ee ae 10 |1.000 (25.40) | A1925-ND 3 6.89 | 1-640456-0 4 | .484 (12.29) | A30902-NDt (96 21.57 | 2-644488-4 
Ea ted ane 11 {1.100 (27.94) | A19474-ND 92 20.76 | 1-640456-1 15A 5 | 584 (14.83) | A30903-NDt 1.14 25.61 | 2-644488-5 
12 |1.200 (30.48) | A19475-ND 46 10.43 | 1-640456-2 RoHS Compliant 8 _| .684 (17.37) | A30904-NDt 1.31 29.41 | 2-644488-6 
‘ 3 Right-Angle Post, 7 | 784 (19.91) | A30905-NDt 152 34.31 | 2-644488-7 
1311-300 (83.02) Teena POY Bees. eee .64 (.025) Square, 8 | .884 (22.45) | A30906-NDt 1.74 39.21 | 2-644488-8 
14 | 1.400 (35.56) | A19477-ND .93 20.89 | 1-640456-4 \ 
i : Front Bend without Pegs, 9 | .984 (24.99) | A30907-NDt 2.65 59.56 | 2-644488-9 
18 1.500 (28.10) ea VST 9598 | 1°640456-5 Tin Plated to |1.084 (27.53) | A30859-ND: 3.10 69.78 | 3-644488-0 
16 | 1.600 (40.64) | A29106-ND 1.68 37.74 | 1-640456-6 ae Gl + : ; 
11 [1.184 (30.07) | A30860-NDt 2.40 53.92 | 3-644488-1 
eh Sone rea oo eee Seiins 42 |1.284 (32.61) | A30861-NDt 2.61 58.82 | 3-644488-2 
Hl t ! - : 13. |1.384 (35.15) | A30862-NDt 283 63.72 | 3-644488-3 
128 | Straight Post, 14 |1.484 (37.69) | A30863-NDt 3.06 68.96 | 3-644488-4 
64 (.025) Square, 3 | .300 (7.62) | A24933-ND 89 19.91 | 641215-3 3 | .384 (9.75) | A23880-ND 1.04 23.34 | 644803-3 
30u1 Gold Plated Right-Angle Post, 6 | .684 (17.37) | A23883-ND 1.40 31.43 | 644803-6 
2 .200 (5.08) | A30786-ND 31 6.94 | 3-641215-2 Rear Bend without Pegs, 9 | .984 (24.99) | A23886-ND 2.83 63.65 | 644803-9 
3 | 300 (7.62) | a30787-ND 52 tt.77 | 3-641215-3 Tin Plated 11 |1.184 (30.07) | A23888-ND 3.46 77.79 | 1-644803-1 
4 | .400 (10.16) | A30788-ND 110 24.67 | 3-641215-4 13 [1.384 (35.15) | A23890-ND 4.09 91.93 | 1-644803-3 
5 | .500 (12.70) | A30789-ND 1.43 32.26 | 3-641215-5 14 |1.484 (37.69) | A23891-ND 4.42 99.48 | 1-644803-4 
me 6 | .600 (15.24) | A30790-ND 1.60 36.05 | 3-641215-6 2 | 284 (7.21) | A30924-NDt 48 10.78 | 2-644803-2 
joHS Complian 5 a z 158 3 | 384 (9.75) | A30925-NDt 72 16.18 | 2-644803-3 
, 7 | .700 (17.78) | A30791-ND 1.77 39.85 | 3-641215-7 
Straight Post, wr) i i i 4 | 484 (12.29) | A30926-NDt 96 21.57 | 2-644803-4 
8 | .800 (20.32) | A30792-ND 1.05 23.64 | 3-641215-8 
.64 (.025) Square, 9 | 900 (22.86) | a30793-ND 2114744 | 3-841215-9 ’ 5 | 584 (14.83) | A30927-NDt 61 13.64 | 2-644803-5 
30)! Gold Plated 40. | 1.000 (25.40) | a30759-ND 293 5029 | 4-641215-0 fa conten 6 _| .684 (17.37) | A30928-NDt 1.31 29.41 | 2-644803-6 
i : : f i ight-Angle Post, 7 | .784 (19.91) | A30929-NDt 2.00 45.02 | 2-644803-7 
11 ary A30760-ND 257 57.88 | 4-641215-1 64 (.025) Square, & | ‘964 (24.99) | AB0B30-NDT of aio) | Deuanee 
12 |1.200 (30.48) | A30761-ND 2.70 60.72 | 4-641215-2 ear Menu mous Peds: 40 4.084 (27.53) | A30874-NDt 310 69.78 | 3-644803-0 
14 |1.400 (35.56) | A30762-ND 316 71.16 | 4-641215-4 Tv fee 41 [4.184 (30.07) | A30875-NDT 240 53.92 | 3-644803-1 
15 | 1.500 (38.10) | A30763-ND 3.46 77.80 | 4-641215-5 12 [1.284 (32.61) | A30876-NDt 2.61 58.82 | 3-644803-2 
2 | .200 (5.08) | A1926-ND 29 7.90 | 640457-2 13 |1.384 (35.15) | A30877-NDt 283 63.72 | 3-644803-3 
3 .300 (7.62) | A19480-ND 29 2.61 | 640457-3 14 | 1.484 (37.69) | A30878-NDt 3.06 68.96 | 3-644803-4 
: eed Aan - ee ye A9982-ND T-Handle Tool for MTA 100" (254MM) .......0.ccccccccecceseeseeseeeeseees 18.29/1 | 59803-1 
: 4 ‘l “ ‘ A9973-ND Crimp Die for MTA .100” (2.54mm) Feed-Thru Receptacles 
iis Gmmcliait 6 | .600 (15.24) | A1928-ND 30 4.78 | 640457-6 (Must be used with handle A2031-ND) use with Fig. 1 . .456.75/1 | 58442-1 
198 Right Angle Post 7 | .700 (17.78) | A19482-ND 30 5.43 | 640457-7 A1998-ND Crimp Die for MTA .100” (2.54mm) IDC Closed End Receptacles 
64 (025) Square 8 | .800 (20.32) | A1929-ND 30 5.74 | 640457-8 (Must be used with handle A2031-ND) use with Fig. 1 ..........0..0-++ 122.85/1 | 58246-1 
Tin Plated : 9 | .900 (22.86) | A19483-ND 15 16.98 | 640457-9 A2031-ND Manual Pistol Grip Handle for Metal and All-Plastic Shell 
i aoe en Aten aI Seeg beste Connectors. (Must order crimp die separately) use with Fig. 1. -- 58.28/1 58074-1 
1 7 H : 76 | 1-640457- A19530-ND Crimp Tool for CST-100 with Die .210.59/1 | 58517-1 
42 | 1.200 (30.48) | A19485-ND 46 10.43 | 1-640457-2 A19531-ND Die Set for CST-100 (use with A9996-ND). - 168.17/1__ | 58517-2 
i 0 ae BSN ee Herre A9996-ND Crimp Tool Handle for CST-100...........ccccccscsesvsescsesseesesveesesees 66.00/1 | 354940-1 
400 (35.51 7- 17 : -640457- 
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t UL94V-0 - Black Housing 
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2 Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


MTA .156” (3.96mm) 
Receptacles and Post Headers 


IDC Connectors: * Wire-to-post connectors preloaded with dual beam contacts * Connectors and headers 
are end-to-end stackable * Connectors preloaded with IDC contacts * All contacts are slotted for insulation 
displacement (IDC) terminal technique ¢ Contacts are lubricated to prevent fretting corrosion * Meets the 
material requirements of Table 23.1 of UL1410 Standards for Television Receiver and Video Products (wire-to- 
post connectors only) * Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. 
£28476 * Certified by Canadian Standards Association, File No. LR7189 Performance Data: Voltage Rating: 
250VAC Current Rating: 7A Low-Level Resistance: 3mQ maximum initial Dielectric Withstanding 
Voltage: 1250VAC/1 minute Insulation Resistance: 5000MO min. initial Operating Temperature: -55°C 
~ 105°C Material and Finish — Housing: UL94V-2 rated, type 6/6 nylon (24AWG - White; 22AWG - Red: 
20AWG - Yellow; 18AWG - Orange) Contacts: Phosphor bronze, post tin plated, 30u 


Replacement IDC Contacts: Material and Finish: Phosphor bronze, post tin plated; 30y 


SL-156 Crimp Contacts and Housings: * High current rating * Mates with MTA and similar competitive 
notched headers » Rugged wire-to-board interconnection to mate with .045 square or round post headers 
* Housing made of flame retardant 6/6 nylon * Connectors are end-to-end stackable »* Wire-to-board system 
offers polarization with friction lock for positive mating * Recognized under the Component Program of 
Underwriters Laboratories Inc., File No. E28476 ¢ Certified by Canadian Standards Association, File No. 
LR7189 Performance Data: Voltage Rating: 250VAC Current Rating: 10A maximum @ 250VAC Low- 
Level Resistance: 3.0mQ maximum initial Dielectric Withstanding Voltage: 2000VAC/1 minute Insulation 
Resistance: 1000MQ minimum initial Operating Temperature: -55°C ~ 105°C Material and Finish 
(Contacts): Bright tin plated brass or phosphor bronze; .012 (0.3) pre-tin or 30u over nickel Wire Range: 18- 
24AWG Maximum Insulation Diameter: .110 (2.79mm) 


Keying Plug with Carrier Strip (10 plugs per strip): Material: UL94V-2 rated, type 6/6 nylon, natural color 
Post Headers: Material For Housing: Polyester 94V-0 rated, white Posts: Copper alloy 
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Digi-Key Price AMP 
Description Part No. Each Part No. 
Tools 
Crimp Tool with Die for SL-156 Contacts 
-060"-.100” Insulation Diameter . A30703-ND 551.57 91597-1 
Crimp Tool with Die for SL-156 Contacts 
.043”-.075” Insulation Diameter ......................05 A30704-ND 551.57 91598-1 
T-Handle Tool Prototype Tool 
for MTA .156” (3.96mm) IDC Connectors... A9981-ND 18.29 59804-1 
Crimp Die for MTA .156” (3.96mm) IDC, Closed End 
Receptacles (Must be used with handle A2031-ND) ... A1999-ND 122.85 58247-1 
Crimp Die for MTA .156” (3.96mm) IDC, Feed Thru 
Receptacles (Must be used with handle A2031-ND) ... A30528-ND 448.88 58443-1 
Manual Pistol Grip Tool IDC 
(Must order crimp die separately) ...................0065 A2031-ND 58.28 58074-1 
Dim. A Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. 
Receptacles, .156” (3.96mm) Centers 
2 .312 (7.92) | A31216-ND 61 56 |3-640430-2 
3 468 (11.89) | A31217-ND 20 -15 |3-640430-3 
4 .624 (15.85) | A31218-ND .29 .27 |3-640430-4 
5 .780 (19.81) | A31219-ND 59 .54 |3-640430-5 
RoHS Compliant 6 936 (23.77) | A31220-ND 38 35 |3-640430-6 
; Nerina 7 | 4.092 (27.74) | A31221-ND 76 69 |3-640430-7 
26 AWG Blue, 8 1.248 (31.70) | A31222-ND 87 .79 |3-640430-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) | A31223-ND 97 .89 |3-640430-9 
10 1.560 (39.62) | A31224-ND 1.08 .98 | 4-640430-0 
a 1.716 (43.59) | A31225-ND 1.19 1.08 | 4-640430-1 
12 1.872 (47.55) | A31226-ND 1.30 1.18 | 4-640430-2 
17 2.652 (67.36) | A31227-ND 87 .79 |4-640430-7 
2 .312 (7.92) | A31604-ND 24 .22 |3-643821-2 
3 468 (11.89) | A31605-ND .20 -15 | 3-643821-3 
4 .624 (15.85) | A31606-ND 30 .28 |3-643821-4 
5 .780 (19.81) | A31607-ND 59 54 |3-64321-5 
RoHS Compliant 6 936 (23.77) | A31608-ND 40.36. |3-64321-6 
; ering 7 | 4.092 (27.74) | A31609-ND 76 69 |3-643821-7 
26 AWG Blue, 8 1.248 (31.70) | A31610-ND 87 .79 |3-643821-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) | A31611-ND 97 .89 | 3-643821-9 
10 1.560 (39.62) | A31612-ND 1.08 .98 | 4-643821-0 
1 1.716 (43.59) | A31613-ND 1.19 1.08 | 4-643821-1 
12 1.872 (47.55) | A31614-ND 1.30 1.18 | 4-643821-2 
17 2.652 (67.36) | A31615-ND 87 79 |4-643821-7 
2 .312 (7.92) | A31580-ND .20 15 |3-640435-2 
3 468 (11.89) | A31581-ND .20 -15 |3-640435-3 
4 .624 (15.85) | A31582-ND 29 .27 |3-640435-4 
: 5 .780 (19.81) | A31583-ND 59 .54 |3-640435-5 
RoHS Compliant 6 | .936 (23.77) | A31584-ND 38 35 |3-640435-6 
Closed End without Lock 
1 without Polarizing Tabs, 4 1.092 (27.74) | A31585-ND 76 .69 |3-640435-7 
26 AWG Blue, 8 1.248 (31.70) | A31586-ND 87 .79 |3-640435-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) | A31587-ND 97 .89 |3-640435-9 
10 1.560 (39.62) | A31588-ND 1.08 .98 | 4-640435-0 
1 1.716 (43.59) | A31589-ND 1.19 1.08 | 4-640435-1 
12 1.872 (47.55) | A31590-ND 1.30 1.18 | 4-640435-2 
17 2.652 (67.36) | A31591-ND 86 .79 |4-640435-7 
2 312 (7.92) | A31592-ND .20 -15 |3-640595-2 
3 468 (11.89) | A31593-ND 28 .26 |3-640595-3 
4 .624 (15.85) | A31594-ND 32 .29 |3-640595-4 
5 .780 (19.81) | A31595-ND 59 .54 |3-640595-5 
lana ; 6 936 (23.77) | A31596-ND 38 35 |3-640595-6 
eed-Thru with Loc 
1 without Polarizing Tabs, v4 1.092 (27.74) | A31597-ND 76 .69 |3-640595-7 
26 AWG Blue, 8 1.248 (31.70) | A31598-ND 87 .79 |3-640595-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) | A31599-ND 97 .89 |3-640595-9 
10 1.560 (39.62) | A31600-ND 1.08 .98 | 4-640595-0 
a 1.716 (43.59) | A31601-ND 1.19 1.08 | 4-640595-1 
12 1.872 (47.55) | A31602-ND 1.30 1.18 | 4-640595-2 
17 2.652 (67.36) | A31603-ND 87 .79 |4-640595-7 
Closed End with Lock 
1 without Polarizing Tabs, 5 .780 (19.81) | A19633-ND 1.53 1.39 |640429-5 
24 AWG White, an 1.716 (43.59) | A19639-ND 1.72 1.56 | 1-640429-1 
Tin Plated 
2 .312 (7.92) | A31240-ND 29 .22 |3-640429-2 
3 468 (11.89) | A31241-ND .20 15 |3-640429-3 
4 .624 (15.85) | A31242-ND .29 .27 |3-640429-4 
5 .780 (19.81) | A31243-ND 1.43 1.30 |3-640429-5 
ieee , 6 936 (23.77) | A31244-ND 38 35 |3-640429-6 
josed End with Loc! 
{ without Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) | A31245-ND 76 .69 |3-640429-7 
24 AWG White, 8 1.248 (31.70) | A31246-ND 1.14 1.04 |3-640429-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) | A31247-ND 97 .89 |3-640429-9 
10 1.560 (39.62) | A31248-ND 1.08 .98 | 4-640429-0 
a 1.716 (43.59) | A31249-ND 1.19 1.08 | 4-640429-1 
12 1.872 (47.55) | A31250-ND 1.30 1.18 | 4-640429-2 
17 2.652 (67.36) | A31251-ND 86 .79 |4-640429-7 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(1073) 177 


= Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


MTA .156” (3.96mm) Receptacles and Post Headers (cont) 


Dim. A Digi-Key Price Each | AMP Dim. A Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. 
2 312 (7.92) | A31643-ND 31 .22| 3-643820-2 2 312 (7.92) | A31252-ND 29 22 |3-640433-2 
3 A68 (11.89) | A31644-ND 21.16 | 3-643820-3 3 468 (11.89) | A31253-ND 20 15 |3-640433-3 
4 624 (15.85) | A31645-ND 29.27) 3-643820-4 4 624 (15.85) | A31254-ND 29 27 |3-640433-4 
nleeealie 5 780 (19.81) | A31646-ND 59 54 3-643820-5 5 780 (19.81) | a31255-ND 5954 |3-40499-5 
othe 6 936 (23.77) | A31647-ND 38 —.35| 3-643820-6 saben a 7 "936 (23.77) | A31256-ND ap: as: (acbagdass 
r t - losed End without Loc! 
1 | with Polarizing Tabs, : bree fed ie _ cs ence dill witout balatane Take 7 | 1.092 (27.74) | a31257-ND 76 69 |3-640433-7 
24 AWG White, ; : 4 ‘ le : : 4 - . 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) | A31650-ND 97 89] 3-643820-9 22 AWG Red, 8 1.248 (31.70) | A31258-ND 117 1.06 |3-640433-8 
10 | 1.560 (39.62) | A31651-ND 1.08  .98| 4-643820-0 Tin Plated 9 | 1-404 (35.66) | A31259-ND 97.89 | 3-640433-9 
11 | 1.716 (43.59) | A31652-ND 119 1.08 | 4-643820-1 10 | 1.560 (39.62). ee Hah “ce aes D 
41 | 1.716 (43.59) | A31261-ND 1.19 1.08 |4-640433-1 
12 1.872 (47.55) | A31653-ND 1.30 1.18] 4-643820-2 
17 2.652 (67.36) | A31654-ND 86 79 | 4-643820-7 12 | 1.872 (47.55) | A31262-ND 157 1.42 | 4-640433-2 
- 17 | 2.652 (67.36) | A31263-ND 1.44 1.31 |4-640433-7 
Closed End without Lock 
1 | without Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) | A26063-ND 1.94 1.77] 640434-7 2 312 (7.92) | A31285-ND 29 © 22 |3-644463-2 
24 AWG White, 8 1.248 (31.70) | A26064-ND 92 .84| 640434-8 3 AGS (11.89) | A31286-ND 28 26 |3-644463-3 
Tin Plated 4 .624 (15.85) | A31287-ND 29 27 |3-644463-4 
2 312(7.92) | A31264-ND 30 .15| 3-640434-2 RoHS Compliant 5 | -780 (19.81) fAS1288:ND) 50 54 /3-644463-5 
3 468 (11.89) | A31265-ND 20. .15| 3-640434-3 , | Closed End without Lock 6 | 936 (23.77) Rei2eaNo) 38-35 /3-644463-6 
4 624 (15.85) | A31266-ND 29° .27| 3-640434-4 with Polarizing Tabs, 7 | 1.092 (27.74) | A31290-ND 76 69 |3-644463-7 
RoHS Compliant 2 780 (19.81) ea ee. 28h |S OIETS 22 AWG Red, 8 | 1.248 (31.70) | A31291-ND 87 79 |3-644463-8 
fons Complian 6 .936 (23.77) | A31268-ND 38.35 | 3-640434-6 ; 5 7 - 
Closed End without Lock Tin Plated 9 1.404 (35.66) | A31292-ND 97 .89 | 3-644463-9 
1 | without Polarizing Tabs 7 4.092 (27.74) | A31269-ND 1.82 1.65 | 3-640434-7 10 | 1.560 (39.62) | A31293-ND 1.08 98 |4-644463-0 
24 AWG White, 8 1.248 (31.70) | A31270-ND 87 79 | 3-640434-8 41 | 1.716 (43.59) | A31294-ND 1.19 1.08 |4-644463-1 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) | A31271-ND 97 89] 3-640434-9 12 1.872 (47.55) | A31295-ND 1.30 1.18 | 4-644463-2 
10 | 1.560 (39.62) | A31272-ND 1.08 98] 4-640434-0 
1 1.716 (43.59) | A31273-ND 1.19 1.08} 4-640434-1 a cee 5 780 (19.81) | A19703-ND 4.24 143 |640601-5 
12 | 1.872 (47.55) | A31274-ND 130 1.18] 4-640434-2 1 oe hae fa an 10 | 1.560 (39.62) | A19708-ND 2.78 2.52 |1-640601-0 
17 | 2.652 (67.36) | A31275-ND 86.79 4-640434-7 Sodas 41 | 1.716 (43.59) | A19709-ND 1.72 1.56 |1-640601-1 
Feed-Thru with Lock 
| without Polarizing Tabs, 9 1.404 (35.66) | A19727-ND 1.40 1.28] 640602-9 2 312 (7.92) | A31616-ND 74 87 |3-640601-2 
24 AWG White, 10 1.560 (39.62) | A19728-ND 1.56 1.42 1-640602-0 3 468 (11.89) | A31617-ND 28.25 | 3-640601-3 
Tin Plated 4 624 (15.85) | A31618-ND 30.28 |3-640601-4 
: 27 ee a. aa SSR heuecunes 5 780 (19.81) | A31619-ND 1.17 1.06 |3-640601-5 
pele i E belt : oS Compliant 6 936 (23.77) | A31620-ND 38 35 |3-640601-6 
3 468 (11.89) | A31629-ND 28 .25| 3-640602-3 Feed-Thru with Lock ea STH) ; ; 
4 624 (15.85) | A31630-ND 29 27 | 3-640602-4 1 | without Potarizing Tabs, 7 | 1.092 (27.74) | a31621-ND 76 69 |3-640601-7 
: 5 780 (19.81) | A31631-ND 59 .54| 3-640602-5 pare hal 8 — | 1.248 (31.70) | A31622-ND 87 79. |3-640601-8 
bares 7 6 936 (23.77) | A31632-ND 38 .35| 3-640602-6 Tin ehiia 9 | 1.404 (35.66) | A31623-ND 97 89 |3-640601-9 
eed- Thru wi le 
iil swtntorediaiehgtate 7 1.092 (27.74) | A31633-ND 76 _69/ 3-640602-7 10 | 1.560 (39.62) | A31624-ND 1.58 1.44 |4-640601-0 
>A AWG White : 8 1.248 (31.70) | A31634-ND 87 79 | 3-640602-8 "1 1.716 (43.59) | A31625-ND 1.19 1.08 | 4-640601-1 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) | A31635-ND 97.89) 3-640602-9 42 | 1.872 (47.55) | A31626-ND 1.30 1.18 |4-640601-2 
10 | 1.560 (39.62) | A31636-ND 1.08 98 4-640602-0 17 | 2.652 (67:36) | ag1627-ND ‘aa pt lacBa BOT 
11 1.716 (43.59) | A31637-ND 4.19 1.08] 4-640602-1 
42 | 1.872 (47.55) | a31638-ND 130 1.18] 4-640602-2 2 312 (7.92) | A31308-ND 29.22 | 3-640427-2 
17 | 2.652 (67.36) | A31639-ND 86.79] 4-640602-7 3 | 6811.69) Eee “20.° 18) /S-640827-8 
- 4 624 (15.85) | A31310-ND 29.27 |3-640427-4 
Closed End with Lock ; 5 | .780(19.81) | A31311-ND 59 54 }3-640427-5 
1 | Without Polarizing Tabs, ) 44 | 4.716 (43.59) | A19619-ND 1.72 1.56 | 1-640428-1 Holts Compliett 6 | .936 (23.77) | A31312-ND 42.39 |3-640427-6 
22 AWG Red, Closed End with Lock 
_ 1 | mito eetinoTebs | oa) aes 
: 70) : 87.79 |3-640427- 
r : i 20 AWG Yellow, 
: ater ean a cf Hsin Fin Platatt 9 | 1.404 (35.66) | A31315-ND 1.25 114 |3-640427-9 
4 624 (15.85) | A31230-ND 29 .27| 3-640428-4 is bees i etn bs fc pe 
; 5 780 (19.81) | A31231-ND 59 .54| 3-640428-5 716 (48.58) tA : 08 | 4-640427- 
a : 6 936 (23.77) | A31232-ND 38 —.35| 3-640428-6 42 | 1.872 (47.55) | A31318-ND 1.30 1.18 |4-640427-2 
josed End wi OC 
+ | without Polarizing Tabs. 7 1.092 (27.74) | A31233-ND 1.82 1.65) 3-640428-7 17 | 2.652 (67.36) | A31319-ND 88 81 )4-640427-7 
22 AWG Red, ; a eas eal =a - a Closed End with Lock 5 | .780(19.81) | az6099-ND 4.45 1.32 |643818-5 
Tin Plated . B | : 5 a Z : ia ‘ i 
ts |iSotom [Rtaew ion aleswers || x | ofommton | | ssncem Jasin a2 [sg 
11 1.716 (43.59) | A31237-ND 1.19 1.08] 4-640428-1 ; ew 716 (43.59) 5 3 reli 4 
Tin Plated 17 | 2.652 (67.36) | A24011-ND 4.20 1.09 |1-643818-7 
12 1.872 (47.55) | A31238-ND 1.30 1.18] 4-640428-2 
17 2.652 (67.36) | A31239-ND 88 81 | 4-640428-7 2 312 (7.92) | A31363-ND 29.22 |3-643818-2 
3 468 (11.89) | A31364-ND 20 15 |3-643818-3 
: pees Coan fH = Be ers 4 | .624(15.85) | A31365-ND 29 27 |3-643818-4 
4 | .624(18.85) | A31278-ND 29 .27| 3-643819-4 RoHS Compliant : bi i peer as - Ai 
; 5 780 (19.81) | A31279-ND 1.43 1.30) 3-643819-5 Closed End with Lock 836 (23.77) as : “35 [3-649818- 
aceaiearaics : 6 936 (23.77) | A31280-ND 38 35 | 3-643819-6 1 | with Polarizing Tabs, 7 | 1.092 (27.74) | A31368-ND 76 69 |3-643818-7 
josed End wi 0c 
ollie dace 7 1.092 (27.74) | A31287-ND 130 1.18] 3-643819-7 20 AWG Yellow, 8 1.248 (31.7) | A31369-ND 87 79. |3-643818-8 
22 AWG Red : 8 4.248 (31.70) | A31282-ND 87 79 | 3-643819-8 Tin Plated 9 1.404 (35.66) | A31370-ND 97 .89 | 3-643818-9 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) | A31283-ND 97 89 | 3-643819-9 10 | 1.560 (39.62) | A31671-ND 1.34 1.22 |4-643818-0 
10 | 1.560 (39.62) | A31264-ND 1.08 98 | 4-643819-0 11 | 1.716 (43.59) | A33192-ND 1.19 1.08 | 4-643818-1 
ui 1-716 (43.59) (ASIRIND PI 1.08) WORE 12 | 1.872 (47.55) | A31371-ND 1.30 1.18 | 4-643818-2 
12 1.872 (47.55) | A31641-ND 1.30 1.18] 4-643819-2 17 | 2.652 (67.36) | A33193-ND 112 1.02 |4-643818-7 
17 | 2.652 (67.36) | A31642-ND 1.61 1.47| 4-643819-7 - 
Closed End without Lock 
Closed End without Lock 1 | Without Polarizing Tabs, 42 | 1.872 (47.55) | A26113-ND 4.87 1.70 |1-640432-2 
without Polarizing Tabs, | ie 5 
F 10 | 1.560 39.62) | A24oo1-ND 278 2.50| 1-640499-0 20 AWG Yellow, 17 | 2.652 (67.36) | A24015-ND 94 86 | 1-640432-7 
22 AWG Red, , ? ; ; , 
Tin Plated 
Tin Plated 
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MTA .156” (3.96mm) Receptacles and Post Headers (cont) 


Dim. A Digi-Key Price Each | AMP Dim. A Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Description Circuits Inch(mm) | Part No. 1 25 | Part No. Fig. | Description Circuits Inch(mm) | Part No. 1 25 | Part No. 
2 312 (7.92) | A31332-ND 74 67 | 3-640432-2 RoHS Compliant 9 1.404 (35.66) | A31327-ND 97 89 |3-640431-9 
3 468 (11.89) | A31333-ND 20.15 | 3-640432-3 Closed End without Lock 10 | 1.560 (39.62) | A31328-ND 1.08 98 | 4-640431-0 
4 | 824(16.85) eae 29.27 /3-B40482-4 1 | without Polarizing Tabs, 41 | 4.716 (43.59) | A31329-ND 419 1.08 | 4-640431-1 
RoHS Compliant : seat ee re 18 AWG Orange, 12 | 1.872 (47.55) | A31330-ND 1.30 1.18 | 4-640431-2 
Closed End without Lock 936 (23.77) | A31336-ND 38 35 |3-640432-6 ; 
Tin Plated 17 | 2.652 (67.36) | A31331-ND 87.79 |4-640431-7 
1 | without Polarizing Tabs, 7 ~~ | 1.092 (27.74) | a31337-ND 76 69 |3-640432-7 
20 AWG Yellow, 8 | 1.248 (31.70) | A31338-ND 87.79 |3-640432-8 2 312 (7.92) | A31344-ND 29 22 |3-640599-2 
Tin Plated 9 | 1.404 (35.66) | A31339-ND 97 89 | 3-640432-9 3 468 (11.89) | A31345-ND 28 25 | 3-640599-3 
10 1.560 (39.62) | A31340-ND 1.08 .98 | 4-640432-0 4 624 (15.85) | A31346-ND 30 28 | 3-640599-4 
41 | 1.716 (43.59) | A31341-ND 1.19 1.08 | 4-640432-1 ; 5 780 (19.81) | A31347-ND 5954 |3-B40590-5 
RoHS Compliant 
42 | 1.872 (47.55) | A31342-ND 1.30 1.18 | 4-640432-2 tesdthriwlih bask 6 936 (23.77) | A31348-ND 38.35 | 3-640599-6 
17 | 2.652 (67.36) | A31343-ND 88 81 | 4-640432-7 Oh een ae 7 | 4000 2774) WESratonD aoe 
Feed-Thru with Lock 18 AWG Orange, 8 — | 1.248 (31.70) | a31350-ND 87 79 | 3-640599-8 
1 | Without Polarizing Tabs, 9 | 1.404 (35.66) | a19687-ND 250 2.27 |640600-9 Tin Plated 9 | 1.404 (35.66) | A31351-ND 97 89 |3-640599-9 
20 AWG Yellow, 10 | 1.560 (39.62) | A31352-ND 4.08  .98 | 4-640599-0 
Tin Plated 41 | 4.716 (43.59) | A31353-ND 4.65 1.50 | 4-640599-1 
2 312 (7.92) | A31655-ND 74 67 |3-640600-2 12 | 1.872 (47.55) | A31354-ND 1.30 1.18 | 4-640599-2 
3 468 (11.89) | A31656-ND 28 26 |3-640600-3 
4 | .624 (15.85) | A31657-ND 31.28 |3-640600-4 2 B12 (7.02) Ee 329: “302, 3 OANAOH 2 
5 | .780(19.81) | A31658-ND 59 54 |3-640600-5 3 | 468 (11.89) | A31373-ND 28 25 |3-644465-3 
RoHS Compliant 6 936 (23.77) | A31659-ND 38 35 |3-640600-6 4 624 (15.85) | A31374-ND 30.28 |3-644465-4 
dare 7 110000774) Ea a 66 SBME: RoHS Compliant 5 780 (19.81) | A31375-ND 59 54 |3-644465-5 
a ae ie ; 8 | 1.248 (31.70) | A3i661-ND ‘e779 | 3-840600-8 4 | Feed-Thru with Lock 6 936 (23.77) | A31376-ND 38 35 |3-644465-6 
if Plated 9 | 1.404 (35.66) | A31662-ND 1.49 1.36 |3-640600-9 with Polarizing Tabs, 7 | 4.092 (27.74) | a3t377-ND 76 69 |3-644465-7 
10 | 1.560 (39.62) | A31663-ND 1.08 98 | 4-640600-0 18 AWG Orange, 8 | 1.248 (31.70) | a31378-ND Br, vail Redaage-a 
41 | 1.716 (43.59) | A31664-ND 1.19 1.08 | 4-640600-1 Tin Plated 9 | 1404 @5-65) (Reneeeiin az'- no. la-eudanee 
12 1.872 (47.55) | A31665-ND 1.30 1.18 ) 4-640600-2 10 1.560 (39.62) | A31380-ND 1.08 98  4-644465-0 
17 | 2,652 (67.36) | A31666-ND 88.81 | 4-640600-7 11 | 1.716 (43.59) | A31381-ND 1.19 1.08 | 4-644465-1 
; Pe . an yates | re pee se Replacement IDC Contacts, .156” (3.96mm) Centers — RoHS Compliant 
4 624 (15.85) | A31385-ND 31.28 |3-644466-4 Tin Plated, 18 AWG — _ A31672-ND 29 © 11 |640631-3 
RoHS Compliant 5 780 (19.81) | A31386-ND 59 54 |3-644466-5 » | Tin Plated, 20 AWG — _ A31673-ND 29 11 |640632-3 
Feed-Thru with Lock 6 936 (23.77) _| A31387-ND 38.35 |3-644466-6 Tin Plated, 22 AWG - - A31674-ND 29 11 |640633-3 
1 with Polarizing Tabs, 7. 1.092 (27.74) | A31388-ND 76 69 | 3-644466-7 Tin Plated, 24 AWG _ _— A31675-ND .29 -11 | 640634-3 
Se ; sh (31.70) AS TS89 ND 87 79 sees SL-156 Crimp Housings (Contacts Sold Separately) 
404 (35.66) | A31390-ND 97 89 |3-644466-9 
10 | 1.560 (39.62) | A31391-ND 1.08 98 | 4-644466-0 2 308 (7.82) | A19970-ND 29° 14 | 640251-2 
11 | 1.716 (43.59) | A31392-ND 119 1.08 | 4-644466-1 3 465 (11.81) | A19971-ND 29.17 |640251-3 
12 1.872 (47.55) | A31393-ND 1.30 1.18 | 4-644466-2 4 620 (15.75) | A19972-ND 30 22 |640251-4 
Closed End with Lock 5 777 (19.74) | A19973-ND 30.28 |640251-5 
without Polarizing Tabs, 6 933 (23.70) | A19974-ND 30.24 |640251-6 
1 | 48 awe Orange 3 468 (11.89) | A19580-ND 32.24 | 640426-3 ; 
: ; RoHS Compliant 7 | 1.090 (27.69) | A19975-ND 42.39 |640251-7 
Bub 3 | Without Lock Ramp 8 | 1.246 (31.65) | a19976-ND 48.44. |640251-8 
2 312 (7.92) | A31296-ND 29.22 |3-640426-2 Without Polarizing Tabs, 9 | 1.402 (35.61) | A19977-ND 54.50 |640251-9 
3 468 (11.89) | A31297-ND 30.22 | 3-640426-3 UL94V-0 White 10 | 1.558 (39.57) | A19978-ND 61 55 | 1-640251-0 
4 624 (15.85) | A31298-ND 44 40 | 3-640426-4 11 1.715 (43.56) | A19979-ND 67.61 | 1-640251-1 
5 780 (19.81) | A31299-ND 59 54 |3-640426-5 
RoHS Compliant 6 .936 (23.77) | A31300-ND 38 35 | 3-640426-6 12 1.871 (47.52) | A19980-ND 1.13 1.03 | 1-640251-2 
Closed End with Lock 13 2.027 (51.49) | A24128-ND 79 72 |1-640251-3 
; ‘si 7 ~~ | 1.092 (27.74) | a31301-ND 76 69 |3-640426-7 
1 aaa 8 | 1.248 (31.70) | A31302-ND 87.79 |3-640426-8 : reat B21 23:Nb 85.77) 1-640251-4 
Tapia > 9 | 1.404 (35.66) | A31303-ND 97.89 |3-640426-9 -496 (63.40) | A24130-ND 97-88 | 1-640251-6 
+ | 76 ass) | azta05-ND 19 108 |4-ao-1 2 | 308 7.82) | a19960-N0 301 |e40250-2 
3 465 (11.81) | A19951-ND 29 11 |640250-3 
12 | 1.872 (47.55) | A31306-ND 1.30 1.18 |4-640426-2 4 620 (15.75) | A19952-ND 30 22 |640250-4 
17 | 2.652 (67.36) | A31307-ND 87.79 | 4-640426-7 RoHS Compliant 5 777 (19.74) | a19953-ND 0917 | 840950-5 
Closed End with Lock With Lock Ramp 6 -933 (23.70) | A19954-ND .29 .21 | 640250-6 
1 Tae oane 10 | 1.560 (39.62) | A26125-ND 2.63 2.39 | 1-643817-0 on 7 | 4.090 (27.69) | At9955-ND 30.21 |640250-7 
Ti Pak 4 8 — | 1.246 (31.65) | A19956-ND 30.28 |640250-8 
9 | 1.402 (35.61) | A19957-ND 54.50 |640250-9 
2 312 (7.92) | A31355-ND 29.22 | 3-643817-2 (Not to be used with 10 1.558 (39.57) | A19958-ND 61 55 | 1-640250-0 
3 468 (11.89) | A31356-ND 20.15 | 3-643817-3 Rear Bend Friction 11 | 1.715 (43.56) | A19959-ND 67 61 | 1-640250-1 
4 624 (15.85) | A31357-ND 29.27 |3-643817-4 Lock header) 
5 .780 (19.81) | A31358-ND 59 54 |3-643817-5 12 1.871 (47.52) | A19960-ND A5 At | 1-640250-2 
RoHS Compliant 6 .936 (23.77) | A31359-ND 38 35 |3-643817-6 13 | 2.027 (51.49) | A28761-ND 79.72 |1-640250-3 
1 i aarnee ra 7 | 1.092 (27.74) | A31360-ND 1.28 1.16 |3-643817-7 14 | 2.188 (55.45) eo 85) 277) ebdl250%4 
48 AWG Orange, : poe pest! Rs a pve 16 2.496 (63.40) | A24127-ND 97 .88 | 1-640250-6 
Tv Plated 10 | 1.560 (39.62) | A31668-ND 1.08 98 | 4-643817-0 7 308 (7.82) Ee 29; AN, | Fe0BAG=2 
41 | 1.716 (43.59) | A31362-ND 4.65 1.50 | 4-643817-1 3 465 (11.81) | A24112-ND 29.17 |770849-3 
4 620 (15.75) | A24113-ND 30.22 |770849-4 
te |e nee peas i ommeoapaset ae RoHS Compliant 5 | 7719.74) | aea14-ND 30 .19)770849-5 
With Lock Ramp 6 .933 (23.70) | A24115-ND 36.33 |770849-6 
parcel erin oni 7 | 1.090 (27.69) | A24116-ND 42 39 |770849-7 
1 | 48 AWG Orange, 17 | 2.652 (67.36) | A24028-ND 93.84 | 1-640431-7 5 8 — | 1.246 (31.65) | A24117-ND 48 44 |770849-8 
Tin Plated 9 | 1.402 (35.61) | A24t18-ND 41.38 |770849-9 
; a7 eee ee oa (Not to be used with 10 | 1.558 (39.57) | A24119-ND 61.55 | 1-770849-0 
RoHS Compliant 3 | .468(11.89) | a31321-ND 20 15 )3-640431-3 ern eal | 1-715 (48.56) AO 2BF S28 eres) 
Closed End without Lock 4 624 (15.85) | A31322-ND 29.27 |3-640431-4 12 | 1.871 (47.52) | A24121-ND 73.66 | 1-770849-2 
1 without Polarizing Tabs, 5 .780 (19.81) | A31323-ND 59 -54 | 3-640431-5 13 2.027 (51.49) | A24122-ND 79 72 | 1-770849-3 
18 AWG Orange, 6 .936 (23.77) | A31324-ND 38 .35 | 3-640431-6 14 2.183 (55.45) | A24123-ND 85 77 | 1-770849-4 
i 7 | 4.092 (27.74) | A31325-ND 76 69 |3-640431-7 16 | 2.496 (63.40) | A24124-ND 97 88 |1-770849-6 
8 — | 1.248 (31.70) | A31326-ND 87.79 |3-640431-8 - 
(Continued) 
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Tyco Electronics AMP MTA .156” (3.96mm) Receptacles and Post Headers (cont, 
Authorized Distributor 
wa Loose Piece ce Cut Strip Dim. A Digi-Key Price Each | AMP 
Digi-Key Price Each | AMP Digi-Key Pricing AMP Fig. | Description Circuits | Inch(mm) | Part No. 1 25 | Part No. 
Fig.| Description Part No. 1 25 | PartNo. |Part No. 100 Part No. 
SL-156 Crimp Contacts (24-18 AWG) Flat Post Headers, .156” (3.96mm) Centers 
RoHS Compliant 5 ; _,)A31395CT-ND] 5.34 24.49], . 2 312 (7.92) | A1961-ND 29.19 | 640383-2 
«| Brass, Tin Plated, 65 AS1396-ND 27.25 | 3-640706-1/ n3igo5TR-ND| _ 187.01/7,000|7 402521 3 | 468 (11.89) | A19870-ND 60 54 | 640a89-3 
RoHS Compliant e 5 |A19991CT-ND| 4.28 19.62 2 : 4 624 (15.85) | A1962-ND A138 | 640383-4 
Brass, Pre-Tin Pitd., 6.54 | SI9991-ND_ 30.20 | 640706-2 | niaggtte-np| _149.84/7,000|°40%2 ig 5 | 780 (19.81) | at9871-ND ‘52 47 | 640383-5 
7 raight Pos 
RoHS Compliant 4 5 _4|A31394CT-ND| 5.34 = 24.49], 7 Fs 6 .936 (23.77) | A1963-ND 56 51 | 640383-6 
Brass, Tin Plated, 6.54 | AS1997-ND 3125 | 3-640707-1/ 2 s304TR.ND| — 160.29/6,000 | 990980" 045" (114mm) Square, 7 | 1.099 7.74) WeRearonD ae. eo edges 
; z 4g | Standard UL94V-0, 092 (27. : ; 
7 | RoHS Compliant ir ee A24203CT-ND] 4.28 19.62 |arnaan ! 3 | 4.248 (31.70) | A1964-ND 75 68 | 640383-8 
Brass, Pre-Tin Pltd. 6.5A A24203TR-ND| — 128.43/6,000 Tin Plated, 9 | 1404 (25.68) Wattoeantn ae a7 leaaans 
; 125” (3.18mm) Soldertail, 404 (85.68) ; : 
RoHS Compliant A24205-ND 41-37 | 77025g-1 |A24205CT-ND| 26.00 119.14 Jae nang a i 10 | 1.560 (39.62) | A1965-ND .94 85 | 1-640383-0 
Brass, Gold Plated, 6.58 A24205TR-ND| —_ 779.85/6,000 White 11 | 1.716.43.59) | a19874-ND 5) a8’ aeagaRaet 
a a A19993-ND 33.27 | 770522-1 12 | 1.872 (47.55) | a19875-ND ‘57 52 | 1-640383-2 
RoHS Compliant 17__ | 2.652 (67.36) | A26167-ND 2.00 1.80 | 1-640383-7 
Phosphor Bronze, Tin | A32533-ND 31 —.25 | 3-770522-1 ; meee ie tee | ef aot 
Plated, Hooded, 10A , i a -| : E - 
: i RoHS Compliant 
8 | RoHS Compliant meee ee Straight Post 4 624 (15.85) | A24152-ND 80.72 | 640384-4 
Phosphor Bronze, Tin | — a i ; 91 | 3-770476-1 : 5 780 (19.81) | A26170-ND 52.47 | 640384-5 
y A31398TR-ND| — 161.45/5,500 .045” (1.14mm) Round, 
Plated, Hooded, 10A aia 4a’ | Standate Usd 6 936 (23.77) | A26171-ND 1.09 98 | 640384-6 
RoHS Compliant ; : 7 | 1.092 (27.74) | A26172-ND 66 60 | 640384-7 
A24208CT-ND| 16.71 76.60 Tin Plated, 
Phosphor Bronze, Gold | A24208-ND 83.30 | 770522-2 | poarnata np) 450.61/5,600 [7704782 425" (3.18mm) Soldertal,| 8 | 1-248 (81.70) | A24153-ND 1.45 1.31 | 640384-8 
Plated, Hooded, 104 White 9 | 1.404 (35.66) | A26173-ND 1.63 1.47 | 640384-9 
- = - 10 | 1.560 (39.62) | A24154-ND 1.81 1.63 | 1-640384-0 
Fi Description Circuits Caan pate fe a Pane ie 1.872 (47.55) MAZGUEN eS ENE [eee 
Ee E : : 2 312 (7.92) | A1966-ND 2910 | 640385-2 
SL-156 Keying Plugs and Pins — RoHS Compliant 3 468 (11.89) | A19876-ND 30.12 | 640385-3 
— | Plug, Keying — = A19994-ND 29 © 09 | 640254-1 RoHS Compliant 4 624 (15.85) | A1967-ND 29 17 |640385-4 
— | Pin, Keying = = A19995-ND 29 10 | 640255-1 Right Angle Post 5 780 (19.81) | A19877-ND 30.22 | 640385-5 
Accessories, .156” (3.96mm) Centers .045” (1.14mm) Square, 6 -936 (23.77) | A1968-ND 30 .26 | 640385-6 
vy) 312 (7.92) A19740-ND 42 38 | 643067-2 19 | Standard UL94V-0, 7 1.092 (27.74) | A19878-ND 30 .27 | 640385-7 
468 (11.89) | A19741-ND AT 43 | 643067-3 Tin Plated, 8 1.248 (31.70) | A1969-ND 39 -35 | 640385-8 
4 624 (15.85) | A19742-ND 1.34 1.21 | 643067-4 .125” (3.18mm) Soldertail, 9 1.404 (35.66) | A19879-ND 1.13 1.02 | 640385-9 
5 .780 (19.81) | A19743-ND 1.35 1.22 | 643067-5 White 10 1.560 (39.62) | A1970-ND 44 40 | 1-640385-0 
RoHS Compliant 6 .936 (23.77) | A19744-ND 1.35 1.22 | 643067-6 1 1.716 (43.59) | A19880-ND 1.39 1.25 | 1-640385-1 
g | Closed End 7 | 4.092 (27.74) | A19745-ND 136 1.23 | 643067-7 12_| 1.872 (47.55) | A19881-ND 52___-48 | 1-640385-2 
Strain Relief Covers, 8 1.248 (31.70) | A19746-ND 49 -A5- | 643067-8 ; 2 312 (7.92) | A24155-ND 29° 10 | 644751-2 
White to | 1.560 (39.62) | A19748-ND 437 124 | 4-643067-0 RoHS Compliant 3 468 (11.89) | A24156-ND 13 12|644751-3 
11 | 1.716 (43.59) | a19749-ND 448 133. | 4-643067-1 Right Angle Post 4 624 (15.85) | A24157-ND 19 17 |644751-4 
12 | 1.872(4755) | A19750-ND 138 1.25 | 1-643067-2 045” (1.14mm) Square, 5 780 (19.81) | A24158-ND 24 .22|644751-5 
43) 2.028 (61.51) | ADA108-ND eae EP MIRE TOE 19 oe 6 936 (23.77) | A24159-ND 28 26 | 644751-6 
17 | 2.652 (67.36) | A24109-ND 1.40 1.27. | 1-643067-7 ee as ne 7 | 1.092 (27.74) | A24160-ND 30.27 | 644751-7 
3 = A19760-ND 99 45 | B40S5I-2 a 45mm) s| 8 — | 4.248 (31.70) | A24161-ND 39.35 | 644751-8 
7 = HGCA ai. clas eabent es 10 | 1.560 (39.62) | A24162-ND 44-40] 1-644751-0 
i 7 eens abi. <bo0|| edgeetel 12 | 1.872 (47.55) | A24163-ND 52 48 | 1-644751-2 
5 = A19763-ND 30 25 | 640551-5 Straight Post Headers, .156” (3.96mm) Centers, Friction Lock Header 
RoHS Compliant 6 _ A19764-ND 32 .29 | 640551-6 2 312 (7.92) | A1971-ND 29 10 | 640445-2 
10 | Closed End Dust Covers, 7 = ‘A19765-ND 36.33. | 640551-7 3 468 (11.89) | A19890-ND 29 42 640445-3 
White 8 A19766-ND 40 36. | 640551-8 RoHS Compliant 4 624 (15.85) | A1972-ND 29.17 |640445-4 
9 = A19767-ND 44 40 ‘| 640551-9 Square Post 5 -780 (19.81) | A19891-ND 30.22 | 640445-5 
10 _ A19768-ND 47.43. | 1-640551-0 045” (1.14mm) Square, 6 936 (23.7) | A1973-ND 30.26 | 640445-6 
11 _ A19769-ND 5146 | 1-640551-1 20 | Standard UL94V-0, 7 | 4.092 (27.74) | A19892-ND 30.27 | 640445-7 
12 = A19770-ND 54.49 | 1-640551-2 Tin Plated, 8 | 1.248 (31.70) | A1974-ND 39.35 | 640445-8 
2 312 (7.92) | A19780-ND 30.27 ‘| 643071-2 125” (3.18mm) Soldertail,] 9 — | 1.404 (35.66) | A19893-ND 1.13 1.02 | 640445-9 
468 (11.89) | A19781-ND 45 41 | 643071-3 White 10 | 1.560 (39.62) | A1975-ND 44.40 | 1-640445-0 
4 624 (15.85) | A19782-ND 59 54 | 643071-4 11 | 1.716 (43.59) | A19894-ND 1.38 1.25 | 1-640445-1 
6 .936 (23.77) | A19784-ND 36 © 33. | 643071-6 12 | 1.872 (47.55) | A19895-ND 52.48 | 1-640445-2 
RoHS Compliant 7 | 1.092 (27.74) | A19785-ND 141 1.28 | 643071-7 2 312 (7.92) | A24164-ND 13.12 |644752-2 
41 | Feed-Thru 8 — | 1.248 (31.70) | A19786-ND 90.81 | 643071-8 RoHS Compliant 3 468 (11.89) | A24165-ND 13 12 | 644752-3 
Strain Relief Covers, 9 | 1.404 (35.66) | A19787-ND 95 86 | 643071-9 Square Post 4 624 (15.85) | A24166-ND 19 17 | 644752-4 
White 10 | 1.560 (39.62) | A19788-ND 1.47 1.33 | 1-643071-0 045" (1.14mm) Square, 5 780 (19.81) | A24167-ND 24.22 | 644752-5 
11 | 1.716 (43.59) | A19789-ND 1.38 1.24 | 1-643071-1 20 | Standard UL94V-0, 6 936 (23.77) | A24168-ND 28.26 | 644752-6 
12 | 1.872 (47.55) | A19790-ND 1.48 1.34 | 1-643071-2 Tin Plated, 7 | 4.092 (27.74) | A24169-ND 30.27 | 644752-7 
15 | 2.340 (59.44) | A97459-ND 149 1.35 | 1-643071-5 175” (4.45mm) Soldertail,| 8 — | 1.248 (31.70) | A24170-ND 39.35 | 644752-8 
17 | 2.652 (67.36) | A26040-ND 1.40 1.27 | 1-643071-7 White 9 1.404 (35.66) | A26175-ND 143 1.02 | 644752-9 
3 = 7”A19801-ND 30 48 | 640643-3 10 | 1.560 (39.62) | A24171-ND 4440 | 1-644752-0 
4 = A19802-ND "30 22 ‘| e40643-4 12 | 1.872 (47.55) | A24172-ND 52 48 | 1-644752-2 
5 _ ‘A19803-ND 30.25 | 640643-5 Square Post 
RoHS Compliant 8 z A19804-ND 29° 17 | 640643-6 = Hi al 4 | 624 (15.85) | A26177-ND 1.94 1.75 | 641208-4 
12 | Feed-Thru Dust Covers, U = el SECSND) 36.93 | 640648-7 20 Gaeta © 8 | 1.248 (31.70) | A26181-ND 4.39 3.96 | 641208-8 
White 8 — ‘A19806-ND 30.21 | 640643-8 Y j | 12 | 1.872 (47.55) | A26185-ND 657 5.92 | 1-641208-2 
9 _ A19807-ND 44.40 | 640643-9 -125" (3.18mm) Soldertall, 
10 = A19808-ND 47 ~~ 43. | 1-640643-0 White 
1 = A19809-ND ‘51.46 | 1-640643-1 2 312 (7.92) | A31676-ND 1.24 1.12 | 3-641208-2 
12 = A19810-ND 54.49 | 1-640643-2 3 468 (11.89) | A31677-ND 1.39 1.26 | 3-641208-3 
i ; 4 624 (15.85) | A31678-ND 1.81 1.64 | 3-641208-4 
Keying Plugs — RoHS Compliant 7. 
ips pene EAR RoHS Compliant 5 | .780(19.81) | A31679-ND 232 2.09 | 3-641208-5 
13 lene _ — A19845-ND 30.16 | 640629-1 Square Post 6 .936 (23.77) | A31680-ND 2.82 2.55 | 3-641208-6 
eee eevee Sseere ONS CU Timm) Saute: 7 | 1.092 (27.74) | A31681-ND 3.20 2.89 | 3-641208-7 
4,)]) Sh Garnet Sh Hush A19840-ND 1.69 1.53 | 641623-1 20) ‘Standard UL24V=0, a ane : oh aa sea oaa 
, - _ H f : - 8 — | 1.248 (31.70) | A31682-ND 3.71 3.34 | 3-641208-8 
10 per Strip S0u Gold Plated, 9 | 1.404 (35.66) | A31683-ND 417 3.76 | 3-641208-9 
15 | Long Nose pam = A19850-ND 48.24 | 640630-1 125" (3.18mm) Soldertail,| + | 4 569 (39.62) | A31684-ND 4.60 4.14 | 4-641208-0 
Used with Staked Post White 11 | 4.716 (43.59) | A31685-ND 5.08 4.56 | 4-641208-1 
Pane! Mount End Caps — RoHS Compliant 12 | 1.872 (47.55) | A31686-ND 5.52 4.98 | 4-641208-2 
16 | Black Nylon 2 = A19860-ND 58.53 | 641533-1 17 | 2.652 (67.36) | A31687-ND 7.97 7.18 4-641208-7 
17 | Black Nylon 3-24 = A19855-ND ‘81 .73_:| 641440-1 (Continued) 
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= TycoElectronics AMP MTA .156” (3.96mm) Receptacles and Post Headers (cont) 


Authorized Distributor 


Dim. A Digi-Key Price Each | AMP Dim. A Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Description Circuits | Inch(mm) | PartNo. 1 25 | Part No. Fig. | Description Circuits | Inch(mm) | Part No. 1 25 | Part No. 
Straight Post Headers, .156” (3.96mm) Centers, Friction Lock Header RoHS Compliant 
2 .312 (7.92) | A19900-ND 29 10 |640388-2 Right Angle Post 7 1.092 (27.74) | A19922-ND 1.32 1.19 |640389 
3 468 (11.89) | A19901-ND 30.12 |640388-3 .045” (114mm) Square, 8 1.248 (31.70) | A1979-ND 1.50 1.36 | 640389-8 
RoHS Compliant 4 624 (15.85) | A19902-ND 29 17 |640388-4 21 | Front Bend, 9 1.404 (35.66) | A19923-ND 1.69 1.53 | 640389-9 
Round Post 5 -780 (19.81) | A19903-ND 30.22 | 640388-5 Standard UL94V-0, 10 1.560 (39.62) | A1980-ND 1.88 1.70 | 1-640389-0 
045” (1.14mm) Square, 6 936 (23.77) | A19904-ND 30.26 | 640388-6 Tin-Plated, 11 | 1.716 (43.59) | A19924-ND 2.07 1.87 | 1-640389-1 
20 | Standard UL94V-0, 7 1.092 (27.74) | A19905-ND 30.27 | 640388-7 125” (3.18mm) Soldertail,| 12 1.872 (47.55) | A19925-ND 2.26 2.04 | 1-640389-2 
Tin Plated, 8 1.248 (31.70) | A19906-ND 39 35 | 640388-8 White 
125” (3.18mm) Soldertail,| 9 1.404 (35.66) | A19907-ND 1143 1.02 | 640388-9 
White 10 | 1.560 (39.62) | A19908-ND 44.40 | 1-640388-0 RoHS Compliant 2 312 (7.92) RSIGBEND) 1151.04) 3-641210-2 
11 | 1.716 (43.59) | A19909-ND 2.65 2.39 | 1-640388-1 Right Angle Post 3 | -468.(11.69) eae Deitel pated 
12 | 1.872 (47.55) | A19910-ND 52 48 | 1-640388-2 ‘D46" 14mm) Sai 4 .624 (15.85) | A31690-ND 2.07 1.86] 3-641210-4 
2 312 (7.92) | A24176-ND 29.10 1644753-2 Fatt Ban 5 .780 (19.81) | A31691-ND 2.49 2.24] 3-641210-5 
RoHS Compliant 3 468 (11.89) | A24177-ND 413 12 | 644753-3 21 Standard UL94V-0, 6 .936 (23.77) | A31692-ND 3.04 2.74] 3-641210-6 
Round Post 4 624 (15.85) | A24178-ND 19 17 |644753-4 30 Gold Plated, 8 1.248 (31.70) | A31693-ND 3.88 3.50] 3-641210-8 
.045” (1.14mm) Square, 5 -780 (19.81) | A24179-ND 24.22 | 644753-5 125" (3.18mm) Soldertail,| 9 1.404 (35.66) | A31694-ND 4.30 3.88] 3-641210-9 
20 | Standard UL94V-0, 6 936 (23.7) | A24180-ND 28.26 | 644753-6 White "| 40 | 1.560 (39.62) | A31695-ND 457 4.41/4-641210-0 
Tin Plated, 7 1.092 (27.74) | A24181-ND 30 -27 | 644753-7 12 1.872 (47.55) | A31696-ND 5.78  5.20| 4-641210-2 
175” (4.45mm) Soldertail,| 8 1.248 (31.70) | A24182-ND 39 35 | 644753-8 
White to | 1.560 (39.62) | A24183-ND 4440 | 1-644753-0 2 _ A19620-ND) 80 .72/640387-2 
12__| 1.872 (47.55) | A24184-ND 5248 | 1-644753-2 RoHS Compliant 3 = AYRES) 62 56) 640387-3 
Right Angle Post Headers, .156” (3.96mm) Centers, Friction Lock Header Right Angle Post : a - ee Pes - onesie 
RoHS Compliant eO8 S(t amnm) Sauere, 6 = A19934-ND 57 52/640387-6 
Right Angle Post 2 312(7.92) | A1976-ND 41.38 |640389-2 22 | Rear Bend, 
045” (1.14mm) Square, Standard UL94V-0, 7 _ A19935-ND 1.32 1.19] 640387-7 
3 468 (11.89) | A19920-ND 31.29 |640389-3 : _ : f 
Front Bend, 4 624 (15.85) | A1977-ND 83.75 |640389-4 Tin-Plated, : ASME 180; «stab Gabe 
21 | standard UL94V-0, : : : : 125" (3.18mm) Soldertail,| 9 _ A19937-ND 1.69 1.53] 640387-9 
( 5 .780 (19.81) | A19921-ND 1.03  .94 | 640389-5 : : : 
Tin-Plated, 5 936 (23.7) | A1978-ND (4a: 4.05 |640a89-6 White 10 _ A19938-ND 1.88 1.70] 1-640387-0 
125” (3.18mm) Soldertail, ; : . : "1 _ A19939-ND 2.07 1.87] 1-640387-1 
White 12 —_ A19940-ND 2.26 2.04] 1-640387-2 
2-Position, Low Profile Post Shunts Roms) | = Housing | Digi-Key Pricing | AMP 
Material: * Housing: Glass-filled thermoplastic, 94V-0 rated * Contact: Beryllium copper @) Lam) Wecad;ittan ila eel WW cL) | ete 
or phosphor bronze ¢ Finish: (50y) nickel with gold plate in contact area or tin plate overall Economy, .100 (2.54mm) Centerline 
Strip of 10, Gold Flash, (51!) over Nickel Black A26228-ND 141 4.45 | 382811-8 
Strip of 10, Gold Plate, (15,1) over Nickel Blue A26226-ND 4.67 18.69 | 382811-2 
4a | Stip of 10, Gold Plate, (15y) over Nickel Black A26227-ND 1.22 4.86 | 382811-6 
Strip of 10, Gold Plate, (151) over Nickel Red A26230-ND 1.70 6.80 | 382811-9 
Loose Piece, Gold Plate, (15) over Nickel Black A26231-ND 417 16.70 | 1-382811-6 
Strip of 10, Tin Plate, (1001!) over Nickel Black A31697-ND 118 4.72 | 2-382811-1 
Standard Housing, .200 (5.08mm) Centerline 
Strip of 10, Gold Plate, (151) over Nickel Black A26232-ND 4.80 19.20 | 531230-2 
1B | Strip of 10, Gold Plate, (301) over Nickel Black A26233-ND 5.54 22.15 | 531230-3 
360 ; Strip of 10, Tin Plate, (1001)) over Nickel Black A31698-ND 4.55 18.20 | 531230-4 
(6.08) — ~L 429 é ( Handle, .100 (2.54mm) Centerline 
S iB i 
o- <S (10.90) SSA xe > » | Open Top & Gold Plate, (30y) over Nickel Black A26242-ND 1.54 6.16 | 881545-2 
~< Ss ‘ ( Open Top & Tin Plate, (100!) over Nickel Black A26853-ND 2.24 8.97 | 4-881545-2 
2mm Mini-Shunt, .079 (2.00mm) Centerline 
3 | Strip of 10, Gold Plate, (15) over Nickel Black A26244-ND 3.31 13.23 | 382575-2 
Economy Power (EP) Wire-to-Board ; Dimensions No. of Digi-Key Price Each AMP 
Fig. A B Positions Part No. ‘l 25 Part No. 
Connector System Plug Housing (66 Nylon, UL94V-0, Natural) 
Features: ¢ .156 (3.96) and .312 (7.92) centerlines * Positive locking » Vertical headers are end-to-end 2 6.2 = 1 dsssb 5 AT 11128825-1 
stackable * UL File No. E28476 *CSA File No. LR7189 *Use .156 (3.96) receptacles for .312 (7.92) 7.86 3.60 2 A30501-ND 28 aw 1-1123722-2 
headers 11.82 7.50 3 A30502-ND 27 12 1-1123722-3 
Specifications: * Voltage Rating: 250V VAC * Current Rating: 8 amp maximum (1 pos.); 7.5 amp 15.78 = 7.50 4 A30503-ND 28 17 1-1123722-4 
maximum (2 ~ 11 position) * 22 - 18AWG »* Contacts: Phosphor Bronze/Tin * Durability: 50 mating and 19.74 7.50 5 A30504-ND .28 23 1-1123722-5 
unmating cycles * Operating Temperature: -25°C ~ 105°C Diiti inti 3 [2370 7.50 6 A30505-ND 29 27 1-1123722-6 
27.66 7.50 7 A30506-ND 34 31 1-1123722-7 
31.62 7.50 8 A30507-ND 39 36 1-1123722-8 
35.58 7.50 9 A30508-ND A5 A 1-1123722-9 
39.54 7.50 10 A30509-ND 52 7 1-1123722-0 
43.50 7.50 11 A30510-ND 62 56 1-1123722-1 
Headers (Glass Reinforced PBT, UL94V-0, Natural) 
4 6.2 —_ 1 A30708-ND* 60 54 1-1123824-1 
7.86 = 2 A30511-ND 14 13 1-1318300-2 
11.82 — 3 A30512-ND 19 18 1-1318300-3 
15.78 4 A30513-ND 26 24 1-1318300-4 
19.74 — 5 A30514-ND 29 26 1-1318300-5 
5 | 23.70 — 6 A30515-ND 32 30 1-1318300-6 
27.66 — 7 A30516-ND 36 33 1-1318300-7 
31.62 — 8 A30517-ND 39 36 1-1318300-8 
35.58 2 — 9 A30518-ND 56 5 1-1318300-9 
39.54 10 A30519-ND AB A4 1-1318300-0 
43.50 — 11 A30520-ND 64 58 1-1318300-1 
11.82 — 2 A30521-ND 24 19 1-1318301-2 
Te 5 | 1974 — 3 A30522-ND 27 25 1-1318301-3 
ne ; : ne 27.66 2 — 4 A30523-ND 33 30 1-1318301-4 
Digi-Key Price Each AMP Digi-Key T&R AMP 35.58 _ 5 A30524-ND 33 30 4-1318301-5 
Fig.| Description | Part No. 1 25 Part No. Part No. 4,000 Part No. : Tool : : 
1 | Contact A30499-ND 28 13 | 1318912-1 | A80499TR-ND —_77.64/M | 1123721-1 Hand Crimp Tool, EP 430527-ND 55157 = 915791 
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totes ~Micro-Fit 3.0™ 
XY Connectors 


Features: ¢ Fully isolated contacts * Fully polarized to mating receptacle * Integral Gold BMI Features and Benefits: Connectors float in panel cutout up to 1.27mm RoHS Compliant Parts Available 
pull tabs for ease in unmating Electrical: 250V Current: 5.0A maximum Contact (.050") in any direction. Use standard Micro-Fit terminals. Innovative panel mounting (parts other than indicated may be 
Res.: 10mQ maximum Dielectric Withstanding Volt: 1500VAC Insulation Res.: design holds connectors firmly in place. Fully isolated contacts prevent terminal available as RoHS compliant) 


1,000MQ minimum Physical: Housing: UL94V-0 Phosphor Bronze Plating: Tin or damage. Fully polarized to completely prevent mismating. 


Fig. 6 — Blind Mate 


Cir- | Dimension (mm) Digi-Key Price Each Molex Cir- | Dimension (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits A B Plating Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | cuits A B Plating Part No. il 10 100 | Part No. 
Plug Housing — Panel Mount (uses male terminal) Vertical Header — SMT with Fitting Nail 
2 3.85 = WM1777-ND 48 43 .29 | 43020-0200 2 6.65 = WM1801-ND 2.97 262 1.75 | 43045-0218 
4 685 3.00 WM1778-ND 56  .50 33 | 43020-0400 4 9.65 3.00 WM1802-ND 3.44 3.04 2.03 | 43045-0418 
6 9.85 6.00 = WM1779-ND 67 60 .40 | 43020-0600 6 12.65 6.00 Tin WM1803-ND 3.90 3.44 2.30 | 43045-0618 
8 12.85 9.00 WM1780-ND 77 68 46 | 43020-0800 8 15.65 9.00 WM1804-ND 447 3.95 2.63 | 43045-0818 
10 15.85 12.00 WM1781-ND 89 79 53 | 43020-1000 10 18.65 12.00 WM1805-ND 4.92 4.35 2.90 | 43045-1018 
, 42 | 1885 15.00 WM1782-ND 405 93 63 |43020-1200 i 12 | 21.65 15.00 WM1806-ND 5.37 4.75 3.17 | 43045-1218 
14 | 21.85 18.00 WM2483-ND 1.24 110 .74 | 43020-1400 2 6.65 = WM1807-ND 3.67 3.24 2.16 | 43045-0220 
16 | 24.85 21.00 wm2484-ND 1.43 1.27 85 | 43020-1600 4 9.65 3.00 WM1808-ND 4.42 3.90 2.60 | 43045-0420 
1g | 2785 24.00 WM2485-ND 461 142 95 |43020-1800 6 | 12.65 6.00 | Goig goyr | WM1809-ND 5.15 4.55 3.03 | 43045-0620 
20 | 30.85 27.00 = WM2486-ND 1.79 1.58 1.06 | 43020-2000 § | 15.65 9.00 , MEM Geo) 5.98 5.28 9.52 | 49045-0820 
22 | 3385 30.00 WM2487-ND 196 174 1.16 |43020-2200 10 | 1865 12.00 WM1811-ND 6.71 5.92 3.95 | 43045-1020 
24 | 3685 33.00 WM2488-ND 215 190 127 | 43020-2400 12 | 21.65 15.00 WM1812-ND 7.42 6.55 4.37 | 43045-1220 
Plug Housing — Free Hanging (uses male terminal) — RoHS Compliant 2 B65 Right Angle Header —vnrousnnee ae 5 |a9045%0900 
2 | 38600 — NUL Been TD) 430 3826 43020-0201 4 | 965 3.00 WM1814-ND 1.56 1.38 92 | 43045-0400 
4 | 685 3.00 Nar ceeID) 500 45.80 43020-0401 6 | 1265 6.00 : WM1815-ND 1.97 1.74 1.16 | 43045-0600 
OS, |jueuee, ee a Wu NEese NLD 00, ee 20. | ene oe0t 8 | 15.65 9.00 ™ WM1816-ND 2.40 212 1.42 | 43045-0800 
8 | 1285 9.00 WM2763-ND 69 61-41 | 43020-0801 10 | 1865 12.00 WM1817-ND 2.81 249 1.66 | 43045-1000 
10 | 15.85 12.00 WM2764-ND 8000.71 47 | 43020-1001 12 | 21.65 15.00 WM1818-ND 3.23 2.85 1.91 | 43045-1200 
o [12 | 1885 15.00 WM 26 oxNb) 34 8456 | 48020-1204 14 | 24.65 18.00 WM4723-ND 3.65 3.22 2.15 | 43045-1400 
14 21.85 18.00 WM2766-ND 1.11 98 66 | 43020-1401 16 27.65 21.00 WM4724-ND 4.07 3.60 2.40 | 43045-1600 
16 | 24.85 21.00 wm2767-ND 128 1413 76 | 43020-1601 18 | 30.65 24.00 ani WM4725-ND 4.58 4.04 2.70 | 43045-1800 
18 | 27.85 24.00 = wm2768-ND 1.44 1.27 .85 | 43020-1801 20 | 33.65 27.00 WM4726-ND 5.09 4.50 3.00 | 43045-2000 
20 | 30.85 27.00 wm2769-ND 1.60 1.41  .94 | 43020-2001 22 | 36.65 30.00 WM4727-ND 5.60 4.94 3.30 | 43045-2200 
22 | 33.85 30.00 wm2770-ND 1.75 155 1.04 | 43020-2201 5 24 | 39.65 33.00 WM4728-ND 6.11 5.40 3.60 | 43045-2400 
24 | 36.85 33.00 wme2771-ND 1.92 1.70 1.13 | 43020-2401 2 6.65 = WM1819-ND 1.79 158 1.06 | 43045-0202 
Receptacle Housing (uses female terminal) 4 9.65 3.00 WM1820-ND 2.45 217 1.45 | 43045-0402 
2 [38 — wmi7gono a8 ASO as 0 ¢ | 12% 200 | cous: mm oo 2 128 |eueome 
|| GBRt> 9:00) Me Nedes AN 86," 780". 288. 49025-0800 10 | 1865 12.00 WM1823-ND 443 3.91 2.61 | 43045-1002 
Os || ees ee - MANIA sBF 26D) 20” | 49025-0000 12 | 21.65 15.00 WM1824-ND 5.70 5.03 3.36 | 43045-1202 
Bol de eo:2 2200 pURZES ND eit 500) | = 210.) oboe cee 14 | 24.65 18.00 WM4729-ND 5.75 5.07 3.38 | 43045-1402 
1. | Bees 1200 HLH NLD oe gts, Fee ||ae dee uo 16 | 27.65 21.00 WM4730-ND 641 566 3.78 | 43045-1602 
ge te | 18:85: 15.00 AVNIIESND HOS 182 — 263. a302521200 18 | 30.65 24.00 | Gog gor | WM4731-ND 721 637 4.25 | 43045-1802 
14 | 21.85 18.00 WM2489-ND 1.24 110 — .74 | 43025-1400 20 | 33.65 27.00 nS0B WM4732-ND 8.02 7.08 4.72 | 43045-2002 
16 | 24.85 21.00 wm2490-ND 143° 1.27.85 | 43025-1600 22 | 36.65 30.00 WM4733-ND 8.82 7.79 5.19 | 43045-2202 
18 27.85 24.00 = WwM2491-ND 1.61 1.42  .95 | 43025-1800 24 39.65 33.00 WM4734-ND 9.63 8.50 5.67 | 43045-2402 
20 | 30.85 27.00 wm2492-ND 1.79 158 1.06 | 43025-2000 Right Angle Header — SMT with Fitting Nail 
22 | 33.85 30.00 WM2493-ND 1.96 1.74 1.16 | 43025-2200 2 665 = WM1825-ND 3.01 266 1.78 | 43045-0209 
24 | 36.85 33.00 WmM2494-ND 2.15 1.90 1.27 | 43025-2400 4 965 3.00 WM1826-ND 365 322 2415 | 43045-0409 
Vertical Header — Through-Hole with Offset Terminal Retention 6 12.65 6.00 3s WM1827-ND 4.23 3.73 2.49 | 43045-0609 
2 6.65 = WM1789-ND .93 82 55 | 43045-0212 8 15.65 9.00 ay WM1828-ND 4.95 4.37 2.92 | 43045-0809 
4 965 3.00 WM1790-ND 129 1414 76 |43045-0412 10 | 1865 12.00 WM1829-ND 5.54 4.89 3.26 | 43045-1009 
6 1265 6.00 - WM1791-ND 163 145 97 |43045-0612 5 12 | 21.65 15.00 WM1830-ND 6.11 5.39 3.60 | 43045-1209 
8 15.65 9.00 WM1792-ND 1.98 1.76 1.17 | 43045-0812 2 6.65 os WM1831-ND 3.92 3.46 2.31 | 43045-0211 
10 | 18.65 12.00 WM1793-ND 2.32 2.06 1.37 | 43045-1012 4 9.65 3.00 WM1832-ND 4.89 4.32 2.88 | 43045-0411 
42 | 2165 15.00 WM1794-ND 266 2.36 157 | 43045-1212 6 | 12.65 6.00 | Gog goyr | WM1893-ND 5.80 5.12 3.42 | 43045-0611 
ja |ca4ies? 8.00 ma Soo Bier Aya uaodeadia 8 | 15.65 9.00 WM1834-ND 6.88 6.07 4.05 | 43045-0811 
10 | 1865 12.00 WM1835-ND 7.78 6.87 4.58 | 43045-1011 
16 | 27.65 21.00 WM4712-ND 3.36 2.97 1.98 | 43045-1612 
18 | 30.65 24.00 ‘ WM4713-ND 3.78 3.34 2.23 | 43045-1812 12 = 1:21;65' 15.00 MUMISOGNUMNE 6.70 _7.68 5.12 | 48045-1211 
20 33.65 27.00 Tin WM4714-ND 420 3.71 2.48 | 43045-2012 BMI Vertical Receptacle Header with Friction Pegs (Blind Mate) 
22 | 36.65 30.00 WM4715-ND 462 4.08 2.72 |43045-2012 4 | 12.00 3.00 WM1953-ND 2.40 213 1.42 | 44769-0401 
24 | 39.65 33.00 WM4716-ND 504 4.45 297 |43045-2412 6 | 15.00 6.00 WM1954-ND 3.05 2.69 1.80 | 44769-0601 
4 7 Bias = RONTIZOSEND 147 74300 87 | 43046-0014 8 | 18.00 9.00 / WM1955-ND 3.70 3.27 2.18 | 44769-0801 
10 | 21.00 12.00 Tin WM1956-ND 4.34 3.83 2.56 | 44769-1001 
1 |/naeaes 00 MRLMHICAcLe NLD 2085. TAR 120) aoe Ore 12 | 24.00 15.00 WM1957-ND 497 4.39 2.93 | 44769-1201 
6 | 1265 6.00 | Gog, goyr | WMilg27-ND 2.58 228 1.52 | 49045-0614 14 | 27.00 18.00 WM1958-ND 5.64 4.98 3.32 | 44769-1401 
i ee ote een ae a on foes tet 6 [18 | 30.00 _ 21.00 WM1959-ND 628 5.54 3.70 | 44769-1601 
12_| 21.65 _ 18.00 WMTBOOND 4213.72 248 | asoas-tat4 8 | 1500 600 WMI9SI-ND 382 3.7 225 | 44760-0602 
14 | 24.65 18.00 wm4717-ND 4.76 4.21 2.81 | 43045-1414 3 | 41800 9.00 WM1962-ND 463 4.09 273 | 44769-0802 
16 | 27.65 21.00 WM4718-ND 5.29 4.67 3.12 | 43045-1614 10 | 21.00 12.00 Gold WM1963-ND 5.44 4.80 3.21 | 44769-1002 
18 | 30.65 24.00 Gold WM4719-ND 5.95 5.26 3.51 | 43045-1814 12 | 24.00 15.00 WM1964-ND 6.23 5.50 3.67 | 44769-1202 
20 33.65 27.00 Wwm™4720-ND 7.35 649 4.33 | 43045-2014 14 27.00 18.00 WM1965-ND 7.05 6.23 4.15 | 44769-1402 
22 | 36.65 30.00 wm4721-ND 7.28 6.43 4.29 | 43045-2214 16 | 30.00 21.00 WM1966-ND 7.84 6.93 4.62 | 44769-1602 
24 | 39.65 33.00 WM4722-ND 7.94 7.01 4.67 | 43045-2414 (Continued) 
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molex ~[icro-Fit 3.0™ Connectors (cont) 
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Fig. 7 — Blind Mate Fig. 8 — Blind Mate Fig. 9 — Blind Mate 
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Circuit 1 


Cir- | Dimension (mm) Digi-Key Price Each Molex Cir- | Dimension (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits A B Plating Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | cuits A B Plating Part No. ul 10 100 | Part No. 
BMI Right Angle Receptacle Header with Friction Pegs (Blind Mate) 7 21.85 18.00 WM2417-ND 2 64 -43 | 43640-0701 
4 6.70 3.00 WM1981-ND 2.90 257 1.71 | 44764-0401 8 24.85 21.00 wm2418-ND 77 68 46 | 43640-0801 
6 9.70 6.00 WM1982-ND 3.67 3.24 2.16 | 44764-0601 1 9 | 27.85 24.00 _ wm2419-ND 83.74 50 | 43640-0901 
8 | 12.70 9.00 WM1983-ND 4.48 3.96 2.64 | 44764-0801 10 | 30.85 27.00 WM2420-ND 89.7953 | 43640-1001 
10 | 15.70 12.00 Tin WM1984-ND 5.25 4.64 3.09 | 44764-1001 11 | 33.85 30.00 wm2421-ND 97 86 58 | 43640-1101 
12 | 18.70 15.00 WM1985-ND 6.03 5.33 3.55 | 44764-1201 12_| 36.85 33.00 SE ZZANID) 1.05 93-63 | 43640-1201 
14 | 21.70 18.00 WM1986-ND 6.81 6.01 4.01 | 44764-1401 Micro-Fit Plug Housing with Panel Mounts 
7 16 | 24.70 21.00 WM1987-ND 7.24 6.39 4.26 | 44764-1601 2 6.85 3.00 WM1850-ND 48 43 29 | 43640-0200 
4 6.70 3.00 WM1988-ND 3.63 3.20 2.14 | 44764-0402 3 9.85 6.00 WM1851-ND 52 46 31 | 43640-0300 
6 9.70 6.00 WM1989-ND 460 4.06 2.71 | 44764-0602 4 12.85 9.00 = WM1852-ND 56 50.83 | 43640-0400 
8 | 12.70 9.00 WM1990-ND 5.61 4.95 3.30 | 44764-0802 5 | 15.85 12.00 WM1853-ND 62 5537 | 43640-0500 
10 | 15.70 12.00 Gold WM1991-ND 6.56 5.80 3.87 | 44764-1002 6 | 18.85 15.00 WIMISEENE 67 __ .60__ .40’ | 48640-0800 
12 | 18.70 15.00 WM1992-ND 754 666 4.44 | 44764-1202 12 7 21.85 18.00 wme411-ND 72 64 43 | 43640-0700 
14 | 21.70 18.00 WM1993-ND 8.51 7.51 5.01 | 44764-1402 8 | 24.85 21.00 WM2412-ND ‘77 68 46 _| 43640-0800 
16 | 24.70 21.00 WM1994-ND 9.50 8.39 5.59 | 44764-1602 : ane ae = ee ane = as oe pee 
BMI Vertical Header with Polarizing Pegs (Blind Mate) 14 3385 30.00 WM2415-ND ‘97 '86 ‘58 | 43640-1100 
|| ate Oo! +200 CLES one) fer ae: (20. aaase 0! 12 | 36.85 33.00 WM2416-ND 1.05.93 _.63 | 43640-1200 
6 | 16.00 6.00 WM1968-ND 218 1.93 1.29 | 44432-0601 Micro-Fit Header — Right Angle 
8 | 19.00 9.00 WM1969-ND 2.65 2.34 1.56 | 44432-0801 
10 | 2200 1200 | Tin WM1970-ND 3.10 2.74 1.83 | 44432-1001 | eeee 3:00 WUE PTS 100.) 260 | te600'0200: 
12 | 25.00 15.00 WM1971-ND 3.55 3.14 2.09 | 44432-1201 : See fen . WM1861-ND 1:90-2:19" ~ «280. #3680 0800 
4 | 12.85 9.00 Tin WM1862-ND 1.56 1.38 92 | 43650-0400 
14 | 28.00 18.00 WM1972-ND 4.03 3.56 2.38 | 44432-1401 
8 16 | 31.00 21.00 WM1973-ND 4.48 3.96 2.64 | 44432-1601 2. [1S O>s tee ee ees ND BIG “128 W108 |se50-0500 
6 | 18.85 15.00 WM1864-ND 1.97 1.74 1.16 | 43650-0600 
a, || 18:00". 3:00 Geet 21S B00) 127. |. Aanee-0402 7 | 21.85 18.00 WM2423-ND 2.49 1.93 1.29 | 43650-0700 
Ss 18:00" - 6.00 DURAN) 21S “241, 1G] | Aane2 0602 8 | 2485 21.00 WM2424-ND 2.40 2.12 1.42 | 43650-0800 
ese: a0 URL SHAS AD) Sa ee 205: [aaage-080> 9 | 27.85 24.00 : WM2425-ND 261 231 1.54 | 43650-0900 
10 | 22.00 12.00 Gold WM1977-ND 3.89 3.43 2.29 | 44432-1002 40: |b ao.8&. “57°00 Tin ci ENTE Say sBaSe 4 Gs: hasesoc1000 
12 | 25.00 15.00 WM1978-ND 4.45 3.93 2.62 | 44432-1202 11 | 385 30.00 WM2427-ND 302 267 1.78 | 43650-1100 
14 | 28.00 18.00 WM1979-ND 5.04 4.45 2.97 | 44432-1402 1g (12. | 36.85 33.00 WM2428-ND 323 285 1.91 | 43650-1200 
16 | 31.00 21.00 WM1980-ND 5.60 4.95 3.30 | 44432-1602 7 Sen 5.00 TUNTIBGEIND 4 4a" 496 iad [ASRSOODON 
Right Angle Header (Blind Mate) 3 9.85 6.00 WM1866-ND 1.68 1.49 99 | 43650-0301 
4 | 13.00 3.00 WM1995-ND 2.07 1.83 1.23 | 44428-0401 4 | 1285 9.00 Gold WM1867-ND 1.94 1.72 1.15 | 43650-0401 
6 | 16.00 6.00 WM1996-ND 2.62 2.32 1.55 | 44428-0601 5 | 15.85 12.00 WM1868-ND 2.21 1.95 1.30 | 43650-0501 
8 | 19.00 9.00 WM1997-ND 3.20 2.83 1.89 | 44428-0801 6 | 18.85 15.00 WM1869-ND 246 2.18 1.45 | 43650-0601 
10 | 22.00 12.00 Tin WM1998-ND 3.75 3.31 2.21 | 44428-1001 7 | 21.85 18.00 WM2429-ND 2.74 242 1.61 | 43650-0701 
12 | 25.00 15.00 WM1999-ND 4.31 3.81 2.54 | 44428-1201 8 | 24.85 21.00 WM2430-ND 3.00 2.66 1.77 | 43650-0801 
14 | 28.00 18.00 WM2025-ND 4.86 4.30 2.87 | 44428-1401 9 | 27.85 24.00 Gots WM2431-ND 3.26 2.88 1.92 | 43650-0901 
7 16 | 31.00 21.00 WM2026-ND 5.43 4.79 3.20 | 44428-1601 10 | 30.85 27.00 WM2432-ND 3.52 3.11 2.07 | 43650-1001 
4 | 13.00 3.00 WM2027-ND 259 229 1.53 | 44428-0402 11 | 33.85 30.00 WM2433-ND 3.78 3.34 2.23 | 43650-1101 
6 | 1600 6.00 WM2028-ND 328 290 1.94 | 44428-0602 12 | 36.85 33.00 WM2434-ND 4.04 3.57 2.38 | 43650-1201 
8 19.00 9.00 WM2029-ND. 4.01 3.54 2.36 | 44428-0802 Micro-Fit Header — Right Angle with Retention Clip 
10 22.00 12.00 Gold WM2030-ND 469 414 2.76 | 44428-1002 2 6.85 3.00 WM1870-ND 1.33 118 .79 | 43650-0203 
12 25.00 15.00 WM2031-ND 5.38 4.75 3.17 | 44428-1202 3 9.85 6.00 WM1871-ND 1.73 1.53 1.02 | 43650-0303 
14 | 28.00 18.00 WM2032-ND 6.08 5.37 3.58 | 44428-1402 4 12.85 9.00 Tin WM1872-ND 1.75 1.55 1.04 | 43650-0403 
16 | 31.00 21.00 WM2033-ND 6.79 5.99 4.00 | 44428-1602 5 | 15.85 12.00 WM1873-ND 1.96 1.74 1.16 | 43650-0503 
Micro-Fit Receptacle Housing 6 | 18.85 15.00 WM1874-ND 242 2.14 1.43 | 43650-0603 
2 685 3.00 WM1845-ND 48 43 29 | 43645-0200 7 | 21.85 18.00 WM2435-ND 2.39 2.41 1.41 | 43650-0703 
3 985 6.00 WM1846-ND ‘52 43 31 | 43645-0300 8 | 24.85 21.00 WM2436-ND 2.60 2.30 1.53 | 43650-0803 
4 | 1285 9.00 = WM1847-ND ‘56 .50.~—~«33.:| 43645-0400 9 | 27.85 24.00 Tin WM2437-ND 281 248 1.66 | 43650-0903 
5 | 41585 12.00 WM1848-ND ‘62 55 37 | 43645-0500 10 | 30.85 27.00 WM2438-ND 3.01 2.66 1.78 | 43650-1003 
6 | 1885 15.00 WM1849-ND ‘67 60 40 | 43645-0800 11 | 33.85 30.00 WM2439-ND 3.22 2.85 1.90 | 43650-1103 
46.il) pl BEBE. OO RORISICET TE aot _.dRAe Gd hAGSAS0700 14 | 12 | 36.85 33.00 WM2440-ND 3.43 3.03 2.02 | 43650-1203 
a. .|| Bkbe>.2a100 UREN By jee” db aeede-pa00 2 6.85 3.00 WM1875-ND 162 1.43 96 | 43650-0204 
a | a7 Be A.G0 EON ga. 74. 86" |4aea50a00 3 9.85 6.00 WM1876-ND 1.88 1.66 1.11 | 43650-0304 
jon || anaes s3700 = ORO 66, 78. 654. |aapassiood 4 | 12.85 9.00 Gold WM1877-ND 214 1.89 1.26 | 43650-0404 
5 | 15.85 12.00 WM1878-ND 2.69 2.38 1.59 | 43650-0504 
MY, | eee 200 ee sf 2B =ib8. deo 1100 6 | 18.85 15.00 WM1879-ND 2.66 2.35 1.57 | 43650-0604 
12 | 36.85 33.00 WM2410-ND 1.05 93 _.63_| 43645-1200 
= = . . 7 | 21.85 18.00 WM2441-ND 3.24 2.86 1.91 | 43650-0704 
Micro-Fit Plug Housing without Panel Mounts 8 | 2485 21.00 WM2442-ND 3.17 2.80 1.87 | 43650-0804 
2 6.85 3.00 WM1855-ND 48 43.29 | 43640-0201 9 27.85 24.00 Gold WM2443-ND 3.43 3.03 2.02 | 43650-0904 
3 9.85 6.00 WM1856-ND 52 46.31 | 43640-0301 10 | 30.85 27.00 WM2444-ND 3.67 3.25 2.17 | 43650-1004 
an 4 | 12.85 9.00 = WM1857-ND 56 60 33 | 43640-0401 11 | 33.85 30.00 WM2445-ND 3.93 3.47 2.32 | 43650-1104 
5 | 15.85 12.00 WM1858-ND 62 55 37 | 43640-0501 12 | 36.85 33.00 WM2446-ND 418 3.70 2.47 | 43650-1204 
6 | 18.85 15.00 WM1859-ND 67.60 40 ‘| 43640-0601 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 183 


aN, . . ™ Cir- | Dimension (mm) Digi-Key Price Each Molex 
molex’ Micro-Fit 3.0™ Connectors (cont) Fig. | cuits | A B | Plating | PartNo. 110 100 | PartNo. 
Micro-Fit Header — Right Angle, SMT with Retention Peg 
3 | 985 6.00 WM1901-ND 269 237 1.59 | 43650-0306 
4 | 1285 9.00 Tin Ww1902-ND 2.96 2.62 1.75 | 43650-0406 
7 | 6 | 18.85 15.00 WM1904-ND 3.47 3.06 2.04 | 43650-0606 
4 | 1285 9.00 Gold WM1907-ND 3.21 2.84 1.89 | 43650-0407 
Micro-Fit Header — Vertical, Wire-to-Board 
2 | 685 3.00 WM1917-ND 93 82 55 | 43650-0215 
3 | 985 6.00 WM1918-ND 1.27 112  .75 | 43650-0315 
4 | 1285 9.00 Tin WM1919-ND 1.29 114 .76 | 43650-0415 
5 | 15.85 12.00 Wm1920-ND 1.46 1.29 86 | 43650-0515 
6 | 1885 15.00 WmM1921-ND 1.63 1.45 97 | 43650-0615 
7 | 21.85 18.00 wm2471-ND 1.81 1.60 1.07 | 43650-0715 
8 | 2485 21.00 wm2472-ND 1.98 1.76 1.17 | 43650-0815 
9 | 27.85 24.00 ; wm2473-ND 216 1.91 1.27 | 43650-0915 
ib 10 | 30.85 27.00 uit w2474-ND 232 2.06 1.37 | 43650-1015 
@ples) 11 | 33.85 30.00 wm2475-ND 250 2.21 1.47 | 49650-1115 
ea 1g [12 | 36.85 33.00 wm2476-ND 266 2.36 1.57 | 43650-1215 
2 6.85 3.00 WM1922-ND 116 1.03 69 | 43650-0216 
3 | 985 6.00 WM1923-ND 1.39 1.23 82 | 43650-0316 
4 | 1285 9.00 |Gold,15y"| WM1924-ND 1.61 1.42 95 | 43650-0416 
Fig, 19 — Blind Mate 5 | 15.85 12.00 WM1925-ND 1.83 1.62 1.08 | 43650-0516 
6 | 1885 15.00 WmM1926-ND 2.04 1.81 1.21 | 43650-0616 
7 | 21.85 18.00 w2477-ND 227 2.00 1.34 | 43650-0716 
8 | 2485 21.00 wm2478-ND 2.48 2.19 1.46 | 43650-0816 
9 | 2785 2400 | gig wm2479-ND 270 2.38 1.59 | 43650-0916 
10 | 30.85 27.00 wm2480-ND 2.91 258 1.72 | 49650-1016 
11 | 33.85 30.00 wm2481-ND 313 277 1.85 | 43650-1116 
12 | 36.85 33.00 wm2482-ND 3.35 2.96 1.98 | 43650-1216 
BMI Receptacle — Panel-to-Panel (Blind Mate) 
4 | 2460 3.00 WM3712-ND 67 59 40 | 44133-0400 
6 | 27.70 6.00 WM3713-ND 80 71 48 | 44133-0600 
8 | 30.70 9.00 _ WM3714-ND 91 81 54 | 44133-0800 
10 | 33.80 12.00 Wm3715-ND 1.07 95 63 | 44133-1000 
12 | 36.80 15.00 wm3716-ND 1.26 111 75 | 44133-1200 
19 | 14 | 3990 18.00 WM3717-ND 1.48 1.31.87 | 44133-1400 
16 | 42.90 21.00 wm3718-ND 1.71 1.51 1.01 | 44133-1600 
18 | 46.00 24.00 _ Wm3719-ND 1.91 1.69 1.13 | 44133-1800 
20 | 49.00 27.00 WM3720-ND 213 1.89 1.26 | 44133-2000 
22 | 51.80 30.00 WM3721-ND 234 207 1.38 | 44133-2200 
24 | 5490 33.00 WM3722-ND 256 2.27 1.51 | 44133-2400 
Cir- | Dimension (mm) Digi-Key Price Each Molex BMIPlug — Panel-to-Panel (Blind Mate) 
Fig. | cuits | A B Plating Part No. 1 10 100 | PartNo. 4 | 2284 3.00 WM3608-ND 67 59 40 | 44300-0400 
Micro-Fit Header — Right Angle, SMT with Retention Clip 8 | 25.84 6.00 WMSe09:ND) ‘80.71.48 | 44300-0600 
8 | 2884 9.00 = WM3610-ND 91.81 54 | 44300-0800 
2 | 685 3.00 CULE eT) 2.86 2.53 1.69 | 43650-0209 10 | 31.84 12.00 WM3611-ND 1.07.95 63 | 44300-1000 
S.iieee ; = 608 WNUTES ND) SAG). se8 il ~ S168. | Aaeod 030) 12 | 3484 15.00 WM3612-ND 1.26 1.11.75 | 44300-1200 
4 | 1285 9.00 Tin WM1882-ND 3.50 3.09 2.06 | 43650-0409 
5 | 15.85 12.00 WM1883-ND 3.79 3.35 2.23 | 43650-0509 20 ie ica be hula ie Ly ne Fasas ieee 
S1118:85: 18,00 WMIS8END #0818160) — 2:40" 9050-0608 18 | 43.84 24.00 W3615-ND 1.92 1.70 1.13 | 44300-1800 
7 | 21.85 18.00 SUPER TAD) 3.65 3.22 2.15 | 43650-0709 20 | 46.84 27.00 ~ WM3616-ND 213 1.89 1.26 | 44300-2000 
Be) 2a BB. (21,00 Wee ew Set Re 1:80) | ta6a0 80>: 22 | 49.84 30.00 WM3617-ND 2.34 2.07 1.38 | 44300-2200 
S|) BF BBe 28:00 Tin Meena Ba0™ (SEO 288 | Aeon 0909 24 | 52.84 33.00 WM3618-ND 2.56 2.27 1.51 | 44300-2400 
10 | 30.85 27.00 WM2450-ND 5.39 4.76 3.18 | 43650-1009 
11 | 33.85 30.00 w2451-ND 5.68 5.01 3.35 | 43650-1109 
15 (12 | 3685 33.00 WM2452-ND 5.96 5.26 3.51 | 43650-1209 
2 | 685 3.00 WM1885-ND 3.26 2.88 1.92 | 43650-0210 
3 | 985 6.00 WM1886-ND 3.65 3.23 2.15 | 43650-0310 
4 | 1285 9.00 Gold WM1887-ND 4.04 3.57 2.38 | 43650-0410 
5 | 15.85 12.00 WM1888-ND 4.40 3.89 2.60 | 43650-0510 
6 | 18.85 15.00 WM1889-ND 477 4.21 2.81 | 43650-0610 
7 | 21.85 18.00 WM2453-ND 437 3.86 2.57 | 43650-0710 
8 | 2485 21.00 WM2454-ND 3.96 3.50 2.33 | 43650-0810 
9 | 2785 2400 | Gig WM2455-ND 516 4.56 3.04 | 43650-0910 
10 | 30.85 27.00 WM2456-ND 635 5.61 3.74 | 43650-1010 
11 | 33.85 30.00 WM2457-ND 672 5.94 3.96 | 43650-1110 
12 | 36.85 33.00 WM2458-ND 7.09 6.26 4.18 | 43650-1210 TTS SENSIS a or 
Micro-Fit Header — Right Angle, SMT with Fitting Nail pecs aie greta Bene 6 td ean Bos: 
2 | 685 3.00 WM1890-ND 3.01 2.66 1.78 | 43650-0212 SITaSTINO 455: G53, 139/401).48090.0007 
Sees ere Una BiS8> 208 188 tect OS 18 Female-Tin 20-24 1.85 |WM1837CT-ND* — 5.27 21.06 | 43030-0001 
4 | 1285 9.00 Tin WM1892-ND 3.65 3.22 2.15 | 43650-0412 VEER TREND 408.00/12,000 | 43030-0001 
i eee ba aaa fee os oa8 pene Female-Tin 26-30 1.27 |wM1838-ND 1.52 9.53 38.10 | 43030-0010 
z ; : : : Female-30" Gold | 20-24 1.85 | WM1839-ND 2.26 14.10 56.38 43030-0009 
i aoe ee porate ne peas Bas pie Female-30y” Gold | 26-30 1.27 |WM1840-ND 2.26 14.10 56.38 | 43030-0012 
j ‘ : 5 : : WM2776CT-ND* 1.42 947 37.87 
9 27.85 24.00 Tin WM2461-ND 5.25 4.64 3.09 | 43650-0912 Female-30y" Gold | 20-24 1.85 | Wwii2776TR-ND. 732.00/12,000 43030-0003 
10 | 30.85 27.00 w2462-ND 5.54 4.89 3.26 | 43650-1012 RATSaTNG (eo"= (963-- aan 7as0s DOT 
11 | 33.85 30.00 WM2463-ND 5.83 5.15 3.43 | 43650-1112 : 
46 || 45. || seus. -asa0 GNGIEL NE Bad. ka6. aeD. | daeeocioi2 Male-Tin 20-24 1.85 |WM1841CT-ND* — 5.27 21.06] 43031-0001 
WM1841TR-ND 408.00/12,000 _| 43031-0001 
e ||| ee 300 DEES) pod ee Oe eee Male-Tin 26-30 1.27 |WM1842-ND 1.52 953 38.10] 43031-0010 
||| oie. 8:00 COLETTI) SEO. (B80: 228/860-0816. Male-30p” Gold | 20-24 1.85 |WM1843-ND 2.56 16.02 64.06] 43031-0009 
4 | 12.85 9.00 Gold Cece) 4.19 3.70 2.47 | 49650-0413-P Male-30u" Gold | 26-30 1.27 |WM1844-ND 2.56 16.02 64.06 | 43031-0012 
5 | 15.85 12.00 WM1898-ND 455 4.02 2.68 | 43650-0513 ; WEENIE 5 Ee Ae AAA 
s_{ em iso | _|_mmiste_<si_sat_3 cara] | teanrone | ae | 8 [WMtrrinasr “Saas "| 
8 | 24.85 21.00 WM2466-ND 5.80 5.12 3.42 | 43650-0813 2024 | 1.05 [ee 11 ooanzomn || 43030-0002 
9 | 2785 2400 | gig w2467-ND 615 5.43 3.62 | 43650-0913 Female-15y" Gold | Te ee Tee isa dasa AGSODO0E 
10 | 30.85 27.00 w2468-ND 650 5.74 3.83 | 43650-1013 : : : 3 
ah 33.85 30.00 WM2469-ND 6.87 6.07 4.05 | 43650-1113 26-30 1.27 WM2775-ND 1.69 11.24 44.94 | 43030-0011 
12 | 36.85 33.00 w2470-ND 7.24 639 4.27 | 43650-1213 * Cut Tape t+ Tape and Reel (Continued) 
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rholeX Micro-Fit 3.0™ Terminals (cont.) 


SJ 
Wire Size | Insul. Dia. | Digi-Key Pricing Molex 
Description AWG (mm) Part No. 10 100 500 | Part No. 
Male-15y" Gold 20-24 | 1.65 |RRUMEZCIENDS 1.26 10.09 42.04 | 43931-0002 
WM1127TR-NDt 600.00/12,000 

Male-15y” Gold 20-24 1.85 WM2774-ND 1.79 11.91 47.63] 43031-0008 

Universal Crimp Tool (Molex) WM9999-ND 50.75/1 63811-1000 

Crimp Tool WM9935-ND 214.65/1 63811-2800 

Extraction Tool WM9937-ND 16.92/1 11-03-0043 

Manual Wire Stripper (Molex) WM9969-ND 79.30/1 63817-0000 

* Cut Tape t+ Tape and Reel 

-50mm Pitch | GS) Bolts 
courant 


SlimStack™ Connectors 


Features: ¢ 1.50mm ~ 4.00mm stacking heights * Metal friction lock provides secure mating * High temp- 
erature housing »* Durable blade on beam contact interface ¢ Anti-flux design Specifications: * Housing: 
Glass-filled LCP * Flammability: UL94V-0 * Contact Plating: Gold 


Dimensions in mm 


No. of Digi-Key Price Each 
Fig. | Circuits Part No. iu 10 25 100 


Receptacles 


1.50mm Stacking Height (without Solder Tabs) 


16 6.6 WM23965-ND 2.11 1.70 1.41 1.13 | 54722-0168-C 
20 7.6 WM23966-ND. 2.64 212 1.77 1.41 | 54722-0207-C 
22 8.1 WM23967-ND. 2.62 2.10 1.75 1.40 | 54722-0228-C 
1 24 8.6 WM23968-ND 4.37 3.50 2.92 2.34 | 54722-0248-C 
34 11.1 WM23970-ND 4.49 3.60 3.00 2.40 | 54722-0348-C 
40 12.6 WM23971-ND. 6.88 5.51 4.59 3.68 | 54722-0408-C 
50 15.3 WM24033-ND NEW! 5.94 4.76 3.97 3.18 | 54722-0507-C 
60 17.6 WM23973-ND 7.13 5.71 4.76 3.81 | 54722-0607-C 
2.00mm and 3.00mm Stacking Height (with Solder Tabs) 
20 8.9 WM23983-ND 7.25 5.81 4.84 3.87 | 54363-0278-C 
30 11.4 WM23984-ND. 11.86 9.49 7.91 6.33 | 54363-0378-C 
1 40 13.9 WM23985-ND. 10.73 8.59 7.16 5.73 | 54363-0478-C 
50 16.4 WM23986-ND. 7.32 5.86 4.89 3.91 | 54363-0578-C 
60 18.9 WM23987-ND. 7.15 5.73 4.77 3.82 | 54363-0678-C 
80 23.9 WM23988-ND 15.29 12.24 10.20 8.16 | 54363-0878-C 
2.50mm Stacking Height 
20 7.6 WM23995-ND 3.47 2.78 2.32 1.86 | 54102-0208-C 
30 10.1 WM23996-ND 4.99 3.99 3.33 2.66 | 54102-0308-C 
2 40 12.6 WM23997-ND 5.59 4.47 3.73 2.99 | 54102-0408-C 
50 15.1 WM23998-ND 6.05 4.85 4.04 3.23 | 54102-0508-C 
60 17.6 WM23999-ND 7.27 5.82 4.85 3.88 | 54102-0608-C 
80 23.96 WM24000-ND. 9.68 7.74 6.46 5.17 | 54150-0878-C 
3.00mm and 4.00mm Stacking Height 
20 8.8 WM24007-ND. 1.98 1.59 1.32 1.06 | 52991-0208-C 
3 30 11.3 WM24008-ND. 2.22 1.78 1.49 1.19 | 52991-0308-C 
40 13.8 WM24009-ND. 4.42 3.54 2.95 2.36 | 52991-0408-C 
80 23.8 WM24012-ND. 10.07 8.06 6.72 5.37 | 52991-0808-C 


1.50mm Stacking Height 


16 5.45 WM23974-ND. 1.31 1.06 88 .71 | 55560-0168-C 

20 6.45 WM23975-ND 2.27 1.82 1.52 1.22 | 55560-0207-C 

22 6.95 WM23976-ND 2.15 1.72 1.44 1.15 | 55560-0227-C 

4 24 7.45 WM23977-ND 2.39 1.92 1.60 1.28 | 55560-0247-C 

34 9.95 WM23979-ND 6.71 5.37 4.48 3.58 | 55560-0347-C 

40 11.45 WM23980-ND 5.28 4.23 3.53 2.82 | 55560-0407-C 

60 16.45 WM23982-ND 6.74 5.39 4.50 3.60 | 55560-0607-C 
2.00mm Stacking Height 

20 7.75 WM23989-ND. 10.35 8.29 6.91 5.53 | 55201-0278-C 

30 10.25 WM23991-ND. 2.21 1.77 1.48 1.18 | 55650-0388-C 

4 40 12.75 WM23992-ND 3.50 2.80 2.34 1.87 | 55650-0488-C 

50 15.25 WM23993-ND 6.65 5.32 4.44 3.55 | 55650-0588-C 

60 17.75 WM23994-ND TAL 5.74 4.78 3.83 | 55650-0688-C 

80 22.75 WM23990-ND. 14.60 11.69 9.74 7.79 | 55201-0878-C 
2.50mm Stacking Height 

20 6.45 WM24001-ND. 3.06 2.45 2.04 1.64 | 53885-0208-C 

30 8.95 WM24002-ND. 3.65 2.93 2.44 1.95 | 53885-0308-C 

5 40 11.45 WM24003-ND. 4.51 3.61 3.01 2.41 | 53885-0408-C 

50 13.95 WM24004-ND. 5.40 4.32 3.60 2.88 | 53885-0508-C 

60 16.45 WM24005-ND. 6.17 4.94 412 3.30 | 53885-0608-C 

80 22.75 WM24006-ND. 8.10 6.49 5.41 4.33 | 53949-0878-C 
3.00mm Stacking Height 

20 8.8 WM24013-ND 2.98 2.39 1.99 1.60 | 53748-0208-C 

6 30 11.3 WM24014-ND. 3.52 2.82 2.35 1.88 | 53748-0308-C 

40 13.8 WM24015-ND. 3.75 3.00 2.51 2.01 | 53748-0408-C 

80 23.8 WM24018-ND. 9.10 7.29 6.07 4.86 | 53748-0808-C 


Mezzanine IEEE 1386 Connectors 


Dimensions in mm 


Receptacle, 
Dual Row, SMT, 
Vertical Stacking 


Plug, Dual Row, 
SMT, Vertical 
Stacking 


Feature: ¢ Mated height on these parts are only 10 millimeters. Electrical: « Voltage: 250V » Current: 0.5A 
* Contact Resistance: 30mQ maximum ~» Dielectric Withstanding Voltage: 250V « Insulation Resistance: 
1,000 MQ minimum Mechanical: * Contact Retention to Housing: 0.4kgf minimum »* Mating Force: 60g 
maximum per contact * Unmating Force: 35g minimum per contact » Durability: 100 cycles Physical: 
* Housing: Glass-filled LCP, UL 94V-O * Contact: Phosphor bronze « Plating: 0.76um (30u”) Gold minimum 
© Temperature: -15°C ~ 85°C 


Digi-Key Price Each Molex 
Fig. Circuits Part No. 1 10 100 Part No. 
1 64 WM17201-ND 7.58 6.69 4.46 71439-0164 
2 64 WM17200-ND 8.26 7.30 4.87 71436-2164 


Mezzanine Connectors 
Plateau HS Mezz™ 


Fig. 1 - Receptacle 


Fig. 2 - Plug 


Features: * Unique Gold-plated-plastic integrated shielding system designed for high-speed differential signaling greater 
than 10 Gbps * Contacts on 1.20mm (.047”) pitch arranged in isolated differential pairs on 3.50mm (.138") pitch with 
SMT leads for controlled impedance » Reflow Capable (SMT only) Electrical: * Voltage: 30V maximum « Current: 1.5A 
maximum * Withstanding Voltage: 500V/1 minimum * Contact Resistance: 25mQ maximum « Insulation Resistance: 
1,000 MO minimum Physical: * Housing: LCP Liquid Crystal Polymer, UL94V-O » Color: Natural * Contact: Brass (CuZn) 
* Plating Contact: Gold (Au) * Temperature Range: -20°C ~ 85°C 


No. of 
No. of | Differential | Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Circuits Pairs A H Part No. i 10 100 | Part No. 

12 6 92.93 725 WM17202CT-ND * 18.02 15.90 10.60 | 75005-0304 
WM17202TR- NDt 1935.45/275 75005-0304 

42 6 22.30 9.25 WM17203CT-ND* 9.50 7.34 6.15 | 75005-0306 
WM17203TR-ND: 1282.17/216 75005-0306 

24 42 32.76 725 WM17204CT-ND* 20.96 18.50 12.34 | 75005-0004 

{ WM17204TR-ND 2251.70/275 75005-0004 
24 42 32.83 9.25 WM17205CT-ND* 22.54 19.89 13.26 | 75005-0006 
WM17205TR-ND 1892.43/215 75005-0006 

48 4 53.82 725 WM17206CT-ND* 17.78 13.98 11.72 | 75005-0104 
WM17206TR-ND 3055.52/275 75005-0104 

oP) 36 74,88 725 WM17207CT-ND * 19.84 15.59 13.46 | 75005-0204 
WM17207TR-ND: 3506.52/275 75005-0204 

12 6 19.93 8.25 | WM17208-ND 18.02 15.90 10.60 | 75003-0305 

12 6 19.93 11.25 | WM17209-ND 18.02 15.90 10.60 | 75003-0308 

12 6 19.93 13.25 | WM17210-ND 18.02 15.90 10.60 | 75003-0310 

24 12 30.46 8.25 | WM17211-ND 18.56 16.38 10.92 | 75003-0005 

9 24 12 30.46 11.25 | WM17212-ND 22.10 19.51 13.01 | 75003-0008 
24 12 30.46 13.25 | WM17213-ND 23.88 21.07 14.05 | 75003-0010 

48 24 51.52 8.25 | WM17214-ND 35.22 31.08 20.72 | 75003-0105 

48 24 51.52 13.25 | WM17215-ND 45.72 40.34 26.90 | 75003-0110 

72 36 72.58 8.25 | WM17216-ND 50.11 44.22 29.48 | 75003-0205 

72 36 72.58 13.25 | WM17217-ND 65.53 57.82 38.55 | 75003-0210 

*CutTape t+ Tape and Reel 
AMC Connector - 0.75mm 


Advanced Mezzanine Card Connector (AMC) Features: * B+ style 
Reflow capable * Mates with AMC.0 Modules « Press-fit technology 
for easy, reliable board termination * Meets PICMG AMC.O Rev. 1 
specification 

Electrical: * Contact Resistance (Q): 60m max. «Insulation 
Resistance (Q) 10MQ minimum 

Physical: * Housing Material: LCP Liquid Crystal Polymer, Glass-filled 
* Color: Black * Flammability: UL94V-0 » Contact: Copper (Cu) Alloy 
« Plating Contact: 0.76um (30u”) Gold (Au) » Plating Tail: Tin (Sn) 
¢ Temperature Range: -40°C ~ 105°C 


No. of | Current Voltage | Withstanding | Digi-Key Price Each Molex 
Circuits | Max. (A) Max. (V) (VAC) Part No. 1 10 100 | Part No. 
170 1.0 250 300 WM17218-ND 64.17 53.48 47.24 | 75800-0001 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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/_™. Mini-Fit Jr.™ Connectors 


molex we ee : 
Positive Locking Hi-Density Power Connector 


Current Carrying Capabilities: The Mini-Fit, Jr. can handle standard equipment I/O currents despite its small Specifications: * Material: Terminal: Brass; Plating: Tin; Housing: UL 94V-2, UL 94V-0 nylon 6/6 * Voltage 
size. For example, the 2 circuit PCB connector can handle up to 9 amps at 250 volts. Current: 250V (Vertical Header with Pegs: 600V) * Contact Resistance: 10mQ maximum * Insulation 
Features: * UL recognized, CSA certified, and TUV licensed * Up to 9 amperes/circuit * 250 volt rating Resistance: 1,000MO minimum »* Dielectric Strength: 1,500VAC 


Fig. 1- Dual Row Receptacle Fig. 2 — Dual Row Plug - Panel Mount Fig. 3 - Single Row Receptacle (Female Fig. 4 - Single Row Plug - Panel Mount Fig. 5 - Vertical Header Assembly 
(Female Contacts Sold Separately) or Free Hanging (Male Contacts Sold Contacts Sold Separately) or Free Hanging (Male Contacts Sold 
Separately) Separately) 


Fig. 9 - Right Angle Header Fig. 10 — Strain Relief use Fig. 11 — Plug Free Hanging 
with Pegs with Fig. 1 mates with Fig. 1 


Cir- Dimension ~ Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex Cir- Dimension ~ Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits | Amps A B Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | cuits | Amps A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
UL94V-2 2 | 14] 6 | 1.205 (30.60) | .992 (25.20) | WM23606-ND 1.30 116 77 | 39-01-2146 
2 | 9 | .213 (5.40) = WM3700-ND 37.33.22 | 39-01-2020 16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | WM23607-ND 1.60 1.41 94 | 39-01-2166 
2 | 9 | .291(7.39) | .134(3.40) | WM1021-ND 45 40.27 | 39-01-3022 3 | 9 | 543(13.80) | 331 (8.40) | WM23608-ND*§ 73 65 43 | 39-01-4031 
4 | 8 | .378(9.60) | .165(4.20) | WM3701-ND 42 38.25 | 39-01-2040 3] 4 | 8 | .709(18.01) | 496 (12.60) | wWwM23609-ND§ 81.72 48. | 39-01-4041 
4 | 9 | 457 (11.60) | .165 (4.20) | WM1022-ND 52 46 31 | 39-01-3042 5 | 8 | .874(22.20) | .661 (16.80) | WM23610-ND§ 87.77 _.52_| 39-01-4051 
6 | 8 | 543(13.80) | .331 (8.40) | WM3702-ND 5347 _31_| 39-01-2060 3 | 9 | 543(13.80) | .331(840) | WM23611-ND*t 77 68 46 | 39-01-4033 
8 | 7 | .709(18.00) | .496 (12.60) | WM3703-ND 59 8335 | 39-01-2080) 7) 4 | 4 | 8 | .709(18.01) | .496 (12.60) | WM23612-ND§ 84 74 50 | 39-01-4047 
1 _ : coepein ek ee ales . ee re aie: 5 | 8 | .874 (22.20) | 661 (16.80) | WM23613-NDt 89 79 .53_| 39-01-4053 
14 | 6 | 1.205 (30.60) | .992 (25.20) | WM3706-ND 98 87 58 | 39-01-2140 fin Fated, DESIV:2 
16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | WM3707-ND 99 88 59 | 39-01-2160 2 | 9 | .210 (6.40) = WM3800-ND 85 76.51 39-28-1028 
18 | 6 | 1.535 (39.00) | 1.323 (33.60) | WM3708-ND 116 1.02 69 | 39-01-2180 4 | 8 | .380(9.60) / .170(4.20) | WM3801-ND 1.11 99.66 | 39-28-1043 
20 | 6 | 4.701 (43.20) | 1.488 (37.80) | WM3709-ND 127 1.05 75 | 39-01-2200 8 | 8 | 540 (13.80) / .330(8.40) | WIM3802-ND 1.48 1.31.88 | 39-28-1063 
22 | 6 | 1.866 (47.40) | 1.654 (42.00) | WM3710-ND 471 1.51 1.01. | 39-01-2220 8 | 7 | .710 (18.00) ) 500 (12.60) ) WM3803-ND 171 1.51 1.01 | 39-28-1083 
24 | 6 | 2.031 (51.60) | 1.819 (46.20) | _WM3711-ND 140 1.24.83 | 39-01-2240 10 | 7 | .870 (22.20) | .660 (16.80) | WM3804-ND 2.22 1.97 1.31 | 39-28-1103 
2 | 9 1 213 (5.40) = WHTSSDUINT 46 412 | 39-01-2021 5 | 12 | 6 | 1.040 (26-40) | 825 (20.96) | Www3805-ND 215 190 1.27 | 39-28-1123 
4 | 8 | 378(960) | 165 (420) | wea6o1-ND 5] 46> at | ga-0iea0dt 14] 6 | 1.200 (31.60) | .990 (25.20) | WM3806-ND 2.89 256 1.71 | 39-28-1143 
6 | 8 | 543(1380) | 331(840) | Wwt3602-ND 55 49~«SCa8. | 39-01-2061 16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.160 (29.40) | WwM3807-ND 3.22 2.84 1.90 | 39-28-1163 
s | 7 | 709(1800) | 496 (12.60) | wwt3603-ND 59 563~«a5 | 39-01-2081 18 | 6 | 1.540 (39.00) | 1.320 (33.60) | WM3808-ND 3.62 3.20 2.13 | 39-28-1183 
10 | 7 | 874 (2220) | 661 (1680) | Wwt3604-ND 7” 6342: | 39-01-2101 20 | 6 | 1.700 (43.20) | 1.490 (37.80) | WIM3809-ND 4.02 3.55 2.37 | 39-28-1203 
» | 12 [6 | 1.089 (26.40) | 827 21.00) | WHG6O5-ND 736543 39-01-0191 22 | 6 | 1.870 (47.40) | 1.650 (42.00) | WM3810-ND 4.42 390 2.60 | 39-28-1223 
14 | 6 | 1.205 (30.60) | 992 (25.20) | Wwt3606-ND 102 90 ~~ -@0 | 39-01-0141 24 | 6 | 2.030 (51.60) | 1.820 (46.20) | WM3811-ND 4.83 4.26 2.84 | 39-28-1243 
16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | WM3607-ND 4.32 147 78 | 39-01-2161 2 | 9 | .213 (5.40) = WM1351-ND 90 80 53 | 39-30-1020 
18 | 6 | 1.535 (39.00) | 1.613 (40.98) | WM1012-ND 4.32 147 78 | 39-01-2181 4) 8 | .378 (9.60) | .165 (4.20) WM1352-ND 1.16 1.03.69 | 39-30-1040 
20 | 6 | 1.701 (43.20) | 1.779 (45.18) | WM1028-ND 1.54 137 91 | 39-01-2201 8 | 8 | 543(13.80) ) .331(8.40) ) WM1353-ND 1.45 1.29.86 | 39-30-1060 
22 | 6 | 1.866 (47.40) | 1.944 (49.38) | WM1013-ND 170 151 1.01 | 39-01-2201 8 | 7 | .709(18.00) | .496 (12.60) | WIM1354-ND 1.77 1.57 1.05. | 39-30-1080 
24 | 6 | 2.031 (51.60) | 2.109 (53.58) | _WM1029-ND 1.85 1.64 1.10 | 39-01-2241 10 | 7 | 874 (22.20) | 661 (16.80) | WM1355-ND 213 188 1.26 | 39-30-1100 
3} 9 543 (13.80) | 331 (840) ~) “WMI18434-NO™G 4540271 39-01-4030 5 | 12 | 6 | 1.039 (26.40) | 827 (21.00) | WNI1356-ND 2.52 2.23 149 | 39-30-1120 
3} 4] 8 | 709(1801) | 496(12.60) | wwe4a5-nDg 54 48~—SCa2._ | 99-01-4040 14 | 6 | 1.205 (30.60) | .992 (25.20) | WIM1357-ND 2.97 262 1.75 | 39-30-1140 
5 | 8 | 874 (22.20) | 661(16.80) | wM18436-ND§ 59 «<52~—«35.-| 39-01-4050 16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | WIM1358-ND 3.45 3.05 2.03 | 39-30-1160 
3) 9 | 543 (13.80) | 331 (840) ) WMi18437-ND*F 5044301 39-01-4032 18 | 6 | 1.535 (39.00) | 1.323 (33.60) | WM1359-ND 4.00 353 2.36 | 39-30-1180 
3 | 9 | 543(1380) | 331(840) | wMisago-no*s 49 ~«44.~—=o2g | 99-01-4036 20 | 6 | 4.701 (43.20) | 1.488 (37.80) | WM1360-ND 4.60 4.06 2.71 | 39-30-1200 
4| 4 | 8 | 709(1801) | 496 (12.60) | wwteado-nog 53.48 ~—«32:| 39-01-4046 22 | 6 | 1.866 (47.40) | 1.654 (42.00) | WM1361-ND 5.20 459 3.06 | 39-30-1220 
5 | 8 | 874 (22.20) | .661(16.80) | ww1a4ge-NDt 56 50.34. 39-01-4052 24 | 6 | 2.031 (51.60) | 1.819 (46.20) | WM1362-ND 5.82514 3.43 | 39-30-1240 
5 | 8 | .874(22.20) | .661 (16.80) | WM18441-ND§ 56 50 —«34_| 39-01-4056 2 | 9 | .606 (15.40) = WM3900-ND 99.87 58 | 39-29-1028 
2 19 | 251 (7.40) = WW1030-ND§ 4540271 39-01-3023 4 | 8 | .772(19.60) | .165 (4.20) | wmg901-ND 1.28 1.14 76 | 39-29-1048 
4 | 9 | .457(11.60) | .165 (4.20) | wwtote-ND§ 45 .40.—.27-:| 39-01-3043 6 | 8 | .937(23.80) | 331 (23.80) | wmgg02-ND 1.60 142 95 | 39-29-1068 
11| 6 | 8 | 543(13.80) | 331 (8.40) | wMto31-ND§ ‘53 48 ~—«32.:(| 39-01-3063 8 | 7 | 1.102 (28.00) | .496 (12.60) | wmgg903-ND 1.95 1.73 1.15 | 39-29-1088 
8 7 | .709 (18.00) | .496 (12.60) WM1019-ND§ 64 57 38 | 39-01-3083 10 7__| 1.268 (32.20) | .661 (16.80) WM3904-ND 2.34 2.07 1.38 | 39-29-1108 
10 | 7 | .874 (22.20) | .661 (16.80) | WM1020-ND§ 71 63 ~~ 42: | 39-01-3103 7 | 12 | 6 | 1.433 (36.40) | 827 (21.00) ) WM3905-ND 2.76 244 1.63 | 39-29-1128 
Uis4V.6— Res Compliant 14] 6 | 1.598 (40.60) | .992 (25.20) | WwiM3906-ND 3.26 2.88 1.92 | 39-29-1148 
16 | 6 | 1.764 (44.80) | 1.158 (29.40) | wi3907-ND 3.79 3.35 2.23 | 39-29-1168 
: : ae aa ea : a eH ae 18 | 6 | 1.929 (49.00) | 1.323 (33.60) | wM3908-ND 440 3.88 2.59 | 39-29-1188 
6 | a | 5a3(4a.a0) | 331.00) [aeesmlan ‘egy © Fa. 096-61. 306R 20 | 6 | 2.094 (53.20) | 1.488 (37.80) | WM3909-ND 5.26 464 3.10 | 39-29-1208 
a | 7 | 7091800) | 496 (12.60) [een a aoe call aaag dogs 22 | 6 | 2.260 (57.40) | 1.654 (42.00) | WM3910-ND 5.72 5.05 3.37 | 39-29-1228 
io |_7 | s72o0 | s6t (1680) [enema aa eo.' [S50 bIGR 24 | 6 | 2.425 (61.60) | 1.819 (46.20) | WM3911-ND 6.65 5.88 3.92 | 39-29-1248 
| 12 | & | 1-039 (26.40) | 827 (21.00) | ww23705-ND 118 1.05 70 | 39-01-2125 3) 8 | 543.(18.80) | 331040) OE aeae TTL 28” 20: ee ates 
3 | 9 | 543 (13.80) | .331 (8.40) | WM18443-ND 1.11.99 66 | 39-30-2035 
14 | 6 | 1.205 (30.60) | .992 (25.20) | WM23706-ND 1.27 112 75 | 39-01-2145 8} 4] 8 | zoacaoy | 496 (1260) | wwiesdann 48 den 4108" 40-40-0048 
16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | WM23707-ND 1.53 1.35 90 | 39-01-2165 5 | a | 874 20.20) | 661 (16.80) | wattaeds-n0 jaa Ste: «e147 | aon one 
18 | 6 | 1.535 (39.00) | 1.323 (33.60) | WM23708-ND 1.79 1.58 1.06 | 39-01-2185 31a] 548 (15.80) | 931 (640) | WBA 135 420 go 39-30-3088 
20 | 6 | 1.701 (43.20) | 1.488 (37.80) | _WM23709-ND 1.93 1.71 1.14 | 39-01-2205 : ; PA : ; : 
9 | 4 | 8 | 709(18.01) | .496 (12.60) | wm1g447-ND 1.60 142 95 | 39-30-3045 
22 | 6 | 1.866 (47.40) | 1.654 (42.00) | WM23710-ND 2.36 2.08 1.39 | 39-01-2225 s | a | .a742020) | 61 (1680) | WanieadeeMD fae Had ian: [aeag anes 
24 | 6 | 2.031 (51.60) | 1.819 (46.20) | _WM23711-ND 2.00 1.77 1.18 | 39-01-2245 : : : : : : : 
2 | 9 | .213(5.40) = WM23600-ND 69 61 ~—~«41-:*|:39-01-2026 Tin Plated, UL94V-0 — RoHS Compliant 
4 | 8 | .378(9.60) | .165 (4.20) | wm23601-ND 79 71 ~~ A7_‘| 39-01-2046 2 | 9 | .210(5.40) a WM23800-ND 79 70 47 ‘| 39-28-8020 
2 | 6 8 | 543 (13.80) | .331 (8.40) WM23602-ND 94 83 56 | 39-01-2066 5} 4 8 | .380(9.60) | .170 (4.20) WM23801-ND 1.22 1.08 == 72 | 39-28-8040 
8 7 | .709(18.00) | .496 (12.60) | WM23603-ND 99 88 59 | 39-01-2086 6 8 | 540 (13.80) | .330 (8.40) WM23802-ND 1.67 1.48.99 | 39-28-8060 
10 | 7 | .874 (22.20) | .661 (16.80) | WM23604-ND 1.05 9362 | 39-01-2108 | 5 Without drain holes. + Panel Mount § Free-Hangin 
G | 1.089 (26.40) | -827 (21.00) PUMESE0SSND 1.10 al 165: | 99-01-2126] + 3-circuit receptacle designed for 2 ees (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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os Mini-Fit Jr.™ Connectors (cont) __ | Cire Dist ome nehy ram) Dia Key Price Each | Molex 
XY Positive Locking Hi-Density Power Connector Fig. | cuits | Amps A B Part No. ee ees OO Lattin: 
2 | 9 | 606 (15.40) = WM3920-ND 208 1.84 1.23 | 39-29-5023 
Cir. Dimension —Inch(mm) | Digi-Key Price Each Molex 4 | 8 | .772(19.60) | .165 (4.20) | wm3921-ND 257 227 1.51 | 39-29-5043 
Figd (cuits) Amine A B Part No. 1 10 100 | PartNo. 6 | 8 | .937(23.80) | .331(8.40) | wM3922-ND 3.20 283 1.89 | 39-29-5063 
8 | 7 | 710(1@00) | 500 (12.60) | wn23e03-No TM eT 8 | 7 | 1.102 (28.00) | .496 (12.60) | wM3923-ND 3.91 3.45 2.30 | 39-29-5083 
10 | 7 | 870(2220) | .660(16.80) | w1a3e04-No Baer co dde day ae nGi0b 1o | 7 | 1.268 (32.20) | .661 (16.80) | wwag24-ND 469 415 277 | 39-29-5103 
12 | 6 | 1.040 (26.40) | .825 (20.96) | wM23805-ND 265 234 1.56 | 39-28-8120] | _ | 12 | 6 | 1.433,(6.40) | .827 (21.00) | WM3925-ND 554 4.89 3.26 | 39-29-5123 
14 | 6 | 1.200 (31.60) | .990 (25.20) | wM23806-ND 3.05 269 1.80 | 39-28-8140 14| 6 | 1.598 (40.60) | .992 (25.20) | wm3926-ND 653 5.77 3.85 | 39-29-5143 
5 | 16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.160 (29.40) | wM23807-ND 3.45 3.05 2.03 | 39-28-8160 16 | 6 | 1.764 (44.80) | 1.158 (29.40) | ww3927-ND 7.58 6.69 4.46 | 39-29-5163 
18 | 6 | 1.540 (39.00) | 1.320 (83.60) | WM23808-ND 388 3.43 2.29 | 39-28-8180 18 | 6 | 1.929 (49.00) | 1.323 (33.60) | wwgg28-ND 879 7.76 5.18 | 39-29-5183 
20 | 6 | 1.700 (43.20) | 1.490 (37.80) | wm23809-ND 431 3.81 2.54 | 39-28-8200 20 | 6 | 2.094 (53.20) | 1.488 (37.80) | ww3929-ND 10.11 8.93 5.95 | 39-29-5203 
22) & | 1.870 (47.40) | 1.650 (42.00) [REEL 474 4.19 2.79 | 39-28-8220 22 | 6 | 2.260 (57.40) | 1.654 (42.00) | ww3930-ND 11.42 10.08 6.72 | 39-29-5223 
24 | 6 | 2.080 (61.60) | 1.820 (46.20) [RMN2SCUUNE 5.18 4.57 3.05 | 39-28-8240 24] 6 | 2.425 (61.60) | 1.819 (46.20) | wm3931-ND 1279 11.29 7.53 | 39-29-5243 
2 | 9 | .213(640) = WM21351-ND 104.92 62 | 39-30-0020 Sum Gola ULeav-2"+ RoHS compliant 
4) 8 | .378(8.60) | 165 (5.20) eee TO Le ah || ee 3] 9 | 543(13.80) | .331(840) | WM23032-ND 222 197 131 | 39-30-2037 
6) 8 | 543 (18.80) | 337 (8.40) ERED 169 1.49 1.00 | 39-30-0060 |) 3) 4 | 8 | .709(18.0) | .496 (12.60) | WM23933-ND 281 249 1.66 | 39-30-2047 
8 ) 7 | 708 (18.00) | -496 (12.60) EE eee eee Vee, “tee || eae woe 5 | 8 | .874 (22.20) | .661 (16.80) | wn23e34-ND 3.62 3.20 2.13 | 39-30-2058 
10 | 7 | .874(22.20) | .661 (16.80) | wM21355-ND 248 2.19 1.46 | 39-30-0100 
| 12 | 6 | 1.039 (26.40) | -827 (27.00) | ww21356-ND 2.93 259 1.73 | 39-30-0120 3 | 9 | .54 (13.80) ) .331 (8.40) | WM23935-ND 2.28 2.02 1.35 | 39-30-3037 
14 | 6 | 1.205 (30.60) | .992 (25.20) | wM21357-ND 3.45 3.05 2.03 | 39-30-0140] | 9 | 4 | 8 | .709(18.0) | .496 (12.60) | WM23936-ND 2.72 240 1.60 | 39-30-3047 
16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | wM21358-ND 4.00 3.53 2.36 | 39-30-0160 5 | 8 | 874 (22.20) | .661 (16.80) | WM23937-ND 3.15 2.78 1.86 | 39-30-3057 
18 | 6 | 1.535 (39.00) | 1.323 (33.60) | WM21359-ND 4.64 410 2.74 | 39-30-0180 30p” Gold Plated, UL94V-0 — RoHS Compliant 
20 | 6 | 1.701 (43.20) | 1.488 (37.80) | WM21360-ND 534 4.71 3.14 | 39-30-0200 2 | 9 | .210(5.40) ae WM23820-ND 1.63 1.44 96 | 39-29-6028 
22 | 6 | 1.866 (47.40) | 1.654 (42.00) | WM21361-ND 6.03 5.33 3.55 | 39-30-0220 : ocean oe a eae = . bed pee gee 
24 | 6 | 2.081 (51.60) | 1.819 (46.20) | wm2t362-ND 634 5.60 3.73 | 39-30-0240 3 | 7 | 70800 | so02e) (ee etn Bee all sasecena 
“Saree 30” Gold eon an Son ee jo | 7 | .870(22.20) | .660 (16.80) | wM23824-ND 6.20 5.47 3.65 | 39-29-6108 
4 | 8 | .380(960) | 170(4.20) | wm3e21-ND 2.85 2.52 1.68 | 39-29-0043 | | 5 7 2 bees ipa Be on eae oe — oe sear 
: : - a eens pened i‘. .. sm nonaee 1s | 6 | 1.370 (34.80) | 1.160 (29.40) | wm23e27-ND 9.52 8.40 5.60 | 39-29-6168 
; 00) | ; ae os ; 18 | 6 | 1.540 (39.00) | 1.320 (33.60) | wm23e28-ND 8.57 7.57 5.05 | 39-29-6188 
10 | 7 | .870 (22-20) | .660(16.80) _[EAWNISE2a ND OP! Sasle =aeeri|/ ae ceo ld 20 | 6 | 1.700 (43.20) | 1.490 (37.80) | wM23829-ND 11.89 10.50 7.00. | 39-29-6208 
g | 12) 8 | 1.040 (26.40) | 880 (21.00) eee 788. O18 Pt | Sezer 22 | 6 | 1.870 (47.40) | 1.650 (42.00) | wM23830-ND 13.09 11.55 7.70 | 39-29-6228 
14 | 6 | 1.200 (80.60) | .£80(25.20) OED BOE: fee “bet | Lede de 24 | 6 | 2.030 (51.60) | 1.820 (46.20) | wM23e31-ND 1213 10.71 7.14 | 39-29-6248 
16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.160 (29.40) | wM3827-ND 10.26 9.06 6.04 | 39-29-0163 
18 | 6 | 1.540 (39.00) | 1.320 (33.60) | WM3828-ND 11.54 10.19 6.79 | 39-29-0183 2 | 9 | .213 (5.40) _ WM21363-ND 2.29 2.03 1.35 | 39-30-1022 
20 | 6 | 1.700 (43.20) | 1.490 (37.80) | _wm3e29-ND 12.82 11.32 7.55 | 39-29-0203 ' = hee fag nee tes By oe hee bes 
22 | 6 | 1.870 (47.40) | 1.650 (42.00) | WM3830-ND 1441 12.45 8.30 | 39-29-0223 2 | 7 | z00t1a.00) | 29611260) [eae Teh. BD “os | Goa0 ite! 
24 | 6 | 2.030 (51.60) | 1.820 (46.20) | wm3e31-ND 15.39 13.58 9.06 | 39-29-0243 10 | 7 | ‘374 (22.20) | ‘set (16.80) | wnt21367-ND bie Ani) ca a acto 
| 8 | aise) 7 MSE ND bem) [geal 12 | 6 | 1.039 (26.40) | .827 (21.00) | ww21368-ND 643 5.68 3.79 | 39-30-1122 
4) 8 | .378 (8.60) | .165(4.20) ae 245 216 1.44 | 39-30-1041 | 7 6 | 44 | | 4.205 (30.60) | 992 (25.20) | WM21369-ND 759 6.70 4.47 | 39-30-1142 
6 | 8 | .643,(13.80) | .331(8-40) REO $06 2.71 1:81 | 3930-1061 16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | wM21370-ND 8.80 7.77 5.18 | 39-30-1162 
8 | 7 | .709 (18.00) | .496 (12.60) [IIT ce nD 8.74 3.80 2.20 | 39-30-1081 18 | 6 | 1.535 (39.00) | 1.323 (33.60) | WM21371-ND 9.94 8.78 5.85 | 39-30-1182 
10 | 7 _ | .874 (22.20) | .661 (16.80) | _WM1367-ND 448 3.96 2.64 | 39-30-1101 20 | 6 | 1.701 (43.20) | 1.488 (37.80) | WM21372-ND 11.74 10.36 6.91 | 39-30-1202 
6 i, : op ae beet a ean | ee oe porte 22 | 6 | 1.866 (47.40) | 1.654 (42.00) | wM21373-ND 13.26 11.71 7.81 | 39-30-1222 
; 60) | - ; came ; 24 | 6 | 2.031 (51.60) | 1.819 (46.20) | wM21374-ND 14.87 13.12 8.75 | 39-30-1242 
16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | WNM1370-ND 7.23 6.39 4.26 | 39-30-1161 Ee rE TIT 
18 | 6 | 1.535 (39.00) | 1.323 (33.60) | WM1371-ND 8.39 7.41 4.94 | 39-30-1181 
20 | 6 | 1.701 (43.20) | 1.488 (37.80) | wM1372-ND 9.65 8.52 5.68 | 39-30-1201 | 49 : ~ = = ae an aes oe 
22 | 6 | 1.866 (47.40) | 1.654 (42.00) | WM1373-ND 10.90 9.63 6.42 | 39-30-1221 
24 | 6 | 2.031 (51.60) | 1.819 (46.20) | WM1374-ND 12.22 10.78 7.19 | 39-30-1241 | + Without drain holes. + Panel Mount § Free-Hanging 
* 3-circuit receptacle designed for first-mate/last-break applications 
ini-EFi ™ i Wire |Material/ | Insulation Dia. | Digi-Key Price Each Molex 
M ! n l Fit J r. Term inals Description | Size Plating Inch (mm) Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Contact Material/Plating GE Fomals ‘ia. [4noa | 051-122 | W3940-ND* 32.26 19 | 30490-2012 
A: Tin-plated copper alloy over nickel Cc (1.30 - 3.10) WM6049-ND. 74 62.44 | 39-00-0054 
B: Gold-plated phosphor bronze over nickel k661 (16.79) [579 (14.71)-4 Female C 051 -.122 WM5959-ND 76 63. 45 | 39-00-0164 
C: Gold-plated brass over nickel wae | | 8 (130-310) | WM3941-ND* 96 79 57 | 30490-1012 
i Lily Plated pices Ove! Copper 051-.122 | WM1137CT-NDO — 44 36 
E: Tin-plated phosphor bronze. Female 18-24 Cc : . ” ° 39-00-0055 
(1.30-3.10) | WM1137TR-NDO 776.00/4,000 
Wire | Material/ | Insulation Dia. | Digi-Key Price Each Molex 051 - 122 
Description | Size | Plating Inch (mm) _| Part No. 110 100 | PartNo. Female | 18-24 c (430-310) WM1014-ND 74 66 44 | 39-00-0056 
a 16 i 071-122 | WM1911-ND 33.28 ~—.20| 44478-3112 aoe. ease “0517122 | WMI1a8CT-NDO = A U8 | spapoens 
emale (1.80 - 3.10) WM1913-ND 33 28 20 | 44476-3112 (1.30 - 3.10) WM1138TR-NDO 164.00/4,000 
Male 16 071-122 | WM18520-ND 98 81 58 | 39-00-0224 Seaee lagacl De 051-122 | yaacie np 3 33. sae) laaoacanes 
Female (1.80-3.10) | WM18517-ND 1.01 83 60} 39-00-0186 (1.30 -3.10) 
Male 6 ( 071-122 | WM5963-ND 74 62 .44| 39-00-0096 ie lage. 051-122 rn Geese yall hawaiegee 
Female (1.80-3.10) | WMs961-ND 76 63 45) 39-00-0168 (1.30 - 3.10) 
051-422 | WM2500-ND — 15.11) 39-00-0041 Male 16 D O71 ~ 122 | Wwanto16-ND 47. 16-41. | 39-00-0082 
Male 18-24 D (1.30-3.10) | WM2500CT-NDo — —  .04} 39-00-0040 (1.8 ~ 3.10) 
WM2500TR-NDO 124.00/4,000 | 39-00-0040 Female | 18-24 B 051-122 | WM1139CT-NDO — 8931 | 39 49.0153 
pew az | WM2501-ND = ag a0 se-n0to0ss (1.30-3.10) | WM1139TR-NDO 684.00/4,000 
pain ||Haad. || (ag ci20_a10) | WM2s016T-NDo ee ee Gultaeoonas Male ono | 035-.071 | WM2502-ND — 45 41 | 39-00-0049 
ERO RESING 112.0000 | 30-00-0038 Female (.90- 1.80) | WM2503-ND — 14 10 | 39-00-0047 
PERE Male | ooo |p 035-.071 | WM18522-ND 9881 58 | 39-00-0222 
Male | 18-24 B (130-310) | WMt8521-no 98 81  .58| 39-00-0220 Female (.90-1.80) | WM18519-ND 1.01 83.60 | 39-00-0184 
Male 035-.071 | WM5962-ND 74 62.44 | 39-00-0088 
051-192 | REMBBSIBIND EDU) aS: RD | Seto ores oelé<|oo2 (.90- 1.80) | WM5960-ND 76 63.45 | 39-00-0166 
females | G2 : (1.90-3.10) | eaLeBECiN DS, = = __ 48) 8800-0181 | | Grivarsal Crimp Tool (MOI) gsacc.caccarsuneecneess Www9999-ND 50.75. —  — | 63811-1000 
MUNISSIGTRSNDG 1372,00/4,000_| 39-00-0181 | | saini-Fit Jr. Crimp Tool, 16 AWG .........0..--eeee-0 wmg964-ND 228.96  — —| 11-01-0199 
Male Jis-20 | A semen) HAD 3302820) 44478-1112 | | srini-Fit Jr. Grimp Tool, 18-24 AWG... WM9996-ND 243.27 — — | 63811-5000 
Female (1.30 - 3.10) _ | WM1914-ND 373122 | 44476-1112 | | \ini-tit Jt. Crimp Tool, 22-28 AWG... WM9913-ND 21465 — —| 11-01-0198 
Female | 18-24 B 060 - 120 WM18523-ND 404 86 61 | 44485-1212 Extraction ToOl.......000..ccccccceeeeeeeseeeeeseeees WM9918-ND 20.14 — —| 11-03-0044 
(1.52 - 3.05) * Grounding pin 0 CT = Cut Tape; TR = Tape and Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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sage Mini-Fit BMI™ Connectors 


Fig. 1 - Receptacle with Fig. 2 - Plug with Fig. 3 - Vertical .096 (2.44) | Fig. 4 - Vertical 555 Fig. 5 - Right 
Panel Mount Ears Panel Mount Ears Receptacle Header Header ‘ Angle Header 

587 y - 
(14.91) + 


al fda xe : 
CXF (17.30) : “165 
t (4.19) 


—*1421 (10.69) 


165 
(4.19) 


A J A 
a a8 = 
=a C 2 : P i= .165 (4.19) 
|__, sii | .380 A i Tt 

Ty CT ee 5 591 


a Yee 


378 (9.60) 


.051 
453(11.51)+} (4.30) : 
0.280 


He ey 185 + 
(7,11) 1 igs (56) | | (4.70) o.118 1020 (-51) } (S51) Peds oB71 (1.80) 
7 (ieee 4 >= (3.00) 14 : | : : 
€D | : 217 7 4 217 (5.51) * 11 _¢eeeo+il 
; (5.51) +e 2-0-6 0~ 9.055 (1.40) 7 9-6-2-6 0+ 9,055 .287 (7.29) 

H 520 (13.21) #17H 465 (4.19) 165 (4.19) Eo (1.40) —+-©— 9 ~ 9.118 (3.0) 

PCB Thickness: .050 (1.27) PCB Thickness: .063 (1.60) PCB Thickness: .070 (1.78) PCB Thickness: .070 (1.78) PCB Thickness: .070 (1.78) 
PCB Cutout PCB Cutout Layout: Component Side Layout: Component Side Layout: Component Side 


Features and Benefits: * Blind mating * Will mate with Mini-Fit, Jr. * Fully isolated terminals to protect Specifications: * Voltage: 600V * Current: 9.0A * Contact Resistance: 10mQ Maximum = Dielectric With- 
contacts from damage ¢ Uses standard Mini-Fit series terminals * UL File No.: E29179 *CSA File No.: standing Voltage: 1500V « Insulation Resistance: 1000MOQ minimum 


LR19980 »* TUV License No.: R75142 Physical: * Housing: 6/6 nylon, UL 94V-2 * Temperature: -40°C ~ 105°C 
Cir- Dimensions — Inch(mm) Digi-Key Price Each /Molex Cir- Dimensions — Inch(mm) Digi-Key Price Each /Molex 
Fig.|cuits[ A B C D E_|PartNo. 1 10 100/Part No. Fig|cuits| A B c D E_|Part No. 1 10 100/Part No. 
Receptacle with Panel Mount Ears Vertical Header 
4 |1.583(40.21)| .165(4.19) | 1.150(29.21)] .693(17.60) | .508(12.90) | WM17500-ND 85 .76 .51|15-06-0040 4 | .685(17.40) | 170(4.32) | .535(13.59) = — | WM17900-ND 1.93 1.71 1.14]15-24-6046 
1.748(44.40)| .331(8.41) | 1.315(33.40)| .858(21.79) | .673(17.09) |WM17501-ND 83 74 .49|15-06-0060 6 | .850(21.60) | .33(8.4) | .701(17.80) a — |WM1026-ND 2.55 2.25 1.51]15-24-6066 
1 | 10 |2.078(52.78)| 661 (16.79) | 1.645(41.78)|1.189(30.20)|1.004(25.50)| WM17502-ND 1.31 1.16 .73|15-06-0100 | | 4} 10 |1-181(80.00) .660(16.76) | 1.031(26.19)| — —  |WMI7901-ND 3.11 2.75 1.84|15-24-6106 
14 |2.409(61.19)|.992(25.20) | 1.976(50.19)| 1.520(38.61) |1.335(33.91)] WM17503-ND 1.79 1.58 1.06]15-06-0140 us eee Beare tia apes = = bec io re _ arses 
24 |3.236(82.20)|1.819(46.20)] 2.803(71.20)] 2.217(56.30)|2.031(61.60)| WM1023-ND 3.26 2.88 1.92|15-06-0240 339(59.40)) 1.82(46.2) |2.189(65.60)) = is 15 5.96 9.98) 15244 


Right Angle Header 
- - WM17800-ND 1.85 1.64 1.10)15-24-6040 


Plug with Panel Mount Ears 


4 | 4654.19) ].590(14.99) 


4 62215 80)] 6(4:19) | 779(1979)| saaiest) | ~ — — Jwnri7700ND 6457 36]15-060085 | | | 5 | 7eoit930)| sa1(41 = — Rea oes 233 156/15-24-6060 
6 | .787(19.99) | .331(8.41) | .945(20.50) | 807(2050)) —  |WM17701-ND 75 67 45] 15-06-0065 10 {1.090(27 69) | 661(16.79) _ — trace 977. 393 299115-04-6100 
2| 10 |1.118(62.78)] 661 (16.79) | 1.276(28.91)|1.138(28.91)| —  |WM17702-ND 90 80 .53)15-06-0105 14 |1.420(36.07)| 992(25.20) = — — |Wai7e03-ND 495 384 256/15-24-6140 
14 |1.449(36.80)|.992(25.20) | 1.606(38.61)]1.469(37.31)/ —  |WM17703-ND 1.26 112 .75|15-06-0145 
24 | 2.03(51.60) | 1.82(46.20) | 2.295(58.30)|2.433(61.80)} —  |WM1024-ND 246 218 1.45|15-06-0245 Wire| Materiai/ insulation Dia. | Digi-Key SERA rain 
Vertical Receptacle Header Description| Size Plating Inch(mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
4 | .615(15.62) | 165(4.19) | 535(1359)] — — |WM17600-ND 1.98 1.75. 1.17]15-24-7040 oe 16 Piheeaed net Meee = . oh ea 
-780(19.81) | 3318.41) | .701(17.81)} = — — — |wmiveot-no 252 223 1.49/15-24-7060 d Os : : : 
Male |, .-| Tin-Plated copper | .051-.122 | WM1912-ND '33.~.28~~—~20 | 4478-1112 
3 7 ee eae hoo = ree pe bse be bison Female |'82) alloy over nickel | (1.30-3.10) | WM1914-ND 373122 | 44476-1112 
: .63)} .992(25. 362(34.55 = = 7603-1 70 3.27 2.18)15-24-7 Gold-plated phosphor] .060 - 120 
24 |2.269(57.62)|1.819(46.20)| 2.189(55.60)| 9 — — —Jwwtors-no 6.92 6.11 4.07|15-24-7040 | | Female 18-24) oe over nickel | (1.52-3.05) | WM18528-ND 1.04 861 | 44485-1212 


Mini-Fit, HCS™ Connectors 


Dual Row, Vertical, Without Pegs 


5.08mm Disk Drive Power Connection System 


Fig. 1 - Receptacle Housing Fig. 2 - Vertical Header Fig. 3 - Right Angle Header 


+) 165 
(4.20) 


ooo oie 
@ .055(1.40) #1 (5.50) 


és Cir- i-Key Price Each Molex 
PCB Thickness: .070"(1.78mm) Fig. | cuit | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
1 4 Receptacle Housing WM6982-ND 83 73 49 | 15-24-4048 
; Pines SaGtn = ; 2 4__| Vertical Header WM6987-ND 2.33 2.06 1.37 | 15-24-4557 
Cir- Digi-Key Price Each Molex 3 4__| Right Angle Header WM6988-ND 2.00 1.77 (1.18 | 15-24-4441 
cuits | Amps A B Part No. al 10 100 | Part No. 
2 12 .210 (5.40) = WM18449-ND 1.29 1.14 76 | 44472-0254 Power Connection Terminals 
4 1 .380 (9.60) .170 (4.20) | WM18450-ND 1.94 1.72 1.15 | 44472-0454 
6 1 .540 (13.80) .330 (8.40) | WM18451-ND 2.59 2.29 1.53 | 44472-0654 Max. Insulation 
8 10 .710 (18.00) | .500 (12.60) | WM18452-ND 3.68 3.25 2.17 | 44472-0854 Wire Diameter Digi-Key Price Each Molex 
10 10 .870 (22.20) | .660(16.80) | WM18453-ND 3.87 3.42 2.28 | 44472-1054 Description Size Inch(mm) Part No. 1-10 ~—=:100 | Part No. 
12 9 1.040 (26.40) | .830(21.00) | WM18454-ND 4.20 3.71 2.48 | 44472-1254 Female AWG 14-20 .133(3.39) WM6983-ND 27.24 16 | 02-08-1202 
14 9 1.200 (30.60) | .990 (25.20) | WM18455-ND 5.17 4.56 3.04 | 44472-1454 Universal Crimp Tool (Molex). . WmM9999-ND. 50.75/1 63811-1000 
16 9 1.370 (34.80) | 1.160 (29.40)| WM18456-ND 5.95 5.25 3.50 | 44472-1654 Manual Wire Stripper (Molex) . WMg9969-ND 79.30/1 63817-0000 


Mini-Fit, SMC™ Connectors Fig, 1 ~ Right Angle sey, FoR Tne: 
Surface Mount Compatible Headers, Dual Row SS flteo bested) 
Cir- Dimension - Inch(mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits A B Cc Part No. 1 10 100 | PartNo. 0) 59.071 Ho 


1.80) 
4 .740(18.81) | .165(4.20) | .653(16.60) | WM18457-ND 4.24 3.75 2.50 | 43810-0001 11-80) 


1 6 -906(23.01) | .331(8.40) | .819(20.80) | WM18458-ND 5.32 4.69 3.13 | 43810-0002 
10 | 1.237(31.41) | .661(16.80) | 1.150(29.20) | WM18459-ND 7.57 6.69 4.46 | 43810-0004 
4 .740(18.81) | .165(4.20) | .653(16.60) | WM18460-ND 383 3.38 2.26 | 44068-0001 
2 6 .906(23.01) | .331(8.40) | .819(20.80) | WM18461-ND 4.80 4.24 2.83 | 44068-0002 
10 | 1.237(31.41) | .661(16.80) | 1.150(29.20) | WM18462-ND 6.26 5.53 3.69 | 44068-0004 


More Product Available Online: www.digikey.com 
188 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Mini-Fit, Sr.™ 


Connectors (50 Amps) 


Features: * High current (50 amp) * Fully polarized » Positive locks * Low engagement force * Wire-to-wire, wire- 
to-board Electrical: * Voltage: 600V » Current: 50A maximum Physical: * Housing: Polyester » Contact: Copper 
alloy * Plating: Tin/lead over nickel * Temperature: -40°C ~ 105°C Approvals: « UL File No.: E29179 * CSA File No.: 


LR19980 * TUV License No.: R9751144 
Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Circuits| A B Plating Part No. 1 10 100 Part No. 
Mini-Fit, Sr. Receptacle Housing 
2 23.50 10.00 Tin WM1927-ND 1.78 1.57 1.05 42816-0212 
3 33.50 20.00 Tin WM1928-ND 2.00 1.77 1.18 42816-0312 
1 4 43.50 30.00 Tin WM1929-ND 2.22 1.97 1.31 42816-0412 
5 53.50 40.00 Tin WM1930-ND 2.45 2.16 1.44 42816-0512 
i 6 63.50 50.00 Tin WM1931-ND 2.70 2.38 1.59 42816-0612 
SE ae aaa eat ——— Mini-Fit, Sr. Plug Housing — Panel Mount 
a ae , 
AST a ELE CC aa 2 31.30 10.00 Tin WM1932-ND 1.85 1.64 1.09 42818-0212 
+ Pee “ps —__ 3 | 4130 20.00 | Tin WM1933-ND 208 1.84 © 1.23 42818-0312 
2 4 51.30 30.00 Tin WM1934-ND 2.31 2.05 1.37 42818-0412 
5 61.30 40.00 Tin WM1935-ND 2.54 2.25 1.50 42818-0512 
6 71.30 50.00 Tin WM1936-ND 2.78 2.45 1.64 42818-0612 
Mini-Fit, Sr. Header — Vertical with Metal Clip Mount (Surface Mount Compatible) 
2 23.82 10.00 Tin WM1937-ND 3.64 3.22 2.15 42819-2212 
3 33.82 20.00 Tin WM1938-ND 4.73 418 2.79 42819-3212 
3 4 43.82 30.00 Tin WM1939-ND 5.43 4.80 3.20 42819-4212 
5 53.82 40.00 Tin WM1940-ND 6.95 6.14 4.10 42819-5212 
6 63.82 50.00 Tin WM1941-ND 8.23 7.27 4.85 42819-6212 
Circuit 1 Mini-Fit, Sr. Header — Right Angle with Metal Clip Mount (Surface Mount Compatible) 
NF 2 23.82 10.00 Tin WM1942-ND 4.92 4.35 2.90 42820-2212 
(a Oyo 3 33.82 20.00 Tin WM1943-ND 6.65 5.87 3.92 42820-3212 
|_____-5. 4 4 43.82 30.00 Tin WM1944-ND 7.99 7.05 4.70 42820-4212 
A. 5 53.82 40.00 Tin WM1945-ND 9.28 8.20 5.47 42820-5212 
6 63.82 50.00 Tin WM1946-ND 10.97 9.68 6.46 42820-6212 
Wire Size Dimension (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. AWG A B Plating | Part No. 1 10 100 Part No. 
Mini-Fit, Sr. Terminal — Female 
8 6.00 5.50 Tin WM1915-ND 71 63 42 42815-0031-C 
1 ° : Gold WM1949-ND 1.12 1.00 67 42815-0032-C 
Tin WM1947-ND 71 63 42 42815-0011-C 
1Or2 590 6.60 Gold WM1951-ND 1.12 1.00 ‘67 42815-0012-C 
Mini-Fit, Sr. Terminal — Male 
Tin WM1916-ND 71 63 42 42-817-0031 
: B00: - 800. Gold _| WM1950-ND 1.42 4.00 167_|_42-817-0032 
Tin WM1948-ND 71 63 42 42-817-0011 
ids nee = “eee Gold _| WM1952-ND 112 1.00 ‘67_| 42-817-0012 
Crimp Tool, 8 AWG WM9960-ND 343.44 = = 63811-1500 
Crimp Tool, 10-12 AWG . WM9962-ND 343.44 —= = 63811-1600 
Extraction Tool WM9961-ND 79.30 _— _ 63813-0400 
i ™ Dimensions 
7.50 Pitch Sabre Connectors Cir- Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Features and Benefits: * Patented new integral Terminal Position Assurance (TPA) on mated male and female terminal | _Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
¢ Virtually eliminates terminal backout * Wire-to-wire and wire-to-board connector system » Polarized housing assures proper Single Row Receptacle 
mating » Terminals are fully isolated in housing « Positive latch reduces accidental disengagement from plug Electrical: a E 
* Voltage: 1000V * Current: 18A * Contact Resistance: 10mQ maximum » Dielectric Withstanding Voltage: 5000VAC, 1 : oa es Bo ase) ee i or aa et sada ioeee 
minute * Insulation Resistance: 1000mQ minimum Mechanical: * Contact Insertion Force: 2 pounds maximum » Contact 1 4 1.213 (30 81) "885 (22.48) WM18465-ND 136 1.20 "30 | 44441-2004 
Retention to Housing: 20 pounds minimum * Wire Pull-Out Force: 20 pounds minimum Mating Force: 3 pounds maximum 5 1.508 (38.30) 1.180 (29 97) | wii8466-ND 1.59 1.40 ‘94 | 44441-2005 
¢ Unmating Force: 1 pound minimum « Normal Force: 3 pounds nominal ¢ Durability: 25 cycles Physical: * Housing: Nylon, a ‘ 3 7 4 A i a 
94V-0 * Temperature: -40°C ~ 75°C * Approvals: UL File No.: £29179 and UI1950; CSA File No.: LR19980 6 | _1,803(45.80)_| 1.475 (37.47) _[BWMASE67a NB) 1.79 _ 1.58 _1.06_| 44441-2006 
Single Row Plug 
; " 2 .745 (18.92) .295 (7.49) WM18468-ND 1.02 90 60 | 43680-2002 
Fig. 1 — Receptacle Fig. 2 — Wire-to-Wire Plug 3 | 1.040 (26.42) | .590(14.99) | wM1g469-ND 420 1.06 71 | 43680-2003 
Sa 2 4 1.335 (33.91) .885 (22.48) | WM18470-ND 1.37 1.21 81 | 43680-2004 
: I 5 1.630 (41.40) 1.180 (29.97) | WM18471-ND 1.59 1.40 94 | 43680-2005 
6 1.925 (48.90) 1.475 (37.47) | WM18472-ND 1.79 1.58 1.06 | 43680-2006 
Vertical Header (Surface Mount Compatible) — Without Board Lock 
2 -830 (21.08) .295 (7.49) WM18473-ND 2.00 1.77 1.18 | 43160-0102 
3 1.125 (28.58) -590 (14.99) | WM18474-ND 2.74 2.42 1.62 | 43160-0103 
3 4 1.420 (36.07) .885 (22.48) | WM18475-ND 2.87 2.54 1.69 | 43160-0104 
5 1.715 (43.56) 1.180 (29.97) | WM18476-ND 3.32 2.93 1.96 | 43160-0105 
6 2.010 (51.05) 1.475 (37.47) | WM18477-ND 3.75 3.32 2.21 | 43160-0106 
Vertical Header (Surface Mount Compatible) — With Board Lock 
2 -830 (21.08) .295 (7.49) WM18478-ND 2.03 1.80 1.20 | 43160-2102 
3 1.125 (28.58) -590 (14.99) | WM18479-ND 2.45 217 1.45 | 43160-2103 
3 4 1.420 (36.07) -885 (22.48) | WM18480-ND 3.24 2.86 1.91 | 43160-2104 
5 1.715 (43.56) 1.180 (29.97) | WM18481-ND 3.35 2.96 1.98 | 43160-2105 
6 2.010 (51.05) 1.475 (37.47) | WM18482-ND 3.77 3.34 2.23 | 43160-2106 
PCB Mig. Right Angle Header (Surface Mount Compatible) — Without Board Lock 
Clip: iq 2 -830 (21.08) .295 (7.49) WM18483-ND 2.20 1.94 1.30 | 43160-1102 
(Optional) 3 1.125 (28.58) -590 (14.99) | WM18484-ND 2.67 2.36 1.58 | 43160-1103 
9 4 4 1.420 (36.07) .885 (22.48) | WM18485-ND 3.14 2.78 1.85 | 43160-1104 
A ) A 5 1.715 (43.56) 1.180 (29.97) | WM18486-ND 3.62 3.20 2.13 | 43160-1105 
St BORG 2) B igproes cre 6 | 2.010 (51.05) | 1.475 (37.47)_| WM18487-ND 409 3.62 2.41 | 43160-1106 
ee = | : : — Right Angle Header (Surface Mount Compatible) — With Board Lock 
454 aot 2 830 (21.08) 295 (7.49) WM18488-ND 2.27 2.00 1.34 | 43160-3102 
1 1 1 I i r , : f : y 
wooooU) J (1159) WOOOOW ped 3 | 1.125 (28.58) | 590(14.99) | WM18489-ND 270 239 1.59 | 43160-3103 
1 cal 4 4 1.420 (36.07) -885 (22.48) | WM18490-ND 3.51 3.10 2.07 | 43160-3104 
a A i a A F 5 1.715 (43.56) 1.180 (29.97) | WM18491-ND 3.95 3.49 2.33 | 43160-3105 
.002” (.062mm) PCB thickness on headers with board lock .002” (.062mm) PCB thickness on headers with board lock 8 2010 (51.05) | 1.475 (37.47) _| WM18492-ND 403 356 237 | 43160-3106 
7.50 Pitch Sabre™ Terminals Sabre™ Tools 
Wire | Max. Insul. rs Digi-Key Price | Molex 
Size | Diameter | Digi-Key Price Each Molex Female - Description Part No. Each | Part No. 
Desc. | (AWG) | Inch (mm) | Part No. 1 40 100) Part No. Tin Plating Crimp Tool for 14-18AWG - Female wmg907-ND* 336.71 | 63811-0400 
Crimp Tool for 18AWG - Male WMg9908-ND* 336.71 | 63811-0600 
Female | 14-18 | .130 (3.30) | WM18493-ND 16 15.10 | 43-375-0001 Crimp Tool for 18 or (2) 18AWG - Female WM1563-ND 343.44 | 63811-0500 
Crimp Tool for 14-18 or (2) 18AWG - Male __| WIM1562-ND. 336.71 | 63811-2100 
Male | (1)18 | .130 (3.30) | WM18495-ND_ 20,1812 | 483-178-1002 Extraction Tool - Female WM9909-ND 31.72 | 63813-0500 
Extraction Tool - Male WM9910-ND 85.86 | 63813-0800 
Female ae 100457) (Rees TO 10 | 48-875-1001 Manual Wire Stripper-(Molex) WIM9969-NO 79.30 | 63817-0000 
Male | (2) WM18496-ND .20 18 = 12 | 43-178-2002 * Will not crimp (2) 48AWG contacts. 
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SN Power Connectors Grid | Grid Maximum Dimensions (Inch) Digi-Key Pricing Molex 
molex’ Space| No.| Type |Amps V. A BC D F | Part No. 1 10 100 | Part No. 
” - Plug 5 250] 615 .465 .750 442 .442 | WM1209-ND 51 4.21 30.10 | 03-06-2043 
.062” Diameter Connectors 42 |pecept.| 5 250] 506 400 .750 339 330|/WM1208-ND 51 4.21 30.10 03-06-1043 
Features: * UL File Number E-29179; CSA File Number LR-19980 * Up to 5 amperes per circuit * 250 5 Plug 5 250/1.044 318.750 310 890 WMI240-ND = 564.59 32.82 03-06-2054 
Voltage rating * Friction lock »* Standard color is natural (Ratings are per circuit and based on fully Recept.| 5 250] .940 265 .780 192 .775|WMI241-ND__.56_4.59 _ 32.82 | 03-06-1055, 
loaded housings.) 2 6 Plug 5 250] .615 .607 .750 .600 .450 | WM1211-ND 57 = 4.72 33.72 | 03-06-2062 
. Grid Patterns Recept.| 5 250| 552 505 .780 .494 344 | WM1210-ND 57 4.72 _ 33.72 |03-06-1061 
(Contacts sold 445" | 9 Plug 5 250] .752 .615 .750 590 .590 | WM1213-ND 59 4.85 34.62 | 03-06-2091 
separately) Recept.| 5 250] 650 552 780 .494 489 | WM1212-ND 59 4.85 34.62 | 03-06-1091 
12 Plug 5 250] .903 .614 .750 590 .740 | WM1215-ND 60 4.97 35.51 |03-06-2121 
Recept.| 5 250] .795 563 780 .494 634 | WM1214-ND 60 4.97 35.51 | 03-06-1121 
15 Plug 5 250/1.042 .614 .750 590 .880 | WM1217-ND 76 6.23 44.52 | 03-06-2151 
Recept.| 5 250| 930 569 .780 .530 .770|WM1589-ND¢ 75 6.60 _44.03 | 03-06-6155 
24 Plug 5 250/1.182 .765 .750 .740 1.040} WM1219-ND 2.10 17.31 123.61 |03-06-2241 
Recept.|_ 5  250/1.079 .715 750 634.918 | WM1218-ND 2.03 16.68 119.13 |03-06-1241 
465” | 36 Plug 4 —]1.795 .825 .750 1.02 1.622 | WM1588-NDt 2.48 21.88 145.86 | 03-06-2361 
. Recept.| 4 = —J|1.677 .707 .781 .855 1.505 | WM1587-NDt 2.41 21.27 141.79] 03-06-1361 
+ RoHS Compliant 
” 1 rT a 
.062” Terminals | Mate OP tae 22t8 T8 
Features: * Use with .062" housings +.008' 9, (=P) “5 <<<. Oe 
stock 70/30 brass Temp. Range: -40°C ~ 062 Conductor J insulation 062 
105°C High Volt. Test: Withstands 1500V 
RMS for 60 seconds Current Rating: Amp- Crimp Area Crimp Area Female 
erage rating 5A Storage Temperature Female 2 4 = 
Grid | Grid Maximum Dimensions (Inch) Digi-Key Pricing Molex Range: -40°C ~ 125°C Plating: 200-300y 9, 0, —x-——> 
Space| No.| Type |Amps V. Ae SBAeC D F | Part No. 1 10 100 | PartNo. Hot-Tin Dip tin plating .082 .082 
Connector Housings — with Detent Only, Free Hanging = 7 = = 
7) Plug] 5 250, — — 750 — —JWMH20-ND 19 153 1092]03-06-207T| | oo ia Wire insulation Diol key as Ecelng - Molex 
Recept.| 5 250/ — — 780 — .183|WM1200-ND 19 1.53 10.92|03-06-1011 esctntlon ize_{ Dia. (Inch) |Part No. clu toe 
Plug | 5 250| 609 318 .780 300 .440|WM1220-ND 29 2.38 17.01|03-06-2023 Male, Crimp Type 18-24 | .060/.120 | WM1000-ND 1.08 8.62 35.91 | 02-06-2103 
2 |Recept.| 5 250| 505 265 810 192 .340|WM1230-ND 29 238 17.01 [03-06-1023 Female, Crimp Type 18-24 | .060/.120_|WM1001-ND. 95 7.60 __ 31.68 | 02-06-1103 
3 | Plug | 8 260) .754 318.750 300.590 | WNH221-ND 362.99 21.36 03-06-2032) | Male, Crimp Type 24-30 | .040/.090 )WM1002-ND 1.00 7.97 33.21 | 02-06-2132 
Recept.| 5 250| 650 .265 .780 192 .484| WM1231-ND__.36__-2.99 21.36 |03-06-1032| | Female, Crimp Type_ 24-30 | .040/.090_|WM1003-ND 95 7.56 31.50 | 02-06-1132 
4 Plug 5 250] .865 312 .750 .295 .730| WM1222-ND 51 4.21 30.10} 03-06-2042 Male, PCB Solder-Tail = = WM1004-ND 1.37 10.92 45.51 | 02-06-8103 
Recept.| 5 250] .785 .260 .780 192 .630|WM1232-ND 51 4.21 30.10 03-06-1042 Female, PCB Solder-Tail = — WM1005-ND 1.37 10.92 45.51 | 02-06-7103 
da | Plug | 5 250] G15 465 750 442 442) WM1223-ND 514.21 30.10 03-06-2044 Male, Crimp Type 18-24 | .060/.120 ]WM1006-ND* 6.03 48.25 201.05 | 02-06-6103 
Recept.| 5 250| 506 .400 .750 339 .339/ WM1233-ND_ 514.21: 30.10 [03-06-1044 Male, Crimp Type 24-30 |_.040/.090_|WM1007-ND* 6.03 48.25 201.05 | 02-06-6135 
145" 5 Plug 5 250] 1.044 .318 .750 310 .890 | WM1224-ND 56 4.59 32.82 03-06-2055 Female, Crimp Type 18-24 | .060/.120 |WM1008-ND* 6.03 48.25 201.05 | 02-06-5103 
Recept.|_ 5 250| 940 .265 .780 192.775 | WM1234-ND 56 4.59 32.82 | 03-06-1056 Female, Crimp Type 24-30 | .040/.090_|WM1009-ND* 6.03 48.25 201.05 | 02-06-5135 
6 Plug 5 250] .615 .607 .750 .600 .450) WM1225-ND 57 =4.72 33.72} 03-06-2061 Male, PCB = _ WM1010-ND* 6.69 53.55 223.14 | 02-06-6122 
Recept.|_ 5 250| 552 .505 .780 494 344 | WM1235-ND 57 4.72 33.72} 03-06-1062 Female, PCB = = WM1011-ND* 6.69 53.55 223.14 | 02-06-7104 
9 Plug 5 250] .752 615 .750 590 .590 | WM1226-ND 59 4.85 34.62 /03-06-2092 Hand Crimp Tool (Waldom) 18-30 _— WM9900-ND 14.55/1 W-HT-1921 
Recept.| 5 250] 650 552.780 .494 .489 | WM1236-ND 59 4.85 34.62 | 03-06-1092 Hand Extraction Tool (Waldom)| 18-30 =) WM1586-ND 20.95/1 W-HT-2023 
42 Plug 5 250] .903 .614 .750 590 .740| WM1227-ND 60 4.97 35.51 ]03-06-2122 Universal Crimp Tool (Molex) cal _— WM9999-ND 50.75/1 63811-1000 
Recept.| 5 250] .795 .563 .780 .494 .634 | WM1237-ND 60 4.97 35.51 | 03-06-1122 Production Tool (Molex) 24-30 _ WM9915-ND 228.96/1 11-01-0185 
15 Plug 5 250/1.042 614 .750 590 .880 | WM1228-ND 76 6.23 44.52 /03-06-2152 Production Tool (Molex) 18-24 _— WM18585-ND 243.27/1 63811-3300 
Recept.| 5 250] .934 563 .780 .487 .776 | WM1238-ND 76 6.23 44.52 | 03-06-1152 Extraction Tool (Molex) = = WM9929-ND 16.92/1 11-03-0002 
24 | Plug 5 250/1.182 .765 .750 .740 1.040| WM1229-ND 2.10 17.31 123.61 ]03-06-2242 *45u Select Gold Finish 
Connector Housings - with Mounting Ears and Detent, Panel Mount 5! Select Gold Finls 
Plug 5 250} .609 318 .780 300 .440) WM1203-ND 29° 2.38 17.01} 03-06-2024 i 1 
2 Recept.|_ 5 250] 505 .265 810 .192 .340 | WM1202-ND 29 2.38 17.01 | 03-06-1022 Cable Connector Designer Kit 
145" | 3 Plug 5 250) .754 318 750 300 590 ) WM1205-ND 36 2.99 21.36 /03-06-2033) Contains all parts needed to assemble male and female connectors; totals 86 
Recept.| 5 250| .650 .265 780 192 484 | WM1204-ND__.36_2.99 21.36 }03-06-1038) Connectors. All have pin terminal size .062" diameter with crimping tool, pin 
2 | Plug [ 5 250] .865 312 750 .295 730 | WM1207-ND 534.38 31.29/03-06-2041] terminal ejector and case. RoHS Compliant 
Recept.| 5 250] .785 .260 .780 192 .630|WM1206-ND 514.21 30.10 03-06-1041 wiga79.ND 
+E) Grid Pattern 
MLX .084” Power Connectors i = 8 = 
Features: « Intermateable, intermountable and interchangeable with industry standard versions * Cross tested to assure lion lsat Si 
industry compatibility * UL recognized, CSA certified » Positive locks « Fully isolated contacts » Circuit I.D. grooves ® —— 
to reduce assembly errors  Anti-stress positioning tabs to reduce breakage 2 3 a 6 9 
Fig. 1 - Plug Fig. 3- Vertical Amperes/ | Voltage 
Header Descrip- | Circuit Rating Panel Cutout Dimension (Inch) Digi-Key Pricing Molex 
Pos. | tion (Max.)* | (Max.)*| A B Ctt D E F G_ | Part No. 1 410 100 500 | Part No. 
Fig. 1 - Plug 
Plug 2 Plug 13.5 600 -300 550 WM1242-ND .24 2.08 13.84 55.37 | 50-84-1020 
3 Plug 13.5 600 -300 -800 WM1244-ND .28 2.49 16.57 66.29 | 50-84-1030 
4 Plug 13.5 600 -300 1.050 WM1246-ND .32 2.84 18.91 75.62 | 50-84-1040 
6 Plug 11.0 600 -800 550 WM1248-ND 37) 3.23) 21.56 86.22 | 50-84-1060 
9 Plug 11.0 600 -800 -800 WM1250-ND_ .44 3.88 25.87 103.47 | 50-84-1090 
12 Plug 11.0 600 -800 1.050 WM1252-ND .66 5.85 39.00 155.99 | 50-84-1120 
15: Plug 11.0 600 -800 1.300 WM1254-ND__.74 6.52 43.47 173.87 | 50-84-1150 
Fig. 2- Cap 
2 Cap 13.5 600 -300 550.340 095 .250 530 .565 | WM1243-ND .29 2.59 17.24 68.97 | 50-84-2020 
3 Cap 13.5 600 -300 800 .340 095 .250 530 .815 | WM1245-ND .34 2.98 19.86 79.43 | 50-84-2030 
4 Cap 13.5 600 -300 1.050 .340 095 .250 530 1.065 | WM1247-ND .35 3.09 20.57 82.27 | 50-84-2040 
6 Cap 11.0 600 -800 550.340 .275 = .250 1.030 .565 | WM1249-ND .40 3.55 23.65 94.61 | 50-84-2060 
9 Cap 11.0 600 -800 -800  .480 .275 = .250 1.030 .815 | WM1251-ND .51 4.50 30.02 120.08 | 50-84-2090 
12 Cap 11.0 600 -800 1.050 .480 .275 350 1.030 1.065 | WM1253-ND .80 7.08 47.23 188.90 | 50-84-2120 
15 Cap 11.0 600 -800 1.300 .480 -275 _.350 1.030 1.315 | WM1255-ND .90 7.92 52.80 211.21 | 50-84-2150 
Fig. 3 - Vertical Header 
2 Male = = -300 550 WM1256-ND .46 4.06 27.06 108.22 | 10-84-4020 
2 Female eo om -300 550 WM1263-ND 44 3.88 25.87 103.46 | 10-84-4022 
3 Male = = -300 -800 WM1257-ND__.60 5.26 35.08 140.33 | 10-84-4030 
4 Male = — -300 1.050 WM1258-ND .76 6.69 44.58 178.30 | 10-84-4040 
4 Female = = -300 1.050 WM1265-ND___.83_ 7.32 48.77 195.07 | 10-84-4042 
Optional 6 Male = = -800 550 WM1259-ND 1.15 10.15 67.67 270.69 | 10-84-4060 
Polarizing 400 Max. Panel 6 Female _— = -800 550 WM1266-ND_1.25 11.04 73.57 294.27 | 10-84-4062 
Key - Thickness: .090 9 Male = = -800 -800 WM1260-ND 1.55 13.68 91.17 364.67 | 10-84-4090 
; ‘ ‘ sai A 9 Female = = -800 -800 WM1267-ND 1.70 15.02 100.15 400.58 | 10-84-4092 
a CHU = Locallon Sten Using pala key, option 12 | Male = — | 800 1.050 WM1261-ND 2.19 19.31 128.74 514.97 | 10-84-4120 
oe. Circuit #1 location when sine poli key option 12 Female = = -800 1.050 WM1268-ND 2.42 21.33 142.23 568.92 | 10-84-4122 
with 6, 9, 12 and 15 circuit housing 15 Male = = -800 1.300 WM1262-ND 2.78 24.51 163.43 653.72 | 10-84-4150 
ise Z 15 Female =_ = -800 1.300 WM1269-ND 2.71 23.92 159.46 637.83 | 10-84-4152 
2, 3 and 4 Position 6, 9, 12 and 15 * Ratings are per circuit, based on fully loaded housings 
Vertical Header Position Header tt Cap housing should be installed into panel in the same direction as the panel cutout is punched 
P.C. Board Assemblies a 2 ——— - 
Layout Dimension .084” Terminals Wire Size | Insulation Pn ae 
AWG Dia. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex 
.250 Split Pin Socket Description Tin Plated | Min. Max. | Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. 
.250 350 (Male) (Female) Male Crimp 14-20 060 .130 |WM1270-ND 66 5.30 22.09 35.34 | 02-08-2004 
oo ; xe “S Female Crimp 14-20 -060  .130 |WM1271-ND 66 =5.25 21.89 35.02 | 02-08-1002 
@ .070 o00 760 Hand Tool 14-20 - — |WMg925-ND 336.71/1 63811-3500 
:  .070 -790 ; Extraction Tool- | __ 14-20 — = |wwg921-ND 67.67/1 11-01-0168 
Ne NS Manual Wire Stripper (Molex) ................. WM9969-ND 79.30/1 63817-0000 
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fick 7 Grid | Grid Maximum Dimensions (Inch) Digi-Key Pricing Molex 
molex C Space| No.| Type |Amps V. AB c D F | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
YY Power onnectors 9 [Recept.| 8 600 | .948 850 1.140 .790 .790 |WM1506-ND 1.27 11.24 74.94| 19-09-1091 
a 250 plug} 600 552-910 4100 E00 388 [WHISTTAND 243 Pt as 14807] 19-007189 
ug i J : F i - R . : -09-; 
.093 Diameter Connectors 15 |Recept.| 6 600 |1.422 850 1140 .790 1.282 |WMIS10-ND 2.43 21.40 142.65 | 19-09-1151 
Features: Housing Positive Lock Panel Mount 
+ UL File Number E-29179; CSA File Number LR-19980 ; ; | Plug | 12 600] 485 343 320 320 .320 [WMH601-ND 42 3.73 24.86] 19-09-2018 
ao uae Pac. | 2600 | — —_—__s00 400 |wno0nsibe 42 _973_2406| 1902-01 
+ Friction lock for 03-09 series: Positive lock for 19-09 series > | Plug | 12 600] 800 365 635 320 580 ]WMH603-ND 61 5.41 36.09] 19-09-2028 
Recept.| 12 600| — — — 300 .560 |WM1602-NDe .61 5.41 36.09| 19-09-1029 
Receptacle Header 3 | Plug | 11 600 ]7.022 365.862 320 848 |WM605-ND 585.11 34.05] 19-09-2038 
Recept.| 11 600| — — — 300 .830 |WM1604-NDe 60 5.29 35.27| 19-09-1039 
4 | Plug | 9 600 ]4.270 365 1.109 321 1.110 |WM607-ND 69 6.11 40.73] 19-09-2048 
- Recept.| 9 600;| — — — 300 1.090 |WM1606-ND* .70 6.18 41.18| 19-09-1049 
et g |_Plug | 9 600 ]1.048 658 888 604 850 |WNHG09-ND 77 6.84 45.58] 19-09-2068 
Recept.| 9 600;| — — — 560 .830 |WM1608-ND* .75 6.65 44.36| 19-09-1069 
g | Plug | 8 600 ]7.048 909 883.868 850 WM611-ND 86 7.62 50.78] 19-09-2098] 
2 Recept.| 8 600| — — — 560 .830 |WM1610-NDe .87 7.66 _51.04| 19-09-1099 
‘out 4g | Plug | 7 600 ]1.100 .910 1.740 668 4.112 |WMI613-ND 1.15 10.12 67.47] 19-09-2128 
Recept.| 7 600| — — — 830 .900 |WM1612-ND* 97 8.55 57.03] 19-09-1129 
45 | Plug | 6 600 ]1.552 910 1.392 868 1.380 |WMHG15-ND 7.36 11.99 79.95] 19-09-2158 
Recept.| 6 600; — — — _  .868 1.380 |WM1614-NDe 1.35 11.91 79.40| 19-09-1159 
Receptacle Shrouded Male Pin Header 
3 [Header] 5 250] .770 330 — — — |WM1625-ND 2.31 20.40 135.97] 10-18-1032] 
4 |Header| 5 250] 970 330 — — — |WM1626-ND 2.64 23.25 155.03] 10-18-1041 
198") 6 | Header] 5 250) .740 540 — — — _ |WM1627-ND 2.79 24.66 164.41] 10-18-1061 
Par 9 |Header}| 5 250] .770 730 — — — |WM1628-ND 3.59 31.68 211.21] 10-18-1090} 
12 |Header| 5 250/980 740 — — — _ |WM1629-ND 5.24 46.20 307.98| 10-18-1120 
2 [Header| 12 600] 587 374 —  —  — |WMIO41-ND$ 139 12.27 81.81] 15-31-1026] 
S000 3 |Header| 11 600] .850 374 — — — |WM1038-ND$ 1.72 15.20 101.31] 15-31-1036] 
0000, 264" 4 |Header| 9 600] 1.114 374 — — — |WM1042-ND$ 1.92 16.95 112.97] 15-31-1046] 
; 7 ie 6 |Header| 9 600] .850 642 — — — |WM1039-ND$ 2.98 26.29 175.30] 15-31-1066} 
-198” x .198” Grid -198” x .198" Grid 9 |Header| 9 600] 850 901 — — — |WNM1040-ND+ 6.37 56.17 374.50| 15-31-1096 
+ RoHS Compliant have positive locking rather than detent lock. 
Grid Patterns § Center spacing .248” (6.30mm) will accommodate: A Has positive lock rather than detent lock. 
(Contacts sold /\ 14, 16 -and 18 AWG with 1/32” (.79mm) insula- Mounting ears are molded flush with back edge of 
separately) /\ Oo tion — 16-18 AWG (double crimp), each with 1/32” wire end, not centered on side. 
VAN fo) re) (.79mm) insulation WM1400-WM1405 housing ¢ These Receptacles do not have mounting ears 
ZN ‘ 
5 2 (88 .093” Terminals 
© O O OO Features: Use with .093" housing Temperature Range: 40°C ~ 105°C; .010" stock 70/30 brass High 
Voltage Test: Withstands 1500 volts RMS for 60 seconds minimum applied between adjacent terminals 
1 2 3 4 4a 5 6 Current Rating: Amperage rating up to 12 amps on some sizes Storage Temperature Range: -40°C ~ 
125°C Plating: 200-300p Inch Hot-Tin Dip tin plating 
Grid | Grid Maximum Dimensions (Inch) Digi-Key Pricing Molex Solder Tail 
Space| No. Type |Amps V. A B Cc D li Part No. 1 10 100 | Part No. 
Connector Housings — with Detent Only, Free Hanging .093 Male .093 Male 
; | Plug ] 12 5000] —~ — 2.260 437° — ]WMi301-ND 46 4.10 27.32] 03-09-2014 8 = 22] 3) eS => > 
Recept.| 12 5000; — — 1.859 312 — |WM1300-ND 47 4.11 27.43] 03-09-1014 T ‘ T Solder Tail 
; | Plug | 12 2507 —~ — 7.000 358 — "| WNIT303-ND 25 2.22 14.81 | 03-09-2017 
Recept.| 12 250] — — 1.000 234 — |WM1302-ND 25 2.22 14.81] 03-09-1011 iso renal 120 Female 
3 | Plug | 12 250] .933 375 970 340 770 |WM1325-ND 47 4.16 27-75) 03-09-2032 lee sisi hee 
Recept.| 12 250 | 840 .312 1.015 .236 .670 |WM1332-ND 49 4.35 29.02 | 03-09-1032] 6 =e] 6 
4 | Plug | 12 250 |7.131 375 1.000 338 971 |WM1326-ND 52 4.60 30.69 | 03-09-2042 + T 
Recept.| 12 250 [1.038 312 1.000 .236 .868 |WM1333-ND 53 4.66 _31.09| 03-09-1042} 
aa | Plug | 12 250 | 885 695 1.024 538638 |WAII327-ND 77 6.77 48.16] 03-09-2049 
igs Recept.| 12 250 | 500 .600 1.000 434 .434 |WM1334-ND .74 6.55 43.65] 03-09-1049} : : =a a 
Plug | 12 250} — — 969 .350 1.170 |WMI315-NDA .83 7.37 49.11 | 03-09-2057 = Wire | Insulation | Digi-Key Pricing Molex 
5 |Recept.| 12 250; — — 1.000 .240 1.070 |WM1314-NDA .80 7.08 47.17|03-09-1057| | Description Size _| Dia. (Inch) | Part No. 10100500 _| Part No. 
Recept.| 11 250 | 1.230 310 1.105 .240 1.070 |WM1592-ND+ .68 6.00 40.02| 03-09-1054) ; WM1100-ND 87 6.93 28.89 | 02-09-2103 
Plug | 9 250) .750 .695 1.000 .733 .536 |WM1328-ND .69 6.11 40.76] 03-09-2062) _| Male, Crimp Type 14-20 | .065/.160 | WM1100CT-NDt — 6.93 28.89 | 02-09-2101 
5 | pecept| 9 250 718 600 1.015 632 434 |WM1335-ND 69 6411 40.76 | 03-09-1064 WM1100TR-ND$ 231.00/7,000 02-09-2101 
go | Plugs | 9 250] 937 660 970 730 770 |WMH329-ND 82 7.24 48.28) 03-09-2092 WM1101-ND 85 6.84 28.49 | 02-09-1104 
Recept.| 9 250 | 828 .725 1.015 .625 .666 |WM1336-ND  .88 7.75 51.65| 03-09-1094) _| Female, Crimp Type 14-20 | .065/.160 | WM1101CT-NDt — 6.84 28.49 | 02-09-1102 
Plug | 7.5 2501/1.155 .760 1.000 .737 .770 |WM1330-ND 97 857 57.11| 03-09-2121 WM1101TR-ND 224.00/7,000 02-09-1102 
12 |Recept.| 7.5 250 1.050 .655 1.015 .633 .871 |WM1337-ND 91 8.00 53.32) 03-09-1126) | Male, Crimp Type 18-22 | .060/.120 | WM1102-ND 90 7.19 29.95 | 02-09-2118 
Recept.| 9.5 250 | 1.050 .725 1.020 .690 .870 |WM1590-ND¢ .73 6.44 42.92| 03-09-1121) | Female, Crimp Type 18-22 | .060/.120 | WM1103-ND 85 6.84 28.49 | 02-09-1119 
nag") 2 | Plug | 12 250 [800.375 7.000.352 639 WMII324-ND 37 3.24 21.60] 03-09-2022) | iale, Solder-Tal =< — | weiio4a-no 1.98 15.84 65.99 | 02-09-2133 
Recept.| 12 260 | 725 .312 1.030 .250 536 |WM1331-ND 39 3.48 23.19] 03-09-1022| | remale, Solder-Tall = — | weti05-no 498 1587 6641 | 02-09-1134 
Connector Housings — with Positive Lock, Free Hanging Male, Crimp Type 18-22] .060/.120 | WM1106-ND* 10.37 82.94 345.56 | 02-09-6123 
ige”| 4g | Plug | 9 800) — — 1.031 359 1.156 |WMI405-ND 76 6.73 44.89) 03-09-2048) | Female, Crimp Type 18-22 | .060/.120 | WM1107-ND* 10.37 82.94 345.56 | 02-09-5142 
Recept.| 9 600| — — 1.063 265 1.032 |WMI404-ND 74 6.55 43.65] 03-09-1047) Janata, Crimp Type 24-30 | .030/.060 | WM1108-ND* 11.72 93.75 390.61 | 02-09-6145 
oag’| 2 | Plug | 12 600) — — 1.031 .359 656 |WM1401-ND 63 5.55 36.97 03-09-2028) | Female, Crimp Type 24-30 | .030/.060 | WM1109-ND* 11.72 93.75 390.61 | 02-09-5147 
Recept| 12 600| — — 1.063 265 531 |WM1400-ND 60 5.29 35.27] 03-09-1028] [a = —  ananonins 174. is Gae 4at eo; s0Ne19D 
Connector Housings — with Mounting Ears and Detent, Panel Mount Female, Solder-Tail =, = WmM1111-ND* 45.47 123.80 515.83 | 02-09-5132 
Plug | 12 250] 933 375 970 .340 .770 |WM1307-ND 54 4.73 31.54] 03-09-2031 : 
3 |recept.| 12 250| 840 312 1.015 236 670 |WM1338-ND 51 454 30.26) 03-09-1081] [Hand Crimp Tool (Waldom) | 14-26| _ — _| WM9903-ND coat WAHTF1S18 
4 | Pug | 12 2601131 375 969 338 971 |WMT309-ND 55 485 32.36) 03-09-2041 Hand Tool (Waldom) 18-30| = — __| WM1593-ND 20.95/1 W-HT-2054 
Recept.| 12 250 | 1.038 312 1.000 .236 .868 |WM1308-ND .53 4.66 _31.09| 03-09-1041) —_| Hand Tool (Molex) 
aa | Plug | 12 250 | 585 695 969 538538 |WMIISTI-ND 76 6.73 44.89 03-09-2040 (14-22 AWG) - — | WM17465-ND 243.27/1 63811-3200 
Recept.| 12 250 | 500 .600 1.000 .434 .434 |WM1310-ND  .74 6.55 43.65] 03-09-1040 Universal Crimp Tool (Molex) | — = WM9999-ND 50.75/1 63811-1000 
1967 6 |pacen| 9 250 718 600 1.015 632 424 [WMISIGND 72 636 4249|0B00-1051| [Producto Too 
: ecept. 50 | 718 | 015. : 5 alt i .! -09- : _ _ *j 3 
go | Plug | 9 250) 937 660 970 730 770 ]WM1S19-ND 84 7.43 49.53) 03-09-2091 {24 SOAWG) (Molex) WMSES END ctl SsshiesAnd 
Recept.| 9 250 | 828 .725 1.015 .625 .666 |WM1318-ND  .84 7.43 49.53] 03-09-1091) _ | Extraction Tool (Molex) = —__| WM9930-ND 19.08/1 11-03-0006 
qo] Plug | 75 250 [1155 760 969 737 975 |WMI21-ND 89 7.87 52.47] 03-09-2122] | Manual Wire Stripper (Molex) || — — — | WMg969-ND 95.16/1 63817-0000 
Recept.| 7.5 250 [1.050 665 1.015 .633 .871 |WM1320-ND 91 8.00 53.32| 03-09-1125] 7 
5 [Reoent.| 7-5 250 [1.240 655 1.015 632 1.066 /WMT320-ND 1.21 10.69 71.29) 03-09-1154 *15p Select Gold'Finish’ {CT =Cut Tape. £TH= Tape and Reel 


Recept.| 9.5 250 | 1.240 .655 1.015 .692 1.067 |WM1591-NDt 1.05 9.30 62.00) 03-09-1151 7 2 

248"| 2g Plug | 12 250] 800 .375 .968 .352 .639 |WM1305-ND 41 3.66 24.38] 03-09-2021 Cable Connector Desig ner Kit 

Recept.| 12 250 | .725 .312 1.000 .250 .536 |WM1304-ND 39 3.48 23.19} 03-09-1027 

3 | Plug | 11 600 /1.022 365 1.100 350 862 |WM1501-ND 83 7.37 49.11] 19-09-2031] Covers from single to 15-circuit designs (250V and up to 12A/circuit). 90 com- 

250” 4 |Recept.| 9 600 |1.168 .311 1.140 .250 .760 |WM1502-ND_ .88 7.80 _51.97| 19-09-1043) plete connectors with .093" (2.36mm) diameter pin size. Crimping tool, pin ter- 
Plug | 9 600 /1.048 658 1.100 .640 .886 |WM1505-ND 95 8.42 56.15] 19-09-2061) minal ejector and case included. ROHS Compliant 

Recept.| 9 600 | .946 608 1.140 .540 .790 |WM1504-ND 95 8.42 56.15] 19-09-1061] wyQQ82-ND ..........cccccccccceccceceecccceeecceceeeeceeeeeeceeecceereeees $61.16 
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FEATURES: Housings: » Sealing at least IP65 to EN 60529:1991 + A1:2000 “Upper Side Hood Housings” mates with “Upper Side Base Housing” * Must Series: UL94V-2 Contacts: * Material: Copper alloy » Plating: Passivated Silver 
*NEMA 4X «Scratch resistant, corrosion proof and long lasting * Manual match up correct locking types for housing » To choose the correct size housing »* Voltage: HA, HD and HE Series: UL600V; DSTV-HE Series: 500V_ * Current: 
operation (No tools required) 2 to 4 locking points * Easily accessible cable match up the correct size insert * Some housings require multiple inserts HA Series: 22A; HE Series: 16-24A; HD Series: 10A; DSTV-HE Series: 16A 
entry «All inserts have an extra Protective Earth (PE) contact Inserts: Standards: SPECIFICATIONS: Housings: * Gray, Cast Aluminum Alloy or Thermoplastic Mechanical Plugging Cycles: HA, HD and HE Series: =500; DSTV-HE Series: 
DIN EN 61984, DIN EN 60664-1 » Approvals: UL/CSA * Operation Elements: Stainless Steel Inserts: » Material: Glass-fiber reinforced >200 Screw Connection: Material: Copper alloy ¢ Plating: Passivated Silver 
MATING INFORMATION: « Male or female inserts will fit into any correct size PC * Temperature Range: HA, HD and HE Series: -40°C ~ 125°C; DSTV-HE Wire Size: HA and HE Series: 20-14AWG; HD Series: 26-14AWG; DSTV-HE 
housing * “Lower Side Hood Housing” mates with “Lower Side Base Housing”; Series: -40°C ~ 110°C * Flammability: HA, HD and HE Series: UL94V-0; DSTV-HE Series: 20-12AWG 


HA Series Inserts Digi-Key Price Each Weidmuller 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
Digi-Key Price Each Weidmuller 24 Position Crimped Termination (Side Locking) — Size 4 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 5 | Female Insert 281-2289-ND 12.06 10.86 9.65 | 1650890000 
3 and 4 Position Screw Termination — Size 1 6 | Male Insert 281-2288-ND 12.06 10.86 9.65 | 1650870000 
1 | Female Insert, 3 Positions 281-2210-ND 9.53 8.58 7.62 | 1498200000 25 Position Crimped Termination (End Locking) — Size 5 
2_| Male Insert, 3 Positions 281-2211-ND 10.01 9.01 8.01 _| 1498100000 3 | Female Insert 281-2291-ND 12.06 10.86 9.65 / 1650820000 
1 | Female Insert, 4 Positions 281-2212-ND 10.92 9.83 8.74 | 1498400000 4 |Male Insert 281-2292-ND 12.06 10.86 9.65 | 1650810000 
2_| Male Insert, 4 Positions 281-2213-ND 11.46 10.32 9.17_| 1498300000 Crimp Contacts and Tooling for HD Series 
10 Position Screw Termination (End Locking) — Size 2 — | Pin 16AWG Silver plated 281-2284-ND Wal 64 .57 | 1651550000 
3 | Female Insert 281-2223-ND 13.68 12.32 10.95 | 1650620000 — | Socket 16AWG Silver plated 281-2285-ND al 64 .57_| 1651600000 
4 _| Male Insert 281-2224-ND 14.37 12.94 11.50 | 1650610000 — |Crimp Tool 16-24AWG 281-2179-ND 540.21 _ — | 9018490000 
16 Position Screw Termination (End Locking) — Size 5 — |Contact Removal Tool 281-2388-ND 50.05 - — | 1866730000 
3 | Female Insert, 1-16T 281-2232-ND 20.10 18.09 16.08 | 1650780000 
4 _| Male Insert, 1-16 281-2233-ND 17.73 15.96 14.19 | 1650770000 = i 
3 | Female Insert, 17-32t 281-2234-ND 20.10 18.09 16.08 | 1650900000 DSTV HE Series Inserts 
4. | Male Insert, 17-32+ 281-2235-ND 16.89 15.21 13.52_| 1650880000 Digi Key Price Each Weidmuller 
t+ Pin numbers, Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
. 6 Position Screw Termination — Size 3 
HE Series Inserts 7 [Female Insert 281-2197-ND 32.15 28.94 25.72 | 1848550000 
Male Insert 281-2196-ND 18.72 16.85 14.98 | 1848660000 
Digi-Key Price Each Weidmuller 10 Position Screw Termination — Size 4 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 7 [Female Insert 281-2199-ND 35.36 31.82 28.29 | 1848570000 
6 Position Screw Termination (End Locking) — Size 3 Male Insert 281-2198-ND. 28.08 25.28 22.47 | 1848680000 
5 [Female Insert, 248 281-2243-ND 10.46 oI 8.37 | 1200200000 16 Position Screw Termination — Size 6 
6 |Male Insert, 24A 281-2244-ND 10.46 9.41 8.37 | 1200000000 7_|Female Insert 281-2201-ND 53.03 47.73 42.42 | 1848580000 
10 Position Screw Termination (Side Locking) — Size 4 Male Insert 281-2200-ND 48.21 43.39 38.57 | 1848700000 
5 | Female Insert, 16A 281-2252-ND 72.06 10.86 9.65 | 1204700000 24 Position Screw Termination — Size 8 
6 |Male Insert, 16A 281-2253-ND 12.06 10.86 9.65 | 1203900000 7_|Female Insert 281-2379-ND 72.32 65.09 57.86 | 1848590000 
16 Position Screw Termination (Side Locking) — Size 6 Male Insert 281-2202-ND 65.88 59.30 52.71 | 1848730000 
5 | Female Insert, 16A 281-2260-ND 15.29 13.76 12.23 | 1207700000 ‘ = 
6_|Male Insert, 16A 281-2261-ND 16.08 14.48 12.87 | 1207500000 Housings and Accessories 
24 Position Screw Termination (Side Locking) — Size 8 
5 | Female Insert, 16A, 1-24 281-2269-ND 20.10 18.09 16.08 | 1211300000 Digi-Key Price Each Weidmuller 
6 _| Male Insert, 16A, 1-24¢ 281-2270-ND 20.10 18.09 16.08 | 1211100000 Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
5 | Female Insert, 16A, 25-48 281-2272-ND 16.89 15.21 13.52 | 1221200000 Hoods — End Locking - Lower Side — Size 1 
6 | Male Insert, 16A, 25-48t 281-2271-ND 16.89 15.21 13.52 | 1220800000 8 Plastic hood, side cable entry, PG11 thread | 281-2214-ND 6.03 5.43 4.83 | 1652400000 
+ Pin numbers Metal hood, side cable entry, PG11 thread _| 281-2215-ND 609 5.49 4.88 | 1652480000 
: 9 Plastic hood, side cable entry, PG11 thread | 281-2216-ND 5.28 4.76 4.23 | 1652380000 
Metal hood, side cable entry, PG11 thread | 281-2217-ND 6.09 5.49 4.88 | 1652470000 
H D Series Inserts Bases — End Locking - Lower Side — Size 1 
rar ri 7 10 | Metal coupling hood, PG11 thread 281-2218-ND 6.09 5.49 4.88 | 1652500000 
Fig. | Description nia ey Pere Pee 14 | Plastic bulkhead housing 281-2178-ND 6445.80 5.15 | 1652410000 
aaa z aeons 7 7 Metal bulkhead housing 281-2219-ND 7.25 6.53 5.80 | 1497600000 
7 and'8 Position Crimped Termination (End Locking) — Size ‘1 12 | Metal base housing, PG11 thread 281-2220-ND 12.23 11.01 9.78 | 1652490000 
1 | Female Insert, 7 Positions 281-2280-ND 3.63 3.27 2.91 | 1650580000 43 | Metal cover for female insert 281-2221-ND 818 7.36 6.54 | 1665750000 
2__| Male Insert, 7 Positions 281-2281-ND 3.63 3.27 2.91 | 1650570000 Metal cover for male insert 281-2222-ND 6.62 5.96 5.30 | 1665740000 
1 | Female Insert, 8 Positions 281-2282-ND 3.63 3.27 2.91 | 1650600000 Hoods — End Locking - Lower Side — Size 2 
2_ | Male Insert, 8 Positions 281-2283-ND 3.63 3.27 2.91 | 1650590000 14 vee nats ee cable entry, 281-2225-ND 8.64 778 6.92 | 1663810000 
16 Position Crimped Termination (End Locking) — Size 3 Metal hood, si de Table oni 
5 | Female Insert 281-2287-ND 11.25 10.13 9.00 | 1650720000 14 PG16 thread 68mm mM 281-2295-ND 18.50 16.65 14.80 | 1663850000 
6 | Male Insert 281-2286-ND 12.06 10.86 9.65 | 1650710000 : = 
(Continued) 
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Weidmiiller = NEW! RockStar® Heavy Duty Connectors 
Housings and Accessories (Cont.) 


Digi-Key Price Each Weidmuller Digi-Key Price Each Weidmuller 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 | PartNo. Fig. | Description Part No. ‘il 10 100 | Part No. 
14 | Metal hood, side cable entry, PG21 thread | 281-2296-ND 78.50 16.65 14.80 | 1663870000 25 | Metal base housing, PG29 thread 281-2335-ND 2459 22.13 19.67 | 1656830000 
45 | Metal hood, top cable entry, PG16 thread | 281-2226-ND 864 7.78 6.92 | 1663930000 22 | Metal bulkhead housing 281-2265-ND 15.29 13.76 12.23 | 1208600000 
Metal hood, top cable entry, PG21 thread | 281-2297-ND 17.96 16.16 _ 14.37 | 1663990000 18 | Metal cover 281-2268-ND 13.68 12.32 10.95 | 1665260000 
16 | Metal cover 281-2230-ND 16.34 14.71 13.07 | 1665890000 Hoods — End Locking - Lower Side — Size 6 
Bases — End Locking - Lower Side — Size 2 Metal hood, side cable entry, 
19 | Metal coupling hood, PG16 thread 281-2227-ND 73.68 12.32 10.95 | 1664560000 PG21 thread, 61mm 281-2337-ND 15.29 13.76 12.23 | 1657850000 
Metal coupling hood, PG21 thread 281-2298-ND 24.11 21.70 19.29 | 1664630000 14 | Metal hood, side cable entry, 
20 | Metal housing hood, PG16 thread 281-2229-ND 14.70 13.23 11.76 | 1664170000 PG21 thread, 76mm 281-2338-ND 19.97 17.97 _ 15.98 | 1657890000 
17 | Metal bulkhead housing 281-2228-ND 10.46 9.41 8.37 | 1664040000 Metal hood, side cable entry, PG29 thread | 281-2339-ND 1779 16.02 14.24 | 1657910000 
18 | Metal cover 281-2231 -ND 13.20 11.88 _10.56 | 1665880000 4g | Metal hood, top cable entry, PG21 thread | 281-2340-ND 1997 17.97 15.98 | 1657960000 
Hoods — End Locking - Lower Side — Size 3 Metal hood, top cable entry, PG29 thread 281-2341-ND 17.79 16.02 14.24 | 1658020000 
Metal hood, side cable entry, PG16 thread | 281-2245-ND 1025. 9.28 8.20 | 1652520000 Bases — End Locking - Lower Side — Size 6 
14 | Metal hood, side cable entry, PG21 thread | 281-2299-ND 15.29 13.76 12.23 | 1652560000 19 | Metal coupling hood, M25 thread 281-2186-ND 26.52 23.87 21.22 | 1788290000 
Metal hood, side cable entry, PG29 thread_| 281-2300-ND 15.29 13.76 12.23 | 1652580000 no | Metal base housing, PG2T thread 281-2343-ND 22.41 20.17 17.93 | 1658110000 
Metal hood, top cable entry, PG16 thread | 281-2246-ND 10.25. 9.23 8.20 | 1652640000 Metal base housing, 2xPG21 thread 281-2344-ND 25.31 22.78 —_20.25 | 1658120000 
15 | Metal hood, top cable entry, PG21 thread 281-2301-ND 15.29 13.76 12.23 | 1652680000 26 | Metal bulkhead housing 281-2342-ND 16.08 14.48 12.87 | 1209700000 
Metal hood, top cable entry, PG29 thread 281-2302-ND 15.29 13.76 12.23 | 1652700000 Hoods — Side Locking - Lower Side — Size 7 (Uses two Size 5 Inserts) 
16 | Metal cover 281-2250-ND 27.33 24.60 21.87 | 1665210000 44 | Metal hood, side cable entry, PG21 thread 281-2345-ND 25.31 22.78 20.25 | 1665670000 
Bases — End Locking - Lower Side — Size 3 Metal hood, side cable entry, PG29 thread _| 281-2346-ND 27.33 24.60 _21.87 | 1665690000 
49 | Metal coupling hood, PG16 thread 281-2247-ND 13.47 12.13 10.78 | 1653200000 15 Metal hood, top cable entry, PG21 thread | 281-2187-ND 23.20 20.88 18.56 | 1665790000 
Metal coupling hood, PG21 w/o thread 281-2305-ND 20.10 18.09 __16.08 | 1653230000 Metal hood, top cable entry, PG29 thread _| 281-2347-ND 28.94 26.05 ——-23.15 | 1665810000 
Metal base housing, PG16 thread 281-2249-ND 17.91 16.12 14.33 | 1652750000 Bases — Side Locking - Lower Side — Size 7 (Uses two Size 5 Inserts) 
20 | Metal base housing, PG16 thread w/cover | 281-2303-ND 21.71 19.54 17.37 | 1652980000 23 | Metal coupling hood, M25 thread 281-2188-ND 35.36 31.82 28.29 | 1788080000 
Metal base housing, PG21 thread 281-2304-ND 25.31 22.78 __20.25 | 1652840000 ng | Metal base housing, 2xPG21 thread 281-2349-ND 28.46 25.61 22.77 | 1665980000 
26 | Metal bulkhead housing 281-2248-ND 13.68 12.32 10.95 | 1202100000 Metal base housing, PG29 thread 281-2350-ND 32.15 28.94 25.72 | 1666010000 
18 | Metal cover __| 281-2251-ND 13.68 __12.32__10.95 | 1665200000 22 | Metal bulkhead housing 281-2348-ND 31.43 28.02 24.90 | 1665860000 
_ Hoods — Side Locking - Lower Side — Size 4 Hoods — Side Locking - Lower Side — Size 8 
Metal hood, side cable entry, PG16 thread_| 281-2254-ND 15.08 13.57 12.06 | 1654070000 14 | Metal hood, side cable entry, PG21 thread | 281-2273-ND 1529 13.76 12.23 | 1661230000 
peed eee oe entry, 981-2306-ND 1436 1292 11.49 | 1654090000 Metal hood, side cable entry, PG29 thread _| 281-2351-ND 15.29 13.76 12.23 | 1661240000 
4: etal tioad: side cable‘enith Metal hood; top cable entry; 281-2274-ND 17.57 15.81 14.06 | 1661370000 
Roatan 3 Oe 281-2307-ND 22.50 20.25 18.00 | 1654150000 PG21 thread, 61mm 
read, /emm 15 | Metal hood, top cable entry, 
Metal hood, side cable entry, PG29 thread _| 281-2308-ND 22.50 20.25 ‘18.00 | 1654170000 PG21 thread, 76mm 281-2352-ND 23.18 20.86 = 18.54 | 1661440000 
Metal hood, top cable entry, PG16 thread _| 281-2255-ND 45.81 41.23 36.65 | 1654220000 Metal hood, top cable entry, PG29 thread _ | 281-2353-ND 15.39 13.86 12.32 | 1661380000 
15 | Metal hood, top cable entry, 981-2309-ND 15.29 1376 12.23 | 1654240000 21_| Metal cover 281-2278-ND 27.33 24.60 21.87 | 1665640000 
PG21 thread, 52mm Bases — Side Locking - Lower Side — Size 8 
21 _| Metal cover __| 281-2258-ND 28.08 __25.28 _22.47 | 1665240000 93 | Metal coupling hood, PG21 thread 281-2275-ND 271 1954 17.37 | 1661720000 
f Bases — Side Locking - Lower Side — Size 4 Metal coupling hood, PG29 thread 281-2356-ND 21.71 1954 17.37 | 1661730000 
23 [ Metal coupling hood, PG16 thread 281-2256-ND 20.10 18.09 16.08 | 1654580000 Metal base housing, PG21 thread 281-2977-ND 0765 2489 22.12 11661510000 
Metal base housing, PG16 thread 281-2290-ND 25.14 22.63 20.12 | 1654370000 25 | Metal base housing, 2xPG21 thread 281-2354-ND 28.94 26.05 23.15 | 1661520000 
og | Metal base housing, 2xPG16 thread 281-2310-ND 25.14 22.63 +~—«-20.12 | 1654380000 Metal base housing, 2xPG29 thread 281-2355-ND 2679 «2412 ~—«-24.44 | 1661630000 
Metal base housing, 2xPG21 thread 281-2311-ND 25.25 22.73 + —«-20.20 | 1654450000 22 | Metal bulkhead housing 781-2276-ND 184316591474 11212400000 
Metal base housing, PG29 thread 281-2184-ND 28.94 26.05 23.15 | 1654470000 48. | Matalcaver 281-2279-ND 1327 1195 1062 | 1665630000 
22 | Metal bulkhead housing 281-2257-ND 19.29 17.37 15.44 | 1205000000 Hoods — End Locking - Lower Side — Size 8 
18 | Metal cover ___| 281-2259-ND 13.50 __12.15 _10.80 | 1665230000 44 | Metal hood, side cable entry, PG2T thread ] 261-2357-ND 1529 1376 12.23 | 1662390000 
_ Hoods — Side Locking - Upper Side — Size 4 Metal hood, side cable entry, PG29 thread | 281-2358-ND 15.39 13.86 12.32 | 1662410000 
ee eee calle entry, 981-2322-ND 4529 13.76 12.23 | 1654750000 15 | Metal hood, top cable entry, P21 thread | 281-2359-ND 15.29 13.76 12.23 | 1662540000 
Metal hood id ble ait Metal hood, top cable entry, PG29 thread 281-2360-ND 15.29 13.76 12.23 | 1662550000 
de\ll pele teed oma 281-2323-ND 22.29 20.07 _—_17.84 | 1654810000 Bases — End Locking - Lower Side — Size 8 
a, 20 | Metal base housing, 2xPG21 thread 261-2362-ND 26.85 24.17 21.48 | 1662720000 
Metal hood, side cable entry, PG21 thread | 281-2324-ND 22.50 20.25 18.00 | 1654790000 26 | Metal bulkhead housing 281-2361-ND 17.55 15.80 14.04 | 1213900000 
Metal hood, top cable entry, PG16 thread | 281-2325-ND 19.89 17.91 15.92 | 1654860000 Hoods — End Locking - Lower Side — Size 9 (Uses three Size 5 Inserts) 
Metal hood, top cable entry, PG29 thread _| 281-2326-ND 27.33 24.60 __ 21.87 | 1654920000 14 | Metal hood, side cable entry, PG29 thread | 281-2363-ND 36.96 33.27 2957 | 1606710000 
wat BuIRiGad Faudh Bases — Side Locking Upper Side — Size 4. SBF | ioaRRGARGE 15 | Metal hood, top cable entry, PG29 thread _| 281-2364-ND 36.96 33.27 29.57 | 1666730000 
24 etal bulkhea! FOUSINY with cover RETA F. 7 87 | 1205 Bases — End Locking - Lower Side — Size 9 (Uses three Size 5 Inserts) 
Metal base housing, PG16 thread w/cover | 281-2328-ND 28.94 26.05 23.15 | 1655000000 26 | Metal bulkhead housing 281-2365-ND 53.85 4847 73.08 | 1666740000 
Hoods — End Locking - Lower Side — Size 4 Hoods — Side Lockin 7 7 ; a — 
7 - ig - Lower Side — Size 10 (Uses two Size 6 Inserts) 
Metal hood, side cable entry, PG16 thread 2Sieg T7400) 15.08 13.67 12-06 | 1655210000 14 | Metal hood, side cable entry, PG29 thread | 281-2367-ND 37.08 3338 29.67 | 1666840000 
14 | Metal hood, side cable entry, PG21 thread | 281-2313-ND 22.50 20.25 18.00 | 1655250000 15 | Metal hood, top cable entry, PG29 thread _| 281-2368-ND 41.79 37.62 33.44 | 1666870000 
Metal hood, side cable entry, PG29 thread_| 281-2314-ND 19.40 17.46 15.52 | 1655270000 Bases — Side Locking - Lower Side — Size 10 (Uses two Size 6 Inserts) 
Metal hood, top cable entry, PG16 thread 281-2315-ND 20.10 18.09 16.08 | 1655320000 7 g 
Metal coupling hood, PG29 thread 281-2190-ND 72.00 6480 57.60 | 1902740000 
15 | Metal hood, top cable entry, PG21 thread | 281-2316-ND 26.40 23.76 21.12 | 1655360000 23 7 einai 
Metal hood too coble onte, pepo theca (Beteatena Sioa. sotat:. doa: Maeseaannn Metal coupling hood, PG36 thread 281-2191-ND 53.63 48.27 ___-42.90 | 1902750000 
Bases — End Locking - Lower Side Size 4 : 95 | Metal base housing, 2xPG29 thread 281-2370-ND 56.72 51.05 45.38 | 1666920000 
19 | Metal coupling hood, PG16 thread 281-2321-ND 20.10 18.09 16.08 | 1655890000 a pak fie SE thread oe aie aoe oe fa 
Metal base housing, 2xPG16 thread 281-2319-ND 25.71 23.14 20.57 | 1655470000 9 7 2 . : aa ! 
20 ? Hoods — End Locking - Lower Side — Size 10 (Uses two Size 6 Inserts) 
Metal base housing, 2xPG16 thread w/cover | 281-2320-ND 28.65 25.79 22.92 | 1655680000 ~ 
; 14 | Metal hood, side cable entry, PG29 thread | 281-2371-ND 45.00 40.50 36.00 | 1667120000 
26 | Metal bulkhead housing 281-2318-ND 19.29 17.37 15.44 | 1206100000 
: 15 | Metal hood, top cable entry, M32 thread 281-2192-ND 64.28 57.85 51.42 | 1788450000 
12_| Metal angled housing 281-2181-ND 62.50 56.25 —_50.00 | 1790040000 z : J 
Hoods — End Locking - Lower Side — Size 5 Bases — End Locking - Lower Side — Size 10 (Uses two Size 6 Inserts) 
Mata hood: ido Gableientr 79 ] Metal coupling hood, M32 thread 261-2194-ND 73.92 66.53 59.14 | 1788500000 
Bode thiaad seni Me 281-2236-ND 15.08 13.57 12.06 | 1664690000 20 | Metal base housing, M32 thread 281-2193-ND 123.18 110.86 98.54 | 1902670000 
4. | Metal hood: side cable entry 26 | Metal bulkhead base 281-2372-ND 47.42 42.68 _37.94 | 1219500000 
PG16 thread 72mm . 281-2329-ND 20.49 18.45 16.40 | 1664730000 Hoods — End Locking - Lower Side — Size 12 (Uses two Size 8 Inserts) 
Metal hood, side cable entry, PG2t thread _| 281-2203-ND 19.17 17.26 15.84 | 1664750000 Metal hood, side cable entry, PG29 thread eBI237eiNb) 70.82 G3.74 56.66 | 1650850000 
14 | Metal hood, side cable entry, PG36 thread | 281-2374-ND 6750 60.75 54.00 | 1650860000 
Metal hood, top cable entry, PG16 thread | 281-2237-ND 15.08 13.57 12.06 | 1664810000 { 
15 i | Metal hood, side cable entry, PG42 thread | 281-2375-ND 67.50 60.75 54.00 | 1670470000 
Metal hood, top cable entry, PG21 thread 281-2294-ND 20.49 18.45 16.40 | 1664870000 
a A Metal hood, top cable entry, PG29 thread 281-2376-ND 70.82 63.74 56.66 | 1650980000 
16 _| Metal cover 281-2241-ND 1046 9.41 8.37 | 1665900000 15 
Bases — End Locking - Lower Side — Size 5 Metal hood, top cable entry, PG36 thread 281-237-ND_ 67.73 80.96 54.18 | 1651000000 
19 | Metal coupling hood, PG16 thread 281-2238-ND 20.10 18.09 16.08 | 1605450000 Bases — End Locking - Lower Side — Size 12 (Uses two Size 8 Inserts) 
Metal base housing, 2xPG16 thread 981-2185-ND 37.50 33.75 30.00 | 1665070000 26 | Metal bulkhead housing with cover 281-2378-ND 75.53 67.98 60.42 | 1222900000 
20 aes , ‘ ‘ 20 | Metal base housing, 2xM40 thread 281-2195-ND 245.00 220.50 _196.00 | 1788360000 
Metal base housing, PG21 thread 281-2240-ND 18.50 16.65 —_ 14.80 | 1665090000 A E : : 
17 | Metal bulkhead housing 281-2239-ND 15.29 13.76 12.23 | 1664920000 Plastic Cable Glands — IP68 
18 | Metal cover 281-2242-ND 17.09 15.38 _ 13.67 | 1665910000 PG11 threads pe PeecND 170 1.53 1.86 | 1568990000 
Foods — Side Locking ¢L Side — Size 6 PG16 threads 281-2203-ND 1.79 1.61 1.43 | 1569010000 
ig - Lower Side ize 27 
etal hood: side cable entry, PG21 threads 281-2204-ND 3.81 3.43 3.05 | 1569020000 
Peat thread 61min 281-2262-ND 13.68 12.32 10.95 | 1656480000 PG29 threads 281-2205-ND 719 6.47 5.75 | 1569030000 
7 Brass Cable Glands — IP54 
14 | Metal hood, side cable entry, 
peat thaed teem 281-2330-ND 19.97 17.97 15.98 | 1656520000 Patt threads 281-2381-ND 135 1.22 1.08 [0260700000 
Metal hood, side cable entry, PG29 thread _| 281-2331-ND 17.79 16.02 14.24 | 1656540000 97 | PG16 threads iD 213 1.92 1-71 10261400000 
Metal hood, top cable entry, PG21 threads 281-2383-ND 296 2.66 2.37 | 0260900000 
PG21 thread, 61mm 281-2263-ND 13.68 12.32 10.95 | 1656590000 PG29 threads 281-2384-ND 5.49 4.95 4.40 | 0261000000 
15 | Metal hood, top cable entry, NPT Adapters — IP54 
PG21 shiesa denim 7 281-2332-ND 20.10 18.09 16.08 | 1656630000 —T PGtt to NPT 376" 281-2206-ND 921 8.29 7.37 | 1712340000 
Metal hood, top cable entry, PG29 thread _| 281-233-ND 15.39 13.86 12.32 | 1650650000 — | PG13.5 to NPT 1/2” 281-2207-ND 9.21 8.29 7.37 | 1712350000 
21_| Metal cover 281-2267-ND 27.33 24.60 __21.87 | 1665270000 — | PG16 to NPT 1/2" 281-2385-ND 9.21 8.29 7.37 | 1712360000 
Bases — Side Locking - Lower Side — Size 6 — | PG21 to NPT 3/4" 281-2386-ND 9.21 8.29 7.37 | 1712370000 
93 | Metal coupling hood, P21 thread, 64mm] 281-2264-ND 21.71 19.54. 17.37 | 1657270000 — | PG36 to NPT 1 1/4 281-2208-ND 17.73 15.96 14.19 | 1712380000 
Metal coupling hood, PG21 thread, 79mm_| 281-2336-ND. 28.94 26.05 23.15 | 1657310000 = | PG29 to NPT 1 /281-2387-ND 9.21 8.29 7.37 {1712390000 
95 | Metal base housing, PG21 thread 281-2266-ND 22.41 20.17 17.93 | 1656720000 Coding Pin for Inserts 
Metal base housing, 2xPG21 thread 281-2334-ND 24.11 21.70 19.29 | 1656730000 — | Coding Pins 281-2209-ND 65 59 52 | 1203600000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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The MicroCross DVI 1/0 Connectors from 
Molex are leading the way in support of the 
Digital Display Working Group (DDWG) DVI 
interface standard. MicroCross DVI has been 


Interface (DVI) Connector System 


360° Fully shielded 
RFI/EMI can 


chosen by the DDWG as the standard digital Cable crimp 
interface for connecting a host device and  « core 
display device to support high-resolution Grounding cable 
video applications. Supporting one or two _—‘ indents —¢ diameters 
digital channels driven by Transition Minimized Plug k aS 

Differential Signaling (TMDS) and/or a high gn ne i : 
bandwidth analog interface, the MicroCross was —_ polarization Kee le Pr oe retention 
chosen by the DDWG for its size, performance © andprevents LFH << JACKSCIEWE, 


High Definition Multimedia (HDMI) 
Interface Connector System 


Dim. in mm 


and cost. No other interface in the industry D 
compares. The innovative crossing ground blade signi 
design and Low Force Helix (LFH™) contact 

interface design provides the industry with a 

video interface design that will support over 

1.65Gb/s per differential pair (for a total 9.9Gb/s over a dual link implementation) and 2.5GHz support for the analog 
interface. This provides the industry the performance head room it needs for future growth and development of video 
products. This innovative approach addresses the problem of an industry in transition. By providing a single high 
performance interface, precious board I/O space is saved and lower system costs are achieved. The interface provides 
added benefits of a high cycle life interface for mobile applications and the improved EMI performance needed for high 
speed links. The EMI performance is achieved through the 360° shielding of the MicroCross DVI cable and connector 
design. The MicroCross DVI connector system and the DVI standard are moving the graphics industry to the next level by 
providing unmatched electrical and mechanical performance while allowing for low cost implementation. 


zippering .075 (1.91) ; 
al contact 


Digi-Key Price Each Molex 

Fig.| Description Part No. 1 25 50 Part No. 

1 | DVI-Digital to DVI-Digital, Single Link WM18509-ND 37.44 34.32 31.20 _| 88741-8000 
2 | DVI-Analog to DVI-Analog WM18510-ND 42.54 39.00 35.45 | 88741-8200 
3 | DVI-Analog to VGA WM18511-ND 34.73 31.84 28.94 | 88741-8300 
4 | DVI-Digital to DFP WM18512-ND 46.30 42.45 38.59 | 88741-8600 
5 | DVI-Analog Plug to VGA Receptacle WM18513-ND 10.94 10.03 9.12 | 88741-8700 
6 | DVI-Digital Plug to DFP Receptacle WM18514-ND 19.10 17.51 15.92 | 88741-8800 
7 | DVI-l-Analog/Digital Receptacle to VGA Plug WM18515-ND 21.99 20.17 18.33 | 88741-9100 
8 | DVI-Digital Receptacle to DFP Plug WM18516-ND 25.75 23.61 21.47 | 88741-9300 
9 | DVI-I R/Angle Receptacle, Gold Flash WM5600-ND 5.01 4.59 4.18 | 74320-1004 
10 | DVI-D R/Angle Receptacle, Gold Flash WM5601-ND 4.76 4.37 3.98 | 74320-4004 


High Definition Multimedia Interface (HDMI) connectors and cable assemblies provide an uncompressed 
digital link between consumer electronics equipment such as DVD players, set-top boxes and audio/video 
monitors such as plasma display screens for high-definition Televisions. 

HDMI is a small, user-friendly interconnect that provides up to 5 Gbps of bandwidth to support high-definition 
video plus multi-channel audio in a single cable. 


HDMI Receptacle 


Features: * Optional mounting flange offers screw panel mounting and grounding ¢ Dimples provide 
additional impedance control * Wide solder tabs for PCB hold-down * Grounding fingers provide mechanical 
and electrical stability. 

Specifications: * Circuits/Positions: 19 * Pitch/Center Spacing: 0.50mm (.020") * Voltage: 40V maximum 
¢ Current: 0.5A maximum 


Cable Assembly 


Features: * Compact, user-friendly design-meets consumer equipment needs »* HDMI-DVI cables-DVI 
backward compatible * Mounting flange-protects solder joints; additional grounding * Signal layout-low 
impedance mismatch ¢ Fully shielded-ESD protection 

Specifications: * Gender: Male to Male * Cable Length: 1.0m (3.28 feet) * Shielded * Wire Size: 28AWG 


Digi-Key Price Each Molex 
Fig.| Description Dim. A | Part No. ‘l 25 50 | Part No. 
1 HDMI to DVI-Digital 1m WM19082-ND 14.76 13.53 12.30 | 88768-3500 
Cable Assembly 2m WM19090-ND NEW! 16.96 15.55 14.14 | 88768-3510 
9 HDMI to HDMI 1m WM19083-ND 13.40 12.29 11.17 | 88768-9800 
Cable Assembly 2m WM19091-ND NEW! 15.60 14.31 13.01 | 88768-9810 
_ WM19084CT-NDt 5.61 5.15 4.68 | 500254-1927 
= WM19084TR-ND+ 1636.00/500 500254-1927 
3 HDMI Receptacle, _ WM19086CT-ND+ NEW! 2.38 2.19 1.99 | 47151-0001 
Right Angle, SMT = WM19086TR-ND+ NEW! 1458.45/1,050 47151-0001 
_ WM19088CT-NDt NEW! 2.38 2.19 1.99 | 47151-1001 
= WM19088TR-ND+ NEW! 1458.45/1,050 47151-1001 
Panel Mount HDMI 7.5m WM19085-ND 5.61 5.15 4.68 | 500254-1931 
4 | Receptacle, Right Angle 9.5m WM19087-ND NEW! 2.38 2.19 1.99 | 47151-0002 
with Screw Flange, SMT | 9.5m WM19089-ND NEW! 2.38 2.19 1.99 | 47151-1002 


t+ CutTape + Tape and Reel 


Serial ATA Connectors 


Fig. 7 NEW! 


Fig. 8 NEW! 


No. of Digi-Key Pricing Molex No. of Digi-Key Pricing Molex 
Fig.| Pos. |Description Part No. al 10 100 | PartNo. Fig.| Pos. |Description Part No. al 10 100 | PartNo. 
1 7 Header Vertical WM19022-ND 1.51 13.35 88.99 | 67800-4005 6 22 | Backplane Receptacle WM19105-NDA NEW! 5.31 46.85 312.34 | 87678-1001 
Through Hole WM19103-NDA NEW! 1.56 13.78 91.87 | 67800-8005 vs 22 _| Plug Right Angle SMD WM19111-NDA NEW! 5.25 46.30 308.67 | 87703-0001 
2 Header Vertical SMT WM19023-ND 212 18.69 124.58 | 67800-1005 8 7 ___|Header Through Hole WM19106-NDA NEW! 1.06 9.37 62.47 | 67491-1032 
P| fencer vertical WM19104-NDA NEW! 1.06 9.37 _ 62.47 | 67800-5005 9 | 7 [R/AReceptacle wiLatch | WM19109-NDA NEW! 1311157 __ 77.17 | 67489-0005 
3 15 _| Plug Latching IDT WM19024-ND 1.38 12.14 80.96 | 67926-0001 9 7 {Receptacle Straight w/Latch | WM19110-NDA NEW! 1.31 11.57 77.17 | 67489-9005 
—| 5 |IDT Feed Through Cover WM19025-ND 25 217 14.48 | 67926-0041 0 : Cable fA beara wate Grama bled es a ona sev oS 
‘able Receptacle | 7 : . : - 
_ 5 _|IDT Feed To Cover WM19026-ND 25 2.17 14.48 | 67926-0040 FF sl sieaelamiewetian WM19112CT-NDAT NEW! 1.06 937 62.47 | 47080-4005 
4 7 | Cable Assembly WM19027-NDA 2.98 26.33 175.56 | 68561-0014 g Rig 9 WM19112TR-NDA+ NEW! 166.06/380 47080-4005 
5 15 | Cable Assembly WM19028-NDA 1.63 14.43 96.17 | 68561-0019 ARoHS Compliant + Cut Tape + Tape and Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SS PCB Board 


e 0.80mm (.031”) Pitch HandyLink™ 
I/O Interconnect System 


Dim. in mm 


Ceri que el Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Molex 
connectors offers a perfect so- Fig. | Description Part No. 1 10 25 50 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
lution to any hand-held device [ 1 | Plug, 16 Pos., Rt Angle, SMT Cradle WM17129CT-NDT 6.24 5.51 = 3.68 2.94 | WM17129TR-ND 290 707.31 | 45560-0161 
design or application. 2 _| Plug, 16 Pos., Vertical, SMT Cradle WM17128CT-NDt 6.24 5.51 = 3.68 2.94 _| WM17128TR-ND 290 707.31 | 45560-0160 
The HandyLink family includes | 3 | Receptacle, 16 Pos., Rt Angle, SMT WM17127CT-NDt 441 3.90 = 2.60 2.08 | WM17127TR-ND 1,000 | 1724.00 | 44828-1162 
See il iaeael cat 4 | Plug, 16 Pos., Vert, PCB Termination _| WM17126-ND 6.49 5.73 — 382 3.06 | — = — | 45593-1600 
plug and perpendicular 

and parallel mounted cradle | © | Cable Assembly, 16 Pos., Male -Male | WM17124-ND 27.56 22.05 18.38 — 14.70 |— -_ — | 36697-0001 
connectors for docking appli |_6 | Cable Assembly, HandyLink to USB WM17125-ND 12.99 10.39 8.66 — 693 |— _ — | 36697-0021 


cations. t+ Cut Tape 
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«JAE DD1 and DD2 Series 0.5mm Connectors 


DD1 Series: Specifications: * Rated Current: Signal: 0.5A, Power: 1.0A ¢ Rated Voltage: 30 VACr.m.s 
* Dielectric Withstanding Voltage: 500 DCV per minute * Insulation Resistance: 1000MQ minimum (Initial) 
¢ Contact Resistance: 50mQ maximum (Initial) * Operating Temperature: -25°C ~ 75°C Materials and 
Finishes: Contact: Copper Alloy/Contact: Gold plating over Nickel; Terminal: Gold flash plating over Nickel 
* Insulator: Glass filled nylon resin * Shell: Stainless steel/Tin plating over Nickel 


| RoHS 


DD2 Series: Specifications: * Rated Current: Signal: 0.5A, Power 1.0A ¢ Rated Voltage: 30 VACr.m.s 
* Dielectric Withstanding Voltage: 300 VACr.m.s. per minute * Insulation Resistance: 1000MQ minimum 
(Initial) * Contact Resistance: 50mQ maximum (Initial) * Operating Temperature: -25° ~ 75°C Durability 
Mating Cycles: 10,000 times Materials and Finishes: * Contact: Copper Alloy/Contact: Gold plating over 
Nickel, Terminal: Tin plating over Nickel Insulator: Glass filled nylon resin * Shell: Stainless Steel/Main 
frame: Nickel plating, Through-hole: Tin plating over Nickel 


Dim. in mm 


Cut Tape 
No. of Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel JAE 
Fig. Positions Description Part No. i 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
DD1 Series 
1 Cradle 670-1020-1-ND 5.01 2.93 2.68 670-1020-2-ND 500 1209.98 DD1B030HA1R500 
2 30 Plug 670-1021-ND@ 7.28 4.95 4.37 = = = DD1P030MA1 
3 Receptacle 670-1022-1-ND 4.60 2.69 2.46 670-1022-2-ND 1,300 2147.97/M DD1RO30HA1R1300 
DD2 Series 
4 Cradle 670-1023-1-ND 6.37 4.34 3.83 670-1023-2-ND 500 1783.60 DD2B040HA2R500 
5 40 Plug 670-1024-ND® 9.83 6.69 5.90 = = = DD2P040MA1 
6 Receptacle 670-1025-1-ND 6.64 4.52 3.99 670-1025-2-ND 1,000 3534.08 DD2RO40HP2R1000 
@ Bulk 


DA1 Series 0.6mm Connectors 


Low profile surface mount interface connectors for use in compact and slim mobile information 
terminal devices such as PDAs, HPCs, and notebook PCs. 

Specifications: * Current: Signal: 0.5A, Power 1.0A * Dielectric Withstanding Voltage: 250 VACr. 
m.s per minute * Insulation Resistance: 100MQ minimum ¢ Contact Resistance: 50mQ maximum 
* Operating Temperature: -25°C ~ 75°C * Applicable Wire Size: AWG #28 maximum 


Materials and Finishes: ¢ Insulator: Receptacle and Cradle: Plus Nylon (UL94V-0, Black); Plug: 
Nylon * Contact: Copper Alloy, Gold plating over Lead-Nickel * Lead Contact: Tin * Shell: Steel, 
Nickel Plating 


No. of Dimension A Digi-Key Price Each JAE 
Fig. Positions (mm) Description Part No. i 25 100 Part No. 

: ; 670-1005-ND 3.87 2.26 2.07 DA1B010H91E 

10 ibe Cradle, Right Angle With Hold Down 670-1006-ND 8.70 5.92 5.22 DA1B010H92E 

1 18 21.0 Cradle, Right Angle With Hold Down 670-1007-ND 423 247 2.26 DA1B018H91E 
; ; 670-1009-1-NDt 7.30 4.14 3.90 DA1B026H91EE500 
28 28:95 Cradle, Right Angle With Hold Down 670-1009-2-ND¢ 1702.40/500 DA1B026H91EE500 

670-1010-ND 6.69 3.80 3.57 DA1P010M94E 

10 ee Cable'Plug 670-1011-ND 6.69 3.80 3.57 DA1P010M95E 

2 670-1012-ND 7.08 4.02 3.78 DA1P018M91E 

18 ale Cable:Plug 670-1013-ND 7.08 4.02 3.78 DA1P018M92E 

26 27.0 Cable Plug 670-1014-ND 6.78 461 4.07 DA1P026M92E 

10 177 Receptacle, Right Angle With Hold Down 670-1017-ND 351 2.11 1.88 DATRO10HO1E 

3 18 22.5 Receptacle, Right Angle With Hold Down 670-1018-ND 3.87 2.26 2.07 DA1RO18H91E 

26 32.6 Receptacle, Right Angle Without Hold Down 670-1019-ND 4.92 2.87 2.63 DA1RO26L91E 

= = = Tool for DA1 Series 670-1188-ND 862.75 = = CT150-6-RHO7 


t+ CutTape + Tape and Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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RLO1 and RLO1S Series 0.8mm Connectors 


Dim. in mm 


Specifications: * Current Rating: 0.5A 
Voltage: 250 VACr.m.s. per minute ¢ Insulation Resistance: 100MQ 


* Dielectric Withstanding * Applicable Wire Size: AWG #25 ~ #30 (max.) 


Materials and Finishes: Receptacle: * Shell: Stainless Steel * Contact: 


Plug: * Backshell: Stainless Steel * Contact: Copper Alloy; Connecting 
Area: Gold Plating over Palladium over Nickel; Terminal Area: Gold 


minimum Contact Resistance: 50 mQ maximum «Operating Copper Alloy; Connecting Area: Gold Plating over Palladium over Nickel, Flash PPS «Insulator: Glass-filled Nylon (UL94V-0, Black) * Hood: 
Temperature: -25°C ~ 75°C * Applicable PCB Thickness: 1.0mm_ Terminal Area: Gold Flash PPS =» Insulator: (UL94V-0) Black Policarbonate * Clamp Barrel: Copper Alloy Nickel Plated 
Number of Dimension A Digi-Key Price Each JAE 
Fig. Positions (mm) Part No. il 25 100 Part No. 
RLO1 Series 
12 144 670-1098-ND 5.64 3.29 3.01 RLO1-P12S-C4E 
1 : 670-1099-ND 5.64 3.29 3.01 RLO1-P12S-C5E 
14 15.7 670-1100-ND 5.85 3.42 3.12 RLO1-P14S-C4E 
. 670-1101-ND 5.85 3.42 3.12 RLO1-P14S-C5E 
2 12 16.75 670-1102-ND 2.87 1.64 1.40 RLO1-R12PE 
14 18.35 670-1103-ND 3.08 1.76 1.50 RLO1-R14PE 
RLO1S Series 
1.4 670-1104-ND 6.15 3.49 3.28 RLO1S-P16S-C36BE 
3 16 1.4 670-1105-ND 6.15 3.49 3.28 RLO1S-P16S-C36GE 
1.2 670-1106-ND 5.97 3.49 3.19 RLO1S-P16S-C4E 
1.2 670-1107-ND 5.97 3.49 3.19 RLO1S-P16S-C5E 
4 16 18.5 670-1108-ND 3.29 1.88 1.60 RLO1S-R16P-HE 
. 670-1109-ND 3.29 1.88 1.60 RLO1S-R16P-SE 
HIROSE ee 
ELECTRIC Miniature 1O and Power Connectors 
Co.,LTD. Dim. in mm 


Fig.5 NEW! 


ST Series 


Applications: * Hand-held terminals *PDA equipment *Notebook Specifications: * Rated Voltage: 100VAC 
computers * Mobile communications equipment »* Office automation 


equipment * Measuring instruments 


* Rated Current: 0.5A 
* Operating Temperature: -30°C ~ 80°C * Insulation resistance 100MQ 


@ 250VDC » Contact resistance: 6(0mMO maximum less steel, solder plated 


Materials: * Insulator: Glass reinforced thermoplastic, black color, 
UL94V-0 »* Contacts: Copper alloy, selective gold plating * Shell: Stain- 


Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Hirose 
Fig. |Description x We Part No. i 10 25 50 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Plug, 10 Position Solder 7 25.5 H11360-NDO 2.93 2.43 = 2.03 1.80 | — = — | ST40-10S-CV(80) 
Plug, 10 Position Solder, Shielded f 25.5 H11466-NDO NEW! 3.19 2.64 _— 2.20 1.98 | a — | ST40X-10S-CV(80) 

1 Plug, 18 Position Solder, Shielded Tf 25.5 H11361-NDO 4.55 3.77 = 3.14 2.83 | — = — | ST40X-18S-CV(80) 
Plug, 24 Position Solder, Shielded ee 25.5 H11362-NDO 4.35 3.60 = 3.00 2.70 | = — | ST40X-24S-CV(80) 
Plug, 24 Position Solder, Shielded* 9 25.6 H10354-NDO 5.66 4.68 = 3.90 3.51 | =. — | ST40X-24S-CV1(80) 
Plug, 36 Position Solder, Shielded 11.4 35.7 H11462-ND) NEW! 5.05 4.18 =. 3.48 3.14 | — = — | ST40X-36S-CV(80) 
Cable Clamp for 6.8mm Cables = = H11467-ND0 NEW! 49 31 = 21 18 | — = — | ST40X-CM (6.8) 

2  |Cable Clamp for 5.8mm Cables = _ H1952-ND 60 42 _— 33 29 i = — | ST40X-CM(5.8) 
Cable Clamp for 4.0mm Cables = = H10355-ND0 .28 18 = 12 10 [ES = — | ST40X-CM(4.0) 

3  |Cable Bushing 5.8mm = _ H1953-ND 76 62 _— 50 45 ) — = — | ST40X-BS(5.8) 
Receptacle, 10 Pos., Rt. Angle, SMD 10.5 11.5 H1958CT-NDt 1.88 _ 1.37 _— 1.12 | H1958TR-ND 1,500 660.00/M | ST60-10P 
Receptacle, 18 Pos., Rt. Angle, SMD 14.5 15.5 H1955CT-NDt 2.22 = 1.71 — 1.37 [ES = — | ST60-18P 

4 Receptacle, 18 Pos., Rt. Angle, SMD 14.5 15.5 H11363CT-NDt0 1.98 _— 1.53 _— 1.22 | H11363TR-NDO 1,500 811.00/M | ST60-18P(50) 
Receptacle, 24 Pos., Rt. Angle, SMD 175 18.5 H1954CT-NDt 2.18 = 1.68 = 1.35 | H1954TR-ND 1,500 892.00/M | ST60-24P 
Receptacle, 24 Pos., Rt. Angle, SMD 17.5 18.5 H11364CT-NDt0 2.47 _ 1.91 = 1.53 | H11364TR-NDO 1,500 1012.00/M | ST60-24P(50) 
Receptacle, 36 Pos., Rt. Angle, SMD 25 26 H11463CT-NDt0 NEW! 2.90 _ 2.25 = 1.80 | H11463TR-NDO NEW! | 1,500 1214.00/M | ST60-36P 

5 Plug, 18 Position, Rt. Angle, Cradle 13.78 17 H11465CT-ND+0 NEW! 3.57 _— 2.77 = 2.22 | H11465TR-NDO NEW! | 900 1472.40 | ST60X-18S 
Plug, 36 Position, Rt. Angle, Cradle 24.25 27.5 H11464CT-NDt0 NEW! 4.18 = 3.24 = 2.60 | H11464TR-NDO NEW! | 900 1723.50 | ST60X-36S 

g (Plug, 18 Pos., Vertical, Cradle, SMD | 27.6 — | H11365CT-NDtO 4.26 — 3.31 — 2.65 | H11365TR-NDO 400 852.80 | ST80X-18S(50) 
Plug, 24 Pos., Vertical, Cradle, SMD 29.9 = H10356CT-NDt0 4.00 _ 3.11 = 2.49 | H10356TR-NDO 400 800.40 | ST80X-24S(50) 

7 |Plug, 10 Pos., Vertical, Cradle, SMD _— _ H1957CT-NDt 2.96 7 2.30 — 1.84 | H1957TR-ND 400 591.60 | ST80X-10S 

t Cut Tape Pricing RoHS Compliant * For Larger Diameter Cables (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


HIROSE 
Hag eicirc Miniature 10 and Power Connectors (cont) 


NEW! LX Series 


Applications: ¢ Digital cameras (DSC) * PDA * Mobile phones * Low-profile electronics devices 

Specifications: « Rated Voltage: 50VAC »* Rated Current: 0.5A »* Operating Temperature: -40°C ~ 70°C « Insulation 
resistance: 1000MQ @ 100VDC «* Contact resistance: 70mQ maximum @ 100mA DC * Withstanding Voltage: No 
flashover or insulation breakdown @ 250VAC/one minute 

Plug Materials: ¢ Insulator and Covers: Synthetic resin, black color, UL94V-0 * Contacts: Copper Alloy, selective Gold 
plating * Metal shield: Stainless Steel ° Strain relief clamp: Copper Alloy » Self tapping screws: Steel, Trivalent black 
chromate Receptacle Materials: ¢ Insulator: Synthetic resin, black color, UL94V-0 * Contacts: Copper Alloy, selective 
Gold plating * Shell: Stainless Steel, solder plated 


Fig. 1 — Plug Fig. 2— Receptacle 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing | Hirose 

Fig. | Contacts A ie Part No. 1 10 25) 50 100 Part No. 2,000 Part No. 
12 8 14.8 H11399-ND 4.21 3.48 = 2.90 2.61 = = LX40-12P 

1 16 8 16.8 H11400-ND 4.64 3.84 = 3.20 2.88 = = LX40-16 
20 8.4 18.8 H11401-ND 5.05 4.18 = 3.48 3.14 = _— LX40-20P 
12 6.5 10.6 H11402CT-NDt 2.45 = 1.89 = 1.51 H11402TR-ND 963.00/M LX60-12S 
2 16 6.5 12.6 H11403CT-NDt 2.60 _— 2.00 = 1.60 H11403TR-ND 1019.00/M LX60-16S 
20 6.5 14.6 H11404CT-NDt 2.74 _— 2.11 = 1.69 H11404TR-ND 1074.00/M LX60-20S 


t Cut Tape Pricing 


NEW! MQ212 Series Fig. 2— Top Mount Style 


Applications: * Mobile phone * PDA * MP3 Player * Portable Audio Equipment and others 
Features: * Conforms to EIAJ RC-5240 mobile phone rectangular connector * 5.6mm of depth helps 
reduction of PCB mounting area « Integral molding structure of receptacle prevents the damage from 
wrenching and scooping 

Specifications: * Rated Current: 0.3A * Contact mating area: Gold * Number of positions: 10 
* Contact spacing: 0.5mm ¢ Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * PCB Mount Type: SMT 
¢ Termination style: Soldering 


Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing | Hirose 
Fig. | Description Part No. uJ 10 ol 50 100 Part No. 1,500 Part No. 

1 Receptacle, Right Angle SMT with Positioning Post H11456CT-NDt 1.44 = 1.05 = 86 H11456TR-ND 505.00/M MQ212-10PRT 
Receptacle, Right Angle Through Hole Shell H11460CT-NDt 1.44 _ 1.05 = 86 H11460TR-ND 505.00/M MQ212B-10PR 
Receptacle, R/A Through Hole Shell with Positioning Post | H11455CT-NDt 1.44 — 1.05 _ 86 H11455TR-ND 505.00/M MQ212-10P 

2 Receptacle, Right Angle SMT with Positioning Post H11457CT-NDt 1.44 = 1.05 — 86 H11457TR-ND 505.00/M MQ212-10PT 
Receptacle, Right AngleThrough Hole Shell H11459CT-NDt 1.44 = 1.05 = 86 H11459TR-ND 505.00/M MQ212B-10P 

3 Plug Connector, Right Angle H11458-ND 1.44 1.18 _ .95 86 = _ MQ212-10S 

+ Cut Tape Pricing 
3200 Series SMT No. of Dimensions (mm) _| Digi-Key Price Each Hirose 
erat 2 . . Fig. | Contacts A [EE Part No. 1 10 50 Part No. 
Applications: * Portable personal computers ¢ Electronic notebooks * Various OA equipment 
* Portable mobile communication equipment 8 05 12.6 | H11349-NDO 2.99 2.48 2.06 | 3260-8S1(55) 
Specifications: * Rated Current: 500mA ¢ Rated Voltage: AC125V * Insulation Voltage: 250MQ 8 1.0 12.6 H11350-NDO 4.26 3.53 2.94 | 3260-8S2(55) 
or more at DC100V * Withstanding Voltage: At AC300V rms for 1 minute Materials: Receptacle: 8 1.5 12.6 H10013-ND 2.99 2.48 2.06 | 3260-883 
¢ Insulation: Synthetic resin, Black »* Contacts: Copper alloy, Selective gold-plated * Shell: 8 15 12.6 H11351-NDO 2.99 2.48 2.06 | 3260-8S3(55) 
Stainless steel, Solder-plated Plug: ¢ Insulation: Synthetic resin, Black * Contacts: Copper alloy, 10 0.5 14.2 H10007-ND 3.28 2.72 2.26 | 3260-10S1 
Selective gold-plated »* Shell: Copper alloy, Solder-plated * Cover: Synthetic resin, Black ? 
gol HGOPD ys P oy y 10 0.5 14.2 H11346-NDO 4.38 3.63 3.02 | 3260-10S1(55) 
- = 10 1.0 14.2 H10008-ND 3.28 2.72 2.26 | 3260-10S2 
Fig. 1 — Receptacle Fig. 2 — Plug 
10 1.0 14.2 H11347-NDO 4.38 3.63 3.02 | 3260-10S2(55) 
2.9 10 1.5 14.2 H11348-NDO 3.16 2.62 2.18 | 3260-10S3(55) 
ce 12 1.5 14.2 H11461-NDO NEW! 2.96 2.46 2.05 | 3260B-12S3(56) 
A 8 18 15.1 H11345-NDO 4.64 3.84 3.20 | 3240-8P-C(50) 
2 10 21 16.7 H11343-ND0 3.16 2.62 2.18 | 3240-10P-C(50) 
12 21 16.7 H10005-ND 5.28 4.37 3.64 | 3240-12P-TO-C 
12 21 16.7 H11344-NDO 5.31 4.40 3.66 | 3240-12P-TO-C(50) 


4 RoHS Compliant 


Fig. 1 — Forward Fig. 2— Reverse Fig. 3 — SMT Plug Fig. 4 — Plug 
Receptacle Receptacle 
. 9. . 9.27 ON 
<x Ye A 
Applications: No. of Dimension A Digi-Key Price Each Hirose 
Hand-held terminals, PDA equipment, notebook computers, mobile commu- Fig. Contacts (mm) Part No. 1 10 50 Part No. 
nications equipment, office automation equipment, measuring instruments. j 40 20.8 H11354-NDO 5.71 4.73 3.94 | 3560-10S(50) 
Specifications: 16 25.6 H11357-NDO 7.05 5.84 4.86 | 3560-16S(50) 
Rated Voltage: 125VAC. Rated Current: 1A. Operating Temperature: -40°C ~ 
10 20.8 H10016-ND 6.00 4.97 4.14 | 3560-10SR 

85°C. Insulation Resistance: 1,000MO or greater/ 250VDC. Withstand Voltage: 
350VAC for 1 minute. Contact Resistance: 40m0O or less. Insertion/Removal 2 10 20.8 H11355-NDO 5.71 4.73 3.94 | 3560-10SR(50) 
Life: 20,000 times. 16 25.6 H11358-NDO 7.05 5.84 4.86 | 3560-16SR(50) 
Materials: 16 25.6 H11359-NDO 7.05 5.84 4.86 | 3560-16SR1(50) 
Receptacles: Insulation: Synthetic resin, Black UL94V-0. Contacts: Copper 3 16 _ H10017-ND 7.23 6.12 5.15 | 3560-16P-PG 
alloy, Selective gold plating 0.2um over palladium plating. Shell: Stainless 16 =< H11356-ND0 6.92 5.86 4.93 | 3560-16P-PG(50) 

steel, Solder plating. 
Bee as te 10 05.3 H11352-NDO 9.07 7.68 6.46 | 3540-10P-CV(50) 
Plug: |nsulation: Synthetic resin, Black color UL94V-0. Contacts: Copper alloy, 4 
Selective gold plating 0.2um over palladium plating. Shell: Stainless steel. Lock 16 96.2 H11353-ND0 11.54 10.68 9.58 | 3540-16P-CV(50) 
Spring: Stainless steel. Cover: Synthetic resin, Black. RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Miniature lO and Power Connectors (cont) 


ELECTRIC 
co.,LTD. 


MQ172 Series SMT Micro-Miniature Interface Connectors for Power Supply/Signaling 


Features: Ultra Miniature/Low Profile SMT Design. Dimensions: 3.9mm (H) x 6.4mm (W) x 6mm (D) for the 3 
contact type, this series is ideal for today's miniature, lightweight electronic products. 
Applications: Portable remote terminals, portable telephones, PHS (personal handy phone system), 


Notebook PCs, Electronic measuring instruments 
Ratings: Rated Current: 3A (4-contact type, rated current is 2A, or 3A for optional 2 terminals and 0.5A for 
other 2 terminals.) Temperature Range: -30°C ~ 75°C. Rated Volt: DC 30V or less AC 40V or less 


Number of Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. Contacts Description Part No. 1 10 50 100 Part No. 
1 3 Plug, Unshielded H10485-NDO 2.73 2.27 1.89 1.68 MQ172-3SA-CV(50) 
4 Plug, Shielded H10486-NDO 3.22 2.68 2.23 1.98 MQ172X-4SA-CV(50) 
3 Receptacle, Unshielded, Loose H10487-NDO 2.99 2.48 2.06 1.86 MQ172-3PA(55) 
Loose Piece Cut Tape Tape and Reel 
Number of Digi-Key Price Each Hirose Price Each Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. Contacts Part No. 100 Part No. 10 50 100 Part No. 1,000 Part No. 
Shielded — Receptacle 
4 4 H10488-ND0 2.02 MQ172X-4PA(55) 2.76 2.30 2.07 H10488TR-ND 1495.00 MQ172X-4PA(66) 


RP34 Series Compact Plastic Connector for AC Adapter 


A compact, lightweight, 3-pole plastic connector specially designed for the AC adapter interface for notebook 
type personal computers. Plug is available in either straight type or right-angle type. Receptacle is very compact 


with a 10mm square mating surface and 11.3mm depth. 


Features: * Snap-lock locking and D-shaped mating section for easy insertion and disconnection * One of the 


Straight Plug 


Right Angle Plug 


Receptacle 


three poles is designed for grounding terminal * Snap-fit assembling method for plug eliminates use of screws 
* External appearance is simplified cubical shape and fits well to any equipment. 
Materials: * Main Frame and Insulator: Polycarbonate resin containing glass, and PBT resin UL94V-0, black 
* Male Terminal: Brass with silver plating * Female Terminal: Phosphor bronze with silver plating 


Digi-Key Price Each Hirose 
Contacts Description Part No. if 10 100 Part No. 
3 Plug with Socket, Straight HR1286-NDt0 4.18 3.46 2.60 RP34-8SP-3SC(71) 
4 Plug with Socket, Straight HR1287-NDt0 2.73 2.27 1.68 RP34-8SP-4SC(71) 
3 Plug with Socket, Right Angle HR172-NDt 4.18 3.46 2.60 RP34-8P-3SC 
3 Plug with Socket, Right Angle HR1285-NDt0 4.18 3.46 2.60 RP34-8P-3SC(71) 
3 Receptacle with Pin, PC Mount HR173-ND 1.98 1.65 1.22 RP34-8R-3PDL 
4 Receptacle with Pin, PC Mount HR174-ND 2.21 1.84 1.36 RP34-8R-4PDL 
Conn. Term Female, 18-22AWG, Tin HR175-ND 65 54 .39 RP34-SC-112 
= Hand Crimp Tool for RP34 Contact H9956-ND 1118.00 — _ RP34-1/CR-HT 
Hand Crimp Tool for RP34 Ferrule H9945-ND 332.50 _— _ RP34-TC-01 


t+ Contact not included and must be ordered separately (Digi-Key Part No. HR175-ND) 


RP34L Series Connectors for Low Profile Power Supply 


Features: Low profile: These receptacles are designed with their installation heights to be shorter than those of conventional RP34 series, such as 6.1mm (for 2-core type) and 5mm (for 3-core type) 
Applications: Notebook PCs, portable remote terminals, AV equipment 


RoHS Compliant 


ea 
18007] [215] [Fy 

=, 

t 


shielded cable bushing 
core conductor: AWG #18 
shielded cable: AWG #18-equivalent 
Number of Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. Positions Description Part No. 1 25 100 Part No. 
1 2 Receptacle, Dip-Solder Male Terminal HR1289-NDO 2.96 2.30 1.84 RP34L-5R-2PD(71) 
2 3 Receptacle, Dip-Solder Male Terminal HR1290-NDO 2.96 2.30 1.84 RP34L-5R-3PD(71) 
3 2 Cable-Integrated Forming Straight Plug to pig-tail HR1288-NDO 16.68 15.26 13.74 RP34L-5PA-2SC(1857)(71) 
4 3 Straight Plug HR1292-NDt0 3.51 2.73 2.18 RP34L-5PA-3SC(71) 
5 3 Right Angle Plug HR1291-NDt0 3.51 2.73 2.18 RP34L-5LP-3SC(71) 
= _ Crimp Terminal - AWG 18-22 H2353CT-ND§ 19.25/100 69.30/500 RP34L-SC1-212(01) 
= = Crimp Terminal - AWG 18-22 H2353TR-ND$ 784.00/8,000 RP34L-SC1-212(01) 
= = Hand Crimp Tool H9946-ND 1222.00 = = HT-102/RP34L-SC1-212 
+ Order Crimp terminals separately § Cut Tape Pricing + Tape and Reel Pricing 0 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HIROSE , Digi-Key Price Each Hirose 

ELECTRIC (Connectors — QR/P Series Description Part No. 1 10 _50 | PartNo. 

Co.,LTD. Hand Crimp Tool for H10090-ND H10127-ND 715.00 — — | TC-OR/P1-SC1B 
Features: * The selective plating sexless contact is used for both plug and Fla. 4 Hand Crimp Tool for H10089-ND H10126-ND 689.00 _ — | TC-QR/P1-SC1A 
receptacle housings. * Two pairs of contacts at both ends are sequenced Plug —~ Hand Crimp Tool for H10088-ND H10125-ND 715.00 a — | TC-QR/P1-PC2B 
for power circuits. They are longer than the others. The molding material Housin < . <a Hand Crimp Tool for H10087-ND H10124-ND 545.30 = — | TC-QR/P1-PC2A 
is UL94V-0 glass-reinforced polyester. * The guide pin is made of steel 9 > Hand Crimp Tool for H10092-ND H10129-ND 715.00 TC-OR/P1-SC2B 
nickel plated to be strong enough against accidental coupling shock. * The a rimp ponien : ~~ ~~ 
connectors have passed UL, CSA and TUV standards. Hand Crimp Tool for H10091-ND H10128-ND 545.30 = —_ | TC-QR/P1-SC2A 
Applications: * PPC, Data Communications, Vending machines, Instrument, Extraction Tool H10121-ND 9.89 — —_| TC-QR/P1-21 


Automatic equipment, etc. Specifications: * Operating Temperature Fig. 2— 
Range: -10°C ~ 60°C * Contact Resistance: 10mQ or less at DC1A Receptacle 
¢ Insulation Resistance: 5000M0O or less at DC 500V * Withstand Voltage (1 Housing 
minute): Power: AC 3000V; Signal: AC 1000V * Current Rating: Power. 13A 
maximum (AWG #14 use) Signal: 7A maximum (AWG #14 use) * Voltage 
Rating: Power. AC600V Signal: AC250V Material: « Insulator: PBT (UL94V-0), 
blue * Contact: Phosphor bronze, selective gold over nickel plating 


Connectors — QR/P4 and P6 Series 


QR/P4 series is a series of small connectors for rack and panel : 
application. This is a smaller rectangular size version of the QR/P_ | Fig. 1- QR/P4 
and QR/P1 series. Available in 8, 12, 16, 24, 32 and 40 contacts. Male Housing 
Wires are connected to the connectors without solder for easier | USe with QR/P1 


Fi iN: af A pimensiang (mm) c piaeey 1 Pricoieach 50 Hlrasa connection and higher reliability. Male Contacts 
a 7 . A 18.5 Ea 510 4.23 352 am P rn Col QR/P6 series are miniaturized versions of the QR/P and QR/P1 

: a re.” SBE ORPaP-Cioh series. Rectangular multi-contact rack and panel connectors for 
1 42 61 18.5 H3240-ND 571 473 3.94 OR/P-12P-C(01) plug-in connection. Available in 6, 12, 16, and 24 contacts for highly | Fig. 2 - QR/P4 


efficient and reliable crimp termination. Features: * Offers smooth | Female Housing 
insertion/extraction and stable contact pressure through point-blade use with QR/P1 


18 H3244-ND 8.97 5.90 4.96 QR/P-24P-C(01) contact, and allows for the deviations in contact length specific to Female Contacts 


5 
5 
5 
16 70 5 18.5 H3242-ND 6.53 5.40 4.50 QR/P-16P-C(01) 
§5 


4 4 = H3247-ND 5.19 4.30 3.58 QR/P-48-C(01) plug-in connection * Miniaturized by separating power contacts 
8 52 _ H3249-ND 5.37 4.44 3.70 QR/P-8S-C(01) F ¢ Miniatur ; Fa Se i 
2 from signal contacts + Miniaturized using guide pins integral with the 
16 70 = H3243-ND 6.1 5.31 4.42 | QR/P-16S-C(01) insulator * The connectors of the series have passed UL, CSA and 
24 86.5 = H3245-ND. 6.68 5.66 4.76 QR/P-24S-C(01) ication: pase # i ¥ 
= TUV standards Applications: * PPC »* Transmission, automation, Fig. 3 - QR/P6 
RoHS Compliant reception and data communication equipment * Vending machines } Male Housing 
4 4 = = H10144-ND 5.51 4.56 3.80 | QR/P-45-C(51) * Measuring instruments * Switch boards QR/P4 Specifications: | use with QR/P1 3-5. < 
8 52 =_ — H10140-ND 5.71 4.73, 3.94 | QR/P-8S-C(51) * Operating Temperature: -10°C ~ 60°C Rated Voltage: | Male Contacts 
2) 12 61 — = H10141-ND = 6.12, 5.07, 4.22 | QR/P-125-C(51) Power: AC 300V; Signal: AC 250V * Rated Current: Power: 3A; 
16 70 _ _ H10142-ND 6.96 5.76 4.80 | QR/P-16S-C(51) Signal: 1A * Withstand Voltage: Power: AC 2000V; Signal: AC 
24 86.5 = = H10143-ND_ 7.15 6.05 5.09 | QR/P-248-C(51) 500V Insulation Resistance: Minimum 5000MQ at DC 500V 
«Contact Resistance: Power: Maximum 15mQ at DC1A; Fig. 4 - QR/P6 
Loose Piece Cut Tape+ Signal: maximum 15mQ at DC1A + Material: /nsulator: PBT | Female Housing 
Digi-Key Pricing Hirose Pricing Tape & Reel+ | Hirose resin (UL94V-0), Black; Contact: Phosphor bronze, Selective | use with QR/P1 
AWG | Part No. 1 10 | Part No. 10 50 | Qty. | Pricing | Part No. gold plated over nickel QR/P6 Specifications: * Operating | Female Contacts 


Temperature: -10°C ~ 60°C Rated Voltage: AC 120V 
¢Rated Current: Power Terminal: 10A; Signal Terminal: 1A 
¢ Withstand Voltage (for 1 minute): Power Unit: AC 1000V; Signal 
Unit: AC 500V Insulation Resistance: 5000MO or less at DC 500V * Contact Resistance: Power Terminal: 10mQ 
or less at DC1A: Signal Terminal: 15mQ or less at DC1A * Materials: /nsulator: PBT resin (UL94V-0), Black; Terminal: 
Phosphor bronze, selective gold plating with nickel under plating 


Sexless Crimp Contacts 


14-16 | H3250-ND = 1.28 10.45 | QR/P-XC-111(12) 10.57 42.63 | 3,500 | 319.00/M | QR/P-XC-211(12) 
18-24 | H3251-ND 1.28 10.45 | QR/P-XC-121(12) 10.57 42.63 | 5,000 | 312.00/M | QR/P-XC-221(12) 


* For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. (H3250CT-ND) 
t+ For Tape and Reel, add TR to the Digi-Key Part No. (H3250TR-ND) 


— - - No. of Dimension Digi-Key Price Each Hirose 
Digi-Key Price Hirose Fig. | Circuits L (mm) Part No. 1 10 50 | PartNo. 
Description Part No. Each Part No. QR/P4 Series 
Tools 8 34.68 H10103-ND 3.51 2.91 2.42 | QR/P4-8P-C(01) 
Hand Crimp Tool, 14-16AWG H9913-ND 715.00 TC-2100-111 12 39.8 H10093-ND 4.41 3.65 3.04 | QR/P4-12P-C(01) 
Hand Crimp Tool, 18-24AWG H9914-ND 715.00 TC-2100-121 1 da um i poaeAD a oe at OnPaoaP-cloty 
Extraction Too! neSIeND 12.00 iGse100:24 32 677 H10099-ND 6.18 5.12 4.26 | QR/P4-32P-C(01) 
40 77.86 H10101-ND 6.99 5.79 4.82 | QR/P4-40P-C(01) 
8 34.68 H10104-ND 3.97 3.29. 2.74 | QR/P4-8S-C(01) 
- i Fig. 1 — Plu 12 39.8 H10094-ND 461 382 3.8 | QR/P4-12S-C(01) 
Connectors QR/P1 Series Housing 7 5 16 44.84 H10096-ND 618 512 4.26 | QR/P4-16S-C(01) 
QR/P1 series connectors are small and compact high density versions 24 55 H10098-ND 6.61 5.48 4.56 | QR/P4-24S-C(01) 
of original OR/P series. Available in 8, 12, 16, 24 and 32 way. Crimps 32 67.7 H10100-ND 7.05 5.84 4.86 | QR/P4-328-C(01) 
terminals assure positive and reliable termination with minimum labor. 40 77.86 H10102-ND 7.10 6.01 —_5.06_| QR/P4-405-C(01) 
Features: «The coupling mechanism assures stable and reliable QR/P6 Series 
contact pressure through point and blade contact, in addition to 6 32.67 H10111-ND 3.22 2.68 2.23 | QR/P6-6P-C(01) 
smooth coupling that is sufficiently capable of dealing with variations 12 41.47 H10105-ND 3.16 262 218 | QR/P6-12P-C(01) 
in the coupling length specific to the plug-in connection *One [— 3 16 46.55 H10107-ND 3.22 268 2.23 | QR/P6-16P-C(01) 
opposed pair (in 12 contacts), 2 pairs (in 8, 16, and 24 contacts), | Fig. 2— Socket 24 56.71 H10109-ND 3.51 2.91 2.42 | QR/P6-24P-C(01) 
and 3 pairs (in 32 contacts) can be used as power supply contacts. Housing 14.5 6 32.67 H10112-ND 3.51 991 2.42 | QR/P6-6S-C(01) 
They are spaced further apart than the others so as to have enough 12 41.47 H10106-ND 3.74 3.10 2.58 | QR/P6-12S-C(01) 
creeping distance to withstand a high voltage. Fire-retardant insulation 4 16 46.55 H10108-ND 4.84 4.01 3.34 | QR/P6-16S-C(01) 
materials (UL94-0) are used. * The Guide Pin is made of steel nickel 94 56.71 H10110-ND 4.44 3.65 3.04 | QR/P6-24S-C(01) 
plated to be strong enough against accidental coupling shock. » The Tools 
mount of a receptacle housing is done through floating bushes. Thus, 7 7 5 = = 5 a 
heya oe mae eon oui orate ye. ee Ls sf - — eae 
adjusting function. Specifications: * Operating Temperature Range: : 


-10°C ~ 60°C * Voltage: Power Terminal AC 250V; Signal Terminal: AC 125V * Current: Power Unit. 13A maximum 
(AWG 14 use); Signal Unit. 3A * Withstand Voltage: Power Terminal AC 1000V; Signal Terminal AC 500V » Insulation 
Resistance: 5000MO higher at DC 500V + Contact Resistance: Power Unit: 10mQ or less at DC1A; Signal Unit: 
15mQ or less at DC1A * Material: /nsu/ator. Polyethylene terephthalate, black; Terminal Phosphor bronze, selective 
gold plating with nickel under plating 


Connectors — QR/P8 Series 


QR/P8 series is a series of small connectors for rack and panel application. This is a smaller rectangular size version of 
the QR/P and QR/P1 series. Electrodes available are 8, 12 and 20. Wires are connected to the connectors without solder 


z No. of Dimension Digi-Key Price Each Hirose for easier connection and higher reliability. 
Fig. | Circuits L (mm) Part No. 1 10 50_| Part No. Features: * The connector of this series is about 20% smaller in length than [Fig 4- Male 
2 24 68.8 H10080-ND 6.87 5.69 4.74 QR/P1-24S-C(01) that of the QR/P4 series with the same number of electrodes * Wires of AWG Heuein 
ronecerenant ies of AMG 24-28 can be connected wh he terminal for signals The ping "aS 
8 46.4 H10151-ND 5.08 4.20 3.50 | QR/P1-8P-C(51) give stable contact pressure because of their point contact with the receptacle 
12 51 H10145-ND 5.51 4.56 3.80 | QR/P1-12P-C(51) blades, and have a larger allowance for the variation of connection length 
1 16 57.6 H10147-ND 5.95 4.92 4.10 | QR/P1-16P-C(51) +The connectors have passed UL, CSA and TUV standards Applications: = 
24 68.8 H10149-ND 638 5.28 4.40 | QR/P1-24P-C(51) *PPC + Transmission, automation, reception and data communication foe ae 4.08 
30 8 H10153-ND 3.48 18 6.04 R/P1-32P-C(51 equipment * Vending machines * Measuring instruments »* Switchboards 9 19 RS 
9.5 53- “ z. - QR/P1-32P-C(51) Specifications: * Operating Temp.: -10°C ~ 60°C » Withstand Voltage _ 
8 46.4 H10152-ND 5.51 4.56 3.80 | QR/P1-8S-C(51) (for 1 minute): Power Supply. AC 2000V; Signal Unit: AC 500V Insulation 
12 51 H10146-ND 618 5.12 4.26 | QR/P1-12S-C(51) Resistance: 1000MO or less at DC 500V » Contact Resistance: 30m0 or less 
2 16 576 H10148-ND 6.61 5.48 4.56 | QR/P1-16S-C(51) at DC1A ° Material: /nsu/ator: Polycarbonate resin UL94V-0, Black; Contact: 
: 6 . ‘ Phosphor b: , selecti Id plated ickel 
24 68.8 H10150-ND 7.05 584 4.86 | QR/P1-248-C(51) SSPE NEONES SE Reh re dome pyar ae 
32 85.5 H10154-ND 8.21 7.14 6.43 | QR/P1-32S-C(51) No. of Dimension Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. Circuits L (mm) Part No. 1 10 50 Part No. 
Digi-Key Price Each Hirose 8 27 H10116-ND 2.96 2.46 2.05 | QR/P8-8P-C(01) 
Description Part No. 1 10 50 Part No. 1 12 31 H10002-ND 3.05 2.52 2.10 | QR/P8-12P-C(01) 
Contacts 20 39 H10114-ND 3.60 2.98 2.48 | QR/P8-20P-C(01) 
14-16AWG, Male H10086-ND — 1.01 82 | QR/P1-PC1B-121(12) ‘5 4 of oe aH oe oka SR PRioe a) 
14-16AWG, Female H10090-ND _ 98 79 | QR/P1-SC1B-121(12) Z f s eee 
18-24AWG, Male H10085-ND — 72 58 | OR/P1-PC1A-111(12) 20 39 H101 lO esis 4.06 _3.36__2.80_| QR/P8-20S-C(01) 
18-24AWG, Femal H10089-ND _ 68 55 | QR/P1-SC1A-111(12 
20-24AWG, Male ‘ H10088-ND — 2 58 eee 20-24AWG, Male H10118-ND — 33.26 | OR/PB-PC-111 
: 3 : 20-24AWG, Female H10119-ND = 33 -26_| QR/P8-SC-111 
20-24AWG, Female H10092-ND =_ ot 57 | QR/P1-SC2B-121(12) 24-28AWG, Male H10003-ND = 33 26 | OR/P8-PC-121 
24-28AWG, Male H10087-ND = 51 AL QR/P1-PC2A-111(12) 24-28AWG. Female H10120-ND = 33 06 QR/P8-SC-121 
24-28AWG, Female H10091-ND — 50 At_|_QR/P1-SC2A-111(12) ; Tools 
: Tools Hand Crimp Tool, 20-24AWG HR1170-ND 715.00 _ — | TC-QR/P8-111 
Hand Crimp Tool for H10086-ND H10123-ND 715.00 — — | TC-QR/P1-PC1B Hand Crimp Tool, 24-28AWG HR1171-ND 715.00 = — | TC-QR/P8-121 
Hand Crimp Tool for H10085-ND H10122-ND 689.00 = —_|_TC-QR/P1-PC1A Extraction Tool HR1172-ND 10.00 = —_|_TC-QR/P8-21 
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— 4 2 m m P E Series No. of Dimension A Digi-Key Pricing Amp 
= Ti co Electronics ANP . Fig. | Contacts Inch (mm) Part No. 1 100 500 Part No. 
y Connectors 12 1.04 (26.4) A30607-ND 1.34 111.53 446.10 | 1-1586037-2 
Acie ized Gigtibiter 14 1.21 (30.6) ‘A30608-ND 1.44 119.89 479.55 | 1-1586037-4 
16 1.37 (34.8) A30609-ND 1.54 128.25 513.00 | 1-1586037-6 
Description: * Low cost, wire-to-wire and wire-to-board connectors with 4.2mm x 4.2mm centerline 4 18 1.54 (39.0) A30610-ND 1.62 135.22 540.88 1-1586037-8 
Features: * Easy mate and unmate with positive latch design * UL 94\V-2 « Products are lead free  Intermateable 20 1.70 (43.2) A30611-ND 1.81 150.56 602.23 | _2-1586037-0 
and interchangeable with Molex Mini-Fit, Jr. and intermateable ‘AMP-DUAG connectors 2 : ; a ee ee pane es ee eee a ere 
Ratings: * Voltage Rating: 600VAC * Current Rating: 9 Amps Max. in 2-position applications * Dielectric Right Angle Without Pegs 
Withstanding Voltage: 1500VAC minimum * Component recognized by UL and Certified by CSA * UL 2 2164) A30614-ND 88 73.19 202.76 75860412 
File No. £28476 and CSA File No. 208567 4 38 (9.6) A30615-ND ‘97 80.50 += 322.01 | 1586041-4 
6 .54 (13.8) A30616-ND 1.07 89.04 356.17 | 1586041-6 
8 .71 (18.0) A30617-ND aly ig 97.59 390.34 | 1586041-8 
10 -87 (22.2) A30618-ND 1.26 104.90 419.60 | 1-1586041-0 
12 1.04 (26.4) A30619-ND 1.57 130.52 522.08 | 1-1586041-2 
5 14 1.21 (30.6) A30620-ND 1.67 139.06 556.22 | 1-1586041-4 
16 1.37 (34.8) A30621-ND 1.77 147.59 590.37 | 1-1586041-6 
18 1.54 (39.0) A30622-ND 1.75 145.98 583.91 1-1586041-8 
20 1.70 (43.2) A30623-ND 2.03 169.55 678.19 | 2-1586041-0 
22 1.87 (47.4) A30624-ND 2.14 178.09 712.35 | 2-1586041-2 
24 2.03 (51.6) A30625-ND 2.25 187.84 751.37 | 2-1586041-4 
Right Angle With Flange 
2 -35 (9.0) A30626-ND 87 72.39 289.54 | 1586043-2 
4 -52 (13.2) A30627-ND 83 69.03 276.11 1586043-4 
6 69 (17.4) A30628-ND -90 74.85 299.41 1586043-6 
8 .85 (21.6) A30629-ND 1.42 118.50 473.98 | 1586043-8 
10 1.02 (25.8) A30630-ND 1.53 127.38 509.52 | 1-1586043-0 
12 1.18 (30.0) A30631-ND 1.90 158.48 633.93 | 1-1586043-2 
6 14 1.35 (34.2) A30632-ND 2.03 168.86 675.42 | 1-1586043-4 
16 1.51 (38.4) A30633-ND 2.07 172.33 689.30 | 1-1586043-6 
18 1.68 (42.6) A30634-ND 2.08 173.64 694.55 | 1-1586043-8 
20 1.84 (46.8) A30635-ND 2.09 174.21 696.83 | 2-1586043-0 
22 2.01 (51.0) A30636-ND 2.59 216.25 864.99 | 2-1586043-2 
24 2.17 (65.2) A30637-ND 2.74 228.10 912.40 | 2-1586043-4 
Wire Size Material and Digi-Key Loose Piece Pricing | Amp 
(AWG) Part No. 1 100 500 | Part No. 
Plug Contacts 
Brass, Pre-Tin A30646-ND 28 4.12 18.17 | 1586316-1 
Phos. Brz., Pre-Tin A30648-ND .29 6.26 27.60 | 1586316-3 
(Dim. A is measured 2622 Brass, Gold A30647-ND 41 26.31 116.06 | 1586316-2 
from center to center Phos. Brz., Gold A30649-ND 44 28.06 123.80 | 1586316-4 
of screw hole) Brass, Pre-Tin A30650-ND .28 4.12 18.17 | 1586314-1 
Phos. Brz., Pre-Tin A30652-ND .29 6.26 27.60 | 1586314-3 
coe Brass, Gold A30651-ND 41 26.31 116.06 | 1586314-2 
RESIS nol ae ees aad A Phos. Brz., Gold A30653-ND 44 28.06 123.80 | 1586314-4 
‘ jo. of imension igi-Key ricing mp Receptacle Contacts 
Bigs BContacts 5 iinch (mim) 3) ert No. ul 100 BODE Spartina: Brass, Pre-Tin A30638-ND 28 412 18.17 | 15863171 
Phos. Brz., Pre-Tin A30640-ND .29 6.26 27.60 | 1586317-3 
Plugs - Panel Mount 26-22 Brass, Gold A30639-ND 63 40.69 179.52 | 1586317-2 
2 .21 (5.4) A30578-ND 27 10.37 45.74 | 794953-2 Phos. Brz., Gold A30641-ND wail 45.58 201.10 | 1586317-4 
4 .38 (9.6) A30579-ND 29 11.40 50.30 | 794953-4 Brass, Pre-Tin A30642-ND 28 4.12 18.17 | 1586315-1 
6 54 (13.8) A30580-ND 28 12.54 55.34 | 794953-6 22-18 Phos. Brz., Pre-Tin A30644-ND 29 6.26 27.60 | 1586315-3 
8 .71 (18.0) A30581-ND 28 13.80 60.87 | 794953-8 r Brass, Gold A30643-ND 63 40.69 179.52 | 1586315-2 
10 .87 (22.2) A30582-ND 29 15.18 66.97 1-794953-0 Phos. Brz., Gold A30645-ND 71 45.58 201.10 | 1586315-4 
12 1.04 (26.4) A30583-ND 29 16.70 73.66 | 1-794953-2 Tools 
1 14 1.21 (30.6) A30584-ND .29 18.37 81.02 1-794953-4 Tool Crimp, 4.2 mm PE, 22-26AWG A30666-ND 780.00/1 91387-1 
16 1.37 (34.8) A30585-ND 31 20.20 89.12 1-794953-6 Tool Crimp, 4.2 mm PE, 18-22AWG A30667-ND 489.35/1 91388-1 
18 1.54 (39.0) A30586-ND 35 22.22 98.04 | 1-794953-8 
20 1.70 (43.2) A30587-ND -38 24.44 107.83 | 2-794953-0 
22 1.87 (47.4) A30588-ND 44 28.53 125.88 | 2-794953-2 . . 
24 2.08 (51.6) A30589-ND 49 31.39 138.48 | 2-794953-4 Metrimate Pin and G A 
Plugs - Free Hanging 
2 21 (5.4) A30654-ND 27 ~=«-:10.37. 45.74 | 1586000-2 Socket Connectors 
4 -38 (9.6) A30655-ND .29 11.40 50.30 | 1586000-4 
6 54 (13.8) A30656-ND 28 12.54 55.34 1586000-6 Product Facts: * Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. 
8 .71 (18.0) A30657-ND .28 13.80 60.87 1586000-8 E28476 ° Certified by Canadian Standards Association, File No. LR7189 * Tested to VDE requirements 
10 -87 (22.2) A30658-ND 29 15.18 66.97 1-1586000-0 outlined in VDE Test Report No. 4751-1431-1029/A11 3544 * Designed to meet IEC (440 V) requirements 
12 1.04 (26.4) A30659-ND 29 16.70 73.66 1-1586000-2 ¢ Polarized housings * Housings made of UL rated 94V-0 thermoplastic 
2 14 1.21 (30.6) A30660-ND 29 18.37 81.02 1-1586000-4 
16 1.37 (34.8) A30661-ND 31 20.20 89.12 1-1586000-6 
18 1.54 (39.0) A30662-ND 35 22.22 98.04 | 1-1586000-8 
20 1.70 (43.2) A30663-ND -38 24.44 107.83 | 2-1586000-0 
22 1.87 (47.4) A30664-ND 44 28.53 125.88 | 2-1586000-2 
24 2.03 (51.6) A30665-ND 49 31.39 138.48 | 2-1586000-4 
Receptacles - Free Hanging 
2 .23 (5.8) A30590-ND 27 10.37 45.74 | 794954-2 
4 39 (10.0) A30591-ND 29 11.40 50.30 | 794954-4 
6 .56 (14.2) A30592-ND .28 12.54 55.34 | 794954-6 
8 .72 (18.4) A30593-ND 28 13.80 60.87 | 794954-8 
10 -89 (22.6) A30594-ND .29 15.18 66.97 | 1-794954-0 
12 1.06 (26.8) A30595-ND 29 16.70 73.66 | 1-794954-2 
3 14 1.22 (31.0) A30596-ND .29 18.37 81.02 1-794954-4 
16 1.39 (35.2) A30597-ND 31 20.20 89.12 1-794954-6 
18 1.55 (39.4) A30598-ND 35 22.22 98.04 | 1-794954-8 
20 1.72 (43.6) A30599-ND -38 24.44 107.83 | 2-794954-0 
22 1.88 (47.8) A30600-ND 42 26.89 118.62 | 2-794954-2 
24 2.05 (52.0) A30601-ND 46 29.57 130.48 | 2-794954-4 
Vertical With Pegs 
2 .21 (5.4) A30668-ND 55 45.84 183.37 | 1586039-2 
4 -38 (9.6) A30669-ND 59 48.76 195.03 | 1586039-4 
6 .54 (13.8) A30670-ND 61 50.57 202.29 | 1586039-6 
8 .71 (18.0) A30671-ND 81 67.09 268.37 | 1586039-8 
10 -87 (22.2) A30672-ND 89 74.41 297.63 | 1-1586039-0 
12 1.04 (26.4) A30673-ND TAT 97.59 390.34 | 1-1586039-2 
4 14 1.21 (30.6) A30674-ND 1.26 104.90 419.60 | 1-1586039-4 
16 1.37 (34.8) A30675-ND 1.35 112.22 448.88 1-1586039-6 
18 1.54 (39.0) A30676-ND 1.42 118.33 473.30 | 1-1586039-8 No. of Dimensions Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP. 
20 1.70 (43.2) A30677-ND 1.58 131.74 526.95 | 2-1586039-0 Fig. |Positions Type A B Part No. 1 100 | PartNo. 
22 1.87 (47.4) A30678-ND 1.67 139.06 556.22 | 2-1586039-2 2 7 7 
24 2.03 (51.6) A30679-ND 1.77. 147.59 590.37 | 2-1586039-4 Square Grid Housings — RoHS Compliant 
Vertical Without Pegs 4 829 (21.06) .703 (17.86) | A29192-ND 1.10 71 | 207016-1 
ji ey es San oO eae Bee ea 1 6 Receptacle 1.024 (26.01) .703 (17.86) | A29198-ND 1.26 81 | 207153-1 
4 6 54 (13.8) ‘A30604-ND 6 6306 25222 | 1586037-6 9 (Use Pin Contacts) | .976 (24.79) 937 (23.80) | A29200-ND 1.63 1.05 | 207440-1 
8 71 (18.0) A30605-ND ‘92 76.67 306.69 | 1586037-8 12 1.173 (29.79) .937 (23.80) | A29194-ND 2.03 1.31 | 207018-1 
10 .87 (22.2) A30606-ND 1.02 85.04 340.14 | 1-1586037-0 5 
(Continued) 
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No. of Dimensions Inch (mm) Digi-Key Price Each =| AMP No. of Dimensions Inch (mm) Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. |Positions Type A Part No. 1 100 | Part No. Fig. | Positions | Plating | Type A B Part No. 1 100 | Part No. 
18 1.592 (40.44) .937 (23.80) | A29202-ND 2.33 1.50 | 207443-1 Gold A30076-ND 11.69 6.40 | 207496-3 
Receptacl 
1] 24 (Oss pa borne 1.592 (40.44) 1.096 (27.84) | A29204-ND 269 1.73 | 207305-1 4 | gota | Socket | 890 (22.61) 610(15-49) | pssog7 ning =—»st0.94 5.99 | 207496-9 
36 2.183 (55.45) 1.096 (27.84) | A29196-ND 3.60 2.32 | 207020-1 qin panera 454368 | DO7EDAA 
4 829 (21.06) .703 (17.86) | A29191-ND 1.02 66 | 207015-1 Tin A33298-NDO 4.26 3.46 | 207524-7 
6 1.024 (26.01) .703 (17.86) | A29197-ND 1.16 75 | 207152-1 6 Gold | Socket | 1-090 (27.68) 610 (15.49) | psnn7g up 6.94 3.80 | 207524-3 
9 Plug 981 (24.92)  .937 (23.80) | A29199-ND 1.55 1.00 | 207439-4 Gold A33299-NDO 6.52 3.57 | 207524-9 
2} 12 (Use Socket | 1.173 (29.79) 937 (23.80) | A29193-ND 2.03 1.31 | 207017-1 Tin 430079-ND 548 4.44 | 207526-1 
18 Contacts) 1.592 (40.44) 937 (23.80) | A29201-ND 2.33 1.50 | 207442-1 Tin A33300-NDO 5.15 4.17 | 207526-7 
24 1.592 (40.44) 1.096 (27.84) | A29203-ND 2.68 1.72 | 207304-1 9 Gold | Socket | 1.090 (27.69) .840 (21.34) |p anogo.np 15.37 8.41 | 207526-3 
36 2.183 (55.45) 1.096 (27.84) | A29195-ND 3.21 2.06 | 207019-1 Gold A33301-NDO 14.42 7.89 | 207526-9 
In-Line Housings — RoHS Compliant Tin A30081-ND 6.28 5.09 | 207528-1 
Tin A33302-NDO 5.86 4.75 | 207528-7 
3 1.033 (26.25) .485 (12.32) | A29206-ND 1.13.73 | 207359-1 7 | 12 | Goig | Socket | 1.280 (82.51) 840 (21.34) | pannns in 41.50 630 | 207528-3 
3 6 Receptacle 1.625 (41.30) 485 (12.32) | A29208-ND 1.46 .94 | 207376-1 Gold A33303-NDO 10.76 5.89 | 207528-9 
10 | (Use Pin Contacts) | 2.413 (61.30) 485 (12.32) | A29190-ND 3.74 2.41 | 207397-1 il Faria Tame T Tee 
16 3.413 (86.70) .459 (11.65) | A29211-ND 2.80 1.80 | 207543-1 ; 
1% Tin | socket | 1.968 (47.92) 840 (21.34) | 433904-NDO 8.55 6.92 | 207530-7 
3 Plug 933 (23.70) = A29207-ND 4.15 74 | 207360-1 Gold : ee} 3 : A30084-ND 20.46 11.20 | 207530-3 
,| 8 (Use Socket | 1-524 (88:70) ~ A29209-ND 1.76 1.13 | 207377-1 Gold A33305-NDO 19.16 10.49 | 207530-9 
10 Contacts) | 2311 (68.70) - PEAT 1.88 1.21 | 207896-1 Tin A30085-ND 11.59 9.39 | 207532-1 
16 3.535 (89.79) = A29212-ND 218 1.41 | 20754241 24 Tin | Socket | 1.863 (47.32) 1.006 (25.55)| A33306-NDO 10.86 8.79 | 207532-8 
Hermaphroditic Housing (Uses both Pin and Socket Contacts) — RoHS Compliant Gold A30086-ND 21.86 11.97 | 207532-3 
eh 4 enon aor ‘at | abe Tin A30087-ND 17.14 13.88 | 207534-1 
a Tin | socket | 2.453 (62.31) 1.006 (25.55)/ 433808-ND0 16.04 12.99 | 207534-8 
Gold : oh °°) 430088-ND 32.46 17.77 | 207534-3 
No. of Dimensions Inch (mm) Digi-Key Price Each | AMP Gold A33309-NDO 30.42 16.65 | 1-207534-0 
Fig. | Positions | Plating | Type A B Part No. 1 100 | Part No. = 5 
In-Line Vertical Headers 
Square Grid Vertical Headers 
Tin A30089-ND 4.89 3.51 | 207365-1 
Tin pooner ne 5.820 4.18 | 207119-1 : Tin | pin | 4.451 (36.86) — A33310-NDO 4.56 3.27 | 207365-7 
4 Tin | pin | 990 (22.61) 500 (12.70) | 833283-ND0 5.46 3.92 | 207119-8 Gold : E A30090-ND 6.03 433 | 207365-3 
Gold A30062-ND 8.28 5.94 | 207119-3 Gold A33311-NDO 5.64 4.05 | 207365-8 
Gold A33284-NDO 7.74 5.55 | 1-207119-0 
- Tin A30091-ND 6.45 4.63 | 207583-1 
My oer ay pn Seca 6 Gold | Pin | 2.042 (51.87) = A30092-ND 8.46 6.07 | 207583-3 
in i H ; . F Gold A33313-NDO 7.92 5.68 | 207583-7 
6 Gold | Pin | 1-090 (27.68) 600 (12.70) | panna nD 741 5.10 | 207158-3 8 - 
Gold A33285-NDO 6.63 4.76 | 1-207158-0 Tin A30093-ND 9.30 6.67 | 207584-1 
10 Gold | Pin | 2.829 (71.86) — A30094-ND 12.39 8.88 | 207584-3 
A SRN i ae See Gold A33315-NDO 11.61 8.33 | 207584-8 
in . | i fi 7441-7 
9 Gola | Pin | 1-090 (27.69) .737 (18.72) | pangeg.up 1086 7.79 | 207441-3 Tin ‘A30095-ND 12.36 8.86 | 207599-1 
i ; naa | 95 7 Tin ; - A33316-NDO 11.58 8.30 | 207599-6 
Gold A33287-NDO 10.20 7.31 | 1-207441-0 16 co | Pia 4.041 (102.64) heen te de asied'anreee 
; Tin A30067-ND 8.46 6.07 | 207120-1 Gold A33317-NDO 16.38 11.74 | 207599-7 
49 Tin) pin | 1.280 (92.51) 737 (18.72) | 433288-ND0 7.92 8.68 | 207120-9 = Ranga 357 289 | 207600-1 
Gold A30068-ND 1215 8.71 | 207120-3 ii FcotelNiya Se 070 | Do7ensle 
Gold A33289-NDO 11.37 8.15 | 207120-8 3 Gold | Socket | 1.499 (36.55) _ ferienm Bag cao [aorees 
Tin A30069-ND 12.24 8,78 | 207444-1 Gold A33319-NDO 5.35 2.93 | 207609-7 
Po | eee th jomsy0 479 aae |e 
: : 6 Tin | Socket | 2.031 (51.59) = A33320-NDO 4.49 3.64 | 207611-6 
Tin A30071-ND 15.54 11.14 | 206763-1 9 Gold A30100-ND 8.08 4.43 | 207611-3 
24 Tin | pin | 4.863 (47.32) .941 (23.90) | 438292-ND0 14.58 10.45 | 1-206763-1 Tin A30060-ND 7.77 6.29 | 207613-1 
Gold A30072-ND 22.77 16.32 | 206763-3 si [REREAD aoa: sean anrelee 
Gold A33293-NDO 21.30 15.27 | 1-206763-3 10 God | Socket | 2.819 (71.60) a HeaiLn dione <a) on7eias 
Tin A30073-ND 23.10 16.56 | 207121-1 Gold A33323-NDO 1143 6.09 | 207613-7 
36 Gold | Pin | 2.453 (62.31) .941 (23.90) | A30074-ND 33.90 24.30 | 207121-3 Ti RaoToan 1612 4294 D07615H 
Gold A33295-NDO 31.74 22.75 | 207121-9 16 | Gold | Socket |4.007 (101.78)  — A30103-ND 17.62 9.65 | 207615-3 
Tin A30075-ND 7.08 5.73 | 207496-1 Gold A33325-NDO 16.51 9.04 | 207615-7 
7 4 Socket | .890 (22.61) .610 (15.49) z < 
Tin A33296-NDO 6.62 5.36 | 207496-7 0 ROHS Compliant 
Wire | Insulation Loose Piece Cut Strip Strip 
Size | Diameter |Contact | Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP. 
Desc. AWG Inch Finish | Part No. 10 100 Part No. Part No. 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Crimp 
Pin | _ — |= 1324CT-ND 37.76 173.09 | A1324TR-ND 4,000 | 188.82/M | 66106-6 
Pin A |.A31991-NDO 43 30 | 1-66107-1 | A31991CT-NDO 35.38 162.17 | A31991TR-NDO | 4,000 | 176.91/M | 1-66106-5 
Socket | 26-24] 035-055] A |— _ = |= A31992CT-NDO 55.87 256.05 | A31992TR-NDO | 4,000 | 279.33/M | 1-66108-5 
Pin B | A1344-NDO 86 60 | 66107-4 | A1344CT-NDO —59.93 274.67 | A1344TR-NDO | 4,000 | 299.64/M | 66106-8 
Socket B | A1345-NDO 1.03 72 | 66109-4 | A1345CT-NDO —74.48 341.37 | A1345TR-NDO | 4,000 | 372.41/M | 66108-8 
Pin A | A31989-NDO 42 30 | 1-66103-8 | A31989CT-NDO 36.16 165.74 | A31989TR-NDO | 4,000 723.24 | 2-66102-5 
Socket | o409/ g4p-ogo | A | AS1990-NDO 50 .35 | 1-66105-9 | A31990CT-NDO 44.02 201.74 | A31990TR-NDO | 4,000 | 220.08/M | 3-66104-0 
Pin aie B | A1342-NDO 90 63 | 66103-4 | A1342CT-NDO —58.78 269.39 | A1342TR-NDO | 4,000 | 293.88/M | 66102-9 
Socket B | A1343-NDO 1.08 .75 | 66105-4 | A1343CT-NDO —70.61 323.63 | A1343TR-NDO | 4,000 | 353.06/M | 66104-9 
Pin A |A1649-ND 61 43 | 6099-2 | — = _-- = —/- 
Pin A |.A31987-NDO 42 30 | 1-66099-5 | A31987CT-NDO 36.16 165.74 | A31987TR-NDO | 4,000 | 180.81/M | 1-66098-8 
Socket | 18-16] .080--100) A | A31988-NDO 50 .35 | 1-66101-9 | A31988CT-NDO 38.60 176.91 | A31988TR-NDO | 4,000 | 192.99/M | 1-66100-9 
‘Seckat Pin B | A1340-NDO 90 .63 | 66099-4 | A1340CT-NDO —«63.29 290.07 | A1340TR-NDO | 4,000 | 316.44/M | 66098-9 
Socket B | A16080-NDO 1.08 .75 | 66101-4 | A16080CT-NDO — 70.05 321.05 | A16080TR-NDO | 4,000 | 350.24/M | 66100-9 
Tools 
A Bright tin-lead on entire Contact Extraction T001.....2.:.ccssvacccscnmstadceanniaracevandentesiuceadbbannechimanchadaWanstsavaeccdcamnaennse A1329-ND 12.60/1 305183 
contact PRO-CRIMPER Tool with Die Set. A9920-ND 145.50/1 58495-1 
PRO-CRIMPER II/III Repair Kit .. A34584-ND 37.88/1 679221-1 
B Seleeive god with 30p Sold Certi-Crimp Tool, 26-24 AWG .. A9951-ND 519.12/1 91515-1 
area over S0u nickel on entire | | Certi-Crimp Tool, 24-20 AWG .. A9839-ND 519.12/1 91523-1 
contact Crimp Tool, Ratcheting, 18-16 AWG ..........cccccccscssccsccececsesssesesesessssesesesssececsesesesesesesecsenenens A9841-ND 468.14/1 91505-1 


4 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 201 


2 TycoElectronics AMP Commercial MATE-N-LOK® Connectors 
Authorized Distributor 
Fig. 1 Fig. 3 2,3 & 4 Circuits, In Line 


6, 9, 12 & 15 Circuits, Matrix 
3 & 4 Circuits, In Line ; F c 375 


le -.660 
[330 [ 930 { 


7 I 
sai Gl ed te | 


001 
Pin Housing (Cap) Socket Housing (Plug) Mounting Holes ; Pin Housing (Cap) Socket Housing (Plug) 


Mounting Holes 
Fig. 2 mar 12 Circuits, 
6,8 & 10 Circuits, Dual Row Dual Row 


2,3, & 4 Circuits, In Li Single Circuit cd 930 
204 we CLE © ey pry foe all i tal © 


re Bi B 2 mAY +—E — Mate with Free Hanging Socket Connectors 


t t C z i : 
| | Pin Housing Detent Lock fl = D a Socket Housing OVA Housing Material: Natural nylon 
Jy Lie a Pin Material: Copper alloy. 


Pin Housing (Cap) Socket Housing (Plug) + 360 Socket Housing (Plug) Note: Use standard pin for .062" (1.57 mm) 
Pin Housing (Cap) thick PC board. Use long tail for .125 
(3.18 mm) thick PC board. 


Pin Housing (Cap) Socket Housing (Plug) 


I-— .930 —+ j— .850 —> 3 725 —e 


mal 


Fig. 7 

Mating parts include socket housings, a vertical PC 
Board socket header and the insulation displacement 
connectors (IDC) 

Specifications: 

¢ Pre-Tin Solder Tail: width .052” (1.32mm) * Housing 
Material: Nylon, black * Flammability Rating: UL94V-2 
* Contact: Phosphor bronze ¢ Pin Material: Copper alloy 
Recommended PC Board Layout: .061” (1.57mm) 
thick PC Board. 


No. of Dimensions — Inch Digi-Key Pricing AMP. No. of Dimension -Inch | Digi-Key Pricing AMP. 
Cir. |Description A B Cc D 5 F Part No. 1 100 | Part No. Circuits) Description A B Part No. 1 100 | PartNo. 
Fig.1 - Panel-Mount Rectangular Connectors (Contacts Sold Separately) Fig. 3 - Printed Circuit Board Pin Header Assemblies - Mate Socket Housing 
RoHS Compliant 
3 [Pin Housing 890 645 123 123 810 —| A1400-ND 30 — 19.28| 1-480305-0 Pre-Tin with Detent Lock 515 — | A1208-NDO 61 43.47 | 350209-1 
Socket Housing | .890 645 123 123 — .630| A1401-ND .35 22.38] 1-480304-0 Gold with Detent Lock 515 — | A32180-NDO 2.05 146.96 | 1586512-2 
4 Pin Housing 1.090 845 123 .123 1.010 —j| A1402-ND 36 23.41] 1-480426-0 Pre-Tin Positive Lock 515 = A14364-NDO 80 57.27 | 350539-1 
see Housing a s a ~ a 830 ae z a eee > _| Gold Positive Lock 515 — | A14365-ND 2.62 188.00 | 350539-2 
in Housing . . : e il _ -| j K - | ay 
5 socket Housing | 850 575 138 138 — 565 A1405-ND 99 63.25| 1-480273-0 Baldi osnve Lack 515 —_|_482186-NDO 2.45 175.92 | 1586530-2 
g_ [Pin Housing 1.085 815 135 135 905 —| A1406-ND 1.05  67.12| 1-480277-0 Pre-Tin with Positive 
Socket Housing | 1.085 815 135 135 =— _.805| A1407-ND 1.47 __75.27| 1-480274-0 Lock Long Tail 515 — | A14366-NDO 1.73 124.06 | 350540-1 
qo [Pin Housing [1.320 1.050 135-135 1-145 — | A1424-ND 1.25 80.20] 1-480278-0 Pre:Tih Deter 
Socket Housing | 1.320 1.050 135 135 = — 1.045| A1425-ND 1.35 86.86] 1-480275-0 ; 
45 [PinHousing [7.555 1.290 133 133 1382  —| A1426-ND 177 113.24) 1-480824-0 oes ais la S15 ey Ss _fSsi8 Sates 
Socket Housing | 1.555 1.290 133 133 — 1.280] A1427-ND 1.98 127.34] 1-480323-0 Pre-Tin with Detent Lock 115 — | A1210-NDO 97 69.17 | 350210-1 
Fig. 2 - Free-Hanging Rectangular Connectors (Contacts Sold Separately) Gold with Detent Lock 715 — | A82181-NDO 3.12 223.79 | 1586514-2 
RoHS Compliant 3 _ | Pre-Tin Positive Lock 715 — | A14368-NDO 1.83 131.23 | 350541-1 
Pin Housing Gold Positive Lock 715 — | A32187-NDO 3.53 252.77 | 1586532-2 
PinHousng 300-424. = =] tate —— a0 — as] taantet ine 
in Housing ye P: — — — — | pt f Ls ra = 4 2 
1 |Socket Housing | — — — 260 .870 —J| A1409-ND 30 8.45| 1-480349-0 Lock Long Tail 8 ASTON 1,88. (98.76:| 8504231 
Pin Housing Pre-Tin with Detent Lock 915 — | A1212-NDO 90 64.78 | 350211-1 
Detent Lock 300 1325 — —  — —| A25388-ND* 40 25.80] 1-480401-0 Gold with Detent Lock 915 — | A32182-NDO 250 178.81 | 1586515-2 
Socket Housing -— = = 260 995 A25389-ND* -30__ 10.79] 1-480400-0 Pre-Tin Positive Lock 915 — | A14371-NDO 1.75 125.41 | 350543-1 
Pin Housing =) 610 880 80 BOY 107s | 803180 Gold Positive Lock 915 — | A32188-NDO 4.84 347.20 | 1586534-2 
Socket Housing | — — — 530 860 .295| A1411-ND 30 10.70| 1-480318-0 ——— 
2 |Pin Housing 4 Pre-Tin Positive 
Detent Lock 610 930 330 — — —| A25756-ND* 7447.54] 1-480498-1 Lock Long Tail 915 —_| A14373-NDO 3.10 222.07 | 350544-1 
Socket Housing | — — — 530 860 .295| A25757-ND* 71 45.81 | 1-480393-1 Pre-Tin Detent 
en Rr 810 930.325 Ge ach. 386 risen 2 re ices Lock Long Tail 915 —_ | A14374-NDO 1.61 115.52 | 350424-1 
t Hous —- — — 8 650 . - 4 .23| 1~ : 
‘ calGehs Gold Detent Lock Long Tail | .915 — | A32185-NDO 8.24 590.57 | 1586525-2 
Detent Lock 810 930 325 — —  —| A25414-ND* 165 41.79| 1-480387-0 Pre-Tin Positive 
Socket Housing | — — —  .825 850 .290| A25415-ND* 71 45.42| 1-480388-0 Lock Dual Row 705 — | A1214-NDO 1.24 88.81 | 1-380999-0 
PinHousing [1.010 930 330  — —  —| A1402-ND 36 23.41| 1-480426-0 Gold Positive A1245-ND 561 402.06 | 2-380999-0 
i a a 4 F : 6 705 — 
i pio 1.030_.850 _.310 [MBIASIEND eel ad Lock Dual Row A33353-NDO 5.25 376.24 | 2-1586546-0 
Detent Lock | 1.010 930 .330 — —  —J| A25416-NDt 1.79 114.91] 794132-1 Pre-Tin Positive 
Socket Housing | — — — 1.030 850 310] A25417-NDt 52 33.06| 770827-1 Lock Long Tail Dual Row | .705 — | A14376-NDO 1.93 138.60 | 350425-1 
6 Pin Housing 705 _ — — _ —}| A1412-ND .87 55.87] 1-480340-0 Pre-Tin Positive 
Socket Housing 610 eclaleaNO) 62. 99.46) 1-480270-0 Lock Dual Row 900 — | at2t6-noo 1.44 103.09 | 350212-1 
3 [Pin Housing 90 — — — — —| At206-ND 96 61.27| 1-480345-0 8 ——— 
Socket Housing 805 A1207-ND 64 41.36| 1-480283-0 Pre-Tin Positive 
10 Pin Housing 4.095 = = = = —Il A1414-ND 1.10 70.25] 1-480339-0 Lock Long Tail -900 = A14377-ND0 2.19 156.80 | 350426-1 
Socket Housing ey ALSTEEND) 1.28 79.05] 1-480285:0} * Uy Stable Black Color t Housing Material: UL94V-0 Rated 0 RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Tyco Electronics AMP Commercial MATE-N-LOK® Conneciors (cont) 
Authorized Distributor 
No. of Dimension —Inch | Digi-Key Pricing AMP No. of Dimension -Inch | Digi-Key Pricing AMP 
Circuits) Description A B Part No. J 100 Part No. Circuits) Description A B Part No. 1 100 | Part No. 
8 Gold Positive Fig. 6 - PC Board Right Angle Pin Headers - Mates with Socket Housing 
Lock Dual Row 900 — | A82183-NDO 6.04 432.76 | 1586518-2 RoHS Compliant 
Pre-Tin Positive 2 | UL94V-2, Nylon, Natural “600 — | A25753-ND 1.98 141.57] 794120-1 
Lock Dual Row 1.095 — | A1218-NDO 1.70 121.61 | 1-380991-0 
in Gold Positive +658 | A1219-ND 352 61043 | 2-380991-0 3 UL94V-0, Nylon 800 _ A25429-ND 2.70 193.16 | 643488-1 
Lock Buia! pull A33354-NDO 7.97 571.23 | 2-1586544-0 fee i ae 4.000 _ ‘A25430-ND 1.48 405.97 | 641737-1 
Pre-Tin Positive 4 -2, Nylon, Natural, = | 4.900 =9— | A25431-ND 2.40 171.82 | 770846-1 
Lock Long Tail 1.095 — | A14378-NDO 3.14 225.16 | 350219-1 Surface Mount Compatible 
Pre-Tin Positive Lock 1.290 —_| A14379-NDO 3.18 227.90 | 350213-1 UL94V-0, Nylon 1.000 _- A25432-ND 2.25 161.03 | 1-641737-1 
12° | Pre-Tin Positive Fig. 7 - PC Board Surface Mount Pin Header — RoHS Compliant 
Hock Longa 1200 —_ EALseO.NS iB ENTE 00eE 4 | Pin Header, In-Line = — | A25424-ND 215 154.16 | 770829-1 
Pre-Tin Positive Lock 1.680 — | A14381-NDO 3.92 280.94 | 350214-1 
16 Pre-Tin Positive Fig. 8 - Insulation Displacement Connector (IDC) — RoHS Compliant 
Lock Long Tail 1.680 — | A14382-ND0 5.12 367.13 | 350427-1 Pre-Tin, 22AWG, Red, UL94V-2 A14383-ND 64 51.43 | 770156-2 
Fig. 3 - PC Board Vertical Pin Header - Mate with Socket Housing - UL94V-2 Pre-Tin, 22AWG, Red, UL94V-0 A25433-ND a 73.43 | 794036-3 
125420-ND 125 39.30 | 7703284 Pre-Tin Pin Finish 20AWG, Yellow, UL94V-2 A14384-ND 64 51.43 | 770156-4 
Pre-Tin, with Detent Lock 915 — | 933355-ND0 117 83.56 1586627-1 Pre-Tin, 20AWG, Yellow, UL94V-0 A25434-ND 1 73.43 | 794036-2 
4 Pre-Tin, with Detent Lock : = Pre-Tin Pin Finish 18AWG, Orange, UL94V-2 A14385-ND 64 51.43 | 770156-3 
Housing Material UL94V-0 | .915 —_| A25422-nDo 99 70.68 | 794236-1 ae Ne sant ae pete i oe eae 
; a re-Tin ue. & I : ; : 
12 Gold with Positive Lock 1.290 — | A82184-ND 9.17 657.31 | 1586520-2 ‘ é : 
ee eel - Pre-Tin, 16AWG, Blue, UL94V-0 A25437-ND 91 73.43| 794036-4 
Fig. 3 - PC Board Vertical Socket Header - Mate with Pin Housing - UL94V-2 Dust Covers for IDC Parts - UL94V-2 — RoHS Compliant 
RoHS Compliant 
: . For Feed-To Wiring, Polyester, White — _ A25438-ND 19 15.55 | 770232-1 
4 _| Pre-Tin, In-Line, For Feed-Thru Wiring, Polyester, White | — — | A25439-ND 20 16.11 | 770233-1 
SMT Compatible 1.000 —_| A25425-ND 1.31 106.26 | 794287-1 - - 1 - - 
6 Pre-Tin, Matrix 720 — | a25763-ND 2.63 212.50 | 350641-1 Fig. 9 - Commoning Tabs - Use With Pin Housing — RoHS Compliant 
9 Pre-Tin, Matrix 960 — | A25764-ND 1.63 132.04 | 350642-1 2 Holes, Brass, Tin Plated 377 .203 | A25427-ND 06 4.95 | 60843-1 
12 Pre-Tin, Matrix 4.200 — A25426-ND 3.13 253.35 | 350643-1 3 Holes, Brass, Tin Plated 579 .203 | A25428-ND .07 5.42 | 60842-1 
15 | Pre-Tin, Matrix 1.440 — | A25765-ND 3.83 309.67 | 350644-1 Tools 
Fig. 4 - Positive Lock Socket Housing — RoHS Compliant Certicrimp Crimp Tool, 30-22AWG, .035”-.055” Insulation Diameter A9951-ND 519.12/1| 91515-1 
2 Socket Housing (Plug) 435 — | A14357-ND 53 34.22 | 1-480720-0 Certicrimp Crimp Tool, 24-18AWG, .043”-.100” Insulation Diameter A9948-ND 551.57/1] 91528-1 
3 Socket Housing (Plug) 630 — | A14358-ND 111 71.51 | 1-480721-0 Certicrimp Crimp Tool, 24-18AWG, .060”-.100” Insulation Diameter A9974-ND 495.95/1) 91512-1 
4 Socket Housing (Plug) 830 — | A14359-ND 4.22 78.04 | 1-480722-0 Certicrimp Crimp Tool, 20-14AWG, .100”-.130” Insulation Diameter A9908-ND 457.32/1 | 91504-1 
= > mz > PRO-CRIMPER III Crimp Tool Without Dies A9996-ND 66.00/1 | 354940-1 
Fig. 5 - Motor Mount Housing (Positive Lock) — RoHS Compliant PRO-CRIMPER IV/III Repair Kit A34584-ND 37.88/1| 679221-1 
6 Pin Housing (Cap) 705 — | A14361-ND 91 58.40 | 1-480271-0 PRO-CRIMPER III Crimp Tool, With Dies, 24-18AWG A25418-ND 159.99/1 | 90574-1 
6 Socket Housing (Plug) = 610 | A1413-ND 62 39.46 | 1-480270-0 PRO-CRIMPER III Crimp Tool, With Dies, 20-14AWG A25419-ND 159.99/1 | 90575-1 
8 Pin Housing (Cap) 900 — | A25410-ND 1.53 98.03 | 1-480284-0 Die Set for PRO-CRIMPER III 24-18AWG A9940-ND 106.05/1 | 90574-2 
10 Pin Housing (Cap) 1.095 — | A25411-ND 1.75 112.30 | 1-480286-0 Die Set for PRO-CRIMPER III 20-14AWG A9939-ND 106.05/1 | 90575-2 
12 Pin Housing (Cap) 1.290 — | A25413-ND 1.91 122.76 | 1-480288-0 Contact Extraction Tool A1419-ND 13.23/1 | 465644-1 
12 | Socket Housing (Plug) _ 1.195 | A25412-ND 1.35 86.86 | 1-480287-0 Contact Insertion Tool A9998-ND 19.01/1) 91002-1 
16 Pin Housing (Cap) 1.680 — | A14363-ND 153 97.84 | 1-480439-0 Contact Insertion Tool (Tweezer Type) A1444-ND 17.06/1 | 455830-1 
16 _| Socket Housing (Plug) = 1.585 | _A14362-ND 2.00 128.09 | 1-480438-0 | + Uy Stable Black Color t Housing Material: UL94V-0 Rated RoHS Compliant 
Contacts 
Insul. Dia. Digi-Key Pricing AMP. Digi-Key Tape and Reel* AMP. 
Description Range Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Fig. 1 - Crimp Contacts (Pins & Sockets) 
Pin, Brass, Pre-Tin A25547-ND 2.02 13.62 61174-1 A25547TR-ND. 8,000 33.98/M | 350079-1 
Socket, Brass, Pre-Tin A25548-ND 2.02 13.62 61173-1 A25548TR-ND. 6,500 33.98/M | 350078-1 
Pin, Phosphor Bronze, Pre-Tin 30-22AWG = — _ _ A25549TR-ND. 8,000 75.90/M | 350079-4 
Socket, Phosphor Bronze, Pre-Tin .040 - .075 A25550-ND 3.21 21.59 61173-4 A25550TR-ND. 6,500 70.10/M | 350078-4 
Pin, Brass, Gold A25552-ND 15.87 106.74 61174-5 A25552TR-ND. 8,000 500.27/M | 350079-5 
Socket, Brass, Gold A25767-ND 15.87 106.74 61173-5 _ =_ =—|-— 
Pin, Brass, Pre-Tin A1422-ND 1.37 9.23 60618-1 — _ _ 
Socket, Brass, Pre-Tin A1423-ND 1.35 9.11 60617-1 _— — _— 
*Carries up to 15 amps maximum Pin, Phosphor Bronze, Pre-Tin A25554-ND 2.99 20.11 60618-4 A25554TR-ND. 8,000 70.10/M | 61116-4 
(based on 30°C temperature rise) Socket, Phosphor Bronze, Pre-Tin 24-1 8AWG A25555-ND 2.99 20.11 60617-4 A25555TR-ND. 7,000 52.49/M | 61314-4 
* Low insertion/extraction forces Pin, Brass, Gold 060-100 A1432-ND 12.96 87.18 60618-5 — = _ 
* UL recognized for 250 volts, AC/DC Socket, Brass, Gold . . A1433-ND 12.96 87.18 60617-5 A1433TR-ND 7,000 500.88/M | 61314-5 
° CSA certified Pin, Phosphor Bronze, Select Gold A25558-ND 15.65 105.25 60618-6 _ = —|=— 
Socket, Phosphor Bronze, Select Gold A25559-ND 13.36 89.86 60617-6 A25559TR-ND. 7,000 430.08/M | 61314-6 
Pin, Brass, Select Gold =— _ _ _ A25560TR-ND. 8,000 282.77/M | 61116-7 
Pin, Brass, Pre-Tin A1420-ND 1.35 9.11 60620-1 _ _ _— 
Socket, Brass, Pre-Tin A1421-ND 1.35 9.11 60619-1 _— _— — 
Pin, Phosphor Bronze, Pre-Tin 20-14AWG A25561-ND 2.99 20.11 60620-4 _— — _— 
Socket, Phosphor Bronze, Pre-Tin 400 - 130 A25562-ND 2.99 20.11 60619-4 = _ _ 
Pin, Brass, Gold : : A1434-ND 12.29 82.66 60620-5 A1434TR-ND. 5,000 500.27/M | 61118-5 
Socket, Brass, Gold A1435-ND 12.96 87.18 60619-5 _ _ _ 
Socket, Phosphor Bronze, Gold A25565-ND 14.87 100.05 60619-7 A25565TR-ND. 5,000 595.26/M | 61117-6 
Pin, (2)18 or (1)18 and (1)16AWG, Brass, Pre-Tin A25568-ND 2.02 13.62 350639-1 A25568TR-ND 3,000 54.00/M | 350558-1 
Socket, (2)18 or (1)18 and (1)16AWG, Brass, Pre-Tin 115 Max. = _ _ _ A25567TR-ND. 3,000 54.00/M | 350557-1 
Pin, (2)18 or (1)18 and (1)16AWG, Phos. Bronze, Pre-Tin (stacked) =— _ _ _ A25769TR-ND 3,000 101.00/M | 350558-4 
Socket, (2)18 or (1)18 and (1)16AWG, Phos. Brz., Pre-Tin A25570-ND 2.99 20.10 350638-4 A25570TR-ND 3,000 101.00/M | 350557-4 
Fig. 2 - PC Board Contacts 
Socket 7 7 
Pin, Phosphor Bronze, Pre-Tin _— A24727-ND 1.92 12.92 61518-1 _— — — 
Socket, Phosphor Bronze, Pre-Tin _— A24728-ND 2.02 13.62 61320-1 _— _— _— 
For PC board with the following Keying Plug 
specifications: 
* Board Thickness: .062" (1.57mm) Nylon, Natural UL94V-2 = A16066-ND — 1493 | 2008211 | — = = 


* Board Hole Size: .057” (1.45mm) 


Gold Finish - Plated with .000030 minimum gold in mating area and inside wire barrel over .000050 minimum nickel Select Gold Finish - Plated with .000030 minimum gold in 
mating area over .000050 minimum nickel * The TR are also available in CT. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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2 TycoElectronics AMP Micro MATE-N-LOK® Connectors 


Authorized Distributor 


Features: Characteristics: Approvals: 
° Wire-to-wire and wire-to-board pin and receptacle connector system * Voltage Rating: 250VAC * Current Rating: 5 Amp maximum on 20 * Underwriters Laboratories Inc. 
* Contacts are on 3mm (.118 inch) centerline spacing AWG wire ¢ Operating Temperature: -40°C ~ 105°C ¢ File No. E28476 


152 (3.86) 


©.236 (6.0) .364 (9.24) 
Pick up button ps 


364 A 
(9.24) Ref. ee 


ay 


615 
(15.63) 


No. of | Dim. No. of | Dim. 
Cir- | (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel |AMP Cir- | (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel | AMP 
Fig. | cuits | A | Plating | Part No. 1 100 1,000} Part No. Qty. | Price |Part No. Fig. | cuits | A | Plating | Part No. 1 100 1,000) Part No. Qty. | Price | PartNo. 
Plug Housing — Single Row, Free Hanging - RoHS Compliant Plug Housing — Dual Row, Panel Mount - RoHS Compliant 
2 6.85 — | A30236-ND 420 27 21 | _ — |1445049-2 2 3.85 _ A30281-ND 42 27 2As)— — —| 794615-2 
3 9.85 — | A30237-ND 48 3820.25 | — - — |1445049-3 4 6.85 = A30282-ND 55 36 ©.28 | — = —| 794615-4 
4/1285; — A30238-ND 55 36.28 |= =- — |1445049-4 6 9.85 = A30283-ND 68 44 «235 |— oan —|794615-6 
- ee) — ee oe. = Bees 8 |12.85| — | a30284-ND 8158 At | — _ —]794615-8 
“ : E 2 10 | 15.85; — A30285-ND 95 61 48) — _ —| 1-794615-0 
| i ae = Rea a test = ==! borer 5 12/1885; — A30286-ND 108 70 55 |— _ —| 1-794615-2 
9 |o785| — | a30243-ND ‘38 575 | — = — |4445049-9 14/2185; — | as0287-ND 1.21 «7861 | — - —)1-794615-4 
10 | 30.85) — | A30244-ND 95 61 48|/— = —|1-1445049-0 16 | 24.85} — | A30288-ND 145 94 74) — = —| 1-794615-6 
11) 33.85} — A30245-ND 110) 71 0 =656 |= =— — |1-1445049-1 18 | 27.85) — A30289-ND 1.60 1.03 .81)— _ —| 1-794615-8 
12 | 36.85) — A30246-ND 1.08 70 55 |S = — |1-1445049-2 20 | 30.85} — A30290-ND 1.74 112 88 | — = —| 2-794615-0 
Plug Housing — Single Row, Panel Mount - RoHS Compliant 29 | 33.85 _ A30291-ND 174 112 88/— = —| 2-794615-2 
ve = a or - ee =e = = bapaeae 24 | 36.85} — A30292-ND 187 121 94 |= _- —| 2-794615-4 
85 = A F i 25 |= = = 5048- ‘ ji. 
4 12.85 _ A30249-ND 55 3608 | — _ — |4445048-4 Receptacle Housing — Dual Row - RoHS Compliant 
5 | 15.85} — | A30250-ND 62 40 31/— - —|1445048-5 2 | 4.00 | — | A80293-ND 39.26.20) — = —|794617-2 
6 |18.85} — | A30251-ND 68 44 «35 |— = —|1445048-6 4 | 7.00] — | A30294-ND 43.28.22) — = —| 794617-4 
2 | 7 [2185] — | A30252-ND 75 49 38 |— = — |1445048-7 6 | 10.00) — | A30295-ND AT 31 24) — = —| 794617-6 
8 |24.85} — | A80253-ND 81 53) AL | a —1445048-8 8 |) 13.00} — | A380296-ND 520 34027) — = —| 794617-8 
9 | 27.85) —_ | A80254-ND 88 57 45 | — _ — |1445048-9 10 | 16.00; — A30297-ND 5S? 87 29 |e - —| 1-794617-0 
10 | 30.85 _ A30255-ND 95 61 48 | — _ — |1-1445048-0 12 | 19.00 _ A30298-ND 63. 32 = _ —] 1-794617-2 
11 | 33.85) — A30256-ND 110) 71 56 |— = — |1-1445048-1 6 14 |2200) — A30299-ND 69 «445 «(35 ) — Ee —}4-794617-4 
12 | 36.85 | — __| A30257-ND J 1.08 : 70 55 J a — |1-1445048-2 16 |2500| — A30300-ND 76 «50 «439 /— _ —]1-794617-6 
Receptacle Housing — Single Row - RoHS Compliant 48 |28.00; — _ | a30301-ND 84.054) — = —}4-794617-8 
; i a an of 2 oe = = = rere 20 | 31.00} — | A30302-ND 92 60 47|/— = —| 2-794617-0 
4 43.00 = Seeatn 55 36 oo Es ey ex! beret 22 | 34.00) — A30303-ND 102 66 52 |/— - —| 2-794617-2 
5 |i¢00| — | A30261-ND ‘62 40.32 | — ms — |4445022-5 24 | 37.00| — |A30304-ND 1.127257 | — - —|2-794617-4 
6 | 19.00 - A30262-ND 69 45 35 |— _ — |1445022-6 Vertical Thru Hole Header — Single Row 
3 7 |2200; — A30263-ND 1 49 38 |— = — |1445022-7 2 7.00 Tin A30314-ND 1.71 123 77 | _ —| 1445050-2 
8 | 25.00} — | A80264-ND 820 5342 | — = — |1445022-8 2 | 7.00] Gold | A30325-ND 171123) 77 |— - —|1445093-2 
9 | 28.00) — | A30265-ND 89057 45 | — = — |1445022-9 3 | 10.00} Tin | A30315-ND 202 145 91) — - —| 1445050-3 
10/3100) — [pe 2 «62 48 ee = pe baaeras 3 | 10.00) Gold | A30326-ND 2.02 145 91 |— - —| 1445093-3 
11 -|34.00) — A30267-ND 102 66 52 |— =_ — |1-1445022-1 4 143.00! Tin A30316-ND 234 168 1.06 |— _ —|4445050-4 
12 | 37.00; — _ | A30268-ND 109 70 55 |— - — |1-1445022-2 4 13.00 Gold | A30327-ND 034 168 1.06 = == —17445099-4 
Jug Housing — Dual Row, Free Hanging - RoHS Compliant 5 16.00 Tin A30317-ND 265 191 420 a _ —|4445050-5 
2 3.85 _ A30269-ND A227 21 = — |794616-2 , : : ‘ 
5 | 16.00} Gold | A30328-ND 2.65 1.91 1.20 | — - —| 1445093-5 
4) 685 | — Pecan ae = = eple4 6 | 19.00] Tin | A30318-ND 297 243 1.34 |— - —|1445050-6 
6 | 9.85 | — | A80271-ND 68 44 «35 |— = —|794616-6 : : : : 
3 |ji285/ — A30272-ND Bt 53 41 | — _ —|794616-8 vA 6 | 19.00} Gold | A30329-ND 2.97 213 1.34 |— = —| 1445093-6 
io |1585| — | a30273-ND ‘95 «6148 | — = — |1-794616-0 7 [22.00] Gold | A30330-ND 329 236 1.48 |— = —|1445093-7 
4 [2 [teas | — | as0e7a-N 1087055 t= — =1-7946162 8 | 25.00] Tin | A30320-ND 3.60 259 163 |— — —| 1445050-8 
44 |o185| — |agoo75-ND 121 78 61 /— — —|t-794616-4 8 | 25.00] Gold | A30331-ND 3.60 259 1.63 |— _ —| 1445093-8 
16 |2485) — _ | A30276-ND 134 87 68 |— = —}1-794616-6 9 | 28.00} Tin | A30321-ND 3.92 281 1.77 |— _ —| 1445050-9 
18 | 27.85) — A30277-ND 148 95 75 |— =— — |1-794616-8 9 | 28.00| Gold _| A30332-ND 3.92 2.81 1.77 | — = —| 1445093-9 
20 |30.85| — _ | A30278-ND 1.61 1.04 81 |— _ — |2-794616-0 10 | 31.00} Tin A30322-ND 4.23 3.04 1.91 | — —s —| 1-1445050-0 
32 13385) — |A30279-ND. 188 121 95 |— = —_|2-794616-2 10 | 31.00} Gold | A30333-ND 4.23 3.04 1.91 |— _ —| 1-1445093-0 
24 |36.85| — | A30280-ND 2.03 1.31 1.02 |— = —|2-794616-4 | = Cut Tape (Continued) 
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Micro MATE-N-LOK® Connectors (cont) 


No. of} Dim. No. of | Dim. 
Cir- | (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel | AMP Cir- | (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel | AMP 
Fig. | cuits A |Plating} Part No. 1 100 1,000) Part No. Qty.| Price | PartNo. Fig. | cuits | A  |Plating| Part No. 1 100 1,000) Part No. Qty.| Price | Part No. 
Vertical Thru Hole Header — Single Row Right Angle Surface Mount Header — Single Row, with Surface Mount Holddowns 
RoHS Compliant z 
: 2 [10.00] Tin JA30380CT-ND* 2.49 1.50 — ]A30380TR-ND | 215] 260.36)/1445057-2 
2 | 7.00) Tin Besieany 1.59 1.15 72 Tee | | 2x1 4a5050-2 2 | 10.00] Gold |AsosgicT-ND* 3.14 1.89 — |aso391TR-ND | 215] 328.19|1445100-2 
slo a oh) 2 3 |13.00) Tin |asossicT-vD* 2.95 1.78 ©— | A0381TR-ND | 215) 308.50|1445057-3 
3 | tooo! Gold eereatns {eo 133 ae = ele aaeoeas 3 ]18.00 Gold ]A30392CT-ND* 3.72 224 — | ABOSB2TR-ND | 215] 388.79) 1445100-3 
2 |13.00| Tin (eateeane 19 157 99 — lp iaaeneoa 4 | 16.00| Tin |A30382CT-ND* 4.80 288 — |A30382TR-ND | 215] 501.03] 1445057-4 
4 | 13.00] Gold [A34834-ND 219 157  99]— = —]2-1445093-4 4 | 16.00) Gold |A30393CT-ND* 4.30 2.59 1445100-4 
5 | 16.00] Tin |A33196-ND 248 1.78 112|— = —|2-1445050-5 5 |19.00} Tin |A30383CT-ND* 3.88 2.33 — | A30383TR-ND | 215} 404.76] 1445057-5 
5 | 16.00) Gold |A34835-ND 248 1.78 1.12|— - —|2-1445093-5 5 | 19.00| Gold |A30394CT-ND* 4.88 2.94 1445100-5 
7 | 6 | 19.00] Tin )a3s197-ND 278 1.99 1.25|— = —|2-1445050-6 6 | 22.00] Tin |A30384CT-ND* 4.34 261 — |A30384TR-ND | 215] 452.91/1445057-6 
6 | 19.00] Gold |A34836-ND 278 1.99 1.25 | — - —|2-1445093-6 6 | 22.00| Gold |A30395CT-ND* 5.46 3.28 — |A30395TR-ND | 215] 570.60/1445100-6 
7 | 22.00) Tin |A34827-ND 3.07 2.21 1.39 | — _ —]2-1445050-7 10 | 7 |25.00| Tin |A30385CT-ND* 4.80 288 — |A30385TR-ND | 215] 501.03) 1445057-7 
7 | 22.00) Gold |A34837-ND 3.07 2.21 1.39 | — = — |2-1445093-7 7 | 25.001 Gold |A30396CT-ND* 6.04 3.63 4445100-7 
8 | 25.00) Tin |A34828-ND 337 242 1.52 |— - —|2-1445050-8 3 |28.00) Tin \A30386CT.ND* 5.26 3.16 4445057-8 
8 | 25.00) Gold )A34838-ND 3.37 2.42 1.52 | — = — |21445093-8 8 | 28.00) Gold |A30397CT-ND* 6.62 3.98 — |A30397TR-ND | 215) 691.81|1445100-8 
9 | 28.00] Tin_[A38620:NB 3.66 2.63 1.65 = — |2-1445050-9 9 |31.00| Gold |A30398CT-ND* 7.21 4.33 — | A30398TR-ND | 215| 752.43/1445100-9 
9 | 28.00] Gold |A34839-ND 3.66 2.63 1.65 | — = —|2-1445093-9 - 
to | 31.00] Tin |A34840-ND 3.96 284 1.79) — = —|3-1445050-0 10 | 34.00) Tin /AR0388CTND™ ) 6.18 3.71 1-1445057-0 
10 | 31.00| Gold |A34844-ND 3.96 284 1.79|— = —|3-1445093-0 10 / 34.00 | Gold |A30399CT-ND* 7.79 4.68 1-1445100-0 
Vertical Surface Mount Header — Single Row, with Surface Mount Holddowns 11 /87.00) Tin epee att ee Teer 
u 11 | 37.00] Gold |A30400CT-ND* 8.37 5.02 1-1445100-1 
2 | 10.00) Tin |A80336CT-ND* 3.14 1.89 — | A30336TR-ND | 210} 320.55) 1445053-2 12 | 40.00] Tin |A30390CT-ND* 710 4.27 1-1445057-2 
2 | 10.00] Gold |A30347CT-ND* 3.14 1.89 —J|A30347TR-ND | 210) 320.55/1445096-2 7 7 7 
3 | 13.00] Tin |azosa7cT-ND* 3.72 224  —| A30337TR-ND | 210) 379.75|1445053-3 Right Angle Surface Mount sea seats with Surface Mount Holddowns 
3 | 13.00] Gold |A30348CT-ND* 3.72 2.24  —|A30348TR-ND | 210) 379.75/1445096-3 
4/4600) Tin |azoa3ecT-ND“ 430 259  —| agoageTR-No | 210! 438.94/1445059-4 2 |10.00] Tin JA33212CT-ND* 2.33 140  — ]A33212TR-ND | 215] 243.32[2-1445057-2 
4 | 16.00! Gold |A30349CT-ND* 4.30 2.59  —| A30349TR-ND | 210! 438.94/1445096-4 2 {10.00} Gold |A33217CT-ND* 2.94 1.77  — |A83217TR-ND | 215} 306.71]2-1445100-2 
5 | 19.00] Tin |A30339CT-NDY 4.88 2.94 —|A30339TR-ND | 210) 498.14) 1445053-5 3 |13.00| Tin |A33213CT-ND* 2.76 1.66 — |A33213TR-ND | 215] 288.32|2-1445057-3 
5 | 19.00] Gold |A30350CT-ND* 4.88 294 —|A30350TR-ND | 210) 498.14/1445096-5 3 | 13.00) Gold |A33218CT-ND* 3.48 2.09 — | A33218TR-ND | 215) 363.35|2-1445100-3 
6 | 22.00] Tin |A30340CT-ND* 5.46 3.28 —J A30340TR-ND | 210] 557.33] 1445053-6 4 | 16.00| Tin |A33214CT-ND* 4.48 2.70 — | A33214TR-ND | 215] 468.25|2-1445057-4 
g [8 | 22.00] Gold |A30351CT-ND* 5.46 3.28 — | AO351TR:ND_| 210] 557.93] 1445096-6 io | 5 | 49.00] Tin |A33215CT-ND* 362 218 — |A33215TR-ND |215| 378.28[2-1445057-5 
7 | 25.00] Tin /A30341CT-NDY 6.04 3.63, — | — = —]1445053-7 6 |22.00| Tin |A33216CT-ND* 4.05 244  — |A33216TR-ND | 215] 423.27|2-1445057-6 
8 | 28.00) Tin )A30342CT-ND* 6.62 3.98 —J| A30342TR-ND | 210) 675.73)1445053-8 6 | 22.00] Gold |A34868CT-ND* 5.11 3.07 — |A34868TR-ND | 215] 533.28|2-1445100-6 
8 | 28.00) Gold |A80353CT-ND* = 6.62. 3.98 = —] A80353TR-ND | 210] 675.73) 1445096-8 7 | 25.00) Tin |A34850CT-ND* 4.48 2.70 — | A34850TR-ND | 215) 468.25] 2-1445057-7 
9 | 31.00) Tin |BQ0SeCTNDD) 721 493° — lee _ —)/1445053-9 8 |28.00| Gold |A34870CT-ND* 6.62 3.98 += — | A34870TR-ND | 215] 691.81|2-1445100-8 
a a aon aT eal a -E = = a 9 | 31.00] Gold |As4s71CT-ND* 6.73 4.05 — — | a34871TR-ND | 215| 703.20|2-1445100-9 
10 | 34.00) Gold |A30355CT-ND* 7.79 4.68 —|— —|  —|1-1445096-0 Vertical Thru Hole:Header'— Dual How 
11 | 37.00] Tin |A30345CT-ND* 8.37 5.02 —|]— _ —|1-1445053-1 2 | 7.00) Tin |A30402-ND 1178453 | — = —|794630-2 
12 | 40.00] Tin |A30346CT-ND* 8.95 5.37 —| A30346TR-ND | 210] 912.51] 1-1445053-2 2 | 7.00 | Gold |A30414-ND 1.84 1.33.84 | — = —|794632-2 
Vertical Surface Mount Header — Single Row, with Surface Mount Holddowns 4 10.00} Tin )A30403-ND 1.62 1.17 73) — ~ —)794630-4 
RoHS Compliant 4 | 10.00) Gold |A30415-ND 255 183 1.15 |— = —|794632-4 
2 | 10.00] Tin |ASS199CT-ND* 294 1.77  —| ASSI99TR-ND | 210] 299.58]2-1445053-2 6 [13.00] Tin_/AS0s08:N0) 206 1.48.93 [ES = —|794630-6 
2 | 10.00) Gold )A33204CT-ND* 294 1.77  —| A33204TR-ND | 210] 299.58] 2-1445096-2 6 | 13.00} Gold | A30416-ND 3.24 2.33 1.46 | — = — | 794632-6 
3 | 13.00] Tin |A33200CT-ND* 3.48 209 —J A33200TR-ND | 210) 354.90] 2-1445053-3 8 | 16.00) Tin )A30405-ND 250 1.80 1.13 | — = —|794630-8 
3 | 13.00] Gold |A33205CT-ND* 3.48 2.09 —| A33205TR-ND | 210] 354.90]2-1445096-3 8 | 16.00) Gold |A30417-ND 3.93 2.82 1.77 | — = —|794632-8 
4 | 16.00] Tin |A33201CT-ND* 4.02. 2.42 —— | A33201TR-ND | 210] 410.23]2-1445053-4 10 | 19.00] Tin |A30406-ND 293 210 1.32 |— - —]1-794630-0 
4 [16.00] Gold [A33206CT-ND* 4.02 242 J A33206TR-ND | 210] 410.23]2-1445096-4 10 | 19.00] Gold |A30418-ND 4.62 3.32 2.08 | — = —|1-794632-0 
8 | 5 | 19.00] Tin /A34830CT-ND* 4.56 274 —| A34830TR-ND | 210] 465.55|2-1445053-5 41 | 12 [22.00] Tin [A30407-ND 335 241 151 |— — —]1-794630-2 
5 | 19.00] Gold |A34853CT-ND* 4.56 2.74  —J A34853TR-ND | 210) 465.55] 2-1445096-5 12 | 22.00] Gold |A30419-ND 5.30 3.80 2.39 |— = —]1-794632-2 
6 | 22.00] Tin |A33202CT-ND* 5.11 3.07 —J A33202TR-ND | 210) 520.87]2-1445053-6 44 | 25.00} Tin |A30408-ND 380 273 1.72 ;— _ —|1-794630-4 
6 | 22.00} Gold |A34854CT-ND* 5.11 3.07 — | A34854TR-ND | 210] 520.87 |2-1445096-6 14 | 25.00] Gold |A30420-ND 599 430 270/— = —J]1-794632-4 
8 | 28.00) Tin |A33203CT-ND* 6.19 3.72 —| A33203TR-ND | 210} 631.52)2-1445053-8 46 | 28.00] Tin |A30409-ND 422 3.03 1.90 |— = —1|1-794630-6 
8 | 28.00] Gold |A34856CT-ND* 6.19 3.72 —J A34856TR-ND | 210) 631.52/2-1445096-8 16 | 28.00! Gold 1A30421-ND 666 478 300)— = —14-794632-6 
12 | 40.00| Tin |A34873CT-ND* 8.36 5.02 _— | A34873TR-ND | 210| 852.81|2-1445053-2 43/3100! Tin |a30410-ND 476 341 215 |— _ —}4-794630-8 
Right Angle Thru Hole Header — Single Row, with Plastic Holddowns 20 |34.00! Tin |A30411-ND 5.28 3.79 2.38 |}— = —|2-794630-0 
2 | 10.14] Tin {A30358-ND 1711230 77) — = —]1445055-2 20 | 34.00] Gold |A30423-ND 8.33 5.97 3.75 |— - —|2-794632-0 
2 | 10.14] Gold |A30369-ND 17101230 77) — - —|1445098-2 22 | 37.00] Tin |A30412-ND 5.82 4.17 2.62 |— = —|2-794630-2 
3 | 13.14] Tin |A30359-ND 2.02 145 91) — - —|1445055-3 24 | 40.00] Tin [A30413-ND 6.34 455 2.86 | — = —]2-794630-4 
3 | 13.14) Gold |A30370-ND 2.02 145 91) — = —)1445098-3 24 | 40.00| Gold |A30425-ND 9.99 7.17 450 |— —_ —|2-794632-4 
4 | 16.14] Tin |A30360-ND 2.34 1.68 1.06 | — _ —|1445055-4 Waclical ThA; Hidle Header — Dual How 
4 | 16.14 Gold /A30371-ND 234 1.68 1.06] — = —]1445098-4 RoHS Compliant 
5 | 19.14] Tin |A30361-ND 265 1.91 1.20) — _ —|1445055-5 
9 | 5 | 1914] Gold |A30372-ND 265 191 120) — — —|1445098-5 2 | 7.00 | Tin )A33219-ND 1.09.79 50 | — = — |8-794630-2 
6 | 22.14] Tin |A30362-ND 297 243 1.34) — _ —|1445055-6 2 | 7.00 | Gold )A33231-ND 1.72 1.24 78 | — = —]8-794632-2 
7_| 25.14 Tin |A30363-ND 3.29 2.36 1.48 | — - —|1445055-7 4 | 10.00) Tin )A33220-ND 1.52 1.09 69 | — = —]8-794630-4 
8 | 28.14] Tin |A30364-ND 3.60 259 1.63 |— = —|1445055-8 4 |10.00} Gold |A34892-ND 2.38 1.71 1.08 | — _ —|3-794632-4 
8 | 28.14] Gold |A30375-ND 3.60 2.59 1.63] — - —|1445098-8 6 | 13.00| Tin |A32221-ND 2.34 159 1.59 | — - —|3-794630-6 
9 | 31.14] Tin |A30365-ND 3.92 2.81 1.77) — = —|1445055-9 6 | 13.00] Gold )A34893-ND 3.03 2.47 1.37 |— = —]3-794632-6 
10 | 34.14] Gold |A30377-ND 4.23 3.04 1.91) — = —|1-1445098-0 8 |16.00! Tin |A33222-ND 234 1.68 1.06 |— = —1|3-794630-8 
11 | 37.14] Gold |A30378-ND 455 3.27 2.05 | — - —|1-1445098-1 3 | 46.00! Gold |a32542-ND 367 264 166 |— a —|3-794630-8 
Right Angle Thru Hole Header — Single Row, with Plastic Holddowns 10 |19.00| Tin |A33223-ND 274 #197 124|/— — —|4-794630-0 
RoHS Compliant 10 | 19.00] Gold |A33232-ND 4.32 3.40 1.95 |— — —|4-794632-0 
2 |) 10.14) Tin /A33207-ND 159 115.72) — a 214490862 | | | 42 22.00) Tin )A33224-ND 3.13 225 141 |— — —|4-794630-2 
2 | 10.14) Gold )A34858-ND 1.59 115.72) — _ — |2-1445098-2 12 | 22.00] Gold |A33233-ND 4.95 355 2.23 |— _ —|4-794632-2 
3) 18:14) Tin eeeoean 1.89 1.86.66 [ig =|) | ~ sclemeone 14 | 25.00] Tin |433225-ND 355 255 1.60 |— a —|4-794630-4 
3 | 13.14] Gold )A34859-ND 1.89 136 .86| — - —]|2-1445098-3 
a | 4eda| tn (een 210 187 00 - ~)o-1445055-4 14 | 25.00 Gold }A34906-ND 5.60 4.02 2.52 | — = —|4-794632-4 
PERE CHAN TOM eae ca — —Tp1445098-4 16 | 28.00] Tin |A33226-ND 3.95 283 1.78 |— _ —|4-794630-6 
5 | 19.14] Tin |A33210-ND 248 178 1412)— _ —]2-1445055-5 16 | 28.00] Gold |A33234-ND 6.22 446 2.80 | — _ —|4-794632-6 
2 5 | 19.14] Gold |A34861-ND 248 1.78 1412) — _ —|2-1445098-5 18 | 31.00] Tin |A33227-ND 4.45 3.19 2.01 | — = —|4-794630-8 
6 | 22.14] Tin |A33211-ND 278 1.99 1.25|— _ —]|2-1445055-6 20 | 34.00] Tin |A33228-ND 494 3.54 2.23 |— = —|5-794630-0 
7_| 25.14] Tin |A34847-ND 3.07 2.21 1.39 | — _ —|2-1445055-7 20 | 34.00] Gold |A34917-ND 7.78 558 3.51 |— - —|5-794632-0 
7 | 25.14] Gold |A34863-ND 3.07 2.21 1.39] — = —]2-1445098-7 22 | 37.00] Tin | A33229-ND 5.44 3.90 2.45 | — = — |5-794630-2 
8 | 28.14] Gold |A34864-ND 3.37. 2.42 1.52 | — _ —|2-1445098-8 24 | 40.00] Tin |A33230-ND 593 425 267 |/— = —|5-794630-4 
8 | 28.14) Tin )A34848-ND 3.37 2.42 1.52 | — = —|2-1445055-8 24 | 40.00| Gold |A34919-ND 9.34 6.70 4.21 |— - —|5-794632-4 
9 | 31.14] Tin )A34849-ND 3.66 2.63 1.65 | — _ —|2:1445055-9 |< Cur Tape (Continued) 
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Micro MATE-N-LOK® Connectors (cont. 


No. of | Dim. No. of | Dim. 
Cir- | (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel | AMP Cir- | (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel | AMP 
Fig. | cuits | A | Plating | Part No. 1 100 1,000 | Part No. Qty.| Price | Part No. Fig. | cuits A Plating | Part No. 1 100 1,000) Part No. Qty.) Price | Part No. 
Vertical Surface Mount — Dual Row, Mechanical Holddowns 12 | 22.00} Gold | A34898-ND 5.99 4.30 4-794620-2 
2 | 7.00 | Tin ]A30426CT-ND* 3.07 1.85 — ]A30426TR-ND | 250] 372.66] 794636-2 14 | 25.00) Tin | A83258-ND 4.29 3.08 1.94 | — - — | 4-794618-4 
4 |10.00} Tin |A30427CT-ND* 4.09 246 — |A30427TR-ND | 175] 347.57| 794636-4 14 | 25.00) Gold | A34899-ND 6.75 4.85 3.04 | — = — | 4-794620-4 
6 [13.00] Tin |A30428CT-ND* 4.64 2.79 — |A30428TR-ND | 175] 394.38 794636-6 16 | 28.00) Tin | A33259-ND 479 3.44 2.16 | — = — | 4-794618-6 
8 |16.00] Tin |A30429CT-ND* 5.32 3.20 — |A30429TR-ND | 175] 452.31] 794636-8 16 | 28.00) Gold | A34900-ND 754 5.41 3.40|— — — | 4-794620-6 
10 |19.00] Tin |A30430CT-ND* 5.85 352 — |A30430TR-ND | 175] 497.61] 1-794636-0 43 | 18 | 31.00) tin | a34e96-nD 538 3.86 243|— = — | 4-794618-8 
to | 12 [22.00] Tin /A30431CT-ND* 6.39 3.84 = — [A30431TR-ND | 175] 543.34] 1-794636-2 20 | 34.00) Tin | A33260-ND 5.99 430 2.70|— - — | 5-794618-0 
14 |25.00] Tin |A30432CT-ND* 6.95 4.18 — |A30432TR-ND | 175] 591.03] 1-794636-4 20 | 34.00) Gold | A34910-ND 9.42 6.76 4.25 | — - — | 5-794620-0 
16 |28.00] Tin |A30433CT-ND* 7.49 4.50 — |A80433TR-ND | 175) 636.33] 1-794636-6 22 | 37.00] Tin | A33261-ND 659 4.73 297|— = — | 5-794618-2 
18 |31.00] Tin |A30434CT-ND* 8.31 4.99 — |A30434TR-ND | 175] 706.67] 1-794636-8 24 | 40.00] Tin | A33262-ND 718 515 3.24) — = — | 5-794618-4 
20 |34.00) Tin |A30435CT-ND* 8.99 5.40 — |A30435TR-ND | 175| 764.16] 2-794636-0 24 | 40.00) Gold | A33263-ND 1133 8.12 510/— = — | 5-794620-4 
22 | 37.00 Tin ReMkeGarLy 11.84 7.11 2-794636-2 Right Angle Surface Mount Header — Dual Row, with Surface Mount Holddowns 
24 | 40.00 Tin A30437CT-ND* 10.31 6.19 — ASO4S7TR-ND 175 | 876.31 | 2-794636-4 2 17001 Tin SOREN 341 3.05 — — WHUOUUENIOMN 450 | bane] 7adeo72 
Vertical’ Surface: Mount — Dual'Row, Mechanical Holddowns: 2 | 7.00] Gold |A30486CT-ND* 4.44 2.67 —J| A30486TR-ND | 150 | 323.67) 794629-2 
RoHS Compliant 4 | 10.00} Tin |A30475CT-ND* 4.14 2.49 —J] A30475TR-ND | 150 | 301.64) 794627-4 
2 | 7.00] Tin JA33235CT-ND* 2.87 1.73 — | A33235TR-ND | 250] 348.28] 3-794636-2 4 | 10.00} Gold )A30487CT-ND* 5.54 3.33 —| A30487TR-ND | 150 | 403.75) 794629-4 
4 |10.00] Tin JA33236CT-ND* 3.82 230 — |A33236TR-ND | 175] 324.83] 3-794636-4 6 | 13.00} Tin |A30476CT-ND* 4.79 2.88 —| A30476TR-ND | 150 | 349.24] 794627-6 
6 |13.00] Tin |A33237CT-ND* 4.34 261 — |A33237TR-ND | 175] 368.58] 3-794636-6 6 | 43.00! Gold |A30488CT-ND* 656 3.94. —| A304s8TR-ND 11501 478.04| 794009-6 
8 |16.00) Tin JA33238CT-ND* 4.97 299 — |A33238TR-ND | 175] 422.72| 3-794636-8 3 |1600| Tin |A30477CT-ND* 560 336  —|A30477TR-ND | 150 | 407.85] 794607-8 
10 | 19.00} Tin |A33239CT-ND* 5.47 3.29 — |A33239TR-ND | 175) 465.05] 4-794636-0 3 1600! Gold |Azo4sgcT-ND* 779 468 —J|agodsoTR-no | 150) 567261 794629-8 
12/42 ]22.00] Tin [A33240CT-ND* 5.97 3.59 — |A33240TR-ND |175| 507.79] 4-794636-2 10 | 19.00] Tin |A30478CT-ND* 6.26 3.76 —J|A30478TR-ND | 150 | 456.39] 1-794627-0 
14/2500] Tin |A34908CT-ND* 6.50 3.90 — |A34908TR-ND | 175) 552.37] 4-794636-4 40 | 19.00] Gold |A30490cT-ND* 10.81 6.49 1-794629-0 
16° (28.00) Tin aoe TNE Ey 7-00 4.200 — [SSPE NDR 175 | 594.70) 4-794636-6 14 | 12 [22.00] Tin [A30479CT-ND* 6.92 416 —J|As0479TR-ND | 150 | 504.17| 1-794627-2 
18 |31.00 | Tin )A88242CT-ND* 7.77 4.67 = — / A88242TR-ND | 175 | 660.44 | 4-794636-8 12 | 22.00] Gold |A30491CT-ND* 9.86 5.92 —| A30491TR-ND | 150 | 718.27] 1-794629-2 
20 [34.00] Tin |A33243CT-ND* 8.40 5.05 — |A33243TR-ND 175] 714.17] 5-794636-0 14 |2500| Tin |ago4gocT-No* 757 455  —J|Ago4goTR-ND | 150 | 551.77/ 1-794627-4 
24 (40.00 | Tin (BSSeISGTNDE 9.64 (5.79 — (BSeeSMTRANGE 175 | 818.98) 5-794636-4 14 | 25.00| Gold |A30492CT-ND* 10.89 6.54 —| A30492TR-ND | 150 | 793.31] 1-794629-4 
Vertical Surface Mount Header — Dual Row, with Surface Mount Holddowns 16 | 28.00) Tin |A30481CT-ND* 8.24 4.95 — | A30481TR-ND 150 | 600.30) 1-794627-6 
2 | 7.00 | Gold )A30438CT-ND* 3.80 2.28 — |A30438TR-ND | 250] 461.16 | 794638-2 16 | 28.00) Gold |A30493CT-ND* 11.94 7.17 —J|A30493TR-ND | 150 | 869.65] 1-794629-6 
4 |10.00) Gold ]A30439CT-ND* 5.25 3.15 — |A30439TR-ND | 175] 446.21 | 794638-4 18 | 31.00] Tin |A30482CT-ND* 9.38 5.63 —J|A30482TR-ND | 150 | 683.18] 1-794627-8 
6 |13.00) Gold ]A30440CT-ND* 6.12 3.68 — |A30440TR-ND | 175] 520.26 | 794638-6 20 | 34.00] Tin |A30483CT-ND* 1019 6.12 2-794627-0 
8 |16.00) Gold ]A30441CT-ND* 6.12 3.68 — |A30441TR-ND | 175] 520.26| 794638-8 20 | 34.00] Gold |A30495CT-ND* 18.17 10.91 2-794629-0 
10 | 19.00 | Gold )A30442CT-ND* 7.98 4.79 — |A30442TR-ND | 175] 678.14} 1-794638-0 22 | 37.00) Tin |A30484CT-ND* 10.99 6.60 2-794627-2 
to | 12 |22.00) Gold |A30443CT-ND* 8.82 5.30 — |A30443TR-ND | 175) 749.57] 1-794638-2 24 | 40.00/ Tin ]A30485CT-ND* 11.79 7.08 —| A30485TR-ND | 150 | 859.20] 2-794627-4 
14/2500] Gold |A30444CT-ND* 9.69 5.82 — | A30444TR-ND | 175) 823.83] 1-794638-4 24 | 40.00) Gold |A30497CT-ND* 17.34 10.41 —| A30497TR-ND | 150 | 1263.70] 2-794629-4 
16 | 28.00 | Gold |A80445CT-ND* 10.54 6.33 = — | A80445TR-ND | 175 | 895.69] 1-794638-6 Right Angle Surface Mount Header — Dual Row, with Surface Mount Holddowns 
18 /31.00] Gold |A30446CT-ND* 14.42 8.66 1-794638-8 RoHS Compliant 
20 [34.00] Gold |A30447CT-ND* 12.79 7.68 — |A30447TR-ND | 175 | 1086.90] 2-794638-0 a 
2 | 7.00] Tin [A33264CT-ND* 3.18 1.92  — | A33264TR-ND | 150 | 232.02] 3-794627-2 
24 |40.00) Gold |A30449CT-ND* 14.82 8.90 — |A30449TR-ND | 175 | 1259.59 | 2-794638-4 2 | 700) Gold |a33273CT-ND* 415 250  —JA3327aTR-ND 1150 | 30249| 3-794629-2 
Vertical Surface Mount Header — Dual Row, with Surface Mount Holddowns 4 10.00) Tin |A33265CT-ND* 3.87 2.33 — | A33265TR-ND 150 | 281.91} 3-794627-4 
RoHS Compliant 4 | 10.00] Gold |A33274CT-ND* 5.18 3.11 —J|A33274TR-ND | 150 | 377.33] 3-794629-4 
2 | 7.00 | Gold [A34894CT-ND* 3.55 213  — |A34894TR-ND [250] 430.99] 3-794638-2 6 | 13.00] Tin |A33266CT-ND* 4.48 2.69 — | A33266TR-ND | 150 | 326.39] 3-794627-6 
4 10.00} Gold |A33245CT-ND* 4.91 295 — | A33245TR-ND | 175] 417.02] 3-794638-4 6 | 13.00] Gold A33275CT-ND* 613 3.68 —|A33275TR-ND | 150| 446.76] 3-794629-6 
6 |13.00 | Gold |A34895CT-ND* 5.72 3.44 — |A34895TR-ND | 175] 486.23] 3-794638-6 8 | 16.00] Tin |A33267CT-ND* 5.23 3.14 —|A33267TR-ND | 150) 381.17| 3-794627-8 
8 | 16.00 | Gold |A33246CT-ND* 5.72 3.44 — |A33246TR-ND | 175) 486.23] 3-794638-8 8 | 16.00] Gold |A34891CT-ND* 7.28 4.37 —]|A34891TR-ND | 150) 530.15) 3-794629-8 
10 | 19.00] Gold |A33247CT-ND* 7.46 4.48 — |A33247TR-ND | 175| 633.77] 4-794638-0 44 | 10 [19.00] Tin |A33268CT-ND* 5.85 3.52 —| A39268TR-ND | 150 | 426.53] 4-794627-0 
12 | 12 [22.00] Gold ]A33248CT-ND* 8.24 4.95 — |A33248TR-ND |175| 700.54) 4-794638-2 12 | 22.00] Tin |A33269CT-ND* 6.47 3.89 _—| A33269TR-ND | 150 | 471.19] 4-794627-2 
14 |25.00] Gold |A33249CT-ND* 9.06 5.44 — |A33249TR-ND | 175) 769.94] 4-794638-4 12 | 22.00| Gold |A33276CT-ND* 9.21 5.53 —|A33276TR-ND | 150 | 671.28] 4-794629-2 
16 | 28.00] Gold |A33250CT-ND* 9.85 5.91 — |A33250TR-ND | 175) 837.10] 4-794638-6 14 | 25.00) Gold |A33277CT-ND* 10.18 6.11 —]A33277TR-ND | 150 | 741.41] 4-794629-4 
18 |31.00] Gold |A34909CT-ND* 10.98 659 — |A34909TR-ND | 175] 933.37] 4-794638-8 14 | 25.00) Tin |A34902CT-ND* 7.08 4.25 —| A34g02TR-ND_ | 450 | 1547.02] 4-794627-4 
20 | 34.00} Gold |A34921CT-ND* 11.95 7.18 — |A34921TR-ND | 175 | 1015.80) 4-794638-0 16 | 28.00) Tin |A33270CT-ND* 7.70 463 —J A33270TR-ND | 150 | 561.03] 4-794627-6 
24 |40.00} Gold |A33251CT-ND* 13.85 8.31 — |A83251TR-ND | 175 | 1177.19] 5-794638-4 16 | 28.00) Gold |A34904CT-ND* 11.16 6.70 —J A34904TR-ND | 150 | 812.76] 4-794629-6 
Right Angle Thru-hole Header — Dual Row 18 | 31.00] Tin |A33271CT-ND* 8.76 5.26 —|A33271TR-ND | 150 | 638.49] 4-794627-8 
2 | 7.00 | Tin |A30450-ND 90 65 41 |— — —] 794618-2 24 | 40.00} Tin |A33272CT-ND* 11.02 662 —J|A33272TR-ND | 150] 802.99) 5-794627-4 
2 | 7.00 | Gold |A30462-ND 2.25 1.62 102 |— = —| 794620-2 24 | 40.00] Gold |A34916CT-ND* 16.21 9.73 —|A34916TR-ND | 150 | 1181.02] 5-794629-4 
4 |10.00} Tin |A30451-ND 1.96 141 89 |— — —| 794618-4 = = = 
4 |10.00 | Gold |A30463-ND 3.08 2.21 139 |— — —| 794620-4 Digi-Key Bulk Pricing Digi-Key Tape & Reel | AMP 
6 |13.00] Tin |A30452-ND 248 1.78 112 |— — —|794618-6 Description Part No. 1 100 = 1,000 | Part No. Qty. Price | Part No. 
6 | 13.00] Gold |A30464-ND 3.90 280 1.76 |— = — | 794620-6 Receptacle Contacts, Crimp, Snap-in 
8 |16.00] Tin |A30453-ND 3.02 217 1.36 |— = —| 794618-8 Tin, 20-24AWG... A30305TR-NDO | 15,000 | 41.48/M | 794606-1 
3 |16.00| Gold |a30465-ND 476 342 215 |— = —| 794620-8 Tin, 20-24AWG A30305-NDO 30 8.62 67.43|/— — —|794610-1 
10 |19.00) Tin |A30454-ND 355 255 1.60 |— = —| 1-794618-0 aol ae mean Se A30306TR-ND | 15,000 | 76.73/M rere 
a —. cn pee Ee " old, 20- ls d z i « ——- — — - 
10 [19.00 Sole Reals) 558: 4.00" 5281 17946200 | | Gold, 20-24AWG.. A32523TR-NDO | 15,000 | 71.80/M| 1-794606-2 
12 /22.00) Tin |A30455-ND 4.07 2.92 1.83 |— — —] 1-794618-2 | | Gold, 20-24AWG. A32523-NDO 31.15.03 117.56 | — — —|1-794610-2 
43 | 12 |22.00} Gold A30467-ND 641 4.60 289 |— = —| 1-794620-2 | | Tin, 26-30AWG A30309TR-NDO | 15,000 | 41.48/M|794607-1 
14 )25.00] Tin |A30456-ND. 459 330 207 |— - —|1-794618-4 | | Tin, 26-30AWG A30309-NDO 30 8.62 67.43|/— - —|794611-1 
14 /25.00| Gold |A30468-ND. 7.23 5.18 3.26 |— - —| 1-794620-4 | | Gold, 26-30AWG. A30310TR-ND | 15,000 | 76.73/M|794607-3 
16 |28.00] Tin |A30457-ND 513 3.68 231 |— = —| 1-794618-6 | | Gold, 26-30AWG. A30310-ND 33 16.06 125.63 — — —|794611-3 
76 [28.00 | Gold |A30469-ND 8.07 579 364 |— = —]1-794620-6 | | God 26-3006 FEO x1 1503 11758 esc teaiaatene| *-000 | 71-807 t-roter-2 
18 /31.00] Tin |A30458-ND 576 413 260 |— — —| 1-794618-8 : 3 : : 2 
20 |34.00| Tin |A30459-ND 641 460 289 |— a —| 2-794618-0 Plug Contacts, Crimp, Snap 
90 |34.001 Gold 1a30471-ND 1008 723 454 |— _ —]2-794620-0 | | Tin, 20-24AWG.... A30307TR-NDO | 10,000 | 41.48/M]1-794608-0 
: Tin, 20-24AWG.... A30307-NDO 30 8.62 67.43|— — —]1-794612-0 
22° 37.00 | Tin |A30460-ND 7.05 5.06 3.18 [ee = — | 2-794618-2 | | Gold, 20-24AWG.. A30308TR-ND | 10,000 | 76.73/M|794608-3 
24 40.00 | Tin |A30461-ND 768 5.51 3.46 |— = — | 2-794618-4 | | Gold, 20-24aWG.. A30308-ND 33 16.06 125.63 — an —|794612-3 
24 [40.00 | Gold |A30473-ND 1212 869 546 |— = — | 2-794620-4 | | Gold, 20-24AWG. A33280TR-NDO | 10,000 | 71.80/M| 1-794608-2 
Right Angle Thru-hole Header — Dual Row Gold, 20-24AWG . A33280-NDO 31 15.03 117.56 | — - —|1-794612-2 
RoHS Compliant Tin, 26-30AWG A30311TR-ND | 10,000 | 44.33/M|794609-1 
> 170) an eae aa = —Tayoastea |_| Tin, 26-30awa AZ0311-ND 33. «93.21. 72.07] — — —|794613-+1 
wo | cow eee ai, ats 3-794600.2 | | [in 26-30AWG A33281TR-NDO | 10,000 | 41.48/M| 1-794609-0 
LB ol F M1 151.95 fag a — | 3-794620-2 | | Tin, 26-30AWG A33281-NDO 18 = 8.62 «67.43 | — — —|1-794613-0 
4 /10.00 | Tin |A33253-ND 1.83 1.32.83 |— = —|3-794618-4 | | Gold, 26-30AWG.. A30312TR-ND | 10,000 | 76.73/M| 794609-3 
4 10.00 | Gold )A34888-ND 2.88 2.07 1.30 |— = —] 3-794620-4 | | Gold, 26-30AWG. A30312-ND 33 16.06 125.63) — — —|794613-3 
6 [13.00 | Tin |A33254-ND 2.32 1.66 1.05 |— = —| 3-794618-6 | | Gold, 26-30AWG. - = — —| A33282TR-NDO | 10,000 | 71.80/M | 1-794609-2 
43 | 6 113001 Gold |A34889-ND 365 262 165 |— = —T3-794620-6 | | Gold, 26-30AWG. A33282-NDO 3115.03 117.56] — — —]1-794613-2 
8 |16.00| Tin ]A33255-ND 2.82 2.03 1.28 |— — —| 3-794618-8 | | Certi-Crimp Tool, 
8 | 16.00 | Gold |A34890-ND 445 319 2.01 |— - —| 3-794620-8 20-24AWG ose eeee A30498-ND 457.32/1 - = —|91501-1 
10 | 19.00] Tin |A33256-ND 3.32 238 150 |— _ —| 4-794618-0 | | Certi-Crimp II Tool, 
10 |19.00] Gold |A34897-ND 521 3.74 235 |— —_ —| 4-794620-0 26-30AWG .............- A30313-ND 457.32/1 _ - —|91502-1 
12_|22.00| Tin |A33257-ND 3.80 2.73 1.71 |— - —|4-794618-2 | *CutTape 0 ROHS Compliant 
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Mini-Universal MATE-N-LOK® 
and Sealed Mini-Universal MATE-N-LOK® Connectors 


Mini-Universal MATE-N-LOK: Features: * Compact * Contacts are fully protected in the housings. Both pins and sockets can be used on the power supply wiring « Fully polarized to provide proper plug-to-cap mating incorporating a positive locking 
mechanism to prevent accidental disengagement of mated connectors. Also facilitates panel mounting * Contacts accept wire size range 30-16AWG * .163” (4.14mm) centerline spacing * Recognized under the component program of UL, Inc File 
No. E28476 » Certified by Canadian Standards Association File No. LR 38721 « Passed test by VDE under their Registration Number 3476/Continuous Surveillance. Performance Characteristics: Dielectric Withstanding Voltage: 1.5KVAC between 
adjacent circuits * Insulation Resistance: 1000MQ minimum between adjacent circuits » Voltage Rating: 6OOVAC or DC * Contact Retention: 8 pounds minimum per contact * Durability: 20 cycles, mating and unmating 


Sealed Mini-Universal MATE-N-LOK: Features: * Compact * Wire-to-Wire and Wire-to-Board connector system that provides the advantages of using a proven product technology in a splash-proof environment. * Mates with all standard Mini- 
Universal MATE-N-LOCK connector housings * Uses existing Mini-Universal MATE-N-LOK application toolings and contacts * Product has been tested to IP Level 5/7 for .040” - .083” [1.02 - 2.11 mm] insulation diameter wire Performance Char- 
acteristics: * Dielectric Withstanding Voltage: 1.5K VAC ¢ Insulation Resistance: 1000MQ maximum between adjacent circuits * Voltage Rating: 6OOVAC or DC * Current: 9A maximum Contact Retention: 8 pounds minimum per contact » Durability: 
20 cycles, mating and unmating 
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Mini-Universal MATE-N-LOK Connectors 


Sealed Mini-Universal MATE-N-LOK Connectors 


Dimensions may vary slightly - see the Digi-Key® Website for manufacturer's drawings. 


No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. | Circuits Description Inch (mm) Part No. 1 100 Part No. ; No. of it Dimension A Digi-Key Price Each | AMP 
.163 (4.14mm) Centerline Housing, UL94V-0 White Nylon — RoHS Compliant Fig. | Circuits Description Inch (mm) Part No. 1 100 | PartNo. 
2 : “386 (9.80) 25587-ND 51 33 172165-1 .163 (4.14mm) Centerline Housing, UL94V-0 White Nylon — RoHS Compliant 
: 3 Plug In-Line 551 (14.00) | A25588-ND 53 34 172166-1 1 2 Plug In-Line “386 (9.80) | A30709-ND 67 ad *| «7988941 
1A 2 Cap In-Line .386 (9.80) A25652-ND AQ 32 172233-1 1B 2 Cap In-Line .386 (9.80) A30714-ND 78 Ea 794896-1 
3 551 (14.00) | A25653-ND 54 35 1722341 4 Plug Dual Row 486 (12.34) | A30710-ND 67 43 | 794805-1 
1B 2 Cap IneLi 386 (9.80) A25697-ND 45 30 172157-1 4 Cap Dual Row -386 (9.80) A30715-ND 82 53 | 794939-1 
3 ee 551 (14.00) _| A25698-ND 5 33 172158-1 6 Plug DualRow | .651 (16.54) | A30711-ND 9863 | 794895-1 
4 Plug Dual Row 386 (9.80 ‘A25571-ND cl 34 172167-1 6 Cap Dual Row .386 (9.80) A30716-ND 1.08 70 | 794940-1 
9 Cap Dual Row 386 (9.60) A25572-ND 54 35 172159-1 2 8 Plug Dual Row 814 (20.68) A30712-ND 1.07 69 | 794821-1 
Plug Dual Row A25573-ND 70 77 T7268 8 Cap Dual Row 714 (8.14) | A30717-ND 119.77 | _794941-1 
7 Cap Dual Row “551 (14.00) | (995574-ND Nal AG 172160-1 10 Plug Dual Row 977 (24.82) | A30713-ND 1.16 75 | 794781-1 
F Plug Matrix rer A25702-ND 75 49 172169-1 10 Cap Dual Row 877 (22.28) A30718-ND 1.31 84 | 794942-1 
Cap Matrix 551 (14.00) A25699-ND 79 51 172161-1 16 Plug Dual Row 1.466 (37.24) A32587-ND 2.12 1.37 | 794824-1 
3 12 Plug Matrix 716 (18.19) A25703-ND 86 56 172170-1 2 _ A30719-ND 55 36 | 794772-2 
Cap Matrix : i A25700-ND 83 54 172162-1 : = pee a a ee 
15 Plug Matrix 882 (22.40) A25704-ND 111 72 172171-1 = 8 Interface Seal = A30722-ND 65 "43 | 794772-8 
Cap Matrix A25701-ND 1.06 69 172163-1 10 = A30723-ND 68 ‘45 | 1-794772-0 
8 714 (18.14) A25575-ND 62 40 770579-1 16 = A32580-ND 1.01 67 | 1-1586362-6 
3 Siu Bal oe pee a p Ub cose = =— Cavity Plug Seal _ A30724-ND 31 21 | 794995-1 
jug Dual Row 040 (26. 5577- 7 ; 770581- = = aT = 5 = 
14 1.203 (30.56) | A25578-ND 167 1.07 770582-1 , Cavity Wire Seal panied a ae belie 
4 16 1.366 (34.70) | A25579-ND 1.16 15 770583-1 4 = 432582-ND 299 146 | 1586359.4 
18 1.529 (38.84) A25580-ND 1.31 84 770584-1 6 ana Beal a A32583-ND 254 1.67 | 1586359-6 
20 Plug Dual Row 1.692 (42.98) A25581-ND 1.45 94 770585-1 = 8 ang seal = A32584-ND 2.87 1.88 1586359-8 
22 1.855 (47.12) | A25582-ND 1.60 1.03 770586-1 10 _ A32585-ND 3.26 2.14 | 1-1586359-0 
24 2.018 (51.26) A25583-ND 1.74 1.12 770587-1 16 _ A82586-ND 4.00 2.62 | 1-1586359-6 


Mini-Universal MATE-N-LOK® Contacts 


Specifications: » Material: Brass * Stock Thickness: .008” (.20mm) 


Contact Plating: A: Brass pre-tin plated B: Duplex Finish - Plated with .000030” (.000762mm) min. gold in mating area and 
.000100" (.00254mm) minimum tin-lead in crimp area over .000050” (.00127mm) minimum nickel underplate on entire contact 


Pin 


Connector 


Socket 
Connector 


Wire Size Insulation Diameter Dimension A Digi-Key Loose Piece Pricing AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel AMP 
(AWG) Inch (mm) Plating Inch (mm) Part No. a Part No. Part No. 500 1000 Part No. Oty. Pricing Part No 
Pin Contacts — Diameter .039” (0.99mm) 
A A25667-NDA 30 10.27 794059-1 A25667CT-NDA _ 62.53 A25667TR-NDA 10,000 33.77/M_ | 770835-1 
30-26 | .035 - .050 (.889-1.27) 3 871 (17.04) | jose74-ND es aa 04:7 || vesoces a = he Me ile 
26-22 .047 - 069 (1.19-1.75) A 671 (17.04) A25675-NDA .29 9.96 770985-1 A25675CT-NDA _ 62.53 A25675TR-NDA 7,000 37.52/M_ | 770901-1 
22-18 .059 - .110 or .133 max. 
or 22(2) (1.50-2.79 or 3.38) A .671 (17.04) A25683-NDA .30 10.27 770987-1 A25683CT-NDA 34.39 62.53 A25683TR-NDA 4,500 37.52/M | 770903-1 
20-16 .079 - 126 or .094(2) F : 5 7 : ; 
or 20 (2) (2.01 ~ 3.20 or 2.79) A .689 (17.50) A25691-NDA .29 6.25 171638-1 A25691CT-NDA 56.18 A25691TR-NDA 4,000 33.71/M 171636-1 
Socket Contacts 
A A25668-NDA 18 6.23 794058-1 A25668CT-NDA _ 62.53 A25668TR-NDA 10,000 33.77/M_ | 770834-1 
SREB | ORS OBO ES 127) a | 698(16.74) | 95672-ND '35 22.39 | 794058-3 | A25672CT-ND = 362.58 | A2s672TR-ND | 10,000 | 195.80/M | 770834-3 
A A25676-NDA 30 10.27 770986-1 A25676CT-NDA _ 62.53 A25676TR-NDA 7,000 37.52/M | 770902-1 
core «| tes OE) a | 8916.74) (i = — | 770986-3 | _a256socT-ND = 359.48 | — = — | 7709023 
22-18 .059 - 110 or .133 max. A -659 (16.74) A25684-NDA 18 6.23 770988-1 A25684CT-NDA 34.39 62.53 A25684TR-NDA 4,500 37.52/M_| 770904-1 
20-16 .079 - 126 
or 20 (2) (2.01 - 3.20 or 2.79) A .689 (17.50) A25692-NDA 25 5.14 171639-1 A25692CT-NDA _ 56.58 A25692TR-NDA 4,000 33.95/M 171637-1 
Digi-Key Price Each AMP. Digi-Key AMP 
Description Part No. 1 Part No. Description Part No. Price Each Part No. 
Keying Plugs and Tools for Mini-Universal MATE-N-LOK 
Keying Plug 94V-0. A25693-NDA 30 13 174670-1 PRO-CRIMPER II/III Repair Kit A34584-ND 37.88 679221-1 
Contact Extraction Tool A25695-ND 19.28 = 189727-1 - = _— _ 
Contact Insertion Tool .... A1444-ND 17.06 _ 455830-1 _— = _ = 
PRO-CRIMPER III Hand Tool, w/Die, 30-26AWG A9819-ND 186.35 = 90870-1 Die Set for PRO-CRIMPER III 30-26AWG A9956-ND 140.90 90870-2 
PRO-CRIMPER III Hand Tool, w/Die, 26-22AWG.. A25584-ND 145.50 — 90758-1 Die Set for PRO-CRIMPER III 26-22AWG A30039-ND 111.00 90758-2 
PRO-CRIMPER III Hand Tool, w/Die, 22-18 or 22(2)AWG. A25585-ND 145.50 = 90759-1 Die Set for PRO-CRIMPER III 22-18AWG A30040-ND 111.00 90759-2 
PRO-CRIMPER III Hand Tool, w/Die, 20-16 or 20(2)AWG. A25586-ND 218.16 = 90760-1 = _ _ _ 


A RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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z Tyco Electronics AMP Mini-Universal MATE-N-LOK2® Connectors 


Authorized Distributor 


Mini-Universal MATE-N-LOK2®: Features: * Pins and sockets can be intermixed in the same housing _ Performance Characteristics: + Dielectric Withstanding Voltage: 1500V AC or DC between adjacent circuits 
although they cannot be intermixed with standard Mini Universal Mate-N-Lok® housings * Contacts accept at sea level ¢ Insulation Resistance: 100MO minimum between adjacent circuits * Voltage Rating: 6(00V AC 
wire size range 30-16AWG * .163” (4.14mm) centerline spacing * Recognized under the component program or DC * Contact Retention: 20 pounds minimum per contact » Durability: 25 cycles, mating and unmating 
of UL Inc File No. E28476 * Current Rating: Up to 10.5 amps per circuit: 2 position 


.679 
(17.25): 2 Circuit 
844 
(21.44): 3 Circuit 


=i 
+7 GburPEsserse) 
IASC SSIC =e) 


CST 463 (4.14) 
ee 


: 71 
(14.50): 2 Circuit 


-736 
,(18.69): 3 Circuit 


CEOSEEESAnEE) 
GlololoIClalolo\Oo1Olo} 
CAT 1-463 (4.14) 
a 
i-Universal MATE-N-LOK2® Connectors 
No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP. No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP 

Fig. | Circuits Description Inch (mm) Part No. fl 100 Part No. Fig. | Circuits Description Inch (mm) Part No. i 100 Part No. 
«163 (4.14mm) Centerline Housing - Free Hanging, UL94V-0 White Nylon Plug, Dual Row A25716-ND 1.35 87 794206-1 

: 16 , 1.551 (39.40 
RoHS Compliant Cap, Dual Row 8940) | 195717-ND 1.31 85 794207-1 
2 te Nae _ ee - - Hee fs Plug, DualRow | 544 cgygay | A25718-ND 1.52 98 | 794208-1 
1 clades peo : & ial Cap, Dual Row . : A25719-ND 1.76 113 794209-1 

F Plug, In-Line = A25656-ND 69 A5 794186-1 
Cap, In-Line (OBEN 7 ie oaaiena 5 an Plug, Dual Row J | 4 (47.68) A25720-ND 1.70 1.09 794210-1 
; Pig: Dual Row Tate Rossen 7s ‘er Tre Cap, Dual Row A25721-ND 1.96 1.26 794211-1 
; Cap, Dual Row | 9/1459) | poeeso.Np 19 st | 794189-1 op | Pigs Dual Row | san gy.gny | A25722ND 1861.20 | 7942t2-4 
; Plug, Dual Row | 56 4g70) | A25660-ND 70 46 | 794190-1 Cap, Dual Row : : A25723-ND 2.15 1.39 | 794213-1 
Cap, Dual Row : : A25661-ND 1.30 84 794191-1 35 Plug, DualRow | 99 (55.98) A25724-ND 1.70 1.09 794214-1 
8 Plug, Dual Row 999 (22.24) A25662-ND 1.21 78 794192-1 Cap, Dual Row : , A25725-ND 2.35 1.51 794215-1 
Gaps Dual Row BESTS ND a4 of as F Plug, Matrix 736 18.69) | 425706-ND 1.38 89 | 794194-1 
46 Plug, DualRow | | 4a, (2897 A25663-ND 1.26 81 794196-1 Cap, Matrix : s A25707-ND 1.46 ‘4 794195-4 
‘ Cap, Dual Row A25708-ND 1.64 1.06 794197-1 

Plug, Matri A25709-ND 1.26 81 794200-1 

a Plug, DualRow | | ao i3t.42) A25711-ND 1.08 70 794198-1 4 12 Peace 901 (22.89) 
Cap, Dual Row ; : A25712-ND 1.24 80 | 794199-1 Cap, Matrix A25710-ND 1.52 98 | 794201-1 
Plug, Dual Row A25664-ND 1.26 81 | 794202-1 1 Plug, Matrix 4.067 (27.10 A25714-ND 3.33 214 | 794204-1 

14 1.388 (35.26) 5 f 067 (27.10) 
Cap, Dual Row A25713-ND 1.24 80 794203-1 Cap, Matrix A25715-ND 1.55 1.00 794205-1 


Mini-Universal MATE-N-LOK2® Contacts 


Specifications: * Material: Brass * Stock Thickness: .010” (.25mm) Pin }— -775 (19.69) i SaeKab I  .775 (19.69) — 
Contact Plating: A: Brass pre-tin plated B: Duplex Finish - Plated with .000030” Connector Connector TIct 
(.000762mm) minimum gold in mating area and .000100” (.00254mm) minimum a N N 
tin-lead in crimp area over .000050” (.00127mm) minimum nickel underplate on 
entire contact 
Wire Size Insulation Diameter Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP Wire Size Insulation Diameter Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP 
(AWG) Inch (mm) Plating Part No. 1 100 Part No. (AWG) Inch (mm) Plating | PartNo. 1 100 Part No. 
Pin Contacts — Diameter .039” (0.99mm) Socket Contacts 
A A28800-ND0 30 © 10.27 | 794224-1 A A28808-NDO 30 10.27 | 794225-1 
30-26 .035-.050 (8.89-1.27) B A28801-ND 58 36.94 | 794224-3 30-26 -035-.050 (8.89-1.27) 4 see ‘ a he Heres - 
B A33326-NDO 54 34.57 1-794224-0 A 'A28810-NDO “30 10.27 794207-1 
A A28802-NDO 30 10.27 | 794226-1 26-22 .047-.069 (1.19-1.75) B A28811-ND 58 36.94 | 794227-3 
26-22 .047-.069 (1.19-1.75) B A28803-ND 58 36.94 794226-3 B A33328-NDO 54 34.57 1-794227-0 
B A33327-NDO 54 34.57 1-794226-0 A A28812-NDO 30 10.27 794229-1 
22-18 .059-.110 (1.50-2.79) B A28813-ND 58 36.94 794229-3 
A A28804-NDO 18 6.23 794228-1 
22-18 .059-.110 (1.50-2.79 y = " 
( ) ‘i AeRv TS) sea “Buey|| Aeroanonee B A33329-NDO 5434.57 | 1-794229-0 
A A28814-NDO 31 13.35 794231-1 
A A28806-NDO 31 13.35 | 794230-1 20-16 .079-.126 (2.01-3.20) B A28815-ND 35 22.39 | 794231-3 
20-16 .079-.126 (2.01-3.20) B A28807-ND 58 36.94 | 794230-3 B A32447-ND0 54 34.57 1-794231-0 
B A34924-NDO 54 34.57 1-794230-0 0 ROHS Compliant 


Tools for Mini-Universal MATE-N-LOK2® 


Digi-Key Price AMP Digi-Key Price AMP 

Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
PRO-CRIMPER III with Die Set, 30-26 AWG A9819-ND 186.35 | 90870-1 Die Set, 30-24 AWG (use with A9996-ND) A9956-ND 140.90 | 90870-2 
PRO-CRIMPER III with Die Set, 26-22 AWG A25584-ND 145.50 | 90758-1 Die Set, 26-22 AWG (use with A9996-ND) ‘A30039-ND 411.00 | 90758-2 
PRO-CRIMPER Iibwitt: Die Set ee718 AWG MasscetD 145.50 | 90759-1 Die Set, 22-18 AWG (use with A9996-ND) A30040-ND 111.00 | 90759-2 
PRO-CRIMPER III with Die Set, 20-16 AWG A30726-ND 566.61 | 58707-1 : ‘ 

Certi-Crimp Hand Tool, 22-18 AWG Reavers tenia | 915924 Die Set, 20-16 AWG (use with A9996-ND) A30727-ND 499.95 | 58707-2 
Straight Action Hand Tool, 26-22 AWG 'A32490-ND 491.31 | 91529-1 PRO-CRIMPER III Hand Tool (without Die Set) A9996-ND 66.00 | 354940-1 
Straight Action Hand Tool, 20-16 AWG A32491-ND 764.78 | 91594-1 PRO-CRIMPER II/IIl Repair Kit A34584-ND 37.88 | 679221-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
208 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


=TycoElectronics ane Mini-Universal MATE-N-LOK® and MATE-N-LOK2® Headers 


Authorized Distributor 
Specifications: minimum nickel underplate on entire contact. B: Duplex Finish - Plated with .000030” (.000762mm) minimum 
* Contact Material: Brass ¢ Solder Tail Diameter: .039" (1.00mm) »* Housing: UL94V-0 White Nylon Contact gold in mating area and .000100” (.00254mm) minimum tin-lead in crimp area over .000050” (.00127mm) 
Plating: A: Tin-Lead Finish- Plated with .000150” (.00381mm) minimum tin-lead over .000050” (.00127mm) minimum nickel underplate on entire contact 


531(13.49) 
= sa 175 
b_| (4.44) 


.500 (12.70) .500 (12.70) | A 


Baweseen| . 


_ 
.236 (5.99) | .236 
mR (5.99) 


270 (6.86) 500 (12.70) 


270 (6.86) 


+ .236 
1; 6.99) 


270 (6.86) 


No. of Contact | DimensionA | Digi-Key Price Each | AMP No. of Contact | DimensionA | Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Circuits Type Plating Inch (mm) Part No. 1 100 | Part No. Fig. | Circuits Type Plating Inch (mm) Part No. 1 100 | Part No. 
«163 (4.14) Centerline Vertical PC Board Pin Headers, w/Drain Holes (unless noted) A A25621-ND 2.31 1.66 | 794069-1 
A A32448-ND0 74 48 | 1-770166-0 18 Dual Row A 1.528 (38.81) A33338-ND0 2.16 1.55 | 1-794069-0 
A A25590-ND: 86 62 | 770872-1 B A25622-ND 6.43 4.61 | 794069-2 
2 In-Line A 387 (9.83) | A32449-ND+O 81 52 | 1-770872-0 B A33339-NDO 6.02 4.32 | 1-794069-1 
B A32450-NDO 1.24 .79| 1-770166-1 A A25623-ND 2.57 1.85 | 794070-1 
B A33330-ND+O 1.38 1.00 | 1-770872-1 36:- hou Row B 4.691 (42.95) | 433340-ND0 240 1.73 | 1-794070-0 
1 A A32451-NDO 80.51 1-770170-0 B A25624-ND 716 5.14) 794070-2 
A A32452-ND+0 ‘99 «63 | 1-770873-0 4 B A33341-NDO 6.70 4.81 | 1-794070-1 
3] mine | 5 | s80c997) | pessoa ao 138 | (10104 ; 13842 NDO ar 180 | 7040710 
E ; . : 22 | Dual Row 1.854 (47.09) ‘ : ; . ° 
B A25596-NDt 2.04 1.46 | 770873-2 B A25626-ND 8.73 6.26 | 794071-2 
B A33332-ND+O 4.91 1.37 | 1-770873-1 B A33343-NDO 817 5.86 | 1-794071-1 
A A32453-NDO 92 59] 1-770174-0 A A32470-NDO 2.93 1.86 | 1-794072-0 
A A32454-ND+O 1.23 78 | 1-770874-0 24 | Dual Row B 2.017 (51.23) | A25628-ND 9.64 6.92 | 794072-2 
4 | Dual Row B 387 (9.83) | A32455-NDO 14.54 98 | 1-770174-1 B A33344-NDO 9.02 6.47 | 1-794072-1 
B A25601-ND: 248 = 1.78 | 770874-2 .163 (4.14) Centerline PC Board Pin Headers, Right Angle with Board Lock 
B A33333-ND+O 2.32 1.67 | 1-770874-1 : aw A 328 (986) | M247P-NDD 96. a1 | 4-770986-0 
A A32456-NDO 94 60] 1-770178-0 B ae A32472-NDO 2.01 1.28 | 1-770966-1 
6 | Dual Row A 550 (13.97) | 482589-NDO 1.85 1.12 | 1-770875-0 ; A A25631-ND 206 1.31 | 770967-1 
B A32457-NDO 219 1.39 | 1-770178-1 ‘ in A ssi (1400) | A82473-NDO jan. ao'l t:770967-0 
B A32590-NDO 3.31 2.38 | 1-770875-1 B : : AD5639-ND 354 254 | 770967-2 
A A32591-NDO 1.88 1.36 | 1-794073-0 B A33345-NDO 3.31 2.38 | 1-770967-1 
5: | ae || Spaeiaea B 7acig.t1y | 432592-NDO 4.28 3.07 | 1-794073-1 A A32474-NDO 101 4 | 4-770968-0 
A A32458-NDO 1.59 1.01 | 1-794065-0 4 | Dual Row B 388 (9.86) | A25634-ND 3.64 2.61 | 770968-2 
B A32459-NDO 2.84 1.80 | 1-794065-1 B A33846-NDO 340 2.44 | 4-770968-1 
A A32460-NDO 1.78 1.13 | 1-770743-0 
A A32475-NDO 1.42 90 | 1-770969-0 
| E " 6 Dual Row .551 (14.00 
40 | Dual Row i. 87 (22.28) | 482593-ND0 210 1.51 | 1-770858-0 B (14.00) | n30476-NDO 459 291 | 4-770969-1 
B A32461-NDO 3.45 2.19 | 1-770743-1 
B A32594-NDO 5.20 3.73 | 1-770858-1 8 | 8 | duarow ) % | 14 (tata) | AS2477-NDO 1O¢ 128 aecs0e70 
B A32478-NDO 6.05 3.84] 1-770970-1 
A A25610-ND 1.82 1.31 | 794066-1 
A A33334-NDO 170 122 | 4-794086-0 A A32479-NDO 2.30 1.46 | 1-770971-0 
12 | Dual Row A | 1.039 (26.39) | A32462-NDTO 210 1.33 | 1-770621-0 10. | ‘Dual Row 7 877 (22.28) | Mzsee ano 8.03 5.76 | 70971-2 
3 (ERPS aaa {aie 7oaged B A33347-NDO 7.51 5.39] 1-770971-1 
B A33335-NDO 410 2.94) 1-794066-1 a || asuRay A 4.040 (26.42) | 832480-ND0 263 1.67 | 1-770972-0 
‘ Meee A 5st (14.00) | 432463-NDO 1.63 1.04 | 1-770182-0 e PEED TANS 489 | tT1097281 
B : , A32464-NDO 478 3.03) 1-770182-1 A A32482-NDO 3.89 2.47 | 1-770973-0 
. ie A races | #82465-ND0 201 128 | 4-770186-0 14 | Dual Row B 1.203 (30.56) | A25644-ND 13.48 9.67 | 770973-2 
3 B ; ; A32466-NDO 6.18 3.92 | 1-770186-1 B A32483-NDO 10.43 6.61 | 1-770973-1 
A A32467-NDO 242 1.54 | 1-770190-0 A EBS Seer «10a Loe 
15 Katiix B 1877 (22.28) | A25618-ND gia 5.87 | 770190-2 16 | Dual Row B 1.366 (34.70) | A25646-ND 1271 9.11 | 770974-2 
B A33336-NDO 766 5.49 | 1-770190-1 B A33348-NDO 11.89 8.53 | 1-770974-1 
A 7432468-NDO 173. 140 | 1-794067-0 7 [_18_| dual Row A 1.529 (38.84) | A32485-NDO 4.37 2.77 | 1-794105-0 
A A32597-NDO 265 1.91 | 1-794074-0 A A25648-ND 4.39 3.15 | 794106-1 
14 | Dual Row B 1.202 (30.53) | A25616-ND 511 3.67 | 794067-2 20 | Dual Row A 1.692 (42.98) | A33349-NDO 441 2.95 | 1-794106-0 
B A34925-NDO 5.38 3.86 | 1-794067-1 B A25649-ND 16.25 11.65 | 794106-2 
B A32598-NDO 7.08 5.08 | 1-794074-1 4 - 
4 oe | ahaa A 1.855 (47.12) | 425696-ND 5.70 4.09 | 794107-1 
A A32469-NDO 1.93 4.22 | 1-794068-0 A A33351-NDO 5.34 3.83 | 1-794107-0 
A A32595-NDO 2.92 2.10 | 1-794075-0 A A32486-NDO 5.82 3.69 | 1-794108-0 
16 | Dual Row B 1.365 (34.67) | A25620-ND 5.66 4.06 | 794068-2 24 | Dual Row B 2.018 (51.26) | A25651-ND 19.50 13.98 | 794108-2 
B A33337-NDO 5.30 3.80 | 1-794068-1 B A33352-NDO 18.25 13.08 | 1-794108-1 
7 PEPEELAND) ek o.18 | Tfgareed t+ These part numbers are without drain holes. © RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 209 


z Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


Universal MATE-N-LOK® Connectors - Soft Shell 


Dim. in inch (mm) 


* Pins and sockets can be intermixed in the same housing ¢ Positive polarization » Pin 
or socket contact can be hot ¢ Positive locking housings * Removable, crimp snap-in 
contacts * Low contact mating force * Dual locking lances provide optimum contact 
stability * Panel-mount or free-hanging * Harness to PC board capability using pin or 
socket header assemblies Features: * Rated to 600V * Insulation capacity to .200" 
(5.08 mm) diameter * Contacts are on .250" (6.35 mm) centerline spacing 


* Sealed Bulkhead Connector 

Features: * Locknut: Metal * Housing: 
Nylon, Flame Retardant, UL94-VO 

* O-Ring: Neoprene 


* Special flanged universal 
MATE-N-LOK cap housing 
Features: * Voltage: 600V 
* Current: 15.5A maximum 


Circular design allows the connector to pass through 7/8 inch knock- 
out holes in electrical fixtures and boxes Features: * Voltage: 600 VAC 
or DC * Current: 20A maximum per UL-1977 


Fig. 5 
Test Connectors 


Fig. 54 — 
2-5 Circuits 


Fig. 5B — 
6 Circuits 


Fig. 6 


* Mating Connectors: 
Housings and headers 
having the same num- 


84 (2.13) Pin- 
Mates with Universal 
go ~ MATE-N-LOK 


(Enclosed) 


ber of circuits * Pins Sockets 


and sockets can be 
intermixed in the same 
housing * Test connec- 
tor housings are of the 
same configuration 


as standard housings (2) #6x3/8 Lg Type B Pan Head ___ ___ (2) #6x5/8 Lg Type B Pan Head 
+ Test probes have 5A sheet metal screws (not supplied) & & sheet metal screws (not supplied) 
max. current rating 
* 1,000,000 cycles 
Connectors No. of Digi-Key Price Each AMP. 
Nooo Digi-Key Pricing AMP Fig. Circuits Description Part No. 1 100 Part No. 
Fig. Circuits Description Part No. Part No. Test Connector <(with spring loaded contacts} 35 3508482 
Universal MATE-N-LOK UL94V-0 Connectors 2 cap In-Line A25331-ND 46.93 30.11 350849-2 
Nylon, White Color (Contacts Sold Separately) Plug In-Line (A25731-ND 63.90 44.20 350848-3 
1 Plug In-Line A14276-ND 38 24.57 350865-1 oh 3 Cap In-Line A25732-ND 69.91 44.85 350849-3 
Cap In-Line A14277-ND 38 24.57 350866-1 4 Plug In-Line ‘A25330-ND 90.76 58.23 350848-4 
; Plug In-Line A14278-ND 37 23.94 3507-1 Cap In-Line A25329-ND 90.82 58.26 350849-4 
Cap In-Line A14279-ND 53 33.87 350778-1 7 Plug In-Line A25733-ND 113.08 72.54 350848-5 
3 Plug In-Line A14280-ND 5 28.67 350766-1 Cap In-Line A25734-ND 113.18 72.61 350849-5 
Cap In-Line A14281-ND 54 34.56 350767-1 5B 6 Plug Matrix A25735-ND 135.92 87.20 350848-6 
4 Plug In-Line A14282-ND AT 29.91 350779-1 Cap Matrix A25736-ND 135.97 87.23 350849-6 
Cap In-Line A14283-ND 59 37.87 350780-1 ? : : : : : 
5 Plug In-Line A14284-ND 50 31.95 350809-1 Strain Reliefs (Two strain reliefs required per housing) 
Cap In-Line A14285-ND 60 38.61 350810-1 No. of Insert | Wire Bundle | Digi-Key Price Each | AMP 
1 ng ne ae ee oo oa Fig. | Circuits | Description | Supplied | Size (Inch) | PartNo. 1 100 | Part No. 
6 Pg Matrix A14288-ND 7 72.91 3507154 Enclosed Plug Housing UL94V-0 Strain Reliefs — Nylon, White Color 
Cap Matrix A14289-ND 59 37.81 350781-1 9 In-Line vs Cees ATASSE ND . 8 uv oir af 
Plug In-Line A14290-ND 90 58.02 640582-1 aa 4 : 
8 a fate ; Yes 040-190 | ~A14339-ND 1.08 88 | 640714-1 
Cap In-Line A14291-ND 3.32 212.94 926308-3 3 In-Line No 200.350 | A25163-ND 93 76 | 641945-1 
; Plug Matrix A14292-ND 58 37.21 350720-1 - Yes “040-190 11 4340-ND 718 96 1 64177641 
Cap Matrix A14293-ND 12 45.92 350782-1 4 In-Line No 900-350 A25164-ND 101 33 641776-2 
12 Plug Matrix A14294-ND a 47.52] 350735-1 : Yes | .040-.190 | A14341-ND 1.20 ‘97 | 643030-1 
Cap Matrix A14295-ND 88 56.26 350783-1 6 7 In-Line No 200-.350_| A25165-ND 1.20 97 ___ | 643030-4 
4s Plug Matrix A14296-ND 95 61.05 350736-1 5 jac Yes 1040-190 | A14342-ND 1.21 .98 | 643313-1 
Cap Matrix A14297-ND 1.46 93.50 350784-1 Wa No .200-.350__|_A25166-ND 1.21 .98__| 643313-2 
Universal MATE-N-LOK UL94V-2 Connectors 8 In-Line Yes 040-190 | A14343-ND 1.24 1.01 | 643314-1 
Nylon, Natural Color (Contacts Sold Separately) £ ieee a ee mu at oii 2) 
1 Se Apne o aol eee 12 Mais Yes | "450-750 | A14346-ND 129 1.05 | 640717-1 
op ne i “ : ua 15 200-.850 | A14347-ND 128 1.04 _| 640718-1 
9 Plug In-Line A1448-ND 31 17.31 1-480698-0 - a 7 a : : 
Cap In-Line A1449-ND 30 15.80 1-480699-0 Enclosed Plug Housing UL94V-2 Strain Reliefs — Nylon, Natural Color 
3 Plug In-Line A1450-ND 29 16.53 1-480700-0 2 In-Line Yes .040-.190 A14348-ND 1.04 83 1-640719-0 
Cap In-Line A1451-ND 31 17.33 1-480701-0 ie 200-388 eee { 2 10 ee 
-Li z P x + es A a | i K -l | 
4 oe Ayan a ee ig In-Line No | 200-350 | A14350-ND 1.04.85 _| 641763-1 
ap nine g : ts u Yes | .040-.190 | ~A2516 8-ND 1.06 87 | 6417 75-1 
Plug In-Line A1454-ND 34 22.07 1-480763-0 4 In-Line ie ; ; : i 
5 ; No .200-.350 | A14351-ND 1.12 91 | 641775-2 
Cap In-Line A1455-ND 39 24.92 1-480764-0 - Yes 040-190 | A25160-ND +08 #8 | 643030-3 
F Plug Matrix A1456-ND 34 21.52 1-480704-0 6 5 In-Line No 500-350 | A14359-ND 108 ‘38 | 643030-2 
6 Cap Matrix A1457-ND 32 20.52 1-480705-0 F Yes "040-190 | A25324-NDt 1.09 "89 | 643585-1 
Plug In-Line A14272-ND 68 43.62 | 640585-1 6 In-Line No | 200-350 _| _A25325-ND# 109 _89_| 643585-2 
Cap In-Line A14273-ND 1.25 80.04 926307-1 6 120-650 | A14353-ND 1.09 87 | 1-640721-0 
3 Plug In-Line A14274-ND 1.03 65.89 640586-1 9 ait , 120-650 | A14354-ND 1.13 .92 | 1-640722-0 
Cap In-Line A14275-ND 2.33 149.45 926308-1 12 ic S .150-.750 | A14355-ND 1.16 .95 | 1-640723-0 
9 Plug Matrix ‘A1458-ND 38 24.43 1-480706-0 15 .200-.850 | A14356-ND 1.20 .98 | 1-640724-0 
Cap Matrix A1459-ND 34 21.98 1-480707-0 
0 Plug Matrix A1460-ND Ad 28.25 1-480708-0 t Strain relief for 6 and 8 position in-line fits plug housings only. 
Cap Matrix A1461-ND 39 24.91 1-480709-0 = : 
15 Plug Matrix A1462-NDt 64 47.00 1-480710-0 ; ae Digi-Key Price Each AMP 
Cap Matrix A1463-ND 57 36.58 1-480711-0 Fig.| Description Part No. 1 Part No. 
2 6 Plug Circular A30576-ND 16 54.38 794911-1 Open Plug Housing UL94V-0 Strain Reliefs — Nylon, White Color 
_Cap Circular BSOSHEND) zd seise | ete 7 | 2.3.4,5,6and 8, In-Line. A14336-ND 64 52 | 360811-1 
Universal MATE-N-LOK UL94V-0 Flanged Cap Housings 6,9, 12 and 15, Matrix .... A14337-ND 73 60 350812-1 
5 Nylon, White peter (Contacts Sold Separately LC 3 TOATBDA Open Plug Housing UL94V-2 Strain Reliefs — Nylon, Natural Color 
3 9 Matrix A30556-ND 1130 44763 794761-1 7 | 2.3.4.5, 6 and 8, In-Line. A25326-ND 58 A7 1-350589-0 
12 Matrix 430557-ND 200 178.16 794762-1 6,9, 12 and 15, Matrix .... A25327-ND 66 54 1-350590-0 
Universal MATE-N-LOK UL94V.2 Flanged Cap Housings P 
Nylon, Natural Color (Contacts Sold Separately) Cap Housing Adapters 
6 Matrix A30558-ND 131 106.38 794714-1 Digi Key PHESERN ma 
3 9 Matrix A30559-ND 1.59 128.38 794715-1 ‘ As 
12 Matrix A30560-ND 191 154.92 | 794716-1 Eu alebescrintion —_ itil, A) eb 
Universal MATE-N-LOK UL94V-2 Sealed Bulkhead Cap Adapters for UL94V-0 Strain Reliefs — White Color 
Nylon, Natural Color (Contacts Sold Separately) For All Positions Except 2, 6 and 8 Circuit Cap Housings... | A24724-ND 61 53 641778-1 
_ RoHS Compliant 8 | Adapter Without NIBS For All Positions 
4 Cap In-Line A82535-ND 2.81 227.80 1604256-1 Except 2, 6 and 8 Circuit Cap Housings A24725-ND 61 53 641778-2 
4 a Capi Male ispecies) Pola eee) ene 9 _[For2 In-Line and 6 Matrix Circuit Cap Housings Only...... | A24726-ND _.59_—«62_— | 643182-2 
9 Cap Matrix A32537-ND 3.02 244.80 1604254-1 _ ic7ULG4V:2 Sifain Helles — Ni hcak 
12 Cap Matrix A32538-ND 3.57 289.00 1604941-1 lapters for 2 Strain Reliefs — Natural Color 
Keying Plug, UL94V-0 ............. eee A14305-ND 25 20.43 1-640415-0 8 _| For All Positions Except 2, 6 and 8 Circuit Cap Housings... | A24903-ND 58 51 641777-1 
Keying Plug, UL94V-2...............: eee A14304-ND .24 19.62 1-640415-1 For 2 In-Line and 6 Matrix Circuit Cap Housings Only...... A24904-ND wie 68 643182-1 
Black ™* Brick Red (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= Tyco Electronics AMP Universal MATE-N-LOK® Connectors - Soft Shell (Cont) 


Authorized Distributor 


Splash Proof Seals 


Interface Seal Wire Seal 


No.of | Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Price Each AMP Fig. 10 & 

Fig. Circuits Part No. 1 100 Part No. Part No. 1 100 Part No. . x 
2 A25390-ND 26 21 794269-1 A25397-ND 34 28 794270-1 + Economical splash proof and Wire Seal 
3 A25391-ND 36 29 794271-1 A25398-ND AT 38 794272-1 immersible sealed connector 
4 A25392-ND 65 53 794273-1 A25399-ND 95 18 794274-1 system * One interface seal 

10 6 A25393-ND 53 A3 794275-1 A25400-ND ake 63 794276-1 and two wire seals required interface Seal 
9 A25394-ND 86 70 794277-1 A25401-ND 1.20 98 794278-1 per mated assembly Material: 
12 ‘A25395-ND 7.19 7 794279-1 A25402-ND 2.19 1.78 794280-1 Silicone rubber, blue color ass 
15 A25396-ND 1.99 1.62 794281-1 A25403-ND 2.85 2.31 794282-1 , Wire Seal 

Keying Plug, Nylon, ULO4V-0 . wn. ceesatenceeeenenetneeeeetccetenvennamnene A25156-ND 5.49/10 770377-1 

Contacts Pin Connector Socket Connector Split Pin Programmable Connector 


Contact Plating: A: Phosphor bronze pre-tin plated B: Brass pre-tin plated C: Gold Finish: Plated with .000030” 
(.000762mm) min. gold in mating area and inside wire barrel over .000050” (.00127mm) min. nickel underplate on entire 


contact D: Select Gold Finish: Plated with .000030” (.000762mm) min. gold in mating area over .000050” (.00127mm) B05 (20.45) 
min. nickel underplate on entire contact 
Wire Size | Ins. Dia. Plat- Dim. A Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP | Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel AMP 
(AWG) | Inch(mm) | Material | ing | Inch (mm) Part No. 10 100 Part No. Part No. 100 500 1,000 Part No. Oty. Pricing Part No. 
Pin Contacts 

30-26 .032 - .057 Brass B 790 (20.06) A25405-ND 1.50 10.11 770672-1 A25405CT-ND _ _ 93.23 A25405TR-ND. 8,000 55.94/M | 350924-1 

(813-1.45) | Phos. Brz.|_C A25353-ND 15.00 100.89 770672-6 = = =—|— 
Brass B A14298-ND 1.14 7.69 350690-1 — _ —|— 
24-18 .040 - .100 Brass Cc 790 (20.06) A14299-ND 9.54 64.21 350690-2 A14299CT-ND =— - 671.85 A14299TR-ND 7,000 | 403.11/M | 350561-2 
(1.02-2.54) | Brass D A25359-ND 5.81 39.09 350690-7 A25359CT-ND _ _ 332.45 A25359TR-ND 7,000 199.47/M | 350561-7 
Phos. Brz. | A A25362-ND 1.48 9.98 350690-3 A25362CT-ND = = 69.88 A25362TR-ND. 7,000 41.93/M | 350561-3 
Brass B A14300-ND§ 1.12 7.52 350547-1 — — —/|— 
060 - 130 Brass Cc A14301-ND§ 9.47 63.70 350547-2 A14301CT-ND§ _— =_ 671.85 A14301TR-ND§ 5,000 | 403.11/M | 350218-2 
( 50-3 30) Brass D | .790 (20.06) | A25341-ND§ 5.82 39.17 350547-7 _ — —|— 
. : Phos. Brz.| A A25343-ND§ 1.52 10.20 350547-3 _ — —|-— 
pntd Phos. Brz.|_D A25346-ND§ 11.52 77.52 _| 350547-6 A25346CT-ND§ = = 507.10 | A25346TR-ND§ | 5,000 | 304.26/M | 350218-6 
Brass B A14303-ND 1.40 9.45 350552-1 = — —/|— 
480 - 200 Brass c A25368-ND 9.26 62.28 350552-2 A25368CT-ND _ 385.04 700.08 A25368TR-ND 2,500 | 560.06/M | 350538-2 
(3.30-5.08) Brass D | .810 (20.57) | A25371-ND 7.53 50.63 350552-7 A25371CT-ND _ 254.11 462.03 A25371TR-ND 2,500 | 369.62/M | 350538-7 
: : Phos. Brz.| A A25374-ND 2.07 13.94 350552-3 A25374CT-ND _ 58.77 106.85 A25374TR-ND 2,500 85.48/M | 350538-3 
Phos. Brz. | _D A25408-ND 14.02 94.29 350552-6 A25408CT-ND _ 362.51 659.10 A25408TR-ND. 2,500 | 527.28/M | 350538-6 

22-18 (130240) Brass B | .634(16.10) | — = _ = A32600CT-ND® 9.89 42.08 62.63 A32600TR-ND® 7,000 48.18/M | 794440-1 

18-14 -130 - .200 Brass B 810 (20.57) | — — — — A25378CT-ND 7.75 32.96 58.62 A25378TR-ND 2,500 50.32/M | 350873-1 
(3.30-5.08) | Phos. Brz. | A_| * : A25380-ND 1.94 13.02 | 350918-3 | — = —|- 

16 A oe Brass B | .634(16.10) | — _ _ =— A32599CT-ND® 9.89 42.08 62.63 A32599TR-ND® 7,000 48.18/M | 1586537-1 
-200 max. A A25382-NDt 3.11 20.93 640309-3 — — —|/|-— 
10 (5.08) ple Bi D -B10/(20.57) A25386-NDt 13.96 93.93 640309-6 A25386CT-NDt = - 755.73 A25386TR-NDT 3,000 | 604.58/M | 350922-6 
Socket Contacts 
30-26 (Bias) Brass B | .760(19.30) | A25352-ND 1.70 11.43 770673-1 A25352CT-ND _ _ 64.88 A25352TR-ND 8,000 38.93/M | 350925-1 
Brass B A1437-ND* 1.21 8.15 350689-1 = = —|— 
Brass c A25357-ND 9.38 63.12 640347-2 A25357CT-ND _ 378.92 688.95 A25357TR-ND 7,500 | 413.38/M | 350851-2 

24-18 .040 - .100 Brass c 760 (19.30) A1439-ND* 9.78 65.78 350689-2 A1439CT-ND* _ 359.99 654.53 A1439TR-ND* 7,500 | 392.72/M | 350570-2 
(1.02-2.54) | Brass D A25360-ND* 5.89 39.63 350689-7 A25360CT-ND =_ 185.01 336.38 A25360TR-ND 7,500 | 201.83/M | 350851-7 

Phos. Brz.| A A25363-ND* 1.50 10.07 350689-3 A25363CT-ND* _ 36.55 66.45 A25363TR-ND* 7,500 39.88/M | 350570-3 

Phos. Brz. | D = = _ = A25364CT-ND* 64.42 274.00 407.86 A25364TR-ND* 7,500 | 313.74/M | _350570-6 
Brass B A1441-ND§ 1.07 7.21 350550-1 _ _ —|— 

060 - .130 Brass c A1443-ND§ 9.65 64.94 350550-2 A1443CT-ND§ — — 638.85 A1443TR-ND§ 5,000 | 383.31/M | 350536-2 
(1.52-3.30) Brass D | .760 (19.30) | A25342-ND§ 5.82 39.17 350550-7 _ — —|— 
Phos. Brz.| A A25344-ND§ 1.44 9.72 350550-3 = - —|— 

20-14 Phos. Brz. | _D A25347-ND§ 10.12 68.11 350550-6 A25347CT-ND§ =_ = 535.23 A25347TR-ND§ 6,000 | 321.14/M | 350536-6 
Brass B A14302-ND 1.59 10.68 350551-1 _ — —|— 

430-200 Brass Cc A25369-ND 10.34 69.59 350551-2 A25369CT-ND _ 439.85 799.73 A25369TR-ND. 2,500 | 639.78/M | 350537-2 

(3.30-5.08) Brass D | .780 (19.81) | A25372-ND 7.64 51.37 350551-7 A25372CT-ND =_ 249.38 453.43 A25372TR-ND 2,500 | 362.74/M | 350537-7 

: ; Phos. Brz.| A A25375-ND 2.07 13.94 350551-3 A25375CT-ND =_ 54.77 99.58 A25375TR-ND 2,500 79.66/M | 350537-3 

Phos. Brz. | _D A25409-ND 14.13 95.02 350551-6 A25409CT-ND = 274.51 499.10 A25409TR-ND. 2,500 | 399.28/M | 350537-6 

22-18 (1302.40) Brass B | 572 (14.53) | — _ _ _ A32602CT-ND® 10.08 42.86 63.80 A82602TR-ND® 7,000 49.08/M | 794831-1 

18-14 -130 - .200 Brass B 780 (19.81) | — _ — — A25379CT-ND 7.75 32.96 54.09 A25379TR-ND 2,500 50.32/M | 350874-1 
(3.30-5.08) | Phos. Brz. | A | ° : A25381-ND 1.94 13.02 350919-3 _ = -—|— 

16 A ay Brass B | 572 (14.53) | — _— _ — A32601CT-ND® 10.08 42.86 63.80 A32601TR-ND® 7,000 49.08/M | 1586538-1 
-200 max. A A25383-NDt 3.11 20.93 640310-3 _ — —|/|-— 

lewd (5.08) Phos.Bi2. D -780 (19.81) A25387-NDt 14.15 95.22 640310-6 A25387CT-NDt = 421.37 766.13 A25387TR-NDt 2,500 | 612.90/M | 350923-6 

Split Pin Contacts 

040 - 100 B A1436-ND 1.22 8.19 350706-1 _ — —|— 

24-18 (1.02-2.54) Brass C | .790 (20.06) | A1438-ND 9.10 61.20 350706-2 A1438CT-ND _ _ 724.45 A1438TR-ND 7,000 | 434.67/M | 350699-2 

: " D A25334-ND 6.62 44.55 350706-7 A25334CT-ND = = 348.75 A25334TR-ND. 7,000 | 209.25/M | 350699-7 
060 -.130 B A1440-ND§ 1.21 8.15 350705-1 — — —|/|-— 
(1.52-3.30) Brass C | .790 (20.06) | A1442-ND§ 9.10 61.20 350705-2 = — —|— 

20-14 D A25336-ND§ 6.62 44.55 350705-7 A25336CT-ND§ = _ 370.53 A25336TR-ND§ 6,000 | 222.32/M | 350687-7 
430-200 B A25338-ND 1.63 10.98 350707-1 A25338CT-ND = 36.09 65.63 A25338TR-ND. 2,500 52.50/M | 350700-1 
(3.30-5.08) Brass C | .810 (20.57) | A25694-ND 9.15 61.59 350707-2 _ — —|-— 

zi : D A25730-ND 8.01 53.86 350707-7 = = =—|= 
Grounding Pin 
20-14 Tele Brass B — A25339-ND§ 1.59 10.68 350669-1 - - —|-— 
(1.52-3.30) 
Keying Plug 
Keying Plug, UL94V-0 Nylon A25156-ND 5.49 48.33 770377-1 = = —[= 
Programmable Connector Contact 
Socket w/110 Series Special FASTON Tab, Brass - Pre-Tin | A25340-ND 3.53 23.78 350877-1 I — — —|— 


+ There is no insulation barrel on this contact. Insulation maximum diameter is limited by the housing. Use of strain relief is recommended with these contacts. * Socket Contact - .010 ( .254) stock thickness § Can be used with Splash Proof Seals 
@ RoHS Compliant 


Tools and Die Sets 


A25206-ND (58382-1) Latch Disengaging Tool 
A9998-ND (91002-1) Contact Insertion Tool . 
A9907-ND (91500-1) Universal Mate-N-Lok Crimp 
A9996-ND (354940-1) | PRO-CRIMPER III Hand Tool without Dies . 
A34584-ND (679221-1) PRO-CRIMPER II/III Repair Kit .......... 
A9944-ND (90548-2) PRO-CRIMPER III Die Set for 24-18AWG 
A9943-ND (90546-2) PRO-CRIMPER III Die Set for 20-14AWG (. 
A9924-ND (90547-2) PRO-CRIMPER III Die Set for 20-14AWG (.130”. 
A9923-ND (58530-2) PRO-CRIMPER III Die Set for 12-10AWG . 


A9947-ND (91510-1) CERTI-CRIMP Hand tool with Die for 24-18AWG . 
A9945-ND (91508-1) CERTI-CRIMP Hand Tool with Die for 20-18AWG. 
A9946-ND (91506-1) CERTI-CRIMP Hand Tool with Die for 16-14AWG. 
A28006-ND (69710-1) | CERTI-CRIMP Hand Tool without Die . 
A25349-ND (58380-1) | CERTI-CRIMP Die Set for 12AWG.. 
A25350-ND (58380-2) | CERTI-CRIMP Die Set for 10AWG.. 
A25159-ND (90548-1) | PRO-CRIMPER with Die for 24-18AWG. 
A25160-ND (90546-1) | PRO-CRIMPER with Die for 20-14AWG (.060"-.130" Insulation Diameter) . 
. $128.78 A25161-ND (90547-1) | PRO-CRIMPER with Die for 20-14AWG (.130"-.200” Insulation Diameter) . 


30” Insulation Diameter) 
00” Insulation Diameter; 


) 
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= Tyco Electronics AMP Universal MATE-N-LOK II® Connectors - Soft Shell 


Authorized Distributor 


Housing Kits 


Product Facts: * Ultimate reliability * Pins and sockets can be intermixed in the same housing » Available in 2 thru» Passed test by VDE under their Test Report No. 4751-1431-4016/A8E Performance Characteristics: * Dielectric With- 
15 Circuit sizes for free hanging or panel mount wire-to-wire connection * Polarized housings available in UL94V-0 — standing Voltage: 5.0 KVAC or 10 KVDC between adjacent circuits * Insulation Resistance: 1000MQ minimum between 
flammability rated material « Contacts are on .250” (6.35mm) centerline spacing * UL Recognized: E28476 Certified CSA: adjacent circuits * Voltage Rating: 600V AC or DCe Contact Retention: 35 ounds minimum per contact » Durability: 50 
LR 16455-113 cycles, mating and unmating 


Plug (includes these 2 pieces) Plug (includes these 2 pieces) 


i Front fe) 
(si (Front) i t (Front) i gh 


580, 84: 300 
(14.73) (21. k= =] (7.62) 


Cap (includes these 2 pieces) Cap (includes these 2 pieces) 


(Front) 


550 
(3.97) (Front) 


7 


Fig. 4 


(Rear) 


oF 


|. 845 | 
(21.46) 


550 
(13.97) 


Cap (includes these 2 pieces) Cap (includes these 2 pieces) 


(Front) 
No.of | Descrip- | Dimension A Digi-Key Price Each AMP. No. of | Descrip- | Dimension A Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Type Circuits tion Inch (mm) Part No. i 100 Part No. Fig. Type Circuits tion Inch (mm) Part No. 1 100 Part No. 
1 | In-Line 9 Plug _ A14240-ND 79 51 | 770017-1 9 Plug 800 (20.32) A14244-ND 1.18 76 | 770021-1 
Cap = ARPA TA ND 80 52 | 77002441 9 cap | 800 (20.32) A14251-ND 116 75 | 7028-1 
3 Plug 800 (20.32) ‘A14241-ND 86 56 | 770018-1 ‘2 Pi 4.050 26.67 AVON or eae. || 790bost 
3 Cap 800 (20.32) A14248-ND 95 62 | 770025-1 4 | Matrix ug 050 (26.67) ; : 
2 | In-Line 4 Plug 1.050 (26.67) A14242-ND 97 63 | 770019-1 12 Cap 1.050 (26.67) A14252-ND 2.02 1.30 | 770029-1 
4 Cap 1.050 (26.67) A14249-ND 1.04 67 | 770026-1 15 Plug | 1.300 (33.02) A14246-ND 1.72 1.41 | 770023-1 
5 Plug _| 1.300 (33.02) A25155-ND 1.38 89 | 770016-1 15 Cap | 1.300 (33.02) A14253-ND 1.64 1.06 | 770030-1 
| aan 7 Plug = A14243-ND ino 71 | 770020-1 - 
fal Cap = A14250-ND 1.09 70 | 770027-1 Keying Plug, Nylon UL94V-0 ..........ccceeeeeseeeeeeees A25156-ND 5.49/10 48.33/100| 770377-1 
Contacts 
Contact Plating: Pin Socket 
A: Phosphor bronze pre-tin plated B: Brass pre-tin plated C: Duplex Finish - Plated with .000030” (.000762mm) minimum Connector Connector 


gold in mating area and .000050” (.00127mm) minimum tin-lead in crimp area over .000050” (.00127mm) minimum nickel 
underplate on entire contact 


Wire Size | Ins. Dia. Plat- | Dimension A | Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP. 
(AWG) | Inch(mm) | Material | ing | Inch(mm) | Part No. 10 100 | Part No. Part No. 100 500 1,000 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Split Pin Contacts 
24-18 .040-.100 Brass B 1.005 (25.53) A14254-NDO 1.53 10.27 |770252-1 A14254CT-NDO — it 82.45 | A14254TR-NDO 5,000 49.47/M |770009-1 
(1.02-2.54) Cc ° tt A31707-NDO 9.01 60.59 | 1-770252-0 | A31707CT-NDO 54.68 232.56 443.83 | A31707TR-NDO 5,000 266.30/M | 1-770009-0 
060-.130 B A14256-NDO 1.96 13.22 | 770250-1 = = — — fe =— |= 
20-14 4 50-3 30 Brass C | 1.005 (25.53) |) — _ — |770250-2 A14257CT-ND _ _ 478.25 |— _ — |770007-2 
(t 30) C A31706-NDO 9.01 60.59 | 1-770250-0 | A31706CT-NDO 55.21 234.80 448.10 | A31706TR-NDO 4,000 358.48/M | 1-770007-0 
B A14258-NDO 2.59 17.40 | 770248-1 A14258CT-NDO — 66.85 121.55 | A14258TR-NDO 2,500 97.24/M |770005-1 
20-14 -130-.200 Brass C | .995 (25.27) | A31710-NDO 10.92 73.46 | 1-770248-0 | A31710CT-NDO = 312.04 567.35 | A31710TR-NDO 2,500 453.88/M | 1-770005-0 
(3.30-5.08) Cc _ _ -—|- A25181CT-ND 83.63 355.68 678.78 | A25181TR-ND 2,500 543.02/M | 770005-4 
Phos Brz. | C | .995 (25.27) | — = =| — A31705CT-NDO 101.07 429.89 820.40 | A31705TR-NDO 2,500 656.32/M | 1-770005-1 
200 max. t A A14260-NDO 4.14 27.85 | 770246-3 A14260CT-ND = = 231.15 | A14260TR-ND 3,000 184.92/M |770003-3 
12-10 6 08 max) Phos. Brz.] C | 1.005 (25.53) | A14261-ND 20.99 141.21 |770246-4 A14261CT-ND =_ _ 1033.55 | — _ — |770003-4 
(5 ; C A31708-NDO 19.64 132.14 | 1-770246-0 | — - - - Ee - -l|- 
Socket Contacts 
040-100 A A14262-NDO 2.27 15.30 |770253-3 A14262CT-NDO _ _ 109.23 | A14262TR-NDO 5,000 65.54/M |770010-3 
24-18 (d 02-2 54) Phos. Brz.]| C | .980 (24.90) | A14263-ND 15.02 101.03 |770253-4 A14263CT-ND = = 681.35 | A14263TR-ND 5,000 408.81/M | 770010-4 
‘ i C A33356-NDO 14.05 94.54 |1-770253-0 | A33356CT-NDO = = 638.43 | A33356TR-NDO 5,000 383.06/M | 1-770010-0 
060-.130 A A14264-NDO 2.39 16.09 |770251-3 = _ _ — & = | — 
(i 50-3 30) Phos. Brz.]| C | .980 (24.90) | A14265-ND 15.81 106.34 |770251-4 A14265CT-ND = = 699.00 | A14265TR-ND 4,000 419.40/M | 770008-4 
20-14 7 fi C A33357-NDO 14.79 99.51 |1-770251-0 | A33357CT-NDO = = 654.93 | A33357TR-NDO 4,000 392.96/M | 1-770008-0 
430-200 A A14266-NDO 3.13 21.05 |770249-3 A14266CT-NDO _ 85.55 155.55 | A14266TR-NDO 2,500 124.44/M | 770006-3 
B 30-5 08) Phos. Brz | C | .970 (24.64) | — = = |= A14267CT-ND _ 471.06 856.48 | A14267TR-ND 2,500 685.18/M | 770006-4 
: : C A31711-NDO 17.98 120.97 |1-770249-0 | — _ _ — |= _ —|-— 
200 max. t A A14268-NDO 4.14 27.85 |770247-3 A14268CT-NDO _ _ 231.15 | A14268TR-NDO 3,000 184.92/M | 770004-3 
12-10 6 08 max.) Phos. Brz.]| C | .980 (24.90) | — _ —|-— A14269CT-ND — _ 1030.15 |— _— — |770004-4 
: i C A31704-NDO 19.91 133.96 |1-770247-0 | A31704CT-NDO 118.91 505.76 965.20 | A31704TR-NDO 3,000 772.16/M | 1-770004-0 
Grounding Pins (mate first, break last, not for interrupting current) 
060-.130 B A25188-NDO 2.99 20.14 |770254-1 — — = — = =. — 
20-14 (i 59-3 30) Brass Cc _ A25443-ND 19.14 128.76 |770254-2 _ = _ -|= _ —|-— 
: , Cc A31714-NDO 17.91 120.49 |1-770254-0 | — _ - -—|= - =—|-— 
50-14 | 130-200 | 5. | 8 = (A25737-NDO 2.99 20.14 |770255-1 | — = = —|= = — |= 
(3.30-5.08) C A25738-ND 19.14 128.76 |770255-2 | — = = -- - —|— 
RoHS Compliant + There is no insulation barrel on this contact. Insulation maximum diameter is limited by the housing. Use of strain relief is recommended with these contacts. (Continued) 
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Strain Relief and Adapters — UL94V-0 White Nylon 


Universal MATE-N-LOK II® Connectors - Soft Shell (Cont) 


No. of | Descrip-| Insert Wire Bundle Digi-Key Price Each AMP. Fig. 1 
Fig.| Circuits) tion | Supplied Size - Inch (mm) Part No. 1 100 | Part No. 
Enclosed Plug Housing Strain Relief (Two strain reliefs required per housing) (Enclosed) 
> | inctine | YS | -040--190(1.02-4.83) A14338-ND 115 94 | 640713-1 
No — | .200-.350 (5.08-8.89) A25162-ND 415 94 | 640713-2 
3 | inmtine | Ye | -040+.190 (1.02-4.83) A14339-ND 1.08 88 | 640714-1 
No — | .200-.350 (5.08-8.89) A25163-ND 93 76 | 641945-1 (2) ¥6x08 Lg Type B Pan Heed 
Yes A14340-ND 118 96 | 641776-1 sheet metal screws (not supplied) 
4 | In-Line 040-190 (1.02-4.83) 
1 No A25164-ND 4.01 83 | 641776-2 
5 | antine | YS | -040--190(1.02-4.83) A14341-ND 1.20 97 | 643030-1 Digi-Key Price Each AMP 
No | .200-.350 (5.08-8.89) A25165-ND 1.20. 97 | 643030-4 Fig. | Description Part No. 10 100 | PartNo. 
6 120-650 (3.05-16.51) |  A14344-ND 141.90 | 640715-1 Select os es iid — 7 a =e 
9 ; 120-.650 (3.05-16.51)| A14345-ND 145 94 | 640716-1 Ota Eosions exceph2, 6, ands Eirwuls Gap Housing z : 2 ies 
Matrix Yes 2A Adapter without NIBS for all Positions 
12 -150-.750 (3.81-19.05) A14346-ND 1.29 1.05 | 640717-1 except 2, 6, and 8 Circuits Cap Housings A24725-ND 61 53 | 641778-2 
15 200-850 (5.08-21.59)]  A14347-ND 1.28 1.04 | 640718-1 2B | For 2 In-Line and 6 Matrix Circuit Cap Housings Only A24726-ND 59 52 | 643182-2 
Tools and Die Sets 
A25206-ND (58382-1) Latch Disengaging TOO! ............ccccscceecscecscsesesesesecstevseseseseeteeesaes $62.67 A9923-ND (58530-2)  PRO-CRIMPER III Die Set for 12-10AWG ............0.cccccccsseeeseeeeeeeeseeesesees $128.78 
A32539-ND (1804030-1) Contact Extraction Tool : A9947-ND (91510-1)__ CERTI-CRIMP Hand Tool with Die for 24-18AWG. .. $468.14 
A1444-ND (455830-1) Contact Insertion Tool (Larger Than .090” Ins. Dia. $17.06 A9945-ND (9158-1) CERTI-CRIMP Hand Tool with Die for 20-18AWG -- $519.12 
{A9998-ND (91002-1) Contact Insertion Too! (.090" Max. Ins. Dia.) A9946-ND (9156-1) CERTI-CRIMP Hand Tool with Die for 16-14AWG .. $471.23 
{A9996-ND (354940-1) PAG-CRIMPER III Hind Teokwithait bios A28006-ND (69710-1)  CERTI-CRIMP Hand Tool without Die .. .. $358.50 
spb _ A25349-ND (58380-1) — CERTI-CRIMP Die Set for 12AWG. .. $534.57 
AS4584-ND (679221-1) — PRO-CRIMPER IVI! Rapalr Kit A25350-ND (58380-2)  CERTI-CRIMP Die Set for 10AWG. ... .. $553.11 
A9944-ND (90548-2) PRO-CRIMPER III Die Set for 24-18AWG $100.50 A25159-ND (90548-1)  PRO-CRIMPER with Die for 24-18AWG .. $133.50 
A9943-ND (90546-2) PRO-CRIMPER III Die Set for 20-14AWG (.060"-.130" Ins. Dia $100.50 A25160-ND (90546-1)  PRO-CRIMPER with Die for 20-14AWG (.060"-.130” Ins. Dia.) .. $133.50 
A9924-ND (90547-2) PRO-CRIMPER III Die Set for 20-14AWG (130"-.200"Ins. Dia.) .. ... $100.50 A25161-ND (90547-1)  PRO-CRIMPER with Die for 20-14AWG (.130"-.200” Ins. Dia. .. $133.50 


-140” (3.56mm) Connector Housing Kits 


Product Facts: 

240 Centerline spacing 

eNylon, natural color and flammability rating 
UL94V-2 

«Recognized under the component program of UL 
File No. £28476. Certified by Canadian Standards 
Assoc. File No. LR 7189A-381 

Performance Characteristics: 

Dielectric Withstanding Voltage: 3.0KVAC between 
adjacent circuits 

«Insulation Resistance: 1000MQ minimum initial 
between adjacent circuits 

Voltage Rating: 250V AC or DC 

Durability: 25 cycles, mating and unmating 

* Thermal Shock: -55° C ~ 85° C 

* Wire Size: 20-10 AWG 


Fig. 1 
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No. of Digi-Key Price Each AMP No. of Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Type Circuits | Description Part No. 10 50 100 Part No. Fig. Type Circuits | Description Part No. 10 50 100 Part No. 
Free Hanging Housing Panel Mount Housing 

Cap A25468-ND AQ 38 31 1-350345-0 
{ Matrix 4 Cap A25464-ND 1.96 1.52 1.25; 1-480512-0 F inf 2 Plug ‘(A25469-ND 49 33 31 4-350344-0 
Plug A25465-ND 2.09 1.62 1.34 1-480510-0 3 Cap A25470-ND 59 AB 38 1-350347-0 
Plug A25471-ND 59 AB 38 1-350346-0 

C A25466-ND 2.25 1.74 1.44 1-480586-0 
2 Matrix 9 id A Cap A25472-ND 1.24 96 79 1-480673-0 
Plug A25467-ND 2.25 1.75 1.44 1-480585-0 4 Matrix 9 Plug A25473-ND 4.24 ‘96 79 4-480672-0 

Contacts 


Specification: » Pin diameter: .140” (3.57mm) * Stock thickness: .014” (.357mm) 


Contact Plating: 
A: Phosphor bronze pre-tin plated 
B: Brass pre-tin plated 


Pin 
Connector 


.995 (25.27) — 


Socket 
Connector 


|_-798 (20.19) = 


Wire Size | Ins. Dia. Digi-Key Loose Piece Pricing AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel AMP. 
(AWG) | Inch(mm) | Material Plating Part No. 10 50 100 | Part No. Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Pin Contacts 

20-14 -100-.180 Brass B A25454-ND 3.04 11.81 19.42 | 350389-1 | A25454CT-ND _ 63.91 116.20 A25454TR-ND 2,500 92.96/M | 61627-1 
(2.54-4.5) | Phos. Brz. A = - — = |= A25456CT-ND 26.23 111.55 166.04 A25456TR-ND 2,500 170.30/M | 61627-2 

14-10 -100-.180 Brass B A25460-ND 3.04 11.81 19.42 | 350391-1 | A25460CT-ND — 64.53 117.33 A25460TR-ND 2,500 93.86/M | 350201-1 
(2.54-4.5) | Phos.Brz. A A25751-ND 4.70 18.25 30.01 | 350391-2 | A25751CT-ND _ 117.08 212.88 A25751TR-ND. 2,500 170.30/M | 350201-2 

Socket Contacts 

20-14 -100-.180 Brass B A25455-ND 2.70 10.48 17.24 | 350388-1 | A25455CT-ND _ 52.94 96.25 A25455TR-ND 2,500 77.00/M | 61626-1 
(2.54-4.5) | Phos. Brz. A _ _ = = \— A25457CT-ND 22.35 95.07 141.51 A25457TR-ND 2,500 145.14/M | 61626-2 

14-10 -100-.180 Brass B A25461-ND 2.70 10.48 17.24 | 350390-1 | A25461CT-ND = 62.03 94.60 A25461TR-ND 2,500 75.68/M | 350200-1 
(2.54-4.5) | Phos. Brz. A A25752-ND 4.18 16.20 26.64 | 350390-2 | A25752CT-ND = 99.78 181.43 A25752TR-ND 2,500 145.14/M | 350200-2 

Tools 

CERTI-CRIMP without Die Set for 14-10AWG A28006-ND 358.50/1 69710-1 a _ = |= 

CERTI-CRIMP Die Set for 14-12AWG A9915-ND 2284.13/1 58374-1 = — = | 

CERTI-CRIMP Die Set for 10AWG A9914-ND 4980.00/1 58373-1 = = =| 

Contact Extraction Tool A25474-ND 105.57/1 318845-1 | — = =| 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 1 

Housing: 94V-2 rating, nylon natural color. 94V-0 rating, white unless noted otherwise 
Contact: Phosphor bronze. Contact Plating: A: Phosphor bronze pre-tin plated B: .000030” 
(0.000762mm) minimum gold in mating area, matte tin-lead on solder tail end over .000050” 
(0.00127mm) minimum nickel underplate on entire contact 


Fig. 2 

Housing: 94V-2 rated, natural nylon. 

Contact: Phosphor bronze. Contact Plating: A: Phosphor bronze pre-tin plated B: .000030” 
(0.000762 mm) minimum gold in mating area, matte tin-lead on solder tail end over .000050” 
(0.00127 mm) minimum nickel underplate on entire contact 


Fig. 3 

Housing: PBT, black 

Contact: Copper alloy, plated with tin-lead 
over nickel on entire contact 


Fig. 1A Fig. 1B 
In-Line Circuits Multiple Row Circuits 
ry 
+> // “+h 
N 200 -+| 6304 A+ 
{6108}; (18.00) "299 (7.59) 
For MATE-N-LOK® Connectors No. of Contact Digi-Key Price Each AMP 
Nonet Gone Digi-Key Price Each AMP Fig. | Circuits Blating| Material : Part No. : 1 100 Part No. 
Fig. | Circuits | Plating | Material | PartNo. 1 100 Part No. Right Angle Pin Header Assemblies — PCB Mount 
Vertical Pin Header: PCB Mount i Ae ae aH see 
Standard Tail (for .062” (1.57mm) thick PC board) — RoHS Compliant 8 A A14312-ND« 38. 4 276 640584-1 
1A 6 A utogv-9 | A25287-ND 2.37 1.70 641831-1 8 B UL9AV-O | 444313-ND 10.25 7.35 640584-2 
8 A14321-ND 1.89 1.36 641828-1 8 B A31770-ND« 9.59 6.88 640584-3 
2 A ‘A1466-ND 46 33 350428-1 4 A A25210-ND« 2.27 1.63 1-350948-0 
2 B A32544-ND 2.08 1.49 350428-4 Right Angle Socket Header Assemblies — PCB Mount 
3 A UL94V-2 | A1468-ND 58 42 350429-1 é A 7A25090-ND» 739 356 BAg084A 
3 8 BOUA2ND 2.76 1.98 350429-4 6 B A31773-ND» 9.46 5.18 | 3-643234-0 
A | 4 A AIS TOND) 16 55__| _350430-1 2 8 A uLoav-o | A25222-ND 63 456 | 643236-1 
4 B A31743-ND 3.63 261 350430-4 ‘ a 5 a ; 
5 *. Tee aa 7 BAgibR 8 B A25223-ND 14.28 7.82 643236-2 
UL94V-2 : : 8 B A31774-ND« 13.36 7.31 3-643236-0 
6 A A14319-ND 2.72 1.95 641832-1 
8 A A14320-ND 2.35 1.69 641825-1 * RoHS Compliant 
6 A A1472-ND 74 54 3504311 
8 B A31744-ND 5.13 3.68 350431-4 For MATE-N-LOK® and MATE-N-LOK II® Connectors 
9 A UL94v-2 | A1474-ND 1.37 99 350432-1 
1B 9 B A31745-ND 721 5.17 350432-4 No. of | Contact Digi-Key Price Each AMP 
12 A A1476-ND 1.65 1.19 350433-1 Fig. | Circuits | Plating | Material | PartNo. 1 100 Part No. 
12 B A31746-ND 10.74 7.70 350433-4 : é 
15 a | utsav2 | at47e-no 1.80 430 | 350434-1 
15 B A31747-ND 11.55 8.28 350434-4 Standard Tail (for .062” (1.57mm) thick PC board) — RoHS Compliant 
Standard Tail Polarized (for .062” (1.57mm) thick PC board) — RoHS Compliant 2 A14314-ND 75 5A 350786-1 
6 -y | A25293-ND 2.49 1.79 643408-1 3 A14315-ND 92 66 350789-1 
| 3 A ULS4V-0 | 425295-ND 2.90 208 | 643410-1 er 2a A UL8AV-0 944316-ND 1.08 73 | 350792-1 
2 A25288-ND 76 55 641963-1 5 A14318-ND 1.73 1.25 640900-1 
3 A25289-ND 84 61 841965-1 6 A A14322-ND 1.78 1.28 350711-1 
1A 4 A UL94V-2 | A25290-ND 87 63 641967-1 6 B A31753-ND 5.08 365 350711-4 
5 A25291-ND 1.90 1.37 643405-1 
9 A A14324-ND 1.66 1.20 350712-1 
6 OSES 2.25 41.62 643407-1 1B) 42 A UL84V-0 | 944395-ND 2.01 1.44 | 350713+4 
: en a toe | (ees 12 B A31754-ND 6.86 492 | 350713-4 
1B A UL94V-2 : : 15 A A14327-ND 2.52 1.81 350714-1 
12 A25297-ND 171 1.23 641973-1 ; L + . z 
15 ‘A25298-ND 266 1.91 641975-1 Standard Tail Polarized (for .062” (1.57mm) thick PC board) — RoHS Compliant 
Long Tail — (for .125” (3.18mm) thick PC board) 2 A25230-ND 1.19 86 641964-1 
2 A 7495099-ND« 77 +6 3505804 ig 3 rn uigav.o | 425231-ND 1.31 95 641966-1 
2 B A25300-ND 2.12 1.52 350582-2 4 (AERP ND 1.85 11 | 641968-1 
2 B UL94v-2 | A31748-ND+ 1.98 1.43 350582-4 5 A25233-ND 2.06 1.48 643406-1 
3 A A25301-ND* 85 61 350583-1 6 A A25234-ND 1.92 1.38 641970-1 
in 3 B A25302-ND 3.19 2.29 350583-2 6 B A31771-ND 6.62 4.75 641970-3 
3 B A31749-ND» 2.99 2415 350583-4 1B 9 A UL94V-0 | A25236-ND 2.50 1.79 641972-1 
4 A A25303-ND+ 1.07 7 350584-1 9 B A31772-ND 8.37 6.01 641972-3 
4 B UL94V-2 | A25304-ND 3.76 2.70 350584-2 12 A A25238-ND 311 2.23 641974-1 
4 B A31750-ND+ 3.52 2.52 350584-4 Long Tail (for .125” (3.18mm) thick PC board) 
8 A A25307-ND+ 2.47 1.77 770143-1 
2 A A25240-ND« 1.14 82 350787-1 
6 A ‘A25305-ND» 1.39 1.00 350585-1 > 3 [GLoeEAD 280 oot eeurare 
6 e paseo 5.98 oe 4 |r eereeee 2 B uLs4v-0 | A31764-ND- 262 1.88 | 350787-3 
6 B UL94v-2 | A31751-ND+ 5.59 4.01 350585-4 7 A eee Da. 436 a; Scorent 
1B 9 A A25308-ND+ 1.72 1.24 350586-1 1A E i een aaa a Se 
9 B A31752-ND* 7.83 5.61 350586-4 Hosa E : 50700" 
12 : Uioav.a | A25st0-ND- 247 178 3505871 - A ape: 148 1.07 | 350793-1 
15 A25311-ND« 2.58 1.86 350588-1 i UL94V-0 Raa toa a Saree 
| _8 sae so _s04_|_ 507803 
Standard Tail (for .062” (1.57mm) thick PC board) 6 B A25247-ND 634 455 350732-2 
2 A A1490-ND« AS 37 350759-4 6 B UL94V-0 | A31755-ND« 5.93 4.25 350732-4 
2 B A1491-ND 1.68 92 350759-3 9 A A25248-ND* 2.18 1.57 350742-1 
2 B UL94V-2. | A31759-ND+ 1.57 86 350759-5 rr 9 B A25249-ND 361 618 350742-2 
3 A A1492-ND~ 57 46 350760-4 9 B A31758-ND* 8.06 5.78 350742-4 
1A 3 B A1493-ND 2.34 1.28 350760-3 3 A /GEDEAD: 00 546 a50737.4 
: ; anes a Pad eee: 12 B UL94v-0 | A31756-ND* 11.94 856 | 350737-4 
7 is ULOAV-2 | aired ADs 580 ‘a neoets 15 A A25252-ND+ 3.04 219 350738-1 
5 ‘ (GES DAT: ae ae ee 15 B A31757-ND+ 12.70 9.41 350738-4 
6 A 7A14Q6-ND> 78 4 | 8507624 
: iba Ayes ie ae Soe Standard Tail (for .062” (1.57mm) thick PC board) 
1B 9 A A1498-ND+ ‘90 2B 350763-4 1A i A UL94V-0 a Roca o - sepnpeat 
12 A A1200-ND+ 1.30 1.06 350764-4 7 7 See -_ a oe 
12 B ‘A31763-ND* 8.98 4.92 350764-5 HD: ; ; S827" 
15 " ULOAV-2 | atooo-NDe 203 165 350765-4 9 A A14331-ND* 1.23 1.00 350828-1 
Standard Tail - Polarized (for .062” (1.57mm) thick PC board) — RoHS Compliant i : UL94V-0 a eae a ess ree 
7 Desi EAL) 8 55 643411-1 Bp B A31767-ND» 9.54 5.22 | 350829-4 
1A 3 A UL94V-2 | A25314-ND 62 50 643413-1 5 7 raaaaanN 200 TES aEORana 
a geese 18 64 __|_643415-1 15 B utsav-0 | A14335-ND 10.72 587 | 350830-2 
6 A25316-ND 83 67 643423-1 ‘ jc ean {a0 He Snaaid 
1B 9 A uLg4v-2 | A25317-ND 1.10 90 643425-1 5 : [en 03 S: 5080+ 
15 A25318-ND 243 1.73 643429-1 Standard Tail - Polarized (for .062” (1.57mm) thick PC board) 
Long Tail (for .125” (3.18mm) thick PC board) — RoHS Compliant 2 A A25262-ND« 81 66 643412-1 
7" 2 ‘ ioava | 825319-ND 67 ‘46 73509864 3 A A25263-ND* 93 76 643414-1 
4 A25320-ND 80 65 350988-4 1A 4 A UL94V-0 A25264-ND« 1.05 86 643416-1 
6 A25321-ND 1.32 7.08 350989-4 6 A A25265-ND+ 1.21 98 643424-1 
1B 9 A UL94V-2 | A25322-ND 1.52 4.24 350990-4 6 B A25266-ND 6.84 3.75 643424-2 
15 A25323-ND 2.13 1.73 350992-4 * RoHS Compliant (Continued) 
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Universal Headers (For MATE-N-LOK® and MATE-N-LOK II® Connectors) (Cont.) 


No. of Contact Digi-Key Price Each AMP No. of Contact Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Circuits Plating Material Part No. 1 100 Part No. Fig. | Circuits Plating Material Part No. 1 100 Part No. 
6 B A31775-ND* 6.40 3.51 643424-3 3 A A14307-ND+ 1.92 1.38 1-350943-0 
9 A A25267-ND* 1.37 11 643426-1 3 B A31730-ND+ 5.75 412 3-350943-0 
1B 9 B ULo4v-0 A25268-ND 4.13 3.35 643426-2 4 A UL94V-0 A1484-ND» 1.96 1.41 1-350944-0 
9 B A31776-ND* 4.88 2.68 643426-3 2 4 B A14309-ND 5.32 3.82 2-350944-0 
12 A A25269-ND» 2.43 1.98 643428-1 4 B A31731-ND+ 4.98 3.57 3-350944-0 
15 A A25270-ND+ 2.55 2.07 643430-1 5 A A1486-ND« 2.35 1.69 1-350945-0 
Long Tail (for .125” (3.18mm) thick PC board) — RoHS Compliant 5 B UL94V-2 A31732-ND+ 7.19 5.15 3-350945-0 
2 A 105071-ND rm 70 3508314 6 A A25212-ND* 4.02 2.89 640587-1 
3 A A25272-ND 94 76 350832-1 Right Angle Socket Header Assemblies — PCB Mount — RoHS Compliant 
1A 3 B UL94V-0 A31733-ND 2.99 1.64 350832-4 2 A A25213-ND 2.10 1.70 643226-1 
4 A A25274-ND 1.09 89 350833-1 3 A A25214-ND 2.50 2.03 643228-1 
4 B A31734-ND 3.80 2.08 350833-4 3 B UL94V-0 A31739-ND 5.30 2.90 3-643228-0 
6 A A25276-ND 1.37 1.12 350834-1 2 4 A A25216-ND 2.45 1.99 643230-1 
6 B A31735-ND 5.07 2.78 350834-4 4 B A31740-ND 6.94 3.80 3-643230-0 
9 A UL94V-0 A25278-ND 1.69 1.38 350835-1 5 A ULo4v-0 A25218-ND 3.89 3.15 643232-1 
1B 9 B A31736-ND 6.94 3.80 350835-4 5 B A31741-ND 8.48 4.64 3-643232-0 
12 A A25280-ND 2.35 1.91 350836-1 * RoHS Compliant 
12 B A31737-ND 10.44 572 350836-4 For MATE-N-LOK II® Connectors 
15 A UL94V-0 A25282-ND 2.36 1.92 350837-1 
15 B A31738-ND 11.08 6.07 350837-4 a No. of Dim. A Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Circuits Style Inch (mm) Part No. Part No. 
Right Angle Pin Header Assemblies — PCB Mount Vertical Pin Headers with ACTION PIN Contacts — PCB Mount — UL94V-0 
2 A A14306-ND» 1.88 1.35 1-350942-0 (Install in PC Board with arbor press) 
2 UL94V-0 q : 
a : SBT ad 236 | 9.350920 | 5 | 5 | intine | i000(zs40) | —A25200ND 37 gar | 1738251 
* RoHS Compliant 4 1,250 (31.75) A25209-ND 10.41 7.47 | 173926-1 


.062” (1.57mm) Soft-Shell Commercial Pin and Socket Connectors 


Product Facts: 

Polarized * Cavity Identification * Low contact-mating force » Detent and positive locking * Tin plating * Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. E28476 Certified by Canadian Standards Association, 
File No. LR7189 * AMP .062” (1.57mm) Soft-Shell Commercial Pin and Socket connectors form a total system of economical commercial-grade connectors and offer compatibility with competitive soft shells. 

General Specifications: 

* Thermal Shock: -55°C ~ 105°C * Temperature-Humidity Cycling: 25°C ~ 65°C at 90 ~ 95% RH «* Durability: 50 mating cycles * Dielectric Withstanding Voltage: 1.0kVAC * Insulation Resistance: 1000MQ minimum initial 
Voltage Rating: 250VAC * Contact Rating: 24 ~ 30AWG: .5 ~ 1.5 Amps, 18 ~ 24AWG: 1.5 ~ 6 Amps * Contacts may be used in either plug or receptacle housings. 


Fig. 1 — 1 Circuit, In-line Receptacle No of Dimension (Inch) | Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Circuits | Description A B C | Part No. 10 50 Part No. 
Free-Hanging Housings 
1 | Receptacle, with Detent, In-line _— — 785 | A14001-ND 1.20 4.65 | 770277-1 
2 2 Receptacle, with Detent, In-line | 340 .199 .820 | A14002-ND 1.87 5.36 | 770342-1 
2 2 Receptacle, Positive, In-line 340. .199 .820 | A25484-ND 4.97 19.28 | 770419-1 
Fig. 2 — 2, 3 and 4 Circuit, In-line 2 3 Receptacle, with Detent, In-line | 490 .199 .785 | A14003-ND 2.70 10.48 | 770333-1 
Receptacle 2 4 Receptacle, with Detent, In-line | 635 199 .785 | A14004-ND 8.79 34.11 | 770274-1 
Banekmaunt 3 4 Receptacle, with Detent, Matrix | 345 345 .878 | A14005-ND 2.86 11.08 | 770442-1 
Panel-Mount mi flange 3 6 Receptacle, with Detent, Matrix | .345 495 .785 | A14006-ND 3.88 15.04 | 770356-1 
Flange 3 9 Receptacle, with Detent, Matrix | .490 .495 .790 | A14007-ND 2.94 11.42 | 770429-1 
1 if Plug, with Detent, In-line _ — 750 | A14008-ND 1.39 5.39 | 770278-1 
2 2 Plug, with Detent, In-line 440 300 ~.780 | A14009-ND 1.41 4.03 | 770340-1 
2 3 Plug, with Detent, In-line 590 .300 .750 | A14010-ND 2.54 9.85 | 770331-1 
2 4 Plug, with Detent, In-line 733.300) =-.750 | A14011-ND 8.86 34.38 | 770275-1 
3 4 Plug, with Detent, Matrix 445 445 868 | A14012-ND 4.13 16.03 | 770433-1 
3 6 Plug, with Detent, Matrix 445 600.750 | A14013-ND 3.32 12.88 | 770355-1 
3 9 Plug, with Detent, Matrix 590 .600 .750 | A14014-ND 2.61 10.11 | 770428-1 
Panel Mount Housings — UL94V-2 
2 2 Receptacle, with Detent, In-line | 340 199 .820 | A25485-ND 5.05 19.58 | 770343-1 
2 3 Receptacle, with Detent, In-line | .490 199 .785 | A25486-ND 6.05 23.46 | 770326-1 
2 4 Receptacle, with Detent, In-line | 635 199 .785 | A25487-ND 8.79 34.11 | 770335-1 
— 7 3 4 Receptacle, with Detent, Matrix | 345 345 .878 | A25488-ND 4.14 16.04 | 770441-1 
Digi-Key Price AMP " : 
Description Part No. Esch Part No. 3 6 Receptacle, with Detent, Matrix | 345 .495 .785 | A25489-ND 9.01 34.95 | 770354-1 
Tools 3 9 Receptacle, with Detent, Matrix | 490 .495 .790 | A25758-ND 4.38 16.97 | 770427-1 
Contact Insertion Tool A9998-ND 19.01 91002-1 2 2 | Plug, with Detent, In-line 440.300 .780 | A25490-ND 459 17.81 | 770341-1 
Creole UAW th ne pete eee ate 1 2 | 3 | Plug, with Detent, In-line 590 300.750 | A25491-ND 254 9.85 | 770332-1 
Crimp Tool 18-24AWG with Die A9820-ND 159.99 90869-1 2 4 Plug, with Detent, In-line 733.300 =.750 | A25759-ND 8.86 34.38 | 770334-1 
PRO-CRIMPER III Hand Too! without Die A9996-ND 66.00 354940-1 3 4 | Plug, with Detent, Matrix 445 445 «868 | A25492-ND 11.34. 44.00 | 770443-1 
PRO-CRIMPER IW/ll Repalr Kit : BSsSeEND 37.88 679221-1 3 | 6 | Plug, with Detent, Matrix 445 600.750 | A25760-ND 9.05 35.11 | 770353-1 
PRO-CRIMPER III Die Set 18-24AWG, Use with A9996 | A9957-ND 106.05 90869-2 : ; 
PRO-CRIMPER III Die Set 24-30AWG, Use with A9996 | A9956-ND 140.90 90870-2 3 9 Plug, with Detent, Matrix 590 .600 .750 | A25761-ND 3.85 14.94 | 770426-1 
Insulation Diameter Digi-Key Loose Piece Pricing AMP. Digi-Key Tape and Reel AMP. 
Description Range Inch (mm) Part No. 100 500 Part No. Part No. t Qty. Pricing Part No. 
«062” (1.57mm) Contacts 
Pin, 24-30AWG — Brass, Pre-tin .060 (1.524) A14016-ND 5.08 21.96 794018-1 A14016TR-ND 10,000 45.27/M | 640391-1 
Socket, 24-30AWG — Brass, Pre-tin .060 (1.524) A14048-ND 5.08 21.96 794019-1 A14048TR-ND 10,000 17.33/M_ | 640392-1 
Pin, 18-24AWG — Brass, Pre-tin .050 ~ .110 (1.27 ~ 2.794) A14015-ND 5.08 21.96 794017-1 A14015TR-ND 6,000 30.89/M | 770983-1 
Socket, 18-24AWG — Brass Pre-tin .050 ~ .110 (1.27 ~ 2.794) A14049-ND 5.08 21.96 794016-1 A14049TR-ND 6,500 19.25/M | 350628-1 
Socket, 18-24AWG — Phosphor Bronze, Pre-tin 050 ~ .110 (1.27 ~ 2.794) — = = = A25480TR-ND 6,500 29.80/M | 350628-2 
Pin, 18-24AWG — Brass, Select Gold .050 ~ .110 (1.27 ~ 2.794) = _ _ _ A25481TR-ND 6,000 173.79/M | 350629-5 
Socket, 18-24AWG — Brass, Select Gold 050 ~ .110 (1.27 ~ 2.794) = = = = A25482TR-ND 6,500 166.42/M | 350628-5 


t Tape and Reel (TR) is also available in Cut Tape. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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z TycoElectronics AMP 


Authorized Distributor 
Product Facts: 


* Polarized » Cavity Identification * Low contact-mating force »* Detent and positive locking « Tin plating 
* Free-hanging styles * Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. 
E28476 ¢ Certified by Canadian Standards Association, File No. LR7189 
AMP.093” (2.36mm) Soft-Shell Commercial Pin and Socket connectors form a total system of economical 
commercial-grade connectors and offer compatibility with competitive soft shells. 


.093” (2.36mm) Soft-Shell Commercial Pin and Socket Connectors 


General Specifications: * Thermal Shock: -55°C ~ 105°C * Temperature-Humidity Cycling: 25°C ~ 65°C. 
at 90-95% RH * Durability: 50 mating cycles * Dielectric Withstanding Voltage: 1.0k VAC « Insulation 
Resistance: 1000 MQ minimum initial * Voltage Rating: 250VAC » Contact Rating: 2.0-10.0 Amps, 14-24 
AWG * Housing Material: Nylon, natural color. Flammability Rating: UL94V-2 * Contacts: .010” (0.25mm) 
stock thickness. Select Gold is 30u” minimum gold over nickel. Phosphor bronze contact should be used in 
high-temperature/humidity cycling applications. 


‘i ener P No. of Dimension A Digi-Key Pricing AMP. 
Fig. = Cireultiin-Line Fig. | Circuits) Description Inch (mm) Part No. 10 50 ‘| Part No. 
Free Hanging Housing — .198” (5.03mm) Centerline Spacing 
yt 1 1 Receptacle, with Detent = A14050-ND 1.15 4.48 | 770063-1 
2 2 Receptacle, with Detent 540 (13.72) A14051-NDO 1.72 4.93 | 770065-1 
1.00 ——- 2 3 Receptacle, with Detent .670 (17.02) A14052-ND 3.00 11.64 | 770070-1 
R tach 2 4 Receptacle, with Detent .870 (22.10) A14053-ND 3.42 13.28 | 770075-1 
eceplacie 4 4 | Receptacle, Square with Detent 443 (11.25) A14054-ND 6.82 26.44 | 770843-1 
3 5 Receptacle, with Detent 1.070 (27.18) A14055-ND 3.46 9.89 | 770083-1 
Fig. 2 — 2, 3, and 4 6 | Receptacle, with Detent 435 (11.05) ‘A14056-ND 3.99 15.49 | 770086-1 
4 Circuit, In-Line 4 6 Receptacle, without Detents 435 (11.05) A25538-ND 3.99 15.49 | 770088-1 
4 9 Receptacle, with Detent .670 (17.02) A14057-ND 5.03 19.51 | 770092-1 
4 12 Receptacle, with Detents .870 (22.10) A25528-ND 5.18 20.11 | 770098-1 
4 15 Receptacle, without Detents 1.070 (27.18) A25529-ND 7.91 30.68 | 770105-1 
c 1 1 Plug, without Mount Ears _ A14058-ND 1.48 5.74 | 770064-1 
1.425 2 2 Plug, without Mount Ears .640 (16.26) A14059-NDO 3.07 8.79 | 770069-1 
34) Receptacle 2 | 3 | Plug, without Mount Ears 770 (19.56) A14060-ND 2.92 11.32 | 770074-1 
2 4 Plug, without Mount Ears .970 (24.64) A14061-ND 3.25 12.60 | 770078-1 
— 5 Circuit. In-Li 4 4 Plug Square, without Mount Ears 540(13.71) A14062-ND 11.20 43.45 | 770842-1 
Hig SS ereulMerne 3 | 5 | Plug, without Mount Ears 1.170 (29.72) A14063-ND 265 7.60 | 770084-1 
-198, | 4 6 Plug, without Mount Ears 535 (13.59) A14064-ND 451 17.51 | 770090-1 
Ooo 4 9 Plug, without Mount Ears .770 (19.56) A14065-ND 4.95 19.19 | 770096-1 
4 12 Plug, without Mount Ears .970 (24.64) A25536-ND 5.17 20.05 | 770102-1 
= 4 15 Plug, without Mount Ears 1.170 (29.72) A25537-ND 7.13 27.67 | 770107-1 
1.00 Panel-Mount — .198” (5.03mm) Centerline Spacing 
6 Receptacle 2 2 Receptacle, with Detents 540 (13.72) A14386-NDO 2.25 8.74 | 770066-1 
2 3 Receptacle, with Detents .670 (17.02) A14388-ND 3.16 12.25 | 770071-1 
7 = Panel-mount 2 4 Receptacle, with Detents .870 (22.10) A14389-ND 3.42 13.28 | 770076-1 
sed habe aoe on Panel-mount ange] 4 | 6 | Receptacle, with Detents '435 (11.05) A25524-ND 13.11 50.84 | 770087-1 
MCUIR, MATIX oF 4 9 Receptacle, with Detents .670 (17.02) A25525-ND 5.28 20.49 | 770093-1 
4 12 Receptacle, with Detents .870 (22.10) A25526-ND 11.01 42.72 | 770099-1 
4 15 Receptacle, without Detents 1.070 (27.18) A25527-ND 7.91 30.68 | 770103-1 
2 2 Plug, without Mount Ears .640 (16.26) A14387-NDO 7.15 27.73 | 770068-1 
2 3 Plug, without Mount Ears .770 (19.56) A25530-ND 3.10 12.01 | 770073-1 
2 4 Plug, without Mount Ears 970 (24.64) A25531-ND 3.25 12.60 | 770077-1 
4 6 Plug, without Mount Ears .535 (13.59) A25532-ND 4.06 15.77 | 770089-1 
4 9 Plug, with Mount Ears at Wire End | .770 (19.56) A25533-ND 13.55 52.58 | 770095-1 
Panelmount Panel-mount 4 | 12 | Plug, without Mount Ears .970 (24.64) A25534-ND 12.53 48.61 | 770101-1 
flange flange 4 15 Plug, without Mount Ears 1.170 (29.72) A25535-ND 12.20 47.34 | 770106-1 
Free Hanging Housing — .250” (6.35mm) Centerline Spacing 
fh 5 3 Receptacle, In-line _ A25771-ND 4.78 18.53 | 770339-1 
6 4 Receptacle, In-line _— A25519-ND 6.90 26.77 | 770337-1 
2 7 6 Receptacle, Matrix — A25772-ND 11.11 43.08 | 770360-1 
=O" 8 2 Receptacle, Positive Lock, In-line — A25513-ND 2.61 10.14 | 770424-1 
Receptacle 8 3 Receptacle, Positive Lock, In-line = A25514-ND 4.99 19.36 | 770785-1 
8 4 Receptacle, Positive Lock, In-line —_— A25754-ND 9.17 35.56 | 770784-1 
Panakinount fangegeunt 5 | 3 | Plug, In-line _ A25774-ND 3.60 13.97 | 70276-1 
flange 5] 6 4 Plug, In-line = A25522-ND 6.71 26.03 | 770336-1 
7 6 Plug, Matrix _ A25523-ND 4.84 18.79 | 770361-1 
ir 8 2 Plug, Positive Lock, In-line - A25515-ND 3.42 13.26 | 770425-1 
8 3 Plug, Positive Lock, In-line _ A25516-ND 5.23 20.28 | 770783-1 
3 8 4 Plug, Positive Lock, In-line - A25755-ND 11.03 42.81 | 770810-1 
Ve 1.140 —! Panel-Mount — .250” (6.35mm) Centerline Spacing 
-255 Receptacle 5 3 Receptacle, In-line — A25770-ND 3.52 13.67 | 770269-1 
6 4 Receptacle, In-line _— A25517-ND 6.90 26.77 | 770329-1 
Panel-mount Panel-mount 7 6 Receptacle, Matrix _ A25518-ND 6.97 23.15 | 770372-1 
flange 3 flange 9] 5 | 3 | Plug, In-line = A25773-ND 970 37.64 | 770338-1 
6 4 Plug, In-line _ A25520-ND 6.71 26.03 | 770330-1 
Ly =| 7 6 Plug, Matrix = A25521-ND 5.03 19.53 | 770373-1 
2250) Zz 2 position has centerline .248 
= 1.145 Digi-Key Price AMP 
-250 Receptacle Description Part No. Each Part No. 
Tools 
Crimp Tool with Die 14-20AWG A9818-ND 181.05 90871-1 
Crimp Tool with Die 18-24AWG A9817-ND 163.62 90872-1 
L PRO-CRIMPER Hand Tool without Die A9996-ND 66.00 354940-1 
PRO-CRIMPER II/IIl Repair Kit A34584-ND 37.88 675221-1 
1.073 Die Set 14-20AWG use with A9996 A9953-ND 145.44 90871-2 
a ae ae Die Set 18-24AWG use with A9996 A9952-ND 106.05 90872-2 
Receptacle Contact Insertion Tool A9998-ND 19.01 91002-1 
Contact Extraction Tool A9950-ND 39.36 318837-1 
Insulated Diameter Digi-Key Loose Piece Pricing AMP Digi-Key Tape and Reel AMP 
Description Range Inches (mm) Part No. 100 500 Part No. Part No. + Qty. Pricing Part No. 
093” (2.36mm) Contacts — May be used in either plug or receptacle housings. 
Pin, 18-24AWG, Brass, Pre-tin 110 (2.79) A14098-ND 5.18 22.41 770147-1 = = om — 
Socket, 18-24AWG, Brass, Pre-tin : : A14096-ND 5.18 22.41 770146-1 = = = = 
Pin, 18-24AWG, Brass, Select Gold 110 (2.79) A25775-ND 25.36 109.67 770147-5 = = = _ 
Socket, 18-24AWG, Brass, Select Gold : 7 A25776-ND 22.31 96.50 770146-5 = = _ = 
Pin, 14-20AWG, Brass, Pre-tin 140 (3.58) A14099-ND 5.18 22.41 770145-1 A14099TR-ND 4,000 24.38/M 350416-1 
Socket, 14-20AWG, Brass, Pre-tin ° 7 A14097-ND 5.18 22.41 770144-1 A14097TR-ND 4,000 24.38/M 350415-1 
Pin, 14-20AWG, Brass, Select Gold 140 (3.56) A25778-ND 25.36 109.67 770145-5 A25778TR-ND 4,000 273.04/M 350416-5 
Socket, 14-20AWG, Brass, Select Gold . ° A25779-ND 22.31 96.50 770144-5 A25779TR-ND 4,000 263.58/M 350415-5 
Socket, 14-20AWG, Phosphor Bronze, Pre-tin -140 (3.56) = _ = = A25509TR-ND 4,000 45.82/M 350415-6 
Pin, 14-20AWG, Brass, Pre-tin 180 (4.57) = = = = A25510TR-ND* 3,750 28.03/M 770530-1 
Socket, 14-20AWG, Brass, Pre-tin ° 7 = _ = = A25511TR-ND* 3,750 28.03/M 770529-1 
Pin, 14-18 or (2)18AWG, Brass, Pre-tin 180 (4.57) = = = = A25512TR-ND$ 1,200 81.72/M 770385-1 
Socket, 14-18 or (2)18AWG, Phosphor Bronze, Pre-tin . if = = — — A25780TR-ND+ 1,200 81.72/M 770383-1 


t Tape and Reel (TR) are also available in Cut Tape. 


* Contact length is .875. 


+ 0.013” (.33mm) stock thickness and accept two wires, each with maximum .180” insulation diameter 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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z TycoElectronics AMP 


Authorized Distributor 


Product Facts: * Housings positively lock to prevent accidental 
disengagement « Either cap or plug housing can be mounted in same 
rectangular panel cutout without additional hardware » Brick red 
UL94V-0 housings * Plug and cap design includes molded-in polarizing 
feature to assure proper mating * High density achieved through 
-165” (4.19mm) contact centerline spacing * Recognized under the 


Component Program of Underwriters Laboratories, Inc. File No. E28476 
* Certified by Canadian Standards Association File No. LR 7189 * Comm- 
oning bars can be used to common adjacent pin contacts in any column 
or row. Maximum stack per pin is two. Use the mating socket housing 
to assemble the Commoning Bar unto the pins. Illustration is the proper 
insertion of the Commoning Bar. 


(MR) Miniature Rectangular Connectors 


Performance Characteristics: 


* Dielectric Withstanding Voltage: 
circuits * Insulation Resistance: 


2.5 KVAC between adjacent 


1500MQ minimum initial between 


adjacent circuits * Voltage Rating: 250VAC ¢ Contact Rating: AWG 


26-18 — Test Current 1-6 Amps 
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No.of Dimension A Digi-Key Pricing AMP. No.of Dimension (Inch) | Digi-Key Pricing AMP 
Fig. Pos. Type (Inch) Part No. 1 25 Part No. Fig. Pos. | Plating A B Part No. J 25 Part No. 
In-Line Housing (Contacts Sold Separately) - RoHS Compliant 12 Gold 785 =.120 | A33365-NDO 10.02 225.42 2-640502-2 
2 Cap 455 A14100-ND 58 13.08 1-640507-0 10 15 Tin 950 120 | A14212-NDO 4.85 109.21 640503-1 
1 3 Cap 620 A14101-ND 85 19.24 1-640508-0 15 Gold 950 120 | A14213-ND 14.50 326.16 640503-2 
2 Plug 455 A14110-ND 2 9.40 1-640517-0 15 Gold 950.120 | A33366-NDO 13.56 305.21 2-640503-2 
3 Plug 620 A14111-ND 84 18.97 1-640518-0 20 Tin 950 120 | A14214-NDO 6.30 141.75 640504-1 
Matrix Housing (Contacts Sold Separately) - ROHS Compliant 20 Gold 950 120 A14215-ND 19.11 430.07 640504-2 
4 Cap 455 A14102-ND 92 20.78 1-640509-0 20 Gold 950 120 | A33367-NDO 17.89 402.45 2-640504-2 
2 6 Cap 620 A14103-ND 1.04 23.50 1-640510-0 24 Tin 1.115 120 | A14216-NDO 7.01 157.78 640505-1 
4 Plug 455 A14112-ND 718 17.64 1-640519-0 11 24 Gold 1.4115 120 | A14217-ND 21.21 477.33 640505-2 
6 Plug 620 A14113-ND. 68 15.34 1-640520-0 24 Gold 1.115 120 | A33368-NDO 19.85 446.67 2-640505-2 
9 Cap 620 A14104-ND 11 25.17 1-640511-0 36 Tin 1.610 120 | A14218-NDO 11.36 255.60 640506-1 
12 Cap .785 A14105-ND 1.24 28.02 1-640512-0 36 Gold 1.610 120 | A14219-ND 40.27 905.99 640506-2 
3 15 Cap 950 A14106-ND 1.36 30.85 1-640513-0 36 Gold | 1.610.120 __| A33369-NDO 37.68 847.81 2-640506-2 
9 Plug 620 A14114-ND 1.01 22.79 1-640521-0 PCB Board Vertical Headers, .120” (3.05mm) (Mate with Plugs) Board Thickness 
12 Plug .785 A14115-ND 1.23 27.88 1-640522-0 2 Tin 455 =.180 | A14220-NDO 1.97 44.34 640497-3 
g(a |g _|_Heuelg __ie at | tas aCe i ee 
20 Ca 950 A14107-ND 2.15 48.77 1-640514-0 0 : = 4 ‘ 7; : 
24 Cap 4.115 A14108-ND 2.99 51.85 4-640515-0 3 Tin 620 180 | A14222-ND0 2.08 46.78 640498-3 
4 20 Plug 950 A14117-ND 216 48.81 1-640524-0 3 Gold 620.180 =| A14223-ND 3.88 87.21 640498-4 
24 Plu 1115 A14118-ND 2.30 52.00 4-640525-0 9 3 Gold 620 180 | A33371-NDO 3.63 81.61 2-640498-4 
0 , ; i : i 4 
36 Cap = ‘A14109-ND 2.87 64.98 1-640516-0 4 Tin 455 =.180 | A14224-NDO 2.43 54.65 640499-3 
5 36 Plu = A14119-ND 238 53.86 4-640526-0 4 Gold 455 = -.180 =| A14225-ND 4.84 108.91 640499-4 
Novor g Di ion A Digi-K : Prici = AMP 4 Gold 455 = .180 =| A33372-NDO 4.53 101.92 2-640499-4 
rH Basin ark Pen 4 HARLU arin 6 Tin 620.180 | A14226-NDO 2.38 53.48 640500-3 
ig. usittons aiaes (meinen) cL = ld 6 Gold | 620 180 | A14227-ND 6.64 149.49 640500-4 
Strain Relief (Grommet - Sold Separately) - ROHS Compliant 6 Gold 620.180 __|_A33373-NDO 6.22 139.89 2-640500-4 
6 374 A14120-ND 2.44 52.56 350373-1 9 Tin 620.180 | A14228-NDO 3.09 69.46 640501-3 
9 A20 A14121-ND 1.84 39.62 350522-4 9 Gold 620.180 =| A14229-ND 7.58 170.54 640501-4 
HW; “Ao pte a yee cee 9 Gold 620 180 | A33374-NDO 7.09 159.59 2-640501-4 
6 5 i 5 " zi 12 Tin 785 ~=—.180-—- | A14230-NDO 3.97 89.26 640502-3 
20 560 A14124-ND 3.64 78.47 480634-1 10 12 Gold 785 = .180-—-| A14231-ND 11.95 268.92 640502-4 
24 560 A14125-ND 3.72 80.18 350524-1 12 Gold 785 180 | A33375-NDO 11.18 251.65 2-640502-4 
36 560 A14126-ND 4.89 105.41 480594-1 15 Tin 950 180 | A14232-NDO 4.85 109.21 640503-3 
Adapting Grommet (Flexible PVC - Black) 15 Gold 950 180 | A14233-ND 14.55 327.33 640503-4 
156 A33358-NDO 1.35 29.17 2-350377-0 15 Gold 950.180 _|_A33376-NDO 13.61 306.30 2-640503-4 
218 A14131-ND 1.54 33.22 1-350376-0 20 Tin 950 180 | A14234-NDO 6.30 141.75 640504-3 
6 218 A34928-NDO 1.61 34.71 2-350376-0 20 Gold 950 180 | A14235-ND 19.11 430.07 640504-4 
wm | ssupige __iat _aims_| sass a fGe | g |eae ee | cae 
7 9, 12,15 pale seal ee cate, eee i | 24 | cola | 113 te0. | at4o37-No 1920 43210 ‘| 640505-4 
-250 BSSTS7ENDO 1.31 28.28 2-350379-1 24 | Gold | 1.115 180 | A33378-NDO 17.97 404.36 2-640505-4 
312 A33154-NDO 1.76 37.89 2-380937-0 36 Tin | 1.610 .180 | A14238-NDO 11.36 255.60 640506-3 
20, 24, 36 375 A33158-NDO 1.38 29.70 2-380936-0 36 Gold 1.610 .180 | A14239-ND 40.27 905.99 640506-4 
437 A32609-NDO 1.44 31.02 2-380935-0 36 Gold 1.610 .180 | A33379-NDO 37.68 847.81 2-640506-4 
Digi-Key Pricing AMP Ins. Dia. Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Description Length Part No. 1 25 Part No. Fig. |Description Range Inches | Part No. 25 100 | Part No. 
Commoning Bar - RoHS Compliant Contacts: Pins (for Caps) and Sockets (for Plugs) - ROHS Compliant 
2 Circuit, Brass, Pre-tin 305 A25449-ND 10 2.18 350020-1 12 —_|Live Split Pin, 24-26AWG, Phos. Brz., Pre-tin .025-.050 | A25440-ND 7.23 17.83 | 640579-1 
8 | 3 Circuit, Brass, Pre-tin 470 A25450-ND it 2.44 350021-1 13__|Std. Socket, 24-26AWG, Phos. Brz., Pre-tin .025-.050 | A25441-ND 6.94 17.12 | 794001-1 
4 Circuit, Brass, Pre-tin 635 A25451-ND AW 2.45 350022-1 12 |Live Split Pin, 24-26AWG, Phos. Brz., Select Gold} .025-.050 | A25444-ND 28.56 70.45 | 640579-2 
No. of Dim. (Inch) Digi-Key Pricing AMP 13 |Std. Socket, 24-26AWG, Phos. Brz., Select Gold | .025-.050 | A25445-ND 27.47 67.75 | 794001-2 
Fig. | Pos. Plating A B Part No. 1 25 Part No. 12 |Live Split Pin, 18-26AWG, Phos. Brz., Pre-tin 050-115 | A14199-ND 6.13 12.65 | 640545-1 
PCB Board Vertical Headers, .062” (1.57mm) (Mate with Plugs) Board Thickness 13 Std. Socket, 18-26AWG, Phos. Brz., Pre-tin .050-.115 A14197-ND 6.80 16.78 | 641300-1 
2 Tin 455.120 A14200-NDO 87 19.55 640497-1 12 |Live Split Pin, 18-26AWG, Phos. Brz., Select Gold} .050-.115 | A14198-ND 15.40 38.00 | 640545-2 
2 Gold 455 120 A14201-ND 2.62 58.84 640497-2 13 |Std. Socket, 18-26AWG, Phos. Brz.. Select Gold | .050-.115 | A14196-ND 14.19 34.99 | 641300-2 
2 Gold 455 120 A33360-NDO 2.45 55.06 2-640497-2 14 _|Solder Tail Socket, Phos. Brz., Pre-tin = A25447-ND* 7.64 18.83 | 350838-1 
3 Tin 620 120 A14202-NDO 1.30 29.16 640498-1 15 Grounding Pin, Phos. Brz., Pre-tin 050-115 | A25442-ND 7.23 17.83 | 640580-1 
3 Gold 620 .120 A14203-ND 3.88 87.21 640498-2 Grounding Pin, Phos. Brz., Select Gold 050-115 | A25446-ND 28.89 71.27 | 640580-2 
9 3 Gold 620.120 A33361-NDO 3.63 81.61 2-640498-2 Keying Plug - RoHS Compliant 
4 Tin | 455 120 | A14204-NDO 2.39 53.69 640499-1 16 = ™14195-ND — 55.43 | 3505914 
4 Gold 455 120 A33362-NDO 4.53 101.92 2-640499-2 Tools 
6 Tin 620.120 A14206-NDO 2.38 53.48 640500-1 Die Set MR, Use with A9996 . A9949-ND 148.47/1 58514-2 
6 Gold 620 120 A14207-ND 6.64 149.49 640500-2 PRO-CRIMPER III Hand Tos AQ996-ND 66.00/1 354940-1 
6 Gold 620.120 A33363-NDO 6.22 139.89 2-640500-2 PRO-CRIMPER II/III Repair Ki A34584-ND 37.88/1 679221-1 
9 Tin 620.120 A14208-NDO 3.09 69.46 640501-1 Extraction Tool ..... A9954-ND 17.06/1 455822-2 
9 Gold 620.120 A14209-ND 9.22 207.37 640501-2 Certi-Crimp Tool MR . A9938-ND 551.57/1 91526-1 
10 9 Gold 620.120 A33364-NDO 8.62 194.05 2-640501-2 Contact Insertion Tool... A1444-ND 17.06/1 | 455830-1 
12 Tin 785 120 A14210-NDO 3.97 89.26 640502-1 PRO-CRIMPER III Hand A25448-ND 179.99/1 58514-1 
12 Gold 785.120 PEARED) 10.71 240.89 640502-2 » Recommended for use with MR Socket Housings. 0 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (1073) 217 


929 Series: ¢ Material: Glass filled polyester (PBT) * Flammability: 94V-0 * Color: Black * Contact Material: 


oN Board Mou nt Intercon nect Produ CLS Copper Alloy * Withstanding Voltage: 1000Vrms * Temperature Rating: -40°C ~ 100°C * UL File No. £68080 


Plating Options: * 10u” gold, 200” matte tin or 100,” tin-lead 


Fig. 1 — Straight, Single Row Male Fig. 2- Straight, Dual Row Male Fig. 3-— Right Angle, Single Row Male Fig. 4 — Right Angle, Dual Row Male 
(.1” x .1” Matrix) (.1” x .1” Matrix) 
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Fig. 5 — Right Angle, Single Row Polarized Fig. 6 — Straight, Single Row Female Fig. 7 — Straight, Dual Row Female 
Male (36 Positions) (.1” x .1” Matrix) 
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Stand-Offs | Chamfers 
36 Pin Headers 1-35 Pin Headers 
Dimensions Step 1 Step 2 Step 3 
No. of (Inch) Digi-Key Price Each Digi-Key Base Pin 
Fig.| Plating | Pins | L  A(ref) B Cc D | Part No. 1 10 100 Part No. * Price Adder 
Straight, Single Row Male Straight, Single Row Male H Oo W TO Oo R DE R: 
Solder 235 545 .210 — — |929834-02-36-ND 1.80 1.61 1.33 929834-02-XX-ND 51 04 
Tin 235 545 .210 — — |929834E-02-36-NDt 1.80 1.61 1.33 929834E-02-XX-NDt 51 04 
Solder | 36 | .235 .745 410 — — |929834-03-36-ND 217 1.94 1.60 929834-03-XX-ND 90 04 4 EASY STEPS 
Tin 235 745 410 — — |929834E-03-36-NDt 217 1.94 1.60 929834E-03-XX-NDt 90 04 
Solder 235.845 510 — — | 929834-04-36-ND 2.39 2.15 1.77 929834-04-XX-ND 78 05 
Tin 235.845 510 —  — |929834E-04-36-NDT 2.39 215 1.77| | 929834E-04-XX-NDT| 78 05 How do | order a 929834-02 header 
Solder 235 945 610 — — | 929834-05-36-ND 242 217 1.79 929834-05-XX-ND 82 05 with 16 pins? 
Tin 36 | .235 945 610 — — |929834E-05-36-NDt 242 217 1.79 929834E-05-XX-NDt 82 05 = 
1 Solder 235 1.245 910 — — |929834-07-36-ND 2.76 2.48 2.04 929834-07-XX-ND 83 06 
Gold 235 480.145 — — | 929647-09-36-ND 3.05 2.73 2.25 929647-09-XX-ND 1.13 .06 tect rar 
235 545 210 — — |929647-02-36-ND 3.31 2.96 244] | 929647-02-XX-ND | 1.06 07 Call Digi-Key for pricing, 
235 745 410 — — | 929647-03-36-ND 410 3.68 3.03 929647-03-XX-ND 1.55 08 i 
Gold 36 | .235 845 510 — — |929647-04-36-ND 5.27 4.72 3.89 929647-04-XX-ND 1.74 ‘M or determine the cost yourself 
235 945 610 — — |929647-05-36-ND 4.87 4.37 3.60] | 929647-05-XX-ND 1.66 10 following the steps below. 
235 1.245 .910 — — | 929647-07-36-ND 5.67 5.08 4.18 929647-07-XX-ND 2.16 au 9g P 
Solder 295 535 130 — — |929400-01-36-ND 1.80 1.61 1.33 929400-01-XX-ND 51 04 929 ND 
Tin 36 | .295 535 130 — — |929400E-01-36-NDt 1.80 1.61 1.33 929400E-01-XX-ND: 51 04 . ~ ~ 
Gold 295 535.130 — — | 929450-01-36-ND 3.19 2.86 2.36 929450-01-XX-ND 1.28 .06 
Straight, Dual Row Male Straight, Dual Row Male 
Solder 235 480 145 — — | 929836-09-36-ND 3.39 3.04 2.50 929836-09-XX-ND 1.49 06 Base Part Number of 
Tin 235 480 145 — — |929836E-09-36-NDt 3.39 3.04 2.50 929836E-09-XX-ND: 1.49 .06 Number Desired Pins 
Solder | 72 | .235 545 .210 — — |929836-02-36-ND 2.94 2.63 2.17 929836-02-XX-ND 1.37 05 per Row 
Tin 235 545 .210 — — |929836E-02-36-NDt 2.94 2.63 217 929836E-02-XX-ND: 1.37 05 
Solder 235.645 310 — — | 929836-08-36-ND 3.79 3.40 2.80 929836-08-XX-ND 1.57 07 “ai 
Tin 235 645 310 — — |929836E-08-36-NDT 379 340 280| | 929836E-08-XX-NDT| 1.57 ‘7 Step 1. Select needed Digi-Key Part Number 
Tin 235 745 410 — — |929836E-03-36-NDt 3.51 3.14 2.59 929836E-03-XX-ND: 1.27 07 j j 
Solder 2 235 845 510 — — | 929836-04-36-ND 3.88 3.47 2.86 929836-04-XX-ND 1.66 07 and number of ping desired. 
Tin 235 845 510 — — |929836E-04-36-NDt 3.88 3.47 2.86 929836E-04-XX-ND: 1.66 07 : . A “ 
Solder 235 (945 (610 — — |929836-05-36-ND 3.68 3.29 271| | 929836-05-Xx-ND 1.45 ‘07 Step 2. Begin with the appropriate “Base 
Tin 235.945 610 — — | 929836E-05-36-NDt 3.68 3.29 2.71 929836E-05-XX-ND: 1.45 07 ice” 
2 235 480 .145 — — |929665-09-36-ND 4.93 4.42 3.64 929665-09-XX-ND 1.73 10 Price” of your selected part number 
235 545 .210 — — |929665-02-36-ND 5.36 4.80 3.95] | 929665-02-XX-ND 2.18 10 (refer to chart). 
Gold 2 235 645 310 — — | 929665-08-36-ND 5.79 5.18 4.27 929665-08-XX-ND 2.29 ao 
235 745 410 — — | 929665-03-36-ND 6.61 5.92 4.88 929665-03-XX-ND 2.46 13 j j 
235 845 510 — — | 929665-04-36-ND 8.49 7.60 6.26 929665-04-XX-ND 3.05 7 Step 3. Multiply the number of pins you 
235 945 610 — — |929665-05-36-ND 9.15 819 6.75| | 929665-05-XX-ND 3.40 18 desire by the “Pin Adder” of your 
Solder 318 593 175 — — |929710-10-36-ND 3.08 2.76 2.27 929710-10-XX-ND 1.16 06 
Tin 318 593 175 — — |929710E-10-36-NDt 3.08 2.76 2.27| | 929710E-10-XX-ND 1.16 06 selected part number (refer to chart). 
Solder 2 318 828 410 — — |929710-03-36-ND 439 3.93 3.24 929710-03-XX-ND 1.85 08 
Tin 318 828 410 — — |929710E-03-36-ND+ 4.39 3.93 3.24) | 929710E-03-XX-ND 1.85 08 Step 4. Add Step 2 and Step 3 together for 
Gold 318 593 175 — — |929715-10-36-ND 5.64 5.05 4.16 929715-10-XX-ND 2.13 Au . 
Gold 318 828 410 — — | 929715-03-36-ND 7.35 6.58 5.42 929715-03-XX-ND 2.89 14 final cost! 
Right Angle, Single Row Male Right Angle, Single Row Male 
3 Solder 36 235.185 =.110 .070 .075 | 929835-01-36-ND 1.82 1.64 1.35 929835-01-XX-ND 53 04 
Tin 235.185.110.070 .075 | 929835E-01-36-NDt 1.82 1.64 1.35 929835E-01-XX-ND: 53 04 Our Example: 
Right Angle, Dual Row Male Right Angle, Dual Row Male 
Solder 235 220 145 .070 .075] 929838-04-36-ND 3.76 3.37 2.78] | 929838-04-XX-ND 1.54 07 Step 1. 929834-02-16-ND 
Tin 235° .220. .145 .070 .075 | 929838E-04-36-NDt 3.76 3.37 2.78 929838E-04-XX-ND: 1.54 07 
4 Solder R 235 480 405 .070 .075 | 929838-02-36-ND 3.79 3.40 2.80 929838-02-XX-ND 1.57 07 Step 2 51 
Tin 235 480 405 .070 .075 | 929838E-02-36-NDt 3.79 3.40 2.80 929838E-02-XX-ND: 1.57 07 St 3 16 04 = .64 
Gold 235° 220 .145 .070 .075 | 929667-04-36-ND 7.07 6.33 5.21 929667-04-XX-ND 2.59 14 ep 3. x. = 
Gold 235.480 405 .070 .075 | 929667-02-36-ND 8.49 7.60 6.26 929667-02-XX-ND 3.05 17 Step 4 Your Cost = $1 15 
Right Angle, Single Row Polarized Male Right Angle, Single Row Polarized Male} : . 
Solder 295 3.600 — — — |929500-01-36-ND 2.00 1.79 1.47) | 929500-01-XX-ND 72 04 
Tin 295 3.600 —  —  — | 929500E-01-36-NDt 2.00 1.79 1.47 929500E-01-XX-ND: 72 04 iai- - 
5 Gold 38 .295 3.600 — — — |929550-01-36-ND 3.96 3.55 2.92 929550-01-XX-ND 1.40 08 Your Digi Key Part Number: 
Gold 295 3.600 — — — |929550E-01-36-NDt 3.96 3.55 2.92 929550E-01-XX-ND: 1.40 08 St 1 929 ND 
Straight, Single Row Female Straight, Single Row Female €p 1. fs z 7 
Solder — — 125° — — 1929974-01-36-ND 257 2.30 1.89) | 929974-01-XX-ND o7 05 Step 2. 
6 | Tin | a5 | — — 125 — — | 9299748-01-36-NDt 257 2.30 1.89} | 929974E-01-XX-ND 97 05 
Gold — — 125 — — |929850-01-36-ND 3.31 2.96 2.44] | 929850-01-XX-ND 1.06 07 Step 3. 
Tin —  — 125 — — |929850E-01-36-NDt 3.31 2.96 2.44] | 929850E-01-XX-NDt| 1.06 07 
Straight, Dual Row Female Straight, Dual Row Female Step 4. Your Cost = $ 
Solder — — — — — [929975-01-36-ND 445 3.98 3.28] | 929975-01-XX-ND 157 09 
7 | Tin | 7 | — — — — — | 929975E-01-36-NDt 4.45 3.98 3.28] | 929975E-01-XX-NDt| 1.57 09 
Gold — — — — — |929852-01-36-ND 6.33 5.67 4.67| | 929852-01-XX-ND 251 12 a 
Tin — — — — — |929852E-01-36-NDt 6.33 5.67 4.67| | 929852E-01-XX-NDt| 2.51 12 NOTE: For quantities of 10 or more, 
Shorting Jumpers 
Solder Plated 929950-00-ND 2.29/10 * Replace XX in the Digi-Key part number with call DIGI-KEY. 
8 | 10u Gold Plated . . 929955-06-ND 2.70/10 your desired number of pins per row. 
3011 Gold Plated 929957-08-ND 3.12/10 


+ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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IDC CRIMP TYPE CONNECTOR/COVER FEATURES: ¢ Receptacle connectors .100" (2.54mm) centers RECEPTACLE HOUSING FEATURES: © Choice of three contact mating pressures « Receptacles mate with .025” 
* Housings preloaded with standard and high pressure contacts * Insulation Diameter: .050" (1.27mm) * Mating (.64mm) square or round posts * Capable of connecting up to 100 wires simultaneously * Black thermoplastic or glass- 
Post Length: .222” to .273" (5.64mm to 6.94mm) maximum »* Housing and Cover: Black thermoplastic, flame filled nylon * Available in single and double row configurations in .100” (2.54mm) centerline spacing * Stamped: Cavity ID, 
retardant * Contacts: Copper alloy AMP part number and date code stamped on housing where size permits. Unstamped: No marking on housing 


Fig. 6 — Strain Relief Locator 
Detent 
h 


No. of Digi-Key Pricing AMP No. of | Digi-Key Pricing AMP. No. of | Digi-Key Pricing AMP 
Positions | Part No. 1 25 Part No. Positions [Part No. 1 25 Part No. Positions | Part No. 25 Part No. 
a 40 [A33417-NDO 12.85 291.00 | 6-102448-8 18 | A3027-ND E 29.33 | 3-87499-4 
amanamamer rer Sete COSEES: 50  |A28709-ND 13.17 298.20 | 2-102448-3 20 ‘| A26978-ND 31.50 | 3-87499-8 
tik Stoo dacd Contente nc Hlac# 50 __|A33419-NDO 12:32 279.00 | 7-102448-3 22 ‘| A26979-ND ‘ 34.76 | 4-87499-2 
g- A2031-ND ~~ Manual Pistol Grip Tool - use with Head Assembly . . $58.28 26 A26980-ND 4 42.36 | 5-87499-0 
6 A25789-ND 2.49 56.40 | 102393-1 A2040-ND _ Head Assembly Tool for AMP MT Connector .$258.30 
6 A33380-NDO 2.36 53.40 | 5-102393-1 Low Profile Non-Polarizing — Front Cover 
8 A25790-ND 3.18 72.00 | 102393-2 Fig. 2 (designed for shielded connectors) 
8 | A33381-NDO 2.97 67.20 | 5-102393-2 RoHS Compliant 
10 _|A25791-ND 3.68 83.40 | 102393-3 6 [A28719-ND 36 36) 102541 7 : 
10 A33382-NDO 3.47 78.60 | 5-102393-3 8 A28720-ND 63 14.19 | 102541-2 3 Pea me oe et a 
12 |A25793-ND 4.40 99.60 | 102393-4 10 |A28721-ND 36 8.16 | 102541-3 5 \apeaattnny 43 toes | 109941-3 
12 | A34929-NDo 41 93.00 | 5-102393-4 12 |428722-ND ‘60 13.55 | 102541-4 6 | a26985-ND 53 41.95 | 102041-4 
14 |A25795-ND 5.09 115.20 | 102393-5 14 |A28723-ND ‘61 13.78 | 102541-5 7 \Reeeceinny 38 1303 | 1099415 
14 | A34930-NDo 4.77 108.00 | 5-102393-5 16 |A28724-ND 45 10.30 | 102541-6 31 A26087-ND 52 1412 1 1020416 
16 _[A25797-ND 6.81 154.20 | 102393-6 18 |A28725-ND 126 28.59 | 102541-7 9 | a26988-ND 67 45.21 | 102041.7 
16 | A33383-NDO 6.39 144.60 | 5-102393-6 20 ~— |A28726-ND 1.40 31.77 | 102541-8 to | az6989-ND 7 1738 | 102041-8 
18 |A25799-ND 9.28 210.00 | 102393-7 24 |28727-ND ‘68 15.45 | 1-102541-0 12 | a26990-ND 86 49.55 | 1-102241-0 
18 | A34931-NDO 8.67 196.20 | 5-102393-7 26 _|A28728-ND 1.04 23.60_| 1-102541-1 A26991-ND ‘96 o172 | 4-102041-2 
20 | A25801-ND 721 163.20 | 102393-8 28 |A28729-ND 1.22 27.69 | 1-102541-2 706992-ND T70 5498 111000413 
20 | A33384-NDO 6.76 153.00 | 5-102393-8 30 [A28730-ND 85 19.31 | 1-102541-3 A26993-ND 134 3041 | 1-102041-4 
24 | A28321-ND 8.80 199.20 | 1-102393-0 34 [A28731-ND 1.07 24.17 | 1-102541-5 A26994.ND 139 3150 | 1-102041-6 
24 ‘| a34935-NDO 8.22 186.00 | 6-102393-0 40 |A28732-ND 2.04 46.08 | 1-102541-8 A26995-ND 138 3120 | 1-102041-8 
26 | A28697-ND 7.53 170.40 | 1-102393-1 50___|A29145-ND. 153 34.59_| 2-102541-3 A26996-ND 149 33.67 | 2-102041-0 
26 | a33385-NDO 7.05 159.60 | 6-102393-1 60 |A28733-ND 227 51.34 | 2-102541-8 RT EIROWIMOUSINGEINOR-DOURRIZED 
30 | A28702-ND 10.94 247.80 | 1-102393-3 64___|A28734-ND 2.57 58.09 | 3-102541-0 caionPatchoslFiGial(ordericortactslesnarately) 
30 A33386-NDO 10.26 232.20 | 6-102393-3 Shielding & Non-Shielding - Back Cover — Fig. 3 St ‘d, Hi Height 600” (15.241 
34 | A28705-ND 12.35 279.60 | 1-102393-5 RoHS Compliant lamned): Housing Height te 60c: (228mm) 
34 A34937-NDO 11.55 261.60 | 6-102393-5 6 A28735-ND 36 8.16 | 102536-1 FoESGRIA a" Tag HN ESTED 
40 | A28706-ND 10.87 246.00 | 1-102393-8 8 —_|A28736-ND 1.01 22.88 | 102536-2 6 aeeecetnnt {44 gone | 874562 
40 |A33387-NDO 10.18 230.40 | 6-102393-8 10 |A28737-ND ‘40 9.08 | 102536-3 to aguaains {54 3476 | 874566 
50 | A28708-ND 13.17 298.20 | 2-102393-3 12 |A28738-ND 1.02 23.09 | 102536-4 42 agnaehn 163 3693 | 874568 
50 | a33418-NDO 12.32 279.00 | 7-102393-3 14_|A28739-ND 1,02 23.19 | 102536-5 14 (\esosetn tea 38.01 | 1-87456-0 
22-26 AWG Housing With Standard Contacts — Fig. 1 16 A28740-ND 1.10 24.93 | 102536-6 16 A3037-ND 177 40.19 | 1-87456-2 
6 | A3047-ND 2.70 61.20 | 102398-1 18 |A28741-ND 1.02 23.17 | 102536-7 1a esoselars 964 5756 | 1.874564 
6 | A33388-NDO 2.54 57.60 | 5-102398-1 20 ‘|a28742-ND 57 12.87 | 102536-8 oo Wagheahin ai 4779 | 1874566 
8 | A3048-ND 3.39 76.80 | 102398-2 26 ~—-|A28744-ND 74 16.74 | 1-102536-1 24 Rasheotnn 78 6191 | 2.874560 
8 | A33389-NDO 3.15 71.40 | 5-102398-2 28 _|A28745-ND 1.22 27.68 _| 1-102536-2 96 Waghaainn a5 5648 | 2.874562 
10 _|A3049-ND 3.68 83.40 | 102398-3 30 [A28746-ND 1.25 28.20 | 1-102536-3 a oR ORD 073 61911 OB 7456-4 
10 | A33390-NDO 3.47 78.60 | 5-102398-3 34 [A28747-ND 1:30 29.46 | 1-102536-5 30 | (ORR aon 73.86 | 2874566 
12 | A3050-ND 4.40 99.60 | 102398-4 40 |A28748-ND 1.88 42.56 | 1-102536-8 a4 Rees aa ba edi lari G 
12 | A33391-NDO 41 93.00 | 5-102398-4 50 |A28749-ND 2.01 45.58 | 2-102536-3 70 Hasnain 374 BA 70. | RB 7AcRB 
14 | A3051-ND 5.09 115.20 | 102398-5 60 —_|A28750-ND 2.15 48.59 | 2-102536-8 50 Waghasinn 481 10-09° | aeavaee: 
14 __| 33392-NDO 4.77 108.00 | 5-102398-5 64___|A28751-ND 2.20 49.80 | 3-102536-0 co ante Be Aaaa0' \esnyaneeo 
16 |A3052-ND 5.22 118.20 | 102398-6 Standard Profile Covers — Fig. 4 ; ‘cht i oF 
16 | A33393-NDO 4.88 110.40 | 5-102398-6 (2 required per connector) — RoHS Compliant GastemPed: Bea Conan aman 
18 | A3053-ND 5.35 121.20 | 102398-7 73062-ND 2.342 53.07/50 | 102396-1 7 —TeeoEN 5G 155] SBTEGES 
18 | A33394-NDO 5.01 113.40 | 5-102398-7 A3063-ND 2.76/2 62.38/50 | 102396-2 4 egos {20 a7is | 4.745e0 
20 | A3054-ND 721 163.20 | 102398-8 A3064-ND 2.99/2 67.61/50 | 102396-3 6 agaselnnl 130 aga | B74sect 
20 | A33395-NDO 6.57 148.80 | 5-102398-6 A3065-ND 3.22/2 72.83/50 | 102396-4 3 Wagosain 139 350 |.874663 
24 | A3055-ND 8.80 199.20 | 1-102398-0 A3066-ND 5.20/2 17.82/50 _| 102396-5 jo \aoeanetn {44 32 em |da7aeece 
24 A33396-NDO 8.22 186.00 | 6-102398-0 A3067-ND 2.09/2 47.36/50 | 102396-6 12 ‘A25806-ND 1.49 33.67 | 87456-7 
26 A28698-ND 6.81 454.20 | 1-102398-1 A3068-ND 1.30/2 29.39/50 | 102396-7 14 ‘A25807-ND 1154 34.76 | 87456-9 
26 A33397-NDO 6.20 140.40 | 6-102398-1 20 A3069-ND 3.99/2 90.38/50 | 102396-8 16 ‘(A25809-ND 158 35.84 | 1-87456-1 
28 A28701-ND 10.20 931.00 | 1-102398-2 24 A3070-ND 4.45/2  100.72/50 | 1-102396-0 18 (A25811-ND 230 52.13 | 1-87456-3 
28 A33398-NDO 9.54 216.00 | 6-102398-2 26 A28752-ND 3.26/2 73.81/50 _| 1-102396-1 20 (A25812-ND 201 45.62 | 1-87456-5 
30 A28703-ND 40.94 947.80 | 1-102398-3 30 A28753-ND 2.41/2 54.46/50 | 1-102396-3 29 ‘A25814-ND 2.45 55.39 | 1-87456-7 
30 A33399-NDO 40.26 939.20 | 6-102398-3 34 A3072-ND 2.73/2 61.79/50 | 1-102396-5 24 A25815-ND 294 49.96 | 1-87456-9 
34 A3057-ND 42.35 979.60 | 1-102398-5 40 A3073-ND 3.21/2 72.62/50 | 1-102396-8 26 (A25816-ND 2.35 53.29 | 2-87456-1 
34 ‘A33400-NDO 11.55 261.60 | 6-102398-5 50 A3074-ND 5.69/2  128.74/50 | 2-102396-3 28 (A25818-ND 2.49 56.48 | 2-87456-3 
40 A3058-ND 10.87 246.00 | 1-102398-8 i 64 A3076-ND 3.64/2 82.39/50 _| 3-102396-0 30 A25820-ND 2.97 67.34 | 2-87456-5 
40 |A33401-NDO 10.18 230.40 | 6-102398-8 eyi 34] A25821-ND 2.93 66.25 | 2-87456-9 
50 A33402-NDO 12.32 279.00 | 7-102398-3 FIG. 5 (order contacts se 40 A25823-ND 3.65 82.54 | 3-87456-5 
60 | A3060-ND 15.50 351.00 | 2-102398-8 Stamped— RoHS Compliant 50 | A25825-ND 4.46 101.01 | 3-87456-9 
60 —_| A33403-NDO 14.55 329.40 | 7-102398-8 2 A30T7-ND 1.15 26.07 | 87499-3 54 | A25826-ND 470 106.44 | 4-87456-5 
64 | A3061-ND 23.29 527.40 | 3-102398-0 3 A3012-ND 82 18.47 | 87499-5 60__| A25827-ND 4.93 111.60 | 5-87456-1 
64___ | A34939-NDO 21.84 494.40 | 8-102398-0 4 |A3013-ND : 16.29 | 8749-7 Keying Plug | A25829-ND 15 3.29 | 87077-2 
22-26 AWG Housing With High Pressure Contacts — Fig. 1 5 A3014-ND : 13.03 | 87499-9 ‘Stamped, Housing Height is .645” (16.38mm) 
6 A28711-ND 2.70 61.20 | 102694-1 6 A3015-ND : 16.29 _| 1-87499-1 RoHS Compliant 
6 | A33404-NDO 2.54 57.60 | 5-102694-1 7 |A3016-ND ; 21.72 | 87499-1 26 [ A25817-ND 6.04 136.80 [ 86177-4 
8 A28712-ND 3.18 72.00 | 102694-2 8 A3017-ND : 18.06 | 1-87499-3 Unstamped, Housing Height is .645” (16.38mm) 
8 A33405-NDO 2.97 67.20 | 5-102694-2 9 A3018-ND : 22.81 | 1-87499-5 RoHS Compliant 
10 _|A28713-ND 4.40 99.60 | 102694-3 10 |A8019-ND ; 20.64 | 1-87499-7 A25802-ND 5.22 118.20 | 1-8617-8 
10 | A33406-NDO 411 93.00 | 1-102694-0 11__|A3020-ND : 48.87 | 1-87499-9 A25805-ND 5.33 120.60 | 1-86177-2 
12 |A28714-ND 4.40 99.60 | 102694-4 12 /A3021-ND : 21.72 | 2-87499-1 A25808-ND 5.38 121.80 | 1-86177-4 
12 |A33407-NDO 41 93.00 | 5-102694-4 13 /Ag022-ND : 20.33 | 2-87499-3 A25810-ND 5.57 126.00 | 1-86177-5 
14 | a28715-ND 716 162.00 | 102694-5 14 )A8023-ND 115 26.07 | 2-87499-5 A25813-ND 5.64 127.80 | 86177-1 
14 | a33408-NDO 6.70 151.80 | 5-102694-5 3 peat a pean oerace A25824-ND 8.27 187.20 | 1-86177-1 
20-22 AWG Housing With Standard Contacts — Fig. 1 leat tag seer. | caragay A25828-ND 16 3.70 | 87077-1 
10 A25792-ND 3.68 83.40 102448-3 = — DOUBLE ROW HOUSING POLARIZED 
10 | A33409-NDO 3.47 78.60 | 5-102448-3 Unstamped— RoHS Compliant FIG. 6 (order contacts separately) 
12 | A25794-ND 4.40 99.60 | 102448-4 1 Bbeeee ana 38 B69 | 7-87490-2 ‘Stamped— RoHS Compliant 
12 | A34932-NDo 44 93.00 | 5-102448-4 pases ND a oun be TO5BIOND 730 0.33) B7O77A 
14 | A25796-ND. 5.09 115.20 | 102448-5 H ; 5 : i ; ; z 
14 [A33410-NDO 477 708.00 | 5-102448-5 4 |A26965-ND 53 11.95 | 87499-8 heen fer eae Hii 
16 | A25798-ND 5.86 132.60 | 102448-6 5 A26966-ND 58 13.03 _| 1-87499-0 A25836-ND 1163 36.93 | 87977-4 
18 A25800-ND 6.55 148.20 | 102448-7 6 A26967-ND 62 14.12 | 1-87499-2 A25841-ND 254 57.60 | 8797-8 
18 | A33412-NDO 6.15 139.20 | 5-102448-7 7 A26968-ND a7 17.38 | 87499-2 A25843-ND 749 5648 | 1-87977-0 
20 A25762-ND 7.24 163.20 | 102448-8 8 A26969-ND a7 17.38 | 1-87499-4 A25845-ND 3.07 6951 | 1-87977-1 
20 | A33413-NDO 6.76 153.00 | 5-102448-6 9 | A26970-ND 86 19.55 | 1-87499-6 Unstamped— RoHS Compliant 
24 A28696-ND 8.80 199.20 | 1-102448-0 10 A26971-ND 86 19.55 | 1-87499-8 6 A25831-ND 7.20 27.15 | 2-87977-8 
24 A33414-NDO 8.22 186.00 | 6-102448-0 "1 A26972-ND 1.92 43.44 | 2-87499-0 8 ‘A25833-ND 201 45.62 | 2-87977-9 
26 | A28699-ND 753 170.40 | 1-102448-1 13 |A26974-ND 1.10 24.98 | 2-87499-4 to | ADB835:ND on 47.79 | 3-87977-0 
26 _|.A33415-NDO 7.05 159.60 | 6-102448-1 14 |A26975-ND 1.06 23.90 | 2-87499-6 42 | 425837-ND 24 4996 | 3-87977-1 
30 | A28704-ND 70.94 247.80 | 1-102448-3 15 |A26976-ND 1.15 26.07 | 2-87499-8 
40 | A28707-ND 14.12 319.80 | 1-102448-8 16 _|A26977-ND 254 57.56 | 3-87499-0 0 RoHS Compliant (Continued) 
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z Tyco Electronics AMP AMPMODU MT Connectors (Cont.) 


Authorized Distributor 


WE 


No.of | Digi-Key Pricing AMP. No. of | Digi-Key Pricing AMP No. of Digi-Key Pricing AMP 
Positions | Part No. 1 25 Part No. Positions | Part No. 1 25 Part No. Positions | Part No. 1 25 Part No. 
14 A25838-ND 2.30 52.13 | 3-87977-2 Unstamped with Detent Latching, without Strain Relief 16 A25863-ND 3.49 79.11 | 87922-4 
16 A25839-ND 2.35 53.22 | 3-87977-3 RoHS Compliant 18 A25866-ND 5.54 125.40 | 87922-5 
18 A25840-ND 2.40 54.31 | 3-87977-4 6 A25849-ND 1.20 27.15 | 87631-1 20 A25869-ND 4.02 91.03 | 87733-1 
20 A25842-ND 2.40 54.31 | 3-87977-5 8 A25851-ND 1.39 31.50 | 87631-3 a poeeND EH ae anaes 
24 A25844-ND 2.45 55.39 | 3-87977-7 10 A25853-ND 1.44 32.58 | 87631-5 z d : i 
26 ‘| A25846-ND 2.83 64.08 | 3-87977-8 12 |A25856-ND 1.54 34.76 | 87631-7 30 seein 5.09 115.20 | 8733-6 
40 A25847-ND 3.45 78.20 | 4-87977-5 14 A25859-ND 1.58 35.84 | 87631-9 32 A25884-ND 5.17 117.00 | 87733-7 
Stamped with Detent Latching, without Strain Relief 16 A25862-ND 1.82 41.27 | 1-87631-1 > pznes TNO aN HTEOD. | BFS 8 
iP RoHS ‘Conpiiant 18 A25865-ND 1.78 40.29 | 1-87631-3 40 A25890-ND 5.46 123.60 | 1-87733-1 
5 — eH nel ai50} aT6atD 20 ~—-|ao5868-ND 295 51.05 | 1-87631-5 50 | A25894-ND 6.12 138.60 | 1-87733-4 
3 ieeeeonte _ read ree eer 22 |A25870-ND 2.45 55.39 | 1-87631-7 60__HA2s8a7eNe 6.76_153.00 |_1:87733-7 
19 ocean ise 3584 arene 24 A25872-ND 2.49 56.48 | 1-87631-9 A25899-ND Strain Relief, 10 thru 18 positions . .. $.60 
12 PORES sea saan Seta 26 A25875-ND 2.54 57.56 | 2-87631-1 A25900-ND Strain Relief, >20 positions : ‘ $1 52 
14___|A25858-ND 1.82 41.27 | 1-87631-0 en coca Ae enemies rey ROBOT TES 3808 | TOT 
panes : 27 | 1-87631- 30 | A25880-ND 2.88 65.16 | 2-87631-5 ia (lapeeeotne io3 sere. | sppeeria 
16 A25861-ND 2.01 45.62 | 1-87631-2 32 A25883-ND 3.02 68.42 | 2-87631-7 16 Raeenatn Oi tae esti 
18 A25864-ND 2.16 48.87 | 1-87631-4 34 ‘A25886-ND 3.12 70.60 | 2-87631-9 0 Rosco aah Boa tenn 
20 A25867-ND 2.35 53.22 | 1-87631-6 40 ‘A25889-ND 3.45 78.20 | 3-87631-5 3A OLEAN 219 peas | 4098875 
24 A25871-ND 2.69 60.82 | 2-87631-0 44 A25891-ND 3.74 84.72 | 3-87631-9 OE Sane 554 5756-1 1003876 
26 A25874-ND 2.73 61.91 | 2-87631-2 50 A25893-ND 4.03 91.20 | 4-87631-1 30 A25907-ND 293 66.25 | 100387.7 
28 A25877-ND 2.93 66.25 | 2-87631-4 60 A25896-ND 5.17 117.00 | 5-87631-1 34 A25908-ND 321 72.77 | 102387-8 
30 A25879-ND 3.07 69.51 | 2-87631-6 66 A25898-ND 5.43 123.00_| 5-87631-3 40 A25909-ND 355 8037 | 102387-9 
32 A25882-ND 3.17 71.68 | 2-87631-8 Stamped with Detent Latching and Strain Relief if fi ; i £ 
ts 44 A25910-ND 3.89 87.97 _|_1-102387-3 
34 A25885-ND 3.41 77.11 | 3-87631-0 RoHS Compliant = - = 
50 A25911-ND 4.37 98.84 | 1-102387-0 
40__ [25885200 3.74 84.72 | 3876316 10 /A25854-ND 3.06 69.36 | 87922-1 60 | A25912-ND 480 108.60 | 1-102387-1 
50 A25892-ND 4.61 104.27 | 4-87631-2 12 A25857-ND 3.11 70.44 | 87922-2 64 A25913-ND 5.33 120.60 | 1-102387-2 
60 _ | A25895-ND 5.22 118.20 | 5-87631-2 14 [A25860-ND 3.07 69.60 | 87922-3 0 RoHS Compliant 
Contacts WE 
SPECIFICATIONS: * Contact Current Rating: 3 amperes * Terminal Resistance: 12mQ _ with entire contact underplated 50 nickel B: 15y gold on contact area, 100y to 200 
maximum (beryllium copper) and 20m maximum (copper-tin-phosphor bronze) tin-lead in crimp end, with entire contact underplated 50y nickel C: 30 gold on contact 


area, with gold flash over 50p nickel on entire contact D: 15p gold on contact area, with 
gold flash over 50p nickel on entire contact E: 100p to 200p bright tin over 30p nickel 
on entire contact F: Gold flash over nickel, 15) gold on contact area G: Gold flash over Ne (11-94) 
Contact Plating: A: 30) gold on contact area, 100p to 200u tin-lead on crimp area, nickel, 30 gold on contact area 


FEATURES: Available in a variety of platings and contact pressures; Dual cantilever contact 
beam with built-in overstress assures reliable connection. 


Insulation Dia. - Max. Digi-Key Loose Piece Pricing AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel | AMP 
Fig. Inch (mm) Material Plating Part No. 10 100 Part No. Part No. 1,000 Part No. 10,000 Part No. 
Crimp Snap-in (No-strip) Receptacles — RoHS Compliant 
1 055 (1.40) BeCu C A25943-ND 6.26 42.12 102348-2 | - _— — _ _ 
: : E A25944-ND 4.70 31.62 102348-3 A25944CT-ND. 270.23 A25944TR-ND 145.93/M_| 87107-6 
‘A25946-ND(90381-1): Crimp. Hand! Tool'for Receptacles: . wisccs.s.ssscsecspserteedatuazasaesecaaservnotguangassseyee ae barnatdnaaass sidncieasesenobagiasasdad i gaaeerabtouse24 vaageceauesnnonesdanerwasweeagerehehedaagasadeneaecereonneNataasaae $1636.50 
Dim.| Wire Size | Max. Ins. Dia. Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel| AMP 
Fig. | A | (AWG) | Inch (mm) Material Plating | Part No. 10 100 | Part No. Part No. 100 500 1,000 Part No. 12,500 Part No. 
Crimp Snap-in Pins with Insulation Support — RoHS Compliant 
C  ] A25948-ND 5.48 36.88 | 102107-2 A25948CT-ND = 166.88 303.43 A25948TR-ND 163.85/M | 102095-3 
2 | — | 22-26 | 061 (1.55) Ph Bz D | A25950-ND 4.65 31.30 | 102107-1 A25950CT-ND - 149.86 272.48 A25950TR-ND 147.14/M | 102095-2 
: : E | A25952-ND 2.25 15.14 | 102107-3 A25952CT-ND - 72.75 132.28 A25952TR-ND 71.43/M_ | 102095-4 
E___| A33420-ND 2.13 14.33 | 5-102107-3 | A33420CT-ND - 68.82 125.13 A33420TR-ND 67.57/M_| 5-102095-4 
Crimp Snap-In Receptacles with Insulation Support - Standard Pressure — RoHS Compliant 
Cu-Sn-Ph Bz A | A25953-ND 3.90 26.21 | 1-102316-4 | — =—|-— 
Cu-Sn-Ph Bz A | A83421-ND 3.68 24.79 | 6-102316-4 | — —|/— 
Cu-Sn-Ph Bz B_ | A25955-ND 3.72 25.02 | 1-102316-3 | A25955CT-ND =- 118.50 215.45 A25955TR-ND 116.35/M | 102316-6 
445 | 27-32 | .040 (1.02) | Cu-Sn-Ph Bz B_ | A33422-ND 3.52 23.66 | 6-102316-3 | A33422CT-ND - 112.10 203.83 A33422TR-ND 110.07/M | 5-102316-6 
BeCu C | A25957-ND 5.62 37.79 | 102917-2 A25957CT-ND =- 177.97 323.58 A25957TR-ND 174.74/M | 102917-1 
BeCu D |= - —|- A25958CT-ND 34.71 147.65 219.78 A25958TR-ND 152.16/M | 102917-5 
Cu-Sn-Ph Bz E i= = -—|- A25959CT-ND. 23.89 101.60 151.24 A25959TR-ND 104.71/M_| 102316-5 
Cu-Sn-Ph Bz A | A25966-ND 3.90 26.21 | 1-87756-8 | — — |= 
Cu-Sn-Ph Bz A | A83423-ND 3.68 24.79 | 6-87756-8 | — —|-— 
BeCu A | A25973-ND 7.22 48.56 | 87667-1 - -—|-— 
Cu-Sn-Ph Bz B | A25968-ND 3.72 25.02 | 1-87756-6 | — -—|-— 
Cu-Sn-Ph Bz B_ | A33424-ND 3.41 22.97 | 6-87756-6 | — —|-— 
445 | 22-26 | .061 (1.55) BeCu C | A3001-ND 4.63 31.15 | 87667-2 - —|-— 
BeCu D | A25972-ND 4.55 30.61 | 87667-5 = -—|-— 
3 Cu-Sn-Ph Bz E | A25970-ND 3.18 21.40 | 87756-7 _ -—|-— 
BeCu E | A3000-ND 3.59 24.14 | 87667-3 A3000CT-ND _ 125.50 228.18 A3000TR-ND 123.22/M | 87666-3 
Cu-Sn-Ph Bz F | A25969-ND 3.70 24.86 | 87756-5 A25969CT-ND = 116.60 212.00 A25969TR-ND 114.48/M | 87756-4 
Cu-Sn-Ph Bz G |= _ -—|- A25967CT-ND. 30.17 128.31 191.00 A25967TR-ND 132.24/M_| 87756-2 
Cu-Sn-Ph Bz A | A25984-ND 3.90 26.21 | 1-87523-9 | A25984CT-ND = 166.29 302.35 A25984TR-ND 163.27/M | 1-87523-8 
Cu-Sn-Ph Bz A | A83425-ND 3.68 24.79 | 6-87523-9 | A33425CT-ND - 157.33 286.05 A33425TR-ND 154.47/M | 6-87523-8 
Cu-Sn-Ph Bz B_ | A25986-ND 3.72 25.02 | 1-87523-6 | A25986CT-ND - 164.26 298.65 A25986TR-ND 161.28/M | 1-87523-5 
Cu-Sn-Ph Bz B_ | A33426-ND 3.52 23.66 | 2-87523-4 | A33426CT-ND - 121.78 221.43 A33426TR-ND 119.57/M | 2-87523-3 
470| 20-24 | .069 (1.75) BeCu C | A25988-ND 7.07 47.58 | 86016-1 - =|/-— 
BeCu D | A25991-ND 5.07 34.10 | 86016-5 A25991CT-ND - 186.16 338.48 A25991TR-ND 182.78/M | 85969-6 
Cu-Sn-Ph Bz D |= _ —|-— A25996CT-ND 26.12 111.09 165.36 A25996TR-ND 114.48/M | 87523-4 
Cu-Sn-Ph Bz E | A25993-ND 216 14.52 | 87523-6 A25993CT-ND - 95.73 174.05 A25993TR-ND 93.99/M | 87523-5 
BeCu E | A25995-ND 3.59 24.14 | 86016-3 A25995CT-ND - 125.50 228.18 A25995TR-ND 123.22/M | 85969-9 
BeCu G | A25989-ND 4.63 31.15 | 86016-2 - - - - |= -—|- 
Crimp Snap-iIn Receptacles with Insulation Support - Intermediate Pressure — RoHS Compliant 
Cu-Sn-Ph Bz A | A25961-ND 3.90 26.21 | 102920-2 A25961CT-ND =— 225.72 410.40 A25961TR-ND 221.62/M | 102920-1 
445 | 27-32 | 040 (1.02) | Cu-Sn-Ph Bz A | A33427-ND 3.68 24.79 | 5-102920-2 | — =—|/-— 
BeCu C__|A25963-ND 8.21 55.21 | 102918-2 A25963CT-ND. - 173.24 314.98 A25963TR-ND 170.09/M_| 102918-1 
Cu-Sn-Ph Bz A | A25976-ND 3.90 26.21 | 103171-5 A25976CT-ND = 122.66 223.03 A25976TR-ND 120.44/M | 103171-4 
Cu-Sn-Ph Bz A | A33428-ND 3.68 24.79 | 5-103171-5 | A33428CT-ND = 116.05 211.00 A33428TR-ND 113.94/M | 5-103171-4 
445 | 22-26 | .061 (1.55) Cu-Sn-Ph Bz B |= _ —|-— A25977CT-ND 26.54 112.90 168.05 A25977TR-ND 116.35/M | 103171-1 
ss : Cu-Sn-Ph Bz B |= - —|-— A33429CT-ND =- 106.80 158.98 A33429TR-ND 110.07/M | 5-103171-1 
BeCu C | A25979-ND 5.62 37.81 | 102548-6 A25979CT-ND —- 177.97 323.58 A25979TR-ND 174.74/M | 102548-5 
3 BeCu D__[A25981-ND 4.55 30.61 | 102548-3 A25981CT-ND. - 186.16 338.48 A25981TR-ND 182.78/M_| 102548-1 
Cu-Sn-Ph Bz A | A25998-ND 3.90 26.21 | 2-87195-1 | A25998CT-ND = 166.32 302.40 A25998TR-ND 163.30/M | 2-87195-0 
Cu-Sn-Ph Bz A J— - —|-— A33430CT-ND - 157.33 286.05 A33430TR-ND 154.47/M | 2-87195-3 
Cu-Sn-Ph Bz B | A28315-ND 3.72 25.02 | 1-87195-8 | A28315CT-ND - 118.50 215.45 A28315TR-ND 116.35/M | 1-87195-7 
470| 20-24 | .069 (1.75) Cu-Sn-Ph Bz B_ | A33431-ND 3.58 24.07 | 2-87195-5 | A33431CT-ND - 112.10 203.83 A33431TR-ND 110.07/M | 2-87195-4 
2 . z BeCu C | A28319-ND 7.13 47.96 | 87046-2 A28319CT-ND - 225.61 410.20 A28319TR-ND 221.51/M | 86492-4 
BeCu D | A28317-ND 5.15 34.64 | 87046-1 A28317CT-ND - 186.16 338.48 A28317TR-ND 182.78/M | 86492-2 
BeCu E | A3005-ND 4.29 28.85 | 87046-4 A3005CT-ND - 148.64 270.25 A3005TR-ND 145.94/M | 86492-9 
BeCu G___| A3006-ND 5.72 38.46 | 87046-3 - =- _ - £€ -—|— 
Crimp Snap-In Receptacles with Insulation Support - High Pressure — RoHS Compliant 
445 | 27-32 | .040 (1.02) Ph Bz C_[A25965-ND 6.25 42.04 | 103455-2 A25965CT-ND. = 168.96 307.20 A25965TR-ND 165.89/M_| 103455-1 
445 | 22-26 | .061 (1.55) Ph Bz C | A3004-ND 3.37 28.00 | 102128-1 = = = — -€ =|/= 
3 | z E__| A3003-ND 2.81 18.91 | 102128-2 A3003CT-ND - 727 131.23 A3003TR-ND 70.87/M_| 87809-2 
C | A3008-ND 3.48 28.85 | 1-87309-4 | — = l= 
pag [20s [OG 129) ee E_| a3007-ND 281 18.91 | 1-87309-3_ | — 7 = - & —|- 
A99114-ND (91541-1) Crimp Tool MT Connectors 27-32AWG............00. 000. .ccce eee eee ce ee cette eee ee eeeee $551.57 A9903-ND (91517-1) Crimp Tool MT Connectors 22-26AWG. ..........0.. 0002. cc cece eee e eset ee eeeeeeee eee $551.57 
A9840-ND (91516-1) Crimp Tool MT Connectors 20-24AWG............ 0... .0cecee ee cee eee eeeeeee rece eeen ees $491.31 A3077-ND (86286-1) — Keying Plug for Standard or Intermediate Contacts ...............0...00eeceeeeeeeeeee ee $1.99/10 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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2 Tyco Electronics AMP AMPMODU Locking Clip Contacts and Housings 


Authorized Distributor 


FEATURES: « Mates with .025” (.64mm) square posts 
¢ Modular design permits end-to-end stacking 
* Housing made of 94V-0 rated glass-filled polyester 


* Stamped: cavity ID, Amp part number and date code stamped on 


housing where size permits. Unstamped: no marking on housing 


PERFORMANCE CHARACTERISTICS: 
* Contact Current Rating: 3 Amp. 


¢ Termination Resistance: 12mQ maximum (gold plated contacts) or 


16mQ. maximum (tin plated contacts) 
MATERIAL: Glass-filled polyester, 94V-0 


No. of | Dimension A Digi-Key Price Each AMP No. of | Dimension A Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Pos. Inch (mm) Description Part No. i 25 Part No. Fig. | Pos. Inch (mm) Description Part No. 1 25 Part No. 
Single Row (order contacts separately) — RoHS Compliant clk 1.116 (28.35) Stamped A26936-ND 3.27 2.96 2-87175-3 
12 1.216 (30.89) Unstamped A26937-ND 1.98 1.80 2-87175-6 
1 108 (2.74) Unstamped A26920-ND 69 63 87175-2 
2 “216 teach Unstarined A26921-ND “99 “90 87175-6 12 1.216 (30.89) Stamped A26938-ND 3.10 2.81 2-87175-5 
3 “316 (8.03) Unstamped | A26922-ND 119 tos | 971758 1 | 13 | 1.316 (83.43) | Unstamped | A26939-ND 2.08 1.88 | 2-87175-8 
4 416 (10.57) | Unstamped | A26923-ND 133 121 | 4-87175-0 14_| 1.416 (35.97) | Unstamped | A26940-ND 2.15 1.95 | 3-87175-0 
5 516 (13.11) Unstamped A26924-ND 1.37 1.25 1-87175-2 15 1.516 (38.51) Unstamped A26941-ND 1.90 1.73 87175-4 
6 616 (15.65) Unstamped | A26925-ND 1.45 1.32 | 1-87175-4 15__|_ 1.516 (38.51) Stamped ‘A26942-ND 4.10 3.72 | 871753 
6 -616 (15.65) Stamped A26926-ND 2.66 2.42 1-87175-3 Double Row (order contacts separately) — RoHS Compliant 
1 7 -716 (18.19) Unstamped A26927-ND 1.49 1.35 1-87175-6 
7 716 (18.19) Stamped A26928-ND 2.72 2.47 | 1-87175-5 2 116 (2.95) Unstamped mace ce ND) 115 1.05 |) 87176-2 
8 1816 (20.73) Unstamped A26929-ND 1.77 1.61 1-87175-8 4 -216 (5.49) Unstamped A26944-ND 1.49 1.35 87133-1 
8 B16 (20.73) Stamped A26930-ND 2.78 2.52 | 1-87175-7 6 316 (8.03) Unstamped | A26945-ND 1.41 1.28 | 871337 
9 916 (23.27) | Unstamped | A26931-ND 1.81 1.64 | 2-87175-0 2| & 316 (8.03) Stamped AND —_ ooo | eeene 
9 ‘916 (23.27) Stamped (A26932-ND 283 257 | 1.871759 10 516 (13.11) | Unstamped | A26947-ND 1.59 1.44 | 87133-2 
10 1.016 (25.81) Unstamped A26933-ND 1.59 1.44 2-87175-2 10 -516 (13.11) Stamped A26948-ND 2.89 2.62 87133-5 
10 1.016 (25.81) Stamped A26934-ND 2.89 2.62 2-87175-1 12 -616 (15.65) Unstamped A26949-ND 2.69 2.44 1-87133-1 
11 1.116 (28.35) Unstamped A26935-ND 2.40 2.18 2-87175-4 20 1.016 (25.81) Unstamped A26950-ND 2.28 2.07 87133-3 
Locking MATERIAL: Stainless steel spring 
. Contact Plating: A: 30y gold on contact area, with gold flash over 50p nickel on the entire contact B: 100u - 200p bright tin over 50y nickel on entire 
Clip Contacts contact C: 100p - 200y bright tin-lead over 50y nickel on entire contact 
Insulation Loose Piece Cut Strip Strip T&R 
Wire Size Dim. A Diameter Range Digi-Key Pricing AMP Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing =| AMP 
(AWG) Inch (mm) Inch (mm) Plating | Part No. 1 10 25 100 PartNo. | Part No. 100 500 Part No. 7,000 | Part No. 
A A26951-NDO 57 — 12.98 36.78 | 87191-1 | A26951CT-NDO 44.00 201.66 | A26951TR-NDO 219.99/M | 87190-1 
28-30 | .550 (13.97) | .029-.039 (.74-.99) C A26952-ND AG — 10.42 29.51 | 87191-2 | A26952CT-ND 42.60 195.25 | A26952TR-ND 213.00/M | 87190-2 
B A34241-NDO 43 - 9.76 27.65 | 5-87191-2] A34241CT-NDO 39.92 182.94 | A34241TR-NDO 199.58/M | 5-87190-2 
A A26954-NDO _ 6.32 _ 42.50 | 87165-1 | A26954CT-NDO 39.55 181.28 | A26954TR-NDO 197.76/M | 87124-1 
22-26 | .584 (14.83) | .038-.062 (.97-1.57) C A26956-ND - 477 _ 32.12 | 87165-2 | A26956CT-ND 29.63 135.82 | A26956TR-ND 148.17/M | 87124-2 
B A34242-NDO = 4.47 _ 30.09 | 5-87165-2} A34242CT-NDO 26.96 123.56 | A34242TR-NDO 134.79/M | 5-87124-2 
A _ A26957CT-NDO 45.12 191.90 | A26957TR-NDO 219.74/M | 867052-2 
20 584 (14.83) | .038-.062 (.97-1.57) Cc = A26958CT-ND 33.87 144.05 | A26958TR-ND 164.94/M | 867052-1 
C = A36217CT-ND) NEW! 31.72 134.93 | A86217TR-NDQ NEW! 154.50/M | 5-867052-1 


A26960-NDQ Keying Plug for .025” 


$.18/1, $4.18/25 


A26961-ND Extraction Tool... -.. $22.34 
RoHS Compliant A30043-ND Crimp Tool for 22-26 AWG contacts .. . $551.57 
AMPMODU Short Point Wire-Applied Connectors and Contacts WE 
No. of | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Pos. Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. Fig. | Pos. Inch (mm) Part No. if 25 | Part No. 
Double Row, Non-Polarized — RoHS Compliant 36 1.798 (45.67) |A25929-ND_ 1.09 -99 | 1-104482-6 
(order contacts separately) 38 1.898 (48.21) |A25930-ND 1.10 1.00 | 1-104482-7 
4] 1986.03) ]A25014ND 85 76] 104480. 1 | 40 | 1.998 (50.75) |A25931-ND 1.12 1.02 | 1-104482-8 
6 | 298(757) |A25915ND 87 79 | 104ag2-2 44 | 2.198 (55.83) |A25932-ND 1.91 1.74 | 1-104482-9 
8 | .398(10.11) |A25916-ND 87 80 | 104482-3 52 | 2.598 (65.99) |A25983-ND 2.06 1.87 | 2-104482-0 
10 -498 (12.65) |A25917-ND 88 -80 | 104482-4 Double Row, Polarized — RoHS Compliant 
12 -598 (15.19) | A25918-ND 88 -80 | 104482-5 (order contacts separately) 
FEATURES: 14 | .698(17.73) |A25919-ND 89 81 | 104482-6 
+ Short point of contact mates with .169" ~ .259" (4.29mm ~ 6.58mm) 16 | .798 (20.27) |A25920-ND 90.82 | 104482-7 Fee pee eats 
* Double row housings are end-to-end and side-to-side stackable 1 18 -898 (22.81) |A25921-ND —.91 -83 | 104482-8 -698 (17.73) 5935- 87 7 z 
* Terminates 20-32 AWG discrete wire * Mates with .025” (.64mm) 20 | .998 (25.35) |A25922-ND 92.84 | 104482-9 18 | 806(22.81) Peceeeeey §=-88 «80 104483-2 
square posts * Dual cantilever contact beams for reliable matings 22 1.098 (27.89) |A25923-ND__.94 -86 | 1-104482-0 20 -998 (25.35) | A25937-ND 89 -82 | 104483-3 
PERFORMANCE CHARACTERISTICS: 26 | 1.298 (32.97) |A25024-ND 96.68 | 1-104482-1 2 | 26 | 1.298 (32.97) | A25938-ND 96 __.88 | 104483-4 
* Contact Current Rating: 3 Amp. 28 | 1.398 (35.51) |A25925-ND 97 _.89 | 1-104482-2 30 | 1.498 (38.05) | A25939-ND 1.02.93 | 104483-5 
* Termination Resistance: 12mQ maximum 30 1.498 (38.05) |A25926-ND 1.02 -93 | 1-104482-3 38 1.898 (48.21) | A25940-ND 1.07 -98 | 104483-6 
MATERIAL: 32 1.598 (40.59) |A25927-ND_ 1.03 94 | 1-104482-4 54 2.698 (68.53) | A25941-ND 1.94 1.76 | 104483-7 
* Black thermoplastic flame retardant, 94V-0 34 1.698 (43.13) |A25928-ND 1.08 -98 | 1-104482-5 64 3.198 (81.23) | A25942-ND 2.01 1.83 | 104483-8 
Short Point Crimp Snap-In MATERIAL: Copper alloy C7025 Contact Plating: A: 30y gold on contact area, with tin-lead over 50y cae 
nickel on the crimp area B: 15 gold on contact area, 50y minimum tin-lead in crimp area, with entire post (11.68) ry +060 
Receptacle Contacts underplated 50p nickel C: 100p - 200p bright tin-lead over 50p nickel on entire contact = | 1.52) 
Insulation Loose Piece Cut Strip Strip Tape & Reel 
Wire Size Diameter Range Digi-Key Pricing AMP. Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing AMP. 
(AWG) Inch (mm) Plating Part No. 10 10 Part No. Part No. 1,000 Part No. 15,000 Part No. 
A A28323-ND 1.54 10.35 104481-8 A28323CT-ND 101.23 A28323TR-ND 54.67/M 104481-4 
A A34336-NDO 1.46 9.79 1-104481-3 A34336CT-NDO 95.78 A34336TR-NDO 51.72/M 1-104481-1 
B A28325-ND 1.36 9.12 104481-7 A28325CT-ND 86.63 = — 104481-3 
2h2 =O 25".060)(:64-1:52) B A34337-NDO 1:36 912 | 1-1044g1-2 = | — — = — = 
Cc A28326-ND 1.07 7.21 104481-6 = — _ _ _ 
c A34246-NDO 1.01 6.82 5-104481-6 _ _ _- — =— 
A A28327-ND 1.54 10.35 104480-9 =— _— = _— - 
A A32513-NDO 1.41 9.50 1-104480-6 — _ = _ =_ 
B A28328-ND 1.36 9.12 104480-8 =— — — _ _ 
22-26 -025-.060 (.64-1.52) B A32512-NDO 1.25 8.38 | 1-104480-5 | — a = — = 
Cc A28329-ND 1.07 724 104480-7 = — — _ _ 
Cc A82511-NDO 98 6.62 1-104480-4 =— — _ _— _ 
A A28331-ND 1.54 10.35 104479-7 A28331CT-ND 98.28 A28331TR-ND 53.07/M 104479-4 
A A34249-NDO 1.46 9.79 1-104479-3 A34249CT-NDO 90.28 A34249TR-NDO 48.75/M 1-104479-0 
20-24 025-.060 (.64-1.52 B A28333-ND 1.36 9.12 104479-6 A28333CT-ND 89.33 A28333TR-ND 44.67/M 104479-3 
i 060 ( 52) B A34250-NDO 1.28 8.63 1-104479-2 A34250CT-NDO 84.50 A34250TR-NDO 45.63/M 104479-9 
c A28335-ND 1.70 11.44 104479-5 A28335CT-ND 70.58 A28335TR-ND 38.12/M 104479-2 
Cc A34251-NDO 1.61 10.83 1-104479-1 A34251CT-NDO 66.78 A34251TR-NDO 36.06/M 104479-8 
A29087-ND = Crimp Hand Tool for 28-32 AWG and 22-26 AWG.. .. $468.14 


0 RoHS Compliant 


A99101-ND = Crimp Hand Tool for 20-24 AWG 
A29088-ND _ Extraction Tool 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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2 Tyco Electronics Ane AMPMODU MTE Interconnection System 


Authorized Distributor 


Fig. 1 - Receptacle Fig. 2 - Receptacle 
The AMPMODU® MTE Interconnection System offers both wire-to-board and wire-to-wire connectors 
using .025” (0.64mm) square post technology. FEATURES: » Insulation displacement technology « Plain 
housings are end-to-end and/or back-to-back stackable for open pin field applications ELECTRICAL 
CHARACTERISTICS: « Contact Current Rating: 3amp * Contact Termination Resistance: 15mQ 
(maximum) ¢ Dielectric Withstanding Voltage: 600VAC, rms at sea level * Operating Temperature: -65°C 
~ 105°C MATERIAL: « Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated * Contacts: Phosphor bronze 

Contact Plating: 

A: 30p gold on contact area, 50 minimum tin-lead in crimp area, with entire contact underplated 50p nickel 
B: 15y gold on contact area, 50 minimum tin-lead in crimp area, with entire contact underplated 50y nickel 
C: .100y bright tin-lead over 50y nickel on entire contact 

Unloaded: No contacts in housing 


Housing Housing 
No. of Dimension A Digi-Key Quantity AMP No. of Dimension A Digi-Key Quantity AMP 
Pos. Plating Inch (mm) Part No. per Strip Pricing Part No. Pos. Plating Inch (mm) Part No. per Strip Pricing Part No. 
RECEPTACLE ASSEMBLIES P A eee A34959-ND ‘ 3.22/2 37.94/26 | 5-103976-7 
Single Row .100” (2.54mm), 26-22 AWG C ; ; A34948-ND 3.38/2 39.84/26 | 5-103974-7 
Strip Form Plain — Fig. 1 9 A 898 (22.81) | A34960-ND 2 3.50/2 37.99/24 | 5-103976-8 
A A28349-ND 6.89/10 68.68/110 | 103976-1 40 A 998 (23.35) A34961-ND 9 3.81/2 37.98/22 | 5-103976-9 
2 B 198 (5.03) | A28350-ND 40 | 10.25/10 — 102.13/110} 103975-1 B A34955-ND 3.55/2 35.37/22_| 5-103975-9 
C A28351-ND 7.05/10 —-70.20/110} 103974-1 11 B 1.098 (27.89) | A35067-ND 2 3.86/2 34.97/20 | 6-103975-0 
A A28353-ND 6.05/8 49.34/72 | 103976-2 A A34966-ND 5 4.49/2 36.59/18 | 6-103976-1 
3 B 298 (7.57) | A28354-ND 8 9.58/8 78.10/72 | 103975-2 - B 1.198 (30.43) | a 4965-ND 4162 33.94/18 | 6-103975-1 
¢ A28355-ND 6.67/8 54.35/72 | 103974-2 Strip Form Polarized/Latching — Fig. 2 
el i ro eso | 
A POCA pee Meera dean 2 B 198 (5.03) | A28391-ND 10 | 54210 — 53.97/110 | 103957-1 
C A28392-ND 5.08/10 50.64/110 | 103956-1 
A A28361-ND 3.87/4 38.60/44 103976-4 
5 B 498 (12.65) | A28362-ND 4 3.80/4 37.85/44 | 103975-4 A A28394-ND 5.95/8 48.46/72 | 103958-2 
C A28363-ND 3.83/4 38.12/44| 103974-4 3 B 298 (7.57) | A28395-ND 8 5.2/8 42.58/72 | 103957-2 
A A28364-ND 4.65/4 37.90/36 | 103976-5 2 Ceesoont AGO 5 SOULE: OSG 
6 B 598 (15.19) | A28365-ND 4 4.52/4 36.82/36 | 103975-5 A A28398-ND 4.50/5 44.83/55 | 103958-3 
c A28366-ND 4.06/4 33.06/36 | 103974-5 4 B 398. (10.11) | A28399-ND 5 3.61/5 35.93/55 | 103957-3 
A A28368-ND 3.47/2 47.12/30 | 103976-6 C A28400-ND 3.56/5 35.51/55 | 103956-3 
7 B 698 (17.73) | A28369-ND 2 3.65/2 49.60/30 | 103975-6 R oarenin cana Tiga AOaOERE 
C A28370-ND 3.27/2 44.49/30 | 103974-6 ; ; 
5 B 498 (12.65) | A28403-ND 4 3.80/4 37.85/44 | 103957-4 
8 A 798 (20.27) _| A28872-ND 2 ane ADo2/26,) 1089 76:s. c A28404-ND 3.474 34.52/44 | 103956-4 
C A28374-ND 3.61/2 42.54/26 | 103974-7 
9 A 898 (22.81) | A28376-ND 2 3.73/2 40.58/24] 103976-8 ss pees ND oats ABI DIAG: | LOSER 
6 B 598 (15.19) | A28407-ND 4 4.52/4 36.82/36 | 103957-5 
A A28379-ND 4.07/2 40.56/22 | 103976-9 ¢ AODNTEAAT aa Se aiaes nesses 
10 B 998 (23.35) | A28380-ND 2 3.79/2 37.77/22| 103975-9 : ; 
C A28381-ND 7.60/2 75.69/22 | 103974-9 A A28410-ND 3.03/2 41.15/30 | 103958-6 
1 B 7.098 (27.89) | A28383-ND 2 4412/2 37.34/20| 1-103975-0 7 B 698 (17.73) | A28411-ND 2 2.61/2 35.43/30 | 103957-6 
A A28386-ND 4.79/2 39.07/18] 1-103976-1 C APBD ealle spore). | AMSeaere 
12 B 1.198 (30.43) | A28387-ND 2 4.45/2 36.24/18 1-103975-1 A A28414-ND 3.37/2 39.67/26 | 103958-7 
C A28388-ND 7.93/2 64.64/18 1-103974-1 8 B 798 (20.27) | A28415-ND 2 2.89/2 34.01/26 | 103957-7 
2 Unloaded 195 (5.03) ‘A28352-NDt 28/1 6.37/25 | 103688-1 c A28416-ND 2.62/2 30.86/26 | 103956-7 
3 Unloaded .298 (7.57) A28356-NDt AN 9.26/25 | 103688-2 A A28418-ND 3.65/2 39.69/24 | 103958-8 
4 | Unloaded | 398 (10.11) | A28360-NDt 1 47 10.74/25 | 103688-3 9 B g98 (22.81) | a26419-No 2 455/9 4g.4qo4 | 109957-8 
6 | Unloaded | 598 (15.19) | A28367-NDt 64/1 14.52/25 | 103688-5 Fe pocvonatn) oaip Sieea | anaeteta 
7 | Unloaded | .698 (17.73) | A28371-NDt 59/1 13.44/25 | 103688-6 ; : 
8 | Unloaded | 798 (20.27) | A28375-NDt 63/1 14.25/25 | 103688-7 A see) Sle ci nel ena 
9 | Unloaded | .898 (22.81) | A28378-NDt 58/1 13.23/25 | 103688-8 10 e 998 (23.35) A28428-ND 2 3.38/2 83.67/22 | 103957-9 
10 | Unloaded | .998 (23.35) | A28382-NDt 1 61/1 13.89/25 | 103688-9 iy A28424-ND 3.05/2 30.35/22 | 103956-9 
a Unloaded 1.098 (27.89) A28385-NDt 81/1 18.34/25 | 1-103688-0 A A28426-ND 4.02/2 36.36/20 | 1-103958-0 
12 | Unloaded | 1.198 (30.43) | A28389-NDt 23/ 16.64/25 | 1-103688-1 "1 B 4.098 (27.89) | ag8427-ND 2 3.48/2 31.53/20 | 1-103957-0 
Strip Form Plain — Fig. 1 C A28428-ND 3.06/2 27.72/20 | 1-103956-0 
ROHS Compliant A A28430-ND 4.69/2 38.19/18 | 1-103958-1 
A A34956-ND 6.46/10 64.31/110 | 5-103976-1 12 B 1.198 (30.43) | A28431-ND 2 3.96/2 32.31/18 | 1-103957-1 
2 B 198 (5.03) | A34176-ND 40 | 960/10  95.63/110| 5-103975-1 C A28432-ND 3.56/2 99.04/18 | 1-103956+1 
C A34177-ND 6.60/10  65.73/110 | 5-103974-1 
: i 2 | Unloaded 198 (5.03) | A28393-ND 22/1 4.93/25 | 104257-1 
A A34957-ND 5.67/8 46.20/72 | 5-103976-2 3 | Unloaded | .298.(7.57) | A28397-ND 32/1 7.16/25 | 104257-2 
3 B 298 (7.57) | A34950-ND 8 8.97/8 73.13/72 | 5-103975-2 4 | Unloaded | .398(10.11) | A28401-ND 1 36/1 8.25/25 | 104257-3 
c A34178-ND 6.248 50.89/72 | 5-103974-2 5 | Unloaded | .498(12.65) | A28405-ND: 39/1 8.90/25 | 104257-4 
A A34179-ND 4.30/5 42.82/55 | 5-103976-3 6 | Unloaded | 598 (15.19) | A28409-ND: AM 9.50/25 | 104257-5 
’ 7 898 (10.11) Beaune : 6.18/5 61:57/55 | §-103975-3 7 | Unloaded | .698(17.73) | a28413-ND 48/1 40.83/25 | 104257-6 
e SELB ND ages ADGTIBS | 1088749 8 | Unloaded | .798 (20.27) | A28417-ND Agi 11.15/25 | 104257-7 
A A34181-ND 3.63/4 36.14/44 | 5-103976-4 9 | Unloaded 898 (22.81) | A28421-ND 1 57/1 12.87/25 | 104257-8 
5 B 498 (12.65) | A34952-ND 4 3.56/4 35.44/44 | 5-103975-4 10 | Unloaded .998 (23.35) | A28425-ND 60/1 13.51/25 | 104257-9 
c A34182-ND 3.58/4 35.69/44 | 5-103974-4 11 | Unloaded | 1.098 (30.43) | A28429-ND 68/1 15.50/25 | 1-104257-0 
" EEO aise? petnise:| 1082/69 12. | Unloaded | 1.198 (30.43) | A28433-ND ral 16.19/25 | 1-104257-1 
6 2 598(15.19) A deus 3448196 )|:0-108075°8 14 | Unloaded | 1.398 (35.51) | A26854-ND 90/1 20.39/25 | 1-104257-3 
¢ A34946-ND 3.80/4 30.96/36 | 5-103974-5 15 | Unloaded | 1.498 (38.05) | A26855-ND , 4.42/1 25.27/25 | 1-104257-4 
A A34958-ND 3.25/2 44.12/30 | 5-103976-6 16 | Unloaded | 1.598 (40.59) | A26856-ND 1.18/1 26.81/25 | 1-104257-5 
7 B 698 (17.73) | A34184-ND 2 3.42/2 46.45/30 | 5-103975-6 17 | Unloaded | 1.698 (43.13) | A26857-ND 1.22/1 27.69/25 | 1-104257-6 
c A34947-ND 3.07/2 41.66/30 | 5-103974-6 20 | Unloaded | 1.998 (50.75) | A26858-ND 1.24/1 28.04/25 | 1-104257-9 
t For Female contacts see “Short Point Contacts” bottom of prior page (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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z Tyco Electronics AMP AMPMODU MTE Interconnection System (cont) 


Authorized Distributor 


Housing Housing 
No. of Dimension A Digi-Key Quantity AMP No. of Dimension A Digi-Key Quantity AMP 
Pos. Plating Inch (mm) Part No. per Strip Pricing Part No. Pos. Plating Inch (mm) Part No. per Strip Pricing Part No. 
Strip Form Polarized/Latching — Fig. 2 A A28458-ND 5.38/2 58.44/24 | 103946-7 
RoHS Compliant 8 B .895 (22.73) | A28459-ND 2 4.95/2 53.77/24 | 103945-7 
A A34185-ND 5.28/10 52.59/110 | 5-103958-1 ¢ A28460-ND 4.52/2 49.09/24 | 103944-7 
2 B 198 (5.03) | A34186-ND 10 | 5.0740  —50.53/110 | 5-103957-1 A A28462-ND 3.46/2 34.42/22 | 103946-8 
C A34187-ND 476/10  47.42/110 | 5-103956-1 9 B 995 (25.27) | A28463-ND 2 3.63/2 36.14/22 | 103945-8 
A A34188-ND 5.57/8 45.38/72 | 5-103958-2 ¢ Geel) 3.28/2 42.70/22 | 103944-8 
3 B .298 (7.57) | A34189-ND 8 4.89/8 39.87/72 | 5-103957-2 A A28466-ND 4.30/2 38.96/20 | 103946-9 
y A34190-ND 4.52/8 36.81/72 | 5-103956-2 10 B 1.095 (27.81) | A28467-ND 2 5.17/2 46.87/20 | 103945-9 
A A34191-ND 3.90/5 38.83/55 | 5-103958-3 C A28468-ND 3.96/2 35.90/20 | 103944-9 
4 B $98,(10-11) aD 5 SBS «Se OHSS: | :3-108957:8 1 B 1.195 (30.35) | A28471-ND 2 8.06/2 65.70/18 | 1-103045-0 
C A34193-ND 3.34/5 33.25/55 | 5-103956-3 
2 | Unloaded 295 (7.49) | A28437-ND I 11.47/25 | 103653-1 
: ienine perieien ; ee oo i ae 3 | Unloaded | .395(10.03) | a28441-ND 53/1 42.01/25 | 103653-2 
‘ FOAGRNE aad aisaud | eisased 4 | Unloaded | 495 (12.57) | A28445-ND 1 62/1 14.14/25 | 103653-3 
5 | Unloaded | .595 (15.11) | A28449-ND Balt 12.17/25 | 103653-4 
A A34197-ND 4.91/4 39.98/36 | 5-103958-5 6 | Unloaded | .695(17.05) | A28453-ND 5A 42.24/25 | 103653-5 
6 B 598 (15.19) | A34198-ND 4 4.23/4 34.48/36 | 5-103957-5 
¢ A34199-ND 6.45/4 52.57/36 | 5-103956-5 7 | Unloaded | 795 (20.19) | A28457-ND 1.28/1 29.03/25 | 103653-6 
re Rao eis ags3a00'| 'SA0SCRE 8 | Unloaded | .895 (22.73) | A28461-ND 1.31/1 29.74/25 | 103653-7 
7 3 698 (17.73) | A34201-ND P a 4a1ea0 | sd0a087-6 9 | Unloaded | .995 (25.27) | A28465-ND 1 4.37/1 31.02/25 | 103653-8 
C A34944-ND 229/2 3020/30 | 5-103056-6 10 | Unloaded | 1.095 (27.81) | A28469-ND 4.45/1 32.72/25 | 103653-9 
A A34202-ND 3.16/2 37.15/26 | 5-103958-7 11 | Unloaded | 1.195 (30.35) | A28472-ND 1.06/1 24.00/25 | 1-103653-0 
8 B .798 (20.27) | A34203-ND 2 2.70/2 31.84/26 | 5-103957-7 12 | Unloaded | 1.295 (32.89) | A28754-ND 1.67/1 37.89/25 | 1-103653-1 
c A34945-ND 2.45/2 28.90/26 | 5-103956-7 14 | Unloaded | 1.495 (37.97) | A28755-ND 1.80/1 40.65/25 | 1-103653-3 
A A34204-ND 3.42/2 37.17/24 | 5-103958-8 15 | Unloaded | 1.595 (40.51) | A28756-ND ; 4.27/1 28.82/25 | 1-103653-4 
9 B .898 (22.81) | A34205-ND 2 4.14/2 44.94/24 | 5-103957-8 16 | Unloaded | 1.695 (43.05) | A28757-ND 1.79/1 40.64/25 | 1-103653-5 
c A34206-ND 2.63/2 28.60/24 | 5-103956-8 17 | Unloaded | 1.795 (45.59) | A26852-ND 2.34/1 53.06/25 | 1-103653-6 
A A34207-ND 3.73/2 37.14/22 | 5-103958-9 20 | Unloaded | 2.095 (53.21) | A28792-ND 4.27/1 28.82/25 | 1-103653-9 
10 B .998 (23.35) | A34208-ND 2 3.17/2 31.53/22 | 5- 103957-9 Strip Form Polarized/Latching — Fig. 3 
c A34209-ND 2.85/2 28.42/22 | 5-103956-9 RoHS Compliant 
A A34210-ND 3.76/2 34.05/20 | 6-103958-0 
1 ¢ 1.098 (27.89) A34963-ND 2 9 87/2 96.95/00 | 6-103956-0 A A34214-ND 8.22/8 67.02/72 5-103946-1 
i : 2 B .295 (7.49) | A34215-ND 8 7.28/8 59.33/72 | 5-103945-1 
A A34211-ND 4.39/2 35.7618 | 6-103958-1 C A34216-ND 7.03/8 57.29/72 | 5-103944-1 
12 B 1.198 (30.43) | A34212-ND 2 3.71/2 30.25/18 | 6-103957-1 
c PRYOREANT a4 azine | @10a986- A A34217-ND 6.28/5 62.53/55 | 5-103946-2 
3 B .395 (10.03) | A34218-ND 5 4.81/5 47.90/55 | 5-103945-2 
PIN ASSEMBLIES (contacts sold below for unloaded pin housing) C A34219-ND 457/5 45.57/55 5-103944-2 
Single Row .100” (2.54mm), 26-22 AWG - - 
: : : : A A34220-ND 7.68/4 76.51/44 | 5-103946-3 
Strip Form Polarized/Latching — Fig. 3 4 B 495 (12.57) | A34221-ND 4 4.38/4 43.62/44 | 5-103945-3 
A A28434-ND 8.78/8 71.58/72 | 103946-1 C A34222-ND 4.13/4 41.13/44 | 5-103944-3 
2 B .295 (7.49) | A28435-ND 8 7.7718 63.36/72 | 103945-1 F Fase Ta 
c A28436-ND 7518 61.18/72 | 103944-1 j ROOIAI), + Seo USG> || -b10ReIO8 
F GAME ve aise eee 5 B 595 (15.11) | A34224-ND 4 4.54/4 36.96/36 | 5-103945-4 
3 B 395 (10.03) | A28439-ND 5 5.14/5 51.16/55 | 103945-2 ig se2oND een DERs0. | sol 
c A28440-ND 4.89/5 48.67/55 103944-2 A A34226-ND 2.89/2 39.32/30 5-103946-5 
A 428442-ND 345/4 gate | 1030463 6 B 695 (17.05) | A34227-ND 2 2.48/2 33.65/30 | 5-103945-5 
4 B 495 (12.57) | A28443-ND 4 4.68/4 46.58/44 | 103945-3 ¢ A34228-ND 2.29/2 31.10/30 | 5-103944-5 
c A28444-ND 4.41/4 43.92/44 | 103944-3 ; A 795 (0019) | A34229-ND 4 4.91/83 40.02/27 | 5-103946-6 
A A28446-ND 5.18/4 42.20/36 | 103946-4 y -796 (20.18) | 434940-ND 6.52/3 53.12/27 | 5-103944-6 
5 B 595 (15.11) | A28447-ND 4 4.84/4 39.48/36 | 103945-4 A A34230-ND 5.0/2 54.72/24 | 5-103946-7 
c A28448-ND 7.15/4 58.26/36 | 103944-4 8 B 895 (22.73) | A34231-ND 2 4.63/2 50.35/24 | 5-103945-7 
A A28450-ND 3.09/2 41.99/30 | 103946-5 Cc A34232-ND 4.23/2 45.97/24 | 5-103944-7 
6 B 695 (17.05) | A28451-ND 2 2.65/2 35.94/30 | 103945-5 
c fonenn wash aasorag | tosaudse A A34943-ND 3.72/2 37.07/22 | 5-103946-8 
9 B .995 (25.27) | A34942-ND 2 3.40/2 33.84/22 | 5-103945-8 
A LENE meus Ae (ers. 10GaNe 6 c A34941-ND 3.07/72 30.62/22 | 5-103044-8 
7 B 795 (20.19) | A28455-ND 3 10.96/3 89.31/27 | 103945-6 
(q A28456-ND 6.96/3 56.73/27 103944-6 10 A 1.095 (27.81) A34233-ND 2 4.03/2 36.48/20 5-103946-9 
B : : A34234-ND 4.85/2 43.89/20 | 5-103945-9 
For Female contacts see “Short Point Contacts” 


i Material: Phosphor bronze Specification: Contact: standard pressure 
Interchangeable Contacts Wire Contact Plating: A: 30y gold on contact area, 30p minimum tin-lead in crimp area, with entire contact 
Crimp (Snap-In) Pins underplated 50y nickel B: 15y gold on contact area, 30 minimum tin-lead in crimp area, with entire post 


underplated 50p nickel C: 100p minimum bright tin-lead over 50y nickel on entire contact -810 (20.57) 
Insulation Loose Cut Strip Strip Tape and Reel 
Wire Size Diameter Range Digi-Key Piece Pricing AMP Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing AMP. 

(AWG) Inch (mm) Plating | Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. 12,500 Part No. 
A A28336-ND 4.79 32.21 104506-7 = _ — |= -—|- 
A A34236-NDO 4.48 30.16 5-104506-7 _ _ — |= —|- 

2bge OES: oe CAL 37) B A28337-ND 4.48 30.17 104506-5 _- — — |= -—|- 
B A34237-NDO 4.59 30.85 5-104506-5 = _ — |= —|-— 
A A28339-ND 5.27 35.43 104505-7 A28339CT-ND 192.09 349.25 | A28339TR-ND 188.60/M | 104505-6 
A A34238-NDO 4.93 33.17 5-104505-7 A34238CT-NDO 179.88 327.05 | A34238TR-NDO 176.61/M | 5-104505-6 

99-96 036-,054 (,91-1.37) B A28341-ND 4.90 32.95 104505-5 A28341CT-ND 149.20 271.28 | A28341TR-ND 146.49/M | 104505-4 

cia ca aie B A34239-NDO 4.59 30.85 5-104505-5 A34239CT-NDO 139.70 254.00 | A34239TR-NDO 137.16/M | 5-104505-4 

Cc A28343-ND 2.49 16.74 104505-3 A28343CT-ND 140.88 256.15 | A28343TR-ND 138.33/M | 104505-2 
Cc A34240-NDO 2.22 14.92 5-104505-3 A34240CT-NDO 131.92 239.85 | A34240TR-NDO 129.52/M | 5-104505-2 


RoHS Compliant 


ASKPO02-ND Keying Plug - 10 Comb. 
A28345-ND Crimp Hand Tool for 28-3: 


.. $1.19 A2031-ND Manual Pistol Grip Tool (loaded housing product) .. 
16.80 A28718-ND Head Assembly Tool use with A2031-ND 


.. $58.28 — A30575-ND Certi-Crimp Hand Tool Assembly for 22-26AWG 
$1020.60 (loose piece product) .............. se ceeeeeeeceeteeceeeeneeeeseneeseeees $519.12 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 223 


z Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


PERFORMANCE CHARACTERISTICS: 
* Insulation Resistance: 5,000MQ minimum 
initial * Withstanding Voltage: 750V rms at sea 
level * Operating Temperature: -65°C ~ 105°C 
¢ Current: 3 amp maximum per contact 
MATERIAL: Black thermoplastic, 94V-0 
rated »* Posts: Copper alloy 


AMPMODU Unshrouded Profile 
Headers - .100” (2.54mm) Centers 


oti 318 .139 
Contact Plating: (8.08) (3.53) 
A: Selectively plated 30p gold on contact area, LL -| ES f (8.08) 
with gold flash over 50p nickel T —< 
B: Selectively plated 15p gold on contact area, oi) J Ti eta) 
with gold flash over 50p nickel = 
No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP. 
Pos. Plating Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. Pos. Plating Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Fig. 1 — .025” (.64mm) Square Straight Post 8 eased) 2.16 1.95 87227-3 
A A26570-ND 3.36 3.03 87215-1 
ri : 8 384 (9.75) 
1 . 084 (2.13) CEB OLD 63 Bu ae B A26571-ND 261 2.35 8727-4 
B A26541-ND AB Ag 87224-1 
0 A 484 (12.29) A26572-ND 4.08 3.68 87215-2 
P A 184(467) A26542-ND 117 1.06 87220-2 B ; : A26573-ND 3.6 3.03 87097-5 
B A26543-ND 1.02 92 87224-2 
ip A “584 (14.83) A26574-ND 477 4.30 87215-3 
3 A 284 (721) A26544-ND 1531.38 87220-3 8 A26575-ND 3753.38 87227-6 
B A26545-ND 1.14 1.03 87224-3 7 ; 
14 A 684,177) A26576-ND 5.43 4.89 87215-4 
Fi A 1384(9.75) A26546-ND 2.01 1.81 87220-4 B A26577-ND 4.23 3.81 87227-7 
B A26547-ND 1.65 1.49 87224-4 16 A 784 (19.91) A26578-ND 6.12 5.51 87215-5 
i B A26579-ND 4.86 4.38 87227-8 
7 A 494 (12.29) A26548-ND 231 2.08 87220-5 
B A26549-ND 1.83 1.65 87224-5 e A 984 (24.99) A26580-ND 7.32 6.59 87215-7 
: A suas A26550-ND 261 2.35 87220-6 B ; ; A26581-ND 6.03 5.43 1-87227-0 
B : : A26551-ND 2.22 2.00 87224-6 a A 4.184 (30.07) A26582-ND 9.06 8.16 87215-8 
; P aes PERG are oad oe B A26583-ND 6.99 6.30 1-87227-2 
B A26553-ND 2.52 2.27 87224-7 26 A 1.284 (32.61) B2CoB SND) 9.87 8.89 87215-9 
B A28694-ND 7 6.94 1-87227-3 
F A 784 (19.91) A26554-ND 3.45 3.11 87220-8 
B A26555-ND 276 2.49 87224-8 34 A 1.684 (42.77) B2C58ND 1272 11.45 1-87215:7 
; eae er cao B A28695-ND 10.05 9.05 1-87227-7 
556- ‘ ; -87220- 
10 984 (24.99 r -87215- 
is (24.99) aeons sae 5 5 apaich ay A 2.484 (68.08) A26586-ND 18.81 16.93 2-87215-5 
B A26587-ND 1464 13.18 2-87227-5 
20 : 1.984 (50.39) eae is a 5 A eens A26588-ND 2247 20.23 3-87215-0 
oe bi y pilots B A26589-ND 1773 15.96 3-87227-0 
40 : 3,984 (101.19) pecoousne 15.84 14.26 4-87220-0 a A 4.984 (101.19) A26591-ND 2973 26.76 4-87215-0 
7 26561 -ND 1263 11.87 4-87224-0 B : ; A26590-ND 23.16 20.85 4-87227-0 
Fig. 2— .025” (.64mm) Square Right Angle Post Fig. 4 — .025” (.64mm) Square Right-Angle Post 
A A28762-ND 66 60 87232-1 r "86479- 
1 084 (2.13) ; A 084 (2.13) A28782-ND 1.26 1.14 1-86479-3 
B A28763-ND 63 57 87233-1 B A28783-ND 1.17 1.06 87230-1 
3 A 184 (467) A28764-ND 1.26 1.14 87232-2 F A 184 (4.67) A28784-ND 1.89 171 1-86479-4 
B > A28765-ND 1.20 1.08 87233-2 B A28785-ND 1.65 1.49 87230-2 
‘ A 284 (7.21) A28766-ND 171 1.54 87232-3 6 A 284 (7.21) A26592-ND 2.43 2.19 1-86479-5 
B aa A28767-ND 1.56 141 87233-3 B A26593-ND 1.89 171 87230-3 
Fi A 34 (0.75) A28768-ND 2.40 1.89 87232-4 8 A 384 (9.75) fester _ 2.89 Mengelicgs 
‘3 AERP aa ee cae B A26595-ND 2.52 2.27 87230-4 
3 A jeans A28770-ND 2.49 2.25 87230-5 10 ; 484 (12.29) pean ces ed ech 
B A28771-ND 2.10 1.89 87233-5 = : : i 
A A28786-ND 4.68 4.22 86479-4 
mf ; 12 584 (14.83 
6 7 584 (14.88) peace eee | eee 8 as A28787-ND 4233.81 7230-6 
B A28773-ND 2.85 257 87233-6 7 Sea 5 7 = 
598- 5.67 5. 79-5 
% 14 684 (17.37) 
7 A 684 (17.37) AeA 3.54 3.19 87232-7 B A26599-ND 4.86 438 87230-7 
B A28775-ND 3.36 3.03 87233-7 
r A 784 (191) A26600-ND 6.42 5.78 86479-2 
8 A 784 (19.91) A28776-ND 3.78 3.41 87232-8 B A26601-ND 5.01 451 87230-8 
B A28777-ND 3.00 2.70 87233-8 
a A ‘984 (24.99) A26602-ND 7.92 713 86479-1 
- A 984 (24.99) A28778-ND 4.44 4.00 1-87232-0 B A26603-ND 6.12 551 4-87230-0 
B A28779-ND 4.29 3.87 1-87233-0 yi 3 
of A 1.184 (30.07) A28788-ND 9.51 8.56 86479-7 
a A 4.984 (60.29) A28780-ND 8.94 8.05 2-87232-0 B A28789-ND 8.04 7.24 4-87230-2 
B A28781-ND 8.22 7.40 2-87233-0 i “86479 
TE 
fi -87232-| 5 7: 7. -87230- 
40 A 984 (101-49) A26562-ND 17.01 15.31 4-87232-0 
B A26563-ND 13.35 12.02 4-87233-0 45 A 1.484 (37.69) A26606-ND 11.91 10.72 1-86479-9 
Fig. 3— .025” (.64mm) Square Straight Post 50 A 2.484 (63.09) PASSA) 21:75: 18.58 2-86479-9 
B A26609-ND 15.45 13.91 2-87230-5 
2 A 084 (2.13) eESae ND 1.26 14 1-87215-0 ‘ A uaieeay A28790-ND 23.73 21.36 3-86479-4 
8 AeESCSIND 117 1.06 872271 B ; ; A28791-ND 19.44 17.50 3-87230-0 
4 7 184 (4.67) pocoousnD 2.16 1.95 ABI215-1 A A26610-ND 31.17 28.06 4-86479-4 
80 3.984 (101.19) 
B A26567-ND 1.83 1.65 87227-2 B A26611-ND 23.43 21.09 4-87230-0 


224 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


= Tyco Electronics MP ANPMODU Unshrouded Breakaway Headers - .100” Centers a 


Authorized Distributor 


MATERIAL: 

* Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated » Posts: Phosphor bronze 

Contact Plating: 

A: 30p gold on contact area, 100 ~ 200 tin-lead on solder area, with entire post underplated 50 nickel B: 15y gold on contact area, 100p ~ 200y 
tin-lead on solder area, with entire post underplated 50p nickel C: 100p ~ 200y tin-lead over 50p nickel on entire post D: 100y ~ 200p tin over 50u 
nickel on entire post 


40 Pin Headers 


Dimensions Step 1 Step 2 Step 3 
No. of Dim. Inch (mm) Digi-Key Price Each | AMP Digi-Key Base Pin 
Pos. | Plating A B Part No. 1 10 | Part No. Part No. Price Adder 
Fig. 1 — .025” (.64mm) Square Straight Post 1025” (.64mm) Square Straight Post 
A A26508-40-ND 242 1.91 | 4-103747-0 A26508-XX-ND 73 04 
c | 090 (2.28) | .280 (6.84) | pogsog.40-ND 135 4.21 | 4-103741-0 A26509-XX-ND ‘67 ‘02 
A A26512-40-ND 2.22 1.99 | 4-103239-0 A26512-XX-ND 83 04 
40 B | .120 (3.05) | .230 (6.84) | A26513-40-ND 2.03 1.82 | 4-103185-0 A26513-XX-ND 63 04 
Cc A26514-40-ND 1.45 1.30 | 4-103327-0 A26514-XX-ND 40 03 
A A26518-40-ND 241 2.16 | 4-102976-0 A26518-XX-ND 1.03 04 
B | .125 (3.18) | .318 (8.08) | A26519-40-ND 212 1.91 | 4-102972-0 A26519-XX-ND 73 04 
Cc A26520-40-ND 1.54 1.39 | 4-103321-0 A26520-XX-ND AQ 03 
Fig. 1 — .025” (.64mm) Square Straight Post 1025” (.64mm) Square Straight Post 
RoHS Compliant RoHS Compliant 
D A32700-40-ND 2.49 2.24 | 9-146285-0 A32700-XX-ND 74 05 
| 090 (2.29) | 230 (5.84) | n34959-40-ND 193 1.73 | 9-146282-0 A34253-XX-ND 53 ‘04 
A A34254-40-ND 2.61 2.34 | 9-146281-0 A34254-XX-ND 87 05 
a D | .120 (3.05) | .230 (5.84) | A32701-40-ND 2.41 2.16 | 9-146280-0 A32701-XX-ND 1.03 04 
Cc A34256-40-ND 1.97 1.77 | 9-146278-0 A34256-XX-ND 57 04 
A A34257-40-ND 2.62 2.35 | 9-146277-0 A34257-XX-ND 88 05 
D | .125 (3.18) | .318 (8.08) | A32703-40-ND 244 2.19 | 9-146276-0 A32703-XX-ND 1.07 04 
Cc A34259-40-ND 2.06 1.85 | 9-146274-0 A34259-XX-ND 66 04 
Fig. 2— .025” (.64mm) Square Right Angle Post .025” (.64mm) Square Right Angle Post 
A] 999 (2.09) | 230 (5.94) | A26510-40-ND 247 2.22 | 4-103765-0 A26510-XX-ND 1.10 04 
c | 090 (2.28) | 280 (6.84) | a96544-40-ND 2.80 2.51 | 4-103759-0 A26511-XX-ND 1.07 05 HOW TO ORDER: 
A A26515-40-ND 2.61 2.34 | 4-103148-0 A26515-XX-ND 87 05 
ao | 8 | 120 (3.05) | .230 (6.84) | A26516-40-ND 2.51 2.25 | 4-103325-0 A26516-XX-ND 76 05 4 EASY STEPS 
Cc A26517-40-ND 2.03 1.82 | 4-103329-0 A26517-XX-ND 63 04 
A A26521-40-ND 2.80 2.51 | 4-102978-0 A26521-XX-ND 1.07 05 
B | .110 (2.79) | .318 (8.08) | A26522-40-ND 2.61 2.34 | 4-102974-0 A26522-XX-ND 87 05 
C A26523-40-ND 212 1.91 | 4-103323-0 A26523-XX-ND 73 04 How do | order an A26508 header 
Fig. 2— .025” (.64mm) Square Right Angle Post .025” (.64mm) Square Right Angle Post with 16 pins? 
RoHS Compliant RoHS Compliant 
A A34260-40-ND 2.47 2.22 | 9-103765-0 A34260-XX-ND 1.10 04 Call Digi-Key for pricin 
| 090 (2.28) | 230 (5.84) | n34961-40-ND 280 251 | 9-103759-0 A34261-XX-ND 1.07 ‘05 oe nuit ic BA curcaii 
A A34262-40-ND 4.06 3.63 | 9-146304-0 A34262-XX-ND 1.64 07 ; y 
ag | 2 |-120 (6.05) | 280 (6.84) | 432702-40-ND 2.51 2.25 | 9-103325-0 A32702-XX-ND 76 105 following the steps below. 
Cc A34264-40-ND 2.03 1.82 | 9-103329-0 A34264-XX-ND 63 04 
A A34265-40-ND 415 3.72 | 9-146305-0 A34265-XX-ND 1.36 08 
D | .110 (2.79) | .318 (8.08) | A32704-40-ND 2.61 2.34 | 9-102974-0 A32704-XX-ND 87 05 A -ND 
D A32705-40-ND 212 1.91 | 9-103323-0 A32705-XX-ND Re 04 
ELE Namabar et 
Fig. 3— .025” (.64mm) Square Straight Post .025” (.64mm) Square Straight Post Base Part ecied eine 
A A26524-40-ND 347 2.84 ] 4-103783-0 A26524-XX-ND 1.08 06 Number — L____ per Row 
| 090 (2.28) | 230 (5.84) | pogso5-40-ND 224 2.01 | 4-103777-0 A26525-XX-ND ‘85 ‘04 
A A26528-40-ND 3.28 2.94 | 4-103240-0 A26528-XX-ND 1.20 06 
re B | .120 (3.05) | .230 (6.84) | A26529-40-ND 2.90 2.60 | 4-103186-0 A26529-XX-ND 117 05 
Cc A26530-40-ND 2.32 2.08 | 4-103328-0 A26530-XX-ND 94 04 Step 1. Select needed Digi-Key Part Number 
A A26534-40-ND 3.48 3.11 | 4-102977-0 A26534-XX-ND 1.41 06 i i 
B_ | .125 (3.18) | .318 (8.08) | A26535-40-ND 3.09 2.77 | 4-102973-0 A26535-XX-ND 1.00 06 and number of pins desired. 
Cc A26536-40-ND 251 2.25 | 4-103322-0 A26536-XX-ND 76 05 ; : : A 
Fig. 3— .025” (.64mm) Square Straight Post 1025” (.64mm) Square Straight Post Step 2. Begin with the appropriate Base 
RoHS Compliant RoHS Compliant Price” of your selected part number 
A | .090 (2.29) | .230 (5.84) | A34268-40-ND 4.01 3.59 | 9-146261-0 A34268-XX-ND 1.59 07 (refer to chart). 
A] 490 (3.08) | 230 (6.84) | 884977-40-ND 4.25 3.81 | 9-146257-0 A34977-XX-ND 1.47 08 
B |: cles : A34269-40-ND 3.75 3.36 | 9-146256-0 A34269-XX-ND 1.32 07 Step 3. Multiply the number of pins you desire 
ay C | .120 (3.05) | .230 (5.84) | A34976-40-ND 2.90 2.60 | 9-146254-0 A34976-XX-ND 117 05 by the “Pin Adder” of your selected 
C | 090 (2.29) | .230 (5.84) | A34344-40-ND 2.51 2.25 | 9-146258-0 A34344-XX-ND 76 05 part number (refer to chart). 
A A34270-40-ND 4.31 3.86 | 9-146253-0 A34270-XX-ND 1.53 08 
D | 125 (3.18) | .318 (8.08) | A32707-40-ND 3.94 3.53 | 9-146252-0 A32707-XX-ND 1.52 07 
C A34272-40-ND 3.28 2.94 | 9-146250-0 A34272-XX-ND 1.20 06 Step 4. Add Step 2 and Step 3 together for 
Fig. 4 — .025” (.64mm) Square Right Angle Post 025” (.64mm) Square Right Angle Post final cost! 
A A26526-40-ND 3.86 3.46 | 4-103801-0 A26526-XX-ND 1.43 07 
c | 090 (2.28) | .280 (6.84) | pogs07-40-ND 3.28 2.94 | 4-103795-0 A26527-XX-ND 1.20 ‘06 
A A26531-40-ND 4.06 3.63 | 4-103149-0 A26531-XX-ND 1.64 07 Our Example: 
80 B | .120 (3.05) | .230 (6.84) | A26532-40-ND 3.86 3.46 | 4-103326-0 A26532-XX-ND 1.43 07 
Cc A26533-40-ND 3.48 3.11 | 4-103330-0 A26533-XX-ND 1.41 06 
A | 4401279) | 318 (8.08) | 426537-40-ND 4.25 3.81 | 4-102979-0 A26537-XX-ND 1.47 08 Step 1. A26508-16-ND 
c | 1002.78) | 318 (8.08) | p56539.40-ND 3.67 3.29 | 4-103324-0 A26539-XX-ND 1.23 07 Step 2. 73 
Fig. 4— .025” (.64mm) Square Right Angle Post 025” (.64mm) Square Right Angle Post Step ce 16 x .04 = .64 
RoHS Compliant RoHS Compliant St 4 y Cost $ 1.37 
A] 990 (2.29) | .230 (6.84) | 834273-40-ND 3.86 3.46 | 9-103801-0 A34273-XX-ND 1.43 07 ORE: QUESOSL = pil: 
c | acl : A34274-40-ND 3.28 2.94 | 9-103795-0 A34274-XX-ND 1.20 06 
A A34275-40-ND 7.14 6.40 | 9-146308-0 A34275-XX-ND 2.63 13 
D | .120 (3.05) | .230 (5.84) | A32706-40-ND 3.86 3.46 | 9-103326-0 A32706-XX-ND 1.43 07 se 
80 c A34277-40-ND 3.48 3.11 | 9-103330-0 A34277-XX-ND 141 06 NOTE: For quantities of 10 or more, 
A A34278-40-ND 7.34 6.57 | 9-146309-0 A34278-XX-ND 2.84 13 call DIGI-KEY. 
B | .110 (2.79) | .318 (8.08) | A34346-40-ND 4.06 3.63 | 9-102975-0 A34346-XX-ND 1.57 07 
Cc A34279-40-ND 3.67 3.29 | 9-103324-0 A34279-XX-ND 1.23 07 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢« Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 225 


2. Tyco Electronics Am AMPMODU PCB Connectors - .100” (2.54mm) Centers 


PERFORMANCE SPECIFICATIONS: ¢ Current Rating: 3 amp maximum for single contact: 2 amp maximum per contact for fully 
energized connector * Voltage Rating: 250VAC * Dielectric Rating: 750VAC rms between contacts for one minute » Insul- 
ation Resistance: 1000MQ after temperature/humidity cycling * Temperature Rating: Headers; -65°C ~ 105°C Receptacle 
Assemblies;-65°C ~ 125°C » Durability: 200 cycles for 301 gold plating (75 cycles for 15p gold plating) MATERIAL: Headers: 
* Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated * Posts: Phosphor bronze Receptacles: * Housing: Brown thermoplastic, 94V-0 


Authorized Distributor 


rated, high temperature compatible * Contacts: Phosphor bronze 


Contact/Post Plating: A: 30p gold on contact area, 100) ~ 200) bright tin-lead on termination end, with entire post under- 
plated 50p nickel B: 15p gold on contact area, 100p ~ 200p bright tin-lead on termination end, with entire post underplated 
50p nickel C: 30p gold on contact area, 50p ~ 100, bright tin-lead on solder area, with entire contact underplated 50y nickel 
D: 15p gold on contact area, 50 ~ 100 bright tin-lead on solder area, with entire contact underplated 50 nickel 


Standard 


Solder 


Tails 115 (2.92) 


Retention 
Tails 


115 (2.92) 


No. of} Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of| Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. | ing Inch (mm) Part No. 1 25 | PartNo. Pos. | ing Inch (mm) Part No. 1 25 | PartNo. Pos. | ing Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. 
24 1-580 (40.18) A26384-ND 4.98 4.49 634978-4 | | | C | 4 o6e gigs) |AS4903-ND 4.96 4.49 | 5-882056-3 
F , , 30 1.880 (47.75) |A26387-ND 4.53 4.08 | 534978-5 ? : i : : 
Straight Post with Standard Solder Tail: D A34304-ND 4,614.18 | 5-532955-3 
Sol SA tec ibe alone Sle 36 | , | 2180(55.37) |A26390-ND 6.69 6.08 | 534978-6 
12 | & | 980 (2499) | A26875-ND 3.27 2.95 ] 1026021 50 2.880 (73.15) |A26395-ND 876 7.89 | 534978-8 24 | D_ | 1.458 (37.03) |A34306-ND 5.43 4.92 | 5-632965-4 
B A26376-ND_ 2.97 2.68 | 102567-1 60 3.380 (85.85) |A26398-ND 945 8.51 | 534978-9 a0 | © | 4.758 4465) |434807-ND 6.94 6.29 | 5-832956-5 
16 | A | 1.180(29.97) |A26379-ND 4.05 3.65 | 1-102692-5] | 110 5.880 (149.35) |A26378-ND 17.94 16.15 | 1-534978-2 dD |” 55) | 34308-ND 6.57 5.96 | 5-532955-5 
20 B 1.380 (35.05) | A26380-ND 3.84 3.46 | 1-102567-1 With Board Retention Tails —RoHS Compliant 36 D 2.058 (52.27) | A34309-ND 7.63 6.92 | 5-532955-6 
A A26382-ND 4.95 4.46 | 102692-2 20 1.380 (35.05) | A34296-ND 5.22 4.70 | 5-534978-3 c A34310-ND 4.87 4.41 | 5-532956-7 
24 |g | 1580 (40-13) | pog3g3-np 4.32 3.89 | 102567-2 24 1.580 (40.13) |A34971-ND 4.68 4.22 |5-534978-4| | 40 | 9 | 2.258(87-35) | naya44.Np 430 —-3,90 | 5-532955-7 
A A26385-ND. 4.53 4.08 | 1-102692-7 30 A 1.880 (47.75) | A34297-ND 4.23 3.81 | 5-534978-5 7 e tf 
30 |B | 1880(47.75) | aogaa6-ND 3.84 3.46 | 1-102567-3) | 50 2.880 (73.15) |A34973-ND 8.19 7.38 | 5-534978-8) | 50 | © | 2.758 (70.05) |ASHSI2ND 10.68 9.68 | 5-532956-6 
f i f D A34313-ND 9.83 8.91 | 5-532955-8 
z = 110 5.880 (149.35) | A34281-ND 16.80 15.12 | 6-534978-2 
36 | 4 | 2.190 (65.37) |A26888-ND 6.69 6.03 | 102692-8 C A34314-ND 12.51 11.33 | 5-532956-9 
| 2-180(5537) | arg3go-np 11.34 10.21 | 102567-3 Fig. 2 — Receptacles Horizontal Mount, Closed Entry 60 | 5, | 225818275) eteceln i447 joao | s-sgn086-0 
40 A 2.380 (60.45) A26391-ND 7.29 6.57 | 1-102692-3 Standard Solder Tails - - 
pg | 2-380 (60-45) | aogggo-np 5.46 4.92 | 1-100567-2 7 [RTE 3313.00 | SanS6a 70 | D | 3.758 (95.45) |A34316-ND 10.20 9.24 | 6-632955-0 
50 | B | 2880(7315) |A26304ND 7.38 6.65 | 102567-6 12) py | -858(21-79) | pogaai-no = 3.13--2.84 | 532955-1 80 | C | 4.258 (108.15) |A34317-ND 12.69 11.50 | 6-532956-2 
A A26396-ND 10.17 9.16 | 102692-5 16 | C | 1.058 (26.87) |A26343-ND 4.35 3.94 | 532956-2 too | © | 5258 (13355) |A34318-ND 19.90 18.03 | 6-532956-6 
60 | g | 3:380(85.85) | aogaq7-nD © 8.37—«7.54 | 102567-4 mo | © | 1053195) |A26844ND 5.30 4.80 | 532956-3 p_|5708(133.55) | asagio-nD 18.55 16.80 |6-532955-6 
70 | B | 3.880(98.55) |A26399-ND 7.41 6.67 | 1-102567-0 p | 1-258 (31.95) | nog345-ND 4.92 4.46 | 532955-3 Board Retention Tails 
80 | B | 4.380(111.25) |A26401-ND 11.10 9.99 | 102567-8 oa | © | 4.458 37.08) |426347-ND 6.15 5.57 | 532956-4 12 “858 (21.79) ]A26340-ND 458 416 | 5340002 
100 | A | 5.380 (136.65) |A26402-ND 16.50 14.85 | 102692-8 D A26348-ND_ 5.80 5.26 | 532955-4 20 1.258 (31.95) |A26346-ND 5.30 4.80 | 534204-9 
; 5 7 C A26350-ND 7.45 6.75 | 532956-5 24 | C | 1.458 (37.03) |A26349-ND 6.17 5.60 | 1-634204-1 
Straight Post with Standard Solder Tails 30 1.758 (44.65) 
RoHS Compliant D (44.65) | a26361-ND 7.00 6.34 | 532955-5 30 1.758 (44.65) |A26352-ND 7.45 6.75 | 534204-4 
12 | 8 | 980 (2489) [A3aze0-ND 276 249 |Saozse7a| |_36 : 2.058 (52.27) sie ul im = 36 2.058 (52.27) |A26355-ND 9.91 8.98 | 534204-3 
: z : | : ; 5 40 2.258 (57.35) |A26358-ND 9.28 8.40 | 1-834204-2 
16 | A | 1.180 (29.97) |A34282-ND 3.78 3.41 | 6-102692-5| | 40 2.258 (57.35) 
2 TB aoa Faqsannm 3.60 3.24 | 6100567 D (67-85) | n26367-ND__459 4.16 | 532955-7 50 2.758 (70.05) |A26361-ND 10.92 9.89 | 534204-1 
: : j d 50 | © | 2758 (70.05) |426359-ND 11.40 10.32 | 932956-8 60 | C | 3.258 (82.75) |A26364-ND 13.17 11.93 | 534204-5 
30 : 1.880 (47.75) hae a ae parece Do] Y) | A26360-ND 10.44 9.46 | 532955-8 70 3.758 (95.45) |A26366-ND 11.87 10.76 | 1-534204-3 
- : —|~ : 60 | © | a.258,e2.75) |A26862ND 13.38 12.08 | 532956-9 80 4.258 (108.15) |A26368-ND 22.00 19.92 | 534204-8 
36 | 4“ | 2.190(55.37) [AeazeBNDE) 6.27 5.65 | 5-102692-3 d[™ 1) [A26363-ND 12.27 11.12 | 532955-9 to | | 5.758 (146.25) [A26372-ND 23.61 21.39 | 1-534204-6 
B A34287-ND 10.62 _ 9.56 | 5-102567-3 
; SBIDBEND BBI eid retopeep at | O_| 0 | 3.758 (05.45) [A26965-ND 10.87 9.84 | 7-592955-0 Board Retention Tails RoHS Compliant 
40 | g | 2:380(6045) |n340g0-nn 5.07 4°57 | 6-102567-2| |_82 4.258 (108.15) oe = ae ee 12 858 (21.79) [A34322-ND 4.27 3.87 | 5-534204-2 
50 B_ | 2.880(73.15) [A34290-ND 6.93 6.24 | 5-102567-6| | 100 | 5 | 5.258 (133.55) | poea79.Np 19.80 17.93 | 1-590955-6 20 1.258 (31.95) /A34323-ND 4.96 4.49 | 5-534204-9 
70 |B | 3480 08.55) |A34003-ND 896 6.97 |6-100567-0 : : 24 | C | 1.458 (37.03) |A34324-ND 5.80 5.26 | 6-634204-1 
: : : : joo | © 6.258 (158.95) A26373-ND 25.60 23.19 | 1-532956-8 30 1.758 (44.65) | A34325-ND 6.94 6.29 | 5-534204-4 
80 | B | 4.380(111.25) |A34294-ND 10.41 9.37 | 5-102567-8 p |& 5) | aoga74-ND 23.53 21.32 | 1-532955-8| | 3g 2.058 (52.27) |A34326-ND 9.30 8.43 | 5-534204-3 
too | A | 5.380,(136.65) |As4205-NO 15.45 13.91 | 5-102692°8 Standard Solder Tails — RoHS Compliant 50 2.758 (70.05) |A34328-ND 10.08 9.27 | 5-534200-1 
With Board Retention Tails jo | © ] 858 (21-79) ]A34301-ND 3.10 2.81 15-532956-1] | 60 | , | 3.258 (82.75) ]A34329-ND 12.35 11.19 | 5-534204-5 
12 |, | .980(24.89) [A2637-ND 3933.64 ] 1-534978-6 D | .858 (21.79) |A32548-ND 2.92 2.64 | 5-632955-1| | 70 3.758 (95.45) |A34330-ND 11.16 10.11 | 6-634204-3 
20 1.380 (35.05) |A26381-ND 5.58 5.03 | 534978-3 16 | C | 1.058 (26.87) |A34302-ND 4.08 3.70 | 5-532956-2| | 110 5.758 (146.25) |A34331-ND 22.13 20.04 | 6-534204-6 


AMPMODU Shrouded Headers - .100” (2.54mm) Centers 


MATERIAL: 


Housing: Black thermoplastic, 
94V-0 rated Posts: Copper alloy 


Contact Plating: 

A: 30p gold on contact area, 
100p ~ 200p tin-lead on 
solder area, with entire post 
underplated 50p nickel B: 15p 
gold on contact area, 100p ~ 
200p tin-lead on solder area, 
with entire post underplated 50p 
nickel C: 100p ~ 200p tin-lead 
over 50p nickel on entire post 


.240 
(6.10) | 


330 
(6.38) 


“219 
(6.56) (3.30) 


130 


151 


(8.38) (3.84) 


No. of | Plat-| Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. | ing Inch (mm) Part No. ff 25 | Part No. 
Single Row 
Fig. 1 - .025” (.64mm) Square Straight Post, 
with Standoffs 
A A26612-ND 1.47 = 1.33 | 103414-1 
3 B | .420 (10.67) | A26613-ND 1.45 1.31 | 3-102202-4 
C A26614-ND 1.41 ‘1.27 | 103080-1 
A A26615-ND 1.59 1.44} 103414-2 
4 B | .520(13.21) | A26616-ND 1.51 1.36 | 102202-1 
C A26617-ND 1.50 1.35 | 103080-2 
A A26618-ND 3.24 2.92 | 103414-3 
5 B | .620(15.75) | A26619-ND 2.73 2.46} 102202-2 
C A26620-ND_ 2.57 ~—_—-2.32 | 103080-3 
A A26621-ND 3.30 2.97 | 103414-4 
6 B | .720 (18.29) | A26623-ND 312 2.81} 102202-3 
Cc A26624-ND 3.00 ~—-2.70 | 103080-4 
A A26625-ND 2.19 1.98} 103414-5 
7 B | .820 (20.83) | A26626-ND 210 1.89} 102202-4 
C A26627-ND 3.12 2.81 | 103080-5 
A A26628-ND 3.66 3.30} 103414-6 
8 B | .920 (23.37) | A26629-ND 3.39 3.06 102202-5 
C A26630-ND 3.30 —-2.97 | 103080-6 


No. of | Plat-) Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. | ing Inch (mm) Part No. 1 25__| Part No. Pos. | ing Inch (mm) Part No. u 25 | Part No. 
9 B | 1.020 (25.91) | A26631-ND 2.37 2.14) 102202-6 Fig. 1 - .025” (.64mm) Square Straight Post, 
A A26632-ND 396  3.57| 103414-8 with Standoffs — RoHS Compliant 
10 | B | 1.120(28.45) | A26633-ND 381 3.43) 102202-7 A R32077-ND 1.35 1.22) 5-103414-1 
C A26634-ND 3.63 3.27 | 103080-8 3 | B | .420(10.67) | A32559-ND 1.36 1.23 | 8-102202-4 
11 B | 1.220 (30.99) | A26635-ND 396 3.57| 102202-8 c A82978-ND_ 1.29 1.17 | 5-103080-1 
A A26636-ND 4.62 4.16 | 1-103414-0 A A32979-ND 1.50 1.35 | 5-103414-2 
12 | B | 1.320(33.53) | A26637-ND 4.23 3.81 | 102202-9 4 | B | 520(13.21) | A82551-ND 1.41 1.28) 5-102202-1 
C A26638-ND 402  362/ 1-103080-0 C A32980-ND 1.38 1.25 | 5-103080-2 
A A2663-ND 4.44 4.00] 1-103414-1 ‘“ Pecooiuog 3.03 2.73) 5-103414-3 
. , 5 | B | .620(15.75) | A32552-ND 2.56 2.30 | 5-102202-2 
13 | B | 1.420(36.07) | A26640-ND 4.47 4.03 1-102202-0 7 Face 241 217| 5030803 
C A26641-ND 4.32 3.89 | 1-103080-1 7 CCE -3.00 —D79 | GaOataa 
A A26642-ND 4.98 4.49] 1-103414-2 6 | g | -720(18.29) | sa098uND 9-94 oe aie 
14 | B | 1.520(38.61) | A26643-ND 4.74 4.27] 1-102202-1 : : 
A A32986-ND 2.04 1.84] 5-103414-5 
C A26644-ND 4.53 4.08 | 1-103080-2 
7 | B | .820(20.83) | A32553-ND 1.95 1.76 | 5-102202-4 
te | | 4.700;43.60) [eeceeeom S58 5.00) T-103hie4 c A32987-ND___1.89 1.71 | 5-103080-5 
Bit ; A26646-ND 5.19 4.68 | 1-102202-3 k avOcaNR 3.45311 | SA034I46 
A A26648-ND = 5.61 5.05) 1-103414-6 8 B | .920(23.37) | A32989-ND 3.18 2.87) 5-102202-5 
18 B | 1.920 (48.77) | A26649-ND 5.67 = 5.11) 1-102202-5 C A34988-ND 3.09 2.79] 5-103080-6 
¢ A26650-ND_4.92 4.43 | 1-103080-6 9 | B | 1.020 (25.91) | A32090-ND 2.22  2.00| 5-102202-6 
20 | A | 2.120(53.85) | A26651-ND 6.66 6.00] 1-103414-8 (Continued) 


226 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


= Tyco Electronics ame AMPMODU Shrouded Headers - .100” (2.54mm) Centers (cont, 


Authorized Distributor 


No. of | Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. | ing | Inch(mm) | PartNo. 1 25 (| Part No. Pos. | ing | Inch(mm) | PartNo. 1 25 | Part No. Pos. | ing | Inch(mm) | Part No. 1 25__| Part No. 
A AB2991-ND 3.72 3.35| 5-103414-8 A A26711-ND 3.09 2.79] 103168-2 A A26762-ND 390 3.51] 103166-3 
10 | B | 1.120(28.45) | A32554-ND 3.57 3.22 | 5-102202-7 8 | B | 512(13.00) | A26712-ND 2.55 2.30] 102618-2 40 | B | .612(15.54) | A26763-ND 3.21 2.89] 102617-3 
C A32992-ND 3.39 __3.06 | 5-103080-8 C A26713-ND 2.19 _1.98| 3-87589-5 C A26764-ND 2.76 _2.49 | 87579-2 
11 [ B | 1.220 (30.99) | A32093-ND 3.72 3.35| 5-102202-8 A A26714-ND 3.81 3.43] 103168-3 A A26765-ND 4.29 3.87] 103166-4 
A A32904-ND 4.35  3.92| 6-103414-0 10 | B | .612(15.54) | A26715-ND 3.00 2.70) 102618-3 12 | B | .712(18.08) | A26766-ND 3.54 3.19 102617-4 
12 | B | 1.320 (33.53) | A32995-ND 3.96 3.57] 5-102202-9 en 3.66 3.30 87589-1 c A26767-ND 3.09 __2.79| 87579-3 
Cc A32996-ND 3.78 3.41 | 6-103080-0 717- 35 : z A ‘A26768-ND 5.07 4.57 103166-5 
A A35006-ND 4.14 3.73] 6-103414-1 12) B | -712(18.08) GRtsO 2.89 2.61) 102618-4 14 | B | .812(20.62) | A26769-ND 3.99 3.60] 102617-5 
13 1.420 (36.07) (20.62) 
© |" : A35002-ND 4.05 3.65 | 6-103080-1 ; eialA id au as sea C A26770-ND 3.39 3.06 | 87579-4 
A A32998-ND 465 4.19) 6-103414-2 a : és A A26771-ND 564 5.08] 103166-6 
14 | B | 1.520(38.61) | A32999-ND 4.44 4.00 | 6-102202-1 14) B | 812 (20.62) | A26721-ND 3.81 3.43) 102618-5 16 | B | .912(23.16) | A26772-ND 4.41 3.97 102617-6 
C A33000-ND 4.26 3.84 | 6-103080-2 c A26722-ND_3.12 2.81 | 87589-3 ¢ A26773-ND 369  3.33| 87579-5 
46 | A | 4:700 (43.69) [ReeeUNOR) 5:19 4.68) 6-103411-4 _ poceem 546 492 | 103168°6 A A26774-ND 6.27 _5.65| 103166-7 
g | 1-720(43.69) | q3aqqo-nD 486 4.38) 6-102202-3 16 | B | .912(23.16) | A26724-ND 4.20 3.78) 102618-6 18 | & | 1.012(25.70) | sogr7e-nD 3.99 3.60) 87579-6 
r : 7 C A26725-ND 3.45 3.11 | 87589-4 : d 
18 | A | 4.920(48.77) | $88003-ND 5.28 4.76 6-103414-6 A A26777-ND 6.63 5.97 | 103166-8 
Bio . A33004-ND 5.31 4.78 | 6-102202-5 A A26726-ND 5.97 5.38 | 103168-7 : : 

2 |B 12.120 53.85) 1 A33007-ND 5795 22 | 6-100202-7 18 | B | 1.012 (25.70) | A26727-ND 4.59 4.14] 102618-7 20 | B | 1.112 (28.24) | A26778-ND 5.40 4.86 | 102617-8 
: 7 (58. ) 7 : C A26728-ND 5.13 4.62 | 87589-5 c A26779-ND_ 4.41 3.97 | 87579-7 
Fig. 2- .025” (.64mm) Square Right Angle Post, A A26729-ND 6.72 6.05 | 103168-8 A A26780-ND 8.55 —7.70| 1-103166-0 

with Standoffs 20 | B | 1.112(28.24) | A26730-ND 5.04 4.54 102618-8 24 | B | 1.312 (33.32) | A26781-ND 7.71 6.94] 1-102617-0 

3 | 8 | s2o(ia67) | a26sssND ist 136] 3-102000-4 : Eee c A267B2ND__663 5.97 | 87579-9 

/ 67) 55- 5 36 | 3- : A A26732-ND 7.26 6.54] 103168-9 A ‘A26783-ND 876  7.89| 1-103166-1 
| z 22 1.242 (30.78 : : : : 
¢ A26656-ND_ 1.26 1.14 | 102523-2 B (80.78) | 26733-ND 5.55 5.00 | 102618-9 26 | B | 1.412 (35.86) | A26784-ND 690 6.21] 1-102617-1 
4 ‘ Pee poses ree i ieeeoset A A26735-ND 7.53  6.78| 1-103168-0 C A26785-ND 5.67 __5.11| 1-87579-0 
C 520 (13.21) A26659-ND 144130 4025034 24 B | 1.312 (33.32) | A26736-ND 5.97 5.38) 1-102618-0 A A26786-ND 10.29 9.27] 1-103166-3 
n ORONO 312 2.811 1093813 c A26737-ND 4.83 4.35 | 87589-8 30 | B | 1.612 (40.94) | A26787-ND 7.86 7.08] 1-102617-3 
B | .620(1 A26661-ND 306 2.76 | 102203-2 A Peo ee 846 7.62) 1-103168-1 c A26788-ND 6.39 5.76 | 1-87579-2 
5 620 (15.75) 4 : a i 26 | B | 1.412 (35.86) | A26739-ND 6.30 5.67| 1-102618-1 341A 1 1812 (46.02) | A26780-ND 1149 1035) 1-103166-5 
C A26662-ND 2.49 2.25 | 102523-3 4 f 812 (46.02) : E 
C A26740-ND 5.04 __4.54 | 87589-9 
A A26663-ND3.24.-2.92| 103361-4 A A26741-ND 9.668.701 1-103168-3 40 A_| 2.112 (53.64) | A26791-ND 8.19 7.38 | 1-103166-8 
6 | B | .720(18.29) | A26664-ND 3.12 2.81] 102203-3 30 | B | 1.612(40.94) | 26742-ND 720 648) 1-102618-3 50 | * | 2612 (66.34) | A25794-ND 16.23 14.61 | 2-103166-3 
é soeteS-ND aus ae lapse C A26743-ND 582 5.24 | 1-87589-1 C A26796-ND 10.23 9.21 | 2-87579-2 
i j I = A A26744-ND 10.83 9.75 | 1-103168-5 Fig. 4 - .025” (.64mm) Square Right-Angle Post, 
7 | B | .820(20.83) [IAZCCBiNDIS) 2.22 2.00) 102203-4 34 | B | 1.812 (46.02) | A26745-ND 8.04 7.24 1-102618-5 with Detent Windows — RoHS Compliant 
é ee a i ee c A26746-ND_ 6.48 __5.84 | 1-87589-3 A33076-ND 2.40 2.16] 5-103166-1 
a | 8 | 9200347) WAGSEMNBIN sea 357 /| topenas A A26747-ND 7.89  7.11| 1-103168-8 6 412(10.46) | A33077-ND 2.01 1.81 | 5-102617-1 
920 (23.37) j ; 40 | B | 2.112 (63.64) | A26748-ND 9.39 8.46 | 1-102618-8 A33078-ND 2.43 2.19 | 8-87579-5 
C A26671-ND 2.91 2.62 | 102523-6 i aeea. 
A AOGGTEND 4.323.891 103861-8 ¢ A26749-ND 7.44 6.70 | 1-87589-6 A33079-ND 3.09 2.79 5-103166-2 
i ; : z A A26750-ND 15.72 14.15 | 2-103168-3 8 512 (13.00) | azsqgo-np 255 2301 5-102617-2 
10) B | P2084) Ee ate ots | qpospag 50 | B | 2.612(66.34) | A26751-ND 11.52 10.37) 2-102618-3 PGMeEGNN ace 3.30 | Saogices 
; ; c PECTSENOE 9.33 8.40 | 2°87589+1 10 612(15.54) | A33082-ND 3.00 2.70| 5-102617-3 
A A26675-ND 4.83 4.35] 1-103361-0 rn FOBTEGRININN 18.51 iene | 21031688 612 (15.54) ; ; 70 | 5-102617- 
12 | B | 1.320(33.53) | A26676-ND 4.59 4.14] 102203-9 60 3.112 (79.04 tak i i uy f A33083-ND_ 2.58 2.33 | 5-87579-2 
C Cee) OSTEND | 338 403] 1-102808-0 7 (000 | nacrs4nd 13.74 1237) 2-102618-8 A33084-ND 4.02 3.62 5-103166-4 
A A26678-ND 5.40 4.86 | 1-103361-2 Fig. 3 - .025” (.64mm) Square Straight Post, 12 .712 (18.08) | A34984-ND  3.27—2.95 | 5-102617-4 
14 B | 1.520(38.61) | A26679-ND 5.01 4.51] 1-102203-1 with Detent Windows — RoHS Compliant A33085-ND 2.88 —2.60 | 5-87579-3 
C A26680-ND 3.57 3.22 | 1-102523-2 A33034-ND 2.28 2.06 | 5-103168-1 A33086-ND 474 4.27] 5-103166-5 
15 | B | 1.620(41.15) | A26681-ND 6.60 5.94] 1-102203-2 6 412 (10.46) | A33035-ND = 1.83 1.65) 5-102618-1 14 812 (20.62) | A34985-ND 3.75 3.38 5-102617-5 
A A26682-ND 6.03 5.43] 1-103361-4 AS3036-ND 2.94 2.65 | 8-87589-6 A34989-ND 3.15 2.84 | 5-87579-4 
16 | B | 1.720(43.69) | A26683-ND 5.64 5.08 1-102203-3 A33037-ND 2.88 2.60) 5-103168-2 A33087-ND 5.28 4.76] 5-103166-6 
c A26684-ND 3.81 3.43] 1-102523-4 : 512(13.00) sepeoaiom 240 6 2.16) 5-102618-2 | | 46 912 (23.16) | A33088-ND 4.11 3.70) 5-102617-6 
18 |B | 1.920 (48.77) | A26685-ND 6.09 5.49] 1-102203-5 sa ca bes aa A33089-ND 3.48 3.14| 5-87579-5 
A A26686-ND 4.74 4.27 | 1-103361-8 H ; 22 |S A33090-ND 5.82 5.24] 5-103166-7 
20 2.120 (53.85) 4 7 
B (53.85) | aogeg7-ND 678 611 | 1-102203-7 10 612 (15.54) | A33041-ND 2.82 2.54 | 5-102618-3 18 1.012 (25.70) | A34986-ND 456 411 | 5-102617-7 
24 | A | 2520 (64.00) | A26689-ND 6.06 5.46] 2-103361-2 ee ore 4 ee A33091-ND 3.75 3.38 | 5-87579-6 
Fig. 2 - .025” (.64mm) Square Right Angle Post, with 12 712 (18.08) | A33044-ND 271 2.44 5-102618-4 A33092-ND 6.21 5.59 | 5-103166-8 
Standoffs — RoHS Compliant ‘ ° AS3045-ND 264 2.20| 5-87589-2 20 1.112 (28.24) | A33093-ND 4.92 4.43] 5-102617-8 


A35068-ND 1.38 1.25) 5-103361-1 A33046-ND 4.62 4.16 | 5-103168-5 A33094-ND 4.11 3.70 | 5-87579-7 


en rlomsrlwrlomslowrlowmsrlowmrlowFrlowmrlowmsrlowmrlowrlwSlowr 


A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
* C 
A 
3 | B | .420(10.67) | A33008-ND 1.41 1.28 | 8-102203-4 14 |B | st2¢2062) | a33047-ND 357 321] 5-100618-5 A33095-ND 8.01 7.21 | 6-103166-0 
Pe | Ry 
7 54 | 5 5 Hl ‘ ‘59 | 5-87579- 
A A33049-ND 5.10 4.59 5-103168-6 
4 |B) 4200821) IA yoo io | cineeons 16 | B | .912(23.16) | A33050-ND 3.93  3.54| 5-102618-6 A33097-ND 8.22 7.40) 6-103166-1 
A Aga0I2-ND 2942.65 Se “ ee ee a bullae an ia i een 
: : poles A A32555-ND 5.58 5.03 | 5-103168-7 Hl 5. 18 | 6-87579- 
FB | oe tn 7) a TND oak peal ectooeaa | | 18 | 8 | 1.012(25.70) | A39052-ND 4.32 3.89) 5-102618-7 A33099-ND 9.36 8.43 6-103166-3 
z d 08 | 5-102528% C A33053-ND 4.77 4.30 | 5-87589-5 30 1.612 (40.94) | A35000-ND 7.35 6.62] 6-102617-3 
s | 8 | zz0(te29 |assoienD 294 205| 5102000 A AG2556ND 6335.70 5-103168-8 OS Ee 
ale (18.29) ON 231 208 | s02504 20 | B | 1.112(28.24) | A33054-ND 4.71 4.24] 5-102618-8 ui 1.812 (46.02) | A38100-ND 10.74 9.67) 6-103166-5 
: 3 C A33055-ND 5.73 __5.16 | 5-87589-6 : ; A35001-ND 8377.54 | 6-102617-5 
7 | 8 | szoroes |assornd 207 187| stos2034| | 22 | A |rar2caoze | AS9056ND G81 613] 5-103t68-9 A33101-ND 7.68 6.92 | 6-103166-8 
c |) , A33018-ND 1.71 1.54 | 5-102523-5 B | : A34987-ND_5.19 4.68 | 5-102618-9 40 2.112 (53.64) | A33102-ND 9.60 8.64] 6-102617-8 
: - A A33057-ND 7.05 6.35 | 6-103168-0 A35008-ND 7.71 6.94 | 6-87579-7 
« |e | ei eats MaDOND aoe goal etppseae | | 24 | B | 1.312(@3.32) | A33058-ND 5.58 5.08] 6-102618-0 A35012-ND 1518 13.671 7-103166-3 
c | , A33021-ND 273 246) 5-102523-6 ¢ A33059-ND_ 4.50 __ 4.05 | 5-87589-8 50 2.612 (66.34) | A35009-ND 11.79 10.62] 7-102617-3 
- : ; A A33060-ND 7.92 7.13] 6-103168-1 A35013-ND 9.60 8.64 7-87579-2 
A AS2558-ND 4.05 3.65) 5-103361-8 | | 56 | g | 1.412 (35.86) | A33061-ND 585 5.27) 6-102618-1 - - ; 
10 B | 1.120 (28.45) | A33022-ND 3.78 3.41 | 5-102203-7 Fig. 5 - ACTION PIN .025” (.64mm) Square Straight Post, 
C A33023-ND 2.91 2.62 | 5-102523-8 ae aa a rae with Detent Windows 
A A33024-ND 4.50 4.05] 6-103361-0 30 1.612 (40.94) i : a5 |e i 6 412 (10.46) | A26690-ND 7.71 6.94] 102699-2 
12 | B | 1.320(33.53) | A33025-ND 4.32 3.89) 5-102203-9 c A33065-ND__5.46_4.92 | 6-87589-1 8 ‘512 (13.00) | A26692-ND 8.97 8.08 | 102699-3 
¢ A34992-ND_3.12__ 2.81 | 6-102523-0 a4 ‘ 4.812 (46.02) pene ees ai ee ieee 10 | A | 612 (15.54) | A26694-ND 11.13 10.02] 102699-4 
A Resale ip 5.04 4.54 pate c |) ° A33068-ND 6.06 5 46/ 6-87589-3 16 .912 (23.16) | A26696-ND 13.44 12.10] 102699-7 
14 | B | 1.520(38.61) | A33027-ND 4.68 4.22] 6-102203-1 20 1.112 (28.24) | A26698-ND 16.53 14.88 102699-9 
C A34993-ND 3.33 3.00) 6-102523-2 A A33069-ND 7.38 6.65) 6-103168-8 = ; . = 
15 | c| 1.620 (41.15) | A33028-ND 6.15 5.54 | 6-102203-0 40 | B | 2.112 (3.64) | A33070-ND 8.79 7.92 | 6-102618-8 26 1.412 (35.86) | A26700-ND 15.72 14.15) 1-102699-2 
rE fenet—sa—sereoaes) || ¢ esoriwo aoe _czr[ sarees | | 3 | 4 |se2uoay [azemag tes) se] es 
16 | B | 1.720 (43.69) | A33030-ND 5.28 4.76 | 6-102203-3 A A33072-ND 14.73 13.26) 7-103168-3 60 EH AD6706-ND sat soe Sones 
c A33031-ND 3.57 3.22) 6-102523-4 50 B | 2.612 (66.34) | A33073-ND 10.50 9.45 | 7-102618-3 112 (79.04) z 
18 B | 1.920 (48.77) | A34991-ND 5.70 5.13] 6-102203-5 C A33074-ND 8.70 7.83 | 7-87589-1 Fig. 5 - ACTION PIN .025” (.64mm) Square Straight Post, 
oo | A | o490163.85) | A3005-ND 6.78 6.11] 6-103361-8 60 | B | 3.112(79.04) | A35010-ND 12.87 11.59 | 7-102618-8 with Detent Windows — RoHS Compliant 
| 2-120(53.85) | a33039-Np 6.36 5.73 | 6-102203-7 Fig. 4 - .025” (.64mm) Square Right-Angle Post, with 6 Ai2 (10.46) | A33103-ND 7.23 6.51 | 5-102609-2 
Double Row - .066” (1.68mm) Pin to Shroud End Detent Windows 8 512 (13.00) | A33104-ND 8.37 7.54] 5-102699-3 
Dimension A ROB7SEND 2552-30] 1031664 40 | A | .612(15.54) | A33105-ND 10.44 9.40] 5-102699-4 
Fig. 3 - .025” (.64mm) Square Straight Post, 6 B | .412(10.46) | A26757-ND 216 1.95) 102617-1 16 .912 (23.16) | A33106-ND 12.57 11.32 | 5-102699-7 
with Detent Windows c A26758-ND 258 2.33) 3-87579-5 20 1.112 (28.24) | A33107-ND 15.48 13.94 | 5-102699-9 
A A26708-ND 2432.19] 1031684 A A26759-ND 3.30 2.97] 103166-2 26 A 1.412 (35.86) | A33108-ND 14.73 13.26 | 6-102699-2 
6 B 412 (10.46) | A26709-ND 1.98 1.79] 102618-1 8 : 512 (13.00) STOD-ND ou -_ one 40 2.112 (53.64) | A33110-ND 17.76 15.99 | 6-102699-9 
C A26710-ND 3.12 2.81 | 3-87589-6 761 . .38 | 87579- 
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= Tyco Electronics AMP AMPMODU Shrouded Headers - .100” (2.54mm) Centers (cont) 


Authorized Distributor 


No. of | Plat-| Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat-| Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat-| Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. | ing Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. Pos. | ing Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No.. Pos. | ing Inch (mm) Part No. 1 25 =| Part No. 
Fig. 3 - .025” (.64mm) Square Straight Post, 12 A 880 (22.35) A33118-ND 3.93 3.54 | 5-103169-4 Fig. 4 - .025” (.64mm) Square Right-Angle Post, with 
with Detent Windows B |” ; A33119-ND 3.45 3.11 | 5-102619-4 Detent Windows — RoHS Compliant 
A A26815-ND = 2.37 2.14] 103169-1 A A33120-ND 4.47 4.03 | 5-103169-5 10 A | .780(19.81) | A33140-ND 3.57 3.22] 5-103167-2 
6 580 (14.73 ; ‘ 
B (1473) | aoesi6-nD_ 2.49 2.25 | 102619-1 14 |g | 9802489) | pgaiot-np 3.57 3.22 | 5-102619-5 12 | A | ego 2235) | A384i-ND 4.02 3.62] 5-103167-3 
8 | A | eaociz.27) |AZ6BTND) | 3.09 2:79) 103169-2 A A33122-ND 467 4.21 | 5-103169-6 B | 9) | a34982-ND 3.27 2.95 | 5-102570-4 
B A26818-ND 2.58 2.33 | 102619-2 16 1.080 (27.43) - : = 
A FOETENKEN 3.66 3.30 | 1031603 B A33123-ND 3.93 3.54 | 5-102619-6 1a | A | geo eaga) | AS842-ND 456 4.41) 5-103167-4 
10 780 (19.81) : ‘ ‘ é 18 | A | 1.180(29.97) | A33124-ND 5.58 5.03 | 5-103169-7 B AB4983-ND 3.72 3.35 | 5-102570-5 
B A26820-ND 3.00 __-2.70| 102619-3 I PSaENG 6464.90 | SA03I07-5 
A 426821-ND 4.20 3.78 | 103169-4 00 | A | 428013251) | A33125-ND 5.55 5.00 | 5-103169-8 16 1.080 (27.43) ; : 
42 880 (22.35) ; : p | 128008251) |eeeioen | 471 424| S-or6t9-8 B A34338-ND 4.14 3.73 | 5-102570-6 
B A26822-ND 3.66 3.30 | 102619-4 : : 
A A26823-ND 474 4.27 | 103169-5 A A33127-ND 9.33 8.40 | 6-103169-0| | 20 | © | 12803251) | ASSI4¢-ND 5.86 5.28) 5-103167-7 
14 |B | 98002489) | aggso4-nD 3.81 3.43 | 102619-5 24 | a | 148008759) | assize-nD 5.58 5.03 | 6-102619-0 y ee a a oe 
A A26825-ND 5.14 4.63] 103169-6 A A33129-ND 7.65 6.89 | 6-103169-1 24 |B | 1.480(87-59) | asayae-nD 777 7.00 | 6-102570-0 
‘8 [a | C789) | azee26-no__ 420 3.78| 102619-6 6 [8 | MHDS) | agat90-ND 5.85 5.27 | 6-1026i9- A AB3i47-ND 7.92 7.13] 6-103167-0 
18 d 1.180 (29.97) EE aa ss Aeb wo | * |i 7e0ue21 |A13-ND 873 7.86 6-t0aT60-3 26 | 5 | 1580(40.13) | nsago7znp 645 5.81 | 61025701 
20 1.280 (32.51) : 7 : 7 B A33132-ND__ 6.72 6.05 | 6-102619-3 A A33148-ND 9.78 8.81] 6-103167-4 
. eee 4 4s a 34 |_A | 1.980 (50.29) | A33133-ND 9.78 8.81|6-103160-5| | °4 | p | 19805029) | psyco 37 7.54 | 6-102570-5 
24 4.480 (37.59) : : al cts A A33135-ND 7.38 6.65 | 6-103169-8 40 | B | 2.280(57.91) | A33149-ND 9.60 8.64| 5-102570-1 
B A26831-ND 5.97 __5.38| 1-102619-0 40 2.280 (57.91) 
B A83136-ND_8.79 _7.92 | 6-102619-8 Fig. 5 - ACTION PIN .025” (.64mm) Square Straight Post, 
as | 8 | 1500¢40.13) pee On 785) tiaaree | A A33137-ND 13.62 12.26 | 7-103169-3 ith Detent Wind 
B ; : A26833-ND 6.30 —_5.67 | 1-102619-1 50 2.780 (70.61) : ; Wi aren ncows 
A A26834-ND 9.33. 8.40] 1-103169-3 B A33138-ND 6.96 6.27 | 7-102619-3 6 A .580 (14.73) | A26691-ND 8.64 7.78 | 1-102557-0 
30 1.780 (45.21) : : F F , 
B A26835-ND 7.17 6.46 | 1-102619-3 Fig. 4 - .025” (.64mm) Square Right-Angle Post, with 8 | A | 680(17.27) | A26693-ND 9.39 8.46 | 1-102557-1 
a4 | © | +.980(60.29) | A26836-ND 10.47 9.43) 1-103160-5 Detent Windows 10 | A | .780(19.81) | A26695-ND 1143 10.02| 102557-9 
B |! ; A26837-ND _8.04__7.24| 1-102619-5 oT * | yaoaasy | Aer ND S81 343) 103t67-2 16 | A | 1.080 (27.43) | A26697-ND 13.44 12.10 | 1-102557-4 
40 | © | 2.280 (67.91) | A26888-ND 7.89 7.11) 1-103169-8 a _| 780(1961) | ape7a-nD 3.21 2.89 | 102570-3 20 | A_| 1.280 (32.51) | A26699-ND 14.46 13.02 | 102557-2 
B A26839-ND 9.39 8.46 | 1-102619-8 2 | A | geo c235) | A26799-ND 429 3.87] 103167-3 30 | A | 1.780 (45.21) | A26703-ND 16.53 14.88] 102557-4 
50 | A | 27e0qoet) RZCRsONORS 14:55 13.10 | 2-103169-3 B | 580 (22.35) | aregoo-nn 354 3.19 | 102570-4 40 | A _| 2.280 (57.91) | A26705-ND 18.93 _17.04| 102557-1 
2 SLESEENDS 11.52 _ 10.37 | 21026199 60 | A | 3.280(83.31) | A26707-ND 23.61 21.25] 102557-7 
60 | A | 3.280(83.31) | A26842-ND 17.94 16.15 | 2-103169-8 14 | 4A | 980 (24.89) | A26801-ND 4.89 4.41) 108167-4 eb0 (es. S1) : : 
Fla: 3 =.025" 64 rs ‘Siraiaht Past B A26802-ND__ 3.96 3.57 | 102570-5 Fig. 5 - ACTION PIN .025” (.64mm) Square Straight Post, 
ig. 3-. (. 4mm) quare Straight Fost, A A26803-ND 5.82 5.24] 103167-5 with Detent Windows — RoHS Compliant 
with Detent Windows — RoHS Compliant 16 1.080 (27.43) 
A SCONE 350° 2.00 EAGHIEDA B A26804-ND 4.44 4.00 | 102570-6 6 | A | 580(14.73) | A34995-ND 8.07 7.27 | 6-102557-0 
6 | § | 580(1473) | asstignp 231 208| 5-102619-1 20 | A_ | 4.280 (32.51) | A26805-ND 6.26 5.64 | 103167-7 8 | A | 680(17.27) | A34996-ND 879 7.92 | 6-102557-1 
A A33114-ND 2.88 2.601 5-103169-2 24 | A_ | 4.480 (37.59) | A26807-ND 9.12 8.21 | 103167-9 16 | A | 1.080 (27.43) | A33151-ND 1257 11.32 | 6-102557-4 
8 | Bg |) $80(17-27) | paaii5-np 243 2.19| 5-102619-2 | | 26 | A | 1.580(40.13) | A26809-ND 8.46 7.62|1-103167-0| | 20 | A | 1.280(32.51) | A34980-ND 13.56 12.21 | 5-102557-2 
10 | & | reocaar | AS81eND 3453.11] 5-108160-3 aa | A | aoa0 v0.09) | A26811-ND 1050 9.45 | ¥-103167-4 40_| A_| 2.280 (67.91) | A33153-ND 17.76 15.99 | 5-102557-1 
B |: : AB3117-ND 2.82 2.54 | 5-102619-3 g_| 1980 (50-29) | arggiz-nD 8.97 _8.08 | 1-102570-5 60 | A | 3.280(83.31) | A34981-ND 22.11 19.90| 5-102557-7 
H Led 
AMPMODU MTE Shrouded Latching Headers - .100” Centers @ WS 


MATERIAL: 


* Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated 


* Posts: Brass 


Contact Plating: 


A: 30u gold on contact area, 100 minimum tin-lead on solder area, with 
entire post underplated 50 nickel 

B: 15y gold on contact area, 100 minimum, tin-lead on solder area, 
with entire post underplated 50p nickel 


: a . Swaged 
C: 100p Tin-lead over 50 nickel on entire post Retention Tail 
D: 100p Tin over 50p nickel on entire post 

No. of | Plat- Dim. A Digi-Key Price Each | AMP. No. of | Plat- Dim. A Digi-Key Price Each | AMP. No. of | Plat- Dim. A Digi-Key Price Each |AMP 

Pos. | ing | Inch(mm) | Part No. 1 25 | Part No. Pos. | ing | Inch(mm) | PartNo. 1 25 |Part No. Pos. | ing} Inch(mm) | PartNo. 1 25 |Part No. 

Fig. 1 — Single Row, .025” (.64mm) Fig. 1 — Single Row, .025” (.64mm) A A35038-ND 2.48  2.24]6-103904-9 
Square Right Angle Post, with Holddown Square Right Angle Post, with Holddown 20 B 2.100 (53.34) A35035-ND 2.64 2.38 |6-103673-9 
A A28574-ND 77 69) 103904-1 RoHS Compliant Fig. 2— Single Row, .025” (.64mm) 
2 | B | .300(7.62) | A28575-ND 72 66 /103673-1 A A35021-ND 98 88) 5-103904-1 Square Right Angle Post, without Holddown 
c A28576-ND 50 451036721 2 i 800 (7.62) prin o 2 Panes A 228618-ND 65 59] 103906-1 
7 Foe Tad aoa anseoks i : 52 [5° a 2 | B | .300(7.62) | A28619-ND (61 .55|103635-1 
. 3 A A33841-ND 1.10 1.00 /5-103904-2 C A28620-ND ‘57 .62|103634-1 
3 | B | .400 (10.16) | A28578-ND 68 62 103673-2 3 | B | .400(10.16) | A33842-ND 68 62 |5-103673-2 A A28621-ND e779 1039062 
¢ 2857 2:ND 58 63 |103672-2 D A33843-ND 75 .68/5-103672-2| | 3 | gB | 400(10.16) | A28622-ND ‘68 62 |103635-2 
A A28580-ND 83 .75|10390 4-3 A A33844-ND 83 .75|5-103904-3 C A28623-ND 63.57 |103634-2 
4 B | .500 (12.70) | A28581-ND 76 69 |103673-3 4 B | .500 (12.70) | A33845-ND 76 .69|5-103673-3 A ‘A28624-ND 83.75 1103906-3 
c A28582-ND 78 .71)103672-3 c A35017-ND 90.81 /5-103672-3 4 | B | .500(12.70) | A28625-ND 76 69) 103635-3 
A A33846-ND 1.09  .99[5-103904-4 C A28626-ND 82 .74|103634-3 
A A28583-ND 1.09  .99/103904-4 
s | 8 | eo0(ts.24) | apasea-no rage: col igaerad 5 | B | 600 (15.24) | A33847-ND 99 _.89/5-103673-4 A A28627-ND 109 99 |103906-4 
7 (GEGEN 499 4.09 10ga7o4 c A35018-ND 1.39 1.25 |5-103672-4 5 | B | .600(15.24) | A28628-ND ‘83. .75|103635-4 
: : A A33848-ND 1.46 1.32 [5-103904-5 C A28629-ND ‘69 .62|103634-4 
A A28586-ND 1.46 1.32 |103904-5 6 | B | .700(17.78) | A33849-ND 91 82 |5-103673-5 A ‘A28630-ND 1.47 1.06 /103906-5 
6 | B | .700(17.78) | A28587-ND 91 .82|103673-5 D A33850-ND 1.49 1.34 |5-103672-5 6 | B | .700(17.78) | a28631-ND ‘ot 82 /103635-5 
¢ A28588- ND 1.29 1.17 |103672-5 7 | 4 0020.32) | 438022-ND 173 1.56 [5-103904-6 C A28632-ND 95 86 |103634-5 
A A28589-ND 1.50 1.36 |103904-6 BC i A35020-ND 1.12 1.02 |5-103673-6 A A28633-ND 1.46 1.32 |103906-6 
7 | B | .800 (20.32) | A28590-ND 98 88 |103673-6 A A35023-ND 1.86 1.68 [5-103904-7 7 | B | .800 (20.32) | A28634-ND 98 88 /103635-6 
c A28591-ND 66 60 /103672-6 8 | B | .900 (22.86) | A33852-ND 1.05 .95|5-103673-7 Cc A28635-ND 1.22 1.10 |103634-6 
i : y A35019-ND 1.35 1.22 |5-103672-7 A A28636-ND 1.19 1.08 /103906-7 
8 | 8 | g00 (22.86) | A¢8592-ND 1.62 1.46 | 103904-7 a [8 | 7,000 546) | aaessa.nn 132 oo lsa0367381 | 8 | 8 | -900(22.88) | a28637-ND 1105 95 |103635-7 
B A28593-ND 1.05.95 |103673-7 i : i i C A28638-ND ‘ot 82 /103634-7 
10 | ? | 4.100 (27.94) | Ae8088-N0 pe aes ae 10 | B | 1,00 (27.94) ASBBSEND 120 100|6-109678- A fess 1.53 1.38 /103906-8 
B |! ~")) 928597-ND 1.20 1.09 |103673-9 , : : ; 9 | B | 1.000 (25.40) | A28640-ND 4.12 1.02 }103635-8 
C A34349-ND 1.18 1.06 |5-103672-9 rf poser Ga. “a7 dgaeaas 
12 | 4 | 4.300 (ga.02) | A28601-ND 1.62 1.46/1-103904-1 | 44 |B | 4.200 (30.48) | A35030-ND 179 1.62 |6-103673-0 A ORRIN aaa, aaa 1403006 
B |" °°) | 928602-ND 4.41 1.27 |1-103673-1 ; : 
A A35036-ND 1.86 1.68 /6-103904-1] | 10 | B | 1.100(27.94)| a28643-ND 1.20 1.09 }103635-9 
14 | ® | 4.500 8.10) | 428605-ND 1.92 1.73/1-103904-3| | 4 | g | 4.300 (33.02) | a35031-ND 1.62 1.46 |6-103673-1 C A28644-ND 102 93] 103634-9 
a A2BEOG AND 1.84) 1,66 |1-108678-8 c A35027-ND 1.63 1.48 /6-103672-1 A 7A28645-ND 153 1.38 |1-103906-0 

15 | B | 1.600 (40.64) | A28607 -ND 1.63 1.47 |1-103673-4 a | | ts00 a1 | A35037-ND 220 199161030043 | 11 | B | 1.200 (30.48)) A28646-ND 1.33 1.20|1-103635-0 

16 | B | 4.700 (43.18) | A28608-ND 1.99 1.80 |1-103673-5 B | 1-500 (38.10) | agcqgo.np 2.12 1.91 |6-103673-3 c A28647-ND 1.10.99 1-103634-0 

17_| B | 1.800 (45.72) | A28522-ND 214  1.93|1-103673-6 15 | B | 1.600 (40.64) | A35033-ND 1.87 1.69]6-103673-4 15 1.300 (33.02) ee i RE 7103 

A A28612-ND 216 1.95]1-103904-9} | 16 | © | 1.700 (43.18) | A35028-ND 1.88 1.70 |6-103672-5 c A28650-ND 1.17 1.06 |1-103634-1 

20 | g | 2-100 (53.34) | poge13.np 2.29 2.07/1-103673-9| | 17 | B | 1.800 (45.72) | A35034-ND 2.46 2.22 |6-103673-6 /Goniiniaal 


228 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Tyco Electronics AMP A MIPMODU MTE Shrouded Latching Headers - .100” Centers (cont, 


Authorized Distributor 


No. of | Plat- Dim. A Digi-Key Price Each | AMP. No. of | Plat- Dim. A Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat- Dim. A Digi-Key Price Each |AMP 
Pos. | ing | Inch(mm) | PartNo. al 25 |Part No. Pos. | ing | Inch(mm) | Part No. 1 25 |Part No. Pos. | ing} Inch(mm) | PartNo. 1 25 |Part No. 
A A28653-ND 1.80 1.63 |1-103906-3 A A28511-ND 7.89 1.71|1-103908-4| | Fig. 3 — Single Row, .025” (.64mm) Square Straight Post, 
14 | B | 1.500 (38.10) | A28654-ND 1.46 1.32 |1-103635-3 15 | B | 1.600 (40.64) | A28512-ND 4.89 4.41 |1-103670-4 without Holddown and without Swage Retention Tail 
¢ A28655-ND 1.31 1.18 |1-103634-3 C A28513-ND 4.93 4.44|1-103669-4 RoHS Compliant 
B A28656-ND 1.55 1.40|/1-103635-4 A A28514-ND 1.85 1.67 | 1-103908-5 A 733921-ND 7164 15-1037364 
15 | ¢ | 1-600 40.64) | ape6s7-nD 1:36 1.23/1-103634-4| | '® | g | 1-700(43-.18)) ppesi5-np 170 _1.54/1-103670-5| | 5 | & | 300¢762) | ag3e22-ND tap. 148|s-t0ag63-1 
B A28658-ND 1.60 1.44 |1-103635-5 B A28794-ND 1.76 1.59] 1-103670-6 D A33923-ND 57 _.52|5-103639-1 
16 | ¢ | 1.700 (43.18) | ,2g6s9-ND 1.76 1.58 |1-103634-5 17 | ¢ | 1.800 (45.72) | a99517-ND 1.46 1.32 |1-103669-6 7 Rasa a1 7a B40a7362 
17 A | 1.800 (45.72) | A28557-ND 7.46 6.72 |1-103906-6 A A28518-ND 216 1.95 |1-103908-9 3 B | .400 (10.16) | A32564-ND 150 1.36 5-104363-2 
20 | & | 2100 (62.34) | 428667-NO 241 2.17] 1-103906-9 20 | B | 2-100 (63.34) | a2@619-ND 2.04 1.84] 1-103670-9 D A33925-ND 69 63) 5-103639-2 
B|o ) | 28662-ND 1.84 1.66 |1-103635-9 Fig. 3 — Single Row, .025” (.64mm) A A33926-ND 92 .83/5-103735-3 
Fig. 2 — Single Row, .025” (.64mm) Square Straight Post, with Swage Retention Tail 4 | B | .500(12.70) | A32565-ND 1.69 1.52|5-104363-3 
Square Right Angle Post, without Holddown RoHS Compliant D A33927-ND 68 — .62|5-103639-3 
RoHS Compliant A A33892-ND 71 .64]5-103908-1 ‘ : z 
A A33855-ND we eystoaae5| | * | 0 | 300(782) | a33e93-no 53.40 /5-103069-1| | ¢ : 600 (15.24) eG i i arte 
2 | B | .300(7.62) | A33856-ND 67.61 |5-103635-1 A A33894-ND ‘81 .73|5-103908-2 i : i 
D oa A33857-ND 63 57 |5-103634-1 3 | p | 400 (10.16) | 933895-ND 69 63 /5-103669-2 . = ~ = = aware 
A A33858-ND 81 .74|5-104935-3 A A33896-ND 92 -83)5-103908-3] | § | 8 | 7o0,17,78) | a3a932-ND 246 2.22 |5-104363-5 
3 | B | .400(10.16) | A32563-ND 75 68 /5-103635-2 4 | p | 500 (12.70) | 933897-ND 76 .69/5-103669-3 dD. : A33933-ND 405 95 /5-103639-5 
D A33859-ND 69 63 |5-103634-2 : : 
A A33898-ND 1.01 92 |5-103908-4 
A A33860-ND 91 .82|5-104935-1 5 p | -600 (15.24) | 433899-nD 82  .74]5-103669-4 A A33934-ND 1.10 1.00 |5-103735-6 
i i : é 7 | B | .800 (20.32) | 33935-ND 2.01 1.81]5-104363-6 
4 | B | 500 (12.70) | A33861-ND 90 .82|5-103635-3 7 : 
i eae Sagi: cao eOseaaa ao [A So apis A33900-ND 111 1.01 [5-103908-5 D A33936-ND 85 77 /5-103639-6 
A ana 10996 | R104635-6 G |. 8) | 1435016-ND 92 .83|5-103669-5 = ECT 376 <4005 | SSOARGST 
5 | B | .600(15.24) | A33864-ND ‘85.77 |5-103635-4 AT ea0 (90.39) | 433901-ND 1.21 1.10/5-103908-6] | 8 | p | -900 (22.86) | 933939-np 1.00  .90|5-103639-7 
D A33865-ND 76 _69/5-toea4-a| |_? | 0 | 8002082) | aagoo2-no 94.85 15-108669-6 A 133940-ND 153 1.38 /5-103735-8 
zi z 3 A A33903-ND 1.31 1.18 /5-103908-7 ‘| : 08 |B: : 
| Ff vmocnmm [Hee Te ieewe| | «| 6| amen [Ames ion “w[Siomiey|| | 8 [temesen] amare a au leooe 
D A33868-ND 1.05 95 |5-103634-5 A A33905-ND 1.42 1.28|5-103908-8 
7 Raaaearnh jag a1 sodas 9 p | 1.000 (25.40) | a33906-ND 106 96 |5-103669-8 A A33943-ND 1.75 1.58 |5-103735-9 
7 | B | .800 (20.32) | A33870-ND 4.08 97 |5-103635-6 A A33907-ND 152 137/s03908-9) | 1° | 8 | 1100 (27.94) | AS3O44-ND OE Rien 
; ; - ; 97 |5- 5 4 : 37 |5- 4 D A33945-ND 1.13 1.02 |5-103639-9 
D A33871-ND 1.48 1.34 |5-103634-6 10 | B | 1.100 (27.94) | A32566-ND 1.32 1.19 ]5-104362-9 i Pye ig 77 [eaoaTaSO 
A A33872-ND 1.26 1.14)5-104935-2 2 ASS SNE ND 1-13 1.02 |6°103669°9 | | ss | 8 | 4.200 (30.48) | 433947-ND 239 2.16|6-104363-0 
8 | B | 900 (22.86) | A33873-ND 4.15 1.04 |5-103635-7 A A33909-ND 1.57 1.42 [6-103908-0 af. oe peaatahin fos: 443 leoaeae:0 
D A32562-ND 1.00.90 |5-103634-7 11 | B | 1.200 (30.48) | A33910-ND 1.46 1.32 |6-104362-0 ; : 
A A33874-ND 7531.38 /5104935-9 D A32560-ND 1.49 1.35 |6-103669-0 A A33949-ND 1.66 1.50 |6-103735-1 
9 | B | 1.000 (25.40) ) a33875-ND 123 1.12|5-103635-8 A 433911-ND 178 1.61/6-103908-1| | 12 | 8 | 1-300(33.02)) A33950-ND 2.89 2.61 |6-104363-1 
D A33876-ND 1.06 96 |5-103634-8 12 | p | 1.300 (33.02) | 433912-ND 1.31 1.19 |6-103669-1 ¢ A35015-ND 1.36 1.23 |6-103639-1 
A A33877-ND 1.58 1.43 /6-104935-0 A A33913-ND 4.99  1.79]6-103908-3 A A32561-ND 2.35 2.12 |6-103735-3 
10 | B | 1.100 (27.94) | A33878-ND 1.32 1.19 |5-103635-9 14 | B | 1.500 (38.10) | 433914-ND 475 158/6-104909-3| | 14 | B | 1.500 (38.10) | A33951-ND 1.88  1.69|6-104910-3 
D A33879-ND 1.13 1.02 |5-103634-9 D A33915-ND 1.27 1.15|6-103669-3 D A33952-ND 1.43 1.30) 6-103639-3 
A A35041-ND 1.53 1.38 )6-104935-1 A A33916-ND 2.08 1.88 |6-103908-4 B A33953-ND 1.90  1.71]6-104910-4 
rT eB 1.200 (30.48) BSSea ND 36 1a 10366-0 15 | g | 1.600 (40.64) | a33917-ND 213 1.92/6-104909-4| | 15 | p | 1-800 (40.64)| 33954-np 1.50 1.35 |6-103639-4 
: s 16 | 4 | +700 (43.10) | 435039-ND 2.04 1.84]6-103908-5 B A33955-ND 3.28 2.96 /6-104910-5 
is A 1.300 (99.09) Perea ie ee aL BT T°) | 433918-ND 2.48 2.24|6-104909-5] | 16 | p | 1.700 (43.18)) q3gq56-nD 1.56 1.41|6-103639-5 
. : Li i : : e B A33919-ND 1.76 1.59 |6-104909-6 A A33958-ND 238 2.15|6-103735-9 
D A33884-ND 1.42 1.28 |6-103634-1 17 1.800 (45.72) 
A 7435042-ND 1.80 1.6316-104035-3 ¢ A35025-ND 1.68 1.52 |6-103669-6| | 20 | B | 2.100 (53.34) ) A33959-ND 217 1.96 ]6-104910-9 
14 | B | 1.500 (38.10) | a338es-ND tet 145|6-103635-3| | 20 | A | 21006234) | 498920-ND 2.37 2.14/6-103908-9 D A33960-ND 1.86 1.68 |6-103639-9 
B ‘A33887-ND 1.70 1.54|6-103635-4| | Fig. 3 — Single Row, .025” (.64mm) Square Straight Post, Fig. 1 — Single Row, .025” (.64mm) 
15 | p | 1.600 (40.64) | a33ggg-ND 1.50 1.35 |6-103634-4 without Holddown and without Swage Retention Tail Square Right Angle Post, with Swage Retention Tail 
B A33889-ND 1.76 1.58 |6-103635-5 A A28523-ND 65 .59/103735-1 z E 
16 | p | 1.700 (43.18) | 433890-ND 1193 1.74 |6-103634-5 2 | B | .300(7.62) | 428524-ND 60 .55|103638-1 300 (7.62) eae ee Pgcele. 
es Ronen Oye. tel anaaae 3 400 (10.16) | A28676-ND 1.42 1.28] 104361-2 
20 | A | 2100 (63.34) | 435043-ND 2.41 2.17 /6-104935-9 : : 4 | B | .500(12.70) | A28677-ND 90 .81/104361-3 
BL ; A33891-ND 1.91 1.72|6-103635-9 4 . sai poeee Ne a oe space 5 .600 (15.24) | A28678-ND 98  .89]104361-4 
Fo Polarized ; 5 4 ; ; - 6 700 (17.78) | A28679-ND 1.07 96 |104361-5 
a : ACHSCND oBS nto [USGS 7 800 = - A28680-ND 1.15 1.04] 104361-6 
Fig. 3 — Single Row, .025” (.64mm) W z s A < < * 
Square Straight Post, with Swage Retention Tail A Pee ND 83-75 | 108735-3 8 “900 (22.86) | A28681-ND 1.23 1.11] 104361-7 
s 4 | B | 500 (12.70) | A28530-ND 69 62 |103638-3 
A A28473-ND 65 59] 103908-1 C ore tin a> 66 1036903 9 | B | 1.000 (25.40) | 428682-ND 1.32 1.19/104361-8 
if ; ; 3 : : 10 1.100 (27.94) | A28683-ND 1.74 1.57 |104361-9 
Z ane) poe i a aioe A A28532-ND 92.83 /103735-4 12 1.300 (33.02) | A28684-ND 1.65 1.49] 1-104361-1 
: ‘ 5 | B | .600 (15.24) | A28533-ND 83 .75|103638-4 - - = 
3 | 8 | 400 10.16) MORMTTND B®  eelinseroo 2 ieuetaai se Ea s ro ls ae oy nar ae 
F (10. 77-| i A 7 0- A A28535-ND Tot 92 1103735-5 quare Rig! ingle Post, wii wage Retention Tail 
Cc A28478-ND 63.57 | 103669-2 6 B | .700 (17.78) | A28536-ND 91 32 |1103638-5 RoHS Compliant 
a |e | soo 0) ue B31 75 [1080083 c A28537-ND ‘95 86 |103639-5 2 "300 (7.62) | AS3961-ND 76 .69|5-104361-1 
500 (12.7 - 7 | 70- ri 7AD8538-ND 140 4.001103735-6 3 400 (10.16) | A33962-ND 1.29 1.16 |5-104361-2 
f GED) bo 265 /10300858 7 | B | 800 (20.32) | A28539-ND ‘98 88 | 103638-6 4 | B | .500 (12.70) | A33963-ND 84.76) 5-104361-3 
s | 8 | soocs2m | aoeseonD 89-75 Jose7o~4 : AassaonD _79_7a|s036008 | | 5 | | Toor) | ASSGGEND 00 _60|sctoaaot-s 
ale oO Teattnanny m4 “er {doaeeod A A28541-ND 4.19 1.08 |103735-7 : = : fe - 
8 | B | .900 (22.86) | 28542-ND 1.05.95 |103638-7 7 800 (20.32) | A33966-ND 1.08 97 |5-104361-6 
«|e | soe (4778) poset Ol. 88 1Gs808'S c A28543-ND ‘91 .82/103639-7 8 “900 (22.86) | A33967-ND 145 1.04)5-104361-7 
: : - : : - A 7A28544-ND 139 4.251103735-8 9 | B | 1.000 (25.40) | A33968-ND 4.23 1.12|5-104361-8 
ae = = — 9 | B | 1.000 (26.40) | A28545-ND 142 1.02) 103698-8 | | 10 ia ee Mea eda ea 
- ; ; - C A28546-ND 87 .79|103639-8 : : H : AO |6- 
7 YB | 800 2032) eee ries “ae Sreeeee A A28547-ND 143 1.29|103735-9 Fig. 3 — Single Row, .025” (.64mm) 
; : 10 | B | 1.100 (27.94) | A28548-ND 1.24 1.12 }103638-9 Square Straight Post, with Swage Retention Tail 
a | 6 | so (2286) Weoeoond ae ee c ae ND 95.86 |103639-9 2 "300 (7.62) | A28665-ND 72.65] 104362-1 
B | 200 88 een Or. ae ddieee A 7A28550-ND 179 1.61/1-103735-0| | 3 400 (10.16) | A28666-ND 1.09 99] 104362-2 
: : 11 | B | 1.200 (30.48) | A28551-ND 2.46 2.22|1-103638-0| | 4 | B | .500(12.70) | a28667-ND 4.45 1.31] 104362-3 
A PED) 129° 1.16) 103908-8 c A28552-ND 1.14 1.03] 1-103639-0| | 5 600 (15.24) | A28668-ND 98.89] 104362-4 
9 8 1.000 (25.40) poe aso ne ae ne eee A A28553-ND 151 1.37 /1-103735-1 6 700 (17.78) | A28669-ND 1.37 1.24] 104362-5 
A Aoado7END _ {24 4920080 12 |B | 1.800 (83.02) | a28554-ND 1.41 1.27 |1-103638-1 7 800 (20.32) | A28670-ND 1.36 1.23] 104362-6 
10 | B | 4100 27.94) | aze4ga-ND 449. 4:99 40nA70:0 A A28558-ND 214 1.93]1-103735-3| | 8 900 (22.86) | A28671-ND 1.44 1.30 }104362-7 
; ; 4 ; E : 14 | B | 1.500 (38.10) | A28559-ND 1.55 1.40/1-103638-3| | 9 | B | 1.000 (25.40)| A28672-ND 1.28 1.16 |104362-8 
C A28499-ND 1.02.93 |103669-9 
n AOaRTOT aaas Aton 09908-0 C A28560-ND 1.30 1.18|1-103639-3| | 10 4.100 (27.94) | A28673-ND 1.41 1.27 |104362-9 
it | B | 1.200(@0.48) | a28501-ND herr qaeiaonereo B A28561-ND 177 1.60/1-103638-4| | 12 1.300 (33.02) | A28674-ND 5.59 5.04] 1-104362-1 
c |. “| a28502-ND 114 103 |1-103669-0) |_'° | _¢ | 1900 40-64) | a2es62-np 1.36 1.23 |1-103639-4 Fig. 3 — Single Row, .025” (.64mm) 
T ¥ = B A28563-ND 3.28 2.96 | 1-103638-5 Square Straight Post, with Swage Retention Tail 
12 | 8 | 1.200 a8.0)| azesoand tar t2ritaoaerot| [1 | ¢ |+70043.18)| azessann 1.42 1.28|1-103600-5 RoHS Compliant 
¢ A28505-ND 1.35 1.22|1-103669-1 17 | A | 1.800 (45.72) | A28520-ND 2.84 2.56|1-103735-6| | 2 "300 (7.62) | A32567-ND 67.61 ]5-104362-1 
A A28508-ND 1.81 1.63 /1-103908-3 A A28568-ND 246 1.95|1-103735-9] | 5 | , | -600(15.24) | A33971-ND 92 .83/5-104362-4 
14 | B | 1.500 (38.10) | A28510-ND 1.31 1.18|1-103669-3] | 20 | B | 2.100(53.34)| A28569-ND 213 1.92|1-103638-9| | 7 800 (20.32) | A33972-ND 1.27 1.15 |5-104362-6 
C A28510-ND 1.31 1.18 |1-103669-3 C A28570-ND 1.69 1.52|1-103639-9| | 8 .900 (22.86) | A33973-ND 1.35 1.22 |5-104362-7 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Tyco Electronics AMP AMPMODU Mod. Il and IV 
Authorized Distributor Receptacle Assemblies 


PERFORMANCE SPECIFICATIONS: » Durability: 200 cycles * Operating Temperature: -65°C ~ 105°C (-65°C ~ 125°C for horizontal mount) 
© Current Rating: 3 amp maximum for single contact (2 amp maximum per contact when connector is fully energized) » Insulation 
Resistance: 5000MOQ minimum between adjacent contacts 


MATERIAL: « Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated (horizontal mount - high temperature compatible) * Contacts: Phosphor bronze 


Contact/Post Plating: 
A: 30p gold on contact area, 50p to 100p bright tin-lead on solder area, with entire contact under-plated 50p nickel 
B: 301 gold on contact area, 100p to 200p bright tin-lead on solder area, with entire contact under-plated 50p nickel WwW @ 
No. of| Plat-| Dim. A Digi-Key Price Each | AMP No. of |Plat-| Dim. A Digi-Key Price Each | AMP No. of| Plat-| Dim. A Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. | ing | Inch(mm) | Part No. 1 25 | Part No. Pos. |ing | Inch(mm) | Part No. 1 25 | Part No. Pos. | ing | Inch(mm) | Part No. 1 25 | Part No. 
Fig. 1 — Mod. II, Horizontal Mount 12 1.200 (30.48) | A32923-ND 1.64 1.49 | 6-535541-0 12 600 (15.24) | A32937-ND 1.75 1.59 |5-534206-6 
Short Point-of-Contact, with Standoffs 14 1.400 (35.56) | A32550-ND 1.75 1.59 | 6-535541-2 14 .700 (17.78) | A32938-ND 1.93 1.76 |5-534206-7 
2 "200 (5.08) ]A26405-ND 48 44| 535676-1 16 | , |1.600 (40.64) ]A32924-ND 1.96 1.78 | 6-535541-4 16 | B | 800 (20.32) | A32939-ND 2.20 2.00 |5-534206-8 
3 | , | 300(7.62) |az6406-no 66 60 | 535676-2 18 1.800 (45.72) | A32925-ND 2.23 2.02 | 6-535541-6 18 900 (22.86) | A32940-ND 2.39 2.16 |5-534206-9 
5 500 (12.70) |A26408-ND 90 82 | 535676-4 20 2.000 (50.80) | A32926-ND 2.41 2.19] 6-535541-8 20 1.000 (25.40) | A32941-ND 2.60 2.36 | 6-534206-0 
6 .600 (15.24) |A26409-ND 1.03.94 | 535676-5 30 3.000 (76.20) |A32927-ND 3.34 3.03 | 7-535541-8 24 1.200 (30.48) | A32942-ND 3.02 2.74 | 6-534206-2 
8 “800 (20.32) |A26410-ND 1.35 1.23 | 535676-7 26 4.300 (33.02) | A32943-ND 3.21 2.91 |6-534206-3 
10 1.000 (25.40) | A26411-ND 1.64 1.49) 535676-9 Fig. 4 — Mod. II, Horizontal Mount, End Stackable, 28 | B |1.400 (35.56) | A32944-ND 3.45 3.12 |6-534206-4 
: A eee een a peal Short Point-of-Contact with Standoffs 30 1.500 (38.10) | A32945-ND 3.66 3.32 | 6-534206-5 
i eyes coi piesa bela Fi "200 (6.08) ]A26430-ND Gd. ea pees 32 1.600 (40.64) | A32946-ND 3.84 3.48 | 6-534206-6 
—— - a = 6 300 (7.62) ]A26431-ND 93 84] 6-535512-2 34 1.700 (43.18) | A32947-ND 4.03 3.65 | 6-534206-7 
Fig. 1 — Mod. nL, aad Mount 8 | A | .400(10.16) |A26432-ND 1.11 1.01} 6-535512-3 36 1.800 (45.72) | A32948-ND 4.27 3.87 | 6-534206-8 
Short Point-of-Contact, with Standoffs 10 500 (12.70) |A26433-ND 135 1.23] 6-535512-4 40 | B [2.000 (50.80) | A32949-ND 4.72 4.28 |7-534206-0 
RoHS Compliant 12 600 (15.24) |A26434-ND 1.64 1.49] 535512-1 44 2.200 (55.88) | A32950-ND 5.14 4.66 |7-534206-2 
4 400 (10.16) ]A35045-ND 87 80 | 5535676-3 16 "800 (2032) |A26436-ND 242 1.92| 15355128 50 2.500 (63.50) | A32951-ND 5.70 5.16 |7-534206-5 
A | 600 (15.24) |A35046-ND 1.47 1.06 | 5535676-5 18 n .900 (22.86) |A26437-ND 239 2.16 1-535512-6 60 B 3.000 (76.20) | A32952-ND 6.76 6.12 | 8-534206-0 
8 -800 (20.32) BaSORZENG) TAS S30} SSSSL67, 22 1.100 (27.94) |A26439-ND 2.84 2.57] 1-535512-9 | |_64 3.200 (81.28) | A32953-ND 6.97 6.32 | 8-534206-2 
Fig. 2— Mod. IV, Vertical Mount, Top Entry, 24 1.200 (30.48) |A26440-ND 3.02 2.74] §35512-3 Fig. 6 — Mod. IV, Top Entry, End Stackable, Low Profile, 
3 Te teed ara 26 1.300 (33.02) | A26441-ND 3.29 2.98 | 2-535512-0 +100 x .100 (2.54 x 2.54mm) Mounting Pattern 
4 400 (10.16) (OREN ‘37 - 5340970 28 1.400 (35.56) |A26442-ND 3.50 3.17] 2-535512-1 8 A400 (10.16) | A26485-ND 1.14 1.04 | 534998-4 
5 | a | 500 (4270) LOGAN Ga aall eadaar a 32 | A  |1.600 (40.64) |A26444-ND 3.98 3.60 | 2-535512-3 10 500 (12.70) | A26486-ND 1.43 1.30 | 534998-5 
5 “600 (15.24) |azeate-no siti cao faaaparca 34 1.700 (43.18) |A26445-ND 4.21 3.82| 535512-4 12) B | 600 (15.24) | A26487-ND 1.59 1.44 |534998-6 
7 “700 (17.78) |A26419-ND 4.09: 66) 340475 50 2.500 (63.50) | A26448-ND 9.57 8.67 | 535512-7 14 -700 (17.78) | A26488-ND 1.75 1.59 /534998-7 
- “300 (20.3) (ee Ta be (Seana 60 | , [8.000 (76.20) |A26449-ND 41.53 10.44] 3-635512-0 | |_16 -800 (20.82) [PAZG Sean eae 10, | Sonee8 
40 4.000 (25.40) |A26421-ND 143° dan -$94957-8 70 3.500 (88.90) | A26450-ND 13.33 12.08 | 1-535512-0 20 1.000 (25.40) | A26490-ND 2.39 2.16 | 1-534998-0 
| a |1200 (30.48) 426429-ND 456 142 |4-594297-0 Fig. 4 — Mod. I, Horizontal Mount, End Stackable, 24 1.200 (30.48) | A26491-ND 2.70 2.45 | 1-534998-2 
: : ; ; int-of- i 26 | B |1.300 (33.02) | A26492-ND 2.92 2.64 | 1-534998-3 
13 1.300 (33.02) |A26423-ND 1.64 1.49 | 1-534237-1 Short Point-of-Contact with Standoffs 
14 1.400 (35.56) |A26424-ND 1.72 1.56 | 1-834237-2 RoHS Compliant Ee sents aa ras Be a = 
15 1.500 (38.10) [A26425-ND 1.86 1.68 | 1-534237-3 6 300 (7.62) Reese VOL 92) 6-5588512+2 : ; a 
16 4.600 (40.64) |A26426-ND 491 1.73 | 4-534237-4 8 400 (10.16) |A35049-ND 1.22 1.11] 6-5535512-3 | | 32 1.600 (40.64) | A26495-ND 3.50 3.17 | 1-534998-6 
18 | a |1.800 (45.72) |a26427-ND 212 1.92 | 1-534237-6 10 | A | 500 (12.70) |A35050-ND 1.30 1.18] 6-5535512-4| | 34 1.700 (43.18) | A26496-ND 3.68 3.34 | 1-534998-7 
20 2.000 (50.80) |a26428-ND 295 2.04) 1-534237-8 12 600 (15.24) |A32928-ND 1.78 1.61 | 5535512-1 36 |g {1.800 (45.72) | A26497-ND 3.87 3.51 | 1-534998-8 
30 3.000 (76.20) |A26429-ND 315 2.86 | 2-534237-8 14 700 (17.78) |A35044-ND 2.04 1.85] 1-5535512-7 | | 40 2.000 (50.80) | A26498-ND 4.29 3.89 /2-534998-0 
Fig. 2 — Mod. IV, Vertical Mount, Top Entry, 16 800 (20.32) [A97410-ND NEW! 2.28 2.07 | 1-5535512-8] | 50 2.500 (63.50) | A26499-ND 5.22 4.73 | 2-534998-5 
End Stackable with Single Tine Contacts 18 .900 (22.86) |A97409-ND NEW! 2.36 2.14] 1-5535512-6 | | 60 3.000 (76.20) | A26500-ND 6.20 5.62 Soeieed 
RoHS Compliant 20 | A  |1.000 (25.40) |A32929-ND 2.46 2.24 | 5535512-2 Fig. 6 — Mod. IV, Top Entry, End Stackable, Low Profile, 
24 1.200 (30.48) | A32930-ND 3.18 2.88 | 5535512-3 -100 x .100 (2.54 x 2.54mm) Mounting Pattern 
; pal panies re - aM 26 4.300 (33.02) |A34591-ND 3.58 3.24 | 2-5535512-0 RoHS Compliant 
: r er ae peor Fre a hie 32 , 1.600 (40.64) | A32931-ND 4.08 3.70 | 2-5535512-3 8 400 (10.16) | A32954-ND 1.25 1.13 |5-534998-4 
6 ‘600 (15.24) |A32907-ND A nacs.196| tesa 70 3.500 (88.90) | A34585-ND 14.47 13.11 | 1-5535512-0] | 10 500 (12.70) | A32955-ND 1.54 1.40 |5-534998-5 
7 700 (17.78) |A32908-ND 419 1.08 | 5-534237-5 Fig. 5 — Mod. IV, Vertical Mount, Top Entry, End 12 B | .600 (15.24) | A32956-ND 1.72 1.56 | 5-534998-6 
Stackable, .100 x .100 (2.54 x 2.54mm) Mounting Pattern 14 .700 (17.78) | A32957-ND 1.88 1.71 | 5-534998-7 
: Reaee eae y yh pene 2 100 (2.54) [A26451-ND 69 63) 5342061 16 800 (20.32) | A32958-ND 215 1.95 |5-534998-8 
42 | a {1.200 (30.48) |ag2911-no 4iey died | e:83409720 4 200 (5.08) |A26452-ND 87 80 | 534206-2 20 1.000 (25.40) | A32959-ND 2.54 2.31 |6-534998-0 
43 1.300 (33.02) |32912-ND 178. 4.81 (GeadOaTA 6 | B | .300(7.62) |A26453-ND 1.06 96 | 534206-3 24 1.200 (30.48) | A32960-ND 2.94 2.67 |6-534998-2 
4A 1.400 (35.56) |A32913-ND sea 4:7 | @gnaaar 8 400 (10.16) |A26454-ND 1.25 1.13] 534206-4 26 | B |1.300 (33.02) | A32961-ND 3.10 2.81 | 6-534998-3 
10 500 (12.70) |A26455-ND 1.46 1.32] 534206-5 28 1.400 (35.56) | A32962-ND 3.34 3.03 |6-534998-4 
e) femeonmere  1e Teles: | [ae] [onsen pesero to veofomes || 2 | [ismown) xan ash 27 [osunes 
48 | A |4.900 (45.72) [age9ts-ND ae: Sor eeiaaaTe 14 700 (17.78) |A26457-ND 1.86 1.68] 534206-7 32 1.600 (40.64) | A32964-ND 3.79 3.44 |6-534998-6 
20 2.000 (60.80) {432916-ND 244 2.91 | 6-534097-8 16 | B | 800 (20.32) |A26458-ND 2.04 1.85 | 534206-8 34 1.700 (43.18) | A32965-ND 3.98 3.60 |6-534998-7 
30 3.000 (76.20) |432917-ND 3.99 3.08 | 7-534237-8 18 900 (22.86) |A26459-ND 2.23 2.02] 534206-9 36 | , |1.800 (45.72) | A82966-ND 4.19 3.80 | 6-534998-8 
Flg/3 = Mad. IV, Vertical Mount; Top’ Eakey; 20 1.000 (25.40) | A26460-ND 2.44 2.21] 1-534206-0 40 2.000 (50.80) | A32967-ND 4.64 4.20 | 7-534998-0 
End Stackable, Low Profile with Single Tine Contacts 24 1.200 (30.48) |A26461-ND 2.78 2.52) 1-534206-2 50 2.500 (63.50) (Seon BOL eit | ease 
3 "300 (7.62) |A26473-ND 69 63] 5855414 26 1.300 (33.02) | A26462-ND 3.02 2.74] 1-534206-3 60 3.000 (76.20) | A32969-ND 6.68 6.05 | 8-534998-0 
5 500 (12.70) |A26475-ND 87.80 | 535541-3 28 B_ | 1.400 (35.56) | A26463-ND 3.21 2.91] 1-5342 06-4 Fig. 7 — Mod. IV, Bottom Entry, End Stackable, Low 
6 | a | 600 (1524) |A26476-ND “os a7 /SaR644-4 30 1.500 (38.10) |A26464-ND 3.39 3.08 | 1-534206-5 Profile, .100 x .300 (2.54 x 7.62mm) Mounting Pattern 
8 ‘00 (20.32) |A26477-ND 109 99 | 595541-6 32 1.600 (40.64) | A26465-ND 3.58 3.24 | 1-534206-6 14 700 (17.78) | A26501-ND 1.91 1.73 ]534267-1 
10 1.000 (24.40) |A26478-ND 1.30 1.18] 535541-8 34 1.700 (43.18) |A26466-ND 3.76 3.41] 1-534206-7 20 1.000 (25.40) | A26502-ND 2.49 2.26 | 534267-2 
12 1.200 (30.48) |A26479-ND 151 137/4-535541-0 36 1.800 (45.72) | A26467-ND 3.95 3.58 | 1-534206-8 30) B /1.500 (38.10) | A26503-ND 3.45 3.12 | 1-534267-2 
14 4.400 (35.56) |A26480-ND 164 149| 1-545541-2 40 | B 2.000 (50.80) |A26468-ND 4.35 3.94 2-534206-0 36 1.800 (45.72) | A26504-ND 4.00 3.63 | 1-534267-5 
16 1.600 (40.64) |A26481-ND 186 1.68 | 1-535541-4 44 2.200 (55.88) | A26469-ND 4.74 4,30 | 2-534206-2 40 2.000 (50.80) | A26505-ND 4.43 4.01 |534267-7 
is | 4 1.800 (45.72) |A26482-ND 2.04 1.85 | 1-535541-6 50 2.500 (63.50) |A26470-ND 5.27 4.78 | 2-534206-5 48 | , |2.400 (60.96) | A26506-ND 5.17 4.68 | 1-534267-1 
20 2.000 (50.80) | A26483-ND 2.23 2.02 | 1-536541-8 60 | g 3.000 (76.20) |A26471-ND 6.28 5.69] 3-534206-0 60 3.000 (76.20) | A26507-ND 6.31 5.72 |534267-8 
30 3.000 (76.20) | A26484-ND 3.10 2.81 | 2-535541-8 64 3.200 (81.28) | A26472-ND 6.68 6.05} 3-534206-2 Fig. 7 — Mod. IV, Bottom Entry, End Stackable, Low 
Fig. 3 — Mod. IV, Vertical Mount, Top Entry, Fig. 5 — Mod. IV, Vertical Mount, Top Entry, End Profile, .100 x .300 (2.54 x 7.62mm) Mounting Pattern 
End Stackable, Low Profile with Single Tine Contacts Stackable, .100 x .100 (2.54 x 2.54mm) Mounting Pattern RoHS Compliant 
RoHS Compliant RoHS Compliant 14 .700 (17.78) | A32970-ND 2.07 1.88 | 5-534267-1 
3 .300 (7.62) |A32918-ND 77.70 | 5-535541-1 2 .100 (2.54) |A32932-ND 77 70} 5-534206-1 20 1.000 (25.40) | A32971-ND 2.70 2.45 | 5-534267-2 
5 500 (12.70) |A32919-ND. 93.84 | 5-535541-3 4 .200 (5.08) |A32933-ND 98 89 | 5-534206-2 30 B 1.500 (38.10) | A32972-ND 3.71 3.36 | 6-534267-2 
6 | A | 600 (15.24) |A32920-ND 1.03 94) 5-535541-4 6 | B | .300(7.62) |A32934-ND 1.14 1.04 | 5-534206-3 36 1.800 (45.72) | A32973-ND 4.35 3.94 | 6-534267-5 
8 800 (20.32) |A32921-ND 119 1.08 | 5-535541-6 8 400 (10.16) |A32935-ND 1.35 1.23 | 5-534206-4 40 2.000 (50.80) | A32974-ND 4.80 4.35 | 5-534267-7 
10 1.000 (24.40) |A32922-ND 1.43 1.30 | 5-535541-8 10 500 (12.70) |A32936-ND 1.59 1.44 | 5-534206-5 60 3.000 (76.20) | A32976-ND 6.81 6.17 |5-534267-8 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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2 Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


RITS Series 


Interconnection System Connectors 


Voltage Rating: 32VDC Current Rating: 0.5A ~ 3A Temperature Rating: -30°C ~ 75°C 


No. of Dim. (mm) Body Digi-Key Price Each | Tape and Reel} |AMP No. of Dim. (mm) Body Digi-Key Price Each | Tape and Reelt |AMP 
Fig.| Pos. A Cc Color Part No. 1 100 | Qty. Pricing |Part No. Fig.| Pos. A Cc Color Part No. 1 100 | Qty. Pricing | Part No 
Plug, IDC (Insulation Displacement Contact) Header Horizontal SMT (Surface Mount) 
3] 144 = Yellow | A29146-ND 1.70 138) — — |1473562-3 3] 138 = = A29174CT-ND 5.53 3.32] 250 | 671.50 |1565994-3 
3) 144 = Blue A29148-ND 155 126) — — |2-1473562-3 4| 3 | 138 - - A29176CT-ND 5.53 3.32] 250 | 671.50 |1-1565994-3 
3) 144 = Green | A29158-ND 1.76 143) — — |4-1473562-3 4 | 158 _ - A29175CT-ND 6.37 3.83] 200 | 618.80 |1565994-4 
3 i = Grange polar ND pa _ = = ee 4 | 158 - - A29177CT-ND 6.37 3.83] 200 | 618.80 |1-1565994-4 
le = ellow a id J —. = - . 
1/4 | 161 = Blue | A29151-ND 2.06 1.67|. — — 12-1473562-4 Junction Box Panel Mount 
4) 16.1 — Green | A29159-ND = 2.21 1.79) — — |4-1473562-4 5] 3 | 138 — = A29178-ND 6.20 3.98) — — |1473571-3 
4) 16.1 _ Orange | A29163-ND 2.21 1.79) — — |3-1473562-4 6) 3 | 138 — = A29186-ND 3.15 2.03) — — |1473574-3 
4 | 161 - Red A29150-ND 206 167) — — |1-1473562-4 5} 4 | 158 _ = A29179-ND 299 1.93) — — 1473571-4 
6 | 20.1 - Green | A29160-ND 229 186) — — |4-1473562-6 6) 4 | 158 = = A29187-ND 742° 4.76) — — }1473574-4 
8 | 244 = Yellow | A29155-ND 2.60 2.11] — — |1473562-8 5] 6 | 198 — = A20180-ND = 8.82 5.67) — — |1473571-6 
Header Vertical Thri-Nole 5 | 8 | 238 - —__| A29181-No 4773.06] — — [1473571-8 
3 | 138 = = ‘A29166-ND 186 134] — — ]1473565-3 Junction Box Free Hanging 
4 | 158 - - A29167-ND 258 185| — — |1473565-4 5] 3 | 138 = = A29182-ND 223 143) — — 15-1473571-3 
2} 5 | 198 _ - A29168-ND 5.04 362) — — |1473565-5 6] 3 | 138 - - A29188-ND 684 439; — — |5-1473574-3 
6 | 198 - - A29169-ND 327 235) — — |1473565-6 5| 4 | 158 - - A29183-ND 641 412; — — |5-1473571-4 
8 | 238 = = A29171-ND 285 205| — — |1473565-8 6| 4 | 158 - - A29189-ND 474 3.05; — — |5-1473574-4 
Header Vertical 4Row 5| 6 | 198 _ - A29184-ND 419 269; — — |5-1473571-6 
a3 = 138 = 429173-ND 435 312) = 99735673 5 | 8 | 238 = - A29185-ND 822 527) — — [5-1473571-8 
4 _ 15.8 = A29172-ND 5.94 4.26 | — — |1473567-4 + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND 


D-2000 


Material: Black GF Polyester Flammability: UL 94V-0 Voltage Rating: 250VAC Current Rating: 5A Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 


__ | No. of a Digi-Key Price Each AMP Body | Digi-Key Price Each =| AMP 
Fig.| Pos. | Description Part No. 100 | PartNo Keying | Plating | Part No. 1 100 | Part No. 
D2100 D2100 Header Straight 
i 90 Rereptacie Housing Fane’ Mount AZo SNC a oe ua io] 3 = = X__[15u” Gold] A29807-ND 6.51 4.67 | 1318123-1 
5 ‘ab Housing Panel Mount - i 5.85 | 1318578- = 7 5 E 
2| 50 | Tab Housing Panel Mount A29817-ND 1919 12.31 | 1318578-2 a — ye Ge eee Ee aaa litte 
3 | 50 | Header Right Angle A29818-ND 75.24 53.93 | 1318579-1 3 ree ‘ ‘aie ald RoseTaann Fan «400 -laieise 
aR WEE am OER Sere TD 11] 12 177 - X — /15y” Gold) A29811-ND 8.04 5.77 | 1318126-1 
real ioe ; , : i 12 17.7 a Y — /15u" Gold) A29812-ND 762 5.47 | 1318126-2 
Fig.| Pos.| A CRs aReyinge|WElatings|aRariNo: 1 100_| Part No. 20 | 277 = X — |45y” Gold] A29813-ND 1752 1256 | 1318127-1 
D2100 Tab Housing Panel Mount 20 277 = Y — |15y1" Gold] A29814-ND 13.56 9.72 | 1318127-2 
(iT ==] 4 | = eee S18 [eens Dat00 end ht rae 
6 | 1638 — X — | A297-ND 273 1.76 | 1-1318114-3 i2| 3 = = X | 15u" Gold eee 5.49 3.94 | 1376135-1 
3 - - Y__[15y" Gold] A29863-ND 3.63 2.61 | 1376135-2 
6 16.38 - Y — | A29778-ND 237 1.53 | 2-1318114-3 H 
8 18.88 aa xX — | a29779-ND 345 221 | 1-1318114-4 6 10.2 20.19 xX ]15u!” Gold) A29856-ND 999 7.16 | 1376136-1 
: 8 18.88 = Y = A29780-ND 3.18 2.04 | 2-1318114-4 6 10.2 20.19 ¥, 15y" Gold} A29857-ND 5.79 415 | 1376136-2 
12 23.88 = xX = A29781-ND 3.50 9.25 | 1-1318114-6 8 12.7 20.19 X 15p" Gold) A29822-ND 9.15 6.56 | 1376009-1 
12 23.88 = Y = ‘A29782-ND 3.50 2.25 | 2-1318114-6 43 8 12.7 20.19 Y 15p" Gold} A29823-ND 7A7 5.14 | 1376009-2 
20 | 33.88 = x — | A29783-ND 816 5.24 | 1-1318114-9 12 177 20.19 X___[15u" Gold] A29824-ND. 12.99 9.31 | 1376020-1 
20 | 33.88 - ¥ —__| A29784-ND 4.66 3.00 | 2-1318114-9 12 177 20.19 Y /15y” Gold] A29825-ND 978 7.01 | 1376020-2 
D2100 Tab Housing Free Hanging 20 27.7 20.19 x 15y” Gold} A29858-ND 13.50 9.68 | 1376137-1 
6 3 10.2 = X — A29795-ND 252 7.62 | 1-1318117-3 20 27.7 20.19 ¥: 15y” Gold) A29859-ND 19.86 14.24 | 1376137-2 
3 10.2 - Y —__| A29796-ND 252 1.62 | 2-1318117-3 0 RoHS Compliant 
6 10.2 = x — | A29785-ND 1.00 64 | 1-1318115-3 
6 10.2 = Y — | A29786-ND 2.85 1.83 | 2-1318115-3 Wire Size Body Digi-Key Price Each Tape & Reel AMP 
8 127 = x — | A29787-ND 3.07 1.98 | 1-1318115-4 AWG Plating Part No. 1 100 | Qty. Pricing | Part No. 
7| 8 127 - Y — | A29788-ND 278 = 1.79 | 2-1318115-4 2000 Series Receptacle Contacts 
2 {177 5 x = __| A29789-ND 3.34 2.15 | 1-1318115-6 18-22 154" Gold A29318-ND A 2] — 113181071 
12 177 = Y — | A29790-ND 3.34 2.15 | 2-1318115-6 18-22 15” Gold A29318TR-ND — _— 10,000 | 289.65/M | 1318105-1 
20 277 = x — | A29791-ND 917 5.89 | 1-1318115-9 24-28 15" Gold A29319-ND 350 2.25) — — | 1318108-1 
20 277 - ¥ —__| A29792-ND 6.20 3.98 | 2-1318115-9 24-28 15" Gold A29319TR-ND — __ — | 10,000 | 184.66/M_| 1318106-1 
B2100 Receptacle Housing 18-22 T5u" Gold REND eg at 318111-1 
= — 7 5 z r 5; iL” Gol | i y = = - 
8 3 _ a= : — feat ND ie “ eae 18-22 15” Gold A29322TR-ND —  —|J 9,000 | 217.25/M | 1318109-1 
— — : z . 24-28 15" Gold A29323-ND 43 28) — — | 1318112-4 
8 89 7 Peet 83 ot || lslelies 24-28 15” Gold A29323TR-ND — __ — | 9,000 | 225.94/m_ | 1318110-1 
6 8.9 _ Y — | A29802-ND 1.92 1.24 | 2-1318119-3 H : : 
8 114 = x — | A29803-ND 111 72 | 1-1318119-4 
9} 8 11.4 _ ¥ — | A29804-ND 1.87 1.21. | 2-1318119-4 Digi-Key Price AMP 
12 16.4 - x —__| A29797-ND 1.89 1.22 | 1-1318118-6 Description Part No. Each Part No. 
12 16.4 = Y — | A29798-ND 241 1.55 | 2-1318118-6 D2000 Crimp Tool, 24-28 AWG. A30050-ND 551.57 91567-1 
20 26.4 - x — | A29799-ND 1.93 1.25. | 1-1318118-9 02000 Crimp Tool, 18-22 AWG. A30051-ND 551.57 91595-1 
20 26.4 - Y — | A29800-ND 1.00 65 | 2-1318118-9 (Continued) 
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z Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


Dynamic Series 


D-3000 


Interconnection System Connectors (cont) 


Material: Black GF Polyester (Orange in part) Flammability: UL 94V-0 Voltage Rating: 250V AC/DC (for 3.81mm pitch connector), 600V AC/DC (for 5.08mm pitch connector) Temperature 
Rating: -55°C ~ 105°C 


No. of Dim. (mm) Body Digi-Key Price Each ~|AMP No. of Dim. (mm) Body Digi-Key Price Each | AMP 
Fig.| Pos. B Keying) Plating Part No. 1 100 |Part No. Fig.| Pos. B Keying | Plating Part No. il 100 | Part No. 
D3100 Tab Housing Single Keyed D3100 Header Straight Single Row Keyed 
_ A z z 3/262 — — X | 15u" Gold] A20482-ND 456 3.27 | 1-178313-2 
3 fare 127 336| v | — | moseiend 292 136 |otrrewes 3 fare — =| x Jaourcou] azodsond 5.16 370/ 1-1789193 
1] 5 |2924 127 336] x - A29850-ND 2.00 1.28 |1-177648-5 3/2162 — x Tin A29484-ND 3.48 2.50 | 1-178313-5 
8 | 40.67 127 336 | xX - A29851-ND 3.71 2.38 |1-177648-7 32162  — = — | Y | 15u" Gold) A29485-ND 5.13 3.68 | 2-178313-2 
10 [48.29 127 336 | Xx = A29852-ND 3.79 2.44 |1-177648-8 3 ao een ‘ S01" Gald Aeon 28 am aS 
i A i — i. in _ H 7" - - 
DS100\Tab Housing Single How Panel Mount Keyed 4 [2543 — — | xX | 15)" Gold) A29488-ND 5.57 3.99 | 1-178314-2 
3 | 40.00 12.7 33.6 x = A29527-ND 1.46 94 |1-178802-3 4 |2543 — _— xX 30u" Gold | A29489-ND 4.86 3.49 | 1-178314-3 
3 | 40.00 12.7 33.6 x: _ A29528-ND 1.46 94 |2-178802-3 4 |2543 — = xX Tin A29490-ND 5.40 3.87 | 1-178314-5 
2 am oe 8 : = pearonD an i 1 eee 4.(234 —  — Y__[15y" Gold | _A29491-ND. 4A1 3.17 | 2-178314-2 
10 | 67.00 127 336 | X - A29531-ND 273 1.76 |1-178802-8 : re oy * ee ’ ay aod pase ND ae as aaeela 
10 | 67.00 127 336 | Y —__| A29532-Np 3.66 2.35 |2-178802-8 5 jojo — — x |t5u" Gold) A29494-ND 486 349 | 1-178315-2 
D3100 Receptacle Housing Single Row Keyed 5 |29% — — X  |30u" Gold) A29495-ND 5.34 3.83 | 1-178315-3 
3 [2676 715 228] X = A29421-ND 1.15 75 |1-178288-3 5|_5 | 2924 —  — Xx Tin A29496-ND 4.98 3.57 | 1-178315-5 
3 |2676 7145 228] Y - A29422-ND 1.15 75 |2-178288-3 6 (306 — — X | 15u" Gold] A29497-ND 7.02 5.04 | 1-178316-2 
4/3057 745 228] X - A29423-ND 1.85 1.19 |1-178288-4 6 (330 — — X  |30u" Gold) A29498-ND 5.22 3.75 | 1-178316-3 
4/3057 745 228] Y _ A29424-ND 3.02 1.94 |2-178288-4 6 (330 — — Xx Tin A29499-ND 5.70 4.09 | 1-178316-5 
3 [5 | 3438 7.15 228 |X - A29425-ND 1.93 1.24 |1-178288-5 6 (330 — — Y | 15" Gold] A29500-ND 4.83 3.47 | 2-178316-2 
6 [3819 715 228] X = A29426-ND 1.66 1.07 |1-178288-6 6 (3305 —  — Y__|30y" Gold | _A29501-ND 450 3.23 | 2-178316-3 
6 |3819 745 228] Y _ A29427-ND 1.96 1.26 |2-178288-6 6 (330 — — 7 Tin A29502-ND 3.69 2.65 | 2-178316-5 
8 | 4581 745 228 | Xx - A29428-ND 1.73 142 |1-178288-7 8 |467 — — X | 15y" Gold] A29503-ND 639 4.58 | 1-178317-2 
10 [5343 7.15 228 | X - A29429-ND 268 1.72 |1-178288-8 8 |4067 — — X  |30u" Gold) A29504-ND 753 5.40 | 1-178317-3 
10 [5343 7.15 228 | Y = A29430-ND 2.49 1.60 |2-178288-8 8 |4067 — — x Tin A29505-ND 483 3.47 | 1-178317-5 
D3100 Header Right Angle Single Row Keyed iw Be = = ou Gald seen 238 4m ieee 
, 22 — — X | 15u" Gold | A29437-ND 492 3.53 |1-178293-2 : = = 1” Gol s07- 5. - 7178318- 
3/2162 — — Y | 45u"Gold | A29438-ND 5.28 3.79 |2-178293-2 10 | 48.290 —-— — x Tin A29508-ND 4.56 3.27 | 1-178318-5 
3 |o1g2 — — x | 30" Gold | a29439-ND 528 3.79 |1-178293-3 10 |4829 — — Y — |15y” Gold | 29509-ND 5.58 4.00 | 2-178318-2 
3 |/2162 — — Y | 30u" Gold | A29440-ND 570 4.09 |2-178293-3 10_| 48.29 0 — Y Tin A29511-ND 4563.27 | 2-178318-5 
3 [2162 — — | X Tin A29441-ND 4.26 3.06 _|1-178293-5 D3100 Header Right Angle Single Row 
3 7162 — =. Y Tin A29442-ND 4.86 3.49 |2-178293-5 6 5 29.24 _ - — |15y" Gold} A29853-ND 5.01 3.60 | 1-177662-2 
4 |2543  — = xX 15u” Gold | A29443-ND 474 3.40 |1-178294-2 8 | 4067. — = — _|80y" Gold | A29544-ND 25.71: 18.43 | 1-179188-3 
4/243 — — Y | 15u" Gold | A29444-ND 576 4.13 |2-178294-2 D3100 Header Single Row Straight 
4 )2543 — — X | 30u"Gold | A29445-ND 5.01 3.60 |1-178294-3 775 [—  — — | — ([f5y"Gold] A29352-ND 7835.62 | 1-177665-2 
4 | 2543 —  — Y__| 30" Gold | A29446-ND 6.42 4.61 |2-178294-3 D3100 Tab Housing Dual Row 
4/34 — — x Tin ‘A29447-ND 438 3.14 |1-178294-5 6 | 2557 17.78 336) — = A29538-ND 276 1.78 | 178964-3 
4 (243 — — Y Tin A29448-ND 3.51 2.52 |2-178294-5 10 | 3319 17.78 336; — - A29539-ND 272 1.75 | 178964-5 
5 |2909% — — X | 15y" Gold | A29449-ND 5.94 4.26 |1-178295-2 8 | 12 | 3700 17.78 336] — - A29540-ND 3.79 2.43 | 178964-6 
4| 5 [22% - = X | 30u"Gold | A29450-ND 615 4.41 |1-178295-3 16 | 4462 17.78 336; — - A29541-ND 419 2.69 | 178964-7 
§ |299%4 — — x Tin A29451-ND 5.58 4.00 |1-178295-5 20 | 52.24 17.78 336 | — - A29542-ND 3.90 2.51 | 178964-8 
6 33.05 — = xX 15y" Gold | A29452-ND 5.97 4.28 |1-178296-2 D3100 Tab Housing Dual Row Panel Mount 
6 | 33.05 — — Y | 15y"Gold | A29453-ND 9.30 6.67 |2-178296-2 6 |4000 17.78 336) — = A29533-ND 239 1.54] 178803-3 
6 | 33.05 — = X | 30u" Gold | A29454-ND 14.49 10.39 |1-178296-3 10 | 47.00 17.78 336; — — A29534-ND 2.72 1.75 | 178803-5 
6 | 3305 —-— — x Tin A29456-ND 12.90 9.25 | 1-178296-5 9] 12 |51.00 17.78 336) — - A29535-ND 3.79 2.43 | 178803-6 
6 | 33.05 — = i Tin A29457-ND 8.76 6.28 |2-178296-5 16 | 59.00 17.78 336; — - A29536-ND 419 2.69 | 178803-7 
8 (4067 — — X | 15" Gold | A29458-ND 5.31 3.81 |1-178297-2 20 [67.00 17.78 336 | — - A29537-ND 3.90 _2.51 | 178803-8 
8 40.67 — _ x 30u” Gold | A29459-ND 6.42 4.61 |1-178297-3 D3100 Receptacle Housing Dual Row 
8 | 4067 — — x Tin A29460-ND 6.78 = 4.86 |1-178297-5 6 | 2436 1223 228] — = A29431-ND 161 1.04 | 178289-3 
10 | 48.29 — — X | 15" Gold | A29461-ND 6.72 4.82 |1-178298-2 8 | 2817 1223 228) — - A29432-ND 1.94 1.25 | 178289-4 
10 | 48.290 — — X__| 30y" Gold | A29462-ND 819 5.87 |1-178298-3 10} 49 | 3198 1223 228) — - A29433-ND 1.88 1.21 | 178289-5 
10 | 4829 — — x Tin A29463-ND 5.73 4.11 |1-178298-5 12 | 35.79 1223 228; — = A29434-ND 2.45 1.58 | 178289-6 
10 | 4829 — — Y | 15u" Gold | A29464-ND 6.57 4.71 |[2-178298-2 
10/4899 — — Y | 30u" Gold | A29465-ND 6.84 4.91 |2-178298-3 (Continued) 
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z Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


Interconnection System Connectors 
Dynamic Series D-3000 (Cont.) 


No. of Dim. (mm) Body Digi-Key Price Each | AMP ___|No. of Dim. (mm) E Body Digi-Key Price Each | AMP 
Fig.| Pos. | A B C__| Keying | Plating | PartNo. 1 100 | Part No Fig.| Pos. | A B C | Keying | Plating | PartNo. 1 100 | Part No 
to| 16 [4271 1223 228] — - A29435-ND 2.22 1.43 | 178289-7 5/3986 715 228) Xx 7 pessOaNe 1.79 1.15 | 1-178128-5 
20 [51.03 1223 228 | — = A29436-ND 241 1.55 | 178289-8 3 | 5 | 3086 715 228) Y¥ _ p2s207ND 2.04 1.31) 2-178128-5 
° 6 | 4494 7.45 228] Xx - A29365-ND 2.67 1.72 | 1-178128-6 
eer nee oS on a eS 6 | 4494 715 228] Y = A29366-ND 1.88 1.21 | 2-178128-6 
dl ! f - Lu” Go - f i - = 7 = 3 
6 |2t62 1443 2591] — soy" Gold] Aaz9468-ND 732 5.25 | 178303-3 Ogee daewoo | oa — eee Te toe | Senate 
6 | 21.62 1443 25.91; — Tin A29469-ND 5.76 4.13 | 178303-5 i ; i — ‘ ‘ ar lad i 
6 | 27.3 1477 228) XY A29369-ND 4.72 1.41 | 3-178129-6 
10 | 29.24 14.43 25.91] — |15y"Gold) A29470-ND 7.50 5.38 | 178305-2 to |3746 1477 2081 xx - A29733-ND 315 2.03 | 1-917659-5 
5 ood “us on = Oy Bol eee oo i ees to _10_| 37.48 14.77 228 | YW = A29734-ND 3.39 2.18 | 2-917659-5 
, } 5. - in -| 7. 5.32 | 178305-5 = i : 
12 | 33.05 14.43 25.91] — |15y"Gold) A29473-ND 6.75 4.84 | 178306-2 2 tye ne oe me _ pend cae soe serene 
1 7 7 i z ! ; i : f 
12 | 33.05 14.43 25.91 30u" Gold} A29474-ND 11.16 8.00 | 178306-3 32 |4254 1477 208 | vw _ 429737-ND 299 1193 | 2-917659-6 
12 | 33.05 1443 25.91; — Tin A29475-ND 7.11 5.10 | 178306-5 yo |4254 1477 208| xv _ A29738-ND 281 1.81 | 3-917659-6 
16 | 40.67 14.43 25.91| — |15y"Gold| A29476-ND 10.08 7.23 | 178307-2 20 | 6286 1477 228) XX = A29739-ND 366 2.35 | 1-917659-8 
16 | 40.67 14.43 25.91; — |30y"Gold] A29477-ND 11.70 8.39 | 178307-3 . 
16 | 40.67 1443 25.91) — Tin | A29478-ND 9.66 6.93 | 178307-5 25200: Heater Straight Keyed 
20 | 48.29 14.43 25.91] — | 15” Gold} A29479-ND 8.70 6.24 | 178308-2 2/1908 — — | X | 15u" Gold jebeses7eNe 3.48 2.50 | 1-917897-2 
20 | 48.29 14.43 25.91] — |30y"Gold} A29480-ND 10.47 7.51 | 178308-3 2/1908 — — | X | S0n" Gold jeeeseseiNo 3.75 2.69 | 1-917837-3 
20 | 48.29 1443 2591] — | Tin | A20481-ND 6.90 4.95 | 178308-5 ae aoe ce mille dia 1 eesseesenn my ree 
D3100 Header Straight Dual Row 2 |1908 — — | Y | 30u"Gold | A29691-ND 4.89 3.51 | 2-917337-3 
6 [2462 21.6 1443] — ]46y" Gold] A29512-ND 4.92 3.53 | 178323-2 * lage ov Tn SGEGOTND 403° —04 2017837 
6 | 2162 216 1443} — |30u"Gold) A29513-ND 5.76 4.13 | 178323-3 3 |2ai6 — — | x |15y"@o1| Az9370-ND 390 280 | 1-178136-2 
6 2162 216 1443; — Tin A29514-ND 5.07 3.64 | 178323-5 3 |o4ie —  — | x |s0y"Gold | Aa29971-ND 307 2.35 | 1-178136-3 
10 | 29.24 21.6 1443| — |15y" Gold) A29515-ND 7.65 5.49 | 178325-2 3 \ote — — | x Tin A29372-ND 366 2.63 | 1-178136-5 
10_|29.24 21.6 1443| — |30y" Gold | _A29516-ND 7.89 5.66 | 178325-3 3 |o4i6 — — | ¥ | 15y"Gold| Az9373-ND 390 2.80 | 2-178136-2 
70 [2924 216 1443; — Tin A29517-ND 6.66 4.78 | 178325-5 3 | 2416. — — | Y |30n"Gola | A29374-ND 4393.10 | 241781368 
12 | 33.05 216 14.43; — |15y"Gold) A29518-ND 7.59 5.44 | 178326-2 3 \ote — — | y Tin A29375-ND 366 2.63 | 2-178136-5 
12] 42 | 33.05 21.6 14.43} — |30u"Gold) A29519-ND 9.09 6.52 | 178326-3 4 |29204 — — | x |45y" Gola) Aaz9693-ND 447 299 | 1-917338-2 
12 | 33.05 216 1443; — Tin A29520-ND 5.97 4.28 | 178326-5 5| 4 |2000 — — | x |soyrGoid| a2géo4-nD 528 3.79 | 1-917338-3 
je | 40.67 21.6 14.43; — |[15y"Gold| _A29521-ND 9.42 6.76 | 178327-2 4 |o00 — — | x Tin A29695-ND 3.90 2.80 | 1-917338-5 
16 [4067 21.6 1443[ — [30y"Gold] A29522-ND 11.28 8.09 | 178327-3 419994 i 3 i 
; ; iu" Gold | A29696-ND 4.50 3.23 | 2-917338-2 
16 | 4067 216 1443; — Tin A29523-ND 9.15 6.56 | 178327-5 4 |2924 — — | yY |aou"Gold | A29697-NO 264 1.90 | 2-917338-3 
20 | 48.29 21.6 1443] — |15y"Gold| A29524-ND 8.25 5.92 | 178328-2 4 long — — | y Tin A29698-ND 525 3.77 | 2-917338-5 
20 | 48.29 21.6 14.43| — |30u"Gold| A29525-ND 10.02 7.19 | 178328-3 5 |3432 —  — | x |15u"Gold | Az9628-ND 366 263 | 1-316132-2 
20 | 48.29 216 1443; — Tin A29526-ND 6.09 4.37 | 178328-5 5 34.32 — = xX 30u” Gold | A29629-ND 3.99 2.86 | 1-316132-3 
93100 Receptacle Housing Dual Row Keyed. 5 [3432 — — | x Tin A29630-ND 5.31 3.81 | 1-316132-5 
6 2476 1477 228] XX a A20354-ND 2.20. 1.42 | 1-178127-6 5 |3432 —  — | Y | 15y"Gold | A29631-ND 3.66 2.63 | 2-316132-2 
to] 6 | 2476 1477 228] YY - A29355-ND 2.02 1.30 | 2-178127-6 5 |3432 — — | Y | 30u"Gold | A29632-ND 3.99 2.86 | 2-316132-3 
6 | 2476 1477 228 | XY - A29356-ND 1.56 1.00 | 3-178127-6 5 |3432 — — | ¥ Tin A29633-ND 5.31 3.81 | 2-316132-5 
D3100 Header Right Angle Dual Row Keyed 6 | 394 —  — | X_ [15y"Gold | A29634-ND 3.93 2.82 | 1-316133-2 
6 | 2591 1697 21.62| XX | 15y"Gold) A29376-ND 5.97 4.28 | 1-178137-2 8 | 394 — = — | X | 30u" Gold | A29635-ND 4.44 3.19 | 1-316133-3 
6 | 25.91 16.97 21.62} XX |30y"Gold) A29377-ND 7.35 5.27 | 1-178137-3 4 ao = = : Le fee ae oh Fetes 
6 | 2591 16.97 21.62] Xx Tin A29378-ND 5.82 4.18 | 1-178137-5 | in ad IL” Go - . AL | 2: 
41 S| 25.91 16.97 21.62] YY |15y" Gold| _A29379-ND 5.37 3.85 | 2-178137-2 6 | 2416 21.6 1697]; XX |15u"Gold | A20401-ND 411 2.95 | 1-178140-2 
6 25.91 16.97 21.62] YY Tin A29381-ND 5.82 4.18 | 2-178137-5 6 2416 21.6 16.97] XX 30y" Gold A29402-ND 4.65 3.34 | 1-178140-3 
6 | 25.91 16.97 21.62) XY |15y"Gold} A29382-ND 5.97 4.28 | 3-178137-2 6 | 2416 21.6 16.97) XX Tin A29403-ND 3.48 2.50 | 1-178140-5 
6 | 2591 16.97 21.62] XY |30y"Gold| A29383-ND 8.04 5.77 | 3-178137-3 6 | 24.16 21.6 16.97) YY | 15y"Gold | A29405-ND 4.11 2.95 | 2-178140-2 
6 |2591 1697 21621 XY Tin A29384-ND 5.82 418 | 3-178137-5 6 | 2416 21.6 16.97] YY |30u"Gold | A29406-ND 4.65 3.34 | 2-178140-3 
D3100 Header Straight Dual Row Keyed 6 | 2416 21.6 1697] YY Tin A29407-ND 3.48 2.50 | 2-178140-5 
6 [2162 216 1697] XX |15y"Gold) A29417-ND 573. 441] 1-178141-2 i fate ap ee oe antag ree ie a Sage 
6 | 2162 21.6 16.97] XX |30u"Gold) A29412-ND 5.79 4.15 | 1-178141-3 a ode ote tear) xy | tin ieeseerctn wee pag: at gatabS 
6 | 21.62 21.6 16.97] Xx Tin A29413-ND 5.07 3.64 | 1-178141-5 : ; . We é : alee ‘ 
12 7 10 | 34.32 21.6 16.97| XX | 15" Gold | A29715-ND 5.49 3.94 | 1-917657-2 
6 | 2162 216 16.97] XY |15y"Gold) A29414-ND 5.01 3.60 | 3-178141-2 Z 
6 | 2162 216 16.97] XY |30u"Gold) A29415-ND 5.91 4.24 | 3-178141-3 1, Brn aie ee a S01 Bole page as ao ieee 
6 [2162 216 16.97] XY Tin A29416-ND 4.35 3.12 | 3-178141-5 ; ; : : ; 28 | A : 
Gai00 Tab House oH 10 | 34.32 216 1697] YY | 15y"Gold | A29718-ND 4.95 3.55 | 2-917657-2 
SOUS ING 7m 12| 10 | 34.32 216 1697) YY |30u"Gold | A29719-ND 6.06 4.35 | 2-917657-3 
43| 18 A29860-ND 15.50 9.95 | 1376807-1 10 | 34.32 21.6 16.97] YY Tin A29720-ND 4.38 3.14 | 2-917657-5 
a - A226 END) ISLES BB La AS TGRONs2 10 | 3432 21.6 1697] XY |15y"Gold| A29721-ND 549 3.94 | 3-917657-2 
D3200 Tab Housing Free Hanging Keyed 10 | 34.32 21.6 1697] XY |30"Gold | A29722-ND 8.28 5.94 | 3-917657-3 
2 19.08 12.7 336 xX = A29557-ND 1.59 1.02 | 1-179552-2 10 | 34.32 216 16.97] XY Tin A29723-ND 4.47 3.21 | 3-917657-5 
2 19.08 12.7 33.6 Y ras A29558-ND 1.40 90 | 2-179552-2 12 39.4 21.6 16.97] XX |15y"Gold | A29724-ND 6.18 4.43 | 1-917658-2 
; 3 | 2416 127 33.6 xX = A29559-ND 1.59 4.02 | 1-179552-3 12 | 39.4 21.6 1697] XX | 30y"Gold | A29725-ND 10.29 7.38 | 1-917658-3 
3 | 2416 127 336] Y - A29560-ND 1.57 1.01 | 2-179552-3 12 | 304 216 1697] Xx Tin A29726-ND 5.07 3.64 | 1-917658-5 
4 | 2924 127 336] xX — A29561-ND 3.00 1.93 | 1-179552-4 12 | 394 216 1697) YY | 15y"Gold | A29727-ND 6.15 4.41 | 2-917658-2 
4 [2924 127 336] Y - A29562-ND 2.56 1.64 | 2-179552-4 12 | 394 216 1697] YY |30"Gold | A29728-ND 10.02 7.19 | 2-917658-3 
6 12811 2032 3361 XxX = 7A29569-ND 238 41.53 | 1-179554-3 12 | 304 216 1697] YY Tin A29729-ND 5.07 3.64 | 2-917658-5 
6 |oaii 2032 3361 YY = A29570-ND 299 1.86 | 2-179554-3 12 | 394 21.6 16.97| XY | 15)" Gold | A29730-ND 5.76 4.13 | 3-917658-2 
3 | 6 [2811 2032 336 | xv = A29571-ND 238 1.53 | 3-179554-3 12 | 304 216 1697] XY |30y"Gold | A29731-ND 7.41 5.32 | 3-917658-3 
12 | 4335 20.32 336 | Xx = A29572-ND 3.39 2.18 | 1-179554-6 12 | 394 216 16.97] XY Tin A29732-ND 5.31 3.81 | 3-917658-5 
12 | 43.35 20.32 336] YY — A29573-ND 3.92 2.52 | 2-179554-6 D3200 Header Right Angle Keyed 
12 | 4335 20.32 336 | XY - A29574-ND 5.33 3.42 | 3-179554-6 2 )1908 = =) OX *d tau” Gold] A29545-ND aga DOL SeTae? 
3200 Panel Mount 2 |1908 — — | X | 30u"Gold | A29546-ND 3.72 2.67 | 1-179276-3 
14] 6 A29686-ND 2.54 1.63 | 1-917266-3 2 19.08 — - xX Tin A29547-ND 3.45 2.48 | 1-179276-5 
: 2 |1908 — — | Y | 15y"Gold | A29548-ND 3.30 2.37 | 2-179276-2 
3200 Tab Housing Panel Mount Keyed 2/1908 — — | Y | 30y"Gold| A29549-ND 3.45 2.48 | 2-179276-3 
2 |3683 127 336] Xx — A29563-ND 1.93 1.24 | 1-179553-2 3 }2416 — — |x 115," Gold | a29385-ND aon ae ME TaIOReD 
2 |3683 127 336] Y - A29564-ND 1.79 1.15 | 2-179553-2 3 |otis —  — | x |aourGold| azoase-ND 499 308 \4c1781983 
3/4191 127 336] xX — A29565-ND 1.74 1.42 | 1-179553-3 i se : | ; ag |ias : 
2 3. | 24.16 X Tin A29387-ND 3.72 2.67 | 1-178138-5 
3/4191 127 336] Y — A29566-ND 1.74 1.42 | 2-179553-3 = > i : # 
3. | 24.16 Y | 45y" Gold | 429388-ND 3.99 2.86 | 2-178138-2 
: fae i : = poet fae teh ena 3 | 2416 — — | Y | 30y"Gold| A29389-ND 4.32 3.10 | 2-178138-3 
: - : : - 3/4 — —| ¥ Tin A29390-ND 3.72 2.67 | 2-178138-5 
6 | 41.91 2032 336] Xx — A29575-ND 2.90 1.86 | 1-179555-3 4/4 fo20 — — | x |45yeold| az95si-No 432 340 | 1-179277-2 
6 | 41.91 2032 336] YY — A29576-ND 2.90 1.86 | 2-179555-3 4 |2924 — — | xX | 30u"Gold | A29552-ND 693 497 | 4-179277-3 
6 | 41.91 20.32 33.6 XY — A29577-ND 2.90 1.86 | 3-179555-3 4 |2924 — = xX Tin A29553-ND 3.93 2.82 | 1-179277-5 
9 | 12 | 57.91 20.32 33.6 XX _— A29578-ND 3.15 2.02 | 1-179555-6 4 |2924 — = Y 15" Gold | A29554-ND 3.99 2.86 | 2-179277-2 
12 | 57.91 20.32 336] YY — A29579-ND 3.84 2.47 | 2-179555-6 4 12924 — — |v | 0," Gold | ~A29555-ND 4307 a0 DATOOTES 
12 | 57.91 20.32 336] XY — A29580-ND 3.15 2.02 | 3-179555-6 ata : ji : d 
20 | 78.23 20.32 33.6 | XX A29581-ND 3.58 2.30 | 1-179555-8 alec a posse D SOO 208 fee 
: : 5 = a : a lad 7 5 |3432 — — | X |15y"Gold| A29616-ND 711 5.10 | 1-316130-2 
D3200 Receptacle Housing Keyed 5 |3432 — — | X | 30u"Gold | A29617-ND 717 5.14 | 1-316130-3 
2 |2462 715 228] XxX _ A29357-ND 1.15 74 | 1-178128-2 5 | 3432) — = x Tin A29618-ND 4.38 3.14 | 1-316130-5 
2 | 2462 7.15 228] Y - A29358-ND 1.15.74 | 2-178128-2 5 [3432 — — | Y [30u"Gold| A29620-ND 5.13 3.68 | 2-316130-3 
3 | 29.7 7.15 228] Xx — A29359-ND 1.21 78 | 1-178128-3 6 | 394 — — | X | 15y"Gold | A29622-ND 8.31 5.96 | 1-316131-2 
3) 3 | 297 715 228] Y _ A29360-ND 1.21 78 | 2-178128-3 6 | 394 —  — | X |30u"Gold | A29623-ND 4.89 3.51 | 1-316131-3 
4 [3478 7.15 228] X - A29361-ND 1.45 94 | 1-178128-4 
4 [3478 7.15 228] Y - A29362-ND 1.45.94 | 2-178128-4 (Continued) 
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z Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


Interconnection System Connectors 
Dynamic Series D-3000 (Cont.) 


No. of Dim. (mm) Body Digi-Key Price Each | AMP Wire Size Body Digi-Key Price Each Tape & Reel AMP 
Fig. | Pos. A B C_ {Keying | Plating Part No. 1 100 | Part No. AWG Plating Part No. fl 100 | Qty. Pricing Part No. 
6 39.4 = = xX Tin A29624-ND 4.38 3.14 | 1-316131-5 D3000 Receptacle Contacts 
4} 6 | 394 — = Y | 15u” Gold | A29625-ND 8.91 6.39 | 2-316131-2 14-16 15” Gold A29283TR-ND _ — | 3,000 | 846.86/M | 353715-2 
6 | 394 — = ¥ Tin A29627-ND 5.52 3.96 | 2-316131-5 14-16 15u” Gold A29285TR-ND -_ — | 3,000 | 730.10/M | 1-353715-2 
6 | 2718 1697 2416] XX | 15y" Gold | A29391-ND 5.07 3.64 | 1-178139-2 14-16 15” Gold A29283-ND 132.85 | — — | 353717-2 
6 | 2718 1697 2416] YY | 15u"Gold | A29392-ND 5.43 3.90 | 2-178139-2 14-16 15” Gold A29299TR-ND —  —| 3,000 | 822.42 | 917484-2 
6 | 2718 1697 24.16] XY | 15y"Gold | A29393-ND 5.34 3.83 | 3-178139-2 14-16 15” Gold A29301TR-ND — = | 3,000 | 1072.74/m | 1-917484-2 
6 | 2718 16.97 2416] XY | 15” Gold | A29394-ND 3.72 2.67 | 4-178139-2 14-16 15” Gold A29299-ND 80 52 = — | 917511-2 
1 6 27.18 16.97 2416 | XX | 30yu"Gold | A29395-ND 5.64 4.05 | 1-178139-3 14-16 15)” Gold A29301-ND 1.37 89 <= — | 1-917511-2 
6 | 2718 1697 2416] YY | 30u"Gold | A29396-ND 5.94 4.26 | 2-178139-3 14-16 30y” Gold A29284TR-ND — = | 3,000 | 1294.24/M | 353715-3 
6 | 2718 1697 2416] XY | 30u"Gold | A29397-ND 5.64 4.05 | 3-178139-3 14-16 30y” Gold A29286TR-ND —  — | 3,000 | 876.12/M | 1-353715-3 
6 | 2718 1697 24.16] Xx Tin A29398-ND 447 3.21 | 1-178139-5 14-16 30y" Gold A29286-ND 156 1.01 | — — | 1-353717-3 
6 | 2718 1697 24.16] YY Tin A29399-ND 4.77 3.42 | 2-178139-5 14-16 30y” Gold ‘A293007R-ND —  — | 3,000 | 963.68/M | 917484-3 
6 [2718 1697 24.16 | XY Tin A29400-ND 4.44 3.19 | 3-178139-5 14-16 30y” Gold A29302TR-ND —  — | 3,000 | 911.16/M | 1-917484-3 
9 _ — — | XXX | 15” Gold | A29768-ND 10.41 7.47 | 1-1123624-2 14-16 30” Gold A29300-ND 94 i | = — | 917511-3 
9 _ = _ XXX Tin A29769-ND 10.05 7.21 | 1-1123624-5 14-16 30y” Gold A29302-ND 1.61 1.04 - — | 1-917511-3 
9 _ — — XXY | 15” Gold | A29770-ND 11.82 8.48 | 3-1123624-2 14-16 Tin A29287TR-ND = — | 3,000 | 393.30/M | 1-353715-5 
w} 9) —-  — — | xy] Tin A29771-ND 9.87 7.08 | 3-1123624-5 14-16 Tin A29287-ND 5B 38 | — — | 1-353717-5 
9 | — = = | wx | 15y" old | _a29772-nD 7.77 5.57 | 4-1123624-2 14-16 Tin A29303TR-ND —  —| 3,000 | 455.58/M | 1-917484-5 
9/-—- — —I]|yx Tin A29773-ND 8.70 6.24 | 4-1123624-5 14-16 Tin A29303-ND 56 36 | — | 1-917511-5 
9 | — —  — J xyx | 45y" Gold | a29774-ND 9.99 7.16 | 5-1123604-2 16-20 15y" Gold A29225TR-ND —  — | 3,000 | 559.62/M | 175196-2 
9/-—- — — [xx Tin A29775-ND 10.05 7.21 | 5-1123624-5 16-20 15p" Gold A29225-ND 8052 | — | 175218-2 
10 [34.32 1697 2718] Xx | 15y"Gold | A29598-ND 9.90 7.10 | 1-316080-2 ieee arc are a oo 3,000 | 559.62/M Bete 
10 | 34.32 1697 2718] XX | 30y"Gold | A29599-ND 7.44 5.34 | 1-316080-3 § i 4 ; ; ma rae 5 
to [3432 1697 2718] xx Tin A29600-ND 5.79 4.15 | 1-316080-5 16-20 30p" Gold (PAPER ND — —_ — | 9,000 | 661.40/M | 175186-3 
10 | 34.32 1697 2718] YY | 15y"Gold | A29601-ND 3.90 2.80 | 2-316080-2 16-20 30u” Gold A29226-ND ce — | 175218-3 
10 | 34.32 1697 2718) YY | 30y"Gold | A29602-ND 414 2.97 | 2-316080-3 16-20 sow Gog A29228TR-ND —___ = | 3,000 | 661.40/M | 1-175196-3 
10 [3432 1697 2718] vy | Tin | A29603-ND 12.84 9.21 | 2-316080-5 16:20 30y" Gold eee a uel | ea | ilies 
10 | 3432 1697 2718 xy | 15y” Gold | a29604-ND 6.54 4.69 | 3-316080-2 ieee in perce aa Se | || aPR OOM | 1 tTe 1882 
to |3432 1697 2718] XY | 30y"Gold | A29605-ND 7.23 5.19 | 3-316080-3 16-20 Tin paeeis) a — | 1-175218-5 
11] 10 | 3432 1697 2718| xy | Tin | Azg606-No 5.67 4.07 | 3-316080-5 cues 15u Gold eee Se ed) ae OO| BBR | N51 oa: 
20-24 15y” Gold A29220-ND 6 4) — — | 175217-2 
12 | 394 1697 2718} XX | 15y"Gold | A29607-ND 11.43 8.20 | 1-316081-2 - 
12 | 394 1697 2748] XxX | 30u"Gold | A29608-ND 777 5.57 | 1-316081-3 ie ty" Gold eee rm ea (aaa eee ag Be 
12 | 394 1697 27.18] Xxx Tin A29609-ND 6.63 4.76 | 1-316081-5 eH ree ReaD eu 38S | eee = | eM 
12 | 394 1697 2718] YY | 15y"Gold | A29610-ND 8.70 6.24 | 2-316081-2 : ue ole PHD Scape] a | OeeGRM | 175128 
z 20-24 30u" Gold A29221-ND 14392 | — — | 175217-3 
12 | 394 1697 2718] YY | 30y"Gold | A29611-ND 8.70 6.24 | 2-316081-3 500A Soi Gold SRSA RIND Se 2 4|qman' | vee aan a aeioes 
12 | 394 1697 2718] YY Tin A29612-ND 7.56 5.42 | 2-316081-5 DA Su Gol aan ST Re : sayeoiR 
12 | 394 1697 2718] XY | 15y"Gold | A29613-ND 7.56 5.42 | 3-316081-2 ee ; : en = 
12 | 394 1697 27.18 | XY | 30y"Gold | A29614-ND 7.62 5.47 | 3-316081-3 ee a Pee ages || Sore eee 
: : : : : 20-24 Tin A29224-ND 56 36 | — — | 1-175217-5 
D3200 Header Right Angle Surface Mount Keyed 24-28 15p” Gold A29215TR-ND - — | 4,000 | 847.42/M | 175194-2 
6] 3 [2416 — — | X | 15y"Gold | A29699-ND 9.96 7.14 | 1-917389-2 24-28 15y” Gold A29215-ND 80 62 | — — | 175216-2 
24-28 15y" Gold A29217TR-ND —  — | 4,000 | 859.98/M | 1-175194-2 
No. of | Dim. (mm) Body Digi-Key Price Each | AMP 24-28 15y” Gold A29217-ND 80 52. | = — | 1-175216-2 
Fig. Pos. A Plating Part No. 1 100 | Part No. 24-28 30” Gold A29216TR-ND _ — | 4,000 | 773.90/M | 175194-3 
2 24-28 30y” Gold A29216-ND 109 3.70; — — | 175216-3 
Ds100'neceptacie Housing 24-28 30u” Gold A29218TR-ND — — — | 4000 | 1115.68/m | 1-175194-3 
16 | 1 1222 = [ee ii Atl 254. 163 | 178214+1 24-28 30u” Gold A29218-ND uo] — — 141752163 
20 1ab4 = RAEN aE EL 24-28 Tin A29219TR-ND —  —| 4000 | 464.88/m | 1-175194-5 
D3400 Header Right Angle 24-28 Tin A29219-ND 56 86 | — — | 1-175216-5 
12 15.02 15” Gold A29418-ND 17.13 12.28 | 178216-2 D3000 Tab Contacts 
12 15.02 30n” Gold [ERD 1257 9.01 | 178216-3 14-16 15y” Gold A29288TR-ND — = J 4000 | 613.24/m | 353716-2 
v7 | 2 15.02 Tin A29420-ND 1248 8.95 | 178216-5 ers 45” Gold POREGEM ey. «ak he 22 | neaie 
20 22.64 15y” Gold A29683-ND 18.21 13.06 | 917251-2 14-16 45u” Gold A29304TR-ND —  — | 3,000 | 422.607 | 917485-2 
20 22.64 30K” Gold A29684-ND 21.51 15.42 | 917251-3 iaié 45" Gold [EES ee ay | Doles 
20 22.64 Tin A20685ND 16.85 11.72 | 917251-5 14-16 30y" Gold | A29289TR-ND — _— | 4000 | 708.78/m | 353716-3 
14-16 30u" Gold A29289-ND 13386 | — — | 353718-3 
No. of Dim. (mm) Body Digi-Key Price Each | AMP 14-16 30n” Gold A29305TR-ND —  — | 3,000 | 551.26/m | 917485-3 
Fig. | Pos. | A B C Plating Part No. 1 100 | Part No. 14-16 30n” Gold A29305-ND 14392 | — — | 917512-3 
13500 Tab Housing Free Hanging 14-16 Tin A29290TR-ND —  — | 4,000 | 438.06/m | 353716-5 
14-16 Tin A29290-ND 45 320 | — — | 353718-5 
i oe -_ _ -_ ery oe oo rae 14-16 Tin A29306TR-ND = — | 3,000 | 408.80/M | 917485-5 
18 : — = = ‘ . 5 , ‘ 14-16 Tin ‘A29306-ND 83 54) — — | 917512-5 
20s || abo” See a = GOLD eed Bnet 16-20 15u" Gold | A29251TR-ND —  —| 3000 | 465.s4m | 175286-2 
20 | 5675 — — - A29681-ND 3.15 2.03 | 3-917242-8 r : ; 
16-20 15" Gold A29251-ND 6 44] — — | 175289-2 
D3500 Receptacle Housing 16-20 30y" Gold A29252TR-ND — _— | 3,000 | 548.46/m | 175286-3 
i) 2 | 20 -— = a A29334-ND 128 83 | 175362-1 16-20 30u” Gold A29252-ND ma st) — — | 175289-3 
2/)/o20 — — = A29839-ND 178 1.15 | 175362-2 16-20 Tin A29253TR-ND —  — | 3,000 | 339.50/m | 175286-5 
16-20 Tin A29253-ND St 33] — — | 175289-5 
20 ‘i nes = ~ Sane ie pr ees 20-24 15y" Gold A29248TR-ND —  — | 3500 | 465.84/m | 175285-2 
: : : 20-24 15," Gold A29248-ND 6 44 | — — | 175288-2 
D3500 Header Straight 20-24 30” Gold A29249TR-ND —  — | 3,500 | 548.46/m | 175285-3 
12 | 3248 1817 216 15" Gold | A29640-ND 6.00 4.30 | 316516-2 20-24 30u" Gold A29249-ND ma ss] — — | 175288-3 
12 | 3248 1817 21.6 30u" Gold | A29641-ND 6.90 4.95 | 316516-3 20-24 Tin A29250TR-ND —  — | 3500 | 339.50/m | 175285-5 
a2 | 12 | 3248 1817 21.6 Tin A29642-ND 498 3.57 | 316516-5 20-24 Tin A29250-ND St 33] — — | 175288-5 
20 | 528 1817 21.6 15u” Gold | A29643-ND 15.09 10.82 | 316517-2 24-28 15” Gold A29245TR-ND — = | 4,000 | 887.58/m | 175284-2 
20 | 528 1817 216 30u" Gold | A29644-ND 9.99 7.16 | 316517-3 24-28 15" Gold A29245-ND a wf] — — | 175287-2 
20 | 528 1817 216 Tin A29645-ND 11.79 8.45 | 316517-5 24-28 30u" Gold A29246TR-ND — = | 4,000 | 1092.42/m | 175284-3 
Dando Henderiniant Ante 228 | tin | nogparimnD = | 4000 | sta. | 1750865 
4 | 2748 1817 1216 | 15y"Gold | A29854-ND 321 2.31 | 1376133-2 es Th errs Ab. iB8, |i aN eee 
12 | 3248 1817 27.18 | ‘15y"Gold | A29845-ND 9.30 6.67 | 177555-2 
12 | 3248 1817 27.18 | 30y"Gold | A29846-ND 7.02 5.04 | 177555-3 os : 
11 | 12 | 3248 1817 27.18 Tin 29847-ND 579 4.15 | 177555-5 pecan aoe aS Bea 
20 | 528 18.17 2718 | 15"Gold | A29842-ND 10.26 7.36 | 175365-2 : 
- D300 Crimp Tool, 24-28 AWG... .. | A30052-ND 519.12 — | 91565-1 
20] 528 18.17 27.18 | 30y"Gold | A29843-ND 14.07 10.09 | 175365-3 3000 Crimp Tool, 20-24 AWG PGAR SEAT aeaad || etaso4 
20 | 528 1817 27.18 Tin A29844-ND 10.38 7.44 | 175365-5 3000 Crimp Tool, 16-20 AWG. econ 468.14 Sa ee 
3500 Tab Housing Dual Row D300 Crimp Tool, 14-16 AWG 2L .. | A30055-ND 519.12 — | 91560-1 
2 | 6200. = = a 129674-ND 344 221] 9170416 D300 Crimp Tool, 14-16 AWG SL... ee ceeeeceeeeeee A30056-ND 551.57 — | 91561-1 
12 5200 — = = A29676-ND 4.05 2.61 | 3-917241-6 Conn. Kit Receptacle for 6-Position Motor Connector ... | A34529-NDO 42.14 27.03 | 176346-8 
a 20 72.00 — _ = A29675-ND 5.29 3.40 | 917241-8 Keying Plug for D3000 Series Receptacke Housing ..... A34530-NDO 65 53 | 175855-1 
20 | 7200 — — a A29677-ND 443 2.84 | 3-917241-8 (Ronis Compliant (Continued) 
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z Tyco Electronics AMP 
Dynamic Series 
D-5000 


Interconnection System Connectors (cont) 


Material: Black GF Polyester Flammability: UL 94V-0 Voltage Rating: 630VAC Current Rating: 12A - 45A Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 


No. of Dim. (mm) Body Digi-Key Price Each | AMP No. of Dim. (mm) Body Digi-Key Price Each | AMP 
Fig.| Pos. A B C_ | Keying | Plating Part No. ll 100 | Part No. Fig.| Pos. A B C_ | Keying | Plating Part No. 1 100 | PartNo. 
D5200 Tab Housing Panel Mount Single Row Keyed 7 6 43.6 26.7 47.0 baa _— A29751-ND 4.64 2.98 | 2-917808-3 
2 47.0 16.54 47.0 x — A29650-ND 3.58 2.30 | 1-353047-2 6 43.6 267 47.0 XY = A29752-ND 7.82 5.02 | 3-917808-3 
1 2 47.0 16.54 47.0 ¥. _— A29651-ND 2.65 1.70 | 2-353047-2 D5200 Receptacle Housing Dual Row Keyed 
3 | 57.0 1654 470] X — A29652-ND 3.95 2.54 | 1-353047-3 i g38e: 906 a0 = FSET aan 2040. 17807 
4 | 67.0 1654 _47.0 | _¥ = Races eaND) 1.96 ___1.26 |.2-58047-3 4 | 3336 19.96 290) Xx = A29741-ND 337 2.47 | 1-917807-2 
D5200 Tab Housing Free Hanging Single Row Keyed 4 | 3336 19.96 290] YY - A29742-ND 337 2.17 | 2-917807-2 
2 133.44 1654 470] X = A29646-ND 2.94 1.89 | 1-353046-2 8 | 4 | 3336 19.96 290] xy _ A29743-ND 3.37 2.17 | 3-917807-2 
» | 2 | 3344 1654 47.0] = A29647-ND 2.94 1.89 | 2-353046-2 6 | 43.52 19.96 290 | Xxx = A29744-ND 3.40 2.19 | 1-917807-3 
3 | 436 16.54 47.0 | X _ A29648-ND 3.74 2.40 | 1-353046-3 6 | 4352 19.96 290] YW = A29745-ND 340 2.19 | 2-917807-3 
3 | 436 16.54 47.0 |_Y — A29649-ND 3.84 2.47 | 2-353046-3 6 | 43.52 19.96 290] xy = A29746-ND 3.40 2.19 | 3-917807-3 
D5200 Receptacle Housing Single Row Keyed D5200 Header Right Angle Dual Row Keyed 
2/3576 98 290) XxX = A29582-ND 1.70 1.10 | 1-179958-2 4 ]2936 22.56 42.16) XX |15y"Gold| A29759-ND 18.33 13.14] 1-1123309-2 
2 | 35.76 98 20) Y _ A29583-ND 2.23 1.43 | 2-179958-2 4 | 29.36 22.56 42.16] YY |15y"Gold] A29761-ND 12.90 9.25 | 2-1123309-2 
3 | 45.92 98 290] X = A29584-ND 2.25 1.45 | 1-179958-3 9| 4 | 29.36 22.56 42.16] YY |30u"Gold| A29762-ND 13.44 9.64 | 2-1123309-3 
3 | 3 | 4592 98 20) Y = A29585-ND 2.25 1.45 | 2-179958-3 4 | 29.36 22.56 42.16] XY |15y"Gold| A29763-ND 10.65 7.64 | 3-1123309-2 
4 | 53.68 9.8 29.0 |X = A29586-ND 3.07 __1.98 | 1-179958-4 4 | 29.36 22.56 42.16| XY |30y"Gold| A29764-ND 1419 10.17 | 3-1123309-3 
ane uy = Reta ei oe iene 4,/- —- —/| &X Silver | A29819-ND 15.72 11.27] 1-1318983-6 
6 | 740 98 290] Y —__|__az95s9-no 4212.71 | 2-179958-6 mo) 4) = = =] WY Silver ASG M22 ela 808 6 
SiGod Headel a tulyht Shigis How Kaved 4 | —  —  —| xy | Silver | A29821-ND 17.85 12.80 | 3-1318983-6 
2 [a = — | x «(tar cow [REESE 05> dara aeboenD o{ 8 [4968 248 320] — | 15" Gold] A29776-ND _ 22.62 16.22 | 1123829-1 
2 |2938 — — X | 30" Gold} A29659-ND 6.09 4.37 | 1-353080-3 5200 Cable Clamp Receptacle Single Row 
2 }2938 — — | Y |45y"Gold) A29660-ND 5.67 4.07 | 2-353080-2 11] 3 A29862-ND 13.27 10.75 | 1473668-1 
2 }2933 — — | Y |30y"Gold) A29661-ND 4.38 3.14 | 2-353080-3 
3 [3952 — — | X_ |15y"Gold| A29668-ND 6.75 4.84 | 1-353082-2 
3 (3952 —  — | X |[30u"Gold) A29669-ND 7.56 5.42 | 1-353082-3 Wire Size Body Digi-Key Price Each Tape & Reel___| AMP 
3 | 3952 — — | Y | 15y"Gold| A29670-ND 7.44 5.34 | 2-353082-2 AWG Blating RartNo: I) aL es 
4 3 39.52 = = ¥. 30u” Gold | + A29671-ND 7.50 5.38 | 2-353082-3 D5000 Receptacle Contacts 
4 | 4968 — = xX 15u” Gold} A29709-ND 9.45 6.78 | 1-917542-2 8 15” Gold A29326TR-ND — — | 800 2610.00! 1318696-2 
4 |4968 — = X 30” Gold | _A29710-ND 6.33 4.54 | 1-917542-3 8 15u” Gold A29326-ND 297 1.91 as, —1| 1318697-2 
4 49.68 _ =_ Y 15y” Gold | A29711-ND 5.79 415 | 2-917542-2 8 Silver A29327TR-ND = = 800 2034.00 | 1318696-6 
6 | 700 — — | X |45y"Gold) A29594-ND 11.34 8.13 | 1-179960-2 8 Silver ‘A29327-ND 363 233 | — —| 1318697-6 
oe - = : aren pea pe ee ee 10-12 15u" Gold A29272TR-ND —  — | 1,200 | 1920.00/m | 179956-2 
0 a 5” Gol ; at 97 | 2-179960- 10-12 15y” Gold A29272-ND 13185 | —| 316041-2 
6 | 70.0 — = | _ Y__|{30y" Gold | _A29597-ND 11.28 __ 8.09 | 2-179960-3 40-12 301" Gold A29273TR-ND — — J 1,200 | 2260.00/m | 179956-3 
D5200 Header Right Angle Single Row Keyed 40-12 30” Gold A29273-ND 1460 94 | —J| 316041-3 
2 )2938 — — | X | 15y"Gold] A29654-ND 7.62 5.47 | 1-353079-2 10-12 Tin A29274TR-ND —  — J 1,200 | 2260.00/m ) 179956-6 
2 }2933 — — | Y |45y"Gold} A29656-ND 5.13 3.68 | 2-353079-2 10-12 Tin A29274-ND 3.05 196 | — —| 316041-6 
2 | 2936 — = ¥ 30y” Gold | A29657-ND 6.42 4.61 | 2-353079-3 14-16 15” Gold A29269-ND 1.19 77 = —J 316040-2 
3 | 3952 — — X | 15y" Gold | A29662-ND 8.49 6.09 | 1-353081-2 14-16 30u” Gold A29270TR-ND - — | 1,500 | 2320.00/M | 179955-3 
3 | 3952 0 — — X___|30p" Gold | _A29663-ND 879 6.30 | 1-353081-3 14-16 15u” Gold A29269TR-ND _ — | 1,500 ) 939.66/M | 179955-2 
3 39.52 _ - ¥ 15y” Gold | A29664-ND 7.62 5.47 | 2-353081-2 14-16 30u” Gold A29270-ND 2.86 1.84 = —J 316040-3 
5 | 3 | 3952 — = Y | 80u" Gold | A29665-ND 7.83 5.62 | 2-353081-3 14-16 Tin A29271TR-ND _ — | 1,500 | 2320.00/M | 179955-6 
4 | 4968 — — | X | 15," Gold | A29703-ND 6.75 4.84 | 1-917541-2 1446 Tin aD Age OA | = =) -a160d0e 
4 | 4968 — — | X  /80n" Gold eiA2e705-ND 8.07 5.79 | 1-817541-3 16-20 Silver A29333TR-ND —  — | 1,800 | 1000.00/m | 1318985-6 
4 [4968 — — | Y  |15y"Gold| A29705-ND 6.72 4.82 | 2-917541-2 16.20 Silver A99333-ND 296 184 | _ —)| 4318986-6 
4/4968 — — | Y  |30u"Gold| A29706-ND 6.03 4.33 | 2-917541-3 
6 | 700 — — | Y |45y"Gold} A29592-ND 10.59 7.59 | 2-179959-2 5000 Tab Contacts 
6 | 700 — — | X 4415p" Gold} A29590-ND 10.59 7.59 | 1-179959-2 10-12 15” Gold A29313TR-ND —  — J 1,200 | 691.32/m] 917803-2 
6 | 700 — — | X_ |30y"Gold} A29591-ND 19.62 14.07 | 1-179959-3 10-12 15u” Gold A29313-ND 409 71 J —J| 917805-2 
6 | 700 —  — | Y  |30y"Gold} A29593-ND 10.95 7.85 | 2-179959-3 10-12 30” Gold A29314TR-ND —  — J 1,200 | 881.69/M ) 917803-3 
D5200 Tab Housing Panel Mount Dual Row Keyed ii acon A29314-ND 1.23 80 a — | 917805-3 
4] 470 267 470] xx _ A29753-ND 3.08 1.98 | 1-917809-2 : LeGol ASSN REND SABO) [RAO OOM | UTR 
4 | 470 267 470] YY = A29754-ND 3.08 1.98 | 2-917809-2 14-16 15y" Gold A29311-ND 1090 1) — | 917804-2 
| 4 | 470 267 470] xv _ A29755-ND 453 291 | 3-917809-2 14-16 30y" Gold A29312TR-ND —  — J 1,500 | 1820.00/M ) 917802-3 
6 | 570 267 470] XxX — A29756-ND 4.64 2.98 | 1-917809-3 14-16 30p" Gold A29312-ND 3.21206 | — =| 917804-3 
6 | 570 267 470] YY - A29757-ND 4.64 2.98 | 2-917809-3 
6 | 57.0 267 47.0} XY _ A29758-ND 4.64 2.98 | 3-917809-3 Digi-Key Price AMP 
D5200 Tab Housing Dual Row Keyed Description Part No. Each Part No. 
4 | 33.44 26.7 47.0 XX = A29747-ND 3.02 1.94 | 1-917808-2 D5000 Crimp Tool, 16-20 AWG... A30057-ND 879.00 91596-1 
4 |33.44 267 47.0 YY _ A29748-ND 6.49 4.17 | 2-917808-2 D5000 Crimp Tool, 14-16 AWG... A30058-ND 1353.42 234170-1 
7) 4 | 3344 267 4701 xy _ A29749-ND 649 417 | 3-917808-2 05000 Crimp Tool, 10-12 AWG A30059-ND 1004.25 234171-1 
6 | 436 267 47.0 | XX = A29750-ND 10.23 6.57 | 1-917808-3 05000 Extraction Tool A32487-ND 33.66 409158-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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z Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


Specifications: * Temperature Rating: -55°C ~ 150°C 


34 Position 
Shown 


* Flammability Ratings: UL94V-0 « Dielectric 


M Series Pin and Socket Connectors 


A G 


RMS » Durability (Mating/Unmating): Types II and IIl+ Contacts * Gold Plated: 500 cycles; Types II and III+ 
Withstanding Voltage (at sea level): Type II Contacts, 1500VAC, RMS Type IIl+ Contacts, 900VAC, Contacts, * Bright Tin-Lead Plated: 50 cycles 


Cc 1 
(Assembled) ¢ (Assembled) 
D 
‘Short) 5 
Lee 
( ea 
Assembled) 
Standard Housings No. of Body Dimensions (mm) Digi-Key Price Each | AMP 
Fig.) Pos. | Material | Style; A B c D Part No. al 100 | Part No. 
No. of | Housing Dimensions (mm) Digi-Key Price Each AMP Pi. 7 = 
Fig.| Pos. | Material A B C Part No. 1 100 | PartNo. Two-Piece Sitelds, 180" Cable Exit 
20 Short | 13.21 ] 39.67] 46.10 | 33.02 | A30233-ND@ 70.18 56.82 | 204087-1 
Plug Housing — RoHS Compliant 26 Long | 16.26 | 41.28 | 62.31 | 50.04 | A30123-ND® 38.47 31.15 | 201576-2 
6 oy oes 7324 WESOEONTS as > gfe | ‘o0D7EEm 26 Short | 16.26 | 41.28 | 45.24 | 33.02 | A30155-ND@ 40.51 32.80 | 200514-2 
34 Long | 21.03 | 50.80) 62.31 | 49.2 | A30200-ND® 26.12 21.15 | 201571-2 
14 31.75 11.18 | 23.24 | A30184-ND 5.25 3.37 | 201355-1 34 Short | 21.03 | 50.80 | 44.83 | 31.75 | A30157-ND 12.56 10.17| 200517-2 
20 39.62 11.18 23.24 | A30114-ND 6.92 4.44 | 201356-1 34 Nickel | Short | 21.03 | 50.80 | 44.83 | 31.75 | A34339-ND@ 11.74 9.51 | 200517-9 
26 | Black aia 1422 | 23.24 SOND 790 5.07 | 201359-1 a1 | Rlated | Long | 13.08 | 68.26 | 62.31 | 49.99 | A30222-ND@ 56.28 45.56 | 202383-2 
1 | 34 | phenolic 50.8 19.05 23.24 | _A30185-ND 7714.95 | 1-201357-1 4 eel | Short | 13.08 | 68.25 | 45.24 | 32.77 | A30134-ND@ 47.40 38.37 | 202383-1 
4 68.25 11.18 23.24 A30132-ND 19.69 12.64 | 202135-2 50 Long | 21.03 | 65.86 | 62.69 | 50.04 | A30119-ND® 25.56 20.69 | 201443-2 
7 i 8] 50 Short | 21.03 | 65.86 | 45.62 | 32.77 | A30159-ND® 13.59 11.00 | 200532-2 
= oom 19.05 eevee) eee Ns 3e: 887 || 20158"! 75 Long | 30.35 | 69.27 | 84.51 | 71.04 | A30225-ND® 32.87 26.61 | 202713-2 
75 65.91 28.19 | 23.24 | A30181-ND 18.79 12.06 | 201310-1 
cai soins sae oa04 (Wrectaann cane Agee | sniale | 5 Short | 30.35 | 69.27 | 67.44 | 53.98 | A30224-ND@ 23.12 18.72 | 202713-1 
: : : : : 26 Long | 16.26 | 41.28 | 62.31 | 50.04 | A30122-ND® 44.42 35.96 | 201576-1 
Receptacle Housing — RoHS Compliant 34 Anodized | Long | 21.03 | 50.80 | 62.31 | 49.2 | A30199-ND® 11.74 9.51 | 201571-1 
34 | Aluminum | Short | 21.03 | 50.80 | 44.83 | 31.75 | A30156-ND@ 11.74 9.51) 200517-1 
6 25.4 9.65 | 23.24 e022 GND) 829 5.33 | 202757-1 50 Short | 21.03 | 65.86 | 45.62 | 32.77 | A30158-ND@ 48.47 39.24 | 200532-1 
14 31.75 14.18 23.24 | A30179-ND 546 3.51 | 201298-1 NIEEIPG 
20 39.62 11.18 23.24 | A30151-ND 843 5.41 | 200346-2 104 | "Cast Alum. |Short | 43.26 | 70.23 46.81 | 32.77 | A30175-ND® 68.06 55.10 | 201131-1 
26 41.4 14.22 23.24 | A30154-ND 8.35 5.36 | 200512-2 : 7 ; - z 
Nie raat aus 12.08 2324 (BASS ND eos oes eee 50 eae ay eal oe aa 152.53 | 203975-2 
41 68.25 11.18 | 23.24 | A30180-ND 14.02 9.00 | 201302-1 50 |. Short | 22.86 | 65.84 | 78.69 | 53.98 | A30142-ND 77.09 62.41 | 203975-1 
50 65.91 19.05 | 23.24 | A30150-ND 14.26 9.45 | 200277-2 | |g | 75  |Nickel Plated) | ong | 30.35 | 69.34 | 82.80 | 71.04 | A30138-ND 46.96 38.02 | 202711-3 
75 65.91 28.19 | 23.24 | A30182-ND 14.20 9.12 | 201311-1 5 Steel | Short | 30.35 | 69.34 | 82.80 | 53.98 | A30137-ND 51.56 41.74 | 202711-1 
104 69.85 22.22 23.24 | A30104-ND 27.43 17.60 | 201037-1 104CF* Short | 29.08 | 72.26 | 85.73 | 60.33 | A30135-ND* 165.48 133.96 | 202395-1 
CF Position with Center Fasteners (Plug) — RoHS Compliant One-Piece Shields, 180° Cable Exit — ROHS Compliant 
14 Long | 13.49 | 33.32 | 62.69 ] 50.01 | A30191-ND 9.77 7.91] 201378-2 
2 | 104 Black = = = A30201-ND 71.21 45.68 | 201692-4 14 Short | 13.49 | 33.32 | 45.62 | 33.02 | A30187-ND 12.26 9.93) 201360-2 
3 | 160 | Phenolic = = = A30228-ND 44.36 28.46 | 202799-2 | | 1. | 20 Nickel Plated] Short | 13.08 | 41.66 | 45.62 | 33.02 | A30109-ND 54.56 44.17 | 201227-2 
sai ‘ 26 Steel | Short | 16.26 | 42.85 | 45.62 | 32.92 | A30108-ND 29.25 23.69 | 201169-2 
CF Position with Center Fasteners (Receptacle) — RoHS Compliant 34 Long | 21.03 | 52.37 | 62.69 | 50.01 | A30117-ND 39.00 31.57 | 201384-2 
2 | 104 Black = _ _ A30198-ND 29.02 18.62 | 201532-4 34 Short | 21.03 | 52.37 | 45.24 | 32.54 | A30107-ND 45.36 36.72 | 201165-2 
3 | 160 Phenolic - _ = A30229-ND 47.30 30.35 | 202800-2 One-Piece Shields, 90° Cable Exit — RoHS Compliant 
— | 34 Steel [Short] — | — | — | — | A80197-ND 30.37 24.59 | 201469-2 
Protective Hardware Two-Piece Shields, 45° Cable Exit — RoHS Compliant 
HO4CF*)y cue Platea| Short] — | — | — | — | As02q7-ND* 36.81 29.81 | 202169-1 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each AMP — |104CF* Steel Short | — _ _ — | A80215-ND* 37.70 30.52 | 202110-1 
Fig.| Pos. | Material A B Cc Part No. 1 400 | Part No. 160CF* ee! |Short| — | — | — | — | A30227-ND* 68.06 55.10 | 202798-1 
Pin Hoods, Internal Open-End — RoHS Compliant Strain R elief Hardware 
6 iuiexal 25.4 127 18.24 | A30234-ND 21.36 17.29 | 204258-6 
14 31.75 13.97 18.24 | A30188-ND 8.23 6.67 | 201363-4 No. of Cable Opening Body | Digi-Key Price Each AMP 
4) 96 ai 4145 | 1842 | 18.24 | A30125-ND 11.21 9.08 | 201785-4 | | Positions} Lx W (mm) Sy || etn Uy | _ [adit 
34 50.8 22.35 18.24 | A30202-ND 11.26 9.12 | 201786-4 Cable Clamps 
- : 6 7.75 x 3.94 Short ] A30230-ND@ 16.30 13.20 | 203432-1 
Pin Hoods, Internal Closed-End — RoHS Compliant 14 13.46 x 8.51 Long | A30205-ND 10.08 8.16 |  201843-1 
34 544 2235 | 17.45 | A30136-ND 1285 10.41 | 202434-4 Mi et Long Reece en ae) oes 
50 Nickel 73.02 24.18 17.45 | A30223-ND 890 7.21 | 202394-2 20 4981x854 Short | A30178-ND 1775 4437 | 201237-1 
5 | 75 Plated 70.23 33.27 17.45 | A30190-ND 678 5.50 | 201369-4 26 7981x1283 Tong] A30206-ND 10.46 847} 201R4BA 
104 Steel 75.57 44.2 17.45 A30116-ND 21.04 17.04 | 201364-4 26 19.81 x 12.83 Long A33435-ND@ 977 791 201845-2 
160CF* 75.57 51.82 17.45 | A30231-ND* 16.17 13.09 | 203743-4 26 19.81 x 10.92 Short | A30110-ND 19.34 15.66 |  201229-1 
5 7 34 19.81 x 12.7 Long | A30207-ND 14.15 11.46 |  201846-1 
Pin Hoods, External Closed-End — RoHS Compliant 34 19.81 x 10.8 Short | A30177-ND 9.03 7.31 | 201224-1 
26 | Aluminum | 47.75 20.62 17.45 | A30112-ND 18.80 15.22 | 201349-2 34 19.81 x 10.8 Short | A33437-ND@ 8.44 6.84 | 201224-7 
34 Iridite 57.15 25.4 17.45 | A30113-ND 15.73 12.74 | 201350-2 A 38.1 x 9.14 Long | A30124-ND@ 37.13 30.06 |  201766-1 
50 28.58 x 17.15 Long | A30208-ND@ 9.35 7.57 |  201847-1 
50 72.26 25.4 17.45 | A30118-ND 13.46 10.90 | 201390-5 50 28.58 x 13.97 Short | A30176-ND 14.34 11.62 | 201182-1 
6 | 75 Nickel 72.26 34.54 17.45 | A30189-ND 11.03 8.93 | 201368-4 50 28.58 x 13.97 Short | A33438-ND@ 13.42 10.87 | 201182-4 
104 Plated 76.84 45.72 17.45 | A30111-ND 14.05 11.38 | 201346-4 75 28.58 x 23.5 Long | A30209-ND 13.90 11.26 | 201848-1 
104CF*) Steel 77.22 34.04 18.24 | A30216-ND* 884 7.16 | 202119-2 i Ppomeree hong Aste ee 1083 see 
* -Nn* i 58 x 20. 01 - R i - 
160CF 76.84 53.34 17.45 | A30140-ND 30.60 24.77 | 203744-4 404 onee a1 oF Long | 430126.ND e000 anes ||. ooieiod 
Pin Hoods, External Open-End with Flanges — RoHS Compliant 104 28.58 x 31.37 Long A33441-ND® 46.81 37.90 201849-3 
34 Nickel 73.02 22.63 17.45 A30130-ND 22.91 18.55 | 202095-5 *CF = Center Fastener © Long-Long Turnable Jackscrews are used only with Two-Piece Shields on the 
7 4 Plated 85.73 14.35 17.45 A30133-ND 18.17 14.71 | 202165-5 connector sizes listed. + Single female latch, two must be ordered per assembly. § Without Spacers 
" i t Two long pins are to be installed in diagonal corners. Use without guide sockets. 
50 Steel 88.09 22.63 17.45 | A30131-ND 1812 14.68 | 202096-5 | 4 RoHS Compliant (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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z Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


Fastening Hardware 


M Series Pin and Socket Connectors (Cont.) 


Guide Hardware 


Standard Digi-Key Price Each AMP Standard Digi-Key Price Each AMP 
Style Connectors Used Part No. 1 100 Part No. Type Connectors Used Part No. 1 100 Part No. 
Turnable Jackscrews, 6-32 Double Lead Thread Center Pin A30152-ND@ 2.94 2.38 200389-2 
Center Socket 6,14,20,26 34, A30153-ND 3.32 2.69 200390-2 
Long-Long Male 50, (90° shield | A30211-NDO® 5.84 4.73 | 201911-1 pals eae 41,50, 75 and 104 | aaeNDe Ben BES: |\ pabecae 
Long-Long Female | only) 75 and 104 | A30210-ND0@ 8.11 6.57 | 201910-1 SEEE OCS z : : 
Long Male A30168-ND¢ 3.21 2.61 | 200871-1 Comenzin e012 ND) 318 e-B5! || e00BeS = 
Long Male 20, 26, 34 A34341-ND@ 3.21 2.61 | 1-200871-0 Comer.Fin AES ENIX? e084 228: | 12008391 
Longiramale Avand 50 (A30165-ND 2.98 2.42 | 200867-1 Corner Socket 34 and 50 A30163-ND 3.28 2.66 200835-2 
rane Parc FOLOTONTEYS 3198 Bd | 4-B00RE71 Corner Socket A33448-ND@ 3.07 2.49 | 1-200835-1 
oon ial e1u-sonoeiaa magies nine nei Bos DOaERAl Corner Socket A30141-ND@ 14.11 11.43 203964-1 
ort Male | il H = = 
PA Sete ara Ad Corner Pin A30171-ND 3.15 2.55 201046-2 
Short Female 41, 50,75 and 104 | A30167-ND® 3.21 2.61 200870-1 Corner Pin 75, 104, A33449-ND@ 294 238 4-201046-2 
Short-Short Male | 6, 14, 20, 26,34, | A30192-ND@ 3.91 3.17 | 201388-1 Gormar Socket and 160CE* A30172-ND@ 3.32 269 | 201047-2 
Short-Short Female | 41,50, 75 and 104 | A30193-ND¢ 2.98 2.42 | 201389-1 Corer Socket A30232-ND¢@ 11.93 966 | 203966-1 
Fixed Jackscrews — Double Lead Thread Corner Pin A30219-ND 8.53 6.91 202173-5 
Male — A30169-ND 2.02 1.64 | 200874-1 Corner Pin A33450-ND® 7.96 6.45 202173-8 
Male —_— A33442-ND® 1.89 1.53 1-200874-2 Corner Pin A30218-ND§ 5.59 4.53 202173-1 
Female — A30170-ND 2.60 2.41 200875-1 Corner Pin A33451-ND§® 5.23 4.24 202173-7 
Female = A33443-ND® 2.44 1.98 | 200875-7 Corner Socket 104CF* A30220-ND 5.69 4.61 202174-1 
Turnable Jackscrews, 6-32 Single Lead Thread — RoHS Compliant Corner Socket A33452-ND@ 5.33 4.32 | 202174-5 
- Corner Socket A30221-ND§® 5.08 412 202174-4 
Long-Long Male 50, (90° shield | A30145-NDO 6.05 4.90 | 207234-1 Gamer Socket A30144-ND¢@ 10.69 see | 204099-2 
Long-Long Female only) 75 and 104 A30146-NDO 5.73 4.65 207235-1 Long Pin A30121-NDt® 11.59 9.39 201540-1 
Long Male SOE An) 3.40 216 | 2014154 Tool, Nut Driver (4-40) A30147-ND 43.14 — | 8112621 
Long Male 20, 26, 34, A34342-ND@ 3.40 2.76 | 201413-4 Tool, Nut Driver (6-32) A30148-ND 71.09 — | g11260-2 
Long Female 41 and 50 A30195-ND 3.40 2.76 | 201414-1 
Long Female A34343-ND® 3.40 2.76 | 201414-4 Tools 
Short Male 6, 14, 20, 26, 34, A30105-ND 7.48 6.06 | 201087-1 
Short Female 41, 50,75 and 104 | A30106-ND 5.69 4.61 | 201088-1 Digi-Key Price AMP 
Short-Short Male 6, 14, 20, 26, 34, A30203-ND 4.07 3.30 | 201827-1 Description Part No. Each Part No. 
Short-Short Female | 41,50, 75 and 104 | A30204-ND 3.19 2.59 | 201828-1 5 
Series 1 Contacts 
Fixed Jackscrews — Single Lead Thread 
Male _ A30174-ND 2.04 1.65 201092-1 Hand Tool, Pro-Crimper,Handle Only, without Dies A9996-ND. 66.00 354940-1 
Male = A33444-ND® 1.91 1.55 | 201092-4 Die Set CPC Conn A9919-ND 103.50 58495-2 
Female = A30173-ND 2.29 1.86 | 201089-1 . 
Female _ A33445-ND@ 2414 1.74 | 201089-4 Contact Extraction Tool A1329-ND 12.60 305183 
Assembly Tool for Roll Pins A30149-ND 347.63 — | 91016-2 Crimp Tool, Pro-Crimper II with Dies A9920-ND 145.50 58495-1 
Locking Springs — RoHS Compliant Crimp Tool, 26-24 AWG, Certified —- Crimp A9951-ND 519.12 91515-1 
Male 6, 14, A30212-ND 1.70 1.38) 201921-1 Crimp Tool, 24-20 AWG, Certified — Crimp A9839-ND 519.12 91523-1 
Female 20 and 41 A30213-ND 1.58 1.28 | 201922-1 ; : 
Male - A30128-ND 7.48 6.06 2019234 Crimp Tool, Ratcheting 18-16 AWG A9841-ND. 468.14 91505-1 
Female A30127-ND$ 2.71 2.20 | 201918-1 SES Renter Cask QL i scar riinable deck aon with Thos PIaGa Shiela th , 
* CF = Center Fastener ong-Long Turnable Jackscrews are used only with Two-Piece Shields on the connector 
Male 34 AND) 3.07 2.49 | 201925-1 sizes listed. + Single female latch, two must be ordered per assembly. § Without Spacers + Two long pins 
Female and 50 A30129-ND 3.51 2.84 | 201926-1 are to be installed in diagonal corners. Use without guide sockets. # ROHS Compliant 
Contacts CONTACT FINISH: A: Selective gold with 30 gold on electrical engagement area over 50u nickel on entire contact. B: Duplex plated 30p gold in mating area over 50p nickel on contact body; 
bright tin-lead on solder tab. F: Bright tin-lead on entire contact. 
Wire Insulation Loose Piece Cut Strip Tape and Reel 
Descrip- Size Diameter Contact Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing AMP 
tion AWG Inch Finish Part No. 10 100 Part No. Part No. 100 500 Part No. 4,000 Part No. 
Series 1 — Crimp 
Pin F = = = |= A25084CT-ND 54.33 249.01 A25084TR-ND 271.65/M 66425-6 
Socket F = = = |= A25085CT-ND 70.11 321.35 A25085TR-ND 350.57/M 66424-6 
30-26 -040 - .060 
Pin A A25092-ND@ 1.44 1.01 66429-4 A25092CT-ND® 69.22 317.24 A25092TR-ND® 346.08/M 66425-8 
Socket A A25093-ND® 2.26 1.58 66428-4 A25093CT-ND® 86.00 394.17 A25093TR-ND® 430.01/M 66424-8 
Pin F — _— =, |= A1324CT-ND 37.76 173.09 A1324TR-ND 188.82/M 66106-6 
Pin 26-24 035 - .055 A A1344-ND@ 86 60 | 66107-4 A1344CT-ND@ 59.93 274.67 | A1344TR-ND@ 299.64/M | 66106-8 
Socket A A1345-ND® 1.03 72 66109-4 A1345CT-ND® 74.48 341.37 A1345TR-ND® 372.41/M 66108-8 
Pin 24-20 040 - 080 A A1342-ND® -90 63 66103-4 A1342CT-ND® 58.78 269.39 A1342TR-ND® 293.88/M 66102-9 
Socket : . A A1343-ND® 1.08 75 66105-4 A1343CT-ND® 70.61 323.63 A1343TR-ND® 353.06/M 66104-9 
Pin 24 -20 080 -.100 A A1648-ND® 65 46 66400-4 A1648CT-ND® 63.08 289.12 A1648TR-ND® 315.41/M 66332-8 
Socket . A A1661-ND® 78 54 66399-4 A1661CT-ND® 78.20 358.41 A1661TR-ND® 390.99/M 66331-8 
Pin F A1649-ND 61 43 66099-2 = = = = — = 
Pin 18-16 -080 - .100 A A1340-ND® -90 63 66099-4 A1340CT-ND® 63.29 290.07 A1340TR-ND® 316.44/M 66098-9 
Socket A A16080-ND@ 1.08 75 66101-4 A16080CT-ND® 70.05 321.05 A16080TR-ND® 350.24/M 66100-9 
Socket F A1321-ND 71 50 66360-2 A1321CT-ND 48.30 221.36 = = 66358-6 
Pin 18-14 -080 - .100 A A1650-ND® 87 61 66361-4 A1650CT-ND® 59.92 274.63 A1650TR-ND® 299.60/M 1-66359-0 
Socket A A1341-ND® 97 68 66360-4 A1341CT-ND® 78.05 357.75 A1341TR-ND® 390.27/M 1-66358-0 
Pin F = = =. | A25129CT-ND 40.70 186.53 = = 66597-1 
Socket F A25130-ND 72 50 66601-1 = = = = _ = 
18-14 -110 - .150 
Pin A A25131-ND® 86 60 66602-2 A25131CT-ND® 63.10 289.22 A25131TR-ND® 315.51/M 66597-2 
Socket A A25012-ND® 97 68 66601-2 A25012CT-ND® 77.55 355.45 A25012TR-ND® 387.77/M 66598-2 
Series 1 — Solder Tab 
Pin = = B A16081-ND 2.44 1.70 202236-1 = = = = = = 


@ RoHS Compliant 
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™ Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


.050” (1.27mm) Connectors 


Fig. 5 


Housing: Glass-filled 

polyester, rated 94V-0, 

black Contacts: Phosphor 

bronze, selectively plated 

with min. of 30p gold in ‘. 

mating area and tin-lead in Sa SY 


solder tail area 

Retention Leg (Board 
Lock): Brass, tin-lead 
plated 


Enclosure: Polyester, rated 94V-0 Shields: 
Brass, nickel plated Locking Spring: Stainless 
Steel (Use with Fig. 5) 


Housing & Tine Plate: Glass-filled nylon, rated 94V-0, black for standard, LCP, rated 94V-0, black for 
High Temp. Contacts: Phosphor bronze, selectively plated with minimum of 30p gold in mating area and 
tin-lead in solder tail area Retention Leg (Board Lock): Brass, tin-lead plated 
Fig. 7 


Fig. 8 Fig. 9 


Housing: Glass-filled polyester, rated 94V-0, black Housing: Glass filled nylon, rated 
94V-0, black Contacts: Phosphor 
bronze, selectively plated with min. 
of 12 gold in mating area and 
tin-lead in solder tail area Shield: 
Carbon steel, tin-cobalt plated 


Housing: LCP, rated 94V-0, black 


Contacts: Phosphor bronze, selectively plated 
with minimum of 30p gold in mating area and 
tin-lead in solder tail area 


Contacts: Phosphor bronze, selectively plated with 
minimum of 30p gold in mating area and tin-lead in 
solder tail area 


Retention Leg (Board Lock): Brass, tin-lead plated Shield: Carbon steel, tin-cobalt plated 


Fig. 12 
Housing and Covers: Thermoplastic, 94V-0 rated, black 
or gray 
Contacts: Phosphor bronze, duplex plated 30p gold 
on mating end; 50y tin-lead on termination end; all 
underplated 50p) nickel 
Shell: Steel, plated 20 bright tin-lead over 50) copper 


Recommended Wire Size: 28 AWG or 30 AWG, solid or 
stranded, with a .029-.036 (0.74-0.89) insulation diameter 


Housing and Covers: 
Thermoplastic, 94V-0 rated, 
black Contacts: Phosphor 
bronze, duplex plated 30p tin- 
lead on termination end; all 
underplated 50 nickel Shell: 
Steel, plated 200p bright tin-lead 
over 50 copper 


Fig. 16 


Backshell: Zinc, plated nickel over copper 


Jackscrews: Stainless steel or steel, black electroless 
nickel plated 


Jackscrew Caps: Polyolefin 
or PVC, black 


2-5 6 Screws: Stainless steel 


Strain Relief Staple: Steel, plated tin-lead over nickel 
(Use with Fig. 12) 


Backshell: Zinc, plated nickel over copper Spring Latch: Stainless steel 2-56 Screws: Stainless steel Strain Relief Staple: Steel, 
plated tin-lead over nickel (Use with Fig. 12) 


Backshells: Zinc 

Boot: PVC, Black 

Jackscrews: Stainless steel and 
PVC, black 

Staple: Carbon steel, plated 50 
tin-lead over 501 nickel 

2-56 Screws: Stainless steel (Use 
with Fig. 12) 


Covers: Thermoplastic, 94V-0 rated, 
black 

Shell: Steel, plated 200 bright tin over 
50p copper 

Bracket: Zinc, plated nickel over copper 
Contacts: Phosphor bronze, duplex 
plated 30p gold on mating end; 50p 
bright tin-lead in termination area, all 
underplated 50p nickel 


No. Dimension Price No. Dimension Price 
: of a A Digi-Key Each AMP of A Digi-Key Each AMP 
Fig. | Pos. | Description Inch (mm) | Part No. 1 25 | Part No. Fig. | Pos. | Description Inch (mm) | Part No. 1 25 | Part No. 
CHAMP® .050” (1.27mm) Series I (VESA Media Bus Standard) 14 1.163 (29.54) | A26139-ND 715 5.72 | 2-178238-1 
20 | Vert. Plug, with Locks, Standard .949 (24.05) | A33453-NDF 6.48 5.18 | 5-5175473-1 14 1.163 (29.54) | A33471-NDt 6.70 5.36 | 2-5178238-1 
40 | Vert. Plug, with Locks, High Temp. | 1.447 (36.75) | A83454-NDf 258 2.06 | 1734100-4 20 | 1.313 (33.35) | A26140-ND 5.50 4.40 | 2-178238-2 
50 | Vert. Plug, with Locks, Standard —_| 1.697 (43.10)| A33455-NDf 10.30 8.24 | 5-5175473-6 7 . Right Angle Receptacle, Board Lock ss ee ee a es ha 
68 | Vertical Plug 2.147 (54.53) | A33456-ND¢ 3.35 2.68 | 1734100-7 463 (37.16) ed : calles E 
80 | Vert. Plug, with Locks, Standard 2.447 (62.15) | A26154-ND 11.73 9.38 | 5-175473-9 0 2.068 (62.40) oan HUB Oe eee 
1 STE EUG WIM ED GKS Oana 447 (62.15) : : 50 2.063 (52.40)| A33474-NDt 10.93 8.74] 2-5178238-7 
80 | Vert. Plug, with Locks, Standard 2.447 (62.15) | A33457-ND¢ 10.95 8.76 | 5-5175473-9 68 2.513 (63.83) | A33475-NDt 12.03 9.62 | 2-5178238-8 
80 | Vert. Plug, with Locks, High Temp. | 2.947 (74.85) | A31884-NDf 3.30 2.64 | 1734100-8 8 | 14 [Right Angle Receptacle, High Temp. | 1.163 (29.54)| A26144-ND 700  5.60|557153-3 
100 | Vert. Plug, with Locks, Standard 2.947 (74.85) | A26155-ND 15.98 12.78 | 6-175473-0 ; 
100 | Vert. Plug, with Locks, Standard | 2.947 (74.85) | A33458-NDP 14.95 11.96 | 6-5175473-0 — | 68 | Right Angle Header, Board Lock | 2.615 (63.90) | A33476-NDF 25.14 20.95 | 2-5174225-5 
100 | Vert. Plug, with Locks, High Temp. | 2.947 (74.85) A33459-ND# 438 3.50] 1-1734100-0 
80 | Vert. Recept., with Locks, High Temp.) 2.447 (62.15) | A31782-NDP 3.00 2.40 | 1734101-8 80 | Vert. Recept., 12mm, B=.38 (8.70) | 2.453 (62.30) | A26146-ND 14.73 11.78 | 176372-8 
2 | 100 | Vert. Recept., with Locks, Standard | 2.947 (74.85) | A26158-ND 46.53 13.22 | 6-175475-0 g | 89 [Vert Recept., 12mm, B-.28 (9.70) | 2.453 (62.30) PRESS UND 15:06, 02) S17 Gare 
: ve : : : ° : 80 | Vert. Recept., 13mm, B=.42 (10.70) | 2.453 (62.30)| A26147-ND 14.73 11.78 | 176373-3 
100 | Vert. Recept., with Locks, Standard | 2.947 (74.85) | A33460-ND¢ 15.48 12.38 | 6-5175475-0 4100 | Vert. Recent. 16mm, B=54 (1370) | 2.953 (75.00)| A26148-ND 49.43” 4658 | 1768764 
40 1.391 (35.33) | A83461-NDt 2.53 2.02 | 1734099-4 AMPLIMITE® .050” (1.27mm) Series (SCSI-2, SCSI-3, IPI-2, HIPPI) 
50 1.641 (41.68) | A33462-ND¢ 2.60 2.08 | 1734099-5 Cable Plug Connectors 
3 | 68 | Right Angle Plug, Standard 2.091 (53.11) | A83463-NDt 11.50 9.20 | 5-5175472-8 26 | WahWho gag Tem cama tiea! oro 00am Ea Sar rrr 
fi) Ire Lacing Term. Covers Black}! % | . is Z 
68 2.091 (53.11) | A33464-ND: 3.08 2.46 | 1734099-7 
400 2.891 ae Meine 5.08 4.06 | 4-1734099-0 26 | With Wire Lacing Term. Covers Gray | .979 (24.87) | A31784-NDt 7.93 6.34] 1-5750913-2 
: E : : 50 | With Wire Lacing Term. Covers Black] 1.579 (40.11)| A33480-ND¢ 7.83 6.26 | 5750913-5 
40 | Right Angle Receptacle, High Temp. | 1.391 (35.33) | A33466-NDt 2.63 2.10 | 1734037-4 50 | With Wire Lacing Term. Covers Gray | 1.579 (40.11)| A3302-ND 7.75 6.20 | 1-750913-5 
50 | Right Angle Receptacle, High Temp. | 1.641 (41.68) | A33467-NDt 2.85 2.28 | 1734037-5 50 | With Wire Lacing Term. Covers Gray | 1.579 (40.11)) A81785-NDt 6.30 5.04] 1-5750913-5 
a 50 | Right Angle Receptacle, Standard —_| 1.641 (41.68) | A24225-ND 12.08 9.66 | 5-175474-6 68 | With Wire Lacing Term. Covers Black] 2.029 (51.54)| A31786-ND¢ 6.58 5.26|5750913-7 
50 | Right Angle Receptacle, Standard | 1.641 (41.68) | A33468-NDt 11.30 9.04 | 5-5175474-6 10 | 68 | With Wire Lacing Term. Covers Gray | 2.029 (51.54)| A31787-ND¢ 6.58 5.26 | 1-5750913-7 
80 | Right Angle Receptacle, High Temp. | 2.391 (60.73) | A33469-NDf 3.60 2.88 | 1734037-1 100 | With Wire Lacing Term. Covers Gray | 2.829 (71.86) A23676-ND 22.58 18.06 | 1-750913-9 
100 | Right Angle Receptacle, High Temp. | 2.891 (73.43) | A33470-ND¢ 445 3.32 | 1-1734037-0 100 | With Wire Lacing Term. Covers Gray | 2.829 (71.86)| A33481-ND¢ 20.33 16.26 | 1-5750913-9 
CHAMP® .050” (1.27mm) Series II (Wire-To-Board) 26 | Replacement Lacing Term. Cover Gray) .965 (24.51) | A23680-NDt 1.30 1.04 | 1-750877-2 
'; ¥ ? 50 | Replacement Lacing Term. Cover Blk | 1.565 (39.75)) A23684-NDt 83 .66 | 750877-5 
5 Ee Plug Cable Connector ee a an, | ee 50 | Replacement Lacing Term. Cover Gray| 1.565 (39.75) A23681-NDt¢ 95 .76 | 1-750877-5 
626 (41.30) t Zs i 68 | Replacement Lacing Term. Cover Blk | 2.015 (51.18)) A23685-NDt 90 72 | 750877-7 
6 | 26 | Enclosure Kits 1.319 (33.50) | A26138-ND¢ 5.40 4.32 | 176793-4 RoHS Compliant (Contined) 
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= Tyco Electronics ane .050” (1.27mm) Connectors (cont) 


Authorized Distributor 


Board Lock 


Covers: Thermoplastic, 94V-0 rated, black Contacts: Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, black, SMT com- Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, black, SMT com- 
Phosphor bronze, duplex plated 30p gold on mating end; patible Shell: Steel, plated 200p bright tin over 50p patible Shell: Steel, plated 200p bright tin over 50p 
50 bright tin-lead in termination area, all underplated 50 | copper Bracket: Zinc, plated nickel over copper Contacts: | Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, black Contacts: | copper Bracket: Zinc, plated nickel over copper Contacts: 
nickel Recommended Wire Size: .025 (.64) centerline, 30 Phosphor bronze, duplex plated 30y gold on mating end; | Phosphor bronze, duplex plated 30 gold on contact | Phosphor bronze, duplex plated 30 gold on mating end; 
AWG solid or stranded, PVC, flat ribbon cable tin-lead on solder end; all underplated 50p nickel area; tin-lead on solder area; all underplated 50p nickel tin-lead on solder end; all underplated 50p! nickel 


t 


SEaEEEEE] SESEEE) 408 Sean 
Gseesses) fessees) si 
. 406 Z 
P . 2 Plug 
>, Gieey pees) a . = { 3 
2 ‘ High density interface PCB mount connectors meet the 


requirements of Versa Module Europe (VME) bussing per 


Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, black, SMT compatible Shell: . b : e : SBus standards. Available in configurations for parallel 
Steel, plated 200, bright tin over 50 copper Bracket: Zinc, plated Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, black, SMT compatible Shell: Steel, plated 200p bright board stacking as required by SBus specifications. Housing: 
nickel over copper Contacts: Phosphor bronze, duplex plated 30 tin over 50) copper Bracket: Zinc, plated nickel over copper Contacts: Phosphor bronze, Thermoplastic, 94V-0 rated, black Contacts: Phosphor 
gold on mating end; 120p tin-lead on solder end; all underplated duplex plated 30 gold on mating end, 120p (for .125) 150 (for .173) tin-lead on solder end; all bronze, plated; 30 gold on mating end, 150p tin-lead on 
50p nickel underplated 50u nickel solder tail, all over 50 nickel underplating 
No. Dimension Price No. Dimension Price 
of A Digi-Key Each | AMP | _of ae A Digi-Key Each | AMP 
Fig. | Pos. | Description Inch (mm) | Part No. 1 25 | Part No. Fig. | Pos. | Description Inch (mm) | Part No. 1 25 | Part No. 
68 | Replacement Lacing Term. Cover Gray | 2.015 (51.18)| A23682-NDt 95 .76|1-750877-7 Shielded Backshell Kits 
100 | Replacement Lacing Term. Cover Gray | 2.815 (71.50)| A23683-NDt 95 .76 | 1-750877-9 50 1.270 (32.26)| A23543-ND 14.73 11.78} 749080-1 
20 “829 (21.06) | A31788-NDt 5.33 4.26/5749111-1 50 1.270 (32.26) A33503-NDt 13.25 10.60] 5749080-1 
26 .979 (24.87) | A33482-ND¢ 7.20 5.76|1-5749111-0 16 | 100 | Straight with Male #2-56 Jackscrews | 1.695 (43.05)) A23544-ND 18.73 14.98] 749081-1 
50 1.579 (40.11)} A15029-ND 5.85  4.68/749111-4 100 1.695 (43.05)| A33504-NDt 16.88 13.50] 5749081-1 
| Ee 100 2.082 (52.88) | A33505-ND: 16.88 13.50} 5749854-1 
50 | with Assembled Terminal Covers | 1579 (40-11) A33483-NDt 5.25  4.20|5749111-4 (52.88) t 
68 2.029 (51.54)|_A31789-NDt 7.35 5.88/5749111-6 Straight with Male #2-56 Jackscrews A3309-ND 15.68 12.54] 750752-1 
80 2.329 (59.16)} A31790-NDt 18.93  15.14|5749111-7 17 | 68 | Straight with Male #2-56 Jackscrews | 1.887 (47.93)| A33506-NDt 14.08 11.26} 5750752-1 
100 2.829 (71.86)| A23689-ND 22.58 18.06] 749111-8 Straight w/ Female #4-40 Jackscrews A33507-NDt 15.58 12.46} 5750752-2 
10 | 100 2.829 (71.86)| A33484-NDt 20.33 16.26) 5749111-8 Panel Mount Receptacle Assemblies 
26 879 (24.87) |@R23b20:ND 7.48 5.74) 749621-2 26 1.465 (37.21)| A31803-NDt 13.38 10.70] 1-749611-2 
26 979 (24.87) | ASIZO1-NDF 5.33 4.26) 5749621-2 18 | 50 | With Rails, 2-56 Threaded Holes ‘| 2.065 (52.45) A3310-ND 14.93 11.94] 749611-5 
28 1.029 (26.14)) A31792-NDt 8.20 6.56) 5749621-3 50 2.065 (52.45) A33508-NDt 14.93 11.94] 5-749611-5 
40 1.329 (33.76) | A31793-NDt 5.33 4.26|5749621-4 : 
50 | With Unassembled Terminal Covers | 1.579 (40.11)| A31794-NDt 4.88 3.90|5749621-5 19 | 50 | Without Rails, 4-40 Threaded Holes | o65 (59.45)) 49813-ND dees Ts | fecea| 
Assembled Standard ( ) A33509-NDt 14.93 11.94] 5-750640-1 
68 2.029 (51.54)} A31795-NDt 5.33 4.26|5749621-7 é “ 
80 2.329 (59.16) A31796-NDt 15.88 12.70|5749621-8 68 Without Rails, 2-56 Threaded Holes 2.515 (63.88) A23624-ND 18.05 14.44) 749656-7 
100 2.829 (71.86) A23694-ND 15.65 12.52|749621-9 Assembled Standard : : A33510-NDt 18.05 14.44] 1-749656-2 
100 2.829 (71.86)} A33485-NDt 14.10  11.28|5749621-9 20 | 68 2.515 (63.88)| A26137-ND 18.05 14.44] 749877-7 
"4 50 050” Ribbon Cable Plug 1.579 (40.11) | A31797-NDt 8.13 6.50/5749925-3 68 | Without Rails and Latch Blocks 2.515 (63.88)} A33511-NDt 18.05 14.44} 5-749877-7 
68 | 2.029 (51.54)| A31798-NDt 9.35 7.48 |5749925-5 100 3.315 (84.20)| A23724-ND 28.83 23.06} 749877-9 
Shielded Receptacles 50 | Without Rails and Latch Blocks, Plug | 2.065 (52.45)| A23725-ND 17.85 14.28] 749879-5 
50 | With Assembled Terminal Covers 1.579 (40.11)} A31799-NDF 8.45 6.76)5749210-5 Unshielded Plug Assemblies and Backshell Kit 
68 2.029 (51.54)} A31800-NDt 10.50 8.40|5749210-7 sts Unshielded for rr A23711-ND 2.93 2.34] 736090-7 
12 50 1.579 (40.11)| A33486-NDt 13.45 10.76 |5749699-5 .025 (0.64) Centerline Ribbon Cable | ~ ‘ A31805-NDt 2.60 2.08] 5786090-7 
68 | With Unassembled Terminal Covers | 2.029 (51.54)| A33487-NDft 8.68 6.94)5749699-7 Right Angle Receptacle Headers 
100 2.829 (71.86)} A31801-NDt 21.93 17.54] 5749699-8 Wahoit Aalscwih Boatdleck 
ithout Rails, wit joardlocks, 7 . 
68 | With Lacing Terminal Covers 2.029 (51.54)| A33488-ND¢ 8.15  6.52|5786860-7 40 “400 (2.54) Solder Tails 1.815 (46.10)| A31806-NDF 6.45 5.16) 5787170-4 
% ra wea. = 08] SUASIGR Without Ralls, with Boardlocks, 2.065 (52.45)| A31807-NDF 6.95 5.56) 5787170-5 
Straight with spring Latches 1.290 (32.77) t ‘ ; 5p. |_-100 (2.54) Solder Tails 
40 A33490-NDt 10.70 8.56 |5749192-1 Without Rails, with Boardlocks 
y , z : " 2.065 (52.45) A23728-ND 14.35 11.48} 787362-5 
7 Straight w/ Spring Latches, 0.355 (9.02) | 1.395 (35.43) see ie i ee -120 (3.05) Solder Tails 
Abie s i = 99 Without Rails, without Boardlocks, 2.515 (63.88) A23729-ND 6.43 5.14] 787169-7 
13 | 50 Straight w/ Spring Latches, 0.400 (10.16 )| 1.395 (35.43)} A31802-NDt 7.23 5.78 |5749193-2 Pe .100 (2.54) Solder Tails i f A33512-NDt 6.00 4.80] 5787169-7 
68 1.405 (35.69) | A3308-ND 10.63 8.50} 749195-2 Without Rails, with Boardlocks, 
68 | ee ens 1.405 (35.69)| A33492-ND¢ 10.23  8.18)5749195-2 “400 (2.54) Solder Tails 2.515 (63.88) a TCOe ND 5.85 -4.68/5767170-7 
Straight with Spring Latches 
80 1.600 (40.64) | A23549-NDt 12.75 10.20}749196-2 Without Rails, without Boardlock. 
100 1.725 (43.82)) A33493-NDt 15.13 12.10/5749197-1 ithout Rails, without Boardlocks, 13 345 (g4.90)| A31809-NDf 12.88 10.30] 5787169-9 
-100 (2.54) Solder Tails 
20 1.290 (32.77)| A23551-ND 10.03 8.02) 749199-1 100 -— — 
20 1.290 (32.77)| A33494-NDF 9.00 7.20/5749199-1 Without Rails, with Boardlocks, 3.315 (84.20)| A31810-NDP 14.18 11.34] 5787362-9 
26 4.290 (32.77) A23590-ND 41.70 9.36) 749609-1 120 (3.05) Solder Tails 
26 1.290 (32.77)| A33495-NDt 10.53 8.42} 5749609-1 28 Without Rails, with Boardlocks, 1.515 (38.48) A23731-ND 8.43 6.74] 787082-3 
50 1.395 (35.43) | A23552-ND 12.70 10.16 | 749202-2 -100 (2.54) Solder Tails : i A31811-NDt 7.88 6.30} 5787082-3 
50 1.395 (35.43) | A33496-NDt 11.43 9.14] 5749202-2 Without Rails, with Boardlocks, 2.065 (52.48) A31812-NDt 3.63 2.90] 5787082-5 
14 | 68 | Angled with Spring Latches 1.405 (35.69) | A23585-ND 14.85 11.88|749204-1 .100 (2.54) Solder Tails G : A3317-ND 6.60 5.28] 787394-5 
68 1.405 (35.69) | A33497-NDt 13.38 10.70|5749204-1 : ars 
50 | Without Rails, with Boardlocks 
68 1.405 (35.69) | A23586-ND 15.05 12.04} 749204-2 
68 1 pa a A33498-NDF 13.53 10.82/5749204-2 23 -100 (2.54) Solder Tails, 2.065 (52.45)|} A31813-NDt 5.55 4.44] 5787395-5 
- - - - 4-40 Threaded Holes 
80 1.600 (40.64) | A23587-ND 14.90 11.92|749205-1 : 7 
80 1.600 (40.64)| A33499-NDt 14.75 11.80/5749205-1 Without Rails, with Boardlocks, 2.515 (63.88) A3321-ND 6.20 4.96] 787082-7 
100 1.725 (43.82)| A33500-NDt 16.65 13.32 | 5749206-1 68 -100 (2.54) Solder Tails A31814-NDt 6.95 5.56] 5787082-7 
26 1.290 (32.77)} A23589-ND 6.38 5.10] 749608-1 Without Ralls, without Boardiocks, 2.515 (63.88) A3322-ND 10.28 8.22) 787394-7 
15 | 26 | Straight with Spring Latches 1.290 (32.77)| A33501-NDt 5.75 4.60) 749608-2 100 (2.54) Solder Tails A33513-NDt 9.25 7.40} 5787394-7 
50 1.800 (45.72) | A33502-NDt 7.05 _5.64| 5749889-3 + RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


.050” (1.27mm) Connectors (cont) 


No. Dimension Price 
of A Digi-Key Each AMP. 
Fig. | Pos. | Description Inch (mm) | Part No. 1 25 ‘| Part No. 
26 1.465 (37.21) | A23733-ND 7.00 5.60) 787171-2 
26 ' ted 1.465 (37.21) | A33514-NDt 6.55 5.24) 1761028-1 
49 | With Rails, with Boardlocks 1.815 (46.10)) A31815-NDF 7.75 6.20| 1761028-2 
50 2.065 (52.45) | A31816-NDt 6.55 5.24] 1761028-3 
50 : eee 2.065 (52.45) | A31817-NDt 6.38  5.10| 5787190-5 
go | With Rails, without Boardlocks 2.815 (71.50)| A31818-NDt 13.55 10.84| 5787190-8 
24 With Rails, with Boardlocks, * ii 
50 4-40 Threaded Holes 2.065 (52.45) | A31819-NDf 10.45 8.36 | 5787266-5 
With Rails, without Boardlocks A23736-ND 10.75 8.60} 787190-7 
With Rails, without Boardlocks A33515-NDt 9.70 7.76) 5787190-7 
68 With Rails, with Boardlocks 2.515 (63.88) A3323-ND 8.00 6.40) 787171-7 
With Rails, with Boardlocks A33516-NDt 7.48  5.98| 1761028-4 
50/50] Right Angle Stacked with Rails, 2.065 (52.45) | A31820-NDf 23.38 18.70| 5787656-1 
B: .906 (23.01) 
Right Angle Stacked with Rails, 2.515 (63.88) A23738-ND 42.15 33.72] 787678-1 
25 8/68 B: 1.156 (29.36) i . A33517-NDt 38.28 30.62) 5787678-1 
Right Angle Stacked with Rails, 2.515 (63.88) A23739-ND 44.83 35.86] 787679-1 
Flat Top, B: 1.156 (29.36) i i A33518-NDt 40.70 32.56 | 5787679-1 
Vertical Receptacle Headers Without Rails and Latch Blocks 
50 | .125 (3.18) Solder Tail 2.065 (52.45) | A31821-NDt 7.43 5.94| 5749070-5 
50 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.065 (52.45) | A23741-ND 10.98 8.78] 786555-5 
50 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.065 (52.45) | A33519-NDt 10.23 8.18} 5786555-5 
68 | .125 (3.18) Solder Tail 2.515 (63.88) | A31822-NDt 7.58  6.06| 5749070-7 
6 68 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.515 (63.88) | A31823-NDt 10.75 8.60 | 5786555-7 
68 | .280 (7.11) ACTION PIN Tail 2.515 (63.88) | A23744-ND 21.78 17.42| 786557-7 
68 | .280 (7.11) ACTION PIN Tail 2.515 (63.88) | A33520-NDt 20.35 16.28] 5786557-7 
100 | .125 (3.18) Solder Tail 3.315 (84.20) | A31824-NDt 15.28 12.22| 5749070-9 
100 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 3.315 (84.20) | A23746-ND 31.50 25.20) 786555-9 
100 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 3.315 (84.20) | A33521-NDt 29.48 23.58] 5786555-9 
Vertical Receptacle Headers Without Rails and With Latch Blocks 
28 1.515 (38.48) | A23747-ND 9.73 7.78) 749721-3 
28 F 1.515 (38.48) | A33522-NDt 8.03 6.42| 5749721-3 
50 | 125 (3.18) Solder Tai 2.065 (52.45) | A31825-NDt 8.35  6.68| 5749721-5 
27 | 68 2.515 (63.88) | A31826-NDt 6.40  5.12| 5749721-7 
F A23750-ND 10.40 8.32] 786155-7 
68 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.515 (63.88) A33523-NDP 9.70 7.76|5786155-7 
Vertical Receptacle Headers With Rails and Latch Blocks 
20 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 1.315 (33.40) | A23751-ND 7.20 5.76 | 786554-1 
20 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 1.315 (33.40) | A33524-NDt 6.73 5.38] 5786554-1 
26 | .125 (3.18) Solder Tail 1.465 (37.21) | A23752-ND 6.95 5.56) 749069-2 
26 | .125 (3.18) Solder Tail 1.465 (37.21) | A33525-NDt 6.48 5.18] 5749069-2 
26 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 1.465 (37.21) | A23753-ND 7.40 5.92) 786554-2 
26 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 1.465 (37.21) | A33526-NDt 6.95  5.56| 5786554-2 
50 | .125 (3.18) Solder Tail 2.065 (52.45) | A23754-ND 7.75 6.20) 749069-5 
50 | .125 (3.18) Solder Tail 2.065 (52.45) | A33527-NDt 7.23 5.78| 5749069-5 
28 | 50 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.065 (52.45) | A31827-NDt 8.95 7.16 | 5786554-5 
68 | .125 (3.18) Solder Tail 2.515 (63.88) | A23756-ND 8.93 7.14) 749069-7 
68 | .125 (3.18) Solder Tail 2.515 (63.88) | A33528-NDt 8.35 6.68 | 5749069-7 
68 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.515 (63.88) | A23757-ND 13.93 11.14] 786554-7 
68 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.515 (63.88) | A33529-NDt 13.03 10.42 | 5786554-7 
80 | .125 (3.18) Solder Tail 3.315 (84.20)| A29112-ND 17.91 14.93} 749069-8 
80 | .125 (3.18) Solder Tail 3.315 (84.20) | A33530-NDt 18.84 15.70} 5749069-8 
100 | .125 (3.18) Solder Tail 3.315 (84.20) | A23759-ND 18.00 14.40} 749069-9 
100 | .125 (3.18) Solder Tail 3.315 (84.20) | A33531-NDt 19.40 15.52} 5749069-9 
SBUS Connectors 
29 96 | Plug Header without Polarization 2.80 (71.00) | A23618-ND 13.45 10.76] 174683-8 
96 | Plug Header without Polarization 2.80 (71.00) | A33532-NDt 12.60 10.08) 5174683-8 


t RoHS Compliant 
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end, all over 50 minimum nickel 
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(31.24) 


03 
(20.40) 
Housing: UL 94V-0 rated thermoplastic, black Contact Footprints: .100 x .050 (2.54 x 1.27) staggered 
centerlines Bracket: Zinc, plated 200p minimum tin or tin-lead over 200 minimum copper Metal-Shell: Carbon 
steel, plated 200p minimum tin over 50p minimum copper Boardlocks: Copper alloy, tin-lead plated Contacts: 
Phosphor bronze, duplex plated 30 minimum gold on mating end, tin-lead plated 120 minimum on solder 


No. of Digi-Key Price Each AMP. 
Fig.| Pos. | Description Part No. 2! Part No. 
1 | 26 | Receptacle A31700-NDt 31.56 19.78 | 5750823-1 
Stacked Receptacle 
without Rear Contact Shield, Unkeyed A31702-ND*t 39.99 25.05 | 5786200-1 
2 |26/26 Stacked Receptacle 
with Rear Contact Shield, Keyed A31699-NDA fF 39.70 24.87 | 5750821-1 
Stacked Receptacle 
with Rear Contact Shield, Unkeyed A23763-ND* 42.00 33.60 | 750820-1 
t+ RoHS Compliant * Both headers unkeyed with 4-40 threaded holes. 


A Lower header unkeyed with 4-40 threaded holes, upper header keyed in keying position 1. 


240 1073) 


Plug — Shielded Slimline Cable Connectors 


Fig. 2 


Connector shown partially assembled. Given 
dimensions reflect full assembly. 


(31.75) 


Covers: UL 94V-0 rated thermoplastic, black Shell: 
Steel, plated 200 minimum bright tin-lead over 50p 
min. copper Contacts: Phosphor bronze, duplex plated 
30 minimum gold on mating end, 50p minimum bright 
tin-lead on termination end, all underplated 50p nickel 
Bracket: Zinc, plated 200) minimum nickel over 200p 
minimum copper Recommended Wire Size: 28 AWG, 
PVC or polyolefin insulation 


Backshells: Copper-nickel alloy Jackscrews: Steel, 
plated 100p minimum tin over 50 minimum copper, 
handles covered with ABS, gray Inserts: Zinc, plated 
200 minimum tin over 200 minimum copper Outside 
Covers: Gray and black 


Cable Diameter Digi-Key Price Each AMP. 
Fig.) Description Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
1 | Plug Connector ee Oey A31701-NDF 12.99 8.14 | 5750833-1 
; “250-280 (6.35-7.11) A23765-ND 1248 9.98 | 750850-1 
2 | Backshell Kit, Unkeyed | “580.319 (7.11-7.87) A23766-ND 15.75 12.60 | 750850-3 


t RoHS Compliant 


mating area. 


Header 


.050” X .050” Board to Connectors 


Housing: Black glass filled thermoplastic, 94V-0 rated. 
Contacts: Phosphor bronze (headers), beryllium copper (receptacles), both with duplex plated gold in 


[ 


we 305 
(5.72) 


187 (4.75) 


mal 


7 
.| |. .050 (1.27) 

No. Dimension 
of Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP. 

Pos. A B (Mated Height) | Part No. 1 25 | Part No. 

Vertical Dual Row Surface Mount Headers 
20 -622 (15.80) -250 (6.35) A31866-NDf¢ 6.15 5.54 | 5-104655-3 
50 1.372 (34.85) -250 (6.35) A3108-ND 10.71 9.64 | 104655-6 
50 1.372 (34.85) -250 (6.35) A33533-NDf¢ 10.02 9.02 | 5-104655-6 
70 1.872 (47.55) -250 (6.35) A3109-ND 12.18 10.97 | 104655-8 
70 1.872 (47.55) -250 (6.35) A33534-NDf¢ 11.37 10.24 | 5-104655-8 
100 2.622 (66.60) -250 (6.35) A3110-ND 9.87 8.89 | 1-104655-1 
100 2.622 (66.60) -250 (6.35) A33535-NDft 9.24 8.32 | 6-104655-1 
20 622 (15.80) -320 (8.13) A3111-ND 6.57 5.92 | 104656-2 
20 -622 (15.80) -320 (8.13) A33536-NDft 6.15 5.54 | 5-104656-2 
30 872 (22.15) -320 (8.13) A29138-ND 7.65 6.89 | 104656-3 
30 872 (22.15) -320 (8.13) A33537-NDt 7A7 6.46 | 5-104656-3 
40 1.122 (28.50) -320 (8.13) A29137-ND 9.63 8.67 | 104656-4 
40 1.122 (28.50) -320 (8.13) A33538-NDt¢ 9.03 8.13 | 5-104656-4 
50 1.372 (34.85) -320 (8.13) A3112-ND 10.71 9.64 | 104656-5 
50 1.372 (34.85) -320 (8.13) A33539-NDft 10.02 9.02 | 5-104656-5 
70 1.872 (47.55) -320 (8.13) A3113-ND 11.49 10.35 | 104656-7 
70 1.872 (47.55) -320 (8.13) A33540-NDf¢ 10.74 9.67 | 5-104656-7 
100 2.622 (66.60) -320 (8.13) A3114-ND 9.87 8.89 | 1-104656-0 
100 2.622 (66.60) -320 (8.13) A33541-NDf¢ 9.24 8.32 | 6-104656-0 
20 622 (15.80) -390 (9.91) A3115-ND 6.57 5.92 | 104693-2 
20 -622 (15.80) -390 (9.91) A33542-NDft 6.15 5.54 | 5-104693-2 
50 1.372 (34.85) -390 (9.91) A3116-ND 10.41 9.37 | 104693-5 
50 1.372 (34.85) -390 (9.91) A33543-NDf¢ 9.72 8.75 | 5-104693-5 
70 1.872 (47.55) -390 (9.91) A3117-ND 12.18 10.97 | 104693-7 
70 1.872 (47.55) -390 (9.91) A33544-NDf¢ 11.37 10.24 | 5-104693-7 
100 2.622 (66.60) -390 (9.91) A3118-ND 10.02 9.02 | 1-104693-0 
100 2.622 (66.60) -390 (9.91) A33545-NDt 9.36 8.43 | 6-104693-0 
Vertical Dual Row Surface Mount Receptacles 
10 -266 (6.75) = A29089-ND 3.90 3.53 | 104652-1 
10 -266 (6.75) = A33546-NDf¢ 3.66 3.32 | 5-104652-1 
20 516 (13.11) = A3103-ND 4.98 4.52 | 104652-2 
20 -516 (13.11) = A33547-NDft 4.64 4.20 | 5-104652-2 
30 -766 (19.46) = A29090-ND 6.28 5.69 | 104652-3 
30 -766 (19.46) = A32568-NDft 5.86 5.31 | 5-104652-3 
50 1.266 (32.16) = A3104-ND 10.39 9.41 | 104652-5 
50 1.266 (32.16) = A33548-NDf¢ 9.70 8.79 | 5-104652-5 
60 1.516 (38.51) = A31854-NDf¢ 10.52 9.53 | 5-104652-6 
70 1.766 (44.86) = A3105-ND 9.83 8.91 | 104652-7 
70 1.766 (44.86) = A33549-NDf¢ 8.90 8.07 | 5-104652-7 
80 2.016 (51.21) = A29092-ND 13.62 12.34 | 104652-8 
80 2.016 (51.21) = A33550-NDf¢ 12.75 11.55 | 5-104652-8 
100 2.516 (63.91) = A31855-NDt¢ 11.13 10.08 | 6-104652-0 
t RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


= qycoElectronics ane AMPMODU System 50 Cable to Board Connectors — .050” Spacing 


Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated. Contacts: Copper alloy, plated gold in mating area. 


Authorized Distributor 


No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Description Positions Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Dual Row Receptacle, .025 “Ribbon Cable” 
10 510 (12.95) A31856-NDt 4.37 3.96 ] 2-111196-5 
20 .760 (19.30) A31857-NDt 4.96 4.49 | 1-111196-8 
24 .860 (21.84) A29132-ND 9.38 5.88 | 111196-5 
24 .860 (21.84) A31858-NDt 8.24 7.47 | 2-111196-8 
26 .910 (23.11) A29129-ND 10.95 9.13 | 111196-6 
1 Receptacle IDC 26 -910 (23.11) A31859-NDt 8.75 7.92 | 2-111196-9 
30 1.010 (25.65) A31860-NDt+ 6.81 6.17 | 1-111196-9 
40 1.260 (32.00) A31861-NDt 8.24 7.47 | 2-111196-0 
50 1.510 (38.35) A31862-NDt 14.34 12.99 | 2-111196-1 
60 1.760 (44.70) A31863-NDt 16.59 15.03 | 2-111196-2 
80 2.260 (57.40) A31864-NDt 14.65 13.28 | 3-111196-3 
100 2.760 (70.10) A31865-NDt 17.46 15.82 | 2-111196-4 Fig. 2 
Dual Row (Figures 2 and 3 Mate with Figure 4) 
24 .730 (18.54) ‘A24196-ND 5.10 4.59 | 1-104069-2 
24 .730 (18.54) A33551-NDt 4.59 4.14 | 6-104069-2 
30 .880 (22.35) A31867-NDt 5.91 5.32 | 5-104069-5 
40 1.130 (28.70) A3206-ND 12.69 11.43 | 104069-6 
40 1.130 (28.70) A31868-NDt 8.64 7.78_| 5-104069-6 
‘ 50 1.380 (35.05) A31869-NDt 10.89 9.81 | 5-104069-2 
2 Protected, Right Angle Header 60 1.630 (41.40) | A3208-ND 1917 17.26 | 104069-7 
60 1.630 (41.40) A31870-NDt 13.05 11.75 | 5-104069-7 
80 2.130 (54.10) A24197-ND 18.54 16.69 | 104069-3 
80 2.130 (54.10) A33552-NDt 17.37 15.64 | 5-104069-3 
700 2.630 (66.80) A3209-ND 23.19 20.88 | 1-104069-7 
100 2.630 (66.80) A33553-NDt 21.69 19.53 | 6-104069-7 
16 -530 (13.46) ‘A24198-ND 3.12 2.81 | 1-104068-0 
16 530 (13.46) A33554-NDt 2.94 2.65 | 6-104068-0 
20 .630 (16.00) A3210-ND 4.20 3.78 | 104068-1 
20 .630 (16.00) A33555-NDt 3.87 3.49 | 5-104068-1 
24 .730 (18.54) A24832-ND 4.59 4.14 | 1-104068-1 
24 -730 (18.54) A33556-NDt 4.29 3.87 | 6-104068-1 
30 .880 (22.35) A3211-ND 5.79 5.22 | 104068-3 
30 .880 (22.35) A33557-NDt 5.43 4.89 | 5-104068-3 
; 40 1.130 (28.70) A3212-ND 8.40 7.56 | 104068-4 
3 Protected, Vertical Header 40 1.130 (28.70) A32570-NDt 7.89 7.11 | 5-104068-4 
50 1.380 (35.05) A31871-NDt 9.90 8.91 | 5-104068-5 
60 1.630 (41.40) A3214-ND 12.66 11.40 | 104068-6 
60 1.630 (41.40) A33558-NDt 11.52 10.37 | 5-104068-6 
68 1.830 (46.48) A24833-ND 13.08 11.78 | 1-104068-8 
68 1.830 (46.48) A35051-NDt 12.24 11.02 | 6-104068-8 
80 2.180 (54.10) ‘A24834-ND 16.86 15.18 | 1-104068-6 
80 2.130 (54.10) A33559-NDt 15.78 14.21 | 6-104068-6 
100 2.630 (66.80) A3215-ND 21.12 19.01 | 1-104068-7 
100 2.630 (66.80) A33560-NDt 19.77 17.80 | 6-104068-7 
20 544 (13.82) A31872-NDt 3.90 3.53 | 5-104078-1 
24 .644 (16.36) A28758-ND 5.04 4.56 | 104078-9 
24 .644 (16.36) A33561-NDt 4.56 4.13 | 5-104078-9 
30 .794 (20.17) A3217-ND 6.28 5.69 | 104078-4 
30 .794 (20.17) A33562-NDt 5.86 5.31 | 5-104078-4 
40 1.044 (26.52) A31873-NDt 7.82 7.08 | 5-104078-2 
‘ Vertical Receptacle 50 1.294 (32.87) A3219-ND 10.44 9.46 | 104078-5 
50 1.294 (32.87) A31874-NDt 9.78 8.86 | 5-104078-5 
60 1.544 (39.22) A3220-ND 12.51 11.33 | 104078-6 
60 1.544 (39.22) A33563-NDt 11.37 10.30 | 5-104078-6 
80 2.044 (51.92) ‘A28759-ND 16.70 15.12 | 104078-7 
80 2.044 (51.92) A32571-NDt 15.66 14.19 | 5-104078-7 
100 2.544 (64.62) A3221-ND 20.86 18.89 | 104078-8 
100 2.544 (64.62) A33564-NDt 19.53 17.69 | 5-104078-8 
Single Row 
4 .330 (8.38) ‘A0105-ND 1.80 1.62 | 104074-7 
4 .330 (8.38) A33565-NDt 1.65 1.49 | 5-104074-7 
8 530 (13.46) A0106-ND 2.40 2.16 | 1-104074-0 
. 8 530 (13.46) A31851-NDt 2.19 1.98 | 6-104074-0 
2 Fee aoe 10 "630 (16.00) A31852-ND+ 2.55 2.30 | 5-104074-1 
12 "730 (18.54) A0108-ND 3.33 3.00 | 1-104074-1 
12 .730 (18.54) A33566-NDt 3.03 2.73 | 6-104074-1 
15 .880 (22.35) A31853-NDt 3.45 3.11 | 5-104074-3 
20 1.130 (28.70) A01 10-ND 5.46 4.92 | 104074-4 
20 1.130 (28.70) A33567-NDt 4.98 4.49 | 5-104074-4 
4 330 (8.38) ‘A0100-ND 1.02 92 | 104071-7 
4 .330 (8.38) A33568-NDt 93 .84 | 5-104071-7 
6 .430 (10.92) A0101-ND 1.50 1.35 | 104071-8 
6 .430 (10.92) A33569-NDt 1.41 1.27 | 5-104071-8 
é Protected, Vertical, 12 .730 (18.54) A0102-ND 2.73 2.46 | 1-104071-1 
Thru-Hole Header 12 -730 (18.54) A32569-NDt 255 2.30 | 6-104071-1 
20 1.130 (28.70) A0103-ND 4.59 4.14 | 104071-4 
20 1.130 (28.70) A33570-NDt 4.20 3.78 | 5-104071-4 
25 1.380 (35.05) A0104-ND 6.36 5.73 | 104071-5 
25 1.380 (35.05) A33571-NDt 5.91 5.32 | 5-104071-5 


SMT Headers and Receptacles — .050” X .100” 
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t RoHS Compliant 


Housing: Glass filled, black thermoplastic, 94V-0 rated. Contacts: Phosphor bronze, plated gold in mating area. 


Vertical Dual Row Surface Mount Receptacle 
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No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP 
Pos. Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Vertical Dual Row Surface Mount Headers 
20 -630 (16.00) A31875-NDT 3.90 3.51 5-104549-2 
30 -880 (22.35) A31876-NDT 5.85 5:27. 5-104549-5 
40 1.130 (28.70) A31877-NDT 7.80 7.02 5-104549-6 
50 1.380 (35.05) A3256-ND 10.47 9.43 104549-7 
50 1.380 (35.05) A31878-NDT 9.78 8.81 5-104549-7 
100 2.630 (66.80) A31879-NDT 19.59 17.64 6-104549-0 
Vertical Dual Row Surface Mount Receptacles 
20 544 (13.82) A3251-ND 4.37 3.96 104550-2 
20 544 (13.82) A33572-NDT 4.08 3.70 5-104550-2 
30 -794 (20.17) A3253-ND 6.57 5.96 104550-4 
30 -794 (20.17) A33573-NDT 5.96 5.40 5-104550-4 
40 1.044 (26.52) A3255-ND 8.80 7.97 104550-5 
40 1.044 (26.52) A31880-NDTt 8.22 7.44 5-104550-5 
50 1.294 (32.87) A31881-NDT 10.26 9.29 5-104550-6 
100 2.544 (64.62) A3261-ND 21.92 19.85 104550-9 
100 2.544 (64.62) A33574-NDT 20.51 18.58 5-104550-9 
t RoHS Compliant 
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More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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HIROSE . . 
Hes etectric High Density I/O Connectors 
Co.,LTD. 
DXM series high-density I/O connectors with bellow contacts have an interconnect design to ensure positive 
locking, effortless coupling, terminal protection and EMI reduction in a miniaturized and rugged package. DXM 
series offer one of the most varied and complete lines of High-Density connectors in the world. 
Applications: Office, factory and home automation, computers, measurement, communication and control 
equipment, and other commercial applications needing high density interconnections. 


Features: ¢ 1.27mm (0.050”) contact spacing conserves valuable board space and permits ultra-high density 
designs ¢ Bellow contacts create smooth and precise mating * Unique shell design assures first make/last 


break grounding and overall noise protection * IDC termination allows quick and low cost termination to 
AWG #28 wires » Backshell and receptacle shell are made of diecast zinc alloy or stainless steel to reduce 
the penetration of external EMI noise * Overmold backshell provided for EDS protection is available in “one- 
touch” locking and “screw” locking * Termination methods are available in IDC, soldering, right angle dip, 
straight dip and SMT 


Specifications: * Current capacity: 0.5A »* Rated voltage: AC125V « Insulation resistance: 250MQ minimum 
@ 100VDC »* Withstanding voltage: AC 300Vr.m.s. for 1 minute 


0 RoHS Compliant * With Board Locks 


i No. of Dimension | Digi-Key Price Each Hirose Fig. 1 — Plug Discrete IDC Fig. 2 — Plug Solder Type 
Fig. Contacts L (mm) Part No. u 10 100 Part No. 
14 17.09 H10049-ND 9.07 7.68 5.76 DX30AM-14P 
20 20.90 H10050-ND 8.11 6.87 5.15 DX30AM-20P 
26 24.71 H10001-ND 8.87 751 5.63 DX30AM-26P 
1 36 31.06 H10051-ND 9.18 7.98 6.39 DX30AM-36P 
50 39.95 H10052-ND 10.86 9.44 7.56 DX30AM-50P 
68 51.38 H10053-ND 13.50 12.49 10.47 DX30AM-68P 
80 59.00 H10054-ND 14.31 13.48 11.79 DX30AM-80P 
100 71.70 H10048-ND 14.69 13.83 12.10 DX30AM-100P 
20 20.90 H10063-ND 9.84 8.56 6.85 DX40M-20P 
26 24.71 H10064-ND 10.70 9.30 7.44 DX40M-26P Fig. 3 - Board Lock Pin 
2 36 31.06 H10065-ND 10.60 9.81 8.22 DX40M-36P Harpoon Type 
50 39.95 H10066-ND 12.34 11.42 9.57 DX40M-50P 
100 71.70 H10062-ND 18.45 17.84 15.99 DX40M-100P 
14 29.54 H11339-NDO 4.84 4.01 3.01 DX10G1M-14S(50) 
20 33.35 H10035-ND 5.39 4.47 3.35 DX10GM-20S 
20 33.35 H11333-NDO 5.39 4.47 3.35 DX10GM-20S(50) 
26 37.16 H11340-NDO 5.28 4.37 3.28 DX10G1M-26S(50) 
36 43.51 H11341-NDO 5.68 471 3.53 DX10G1M-36S(50) 
50 52.40 H11342-NDO 6.58 5.45 4.09 DX10G1M-50S(50) 
68 63.83 H10037-ND 8.87 751 5.63 DX10GM-68S 
68 63.83 H11334-NDO 8.87 751 5.63 DX10GM-68S(50) 
3 14 29.54 H10028-ND* 4.21 3.48 2.61 DX10G1M-14SE 
14 29.54 H11335-ND*0 4.21 3.48 2.61 DX10G1M-14SE(50) 
20 33.35 H10036-ND 5.57 4.61 3.46 DX10GM-20SE 
20 33.35 H11330-ND0O 5.57 4.61 3.46 DX10GM-20SE(50) 
26 37.16 H10030-ND* 4.41 3.65 2.74 DX10G1M-26SE 
26 37.16 H11336-ND*0 4.41 3.65 2.74 DX10G1M-26SE(50) 
36 43.51 H11337-ND*0 6.32 5.24 3.93 DX10G1M-36SE(50) 
50 52.40 H11338-ND* 5.89 4.88 3.66 DX10G1M-50SE(50) 
68 63.83 H11331-NDO 8.86 7.70 6.16 DX10GM-68SE(50) 
14 29.54 H10042-ND 8.50 7.20 5.40 DX20M-14S Fig. 7 — Board Lock Pin 
14 29.54 H11319-NDO 8.50 7.20 5.40 DX20M-14S(50) Harpoon Type 
20 33.35 H11320-NDO 8.51 7.40 5.92 DX20M-208(50) 
26 37.16 H10044-ND 9.02 7.84 6.28 DX20M-26S 
4 26 37.16 H11321-NDO 9.02 7.84 6.28 DX20M-26S(50) 
36 43.51 H11322-ND0O 9.52 8.28 6.63 DX20M-36S(50) 
50 52.40 H10046-ND 10.51 9.14 7.32 DX20M-50S 
50 52.40 H11323-NDO 10.51 9.14 7.32 DX20M-50S(50) 
68 63.83 H10047-ND 10.60 9.81 8.22 DX20M-68S 
68 63.83 H11324-NDO 10.60 9.81 8.22 DX20M-68S(50) 
68 63.83 H10025-ND 14.38 13.31 11.15 DX10BM-68S 
68 63.83 H11316-NDO 14.38 13.31 11.15 DX10BM-68S(50) 
7 80 71.45 H10026-ND 13.70 12.90 11.29 DX10BM-80S 
80 71.45 H11317-NDO 13.70 12.90 11.29 DX10BM-80S(50) 
100 84.15 H10023-ND 15.06 1418 = 12.41 DX10BM-100S 
100 84.15 H11318-NDO 15.06 14.18 12.41 DX10BM-100S(50) 
é 100 _ H10024-ND 15.30 14.40 12.60 DX10BM-100SE 
100 = H11328-ND0 15.30 14.40 12.60 DX10BM-100SE(50) 
100 84.15 H10022-ND 11.88 10.99 9.21 DX10AM-100SE2 
7 100 84.15 H11332-ND0O 11.88 10.99 9.21 DX10AM-100SE2(50) 
100 84.15 H11329-ND0 12.32 11.40 9.55 DX10AM-100SE1(50) 
68 63.83 H11325-NDO 13.36 12.36 10.36 DX20BM-68S(50) Fig. 11 — Terminator 
8 80 71.45 H11326-NDO 13.21 12.44 10.88 DX20BM-80S(50) 
100 84.15 H11327-NDO 14.59 13.73 12.02 DX20BM-100S(50) 
9 100 _ H10055-ND 11.32 10.48 8.78 DX30M-100-CV1 
14 25.79 H10056-ND 5.05 4.18 3.14 DX30M-14-CV(10) 
20 29.60 H10057-ND 4.64 3.84 2.88 DX30M-20-CV(10) 
40 26 33.50 H10058-ND 5.28 4.37 3.28 DX30M-26-CV(10) 
36 39.80 H10059-ND 5.28 4.37 3.28 DX30M-36-CV(10) 
50 48.70 H10060-ND 6.73 5.57 4.18 DX30M-50-CV(10) 
68 60.13 H10061-ND 7.16 5.93 4.45 DX30M-68-CV(10) 
1 50 _ H10067-ND 18.15 17.55 15.73 DX70M-50P(TB)CV 


EQRAG2 $= Rack and Panel Connectors — 516 Series 


Features: * UL Recognized * Plug and receptacle in 20, 38, 56, 
90 or 120 contact sizes * Contact termination options include 
crimp, P.C. tail, wire hole and wire wrap * Mating and unmating 
simplified with use of actuating screws ¢ Contacts suitable for 
either plug or receptacle 

Specifications: ¢ Insulator Material: Dially! Phthalate, Color: 
Green, or Polycarbonate Color: Grey * Contact Material: Phosphor 


Bronze Alloy CA-510 * Contact Plating: Gold over nickel for entire 
contact ¢ Cover Material: Die-cast zinc, finished with grey enamel 
paint * Current Rating: 8.5 Amperes * Contact Resistance: 10mQ. 
maximum ®* Dielectric Withstanding Voltage: 2000VAC rms at sea 
level * Insulation Resistance: 5000MQ minimum « Operating 
Temperature: -65°C ~ 125°C Insertion and Withdrawal Force: 
2 ~ 16 oz. (0.56 ~ 4.45 N) per contact position 


Fig. 1 — 20 Pin Plug and Receptacle, Grey 


No. of Digi-Key Price Each EDAC 
Fig. | Contacts Description Part No. 1 25 Part No. 
20 Plug with Screw 751-1024-ND 9.00 6.75 | 516-020-000-301 BSA 
F 20 Plug with Nut 151-1025-ND 6.55 4.92 | 516-020-000-302 Pe =eaen tt bar ae 
20 Receptacle with Screw 151-1026-ND 8.54 6.40 | 516-020-000-401 : 
20 Receptacle with Nut 151-1027-ND 6.43 4.84 | _516-020-000-402 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


oO 
GAG 2 Rack and Panel Connectors — 516 Series (Cont.) 


No. of Digi-Key Price Each EDAC 
Fig. | Contacts Description Part No. 1 25 Part No. 
38 Plug with Screw 151-1028-ND 9.11 6.84 516-038-000-301 
5 38 Plug with Nut 151-1029-ND 6.44 4.84 516-038-000-302 
38 Receptacle with Screw 151-1030-ND 9.00 6.75 516-038-000-401 
38 Receptacle with Nut 151-1031-ND 6.22 4.67 516-038-000-402 
56 Plug with Screw 151-1032-ND 9.10 6.84 516-056-000-301 
4 56 Plug with Nut 151-1033-ND 6.64 4.99 516-056-000-302 
56 Receptacle with Screw 151-1034-ND 9.10 6.83 516-056-000-401 
56 Receptacle with Nut 151-1035-ND 6.45 4.85 516-056-000-402 
90 Plug with Screw 151-1036-ND 17.61 13.22 516-090-000-301 
90 Plug with Nut 151-1037-ND 8.05 6.05 516-090-000-302 
4 90 Receptacle with Screw 151-1038-ND 17.31 12.98 516-090-000-401 
90 Receptacle with Nut 151-1039-ND 7.82 5.87 516-090-000-402 
120 Plug with Screw 151-1040-ND 20.63 15.49 516-120-000-101 
7 120 Plug with Nut 151-1041-ND 10.69 8.03 516-120-000-102 atk aml 
120 Receptacle with Screw 151-1042-ND 21.05 15.79 516-120-000-201 |— 69:85 —| 
120 Receptacle with Nut 151-1043-ND 11.10 8.33 516-120-000-202 - 
= Cover for 20 Position 151-1044-ND 14.65 11.00 516-230-520 Fig. G> MetalGennector Cover . ea 
_ Cover for 38 Position 151-1045-ND 18.72 11.79 | 516-230-538 Side Cabloieniy anti 5 Dimensions 
6 _ Cover for 56 Position 151-1046-ND 17.21 12.91 516-230-556 roe dt Le: 70 33.66 123.01117 42 
_ Cover for 90 Position 151-1047-ND 17.62 13.22 516-230-590 50.95 |39.78) 22.23 
= Cover for 120 Position 151-1048-ND 19.46 13.40 516-230-512 Bae rae ae 
7A — Solder Eyelet 151-1049-ND — 4.50 516-290-500 69.85 |51.31/38.89 
7B _ Soldertail 151-1050-ND a 3.99 516-290-520 
7C — Wirewrap 151-1051-ND _— 4.69 516-290-541 Fig. 7 — Contac’ 
7D _ Crimp Type 151-1052-ND a 4.50 516-290-590 
_ _ Crimp Tool 151-1058-ND 185.81 _ 516-280-201 
= = Extraction Tool 151-1059-ND 57.26 — | 516-280-300 Be 


Telecom Connectors — B57 Series 


Specifications: ¢ Mate with other industry standard telecom connectors * Blue (50 pin) or black (64-pin) thermoplastic 
polyester ¢ Contact Material: Phosphor Bronze ¢ Contact Plating: Gold over nickel plate for the mating area * Shell 
Material: Nickel-plated steel * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C » Current Rating: 2A * Contact Resistance: 30mQ. 
maximum ¢ Insulator rated UL94 V-0 « Insulation Resistance: 5000MQ minimum 


Fig. 1 — Thru-Hole 


Digi-Key Price Each EDAC 486 (12.34) 
Fig.| Description Part No. i 10 100 | Part No. Press fit: 
; | Receptacle, Vertical, 50-Pos., Pressfit 151-1096-ND 651 5.78 4.62 | B57-050-220-202 540 (13.72) 
Receptacle, Vertical, 50-Pos., Thru-Hole 151-1097-ND 2.36 2.09 1.68 | B57-050-221-202 


2 | Receptacle, Right Angle, 50-Pos., Thru-Hole | 151-1098-ND 8.84 7.84 6.27 | B57-050-260-202 


= ® No. of| Dimension A Digi-Key Price Each | AMP 
* Tyco Electronics AMP dake cohawen Pos. | Inch(mm) _| Description Part No. 1 25 _| Part No. 
i 2.685 (68.20) | Plug, Screw Lock A1534-ND 718 5.74 | 552444-1 
Sag seen a aaa nterrace Connectors 36. | 2.462 (62.53) | Plug, Bail Lock A1535-ND 7.40 5.92 | 552470-1 
2.685 (68.20) | Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock | A1537-ND 14.45 11.56 | 2-552475-1 
. A — ah Plug, Screw Lock, Thick Flange A1544-ND 3.10 2.48 | 552390-1 
ee L J 50 | 3.280 (83.31) | Receptacle, Screw Lock, Thick Flange | A1545-ND 3.08 2.46 | 552391-1 
: = 64 | 3.875 (98.43) | Plug, Screw Lock ‘A24256-ND 9.15 7.32 | 552488-1 
90° Strain Relief 180° Strain Relief Integral Locking Latch, Preassembled 
aaa am . 3.280 (83.31) | Receptacle, Black ‘A24262-ND 2.94 2.36] 553921-1 
Naval ee meen plo key ee acl ANE 50 | 3.280 (83.31) | Receptacle, Black A33575-NDO 2.65 _ 2.12| 5553921-1 
2 = : = Z ga | 3.875 (98.43) | Receptacle ‘A24263-ND 5.63 4.50 | 554381-2 
22 AWG, Solid or Stranded — RoHS Compliant 3.875 (98.43) | Receptacle A33576-NDO 5.05 4.04 | §554381-2 
STS Esa Fe eae TSEND ou — S50 SeeaOT 
94 | 2-175 (65.26) | Plug, Screw Lock A24235-ND 6.88 5.50 |552301-1 = 
1.951 (49.56) | Plug, Bail Lock A24236-ND 4.58 3.66 |552317-1 Dust Covers — RoHS Compliant 
36_| 2.462 (62.53) | Plug, Bail Lock A24237-ND 3.68 2.94 | 552318-1 24 _ Position, Receptacle, Red A24285-ND 1.32 1.06 | 229969-4 
3.280 (83.31) | Plug, Screw Lock A24238-ND 314 2.52 | 5521731 36 = Position, Receptacle, Red A24286-ND 115 92) 229969-3 
50 | 3.056 (77.62) | Plug, Bail Lock A24239-ND 12.55 10.04 | 552319-1 50 = Position, Receptacle, Red A24287-ND 29 15 | 229969-1 
3.280 (83.31) | Receptacle, Screw or Bail Lock A24240-ND 8.20 6.56 | 552064-1 64 - Position, Receptacle, Red A24289-ND 719 .64 | 229969-2 
64 | 3.875 (98.43) | Plug. Screw Lock A24201-ND 5.03 4.02 [552303-1 24 = Position, Plug, Blue ‘A24192-ND 98.79 | 220968-4 
: . Receptacle, Screw or Bail Lock A24242-ND 4.70 3.76 | 552307-1 50 = Position, Plug, Blue A24194-ND 16 13 | 229968-1 
Large Insulation Wire Connectors, 22 AWG Solid or Stranded — RoHS Compliant 64 _— Position, Plug, Blue A24288-ND 79 .64 | 229968-2 
50. | 3.280 (83.31) Plug, Screw Lock ; A24258-ND 5.55 = 4.44 | 556039-1 Hardware Kits 
Receptacle, Screw or Bail Lock A24259-ND 4.83 3.86 | 555227-1 Screw Lock Hardware Kit A33577-NDO 2.80 2.24] 5552568-1 
i750 1 FP Seek or 24 AWG Stranded — RoHS Compliant SEA Bail Lock Hardware Kit A33578-ND 0 2.83 2.26 | 5552567-1 
4 41526 (38.76) | Plug, Bail Lock AD4944-ND 748 574 | 850070-1 Bent Bail Lock Hardware Kit use with 90° Strain a A83579-NDO 2.28 1.82 | 5552567-2 
1.750 (44.45) | Receptacle, Screw or Bail Lock A24245-ND 3.50 2.80 | 552312-1 
1.750 (44.45) | Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock | A24246-ND 7.93 6.34 | 2-552271-1 Insertion Tool for CHAMP IDC Connector A1528-ND 207.12 — | 229764-2 
2.175 (55.25) | Plug, Screw Lock A24247-ND 480 3.84 | 552283-1 T-Handle Wire Insertion Tool A1529-ND 6.75 — | 229384-1 
94 1.951 (49.56) | Plug, Bail Lock A1502-ND 4.08 3.26 | 552272-1 Portable Hand Operated Tool (MI-1) A24382-ND 1095.00 — | 229378-1 
2.175 (55.25) | Receptacle, Screw or Bail Lock A24248-ND 5.33 4.26 | 552313-1 Palm Grip Tool A24383-ND 170.10 — | 229451-1 
2.175 (55.25) | Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock | A1508-ND 7.85 6.28 | 2-552273-1 0 RoHS Compliant 
2.685 (68.20) | Plug, Screw Lock A24249-ND 363 2.90 [552284-1 
86 | 2685 (6820) | Recepace reo Bal Lock 14250-ND 735508 | 55234401 Meet tabledlanete Dares Peete | au 
2.685 (68.20) | Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock | A1509-ND 7.75 6.20 | 2-552275-1 
3.280 (83.31) | Plug, Screw Lock, Thick Flange A1540-ND 253 2.03 | 229974-1 : 
50. | 3:056 (77.62) | Receptacle, Screw Lock, Thick Flange A1541-ND 2.45 1.97 | 229975-1 180° Snap-On — RoHS Compliant 
3.280 (83.31) | Plug, Bail Lock A1542-ND 2.52 2.02 | 552032-1 44 175 - .220 (4.45 - 5.59) A24264-ND 5.50 4.40 552079-1 
3.280 (83.31) | Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock | A1543-ND 2.88 2.31 | 2-552001-1 265 - 310 (6.73 - 7.87) A24265-ND 2.80 2.25 2-552079-1 
oer Gora Plug. Se pea 138 oa6 ee .230 - 280 (5.84 - 7.11) A24266-ND 2.06 1.66 552076-1 
i i lug, Bail Loc! | 2 ¥ - ¥ . | eB e 
64 | 3.875 (98.43) | Receptacle, Screw or Bail Lock A24254-ND 5.35 4.28 | 552315-1 i Parsee eet one Dena 
3.875 (98.43) | Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock | A24255-ND 4.70 3.76 | 2-552277-1 = = _ z= = = 
26-28 AWG, Stranded — RoHS Compliant 290 - .360 (7.37 - 9.14) A24268-ND 2.20 1.76 552073-1 
3.875 (98.43) | Plug, Screw Lock A1530-ND 9.70 7.76 [552443-1 36 -360 -.430 (9.14 - 10.92) A1507-ND 2.10 1.68 552073-5 
24 | 1.951 (49.56) | Plug, Bail Lock A1531-ND 7.95 6.36 |552469- 430 - .500 (10.92 - 12.70) A24269-ND 4.39 3.52 552073-6 
3.875 (98.43) | Receptacle, Panel Mt., Screw or BailLock | A1533-ND 12.25 9.80 | 2-552474-1 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 243 


= TWycoElectronics AMP CHAMP? Parallel No.of] Dim. A Digi-Key Price Each | AMP 
yco Electronics Interf (eo t Pos. | Inch(mm) | Description Part No. 1 25 Part No. 
Authorized Distributor nterface Connectors (Cont.) 
Receptacle A24390-ND 5.53 4.42 | 553443-4 
No. of Cable Diameter Digi-Key Price Each AMP Plug A24392-ND 5.53 4.42 | 553444-4 
Positions Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 50 | 3.280 (83.31)| Receptacle, Self-Retained Terminals A24393-ND 6.23 4.98 | 554753-1 
Plug, Self-Retained Terminals A24394-ND 7.00 5.60 | 554758-1 
330 - 380 (8.38 - 9.65) A24270-ND 2.83 2.27 3-552008-1 : 
za 380 - .430 (9.65 - 10.92) 24971-ND 175 140 9-552008-1 Receptacle, Shielded for Screw Lock A24395-ND 11.40 9.12 | 557984-1 
430 -.490 (10.92 - 12.45) A1548-ND 2.23 2.00 552008-1 64 | 3.875 (98.43)) Plug A24396-ND 14.98 11.98 | 554759-1 
480 - .550 (12.19 - 13.97) A24272-ND 2.01 1.61 4-552008-1 ° "Receptacle A24397-ND 11.70 9.36 | 553443-5 
64 480 - .540 (12.19 - 13.72) A24274-ND 2.49 1.99 552082-1 Right-Angle Mount Connectors 
90" Snap-On — Rohs Compliant 24] 2.175 (65.25)| Receptacle, Standard, Self-Tapping | A24364-ND* 10.95 676) 5527914 
ta 185 - .230 (4.70 - 5.84) A24275-ND 3.43 275 5624124 ae lo sasteaenlin i Senaanirsa Eat aSIRIN ante aol sepa 
.250 - .300 (6.35 - 7.62) A24276-ND 1.83 1.47 1-552412-1 -685 (68.20)| Receptacle, Standard, Self-Tapping 515-1 10. 32 | 592742- 
oA .250 - .300 (6.35 - 7.62) A1538-ND 1.43 1.15 552413-1 50 3.280 (83.31)| Plug, Reverse, Self-Tapping A24358-ND 8.68 6.94 | 552726-3 
305 - .360 (7.75 - 9.14) A24277-ND 3.84 3.08 1-552413-1 Right-Angle Mount Connectors — RoHS Compliant 
36 er ia oe 7 a vat 14 | 1.750 (44.45)] Receptacle, Standard, Self-Tapping 131841-ND 7940 15.52] 5552738-1 
Ps 315 7 ‘M5 (8.00 a 10.54) ‘A24280-ND 90 79 4-552011-1 Receptacle, Standard, Self-Tapping SEED 10.23 8.18 | 5552740-1 
415 - 465 (10.54 - 11.81) A1549-ND 60 49 552011-1 24 | 2.175 (55.25) Receptacle, Standard, Self-Tapping A31842-ND 10.23 8.18 | 5552791-1 
ATS - 540 (12.07 - 13.72) ‘A24281-ND 1.16 93 552731-1 Plug, Standard, Self-Tapping A31843-ND 17.58 = 14.06 | 5552741-1 
410 - 475 (10.41 - 12.07) ‘A24282-ND 1.22 98 552496-1 Receptacle, Standard A31850-ND 18.63 14.90 | 5553121-1 
64 A75 - 540 (12.07 - 13.72) A24283-ND 1.72 1.38 1-552496-1 36 | 2.685 (68.20)| Receptacle, Standard, Self-Tapping A31832-ND 9.70 7.76 | 5552742-1 
540 - .605 (13.72 - 15.37) A24284-ND 1.72 1.38 | 2-552496-1 Plug, Standard, Self-Tapping A31837-ND 8.15 6.52 | 55527264 
No. of mel Digi-Key Price Each AMP Receptacle, Standard, Self-Tapping A31836-ND 8.10 6.48 | 5552725-1 
Positions | Description Part No. 1 25 Part No. 50 | 3.280 (83.31)| Receptacle, Reverse, Self-Tapping A31844-ND 8.15 6.52 | 5552725-3 
Cable to Panel Mount (2 required per assembly) — RoHS Compliant Plug, Reverse, Self-Tapping A31845-ND 815 6.52 | 5552726-3 
24 Snap-On A24290-ND 1.47 1.18 1-552298-1 Receptacle, Standard, Thru-Bolt A31846-ND 9.03 7.22 | 5552725-2 
50 Snap-On A24291-ND 36 29 1-$52027-1 64 | 5.875 (98.43)| Receptacle, Standard, Sei-Tapping A31847-ND 0.80 8.64] 5552744-1 
64 Snap-On A24292-ND 18 61 1-852296-1 , “2” Biug, Standard, Self-Tapping A31848-ND 20.63 16.50 | 5552745-1 
* For IEEE-488 applications 
Vertical/Mount Edge Mount Right Angle No. of | Cable Range Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. Inch (mm) Description Part No. il 25 Part No. 
90° Slide-On Strain Relief Cover Kits and Accessories — RoHS Compliant 
425-.500 | Tapered Cover Kit A33580-ND 219 1.75 | §552560-5 
(10.80 - 12.70) | Cable Clamp A24342-ND 24.20 | 1-229910-1 
.350-.425 | Standard Cover Kit A33581-ND 1.75 1.40 | 5552960-2 
eh a ye (8.89 - 10.80) | Tapered Cover Kit A33582-ND 56 A5 | 5552560-1 
ent Mount 50 .500-.550 | Standard Cover Kit A33583-ND 4.97 3.98 | 5552960-5 
PCB (12.70 - 13.97) | Cable Clamp A24346-ND 55 45 | 4-229910-1 
425-.550 | 99» Slide-On Cover A24347-ND 65 © .53._-| 552617-1 
(10.80 - 13.97) 
No. of Dim. A Digi-Key Price Each AMP ; 7 z 
Pos. | Inch(mm) | Description Part No. 1 25 ‘| Part No. ap ie ranean Relief ek : a es, 
Vertical Mount Connectors (10.80) Hustable: Cable Clamp z : Bs sede 
14 | 1.750 (44.45)| Receptacle, Screw or Bail Lock A26165-ND 12.20 9.76 | 552212-1 Hardware Kits 
24 | 2.175 (55.25)| Receptacle, Screw or Bail Lock A1510-ND 8.35 6.68 | 552224-1 Screw Lock Hardware Kit, Vertical Mount A1523-ND 3.98 3.18 | 552563-1 
36__| 2.685 (68.20)| Receptacle, Screw or Bail Lock A1511-ND 10.15 8.12 | 552235-1 Screw Lock Hardware Kit, Vertical Mount A33584-ND0 3.95 3.16 | 5552563-1 
64 | 3.875 (98.43) Plug, Screw Lock ; A24351-ND 14.05 11.24 | 552243-1 Bail Lock Hardware Kit, Vertical Mount A33585-NDO 215 1.72 | 5552562-1 
Receptacle, Screw or Bail Lock A24352-ND 12.08 9.66 | 552246-1 J-Hook Screw Lock, Vertical Mount Kit A33586-NDO 5.05 4.04 | 5552690-1 
Vertical Mount Connectors — RoHS Compliant Screw Lock Hardware Kit, Edge Mount A33587-NDO 7.88 6.30 | 5552675-1 
14 _}1.750 (44.45) a — eg a a Screw Lock Hardware Kit, Right Angle Mount A33588-NDO 1.88 1.50 | 5552631-1 
24 | 2.175 (55.25)| 1 1U9. Screw Loc ; zi : : : Metric Front Mount Kit, Right Angle A33589-NDO 470 3.76 | 5552633-3 
———— eee 180 6.28 | 55522241 Metric Rear Mount Kit, Right Angle A33590-NDO 470 3.76 | 5552633-4 
36 _| 2.685 (68.20) Sees br Balitock ae or i ceene Bent Bail Lock, use with 90° Strain Relief A33591-NDO 4.65 3.72 | 5552561-4 
50 | 8.280 (83.31)| oe acl, Sorew or all Lock eatin eo. dan | Beet Bail Lock, 90° Bail Clip A24233-ND 3.23 2.58 | 552561-8 
64 | 3.875 (98.43)| Plug, Screw Lock A31839-ND 13.10 10.48 | 5552243-1 Accessories 
: ‘ Receptacle, Screw or Bail Lock A31840-ND 11.30 9.04 | 5552246-1 Metric Standoff Studs A24381-NDO 233 1.87 | 552634-3 
Edge Mount Connectors Standoff Mounting Studs 4-40, Length .640 (16.26) A24398-ND 69 56 | 229995-2 
36__| 2.685 (68.20)| Receptacle, Screw or Bail Lock A1513-ND 2215 17.72 | 552241-1 Standoff Mounting Studs 4-40, Length .640 (16.26) A33593-NDO 68 55 | 5229995-2 
Edge Mount Connectors — RoHS Compliant Standoff Mounting Studs 4-40, Length 1.000 (25.40) | A24399-NDO 90 72 | 552113-1 
36 | 2.685 (68.20)] Receptacle, Screw or Bail Lock A31830-ND 20.70 16.56 | 5552241-1 4-40 Pan Head Screw - Length .425” (10.80) A33594-NDO 12 07 | 5229996-2 
50 _ | 3.280 (83.31) | Receptacle, Screw! or Bail Lock A318335-ND 10.20 : 8.16 | 5552130-1 4-40 Pan Head Screw - Length 350” (8.89) A33595-NDO 415 03 | 5229996-3 
Edge Mount With ACTION PIN Connectors — RoHS Compliant J-Hook Latch for Panel Mount Receptacle to 90° Cable | A24386-NDO 60 49 | 552655-1 
36 | 2.685 (68.20) Plug A24388-ND 13.80 11.04 | 553444-3 4-40 Mounting Screw A33596-NDO 1.16/10 5229911-1 
Receptacle A24389-ND 10.43 8.34 | 553443-3 0 RoHS Compliant 
3M Serial Attached SCSI (SAS) Connectors 


* 3.0Gbps input/ 
backplane applications » Two contact mating 


levels for early-mat 
“blind mating” or “ 


* Capable of accepting HDD fitted with SAS 


or Serial Advanced 
(SATA) Header 


Specifications * Meets SAS Specification, 


SAS-1.1 


output connector for SPECIFI 
e and late-break allows 
hot swap” applications + Color: 
Technology Attachment 

« Meets SFF-8482 


° Material: 


CATIONS: 


Black 


* Contact Material: Copper Alloy 

* Plating: Underplating: 50 - 80u” Nickel 
Wiping Area: 30 - 40u” Gold Solder Tails: 
100 - 200” Tin 

* Current Rating: Power Pin: 1.54 

* Operating Temperature: 0°C ~ 55°C 


igh Temperature Thermoplastic 
¢ Flammability: UL94V-0 


No. Digi-Key Price Each 3M 
Fig. | Positions | Description Part No. u 10 100 | Part No. 
1 29 Vertical Socket 3M5485-ND 2.91 2.45 2.22 | SBR-ST-29-P-ML 
2 29 Elevated Vertical Socket 3M5486-ND 2.91 2.45 2.22 | SBR-EV-29-P-ML 
3 29 Straddle Mount Plug 3M5487-ND 2.91 2.45 2.22 | SBH-ST-29-SA-ML 
4 29 Standard SMT Plug 3M5488-ND 2.91 2.45 2.22 | SBH-ST-29-SM-ML 
5 29 Right Angle Socket 3M5489-ND 2.91 2.45 2.22 | SBR-RA-29-S-ML 


244 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


— : CH AMP® Latch Parallel Cable Range 7 Digi-Key Price Each | AMP 
Tyco Electronics ANP I t rf d Ribb Inch (mm) Description Part No. 1 25 | Part No. 
AuthoH2ed DistHibutor n e ace an l on 50 Position CHAMP Connector With Crimp Cable Clamp — RoHS Compliant 

Cable Connectors = Wear Adapter (Plug to Recept. Assy.) | A24372-ND 22.60 18.08 | 552705-1 
A q CHAMP-LOK Hardware Kits — RoHS Compliant 
_— Locking Latch, 36 or 50 Positions A24338-ND 4 .36 | 552723-1 
F = Locking Latch, 14 or 24 Positions A24339-ND 1.19 96 | 552723-2 
Shielded = 
Receptacle Receptacle Back-to-Back Connector Assembly — RoHS Compliant 
380 - .400 (9.65 - 10.16) | 24 AWG Cable to Cable Kit, 50 Pos. | A33624-ND 29.98 23.98 | 5553257-1 
Ne af toute y dieser Plu key iPrice ae ANE 300 - 375 (7.62 - 9.53) | Snap-on-Cover, 24 Pos. A24375-ND 6.70 5.36 | 554831-1 
CHAMP*® Latch Low Profile Connectors - Plastic 50 Position Gender Menders — RoHS Compliant 
Screw Lock — RoHS Compliant _— Receptacle without J-Hook Hardware | A33625-ND 39.88 31.90 | 5554875-2 
14 | 1.750 (44.45) | Plug A24213-ND 13.33 10.66 | 553596-1 ae Plug with J-Hook Hardware A33626-ND 36.93 29.54 | 5554876-1 
by pee aed ot ae jepain be ae oe _ Plug with out J-Hook Hardware A33627-ND 39.38 31.50 | 5554876-2 
24 | 2.175 (55.25) | Receptacle A1561-ND 14.48 11.58 | 553599-1 0 RoHS Compliant 
36 | 2.685 (68.20) | Plug A1563-ND 20.70 16.56 | 553600-1 
36 | 2.685 (68.20) | Receptacle A1565-ND 1473 11.78 | 553601-1 
50 | 3.280 (83.31 Plug. A1567-ND 8.75 7.00 | 553602-1 CHAMP2® Shielded Connectors Cable Connector Kits 
50 | 3.280 (83.31) | Receptacle A1569-ND 9.90 7.92 | 553603-1 ; : 
64 | 3.875 (98.43) | Receptacle A24190-ND 95.43 76.34 | 552838-1 Terminals: Selectively plated gold over Groove Side 
Bail Lock — RoHS Compliant Poth ener tied strength copper alloy, 180° Cover 
36 | 2.685 (68.20) | Plug A1564-ND 13.20 10.56 | 554084-1 Housing & Cover Material: 
64 | 3.651 (92.74) | Plug A24221-ND 94.08 75.26 | 552933-1 Thermoplastic, black A Stain 
Panel Mount — RoHS Compliant Saget 180° EMI 
24 | 2.175 (55.25) | Plug A24215-ND 12.60 10.08 | 554103-1 Tongue Side esnield 
24 | 2.175 (55.25) | Receptacle A24216-ND 14.48 11.58 | 554088-1 180° Cover ~ 12 
36 | 2.685 (68.20) | Receptacle A1566-ND 46.50 13.20 | 554089-1 Screw-Lock At é Tene! A 
50 | 3.280 (83.31) | Receptacle A1570-ND 7.30 5.84 | 554090-1 Loan reat fan aren 
64 | 3.875 (98.43) | Receptacle A24191-ND 48.93 39.14 | 552843-1 < : erie Plate 
Board Lock Grounding Vertical Mount reeset 
Screw Lock, Preassembled Tc TEEN TTT PTIESIEEURRTRIA 
0. Of im. igi-Ke! rice Eac| 
24 | 2.205 (56.01) | Receptacle, 6-32 A1556-ND 16.85 13.48 | 554434-1 Boe (tatichl (oni) (Deseription Pores H poe psThinl 
24 | 2.205 (56.01) | Receptacle, 6-32 A33597-NDO 1515 12.12 | 5554434-1 Rant Annie’ Preareamtied Gerem Ener 
50 | 3.310 (84.07) | Receptacle, 4-40 A1557-ND 18.48 14.78 | 554436-2 gd! ges 
50 | 3310 (84.07) | Receptacle, 4-40 A33598-NDO 1665 1332 | 5554436-2 24 | 2.205 (56.01) | Receptacle, Standard, 6-32 A15016-ND 10.98 8.78 | 553811-1 
Satieek reid 24 | 2205 (6601) [Recemace Reverse, 632 «| AROUND. «8.376 | suaett-2 
.205 (56. eceptacle, Reverse, 6- | 45 .76 | 55: - 
- foe a hae ce enn ie ay Pee 50 | 3.305 (83.95) | Receptacle, Reverse, 4-40 A24295-ND 11.20 8.96 | 553813-4 
50 | 3310 (84.07) | Receptacle. 4-40 Pouetatine es (gfoe| esanges 50 | 3.305 (83.95) | Receptacle, Standard, 4-40 A15001-ND 9.25 7.40 | 553813-3 
Gaiow Lock Lneae Places 50_| 3.305 (83.95) | Receptacle, Standard, 4-40 A33631-NDO 8.35 6.68 | 5553813-3 
2 Right Angle, Preassembled Bail Lock 
24 | 2.380 (60.45) | Receptacle A1558-ND 16.85 13.48 | 554349-1 36 | 2.710 (68.83) | Receptacle, Standard, 4-40 A24298-ND 21.33 17.06 | 555233-1 
ne Sas ee ae oes bas bos arpa 36 | 2.710 (68.83) | Receptacle, Standard, 4-40 A33632-NDO 21.13 16.90 | 5555233-1 
A : Fre eee s d 50 | 3.305 (83.95) | Receptacle, Standard, 4-40 A33633-NDO 10.55 8.44 | 5554901-1 
Right Angle, Board Lock Grounding 
Bail Lock, 4-40 UNC x .500"(12.70) A33605-NDO 2.15 1.72 | 5552561-3 24 | 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Standard ‘A24299-ND 10.68 8.54 | 554923-2 
Front Panel Mount Metric Screw Lock A24222-ND 4.45 3.56 | 553636-2 24 | 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Standard A33634-NDO 9.60 7.68 | 5554923-2 
Front Panel Mount Metric Screw Lock A33606-NDO 4.43 3.54 | 5553636-2 24 | 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Reverse A24300-ND 13.98 11.18 | 554923-1 
Rear Panel Mount Metric Screw Lock A33607-NDO 5.73 4.58 | 5553636-3 24 | 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Reverse A33635-NDO 12.60 10.08 | 5554923-1 
Shielded Screw Lock, Rear Mount 4-40 A33608-NDO 4.83 3.86 | 5554272-1 24 | 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Low Pro., Reverse | A33636-NDO 15.05 12.04 | 5555139-1 
Shielded Screw Lock, Rear Mount Metric A1579-ND 2.69 2.15 | 554808-1 24 | 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Low Profile, Std. | A24302-ND 42.93 34.34 | 555139-2 
24 | 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Low Profile, Std. | A83637-NDO 38.63 30.90 | 5555139-2 
Latch Cable Strain Relief Clip, 50 Pos. for Low Profile | A24227-ND 3.25 2.60 | 554099-1 36 | 2.715 (68.96) | Bail Lock, 4-40, Standard A24303-ND 913 7.30 | 555119-1 
; ; ; 36 | 2.715 (68.96) | Bail Lock, 4-40, Standard A33638-NDO 8.20 6.56 | 5555119-1 
* Does not have boss feature. Boss is a .040” (1.02) shoulder on front of shield. | RoHS Compliant 36 2.715 (68.96) | Bail Lock, 4-40, Standard A33639-ND*0 7.95 6.36 | 5555520-2 
50 | 3.320 (84.33) | Bail Lock, 4-40, Standard A33640-NDO 11.20 8.96 | 5555057-1 
i 50 | 3.320 (84.33) | Screw Lock, 4-40, Standard A24304-ND 15.25 12.20 | 557932-2 
CHAMP® Connector Kits 50 | 3.320 (84.33) | Screw Lock, 4-40, Standard A33641-NDO 13.73 10.98 | 5557932-2 
50 | 3.310 (84.07) | IBM Compatible, Bail Lock, 4-40 A15005-ND 11.40 8.88 | 555149-1 
50 | 3.310 (84.07) | IBM Compatible, Bail Lock, 4-40 A33642-NDO 9.98 7.98 | 5555149-1 
TT r Vertical Mount 
AEE Deserintion Die Key fi nee Facil AME: ry 24 | 150 (3.81) | Screw Lock, 6-32 A24305-ND {6.10 12.88 | 554501-1 
— . : 24 | 150 (3.81) | Screw Lock, 6-32 A33643-NDO 14.48 11.58 | 5554501-1 
50 Position with Tapered Cover Solid and Stranded Kits 24 215 (5.46) | Screw Lock, 6-32 A24306-ND 28.63 22.90 | 554501-2 
01550 max. (13.97) | Plug Black A33609-NDO 4.25 3.40 | 5552382-1 36 | .215 (5.46) | Bail Lock, 4-40 A33645-NDO 12.45 9.96 | 5554145-4 
. tee Receptacle, Black A33610-NDO 10.35 8.28 | 5552383-1 50 135 (3.43) | Bail Lock, 4-40 A33646-NDO 12.08 9.66 | 5554216-3 
5 rf 50 | .200(5.08) | Screw Lock, 4-40 A24308-ND 14.05 11.24 | 554217-4 
Plug ae AEST Lama nesectealy 50 | 200 (6.08) _| Screw Lock, 4-40 A33647-NDO 12.68 10.14 | 5554217-4 
Receptacle, Black A1572-ND 3.48 = 2.79 | 229913-1 Hardware Kits — RoHS Compliant 
eat cou Black ae ee a en = = Vert. Mt, Pan Head Screws (2 req.) | A24309-ND 3.70 2.96 | 554043-2 
lug, Gray | RK f o = 
350 - 425 Plug, Gray A33613-NDO 3.45 2.76 | 5229912-4 = = pea eaten A32497-ND 10.48 8.38 | 9554858-1 
(8.89- 10.80) | Receptacle, Gray A33614-NDO 3.45 2.76 | 5229913-4 Has drawn metal shield 0 ROHS Compliant 
Plug with Dust Cover, Black A24328-ND 3.68 2.95 | 1-229912-1 = - 
Plug with Dust Cover, Black A33615-NDO 3.32 2.66 | 1-5229912-1 Foe a leer aaa Hea ete 
Recept with Dust Cover, Black cad Salata Pedi 
Recept. with Dust Cover, Black A33616-NDO 3.32 2.66 | 1-5229913-1 Plug — Solid or Stranded — RoHS Compliant 
Plug, Black A24332-ND 3.85 3.08 | 2-229912-1 950 - 500 | Sefew Lock, 24-26 AWG ‘A24313-ND» 26.18 20.94 | 554951-2 
Plug, Black A33617-NDO 3.45 2.76 | 2-5229912-1 36 |) (6.35 - 12.70) Bal me oop ie poms ND ane ah ae 
425-500 | Receptacle, Back A33618-NDO 3.45 2.76 | 2-5229919-1 Screw [CoC DE ANG ae See 
(10.80 - 12.70) Plug with Dust Cover, Black A24334-ND 4.03 3.22 | 3-229912-1 350 - 625) | Screw Lock, 26-28 AWG A15012-NDe 7.43 5.94 | 554954-1 
Plug with Dust Cover, Black A33619-NDO 3.63 2.90 | 3-5229912-1 50 | (8.g9- 15.88. | Ball Lock, 26-28 AWG A15011-NDs 5.73 4.58 | 554953-1 
Receptacle with Dust Cover, Black | A33620-NDO 4.05 3.24 | 3-5229913-1 Bail Lock, 24-26 AWG A24316-NDe 6.95 5.56 | 554953-2 
Bail Lock, 26-28 AWG A29102-NDs 11.49 9.19 | 5-554953-1 
aah eioe Plug, Black A24336-ND 5.18 4.14 | 552402-4 50 [370 max. (9.40) | Bail Lock, 90° Exit, Gray ‘A24319-ND° 13.15 10.52 | 5-555012-2 
(8.89 - 10.80) Plug, Black A33621-NDO 4.68 3.74 | 5552402-1 Receptacle — Solid or Stranded — RoHS Compliant 
Receptacles Bick Ssb2NDe Bt 50F [oeseaiet 50 | <200--625 | screw or Bail Lock, 26-28 AWG | A24318-NDs 8.15 6.52 | 554955-1 
50 Position CHAMP System 5 Connectors — RoHS Compliant (8.89 - 15.88) c Kae ROHS C 7 
; over Kits ccessories — Ro. ompliant 
51 (12.95) Plug, 24 AWG Solid, Red A24365-ND 18.38 14.70 | 1-558693-1 7 — 780° Cover EET 7335 40.68 | 55400 
350 - 680 120° Strain Relief, Light Almond | A24366-ND 4.73 3.78 | 569336-1 50 - 180° Cover - Gab. dia. < .500 (12.70)} A15015-ND 2.99 2.39 | 554946-1 
(8.89- 17.27) | 120° Strain Relief, Black A24367-ND 2.63 2.10 | 569336-3 50 = 180° Cover - Cab. dia. 2 .500 (12.70)) A24320-ND 2.80 2.24 | 554946-2 
Cap. Pan Head Screw, 4-40 (2 req.) | A33648-ND 31 -16 | 5554726-1 
650.750 | go° strain Relief, Lt. Almond Cvr. | A24368-ND 5.40 4.32 | 569335-1 - - Inner Ferrule .500 (12.7) Inside Dia. | A24323-ND 38.31 | 554725-6 
(16.51 - 19.05) * Cover sold separately 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢« Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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=TycoElectronics an 1mm Card Edge Connectors Siot1/ AGP /NLX G 


Authorized Distributor 


1mm Standard Edge Connectors have been developed specifically to meet the interconnection requirements for the latest technological advances in personal computers. 
These include Intel's Pentium II™ processor (Slot 1), Accelerated Graphics Port (AGP), and the new NLX Form Factor motherboard. 
FEATURES: 


* 1mm contact spacing compatible with latest interconnection technology for Slot 1, AGP and NLX * High temperature housings suitable for surface mount reflow processes * Pivoting board lock feature offering connector 
centering before contacts enter pc board holes * Certified by Canadian Standards Association to Canadian and United States Requirements » Produced under a Quality Management System certified to ISO 9001 
PERFORMANCE CHARACTERISTICS: * Operating Temperature: 0°C ~ 85°C * Voltage: 250VAC * Characteristic Impedance: 35<20<800 * Termination Resistance: 20mQ maximum (initial) * Insulation 
Resistance: 1000MOQ minimum » Dielectric Withstanding Voltage: 400VAC @ sea level * Durability: 50 cycles minimum * Engaging Force: 3.3 oz. (.917 N) maximum average per contact pair * Separating Force: 
1.98 ~ .35 oz. (.550 to .097N) per contact pair 


Solder Tail | Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Description Length Part No. 1 25 =| Part No. 
1mm Standard Edge Connector 

1 242 Position Slot 1 Connector for Pentium I! 400 (2.54 A15102-ND 7.20 5.76 | 145251-2 
and Celeron Processors 100 (2.54) A33649-NDO 6.45 5.16 | 5145251-2 

124 Position AGP (Accelerated Graphics Port) | .085 (2.16) | A15103-ND 5.15 4.12 | 145263-1 

Brings high performance 3-D “ 9 124 Position AGP (Accelerated Graphics Port) | .085 (2.16) | A33650-NDO 4.65 3.72 | 5145263-1 

Fully compatible with Intel Pentium graphics and full motion video to | Riser Card Interconnect for new Connector for AGP. Card 1002.54) aD 483 9.86 | 145268-2 
II processor module the desktop NLX Form Factor motherboard Connector for AGP Card 100 (2.54) | A33651-NDO 4.35 3.48 | 5145263-2 

5 | aaaipessuiaaul sien Garant : 1001254) | 415106-ND 10.80 8.64 | 145275-2 
Gsltion NL Rlser Card'Interconnect, | 1002.54), ae ann 9.73 7.78 | 5145275-2 


Celeron Retention Modules — RoHS Compliant 


4 Module Kit with Captive Brass Fasteners, 2 pieces A15108-ND 16.50 13.20 | 145342-1 
(Use with 145312-1 Bridge/Stud Assembly) : i : i 


Bridge/Stud Assembly for #145342-1. One Bridge/Stud 


5 Assembly Required for Each Retention Module MBSE) 3.65 2.92 | 145312-4 


Universal Retention Modules (URM) — RoHS Compliant 


Complete 2 module kit. Required Housing: Nylon, black ‘i - 7 ; i Fi 
for one processor. Hardware: Brass, copper alloy finish 6 URM with Straight Pin Plastic Fasteners. Compatible with A15115-ND 3.05 2.60 | 145417-2 


.159” (4.04mm) Holes, 2 pieces 


URM with Clearance Hole for #6 Screw. Customer Supplies 
7 ; A15117-ND 2.43 1.94 | 145419-2 
Fastener Hardware, 2 pieces 


Integrated Retention Modules — RoHS Compliant 


8 Pentium II Retention Module with Fastex Plastic Fasteners A15113-ND 6.33 5.06 | 145327-1 
Pentium II Retention Module with Slotted, Captive Nuts A15118-ND 7.55 6.04 | 145286-1 
Heat Sink Support Kit — RoHS Compliant 
Heat Sink Support Base with Plastic Fasteners for use with 
9 A15114-ND 7.15 5.72 | 145308-1 


Integrated Retention Module #145327-1 


RoHS Compliant 


D-Sub Mounting ot Fig.2 ia Fig 4 


Hardware Wine ast | eae 
fy (15.7! ¢ 100 ¥ LI 
Digi-Key Price Each 3M : -25(6.35) : : (2.54), 869) 
Fig. | Description Part No. 1 100 500 |Part No. = = z a . to 
- Kit includes 2 screws and 2 flat 
1 | Jack Screw Kit |MDVS22-ND 1.04 79  .72 |3342-1 washers. Kit includes 2 screws. 


2 | Jack Screw Kit MDVS62-ND 1.25 95 86 |3342-2 
3 | Jack Screw Kit MDVS35-ND. 83 64 58 |3342-4 
4 
5 


Screw Mount Kit | MDSMK1-ND 89 68 62 |3342-3 


Jack Socket Kit |MDVS44-ND 1.77 1.35 1.22 |3341-1S a 440K 
- f 4-40X 
6 | Jack Socket Kit |MDVS73-ND 1.60 1.22 1.11 |3341-2 .09(2. .26(6.60) DP T -15(3.81) DP 
7 | Jack Socket Kit |MDVS5O-ND 1.77) 1.35 1.22 |3341-1L Kit includes 2 sockets, 4 flat washers, | Kit includes 2 sockets, 2 lock Kit includes 2 sockets, 4 flat washers, | Kit includes 2 sockets, 4 flat 
8 | Jack Socket Kit |MDVS81-ND 1.85 1.44 1.28 |3341-4 2 lock washers, and 2 nuts. washers, and 2 nuts. 2 lock washers, and 2 nuts. washers, 2 lock washers, and 2 nuts. 


150.9992 CERDHED MANUFACTURER 


ONE Connector Hardware Sress:ca0' 0" "meson 


Digi-Key Price Each Keystone 
Fig.| Description Part No. ‘l 5 50 | Part No. 0.187 140 
Jack Screws 4/40 thread, (1 pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector ................ 2073K-ND 5.62 4.92 4.57 | 2073 6 (4.75) (3.56) 
Jack Screws 4/40 thd. slim line, 1.25”, (1 pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector ..... 2069K-ND 5.43 4.89 3.53 | 2069 1 =| 
Jack Screws 4/40 thd. slim line, 1.75”, (1 pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector ..... 2071K-ND 4.57 4.00 3.72 | 2071 3e nD 
Jack Screws 4/40 x .250” (1pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector. . .. | 7228K-ND .33 29 .27 | 7228 375 la.86 (45,72) At al 
Jack Screws 4/40 x .250” (1pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector. . 7228-5K-ND* 65 58 54 | 7228-5 (9.53) 1 
Jack Screws 4/40 x .312” (1pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector. . 7230K-ND 56 50 41 | 7230 
Jack Screws 4/40 x .312” (pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector. . 7230-5K-ND* 56 50 41 | 7230-5 
Jack Screws 4/40 x .625” (1pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector. . 7232K-ND 66 58 54 | 7232 
( 


Jack Screws 4/40 x .625” (1pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector. . .. | 7232-5K-ND* 66 58 54 | 7232-5 
Jack Screws 4/40 x .250” (10 pcs. = 4 flat washers, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws)... | 7229K-ND 1.06 96 91 | 7229 


( j 
Jack Screws 4/40 x .250” (10 pcs. = 4 flat washers, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws)... | 7229-5K-ND* 43 38 35 | 7229-5 
Jack Screws 4/40 x .312” (10 pcs. = 4 flat washers, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws)... | 7231K-ND 69 61 57 | 7231 
Jack Screws 4/40 x .312” (10 pcs. = 4 flat washers, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws)... | 7231-5K-ND* 35 31 29 | 7231-5 
Jack Screws 4/40 x .625” (10 pcs. = 4 flat washes, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws) ... | 7233K-ND 1.52 1.34 1.24 | 7233 
Jack Screws 4/40 x 625” (10 pcs. = 4 flat washes, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws) ... | 7233-5K-ND* 1.52 1.34 1.24 | 7233-5 
Sems jack screw .285" L 4-40 thread, (1 pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector.... | 7235K-ND 69 60 56 | 7235 
“U" Clip Set (4 pieces = 2 screws and 2 clips) 2062K-ND 83 73 68 | 2062 
Saddle Washer Set (4 pieces = 2 screws and 2 clips’ 2063K-ND 94 82 76 | 2063 


4/40 x .250” Bow Tie Clip Set (4 pieces = 2 screws and 2 clips). 
4/40 x .562” Bow Tie Clip Set (4 pieces = 2 Screws and 2 clips) 


2060K-ND 1.04 91 .85 | 2060 
2061K-ND 114 1.00 93 | 2061 


* 


2/P®ANF WLW wWwWw who www wlowrnyry = 


lear Chromate 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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- ® Fig. 1 
-_ 
Tyco Electronics Anme AMPLIMITE 
Authorized Distributor D-Sub Connectors Female 
All connectors are preloaded with size 20 DF posted contacts; Zinc Plated Shell HDP-20 Series (Fig. 2): » Contact Mating 125 - ~+.815 (8.00) 
plugs with pin contacts and receptacles with socket contacts. Area Plating: Gold Flash * Grounding Indents: Without » Re- 18) i oe 
Steel Tin Plated Shell HD-20 Series (Fig. 1): * Contact commended PCB Thickness: .062 (1.57mm) 5) ie-18) 
Mating Area Plating: 30 gold * Eyelets: Brass, Tin Plated Steel Tin Plated Shell HD-20 Series (Fig. 2): * Contact L_] J | 454 
* Threaded Inserts: Zinc * Female Screwlock: Zinc * Board- Mating Area Plating: 30 gold » Grounding Indents: On Male -318 (8.08) Mount .590 (14.99) Mount (11.53) 
locks: Copper Alloy, Tin-Lead Plated « Pin Contacts: Brass Plug * Recommended PCB Thickness: .093 (2.36mm) 
No. of Digi-Key Price Each =| AMP No. of Digi-Key Price Each | AMP No. of Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Pos. Sex | PartNo. i 25 | Part No. Fig. | Pos. Sex | Part No. i 25 | Part No. Fig. | Pos. Sex| Part No. 1 25 | Part No. 
Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, 15 A33979-ND*§ 7.98 6.65 | 5745396-2 37 Male | A32070-NDt§ 26.16 21.80 | 5205859-1 
without Boardlocks, with Threaded Inserts 1 25 | Female | A23341-ND* 20.16 16.80 | 745397-2 2 37 | Female | A1027-ND 35.07 29.23 | 205860-1 
9 Male | A32072-ND*§ 3.53 2.95 | 5747250-4 25 A32132-ND*§ 10.23 8.53 | 5745397-2 37_| Female | A32071-ND§ 32.79 27.33 | 5205860-1 
9 Female | A32075-ND*§ 3.06 2.56 | 5745781-4 All-Plastic .318” (8.08mm) Mount, Steel, Tin Plated Shell, .545” (13.84mm) Mount, 
9 Male pocOBeA DGS. 6.15 5.13 | 5747250-3 without Boardlocks, with Standard Mounting Holes with Standard Mounting Screws 
9 | Female Rea TOG NOR 3.75 8.18 | 5745781-3 9 A23334-ND$ 6.21 5.18 | 745131-1 15 | Male | A32066-ND§ 19.77 16.48 | 5745352-4 
15__| Male BSc ZSNDEG 813 6.78 | 5747236-4 + | 9 | Female | 433980-NDe§ 5.82 4.85 | 5745131-1 15 | Female | A32151-ND§ 20.79 17.33 | 5745113-2 
1 15 | Female AS2OTEND?§ 3.75 3.13 | 5745782-4 25 A23335-ND* 13.89 11.58 | 745132-2 25 | Female | A32152-ND§ 24.33 20.28 | 5745114-2 
a Nise eas ee oe ee 25 A33981-ND*§ 12.96 10.80 | 5745132-2 > | 37 | Male | A32146-ND§ 33.90 28.25 | 5745354-4 
ae cer eens - ai; fees leneea Steel, Tin Plated .590” (14.99mm) Mount, 37_| Female | A32153-ND§ 64.77 53.98 | 5745115-2 
ae EE mtbort ocrtonkn wits Temi ier ___/ | | | 5 | oe Iam Se 00 [rs 
su Be a es ae pe ela 9 | Female | 432083-ND*§ 1755 14.63 | 5745988-4 50 | Female | A32154-ND§ 41.55 34.63 | 5745116-1 
ema aDES : : z 9 | Male | A32133-ND$§ 14.73 12.28 | 5745990-3 Steel, Tin Plated Shell, .545” (13.84mm) Mount, 
Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, 15 | Female | a32084-ND*§ 2013 16.78 | 5745984-4 with Female Screwlocks 
without Boardlocks, with Standard Mounting Holes 1 25 Mal A2106-ND* 21.93 18.28 745994-4 9 Male | A32149-ND§ 32.16 26.80 | 5747197-4 
9 | Female | A32105-ND*§ 7.32 6.10 | 5745781-2 - el OTR Saar wap7a | STABOOA 9 | Female | A34001-ND§ 25.38 21.15 | 5747020-2 
15 | Male | A32086-ND*§ 6.48 5.40 | 5747236-2 a s ; i 9 | Female | A32161-ND§ 20.91 17.43 | 5747020-1 
1 15 | Female | A32108-ND*§ 8.61 7.48 | 5745782-2 25 | Female | A32137-ND$§ 19.05 15.88 | 5745992-3 i a 
37_| Female | A32085-ND*§ 2715 22.63 | 5745996-4 15 | Female | A32157-ND§ 42.90 35.75 | 5747021-2 
25 | Male | A32087-ND*§ 6.00 5.00 | 5747238-2 = ; ; 25 | Male | A32148-ND§ 27.87 23.23 | 5747022-2 
25 | Female | A32110-ND*§ 10.29 8.58 | 5745783-2 Steel, Tin Plated .590” (14.99mm) Mount, 25 | Female | A32156-ND§ 26.91 22.43 | 5745536-2 
Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, with Boardlocks, with Threaded Inserts 2 50 Male | A23398-ND 43.26 36.05 747497-4 
without Boardlocks, with Fixed Female Screwlocks 9 Male | A32134-ND*§ 9.42 7.85 | 5747832-4 50 Male | A32150-ND§ 38.97 30.48 5747497-4 
9 | Male | A32089-ND*§ 6.99 5.83 | 5747250-6 9 | Female | A23351-ND* 8.97 7.48 | 747836-4 50 | Female | A23409-ND 44.73 37.28 | 747193-2 
9 | Female | A32107-ND$§ 6.90 5.75 | 5745781-6 9 | Female |/A32138-ND=§ B10 6.75 | 5747886-4 50_| Female | A32159-ND§ 40.26 33.55 | 5747193-2 
1 | 15 | Famale eee eran BDL © GB o7Ab 182-0 1) 3 | Mae pees lee 50 | Female | A23408-ND¢ 41.88 34.90 | 747193-1 
25 | Female | A32113-ND*§ 942 7.85 | 5745783-6 25 | Male (ASBISeaNDss 567 473 | S7A7834 50_| Female | AS2158-ND$$ ——_37.71_31.43 | 8747193-1 
25 | Female | A32112-ND$§ 3.60 3.01 | 5745783-5 25 | Female | A32141-ND*§ 4.83 4.03 | 5747838-4 - - 
37 _| Female | A32114-ND*§ 10.56 8.80 | 5745784-6 25 | Female | A32140-ND$§ 19.77 16.48 | 5747838-3 * 30 Gold tTin shell $Gold flash on mating end § ROHS Compliant 
Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, 37_| Male | A32082-ND*§ 10.65 8.88_| 5747835-4 
with Boardlocks, with Standard Mounting Holes Steel, Tin Plated .590” (14.99mm) Mount, H 
9 | Male | A32090-ND*§ 6.99 5.83 | 5747840-2 with Boardlocks, with Fixed Female Screwlocks HDJ-20 All Plastic Jacketed 
9 | Female | A32115-ND*§ 2.72 2.28 | 5747844-2 9 | Male | A32135-ND*§ 18.60 15.50 | 5747832-6 Cable Connector 
1 25 | Male | A23283-ND* 9.87 8.23 | 747842-2 1 9 | Female | A32139-ND*§ 7.92 6.60 | 5747836-6 Use with HDP-20 Crimp Snap-In Contacts A 
- p Snap: 
25 Male | A32098-ND*§ 9.54 7.95 | 5747842-2 All-Plastic .590” (14.99mm) Mount, (sold separately) 
25 | Female | A32124-ND*§ 5.11 4.26 | 5747846-2 Receptacle Housing 


without Boardlocks, with Threaded Inserts 


= = a — 
Steel, Tin Plated Shell, +318” (8.08mm) Mount, 9 Male | A23375-ND* 6.99 5.83 | 747467-4 EZ | — Saniiate 
with 'Boardiocks,.with Threaded)Inserts 9 | Male | A33982-ND*§ 6.27 5.23 | 5747467-4 ce 310 
9 | Male | A32092-ND*§ 231 1.93 ] 5747840-4 9 | Female | A33983-ND*§ 723 6.03 | 5747459-4 Plug (7.87) ‘ 
9 | Female | A32117-ND*§ 2.72 2.27 | 5747844-4 1 9 | Female | A33984-ND$§ 7.08 5.90 | 5747459-3 (16.31) 
9 | Male | A32091-ND$§ 2.87 2.40 | 5747840-3 15 | Female | A33985-ND+§ 6.45 5.38 | 5747460-3 Nowor Digi Key Price Each | AMP 
9 | Female SAItG NDS) 286: . (2:00.,|57478483 25 | Male | A33086-ND*§ 10.62 8.85 | 5748873-1 Pos. |Description __| Part No. 125 | PartNo. 
15 | Male | A32096-ND*§ 3.00 2.51 | 5747841-4 
25 | Female | A33987-ND+§ 6.99 5.83 | 5747461-3 Receptacle A23471-ND* 92.77 | 207752-3 
15 | Female | A32121-ND*§ 274 2.29 | 5747845-4 : 7 : . 
1 All-Plastic .590” (14.99mm) Mount, 9 |Plug A34002-ND§ 2.91 2.43 | 5745018-1 
1 5 | Male | A32095-ND$§ 741 5.93 | 5747841-3 Hiss Boaediccke wilh Fixed’ Female © jek: eee 
15 | Female | A32120-ND#§ 295 1.88 | 5747845-3 without Boardiocks, wh ixed Female screwlocks Steel Stain Relief | A23464-ND 19° 46 | 61831-1 
25 | Male | A32100-ND*§ 524 4.37 | 5747842-4 9 | Female | A33988-ND*§ 7.26 6.05 | 5747459-6 
25 | Female | A32126-ND*§ 419 3.50 | 5747846-4 9 | Female ee eee eds 8.72 5.60 | 5747459-5 No. of | Dim. Inch(mm) | Digi-Key Price Each | AMP 
25) Male | A32099-NDE§ 765 6.38 | 5747840-3 1] 15 | Male | A33990-No*§ 9.69 8.08 | 5748952-1 Pos. A Part No. 1 25 | PartNo. 
25 | Female | A32125-NDE§ 374 3.12 | 5747846-3 25 (| Female | A33991-ND*§ 8.64 = 7.20 | 5747461-6 HDJ-20 Standard Cord Guards - Black Thermoplastic 
37 Male | A32103-ND*§ 477 3.98 | 5747843-4 25 | Female | A33992-ND+§ 8.10 6.75 | 5747461-5 9 .234 (5.94) A23465-ND 1.00 84 | 207753-1 
37 _| Female | A32129-ND*§ 6.81 5.68 | 5747847-4 All-Plastic .590” (14.99mm) Mount, HDJ-20 Squeeze-to-Release Cord Guards - 
Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, without Boardlocks, with Standard Mounting Holes Black Thermoplastic 
with Boardlocks, with Fixed Female Screwlocks 9 Female | A23357-ND* 5.79 4.83 | 747459-2 9 265 (6.73) A23467-ND 149 1.25 | 745002-2 
9 Male | A32094-ND*§ 3.28 2.74 | 5747840-6 9 | Female | A33993-ND*§ 5.37 4.48 |) 5747459-2 * 94V-0 rated thermoplastic black § RoHS Compliant 
9 | Female | A32119-ND*§ 272 2.27 | 5747844-6 9 | Male | A23373-ND$ 6.03 5.03 | 747467-1 
9 Male | A32093-ND+§ 654 5.45 | 5747840-5 9 Male | A33994-ND$§ 5.64 = 4.70 | 5747467-1 
9 | Female | A32118-ND$§ 286 2.39 | 5747844-5 15 | Male | A23376-ND* 6.57 5.48 | 747468-2 HD-20 All-Plastic pias + 395 (10.03) 
15 | Male | A32097-ND*§ 3.00 2.51 | 5747841-6 15 | Male | A33995-ND*§ 612 5.10 | 5747468-2 Straight Posted (6.17) 4 Low’ Profile 
15 | Female | A32123-ND*§ 837 6.98 | 5747845-6 25 | Male | A23379-ND* 843 7.03 | 748826-1 ralg oste 228 695 (17.65) 
15 | Female | A23308-ND¢ 7.77 6.48 | 747845-5 | 25 | Male | A33996-ND*§ 7.86 6.55 | 5748826-1 with ACTION PIN (5.79) 4 | 2 
1 | 18. | Female | a32122-NDg 6.99 5.83 | 5747845-5 25 | Female | A23365-ND* 6.96 5.80 | 747461-2 
25 | Male | A32102-ND*§ 9.99 8.33 | 5747842-6 25 | Female | A33997-ND*§ 651 5.43 | 5747461-2 No. of Digi-Key Price Each | AMP 
25 | Female | A32128-ND*§ 4.82 4.02 | 5747846-6 25 | Female | A23364-ND$ 6.54 5.45 | 747461-1 Pos. Sex Profile | Part No. 1 25 ‘| Part No. 
25 | Male | A32101-ND$§ 7.65 6.38 | 5747842-5 25 | Female | A33998-ND+§ 6.09 5.08 | 5747461-1 With Fixed Female Screwlocks 
25 | Female | A32127-ND#§ 3.47 2.89 | 5747846-5 37 | Male | A23378-ND* 10.29 8.58 | 747470-2 9 | Female | Low |A28136-ND 816 6.80 |745454-2 
37 | Male | A23290-ND* 16.08 13.40 | 747843-6 37 | Male | A33999-ND*§ 9.60 8.00 | 5747470-2 A32054-ND§ 816 6.80 |5745454-2 
37 | Male | A32104-ND*§ 14.49 12.08 | 5747843-6 37 | Female | A23369-ND* 999 8.33 | 747462-2 25 | female | Low | A28787-ND 1548 12.65 |745458-2 
37 | Female | A23316-ND* 7.56 6.30 | 747847-6 37 _| Female | A34000-ND*§ 9.33 7.78 | 5747462-2 AB2055-ND§ 13.26 11.05 |5745458-2 
37_| Female | A32130-ND*§ 681 5.68 | 5747847-6 Steel, Tin Plated Shell, .454” (11.53mm) Mount 37 | Female | Low [A32056-ND§ 16.47 13.73 [5745459-2 
_All-Plastic .318” (8.08mm) Mount, 9 | Male | A32142-ND§ 20.43 17.03 | 5745434-8 § RoHS Compliant 
with Boardiocks,/with Threaded Inserts 25 | Female | A23391-ND 29.70 24.75 | 745440-4 
1 | 25 | Female | A33975-ND*§ 9.39 7.83 | 5748901-1 2 | 25 | Female | A32144-ND§ 29.43 24.53 | 5745440-4 . 
All-Plastic .318” (8.08mm) Mount, 37 | Female | A32145-ND§ 34.50 28.75 |5745441-4| | Plug ASsemblies 
with Boardlocks, with Fixed, Female Screwlocks 37 : Male | A32143-ND4§ 32.01 26.68 | 5745437-3 HDJ-20 All-Plastic Plug 4 
1 9 Female CUBE 10.53 8.78 | 748979-1 Zinc Plated Shell, .545” (13.84mm) Mount Assemblies with Right-Angle “985 WL. 
9 SSS 76ND § 9.48 7.90 | 5748979-1 9 Male ] A32064-ND§ 16.32 13.60 | 5205865-1 Posted Contacts (25.02) 7 (30.81) 
_,_ All-Plastic .318” (8.08mm) Mount, 9 | Female | A1021-ND 18.27 15.23 | 205866-1 Material and Finish: Housing and Post Spacer: Black thermoplastic, 94V-2 
without Boardlocks, with Threaded Inserts 9 | Female | A32065-ND§ 17.10 14.25 | 5205866-1 rated Pin Contacts (Posted): Brass, plated as follows: A: Gold flash on 
1 9 Female A33977-ND*§ 6.27 5.23 | 5745394-2 15 | Female | A32067-ND§ 23.19 19.33 | 5205868-1 mating end, tin-lead on solder posts, entire contact nickel underplated 
25 BSzISIENDA 8.67 7.23 | 5745392-2 2 | 25 | Male | At024-ND* 27.06 22.55 | 205857-1 No. of | Plating | Digi-Key Rien WE 
All-Plastic .318” (8.08mm) Mount, 25 Male | A32068-ND*§ 25.29 = 21.08 | 5205857-1 Positions | Type | Part No. A 25 | Part No. 
without Boardlocks, with Fixed Female Screwlocks 25 Female | A1025-NDt 25.44 21.20 | 205858-1 9 A A23474-ND 9.03 7.53 | 745001-3 
+ | 2 | gemate | 23339-ND* 7.86 6.55 | 745395-2 25 | Female | A32069-NDt§ 23.76 19.80 | 5205858-1 A34003-ND§ 8.43 7.03 | 5745001-3 
9 A33978-ND*§ 7.08 5.90 | 5745395-2 25 | Female | A29094-ND¢ 29.97 24.98 | 205858-2 § ROHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 247 


a“ No.of Dim. A Digi-Key Price Each | AMP = z= .230 
= T CO Electronics ANP Pos. | Sex In. (mm) | Part No. 1 25 | Part No. HD 20 Front Metal Shell | (6.84) 
y g _| Female |.125 (3.18) | A23254-ND# 6.00 5.00] 745076-3 Straight Posted ‘ 
Authorized Distributor Male |.170 (4.32) | A23231-ND+ 7.50 6.25] 745071-4 ; <e ; 
ce Female |.125 (3.18) Eee 9.42 7.85] 745077-4 Hiei a ne eel sieth i nated 
= 15 | Female |.125 (3.18) | A23257-ND: 8.52 7.10) 745077-3 ousing: 94V-0 rated thermoplastic, blac 
AMPLIMITE D Sub Connectors Male _|.170 (4.32) | A23232-ND« 10.08 _8.40| 745072-4 Threaded Inserts: Brass, /uniated Female 
5 Male |.125 (3.18) | A23234-ND= 9.24 7.70} 745073-2 Screwlocks: Zinc Pin Contacts: Brass plated, 
HD-20 Front Metal-Shell Straight Female |.125 (3.18) | A23261-ND« 10.50  8.75| 745078-4 lie on re nd, wth entire contact 
; 25 | Male |.125 (3.18) | A23233-ND 9.81 8.18] 745073-1 1 (minimum) nickel underplate 
Posted with ACTION PIN Female | 125 G18) ne 9,09 7.58] 745078-3 
f ieiche . ‘ fa, Female |.170 (4.32) | A23263-ND$ 11.88 __9.90| 745078-5 No. of Dim. A | Digi-Key Price Each | AMP 
ete eae ee ae Female [125 (3.18) | A23265-ND+ 14.67 12.23] 745079-4 Pos. | Sex _|Inch (mm) | Part No. 1__25_| PartNo. 
Action Pin Contacts: Copper alloy duplex plated. Plating (except 749892-1); | | 37 | Male |.170(4.32) | A23236-ND- 18.60 15.50] 745074-4 With Standard Mounting Holes 
30y gold on mating end, tin-lead on Action Pin post surface, with entire contact Female |.170 (4.32) | A23266-ND* 16.86 _14.05| 745079-6 g | Male ].125 (3.18) | A23183-ND* 4.47 3.73 | 747871-2 
50u (minimum) nickel underplated; Plating for 749892-1 only: Gold flash With Fixed Female Screwlocks - RoHS Compliant Female |.170 (4.32) | A23207-ND* _11.01__9.18 | 747150-4 
on mating end, tin-lead on Action Pin post surface, with entire contact 50y Male ].125 (3.18) | A34021-ND* 6.99 5.83] 5745071-2 qg [Female]125 (8.18)| A23217-ND* 7.59 6.33 | 747299-2 
(minimum) nickel underplated Female |.125 (3.18) | A34022-ND« 6.42 5.35] 5745076-4 Male |.170 (4.32)| A23185-ND* 5.40 4.50 | 747872-4 
- 7 g | Male |.125 (3.18) | A34023-ND¢ 6.87 5.73] 5745071-1 Male |.125(3.18)| A23177-ND* 6.99 5.83 | 745968-2 
G d Lia, fone Bare pSOaND nee ae ae 25 |Female|.125 (3.18) | A23203-ND* 7.62 6.35 | 745967-2 
fff ; ale |-170 (4. -ND* ; : : Male |.170 (4.32)| A23178-ND* 8.28 __ 6.90 | 745968-4 
{ o H Female |.170 (4.32) |_A32062-ND* 7.20 6.00 5745076-6 = (4.32) rae : 
{ Female | 125 (3.18) | A34026-ND* 879 7.33] 5745077-4 37 | Male |-125 (3-18) JRB2SISIENDEM 1.679.783 | 7A7a76-2 
Female w/Standard Male w/Threaded Male w/Fixed 228 15 | Female |.125 (3.18) | A34027-ND+ 795 663] 5745077-3 With Standard Mounting Holes - RoHS Compliant 
Mtg. Holes Insert Female Screwlock (5.79) Male _|.170 (4.32) | A34028-ND» 9.42 7.85] 5745072-4 Female |.125 (3.18) | A32038-ND* 4.35 3.63 | 5747150-2 
__ _ Male |.125 (3.18) | A34029-ND~ 9.81 8.18] 5745073-2 9 | Male |.125 (3.18) | A34064-ND* = 4.20 3.50 | 5747871-2 
No. of Digi-Key Price Each =| AMP Female |.125 (3.18) | A34030-ND« 9.84 8.20] 5745078-4 Female |.170 (4.32) | A34065-ND* 10.29 8.58 | 5747150-4 
Pos. Sex Part No. 1 25 [Part No. ng | Male |.125 (3.18) | A34031-NDt 912 7.60] 5745073-1 45 |Female].125 (3.18) | A34066-ND* 7.11 5.93 [ 5747299-2 
With Standard Mounting Holes — RoHS Compliant * Yara 12S ee te LS) sie Male [125(8 18] ABMOGEND®™ 657 648 (S74S008- 
i 7 emale |. “ -ND* i i | lale |.125 (3. A 57 5.48 | 5745968- 
9__| Female _[HEG2030:N8 G99) 5.03 B7ATORS 2 Female |.170 (4.32) | A34033-ND¢ 11.10 9.25] 5745078-5 25 |Female|.125 (3.18) | A34069-ND* 7.14 5.95 | 5745967-2 
15 Female | A32041-ND 10.11 8.43 [5747140-2 7 Female a) ABAOBEND- ia i S7ASO78-4 Male |.170 (4.32) | A34070-ND* 774 645 |5745968-4 
37 Female | A32046-ND 17.97 14.98 |5747713-2 ale |.170 (4. -ND+ ; ; : Male |.125(3.18)| A34071-ND* 10.92 9.10 | 5747375-2 
= Female” |aSSnaaTn ade ares lana Female |.170 (4.32) | A34036-ND* 15.78 13.15] 5745079-6 37 |remale| 125 (3.18) | A32039-ND* 1251 1043 |5747301-2 
With Threaded Inserts 7 * 301 gold on mating end = Gold flash on mating end With 4-40 Threaded Inserts 
F Female | A32031-ND§ 6.15 5.13 |5747090-2 3. eanale ae eae = au Bie 
Male | A32052-ND§ 15.15 12.63 |5786830-1 125 (3. - i : - 
15 | Female | A23120-ND 9.33 7.78 | 747141-2 HD-20 Full Metal-Shell (3a, oho Male |.125 (3.18) | A23186-ND* 6.93 5.78 | 747872-8 
emale . eal dos .| * 
A32042-ND§ 930 7.75 |5747141-2 (—_ Tio) 15 |Female|.125 (3.18) | A23213-ND 6.30 5.25 | 747299-8 
7 Female | A32040-ND§ 9.09 7.58 |5745925-2 Straight Posted . . ( \ : Fam 125 (8.18) ALN 18 565 74720941 
Male | A82049-ND§ 31.32 26.10 |5748146-4 Material and Finish: Shell: Steel, tin — ale |-125 (3. H H ; : 
37 Female (A32047-ND§ 16.41 13.68 |5747714-2 plated Insert: 94V-0 rated thermoplastic, Female |.125 (3.18) | A23205-ND* 8.91 7.43 | 745967-8 
Male | A32051-ND§ 41.55 34.63 |5786534-1 black Pin Contacts: Brass plated, tin-lead 25 | Male |.125 (3.18) | A23179-ND: 7.68 — 6.40 | 745968-7 
Female | A23123-ND 18.87 15.73 |747144-2 on termination end, with entire contact 50y Female|.125 (3.18) | A23204-ND: 7.44 6.20 | 745967-7 
50 Female A32033-ND§ 18.90 15.75 |5747144-2 (minimum) nickel underplated Male Lote = _ TSE as ae pow 
Male | A32034-ND§ 71.55 59.63 |5749892-1 ale /.125 (3. A i ; | 
With Fixed Female Screwlocks No. of Dim. A | Digi-Key Price Each | AMP 37 |Female|.125 (3.18) | A23216-ND* 13.32 11.10 | 747301-8 
9 Female A32032-ND. 9.06 7.55 |5747091-2 Pos. | Sex In. (mm) | Part No. 1 25 | Part No. Female |.125 (3.18) | A23215-ND 11.91 9.93 | 747301-7 
§ 
15 Female A32043-ND§ 10.02 8.35 |5747142-2 Without Grounding Indents With 4-40 Threaded Inserts - RoHS Compliant 
Male | A32053-ND§ 15.72 13.10 |5787177-1 9 | Male | 125 (3.18)| A23139-ND$ 5.13 4.28 | 745182-2 Male ].125 (3.18) | A82035-ND* 6.99 5.83 | 5747871-8 
25 Female A32029-ND§ 9.75 8.13 | 5745928-2 25 | Male | .125 (3.18)| A23140-ND¢ 8.58 7.15 | 745186-2 9 Female|.125 (3.18) | A34072-ND* 6.57 5.48 | 5747150-8 
ses tesa gee | (eee eres ate fl ecs| amie 38s unas 
i ; : E 9 | Male | 125 (3.18)| A34037-ND¢ 4.80 4.00 | 6745182-2 Wale 1125 (3.15) ASMOENDE EST S43 | S7A7B2.8 
0 A23124-ND 21.12 17.60 | 747145-2 25 | Male | .125(3.18)| A34038-ND¢ 8.01 6.68 | 5745186-2 
5 Female | ‘939045-ND 2037 16.98 |5747145-2 Zoe b : ! 15 |Female|.125 (3.18)| A34076-ND* 5.88 — 4.90 | 5747299-8 
§ 
§ HONS Compliant a oi Grounding. indents oe Female|.125 (3.18) | A34077-NDt 5.88 —_4.90 | 5747299-7 
125 (3. H ; ; é Male |.125(3.18)| A34078-ND* 7.98 6.65 | 5745968-8 
9 | Male | "198 (4.78)| A23142-ND* _7.77_ 6.48 | 745410-7 caael iD e) AS4079-ND* 837 698 | 5745067-8 
. 725 (3.18) | A23143-ND* 7.02 5.85 | 745412-1 ‘emale| 126 (3.18) y Pim alerts 
HD-20 All-Plastic 25 | Male | "199 (4.78)| A23144-ND* 10.83 9.03 | 745412-7 eu ee cote et eae oe 
. STS = emale |. i - i i ~ 
Straight Posted ra See ona MECICRIE D1LOO 17.50 TASATAL Female|.170 (4.32) | A34082-ND* 9.33 _7.78 | 1-5745967-0 
Material and Finish: Housing: 94V-0 rated thermoplastic, black Threaded 50_| Male | "188 (4.78)| A23147-ND* 18.72 15.60 | 745414-7 Male |.125 (3.18) (BACAOSS IND 13.83 11.53 /5747875-8 
9 Ledge 37 |Female|.125 (3.18) | A34084-ND* 12.45 10.38 | 5747301-8 
Inserts: Brass, unplated Female Screwlocks: Brass, nickel plated Pin With Grounding Indents - RoHS Compliant Femall ‘42 re A34085-ND 113 9.28 47301 
Contacts: Brass plated, tin-lead on termination end, with entire contact 50y 125 (3.18) | A34039-ND* 5.70 4.75 | 5745410-1 [Female |.125 (3.18) 5" i. .28 | 5747301-7 
ial i 9 | Male (3.18) With Retention 4-40 Inserts (for .062” [1.58mm] PCB, 
——e ENDS eae ea ert 15 [Female| 125 (3 18) 123000 a 786 ean 
- — - 125 (3.18)| A34041-ND* 6.57 5.48 | 57454121 125 (3. H i 55 | 2 a 
No. of Dim.A | Digi-Key Price Each | AMP 25 | Male eae A34042-ND* 10.11 8.43 | 5745412-7 25 | Male |.125 (3.18) | A23175-ND* 7.53 _—(6.28 | 2-747704-0 
Ross Sex a pl 7 fom Zola acinys 37_| Male | 125 (3.18) | A34043-ND* 15.96 13.30 | 5745413-1 37_|Female|.125 (3.18) | A23202-ND* 14.07 11.73 | 2-747709-0 
ith Standard Mounting Holes 125 (3.18)| A34044-ND* 19.62 16.35 | 5/45414-1 With Retention 4-40 Inserts (for .062” [1.58mm] PCB) 
Male Ag3218-ND* 4.83 4.03 | 208006-2 50 | Male | ‘188 (a7) A34045-ND* 17.52 14.60 | 5745414-7 cristata pieepol acta sancti ell 
9 | Female |.125 (3.16) ere SAO 80 | 2078064 With .120” (3.05mm) Mounting Holes 9 | Male ]-125 (3.18) | A32058-ND¥ 6.03 5.03 | 2-5748008-0 
35 Maie 35 (8) |-A0390.ND* 5.91 4.93 17080072 9 | Female | 125 (3-18) | A23149-ND: 5.91 4.93 | 745183-2 Female|.125 (3.18) | A32036-ND* 6.57 __5.48 | 2-5747706-0 
Male" “1 Agag99.NDa 7716-43 | DOROOR-D emale | 188 (4.78) AQ3150-ND* 6.66 _5.55 | 745183-7 15 _|Female|.125 (3.18) | A34086-ND* 7.08 5.90 | 2-5747707-0 
os | Female | 45 ¢q.4qy | A23243-ND- 867 7.23 | 207828-4 15 | Female ea Cae ou 750 TAS185-7 95 | Male |.125 (3.18) | A34087-ND* 6.78 5.65 | 2-5747704-0 
Male |-125 (3-18) | ao3991-Np 672 560 | 208008-1 125 (3.18) : : c Female|.125 (3.18) | A32037-ND* 7.83 6.53 | 2-5747708-0 
Female A23249-ND: 744 620 | 207828-3 25 | Female aes a ropa ae aa Bees 37_|Female |.125 (3.18) | A34088-ND* 12.69 10.58 | 2-5747709-0 
Female A23245-ND* 13.98 11.65 | 207829-4 : ; s : : - With Fixed Female Screwlocks 
37 | "Mae |-125-18) meeeeaee oa7 goa | 20R00041 37__| Female Hees pein eee 1617 15.48 | Ogee Female].125 (3.18)| A23192-NDt 6.42 5.35 |1-747150-3 
50 Male _[.125 (3.18) | A23225-ND* 16.29 13.58 | 208010-2 50 | Female "488 (4.78) (A23157-ND* 19.32 1610 | 745191-7 9 |Female|.170 (4.32) | A23194-ND* 8.28 6.90 | 1-747150-6 
With Standard Mounting Holes - RoHS Compliant With 120" (3.05mm) Mountin Holes Male |.170 (4.32) | A23173-ND* 7.02 5.85 | 1-747871-6 
Male A34004-ND* 4.53 3.78 | 5208006-2 “1°” RoHS Compliant 9 Female|.125 (3.18) | A23196-ND* 6.96 5.80 | 1-747209-4 
go. | Female | 195 ¢g-4g) | AS4005-ND- 5.04 4.20 | 5207826-4 125 B18) | RHOAEND 555 EBT STISTESD 15 | Male |.170 (4.32)) A23174-ND* 7.98 6.65 | 1-747872-6 
Male |-!2° (3-18) | n34006-ND: 4.29 3.58 | 5208006-1 9 | Female | 453 es FOUTANHGM 601 S18 | s74siaa7 Female|.170 (4.32) | A23197-ND* _8.01__ 6.68 | 1-747299-6 
Female A32060-ND: 4.38 __ 3.65 | 5207826-3 15 | Female | 188 (4.78) | A34048-ND* 8.40 7.00 | 5745185-7 95 | Male /.125 (3.18) | A23169-ND* 9.60 8.00 | 1-745968-4 
Male A34007-ND* 5.55 4.63 | 5208007-2 ; : CND® : 7 Female |.125 (3.18) | A23189-ND* 7.65 6.38 | 1-745967-4 
15. | pornaye (125 (3:18) IMasoneMinIm sor 4.98 | con7an7d 125 (3.18) | A34049-ND 9.63 8.03 | 5745187-1 i 
Mal 434008-ND= 33603 152080082 25 | Female | .188 (4.78)| A34050-ND* 10.38 8.65 | 5745187-7 37__|Female|.170 (4.32) | A23198-ND* 20.97 __17.48 | 1-747301-6 
lale I 7 . 5 I .188 (4.78) |_A34051-ND: 8.85 7.38 | 5745187-8 With Fixed Female Screwlocks - RoHS Compliant 
25 | Female | 195 318) |More «Cot tee | cobaeod 37 | Female |-125(3-18)| AS4052-ND* 14.43 12.03 | 5745180-1 Male |.125 (3.18) | A32057-ND* 7.65 6.38 | 1-5747871-4 
ie REND poe” sean |co07eaa 188 (4.78)| A34053-ND* 15.12 12.60 | 6745189-7 Female|.125 (3.18) | A32059-ND* 6.45 5.38 | 1-5747150-4 
Female AB4012-ND« 13.05 10.88 | 5207829-4 50. | Famate | “12° (3-18) estos rag 1800 15.00 | S7aster-T g | Male |.125 (3.18)] A34089-ND¢ 6.06 5.05 | 1-8747871-3 
37 | Male |-12 (3-18) | 934013-ND 9.24 7-70 | 5208009-1 188 (4.78) | A84055-ND* 18.03 15.03 | 5745191-7 Female|.125 (3.18) | A34090-ND¢ 618 5.15 | 1-5747150-3 
50 | Male [-125 (3.18) [ A34014-ND- 15.24 12.70 | 5208010-2 With Clinch Nuts Female|.170 (4.32) | A84091-ND* 7.44 6.20 | 1-5747150-6 
Se SUI Tie caded insets 125 (3.18) ] A23163-ND 8.46 7.05 | 747190-1 Male |.170 (4.32) | A34092-ND* 6.30 __5.25 | 1-5747871-6 
A23248-ND* 6.87 5.73 | 207841-4 9 | Female | .125 (3.18) | A23164-ND* 8.49 7.08 | 747190-2 Female|.125 (3.18) | A34093-ND* 6.30 5.25 | 1-5747299-4 
9 | Female |.125 (3.18) | po3047-Np 654. as o07a4i.3 188 (4.78) | A23165-ND* 10.32 8.60 | 747190-4 15 | Male |170(432)| A34094-ND* 7.17 5.98 | 1-5747872-6 
15 [Female [125 (3.18) | A23250-ND* 9.69 8.08 | 745057-4 15 | Female |-12 (3-18) | A23158-ND* 10.44" 8.70 | 745820-1 Female|.170 (4.32) | A34095-ND* 7.23 6.03 | 1-5747299-6 
Male A23228-ND* 9.99 8.33 | 745053-2 123 (3.18) eae ee ie 838 ree Male |.125 (3.18) | A34096-ND 8.64 7.20 | 1-5745968-4 
25 | Female |.125 (3.18) | A23252-ND« 12.03 10.03 | 745058-4 25 | Female | 129 (3-18) 4 19 © 9:88), 1008865 Female|.125 (3.18)| A34097-ND* 6.90 5.75 | 1-5745967-4 
Female A23251-NDt 9.45 _7.88 | 745058-3 a7 Fama oe tie te beh j0 88 | Mana: os | Male |-125 (3.18) | A34098-ND¢ 7.98. 6.65 | 1-5745968-3 
With Threaded Inserts - RoHS Compliant With Cli h Nuts -R HS Co Ti : t Male |.170 (4.32) | A34099-ND* 8.79 7.33 | 1-5745968-6 
9 | Female | 125 (3.18) | AS401S-ND» 6.45 5.38 | 5207841-4 i peti Lt i ompuer Female |.170 (4.32)| A34100-ND* 8.10 6.75 | 1-5745967-6 
129 (3-18) | 934016-ND 6.09 5.08 | 5207841-3 125 (3. -ND¥ 7! 60 | 5747190- if 4 
emale (3.18) 725 (3.18)| A34056-ND 92 6.60 | 5747190-2 
9 | Female | 122 fateh WRetGe INT rege eg esanian’ Female|.170 (4.32) | A34101-ND¢ 9.84 __8.20 | 1-5745967-5 
15 | Female [.125 (3.18) | A34017-ND+ 9.06 7.55 | 5745057-4 mare aes tie POCORN 90 8°00 | 57471904 37_|Female|.170 (4.32) | A34102-ND* 18.93 15.78 | 1-5747301-6 
Male A34018-ND* 9.33 7.78 | 5745053-2 “595 (3-18) | A34059-ND* 0.81 818-1 57458004 With Retention 4-40 Screwlocks (for .062” [1.58mm] PCB) 
25 | Female /-125 (3.18) Ee yee oe | eaten 15. | Female | “495 (318) A34080-ND 9.33 778 | 5745820-2 25 | Male [.125 (3.18) | A23187-ND* 11.67 9.73 |748027-1 
omale 7 ~ = Hi 7.33 | 5745058- 125 (3.18)| A34061-ND* 11.04 9.20 | 5745886-1 With Retention 4-40 Screwlocks (for .062” [1.58mm] PCB) 
With Fixed Female Screwlocks 2! ( ) 
S| Female | 125 (3.18)| A34062-NDt 11.46 9.55 | 5745886-2 RoHS Compliant 
Male A23230-ND* 7.23 6.03 | 745071-2 125 (3. : E 
9 | Female | 125 (3.18) | A23255-ND* 666 5.55 | 745076-4 37 _| Female | 125 (3.18)| A34063-ND* 15.96 13.30 | 5747315-1 25 | Male |.125 (3.18)| A34103-ND* 10.50 8.75 | 5748027-1 
Male A23229-ND: 7.35 6.13 | 745071-1 * 301 gold on mating end + Gold flash on mating end * 30 gold on mating end + Gold flash on mating end 
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= No. of Mtg. | Digi-Key Price Each | AMP No. of Mtg. | Digi-Key Price Each | AMP 
= . 
Tyco Electronics ANP Pos. | Sex | Meth. | Part No. 1 25 Part No. Pos. | Sex | Meth. | Part No. 1 25 Part No. 
en 15 | Male | 1 | A1002-ND 1.61 1.35 | 205206-1 15 |Female] 2 | A31922-ND§ 4.47 3.73 | 1658644-1 
punerizes aiid 15 | Male | 1 | A34105-NDg 155 1.30 | 205206-9 25 | Male | 1 | A31889-ND§ 174 1.45 | 207464-7 
AMPLIMITE 15 |Female| 1 | A1003-ND 1.53 1.28 | 205205-1 25 |Female| 1 | A1035-ND§ 113 95 | 207463-1 
D Sub Connectors 15 [Female] 1 | A34106-ND§ 1.38 1.15 | 205205-7 25 |Female| 2 | A31917-ND§ 4.45 3.71 | 207516-5 
25 | Male | 1 | A1004-ND 1.56 1.30 | 205208-1 37 | Male | 1 | A31890-ND§ 2.19 1.83 | 205210-7 
‘ 25 | Male | 1 | A34107-NDi 1.40 1.47) 5205208-1 4 - 
HDP-20 Zinc and 25 |Female| 1 | A1005-ND : 133 1.11 | 205207-1 5 bie : = s aera 
Tin Plated Metal Shell 25 |Female| 1 | A34108-ND§ 120 1.00 | 5205207-1 50 |Female| 1 | ag18ea-NDg 5 piu D508 |i panean 
Crimp Type __ Pins and Sockets 37 | Male | 1 | A34109-ND§ 219 1.83 | 205210-8 Fis Plaiad ‘Shell With Graundias indent 
P TYPE ‘Sold Separately 37 |Female| 1 | A1007-ND 2.40 2.00 | 205209-1 ice a tac aaa 
Material and Finish: Shell: Steel, zinc or tin plated Insert: 94V- 37 |Female} 1 A34110-ND§ 2.19 1.83 | 205209-7 9 Male 1 A1038-ND§ 95 80 205204-4 
0 rated thermoplastic, black Mounting Holes: Standard: .120” 50 | Male 1 A34111-ND§ 264 2.20] 1658641-3 9 Male | 2 | A31920-ND§ 4.36 3.64 | 1658642-1 
(3.05mm) Diameter Clinch Nut: 4-40 threads with self-locking sf : : ' 15 | Male 1 1039-ND 113 95 | 205206-3 
feature Mounting Method: 1: Standard; 2: Clinch Nut 50_|Female| 1 BSeUIZNDS 2.64 2.20 | 1658640-2 $ 
a ee ee Tin Plated Shell Without Grounding Indents 25 | Male) 1 | A1040-ND§ 1.00 83 | 207464-2 
0. 0} 5 igi-Ke rice Eaci I sf 
ee me au ie ‘ ae eae 9 | Male | 1 /Astea7-NDg 142 149] 2052048 25 | Male | 2 | A31918-ND§ 5.82 4.85 | 5745036-2 
Zine Plated Shell 9 |Female| 1 A1031-ND§ 90 76 | 205203-3 37 | Male | 2 | A31919-ND§ 5.88 4.90 | 745135-4 
9 | Male | 1 | A31886-ND§ 109 91) 205204-9 9 |Female| 2 | A31921-ND§ 4.67 3.90 | 1658643-1 37_| Male | 1 | A1041-ND§ 1.91 1.59, | 205210-3 
9 |Female} 1 | A1001-ND 1.38 1.16 | 205203-1 15 | Male | 1 | A31888-ND§ 1.86 1.55 | 205206-8 50 | Male | 1 | A31892-ND§ 2.00 1.67 | 1658641-2 
9 |Female| 1 A34104-ND§ 1.25 1.04 | 205203-8 15 |Female| 1 A1033-ND§ 98 82 | 205205-2 § ROHS Compliant 


HDP-20 Pins and Sockets 


Material: Pin: Brass — Phosphor bronze per QQ-B-750 


Plated: A: Select — Gold flash over nickel on entire contact, with additional 30 gold on 
mating end; B: Duplex — 30p gold on mating end, tin-lead on termination end, with entire 
contact nickel underplated; C: Gold flash over nickel on entire contact; D: Duplex — Gold 
flash on mating end, tin-lead on termination end, with entire contact nickel underplated 
E: Duplex — 30 gold on mating end, tin on termination end, with entire contact nickel 
underplated; F: Duplex — Gold flash on mating end, tin on termination end, with entire 


contact nickel underplated 


Without Insulation 


Support 


Crimp Type Pin Dia.: .040” (1.02mm) 


Lo. LO. 


With Insulation 


Support 
2 LF 


Ins. Dia. Cont, Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel) AMP 
Desc. AWG In. (mm) Fin. Part No. 10 100 | Part No. Part No. 100 500 Part No. Pricing / 10,000 | Part No. 
With Insulation Support 
Pin 28-24 040 (1.02) A A1630-ND§ 2.27 15.88 66507-9 A1630CT-ND§ 13.66 56.90 A1630TR-ND§ 61.46/M 66507-3 
Socket | 28-24 040 (1.02) A A1632-ND§ 2.53 17.64 66505-9 A1632CT-ND§ 12.42 51.74 A1632TR-ND§ 55.88/M 66505-3 
Pin 28-24 040 (1.02) E = = = — A31909CT-ND§ 8.50 35.41 A31909TR-ND§ 38.25/M 1658540-4 
Socket | 28-24 .040 (1.02) E = = = = A31906CT-ND§ 11.12 46.35 A31906TR-ND§ 55.62/M 1658538-2 
Pin 28-24 .040 (1.02) Cc A23004-ND§ 2.09 14.58 1-66507-0 A23004CT-ND§ 11.35 47.29 A23004TR-ND§ 51.08/M 66507-4 
Socket | 28-24 .040 (1.02) Cc A23003-ND§ 2.32 16.20 1-66505-0 A23003CT-ND§ 15.52 64.68 A23003TR-ND§ 69.85/M 66505-4 
Pin 28-24 040 (1.02) D = = _ _ A25000CT-ND 7.18 29.91 = _ 3-66507-1 
Pin 28-24 .040 (1.02) F A31904-ND§ 1.97 15.74 1658540-2 A31904CT-ND§ 7.12 29.65 A31904TR-ND§ 32.03/M 1658540-1 
Pin 28-24 060 (1.52) A = ss = _ A23027CT-ND§ 9.31 38.79 A23027TR-ND§ 41.90/M 66682-2 
Socket | 28-24 .060 (1.52) A A23031-ND§ 2.53 17.69 66683-4 A23031CT-ND§ 17.59 73.29 A23031TR-ND§ 79.16/M 66683-2 
Pin 28-24 060 (1.52) B = = = _ A23029CT-ND 14.34 59.75 = _ 66682-9 
Pin 28-24 060 (1.52) E = = = _ A31908CT-ND§ 14.21 59.19 A31908TR-ND§ 63.93/M 5066682-9 
Socket | 28-24 .060 (1.52) B = = = = A23005CT-ND 20.87 86.98 = = 1-66683-0 
Pin 28-24 .060 (1.52) FE = _ = = A31907CT-ND§ 12.23 50.95 A31907TR-ND§ 55.03/M 5066682-6 
Pin 26-22 .050 (1.27) A A24209-ND§ 2.32 16.19 745254-6 A24209CT-ND§ 14.53 60.55 A24209TR-ND§ 65.40/M 745254-2 
Socket | 26-22 .050 (1.27) A A23722-ND§ 2.53 17.64 745253-6 A23722CT-ND§ 20.65 86.05 A23722TR-ND§ 92.94/M 745253-2 
Pin 26-22 .050 (1.27) B = = = => A23015CT-ND 24.95 103.94 = = 1-745254-4 
Pin 26-22 .050 (1.27) E A31903-ND§ 2.41 19.26 1658544-1 A31903CT-ND§ 24.71 102.96 A31903TR-ND§ 111.20/M 1658544-2 
Socket | 26-22 .050 (1.27) E A31902-ND§ 2.62 20.99 1658543-1 A31902CT-ND§ 19.35 80.63 A31902TR-ND§ 87.08/M 1658543-2 
Socket | 26-22 .050 (1.27) Cc = = = = A23036CT-ND§ 21:11 87.98 A23036TR-ND§ 95.02/M 745253-3 
Pin 26-22 .050 (1.27) D = = _ = A23013CT-ND 12.34 51.43 = _ 1-745254-1 
Pin 26-22 .050 (1.27) F = = = => A31924CT-ND§ 12.23 50.95 A31924TR-ND§ 55.03/M 1658544-3 
Socket | 26-22 .050 (1.27) D — = = = A23008CT-ND 20.81 86.69 = = 1-745253-1 
Socket | 26-22 050 (1.27) F = = _ _— A31901CT-ND§ 20.61 85.88 A31901TR-ND§ 92.75/M 1658543-3 
Pin 24-20 .060 (1.52) A A1679-ND§ 2.04 18.28 66506-9 A1679CT-ND§ 9.24 38.49 A1679TR-ND§ 41.57/M 66506-3 
Socket | 24-20 .060 (1.52) A A1680-ND§ 2.16 19.36 66504-9 A1680CT-ND§ 14.28 59.50 A1680TR-ND§ 64.26/M 66504-3 
Pin 24-20 .060 (1.52) E A31910-ND§ 1.57 12.59 1658539-3 A31910CT-ND§ 8.19 34.11 A31910TR-ND§ 36.85/M 1658539-1 
Socket | 24-20 .060 (1.52) E A31905-ND§ 1.75 13.99 1658537-4 A31905CT-ND§ 9.35 38.94 A31905TR-ND§ 42.06/M 1658537-3 
Pin 24-20 .060 (1.52) Cc A1008-ND§ 2.08 18.65 1-66506-0 A1008CT-ND§ 13.61 56.71 A1008TR-ND§ 61.25/M 66506-4 
Socket | 24-20 .060 (1.52) Cc A1009-ND§ 2.21 19.74 1-66504-0 A1009CT-ND§ 8.78 36.56 A1009TR-ND§ 39.49/M 66504-4 
Pin 24-20 060 (1.52) D = — _ _— A23043CT-ND 8.57 35.70 = _— 2-66506-5 
Pin 24-20 .060 (1.52) F A31911-ND§ 1.30 10.39 1658539-4 A31911CT-ND§ 7.57 31.53 A31911TR-ND§ 34.05/M 1658539-2 
§ RoHS Compliant 
Ins. Dia. | Cont. Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip T&R AMP Digi-Key Price | AMP 
Desc. | AWG | In.(mm) | Fin. Part No. 100 500 Part No. Pricing / 10,000 Part No. Description Part No. Each | Part No. 
Without Insulation Support Crimp Tool for D-Sub 
Socket | 28-24 | .068 (1.73)|_A ‘A23055CT-ND§ 39.97 166.54 A23055TR-ND§ 179.87/M | _205311-3 palit sath ae A9990-ND 145.50 |58448-2 
Pin 24-20 | .068 (1.73)| A A23017CT-ND§ 17.36 72.34 A23017TR-ND§ 78.13/M 205202-2 
Die Set for D-Sub Contacts, 
Socket | 24-20 | .068 (1.73)| C AS805CT-ND§ 20.78 86.56 A5805TR-ND§ 93.49/M 205201-6 use with A9996 A9814-ND 111.00 |58448-3 
Pin 22-18 | .068 (1.73)) A A5802CT-ND§ 17.36 72.34 A5802TR-ND§ 78.13/M 745229-2 
Socket | 22-18 | .068 (1.73); A A5804CT-ND§ 15.57 64.88 A5804TR-ND§ 70.07/M 745230-2 PRO-CRIMPER III Hand Tool 
é A A9996-ND 66.00 | 354940-1 
Pin 22-18 | .068(1.73)| B A5801CT-ND 14.17 59.05 = = 1-745229-1 without Die 
Pin 22-18 | .068(1.73)| E A31923CT-ND§ 14.04 58.49 A31923TR-ND§ 63.17/M 1658541-1 PRO-CRIMPER II/III Repair Kit |A34584-ND 37.88 |679221-1 
Socket | 22-18 | .068 (1.73)| B A23007CT-ND 23.17 96.54 A23007TR-ND 104.27/M 1-745230-1 ' . : 
Socket | 22-18 | .068 (1.73)| E A31900CT-ND§ 20.87 86.95 A31900TR-ND§ 93.91/M 1658542-2 Pin Insertion/Extraction A1010-ND 6.11 |91067-2 
7 Tool for Snap-In Contacts 7 
§ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= No. of Cont. | Digi-Key Price Each | AMP. 
Tyco Electronics AMP AMPLIMITE® D-Sub Connectors Pos. | Sex | Fin. | Part No. 1 25 | Part No. 
Authorized Distributor Male A | A1048-ND 9.87 8.23 | 745498-2 
HDP-20 Solder Post : a A; ce : oie ie ot onl 37 | Male | A | A31935-ND§ 7.35 6.13 |1-745498-5 
Pi d Socket So ony aN aN Female | A | A31936-ND§ 9.00 7.50 | 1-745497-5 
Ins an ockets Socket] A | .125” (3.18mm) | A31913-ND§ A5 .36 | 5-745288-5 Metal Shell for 22-20 AWG Wire 
Stabilizer Stabilizer Pin | A. |.427” (10.85mm) | A23058-ND 43° 30 |745287-8 
: Pin | A | 427" (10.85mm) | A34115-ND§ 39.27 |4-745287-7 9 | Mae | A eee 4.08, 3.40 | 1-745492-9 
Socket | A | .427” (10.85mm) | A31914-ND§ 33° .26 |5-745288-8 Female | A | A31974-ND§ 4.53 3.78 | 1-745491-9 
Socket Socket] B | .427” (10.85mm) | A23049-ND 67 AT | 745288-6 25 Male A | A31970-ND§ 11.94 9.95 | 2-745496-0 
Socket] B | .427” (10.85mm) | A34116-ND§ 67 AT | 7-745288-2 Female | A | A31979-ND§ 10.56 8.80 | 1-745495-9 
.025” (0.64mm) Square Posted, Snap-In, Precision Formed i ” iy re F 5 = 
Pin Diameter: .040" (1.02mm) - A | .651” (16.54mm) | A23059-ND 51 .36 | 1-745287-2 Plastic Shell for 26-22 AWG Wire 
Pin A | .651” (16.54mm) | A34117-ND§ 50 .35 | 5-745287-0 
Material: Pin: Brass Socket: Phosphor bronze Plated: A: | gocket| | 651” (16.54mm) | A31912-ND§ 58 46 |5-745288-1 Male | A_ | A31937-ND§ 3.79 3.16 | 745203-9 
Duplex plated 30p gold on mating end with entire contact 50 * = E : 9 Female | A | A31938-ND§ 351 2.93 | 745201-7 
minimum nickel underplated; B: Duplex plated gold flash on * Length of post extending from rear of HDP-20 metal-shell Connector. 
mating end with entire contact 50 minimum nickel underplated § RoHS Compliant F Male A | A31939-ND§ 6.93 5.78 | 745207-7 
5 
Female | A | A31940-ND§ 4.62 3.85 | 745205-7 
HDP-20 HDP-20 Solder Cup Type og | Male | A | aat94t-nog 579 4.83 |745211-7 
. . 5 
Connector Pins Pins and Sockets Female | A | A3t942-ND§ 687 5.48 |745209-7 
Ins. Dia. | Amp Precision Formed Pin Diameter: .040” Socket ‘ Male | A | A2006-ND 14.34 11.95 | 745215-2 
i 7 
on 2 ate ana 3 SD 4,8 (erm) em male | A | 31943-NDg 795 6.63 |7452157 
sont - a lee, = z Material: Pin — Brass per MIL-C-50; Socket — Phosphor bronze per 7 
24-20 060 (1.52)] S507 PR pps oils QQ-B-750 Finish: Selective gold, 301 gold over 30 nickel § RoHS Compliant 
ji an 3h ' Digi-Key Price Each | AMP Digi-Key Price | AMP 
Material: Brass Finish: Duplex plated 10y minimum gold in the Description Part No. 410 100 | Part No. Description Part No. Each Part No. 
mating area, 30y min. tin in the termination area, all over 30 minimum é Manual Pistol Grip Tool for Metal 
nickel underplating Pin B ANG LOZENDE 4S _.26 | 66570°9 and All-Plastic Shell Connectors | A@081-ND 58.28 | 58074-1 
Socket, 18 AWG A1029-ND -34 —.31__| 66569-3 Head Assembly Tool for 
Cut Strip Strip Pin Insertion/Extraction Tool A2032-ND 207.90 | 58063-2 
Digi-Key Pricing Tape & Reel* | AMP for Snap-In Contacts A1010-ND 6.11/1 | 91067-2 D-Sub IDC Connectors 
Part No. 100 500 | Pricing/10,000| Part No. 
A23051CT-ND 6.02 25.09 — |6-66506-2 “ . HDE-2 ket 
HDE-20 IDC Discrete Wire Type, 0 Socke 
A31915CT-ND§ 5.96 24.84 26.83/M |1658539-5 é Interchangeable Contacts 
A31916CT-ND§ 8.34 34.74 37.52/M |1658540-3 Metal/Plastic Shell Crimp Snap-In Precision eweued 


Material: Phosphor bronze 


Finish: Duplex plated 30p gold on 
mating end, tin-lead on termination 
end, with entire contact nickel 
underplated 


*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
§ RoHS Compliant 


i Wire Size: 22-18 AWG 
HD 20 Solder Cup Material and Fi : Metal Shell: Steel, tin plated Insert: 94V-0 Insulation Diameter: Single Wire: 
” 4 : Socket 
rated thermoplastic, black Contacts: Phosphor bronze ae (1.91mm), Two Wire: .054' 
37mm 
Plastic Housing: 94V-0 rated thermoplastic, black Contacts: Phos- ( ) 
phor bronze Digi-Key Cut Strip Pricing AMP 
Desc. | Part No. 100 500 Part No. 
Contact Finish: Duplex plated; A: 30y gold on mating end, tin-lead 
Female on termination end, with entire contact nickel underplated; B: Gold Socket [BB2SOO2 Caan) 95.95 399.79 745270-2 
flash on mating end, tin-lead on termination end, with entire contact RoHS Compliant 
Connector comes complete with pins and sockets. Accepts 20 AWG or nickel underplated A34119CT-ND 95.05 396.04 1-745270-1 
smaller solid or stranded wire. Socket A34119TR-ND 4277.21/10,000 1-745270-1 
Material and Finish: Shell: No. of Cont. | Digi-Key Price Each 
Steel, tin or zinc plated Insert: 94V-0 rated thermoplastic, black Pos. | Sex | Fin. | Part No. 1 25 
Contacts: Phosphor bronze; duplex plated with gold flash on mating ” = ei 
end, tin-lead on solder cup, with entire contact nickel underplated Metal Shell for 30-26 AWG Wire he eet e ey Shell 
traight Poste 
Nowon Digi-Key Price Each | AMP Male | A | A31965-ND§ 3.30 2.75 | 1-745492-7 g 
Pos. | Sex Part No. 1 25 | Part No. Female | A | A31973-ND§ 4.17 3.48 | 1-745491-6 * Shell: steel, tin plated 
* Housing: 94V-O rated thermoplastic, black 
Tin Plated Shell Male | A | A31967-ND§ 5.67 4.73 | 1-745494-7 * Pin Contacts (Posted) Brass: 30)” gold on mating end, tin-lead, 
Male | A32507-ND§ —_ ae lepapaone Female | A | A31976-ND§ 9.93 8.28 | 1-745493-6 with entire contact 50 minimum nickel underplated 
9 
Female | A32510-ND§ 2.85 2.38 |5-747905-2 Male | A_ | A31969-ND§ 6.93 5.78 | 1-745496-9 i 
Male | A2044-ND 4.89 4.08 |747908-2 Female | A | A31978-ND§ 7.65 6.38 | 1-745495-7 ite) 
15 | Male | A32503-ND§ 2.85 2.38 | 5-747908-2 Male | A | A31972-ND§ 10.56 8.80 | 1-745498-6 { 
Female | A82504-ND§ 5.10 4.25 |5-747909-2 Female | A | A31981-ND§ 9.51 7.93 | 1-745497-6 | | 5G + 8) 
Male | A2045-ND 3.96 3.30 | 747912-2 Metal Shell for 26-22 AWG Wire 
Female 
Female | A32508-ND§ 4.65 3.88 | 5-747913-2 Male A31930-ND§ att 3.43 | 1-745492-8 
Male (B2cso ND 6.39 5.93) 747916-2 Female A31931-ND§ 4.06 3.39 | 1-745491-7 
37 Male | A32506-ND§ 5.97 4.98 | 5-747916-2 Male A31929-ND§ 3.03 2.53 | 2-745492-0 
Female | A2050-ND 7.89 6.58 | 747917-2 Female A31975-ND§ 3.93 3.28 | 1-745491-8 
Female | A34114-ND§ 7.35 6.13 |5-747917-2 Male A34118-ND§ 597 4.98 | 1-745494-5 
Zinc Plated Shell Female A31932-ND§ 5.58 4.65 | 1-745493-4 No. of Digi-Key Price Each =| AMP 
Pos. | Sex Part No. i 25 | Part No. 
9 Male | A23108-ND 2.22 1.85 |747904-4 Male A31968-ND§ 5.58 — 4.65 | 1-745494-6 4-40 Threaded Inserts 
15 Male | A23110-ND 3.78 3.15 |747908-4 Female A31977-ND§ 6.15 5.13 | 1-745493-5 15 Male 'A23071-ND 16.11 13.43 | 749798-1 
2 Male | A32505-ND§ 3.96 3.30 | 5-747912-2 Male A31933-ND§ 5.73 4.78 | 1-745496-7 15 Male A31928-ND§ 15.06 12.55 | 5749798-1 
5 
26 | Female | A23073-ND 20.61 17.18 | 749030-1 
i . Female A31934-ND§ 8.91 7.43 | 1-745495-8 
Female [A2SULein) S62; -4.60:| 7479184 sia Pe Sie ques Soieios 26 | Female | A31964-ND§ 17.58 14.65 | 5749030-1 
37 Male | A23113-ND 6.39 5.33 | 747916-4 ee gus ‘ . : ‘ 62 | Female | A31963-ND§ 29.31 24.43 | 5747786-6 
§ RoHS Compliant Female A31980-ND§ 18.96 15.80 | 2-745495-0 § RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Series 109 Connectors for Crimp, 


Snap-In Contacts (Per mit-c-24308 qualified Connectors) 


Class G steel shell has cadmium plating per ASTM-B633. 


¢ Pins and Sockets Sold Separately * Only use sockets for Series 109 Connectors 


HDP-22 Pins and Sockets 


CRIMP TYPE: 
Pin Diameter: .030” (.76mm) 


MATERIAL: 

Pin — Brass Socket — Phosphor bronze 

Finish: 30u Gold — Duplex plated 30 gold on mating 
end, tin-lead on crimp barrel, with entire contact nickel 
underplated Gold Flash — Duplex plated gold flash 


No. of Digi-Key Price Each AMP on mating end, tin-lead on crimp barrel, with entire Pin Socket 
Positions Sex Part No. 1 25 Part No. contact nickel underplated 
Crimp Type 
8 Femal AD155.ND fos 340 | 2osier- eae nae x4 
emale is A .! bal ‘inti 
5 Male ASte1ND 474 305 SOB164A Description Part No. 10 100 Part No. 
Female A2156-ND 4.74 3.95 205163-1 Pin (22-28 AWG), 30) Gold A31954-ND 1.87 14.98 1658670-2 
Male A2152-ND 5.13 4.28 205166-1 5 s si 
25 Female ‘N2157-ND 513 428 205165-1 Socket (22-28 AWG), 30p Gold A31955-ND 1.44 11.52 1658686-2 
37 Male A2153-ND 6.66 5.55 205168-1 Pin (22-28 AWG), Gold Flash A31953-ND 1.10 8.76 1658670-4 
Female A2158-ND 6.66 5.55 | 205167-1 : 1 
= Male A2154-ND BoD 685 D05170-1 Socket (22-28 AWG), Gold Flash A31956-ND 1.63 13.02 1658686-4 
Female A2159-ND 8.22 6.85 205169-1 
Crimp Type — RoHS Compliant Digi-Key Cut Strip Pricing | Digi-Key StripT&R | AMP 
9 Male A34120-ND 4.08 3.40 1757819-1 Description Part No. 100 500 | PartNo. Pricing / 20,000 | Part No. 
Female A32575-ND 4.08 3.40 | 1757820-1 Socket (22-28 AWG), Gold Flash | A31956CT-ND 15.29 ——~63.69 | A31956TR-ND 1375.65 | 1658686-3 
15 Male A32577-ND 4.74 3.95 1757819-2 
Female A32576-ND 4.74 3.95 1757820-2 — = 
35 Male A32578-ND 5.13 4.28 | 1757819-3 Eo Dintxey rico (PANE 
Female A34121-ND 5.13 4.28 | 1757820-3 Deseriptlon EartiNo} Eachias /BEartiNo: 
Male A34122-ND 6.66 5.55 1757819-4 Insertion/Extraction Tool for High Density D-Sub Crimp Contacts A9979-ND 14.93 91285-1 
37 Female A34123-ND 6.66 5.55 1757820-4 PRO-CRIMPER III Hand with Die for HDP-22 Contacts A9815-ND 176.51 90800-1 
50 Male A34124-ND 8.22 6.85 1757819-5 PRO-CRIMPER II/Ill Repair Kit A34584-ND 37.88 679221-1 
Female Bee I25shID) 6.22 6.85 | 1757620-5 PRO-CRIMPER III Hand Tool without Die A9996-ND 66.00 | 354940-1 
Series 109 Screw-Machined Pin Socket Hi . 
: igh Density D-Sub Connectors 
Pins and Sockets g : y 
CRIMP TYPE: * Pin Diameter: .040” (1.02mm) MATERIAL: HD-22 Right Angle 
¢ Pin Body — Copper Alloy * Socket Body — Beryllium Copper F F ; i nati 7 
Finish: Sou ide A Contact Size: 20 OM z cin Diner ape CHARACTERISTICS: © Single Contact Current Rating: 2.0 amperes ¢ Dielectric Withstanding Voltage: 
.040” (1.02mm) ¢ Test Current: 7.5 amperes minimum 
— - MATERIAL AND FINISH: * Front Shell: Steel, tin plated * Housing: 94 V-0 rated * Socket Contacts: Phosphor bronze 
ae Digi-Key Price Each AMP * Contact Finish: Duplex Plated: 30 gold mating end, tin-lead on termination end, with entire contact nickel underplated 
Description Part No. 10 100 Part No. 
50yu Gold — RoHS Compliant 
Pin (24-20 AWG) ‘A2160-ND 1.25 77 205089-1 4-40 Threaded Insert 
Socket (24-20 AWG) A2161-ND 1.85 1.14 205090-1 BOS 
2) |] & 
Digi-Key Price AMP _ 
Description Part No. Each Part No. 
Insertion/Extraction Tool for Series 109 D-Sub Crimp Contacts A9979-ND 14.93 91285-1 Boardlock 
Hand Crimping Tool for Screw-Machined Contacts (20DM) A9977-ND 653.63 601966-1 
Positioner (Use with A9977-ND) A9797-ND 171.68 601966-5 
No. of Digi-Key Price Each AMP. 
s r Positions Sex Part No. 1 25 Part No. 
High Density D-Sub Connectors 
a a Threaded Inserts with Boardlocks 
HDP-22 Crimp Type Tin Plated Shell 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: + Contact Rating: 5.0 amperes « Dielectric 6 Female PIRES) 8.13 6.78 | 5748481-5 
Strength: 1000VAC minimum « Insulation Resistance: 5000MOQ minimum MECH- 44 Female A31957-ND§ 5.46 4.55 5748482-5 
ANICAL CHARACTERISTICS: ¢ Contact Insertion Force: 3 pounds maximum 
* Durability: 30), gold — 500 cycles; Gold Flash - 100 cycles 62 Female A31958-ND§ 21.99 18.33 5748394-5 
78 Female A23067-ND 32.55 27.13 748483-5 
No. of Digi-Key Price Each AMP 7 " 
Positions a Part No. Part No. 78 Female A31962-ND§ 30.45 25.38 5748483-5 
15 Male A2076-ND§ 3.25 2.72 748364-1 15 Male A31927-ND§ 5.85 4.88 5749767-1 
Female A31948-ND§ 3.52 2.94 1658681-1 62 Male A31926-ND§ 16.50 13.75 5749639-1 
26 Male A31944-ND§ 5.34 4.45 1658671-1 
Female A31949-ND§ 5.97 4.98 1658682-1 Screwlocks with Boardlocks 
Male A31945-ND§ 5.97 4.98 1658672-1 
44 Female A2083-ND 8.40 700 748567-1 26 Female A31961-ND§ 12.09 10.08 5748481-6 
Female A31950-ND§ 7.56 6.30 1658683-1 62 Female A23065-ND 28.65 23.88 748394-6 
Male A319 46-ND§ 5.76 4.80 1658673-1 62 Female A31960-ND§ 19.14 15.95 5748394-6 
62 Female A2084-ND 10.05 8.38 748568-1 
Female A31951-ND§ 8.91 743 1658684-1 Threaded Inserts without Boardlocks — RoHS Compliant 
Male A31947-ND§ 6.69 5.58 1658674-1 
78 Female A31952-ND§ 9.24 770 1658685+1 26 Female A31959-ND* 10.44 8.70 1-5748481-9 
§ RoHS Compliant * 125” (3.18mm) diameter holes § RoHS Compliant 


SCSI Terminators 


SCSI TYPES: 


Single-Ended Active: 

Allows up to 5 megabytes per second. Also referred to as “Regulated” 
or “Boulay.” These terminators include a voltage regulator along with 
resistors and capacitors. They support applications requiring longer 
cable lengths and faster data transmission rates. * Eighteen 1100 
resistors * Three or more capacitors * Two voltage reference resistors 
* One voltage regulator 

Differential: 

Allows up to 10 megabytes per second, cable lengths up to 25 meters 
* Requires more powerful drivers than single-ended « Ideal impedance 
match, 1220 


Force Perfect: 

Use with near non-SCSI applications wherein the larger bandwidth and 
faster risetimes create special problems; compensates for variances 
by averaging the impedance mismatches through diode switching 
and biasing techniques. Circuitry: Thick film resistors and/or discreet 
components on aluminum substrate or plastic laminate 


Active Negation: 

Used by SCSI-2 and SCSI-3 Drivers and Receivers in single ended 
active applications to help ensure clean, noise-free transitions of the 
signals. These terminators can source as well as sink current, thereby 
maintaining voltage control. 


No. of Digi-Key Price Each AMP. No. of Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. | Pos. | Description Part No. 1 25 Part No. Fig. | Pos. | Description Part No. ‘J 25 Part No. 
Single-Ended Active Active Negation Compatible — RoHS Compliant 
1 | gg. | AMPLIMITE® 050” (1.27mm) Series Plug; 050” (1.27mm) Center-Line 
“penn il 68 
P80" Gable SCSI-8 OPA SM 62.32 50.99 | 1696124-1 Ribbon Cable SCSI-3 A32160-ND 36.92 -—-29.85 | 1696105-1 
2 68 | Plug Feed-Thru to 68 Position Receptacle A15043-ND 93.51 75.61 | 869684-1 § RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Maximum Cable| 
HDE-20 Basic No. of Diameter Contact Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP. 
. . Pos. Inch (mm)t Sex Finish AWG A B Part No. a 25 | Part No. 
Shielding 
| -350 (8.89) Male A 26-22 | 1.520 (38.61 678 (17.22 A23518-ND 9.90 8.25 |747515-2 
Hardware Kits haga peony ane 
9 -350 (8.89) Male A 26-22 | 1.520 (38.61) .678 (17.22) A31540-ND* 5.85 4.88 |747515-7 
350 (8.89) Female A 26-22 | 1.520 (38.61) 678 (17.22) A31541-ND* 6.24 5.20 |747516-7 
350 (8.89) Male A 26-22 | 1.520 (38.61) 1.550 (39.37) A31542-ND* 12.87 10.73 |747547-9 
Kit Contents (unassembled): Connector, inner shield, outer 25 -350 (8.89) Female A 26-22 | 1.520 (38.61) 1.550 (39.37) A31543-ND* 9.93 8.28 | 747548-8 
Shield (ferrules must be purchased separately). .350 (8.89) Male B 26-22 | 1.520(38.61) 1.550 (39.37) A31509-ND* 9.99 8.33 | 1-747547-0 
Material and Finish: * Connector Shell: Steel, tin plated - ‘ ” 
* Connector Insert: 94V-0 rated thermoplastic, black * Shield: -350 (8.89) Female B 26-22 | 1.520 (38.61) 1.550 (39.37) A31544-ND* 8.55 7.13 |747548-9 
Steel, tin plated * Contacts: Phosphor bronze * Contact Finish- .450 (11.43) | Female B 26-22 | 1.867 (47.42) 2.205 (56.01) A23525-ND 26.07 21.73 |747564-5 
Duplex Plated: A: 30y gold on mating end, tin-lead on termination 37 
end, with entire contact nickel underplated. B: Gold flash on 450 (11.43) Female B 26-22 | 1.867 (47.42) 2.205 (56.01) A31545-ND* 14.85 12.38 |747564-9 
mating end, tin-lead on termination end, with entire contact nickel 
underplated. t+ Maximum cable diameter after jacket and braid removed. * ROHS Compliant 


HDE-20 Basic Shielding Hardware Kits 


Maximum 
No. of Cable Diameter Contact Dimension A Digi-Key Price Each AMP 
Pos. Inch (mm) t Sex Finish AWG Inch (mm) Part No. i 25 Part No. 
-350 (8.89) Male A 26-22 1.355 (34.42) A31512-ND 10.56 8.80 | 1-747944-5 
7 -350 (8.89) Male B 26-22 1.355 (34.42) A31513-ND 12.03 10.03 | 1-747944-6 
-350 (8.89) Female A 30-26 1.355 (34.42) A31510-ND 10.83 9.03 | 1-747943-5 
-350 (8.89) Female A 26-22 1.355 (34.42) A31511-ND 10.83 9.03 | 1-747943-6 
15 -350 (8.89) Male B 26-22 1.685 (42.80) A31515-ND 12.48 10.40 | 1-747946-6 
Kit Contents (unassembled): Connector, inner shield, outer -350 (8.89) Female A 30-26 1.685 (42.80) A31514-ND 12.06 10.05 | 1-747945-5 
shield, enclosure, two jackscrews (ferrules must be purchased 350 (8.89) Male A 30-26 | 2.210 (56.13) A31518-ND 6.63 5.53 | 1-747948-5 
separately). 
Material and Finish: * Connector Shell: Steel, tin plated -350 (8.89) Male A 26-22 2.210 (56.13) A31519-ND 13.71 11.43 | 1-747948-6 
¢ Connector Insert: 94V-0 rated thermoplastic, black ¢ Shield: 25 -350 (8.89) Male B 26-22 2.210 (56.13) A31520-ND 11.64 9.70 | 1-747948-8 
Steel, tin plated * Enclosure: PVC, black * Jackscrews: Zinc alloy 
* Contacts: Phosphor bronze » Contact Finish - Duplex Plated: A: 350 (8.89) Female A 26-22 | 2.210 (56.13) A31516-ND 14.34 11.95 | 1-747947-6 
30p gold on mating end, tin-lead on termination end, with entire .350 (8.89) Female B 26-22 2.210 (56.13) A31517-ND 15.90 13.25 | 1-747947-7 
contact nickel underplated B: Gold flash on mating end, tin-lead 
on termination end, with entire contact nickel underplated. + Maximum cable diameter after jacket and braid removed. 
HDP-20 Shielding Hardware Enclosure Kits 
Maximum 
No. of Cable Diameter Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Pos. Inch (mm) t+ Sex A B Part No. 1 25 Part No. 
9 -350 (8.89) Male 1.355 (34.42) -630 (16.00) A31493-ND 7.08 5.90 1658655-1 
-350 (8.89) Female 1.355 (34.42) -630 (16.00) A31492-ND 7.74 6.45 1658654-1 
a5 -350 (8.89) Male 1.685 (42.80) -630 (16.00) A31495-ND 7.08 5.90 1658657-1 
-350 (8.89) Female 1.685 (42.80) -630 (16.00) A31494-ND 7.65 6.38 1658656-1 
25 -350 (8.89) Male 2.210 (56.13) -630 (16.00) A31497-ND 9.33 7.78 1658659-1 
Kit Contents (unassembled): -350 (8.89) Female 2.210 (56.13) -630 (16.00) A31496-ND 9.51 7.93 1658658-1 
Connector, inner shield, outer shield, enclosure, two jackscrews 450 (11.43) Male 2.865 (72.77) 730 (18.54) A31530-ND 18.72 15.60 5747958-1 
(contacts and ferrules must be purchased separately). 37 
7 a -450 (11.43) Female 2.865 (72.77) -730 (18.54) A31498-ND 11.19 9.33 1658660-1 
Material and Finish: 
* Connector Shell: Steel, tin plated 6 -450 (11.43) Male 2.775 (70.49) -730 (18.54) A31499-ND 12.75 10.63 1658661-1 
* Connector Insert: 94V-0 rated thermoplastic, black 5 
* Shield: Steel, tin plated -450 (11.43) Female 2.775 (70.49) -730 (18.54) A31531-ND 18.66 15.55 5747959-1 
* Enclosure: PVC, black 
+ Jackscrews: Zinc alloy. t Maximum cable diameter after jacket and braid removed. 
HDP-20 Basic Shielding Maximum Cable 
H No. of Diameter Mounting Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Hardware Kits Pos. Inch (mm) t Sex Method A B Part No. 1 25 Part No. 
350 (8.89) Male Standard -700 (17.78) 1.535 (38.99) A31483-ND* 2.00 1.67 | 1648645-1 
9 350 (8.89) Female Standard -700 (17.78) 1.535 (38.99) A31484-ND* 1.77 1.48 | 1658646-1 
-350 (8.89) Male Clinch Nut -700 (17.78) 1.535 (38.99) A31536-ND* 7.92 6.60 | 5748526-1 
15 350 (8.89) Male Standard 1.024 (26.01) 1.535 (38.99) A31485-ND* 2.13 1.78 | 1658647-1 
-350 (8.89) Female Standard 1.024 (26.01) 1.535 (38.99) A31529-ND* 2.23 1.86 | 5747539-1 
-350 (8.89) Female Standard 1.576 (40.03) 1.535 (38.99) A23480-ND 2.46 2.06 | 747555-1 
- 350 (8.89) Male Standard 1.576 (40.03) 1.535 (38.99) A31486-ND* 2.22 1.85 | 1658648-1 
350 (8.89) Female Standard 1.576 (40.03) 1.535 (38.99) A31487-ND* 2.22 1.85 | 1658649-1 
-350 (8.89) Female Clinch Nut 1.576 (40.03) 1.535 (38.99) A31500-ND* 8.25 6.88 | 1658662-1 
Kit Contents (unassembled): 450 (11.43) Male Standard 2.215 (56.26) 1.892 (48.03) A31488-ND* 3.56 2.97 | 1658650-1 
Connector, inner shield, outer shield (contacts and ferrules 37 
must be purchased separately). 450 (11.43) | Female | Standard | 2.215 (56.26) 1.892 (48.03) A31489-ND* 5.28 4.40 | 1658651-1 
Material and Finish: 50 -450 (11.43) Male Standard 2.120 (53.85) 1.876 (47.65) A31490-ND* 7.02 5.85 | 1658652-1 
* Connector Shell: Steel, tin plated ; 450 (11.43) | Female | Standard | 2.120(53.85) 1.876 (47.65) A31491-ND* 8.49 7.08 | 1658653-1 
* Connector Insert: 94V-0 rated thermoplastic, black 
* Shield: Steel, tin plated. + Maximum cable diameter after jacket and braid removed. * ROHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Shielding Hardware Kits (cont) 


HDP-20 Preassembled Basic Shielding Hardware Kit 


Preassembled connector kits are available Manximurn|Gable 
In Sees ei D, ip size 2, a poskian No. of Diameter Digi-Key Price Each AMP 
eine pon anc accep CnMp Shapira Pos. Inch (mm) + Sex Part No. 1 25 Part No. 
: 15 -350 (8.89) Male A31539-ND 12.12 10.10 5749246-1 
Contacts area available separately and allow for - 7 - 5 
selective positioning. + Maximum cable diameter after jacket and braid removed. 
HDP-22 Shielding Hardware Enclosure Kits - Crimp Snap-In Contact Connectors 
Maximum Cable 
No. of Diameter Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Pos. Inch (mm) t+ Sex A B c Part No. 1 25 Part No. 
45 -350 (8.89) Male 1.640 (41.66) 1.355 (34.42) —.630 (16.00) A31504-ND 11.52 9.60 1658678-1 
-350 (8.89) Female | 1.640 (41.66) 1.355 (34.42) 630 (16.00) A31507-ND 12.42 10.35 1658688-1 
56 -350 (8.89) Male 1.640 (41.66) 1.685 (42.80) .630 (16.00) A31505-ND 12.45 10.38 1658679-1 
Kit Contents (unassembled): Connector, inner shield, outer -350 (8.89) Female | 1.640 (41.66) 1.685 (42.80) .630 (16.00) A31508-ND 13.44 11.20 1658689-1 
shield, enclosure, two jackscrews (contacts and ferrules must 
be purchased separately). a .450 (11.43) | Male | 2.010(41.66) 2.860 (72.64) .730 (18.54) A31534-ND 16.23 13.53 | 5748476-1 
Material and Finish: * Connector Shell: Steel, tin plated -450 (11.43) Female | 2.010 (51.05) 2.860 (72.64) .730 (18.54) A31538-ND 20.07 16.73 | 5748642-1 
. Connector Insert: 94V-0 rated thermoplastic, black * Shield: 
Sine tin plated * Enclosure: PVC, black * Jackscrews: Zinc 78 450 (11.43) Male | 2.010(51.05) 2.770 (70.36) .730 (18.54) A31535-ND 17.67 14.73 | 5748477-1 
Plugs t size 22 DF pin contacts and receptacl t si 
BB OE schol caniache: DUNO na rte anim soucbysteeuecceby gar. + Maximum cable diameter after jacket and braid removed. 
HDP-22 Basic Shielding : 
% 7 Maximum 
Hardware Kits = Crimp Snap-In No. of Cable Diameter Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Contact Connectors Pos. Inch (mm) t Sex A B Part No. 1 25 Part No. 
15 -350 (8.89) Male 1.535 (38.99) -700 (17.78) A31501-ND* 2.60 2.17 1658675-1 
-350 (8.89) Female 1.535 (38.99) -700 (17.78) A31537-ND* 2.98 2.49 5748634-1 
-350 (8.89) Male 1.535 (38.99) 1.024 (26.01) A31502-ND* 8.40 7.00 1658676-1 
26 
-350 (8.89) Female 1.535 (38.99) 1.024 (26.01) A31506-ND* 9.48 7.90 1658687-1 
44 -350 (8.89) Male 1.535 (38.99) 1.576 (40.03) A31503-ND* 9.54 7.95 1658677-1 
Kit Contents (unassembled): Connector, inner shield, outer 
shield (contacts and ferrules must be purchased separately). 62 -450 (11.43) Male 1.892 (48.06) 2.215 (56.26) A31532-ND* 11.49 9.58 5748471-1 
Material and Finish: * Connector Shell: Steel, tin plated 
* Connector Insert: 94V-0 rated thermoplastic, black * Shield: 78 450 (11.43) Male 1.876 (47.65) 2.120 (53.85) A31533-ND* 12.00 10.00 5748472-1 
Steel, tin plated. 
Plugs accept size 22 DF pin contacts and receptacles accept size 
22 DF socket contacts. t+ Maximum cable diameter after jacket and braid removed. * RoHS Compliant 
tyco 
ANP AMPLIMITE® 
Electronics 
Die Sets an d Cable Diameter Dimension - Length Digi-Key Price Each AMP 
F | f Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
eh a ei oO Stepped Ferrules 
H d g Kit -230 - .265 (5.84 - 6.73) -625 (15.88) A23557-ND 2.73 2.28 1-747580-0 
Stepped Ferrules - ROHS Compliant 
Material and Finish: Steel (annealed), tin plated 
-165 - .246 (4.19 - 6.25) -440 (11.18) A31524-ND 37 31 3-747579-0 
Stepped 
-230 - .265 (5.84 - 6.73) -625 (15.88) A31546-ND 2.58 2.15 2-747580-4 
-246 - .324 (6.25 - 8.23) -440 (11.18) A31525-ND .27 23 3-747579-2 
324 - .375 (8.23 - 9.53) -440 (11.18) A31526-ND 32 25 3-747579-4 
375 - .432 (9.53 - 10.97) .625 (15.88) A31522-ND 57 48 2-747580-1 
422 - .49 (10.72 - 12.45) -625 (15.88) A31528-ND 57 48 3-747580-1 
Straight Straight Ferrules - ROHS Compliant 
020 .375 - .435 (9.53 - 11.05) -440 (11.18) A31521-ND 63 53 2-747579-7 
(0.51) 400 - .455 (10.16 - 11.56) 440 (11.18) A31527-ND 51 43 3-747579-6 
-480 - .562 (12.19 - 14.28) -625 (15.88) A31523-ND 87 73 2-747580-2 
Cable Diameter Dimension - Length Digi-Key Price AMP 
Inch (mm) Inch (mm) Part No. Each Part No. 
Crimp Tooling Stepped Ferrule Die Sets 
.217 - .246 (5.51 - 6.25) -440 (11.18) A23579-ND 469.53 543424-8 
.246 - .284 (6.25 - 7.21) -440 (11.18) A23580-ND 469.53 543424-1 
Hand Crimping Tool (for above die Sets)............:.:cccccscscsecscueeeeueescusceceececuseecucescuseecuseucuseucneaeenes A23576-ND 692.16 543344-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Straight 


Die Cast Shield: Zinc alloy, plated nickel over copper. 
Metal-Plated Plastic Shield: Thermoplastic, plated 
nickel over copper. Plastic Shield: Thermoplastic, black. 


Fig. 5 


Plastic Shield: Each kit contains: 1-Hinged Plastic 
Clamp, 2-Retention Screws, 2-Retention Clips, 1- 
Cable Gate Plug, 1-Strain Relief Clip, 2-Self Tapping 
Screws, 1-Connector and Contacts. Material and 
Finish: Cover: Polypropylene, black. Retention/Self- 
Tapping Screws: Steel, zinc plated. Retention Clips/ 
Strain Relief Clip: Stainless steel. Cable Gate Plug: 
Polypropylene. 


Plastic Shield with Connector: Each kit contains: 
1-Hinged Plastic Clamp, 2-Self Tapping Screws, 
1- Strain Relief Clip, 1-Cable exit gate plug (used 
to close unused exit). Material and Finish: Cover: 
Polypropylene, black. Strain Relief Clip: Stainless 
steel. Retainer Clip: Stainless steel. Screws: Carbon 
steel, zinc plated. 


CABLE GATE 


700 
(17.78) 


Fig. 8 


Straight/45° Exit Cable Clamps can be 

used on either a plug or receptacle and 

will not interfere with commonly used 

hardware, such as Male Screw Retainers, 

Female Screw-locks or Spring Latches 

and Latching Blocks. Their hinged 

construction allows easy assembly to a 

harness. Also, the straight or 45° angle 

of the cable exit is achieved by merely 

positioning the Cable Support Gate for 

the desired angle prior to installing the assembly onto the plug or receptacle. 
Material and Finish: Cable Clamp Housing: Thermoplastic, black with textured 
finish. Gates: Thermoplastic, black. Pan Head Screw, 6-32 Set Screw and 6-32 
Square Nut: Steel, zinc plated (9 & 15 positions include self-tapping screws only). 


(Shown for reference only) 
Cable Clamp Housing: Thermoplastic, black with textured 


finish. Gates: Thermoplastic, black. Flat Head Screws: 
Steel, black, zinc plated. 


(Shown for reference only) 


Cable Clamp Housing: Thermoplastic 4-40 Mounting 
Screws: Steel, zinc plated. Flat 4-40 Housing Screws: 
Steel, zinc plated. 


ETHERNET Slide-locking hood. 90° exit RFI/EMI die cast 
shields. Shield: Zinc alloy, plated nickel over copper. 


(Straight Cable Exit Shown) 


Straight/90° Exit Cable Clamps can be used on a plug or receptacle and will not interfere with 
commonly used mating hardware. Their three-piece construction allows easy assembly to a 
cable harness. Also, the same cable clamp components are used for both straight and 90° 
cable exit applications. This is accomplished by simply positioning the Male and Female Panels 
on the Yoke for the desired angle. Material: Thermoplastic, black. 


Cable Clamp Housing: Polyester, black. 4-40 
Fillister Head Screws & Hex Nuts: Steel, 
clear zinc plated. Jack Screws: Steel, black 
zinc plated 


Fig. 9 
Straight Exit 


Fig. 10 


1.290 


90° Exit (2.77) 


HDE Plug or receptacle 
(supplied by customer) 
mS 


om 


Cover halves 
latch here and 
><on opposite side 


Low Profile Cable Clamps feature a two piece construction which allows the two cover halves to be 
snapped together, no hardware is required for assembly. They can be used on plugs or receptacles 
and will not interfere with commonly used mating hardware. Sufficient Cable Support Gates (or a 
Cable Support Latch) are supplied with each cable clamp kit to achieve adjustable clamping over a 
wide range of jacketed cable diameters. Material: Thermoplastic, black. 

Note: To be used with HDE connectors only. 


No. Dimensions Max. Cable Be - 5 No. Dimensions Max. Cable 
_ | of Inch (mm) Diameter | Description | Digi-Key Price Each AMP of Inch (mm) Diameter | Description | Digi-Key Price Each AMP 
Fig.| Pos.| A B c Inch (mm) | (Type) | Part No. 1 25 Part No. Fig.|Pos.| A B C Inch(mm) | (Type) | Part No. 1 25 (| Part No. 
Shielded Straight Shell with Grommets (Hardware Included) geik hea " 600 (15.24)| Die Cast | A23645-ND 11.49 9.58 | 745175-3 
7215 1910 550 320 Die Cast] A2061-NDT 699 583 | 748676-1 ‘ f { 7 AF z 
9 | (30.86) (48.51) (13.97) | (8.13) | Metal Plated | A2066-NDt 479 -4.00—‘(| 748677-1 1 | 50 | 6746) (48.77) (22.86) pan veces en be on as oars 
15] 1545 1.910 620 320 Die Cast | A2062-NDt 7.14 5.95 | 748676-2 -750 (19.05)| _Die Cast B 9 pO: | PASTS 
(39.24) (48.51) (15.75) (8.13) Metal Plated | A2067-NDt 12.33 10.28 748677-2 Shielded Straight Shell (Must Order Ferrule & Grommets Separately) 
1 [55 | 2.090 1.920 ~ 680 470 | Metal Plated | A2068-NDt 515. 430 | 748677-3 RoHS Compliant 
(53.09) (48.77) (17.27) | (11.94) | Die Cast | A2063-NO+ 6.93 5.78 _ | 748676-3 200 Die Cast | A34136-ND 744. 6.20 | 57451712 
2.738 1.920.800 470 i 4 5.08) | Metal Plated | A34137-ND 4.80 4.00 | 5745854-5 
37 | (6955) (48.77) (90.32) | (i194) | DieGast | A2064-NDt 11.22 9.35 | 748676-4 (5.08) é 
Te 130 — 900 a0 1.215 1.910 550 250 Die Cast | A34138-ND 663 5.53 | 5745171-1 
50 | (6718) (48.77) (52.86) | (i194) | DieGast | A2065-NDt 18.06 15.05 | 748676-5 9 | (30.86) (48.51) (13.97)| (6.35) _| Metal Plated | A34139-ND 4.64 3.87 | 5745854-3 
Shielded Straight Shell with Grommets (Hardware Included) 370 Die Cast | A34140-ND 8.46 = 7.05 | 5745171-5 
RoHS Compliant (9.40) _| Metal Plated | A34141-ND 477 3.98 | 5745854-1 
g | late 1.910 550 320 DieCast | A34126-NDF 630 5.25 | 5748076-1 225 (5.72) | Die Cast | A34142-ND 7.65 6.38 | 5745172-3 
(30.86) (48.51) (13.97) | (8.13) _| Metal Plated | A34127-NDt 4.32 3.60_—‘| §748677-1 300 Die Cast | A34144-ND 3467.05 | 57451722 
7545 1910 620 320 Die Cast | AS4128-NDt 642 5.35 | 5748676-2 7.62) | Metal Plated | A34145-ND 666 5.55 | 5747099-5 
15 | (39.24) (48.51) (15.75) | (8.13) | Metal Plated | A34129-NDt 7.47 —«6.23_—«| §748677-2 15 | 1545 1.910 620 om = rage ENE 720 gos | STISITDA 
95 | 2.090 1.920.680 470-| Metal Plated |A34130-NDt 4.64 ~—«3.87 «(| 5748677-3 (29.24) (48.51) (15.75)) oe | etal Plated (RSA TaTINT 471°. 393 | $747099-3 
1 (53.09) (48.77) (17.27) | (11.94) Die Cast | A34131-ND¢ 669 5.58 | 5748676-3 (9.53) eles : : 
37 | 2738 7.920 800 470 DieCast | A34132-NDt 10.08 8.40 | 5748676-4 430 Die Cast | A34148-ND 786 = 6.55 | 1-5745172-3 
(69.55) (48.77) (20.32) | (11.94) | Metal Plated | A34133-NDt 11.13 9.28 | §748677-4 (10.92) _ | Metal Plated | A34149-ND 7415.93 | 5747099-1 
50 | 2644 1.920 900 470 Die Cast | AS4134-NDt 12.78 10.65 | 5748676-5 280 Die Cast | A34151-ND 888 7.40 | 5745173-5 
(67.16) (48.77) (22.86) | (11.94) | Metal Plated | A34135-NDt 18.42 15.35 | §748677-5 (7.11) _ | Metal Plated | A34152-ND 4.34 3.62 | 5745833-9 
Shielded Straight Shell (Must Order Ferrule & Grommets Separately) 350 Die Cast | A34153-ND 6.99 5.83 | 5745173-4 
200 ae oes Pea ae ao bd Re (8.89) __| Metal Plated | A34154-ND 5.01 4.18 | 5745833-7 
fie ate ah oe Each : : 25 | 2.090 1920 680 | 430 Die Cast | A34155-ND 699 5.83 | 5745173-3 
9 | (30.86) (4851) (i397) | (6.35) | Metal Plated | Az3655-ND 515 4.30-—| 745854-3 1 (53.09) (48.77) (17.27) bey Metal Plated | A34156-ND 4.80 4.00 | 5745833-5 
370 Die Cast | A23637-ND 939 7.83 | 745171-5 i219) | DieGast | A34157-ND 927 7.73 | 5745173-2 
(9.40) _| Metal Plated | A23654-ND 5.31 4.43 | 745854-1 : 
205 Die Cast 1 AD0T2-ND 3557137451723 530 (13.46) | Metal Plated | A34158-ND 681 5.68 | 5745833-1 
(5.72) | Metal Plated | A23662-ND 738 615 | 747099-7 350 bie Cast [Petineain Rant She eae 
Peds IDs G20), | ° 2000 Die Cast | A2013-ND 939 7.83 | 745172-2 (8.89) 
(39.24) (48.51) (15.75) | (7.62) eee ‘ : 425 : 
15 - Die Cast | A34160-ND 942 7.85 | 5745174-4 
375 (9.53) | Die Cast | A2014-ND 8.13 6.78 745172-1 (10.80) 
430 (10.92)| Die Cast | A23638-ND 873 7.28 ‘| 1-745172-3 37 | 2.738 1.920.800 500 Die Cast. | A34161-ND 9487.90 | 5745174-3 
1545 1.805 620 375 Die Cast | A23673-ND 9.06 755 | 745919-2 (69.55) (48.77) (20.32)| (12.70) 
1 (39.24) (45.85) (15.75) | (9.53) e785) : : 575 (14.61)| Die Cast | A34163-ND 9.39 7.83 | 5745174-2 
280 (7.11) | Die Cast | A2020-ND 921 768 | 745173-5 650 Die Cast | A34165-ND 942 7.85 | 5745174-1 
350 , (16.51) _| Metal Plated | A34166-ND 687 5.73 | 5747100-1 
o5| 2.090 1.920 680 | (8.89) Die Cast Belt: - BAG | dARNISH 450 (11.43); Die Cast | A34167-ND 9.84 8.20 | 5745175-5 
(53.09) (48.77) (17.27) [430 (10.92)| Die Cast | A2022-ND 777 648 ‘| 745173-3 525 (13.34)| Die Cast | A34168-ND 963 8.03 | 5745175-4 
480 5 2.644 = 1.920 -900 | 600 (15.24)| Die Cast | A34169-ND 10.35 8.63 | 5745175-3 
Die Cast | A23640-ND 13.11 10.93 ‘| 745173-2 50 
(12-19) (67.16) (48.77) (22.86) F 675 (17.15)| Die Cast | A34170-ND _9.72_8.10 | 5745175-2 
(i270) | Die Cast | A2030-ND 13.50 11.25 | 745174-3 750 (19.05) Die Cast | A34171-ND 954 7.95 | 5745175-1 
Straight Shield with Grommets (Hardware Included) 
37 (G38) “a7 (G02) (dae) Die Cast | A23642-ND 13.26 11.05 | 745174-2 eso = 
: : ; : dO | : : .320 (8.13) |Plastic, Black] A2071-NDt 459 3.83 | 748678-1 
650 , (30.86) (48.51) (14.48) 
tigst) | DieCast | A23641-ND 10.50 8.75 | 745174-1 ; 
7 t Sold as a kit; complete with Ferrule and Grommets. (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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No. Dimensions Max. Cable No. | Dimension Max. Cable 
of Inch (mm) Diameter | Description | Digi-Key Price Each AMP. of Inch (mm) Diameter Description Digi-Key Price Each | AMP 
Fig.| Pos.| A B c Inch (mm) | (Type) | Part No. 1 25 | PartNo. Fig.| Pos. A Inch (mm) (Type) Part No. 1 25 | Part No. 
Straight Shield with Grommets (Hardware Included) Plastic Shield (Hardware Included) 
ie 10 EF HoHS' Compliant 5 | 9 | .782(19.86) | .250(6.35) | withScrews | A2051-ND 3.69 3.08 | 749914-2 
9 | (30.86) (4851) (14-48) | 920 (8.13) |Plastic, Black] A34172-NDt 3.39 2.83 | §748678-1 Plastic Shield (Hardware Included) 
15 (a82%) ast) (ie75) 320 (8.13) |Plastic, Black| A34173-NDt 5.19 4.33 | 5748678-2 RoHS Compliant 
1 7-050 e 930 580 9 782 (19.86) 250 (6.35) with Screws A33671-ND 2.07 1.73 | 5749914-2 
25 | (53.09) (48.7) (17.27) [470 (11.94) |Plastic, Black] A34174-NDT 3.62 3.02 | 5748678-3 : j i et without Screws | A33672-ND 2.73 2.28 | 5750100-1 
a7 | 2281820 800 | 479 41.04 piste, Back ee ig sey ilar 15 | 1.105 (28.07) | .380(9.65) | withScrews | A33673-ND 2.01 1.68 | 5749915-2 
(69.55) (48.7) (20.32) |-470 (11.94) Plastic, Blac ii ie : 25 | 4.650 (41.91) | .460 (11.68) | with Screws | A33674-ND 210 1.75 | 5749626-2 
T Sold as a kit; complete with Ferrule and Grommets. Plastic Shield with Connector (Hardware Included) — RoHS Compliant 
Recpt/HDP-20 | A32176-ND 5.64 4.70 | 1-749812-1 
No. Dimensions Max. Cable 5 | 25 | 1.650 (41.91) | .460(11.68) | Plug/HDE-20 | A32175-ND 6.75 5.63 | 749809-9 
of Inch (mm) Diameter Descrip.| Digi-Key Price Each | AMP Recpt/HDE-20 | A32177-ND 6.84 5.70 | 749813-8 
Fig.| Pos. A B Inch (mm) (Type) | Part No. i 25 ‘| Part No. 
Shield Straight / 90° Shield (Hardware Included) — RoHS Compliant No. Dimensions Max. Cable ae a : 
9 | .755 (19.18) .635 (16.13) 160 (4.06) Plastic ] A9001-ND 2.93 2.45 | 207467-1 te Inch (mm) Diameter |Description | Digi-Key Price Each / AMP 
15 | 1.078 (27.38) .635 (16.13) 320 (8.13) Plastic | A9002-ND 3.61 3.01 | 207470-1 Fig. |Pos. A B Inch (mm) | (Type) |Part No. 125 | PartNo. 
5 25 | 1.620 (41.15) .770 (19.56) .390 (9.91) Plastic | A9003-ND 3.70 3.09 | 207345-1 Unshielded Dataphone — RoHS Compliant 
“640 (16.26) Straight : : : 15 | 1.575 (40.01) 1.312 (33.32) |.400 (10.16) | Straight [A33675-ND 10.89 9.08] 5745122-2 
37 | 2.268 (57.61) -770 (19.56) |“ 4gs (49.29) go° | Plastic | A9004-ND 3.81 3.18 | 207473-1 8 | 95 | 2115 (53.72) 1.421 (36.09) | 500 (12.7) | Straight |33676-ND 9.69 8.08|5745121-2 
50 | 2.178 (55.32) .880 (22.35) “490 (12.45) Plastic | A2060-ND 3.84 3.20 | 207476-1 7 | 95 | 1-906 (48.41) 1.672 (42.47) | 550 (13.97) | Straight 
| A23604-ND 6.45 5.38|745306-1 
Plastic Shield with Male Screw Retainers (Hardware Included) 2.066 (52.48) 1.396 (35.46) | 550 (13.97) 90 
9 | .755 (19.18) .635 (16.13) “160 (4.06) Plastic | A23621-ND 4.59 3.83 | 207908-1 ; TENET ae 
2 | 15 | 1.078 (27.38) .635 (16.13) 320 (8.13) Plastic | A23622-ND 5.76 4.80 | 207908-4 a na a naa aot Descrip. | Digi-Key Ritorenn | op 
25 | 1.620 (41.18) 770 (19.66) | __.390 (2.91) Plastic | A28623-ND 4.87 _4.06 | 207908-7 Fiallpost a i cinch {mm) | (type) | Part No. Se lata: 
elastic Stucld wath tT ROHS Compienr. s (Hardware Included) Straight / 45° Exit Unshielded Shell (Hardware Included) 
9 | .755 (19.18) .635 (16.13) “160 (4.06) Plastic | A33653-ND 3.39 2.83 | 5207908-1 g | 1.625 750 620 256 | blastic | 423627-ND 3.67 3.06 | 205729-1 
15 | 1.078 (27.38) .635 (16.13) 320 (8.13) Plastic | A33654-ND 4.25 3.55 | 5207908-4 a) wes 79) om 
25 | 1.620 (41.15) .770 (19.56 390 (9.91 Plastic | A33655-ND 3.85 3.21 | 5207908-7 62575 : 251 i i ; 
; 37 re voieay 5 826) Sa Plastic | A33656-ND 4.47 3.73 | 1-5207908-0 * | cian) _ciaas) i876) | (@aoy_| “°° ae 
i 61) . i astic / 73 | 1 | 7250 1.073 ~.580 320 F 
405 (10.29) 90 r 5 
(10.29) 15] i375) (27.25) (1473) | (@.13) | Plastic | A88677-NDo 4.23 3.53 | 5206393-1 
— 3 |a5| 1825 1.073 620 320 | piastig | A23628-ND 468 3.90 | 205730-1 
No: ey Max: fable Beaks ee mene ae (41.28) (27.25) (15.75) | (8.1) A33678-NDO 3.30 2.75 | 5205730-1 
mala nen (rim amerer Sea (at NEY ee ae 7625. +1615 620 420 _ | A23626-ND 3.36 2.81 | 205718-1 
lg: B08: i uk a) (iyne) Ee |sRartNo: u Zou |BRSMUNG: 2 | (44.28) (41.02) (15.75) | (i067) | Plastic | 433679-NDo 2.48 2.07 | 5205718-1 
90° Shell - Hardware Included (Must Order Ferrule Separately) 1.625 7.063 620 490 ; 
15 | 2.310 (58.67) | .430(10.92) | DieCast | A2036-ND 23.55 19.63 | 745652-1 37] (41.28) (57.48) (15.75) | (12.45) | Plastic ) A32179-NDO 4.05 3.38 | 5205731-1 
3 [25 | 2.850 (72.39) | .430(10.92) | Die Cast | A2025-ND 19.17 15.98 | 745653-3 so | 1625-2168 730 500 | piastig | AZ8030-ND 3.87 3.23 | 2057321 
90° Shell - Hardware Included (Must Order Ferrule Separately) (41.28) (55.07) (18.54) | (15.24) A33680-NDO 3.81 3.18 | 5205732-1 
RoHS Compliant Straight /45° Exit Shell with Male Screw Retainers (Hardware Included) 
225 (5.72) Die Cast | A33657-ND 23.52 19.60 | 5745652-4 9 | 1825 750 620 256 | piastig | A28633-ND 3.87 3.23 | 206478-1 
15 | 2310 (68.67) 300 (7.62) Die Cast | A33658-ND 14.67 12.23 | 5745652-3 (41.28) (19.05) (15.75) | (6.50) A33681-NDO 2.85 2.38 | 5206478-1 
: : .375 (9.53) Die Cast | A33659-ND 14.73 12.28 | 5745652-2 7250 1615 580 420 ic | A33682-ND 1212 10.10 | 1-5208478-2 
430 (10.92) Die Cast__| A33660-ND 14.31 11.93 | 5745652-1 8 | 25 | (3175) (41.02) (14.73) | (40.87) | Plastic 0 : . 
3 (280 (7.11) Die Cast | A33661-ND 17.46 14.55 | 5745653-5 95 | 1.825 1.615 620 420 | piastig | A23635-ND 371 3.10 | 206478-3 
.355 (9.02) Die Cast | A33662-ND 17.52 14.60 | 5745653-4 (41.28) (41.02) (15.75) |_ (10.67) A33683-NDO 2.93 2.45 | 5206478-3 
25 | 2.850(72.39) | .430(10.92) | Die Cast | A33663-ND 17.31 14.43 | 5745653-3 0 RoHS Compliant 
480 (12.19) | Die Cast | A33664-ND 19.77 16.48 | 5745653-2 
530 (13.46) | Die Cast | A33665-ND 17.46 14.55 | 5745653-1 No. Dimensions Max. Cable 
of Inch (mm) Diameter |Description) Digi-Key Price Each AMP. 
No Dimes Max. Cable Fig.| Pos. A B Inch (mm) (Type) | PartNo. 1 25 Part No. 
a Inch (mm) Diameter Description | Digi-Key Price Each | AMP Unshielded Low Profile for Jacketed Cable — RoHS Compliant 
Fig.|Pos.| A B € |inch(mm) | (Type) _| Part No. 1 25 | Part No. g | -732 (18.59) 1.582 (40.18) | .330 (8.8) | Straight | A23592-ND+ 789 658 | 745547-1 
Straight / 90° Shield (Hardware Included) — RoHS Compliant 5 = = 330 (8.38) 90° __| A23594-NDt 3.48 2.90 | 745550-1 
15 | 1550 826 1.750] 350° | piastic. Gray| A33666-ND oe. 4.30 | So0RIA 15 | 1.056 (26.82) 1.582 (40.18) | 425 (10.80)| Straight | A23595-ND¢ 10.44 8.70 | 745553-1 
(39.37) (20.98) (44.45) | _(8.89) 25 | 1.604 (40.74) 1.700 (43.18) | .550 (13.97)| Straight | A23596-ND¢ 9.48 7.90 | 745560-1 
2.090 826 1.750 | .335 ; 
55 (68:09) (20.98) (44.45) | (6.51) Plastic, Gray ecco7aND) 3.96 3.30 | 5206472-1 | + 19 be used with HDE connectors only. 
2090 826 1750 | 460 , ‘i : ama 
4 (53.09) (20.98) (4445) | (a1.68) | Plastic. Gray| A33668-ND 3.93 3.28 | 5745134-1 No. Dinanstan 7 
2-738 B26 1.750 $75 : of Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
37 (69.55) (20.98) (44.45) | (17.15) Plastic, Gray | A33669-ND 4.20 3.50 | 5745081-1 Fig. Positions A Part No. 1 25 Part No. 
2.644 938 1.750 775 : Unshielded Plastic Slide-On Back Covers — RoHS Compliant 
50 | (67.16) (23.83) (44.45) | (19.69) _| Plastic, Gray) A33670-ND 4.32 3.60 | 5745082-1 10 25 1.482 (37.64) A23600-ND 4.97 4.14 | 745530-3 
AMPLIMITE® Ferrules For Metal Shell Hoods 
Spining Fermules for Foil or Braided Cable Shield Nowor DALISIDIAINGLEE Digi-Key Price Each AMP 
* Material: Aluminum Positions Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Crimp Ferrules for Braided Cable Shield eee, 
* Material and Finish: Split-Ring Ferrules 
Outer Ferrule: Copper, plated 1001 minimum tin 9/5 225 - .240 (5.72 - 6.10) A2011-ND 40 34 745508-3 
Inner Ferrule: .023” (0.58mm) thick brass, plated 50y tin over copper 9/15/50 370 - .375 (9.40 - 9.53) A2019-ND 40 34 745508-6 
Inner Crimp Ferrules 
SPLIT RING FERRULE 9/50 .240 (6.10) A32165-ND 1.36 1.13 7-745129-0 
Ground wire Foil or braid- to be folded 9 .280 (7.11) A32171-ND 1.59 1.33 7-745129-9 
ee et ent vite 9/50 .365 - .370 (9.27 - 9.40) A32164-ND 171 1.43 6-745129-9 
= 15/37 .350 (8.90) A32170-ND 69 58 7-745129-2 
15/37 430 (10.92) A32166-ND 1.44 1.20 7-745129-1 
37 525 (13.34) A32174-ND 3.36 2.81 7-745129-6 
CRIMP FERRULE Outer Crimp Ferrules 
Sst ied 9/15/25/37/50 .240 (6.10) A32172-ND 93 78 3-745130-8 
9/15/25/37 .280 (7.11) A32169-ND 111 93 4-745130-5 
9/15/50 365 - .370 (9.27 - 9.40) A32167-ND 212 1.77 4-745130-0 
15/25/37/50 .350 (8.90) A32173-ND 63 53 3-745130-9 
15/25/37/50 430 (10.92) A32168-ND 83 69 4-745130-1 
37/50 .240 (6.10) A32163-ND 57 48 2-747580-3 
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AMPLIMITE® Connectors 
SERIES 109 


Standard Density Crimp Type 


SERIES 109 


Standard Density Crimp Type, 


Power/Coax/Signal Combination 


c ‘ Cc ‘ Connectors 
onnectors onnectors Material and Finish: ¢ Shell: Steel or copper alloy »¢ Plating: 
Material and Finish: * Shell: Steel, cadmium plated « Insert: Material and Finish: * Shell: Steel, cadmium plated « Insert: Cadmium, tin or gold * Insert: Approved material per MIL-DTL-24308 
Approved material per MIL-DTL-24308 » Retention Clips: Stainless Approved material per MIL-DTL-24308 * Retention Clips: Stainless « Retention Clips: Stainless steel or copper alloy 
steel or copper alloy steel Contact Arrangements: 
No. of | Digi-Key Price Each AMP. No. of | Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Pos. Part No. 1 25 100 | Part No. Fig. Pos. Part No. 1 25 100 | Part No. 
Plugs Plugs 
15 | A34440-ND 24.27 20.23 16.18 | 1757823-7 A34455-ND 14.10 11.75 9.40 |1757819-6 
26 A34442-ND 34.95 29.13 23.30 | 1757823-8 A34457-ND 19.41 16.18 12.94 ]1757819-7 
F 44 | A34444-ND 46.59 38.83 31.06 | 1757823-9 A34459-ND 25.50 21.25 17.00 |1757819-8 
62 | A34446-ND 61.50 51.25 41.00 | 1-1757823-0 ABAABI-ND 93.81 28.18 22.54 |1757819-9 
78 | A34448-ND 72.96 60.80 48.64 | 1-1757823-1 OeNRM 43.74. 36.45 29:46 |1-1757819-0 
104 | A34450-ND 93.63 78.03 62.42 | 1-1757823-2 
Receptacles 
Receptacles 
15 | A34439-ND 29.61 24.68 19.74 | 1757824-7 cecum O47 13.73" 10.98 | 17578206 OOM eo O 
26 | A34441-ND 46.14 38.45 30.76 | 1757824-8 peupoeavommm ©2592 19.60 15.68 )1757820-7 
‘i 44 | A34443-ND 53.67 44.73 35.78 | 1757824-9 AB4458-ND 32.34 26.95 21.56 | 1757820-8 
62 | A34445-ND 78.39 65.33 52.26 | 1-1757824-0 A34460-ND 43.41 36.18 28.94 | 1757820-9 
78 | A34447-ND 94.53 78.78 63.02 | 1-1757824-1 A34462-ND 56.94 47.45 37.96 | 1-1757820-0 
104 | A34449-ND 122.49 102.08 81.66 | 1-1757824-2 ; : ee CEE mee TE 
Non-Magnetic Standard Density Fi fees bn eee 
. . 1 . . Fig. | Arrangement | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Non-Magnetic High Density Crimp Crimp Type Connectors Plugs 
Type Connectors Material and Finish: * Shell: Brass, gold plated * Insert: Approved 303 nea a4 ats eae Sect 
Material and Finish: * Shell: Brass, gold plated « Insert: Approved ale MIL-DL+24308: 's: Retention: Clips: Stainless: steel: of Tict | A34507-ND_11.97 9.98 7.98 | 521111141 
material per MIL-DTL-24308 * Retention Clips: Copper alloy ; sApehcie . A34509-ND 6.51 543 4.34] 5-212491-1 
Contact Material and Finish: * Copper alloy, .000050-.000100 Contact Material and Finish: * Copper alloy plated gold .000050. 505 Aa4511-ND Bel 468 374) 5-212491-3 
(0.00127-0.0254) thick gold plate over .000100-.000150 (0.0254- .000100 (0.00127-0.00254) thick over .000100-.000150 (0.00254- : : . 
0.00381) thick ee niet , : : 0.00381) copper under plate ; 904 AB4513-ND 15.87 13.23 10.58 | 5-212498-1 
: ) thick copper under plate 13C3 | A34515-ND 26.10 21.75 17.40 | 5-208810-1 
a ; No. of | Digi-Key Price Each AMP 21C1 | A84517-ND 18.63 15.53 12.42 | 5-212522-1 
Fi oat ao Gi , Pre Foes 400 ANE a Fig. | Pos. | PartNo. 1 25 100 | Part No. 808. «| A34519-ND «5.91 4.93 3.94] 5-446405-1 
g. : : : ‘Blane 2104 «|| AB4521-ND 21.81 18.18 14.54 | 5-212530-1 
Plugs i 2407 —*| A34523-ND 22.38 18.65 14.92 | 5-208743-1 
15 | A34472-ND 44.28 36.90 29.52 | 206498-4 A34491-ND 29.52 24.60 19.68 |207252-2 3664 | A84525-ND 31.35 26.13 20.90 | 5-208744-1 
Receptacles 
26 | A34474-ND 49.17 40.98 32.78 | 206500-4 ; 
44 | A34476-ND 57.39 47.83 38.26 | 206063-4 eee aca. Paepeeag 4.98 8.65 2.02) 445705-7 
1 co EMER 3047 5073 aeo8 | pocsoo-a A34495-ND 41.31 34.43 27.54 |206800-2 A34506-ND 5.16 4.30 3.44 | 5-445705-4 
‘ . . . TicT_ | A84508-ND 10.98 9.15 7.32 | 5-211112-1 
78 | A34480-ND 81.96 68.30 54.64 | 206504-4 eeecah ome 90-16 41.80 33.44 /206802-2 sos | ASMSTOND 522-435 3.48 5-212059-1 
104 | A34483-ND 85.23 71.03 56.82 | 206066-4 A34499-ND 57.54 47.95 38.36 |206804-2 AB4512-ND 4.47 3.73 2.98 | 212059-9 
Racapiach P 9C4 AB4514-ND 1155 9.63 7.70 | 5-212502-1 
Receptacles ecepleces 1303 | A34516-ND 26.49 22.08 17.66 | 5-208811-1 
15 | A84473-ND 44.28 36.90 29.52 | 206499-4 A34492-ND 29.52 24.60 19.68 | 207253-2 21C1 | A84518-ND 18.42 15.35 12.28 | 5-212526-1 
26 | A34475-ND 49.17 40.98 32.78 | 206501-4 8C8 | AS4520-ND 4.11 3.43 2.74 | 5-445730-1 
A34494-ND 36.90 30.75 24.60 | 206799-2 2104 | A34522-ND 18.42 15.35 12.28 | 5-212534-1 
44 | A34477-ND 57.39 47.83 38.26 | 206064-4 
2 A34496-ND 41.31 34.43 27.54 | 206801-2 24C7 A34524-ND = 29.79 24.83 19.86 | 5-208552-1 
62 | A34479-ND 70.47 58.73 46.98 | 206503-4 3664 _ | A34526-ND 29.79 24.83 19.86 | 5-208550-1 
78 | A34481-ND 81.96 68.30 54.64 | 206505-4 A34498-ND 50.16 41.80 33.44 | 206803-2 
104 | A34482-ND 85.23 71.03 56.82 | 206065-4 A34500-ND 57.54 47.95 38.36 | 206805-2 Digi-Key Price Each | AMP 
Description Part No. al 10 | Part No. 
= = ell 7 Contacts - Crimp Gold 
Digi-Key Price Each | AMP Digi-Key Price Each | AMP - 
2 a Pin, 8 AWG ABA793-ND 956 8.29) 211159-1 
Description - Barna: E 10 100 | Part No. Description Part No. 10 100 | Part No. Pin. 10 AWG AB4794-ND 3203 2776 211159-2 
Series 90 - High Density Contacts Series 109 - Contacts Pin, 12-14 AWG A34795-ND 9.94 8.62 | 212007-1 
Pin 22-28 AWG, 50 Gold A34528-ND 1.12.69 ] 204370-2 Pin 20-24 AWG, Gold Flash | A34466-ND 59 .3611218371-1 Pin, 16-18 AWG A34796-ND_ 10.99 9.53 | 212013-1 
Socket 22-28 AWG, 50 Gold | A34527-ND 1.62 1.00 | 204351-1 ‘ Socket, 8 AWG A34797-ND 18.75 16.25 | 211161-1 
: ls : Socket 20-24 AWG, Gold Flash | A34467-ND 82 .50/1218372-1 Socket. 10 AWG A34798-ND 3713 32.18 | 211161-2 
Series 90 - Non-Magnetic High Density Contacts Pin 20-24 AWG, 50y Gold A2160-ND 1.25 .77|205089-1 Socket, 12-14 AWG A34799-ND 16.54 14.34 | 212008-1 
Pin 22-28 AWG, 50) Gold A34484-ND 1.37 84 | 204370-8 Socket 20-24 AWG, 50 Gold | A2161-ND 4.85 1.14] 205090-1 Socket, 16-18 AWG A34800-ND 17.59 15.25 | 212014-1 
Pin 26-28 AWG, 50 Gold A34485-ND 2.64 1.62 | 206495-3 i i Coaxial Contacts - Size 8 
spnkstooo0 —— God WARN 407 2.50 T20e071A Series 109 - Non-Magnetic Contacts Pin RG-174/188/316 A34786-ND 22.84 19.80 ]5-228618-1 
Srciat ae aR AWE. ae i REN 50¢ 310 | s06a08- Pin 26-28 AWG, 50y Gold A34501-ND 2.08 1.28 | 206794-4 Pin RG-179/187 A34787-ND 29.29 25.39 | 5-228618-2 
one a ee Socket 26-28 AWG, 50y Gold | A34502-ND 4.62 2.84 |206795-3 Pin RG-142/89246 A34788-ND_77.85__ 67.47 | 5-228618-4 
Series 90 - Tooling Savion 109 Thelin Socket, RG-174/188/316 A34789-ND 23.14 20.06 | 5-228596-1 
Insertion/Extraction Tool A34451-ND 6.111 | 91067-1 - ad ee Rees acniaone ee ee Seta tite 
Pin Insertion/Extraction Tool ocket, RG- id - . fF iB 
ion Ti A1010-ND 611/41 | 91067-2 - 
Replacement Insertion Tip A34452-ND 2511  |126237-1 for Snap-In Contacts ____ Tooling 
Use with 91067-1 Real FiRceHionT| Hand Tool Frame w/o Positioner | A384779-ND 839.48/1 | 608651-1 
— placement Insertion Tip 7 m Positioner 8-14 AWG. 

Replacement Extraction Ti A34469-ND 2.51/1 126195-3 ositioner 5 | ! 
ie i OU P } a34453-ND 3.32/1 | 126195-2 Use with 91067-2 ! Use with 608651-1 eco §—100-61/1 | 608651-2 
Hand Crimping Tool for Screw- Replacement Extraction Tip Hand Tool Frame w/o Positioner | A34781-ND 740.25/1 | 608668-1 
oe rine contre repr | AQQ77-ND _658.68/1 | 601966-1 iiss wiotogz A34470-ND 2511 | 126195-4 Positioner 16-18 AWG, ; ; 
Machined Contacts (20DM) se witl 7 Use with GORBEES A34782-ND —-211.05/1 | 608668-2 
Socket Positioner Tool Hand Crimping Tool for Screw- | jgg77-14p 653.63/1 | 601966-1 Extraction Tool A34792-ND__167.88/1__| 318813-1 
Use with 601966-1 GEE) ISB, «| SONS Machined Contacts (20DM) i Tool Die RG-174/316/ fs 4 

A34783-ND —1479.00/1 | 5993-1 
Pin Positioner Tool PuPosiuones Jeol A9797-ND 171.68/1 | 601966-5 T ue a ae 142 
Use with 601966-1 ceo = 154.35/1 | 601966-6 Use with 601966-1 ; onl Drees Rar Aes A34784-ND 1223.12 | 58212-1 
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= Conn. Used w/ Dim. A Digi-Key Price Each | AMP 
<= Tyco Electronics AMP Fig. | AMP Series Finish Thread Inch (mm) | Part No. fl 25 | PartNo. 
i Female Screw Locks - Steel, Zinc Plated 
thorized Distributor 
HDE Yellow Chromate 4-40 .250 (6.35) A23427-ND 2.25 1.88 | 745563-1 
AMPLIMITE® 5 HDE Clear Chromate 4-40 250 (6.35) | A23428-ND 2.01 1.68 | 745563-3 
‘. HD/HDF Yellow Chromate 4-40 -560 (14.22)| A9007-ND 1.87 1.57 | 207719-1 
Sold In Packages of 2 
Accessories / Hardware (ean Siharaica noted) HD/HDF | Clear Chromate 4-40 560 (14.22)| A23423-ND 1.91 1.60 | 207719-3 
RoHS Compliant 
1 HD Plastic Yellow Chromate 4-40 .250 (6.35) A33684-ND 1.67 1.40 | 5207952-1 
HDE Yellow Chromate 4-40 .250 (6.35) A33685-ND 2.03 1.70 | 5745563-1 
HDE Clear Chromate 4-40 -250 (6.35) A33686-ND 1.81 1.51 | 5745563-3 
HDP/HDF Yellow Chromate 4-40 .312 (7.92) A33687-ND 1.85 1.55 | 5205817-1 
9 HDP/HDF Clear Chromate 4-40 312 (7.92) A32020-ND 1.77 1.48 | 5205817-3 
S HDP/HDF Yellow Chromate 4-40, MIL-C24308 -312 (7.92) A33688-ND 91 .76 | 5205817-8 
187 (4.75) HD/HDF Yellow Chromate 4-40 -560 (14.22)| A33689-ND 1.80 1.51 | 5207719-1 
. ; HD/HDF Clear Chromate 4-40 .560 (14.22)| A32023-ND 1.74 1.45 | 5207719-3 
HD/HDF Clear Chromate 2-56 Male (4-40 Female) -560 (14.22)| A32026-ND 3.00 2.50 | 5747223-3 
1 HD Clear Chromate 4-40 .250 (6.35) A23426-ND 1.77 1.48 | 207952-3 
2 HDP/HDF Clear Chromate 4-40 -312 (7.92) A23431-NDt 2.31 1.93 | 748558-4 
RoHS Compliant 
1 HD Clear Chromate 4-40 -250 (6.35) A33690-ND 1.59 1.33 | 5207952-3 
HDP/HDF Clear Chromate |M2.6 (Metric), Female (4-40 Male) | .312 (7.92) A33691-ND 1.41 1.18 | 5749765-3 
2 HDP/HDF Yellow Chromate 4-40 312 (7.92) A33692-ND 1.04 .87 | 5748270-2 
HDP/HDF Clear Chromate 4-40 312 (7.92) A33693-NDt 2.04 1.70 | 5748558-4 
Male Screw Retainers for Plastic Shell Connectors - Steel, Zinc Plated (material) 
RoHS Compliant 
S 3 HDE Yellow Chromate 4-40 .220 (5.59) A33694-ND 1.03 .94 | 5745647-1 
re > ) > ly Male Screw Retainers for Metal Shell Connectors - Steel, Zinc Plated (material) 
400K> a | Mtg. nut RoHS Compliant 
2 (customer 
(10.16)4 supplied) Yellow Chromate 4-40 220 (5.59) | A33695-ND 64 54] 5205980-1 
@.196 X .110 3 HDE/HDP Clear Chromate 4-40 .220 (5.59) A32021-ND JT .64 | 5205980-4 
Mtg ew (94.98 X 2.79) Yellow Chromate 4-40 .200 (5.08) | _A33696-ND 1.22 1.02 | 5745136-1 
: : jee} 
(Customer supplied) P Male Jack Screw - Steel, Zinc Plated — RoHS Compliant 
4 HDE/HDP Clear Chromate 4-40 _ A23593-NDt 2.93 2.45 | 747784-3 
Locking Post Assembly - Steel, 1c Plated (2 complete assemblies) 
5 HDF/HDP Yellow Chromate 4-40 -560 (14.22) | A23440-ND 3.21 2.68 | 206514-6 
4 Ys RoHS Compliant 
s S\Y@D~Pan head & is) ‘ 5 HD/HDE | Yellow Chromate 4-40 410 (10.41)}  A32022-ND 2.71 2.26 | 5206514-1 
aN Ys (custom A a i‘ HDF/HDP Yellow Chromate 4-40 .560 (14.22) | A33697-ND 2.89 2.41 | 5206514-6 
= cu: eC! f 
Rib eterna supplied) ZB + Bulk packed and with captivated star washer. No additional hardware included. 
400, block Y A 
(10.16) i Latching Block No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP 
(Order separately) Fig. | Positions Description Thread Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Latching Blocks - Slot Recess & Thru-Hole - Zinc — RoHS Compliant 
9-37 Rear-Panel Latching _ -160 (4.06) A23453-ND 4.69 3.91 747080-2 
6 9-37 Rear-Panel Latching _— -190 (4.83) A23451-ND 1.10 92 745245-2 
9-37 Front-Panel Latching = .250 (6.35) A23452-ND 87 13 745286-2 
Latching Blocks - Threaded Hole - Zinc — RoHS Compliant 
9-37 Rear-Panel Latching 4-40 -190 (4.83) A23449-ND 2.78 2.32 745403-8 
7 9-37 Rear-Panel Latching 4-40 .220 (5.59) A23450-ND 7.38 6.16 T47717-2 
9-37 Front-Panel Latching M3 .250 (6.35) A23447-ND 1.35 1.13 208101-1 
9-37 Front-Panel Latching 4-40 .250 (6.35) A23448-ND 1.35 1.13 208101-8 
No. of Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Positions Description Part No. il 25 Part No. 
Spring Latches - Stainless Steel — RoHS Compliant 
8 _ With Mounting Ears A23445-ND 3.96 3.30 745255-2 
Style 1: Can be used with cable clamps 9 9-37 Spring Latch A23446-ND 1.80 1.51 745779-2 
that do not extend beyond the front flange Slide Latch Clips - Steel, Zinc Plated (clip stainless steel, screws/washers/nuts - steel, zinc plated) 
of the connector or on connectors without A23441-ND 2.55 2.13 206942-1 
cable clamps. 10 _ Thread 4-40, Screw Length .415 (10.54mm) A33703-NDO 0.43 203 5206942-1 
Style 2: Can be used with any cable clamp 0 RoHS Compliant 
that has the mounting ear configuration. No. of Thread Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Style 3: Can be used on connectors without Fig. | Positions | Style No. Size A B Part No. 1 25 Part No. 
cable clamps or with cable clamps that do Slide Latch Clips - Stainless Steel (screws/washers/nuts - steel, zinc plated) 
not have the mounting ear configuration. 11 25 2 2-56 2.265 (57.53) -470 (11.94) A23437-ND 11.70 9.75 745584-1 
7 RoHS Compliant 
Fig. 13 9 1 4-40 1.397 (35.48) 490 (12.45) | A33698-ND 3.46 2.89 | 5745404-1 
457 15 2 2-56 1.725 (43.82) 470 (11.94) A33699-ND 4.98 4.15 5745583-1 
#256 thread ("o9) i 25 2 2-56 2.265 (57.53) 470 (11.94) | A33700-ND 8.22 6.85 | 5745584-1 
25 3 4-40 2.265 (57.53) 470 (11.94) A33701-ND 4.50 3.75 5745584-3 
37 1 4-40 2.913 (73.99) 490 (12.45) A32024-ND 5.61 4.68 5745407-1 
50 3 4-40 2.819 (71.60) 575 (14.61) A33702-ND 8.25 6.88 5745578-3 
#4-40 F 5 ae = 
thread No. of Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. Positions A B Part No. ul 25 Part No. 
EMI/RFI Gaskets - Brass .006” (0.15mm) Thick, Bright Tin Plated 
Fig. 14 9 .984 (24.99) 1.220 (30.99) A32025-NDO 1.38 1.15 5747024-3 
a: 12 15 1.312 (33.32) 1.555 (39.50) A35052-NDO 3.93 3.28 5747025-3 
25 1.852 (47.04) 2.100 (53.34) A32027-NDO 1.50 1.25 745776-4 
#2-56 UNC #2-56 Thread 37 2.500 (63.50) 2.730 (69.34) A32028-NDO 171 1.43 | 745777-4 
13 Screwlock Kits for .050 Series, stainless steel A23468-ND*0 2.08 1.73 749087-2 
14 Screwlock Kits for .050 Series, stainless steel, Thread 4-40 A23469-NDO 3.47 2.89 750644-1 
14 Screwlock Kits for .050 Series, stainless steel, Thread 2-56 A23470-NDO 2.82 2.36 786585-2 
15 Screwlock Kits for .050 Series, stainless steel A23675-NDO 4.32 3.60 750831-1 
thread = Grommet Set (4 per set), 9-15 positions A23668-NDO 84 70 747746-1 
Grommet Set (4 per set), 25-50 positions A23669-NDO 93 78 747973-1 
* Recommended for right-angle board mount connectors. RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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FCj D-Sub Connectors 


No. of Price Each FCI 
Fig. Pins Type (l 25 100 Part No. 
Solder Cup — Stamped Contacts 
9 Male 609-1524-ND 1.53 83 .73 DEO9PO64TXLF 
9 Female 609-1525-ND 1.56 85 74 DEO9SO64TLF 
1 15 Male 609-1512-ND 1.94 1.15 99 DA15P064TXLF 
15 Female 609-1513-ND 1.94 1.15 99 DA15S064TLF 
25 Male 609-1518-ND 2.02 1.20 1.03 DB25P064TXLF 
25 Female 609-1519-ND 2.02 1.20 1.03 DB25S064TLF 
Solder Cup — Machined Contacts 
9 Male 609-2805-ND 3.48 2.15 1.90 DEPO9PO65TXLF 
9 Female 609-2806-ND 3.48 2.15 1.90 DEPO9SO65TLF 
1 15 Male 609-2810-ND 4.23 2.63 2.38 DAP15PO65TXLF 
15 Female 609-2811-ND 4.23 2.63 2.38 DAP15SO65TLF 
25 Male 609-2814-ND 5.30 3.44 3.15 DBP25PO65TXLF 
25 Female 609-2815-ND 5.68 3.68 3.37 DBP25S065TLF 
Vertical PCB — Stamped Contacts (with harpoon, and 4-40 screwlock) 
9 Male 609-1479-ND 3.18 1.97 1.73 DO9P24A4GVOOLF 
9 Female 609-1485-ND 3.18 1.97 1.73 DO9S24A4GVOOLF 
2 15 Male 609-1491-ND 3.05 1.87 1.63 D15P24A4GVOOLF 
15 Female 609-1497-ND 2.89 1.78 1.55 D15S24A4GVOOLF 
25 Male 609-1503-ND 3.60 2.23 1.96 D25P24A4GVOOLF 
25 Female 609-1509-ND 3.17 1.96 1.73 D25S24A4GVOOLF 
Vertical PCB — Machined Contacts 
9 Male 609-2807-ND 3.50 2.16 1.91 DEPO9P365TXLF 
9 Female 609-2808-ND 3.51 2.17 1.91 DEPO9S365TLF 
3 15 Male 609-2812-ND 4.87 3.10 2.84 DAP15P365TXLF 
15 Female 609-2813-ND 4.87 3.10 2.84 DAP15S365TLF 
25 Male 609-2822-ND 7.23 4.92 4.34 DBP25P365TXLF 
25 Female 609-2823-ND 7.67 5.22 4.60 DBP25S365TLF 
Right Angle PCB (with insert, harpoon, and metal plate) 
9 Male 609-1481-ND§t 2.81 1.73 1.55 DO9P33E4GX00LF 
9 Female 609-1487-ND§t 2.77 1.70 1.52 DO9S33E4GX00LF 
15 Male 609-1493-ND§t 3.38 2.01 1.75 D15P33E4GX00LF 
15 Female 609-1499-ND§t 3.33 1.98 1.72 D15S33E4GX00LF 
25 Male 609-1505-ND§t 3.56 2.20 1.94 D25P33E4GX00LF 
25 Female 609-1511-ND§t 3.34 2.06 1.82 D25S33E4GX00LF 
9 Male 609-1478-ND@t+ 2.71 1.67 1.49 DO9P13A4GXO00LF 
9 Female 609-1484-ND@t+ 2.77 1.70 1.52 DO9S13A4GX00LF 
4 15 Male 609-1490-ND@t+ 3.24 1.99 1.73 D15P13A4GXO0LF 
15 Female 609-1496-ND@t+ 3.63 2.24 1.98 D15S13A4GX00LF 
25 Male 609-1502-ND@t+ 3.67 2.27 2.00 D25P13A4GX00LF 
25 Female 609-1508-ND@t+ 3.13 1.93 1.71 D25S13A4GX00LF 
9 Male 609-1476-ND@A 2.76 1.64 1.47 DO9P13A4GLOOLF 
9 Female 609-1482-ND@A 2.71 1.61 1.45 DO9S13A4GLOOLF 
15 Male 609-1488-ND@A 3.08 1.89 1.65 D15P13A4GLOOLF 
15 Female 609-1494-ND@A 2.95 1.81 1.57 D15S13A4GLOOLF 
25 Male 609-1500-ND@A 3.38 2.09 1.84 D25P13A4GLOOLF 
25 Female 609-1506-ND@A 3.29 2.04 1.79 D25S13A4GLOOLF 
Right Angle PCB (with screwlock, harpoon, and metal plate) 
9 Male 609-1480-ND§ 2.76 1.70 1.52 DO9P33E4GVOOLF 
9 Female 609-1486-ND§ 2.55 1.54 1.34 DO9S33E4GVOOLF 
15 Male 609-1492-ND§ 3.08 1.89 1.65 D15P33E4GVOOLF 
15 Female 609-1498-ND§ 3.04 1.87 1.62 D15S33E4GVOOLF 
25 Male 609-1504-ND§ 3.47 2.15 1.89 D25P33E4GVOOLF 
4 25 Female 609-1510-ND§ 3.63 2.17 1.91 D25S33E4GVOOLF 
9 Male 609-1477-ND® 2.85 1.75 1.57 DO9P13A4GVOOLF 
9 Female 609-1483-ND® 2.72 1.67 1.50 DO9S13A4GVOOLF 
15 Male 609-1489-ND® 3.08 1.89 1.65 D15P13A4GVOOLF 
15 Female 609-1495-ND® 3.04 1.87 1.62 D15S13A4GVOOLF 
25 Male 609-1501-ND® 3.47 2.15 1.89 D25P13A4GVOOLF 
25 Female 609-1507-ND® 3.38 2.09 1.84 D25S13A4GVOOLF 
Right Angle PCB (with screwlock, harpoon, and metal plate) — Machined Contacts 
9 Male 609-2827-ND 8.05 5.48 4.84 DEPVO9P565GTXLF 
9 Female 609-2828-ND 7.75 5.28 4.66 DEPVO9S565GTLF 
4 15 Male 609-2830-ND 8.00 5.50 5.00 DAPV15P565GTXLF 
15 Female 609-2831-ND 8.00 5.50 5.00 DAPV15S565GTLF 
25 Male 609-2833-ND 9.90 7.02 6.46 DBPV25P565GTXLF 
25 Female 609-2832-ND 9.90 7.02 6.46 DBPV25S565GTLF 
High Density Right Angle PCB (with harpoon, and metal bracket) 
14 Female 609-2800-NDt 1.89 1.06 93 ICD14S13E6GXOOLF 
15 Female 609-2801-NDt 1.45 83 72 1CD15S13E6GXOOLF 
4 15 Female 609-2802-ND* 1.88 1.08 93 ICD15S13E6GVOOLF 
26 Female 609-2803-ND*& 3.22 1.99 1.76 ICD26S13E4GVOOLF 
26 Female 609-2804-NDt 3.06 1.89 1.67 ICD26S13E4GXO0LF 
Wire Wrap — Machined Contacts 
9 Male 609-2818-ND 6.36 4.24 3.80 DEPO9P465TXLF 
9 Female 609-2809-ND 3.77 2.34 2.12 DEPO9S465TLF 
5 15 Male 609-2817-ND 5.31 3.54 3.17 DAP15P465TXLF 
15 Female 609-2816-ND 5.31 3.54 3.17 DAP15S465TLF 
25 Male 609-2821-ND 8.13 5.53 4.98 DBP25P465TXLF 
25 Female 609-2820-ND 7.54 5.13 4.62 DBP25S465TLF 
Crimp Shell 
9 Male 609-1466-ND 1.32 72 62 865609PLTXLF 
9 Female 609-1467-ND 1.37 74 64 865609SLTLF 
6 15 Male 609-1468-ND 1.47 83 71 865615PLTXLF 
15 Female 609-1469-ND 1.45 81 69 865615SLTLF 
25 Male 609-1470-ND 1.53 83 .73 865625PLTXLF 
25 Female 609-1471-ND 1.61 87 at 865625SLTLF 
Crimp Contacts 
24-28AWG Gold Male 609-1472-ND 25 11 09 8656350064LF 
24-28AWG Gold Female 609-1473-ND 23 wl .08 8656351064LF 
20-24AWG Gold Male 609-1474-ND 25 11 09 8656352064LF 
20-24AWG Gold Female 609-1475-ND 23 11 .08 8656353064LF 
§ US Standard Footprint Europe Standard Footprint + 4-40 Insert A M3Insert %* 4-40 Female Screwlock (Continued) 
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D-Sub Hardware 


Fig. 1 — Screw Lock 


D-Sub Connectors (cont.) 


Internal Thread 
\ UNC 4-40 


eae 


L— 
Thread 


D-Sub Backshells 


Fig. 2 — Screw Lock Delta D Series 


Internal Thread 
. UNC 4-40 


ert al 


Thread 


Fig. 3 — Screw Lock Fig. 4 — Metal Cap or D-Sub Cover 
No. of Digi-Key Price Each FCI 
Fig. Pins Type Part No. 1 25 100 Part No. 
9 609-1424-ND 1.89 1.12 97 86303637BLF 
15 Black 609-1425-ND 1.98 1.17 1.01 86303638BLF 
1 25 Plastic 609-1426-ND 2.07 1.19 1.06 86303639BLF 
37 Hood 609-1427-ND 2.39 1.44 1.25 86303640BLF 
50 609-1428-ND 2.96 1.82 1.58 86303641BLF 
i ini i 9 609-1429-ND 2.60 1.55 1.38 863093CO9ALF 
: Hosa /oims plate PricalEach Fel 15 Black 609-1431-ND 263 157 1.40 | 863093C15ALF 
aI) Wire emis] ii) | aren | etl. i il) | eli. 25 Plastic 609-1433-ND 216 = 128 = 114 | 863093C25ALF 
Female - 8.30 M3 609-1422-ND .89 6 .39 | 863001TLF 2 37 Hood 609-1435-ND 277 1.70 1.53 863093C37ALF 
Female =- 8.30 M3 609-1446-ND 89 46 39 | 86552153TLF 50 609-1436-ND 3.09 1.91 1.68 863093C50ALF 
Female _ 6.30 M3 609-1417-ND 83 AM 35 | 863001017TLF 9 Plastic 609-1430-ND 4.07 253 2.29 863093C09MLF 
1 Female i 13.0 M3 609-1421-ND 83 A 35 | 863001061TLF 15 Metalized 609-1432-ND 4.25 2.74 2.43 863093C15MLF 
Female — 8.30 UNC 4.40 609-1420-ND 94 AT 40 863001060TLF 25 Hood 609-1434-ND 5.13 3.17 279 863093C25MLF 
Female _— 8.30 M3 609-1443-NDA 52 .26 21 86551007TLF 9 Black 609-1462-ND 2.75 1.69 1.51 8655PHRA0901LF 
Female = 8.30 UNC 4.40 | 609-1444-NDA 52 26 21 86551009TLF 15 Plastic 609-1463-ND 3.04 1.88 1.66 8655PHRA1501LF 
Female = 4.50 M3 609-1445-NDA 70 35 29 | 86551167TLF 25 Hood 609-1464-ND 3.42 21 1.86 8655PHRA2501LF 
> | Female | — 45 M3 609-1418-ND 68 33.28 | 863001018TLF 3 a ee an -_ oer aoe 
Female - 4.5 UNC 4.40 | 609-1419-ND 68 33 28 | 863001019TLF 15 Shielded 609-1489-ND 509 348 312 8655MHRA1501 LF 
3 Male = _ UNC 4.40 | 609-1423-ND 1.16 65 54 | 863005ATLF 25 Metal 609-1460-ND 5.43 362 304 8655MHRA2501 LE 
Male 9 — _ 609-1447-ND 2.20 1.31 1.16 | 86553113TLF 37 Hood 609-1461-ND 6.42 4.27 3.83 8655MHRA3701LF 
Female 9 _ _ 609-1450-ND 2.23 1.32 1.17 | 86553148TLF 9 609-1453-NDT 6.50 4.50 3.98 8655MH0911LF 
4 Male 15 = _ 609-1448-ND 2.29 1.36 1.21 865531 14TLF 15 Shielded 609-1454-NDt 7.18 4.88 4.40 8655MH1511LF 
Female 15 _ _— 609-1451-ND 2.28 1.37 1.20 | 86553149TLF 4 25 Metal 609-1455-NDt 7.93 5.40 4.76 8655MH2511LF 
Male 25 _ _ 609-1449-ND 2.87 1.76 1.53 | 86553115TLF 37 Hood 609-1456-NDt 8.36 5.93 5.23 8655MH3711LF 
Female 25 = = 609-1452-ND 2.96 1.82 1.58 | 86553150TLF 50 609-1457-NDt 13.75 10.01 9.07 8655MH5011LF 


A Hardware not included 


Co m bo D-Su b Co n n ecto rs Power contacts sold separately. 


t+ Two Part Hoods 


Contact Arrangment 


©0000) 


5WS5 


5W5 shown 


ENG 


— 


VGA Connector 
Materials and Finish: 


* Steel, Nickel plated »* Insulator, Nylon 6T, Color Pantone Blue 
#2935U * Contacts: Phosphor Bronze, Gold plated on contact area Tin 
on tails over Nickel * Board Locks, Brass Tin plated * Rivets, Brass 
Nickel plated 


Contact Digi-Key Price Each FCI 
Fig. | Arrangement Type Part No. 1 25 100 Part No. 
Solder Cup 
1 7W2 Male 609-1516-ND 4.69 2.94 2.69 DA7W2PAO0LF 
7W2 Female 609-1517-ND 5.25 3.34 3.06 DA7W2SAO0LF 
Crimp Shell 
3w3 Male 609-1514-ND 1.89 1.09 94 DA3W3PAO00LF 
3W3 Female 609-1515-ND 1.80 1.00 88 DA3W3SA00LF 
2 5W5, Male 609-1520-ND 2.34 1.41 1.23 DB5W5PAOOLF 
5W5, Female 609-1521-ND 2.34 1.41 1.23 DB5WS5SA00LF 
8ws Male 609-1522-ND 2.59 1.56 1.36 DC8W8PAOOLF 
8ws Female 609-1523-ND 2.59 1.56 1.36 DC8W8SAOOLF 
Right Angle PCB 
3Ww3 Male 609-2824-NDA 7.70 5.24 4.62 D3W3P36A6GLO8LF 
3w3 Male 609-2825-ND0 7.71 5.25 4.63 D3W3P36A6GVO8LF 
3 3Ww3 Male 609-2826-NDt 7.86 5.35 4.72 D3W3P36A6GX08LF 
5W5, Male 609-2834-ND0 13.10 9.50 8.45 D5W5P36A6GVO8LF 
5W5, Male 609-2829-NDt 8.03 5.70 5.03 D5W5P36A6GX08LF 
13W3 Female 609-2819-NDt 6.53 4.52 4.00 D13W3S17B5GX3CLF 
A M3 Insert + 4-40 Insert 4-40 Female Screwlock 
Power Contacts 
Wire Digi-Key Price Each FCI 
Size Type Part No. 1 25 100 Part No. 
8 Male 609-1439-ND 3.15 1.95 1.72 8638PPS4005LF 
Female 609-1442-ND 3.69 2.30 2.08 8638PSS4005LF 
12 Male 609-1438-ND 2.41 1.45 1.27 8638PPS2005LF 
Female 609-1441-ND 3.75 2.33 2.11 8638PSS2005LF 
16 Male 609-1437-ND 3.66 2.26 1.99 8638PPS1005LF 
Female 609-1440-ND 4.31 2.68 2.43 8638PSS1005LF 
(S) 


NEW! D-Sub Right Angle Ultra Slim 


Specifications: 

* Current Rating: 1 Amp max. Insulation Resistance: 1,000 MQ min. 
at 500VDC * DWD: 5O0VAC RMS for 1 minute » Contact Resistance: 
30 mQ max. * Temperature Rating: -40°C ~ 230°C 


Digi-Key Price Each EDAC 
Contacts Type Part No. 1 10 100 Part No. 
15 Female 151-1117-ND 1.83 1.63 1.30 634-015-274-990 


4-40 THREADED HOLE 


2.00 


a hee 
ee 


30.73 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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No. Price No. Price 
w OR MP of Digi-Key Each NorComp of Digi-Key Each NorComp 
=— Pins| Type | Part No. 10 100 | Part No. Pins) Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
High Density D-Sub “= Crimp ch Nuts, Mating Side 7g | Male | 6878M-ND 17.63 15.20 10.34 | 180-078-102-031 
: Male | 3815M-ND 3.02 260 1.77 | 180-015-172-030 Female| 6878F-ND 18.42 15.88 10.80 | 180-078-202-031 
i 15 
Connectors 180 Series Female| 3815F-ND 3.02 2.60 1.77 | 180-015-272-030 RoHS Compliant 
© Compatible with new generation systems from Male | 3826M-ND 748 645 4.39 | 180-026-172-030 
several computer manufacturers * Shells have stamped Contacts For 26 | male] 3826F-ND 7.74 6.68 4.54 | 180-026-272-030 15 | Male (BSED Sm mL Oa ah 
bright tin finish for EMI/RFI shielding *Male pianpen ; : : Female| 6815FE-ND 3.71 3.20 2.18 | 180-015-203L031 
2 9 High Density D-Sub 44 | Male | 3844M-ND 8.27 7.13 4.85 | 180-044-172-030 
connector shells have grounding indents Connectors ae : ; : Male | 6826ME-ND 8.81 7.60 5.17 | 180-026-103L031 
«Reliable crimp snap-in contacts feature 62 Male | 3862M-ND 10.21 8.80 5.99 | 180-062-172-030 26 Female| 6826FE-ND 785 677 4.61 | 180-026-203L031 
insulation grip for increased holding power Female| 3862F-ND 10.21 8.80 5.99 | 180-062-272-030 aan : —__ 
*Contacts compatible with industry standard 78) Male BERS 1830 1585 t078 | 180-078-170-080 a4 | Male |6844ME-ND 10.43 9.00 6.12 | 180-044-103L031 
ee ale eae tee tn = : : - Female| 6844FE-ND 11.94 10.29 7.00 | 180-044-203L031 
right tin over nickel * Shell-Rol ompliant: RoHS Compliant 4 -062- 
Steel, nickel plated + Insulator: Glass-filed go | Male |6862ME-ND 12.75 10.99 7.48 | 180-062-103L031 
thermoplastic, UL rated 94V-0 * Male Pin: 15 Male | 3815ME-ND 3.10 2.67 1.82 | 180-015-173L030 Female| 6862FE-ND 14.30 12.33 8.39 | 180-062-203L031 
brass s Female lle Pr iaeel ebld nash iia Gen ope ANG Female| 3815FE-ND 3.10 2.67 1.82 | 180-015-273L030 78 Male | 6878ME-ND 17.99 15.51 10.55 | 180-078-103L031 
* Contact Plating: Gold over nickel (gold flash Wire Size: 22~ Male | 3826ME-ND 7.32 6.31 4.30 | 180-026-173L030 Female| 6878FE-ND 12.55 10.82 7.36 | 180-078-203L031 
on entire contact for solder cup and dip solder) _—Pin Dia.: .030” (.76mm) Female! 3826FE-ND 785 6.77 4.61 | 180-026-273L030 
No. of Shell Dimensions (Inch) Male | 3844ME-ND 8.70 7.50 5.10 | 180-044-173L030 Ete aneaidbe 
Pins Size A B C D 4 | omale| 3844FE-ND 8.83 7.62 5.18 | 180-044-273030 - See eat i ea ne a He neat 
15 0B-9 | 14.213 | 0.984 | 0.496 | 0.422 Male [3862ME-ND 10.85 9.36 6.36 | 180-062-173L030 eg ; 80 _ 2.85 | 180-026-212: 
26 DB-15 1.543 1.312 0.496 0.422 62 y MARDE 44 | Male | 180-44M-ND. 6.55 5.65 3.85 | 180-044-112-001 
Female | 3862FE-ND 9.98 8.60 5.85 | 180-062-273L030 
44 DB-25 2.087 1.852 0.496 0.422 78 |Female| 180-78F-ND 12.76 11.00 7.48 | 180-078-212-001 
62 DB-37 2.732 2.500 0.496 0.422 78 Male | 3878ME-ND 17.90 15.43 10.50 | 180-078-173L030 
78 DB-50 2.638 2.406 0.606 0.550 Female| 3878FE-ND 12.55 10.82 7.36 | 180-078-273L030 RoHS Compliant 
ae Hg — alee 15 | Male ]180-15MEND 2502.16 1.47 | 180-015-119R00 
salted cup ene, Gay P= 9 | pin | asPECT-ND cat 267 aocoteivaloot Female|180-15FE-ND 2.10 1.81 __1.23 | 180-015-213R001 
7 | E Pin_ | 85PETR-ND 537.50/10,000 _| 180-001-170L001 26 | Male SBCZEME NDE 8692.85 3.83 2.26 | 180-026-113R001 
= 157 Ir | | 7 J Socket| 85SECT-ND =. at 07 | 180-002-170L001 Female] 180-26FE-ND 436 3.76 2.56 | 180-026-213R001 
gro iN pantacis Sauk Socket 85SETR-ND 537.50/10,000 | 180-002-170L001 44 | Male (CCRC §=68.86 5.92 4.08 | 180-044-113R001 
“= Sepatatoly Beloii Female|180-44FE-ND 6.82589 __4.01 | 180-044-213R001 
D ; gp | Male |180-62ME-ND 9.23 -8.05 5.48 | 180-062-113R001 
Notas Contacts S6ld saparately (bel6w) for otinp Tye insertion! T2020-ND 9.07 7.82 5.32 | 180-901-170-000 Female| 180-62FE-ND 9.43 8.14 _ 5.54 | 180-062-213R001 
: pay payee. Removal Tool 7g | Male | 180-7ME-ND 1369 11.81 8.03 | 180-078-113R001 
No. Price High Density | t3930.ND 199.50 —  —|180-701-170-000 Female| 180-78FE-ND 13.36 11.52 7.84 | 180-078-213R001 
of | [pike Each | Nore ua 
Pins} Type | Part No. 1 10 100 | Part No. Solder Cup — RoHS Compliant 
vate PERE Fst Feaiga 4s. WANT SAGSI| 15 | Male | 7815M-ND 3.48 3.00 2.04 | 180-015-112-011 
15 | ae ; ; : 26 | Male | 7826M-ND 4.90 4.23 2.88 | 180-026-112-011 
RoHS Compliant Female| T815FE-ND 2.79 241 1.64 | 180-015-2031.001 741 Mate TRSEANIENT ane OE 473 1180044. 113-614 
4g | Male | 815ME-ND 218 1.88 1.28 | 180-015-173L000 og | Male Oey B80 080s 24 05:) 180°028+1 05000 go | Male | 7862M-ND 10.64 948 6.24 | 180-062-112-011 
Female| 815FE-ND 218 1.88 1.28 | 180-015-273L000 ae ees = = = at Female| 7862F-ND 10.79 930 6.33 | 180-062-212-011 
Male | 826ME-ND 6.40 5.52 3.76 | 180-026-173L000 aq] uae a eo gee ea ae 78 |Female| 7878F-ND 14.88 12.83 8.73 | 180-078-212-011 
26 | male oer ene 668: gr | 1800862791000 Female| T844FE-ND 11.01 9.50 6.46 | 180-044-2031.001 - 
Male [SIAERIE as ey aR TTSr CT g2 | Male ]T862ME-ND 11.83 10.20 6.94 | 180-062-103L001 RoHS Compliant 
44 | ae Si saab aaled [Heo nak Sral ong Female| T862FE-ND 13.37 11.53 7.85 | 180-062-203L001 jg | Male | 7815ME-ND 3.79 3.27 2.23 | 180-015-113R011 
a 2 : : ; ease 7g | Male |T878ME-NDt 9.14. 6.86 5.72 | 180-078-103L001 Female| 7815FE-ND 3.35 2.89 1.97 | 180-015-213R011 
62 | Male (eceMeNe 9.93 8.56 5.82 | 180-062-171000 Female|T878FE-NDt 7.98 5.75 4.79 | 180-078-203L001 og | Male | 7826ME-ND 531 4.58 3.12 | 180-026-113R011 
Tae fe last ieee pas ecarecroacnan Female| 7B26FE-ND__5.88_5.08_345 | 180-026-219R011 
Male | 878ME-ND 16.97 14.64 9.96 | 180-078-173L000 Male EMINENT ned. 7.dd. “Biga.ancoadafanott 
78 malo mare aed tne: @Rae-| AOA OTAL OOD 26 | Male | 4826M-ND 11.51 993 6.75 | 180-026-102-011 44 ‘ ; ; 
2 ena m1 Toae—a8 | o-peezazon “te [TOOMEND | V1.0 ean ee | e000 aR 
rimp with « inch Nuts, Board Side gp | Male | 4862M-ND 12531080 7.35 | 180-062-102-014 go | Male | 7862ME-ND 11.39 9.83 6.68 | 180-062-113R011 
26 Male | 1826M-ND 748 645 4.39 | 180-026-172-010 Female| 4862F-ND 17.63 15.20 10.34 | 180-062-202-014 Female| 7862FE-ND 11.53 9.94 6.76 | 180-062-213R011 
Female| 1826F-ND 7.74 6.68 4.54 | 180-026-272-010 78 |Female| 4878F-ND 18.42 15.88 10.80 | 180-078-202-011 7g | Male | 7878ME-ND 16.23 14.00 9.52 | 180-078-113R011 
44 Male | 1844M-ND 8.27 7.13 4.85 | 180-044-172-010 RoHS Compliant Female} 7862FE-ND 11.53 9.94 6.76 | 180-062-213R011 
Female] 1844F-ND 8.27 7.13 4.85 | 180-044-272-010 Male | 4815ME-ND 334. 289 1.97 | 180-015-103L011 Dip Solder with .250” Clinch Nuts, Board Side 
: eer i : ; ; 
62 | Male eee (O21 - B80 5.99") 180-0621 72-010 Female| 4815FE-ND 3.71 3.20 2.18 | 180-015-203L011 aq | Male | 8844M-ND 8.06 6.95 4.73 | 180-044-112-021 
Female| 1862F-ND 10.21 8.80 _ 5.99 | 180-062-272-010 ne | Male [4826ME-ND ai 760° 8.47: |180:026 031014 Female| 8844F-ND 8.03 6.93 4.71 | 180-044-212-021 
78 | Male | 1878M-ND 18.39 15.85 10.78 | 180-078-172-010 Female! 4826FE-ND 785 677 461 | 190-026-203L011 62 | Male | 8862M-ND 10.64 918 6.24 | 180-062-112-021 
RoHS Compliant a4 | Male [4844ME-ND 10.43 9.00 6.12 | 180-044-103L011 78 | Male (S2ZEMENG 16.23 18.13 8.03 | 180-078-112-021 
45 Male | 1815ME-ND 3.10 2.67 1.82 | 180-015-173L010 Female| 4844FE-ND 11.94 10.29 7.00 | 180-044-203L011 RoHS Compliant 
Female| 1815FE-ND 3.10 2.67 1.82 | 180-015-273L010 62 | Male | 4862ME-ND 12.75 10.99 7.48 | 180-062-103L011 45 | Male | 8815ME-ND 3.79 3.27 2.23 | 180-015-113R021 
ng | Male | 1826ME-ND 7.32 6.31 4.30 | 180-026-173L010 Female] 4862FE-ND 14.30 12.33 8.39 | 180-062-203L011 Female| 8815FE-ND. 3.35 2.89 1.97 | 180-015-213R021 
Female| 1826FE-ND 795 677 461 | 180-026-271.010 79 | Male |4878ME-ND 17.99. 18.51 10.55 | 180-078-103L011 og | Male | 8826ME-ND 531. 458 3.12 | 180-026-113R021 
aa | Male [1844ME-ND 70" 750 e490. anosas ran Female| 4878FE-ND 12.55 10.82 7.36 | 180-078-203L011 Female| 8826FE-ND 5.88 5.08 3.45 | 180-026-213R021 
Female|1844FE-ND 8.87.62 _6.18 | 180-044-273L010 a4 | Male | 8844ME-ND 8.62 7.44 5.06 | 180-044-113R021 
62 Male | 1862ME-ND 10.85 9.36 6.36 | 180-062-173L010 15 Male | 5815M-ND 3.28 2.83 1.93 | 180-015-102-021 Female| 8844FE-ND 8.62 7.44 5.06 | 180-044-213R021 
Female| 1862FE-ND 9.98 8.60 5.85 | 180-062-273L010 Female| 5815F-ND 3.63 3.13 2.13 | 180-015-202-021 62 Male | 8862ME-ND 11.39 9.83 6.68 | 180-062-113R021 
78 Male | 1878ME-ND 17.90 15.43 10.50 | 180-078-173L010 26 Male | 5826M-ND 11.51 9.93 6.75 | 180-026-102-021 Female] 8862FE-ND 11.53 9.94 6.76 | 180-062-213R021 
Female| 1878FE-ND 12.55 10.82 7.36 | 180-078-273L010 Female| 5826F-ND 9.11 7.85 5.34 | 180-026-202-021 8 Male | 8878ME-ND 16.23 14.00 9.52 | 180-078-113R021 
44 | Male | 5844M-ND 10.21 8.80 5.99 | 180-044-102-021 Female] 8878FE-ND 15.89 13.70 9.32 | 180-078-213R021 
. , 
Male | 5862M-ND 1253 10.80 7.35 | 180-062-102-021 Dip Solder with .250” Clinch Nuts, Mating Sid 
15 |Female| 28156-ND 3.02 2.60 1.77 | 180-015-272-020 62 pee fa ee 
Female | 5862F-ND 17.63 15.20 10.34 | 180-062-202-021 Male oman aOR (665-474. |4annaaeniaost 
Male | 2826M-ND 7.48 645 4.39 | 180-026-172-020 7 AAnaa 44 ; 4 ; 
26 78 |Female| 5878F-ND 18.42 15.88 10.80 | 180-078-202-021 Female (naman aos eR. <4 74 | 4agcodaenn 9-034 
Female| 2826F-ND 7.74 6.68 4.54 | 180-026-272-020 Rolls Gamoilant : : : 
44 | Male | 2844M-ND 8.27 7.13 4.85 | 180-044-172-020 F 62 ie oan uae as ne aneeeare 
wo | Male | 2862N-ND ania aan 5.090 1R0-06954 705090 jg | Male | 5815ME-ND 3.34 289 1.97 | 180-015-103L021 aml oe a 1078 £0 _ 6.88 180-06a212-084 
Female eaeia 102) 8.80 8.99 {180-062-272-020 aoe SeMEND a ra ea ToL One OnE mn a 9878F- ND 1488 1283 873 480-078-212-031 
78 | Male | 2878M-ND 18.39 15.85 10.78 | 180-078-172-020 remate (EBERT Fase a7 a ey debGoe DRL Serrp errr: 
RoHS Compliant a -044- 
Male | 2815ME-ND 3.10 267 1.82 | 180-015-173L020 ial ei Sea fo ee ai ‘a oy ie 15 | Male ene hae meee Pe i 
ball; i 281 5FE-ND 340 2.67 1.82 $80-016-2731.020 jie 5862ME ND 12.75 10.99 7.48 180-062-108L021 Female Fae D 3.35 __2.89 _1.97 | 180-015-213R031 
ema a : : ‘ ai 62 ; ie ee : oe Male | 9826ME-ND 5.31 4.58 3.12 | 180-026-113R031 
9g | Male | 2826ME-ND 7.32 631 4.30 | 180-026-173L020 Female| 5862FE-ND 14.30 12.33 8.39 | 180-062-203L021 26 Piast sore ais Bag Line das: aap doe 3 1aanel 
Female| 2826FE-ND 7.85 677 4.61 | 180-026-273L020 Male [5878ME-ND 17.99 15.51 10.55 | 180-078-103L021 ; : ; 
78 | emale| 5878FE-ND 12.55 10.82 7.36 | 180-078-203L021 4g | Male (eee uene BOE AN 08, | TBO nae 
aq | Male ee 870 7.50 5.10 | 180-044-178L020 : ees Female| 9844FE-ND 8.62 7.44 5.06 | 180-044-213R031 
Female| 2844FE-ND 883 7.62 5.18 | 180-044-273L020 go | Male | 9862ME-ND 11.39 9.83 6.68 | 180-062-113R031 
62 | Male |2862ME-ND) | 10.85 9.36 6.36 | 180-062-1731020 26 | Male | 6826M-ND 11.51 9.93 6.75 | 180-026-102-031 Female| 9862FE-ND 11.53 9.94 6.76 | 180-062-213R031 
Female] 2862FE-ND 9.98 8.60 5.85 | 180-062-273L020 44 |Female| 6844F-ND 11.69 10.08 6.86 | 180-044-202-031 - Male | 9878ME-ND 16.23 14.00 9.52 | 180-078-113R031 
7q | Male | 2878ME-ND 17.90 15.43 10.50 | 180-078-173L020 go | Male | 6862M-ND 1253 10.80 7.35 | 180-062-102-031 Female| 9878FE-ND 45.89 13.70 9.32 | 180-078-213R031 
Female| 2878FE-ND 12.55 10.82 7.36 | 180-078-273L020 Female] 6862F-ND 17.63 15.20 10.34 | 180-062-202-031 + NEW! 
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“j Ré IMP No. Price No. = Price 
w of Digi-Key Each NorComp a zs nia ey F pa oA Boscom 
Pins) Type |Part No. 1 10 100 | Part No. ins| Type | Part No. art No. 
i i ° i Male |174-137MA-ND 13.97 12.04 8.19] 174-037-112R141 
Yellow Chi te — RoHS Compliant 
High Density 90° PC Mount Sow oromate — Nom Compran 37 | Female|174-137FA-ND 1718 14.81 10.07 | 174-037-212R141 
Male ]1173-O9MEA-ND 4.04 3.49 2.37 | 173-E09-111R001 : | EET 
9 50 | Male [174-150MA-ND 29.68 25.60 17.41 | 174-050-112R141 
D-Sub Connector Female|1173-O9FEA-ND __.12_3.63_2.98 | 173-E09-211R001 Female|174-150FA-ND 31.31 27.00 18.36 | 174-050-212R141 
45 | Male [1173-15MEA-ND 5.05 3.58 2.94] 173-E15-111RO01 
i 3 A Female| 1173-15FEA-ND 7.67 6.62 4.50 | 173-E15-211R001 ; ; 
181 Series (.350” Footprint) sy | Mate [173-25WER-ND Bt 7.20490] 173-05 TROT 174E Series (.370” Footprint) 
. Female|1173-25FEA-ND 10.10 7.69 6.59 | 173-£25-211R001 ; 
SPECIFICATIONS: 37 | Male [1173-37MEA-ND 11.50 9.92 6.75] 173-E37-111RO01 He: mnie Paige magear 
Contact Rating: 5 Amps ° Dielectric Strength: 1000V AC RMS ° Insulation Female|1173-37FEA-ND 17.08 14.73 10.02 | 173-E37-211R001 1 ae P 
. 2 we Pins| Type |Part No. 1 10 100 | Part No. 
Resistance: 1000MQ Contact Material: Brass » Contact Finish: Gold flash Male }1173-50MEA-ND —=—.23.69 20.42 13.89 | 173-E50-111R001 
50 Yellow Chromate 
¢ Operating Temperature: -55°C ~ 150°C * Shell Material: Steel, Nickel Female|1173-50FEA-ND 25.09 21.63 14.71 | 173-E50-211R001 Male 11174-09ME-ND 3.42 2.95 2.011] 174-E09-111-001 
plated «Insulations Material: Glass-Filled Polyester (UL 94V-0) »* Gender: Tin 9 Female] 1174-09FE-ND 4.55 3.93 2.67 | 174-E09-211-001 
Receptacle (female) 9 | Male |1173-109ME-ND 3.16 2.73 1.86 | 173-£09-112-001 15 ae Ra ae fe peasy 
15 [Female 1173-115FE-ND 6.35 5.48 3.73 | 173-E15-212-001 ‘emale| 1174-15FE- 555.65 3.85 | 174-£15-211- 
op} [843 (18:33)-| 4g ng | Male [1173-425ME-ND 6.90 6.95 4.05] 173-E25-112-001 5 | Male )1174-25ME-ND 887 7.65 5.21) 174-E25-111-001 
wey owscig| 8h Female|1173-125FE-ND 9.95 858 584 |173-F25-212-001 Female| 1174-25FE-ND 11.48 9.90 6.74 | 174-£25-211-001 
095 (2.41) HL} TYP) pe x| 07g Male [1173137ME-ND 9.51 8.20 5.58 | 173-E37-112-001 37 | Male (MRSUMESN Day 10-21 8.80 8.09) 174-£37-171-001 
5 (2. | 078 37 a Teaad at Female| 1174-37FE-ND 13.02 11.23 7.64 | 174-E37-211-001 
ve. WAL (1.98) Female|1173-137FE-ND 14.12 12.18 8.28 | 173-E37-212-001 ais ERS aH T1800 1a E92 17EROTTI=DOT 
ai rs BERIMs | 50 |Female)1173-150FE-ND 23.14 19.95 13.57 | 173-E50-212-001 50 | cornate MRMSOEESI of" 48:90 Adds [174.F50-0112004 
(790) TA MAAK t | Nickel — RoHS Compliant Yellow Chromate — RoHS Compliant 
Il 130 (3.30)Typ. g | Male |1173-109MEA-ND 3.81 2.63 2.15 ] 173-E09-113R001 g | Male ]1174-09MEA-ND 3.75 3.24 2.20] 174-E09-111RO01 
4-40 UNC. —H gece ES T Female|1173-109FEA-ND 4.83 3.43 _ 2.81 | 173-E09-213R001 Female|1174-O9FEA-ND 4.99 4.31 2.93 | 174-E09-211R001 
Insert Sq. Typ. Wletal Male |1173-115MEA-ND 4.85 3.38 2.78 | 173-E15-113R001 Male |1174-T5MEA-ND 7.00 6.04 4.11 174-E15-1TTRO01 
2 Pl 15 15 
laces |___ 984 (24.99)—-| Shell Female|1173-215FEA-ND 6.45 4.78 3.95 | 173-E15-213R001 Female| 1174-15FEA-ND TAQ 6.21 4.22 | 174-E15-211R001 
Male 1173-125MEA-NDt 7.62 5.49 4.58 | 173-E25-113R001 Male 1174-25MEA-ND 9.75 8.41 5.72) 174-E25-111R001 
25 25 
Hastauaeeisi BOB Uae Cr Female|1173-125FEA-NDt 9.94 7.25 6.21 | 173-£25-213R001 Se a 
ar oes 450) 37 | Male |1173-137MEA-ND 9.52 7.14 5.95 | 173-E87-113R001 37 |emale|1174-37FEA-ND 1431 12.34 839 | 174-£37-211R001 
200 OO (11.43) 4] «, ites Female|1173-137FEA-ND 13.25 10.37 _ 8.55 | 173-E37-213R001 Male 11174-50MEA-ND 12-97 11-18 7 61 1174-50-11 7ROOT 
Los ae rae eares as 0.125 Thar aS 50 Aer NEY tee a ae Sete 50 | Female|1174-50FEA-ND 23.66 20.40 13.87 | 174-E50-211R001 
9.125 : (3.18) Bie emale| 1173-150FEA- 17 14.71. 12.33 | 173-£50- Tin 
us (144) 18 (1.19)Typ. Me 
(48) Z| L000 (2.29) Typ. 1.213(30.81)_ Short Bracket with 4-40 Screw Lock 9 [Female|174-109FE-ND 4.15 3.58 9.44 | 174-£09-210-001 
cao lem se 6 tl neeeseen 
No. Pri 4 4 f % rz emale ad 7 i Ry id “| Z a 
ot Digi-Ke ae Norconi g | Male |173-08ME-ND 5.08 4.38 2.98 | 173-£09-111-141 2 [Female|1174-125FE-ND_ 10.44 9.00 6.12 | 174-E25-212-001 
: HERBY, P Female| 173-O9FE-ND 6.24 5.38 3.66 | 173-E09-211-141 E 4 “E3114 
Male |1174-137ME-ND 9.28 8.00 5.44 | 174-E37-112-001 
Pins | Type | Part No. il 10 100 | Part No. c zi Eq R4442 37 
Male |173-15ME-ND 6.70 5.78 3.93) 173-E15-111-141 Female|1174-137FE-ND 11.80 10.18 6.92 | 174-E37-212-001 
75 [Female | 815RFE-ND 347 3.00 204 | 181-015-219R171 15 : 3 3 
96 |Female | 826RFEND 961 829 5.64 | 181-026-213R171 Female|173-15FE-ND 8.58 7.40 5.04 | 173-E15-211-141 50 | Male [1174-150ME-ND 21.23 18.30 12.45 | 174-E50-112-001 
44 |Female | 844RFE-ND 1038 895 6.09 | 181-044-213R171 25 | Male |173-25ME-ND 919 7.93 5.39 | 173-E25-111-141 Female|1174-150FE-ND 23.14 19.95 13.57 | 174-E50-212-001 
@2 | tomate SERENE 4450 12°50. #50 | 1e1-06-1aR171 37 | Male [173-37ME-ND 72.06 10.40 7.08 [173-E37-111-141 Nickel — RoHS Compliant 
: : : Yellow Chromate — RoHS Compliant g | Male [M174-109MEA-ND 3.74 2.58 2.11] 174-E09-113R001 
9 Male |173-O9MEA-ND 5.92 511 3.47/173-E09-111R141 Female] 1174-109FEA-ND 5.02 3.56 2.92 | 174-E09-213R001 
ight An le Female| 173-O9FEA-ND 7.27 6.27 4.27 | 173-E09-211R141 15 Mae a a a me ae Tee aoe 
R g g Male |173-15MEA-ND 7.20 6.21 4.23 | 173-E15-111R141 emale| 1174-11 5FEA- .A5 4.72 __ 3.85 | 174-E15- 
15 naa ieie? Male |1174-125MEA-ND 8.06 6.05 5.04] 1/4-E25-113R001 
Female| 173-15FEA-ND 10.01 8.63 5.87 | 173-£15-211R141 25 
ie 5 4 a Female|1174-125FEA-ND 10.01 7.62 6.53 | 174-E25-213R001 
u onnectors 95 | Male |173-25MEA-ND 10.72 9.24 6.29 | 173-E25-111R141 ae HAEGE EERIE) — 995 697 Sa LEST aRO0T 
Female| 173-25FEA-ND 14.61 12.60 8.57 | 173-E25-211R141 32 | ae : : : 
Female|1174-137FEA-ND 11.35 8.64 7.41 | 174-E37-213R001 
109 Male |173-37MEA-ND 14.07 12.13 8.25 |173-E37-111R141 ~ : 16 
LL 37 Male |1174-150MEA-ND 10.29 7.83 6.71 | 174-E50-113R001 
ofr sed] C CO) Female Mieecueunlmeee 19.98 17.23 14.72 | 173-ES7-211 R141 50 | Female|1174-150FEA-ND 17.13. 13.87 11.63 | 174-£50-213R001 
=) Male |173-S0MEA-ND 26.98 23.27 15.82 | 173-E50-111R141 7 
2 te | -TFootpnt 50 |Female|173-50FEA-ND 28.47 24.55 16.70 |173-E50-211R141 RUSE OTE ae Be as 
A . = 
Tin Male [174-09ME-ND 5.02 4.33 2.95 | 174-E09-111-141 
Cann Dimensions (Inch) Materials: * Shell: Steel, zinc 9 | Male |173-109ME-ND 4.76 4.10 2.79 | 173-£09-112-141 9 | Female] 174-09FE-ND 6.15 5.30 3.61 | 174-E09-211-141 
sis: B 7 plated with yellow chromate or tin 15 | Female|173-115FE-ND 7.95 6.85 4.66 | 173-E15-212-141 45 | Male [174-15ME-ND 7.98 6.88 4.68 | 174-E15-111-141 
plated * Shell-RoHS Compliant: 25 Male |173-125ME-ND 8.50 7.33 4.99 | 173-E25-112-141 Female|174-15FE-ND 8.15 7.03 4.78 | 174-E15-211-141 
9 | 1.213 | .984 | 0.494 | Steel, nickel plated + Insulator: Female|173-125FE-ND 11.54 9.95 6.77 | 173-E25-212-141 95 | Male /174-25ME-ND 10.47 9.03 6.14 | 174-E25-111-141 
15 1.541 | 1.312 | 0.494 | Glass-filled thermoplastic, UL rated 3 Male |173-137ME-ND 11.11 958 6.52 |173-£37-112-141 Female|174-25FE-ND 13.08 11.28 7.67 | 174-E25-211-141 
25 | 2.088 | 1.852 | 0.494 | 94V-0 «Machined Contacts: Male: 7 |Female|173-137FE-ND 15.72 13.55 9.22 | 173-£37-212-141 37 | Male |174-37ME-ND 17.80 10.18 6.92 | 174-E37-111-141 
37_| 2.729 | 2.500 | 0.494 | Brass; Female: Phosphor bronze - - Female| 174-37FE-ND 14.62 12.60 8.57 | 174-£37-211-141 
50) 2638 1 2408 | o6os | Plating: Gold flash on entire Nickel — RoHS Compliant 50 | Female] 174-50FE-ND 23.14 19.95 13.57 | 174-£50-211-141 
s 7 contact 9 Male |173-109MEA-ND 5.54 4.78 3.26 | 173-E09-113R141 Yellow Chromate — RoHS Compliant 
F . Female] 173-109FEA-ND 6.76 3.97 | 173-£09-213R141 Male [174-09MEA-ND 585 5.05 3.43 | 174-E09-111R141 
173 Series (.283” Footprint) 45 | Male ]173-115MEA-ND 7.27 4.27 | 173-E15-113R141 9 | Female| 174-09FEA-ND 7476.18 4.21 | 174-£09-211R141 
Female| 173-115FEA-ND 9.27 5.44 | 173-£15-213R141 45 | Male [174-15MIEA-ND 9.30 8.02 5.46 | 174-E15-111R141 
No. Price pg | Male [173125MEA-ND 9.91 5.81 | 173-E25-113R141 Female|174-15FEA-ND 9.50 8.19 5.57 | 174-E15-211R141 
of Digi-Key Each NorComp Female|173-125FEA-ND 13.46 7.89 | 173-E25-213R141 95 | Male T74-25MEA-ND 12.21 10.53” 7.16 | 174-E25-111R141 
Pins| Type |Part No. 1 10 100 | Part No. 37 | Male |173-137MEA-ND 12.95 7.60 | 173-E37-113R141 rar ee pe ae ae eae 
ith 4-. Female|173-137FEA-ND 17.29 10.14 | 173-E37-213R141 ale) 174- “l . ; ; -E37- 
ee Male [173-150MEA-ND 2657 45.811 473-650-113R1AT 37 |Female|174-37FEA-ND 17.04 14.70 10.00 | 174-£97-2118141 
50 | Female|173-150FEA-ND 28.47 16.70 | 173-£50-213R141 CA ee Bee ae 
37 | Male |173-37M-ND 13.28 11.45 7.79 | 173-037-111-141 GHOTEETAGKTTITaE40 Screw “e828. E 
Tin Yellow Chromate — RoHS Compliant 9 | Male [174-109ME-ND 4704.05 2.76 | 174-E09-112-141 
1 25F- -025-212- Male |173-209MEA-ND 5.58 4.82 3.28 | 173-E09-111R241 Male |174-115ME-ND 7.40 6.38 4.34 [174-E15-112-141 
25 | Female| 173-125F-ND 12.70 10.95 7.45 | 173-025-212-141 9 | Mele \eaeeoe Met SEE ae PTT eH ioe 15 | pari ce HOMER vex en, aaa ee eie Ode 
Male |173-137M-ND 42.21 10.53 7.16 | 173-037-112-141 
37 ; . : 45 | Male ]173-215MEA-ND 6.79 5.86 3.99 | 173-E15-111R241 95 | Male )174-125ME-ND 9.66 8.33 5.67) 174-E25-112-141 
Female| 173-137F-ND 17.28 14.90 10.14 | 173-037-212-141 Femalel1173-115FEA-ND 828 622 5418/473-E15-211R241 nae tam 10.38 08 seen shad 
Tin — RoHS Compliant 95 | Male (AAEZSMEN RS 1011 8.72 5.93) 173 b25-111R241 37 | remale| 174-137FE-ND 13.40 11.55 7.86 | 174-£37-212-141 
Female|173-225FEA-ND 13.78 11.88 8.08 | 173-E25-211R241 Pay eae Sad Dh gS Teas HERO TAT 
g | Male |173-109MA-ND 5.48 4.73 3.22 | 173-009-112R141 37 | Male |173-237MEA-ND 13.27 11.44 7.78 | 173-E37-111R241 Mickel = NaHs Compliant 
Female| 173-109FA-ND 7.44 6.42 4.37 | 173-009-212R141 Female|173-237FEA-ND 18.85 16.26 11.06 | 173-E37-211R241 ae WRGOMEARIG an ae A W7EEDOATSRIAT 
2 5 ey as Male |1173-250MEA-ND 25.46 21.95 14.93 |173-E50-111R241 9 f : F 
gg | Male |173-115MA-ND 10.89 9.39 6.39 | 173-015-112R141 50 |romale APAEECREMAIGMM 6.06 0316 i575 |17aES0211RO41 Female| 174-1 09FEA-ND 6.70 5.78 3.93 | 174-E09-213R141 
Female|173-115FA-ND 10.18 8:78 5.97 |173-015-212R141 ow ——_ 15 | Male [I74-115MEA-ND 8.62 7.44” 5.06 |174-E15-T13R141 
: ; Female| 174-115FEA-ND 8.79 7.58 5.16 | 174-E15-213R141 
og | Male |173-125MA-ND 10.27 8.86 6.03) 173-025-112R141| | 474 Series (.370” Footprint) bg | Male [174-125MEAND 11-16 9.62 6.55 [174-E25-113R141 
Female| 173-125FA-ND 14.81 12.77 8.69 | 173-025-212R141 Female|174-125FEA-ND 14.03 12.10 8.23 | 174-£25-213R141 
gz | Male |173-137MAND 1424 1228 8.35 173-037-112R141 No. Price 37 tale Zag IVER ND 1268 10.4 i eer ena 
of Digi-Ke Each NorCom emale| 1/4= a z B a res f 
Female| 173-137FA-ND 20.15 17.38 11.82 | 173-037-212R141 Pins | Type aoiice AGietood (Pe Poe sq | Male |174-T50MEAND 26.98 23.27 15.82 | 174-E50-113RIAT 
: GHBTUBFEEEGE TaOSEFEQIUGER Female|174-150FEA-ND 28.47 24.55 16.70 | 174-£50-213R141 
173E Series (.283” Footprint) a 
sald Yellow Chromate — RoHS Compliant 
No. Price 15 | Male_|174-115M-ND 8.15 7.03 _ 4.78 |174-015-112-141 g | Male [174-209MEA-ND 5.52 4.76 3.24] 174-E09-111R241 
of Digi-Key Each NorComp 37 | Male |174-137M-ND 11.98 10.33 7.03 | 174-037-112-141 Female| 174-209FEA-ND 6.76 5.83 3.97 | 174-E09-211R241 
Pins| Type |Part No. 1 140 100 | Part No. Female |174-137F-ND 14.73 12.70 8.64 | 174-037-212-141 15 Male |174-215MEA-ND 8.77757 5.151 174-E15-111R241 
Yellow Chromate Tin — RoHS Compliant Female| 174-215FEA-ND 8.96 7.73 5.26 | 174-E15-211R241 
Male |174-225MEA-ND 11.52 9.93 6.76] 1/4-E25-111R241 
15 | Female|1173-15FE-ND 6.99 6.03 4.10 | 173-E15-211-001 9 Aad Hoa ae ae ae ee eae ania 25 | Female|174-225FEA-ND 14.39 1241 8.44 | 174-£25-211R241 
25 | Male |1173-25ME-ND 7.60 6.55 4.46 | 173-E25-111-001 vale EERE RANG 350 8196 87 HOTS ORIAT 37 ale een ee 1288 1120 2 a ae 
37 | Male |1173-37ME-ND 10.47 9.03 6.14 | 173-E37-111-001 15 | pemale 174-11 5FA-ND 967 834 5.67 |174-015-212R141 ee : : : 
emale . E : 50 | Male [T74-250MEA-ND 14.74 12.71 8.64 | 174-E50-111R241 
5 | Male |1173-S0ME-ND 21.23 18.30 12.45 | 173-E50-111-001 95 | Male |174-125MA-ND 12.38 10.67 7.26 |174-025-112R141 Female| 174-250FEA-ND 25.43 21.92 14.91 | 174-E50-211R241 
Female| 1173-50FE-ND 23.14 19.95 13.57 | 173-E50-211-001 Female |174-125FA-ND 15.45 13.33 9.06 |174-025-212R141 + NEW! (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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i NORCOMP No. Price 183 Economy Series (.590” Footprint) 
of Digi-Key Each NorComp 
. Pins| Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Right Angle D-Sub Connectors (cont) fF 760 | Materials: « Shell: Steel, tin plating » Shell-RoHS 
A 25 | Male FE25REND 6.29, 1849869. AOS OL Compliant: Steel, nickel plating * Insulator: Glass- 
175 Series (.454” Footprint) 37 | Male | 437M-ND 7.60 6.55 4.46 | 177-037-110-071 — filled thermoplastic, UL rated 94V-0 » Stamped Con- 
No price! Female | 437F-ND 8.38 7.23 4.92 | 177-037-210-071 L590 tacts: Brass ° Plating: Gold flash on entire contact 
of Digi-Key Each NorComp Plastic Shell with 4-40 Flush Insert 
Pins) Type |Part No. : 1 10 100 RariNy — RoHS Compliant Conn. Dimensions (Inch) 
i oe 000 00 co [mancon| | (se Cae es 
15 [Female] 175-115F-ND 15.75 13.58 9.24] 175-015-212-151 Plastic Shell with 4-40 Hex Standoff 9 | 1213 | 0984 | 0.494 Nescecesl 
in — i 15 | 1541 | 1312 | 0.494 
Tin Hols Compliant Male |177-615M-ND 5.22 4.50 3.06 | 177-015-110-081 95 12.088 11.852 1 0494 
g | Male |175-109MA-ND 7.20 5.27 4.24 ]175-009-112R151 15 | scrals MEMEMEONM <4a97 980 ee7|477-015-210-091 : : E 
Female| 175-109FA-ND 11.37 8.66 7.42 | 175-009-212R151 : : : 37_| 2.729 | 2.500 | 0.494 
Male |175-115MA-ND 9.24 6.93 §.78|175-015-112R151 25 | Male | 177-625M-ND 6.55 5.65 __3.85 | 177-025-110-081 
15 | remale|175-115FA-ND 8.93 6.70 5.58 | 175-015-212R151 37 | Male | 177-637M-ND 7.63 6.58 4.48 | 177-037-110-081 
05 Male |175-125MA-ND 13.32 10.25 8.59 | 175-025-112R151 Female) 177-637F-ND 8.79 7.58 5.16) 177-037-210-081 No. _ Price 
Female|175-125FA-ND 12.31 9.47 7.94 | 175-025-212R151 of Digi-Key Each NorComp 
37 | Male [175-137MA-ND 17.39 14.08 11.80 |175-037-112R151 Pins| Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Female|175-137FA-ND 16.76 12.96 10.86 | 175-037-212R151 182 Economy Series (.318” Footprint) 
176 Series (.545” Footprint) Materials: * Shell: Steel, tin plating Metal enel 
*Shell-RoHS Compliant: Steel, nickel tg | Male | 183-715M-ND 2.32 2.00 1.36 | 183-015-112-161 
No. Price plating + Insulator: Glass-filled therm- Female | 183-715F-ND 241 2.08 1.42 | 183-015-212-161 
f Digi-Key Each NorComp oplastic, UL rated 94V-0 ° Stamped 
ae Type |Part No 1 10 100 | Part No Contacts: Brass * Plating: Gold flash on 25 | Male | 183-725M-ND 2.78 240 1.64 | 183-025-112-161 
= entire contact a 7 -037-212- 
7 [rome BRST 485 8.75 285) teoroaraiarie 
9 |Female|176-109F-ND 11.37 9.80 6.67 | 176-009-212-151 Connector Dimensions (Inch) i Nickel Shell — RoHS Compliant 
Male |176-115M-ND 6.12 5.28 3.59 |176-015-112-151 Size B c 
15 | Female|176-115F-ND 1230 10.60 7.21 |176-015-212-151 9 0,984 0.494 g | Male (RESCoMENEm 354 2.05 1.93 | 183-009-113R161 
25 | Female] 176-125F-ND 15.89 13.70 9.32 |176-025-212-151 iE au a4 Female | 183-709FE-ND 3.63 2.17 _2.04 | 183-009-213R161 
37 2500 0.494 jg | Male | 183-715ME-ND 4.06 2.38 2.29 | 183-015-113R161 
. Female| 183-715FE-ND 4.29 2.52 2.42 | 183-015-213R161 
177 Series (.590” Footprint) No. re Price Male | 183-725ME-ND 4.73 2.88 2.71 | 183-025-113R161 
sa : : : of Digi-Key Each NorComp 25 
Gon. Dimensions (Inch) haber lll oo Pins| Type | Part No. at) <ODNesein: Female| 183-725FE-ND 4.92 2.96 2.87 | 183-025-213R161 
Sue | abet Sines thermonat UL zy | Wale | 89-77MEND 628 410. 305 seo-or-rioRe 
15 1556 1312 0.763 rated 94V-0 * Stamped Contacts: Metal Shell Female | 183-737FE-ND 6.65 4.34 4.07 | 183-037-213R161 
- ~ - Cupronickel alloys » Plating: 
25 | 2.100 | 1.852 | 1.308 | Gold over nickel on mating area, 37 | Male | 182-737M-ND 3.65 3.15 2.15 |182-037-112-161 Inside Ground Straps and 4-40 Flush Insert 
37 2.742 | 2.500 | 1.962 |  tin/lead on solder tails Metal Shell 
, Nickel Shell — RoHS Compliant 
ol 
——— ee 110% f= Male | 182-709ME-ND 1.89 1.22 .94|182-009-113R161 is | Male (REC ISMCD i «6282 2.00 1.96 | 183-016-112-171 
og |© Gi ABS) © x Female| 182-709FE-ND 1.90 1.26 97 | 182-009-213R161 Female| 183-915F-ND 2.41 2081.42 | 189-015-212-171 
ed | m7 —+- Male | 182-715ME-ND 2.11. 1.37 1.08 | 182-015-113R161 37 | Male | 183-937M-ND 4.21 3.63 247 | 183-037-112-171 
X= .452-Plastic shell aol te 112 Female| 182-715FE-ND 219 1.47 1.15 | 182-015-213R161 Female | 183-937F-ND 4.35 3.75 2.55 | 183-037-212-171 
.496-Metal shell 5 | -025- 
Male | 182-725ME-ND 2.50 1.70 1.31 | 182-025-113R161 NiGkET Shit — RoHS Compliant 
@o120 plel.e Female| 182-725FE-ND 2.58 1.75 1.36 |182-025-213R161 
‘ Pattern T0275 Male | 182-737ME-ND 3.22 2.15 1.75 | 182-037-113R161 g | Male | 183-909ME-ND = 3.54 2.05 1.93 | 183-009-113R171 
aisceeeti2 Female) 182-737FE-ND 3.33 2.22 1.81 |182-037-213R161 Female | 183-909FE-ND 3.63 2417 2.04 | 183-009-213R171 
047 é F109  Gicte) GFEUPeI|SS Fraps EAG/4°40)E GHUEETE jg | Male | 183-915ME-ND 4.06 2.38 2.29 |183-015-113R171 
Motal Shall Female| 183-915FE-ND 4.29 2.52 2.42 | 183-015-213R171 
No. Price et 4 -025- 
i as Pee ea Male Reema Boiss Gos Aaa ng | Male | 183-925ME-ND 4.73 2.88 2.71 | 183-025-113R171 
Pins| Type | Part No. 1 10 100 | Part No. Nickel Shell — RoHS Compliant Female | 183-925FE-ND 4.92 2.96 2.87 | 183-025-213R171 
Metal Shell with Inside Ground Straps Male | 182-909ME-ND 1.88 1.21 93 |182-009-113R171 37 | Male RES oMeNm § 6.28 4.10 8.85 | 183-037-113R171 
and .120" Diameter Hole Female| 182-909FE-ND 1.90 1.26 97 |182-009-213R171 Female| 183-937FE-ND = 6.63 4.32 4.06 | 183-037-213R171 
9 | Male | 177-709M-ND 12.70 10.95 7.45 |177-009-112-161 Male | 182-915ME-ND 2.141 1.37 1.08 | 182-015-113R171 Inside Ground Straps and 4-40 Hex Standoff 
t5 | Male | 177-715M-ND 14.50 12.50 8.50 | 177-015-112-161 Female| 182-915FE-ND 2.19 1.47 1.15 | 182-015-213R171 Metal Shell 
Female|177-715F-ND 14.91 12.85 8.74 | 177-015-212-161 Male | 182-925ME-ND 2.50 1.70 1.31 | 182-025-113R171 
Male | 183-815M-ND 2.52 248 1.48 | 183-015-112-181 
25 [Female | 177-725F-ND 8.66 6.50 5.42 |177-025-212-161 Female| 182-925FE-ND 2.58 1.75 1.36 |182-025-213R171 15) "ae 
37 [Female |177-737F-ND 17.57 15.15 10.31 | 177-037-212-161 Male | 182-937ME-ND 3.22 2.15 1.75 |182-037-113R171 Female |B ra POA 2228S ol -85,) 1BS-O1G 12181 
Metal Shell with Inside Ground Straps Female| 182-937FE-ND 3.33 2.22 1.81 |182-037-213R171 Nickel Shell — RoHS Compliant 
and 4-40 Flush Insert g | Male | 183-809ME-ND 3.74 2.24 2.11 | 183-009-113R181 
9 |Female | 309F-ND 9.31 8.03 5.46 | 177-009-212-171 Metal Shell Female| 183-809FE-ND 3.94 2.32 2.22 | 183-009-213R181 
45 | Male | 315M-ND 5.80 5.00 3.40 | 177-015-112-171 15 | Male | 182-815M-ND 220 1.90 1.30 |182-015-112-181 45 | Male | 183-815ME-ND 4.26 2.59 2.44 | 183-015-113R181 
a a a == a 1 Laactre Nickel Shell — RoHS Compliant Female| 183-815FE-ND 4.48 «2.72 2.56 | 183-015-213R181 
ale - id 5 a - _ 
25 | male ARENT 77). GRE das A7pDR AIT Male | 182-809ME-ND 2.15 1.44 1.13 | 182-009-113R181 5 | Male | 183-825ME-ND 4.98 2.99 2.90 | 183-025-113R181 
37 |Female )337E-ND 4248 40.50 7.141 177-037-212-171 Female| 182-809FE-ND 2.23 149 1.17 |182-009-213R181 Female| 183-825FE-ND 5.16 3.16 3.06 | 183-025-213R181 
Metal Shel! with inside Ground Straps Male | 182-815ME-ND 2.39 1.62 1.25 | 182-015-113R181 37 | Male | 183-837ME-ND 6.55 4.28 4.01 ]183-037-113R181 
and 4-40 Hex Standoff Female MISZecNSGESNOS 2.54 1.72 1.39: 1182-015-213R181 Female| 183-837FE-ND 6.95 4.54 4.26 | 183-037-213R181 
Male ] 182-825ME-ND 2.89 196 1.54|182-025-113R181 
815MM -015-112- Fork Board Locks in Front Hole and 4-40 Flush Insert 
15 | Male |UGSISNENDIS §6.26 5.40 368 | 177-018-112-181 Female| 182-825FE-ND 2.91 1.98 1.56 | 182-025-213R181 
- ag eS ve te aa aoa Male | 182-837ME-ND 3.57 2.38 1.94|182-037-113R181 Metal Shell 
emale = i a x a bs ‘= 
wy | Male [17-867M-ND 8707.50 5.10 [177-087-1118 Female| 182-837FE-ND 3.55 2.45 2.00 |182-037-213R181 9 |Female| 183-09F-ND 1.48 1.28 87 | 183-009-212-531 
Female| 17-837F-ND 10.15 8.75 5.95 | 177-037-212-181 15 | Male (RICSRSRESE MI 1-94 1.68 1-14 | 109-015-112-691 
piustic heii aith 4 ap" Diaieler Hew Metal Shell 37 | Male | 183-37M-ND 3.63 343 2.13 | 183-037-112-531 
wae EREESUOTOM «40 ate oes lavz-noeat0001 Female] 182-09F-ND 168 145 991 182-009-219-531 Female| 183-37F-ND 3.63 313 2.13 | 183-037-212-531 
 |remale | 177-509F-ND 6.00 5.18 3.52 | 177-009-210-061 Female} 182-25F-ND 2.23 1.93 1.31 | 182-025-212-531 Nickel Shell — RoHS Compliant 
j5 | Male ]177-515M-ND 6.41. 5.53 3.76 | 177-015-110-061 Bicker shell Hons Compliant g | Male | 183-09ME-ND 3.74 2.24 2.11 | 188-009-113R531 
Female | 177-515F-ND 8.44 7.28 4.95 | 177-015-210-061 Male | 182-09ME-ND 1.89 1.22 94] 182-009-113R531 Female | 183-09FE-ND 3.63 2417 2.04|199-009-213R531 
o5 | Male | 177-525M-ND 5.19 4.48 3.05 | 177-025-110-061 Female| 182-09FE-ND 1.90 1.26 97 |182-009-213R531 Mare TEISSEERIEO Moan, oan Sool ieaniesiansal 
Female | 177-525F-ND 7.83 6.75 _4.59 | 177-025-210-061 Male | 182-15ME-ND 241 137 182-015-113R531 15 : eee 
yy | Male [177-537M-ND 6.41 5.53 3.76 | 177-037-110-061 Female (PRROMeratNn are pe pees Female | 183-15FE-ND 4.29 2.52 2.42 | 183-015-213R531 
Female| 177-537F-ND 12.18 10.50 7.14 | 177-037-210-061 Male | 182-25ME-ND 250 1.70 182-025-113R531 og | Male | 183-25ME-ND 4.73 2.88 2.71 |183-025-113R531 
Plastic Shell with 4-40 Flush Insert Female! 182-25FE-ND 258 1.75 182-025-213R531 Female | 183-25FE-ND 4.92 2.96 2.87 | 183-025-213R531 
1 Male | 415M-ND 8.15 7.03 4.78 | 177-015-110-071 Male | 182-37ME-ND 3.22 2.15 182-037-113R531 37 Male | 183-37ME-ND 6.28 410 3.85 | 183-037-113R531 
7 Female | 415F-ND 5.48 4.73 3.22 | 177-015-210-071 Female) 182-37FE-ND 3.33 2.22 182-037-213R531 Female | 183-37FE-ND 6.63 4.32 4.06 | 183-037-213R531 


More Product Available Online: www.digikey.com 
262 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


IW NORCOMP 


Dual Port Right Angle 
D-Sub Connectors 


178, 179 and 189 Series 


No. Price 
of Digi-Key Each NorComp 
Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 


RoHS Compliant 


9/9 | M/M | 1009MME-ND 6.50 4.24 3.98 | 189-009-613R571 
15/15 | M/M | 1015MME-ND 7.87 5.25 4.92 | 189-015-613R571 
25/25 | M/M | 1025MME-ND 912 6.08 5.70 | 189-025-613R571 
37/37 |M/M | 1037MME-ND 12.33, 8.39 7.95 | 189-037-613R571 


9/9 | M/F | 1009MFE-ND 6.50 4.24 3.98 | 189-009-413R571 
15/15) M/F | 1015MFE-ND 7.87 5.25 4.92 | 189-015-413R571 
25/25 | M/F | 1025MFE-ND 912 6.08 5.70 | 189-025-413R571 
37/37 | M/F | 1037MFE-ND 12.33 8.39 7.95 | 189-037-413R571 


}+ 1.000 + 
5 ll 
Cc I Be + 

4-40 

Female 125 

Screwlocks THT 
318 |=! t 

584 


Materials: * Shell: Steel, zinc with tin plating * Shell-RoHS Compliant: Steel, 
nickel plating * Contacts: Gold flash over brass plating. * Insulator: Glass- 
filled thermoplastic, UL 94V-0 rated, black. 


Connector Dimensions (Inch) 
Size A B c 
9 1.204 0.984 0.494 
15 1.535 1.312 0.494 
25 2.078 1.850 0.494 
37 2.724 2.500 0.494 
No. Price 
of Digi-Key Each NorComp 
Pins |Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 


178 Seri 750 Centers 


15/15 | M/M | 1115MM-ND 8.24 7.10 4.83 | 178-015-612-571 
37/37 | M/M | 1137MM-ND 13.40 11.55 — 7.86 | 178-037-612-571 
37/37 | F/F | 1137FF-ND 13.40 11.55 7.86 | 178-037-512-571 
25/25 | F/M | 1125FM-ND 885 7.63 5.19 |178-025-312-571 
RoHS Compliant 
9/9 | M/M | 1109MME-ND 6.50 4.24 3.98 | 178-009-613R571 
15/15 | M/M | 1115MME-ND 7.87 5.25 4.92 | 178-015-613R571 
25/25 | M/M | 1125MME-ND 912 6.08 5.70 | 178-025-613R571 
37/37 |M/M|1137MME-ND = 12.33 8.39 _~—7.95 | 178-037-613R571 
9/9 | M/F | 1109MFE-ND 6.50 4.24 3.98 | 178-009-413R571 
15/15) M/F | 1115MFE-ND 7.87 5.25 4.92 | 178-015-413R571 
25/25 | M/F | 1125MFE-ND 912 6.08 5.70 | 178-025-413R571 
37/37 | M/F | 1137MFE-ND 12.33 8.39 7.95 | 178-037-413R571 


9/9 | F/F | 1109FFE-ND 6.50 4.24 3.98 | 178-009-513R571 
15/15) F/F | 1115FFE-ND 7.87 5.25 4.92 | 178-015-513R571 
25/25 | F/F | 1125FFE-ND 912 6.08 5.70 | 178-025-513R571 


37/37 | F/F | 1137FFE-ND 12.33 8.39 7.95 | 178-037-513R571 
9/9 | F/M | 1109FME-ND 6.50 4.24 3.98 | 178-009-313R571 
15/15) F/M | 1115FME-ND 7.87 5.25 4.92 | 178-015-313R571 
25/25 | F/M | 1125FME-ND 912 6.08 5.70 | 178-025-313R571 
37/37 | F/M | 1137FME-ND 12.33 839 7.95 | 178-037-313R571 


15/15 | M/M | 1215MM-ND 8.24 7.10 4.83 | 179-015-612-571 
25/25 | M/M | 1225MM-ND 8.85 7.63 5.19 | 179-025-612-571 
37/37 | M/M | 1237MM-ND. 13.40 11.55 7.86 | 179-037-612-571 


15/15) M/F | 1215MF-ND 8.24 7.10 4.83 | 179-015-412-571 
25/25 | F/F | 1225FF-ND 8.85 7.63 5.19 | 179-025-512-571 
9/9 | F/M | 1209FM-ND 5.48 4.73 3.22 | 179-009-312-571 
15/15 | F/M | 1215FM-ND 8.24 7.10 4.83 | 179-015-312-571 


37/37 | F/M | 1237FM-ND 13.40 11.55 7.86 | 179-037-312-571 
RoHS Compliant 
9/9 |M/M | 1209MME-ND 6.50 4.24 3.98 | 179-009-613R571 
15/15 | M/M | 1215MME-ND 7.87 5.25 4.92 | 179-015-613R571 
25/25 | M/M | 1225MME-ND 912 6.08 5.70 | 179-025-613R571 
37/37 |M/M| 1237MME-ND = 12.33 8.39 _~—7.95 | 179-037-613R571 
9/9 | M/F | 1209MFE-ND 6.50 4.24 3.98 | 179-009-413R571 
15/15) M/F | 1215MFE-ND 7.87 5.25 4.92 | 179-015-413R571 
25/25 | M/F | 1225MFE-ND 912 6.08 5.70 | 179-025-413R571 
37/37 | M/F | 1237MFE-ND 12.33 839 7.95 | 179-037-413R571 


9/9 | F/F | 1209FFE-ND 6.50 4.24 3.98 | 179-009-513R571 
15/15) F/F | 1215FFE-ND 7.87 5.25 4.92 | 179-015-513R571 
25/25 | F/F | 1225FFE-ND 912 6.08 5.70 | 179-025-513R571 


37/37 | F/F | 1237FFE-ND 12.33 8.39 — 7.95 | 179-037-513R571 
9/9 | F/M | 1209FME-ND 6.50 4.24 3.98 | 179-009-313R571 
15/15) F/M | 1215FME-ND 7.87 5.25 4.92 | 179-015-313R571 
25/25 | F/M | 1225FME-ND 912 6.08 5.70 | 179-025-313R571 
37/37 | F/M | 1237FME-ND 12.33 839 7.95 | 179-037-313R571 


189 Series - .625 Centers 


37/37 | M/M | 1037MM-ND 13.40 11.55 — 7.86 | 189-037-612-571 


15/15) M/F | 1015MF-ND 8.24 7.10 4.83 | 189-015-412-571 
37/37 | M/F | 1037MF-ND 13.40 11.55 7.86 | 189-037-412-571 
37/37 | F/F | 1037FF-ND 13.40 11.55 7.86 | 189-037-512-571 
25/25 | F/M | 1025FM-ND 885 7.63 5.19 | 189-025-312-571 


37/37 | F/M | 1037FM-ND 13.40 11.55 7.86 | 189-037-312-571 


9/9 | F/F | 1009FFE-ND 6.50 4.24 3.98 | 189-009-513R571 
15/15) F/F | 1015FFE-ND 7.87 5.25 4.92 | 189-015-513R571 
25/25 | F/F | 1025FFE-ND 912 6.08 5.70 | 189-025-513R571 


37/37 | F/F | 1037FFE-ND 12.33 8.39 7.95 | 189-037-513R571 


9/9 | F/M | 1009FME-ND 6.50 4.24 3.98 | 189-009-313R571 
15/15 | F/M | 1015FME-ND 7.87 5.25 4.92 | 189-015-313R571 
25/25 | F/M | 1025FME-ND 912 6.08 5.70 | 189-025-313R571 
37/37 | F/M | 1037FME-ND 12.33 8.39 7.95 | 189-037-313R571 


Surface Mount D-Sub 
Connectors 
190 and 200 Series 


Materials: ¢ Shell: Steel, zinc or tin plating 
¢ Insulator: Nylon 6T, UL rated 94V-0 * Con- 
tacts: Phosphor bronze « Plating: Gold flash 
on mating area, tin/lead on terminating area 


Connector Dimensions (Inch) 


Size B 


9 0.984 


15 0.984 


25 1.852 


No. Price 
of Digi-Key Each NorComp 
Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 


Series 190 - Right Angle 
(.120 Diameter Hole and 4-40 UNC Threaded Insert) 


25 | Female | 190-25F-ND 3.57 3.08 2.10 | 190-025-262-001 


Series 190 - Right Angle — RoHS Compliant 
(.120 Diameter Hole and 4-40 UNC Threaded Insert) 


9 Male | 190-09MA-ND 2.76 1.82 1.47 | 190-009-163R001 
Female | 190-09FA-ND 2.76 1.82 1.47 | 190-009-263R001 


Male | 190-25MA-ND 416 2.87 2.34] 190-025-163R001 


a Female | 190-25FA-ND 416 2.87 2.34] 190-025-263R001 


Series 200 - High Density Right Angle 
— RoHS Compliant 
(.120 Diameter Hole and 4-40 UNC Threaded Insert) 


15 | Female | 200-15FA-ND 3.53 2.36 1.93 | 200-015-263R001 


Press Fit 


191 Series 


Materials: 
* Shell: Steel, nickel or tin plated 
¢ Insulator: Thermoplastic Polyester, 


High Density over (2)PS/2 
999 Series 


4-40 


t- A ~| Threaded 
fF _B || Screwlock Materials: 
> (eet iF ney, * Shell: Steel, nickel plated 
997 «Insulator: PBT UL rated 94V-0 
@||@ in el * Contacts: Brass 
585 \ « Platings: Gold flash contacts 

a Go “839 
Connector Dimensions (Inch) 

Size A B Cc 

15 1.213 0.984 1.284 
No. Price 
of Digi-Key Each NorComp 
Pins} Type | Part No. al 10 100 | Part No. 
15 |Female| 999-H15FA-ND 8.03 5.78 4.82|999-H15-PS2L571 


Crimp and Poke 
D-Sub Connectors 170 Series 


T 
7 

B 
433 A 
Features: * Available in 5 industry sizes/positions »* Low cost commercial 
version of military standard * Tin or Yellow Chromate shells » Allows for easy 
loading of only the positions required using Crimp and Snap-in contacts * Tin- 
plated connector shells have indents to provide grounding and additional 
retention * Nylon insulator has a minimum contact retention of 10 pounds 
* Contact current rating: 5 amps 
Materials: * Shell: Steel, zinc-plated with yellow chromate or bright tin 
plating * Shell-RoHS Compliant: Steel, nickel plating * Insulator: Glass-filled 
thermoplastic, UL rated 94V-0 


Uses Snap-in 
Contacts 
(sold separately) 


Connector Dimensions (Inch) 
Size A B c 
) 1.213 0.984 0.496 
15 1.541 1.312 0.496 
25 2.087 1.852 0.496 
37 2.732 2.500 0.496 
50 2.638 2.406 0.602 


Snap-In Contacts 
for Crimp D-Sub Connectors 


Pin a OD 


Features: * Low cost and high performance stamped contacts features insula- 
tion support for increased holding power * Contact Range: 24-28 AWG « Con- 
tacts are commercial quality stamped and are compatible with industry tooling. 


UL94V-0 * Contacts: Male - Brass; 


Female - Phosphor bronze »¢ Plating: 
Gold flash on mating area, tin/lead on 
terminating area 


Connector 


Material: * Male Pins: Brass * Female Pins: Phosphor bronze » Male Pins- 
RoHS Compliant: Brass * Female Pins-RoHS Compliant: Brass 
D-Sub Connectors Wo. Pie 
of Digi-Key Each NorComp 
Pins| Type | Part No. 1 10 = 100 | Part No. 
Crimp D-Sub Standard 
Tin Shell 
50 [Female | 750F-ND 2412 1.83 1.25 | 170-050-272-000 
Nickel Shell — RoHS Compliant 
g | Male | 709ME-ND 73 63 43) 170-009-173L000 
Female | 709FE-ND 77.67 __.46 | 170-009-273L000 
45 | Male |715ME-ND 85 73 50] 170-015-173L000 
Dimensions (Inch) Female | 715FE-ND 93.81 _.55 | 170-015-273L000 
Size B ng | Male | 725ME-ND 89 77 53] 170-025-173L000 
9 984 Female | 725FE-ND 95.82 _.56 | 170-025-2731.000 
- — 37 | Male |737ME-ND 1.75 151 1.03 |170-037-173L000 
37 2500 Female | 737FE-ND 4.79 1.55 1.05 | 170-037-273L000 
50 | Male | 750ME-ND 5.33 4.60 3.13 | 170-050-173L000 
Price Female | 750FE-ND 5.33 4.60 _ 3.13 | 170-050-273L000 
ne [Porte SS" ap [ane Yelow Chromate 
yp 125 Fastening Hole Size 9 | Male [1709M-ND 1.25 1.08 74 | 170-009-171-000 
Mas HERGENGIN 278 240 1.64 1i9100019-001 37 [Female | 1737F-ND 2.00 _1.73 _1.18 |170-037-271-000 
Male [191-15M-ND 3.83 3.30 2.25 | 191-015-122-001 Yellow Chromate'—| RoHS Compliant 
Female |191-15F-ND 4.18 3.60 _2.45 | 191-015-222-001 9 | Mae eee POM = 262s 210 MOO EOD 
Female [191-25F-ND 5.74 4.95 _3.37 | 191-025-222-001 Female [AEOSEASND) 1.00 __63_.48 | 170-009-271L000 
Female | 191-37F-ND 7.31 6.30 4.29 | 191-037-222-001 y5 | Male | 1715MA-ND 1410 69 — 53 | 170-015-171L000 
.125 Fastening Hole Size Female | 1715FA-ND 1.18 16 .55 | 170-015-271L000 
— RoHS Compliant ng | Male |1725ME-ND 1.70 1.09 83 | 170-025-171L000 
Male ]191-O9MA-ND 3.20 2.14 1.75 | 191-009-123R001 Female | 1725FA-ND. 1.21.78 56 | 170-025-271L000 
Female |191-O9FA-ND 3.27 2.19 _1.78 | 191-009-223R001 37 | Male |1737MA-ND 4.93 1.28 99 | 170-037-171L000 
Male |191-15MA-ND 4.26 2.94 2.40 | 191-015-123R001 Female | 1737FA-ND 4.98 1.31 1.01 | 170-037-271L000 
Female | 191-15FA-ND 449 3.13 2.57 | 191-015-223R001 Male | 1750MA-ND 4.85 3.38 2.78 |170-050-171L000 
Male |191-25MA-ND 5.50 3.98 3.26 | 191-025-123R001 50 | Female | 1750FA-ND 4.85 3.38 2.78 | 170-050-271L000 
Female |191-25FA-ND 5.73 4.19 3.42 | 191-025-223R001 : 
Female [191-37FA-ND 7.01 5.19 4.30 | 191-037-223R001 ) ROHS Compltant: seaieeh sidoleied Reel (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(t073) 263 


iW NORCOmP Wo Price No. Pie 
of Digi-Key Each NorComp of Digi-Key Each NorComp 
i Pins| Type | Part No. i 10 100 | Part No. Pins| Type | Part No. il 10 100 | Part No. 
Crimp and Poke D-Sub Connectors 
170 Series (Cont.) 15 |Female| 6715F-ND 1.94 1.68 1.14 | 170-015-272-020 37 Male | 7737ME-ND 1.84 1.59 1.08] 170-037-173L030 
25 | Male | 6725M-ND 1.83 1.58 1.08 | 170-025-172-020 Female | 7737FE-ND 2.71 2.34 1.59 | 170-037-273L030 
No. Price 37 | Male | 6737M-ND 2.76 2.38 1.62 | 170-037-172-020 50 | Male | 7750ME-ND 6.25 5.39 3.67 | 170-050-173L030 
of Digi-Key Each NorComp Female | 6737F-ND 2.73 2.35 1.60 | 170-037-272-020 Female | 7750FE-ND 6.25 5.39 _ 3.67 | 170-050-273L030 
Pins| Type | Part No. 110 100 | Part No. 50 | Male_|6750M-ND 3.54 3.05 _2.08 } 170-050-172-020 Yellow Chromate 
Crimp with .065” Clinch Nuts, Board Side <= Hike! Shell — RoHS Compliant Ss 9 [Female] 4709F-ND 2.23 1.93 1.31 | 170-009-271-030 
Tin Shell 9 |e a eis seg ae ‘an saphena abe 15 |Female| 4715F-ND 2.23 1.93 _ 1.31 | 170-015-271-030 
9 | Male [5709M-ND 1.71 1.48 1.01 | 170-009-172-010 : : = 37 | Male | 4737M-ND 2.76 2.38 1.62 | 170-037-171-030 
Male | 6715ME-ND 1.77 1.53 1.04 | 170-015-173L020 7 
15 |Female| 5715F-ND 1.94 1.68 1.14 | 170-015-272-010 15 Female | 4737F-ND 2.87 2.48 _ 1.69 | 170-037-271-030 
Female | 6715FE-ND 1.85 1.60 _ 1.09 | 170-015-273L020 7 
Male |5737M-ND 2.76 2.38 1.62 | 170-037-172-010 a NOB Yellow Chromate — RoHS Compliant 
37 Male | 6725ME-ND 1.81 1.57 1.07 | 170-025-173L020 
Female | §737F-ND 2.73 2.35 _ 1.60 | 170-037-272-010 25 | Female| 6725FE-ND 1.87 1.62 _ 1.10 | 170-025-273L020 g | Male cE ND 188° 1.22.94 1170-00-17 1030 
50 | Male |5750M-ND 3.54 3.05 2.08 | 170-050-172-010 ee Male |6737ME-ND 1.84. 1.59 1.08 |170-037-173L020 Female | 4709FA-ND 1.87 1.24 96 | 170-009-271L030 
Female | 5750F-ND 3.19 2.75 1.87 |170-050-272-010 Female| 6737FE-ND 271 234 159 | 170-037-273L020 45 | Male | 4715MA-ND 1.96 1.30  1.00| 170-015-171L030 
Nickel Shell — RoHS Compliant 50 Male |6750ME-ND 6.25 5.39 3.67 1170-050-173L020 Female | 4715FA-ND 2.05 1.33 1.05 | 170-015-271L030 
g | Male [5709ME-ND 1.65 143  .97|170-009-173L010 Female| 6750FE-ND 625 539 3.67 |170-050-273L020 95 | Male | 4725MA-ND 2.01 1.33 1.03 | 170-025-171L030 
Female| 5709FE-ND 1.69 1.46 1.00 | 170-009-273L010 Yellow Chromate Female| 4725FA-ND 2.07 1.34 1.06 | 170-025-271L030 
15 Male | 5715ME-ND 1.77 =1.53 1.04 | 170-015-173L010 9 Male |3709M-ND 2412 1.83 1.25 | 170-009-171-020 37 Male | 4737MA-ND 2.04 1.35 1.04 | 170-037-171L030 
Female| 5715FE-ND 1.85 1.60 1.09 | 170-015-273L010 Female | 3709F-ND 2.23 1.93 1.31 | 170-009-271-020 Female| 4737FA-ND 2.90 1.97 __ 1.55 | 170-037-271L030 
95 | Male | 5725ME-ND 1.81 157 1.07 |170-025-173L010 45 | Male |3715M-ND 2.26 1.95 1.33 |170-015-171-020 50 | Male | 4750MAa-ND 5.29 3.87 3.16 | 170-050-171L030 
Female| 5725FE-ND 1.87 1.62 _ 1.10 | 170-025-273L010 Female | 3715F-ND 2.23 1.93 1.31 | 170-015-271-020 Female| 4750FA-ND 5.29 3.87 3.16 | 170-050-271L030 
37 | Male | 5737ME-ND 1.84 1.59 1.08 | 170-037-173L010 25 | Male | 3725M-ND 2.32 2.00 _ 1.36 | 170-025-171-020 
Female| 5737FE-ND 2712.34 1.59 | 170-037-273L010 50 [Female | 3750F-ND 2.76 2.38 _ 1.62 [170-050-271-020 82SECT-NDOt — 49 131 170-002-170L002 
Male |5750ME-ND 6.25 5.39 3.67 | 170-050-173L010 Yellow Chromate — RoHS Compliant — |Socket i : : ane: 
50 | Female| 5750FE-ND 625 6.39 367 |170-060-273L010 Wale] 3709MA-ND Tae 1.22 94] 170-000-1711000 area ae ee 
9 B82SSFECT-ND*Ot  — 46 11 | 170-002-170L001 
Yellow Chromate Female | 3709FA-ND 1.87 1.24.96 | 170-009-271L020 — |Socket | SsFETR-ND*O. savearinnon: |ize-o0s:i70l00! 
Male | 2709M-ND 2412 1.83 1.25] 170-009-171-010 15 Male | 3715MA-ND 1.96 1.30 1.00 | 170-015-171L020 + : 
9 Female | 2709F-ND 223 1.93 1.31 | 170-009-271-010 Female | 3715FA-ND 2.05 1.33 1.05 | 170-015-271L020 plenty — = 8614) 170-102-170L001 
151 Male 12715M-ND 296 1.95 1.331170-015-171-010 Male |3725MA-ND 201 1.33 1.03 /170-025-171L020 — | Socket 86SE-NDO SBA 710-1021 70002 
- - - 25 88SE-NDO — 69 _.28| 170-202-170L002 
Male |2737M-ND 276238 1621 170-037-171-010 Female | 3725FA-ND 2.07 1.34 1.06 | 170-025-271L020 : : 
37 | eemale| 2737F-ND 287 248 169) 170-037-271-010 37 | Male |3737MA-ND 2.04 1.35 1.04 | 170-037-171L020 —| pin | 82PECT-NDOT —__ 15 10) 170-001-170L002 
50 [Female O7ECERID 3769.38 162 | 170-050-271-010 50 | Male |3750MA-ND 5.29 3.87 3.16 |170-050-171L020 82PETR-NDOt 762.50/10,000__| 170-001-170L002 
- ; : r -050- | 82PSFECT-ND*O¢ — | 12  .08|170-001-170L001 
Yellow Chromate — RoHS Compliant Female | 3750FA-ND 5.29 3.87 3.16 | 170-050-271L020 —| pin q 
Male )2709MA-ND 188 122 94] 170-009-171L010 SPRSERIBANDEG __625.00/10,000_{170-001-170L001 
9 ; 4 : 7 83PE-NDO — 31.44 | 170-101-170L001 
Female| 2709FA-ND 1.87 1.24.96 | 170-009-271L010 Tin Shell " 
Male | 2715MA-ND 1.96 1.30 1.00] 170-015-171L010 45 | Male |7715M-ND 1.83 1.58 1.08 | 170-015-172-030 =| Pin Cee BEE E1017 OL008 
5 | Female| 2715FA-ND 285 1.94 1.52 |170-015-271L010 Female | 7715F-ND 1.94 1.68 1.14 | 170-015-272-030 SAREN BH = SO eOeOI TOL O02 
Male | 2725MA-ND 2.79 189 1.49 | 170-025-171L010 5 | Male | 7725M-ND 1.83 1.58 1.08 | 170-025-172-030 = : 
25 Female | 2725FA-ND 207 1.34 1.06 | 170-025-271L010 Female | 7725F-ND 1.89 1.63 1.11 | 170-025-272-030 Digi-Key Price | NorComp 
| Male | 2737MA-ND 204135 1.04 | 170-037-171L010 37 | Male |7737M-ND 2.76 2.38 1.62 | 170-037-172-030 Description Part No. Each | Part No. 
7 : ; ; 50 [Female | 7750F-ND 3.19 2.75 1.87 [170-050-272-030 Tools 
Female | 2737FA-ND 2.82 1.86 1.50 | 170-037-271L010 , 
Male |2750MA-ND 5.29 387 3.16/170-050-171L010 Nickel Shell — RoHS Compliant Insertion/Removal Tool 71010-ND 3.03 | 170-901-170-000 
50 i : ‘ : efi Male ]7709ME-ND 765 143 97 | 170-009-173L030 Hand Crimp Tool For : reer 
Female] 2750FA-ND E 6.29 3.87 _ 3.16 |170-050-271L010 2 | cemate FROST fase cia. cian dsoompvalod Sorew Machined Contacts | T1000M-ND 479.33 | 170-702-170-000 
Male | 7715ME-ND 1.77 1.53 1.04 | 170-015-173L030 Hand Crimping Tool For 
i 15 aes T1000S-ND 211.47 | 170-701-170-000 
Tin Shell Female | 7715FE-ND 1.85 1.60 1.09 | 170-015-273L030 Stamped Contacts : 
Male | 6709M-ND 1.71 1.48 1.01 | 170-009-172-020 Male |7725ME-ND 1.81 157 1.07 | 170-025-173L030 - 
9 7 009-979- 25 ‘ ‘ : RoHS Compliant +CutTape + Tape and Reel 
Female| 6709F-ND 1.71 148 1.01 | 170-009-272-020 Female| 7725FE-ND 1.87 1.62 1.10 | 170-025-273L030 * Pins and Sockets are selectively gold plated 


Parallel Interface Connectors 


Material: 


(Centronics Type) 


¢ Insulator: Glass filled thermoplastic, UL rated 94V-0 ¢ Shell: Steel, Nickel plated * Contacts: Copper alloy, 10y gold over 30y nickel. 


es 
coe 


ee 


Male Cable Plug: * Com- 


patible with industry 
standard ¢ Solder Cup 
* Complete with cable boot, 
shell and hardware 


Female Cable Receptacle: 
* Compatible with industry 
standard * Complete with 
spring latches and cable 
boot * Solder Cup * Can be 
used as panel mount 


Panel Mount Male Plug: 
° 0.103” (2.62mm) Mounting 
hole accepts #3 screw (not 
included) * Compatible with 
industry standard * Solder 
Cup ¢ Insulator color: Blue 


Panel Mount Female Rec- 
eptacle: * Compatible with 
industry standard * Complete 
with spring latches ¢ Solder 
Cup * Insulator color: Blue 


(Female Shown) 


Straight DIP Solder: * For 
standard .062” (1.57mm) 
PC mount «Latch locks 
standard » Insulator color: 
Blue 


Right Angle PCB Mount: 
* Compatible with industry 
standard ¢ Metal shell for 
EMI/RFI shielding * Insulator 
color: Blue 


(Male Shown) 


Discrete Wire IDC Solder- 
less : * Compatible with 
standard terminating 
tools * Quick solderless 
termination for #24 or #26 
AWG ¢ Insulator color: Gray 


No. of Digi-Key Price Each NorComp No. of Digi-Key Price Each NorComp 
Fig. | Contacts | Type Part No. ul 10 100 | Part No. Fig. | Contacts | Type Part No. il 10 100 | Part No. 
14 Male T1501A-NDO 3.94 3.40 2.31 | 110-014-103L001 24 Male 1024PMA-NDO 5.14 4.44 3.02 | 111-024-113L001 
1 36 Male T1503A-NDO 4.00 3.45 2.35 | 110-036-103L001 is eee eee eee is nee : i pees ; a 
jale ‘al ss by F -( ‘ad 
2 Male dd e0d acd OBS SBE, AS PALO OS 01OSEOO 50 Male 4050PMA-NDO 6.21 5.35 __—_—«3.64 | 111-050-113L001 
14 Female 71507-ND 4.00 3.45 2.35 | 110-014-203-001 14 Female 1014PF-ND 2.75 2.37 1.61 | 111-014-213-001 
14 Female T1507A-NDO 4.45 3.84 2.62 | 110-014-203L001 5 14 Female 1014PFA-NDO 3.13 2.70 1.84 | 111-014-213L001 
2 36 Female T1509-ND 4.66 4.02 2.74 | 110-036-203-001 24 Female 1024PF-ND 2.97 2.57 1.75 | 111-024-213-001 
36 Famalé T1509A-NDO 5.05 4.36 297 | 110-036-203L001 24 Female 1024PFA-NDO 3.38 2.92 1.99 | 111-024-213L001 
36 Female 1036PFA-NDO 4.98 4.30 2.92 | 111-036-213L001 
50 Femal T1510A-ND! 7.80 6.72 4.57 | 110-050-203L001 
—_ g 50__| Female 1050PFA-NDO 7.72 6.66 _ 4.53 | 111-050-213L001 
14 Male UOTE) 2.51 218 az" | 141-014-103-001 14 Male 1014RM-ND 3.18 2.74 1.87 | 112-014-113-001 
14 Male 1014MA-NDO 2.72 2.35 1.60 | 111-014-103L001 14 Male 1014RMA-NDO 3.62 3.12 2.13 | 112-014-113R001 
24 Male 1024M-ND 2.69 2.33 1.58 | 111-024-103-001 24 Male 1024RM-ND 3.58 3.09 2.10 | 112-024-113-001 
3 24 Male 1024MA-NDO 2.92 2.52 1.72 | 111-024-103L001 24 Male 1024RMA-NDO 4.08 3.52 2.40 | 112-024-113R001 
36 Male 4036M-ND 264 226 1.54 | 114-036-103-001 36 Male 1036RMA-NDO 6.04 5.21 3.55 | 112-036-113R001 
50 Male 1050RM-ND 6.39 5.51 3.75 | 112-050-113-001 
38 Male Ue SN ae ae escalate 50 Male 1050RMA-NDO. 7.26 6.27 4.26 | 112-050-113R001 
50 Male 1050MA-NDO 4.29 3.70 2.52 | 111-050-103L001 6 qd Female GENS aio) 319) Baz | 4112014.219:008 
14 Female 1014FA-NDO 2.86 2.47 1.68 | 111-014-203L001 14 Female 1014RFA-NDO 4.20 3.62 2.47 | 112-014-213R001 
24 Female 1024F-ND 4.26 3.68 2.50 | 111-024-203-001 24 Female 1024RFA-NDO 4.16 3.59 2.45 | 112-024-213R001 
4 24 Female 1024FA-NDO 4.70 4.06 2.76 | 111-024-203L001 36 Female 1036RF-ND 4.66 4.02 2.74 | 112-036-213-001 
36 | Female 1036FA-NDO 3.39 2.93 1.99 | 111-036-203L001 = lars eee ae ate eos : Teas Sor 
‘emale I ft » 2 ~( a) | 
20 | hemes LOSOEAGNDY 5.36 eee ds UL ceca 50__| Female 1050RFA-NDO 760 6.56 __4.46 | 112-050-213R001 
; 14 Male 1014PMA-NDO 3.38 2.92 1.99 | 111-014-113L001 7 36 Male 1036CM-ND 10.18 878 5.97 | 110-036-193-001 
24 Male 1024PM-ND 4.52 3.90 2.66 | 111-024-113-001 |) pons Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


264 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


iW NORCOMP 
D-Sub bea fed Je 
Connectors 


Features: Available in 5 industry sizes/ 
Positions * Non-removable contacts ¢ Tin C 
or Yellow Chromate shells available * Tin 

shells have indents to provide grounding a 28 9.984 0.486 


and additional retention * Screw machine 
contacts offer high reliability. Materials: 
Shell: Steel, zinc plated with yellow 
chromate, bright tin over nickel * Shell- 
RoHS Compliant: Steel, nickel plated * Insulator: Glass-filled thermoplastic, 
UL rated 94V-O »* Contacts: Brass male pins; Phosphor bronze female pins 
© Plating: Gold flash on entire contact 


Original D-Subminiature 


LU bias al; a al zpir-110 


Dip Sol 


Solder Cup 


l im 
J J 


.098” Board Side .250" Board Side .250” Mating Side .225” Board Side/ 


.197” Mating Side 


.065” (172 Series) 


Clinch Nut Hardware 
Clinch Nuts: Brass, clear zinc plating with 4-40 threads 


Hole Patterns 


No. of Digi-Key Price Each NorComp No. of Digi-Key Price Each NorComp 
Pins | Type | Part No. il 10 100 | Part No. Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
50 | Male |2250ME-ND 5.33 4.60 3.13 | 171-050-103L021 tg | Male |7215ME-ND = 2.76 2.38 1.62 171-015-113R031 
Female | 2250FE-ND 571 4.93 3.35 | 171-050-203L021 Female | 7215FE-ND 2.41 2.08 1.42 | 171-015-213R031 
B 55 | Male [7225ME-ND = 3.47 3.00 2.04] 171-025-113R031 
| 7 Female | 7225FE-ND 2.82 2.43 1.66 | 171-025-213R031 
aashet! Male [7237ME-ND 549 4.73 3.22 |171-037-113R031 
Conn. | Dimension (Inch) 15_| Male | 3215M-ND 1.91 4.65 1.13 | 171-015-102-031 37 | remale| 7237FE-ND 4.00 3.45 _ 2.35 | 171-037-213R031 
Size [A B 25 [Female | 3225F-ND 2.32 2.00 1.36 | 171-025-202-031 50 | Male [7250ME-ND 5.99 5.17 3.52] 171-050-113R031 
37 | Male | 3237M-ND 3.05 2.63 1.79 | 171-037-102-031 Female | 7250FE-ND 5.83 5.03 3.42 | 171-050-213R031 
252.087 [1.852 [0.496 5 | Male |3250M-ND 6.42468 3.18] 171-050-102-031 
at | BE 2800 | 0186 Female| 3250F-ND 5.83 5.03 3.42 | 171-050-202-031 qin Shell 
Nickel Shell — RoHS Compliant 59 | Male | 9250M-ND 5.60 4.83 3.29 | 171-050-112-911 
g | Male |3209ME-ND 1.63 1.41.96 | 171-009-103L031 Female | 9250F-ND 5.89 5.08 3.46 | 171-050-212-911 
Female | 3209FE-ND 1.69 1.46 _1.00 | 171-009-203L031 Nickel Shell — RoHS Compliant 
js | Male |S215ME-ND = 1.96 1.70 1.16 | 171-015-103L031 g | Male |9209ME-ND 2.73 2.36 1.61) 171-009-113R911 
Female | 3215FE-ND 2.21 1.91 1.30 | 171-015-203L031 Female | 9209FE-ND 2.89 2.49 1.70| 171-009-213R911 
o5 | Male |3225ME-ND 2.09 1.80 1.23 | 171-025-103L031 tg | Male [9215ME-ND 3.38 2.91 1.98 | 171-016-113R911 
L is Female | 3225FE-ND 2.29 1.98 1.35 | 171-025-203L031 Female | 9215FE-ND 3.02 2.61 1.78 | 171-015-213R911 
“478 265 a7 | Male |3237ME-ND = 3.18 2.70 1.84| 171-037-103L031 n5 | Male [9225ME-ND 4.09 3.63 2.40 | 171-025-113R911 
2-Level High Profile Female | 3237FE-ND 3.53 3.05 2.07 | 171-037-203L031 Female | 9225FE-ND 3.57 3.08 2.10 | 171-025-213R911 
Wire ran Male |3250ME-ND 5.33 4.60 3.13 | 171-050-103L031 37 | Male [9237ME-ND 6.10 5.26 3.58 | 171-037-113R911 
8° emale | 3250FE-ND 571 4.93 3.35 | 171-050-203L031 Female | 9237FE-ND 461 3.98 2.71 | 171-037-213R911 
50 | Male [9250ME-ND 6.61 5.70 3.88 | 171-050-113R911 


Tin Shell 
25 | Male | 4225M-ND 2.52 2.18 1.48 | 171-025-112-001 
50 | Male | 4250M-ND 4.55 3.93 2.67 | 171-050-112-001 


Nickel Shell — RoHS Compliant 
Male | 4209ME-ND 1.19 1.03 71 | 171-009-113R001 


9.120 9 
ais (3.08) Female|4209FE-ND (1.35 1.17 _.80 | 171-009-213R001 
G3 ooghp aoe oe i | Male [4215ME-ND 1.84 1.59 1.08] 171-015-113R001 

oogfocooee Female|4215FE-ND 1.49 1.29 _.88 | 171-015-213R001 
Fodtprint fort f.108 Typ. p5 | Male [4225ME-ND 2.55 2.20 1.50 |171-025-113R001 
9, 18, 25, 37 Footprint for 50 Female | 4225FE-ND 1.89 1.64 1.12 | 171-025-213R001 
; a7 | Male [4237ME-ND 4563.94 2.68 |171-087-113R001 

Series 171 — Stamped Contacts Female| 4237FE-ND 3.08 2.66 __1.81 | 171-037-213R001 

= i 5p | Male [4250ME-ND 5.07 4.38 298 |171-050-113R001 

No. of Digi-Key Price Each NorComp Female | 4250FE-ND 490 4.23 2.88 | 171-050-213R001 
Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 5 = 5 . 

Dip Solder wit! 98” Clinch Nuts, Board Side 
Tin Shell din'shelt 
77 ak EE Si, ass. Gas AO DEON 15 [Female | 5215F-ND 226 1.95 1.33 | 171-015-212-011 
50 | Male | 250M-ND 4.07 3.51 2.39 |171-050-102-001 37_| Male [eze7NaNG 519 94:48 8106) 171-087-112-011 
Nickel Sheil RoHS Compliant Female | 5237F-ND 3.74 3.28 2.20 | 171-037-212-011 
; — 59 | Male | 5250M-ND 5.42 4.68 3.18 |171-050-112-011 
g | Male OE ED GY 2.) TEA=0OS103E001 Female | 5250F-ND 5.25 4.53 3.08 | 171-050-212-011 
Female | 209FE-ND 7767 _.46|171-009-203L001 : - 
15 | Male | 215ME-ND 1.04 90 62] 171-015-103L001 Nickel Shell —RolS:Compllant: 
Female | 215FE-ND 129 1.11 76 | 171-015-203L001 g | Male | 5209ME-ND 2.12 1.83 1.25 | 171-009-113R011 
ng | Male | 225ME-ND 1171.01.69 |171-025-103L.001 Female|5209FE-ND 2.27 1.96 _1.34 | 171-009-213R011 
Female| 225FE-ND 137 1.18 81 |171-025-203L001 a5 | Male [5215ME-ND 276 2.38 1.62 /171-015-113R011 
g7_| Male | 287ME-nD 221 1.91 1.30 | 171-037-103L001 Female|5215FE-ND —-2.41_—-2.08 ‘1.42 | 171-015-213R011 
Female| 237FE-ND 261 2.25 1.53 |171-037-203L001 og | Male |5225ME-ND 347 3.00 2.04 /171-025-113RO11 
59_| Male | 250ME-ND 441381 2.59] 171-050-103L001 Female|5225FE-ND _—- 2.82 2.43 ‘1.66 | 171-025-213R011 
Female| 250FE-ND 479 4.13 2.81 | 171-050-203L001 g7 | Male [5237ME-ND 5.49 4.73 8.22 /171-087-113RO11 
Female|5297FE-ND 4.00 3.45 2.35 |171-037-213R011 
Tin Ghali 59 | Male [5250ME-ND 5.99 5.17 3.52 |171-050-113R011 
73) maw EERE isi AGED 44a AD EAOROTI Female|5250FE-ND 5.83 5.03 3.42 | 171-050-213R011 
ay | Male [1257M-ND 3.05263 1.79 |171-037-102-011 
Female| 1237F-ND 3.48 3.00 2.04 | 171-037-202-011 Tin Shell 
Nickel Shell — RoHS Compliant 1s. | Male | 6215M-ND 267 2.30 1.57 | 171-015-112-021 
g | Male |1209ME-ND 1.63 1.41.96] 171-009-103L011 Female | 6215F-ND 2.26 1.95 1.33 |171-015-212-021 
Female|1209FE-ND 1.69 1.46 _1.00| 171-009-203L011 25 | Male | 6225M-ND 3.39 2.93 1.99 | 171-025-112-021 
15 | Male [1215ME-ND 1.96 1.70 1.16/171-015-103L011 37__|Female | 6237F-ND 3.74 3.23 2.20 | 171-037-212-021 
Female| 1215FE-ND «2.21 1.91 1.30 | 171-015-203L011 50_| Male | 6250M-ND 5.42 4.68 3.18 | 171-050-112-021 
pg | Male |1225ME-ND 2.09 1.80 1.23 /171-025-103L011 Nickel Shell — RoHS Compliant 
Female| 1225FE-ND «2.29 1.98 _1.95 | 171-025-203L011 Naw EMOMENEM 212 493 195 a7ioooaanont 
37 | Male [1237ME-ND 313 2.70 1.84) 171-037-103L011 2 | orate CEE oo7 406 134 (171-000-213R001 
Female| 1237FE-ND __-3.63—-3.05 2.07 | 171-037-203L011 wh : : - 
Male [1250ME-ND 5.33 460 3.13|171-050-103L011 15 | Male (ESR 276 2881.62) 171-015-118R021 
°° Jeemale| 1250FE-ND 571 4.93 3.35 [171-050-203L011 Female (oaeieauee 2.08 1.42 A7I-O15-219R021 
og | Male |6225ME-ND 347 3.00 2.04 /171-025-113R021 
solder upiwithl 2202 Clinch Nuts Board side. Female | 6225FE-ND —-2.82--2.43 1.66 | 171-025-213R021 
Tin Shell 37 | Male /6237ME-ND 5.49 4.73 3.22) 171-037-113R021 
15 [Female | 2215F-ND 245 1.85 1.26 | 171-015-202-021 Female|6237FE-ND 4.00 3.45 2.36 | 171-037-213R021 
37_| Male | 2237M-ND 3.05 263 1.79 | 171-037-102-021 5p | Male [6250ME-ND 5.99 5.17 352] 171-050-113R021 
Female | 2237F-ND 3.48 3.00 2.04 | 171-037-202-021 Female|6250FE-ND 5.83 5.03 3.42 | 171-050-213R021 
50 Male | 2250M-ND 5.42 4.68 3.18 | 171-050-102-021 
Female| 2250F-ND 5.83 5.03 3.42 | 171-050-202-021 % 
= = Tin Shell 
Nickel Shell Rohs compltant 15 |Female| 7215F-ND 2.26 1.95 1.33 ]171-015-212-031 
gq | Male eUOENES 163 141 96) 171-009-103L021 25 | Male |7225M-ND 3.39 2.93 1.99 | 171-025-112-031 
Female| 2209FE-ND 1.69 1.46 _1.00 | 171-009-203L021 37, [Female WPSTEAT 7A. aoa. 0 APEnaTOTaOa 
15 | Male [2215ME-ND 1.96 1.70 1.16] 171-015-1031021 5 | Male |7250N-ND Fad AGA oAe TAOBAO 
Female| 2215FE-ND 2.21 1.91 __1.30 | 171-015-203L021 Femmate |Maenehin Boe: “45S ange |aTAsOBDo10-081 
ps | Male |2225ME-ND 2.09 1.80 1.23 /171-025-103L021 : - 
Female | 2225FE-ND 229 1.98 1.95 | 171-025-203L021 Nickel Shell — RoHS Compliant 
97 Male | 2237ME-ND 3.13 2.70 1.84 | 171-037-103L021 9 Male | 7209ME-ND 2.12 1.83 1.25 | 171-009-113R031 


Female | 2237FE-ND 3.53 3.05 2.07 | 171-037-203L021 


Female | 7209FE-ND 2.27 1.96 1.34 | 171-009-213R031 


Female | 9250FE-ND 6.44 5.56 3.78 | 171-050-213R911 


Series 172 — Machined Contacts 


No. of Digi-Key Price Each NorComp 
Pins | Type |Part No. al 10 100 | Part No. 


Solder Cup 


Tin Shell — RoHS Compliant 


9 Male |1109MA-ND 2.58 2.23 1.52) 172-009-102R001 
Female |1109FA-ND 2.94 2.54 1.73] 172-009-202R001 
15 Male |1115MA-ND 3.26 2.82 1.92) 172-015-102R001 
Female|1115FA-ND 3.94 3.40 2.31) 172-015-202R001 
95 Male |1125MA-ND 4.23 3.65 2.49) 172-025-102R001 
Female|1125FA-ND 5.81 5.01 3.41) 172-025-202R001 
37 Male |1137MA-ND 5.68 4.90 3.34) 172-037-102R001 
Female|1137FA-ND 7.88 6.79 4.62) 172-037-202R001 
50 Male |1150MA-ND 10.17 8.77 5.97) 172-050-102R001 
Female|1150FA-ND 15.33 13.22 8.99) 172-050-202R001 


Solder Cup with .065” Clinch Nuts, Board Side 


Tin Shell — RoHS Compliant 


9 Male |2109MA-ND 3.78 3.26 2.22) 172-009-102R011 
Female |2109FA-ND 413 3.57 2.43) 172-009-202R011 
15 Male |2115MA-ND 4.45 3.84 2.62) 172-015-102R011 
Female |2115FA-ND 5.10 4.40 3.00) 172-015-202R011 
95 Male |2125MA-ND 5.13 4.43 3.01) 172-025-102R011 
Female |2125FA-ND 7.01 6.04 4.11) 172-025-202R011 
37 Male |2137MA-ND 6.84 5.90 4.02) 172-037-102R011 
Female |2137FA-ND 9.07 7.82 5.32] 172-037-202R011 
50 Male |2150MA-ND 11.33 9.77 6.65) 172-050-102R011 
Female |2150FA-ND 16.53 14.25 9.69) 172-050-102R011 


Yellow Chromate 
50 |Female|5150F-ND 14.85 12.80 8.71] 172-050-201-011 


Solder Cup with .250” Clinch Nuts, Board Side 


Tin Shell — RoHS Compliant 


9 Male |3109MA-ND 3.78 3.26 2.22) 172-009-102R021 
Female |3109FA-ND 413 3.57 2.43) 172-009-202R021 
15 Male |3115MA-ND 4.45 3.84 2.62) 172-015-102R021 
Female|3115FA-ND 510 4.40 3.00) 172-015-202R021 
25 Male |3125MA-ND 5.13 4.43 3.01) 172-025-102R021 
Female |3125FA-ND 7.01 6.04 4.11) 172-025-202R021 
37 Male |3137MA-ND 6.84 5.90 4.02) 172-037-102R021 
Female |3137FA-ND 9.07 7.82 5.32] 172-037-202R021 
50 Male |3150MA-ND 11.33 9.77 6.65) 172-050-102R021 
Female|3150FA-ND 16.53 14.25 9.69) 172-050-202R021 


Yellow Chromate 
37 | Male |6137M-ND 6.55 5.65 3.85) 172-037-101-021 


Solder Cup with .250” Clinch Nuts, Mating Side 


Tin Shell — RoHS Compliant 


9 Male |4109MA-ND 3.78 3.26 2.22] 172-009-102R031 
Female |4109FA-ND 413 3.57 2.43] 172-009-202R031 

15 Male |4115MA-ND 445 3.84 2.62] 172-015-102R031 
Female |4115FA-ND 5.10 4.40 3.00] 172-015-202R031 

o5 | Male |4125MA-ND 5.13 4.43 3.01] 172-025-102R031 
Female |4125FA-ND 7.01 6.04 4.11] 172-025-202R031 

37 | Male |4137MA-ND 6.84 5.90 4.02] 172-037-102R031 
Female |4137FA-ND 9.07 7.82 5.32] 172-037-202R031 

50 | Male |4150MA-ND 11.33 9.77 6.65] 172-050-102R031 
Female|4150FA-ND 16.53 14.25 9.69] 172-050-202R031 
(Continued) 
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SW NORCOMP No. of Digi-Key Price Each NorComp No. of Digi-Key Price Each NorComp 
Pins | Type |Part No. x1 10 100 | Part No. Pins | Type |Part No. 1 10 100 | Part No. 
D-Sub Connectors vy | Wale [2957MAND 8457.20 496 172-097-112R014 
Series 172 - Machined Contacts (Cont) Female|2937FA-ND 12.28 10.59 7.20) 172-037-212R911 Tin Shell 
50 | Male |2950MA-ND 12.71 10.96 7.46) 172-050-112R911 t5 | Male |4615M-ND 5.60 4.83 3.29] 172-015-142-031 
No. of Digi-Key Price Each NorComp Female |2950FA-ND 14.74 12.71. 8.64] 172-050-212R911 Female |4615F-ND 6.41 5.53 3.76] 172-015-242-031 
Pins | Type |Part No. 1 10100 | Part No. Vellow-chvomate. 25 | Male |4625M-ND 7.69 6.63 _4.51| 172-025-142-031 
Yellow Chromate = | we FEEIENE gr eT ROTTER 37_| Male /4637M-ND 10.61 915 6.23] 172-037-142-031 
5 | Male - 50 3. 64] 172-015-111- 7 -037-242- 
a7 | Female RARER G7 Wan eho aio aaT Dulas oe ae ae a Female |4637F-ND 13.08 11.28 _7.67| 172-037-242-031 
50 |Female|7150F-ND 14.85 12.80 _8.71| 172-050-201-031 Seas 50 | Male iesceeeny «1363 11-75 7.99) 172-050-142-031 
ee Foal EERE _1752_16.10_1027| eseo-2Anont 
| older 
Fanaa ae eaaaee Tin Shell Tin Shell — RoHS Compliant 
Mae MEQONNENG] 281 242 1068] 172-000409R001 9__| Male |1609MN-ND 3.07 2.65 _1.81| 172-009-142-001 g | Male (eCSMasNG) 429 3.71 2.62) 172-009-142R031 
9 ; : : 15. |Female|1615EN-ND 5.54 4.78 _3.25| 172-015-242-001 Female | 4609FA-ND 497 4.29 2.92| 172-009-242R031 
Female | 1509FNA-ND 3.48 3.01 2.05] 172-009-212R001 Male EGER _ ag -4.00| 172-09-4405001 1 Male |4615MA-ND 6.02 5.19 3.53] 172-015-142R031 
Male |1515MNA-ND 3.75 3.24 _2.20| 172-015-112R001 25) ae : pee sees RDO Te dee ae 5 4 015: 
15 : . : Female [EMER di Ob: = <60E da 1oo-opeou Female |4615FA-ND 6.88 5.94 4.04] 172-015-242R031 
Female| 1515FNA-ND 4.87 4.20 _ 2.86] 172-015-212R001 - : ans 5 | Male |4625MA-ND 8.25 7.12 4.84] 172-025-142R031 
pg | Male [1525MNA-ND = 4.67 4.03 2.74] 172-025-112RO01 Tin Shell = Reis Comphant Female|4625FA-ND 12.61 10.88 _7.40| 172-025-242R031 
Female| 1525FNA-ND 7.27 6.27 _ 4.27| 172-025-212R001 g | Male )1609MNA-ND = 3.28 2.83 1.93) 172-009-142R001 37 | Male |4637MA-ND = 11.36 9.80 6.67) 172-037-142R031 
gy | Male [1537MNAND 6.39 5.51 3.75] 172-037-112R001 Female |1609FNA-ND 3.96 3.41 _ 2.32| 172-009-242R001 Female |4637FA-ND 13.97 12.04 8.19] 172-037-242R031 
Female|1537FNA-ND 10.25 8.84 6.01| 172-037-212R001 jg | Male |1615MNA-ND 5.01 4.32 2.94] 172-015-142R001 50 | Male |4650MA-ND 14.54 12.54 8.53] 172-050-142R031 
50 Male |1550MNA-ND 10.65 9.19 6.25) 172-050-112-001 Female | 1615FNA-ND 5.87 5.06 3.45] 172-015-242R001 Female | 4650FA-ND 18.66 16.09 10.95 172-050-242R031 
Female] 1550FNA-ND 43.59 11.72 7.97] 172-050-212-001 05 Male |1625MNA-ND 7.24 6.24 4.25) 172-025-142R001 Yellow Chromate 
Dip Solder with .065” Clinch Nuts, Board Side Female | 1625FNA-ND 11.60 10.00 6.80] 172-025-242R001 15 Male |7615M-ND 5.86 5.05 3.44] 172-015-141-031 
rin Shall = Hovis Conpliant 37_| Male |1637MNA-ND 10.35 8.92 6.07] 172-037-142R001 Female|7615F-ND 6.35 5.48 3.73] 172-015-241-031 
vas SEER ihc 4-58 RT; Female|1637FNA-ND 12.95 11.17 _7.60| 172-037-242R001 5 | Male |7625M-ND 7.48 6.45 4.39) 172-025-141-031 
9 : = pa a ies, doa: ad se SOR 50 | Male |1650MINA-ND 13.53 11.66 7.93) 172-050-142R001 Female |7625F-ND 9.22 7.95 _5.41| 172-025-241-031 
ena : : “ Female|1650FNA-ND 17.65 15.22 10.35] 172-050-242R001 37_| Male |7637M-ND 10.38 8.95 6.09) 172-037-141-031 
j5 | Male |2515MA-ND 4.97 4.29 2.92) 172-015-112R011 Valin Chrcnaate Female |7637F-ND 13.08 11.28 7.67| 172-037-241-031 
Female|2515FA-ND 6.09 5.25 _3.57| 172-015-212R011 5 7 7 
Wire Wi ith .225” Board Side and 
ng | Male [2525MAND 5.88 5.08 3.45] 172-025-112R011 15 | Mate [615M-ND 383 330 2.25] 172-015-141-001 EEE cain cir eas 
Female 2525rAND 8497.32 4.98) 172-025-212R011 nal 
Male |2537MA-ND 764 659 4.48| 172-037-112R011 is 
7 | si Beant tae. ee. <e74laveasesionoN Tin Shell g | Male |4909M-ND 4.26 3.68 2.50] 172-009-142-911 
ay SERN TomET TTT ETE ETT 45. | Male |2615M-ND 5.60 4.83 3.29] 172-015-142-011 Female |4909F-ND 4.84 418 2.84] 172-009-242-911 
sq | ; : : : eens Female |2615F-ND 6.41 5.53 _ 3.76| 172-015-242-011 45 | Male |4915M-ND 5.74 4.95 3.37) 172-015-142-911 
Female| 2550FA-ND 14.81 12.77 8.69) 172-050-212R011 oe | Male |2625ueND ea, Gest 451 PDEA Female|4915F-ND 650 560 381) 172-015-242-911 
Yellow Chromate Female|2625F-ND 44.83 1020 6.94| 172-025-240-011 5 | Male |4925M-ND 7.66 6.60 4.49] 172-025-142-911 
15 | Female|5515F-ND 5.19 4.48 3.05] 172-015-211-011 37 | Male |2637M-ND 10.61 9.15 6.23) 172-037-142-011 Female |4925F-ND 11.43 9.85 6.70] 172-025-242-911 
37 | Male |5537M-ND 6.58 5.68 3.86) 172-037-111-011 Female| 2637F-ND 13.08 11.28 _7.67| 172-037-242-011 37 be peas bee Beh oe ieitbs sist 
Dip Solder with .250” Clinch Nuts, Board Side 50 bee putes es pee Rie ee 7 ic p = Male 14950M-ND 13.05 11.25 7.65/ 172-050-142-911 
Tin Shell emee, a d : : died Female | 4950F-ND 16.59 14.30 9.73] 172-050-242-911 
50 | Male |3550M-ND 10.18 878 5.97| 172-050-112-021 Tin Shell — RoHS Compliant Tin Shell — RoHS Compliant 
Tin Shell — RoHS Compliant g | Male )2609MA-ND 4.29 3.71 2.52) 172-009-142R011 g | Male |4909MA-ND 4.97 4.29 2.92] 172-009-142R911 
9. | Male |3509MA-NO 4.03 3.47 2.36] 172-009-112R021 Female |2609FA-ND 4.69 4.05 2.75| 172-009-242R011 Female |4909FA-ND. 5.65 4.87 3.31| 172-009-242R911 
Female| 9509FA-ND 473 4.08 2.78| 172-009-212R021 45 | Male |2615MAa-ND 6.02 519 3.53] 172-015-142R011 tg. | Male [4915Mia-ND 6.70 5.78 3.93] 172-015-142R911 
Male 13515MA-ND 497 429 2.92] 172-015-112R021 Female |2615FA-ND 6.88 5.94 4.04] 172-015-242R011 Female |4915FA-ND 7.57 6.53 4.45] 172-015-242R911 
15 j ; . "I 025: 
Female |3515FA-ND 6.09 5.25 _3.57| 172-015-212R021 og | Male (2ozoMebm §=68:25 7.12 4.84) 172-025-142R011 25 | Male (Reig = 8837-70 5.24) 172-025-142R811 
Male |3525MA-ND 588 5.08 3.45] 172-025-112R021 Female |2625FA-ND 12.61 10.88 _7.40/ 172-025-242R011 Female |4925FA-ND 13.32 11.49 7.81 | 172-025-242R911 
* | remale| 3525FA-ND 8.49 7.32 4.98| 172-025-212R021 37_| Male |2637MA-ND = 11.36 9.80 6.67/ 172-037-142R011 a7 | Mae me eek 188 7.08) 172 087-142R 811 
ae SERED Fd 655 — adel APSARA: Female Oeaneattel 4397 1204 8.19] 172-087-249R011 Female |4937FA-ND 14.64 12.63 _ 8.59] 172-037-242R911 
37 : : f Male /4950MA-ND 15.22 13.412 8.92 172-050-142R911 
Female |3537FA-ND 41.46 989 6.73) 172-037-212R021 Male |2650MA-ND 14.54 12.54 8.53] 172-050-142R011 50 
: 5 i 50 Female | 4950FA-ND 19.34 16.68 11.34] 172-050-242R911 
gq | Male [9860MA-ND 1187 1024 6.96) 172-050-112R021 Female |2650FA-ND 18.66 16.09 10.95] 172-050-242R011 
Female] 3550FA-ND 14.81 12.77 8.69) 172-050-212R021 Yellow Chromate > was SRE . os oe aa apnoaa aa 
5 = PF 5 5 ale + i A Hl -009-141- 
o5 | Male |5625M-ND 7.48 6.45 4.39) 172-025-141-011 15 | Male IGSTERRND TTR ENTE 
Tin Shell Female |5625F-ND 7.96 6.86 _4.67| 172-025-241-011 og | Male [3925M-ND 8.27743 4.85) 172-025441-911 
9 | Male 14515M-ND 4.26 3.68 2.50] 172-015-112-031 37 | Male )5637M-ND 10.38 8.95 6.09) 172-037-141-011 Female |3925F-ND 12.41 10.70 7.28] 172-025-241-911 
25 | Male |4525M-ND 5.05 4.35 2.96] 172-025-112-031 Female |5637F-ND 13.08 11.28 —_7.67| 172-037-241-011 37 | Male |3937M-ND 1218 10.50 7.14] 172-037-141-911 
50 | Female] 4550F-ND 1270 10.95 7.45] 172-050-212-031 50 | Male /5650M-ND 13.49 11.63 7.91] 172-050-141-011 50 | Male [3950MN-ND 14.21 12.25 8.33] 172-050-141-911 
Tin Shell — RoHS Compliant Wire Wrap with .250” Clinch Nuts, Board Side 
Gi canes Tin Shell : . 
g | Male 4509MA-ND 4.03 3.47 2.36] 172-009-112R031 Series 172E — Machined 
Female| 4509FA-ND 473 4.08 2.78] 172-009-212R031 9_| Male |3609M-ND 3.94 3.40 _ 2.32| 172-009-142-021 c E 
vg | Male [4515Ma-ND 497 4.29 2.92) 172-015-112R031 15 | Male |3615M-ND 5.60 4.83 _3.29| 172-015-142-021 ontacts Economy 
Female| 4515FA-ND 6.09 5.25 _3.57| 172-015-212R031 95 | Male |3625M-ND 7.69 6.63 4.51] 172-025-142-021 TaN Dace AES NorComp 
5 | Male |4525MA-ND 5.88 5.08 3.45] 172-025-112R031 Female |3625F-ND 11.83 10.20 6.94] 172-025-242-021 Pins | Type |Part No. a any ann lesan 
Female|4525FA-ND 8.49 7.32 4.98] 172-025-212R031 37_| Male |3637M-ND 10.61 945 6.23] 172-037-142-021 
37_| Male |4537MA-ND 7.64 659 4.48] 172-037-112R031 Female |3637F-ND 13.08 11.28 _7.67| 172-037-242-021 Fin Shen 
Female|4537FA-ND 11.46 9.89 6.73] 172-037-212R031 50 | Male |3650M-ND 13.63 11.75 7.99] 172-050-142-021 
Male |4550MA-ND 11.87 10.24 6.96] 172-050-112R031 Tin Shell — RoHS Compliant 9 | Male iio MiE Nes 188 = 25 Ue co Oe 0 
50° | eemate|Meeent agi code > aeg| 4as-AER IOAN 37_|Female|1137FE-ND 6.44 5.55 3.78] 172-E37-202-001 
: : : g | Male |3609MA-ND 4.29 3.71 2.52] 172-009-142R021 5_| Male [T150ME-ND 8.29 7.15  4.87| 172-E50-102-001 
Yellow Chromate Female |3609FA-ND 4.97 4.29 2.92/ 172-009-242R021 Female|1150FE-ND 12.53 10.80 7.35) 172-E50-202-001 
50 Male |7550M-ND 10.18 8.78 5.97] 172-050-111-031 15 Male |3615MA-ND 6.02 5.19 3.53] 172-015-142R021 Nickel Shell — RoHS Compliant 
Female| 7550F-ND 12.70 10.95 7.45) 172-050-211-031 Female |3615FA-ND 6.88 5.94 4.04] 172-015-242R021 9 | Male [I109MEAND 2.36 2.04 1.39] 172-E09-109R001 
Dip Solder with .225” Board Side, 95 | Male )3625MA-ND 8.25 7.12 4.84) 172-025-142R021 Female|1109FEA-ND 2.68 2.31 1.58] 172-E09-203R001 
197” Mati ide Clinch Nuts Female | 3625FA-ND 12.61 10.88 7.40| 172-025-242R021 15 Male |1115MEA-ND 2.97 256 1.75) 172-E15-103R001 
Tin Shell — RoHS Compliant 37_ | Male )3637MA-ND 11.36 9.80 6.67) 172-037-142R021 Female|1115FEA-ND 3.58 3.09 2.11] 172-E15-203R001 
Mae EOranamnny 483 447 bal Wyo-qnoa4oROT4 Female |3637FA-ND 13.97 12.04 8.19] 172-037-242R021 95 | Male [1125MEA-ND 3.84 3.32 2.26) 172-E25-103R001 
2 | camale MEGaEAtn Bim. a7a:. ine 4posnngeiDAGIA 50 | Male |[S650MA-ND 14.54 12.64 8.53] 172-050-142R021 Female |1125FEA-ND 5.29 457 3.11] 172-£25-203R001 
Male 12915MA-ND 582 5.02 3.421 172-015-112R911 Female /3650FA-ND 18.66 16.09 10.95] 172-050-242R021 37_| Male )1137MEA-ND 5.16 4.46 3.03) 172-E37-103R001 
15 ‘ 7 : Female |1137FEA-ND 7417 618 4.21] 172-E37-203R001 
Female| 2915FA-ND 6.93 5.98 4.07| 172-015-212R911 Yellow Chromate 
Male |1150MEA-ND 923 7.96 5.42| 172-E50-103R001 
r -025- 4 -050-141- 50 
25 | Mae EE ene BAU BE 1 g8 | een so | Male (GEsONRnD 1949: 11.63 7.91) 172-050-141-021 Female|1150FEA-ND 13.94 12.02 8.18) 172-E50-203R001 
Female] 2925FA-ND 9.30 8.02 5.46] 172-025-212R911 Female | 6650F-ND 17.08 14.73 10.02] 172-050-241-021 (Continued) 
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WW NORCOMP No. of Digi-Key Price Each NorComp No. of Digi-Key Price Each NorComp 
Pins | Type |Part No. 1 10 100 | Part No. Pins | Type |Part No. fl 10 100 | Part No. 
D-Sub Connectors Yellow Chromate Yellow Chromate — RoHS Compliant 
i : 15 | Male |6115ME-ND 3.51 3.03 2.06] 172-£15-101-021 g | Male |101909MEA-ND 3.62 3.04 2.07) 172-E09-101R911 
Series 172E — Machined 25 | Male |6125ME-ND 3.94340 2.32] 172-E25-101-021 Female|201909FEA-ND 4.05 3.50 _ 2.38) 172-E09-201R911 
Contacts Economy (Cont.) 37 | Male |6137ME-ND 5.95 513 3.49] 172-E37-101-021 Male |101915MEA-ND 4.13 3.56 2.43] 172-E15-101R911 
15 
= - 50 | Male |61S0ME-ND 9.25 7.98 5.43| 172-E50-101-021 Female|201915FEA-ND 5.04 3.58 _2.94| 172-E15-201R911 
e of F aay ; rae i ae Female|6150FE-ND 13.49 11.63 7.91| 172-E50-201-021 5 | Male [101925MEA-ND 4.59 3.96 2.60] 172-E25-101R911 
ins e ‘al 0. ‘al 0. 
yp Yellow Chromate — RoHS Compliant Female|201925FEA-ND 5.75 4.96 __3.37| 172-E25-201R911 
Yellow Chromate 37_| Male [101937MEA-ND 6.69 5.77 3.93] 172-E37-101R911 
15 |Female|115FE-ND 339 2.93 1.99] 172-E15-201-001 9 bd GLOSMEA:ND 8.26 2:82 1.92) 172-E09-101R021 Female|201937FEA-ND 8.73 7.53 5.12] 172-E37-201R911 
emale|6109FEA-ND 3.58 3.09 _2.41| 172-£09-201R021 Mala ASGIUEMNDINN 10.24 a.8a B01 172-E50-101ROT1 
Male |125ME-ND 299 258  1.76| 172-E25-101-001 59 | Male ; ; ; 
25 |e amale |125FE-ND 409 353 2.40] 172-E25-201-001 ts | Male Soe Oot 287 2.20) 172-615-101 R021 Female|201950FEA-ND 14.60 12.59 _8.57| 172-E50-201R911 
994302 da me a 
37 | Male (SmMEND 4.99 4:30: © 2.03) 172-£87-101-001 os | Male [6125MEA-ND 4.39 3.79 2.58] 172-£25-101R021 
Female |137FE-ND 6.93 5.98 _4.07| 172-£37-201-001 Female (OSPR 6d Aas «3. 50| 17e-EDE-D0IRODt Tin Shell 
50 | Female] 150FE-ND 12.53 10.80 7.35] 172-E50-201-001 Pe Male 16137MEA-ND 662 5.71 3.88) 172-E37-101R021 9 |Female|1509FNE-ND 273 2.35 1.60) 172-E09-212-001 
Yellow Chromate — RoHS Compliant Female |6137FEA-ND 8.78 7.57 _5.15| 172-E37-201R021 q5 | Male |1515MNE-ND 2.93 2.53 1.72] 172-£15-112-001 
g | Female] 109MEA-ND 2.20 1.90 1.29] 172-E09-101R001 50 | Male |61S0MEA-ND 10.30 8.88 6.04) 172-E60-101R021 Female |1515FNE-ND 3.80 3.28 2.23) 172-£15-212-001 
Female |109FEA-ND 252 247  1.48| 172-£09-201R001 Female|6150FEA-ND 15.01 12.94 8.80] 172-E50-201R021 25 | Male |1525MNE-ND 3.63 3.13 2.13] 172-E25-112-001 
Male [115MEA-ND 2.84 2.45 1.67] 172-E15-101R001 a7 | Male (Resa em oo 480 289 172 E7112. Oot 
15 Female | 1537FNE-ND 7.98 6.88 4.68] 172-E37-212-001 
Female |115FEA-ND 3.78 3.26 _2.22| 172-E15-201R001 Tin Shell Male HECOMNENDMM 8297.16 ~4arl 172-F604112-001 
Male |125MEA-ND 3.33 2.87 1.95] 172-E25-101R001 5p | Male eee beet a! ABE) ile BOO ee 
25 ‘ : . 9 _|Female|4109FE-ND 3.36 2.90 1.98) 172-E09-202-031 Female | 1550FNE-ND 10.59 913 6.21) 172-E50-212-001 
Female |125FEA-ND 4.55 3.93 _2.67| 172-E25-201R001 Male ISiRECIETNT nies @349.22.44| *7EEISAODOST 
15 5 : : Nickel Shell — RoHS Compliant 
37_| Male |137MEA-ND 5.55 479  3.26| 172-E37-101R001 Female |4115FE-ND 418 360 2.45| 172-£15-20- 
7 emale ¥ A 45} 172-E15-202-031 
Female |PS7EERND) 772 6.66 4.53) 172-E37-201R001 25 |Female|4125FE-ND 5.71 4.93 3.35] 172-E25-202-031 g | Male eee 254 219 1.40) 172-E00-113R001 
sq _| Male |150MEA-ND 9.237.965 421 172-50-101R001 Male [AGEMENT Bag dias a oul EaTAOEOMT Female|1509FNEA-ND 3.18 2.74 _1.87| 172-E09-213R001 
Female|150FEA-ND 4394 1202 818) 172-F50-201R001 37 | rate EES Gan - aa cal ge opin 4g | Male [1515MNEA-ND 3.42 2.95 2.01] 172-E15-113R001 
Wale [ATS0MEND 9.25 7.98 6.43) 172-E50-102-031 Female Sia 88 _ 3822.60) Te Etro 
a ase . 50 | 3° 3 ; : : sete og | Male [1525MINEA-ND 4.23 3.65 2.48| 172-E25-113R001 
Tin Shell Female |B S0ESND) 13.49 11.63 7.91] 172-£50-202-031 Female|1525ENEA-ND 9.94 7.25 _6.21| 172-E25-213R001 
9 _| Female |2109FE-ND 3.36 2.90 1.98] 172-£09-202-011 Nickel Shell — RoHS Compliant 37 | Male |1537MNEA-ND 9.30 8.02 5.46) 172-E37-113R001 
a5. | Male [2115ME-ND 3.63 343 2.13] 172-E15-102-011 g | Male |4109MEA-ND 3.42 2.95 2.01] 172-E09-103R031 Female|1537FNEA-ND 9.30 8.02 __5.46| 172-E37-213R001 
Female |2115FE-ND 418 3.60 _ 2.45| 172-E15-202-011 Female |4109FEA-ND 3.74 3.23 2.20] 172-£09-203R031 59 | Male |1550MNEA-ND 9.67 8.34 5.67| 172-E50-113R001 
pg | Male |2125ME-ND 441 3.80 2.59] 172-£25-102-011 tg | Male [4115MEA-ND 4.04 3.48 -2.37| 172-£15-103R031 Female|1550FNEA-ND 12.34 10.64 7.24] 172-E50-213R001 
Female |2125FE-ND 5.71 4.93 3.35| 172-£25-202-011 Female |4115FEA-ND 4.65 4.01 _ 2.73| 172-E15-203R031 Yellow Chromate 
37_| Male [2137ME-ND 5.60 483 3.29] 172-E37-102-011 og | Male [4125MEA-ND 4.91 423 2.88] 172-£25-103R031 9 | Male /509ME-ND 186 160 1.09] 172-£09-111-001 
Female |2137FE-ND 7.40 6.38 4.34 172-£37-202-011 Female |4125FEA-ND 6.36 5.49 3.73] 172-£25-203R031 37 Female |537FE-ND 7.45643 4371 172-£37-211-001 
50 | Male [2150ME-ND 9.25 7.98 5.43] 172-£50-102-011 37_| Male [4137MEA-ND 6.23 5.38 3.66) 172-E37-103R031 50 | Male |SS0ME-ND 8297.15 4.871 172-£50-111-001 
Female |2150FE-ND 13.49 11.63 7.91] 172-£50-202-011 — se = ze a ie eee Yellow Chramaia RoHS Gémpliant 
rere one ombuene 50 |remale|4150FEA-ND 15.01 12.94 8.80| 172-E50-203R031 g | Male OE 2G) ABT Te27) Wie BOS Tt ROOT 
g | Male |2109MEA-ND 3.42 2.95 2.01 172-E09-103R011 : : : Female |509FEA-ND 3.08 2.66 _1.81| 172-E09-211R001 
Female |2109FEA-ND 3.74 3.23 2.20| 172-E09-203R011 Yellow 'Chromate 4g | Male [515MEA-ND 291 251 1.71] 172-E15-111R001 
45 Male |2115MEA-ND 4.04 3.48  2.37| 172-E15-103R011 9 Male |7109ME-ND 2.93 2.53 _1.72| 172-E09-101-031 Female |515FEA-ND 440 3.79 2.58] 172-E15-211R001 
Female |2115FEA-ND 4.65 4.01 2.73) 172-E15-203R011 15 | Male |7115ME-ND 3.51 3.03 2.06] 172-E15-101-031 25 Male |525MEA-ND 4.03 3.47 2.36] 172-E£25-111R001 
95 Male |2125MEA-ND 4.91 4.23 2.88] 172-E25-103R011 37 | Male |7137ME-ND 5.95 5.13 3.49] 172-E37-101-031 Female |525FEA-ND 6.02 5.19 3.53] 172-E25-211R001 
Female |2125FEA-ND 636 549 3.73| 172-E25-203R011 50. | Male |7150ME-ND 9.25 7.98 5.43] 172-E50-101-031 37_| Male [537MEA-ND 8.69 7.50 5.10] 172-£37-111R001 
gy | Male [2137MEA-ND 6.23 5.38 3.66] 172-£37-103R011 Female|7150FE-ND 13.49 11.63 7.91] 172-E50-201-031 Female |537FEA-ND 8.69 7.50 5.10] 172-E37-211R001 
Female |2137FEA-ND 8.23 7.10 4.83] 172-E37-203R011 Yellow Chromate — RoHS Compliant 59 | Male )550MEA-ND 8.79 7.58 5.16) 172-£50-111R001 
sp | Male [2150MEA-ND 10.30 8.88 6.04] 172-€50-103R011 Mae GAUGES 26 2.02 192] 172-E00-10inoaI Female |550FEA-ND 12.28 1059 7.20] 172-£50-211R001 
Female )2150FEA-ND 15.01 12.94 8.80} 172-E50-203R011 9 Female |7109FEA-ND 3.58 3.09 2.11] 172-E09-201R031 
Yellow Chromate jg | Male [7115MEA-ND 3.91 3.37 2.29] 172-£15-101R031 Tin Shell 
9 | Male [S109MEND 293 253 1721 172F09-101-011 Female |7115FEA-ND 4.84 418 — 2.84| 172-E15-201R031 g | Male |2509ME-ND 3.13 2.70 1.84] 172-£09-112-011 
15 | Female IRRSEERI 295: 375 Des 472Eig 20t-0i4 ng | Male |7125MEA-ND 4.39 3.79 2.58] 172-£25-101R031 Female |2509FE-ND 3.68 3.18 2.16] 172-£09-212-011 
ay | Male [5137ME-ND 5.95 5.133.491 172-637-101-011 Female|7125FEA-ND 5.62 4.85 3.30] 172-£25-201R031 is ‘nab BEEN 1. ae aus ieee 
ramale ReaEenTn TAOS Abad. Alea Azo OONOid 37_| Male |7137MEA-ND 6.62 5.71 3.88] 172-£37-101R031 emale |2515FE-| 76 4.10 2.79] 172-E15-212-01 
5 SINE Female |7137FEA-ND 7.89 6.80 4.63 172-E37-201R031 Male |2525ME-ND 458 3.95 2.69] 172-€25-112-011 
Male |5150ME-ND 9.25 7.98 5.43] 172-E50-101-011 25 
50 | cemale |6150FE-ND 4349 1163 7.91] 172-E50-201-011 50 | Male |7150MEA-ND — 10.30 8.88 6.04] 172-E50-101R031 Female |2525FE-ND 6.61 5.70 _3.88| 172-£25-212-011 
vahcaen = Rene anil Female|7150FEA-ND 15.01 12.94 8.80] 172-E50-201R031 37 | Male |2537ME-ND 5.95 5.13 3.49] 172-£37-112-011 
‘ellow Chromate — RoHS Compliant Solder Cup with .225” Spacer/Board Lock Female |2537FE-ND 8.93 7.70 5.24] 172-£37-212-011 
g | Male |S109MEA-ND 3.26 2.82 1.92] 172-E09-101RO11 Tixshait 50 | Male |2550ME-ND 9.25 7.98 5.43] 172-£50-112-011 
Female |5109FEA-ND 3.58 3.09 _2.11| 172-E09-201R011 Female | 2550FE-ND 11.54 9.95 6.77] 172-€50-212-011 
Male |5115MEA-ND 3.91 3.37 2.29] 172-E15-101RO11 g | Male /102909ME-ND = 3.71 3.20 2.18) 172-E09-102-911 Nickel Shell — RoHS Compliant 
15 Female|202909FE-ND 4.00 3.45 _2.35| 172-E09-202-911 
Female |5115FEA-ND 4.84 448 2.84| 172-E15-201R011 Male J2509MEAND «3.65. 3.45 2.45) 172-E09-113R011 
Male [102915ME-ND 4.26 368 2.50 172-E15-102-911 9 ; ; ; 
Male )5125MEA-ND 439 3.79 2.58) 172-E25-101R011 15 Female |2509FEA-ND 4.29 3.71 2.52| 172-£09-213R011 
25 Female|202915FE-ND 4.81 4.15 __2.83| 172-E15-202-911 
Female |5125FEA-ND 5.62 4.85 3.30] 172-E25-201R011 Male |2515MEA-ND 453. 3.91 2.66] 172-E15-113R011 
Male |102925ME-ND 5.05 4.35 2.96] 172-E25-102-911 15 
Male |5137MEA-ND 6.62 5.71 3.88} 172-£37-101RO11 25 Female |2515FEA-ND 5.54 478 3.26] 172-E15-213R011 
37 Female|202925FE-ND 6.35 5.48 __3.73| 172-E25-202-911 
Female |5137FEA-ND 8.78 7.57 _5.15| 172-E37-201R011 Mae HOZOSTMEIDIN 6.04638 3.68 470-697-102-011 pg | Male 2525MEAND 5.34461 3.14] 172-€25-113R011 
59 | Male |5150MEA-ND 10.30 8.88 6.04) 172-E50-101RO11 37 | male RGEEMEM acs 93 Art| 172E37-202-911 Female |2525FEA-ND 7.71 6.65 _4.52| 172-E25-213R011 
Female|5150FEA-ND 15.01 12.94 8.80| 172-E50-201R011 : - - Male |2537MEA-ND 10.41 8.98 6.11| 172-E37-113R011 
: d | Male |102950ME-ND 9.89853 5.80| 172-£60-102-911 37 i aa 
Solder Cup with .250” Clinch Nuts, Board Side 50 | male OREO aia i24a sal 17aEsoz00-914 Female|2537FEA-ND 10.41 8.98 _6.11| 172-E37-213R011 
Tinsel : : ; = 50 | Male |2550MEA-ND 10.79 9.30 6.33] 172-E50-113R011 
Nickel Shell — RoHS Compliant Female|2550FEA-ND 13.46 11.61 7.89| 172-E50-213R011 
9 _| Female |3109FE-ND 3.36 2.90 1.98] 172-£09-202-021 9 | Male [iozsoomEAND 3.68 254 2.08] 172-£00-103R9 Vallaui Caraniaia 
Male |3115ME-ND 3.63 343 2.13] 172-E15-102-021 ‘ rae 
15 Female|202909FEA-ND 3.97 2.74 _2.24| 172-E09-203R911 9] wae TEECOUERIE Spit 54a Wes A PeEOALOTA 
Female |3115FE-ND 418 3.60 _2.45| 172-£15-202-021 Male 1102915MEA-ND 4.26 2.942.401 172-E15-103R911 alle z : ! 
Male 13125MEND 4413.80 2.591 172-F95-102-021 15 ; : : 15 _ | Female |5515FE-ND 473408 2.78] 172-€15-211-011 
95 | Male ; ; ; Female|202915FEA-ND 4.68 3.26 _2.68| 172-E15-203R911 : CARAS 
7 eae 6n9 Male [5525ME-ND 441 3.80 2.59] 172-€25-111-011 
Female |3125FE-ND 5.71 4.93 3.35] 172-E25-202-021 Male [102925MEA-ND 481.342 2.80| 172-E25-103R911 25 
Male ERGRIENIE 60; 493 999) 47: 37109-071 25 : ; : Female |5525FE-ND 6.12 5.28 —3.59| 172-£25-211-011 
37 | Male ; 5. : 29) 172-E37-102- Female|202925FEA-ND 5.77 4.22 ~—_3.45| 172-E25-203R911 7 97-1114 
37_| Male [5537ME-ND 6.97 515 _3.51| 172-£37-111-011 
Female |3137FE-ND 740 6.38 __ 4.34] 172-E37-202-021 Male |102937MEA-ND 5.67 4.15 3.38] 172-E37-103R911 = 504114 
37 9 | Male [5550ME-ND 9.25 7.98 5.43| 172-£50-111-011 
50 | Male )3150ME-ND 9.25 7.98 5.43} 172-£50-102-021 Female|202937FEA-ND 7.08 5.24 4.33/ 172-E37-203R911 50 | cemale|5550FE-ND 4154 995 6.77) 172-E50-211-014 
Female |3150FE-ND 13.49 11.63 7.91] 172-£50-202-021 5p | Male [102950MEA-ND 8.47 6.36 5.30] 172-E50-103R911 Valin ch i5 J Hols Gomanlant 
Nickel Shell — RoHS Compliant Female|202950FEA-ND 11.34 8.72 _7.31| 172-E50-203R911 cc ee 
Vollaw Ghiamat g | Male |S509MEA-ND 3.28 2.83 1.93) 172-E09-111RO11 
g | Male |S1OMEANDIS) 342 2.95 2.01) 172-E08-103R021 ollow Chromate Female|5509FEA-ND 4.19 3.62 _2.46| 172-E09-211R011 
Female |3109FEA-ND 3.74 3.23 _2.20| 172-E09-203R021 9 Male |101909ME-ND 3.57 3.08 = 2.10) 172-E09-101-911 Male [5515MEA-ND 4.03 3.47 2.36] 172-E15-111R011 
j5 | Male |3115MEA-ND 4.04 3.48 2.37] 172-E15-103R021 Female |201909FE-ND 3.86 3.33 2.27| 172-E09-201-911 15 Female |5515FEA-ND 5.51 4.76 3.24] 172-E15-211R011 
Female |3115FEA-ND 4.65 4.01 _2.73| 172-£15-203R021 jg | Male [101915ME-ND 4.15 3.58 2.44] 172-£15-101-911 og | Male [S525MEA-ND 5.14 4.43 3.02] 172-€25-111R011 
25 Male |3125MEA-ND 4.91 4.23 2.88) 172-E25-103R021 Female |201915FE-ND 4.99 4.30 2.93) 172-E15-201-911 Female /5525FEA-ND 713 6.15 4.19) 172-E25-211R011 
Female |3125FEA-ND 6.36 5.49 3.73] 172-E25-203R021 ng | Male |101925ME-ND 458 3.95 2.69] 172-E25-101-911 a7 | Male /5537MEA-ND 9.80 8.46 5.75] 172-€97-111RO11 
37 | Male |S137MEA-ND 6.23. 5.38 3.66] 172-£87-103R021 Female|201925FE-ND 5.68 4.90 _3.34| 172-E25-201-911 Female |5537FEA-ND 9.80 8.46 _5.75| 172-E37-211RO11 
Female |3137FEA-ND 8.23 7.40 _4.83| 172-E37-203R021 37 | Male [101937ME-ND 6.58 5.68 _3.86| 172-E37-101-911 50 | Male [S550MEA-ND 9.80 8.46 5.75) 172-E50-111RO11 
59 | Male |S150MEA-ND 10.30 8.88 6.04] 172-E50-103R021 50 | Male |101950ME-ND 9.89 8.63 5.80| 172-E60-101-911 Female|5550FEA-ND 13.46 11.61 7.89| 172-E50-211R011 
Female|3150FEA-ND 15.01 12.94 8.80| 172-E50-203R021 Female|201950FE-ND 14.12 1218 8.28 172-E50-201-911 (Continued) 
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I NORCOMP No. of Digi-Key Price Each NorComp No. of Digi-Key Price Each NorComp 
Pins | Type |Part No. 1 10 100 | Part No. Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
37_ [Female |2937FE-ND 9.57 8.25 _5.61| 172-E37-212-911 Yellow Chromate 
D-Sub Connectors 59 | Male )2950ME-ND 9.89 8.53 5.80) 172-£50-112-911 9 | Male [9609M-ND 464400 2.72 | 172-009-181-011 
Series 172E — Machined Female | 2950FE-ND 12.18 10.50 7.14) 172-E50-212-911 15. |_Male | 9615M-ND 629 543 3.69) 172-015-181-011 
Nickel Shell — RoHS Compliant Female| 9615F-ND 777670 _4.56| 172-015-281-011 
Poy fen) g | Male 2909MEA-ND 440 3.79 2.58] 172-E09-113R911 o5 | Male | 9625M-ND 890 7.68 5.22) 172-025-181-011 
No. of Digi-Key Price Each NorComp Female |2909FEA-ND 5.04 4.35 _2.96| 172-£09-213R911 Female /2625ENDEES 11.54 9.95 6.77 | 172-025-281-011 
Pins | Type |Part No. 1 10 100 | PartNo. Male |2915MEA-ND 5.28 4.55 3.10] 172-E15-113R911 37_| Male |9637M-ND = 12.35 10.65 7.25 | 172-037-181-011 
15 | Female |2915FEA-ND 6.29 5.43 3.69| 172-E15-213R911 Female| 9637F-ND 16.15 13.93 _9.47 | 172-037-261-011 
Tin Shell . 95 | Male [2925MEA-ND 6.09 5.25 3.67] 172-E25-113R911 50 | Male |9650M-ND = 15.52 13.38 9.10 | 172-050-181-011 
ene 5 |remale|2925FEA-ND 8457.29 _4.96| 172-£25-213R911 Female] 9650F-ND___20.82_17.95 12.21 | 172-050-281-011 
9 Male |3509ME-ND 3.13 2.70 1.84] 172-E09-112-021 7 Male 12937MEA-ND 11.16 9.62 6.55) 172-E37-113R911 Yellow Chromate — RoHS Compliant 
Female |3509FE-ND 3.68 3.18 2.16] 172-E09-212-021 Female] 2937FEA-ND 11.16 9.62 6.55] 172-E37-213R911 9 Male | 9609ME-ND 432 2.98 2.43] 172-009-181L011 
15 _|Female|3515FE-ND 476410 _2.79| 172-E15-212-021 5 | Male [2950MEA-ND 11.53 9.94 6.76] 172-E50-11aRQT1 Female| 9609FE-ND 5173.67 3.01 | 172-009-281L011 
25 _|Female|3525FE-ND 6.61 5.70 3.88] 172-E25-212-021 Female |2950FEA-ND 14.20 12.25 8.33] 172-E50-213R911 15 we eee ve a oe TS Te satiny 
A x = =| emale | \<! a S a i 
37 Aol pn a a ieee Yellow Chromate Male |9625ME-ND 7.38 5.46 4.52] 172-025-181L011 
Male 13550ME-ND 9.95 7.98 5.431 172-€50-112-021 9__| Male |1909ME-ND 3.45 2.98 2.03] 172-£09-111-911 25 | Female] 9625FE-ND 9.24 6.93 _5.78| 172-025-281L011 
50 ; : ; 15 [| Male [1915ME-ND 4093.53 2.40| 172-E15-111-911 Male 19637ME-ND 42.629718.14 1 172-037-481LOTT 
Female |BOS0KESNE 184 (9.05 6.77 | 172-E50-212-021 25 [Female | 1925FE-ND 6.76 5.83 __3.97| 172-E25-211-911 37 |remalel9637FEND 1170 900 754) 172-037-281L011 
Nickel Shell — RoHS Compliant 37_| Male [1937ME-ND 6.61 5.70 3.88] 172-E37-111-911 =o | Male [9650MEND 1244 957 8.02 | 172-050-181LOT1 
| Male |3509MEA-ND 3.65 3.15 2.15] 172-E09-113R021 59 | Male )1950ME-ND 9.92 855 5.82) 172-E50-111-911 Female|9650FE-ND 16.06 1241 10.59] 172-050-281L011 
Female |3509FEA-ND 4.05 3.50 2.38] 172-£09-213R021 Female] 1950FE-ND 12.18 10.50 7.14) 172-£50-211-911 
15 Male |3515MEA-ND 453 3.91 2.66) 172-E15-113R021 Yellow Chromate — RoHS Compliant Tin Shell 
Female |3515FEA-ND 5.54 4.78 3.26) 172-E15-213R021 9 Male |1909MEA-ND 4.03 3.47 2.36] 172-E09-111R911 9 Male | 14609M-ND 448 3.60 2.45] 172-009-182-021 
ng | Male [3525MEA-ND = 5.34 4.61 3.14) 172-E25-113R021 Female |1909FEA-ND 4.97 4.29 2.92] 172-E09-211R911 Male 114615M-ND 5774.98 3.30 | 172-015-182-021 
Female |3525FEA-ND 7716.65 4.52] 172-E25-213R021 15 Male |1915MEA-ND 477 4.41 2.80) 172-E15-111R911 15 Female] 14615F-ND 731 630 4.29] 172-015-282-021 
37 Male }3537MEA-ND 10.41 8.98 6.11] 172-E37-113R021 Female |1915FEA-ND 6.26 5.40 3.67] 172-E15-211R911 Male |14625M-ND 835 7.20 4.90] 172-025-182-021 
Female|3537FEA-ND 10.41 8.98 6.11] 172-E37-213R021 25 Male |1925MEA-ND 5.88 5.08 3.45] 172-E25-111R911 25 Female| 14625F-ND 10.93 943 6.41) 172-025-282-021 
50 Male |3550MEA-ND 10.79 9.30 6.33] 172-E50-113R021 Female |1925FEA-ND 7.88 6.80 4.62] 172-E25-211R911 a Male |14637M-ND 15.98 13.78 9.37] 172-037-182-021 
Female|3550FEA-ND 13.46 11.61 7.89] 172-E50-213R021 37 | Male [1937MEA-ND 10.55 9.10 6.19[ 172-E37-111ROT1 Female| 14637F-ND 15.72 13.55 9.22 | 172-037-282-021 
Yellow Chromate Female |1937FEA-ND 10.55 9.10 6.19] 172-E37-211R911 50 Male | 14650M-ND 15.75 13.58 9.24] 172-050-182-021 
59 | Male [1950MEA-ND 11.57 9.97 6.78| 172-E50-117RO11 Female| 14650F-ND 20.82 17.95 12.21 | 172-050-282-021 
9 A oe A te a saci pee Female|1950FEAND 14.20 12.25 8.33| 172-E50-211R911 Nickel Shell — RoHS Compliant 
7 “E5211 A Male [14609MA-ND 4.32 3.73 2.54] 172-009-183L021 
. aoe ae = ans = EEE Series 172 9 |Femalel 14609FA-ND 5.46 4.71 3.20 172-009-283L021 
Female |6525FE-ND 6.12 5.28 3.59) 172-£25-211-021 High Profile — Machined Contacts Te a ey ee eo peer ct 
ae cea Tee ES ea eh — - Male |14625MA-ND 8.56 7.38 5.02| 172-025-183L021 
so | Male |BS20NEINE Boss 1198 2 0d | 72 ESO M102] No. of Digi-Key Price Each NorComp 25 |remale|14625FA-ND 11.17 9.63 6.55 | 172-025-283L021 
Female |GSS0KE:NE 164 9.05 _ 6.77) 172-E50-211-021 Pins | Type | Part No. 110 100 | Part No. ay | Male |14637MAND 16.27 1403 9.54 172-037-183L021 
Yellow Chromate — RoHS Compliant Tin Shell Female|14637FA-ND 15.72, 13.55 9.22 | 172-037-283L021 
g | Male [6509MEA-ND 3.28 2.83 1.93] 172-E09-111R021 jg | Male [12615M-ND 4.90 4.23 2.88] 172-016-182-001 50 | Male |14650MA-ND 16.02 13.82 9.40 | 172-050-183L021 
Female|6509FEA-ND 4,193.62 _ 2.46) 172-E09-211R021 Female| 12615F-ND _-6.44._—«5.55 _3.78| 172-015-282-001 Female ISSSDESSND 21-17 18.26 12.42 | 172-050-283L021 
15 Male |6515MEA-ND 4.03 3.47 2.36] 172-E15-111R021 7 Male ]12637M-ND 15.11 13.03 8.86 | 172-037-182-001 Yellow Chromate 
Female|6515FEA-ND 551 4.76 3.24] 172-E15-211R021 Female|12637F-ND 14.85 1280 8.71| 172-037-282-001 t5 | Male |10615M-ND 6.29 5.43 3.69] 172-015-181-021 
95 Male |6525MEA-ND 5.14 443 3.02] 172-£25-111R021 50 Male | 12650M-ND 14.88 12.83 8.73] 172-050-182-001 Female| 10615F-ND 7.77 6.70 4.56 | 172-015-281-021 
Female|6525FEA-ND 7436.15 _ 4.19] 172-£25-211R021 Female| 12650F-ND 19.95 17.20 11.70] 172-050-282-001 95 | Male |10625M-ND =» 8.90 7.68 5.22 | 172-025-181-021 
37_| Male [6537MEA-ND 9.80 846  5.75| 172-E37-111R021 Nickel Shell — RoHS Compliant Female| 10625F ND 11.54 9.95 6.77 Hresieo-co1 02) 
Female|6537FEA-ND 9.80 8.46 _5.75| 172-E37-211R021 37 | Male |10637M-ND = 12.35 10.65 7.25 | 172-037-181-021 
Male IG550MEAND 9.80 8.465.751 170-E50-111R001 g | Male |12609MA-ND 3.36 2.90 1.97 172-009-183L001 Female|10637F-ND 16.15 13.93 9.47 | 172-037-281-021 
50 |romalel550FEA-ND 1346 41161 7,89) 172-F50-211R021 Female| 12609FA-ND 4.49 3.87 _2.64| 172-009-283L001 50 |Female|10650F-ND 20.82 17.95 12.21 | 172-050-281-021 
. 7 orn —— Male |12615MA-ND 4.97 4.29 2.92 | 172-015-183L001 Yellow Chromate — RoHS Compliant 
"5 | remale| 12615FA-ND 652 562 3.83 172-015-283L001 dae HOSMET ato apy ban] wye-000-181 1.004 
Tin'Shell o5 | Male ]12625MA-ND 7.59 6.54 4.45 172-025-183L001 9 |Female| 10609FE-ND 5.17 3.67 3.01 | 172-009-281L021 
9 Male |4509ME-ND 3.13 2.70 1.84) 172-E09-112-031 Female|12625FA-ND 10.20. 8.80 —_ 5.98 | 172-025-283L001 Male | 10615ME-ND 5.33. 3.90 3.18] 172-015-181L021 
Female | 4509FE-ND 3.68 3.18 _2.16| 172-£09-212-031 37 | Male [12637MA-ND 15.30 13.19 8.97 | 172-037-183L001 15 |Female|10615FE-NO 645 4.78 3.95 | 172-015-281L021 
45 | Male [4515ME-ND 3.89 3.35 2.28] 172-£15-112-031 Female| 12637FA-ND 14.09 12.15 8.26 | 172-037-283L001 pg | Male [10625ME-ND 7.38 6.46 4.52] 172-025-181L021 
Female|4515FE-ND 4.76 410 2.79] 172-E15-212-031 5p | Male [12650MA-ND 15.05 12.98 8.83 172-050-183L001 Female|10625FE-ND 9.24 6.93_5.78 | 172-025-281L021 
5 | Male )4525ME-ND 4.58 3.95 2.69 172-£25-112-031 Female}12650FA-ND 20.20 17.42 11.85) 172-050-283L001 37 | Male |10637ME-ND 12.62 9.71 8.14] 172-037-181L021 
Female | 4525FE-ND 6.61 5.70 _ 3.88] 172-E25-212-031 VallaarGhrowisto Female| 10637FE-ND 11.70 9.00 _7.54| 172-037-281L021 
Male |4537ME-ND 595 543 3.49] 172-E37-112-031 Male [10650ME-ND 12.44 9.57 8.02 | 172-050-181L021 
37 |e emale|4537FE-ND 8.93 7.70 5.24] 172-E37-212-031 9 | Male | 8609M-ND 3773.25 2.24 | 172-009-181-001 50 |Female|10650FE-ND 16.06 12.41 10.59| 172-050-281L021 
5 | Male }4550ME-ND 9.25 7.98 5.43) 172-£50-112-031 15 | Male (ESISUAREy 5:42 468 9-18) 172-015-181-001 
Female | 4550FE-ND 11.54 9.95 6.77] 172-E50-212-031 Female (BGTSEENE 6.90 5.95 4.05) 172+015+281-001 Tin Shell 
. - Male |8637M-ND 11.48 9.90 6.74| 172-037-181-001 
Nickel Shell — RoHS Compliant 37 F “ ea 7:6 Ads 15 | Male | 15615M-ND 5.77 4.98 3.39 | 172-015-182-031 
emale| 8637F-ND 15.28 13.18 8.96 | 172-037-281-001 Male EPEERRAEME 8357.20.00 17-25-1801 
g | Male ODSMER NDE 305 S15 2.16) 172-001 138031 Yellow Chromate — RoHS Compliant 25 |remale|15625F-ND 10.93 9.43 6.41 | 172-025-282-031 
ee Ee See q | Male [8609ME-ND 348 2.32 1.90 | 172-009-181L001 37_| Female] 15637F-ND 15.72 13.55 9.22 | 172-037-280-031 
15 i : i Female| 8609FE-ND 4.34 3.03 2.48 | 172-009-281L001 Male |15650M-ND 15.75 13.58 9.24] 172-050-182-031 
Female SIREN 5.23, 4.51 _ 3,07) 172-E15-213R031 jp | Male [8615MEND 4823.36 2.76 | 172-015-T81L001 50 |remale|15650F-ND 2082 17.95 12.21 | 172-050-282-031 
os, | Male (AS2SMER NOM 554 (4.61 3.14) 172-625-113R031 Female| 8615FE-ND 5.85 4.28 3.49 | 172-015-281L001 Nickel Shell — RoHS Compliant 
a (OED ‘an 2 a ene 25 | Male |8625ME-ND = 6.55 4.85 4.01) 172-025-181L001 Male [15609MA-ND 432 373 254] 172-009-183L031 
37 Female |4537FEA-ND 10.44 8.98 641 472-E37-213R031 Female| 8625FE-ND 8.45 6.34 5.28 | 172-025-281L001 9 Female| 15609FA-ND 546 4.71 3.20] 172-009-283L031 
Male 14550MEA-ND 10,799.30 6.331 172-€50-173R031 37 | Male |8637ME-ND = 11.88 = 9.14 7.66 | 172-037-181L001 45 | Male ]15615MA-ND 5.94 5.12 3.49] 172-015-183L031 
50. | emote MESOEMNIMN 4346 1161 720 172-550-21aR031 Female| 8637FE-ND 11.18 8.51 _7.29| 172-037-281L001 Female| 15615FA-ND 7.49 «6.46 ~—_<4.39 | 172-015-283L031 
: : : Male |8650ME-ND 11.68 898 7.53] 172-050-181L001 Male |15625MA-ND 8.56. 7.38 5.02 | 172-025-183L031 
Yellow Chromate 50 |Female| 8650FE-NO 15.33 12.08 10.11 | 172-050-281L001 25 | remale|11625FA-ND 11.17 9.63 6.55 | 172-025-283L031 
Male ]7509ME-ND 281 243 1.65] 172-E09-111-031 Male |15637MA-ND 16.27 14.03 9.54 | 172-037-183L031 
3 | gemale|7509FE-ND 360 310 211) 172-E09-211-031 Sec HIN SB ORL S ice! 37 | Female|15637FA-ND 15.06 1298 883) 172-037-283L031 
15_|Female| 7515FE-ND 4.73 4.08 _2.78| 172-E15-211-031 TiniShelt 50 | Male |15650MA-ND 16.02 13.82 9.40 | 172-050-183L031 
Male 17537ME-ND 5975153 511 17237-11031 j5 | Male ]13615M-ND 5.77 4.98 3.39] 172-015-182-011 Female| 15650FA-ND 21.17 18.26 12.42 | 172-050-283L031 
37 | Femate| 7537E-ND 8.41 7.25 4.93] 172-E37-211-031 Female MISSiSENDMM 7.31 _6.90__4.20| 172-015-262-011 Yellow Chromate 
50 | Male |7550ME-ND 9.25 7.98 5.43] 172-E50-111-031 25 ie ee ae pe ca renee 9 [Female|11609F-ND 6.28 455 3.10] 172-009-281-031 
= emale 2, i |. E Sh x a | y = ei 
Seine Coe aaie Bee oes ay | Male [13657M-ND 15.98 13.7897) 172-097-182-011| | | 18 |romaeltteiseND 7.77 670 486) 172.018 281-031 
g | Malo (OUR um 928 283° 1.03/172-E09-111R081 Female] 13637F-ND_ 15.72 13.65 9.22 | 172-037-282-011 25 | Male [11625M-ND 8.90 7.68 5.22 | 172-025-181-031 
Female| 7509FEA-ND 419 3.62 _ 2.46| 172-E09-211R031 ao | Male [13650M-ND 15.75 1358 9.24 172-050-182-011 Male TERESINA 72.35 1065 7.25 | 172-037-181-03T 
15 | Male |7515MEA-ND 4.03 3.47 2.36) 172-E15-111R031 Female) 13650F-ND 20.82 17.95 12.21 | 172-050-282-011 37 | Female|11637F-ND 16.15 1393 9.47 | 172-037-281-031 
Female MSUSEESNOMMS 5.51 4.76 3.24) 172-615-211R031 Nickel Shell — RoHS Compliant 50 [Female[11650F-ND 20.82 17.95 12.21 | 172-050-281-031 
26 |e MAEM ysg is cel rotor otinoa Male |13609MA-ND 432 373 2.54] 172-009-183L011 Yellow Chromate — RoHS Compliant 
Male |7537MEA-ND 9808.46 5.75] 172-£37-111R031 9 |Female|13609FA-ND 546 4.71 3.20| 172-009-283L011 g |_Male )11609ME-ND = 4.32 2.98 2.43 | 172-009-181L031 
37 | pomnale REaTEEA Sieg. iadao 67s eee Male 113615MA-ND 5.94.5 123.491 172-015483L071 Female| 11609FE-ND 5.17 3.67__ 3.01 | 172-009-281L031 
: : : 15 | eomalel 13615FA-ND 749 646 439 | 172-015-289L011 Male |11615ME-ND 5.33. 3.90  3.18| 172-015-181L031 
5. | Male [ZS20MEANDI) 980 8.46 5.75) 172-£50-111R031 : : : 15 |remale|11615FE-ND 645 4.78 3.95 | 172-015-281L031 
a -F50- Male |13625MA-ND 8.56 7.38  5.02| 172-025-183L011 
Female|7550FEA-ND 13.46 11.61 7.89] 172-E50-211R031 25 | ee ee me | Male /11625MEND 7.38 546 452 172-025-181L031 
Dip Solder with .225” Board Side, Male KECHTMMENIN 1627 1403 9.841 179-097-4e3L011 Female| 11625FE-ND 9.24 «6.93 __5.78| 172-025-281L031 
.197” Mating Side Clinch Nuts 37 rae 13637FAND 1506 1298 2.83 | 172-037-28a1011 37 | Male |11637ME-ND 12.62 9.71 8.14] 172-037-181L031 
Tin Shell l d E Female| 11637FE-ND 11.70 9.00 _7.54| 172-037-281L031 
50 | Male [13650MA-ND 16.02 13.82 9.40 | 172-050-183L011 Male TT1650ME-ND 12.44 9.57 8.021 179-050-181L031 
15 | Male |2915ME-ND 452 3.90 2.66] 172-E15-112-911 Female|13650FA-ND 21.17 18.26 12.42| 172-050-283L011 50 lremalel11650FE-ND 1606 1241 10.59| 172-050-281L031 
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i NORCOMP Simin Clam |] ec 
Ww Slim-Line Clam Shell Style af Digi-Key Fach NorGomy 
Pins} Type |Part No. 1 10 =100 | Part No. 
D-Sub Backshells = High temperature ABS plestie UCS4V-2 9 974-09BP40E-ND 3.66 3.16 2.15 974-009-010R011 
: : Conn. Dimensions (Inch) 15| Black |974-15BP40E-ND 3.87 3.34 2.28 | 974-015-010RO11 
970 Series — Straight/Top Entry Sze A [TB [| C]DTE 25 | Plastic |974-25BP40E-ND 4.06 3.50 2.38 | 974-025-010R011 
: be ene, hee 9 [4240 [984 [71.339 | 597 [453 
© Die Cast: Lightweight zinc. Plating: Nickel 1511575 11.312 11.3391 591 | 453 37 974-37BP40E-ND 4.92 4.24 2.89 | 974-037-010R011 
over copper or black die cast 25 [2.106 [1.852 [1.575 | 501 | 453 
 Metalized Plastic: High temperature plastic 37 | 2.795 | 2.500 | 1.575 | 591 | .453 
UL 94V-0. Plating: Nickel over copper H —. . A 
* Plastic: High temperature plastic UL 94V-2 No Price 975 Series Plastic or Metalized 
« Plastic-RoHS Compliant: High temperature of Digi-Key Each NorComp * 3-Way entry allows choice of entry options 
plastic UL 94V-0, black Pins} Type | Part No. 1 10 100 | Part No. or use of multiple cable entries 
¢Hardware: Steel with nickel or black 9 972-09SGE-ND 280 242 1.65 | 972-009-01SR031 « 4-40 thumbscrews supplied with backshell 
chromate ; ; : «Fully tapped assembly holes allow easy 
—— 15 | Gray |972-15SGE-ND 295 255 1.74 |972-015-01SR031 assembly, keeping manufacturing cost 
Connector Dimensions (Inch) 25 | Plastic |972-25SGE-ND 3.11 268 1.83 | 972-025-01SR031 down 
Size A B c D E 37 972-37SGE-ND 3.26 2.81 1.92 | 972-037-01SR031 *Metalized plastic provides up to 60dB 
9 1.228 984 1571 610 465 eae aa shielding 
75 ese 7312 toa 0 as 9 972-09SBE-ND 2.80 2.42 1.65 |972-009-01SRO11 
35 on00 (969 913 BIO “165 15 | Black |972-15SBE-ND 295 255 1.74|972-015-01SRO11 ee ie 
237 2744 2.500 24110 “610 “AG5 25 | Plastic |972-25SBE-ND 3.11 2.68 1.83 |972-025-01SRO11 ake 7 t 7 E 
37 972-37SBE-ND 3.26 2.81 1.92 | 972-037-01SRO11 F nT ron fant Gi a0 
No. Price 9 972-09SR-ND 2.64 2.28 1.55 | 972-009-01SR061 15 1541 1.319 1.800 600 335 
of Digi-Key Each NorComp 15 | Red |972-15SR-ND 2.76 238 1.62 |972-015-01SR061 ; ; ; ; ; 
Eins Tynes | RertiNos e004 Rare N 25 | Plastic |972-25SR-ND 2.90 250 1.70 |972-025-01SR061 7 a eee = = 
: : : 37 2.735 2.500 1.800 600 400 
Black 
37 | pie cast [970-37BC-ND 11.22 9.68 6.58 970-037-040-011 af BIZSSNEEE 9.10 2.68 1.82 |972-087-01SR061 
RoHS Compliant is [veiw (SEMEN ro oon 1azlereocrsnney| | Pe elise 
ellow 5 q i . “015-1 of igi-Key acl lorComp 
ia Die ot mE ie a eal ae HA “4 pols 25 | Plastic |972-25SY-ND 2.90 2.50 1.70/972-025-01SRosi| | |Pins| Type |Part No. 110 100 | Part No. 
on | Si NOOR oc 567 3.96| 970-005-00R101 37 972-37SY-ND 310 2.68 1.82 | 972-037-01SR081 ot 975-09MPA-ND 692 5.97 4.06] 975-009-020R121 
a7 | Nickel [eee i011 972 5.03 | 970-097-020R121 15 |Metalized|975-15MPA-ND 7.16 6.18 4.20 | 975-015-020R121 
r BTOGNIPENION 5.16 4462.03 | 970-000-020R101 973 Series — straight/Top Entry 25 | Plastic |975-25MPA-ND 7.35 6.34 4.31 | 975-025-020R121 
15 | Metalized|970-15MPE-ND 5.38 4.64 3.16| 970-015-020R121 37 S7SS7IMPANDE 9.93 8.56 5.83 | 975-037-020R121 
25 | Plastic |970-25MPE-ND 559 4.83 3.28 | 970-025-020R121 Son Pits Mtoe plastic UL Ot 975-09BPA-ND 5.81 5.01 3.41 | 975-009-010R011 
37 970-37MPE-ND 6.21 5.36 3.64 970-037-020R121 piace High taninerature plas ee 15| Black |975-15BPA-ND 5.81 5.01 3.41 | 975-015-010R011 
9 970-O9BPE-ND 2.52 218 1.48] 970-009-010R011 Plastic-RoHS Compliant: High temperature 25 | Plastic |975-25BPA-ND 5.81 5.01 3.41 | 975-025-010R011 
15| Black |970-1SBPE-ND 252 218 1.48| 970-015-010R011 plastic UL 94V-0, black 37 975-37BPA-ND 7.90 6.81 4.64] 975-037-010R011 
25 | Plastic |970-25BPE-ND 264 228 1.56| 970-025-010R011 + Hardware: Steel, nickel plated : 
37 970-37BPE-ND 2.73 2.36 1.61 | 970-037-010R011 onnaciar Dimensions (Inch) T 9 position has top cable entry only 
9 | place |970-O9BCA-ND 5.16 3.73 3.06 | 970-009-040R011 Cc 
15| pj |970-1SBCA-ND 5.67 4.31 3.52| 970-015-040R011 1.221 976 Seri . ; 
25| act |970-258CA-ND 5.90 431 3.52 | 970-025-040R011 ae eres — Plastic, Flat Ribbon 
37 970-37BCA-ND 7.90 5.93 4.94} 970-037-040R011 1575 * ABS high temperature plastic 94HB. Complete with 4-40 mating screws, 
housing screws, and housing nuts. 
Price ; 7 
971 Series — 45° Entry Digi-Key Each —_| NorComp pay pamensions eth 
; pains an Type | Part No. 110 100 | Part No. Siza | A 8 c 
Die Cast: Lightweight zinc. Plating: Nickel Metalized 9 1.319 | .984 758 
over copper or black die cast | 973-37MP-ND 10.41 8.98 6.11 | 973-037-020-121 
*Metalized Plastic: High temperature Plastic 15, [1622 | 1.812" | 1102 
plastic UL 94V-0. Plating: Nickel over Black | 973-25BP-ND 423 3.65 2.49 973-025-010-011 25 | 2.157 | 1.852 | 1.642 
copper Plastic | 973-37BP-ND 5.13 4.43 3.01 | 973-037-010-011 37 2.815 | 2.500 | 2.283 
Plastic: High temperature plastic UL 94V-2 RoHS Compliant 
+ Plastic-RoHS Compliant: High temperature 973-09MPE-ND 6.92 5.97 4.06] 973-009-020R121 No. Price 
plastic UL 94V-0, black ; Metalized| 973-15MPE-ND 7.16 6.18 4.20 | 973-015-020R121 of Digi-Key Each NorComp 
Hardware: Steel with nickel or black plating Plastic ee - se a Maageale Pins| Type | Part No. 1 40 100 | Part No. 
ianaai 73-37 MPE- i .56 5.83 | 973-037- 
Connector Dimensions (Inch) 973-09BPE-ND 3.66 3.16 2.15 |973-009-010R0TT 9 | Gray | 976-09RP-ND 1.39 1.20 82] 976-009-010-031 
= Hi i as aa is Black |973-15BPE-ND 387 334 228 | 973-015-010R011 37 | Plastic | 976-37RP-ND 1.97 1.70 1.16 | 976-037-010-031 
: : ! : : Plastic |973-25BPE-ND 4.06 3.50 2.38 | 973-025-010RO11 RoHS Compliant 
15 1695 | 1812 | 1618 510 G5 973-37BPE-ND 4.92 4.24 2.89 | 973-037-010R011 
25 2.414 1.852 1.646 610 465 : : : 9 976-09RPE-ND 1.55 1.34 92 | 976-009-010R031 
7 2.748 2.500 1.646 610 465 15| Gray | 976-15RPE-ND 1.77. 1.53 1.04 976-015-010R031 
. 25 | Plastic | 976-25RPE-ND 2.05 1.77 1.21 | 976-025-010R031 
—ane 
No. Price 974 Series — 40° Entry 37 976-37RPE-ND 2.19 1.89 1.29] 976-037-010R031 
of Digi-Key Each NorComp *Metalized Plastic: High temperature plastic 
Pins| Type | Part No. 1 10100 | Part No. UL 94V-0. Plating: Nickel over copper 
37 | Nickel_| 971-37N45-ND 10.56 9.10 6.19 | 971-037-030-121 Plastic: High temperature plastic UL 94V-0 977 S 4 : : 
black sae 
25 | Black | o74-25¢B45-ND 8.44 7.28 4.95 | 971-025-040-011 per ae Steel, nickel plated i ec cl aid 
Die Cast ag * Available in both plain plastic and metalized for 
25 |Metalized) 971-25MP45-ND 5.86 5.05 3.44 | 971-025-020-121 Connecter Dimensions (Inch) EMI/RFI suppression * Over 60dB shielding 
37 | Plastic | 971-37MP45-ND 6.53 5.63_3.83 | 971-037-020-121 7 - Materials: + Shell: Thermoplastic polyester, UL. <A 
RoHS Compliant “984 1.457 rated 94V-0 * Screw locks: Brass * EMI/RFI 
9 971-09N45E-ND 5.53 4.77 3.25 |971-009-030R121 1312 [1.457 Plating: Electroplated with nickel over copper a 
15 ; 971-15N45E-ND 6.58 5.67 3.86 | 971-015-030R121 1.852 1.614 RoHS Compliant Materials: » Metalized Plastic: High Temperature, UL 94H- 
Nickel 2.500 1.614 B Plating: Nickel over copper ¢ Plastic: High Temperature plastic UL 94H-B 
25 971-25N45E-ND 6.58 5.67 3.86 |971-025-030R121 (gray) * Hardware: Steel, Nickel plated 
37 971-37N45E-ND 10.05 8.67 5.90 | 971-037-030R121 : 
9 971-09MP45E-ND 5.16 4.46 3.03 971-009-020R121 ae eee Reo Connector Dimensions (Inch) 
15 |Metalized| 971-15MP45E-ND 5.38 4.64 3.16 | 971-015-020R121 Tye Bane iC pares Size A B c D E 
25 | Plastic | 971-25MP45E-ND 5.59 4.83 3.28 |971-025-020R121 euiced 7 res _ a ae an 
37 971-37MP45E-ND 6.21 5.36 3.64 | 971-037-020R121 *")974-37MP40-ND 10.41 8.98 974-037-020-121 i x : ao : : 
Plastic 25 2.165 1.852 1.752 “646 435 
9 971-O9BP45E-ND 2.52 2.18 1.48 |971-009-010R011 oper 37 2.736 2.500 2.096 984 535 
15 | Black |971-15BP45E-ND 252 218 1.48 |971-015-010R011 ACK |974-37BP40-ND 5.13. 4.43 974-037-010-041 50 2.640 2.406 1.750 731 450 
25 | Plastic | 971-25BP45E-ND 2.64 2.28 1.56 |971-025-010R011 Elesile - 
37 971-37BP45E-ND 2.73 2.36 _1.61 |971-037-010R011 RoHS Compliant Ne me pace ce 
9 971-09CB45A-ND 5.25 3.73 3.06 |971-009-040R011 _— ]974-09MPA0E-ND 6.92 5.97 4.06 | 974-009-020R121 Pie |ecTypee lt Part Na «et epollecin. 
15 | Black |971-15CB45A-ND 5.56 4.07 3.32 |971-015-040R011 Metalized |974-15MP40E-ND 7.16 6.18 4.20 | 974-015-020R121 Plain 
25 | Die Cast | 971-25CB45A-ND 5.56 4.07 3.32 | 971-025-040R011 Plastic |974-25MP40E-ND 7.35 6.34 4.31 | 974-025-020R121 50 | tastc | eee 1.51 1.30.89 | 977-050-010-031 
37 971-37CB45A-ND 8.32 6.24 5.20 |971-037-040R011 974-37MP40E-ND 9.93 8.56 5.83 | 974-037-020R121 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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{™@ NORCOMP 
D-Sub Backshells 


977 Series — Plastic or Metalized (Cont.) 


No. Price 
of Digi-Key Each NorComp 
Pins| Type Part No. J 10 100 | Part No. 


979 Series — Die-Cast Zinc 


¢Rubber grommet/ strain relief for 
complete EMI/RFI shielding (over 70db) 

* Solid die-cast ZINC construction 

¢ Supplied complete with rubber grommet 
kit and male screw locks. 


No. Price 
of Digi-Key Each NorComp 
Pins| Type | PartNo. 1 10 100 | PartNo. 
9 QO9UAE-ND* 6.88 5.09 4.21 | 982-009-020R121 


15 | Shielded | 915UAE-ND 7.90 5.93 4.94 
25 | Metalized | 925UAE-ND 8.40 6.30 5.25 
37 | Plastic | 937UAE-ND 9.86 7.20 6.17 
50 Q50UAE-ND 10.37 7.90 6.77 


* 9-pin does not have a 90° cable entry. 


982-015-020R121 
982-025-020R121 
982-037-020R121 
982-050-020R121 


RoHS Compliant Dimensions (Inch) 
9 | Shielded | 909GME-ND 93 81 .55 | 977-009-020R121 Size A B C D E H 
15 | Metalized | 915GME-ND 1.11 96 66 | 977-015-020R121 2 1 2 #8 18 4 983 Series : : 
25 | Plastic | 925GME-ND 1.11 96 66 | 977-025-020R121 xe ot ig 3 +5 - Plain Plastic or Metalized Plastic 7 
37 | (for EMI/ | 937GME-ND 2.66 2.29 1.56 | 977-037-020R121 37 2.73 2.27 63 1.9 43 «May be used as a “Gender Changer,” pin-out DI 
50 RFI) 950GME-ND 2.08 1.80 1.22 | 977-050-020R121 50 2.64 2.18 77 1.9 WA} changer, or standard backshell *Snap-together ~ 
9 QO9GPE-ND 67 58 — .40 | 977-009-010R031 - aseernbly: Hall clamp with Sell tapping: screws 
No Price provides positive strain-relief_* Available in plain 
15) pain [ee 84-73 .50 | 977-015-010R031 of Digi-Key Fach Norcomp plastic or metalized for EMV/RFI shielding 
25 Plastic 925GPE-ND 90  .78 — .54 | 977-025-010R031 Pins) Type | PartNo. 1 10 100 | PartNo. : , 
37 937GPE-ND 1.24 1.08 —.73 | 977-037-010R031 9 QOSZEND 2.59 2.23 1.52 | 979-009-030R121 Connector Dimensions (Inch) Max. 
50 Q50GPE-ND 1.77 1.53 1.05 | 977-050-010R031 ' BA. size i B E D___| Gable Dia 
W153 1. 15 | nie cast | STSZEND 2.94 2.54 1.73 | 979-015-030R121 9 125 98 1.92 5 “oF 
25 Zine 925ZE-ND 3.61 3.12 2.12 | 979-025-030R121 15 1.56 1.31 1.92 63 AT 
iz ‘ . 37 937ZE-ND 5.39 4.65 3.16 | 979-037-030R121 25 2.12 1.85 1.92 63 AT 
978 Series — Plastic or Metalized 50 950ZE-ND 7.65 6.60 4.49 | 979-050-030R121 37 2.75 2.50 1.92 63 AT 
50 2.75 2.40 1.92 715 AZT 
« Available in both plain plastic and metalized F No Price 
for EMI/RFI suppression * Over 60 dB 981 Series — Ethernet at DiiKey Each Norcomp 
shielding * EMI/RFI Plating — Electroplated esha — Pins) Type | PartNo 1 10 100 | Part No 
with nickel over copper Material: * Die-cast: zinc alloy, : : 
hicssdalesaholk TEeRGSATNRR mete plated + Compe with 37 | Plain | 937P-ND 278 240 1.64 | 983-037-010-031 
a : fi jousing screws and housing nuts. a i -N60-N10- 
UL rated 94V-0 * Screw locks: Brass 50 | Plastic | 950P-ND 2.93 2.53 1.72 | 983-050-010-031 
a RoHS Compliant Materials: + Zinc 25 | Metalized | 925M2-ND 2.37 2.05 1.39 | 983-025-020-121 
RoHS Compliant Materials: « Metalized Plastic: High Temperature, UL 94H-B Geena eeene 50_| Plastic | 950M2-ND 3.77 3.25 2.21 | 983-050-020-121 
Plating: Chrome « Plastic: High Temperature plastic UL 94H-B (gray) « Steel, plated . " RoHS Compliant 
nickel plated 9 909PE-ND 1.34 1.16  .79 | 983-009-010R031 
Connector Dimensions (Inch) 15 Plain 915PE-ND 1.60 1.39  .95 | 983-015-010R031 
Connector Dimensions (Inch) Size uy 7 25 | pinstg | 925PEND 1.92 1.66 1.13 | 983-025-010R031 
_ A LU c u E 2 Ss 1280 130 37 937PE-ND 3.26 2.82 1.92 | 983-037-010R031 
9 1.220 984 1.693 655 276 25 1952 2835 50 950PE-ND 3.44 2.97 2.02 | 983-050-010R031 
15 1695 | 1.312 1.698 655 315 9 QO9MZE-ND 211 1.82 1.24 | 983-009-020R121 
25 ade | 852 1.929 “655 2374 15 |npetatized | STSM2E-ND 2.26 1.95 1.33 | 983-015-020R121 
37 2.756 2.500 1.929 655 433 Digi-Key NorComp 95 | gosM2E-ND 2.89 249 1.70 | 983-025-020R121 
Plastic : . - 
50 2.650 | 2.406 1,909 855 551 tyne [a RartiNo! Barto! 37 937M2E-ND 3.75 3.23 2.20 | 983-037-020R121 
No Price Die Cast | 915ER-ND 436 3.76 981-015-030-121 50 950M2E-ND 4.60 3.97 2.70 | 983-050-020R121 
ap Digi-Key Each Nercomn Rt. Angle} 925ER-ND 4.29 3.70 981-025-030-121 
Pins} Type | Part No. 1 10 100 | Part No. - . 
RoHS Compliant 993 Series — 45° Economy 
9 909CE-ND 1.34 1.16 .79 | 978-009-010R031 909ERE-ND 524 3.79 981-009-030R121 
4 -015- Die Cast 3 : 
18 Gray Cele) Tae Dee 288 S76-01S C1008 915ERE-ND 5.36 3.92 981-015-030R121 Material: ¢ Metalized Plastic and Plastic: 
25 Plastic 925CE-ND 1.48 1.28 87 | 978-025-010R031 Rt. Angle ABS high temperature plastic, 94HB. 
37 937CE-ND 210 1.82 1.24 | 978-037-010R031 SeSEREOE 6.16 451 961-025-030R121| | Metalized Plating: Chrome. Included 
50 950CE-ND 214 1.85 1.26 | 978-050-010R031 Hh dhe a eee Mee 
5 RANG ‘ umbscrews, strain relief clamps, an 
7 Metalized ee . io Be . on a 982 Series - strain relief screws. 
Plastic : : : : ea i i 
25 925CAE-ND 2.00 1.73 1.18 | 978-025-020R121 Plastic or Metalized ; : , a 
* Cable Exit Top or Side * Available RoHS Compliant Material: * Metalized Plastic: High Temperature UL 
in both plain plastic and metalized 94H-B Plating: Chrome * Plastic: High Temperature plastic UL94H-B (gray) 
= j for EMI/RFI suppression » Over * Hardware: Steel, nickel plated 
979 Series — = ABS iiah emnrorsture 60dB shielding + Operating 
P Fi plastic * Chrome 35°C ~ 952 —— 
Plastic or Metalized Backshell mating Temperature: -35°C ~ 95°C rye i 3 Dimensions (Inch) 7 : 
- - Materials: * Shell: Thermoplastic polyester; UL rated 94V-0 » Screw locks: 
Conn. Dimensions (Inch) Brass ° EMI/RFI Plating: Electroplated with nickel over copper. Electroplated 9 1.213 984 1.595 630 260 
Size{ A | B c | DE parts not UL rated 25 2.165 1.852 2.095 641 400 
9 | 1.232 | 984 | 1.913] .656 | 354 RoHS Compliant Materials: * Metalized Plastic: High temperature UL 94V-0 
15 | 1.555 | 1.312 | 1.895 | .669 | .374 Plating: Electroplated nickel over copper ¢ Plastic: High temperature plastic No. Price 
25 | 2.100 | 1.852 | 1.900 | .655 | .397 UL 94V-0 (gray) * Hardware: Steel, nickel plated of Digi-Key Each NorComp 
37 | 2.748 | 2.500 | 1.900} .655 | .512 Pins| Type |Part No. 1 10 100 | Part No. 
Connector Dimensions (Inch 
50 | 2.697 | 2.406 | 1.900) .770 | .512 t {ineh) 9 Metalized|993-09MP45E-ND 1.81 1.57 1.07 |993-009-020R121 
25 | Plastic |993-25MP45E-ND 1.97 1.70 1.16 |993-025-020R121 
ne aa A en 9 | piastig |993-109P45E-ND 1.29 1.12  .76)993-009-010R031 
of igi-Key ac jorComp 2 sf ee 
Pins) Type | Part No. 1 10 100] Part No. 25 993-125P45E-ND 1.42 1.22  .83)993-025-010R031 
2 eels 979-25MP-ND 2.12 1.83 1.25) 979-025-020-121 
5 — | 979-25MP-| ; ; 25 | 979-025-020- ; i ; 
Plastic - ise 994 Series — Die Cast, Ethernet 
Digi-Key Each NorComp 
RoHS Compliant Part No. 1 10 Part No. Material: Die cast zinc alloy, nickel plated. Included are 
housing screw and housing nuts. 
9 979-09PGE-ND 1.38 1.19 81] 979-009-010R031 Gray | 915U-ND 4.70 4.05 982-015-010-031 
15 ri 979-15PGE-ND 431 143 77| 979-015-010R031 Plastic | 950U-ND 512 4.42 982-050-010-031 penn A pimensions (inch) : : 
25 | piastie |S7P25PGE-ND 1.42 1.22 83) 979-025-010R031 Shielded 9 11244) 984 11.80 |ei4l4a3 | 790 
Metalized | 937UA-ND 11.25 9.70 982-037-020-121 
37 979-37PGE-ND 2.62 2.26 1.54) 979-037-010R031 ee 15 |1.575| 1.312 1.82 | 665 | 433 [1.135 
Plastic 25 |2.106| 1.852 | 1.82 | .630 | .433 | 1.640 ~ 
50 979-50PGE-ND 2.80 2.41 1.64] 979-050-010R031 ~ 
RoHS Compliant 
-09MPE- 73 150 1. -009-( No. Pri 
9 979-O9MPE-ND 1.73 1.50 1.02] 979-009-020R121 909UE-ND* 435 3.00 982-009-010R031 0. ay rice 
15 979-15MPE-ND 1.88 1.62 1.10) 979-015-020R121 of Dini Key Bach NorGon 
Metalized . . . Gray 915UE-ND 482 3.36 982-015-010R031 Pins} Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
25 Plastic 979-25MPE-ND 2.12 1.83 1.25] 979-025-020R121 Piaatig 925UE-ND 512 3.57 982-025-010R031 fe alctt ee a oe an See oe ean 
a ue) 8:60 3.11 2.12) 979-037-020R121 937UE-ND 5.32 3.94 982-037-010R031 25 994-25DCE-ND 6.29 3.95 3.76 | 994-025-030R121 
50 979-50MPE-ND 3.89 3.36 2.28] 979-050-020R121 950UE-ND 5.56 4.07 982-050-010R031 (Continued) 
More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


i NORCOMP Digi-Key Price Each NorComp 
Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
D-Sub Backshells (cont) RoHS Compliant 
P DB 9/25Grom. Set | 901GA-ND 46 40.28 | 162-000-925R000} 
Non-Conductive Rubber Grommet Sets DB37Grom.Set | 902GA-ND 1.17 1.01  .69| 162-000-037R000| Fig. 4 
mAh ig 000-1 ae a: 
For better EMI/RFI Shielding and/or strain relief. For use with 7 PA DB 50 Grom. Set clislehssuy 1.54 1.33 91 | 162-000-050R000 | -—— B—— 1 
D-Sub Backshells. st [i ar) 
Note: Grom-9/25 and Grom-50 have four grommets per set YY ul . Pin #1 aa 
and Grom-37 has three per set. Bei 112 Series — Solder Cup with 
7 Ouiside Dia.A Inside Dia. B Right Angle Backshell (Centronics Type) He ae Bie Matec 
Description (Inch) (Inch) Material: Fig.| Pins| Type |Part No. 1 10 100 | Part No. 
9/25 400.185 248 290 335 * Insulator: Glass-filled thermoplastic, 1] 50] Male /1550RM-ND 919 7.93 5.39 |112-050-103-011 
37 620320 M0 500 — UL Rated 94V-0. 2| 50) Female |1550RF-ND 919 7.93 5.39 | 112-050-203-011 
50 730.340 425 495 650 * Contacts: Copper alloy. 3] 50] Male |1550LM-ND 9.19 7.93 5.39 | 112-050-103-021 
* Shell: Steel, nickel plated. 4 | 50 | Female |1550LF-ND 9.19 7.93 5.39 | 112-050-203-021 
Digi-Key Price Each NorComp + Contact Plating: Gold plated. RoHS Compliant 
Description Part No. 1 10 100 | Part No. 1 | 50} Male |1550RMA-ND 8.92 7.70 5.24 | 112-050-103L011 
Connector Dimensions (Inch) 2 | 50 | Female |1550RFA-ND 8.92 7.70 5.24 |112-050-203L011 
DB 37 Grom. Set | 902G-ND 1.06 —.92 63 | 162-000-037-000 Size B C 3] 50] Male |1550LMA-ND 9.46 8.16 5.55 | 112-050-103L021 
DB 50Grom. Set | 903G-ND 1.45 1.25.85 | 162-000-050-000 50 2538 7305 4] 50 |Female |1550LFA-ND 8.92 7.70 5.24] 112-050-203L021 


Hardware 


f= .187(Across 
| 0 Flats) 

4-40 UNC-2B. 
.100 Min. Deep 


4-40 UNC-2A; 


-348 


in 


4-40 UNC-2A 


@ .093 


© 120-5 
4-40-20 7” 


2 Flat Washers < 


1 Split Lock Washer —S 
1 4-40 Hex Nut ~1 


4-40 Internal 
Threads 


4-40-2A 


Dim. (Inch) | Digi-Key Price Each NorComp Dim. (Inch) | Digi-Key Price Each NorComp 
Fig.) Description A B Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.) Description A B_ | Part No. 1 10 = 100 | Part No. 

Slide Lock Posts for Ethernet Hoods (980, 981 and 994 Series) Male, 9-Position D-Sub —  — |160-209MA-NDt 3.04 2.63 1.79 | 160-020-109R000) 
9-Pin, D-Sub, or Ethernet — — |160-09SL-ND 1.77 153 1.04 | 160-009-002-031 3 Male, 15-Position D-Sub —  — |160-215MA-NDt 3.50 3.02 2.06 | 160-020-115R000} 
9-Pin, D-Sub, or Ethernet —  — |160-09SLA-NDt 1.78 1.54 1.05 | 160-009-002R031 Male, 25-Position D-Sub — — [f80s225veno 3.22 278 1.89 | 160-020-125-000 

1 15-Pin, D-Sub, or Ethernet —  — |T2040A-ND: 142 1.22 .83 | 160-015-003R031 Male, 25-Position D-Sub —  — |160-225MA-NDt 3.75 3.24 2.20 | 160-020-125R000} 
25-Pin, D-Sub, or Ethernet —  — |160-25SLA-NDt 2.12 1.83 1.25 | 160-025-004R031 4-40 Female Coupling Nut — RoHS Compliant 
2 | 2 Connectors Required —  — |72042A-ND: 74 64 44 | 160-000-005R031 4 Brass, Plating Yellow Chromate |— | — |160-106YCA-ND 38 22 ~~ 14 | 160-000-006R042 
past’ cavers Brass, Plating Nickel —  — |160-06YCA-ND 419.16 — 11 | 160-000-006R032 
Female, 9-Position D-Sub — — |909Dc-no 52.45 31 | 160-000-209-000 #40 Male'Screwlock with Slip-On Retainer — Holts Compliant 
Female, 9-Position D-Sub —  — |909DCA-ND: 57 49 — .34 | 160-000-209R000 5 | Steel, Plating Nickel —  — |160-01MYCA-ND 1.20. 1.04 71 | 160-000-001R031 
Female, 15-Position D-Sub —  — |915DC-ND 52 45 31 | 160-000-215-000 4-40 Male Screwlock with Clip-On Retainer (2 screws, 2 clips) — RoHS Compliant 
Female, 15-Position D-Sub —  — |915DCA-ND: 86  .75 — 51 | 160-000-215R000 Screw - Steel, Nickel Plating Se 
as 6 ij 160-02MA-ND 86 75 51 | 160-000-002R031 
Female, 25-Position D-Sub —  — |925DCA-ND: 55 48 — .33 | 160-000-225R000 Clip - Stainless Steel ee 
Female, 37-Position D-Sub —  — |160-37FA-NDt Wal 61 -42 | 160-000-237R000 Plastic Clips for Retaining Connectors to PC .062” Board 
Female, 50-Position D-Sub —  — |160-50F-ND 75 65 45 | 160-000-250-000 
q | Female, 60-Position D-Sub — = |160-50F4-NDt 80 69 47 |160-000-250R000] | 7 | Nylon —__ — eee pein Sime Ba 
Male, 9-Position D-Sub —  — |160-09MA-ND+ 58 51.35 | 160-000-109R000 #AD Female serewieck Assembly — Horie Compliant 
Male, 15-Position D-Sub = — |160-15MA-ND+ 58 51 35 | 160-000-115R000 Steel, Plating Nickel 187.312] 160-10FA-ND. 14 64 .44 | 160-000-010R031 
Male, 25-Position D-Sub = — 1|160-25M-ND 55 48 33 | 160-000-125-000 Steel, Plating Nickel 187 = .625] 160-11FA-ND. 98 85 .58 | 160-000-011R031 
Male, 25-Position D-Sub — — |160-25MA-NDt 61 53 37 | 160-000-125R000 Steel, Plating Nickel 250 .156 | 160-12FA-ND 80 69  .47 | 160-000-012R031 
Male, 37-Position D-Sub — — |160-37M-ND 61 53 36 | 160-000-137-000 3 Steel, Plating Nickel 197.197} 160-13FA-ND yal 61 -42 | 160-000-013R031 
adale 37:Postien DSUD __— Feeennnne WA> 25. a5 NepaOReIaTHODN Steel, Plating Nickel 197 236 | 160-14FA-ND 68 59 — .40 | 160-000-014R031 
Male, 50-Position D-Sub — — eneeontnn ‘og pe? as |AepBOOAsO-00D: Steel, Plating Nickel 197 323) 160-15FA-ND 68 59 40 | 160-000-015R031 
isle 80-oshionO Sb —  — |t60-soma-nD+ 66. 60-247: |460-000180R000 Steel, Plating Nickel 197.433 |160-16FA-ND 80 69 .47 | 160-000-016R031 
Steel, Plating Nickel 197.520) 160-17FA-ND 68 59 40 | 160-000-017R031 
Dust Covers - Shielded 
Steel, Plating Nickel 197.669 | 160-18FA-ND 95 83 — .56 | 160-000-018R031 
Female, 9-Position D-Sub —  — |160-209F-ND 3.13 2.70 1.84 | 160-020-209-000 = we 7 
4-40 Thumbscrew - Nickel Plated Steel Finish — RoHS Compliant 
Female, 9-Position D-Sub —  — |160-209FA-NDT 3.66 3.16 2.15 | 160-020-209R000 
Female, 15-Position D-Sub —  — |460-215F-ND 3.28 2.83 1.93 | 160-020-215-000 9 | For 977/978/979 Series Backshells] — | — |160-02TSA-ND 25 .22 15 | 160-000-050R031 
3 | Female, 15-Position D-Sub — = |160-215FA-NDt 3.81 3.29 2.24 | 160-020-215R000 M2.6 Thumbscrew - Nickel Plated Steel Finish — RoHS Compliant 
Female, 25-Position D-Sub —  — |160-225F-ND 3.54 3.05 2.08 | 160-020-225-000 9 | For 970/972 Series Backshells —  — |160-03TSA-ND 74 64 44 | 160-000-060R031 
Female, 25-Position D-Sub —  — |160-225FA-NDt 412 3.55 2.42 | 160-020-225R000 + RoHS Compliant 
Male, 9-Position D-Sub = __ = |160-209M-ND 2.87 2.48 _ 1.69 | 160-020-109-000 | t2920-ND Insertion/Removal TOOl..........+:::+:s:cesesesseseseeeeseseseeseaceseetieeststtststteeseseeees $9.07 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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eA Lal | alt ta No. of Digi-Key Price Each CONEC 
CLOn D-Sub Pins Type Part No. 1 10 100 | PartNo. 
| Fig. 4 — High Density Crimp Shell 
TECHNOLOGY IN CONNECTORS™ Con necto rs 15 Male 626-1077-ND 3.01 2.04 1.61 163X10169X 
15 Female 626-1080-ND 3.57 2.46 2.01 164X11949X 
26 Male 626-1078-ND 3.57 2.46 2.01 163X10179X 
26 Female 626-1081-ND 4.00 2.76 2.25 164X11959X 
44 Male 626-1079-ND 2.56 1.68 1.36 163X10189X 
44 Female 626-1082-ND 3.51 2.34 1.91 164X11969X 
Digi-Key Price Each CONEC 
AWG Type Part No. 1 10 100 Part No. 


The dimensions of CONEC® D-subminiature connectors are according to DIN 41652 and to MIL-C-24308. The Subminiature 


Connectors consist of a plug and socket connector and conform to IEC standard 48 B. These connectors are used in Standard Density Crimp Contacts 


industrial control systems, computer environment and in telecommunication equipment. Precision screw machine contacts 20 ~ 24 Male 626-1073-ND 45 26 A7 161A18299X 
are gold plated over nickel. The product line is UL (E202784), CSA (LR 115000-1) and VDE (40000440) approved. The Female 626-1075-ND 92 60 44 162A18709X 
trapezoidal shaped shell is used for mechanical protection, electrical shielding and polarization. The CONEC connectors 24 ~ 28 Male 626-1074-ND 51 -30 .20 161A18309X 
consist of plug and socket connectors with two or three rows. They are compatible and interchangeable with all D- Female 626-1076-ND 1.00 63 AT 162A18719X 
Subminiature connectors on the market. Technical Data: * Insulators: Polyester GF UL 94 V-0 * Contacts: Copper Alloy High Density Crimp Contacts 

* Contact Finish: Hard-gold-plated over nickel * Shell: Steel tin plated * Working Voltage: 125V (D-Subminiature Standard = G 

9,15, 25, 37 and 50 position); 60V (D-Subminiature High Density 15, 26 and 44 position) + Current Rating: 7.54 UL 22 Den pee oee NG a os of Aeon tedice 


(D-Subminiature Standard 9,15, 25, 37 and 50 position); 3.0A UL (D-Subminiature High Density 15, 26 and 44 position) 
¢ Insulation Resistance: 5G Q * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 


NEW! Tools 


No. of Digi-Key Price Each CONEC = 5 
Pins Type Part No. 1 10 100 Part No. Digi-Key Price CONEC 
Fig. 1 — Solder Cup Description Part No. Each Part No. 
9 Male 626-1026-ND 2.70 1.83 1.44 163A11069X Hand Crimp Tool 626-1283-ND 501.47 | 360X10329X 
9 Female 626-1031-ND 3.00 2.00 1.63 164A10019X Insert/Positioner, Standard Density 626-1285-ND 88.77 360X20069X 
15 Male 626-1027-ND 3.18 212 1.73 163A11079X Insert/Positioner, High Density 626-1284-ND 102.04 360X10629X 
15 Female 626-1032-ND 3.92 2.70 2.21 164A10029X Extraction Tool for Std. Density Crimp Contacts 626-1282-ND 13.37 360X12009X 
25 Male 626-1028-ND 3.86 2.66 2417 163A11089X Extraction Tool for High Density Crimp Contacts 626-1286-ND 134.03 360X10339X 
25 Female 626-1033-ND 5.14 3.65 3.00 164A10039X . 
37 Male 626-1029-ND 5.27 3.81 3.12 163A11099X Filtered D-Sub Connectors 
37 Female 626-1034-ND 6.68 4.94 4.09 164A10049X 
50 Male 626-1030-ND 7.02 5.13 4.19 163A11109X CONEC?® Filter Connectors are the ideal solution to reduce or eliminate electro magnetic interference (EMI/ 
50 Female 626-1035-ND 8.40 6.30 5.25 164A10059X RFI). The complete series are UL (E 202784 CSA (LR 115000-1 and VDE (40000441) approved. Technical 
Fig. 1 — Solder Cup with 4-40 Insert Data: « Insulators: Polyester GF UL 94 V-0 * Contacts: Copper Alloy » Contact Finish: Gold over nickel, 
9 Male 626-1036-ND 2.98 2.02 1.59 163A11269X solder area tin plated * Shell: Steel tin plated »* Insulation Resistance: >1GQ @ 100 VDC «Current 
9 Female 626-1041-ND 3.45 2.30 1.88 464A10219X Rating: 5.0A (20°C), Standard D-Sub 9, 15 and 25 positions; 3.0A (20°C), High Density D-Sub 15 positions 
15 Male 626-1037-ND 3.54 2.44 4.99 463A11279X ¢ Temperature Range Working: -25°C ~ 105°C, Standard D-Sub 9, 15 and 25 positions; -25°C ~ 85°C, High 
15 Female 626-1042-ND 4.20 2.93 2.40 | 164410229X Density D-Sub 15 positions 
25 Male 626-1038-ND 3.96 2.64 2.16 163A11289X = . 
25 Female 626-1043-ND 5.28 3.86 3.15 164A10239X No. of Digi-Key Price Each CONEC 
37 Male 626-1039-ND 5.46 3.99 3.26 163A11299X Pins Type Part No. 1 10 100 Part No. 
37 Female 626-1044-ND 7.03 5.20 4.30 164A10249X Fig. 1 — Solder Cup 
50 Male 626-1040-ND 6.42 4.57 3.83 163A11309X 9 Male 626-1004-ND 8.03 6.11 5.24 241A26960X 
50 Female 626-1045-ND 8.78 6.59 5.49 164A10259X 9 Female 626-1007-ND 8.64 6.48 5.40 242A26860X 
Fig. 1 — Solder Cup High Density with 4-40 Insert 15 Male 626-1005-ND 10.41 8.19 6.86 241A26970X 
15 Male 626-1046-ND 4.45 3.11 2.55 163A16649X 15 Female 626-1008-ND 11.27 8.67 7.27 242A26870X 
15 Female 626-1049-ND 5.38 3.94 3.21 164A17059X 25 Male 626-1006-ND 13.51 10.44 8.75 241A26980X 
26 Male 626-1047-ND 7.51 5.35 4.48 163A16659X 25 Female 626-1009-ND 13.76 11.14 9.34 242A26880X 
26 Female 626-1050-ND 9.67 7.06 6.05 164A17069X Fig. 1 — Solder Cup with 4-40 Insert 
44 Male 626-1048-ND 8.64 6.48 5.40 | 163A16669X 9 Male 626-1010-ND 10.10 7.69 659] 241A27120K 
44° | Female _1___626-1051-ND 846 10.35 ____8.68_| _164A17079X 9 Female 626-1013-ND 10.33 7.86 6.74 | 242A27020X 
Fig. 2 — PC Mount Vertical with 4-40 Spacer Clip 15 Male 626-1011-ND 12.52 9.68 8.26 | 241A27130X 
9 Female 626-1052-ND 4.42 3.09 2.53 164A16569X 15 Female 626-1014-ND 13.11 10.14 8.50 242A27030X 
15 Female 626-1053-ND 5.15 3.77 3.07 164A16579X 25 Male 626-1012-ND 15.16 11.92 10.29 241A27140X 
25 Female | _626-1054-ND_ 6.92 _4.93 4.13 164A16589X 25 Female 626-1015-ND 15.96 12.54 10.83 | _242A27040x 
Fig. 3 — PC Mount Right Angle with 4-40 Insert Fig. 2 — PCB Mount Vertical with 4-40 Spacer Clip 
9 Male 626-1055-ND 6.29 4.60 3.76 163A17529X 
9 Female 626-1058-ND 6.33 4.69 3.88 164A17939X 9 Female 626-1016-ND 14.12 10.75 9.21 242A15030X 
15 Male 626-1056-ND 7.63 5.49 4.58 163A17539X 15 Female 626-1017-ND 13.21 10.16 8.52 242A15040X 
15 Female 626-1059-ND 8.10 5.84 4.86 164A17949X 25 Female 626-1018-ND 20.73 16.29 14.07 242A15050X 
25 Male 626-1057-ND 9.58 6.99 5.99 163A17549X Fig. 2 — High Density PCB Mount Vertical with 4-40 Spacer Clip 
25 Female 626-1060-ND 9.78 7.44 6.38 164A17959X 15 Female 626-1019-ND 14.81 11.64 10.05 242A20650X 
Fig. 3 — High Density PC Mount Right Angle with 4-40 Insert Fig. 3 — PCB Mount Right Angle with 4-40 Insert 
15 Male 626-1061-ND 10.19 7.76 6.65 163A17769X 9 Male 626-1020-ND 11.22 8.54 7.32 241A16060X 
15 Female 626-1062-ND 11.66 8.97 7.52 164A18179X 9 Female 626-1023-ND 12.89 9.92 8.31 242A17660X 
Fig. 4 — Crimp Shell 15 Male 626-1021-ND 13.41 10.32 8.65 241A16070X 
9 Male 626-1063-ND 1.52 99 72 163X10019X 15 Female 626-1024-ND 13.30 10.84 9.31 242A17670X 
9 Female 626-1068-ND 1.73 VAd 84 164X11769X 25 Male 626-1022-ND 16.30 13.20 11.06 241A16080X 
15 Male 626-1064-ND 1.76 1.13 .86 163X10029X 25 Female 626-1025-ND 18.65 15.10 12.66 242A17680X 
15 Female 626-1069-ND 1.86 1.20 92 164X11779X Fig. 5 — D-Sub C-Filter Adapter 
25 Male 626-1065-ND 1.60 1.01 76 163X10039X 9 = €26-1000-ND 11.27 8.67 727 B43A10050X 
25 Female 626-1070-ND 1.87 1.24 96 | 164X11789X 15 = 626-1001-ND 13:00 10.23 857 | 243A10060X 
37 Male 626-1066-ND 2.31 1.57 1.21 163X10049X 25 = 626-1002-ND 16.63 1286 1078 | 243A10070X 
37 Female 626-1071-ND 2.47 1.68 1.30 164X11799X 5 7 7 7 
50 Male 626-1067-ND 3.00 2.00 1.63 | 163X10059X Fig. 5 — High Density D-Sub C-Filter Adapter 
50 Female 626-1072-ND 3.00 2.00 1.63 164X11809X 15 = 626-1003-ND 16.98 13.13 11.01 243A11680X 


4-40 UNC 4-40 UNC 
4 


i + 8.0 +| 
Digi-Key CONEC Digi-Key Price Each CONEC 
Description Part No. Part No. ig.| Description Part No. 1 10 100 Part No. 
D-Sub Covers 3 Male with Flange, 25-Pos. 626-1255-ND 5.51 4.03 3.29 | 165X14789X 
Male, 9-Pos. 626-1241-ND 1.33 84 63 | 165X13129X Female with Flange, 25-Pos. 626-1252-ND 5.64 7 4.13 3.37 | 165X14739X 
Female, 9-Pos. 626-1238-ND 1.41 89 67 | 165X12969X 5 serous Rocking (2 Screws, 2 Washers, 2 Spting Rings, and 2 Nuts) aNTHeE 
Male, 15-Pos. 626-1242-ND 137.87 65 | 165X13139X 4 | Screw Locking 4~ mm -1256- ; : : 
1 Female, 15-Pos. 626-1239-ND 1.41 89 ‘67 | 165X12979X Screw Locking Bolt Set a clan 1 Giampe : serena) 1.43 1.13 | 160X10329X 
Male, 25-Pos. 626-1243-ND 159 99 76 | 165X13149X : 2 
Female, 25-Pos. 626-1240-ND 137 87.65 | 165X12989X 5_|_ Steel Nickel Plated Deen $2 6044 | 160X10259X 
Bale wit ane tes See oe ee one 9-Pos. (1 Frame, 2 Self-tapping Screws) | 626-1259-ND 2071.35 1.06 | TeOX10159X 
SOG WENGE eS : ‘ : 15-Pos. (1 Frame, 2 Self-tapping Screws) | 626-1260-ND 218 1.41 1.11 | 160X10169Xx 
@, |. ale a anges 19 hoe. aN poe: ey adidas 25-Pos. (1 Frame, 2 Self-tapping Screws) | _626-1261-ND 1974.31 1.01 | 160X10179x 
eMmale WIT EAN, torr OS: 4 ; : 9-Pos. (1 Frame, 2 Screws UNC 4-40, 
Male with Flange, 25-Pos. 626-1249-ND 218 1.46 = 1.15 | 165X16789x 6 2 Washers, 2 Nuts UNC 4-40) 626-1262-ND 2.24 150 1.48 | 160x10689x 
Female with Flange, 25-Pos. 626-1246-ND 2.04 1.32 1.04 | 165X16739X 15-Pos. (1 Frame, 2 Screws UNC 4-40, 
Hood - Water Resistant, Shielded for EMI/RFI 2 Washers, 2 Nuts UNC 4-40) 626-1263-ND 221 148 116 | 160X10699x 
Male with Flange, 9-Pos. 626-1253-ND. 5.93 4.34 3.54 | 165X14769X 25-Pos. (1 Frame, 2 Screws UNC 4-40, 
Female with Flange, 9-Pos. 626-1250-ND 5.98 437 3.57) 165X14719x 2 Washers, 2 Nuts UNC 4-40) 626-1264-ND 215 143 1.43 | 160x10709x 
3 | Male with Flange, 15-Pos. 626-1254-ND 5.64 413 3.37) 165X14779X __ | Slide Lock Bolt 626-1265-ND 88 5842 _| 160X10209X 
Female with Flange, 15-Pos. 626-1251-ND 5.82 4.26 3.48 | 165X14729X Slide Lock, Nickel Plated 626-1221-ND 66 38 .26 | 165X10119X 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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COMEC 


TECHNOLOGY IN CONNECTORS™ 


Metal Hood with Straight Exit: emer shielding and Jack Screws. 
Specifications: * Material and Finish: Zinc Die Cast, Nickel Plated » Cable 
Strain Relief: Steel Fibre Reinforced Polycarbonate UL 94 V-0 * Temperature 
Range: -40°C ~ 120°C 


No. of Dimensions (mm) 

Pins A B 

9 31.0 25.0 40.7 

15 39.5 33.3 42.9 

25 53.4 47.0 49.7 

37 70.9 63.5 54.6 
No. of Digi-Key Price Each CONEC 

Pins Type Part No. 1 10 100 | PartNo. 

9 . 626-1176-ND 5.53 3.92 3.22 | 165X02609XE 
15 | Straight) 626-117-ND 6.42 4.70 3.83 | 165X02619XE 
25 | ‘lied | 626-1178-ND 6.50 4.75 3.88 | 165X02629XE 
37 626-1179-ND 8.20 5.91 4.92 | 165X02639XE 


45° Metallized with Side Exit: Emvrri Shielding with Jack Screws. 
Specifications: * Material and Finish: Zinc Die Cast, Nickel Plated * Cable 
Strain Relief: Steel Fibre Reinforced Polycarbonate UL 94 V-0 * Temperature 
Range: -40°C ~ 120°C 


No. of Dimensions (mm) 

Pins A B 

9 31.0 25.0 37.2 

15 39.5 33.3 41.2 

25 53.2 47.0 41.2 

37 69.7 63.5 41.2 
No. of Digi-Key Price Each CONEC 

Pins | Type Part No. 1 10 100 | Part No. 

9 45° 626-1180-ND 5.53 3.92 3.22 | 165X02689XE 
15 Metal- 626-1181-ND 5.58 3.96 3.25 | 165X02699XE 
25 lized 626-1182-ND 5.67 4.02 3.30 | 165X02709XE 
37 626-1183-ND 8.20 5.91 4.92 | 165X02719XE 


Plastic Hood 45° Black: shielded Version with Metal Screw 
Specifications: * Hood: PC GF 20 UL 94 V-0; Black * Full Metal Screw: Ms 58 
Hard, Nickel Plated * Cable Clamp: Cu Ni 18 An 20 » Screw for Cable Clamp: 
Steel, Nickel Plated 


mt D-Sub Backshells 


Plastic Hood Straight Black: Big space inside 

Contents: * 1x Hood + Cover: PBT UL 94 V-0, Black »* 1x Press Insert: PBT 
UL 94 V-0, Black * 2x Jackscrews: Brass, Nickel Plated * 2x Screw for Strain 
Relief: Steel, Zinc Plated * 2x Cover Screws: Steel, Nickel Plated » 1x Strain 
Relief: Steel, Nickel Plated Specifications: * Temperature Range: -33°C ~ 
90°C 


No. of Dimensions (mm) 

Pins A B c D BE 

9 32.9 25.0 41.8 163 11.0 

15 | 41.2 33.3 47.8 16.3 11.0 

25 [549 47.0 548 16.3 12.0 < 

37 [714 63.5 578 187 15.0 

50 [69.0 61.1 578 195 14.0 

No. of Digi-Key Price Each CONEC 

Pins | Type | PartNo. 10 100 | Part No. 

9 626-1195-ND 4.76 3.20 2.68 | 165X13369XE 
16 2 626-1196-ND 4.82 3.36 2.76 | 165X13379XE 
25 Straight 626-1197-ND 4.98 3.48 2.85 | 165X13389XE 
37 ae 626-1198-ND 5.75 4.05 3.41 | 165X13399XE 
50 626-1199-ND 5.75 4.05 3.41 | 165X13409XE 


Plastic Hood, 90° Black: with side cable exit, big space inside 
Contents: * 1x Hood + Cover: PBT UL 94 V-0, Black * 1x Press Insert: PBT 
UL 94 V-0, Black * 2x Jackscrews: Brass, Nickel Plated * 2x Screw for Strain 
Relief: Steel, Zinc Plated * 2x Cover Screws: Steel, Nickel Plated * 1x Strain 
Relief: Steel, Nickel Plated Specifications: * Temperature Range: -33°C ~ 
90°C 


No. of 
Pins A 
9 2 
15 Al 
4: 

al 

9. 


Dimensions (mm) 

B c D 
25.0 41.8 16.3 
33.3 47.8 16.3 
47.0 54.8 16.3 
63.5 57.8 18.7 
61.1 57.8 19.5 


25 
37 
50 


Price Each CONEC 

Part No. 
165X13419XE 
165X13429XE 
165X13439XE 
165X13449XE 
165X13459XE 


Digi-Key 

Part No. 

626-1200-ND 
626-1201-ND 
626-1202-ND 
626-1203-ND 
626-1204-ND 


4.76 
4.99 
4.98 
5.96 
5.75 


3.20 
3.36 
3.48 
4.16 
4.05 


The increasing market and the many different applications require a large selection of Hoods, CONEC® manufactures one of the 
largest selection of products in the industry. CONEC hoods are UL (E202784) and CSA (LR 115000-1) approved. 


Plastic Hood Gray: 9-Position with top cable exit, 15-50 Positions with 
side cable exit. 
Specifications: * Hood: PC UL 94 V-1, Gray * Hood Plug: PC UL 94 V-1, Gray 
 Jackscrew: Brass, Nickel Plated * Screw for Strain Relief: Steel, Nickel Plated 
Cover Screw: Steel, Nickel Plated * Strain Relief: Steel, Nickel Plated 


No. of Dimensions (mm) 

Pins A B c D OE 

9 31.2 25.0 35.0 156 8.0 

15 39.5 33.3 40.2 156 8.0 

25 53.2 47.0 454 156 10.0 

37 69.7 63.5 454 156 10.0 
No. of Digi-Key Price Each CONEC 

Pins Type Part No. 1 10 100 | Part No 

9 ae 626-1205-ND 3.57 2.38 1.94] 165X11869XE 

ray 

15 Dual 626-1206-ND 4.05 2.70 2.21] 165X11879XE 
25 Exit 626-1207-ND 4.15 286 2.34] 165X11889XE 
37 Gray | 626-1208-ND 4.29 2.96 2.42 | 165X11899XE 


One Piece Plastic Hood: with straight Entry 


No. of Dimensions (mm) 

Pins A B Cc 

9 30.9 25.0 254 127 

15 39.3 33.3 25.4 127 

25 53.2 47.0 31.7 127 

37 69.4 63.5 38.1 12.7 

50 67.1 61.1 38.1 15.5 
No. of Digi-Key Price Each CONEC 

Pins | Type | PartNo. 1 10 100 | Part No. 

9 626-1225-ND 3.97 2.74 2.24) 165X10389XE 
15 | straight | 626-1226-ND 3.94 2.72 2.22) 165X10399XE 
25 Entry | 626-1227-ND 3.97 2.74 2.24) 165X10409XE 
37 | Black | 626-1228-ND 4.50 3.10 2.53] 165X10419XE 
50 626-1229-ND 6.25 3.73 3.06) 165X10429XE 


One Piece Plastic Hood: with Side Entry 


No. of Dimensions (mm) No. of Dimensions (mm) 
Pins A B C:0.2 DoE Plastic Hood, Black: Top and Side Exit with Jack Screws or Slide lock, Pins))| 3h. 8 _f- D HE 
9 31.20 25.0 40.95 15.0 8.0 big space inside 9 {30.9 25.0 25.4 12.7 ell 
1s | 3052 933 4195 150 90 Dual Exit with Jack Screws: + Hood + Cover: ABS UL 94 V-0, Black 15 [39.3 33.3 25.4 127 9.4 
a : “ g Blind Plug: ABS UL 94 V-0, Black * Cable Strain Relief: Steel, Nickel Plated 25 (53.2 47.0 31.7 12.7 12.5x91* 
25 53.42 47.0 41.95 15.0 11.0 + Countersunk Head Screw: Steel, Nickel Plated » Jack Screw: Brass, Nickel 37 169.4 63.5 38.1 12.7 17.6x9.1* ~ 
Plated eg 50 [67.1 61.1 38.1 155 18.6x11.9+|  * cable entry is oval 
No. of Digi-Key Price Each CONEC Dual Exit with Side-lock: + Hood + Cover: ABS UL 94 V-0, Black 
A Blind Plug: ABS UL 94 V-0, Black * Cable Strain Relief: Steel, Nickel Plated — = 
Eines Mypela aRartiNo i LORE TOO HRareNos * Spring: Steel, Nickel Plated » Side Lock: Steel, Nickel Plated » Screws: Steel, No. of Digi-Key Price Each CONEC 
9 . | 626-1184-ND 8.08 5.82 4.85] 165X00779XE Nickel Plated Pins | Type | Part No. 110 100 | Part No. 
15 45 626-1185-ND 8.62 647 5.39) 165X00789XE 4 i 9 626-1230-ND 3.78 2.52 2.06 | 165X10439XE 
95 | Black | go6-4186-ND 11.50 8.75 7.50 | 165X00799XE Dual Exit, Metallized with Jack Screws: - Hood + Cover: ABS ; : : 
UL 94 V-0, Metallized » Blind Plug: ABS UL 94 V-0, Metallized » Cable Strain 15 | side | 626-1231-ND = 4.09 2.82 2.30 | 165X10449XE 
Relief: Steel, Nickel Plated * Countersunk Head Screw: Steel, Nickel Plated 25 =| Entry | 626-1232-ND 3.97 2.74 2.24 | 165X10459XE 
5 7 . z Jack Screw: Brass, Nickel Plated Black 5 | 
Plastic Hood with Straight Exit: straight cable Exit with Jack at Cetera «5.05 348 2.84 | 1G5X10469XE 
Screws Specifications: Black: Hood: Polyamid + GF/Black * Jackscrew: No. of Dimensions (mm) 50 626-1234-ND 3.93 2.79 2.29 | 165X10479XE 
Brass, nickel plated * Nut: Brass, Nickel Plated Strain Relief: Steel » Pan- Pins A B c D oE 
Head Screw: Brass, Nickel Plated » Countersunk-Head Screw: Brass, Nickel 9 320 050 307155 75 
Plated Metallized: * Hood: ABS VO. Metallized »* Cable Strain Relief: Steel, 15 40.0333 215595 
Nickel Plated » Jack Screw: Brass, Nickel Plated * Countersunk-Head Screw: = = - - = 
Steel, Nickel Plated 25 64.2 47.0 45.2 155 12.0 
' 37 70.6 63.5 50.2 155 14.0 
No. of Dimensions (mm) 
Pins A B c D E Digi-Key Price Each 
Type Part No. 1 10 Part No. 
: S410) 25101 27.75. 185 = 85 .. | 626-1209-ND 4.29 2.96 165X11239XE 
15 | 423 33.3 39.75 145 10.0 Dual Exit 
: 626-1210-ND 415 2.86 165X11249XE 
25 {56.0 47.0 39.75 14.5 10.5 Plastic = ‘ 
Black 626-1211-ND 4.79 3.34 165X11259XE 
a7 [725 635 98.75 145 105 ack | 626-1212-ND 5.32 3.71 165X11269XE 
0) Oe OLA SOOO et. 0s 105 Dual Exit | 626-1213-ND 5.93 4.34 T65X11279XE 
with 626-1214-ND 6.01 4.39 165X11289XE 
No. of Digi-Key Price Each CONEC Side-lock] 626-1215-ND 6.40 4.68 165X11299XE 
Pins | Type Part No. 1 10 100 | Part No. Black | 626-1216-ND 8.15 5.87 165X11309XE 
9 626-1187-ND 5.29 3.69 3.03] 165X10139XE Dual Exit) S26-1217-ND 6.50 4.75 165X11319XE 
15 | sraignt | 626-1188-ND 5.21 3.63 2.98] 165X10149XE Metal- peocerevoms 7.02 5.18 165X11329XE 
a5 | Salant | go6-1189-ND 5.64 4.00 3.28 | 165X10159XE ized |pecbeteRG 6.80 5.04 16X11 398XE 
Black ; / : 626-1220-ND 8.15 5.87 165X11349XE 
37 626-1190-ND 5.95 4.36 3.55} 165X10169XE 
50 626-1191-ND 9.98 7.28 6.24] 165X10179XE 
9 | Straight | 626-1192-ND 7.28 5.39 4.46 | 165X10909XE Plastic Hood: with straight Cable Exit Dimensions (mm) 
15 | Metal- | 626-1193-ND 7.60 5.63 4.66] 165X10919XE Specifications: » Hood: Polyamid + GF *Jackscrew: Brass, Nickel Plated A B c D E sable 
25 lized 626-1194-ND 8.00 5.76 4.80] 165X10929XE * Cover Screw: Steel, Nickel Plated * Clamp: Steel, Nickel Plated 40.76 25.00 22.00 22.00 81.20 5-10 
- - 49.06 33.30 24.00 22.00 83.20 6-12 
; eg Seeman Ce 62.80 47.04 24.00 22.00 91.70 6-12 
Plastic Hood: For flat cable IDC 
D-Subminiature 9 | 31.2 25.0 43.6 80 17.0 No.of Digi-Key Price Each CONEC 
No. of Dimensions (mm) 53.5 47.0 43.6 10.3 17.0 Fig.| Pins | Type _|Part No. 110 100 | Part No. 
Pins A B E 69.7 63.5 43.6 10.3 17.0 1 9 |DLEntry|626-1235-ND 262 1.70 1.34 | 165X13219XE 
25 532. 470 358 2| 25 | Black |626-1236-ND 2.55 1.65 1.30 | 165X13239XE 
F nia eey 5 PricalEaeh Water Resistant Hoods 
= 7 ype art No. 
No. of Digi-Key Price Each CONEC 7 3] 9 Black |626-1173-ND 14.81 11.65 9.76 | 165X14819XE 
ij Straight | 626-1222-ND 4.55 3.14 2.56 | 165X13179XE 
Pins _| Type _| Part No. 110 100 | Part No. Exit | 626-1223-ND 534 379 341 | 165X13190XE 3] 15 | Black |626-1174-ND 14.04 11.04 9.26 | 165X14829XE 
25 IDC Gray | 626-1237-ND 4.61 3.18 2.60 | 165X14029XE Plastic | 626-1224-ND 5.67 4.10 3.36 | 165X13209XE 3] 25 Black |626-1175-ND 16.10 12.67 10.62 | 165X14839XE 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Pa»A a! oll i i Wire Size Digi-Key Price Each CONEC 
COn my Combination (AWG) Type Part No. 1 10 100 Part No. 
= P Contacts - Cri 
TECHNOLOGY IN CONNECTORS™ D Su b Con nectors haha 
mae im : : ; a , 8~10 Pin 626-1151-ND 2.18 146 145 | 131C11049x 
Combination D-Subminiature connectors are available in a variety of applications. The design allows a 8~10 Socket 626-1155-ND 2.59 41.74 1.38 432C11049x 
combination of signal, high current, high voltage and coaxial contacts. Features: * Saves Space « Cost factor, i 
one item as compared to several different connectors » Contacts are screw machine type »* The complete 10~ 12 Pin 626-1150-ND 2.04 1.32 1.04 131011039X 
program is UL (E228329, UL 1977), UL (E202784, UL 1863), CSA (LR 115000-1) and VDE (40000440) 10 ~ 12 Socket 626-1154-ND 2.37 1.61 1.25 132C11039X 
approved Specifications: * Insulator: PBTP, GV (ULV94V-0) * Shell: Steel ¢ Shell Plating: Tin Plated 12 ~14 Pin 626-1149-ND 2.04 1.32 1.04 131C11029X 
* Contact Plating: Gold over Nickel * Contact Material: Cu Alloy * Mating cycles: 500 12-414 Socket 626-1153-ND 2.28 1.52 1.20 132011020X 
16 ~ 20 Pin 626-1148-ND 2.01 1.33 1.03 131011019X 
Contact Arrangement 16 ~ 20 Socket 626-1152-ND 2.37 1.61 1.25 132C11019X 
e) OOOO 502 Power Contacts - Coaxial 
2w2c 3W3C 5WS - Pin 626-1156-ND 5.89 418 343 | 131J20019X 
= Socket 626-1160-ND 5.25 3.73 3.06 132J20019X 
OOOO0000 022000, eeeeeOO, _— Pin 626-1157-ND 6.18 4.47 3.67 131J20029X 
ews = Socket 626-1161-ND 6.79 4.96 4.05 132J20029X 
= Pin 626-1158-ND 5.30 3.88 3.17 131J20049X 
© ro) re) SSEEO 6) _ Socket 626-1162-ND 5.93 4.34 3.54 132J20049X 
a7WE 75Q Power Contacts — Coaxial 
= Pin 626-1159-ND 6.47 4.74 3.86 131J30019X 
= Socket 626-1163-ND 6.32 4.62 3.77 132J30019X 
NEW! Tools 
Digi-Key Price CONEC 
Description Part No. Each Part No. 
Contact Digi-Key Price Each CONEC Hand Crimp Tool for High Power Contacts 626-1287-ND 534.78 360X10409X 
Arrangement | Type Part No. 1 10 100 | Part No. Insert Tool for High Power Contacts 626-1288-ND 247.96 | 360X20029x 
Fig. 1 — Crimp Style (Power Contacts Sold Separately) Hand Crimp Tool for Coaxial Contacts 
2W2C Male 626-1094-ND 1.97 1.31 1.01 302W2CPXX99A10X (Outer Conductor) 626-1290-ND 380.77 360X10519X 
2w2c Female 626-1093-ND 2.48 1.65 1.30 | 302W2CSXX99A10X Hex Die Tool Insert 626-1291-NDt 218.34 | 360X11019X 
2W2C Female 626-1095-ND 2.98 1.96 1.59 | 302W2CSXX99A30X Hex Die Tool Insert 626-1292-NDt 203.10 360X11029X 
3W3 Male 626-1102-ND 2.14 1.39 1.09 | 3003W3PXX99A10X = : 
3W3 Female | 626-1101-ND 215 143 1.43 | 3003W3SXX99A10X errant Tool oy eae ere saa’ | sanenioaiax 
3w3 Female | 626-1103-ND 260 1.77 1.43 | 3008W3SXX99A30X a itehake eel sleds : 
3W3 C Male 626-1098-ND 2.14 1.39 1.09 | 303W3CPXX99A10X t Choice based on contact part number 
3W3 C Female 626-1097-ND 2.07 1.35 1.06 | 303W3CSXX99A10X 
3W3 C Female 626-1099-ND 2.62 1.73 1.40 | 303W3CSXX99A30X 
5W5 Male 626-1106-ND 2.07 1.85 ‘1.06 _| 3005W5PXX99A10X D-Sub Gen der Changers 
5W5 Female 626-1105-ND 2.96 2.01 1.55 | 3005W5SXX99A10X 
5W5 Female 626-1107-ND 2.88 1.96 1.54 | 3005W5SXX99A30X 
8ws Male 626-1110-ND 2.57 1.74 1.35 | 3008W8PXX99A10X 
8ws Female 626-1109-ND 2.62 1.73 1.40 | 3008W8SXX99A10X 
8ws Female 626-1111-ND 3.42 2.28 1.86 | 3008W8SXX99A30X 
Fig. 2 — Solder Cup (Power Contacts Sold Separately) 
7W2 Male 626-1114-ND 3.24 2.16 1.77 | 3007W2PCM99A10X 
7W2 Female 626-1113-ND 4.23 2.92 2.38 | 3007W2SCM99A10X 
7W2 Female 626-1115-ND 4.29 2.89 2.42 | 3007W2SCM99A30X 
ow4 Male 626-1118-ND 3.03 2.02 1.65 | 3009W4PCM99A10X F Fi er 5 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each CONEC 
ow4 Female 626-1117-ND 3.97 2.74 2.24 | 3009W4SCM99A10X Fig.| Pos. | Type A B c ParoNes 1 40 1400 | Part No. 
patna lag He ia pon oo a Sy weber anion 9 31.19 25.00 612 | 626-1085-ND 267 1.81 1.47 |320x12509x 
133 Fi - ean aD 28 3.86 at 3013W3SCM99A10X 1 15 M-M 39.52 33.30 6.12 626-1086-ND 2.95 2.00 1.57 | 320X12529X 
foc Geese! = : ua 25 53.42 47.04 5.99 | 626-1087-ND 4.15 2.86 2.34 |320X10549X 
13W3 Female 626-1127-ND 5.82 4.26 3.48 | 3013W3SCM99A30X 37 69.70 63.50 5.99 626-1088-ND 5.71 3.98 3.27 |320X12549x 
aca! Mes 26a 22:ND pis Sr 88 SOrWEPOM ESA 1O% 9 31.19 25.00 6.00 | 626-1089ND 282 1.92 1.51 |320xX12519x 
Tew Female: |pocGai2iANcy 8.50 4.81 3.98 | 3017W2SCM99A10X 15 39.52 33.30 6.00 | 626-1090-ND 3.09 2.06 1.68 |320X12539X 
17W2 Female 626-1123-ND 7.05 5.22 4.32 | 3017W2SCM99A30X 2 | 95 | FF) 53.42 47.04 6.00 | 626-1091-ND 3.83 2.64 2.16 | 320X10559X 
175 Male 626-1130-ND 4.87 3.46 2.84 | 3017WSPCM99A10X 37 69.70 63.50 6.00 | 626-1092-ND 5.91 4.20 3.44 | 320X12559x 
17W5 Female 626-1129-ND 6.08 4.45 3.63 | 3017WSSCM99A10X 
17W5 Female 626-1131-ND 6.35 4.70 3.89 | 3017W5SCM99A30X 
21WA4 Male 626-1134-ND 5.80 4.24 3.46 | 321WA4PCM99A10X H 
21WA4 Female 626-1133-ND 7.53 5.42 4.61 321WA4SCM99A10X Water Resistant 
21WA4 Female 626-1135-ND 7.55 5.44 4.53 | 321WA4SCM99A30X ie 
24W7 Male 626-1138-ND 5.93 4.34 3.54 | 3024W7PCM99A10X D Su b Con nectors 
24W7 Female 626-1137-ND 7.60 5.48 4.56 | 3024W7SCM99A10X Electronic equipment that is used in harsh outdoor or indoor 
24W7 Female 626-1139-ND 7.80 5.85 4.88 3024W7SCM99A30X environments, require connectors that can withstand moisture, 
" 7 dust and other elements that cause connectors to fail. CONEC® has 
Fig. 3 — PC Mount - Right Angle developed the new water resistant connector system. The water 
2W2C 626-1096-ND 8.63 6.39 5.28 | 302W2CSXX56N40X resistant connectors meet IEC 529-IP67 specifications. This series of 
3W3 626-1104-ND 8.98 6.74 5.61 3003W3SXX56N40X water resistant connectors can be successfully applied in applications 
3W3 C Female 626-1100-ND 8.52 6.39 5.33 | 303W3CSXX56N40X where moisture, high humidity, water and dust are present. CONEC 
5W5 626-1108-ND 12.17 9.26 7.94 | 3005W5SXX56N40X applies special sealing procedures to seal the connectors. 
7W2 626-1116-ND 9.14 6.86 5.72 | 3007W2SCT56N40X The program is UL (E202784) and CSA (LR115000-1) approved. 
8ws 626-1112-ND 16.83 13.01 11.10 | 3008W8SXX56N40X Technical Data: 
ow4 626-1120-ND 12.08 9.29 7.79 | 3009W4SCT56N40X «Insulators Polyester GF UL 94 VO *Contacts Copper Alloy »* Contact Finish Hard Gold Plated over Nickel » Shell 
13W3 Fejnale 626-1128-ND 12.47 9.59 8.04 | 3013W3SCT56N40X Brass/Steel * Shell Plating Tin Plated * Working Voltage 125V Current Rating 5A (20°) * Insulation Resistance >5 GO 
47W2 626-1124-ND 45.28 11.75 9.85 | 3017W2SCT56N40X * Operating Temperature -40°C ~ 105°C * Degree of Protection Requirements according to ICE 529-IP 67 
17W5 626-1132-ND 16.26 12.57 10.72 | 3017W5SCT56N40X = = 
21WA4 626-1136-ND 16.39 12.67 10.81 | 321WA4SCT56N40X ; No. of Digi-Key Price Each CONEC 
Fig. Positions Type Part No. 1 10 100 Part No. 
Wire Size Digi-Key Price Each CONEC Solder Cup 
(AWG) Type Part No. 1 10 100 Part No. 9 Male 626-1164-ND 12.58 9.68 8.11 | 6STDO9PCM99B30X 
Power Contacts - Solder Cup 9 Female 626-1167-ND 11.48 8.74 7.49 | 6BSTDOISCM99B30X 
- 1 15 Male 626-1165-ND 13.90 10.94 9.17 | 6STD1SPCM99B30X 
Gis.10) Pin Cale) 211 1.37 1.08 | 131C10049x 15 Female | 626-1168-ND 13.41 10.32 8.65 | 6STD15SCM99B30X 
8~10 Socket GASaIeANw 287 1.61 1.28 | 192010049x 25 Male | 626-1166-ND 16.81 12.99 10.89 | 6STD25PCM99B30x 
1012 Pin CASED) 2.01 1331.03 | 131C710039x 25 Female | 626-1169-ND 16.68 12.89 10.81 | 6STD25SCM99B30X 
10 ~ 12 Socket 626-1146-ND 2.37 1.61 1.25 132C10039X PCM Right Angi 
12~14 Pin 626-1141-ND 218 1.41 1.41 | 131C10029x lount +: Aight Angle 
(2244 Souket Boe ND TT ae ae CM oT 9 Female | 626-1170-ND 14.41 11.34 9.50 | 6STDOSSCT99S40x 
16 ~20 Pin 626-1140-ND 221. +148 «+146 | 131C10019x 2 15 Female | 626-1171-ND 15.66 12.11 10.33 | 6STD1SSCT99S40x 
46236 Sacket Roe Bat Ver. rae: | “aasetootex 25 Female | 626-1172-ND 19.64 15.90 13.33 | 6STD25SCT99S40x 
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® 1 No. of Dim. A | Digi-Key Price Each Amphenol 
Amphenol Commercial Products Fig.| Pins | Type (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
™ 15 | Female | 39.14 |L77DA15SU-ND 6.29 4.60 3.76 | L77DA15SU 
Harsh Environment Connectors 25 | Male | 53.04 |L717DB25PU-ND 6.11 4.47 3.65 | L717DB25PU 
Dim. in mm 2 | 25 | Female | 53.04 |L77DB25SU-ND 8.45 6.34 5.28 | L77DB25SU 
37 | Male | 69.32 |L717D¢37PU-ND 8.26 6.20 5.16 | L717DC37PU 
37_| Female | 69.32 _|L77DC37SU-ND 11.89 9.05 7.76 | L77DC37SU 
PCB Mount, Right Angle - High Density 
15 | Male | 308 |17EBH-015-P-AM-0-10-ND 7.28 5.39 4.46 | 17EBH-015-P-AM-0-10 
15 | Female | 30.8 |17EBH-015-S-AM-0-10-ND 5.93 4.34 3.54 | 17EBH-015-S-AM-0-10 
3 | 26 | Male | 39.2 |17EBH-026-P-AM-0-10-ND 9.72 7.28 6.08 | 17EBH-026-P-AM-0-10 
26 | Female | 39.2 |17EBH-026-S-AM-0-10-ND 8.25 5.94 4.95 | 17EBH-026-S-AM-0-10 
44 | Male | 53.1 |17EBH-044-P-AM-0-10-ND 13.28 10.07 8.63 | 17EBH-044-P-AM-0-10 
44 | Female | 53.1. |17EBH-044-S-AM-0-10-ND 9.89. 7.42~—«6.18 | 17EBH-044-S-AM-0-10 
Solder Cup - High Density 
15 | Male | 308 | 17EHD-015-P-AA-0-00-ND 3.78 257 2.02 | 17EHD-015-P-AA-0-00 
15 | Female | 30.8 | 17EHD-015-S-AA-0-00-ND 3.87 2.58 2.11 | 17EHD-015-S-AA-0-00 
4 | 26 | Male | 39.2 | 17EHD-026-P-AA-0-00-ND 4.82 3.36 2.76 | 17EHD-026-P-AA-0-00 
26 | Female | 39.2 | 17EHD-026-S-AA-0-00-ND 499 3.44 2.81 | 17EHD-026-S-AA-0-00 
44 | Male | 53.1  |17EHD-044-P-AA-0-00-ND 5.12 3.57 2.93 | 17EHD-044-P-AA-0-00 
44 | Female | 53.1 |17EHD-044-S-AA-0-00-ND 6.01 4.39 3.59 | 17EHD-044-S-AA-0-00 
Solder Cup - Machined Contacts 
Mounting Digi-Key Price Each Amphenol 9 | Male | 3081 |L717DE09P-ND 473 3.30 271 | L717DE09P 
Fig. Type Description Part No. al 10 100 | Part No. 9 Female | 30.81 | L77DE09S-ND 5.61 3.98 3.27 | L77DE09S 
BSube. 15 | Male | 39.14 |L717DA15P-ND 5.61 3.98 3.27 | L717DA15P 
15 | Female | 39.14 |L77DA15S-ND 6.63 4.85 3.96 | L77DA15S 
1 Receptacle MDB-E09SA-700-ND 10.81 823 7.05 | MDB-EO9SA-700 o5 | Male | 53.04 |L717DB25P-ND 644 457 3.75 | L717DB25P 
2 PCB | Receptacle with Dust Cap | MDB-E09SA-760-ND 13.28 10.21 8.56 | MDB-EO9SA-760 5 
: 25 | Female | 53.04 |L77DB25S-ND 8.95 672 5.60 |L77DB25S 
2 Plug with Dust Ci MDB-E09PA-760-ND 13.28 10.21 8.56 | MDB-EO9PA-760 
eee 37 | Male | 6932 |L717DC37P-ND 994 7.46 6.21 | L7170037P 
. — = . 37 | Female | 69.32 |L77DC37S-ND 1231 9.47 7.94 | L77D¢378 
_ | Mounting | Dimensions (mm) / Digi-Key Price Each Amphenol 50 | Male | 66.93 |L717DD50P-ND 13.21 10.16 8.52 |L717DD50P 
ae] 1 ew fl [fee u Wi) beri 50 | Female | 66.93 |L77DD50S-ND 17.84 13.79 11.76 | L77DD50S 
RUAS Jacks Solder Cup - Stamped and Formed Contacts 
PCB 26.95 29.00 18.00 | MRJ-5380-01-ND 8.28 6.21 5.18 | MRJ-5380-01 0 | Mae | aoe (GlRSuoTeIOtam 933 - 167° sage ea TsoOMOEL 
PCR (| 26.95 29.00 18.00 |/MRJso381-01-NDE 9.22 6.92 5.76 | MRJ-5381-01 9 | Female} 30.84 |G17S0900110EU-ND 1.20 75 56 | G17S0900110EU 
3 PCB 26.95 29.00 18.00 | MRJ-5385-01-NDt 9.22 6.92 5.76 | MRJ-5385-01 
15 | Male | 39.24 |G17S1510110EU-ND 1.45 89 65 | G17S1510110EU 
20 Pos. Header | 59.20 45.00 19.00 | MRJ-5580-01-ND 21.00 1650 14.25 | MRJ-5580-01 15 | Female | 39.04 lCtmeMennentnertins faa. ape ea boiz siconiioell 
RJ45 | 48.62 29.00 20.76 | MRJ-5780-01-ND 16.72 1292 11.02 | MRJ-5780-01 os | Male | 53.04 (Cneconmnnctits Gags og. Fa | eapsontottocl 
USE: Shielded A Receptacles: 25 | Female) 53.04 |G17S2500110EU-ND 152 94 714 | G17S2500110EU 
PCB 16.20 30.00 18.00 | MUSB-A111-30-ND 10.51 8.00 6.86 | MUSB-A111-30 37 | Male | 69.32 |617S3710110EU-ND 261 174 1.37 |G17S3710110EU 
4 |14 Pos. Header] 50.20 37.00 18.00 | MUSB-A211-30-ND 18.27 14.79 12.40 | MUSB-A211-30 37 | Female | 69.32 |G17S3700110EU-ND 258 1.68 1.32 | G17S3700110EU 
USB A Recept. | 47.21 30.00 18.00 | MUSB-A311-30-ND 18.27. | 14.79: 12.40 | MUSB-A311-30 Grins 
Vertical PCB | 16.20 30.00 18.00 | MUSB-A511-00-ND§ 8.25 = 5.94-—4.95 | MUSB-A511-00 
- 9 | Male | 3081 |L777-RR-E-09-P-ND 4.08 71 50 | L777-RR-E-09-P 
Stacked USB Shielded A Heceptacios 9 | Female} 30.81 |L177-RR-E-09-S-ND 1.08 71 50 | LI77-RR-E-09-S 
PCB 19.20 30.50 21.00 | MUSB-C111-30-ND 8.00 576 4.80 | MUSB-C111-30 15 | Male | 39.14 |L777-RR-A-15-P-ND 4.25 8458 | L777-RR-A-15-P 
4 |14 Pos. Header} 49.70 30.50 21.25 | MUSB-C211-30-ND 18.69 15.13 12.69 | MUSB-C211-30 15 | Female 39.14 |L177-RR-A-15-S-ND 1.25 84 58 | L177-RR-A-15-S 
USB A Recept. | 46.60 30.50 23.30 | MUSB-C311-30-ND 18.48 14.96 ~—-12.54 | MUSB-C311-30 7 [25 | Male | 53.04 |1777-RR-B-25-P-ND 4.29 86 60 | L777-RR-B-25-P 
£1Yellow,1GreenLEO +2Green LEDs — § No Shield 25 | Female | 53.04 |L177-RR-B-25-S-ND 1.29 86 ~—.60 | L177-RR-B-25-S 
37 | Male | 69.32 |L777-RR-C-37-P-ND 2.07 1.38 1.06 | L777-RR-C-37-P 
D S Cc 37 | Female | 69.32 |L177-RR-C-37-S-ND 2.07 1.38 1.06 | L177-RR-C-37-S 
i nn tor 50 | Male | 66.93 |L777-RR-D-50-P-ND 437 3.05 2.50 | L777-RR-D-50-P 
ub ] ectors 50 | Female | 66.93 |L177-RR-D-50-S-ND 437 3.05 2.50 | L177-RR-D-50-S 
No. of Dim. A Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.| Pins Material (mm) Part No. al 10 100 | Part No. 
Backshells 
9 30.91 | 17E-1657-09-ND 8.06 5.56 4.54] 17E-1657-09 
15 BisGact 39.24 | 17E-1657-15-ND 818 5.70 4.68 | 17E-1657-15 
25 53.09 | 17E-1657-25-ND 817 5.80 4.76 | 17E-1657-25 
37 69.44 | 17E-1657-37-ND 10.50 7.68 6.27 | 17E-1657-37 
9 3091 | 17E-1724-1-ND 291 192 1.55 | 17E-1724-1 
15 39.24 | 17E-1725-1-ND 316 215 1.74] 47E-1725-1 
3 | 2 Black Plastic 53.08 | 17E-1726-1-ND 3.26 2.21 1.74] 17E-1726-1 
37 69.44 | 17E-1727-1-ND 3.84 2.56 2.09) 17E-1727-1 
50 6718 | 17E-1728-1-ND 3.84 256 2.09) 17E-1728-1 
9 3091 | 17E-1724-2-ND 412 2.84 2.32 | 176-1724-2 
15 39.24 | 17E-1725-2-ND 447 3.08 2.52 | 17E-1725-2 
25 | Metalized Plastic | 50.8 17E-1726-2-ND 487 3.36 2.74 | 47E-1726-2 
37 69.34 | 17E-1727-2-ND 6.32 462 3.77 | 176-1727-2 
50 6718 | 17E-1728-2-ND 746 5.46 4.45 | 17E-1728-2 
Digi-Key Pricing Amphenol 
AWG Plating Part No. 10 100 500 | Part No. 
Contacts for Female 
: = : 20-24 Bu” Gold] L17-RR-D1-F-01-100-ND 210 13.52 55.59 | L17-RR-D1-F-01-100 
__ | No. of Dim. A | Digi-Key Price Each Amphenol 20-24 20u" Gold | L17-RR-D1-F-02-100-ND 3.20 21.00 87.50 | L17-RR-D1-F-02-100 
Fig.| Pins | Type | (mm) | PartNo. 1 10100 | Part No. 24-28 8u” Gold L17-RR-D2-F-01-100-ND 240 13.52 55.59 | L17-RR-D2-F-01-100 
PCB Mount 24-28 20u" Gold | L17-RR-D2-F-02-100-ND 3.20 21.00 87.50 | L17-RR-D2-F-02-100 
9 | Male | 30.81 |6E17C-009P-AJ-121-ND 432 2.88 2.36 | GE17C-009P-AJ-121 Contacts for Male 
9 | Female} 30.81 |6E17C-009S-AJ-120-ND 477 3.24 2.55 | GE17C-009S-AJ-120 omey au" Gold | LI7-RR-D1-W-01-100-ND Bp. Aaaoot Tago RRS DEMO TOD 
| 15 | Male | 39.14  |6E17C-015P-AJ-121-ND 5.77 4.02 3.30 | 6E17C-015P-AJ-121 On:od 20y" Gold | ‘L17-RR-D1-M-02-100-ND 90: “1100? 8760 lik7eRRDtEN-G3+400 
15 | Female | 39.14 | 6E17C-015S-AJ-120-ND 5.66 3.94 3.24 | 6E17C-015S-AJ-120 i 
24-28 8u" Gold | _L17-RR-D2-M-01-100-ND 210 13.52 55.59 | L17-RR-D2-M-01-100 
25 | Male | 53.04 | 6E17C-025P-AJ-121-ND 6.79 4.96 4.05 | 6E17C-025P-AJ-121 308 sour cod tatnniveliniceuiacts S56 8400. ca7is0: ILA72AR-Do.Meo3-100 
25 | Female | 53.04 | 6E17C-025S-AJ-120-ND 7.02 5.13 4.19 | 6E17C-025S-AJ-120 H : : : 
9 | Male | 30.81 |L717DE09PU-ND 429 2.96 2.42 | L717DEO9PU Crimp Tools 
2| 9 | Female | 30.81 |L77DE09SU-ND 5.34 379 3.11 | L77DEO9SU Insert/Extraction for 17RR 117D438SP-ND 3144/1 L17D438SP 
15 | Male | 39.14 |L717DA15PU-ND 4.68 3.26 2.68 | L717DA15PU Crimper for 17RR 20-28AWG | 17D440SP-ND 566.94/1 17D440SP 
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Amphenol® Com mercial Products Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each | Amphenol 
Fig. | Description A B Cc Part No. 1 10 | Part No. 
RJ45 Modular Jacks > |Fitered, Rear Tab, NoLED | 18.03 13.97 12.70 | FRJAE-468-ND 3.56 2.28 | FRJAE-468 
Rear Tab, No LED 18.03 13.97 12.70 | FRUAE-488-ND 3.44 2.24 | FRJAE-488 
Unshielded 


2 |LED Green-Green, 2 Ports 15.00 31.56 12.70 | RJHSE-5085-02-ND 3.50 2.32 | RJHSE-5085-02 


Shielded 


No LED 1x2 15.75 32.26 13.46 | RJHSE-5380-02-ND 3.50 2.32 | RJHSE-5380-02 
LED Yellow-Green, 2 Ports | 15.75 32.26 13.46 | RJHSE-5381-02-ND 4.77 3.13 | RJHSE-5381-02 
LED Green-Yellow, 2 Ports | 15.75 32.26 13.46 | RJHSE-5384-02-ND 4.77 3.13 | RJHSE-5384-02 
2 |LED Green-Green, 2 Ports 15.75 32.26 13.46 | RJHSE-5385-02-ND 4.77 3.13 | RJHSE-5385-02 
LED Yellow-Green, 4 Ports | 15.76 63.75 13.46 | RJHSE-5381-04-ND 5.85 3.90 | RJHSE-5381-04 
LED Green-Yellow, 4 Ports | 15.76 63.75 13.46 | RJHSE-5384-04-ND 5.85 3.90 | RJHSE-5384-04 
LED Green-Green, 4 Ports 15.76 63.75 13.46 | RJHSE-5385-04-ND 5.58 3.72 | RJHSE-5385-04 


Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each | Amphenol 
Fig. | Description A B Cc Part No. 1 10 | Part No. 


PCB Vertical Shielded - Stacked 


Unshielded LED Yellow-Green, 2 Ports | 28.15 16.51 25.40 | RJSAE-5381-02-ND 6.92 4.82 | RUSAE-5381-02 
LED Green-Green, 2 Ports | 28.15 16.51 25.40 | RJSAE-5385-02-ND 6.92 4.82 | RUSAE-5385-02 


No LED 15.50 15.75 12.83 | RJHSE-3080-ND 230 1.42 | RJHSE-3080 

si licneraevaine 1550 1875 1283 (in SUE: es | ainGe aaa LED Both Bi-Color, 2 Ports | 28.15 16.51 25.40 | RUSAE-538A-02-ND 8.11 _ 5.76 | RUSAE-538A-02 

iicpgcasncersee 4550 4575. 1203 (RIReeenenn Sag 4.67" |muen-anes LED Yellow-Green, 4 Ports | 28.15 32.26 25.40 | RJSAE-5381-04-ND 11.18 8.27 | RUSAE-5381-04 

: 3. |LED Green-Green, 4Ports | 28.15 32.26 25.40 | RJSAE-5385-04-ND 11.18 _ 8.27 | RUSAE-5385-04 

oniieee LED Both Bi-Color, 4 Ports | 28.15 32.26 25.40 | RJSAE-538A-04-ND 13.01 9.76 | RJSAE-538A-04 

to 15.88 16.51 13.50 Ou 289, 41.6F RUSE S280 LED Yellow-Green, 8 Ports | 28.15 63.75 25.40 | RJSAE-5381-08-ND 18.24 13.88 | RUSAE-5381-08 

pap teow Gee 15.88 16.51 13.59 Rea iam lia oanen LED Green-Green, Ports | 28.15 63.75 25.40 | RUSAE-5385-08-ND 18.24 13.88 | RUSAE-5385-08 

RED Greer telaw 15.88 16.51 13.59 Reade SAT Ble RSE abt LED Both Bi-Color, 8 Ports | 28.15 63.75 25.40 | RJSAE-538A-08-ND 21.69 17.06 | RUSAE-538A-08 
LED Green-Green 15.88 16.51 13.59 | RJHSE-3385-ND 3.17 2.12 | RJHSE-3385 


LED Both Bi-Color 15.88 16.51 13.59 | RJHSE-338A-ND 4.75 3.22 | RJHSE-338A TEE LES GB OTTO 
Unshielded 
PCB Right Angle 


U: = Single Port 15.19 16.10 13.08 | RUSSE-5080-ND 1.87 1.25 | RUSSE-5080 
Inshielded 
4 |2 Ports 15.20 31.73 13.27 | RUSSE-5080-02-ND 3.13 2.03 | RUSSE-5080-02 
NorED 14.28 15.75 1321 TE Eee ae 279. /RAHSE-5080 4 Ports 15.20 63.30 12.81 | RUSSE-5080-04-ND 4.95 3.30 | RUSSE-5080-04 
LED Yellow-Green 14.99 15.75 13.21 | RUHSE-5081-ND 1.81 1.12 | RJHSE-5081 
2 |LED Green-Yellow 14.99 15.75 13.21 | RJHSE-5084-ND 1.81 1.12 | RJNSE-S084 Shielded 
LED Green-Green 14.99 15.75 13.21 | RUHSE-5085-ND 1.81 1.12 | RJHSE-5085 Single Port 15.75 16.51 13.34 | RJSSE-5380-ND 2.33 1.52 | RJSSE-5380 
No LED 18.67 14.60 12.95 | FRUAE-408-ND 3.00 1.95 | FRJAE-408 4 |2 Ports 15.75 32.26 13.34 | RUSSE-5380-02-ND 4.28 2.90 | RUSSE-5380-02 
Shielded 4 Ports 15.75 63.75 13.34 | RUSSE-5380-04-ND 6.82 4.84 | RJSSE-5380-04 
No LED 15.75 16.51 13.46 | RJHSE-5380-ND 1.98 1.28 | RJHSE-5380 Surface) Mount Bight Angle With Light Lip’, 
LED Yellow-Green 15.75 1651 13.46 | RJHSE-5381-ND 2.43 1.54 | RJNSE-5381 Unshislded 
LED Green-Yellow 15.75 16.51 13.46 | RJHSE-5384-ND 2.43 1.54 | RUHSE-5384 Single Port 15.20 15.98 13.38 | RJSSE-5081-ND 2.07 1.28 | RUSSE-5081 
LED Green-Green 15.75 16.51 13.46 | RJHSE-5385-ND 2.43 1.54 | RUHSE-5385 4 |2 Ports 15.20 31.73 13.38 | RUSSE-5081-02-ND 3.47 2.31 | RUSSE-5081-02 
LED Both Bi-Color 15.75 16.51 13.46 | RJHSE-538A-ND 3.64 2.41 | RUHSE-538A 4 Ports 15.20 63.30 13.38 | RUSSE-5081-04-ND 5.45 3.76 | RUSSE-5081-04 
2 | With Tabs, No LED 15.75 16.51 13.46 | RUHSE-5480-ND 1.96 1.28 | RJHSE-5480 Shielded 
With Tabs, LED Yellow-Green | 15.75 16.51 13.46 | RJHSE-5481-ND 2.43 1.54 | RJHSE-5481 Single Port 15.75 16.51 13.34 | RUSSE-5381-ND 2.52 1.57 | RJSSE-5381 
Filtered, No LED 18.03 13.97 12.70 | FRJAE-418-ND 3.56 2.28 | FRJAE-418 4 |2 Ports 15.75 32.26 13.34 | RUSSE-5381-02-ND 3.47 2.31 | RUSSE-5381-02 
Front Tab, No LED 18.03 13.97 12.70 | FRJAE-438-ND 3.44 2.24 | FRJAE-438 4 Ports 15.75 63.75 13.34 | RUSSE-5381-04-ND 6.93 4.92 | RJSSE-5381-04 
@f 1/0 INTERCONNECT / Digi-Key® 
H Doo - oe o- N D Straight Cable Assembly 
Example: H1441-07-ND 
| DC M od u lar Style 1: Standard Wire Type: _C = Designates Style 1 —_l 
. (Color) Coil Cord 4-Position 
Cable Assemblies 4 = 1 White 4-Contact ——" 
2 = Black icc hpi 
(Bk)2. 2 White Wire 
7 Aja 3 = a 
Straight :— . a= Silver Satin [Length* (Use “Feet” Only) | 7 Feet Long (2.13 Meters) J 
sisi 07 =7 Feet (2.13 Meters) 
yle 2: Reverse - 14 = 14 Feet (4.27 Meters) Straight Coil Cord Assembly 
> [Connector(s): | 95 = 25 Feet (7.62 Meters) Example: | H1441-10C-ND 
ti 44 = 4-Position, 4-Contact (Black on Pin 1) 05 = 5 Feet (1.52 Meters) Sad 
_——_—_——— 64 = 6-Positoin, 4-Contact (Black on Pin 1) 97-7 Feet (2.13 Meters) Calis yle 
(cu | 66 = 6-Position, 6-Contact (White on Pin 1) 10 = 10 Feet (3.05 Meters) alle 4-Position 
88 = 8-Position, 8-Contact (Gray on Pin 1) 14 = 14 Feet (4.27 Meters) 4-Contact 
Style 3: Single Ended How To Order: 1) You choose your part number simply by substituting the le 
rat corresponding code to indicate the following: Style, Connector(s), Wire Type, and 10 Feet Long (2.13 Meters) 
—! Length (in feet - not meters). Optimum Extended Length 
Positons/ | Digi-Key* Price Each Positions/| Digi-Key* Price Each Positions/| Digi-Key* Price Each 
Style | Contacts | Part No. 1 10 50 100 Style | Contacts | Part No. 1 10 50 100 Style | Contacts | Part No. 1 10 50 100 
Straight Cable 6/4 _| H8643-14-ND 230 196 166 1.42 1 8/8 | _H1883-14C-ND 10.31 876 7.39 ~—«6.33 
4/4 H1443-07-ND 2.51 2.13 1.80 1.54 3 8/8 H3881-07-ND 2.79 2.37 2.00 1.71 4/4 H2441-07C-ND 4.39 3.73 3.15 2.69 
1 6/4 H1643-14-ND 3.44 2.92 2.47 2.11 8/8 H3881-14-ND 4.03 3.42 2.89 2.47 4/4 H2442-07C-ND 4.39 3.73 3.15 2.69 
8/8 H1883-14-ND 5.58 4.74 4.00 3.42 8/8 H3882-14-ND 4.03 3.42 2.89 2.47 9 4/4 H2442-10C-ND 5.92 5.03 4.25 3.64 
4/4 H244()-14-ND 3.09 2.63 2.22 1.90 Coiled Cord 6/4 H264(-05C-ND 4.60 3.91 3.30 2.82 
4/4 H2443-25-ND 4.02 3.41 2.88 2.47 4/4 H1442-10C-ND 5.92 5.03 4.25 3.64 8/8 H2881-05C-ND 8.05 6.84 5.78 4.94 
2 6/4 H2641-25-ND 4.36 3.70 3.13 2.68 1 6/6 H1661-05C-ND 5.02 4.27 3.61 3.09 8/8 H2883-07C-ND 7.76 6.60 5.57 477 
8/8 H2883-07-ND 4.34 3.69 3.12 2.67 6/6 H1663-05C-ND 5.02 4.27 3.61 3.09 3 6/6 H3662-05C-ND 3.74 3.18 2.69 2.30 
8/8 H288()-14-ND 5.58 4.74 4.00 3.42 6/6 H1662-07C-ND 5.10 4.34 3.66 3.13 6/6 H3661-10C-ND 6.10 5.19 4.38 3.75 
8/8 H2883-25-ND 7.52 6.39 5.40 4.62 Note: Custom length also available — minimum order required. * 1 = White, 2 = Black, 3 = Silver Satin. 
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iin ® Digi-Key* Price Each 
(eff vo INTERCONNECT / Digi-Key eee Pe coc ee 
a 6-Position, 4-Contact Assemblies 
IDC Modular Cable Assemblies (RE 
H1642R-05C-ND 5.07 4.31 3.64 3.12 
Style 1: Standard 7 Straight Cable Assembl H1643R-05C-ND 4.35 3.69 312 2.67 
. HoOoooR-ooo-ND te Af H1641R-07C-ND 5.26 ZAT 378 3.23 
FF Ss | Example: = H1441R-O7-ND H1642R-07C-ND 5.87 4.99 4.21 3.60 
Wire Type: ‘RoHS C = Designates Style 1 1 eae 587 438 _ _ 
: : as -10CH ‘ 5. 5 i 
 ——— et! en). barnpliat Golieore phates H1642R-10C-ND 7.09 6.02,s«5.09 4.35 
(oe 5 eas -Gontac H1643R-10C-ND 7.62 6.47 5.47 4.68 
He Sree a, White Wire H1641R-14C-ND 8.51 7.23 6.10 5.22 
Style 2: Reverse - |Length* (Use “Feet” Only) | 7 Feet Long (2.13 Meters) —J iets nen He eee oer 
ve, nan a Stage ; H2641R-05C-ND 5.07. —«4.31~=C*«CSCiCSSC« 
[Connector(s): | 95 = 25 Feet (7 62 Meters) Coil Cord Assembly H2642R-05C-ND 5.07 4.31 3.64 3.12 
awe, | 44=4-Position, 4-Contact (Black on Pin 1) »-_ : Example: = H1441R-10C-ND peep aacees 4.60 ___3.91 S00 Bee 
“me a I") 05 = 5 Feet (1.52 Meters) Sie’ H2641R-07C-ND 5.26 4.47 3.78 3.23 
(en 4 64 = 6-Positoin, 4-Contact (Black on Pin 1) 97 _ 7 Feet (2.13 Meters) ‘ yle H2642R-07C-ND 5.87 4.99 4.21 3.60 
: 66 = 6-Position, 6-Contact (White on Pin 1) 19 = 10 Feet (3.05 Meters) C"€4 —4-Position » | H2643R-07C-ND 5.87 4.99 4.21 3.60 
+ Si 88 = 8-Position, 8-Contact (Gray on Pin1) 14 = 14 Feet (4.27 Meters’ 4-Contact H2647R-10C-ND 7.09 6.02 5.09 4.35 
Style 3: Single Ended (Gray ) ( ) qian wie H2642R-10C-ND 7.09 6.02 5.09 4.35 
How To Order: 1) You choose your part number simply by substituting the H2643R-10C-ND 7.62 6.47 5.47 4.68 
—— corresponding code to indicate the following: Style, Connector(s), Wire Type, and 10 Feet Long (2.13 Meters) — H2641R-14C-ND 9.87 8.38 7.08 6.06 
_1 Length (in feet - not meters). Optimum Extended Length nepal fen ae ce eee eee 
-14C- : . 5.875. 
- ; DigitKey* Price Each H3641R-05C-ND 3.94 3.35 283 2.42 
Straight eolee style |Part No. 1 10 50 100 H3642R-05C-ND 394 335 «= 2.83. 2.42 
RD CeaRER ENG oo 00 53 x47 H3643R-05C-ND 3.46 2.95 249 2.13 
: : : : H3641R-07C-ND 4.13 3.51 2.96 2.54 
ae eS oe eee er H3642R-07C-ND 474 403 340 2.91 
Hoeeaioctnn Bea a rae aaa 3 | H3643R-07C-ND 4.74 4.03 3.40 2.91 
HSEIR-O7ND 2171.85.56 1.34 HOeAZAIOCND 586 «8.08 427.88 
; : : : H3643R-10C-ND 6.49 5.51 4.65 3.98 
H3663R-07-ND 1.83 1.56 1.32 1.13 PSE RECAIDT aya 742 e077 23586 
H3661R-14-ND 3.38 2.87 2.43 2.08 UES OR GVACIND) B16 — Sai 467 
Straight Cable A: bli a si a pe B50 Zt H3643R-14C-ND 7.04 5.98 5.05 4.32 
ralg able Assemblies Face 7 23 a ot 6-Position, 6-Contact Assemblies 
Digi-Key* Price Each H3662R-25-ND 5.20 4.42 373 3.19 ink feisihae oD) 6.08 $17 fet Sore 
Style | Part No. 1 10 50 100 H3663R-25-ND 5.20 4.42 3733.19 A eaneeeNS ae pea ee 
4-Position, 4-Contact Assemblies 8-Position, 8-Contact Assemblies H1661 R-07C-ND 5.909 5.09 4.30 3.68 
H1441R-07-ND 2.63 2.24 1.89 1.62 Hi 8871:07-ND 4.60 3.91 3.30 2.82 H1662R-07C-ND 3.42 2.91 246 2.10 
H1442R-07-ND 2.63 2.24 1.89 1.62 Ln FSASKOrANTD) #60) oo oe0) . 1ebe H1663R-07C-ND 6.56 5.57 471 4.03 
H1443R-07-ND 1.83 1.56 1.32 1.13 H1883R-07-ND 4.60 3.91 3.30 2.82 + [ep eereinehinl 70:39 a4 738631 
H1441R-14-ND 2.70 2.30 1.94 1.66 H1881R-14-ND 6.10 5.18 4.38 3.74 H1662R-10C-ND 7:92 6.73 569 4.86 
1 |H1442R-14-ND 3.34 2.84 2.40 2.05 1 |H1882R-14-ND 6.10 5.18 4.38 3.74 H1663R-10C-ND 8.42 7.15 6.04 5.17 
H1443R-14-ND 3.34 2.84 2.40 2.05 -14- : g : ; 
eee 6.10 5.18 4.38 __3.74 HI661R-14C-ND 10.29 8.74 7.38 6.31 
H1441R-25-ND 4.45 3.79 3.20 2.74 H1881R-25-ND 8.45 7.18 6.07 5.19 UR RSV OND) nese Hen eae Baz 
H1442R-25-ND 445 3.79 3.20 274 H1882R-25-ND 8.45 718 6.07 5.19 H1663R-14C-ND Pips 931 786673 
H1443R-25-ND 4.45 3.79 3.20 2.74 H1883R-25-ND 8.45 7.18 6.07 5.19 H2661R-05C-ND 6.08 6.17 437 3.74 
H2441R-07-ND 2.63 2.24 1.89 1.62 H2881R-07-ND 4.60 3.91 3.30 2.82 H2662R-05C-ND Bed 474 398 340 
H2442R-07-ND 2.15 1.83 1.54 1.32 H2882R-07-ND 4.19 3.56 3.01 2.57 H2663R-05C-ND 5.53 4.70 3.97 3.39 
H2443R-07-ND OAT 1.85 1.56 1.34 H2883R-07-ND 4.19 3.56 3.01 2.57 H2661R-07C-ND 6.35 5.39 4.56 3.90 
H2441R-14-ND 3.34 2.84 2.40 2.05 H2881R-14-ND 6.10 5.18 4.38 3.74 H2662R-07C-ND 5.94 5.04 4.26 3.64 
2 |H2442R-14-ND 2.70 2.30 1.94 1.66 2  |H2882R-14-ND 5.22 4.44 3.75 3.21 UpIRCLAHOIND) ae —_ aah n08 
H2443R-14-ND 3.34 2.84 2.40 2.05 H2883R-14-ND 5.27 4.48 3.79 3.24 2 H2661R-10C-ND 70.29 8.74 7.38 6.31 
H2441R-25-ND 4.45 3.79 3.20 2.74 H2881R-25-ND 8.45 7.18 6.07 5.19 H2662R-10C-ND 7.92 6.73 5.69 4.86 
H2442R-25-ND 445 3.79 3.20 274 H2882R-25-ND 8.45 7.18 6.07 5.19 H2663R-10C-ND nao) 715 604.17 
H24a3R-25-ND 4.45 3.79 3.20 2.74 pecceeecuem 8.45 718 6.07 __5.19 H2661R14C-ND 10.29. 8747.38 ~~. 
H3441R-07-ND 1.33 1.13 95 82 HSeeih:07-ND 3.05 2.59 2.19 1.87 H2662R-14C-ND 9.57 8.13 6.86 5.87 
H3442R-07-ND 1.33 1.13 95 82 Infess EEA RKO ANID) 213 2.32 1.96 1.68 H2663R-14C-ND___10.96 9.31 7866.73 
H3443R-07-ND Gz. 99 84 72 H3883R-07-ND 3.05 2.59 2.19 1.87 H3661R-05C-ND 4.80 4.08 3.45 2.95 
H3447R-14-ND 2.38 2.02 171 1.46 H3881R-14-ND 4.55 3.87 3.27 2.79 H3662R-05C-ND 3.84 3.27 276 2.36 
3 |H3442R-14-ND 2.38 2.02 1.71 1.46 3 |H3882R-14-ND 4.55 3.87 3.27 2.79 H3663R-05C-ND 4.25 3.61 3.05 261 
H3443R-14-ND 2.38 2.02 1.71 1.46 H3883R-14-ND 4.55 3.87 3.27 2.79 H3661R-07C-ND 5.07 431 3.64 341 
H3441R-25-ND 3.49 2.97 251 2.15 H3881R-25-ND 6.90 5.87 4.95 4.24 H3662R-07C-ND aon 423 358 3.06 
H3442R-25-ND 3.49 2.97 2.51 2.415 H3882R-25-ND 6.90 5.87 4.95 4.24 H3663R-07C-ND 5.28 4.49 3.79 3.04 
H3443R-25-ND 3.49 2.97 2.51 2.15 H3883R-25-ND 6.90 5.87 4.95 424 3 [H3661R-10C-ND 9.01 7.65 6.46. 5.53 
6-Position, 4-Contact Assemblies *1= White, 2 = Black, 3 = Silver Satin. H3662R-10C-ND 9.01 7.65 6.46 5.53 
H1641R-07-ND 2.97 2.53 2.14 1.83 Note: Custom length also available — minimum order required. H3663R-10C-ND 7.14 6.06 5.12 4.38 
H1642R-07-ND 2.52 2.14 1.81 1.55 ‘i f H3661R-14C-ND 9.01 7.65 646. 5.53 
H1643R-07-ND 2.52 244 181 1s5| Coil Cord Assemblies H3662R-14C-ND 8.96 7.62 643 5.50 
H1641R-14-ND 3.68 3.13 2.65 2.26 H3663R-14C-ND 9.68 8.22 6.95 5.94 
1 |H1642R-14-ND 3.13 2.66 2.25 1.92 Digi-Key* Price Each 8-Position, 8-Contact Assemblies 
H1643R-14-ND 3.15, 2.68 2.27 1.94 | | Style | Part No. u i sy) log) Fi881R-05C-ND 8.05 6.84 576 4.04 
H1641R-25-ND 4.80 4.08 3.44 2.95 4-Position, 4-Contact Assemblies H1882R-05C-ND 8.05 6.84 5.78 4.94 
H1642R-25-ND 4.80 4.08 3.44 2.95 H1441R-05C-ND 4.73 4.02 340. 2.97 H1883R-05C-ND 8.05 6.84 578 «4.94 
H1643R-25-ND 4.16 3.54 2.99 2.56 H1442R-05C-ND 3.82 3.24 274 2.34 H1881R-07C-ND 8.29 705 595 5.09 
H2641R-07-ND 2.52 2.14 1.81 1.55 H1443R-05C-ND 4.25 3.62 3.06 2.61 H1882R-07C-ND 877 745 629 538 
H2642R-07-ND 2.52 2.14 1.81 1.55 H1441R-07C-ND 4.92 4.18 3.53 3.02 H1883R-07C-ND 8.89 7.55 6.38 5.45 
H2643R-07-ND 2.97 2.53 2.14 1.83 H1442R-07C-ND 5.53 4.70 3.97 3.39 1 FHT88iR-10C-ND 10.15 8.62 7.28 6.23 
H2641R-14-ND 3.68 3.13 2.65 2.26 4 }41443R-07C-ND 5.53 4.70 3.97 3.39 H1882R-10C-ND 10.78 9.16 7.74 6.62 
2 |H2642R-14-ND 3.68 3.13 2.65 2.26 H1441R-10C-ND 6.75 5.73 4.84 4.14 H1883R-10C-ND. 11.72 9.95 8.41 7.19 
H2643R-14-ND 3.13 2.66 2.25 1.92 H1442R-10C-ND 5.86 4.98 4.20 3.60 H1881R-14C-ND 11.82 10.04 8.48 7.25 
H2641R-25-ND 4.13 3.51 2.97 2.54 H1443R-10C-ND 7.28 6.18 5.22 4.47 H1882R-14C-ND 11.74 9.97 8.42 7.20 
H2642R-25-ND 4.80 4.08 3.44 2.95 ae BN aes oe om oo H1883R-14C-ND 12.80 10.87 9.18 7.85 
H2643R-25-ND 4.16 3.54 2.99 2.56 elke : : : : H2881R-05C-ND 8.05 6.84 5.78 4.94 
H3641R-07-ND 154 1.31 111 "05 H1443R-14C-ND 7.83 6.65 5.62 4.81 H2882R-05C-ND 856 727 614. «6.25 
H3642R-07-ND 1.54 1.31 144 95 H24418-05C-ND 4.73 4.02 3400 2.01 H2883R-05C-ND 8.05 6.84 5.78 4.94 
H3643R-07-ND 1.56 1.33 1.13 96 eno eS re ee ee H2881R-07C-ND 8.29 7.05 5.95 5.09 
H3641R-14-ND 2.55 2.17 1.83 157 205C: z B B d H2882R-07C-ND 8.77 7.45 629 5.38 
3 |H3642R-14-ND 2.25 1.92 162 1.39 Pea RO ZG ND) 4.92 4.18 353 3.02 H2883R-07C-ND 8.89 7.55 638 5.45 
H3643R-14-ND 2.25 1.92 1.62 1.39 nb ARUN) 5.53 4.70 3.97 3.99 2 THesstR-10C-ND 10.15 8.62 728 6.23 
H3641R-25-ND 3.66 3.12 2.63. 2.25 nize POROLESND) 5.53 4.70 3.97 3.39 H2882R-10C-ND ‘10.78 9.16 774 6.62 
2 
H3642R-25-ND 3.66 3.12 263 2.25 Hess sOCND 6.75 5.73 aeA 414 H2883R-10C-ND _11.72 9.95 B41 7.19 
H3643R-25-ND 2.73 2.32 1.96 1.68 ne eeaseleles 8.75 5.73 AGA a4 H28B1R-14C-ND 11.82 10.04 8487.25 
6-Position, 6-Contact Assemblies Jaane eS ott ae i H2882R-14C-ND 11.74 9.97 842 7.20 
H1661R-07-ND 3.61 3.07 2.59 2.22 MSR AGINT Hen eae Baa ae H2883R-14C-ND 12.80 10.87 9.18 7.85 
H1662R-07-ND 3.29 2.79 2.36 2.02 TB GELMIORTD 583 eae See AB H3881R-05C-ND 6.50 5.53 4.67 3.99 
H1663R-07-ND 3.34 2.84 2.40 2.05 TEA 597 aot a7 ae H3882R-05C-ND 6.50 5.53 467 3.99 
H1661R-14-ND aq 3.49 2.95 2.52 UBIVCR LION) ee Soh pee oa H3883R-05C-ND 6.50 5.53 4.67 3.99 
1 |H1662R-14-ND 444 3.49 2.95 2.52 TEV GR GOA) nee piso Bar *Bi H3881R-07C-ND 6.74 5.73 484. 4.14 
H1663R-14-ND 4.19 3.56 3.01 2.57 HENOTALTTE NE x08 a 36 ero H3882R-07C-ND 771 6.55 553 4.73 
H1661R-25-ND 6.31 5.36 4.53 3.87 UEEVOLaHORND) nae —_ oe Bie 3 |H3883R-07C-ND 7.34 6.23 5.27 4.50 
H1662R-25-ND 5.54 471 3.98 3.40 UEIVERLIOND) 467 oae Sei 25 60 H3881R-10C-ND 8.60 7.31 6.17 5.28 
H1663R-25-ND 6.48 5.51 4.65 3.98 8: Beegoanetn 578 +93 Tis 355 H3882R-10C-ND 9.23 7.85 6.63 5.67 
H2661R-07-ND 3.29 2.79 2.36 2.02 H3442R-10C-ND 578 492 446 aes H3883R-10C-ND 10.17 8.64 7.29 6.24 
H2662R-07-ND 3.29 2.79 2.36 2.02 H3443R-10C-ND 631 5.37 Mine sas H3881R-14C-ND 10.27 8.72 7.37 6.30 
2 |H2663R-07-ND 3.34 2.84 2.40 2.05 Hada tRA4G-ND B57 735 Gis 536 H3882R-14C-ND 10.19 8.66 731 6.25 
H2661R-14-ND 4.66 3.96 3.35 2.86 H3442R-14C-ND 793 674 569 44.87 H3883R-14C-ND 11.25 9.56 8.07 6.90 
H2662R-14-ND 4.16 3.54 2.99 2.56 H3443R-14C-ND. 6.87 5.84 4.93 4.22 | *4 = White, 2 = Black, 3 = Silver Satin. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Number of Length Digi-Key* Price Each 
(ol VO INTERCONNECT Modular Cable | conductors | Feet (tteter) | Part No. 1 10 100 
Coiled Line Cord - 5 ft. (1.52 meter), 7 ft. (2.13 meter), 10 ft. (3.05 meter) 
Flat modular line cord is available in either straight or coiled. and 14 ft. (4.27 meter) approximate extended lengths - 26 AWG — RoHS Compliant 
Straight: HOO4R is sold in hanks of 100, 500 and 1,000 feet, spools of 2,000 feet; HOO6R, HO08R HO10 and H0541RC-ND 3.18 2.87 2.55 
HO10R are sold in hanks of 100 and 500 feet, spools of 1,000 feet. 5 (1.52) H0542RC-ND 3.18 2.87 2.55 
H0543RC-ND 2.64 2.38 2.12 
Coiled: Hxx4L1C, Hxx4. RC, Hxx6LIC, Hxx6LIRC, Hxx8LIC, Hxx8LIRC, Hxx10LIC and Hxx10LJRC are sold H0741RC-ND 3.30 3.06 272 
in 5, 7, 10 and 14 feet approximate optimum in three colors—white (designated by 1 for KJ in part number), 7 (2.13) HO742RC-ND 4.08 3.68 3.27 
black (designated by 2 for CJ in part number) and silver satin (designated by 3 for LJ in part number). : H0743RC-ND 4.08 3.68 3.27 
H1041RC-ND 5.46 4.92 4.37 
View Ridge U View Ridge U; 
4-Conductor Cable 6-Conductor Cable 10 (3.05) inl leelnteNe) 5.46 4.92 poe 
H1043RC-ND 6.06 5.46 4.85 
H1441RC-ND 8.61 7.75 6.89 
14 (4.27) H1442RC-ND 7.89 TAA 6.32 
F \\ H1443RC-ND 6.69 6.03 5.36 
Yellow Spice | Neliae H0561RC-ND 3.99 3.60 3.20 
Red Green 5 (1.52) HO0562RC-ND 2.49 2.25 2.00 
HO563RC-ND 3.36 3.03 2.69 
View Ridge Up View Ridge Up H0761RC-ND 4.29 3.87 3.44 
8-Conductor Cable 10-Conductor 7 (2.13) H0762RC-ND 4.11 3.70 3.29 
Cable 2. 6 HO763RC-ND 4.53 4.08 3.63 
ae H1061RC-ND 8.75 7.88 7.00 
5 10 (3.05) H1062RC-ND 8.75 7.88 7.00 
one H1063RC-ND 6.63 5.97 5.31 
Black H1461RC-ND 8.75 7.88 7.00 
ned sais: Bump 4 (4.27) H1462RC-ND 8.70 7.83 6.96 
H1463RC-ND 9.51 8.56 7.61 
H0581RC-ND 7AL 6.67 5.93 
Number of Length Digi-Key* Price Each 5 (1.52) H0582RC-ND 4.53 4.08 3.63 
Conductors | Feet (Meter) Part No. i 10 100 H0583RC-ND 7.41 6.67 5.93 
Coiled Line Cord - 5 ft. (1.52 meter), 7 ft. (2.13 meter), 10 ft. (3.05 meter) H0781RC-ND 5.88 5.30 471 
and 14 ft. (4.27 meter) approximate extended lengths - 26 AWG 7 (2.13) H0782RC-ND 6.42 5.78 5.14 
5 (1.52) HO54C1C-ND 2.64 2.38 2.12 8 MOTE SCENE, 6.55 — 5.25 
4 7 (2.13) H0741C-ND 2.79 2.52 2.24 H1081RC-ND 7.98 7.19 6.39 
10 (3.05) H1042C-ND 444 3.70 3.29 0 (3.05) H1082RC-ND 8.70 7.83 6.96 
10 (3.05) H1043C-ND 3.42 3.08 2.74 H1083RC-ND 9.76 8.78 7.81 
5 (1.52) H0563C-ND 2.79 2.52 2.24 H1481RC-ND 9.87 8.89 7.90 
6 7 (2.13) HO76LC-ND 2.88 2.60 2.31 14,427) Aedes eae oe Hs 
10 (3.05) H1061C-ND 5.16 4.65 4.13 a - - - 
10 (3.05) H1062C-ND 5.16 4.65 4.13 Number of Digi-Key*t Pricing 
5 (1.52) H146CIC-ND 6.06 5.46 4.85 Conductors Part No. 100 ft. 500 ft. 1,000 ft. 2,000 ft. 
7 (2.13) H0583C-ND 6.12 5.51 4.90 Straight Line Cord - 26 AWG — RoHS Compliant 
8 10 (3.05) H078L1C-ND 4.86 4.38 3.89 H0041R-X-ND 11.47 52.55 95.55 152.88 
10 (3.05) H108L1C-ND 7.20 6.48 5.76 4 H0042R-X-ND 11.47 52.55 95.55 152.88 
14 (4.27) H1481C-ND 8.16 7.35 6.53 H0043R-X-ND 11.47 52.55 95.55 152.88 
14 (4.27) H1483C-ND 7.95 7.16 6.36 H0061R-X-ND 16.99 77.85 113.24 a 
5 (1.52) H0510LC-ND 5.37 4.84 4.30 6 H0062R-X-ND 17.75 81.36 118.34 _ 
10 7 (2.13) H0710LC-ND 5.58 5.03 4.47 HO063R-X-ND 17.75 81.36 118.34 = 
10 (3.05) H1010L1C-ND 7.14 6.43 5.72 H0081R-X-ND 24.25 111.13 161.64 = 
14 (4.27) H1410L1C-ND 7.95 7.16 6.36 8 H0082R-X-ND 24.25 111.13 161.64 = 
Number of Digi-Key*t Pricing H0083R-X-ND 24.25 111.13 161.64 = 
Conductors | _ Part No. 100 ft. 500 ft. 1,000 ft. a ae es fepee ee = 
Straight Line Cord = 26, AWG HO103R-X-ND 35.03 160.56 233.54 - 
- RO AND 26.08 Aged 193.00 * 1 = White, 2 = Black, 3 = Silver Satin + “X” in the Digi-Key Part Number represents number of feet. 


Tester Data/Link ID and Cable-Check™: Tests UTP, STP and flat satin cables with RU45 terminations. Tests both data and phone connection schemes including 
patch cords and installed cables to identify: * Good connections * Opens * Shorts * Cross-connections. Identifies data and link transmission speeds with real time 
detection: 100 MB and 10 MB. Detect PC (NIC) and HUB data transmissions and PC (NIC) and HUB NLP or FLP link pulse. 


SureStrip® 4.0: High quality wire stripping and cutting tool for 20-12 AWG (0.5 ~ 4.0 mm2) « Strips stranded and solid conductors with PVC insulation « Strips 
multiple conductors and thin, ribbon-cable conductors simultaneously Built-in wire cutter * Precision self-adjusting blades prevent wire damage « Strips 
double-insulated cable in two work cycles * User-replaceable stripping blades * Adjustable wire stop to set strip lengths Value stripper to prepare wire for wire 
and ferrule termination 


Paladin Tools’ Tools 


Tester Data/Link ID 
and Cable-Check™ NEW! 


Mini-Stripax® Plus 


Mini-Stripax® Plus: Universal wire stripper and cutter that uses changeable blades to strip PVC and Teflon® insulation. Strips PVC-insulated wire in the range 
of 28-18 AWG (0.80 ~ 1.0 mm2) and Teflon-insulated wire in the range of 32-18 AWG (.032 ~ 1.00 mm2) « Strips flexible and solid conductors with PVC, Teflon, 
silicone and other special insulations » Strips multiple conductors and thin ribbon-cable conductors simultaneously * Adjustable wire stop and built-in wire cutter 
* 28-18 AWG (0.80 ~ 1.00 mm2) PVC blade included 


Stripax® Pro 6 Strippers: The new stripax performs powerful stripping of standard and industrial insulations including PVC, THHN, THHW, silicone and 
polyethylene. Stripping blades are composed of 68 individual spring-compression blades to adjust precisely to the insulation. Not for Teflon or Kapton hard 
insulations. 


LAN ProNavigator™: Two-piece tester includes main unit and remote with test results at both ends. One-button, simple testing (PASS/FAIL or fault find). Detects 


opens, shorts, crossed wires and split pairs. Cable types, RG58, RG59, RG6, RG6 Quad, Belden 8281, RG8, RG11, CAT-5, CAT 5e or CAT-6 (UTP/STP) cable. 


Stripax® Pro 6 LAN ProNavigator™ Test Set 


Digi-Key Price Paladin Tools 

Description Part No. Each Part No. 
Tester Data/Link ID and Cable-Check 1576-ND NEW! 59.99 1576 
Sure Strip 4.0 (AWG 20-12) PA904893-ND 58.99 904893 
Mini-Stripax Plus (AWG 28-18) PAL1115-ND 85.35 1115P 
Replacement Blade for PAL1115-ND PAL2108-ND 21.99 2108 
Stripax Pro 6 (AWG 28-10) PAL1113.1-ND 95.54 1113.1 
LAN ProNavigator Test Set (main and remote), 

2 RJ45 Patch Cords, 2 Belt Clips PAL1543.1-ND 99.99 1543 


Cable Tester 


Features: * Tests over 20 types of patch 


Crimp Tools NEW! Data and 


¢ Fully ratcheting cycle 


« Adjustable crimp tension 
* Hardened dies for long life 
© Crimp 4, 6, and 8 position 
Cuts and strips cable 

© R45, Ru11 


PAL1530R-ND Modular Crimp Tool... 
PAL2530-ND Replacement Blade Set 


PAL1530R-ND 


.. $126.99 
oe $9.99 


cables up to 1,000 feet in length (600 feet 
for 750 coax) * LAN and telephone Serial 
*Coax 50 and 750 *USB *VGA *Mini- 
SB «S-video *FireWire *PS/2 keyboard 
« Parallel printer * 9V battery included 


PAL1577-ND Tool PC Cable Tester 


$179.99 


Telephone Tool 


Features: * Crimping cavities for RU45, RU11/RJ12 and 
RJ22 handset modular plugs » Cuts and strips round UTP/ 
STP phone and data cable along with flat satin phone cable 
© 22-28 AWG (.08 ~ .34mm2) flat or round; solid or stranded telephone and data cables 


PAL1556-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


All-in-One Data and Telephone Tool..................0:02e0eeeeee ees $45.99 


=TycoElectronics ame Modular Connectors and Jacks 


Authorized Distributor 


Product Facts: 

* Meets or exceeds FCC Part 68 rules and regulations; REA PE-76 and UL 1863 Communication 
Circuit Accessories * Meets 1000 volt dielectric requirement * Designed for direct mounting on 
pc boards * Designed for ease of soldering and board cleaning Selectively gold plated contacts 
for lower cost * Surface mount jacks compatible with vapor phase environment » All jacks 
are flame retardant polyester, standard color black, unless specified otherwise « Listed by 
Underwriters Laboratories Inc., File No. E81956 « Certified by Canadian Standards Association 
File No. LR82669 

Electrical Specifications: * Current Rating: 1.5 Amp maximum @ 25°C, derated to 0.2 Amp 
maximum @ 70°C ambient * Voltage Rating: 150VAC maximum « Dielectric Withstanding 
Voltage: 1000VAC, RMS, 60 Hz, 1 minute « Insulation Resistance: 500MQ minimum » Surge 
Test: to 1000 volts Mechanical Specifications: * PC Board Retention: will not dislodge from 
pc board when subjected to 1 pound (4.4 N) pull before soldering and 10 pounds. (44 N) pull 
after soldering * Durability: 750 mating cycles Material and Finish: * Housing: Thru-hole: 
Polyester, UL 94V-0 rated Surface mount: Polyphenylene Sulfide, UL 94V-0 rated * Contact: 
.014 (0.36) thick phosphor bronze; plated .50u” gold in contact area and 150y” tin-lead on 
solder tails, over .50p nickel underplate 


Fig. 2 Product Facts: 

¢ True mass displacement termination of jacketed cable with tinsel, solid or stranded 
conductors ¢ Available for round or flat-oval cable * One piece construction with preloaded 
contacts * FCC and EIA/TIA industry standard size and performance » Selectively gold plated 
terminals * Recognized by Underwriters Laboratories Inc., File No. E81956 »* Certified by 


Canadian Standards Association Certificate No. LR 7189A 

Material and Finish: * Housing: Polycarbonate, UL 94V-2 flammability rating * Terminal: 014” 
(.36mm) thick, phosphor bronze; underplated with 100y” nickel and plated with 50” gold in 
contact region and gold flash on remainder of terminal. Electrical Specifications: * 150VAC 
maximum at 1.5A @ 25°C, derated to 2A @ 70°C « Dielectric Withstanding Voltage: 1000VAC 
Insulation Resistance: 500MQ Mechanical Specifications: * Cable-to-Plug Tensile Strength: 
17 pounds (76N) minimum * Durability: 750 mating cycles 


External Strain Relief: 


* Positively engaged to the plug housing * Improved shield contact path redundant contact 
points * 360° wrap on cable jacket and shield foil, extraordinary strain relief * Improved shield 
coverage at housing 


Fig. 9 Product Facts: 

* Performance exceeds Near End Crosstalk (NEXT) requirements of -40dB at 100 MHz 
per EIA/TIA 568A * Available in single port or multiple port configurations, shielded or 
unshielded * Eliminate need for customized printed circuit board compensation to achieve 
high performance 

Material and Finish: Housing: Polyester, black UL 94V-0 rated * Contact: Phosphor bronze, 
gold over nickel plated in contact area, tin-lead over nickel in solder area © Shield: Brass, bright 
tin-lead plated Specifications: * Current: 1.5 Amp maximum @ 25°C « Voltage: 150VAC max- 
imum * Operating Temperature: -40°C ~ 70°C * Mating/Unmating Forces: 5 pounds maximum 
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t+ Small conductor products are for .029 - .034 (.737 - .864) OD conductors. Small conductor product housings are tinted blue to differentiate from standard product. 


§ RoHS Compliant 


Positions Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Description Contacts A B Cc D E Part No. 1 25 | Part No. 

Plug, Handset, Stranded, Flat Oval 4-4 .300 (7.62) 525 (13.33) —.260 (6.60) - _ A9091-ND§ 26 -21 | 5-641334-3 
Plug, Stranded, Flat Oval 6-4 .380 (9.65) 525 (13.33) .260 (6.60) =— _ A9092-ND§ 26 -21 | 5-641335-3 
Plug, Solid, Flat Oval 6-4 .380 (9.65) 525 (13.33) —.260 (6.60) _ _ AQ116-ND§ AL .34 | 5-556384-3 
Plug, Stranded, Flat Oval 6-6 .380 (9.65) 525 (13.33) —.260 (6.60) - _ A9093-ND§ 31 -25 | 5-641337-3 
Plug, Solid, Flat Oval 6-6 .380 (9.65) 525 (13.33) 325 (8.25) _ _ AQ118-ND§ 42 .34 | 5-555042-3 
Plug, Stranded, Round 6-6 .380 (9.65) 525 (13.33) 325 (8.25) =— _ AQ117-ND§ 39 -32 | 5-554710-3 

1 Plug, Small Solid, Flat Oval 6-6 .380 (9.65) 525 (13.33) 325 (8.25) _ _ AQ119-ND§ 63 .51 | 5-557970-3 eReeiiion 
Plug, Long Body, Solid, Flat Oval 6-6 380 (9.65) 900 (22.86) 325 (8.25) = -_ A9120-ND§ 85 68 | 5-555426-3 
Plug, Stranded, Flat Oval, Long 6-6 380 (9.65) 900 (22.86) 325 (8.25) = — A9121-ND§ 79 64 | 5-555176-3 Pat | 
Plug, Stranded, Round Long 6-6 380 (9.65) 900 (22.86) 325 (8.25) = = A9122-ND§ 79 64 | 5-555177-3 PaDREEE] 
Plug, Stranded, Shielded, Round Long 6-6 380 (9.65) 900 (22.86) 325 (8.25) _ -_ A9128-ND§ 2.01 1.62 | 5-555175-3 St 
Plug, Shielded, Long Body, Oval 6-6 380 (9.65) 900 (22.86) 325 (8.25) — = A9027-ND§ 1.57 1.26 | 5-555174-2 
Plug, Stranded, Flat Oval 6-2 .384 (9.76) 530 (13.47) 264 (6.71) =— _ A24921-ND§ .29 .24 | 5-641333-2 1249 
Plug, Solid, Flat Oval, Small 6-4 384 (9.76) .530(13.47) .264 (6.71) — = A24922-NDt§ 81. ~—-«.65 | 5-557965-2 
Plug, Stranded, Flat Oval 8-8 460 (11.68) 845 (21.46) 312 (7.92) =_ _ A9094-ND§ 59 -48 | 5-554739-3 
Plug, Solid, Flat Oval 8-8 | .464 (11.79) .895 (22.73) 314(7.98) = — - A9126-ND§ 63.51 | 5-554720-3 R.115(2.92) 
Plug, Solid, Round 8-8 464 (11.79) 895 (22.73) 314 (7.98) =— _ A9123-ND§ 63 -51 | 5-657315-3 
Plug, Stranded, Round 8-8 464 (11.79) 895 (22.73) 314 (7.98) - _ A9125-ND§ 59 48 | 5-554169-3 
Plug, Stranded, Small, Round, Cable 8-8 464 (11.79) 895 (22.73) 314 (7.98) - _ A24923-ND§ AL .33 | 5-557961-2 
Plug, Solid, Round, Keyed 8-8 | 464(11.79) 895 (22.73) 314 (7.98) — = A9127-ND§ 59 48 | 5-554170-3 Fig. 3 
Plug, High Performance, Stranded, Round 8-8 464 (11.79) 895 (22.73) 314 (7.98) _ _ A9059-ND§ 87 -70 | 5-558530-3 
Plug, Stranded, Shielded, High Perform., Round 8-8 464 (11.79) 895 (22.73) 314 (7.98) =— _ AQ111-ND§ 2.11 1.69 | 5-569552-3 areal 
Plug, Solid, Shielded, High Performance, Round 8-8 464 (11.79) 895 (22.73) .314 (7.98) _ _ AQ112-ND§ 2.08 1.67 | 5-569550-3 Qty. 6 

2 Plug, Solid, Unshielded, High Performance 8-8 464 (11.79) 895 (22.73) 314 (7.98) _ - A24920-ND§ 94 .75 | 5-569278-3 
Plug, Solid, Flat Oval, Small 8-8 464 (11.79) 895 (22.73) 314 (7.98) _ _ A24924-NDt§ 63 51 | 5-557972-2 
Plug, Stranded, Flat Oval, Small 8-8 464 (11.79) 895 (22.73) 314 (7.98) =_ _ A24925-NDt§ 65 .53 | 5-557973-3 
Plug, Solid Keyed, Flat Oval 8-8 464 (11.79) 895 (22.73) 314 (7.98) _ _ A24926-ND§ 2.58 2.07 | 5-555417-2 
Plug, Stranded, Shielded, Flat Oval 8-8 464 (11.79) 915 (23.24) 330 (8.38) _ _ A9113-ND§ 1.85 1.48 | 5-569542-3 
Plug, Stranded, Shielded, Round Long 8-8 464 (11.79) 915 (23.24) 330 (8.38) =— — AQ114-ND§ 1.85 1.48 | 5-569532-3 
Plug, Solid, Shielded, Round 8-8 464 (11.79) 915 (23.24) 330 (8.38) =— _ AQ115-ND§ 2.01 1.61 | 5-569530-3 052 (1.32) 
Plug, Stranded, Round 10-10 | .464 (11.79) 895 (22.73) .314 (7.98) =— _ A9129-ND§ 1.75 1.41 | 5-557963-3 
External Strain Relief Modular Connector A9130-ND§ - -79 | 558527-1 
Crimp Tool Assembly, External Strain Relief A9800-ND 189.68 — | 224928-1 
Die Set, Strain Relief Modular, use with A9996 A9801-ND 149.24 — | 224928-2 
Pro-Crimper I! Hand Tool Without Die A9996-ND 66.00 — | 354940-1 

| Plug With Offset Latch 6-6 382 (9.70) 535 (13.59) .264 (6.71) — = A9057-ND§ 88 71 | 5-555237-2 
Plug, Flat Oval, Solid, Offset 6-6 .382 (9.70) 535 (13.59) 264 (6.71) _ _ A24919-ND§ 88 71 | 5-555236-2 
Jack, Side Entry With Panel Stops 4-4 540 (13.72) 810 (20.57) .630 (16.00) .440 (11.18) .300 (7.62) | A31403-ND§ 1.07 -93 | 5520249-2 
Jack, Side Entry With Panel Stops 6-2 620 (15.75) 815 (20.70) .630 (16.00) .520 (13.21) .400 (10.16) | A31404-ND§ 82 -71 | 5520250-1 
Jack, Side Entry With Panel Stops 6-4 620 (15.75) — .815 (20.70) .630 (16.00) .520 (13.21) .400 (10.16) | A31405-ND§ 69 -59 | 5520250-2 

4 | Jack, Side Entry With Panel Stops 6-6 620 (15.75) 815 (20.70) +.630 (16.00) .520 (13.21) .400 (10.16) | A31406-ND§ wi -61 | 5520250-3 150.0204 4.160 
Jack, Side Entry With Panel Stops, Offset 6-6 | .625 (15.88) .820(20.83) .635 (16.13) 525 (13.34) .400 (10.16) | A32489-ND 90 73 | 555003-1 (Sals608) 2.54) 
Jack, Side Entry With Panel Stops, Offset 6-6 625 (15.88) 820 (20.83) .635 (16.13) .525 (13.34) .400 (10.16) | A32488-ND§ 84 .68 | 5555003-1 
Jack, Side Entry With Panel Stops 8-8 .700 (17.78) 810 (20.57) .630 (16.00) .600 (15.24) .450 (11.43) | A31407-ND§ 80 .69 | 5520251-4 


(Continued) 
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™ Tyco Electronics AmP (\Vodular Connectors and Jacks (cont) 


Authorized Distributor 


Fig. 5 — Top Entry 


+ Small conductor products are for .029 - .034 (.737 - .864) OD conductors. Small conductor product housings are tinted blue to differentiate from standard product. 


§ RoHS Compliant 
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Positions Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | AMP. 
Fig. | Description Contacts A B Cc D E Part No. 1 25 | Part No. 
Jack, Side Entry With Panel Stops, Keyed 8-8 | .700(17.78) .810 (20.57) .630 (16.00) .600 (15.24) .450(11.43) | Ast408-ND§ 89 _-—«77 | 5520252-4 
Jack, Side Entry With Flange 4-4 | 570(14.48) 810 (20.57) .680 (17.27) .440 (11.18) .300(7.62) | A31399-ND§ 1.07 —.93 | 5520241-2 
Jack, Side Entry With Flange 6-4 | 650 (16.51) 810 (20.57) .680 (17.27) 520 (13.21) .400(10.16) | Ast400-ND§ 287 2.48 | 5520242-2 
Jack, Side Entry With Flange 6-6 | 650 (16.51) 810 (20.57) 680 (17.27) 520 (13.21) .400(10.16) | A31401-ND§ .84_-—=—«.73 | 5520242-3 
Jack, Side Entry With Flange 8-8 | .730(18.54) 810 (20.57) .680 (17.27) .600 (15.24) .450 (11.43) | A9080-ND 3.12 2.69 | 520243-4 
4, | Jack, Side Entry With Flange 8-8 | .730(18.54) 810 (20.57) 680 (17.27) .600 (15.24) .450(11.43) | As1402-ND§ 291 2.51 | 5520243-4 asia) Fest) 
Jack Without Panel Stops and Flange 4-4 | 440 (11.18) 810 (20.57) .630(16.00) — 300 (7.62) | A31427-NDg —.84._—S7.| 5555980-1 Fig. 6 — Side Entry, Low Profile 
Jack Without Panel Stops and Flange 6-4 | 520(13.21) 810 (20.57) .630(16.00) —  .400(10.16) | A31426-ND§  .66.-~—«57 | 5555979-1 io tiaes) 
Jack Without Panel Stops and Flange 6-6 | 520(13.21) 815 (20.70) .630(16.00) —  .400(10.16) | As1417-ND§ 90 _~—«.78 | 5520470-3 ad “|, Panel 
Jack Without Panel Stops and Flange 8-8 | 600 (15.24) 810 (20.57) .630(16.00) —  .450(11.43) | ast416-ND§ 95 —=.82| 5520426-4 ag 
Jack Without Panel Stops and Flange, Keyed 8-8 | 600 (15.24) 810 (20.57) .630(16.00) — — .450(11.43) | A9051-ND 1.97 1.70 | 954517-1 a 
Jack Without Panel Stops and Flange, Keyed 8-8 | 600(15.24) 810 (20.57) .630(16.00) —  .450(11.43) | A31418-ND§ = 1.84—1.59 | 5554517-1 sail” 
Jack With Stops 4-4 | 550(13.97) 625 (15.88) .645 (16.38) .450(11.48) = — A31409-ND§-62,—SS«53 | 5520257-2 OO Nee ERT 
Jack With Stops 6-4 | 630(16.00) 625 (15.88) .645 (16.38) 530(13.46) — A31410-ND§ 6557 | 5520258-2 B - 8 Position 
Jack With Panel Stops 6-6 | .630(16.00) 625 (15.88) .645 (16.38) 530(13.46)  — A31411-ND§ —67——58 | 5520258-3 a peinre) 
Jack With Stops 8-8 | .710(18.03) 625 (15.88) .645 (16.38) .610(15.49) 9 — A31412-ND§ .69-—«60. | 5520259-4 ae 
Jack With Stops, Keyed 8-8 | .710(18.03) 625 (15.88) 645 (16.38) .610(15.49) = — A31413-ND§-.89.-—S«77| 5520260-4 g 
5 | Jack, Top Entry Without Stops 4-4 | 455 (11.43) 630 (16.00) .650(16.51) — 300 (7.62) | A31431-NDg =—.79~—S 68 | 5558872-1 
Jack, Top Entry Without Stops 6-4 | 530(13.46) 625 (15.88) .645 (16.38) —  .400(10.16) | As1414-ND§ 1.50 1.29 | 5520425-2 
Jack, Top Entry Without Stops 6-6 | 530(13.46) 625 (15.88) 645 (16.38) —  .400(10.16) | A31415-ND§  —81_—«70 | 5520425-3 
Jack, Top Entry Without Stops 8-8 | .615(15.62) 630 (16.00) 645 (16.38) —  .450(11.43) | A31428-ND§  .69~—«60.| 5556416-1 
Jack, Top Entry Without Stops, Keyed 8-8 | 615(15.62) 630 (16.00) 645 (16.38) —  .450(11.43) | A31425-ND§ 1.21 1.05 | 5555799-1 
Jack, Top Entry With Stops, Shielded 8-8 | .710(18.03) 625 (15.88) .645 (16.38) .610 (15.49) .450(11.43) | A31430-ND§ 1.35 1.17 | 5557969-1 n= 
Jack, Top Entry With Stops, Shielded, Keyed 8-8 | .715(18.17) 660 (16.77) .660 (16.77) .650 (16.51) .450 (11.43) | A31429-ND§ 1.42 1.22 | 5557730-1 | 
Jack With Stops 6-6 A31420-ND§ 89 77 | 5555163-1 415(10.54) 
Jack With Stops 6-4 A31421-ND§ 1.48 _—*1.28 | 5555163-2 
Jack Without Stops 6-6 A31422-ND§ = 71——«62 | 8555165-1 
6A | Jack Without Stops 6-4 A31423-ND§ --«69_—S—«60 | 5555165-2 
Jack Without Stops 6-2 A24907-ND 2.02-—‘1.74 | 555165-5 
Jack Without Stops 6-2 A31443-ND§ 1.89 ‘1.63 | 5555165-5 
Jack Without Stops 6-6 A31476-ND§ 1.06 ~—91 | §569026-1 
Jack With Stops 8-8 A31419-ND§ «9582. | 5555162-1 
6B | Jack Without Stops 8-8 A31442-ND§.77-—S«67 | 5555164-1 
Jack Without Stops, Keyed 8-8 A31477-ND§ 1.1499 | 5569118-1 lisa 
Jack With Stops, Keyed 8-8 A31424-ND§ —.77_——«s67 | §555166-1 
_ Jack Without Stops, Keyed 8-8 A31444-ND§ 77 67 | 5555167-1 425(10.80) 
Jack, 2 Position, Unshielded 8-8 | 1.00(25.40) 1.200(30.48) 9 — = = AS1449-ND§ 2.25 1.94 | 5557560-1 
Jack, 3 Position, Unshielded 8-8 | 1.550(39.37) 1.750(44.45)  — = — A31450-ND§ 12.25 10.54 | 5557561-1 
Jack, 4 Position, Unshielded 8-8 | 2.100(53.34) 2.900(58.42) — = = A31451-ND§ 4.38. 3.77 | 5557562-1 
Jack, 5 Position, Unshielded 8-8 | 2.650(67.31) 2950(72.39) — = = A31452-ND§ 5.63. 4.84 | 5557563-1 
’ Jack, 6 Position, Unshielded 8-8 | 3.200 (81.28) 3.400(86.36)  — _ = A31453-ND§ 6.60 5.68 | 5557564-1 fe eee 
Jack, 8 Position, Unshielded 8-8 [4.300 (109.22) 4.500 (114.30)  — = = A31454-ND§ 8.90 7.66 | 5557566-1 
Jack, 1 Position, Unshielded 8-8 | .450(11.43) 595 (15.11) 9 — = = A31457-ND§ 1.40 1.21 | §557785-1 
Jack, 1 Position, Unshielded 10-10 | 450 (11.43) 595 (15.11) 9 — = = A31459-ND§  2.40~—-2.07 | 5558065-1 
Jack, 1 Position, Unshielded, Keyed 10-10 | .450(11.43) 595 (15.11) 9 — = = A31460-ND§ 3.45 —-2.98 | 5558066-1 
Jack, 6 Position, Shielded, PCB Ground 8-8 | 3.200(81.28) 3.430 (87.12) 537(13.64) — = A9022-ND 18.83 11.06 | 557572-1 
Jack, 6 Position, Shielded, PCB Ground 8-8 | 3.200 (81.28) 3.430 (87.12) 537 (13.64) — = A31455-ND§ 12.90 11.10 | 5557572-1 
Jack, 10 Position, Shielded, Keyed, PCB Ground | 8-8 | .450(11.43) .625(15.88) .537(13.64) = — = A31462-ND§ 6.05 4.85 | 5558068-1 
8 | Jack, 8 Position, Shielded, PC Ground 8-8 | 4.30(109.22) 4.53(115.06) 537(13.64) = — = AQ103-ND 16.10 12.88 | 558505-1 
Jack, 1 Position, Shielded, PCB Ground 10-10 | .450(11.43) .625(15.88) 537 (13.64) = — = A31461-ND§ —3.83.-—«3.07 | 5558067-1 
Jack, 1 Position, Shielded, Panel Ground 10-10 | .450(11.43) .625(15.88) 537 (13.64) = — = A31463-ND§ 4.78 «3.83 | 5558070-1 
Jack, 6 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 | 3.200 (81.28) 3.430 (87.12) 537(13.64) — = A31456-ND§ 7.70 6.63 | 5557572-3 


(Continued) 
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Fig. 10 — Modular Jack 


Modular Connectors and Jacks (cont) 


Authorized Distributor Ee 7 |. 4105(2.67) 
Positions Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | AMP 050(1.27) Shield 
Fig. | Description Contacts A B c D E Part No. ul 25 | Part No. ay 
Jack, 1 Position, Unshielded With Panel Stops 8-8 | .625(15.88) 840 (21.34) 537(13.64) = — a A31467-ND§ 4.55 3.92 | 5558343-1 i ; 
Jack, 1 Position, Unshielded Without Panel Stops| 8-8 | .625(15.88) .840(21.34) 537(1364) = — = A31465-ND§ 2.10 1.81 | 5558341-1 @ Wa | 7391851) 
Jack, 6 Position, Unshielded Without Panel Stops} 8-8 | 3.40(86.36) 810 (20.57) .527(13.39)  — es A31469-ND§ 17.55 15.10 | 558501-1 Ry 40a 65) 
Jack, 1 Position, Shielded, PC Ground 8-8 | 625 (15.875) .840 (21.34) .537 (13.64) = — — A31466-ND§ 2.65 2.13 | 5558342-1 -320(8.13) 
Jack, 1 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 | 625 (15.875) 840 (21.34) 537 (13.64) 9 — - A31468-ND§  3.23-—-2.58 | 5558344-1 
9 | Jack, 4 Position, Shielded, PC Ground 8-8 | 2.33 (59.18) .840(21.34) 537 (13.64) 9 — — A31470-ND§ 12.50 10.00 | 5558503-1 
Jack, 4 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 | 2.33 (59.18) 840 (21.34) 537 (13.64) 9 — = A31473-ND§ 18.68 14.94 | 5558524-1 
Jack, 6 Position, Shielded, PC Ground 8-8 | 3.43 (87.12) 840 (21.34) .537(13.64)  — = A31471-ND§ 27.95 22.36 | 5558504-1 Fig. 11 — Surface Mount 
Jack, 6 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 | 3.40 (86.36) 810 (20.57) 527(13.39) 9 — _ A31474-ND§ 14.38 11.50 | 5558525-1 is ay se 
Jack, 8 Position, Shielded, PC Ground 8-8 | 4.53 (115.06) 840 (21.34) 537 (13.64) 9 — — A31472-ND§ 15.08 12.06 | 5558505-1 (2:88)"| [Stops 
Jack, 8 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 | 4.53 (115.06) 840 (21.34) 637 (13.64) 9 — = A31475-ND§ 28.43 22.74 | 5558526-1 item 
Jack, PC Ground 6-6 | 537(13.64) 720 (18.29) 495 (12.57) 9 — = A31440-ND§ 1.04.84 | 5555154-1 {-136(5.51) 
Jack, PC Ground 6-4 | 587(13.64) 720 (18.29) 495 (1257) 9 — = A31441-ND§ 1.20.96 | 5555154-2 
Jack, PC Ground 8-8 | 625 (15.88) 720 (18.29) 495 (12.57) — = A31438-ND§ 1.42 ~—-.90 | 5555153-1 g 
4g [204 Pe Ground 8-8 | 630 (16.01) 725 (18.42) 500(1270) — = A31439-ND§ 1.29 1.03 | 5555153-6 zl 
oO 
Jack, PC Ground, Keyed 8-8 | 625 (15.88) 720 (18.29) 495 (1257)  — a A31447-ND§ 1.45 1.16 | 5556591-1 a 
Jack, Panel Ground 6-6 | 545(13.84) 720 (18.29) 495 (1257)  — — A31435-ND§ 1.23 98 | 5555140-1 
Jack, Panel Ground 6-4 | 545 (13.84) 720 (18.29) 495 (12.57) 9 — = A31436-ND§ 1.20 ~—«.96 | 5555140-2 Fig. 12 — Surface Mount 
Jack, Panel Ground 8-8 | 625 (15.88) .720(18.29) 495 (12.57) 9 — — A31437-ND§ 1.42 ~~ 90 | 5555141-1 i tan 
Jack With Stops 6-6 A31432-ND§ 1.66 1.44 | 5555077-1 (5.24) 
11 | Jack With Stops 6-4 A31433-ND§ 1.65 1.42 | 5555077-2 8 
Jack Without Stops 6-6 A31448-ND§ 1.66 1.44 | 5557314-1 B 
Jack, 8 Position With Stops 8-8 A31445-ND§ 1.76 1.52 | 5555248-1 é 
Jack, 8 Position With Stops, Keyed 8-8 A9038-ND 2.36 2.03 | 555078-1 
12 | Jack, 8 Position With Stops, Keyed 8-8 A31434-ND§ 2.20 1.90 | 5555078-1 debn 
Jack, 8 Position Without Stops 8-8 A31446-ND§ 1.76 1.52 | 5555764-1 | -138(4.57) 
Jack, 8 Position With Stops, Keyed, Shielded 8-8 A31464-ND§ 2.39 1.92 | 5558178-1 nei?) 


+ Small conductor products are for .029 - .034 (.737 - .864) OD conductors. Small conductor product housings are tinted blue to differentiate from standard product. § RoHS Compliant 


Stacked Modular Jacks 


Housing: Polysulfone, black, UL 94V-0 rated 

Contact: .013 (0.33) phosphor bronze; plated .000050 (0.00127) 
gold in localized area and .00150 (0.00381) tin-lead on solder 
tails, over .000050 (0.00127) nickel underplate 


Cuts, strips, crimps and terminates modular 
plug connectors. Features: color-coded 
dies, a cable jacket stripper, smooth ratchet- 


Fig. 2 


Ratchet control 
provides 


.995 


ing action to assure positive connector 


Shield: .010 (0.25) copper alloy tin-lead plated terminals per 


port: All jacks are 8 positions / 8 contacts. 


termination and spring-actuated and 
cushioned handles for fatigue-free use. 
Available as entire crimping tool, or dies may 


complete 
termination cycle 
Interchangeable 


be purchased separately. Overall size: 7" die sets. 
Total No.) Dimensions-Inch(mm) | Digi-Key Price Each |AMP 
Description] of Ports A B Part No. 1 25 =| Part No. 
ze . Digi-Key Price AMP 
aiatas we rene! round Fig. | Description Part No. Each Part No. 
RoHS Compliant (plating is tin rather than tin-lead) ~ ~ ~ 
Modular Plug Crimp Tool without Dieset A9931-ND 85.89 2-231652-0 
2x1 Ports 2 -68 (17.27) -45 (11.43) | A31482-ND 9.40 7.52 |5569381-1 Modular Plug Crimp Tool with 4-4 Dieset A9902-ND 117.44 2-231652-3 
2x3 Ports 1.78 (45.21) 1.55 (39.37) | A31478-ND 17.85 14.28 |5569261-1 Modular Plug Crimp Tool with 6-6 Dieset A9901-ND. 117.41 2-231652-8 
2x4 Ports 2.33 (59.18) 2.10 (53.34) | A31479-ND 14.50 41.60 |5569262-1 1 Mod. Plug Crimp Tool w/ 6-6 Long Body Dieset A9029-ND 117.41 2-231652-7 
2x6 P 12 3.43 (87.12 3.20 (81.28) | Ag1480-ND 1758 14.06 69263-1 Modular Plug Crimp Tool with 6-6 Offset Dieset A9930-ND 117.41 2-231652-6 
x6 Ports -43 (87.12) 3.20 (81.28) H 7 06 |5569263- Modular Plug Crimp Tool with 8-8 Dieset A9900-ND 117.41 | 2-231652-1 
2x8 Ports 16 4.53 (115.06) 4.30 (109.22) | A31481-ND 31.90 25.52 |5569264-1 Modular Plug Crimp Tool w/ 8-8 High Perfor. Dieset A9929-ND 117.41 3-231652-0 
4-Position Handset Dieset A9906-ND 39.41 853400-3 
4-6 Position Die Set A9905-ND 39.41 853400-8 
io - = 6-6 Position Long Body Die Set A9030-ND 39.41 853400-7 
Modular Jack with Shorting Bar 6-6 Poston Oset Die Set agea7ND —aa.ai_ | 9400-6 
Housing: Polysulfone, black, UL 94V-0 rated = Blea ress 4 Bisset pans ee een 7 
Contact: .013 (0.33) phosphor bronze; plated .000050 (0.00127) gold Se OSE eee s : a 
in localized area and .00150 (0.00381) tin on solder tails, over .000050 a Replacement Wire Stripper Blade Set Kit A9976-ND 35.46 231662-4 
(0.00127) nickel underplate Wire Stripper Replacement Blades A9928-ND 3.83 231662-5 
Shield: .010 (0.25) copper alloy tin-lead plated 2 Pro-Crimper Il Hand Tool without Dies A9996-ND 66.00 354940-1 
10-Position, Pro-Crimper II A9798-ND 290.88 58560-1 
Shorting Digi-Key Price Each AMP 10-Position Die Set Only, Pro-Crimper II 
Description Configurations Part No. 1 25 (| Part No. = (Use with A9996-ND) A9799-ND 254.52 58560-2 
Shielded PCB Ground Jack ___ | Crimp Tool, External Strain Relief, Pro-Crimper Il A9800-ND 189.68 224928-1 
8-Position RJ-48-X 1to4and2to5 A31458-ND 18.55 15.96 | 5557789-1 Die Set, External Strain Relief (for A9996-ND) A9801-ND 149.24 224928-2 


Hand Tool Kit 


Contents: Carrying case with frame; RJ-11 (4 and 
6) RJ-45 (8)-Position die sets, blade replacement kit 
and small screwdriver. 


A9040-ND Production Tool Kit .. 


Production Tool Kit 


Carrying case with frame; 4-Pos. handset, RJ-11 (4 and 
6) Ru-45 (8)-Position die sets, blade replacement kit and 
small screwdriver. 


A9967-ND Production Tool Kit . 


Modular Plugs Tooling 


* Strips and terminates cable * Lightweight * Low cost 


A9989-ND Crimp Tool for RJ-11 (6) Position Modular Plugs....... $30.60 


... $207.23 .. $245.06 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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™ Tyco Electronics AMP 
Three Pair Modular Jack 


Authorized Distributor (6 Position) IBM Equivalent 


Four Position Data Connector for the IEEE 802.5 PIN: 831575 
Local Area Network Fig. 2 A4005 


Kit Description: Connector (top and bottom cover assemblies), stuffer box, ferrule, dust cover, latch lock and strain relief bushings for 45, 90 and Four Pair Modular Jack 
180 degree cable exit. (8 Position) IBM Equivalent 
Cableless Balun Kit: A four position cableless balun kit is available which allows the customer to assemble his own electronic components which PIN: 6091030 

are required to convert the balanced twisted-pair cable to unbalanced coaxial cables. This kit contains a single BNC jack receptacle but will accept a 


Fig. 1 A4004 


second BNC receptacle which can be ordered separately to provide the dual port version. Fig. 3 om 
Material for A9105 and A9106: ¢ Stuffer Cap: Clear polycarbonate »* AMP-BARREL Terminal: Tin plated phosphor bronze « Label: Adhesive (30.73) 
backed polyester * Contacts: Nickel plated high strength copper alloy having selective gold plating in contact area and selective tin plating in AMP- Compact couplers for two modular 
BARREL terminal area * Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated »* Conductor Type: Solid or stranded having .048 maximum insulation O.D. plugs; couplers snap into 0.585” x 0.765” 


(14.86mm x 19.43mm) rectangular wallplate 


No. of Digi-Key Price Each AMP Cutouts. Wired one-to-one. 
Fig. Pos. Description Part No. 1 25 Part No. 
Category 3 Modular Telephone Jack Fig. 4 
1 6 IBM A4004-ND 5.20 4.48 553983-1 9. 
2 8 IBM A4005-ND. 5.90 5.08 554546-1 Sompact couplers for ones men ula 
m plugs; couplers snap into 0.585” x 0.765” 
1 6 Commercial A9105-ND 5.58 4.80 554171-1 (14.86mm x 19.43mm) rectangular wallplate 
2 8 Commercial A9106-ND 5.80 4.99 554578-1 cutouts. Wired one-to-one. 
Category 3 Panel Mount Coupler — RoHS Compliant 
3 6 Right Angle A9107-ND 4.28 3.42 555049-1 
8 Right Angle A9108-ND 4.55 3.64 555051-1 Fig. 5 
6 In-Line A9109-ND 4.23 3.38 555050-1 These versatile connectors convert a 
4 : ; ° 25 position plug or receptacle interface 
8 inking SOND 3.88 3.10 passer to modular jack interface. Transition 
RS-232 to Modular Jack — RoHS Compliant Connectors are used most often with 
6 DB25P to RJ11 (6-6) A35055-ND 13.80 12.08 748100-2 data, daterover voles ane iy the cropside 
- i : or output device side of mainframes, 
5 8 DB25P to RJ45 (8-8) A33704-ND 21.48 17.90 747772-3 personal or business computers. 
8 DB25S to RJ45 (8-8) A35053-ND 14.04 12.29 5-747868-1 
Figure 1, 2 and 4 Features: Figure 3 Features: 
* Shell and Contacts: Copper Alloy * Housing: High temperature thermoplastic UL 94V-0 
* Housing: UL 94V-0 rated, thermoplastic * Contacts: Phosphor Bronze, 30 um minimum Gold plated 
¢ Contacts: 0.076 um minimum Gold over 0.76 um minimum in contact area 
Palladium-Nickel on mating area. * Shell: Phosphor Bronze 
Digi-Key Price Each Tape and Reelt | AMP 
Fig. | Description Color | Part No. il 25 100 | Qty. Pricing | Part No. 
1 | USB Receptacle Type B, Right Angle Black | A31725-ND 1.21 1.10 78 _— — | 292304-1 
2 | USB Receptacle Type A, Right Angle Black | A31726-ND 1.14 1.04 74 = — | 292303-1 
3 | Mini USB Receptacle Type B, Right Angle SMT Gold | A31727CT-ND 1.76 = 1.06 | 3,500 | 603.63/M | 1734035-2 
4 | Receptacle, Type A, Right Angle, 4 over 4 Position | Black | A31728-ND 1.69 1.54 1.09 a — | 5787617-1 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Industrial Ethernet Connectors 


Features: 

¢ Threaded outer connection * Environmental sealing (IP67 rated) » Vibration resistance » Secure, robust connections ¢ Provides for a reliable 
performance in electrically noisy conditions found on most factory floors * Compatible with Category 5e cable » Fully intermateable with 
unshielded product 


Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Description Part No. ll 25 100 | Part No. 
Plug — RoHS Compliant 
1 Field-Attachable, 0.1-0.26” (2.5-6.5mm) Acceptable Cable Diameter | A30691-ND 16.38 15.19 11.75 | 1546440-1 
Receptacles — RoHS Compliant 
2 | Direct PCB Mount 8 Pin, Front-Coupling Through-Hole Receptacle | A34351-ND 27.63 25.62 19.82 | 1-1546405-1 
Receptacle with Standard PC Board A34355-ND 30.52 28.30 21.89 | 1-1546409-1 
3 (10 Base-T) with Standard PC Board and 12” (30cm) of Cable A34356-ND 34.50 31.98 24.75 | 1-1546410-1 
(568A) with Standard PC Board with 12” (30cm) of Cable A34357-ND 34.50 31.98 24.75 | 1-1546411-1 
(568B) with Standard PC Board with 12” (30cm) of Cable A34358-ND 45.96 42.60 32.96 | 1-1546412-1 
RJ-45 Bulkhead Passthrough with Backside RJ-45 Jack A33706-ND 28.43 26.36 20.39 | 1546413-3 
4 | Ru-45 Bulkhead Passthrough with 12” (30cm) of Patch Cord A33707-ND 34.58 32.06 24.80 | 1546414-4 
RJ-11 Bulkhead Passthrough with Backside RJ-45 Jack A34359-ND 33.05 30.63 23.70 | 1-1546415-1 
Female-to-Female Adapters — RoHS Compliant 
5 | Female-Female RJ45 Jack-Jack A30690-ND 59.80 55.43 42.88 | 1546574-1 
Double-Ended Cord Set 
1 Meter (3.3’) Solid Core Cable, Industrial (both ends) A34360-ND0 55.64 48.69 41.73 | 1-1546451-1 
5 Meter (16.4’) Solid Core Cable, Industrial (both ends) A34361-NDO 95.42 83.50 71.57 | 1-1546451-2 
10 Meter (32.8’) Solid Core Cable, Industrial (both ends) A30694-ND 118.86 104.01 89.15 | 1546451-3 | f 
6 | 10 Meter (32.8’) Solid Core Cable, Industrial (both ends) A34362-ND0 121.38 106.21 91.04 | 1-1546451-3 
2 Meter (6.6’) Solid Core Cable, Industrial/Commercial Ends A34363-ND0 91.18 79.79 68.39 | 1-1546451-4 ar. 
2 Meter (6.6’) Stranded Cable, Industrial (both ends) A34366-ND0 85.06 74.43 63.80 | 1-1546453-1 \ < (57.40) (57.40) *| 
5 Meter (16.4") Stranded Cable, Industrial (both ends) A34367-NDO 95.42 83.50 71.57 | 1-1546453-2 aed LENGTH 
Caps— RoHS Compliant if . 
Connector Closure Cap IP67 with Lanyard A34352-ND 13.39 12.41 9.60 | 1-1546406-1 
— | Connector Receptacle Cap IP65 A34353-ND 9.37 8.69 6.72 | 1-1546407-1 
Connector Plug Cap IP67 with Lanyard A34354-ND 16.32 15.13 11.71 | 1-1546408-1 
Tool 
— | Punchdown, with 110 Blade A30681-ND 49.50 = — | 1738607-1 
Plug Kit — RoHS Compliant 
7 RJ45 Solid Plug Kit A31778-ND 10.31 9.56 7.40 | 1738607-1 
RJ45 Strand Plug Kit A31779-ND 10.31 9.56 7.40 | 1738607-2 
Receptacle Kit — RoHS Compliant 
8 RJ45 Receptacle Kit A31781-ND 20.85 19.33 14.95 | 1738601-1 
RJ45 Receptacle Cover A31780-ND 8.20 7.60 _ 5.88 | 1738611-1 Mates with Fig. 8 Mates with Fig. 7 


RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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@) ASSMANN 


Waterproof Connectors 


Standard and High-Density D-Sub, RU45 and USB Type-A, Type-B, Circular and Power Connectors that meet the IP66 or Monitoring Systems (CCTV), industrial communication systems, military communications and control systems. 

IP67 Standard when mated. Durable/Industrial Grade. USB Type: Specifications: Connectors: Black ABS plastic * Contacts: Gold plated * Cable: USB2.0, 28AWG, OD 5.0mm 
Standard and High Density D-Subs: Specitications: * Connector: Black Glass-filled Nylon * Contacts: Copper Alloy, Gold (A and B Types) Applications: * PC and Peripheral interfaces * Robotics ¢ Industrial computer systems 

Plated * Housing: Black ABS Plastic * Current rating: 5A Standard, 2A High density * Material: Brass/Gold plated pins, PBT Circular: Specifications: Connector: Black Nylon * Contacts: Gold plated » Current Rating: 5A (3 and 5pos.); 12A (4 and 
Connector body Applications: ¢ Public traffic light and automatic parking systems « Industrial automatic cleaning, sealing 7pos.) 

and packing * Security systems » Industrial computer systems * Robotics * Military applications Power Circular: Specifications: * Connectors: Black Glass-filled Nylon * Contacts: Gold plated, solder cup Applications: 
RJ45 Type: Specifications: * Connector: Black ABS Plastic * Contacts: Gold plated * Cable: Cat5e, 24AWG, 4Pair, UTP Durable construction of ASSMANN power connectors make them suitable for high power amperage applications such as 
Applications: Commonly used in Ethernet, it is designed to be durable and robust, and is well suited for Automatic generators, communication systems and military applications. 


(Vertical PCB S (Vertical PCB C (Shown without (AE10165-ND 
Shown) Shown) connector) Shown) 


e 19/16"-28UN 
(AE10168-ND 13/16"-28UN 
Shown) (USB Type-B Shown) (USB Type-B Shown) 


ig. 10 NEW! Fig. 11 NEW! Fig. 12 NEW! 


5/8 inch 
27UNS 


Fig. 16 NEW! 


Dim. A | Digi-Key Price Each Assmann Dim. A| Digi-Key Price Each Assmann 
Fig.| Description (mm) | Part No. 1 10 25 | Part No. Fig.| Description (mm) | Part No. il 10 25 | Part No. 
D-Sub Connectors, Male — Standard Density 15 Pos., Solder Cup, with Hood 66.7 | AE10120-ND 14.85 13.05 11.70) A-HDF15-HOOD-WP-R 
9 Position, PCB, Vertical 39.4 |AE10098-ND 1455 1279 11.47] A-DS09PP-WP-R 3 |26 Pos., Solder Cup, with Hood +] 82.5 |AE10122-ND 19.60 17.23 15.45| A-HDF26-HOOD-WP-R 
45 Position, PCB, Vertical 478 |AIO104-ND 1769 1655 1394] A-DSISPP-WP-R 44 Pos., Solder Cup, withHood _| 92.0 |AE10124-ND 24.23 22.03 19.83| A-HDF44-HOOD-WP-R 
25 Position, PCB, Vertical 64.5 | AE10110-ND 21.19 18.62 16.70 | A-DS25PP-WP-R D-Sub Hoods — Standard Density / High Density 
9 Position, PCB, Right Angle 39.4 | AE10100-ND 20.23 17.78 15.94 | A-DSOQAA-WP-R 9 Positions / 15 Positions 66.7 JAE10154-ND 12.97 11.40 10.22] A-HOOD-09/15-R 
1 |15 Position, PCB, Right Angle 478 | AE10106-ND 24.02 21.12 18.93] A-DS15AA-WP-R 3 |15 Positions / 26 Positions 82.5 |AE10155-ND 17.06 15.00 13.45| A-HOOD-15/26-R 
25 Position, PCB, Right Angle 64.5 | AE10112-ND 25.82 23.48 21.13 | A-DS25AA-WP-R 25 Positions / 44 Positions 92.0 |AE10156-ND 22.11. 19.43 _17.42| A-HOOD-25/44-R 
9 Position, Solder Cup 39.4 | AE10096-ND 14.55 12.79 11.47| A-DSOQLL-WP-R Ru-45 Type Connectors 
15 Position, Solder Cup 47.8 | AE10102-ND = 17.69 15.55 13.94 | A-DS1SLL-WP-R Rept., Panel Mount, Coupler, CatS | 53.3 |AE10165-ND 26.35 23.95 21.56] A-RJASGFS-R 
25 Position, Solder Cup 84.5 | AEI0108-ND 21.19 18.62 16.70 | A-DS2S5LL-WP-R 4 Ropt, Panel Mount, PCB Cats 30.2 |AE10166-ND 24.65 21.67 19.43] A-RJ45-DFR-R 
9 Pos., Solder Cup, with Hood 66.7 | AE10142-ND 1455 12.79 11.47 | A-DSO9-HOOD-WP-R Rept., Panel Mount, IDC, Cat5 49.5 |AE10167-ND 25.68 23.70 22.04 | A-RJ45KS-R 
3 |15Pos., Solder Cup, with Hood | 82.5 | AE10144-ND 18.98 16.68 14.95 | A-DS15-HOOD-WP-R Rept. Bulkhead, IDC, Cat5e — |AE10170-ND 16.76 14.74 13.21| A-RJ45KU-R 
25 Pos., Solder Cup, with Hood 92.0 | AE10146-ND 24.65 21.67 19.43 | A-DS25-HOOD-WP-R RJ-45 Type, Female 88.5 | AE10168-ND 20.36 17.90 16.05] A-RJ45M-LR-R 
D-Sub Connectors, Female — Standard Density 5 RJ-45 Type, Female 56.5 | AE10169-ND 18.98 16.68 14.95] A-RJ45M-SR-R 
9 Position, PCB, Vertical 39.4 ]AE10097-ND 14.55 12.79 11.47 | A-DFOQPP-WP-R USB and RJ-45 Type Cable Assemblies 
15 Position, PCB, Vertical 478 | AE10103-ND 17.69 15.55 13.94 | A-DF15PP-WP-R 5 |USB Type-A, Female, 50mm 22.0 JAE10157-ND 24.02 21.12 18.93] A-USB-APFS-R 
25 Position, PCB, Vertical 64.5 | AE10109-ND 21.19 18.62 16.70 | A-DF25PP-WP-R USB Type-B, Female, 50mm 22.0 |AE10158-ND 24.02 21.12 18.93 A-USB-BPFS-R 
9 Position, PCB, Right Angle 39.4 |AE10099-ND 20.23 17.78 15.94 | A-DFOQAA-WP-R USB Type-A, Male, 1 meter 42.6 |AE10159-ND 20.56 18.07 16.20] A-KAB-USBA-MS-1M-R 
2 |15 Position, PCB, Right Angle 47.8 | AE10105-ND 24.02 21.12 18.93 | A-DF1SAA-WP-R  |USB Type-8, Male, 1 meter 44.5 |AE10160-ND 20.56 18.07 16.20] A-KAB-USBB-MS-1M-R 
25 Position, PCB, Right Angle 64.5 | AE1O111-ND 25.82 23.48 21.13 | A-DF25AA-WP-R RJ-45 Type, Male, 1 meter 64.0 |AE10163-ND 23.69 20.83 18.67| A-KAB-RJ45-4S-1M-R 
9 Position, Solder Cup 39.4 | AE10095-ND 14.55 12.79 11.47 | A-DFOSLL-WP-R RJ-45 Type, Male, 1 meter 42.7 |AE10164-ND 12.01 10.56 _9.47| A-KAB-RU45-4U-1M-R 
15 Position, Solder Cup 47.8 | AE10101-ND 17.69 15.55 13.94 | A-DF15LL-WP-R g [USB Iype-A, Female, T meter 45.0 [AETO161-ND 18.98 16.68 14.95] A-KAB-USBA-FS-IM-R 
25 Position, Solder Cup 64.5 | AE10107-ND 21.19 18.62 16.70 | A-DF25LL-WP-R USB Type-B, Female, 1 meter 45.0 |AE10162-ND 18.98 16.68 14.95| A-KAB-USBB-FS-1M-R 
9 Pos., Solder Cup, with Hood 66.7 | AE10143-ND 1455 12.79 11.47 |A-DFO9-HOOD-WP-R NEW! Circular Connectors (IP66) NEW! 
3 |15Pos., Solder Cup, with Hood | 825 | AE10145-ND 18.98 16.68 14.95 | A-DF15-HOOD-WP-R 3 Position Plug — |AE10266-ND 17.39 15.29 13.71] A-CR-O3BMMA-L180-WP-R 
25 Pos., Solder Cup, withHood | 92.0 | AE10147-ND 24.65 21.67 19.43 | A-DF25-HOOD-WP-R 9 |4 Position Plug — |AE10270-ND 18.08 15.90 14.25] A-CR-04BMMA-L180-WP-R 
D-Sub Connectors, Male — High Density 5 Position Plug —_|AE10274-ND 19.14 16.82 15.08 | A-CR-O5BMMA-L180-WP-R 
iti i iy e .) 3 Pos. Receptacle, Free Hanging — |AE10265-ND 19.14 16.82 15.08] A-CR-O3BFFA-L180-WP-R 
i eae peel yoae an Rene ora be a Sipe We 104 Pos. Receptacle, Free Hanging | — |AE10269-ND 2020 1775 15.92| A-CR-O4BFFA-L180-WP-R 
aa'Poektion: PER: Venti eas REIORRIOM o065 060 1884 | AHDS44PP.WP 5 Pos. Receptacle, Free Hanging | — |AE10273-ND 20.86 18.33 16.44| A-CR-OSBFFA-L180-WP-R 
15 Position, R/A, Right Angle 30.4 |AE10116-ND 22.14 20.13 18.12 |A-HDS15AA-WP 3 Pos. Plug, Panel Mount — |AE10267-ND = 14.62 12.85 11.52) A-CR-O3PMMP-LC-WP-R 
1 |26 Position, R/A, Right Angle 47.8 |AE10128-ND 26.35 23.95 21.56 | A-HDS26AA-WP 11/4 Pos. Plug, Panel Mount — |AE10271-ND = 15.31 13.46 12.07) A-CR-O4PMMP-LC-WP-R 
He ; 5 Pos. Plug, Panel Mount —_|AE10275-ND 15.68 13.78 12.35| A-CR-O5PMMP-LC-WP-R 
44 Position, R/AS, Right Angle | 64.5 |AE10139-ND 44.64 _ 41.20 38.32 | A-HDS44AA-WP sf 
15 Position, Solder Cup 30.4 [AETO117-ND 17.69 15.55 13.94 | A-HDST5LL-WP SFositon Pig. fee — |Ac10268-ND 14.59 12.82 11.50| A-CR-O3PMMS-LC-WP-R 
26 Position, Solder Cup 47.8 |AE10129-ND 21.48 18.88 16.93 | A-HDS26LL-WP Postion un one 
44 Position, Solder Cup 64.5 | AE10140-ND 22.66 20.60 18.54 | A-HDS44LL-WP 12 Panel Mourg Solder Cun — |AE10272-ND 13.79 12.13 10.87| A-CR-04PMMS-LC-WP-R 
15 Pos., Solder Cup, withHood | 66.7 |AE10119-ND 14.85 13.05 11.70 |A-HDS15-HOOD-WP-R 5 Position Plug, 
3 |26 Pos., Solder Cup, with Hood | 82.5 |AE10121-ND 19.60 17.23 15.45 | A-HDS26-HOOD-WP-R Panel Mount Solder Cup — |AE10276-ND = 15.68 13.78 12.35) A-CR-OSPMMS-LC-WP-R 
44 Pos., Solder Cup, withHood | 92.0 | AE10123-ND 24.23 22.03 19.83 | A-HDS44-HOOD-WP-R NEW! Power Circular Connectors (IP66) NEW! 
D-Sub Connectors, Female — High Density 13/4 Position Power Plug — JAE10278-ND 22.11 19.43 17.42] A-PO4BMMA-S180-WP-R 
15 Position, PCB, Vertical 39.4 |AE10115-ND 17.69 15.55 13.94 ] A-HDF15PP-WP 7 Position Power Plug —_|AE10282-ND 22.44 19.72 17.68| A-PO7BMMA-S180-WP-R 
26 Position, PCB, Vertical 47.8 |AE10127-ND 21.48 18.88 16.93 | A-HDF26PP-WP 74 [4 Position Power Receptacle —AE10277-ND 22.41 20.38 18.34] A-PO4BFFA-S180-WP-R 
44 Position, PCB, Vertical 64.5 | AE10138-ND 22.66 20.60 18.54 | A-HDF44PP-WP 7 Position Power Receptacle —_|AE10281-ND 22.66 20.60 18.54 | A-PO7BFFA-S180-WP-R 
15 Position, R/A, Right Angle 39.4 [AE10113-ND 22.14 20.13 18.12 | A-HDF1SAA-WP 4Pos. Power Plug, Panel Mount | — |AE10280-ND 14.92 13.11 11.76] A-PO4PMMS-SC-WP-R 
2 [26 Position, R/A, Right Angle 47.8 | AE10125-ND 26.35 23.95 21.56 | A-HDF26AA-WP 1517 Pos. Power Plug, Panel Mount —__|AE10284-ND 15.68 13.78 12.35 | A-PO7PMMS-SC-WP-R 
44 Position, R/A, Right Angle 64.5 | AE10136-ND 44.64 41.20 38.32 | A-HDF44AA-WP 4 Position Power Receptacle, 
15 Position, Solder Cup 39.4 |AE10114-ND 17.69 15.55 13.94 | A-HDF15LL-WP 16 {Panel Mount — |{AE10279-ND 18.98 16.68 14.95 | A-PO4PFFS-SC-WP-R 
26 Position, Solder Cup 47.8 | AE10126-ND 21.48 18.88 16.93 | A-HDF26LL-WP 7 Position Power Receptacle, 
44 Position, Solder Cup 64.5 |AE10137-ND 22.66 20.60 18.54 | A-HDF44LL-WP Panel Mount 4 — |AE10283-ND 23.16 21.05 18.95] A-PO7PFFS-SC-WP-R 
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Amphenol Pcd 


Ethernet and RJ11 Connection System for Harsh Environments 


Features: ¢ Multiple coupling types * Sealed against fluids and dusts (IP67) * Shock, vibration and traction resistant * No cabling operation in field and no tools required * With the patented RuJStop® system you can use a 
standard RJ45/RJ11 cordset * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Mating cycles: 500 minimum 


Part Number RJFTV6N Shown Part Number RJF71B Shown 


Part Number RJUF2PE1B Shown Part Number RJF7PE1B Shown Part Number RJFEZ21 Shown Part Number RJF21BSCC Shown 
Coupling Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. Type A B Cc Description Part No. 1 25 100 Part No. 
RJ11 — RoHS Compliant 
Plugs 
1 Savona 1.124 (28.55) | 2.089 (53.06) =— Housing For Cordset with Plastic Gland, Black APC1120-ND 53.02 42.72 39.77 RJ11F6B 
y 1.124 (28.55) | 2.089 (53.06) _ Housing For Cordset with Plastic Gland, Nickel APC1121-ND 55.14 44.43 41.36 RJ11F6N 
Receptacles 
874 (22.2) 1.126 (28.6) 1.563 (39.7) Square Flange Receptacle to Receptacle, Black APC1116-ND 55.51 44.72 41.64 RJ11F21B 
9 B 874 (22.2) 1.126 (28.6) 1.563 (39.7) Square Flange Receptacle to Receptacle, Nickel APC1117-ND 57.73 46.51 42.50 RJ11F21N 
ayone 874 (22.2) | 1.126 (28.6) | 1.563 (39.7) | Square Flange Receptacle to Solder, Black APC1118-ND 52.91 42.62 39.68 | RU11F22B 
874 (22.2) 1.126 (28.6) 1.563 (39.7) Square Flange Receptacle to Solder, Nickel APC1119-ND 55.02 44.33 41.27 RJ11F22N 
874 (22.2) 1.374 (34.9) 1.563 (39.7) Jam Nut Receptacle to Receptacle, Black APC1122-ND 74.49 59.59 56.40 RJ11F71B 
3 Bayonet 874 (22.2) 1.374 (34.9) 1.563 (39.7) Jam Nut Receptacle to Receptacle, Nickel APC1123-ND 77.46 61.98 58.66 RJ11F71N 
y 874 (22.2) 1.374 (34.9) 1.563 (39.7) Jam Nut Receptacle to Solder, Black APC1124-ND 71.39 57.12 54.06 RJ11F72B 
874 (22.2) 1.374 (34.9) 1.563 (39.7) Jam Nut Receptacle to Solder, Nickel APC1125-ND 74.25 59.40 56.22 RJ11F72N 
Accessories 
4 Bayonet Cap for Plug, Black APC1128-ND 42.11 32.14 30.48 RJ11FC6B 
y Cap for Plug, Nickel APC1129-ND 42.65 33.43 31.12 RJ11FC6N. 
Cap for Square Flange Receptacle, Black APC1126-ND 41.50 31.68 30.04 RJ11FC2B 
5 B " Cap for Square Flange Receptacle, Nickel APC1127-ND 43.16 32.95 31.24 RJ11FC2N 
ayOnG) Cap for Jam Nut Receptacle, Black APC1130-ND 50.02 40.30 37.52 | RUT1FC7B 
Cap for Jam Nut Receptacle, Nickel APC1131-ND 52.02 41.91 39.02 RJ11FC7N 
= Bayonet Panel Gasket for RJ11 Bayonet, Square Flange Receptacles APC1115-ND 3.17 1.88 1.67 JE14 
Tools 
= Bayonet Removal for RJ11 Receptacle and Plug Inserts APC1132-ND 38.57 29.44 27.92 RJ11FODE 
RJ45 (Ethernet) 
Plugs — RoHS Compliant 
1.374 (34.9) | 2.275 (57.8) _ Housing for Cordset with Plastic Gland, Black APC1041-ND 28.42 21.32 19.90 RJF6B 
Bayonet 1.374 (34.9) | 2.275 (57.8) _ Housing for Cordset with Plastic Gland, Nickel APC1044-ND 29.52 22.15 20.67 RJF6N 
y 1.374 (34.9) | 2.275 (57.8) _ Housing for Cordset with Metal Gland, Black APC1042-ND 35.73 27.49 25.66 RJF6EMB 
1.374 (34.9) | 2.275 (57.8) = Housing for Cordset with Metal Gland, Nickel APC1043-ND 35.82 27.56 25.72 RJFEMN 
1 [| Reverse Bayonet 1.26 (32) 2.438 (61.94) = Housing for Cordset with Plastic Gland, Black APC1072-ND 12.38 9.01 8.17 RJFRB6. 
Thread 1.5 (38) 2.2 (56) _ Housing for Cordset with Metal Gland, Nickel APC1083-ND 44.97 36.25 32.82 RJFTV6MN 
1.5 (38) 2.2 (56) = Housing for Cordset with Plastic Gland, Nickel APC1084-ND 40.40 30.83 29.24 RJFTV6N 
Push Pull 1.279 (32.5) 2.519 (64) = Housing for Cordset with Plastic Gland, Black APC1009-ND 13.65 9.93 9.00 RJF5446 
Quick Lever 1.05 (26.7) 2.659 (67.5) — Housing for Cordset with Plastic Gland, Black (Square) APC1069-ND 10.00 7.09 6.53 RJFEZ6 
Receptacles 
1.125 (28.58) | 1.311 (33.3) 1.539 (39.1) Square Flange Receptacle to Receptacle, Black APC1025-ND@ 29.02 21.77 20.32 RJF21B 
1.125 (28.58) | 1.311 (33.3) 1.539 (39.1) Square Flange Receptacle to Receptacle, Nickel APC1027-ND@ 32.68 25.14 23.47 RJF21N 
1.125 (28.58) | 1.311 (33.3) 1.539 (39.1) Square Flange Receptacle to Solder, Black APC1029-ND® 23.52 18.00 16.47 RJF22B00 
Bayonet 1.125 (28.58) | 1.311 (33.3) 1.539 (39.1) Square Flange Receptacle to Solder, Nickel APC1032-ND® 27.62 20.72 19.34 RJF22N00 
y 1.125 (28.58) | 1.311 (33.3) 1.539 (39.1) Square Flange Receptacle to 0.3 Meter Cord for 10/100 Base, TX Black APC1030-ND® 40.49 30.91 29.31 RJF22B03100BTX 
1.125 (28.58) | 1.311 (33.3) 1.539 (39.1) Square Flange Receptacle to 1.0 Meter Cord for 10/100 Base, TX Black APC1031-ND® 41.70 31.83 30.18 RJF22B10100BTX 
1.125 (28.58) | 1.311 (33.3) 1.539 (39.1) Square Flange Receptacle to 0.3 Meter Cord for 10/100 Base, TX Nickel | APC1033-ND® 41.08 31.36 29.74 RJF22N03100BTX 
1.125 (28.58) | 1.311 (33.3) 1.539 (39.1) Square Flange Receptacle to 0.5 Meter Cord for 10/100 Base, TX Nickel | APC1034-ND® 40.20 30.68 29.09 RJF22N05100BTX 
2 .878 (22.3) 1.220 (31) 1.653 (42) Square Flange Receptacle to Receptacle, Black APC1004-ND® 17.53 12.94 11.90 RUF54421 
-878 (22.3) 1.220 (31) 1.653 (42) Square Flange Receptacle to Receptacle, Metallized, Black APC1008-ND® 19.91 14.70 13.51 RJF5442M1 
Push Pull .878 (22.3) 1.220 (31) 1.653 (42) Square Flange Receptacle to Solder, Black APC1005-ND® 18.42 13.60 12.51 RJF5442200 
.878 (22.3) 1.220 (31) 13.40 (342) Square Flange Receptacle to 0.3 Meter Cord for 10/100 Base, TX Black APC1006-ND® 33.17 25.52 23.82 RJF5442203100BTX 
-878 (22.3) 1.220 (31) 41.02 (1,042) | Square Flange Receptacle to 1.0 Meter Cord for 10/100 Base, TX Black APC1007-ND@ 36.32 27.94 26.08 RJF5442210100BTX 
1.242 (31.55) | 1.438 (36.53) | 1.697 (43.1) Square Flange Receptacle to Receptacle, Nickel APC1076-ND® 39.46 30.12 28.56 RJFTV21N 
Thread 1.242 (31.55) | 1.438 (36.53) | 1.697 (43.1) Square Flange Receptacle to Solder, Nickel APC1077-ND® 33.01 25.40 23.71 RJFTV22N00 
1.242 (31.55) | 1.438 (36.53) | 13.50 (343) Square Flange Receptacle to 0.3 Meter Cord for 10/100 Base, TX Nickel | APC1078-ND® 72.30 58.25 53.22 RJFTV22N03100BTX 
1.242 (31.55) | 1.438 (36.53) | 41.06 (1,043) | Square Flange Receptacle to 1.0 Meter Cord for 10/100 Base, TX Nickel | APC1079-ND@ 49.47 38.78 36.10 RJFTV22N10100BTX 
1.125 (28.58) | 1.626 (41.3) 1.539 (39.1) Jam Nut Receptacle to Receptacle, Black APC1045-ND® 41.36 31.57 29.93 RJF71B 
1.125 (28.58) | 1.626 (41.3) 1.539 (39.1) Jam Nut Receptacle to Receptacle, Nickel APC1046-ND® 45.63 34.83 33.02 RJF71N 
1.125 (28.58) | 1.626 (41.3) 1.539 (39.1) Jam Nut Receptacle to Solder, Black APC1048-ND® 38.37 29.52 27.55 RJF72B00 
Bayonet 1.125 (28.58) | 1.626 (41.3) 1.539 (39.1) Jam Nut Receptacle to Solder, Nickel APC1051-ND@ 40.84 31.17 29.56 RJF72N00 
1.125 (28.58) | 1.626 (41.3) 13.34 (339) Jam Nut Receptacle to 0.3 Meter Cord for 10/100 Base, TX Black APC1049-ND® 47.83 37.50 34.91 RJF72B03100BTX 
1.125 (28.58) | 1.626 (41.3) 13.34 (339) Jam Nut Receptacle to 0.3 Meter Cord for 10/100 Base, TX Nickel APC1052-ND® 51.87 40.66 37.86 RJF72N03100BTX 
3 1.125 (28.58) | 1.626 (41.3) | 40.90 (1,039) | Jam Nut Receptacle to 1.0 Meter Cord for 10/100 Base, TX Black APC1050-ND® 48.86 38.30 35.66 RJF72B10100BTX 
Reverse Bayonet 1.079 (27.4) 1.339 (34) 1.729 (43.9) Jam Nut Receptacle to Receptacle, Black (Front Mount) APC1073-ND® 16.95 12.51 11.50 RJFRB71 
y 1.079 (27.4) 1.339 (34) 1.691 (43) Jam Nut Receptacle to Receptacle, Right Angle, Black (Front Mount) APC1074-ND@ 18.88 13.94 12.82 RJFRB71RA 
1.242 (31.55) | 1.812 (46) 1.696 (43.09) | Jam Nut Receptacle to Receptacle, Nickel APC1085-ND® 47.55 37.27 34.70 RJFTV71N 
Thread 1.242 (31.55) | 1.812 (46) 1.696 (43.09) | Jam Nut Receptacle to Solder, Nickel APC1086-ND® 41.10 31.37 29.75 RJFTV72NO00 
1.242 (31.55) | 1.812 (46) 13.50 (343) Jam Nut Receptacle to 0.3 Meter Cord for 10/100 Base, TX Nickel APC1087-ND® 58.07 46.78 43.56 RJFTV72N03100BTX 
1.242 (31.55) | 1.812 (46) 41.06 (1,043) | Jam Nut Receptacle to 1.5 Meter Cord for 10/100 Base, TX Nickel APC1088-ND® 62.68 50.50 46.15 RJFTV72N15100BTX 
1.125 (28.58) | 1.311 (33.3) 3.23 (82) Inline Square Flange Receptacle to Receptacle with Plastic Gland, Black |APC1035-ND@ 41.95 32.02 30.36 RJF2PE1B 
1.125 (28.58) | 1.311 (33.3) 3.23 (82) Inline Square Flange Receptacle to Receptacle with Plastic Gland, Nickel |APC1036-ND® 48.01 37.63 35.04 RJF2PE1N 
6 Bayonet 1.125 (28.58) | 1.311 (33.3) 3.23 (82) Inline Square Flange Receptacle to Receptacle with Metal Gland, Black APC1037-ND® $1.25 40.17 37.40 RJF2PEM1B 
1.125 (28.58) | 1.311 (33.3) 3.23 (82) Inline Square Flange Receptacle to Receptacle with Metal Gland, Nickel APC1039-ND@ 48.48 38.00 35.38 RJF2PEM1N 
1.125 (28.58) | 1.311 (33.3) 3.23 (82) Inline Square Flange Receptacle to Solder with Metal Gland, Black APC1040-ND@ 43.61 33.29 31.57 RJF2PEM2B00 
Thread 1.242 (31.55) | 1.438 (36.53) 3.622 (92) Inline Square Flange Receptacle to Receptacle with Plastic Gland, Nickel |APC1080-ND@ 53.02 42.71 39.77 RUFTV2PE1N 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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Amphenol Pcd Ethernet and RJ11 Connection System for Harsh Environments (cont) 


Coupling Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. Type A B C Description Part No. 1 25 100 Part No. 
6 Thread 1.242 (31.55) | 1.438 (36.53) 3.622 (92) Inline Square Flange Receptacle to Receptacle with Metal Gland, Nickel APC1081-ND@ 58.46 47.10 43.85 RJFTV2PEM1N 
1.242 (31.55) |_ 1.438 (36.53) 3.622 (92) Inline Square Flange Receptacle to Solder with Metal Gland, Nickel APC1082-ND® 62.50 41.16 38.32 RJFTV2PEM2N00 
1.125 (28.58) | 1.626 (41.3) 3.23 (82) Inline Jam Nut Receptacle to Receptacle with Plastic Gland, Black APC1053-ND@ 52.43 41.10 38.26 RJF7PE1B 
1.125 (28.58) | 1.626 (41.3) 3.23 (82) Inline Jam Nut Receptacle to Receptacle with Plastic Gland, Nickel APC1054-ND® 54.75 44.11 41.07 RJF7PE1N 
Bayonet 1.125 (28.58) | 1.626 (41.3) 3.23 (82) Inline Jam Nut Receptacle to Receptacle with Metal Gland, Black APC1055-ND® 59.53 47.96 44.66 RJF7PEM1B 
7 1.125 (28.58) | 1.626 (41.3) 3.23 (82) Inline Jam Nut Receptacle to Receptacle with Metal Gland, Nickel APC1056-ND® 59.89 48.25 44.92 RJF7PEMIN 
1.125 (28.58) | 1.626 (41.3) 3.23 (82) Inline Jam Nut Receptacle to Solder with Metal Gland, Green APC1133-ND NEW! 61.46 48.66 45.24 RJF7PEM2G00 
Thread 1.242 (31.55) | 1.812 (46) 3.622 (92) Inline Jam Nut Receptacle to Receptacle with Plastic Gland, Nickel APC1089-ND® 61.08 49.21 44.97 RJFTV7PE1N 
1.242 (31.55) | __ 1.812 (46) 3.622 (92) Inline Jam Nut Receptacle to Receptacle with Metal Gland, Nickel APC1090-ND@ 66.52 53.59 48.97 RJFTV7PEM1N 
1.339 (34) 1.575 (40) 1.714 (43.55) | Flange Receptacle to Receptacle, Black APC1064-ND® 18.51 13.66 12.56 RJFEZ21 
1.339 (34) 1.575 (40) | 13.53 (343.55) | Flange Receptacle to 0.3 Meter Cord for 10/100 Base, TX Black APC1065-ND® 27.15 20.89 19.50 RJFEZ2203100BTX 
8 Quick Lever 1.339 (34) 1.575 (40) | 21.40 (543.55) | Flange Receptacle to 0.5 Meter Cord for 10/100 Base, TX Black APC1066-ND® 27.49 21.15 19.74 RJFEZ2205100BTX 
1.339 (34) 1.575 (40) | 41.08 (1,043.55) | Flange Receptacle to 1.0 Meter Cord for 10/100 Base, TX Black APC1067-ND® 28.39 21.84 20.38 RJFEZ2210100BTX 
1.339 (34) 1.575 (40) | 60.77 (1,543.55) | Flange Receptacle to 1.5 Meter Cord for 10/100 Base, TX Black APC1068-ND® 29.26 22.51 21.01 RJFEZ2215100BTX 
9 Bayonet 1.125 (28.58) | 1.311 (33.3) 1.051 (26.7) Square Flange Receptacle to Receptacle, Black with Self Closing Cap APC1026-ND® 36.49 28.08 26.20 RJF21BSCC 
1.125 (28.58) |_ 1.311 (33.3) 1.051 (26.7) Square Flange Receptacle to Receptacle, Nickel with Self Closing Cap APC1028-ND® 36.85 28.13 26.67 RJF21NSCC 
Accessories — RoHS Compliant 
Bayonet IP67 Dust Cap for RUF Bayonet Plugs, Black APC1059-ND 25.89 19.42 18.13 RJFC6B 
4 y |P67 Dust Cap for RUF Bayonet Plugs, Nickel APC1060-ND 27.09 20.32 18.97 RJFC6N 
Push Pull IP67 Dust Cap for RJF544 Push Pull Plugs APC1001-ND 16.25 11.82 10.71 54402BM 
Thread IP67 Dust Cap for RJFTV Threaded Plugs, Nickel APC1092-ND 33.83 26.03 24.29 RJFTVC6N 
|P67 Dust Cap for RUF Bayonet Square Flange Receptacles, Black APC1057-ND 23.91 17.93 16.74 RJFC2B 
Bayonet P67 Dust Cap for RUF Bayonet Square Flange Receptacles, Nickel APC1058-ND 25.22 18.92 17.66 RJFC2N 
|P67 Dust Cap for RUF Bayonet Jam Nut Receptacles, Black APC1061-ND 29.67 22.83 21.31 RJFC7B 
IP67 Dust Cap for RUF Bayonet Jam Nut Receptacles, Nickel APC1062-ND 30.93 23.80 22.21 RJFC7N 
5 Push Pull |P67 Dust Cap for RJF544 Push Pull Receptacles APC1000-ND 16.25 11.82 10.71 54402BE 
Panel Gasket for RJF544 Push Pull Square Flange Receptacles APC1002-ND 1.75 1.00 87 54402JE 
Thread |P67 Dust Cap for RUFTV Threaded Square Flange Receptacles, Nickel APC1091-ND 32.63 25.10 23.43 RJFTVC2N 
|P67 Dust Cap for RUFTV Threaded Jam Nut Receptacles, Nickel APC1093-ND 36.65 28.19 26.32 RJFTVC7N 
Reverse Bayonet |P67 Dust Cap for RJFRB Reverse Bayonet Jam Nut Receptacles APC1075-ND 7.86 5.41 4.92 RJFRBC7 
Bayonet/SCC Flange Gasket for RUF Bayonet and all with Self Closing Caps APC1023-ND 3.46 1.92 1.68 JE18 
Bayonet Flange Gasket for RJFTV Bayonet Square Flange Receptacles APC1094-ND 3.81 2.37 2.15 JE19 
Dulce liver IP67 Dust Cap for RJFEZ Quick Lever Receptacles APC1070-ND 8.22 5.66 5.14 RJFEZBE 
Panel Gasket for RUFEZ Quick Lever Square Flange Receptacles APC1071-ND 1.18 64 55 RUFEZJE 
Tools — RoHS Compliant 
Bayonet Removal Tool RJFTV Thread, RJF Bayonet Receptacle and Plug Insert APC1063-ND 29.24 21.94 20.47 RJFODE 
Push Pull Removal Tool for RUF455 Plug Inserts APC1003-ND 9.30 6.32 5.82 54400T02 
@ RoHS Compliant 


USB and IEEE 1394 Connection System for Harsh Environments 


Features: ¢ Tri-Start Thread coupling * Sealed against fluids and dusts (IP67) * Shock, vibration and traction resistant * No cabling operation in field and no tools required * Can insert a standard USB 2.0 
or most standard IEEE 1394 cordsets into a metallic plug * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C * Mating cycles: 500 to 1,500 


Coupling Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. Type A B C Description Part No. i 25 100 Part No. 
USB 
if Plug 961 (24.4) 1.249 (31.72) 2.792 (70.91) | Plug Housing for USB to A Male cord APC1107-ND 47.67 37.36 34.79 USBFTV6N 
9 Receptacl 1.006 (25.5) 1.219 (30.96) 1.237 (31.41) | Square Flange A Receptacle to Receptacle, Nickel APC1103-ND 37.30 28.69 26.78 USBFTV21N 
eceptacie 1.006 (25.5) | 1.219 (30.96) 1.237 (31.41) | Square Flange A Receptacle to Solder, Nickel APC1104-ND 36.89 28.38 26.49 | USBFTV22N 
3 Receptacl 1.006 (25.5) 1.219 (30.96) 3.422 (86.9) Inline Square Flange A Receptacle to Receptacle with Backshell, Nickel APC1105-NDt 68.65 55.31 50.54 USBFTV2PE1N 
eceptacie 1.006 (25.5) | 1.515 (38.47) 3.422 (86.9) _| Inline Jam Nut A Receptacle to Receptacle with Backshell, Nickel APC1110-ND+ 71.84 57.48 54.40_| USBFTV7PE1N 
4 Receptacle 1.006 (25.5) 1.219 (30.96) 2.862 (72.7) Inline Square Flange A Receptacle to Solder with Backshell, Nickel APC1106-ND 62.35 50.23 45.90 USBFTV2PE2N 
5 Receptacl 1.006 (25.5) 1.219 (30.96) 1.052 (26.7) Square Flange A Receptacle to Receptacle, Black with Self Closing Cap APC1100-NDA 33.76 25.97 24.24 USBF21BSCC 
eceptacie 1.006 (25.5) | 1.219 (30.96) 1.052 (26.7) | Square Flange A Receptacle to Receptacle, Nickel with Self Closing Cap _| _APC1101-NDA 35.25 27.12 25.31 | USBF2iNSCC 
6 Receptacl 1.006 (25.5) 1.515 (38.47) 1.237 (31.42) |] Jam Nut A Receptacle to Receptacle, Nickel APC1108-ND 43.02 32.84 31.14 USBFTV71N 
eceptacie 1.006 (25.5) | 1.515 (38.47) 1.237 (31.42) | Jam Nut A Receptacle to Solder, Nickel APC1109-ND 42.62 32.53 30.85 | USBFTV72N 
7 Cable 0.197 (5) 0.811 (20.6) 1.968 (50.0) Jam Nut B Receptacle to 5 Pin JWT 2.5mm Connector APC1097-ND 17.48 12.90 11.86 USBBF7 
8 Cable 0.197 (5) 0.811 (20.6) 39.37 (1,000) | Cord Male A to Sealed Male B APC1095-ND 19.53 14.94 13.67 USBBF6100 
0.197 (5) 0.811 (20.6) 78.74 (2,000) | Cord Male A to Sealed Male B APC1096-ND 21.00 16.07 14.70 USBBF6200 
IEEE 1394 
1 Plug 961 (24.4) 1.249 (31.72) 2.795 (71) Plug Housing for IEEE 1394 Male Cord APC1016-ND 58.11 46.00 42.78 FWFTV6N. 
9 Receptacle 1.006 (25.5) 1.219 (30.95) 1.332 (33.83) | Square Flange Receptacle to Receptacle, Nickel APC1013-ND 47.75 37.43 34.85 FWFTV21N 
P 1.006 (25.5) 1.219 (30.95) 1.332 (33.83) | Square Flange Receptacle to Solder, Nickel APC1014-ND 42.03 32.08 30.42 FWFTV22N 
3 Receptacle 1.006 (25.5) 1.219 (30.95) 3.422 (86.9) Inline Square Flange Receptacle to Receptacle with Backshell, Nickel APC1015-ND: 88.37 71.52 66.41 FWFTV2PE1N 
4 Receptacle 1.006 (25.5) 1.515 (38.5) 3.020 (77) Inline Jam Nut Receptacle to Receptacle with Backshell, Nickel APC1019-ND: 95.82 77.54 72.01 FWFTV7PE1N 
5 Recaotacte 1.417 (36) 1.890 (48) 1.052 (26.7) Square Flange Receptacle to Receptacle, Black with Self Closing Cap APC1010-NDA 42.95 33.67 31.35 FWF21BSCC 
P 1.417 (36) 1.890 (48) 1.052 (26.7) Square Flange Receptacle to Receptacle, Nickel with Self Closing Cap APC1011-NDA 43.53 34.12 31.77 FWF21NSCC 
6 Reseotacle 1.006 (25.5) 1.515 (38.5) 1.332 (33.8) Jam Nut Receptacle to Receptacle, Nickel APC1017-ND 51.06 40.43 38.30 FWFTV71N 
P 1.006 (25.5) 1.515 (38.5) 1.332 (33.8) Jam Nut Receptacle to Solder, Nickel APC1018-ND 54.48 43.13 40.86 FWFTV72N 
Accessories 
_- _ _ IP67 Dust Cap for USBFTV Square Flange Receptacles APC1112-ND 25.96 19.48 18.18 USBFTVC2N 
_ — =— IP67 Dust cap for USBFTV Plugs APC1113-ND. 26.97 20.24 18.89 USBFTVC6N 
= _ — IP67 Dust Cap for USBFTV Jam Nut Receptacles APC1114-ND 32.03 24.64 23.00 USBFTVC7N 
_ _ = _ _ Receptacle Cap for USBBF7 with Metal Chains APC1098-ND 6.32 4.38 3.87 | USBBFC7 
_ — _ IP67 Dust Cap for FWFTV Square Flange Receptacle APC1020-ND 24.71 18.54 17.30 FWFTVC2N 
=_ =_ _ IP67 Dust Cap for FWFTV Plug APC1021-ND. 25.67 19.26 17.98 FWFTVC6N 
- _- _ IP67 Dust Cap for FWFTV Jam Nut Receptacle APC1022-ND 30.48 23.45 21.89 FWFTVC7N 
- _- - Gasket for Square Flange Receptacles Both FWFTV and USBFTV APC1024-ND 2.98 1.83 1.59 JE15 
Tools 
= = = = _ Removal Tool for FWFTV Receptacle Inserts APC1012-ND 31.93 24.57 22.93 | FWFODE 
- _ _ Removal Tool for USBFTV Receptacle Inserts APC1102-ND 32.10 24.08 22.47 USBFODE 


t+ Not IP67 Sealed A Use JE18 Gasket 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 285 


HS 


HIROSE 
ELECTRIC 
CO.,LTD. 


“TM” Modular Connectors 


Fig. 41 NEW! 


Fig. 42 NEW! 


Position/ Dim. (mm) Digi-Key Price Each Hirose Position/ Dim. (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| Contacts |Description Ww H D | Part No. 1 10 100 |Part No Fig./ Contacts | Description WwW H D | Part No. ul 10 100 |Part No. 
Plugs (for IDC Termination with Flat Line Cord) Receptacles — Top Entry P.C. Board Mount; 
4-4 7.7 | 6.6 |13.4] H9091-ND 1.33 1.09 -79 |TM3P-44P. Color: White — RoHS Compliant 
1 6-4 9.7 | 6.6 |13.4] H9092-ND 141 115 84 |TM3P-64P. 4-4 12.9 |18.3 | 15.0) H11254-ND 2.83 2.35 1.74 )TM3RA-44(50) 
6-6 Plug 9.7 |6.6 |13.4| H9093-ND 1.63 1.34 97 |TM3P-66P. 17| 6-4 | Low Profile 14.9 | 18.3 | 15.0} H11259-ND 2.83 2.35 1.74 JTM3RA-64(50) 
8-8 417/66 |225| H9094-No 205 471 1.26 TMaP-88P 6-6 14.9 |18.3 |15.0/H11271-ND 3.22 2.68 _ 1.98 [TM3RA-66(50) 
Receptacles — with 6” (152.4mm) Wire Leads; Color: Gray 18| 88 [Low Profile 16.9 [18.3 [15.0/H11279-ND 5.63 4.66 3.50 |TM3RA-88(50) 
3] 44 _ [Receptacle 15.3 [20.5 [10.2 | H9018-ND 2.63 2.19 1.62 |TM1R-616W44-45-150M Receptacles = PC: Board Mountiwith Tn Hold:Down Tabs} Color Gray 
Receptacles — with 6” (152.4mm) 19 | 6-2 | PC Mount 18.0 | 15.4 | 16.0 | H9064-ND 3.06 2.54 1.88 |TM2REA-0602 
Wire Leads; Color: Gray — RoHS Compliant 20 2x62 PC Mount 28.2 |15.4 | 16.0] H9051-ND 3.77. 3.12 2.34 |TM2REA-1204 
2x6-6 28.2 |15.4 | 16.0] H9065-ND 5.86 4.85 3.64 |TM2REA-1212 
2 4-4 _|Receptacle 17.5 |20.5 | 10.2 | H11388-ND 4.18 3.46 2.60 |TM1R-616B44-35S-150M 3x64 302 115.4 116.0] H9054-ND 670555 416 TIMOREA1812 
6 4-4 _|Receptacle 12.4 |17.4 |14.3| H11389-ND 418 3.46 2.60 |TM1R-616M44-35S-150AM| | 21 3x66 PC Mount 392 15.4 16.0 H9066-ND 8.05 700 5.60 TM2REA-1818 
7 4-4 |Receptacle 12.4 |21.3 | 12.5 | H11390-ND 4.38 3.63 2.72 |TM1R-616P44-35S-150M 22 | 62 | PC Top Entry 172 116.0 115.4) H9110-ND 260 2.16 1.60 ITM2RE-0602 
6-4 14.9 | 18.3 | 13.7 | H11391-ND 4.38 3.63 2.72 | TM1RV-623K64-35S-150M 2x62 28.2 116.0 115.4] H9113-ND 377342 2.34 [TMORE-1204 
4 6-4 | Receptacle 12.4 |21.4 |12.5| H11392-ND 4.47 3.70 2.78 |TM1RV-623P64-35S-150M| | 23 2x64 PC Top Entry 98.2 116.0 |15.4| H9114-ND 493 4.08 3.06 |TM2RE-1208 
6-6 12.4 |21.4 [12.5 | H11394-ND 8.01 6.78 5.09 | TM1RV-623P66-35S-150M 3x62 39.2 116.0 115.41 H9116-ND 4.99. 413 3.10 [TM2RE-1806 
8 6-6 | Receptacle 14.9 |18.3 | 13.7 | H11393-ND 6.09 5.04 3.78 | TMIRV-623K66-35S-150M| | 94 | 3x 6-4 | PC Top Entry 39.2 |16.0 | 15.4] H9117-ND 6.70 5.55 4.16 ITM2RE-1812 
5 8-8 | Receptacle 16.0 | 18.4 | 12.5 | H11395-ND 7.07 5.99 4.49 | TM1RV-647AF88-35S-150M 3x6-6 39.2 116.0 |15.4| H9118-ND 7.51 6.36 4.77 |TM2RE-1818 
Receptacles — Panel Mount with 6” (152.4mm) 25 | 4x 6-2 |PC Top Entry 50.2 |16.0 | 15.4] H9119-ND 5.92 4.90 3.68 |TM2RE-2408 
Wire Leads (Bezel Included); Color: Brown — RoHS Compliant 27 — {2x (1) 8-8, (1) 6-6 | 28.0 | 14.0 | 13.5 | H9077-ND 6.71 5.68 4.26 |TM5RQ-1414 
6-2 14.9 | 18.3 | 13.7 | H11368-ND 447 3.70 2.78 |TM2RG-L62-5S-150M 28 | 2x6-2 |With Power Plug | 35.0 | 15.0 | 13.7| H9129-ND 3.05 2.52 1.89 |TM5RT-1204PWJ 
9 6-4 | Receptacle 14.9 |18.3 | 13.7 | H11369-ND 5.63 4.66 3.50 |TM2RG-L64-5S-150M 29 | 6-2  |With Power Plug | 24.0 | 15.0 | 13.7 | H9132-ND 2.83 2.35 1.74 |TM5RT1-62PWJ 
6-6 14.9 | 18.3 | 13.7 | H11370-ND 6.58 5.57 4.18 |TM2RG-L66-5S-150M 30 4-4 Top Entry SMT 13.0 |17.0 | 12.5 | H9135-ND 2.63 2.19 1.62 JTM15R-44(30) 
Receptacles — P.C. Board Mount; Color: Gray 6-4 14.0 |17.0 | 12.5 | H9136-ND 3.06 2.54 1.88 |TM15R-64(30) 
10] © |peceptacte 24.6 113.0 [14.0] H9032-ND 2.70 2.25 1.66 |TM5RF-64 Receptacles — P.C. Board Mount with Tin Hold-Down Tabs; 
6-6 24.6 |13.0 | 14.0 | H9033-ND 3.15 2.62 1.94 |TM5RF-66 Color: Gray — RoHS Compliant 
11| 6-6 [Receptacle 18.0 [21.1 [14.3] H9043-ND 3.15 2.62 1.94 [TM5RC-66(01) a 20.0 | 11.0 | 10.5 | H11282-ND 2.73 2.27 1.68 |TMSRF1-44(50) 
12| 88 [Receptacle 48.4 121.2 117.5] H9044-ND 438 363 2.72 [TMSRC-88 19| 64 |PC Mount 18.0 |15.4|16.0/H11296-ND 3.34. 2.76 2.07 |TM2REA-0604(50) 
13 6-4 [Receptacle 14.8 [14.0 [14.0/H9082-ND 2.47 2.06 1.52 [TMSRJ1-64 ob 18.0 |15.4 | 16.0 RIIZSANEIS 3.02 9.24 2.43 |TM2REA-0606(60) 
. ae: eee zo] 2x64 |PcMoun faa [154/160] HTIO7SND 499408 3.08 THDREA toe) 
14] 4-4 |Receptacle 13.0 |14.5 |18.0| H9123-ND 270 2.25 1.66 |TMSRE1-44 oe oun pa ecpalaey i : : ! -1208(60) 
6-4 45.0 1145 |18.0| H9124-ND 247 2.06 1.52 [TMSRE1-64 2x6-6 28.2 |15.4 | 16.0] H11263-ND 5.86 4.85 3.64 |TM2REA-1212(50) 
Receptacles — P.C. Board Mount; Color: Gray — RoHS Compliant 3x 6-2 39.2 |15.4 | 16.0) H11277-ND 4.99 413 3.10 |TM2REA-1806(50) 
ud —* d - y us 21 | 3x6-4 | PC Mount 39.2 |15.4 | 16.0) H11274-ND 6.70 5.55 4.16 |TM2REA-1812(50) 
40 oe Receptacle me on ie eet ee Be i aaa eeioe 3x66 39.2 [15.4 |16.0/H11264-ND 8.05 7.00 _ 5.60 |TM2REA-1818(50) 
6198.0 [14 a : Ab A. SRF-64(50) 4x62 50.2 [15.4 /16.0/H11276-ND 6.18 5.12 3.84 [TM2REA-2408(50) 
4-4 18.0 |18.6 |14.3)H11366-ND 2.60 2.16 1.60 |TMSRC-44(50) 32| 4x6-4 |PC Mount 50.2 115.4 |16.0/H11265-ND 7.49 6.34 4.76 |TM2REA-2416(50) 
an 6-4 | Receptacle 18.0 |21.1 | 14.3} H11251-ND 2.70 2.25 1.66 |TM5RC-64(50) 4x6-6 50.2 |15.4 |16.0| H11266-ND 8.42 7.32 5.86 |TM2REA-2424(50) 
6-6 18.0 |24.1 |14.3/H11250-ND_ 3.15 2.62 1.94 [TMSRC-66(50) | 64 17.2 16.0 [154] H11290-ND 3.34 276 2.07 |TM2RE-0604(50) 
12| 8-8 [Receptacle 18.1 [21.2 [17.5] H11252-ND 4.38 3.63 2.72 |TM5RC-88(50) g-6 | PC Top Entry 17.2 |16.0 |15.4] H11291-ND 3.92 3.24 2.43 [TM2RE-0606(50) 
4-4 {Receptacle 12.8 |14.0 | 14.0] H11287-ND 2.96 2.46 1.82 |TM5RJ3-44(50) 93 2x6-4 acteee 28.2 116.0 | 15.4 H11269-ND 4.93 4.08 3.06 |TM2RE-1208(50) 
13 | 94 Receptacle 14.8 |14.0 |14.0| H11283-ND 2.47 2.06 1.52 |TM5RJ1-64(50) 2x6-6 op Entry 28.2 |16.0 |15.4| H11270-ND 5.86 4.85 3.64 |TM2RE-1212(50) 
6-6 | Receptacle 14.8 | 14.0 | 14.0} H11284-ND 2.89 2.41 1.78 |TM5RJ1-66(50) 24 3x6-4 39.2 116.0 | 15.4] H11268-ND 6.70 5.55 4.16 JTM2RE-1812(50) 
8-8 | Receptacle (Keyed) | 19.2 | 14.0 | 16.0] H11281-ND 2.99 2.48 1.86 |TM5RJ1-88(50) 3x66 | PE Top Entry 39.2 |16.0 |15.4| H11272-ND 7.51 6.36 4.77 |TM2RE-1818(50) 
6-4 | Receptacle 14.8 | 14.0 | 14.0} H11293-ND 2.47 2.06 1.52 |TM5RJ2-64(50) 4x6-2 50.2 |16.0 | 15.4] H11273-ND 6.24 5.16 3.87 )TM2RE-2408(50) 
16 6-6 | Receptacle 14.8 |14.0 | 14.0] H11294-ND 3.06 2.54 1.88 | TM5RJ2-66(50) 25 | 4x 6-4 | PC Top Entry 50.2 |16.0 | 15.4] H11260-ND 749 6.34 4.76 JTM2RE-2416(50) 
8-8 | Receptacle (Keyed)| 19.2 | 14.0 | 16.0} H11280-ND 2.60 2.16 1.60 |TMS5RJ-88(50) 4x6-6 50.2 | 16.0 | 15.4] H11267-ND 10.60 9.22 7.38 |TM2RE-2424(50) 
8-8 [Receptacle (Keyed) | 18.6 |14.0 | 14.0] H11295-ND 4.00 3.32 2.49 |TM5RJ2-88(50) 33 | 8x 6-6 | Side Entry 8x 6-6 | 93.0 | 14.0 | 14.0] H11288-ND 11.84 10.96 9.18 JTM5RJ1-4848(50) 
14 4-4 Receptacle 43.0 114.5 |18.0] H11255-ND 2.50 2.08 1.54 [TMSRE1-44(20) 26 3x8-8 |3x8-8 43.3 |14.0 | 14.7] H11311-ND 716 5.93 4.45 |TMSRSA-2424(50) 
6-4 15.0 [145 |18.0/H11257-ND 2.70 2.25 1.66 |TMSREt-64(20) —  |3x (1) 8-8, (2) 6-6/30.0 14.0 /13.5}H11299-ND 8.06 6,825.12 |TM5RQ-2020(50) 
15| 6-6 [Receptacle 15.0 [14.5 |48.0[H11258-ND 2.99 2.49 _1.84 [TM5RE1-66(20) (Continued) 


286 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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HeS2: “TM” Modular Connectors (cont, 


Position/ Dim. (mm) Digi-Key Price Each Hirose Position/ Dim. (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| Contacts |Description WwW H Part No. 1 10 100 |Part No. Fig./ Contacts |Description WwW H D | Part No. 1 10 100 {Part No. 
27 | _—__[2x (1) 8-8, (1) 6-6| 28.0 | 14.0 [13.5 | H11298-ND 6.71 5.68 4.26 |TM5RO-1414(50) Adapter Receptacle 
28 | 2*2 |with power Plug |252]150 [18:7 [HIISIZND 3.19264 1.98 [TMSRT-1204PWJ(50) bia es toReceptacte —|186/17.0 (97-5 SIA 114 1031 8.64 TMBRL 88-450) 
2x 6-2 35.0115.0 113.7 | H11313-ND 3.36 2.79 2.09 |TMSRT1-1204PWu(50) 37 | 8x 8-8 |With Light Pipes [59.2 [28.0 | 32.5 | H11308-ND 20.55 19.87 17.81 |TM21R-5B-3232D-LP(50) 
29) 6-6 [With Power Plug | 24.0/15.0 [13.7 | H11314-ND 3.74 3.40 2.33 |TM5RT1-66PWJ(50) Dust Covers for Modular Connectors 
30) 44 iy 13.0/17.0 [12.5 | H11301-ND 2.70 2.25 1.66 |TM15R-44(50) 39} 5 |pust cover 12.0/13.0) 8.5 |ReOoa Ne BL 0096 | 6:06 
gg [Topenty SMT | si g}tz0 (125 |H11300-ND 289 241 1.78 {TMi5R-64(50) a 15.6 /13.9 | 6.5 JGISOOGSND DE ete 208 NEE DG 
NEW! Plug for CAT6 NEW! 
34| 8-8 [Receptacle 14.0[11.7 [17.0 | H11303-ND 3.36 2.79 2.09 |[TMSRL-88(50) [Les Pg T7789 | 25 ERRaraD 3.45 2.86 2.15 TMDSP-86P 
31 | 4x8-8 [Receptacle 56.0/11.7 [17.0 | H11304-ND 9.87 8.58 6.87 |TMSRL-3232(50) NEW! Boot for CAT6 Plug NEW! 
Receptacles — Right Angle, SMT 88 [Black 73.4172 | 25.3 | H11472-ND T1090 .66 |TM23P-8-BT(01) 
35| 9&2 |receptacle 13.6] 11.3 ]13.5 | H10131-ND 3.36 2.79 2.09 [TM18R-62 8-8 |Red 13.4) 17.2 | 25.3 | H11473-ND 110 90.66 |TM23P-8-BT(02) 
6-4 13.6 [11.3 |13.5 | H10132-ND 3.51 2.91 2.18 |TM18R-64 88 [Blue 13.4) 17.2 | 25.3 | H11474-ND 110 90.66 |TM23P-8-BT(03) 
36| 6-2 [Receptacle 13.6 [11.3 [13.5 | H10136-ND 3.92 3.24 2.43 [TM18R-DL-62 41| 88 |Yellow 13.4) 17.2 | 25.3 | H11475-ND 110 90.66 |TM23P-8-BT(04) 
Receptacles — Right Angle, SMT — RoHS Compliant 8-8 |Green 13.4) 17.2 | 25.3 | H11476-ND 110 90.66 |TM23P-8-BT(05) 
36| 8-8 [Receptacle 45.6 [12.3 [14.5 [H11310-ND 4.44 3.68 2.76 |TM18R-T0-88(50) 8-8 |Orange 13.4 117.2 | 25.3 | H11477-ND 1.10 90.66 |TM23P-8-BT(06) 
erie Modular Connectars 8-8 Gray 13.4) 17.2 | 25.3 | H11478-ND 110 90.66 |TM23P-8-BT(07) 
31 | 4x8-8 [With Light Pipes [59.2] 15.3 |25.9 | H9005-ND 14.20 13.36 11.69 |TM21R-5A-3232-LP 8 Pont Blue MEW! Heccpiaciee— Rant ingig: SMF NEWT Mee S-BI(08) 
37 [| 8x8-8 [With Light Pipes [59.2/28.0 [32.5 [H10139-ND 20.10 19.43 17.42 [TM21R-5B-3232D-LP 8 [Black CATE 75 1145] 13 1 H17480-ND 3.60 2.98 2.24 |TM23R-5A-88(60) 
“TM” Modular Connectors — RoHS Compliant 42! 3.8 lem shield 15 [14.5 | 13. | H11488-ND 4.35 3.60 2.70 |TM24RSG-5A-88 
31 | 4x 8-8 [With Light Pipes | 59.2] 15.3 | 25.9 | H11307-ND 14.88 14.00 12.25 |TM21R-5A-3232-LP(50) | |—] Hand Crimp Tool for CAT6 Plug ................ H11487-ND 558.60 =— | —[HT601-TM23/22P-88P 


Data-Link Shielded Jack and Cable Assembly 


FEATURES: 


H11289 


cable assembly 


Plug * One piece body structure of the shell and cable clamp make perfect “EMI” 
protection *A metal shell offers “ESD” protection and a plastic cover is provided 
for enhanced aesthetics »* Using the specified tooling, will provide quick and easy 


Jack ¢ In order to protect the circuit inside the equipment, the jack is constructed 
to allow the shielding to engage first upon mating »* The conventional TM series 


Shielded Jack — PCB Mount 


jack with EMI protection provided with a shield and ferrite core * The 8-conductor 


model conforming to RJ-45 and |SO8877 standards 
APPLICATIONS: 
LAN equipment ¢ Office equipment * Measurement equipment *HUB « Router 


* Computer * ISDN terminal TM11 “EMI” protection connector is designed to fulfill 


Standard Style Cable Assemblies 


the requirement of noise and “ESD” protection. The design is in conformance with 
the F.C.C. regulation as specified in “476 C.F.R., Part 68, subpart F.” 


Positions- Digi-Key Price Each Positions-| Length Cable Digi-Key Price 
Contacts Part No. 1 10 100 Contacts | Ft. (M) Type Termination | Part No. Each 
8-8 H11289-ND® 5.31 4.40 3.30 8-8 4 (1.22) Straight | Double-Ended | H9102-ND 18.21 
@ RoHS Compliant 
(S) Circuits- LED Color Dimensions (mm) _| Digi-Ke’ Price Each EDAC 
FAG zZ RJ45 M odu lar Jacks Fig. |Contacts Left / Right A B c ) Part Now al 10 +100 | Part No. 
S . 
with LEDs ao eid 
= 15.75 16.51 13.46 | 151-1060-ND 3.01 2.67 2.14 | A20-108-660-010 
Yellow/Green 15.75 16.51 13.46 | 151-1061-ND 3.26 2.89 2.31 | A20-108-661-310 
1 8-8 Red/Green 15.75 16.51 13.46 | 151-1062-ND 3.35 2.97 2.38 | A20-108-662-310 
Green/Green 15.75 16.51 13.46 | 151-1063-ND 3.90 3.47 2.77 | A20-108-663-310 
Red/Green-Red/Green| 15.75 16.51 13.46 | 151-1064-ND 3.41 3.03 2.42 | A20-108-665-510 
= 15.75 32.26 13.46 | 151-1065-ND 4.26 3.78 3.03 | A20-216-660-010 
2 2x8-8 Yellow/Green 15.75 32.26 13.46 | 151-1066-ND 5.74 5.09 4.07 | A20-216-661-310 
Green/Green 15.75 32.26 13.46 | 151-1067-ND 4.79 426 3.41 | A20-216-663-310 
2 4x8-8 Green/Green 15.75 63.75 13.46 | 151-1068-ND 8.10 7.19 5.75 | A20-432-663-310 
Yellow/Green 15.75 63.75 13.46 | 151-1069-ND 8.10 7.19 5.75 | A20-432-661-310 
NEW! Gold Flash NEW! 

— 15.75 16.51 13.46 | 151-1105-ND 2.23 1.98 1.59 | A20-108-260-010 
serene tae 1] 88 | “Redtoreen” [1878 test ta46 | 1514107ND 264 234 187 |A20-108-262°510 
« Insulator Housing: Black Plastic PBT/Nylon, UL 94V-0 * Contact Material: Phosphor eaiareen 5.75 5 7 oirillerel ‘ : 87 ee ee 
Bronze « Gone eeuae: Gold Flash or eic Plate over Nickel » Contact neces: Green/Green 15.75 _16.51_13.46 [BISTEIMDSSNND 208 2:94 1:87 -A20106-2609-310 

ee ‘ p % : — 15.75 32.26 13.46 | 151-1111-ND 4.43 3.94 3.15 | A20-216-260-010 
20mQ max. * Insulation Resistance: 500MOQ min. * Current Rating: 1.5A max. | 2 | 2x8-8 Yellow/Green 15.75 32.26 13.46 | 151-1112-ND 4.90 4.35 3.48 | A20-216-261-310 
* Voltage Rating: 120VAC max. * Shield Housing: Tin plated Copper Alloy * LED Green/Green 15.75 32.26 13.46 | 151-1113-ND 4.90 4.35 3.48 | A20-216-263-310 
Voltage: 2.1V typical @ 20mA * Reverse Voltage @<100mA: 5.0V *DC Forward 2 4x 8-8 Green/Green 15.75 63.75 13.46 | 151-1109-ND 9.33 8.28 6.63 | A20-432-263-310 
Current: 30mA Yellow/Green 15.75 63.75 13.46 | 151-1110-ND 9.30 8.25 6.60 | A20-432-261-310 

RJ 45 M od u la r J acks Circuits- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each EDAC 

Fig. | Contacts A B Cc Part No. 1 10 100 Part No. 
30p” Gold 
Fig. 1 — Vertical Fig. 2— Right Angle r ae 15.90 1638 15.36 | 151-1070-ND 1.24 1.08 “86 | A00-108-620-450 
16.70 16.20 16.00 | 151-1071-ND 2.23 1.98 1.59 A00-108-622-450 
2 8-8 20.57 13.30 = 15.24 | 151-1072-ND 1.89 1.68 1.35 A00-108-660-450 
C 21.20 13.60 15.88 | 151-1073-ND 2.39 2.12 1.70 A00-108-662-450 
K 20.57 13.60 30.48 | 151-1074-ND 3.41 3.03 2.42 A00-216-660-450 
B 2 8-8 21.27 13.80 31.12 | 151-1075-ND 3.57 3.17 2.53 A00-216-662-450 
28.50 25.14 17.28 | 151-1076-ND 3.94 3.50 2.80 A00-216-672-450 
2 8-8 20.65 12.83 58.55 | 151-1077-ND 4.06 3.61 2.89 A00-432-660-450 
21.30* 13.60 59.10" | 151-1078-ND 8.12 7.21 5.77 A00-432-662-450 
NEW! Gold Flash NEW! 
1 8-8 15.90 16.38 15.36 | 151-1099-ND Wal 64 51 A00-108-220-450 
16.70 16.20 16.00 | 151-1100-ND 1.64 1.46 1.17 AO0-108-222-450 
SPECIFICATIONS: 2 8-8 20.57 13.80 15.24 | 151-1118-ND 1.21 1.08 86 A00-108-260-450 
e 21.20 13.60 15.88 | 151-1119-ND 1.24 1.10 88 A00-108-262-450 
* Operating Temperature: -40°C ~ 80°C *FCC Compliance: Part 68 SubPart F » In- 20.57 13.60 30.48 | 151-1101-ND 1.33 1.19 95 A00-216-260-450 
sulator Housing: Black Plastic PBT/Nylon, UL 94V-0 » Contact Material: Phosphor 2 8-8 21.27 13.80 31.12 | 151-1102-ND 217 1.93 1.54 A00-216-262-450 
Bronze * Contact Plating: Gold Flash or Gold Plated over Nickel * Contact Resistance: 28.50 25.14 17.28 | 151-1103-ND 4.43 3.94 3.15 A00-216-272-450 
30mQ max. * Insulation Resistance: 500MQ min. * Current Rating: 1.5A max. ¢ Volt- 2 8-8 20.65 12.83 58.55 | 151-1104-ND 2.42 2.15 1.72 A00-432-260-450 
age Rating: 1.25V * Withstanding Voltage: SOOVAC (Gold Flash: 1000VAC) » Shield 21.30* 13.60 59.10" | 151-1120-ND 3.53 3.14 2.51 A00-432-262-450 
Housing: Tin plated Copper Alloy * Dimension is +0.25 mm 
The HyperJack 1000 PoE Module enables all power 
/_™., NEW! HyperJack 1000 ROWS) over ch 5 


molex etervaet 
\._/. Power over Ethernet (PoE) Modules |® 
Circuits- Dimensions (mm) _| Digi-Key Price Each Molex Nickel 
Contacts Description A B C_ {Part No. 1 10 100 | Part No. 
PoE Module 2x4 Port | 59.39 | 63.53 | 25.9 |WM5458-ND 163.79 140.68 125.61 |85586-1003 
8-8 PoE Module 2x6 Port | 87.33 | 63.53 | 25.9 |WM5459-ND 268.38 230.51 205.82 /85586-1005 
Ethernet 2x6 Port 87.33 | 40.15 | 25.46 |WM5460-ND 99.06 85.09 75.97 | 85780-1005 


over Ethernet management functions for Power 
Sourcing Equipment (PSE) acc. IEEE802.3af with 
Gigabit Ethernet performance. 


SPECIFICATIONS: Shield: ¢ Material: Brass, Plating: 
Housing: ¢ Material: Black Thermoplastic 
UL 94V-0 Terminal: * Phosphor Bronze, Plating: 
Postplate or Spotplate 0.00127/0.00005 min. * Gold 
over 0.00127/0.00005 min. ¢ Nickel in contact area, 
0.00190/0.000075 min. 100% Tin in tail area, both 
over 0.00127/0.000050 min. nickel over all 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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rholeX’ Modular Jacks 
Ne 


Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 
Housing: Black glass-filled high temperature Housing: Black glass-filled nylon, UL 94V-0 Housing: Black glass-filled nylon, UL 94V-0 
ea ottieae FCC 68.5 Specification ‘ Contact: Phosphor Bronze < y Contact: Phosphor Bronze 
Platin 4 97 i (60) aa Guid th tone Plating: Post plate 1.27 to 1.52um (50 to 60") Plating: Post plate 1.27 to 1.52\1m (50 to 601”) 
ge ct H oT {rai Gold in contact area, 1.90pm (75y”) minimum Gold in contact area, 1.90m (75p”) min. (90/10) 
tact area and 1.27um (50y”) Tin/Lead in tail pat “ : Tete A 
area, both over nickel overall (90/10) Tin/Lead in tail area, both over nickel overall 3 Tin/Lead in tail area, both over nickel overall 
Temperature: -40°C ~ 80°C 4 Temperature: -40 ~ 80°C Temperature: -40°C ~ 80°C 
Fig. 4 Fig. 5 Fig.6 NEW! 
Housing: Black polyester, UL 94V-0 " ange 7 . Housing: High Temperature Thermoplastic (Polyamide, 
ones Housing: Gray polyester, ULot0 Glass Fiber Filled for Part No. 48074-9001) Black. 
Contact: Phosphor Bronze ; ; Contact: Phosphor Bronze 7 UL 94V-0 
Plating: Post plate 1.27 to 1.52 mm (50 to 60”) z 5 | Plating: Post plate 1.27 to 1.52um (50 to 60") Gold ~° Contact: Phosphor Bronze 
Gold in contact area, 1.90ym (75y") minimum ‘ in contact area, 1.90ym (75u") min. (90/10) Tin/Lead Plating: 1.27ym (50u”) (30y” for Part No. 48074- 
(90/10) Tin/Lead in tail area, both over nickel in tail area, both over nickel overall Note: Panel c 9001) minimum Gold in contact area and 100y” 
overall I af cutout SMT are Black polyester, UL 94V-0 minimum Tin/Lead in tail area, both over nickel overall 
Temperature: -40°C ~ 80°C Temperature: -40°C ~ 80°C Temperature: -40°C ~ 70°C 
Circuits- Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Molex Circuits- Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Molex 
Fig.| Contacts} Key A B c Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| Contacts} Key A B c Part No. 1 10 100 | Part No. 
Right Angle - Low Profile, Shielded with Lightpipes 4 8-8 no | 15.24 | — — | WM5414-ND 1.30 1.06 82 | 95001-2881 
1 8-8 no | 16.38 | 15.39 | 13.54 | WM1637-ND 3.82 3.11 2.40 | 43860-0010-TR80 8-8 yes | 15.24 | — —_ | WM5415-ND 1.55 127: -98 | 95001-2882 
Right Angle - Low Profile, Inverted Unshielded Right Angle - Low Profile SMT 
6-4 no | 15.75 | 15.39 | 13.21 | WM5430-ND 1.62 1.32 1.02 | 43860-0003 4-4 no | 11.18} — — | WM65416-ND 1.24 1.02 .78 | 95001-6441 
1 6-6 no | 15.75 | 15.39 | 13.21 | WM5431-ND 1.69 1.37 1.06 | 43860-0002 6-4 no | 13.21 | — — | WM5417-ND 1.36 1.11 85 | 95001-6641 
8-8 no | 15.75 | 15.39 | 13.21 | WM5432-ND 1.82 1.48 1.14 | 43860-0001 4 6-6 no | 13.21 | — — | WM5418-ND 1.36 1.11 .85 | 95001-6661 
Right Angle - Low Profile, Inverted Shielded with All Panel Grounding Tabs 8-8 no | 15.24 | — — | WM5419-ND 1.53 1.24 -96 | 95001-6881 
6-4 no | 16.38 | 15.39 | 13.54 | WM5433-ND 3.05 2.48 1.91 | 43860-0015 8-8 yes | 15.24 | — —_ | WM5420-ND 2.09 1.70 1.31 | 95001-6882 
1 6-6 no | 16.38 | 15.39 | 13.54 | WM5434-ND 3.11 2.53 1.95 | 43860-0014 Vertical - Standard Profile with Small Panel Cutout 
8-8 no | 16.38 | 15.39 | 13.54 | WM5435-ND 3.24 2.64 2.03 | 43860-0013 4-4 no |11.18] — — | WM5421-ND 1.02 83 64 | 95003-2441 
Right Angle - Low Profile, Inverted Shielded with Offset Panel Grounding Tabs 6-4 no | 13.21 — — | WM5422-ND 1.02 83 64 | 95003-2641 
6-4 no | 16.38 | 15.39 | 13.54 | WM5436-ND 3.05 2.48 1.91 | 43860-0006 5 6-6 no | 13.21} — — | WM5423-ND 1.57 1.28 .99 | 95003-2661 
1 6-6 no | 16.38 | 15.39 | 13.54 | WM5437-ND 3.11 2.53 1.95 | 43860-0005 8-8 no | 15.24} — — | WM5424-ND 1.79 1.46 1.12 | 95003-2881 
8-8 no | 16.38 | 15.39 | 13.54 | WM5438-ND 3.24 2.64 2.03 | 43860-0004 8-8 yes [15.24] — — | WM5425-ND 1.61 1.31 1.01 | 95003-2882 
Right Angle - Low Profile, Unshielded Vertical - Standard Profile with Small Panel Cutout SMT 
4-4 no | 11.18 | 18.03 ) 11.58 | WM5439-ND 1.69 1.38 1.06 | 43202-4101 4-4 no |11.18} — — | WM5426-ND 141 1.15 89 | 95003-6441 
6-2 | no | 13.21 | 18.03 | 11.58 | wMs440-ND 1.63 133 1.03 | 43202-6107 64 | no l1321) — | — | wesae7-no 14145 "89 | 95003-6641 
6-4 | no | 13.21 | 18.03] 11.58) wis441-ND 1.63 1.33 1.03 | 43202-6105 5 | 66 | no \1321/ — | — | wwsa2e-no 441 145 89 /95003-6661 
2 no Hae ee ais pea in be pee ra 8-8 | no |15.24| — | — | wMs429-np 147 1.20.92 |95003-6881-1836 
- no ; x ; - , , J - = 7 3 = , 7 
8-6 | no | 15.24 | 18.03 | 11.58 | WM5444-ND 180 147 1.13 | 43202-8116 pace es cee ae RE Re 
8-8 no | 15.24 | 18.03) 11.58} WM5445-ND 1.87 153 1.17 | 43202-8104 6 8-8 no | 16.50 | 15.75 | 13.21 | WM5448-ND 2.20 1.69 1.36 | 48146-0011 
8-10 | no | 15.24 | 18.03 | 11.58 | WMS5446-ND 1.94 1.58 1.22 | 43202-8101 NEW! Right Angle Shielded with Integrated Magnetics and LED — 
Right Angle - Low Profile RoHS Compliant NEW! 
8-8 no | 16.38} — — | WM1635-ND* 3.47 2.82 2.17 | 43202-8816-TR80 8-8 no | 16.20 | 25.40 | 13.30 ) WM5449-ND 14.81 11.40 9.12 | 48025-0002 
3 8-8 no | 16.38 | — — | WM1636-ND** 3.47 2.82 2.17 | 43202-8817-TR80 6 8-8 no | 16.20 | 20.50 | 13.45 | WM5450CT-NDOT 11.38 8.66 — | 48074-9001 
Right Angle - Low Profile 8-8 | no | 16.20 | 20.50 | 13.45 | WM5450TR-NDO§ 742.00/100 48074-9001 
4-4 J no 1118] — | — | wmsato-no 1028364] 95001-2441 NEW! Dust Cover — Hols Compliant (NEWT 
4 6-4 no | 13.21} — — | WM5411-ND 1.02 83 64 | 95001-2641 Dust Cover for 8 Position Modular Jack WM5447-ND 1.49 1.15 — | 85999-3255 
6-6 no [18.21 | — | — |BAMSSI2:ND 1.02 83 -84 | 95001-2661 * No Top or Side Tabs ** TopTabs SMTType tCutTape  § Tape and Reel 


Industrial Ethernet Plugs and Jacks, 
Category 5E and USB 


Category 5E: Specifications: * Contact: Phosphor Bronze (CuSn) * Plating Contact: 1.27m (50u”) Gold (Au) * Under Plating: Nickel (Ni) 
«Housing Material: PA Polyamide (Nylon), PBT Polyester, TPE Thermo Plastic Elastomer * Color: Black » Flammability: UL 94V-0 * Durability 
(mating cycles): 500 cycles minimum * Current: 1.5A maximum «Voltage: 125V maximum * Withstanding Voltage: 1000VAC * Contact 
Resistance: 20m maximum * Insulation Resistance: 500MQ minimum 


USB: Specifications: * Voltage: 30V Current: 1.0A »* Receptacle Housing: PBT, Black * Overmolding: PVC, Black »* Contact: Copper Alloy 
«Plating: Contact Area — 0.75ym (30y”) Gold (Au) * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Flammability: UL94V-O0 » Performance: USB 2.0 
« Industrial Seal Rating: NEMA 6p and IP67 


Circuits- | Cable Length Digi-Key Price Each Molex 
Fig./Contacts} A(Inch) | Description Part No. J 10 100 | Part No. 
8-8 =_ Receptacle, Panel Mount WM17486-ND 29.35 26.42 23.48 | 84702-0006-P Lock 
i 8-8 _ Receptacle, Panel Mount, Fully Potted WM17487-ND§ 34.74 31.27 27.80 | 84702-0008-P Snap fit with 
8-8 =— Receptacle, Panel Mount, PCB WM17491-ND§ 8.34 7.51 6.68 | 84702-0005 
8-8 _ Receptacle, Bulkhead WM17488-ND§ 34.41 30.97 27.53 | 84700-0001-P 
8-8 =_ Plug WM17489-ND§ 22.23 20.01 =: 17.79 | 84700-0002-P 
_ - Universal Dust Cover for Ethernet Recept.| WM17490-ND 9.01 8.11 7.21 | 84700-0003-P : wave nae 
5 4 =_ Receptacle, Panel Mount, USB B WM17514-ND§ 11.59 10.43 9.28 | 84730-0001 
4 = Receptacle, Panel Mount, USB A, PCB WM17495-ND§ NEW! 11.48 = 10.34 9.19 | 84729-0009 
6 4 59.06 Plug, USB B, Shielded Pigtail WM17515-ND§ 25.09 22.58 20.07 | 84728-1002 
4 118.11 Plug, USB B, Shielded Pigtail WM17516-ND§ 26.92 24.24 21.54 | 84728-1003 
7 4 59.06 Dual Plug, USB A and B, Shielded Cable | WM17517-ND§ 24.03 21.63 19.23 | 84732-0002 
4 118.11 Dual Plug, USB A and B, Shielded Cable | WM17518-ND§ 25.37 = 22.84 20.30 | 84732-0004 
8 4 _- Receptacle, Panel Mount, USB A, Pigtail | WM17519-ND§ 11.94 10.75 9.56 | 84729-0001 
9 4 59.06 Plug, USB A, Shielded Pigtail WM17520-ND§ 25.09 22.58 20.07 | 84727-1002 
4 118.11 Plug, USB A, Shielded Pigtail WM17521-ND§ 26.92 24.24 21.54 | 84727-1003 
10 4 31.88 USB A Cord Assembly Plug and Recept. | WM17496-ND§ NEW! 13.36 12.02 10.69 | 84729-0004 
4 81.89 USB A Cord Assembly Plug and Recept. | WM17497-ND§ NEW! 15.86 14.28 12.70 | 84729-0006 
Crimp Tool for Ethernet 8-8 WM17485-ND 35.16 - — | 64016-0045 


§ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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( Stewart Connector 
LLL 
Fig. 1 — TX Fig. 2 — Series Sl, 64, 
MagJack® 70, 71 


mA BS a 
= 


10/100 Base-TX MagJacks: Multi-port shielded RJ-45 connector with integrated 
10/100 magnetics. Highly integrated design conserves valuable board space. 
Design supports AutoMDIX applications. 50 micro-inch hard gold-plated 
contacts. UL 94V-0. Operating Temperature 0°C ~ 70°C. 

SI Series: MagJack Modular Jacks with Integrated Magnetics. The SI Series 
MagJack connectors offers filtering capabilities for your high-speed network and 
telecom applications. By integrating the magnetics into the jack body, MagJack 
high-speed connectors improve your signal while saving you board space. 

Note: Pin without electrical connections are omitted. 

30 Series: Unshielded modular plugs offer superior performance for voice, data, 
and high-speed networking applications. 

36 Series: Shielded modular plugs provide a highly reliable connection to jacks 
for high-speed networking applications. Superior shielding characteristics make 


Fig. 3 — Series SI 


Modular Connectors 


Fig. 4 — Series 30, 36, 
37, 39 


Fig. 5 — Series Sl, 60, 65, 71 


Bo. 


Shown with + 
optional panel 
stop flanges 


the 36 Series plugs ideal for environments that require protection from EMI. 
Series 37: Category 5 modular plugs are designed to provide exceptional 
performance in high-speed communication applications. All 37 Series plugs use 
electropolished, 50-microinch gold-plated contacts for the most reliable, long- 
lasting performance. 

Series 39: The high performance modular plug for cutting edge premises wiring 
applications. 

Series 64 and 70: These jacks provide versatile and reliable right-angle solutions 
for your networking applications. 

Series 66: Our extensive line of single-row harmonica jacks offers shielded and 
unshielded solutions for twisted-pair networking environments. The contacts are 
fully enclosed for maximum efficiency and long life. 

Series 68: SOF-LOK™ posts use metal tabs to lock the jack tightly to the board 


Fig. 6 — Series 66, 71 


RoHS Compliant Parts Available 


Crimp Tools 
and Die Sets 


CRIMP TOOL } 


Digi-Key Price | Stewart 
Description | Part No. Each | Part No. 
Crimp Tool with Die Set 

4 Position |380-1055-ND 93.00] 2990001-01 
6 Position | 380-1056-ND 93.00] 2990002-01 
8 Position | 380-1057-ND 93.00} 2990003-01 
10 Position | 380-1058-ND__93.00/ 2990007-01 
Die Set Modular 
380-1059-ND 28.50 
380-1060-ND 28.50 
380-1061-ND 28.50 
380-1062-ND 28.50 


4 Position 
6 Position 
8 Position 
10 Position 


2990004-01 
2990005-01 
2990006-01 
2990008-01 


with minimum impact. The pogo-action contacts provide uniform pressure to 
the solder pads and absorb the shock of repeated mating cycles for maximum 
durability. 

Series 71: Our high-performance modular jacks are designed for fast installation 
into high-speed applications. The industry-standard, eight-position design is an 
easy drop-in replacement for Category 3 jacks. 

Series 73: Enhanced shielding provides optimum protection against EMI and our 
unique panel tabs provide high normal force for superior shielding effectiveness. 
The longer springs allow repeated insertions/withdrawals from a panel, and 
prevent “fish hooking" on the panel if overinserted. High-Performance StackJack 
connectors are designed for demanding Category 5 applications. 

Series 80: The rugged design of our cable-ready jacks is ideal for telco, data, 
mobile, and coupling applications. Available with built-in strain relief. 


Ser- Pos. - Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | Stewart 
ies | Fig.| Description Contacts A B Cc D Part No. 1 25 (| Part No. 
MagJack ICMs (Integrated Connector Modules) 
MagJack RJ-45 with EMI Shielding, 8 Port, 10/100BT 8-8 | 1.130 (28.70) 2.330 (59.18) 1.004 (25.50) — 380-1088-ND 17.28 14.35 | 0811-2X4R-28 
1 | MagJack RJ-45 with EMI Shielding, 12 Port, 10/100BT 8-8 | 1.130 (28.70) 3.430 (87.12) 1.004 (25.50) _ 380-1089-ND 25.90 21.50 | 0811-2X6R-28 
x MagJack RJ-45 with EMI Shielding, 16 Port, 10/100BT 8-8 | 1.130 (28.70) 4.530 (115.06) 1.004 (25.50) _ 380-1090-ND 56.36 46.78 | 0811-2X8R-28 
8 | MagJack RJ-45, 2 Port, 10/100/1000BT Green/Green LED 8-8 | 1.000 (25.40) 1.238 (31.45) 545 (13.84) = 380-1112-ND® 13.63 12.78 | 0875-1G2T-E3 
11 MagJack RJ-45, 10/100/1000 Gigabit Ethernet, Yellow/Green-Yellow LED 8-8 .950 (24.13) .700 (17.78) 445 (11.30) _— 380-1110-ND® 6.40 6.00 L829-1J1T-43 
MagJack RJ-45, 10/100/1000 Gigabit Ethernet, Green/Green LED 8-8 | 1.026 (26.06) .650 (16.52) 448 (11.38) =_ 380-1111-ND@ 6.40 6.00 | L834-1G1T-S7 
MagJack RJ-45 with EMI Shielding 8-8 .850 (21.59) .635 (16.13) .550 (13.97) _ 380-1077-ND* 410 3.84] SI-10021 
2 | MagJack RJ-45 with EMI Shielding, Common Mode Choke 8-8 .850 (21.59) .635 (16.13) .550 (13.97) _ 380-1011-ND* 6.46 6.06) SI-20140 
MagJack with EMI Shielding 8-8 850 (21.59) .635 (16.13) 599 (15.21) _ 380-1105-ND*@ 4.29 4.02 | SI-60002-F 
3 | MagJack RJ45 w/EMI Shielding, Yellow LED on Left, Green on Right 8-8 .850 (21.59) .635 (16.13) .550 (13.97) _ 380-1012-ND*@ 4.42 414] Sl-40138 
MagJack RJ45 w/EMI Shielding, Yellow/Green LED 8-8 -850 (21.59) .635 (16.13) 599 (15.21) _ 380-1106-ND*@ 4.64 4.35 | SI-60062-F 
5 | MagJack with EMI Shielding, 10/100BT, Yellow/Green LED 8-8 670 (17.02) .640 (16.26) 670 (17.02) _ 380-1108-ND*@ 4.67 4.38 | Sl-46001-F 
MagJack with EMI Shielding, 2 Port, 10/100BT, Green LED 8-8 828 (21.03) 1.220 (30.99) 545 (13.84) - 380-1083-ND* 8.83 8.28) SI-40131 
8 | MagJack with EMI Shielding, 4 Port, 10/100BT 8-8 -865 (21.97) 2.354 (59.79) 545 (13.84) - 380-1079-ND* 15.58 14.61] SI-10022 
SI MagJack with EMI Shielding, 4 Port, 10/100BT, Green LED 8-8 .865 (21.97) 2.354 (59.79) 545 (13.84) =_ 380-1084-ND* 16.74 15.69 | SI-40144 
MagJack with EMI Shielding, 8 Port, 10/100BT 8-8 | 1.103 (28.02) 2.329 (59.16) 1.004 (25.50) _ 380-1080-ND* 21.82 18.12 | SI-30005 
9 | MagJack with EMI Shielding, 12 Port, 10/100BT 8-8 | 1.103 (28.02) 3.429 (87.10) 1.004 (25.50) _ 380-1081-ND* 32.72 27.16 | SI-30006 
MagJack with EMI Shielding, 16 Port, 10/100BT 8-8 | 1.103 (28.02) 4.529 (115.04) 1.004 (25.50) _ 380-1082-ND* 43.64 36.23 | SI-30019 
MagJack with EMI Shielding, 1 Port, 10/100BT, Green LED 8-8 | 1.000 (25.40) .635 (16.13) .550 (13.97) =- 380-1086-ND* 4.35 4.08 | SI-50170 
MagJack with EMI Shielding, 1 Port, 10/100/1000BT, Green LED 8-8 | 1.300 (33.02) .661 (16.79) .536 (13.61) _ 380-1085-ND* 12.67 11.88] S!-50080 
MagJack with EMI Shielding, 10/100BT, Green/Yellow LED 8-8 | 1.000 (25.40) .635 (16.13) .550 (13.97) _ 380-1102-ND*@ 4.58 4.29] SI-50154-F 
11 | MagJack with EMI Shielding, 10/100, Green LED 8-8 | 1.000 (25.40) .635 (16.13) .550 (13.97) _ 380-1103-ND*@ 4.58 4.29] SI-50170-F 
MagJack with EMI Shielding, 10/100, Green LED 8-8 .986 (25.04) 599 (15.21) 523 (13.28) - 380-1104-ND*@ 4.22 3.96 | SI-50196-F 
MagJack with EMI Shielding, 10/100BT, Green LED 8-8 | 1.000 (25.40) .635 (16.13) .550 (13.97) _ 380-1107-ND*@ 5.66 5.31) SI-52002-F 
MagJack with EMI Shielding, 10/100BT, Green LED 8-8 | 1.000 (25.40) .635 (16.13) 550 (10.79) _ 380-1109-ND*@ 6.08 _5.70| SI-51009-F 
12 | MagJack Dual USB with EMI Shielding, Green/Yellow LED - 1.090 (27.69) 751 (19.07) 1.237 (31.42) = 380-1091-ND*@ 4.93 4.62 | C893-1AX1-El 
Modular Connectors 
Plug, Handset, Unshielded, Stranded/Solid 4-4 525 (13.33) -300 (7.62) .260 (6.60) 485 (12.32) | 380-1002-ND® 22 .21 | 940-SP-3044 
Plug, Unshielded, Stranded/Solid 6-2 525 (13.33) -380 (9.65) .260 (6.60) .534 (13.57) | 380-1001-ND® 19 -18 | 940-SP-3026 
Plug, Unshielded, Stranded/Solid 6-4 525 (13.33) -380 (9.65) .260 (6.60) .534 (13.57) | 380-1003-ND® 22 .21 | 940-SP-3046 
30 | 4 | Plug, Unshielded, Stranded/Solid 6-6 525 (13.33) .260 (6.60) .260 (6.60) .534 (13.57) | 380-1004-ND 26 .24 | 940-SP-3066 
Plug, Unshielded, Stranded/Solid, .038” (.965mm) OD Cable 8-8 -885 (22.48) -460 (11.68) 312 (7.92) 622 (15.80) | 380-1005-ND® 38 .36 | 940-SP-3088R 
Plug, Unshielded, Stranded/Solid, .040” (1.02mm) OD Cable 8-8 .885 (22.48) 460 (11.68) 312 (7.92) .622 (15.80) | 380-1006-ND® A2 .39 | 940-SP-3088R-A133 
Plug, Unshielded, Stranded/Solid 10-10 | .885 (22.48) -460 (11.68) 312 (7.92) 622 (15.80) | 380-1000-ND® 58 54 | 940-SP-301010R 
36 | 4 | Plug, Shielded, Stranded/Solid 8-8 | 1.046 (26.57) -460 (11.68) 360 (9.14) = 380-1007-ND@ 1.09 1.02 | 940-SP-360808-A108 
Plug, CAT-5 8-8 884 (22.46) 460 (11.68) 312 (7.92) 622 (15.80) | 380-1008-ND® AB 45 | 943-SP-370808M2-A264 
37 | 4 | Plug, CAT-5, Shielded 8-8 884 (22.46) 460 (11.68) .360 (9.14) _ 380-1009-ND® 1.34 1.26 | 943-SP-370808SM2A264 
Plug, CAT-5, Unshielded 8-8 .885 (22.48) 460 (11.68) 312 (7.92) .622 (15.80) | 380-1098-ND® A2 .39 | SS-37000-002 
Plug, CAT-5, Shielded 8-8 897 (22.78) -460 (11.68) 321 (8.15) _ 380-1099-ND® 1.02 .96 | SS-37200-028 
Plug, CAT-6 8-8 -884 (22.46) 460 (11.68) 312 (7.92) 622 (15.80) | 380-1014-ND@ 2.08 1.95] SS-39100-002 
39 | 4 | Plug, CAT-6, Unshielded, Anti-Snag 8-8 1.47 (37.34) 460 (11.68) 312 (7.92) _ 380-1092-ND® 1.12 1.05] SS-39100-008 
Plug, CAT-6, Shielded 8-8 1.67 (42.4) 540 (13.71) 312 (7.92) _ 380-1093-ND@ 1.70 1.59 | SS-39200-011 
5 Jack, CAT-6, Unshielded without Stops 8-8 .650 (16.51) .610 (15.49) 644 (16.36) _— 380-1094-ND® 1.54 1.44) SS-60000-007 
60 Jack, CAT-6, Shielded without Stops 8-8 670 (17.02) 640 (16.26) 670 (17.02) _ 380-1095-ND® 2.27 2.13 | SS-60000-008 
11 Jack, CAT-6, Unshielded without Stops 8-8 -815 (20.70) .605 (15.36) .535 (13.59) _ 380-1097-ND® 1.54 1.44) SS-60000-010 
Jack, CAT-6, Shielded without Stops 8-8 -850 (21.59) .635 (16.13) 550 (13.97) =_ 380-1096-ND® 2.27 2.13 | SS-60000-009 
Jack, Unshielded without Stops 4-4 .815 (20.70) 445 (11.30) .505 (12.83) _ 380-1017-ND® M7 72 | SS-6444-NF 
Jack, Unshielded without Stops 6-4 .815 (20.70) .530 (13.46) .505 (12.83) _ 380-1018-ND® 93 .87 | SS-6446-NF 
Jack, Unshielded without Stops 6-6 .815 (20.70) .530 (13.46) .505 (12.83) _ 380-1019-ND@ 93 .87 | SS-6466-NF 
Jack, Shielded without Stops 6-6 -850 (21.59) .545 (13.84) 545 (13.84) _ 380-1020-ND® 1.63 1.53) SS-6466S-A-PG4-BA-50 
a] 2 Jack, Unshielded with Stops 8-8 -815 (20.70) .605 (15.36) 505 (12.82) _ 380-1021-ND® 86 81 | SS-6488-FLS 
Jack, Unshielded without Stops 8-8 .815 (20.70) .605 (15.36) 505 (12.82) _ 380-1022-ND® 86 81 | SS-6488-NF 
Jack, 1pc Shield with Stops 8-8 .850 (21.59) .635 (16.13) .550 (13.97) _ 380-1023-ND® 1.57 1.47) SS-6488S-A-FLS 
Jack, 1pc Shield without Stops 8-8 .850 (21.59) .635 (16.13) .550 (13.97) _ 380-1024-ND® 1.86 1.74] SS-6488S-A-NF 
Jack, 1pc Shield without Stops, Standard Shield Ground Tail 8-8 .850 (21.59) .635 (16.13) .550 (13.97) _ 380-1025-ND® 1.86 1.74] SS-6488S-A-PG4-BA 
Jack, Unshielded without Stops 10-10 | .815 (20.70) .605 (15.36) .505 (12.83) _ 380-1015-ND® 1.06 .99 | SS-641010-NF 
Jack, 1pc¢ Shield without Stops 10-10 | .850 (21.59) .635 (16.13) .550 (13.97) _ 380-1016-ND® 1.76 1.65 | SS-641010S-A-NF 
Jack, Unshielded without Stops 4-4 .650 (16.51) 455 (11.56) .650 (16.51) _ 380-1030-ND 1.76 1.65) SS-6544-NF 
Jack, Unshielded without Stops 10-8 | .650 (16.51) .615 (15.62) .644 (16.36) _ 380-1026-ND® 86 .81 | SS-650810-A-NF 
65 | 5 | Jack, Ipc Shield with Stops 10-8 | .670 (17.02) .640 (16.26) .670 (17.02) _ 380-1027-ND® 2.27 2.13) SS-650810S-A-FLS 
Jack, 1pc Shield without Stops 10-8 | .670 (17.02) .640 (16.26) .670 (17.02) _ 380-1028-ND® 2.27 2.13) SS-650810S-A-NF 
Jack, Unshielded without Stops 10-10 | .650 (16.51) .615 (15.62) .644 (16.36) _ 380-1029-ND® 1.70 1.59) SS-651010-A-NF 
Jack, Unshielded with Stops 10-10 | .650 (16.51) .615 (15.62) 644 (16.36) _ 380-1113-ND® 1.15 1.08 | $S65100-030F 
66 | 6 Jack, Unshielded, 2 Port without Stops 6-6 .815 (20.70) .848 (21.54) 503 (12.78) _ 380-1031-ND® 3.71 3.48] SS-666602-NF 
Jack, Unshielded, 4 Port without Stops 6-6 -815 (20.70) 1.744 (44.30) 503 (12.78) - 380-1032-ND@ 4.93 4.62 | SS-666604-NF 


* Note: Pins without electrical connections may be omitted. # RoHS Compliant 
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Stewart Connector 
Se Modular Connectors (cont) 


Ser- Pos. - Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | Stewart 
ies /Fig.| Description Contacts A B c D Part No. 1 25 | Part No. 
Jack, Unshielded, 6 Port without Stops 6-6 .815 (20.70) 2.640 (67.06) -503 (12.78) _ 380-1033-ND 11.17 10.47 | SS-666606-NF 
66 | 6 Jack, Shielded, 4 Port without Stops 8-8 .865 (21.97) 2.100 (53.34) .545 (13.84) _ 380-1035-ND 6.50 6.09 | SS-668804S-A-PG4-AC 
Jack, Unshielded, 4 Port without Stops 8-8 -815 (20.70) 4.300 (109.22) .523 (13.28) _ 380-1034-ND 3.20 3.00 | SS-668804-NF 
Jack, Shielded, 8 Port without Stops 8-8 -865 (21.97) 4.300 (109.22) .545 (13.84) - 380-1036-ND 11.23 10.53 | SS-668808S-A-PG4-AC 
68 | 7 | Jack, Unshielded, with Stops 6-6 .725 (18.42) 526 (13.34) -505 (12.83) _ 380-1037-ND 2.88 2.70 | SS6866B-FLS-C40 
Jack, Unshielded without Stops 6-4 712 (18.08) 525 (13.33) 453 (11.51) _ 380-1042-ND 1.54 1.44 | SS-7046-NF 
Jack, Unshielded without Stops 6-6 712 (18.08) 525 (13.33) 453 (11.51) _ 380-1043-ND@ 1.63 1.53 | SS-7066-NF 
70 | 2 | Jack, Unshielded without Stops 10-8 712 (18.08) 600 (15.24) -453 (11.51) _ 380-1038-ND 1.09 1.02 | SS-700810-NF 
Jack, 1pc Shield without Stops, Alternate Style Shield Ground Tail 10-8 .738 (18.74) .626 (15.90) -475 (12.06) _ 380-1039-ND® 2.43 2.28 | SS-700810S-A-PG4-1-BA 
Jack, 1pc Shield without Stops 10-8 .738 (18.74) 626 (15.90) -475 (12.06) - 380-1040-ND@ 2.43 2.28 | SS-700810S-A-PG4-BA 
Jack, Unshielded without Stops 8-8 -815 (20.70) .605 (15.36) -505 (12.82) - 380-1046-ND® 1.02 -96 | SS-7188-NF 
9 Jack, 1pc Shield without Stops, Without Panel Stop Flanges 8-8 -815 (20.70) .605 (15.36) -505 (12.82) _ 380-1047-ND 1.98 1.86 | SS-7188S-A-NF 
Jack, 1pc Shield without Stops, Alternate Style Shield Ground Tail 8-8 .850 (21.59) 635 (16.13) .550 (13.97) _ 380-1048-ND@ 1.98 1.86 | SS-7188S-A-PG4-1-BA 
n Jack, 1pc Shield without Stops, Standard Shield Ground Tail 8-8 -850 (21.59) 635 (16.13) .550 (13.97) - 380-1049-ND 1.98 1.86 | SS-7188S-A-PG4-BA 
5 Jack, Unshielded without Stops 8-8 .650 (16.51) 615 (15.62) .644 (16.36) _ 380-1050-ND@ 93 .87 | SS-7188V-A-NF 
Jack, Standard Shield without Stops 8-8 -670 (17.02) 640 (16.26) -670 (17.02) = 380-1051-ND 2.62 2.46 | SS-7188VS-A-NF 
6 | Jack, 1pc Shield, 2 Port without Stops 8-8 -815 (20.70) 1.205 (30.61) .523 (13.28) _ 380-1044-ND 7.97 7.47 | SS-718802S-A-NF 
8 | Jack, 1pc Shield, 4 Port 8-8 -815 (20.70) 2.305 (58.55) .523 (13.28) - 380-1045-ND 9.44 8.85 | SS-718804S-A-PG4-AC 
23/9 Jack, Shielded, 12 Port without Stops 8-8 1.103 (28.02) 3.429 (87.10) 1.004 (25.50) _ 380-1052-ND 16.80 15.75 | SS-73100-046 
Jack, Shielded, 16 Port without Stops 8-8 1.103 (28.02) 4.529 (115.04) 1.004 (25.50) - 380-1053-ND 24.00 22.50 | SS-73100-047 
80 | 10 | Jack, Unshielded, Cable Ready 10-8 | 1.300 (33.02) .750 (19.05) -780 (19.81) - 380-1078-ND@ 6.24 5.85 | SS-800810SB-SP50-040-250 
82 | 10 Jack, CAT-5, Unshielded, Cable Ready 8-8 1.073 (27.25) 619 (15.72) .654 (16.61) _ 380-1100-ND® 5.28 4.95 | SS-82000-002 
Jack, CAT-5, Shielded, Cable Ready 8-8 1.51 (38.35) 690 (17.53) .680 (17.27) = 380-1101-ND@ 9.02 8.46 | SS-82100-001 


* Note: Pins without electrical connections may be omitted. © RoHS Compliant 


Stewart Connector 
Ce 7 Nan inc Modular Components 


CAT5e and CAT6 Jumpers Digi-Key Pricing 
Fig.| Description Part No. 1 10 50 
Available Through Digi-Key® 2 | DB9P to RJ45 Jack (8-8) 046-0000-ND* 413 37.13 165.00 
1 | DB9S to RJ45 Jack (8-8) 046-0001-ND* 4.13 37.13 165.00 
Enhanced CAT-5 Cords: Enhanced patch cords built using high performance Stewart 2 | DB9P to RJ12 Jack (6-6) 046-0002-ND* 4.13 37.13 165.00 
37 Series plugs optimized for consistent, reliable performance in high speed networking 1 | DB9S to RU12 Jack (6-6) 046-0003-ND* 4.13 37.13 165.00 
penal Bie at ama Se ite siete 2_| DBI15P to RU45 (8-8) 046-0004-ND* 4.63 41.63 185.00 
-6 Cords: Patch cords built using high performance Stewai eries plugs which are 
designed and manufactured to meet aR rise the current EIA/TIA CAT-6 Seis 1 | DB15S to RJ45 (8-8) 046-0005-ND* 4.63 41.63 185.00 
2 | DB25P to RJ12 (6-6) 046-0008-ND* 4.38 39.38 175.00 
Description Digi-Key Price 1 | DB25S to RJ12 (6-6) 046-0009-ND* 4.38 39.38 175.00 
Ft. (Meter) Part No. Each 2 | DB25P to RU45 (8-8) 046-0010-ND* 4.38 39.38 175.00 
1 | DB25S to RJ45 (8-8) 046-0011-ND* 4.38 39.38 175.00 
Cat-5 — Enhanced 
2 | DB15P to RJ12 (6-6) 046-0016-ND* 4.63 41.63 185.00 
5’ (1.524) 380-1066-ND 8.98 1 | DB15S to RJ12 (6-6) 046-0017-ND* 4.63 41.63 185.00 
15’ (4.572) 380-1072-ND 12.84 3 | BNC RJ12 Converter (6-6) 048-0000-ND 16.58 149.18 663.00 
20' (6.096) 380-1074-ND 15.35 4 | 4Wire TEE Adapter 1M-2F | 048-0050-ND 2.75 24.75 110.00 
25' (7.62) 380-1076-ND 17.99 6 Wire TEE Adapter 1M-2F | 048-0051-ND 4.05 36.45 162.00 
Cat-6 aera eg 048-0056-ND 2.28 2048 91.00 
; 5 : 
3° (.914) 380-1063-ND 12.51 peer 048-0103-ND 2.28 20.48 91.00 
ate submeeies ie 6 Wire Wall Plate (6-6) 048-0061-ND 2.70 24.30 108.00 
; ire Wall Plate (6- -( - : 7 i 
15' (4.572) 380-1071-ND 19.97 8 | § Wire Wall Plate (8-8) 048-0062-ND 335 30.15 134.00 
25" (7.62) 380-1075-ND 27.56 * User Configurable 
= 2 Con- Digi-Key Price Each Corcom 
Tyco Electronics Corcom herds k Fig.| Description | tacts | Ferrites | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Authorized Distributor RJ11 Series 
o u ar Jac s Unshielded 6-2 Sleeves | CCM9000-ND 3.93 2.76 2.31 | RJ11-2L-S 
Jack design and component selection compatible with equipment registered under FCC Part 68, UL Unshielded 6-4 Sleeves CCM9001-ND. 4.36 3.05 2.55 | RJ11-4L-S 
Recognized, CSA Certified, U.S. Patent No. 4,695,115, U.S. Patent No. 4,772,224 and a variety of Unshielded | 6-6 Sleeves | CCM9002-ND 4.83 3.36 2.81 | RJ11-6L-S 
international patents. RJ11 / RJ45 Series, Shielded: The metal shield provides additional protection, and is 1 Unshielded | 6-2 Block CCM9003-ND 4.15 2.91 2.42 | RJ11-2L-B 
available with RFI gasket style spring fingers to provide a low impedance ground path across the interface. Unshielded | 6-4 Block CCM9004-ND 4.36 3.05 2.55 | RJ11-4L-B 
Unshielded | 6-6 Block CCM9005-ND 4.56 3.22 2.67 | RJ11-6L-B 
Shielded 6-4 | Sleeves* | CCM9010-ND 5.79 4.07 3.40 | RJ11-4L2-S 
2 Shielded 6-6 | Sleeves* | CCM9011-ND 6.25 4.36 3.65 | RJ11-6L2-S 
Shielded 6-4 Block* CCM9012-ND 5.79 4.07 3.40 | RJ11-4L2-B 
Shielded 6-6 Block* CCM9013-ND 6.04 4.21 3.52 | RJ11-6L2-B 
3 Unshielded 6-6 Block CCM1394-ND 4.02 2.81 2.35 | RJ11-6N-B 
Unshielded | 6-6 Sleeves | CCM1395-ND 4.51 3.16 2.64 | RJ11-6N-S 
4 Shielded 6-6 Block CCM1396-ND 4.98 3.48 2.91 | RJ11-6N3-B 
Shielded 6-6 Sleeves | CCM1397-ND 5.21 3.63 3.05 | RJ11-6N3-S 
5 Shielded 6-6 Block CCM1398-ND 4.98 3.48 2.91 | RJ11-6N4-B 
Shielded 6-6 Sleeves | CCM1399-ND 5.21 3.63 3.05 | RJ11-6N4-S 
RJ45 Series 
Unshielded 8-8 Sleeves | CCM9050-ND 5.59 3.91 3.27 | RJ45-8L-S 
6 | Unshielded 8-8 Block CCM9052-ND 5.20 3.63 3.04 | RJ45-8L-B 
Unshielded 8-8 | Unfiltered | CCM1755-ND NEW! 3.37 2.34 1.98 | RJ45-8X 
7 Shielded 8-8 | Sleeves* | CCM9051-ND 7.33 5.14 4.31 | RJ45-8L2-S 
Shielded 8-8 Block* CCM9053-ND 6.86 4.80 4.01 | RJ45-8L2-B 
8 Shielded 8-8 Sleeves | CCM1390-ND 14.28 9.99 8.34 | RJ45-8LCT1-S 
Shielded 8-8 Block CCM1391-ND 18.86 13.19 11.02 | RJ45-8LCT1-B 
9 Shielded 8-8 Sleeves | CCM1392-ND 19.50 13.65 11.40 | RJ45-8LCT2-S 
Shielded 8-8 Block CCM1393-ND 18.86 13.19 11.02 | RJ45-8LCT2-B 
10 Unshielded 8-8 Block CCM1500-ND 4.24 2.96 2.47 | RJ45-8N-B 
Unshielded | 8-8 Sleeves | CCM1501-ND 4.81 3.40 2.80 | RJ45-8N-S 
"1 Shielded 8-8 Block CCM1502-ND 4.98 3.48 2.91 | RJ45-8N3-B 
Shielded 8-8 Sleeves | CCM1503-ND 5.72 3.98 3.32 | RJ45-8N3-S 
12 Shielded 8-8 Block CCM1504-ND 4.98 3.48 2.91 | RJ45-8N4-B 
Shielded 8-8 Sleeves | CCM1505-ND 5.72 3.98 3.32 | RJ45-8N4-S 
RJH Series 
13 | Unshielded 4-4 Block CCM9060-ND 4.82 3.37 2.82 | RJH-4L-B 


* Board Ground (pins only). Note: LCT Version incorporates 82Pf capacitors. 
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FCI 


Modular Jacks 


Positions- Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
Fig. Contacts A B Cc Part No. 1 25 100 Part No. 
Horizontal Jack — P.C. Board Mount 
4-4 0.480 (12.20) 0.485 (12.32) 0.825 (20.95) 609-1048-ND 75 2 35 66010-001LF 
4-4 0.810 (20.57) 0.540 (13.72) 0.590 (14.99) 609-1050-ND 1.66 73 63 68897-001LF 
4-4 0.709 (18.00) 0.441 (11.20) 0.453 (11.50) 609-1054-ND 1.32 72 62 87180-044LF 
6-2 0.709 (18.00) 0.520 (13.20) 0.453 (11.50) 609-1055-ND 88 39 32 87180-062LF 
6-2 0.728 (18.50) 0.539 (13.70) 0.465 (11.80) 609-1068-ND* 1.44 80 69 61885-0621LF 
6-4 0.709 (18.00) 0.520 (13.20) 0.453 (11.50) 609-1056-ND 1.32 72 62 87180-064LF 
{ 6-4 0.811 (20.60) 0.619 (15.72) 0.591 (15.00) 609-1060-ND 80 36 31 88400-064LF 
6-6 0.480 (12.20) 0.485 (12.32) 0.825 (20.95) 609-1049-ND 82 At 34 66011-002LF 
6-6 0.709 (18.00) 0.520 (13.20) 0.453 (11.50) 609-1057-ND 1.41 78 67 87180-066LF 
6-6 0.811 (20.60) 0.619 (15.72) 0.591 (15.00) 609-1061-ND 67 37 32 88400-066LF 
8-8 0.698 (17.74) 0.602 (15.30) 0.500 (12.70) 609-1046-ND a5: 37 31 54602-908LF 
8-8 0.709 (18.00) 0.600 (15.24) 0.453 (11.50) 609-1058-ND 1.51 85 13 87180-088LF 
8-8 0.723 (18.36) 0.614 (15.60) 0.460 (11.68) 609-1069-ND* 4.36 271 2.45 72231-0881LF 
10-10 0.698 (17.74) 0.602 (15.30) 0.500 (12.70) 609-1047-ND 1 45 38 54602-910LF 
Vertical Jack — P.C. Board Mount 
4-4 0.625 (15.87) 0.540 (13.72) 0.615 (15.62) 609-1051-ND 1.32 72 62 69253-001LF 
4-4 0.625 (15.87) 0.540 (13.72) 0.615 (15.62) 609-1062-ND 1.32 72 62 90511-001LF 
4-4 0.625 (15.87) 0.540 (13.72) 0.615 (15.62) 609-1067-ND 65 33 27 61835-0441LF 
6-4 0.625 (15.87) 0.620 (15.75) 0.615 (15.62) 609-1064-ND 73 34 29 90512-003LF 
2 6-6 0.625 (15.87) 0.620 (15.75) 0.615 (15.62) 609-1052-ND 1.44 80 69 69254-001LF 
6-6 0.625 (15.87) 0.620 (15.75) 0.615 (15.62) 609-1063-ND 1.41 78 67 90512-001LF 
8-8 0.625 (15.87) 0.700 (17.78) 0.615 (15.62) 609-1053-ND 1.64 87 74 69255-001LF 
8-8 0.625 (15.87) 0.700 (17.78) 0.615 (15.62) 609-1065-ND 1.89 1.09 94 90598-001LF 
8-8 0.665 (16.90) 0.626 (15.90) 0.620 (15.82) 609-1072-ND* 2.15 1.16 1.00 94152-088LF 
Vertical Jack — SMD 
4-4 0.594 (15.09) 0.570 (14.47) 0.641 (16.28) 609-1070-1-ND 1.91 1.05 89 87543-4111LF 
4-4 0.594 (15.09) 0.570 (14.47) 0.641 (16.28) 609-1070-2-NDt 275.58/350 87543-4111LF 
3 6-6 0.594 (15.09) 0.651 (16.53) 0.641 (16.28) 609-1071-1-ND 2.20 1.22 1.02 87545-4111LF 
6-6 0.594 (15.09) 0.651 (16.53) 0.641 (16.28) 609-1071-2-NDt 1156.26/1,400 87545-4111LF 
8-8 0.594 (15.09) 0.731 (18.57) 0.641 (16.28) 609-1059-1-ND 1.94 111 96 87547-4111LF 
8-8 0.594 (15.09) 0.731 (18.57) 0.641 (16.28) 609-1059-2-NDt 309.96/350 87547-4111LF 
Horizontal Multiport Jack — P.C. Board Mount 
8-8 1.224 (31.10) 1.110 (28.20) 0.992 (25.20) 609-2069-ND 5.87 3.65 3.31 10021246-112LF 
8-8 2.327 (59.10) 1.110 (28.20) 0.992 (25.20) 609-2070-ND 6.43 4.56 4.02 10021246-114LF 
4 8-8 3.429 (87.10) 1.110 (28.20) 0.992 (25.20) 609-2071-ND 9.15 6.33 5.60 10021246-116LF 
8-8 4.531 (115.10) 1.110 (28.20) 0.992 (25.20) 609-2072-ND 14.27 9.70 8.92 10021246-118LF 
8-8 3.429 (87.10) 1.110 (28.20) 0.992 (25.20) 609-2075-ND 8.32 5.54 4.97 10021246-216LF 
8-8 4.531 (115.10) 1.110 (28.20) 0.992 (25.20) 609-2076-ND 9.96 6.90 6.10 10021246-218LF 
Vertical Multiport Jack — P.C. Board Mount 
- 2x 4-4, 6-6 —_ _ - 609-1066-ND 3.32 1.97 1.74 FT658160LF 


* Shielded + Tape and Reel Pricing 


eg | ® These customer premises equipment (CPE) filters are designed to expedite the service delivery and 
——— . 1 improve the performance of digital subscriber line (DSL) and home phoneline network services over 
u se g Excelsus DSL (CPE) Fi Ite rs plain old telephone service (POTS). Its filter design electronically isolates the high-speed DSL and HPN 


PAST BNy wea Nae data streams from the voice-band POTS to provide premium quality and optimal DSL and HPN data rates. 


Z-230PJ Economical Single-Line DSL Filter Z-230TJ Economical Single-Line Phone/DSL Filter 


« Filters one or more phone devices sharing a single jack ; Provides separate jacks for phone and DSL/HPN 
* Compact in-line design - plugs into any standard phone jack * Compact in-line design- plugs into any standard phone jack 
Blocks and isolates DSL/HPN from phone equipment « Filters one or more phone devices sharing a single jack 
* Supports G. lite, G.dmt ADSL, V.90, Caller ID and metallic-loop ig. * Blocks and isolates DSL/HPN from phone equipment 
testing * Supports G. lite, G.dmt, ADSL, V.90, Caller ID and metallic-loop testing 
* Compliant and listed with FCC, UL, CE, CSA and T1E1 © Compliant and listed with FCC, UL, CE, CSA and T1E1 


ANSI Single-Line DSL Filter 


« Meets ANSI 1.421 for xcellent voice quality and performance * Compliant and listed with FCC, UL, CE, and CSA 


* Filters one or more phone devices sharing a single jack * Compatible with ADSL, ADSL2, ADSL2+, ADSL2++, ADSLQ+ (analog 

* Blocks and isolates DSL/HPN from phone equipment mode) and VDSL 

* Ideal for blocking RF interference from DSL/HPN for uninterrupted Be : . | 
data streaming * Compact in-line design-plugs into any standard phone jack 


Supports G. lite, G.dmt, ADSL, V.90, Caller 1D and metallic-loop testing — * Wall-mount design-snaps over existing wall outlet 


Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. Description Part No. 1 25 50 Part No. 
1 Single In-Line DSL Filter 553-1183-ND 2.89 1.71 1.54 Z-230PJ 
2 Single In-Line Phone/DSL Filter 553-1426-ND® 4.29 2.65 2.48 Z-300TJ 
3A ANSI In-Line Single Filter 553-1185-ND 3.97 2.35 2.11 Z-330P2J 
3B ANSI Wall-Mount Single Filter 553-1186-ND 6.54 4.03 3.77 Z-330CW 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 291 


+= Pulse’ 


A TECHNITROL COMPANY 


LED options. 


space « Patented InterLock Base construction for high reliability 


PULSEJACK™ LAW/ Filtered Connectors 
Ethernet, PoE (Power over Ethernet), Gigabit, USB Options 


Pulse offers a broad selection of filtered connectors. Each Pulsejack 
platform is designed to house a range of magnetic configurations and 
other internal components (common mode termination) with four 750hm 
resistors and HV Cap, chip-side pin outs, shield options, USB ports and 
Features: * Meets or exceeds IEEE 802.3 and ANSI 
X3.263 * 1500 Vrms isolation + Self-contained termination saves PCB 


Figure Note: General representation of part, see specifications for exact number of ports. 


Comm.(15) | Total(16) 
Number Tab Other(4) Pins per PCB 
of Latch Shield Auto LEDs Com- Port Pins per | Configuration(2) | Turns Ratio(3) Package Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. | Rows X Ports(7) | Up/Down(1) | EMI Tabs(5) | MDIX | L-R(6.8) | ponents | (PCB Side) Port 1X RX LxWxH (mm) Part No. 1 10 100 | Part No. 
10/100BASE-TX 
1x1 Down Yes Yes G-G CMT 7 12 TC T,C | 107:1.414 1CT:1 | 21.59 x 16.26 x 13.84 | 553-1236-ND 6.24 427 3.40 |J0018D21E 
1x1 Down Yes Yes G-G CMT 7 12 TC T,C | 107:1.414 1CT:1 | 21.59 x 16.26 x 13.84 | 553-1348-ND® 5.94 407 3.24 |J0018D21ENL 
1x1 Down Yes Yes G-Y CMT(12) 7 12 TC TC 1CT:1— 1CT:1 | 21.59 x 16.26 x 13.84 | 553-1345-ND@ 400 260 1.99 | J00-O065NL 
1x1 Down Yes Yes G-Y —(13) 8 12 TC TC 1CT:1— 1CT:1 | 21.59 x 16.26 x 13.84 | 553-1346-ND® 5.07 347 2.76 |JO0006D21BNL 
1 1x1 Down Yes Yes - CMT(13) 7 8 TC TC 1CT:1 — 1CT:1 | 21.59 x 16.26 x 13.84 | 553-1347-ND® 5.01 3.43 2.73 | J0011D21NL 
1x1 Down Yes _ G-Y CMT (13) 8 12 TCS = CT 1CT:1— 1CT:1 | 21.59 x 16.26 x 13.84 | 553-1349-ND® 6.12 419 3.34 |J0026D21BNL 
1x1 Up Yes Yes Y-G CMT 7 12 TC TC 1CT:1 1CT:1 | 25.4x 16.26 x 13.51 | 553-1351-ND® 5.88 4.03 3.21 | J1012F21CNL 
1x1 Up Yes _ Y-G CMT 8 12 TCS CT 1CT:11CT:1 | 25.4x 16.26 x 13.51 | 553-1352-ND® 6.78 4.64 3.70 | J1026F21CNL 
1x1 Up - Yes G-Y CMT 8 12 TC TC 1CT:1— 1CT:1 | 25.4x 16.26 x 13.51 | 553-1350-ND® 5.88 4.03 3.21 | J1011FO1PNL 
10/100BASE-TX Multiport — RoHS Compliant 
1X2 Down Yes Yes G-Y CMT 7 12 TC TC (CT: 1CT:1 | 21.36 x 31.18 x 13.61 | 553-1353-ND 866 6.34 5.25 | J8064D628ANL 
5 1X4 Down Yes Yes G-Y CMT 7 12 TC TC 1CT:1 © 1CT:1 | 21.36 x 59.12 x 13.61 | 553-1354-ND 15.50 11.87 10.05 | J8064D648ANL 
10/100BASE-TX Dual Row Multiport 
2x2 Both Yes Yes G-Y CMT 7 an] TC TC 1CT:1 — 1CT:1 | 32.00 x 31.50 x 25.52 | 553-1248-ND 16.58 12.70 10.75 |J20-0013 
3 2x4 Both Yes Yes G-Y CMT 7 an] TC TC 1CT:1 © 1CT:1 | 32.00 x 59.44 x 25.52 | 553-1249-ND 29.93 23.81 20.52 | J20-0014 
2x8 Both Yes Yes G-Y CMT 7 8 TC TC 1CT:1 © 1CT:1 | 32.00 x 115.31 x 25.52 | 553-1251-ND 59.45 47.30 40.75 | J20-0016 
Power over Ethernet (PoE) 10/100Base-TX — RoHS Compliant 
1 1x1 Up Yes Yes | Y/G-G CMT(2) 9 13 CT CT 1CT:1— 1CT:1 | 33.02 x 16.79 x 13.61 | 553-1366-ND 972 7.12 5.90 | JKO-0020NL 
1x1 Up Yes Yes | Y/G-G CMT(10) 9 13 CT CT 1CT:1— 1CT:1 | 33.02 x 16.79 x 13.61 | 553-1367-ND 7.83 5.36 4.27 | JKO-O025NL 
Power over Ethernet (PoE) 10/100Base-TX Multiport — RoHS Compliant 
2 1X2 Up Yes Yes | Y/G-G CMT(10) 8 12 CT CT (CT: 1CT:1 | 25.40 x 31.19 x 13.84 | 553-1361-ND 12.73 9.31 7.72 | JGO-0031NL 
1X4 Up Yes Yes | Y/G-G CMT(10) 8 12 CT CT 1CT:1 © 1CT:1 | 25.41 x 59.13 x 13.60 | 553-1362-ND 2277 1743 14.76 | JGO-0032NL 
Gigabit (10/100/1000BASE-TX) 
1x1 Up Yes Yes G-G Gigabit(11) 12 16 Gigabit Gigabit | 1CT:1 — 1CT:1 | 33.02 x 16.79 x 13.87 | 553-1363-ND® 7.83 5.36 4.27 | JKO-0014NL 
1x1 Up Yes Yes | Y/G-G | Gigabit(t1) 12 16 Gigabit Gigabit | 1CT:1  1CT:1 | 33.02 x 16.79 x 13.87 | 553-1364-ND@ 7.83 5.36 4.27 | JKO-OO16NL 
: 1x1 Up Yes Yes - Gigabit(11) 12 12 Gigabit Gigabit | 1CT:1  1CT:1 | 33.02 x 16.79 x 13.87 | 553-1258-ND 6.84 5.01 4.15 | JKO-0017 
1x1 Up Yes Yes - Gigabit(11) 12 12 Gigabit Gigabit | 1CT:1 — 1CT:1 | 33.02 x 16.79 x 13.87 | 553-1365-ND® 753 5.16 4.10 | JKO-0017NL 
Gigabit (10/100/1000BASE-T) Multiport — RoHS Compliant 
1X2 Up Yes Yes | G-G(14) | Gigabit(t1) 10 14 Gigabit Gigabit | 1CT:1 — 1CT:1 | 25.40 x 31.19 x 13.84 | 553-1357-ND 12.73 9.31 7.72 | JGO-0023NL 
1X4 Up Yes Yes | G-G(14) | Gigabit(t1) 10 14 Gigabit Gigabit | 1CT:1  1CT:1 | 25.40 x 59.39 x 13.84 | 553-1358-ND 2277 17.43 14.76 | JGO-0025NL 
2 1X6 Up Yes Yes G-G Gigabit(12) 10 14 Gigabit Gigabit | 1CT:1  1CT:1 | 25.41 x 87.33 x 13.84 | 553-1359-ND 31.04 24.70 21.28 | JG0-0027NL 
1x8 Up Yes Yes G-G Gigabit(11) 10 14 Gigabit Gigabit | 1CT:1 — 1CT:1 | 25.40x 115.27 x 13.84 | 553-1360-ND 41.39 32.93 28.37 | JG0-0028NL 
Gigabit (10/100/1000BA SE-T) Dual Row Multiport 
3 2X6 Both Yes Yes - Gigabit(11) 10 10 Gigabit Gigabit | 1CT:1  1CT:1 | 28.95 x 87.38 x 25.52 | 553-1307-ND 51.86 42.97 39.51 | JC0-0132 
Combo 10/100BASE-TX / Dual USB 2.0 Type A Female Ports 
1X1 w/2USB Up - — |G-Y(6(R)) CMT _ _ TCS CT 1CT:1— 1CT:1 | 27.69 x 19.08 x 31.45 | 553-1266-ND 7.83 5.73 4.75 | JWO0-0009 
1X1 w/2USB Up _— — |G-Y(6(R)) CMT _ _ TCS CT 1CT:1 — 1CT:1 | 27.69 x 19.08 x 31.45 | 553-1369-ND® 840 5.75 4.58 | JWO-O009NL 
4 | 1X1 w/2USB Up Yes _ G/O-Y CMT _ _ TCS = CT 1CT:1— 1CT:1 | 26.09 x 17.09 x 29.72 | 553-1267-ND 8.08 5.91 4.90 | JY0-0016 
1X1 w/2USB Up Yes _ G/0-Y CMT - _ TCS CT 1CT:1 — 1CT:1 | 26.09 x 17.09 x 29.72 | 553-1370-ND® 9.30 637 5.07 | JY0-O016NL 
1X1 w/2USB Up - Yes | G/Y-G Gigabit - _ Gigabit Gigabit | 1CT:1  1CT:1 | 27.43 x 18.82 x 31.00 | 553-1368-ND® 8.71 6.38 5.28 | JWO-OO06NL 


@ RoHS Compliant 


KEY (1) Tab Down = thumb lock facing down to PCB; Tab 
Up = thumb lock facing away from PCB 


(2) Magnetics = Chip (PHY) to Cable (Media) side: T= 
Transformer, C = Common Mode Choke, S = Shunt 
Inductor 


(3) Turns Ratio = Chip (PHY) to Cable (Media) side 


(4) CMT (Common Mode Termination) with HV Cap within 
the connector; no extra PCB real estate required 


(5) EMI Tabs = On the outside face of the shield for 
connecting to a front panel 

(6) LEDs require external 5V source and 2500 external 
resistors ("R") = 2500 internal resistor built-in 

(7) Note: For example, 1X4 = 1 row/4 columns or a 2X4 = 
2 rows/4 columns 

(8) LEDs: L-R = Left - Right : G = green, Y = yellow; 
“—" = none; Bicolor : G/O = Green/Orange, Y/G = 

Yellow/Green, G/Y = Green/Yellow 


(9) Includes ESD overvoltage protection diodes 


(10) Provides typically 2kV voltage isolation and are 
compliant to IEEE 802.3af PoE standard 


(11) Includes Gigabit compatible magnetics 

(12) Built-In BST Circuit = Capacitor resistor termination 
circuit 

(13) Different electrical connection (See datasheet for more 
information) 


(14) PoE = Power over Ethernet compatible product, 
compliant to IEEE 802.3af standard, providing 
minimum 1.5kV isolation 


(15) Number of PCB connections required for RJ-45 
connector communication to PHY/IC Chip 


(16) Total number of PCB pins for PCB layout, which include 
LED option 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HIROSE i i 
ELEctRIc Fiber Optics 
Co.,LTD. Adapiers - Split Sleeve 


M8 X0.75_-~ 


Attenuators 
(Maximum Input Power 10mW) 


Description 


Attenuation 
=1.31m 


Digi-Key 
Part No. 


Price Each 


1 10 50 


Hirose 
Part No. 


SC Attenuato: 


r}  10dB 


H2505-ND 


91.76 87.17 83.57 


HSC-AT8K-A10A 


MU Connectors and Adapters 


Boot | Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Description Color | Part No. 10 50 Part No. 
1 | Simplex Plug for 0.9 Buffered Fiber Blue | H2500-ND 7.10 6.01 5.06 | HMUA-P1-H1 
2 | Simplex Plug for 2 Cable Blue | H2501-ND 7.10 6.01 5.06 | HMUA-P2-H1 
3 | Simplex Patch Panel Mount Adapter — | H2502-ND 13.41 12.63 11.45 | HMUA-A-3 
4 | Duplex Patch Panel Mount Adapter — | H2503-ND 15.35 14.45 13.10 | HMUA-2A-3 


External] Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| Description Color | Part No. 10 50 | Part No. 
1 | SC Hybrid SC/FC, Angled — |H11437-ND@ NEW! 16.44 15.48 14.03 | HSCJ-HRFCJ-B(40) 
9 SC Hybrid SC/FC, Straight — |H2493-ND 18.06 17.46 16.26 |HSCJ-HRFCJ-C 
SC Hybrid SC/FC, Straight — |H11438-ND@ NEW! 15.90 15.37 = 14.31 | HSCJ-HRFCJ-C(40) 
3 | Panel Mount, Die Cast, Zirconia —  |H2495-ND 15.66 14.74 13.36 | HSC-A2-D1 
4 | Panel Mount, Plastic, Zirconia Blue | H2496-ND 6.99 5.92 4.98 | HSC-A3-D1(02) 
5 |F-type, Zirconia Blue | H2497-ND 15.74. 14.82 13.43 | HSCF-2A-D(P) 
6 Non-Flange, Phosphor Bronze —  |H2498-ND 14.42 13.34 11.97 | HRFC-A2-SF(01) 
Non-Flange, Phosphor Bronze — |H11439-ND@ NEW! 1240 11.47 — 10.30 |HRFC-A2-SF(41) 
7 | Cost-Effective, Phosphor Bronze] — |H11440-ND@ NEW! = 10.22 9.46 8.49 | HRFC-PA11-G1(40) 


@ RoHS Compliant 


Ferrule 
Dimension A | Digi-Key Price Each Hirose 
(mm) Part No. 1 10 50 Part No. 
0.125 H2514-ND 7.20 6.10 5.13 | HMUA-F3-A125 
0.1255 H2515-ND 7.28 6.16 5.18 | HMUA-F3-A1255 
0.126 H2516-ND 7.20 6.10 5.13 | HMUA-F3-A126 


OMRON, Optical Communication Devices 


Omron has achieved the worlds smallest size by combining 
Omron’s Micro Lens Array with thin film filters in a proprietary 
structure. This minimizes costs by reducing the number of internal 
parts. Omron’s optical switches (1 x 2 and 2 x 2) use a low power 
consumption with a latching function. The numbers of components 
are reduced using a complex prism and are able to accommodate 
SC type fiber optic connectors. Applications include fault response, 
maintenance, (OXC) Optical Cross Connect Circuit, (OADM) 
Optical Add/Drop Multiplex Circuit. 


Omron’s 4 channel and 8 channel Mux and Demux devices are SC 
connector compatible for transceiver and transponder applications. 
Using Omron's proprietary Micro Lens Array structure makes 
these the worlds smallest and most cost effective Mux/Demuxs 
available. Use for CWDM, LX4, B-PON, E-PON, G-PON and 
(OADM) Optical Add/Drop Multiplex Circuit. 


VW mirror 


30 —-— 27 — 


: I 6.4 
Lens Pitch 


12-4 


0.25 


7 


i 
5.6 


2.541 + 


Tie 


12.7 


007-710 


Dome 


oO 


GA 


1018 a 
T qt 
/ es y Lo 1249 


isc 


Digi-Key Price Omron 
Fig. Description Part No. Each Part No. 

Fiber Optic Switch, 1 x 2 with SC Connector Z2220-ND® 394.50 P1S12B-LD-SC 
Fiber Optic Switch, 1 x 2 with SC Connector Z2221-ND® 394.50 P1S12B-D-SC 
Fiber Optic Switch, 2 x 2 with SC Connector Z2222-ND® 496.50 P1S22B-LD-SC 

{ Fiber Optic Switch, 2 x 2 with SC Connector Z2223-ND® 496.50 P1S22B-D-SC 
Fiber Optic 4 Channel Demux, 1511nm Wavelength, SC Connector Z2210-ND® 655.50 P1X4A-DX1511S20-SC. 
Fiber Optic 4 Channel Mux, 1511nm Wavelength, SC Connector Z2211-ND® 655.50 P1X4A-MX1511S20-SC 
Fiber Optic 8 Channel Demux, 1471nm Wavelength, SC Connector Z2212-ND® 1251.00 P1X8A-DX1471S20-SC 
Fiber Optic 8 Channel Mux, 1471nm Wavelength, SC Connector Z2213-ND® 1251.00 P1X8A-MX1471S20-SC 

2 Collimator Flat Lens Array, 1 x 12, AirGap 1.5mm Z2214-ND@ 34.50 P1L12A-C1 
Collimator Flat Lens Array, 1 x 12, AirGap 2.5mm Z2215-ND® 34.50 P1L12A-C2 
Focuser Flat Lens Array, 1 x 12, V~L= 0.3mm, L~F=0.3mm Z2216-ND® 34.50 P1L12A-F1 
Focuser Flat Lens Array, 1 x 12, VCSEL~Lens= 0.2mm Z2217-ND® 34.50 P1L12A-F2 

_ Right Angle Focuser Flat Lens Array, 1 x 12, V~L=0.3mm, L~F=0.5mm. Z2219-ND® 51.00 P1L12C-F1 
Right Angle Focuser Flat Lens Array, 1 x 12, F~L=0.4mm Z2218-ND® 51.00 P1L12C-F2 
Fiber Optic 4 Channel CWDM High Speed ROSA, Video Type Z2548-ND® 252.44 P1RX4A-SX4-V-01 

3 Fiber Optic 4 Channel CWDM High Speed ROSA, TIA Type Z2547-ND 478.89 P1RX4A-LX4-TR-02 
Fiber Optic 4 Channel CWDM High Speed TOSA, Video Type Z2549-ND® 292.53 P1TX4A-SX4-V-01 

@ RoHS Compliant 
— 


™ Tyco Electronics AMP Fiber Optics OPTIMATE® DNP (Dry Non-Polish) Connectors 


Authorized Distributor 


Optical Characteristics: + Insertion Loss: 2dB * Ref.: FOTP 34 Method C Environmental Characteristics: * Temperature Range: -40°C ~ 60°C Mechanical Characteristics: * Insertion Force: 13.34N [3 Ib.] 
(plug to receptacle) * Cable retention plug: 8.89N [12 Ib.] Materials: * Retention Clip: Copper alloy, plated * Splice: Copper alloy, plated * Connectors: Thermoplastic 


Dimensions in mm. 


Digi-Key Pricing AMP. 
Fig. | Description Part No. 1 25 Part No. 
1 Single Position Plug Assembly A1703-ND 94 18.28 228087-1 
2 Single Position Device Mounts A1705-ND 96 20.77 228043-1 
3 Single Position Bulkhead Receptacle A1707-ND 1.69 36.56 228042-1 
4 Dual Position Plug Assembly A20128-ND 2.39 51.75 228088-1 
5 Dual Position Bulkhead Receptacle A20129-ND 1.74 37.69 228045-1 
6 Plastic Fiber Splice and Retention Clip A20131-ND 23: 4.07 228046-1 


Digi-Key Pricing AMP. 
Description Part No. Part No. 
Hot Knife, Plastic Fiber A99100-ND 63.35 271.50 228085-1 
Single Position Plastic Cutting Fixture A99102-ND 87.01 372.90 228837-1 


Note: X in Part No. = Meter Per Roll 


FIBER OPTIC CABLE (0.D. = .089) 


Digi-Key Price (Meter) 
Part No. 5 10 15 25 50 100 
A1700-X-ND 13.76 25.55 87.14 58.95 98.25 176.85 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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= TycoElectronics amp Fiber Optic Connectors, Switches and Accessories 


Authorized Distributor 


ST Style LightCrimp XTC Connectors 


Features: * Singlemode or multimode * Just crimp 
it on the fiber * 2-minute termination * Epoxyless or 
quick-cure epoxy types * Pre-radiused PC finish 
(epoxy type) * Body Material: Epoxyless aluminum; 
Epoxy polymer * Coupling Nut Material: Multimode 
epoxyless polymer; Singlemode Epoxyless die 
cast; Epoxy - die cast zinc * Storage Temperature 
Range: -40°C ~ 85°C 


Fiber Insertion | Operating | Durability 
Size | Mode Ferrule Loss dB,| Temp. Cycles, <.20) Digi-Key Price Each AMP 
(um) | Type Material Average | Range (°C)/(dB) Change} Part No. 1 10 | Part No. 
LightCrimp Epoxyless ST Style Connectors 
126 |Single} Ceramic 0.2 -40°~ 65°} 1000 A20103-ND 30.26 26.90 | 504000-1 
LightCrimp Epoxyless ST Style Connectors 
RoHS Compliant 
125 | Multi Plastic 0.4 -40° ~ 65° 500 A32610-ND 7.97 7.08 | 5492168-1 
125 | Multi | Stainless Steel) 0.4 -10° ~ 65° 500 A32611-ND 10.26 = 9.12 | 5504034-1 
125 | Multi Ceramic 0.4 -40°~ 65°} 1000 A33708-ND 12.44 11.06 | 5504001-1 
Epoxy ST Style Connectors 
RoHS Compliant 
125 | Multi Ceramic 0.4 -20°~75°} 1000 A33709-ND 5.40 4.80 | 5501380-1 
125 | Multi | Stainless Steel) 0.3 -20° ~ 75° 500 A33710-ND 8.01 7.12 | 5504008-3 
125 | Multi Ceramic 0.4 -20°~75°} 1000 A20105-ND 2.70 2.40 | 503571-1 
125 | Multi | Composite 0.3 -20°~75°| 5000 A33712-ND 2.23 1.98 | 5503415-1 
125 | Single |Zircon/Ceramic) 0.3 -20°~ 75°} 5000 A35056-ND 5.18 4.60 | 5502579-2 
140 | Multi | Stainless Steel) 0.3 -30° ~ 75° 500 A33711-ND 8.01 7.12 | 5504008-7 


ST Style Coupling Receptacles 


Free-Hanging or Panel Mount Design 


4 


Sleeve Digi-Key Price Each | AMP 
Type Material Part No. al 10 |Part No. 
Multimode Composite | A20109-ND 1.89 1.68 |501381-1 
Single or Multimode Metal A20110-ND =. 2.23: 1.98 |504021-1 
Single or Multimode Ceramic A20111-ND = 4.21. 3.74 |502750-1 


Bous 


Designed to accept multimode TO-18, TO-46 and TO-52 active devices * Nickel 
plated, die cast zinc * Mount to PCB or through panel ¢ Includes positioning ring 


Digi-Key Price Each AMP 
Description Part No. 1 10 Part No. 
Standard Height A33713-ND 8.57 7.62 | 5501474-1 
Low Profile A32709-ND 5.04 4.48 | 5502585-2 


FSMA Connectors 


Features: 

* Industry compatible with 905 and 906 style connectors * Design parameters 
conform to NATO and IEC interface standards * Ferrule Material: Stainless steel 
* Connector Body Material: Nickel-Plated brass 

Performance Characteristics: 


* Insertion Loss: 1.5dB Typical * Temperature Range: -55°C ~ 105°C » Durability: ~~ 
200 mating cycles 
Fiber Digi-Key Price Each AMP. 
Description Diameter Part No. 1 10 Part No. 
FSMA Connector (905) 125m A33720-NDO 12.17 10.82 5504566-1 
FSMA Connector (905) 140m A29100-ND 15.01 13.34 504566-2 
FSMA Connector (905) 140m A33721-NDO 12.17 10.82 5504566-2 
FSMA Connector (905) 1000pm A33722-ND0 12.17 10.82 3-5504566-0 
0 RoHS Compliant 
Singlemode Fiber Optic Attenuation | Digi-Key Price | AMP 
dB) Part No. Each | Part No. 
Attenuator: { 
enuators FC Dual Window Attenuators 
10 A20175-ND 60.75 | 1-209948-0 
15 A20176-ND 60.75 | 1-209948-5 
SC Dual Window Attenuators 
3 A20178-ND 60.75 | 209943-3 
3 A34371-NDO 60.75 | 5209943-3 
Singlemode High Performance Attenuators utilize unique all 5 A20179-ND 80.75 | 209943-5 
fiber mechanisms to increase the loss of an optical signal. 5 A34372-NDO 60.75 | 5209943-5 
These designs minimize reflectance. High Performance 10 A34368-NDO 60.75 | 1-5209943-0 
ecionuators use no Mets, alt Gaps. or cote misinatches, 7 15 A34369-NDO 60.75 | 1-5209943-5 
pecifications: * Fixe enuation Values: 3 - 4 7 ¥ 
+ Reflectance: <-45dB, -50, -55 and -60dB + Operating oh pela e ae Scorned 
Temperature: -40°C ~ 75°C » Vibration Resistance: <0.1 


x attenuation 


© RoHS Compliant 


Kits, Tools and Accessories 


Termination Kits: For AMP FSMA, and SC Style: Termination kits provide all the materials and tools (except epoxy) required 
to terminate a particular type of fiber optic connector. Tools are conveniently packaged in a handy carrying case. The kits 
contain polishing materials for approximately 60 connectors. The consumable items in the kit can be purchased separately. 
Polishing (Lapping) Film Packets: Polishing film sheets are used with polishing bushings for hand polishing of fiber optic 
connectors. Most part numbers consist of a packet of ten 8.5” x 11.0” (21.59cm x 27.94cm) sheets. Each packet will polish 
between 60 and 80 connectors. 

Consumables Kits: Contains all consumable supplies for at least 100 connectors. Epoxy (general purpose), polish film, 
epoxy applicators and polish pad. 

Features: * Pre-centered adapter mount provides quick, easy focusing, and changing of connectors * Kg-3 infrared filter to 
protect the user * Durable, lightweight A.B.S. plastic microscope body * Lockable, high density polyethylene, double-well 
carrying case with antistatic foam cut-outs 


Digi-Key Price AMP. 

Description Part No. Each Part No. 
LightCrimp Epoxy Type Termination Kits (Epoxy Sold Separately) 
FSMA A9835-ND 786.24 | 503746-2 
SC... A9829-ND 845.67 | 503746-7 
LightCrimp XTC Termination Tool Kit 

A9825-ND 619.33 | 492322-1 
Sapphire-Tipped Scribe Tool A99109-ND 51.03 504064-1 
Replacement Blades for A99109-ND . A99110-ND 46.32 504290-1 


Polishing (Lapping) Film Sheets 


Sc Coupling Features: * Suitable for any SC Type connector * Choice of housing Ri FSMA, FSD, RSD — 5ym, Light Gray, (multiples of 10 sheets) . A20221-ND 16.98 228433-8 
Adapters colors * Metal Alignment Sleeve RoHS FC Type, D4 Type — 1m, Green, (multiples of 10 sheets) .. A20222-ND 16.98 | 228433-7 
ST Style, AMP SC — 0.3ym, White, (multiples of 10 sheets) A20223-ND 16.98 228433-5 
Digi-Key Price Each | AMP Consumables Kits — RoHS Compliant 
Description Color | Part No. 1 10 | PartNo. FSMA, FSD, ST Style ........00.ccccccccccesevscevssevssevsseesseseees A9836-ND 253.63 | 502306-1 
SC Simplex Adapter | Blue | A33714-ND 4.48 3.98 | 5502632-8 FC Type, D4 Type, AMP SC, Singlemode ST Style ....................5 A9837-ND 349.55 502306-2 
SC Simplex Adapter | Beige | A32499-ND 4.48 3.98 | 5502632-9 : : Epoxy Curing Oven 
110VAC Oven with Adapter Block - Universal Block*.................. A20220-ND 736.70 502134-1 
SC Duplex Adapter Blue | A31777-ND 6.19 5.50 | 5502776-8 * Universal block 12 single and 4 FSD Connectors 
SC Duplex Adapter Beige | A32500-ND 6.19 5.50 | 5502776-9 


Hybrid Adapters 


Features: * Use for Multimode or Singlemode « Available with mounting screws » Adapt various connector interfaces 
Metal alignment sleeve 


Fiber Optic Multimode Switches 


Low Profile Fiber Optic Switches are miniature, board mountable devices that permit the switching of an optical signal 
from one fiber to another. Switching is accomplished by a slight pivoting motion of a spherical mirror which reflects 
the optical signal to the appropriate fiber. This patented imaging technology provides very low optical loss. Fiber Optic 
Switches can be terminated with any fiber optic connector. 

Specifications: 

¢ Switching Speed: 5msec Typical * Operating wavelength: 750-1450nm « Insertion loss at 1300nm: 0.5dB Typical, 
0.8dB Maximum per FOTP-34 » Crosstalk: -45dB Typical per FOTP-42 » Switch Driver: 5V at 80mA Maximum, 12V 


ton | Material |r| Pao: ee ae 
Simplex Style 

sctost| Plastic | Blue | A33715-NDO 3.38 3.00 | 5502780-2 i re Ser 
SC to ST| Nickel Plated | Die Cast | A34377-NDO 10.06 8.94 | 5503638-1 : = Ree — 
sctoFC| Plastic | Black | A34376-NDO 4.48 3.98 | 5502781-1 Zamna ae Siete Deby Vanes 
SCtoFC| Plastic | Beige | az0154-ND 6.68 5.94 | 502781-3 2() Terminal 1 (+) 
SC to FC | Nickel Plated |Die Cast | A33716-NDO 13.66. 12.14| 5503480-1 

Duplex Style — RoHS Compliant Switch Electrical Fiber Digi-Key Price AMP 
sCtost| Plastic | Black | A33717-ND 6.19 5.50 | 5503137-1 ung hatte Inferince/S* |; Gannsetors)| Rar No: ei | enh 
st] foae_| aoe [awe aie sslemre| | [ outs | aor | Samim | Ss [emi Siw [SE 
0 RoHS Compliant RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= TycoElectronics ani Fiber Optic Cable Assemblies 


Authorized Distributor 
* Multimode * 62.5/125 Micron Fiber Size * Orange 


Fig. 1 — ST-ST Zip Style Cable Duplex Connector Fig. 2— FSD-FSD Zip Style Cable Duplex Connector Fig. 3 — SC-SC Zip Style Cable Duplex Connector 
Blue Blue 


ea ry pennant 
lack — Black ial 


Fiber Path Schematic 


Fig. 4 — SC-ST Zip Style Cable Duplex Connector Fig. 5 — SC-SC Riser Rated Cable Simplex Connector Fig. 6 — SC-ST Riser Rated Cable Simplex Connector 


Length | Digi-Key Price Each | AMP Length | Digi-Key Price Each +|AMP Length] Digi-Key Price Each | AMP 

Fig. |(meter) | Part No. 1 10 | Part No. Fig.|(meter) | Part No. 1 10 | Part No. Fig.|(meter)| Part No. i 10 | Part No. 
1 | A11BBC-0201E-ND*6 25.18 22.38) 5503995-1 | | | 5 | ATTFFP-0205D-NDt 92.00 81.78)504625-4 4 | 5 | Al1DBC-0205E-ND*o 41.18 36.60] 5504958-4 
2 | A11BBC-0202E-ND*6 27.41 24.36) 5503995-2 10 | A11FFP-0210D-ND+ 112.05 99.60] 504625-5 10 _| A11DBC-0210E-ND“0 49.59 44.08 | 5504958-5 
3 A11BBC-0203E-ND*® 29.61 26.32 |5503995-3 1 A11DDC-0201E-NDO 40.07 35.62] 5504971-1 1 A11DDC-0101C-ND*) 17.24 15.32] 5504970-1 
5 A11BBC-0205E-ND*0 34.02 30.24) 5503995-4 2 A11DDC-0202E-ND*0 41.90  37.24]5504971-2 2 A11DDC-0102C-ND* 18.43 16.38 | 5504970-2 

{10 (BBUIBBCSI2IDESND aD) 45.05 40.04|5503995-5 | | 3 | 3 | A11DDC-0203E-ND“o 43.72 38.86/5504971-3 5 | 3 | A11DDC-0103C-ND*o 19.62 17.44] 6504970-3 
10 | A11BBP-0210E-NDtO 34.61 30.76 | 5503094-5 5 | A11DDC-0205E-ND*0 47.36 42.10 /5504971-4 eee| (ela tS a 22.01 19.56) 5504970-4 
2 | A11BBP-0202D-NDt 30.65 27.24 | 503994-2 to | A11DDC-0210D-ND* 56.48 50.20)504971-5 10 (BAEC Sana 27.97 _24.86 | §504970°5 
2 | A11BBP-0202E-ND+o 22.70 20.18 | 5503994-2 10 | A11DDC-0210E-ND*9 56.48 50.20|5504971-5 be Siislteaieiet yy 19.82 17.62 5504972-1 
3 | A11BBP-0203D-NDt 32.99  29.32/503994-3 1 | At1DBC-0201D-ND* 34.25 30.44)504958-1 : Rane i ae aera 
3 | A11BBP-0203E-NDtO 24.44 21.72 | 5503994-3 1 | A11DBC-0201E-ND*0 34.25 30.44/5504958-1 a | 5 Retnroheneahine eo oih 1 26 | ode 7oA 
5 | A11BBP-0205E-NDtO 27.98 _24.34|s603904-4 | | | 2 | A11DBO-0202E-NDO 35.82 31.84)5504958-2 ae COREG oe a7 = oan SEDAOTIAL 
1 | AT1FP-0201D-NDt 75.94 67.50) 504625-1 2 eat, «s820 | 900te 10 | At1DBC-0110B-ND* 27.97 24,86) 504972-5 

2 | 2 | AttFFP-0202D-NDt 7999  71.10}504625-2 3_| A11DBC-0203E-ND*O 37.37 _33.22|5504958-3 40 | A11DBC-0110C-ND*O 32.99 29.32 | 5504972-5 
3 | AT1FFP-0203D-NDt 83.99 74.66 /504625-3 5 | A11DBC-0205D-ND* 41.18 — 36.60)504958-4 : : : 

* Ceramic —_ t Polymer Composite RoHS Compliant 
é Tecnnetogy to Inge nureson 
electronics Infrared Emitters and Fig. 1 (Panel Mount Cleanable 
OPTEK Technology Receivers JAE Adapters 


Fiber Optic Pin Photodiodes and Receivers 


Features: * Optical and environmental performance equivalent to LC type adapter 
* Easy, one hand separation of front and rear housing is possible by holding top and 


Output Output Rise bottom of the front housing 
Current Responsivity | Time - Typical} Digi-Key Price Each TT Electronics Dim. in mm 
Fig.) (mA) Min. / Typical (ns) Part No. 1 100 250 | Part No. 
1 25) 5.3mV / 7pW 3.3 365-1025-ND 14.57 11.93 10.93 | OPF2416T 
_ 0.45AW / 0.55AW 1.0 365-1029-ND 7.68 6.29 5.76 | OPF480 
— 0.45AW / 0.55AW 1.0 365-1030-ND 16.28 13.32 12.21 | OPF482 


Fiber Optic (850nm) Light-Emitting Diodes 


Optical Power Output Rise} Continuous 
; Output Time - Typ.| Forward DC | Digi-Key Price Each TT Electronics Digi-Key PricelEach JAE 
Fig. Min. / Typ. (ns) Current (mA) | Part No. 1 100 250 | Part No. Fig. |Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
1 | -17.3nW/-13.8uW 4.0 100 365-1024-ND 13.51 11.06 10.14 | OPF1414T 1_|SC Blue Ceramic [670-1000-ND 13.65 8.748.119 | FO-EX-LCAD2 
> |Rear C A 670-1224-ND 15.75 11.20 10.15 | FO-FC-RS-A2-R 
2 | 25.0dBm / 29.0dBm 6.0 100 365-1026-ND 9.34 7.65 7.01 | OPF370A ear Connector = 1 679.4995-ND 15.75. 11.20. 10.15 | FO-FC-RS-A-R 


Dim. in mm 


Honeywell wodules and Detectors 


Sensing and Control 
Operating Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. | Temperature | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
Single Fiber Duplex Modules SHS SeUNER EE 
1 | oc~70°C 1300nm Multimode Laser 480-2032-ND 245.04 205.84 183.78 | HOD2236-111/BBA 8 Holes 2-56UNC-2A 
850nm VSCEL 480-2033-ND 227.54 191.14 170.66 | HOD4090-111/BBA 


Fig. 3 


[2-56 UNC-2B ANODE CATHODE 


Fiber Optic Detectors signee : 2 Holes 
2 | -40°C ~ 85°C | 850nm TTL T046 480-2034-ND 43.18 35.23 31.26 | HFD3023-500-BBA oral be oF a na ——oa( l ey) 
Silicon PIN Photodiode 480-2035-ND 29.25 28.08 24.57 | HFD3065-002-BBA serie él / i x 


3 |-40°C ~ 100°C 8-32 
850nm LED 480-2036-ND 54.59 45.50 40.95 | HFE4020-313/BBA | UNEF-2A, il CASE(Gnd) 


|. — 0.80 —-| 


4 | -40°C ~ 85°C | 1310nm InGaAs Pin Detector | 480-2037-ND 90.44 78.69 70.55 | HFD8003-002/XBA . +—0.394 —| 


Features: * High speed transmission » Receivers are TTL Compatible * Transceivers have build-in LED driving circuit allowing you to 
connect directly to modulation IC for digital audio equipment Applications: + Digital Audio System * CD and DVD players 


Transmitters and 


Receivers Vdd] ViH | ViL [VoH]VoL| Peak | DataRate 
Max.} Min. | Max.) Min. |Max.| Wavelength | (Mbps) Digi-Key Price Each Lite-On 
Fig.| (V) | (W) | (V) | (V) | (V) |(nm) Typical} Max. Part No. 1 10 100 | Part No. 
Receivers 
1/525) — | — | 24] 04 650 16 160-1752-ND 1.44 1.20 96 | LTDL-RX16P01B 
2/525) — | — | 24] 04 650 16 160-1753-ND 1.52 92 77 | LTDL-RX16P02 
3 °/5.25} — | — | 24] 04 650 16 160-1754-ND 1.40 1.17 94 | LTDL-RX16P03 
4 15.25} — | — | 24] 04 650 16 160-1755-ND 1.48 1.24 99 | LTDL-RX16P05 
5 [5.25] — | — | 24 | 04 650 16 160-1756-ND 1.76 1.18 89 | LTDL-RX16S01B 
Transceivers 
1 [5.25] 2 08) —|— 650 13.2 160-1757-ND 85 54 39 | LTDL-TX12P01B 
2 15.25) 2 08); — | — 650 13.2 160-1758-ND 96 60 44 | LTDL-TX12P02 
315.25) 2 08} —|— 650 13.2 160-1759-ND 80 50 36 | LTDL-TX12P03 
4 |5.25) 2 08} — | — 650 13.2 160-1760-ND 91 57 41 | LTDL-TX12P05 
5 15.25) 2 08} —|— 650 13.2 160-1761-ND 1.00 67 50 | LTDL-TX12S01B 
6 | 5.25] 2 08 | —| — 650 13.2 160-1762-ND 1.00 67 50 | LTDL-TX12S05 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 295 


Fiber Optic Receiving and SHARP. Fiber Optics 
TOSHIBA Transmitting Modules sos y 


Dim. in mm 
Dim. in mm 


1. GND1 (Receiver) 8. INPUT (-) 
2. OUTPUT (+) 9. INPUT (+) 
3. OUTPUT (-) 10. Enable 
4.SD 11. GND2 (Transmitter) 
5. Vect (Receiver) 12. GNDS (Transmitter) 
6. Vec2 (Receiver) 13. Case 
7. Vec3 (Transmitter) 14. Case 
Transmitters and Receivers 
; Peak | Operating 
TOTX Series : Vcc | ViH | ViL | VoH | VoL | Wave- | Transfer 
ene : 3.5: . Typ.|Min.|Max.| Min. | Max.) length Rate Digi-Key Price Each Sharp 
eco ds #t:@Np Fig.| (V) | (V) | (v) | (VW) | (W) [(am) Typ.|(Mbps) Max. | Part No. 1 10 100 [Part No. 
025 as #2:Voc Be Transmitters 
Ee Tommserles | 5 #3: Input | 5]21;29| — 13.2 [425-1898-ND 7.63 1.30 1.08 |GPiFP513TK 
Bieter ay #4: NC : 1} 3]23/08)/ —]| —| 660 15.5  |425-2605-5-NDAO 2.13 1.70 1.41 |GP1FMV31TKOF 
Oe ay #5: NC 5 | 20/08 | — 13.2 |425-2607-5-NDAO 2.20 1.76 1.46 |GP1FMV51TKOF 
a 5 |} 21/08) — 13.2 |[425-1101-5-ND 1.75 1.40 1.16 |GP1FAS51TZ 
2/3/23/08}/ —| —| 660 15.5  |425-1890-5-ND¢ 1.55 1.24 1.03 |@P1FA313TZ 
Supply Current 5 | 20/08 | — 13.2 |425-1894-5-ND# 1.45 1.16 96 |GP1FA514TZ 
Voltage | Data] — con- Input 3/7 1/23/15) —| —| «60 15.5  |425-2503-5-ND#O 1.43 1.14.95 |GPTFAV31TKOF 
Min./Max. | Rate | sumption | Voltage | Digi-Key Price Each Toshiba 7 | 20} 0.8 | — 182 425-2505-5-ND#O 1.18 94.78 |GP1FAVS1TKOF 
ay] (ee) L(G) [pio ene i WD aii 5) —)— 27 132/405-4897 ND 7.80 1.44 1.19 |GP1FP513RK 
Transmitters Ths} —|— |] a7 | 08) 700 13.2 _|425-2606-5-NDAO 230 1.84 1.52 |GP1EMVS51RKOF 
o|3l—l— [24 os! 700 15.5  |[425-1889-5-ND¥ 148 1.18 98 |GPIFA313RZ 
1 | 2788 | 4 8 2410.9 | TOTX147FT-NDO 4.25 1.00.75) TOTX147(F,7) 3/—|—| 21% 15.5 |425-1891-5-ND 143 1.14 _.95 |GP1FA352RZ 
2.7/3.6 15 2.1/0.9 | TOTX141L-ND# 4.95 3.96 3.08 | TOTX141L 3///—l— 21] os! 700 15.5 /425-2502-ND#) 1.43" 1.14.95 |GPTFAV3TRKOF 
2| 2786 | 15 15 2.1/0.9 | TOTX141PFT-NDO 270 216 1.68 | TOTX141P(F,1) tl ae Be 13.2 (BABeASDSEIND EA 1.78 1.42 1.18 |GPIFAVSIRKOF 
2.7/3.6 | 25 15 2.1/0.9 | TOTX142LF-ND#0 5.00 4.00 3.38] TOTX142L(F) ANEW! = #With shutter RoHS Compliant 
ah] eet 18 5 | 28 as 150 120 90) TOTX147L(F.1.) ft Mini-Jack for Digital Audio (electrical and optical transmission) 
4.75/5.25 | 15 8 2.00.8 | TOTX177L-ND# 4.50 1.20 90) TOTX177L(F.T) _ 
4.75/5.25 | 15 8 2.0/0.8 | TOTX177FT-NDO 1.25 100 .75| TOTX177(F,7) Peak | Operating | Cut Tape 
2 | 4.755.205 |128| 15 2.0/0.8 | TOTX179PFT-NDO 412 3.30 2.57 | TOTX179P(F,1) Fig. ia Gane pats pares - Price ER apes shan 
Receivers Transmitter 
Area 3 425-11131-ND 2.42 212 1.70 —]GP1FD310TP 
2.7136 | 15 2.110.4 | TORX147FT-NDO 4.38 110 83] TORX147(F,7) elms 425-2507-1-NDO 2.42 2.42 1.70| _ 786.50/500|GP1FD310TPOF 
2.7136 | 15 2.1/0.4 | TORX147LFT-ND#0 4.63 1.30 98) TORX147L(F,7) Receiver 
1| 2786 | 25 10 2.1/0.4 | TORX142LF-ND#0 5.60 4.48 3.78 | TORX142L(F) 4 | 23-28} 700 8 425-11141-ND 2.92 2.56 2.05 —|GP1FD210RP 
4.75/5.25 | 15 3.6/.04 | TORX177FT-NDO 4.38 110 83) TORX177(F,7) * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. RoHS Compliant 
4.75/5.25 | 15 3.6/.04 | TORX177LFT-ND#0 4.63 1.30 98) TORX177L(F,7) Cables 
Transceiver Dimension L Digi-Key Price Each Sharp 
3] 3/36 | 250 |4ocy35(R)] — |] TODX2402(F)-ND 27.00 25.20 23.40 | TODX2402(F) Fig. (meters) Part No. 1 10 100 Part No. 
# With shutter ROHS Compliant 5 2.0 425-1803-ND 7.87 6.48 4.92 GP1C332 


Fiber Optic This multi-purpose connector is 

designed for jacketed 1mm core 
Connector plastic fiber. It utilizes the same 
cinch nuts, alignment principles 
and no-fuss fiber terminations 
to quickly handle the most com- 
mon requirements for joining two 
fibers. 


INDUSTRIAL Fiber Optic LEDs and Detectors 
Freer Optics, INc. 


Fiber Optic family of low-cost, medium frequency, short distance fiber optic The PBT housing retains the active element and the cinch nut while optimizing 
LEDs and photo detectors features: * Connector-less interface *No optical coupling between the active element and the jacketed 1000ym plastic fiber. 

design required * Simple fiber termination and connection. Shared Ratings: Maximum Ratings and Characteristics (TA=25°C): Operating 
Each LED and detector consists of a PBT housing, an internal active element and Storage Temperature Range (TOP,T STG): -40°C ~ 85°C. De-rated above 


such as an LED or photodetector, and a cinch nut to hold the fiber in place. 25°C: 1.33mW/°C. FB139-ND ................ $15.00 
Reverse Power Dissipation Forward Current Rise/Fall Time Typ. Photo- Typ. Output Digi-Key Price IFO 
Description Voltage Vp Prot Tq=25°e DC IE trtf sensitivity PEAK Power Coupled* Part No. Each Part No. 
Plastic Fiber Optic Infrared LED 3.0V 100mW 50mA 1.0/1.0 ps 950nm 100)W FB118-ND 3.48 | IF-EQIA 
Plastic Fiber Optic 100 Mbps Infrared LED 3.0V 60mW 60mA 7.0/7.0 ns 870nm 300uW FB134-NDO 5.25 | IF-EQID 
Plastic Fiber Optic Blue LED 5.0V 60mW 35mA 0.5/0.5 ps 430nm 25W FB125-NDO 14.38 | IF-E92A 
Plastic Fiber Optic Blue LED 5.0V 60mW 35mA 0.6/0.6 s 470nm 75uW FB126-NDO 14.38 | IF-E92B 
Plastic Fiber Optic Green LED 5.0V 60mW 35mA 3.5/16 ns 530nm 75yW FB127-NDO 10.63 | IF-E93 
Plastic Fiber Optic Red LED 5.0V 60mW 35mA 0.1/0.1 us 660nm <50uUW FB128-NDO 4.88 | IF-E96 
Plastic Fiber Optic Super-Bright LED 5.0V 100mW 40mA 0.5/0.5 ps 660nm <100nW FB129-NDO 6.50 | IF-E97 
Plastic Fiber Optic 50 Mbps Red LED 5.0V 100mW 40mA 8.0/8.0 ns 650nm >100uW FB135-NDO 14.00 | IF-E98 
Plastic Fiber Optic 155 Mbps Red LED 5.0V 100mW 40mA - 650nm -1.5W FB136-ND 37.50 | IF-E99 
Rise/Fall Total Capacitance Dark Current Reverse Breakdown Max. Photo— Power Dissipation Digi-Key Price IFO 
Description Time tr, tf CT (VR=30 Volts, EE=0) ID Voltage B(BR)R sensitivity PEAK PTOT Part No. Each Part No. 
Active Photodiode 5/5 ns. 4pF <60nA 60.0V 880nm 100mW FB120-NDO 4.18 IF-D91 
Rise/Fall Time Collector Emitter Emitter Collector Collector Collector Peak Max. Photo— Digi-Key Price IFO 
Description tr,tf Voltage VCEO Voltage VECO Current IC Current ICM t=1ms sensitivity PEAK Part No. Each Part No. 
Active Phototransister 20/20 ps 30.0V 5.0V 50mA 400mA 870nm FB121-NDO 3.65 IF-D92 
Active Photodarlington 5/2.5 ms 15.0V i iu m 850nm FB122-NDO 5.65 IF-D93 
Rise/Fall Time Supply Voltage@Output Propagation Max. Photo— Power Dissipation | Digi-Key Price | IFO 
Description tr, tf Voltages VS Lead Delay Time tP sensitivity PEAK PTOT Part No. Each | PartNo. 
Photologic Detector with Totem-Pole Output 70/70 ns 18.0V — 8s 800nm 100mW FB123-ND 6.55 | IF-D95T 
Photologic Detector with Open Collector Output 0.1/0.1 ys 18.0V 35.0V 8 hs 800nm 100mW FB124-NDO 6.55 | IF-D950C 
Photologic Detector with Open Collector Output _ 15.0V 15.0V 140/110 ns 850nm 40mw FB142-NDO 10.63 | IF-D96F 
Photologic Detector with Totem-Pole Output 0.1/0.1 us 7.0V = 12 ns 800nm 100mW FB133-NDO 18.75 | IF-D97 
Photologic Detector with Totem-Pole Output 3/3 ns 7.0V 3.4V 3.5 ns 1050nm 250mW FB137-ND 31.00 | IF-D98 
Fiber Note: X in Part No. = Meter Per Roll Fiber Note: X in Part No. = Meter Per Roll 
Dia. Digi-Key Price (Meter) Dia. Digi-Key Price (Meter) 
(mm) | Description Part No. 1 10 25 50 100 250 500 (mm)| Description Part No. it 10 25 50 100 250 500 
SH4001 Super Eska Fiber $H4002 Super Eska Fiber 
1x1 Optic Cable, 2.2 mm Dia. Jacket FB140-X-NDO 1.99 18.55 43.06 8348 159.00 331.25 596.25 1x2 Optic Cable, 2.2 mm Dia. Jacket FB141-X-NDO 3.90 36.40 84.50 163.80 312.00 650.00 1080.00 


* Into plastic fiber (1mm core dia.). Distance lens to fiber <0.1 mm, 10 cm polished fiber, IF= 10mA. | RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Terminal Blocks: * Hole Diameter: 1.3mm © Voltage: 250V © Current: 16A * Temperature: -30°C ~ 


120°C © Plating: BeCu * Wire Size: 14-22AWG »* Flame Class: 94V-0 Pin Headers: * Spacing: 5mm 
Rated Voltage: 300V (250V for ED2673-ND and ED2674-ND) Rated Current: 10A * Terminal Plating: Tin 


2.5t 85 
70 
aL 


taVUUT 


‘0 (ED2674-ND) 


Terminal Blocks 


Pluggable Terminal Blocks and Pin Headers 


No.of| Digi-Key Pricing No.of} Digi-Key Pricing 
Fig. | Pos. Part No. 10 100 Fig. | Pos. Part No. 1 10 100 
Pluggable Terminal Blocks 4 ED1662-ND 34 3.06 27.16 
2 | €D1613-ND 76 686 61.00 5 eae Ne i ee 
6 ED1664-ND AI 3.73 33.17 
3 £D1614-ND 1.14 10.24 91.00 | 
7 ED1665-ND A6 412 36.65 
4 £D2214-ND 1.53 13.77 122.40 a 
8 ED1666-ND 51 4.56 40.50 
5 £D2215-ND 1.91 17.17 152.60 9 £D1667-ND 56 503 44.75 
1 6 £D2216-ND 2.29 20.61 183.20 i : 
10 ED1668-ND 62 5.56 49.44 
7 £D2217-ND 2.67 24.05 213.80 ar] £D1669-ND 68 615 54.63 
10 £D2218-ND 3.82 34.38 305.60 12 £D1670-ND 75 6.79 60.37 
12 £D2219-ND 459 41.27 366.80 13 £D1671-ND 83 7.50 66.71 
2 £D2655-ND 34 3.02 26.80 14 £D1672-ND 92 8.29 73.71 
3 £D2656-ND 51 4.55 40.40 3 15 £D1673-ND 1.02 9.16 81.45 
4 £D2657-ND 67 6.05 53.80 16 £D1674-ND 1.12 10.12 90.00 
5 £D2658-ND 84 7.56 67.20 17 ED1675-ND 1.24 11.19 99.44 
2 6 ED2659-ND 1.01 9.07 80.60 18 ED1676-ND 1.37 12.36 109.88 
7 | ED2660-ND 1.18 1058 94.00 19 | EDI677-ND = 1.52 13.66 121.42 
3 | Eboeei-ND 135 4241 10760 20 | ED1678-ND 168 15.09 134.16 
10 | ED2662-ND 168 1512 134.40 21 | EDI679-ND 1.85 16.68 = 148.24 
12 | ED2663-ND 210 1890 168.00 22 | ED1680-ND 2.05 1843 163.81 
5 ~ : - 23 ED1681-ND 2.26 20.36 181.00 
Pin Headers 24 | ED1682-ND 3.08 27.72 246.40 
3 2 ED1660-ND 28 2.50 22.25 24 ED2673-ND 1.68 15.12 134.40 
3 ED1661-ND 31 270 24.58 24 ED2674-ND 1.68 15.12 134.40 


Specifications: * Rated Currents: 10A/15A/16A_ « Insu- 
lator: PA 6 GV/PBTP and PBT ¢ Temperature Ranges: 


oe WAR UL# £101811, 86MEZ081 G CSA# 068503X0000 


These On-Shore Technology Terminal Blocks are Stackable for any number of contacts. 4.5mm Lead Length. 


Pay eee eel cae BS Srie cD No.| Lead | Rated | Ter- | Block No.| Lead | Rated | Ter- | Block 
; - of |Spacing| Volt. (V-)| minal |Length | Digi-Key Pricing of |Spacing| Volt. (V-)| minal |Length | Digi-Key Pricing 
reece: »limoetes | incase Fig.|Pos.| (mm) |VDE 0110 |Plating | (mm) | Part No. 110 100 | |Fig.|Pos.| (mm) |VDE 0110) Plating| (mm) | Part No. 110 100 
Current: 16A Current: 16A | Current: 164 2 | 50 | 250 | Nickel] 10 | ED1631-ND 80 7.20 64.00| | 11| 3 | 10.0 | 250 | Brass| 25 | ED2509-ND 59 5.29 47.00 
-30°C ~ 105°C ~30°C ~ 105°C =| -30°C ~ 105°C 2 | 5.08 300 Tin 10.16 | ED1643-ND 68 6.10 54.20 2 5.0 250 Brass | 10 ED2600-ND 28 252 22.40 
2) 75 | 380 | Tin | 15 | EDIG05-ND 65 5.83 51.80 3} 50 | 250 | Brass] 15 | ED2601-ND 42 3.78 33.60 
2) 10.0 ) 500 | Tin / 15 [PEDIBIS:NDS) 65 6.83 51.80 4] 50 | 250 | Brass| 20 | ED2602-ND 56 5.04 44.80 
2) 10:0 | 250 | Tin | 15 PERieetom 85 (5.63 51.80 5 | 50 | 250 | Brass) 25 | ED2603-ND 70 6.30 56.00 
1 24 10.0 | 500 | Nickel | 15 _| EDI63S:ND__$9 8.87 _7880/ | 19/6 | 50 | 250 | Brass | 30 | ED2604-ND 84 756 67.20 
3 | 50 | 250 | Nickel} 15 | ED1632-ND 1.20 1082 96.20 
3 | 5.08 | 300 | Tin |1524 | ED1644-ND 1.02 9.16 81.40 7 | 5.0 | 250 | Brass) 35 [REDZEOS NDE 96 (8.82 78.40 
, 3 : 3/75 | 320 | Tin | 205 | EDI@06-ND 97 873 7760 8 | 5.0 | 250 | Brass} 40 | ED2606-ND 1.12 10.08 89.60 
Fig. 4 Double Fig. 5 Vertical tt i 
Terminal Block | Current: 16A Horizontal 3 | 10.0 500 Tin 25 £D1616-ND 97 8.73 77.60 10 | 5.0 250 Brass | 50 ED2607-ND 1.40 12.60 112.00 
Current: 16A -33°C ~ 120°C Current: 164 3 | 10.0 250 Tin 95 £D1628-ND 97 873 77.60 12 | 5.0 250 Brass | 60 ED2608-ND 1.68 15.12 134.40 
-30°C ~ 105°C -33°C ~ 120°C 3 | 10.0 | 500 | Nickel | 25 | ED1634-ND 1.48 13.32 118.40 2 | 5.08 | 300 | Brass /10.16 | ED2609-ND 28 252 2240 
2| 50 | 250 | Tn | 10 | EDI603-ND 65 583 51.80 3 | 5.08 | 300 | Brass |15.24 ] ED2610-ND 42 3.78 33.60 
2| 50 | 125 | Tin | 10 | ED1625-ND 65 5.83 51.80 4 | 5.08 | 300 | Brass }20.32 | ED2611-ND 56 5.04 44.80 
2| 5.08 | 250 | Tin 10.16 | EDI611-ND 65 5.83 51.80 5 | 5.08 | 300 | Brass | 25.4 | ED2612-ND 70 6.30 56.00 
bee fo ‘ Me eva a ae a 13| 6 | 5.08 | 300 | Brass [30.48 | ED2613-ND 84 7.56 67.20 
: uu ; . ; : 7 | 5.08 | 300 | Brass |35.56 | ED2614-ND 98 882 78.40 
a [2 10.0 | 250 | Tin | 15 (REDIB2NDM 74 6.66 59.20 8 | 5.08 | 300 | Brass | 40.64 | ED2615-ND 112 10.08 89.60 
Fig.7 Vertical | Fig.8 Vertical | Fig. 9 : Ae a ay Z eee a ae 76g 10| 5.08 | 300 | Brass | 50.8 | ED2616-ND 1.40 12.60 112.00 
Insulator: PBT Current: 16A Horizontal 3 5.08 250 Tin |1525 | ED1612-ND ‘97 873 7760 12 | 5.08 300 Brass | 60.96 | ED2617-ND 1.68 15.12 134.40 
Current: 16A -33°C ~ 120°C | Current: 16 3/75 380 Ti 4 i : : ; 2] 50 250 | Brass| 10 | ED2618-ND 34 3.02 26.80 
ecuert oe are: 120°C : in | 225 | ED1608-ND 111 9.97 88.60 
3/400 | 250 | tin | 25 | EDte1@ND 111 997 8860 3| 50 | 250 | Brass) 15 | ED2619-ND 51 4.55 40.40 
3 | 10.0 250 Tin 25 ED1630-ND 1.11 9.97 88.60 14) 4 5.0 250 Brass | 20 ED2620-ND 67 6.05 53.80 
2| 50 | 250 | Nickel| 10 | EDIG19-ND 72 648 57.60 5 | 5.0 | 250 | Brass | 25 | ED2621-ND 847.56 67.20 
3 | 2 | 10.0 | 250 | Nickel | 15 | EDI621-ND 93 8.33 74.00 6 | 5.0 | 250 | Brass | 30 | ED2622-ND 1.01 9.07 80.60 
3 | 50 | 250 | Nickel} 15 | ED1620-ND 1.08 9.70 86.20 2/35 | 125 |Brass| 7 | ED2623-ND 34 3.02 2680 
3 | 10.0 | 250 | Nickel | 25 | ED1622-ND 1.39 12.47 110.80 3| 35 | 125 | Brass | 10.5 | £D2624-ND 51 4.55 40.40 
4/2] 50 | 300 | Tin | 10 | ED1653-ND 157 1413 125.60 4| 35 | 125 | Brass} 14 | ED2625-ND 67 6.05 53.80 
Fig. 10 Vertical Fig. 12 Vertical 3 | 50 | 300 | Tin | 15 | ED1654-ND 2.36 21.22 188.60 5 | 35 | 125 | Brass | 17.5 | ED2626-ND 84 7.56 67.20 
Current: 16A Horizontal Current: 16A 2 5.0 250 Tin 10 £D2561-ND 28 252 22.40 6 3.5 125 Brass | 21 ED2627-ND 1.01 9.07 80.60 
-33°C ~ 120°C Se ere -33°C ~ 120°C 3} 5.0 250 Tin | 15 | €D2562ND 42 378 3360) | | 7 | 35 125 | Brass | 24.5 | ED2628-ND 148 10.58 94.00 
Se 4| 5.0 | 250 | Tin | 20 | ED2563ND 56 5.04 44.80 8 | 35 | 125 | Brass) 28 | ED2629-ND 1.35 1211 107.60 
5 | 5) 50 | 250 |) Tin | 25 | ED2565-ND 70 6.30 56.00 9| 35 | 125 | Brass | 31.5 | ED2630-ND 1.51 13.61 121.00 
6 | 50 | 250 | Tin | 30 | ED2566-ND 84 7.56 67.20 10| 35 | 125 | Brass} 35 | ED2631-ND 168 15.12 134.40 
8 | 5.0 250 Tin | 40 | ED2567-ND 1.26 11.34 100.80 12] 35 125 | Brass | 42 | ED2632-ND 2.02 18.14 161.20 
| oe | ben | ye | eo PERRET ce deco saa 14[ 35 | 125 |Brass| 49 | €D2633-ND 235 2117 188.20 
31-8071 380) Brass} 10 WERBEREINTGM Ga Son 2680 16| 35 | 125 | Brass | 56 | ED2634-ND 2.69 24.19 215.00 
Fig. 13 Vertical 3} 50 | 250 | Brass) 15 | ED2571-ND 51 455 40.40 2) 35) 125 | Brass) 7 bee 34 3.02 26.80 
Garrent 46a Hcrizontal Horizontal 1| 50 | 250 | Bass| 20 WESSEOANGIN ev os 53.80 3| 35 | 125 | Brass | 10.5 | ED2636-ND 51 4.55 40.40 
-33°C ~ 120°C Current: 164 Current: 10A 5 5.0 250 Brass | 25 £D2573-ND 84 7.56 67.20 4 3.5 125 Brass | 14 ED2637-ND 67 6.05 53.80 
-33°C ~ 120°C | -33°C ~ 120°C 6/6 | 50 | 250 | Brass) 30 | ED2574-ND 101 907 8060 5 | 35 | 125 | Brass | 17.5 | ED2638-ND 84 7.56 67.20 
8 | 50 | 250 | Brass| 40 | ED2575-ND 1.35 12.11 107.60 8 | 35 | 125 | Brass | 21 | ED2639-ND_ 1.01 9.07 _ 80.60, 
10 5.0 250 Brass 50 £D2576-ND 1.68 15.12 134.40 16 7 3.5 125 Brass | 24.5 ED2640-ND 1.18 10.58 94.00 
12| 5.0 | 250 | Brass | 60 | ED2577-ND 2.02 18.14 161.20 8 | 35 | 125 | Brass} 28 | ED2641-ND 1.35 12.11 107.60 
2 75 250 Cuzn | 15 £D2578-ND 45 4.03 35.80 9 3.5 125 Brass | 31.5 | ED2642-ND 1.51 13.61 121.00 
7} 3| 75 | 250 | cuzn | 225 | ED2579-ND 67 6.05 53.80 10} 35 | 125 | Brass | 35 | ED2643-ND 168 15.12 134.40 
= 2] 5.08 250 Brass | 10.16 | ED2580-ND 28 2.52 22.40 12 | 3.5 125 Brass | 49 ED2644-ND 2.02 18.14 161.20 
Vertical Lcarcee heccaal 3 | 5.08 | 250 | Brass [15.24 | ED2581-ND 42 3.78 33.60 14/35 | 125 | Brass| 56 | ED2645-ND 235 21.17 188.20 
Current: 404 Cureatiee:. Curent iék 4 | 5.08 | 250 | Brass |20.32 | ED2582-ND 56 5.04 44.80 16| 35 | 125 | Brass | 63 | ED2646-ND 2.69 24.19 215.00 
-33°C ~ 120°C | -33°C ~ 120°C _ | -33°C ~ 120°C 5 | 5.08 | 250 Brass | 25.4 | ED2583-ND 70 6.30 56.00 t7| 2] 10.0 ] 250 | Brass | 15 | ED2647-ND 34 3.02 26.80 
8 | 6 | 5.08 | 250 | Brass |30.48 | ED2584-ND 84 7.56 67.20| | 1715 | 499 | 950 | Brass | 25 | EDo648-ND 51 455 4040 
7 | 5.08 | 250 | Brass [35.56 | ED2585-ND 98 882 78.40 21400 1250 | Brass | 15) ED2649:ND 373.29 29.20 
8 | 5.08 | 250 | Brass |40.64 | ED2586-ND 1.12 10.08 89.60 | | 18 ‘ 
10} 5.08 | 250 | Brass | 50.8 | €D2587-ND 140 1260 112.00 3 | 10.0 | 250 | Brass | 25 (MEDZEGGND 55 4.01 43.60 
12| 5.08 | 250 | Brass /60.92 | ED2588-ND 1.68 1512 134.40| | 79] 2] 70 | 125 | Brass) 3.5 | ED2651-ND 37 3.33 29.60 
2 | 5.08 | 250 | Brass |10.16 | ED2589-ND 34 3.02 26.80 3 | 7.0 | 125 | Brass.| 10.6 [BERZGEZANDS 56 6.00, 44.40 
3 | 5.08 250 Brass | 15.24 | ED2590-ND 51 4.55 40.40 20 2 | 10.16 300 Brass | 15.24 | ED2653-ND 34 3.02 26.80 
Horizontal Vertical 4 | 5.08 250 | Brass |20.32 | ED2591-ND 67 6.05 53.80 3 | 10.16 | 300 | Brass | 25.4 | ED2654-ND 514.55 40.40 
Current: 104 Current: 15A | Current: 10A 9] 6 | 5.08 | 250 | Brass /30.48 | ED2592-ND 1.01 9.07 80.60 2| 70 | 125 | Brass | 10.5 | ED2666-ND 34 3.02 26.80 
-33°C ~120°C =| -33°C ~ 120°C | -33°C ~ 120°C 8 | 5.08 | 250 | Brass |40.64 | ED2593-ND 1.35 12.11 107.60 3| 70 | 125 | Brass | 17.5 | ED2667-ND 51 4.55 40.40 
10| 5.08 | 250 | Brass | 50.8 | ED2594-ND 1.68 15.12 134.40 4| 70 | 125 | Brass | 24.5 | ED2668-ND 67 6.05 53.80 
12| 5.08 | 250 | Brass |60.96 | ED2595-ND 2.02 18.14 161.20| | 21/5 | 7.0 | 125 | Brass | 31.5 | ED2669-ND 84 7.56 67.20 
4o| 2 | 100 | 250 | Tin | 15 | ED2596-ND 37 3.29 29.20 6 | 7.0 | 125 | Brass | 38.5 | ED2670-ND 1.01 9.07 80.60 
3 | 10.0 | 250 | Tin | 25 | ED2597-ND 55 4.91 43.60 7 | 70 | 125 | Brass | 45.5 | ED2671-ND 1.18 10.58 94.00 
11/2] 100 | 250 | Brass| 15 | ED2598-ND 39 363 31.40 8 | 7.0 | 125 | Brass | 52.5 | ED2672-ND 1.35 12.11 107.60 
More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T073) 297 
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SPECIFICATIONS: © Rated Voltage: 125V © Rated Current: 6A * Wire Size: 
28-16AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 » Color: Gray 


No. of Positions x 5 
= 
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SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 16A » Wire Size: 
28-12AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 » Color: Green 


No. of poles 


bo! 


2.5" 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 20A » Wire Size: 
30-12AWG » Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-O * Color: Green 


IIe 


q 


SPECIFICATIONS: » Rated Voltage: 300V » Rated Current: 15A » Wire Size: 28- 
14AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 * Color: Slate Gray 


Terminal Blocks 


These On-Shore Technology Terminal Blocks are Stackable for any number of contacts. 4.5mm Lead Length. 


No. of poles 


SPECIFICATIONS: » Rated Voltage: 125V * Rated Current: 6A * Wire Size: 28- 
16AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 * Color: Gray 


No. of Positions x 5 
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SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 20A © Wire Size: 
22-14AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-O * Color: Green 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 15A * Wire Size: 
AWG 22-14 © Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-O * Color: Blue 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Wire Size: 28- 
14AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-O * Color: Slate Gray 


orf 


oe DAR UL# £101811, 86MEZ081 


@ CSA# 068503x0000 


No. of poles 


SPECIFICATIONS: » Rated Voltage: 300V » Rated Current: 15A » Wire Size: 
22-12AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-O * Color: Gray 


No. of poles 
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SPECIFICATIONS: © Rated Voltage: 300V » Rated Current: 20A * Wire Size: 
30-12AWG » Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 * Color: Green 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 15A » Wire Size: 
AWG 22-14 © Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 * Color: Blue 


5.0 


Too7 
“NP-t) x 5.0 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Wire Size: 28- 
14AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 * Color: Slate Gray 


No. Block No. Block Block 
of | Length Digi-Key Price Each of Length Digi-Key Price Each Length Digi-Key Price Each 
Pos. (mm) Part No. il 10 100 B (mm) Part No. 1 10 100 Fig. 5 (mm) Part No. il 10 100 
3.5mm Lead Spacing - Terminal Blocks 6 30.0 ED1560-ND 240 217 1.93 2 10.0 ED1623-ND 46 42 37 
2 7.0 ED1501-ND 49 45 40 7 35.0 ED1561-ND 280 2.53 2.25 3 15.0 ED1624-ND 69 62 55 
3 105 ED1502-ND 74 67 ~~ ~<60 8 40.0 ED1562-ND 3.21 289 2.57 4 20.0 £D2221-ND 91 83 §©.73 
4 14.0 ED1503-ND 99 «489—Ct«79, 9 45.0 ED1563-ND 360 3.25 2.89 9] 5 25.0 ED2222-ND 114 103 91 
5 17.5 ED1504-ND 123 141 99 10 | 50.0 ED1564-ND 4.01 361 3.21 6 30.0 ED2223-ND 137 1.24 1.10 
6 21.0 ED1505-ND 148 #134 1.19 ah 55.0 ED1565-ND 441 3.97 3.53 7 35.0 ED2224-ND 160 144 1.28 
7 24.5 ED1506-ND 173. 1.56 1.38 12 60.0 ED1566-ND 481 433 3.85 : si abet ae a : 7 
8 28.0 ED1507-ND 1.97 1.78 1.58 2 10.0 ED1930-ND 68 61 55 : : : : 
9 | 316 ED1508-ND 222 200 178 3 | 15.0 ED1931-ND 1.02 9282 2 | 10.0 Fp223 ND 4 S&F 60 
10 | 35.0 ED1509-ND 247 2.22 1.98 2 | 10.0 ED1932-ND 1.08 9787 oi, wee Eee lHtD TA Oe eee 
11) 385 ED1510-ND 271 245 217 3 15.0 ED1933-ND 162 1.46 1.30 : ses Saerieel ote pee ie 
y2 | 420 ED1511-ND 296. 267 237 2 10.0 ED1578-ND 247 2.22 1.98 : : : : 
6 30.0 £D2241-ND 2.22 2.00 1.78 
14 | 490 £D1512-ND 345 341 276 4 20.0 ED1580-ND 4.93 444 3.95 
5 mre ED1581-ND Gi? hes. aos 10/7 35.0 ED2242-ND 259 233 207 
16 | 56.0 ED1513-ND 3.94 355 3.16 . - . : si i606 SANA BOs. Bad ay 
3 70 LOD 46°. 4a 30 6 30.0 ED1582-ND 739 666 5.92 : 3 : Gr 2s 
; z : : i i 9 45.0 £D2244-ND 3.33 3.00 2.67 
7 iG SavERENTD oe 65 7 35.0 ED1583-ND 863 7.77 6.90 
15 5" oF oC a 100 = 10 | 50.0 ED2245-ND 3.70 333 2.96 
4 | 14.0 ED1516-ND 99 89 79 : S64-ND 9.86 8.87 7.89 
" 4 11 | 55.0 ED2246-ND 4.07 3.66 3.26 
ie SRD 423 4a 99 5.0 ED1585-ND 11.09 9.98 8.87 
5 12 | 60.0 ED2247-ND 444 4.00 3.55 
7 346 SOND jeagt siiad. 1-448 10 | 50.0 ED1586-ND 12.32 11.09 9.86 - 100 en re : 
= bas EaIEISTN saa 466 4s 11 | 55.0 ED1587-ND 13.55 12.20 10.85 : H : : 7 
i Bac eats Gee Ticks «hes 12 | 60.0 ED1588-ND 14.79 13.31 11.83 3 15.0 ED2249-ND 1.34 1.21 1.08 
: : : : 2 | 10.0 ED1589-ND 151 136 1.21 2 || 3200 eee LL aS 
9 31.5 ED1521-ND 2.22 2.00 1.78 ; be SRiaaT NG Bas. Boe ads 5 25.0 £D2251-ND 223 201 41.79 
10 | 35.0 ED1522-ND 2.47 2.22 1.98 ‘ a0 eae isa. “alee: B68 6 30.0 ED2252-ND 268 241 215 
1 38.5 ED1523-ND 271 245 217 8 40.0 ED1595-ND 6.04 544 483 11] 7 35.0 ED2253-ND 313 282 2.51 
12 | 420 ED1524-ND 2.96 267 2.37 10. | 50.0 ED1597-ND 755 680 6.04 8 40.0 £D2254-ND 357 3.22 2.86 
14 | 49.0 ED1525-ND 345 3.11 2.76 12) 600 ED1599-ND 906 815 7.25 9 45.0 ED2255-ND 4.02 362 3.22 
16 | 56.0 ED1526-ND 3.94 355 3.16 2 400 SHGOAD ae ee 10 | 50.0 ED2256-ND 4.47 4.02 3.58 
5.0mm Lead Spacing - Terminal Blocks 3 15.0 ED1602-ND 63 57 Bl am 55.0 ED2257-ND 4.91 443 3.93 
2 10.0 ED1556-ND 80 72 64 4 20.0 £D2233-ND 85 77 68 BBs |\=*8000 EDGE ND ps0 hee ee 
3 15.0 ED1557-ND 120 1.09 97 6 30.0 ED2234-ND 128 115 1.02 12 | ? 10.0 ED2259-ND 900 «8172 
4 20.0 ED1558-ND 160 1.44 1.28 8 40.0 ED2235-ND 170 1.53 1.36 3 15.0 ED2260-ND 1.34 1.21 (1.08 
5 25.0 ED1559-ND 2.00 1.81 1.61 12 | 60.0 ED2236-ND 2.55 2.30 2.04 (Continued) 
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(P-1) x 5.0 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 15A » Wire Size: 28- 
14AWG © Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-O * Color: Slate Gray 


08 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A » Wire Size: 
22-14AWG * Temp: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 © Color: Blue 


(P-1) x 5.08 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 15A * Wire Size: 22- 
15AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-O * Color: Slate Gray 


SPECIFICATIONS: ¢ Rated Voltage: 300V * Rated Current: 
6A * Wire Size: 28-16AWG * Temperature: -30°C/105°C 
© Flammability: UL 94V-0 * Color: Gray 


07 “Ee 75.| 


SPECIFICATIONS: Rated Voltage: 300V « Rated Current: 
15A * Wire Size: 22-12AWG * Temperature: -30°C/105°C 
« Flammability: UL 94V-O * Color: Gray 


SPECIFICATIONS: « Rated Voltage: 300V » Rated Current: 10A » Wire Size: 20- 
14AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-O * Color: Slate Gray 


No. of Positions x 5.08 


18 


T 
11.5 


tot 


i 


La 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 15A * Wire Size: 22- 
14AWG « Temperature: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-O * Color: Green 


0.6 +j- N X 6.35 ~ 


SPECIFICATIONS: « Rated Voltage: 300V » Rated Current: 25A * Wire Size: 10- 
24AWG « Temperature: -33°C/120°C * Flammability: UL 94V-O * Color: Green 


No. of Poles 


¢ Flammability: UL 94V-0 * Color: Green 


SPECIFICATIONS: ¢ Rated Voltage: 300V * Rated Current: 
16A * Wire Size: 22-12AWG * Temperature: -30°C/105°C 


No. of Positions x 5.08 
| 
10 
| tll 
U_135 


us {too ° + 


Al 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 16A * Wire Size: 
28-14AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 » Color: Green 


0.7, 15.24 , 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 15A »* Wire Size: 
22-14AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-O * Color: Blue 


No. of Poles 
K- x7.0 | 


© 


L 


7.0 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V » Rated Current: 6A * Wire Size: 28- 
16AWG * Temperature: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-O * Color: Gray 


0.5++— N X 9.52— 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Cur- 
rent: 25A © Wire Size: 10-24AWG * Temperature: 
-33°C/120°C * Flammability: UL 94V-0 » Color: Green 


No. Block No. Block No. Block 
of Length Digi-Key Price Each of | Length Digi-Key Price Each of Length Digi-Key Price Each 
Fig. |Pos.| (mm) Part No. 1 10 100 Fig. | Pos.| (mm) Part No. 1 10 100 | |Fig.|Pos.| (mm) Part No. 1 10 100 
4 20.0 ED2261-ND 179° 161 «1.43 15s | 3 | 15.24 ED1974-ND 141 1.00.89 4 28.0 ED1536-ND 108 98 87 
5 25.0 ED2262-ND 2.23 201 1.79 2 | 10.16 ED1975-ND 49. 45. 40 5 35.0 ED1537-ND 136 1.22 1.09 
6 30.0 ED2263-ND 268 241 2.15 1° 3 45.24 ED1976-ND 74 67 60 22 | 6 42.0 ED1538-ND 1.63 1.47 1.30 
7 35.0 ED2265-ND 313 282 251 2 10.16 ED1977-ND 1.08 7 87 7 49.0 ED1539-ND 1.90 1.71 1.52 
12] 8 40.0 ED2266-ND 357 3.22 2.86 1a || ee Belen feo 4a. 4a 8 56.0 ED1540-ND 217 196 1.74 
9 45.0 epeasneXlD) a2 3.62 3.22 : : : - 7.5mm Lead Spacing - Terminal Blocks 
10 | 50.0 ED2268-ND 447 4.02 3.58 2 | 10.16 ED1609-ND 460° 420 (37 
11 | 55.0 ED2269-ND 491 443 3.93 3 | 15.24 ED1610-ND 68 62 55 =,|| 10 ORGAN ae BE ee 
12 | 60.0 £D2270-ND 5.36 483 4.29 4 | 20.32 ED2227-ND 91 83.73 a7 || eee Eo bes ND Pees hee “ead 
2 10.0 ED2293-ND 83 75 67 4@:|| 2 25.40 ED2228-ND 114 1.03 91 4 30.0 ED1569-ND 1.85 1.67 1.48 
3 15.0 ED2294-ND 4.25 113 1.00 6 30.48 ED2229-ND 1.37 1.24 1.10 5 37.5 ED1570-ND 2.31 2.08 1.85 
4 20.0 ED2295-ND 1.67 1.50 1.34 7 | 35.56 ED2230-ND 160 1.44 1.28 6 45.0 ED1571-ND 2.77 250 2.22 
5 25.0 ED2296-ND 2.08 188 1.67 10 | 50.80 £D2231-ND 2.28 2.06 1.83 23| 7 52.5 ED1572-ND 3.24 292 2.59 
6 30.0 £D2297-ND 2.50 2.25 2.00 12] 60.96 ED2232-ND 274 247 2.19 8 60.0 ED1573-ND 3.70 3.33 2.96 
13| 7 35.0 ED2298-ND 2.91 262 2.33 2 10.16 ED2326-ND 96 86 77 9 67.5 ED1574-ND 4.16 3.75 3.33 
8 40.0 ED2299-ND 3.33 3.00 2.67 3 | 15.24 ED2327-ND 443 129 «41.15 10 | 75.0 ED1575-ND 4.62 416 3.70 
9 45.0 ED2300-ND 3.74 3.37 3.00 4 | 20.32 £D2328-ND 191 1.72 1.53 11 | 825 ED1576-ND 5.08 458 4.07 
10 | 50.0 ED2301-ND 416 375 3.33 Pee || Geng, £D2329-ND 239° «215 1.291 12 | 90.0 ED1577-ND 5.55 5.00 4.44 
11 | 55.0 p23 02ND 457 4.12 3.66 6 | 30.48 ED2330-ND 287 2.58 2.30 2 | 15.0 ED2354-ND 830.7567 
12 | 60.0 ED2303-ND 4.99 449 3.99 7: ||| Becee £D2331-ND 334 3.01 2.68 3 22.5 ED2355-ND 125 1413 1.00 
| 120 Des END, 20: BY ate 6.35mm Lead Spacing - Terminal Blocks 4 | 300 ED2356-ND 1.67 1.50 1.34 
3 | 15.0 SRHRAD) 134 1.21 1.08 5070 DATED aos ao: — 26k 5 | 375 £D2357-ND 2.08 188 1.67 
4 20.0 £D2317-ND 179 161 1.43 20 : : ; : 7 ao SPENT Bigg spa. BON 
5 | 25.0 £D2318-ND 2.23 201 1.79 19.05 SDE CAND) 1.20 1.08 96 
6 30.0 ED2319-ND 268 241 215 7.0mm Lead Spacing - Terminal Blocks 24 | 7 52.5 ED2359-ND 2.91 262 2.33 
Wels 450 ERSSDUENT aes cea sist 2 14.0 ED1527-ND $4. 49.44 8 60.0 ED2360-ND 3.33 3.00 267 
8 | 40.0 £D2321-ND 357 3.22 2.86 3 21.0 ED1528-ND 82 74 66 9 67.5 ED2se END 374 3.37 3.00 
9 | 45.0 £D2322-ND 4.02 362 3.22 Bi || 4 28.0 £D1529-ND 108 98 87 10 | 75.0 Saez NID) 416 375 3.33 
10 | 50.0 ED2323-ND 447 4.02 3.58 5 35.0 ED1530-ND 136 1.22 1.09 " 82.5 ED2363-ND 457 412 3.66 
"1 55.0 ED2324-ND 491 443 3.93 7 49.0 ED1532-ND 4.90 171 1.52 12 90.0 ED2364-ND 499° 449 3.99 
12 60.0 ED2325-ND 5.36 4.83 4.29 8 56.0 ED1533-ND gaz 1.96 1.74 9.52mm Lead Spacing - Terminal Blocks 
5.08mm Lead Spacing - Terminal Blocks 22 2 14.0 ED1534-ND 54 49 44 25 2 19.04 ED2677-ND .80 72 64 
15] 2] 10.16 ED1973-ND 74 67 60 3 21.0 ED1535-ND 82 74 66 3 | 28.56 ED2678-ND 120 1.08 .96 
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Housings: PCB Mini-Terminal Block housings are precision molded from self-extinguishing 6.6 polyimide (nylon) molding material. All housings have funnel shaped wire entry guides to prevent wire fraying and minimize 
misconnections. 


(# of Pos.-1) x 3.81 + 4.6 (# of Pos.-1) x 3.81 + 5.2 
(P-1) x 3.81 # of Pos 


& | a5 
~ es = | 00.8 Hae 


SPECIFICATIONS: » Rated Voltage: 300V » Rated Current: 8A * Wire Size: 28-16AWG * Temperature: -30°C/+105°C SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 8A * Temperature: -30°C/+105°C » Flammability: UL94V-0 
+ Flammability: UL94V-0 « Color: Green * Color: Green 


+-6.6 +} 


3.81 


(# of Pos.-1 
X 3.81 + 5. 


+ (# of Pos.-1) | 


x 3.81 


f ‘2! 
; 6.6 
2.6 A be 1.9) 5 = 
3.81 ; 


SPECIFICATIONS: » Rated Voltage: 300V + Rated Current: 8A * Temperature: | SPECIFICATIONS: « Rated Voltage: 300V + Rated Current: 8A * Wire Size: 28- | SPECIFICATIONS: « Rated Voltage: 300V + Rated Current: 8A * Wire Size: 28- 
-30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green 1GAWG + Temperature: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green | 16AWG * Temperature: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green 


No. of poles f ig. 
x Lead spacing No. of poles 
1.2.54 x Lead spacing 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A + Wire Size: 22- | SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Wire Size: 22- | SPECIFICATIONS: » Rated Voltage: 300V + Rated Current: 154 « Temperature: 
12AWG * Temperature: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green 1OAWG * Temperature: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green -30°C/+105°C » Flammability: UL94V-0 * Color: Green 


No. | Block No. | Block No. | Block No. | Block 
of | Length | Digi-Key Price Each of |Length | Digi-Key Price Each of | Length] Digi-Key Price Each of {Length | Digi-Key Price Each 
Fig. |Poles} (mm) | Part No. 1 10 100 Fig. |Poles | (mm) | Part No. 1 10 100 Fig. |Poles| (mm) | Part No. 1 10 100 Fig. |Poles | (mm) | Part No. 1 10 100 
3.81mm Lead Spacing - Plugs 4 | 15.24 |ED2456-ND 2.22 2.00 1.78 7 35 |ED2381-ND 5.61 5.05 4.49 6 | 30.48 |ED1721-ND* 345 3.08 2.70 
2 | 841 |EDI960-ND 1.42 1.28 1.14 5 | 19.05 }ED2457-ND 2.77 250 2.22 8 40 |ED2382-ND 6.41 577 5.13 7 | 35.56 |ED1722-ND* 4.03 3.59 3.15 
3 | 12.22 |EDI961-ND 2.13 1.92 1.70 6 | 22.86 |ED2458-ND 3.33 3.00 2.67 9 45 |ED2383-ND 7.21 649 5.77 8 | 40.64 |ED1723-ND* 4.60 4.10 3.60 
4 | 16.03 |ED1962-ND 2.83 2.55 2.27 7 | 26.67 |}ED2459-ND 388 3.50 3.11 7 | 10 50 |ED2384-ND 801 7.21 641 9 | 45.72 }ED1724-ND* 5.18 4.61 4.05 
5 | 19.84 |ED1963-ND 3.54 3.19 284 4 8 | 30.48 |ED2460-ND 444 4.00 3.55 12 60 |ED2385-ND 9.61 865 7.69 10 | 50.80 |ED1725-ND* 5.75 512 4.49 
6 | 23.65 |ED1964-ND 4.25 3.83 3.41 9 | 34.29 /ED2461-ND 4.99 4.49 3.99 14 70 | ED2386-ND 11.21 10.10 8.97 6 | 11 | 55.88 |ED1726-ND* 6.33 5.64 4.94 
7 | 27.46 |ED1965-ND 4.96 4.47 3.97 10 | 38.10 }ED2462-ND 555 5.00 4.44 16 80 |ED2387-ND 12.81 11.54 10.25 12 | 60.96 |ED1727-ND* 6.90 6.15 5.39 
1 8 | 31.27 /EDI966-ND 5.67 5.11 4.54 12 | 45.72 |ED2463-ND 665 5.99 5.33 5mm Lead Spacing — Horiz. Headers 14 | 71.12 |ED1728-ND* 805 7.09 6.29 
9 | 35.08 |ED1967-ND 638 5.74 5.10 14 | 93.34 /ED2464-ND 7.76 6.99 6.21 2 | 10 [EDI801-NDtT 42 38 33 16 | 81.28 |ED1729-ND* 9.20 8.10 7.19 
10 | 38.89 }ED1968-ND 7.09 6.38 5.67 16_| 60.96 |ED2465-ND__8.87_7.99_7.10 3 | 15 |€D1802-NDt 63 57 50 18 | 91.44 |ED1730-ND* 10.35 9.12 8.09 
11 | 42.70 |ED1969-ND 7.79 7.02 6.24 3.81mm Lead Spacing — Plugs 4 20 | £D1803-ND 84 76 67 20 |101.60}ED1731-ND* 11.50 1012 8.98 
42 | 46.51 |ED1970-ND 8.50 7.65 6.80 2 7.62 |ED2466-ND 1.11 1.00 89 5 25 |ED1804-ND¢ 1.05 94 83 24 |121.92 |ED1732-ND* 13.80 12.15 10.78 
14 | 54.13 /ED1971-ND 9.92 8.93 7.94 3 | 11.43 |}ED2467-ND 1.67 1.50 1.34 6 30 | EDI805-ND¢ 1.26 113 99 5.08mm Lead Spacing — Plugs 
16 | 61.75 |ED1972-ND 11.34 10.21 9.07 4 | 15.24 |ED2468-ND 2.22 2.00 1.78 rT, 35 |ED1806-ND¢ 1.47 1.32 1.16 2 12032 /ED2409-ND 154 139 1.24 
3.81mm Lead Spacing — Horiz. Header 5 | 19.05 |ED2469-ND 2.77 2.50 2.22 8 | 40 | EDI807-NDt 1.68 1.51 1.33 3 | 25.40 /ED2410-ND 231 2.08 1.85 
2 9.01 )ED1934-ND 2 650 6 | 22.86 |ED2470-ND 3.33 3.00 2.67 8 9 45 |ED1808-ND¢ 1.90 1.70 1.49 4 |30.48 [ED2411-ND 3.08 278 2.47 
3 | 12.82 |ED1935-ND 93 84 74 5 7 | 26.67 |ED2471-ND 3.88 3.50 3.11 10 50 |EDI809-NDt 2.10 1.88 1.65 5 | 35.56 |ED2412-ND 3.85 3.47 3.08 
4 | 1663 JED1936-ND 1.23 1.41 99 8 | 30.48 /ED2472-ND 4.44 4.00 3.55 1 | 85 [EDIS1O-NDt 231 207 182 | | 49 | 6 | 4064 [ED2413-ND 4.62 4.16 3.70 
9 | 34.29 |ED2473-ND 4.99 449 3.99 12 60 |EDI811-NDt 2.52 226 1.98 
5 | 20.44 |ED1937-ND 1.54 1.39 1.24 7 | 45.72 |ED2414-ND 5.39 4.86 4.32 
6 | 24.25 |ED1938-ND 1.85 1.67 1.48 10 | 38.10 Emm 555 (5.00 4.44 4 |) 70 eer 295 (2.63 281 8 |50.80 |ED2415-ND 616 5.55 4.93 
7 | oace \EMERENIOM co 16 494 173 12 | 45.72 |ED2475-ND 6.65 5.99 5.33 16 | 80 |ED1813-NDt 3.37 3.01 2.64 9 |5593 ERAN 6.93 624 555 
E . ? ‘ 14 | 53.34 |ED2476-ND 7.76 699 6.21 18 90 | ED1814-NDt 3.79 3.38 2.97 10 |60.96 |ED2417-ND 7.70 6.93 6.16 
2 8 | 31.87 |ED1940-ND 247 2.22 1.98 g : 5 : 
16 | 60.96 |ED2477-ND 887 7.99 7.10 20 | 100 |ED1815-NDf 4.21 376 3.230 7 = 
9 | 35.68 |ED1941-ND 2.77 2.50 2.22 : 24 420 |ED1g16-ND 505 451 3.96 5.08mm Lead Spacing — Horiz. Headers 
10 | 39.49 |ED1942-ND 3.08 278 247 5mm Lead Spacing — Plugs Ss 2 [1016 JEDIsi7-NDt 42 38 33 


2 10 |ED1701-ND* 1.145 1.03 .90 5mm Lead Spacing — Vert. Headers ¢ 
3 15 |£D1702-ND* 1.73 1.54 1.35 2 10 | ED1833-ND 42 38 33 
4 20 |ED1703-ND* 1.97 1.78 1.58 3 15 | £D1834-ND 63 57 50 
5 25 | ED1704-ND* 2.47 2.22 1.98 4 20 | £D1835-ND 84 76 67 
6 30 _|ED1705-ND* 2.96 267 237 5 25 |ED1836-NDt 1.05 94 83 
7 6 
8 7 

8 


11 | 43.30 |ED1943-ND 3.39 3.05 2.71 
12 | 47.11 |ED1944-ND 3.70 3.33 2.96 
14 | 54.73 |ED1945-ND 4.31 3.89 3.45 
16 | 63.35 |ED1946-ND 4.93 4.44 3.95 
3.81mm Lead Spacing — Vert. Header 

2 | 9.01 |£D1947-ND 62 56 50 


3 | 15.24 |ED1818-ND¢ 63 57 50 
4 | 20.32 )£D1819-ND 84 76 67 
5 | 25.40 |ED1820-NDt 1.05 94 83 
6 
7 
8 


30.48 |ED1821-ND¢ 1.26 1.13  .99 
35.56 |ED1822-ND¢ 1.47 1.32 1.16 
40.64 |ED1823-ND¢ 1.68 1.51 1.33 


35 |ED1706-ND* 345 311 276 30 | ED1837-NDt 1.26 1.13 99 


40 |EDI707-ND* 3.94 3.55 3.16 35 [EDI838-NDt 1.47 1.32 1.16 
9 | 45.72 |ED1824-NDt 1.90 1.70 1.49 
3 | 12.82 ee oo A 7A 9 | 45 |EDI708-ND* 4.44 4.00 3.55 40 epteso-not 168 151 1.33] | 8 | 49 |soeo lepigosNpt 210 188 
4 | 1663 |ED1949-ND 1.23 111 99] | 6 ! + 240 1.88 1.65 
to | 50 |ED1709-ND* 493 444 395] | 9 | 9 | 45 |eEDI840-NDt 1.90 1.70 1.49 11 |s508 (ERMSRRISEL 301 207 180 
5 | 20.44 |ED1950-ND 1.54 1.39. 1.24 : 312071 
11 | 55 |ED1710-ND* 5.42 4.88 4.34 10 | 50 JED1841-NDt 210 1.88 1.65 2 160.06 TERTESSRIEN) og o05 1.098 
6 | 24.25 |ED1951-ND 1.85 1.67 1.48 12 60 |EDI711-ND* 591 533 473 1 55 |ED1842-ND¢ 2.31 2.07 1.82 é . : 
7 | 28.06 [ED1952-ND 246 194 1.73 ee eae 14 | 7112 |ED1828-NDt 295 263 231 
14] 70 |EDI712-ND* 690 6.21 5.52 12 | 60 |ED1843-ND+ 252 226 1.98 ie |o123 EMERERINL 307 301 2064 
3] 8 | 31.87 JED1953-ND 2.47 2.22 1.98 ‘ 373.01 2 
16 | 80 |ED1713-ND* 7.89 710 6.31 14 | 70 |ED1844-NDt 295 263 231 ia |o14a FEMMERORTSL 3:79 338 2097 
9 | 35.68 |ED1954-ND 277 250 2.22 79 338 2: 
18 | 90 |EDI714-ND* 887 7.99 7.10 16 | 80 |ED1845-ND+ 3.37 3.01 264 op |toieo EMRE a1 376 3.20 
10 | 39.49 |ED1955-ND 3.08 278 2.47 : 21 376 3. 
20 | 100 |ED1715-ND* 9.86 8.87 7.89 18 | 90 JED1846-NDt 3.79 3.38 297 oa (191.99 (EMRE 505 451 3.96 
41 | 43.30 |ED1956-ND 3.39 3.05 2.71 . . 054.513. 
24 | 120 |ED1716-ND* 11.83 10.65 9.47 20 | 100 JEDI847-NDT 4.21 3.76 3.30 | in Hoa 
12 | 4711 |ED1957-ND 3.70 3.33 2.96 ‘Siani Land Spacing = Plugs o4 | 120 |ED1g48-ND} 5.05 451 396 08mm Lead Spacing — Horiz. Headers 
14 | 54.73 |ED1958-ND 4.31 3.89 3.45 SOaaun Lead Spacing Pi 2 [2032 [ED2427-ND 1.85 167 1.48 
2 ] 10 JeD2s76ND 160 144 1.28 .08mm Lead Spacing — Plugs 2 [2540 ERMEMMEM 10s 4e7 148 
16 | 63.35 |ED1959-ND 4.93 4.44 3.95 7 : 85 167 1. 
3 | 15 |ED237-ND 240 217 1.93 2 | 1016 [EDI7I7-ND* 115 1.03 90 4 |3048 FEMME 947 239 198 
3.81mm Lead Spacing — Plugs 7 | 4 | 20 Jep2376-ND 3.21 289 257| | , | 3 | 15.24] EDI7I8ND* 1.73 154 1.35 5 | 2556 (ERGRRININ 308 278 247 
1 | 2 | 782 [eD2sS4ND 1.11 1.00 89 5 | 25 |ED2379-ND 4.01 3.61 3.21 4 | 2032 }ED1719-ND* 230 205 1.80] | ——— — 
3 | 11.43 |ED2455-ND 1.67 150 1.34 6 | 30 |ED2380-ND 4.81 433 3.85 5 | 25.40} ED1720-ND* 288 257 2.25 | ” Use Keying Star ED1901-ND + Use Keying Star ED1902-ND 


+ Drawing shows 5.08 pitch (Continued) 
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300 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


@) | Seen Two-Piece Terminal Blocks (cont) 


ie iba ig. (P +2) x 5.08 ig. P +2)x5.08 
x g 


Lead spacin —Px5.08.” -k--———| 
= : 


I 
[72.54 


SH Hi ile 7 
2b LS 
| 5:08 |. ls 
(P-1) x 5.08 (P- 1) x 5.08 
SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Temperature: SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V « Rated Current: 15A * Wire Size: 28- SPECIFICATIONS: » Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Temperature: 
-30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green 12AWG + Temperature: -30°C/+105°C * Flammability: UL94 V-0 * Color: Green -30°C/+105°C » Flammability: UL94 V-0 * Color: Green 


41.0 7 


I, |5.08] ’ Locking 

IL. | 6 Clip 5 le 
(P- 1) x 5.08 “ : |. 5.08 |. 5.08 

SPECIFICATIONS: Rated Voltage: 300V » Rated Current: 154 * Temperature: SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Wire Size: 22- SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A » Wire Size: 22- 

-30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green 10AWG * Temperature: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 » Color: Green 1OAWG * Temperature: -30°C/+105°C * Flammability: UL94 V-0 » Color: Green 


; : | 
5 8.4 
coo | L. a 
508k 1254 ce 54 ry 3.5 
"O1 
SPECIFICATIONS: « Rated Voltage: 300V « Rated Current: 15A * Wire Size: 22- SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V « Rated Current: 15A * Temperature: SPECIFICATIONS: © Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A » Temperature: 
12AWG * Temperature: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green 


No. of poles 
x 7.62 


——~ 27H 
@1 le 7.62" 


SPECIFICATIONS: ¢ Rated Voltage: 300V * Rated Current: 154 * Temperature: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Wire Size: 22-12AWG »* Temperature: -30°C/+105°C 
© Color: Green ¢ Flammability: UL94V-0 © Color: Green 


5.08- 


No. of poles # of poles 


x 7.62 I x7.62 71 


i 
8.4 a 
1.0 T ke2.0 ‘ : | Lss 
a 62 3.5 10 “7.9! 


7.62) 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Temperature: -30°C/+105°C » Flammability: UL94V-0 SPECIFICATIONS: » Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A * Temperature: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 
+ Color: Green * Color: Green 


No. | Block No. | Block No. | Block No. | Block 
of |Length | Digi-Key Price Each of |Length |Digi-Key Price Each of |Length |Digi-Key Price Each of |Length | Digi-Key Price Each 
Fig. |Poles| (mm) | Part No. 1 10 100 Fig. /Poles | (mm) |Part No. 4 10 100 Fig. |Poles| (mm) |Part No. 1 10 100 Fig. |Poles| (mm) | Part No. 1 10 100 
6 | 40.64 |£D2431-ND 3.70 333 296 7 | 35.56 [ED1751-NDt 5.61 5.05 4.49] | 5.08mm Lead Spacing — Horiz. Headers 8 | 60.96 |ED1739-ND* 6.16 555 4.93 
7 | 45.72 |£D2432-ND 4.31 3.89 3.45 8 | 40.64 |ED1752-NDt 641 577 513 4 | 508 |EDI903-ND 185 167 148 9 | 68.58 |ED1740-ND* 6.93 6.24 5.55 
41] 8 | 50.80 |£D2433-ND 4.93 4.44 3.95 9 | 45.72 JED1753-NDt 7.21 6.49 5.77) | 18] ¢ |4q46 lepigoann 277 250 222 10 | 76.20 |ED1741-ND* 7.70 6.93 6.16 
9 | 55.88 |£D2434-ND 5.55 5.00 4.44 40 | 50.80 JED1754-NDt 8.01 7.21 641 5 Obtain Ladd Seaciny = Vert Heaters 19 | 11 | 83.82 |ED1742-ND* 8.47 763 6.78 
to | 60.96 |ED2435-ND 6.16 5.55 4.93] | 13 |_11 | 55.88 |ED1755-NDT 8.81 7.93 7.05 - * 12 | 91.44 |ED1743-ND* 9.24 8.32_7.40 
- 4 ] 5.08 JEDI905-ND 185 1.67 1.48 
5.08mm Lead Spacing — Vert. Headers 12 | 60.96 JED1756-NDt 9.61 8.65 7.69 17 6 | 10.16 lEDI906-ND 277 250 222 14 |106.68|ED1744-ND* 10.78 9.71 8.63 
7 14 | 71.42 JED1757-NDt 11.21 10.10 8.97 - - - - 16 [121.92] ED1745-ND* 12.32 11.09 9.86 
2 | 10.16 [ED1849-NDt 42 38 33 5 Gb eed Sanches = ae Header 
3 | 15.24 | ED1850-ND: 63 57 50 16_| 81.28 [EDI758-NDt 12.81 11.54 10.25 a P 9 7.62mm Lead Spacing — Horiz. Header 
4 | 20.32 |ED1851-NDt 84 76 67 5.08mm Lead Spacing — Vert. Plug 2 | 508 ee 0 2 115.24 JEDI865-ND¢ 56 50 45 
5 | 25.40 |ED1852-NDt 1.05 94 83 2 [10.16 JEDI759-NDt 1.60 144 1.28 3] 10.16 |ED1908-ND 65 5952 3 | 2286 /ED1866-ND} 83 75 67 
6 | 30.48 |ED1853-NDt 1.26 113 99 3 | 15.24 JEDI760-NDt 240 217 1.93 4 | 15.24 eee 88 78 ED 4 | 30.48 |ED1867-NDt 111 1.00 89 
7 | 35.56 |ED1854-NDt 147 132 1416 4 | 20.82 JEDI761-NDt 3.21 289 257 5 20.82 Ee 108 7 8 5 | 38.10 /ED1868-NDt 1.39 1.25 1.11 
8 | 40.64 |EDI855-NDT 1.68 151 1.33 5 | 25.40 JED1762-NDt 4.01 3.61 3.21 6 | 25.40 |EBISMMNOMS 1.20 1.17 1.04 6 | 45.72 |ED1869-NDt 1.67 1.50 1.34 
a | 9 | 4572 (EAN 490 470 149 6 | 30.48 |ED1763-NDt 4.81 4.33 3.85 7 | 30.48 |ED1912-ND 1.51 136 1.21 7 |s334 WEMGRNEN 194 475 156 
10 | 50.80 |ep1957-ND+ 210 188 1.65 ; 35.56 |ED1764-NDt 5.61 5.05 4.49 8 | 35.56 |ED1913-ND 1.73 156 138] | oq | 9 | 6096 \epta7t-ND+ 222 200 178 


41 | 55.88 |ED1858-ND+ 2.31 2.07 1.82 14 40.64 |EDI765-ND¢ 641 5.77 5.13 9 | 40.64 JED1914-ND 1.94 1.75 1.56 9 | 68.58 /ED1872-NDt 2.50 225 2.00 


40 | 6006 TEBTEGNE) 250 226 198 9 | 45.72 JED1766-NDt 7.21 649 5.77 10 | 45.72 |EDI915-ND 216 1.94 1.73 to | 76.20 |ep1973-NDt+ 277 250 222 
1471.12 RBHESORIN 995 263 231 10 | 50.80 JED1767-NDt 8.01 7.21 6.41 11 [50.80 |ED1916-ND 237 214 1.90 41 | 93.82 |ED1874-ND+ 3.05 275 244 
16 | 81.28 |ED1861-NDt 3.37 3.01 2.64 V1 | 55.88 (EDIZGENDIA 8.81 7.93 _7.05 12 | 55.88 JEDI917-ND 2.59 2.33 2.07 12 | 91.44 | ED1875-NDt 3.33 3.00 2.67 
18 | 91.44 |ED1862-NDt 3.79 338 297 12 | 60.96 JEDI769-NDt 9.61 8.65 7.69) | 18 13 | 60.96 JEDI918-ND 2.80 2.53 2.2 14 |106.68|ED1876-NDt 3.88 350 3.11 
20 |101.60/ED1863-ND¢ 4.21 3.76 3.30 14) 7i12 ER go Nig 11.21 10.10 8.97 14 | 66.04 |EDI919-ND 3.02 272 2.42 16 [121.92|£D1877-NDt 4.44 4.00 3.55 
o4 |121.90 /EDIG64-ND} 5.05 451 3.96 16 | 81.28 |EDI771-NDt 12.81 11.54 10.25 15 |7112 lEDi920-ND 324 292 259 7 Gam Lead Soucing Vert: Header 
5.08mm Lead Spacing — Vert. Headers 5.08mm Lead Spacing — Plugs 16 | 76.20 |ED1921-ND 3.45 3.11 276 > 11624 IERIE 580 aE 
2 | 2032 [ED2445-ND 185 1.67 148 2 | 5.08 ERIe NC 247 222 1.98 17 | 81.28 |ED1922-ND 3.67 3.30 2.94 3 | 22.86 |ED1879-NDT 83 75 67 
3 | 25.40 |ED2446-ND 1.85 167 1.48 : seed ma | a 18 | 86.36 JED1923-ND 3.88 3.50 3.11 4 | 30.48 |ED1880-ND¢ 1.11 1.00 89 
4 | 30.48 |£D2447-ND 2.47 2.22 1.98 5 |9090 (ERRRMRIMM ie 555 499 19 | 91.44 JED1924-ND 4.10 3.69 3.28 5 | 38.10 |ED1881-NDt 139 1.25 1.11 
5 | 35.56 |ED2448-ND 3.08 278 247 8 |2540 EDI 759 666 5.99 20 | 96.52 jEDI925-ND 4.31 3.89 3.45 6 | 45.72 |ED1882-NDt 1.67 1.50 1.34 
12 | 6 | 40.64 |ED2449-ND 3.70 3.33 2.96 21 |101.60 |ED1926-ND_ 4.53 4.08 3.63 7 | 53.34 |ED1883-NDt 1.94 1.75 1.56 
7 [45.72 [eD2450-ND 431 389 3.45 1 leer eM oer cae tos 22 [106.68 [eD1927-ND 475 428 380| | 21 | 8 | 60.96 |eD1ee4-NDt 2.22 200 178 
8 | 50.80 |ED2451-ND 493 444 3.95 1 . : : : 23 = |111.76 |ED1928-ND 4.96 4.47 3.97 9 | 68.58 |ED1885-NDt 2.50 2.25 2.00 
5 | 9 | 40.64 JED1990-ND 11.09 9.98 8.87 
9 | 55.88 |ED2452-ND 5.55 5.00 4.44 40 | 4572 EDI991-ND 1232 11.09 9.86 24 |116.84 |ED1929-ND 5.18 4.66 4.14 10 | 76.20 |ED1886-NDt 2.77 250 2.22 
10 | 60.96 |ED2453-ND 6.16 5.55 4.93 41 | 50.80 |ED1992-ND 13.55 12.20 10.85 7.62mm Lead Spacing — Plugs 11_| 83.82 |ED1887-NDt 3.05 2.75 2.44 
5.08mm Lead Spacing — Vert. Plug 42 155.88 |ED1993-ND 14.79 13.31 11.83 2 | 15.24 |ED1733-ND* 1.54 1.39 1.24 12 | 91.44 | ED1888-NDt 3.33 3.00 2.67 
2 | 10.16 [ED1746-NDt 1.60 1.44 1.28 44 | 66.04 |ED1994-ND 17.25 15.53 13.80 3 | 22.86 /ED1734-ND* 231 2.08 1.85 14 |106.68)ED1890-NDt 3.88 3.50 3.11 
3 | 15.24 |ED1747-NDt 240 2417 1.93 16 | 76.20 |ED1995-ND 19.71 17.75 15.77] | 4g | 4 | 3048 |ED1735-ND* 3.08 2.78 2.47 16_|121.92/ED1891-NDt 4.44 4.00 3.55 
13 | 4 | 20.32 |ED1748-NDt 3.21 289 257 18 | 86.36 JED1996-ND 22.18 19.96 17.74 5 | 3810 |ED1736-ND* 3.85 347 3.08 Keying Star EDI901-ND 86 78 69 
5 | 25.40 |ED1749-NDt 4.01 3.61 3.21 20 | 96.52 JED1997-ND 24.64 22.18 19.72 6 | 45.72 |ED1737-ND* 4.62 416 3.70 Keying Star ED1902-ND 86 «7869 
6 | 30.48 |EDI750-NDt 4.81 4.33 3.85 24 |116.84 |ED1998-ND 29.57 26.62 23.66 7 


53.34 |EDI738-ND* 5.39 4.86 4.32 | + Use Keying Star ED1901-ND + Use Keying Star ED1902-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 301 


Weidmiiller Terminal Blocks 


Fig. 1 LM 3.5/90 
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Specifications: * Screw clamp * UL: 300V @ 10A 
© 14AWG « Pin length: 4.5mm 


Fig. 5 LSF-SMT 3.5/180, 3.81/180, 5.00/180 
and 5.08/180 
8.5, 


Se 


Specifications: * Spring connection 
© UL: 300V @ 10A * 16AWG * Pin length: 3.5mm 


Fig. 9 LM 5.00/90 
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Specifications: * Screw clamp 
© UL: 300V @ 10A *12AWG «Pin length: 3.5mm 


{6.2 


Specifications: * Screw clamp * UL: 300V @ 10A 
© 14AWG « Pin length: 4.5mm 


Fig. 6 LSF-SMT 3.5/90, 3.81/90, 5.00/90 
and 5.08/90 
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Specifications: * Spring connection 
* UL: 300V @ 16A * 16AWG * Pin length: 3.5mm 


Fig. 10 LM 5.00/135 


Specifications: * Screw clamp 
© UL: 300V @ 10A * 12AWG * Pin length: 3.5mm 


5.45 


Specifications: * Screw clamp 
© UL: 300V @ 15A *12AWG «Pin length: 4.5mm 


Fig. 17 LM 5.08/180 
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Specifications: * Screw clamp 
* UL: 300V @ 10A *12AWG «Pin length: 3.5mm 
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Specifications: * Screw clamp * UL: 300V @ 15A 
© 12AWG «Pin length: 4.5mm « Test point 


Specifications: * Screw clamp 
© UL: 300V @ 10A *12AWG © Pin length: 3.5mm 


Fig. 3 LM2N 3.5/90 


44 


Specifications: * Screw clamp 
* UL: 300V @ 10A * 14AWG * Pin length: 4.5mm 


Specifications: * Screw clamp 
* UL: 300V @ 10A *12AWG «Pin length: 3.2mm 


LaF (n-1) 
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Specifications: * Screw clamp 
© UL: 300V @ 15A *12AWG © Pin length: 4.5mm 


Fig. 15 LM 5.08/90 


Specifications: » Screw clamp 
* UL: 300V @ 10A © 12AWG «Pin length: 3.5mm 


Fig. 19 LM3R 5.08/90 
31.8 


Specifications: * Screw clamp 
* UL: 300V @ 10A * 12AWG * Pin length: 3.5mm 


Dimensions in mm 


Fig. 4 LSF-SMT 3.5/135, 3.81/135, 5.08/135 


and 5.00/135 
(12.7 
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Specifications: * Spring connection 
© UL: 300V @ 10A * 16AWG » Pin length: 1.5mm 


Specifications: * Screw clamp 
© UL: 300V @ 10A * 14AWG ° Pin length: 3.5mm 


me) 
5.00; x 5.00 
[6,004 


ft 
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Specifications: * Screw clamp 
© UL: 300V @ 15A *12AWG » Pin length: 4.5mm 


Fig. 16 LM 5.08/135 
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Specifications: * Screw clamp 
© UL: 300V @ 10A * 12AWG ° Pin length: 3.5mm 


Specifications: * Screw clamp 
* UL: 300V @ 15A © 12AWG «Pin length: 4.5mm 


No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller 

Fig.|Poles |Color| Part No. 1 10 100 |Part No. Fig./Poles|Color| Part No. il 10 100 |Part No. Fig./Poles|Color| Part No. ‘l 10 100 |Part No. 
3.5mm Pin Spacing - PCB Terminal Blocks 2 261-2042-ND> 5348 ~—~A2 |1825640000 2 281-2053-NDs 53 48 «42: |1825790000 
2 281-1400-ND 87.79 70 [1699670000 3 281-2043-ND» 80 72.64 |1825650000 3 281-2054-ND* 84 76 ~—.68 |1825800000 
3 281-1401-ND 432 149 1.06 |1699680000 4 |Black| 281-2044-NDs 1.04 94 83 |1825660000 4. [Black | 281-2055-NDe 1.04 94 83 |1825810000 
4 |Black| 281-1402-ND 1185 167 148 [996770 5 281-2045-ND» 1.31 1.18 1.05 |1825670000 5 281-2056-ND* 1.31 1.18 1.05 |1825820000 
1/6 281-1403-ND 276 249 221 [996772 6 281-2046-ND» 1.56 1.41 1.25 [1825680000 6 281-2057-NDs 1.56 1.41 1.25 [1825830000 
8 281-1404-ND 3.68 3.30 2.93 [996774 5 q ee 189 ral i TeaseH0000 5/7 281-2058-NDe 1.83 1.65 1.47 [1825840000 
1405+ -2048-ND» i 88 1.67 | 182571 8 281-2059-NDs 2.09 188 1.67 |1825850000 
2 Black Benen at ne nat mare 9 | plack| 281-2049-NDs 2.34 241 1.88 |1825710000 9 281-2060-NDe 234 241 1.88 |1825870000 

: : 3 jack Black 
9 DaAAOTEND iad 94 eal a7asoro000 10 281-2050-ND= 2.61 2.35 2.09 |1825720000 10 281-2061-NDs 2.61 235 2.09 |1825880000 
3 281-1408-ND 455 140 1.24 11715050000 11 281-2051-ND= 2.87 2.58 2.30 |1825730000 1 281-2062-NDe 2.87 258 2.30 /1825890000 
1 | Black BeatigatNS Slag: “ilar: «asea. |goneee 12 281-2052-ND» 3.14283 2.51 |1825740000 42 281-2063-NDs 314 283 251 |1825920000 
2/6 281-1410-ND 3.08 2.77 2.46 |999570 2 281-2020-ND» 62.56.50 | 1824420000 2 281-2031-NDs 56.50 45 [1824620000 
8 281-1411-ND 413 3.72 3.30 |999572 ‘ aac eae aa ue a ae 3 281-2032-ND» 80.72.64 |1824630000 
fa ERA g ae yee | || 3 Seat Tost te ieee | | | $e l2e ama ee some 
Beles Eds 2a188 28 cli 6 281-2024-NDs 1561.41 1.25 [1824460000 8 981-2035-ND> 156 141 125 |124660000 
; oer ero oe ae ae tention (e [2 281-2025-ND> 1831.65 1.47 [1824470000 | | g jz SEV SRE 731.65 1.47 [te24e90000 
geal ; 73. ‘9.92/17 8 281-2026-ND» 2.09 188 1.67 |1824480000 8 981-2037-NDs 909 4188 167 |1824700000 
10. [Black] 281-1673-ND 6.90 6.21 5.52 |1720030000 2 | sycx} 281-2027-ND> Sad. 044 4'pai|4eo4ag0000 : SuSE 209 1.88 1.67 |1824700000 
3) 12 ayes) 8.27 7.44 6.62 |1720040000 10 |Black! 5¢1-2028-NDe 261 235 209 |1824500000 jo [Black |patiogaatans pel o'95. “oino (1804790000 
16 281-1675-ND 11.04 9.94 8.84 |1720060000 11 981-2029-NDe 287 258 2:30 |1824510000 if 28 20S Ne eel ee coe eee 
20 | piack| 281-1676-ND 13.80 12.42 11.04 [1720080000 12 281-2030-ND» 314 283 251 |1824520000 a ; oa 
94 | Black loa itger zing 1e86 14.91 13:95 (1720100000 4 2 : 12 281-2041-NDs 3.14 2.83 2.51 [1825300000 
; - - 3.81mm Pin Spacing - PCB Terminal Blocks 5.00mm Pin Spacing - PCB Terminal Blocks 

2 aaieelec Ally ee a0 ve oe Bes 180000 2 281-2087-ND» 544944 11886470000 D Ta aARRI 5A 49 44 11884550000 
8 Aialeceitlne BI 2.78, 65 /1885190000 3 281-2088-NDs 81.73.65 |1885420000 5 Saison’ {> «7a peil48a4et0000 
4  |Black (Bat2066:Nos 1.07 96.86 | 1885200000 4. |Black| 281-2089-NDs 1.07 96 —_.86 |1885430000 > | Black Rasteoamtins S07). og ae! |qse4860000 
5 eo AOb dN 134 1.21 1.07 |1885210000 5 281-2090-ND» 134 1.21 1.07 [1885440000 5 pa itnne aur at op *7o7 | aadeeooe 
6 281-2068-NDs 1.61 1.45 1.29 [1885220000 8 981-2091-NDe 161 145 129 1886450000 5 sara ii at ee 
7 281-2069-NDe 1.88 1.69 1.50 ) 1885230000 7 281-2092-ND= 1.88 1.69 1.50 |1885460000 581-0145-ND 188 7) 7 9 17884580000 
8 281-2070-NDe 215 1.94 1.72 | 1885240000 8 281-2093-NDe 215 1.94 1.72 |1885470000 i patonatnne 01 ‘04 a ieaeoncoo 

9 |Black] 281-2071-NDe 2.42 218 1.94 |1885250000 9 |Black| 281-2094-NDe> 242 248 1.94 |1885480000 ~2144-NDe 15 1. 7 5: 
10 281-2072-NDe 269 2.42 2.15 | 1885260000 10 281-2095-NDe 269 242 215 |1885490000 4) 9 Black) 281-2145-NDe 2.42 2.18 1.94 |1884600000 
1 281-2073-ND» 294 265 2.36 |1885270000 1 281-2096-NDe 294 265 236 |1885510000 10 281-2146-NDe 2.69 242 2.15 |1884660000 
12 281-2074-ND* 3.21 2.89 2.57 | 1885280000 12 281-2097-NDe 3.21. 2.89 2.57 |1885520000 u 281-2147-NDe 2.94 2.65 2.36 [1884670000 
4 | 13 281-2075-ND» 3.48 3.14 2.79 |1885290000| | 4 | 13 281-2098-NDe 3.48 3.14 2.79 |1885530000 12 281-2148-NDe 3.21 2.89 2.57 |1884680000 
14 |Black| 281-2076-ND> 3.75 3.38 3.00 |1885300000 14 |Black| 281-2099-NDe 3.75 3.38 3.00 |1885540000 13 281-2149-NDe 3.48 3.14 2.79 |1884690000 
i ANWR ee -_ te 328 ee 15 281-2100-ND» 4.02 3.62 3.22 |1885550000 i Black Bet 2st nbs a6 a 300 bestia 

-2078-ND» : 87 3. 16 281-2101-ND» 4.29 3.87 3.44 |1885560000 “2151-ND» ; 62 3. 

7 281-2079-NDe 455 440 3.64 |1885330000 7 281-2102-ND> 455 4.10 3.64 11885570000 16 Cn AE 4.29 3.87 3.44 |1884720000 
18 281-2080-ND* 4.82 4.34 3.86 |1885340000 18 281-2103-NDs 4.82 4.34 3.86 | 1885580000 2 281-2124-NDe 53 48 42 11825960000 
19 Black) 281-2081-ND» 5.07 4.57 4.06 |1885350000 19 |Black) 281-2104-NDe 5.07 4.57 4.06 |1885590000 3 281-2125-NDs 80 72.64 1825970000 
20 281-2082-NDe 5.34 4.81 4.28 |1885360000 20 281-2105-ND» 5.34 4.81 4.28 |1885600000 4 [Black] 281-2126-NDs 1.04 94 83 |1825980000 
24 281-2083-NDs 5.61 5.05 4.49 |1885370000 24 281-2106-ND» 5.61 5.05 4.49 |1885610000 | | 5 | 5 281-2127-NDe 1.31 1.18 1.05 |1825990000 
22 281-2084-ND> 5.88 5.30 4.71 [1885380000 22 281-2107-ND> 5.88 5.30 4.71 1885620000 6 281-2128-NDe 1.56 1.41 1.25 [1826000000 
23 Black | 281-2085-NDs 6.15 554 4.92 1885390000 23 | Black| 281-2108-NDs 6.15 5.54 4.92 |1885630000 7 |ptack | 281-2129-ND» 1.83 1.65 1.47 [1826010000 
24 281-2086-NDs 6.41 5.77 5.13 [1885400000 24 281-2109-ND= 6.41 5.77 5.13 |1885640000 8 281-2130-NDs 2.09 1.88 1.67 [1826020000 
+ Bus Version NOTE: All Omnimate pin headers mate with Omnimate socket blocks. All Minimate pin headers mate with Minimate socket blocks. * RoHS Compliant (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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Weidmiiller X Terminal Blocks (cont) 


Fig. 21 LP 5.08/135 
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Specifications: * Screw clamp * UL: 300V @ 15A 
© 12AWG ° Pin length: 4.5mm 


Fig. 25 LMZF 5.08/180 
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Specifications: * Tension clamp * UL: 300V @ 10A 
© 14AWG © Pin length: 4.5mm 


Specifications: 
© UL: 300V @ 10A * Pin length: 4.5mm 


Fig. 32 SL3.81/90G 


Fig. 22 LP 2N/5.08 


Specifications: * Screw clamp * UL: 300V @ 15A 
© 12AWG « Pin length: 4.5mm 


Fig. 26 SL 3.5/180/.G oe 
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Specifications: 
© UL: 300V @ 10A ¢ Pin length: 4.5mm 


Fig. 30 SL 3.81/180G 


Fig. 23 PM 5.08/90 


Fig. 24 LMZF 5.08/90 
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Specifications: » Leaf spring screw clamp * UL: 300V 


@16A © 14AWG «Pin length: 3.5mm 


Specifications: 
© UL: 300V @10A « Pin length: 4.5mm. 
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Specifications: 
© UL: 300V @ 8A « Pin length: 3.5mm 


Fig. 33 SL 3.81/90F 


3.04 
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Dimensions in mm 


© 14AWG « Pin length: 4.1mm 


Fig. 28 SL 3.5/90/..G 


Specifications: 


© UL: 300V @ 10A ¢ Pin length: 4.5mm 


i” 2.9 


Specifications: 
© UL: 300V @ 8A ° Pin length: 3.5mm 


Fig. 34 SL 5.00/180/..B 


Specifications: * Tension clamp * UL: 300V @ 10A 


[(n-1) x 3.81] + 14.2 


+1 8.0 =| 8.0 
Specifications: Specifications: Specifications: 
© UL: 300V @ BA ° Pin length: 3.5mm © UL: 300V @ 8A » Pin length: 3.5mm © UL: 300V @ 15A » Pin length: 4.5mm 
No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of| Digi-Key Price Each Weidmiiller 
Fig./Poles) Color | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig./Poles | Color | Part No. iu 10 100 |Part No. Fig.|Poles| Color | Part No. 1 10 100 |Part No. 
2 281-2110-ND« 62 56 50 |1824740000 6 281-2121-ND» 156 1.41 1.25 [1824850000 4 281-1146-ND 1.23 141 99 |1616030000 
3 281-2111-NDe 80.72 64 |1824750000 | | 6) 7 | Black | 281-2122-NDs 1.89 1.71 1.52 |1824860000 6 281-1147-ND 1.82 164 1.46 |1616050000 
4 | Black | 281-2112-NDe 1.04 94 83 |1824760000 8 281-2123-ND= 218 1.96 1.74 [1824870000 8 | Black | 281-1148-ND 2.43 2.19 1.95 |1614250000 
6] 5 281-2113-NDe 1.31 148 1.05 }1824770000 2 281-1435-ND 72.65 58 |1716020000 | |26| 10 281-1149-ND 3.03 2.73 2.43 |1616080000 
6 281-2114-NDe 156 1.41 1.25 | 1824780000 3 281-1436-ND 1.08  .98 87 |1716030000 12 281-1150-ND 3.63 3.27 2.91 [1616100000 
7 | Black | 281-2115-ND> 183 165 1.47 |1824790000 4 | Black | 281-1437-ND 143 1.29 1.14 |999392 16 | Black | 281-1151-ND 482 434 3.86 [1614260000 
8 | 78CK | 981-2116-NDe 2.09 1.88 1.67 |1824800000 | | 15] 6 281-1438-ND 213 1.92 1.71 |999394 24 281-1152-ND 7.23 6.51 5.79 |1618680000 
712 I place |281-2176-NO+ 96. 87.77 11761330000 8 281-1439-ND 284 2.56 2.27 |999396 2 281-1153-ND 71 64 57 |1616140000 
s {tec laai satan vse{irsomo | | [TF [ona reas SES SS SURE || |S ome Bee IOS es 
8 | 3 | Black | 281-2169-ND> 6256 50 [1791620000 5 Se aT 83 11716060000 6 BRITS 540. 4.89. qlee: [de1e1R0000 
2 281-1414-ND 72 65.58 )1715250000 3 281-1443-ND 1.16 1.04 93 1716070000 | | 27 |_8 281-1157-ND 2.79 2.52 2.24 |1614270000 
3 281-1415-ND 1.08 98.87 11715260000 4 | Black | 281-1444-ND 1.55 140 1.24 |999434 10 281-1158-ND 3.48 3.14 2.79 [1616210000 
4 | Black | 281-1416-ND 1.43 1.29. 1.14 )999330 16] 6 281-1445-ND 231 2.08 1.85 |999436 12. | play | 281-1159-ND 416 3.74 3.33 |1616230000 
9} 6 281-1417-ND 213 1.92 1.71 |999332 8 281-1446-ND 3.09 2.79 2.48 [999438 16 281-1160-ND 5.55 5.00 4.44 |1616270000 
i, a 8 a8 pa coe 10] pack | 281-1447-ND 3.84 3.46 3.08 [999440 24 281-1161-ND 8.31 7.48 6.65 |1618980000 
-1419- ; ; ; 12 281-1448-ND 462 4.16 3.70 |999442 2 281-1117-ND 60 54 48 [1614160000 
Black 
12 281-1420-ND 4.25 3.83 3.40 |999338 2 281-1449-ND 78 71 63 [1716040000 3 281-1118-ND 90 81 72 [1615420000 
2 281-1421-ND 78 71 ~~ ~.63 [1715290000 3 281-1450-ND 116 1.04 93 |1716050000 4 | Black | 281-1119-ND 1.23 141 99 |1615430000 
3 281-1422-ND 116 1.04 —.93 | 1715300000 4 | Black | 281-1451-ND 1.55 140 1.24 |999476 6 281-1120-ND 1.82 164 1.46 |1615440000 
4 | Black | 281-1423-ND 155 140 1.24 |999351 17] 6 281-1452-ND 231 2.08 1.85 |999478 28|_8 281-1121-ND 2.43 219 1.95 |1614180000 
10] 6 281-1424-ND 231 2.08 1.85 |999353 8 281-1453-ND 3.09 2.79 2.48 |999480 10 281-1122-ND 3.03 273 2.43 [1615470000 
8 281-1425-ND 3.09 2.79 2.48 [999355 10 | plagk | 281-1454-ND 3.84 3.46 3.08 [999482 12 | lack | 261-1123-ND 3.56 3.20 2.85 |1615490000 
10 | Biacx |281-1426-ND 3.68 3.31 2.94 [999357 12 281-1455-ND 4.62 4.16 3.70 [999484 j6 | Black | 991-4424-ND 4.82 4.34 3.86 |1614190000 
12_| PM@0K | 981-1427-ND 4.62 4.16 3.70 |999359 4 281-1564-ND 219 1.98 1.76 [1769080000 24 281-1125-ND 7.23 651 5.79 |1618050000 
2 281-1876-ND 95 86 76 | 1696060000 6 281-1565-ND 3.30 2.97 2.64 |1769090000 2 281-1126-ND 71 64 57 11615530000 
11] 3. | Black |5944977-Np 138 125 141 |1¢96070000 8 | Black | 281-1566-ND 4.40 3.96 3.52 |1769100000 3 281-1127-ND 1.05 95 — .84 |1615540000 
5] 281-1880-ND 9990 80 116971800001 |18| 12 281-1567-ND 5.49 4.95 4.40 /1769110000 4 | Black | 281-1128-ND 1.40 1.26 1.12 |1615550000 
12 3 Black 281-1881-ND 150 135 1.20 |1697190000 12 281-1568-ND 6.57 5.92 5.26 |1769120000 291 6 281-1129-ND 210 1.89 1.68 |1615570000 
: : : 16 281-1569-ND 8.79 7.92 7.04 /1769140000 8 281-1130-ND 2.79 252 2.24 |1614200000 
4 281-1456-ND 2.37 2.14 1.90 | 1635170000 20 | Black | 281-1570-ND 11.00 9.90 8.80 /1769160000 10 981-1131-ND 3.48 3.14 2.79 11615600000 
43| § Orange 281-1457-ND 3.57 3.22 2.86 / 1625570000 24 281-1571-ND 13.17 11.86 10.54 |1769180000 42 | Black |594.4439-ND 416 3.74 3.33 |1615620000 
8 281-1458-ND 473 4.26 3.78 |1596440000 6 281-1572-ND 3893.50 3.17 11769930000 = GiGi Pitch Onnininta = PCD Pid Nandara 
01 
10 281-1459-ND 5.93 5.34 4.74 | 1596480000 9 981-1573-ND 5.79 5.22 4.64 |1769940000 7 81-1946-ND 60 5448 11793610000 
1a] 2 | lacy |281-1878-ND 137 123 1.10 |1697140000 12 | Black | 281-1574-ND 7.73 6.96 6.18 |1769950000 3 081-1949-ND ‘008172 [4793620000 
3 281-1879-ND 2.01 1.81 1.61 |1697150000 | | 49] 15 281-1575-ND 9.66 8.70 7.73 |1769960000 4 | Green | 281-1950-ND 193 114. 99 [1793630000 
5.08mm Pin Spacing - PCB Terminal Blocks 18 281-1576-ND 11.58 10.43 9.27 |1769970000 5 981-1951-ND 152 137 122 [1793640000 
2 281-2153-ND> 54 ~49~—~« | 1884730000 24 tack (oon see eee eee |i eoauneed. |) 30)| 6 281-1952-ND 1821.64 1.46 |1793650000 
3 281-2154-NDe 81 73.65 |1884740000 7 Beran 53:4 “2084 1882 [4770030000 8 281-1953-ND 2.43 2.19 1.95 [1793660000 
4 | Black | 281-2155-NDs 1.07 96.86 | 1884750000 z : : 10 281-1954-ND 3.03 273 2.43 |1793670000 
5 281-2156-NDs 134 121 1.07 |1884760000 | |20| 2 | Black | 281-1870-NO aot sBG" -..78\| 1696040000 12 | Ste" | 581-1956-ND 3.63 3.27 2.91 |1793680000 
6 281-2157-NDe 161 145 1.29 |1884770000 3 281-1871-ND 1.38 1.25 1.11 |1696050000 16 281-1956-ND 4.82 4.34 3.86 |1793690000 
7 281-2158-ND» 7.88 1.69 1.50 11884780000] |21| 2 | Black | 281-1874-ND 99-90-80 |1676740000 2 281-1957-ND 7164 57 [1793790000 
8 281-2159-ND» 215 1.94 1.72 |1884790000 7 ebiSISeocND SO S520 [676720000 3 281-1958-ND 1.05 95 _.84 |1793800000 
-2160-ND» 4 281-1461-ND 2.37 2.14 1.90 /1635150000 4 | Green | 281-1959-ND 1.40 1.26 1.12 |1793810000 
4] 9 | Black |281-2160-ND 242 248 1.94 |1884800000 5 PRACT 3 
-2161-NDe ~1462- 57 3.22 2.86 / 1625550000 5 281-1960-ND 1.71 1.54 1.37 1793820000 
10 281-2161-ND 269 242 2.15 |1884810000 31 
1 981-2162-NDe 294 265 236 |1884820000 22] 8 |Orange| 281-1463-ND 4.73 4.26 3.78 |1596470000 6 281-1961-ND 210 1.89 1.68 |1793830000 
= = = 10 281-1464-ND 5.93 5.34 4.74 |1596500000 8 281-1962-ND 2.79 2.52 2.24 11793840000 
eer Alo es 321 2.89 2.57 /1884830000 12 281-1465-ND 7.08 6.37 _5.66 [1632560000 10 | Green | 281-1963-ND 3.48 3.14 279 |1793850000 
13 281-2164-ND» 348 3.14 2.79 |1884840000 3 281-1882-ND 423834 11760510000 12 981-1964-ND 446 374 333 |1793860000 
14 | Black |281-2165-ND» 3.75 3.38 3.00 |1884850000 | | 23| 3 | Black | 591_4983-np ‘62 56 50 11760520000 5 TaETa TRA a0 54 aa 11793240000 
| Gioia 3S Sar SS fetums| | P2 | mene — as mga) | 3 | eta 
: : s 3 281-1679-ND 1.20 1.08 — .96 /1721650000 4 | Green | 281-1932-ND 1.23 141 — .99 |1793260000 
2 281-2131-NDe 53 48 — 42 | 1826040000 4 | Black | 281-1680-ND 1.59 144 1.28 |1721660000 5 281-1933-ND 1.52 137 1.22 11793270000 
3 281-2132-NDe 84.76.68 | 1826060000 | |,,| 5 281-1681-ND 1.97 1.77 1.58 |1721670000 | |32| 6 281-1934-ND 1.82 1.64 1.46 |1793280000 
4 | Black | 281-2133-NDe 1.04 94 83 | 1826070000 6 281-1682- ND 2.27 2.04 1.82 [1721680000 8 981-1935-ND 2.43 2.19 1.95 11793290000 
5| 5 281-2134-NDe 1.31 148 1.05 |1826080000 8 281-1683-ND 2.93 2.64 2.34 [1721700000 10 981-1936-ND 3.03 2.73 2.43 |1793300000 
6 281-2135-NDe 1.65 1.49 1.32 | 1826100000 10 | Black | 281-1684-ND 3.71 3.34 2.97 |1721720000 12 Green 281-1937-ND 3.56 3.20 2.85 |1793310000 
7 Black 281-2136-NDe 1.83 1.65 1.47 |1826110000 12 281-1685-ND 4.41 3.97 3.53 |1721740000 16 281-1938-ND 4.82 434 3.86 |1793320000 
8 281-2137-NDe 2.09 1.88 1.67 |1826120000 | 55) 3 | pi | 281-1695-ND 720 1.08 96 |1722410000 2 281-1939-ND 71 64 57 11793420000 
2 281-2117-NDe 53.48 ~—~42 [1824810000 4 281-1696-ND 159 1.44 1.28 1722420000 3 81-1940-ND 405 95 84 |1793430000 
6 | 3 | Black |281-2118-ND: 80 .72 64 | 1824820000 3.5mm Pitch Omnimate - PCB Pin Headers 33} 4 | Green | 281-1941-ND 1.40 1.26 1.12 |1793440000 
4 281-2119-NDe 1.04 94 —_.83 | 1824830000 2 281-1144-ND 60 54 48 |1614240000 5 281-1942-ND 1.76 158 1.41 |1793450000 
5 281-2120-ND» 1.31 1.18 1.05 |1824840000 | [26] 3 | Black | og1-1145-nD ‘90 81 72 [1616020000 6 281-1943-ND 210 1.89 1.68 |1793460000 
+ Bus Version NOTE: All Omnimate pin headers mate with Omnimate socket blocks. All Minimate pin headers mate with Minimate socket blocks. * RoHS Compliant (Continued) 
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Weidmiiller Terminal Blocks (cont) 


Fig. 35 SL 5.00/90/..B 
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9.9 
Specifications: * UL: 300V @ 15A « Pin length: 4.5mm 


Fig. 38 SL 5.08/90 


Specifications: * UL: 300V @ 15A « Pin length: 4.5mm 


Fig. 41 BLL 5.08/90 
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Fig. 36 SL 5.08/180/..B 


Fig. 39 SLD 5.08V/90B — —4 12 |- 
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Fig. 37 SLD 5.08V/180B 4621 
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Dimensions in mm 
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Specifications: * UL: 300V @ 15A « Pin length: 4.5mm 


Fig. 40 BLL 5.08/180 


Fig. 43 S2L 3.5/180G - Double Density 
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Specifications: * UL: 150V @ 5A « Pin length: 3.5mm 


Fig. 46 S2L 3.5/90G - Double Density 


717.9 
18.3 + 


Specifications: * Screw clamp * UL: 300V @ 10A * 14AWG Specifications: * Screw clamp * UL: 300V @ 10A * 14AWG 


INo. of| Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of| Digi-Key Price Each Weidmiiller 
Fig.|Poles | Color | Part No. 1 10 100 |Part No. Fig.|Poles |Color | Part No. 100 | Part No. Fig.|Poles|Color | Part No. 10 100 | Part No. 
8 281-1944-ND 279 252 2.24 |1793470000 4 281-1884-ND 1.91 1.72 1.53 |1726510000 6 281-1807-ND 1.86 168 1.49 /1728310000 
10 281-1945-ND 3.48 3.14 2.79 |1793480000 6 281-1885-ND 2.87 2.58 2.30 | 1726520000 8 281-1808-ND 2.49 2.25 2.00 | 1728320000 
33] 49 |Green! 584 4946-ND 416 3.74 3.33 |1793490000 8 |Black) 281-1886-ND 3.81 3.43 3.05 |1726530000 10 | Black} 281-1809-ND 3.12 2.81 2.50 | 1728330000 
16 281-1947-ND 5.55 5.00 4.44 |1793500000 10 281-1887-ND 477 4.30 3.82 |1726540000 45} 12 281-1810-ND 3.74 3.37 2.99 | 1728340000 
7 7 ; 39 | 12 281-1888-ND 5.72 5.15 4.58 [1726550000 16 281-1811-ND 4.97 4.47 3.98 | 1728360000 
fom Pitch Omnimate - FOB Pin Headers 16 281-1889-ND 761 6.85 6.09 |1726570000 20 | pack) 281-1812-ND 621 5.59 497 [1728360000 
. ’ : 24 | pracy) 281-1890-ND 11.42 10.28 9.14 |1726610000 24 281-1813-ND 7.44 6.70 5.96 | 1728400000 
3 281-1235-ND 76 69.59 | 1626630000 32 | Black) 981-1891-ND 15.24 13.72 12.20 | 1726650000 6 281-1814-ND 7.86 1.68 1.49 11727990000 
Black Seee Ne ae oF ag Pe eeenatt 48 281-1892-ND 22.86 20.58 18.29 |1726730000 8 281-1815-ND 249 225 200 |1728000000 
34] 8 981-1238-ND 499 178 154 /1596140000 5.08mm Pitch Omnimate - PCB Socket Headers 10 | Black| 281-1816-ND 3.12 281 2.50 |1728010000 
10 81-1239-ND 0490.17 1.87 11626680000 2 281-1745-ND 1.35 1.22 1.08 ]1646250000 | | 46] 12 281-1817-ND 3.74 3.37 2.99 | 1728020000 
42 281-1240-ND 295 265 228 11603310000 3 281-1746-ND 2.03 1.83 1.62 | 1646260000 16 281-1818-ND 4.97 4.47 3.98 | 1728040000 
46 | Black| oaq-4947-ND 395 354 305 |1626730000 4 |Black| 281-1747-ND 270 2.43 2.16 | 1646270000 20" | pack) Zo 1819-ND 6.21 5.59 4.97 | 1728060000 
i SEND oe: te 16 aaa | 162610000 6 281-1748-ND 4.05 3.65 3.24 | 1646290000 24 281-1820-ND 7.44 6.70 5.96 | 1728080000 
2 = = 40| 8 281-1749-ND 5.37 4.84 4.30 | 1646310000 6 281-1821-ND 2.43 2419 1.95 |1728630000 
a 281-1216-ND 52 A740 |1626210000 10 281-1750-ND 6.71 6.04 5.37 | 1646330000 8 281-1822-ND 3.05 2.75 2.44 |1728640000 
3 281-1217-ND 76 69.59 |1626220000 12 | piack| 281-1751-ND 8.06 7.25 6.45 1646350000 10 | Black} 281-1823-ND 3.68 3.31 2.94 |1728650000 
4 | Black| 281-1218-ND 1.01 91.78 |1596150000 16 ACK) 984-1752-ND 10.74 9.67 8.60 |1649170000 a7| 12 281-1824-ND 4.28 385 3.42 |1728660000 
35| 6 281-1219-ND 145 1.31 1.13 |1626240000 24 281-1753-ND 16.08 14.48 12.87 | 1649250000 16 281-1825-ND 5.52 4.97 4.42 |1728680000 
8 281-1220-ND 1.93 1.73 1.49 11626250000 2 281-1736-ND 135 1.22 1.08 |1646030000 20 281-1826-ND 6.74 6.07 5.39 [1728700000 
ac leek E : : 4 | Black) 281-1738-ND 270 243 2.16 | 1646050000 ini ity = 
16 281-1223-ND 3.95 3.54 3.05 |1603330000 6 281-1739-ND 405 365 3.24 |1646070000 3.5omm Minimate Double Density - Socket Blocks 
5.08mm Pitch Omnimate - PCB Pin Headers 41/8 281-1740-ND 6.37 4.84 4.30 | 1646090000 8 281-1850-ND 767 6.90 614 1727650000 
2 281-1297-ND 52 a7 40 ]1524110000 iH sea Sr BOF Sar | eer 0008 10 | Black) 281-1851-ND 9.57 8.62 7.66 |1727660000 
4 lc] Season hot aa (tcaammn| | | 16 [P84 aatctzaen 10.74 Sar 0 eaaniooon | | 4°) 12 | | RatIBSeND 1148 1042 27 [172767000 
24 281-1744-ND 16.08 14.48 12.87 |1648890000 : : : 
36| © 281-1300-ND 1.50 1.35 1.16 |1524510000 a:EmmiMinimate Double Density PCE Pin Head 20 | plagk| 281-1854-ND 19.13 17.22 15.30 [1727710000 
8 281-1301-ND 1.99 1.78 1.54 [1524710000 a eee bib dedi 24 281-1855-ND 22.94 20.65 18.35 | 1747940000 
10 281-1302-ND 2.46 2.21 1.90 |1524910000 6 281-1828-ND 1.86 1.68 1.49 ] 1729270000 6 81-1856-ND 6.05. 545 4.84 1748170000 
12 | Black | 281-1303-ND 2.95 2.65 2.28 |1525110000 8 281-1829-ND 2.49 2.25 2.00 | 1729280000 8 281-1857-ND 819 738 6.56 |1748180000 
16 281-1304-ND 395 354 305 |1525510000 10 | Black] 281-1830-ND 3.12 2.81 2.50 | 1729290000 to | Black| 281-1868-ND 1022 9.20 818 |1748190000 
4 281-1893-ND 191 1.72 1.53 |t72e970000| | 42) 12 ZAP 3.74 3.87 2.99 11729300000 | | 49] 4 281-1859-ND 1229 11.08 9.83 | 1748200000 
6 281-1894-ND 287 258 2.30 |1726980000 16 eSialOSeND 4.97 4.47 _3.98 11729320000 16 281-1860-ND 16.38 14.75 13.11 |1748220000 
: : : 20 281-1833-ND 6.21 559 4.97 |1729340000 : : 3 
8 | Black) 281-1895-ND 3.81 3.43 3.05 |1726990000 o4 | Black] oe4-4a94-ND 744 670 596 |1729360000 20 iagk! 281-1861-ND 20.45 18.41 16.36 | 1748240000 
10 281-1896-ND 477 4.30 3.82 |1727000000 7 SREECRIE +6168 749 11728950000 24 281-1862-ND 24.57 22.12 19.66 |1748260000 
37 | 12 281-1897-ND 5.72 5.15 4.58 |1727010000 8 981-1836-ND 2.49 225 200 |1728960000 6 281-1863-ND 7.38 6.65 5.91 | 1748490000 
16 281-1898-ND 761 6.85 6.09 [1727030000 40 | Black! 281-1837-ND 312 281 250 1728970000 8 281-1864-ND 9.47 8.52 7.58 }1748500000 
24 | aio) 281-1899-ND 11.42 10.28 9.14 |1727070000} | 45] 49 981-1838-ND 374 337 299 |1728980000 10 | Black} 281-1865-ND 11.54 10.39 9.23 |1748510000 
32 281-1900-ND 15.24 13.72 12.20 |1727110000 16 281-1839-ND 497 447 398 11729000000 | | 50] 12 281-1866-ND 13.64 12.28 10.91 |1748520000 
48 281-1901-ND 22.86 20.58 18.29 |1727190000 20 581-1840-NO 675.59 4.97 11729020000 16 281-1867-ND 17.82 16.04 14.26 | 1748540000 
279° Black : " i 20 281-1868-ND 22.01 19.81 17.61 |1748560000 
2 281-1279-ND 52 47.40 1514910000 24 281-1841-ND 7.44 6.70 5.96 |1729040000 Black 
3 281-1280-ND 76 69 59 |1515010000 6 281-1842-ND 2.43 2.19 1.95 11729590000 24 25 is1e69-NDE 26.19 23.58 20.96 | 1748580000 
4 | Black| 281-1281-ND 1.01 91.78 }1515110000 8 281-1843-ND 3.05 2.75 2.44 |1729600000 3.50mm Omnimate - Socket Blocks 
3g| & 281-1282-ND 1.50 1.35 1.16 |1515310000 10 | Black) 281-1844-ND 3.68 3.31 2.94 | 1729610000 2 281-1054-ND 1.79 1.61 1.43 |1615670000 
8 281-1283-ND 1.99 1.78 1.54 |1515510000} | 44) 12 281-1845-ND 4.28 3.85 3.42 | 1729620000 3 281-1055-ND 2.64 2.38 2.12 | 1615680000 
10 281-1284-ND 246 2.21 1.90 |1515710000 16 281-1846-ND 552 4.97 4.42 [1729640000 | | 51) 4 | Black) 281-1056-ND 3.53 3.18 2.82 | 1615690000 
12 | Black | 281-1285-ND 2.95 2.65 2.28 |1515910000 20 J Biack| 281-1847-ND 6.74 6.07 5.39 | 1729660000 6 281-1057-ND 5.33 4.80 4.26 | 1610180000 
16 281-1286-ND 3.95 3.54 3.05 |1516310000 24 | PICK) 981-1848-ND 8.00 7.20 6.40 |1729680000 8 281-1058-ND 7.10 6.39 5.68 |1615700000 
+ Bus Version NOTE: All Omnimate pin headers mate with Omnimate socket blocks. All Minimate pin headers mate with Minimate socket blocks. * RoHS Compliant (Continued) 
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Weidmiiller X Terminal Blocks (cont) 
Fig. 53 BL 3.5/90 Fig. 54 BL 3.5/270 — Fig. 55 BLIDC 3.5 


Uy 


11.7 
Specifications: * Screw clamp * UL: 300V @10A * 14, 


Dimensions in mm 


Specifications: * Push-in spring connection 
© UL: 24V @ 5A © 16AWG * Integrated LEDs 


Specifications: « Field device connector Specifications: + Field device connector * Push-in spring connection Specifications: « Field device connector 
«Push-in spring connection * UL: 50V @ 5A © 16AWG =» Offset flanges © UL: 24V @ 5A * 16AWG » Offset flanges » Integrated LEDs « Push-in spring connection * UL: 50V @ 5A * 1GAWG 


Fig. 64 BL-I/O 3.5/30FP LED 


r 
26.9 3.5 
26.9 — Specifications: Field device connector ies a Specifications: « Field device connector * Push-in 26.9 —* 


«Push-in spring connection * UL: 24V @ 5A * 16AWG = Integrated LEDs *Push-in spring connection * UL: 50V @ 5A * 16AWG * Offset flanges spring connection * UL: 24V @ 5A * 16AWG ° Offset flanges * Integrated LEDs 


Specifications: * Field device connector 


Fig. 66 BL 3.81F 


L_+ 6.6] 1.6.6 | 
Specifications: * Clamping yoke * UL 300V @ 8A * 16AWG Specifications: * Clamping yoke * UL: 300V @ 8A * 16AWG 


No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller 
Fig.|Poles | Color | Part No. 1 10 100 |PartNo. Fig.|Poles| Color | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.|Poles | Color | Part No. 1 10 100 |Part No. 
70 281-1059-ND 8.85 7.97 7.08 [1610200000 10 281-1715-ND 11.25 10.13 9.00 |1771170000 4 281-1977-ND 3.89 350 3.11 |1798870000 
51 | 12 | pack | 281-1060-ND 10.62 9.56 8.50 /1615730000 12 281-1716-ND 13.50 12.15 10.80 |1771190000 5 281-1978-ND 4.86 4.38 3.89 |1798880000 
16 | 7K | 991-4061-ND 14.15 12.74 11.32 |1615770000 16 | Black | 281-1717-ND 18.00 16.20 14.40 |1771230000 6 | Green | 281-1979-ND 5.85 5.27 4.68 |1798890000 
24 281-1062-ND 21.18 19.07 16.95 |1620440000 | | 56) 2 281-1723-NDt 239 215 1.91 |1770740000) | 68] 8 281-1980-ND 7.79 7.01 6.23 |1798900000 
2 281-1063-ND 1.86 1.68 1.49 11615780000 3 281-1724-NDT 3.56 3.20 2.85 | 1770750000 10 281-1981-ND 9.75 8.78 7.80 |1798910000 
3 281-1064-ND 279 252 2.24 |1615790000 4 281-1725-NDt 473 4.26 3.78 |1770760000 12 6 281-1982-ND 11.70 10.53 9.36 |1798920000 
4 | Black | 281-1065-ND 372 335 298 |1615800000 6 | Black | 281-1726-NOT 7.07 6.36 5.66 |1770780000 16 | Se" | 981-1983-ND 15.60 14.04 12.48 [1798930000 
6 281-1066-ND 5.60 5.04 4.48 |1615820000 8 281-1727-NDt 9.24 8.32 7.40 [1770800000 2 281-1984-ND 1.83 1.65 1.47 |1799010000 
52| 8 281-1067-ND 7.56 6.81 6.05 [1615840000 3.50 mm Omnimate - BLI/O Socket Blocks 3 281-1985-ND 2.75 248 2.20 |1799020000 
10 281-1068-ND 9.47 852 7.58 [1615860000] [57] 10 | Black | 281-1903-ND 779 7.01 6.23 11779880000 4 | Green | 281-1986-ND 3.65 3.29 2.92 |1799030000 
12 | piacy | 281-1069-ND 11.36 10.22 9.09 |1615880000 | [Es —49 1 Black | 281-1804:ND oa75¢coo'oRania0: 4ze9090000 5 281-1987-ND 4.55 410 3.64 |1799040000 
16 | 7°K | 981-1070-ND 15.14 13.63 12.11 |1615920000 : : : 69 |_6 281-1988-ND 5.46 4.92 4.37 |1799050000 
24 281-1071-ND 22.70 20.43 18.16 |1620910000 | | 59| 10 | Black | 281-1805-ND 7797.01 6.23 11779870000 8 281-1989-ND 7.28 655 5.82 [1799060000 
2 281-1018-ND 786 1.68 1.49 11638780000 60 | 10 | Black | 281-1806-ND 24.75 22.28 19.80 |1789080000 a Green ST een ines tae oe iresoroo00 
3 281-1019-ND 2.79 252 2.24 |1638790000 | [61 | 30 | Black | 281-1799-ND 33.05 29.75 26.44 [1779920000 at ; : 74 117 
4 | Black | 281-1020-ND 3.72 3.35 2.98 |1638800000 | [62 | 30 | Black | 281-1800-ND 50.03 45.03 40.02 |1789110000 iG potatoe 1581810571164 | 1729080000 
6 281-1021-ND 558 5.03 4.47 |1638820000 2 281-1993-ND 195 176 1.56 [1799170000 
53| 8 981-1022-ND 743 669 5.94 |1ea884o000 | [63 | 30 | Black | 261-1801-ND 33.05 29.75 26.44 [1779910000 3 281-1994-ND 293 264 234 |1799180000 
10 281-1023-ND 927 8.35 7.42 [1638860000] | 64] 30 | Black | 281-1802-ND 50.03 45.03 40.02 |1789100000 4 | Green | 281-1995-ND 3.89 3.50 3.11 |1799190000 
12 | pracy | 281-1024-ND 11.13 10.02 8.91 |1638880000 3.81mm Omnimate - Socket Blocks 5 281-1996-ND 4.86 4.38 3.89 /1799200000 
16 281-1025-ND 14.84 13.36 11.87 |1638920000 2 281-1912-ND 176 158 141 117928600001 | 72 |_8 281-1997-ND 5.85 5.27 4.68 |1799210000 
24 281-1026-ND 22.26 20.04 17.81 |1639000000 3 281-1913-ND 260 234 208 |1792870000 8 281-1998-ND 779 7.01 6.23 11799220000 
2 261-1036-ND 186 168 1.49 |1639700000 4 | Green | 281-1914-ND 347 312 2.78 |1792880000 10 | Green |fesieeeeee Be cone can tees 
3 981-1037-ND 279 252 204 |1639710000 § 581-1915-ND 434 $3.91) 55 47" |4790a90000 12 281-2000-ND 11.70 10.53 9.36 |1799240000 
4 | Black | 281-1038-ND 3.72 3.35 2.98 |1639720000| | 65| 6 281-1916-ND 522 470 4.18 |1792900000 16 281-2001-ND 15.60 14.04 12.48 |1799250000 
6 281-1039-ND 5.58 5.03 4.47 1639740000 8 281-1917-ND 6.95 6.26 5.56 |1792910000 5.00mm Omnimate ~ Socket Blocks 
54] 8 281-1040-ND 7.43 6.69 5.94 |1639760000 10 281-1918-ND 870 7.83 6.96 |1792920000 2 281-1180-ND 1.34 1.20 1.04 ]1625610000 
10 281-1041-ND 927 8.35 7.42 |1639780000 42 | Steen | 981-4919-ND 10.41 9.37 8.33 |1792930000 3 281-1181-ND 2.00 1.80 1.55 |1625620000 
12 | Brac | 281-1042-ND 11.13 10.02 8.91 | 1639800000 16 281-1920-ND 13.88 12.49 11.10 [1792940000 4 | Black | 281-1182-ND 2.64 2.37 2.04 |1596080000 
16 281-1043-ND 14.84 13.36 11.87 |1639840000 2 381-1921-ND 783 1.65 1.47 11793040000 6 281-1183-ND 3.95 3.54 3.05 |1596090000 
24 281-1044-ND 22.26 20.04 17.81 |1639920000 3 281-1922-ND 275 248 2201793050000) | 71 | 8 281-1184-ND 5.36 4.80 4.13 [1596110000 
2 281-1702-ND 2.12 1.91 1.70 1770940000 4 | Green | 281-1923-ND 3.65 3.29 2.92 |1793060000 10 281-1185-ND 6.67 5.98 5.14 |1596120000 
3 281-1703-ND 3.15 2.84 2.52 |1770950000 5 281-1924-ND 467 4.20 3.74 |1793070000 12 Black 281-1186-ND 8.70 7.80 6.71 |1602990000 
4 | Black | 281-1704-ND 4.20 3.78 3.36 |1770960000) | 66| 6 281-1925-ND 5.48 4.93 4.38 |1793080000 16 281-1187-ND 11.61 10.40 8.95 /1603300000 
6 281-1705-ND 6.32 5.69 5.06 |1770980000 8 281-1926-ND 743 6.69 5.94 |1793090000 24 281-1188-ND 17.37 15.56 13.39 [1611470000 
8 281-1706-ND 8.42 7.58 6.74 [1771000000 10 281-1927-ND 930 8.37 7.44 |1793100000 2 281-1189-ND 148 133 1.15 [1636890000 
10 281-1707-ND 7050 9.45 8.40 |1771020000 42 | Steen | 984-1998-ND 11.13 10.02 8.91 |1793110000 3 281-1190-ND 2.29 206 1.77 |1636900000 
55 | 12 | Black | 281-1708-ND 12.62 11.36 10.10 |1771040000 16 281-1929-ND 14.85 13.37 11.88 |1793120000 4 | Black | 281-1191-ND 3.02 271 2.34 |1636910000 
16 281-1709-ND 16.80 15.12 13.44 |1771080000 7 781-1966-ND 783 1.65 1.47 /1798680000| |7>| & 281-1192-ND 4.42 3.96 3.41 |1636930000 
2 281-1718-NDt 221 1.99 1.77 |1770670000 3 281-1967-ND 2.75 2.48 2.20 |1798690000 8 281-1193-ND 5.92 5.31 4.57 |1636950000 
3 281-1719-NDt 3.32 2.99 2.66 |1770680000 4 | Green | 281-1968-ND 3.65 3.29 2.92 |1798710000 10 281-1194-ND 7.34 6.58 5.67 |1636970000 
4 | Black | 281-1720-ND+ 4.43 3.99 3.54 |1770690000 5 281-1969-ND 4.55 4.10 3.64 |1798720000 12 | Black | 281-1195-ND 8.80 7.89 6.79 |1636990000 
6 281-1721-NDt 6.62 5.96 5.30 |1770710000 | | 67 | 6 281-1970-ND 5.46 4.92 4.37 |1798730000 16 281-1196-ND 11.74 10.52 9.05 [1637030000 
8 281-1722-NDt 8.82 7.94 7.06 |1770730000 8 281-1971-ND 728 6.55 5.82 [1798740000 5.08mm Omnimate - Socket Blocks 
2 281-1710-ND 227 204 1.82 |1771090000 10 | Green | 281-1972-ND 9.11 8.20 7.29 )1798750000 2 281-1243-ND 138 124 1.07 11526410000 
3 281-1711-ND 3.41 3.07 2.73 |1771100000 12 281-1973-ND 10.92 9.83 8.74 |1798760000 3 281-1244-ND 2.07 1.86 1.60 |1526510000 
56| 4 | Black | 281-1712-ND 4.49 4.04 3.59 |1771110000 16 281-1974-ND 14.55_13.10_ 11.64 |1798770000| | 73] 4 | Black | 281-1245-ND 274 246 2.11 |1526610000 
6 281-1713-ND 6.74 6.07 5.39 |1771130000 | |e] 2 | gregn | 281-1975-ND 195 1.76 1.56 [1798850000 6 281-1246-ND 4.09 3.67 3.16 |1526810000 
8 281-1714-ND 9.00 810 7.20 |1771150000 3 281-1976-ND 2.93 2.64 2.34 |1798860000 8 281-1247-ND 5.46 4.89 4.21 |1527010000 
+ Bus Version NOTE: All Omnimate pin headers mate with Omnimate socket blocks. All Minimate pin headers mate with Minimate socket blocks. * RoHS Compliant (Continued) 
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Weidmiiller = 


Fig. 71 BLZ 5.00 


=— 20 
Specifications: * Screw clamp * UL: 300V @ 15A * 12AWG 
Fig. 74 BLT 5.08/180 
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Specifications: * Top connection * UL 300V @ 15A * 12AWG 


Fig. 77 BLIDC 5.08 


Specifications: 
+ IDC connection * UL: 300V @ 8A * 20AWG 


integrated (n-1)'O 14 
solder 3.5, 357 
pin. 


Specifications: 
 Thru-hole reflow solder connection * UL: 300V @ 10A * Pin length: 1.5mm 


Fig. 83 SL-SMT 5.08/180 
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Specifications: 
¢ Thru-hole reflow solder connection * UL: 300V @ 15A « Pin length: 1.5mm 


2aat 
(n-1) 
x 5.08 
2.44 4 


Fig. 86 SL-SMT 5.08/90 


Specifications: 
 Thru-hole reflow solder connection * UL: 300V @ 15A ° Pin length: 1.5mm 


Terminal Blocks (Cont.) 


Fig. 72 BLZ 5.00/90 
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Specifications: * Screw clamp * UL: 300V @15A * 12AWG 


Specifications: 
¢ Tension clamp * UL: 300V @ 10A * 12AWG 


Fig. 81 SL-SMT 3.5/90G 
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Specifications: 
¢ Thru-hole reflow solder connection * UL: 300V @ 10A * Pin length: 1.5mm 


—1 10.2 


Fig. 84 SL-SMT 5.08/180G 
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Specifications: 
 Thru-hole reflow solder connection * UL: 300V @ 15A * Pin length: 1.5mm 


Fig. 87 SL-SMT 5.08/90G 
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Specifications: 
¢ Thru-hole reflow solder connection * UL: 300V @ 15A « Pin length: 1.5mm 


SL-SMT Series: * Stable at 500°F (260°C) compatible with all reflow soldering processes 
* Pick and place compatible * 10 times greater strength than standard “Gull Wing” SMT pins 


Dimensions in mm 


Fig. 73 BLZ 5.08 


le 14> 
Specifications: * Screw clamp * UL: 300V @ 15A * 12AWG 


Fig. 79 SL-SMT 3.5/180G 


thls. 
Specifications: 
¢ Thru-hole reflow solder connection * UL: 300V @ 10A * Pin length: 1.5mm. 


Fig. 82 SL-SMT 3.5/90LF 

Flange 
with 
integrated 


Specifications: 
¢ Thru-hole reflow solder connection * UL: 300V @ 10A * Pin length: 1.5mm. 


Flange 754° Be 
with 
integrated 
solder 
pin. 
Specifications: * Thru-hole reflow solder connection 

© UL: 300V @ 15A » Pin length: 1.5mm 


(n-1) 
x 5.08 


Flange 
with 
integrated 
solder 


Specifications: * Thru-hole reflow solder connection 
© UL: 300V @ 15A « Pin length: 1.5mm. 


No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller 
Fig.|Poles |Color| Part No. 1 10 =100 | Part No. Fig./Poles |Color | Part No. 100 |Part No. Fig.|Poles |Color | Part No. 1 10 100 |Part No. 

10 281-1248-ND 6.81 6.11 5.26 |1527210000 3.5mm Omnimate - SMT Compatible PCB Pin Headers 2 281-1620-ND 395347 ‘|4775922001 

73| 12 | plack| 281-1249-ND 8.15 7.31 6.29 }1527410000 2 281-1772-ND 69 63.56 1752982001 3 281-1621-ND 87 79.70 | 1775932001 

16 281-1250-ND 10.63 952 8.20 1527810000 3 281-1773-ND 1.04 94 83 |1752992001 4 | Black} 281-1622-ND 116 1.04  .93 |1775942001 

24 281-1251-ND 16.30 14.61 12.57 |1528610000 4 | Black) 281-1774-ND 1.40 1.26 1.12 |1753002001 4 at eae ee i i Teen 
2 281-1902-ND 720 3.78 3.36 [1499510000 6 281-1775-ND 2410 1.89 1.68 |1753022001 1624-1 . : : 

3 281-1903-ND 6.30 5.67 5.04 |1499610000) | 79| 8 281-1776-ND 273246 219 [1783042001] | ®4/~8 281-1625-ND 2.25 2.03 1.80 | 1775982001 

4 | Black} 281-1904-ND 8.40 7.56 6.72 |1499710000 10 281-1777-ND 3453.11 2.76 |1753062001 10 281-1626-ND 2.84 2.56 2.27 | 1776002001 

5 281-1905-ND 10.47 9.43 8.38 |1499810000 12. | pack | 281-1778-ND 4.08 3.68 3.27 |1753082001 i Black aot e2eND eA as Ae eh 

74-8 281-1906-ND 12.83 11.55 10.26 [1499910000 16 281-1779-ND 554 499 4.43 |1753122001 Me pee eoatiis ae emerge 

8 281-1907-ND 16.71 15.04 13.37 | 1500110000 24 281-1780-ND 8.13 7.32 6.51 [1753202001 7 Pecan oe ae oe Hev6 380001 

10 281-1908-ND 20.90 18.81 16.72 | 1500310000 2 281-1781-ND 83 75 ~~ .66 |1760962001 3 281-1631-ND 118 104 93 |1776372001 

12 | Black) 281-1909-ND 25.62 23.06 20.50 | 1500510000 3 281-1782-ND 1.25 143 1.00 |1760972001 + | Black (Reo fan) ideal ies 7esnones 

16 281-1910-ND 33.41 30.07 26.73 | 1500910000 4 | Black) 281-1783-ND 159 1.44 1.28 |1760982001 5 281-1633-ND 464 148 131 /1776392001 

24 281-1911-ND 57.10 51.39 45.68 | 1501710000 6 281-1784-ND 240 216 1.92 |1761002001 : SEND Aga Aird. 4 so. |da764qD00t 

2 281-1252-ND 157 141 1.21 [1552710000] | 80| 8 281-1785-ND 3.20 2.88 2.56 |1761022001| | 85 }—g 581 1635-ND 492-95 2-00 11776420001 

3 281-1253-ND 2.33 2.09 1.80 |1552810000 10 281-1786-ND 3.98 3.58 3.18 |1761042001 40 281-1636-ND 312 281 250 |1776442001 

4 | Black} 281-1254-ND 3.08 277 2.38 |1552910000 12. | piagy | 281-1787-ND 476 4.28 3.81 |1761062001 42 | Black! 281-1637-ND 372 335 298 |1776462001 

6 281-1255-ND 459 412 3.55 |1553110000 16 281-1788-ND 6.36 5.73 5.09 |1761102001 16 281-1638-ND 497 447 398 |1776502001 

75 (8 281-1256-ND 6.13 5.50 4.73 | 1553310000 24 281-1789-ND 9.50 8.55 7.60 [1761182001 24 281-1639-ND 795 653 580 |1776892001 

10 281-1257-ND 7.66 6.87 5.91 | 1553510000 2 281-1754-ND 69 63.56 |1761542001 2 281-1640-ND 59.63 AT 11774762001 

12. | plac] 281-1258-ND 917 8.22 7.08 | 1553710000 3 281-1755-ND 1.04 94 83 |1761552001 3 281-1641-ND 87 79 ~— 70 |1774772001 

16 281-1259-ND 12.23 10.96 9.43 | 1554110000 4 | Black} 281-1756-ND 140 1.26 1.12 |1761562001 4 | Black) 281-1642-ND 116 1.04 93 |1774782001 

24 281-1260-ND 18.20 16.31 14.04 |1554910000 6 281-1757-ND 2410 1.89 1.68 |1761582001 5 281-1643-ND 1.44 1.30 1.16 |1774792001 

2 281-1261-ND 151 136 1.47 [1557310000] | 81| 8 281-1758-ND 2732.46 2.19 |1761602001/ | ..| 6 281-1644-ND 1711.54 1.37 |1774802001 

3 281-1262-ND 2.28 2.04 1.76 |1557410000 10 281-1759-ND 3453.11 276 1761622001 8 281-1645-ND 2.25 2.03 1.80 [1774822001 

4 | Black} 281-1263-ND 3.08 2.77 2.38 |1557510000 12. | piagy | 281-1760-ND 4.08 3.68 3.27 |1761642001 10 281-1646-ND 284 2.56 2.27 |1774842001 

76| & 281-1264-ND 451 4.04 3.48 |1557710000 16 281-1761-ND 554 4.99 4.43 |1761682001 12 | Black} 281-1647-ND 3.39 3.06 2.72 |1774862001 

8 281-1265-ND 6.13 5.50 4.73 |1557910000 24 281-1762-ND 813 7.32 6.51 [1761762001 16 281-1648-ND 452 4.07 3.62 |1774902001 

10 281-1266-ND 7.49 6.71 5.78 11558110000 2 981-1763-ND 8375 66 11762002001 24 281-1649-ND 6.59 5.93 5.27 |1774982001 

12 | Black) 281-1267-ND 917 8.22 7.08 |1558310000 3 981-1764-ND 495 143 100 {1762012001 2 281-1660-ND 59 «53 47 [4775002001 

16 281-1268-ND 12.23 10.96 9.43 | 1558710000 4 | Black | 281-1765-ND 1.59 1.44 1.28 |1762022001 3 281-1661-ND 87 79.70 11775012001 

2 281-1728-ND 2.09 1.88 1.67 [1759390000 6 281-1766-ND 2.40 216 1.92 |1762042001 4 | Black) 281-1662-ND 1.16 1.04 93 |1775022001 

3 281-1729-ND 3.12 281 2.50 |1759400000| | 82| 8 281-1767-ND 3.20 2.88 2.56 [1762062001 5 281-1663-ND 1.44 1.30 1.16 )1775032001 

4 | Black] 281-1730-ND 416 3.74 3.33 |1759410000 10 281-1768-ND 3.98 3.58 3.18 |1762082001| | g7} © 281-1664-ND 1711.54 1.37 {1775042001 

77\ 6 281-1731-ND 6.23 561 4.98 1759430000 12 | plack| 281-1769-ND 476 428 3.81 |1762102001 ie 2et=Ge-ND Se ee ee 
8 281-1732-ND 8.30 7.47 6.64 | 1759450000 16 |) 984-1770-ND 6.36 5.73 5.09 1762142001 Bey : : : 

10 | black! 281-1733-ND 10.38 9.35 8.31 |1759470000 24 281-1771-ND 9.50 8.55 7.60 |1762222001 12. | Black Piel opin Dl 8.39 3.06 272 |1775102001 

ta. | Black|Reeqe sata spp) tae 9.04 (47594900000 z a 16 281-1668-ND 452 4.07 3.62 1775142001 

= 5.08mm Omnimate - SMT Compatible PCB Pin Headers 24 281-1669-ND 659 5.93 5.27 |1775222001 

5.08mm Omnimate - Pin Plugs 2 281-1610-ND 59 .53—AY [1775522001 2 281-1650-ND 95. 86.76 | 1775232001 

2 281-1790-ND 1.89 1.71 1.52 11709600000 3 281-1611-ND 87 79.70 |1775572001 3 281-1651-ND 116 1.04 93 |1775242001 

3 281-1791-ND 2.45 2.21 1.96 |1709610000 4 | Black) 281-1612-ND 116 1.04.93 ]1775592001 4 |Black| 281-1652-ND 1.40 1.26 1.12 |1775252001 

4 | Black} 281-1792-ND 2.97 2.68 2.38 |1709620000 5 281-1613-ND 1.44 1.30 1.16 |1775632001 5 281-1653-ND 1.64 1.48 1.31 |1775262001 

6 281-1793-ND 4.05 3.65 3.24 /1709640000| | 2,| 6 281-1614-ND 1711.54 4.37 |175642001] | ..| 6 281-1654-ND 1.89 4.71 1.52 [1775272001 

78 | 8 281-1794-ND 5.25 4.73 4.20 | 1709660000 8 281-1615-ND 2.25 2.03 1.80 |1775662001 8 281-1655-ND 2.49 2.25 2.00 [1775292001 

10 281-1795-ND 6.32 5.69 5.06 | 1709680000 10 281-1616-ND 284 2.56 2.27 |1775682001 10 281-1656-ND 312 2.81 2.50 |1775312001 

12. | piagy| 281-1796-ND 7.38 6.65 5.91 |1709700000 12 | Black} 281-1617-ND 3.39 3.06 2.72 |1775702001 12 | Black} 281-1657-ND 3.72 3.35 2.98 |1775332001 

16 281-1797-ND 9.44 8.50 7.55 |1709740000 16 281-1618-ND 452 4.07 3.62 |1775742001 16 281-1658-ND 497 4.47 3.98 |1775372001 

24 281-1798-ND 13.89 12.51 11.12 [1709820000 24 281-1619-ND 6.59 5.93 5.27 |1775822001 24 281-1659-ND 7.25 6.53 5.80 |1775452001 


t+ Bus Version NOTE: All Omnimate pin headers mate with Omnimate socket blocks. 


306 (1073) 


. All Minimate pin headers mate with Minimate socket blocks. 


© RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ey INC. Crimp Wire Ferrules (For Use with European Style Terminal Blocks) 


A 


Wire Ferrules — Insulated —=—|, Twin-Wire Ferrules for a, 
a Lait . Material: Copper/Plastic Ab 
Material: Copper/Plastic. Surface: Tin-plated. am 3 a Two Wi res Surface: Tin-plated 
size Color Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing AE Size Dimensions (mm) Digi-Key Pricing AE 
eI tech || 1 _@_1)_ | tule UY) ects (mm?) | AWG | Color| A |B CD _| PartNo. 10 50 100 _| Part No. 
Bin | Gray 105 6 08 2.0 Beebe 2-32 10.15 17.40) 1161014 2x0.50|2x20| White 15.0 80 15 23/45 |288-1124-ND 1.60 7.00 12.00 | 1381050 
O14) 26 125 8 0.8 2.0 RASSaROe bg 248 10.85 18.60 1181014 2x0.75|2x20| Gray |15.0 8.0 1.8 2.6/5.1 |288-1125-ND 1.60 7.00 12.00 | 1381075 
Wo] Gray (105 6 0.8 20 [P28BOSGNDE| 2.92 10.15 17.40 / 1162014 2x0.75|2x20| Gray |17.0 10.0 1.8 2.6/5.1 |288-1126-ND 2.04 8.93 15.30 | 13101075 
BIN | Yellow 105 6 0.8 2.0 | 288-1003-ND* 2.32 10.15 17.40) 11610025 | |ox4.00|2x18| Red |15.0 8.0 2.05 3.2/5.1 |288-1127-ND 1.88 8.23 14.10 | 1381010 
foe | 3s 125 8 0.8 20 | 288-1004-ND" 2.48 10.85 18.60 | 11810025 | |5x400/2x18| Red |17.0 10.0 2.05 3.2/5.1 |288-1128-ND 2.60 11.38 19.50 | 13101010 
w Blue 10.5 6 (0.8 2.0 | 2BB1041-ND" 2.32 10.15 17.40 11620025 | [oi solox16| Black [16.0 80 23 3.5/6.4 |288-1120-ND 2.24 9.80 16.80 | 1381015 
125 8 0.8 2.0 | 288-1042-ND* 2.48 10.85 18.60] 11820025 
2x1.50) 2x16) Black |20.0 12.0 23 3.5/6.4 |288-1130-ND 3.20 14.00 24.00 | 13121015 
DIN | Turquoise 10.5 6 0.8 2.0 eeu 252 10-15 17.40) 1161034 2x2.50)/2x14| Blue |18.5 10.0 29 4.0/7.5 |288-1131-ND 3.20 14.00 24.00 | 13101025 
125 8 0.8 2.0 | 288-1006-ND* 2.48 10.85 18.60/ 1181034 
olan: | 8 ee 2x2.50)2x14|) Blue |21.5 13.0 29 4.0/7.5 |288-1132-ND 3.20 14.00 24.00 | 13131025 
‘i’! | tarquciee 105 6 0.8 2.0 eee 252 10.15 17.40) 1162034 2x4.00) 2x12) Gray |23.0 120 38 4.9/8.6 |288-1133-ND 5.80 21.75 29.00 | 13121040 
4 125 8 0.8 2.0 | 288-1044-ND* 2.48 10.85 18.60/ 1182034 
2x 6.00) 2x10 Yellow|25.0 14.0 4.9 5.8/9.6 |288-1134-ND 6.20 23.25 31.00 | 13141060 
115 6 1.4 25 | 288-1007-ND 1.68 7.35 12.60/ 1161050 
, 2x10.0/2x8 | Red |26.0 14.0 65 7.0/12.6 |288-1135-ND 7.60 28.50 38.00 | 13141100 
DIN| White |135 8 1.1 25 | 288-1008-ND 1.20 5.25 9.00/1181050 
155 10 14 25 | 288-1009-ND 168 735 1260|11101050 | [2%160|2x6 | Blue [31.0 16.0 85 8.8/16.6 |288-1136-ND 20.00 87.50 150.00 | 13161160 
0160, :20 115 6 1.4 25 | 288-1045-ND 1.68 7.35 12.60/ 1162050 Misdeial: Cooper. 2 
. . Cc 
w | Orange [135 8 1.1 25 | 288-1046-ND 1.20 5.25 9.00/1182050 Wire Ferrules — Non-Insulated | surtace: tin-plated ee 
155 10 1.1 25] 288-1047-ND 1.68 7.35 12.60] 11102050 i a | 
120 6 1.3 2.8| 288-1010-ND 1.76 7.70 13.20) 1161075 Size Dimensions (mm) Digi-Key Pricing AE 
2) 
14.0 8 1.3 28] 288-1011-ND 1.20 5.25  9.00/1181075 (mm*) | AWG | A B c Part No. 10 50 100 | Part No. 
DIN) Gray ligo 10 1.3 28] 288-1012ND 1.76 7.70 13.20] 11101075 ss - 5 08 1.7 | 288-1077-ND* 60 263 4.50 | 12510025 
.25 
0.75 | 20 18.0 12 1.3 28] 288-1013-ND 1.76 7.70 13.20) 11121075 7 08 17 288-1078-ND* 60 263 4.50 | 12710025 
(12.0 6 1.3 28] 288-1048-ND 1.76 7.70 13.20 | 1162075 5 09 18 288-1079-ND* 64. «2.80 ~— 4.80 | 12510034 
Wy) White |440 8 13 28] 2881049ND 1.20 5.25  9.00|1182075 0.34 | 22 7 09 18 | 288-4080-ND" 64 280 4.80 | 12710034 
12.5 6 1.5 3.0 | 288-1014-ND 2.00 8.75 15.00] 1161010 6 1.0 24 288-1081-ND 68 2.98 5.10 | 12610050 
DIN| Red |145 8 1.5 3.0 | 288-1015-ND 1.28 560 9.60/1181010 050 | 20 8 10 24 288-1082-ND* 72 3.15 5.40 | 12810050 
165 10 1.5 3.0 | 288-1016-ND 2.00 8.75 15.00] 11101010 10 «10 24 288-1083-ND 72 315 5.40 | 121010050 
1.00 | 18 125 6 1.5 3.0 | 288-1052-ND 200 875 15.00/ 1162010 = ie 23 pace fais, BGR) U6 AOL BBIOOTE 
sll wakes 145 8 1.5 3.0 | 288-1053-ND 1.28 5.60 9.60/ 1182010 a RS 3% Perera 864 3.68 6.30 | 12810075 
165 10 1.5 3.0 | 288-1054-ND 2.00 8.75 15.00] 11102010 075 | 20 | 4) 45 ae PERRIER a: gas: “sein (481010038 
185 12 1.5 3.0 | 288-1055-ND 2.00 8.75 15.00] 11122010 ie. 40 ~ BAB OT ND ae ee 
125 6 1.8 3.4 | 288-1018-ND* 2.80 12.25 21.00/1161015 
6 14 25 288-1088-ND 88 385 6.60 | 12610100 
145 8 1.8 3.4| 288-1019-ND 1.76 7.70 13.20) 1181015 
7 14 25 288-1089-ND 88 385 6.60 | 12710100 
DIN | Black |16.5 10 1.8 3.4 | 288-1020-ND 280 12.25 21.00] 11101015 
1.00 | 18 8 14 25 288-1090-ND* 88 += 3.85_~—«6.60 | 12810100 
1.50 | 16 185 12 1.8 3.4 | 288-1021-ND 2.80 12.25 21.00] 11121015 ie. 4k 7 Aaa a eG Aa Brean 
125 6 1.8 3.4 | 288-1056-ND* 2.80 12.25 21.00] 1162015 : 2 oe : a , 
120014 25 288-1092-ND* 1.00 4.38 7.50 | 121210100 
a Red [145 8 18 34 | 288-1057-ND 1.76 7.70 18.20] 1182015 
165 10 1.8 34]| 288-1058-ND 280 12.25 21.00/11102015 7 17 28  §=692 4.03 6.90 | 12710150 
2.08 | 14 | DIN] Yellow |14.5 8 2.05 3.6 | 288-1023-ND* 2.20 9.63 16.50| 1181208 StS 28 ocalee ase ee AOS 16.90"). 12810180 
150 | 16 | 10 17 28 288-1095-ND 96 420 7.20 | 121010150 
DIN| Blue (159 8 23 42 | 288-1024-ND 1.76 7.70 13.20] 1181025 ie Be a rs aio | 12izi0ieo 
19.0 12 23 4.2 | 288-1025-ND 2.40 10.50 18.00] 11121025 - ; Bc ‘ 5 : 2 
250 | 14 15 «17 28 288-1097-ND* 1.08 473 8.10 | 121510150 
Ww Blue [159 8 23 4.2 | 288-1062-ND 1.76 7.70 13.20) 1182025 
19.0 12 23 42) 288-1063-ND 2.40 1050 18.00 11122025 7 22 34 «Ie 68.08 8.70 | 12710260 
pin | Gray |175 10 29 48 | 288-1027-ND 2.88 12.60 21.60] 11101040 oso | 14 a ee at pee 1S 5.08 = 8.70 | 12810250 
20.0 12 29 4.8 | 288-1028-ND 2.88 12.60 21.60| 11121040 Oe ae a4 poe 116 665.08 = 8.70 | 121010250 
se aa Gray 175 10 29 48 | 288-1065-ND 2.88 10.80 14.40|11102040 1222 34 RSE 1165.08 8.70 | 121210260 
20.0 12 29 4.8 | 288-1066-ND 2.88 10.80 14.40| 11122040 9 28 40 PSPACSNDR 1.12 4.90 8.40 | 12910400 
DIN | Yellow [20.0 12 3.6 62] 288-1030-ND 380 14.25 19.00| 11121060 400) 12) 10 28 40 De 112 6490 8.40 | 121010400 
6.00) 10 | w] Black |200 12 36 6.2| 288-1068-ND 3.80 14.25 19.00] 11122060 12 2.8 40 REA 100488 7.50 | 121210400 
10.00| 8 |DIN| Red |21.0 12 4.6 7.5 | 288-1032-ND 3.80 14.25 19.00] 11121100 6 ior. || 12 38 AL CaN 224 69.80 16.80 | 121010800 
16.00| 6 |DIN| Blue |23.0 12 6.0 8.8] 288-1034-ND 5.20 19.50 26.00] 11121160 ae S83 af SSE 2.24 9.80 16.80 | 121210600 
25.00] 4 | DIN] Yellow |29.0 16 7.5 11.0 | 288-1036-ND 13.20 49.50 66.00] 11161250 19,00" | 8 ie 48 ae cca 2-00 8.75 15.00 | 1212110 
25.00 | 4 12 «73 9.5 288-1121-ND* 10.40 45.50 78.00 | 1212125 
* Does not conform to DIN 46228 Part 4 
Note: For additional sizes go to www.digikey.com * Does not conform to DIN 46228 Part 1 
Assortment Boxes Crimp Kit 
288-1147-ND Assortment Box 1 — 150 pieces DIN Type (30 pieces each of Features: * Convenient and Portable Metal Carrying Case * Insulated Ferrules * Ferrule Assortment from 
$iZeS:0:25, (0:34) '0:50):0;75, 1AM: 100): sac nuissc a sirsslsiesrate's diets oe jnsetaee a sista ioleldteatein stein $50.00 10-24 AWG ®* Stripping and Crimping Tool Included * Great for Technicians and Prototyping 
288-1153-ND Assortment Box 1 — 150 pieces W Type (30 pieces each of 
sizes 0.25, 0.34, 0.50, 0.75, ANd 1.00) vee eeeeeccsesecseesessesseseseseseeeseees $50.00 288-1238-ND (AE Part # CRIMPKIT)......0..0.0.0c ccc cccsee cscs ee eeeeeceeeesceeeceensereeesenees $490.00 
288-1148-ND Assortment Box 2 — 400 pieces DIN Type (50 pieces each of sizes ry 
0.50 and 2.50; 100 pieces each of sizes 0.75, 1.00, and 1.50).........cccc0000. $75.00 Crimp Tools 
288-1154-ND —_ Assortment Box 2 — 400 pieces W Type (50 pi h of si 
0.50 and 2.50. 100 Fiecee each of Aa 1.00, “and 1.50)... wheandcecants $75.00 288-1163-ND Prototype Tool For 10-22 AWG Ferrules (AE Part # TRAP 22-10) . 
288-1149-ND Assortment Box 3 — 100 pieces DIN Type (50 pieces each of size 288-1158-ND For 10-24 AWG Ferrules (AE Part # TRAP 24-10). 
4.00; 20 pieces each of sizes 6.00 and 10.00, 10 pieces of size 16.00) ......... $62.50 288-1159-ND For 4-8 AWG Ferrules (AE Part # TRAP 8-4) .... 
288-1155-ND Assortment Box 3 — 100 pieces W Type (50 pieces each of size 288-1161-ND For 10-28 AWG Ferrules (AE Part # SQ 28-10)... 
4.00; 20 pieces each of sizes 6.00 and 10.00, 10 pieces of size 16.00) ......... $62.50 288-1162-ND For 8-12 AWG Ferrules (AE Part # TRAP 12-8 TW) 
288-1156-ND Assortment Box 7 — 1,800 pieces (500 pieces of size 0.50; 400 pieces each 288-1234-ND Pneumatic Hand Tool For 14-24 AWG (AE Part # PC 24-14H) ... 
of sizes 0.75 and 1.00; 300 pieces of size 1.50; 200 pieces of Size 2.50) ....... $87.50 288-1235-ND Pneumatic Bench Tool For 14-24 AWG (AE Part # PC 24-14B). 
288-1157-ND Assortment Box 8 — 370 pieces (150 pieces of size 4.00; 100 pieces of size 288-1236-ND Pneumatic Hand Tool For 8-12 AWG (AE Part # PC 12-8H) .. 
6.00; 80 pieces of size 10.00; 40 pieces of size 16.00).................eeee ee eeee $75.00 288-1237-ND Pneumatic Bench Tool For 8-12 AWG (AE Part # PC 12-8B) . 
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AMERICAN 


EectricaL Inc. DIN Rail Mounted Terminal Blocks and Accessories 


PEK Series: These terminal blocks are manufactured from a thermoplastic material and are mountable to TS35 and TS32 DIN Rails. Terminal Blocks are beige in color. 
PIK Seris: The double decker version of the PEK. Double deck allows for two separate busses (PIK4N) or 2 busses joined together (PIK4NK) to allow multiple connections to a common bus. 


DIN RAIL MOUNTED FEED-THROUGH TERMINALS ACCESSORIES (See Accessories Section) 
Terminal | UL Volts Wire Gauge | Digi-Key Price Each American Electrical | Marking End End Cross 
Fig. Series Width (mm) (Vv) ULAmps| (AWG) Part No. 1 10 50 | Part No. Tags | Bracket | Plate Connection 

1 PEK 2.5 K 5 600 18 26-12 288-1239-ND 75 68 -60 | 305110 DY5 495040 | 445110 | 475112, 475113, 475114, 475119 
PEK 2.5 6 600 26 26-12 288-1240-ND 75 68 -60 | 305120 DY5 495040 | 445150 | 475122, 475123, 475124, 475129 

2 PEK 4 6.5 600 34 26-10 288-1241-ND 88 79 -70 | 305130 DY5 495040 | 445150 | 475132, 475133, 475134, 475139 
PEK 6 8 600 44 26-8 288-1242-ND 1.05 95 -84 | 305140 DY5 495040 | 445150 | 475142, 475143, 475144, 475149 

PEK 10 10 600 50 16-8 288-1243-ND 1.35 1.22 1.08 | 305150 DY5 495040 | 445150 | 475152, 475153, 475154, 475159 

3 PEK 16 12 600 65 14-6 288-1244-ND 1.98 1.78 1.58 | 305160 DY5 495040 | 445170 | 475162, 475163, 475164, 475169 
PEK 35 16 600 115 10-2 288-1245-ND 5.40 4.86 4.32 | 305170 DY5 495040 | 445170 | 475172, 475173, 475174, 475179 

Double Deck 

4 PIK4N 6 300 32 26-10 288-1246-ND 1.48 1.33 1.19 | 319100 DY5 495040 | 449010 | 474132, 474133, 474134, 474139 
PIK 4 NK 6 300 32 26-10 288-1247-ND 4.24 3.82 3.39 | 319120 DY5 495040 | 449010 | 474132, 474133, 474134, 474139 


WGT Series: These Ground Terminals can be used on both TS35 and TS32 DIN Rails. The Yellow/Green color combination meets international standards for ground labeling. The internal metal parts electrically connect the 
field wiring to the DIN Rail. DIN Rails mounted to metallic cabinetry and connected to earth, complete the proper grounding process. 


DIN RAIL MOUNTED GROUNDING TERMINALS ACCESSORIES (See Accessories Section) 
Wire Digi-Key Price Each American Electrical Marking End End Cross 
Fig. Series Gauge (AWG)| Part No. 1 10 50 Part No. Tags Bracket Plate Connection 
5 WGT 2.5 26-12 288-1248-ND 2.49 2.24 1.99 331120 DY5 495040 = = 
WGT 4 26-10 288-1249-ND 2.68 2.42 2.15 331130 DY: 495040 = = 
6 WGT 6 20-8 288-1250-ND 2.88 2.59 2.31 331140 DY5 495040 = = 
WGT 10 16-6 288-1251-ND 3.14 2.83 2.52 331150 DY5 495040 = = 


ASK 2 Series: * Maximum Current: 6.3A * Wire Range: 26-8 AWG ASK 4 Series: * Maximum Current: 6.3A * Wire Range: 22-8 AWG 


DIN RAIL MOUNTED FUSE TERMINALS ACCESSORIES (See Accessories Section) 
Terminal Maximum Digi-Key Price Each American Electrical Marking End End Cross 
Fig. Series Width (mm) Voltage (UL) Part No. 1 10 50 Part No. Tags Bracket Plate Connection 
Accepts 5 x 20mm and 5 x 25mm Fuse 
7 ASK2S 8 300V 288-1252-ND 2.74 2.47 2.19 | 351100 DY5 495040 450040 = 
ASK 2LD 8 110VAC 288-1254-ND$ 3.95 3.56 3.16 | 351510 DY5 495040 450040 = 
8 ASK 2LD 8 24VDC 288-1253-ND$ 3.66 3.30 2.93 | 351220 DY5 495040 450040 _ 
Accepts 1 1/4” x 1/4” Fuse 
ASK 4S 10 600V 288-1255-ND 6.12 5.51 4.90 | 351120 DY5 495040 Included = 
9 ASK 4LD 10 24VDC 288-1256-ND$ 8.75 7.88 7.00 | 351720 DY5 495040 Included = 
ASK 4LD 10 110VAC 288-1257-ND$ 8.75 7.88 7.00 | 351750 DY5 495040 Included = 
+ With LED Fuse Blown Indicator (Continued) 
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AMERICAN yc. DIN Rail Mounted Terminal Blocks and Accessories (cont) 


Applications requiring circuit protection are often specified with fuses instead of circuit breakers. These fuse holders No. of Digi-Key Price Each American Electrical 
are capable of protecting circuits utilizing popular size fuses. Specifications: ASK 4 Series: * Maximum Voltage: 600V Series Positions | Part No. 1 10 50 | Part No. 
* Maximum Current: 32 Amp * Wire Size: 26-6 AWG ASK 6 Series: * Maximum Voltage: 600V * Maximum Current: 50 Amp 
¢ Wire Size: 26-6 AWG Cross Connection Jumpers 
UK 2.5 K/2 2 288-1263-ND 1.24 1.12 -99 | 475112 
DIN RAIL MOUNTED FUSE HOLDERS UK 2.5 K/3 3 288-1264-ND 1.84 1.66 1.48 | 475113 
UK 2.5 K/4 4 288-1265-ND 2.43 219 1.95 | 475114 
Terminal | No. of | Digi-Key Price Each American Electrical UK 2.5 K/10 10 288-1266-ND 5.68 5.12 4.55 | 475119 
Fig. | Series | Width (mm) | Poles | Part No. 1 10 50 |Part No. UK 2.5/2 2 288-1267-ND 1.12 1.01 -90 | 475122 
Accepts 1.5” x 13/32” Fuse UK 2.5/3 3 288-1268-ND 1.68 1.52 1.35 | 475123 
. UK 2.5/4 4 288-1269-ND 2.43 2.19 1.95 | 475124 
1 | 288-1301-ND 4.03 3.63 3.23 | 2541000 UK 2.5/10 10 288-1270-ND. 5.33 4.80 4.27 | 475129 
10 | ASK4 17 2 288-1303-ND 8.06 7.26 6.45 | 2543000 UK 4/2 2 288-1271-ND 1.97 1.77 1.58 | 475132 
3 |288-1305-ND 12.06 10.86_—_-9.65 | 2544000 UK 4/3 3 288-1272-ND 2.85 2.57 2.28 | 475133 
Accepts 1.5” x 13/32” Fuse — With Fuse Blown Indicator UK 4/4 4 288-1273-ND 3.70 3.33 2.96 | 475134 
1 288-1302-ND 10.57 9.52 8.46 12541100 UK 4/10 10 288-1274-ND 8.06 7.26 6.45 | 475139 
to | ASK4 17 2 |288-1304-ND 21.15 19.04 16.92 |2543100 DROS 2 Bee nterAHND) 2.06 1oGr Ges) Bip lae 
3 288-1306-ND 31.72 28.55 25.38 |2544100 UK 6/3 3 288-1276-ND 2.89 2.60 2.31 | 475143 
UK 6/4 4 288-1277-ND 3.95 3.56 3.16 | 475144 
Accepts 2.0” x 0.55” Fuse UK 6/10 10 288-1278-ND 8.20 7.38 6.56 | 475149 
al 288-1307-ND 9.25 8.33 7.40 | 2561000 UK 10/2 2 288-1279-ND 2.16 1.95 1.73 | 475152 
11 | ASK6 27 2 288-1309-ND 18.50 16.65 14.80 | 2563000 UK 10/3 3 288-1280-ND 3.03 2.73 2.42 | 475153 
3 288-1311-ND 28.00 25.20 22.40 | 2564000 UK 10/4 4 288-1281-ND 3.95 3.56 3.16 | 475154 
Accepts 2.0” x 0.55” Fuse — With Fuse Blown Indicator UK 10/10 10 288-1282-ND 9.45 8.51 7.56 | 475159 
UK 16/2 2 288-1283-ND 2.16 1.95 1.73 | 475162 
1 [Beeaieoe Ne 23.38 21.04 18.70 | 2561100 UK 16/3 3 288-1284-ND 3.03 2.73 2.42 | 475163 
11 | ASK6 27 2 288-1310-ND 47.50 42.75 38.00 | 2563100 UK 16/4 4 288-1285-ND 4.17 3.75 3.34 | 475164 
Ke | 22 ND) 72.50 65.25 58.00 |2564100 UK 16/10 10 288-1286-ND 9.42 8.48 7.54 | 475169 
% UK 35/2 2 288-1287-ND 2.13 1.92 1.71 | 475172 
Accessories UK 35/3 3 288-1288-ND 3.03 2.73 2.42 | 475173 
UK 35/4 4 288-1289-ND 4.33 3.90 3.47 | 475174 
No. of Digi-Key Price Each American Electrical UK 35/10 10 eS Cale END) 9.52 8.57 7.62 | 475179 
Series Positionen |tPartNot 1 10 50 | Part No. UK 4/2 2 288-1291-ND 72 1.56 1.38 | 474132 
UK 4/3 3 288-1292-ND 2.31 2.09 1.86 | 474133 
End Bracket UK 4/4 4 288-1293-ND 3.02 2.72 2.42 | 474134 
KD3 = 288-1295-ND 44 40 .36 | 495040 UK 4/10 10 288-1294-ND 7.41 6.67 5.93 | 474139 
End Plates Marking Tags 
NPP 2.5K = 288-1258-ND 22 .20 -18 | 445110 DY5 1-10 288-1296-ND 1.60 1.44 1.28 | 505020 
NPP 2.5-10 = 288-1259-ND 35 32 28 | 445150 DY5 10-50 288-1297-ND 1.60 1.44 1.28 | 505040 
NPP 16-35 = 288-1260-ND 56 51 46 | 445170 DY5 51-100 288-1298-ND 1.60 1.44 1.28 | 505041 
NPP PIK4Q = 288-1261-ND .96 87 77 | 449010 DY5 101-150 288-1299-ND 1.60 1.44 1.28 | 505042 
NPP ASK 2 = 288-1262-ND 1.00 90 -80 | 450040 DY5 151-200 288-1300-ND 1.60 1.44 1.28 | 505043 


DIN Rail Mounted Interface 
Modules and Cables 


D-Sub Specifications: 
* Maximum Current: 1A * Wire Range: 22-14 AWG * Operating Temperature: -10°C ~ 50°C 


IDC Specifications: 
* Maximum Current: 2A * Wire Range: 22-14 AWG * Operating Temperature: -10°C ~ 50°C 


Dimension A Digi-Key Price Each American Electrical 
Fig. Description Inches (mm) Part No. 1 10 50 Part No. 
Interface Modules 
9 Pin D-Sub Male and Female to Screw Block 1.53 (39) 288-1347-ND 53.08 46.45 39.81 DSUB-9-MF 
1 15 Pin Male and Female to Screw Block 1.93 (49) 288-1343-ND 74.57 65.25 55.93 DSUB-15-MF 
25 Pin D-Sub Male and Female to Screw Block 2.87 (73) 288-1345-ND 94.24 82.46 70.68 DSUB-25-MF 
20 Pin Male IDC Header to Screw Block 2.26 (57.5) 288-1350-ND 48.43 42.38 36.33 IDC-20-M 
2 24 Pin Male IDC Header to Screw Block 2.72 (69) 288-1352-ND 64.58 56.52 48.44 IDC-24-M 
40 Pin Male IDC Header to Screw Block 4.47 (113.5) 288-1353-ND 93.66 81.96 70.25 IDC-40-M 
Cables for Modules 
9 Pin D-Sub Cable Male to Female 2M _— 288-1348-ND 23.86 20.88 17.90 DSUB-9-MF-CBL 
15 Pin D-Sub Cable Male to Female 2M = 288-1344-ND 23.04 20.16 17.28 DSUB-15-MF-CBL 
= 25 Pin D-Sub Cable Male to Female 2M = 288-1346-ND 24.88 21.77 18.66 DSUB-25-MF-CBL 
20 Pin Male IDC Single End 2M = 288-1349-ND 52.84 46.24 39.63 IDC-20-M-CBL 
24 Pin Male IDC Single End 2M = 288-1351-ND 70.74 61.90 53.06 IDC-24-M-CBL 
DIN Rail Features: * Steel Design * CE Approved * Zinc Plated * No Markings on Rail . 5ace PART NUMBERING SYSTEM 
Sold in 1” increments ADR z -ND 
9 a” 
Unslotted Slotted Unslotted Slotted from 3” to 78”. ] 
7.55mm x 35mm A 15mm x 35mm < 
TSsmmxgsmm as Ta Sr Ae 3 Call for custom lengths oR = S=Sioted | Length in inches 


a DIN RAIL U = Unslotted 
and pricing! ~ ter he second 

digit. Example: 

Note: Lengths exceeding Width and height in MM 3 IN = 0300 

48” may incur additional 3575 = 35MM X 7.55MM 
> shipping charges. cena 3515 = 35MM X 15MM 
ELECTRICAL INC 
Length) Digi-Key “U” Price Each “S” Price Each Length | Digi-Key “U” Price Each “S” Price Each 

(In.) Part No. 1 10 100 1 10 100 (In.) Part No. 1 10 100 1 10 100 
3 ADR3575-(_10300-ND 1.44 1.08 75 1.44 1.08 75 3 ADR3515-(10300-ND 1.51 1.14 .80 1.51 1.14 80 
4 ADR3575-(10400-ND 1.61 1.22 88 1.61 1.22 88 4 ADR3515-(10400-ND 1.64 1.25 291 1.64 1.25 91 
5 ADR3575-[]0500-ND 1.63 1.26 94 1.63 1.26 94 5 ADR3515-(]0500-ND 1.74 1.34 1.01 1.74 1.34 1.01 
6 ADR3575-(_0600-ND 1.88 1.45 1.09 1.88 1.45 1.09 6 ADR3515-(0600-ND 2.05 1.58 1.19 2.05 1.58 1.19 
id ADR3575-10700-ND 2.15 1.66 1.25 2.15 1.66 1.25 7 ADR3515-(]0700-ND 2.34 1.81 1.36 2.34 1.81 1.36 
8 ADR3575-(_10800-ND 2.40 1.87 1.40 2.40 1.87 1.40 8 ADR3515-(0800-ND 2.61 2.03 1.53 2.61 2.03 1.53 
9 ADR3575-(_10900-ND 2.65 2.07 1.55 2.65 2.07 1.55 9 ADR3515-(]0900-ND 2.87 2.24 1.68 2.87 2.24 1.68 
10 ADR3575-(]1000-ND 2.89 2.25 1.69 2.89 2.25 1.69 10 ADR3515-(]1000-ND 3.12 2.44 1.83 3.12 2.44 1.83 
A ADR3575-(]1100-ND 3.11 2.44 1.83 3.11 2.44 1.83 11 ADR3515-(]1100-ND 3.35 2.63 1.98 3.35 2.63 1.98 
12 ADR3575-(]1200-ND 3.32 2.61 1.96 3.32 2.61 1.96 12 ADR3515-(]1200-ND 3.57 2.81 21 3.57 2.81 2.11 
24 ADR3575-(_12400-ND 5.02 4.02 3.02 5.02 4.02 3.02 24 ADR3515-(12400-ND 5.20 4.16 3.12 5.20 4.16 3.12 
36 ADR3575-[]3600-ND 6.57 5.26 3.98 6.57 5.26 3.98 36 ADR3515-(13600-ND 7.05 5.65 4.28 7.05 5.65 4.28 
48 ADR3575-(_14800-ND 7.97 6.38 4.88 7.97 6.38 4.88 48 ADR3515-(14800-ND 8.43 6.75 5.19 8.43 6.75 5.19 
— ADR3575-(_17874-ND* 11.12 8.75 6.84 11.12 8.75 6.84 = ADR3515-(17874-ND* 11.78 9.21 7.25 11.78 9.21 7.25 


Note: LJ S = Slotted, U = Unslotted + 2 meter length 
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Weidmiilier = DIN Rail - Mounted Terminal Blocks and Accessories 


Fig. 1 - WDU 2.5N Fig. 2 - WDU 2.5 Fig. 3- WDU 4 Fig. 4- WDU 6 Fig. 5 - WDU 10 Fig. 6 - WDU 16 Fig. 7 - WDK 2.5N 


@ $C) 


Termination Block Width: 5mm | ¢ Termination Block Width: 5mm | + Termination Block Width: 6mm | * Termination Block Width: 8mm | * Termination Block Width: 10mm | * Termination Block Width: 12mm | * Termination Block Width: 5mm 
* Wire Size (UL): 24~12 AWG | * Wire Size (UL):-22~12 AWG | Wire Size (UL): 22~10 AWG | * Wire Size (UL): 20~8: AWG | * Wire Size (UL): 16~6 AWG | * Wire Size (UL): 14~6 AWG | * Wire Size (UL): 22~12 AWG 
* Voltage Approval (UL): 300V | * Voltage Approval (UL): 600V | + Voltage Approval (UL): 600V | * Voltage Approval (UL): 600V | * Voltage Approval (UL): 1000V | * Voltage Approval (UL): 600V | * Voltage Approval (UL): 600V 
* Current Approval (UL): 254 * Current Approval (UL): 25A * Current Approval (UL): 35A © Current Approval (UL): 45A Current Approval (UL): 654 * Current Approval (UL): 70A * Current Approval (UL): 20A 


Fig. 12 - WDK 4NV Fig.13 - WDK 2.5 NV 


(al oo 
«Termination Block Width: 5mm * Wire | * Termination Block Width: 3.5mm ] * Termination Block Width: 3.5mm | * Termination Block Width: 6mm | * Termination Block Width: 6mm | « Termination Block Width: 5mm 


Size (UL): 22~12 AWG « Voltage | * Wire Size (UL): 26~14 AWG « Volt- | * Wire Size (UL): 26~14 AWG * Volt- | © Wire Size (UL): 22~10 AWG * Volt- | * Wire Size (UL): 22~10 AWG * Volt- | * Wire Size (UL): 26~12 AWG * Volt- 
Approval (UL): 300V * Current | age Approval (UL): 300V * Current } age Approval (UL): 300V * Current | age Approval (UL): 600V * Current | age Approval (UL): 600V * Current | age Approval (UL): 600V » Current 


Approval (UL): 20A Approval (UL): 15A Approval (UL): 15A Approval (UL): 35A Approval (UL): 35A Approval (UL): 20A 
TERMINAL BLOCKS ACCESSORIES (See Descriptions and Prices Below) 
Digi-Key Price Each Weidmuller Grounding End End Jumpers/ Notching DIN Marking 
Fig. Series Part No. i 10 100 Part No. Blocks Plates Brackets Partitions Jumper Links Tools Rail Tags 
1 WDU 2.5N 281-1466-ND_ 1.65 1.49 ‘1.32 _| 1040800000] 281-1490-nD | 281-1499-nD | 281-1503-ND = 281-1505-ND_|_ 281-1533-ND_|_281-1534-ND_|_281-1550-ND 
2 WDU 25 281-1467-ND 1.31 1.18 1.05 | 1020000000 | 281-1491-ND | 281-1500-ND | 281-1503-ND = 281-1505-ND | _281-1533-ND | _281-1534-ND__|_281-1550-ND 
3 WDU4 281-1468-ND 1.41 1.27 1.13 | 1020100000] 281-1492-ND | 281-1500-ND | _281-1503-ND = 281-1514-ND | _281-1533-ND | _281-1534-ND__|_281-1551-ND 
4 wou 6 281-1469-ND 2.03 1.88 +~—«-1.62._ | 1020200000} 281-1493-ND | 281-1500-ND | 281-1503-ND — ae eee | 281-1833-ND | 281-1534-ND a 
5 WOU 10 281-1470-ND 270 243 2.16 | 1020300000] 281-1494-no | 281-1500-ND | 281-1503-ND — ae teoeny | 281-1533-ND | 281-1534-ND _ 
6 WoU 16 2I47-ND 533 480 4.26 | 1020400000 | 281-1495-ND = 281-1502-ND = 281-1529-ND__| _281-1533-ND | _287-1534-ND = 
7 WOK25N | 281-1472-ND 419 3.77 ~—«-3.88:'| 1041100000] 281-1496-ND = 281-1502-ND | 2e1-1501-no | 78t-4808-NO | oe1-1593-ND | 281-1934-ND | 281-1850-ND 
8 | WOK25DU-PE | 281-1555-ND 633 570 5.07 | 1036400000 | 281-1496-ND = 281-1502-ND_|_281-1501-ND — 281-1533-ND | _287-1534-ND__|_281-1550-ND 
281-1481-ND 281-1536-ND 
9 | wou1s/A3s5 | 281-1476-ND 1.71 1.54 +~—-1.37_| 1753280000 = 281-1478-ND | 281-1480-ND — 5B11482.ND | 281-1533-ND | 281-1535-ND | S31 tea0-np 
281-1481-ND 281-1536-ND 
10 | WOK15/R35 | 281-1477-ND 3.77 3.39 3.02 | 1753290000 - 281-1479-ND | 281-1480-ND = setdagop | 281-1533-ND | 281-1535-ND | Spr")20e sn 
11 WOK 4N 281-1473-ND 5.99 539 4.79 | 1041900000) 281-1497-ND = 281-1502-ND | 2e1-1so1-no | PBI ARIE NO | opt-t593.n0 | 281-1934-ND | 281-1550-ND 
12 wok4nv | 281-1474-ND © 8.43.~=7.59~—«8.75 | 1041910000) 281-1497-ND a 281-1502-ND | 2e1-15o1-no | PBI IRIE NO | p1-1593-nD | 281-1934-ND | 281-1550-ND 
13 | WDK25NV | 281-1475-ND 8.54 7.69 ~—«6.83.: | 1041610000) 281-1497-ND = 281-1502-ND | 2e1-1501-no | PBI8PENO | 281-1593-ND | 281-1934-ND | 281-1850-ND 
Accessories Grounding Blocks - End Plates - Covers open End Brackets - Clamps 
Grounds connected wires end of terminal block blocks into place on Rail 
Digi-Key Price Each Weidmiiller Digi-Key Price Each Weidmiiller to DIN rail 
Description Part No. 1 10 100 | Part No. Description Part No. i 10 100 | Part No. 
Grounding Blocks Jumper Links o 
WPE 2.5N 281-1490-ND 5.73 5.16 4.59] 1016200000] | Wav 6/2 281-1518-ND 1.71 1.54 1.37 | 1052360000 (a 
WPE 2.5 281-1491-ND 6.54 5.89 5.24] 1010000000] | Wav 6/3 281-1519-ND 2.63 2.37 2.10 | 1054760000 
WPE 4 281-1492-ND 6.74 6.07 5.39|1010100000| | wav6/4 281-1520-ND 3.32 2.99 2.66 | 1054860000 ° 
WPE 6 281-1493-ND 7.29 6.57 5.84| 1010200000] | Wav 6/10 281-1521-ND 8.21 7.39 6.57 | 1052260000 
WPE 10 281-1494-ND 7.89 7.11 6.32 |1010300000| | WaV 10/2 281-1522-ND 1.92 1.73 1.54 | 1052560000 
WPE 16 281-1495-ND 9.59 8.63 7.67|1010400000| | Wav 10/3 281-1523-ND 2.70 243 2.16 | 1054960000 - - 
WDK 2.5N DU-PE 981-1496-ND* 7.59 6.84 6.08 | 1041650000 Wav 10/4 981-1524-ND 3.50 3.15 2.80 | 1055060000 Partitions - WTW Jumpers - For cross Jumper Links - For cross 
WOK 4N PE 281-1497-NDt 8.45 7.61 6.76 | 1041920000] | WQV 10/10 281-1525-ND 8.37 7.54 6.70 | 1052460000 connection ZQV connection WQV 
Edd Plates wav 16/10 281-1529-ND 8.76 7.89 7.01 | 1053360000 
WAPWOU15/R 35] 281-1478-ND 36.33.29 | 1754190000 Rotching Tool 
WAP WOK 1.5/R 3.5 |281-1479-ND 96 87 .77|1754200000| | Cutting Tool WAW 1 | 281-1533-ND 50.01 — — |900450 
WAP WDU 1.5 281-1499-ND 89 80.71 | 1060000000 Screwdrivers 
WAP WDU25 CEIISONEM 93 84 75 | 1050000000) |p 6x95 281-1530-ND 12.00 10.80 9.60 | 9008330000 
End Brackets 0.8x 4.0 281-1531-ND 16.26 14.64 13.01 | 9008340000 
EW 15 281-1480-ND  .75  .68  .60|3828600000 1.0x5.5 281-1532-ND 22.10 19.89 17.68 | 9008350000 
WEW 35/1 281-1502-ND 4.65 4.19 3.72 | 1061200000 DIN Rail - Slotted 1M 
WEW 35/2 281-1503-ND 2.18 1.96 1.74|1059000000| [7g35x75mm 1281-1834-ND 1344 1210 1076151451 DIN Rail-with Marker Strips-Will mark | Fuse Block TS 35 DIN Rail 
Partitions T$15x5.5mm | 281-1535-ND 11.52 10.37 9.22 |11751 mounting holes termination points with neon indicator 
wrw 281-1501-ND 5.09 4.58 4.07 | 1058800000 Marking Pen Unprinted 
Jumpers STI- Black 281-1554-ND 13.62 12.26 10.90 [508401694 eS 
ZQV 1.5/R3.5/2GE ]281-1481-ND 57 52 46 | 1754210000 Outlet Modules SS 
ZQV 1.5/R 3.5/3 GE | 281-1482-ND 1.13 1.02  .90 | 1754220000 AC, Single 281-1560-ND 15.48 14.15 11.06 | 9915480000 bs KS 
ZQV 2.5N/2 281-1505-ND 62.56.50 | 1693800000] | ac. Duplex 281-1561-ND 22.95 20.44 15.97 | 9915490000 SS" Se 
ZQV 2.5N/3 281-1506-ND 1.16 1.04.93 | 1693810000 TeX 
Fuse Block | KE 
Zav 4N/2 281-1514-ND 1.22 110 .98|1758250000} }——— ee SS Seiad 
Z0V 4N/3 281-1515-ND 180 162 14411762630000| | With Indicator 281-1562-ND 13.10 11.99 9.36 |67601493 
Zav 4N/10 281-1S17-ND 5.85 5.27 4.68 | 1758260000 * Single level + ground + Double level grounding block Outlet Modules-TS 35 DIN Rail jx 35.0»; 
Singl Wee oA 
Digi-Key Price Each Weidmiiller Duplex j+—— 75.0 ingle : 
Description Part No. 1 10 100 Part No. Cae f 
Marker Strips 
DEK 5/3.5 MC Blank (unprinted) 281-1536-ND 51.08 45.97 40.86 1755270000 0 oll 0 o 
DEK 5/3.5 FS 1-10 Premarked (printed). 281-1537-ND 51.08 45.97 40.86 1762320001 allil a 
WS 10/5 Blank (unprinted) . 281-1547-ND 1.67 1.50 1.34 1060860000 
DEK 5/5 Blank (unprinted) 281-1550-ND 2.94 2.65 2.36 0473360000 =a 
DEK 5/6 Blank (unprinted) 281-1551-ND 2.94 2.65 2.36 0468560000 oo 
DEK 5/8 Blank (unprinted)... 281-1553-ND 3.12 2.81 2.50 1277060000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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DIN Rail Mounted Terminal Blocks and Accessories 


-SHORE TECHNOLOGY, INC. 


ail] 


Color: Beige or Green/ 
Yellow 


Color: Beige 


Color: Green/Yellow Color: Green/Yellow Color: Beige Color: Beige or Green/Yellow Color: Beige or Green/Yellow Color: Beige or Green/Yellow Color: Beige or Green/Yellow 
Terminal Blocks Specifications Accessories 
Dimensions Wire UL Rated | UL Rated Marker | Marker 
Digi-Key Price Each On-Shore | LxWxH Size Voltage | Current End | Isolation End Test Test Cross Strip Strip 
Fig.| Series Part No. 1 10 100 Part No. (mm) (AWG) (V) (A) Plate | Partition} Separator | Bracket | Socket | Plug Connection (Blank) | (1-10) 
Screw Terminal 
1 SRD 2.5 | £D2542-ND 2.58 2.32 2.06 | 41206.2 59x5 x60 22-14 300 20 2101.2 — 2566.2 | 2826.2 | 2075.0 | 2007.0 2567.0/2570.0 2430.0 | 2431.0 
SRD 4 £D2527-ND 2.69 242 2.15 | 41020.2 59 x6 x 60 22-12 300 30 2101.2 = 2566.2 | 2826.2 | 2075.0 | 2007.0 2087.0/2090.0 2430.0 | 2431.0 
SR 10 £D2526-ND 1.65 149 1.33 | 41005.2 48 x 8x 47 22-8 600 65 2001.2 | 2002.2 | 2003.2 | 2826.2 — = 2060.0/2750.2 & 2063.0/2753.2 = — 
2 SR 2.5 £D2547-ND 1.04 94 83 | 41296.2 48 x5 x47 22-14 600 20 2001.2 | 2002.2 | 2566.2 | 2826.2 | 2075.0 | 2007.0 2567.0/2570.0 2430.0 | 2431.0 
SR 4 ED2525-ND 1.07 96 86 | 41001.2 48 x6x 47 22-10 600 40 2001.2 | 2002.2 | 2003.2 | 2826.2 | 2006.0 | 2007.0 | 2019.0/2740.2 & 2022.0/2743.2 | 2035.0 | 2036.0 
3 | SR4DR | £D2543-ND 2.07 1.87 1.66 | 41210.2 57 x6 x47 22-12 600 20 _ = 2003.2 | 2826.2 | 2006.0 | 2007.0 | 2019.0/2740.2 & 2022.0/2743.2 | 2035.0 | 2036.0 
4 | SR4DRL | £D2544-ND 2.89 260 2.31 | 41211.2 67 x6 x 47 22-12 600 20 = = 2003.2 | 2826.2 | 2006.0 | 2007.0 | 2019.0/2740.2 & 2022.0/2743.2 | 2035.0 | 2036.0 
5 SR 16 £D2528-ND 247 2.22 1.98 | 41050.2 | 50x 12x58 12-4 600 85 2104.2 _ 2003.2 | 2826.2 — _ 2112.0 _ _ 
SR 35 ED2529-ND 482 434 3.86 | 41052.2 | 58x16x71 12-2 600 115 2116.2 = = 2761.0 = = = = = 
SR 150 ED2538-ND 27.64 24.88 22.11 | 411242 | 93x31 x 109 | 2-300MCM 600 275 _— _ _ 2761.0 — _ _ _ _ 
SR 240 ED2539-ND 33.18 29.87 26.55 | 41126.2 | 93x36x123| 2/0-500 600 370 = _ = 2761.0 _ — = = = 
6 SR 50 ED2536-ND 11.15 10.04 892 |) 41120.2 ] 79x20x76 6-1/0 600 150 — = = 2761.0 -_ = = =. _ 
SR 95 ED2537-ND 22.12 19.91 17.70 | 411222 | 84x25x88 2-4/0 600 230 _ = = 2761.0 = = = = — 
12 | SRSI 4-2 £D2535-ND 485 437 3.88 | 41078.2 51x 8x39 22-12 300 6.3 _ _ _ 2826.2 _ =- _ _ — 
Tension Spring 
jg) 2R25 | ED2548-ND* 1.09 99 88 | 435002 | 59x5x39 | 20-12 600 27 [3700.2] 29572 | — _ _ - 3710.8/3718.8 2430.0 ] 2431.0 
7R4 | £D2553-ND* 1.29 1.16 1.03 | 43515.2 | 64x6x42 | 20-10 600 35 _|3703.2 | 2957.2 = = = _ 3720.8/3728.8 2035.0 | 2036.0 
14 ZR2.5DR| ED2549-ND* 1.57 1.42 1.26 | 43501.2 | 71.3x5x39 20-12 600 27 3701.2 | 2957.2 — = = = 3710.8/3718.8 2430.0 | 2431.0 
ZR4DR | ED2554-ND* 1.77 1.59 1.42 | 43516.2 | 785x6x42 20-10 600 35 3704.2 | 2957.2 = = = = 3720.8/3728.8 2035.0 | 2036.0 
15 ZR2.5DRL| ED2550-ND* 2.05 1.85 1.64 | 435022 | 83.6x5x39 20-12 600 27 3702.2 | 2957.2 = _ = = 3710.8/3718.8 2430.0 | 2431.0 
ZR4DRL | ED2555-ND* 2.21 2.00 1.77 | 43517.2 93 x 6 x 42 20-10 600 35 3705.2 | 2957.2 = = = = 3720.8/3728.8 2035.0 | 2036.0 
16 | ZRD2.5 | ED2559-ND 2.52 2.27 2.02 | 43562.2 84x5x 53 20-12 300 10 3756.2 — = 3748.2 = = 3710.8/3718.8 2430.0 | 2431.0 
Grounding Blocks 
Digi-Key Price Each On-Shore Dim. (mm) Wire Size Isolation Marker Strip Marker Strip 
Fig. Series Part No. 1 10 100 Part No. LxWxH (AWG) Partition (Blank) (1-10) 
6 SRSL 4-T15 ED2534-ND 3.14 2.83 2.51 41064.2 32x 7x 32 22-10 = = = 
7 SRSLN 2.5-T35 ED2531-ND 3.28 2.95 2.62 41058.2 52 x6 x 39 22-14 = 2035.0 2036.0 
SRSL 10-T35 ED2546-ND 4.34 3.91 3.48 41213.2 56 x 10x 47 20-8 =— _ _ 
8 SRSL 2.5-T35 ED2530-ND 3.28 2.95 2.62 41056.2 52x 6x47 22-14 — 2035.0 2036.0 
SRSL 4-T35 ED2545-ND 3.50 3.15 2.80 41212.2 56 x 8x 47 22-10 = = = 
9 SRSL 2.5-T35 DR ED2532-ND 4.43 3.99 3.54 41060.2 62.5 x6 x 47 22-14 = 2430.0 2431.0 
10 SRSL 2.5-T35 DRL ED2533-ND 4.59 4.14 3.68 41062.2 67 x6 x47 22-14 _ 2035.0 2036.0 
11 SRSL 16-T35 ED2540-ND 6.78 6.10 5.42 41197.2 56 x 12 x 58 12-6 — _ _ 
SRSL 35-T35 ED2541-ND 9.10 8.19 7.28 41199.2 58 x 16x71 12-2 = = = 
43 ZRSL 2.5 ED2551-ND 3.81 3.43 3.05 43510.2 59x 5x 39 20-12 2957.2 2430.0 2431.0 
ZRSL 4 ED2556-ND 3.84 3.46 3.07 43525.2 64 x6 x 42 20-10 2957.2 2035.0 2036.0 
14 ZRSL 4 DR ED2557-ND 4.62 4.16 3.70 43526.2 78.5 x6 x 42 20-10 2957.2 2430.0 2431.0 
15 ZRSL 2.5 DRL ED2552-ND 5.27 4.74 4.22 43512.2 83.6 x 5x 39 20-12 2957.2 2430.0 2431.0 
ZRSL 4 DRL ED2558-ND 6.19 5.57 4.95 43527.2 93 x 6 x 42 20-10 2957.2 2035.0 2036.0 
16 ZRSLD 2.5 ED2560-ND 4.57 4.11 3.66 43567.2 84x5x 53 20-12 - 2430.0 2431.0 
* UL approvals pending t Color: Green/Yellow 
Digi-Key Price Each On-Shore Digi-Key Price Each On-Shore 
Accessories Series Description Part No. 110 100 | Part No. Series Description Part No. 110 100 | PartNo. 
END PLATES: End Plates Cross Connection Jumpers for 
In general end plates are used at the end of each terminal | AP 1.5-4 = ED2505-ND 51 46 41 | 2738.2 Screw Terminal Blocks 
row. If different terminals of different sizes are used on | AP 16 = ED2495-ND 79 71 .63 | 2104.2 Q2 ED2484-ND 1.01 91.81 | 2019.0 
1 terminal row, end plates are also used between these | AP 2.5-10 = ED2478-ND 56 51.45 | 2001.2 a2 £D2488-ND 1.49 1.34 1.19 | 2060.0 
different sized terminals. The overall dimension of end | AP 35 — ED2497-ND 1.12 1.01 .90 | 2116.2 a2 £D2492-ND 101 ‘1 ‘81 2087.0 
plates conform to the dimension of the terminal to match. | AP 4 _ ED2494-ND 93 .84 .74 | 2101.2 Q2 £D2496-ND 171 154 137 112.0 
AP-SR _ ED2490-ND 51 46.41 | 2070.2 : ; : ‘ 
ISOLATION PARTITIONS: ZAP 25/24 ie £D2513-ND 70 63 56 | 3700.2 a2 ED2498-ND 1.01 .91  .81 | 2422.0 
When operating with cross-connections, partition plates | ap 25/34 = ED2514-ND 73 66 59) 3701.2 Q2 ED2503-ND 1.01 .91  .81 | 2567.0 
have to be mounted between the cross-connection. This | 7ap 2.5/4A = ED2515-ND 76 .68 .61 |3702.2 Q2 ED2510-ND 1.01 91.81 | 2832.0 
is necessary in order to follow the prescribed air and | Zap 4/24 — ED2516-ND 73 .66 .59|3703.2 Q10 ED2485-ND 4.34 3.91 3.48 | 20220 
creepage distances. ZAP 4/3A _ ED2517-ND 79 .71  .63 | 3704.2 Q10 ED2489-ND 6.89 6.20 5.51 | 2063.0 
SEPARATORS: ZAP 4/48 - ED2518-ND 81 74.65 |3705.2 ato £D2493-ND 4.34 3.91 3.48 | 2090.0 
Some terminal types are used with separators when ZAPD 2.5 = EDZSZSaN TAG 1.06) 1044 | 8756.2 Q10 ED2499-ND 4.34 3.91 3.48 | 2425.0 
operating them with cross-connections for to follow the Isolation Partitions Q10 ED2504-ND 4.34 3.91 3.48 | 2570.0 
prescribed air and creepage distances. Separators can be | TW 2.5-10 _ ED2479-ND 73 .66 .59 | 2002.2 Q10 ED2511-ND 4.34 3.91 3.48 | 2835.0 
mounted subsequently between the cross-connections. TWMF = ED2512-ND 2.55 2.30 2.04 | 2957.2 a2 ED2506-ND 1.21 1.09 .97 | 2740.2 
TEST-SOCKETS: oa = Senaraters eat Qi 10 EDZSOL ND 5.77 5.20 4.62 | 2743.2 
Sockets type STB are inserted in the busbar or screwed in | tpg 3 =: £D2502-ND 20 18 16 | 2566.2 Cross Connection Jumpers for 
the modular terminal in place of the terminal screw. They End Brackets Tension Spring Terminal Blocks 
serve to jake up the test sockets Wpers: ES 35/2/K 75mm ED2481-ND 59 53 47 120052 a hd ees ee es oe eh tee 
TEST PLUGS: ES 35/2/K 8mm ED2509-ND 93 .84 .74 | 2826.2 2 4 . ‘ ' 
’ F oa ZQI 4/10 ED2522-ND 5.71 5.15 4.57 | 3728.8 
Test plug type PS serve for the final testing of finished | HES 35 ST 1imm ED2508-ND 2.86 2.57 2.29 | 2761.0 Zal 4/2 ED2501-ND 65 59 52 /37208 
wired terminal strips. ZES 35 6mm ED2523-ND 90 =—.81_—-.72 | 3748.2 a : : : Z 
a Test Sockets Marker Strips 
Desc contin Ge Eacenaecauttnetne: |e = ED2482-ND 34 31 27 [90060 SB 5/10 Blank Strip/i0Smm [ED2500-ND 65 50 44 |2490.0 
cross connection bar, connection sleeve and fixing screw [2/2 8-5/2.8 = 7 ED2491-ND 34 .31_.27 | 2075.0 SB 5/10 FW 1-10 | Printed Strip/10 5mm | ED2501-ND 38.34.30 | 2431.0(1-10) 
are already captively mounted with the corresponding ‘est Plug SB 6/10 Blank Strip/10 6mm | ED2486-ND 55 50.44 | 2035.0 
number of poles. PS 2.3 = £D2483-ND 2.89 2.60 2.31 [2007.0 $B 6/10 FW 1-10 | Printed Strip/10 6mm | £D2487-ND 55.50.44 | 2036.0(1-10) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PHGQNIX 
BPS DIN Rail Mounted Terminal Blocks and Accessories 


Fig. 1 — MT 1.5 

«Termination Block Width: 4.2mm 
«Terminations per Linear Meter: 
476 © Wire Size (UL): 30-14 AWG 
*Voltage Approval (UL): 300V 
* Current Approval (UL): 15A 


Fig. 5 — UK 1.5N 

«Termination Block Width: 4.2mm 
¢Terminations per Linear Meter: 
476 *Wire Size (UL): 30-14 AWG 
¢Voltage Approval (UL): 300V 
Current Approval (UL): 15A 


Fig.9 —UK10N 

«Termination Block Width: 10.2mm 
Terminations per Linear Meter: 196 
Wire Size (UL): 24-6 AWG »* Voltage 


ne | 


23.3 


te 


Approval (UL): 600V * Current Approval 
(UL): 65A 


Fig. 13 — DIKD 1.5 


Termination Block Width: 6.2mm Wire Size 
(UL): 30-14 AWG * Voltage Approval (UL): 300V 
© Current Approval (UL): 15A 


Fig. 16 — UK 5-HESI 


* Termination Block Width: 8.2mm »* Wire Size 
(UL): 26-10 AWG * Voltage Approval (UL): 600V 
* Current Approval (UL): 6.3A 


Fig. 2— MTTB 1.5 


* Termination Block Width: 4.2mm 
«Terminations per Linear Meter: 
952 © Wire Size (UL): 30-14 AWG 
+ Voltage Approval (UL): 300V 
* Current Approval (UL): 15A 


Fig.6 —UK2.5N 
Termination Block Width: 5.2mm 
«Terminations/Linear Meter: 
384 «Wire Size (UL): 30-12 AWG 
«Voltage Approval (UL): 300V 
Current Approval (UL): 20A 


Fig. 10 — UKK5 

* Termination Block Width: 6.2mm 
*Terminations/Linear Meter: 
644 * Wire Size (UL): 26-10 AWG 
*Voltage Approval (UL): 600V 
© Current Approval (UL): 30A 


Td 


41 


Fig. 3 — MBK 3/E-Z 

Termination Block Width: 5.2mm 
*Terminations per Linear Meter: 
384 Wire Size (UL): 28-12 AWG 
«Voltage Approval (UL): 600V 


| Soa 


| 
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Fig. 14 — UDK 4 


* Current Approval (UL): 20A 


Fig. 7 —UK5N 

* Termination Block Width: 6.2mm 
*Terminations/Linear Meter: 
322 »* Wire Size (UL): 30-10 AWG 
*Voltage Approval (UL): 600V 
Current Approval (UL): 30A 


Fig. 11 — SLKK 5 

* Termination Block Width: 6.2mm 
+ Terminations/Linear Meter: 805 
Wire Size (UL): 26-10 AWG «Volt. 
Approval (UL): 600V © Current 
Approval (UL): 30A 


* Termination Block Width: 6.2mm » Wire Size 


(UL): 30-10 AWG * Voltage Approval (UL): 600V 
© Current Approval (UL): 30A 


Fig. 17 — UKK 5-HESI 


Fig. 15 —UK 4 


Fig. 4 — MBK 5/E-Z 

* Termination Block Width: 6.2mm 
¢ Terminations per Linear Meter: 
322 »*Wire Size (UL): 26-10 AWG 
*Voltage Approval (UL): 600V 
* Current Approval (UL): 30A 


Fig. 8 —UK6N 

«Termination Block Width: 8.2mm 
*Terminations/Linear Meter: 242 » Wire 
Size (UL): 26-8 AWG » Voltage Approval 
(UL): 600V * Current Approval (UL): 50A 


Fig. 12 — DIK 1.5 
+ Termination Block Width: 6.2mm 
Wire Size (UL): 30-14 AWG 


Voltage Approval (UL): 300V 62 


© Current Approval (UL): 15A 


* Termination Block Width: 6.2mm _ * Wire Size 
(UL): 28-12 AWG »* Voltage Approval (UL): 600V 
© Current Approval (UL): 20A 


Fig. 18 — UK 6.3-HESI 


Termination Block Width: 8.2mm * Wire Size 
(UL): 24-8 AWG * Voltage Approval (UL): 600V 
* Current Approval (UL): 30A 


* Termination Block Width: 10.2mm * Wire Size 
(UL): 26-8 AWG Voltage Approval (UL): 600V 
* Current Approval (UL): 25A 


Terminal Blocks 


Digi-Key Price Each =| Mfg. Digi-Key Price Each | Mfg. Digi-Key Price Each | Mfg. 
Fig. Series Part No. il 10 | Part No. Fig. Series Part No. 1 10 | PartNo. | /Fig.| Series Part No. fl 10 | Part No. 
1 MT 15 277-1506-ND 2.01 1.73 [3100305 1 SLKK 5 277-1521-ND 8.44 7.23 | 0461018 | | 16 | UK 5-HESILED 24 277-1559-ND 11.82 10.13 | 3004126 
2 MTTB 1.5 277-1483-ND 4.92 4.22 | 1414129 12 DIK 1.5 277-1543-ND 5.17 4.43 | 2715966 UKK 5-HESI (5x20) 277-1569-ND 14.53 13.37 | 3007204 
3 MBK 3/E-2Z 277-1481-ND 2.45 2.10 | 1413036 DIKD 1.5 277-1544-ND 9.00 7.71 | 2715979 UKK 5-HESI (6.3x32) 277-1570-ND 15.21 14.00 | 3007217 
4 MBK 5/E-Z 277-1480-ND 2.35 2.02 | 1402940 13 DIKD 1.5-TG 277-1564-ND 9.41 8.06 | 2774237 | | ._ | UKK 5-HESILA 250 (5x20) | 277-1571-ND 21.67 19.94 | 0711629 
3 ee pea en ie oe Snes DIKD 1.5-2D 277-1565-ND_ 11.02 9.44 | 2716512 UKK 5-HESILED 24 (6.3x32) | 277-1572-ND 21.72 19.99 | 0711632 
5 77-1499- 5 35 7 
UDK 4 277-1576-ND 3.58 3.06 | 2775016 UKK 5-HESILA 250 (6.3x32) |277-1573-ND 22.59 20.79 | 0711616 
7 UK5N 277-1501-ND 1.60 1.37 | 3004362 14 3 Hoe 
3 UK6N 977-1502.ND 218 187 | 3004504 UDK 4-TG 277-1554-ND 4.08 3.49 | 2777014 UKK 5-HESILED 24 (5x20) | 277-1574-ND 20.48 18.85 | 3026654 
9 UK 10N 277-1503-ND 2.85 2.44 | 3005073 15 UK 4-TG 277-1556-ND 4.04 3.46 | 2812018 UK 6.3-HESI 277-1560-ND 9.52 8.16 | 3004171 
UKK5 277-1491-ND 435. 3.73 12774017 16 UK 5-HESI 277-1557-ND 7.65 6.55 | 3004100 | | 18| UK 6.3-HESILED 24 277-1561-ND 11.80 10.86 | 3004265 
10 UKK 5-TG 277-1563-ND 10.69 9.15 | 3007042 UK 5-HESILA 250 277-1558-ND 11.82 10.13 | 3004142 UK 6.3-HESILA 250 277-1562-ND 11.80 10.86 | 3004249 
Accessories Marker Strip: U=Unprinted P = Printed 
Marker 
Digi-Key Grounding End Spacer Spacer Partition Isolator Bridge Bar Fixed Insertion Strip Marker End 
Fig.] Series Part No. Block Cover Cover Plate Plate Bridge Bar Isolator Bridge Bridge U Pen Screwdriver Bracket DIN Rail 
1 [MT15 277-1506-ND] 277-1507-ND | 277-1508-ND = 277-1494-ND = AB | 277-1474-ND | 277-1477-ND| 277-1485-ND |277-1509-ND 
277-1485-ND |277-1509-ND 
2 |MTTB 1.5 277-1483-ND| — 277-1495-ND | 277-1496-ND | 277-1497-ND _ _ _ 277-1494-ND _ A 277-4474-ND | 277-1477-ND] 577_4503-np |977-1510-ND 
3 |MBK 3/E-Z 277-1481-ND| 277-1482-ND | 277-1484-ND = 277-1488-ND |277-1486-ND | D H,L| 277-1474-ND | 277-1478-ND| 277-1485-ND |277-1509-ND 
4_|MBK 5/E-Z 277-1480-ND| 277-1520-ND | 277-1484-ND —_ 277-1514-ND |277-1511-ND | E 1,M | 277-1474-ND | 277-1478-ND| 277-1485-ND |277-1509-ND 
5 JUK1.5N 277-1504-ND] 277-1505-ND | 277-1493-ND 277-1494-ND — C P,Q] 277-1474-ND | 277-1477-ND| 277-1523-ND |277-1510-ND 
6 |UK2.5N 277-1499-ND| 277-1517-ND | 277-1493-ND 277-1488-ND |277-1486-ND | D H,L) 277-1474-ND | 277-1478-ND| 277-1523-ND |277-1510-ND 
7 |UK5N 277-1501-ND] 277-1518-ND | 277-1498-ND 277-1514-ND |277-1511-ND | E 1,MJ 277-1474-ND | 277-1478-ND| 277-1523-ND |277-1510-ND 
8 |UK6N 277-1502-ND] 277-1519-ND | 277-1498-ND 277-1515-ND |277-1512-ND | F J, NJ) 277-1474-ND | 277-1479-ND| 277-1523-ND |277-1510-ND 
9 |UK10N 277-1503-ND| 277-1500-ND | 277-1498-ND —_ 277-1516-ND |277-1513-ND | GK, | 277-1474-ND | 277-1479-ND| 277-1523-ND |277-1510-ND 
UKK5 277-1491-ND| 277-1492-ND | 277-1487-ND | 277-1490-ND | 277-1489-ND = = 277-1523-ND |277-1510-ND 
1 lukks-Te | 277-1563-ND|— — = au = [e77-15s0-np f277-1549-np | 277 1514-ND |277-1511-ND | EL, M | 277-1474-ND | — = — 
11 [SLKK5 277-1521-ND| — 277-1487-ND | 277-1490-ND | 277-1489-ND = = = 277-1514-ND [277-1511-ND | E 1, M | 277-1474-ND | 277-1478-ND| 277-1523-ND |277-1510-ND 
277-1546-ND 
12 |DIK1.5 277-1543-ND| — _ _ _ 277-1540-ND _ _ 277-1514-ND | 577 4547-np | E |,M | 277-1474-ND | 277-1478-ND] — _ 
277-1546-ND 
DIKD 1.5 277-1544-ND| — _ _ _ 277-1541-ND _ - 277-1514-ND | 577 sea7-np | E 1M | 277-1474-ND | 277-1478-ND] — _ 
277-1546-ND 
13 |DIKD 1.5-TG | 277-1564-ND| — _ _ _ 277-1541-ND _ _ _ 977-1547-ND | £ |. M | 277-1474-ND | 277-1478-ND| — _ 
277-1546-ND 
DIKD 1.5-2D | 277-1565-ND| — _ _ _ 277-1541-ND _ _ 277-1514-ND | 577 4e47-Np | & | M| 277-1474-ND | 277-1478-ND| — _ 
UDK 4 277-1576-ND = 277-1550-ND |277-1549-ND | 277-1514-ND 
14 JopK 4-76 977-1554-ND| 977-1545-ND _ _ — ae kas ea 277-1511-ND | E 1,M| 277-1474-ND | 277-1478-ND| — _ 
15 [UK 4-TG 277-1556-ND| — 277-1498-ND = = 277-1542-ND = = = 277-1511-ND | E 1, M | 277-1474-ND | 277-1478-ND| — = 
UK 5-HESI 277-1557-ND 
UK 5- 
16) HESILA250 | 277-1558-ND| — _ 277-1548-ND | FJ, N| 277-1474-ND | 277-1478-ND| — _ 
UK 5- 
HESILED 24 | 277-1559-ND 
UKK 5-HESI 
(5x20) 277-1569-ND 
UKK 5-HESI 
(6.3x32) 277-1570-ND 
UKK 5-HESILA 
17) 250 (5x20) | 277-1571-ND 
UKK 5-HESILED -_ - 277-1568-ND _ F J,N J) 277-1474-ND | 277-1478-ND] — - 
24 (6.3x32) | 277-1572-ND 
UKK 5-HESILA 
250 (6.3x32)_ | 277-1573-ND 
UKK 5-HESILED 
24 (5x20) —_| 277-1574-ND 
UK 6.3-HESI | 277-1560-ND 
UK 6.3- 
18| HESILED 24 | 277-1561-ND| — - 277-1513-ND | GK, 0} 277-1474-ND | 277-1479-ND| — _ 
UK 6.3- 
HESILA 250 | 277-1562-ND 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PHCENIX 
CONTACT 


Grounding Block 


Grounds connected wires to 
DIN rail 


Marker Pen 


To label the unprinted 
marker strip 


DIN Rail Mounted Terminal Blocks and Accessories 


Accessories (Cont.) 


End Cover 


Covers open end of terminal 
block 


a 


2 level 1 level 


Screwdriver 


Fully insulated blade shaft, 
straight blade design 


— 


Spacer Cover 


Covers open end of 2 level 
terminal block and compensates 


for level offset 


End Bracket 


Clamps terminal blocks into place on DIN rail 


Compensates for level offset on 
closed end of 2 level terminal 
block 


Spacer Plate Fi 
For cross connections between 
terminal blocks in terminal center 
bridging cavity, 10 position, 


xed Bridge 


divisible 


| 


DIN Rail 


With elongated mounting holes 


Insertion Bridge 


For cross connections 
between terminal blocks in 
wire entry cavity, 10 position, 
divisible 


RELL 
= 


15mm wide 35mm wide 
For 15mm wide DIN rail For 35mm wide DIN rail 5.5mm deep 7.5mm deep 
1 meter long 1 meter long 
Marker Strip ZBFM Type ZB Type Fuse Plug 
Unprinted or printed, Fuse Plug for cartridge fuse 
will mark termination SS inserts 5x20mm, color: black, 
joints ith LED/light indicat 
p S oF wi ight indicator 
Use With TG 
Fuse Holders 
(Unprinted shown) Unprinted Printed 
Phoenix- Phoenix- 
Digi-Key Price Each Contact Price Each Contact 
Description, Width Part No. 1 10 100 Part No. Description, Width 1 10 100 Part No. 
Grounding Blocks 2mm for DIKD 277-1541-ND 1.58 1.35 1.16 1413285 
MT 1.5-PE, 4.2mm 277-1507-ND 6.31 5.41 4.65 3100318 1.5mm for UK 277-1542-ND 1.11 96 82 3003224 
MBK 3/E-Z-PE, 5.2mm 277-1482-ND 5.67 4.86 4.18 1413117 Isolator Bridge Bar 
MBK 5/E-Z-PE, 6.2mm 277-1520-ND 6.11 5.24 4.50 0452043 Use with 1302338 277-1550-ND 5.07 441 3.75 0301505 
USLKG 1.5 N, 4.2mm 277-1505-ND 12.69 10.87 9.34 3005853 Bridge Bar Isolator 
USLKG 2.5 N, 5.2mm 277-1517-ND 6.44 5.52 4.74 0441119 8 
USLKG 5, 6.2mm 277-1518-ND 6.15 5.27 4.53 | 0441504 Use with 0301505 ZANE SND) AT Ae 36 1302338 
USLKG 6 N, 8.2mm 277-1519-ND 6.92 5.93 5.10 0442079 Insertion Bridge 
USLKG 10N, 10.2mm 277-1500-ND 7.52 6.45 5.54 3003923 EBL 10-5 277-1486-ND 2.27 1.97 1.68 2303132 
UKK 5-PE, 6.2mm 277-1492-ND 10.57 9.73 8.57 2774211 EB 10-6 277-1511-ND 3.63 3.16 2.69 0201139 
End Covers EB 10-8 277-1512-ND 4.50 3.91 3.33 0202138 
D-MT 1.5 277-1508-ND 59 51 44 3100321 EBS 10-8 277-1548-ND 4.59 3.99 3.40 3118135 
D-MTTB 1.5 277-1495-ND 91 79 68 3002665 EB 10-10 277-1513-ND 6.03 5.24 4.46 0203137 
D-MBK/E 277-1484-ND .70 60 52 1415021 EB 56-18 277-1566-ND 46.15 42.46 37.39 3009299 
D-UK25 277-1493-ND “04 BI 69 | 3001022 EB 56-18/L1-L2-L3 277-1567-ND 132.64 122.03 107.44 | 3009367 
D-UK 4/10 277-1498-ND ‘96 33 74 3003020 EB 80-DIK BU 277-1546-ND 35.72 32.87 28.94 _| 2715940 
D-UKK 3/5 277-1487-ND 146 126 10s | 2770024 EB 80-DIK RD 277-1547-ND 35.72 82.87 —-28.94_| 2715953 
D-UDK RELG 277-1545-ND 99 85 73 2777027 Marker Pen 
D-UDK 4 277-1577-ND 1.33 1.14 98 2775113 M-PEN, black 277-1474-ND 10.67 9.82 8.65 1051993 
Spacer Covers Screwdrivers 
Beate a , oe Bul eear rs ee Ae aoe SZS 0.4x 2.5 277-1477-ND 9.14 841 7.46 | 1205037 
z SuZomm Hit OUs ie 35 ; MAMAN SZS 0.6 x 3.5 277-1478-ND 9.14 841 7.46 | 1205053 
Spacer Plates SZS 1.0x 4.0 277-1479-ND 13.82 1272 11.28 1205066 
DP-UKK 3/5, 25m arridgoND 1089280. |_ 2770704 Einateanas 
: se ee : : E/MK 1, 6mm 277-1485-ND 99 88 73 | 1421659 
Madlib E/NS 35 N, 9.5mm 277-1523-ND 1.21 1.04 .90 | 0800886 
FBRN 10-4 N 277-1494-ND §.52 4.80 4.08 3001624 DIN Rail 
FBRI 10-5 N 277-1488-ND 7.64 664 565 | 2770642 = 
FBRI 10-8 N 277-1568-ND 8.10 7.04 5.99 2772080 NS 15 PERF 1 METER 277-1509-ND 7.16 6.59 5.80 5602099 
FBI 10-6 277-1514-ND 6.33 550.468 | 0208250 NS 35/7.5 PERF 1 METER 277-1510-ND 7.25 668 6.39 | 5602100 
FBI 10-8 277-1515-ND 7.61 6.62 5.63 0203263 Fuse Plugs 
FBI 10-10 277-1516-ND 9.87 8.58 7.30 0203276 ST-SILA 250-UK 4 277-1551-ND 10.01 8.58 7.37 0921053 
Partition Plate ST-SILED 24-UK 4 277-1552-ND 10.93 10.06 8.86 0921037 
2mm for DIK 277-1540-ND 1.43 1.22 1.05 1413272 ST-SI-UK 4 277-1553-ND 3.68 3.15 2.71 0921011 
Phoenix- 
Digi-Key Price Each Contact 
Style Description Part No. 1 10 100 Part No. 
Marker Strips 
A ZBFM 4/WH: UNPRINTED — Unprinted, will Mark 100 Termination Points 277-1524-ND raga 6.76 5.75 0803579 
B ZBFM 4/WH: LGS: 1-100 — Preprinted 1-100, will Mark 100 Termination Points 277-1522-ND 11.73 10.20 8.67 0800268 
A ZBFM 8/WH: UNPRINTED 277-1575-ND 8.36 7.27 6.18 0800734 
Cc ZB 4: UNPRINTED — Unprinted, will Mark 10 Termination Points 277-1525-ND 1.38 1.20 1.02 0805001 
D ZB 5: UNPRINTED — Unprinted, will Mark 10 Termination Points 277-1472-ND 81 .70 .60 1050004 
E ZB 6: UNPRINTED — Unprinted, will Mark 10 Termination Points 277-1473-ND 81 -70 -60 1051003 
F ZB 8: UNPRINTED — Unprinted, will Mark 10 Termination Points 277-1475-ND 89 77 .66 1052002 
G ZB 10: UNPRINTED — Unprinted, will Mark 10 Termination Points 277-1476-ND 1.35 1.17 1.00 1053001 
H ZB 5, LGS: 1-10 — Preprinted 1-10, will Mark 10 Termination Points 277-1528-ND 1.20 1.04 89 1050017:0001 
I ZB 6, LGS: 1-10 — Preprinted 1-10, will Mark 10 Termination Points 277-1530-ND 1.20 1.04 89 1051016:0001 
J ZB 8, LGS: 1-10 — Preprinted 1-10, will Mark 10 Termination Points 277-1532-ND 1.84 1.60 1.36 1052015:0001 
K ZB 10, LGS: 1-10 — Preprinted 1-10, will Mark 10 Termination Points 277-1534-ND 1.86 1.62 1.38 1053014:0001 
L ZB 5, LGS: 11-20 — Preprinted 11-20, will Mark 10 Termination Points 277-1529-ND 1.20 1.04 89 1050017:0011 
M ZB 6, LGS: 11-20 — Preprinted 11-20, will Mark 10 Termination Points 277-1531-ND 1.20 1.04 89 1051016:0011 
N ZB 8, LGS: 11-20 — Preprinted 11-20, will Mark 10 Termination Points 277-1533-ND 1.84 1.60 1.36 1052015:0011 
fe} ZB 10, LGS: 11-20 — Preprinted 11-20, will Mark 10 Termination Points 277-1535-ND 1.86 1.62 1.38 1053014:0011 
P. ZB 4, QR: 1-10 — Preprinted 1-10, will Mark 10 Termination Points 277-1526-ND 1.89 1.64 1.40 0805807:0001 
Q ZB 4, QR: 11-20 — Preprinted 11-20, will Mark 10 Termination Points 277-1527-ND 1.89 1.64 1.40 0805807:0011 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PHG@NIX _ 
(eae Terminal Blocks PCB Plugs and Headers 


D- the | EA 
Specifications: ea Specifications: Specifications: 

UL: 125V @ 4A, 20-28AWG Specifications: Specifications: UL: 300V @ 8A, 14-30AWG UL: 300V @ 8A, 14-30AWG 

IEC: 100V @ 4A, 20-28AWG Color: Green UL: 125V @ 4A IEC: 80V @ 4A Color: Green | UL: 125V @ 4A IEC: 80V @ 4A Color: Green IEC: 125V @ 8A, 16-28 AWG Color: Green IEC: 125V @ 8A, 16-28AWG Color: Green 


Fig.8 NEW! 


Specifications: Specifications: Specifications: Specifications: 
UL: 300V @ 8A, 14-30AWG UL: 300V @ 8A, 16-30AWG UL: 300V @ 8A, 16-28AWG UL: 300V @ 8A 
IEC: 125V @ 8A, 16-28AWG Color: Green IEC: 160V @ 8A, 16-28AWG Color: Green IEC: 160V @ 8A, 16-26AWG Color: Green IEC: 125V @ 8A Color: Green 
No. F i Phoenix Phoenix No. Phoenix Phoenix 
of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact 
Pos.| A B Cc D_ | PartNo. fl 10 100 | Type No. Part No. Pos.| A B Cc D_ | Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. 
Fig. 1 — 2.5mm Spring Cage Terminal Block Plug 8 | 3.81 | 26.67 | 31.27} 2.3 |277-1197-ND 7.46 6.39 5.50) MCVR 1.5/8-ST-3.81 1827185 
2/26 | 25 5.6 | 1.55 |277-1430-ND 213 1.82 1.57 | FK-MC 0.5/2-ST-2.5 1881325 9 | 3.81 | 30.48 | 35.08} 2.3 |277-1198-ND 8.41 7.21 6.20 | MCVR 1.5/9-ST-3.81 1827198 
3 | 25 | 50 8.1 | 1.55 |277-1431-ND 3.19 2.73 2.35 | FK-MC 0.5/3-ST-2.5 1881338 10 | 3.81 | 34.29 | 38.89) 2.3 )277-1199-ND 9.33 7.99 6.87 | MCVR 1.5/10-ST-3.81 1827208 
4 | 25 | 7.5 | 10.6 | 1.55 )277-1432-ND 4.25 3.64 3.13 | FK-MC 0.5/4-ST-2.5 1881341 11 | 3.81 | 38.10 | 42.70) 2.3 )277-1200-ND 10.26 8.79 = 7.56 | MCVR 1.5/11-ST-3.81 1827211 
5 | 2.5 | 10.0 | 13.1 | 1.55 |277-1433-ND 5.31 4.55 3.91 | FK-MC 0.5/5-ST-2.5 1881354 12 | 3.81 | 41.91 | 46.51| 2.3 |277-1201-ND 11.23 9.61 8.27 | MCVR 1.5/12-ST-3.81 1827224 
6 | 2.5 | 12.5 | 15.6 | 1.55 |277-1434-ND 6.38 5.46 4.70 | FK-MC 0.5/6-ST-2.5 1881367 13 | 3.81 | 45.72 | 50.32) 2.3 |277-1202-ND 12.13 10.38 8.93 | MCVR 1.5/13-ST-3.81 1827237 
7 | 2.5 | 15.0 | 18.1 | 1.55 )277-1435-ND 7.44 6.37 5.48 | FK-MC 0.5/7-ST-2.5 1881370 14 | 3.81 | 49.53 | 54.13) 2.3 |277-1203-ND 13.08 11.20 9.63 | MCVR 1.5/14-ST-3.81 1827240 
8 | 2.5 | 17.5 | 20.6 | 1.55 |277-1436-ND 8.50 7.28 6.26 | FK-MC 0.5/8-ST-2.5 1881383 15 | 3.81 | 53.34 | 57.94) 2.3 |277-1204-ND 14.01 12.00 10.32 | MCVR 1.5/15-ST-3.81 1827253 
9 | 2.5 | 20.0 | 23.1 | 1.55 |277-1437-ND 9.56 8.19 7.04 | FK-MC 0.5/9-ST-2.5 1881396 16 | 3.81 | 57.15 | 61.75] 2.3 |277-1205-ND 14.94 12.79 11.00 | MCVR 1.5/16-ST-3.81 1827266 
10 | 2.5 | 22.5 | 25.6 | 1.55 |277-1438-ND 10.63 9.10 7.82 | FK-MC 0.5/10-ST-2.5 1881406 NEW! Fig. 7 — 3.81mm Connector Terminal Block Plug NEW! 
11] 2.5 | 25.0 | 28.1 | 1.55 |277-1439-ND 11.69 10.01 8.61 | FK-MC 0.5/11-ST-2.5 1881419 2 | 3.81] 3.81 | 841] 2.3 |277-1902-ND 3.56 3.05 2.63] FRONT-MC 1.5/2-ST-3.81 1850660 
12 | 25 | 27.5 | 30.6 | 1.55 |277-1440-ND_ 12.75 10.92 _9.39 | FK-MC 0.5/12-ST-2.5 1881422 | | 3 | 3.81 | 7.62 | 12.22) 2.3 |277-1903-ND 5.34 4.57 3.93 | FRONT-MC 1.5/3-ST-3.81 | 1850673 
Fig. 2 — 2.5mm Connector Header — Right Angle 4 | 3.81 | 11.43 | 16.03) 2.3 |277-1904-ND 7.14 6.11 5.26) FRONT-MC 1.5/4-ST-3.81 1850686 
2) 26 | 25 6.9 | 2.2 |277-1441-ND 66 57 49 | MC 0.5/2-G-2.5 1881448 5 | 3.81 | 15.24 | 19.84) 2.3 |277-1905-ND 8.93 7.64 6.57) FRONT-MC 1.5/5-ST-3.81 1850699 
3 | 2.5 | 5.0 94 | 2.2 |277-1442-ND 95 82 .70 | MC 0.5/3-G-2.5 1881451 6 | 3.81 | 19.05 | 23.65| 2.3 |277-1906-ND 11.10 9.51 8.17 | FRONT-MC 1.5/6-ST-3.81 1850709 
4 | 25 | 75 | 11.9) 2.2 |277-1443-ND 1.26 = 1.09 .93 | MC 0.5/4-G-2.5 1881464 7 | 3.81 | 22.86 | 27.46) 2.3 |277-1907-ND 12.49 10.69 9.20) FRONT-MC 1.5/7-ST-3.81 1850712 
5 | 2.5 | 10.0 | 14.4) 2.2 |277-1444-ND 1.55 1.33 1.15 1881477 8 | 3.81 | 26.67 | 31.27) 2.3 |277-1908-ND 14.24 12.19 10.48) FRONT-MC 1.5/8-ST-3.81 1850725 
6 | 2.5 | 12.5 | 16.9 | 2.2 |277-1445-ND 1.84 158 1.36 1881480 9 | 3.81 | 30.48 | 35.08) 2.3 |277-1909-ND 16.01 13.71 11.79 | FRONT-MC 1.5/9-ST-3.81 1850738 
7 | 25 | 15.0 | 19.4] 2.2 |277-1446-ND 2.11 1.81 1.56 1881493 10 | 3.81 | 34.29 | 38.89] 2.3 |277-1910-ND 17.80 15.24 13.11 | FRONT-MC 1.5/10-ST-3.81 | 1850741 
8 | 2.5 | 17.5 | 21.9) 2.2 |277-1447-ND 241 2.07 1.78 1881503 11 | 3.81 | 38.10 | 42.70} 2.3 |277-1911-ND 19.58 16.76 14.41 | FRONT-MC 1.5/11-ST-3.81 | 1850754 
9 | 25 | 20.0 | 244) 2.2 |277-1448-ND 2.70 2.32 1.99 1881516 12 | 3.81 | 41.91 | 46.51} 2.3 |277-1912-ND 21.38 18.30 15.74 | FRONT-MC 1.5/12-ST-3.81 | 1850767 
10 | 2.5 | 22.5 | 26.9} 2.2 |277-1449-ND 3.00 2.57 2.21 | MC 0.5/10-G-2.5 1881529 NEW! Fig. 8 — 3.81mm Connector Terminal Block Plug NEW! 
11] 2.5 | 25.0 | 29.4 | 2.2 |277-1450-ND 3.29 2.82 2.42) MC0.5/11-G-2.5 1881532) [2°] 3.81] 3.81 | 841] 23 ]277-1322-ND 2.86 2.45 2.11] FK-MCP 1.5/2-ST-3.81 1851041 
12 | 25 | 27.5 | 31.9 | 22 |277-1451-ND 3.59 3.08 __2.65 | MC 0.5/12-G-2.5 1881545) | 3 | 3.81 | 7.62 | 12.22) 2.3 |277-1323-ND 4.28 3.66 3.15 | FK-MCP 1.5/3-ST-3.81 1851054 
Fig. 3 — 2.5mm Connector Header — Vertical 4 | 3.81 | 11.43 | 16.03) 2.3 |277-1324-ND 5.75 4.93 4.24) FK-MCP 1.5/4-ST-3.81 1851067 
2) 25 | 25 6.9 | 2.2 |277-1452-ND 66 57 49 | MCV 0.5/2-G-2.5 1881558 5 | 3.81 | 15.24 | 19.84) 2.3 |277-1325-ND 7.15 612 5.27) FK-MCP 1.5/5-ST-3.81 1851070 
3} 25 | 50 9.4 | 2.2 |277-1453-ND 95 82 .70 | MCV 0.5/3-G-2.5 1881561 6 | 3.81 | 19.05 | 23.65] 2.3 |277-1326-ND 8.59 7.36 6.33 | FK-MCP 1.5/6-ST-3.81 1851083 
4 | 25 | 75 | 11.9) 2.2 |277-1454-ND 1.26 1.09 -93 | MCV 0.5/4-G-2.5 1881574 7 | 3.81 | 22.86 | 27.46) 2.3 |277-1327-ND 10.05 8.61 7.40) FK-MCP 1.5/7-ST-3.81 1851096 
5 | 2.5 | 10.0 | 144) 2.2 |277-1455-ND 1.55 1.33 1.15) MCV 0.5/5-G-2.5 1881587 8 | 3.81 | 26.67 | 31.27) 2.3 |277-1328-ND 11.49 9.84 8.46) FK-MCP 1.5/8-ST-3.81 1851106 
6 | 2.5 | 12.5 | 16.9 | 2.2 |277-1456-ND 1.84 1.58 1.36 | MCV 0.5/6-G-2.5 1881590 9 | 3.81 | 30.48 | 35.08) 2.3 |277-1329-ND 12.88 11.03 9.48) FK-MCP 1.5/9-ST-3.81 1851119 
7 | 2.5 | 15.0 | 19.4] 2.2 |277-1457-ND 2.11 1.81 1.56 | MCV 0.5/7-G-2.5 1881600 10 | 3.81 | 34.29 | 38.89} 2.3 |277-1330-ND 14.33 12.27 10.55 | FK-MCP 1.5/10-ST-3.81 1851122 
8 | 2.5 | 17.5 | 21.9 | 2.2 |277-1458-ND 2.41 2.07 1.78 | MCV 0.5/8-G-2.5 1881613 11 | 3.81 | 38.10 | 42.70} 2.3 |277-1331-ND 15.76 13.50 11.61 | FK-MCP 1.5/11-ST-3.81 1851135 
9 | 2.5 | 20.0 | 24.4) 2.2 |277-1459-ND 2.70 2.32 1.99 | MCV 0.5/9-G-2.5 1881626 12 | 3.81 | 41.91 | 46.51] 2.3 |277-1332-ND 17.20 14.73 12.66 | FK-MCP 1.5/12-ST-3.81 1851148 
10 | 2.5 | 22.5 | 26.9 | 2.2 |277-1460-ND 2.86 245 2.11 | MCV 0.5/10-G-2.5 1881639 Fig. 9 — 3.81mm Connector Header — Right Angle 
11) 2.5 | 25.0 | 29.4 | 2.2 |277-1461-ND 3.29 2.82 2.42 | MCV 0.5/11-G-2.5 1881642 2 | 3.81 | 3.81 | 9.01] 2.6 |277-1206-ND 59 51 44] MC 1.5/2-G-3.81 1803277 
12 | 2.5 | 27.5 | 31.9 | 2.2 |277-1462-ND 3.59 3.08 2.65 | MCV 0.5/12-G-2.5 1881655 3 | 3.81 | 7.62 | 12.82) 2.6 |277-1207-ND 90 77 67 1803280 
Fig. 4 — 3.81mm Connector Terminal Block Plug 4 | 3.81 | 11.43 | 16.63} 2.6 |277-1208-ND 1.21 1.04 90 1803293 
2 | 3.81 | 3.81 | 8.41) 2.3 /277-1161-ND 1.73 148 1.27 | MC 1.5/2-ST-3.81 1803578 5 | 3.81 | 15.24 | 20.44) 2.6 |277-1209-ND 149° 1.28 1.10 1803303 
3 | 3.81 | 7.62 | 12.22) 2.3 |277-1162-ND 2.59 2.22 1.91 | MC 1.5/3-ST-3.81 1803581 6 | 3.81 | 19.05 | 24.25| 2.6 |277-1210-ND 1.81 1.56 1.34 1803316 
4 | 3.81 | 11.43 | 16.03) 2.3 /277-1163-ND 3.43 2.94 2.53 | MC 1.5/4-ST-3.81 1803594 7 | 3.81 | 22.86 | 28.06) 2.6 |277-1211-ND 2.11 1.81 1.56 1803329 
5 | 3.81 | 15.24 | 19.84) 2.3 /277-1164-ND 4.34 3.72 3.20 | MC 1.5/5-ST-3.81 1803604 8 | 3.81 | 26.67 | 31.87) 2.6 |277-1212-ND 240 2.06 1.77 1803332 
6 | 3.81 | 19.05 | 23.65) 2.3 |277-1165-ND 5.16 4.42 3.80 | MC 1.5/6-ST-3.81 1803617 9 | 3.81 | 30.48 | 35.68) 2.6 |277-1213-ND 2.74 235 2.02 1803345 
7 | 3.81 | 22.86 | 27.46] 2.3 |277-1166-ND 6.08 5.20 4.48] MC 1.5/7-ST-3.81 1803620 10 | 3.81 | 34.29 | 39.49) 2.6 |277-1214-ND 3.00 2.57 2.21 | MC 1.5/10-G-3.81 1803358 
8 | 3.81 | 26.67 | 31.27] 2.3 |277-1167-ND 6.86 5.88  5.06| MC 1.5/8-ST-3.81 1803633 11 | 3.81 | 38.10 | 43.30] 2.6 |277-1215-ND 3.31 2.84 2.44 | MC 1.5/11-G-3.81 1803361 
9 | 3.81 | 30.48 | 35.08} 2.3 |277-1168-ND 7.80 668 5.75|MC 1.5/9-ST-3.81 4803646 | | 12 | 3.81 [41.91 [47.11] 26 |277-1216-ND 3.61 310 266/MC1.5/12-G-3.81 1803374 
10 | 3.81 | 34.29 | 38.89} 2.3 |277-1169-ND 8.61 7.38 6.34 | MC 1.5/10-ST-3.81 1803659 13 | 3.81 | 45.72 | 50.92} 2.6 )277-1217-ND 3.91 3.35 2.88 | MC 1.5/13-G-3.81 1803387 
11 | 3.81 | 38.10 | 42.70} 2.3 |277-1170-ND 9.53 8.16 7.02 | MC 1.5/11-ST-3.81 1803662 14 | 3.81 | 49.53 | 54.73} 2.6 )277-1218-ND 4.21 3.61 3.11] MC 1.5/14-G-3.81 1803390 
72 [3.81 (41.91 /4651] 23 [277-1171-ND 10.39 8.90  7.65| MC 1.5/12-ST-3.81 1803675 | | 15 | 3.81 |53.34 | 58.54) 2.6 |277-1219-ND 451 3.87 3.33) MC 1.5/15-G-3.81 1803400 
13 | 3.81 | 45.72 | 50.32] 2.3 |277-1172-ND 11.19 9.58 8.24] MC 1.5/13-ST-3.81 1803688 | | 16 | 3.81 |57.15 | 62.35] 2.6 |277-1220-ND 480 4.11 3.54] MC 1.5/16-G-3.81 1803413 
14 | 3.81 | 49.53 | 54.13) 2.3 |277-1173-ND 12.13 10.38 8.93) MC 1.5/14-ST-3.81 1803691 Fig. 10 — 3.81mm Connector Header — Vertical 
15 | 3.81 | 53.34 | 57.94} 2.3 |277-1174-ND 13.00 11.13 9.57 | MC 1.5/15-ST-3.81 1803701 2 | 3.81 | 3.81 | 9.01] 26 |277-1221-ND 59 51 44] MCV 1.5/2-G-3.81 1803426 
16 | 3.81 | 57.15 | 61.75} 2.3 |277-1175-ND 13.85 11.86 10.20 | MC 1.5/16-ST-3.81 1803714 3 | 3.81 | 7.62 | 12.82) 2.6 |277-1222-ND 90 TE 67 | MCV 1.5/3-G-3.81 1803439 
Fig. 5 — 3.81mm Connector Terminal Block Plug 4 | 3.81 | 11.43 | 16.63) 2.6 |277-1223-ND 1.21 1.04 -90 | MCV 1.5/4-G-3.81 1803442 
2 [3.81] 3.81 | 841] 23 [277-1176-ND 188 1.61 1.38 | MCVW1.5/2-ST-3.81 7626979| | 5 | 3.81 | 15.24 | 20.44) 2.6 |277-1224-ND 149° 1.28 1.10 | MCV 1.5/5-G-3.81 1803455 
3 | 3.81 | 7.62 | 12.22) 2.3 |277-1177-ND 280 240 2.07 | MCVW1.5/3-ST-3.81 1826982| | 6 | 3.81 | 19.05 | 24.25] 2.6 |277-1225-ND 180 1.55 1.33 | MCV 1.5/6-G-3.81 1803468 
4 | 3.81 | 11.43 | 16.03) 2.3 /277-1178-ND 3.71 3.18 2.74 | MCVW 1.5/4-ST-3.81 1826995 7 | 3.81 | 22.86 | 28.06] 2.6 |277-1226-ND 2.11 1.81 1.56 | MCV 1.5/7-G-3.81 1803471 
5 | 3.81 | 15.24 | 19.84) 2.3 /277-1179-ND 4.68 4.01 3.45 | MCVW 1.5/5-ST-3.81 1827004 8 | 3.81 | 26.67 | 31.87) 2.6 |277-1227-ND 2.38 2.04 1.75) MCV 1.5/8-G-3.81 1803484 
6 | 3.81 | 19.05 | 23.65) 2.3 |277-1180-ND 5.59 4.79 4.12 | MCVW 1.5/6-ST-3.81 1827017 9 | 3.81 | 30.48 | 35.68) 2.6 |277-1228-ND 2.74 2.35 2.02) MCV 1.5/9-G-3.81 1803497 
7 | 3.81 | 22.86 | 27.46] 2.3 |277-1181-ND 6.53 5.59 4.81 | MCVW 1.5/7-ST-3.81 1827020 10 | 3.81 | 34.29 | 39.49) 26 |277-1229-ND 3.00 2.57 2.21 | MCV 1.5/10 1803507 
8 | 3.81 | 26.67 | 31.27] 2.3 |277-1182-ND 7.46 6.39 5.50 | MCVW 1.5/8-ST-3.81 1827033 | |_11 | 3.81 | 38.10 | 43.30] 2.6 |277-1230-ND 3.31 2.84 2.44 | MCV 1.5/11 1803510 
9 | 3.81 | 30.48 | 35.08) 2.3 /277-1183-ND 8.41 7.21 6.20 | MCVW 1.5/9-ST-3.81 1827046 12 | 3.81 | 41.91 | 47.11} 2.6 )277-1231-ND 3.64 3.12 2.68 1803523 
10 | 3.81 | 34.29 | 38.89} 2.3 |277-1184-ND 9.33 7.99 6.87 | MCVW 1.5/10-ST-3.81 1827059 13 | 3.81 | 45.72 | 50.92} 2.6 )277-1232-ND 3.91 3.35 2.88 1803536 
11 | 3.81 | 38.10 | 42.70} 2.3 |277-1185-ND 10.26 8.79 7.56 | MCVW 1.5/11-ST-3.81 1827062 14 | 3.81 | 49.53 | 54.73} 2.6 |277-1233-ND 4.21 3.61 3.11 1803549 
2] 3.81 [41.91] 46.51] 23 [277-1186-ND = 11.28 «9.61 8.27 | MCVW1.5/12-ST-3.81 1827075 | | 15 | 3.81 | 53.34 | 58.54) 26 |277-1234-ND 451 3.87 3.33 E 1803552 
13 | 3.81 | 45.72 | 50.32] 2.3 |277-1187-ND 12.13 10.38 8.93 | MCVW 1.5/13-ST-3.81 1827088 | |_16 | 3.81 | 57.15 | 62.35) 2.6 |277-1235-ND 480 4.11 3.54 | MCV 1.5/16-G-3.81 1803565 
14 | 3.81 | 49.53 | 54.13] 2.3 |277-1188-ND 13.08 11.20 9.63 | MCVW 1.5/14-ST-3.81 1827091 Fig. 11 — 5mm Connector Terminal Block Plug 
15 | 3.81 | 53.34 | 57.94) 2.3 |277-1189-ND 14.01 12.00 10.32 | MCVW 1.5/15-ST-3.81 1827101 2] 50 5 10 ] 25 ]277-1000-ND 1.48 1.27 1.09] MSTB 2.5/2-ST 1754449 
16 | 3.81 | 57.15 | 61.75} 2.3 |277-1190-ND 14.94 12.79 11.00 | MCVW 1.5/16-ST-3.81 1827114 3 | 5.0 10 15 | 25 |277-1001-ND 2.21 1.90 1.63 | MSTB 2.5/3-ST 1754465 
Fig. 6 — 3.81mm Connector Terminal Block Plug 4 | 50 15 20 2.5 |277-1002-ND 2.95 2.53 2.18 | MSTB 2.5/4-ST 1754481 
2] 3.81] 3.81 ] 8.41 | 2.3 [277-1191-ND 1.88 1.61 1.38 | MCVR 1.5/2-ST-3.81 4827127| | 5 | 5.0 | 20 | 25 | 25 |277-1003-ND 3.66 3.14 2.70 | MSTB 2.5/5-ST 1754504 
3 | 3.81 | 7.62 | 12.22} 2.3 |277-1192-ND 2.80 240 2.07 | MCVR 1.5/3-ST-3.81 1827130| | 6 | 5.0 | 25 | 30 | 25 |277-1004-ND 440 3.77 3.24 | MSTB 2.5/6-ST 1754520 
4 | 3.81 | 11.43 | 16.03) 2.3 /277-1193-ND 3.71 3.18 2.74 | MCVR 1.5/4-ST-3.81 1827143 7 | 5.0 | 30 35 | 2.5 /277-1005-ND 5.19 4.45 3.82 | MSTB 2.5/7-ST 1754546 
5 | 3.81 | 15.24 | 19.84) 2.3 /277-1194-ND 4.68 4.01 3.45 | MCVR 1.5/5-ST-3.81 1827156 8 | 5.0 | 35 40 | 2.5 |277-1006-ND 5.89 5.04 4.34) MSTB 2.5/8-ST 1754562 
6 | 3.81 | 19.05 | 23.65) 2.3 /277-1195-ND 5.59 4.79 4.12 | MCVR 1.5/6-ST-3.81 1827169 9 | 50 | 40 45 | 2.5 |277-1007-ND 6.65 5.70 4.90 | MSTB 2.5/9-ST 1754588 
7 | 3.81 | 22.86 | 27.46] 2.3 |277-1196-ND 6.53 5.59 4.81 | MCVR 1.5/7-ST-3.81 1827172 (Continued) 
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PHOENIX 
CONTACT 


cs 


Specifications: 
UL: 300V @ 8A 
IEC: 125V @ 8A Color: Green 


kB 


Specifications: 
UL: 300V @ 10A, 12-30AWG 
IEC: 250V @ 12A, 12-24AWG Color: Green 


Terminal Blocks — PCB Plugs and Headers (Cont) 


Delta 
Be 


Specifications: 
UL: 300V @ 10A, 12-30AWG 
IEC: 250V @ 12A, 12-24AWG Color: Green 


Specifications: 
UL: 300V @ 10A, 12-30AWG 
IEC: 250V @ 12A, 12-24AWG Color: Green 


Fig. 14 NEW! 


8.3 
Specifications: 
UL: 300V @ 12A, 12-30AWG 
IEC: 320V @ 12A, 12-24AWG Color: Green 


aa oye 


8.3 


Bete Thad [dbete a 


IB : 


ine 
Specifications: 


UL: 300V @ 10A, 12-26AWG 
IEC: 320V @ 12A, 12-24AWG Color: Green 


Specifications: 
UL: 300V @ 10A 
IEC: 250V @ 12A Color: Green 


Specifications: 
UL: 300V @ 10A 
IEC: 250V @ 12A Color: Green 


Specifications: 
UL: 300V @ 10A 
IEC: 250V @ 12A Color: Green 


Specifications: 
UL: 300V @ 10A 
IEC: 250V @ 12A Color: Green 


No. . E Phoenix Phoenix No. i 5 Phoenix Phoenix 
of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact 
Pos.| A B c D_ | Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. Pos.| A B c D_ | Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. 
jo] 50 | 45 | 50 | 25 |277-1008-ND 735 6.30 5.41] MSTB 2.5/10-ST 1754601 7 [50 | 30 | 35 ] 25 277-1884-ND 15.38 13.17 11.32 | FRONT-MSTB 2.5/7-ST 1779466 
11} 5.0 | 50 | 55 | 25 |277-1009-ND 811 6.95 5.98 | MSTB 2.5/11-ST 1754627| | 8 | 5.0 | 35 | 40 | 25 |277-1885-ND 17.56 15.04 12.93 | FRONT-MSTB 2.5/8-ST 1779479 
Fe en gee Ae NaS ANI2 ST eH) | so] s0 | a3 | 50 | 25 |2rrtes2nd 2193 1877 ieta|FRONTMSrB2ai0sr —|trrodes 
: Fle: 1 2.08mm Connector Terminal Bleck Plug. 11] 50 | 50 | 55 | 25 |277-1887-ND 2414 2067 17.77|FRONT-MSTB25/11-ST | 1779505 
5.08 | 5.08 | 10.16] 2.54 ]277-1011-ND 144 1.24 1.06 | MSTB 2.5/2-ST-5.08 1757019 oe i 
12] 50 | 55 | 60 | 25 |277-1933-ND 26.30 22.52 19.36 | FRONT-MSTB 2.5/12-ST 1779518 
3 | 5.08 | 10.16 | 15.24) 2.54 |277-1012-ND 218 1.87 1.61 | MSTB 2.5/3-ST-5.08 1757022 - - 
4 | 5.08 | 15.24 | 20.32] 2.54 |277-1013-ND 290 249 214/MSTB2.5/4-ST-5.08 1757035 | ie A fg: 14 = 308mm Connector Terminal Block F 10d — 
5 | 5.08 | 20.32 | 25.40) 2.54 |277-1014-ND 3.59 3.08 2.65 | MSTB 2.5/5-ST-5.08 1757048 ; ; . : ~1934- ; : : A 5/2-8T-5, 
6 | 508 |2540 | 3048] 254 |277-1015-ND 431 370 348 erboeRenene 4757051 3 | 5.08 | 10.16 | 15.24] 2.54 |277-1935-ND 658 5.63 4.84 | FRONT-MSTB 2.5/3-ST-5.08 | 1777293 
: ; Ay : : : : : 4 | 5.08 | 15.24 | 20.32) 2.54 |277-1936-ND 878 7.52 6.46 | FRONT-MSTB 2.5/4-ST-5.08 | 1777303 
7 | 5.08 | 30.48 | 35.56] 2.54 |277-1016-ND 5.05 433  3.72|MSTB2.5/7-ST-5.08 1757064] | ¢ | 50g | 9092 | 05.40| 264 lo77-1937ND 1096 939 8.07 /FRONT-MSTB25/5-ST-5.08 |1777316 
8 | 5.08 | 35.56 | 40.64) 2.54 |277-1017-ND 574 4.92 4.23 | MSTB 2.5/8-ST-5.08 1757077 : : : : Sn : : : : oe on 
; 6 | 5.08 | 25.40 | 30.48| 2.54 |277-1938-ND 13.18 11.28 9.70 | FRONT-MSTB 2.5/6-ST-5.08_| 1777329 
5.08 | 40.64 | 45.72] 2.54 | 277-1018-ND 649 556 4.78 | MSTB 2.5/9-ST-5.08 1757080 
ae i 7 | 5.08 | 30.48 | 35.56] 2.54 [277-1888-ND 15.38 13.17 11.32 | FRONT-MSTB2.5/7-ST-5.08 | 1777332 
10 | 5.08 | 45.72 | 50.80] 2.54 |277-1019-ND 7.21 6418 5.31 | MSTB 2.5/10-ST-5.08 1757093 
ane i 8 | 5.08 | 35.56 | 40.64] 2.54 |277-1939-ND 17.56 15.04 12.93 | FRONT-MSTB 2.5/8-ST-5.08 | 1777345 
11 | 5.08 | 50.80 | 55.88] 2.54 | 277-1020-ND 796 6.82 5.87 | MSTB 2.5/11-ST-5.08 1757103] | 9 | 503 | aged | 45:72| 264 lov71880ND 1975 1691 1454|FRONT.MSTB25/9-ST-5.08 |i777358 
12 | 5.08 | 55.88 | 60.96 | 2.54 | 277-1021-ND 8.64 7.40 6.36 | MSTB 2.5/12-ST-5.08 1757116 : : : : : : : : : 
fin 12 5mm 6 ee 10 | 5.08 | 45.72 | 50.80] 2.54 |277-1940-ND 21.93 18.77 16.14] FRONT-MSTB 2.5/10-ST-5.08 | 1777361 
ig. 12 — 5mm Connector Terminal Block Plug 11 | 5.08 | 50.80 | 55.88] 2.54 |277-1890-ND 24.14 20.67 17.77 | FRONT-MSTB 2.5/11-ST-5.08 | 1777374 
2750] 5 | 10 | 25 |277-1029-ND 1.73 1.48 1.27 | MVSTBR 2.5/2-ST 1792016) | 12 | 5.08 | 55.88 | 60.96| 2.54 |277-1941-ND __-26.30_-—-22.52_ 19.36 | FRONT-MSTB 2.5/12-ST-5.08 | 1777387 
3 | 5.0} 10 15 | 2.5 |277-1030-ND 2.53 2.17 1.86 | MVSTBR 2.5/3-ST 1792029 NEW! Fig. 15 — 5mm Connector Terminal Block Plug NEW! 
4 | 5.0 | 15 | 20 | 25 |277-1031-ND 3.40 2.91 2.51 | MVSTBR 2.5/4-ST 1792032 aa 
S)60) |B] E irioeta G8 ae Suliermasesr imme) | 15] | ei] ie rman fe te fBimcass) (img 
6 | 5.0 | 25 | 30 | 25 |277-1033-ND 513 439 3.78 | MVSTBR 2.5/6-ST 1792058] | 4 | 50 | 45 | 201) 255 |277-1899-ND 310 266 229) FKC25/4-ST 4910377 
7/50] 30 | 35 | 25 |277-1034-ND 5.98 5.12 4.40 | MVSTBR 2.5/7-ST 1792061 5 | 5.0 | 20 | 254 | 2.55 |277-1894-ND 3.88 3.32 2.86 | FKC 2.5/5-ST 1910380 
8 | 5.0 | 35 | 40 | 25 |277-1035-ND 6.81 5.84 5.02 | MVSTBR 2.5/8-ST 1792074) | 6 | 5.0 | 25 | 30.1 | 2.55 |277-1895-ND 448 3.84 3.30 | FKC 2.5/6-ST 1910393 
9 | 5.0} 40 | 45 | 2.5 |277-1036-ND 7.66 6.56 5.64 | MVSTBR 2.5/9-ST 1792087 7 | 5.0 | 30 | 351 | 2.55 |277-1896-ND 4.98 426 3.67 | FKC 2.5/7-ST 1910403 
10} 5.0 | 45 50 2.5 |277-1037-ND 8.49 7.27 6.25 | MVSTBR 2.5/10-ST 1792090 8 | 5.0 35 | 40.1 | 2.55 |277-1897-ND 6.20 5.31 4.57 | FKC 2.5/8-ST 1910416 
11] 5.0] 50 | 55 | 25 |277-1038-ND 9.38 8.03 6.90 | MVSTBR 2.5/11-ST 1792100] | 9 | 5.0 | 40 | 45.1 | 2.55 |277-1898-ND 640 548  4.72| FKC 2.5/9-ST 1910429 
12 | 5.0 | 55 | 60 | 25 |277-1039-ND 10.21 8.75 7.52 | MVSTBR 2.5/12-ST 1792113] | 10} 5.0 | 45 | 50.1 | 2.55 |277-1942-ND 775 664 5.71 | FKC 2.5/10-ST 1910432 
Fig. 12 — 5.08mm Connector Terminal Block Plug 11] 5.0 | 50 | 55.1 | 2.55 |277-1899-ND 8.51 7.29 6.27 | FKC 2.5/11-ST 1910445 
2 | 5.08] 5.08 | 10.16) 2.54 ]277-1040-ND 171 147 1.27 [MVSTBR 2.5/2-ST-5.08 t792249| | 12 | 5.0 | 55 | 60.1 | 2.55 |277-1900-ND 9.28 7.94 6.83 | FKC 2.5/12-ST 1910458 
3 | 5.08 | 10.16 | 15.24] 2.54 |277-1041-ND 2.51 216 1.85 | MVSTBR 2.5/3-ST-5.08 1792252 NEW! Fig. 15 — 5.08mm Connector Terminal Block Plug NEW! 
4 | 5.08 | 15.24 | 20.32) 2.54 |277-1042-ND 3.39 2.90 2.50 | MVSTBR 2.5/4-ST-5.08 1792265) | 2 [5.08] 5.08 | 10.78) 2.85 |277-1341-ND 1751.50 1.29] FKC 2.5/2-ST-5.08 1873058 
5 | 5.08 | 20.32 | 25.40) 2.54 |277-1043-ND 4.26 3.65 3.14 | MVSTBR 2.5/5-ST-5.08 1792278] | 3 | 5.08 | 10.16 | 15.86) 2.85 |277-1342-ND 263 2.25 1.94 | FKC 2.5/3-ST-5.08 1873061 
6 | 5.08 | 25.40 | 30.48 | 2.54 |277-1044-ND 513 4.39 3.78 | MVSTBR 2.5/6-ST-5.08 1792281| | 4 | 5.08 | 15.24 | 20.94) 2.85 |277-1343-ND 3.50 3.00 2.58 | FKC 2.5/4-ST-5.08 1873074 
7 | 5.08 | 30.48 | 35.56 | 2.54 ]277-1045-ND 5.98 5.12 4.40 | MVSTBR 2.5/7-ST-5.08 1792294 5 | 5.08 | 20.32 | 26.02) 2.85 )277-1344-ND 438 3.75 3.22 | FKC 2.5/5-ST-5.08 1873087 
8 | 5.08 | 35.56 | 40.64) 2.54 |277-1046-ND 6.81 5.84 5.02 | MVSTBR 2.5/8-ST-5.08 1792304) | 6 | 5.08 | 25.40 | 31.10 2.85 |277-1345-ND 5.25 4.50 3.87 | FKC 2.5/6-ST-5.08 1873090 
9 | 5.08 | 40.64 | 45.72) 2.54 |277-1047-ND 7.66 6.56 5.64 | MVSTBR 2.5/9-ST-5.08 1792317] | 7 | 5.08 | 30.48 | 36.18] 2.85 |277-1346-ND 613 5.25 4.51 | FKC 2.5/7-ST-5.08 1873100 
10 | 5.08 | 45.72 | 50.80] 2.54 |277-1048-ND 8.49 7.27 6.25 | MVSTBR 2.5/10-ST-5.08 1792320] | 8 | 5.08 | 25.56 | 31.26) 2.85 |277-1347-ND 7.00 6.00 5.16 | FKC 2.5/8-ST-5.08 1873113 
11 | 5.08 | 50.80 | 55.88| 2.54 |277-1049-ND 9.38 8.03 6.90 | MVSTBR 2.5/11-ST-5.08 1792333 | | 9 | 5.08 | 40.64 | 46.34) 2.85 |277-1348-ND 7.88 6.75 5.80 | FKC 2.5/9-ST-5.08 1873126 
12 | 5.08 | 55.88 | 60.96| 2.54 |277-1050-ND _10.21_—-8.75 7.52 | MVSTBR 2.5/12-ST-5.08 1792346 | | 10 | 5.08 | 45.72 | 51.42) 2.85 |277-1349-ND 875 7.49 6.44 | FKC 2.5/10-ST-5.08 1873139 
Fig. 13 — 5mm Connector Terminal Block Plug 11 | 5.08 | 50.80 | 56.50] 2.85 |277-1350-ND 9.63 8.24 7.09 | FKC 2.5/11-ST-5.08 1873142 
12 | 5.08 | 55.88 | 61.58] 2.85 |277-1351-ND 10.50 8.99 __7.73| FKC 2.5/12-ST-5.08 1873155 
2150] 5 | 10 | 25 [277-1051-ND 1.73 1.48 1.27 | MVSTBW 2.5/2-ST 1792524 Fig. 16 — 5mm Connector Header — Vertical 
)5o) 19 | ab) 2s eae 2 ay renee BY sre aes BE a ae Monee ——— TT 
‘ ' Pere ‘ f : eee 3 | 5.0] 10 | 15 | 25 |277-1074-ND 78 67 58] MSTBV 2.5/3-G 1753453 
5 | 5.0 | 20 | 25 | 25 |277-1054-ND 426 3.65 3.14] MVSTBW 2.5/5-ST 1792553 
ee ¢ 4] 5.0] 15 | 20 | 25 |277-1075-ND 1.04 89 77 | MSTBV 2.5/4-G 1753479 
6 | 5.0 | 25 | 30 | 25 |277-1055-ND 513 439 3.78 | MVSTBW 2.5/6-ST 1792566] | 5 | ey | 20 | 95 | a8 lorrtoveND jag 419) oa |MBTEN Eee i eGe 
7 | 5.0 | 30 | 35 | 25 |277-1056-ND 5.98 512 4.40|MVSTBW 2.5/7-ST 1792579| | § | 50 | 25 | 30 | 25 la77-t077-ND 154132 «114 | MSTBV 2.5/6.6 1753518 
8 | 5.0 | 35 | 40 | 25 |277-1057-ND 6.81 5.84 5.02 | MVSTBW 2.5/8-ST 1792582 - : - - : - 
7 | 50 | 30 | 35 | 25 |277-1078-ND 780 155 1.33/MSTBV25/7-G 1753534 
9 | 5.0 | 40 | 45 | 25 |277-1058-ND 7.66 6.56 5.64 | MVSTBW 2.5/9-ST 1792595) | 5 | oo | a5 | 40 | 25 leamnneln 205 478 451|MSTAV 25/06 4750550 
10 | 50] 45 | 50 | 25 |277-1059-ND 849 7.27 6.25 | MVSTBW 2.5/10-ST 1792605 " ; ee ’ : : as 
9 | 5.0 | 40 | 45 | 25 |277-1080-ND 231 198 1.71 | MSTBV 2.5/9-G 1753576 
11] 50] 50 | 55 | 25 |277-1060-ND 938 8.03 6.90 | MVSTBW 2.5/11-ST 1792618 ae, 
aes ao | 25 eee i021 8 >| MVSTBW 2 s/12.8T trae | | 12 | 5:0] 45 | 50 | 25 ]277-1081-ND 256 2.20 1.89] MSTBV 2.5/10-G 1753592 
a0 [ee _ 2.6 [elfal0bis : pe boil: a 11] 5.0 | 50 | 55 | 25 J277-1082ND 284 243 2.09] MSTBV2.5/11-G 1753615 
Fig. 13 — 5.08mm Connector Terminal Block Plug 12/50 | 55 | 60 | 25 |277-1083-ND 3.10 2.66 2.29 | MSTBV 2.5/12-G 1753631 
2 [5.08] 5.08 | 10.16] 2.54 |277-1062-ND 171 147 1.27 | MVSTBW 2.5/2-ST-5.08 1792757 Fig. 16 — 5.08mm Connector Header — Vertical 
3 | 5.08 | 10.16 | 15.24) 2.54 |277-1063-ND 251 246 1.85 | MVSTBW 2.5/3-ST-5.08 1792760} | 97508] 5.08 11016) 2.54 1277-1128-ND 4942 36 MSTBV 2.5/2-G-5.08 1758018 
4 | 5.08 | 15.24 | 20.32) 2.54 |277-1064-ND 3.39 2.90 2.50 | MVSTBW 2.5/4-ST-5.08 1792773} | 3 | 508} 10.16 | 1524) 2.54 |277-1129-ND 75 65 56 | MSTBV 2.5/3-G-5.08 4758021 
5 | 5.08 | 20.32 | 25.40} 2.54 |277-1065-ND 4.26 3.65 3.14 | MVSTBW 2.5/5-ST-5.08 1792786 4 | 5.08 | 15.24 | 20.32] 2.54 |277-1130-ND 99 85 73 | MSTBV 2.5/4-G-5.08 1758034 
6 | 5.08 | 25.40 | 30.48 | 2.54 |277-1066-ND 5.13 4.39 3.78 | MVSTBW 2.5/6-ST-5.08 1792799 5 | 5.08 | 20.32 | 25.40] 2.54 |277-1131-ND 1.25 1.07 —.92| MSTBV 2.5/5-G-5.08 1758047 
7 | 5.08 | 30.48 | 35.56] 2.54 |277-1067-ND 5.98 512 4.40 | MVSTBW 2.5/7-ST-5.08 1792809) | 6 | 5.08 | 25.40 | 30.48| 2.54 |277-1132-ND 1.48 1.27 1.09 | MSTBV 2.5/6-G-5.08 1758050 
8 | 5.08 | 35.56 | 40.64) 2.54 |277-1068-ND 6.81 5.84 5.02 | MVSTBW 2.5/8-ST-5.08 1792812] [7 | 5.08 | 30.48 | 35.56| 2.54 |277-1133-ND 173.148 1.27| MSTBV2.5/7-G-5.08 1758063 
9 | 5.08 | 40.64 | 45.72) 2.54 |277-1069-ND 7.66 656 5.64 | MVSTBW 2.5/9-ST-5.08 1792825| | 8 | 5.08 | 35.56 | 40.64] 2.54 |277-1134-ND 1.98 1.70 1.46] MSTBV 2.5/8-G-5.08 1758076 
10 | 5.08 | 45.72 | 50.80] 2.54 |277-1070-ND 849 7.27 6.25 | MVSTBW 2.5/10-ST-5.08 1792838 | | 9 | 5.08 | 40.64 | 45.72] 2.54 |277-1135-ND 223 191 1.64 | MSTBV 2.5/9-G-5.08 1758089 
11 | 5.08 | 50.80 | 55.88] 2.54 | 277-1071-ND 938 8.03 6.90 | MVSTBW 2.5/11-ST-5.08 1792841 | | 10 | 5.08 | 45.72 | 50.80] 2.54 |277-1136-ND 246 241 1.82 | MSTBV 2.5/10-G-5.08 1758092 
12 | 5.08 | 55.88 | 60.96| 2.54 |277-1072-ND 10.21 8.75 7.52 | MVSTBW 2.5/12-ST-5.08 1792854 | | 11 | 5.08 | 50.80 | 55.88) 2.54 |277-1137-ND 273 234 2.01 | MSTBV 2.5/11-G-5.08 1758102 
NEW! Fig. 14 — 5mm Connector Terminal Block Plug NEW! 12 | 5.08 | 55.88 | 60.96) 2.54 |277-1138-ND 2.98 2.55 2.19] MSTBV 2.5/12-G-5.08 1758115 
2750] 5 | 10 | 25 [277-1881-ND 440 3.77 3.24 FRONT-MSTB 2.5/2-ST 1779411 Fig. 17 — 5mm Connector Header — Right Angle 
3 | 5.0 | 10 | 15 | 25 |277-1930-ND 6.58 5.63 4.84 | FRONT-MSTB 2.5/3-ST 1779424) [| 2] 50] 5 | 10 | 25 |277-1084-ND S144] MSTB2.5/2-G 1754436 
4 | 5.0 | 15 | 20 | 25 |277-1882-ND 878 7.52 6.46 | FRONT-MSTB 2.5/4-ST 1779437) | 3 | 5.0 | 10 | 15 | 2.5 |277-1085-ND 78 67 58] MSTB 2.5/3-G 1754452 
5 | 5.0 | 20 | 25 | 25 |277-1883-ND 10.96 9.39 8.07 | FRONT-MSTB 2.5/5-ST 1779440) | 4 | 5.0 | 15 | 20 | 25 |277-1086-ND 1.04 8977 | MSTB2.5/4-G 1754478 
6 | 5.0 | 25 | 30 | 25 |277-1931-ND 1348 11.28 9.70 | FRONT-MSTB 2.5/6-ST 1779453 (Continued) 
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PHOENIX 


CONTACE Terminal Blocks — PCB Plugs and Headers (Cont) 


35 +153: 
15.24 = 277-1944-ND 
277-1945-ND 


Specifications: 


UL: 300V @ 12A 


IEC: 320V @ 10A 
Color: Green 


Specifications: 
UL: 300V @ 10A IEC: 250V @ 10A 
Color: Green 


| 


eee 147 
Specifications: 
UL: 600V @ 30A, 10-30AWG 
IEC: 800V @ 20A, 10-24AWG Color: Green 
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Fig. 23 NEW! 


114.7-1 
Specifications: 

UL: 600V @ 30A, 10-24AWG 

IEC: 1000V @ 41A, 10-24AWG Color: Green 


5 
7.62b +1 
Specifications: 
UL: 600V @ 30A IEC: 400V @ 20A 
Color: Green 
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4 
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Specifications: 47 


UL: 600V @ 30A IEC: 400V @ 20A 


ke 
Specifications: tee 
UL: 600V @ 50A, 8-20AWG 


Specifications: 
UL: 600V @ 55A, 8-20AWG 


Specifications: 
UL: 300V @ 55A 


Specifications: 
UL: 300V @ 55A 


Color: Green IEC: 1000V @ 41A, 8-30AWG Color: Green IEC: 1000V @ 76A, 6-20AWG Color: Green IEC: 630V @ 76A Color: Green IEC: 630V @ 76A Color: Green 
No. - r Phoenix Phoenix No. r r Phoenix Phoenix 
of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact 
Pos.| A B c D_ | Part No. ‘i 10 100 | Type No. Part No. Pos.| A B Cc D_ {Part No. ‘il 10 100 | Type No. Part No. 
5 | 50 20 25 2.5 |277-1087-ND 1.30 Ael2 .96 | MSTB 2.5/5-G 1754494 NEW! Fig. 20 — 5.0mm and 5.08mm Double Level PCB Header without Side Panels NEW! 
6 | 50) 25 | 30 | 25 |277-1088-ND 154 1.32 1.14] MSTB2.5/6-G 1754517} | 2 ] 5.00 | 5.00 | 10.00) 250 ]277-1901-ND 188 161 1.88) MDSTBV25/2-G 1763032 
7 | 50) 30 | 35 | 25 |277-1089-ND 180 155 1.33) MSTB2.5/7-G 1754533 | | 3 | 5.00 | 10.00 | 15.00) 2.50 |277-1943-ND 269 +©2.31_-—« 1.98 MDSTBV 2.5/3-G 1763045 
8 | 50) 35 | 40 | 25 |277-1090-ND 205 176 1.51) MSTB2.5/8-G 1754559| | 2 | 5.08 | 5.08 | 10.16) 2.54 |277-1944-ND 1.88 1.61 ‘1.38 MDSTBV 2.5/2-G-5.08 1763074 
9 | 50 | 40 | 45 | 25 |277-1091-ND 2.31 1.98 _1.71| MSTB2.5/9-G 1754575 | | 3 | 5.08 |10.16 | 15.24] 2.54 |277-1945-ND «2.68 ~—-2.29_—*.97| MDSTBV 2.5/3-G-5.08 1763087 
10 | 5.0 45 50 2.5 |277-1092-ND 2.56 2.20 1.89 | MSTB 2.5/10-G 1754591 Fig. 21 — 5.0mm and 5.08mm Double Level PCB Header without Side Panels 
11] 50} 50 | 55 | 25 |277-1093-ND 284 243 2.09|MSTB2.5/11-G 1754614} | 2] 5.00] — | 10.00] 250 ]277-1379-ND 188 161 138]/MDSTB25/2-G 1762046 
12| 5.0 | 55 | 60 | 25 |277-1094-ND «3.10 «2.66 2.29 | MSTB 2.5/12-G 1754630| | 3 | 5.00} — | 15.00) 2.50 |277-1380-ND 269 2.31 1.98 | MDSTB 2.5/3-G 1762059 
Fig. 17 — 5.08mm Connector Header — Right Angle 2 | 5.08} — | 10.16) 2.54 |277-1381-ND 1.86 1.60 1.38] MDSTB 2.5/2-G-5.08 1762062 
2 75.08] 5.08 10.16] 254 ]277-1095-ND 49 42  .36/ MSTB2.5/2-G-6.08 t7500i7| | | 5:08 | — | 15.24) 2.54 (AMISSNE) 269 2.91 _ 1.98 | MDSTB 2.5/3-G-6.08 n2075 
3 | 5.08 | 10.16 | 15.24) 2.54 |277-1096-ND 75 65 56 | MSTB 2.5/3-G-5.08 1759020 Fig. 22 — 7.62mm Connector Terminal Block Plug 
4 | 5.08 | 15.24 | 20.32) 2.54 |277-1097-ND 1.00 86 74 MSTB 2.5/4-G-5.08 1759033| | 2 | 7.62] 7.62 ]1522] 38 ]277-1463-ND 386 3.31 285) PC4HV/2-ST-7.62 7848892 
5 | 5.08 | 20.32 | 25.40) 2.54 |277-1098-ND 1.25 1.07 92 MSTB 2.5/5-G-5.08 1759046 | | 3 | 7.62 |15.24) 22.84) 3.8 |277-1464-ND 5.83 4.99 4.29 | PC 4HV/3-ST-7.62 1848902 
6 | 5.08 | 25.40 | 30.48] 2.54 |277-1099-ND 1.48 1.27 _ 1.09 | MSTB 2.5/6-G-5.08 1759059 4 | 7.62 | 22.86 | 30.46] 3.8 |277-1465-ND 7.74 6.63 5.70 | PC 4 HV/4-ST-7.62 1848915 
7 | 5.08 | 30.48 | 35.56| 2.54 |277-1100-ND 173 148 1.27|MSTB2.5/7-G-5.08 1759062 NEW! Fig. 23 — 7.62mm Connector Terminal Block Plug NEW! 
8 | 5.08 | 35.56 | 40.64) 2.54 |277-1101-ND 198 1.70 1.46 | MSTB 2.5/8-G-5.08 1759075} | 2 | 7.62] 7.62 | 15.24] 381 ]277-1868-ND 293 251 216]PC5/2-ST-7.62 1975587 
9 | 5.08 | 40.64 | 45.72) 2.54 |277-1102-ND 2.23 1.91 1.64 / MSTB 2.5/9-G-5.08 1759088 | | 3 | 7.62 | 15.24 | 22.86) 3.81 |277-1869-ND 439 376  3.23| PC 5/3-ST-7.62 1975590 
40 | 5.08 | 45.72 | 50.80] 2.54 |277-1103-ND 2.46 = 2.11._—-1.82 | MSTB 2.5/10-G-5.08 1759091} | 4 | 7.62 | 22.86 | 30.48) 3.81 |277-1870-ND 5.85 5.01 4.31 PC 5/4-ST-7.62 1975600 
11 | 5.08 | 50.80 | 55.88] 2.54 |277-1104-ND 2.73 2.34 2.01 | MSTB 2.5/11-G-5.08 1759101] | 5 | 7.62 | 30.48 | 38.10) 3.81 |277-1871-ND 7.11 © 6.09.24 | PC 5/5-ST-7.62 1975613 
12 | 5.08 | 55.88 | 60.96 | 2.54 |277-1105-ND «2.98 2.55 2.19 | MSTB 2.5/12-G-5.08 1759114] | 6 | 7.62 | 38.10 | 45.72| 3.81 |277-1872-ND_ 8.79 7.53 __6.47 | PC 5/6-ST-7.62 1975626 
Fig. 18 — 5mm Connector Header — Right Angle 7 | 7.62 [45.72 | 53.34] 3.81 |277-1873-ND 996 853 7.34] PC5/7-ST-7.62 1975639 
aaa 7 8 | 7.62 | 53.34 | 60.96] 3.81 |277-1874-ND 1140 976 8.40] PC 5/8-ST-7.62 1975642 
tee) 8 | 2 | 38 eae 8 ee ene tresane| | 9 | 7:62 |60.96 | 68.53] 3.81 |277-1875-ND 1283 10.98 9.44 | PO S/9-ST-7.62 1975655 
1 |s0| is | 22 | 35 GeMeReNG] 403 ga ge /MSTAA2 5/46 t7s7ag1 | | 10 | 7.62 | 68.58 | 76.20] 3.81 |277-1876-ND 14.24 12.19 10.48] PC 5/10-ST-7.62 1975668 
: : ; : : 4 11 | 7.62 | 76.20 | 83.82] 3.81 |277-1877-ND 15.66 13.41 11.53 | PC 5/11-ST-7.62 1975671 
5) 5.0) 20 | 27) 35 Baer = (120 1.1195 | MSTBA 2.5/5-G 1757501) | 49 | 7.62 | 83.82 | 91.44] 3.81 |277-1878-ND 17.08 14.62 12.57 | PC 5/12-ST-7.62 1975684 
6 | 50 | 25 | 32 | 35 |277-1121-ND 153 1.31 1.13 | MSTBA2.5/6-G 1757514 : : TFigiiod = 7/aanen Connecter Hender= RIGHT ARGH 
= 4 3 Ig. om fal mm Connector Header — Rig! ingle 
i a - a : see ey i a Meter oeine pees 2 | 7.62] 7.62 [1522] 38 ]277-1466-ND 251 2.16 1.85) PC4/2-G-7.62 1804797 
9/50 40 | 47 | 38 lozttoanD 231 198 171/MsTBAZ5/OG 4757330| | 3 | 7.62 |15.24| 22.84] 3.8 /277-1467-ND 3.76 3.23 2.77) PC 4/3-G-7.62 1804807 
i : : : : ; 4 | 7.62 | 22.86 | 30.46] 3.8 |277-1468-ND 4.96 4.25 3.66 | PC 4/4-G-7.62 1804810 
jo] 50 | 45 | 52 | 35 |277-1125-ND 2.55 2.19 1.88 | MSTBA 2.5/10-G 1757543 : : 
41] 50] 50 | 57 | 35 |277-1126-ND 2.84 243 2.09) MSTBA 2.5/11-6 1757556 Fig. 25 — 7.62mm Connector Header — Vertical 
2} 50 | 55 | 62 | 35 lo77-4127-ND 310 266 229/MSTBA2S/12-G 4757569| | 2 | 762] 7.62 | 15.22] 38 ]277-1469-ND 251 246 1.85] PCV 4/2-G-7.62 1804687 
Fp. 18 Soon Connector Header gh Ant gee ere ore ee ee 
2 | 5.08 | 5.08 | 12.16] 3.54 [277-1106-ND 49 «42 ~—~«.36 | MSTBA 2.5/2-G-5.08 1757242 : : anes : : 7 : 
e 4 pu Fig. 26 — 10.16mm Connector Terminal Block Plug 
7 Ae eee us oy Aue a a a HerenDeaGtoe vee 2 ]10.16] 10.16] 19.36] 46 ]277-1820-ND 655 561  483]PC6/2-ST-10.16 1913507 
: : aa tae : ; : ’ : 3 | 10.16] 20.32 | 29.52) 4.6 |277-1830-ND 983 8.41 —7.24| PC 6/3-ST-10.16 1913510 
5 | 5.08 | 20.32 | 27.40) 3.54 |277-1109-ND 1.24 1.06 —.92| MSTBA 2.5/5-G-5.08 1757271 
rR cae 4 |10.16| 30.48 | 39.68) 4.6 |277-1831-ND 13.10 11.22 9.65] PC 6/4-ST-10.16 1913523 
6 | 5.08 | 25.40 | 32.48| 3.54 |277-1110-ND 1.46 1.26 _ 1.08 | MSTBA 2.5/6-G-5.08 1757284! | & |ioae|aoe4 |aoea| 46 RGN] jee 1400 t20e|pCe@msT40 16 j913838 
7 | 5.08 | 30.48 | 37.56 | 3.54 )277-1111-ND = 1.73 1.48 1.27 | MSTBA 2.5/7-G-5.08 1757297) | ¢ |10.16| 50.80 | 60.00} 4.6 |277-1833-ND 19.64 16.81 14.46 | PC 6/6-ST-10.16 1913549 
8 | 5.08 | 35.56 | 42.64) 3.54 |277-1112-ND 1.96 1.68 1.45 | MSTBA 2.5/8-G-5.08 1757307 | |->TGa761e0961 70.16) 46 1277483GND 20.93 19.63 4a.88 1 PCG/7-STA016 ig13659 
9 | 5.08 | 40.64 | 47.72) 3.54 |277-1113-ND 2.23 1.91 1.64 | MSTBA 2.5/9-G-5.08 1757310! | g |iniel 7142 | 9032| 46 lo771e35-ND 2620 2243 19.99| PC E/B-ST-10.16 {913966 
10 | 5.08 | 45.72 | 52.80] 3.54 ]277-1114-ND 2.45 2.10 1.81 | MSTBA 2.5/10-G-5.08 1757323 : : "Fld: 27 = 1074 eran Connector Tatalnal BIGEPIic 
11 | 5.08 | 50.80 | 57.88| 3.54 | 277-1115-ND 2.73 2.34 2.01 | MSTBA 2.5/11-G-5.08 1757336 Agee = ene See en ee. 
12 | 5.08 | 55.88 | 62.96| 3.54 |277-1116-ND 2.95 2.53 2.18 | MSTBA 2.5/12-G-5.08 1757349 5 ee yas a 7 Fee ipo ay a Be leaerdate ee 
Fig::19'— Smm: Connector Header'— Vertical 4 |10.16| 30.48 | 40.48] — |277-1838-ND 1381 11.83 10.17| PC 16/4-ST-10.16 1967391 
2) 5.0) 5 | 12 | 35 |277-1140-ND 51 44.38) MSTBVA 2.5/2-G 1755516} | 5 | 10.16) 40.64 | 50.64) — |277-1839-ND 17.25 14.77 12.70] PC 16/5-ST-10.16 1967401 
; ne io ui So vasine ae o 2 Hetan See pees 6 | 10.16 | 50.80 | 60.80| — |277-1840-ND 20.70 17.72 15.24 | PC 16/6-ST-10.16 1967414 
; ; 71142- : : : 5/4" 7 [10.16/60.96 | 7096] — |277-1841-ND 2415 2068 17.78] PC 16/7-ST-10.16 1967427 
5 | 5.0) 20 | 27 | 35 |277-1143-ND 1.30 1.12 96) MSTBVA 2.5/5-G 1755545 | | g |40.16|71.12| 8112) — |277-1842-ND 27.60 23.63 20.32 | PC 16/8-ST-10.16 1967430 
6 | 5.0 | 25 | 32 | 35 |277-1144-ND 1.53 1.31 1.13 | MSTBVA 2.5/6-G 1755558} | 9 | 10.16/ 81.28 | 91.28] — |277-1843-ND 31.05 26.58 22.86 | PC 16/9-ST-10.16 1967443 
7/50 | 30 | 387 | 35 [277-1145-ND 180 155  1.33/MSTBVA25/7-G 1755561 Fig. 28 — 10.16mm Terminal Block Header — Right Angle 
8 | 50 | 35 | 42 | 35 |277-1146-ND 2.04 1.75 1.50 MSTBVA2.5/8-G 1755574 = aaa = RIDES 
a] 50] 40 | 47 | 35 [2rrttazud = 231 1981.71 | MSTBVA25 9-6 1755587] | 3 |to16|2039 |3359| — |2rrtadend 623 8.33 dso|pceteactiote | tedsode 
10) 5.0) 45 | 52 ) 35 [277eit38-ND) = 256 2.20 1.89 | MSTBVA 2.5/10-G 1758503 | | 4 | 10.16) 30.48 | 43.68] — |277-1846-ND 8.30 7.11 6.11| PC 6-16/4-G1-10.16 1998959 
1) 5.0) 50 | 57 | 35 [eageie ND) 862.84 2.43 2.09 | MSTBVA 2.5/11-6 1755590 | | 5 | 10.16) 40.64 | 53.84] — |277-1847-ND 10.38 8.89 7.64 | PC 6-16/5-G1-10.16 1998962 
12 | 5.0 | 55 | 62 | 85 [2AeiIsesND) 310 2.66 2.29 | MSTBVA 2.5/12-G 1755600} | 6 |10.16/ 50.80 | 64.00] — |277-1848-ND 12.48 10.68 9.19 | PC 6-16/6-G1-10.16 1998975 
Fig. 19 — 5.08mm Connector Header — Vertical 7 [10.16/60.96 | 74.16] — |277-1849-ND 1454 12.45 10.70/ PC 6-16/7-G1-10.16 7998988 
2 | 5.08 | 5.08 | 12.16] 3.54 [277-1150-ND 49 «.42~——«.36 | MSTBVA 2.5/2-G-5.08 1755736 | | 8 |10.16|71.12| 84.32) — |277-1850-ND 16.60 14.21 12.22] PC 6-16/8-G1-10.16 1998991 
3 | 5.08 | 10.16 | 17.24) 3.54 |277-1151-ND 75 65.56 | MSTBVA 2.5/3-G-5.08 1755749 | | 9 |10.16| 81.28 | 94.48] — |277-1851-ND 18.71 16.02 13.78 | PC 6-16/9-G1-10.16 1996391 
4 | 5.08 | 15.24 | 22.32) 3.54 |277-1152-ND 99 85 — .73 | MSTBVA 2.5/4-G-5.08 1755752 Fig. 29 — 10.16mm Terminal Block Header — Vertical 
5 | 5.08 | 20.32 | 27.40) 3.54 | 277-1153-ND 1.24 1.06 .92 | MSTBVA 2.5/5-G-5.08 1755765 2 110.16] 10.16 | 23.36] 6.6 |277-1852-ND 415 3.56 3.06] PCV 6-16/2-G1-10.16 1998784 
6 | 5.08 | 25.40 | 32.48] 3.54 |277-1154-ND 146 1.26 1.08 | MSTBVA 2.5/6-G-5.08 1755778 3 |10.16| 20.32 | 33.52) 6.6 |277-1853-ND 6.23 5.33 4.59| PCV 6-16/3-G1-10.16 1998797 
7 [5.08 | 30.48 | 37.56] 3.54 [277-1155-ND 1.71 147  1.27| MSTBVA25/7-G-5.08 1755781 | | 4 |10.16|30.48 | 43.68) 6.6 |277-1854-ND 8.30 7.11 6.11| PCV 6-16/4-G1-10.16 1998807 
8 | 5.08 | 35.56 | 42.64) 3.54 |277-1156-ND 1.96 1.68 1.45 | MSTBVA 2.5/8-G-5.08 1755794} | 5 |10.16|40.64| 53.84) 6.6 |277-1855-ND 10.40 8.91 7.66 | PCV 6-16/5-G1-10.16 1998810 
9 | 5.08 | 40.64 | 47.72) 3.54 |277-1157-ND 2.23 1.91 1.64 | MSTBVA 2.5/9-G-5.08 1755804] | 6 |10.16|50.80 | 64.00| 6.6 |277-1856-ND 12.48 10.68 _ 9.19 | PCV 6-16/6-G1-10.16 1998823 
10 | 5.08 | 45.72 | 52.80] 3.54 |277-1158-ND 2.45 2.10 1.81 | MSTBVA 2.5/10-G-5.08 1755817} | 7 |10.16|60.96 | 74.16] 6.6 |277-1857-ND 1453 12.44 10.70] PCV 6-16/7-G1-10.16 1998836 
11 | 5.08 | 50.80 | 57.88] 3.54 |277-1159-ND 2.73 2.34 2.01 | MSTBVA 2.5/11-G-5.08 1755820} | 8 |10.16|71.12| 84.32) 6.6 |277-1858-ND 16.60 14.21 12.22] PCV 6-16/8-G1-10.16 1998849 
12 | 5.08 | 55.88 | 62.96] 3.54 |277-1160-ND 2.95 2.53 2.18 | MSTBVA 2.5/12-G-5.08 1755833 | | 9 |10.16|81.28| 94.48) 6.6 |277-1859-ND 18.68 15.99 13.75| PCV 6-16/9-G1-10.16 1998852 
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Micro-Pitch Terminal Blocks: The MPT 0.5 is the smallest screw terminal block available. With a 
Term i n al B | ocks micro-pitch of 2.54mm, the MPT 0.5 is ideal for high density applications. 
Press Fit Terminal Blocks: The Press-Fit printed circuit board terminal block line is the perfect solution 
when wave soldering is not an option. The Press-Fit line is available in both fixed and pluggable styles. 
2-3 Position 4-12 Position 


ates PS 


bs ia fs 


ry —_,__ _— 
2siel |= a's ate] IE 35 
3.1 < : 
NOTE: The 2 and 3 position versions have an additional locating pin to 
Specifications: support the mechanical load. Specifications: 
UL: 300V @ 2A, 20-26AWG Specifications: UL: 125V @ 6A, 20-30AWG UL: 150V @ 6A, 20-26AWG 
IEC: 160V @ 2A, 20-24AWG Color: Green IEC: 63V @ 6A, 20-26AWG Color: Green IEC: 63V @ 6A, 20-26AWG Color: Green 


FFKDSA 1/H 


2.3.] $5.0. 


FFKDSA 1/V 


Specifications: Specifications: 
Specifications: UL: 150V @ 6A, 20-26AWG UL: 300V @ 10A, 16-26AWG UL: 300V @ 10A, 16-26AWG 
IEC: 63V @ 6A, 20-26AWG Color: Green IEC: 160V @ 17.5A, 16-26AWG Color: Green IEC: 160V @ 17.5A, 16-26AWG Color: Green 


-p' 
Specifications: 7 7 Specifications: 
UL: 300V @ 10A, 16-26AWG EN/VDE: 250V @ 2A, 16-20AWG Specifications: UL: 300V @ 10A, 16-26AWG Specifications: UL: 300V @ 10A 
IEC: 160V @ 17.5A, 16-26AWG Color: Green Color: Green IEC: 160V @ 8A, 16-26AWG Color: Green IEC: 160V @ 8A Color: Black 
No. p : Phoenix Phoenix No. , . Phoenix Phoenix 
of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact 
Pos.| A B Cc D_ | PartNo. 1 10 100 | Type No. Part No. Pos.| A B Cc D_ | PartNo. 1 10 100 | Type No. Part No. 
Fig. 1 — 2.5mm Connector Terminal Block Spring 1 3.5 35 38.5 1.75 | 277-1728-ND 1.56 1.34 1.15 | PT 1.5/11-3.5-H 1984701 
2 95 95 65 — | 277-1794-ND 25 23 19 | PTSA 0.5/2-2.5-Z 1990009 12 3.5 38.5 42 1.75 | 277-1729-ND 171 1.47 1.27 | PT 1.5/12-3.5-H 1984714 
3 25 5 9 — | 277-1795-ND 40 36 29 | PTSA 0.5/3-2.5-Z 4990012 13 | 35 42 45.5 | 1.75 | 277-1730-ND 1.85 1.59 1.37 | PT 1.5/13-3.5-H 1984727 
4 25 75 115 — | 277-1796-ND 52 47 38 | PTSA 0.5/4-2.5-Z 4990025 14 | 35 45.5 49 1.75 | 277-1731-ND 2.00 1.72 1.48 | PT 1.5/14-3.5-H 1984730 
5 25 10 14 — | 277-1797-ND 49 Ad 36 | PTSA 0.5/5-2.5-Z 4990038 15 | 35 49 52.5 | 1.75 | 277-1732-ND 214 1.83 1.58 | PT 1.5/15-3.5-H 1984743 
6 25 125 | 165 — | 277-1798-ND 58 52 43 | PTSA 0.5/6-2.5-Z 4990041 16 | 35 52.5 56 1.75 | 277-1733-ND 2.29 1.96 1.69 | PT 1.5/16-3.5-H 1984756 
rd 25 15 19 — | 277-1799-ND 68 60 .50 | PTSA 0.5/7-2.5-Z 1990054 Fig. 6 — 3.5mm Connector Terminal Block — Right Angle 
8 25 17.5 | 215 — | 277-1800-ND Th 69 .57 | PTSA 0.5/8-2.5-Z 1990067 Py 35 35 7 1.75 | 277-1734-ND 45 40 33 | PT 1.5/2-3.5-V 4984769 
9 | 25 20 24 — | 277-1801-ND 86 a7 64 | PTSA 0.5/9-2.5-2 1990070 3 | 35 7 10.5 | 1.75 | 277-1735-ND 68 61 50 | PT 1.5/3-3.5-V 1984772 
10 25 22.5 | 26.5 — | 277-1802-ND 96 86 .71 | PTSA 0.5/10-2.5-Z 1990083 4 35 10.5 14 1.75 | 277-1736-ND 90 80 65 | PT 1.5/4-3.5-V 4984785 
| 25 25 29 —_| 277-1803-ND 98 84 72 | PTSA0.5/11-2.5-Z__ | 1990096 5 | 35 144 | 17.5 | 1.75 | 277-1737-ND 85 76 63 | PT 1.5/5-3.5-V 1984798 
12] 25 27.5 | 31.5 — | 277-1804-ND 1.06 a .79 | PTSA 0.5/12-2.5-Z 1990106 6 35 175 1 1.75 | 277-1738-ND 1.03 92 76 | PT 1.5/6-3.5-V 4984808 
13 | 25 30 34 — | 277-1805-ND 1.16 1.00 86 | PTSA0.5/13-2.5-2 | 1990119 7] 35 21 | 24.5 | 1.75 | 277-1739-ND 1.19 ‘1.06 88 | PT 1.5/7-3.5-V 1984811 
14 | 25 | 325 | 365 | — | 277-1806-ND 1.25 = 1.07 92 | PTSA0.5/14-2.5-Z | 1990122 8 | 35 | 245 | 28 | 1.75 | 277-1740-ND 1.36 1.22 1.01 | PT 1.5/8-3.5-V 1984824 
15 | 25 35 39 — | 277-1807-ND 1.34 1.15 99 | PTSA 0.5/15-2.5-Z | 1990135 9 | 35 28 | 31.5 | 1.75 | 277-1741-ND 153 1.36 1.13 | PT 1.5/9-3.5-V 1984837 
16 | 25 | 375 | 415 | — | 277-1808-ND 143 1.22 1.05 | PTSA0.5/16-2.5-2__| 1990148 10] 35 | 315 | 35 | 1.75 | 277-1742-ND 1.70 152 1.26 | PT 1.5/10-3.5-V 1984840 
7 | 25 40 44 — | 277-1809-ND 1.53 1.31 1.13 | PTSA0.5/17-2.5-2 | 1990151 11 | 35 35 | 38.5 | 1.75 | 277-1743-ND 1.74 1.49 1.28 | PT 1.5/11-3.5-V 1984853 
18 | 25 | 42.5 | 465 ) — | 277-1810-ND 1.61 1.38 1.19 | PTSA0.5/18-2.5-2 | 1990164 12; 35 | 385 | 42 | 1.75 | 277-1744ND 189 162 1.39 | PT15/12-35-V 1984866 
19 | 25 45 49 — | 277-1811-ND 1.70 146 = 1.26 | PTSA0.5/19-2.5-2 | 1990177 13 | 35 42 | 45.5 | 1.75 | 277-1745-ND 2.05 1.76 1.51 | PT 1.5/13-3.5-V 1984879 
20.) 25 | 47.5 | 51.5 | — | 277-1812-ND 1.79 1.53 1.32 | PTSA0.5/20-2.5-Z | 1990180 14] 35 | 455 | 49 | 1.75 | 277-1746-ND 220 189 1.62 | PT1.5/14-3.5-V 1984882 
21 | 25 50 54 =| 277-1813-ND_ 1.88 1.61 1.38 | PTSA0.5/21-2.5-2 | 1990193 15 | 35 49 | 525 | 1.75 | 277-1747-ND 236 203 1.74 | PT 1.5/15-3.5-V 1984895 
22.) 25 | 525 | 565 | — | 277-1814-ND 1.98 1.70 1.46 | PTSA0.5/22-2.5-2 | 1990203 16 | 35 | 525 | 56 | 1.75 | 277-1748-ND 253 247 1.86 | PT 1.5/16-3.5-V 1984905 
23] 25 | 55 | 59 | — | 277-1815-ND 205 1.76 1.51 | PTSA0.5/23-2.5-2 | 1990229 Fig. 7 3.5mm Connector Terminal Block — 45 Degree 
24 | 2.5 67.5 | 61.5 —__| 277-1816-ND 2.14 1.83 1.58 | PTSA 0.5/24-2.5-Z 1990232 2 35 35 7 175 | 277A 779-ND a 37 30 | PTA 1.5/2-3.5 7988056 
Fig: 2 = 234mm Micre-Piteh Terminal Block 3 | 35 | 7 | 105 | 1.75 | 277-1780-ND 63 ©9566 | PTA 1.5/3-3.5 1988969 
2 | 2.54 | 2.54 | 5.54 | 1.50 | 277-1273-ND 1.14 98 .84 | MPT 0.5/2-2.54 1725656 4 35 10.5 14 1.75 | 277-1781-ND 81 72 59 | PTA 1.5/4-3.5 1988972 
3 | 2.54 | 5.08 | 8.08 | 1.50 | 277-1274-ND 1.73 1.48 1.27 | MPT 0.5/3-2.54 1725669 5 35 14 17.5 | 1.75 | 277-1782-ND 7 69 57 | PTA 1.5/5-3.5 4988985 
4 | 2.54 | 7.62 |) 10.62 | 1.50 | 277-1275-ND 2.30 1.97 1.70 | MPT 0.5/4-2.54 1725672 6 35 175 a 4.75 | 277-1783-ND 92 82 68 | PTA 1.5/6-3.5 4988998 
5 | 2.54 | 10.16 | 13.16 | 1.50 | 277-1276-ND 2.88 2.47 2.12 | MPT 0.5/5-2.54 1725685 7 35 1 245 | 1.75 | 277-1784-ND 1.08 96 80 | PTA 1.5/7-3.5 1989007 
6 | 2.54 | 12.70 | 15.70 | 1.50 | 277-1277-ND 3.44 2.95 2.53 | MPT 0.5/6-2.54 1725698 8 35 245 28 1.75 | 277-1785-ND 1.23 1.10 91 | PTA 1.5/8-3.5 4989010 
7 | 2.54 | 15.24 | 18.24 | 1.50 | 277-1278-ND 400 3.43 2.95 | MPT 0.5/7-2.54 1725708 9 35 28 31.5 | 1.75 | 277-1786-ND 1.39 4.24 4.03 | PTA 1.5/9-3.5 4989023 
8 | 2.54 | 17.78 | 20.78 | 1.50 | 277-1279-ND 4.61 3.95 3.40 | MPT 0.5/8-2.54 1725711 10 | 35 315 35 1.75 | 277-1787-ND 1.54 1.37 4.14 | PTA 1.5/10-3.5 1989036 
9 | 2.54 | 20.32 | 23.32 | 1.50 | 277-1280-ND 516 442 3.80 | MPT 0.5/9-2.54 1725724 11) 35 35 38.5 | 1.75 | 277-1788-ND 1.56 1.34 4.15 | PTA 1.5/11-3.5 4989049 
10 | 2.54 | 22.86 | 25.86 | 1.50 | 277-1281-ND 5.75 493 4.24 | MPT 0.5/10-2.54 1725737 721 35 38.5 42 1.75 | 277-1789-ND 71 147 1.27 | PTA1.5/12-3.5 1989052 
11.) 2.54 | 25.40 | 28.40 | 1.50 | 277-1282-ND 6.33 5.42 4.66 | MPT 0.5/11-2.54 1725740 13) 35 42 45.5 | 1.75 | 277-1790-ND 1.85 1.59 4.37 | PTA 1.5/13-3.5 1989065 
12 | 2.54 | 27.94 | 30.94 | 1.50 | 277-1283-ND 6.91 5.92 5.09 | MPT 0.5/12-2.54 1725753 14] 35 45.5 49 4.75 | 277-1791-ND 2.00 1.72 1.48 | PTA 1.5/14-3.5 4989078 
Fig. 3 — 2.54mm Modular PCB Spring Cage Fixed Terminal Block — 15] 35 | 49 | 525 | 1.75 | 277-1792-ND 214 1.83 1.58 | PTA1.5/15-3.5 1989081 
Horizontal Wire Entry 16 | 35 52.5 56 1.75 | 277-1793-ND 2.29 1.96 1.69 | PTA 1.5/16-3.5 1989094 
1 - _- 2.54 | 0.90 | 277-1310-ND 84 0) 62 | FFKDS/H-2.54 1791826 Fig. 8 — 3.5mm PCB Terminal Block 
Fig. 3 — End Terminal Block for FFKDS/H-2.54 2 3.5 3.5 8.5 1.75 | 277-1622-ND 25 23 .19 | PTSA 1.5/2-3.5-Z 1985195 
1 - - 5.08 | 0.90 | 277-1311-ND 1.24 1.06 .92 | FFKDSA 1/H-5.08 1791868 3 3.5 7 12 1.75 | 277-1623-ND 40 36 .29 | PTSA 1.5/3-3.5-Z 1985205 
Fig. 4 — 2.54mm Modular PCB Spring Cage Fixed Terminal Block — 4 | 35 | 105 | 155 | 1.75 | 277-1624-ND 52 47 38) PTSA1.5/4-3.5-2 | 1985218 
Vertical Wire Entry 5 | 35 | 14 | 19 | 1.75 | 277-1625-ND 49 44 36 | PTSA1.5/5-3.5-2 | 1985221 
7] — | — | 254 | 090 |277-1312-ND 84 75 ~.62 | FFKDS/V-2.54 1791813 “ 2 a aes as ae at = 3 + a : sta seers 
Fig. # End Terminal Bleek for. FFRDSV:2:94 8 | 35 | 245 | 295 | 175 | 277-1628-ND 77 «= 69S 57] PTSA1.5/8-3.5-2 —_| 1985250 
1 - - 5.08 | 0.90 | 277-1313-ND 1.19 1.02 .88 | FFKDSA 1/V-5.08 1791855 9 35 28 33 1.75 | 277-1629-ND 86 77 64 | PTSA 1.5/9-3.5-Z 1985263 
Fig. 5 — 3.5mm Connector Terminal Block 10 | 35 | 31.5 | 36.5 | 1.75 | 277-1630-ND 96 86 .71 | PTSA1.5/10-3.5-Z | 1985276 
2 3.5 3.5 7 1.75 | 277-1721-ND AL 37 .30 | PT 1.5/2-3.5-H 1984617 WW 3.5 35 40 1.75 | 277-1631-ND 98 84 .72 | PTSA 1.5/11-3.5-Z 1985289 
3 3.5 7 10.5 | 1.75 | 277-1722-ND 63 56 46 | PT 1.5/3-3.5-H 1984620 12 | 35 38.5 | 43.5 | 1.75 | 277-1632-ND 1.06 A .79 | PTSA 1.5/12-3.5-Z 1985292 
4 3.5 10.5 14 1.75 | 277-1860-ND 81 72 59 | PT 1.5/4-3.5-H 1984633 13) 35 42 47 1.75 | 277-1633-ND 1.16 1.00 .86 | PTSA 1.5/13-3.5-Z 1985302 
5 3.5 14 17.5 | 1.75 | 277-1723-ND eas 69 57 | PT 1.5/5-3.5-H 1984646 14 | 35 45.5 | 50.5 | 1.75 | 277-1634-ND 1.25 1.07 .92 | PTSA 1.5/14-3.5-Z 1985315 
6 3.5 17.5 21 1.75 | 277-1724-ND 92 82 68 | PT 1.5/6-3.5-H 1984659 15 | 35 49 54 1.75 | 277-1635-ND 1.34 1.15 .99 | PTSA 1.5/15-3.5-Z 1985328 
‘he 3.5 21 24.5 | 1.75 | 277-1861-ND 1.08 96 .80 | PT 1.5/7-3.5-H 1984662 16 | 35 52.5 | 57.5 | 1.75 | 277-1636-ND 1.43 1.22 1.05 | PTSA 1.5/16-3.5-Z 1985331 
8 3.5 24.5 28 1.75 | 277-1725-ND 1.23 1.10 91 | PT 1.5/8-3.5-H 1984675 17 | 35 56 61 1.75 | 277-1637-ND 1.53 1.31 1.13 | PTSA 1.5/17-3.5-Z 1985344 
9 3.5 28 31.5 | 1.75 | 277-1726-ND 1.39 1.24 1.03 | PT 1.5/9-3.5-H 1984688 18 | 35 59.5 | 64.5 | 1.75 | 277-1638-ND 1.61 1.38 1.19 | PTSA 1.5/18-3.5-Z 1985357 
to | 35 | 315 | 35 | 4.75 | 277-1727-ND 1.54 1.37 1.14 | PT 1.5/10-3.5-H 1984691 (Continued) 
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. Multi-Level Terminal Blocks: With their small pitch, the two and three level MKKDS and MK3DS are ideal solutions due to the increasing packing 
[EJEHSMIX Terminal Blocks (Cont) 


and connection density on printed circuit boards. Insulation Displacement Terminal Blocks: The IDC printed circuit board terminal blocks mass 
terminate insulated conductors quickly without the need for tools. 
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Specifications: Specifications: Specifications: Specifications: 

UL: 300V @ 10A, 16-30AWG UL: 300V @ 5A, 22-28AWG UL: 300V @ 15A, 12-30AWG UL: 300V @ 10A, 14-30AWG 

IEC: 125V @ 10A, 16-26AWG Color: Green IEC: 125V @ 5A, 22-26AWG Color: Green IEC: 250V @ 32A, 12-24AWG Color: Green IEC: 250V @ 16A, 16-26AWG Color: Green 


{tak 
Specifications: Specifications: Z Specifications: 

UL: 300V @ 10A, 14-30AWG EN/VDE: 250V @ 16A, 14-24AWG EN/VDE: 250V @ 16A, 14-24AWG 
IEC: 250V @ 24A, 14-26AWG Color: Green Color: Green Color: Green 


Specifications: 
EN/VDE: 250V @ 10A Color: Black 


Specifications: UL: 300V @ 16A, 12-26AWG Specifications: EN/VDE: 250V @ 10A, Note: Made of high temperature resistant material 
IEC: 250V @ 17.5A, 14-26AWG Color: Green 14-24AWG Color: Green and is suitable for the reflow soldering process. 
No. . A Phoenix Phoenix No. . 2 Phoenix Phoenix 
of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact 
Pos.| A B Cc D Part No. al 10 100 | Type No. Part No. Pos.| A B Cc D Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. 
19 | 35 63 68 1.75 | 277-1639-ND 1.70 1.46 1.26 | PTSA 1.5/19-3.5-2 1985360 8 | 3.81 | 26.67 | 31.67 | 2.50 | 277-1423-ND 3.60 3.09 2.65 | IDC 0.3/8-3.81 1706235 
20) 3.5 66.5 | 71.5 | 1.75 | 277-1640-ND 1.79 1.53 1.32 | PTSA 1.5/20-3.5-Z 1985373 9 | 3.81 | 30.48 | 35.48 | 2.50 | 277-1424-ND 4.05 3.47 2.99 | IDC 0.3/9-3.81 1706248 
21 3.5 70 75 1.75 | 277-1641-ND 1.88 1.61 1.38 | PTSA 1.5/21-3.5-Z 1985386 10 | 3.81 | 34.29 | 39.29 | 2.50 | 277-1425-ND 4.50 3.86 3.32 | IDC 0.3/10-3.81 1706251 
22 | 3.5 73.5 | 78.5 | 1.75 | 277-1642-ND 1.98 1.70 1.46 | PTSA 1.5/22-3.5-Z 1985399 11} 3.81 | 38.10 | 43.10 | 2.50 | 277-1426-ND 4.95 4.24 3.65 | IDC 0.3/11-3.81 1706264 
23 | 3.5 77 82 1.75 | 277-1643-ND 2.05 1.76 1.51 | PTSA 1.5/23-3.5-2 1985409 12 | 3.81 | 41.91 | 46.91 | 2.50 | 277-1427-ND 5.40 4.63 3.98 | IDC 0.3/12-3.81 1706277 
24| 35 | 80.5 | 855 | 1.75 | 277-1644-ND 2.14 1.83 1.58 | PTSA 1.5/24-3.5-2 | 1985412 Fig. 13 — 5.0mm PCB Connector Terminal Block 
Fig. 9 — 3.5mm Connector Terminal Block Plug 2 5.0 5 10 2.5 | 277-1022-ND 1.46 1.26 1.08 | MKDS 3/2 1711026 
2 3.5 3.5 7 1.75 | 277-1706-ND 40 36 .29 | PT 1.5/2-PVH-3.5 1984015 3 5.0 10 15 2.5 | 277-1023-ND 2.21 1.90 1.63 | MKDS 3/3 1711039 
3 3.5 v6 10.5 | 1.75 | 277-1707-ND 59 53 43 | PT 1.5/3-PVH-3.5 1984028 4 5.0 15 20 2.5 | 277-1024-ND 2.93 2.51 2.16 | MKDS 3/4 1711042 
4 3.5 10.5 14 1.75 | 277-1708-ND 79 Wal 58 | PT 1.5/4-PVH-3.5 1984031 8 5.0 35 40 2.5 | 277-1025-ND 5.86 5.02 4.32 | MKDS 3/8 1711084 
5 3.5 14 17.5 | 1.75 | 277-1709-ND 74 66 .55 | PT 1.5/5-PVH-3.5 1984044 12 5.0 55 60 2.5 | 277-1026-ND 8.75 7.49 6.44 | MKDS 3/12 1711123 
6 3.5 17.5 21 1.75 | 277-1710-ND -90 81 67 | PT 1.5/6-PVH-3.5 1984057 Fig. 13 — 5.08mm PCB Connector Terminal Block 
7) 85) 21 | 245 | 1.75 | a77t711-ND 1.05 9478) PT 1.5/7-PVH-3.5 | 1984060 | [> 7 508 ] 5.08 | 10.16 | 254 | 277-1027-ND 1.45 1.25 1.07 | MKDS3/2-5.08 1711725 
8) 35 | 245 | 28 | 1.75 | e7r-1712ND 1.200 1.07 89.) PT1.5/8-PVH-3.5 | 1984073 | | 3 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 2.54 | 277-1028-ND 2.20 1.89 _1.62 | MKDS 3/3-5.08 1711738 


9 | 35 | 28 | 315 | 1.75 | 277-1719-ND 1.35 1.20 1.00] PT 1.5/9-PVH-3.5 | 1984086 
to] 35 | 315 | 35 | 175) 277-1714-ND 150 1.34 1.11] PT1.5/10-PVH-3.5_ | 1984099 
11 | 35 | 35 | 385 | 1.75 | 277-1715-ND 153 1.31 1.13 | PT 1.5/11-PvH-3.5 | 1984109 | | 2 
12; 35 | 385 | 42 | 1.75 | 277-1716-ND 166 143 1.23] PT1.5/12-PVH-3.5 | 1984112 3 | 5.0 | — | 15 | 25 | 277-1237-ND 1.19 1.02.88 | MKDSN 1.5/3 1729021 
13) 35 | 42 | 455 | 1.75 | 277-1717-ND 180 155 1.33] PT1.5/13-PvH-35 | 1984125 | | 4 | 50 | — | 20 | 25 | 277-1238-ND 1.55 1.33 1.15 | MKDSN 1.5/4 1729034 
14) 35 | 455 | 49 | 1.75 | 277-1718ND 1.94 1.66 1.43] PT1.5/14-PvH-35 | 1984138 | | F 50) — | 2 | 25 gee (14 1.66 1.48 | MKDSN 1.5/5 Mr20047 
7 
8 


Fig. 14 — 5.0mm PCB Connector Terminal Block 
5.0 - 10 2.5 | 277-1236-ND 78 67 .58 | MKDSN 1.5/2 1729018 


15 | 35 | 49 | 525 | 1.75 | 277-1719-ND 208 1.78 1.53] PT1.5/15-PVH-3.5 | 1984141 5.0 | — | 30 | 25 | 277-1240-ND_ 2.34 2.01 __1.73 | MKDSN 1.5/6 1729050 


ie | 35 | 525 | 56 | 1.75 | 277-1720-ND 221 190 1.63] PT 1.5/16-PVH-3.5 | 1984154 _ = Fd - arava ae Ba! ae MDS an Tvzaes 
Fig. 10 — 3.5mm Terminal Block Header 5. — a) The H ‘ A i ft 729071 


9 | 50 | — | 45 | 25 | 277-1243-ND 353 3.02 260 | MKDSN1.5/9 1729089 
2) 35 | 35 | 7 | 1.75 | 277-1749-ND 10 09.08 | PST 1.0/2-3.5 1945096 | | 19 | 50 | — | 50 | 25 | 277-1244-ND 391 3.35 2.88 | MKDSN1.5/10 1729092 
3 | 35 | 7 | 105 | 1.75 | 277-1750-ND 146 14 12] PST 1.0/3-3.5 1945108 | | 4,1] 50 | — | 55 | 25 Wem 409 367 316 | mKosn4g/11 {705100 
: ep ae a ie Sees 3: ie a eae ties 12 | 50 | — | 60 | 25 | 277-1246-ND 470 4.03 _3.46 | MKDSN 1.5/12 1729115 
6 | 35 | 175 | 21 | 475 | 277-1753ND 31.2723 | PST 1.0/6-3.5 1945135 Fig.19' = 208mm PGB Connector Terminal Block 
7135) at) 2451175 | o771754ND 3833 | PST 107-35 1945148 2 | 508] — | 1016 | 254 | 277-1247-ND 78 67 .58|MKDSN15/2-5.08 | 1729128 
3 | 3s | os | 28 | 175 |\ovzt7ssnp 43 37 32 | PsT10e35 4odsizt 3 | 508 | — | 15.24 | 254 | 277-1248-ND 1.19 1.02 88 | MKDSN 1.5/3-5.08 | 1729131 
9 | 35 | 28 | 15 | 175 |o77z1756ND 48 41 36| PsT1 00-35 toasiea | | 4 | 5:08 | — | 2032 | 2.54 | 277-1249-ND 1.55 1.33 1.15 | MKDSN1.5/4-5.08 | 1729144 
to| a5 | ats | 36 | 175 | o7zizsznp 0 's3.=Sts#5—=Ss«90 | PST 1.0/10-85 i9dst77 5 | 5.08 | — | 25.40 | 254 | 277-1250-ND 1.93 1.65 1.42 | MKDSN1.5/5-5.08 | 1729157 
11/45 | 36 | 985 | 475 |ovzi7senn 59 51 44 | PST1o/11-35 41945180 6 | 5.08 | — | 30.48 | 2.54 | 277-1251-ND 2.34 2.01 ‘1.73 | MKDSN 1.5/6-5.08 _| 1729160 
2135 1 a85 1 42) 1.75 | S77A759-ND 6A BB AT TST O12-3 5 1945193 7 | 5.08 | — | 35.56 | 254 |277-1252-ND 276 237 2.04 |MKDSN1.5/7-5.08 | 1729173 
13| 35 | 42 | 455 | 175 |o77-1760-ND 69 59 51 | PST10/13-35 1945903 8 | 5.08 | — | 40.64 | 2.54 | 277-1253-ND 314 269 231 | MKDSN1.5/8-5.08 | 1729186 
i4| as | 455 | 49 | 175 MeeneeNE «6 7a'eaS gs | psTigHaas 1945016 9 | 508 | — | 45.72 | 254 | 277-1254-ND 353 3.02 2.60 | MKDSN1.5/9-5.08 | 1729199 
ts| 35 | 49 | 525 | 175 |o77-176-ND 80 69 59 | PST10/15-35 4945209 | | 10 | 5.08 | — | 50.80 | 2.54 | 277-1255-ND 3.91 3.35 2.88 | MKDSN1.5/10-5.08 | 1729209 
1¢| 35 | 525 | 56 | 175 | o77z7eenD 8 73 63) PST10/1685 toasoao | | 11 | 5.08 | — | 55.88 | 2.54 | 277-1256-ND 4.29 3.67 3.16 | MKDSN'1.5/11-6.08 | 1729212 
igi] = 9:61 mm Double Level Terminal Block 12 | 508 | — | 6096 | 254 | 277-1257-ND__470 403 __ 3.46 | MKDSN1.5/12-6.08 | 1729225 
2) 381 | 381 ] 762 | 190 | 277-1356ND 286 245 211] MKKDS1/2-381 | 1708026 Fig. 43 '— 9.0mm: PCB Connector Terminal Block 
3 | 381 | 7.62 | 11.43 | 1.90 | 277-1357-ND 4.28 3.66 —_3.15 | MKKDS 1/3-3.81 1708039 2 7 50 | — | 10 |) 25 | 277-1258-ND 93.80.69 | MKDS 1.5/2 1715022 
4 | 3.81 | 11.43 | 15.24 | 1.90 | 277-1358-ND 5.73 4.91 4.22 | MKKDS 1/4-3.81 4708042 37 50 | — | 15 | 25 | 277-1259-ND 1.38 1.18 1.02 | MKDS 1.5/3 1715035 
5 | 381 | 15.24 | 19.05 | 1.90 | 277-1359-ND 7.14 = 6.11._—_-5.26 | MKKDS 1/5-3.81 1708055 4) 50 | — | 20 | 25 | 277-1260-ND = 1.86 1.60 1.38 | MKDS 1.5/4 1715048 
6 | 3.81 | 19.05 | 22.86 | 1.90 | 277-1360-ND_ 8.58 7.34 _ 6.32 | MKKDS 1/6-3.81 1708068 8} 50 | — | 40 | 25 | 277-1261-ND 3.69 3.16 2.72 | MKDS 1.5/8 1715080 
7 | 381 | 22.86 | 2667 | 1.90 | 277-1361-ND 10.01 858 7.37 | MKKDS 1/7-3.81 1708071 12 | 50 | — | 60 | 25 | 277-4262-ND 5.58 4.78 4.11 | MKDS 1.5/12 1715129 
8 | 3.81 | 26.67 | 30.48 | 1.90 | 277-1362-ND 11.45 9.81 8.43 | MKKDS 1/8-3.81 1708084 Fig. 15 — 5.08mm PCB Connector Terminal Block 
9 | 3.81 | 30.48 | 34.29 | 1.90 | 277-1363-ND 1288 11.03 9.48 | MKKDS 1/9-3.81 4708107 2 | 508] — | 1016 | 254 | 277-1263-ND 88 75 65 |MKDS1.5/2-5.08 | 1715721 
to | 3.81 | 34.29 | 38.10 | 1.90 | 277-1364-ND 14.31 12.26 10.54 | MKKDS 1/10-3.81 | 1708110 3 | 508 | — | 15.24 | 254 | 277-1264-ND 1.31 113 97 | MKDS1.5/3-5.08 | 1715734 
11 | 3.81 | 38.10 | 41.91 | 1.90 | 277-1365-ND 15.74 13.48 11.59] MKKDS1/11-3.81 | 1708123 | | 4 | 5.08 | — | 20.32 | 2.54 | 277-1265-ND 1.75 1.50 1.29 | MKDS1.5/4-5.08 | 1715747 
12 | 381 | 41.91 | 45.72 | 1.90 | 277-1366-ND 17.16 14.70 12.64 | MKKDS1/12-3.81 _| 1708136 8 | 5.08 | — | 40.64 | 254 | 277-1266-ND 350 3.00 258 |MKDS1.5/8-5.08 | 1715789 
Fig. 12 — 3.81mm Insulation Displacement Terminal Block 10 | 5.08 — 50.80 | 2.54 | 277-1267-ND 4.38 3.75 3.22 | MKDS 1.5/10-5.08 1715802 
>) 381] 381 | 881) 250 |o7a4i7ND 90.77 ~~ ~<67 | 0 03/-3.81 T708170 | |.12 | 5.08 | — | 60.96 | 254 | 277-1268-ND 5.25 4.50 3.87 | MKDS1.5/12-5.08_| 1715828 
3 | 381 | 7.62 | 1262 | 250 | 277-1418-ND 1.35 116 1.00 | 1DC0.3/3-3.81 1706183 Fig. 16 — 5.0mm PCB Terminal Block 
4 | 381 | 11.43 | 16.43 | 250 | 277-1419-ND 1.80 155 1.33] 1DC0.3/4-3.81 1706196 2]50] 5 10 | 25 |277-1667-ND 36 32 26 |PT15/2-5.0-H 1935161 
5 | 3.81 | 15.24] 20.24 | 2.50 | 277-1420-ND 225 1.93 1.66 | IDC 0.3/5-3.81 1706206 3. | 50 | 10 | 15 | 25 | 277-1578-ND 54 48 39 |PT1.5/3-5.0-H 1935174 
6 | 3.81 | 19.06 | 24.05 | 250 | 277-1421-ND 270 232 1.99] 1DC0.3/6-3.81 1706219 | | 4 | 50 | 15 | 20 | 25 | 277-1579-ND 74 66 54 | PT 1.5/4-5.0-H 1935187 
7 | 3.81 | 22.86 | 27.86 | 250 | 277-1422-ND 315 270 232] 1DC0.3/7-3.81 1706222 (Continuaa) 
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[EJEHSMIX Terminal Blocks (Cont.) 


Fig. 21 NEW! 


Pe] 


Specifications: 
UL: 600V @ 30A, 10-24AWG 
IEC: 630V @ 32A, 10-24AWG Color: Green 


Specifications: 
UL: 300V @ 10A, 12-30AWG 
IEC: 250V @ 12A, 14-28AWG Color: Green 


ie! 


UL: 300V @ 10A, 14-30AWG 
IEC: 250V @ 24A, 14-26AWG Color: Green 


Specifications: 
UL: 300V @ 10A IEC: 25V @ 16A 
Color: Green 


en D-| 
Specifications: 
UL: 300V @ 10A, 12-30AWG 
IEC: 250V @ 22A, 12-24AWG Color: Green 


E 


TT 


k-D 


Specifications: 
UL: 300V @ 6A IEC: 250V @ 6A 
Color: Green 


lags 
Specifications: 5.08 Specifications: + 10.16 | Specifications: 
UL: 300V @ 10A, 12-26AWG UL: 300V @ 10A, 12-30AWG 1524 UL: 300V @ 10A, 12-30AWG 
IEC: 250V @ 12A, 14-24AWG Color: Green IEC: 250V @ 22A, 14-26AWG Color: Green IEC: 250V @ 32A, 12-24AWG Color: Green 
No. Phoenix Phoenix No. Phoenix Phoenix 
of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact 
Pos.| A B c D Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. Pos.| A B Cc D Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. 
5 | 50 | 20 | 25 | 25 | 277-4580-ND 69 62 51] PT1.5/5-5.0-H 935190 | | 12] 50 | 55 | 60 | 25 | 277-1617-ND 145 1.25 1.07 | PT 1.5/12-PVH-5.0 | 1934968 
6 | 50 | 25 | 30 | 25 | 277-1581-ND 82 74 61) PT 1.5/6-5.0-H 1935200 | | 13 | 50 | 60 | 65 | 25 | 277-1618-ND 158 1.35 1.16 | PT1.5/13-PVH-5.0 | 1934971 
7 | 50 | 30 | 35 | 25 | 277-1582-ND 96 86 71) PT1.5/7-5.0-H 1935213 | | 14] 50 | 65 | 70 | 25 | 277-1619-ND 170 146 1.26 | PT1.5/14-PVH-5.0 | 1934984 
8 | 50 | 35 | 40 | 25 | 277-1583-ND 1.11 99 82 | PT 1.5/8-5.0-H 1935226 | | 15 | 50 | 70 | 75 | 25 | 277-1620-ND 183 1.57 1.35 | PT1.5/15-PVH-5.0 | 1934997 
9 | 50 | 40 | 45 | 25 | 277-1584-ND 1.23 110 91 | PT 1.5/9-5.0-H 1935239 | | 16 | 5.0 | 75 | 80 | 25 | 277-1621-ND 1.94 1.66 1.43 | PT 1.5/16-PVH-5.0 _| 1935006 
fo; 50 | 45 | 50 | 25 | 277-1585-ND 1.38 123 1.02 | PT15/10-5.0-H 7935242 Fig. 20 — 5.0mm Header (Mates with Fig. 19) 
11] 50 | 50 | 55 | 25 | 277-1586-ND 1.40 1.20 1.04 | PT 1.5/11-5.0-H 1935255 276075 10 | 25 2771e45ND 10 09 08 /PST1.9250 7933180 
12] 50 | 55 | 60 | 25 | 277-1587-ND 1.53 1.31 1.13 | PT 1.5/12-5.0-H 1935268 3|\so | 1 | 15 | 25 lovzteenD 16 14 12) PsT1 35.0 d9nai99 
13] 50 | 60 | 65 | 25 | 277-1588-ND 1.65 142 1.22 | PT 1.5/13-5.0-H 1935271 4|so | 15 | 2 | 25 eee oq 1946 | PST 13/4-5.0 4939909 
14 | 50 | 65 | 70 | 25 | 277-1589-ND 1.79 153 1.32 | PT 1.5/14-5.0-H 1935284 s | 60 | 2 | 05 | 25 eee 26 25 29 |pstiaieso 4939915 
15] 50 | 70 | 7 | 25 | 277-1500ND 1.91 164 1.41 | PT15/15-5.0-H 1935297 6 | so | 25 | 39 | o5 eeeientnn 1 979 | PST13/680 498098 
16 | 50 | 75 | 80 | 25 | 277-1591-ND 2.04 1.75 _ 1.50 | PT 1.5/16-5.0-H 1935307 7150-1 30-1351 25 eso gaa LST a7 7093051 
Fig. 17 — 5.0mm PCB Terminal Block 8 | 50 | 35 | 40 | 25 | 277-1651-ND 43 37 32 | PST 1.3/8-5.0 1933244 
2) 50] 5 10 | 25 | 277-1592-ND 1 37.30 | PT 1.5/2-5.0-V 1935310 9} 50 | 40 | 45 | 25 | 277-1652-ND 48 41 — .35| PST 1.3/9-5.0 1933257 
3 | 50 | 10 | 15 | 25 | 277-1593-ND 63 56 46 | PT 1.5/3-5.0-V 1935323 | | 10 | 50 | 45 | 50 | 25 | 277-1653-ND 53 45 — .39| PST 1.3/10-5.0 1933260 
4 | 5.0 15 20 2.5 | 277-1594-ND 81 72 59 | PT 1.5/4-5.0-V 1935336 11 | 5.0 50 55 2.5 | 277-1654-ND 59 51 44 | PST 1.3/11-5.0 1933273 
5 | 5.0 20 25 2.5 | 277-1595-ND 17 69 57 | PT 1.5/5-5.0-V 1935349 12 | 50 55 60 25 | 277-1655-ND 64 55 47 | PST 1.3/12-5.0 1933286 
6 | 5.0 25 30 2.5_| 277-1596-ND 92 82 68 | PT 1.5/6-5.0-V 1935352 13 | 5.0 60 65 25 | 277-1656-ND 69 59 51 | PST 1.3/13-5.0 1933299 
7] 5.0 ) 30 | 35 | 25 | 277-1597-ND 1.08 = 96.80 | PT 1.5/7-5.0-V 1935365 ] | 44] 50 | 65 | 70 | 25 | 277-1657-ND 74 64 — 55) PST 1.3/14-5.0 1933309 
8 | 5.0 } 35 | 40 | 25 | 277-1598-ND 1.23 1.10 91 | PT 1.5/8-5.0-V 1935378 | | 45 | 50 | 70 | 75 | 25 | 277-1658-ND 80 69 59) PST 1.3/15-5.0 1933312 
9 5.0 40 45 2.5 | 277-1599-ND 1.39 1.24 1.03 | PT 1.5/9-5.0-V 1935381 16) 5.0 75 80 2.5 | 277-1659-ND 85 B 63 | PST 1.3/16-5.0 1933325 
Hoe 060 lee NEW! Fig 21 — 0.0mm PCS Spring Gaye Terminal Block NEW 
2} 50 | 55 | 60 | 25 | 277-1602-ND 1.71 147 1.27] PT15/12-5.0V | to3sai7 | | 10.00 | — EMISANOR 114 98 _.84 | 2FKDS 4-10 EEE 
13] 50 | 60 | 65 | 25 | 277-1603-ND 1.85 159 1.37 | PT 1.5/13-5.0-V 1935420 NEW! Fig. 21 — 10.0mm PCB Spring Cage End Terminal Block NEW! 
14] 50 | 65 | 70 | 25 | 277-1604-ND 2.00 1.72 1.48 | PT 1.5/14-5.0-V 1935433 1 {| — | — | 900 | — | 277-1880-ND 1.29 1.11 __—.95 | ZFKDSA4-9 1907542 
15 5.0 70 75 2.5 | 277-1605-ND 2.14 1.83 1.58 | PT 1.5/15-5.0-V 1935446 Fig. 22 — 5.0mm and 5.08mm Double Level Terminal Block 
16 5.0 75 80 2.5 | 277-1606-ND 2.29 1.96 1.69 | PT 1.5/16-5.0-V 1935459 P] 5.00 = 10.00 | 2.50 | 277-1367-ND 294 1.90 1.63 | MKKDS 1.5/2 1725012 
Fig. 18 — 5.0mm Connector Terminal Block — 45 Degree 3 5.00 _ 15.00 | 2.50 | 277-1368-ND 3.31 2.84 2.44 | MKKDS 1.5/3 1725025 
2750] 50 ] 10 | 25 | 277-t764ND 36 32 26) PTA15/2-5.0 7988804 2 | 508 | — | 10.16 | 254 | 277-1369-ND 221 1.90 1.63 | MKKDS 1.5/2-5.08 | 1725038 
3 | 50 | 10 | 15 | 25 | 277-1765-ND 54 48 39] PTA1.5/3-5.0 1988817 3 | 5.08 | — | 15.24 | 2.54 | 277-1370-ND 3.29 2.82 2.42 | MKKDS 1.5/3-5.08_| 1725041 
4 5.0 15 20 2.5 | 277-1766-ND 74 66 54 | PTA 1.5/4-5.0 1988820 Fig. 23 — 5.0mm and 5.08mm Double Level Terminal Block 
5] 50 ] 20 | 2 | 25 | 277-1767-ND = 69 6251 | PTA 1.5/5-5.0 1988833 2 ] 5.00 | — | 1000 | 250] 277-1371-ND 374 320 276] MKKDS3/2 1721029 
6 | 50 | 2 | 30 | 25 | a77-t768-ND 82 74__—61 | PTA1.5/6-5.0 1988846 3 | 5.00 | — | 15.00 | 2.50 | 277-1372-ND 5.61 4.81 4.14 | MKKDS 3/3 1721032 
7] 5.0 ] 30 ) 35 | 25 | 277-1769-ND = 9686 71 | PTA 1.5/7-5.0 1988859 2 | 5.08 | — | 10.16 | 2.54 | 277-1373-ND 3.74 3.20 2.76 | MKKDS 3/2-5.08 1721728 
8) 50 | 35 | 40 | 25 (eMeIMZONBR 111 99.82) PTAT 58-50 1988862 | | 3 | 5.08 | — | 15.24 | 254 | 277-1374-ND 5.58 4.78 4.11. | MKKDS3/3-5.08_—_| 1721731 
9 | 50 | 40 | 45 | 25 | 277-1771-ND 123 140 91 | PTA1.5/9-5.0 1988875 Fig, 24 — 5.08mm Pross-Fit PGB Terminal Block 
10) 50 | 45 | 50 | 25 | 277-1772-ND 1.38 1.23 1.02 | PTA1.5/10-5.0 1988888 
at | so | 50 | 33 | 25 KegeReal 140 120 4104 PrALsnits0 joseaot 2] 5.08 | 5.08 | 11.34 | 313 ]277-1284-ND 169 1.45 1.25] EMKDS2.5/2-5.08 | 1730612 
qa} 50-1 58-180 25 ean ga 131148 PTA TSA 7988001 3 | 5.08 | 10.16 | 16.42 | 313 | 277-1285-ND 251 216 1.85 | EMKDS 2.5/3-5.08 | 1730625 
13| 50 | 60 | 68 | 25 |o77-1775-ND 165 142 122) PTA1S/13-50 4988914 4 | 5.08 | 15.24 | 21.50 | 313 | 277-1286-ND 3.38 2.89 2.49 | EMKDS2.5/4-5.08 | 1730638 
14/50 | 65 | 70 | 25 |or-1776ND 179 158 132) PTA1S/14-50 41988997 5 | 5.08 | 20.32 | 26.58 | 313 | 277-1287-ND 4.21 3.61 3.11 | EMKDS2.5/5-5.08 | 1730641 
1s | 50 | 7 | 75 | 25 |orrt777-ND 191 164 141 | PTA15/15-50 41988930 6 | 5.08 | 25.40 | 31.66 | 3.13 | 277-1288-ND 5.06 _4.34_-3.73 | EMKDS 2.5/6-5.08 _| 1730654 
8] 60 | 7 00 | 25 RQSMIEN 201 _i7s _sa0]prarsieso sea |) 8 | coe | asoo | ataz | aio femal 670 574 cotlenmpszonsoe | 17a0670 
Fig. 12'— 5.0mm PCE Terminal Block (5e0'Fig: 20 for’ Mounting Header) 9 | 5.08 | 40.64 | 46.90 | 3.13 | 277-1291-ND 7.59 6.50 5.59 | EMKDS 2.5/9-5.08 | 1730683 
2) 50) 5 10) 25 | 277-1607-ND = 343125 | PT 1.5/2-PVH-5.0 | 1934861 | | 49 | 508 | 45.72 | 51.98 | 3.13 | 277-1292-ND 840 7.19 6.19 | EMKDS2.5/10-5.08 | 1730696 
3] 50 | 10 | 15 |) 25 | 277-1608-ND = 5200 A788) PT'1.5/3-PVH-5.0 | 1934874 | | 44 | 508 | 50.80 | 57.06 | 313 | 277-1293-ND 928 7.94 6.83 | EMKDS2.5/11-5.08 | 1730706 
B = s eee 7 Pe - a lag te ypc 12 | 5.08 | 55.88 | 62.14 | 3.13 | 277-1294-ND 1013 8.67 _7.46 | EMKDS.2.5/12-5.08_| 1730719 
6 | 50 | 25 | 30 | 25 | 277-t611-ND 78 70 ~—_—.58| PT 1.5/6-PVH-5.0 _| 1934900 Fig. 25 — 5.08mm Modular PCB Spring Cage Fixed Terminal Block — 
7 | 50 | 30 | 35 | 25 | 277-4612-ND 92 62 68] PTTS5/7-PVH-50 | 1934913 single Level without Fever 
8 | 50 | 35 | 40 | 25 | 277-1613-ND 1.05 94 78) PT1.5/8-PVH-5.0 | 1934926 1] = | = | 5.08 | 254 | 277-1314-ND 34 2925 | ZFKDS 1.5-5.08 1706701 
9 | 50 | 40 | 45 | 25 | 277-1614-ND 147 1.05 87) PT 1.5/9-PVH-5.0 | 1934939 Fig. 25 — End Terminal Block for ZFKDS 1.5-5.08 
10] 50 | 45 | 50 | 25 | 277-4615-ND 1.31 147 97 | PT1.5/10-PVH-5.0 | 1934942 1 [| — | — | 762 [254 [277-1315-ND 48 —~41_~—=35 | ZFKDSA1.5-7.62 1706727 
11 | 50 | 50 | 55 | 25 | 277-1616-ND 1.34 145 99 | PT 1.5/11-PVH-5.0 _| 1934955 (Continued) 
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[EJEXSMEX Terminal Blocks (Cont) 


Specifications: 
Specifications: UL: 300V@10A, 


UL: 300V@10A, | 10-30AWG; and t as Ls } 45 
10-30AWG 600V@5A z 25°" 
IEC: 500V@32A, | IEC: 690V@32A, 
10-24AWG 10-24AWG LD | Specifications: IEC: 320V @ 57A, 6-24AWG Specifications: UL: 600V @ 125A, 10-20AWG Specifications: IEC: 1000V @ 57A, 6-24AWG 
Color: Green Color: Green Color: Green IEC: 1000V @ 125A, 2-20AWG Color: Green Color: Green 
No. Phoenix Phoenix No. Phoenix Phoenix 
of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact 
Pos.| A B c D_ | Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. Pos.| A B Cc D_ | PartNo. 1 10 100 | Type No. Part No. 
Fig. 26 — 5.08mm Modular PCB Spring Cage Fixed Terminal Block — Fig. 30B — 9.52mm PCB Connector Terminal Block 
ee 3 | 982 | — [asso | 476 | arrtarano 206 177 132 |uKosscos | iriaaee 
1 _- _ 5.08 | 2.54 | 277-1316-ND 43 37 .32 | ZFKDS 1.5-W-5.08 1706714 Fig. 31 — 10.0mm PCB Spring Cage Terminal Block 
figs 26 End Terminal Block tor 2°RDS 1-2:W 2.08 1) — | — [ 10 | 34 | 277-1825-ND 145 125 1.07 |[ZFKDS10-10.00 _| 1986628 
1) — | — | 762 | 254] 277-1317-ND 54 = 46~—40 | ZFKDSA1.5-W-7.62 | 1706730 Fig. 31 — 10.0mm PCB Spring Cage End Terminal Block 
Fig. 27 — 5.08mm Modular PCB Spring Cage Fixed Terminal Block — 1 _ - 17 3.1. | 277-1826-ND 1.78 1.52 1.31 | ZFKDSA 10-11.7 1987054 
Double Level without Lever Fig. 32 — 15.0mm Connector Terminal Block 
1 = = 5.08 1.27 | 277-1318-ND 93 80 69 | ZFKKDS 1.5-5.08 1704402 2 15 18.8 60 20.6 | 277-1817-ND 9.25 7.92 6.81 | MKDSP 25/2-15.00-F | 1932494 
5 = 7 3 15 33.8 15 20.6 | 277-1818-ND 13.88 11.88 10.22 | MKDSP 25/3-15.00-F | 1932504 
Fig. 20'= /5.08mm Triple Level: Terminal Block < | ae | aga | o> | 206 MMMM eso 554 1.62 | mene 25/etsoc+ | 1euzs7 
2 | 5.08 | — | 10.16 | 2.54 | 277-1375-ND 5.85 = 5.01 4.31 | MK3DS 1.5/2-5.08 | 1724013 5 | 15 | 638 ) 105 | 20.6 | 277-1820-ND 23.13 19.80 17.02 | MKDSP 25/5-15.00-F | 1932520 
3 | 5.08 = 15.24 | 2.54 | 277-1376-ND 8.78 7.52 6.46 | MK3DS 1.5/3-5.08 1724026 6 15 78.8 120 20.6 | 277-1821-ND 27.75 23.76 20.43 | MKDSP 25/6-15.00-F | 1932533 
Fig. 29 — 5.08mm Triple Level Terminal Block 7 | 1 | 938 | 135 | 206 | 277-1822-ND 32.38 27.72 23.83 | MKDSP 25/7-15.00-F | 1932546 
8 15 108.8 | 150 20.6 | 277-1823-ND 37.00 31.68 27.24 | MKDSP 25/8-15.00-F | 1932559 
2 | 5.08 | — | 10.16 | 2.54 | 277-1877-ND 5.29 4.58 3.90 | MK3DS 9/2-5.08 | 1728014 | |g | 45 | 1238 | 165 | 20.6 | 277-1824-ND 38.29 33.30 28.31 | MKDSP 25/9-15.00-F | 1932562 
3 | 5.08 =- 15.24 | 2.54 | 277-1378-ND 7.95 6.81 5.86 | MK3DS 3/3-5.08 1723027 Fig. 33 — 15.0mm PCB Spring Cage Terminal Block 
Fig. 30A:— 6.35mm PCB Connector Terminal Block 1]. — | — [| 15 | 84 [277-1927-ND 150 1.29 1.44 | ZFKDS 10-15.00 1986631 
2 6.35 — 12.69 | 3.17 | 277-1269-ND 1.40 1.20 1.04 | MKDS 5/2-6.35 1714955 Fig. 33 — 15.0mm PCB Spring Cage End Terminal Block 
3 6.35 — 19.04 | 3.17 | 277-1270-ND 1.95 1.67 1.44 | MKDS 5/3-6.35 1714968 1 = = 16.7 8.1 | 277-1828-ND 1.84 1.58 4.36 | ZFKDSA 10-16.7 1987067 
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Features: * Crimped and connected to terminal then fastened simply by inserting into housing * High density mounting 
* Prevention of connection errors * No need for screws, built-in locking pin secures connector to the board 
Applications: Power units and communications units for factory automation related devices 

Product Specifications: ¢ Current Rating: 12A (2.5mm? wire); 10A (1.5mm? wire) * Voltage Rating: 250 VAC, 350 VDC 
* Operating Temperature Range: -40 ~ 100°C » Storage Temperature Range: -40 ~ 85°C (for a multi-strand conductor) 
Materials: * Plug: Insulator: PBT, Black finish, UL94V-0; Screw: Steel, Zinc plating * Header: Insulator: PBT, Black 
finish, UL94V-0; Nut: Steel, Zinc plating; Board Retention Pin: Phosphor bronze, Tin plating 


ire ontact | Contact | Digi-Key ricing irose 
wi C C Digi-K Pricii Hi 
Fig |Size (Awg)| Plating | Size (mm?) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
1 H4110-ND 3.22 61.88 198.00 | HR31-5.08P-5SC 
_ — = H11442-ND@ NEW! 3.07 59.63 190.80 | HR31-5.08P-5SC(71) 
9 Tin H4111-ND 4.44 85.50 273.60 | HR31-5.08R-5PD 
= Gold = H11443-ND® NEW! 5.28 102.38 327.60 | HR31-5.08R-5PD(72) 
Tin H4113-ND 4.44 85.50 273.60 | HR31-5.08R-SPDL 
. : 3 _— Gold _— H4114-ND 5.28 102.38 327.60 | HR31-5.08R-SPDL(01) 
Product Specifications: * Blocks and End Stops: Nylon ¢ Track: NORYL EN 265 »* FASTON Tab and Gold H11444-ND@ NEW! 5.28 102.38 327.60 | HR31-5.08R-5PDL(72) 
Jumper Tab: Tin plated brass * Screws: Nickel plated brass Ratings: » 6000 Breakdown voltage, rms line- Crimp Contacts 
to-line * 6000 Breakdown voltage, rms line-to-ground * Operating Temperature: 105°C Maximum 14-16 Tin H4116-ND 1.04 18.77 61.43 |HR31-SC-113 
7 7 14-16 Gold H4115-ND 1.40 25.30 82.80 | HR31-SC-111 
Mex.) Max | | fae. | ee 5 mensions (neh) _ | 1446 | Gold H11445-ND@ NEW! 133 2406 78.75 |HR31-SC-111(71) 
ne fAmps | Vous | sange 18-24 | Tin H4118-ND 1.41 25.58 83.70 /HR31-SC-123 
6 | 15 | 300 | 22-14 |1.125 | .750 | .422 | .438 | 343 | 219 | 563 |.171 | 437] .96 48-24 | Gold H4117-ND 140 25.30 82.80 |HR31-SC-121 
8 | 30 | 600 | 22-10 | 1.312 | .875 | .500 | .563 | .437 | .281 | .656 | .203 | .557 | 1.15 48-24 | Gold Hi1446-ND@ NEW! 133 24.08 78.75 | HR31-SC-121(71) 
Contact Extraction Tool. H9916-ND 6.09 — — |HR31-SC-TP 
Digi-Key Pricing AMP Crimp Tool H9917-ND 106.40 = — |HR31-TC-01 
Size | Description Part No. 1 10 Part No. - 
6 | #6 Block Assembly, 100pcs/pkg A0130-ND 47.32/pkg — | 1-604102-1 a HORS Compllent 
8 #8 Block Assembly, 100pcs/pkg A0131-ND 53.64/pkg = 1-604152-1 
6 Track 36” long, 80 positions A0132-ND. 6.53 58.73 1-601805-1 ™ is ¥ 
8 Track 36” long, 60 positions A0133-ND 7.40 63.64 1-601806-1 GeGooicnn: Spring Push Terminals 
6 End Stop, 2 ired bl A0134-ND _ 1.32 604111-1 a ———Ee 
8 ea Stop, 2 jequiied et Sscernbiy A0135-ND = 1.55 604161-1 ¢ These terminals have spring loaded posts for easy connection with 
6.8 | Flat Tab : ”A0136-ND = 72.36 60198941 “ Red and Black color codes. Designed for various audio applications 
6.8 45° Tab A0137-ND = 10.78 601989-2 such as surround sound and speaker connections, amplifiers and 
6.8 | 90° Tab A0138-ND _ 7.34 601989-3 more. Maximum allowed wire size 14 AWG. 
6 Jumper Tab A0139-ND = 2.26 601985-2 7 
8 Jumper Tab ‘A0140-ND = 3.20 604591-1 GC399-ND 2 Pos. for panel mounting to speakers, 
6 #6 Terminal Block Kit A0150-ND* 01.23 821.03 601804-8 mounts in 2” (50.80mm) hole...................25 $1.60 
8 #8 Terminal Block Kit A0151-NDT 121.30 1091.70 604336-1 GC400-ND 4 Pos. for mounting directly to chassis or panels ...$1.84 


GC401-ND 8 Pos. with right angle PCB terminals, 


* Kit consists of 1 each 100-block assembly, 25 end stops, 2 tracks 
with Mounting Ears ................:02::00seeeeeee $2.79 


t Kit consists of 1 each 100-block assembly, 50 end stops, 8 tracks 


More Product Available Online: www.digikey.com 
320 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


~ ° Double Row 
CINCH Barrier Blocks 


Features: « Interposing barriers between terminals * Can be equipped with 
binder head screws only, or with binder head screws and Y solder terminals * UL 
recognized 

Specifications: * Operating Temperature: -55°F ~ 300°F (-48°C ~ 149°C) 
¢ Maximum Wire Size: .375” (9.53mm) - #16; .438” (11.13mm) - #15; .563” 
(14.30mm) - #10 »* Voltage Rating: .375” and .438” (9.53mm and 11.13mm) - 
1100VAC rms maximum; .563” (14.30mm) - 1600VAC rms maximum ¢ Current 


BH Screw Size 


@ 
@ 


@ 
@ 


Rating: .375” (9.53mm) - 15A maximum; .438” (11.13mm) - 20A maximum; .563” Terminal Dimensions — Inch (mm) BH Screw 
(14.30mm) - 30A maximum * Maximum Watts per Terminal: .375” (9.53mm) — 3750; Spacing A B c D E F G Size 
.438” (11.13mm) — 5000; .563” (14.30mm) — 7500 375 (9.53) | .375(9.53) | .313(7.95) | .688(17.48) | .875(22.23) | .141 (3.58) | 160(4.06) | .406(10.31) | 5-40x3/16 
Material: + Insulation Material: Molded monoblock, general purpose phenolic | 43g (44.43) | 438 (11.13) | .422 (10.72) | .875 (22.23) | 1.125 (28.58) | 156 (3.96) | 175/185 | S09 (42.70) | 6-32x1/4 
* Eyelet Material: Brass * Eyelet Plating: Nickel * Screw Material: Steel or brass (4.45/4.70) 
* Screw Plating: Nickel over copper flash * Solder Terminal Material: Brass * Solder | 563 (14.30) | .563 (14.30) | .500(12.70) | 1.062 (26.97) | 1.312 (33.32) | .203 (5.16) | .209(5.31) | .625 (15.88) | 8-32x5/16 
Terminal Plating: Tin 
Terminal | No. of | Digi-Key Pricing Terminal | No. of | Digi-Key Pricing Terminal | No. of | Digi-Key Pricing 
Spacing | Cont. | Part No. 1 25 50 Spacing | Cont. | PartNo. 1 25 50 Spacing | Cont. | PartNo. al 25 50 
19 [088972 1088 20075 98520 
Barrier Blocks 20 | CBB373-ND 10.59 201.34 = 366.28 Barrier Blocks 
2 | CBB102-ND 166 31.47 57.25 375” | 21 |CBB374-ND 11.25 213.78 388.90 2 ]CBB302-ND 229° 43.56 79.25 
3 |CBB103-ND 1.66 31.62 57.52 (953mm) | 22 |GBB375-ND 11.49 218.52 397.52 3 |CBB303-ND 267 50.74 92.30 
4 |CBB104-ND 213 4055 73.77 23 _ | CBB376-ND 11.53 219.11 398.60 4 |CBB304-ND 3.01 57.21 104.08 
5 | CBB105-ND 242 4592 83.54 24 | CBB377-ND 11.65 221.48 = 402.91 5 | CBB305-ND 385 73.27 133.30 
6 | CBB106-ND 267 5069 92.21 25 |CBB378-ND 11.81 224.44 408.29 6 |CBB306-ND 5.72 108.66 197.66 
7 |¢BB107-ND 3.07 58.42 106.27 NEW! *Y” Solder Terminal Marker Strips — 7 |CBB307-ND 6.05 114.93 209.08 
8 | CBB108-ND 3.50 66.45 120.88 Hols Compliant MEW! 8 |cBB308-ND 6.72 127.83 232.54 
9 | CBB109-ND 373 71.00 = 129.15 2 |CBB379-ND 1.62 30.79 56.02 563” 9 | CBB309-ND 9.64 183.18 333.25 
10 | CBB110-ND 4.26 81.00 147.36 3 |CBB380-ND 87 16.58 = 30.16 (14.30mm)| 10 |CBB310-ND 10.56 20075 365.20 
11 |CBB111-ND 4.75 90.39 164.43 4 )CBB381-ND 87 16.58 30.16 11 |CBB311-ND 9.84 187.06 340.30 
12 |CBB112-ND 5.08 96.66 175.84 : ean be fog => 12 |CBB312-ND 10.65 202.41 368.21 
375" | 13 |CBB319-NDt} NEW! 5.36 101.86 185.29 13 |CBB430-NDt NEW! 11.68 222.07 403.98 
(953mm) | 14 |CBB320-NDt{NEW! 5.67 107.78 196.07 i eee ca ae e 14 |CBB431-NDt NEW! 12.52 238.06 433.07 
15 |CBB321-ND} NEW! 5.76 10955 199.30 9 lenmeanin igen: <0gh. 47h 15 |CBB432-NDt NEW! 12.55 238.65 434.15 
16 |CBB322-NDt} NEW! 592 11251 204.68 to |cae387-ND 195 2369 43.09 16 |CBB433-NDt NEW! 13.43 255.23 464.31 
17 | CBB323-NDt NEW! 6.01 114.29 207.92 41 |CBB388-ND 1.25 23.69 43.09 17 |CBB434-NDt{ NEW! 13.61 258.78 470.77 
18 /CBB324-ND{ NEW! 6.60 125.54 228.38 12 | CBB389-ND 1.25 23.69 43.09 NEW! Marker Strips — RoHS Compliant NEW! 
19 |CBB325-NDt} NEW! 7.13 13561 246.70 375” 13 |CBB390-ND 143° 27.24 = 49.56 2 |CBB435-ND 75 14.21 25.86 
20 |CBB326-NDt NEW! 7.69 146.27 266.09 (9.53mm) | 14 | CBB391-ND 143 27.24 49.56 CBB436-ND 78 14.80 26.93 
21 |CBB327-NDt NEW! 7.88 149.82_—_272.55 15 |CBB392-ND 143 27.24 = 49.56 4 |CBB437-ND 87 © 16.58 ~—30.16 
22 |CBB328-NDt{NEW! 813 15456 281.17 16 _|CBB393-ND 1.62 30.79 56.02 5  |CBB438-ND 87 © 16.58 ~——-30.16 
23 |CBB329-ND} NEW! 813 15456 281.17 17 |CBB394-ND 1.62 30.79 56.02 6 _ |CBB439-ND 87 16.58 ~—-30.16 
24 =| CBB451-NDt NEW! 8.19 155.74 283.33 18 | CBB395-ND 1.62 30.79 56.02 7 |CBB440-ND 1.03 49.54 35.55 
25 |CBB330-NDt{ NEW! 8.32 158.11__287.63 19) CBB396-ND 2.02 38.49 70.02 8  |CBB441-ND 103 1954 35.55 
NEW! Marker Strips — RoHS Compliant NEW! 20 | CBB397-ND 2.21 42.05 76.49 563" 9 |CBB442-ND 118 2250 40.94 
2 | CBB331-ND 7 1421. 25.86 21 (GBES2esND) 2 4205 -__"76.49 (14.30mm)| 10 |CBB443-ND 125 2369 +«©—-43.09 
3 |cBB332-ND 78 1480 26.93 22 /CBBooe Ne 287 45.01 81.87 11 |cBB444-ND 1.28 24,28 44.17 
4 | CBB333-ND 84 15.99 29.09 a eee sh pine en 12 |CBB445-ND 1.37 26.06 47.40 
5 | CBB334-ND 84 15.99 29.09 95 lenataohta Sons esing2 A0DdS 13 |CBB446-ND 143 27.24 49.56 
6 | CBB335-ND 84 15.99 29.09 14 |CBB447-ND 1.74 33.16 60.33 
7 | CBB336-ND 90 1747 31.24 Baniar Blocks 15 |CBB448-ND 174 33.16 60.33 
8 | CBB337-ND 93 1777 32.32 2 J¢BB202-ND 159 30.46 64.87 16 |CBB449-ND 1.96 37.31 «67.87 
9 | CBB338-ND 1.03 19.54 35.55 3 |cBB203-ND 244 4637 84.36 17 |CBB450-ND 212 40.27 73.26 
10 /CBB339-ND 1.09 20.73 37.71 4 |CBB204-ND 244 46.42 84.45 
11 |CBB340-ND 1.09 20.73 37.71 5 | CBB205-ND 272 51.69 94.04 
12 |CBB341-ND 409 20.73 37.71 6 _ |CBB206-ND 3.05 57.92 105.36 
375" | 13 |CBB342-ND 1.25 23.69 43.09 7 |CBB207-ND 3.51 66.79 121.50 
(953mm) | 14 | CBB343-ND 1.25 23.69 43.09 8 | CBB208-ND 3.81 72.37 131.65 
15 | CBB344-ND 1.25 23.69 43.09 9 /CBB209-ND 4.26 81.00 147.36 
46 | CBB345-ND 1.43 27.24 49.56 438" 10 | CBB210-ND 4.33 82.36 149.82 
17. |CBB346-ND 1.43 27.24 49.56 (14.13mm) 11 CBB211-ND 4.95 94.15 171.28 
18 |cBR347-ND 143 «9724 «A956 12 |CBB212-ND 516 98.12 178.49 
19 (Cntr digg. <a07a: <ee00 13 |CBB403-ND} NEW! 5.45 10363 188.53 
oo Veneers fa ue. aa 14 |CBB404-ND} NEW! 5.83 110.74 201.45 
PO croc ica. Sang anal 15 |CBB405-ND}NEW! 6.29 11962 217.61 
16 |CBB406-NDt{ NEW! 6.57 12495 227.31 
22 CEB aNe 178 33.75 61.41 17 |CBB407-NDT NEW! 7.13. 13561 246.70 
23 | CBB352-ND 178 33.75 61.41 18 |CBB408-NDt NEW! 7.57 143.90 261.78 
24 | CBB353-ND 240 45.60 82.95 19 |CBB409-NDt NEW! 7.79 148.05 269.32 
25 | CBB354-ND 240 45.60 82.95 20 |CBB410-NDt NEW! 8.22 156.34 284.40 
NEW! “Y” Solder Terminal Barrier Blocks — NEW! Marker Strips — RoHS Compliant NEW! 
RoHS Compliant NEW! 2 /CBB411-ND 72 1362 © 24.78 
2 | CBB355-ND 178 © 33.75 61.41 3 |CBB412-ND 78 14.80 26.93 
3 | CBB356-ND 2.06 3908 71.10 4 |CBB413-ND 84 ©1599 29.09 
4 | CBB357-ND 262 4974 90.49 5 | CBB414-ND 87 = 16.58 = 30.16 
5 | CBB358-ND 3.12 59.22 107.73 6 | CBB415-ND 87 16.58 30.16 Barrier Block | Digi-Key Pricing 
6 CBB359-ND 3.61 68.69 124.96 7 CBB416-ND -90 17.17 31.24 Fig Series Part No. 1 25 50 
7 | CBB360-ND 405 7698 140.05 8 )CBB417-ND 1.03 19.54 935.55 Y Solder Terminals 
8 | CBB361-ND 455 86.46 157.28 9 | CBB418-ND 1.03 19.54 35.55 140 CBBOOT-ND 52 989 17.99 
375" 9 CBB362-ND 5.02 95.34 173.44 438” : eee ioe ae nan 1 141 CBB004-ND 81 15.41 28.03 
10 | CBB363-ND 5.42 103.04 187.45 (11.13mm) : : - 142 CBB007-ND 98 1857 33.78 
(9.53mm) | 15 | cpp364-ND 682 12969 235.98 12 |CBB421-ND 1.25 23.69 43.09 : 
i z _ 43 |CBB422-ND 1.43 27.24 49.56 NEW! Jumpers — RoHS Compliant NEW! 
12 | CBB365-ND 735 139.76 254.24 14 (@Reeeans 44s 3794. 740.56 2 140 CBB313-ND 32 6.02 10.96 
13 | CBB366-ND 7.76 147.45 268.24 15 |CBB424-ND 162 3079 56.02 F a4 TREAD as a0 ABD 
14 |CBB367-ND 8.04 152.78 277.94 46 | CBB425-ND 162 3079 56.02 
15 | CBB368-ND 813 154.56 281.17 4 ie HIRD AQ 9.87" _ 17.04 
17 |CBB426-ND 174 33.46 60.33 
16 | CBB369-ND 8.50 161.67 294.10 48 |CBB427-ND 190 3612 65.71 5 142 CBB317-ND 32 6.02 10.96 
17 | CBB370-ND 966 18358 333.96 19 | CBB428-ND 1.93 36.72 66.79 6 141 CBB314-ND 39 736 13.39 
18 |CBB371-ND 10.06 191.28 347.96 20 | CBB429-ND 2.21 42.05 76.49 142 CBB318-ND 113 21.41 38.96 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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molex’ BEAU Barrier Terminal Blocks 


No PC Terminal 


Insul. Solder Turret 


PC Mount 


Insul. Quick Connect 


.375" PCB Single Barrier Terminal Strip 

Ratings: #6-32 Binding Head Screw: UL: Class B - 15Amps @ 300V 14AWG. Class C - 15Amps @ 150V 
14AWG. CSA: Class B & C - 20Amps @ 300V 14AWG, Mechanical: Torque - 12 in-lbs. Strip length - 5/16". 
Wire range - 12 ~ 24AWG, Materials: Insulator: Thermoplastic, UL94V-0, black. Terminal: Brass, tin-lead 
plate. Screws: #6-32, phillips/slotted, steel, zinc chromate plate 


Tri-Barrier and Double Row Barrier Terminal Strips 

arrier Terminal Strip, 600V 

: M4 Wire Clamp Screw: UL & CSA: Class B & C: 45Amps @ 600V 8 AWG Mechanical: Torque - 16 
in-lbs. Wire Range: 8 ~ 18 AWG Strip length - 5/16" Insulator: Thermoplastic, UL94V-0, black. Terminal: High 
copper brass, tin-lead plate. Screws: M4, steel, zinc chromate plate with clamp washer. UL File No. E48521, 
CSA File No. 025562 for all the Tri-Barrier, Double Row and Single Row 


.375" Double Row Low Profile Barrier Terminal Strip 

Ratings: #6-32 Binding Head Screw: UL: Class B - 15Amps @ 300V 14 AWG, Class C - 15Amps @ 150V 14 
AWG. CSA: Class B & C - 20Amps @ 150V 14AWG Mechanical: Torque - 8in-lbs. Strip length - 5/16" Wire 
range - 12 ~ 24 AWG Insulator: Thermoplastic, UL94V0, black. Terminal: Brass, nickel plate. Screws: #6-32, 
phillips/slotted, steel, zinc chromate plate 


.375" Double Row Barrier Terminal Strip 
Same as the Low Profile except the CSA ratings Class B & C: 20Amps @ 300V 14AWG 


.438" Double Row Barrier Terminal Strip 

Ratings: #6-32 Binding Head Screw. UL: Class B & C 15Amps @ 300V 14AWG CSA: Class B & C 20Amps @ 
300V 14AWG Mechanical: Torque - 8in-lbs. Strip length - 5/16: Wire range - 12 to 24AWG Material: Same as 
the .375" Terminal Strips 


.563" Double Row Phenolic Barrier Terminal Strip 

Ratings: #8-32 Binding Head Screw: UL & CSA: Class B & C: 30Amps @ 300V 10AWG Mechanical: Torque 
- 16in-lbs. Strip length - 5/16" Wire range - 10 ~ 18AWG Materials: Insulator: General purpose phenolic, 
UL94V-0, black. Terminal: Brass, nickel plate. Screws: #8-32, phillips/slotted, steel, zinc chromate plate 


.688" Double Row Phenolic Barrier Terminal Strip 

Ratings: #10-32 Screw UL: Class B - 50Amps @ 300V 6AWG (lugged). Class C - 50Amps @ 150V, 6AWG 
(lugged). CSA: Class B - 50Amps @ 300V 6AWG (lugged). Mechanical: Torque - 20 in-lbs. Torque - 22 in- 
Ibs. Strip length - 5/16" Wire range - GAWG lugged. maximum Materials: Same as the .562" except the screw 
size which is #10-32 


No. of Dim.- Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex No. of Dim.- Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Contacts B Part No. 10 100 Part No. Fig. | Contacts A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
.375” Single Row, PCB Barrier Terminal Strip 4 2.16 (54.9) 1.88 (47.8) WM5776-ND 2.58 2.28 1.52 | 38760-0104 
2 1.58 (78.3) 1.13(28.6) 83 (21.1) | WM5720-ND 228 202 1.35 | 38720-0202 5 2.53 (64.3) 2.25 (57.2) | WMS5777-ND 3.12 2.76 1.84 | 38760-0105 
3 1.96 (49.7) 1.50 (38.1) 1.21 (30.7) | WM5721-ND 282 250 1.67 | 38720-0203 6 2.91 (73.9) 2.63 (66.8) | WMS5778-ND 3.60 3.18 = 2.12 | 38760-0106 
4 2.33 (59.2) 1.88 (47.6) 1.58 (40.2) | WM5722-ND 336 297 1.98 | 38720-0204 7 3.28 (83.3) 3.00 (76.3) | WM5779-ND 414 3.66 2.44 | 38760-0107 
ta | 8 2.71 (68.8) 2.25 (57.2) 1.96 (49.7) | WM5723-ND 3.84 340 227 | 38720-0205 8 3.66 (93.1) 3.38 (85.9) | WM5780-ND 463 4.09 2.73 | 38760-0108 
6 3.08 (78.3) 2.63(66.7) 2.33 (59.2) | WM5724-ND 438 387 258 | 38720-0206 10 4.41 (112) 4.13 (105) WMS5781-ND 5.71 5.04 3.36 | 38760-0110 
8 3.83 (97.3) 3.38 (85.7) 3.08 (78.3) | WM5725-ND 547 483 3.22 | 38720-0208 3B 12 5.16 (131) 4.88 (124) WMS5782-ND 673 5.94 3.96 | 38760-0112 
10 | 4.58(116) 4.13(105) 3.83 (97.3) | WM5726-ND 655 578 3.86 | 38720-0210 14 5.91 (150) 5.63 (143) WMS5783-ND 7.75 6.84 4.56 | 38760-0114 
12 | 5.33(135) 4.88 (124) 4.58 (116) | WM5727-ND 7.63 6.74 4.49 _| 38720-0212 i bee bat oe ni WMSTBGND ee ie ae sorer oe 
2 1.58 (78.3) 1.13(28.6) 83 (21.1) | WM5728-ND 276 244 163 | 38720-3202 : : - . - ; y 
3 1.96 (49.7) 1.50(38.1) 1.21 (30.7) | WM5729-ND 360 3.18 212 | 38720-3203 20 8.16 (207) 7.88 (200) WMS5786-ND 10.87 9.60 6.40 _| 38760-0120 
4 2.33 (59.2) 1.88 (47.6) 1.58 (40.2) | WM5730-ND 438 3.87 2.58 | 38720-3204 22 8.91 (226) 8.63 (219) WM5787-ND 11.89 10.50 7.00 | 38760-0122 
5 2.71 (68.8) 2.25 (57.2) 1.96 (49.7) | WM5731-ND 517 456 3.04 | 38720-3205 24 9.66 (245) 9.38 (238) WMS5788-ND 12.91 11.40 7.60 | 38760-0124 
ia 6 3.08 (78.3) 2.63 (66.7) 2.33 (59.2) | WM5732-ND 5.95 5.25 3.50 | 38720-3206 30 11.91 (303) 11.63 (295) WMS5789-ND 15.92 14.05 9.37 _| 38760-0130 
7 3.46 (87.8) 3.00(76.2) 2.71 (68.8) | WM5733-ND 679 599 4.00 | 38720-3207 -438" Double Row Barrier Terminal Strip 
8 3.83 (97.3) 3.38 (85.7) 3.08 (78.3) | WM5734-ND 7.57 6.68 4.46 | 38720-3208 2 1.63 (41.4) 1.31 (33.3) WM5790-ND 198 1.75 1.47 | 38780-0102 
10 | 4.58(116) 4.13 (105) 3.83 (97.3) | WM5735-ND 919 811 5.41 | 38720-3210 3 2.06 (52.3) 1.75 (44.5) | WM5791-ND 270 239 159 | 38780-0103 
11 4.96 (126) 4.50114) 4.21 (107) | WM5736-ND 9.97 880 5.87 | 38720-3211 4 2.50 (63.5) 2.19 (55.6) WMS5792-ND 3.48 3.08 2.05 | 38780-0104 
12 | 5.33(135) 4.88 (124) 4.58 (116) | WM5737-ND 1075 949 6.33 | 38720-3212 5 2.94 (74.7) 2.63 (66.8) | WM5793-ND 420 371 248 | 38780-0105 
2 158 (78.3) 1.13(28.6) 83 (21.1) | WM5738-ND 234 207 1.38 | 38720-6202 6 3.38 (85.9) 3.06 (77.7) | WM5794-ND 493 4.35 2.90 | 38780-0106 
3 1.96 (49.7) 1.50(38.1) 1.21 (30.7) | WM5739-ND 294 260 1.74 | 38720-6203 7 3.81 (96.8) 3.50 (88.9) | | WM5795-ND 571 5.04 3.36 | 38780-0107 
3 1.96 (49.7) 1.50 (38.1) 1.21 (30.7) | WM5740-ND* 1.98 1.75 147 | 38720-6303 4 8 4.25 (108) 3.94 (100) WMS5796-ND 643 5.68 3.79 | 38780-0108 
4 2.33 (59.2) 1.88 (47.6) 1.58 (40.2) | WM5741-ND 354 313 2.09 | 38720-6204 10 5.13 (130) 4.81 (122) WMS5797-ND 793 7.00 4.67 | 38780-0110 
4 2.33 (59.2) 1.88 (47.6) 1.58 (40.2) | WM5742-ND* 258 228 1.52 | 38720-6304 12 6.00 (152) 5.69 (145) WMS5798-ND 9.43 8.33 5.55 | 38780-0112 
1] 5 2.71 (68.8) 2.25 (57.2) 1.96 (49.7) | WM5743-ND 4.08 361 2.41 | 38720-6205 14 6.88 (175) 6.56 (167) WM5799-ND 10.75 9.49 6.33. | 38780-0114 
5 2.71 (68.8) 2.25 (57.2) 1.96 (49.7) | WM5744-ND* 318 281 1.88 | 38720-6305 16 7.75 (197) 7.44 (189) WM5800-ND 12.43 10.98 7.32 | 38780-0116 
6 3.08 (78.3) 2.63(66.7) 2.33 (59.2) | WM5745-ND 469 414 276 | 38720-6206 18 8.63 (219) 8.31 (211) WMS5801-ND 13.94 12.30 8.20 | 38780-0118 
6 3.08 (78.3) 2.63(66.7) 2.33 (59.2) | WM5746-ND* 372 329 2.20 | 38720-6306 20 9.50 (241) 9.19 (233) WM5802-ND 15.32 13.52 9.01 _| 38780-0120 
8 3.83 (97.3) 3.38 (85.7) 3.08 (78.3) | WM5747-ND 5.89 5.20 3.47 | 38720-6208 -563" Double Row Phenolic Barrier Terminal Strip with Closed Bottom 
10 | 4.58 (116) 4.13(105) 3.83 (97.3) | WM5748-ND 7.03 6.21 4.14 | 38720-6210 7.09 (63.9) 7.69 (42.8) | WWI5803-ND 348 308 2.05 1 38211-0100 
2 1.58 (78.3) 1.13 (28.6) .83 (21.1) | WM5749-ND 2.76 2.44 1.63 | 38721-6702 3 2.66 (67.6) 2.25 (57.2) WM5804-ND. 5.17 456 3.04 | 38211-0103 
1D 3 1.96 (49.7) 1.50 (38.1) 1.21 (30.7) | WM5750-ND 3.60 3.18 2.12 | 38721-6703 4 3.22 (81.8) 2.81 (71.4) WM5805-ND. 6.19 5.46 3.64 | 38211-0104 
4 2.33 (59.2) 1.88 (47.6) 1.58 (40.2) | WM5751-ND 4.38 3.87 2.58 | 38721-6704 5 3.78 (96.0) 3.38 (85.9) WM5806-ND. 7.69 6.79 4.53 | 38211-0105 
6 3.08 (78.3) 2.63 (66.7) 2.33 (59.2) | WM5752-ND 5.95 5.25 3.50 | 38721-6706 6 4.34 (110) 3.94 (100) WM5807-ND 8.95 7.90 5.27 | 38211-0106 
* No mounting ends : 7 4.91 (125) 4.50 (114) WM5808-ND 979 8.64 5.76 | 38211-0107 
8 5.47 (139) 5.06 (129) WMS5809-ND 10.57 9.33 6.22 | 38211-0108 
<a ae i 10 6.59 (167) 6.19 (157) WMS5810-ND 13.76 1214 8.10 | 38211-0110 
cm. ees Stay inch in) Biot Mey Fea cells |p Molex 12 | 772(196) —-731(186) | WMS811-ND 1658 1463 ««9.76 | 38211-0112 
: re 7 = = - - 16 9.97 (253) 9.56 (243) WMS5812-ND 21.50 18.98 12.65 | 38211-0116 
-500" Single Row, PCB Tri-Barrier Terminal Strip, GO0V 20 | 12.22(310) 11.81 (300) | + WM5813-ND 27.27 24.07 16.05 | 38211-0120 
‘ ie ne aot eae Seo oo ite pel ety 24 14.47 (368) 14.06 (357) | | WM5814-ND 32.38 28.57 19.05 | 38211-0124 
2 5 2.00 (50.8) 2.61 (66.3) WM5756-ND 1249 11.03 7.35 ‘| 38660-7805 , oa a » SUI ty Terminal Strip aE BaaEopIO 
6 2.50 (63.5) 3.11 (79.0) WM5757-ND 14.72 1299 8.66 | 38660-7806 : : : : : : : 
7 3.00 (78.2) 361 (91.7) Mean Hees > 4400? 0 98% ll sane0 Bar 3 3.19 (81) 2.75 (69.9) | WM5816-ND 10.33 912 6.08 | 38280-0103 
: : : : z s ee we Ne 4 3.88 (98.4) 3.44 (87.3) | WM5817-ND 13.45 11.88 7.92 | 38280-0104 
375" Double Row Low Profile Barrier Terminal Strip P 5 4.56 (116) 4.13 (105) WMS5818-ND 16.58 1463 9.76 | 38280-0105 
2 TAT (35.8) 1.13 (28.7) WM5759-ND 156 1.38 92 | 38770-0102 6 5.25 (133) 4.81 (122) WM5819-ND 20.66 18.24 12.16 | 38280-0106 
3 1.78 (45.2) 1.50 (38.1) WM5760-ND 2.04 1.81 1.21 | 38770-0103 8 6.63 (168) 6.19 (157) WMS5820-ND 26.53 23.42 15.61 | 38280-0108 
4 2.16 (54.9) 1.88 (47.8) WM5761-ND 252 2.23 1.49 | 38770-0104 10 8.00 (203) 7.56 (192) WMS5821-ND 31.78 28.04 18.70 | 38280-0110 
5 2.53 (64.3) 2.25 (57.2) WM5762-ND 3.06 271 1.81 | 38770-0105 12 9.38 (238) 8.94 (227) WMS5822-ND 38.38 33.87 22.58 | 38280-0112 
6 2.91 (73.9) 2.63 (66.8) WM5763-ND 3.54 3.13 2.09 | 38770-0106 
7 3.28 (83.3) 3.00 (76.3) WM5764-ND 4.08 361 241 | 38770-0107) Style 1, 2, and 3 Solder Terminals 
aa 8 3.66 (93.1) 3.38 (85.9) WM5765-ND 457 4.03 2.69‘ | 38770-0108 
10 4.41 (112) 4.13 (105) WM5766-ND 559 4.93 3.29 | 38770-0110 fan 7 
12 | 516(131) 4.88 (124) | WM5767-ND 661 583 3.89 |38770-0112| | series | style | PING. ries Earle oa] | Males: 
13 5.53 (140) 5.25 (133) WM5768-ND 715 6.31 4.21 | 38770-0113 
14 5.91 (150) 5.63 (143) WM5769-ND 763 674 4.49 | 38770-0114 375 1 WMS5918-ND 22 20.14 | 38002-0204 
16 6.66 (169) 6.38 (162) WM5770-ND 8.65 7.64 5.09 | 38770-0116 3 WMS5920-ND 13-12 «08 |_ 38002-0159 
18 7.41 (188) 7.18 (181) WM5771-ND 9.67 8.54 5.69 | 38770-0118 x " 
20 8.16 (207) 7.88 (200) WM5772-ND 10.69 9.44 629 | 38770-0120 438 ° ae . fs rf ae 
30 11.91 (303) 11.63 (295) WM5773-ND 15.68 13.84 9.23 | 38770-0130 : : - 
.375" Double Row Barrier Terminal Strip 1 WM5924-ND A4 39 26 38002-0321 
3B 2 1.41 (35.8) 1.13 (28.7) WM5774-ND 156 138 92 | 38760-0102 563 | 2 WMS5925-ND 52 46 31 | 38002-0323 
3 1.78 (45.2) 1.50 (38.1) WM5775-ND 2.04 1.81 1.21 | 38760-0103 3 WMS5926-ND 54 48 ~— 32s | 38002-0325 
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Barrier and Eurostyle® (ESE) Terminal Blocks 


8.00mm Two-Screw Terminal Strip: Ratings: UL: Class C: 20Amps @ 600 V 
12AWG; CSA: 15Amps @ 300V 16AWG; Safety Agencies: UL File No. £48521, 
CSA: File No. 25562 Mechanical: Torque: 4.4 inches/pound; Wire Range: 12 
~ 22AWG Materials: Insulator: Nylon 6.6, UL94V-2, white; Inserts: Brass; Wire 
protector: stainless steel; Screws: Zinc-plated steel; Terminals: Nickel-plated 
brass 

10.00mm Two-Screw Terminal Strip: Ratings: UL: Class C: 30Amps @ 600V 
10AWG; CSA: 30Amps @ 300V 12AWG; Safety Agencies: UL: File No. £48521, 
CSA: File No. 25562 Mechanical: Torque: 7 inches/pound; Wire Range: 10 ~ 
18AWG Materials: Same as 8.00mm 

12.00mm Two-Serew Terminal Strip: Ratings: UL: 40A Max, 600V 10AWG CSA: 
40A Max, 600V 8AWG Mechanical: Torque: 7 inches/pound; Wire Range 8 ~ 
20AWG Materials: Same as 8.00mm & 10.00mm 

3.50mm Pitch Beau Eurostyle Pluggable PCB Terminal Block: Ratings: UL: 
File No. £48521, Guide No. XCFR2 Electrical: Voltage: 300V; Maximum Current: 
10Amp; Insulation Resistance: >5,000MQ Mechanical: Torque: 2.5 inches/ 
pound, .31Nm. Operating Temperature: 140°C Physical: Housing: Polyamide 
4/6, black; Screws: M2 Cheesehead, Silicon Bronze; Screw Plating: Nickel; Con- 


tacts: Beryllium Copper; Contact Plating: Hot Tin Dip; Pressure Clamp: Yellow 
Brass; Pressure Clamp Plating: Nickel; Wire Range: 16 to 24 AWG, 1.0 to 0.2mm? 
3.50mm Pitch Beau Eurostyle High Temperature PCB Header: Physical: Header 
Pins: Brass, 3/4 Hard; Header Pin Plating: Tin 

5.00mm Eurostyle Economy Screw Terminal Block: Ratings: UL and CSA: 13.54 
@ 300V 15AWG; Mechanical: Torque: 5.3 inches/pound; Wire Range: 15 ~ 30 
AWG Materials: Insulator: Polyamide 6.6 UL94V-0 ; Terminal: Tin Plated Copper; 
Screw: Nickel plated copper; Cage Clamp: Nickel Plated Copper 

5.00mm and 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Terminal Block: Ratings: UL: 
Class B: 15Amps @ 300V 12AWG; Class C: 10Amps @ 300V 12AWG CSA: Class 
B: 15Amps @ 300V 12AWG; Safety Agencies: UL: File No. £48521; CSA: File No. 
25562 Mechanical: Torque: 5 inches/pound; Strip length: .250" (6mm); Wire 
Range: 12 ~ 26AWG Materials: Insulator: Polyamide, UL94V-0, black; Pressure 
Clamp: Brass, nickel plate; Contacts: Phosphor bronze, tin plate; Header pins: 
Brass, tin plate; Screws: 2.5mm, steel, zinc chromate plates 

5.00mm and 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Header, Closed Ends: Ratings: 
UL and CSA - Class B: 15Amps @ 300V, UL: Class C: 10Amps @ 300V File No. 
E150931 Materials: Nylon 6.6, UL94V-0, black; Header pins: Brass, tin plate 


B 
90 Amps/Line 


60 Amps/Line 


3.50mm Eurostyle Fixed PCB Terminal Block: Ratings: UL and CSA: Class B: 
8 Amps @ 150V 16AWG; Safety Agencies: UL & CSA are pending Mechanical: 
Torque: 2 inches/pound, Strip length: .250" (6mm), Wire Range: 16 ~ 26AWG 
Materials: Insulator: Polyamide, UL94V-0, green; Terminal: Brass, tin plate; 
Clamp: Brass, nickel plate; Screws: Steel, zinc chromate plate 

10.16mm Eurostyle High Power Fixed Blocks: Ratings: UL and CSA Agencies: 
UL: File No. £48521, Guide No. XCFR2; CSA: File No. 025562 Electrical: 
Voltage: 600V; Maximum Current: 60Amp; Insulation Resistance: > 50,000GQ 
Mechanical: Maximum Tightening Torque: 18 inches/pound 2.03 Nm.; Operating 
Temperature: 130°C Physical: Insulator: PBT UL94 V-0, Black; Screws: Bronze; 
Screw Plating: Tin; Pressure Clamp: Brass; Pressure Clamp Plating: Nickel; 
Contacts: Copper; Contact Plating: Tin 

15.00mm Eurostyle High Power Fixed Blocks: Ratings: UL and CSA Agencies: 
UL: File No. E48521, Guide No. XCFR2; CSA: File No. 025562 Electrical: 
Voltage: 600V, Maximum Current: 90Amp; Insulation Resistance: > 50,000GQ 
Mechanical: Max. Tightening Torque: 24 inches/pound 2.71 Nm.; Operating 
Temperature: 130°C Physical: Insulator: PBT UL94 V-0, Black; Screws: Bronze; 
Screw Plating: Tin; Pressure Clamp: Brass; Pressure Clamp Plating: Nickel; 
Contacts: Copper; Contact Plating: Tin 


No.of} Dim.—mm_ | Digi-Key Price Each Molex INo.of| Dim. -mm_ | Digi-Key Price Each Molex No.of] Dim. -mm_ | Digi-Key Price Each Molex 
Con.| A B_ {Part No. iu 10 100 | Part No. Con.| A B_ [Part No. 1 10 100) Part No. Con.| A B_ |Part No. al 10 100) Part No. 
Fig. 1 — 8.00mm Two-Screw Terminal Strip, Fig. 4 — 3.50mm Eurostyle High Temperature Fig. 8 — 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB 
with Wire Protector — RoHS Compliant PCB Header, Closed Ends, Right-Angle Terminal Blocks, Right-Angle 
2 | 13.46) 18.2 )WM15900-ND 1.02 91 .61)39100-0802; | 3 | 11.01] 7.00 |wMs644-ND 2.42 2.14 1.43/39355-0003] | 3 | 15.1 | 10.2 )WM5828-ND 3.06 2.71 1.81|39860-0103 
3 | 21.46) 18.2 )WM15901-ND 1.50 1.33 89)39100-0803) | 4 | 44.51] 10.50 /WMs645-ND 3.03 2.67 1.78|39355-0004 | 5 | 25.3 | 20.3 |WM5830-ND 5.11 4.51 3.01/39860-0105 
4 |29.46) 18.2 |WMTS902-ND 2.04 1.81 1.21 /39100-0804/ | 5 | 48.01 | 14.00 |wimse46-ND 3.50 3.09 2.06/39355-0005] | 6 | 30.4 | 25.4 |wmse3t-ND 6.13 5.41 3.61]39860-0106 
: pi Hae paioatheon a ae He iat 7 | 25.01 | 21.00 |wm5648-ND 477 4.22 2.81/39355-0007| | 8 | 40.5 | 35.6 |wiM5832-ND 811 7.16 4.77|39860-0108| 
49 |9347| 18.2 MOREE 535 472 315/39100-0812| |__| 28:51 | 24.50 |WM5649-ND 5.18 4.57 3.05/39355-0008) | 12 | 60.8 | 55.9 |WM5834-ND 12.25 10.82 7.21 [39860-0112 
Fig. 1 — 10.00mm Two-Screw Terminal Strip, 9 | 32.01 | 28.00 | WM5650-ND §.58 4.93 3.29)/39355-0009) Fig. 9 — 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB 
with Wire Protector — RoHS Compliant 10 | 35.51 | 31.50 | WM5651-ND 7.06 6.23 4.16|39355-0010) Terminal Blocks, Vertical 
3 |27.00] 18.8 |WM15908-ND 1.80 1.59 1.06]/39100-1003 11 | 39.01 | 35.00 | WM5652-ND 7.46 6.59 4.40)39355-0011 9. 10 5.1 |WM5835-ND 5.95 5.25 3.50) 39860-0202 
3 |27.00| 18.8 |wM15909-ND¢ 1.80 1.59 1.06/39100-1103| | 13 | 46.01 | 42.00 )WMS654-ND 881 7.78 5.19)39355-0013] | 4 | 20.2 | 15.2 |WM5837-ND 10.63 9.39 6.26 | 39860-0204 
4 |37.00| 18.8 |WM15910-ND 2.40 212 41.42/39100-1004) | 14 | 49.51 | 45.50 |WM5655-ND 9.28 8.19 5.46/39355-0014) | 6 | 30.4 | 25.4 |WM5839-ND 14.96 13.20 8.80/39860-0206 
5 |47.00| 18.8 |WM15911-ND 3.06 2.71 1.81]39100-1005) | 15 |53.01 | 49.00 |wms5656-ND 9.68 8.55 5.70|39355-0015) | 8 | 40.5 | 35.6 |WM5840-ND 19.58 17.28 11.52| 39860-0208 
6 | 57.00] 18.8 |WM15912-ND 3.54 3.13 2,09/39100-1006) | 46 | 56.51 | 52.50 |WM5657-ND 10.09 8.90 5.94]39355-0016| | 10 | 50.7 | 45.7 |WM5841-ND 21.80 19.24 12.83] 39860-0210 
8 | 77.00} 18.8 |WM15913-ND 4.81__4.24 2.83 |39100-1008) | 17 | 60.01 | 56.00 |WM5658-ND 10.49 9.26 6.18|39355-0017 Fig. 10 — 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB 
Fig. 1 — 12.00mm Two-Screw Terminal Strip, 18 | 63.51 | 59.50 |WMS5659-ND 10.96 9.68 6.45/39355-0018| Terminal Blocks, Vertical 
with Wire Protector — RoHS Compliant 19 | 67.01 | 63.00 |WM5660-ND 11.36 10.03 6.69/39355-0019] |» | 49 | 54 |wwsa42-ND 5.95 5.25 350|39860-0302 
10 /116.00) 23:2 Rane 6.49 $73 3.82/39100-1210) | 99 | 70.51 | 66.50 | WM5661-ND 14.77. 10.39 6.93|39355-0020, | 3 | 451 | 10.2 |wisea3-nD 799 7.05 4.70|39860-0303 
12 [140.00] 23.2 |WM15917-ND 6.97 6.15 4.10 [39100-1212 Fig 5 — 6.0mm Eurosijia Piugwable, 4 fap | 152 (Ree sia abe op [ASoRnGad 
Pig: 2 3 Sean Eurestvie Pagano Pee PCB Terminal Blocks 6 | 30.4 | 25.4 |WM5845-ND 7.90 6.97 4.65 | 39860-0306 
Terminal Blocks, 180° us : z : L 
2 17.11 | 3.50 )wMs5605-ND 814 7.18 4.79]39351-0002 2/99 5 |WM5862-ND 2.04 1.81 1.21} 39870-0102 Fig. 11 — 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Header, 
5 | 17.53 | 14.00 |WM5608-ND 6.23 5.50 3.67/39351-0005 4 | 19.9] 15 |WM5864-ND 4.08 3.61 2.41/39870-0104 Closed Ends, Vertical 
6 | 21.08 | 17.50 |WM5609-ND 19.70 17.39 11.59|39351-0006] | 5 | 24.9) 20 |WM5865-ND 5.11 4.51 3.01} 39870-0105) | 2 | 11.4) 5.1. |WM5846-ND 78 69  .46/39860-0502 
7 | 24.64 | 21.00 ]WM5610-ND 21.76 19.20 12.80/39351-0007} | 6 | 29.9] 25 |WM5866-ND 613 5.41 3.61/39870-0106) | 3 | 46.5 | 10.2 |wmse47-ND 444 1.01 .68/39860-0503 
9 | 31.50 | 28.00 |WM5612-ND 28.51 25.16 16.78 |39351-0009 7 | 34.9 | 30 |WM5867-ND 7.15 6.31 4.21] 39870-0107 4 | 21.6 | 15.2 |WM5848-ND 1.56 1.38  .92/39860-0504 
10 | 35.05 | 31.50 |WM5613-ND 32.21 28.42 18.95 |39351-0010 9 | 44.9] 40 |wmss69-ND 9.13 8.06 5.38) 39870-0109 6 | 31.8 | 25.4 |WM5850-ND 234 2.07 1.38) 39860-0506 
11 | 38.61 | 35.00 ]WM5614-ND 34.90 30.80 20.53]39351-0011] | 49 | 4g9 | 45 |wise70-ND 10.21 9.01 6.01/39870-0110| | 10 | 52.7 | 457 \wasese-nD ap < casas’ “Sia0 | agpaDsnedo 
wg omen aa sees mcTer any | 2 son] ss msi eas some_ra[awroavel [iy [eon] sso mesa sep ai ols 
15 [52.58 | 50.00 |wwis618-ND 46.87 41.36 27.57|39351-0015 Fig. 6 — 5.00mm Eurostyle Pluggable PCB Header, Fig. 12 — 5.00mm Eurostyle Economy Screw 
16 [56.13 | 52.50 [WM5619-ND 49.62 43.79 29.19]39351-0016 Closed Ende, Vertical Terminal Blocks — RoHS Compliant 
17 | 59.44 | 56.00 | WM5620-ND 52.31 46.16 30.78|39351-0017| | 2 | 11.3] 5 |WM5872-ND 78 69 .46/39870-0502) | 2 | 10.0 | — |wM15825-ND 90 80  .53)39890-0302 
18 | 62.99 | 59.50 | WM5621-ND 55.07 48.59 32.40/39351-0018) | 4 | 21.3 15 |WM5874-ND 1.98 1.75 1.17/39870-0504 | 3 | 15.0 | — |wm15826-ND 1.32 147 _.78|39890-0303 
19 | 66.55 | 63.00 | WM5622-ND 57.76 50.97 33.98|39351-0019| | 6 | 31.3] 25 |WMS5876-ND 2.34 2.07 1.38]39870-0506] | Fig. 13 — 5.08mm Eurostyle Single-Piece (Fixed) Blocks 
20 | 70.10 | 66.50 | WM5623-ND 60.51 53.40 35.60|39351-0020] | g§ | 41.9] 35 |wMs878-ND 5.17 4.56 3.04/39870-0508] |~3 T457] 102 wwse93-Np DOR. D0 495 |96R80-0108 
Fig. 3 — 3.50mm Eurostyle High Temperature 9 | 469 40 Jwms879-ND 3.54 3.13 2.09]39870-0509] | 4 | 298 | 15.2 lwmsso4-ND 3.00 265 4177/39880-0104 
PCB Header, Closed Ends, Vertical 12 | 62.0 | 55 |WM5881-ND 4.69 4.14 2.76|39870-0512) | 5 | 959 | 203 |wmssos-ND 3.48 3.08 2.05/39880-0105 
2 | 7.51 | 3.50 JwMs5624-ND 1.14 1.01 .68]39353-0002 Fig. 7 — 5.00mm Eurostyle Pluggable PCB Header, 4-94-40: dena earaetie HiGW Power claca EiccE 
3 | 11.01] 7.00 ]WM5625-ND 1.55 1.37 .91)39353-0003 Closed Ends, Right-Angle ee ee nee ene eet ene 
5 | 18.01 | 14.00 }WM5627-ND 2.42 244 1.43]39353-0005 ~ 2 | 21.84 | 10.16 | WM5964-ND 6.75 6.08 5.40/39910-0102 
6 | 21.51 | 17.50 |WM5628-ND 3.16 279 1.86/39353-0006} | 2 | 11.3) 5 /WMS5882-ND 78 69 — .46|39870-0702| | 3 | 32.00) 20.32 |WwM5965-ND 8.87 7.99 7.10]39910-0103 
7_| 25.01 | 21.00 |wM5629-ND 3.50 3.09 2.06 |39353-0007/ | 3 | 163) 10 |WM5883-ND 114 1.01 .68/39870-0703) | 4 |42.16 | 30.48 | WM5966-ND 12.12 10.91 9.70/39910-0104 
8 | 28.51 | 24.50 | WM5630-ND 4.03 3.56 2.38/39353-0008) | 4 | 213) 15 |WM5884-ND 1.56 1.38 .92/39870-0704) | 6 | 62.48 | 50.80 | WM5967-ND 17.14 15.43 13.71]39910-0106} 
9 | 32.01 | 28.00 |wMs5631-ND 451 3.98 2.65/39353-0009| | 7 | 36.9] 30 |WIM5887-ND 2.70 2.39 1.59/39870-0707| | g |g980|71.12 \wmsgea-ND 2242 1991 17.70/39910-0108 
10 | 35.51 | 31.50 | WM5632-ND 5.58 4.93 3.29/39353-0010/ | 9 | 46.9 | 40 |wM5889-ND 3.54 3.13 _2.09|39870-0709| |“ Fig. 15 — 15.00mm Eurostyle High Power Fixed Blocks 
iH ae 35.00 |e $92 6.28 9.49 /99959-0011 Fig. 7 — 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Header, 4 159.18 | 44.96 |WM5971-ND 11.85 10.67 9.48] 39920-0104 
SS oe Closed Ends, Right-Angle 6 | 89.15 | 74.93 |WM5972-ND 16.39 14.76 13.12|39920-0106 
13 | 46.01 | 42.00 |wM5635-ND 6.59 5.82 3.88 [39353-0013 : : ; LTS 
14 | 49.51 | 45.50 |wMs636-ND 693 612 408/39359-0014| | 2 | 114] 5:1 /WMS854-ND 78 69.46 /39860-0702) | g |119.13) 104.9 jwMs973-ND 20.86 18.78 16.69| 39920-0108 
15 |53.01 | 50.00 |ws637-ND 753 665 4.43/39353-0015| | 4 | 21-6 | 15.2 |WMS5856-ND 1.62 1.43 .96)39860-0704, | 3 | 44.20 | 30.00 |WM6051-NDO 10.49 9.45 8.40/39920-0503 
16 |56.51 | 52.50 |WM5638-ND 8.07 7.12 4.75/39353-0016| | © | 26-7 | 20.3 |WM5857-ND 1:98 1.75 1.17)39860-0705} | 4 | 59.18 | 45.01 |WM6052-NDO 12.68 11.42 10.15|39920-0504 
17 [60.01 | 56.00 |WM5639-ND 8.54 7.54 5.03|39353-0017| |_8 | 42.5 | 35.6 |WMS859-ND 3.06 2.71 __1.81/ 39860-0708) | § [89.15 | 75.01 | WM6053-NDO 1747 15.46 13.74]39920-0506| 
18 63.51 | 59.50 | WM5640-ND 9.08 8.01 5.34/39353-0018) | 10 | 52.7 | 45.7 |WM5860-ND 3.90 3.45 2.30/39860-0710) | g 119.13] 105.0 |WM6054-NDO 21.80 19.63 17.45| 39920-0508 
19 | 67.01 | 63.00 |WM5641-ND 9.55 8.43 5.62|39353-0019| | 12 | 62.8 | 55.9 |WM5861-ND 469 4.14 276)39860-0712| » pons Compliant ¢ Low Profile 
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Insulation Types: 
Insulkrimp®: PVC Insulated 
Avikrimp®: Nylon Insulated 
Krimptite®: Non-Insulated 
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Fully-Insulated Quick Disconnects Max. Wire 

Crimp Tab Size Insul. Dia. | Digi-Key Pricing Molex 

Max. Wire Fig.) AWG | Tool # Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 10 100 500 |Part No. 
Crimp Tab Size Insul. Dia. |Digi-Key Pricing Molex 250 (6.35) -200 (5.08) | WM18248-ND§ 3.39 27.14 113.10|19007-0021 
Fig.| AWG |Tool #/ Inch (mm) Inch (mm) |Part No. 10 100 500 ‘|Part No. rer .250x.032 (6.35x0.81) | 200 (5.08)| WM18754CT-ND§tO 5.02 40.16 —|19007-0024 
‘Avikrimp® - Male (Standard Flare) Blue. | 11/25 |-250x.032 (6.35x0.81) |.200 (5.08) | WM18754TR-NDS#O 58.50/250 49007-0024 
3 187 (4.75) -200 (5.08) | WM18251-ND 3.39 27.14 113.10|19007-0029 

250 (6.35) 140 (3.56) |WM18225-ND§ 485 38.81 161.69]19001-0001 kane : 
22-18) 93 187 (4.75) .140 (3.56) |WM18226-ND§ 4.85 38.81 161.69|19001-0003 0 250 (6. 28) 200 (5.08) ANSI ND 5:02 24.20 100.88 11807-0073 
Red .187x.020 (4.75x0.51) | .140 (3.56) |WM18744CT-ND§t0 6.37 50.97 —|19001-0005 Yellow | 19/25 .250 (6.35) .262 (6.65) | WM18249-ND 4.30 34.38 143.26 19007-0040 

F .187x.020 (4.75x0.51) |.140 (3.56) [WM18744TR-ND§#0 148.50/500 49001-0005 7 
16-14 - 250 (6.35) 170 (4.32) |WM18227-ND 4.85 38.81 161.69/19001-0006 § RoHS Compliant With 94V-0 Material {CutTape +¢TapeandReel  TUV Rheinland Approved 
Blue 187 (4.75 170 (4.32) |WM18228-ND§ 4.85 38.81 161.69|19001-0008 . . . 
oe pees ae Piggyback QD’s Fully-Insulated Quick Disconnects 
Yellow! 4/22 .250 (6.35) .230 (5.84) |WM18229-ND§ 5.77 46.18 192.41 |19001-0010 

STOW — Crimp | Tab Size Max. Wire Insul. | Digi-Key Pricing Molex 
Avikrimp® - Female (Standard Flare) Fig.| AWG | Tool #| Inch(mm) | Dia. Inch(mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. 
250 (6.35) 125 (3.18) WM18230-ND§ 4.41 35.26 146.90 19002-0001 22-18; 25 | .250(6.35) | .060 (1.52) WM18252-ND 6.77 54.15 225.64] 19013-0001 
-250x.032 (6.35x0.81) |.125 (3.18) /WM18745CT-ND§t) 5.86 46.85 195.21 19002-0002 4 | 16-14] 25 | .250(6.35) | .145(3.68) | WM18253-ND§ 6.77 54.15 225.64 | 19013-0005 
99/98 | 200%.032 (6.35x0.81) |.125 (3.18) |WM18745TR-ND§#0 273.00/1,000 19002-0002 12-40 | 25 | .250(6.35) | 1503.81) | WM18254-ND_—9.70_—77.61_-323.38| 19013-0018 
22-18 187 (4.75) 125 (3.18) |WM18231-ND§ 4.41 35.26 146.90|19002-0005 : 
Red .187x.020 (4.75x0.51) |.125 (3.18) |WM18746CT-ND§t) 5.86 46.85 195.21 |19002-0007 § RoHS Compliant 
.187x.020 (4.75x0.51) |.125 (3.18) |WM18746TR-ND§#0 273.00/1,000 19002-0007 tkri ® . 
> 93/28 | 187%.032 (4.75x0.81) | 125 (3.18) /WN18757-ND§O 405 32.44 135.15 19002-0009 Avikrimp Nylon Insulated with 
.110x.020 (2.79x0.51) |.125 (3.18) |WM18758-ND§0 441 32.90 137.10 19002-0013 Vibration Support Quick Disconnects 
-250 (6.35) 155 (3.94) |WM18232-ND§ 441 35.26 146.90|19002-0024 d 
16-14] 5, |.250x.032 (6.35x0.81) | 155 (3.94)|WN18747CT-NDS§$O 5.86 46.85 195.21 19002-0025 : ; Max. Wire] ms 
Blue .250x.032 (6.35x0.81) | .155 (3.94) |WM18747TR-ND§#0 273.00/1,000 49002-0025 } Crimp Tab Size Insul. Dia. | Digi-Key Pricing Molex 
187 (4.75) 155 (3.94) |WM18233-ND§ 447 35.76 149.01 (19002-0028 Fig.| AWG | Tool # Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 10100500 [Part No. 
42-10 Female 
Yellow) 22 250 (6.35) | 245 (6.22) |WMIIB233-ND) 5.25 41.99 174.94/19002-0044 “250 x.032 (6.3 x0.8) |.115 (2.9) | WM18255-ND§ 257 20.56 65.65 ]19019-0012 
Avikrimp® - Female (Expanded Flare/Oval Barrel) 250 x.032 (6.3 x 0.8) |.115 (2.9) | WM18755CT-ND§t 3.96 31.71 132.14 |19019-0013 
> | 12-10] y9 |-260x.032 (6.35x0.81) 245 (6.22) WNT8748CT-NDSTO 6.64 53.09 —]19002-0045 22-18 23 feet on Heo Habe ee eee i ee deeds 
Yellow .250x.032 (6.35x0.81) |.246 (6.22) |WM18748TR-ND§#0 155.00/500 19002-0045 “140 x.082 (2.8 x 0.8) | 115 (2.9) | WMi8259-ND 295. ops °94.n9|19078-0004 
Insulkrimp® - Male (Standard Flare) 7 110 x .020 (2.8 x 0.5) |.115 (2.9) | WM18260-ND§ 3.05 24.43 101.78 |19019-0001 
22-18 : 3 110 x .020 (2.8.x 0.5) 138 (3.5) | WM18261-ND§ 291 23.27 96.98 19019-0022 
Rad | 23/29|.250x.032 (6.35x0.81) | 145 (3.68) |WM18761-ND§ 255 20.44 85.16 {19004-0001 “187 x.000 (4.7 x05)| 138 (35) | WM8258-ND peat nae: iad 30| 10016 GbO7 
16-14 16-14} 23 |.250 x .032 (6.3 x 0.8) | 138 (3.5) | WM18262-ND§ 255 20.42 85.06 19019-0031 
| Blue 23/29 |.250x.032 (6.35x0.81) | .170 (4.32) |WM18762-ND§ 2.55 20.44 85.16 /19004-0005 .250 x .032 (6.3 x 0.8)| .138 (3.5) | WM18756CT-ND§t 4.05 32.44 135.15 |19019-0033 
250 x .032 (6.3 x 0.8) | 138 (3.5) | WM18756TR-ND§¢ 283.50/1,500 19019-0033 
alae 22/30 | .250x.032 (6.35x0.81) | .275 (6.98) |WM18763-ND§ 3.72 29.72 123.85|19004-0009 12-10] 18/23 |.250 x .032 (6.3 x 0.8)| 225 (5.7) | WM18256-ND 4.24 33.92 _ 141.34 [19019-0037 
Insulkrimp® - Female (Standard Flare) § RoHS Compliant tCutTape + Tape and Reel 
26-24 -250 (6.35) 075 (1.91) |WM18235-ND§ 240 1678  69.90|19003-0071 
Yellow °° 187 (4.75) 075 (1.91) |WM18236-ND 2.91 23.27 96.98 {19003-0064 Snap Plugs 
.250 (6.35) -135 (3.43) |WM18237-ND§ 2.32 18.57 77.39 /19003-0001 Crimp] Diameter Max. Wire Insul. ] Digi-Key Pricing Molex 
.250x.032 (6.35x0.81)|.135 (3.43) |WM18749CT-ND§t 3.81 30.44  126.84|19003-0003 Fig.| AWG | Tool #| Inch(mm) | Dia. Inch(mm) | Part No. 10 100 —-500 | PartNo. 
.250x.032 (6.35x0.81) | .135 (3.43) |WM18749TR-ND§¢ 178.00/1,000 49003-0003 Insulkrimp® (PVC Insulation) 
15/23]... 187 (4.75) | 135 (3.43) WM16238-ND§ 229 18.30 76.24/19003-0011 22-18 156 (3.96) | .140(3.6) | WM18263-ND 3.10 2480 103.31] 19034-0005 
22-18 .187x.020 (4.75x0.51) |.135 (3.43) |WM18750CT-ND§t 3.90 31.21 130.03|19003-0013 6 |ig-14| 12/22 | “486 (3:96) 175 (44) | WM48264-ND 91 2997 9698 | 19034-0009 
Red .187x.020 (4.75x0.51) | 135 (3.43) |WM18750TR-ND§¢ 182.00/1,000 49003-0013 a tees = : : 
187x.032 (4.75x0.81) | .135 (3.43) |\WM18759-ND§ 210 16.83 70.14{19003-0017 Avikrimp® (Nylon Insulation) 
9 110x.020 (2.79x0.51) |.135 (3.43) |WM18760-ND§ 2.21 17.68 _73.68|19003-0024 7 {22-18} 5/99 | -156 (3.96) 140 (3.6) WM18267-ND§ 3.65 29.17 121.55 | 19036-0003 
29 _|.250x.032 (6.35x0.81) | 165 (4.19) |WM18764-ND§ 2.33 18.61 77.55|19005-0001 16-14 156 (3.96) | 170 (4.3) __| WM18268-ND 3.78 30.28 126.16 | 19036-0008 
24 _|.187x.032 (4.75x0.81) | 135 (3.43) |WM5928-ND§* 3.27 26.13 108.88 19003-0129 § RoHS Compliant 
“250 (6.35) 145 (3.68) |WM18239-ND§ 236 18.90  78.74/19003-0040 
.250x.032 (6.35x0.81) | 160 (4.06) |WM18751CT-ND§t 4.06 32.48 135.33 /19003-0042 Snap Plug Receptacles 
14/23 | .250x.032 (6.35x0.81) | .160 (4.06) |\WM18751TR-ND§$ 189.00/1,000 9003-0042 : : _ _ = 
Blue .250x.032 (6.35x0.81) |.145 (3.68) | WM5929-ND§* 2.91 23.27 96.98 |19003-0044 . Crimp | Snap Plug Dia. | Max. Wire Insul. | Digi-Key Pricing Molex 
16-14 187 (4.75) 160 (4.06) |WM18240-ND 279 22.31 — 92.94|19003-0050 Ef AW Ge aT cle | chy ry aan (mn) gat No a) i) et) est, 
23/29 |.250x.032 (6.35x0.81) | 165 (4.19) |WM18765-ND§ 233 18.61 77.55 (19005-0005 Insulkrimp® (PVC Insulation) 
5 |-187x.020 (4.75x0.51) |. 160 (4.06) | WMI5927-ND§* 3.68 29.45 122.71 |19003-0132 g 2218) 397 | -156 (3.9) 140 (3.5) | WIM18265-ND 217 17.33 72.20) 19038-0001 
187x.032 (4.75x0.81) | .160 (4.06) |WM5930-ND* 3.68 29.45 122.71 [19003-0135 16-14 156 (3.9) 170 (4.3) | WM18266-ND§ 1.99 15.95 66.44 | 19038-0007 
Insulkrimp® - Female (Expanded Flare) Avikrimp® (Nylon Insulation) 
12-40 9 2218] 307 | 196 (3.9) 125 (3.2) | WIM18269-ND§ 3.08 24.66 102.74] 19039-0001 

2 I vellow! 23 250 (6.35) -275 (6.98) \WM18241-ND§ 3.78 30.23 125.96 /19005-0010 16-14 156 (3.9) 150 (3.8) | WM18270-ND’ 3.13 25.03 104.28] 19039-0006 

§ RoHS Compliant —* With 94V-0 Material tCutTape $TapeandReel 4 TUV Rheinland Approved § RoHS Compliant 

Quick Disconnect Flags Snap Spade Terminals 

Max. Wi Crimp | Stud | Max. Wire Insul.) Max. Width | Digi-Key Pricing Molex 
cine ene ei Dee Digi-Key Pricing brie Fig.| AWG | Tool #| Size | Dia. Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. 10 100 500 |Part No. 

Fig.| AWG | Tool # Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 10 100 500 [Part No. Insulkrimp® (PVC Insulation) 

Aimed - Fly Prsuatd zi] ou] ] sen | Snes mnie Th Ge Sa|solee 
-250x.032 (6.35x0.81) ].150 (3.81) ] WM18242-ND 457 36.55  152.29]19006-0001 Red io | 143.37) “340 (8.6) |WMA18317-ND. 249 17.51 72.96 {19099-0015 
22-18 .187x.020 (4.75x0.51) |.150 (3.81) | WM18245-ND§ 4.57 36.55 152.29/19006-0005 aed ae - : i 
9/25 5-6 | 175 (4.4) 260 (6.6) |WM18318-ND 2.03 16.27 67.79 | 19099-0027 
Red .250x.032 (6.35x0.81) |.150 (3.81)| WM18752CT-ND§tO 6.75 54.02 —|19006-0003 40 | 18-14) 40/00 | “a 175 (4.4) 320 (81) |WMH8319-ND§ 214 1710 71.25 |19099-0032 
.250x.032 (6.35x0.81) 160 3.81) | WM18752TR-ND§$0 78.75/250 19006-0003 Blue ee nie ; ; : 

3 yeaa “50K 032 (635x081) ; Y 44g 35.81 14921 19006-0011 4o | 175 (4.4) 340 (8.6) |WM18320-ND 2.15 17.19 71.63 19099-0034 
Blue | 9/25 | 187x.020 (4.75x0.81) TyOlday WMM18246-ND 459 36.68 152.85 |19006-0015 12-10 5-6 | 250 (6.4) 260 (6.6) | WM18321-ND = 3.12 24.93 103.89 |19099-0044 
13-40 Yoitow! 12/22] 8 250 (6.4) 330 (8.4) |WM18322-ND§ 286 22.86 — 95.26 /19099-0038 
Yellow | 10/25 | .250x.032 (6.35x0.81) |.248 (6.30) | WM18244-ND§ 9.21 73.69 307.05/19006-0019 enw io | 250 (6.4) 340 (8.6) |WM18323-ND 3.35 26.78 111.56 |19099-0050 

Insulkrimp® - Fully Insulated Avikrimp® (Nylon Insulation) 
250 (6.35) "175 (4.44) | WMI18247-ND§ 3.39 2744 113.10119007-0001 oa 5-6 | 140 (3.6) 260 (6.6) [WM18324-ND 293 23.46  97.75/19115-0009 

3 | 22-18 | 4479. |.250x.082 (6.35x0.81) |.175 (4.44)|WM18753CT-ND§tO 5.04 40.28 —|19007-0004 10 |"Reg | 12/22} 5-6 |  .140(3.6) 270 (6.8) | WM18325-ND = 2.99 23.88 99.51 |19115-0001 
Red .250x.032 (6.35x0.81) |.175 (4.44) | WM18753TR-ND§£0 58.75/250 19007-0004 8 140 (3.6) -300 (7.6) |WM18326-ND 2.34 18.73 78.04 ]19115-0003 

187 (4.75) 175 (4.44) | WM18250-ND§ 3.39 27.14 113.10|19007-0009 § ROHS Compliant (Continued) 
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Terminals, Tools, Lugs and Connectors 
Snap Spade Terminals (Cont.) 


i Crimp | Stud | Max. Wire Insul.) Max. Width | Digi-Key Pricing Molex Crimp | Pin Dia. | Max. Wire Insul.) Digi-Key Pricing Molex 
Fig.| AWG | Tool #| Size | Dia. Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. Fig. AWG Tool # |Inch (mm)| Dia. Inch (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. 
22-18 8 140 (3.6) 320 (8.1) | WM18327-ND 2.95 23.60 98.31 |19115-0012 ji i 
Red | 12/22] 10 | ‘440 (3.6) "340 (8.6) | WM18328-ND 297 2374 98.90 |19115-0014 Insulkrimp® (PVC Insulation) 
2 : : 22-18 Red 08 (2.03)[ 145 (3.68) | WM18377-ND§ 2.53 20.23 84.30] 19212-0003 
oe) aus 260 (6.0) OME 0 82s 96.78 | 19115-0004 14] 16-14 Blue | 14/22 |.08 (2.03)] 175 (4.44) | WM18378-ND 3.25 26.04 108.49] 19212-000! 
16-14) 979 | 5:6] -170(4.3) | .270(6.8) | WM18330-ND§ 2.34 18:73 78.04 | 19115-0016 14 Blue 08 (2.03)) 175 (4.44) fee] 3.2526. ; 0008 
40 | Blue | 12/22] °3 “4170 (43) "320 (8.1) |WM18331-ND 3.00 2396 9985 |19115-0079 12-10 Yellow 12 (3.05)| __.25 (6.35) _| WM18379-ND 2.04 16.31 67.98] 19212-0001 
10 | 170 (4.3) 340 (8.6) | WM18332-ND 3.01. 24.11 100.44 | 19115-0031 Avikrimp® (Nylon Insulation) 
z 56 | .225 (5.7) 260 (6.6) | WMT8333-ND 5.37 42.95 178.96 | 19115-0042 22-18 Red 08 (2.03)] 14 (3.56) | WM18380-ND§ 3.43 27.47 114.45] 19213-0009 
12-10 
Yellow! 12/22) 8 225 (5.7) 330 (8.4) | WM18334-ND§ 2.94 23.53 98.05 | 19115-0035 15 | 16-14 Blue | 14/22 |.08(2.03)] .17 (4.32) | WM18381-ND§ 97 = 7.79 32.45) 19213-0011 
10 225 (5.7) 340 (8.6) | WM18335-ND 5.61 44.89 __ 187.04 | 19115-0048 12-10 Yellow 12 (3.05)} .225 (5.71) | WM18382-ND§ 3.59 28.76 119.83] 19213-0007 
RoHS Compliant 
eh Hop an = § RoHS Compliant 
tandard Ring Tongue : 
Spade Tongue Terminals 
Crimp | Stud | Max. Width | Digi-Key Pricing Molex P g 
Fig. AWG | Tool#| Size Inch (mm) Part No. 10 100 500 | Part No. Max. Wire Max. 
Insulkrimp® (PVC Insulation) Crimp | Stud | Insul. Dia. Width Digi-Key Pricing Molex 
1-2 235 (6.0) WM18271-ND§ 1.90 15.16 63.18 | 19070-0005 Fig. | AWG | Tool #} Size | Inch(mm) | Inch(mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. 
2] 263 Me 1S Bae) nse isthinn (RYE een 
22-18 | 14/22! 10 | .322(8.2) | WM18275-ND§ 2.04 1631 — 67.98 | 19070-0015 22-18 56 | .145(3-7) | 326(8.3) ANDESSe NaS) 2:03 16.27 67.78) 19144-0001 
14/22 | 8 | 145(3.7) | .326(8.3) |WM18353-ND§ 2.03 16.27 67.79 | 19144-0003 
1/4 | .477 (12.1) | WM18276-ND 232 1853 77.20 | 19070-0023 Red 10 | 145 (37) | 326 (83) | WM18354-ND§ 203 1627 67.79 | 19144-0005 
5/16 | .477 (12.1) | WM18277-ND§ 232 1853 77.20 | 19070-0026 9 (s, 326 (8.8) : : . 
3/8 | .544 (13.8) | WM18278-ND 2.43 19.40 _ 80.84 | 19070-0033 5-6 | .175 (4.4) | .305 (7.7) | WM18355-ND§ 1.76 14.10 58.76 | 19144-0018 
3-4 | 260 (6.6) | WM18279-ND§ T91 15.30 63.76 | 19070-0067 16-14] 449 | 8 | -175(4.4) | 305 (7.7) | WM18356-ND 1.87 14.98 62.41 | 19144-0020 
5-6 260 (6.6 WM18280-ND: 1.91 15.30 63.76 | 19070-0069 16 | Blue 8 175 (4.4) .372 (9.4) | WM18357-ND 2.03 16.22 67.59] 19144-0024 
(6.6) § 
8 322 (8.2) | WM18281-ND§ 2.00 15.99 66.64 | 19070-0086 10 | .175 (4.4) | .372(9.4) | WM18358-ND 2.03 16.22 _ 67.59 | 19144-0026 
11 | 16-14 | 14/22} 10 | .322(8.2) | WM18282-ND§ 2.00 15.99 66.64 | 19070-0090 5-6 | .250(6.4) | .385(9.8) |WM18359-ND§ 293 23.41  97.55| 19144-0037 
Ae au es VONIS2SS ND a W760 ree 10070 O78 12-10 syo9 | 8 | .250(6.4) | .385 (9.8) | WM18360-ND 2.93 23.41 97.55 | 19144-0039 
: . : : / 5 a Yell 10 | .250(6.4) | .385(9.8) | WM18361-ND§ 293 23.41 97.55 | 19144-0042 
3/8_| 544 (13.8) _| WIM18285-ND§ 2.62 20.97 __87.38 | 19070-0059 _ 1/4 een renee air 3.96 31.71 132.11 | 19144-0046 
5-6 | .292 (7.4) | WM18286-ND 296 23.64 98.51 | 19070-0143 ‘Aikman @ (ugien neuter 
8 292 (7.4) | WM18287-ND§ 2.96 23.64 98.51 | 19070-0145 vikrimp@ (Nylon Insulation) 
10 385 (9.8) | WM18288-ND§ 275 2198 91.60 | 19070-0123 20-18 5-6 | .140(3.6) | .326(8.3) ]WM18363-ND§ 2.79 22.31 92.94] 19198-0070 
12-10 | 14/22] 1/4 | .540(13.7) | WM18289-ND§ 3.25 26.04 108.49 | 19070-0132 Red | 14/22} 8 | .140(3.6) | .326(8.3) |WM18364-ND 2.79 22.31 92.94] 19198-0004 
5/16 | 540 (13.7) | WM18290-ND 3.25 26.04 108.49 | 19070-0136 10_| .140(3.6) | .326 (8.3) |WM18365-ND 2.79 22.31 92.94 | 19198-0006 
3/8 | .598(15.2) | WM18291-ND§ 3.57 28.58 119.06 | 19070-0153 16-14 5-6 | .170(4.3) | .305(7.7) |WM18366-ND 2.66 21.25 88.53 19198-0016 
12 | .760 (19.3) _| WM18292-ND 4.85 38.81 _ 161.69 | 19070-0109 16 | ‘piye | 14/22} 8 170 (4.3) | .305(7.7) | WM18367-ND§ 2.66 21.25 88.53] 19198-0019 
Avikrimp® (Nylon Insulation) 10_|_.170 (4.3) | .372(9.4) | WM18369-ND 2.91 23.27 96.98 | 19198-0025 
ie aca WNITS209;108 ae z0.68 86.21 ore atts 5-6 | 225 (5.7) | .385(9.8) |WM18370-ND 4.68 37.42 155.93 19198-0044 
: 235 (6. , , ; 5 12-10 8 | .225(5.7) | .385(9.8) |WM18371-ND 4.68 37.42 155.93] 19198-0047 
56 | 264 (6.7) ) WM18295-ND 2.58 20.65 86.04 | 19073-0038 yotow| 22] 49 | ‘o08 (67) | ‘385 (08) |WMIE72ND 468 3742. 15593 | 19198-0080 
22-18 | 14/22; 8 | -322(8.2) | WM18296-ND§ 272 21.75 90.64 | 19073-0013 1/4 | 225 (5.7) | 543 (13.8) | WM18373-ND§ 5.72 45.72 _ 190.50 | 19198-0056 
10 322 (8.2) | WM18297-ND 2.72 21.75 90.64 | 19073-0017 : : : : : 
die] S02) inst 3 lp iB iS | | sare como 
3/8 | 544 (13.8) _| WM18300-ND 3.52 28146 117.33 | 19073-0032 a = 
3-4 | 260 (6.6) | WM18301-ND§ 277 2242 92.18 | 19073-0065 Perma-Seal — All Weather, 
5-6 | .260(6.6) | WM18302-ND§ 277 2242 92.18 | 19073-0067 = H j 
1 8 322 (8.2) | WM18303-ND§ 286 22.86 95.24 | 19073-0085 Heat-Sealable Nylon Terminals and Splices 
16-14 | 14/22] 10 | .322(8.2) | WM18304-ND§ 286 22.86 95.24 | 19073-0087 > ae a 
4/4 | 477 (12.1) | WM18305-ND§ 3.06 2452 102.16 | 19073-0076 fel awe Crim atid bio Key coy feng een || Malan: 
5/16 | .477 (12.1) | WM18306-ND 3.06 24.52 102.16 | 19073-0079 9 Ring - : 
3/8 | .544 (13.8) _| WM18307-ND 3.59 28.71 119.64 | 19073-0059 
5-6 | 292 (74) | WM18308-ND§ 470 37.61 156.70 | 19073-0216 : ee BS Rane 
Be) Eee a1, <-3Uel. “156:20,| 190ne0e2e 20/18 1/26 10 WM18399-ND§ 819 65.54 273.08 | 19164-0003 
10 385 (9.8) | WM18310-ND§ 4.49 35.95 149.78 | 19073-0170 WA WMI8400-ND§ 819 6884 273.08 [19164-0008 
12-10 | 14/22) 1/4 | .540(13.7) | WM18311-ND§ 5.00 40.01 166.69 | 19073-0188 : ; : 
‘5 3/8 WM18401-ND 8.15 ——65.17_271.54 [19164-0005 
5/16 | 540 (13.7) | WM18312-ND 5.00 40.01 166.69 | 19073-0200 
6 WM18402-ND§ 8.61 68.85 286.89 | 19164-0032 
3/8 | .598(15.2) | WM18313-ND 5.32 42.54 177.25 | 19073-0236 
1/2 | 760 (193) | WM18314-ND 6.60 52.77 219.88 | 19073-0145 8 WM18403-ND 8.61 68.85 286.89 / 19164-0033 
: : : : : ‘ghd in6 10 WM18404-ND 8.61 ~—- 68.85 286.89 | 19164-0034 
§ RoHS Compliant 17 1/4 WM18405-ND 8.61 = 68.85 ~—-286.89 | 19164-0026 
5/16 WM18406-ND 8.61. 68.85 -~—-286.89 | 19164-0027 
Flanged Spade Terminals 3/8 WM18407-ND. 8.65 69.22 —_—-288.43 | 19164-0020 
6 WM18408-ND 9.27 74.15 308.98 | 19164-0061 
Crimp | Stud | Max. Wire Insul.] Max. Width | Digi-Key Pricing Molex 8 WM18409-ND 9.27 74.15 308.98 | 19164-0062 
Fig.) AWG | Tool #| Size | Dia. Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. ibe ie MRtenntine ae a pee ep tes 
Insulkrimp® (PVC Insulation) 12/10 : . F : 7 
aA 5-6] 145(37) | .301(7.6) | WM18336-ND 1.09 15.90 66.25] 19121-0005 eee oe ee tae lpia orca 
“18 | 44/22 | 8 145 (3.7) 301 (7.6) | WM18337-ND§ 1.99 15.90 66.25 | 19121-0007 : : : 
Red 12 WM18414-ND 11.07 88.58 ~—_ 369.08 [19164-0058 
10 | 145 (3.7) 301 (7.6) | WM18338-ND§ 1.99 15.90 _ 66.25 | 19121-0009 Spade 
45: aeaa 5-6 | 175 (4.4) SOT (7.6) | WMi18339-ND§ 1.95 15.58 64.91 | 19121-0026 7 EMERG — 6.10, — 6554 07808 1o1ee008 
14/22] 8 175 (4.4) 301 (7.6) | WM18340-ND 1.95 15.58 64.91 | 19121-0028 
Blue i : 22/18 1/26 8 WM18416-ND 819 65.54 273.08 | 19164-0007 
10 | _.175 (4.4) 301 (7.6) | WM18341-ND§ 1.95 15.58 64.91 | 19121-0030 
10 WM18417-ND 8.19 ——65.54__273.08 | 19164-0008 
12-10 8 250 (6.4) 385 (9.8) | WM18342-ND§ 3.06 24.47 101.98 | 19121-0053 : . 
yellow) 14/22} 19 | “250(6.4) | 385(9.8) | WM18343-ND 3.062447 101.98 | 19121-0056 6 WMIS41E-NDN 867 68.85 286.89 | 19164-0028 
2OO WAY _|_200 (2 2 : : : 16/14 1/26 8 WM18419-ND§ 8.61 68.85 286.89 | 19164-0029 
Avikrimp@ (Nylon Insulation) 18 10 WM18420-ND 8.61 «68.85 286.89 |19164-0030 
20-18 | 14/22 5-6 -140 (3.6) 301 (7.6) | WM18344-ND§ 3.07 24.57 102.36 | 19127-0007 6 WM18421-ND 0.27 74.15 308.98 | 19164-0069 
10 -140 (3.6) 301 (7.6) | WM18346-ND§ 3.07 24.57: 102.36 | 19127-0012 1/26 8 WM18422-ND 9.27 7415 308.98 | 19164-0070 
16-14 5-6 | .170 (4.3) 301 (7.6) | WM18347-ND 3.24 25.95 108.11 | 19127-0039 12/10 10 WM18423-ND 10.01. 80.10 333.74 |19164-0072 
12 Blue 14/22| 8 170 (4.3) .301 (7.6) | WM18348-ND 3.24 25.95 108.11 | 19127-0042 1/4 WM18424-ND 10.01 80.10 333.74 | 19164-0073 
10 | __.170 (4.3) 301 (7.6) | WM18349-ND 3.24 25.95 108.11 | 19127-0099 Butt Splices 
12-10 44/22 8 .225 (5.7) 385 (9.8) | WM18350-ND§ 4.51 36.09 150.36 | 19127-0086 22-18 = WMM18425-ND§ 8.51 68.07 283.63 | 19164-0013 
Yellow 10 .225 (5.7) 385 (9.8) | WM18351-ND 4.51 36.09 150.36 | 19127-0089 19 16-14 1/26 = WM18426-ND 8.92 71.39 297.45 |19164-0044 
§ RoHS Compliant 12-10 - WM18427-ND 11.51 92.08 _ 383.68 [19164-0056 
Quick Disconnect Couplers - Male 
i i i 22/18 250 (6.35) | WM18428-ND 8.66 69.32 288.81 119164-0015 
Wire Pin Terminals 20 | 16/14 3/27 250 (6.35) |WM18430-ND§ 9.06 ~— 72.45 —-301.88 | 19164-0048 
Crimp | Pin Dia. | Max. Wire Insul.| Digi-Key Pricing Molex 12/10 25 250 (6.35) | WM18432-ND 12.40 99.23 413.44 | 19164-0075 
Fig.| AWG Tool # [Inch (mm)| Dia. Inch (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. Quick Disconnect Couplers - Female 
Krimptite® (Non-insulated] 22/18 250 (6.35) |WM18429-ND 873 6987 291.11 119164-0017 
20-18 08 (2.03) a (Noninsulat B TA? 41.29 47.051 19211-0003 a1 | 16/14 3/27 250 (6.35) |WM18431-ND 9.04 72.36—_-301.49 | 19164-0050 
13] 16-14 | 17/24 |.08 (2.03) — WM18375-ND 3.25 26.04 108.49] 19211-0005 12/10 25 250 (6.35) | WM18433-ND§_ 12.49 99.92 416.31 [19164-0076 
12-10 12 (3.05) = WM18376-ND§ 1.18 —«9.45_—_—-39.36 | 19211-0001 § RoHS Compliant (Continued) 
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Crimp Tools 


Premium 


Step Down Butt Connectors Splice Connectors 
Crimp Insulation Digi-Key Pricing Molex 
Fig. AWG Tool # Color Part No. 10100500 | PartNo. ; * Digi-Key Pricing Molex 
np | 16/14t022/18 | 4774] Non-Insulated | WM18389-ND§ 10.01 80.05 333.55] 19215-0013 Ei: [aDescription = tone ee LOSES A OLSON art No: 
12/10 to 16/14 Non-Insulated  |WM18390-ND 10.77 86.14 368.90 | 19215-0023 See and Splice™ 4 Circuit Push-In Wire Connectors 
ng | 16/14t0.22/18 | 14/22 | Blue with Red Stripe ]WM18301-ND§ 10.21 81.71 340.48| 19154-0022 2 Port, Red, 12-22 AWG DEANE eeu) 209 16.75 69.79 | 19430-0001 
12/10 to 16/14 | 14/22 | Yellow with Blue Stripe | WM18392-ND§ 11.27 90.15 375.61] 19154-0035 28 | 3 Port, Orange, 12-22 AWG DEINE FULD 3.07 2459 102.46 | 19430-0002 
- 4 Port, Yellow, 12-22 AWG WM23955-ND 3.56 28.49 118.73 | 19430-0003 
§ RoHS Compliant - 
Parallel Solder Splice Connector 
Nylon-Insulated, Closed-End Connectors Clear, 24-26 AWG 1.50” WM23945-ND 10.38 83.05 346.04 | 19164-0162 
: ___ — = ng | Red, 22-18 AWG 1.50” WwM23946-ND 9.78 78.21 325.88 | 19164-0163 
Crimp | Outside Diameter | Digi-Key Pricing Molex Blue, 14-16 AWG 1.50” WwM23947-ND 9.77 78.17 325.69 | 19164-0164 
Fig. | AWG | Tool # Inch (mm) Part No. 10 100 500_| Part No. Yellow, 10-12 AWG 1.50” WM23948-ND 10.78 86.27 359.48 | 19164-0165 
22-14 25 31 (7.8) WM18393-ND§ 1.52 12.17 50.70 | 19160-0012 Twist Lock Splice Connector 
og | 2212 | 6/25 35 (8.9) WM18394-ND 1.34 += 10.69 »-44.55 | 19160-0009 Blue, 14-29 AWG WM23949-ND 73. 5BI 2401 | 19160-0040 
16-10 | 25 Ad (11.2) WM18395-ND§ 1.81 14.47 60.30 | 19160-0002 go | Orange, 14-22 AWG creconin 407-852 asst | 49160-0041 
8 25 56 (14.2) WM18396-ND§ 3.90 31.20 130.01 | 19160-0024 Yellow, 10-22 AWG Wm23951-ND 4.28 10.26 42.76 | 19160-0042 
§ RoHS Compliant Red, 8-22 AWG WM23952-ND 1.98 15.81 65.89 | 19160-0043 
Heavy Duty Ring Ton Terminal 
ee ee NEW! Wire Taps (Ome 
Crimp | Stud Dimensions Digi-Key Pricing Molex — 
Fig.) AWG | Tool # | Size | Length Inch (mm) | Width Inch (mm)| Part No. 1 10 100 |Part No. 
t#10 | 1.20(0.48) | .445 (11.30) | WM5932-ND 68 5.67 39.75 [19221-0223 ; ime Din Rey pricing Lifes 
s | ag | 14 | 1.20 (3048) | .445(14.30) | WM5933-ND§ 94 7.70 55.04 19221-0204 Eig |EDesenntion paris - i) 0) SONS /BRartiNG: 
5/16 | 1.305 (33.15) | .445 (11.30) |WM5934-ND§ .59 4.90 34.99 ]19221-0225 Standard Wire Taps 
3/8_| 1.305 (33.15) | .605 (15.37) | WMS5935-ND§ 86 7.07 __50.51 |19221-0226 Conn. Wire Tap, Yellow 12 AWG =| WM18919-ND 253 20.27 84.44 | 19216-0019 
1/4 | 1.270 (32.26) | 605 (15.37) |WM5936-ND§ 1.27 10.44  74.60|19221-0227 31 | Conn. Wire Tap, Blue 14-18 AWG | WiM18917-ND 2.23 1781 74.20 | 19216-0017 
6 16 | 5/16 | 1.410 (35.81) | .605 (15.37) | WM5937-ND 1.50 12.34 88.12 | 19221-0228 Conn. Wire Tap, Red 18-22 AWG | WM18918-ND 2.23 17.81 74.20 | 19216-0018 
3/8__| 1.410 (35.81) | .605 (15.37) | WMS5938-ND 1.35 1144 79.58 |19221-0229 Ultimate Wire Taps [Accepts 0.25" male quick disconnect tab} 
1/4 | 1.500 (38.10) | 525(13.33) |WM5939-ND 1.45 11.91 85.08 |19221-0230 ; 
4 | 46 | 5/6 | 1.530(38.86) | 525 (13.33) | WM5940-ND§ 1.27 10.43  74.52]19221-0231 Cann. Wire Tap, Yellow 12 AWG = RYN BS Ne 5.19, 4151 172.95 | 19216-0009 
3/8 | 1530 (38.86) | 525 (13.33) | WMS941-ND§ 123 1009  72.11|19221-0292 31 | Conn. Wire Tap, Blue 14-18 AWG | WiM18915-ND 5.19 41.51 172.95 | 19216-0010 
516 | 1.620 (41.15) | 615 (15.62) |WMS942-ND§ 462 38.04 271.68 | 19221-0233 Conn. Wire Tap, Red 18-22 AWG | WM18916-ND 5.19 41.51 172.95 | 19216-0011 
2 | 16 | 3/8 | 1.620 (41.15) | .615 (15.62) | WM5943-ND 1.68 13.80 98.61 |19221-0235 
1/2_| 1.750 (44.45) | .755 (19.18) | WM5944-ND 2.28 18.75 133,92 |19221-0236 Ratchet Style Crimp Tools 
25 5/16 | 1.720 (43.69) | .655 (16.64) | WMS945-ND 1.68 13.82 98.68 |19221-0237 
1 | 16 | 3/8 | 1.720 (43.69) | .655 (16.64) | WM5946-ND§ 1.68 13.82 98.68 ]19221-0238 Crimp Digi-Key Price 
1/2__| 1.830 (46.48) | .755 (19.18) |WM5947-ND 2.34 19.29 137.80 }19221-0239 Tool # | Description Part No. Each 
5/16 | 1.830 (46.48) | .725 (18.42) | WMS5948-ND 2.23 18.35 131.04]19221-0240 Premium 
40 | 16 | 3/8 | 1.830 (46.48) | 725 (18.42) |WM5949-ND 2.08 1742 122.30 19221-0241 Al Sealed Ring, Spade and Butt WM9975-ND 300.51 
1/2 | 1.830 (46.48) | .725 (18.42) | WM5950-ND 2.08 17.12 122.30 |19221-0242 #2 Sealed, 10-12 AWG .250” (6.35mm) WM9939-ND 405.32 
5/16 | 2.062 (52.37) | 815 (20.70) | WMS951-ND 2.94 24.18 172.69 |19221-0243 #3 | Sealed, 14-22 AWG .250” (6.35mm) WM9976-ND 300.51 
20 | 16 | 3/8 | 2.062 (52.37) | 815 (20.70) | WM5952-ND§ 2.74 2259 161.38 |19221-0244 #4 | 10-12 AWG .250” (6.35mm) WM17466-ND 343.44 
1/2 | 2.062 (52.37) | 815 (20.70) |WM5953-ND 2.45 20.17 144.09 |19221-0245 #6 Splice 12-22 AWG WM9977-ND 300.51 
5/16 | 2.160 (54.86) | .895 (22.73) | WM5954-ND§ 3.37 27.79 198.51 /19221-0246 #7 Splice 8 AWG WwmM9945-ND 340.82 
3/0 | 16 | 3/8 | 2.160 (54.86) | .895 (22.73) | WM5955-ND 3.26 26.81 191.47]19221-0247 #8 | Butt Splice 10-12 AWG . Ceili 300.51 
1/2 | 2.160 (54.86) | .895 (22.73) | WMSQ56-ND 3.37 27.79 198.51 |19221-0248 He ee oe ee on See a A eae ay 
ao | 16 | 3/8 | 2.350 (69.69) | .985 (25.02) | WM5957-ND 4.79 39.46 281.85 ]19221-0250 #11 | Flag QD’s 187° (475mm) OIG RATE anne 
1/2 | 2.350 (59.69) | 985 (25.02) | WMS958-ND 4.75 39.13 279.48 |19221-0251 #12 | Terminals/Splices 10-22 AWG IGESSTIT F7a08 
§ RoHS Compliant #14 | 44-16 AWG .187” and .250” (4.75mm and 6.35mm) WM9972-ND 343.44 
#15 | InsulKrimp® 18-22 AWG Hand Crimp WMg9992-ND 343.44 
Butt Splices RoHS #16 | Ringterm 8-4/0 AWG WM5980-ND 129,74 
be 4 fi #17__|_ Wire Pins 10-22 AWG WM9974-ND 300.51 
#18 | Quick Connects 10-22 AWG WM9965-ND 279.05 
Crimp | Outside Dia.| Digi-Key Pricing Molex #19 Snap Plug 14-22 AWG WIM9966-ND 300.51 
Fig. | AWG Tool # Inch (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. #20 Snap Plug 18-22 AWG WM18540-ND 343.44 
Insulkrimp® (PVC Insulation) #28 | Avikrimp® 18-22 AWG Hand Crimp WM9995-ND 300.51 
22-18 135 (3.4) | WM18383-ND 1.36 10.88 45.31 | 19154-0004 #29 | 14-22 AWG Hand Crimp WM9993-ND 343.44 
26 | 16-14] 14/22 | .160(4.1) | WM18384-ND 1.63 13.04 54.34 | 19154-0015 #30 | 10-12 AWG Hand Crimp WMg994-ND 343.44 
42-10 220 (5.6) | WM18385-ND 2.43 19.45 81.04 | 19154-0028 #31 | Piggyback .250” aD WMg948-ND 314.82 
#32 | Snap Plug 18-22 AWG WM9957-ND 309.84 
Window Butt Splices #33 | Manual Wire Stripper WM9969-ND 79.30 
Service 
Crimp | Max. Wire Insul. | Digi-Key Pricing Molex #22 | Terminal/Splices 10-22 AWG WM9985-ND 44.41 
Fig. AWG Tool # | Dia. Inch (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. #23 Quick Disconnects 10-22 AWG WMg9986-ND 44.44 
22-18 Red | 4499 | -140(3.56) | WM18386-ND 9.84 78.72 327.99 | 19199-0007 #24 | Pin Terminals/Splices 10-22 AWG WMg9987-ND 36.23 
27 16-14 Blue 170 (4.32) | WM18387-ND§_——8.24 65.91 _—274.61 | 19199-0009 #25 Closed End Connectors - (Non-Ratchet Style Tool) WM9988-ND 3.70 
12-10 Yellow | 25 228 (5.79) | WM18388-ND§ 14.14 113.10 471.24 | 19199-0011 #26 | Sealed Ring, Spade and Butt, 10-22 AWG WMg9989-ND 36.23 
§ RoHS Compliant #27 Sealed Quick Disconnects WM9990-ND 36.23 
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Miscellaneous 


Fig. 26 
— Female 
T-Tap 
Connector 


Fig. 28 


Fig. 33 
— Electrical 
Spring 
Connector 


Fig. 35 
Stud | Insul. Dia. Digi-Key Pricing 3M Stud | Insul. Dia. Digi-Key Pricing 3M 
Fig. | AWG | Size | Inch (mm) Part No. 10 50 100 500 | Part No. Fig. | AWG | Size | Inch (mm) Part No. 10 50 100 500 | Part No. 
Insulated 9 250” 920040-04-ND 3.08 11.23 19.82 81.48 | MVU14-250DFK 
#2 920010-30-ND 10.86 39.57 69.84 287.10 | MN24-2RK 10 187” 920042-03-ND 3.03 11.02 1945 79.98 | MVU14-187DMK 
op24| #4 920010-31-ND 10.86 39.57 69.84 287.10 | MN24-4RK 10 250” | .170 (4.32) | 920042-04-ND 3.03 11.02 19.45 79.98 | MVU14-250DMK 
1 | vettow| #6. | -145 (3:68) | 920010-32-nD 10.86 39.57 69.84 287.10 | MN24-6RK 41 | 16-14 | 187" 920044-03-ND 449 16.35 28.86 118.63 | MNU14-187DFIK 
#8 920010-33-ND 10.86 39.57 69.84 287.10 | MN24-8RK 11} Blue | .250” 920044-04-ND 4.49 16.35 28.86 118.63 | MNU14-250DFIK 
#0 920010-34-ND 10.86 39.57 69.84 287.10 | MN24-10RK 11 250" 920044-22-ND 4.64 16.89 29.81 122.56 | FDI14-2500 
11 | 26-20) | 445 (3.68) | 920044-17-ND 5.50 20.02 35.33 145.25 | MNU20-110DFIK 12 187” | 170 (4.32) |e 5.02 18.29 32.28 132.72 | MNU14-187DMIK 
Yellow 12 250" 920046-04-ND 5.02 18.29 32.28 132.72 | MNU14-250DMIK 
#4 CALs 2.92 10:64 18.77, 77-17. | MVUIB-4RISK 13 6/8/10 920010-58-ND 3.94 14.36 25.34 104.16 | MV14-610R 
#6 920010-01-ND 2.92 10.64 1877 77.17 | MVU18-6R/SK 6 920010-43-ND 356.1296 2287 94.02 | MVU10-6RK 
1 #8 | 145 (3.68) | 920010-02-ND 2.92 10.64 1877 77.17 | MVU18-8R/LK 8 920010-09-ND 356 1296 2287 9402 | MVU10-aRK 
#10 SALOME 292) 10.64 1827) TTAT | MVULBHORIEK 1 #10 | .250(6.35) | 920010-10-ND 3.56 12.96 22.87 94.02 | MVU10-10RK 
Ma S200010-02END A NE AS 2198 BODE MV UTES: 1/4 920010-11-ND 475 17.32 30.56 125.64 | MVU10-14R/SK 
1 5/16 920010-36-ND 4.34 15.82 27.91 114.76 | MVU18-516R/SK 
5/16 920010-44-ND 4.75 17.32 30.56 125.64 | MVU10-516R/SK 
1 3/8 920010-37-ND 4.34 15.82 27.91 114.76 | MVU18-38RK : 3/8 ICTR 1787173) 8056 428.64 | MVUTO-38R/SK 
3 #4 | 145 (3.68) | 920020-16-ND 2.92 10.64 1877 77.17 | MVU18-4FB/SK : : : ; 
3 #6 920022-01-ND 292 10.64 18.77 77.17 | MVU18-6FB/SK 2 oe Can ss) 3.56 12.05 22.87 94.02. | MVU10-GFK 
3 4 PMB IBH TE 5.95. 404 a7? 77.47 (MURR 2 #8 | .250(6.35) | 920020-04-ND 3.56 12.96 22.87 94.02 | MVU10-8FK 
3 #0 920020-17-ND 2.92 10.64 1877 77.17 | MVU18-10FBK 2 #10 920020-05-ND 3.58 12.96 22.87 94.02 | MVU10-10FK 
4 6 920022-14-ND 341 1243 2194 9018 | MVU18-GFFBK 4 | 12-10] #6 920022-20-ND 4.15 15.13 26.70 109.78 | MVU10-6FFBK 
4 #8 | 145 (3.68) | 920022-15-ND 3.41 12.43 21.94 90.18 | MVU18-8FFBK 4 | Yellow} #8 920022-21-ND 415 15.13 26.70 109.78 | MVU10-8FFBK 
4 #10 920022-16-ND 3.41 12.43 21.94 90.18 | MVU18-10FFBK 4 #10 920022-22-ND 4.15 15.13 26.70 109.78 | MVU10-10FFBK 
5 | 22-18 | #4 920024-01-ND 3.16 11.50 20.29 83.41 | MVU18-4FLK 5 #6 | .250 (6.35) 920024-07-ND 454 16.52 29.16 119.87 | MVU10-6FLK 
5 | Red | #6 920024-02-ND 3.416 11.50 20.29 83.41 | MVU18-GFLK 5 1/4 920024-13-ND 5.24 19.09 33.68 138.46 | MVU10-14FLK 
5 #8 920024-03-ND 3.16 11.50 20.29 83.41 | MVU18-8FLK 8 = 920030-03-ND 3.83 13.95 24.63 101.24 | MVU10BCK 
5 #10 | .145 (3.68) | 920024-10-ND 3416 11.50 20.29 83.41 | MVU18-10FLK 9 250" 920040-06-ND 5.74 20.90 36.88 151.60 | MVI10-250DFK 
6 156” 920048-03-ND 7.26 26.44 46.65 191.80 | MNG18-156DFIK 10 250" | 950 (6.95) |  920042-05-ND 3.76 13.70 2418 99.42 | MVU10-250DMK 
7 156” 920050-01-ND 3.12 11.35 20.03 82.33 | MVU18-156DMK 1 250" |“ 920044-21-ND 6.29 22.92 40.44 166.26 | MINI10-250DFIK 
8 = 920030-01-ND 3.10 11.30 19.94 81.98 | MVU18-BCK 12 250" 920046-05-ND 6.82 24.83 43.83 180.17 | MNU10-250DMIK 
9 187" 920040-01-ND 3.08 11.23 19.82 81.48 | MVU18-187DFK 13 6/8/10 920010-59-ND 5.21 18.99 33.50 137.74 | MV10-610R 
9 250” | .145 (3.68) | 920040-02-ND 3.08 11.23 19.82 81.48 | MVU18-250DFK Uninadiatad 
10 187” 920042-01-ND 3.03 11.02 1945 79.98 | MVU18-187DMK 
10 250" 920042-02-ND 2.85 10.40 18.34 75.42 | MVU18-250DMK ie = e2001021S-ND 1.51 550 9.70 39.87 | MU18-4R/SK 
11 187" 920044-01-ND 4.49 16.35 28.86 118.63 | MNU18-187DFIK #6 = eet) 1.51 550 9.70 39.87 | MU18-6R/SK 
"1 250" 920044-02-ND 449 16.35 28.86 118.63 | MNU18-250DFIK 4 #8 a 920010-15-ND 151 5.50 9.70 39.87 | MU18-8R/LK 
11 250" | 445 (3.69) | 920044-28-ND 4.64 16.89 29.81 122.56 | FDI18-250C #10 = 920010-16-ND 1.43 5.20 9.18 37.72 | MU18-10R/LK 
12 agr"| : 920046-01-ND 5.02 1829 32.28 132.72 | MNU18-187DMIK WA a 920010-17-ND 2.37 8.65 15.27 62.76 | MU18-14R/SK 
12 250” 920046-02-ND 5.02 18.29 32.28 132.72 | MNU18-250DMIK 15 #4 = 920020-06-ND 1.51 5.50 9.70 39.87 | MU18-4FB/SK 
13 6/8/10 920010-57-ND 3.94 14.36 25.34 104.16 | MV18-610R 15 | pag | * - 920020-07-ND 151 5.50 9.70 39.87 | MU18-6FB/SK 
#4 920010-38-ND 2.92 10.64 1877 77.17 | MVU14-4R/SK 15 #8 — 920020-08-ND 164 5.96 1052 43.24 | MU18-8FBK 
#8 920010-39-ND 292 10.64 1877 77.17 | MVU14-8RK 15 #10 - 920020-09-ND 151 550 970 39.87 | MU18-10FBK 
1 #6 | .170(4.32) | 920010-05-ND 2.92 10.64 1877 77.17 | MVU14-6R/SK 16 #6 = 920024-15-ND 1.57 5.73 10.11 41.56 | MU18-6FLK 
#8 920010-06-ND 2.92 10.64 1877 77.17 | MVU14-8R/SK 16 #8 = 920024-16-ND 157 573 10.11 41.56 | MU18-8FLK 
#0 920010-07-ND 2.92 10.64 18.77 77.17 | MVU14-10RK 16 #10 = 920024-17-ND 1.57 5.73 10.11 41.56 | MU18-10FLK 
1 1/4 920010-08-ND 3.41 12.43 21.94 90.19 | MVU14-14R/SK 17 #6 _ 920022-05-ND 1.70 6.18 10.91 44.84 | MU18-6FFBK 
1 5/16 920010-40-ND 4.34 15.82 27.91 114.76 | MVU14-516R/SK 18 — — 920030-07-ND 243 884 15.60 64.14 | M18BCK 
1 3/8 | 170 (4.32) | 920010-41-ND 4.34 15.82 27.91 114.76 | MVU14-38RK 4 = 920010-19-ND 151550 9.70 39.87 | MU14-4R/SK 
2 #6 920020-01-ND 2.92 10.64 1877 77.17 | MVU14-6FK * = 920010-20-ND 151 550 9.70 39.87 | MU14-6R/SK 
2 #8 920020-02-ND 2.92 10.64 18.77 77.17 | MVU14-8FK 14 #8 _ 920010-21-ND 151 550 9.70 39.87 | MU14-8R/LK 
3 #4 920020-18-ND 2.92 10.64 1877 77.17 | MVU14-4FB/SK 0 = CaNVIOSDAITR Wish) “B89: 9:70: ca0.87:| MUIAIORK 
3 | 16-14) #6 920022-03-ND 2.92 10.64 1877 77.17 | MVU14-6FB/SK 
1/4 = 920010-23-ND 2.37 8.65 15.27 62.76 | MU14-14R/SK 
3 | Blue | #8 | .170(4.32) | 920022-04-ND 2.92 10.64 1877 77.17 | MVU14-8FBK 7 7 = SOCEM ein 9660 ~ 870 doy. | MUIARERK 
3 #10 920020-19-ND 2.92 10.64 1877 77.17 | MVU14-10FBK ; ; : : 
yi a ease Sait anda. (olan conta lM LBPEAK 15 | 16-14 | #10 = 920020-12-ND 1.51 550 9.70 39.87 | MU14-10FBK 
4 #8 920022-18-ND 3.41 12.43 21.94 90.18 | MVU14-8FFBK 16 ee iz Raa) 17 8.78 10-11 41.56: | MUTS-OFLK 
4 #0 920022-19-ND 3.41 12.43 21.94 90.18 | MVU14-10FFBK 8 aS) EAI re HUD TOF 6:73)" 10011. | A186 | MUTA ORK. 
5 #4 | 170 (4.32) | 920024-11-ND 3.16 11.50 20.29 83.41 | MVU14-4FLK 16 WA = ee00ee2eant) 257 9.38 16.55 68.04 | MUI414FLK 
5 #6 920024-04-ND 3.16 11.50 20.29 83.41 | MVU14-6FLK Mt #8 = eed ies) MGU 5.85" 10.02 42.44. | MULASEFBK. 
5 #8 920024-05-ND 316 1150 20.29 8341 | MVU14-8FLK 17 #10 a 920022-10-ND 1.61 5.85 10.32 42.44 | MU14-10FFBK 
5 #10 920024-06-ND 3.16 11.50 20.29 83.41 | MVU14-10FLK 18 = = 920030-08-ND 243 8.84 15.60 64.14 | M14BCK 
6 156” 920048-02-ND 4.98 18.13 31.99 131.51 | MNU14-156DFIK #4 - 920010-24-ND 230 8.36 14.76 60.68 | MU10-4R/SK 
7 156” | .170 (4.32) | 920050-02-ND 3.12 11.35 20.03 82.33 | MVU14-156DMK 14 | 12-40] #6 = 920010-25-ND 230 8.36 14.76 60.68 | MU10-6RK 
8 — 920030-02-ND 3.10 11.30 19.94 81.98 | MVU14-BCK #8 = 920010-26-ND 230 8.36 14.76 60.68 | MU10-8RK 
9 187” 920040-03-ND 3.08 11.23 19.82 81.48 | MVU14-187DFK (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 327 


3M Terminals, Tools, Lugs and Connectors (cont) 


Stud | Insul. Dia. Digi-Key Pricing 3M Stud | Insul. Dia. Digi-Key Pricing 3M 
Fig. | AWG | Size | Inch (mm) Part No. 10 50 100 500 | Part No. Fig. | AWG | Size | Inch (mm) Part No. 10 50 100 500 | Part No. 
1a | 4a | #0 - 920010-27-ND 230 8.36 14.76 60.68 | MU10-10RK 23 #6 920024-30-ND 94 8.45 34.80 54.69 | MH14-6FLK 
1/4 = 920010-28-ND 274 9.98 17.62 72.43 | MU10-14R/SK 23 | 46-14 | #10 920024-32-ND 70 5.07 22.37 36.79 | MH14-10FLK 
15 #6 = 920020-13-ND 230 836 14.76 60.68 | MU10-6FBK 23 Blue 1/4 | .170 (4.32) 920024-33-ND 76 5.53 24.39 40.10 | MH14-14FLK 
16 #6 — 920024-23-ND 223 813 14.35 58.98 | MU10-6FLK 7 = SAINI HU a, coe iesice 2 90:12) MAIABEK 
16 #8 = Say Ut) 5.3. ‘844-4436: --5a.98-| MUiO:AELK 25 = 920042-12-ND 92 6.73 29.93 49.89 | MNHU14-250DMIK 
17 | 12-10} #6 - 920022-11-ND 2.28 831 14.67 60.30 | MU10-6FFBK 22 WA 920010-55-ND 88 6.39 28.19 46.36 | MH10-14RK 
17 #8 = 920022-12-ND 298 831 1467 60.30 | MU10-8FEBK 23 | 12-10 | #8 920024-34-ND 84 6.09 26.85 44.15 | MH10-8FLK 
17 #0 = 920022-13-ND 2.28 831 14.67 60.30 | MU10-10FFBK a Yellow) #10 | .250 (6.35) ee es od ate a ep 
IS = = 2005 0c08AND) S04 18.2 28.42 _ 96.26" | Mi0BEK 25 = 920042-13-ND 4.22 8.89 39.21 64.48 | MNHU10-2500MIK 
19A | 26-20 | 110” = 920044-06-ND 1.78 6.47 11.42 46.93 | MU20-110/32DFK : : : : 
198 | 94g | 187] — 920044-07-ND 164 5.96 1053 43.27 | MUt8-187DFK 3 er = | aspen eat - a ae ‘eae oe 
19A 250" | — 920044-08-ND 1.64 5.96 10.53 43.27 | MU1-250DFK at) — | 8068) ee Sa ioe on ie tea 
19A 110” = 920044-09-ND 1.64 596 1053 43.27 | MU14-110DFK : : : : 
198 | 16-14 | 1877]  — 920044-10-ND 1.64 5.96 1053 43.27 | MU14-187DFK 27 | 22-16 | — | 490(3.05) | 920074-06-ND 483.47 15.31 25.18 | 557 (BOXED) 
19A 250" | — 920044-11-ND 1.64 5.96 10.53 43.27 | MU14-250DFK 28 | Rall. | S200 TARO TEND, 50 8.62 15.09 26.29) | 558(BOXED) 
20A | 99-43 | -187” = 920044-12-ND 207 7.538 13.30 54.66 | MU18-187DF/FLAGK) | 59 | 1814) _ | 445 (3.68) | 920074-08-ND 30 220 9.71 15.97 | 560 (BOXED) 
208 250" = 920044-13-ND 2.07 7.53 13.30 54.66 | MU18-250DF/FLAGK| Blue 
208 | 16-14 | 250” = 920044-15-ND 2.07 7.53 13.30 54.66 | MU14-250DF/FLAGK) | 923000-I-ND — 3M Insulated Terminal Kit — 650 assorted terminals (14 sizes), 
a1 | 22-48 187” = 920042-06-ND 1.58 5.76 10.17 41.80 | MU18-187DMK 200 cable ties (100 each, 2 sizes), one wire marker dispenser, 
7 250" = 920042-07-ND 4.58 5.76 10.17 41.80 | MU18-250DMK one crimping tool, one reusable metal box, one reordering information card................. $183.10 
21 | 16-14 | .250" = 920042-09-ND 158 5.76 1047 41.80 | MU14-250DMK 
Multi-Stack Adapters ; ay Digi-Key Pricing 3M 
ao | 22:18 | 250°] — 920084-01-ND 514 18.71 33.02 135.73 | MVU18-250DMFK | [fd- AWG] Description Soler n ae ~ SOE 100 500) | arte: 
ue SOO DEND Si ea Ea es 32 ]22-14] Closed Clear EOE am 205 9.70 17.12 70.39] MNI4CEC/STK 
2d) (ia Fo CBE) 0B: 18.81) 228-18 2107.42.) (MACSODMEMI. 33 |18-10| End Clear 920030-14-ND 3.23 11.78 20.78 85.43] MNIOCEC/STK 
318 250 = 920082-02-ND 274 9.98 17.61 72.40 | MA2S50DMMFK 33 | 14-8 | Electrical Gray 920090-01-ND 6.18 22.52 39.73 163.35| G-BULK 
Stud | Insul. Dia. Digi-Key Pricing 3M 33 | 18-10 | Connector Red 920090-02-ND 2.69 9.79 17.28 71.05) R-BULK 
Fig. | AWG | Size | Inch(mm) | PartNo. 10 50 100-500 _| Part No. 33 | 22-12 | Nylon Spring Yellow 920074-04-ND 2.04 7.44 13.13 53.96] 312-BULK 
Heat Shrink Insulated 18-10 | Connector Red 920074-05-ND 2.68 9.76 17.23 70.84] 512-BULK 
22-418 12-8 Blue/Green | 920090-04-ND 7.70 28.04 49.48 203.41] B/G+BOX 
24 | “Reg | — | -145(8.68) |  920030-10-ND 72 5.26 23.22 38.19 | MH18BCK gq |2212| Spring Orange/Blue | 920090-05-ND 1.81 6.58 11.61 47.73] 0/B+BOX 
e 18-8 | Connector | Red/Yellow | 920090-06-ND 2.87 10.46 18.45 75.85] R/Y+BOX 
#6 920010-48-ND 70 5.07 22.37 36.79 | MH14-6R/LK 22-8 Tan/Red 920090-07-ND 2.73 9.93 17.53 72.06] T/R+BOX 
oo | 1814] #8 | 479 ¢q.g9) | 920010-49-ND 94 8.45 34.80 54.69 | MH14-8R/LK Crimp Tools 
Blue | 5/16 920010-52-ND 1.03 9.21 37.93 59.61 | MH14-516R/SK — [22-10] Ratcheting = TR-482-ND 213.25/1 TR-482 
3/8 920010-53-ND 1.03 9.21 37.93 59.61 | MH14-38RK 35 | 26-6 | Scissor Style = TH-450-ND 48.47/1 TH-450 


Stud Dim. Inch Digi-Key Pricing 3M Stud Dim. Inch Digi-Key Pricing 3M 
Fig. AWG Size | Length) Width | Part No. 10 50 100 500 | Part No. Fig. AWG Size | Length | Width | Part No. 10 50 100 500 | Part No. 
Vinyl Insulated Butted Seam Ring Tongue Terminals Vinyl Insulated Butted Seam Fork Terminals 
#6 0.80 0.25 94725-01-ND 1.32 4.81 8.48 34.87 | 94725 22-18 #6 94769-01-ND 128 465 8.21 33.76| 94769 
22-18 #8 0.90 | 0.33 | 94727-01-ND 1.32 4.81 848 34.87| 94727 Red 48 0.90 | 0.34 | o4774-01-ND 128 4.65 821 33.76| 94771 
Red #10 0.90 0.33 94717-01-ND 1.32 4.81 8.48 34.87 | 94717 
1/4 | 1.08 | 0.47 | 94719-01-ND 1.58 5.74 10.13 _41.63| 94719 2 | 4614 | * pele 1:28 465 (8.21 93.76) 94775 
#6 0.90 0.33 94736-01-ND 1.32 4.81 8.48 34.87 | 94736 Blue is on oss uO ND Tee 0 Ber oats pete 
#8 0.90 0.33 94739-01-ND 1.32 4.81 8.48 34.87 | 94739 #10) E77: OUND. 1281 BOB 28121 88.10) 98778 
16-14 #10 0.90 | 0.33 | 94729-01-ND 1.32 481 8.48 34.87 | 94729 Nylon Insulated with Insulation Grip Fork Terminals 
Blue 1/4 1.08 0.47 94731-01-ND 1.58 5.74 10.13 41.63 | 94731 16-14 
1 5/16 | 1.08 | 0.47 | 94735-01-ND 1.87 6.81 12.02 49.40 | 94735 2 Blue #10 | 0.91 | 0.34 | 94772-01-ND 1.96 7.15 12.62 51.89) 94772 
la re 0.56 [Bed7e3,0GNG) HBA BiB, “12020 982.40)/94783 Vinyl Insulated Butted Seam Locking Fork Terminals 
#6 0.98 0.28 94751-01-ND 1.62 5.89 10.40 42.74 | 94751 
#8 4.03 0.38 94753-01-ND 4.75 6.38 11.25 46.25| 94753 22-18 #6 0.88 0.25 94865-01-ND 1.38 5.02 8.87 36.45) 94865 
42-10 #10 | 1.03 | 0.38 | 94741-01-ND 1.62 5.89 10.40 42.74] 94741 3 Red #8 0.88 | 0.30 | 94867-01-ND 1.38 5.02 8.87 36.45 | 94867 
Yellow 1/4 1.26 0.53 | 94743-01-ND 1.88 683 12.06 49.58 | 94743 Blue #6 0.88 0.25 94873-01-ND 1.38 5.02 8.87 36.45] 94873 
5/16 1.26 0.53 94749-01-ND 1.97 7.17 12.65 51.99 | 94749 16-14 #8 0.88 0.30 94875-01-ND 1.38 5.02 8.87 36.45] 94875 
3/8 1.29 0.59 94745-01-ND 1.97 7.17 12.65 51.99 | 94745 , A = A . 
1/2 1.50 0.75 | 94747-01-ND 283 10.30 18.18 74.74| 94747 Nylon Insulated with Insulation Grip Locking Fork Terminals 
Nylon Insulated with Insulation Grip Ring Tongue Terminals 22-18 #6 0.25 22864-01-ND 214 7.70 13.59 55.87 | 94864 
28-18 #6 0.79 0.25 94724-01-ND 2.01 7.33 12.94 53.19] 94724 Red we ney 0.80 Se 808-0 UND Balk «LQ. AS 0e 208! | ee 
Red #8 0.89 0.33 94726-01-ND 2.01 7.33 12.94 53.19 | 94726 7 Hig) O62 S8882-01: ND. eri 070 18.00" 08.87: | BA882 
te1a | #0 | 0.89 | 0.33 | 94728-01-ND 201 7.93 1294 53.19| 94728 we | A) Gee | ose eee on Oe oe lence 
1 Blue | 216 | 1.09 | 0.47 | 94734-01-ND 2.50 9.10 16.07 66.05 | 94734 ust Z : BEAU eh TOSS. P8ET 
3/8 1.14 0.56 94732-01-ND 2.80 10.21 18.02 74.09 | 94732 Vinyl Insulated Butted Seam Butt Connectors 
12-10 #6 0.98 0.28 94750-01-ND 2.50 9.10 16.07 66.05 | 94750 22-18 Red = 1.02 — 94785-01-ND 1.38 5.02 8.87 36.45] 94785 
Yellow 1/2 1.50 | 0.75 | 94746-01-ND 3.61 13.16 23.22 95.46 | 94746 4 |1614Blue) — 102 | — | 94788-01-ND 1.38 5.02 8.87 36.45| 94788 
Nylon Insulated Brazed Seam Ring Tongue Terminals 12-10 Yellow; — 1.05 _— 94791-01-ND 1.72 6.27 11.07 45.51 | 94791 
8 Vinyl h lated B: d Si Butt Ci te 
Rea 1/4 | 1.26 | 0.47 | 94754-01-ND 6.50 23.66 41.76 171.68 | 94754 ei baad 
4 8 Red = 1.43 =. 94793-01-ND 6.30 22.95 40.50 166.50 | 94793 
1 6 3/8 1.58 0.63 94759-01-ND 7.22 26.32 46.44 190.92 | 94759 Nylon I lated with I lation Grip B Cc 
Blue 1/2 | 1.78 | 0.81 | 94760-01-ND 8.11 29.53 52.11 214.23 | 94760 ylon insulated’ with Insulation Grip: Bult:-Connectors 
4 3/8 04763-01-ND 9.50 42.50 70.00 275.00 |94763 4 | 22-18Red| — | 1.01 | — | 94784-01-ND 3.98 14.50 25.58 105.17] 94784 
Yellow 1/2 hd a 94764-01-ND 12.83 57.38 94.50 371.25 | 94764 (Continued) 
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3M Terminals (cont) 


Stud Dim. Inch Digi-Key Pricing 3M Stud Dim. Inch i-Key Pricing 3M 
Fig. AWG Size | Length | Width | Part No. 10 50 100 500 | Part No. Fig. AWG Size | Length | Width| Part No. 10 50 100 500 | Part No. 
Nylon Insulated Seamless Butt Connectors 9 16-14 _ 0.86 0.187 | 94822-01-ND 2.08 7.56 13.34 54.85 | 94822 
22-18 Red — — 94786-01-ND 1.96 7.15 12.62 51.89] 94786 Blue = 0.94 0.250 | 94826-01-ND 2.08 7.56 13.34 54.85 | 94826 
5: | 16-14’ Blue a 1.02 _ 22789-01-ND 1.96 7.15 12.62 51.89) 94789 Fully Nylon Insulated Butted Seam Male Disconnects 
12-10 Yellow; — = 94792-01-ND 2.50 9.10 16.07 66.05| 94792 
22-18 _ 0.87 0.187 | 94807-01-ND 2.25 8.21 14.49 59.57 | 94807 
Nylon I lated Cl d End C. te 
latte ttt to L__Red — | 098 | 0.250] 94811-01-ND 2.08 7.56 13.34 54.85 | 94811 
22-14 = 0.76 _— 94813-01-ND 155 566 9.99 41.07) 94813 
6 18-10 _ 0.85 im 94796-01-ND 155 5.66 9.99 41.07| 94796 16-14 Blue = 0.98 0.250 | 94828-01-ND 2.08 7.56 13.34 54.85 | 94828 
Vinyl Insulated Butted Seam Female Disconnects 12-10 Yellow | — 1.05 0.250 | 94836-01-ND 2.56 9.31 16.43 67.53 | 94836 
22-18 = 0.78 | 0.187 | 94800-01-ND 4.38 5.02 8.87 36.45] 94800 Fully Nylon Insulated with Insulation Grip Male Disconnects 
7 Red = 0.87 0.250 | 94804-01-ND 1.38 5.02 8.87 36.45) 94804 22-18 Red = 0.95 0.250 | 94810-01-ND 2.61 9.50 16.76 68.91 | 94810 
16-14 — | 0.78 | 0.187 | 94817-01-ND = 1.38 5.02 8.87 36.45 | 94817 10 16-14 - 0.87 | 0.187 | 94823-01-ND 283 10.30 18.18 74.74] 94823 
Blue — _| 0.87 | 0.250 (RSSSEIONDS 1.36 (5.02 8.87 96.45 | 94821 Blue — | 0.95 | 0.250 | 94827-01-ND 261 9.50 16.76 68.91 | 94827 
Nylon Insulated with Insulation Grip Female Disconnects Nylon Insulated Butted Seam Bullet Style Female Disconnects 
22-18 = 0.77 0.187 | 94797-01-ND 2.08 7.56 13.34 54.85 | 94797 > 
; Red = 0.86 0.250 | 94801-01-ND 208 7.56 13.34 54.85| 94801 11 | 16-14 Blue |.180' 1.02 = 94843-01-ND 2.31 8.42 14.85 61.05 | 94843 
16-14 _— 0.77 0.187 | 94814-01-ND 2.08 7.56 13.34 54.85| 94814 Nylon Insulated with Insulation Grip Bullet Style Female Disconnects 
Blue —_|_ 0.86 | 0.250 |9481S-01-ND 2.08 7.56 13.34 54.85 | 94818 11 | 22-18Red |.156"| 1.02 | — | 94838-01-ND 2.21 8.03 14.18 58.28 | 94838 
Fully Nylon Insulated Butted Seam Female Disconnects Nylon Insulated with insulation Grip Bullet Style Male Disconnects 
22-18 _ 0.81 0.187 | 94799-01-ND 2.25 8.21 14.49 59.57| 94799 12 | 22-18 Rea 156” 08 94840-01-ND 2411 0. 13.59 87 | 94840 
Red — | 091 | 0.250 | 94803-01-ND 2.08 7.56 13.34 54.85| 94803 Le Hes 19% ace na ths 2 APO SAS OE + BEC 
8 16-14 _ 0.81 | 0.187 | 94816-01-ND 225 821 14.49 59.57| 94816 Heat Shrink Brazed Seam Ring Tongue Terminals 
Blue — | 0.91 | 0.250 | 94820-01-ND 2.08 7.56 13.34 54.85 | 94820 22-18 #8 94860-01-ND 9.94 44.46 73.22 287.65 | 94860 
12-10 Yellow; — 0.99 0.250 | 94832-01-ND 2.56 9.31 16.43 67.53] 94832 Red #10 10 O31 94858-01-ND 9.94 44.46 73.22 287.65 | 94858 
Vinyl Insulated Butted Seam Male Disconnects #6 1.0 0.31 94855-01-ND 9.94 44.46 73.22 287.65 | 94855 
22-18 — | 085 | 0.187 | 94808-01-ND 1.38 5.02 8.87 36.45] 94808 16-14 #8 1.0 | 0.31 | 94852-01-ND 10.79 48.28 79.52 312.40 | 94852 
Red — 0.93 | 0.250 | 94812-01-ND 1.38 5.02 8.87 36.45] 94812 13 Blue 5/16 1 0.47 94854-01-ND 8.00 35.79 58.94 231.55 | 94854 
9 16-14 — | 085 | 0.187 | 94825-01-ND 1.38 5.02 8.87 36.45 94825 3/8 1.4 | 0.56 | 94853-01-ND 10.79 48.28 79.52 312.40 | 94853 
Blue = 0.93 0.250 | 94829-01-ND 1.38 5.02 8.87 36.45) 94829 12-10 #10 V1 0.38 94846-01-ND 12.07 53.98 88.90 349.25 | 94846 
12-10 Yellow | — 1.05 | 0.250 | 94837-01-ND 1.51 5.51 9.72 39.96] 94837 Yellow 1/4 1.2 0.59 | 94847-01-ND 9.23 33.61 59.31 243.83 | 94847 
Nylon Insulated with Insulation Grip Male Disconnects 5/8 We 0.59 EON) 2.29) 299.0); “BOS sede. Oa' |OSE48 
6 22-18 — | 0.84 | 0.187 | 94805-01-ND 2.08 7.56 13.34 54.85| 94805 Heat Shrink Seamless Butt Connectors 
Red = 0.92 | 0.250 | 94809-01-ND 2.08 7.56 13.34 54.85 | 94809 14 |12-10 Yellow | — 1.5 = 94850-01-ND 9.59 34.94 61.65 253.45 | 94850 


3M Scotchlok™ Discrete Connectors and Tools 


3M Insulated 
Terminal Kit — 650 assorted terminals (14 sizes), 200 cable ties (100 each, 2 sizes), one wire marker 


dispenser, one crimping tool, one reusable metal box, one reordering information card. 


923000-I-ND 


$183.10 


Max. Cable Type 
Insul. PIC- PIC- Pulp or 
O.D. Unfilled Filled Paper How Digi-Key Pricing E-9Y-ND E-9E-ND E-9C-ND 
Fig. Color (mm) AWG AWG AWG Packaged | PartNo. 1 10 100 $35.21 $32.20 $157.21 
Red 1.67 19-26 22-26" 19-26 Loose UR20074-ND 33 2.47 17.77 J (2 Wire) J (3 Wire) = 
: Grey 1.93 17-20 19-24 19-24 Cartridge UAL27828-ND — 7.18 51.95 -_ — Rs 
2 Yellow 1.52 22-26 22-26 22-26 Loose UY14911-ND .30 2.25 15.57 Jf i J 
Green 1.67 19-26 22-26 19-26 Loose UG20082-ND 49 3.68 26.61 r Fi = 
4 Red 3.18 19-24 19-24 19-24 Loose U1R20017-ND 3.30 28.61 247.50 = — = 


* Can be used on 19AWG (.9mm) Foam Insulated Cable. 


JS rT PS Connectors for Tabs w@ 4 


Cir- | Tab Dimension (Inch) | Digi-Key Pricing JST 
cuits | Size | AWG A B Part No. 10 100 500 Part No. 
Fig. 1 - Uninsulated Terminal Contacts for Fig. 2, 3, 4 and Crimp Tools 
—_| 187” | 20-26 2 68 455-1106-1-ND 67 5.96 26.29 | SPS-01T-187 
Crimp Tool for 20-26 AWG .187” Terminals | 455-1107-ND 385.35/1 WC-730 
Crimp Tool for 16-20 AWG .187” Terminals | 455-1144-ND 385.35/1 WwC-710 
Crimp Tool for 18-22 AWG .250” Terminals | 455-1116-ND 385.35/1 WC-780 


Fig. 2 - Single Vertical Housings (Contacts Sold Separately Above) 


Features: Secure Locking, Easy Insertion: The combination of terminal and housing provides easy mating onto the 
male tab. Unmating is also easy, by holding the housing while pulling, the contact lock spring is disengaged by the taper 
inside the housing. Should you accidentally pull the wire, the locking mechanism ensures that disengagement does not 
take place. Stable Contact Performance: The contact is designed with a large contact area to give stable performance, 
even when high current is applied. Mis-Insertion Prevention Mechanism and Housing Lance: Inside the housing is a 
stopper that prevents mis-insertion, which ensures that someone will not mistakenly insert a contact in the housing. 
Specifications: Current Rating: 25A AC, DC (250 + AWG 10) Voltage Rating: 250V AC, DC Temperature Range: 
-40°C ~ 105°C Applicable Tab: .187” Tab 0.5mm (.020”)/0.8mm (.031”) thick; .250” Tab 0.8mm (.031”) thick 


Fig. 1 
B 


t-— B—~ 


al (ET s 


Contacts sold 


1__ | .250” - 35 1.09 455-1112-ND 59 4.89 19.55 | PS-250 
Fig. 3 - Dual Vertical Housings (Contacts Sold Separately Above) 
2 | 187" _ 88 96 455-1109-ND 1.30 10.84 43.34 | PS-187-2A-15 
Fig. 4 - Triple Staggered Vertical Housings (Contacts Sold Separately Above) 
3 | 187” - 12 1.69 455-1110-ND 1.93 16.07 64.31 | PS-187-3V 
Fig. 5 - Single Right Angle “One Touch Sleeve” Housings (Contacts Sold Separately Below) 
1_| 187” =- 25 69 455-1111-NDt 1.31 10.90 43.60_| FPS-187 
Contacts for Fig. 5 Housings 
— | .250” | 14-18 - - 455-1148-1-ND 1.36 12.16 53.64 | SFPS-61T-250 
t Not CSA certified 


separately 


& 


Contacts sold 
separately 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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z Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) Terminals: Meet or exceed the requirements of MIL-T-7928, Type Il, Class 1 and 2. Product Facts: * Temperature 
Rating: 105°C maximum * AMP Wire: Solid or Stranded * Terminal Material: The basic terminal is conducted of fine grade high conductivity copper per ASTM 
B-152 and tin-plated per MIL-T-10727. Basic material for Spring Spade Tongue Terminals is phosphor bronze per ASTM B-139 and tin-plated per MIL-T-10727. 
AMP’s special plating process creates durable corrosion resistance to salt spray and most chemical fumes. * Copper Sleeve: The specially designed copper 
sleeve, fitted over the terminal barrel, provides circumferential insulation support to the wire and allows the wire to be bent in any direction, without fraying the 


PIDG Ring Terminals 


wire’s insulation or breaking the conductor. « Nylon Insulation (unless otherwise noted): Nylon sleeve assures high dielectric strength. 


PIDG Insulation Restricting Terminals: Material: « Insulation: Nylon * Terminal Body and Metallic Sleeve: Copper per ASTM B-152 « Plating: Nickel per QQ-N- 
290 or Tin per MIL-T-10727. Insulation Restriction Terminals prevent the insulation of thin-wall insulation wire from entering the terminal’s wire crimp area during 


the crimping process. 


PIDG Radiation Resistant: Temp. Rating: 150°C maximum Material: Insulation: Polyvinylidene Fluoride (PVF2) * Terminal, Splice Body & Metallic Sleeve: 


Copper per ASTM B-152 ° Plating: Tin per MIL-T-10727 


PIDG - Ring 
Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel AMP. 
Fig. Size WxL Inch Part No. 10 100 | Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
26-24 AWG Yellow — RoHS Compliant 
1 4 .203 x .736 105 A27492-ND 1.05 92 | 52189 _ _ - = _ -|- 
6 .250 x .792 105 A27493-ND 49 A4 | 53073 = _ a = = -|- 
26-22 AWG Yellow — RoHS Compliant 
0 140 x 525 082 A27224-ND 1.06 93 | 321013 = _ =_ = - -|-— 
2 140 x 525 032 A0879-ND 32 28 | 323912 A0879CT-ND = 254.58 A0879TR-ND 4,000 203.66/M 2-323912-1 
140 x .615 4 A27225-ND 37 33 | 329951 =- _ - = _- -| 
1 4 -203 x .646 082 A0880-ND 33 29 | 323914 = = = = =- -| + 
6 -203 x .646 032 A0881-ND 32 28 | 323915 = _ _ = _ —|-— 
.250 x .740 : A27226-ND 33 29 | 326875 A27226CT-ND = 227.23 A27226TR-ND 4,000 181.78/M 2-326875-1 
8 .250 x .740 .082 A0882-ND 38 34 | 323916 A0882CT-ND _ 454.35 A0882TR-ND 4,000 363.48/M 2-323916-1 
10 .250 x .740 082 A0883-ND 39 35 | 324075 = _ - _ _ —-|- 
24-20 AWG Natural — RoHS Compliant 
2. -160 x .589 A27495-ND 90 80 | 329636 =_ _ =_ = _ -—-|-— 
1 6 .281 x .774 400 A27496-ND 40 35 | 323986 = _ =— _- _ -—|— 
8 312 x 821 : A27497-ND 40 35 | 323989 = _ _ = _ -—-|— 
10 2312 x 821 A27498-ND Al 36 | 323990 = _ =- = _- -|- 
22-16 AWG Red — RoHS Compliant 
-182 x .669 125 A27499-ND 1.06 93 | 324158 _ _ =_ = _ =—|— 
2 -182 x .669 140 A27500-ND 32 28 | 320773 _ _ = - _ —-|-— 
.218 x .672 125 A0884-ND 32 28 | 328657 - - = = ml -|-— 
-182 x .669 140 A27228-ND A6 Al | 320882 A27228CT-ND = 329.55 A27228TR-ND 5,000 263.64/M 2-320882-1 
.218 x .672 125 A27227-ND 33 .29 | 320553 A27227CT-ND = 227.23 A27227TR-ND. 5,000 181.78/M 2-320553-2 
4 .218 x .672 140 A1087-ND 33 29 | 31880 A1087CT-ND = 227.23 A1087TR-ND 5,000 181.78/M 2-31880-1 
.250 x .844 125 A27229-ND A5 AO | 323758 A27229CT-ND = 552.10 A27229TR-ND 5,000 441.68/M 2-323758-1 
.250 x .844 140 A27230-ND 5 AO | 330648 _- _- _- = = -| = 
.218 x .672 125 A27231-ND 33 29 | 36149 A27231CT-ND = 227.23 A27231TR-ND 5,000 181.78/M 2-36149-2 
.218 x .672 140 A27232-ND 33 29 | 36150 A27232CT-ND = 227.23 A27232TR-ND 5,000 181.78/M 2-36150-1 
.250 x .782 125 A27233-ND 24 21 | 51863 A27233CT-ND = 181.85 A27233TR-ND 5,000 145.48/M 51863-1 
6 .281 x .797 125 A27234-ND 23 21 | 36151 A27234CT-ND = 220.18 A27234TR-ND 5,000 176.14/M 2-36151-2 
.281 x .797 140 A1060-ND* 23 21 | 36152 A1060CT-ND* = 176.23 A1060TR-ND* 5,000 140.98/M 2-36152-1 
312 x .844 125 A27235-ND 40 35 | 323008 A27235CT-ND —= 220.18 A27235TR-ND. 5,000 176.14/M 2-323008-1 
312 x .844 140 A27236-ND 32 28 | 326878 _- - - =- _ -|- 
.281 x .797 125 A27239-ND 32 28 | 320554 A27239CT-ND _ 220.18 A27239TR-ND 5,000 176.14/M 2-320554-1 
1 .281 x .797 140 A27238-ND 32 28 | 31886 A27238CT-ND _ 230.30 A27238TR-ND. 5,000 184.24/M 2-31886-2 
8 312 x .844 140 A1061-ND 24 21 | 31890 A1061CT-ND _ 181.85 A1061TR-ND 5,000 145.48/M 2-31890-1 
312 x .844 125 A27511-ND .30 .27 | 31888 _ _ = = _ =| = 
312 x .844 125 A27237-ND 24 21 | 320551 A27237CT-ND _ 181.85 A27237TR-ND 5,000 145.48/M 1-320551-1 
344 x .876 140 A27240-ND 1.31 1.15 | 32835 = _ = _- _- =| — 
.281 x .797 125 A27243-ND 32 28 | 320552 A27243CT-ND = 220.18 A27243TR-ND. 5,000 176.14/M 2-320552-1 
.281 x .797 140 A27242-ND 32 28 | 31887 A27242CT-ND = 220.18 A27242TR-ND 5,000 176.14/M 2-31887-1 
40 312 x .844 125 A27241-ND 24 21 | 36153 A27241CT-ND = 181.85 A27241TR-ND. 5,000 145.48/M 2-36153-2 
312 x .844 140 A1062-ND 24 21 | 36154 A1062CT-ND* = 181.85 A1062TR-ND* 5,000 145.48/M 2-36154-2 
.344 x .876 125 A27244-ND 1.30 1.14 | 32836 _ _ _ _ _ —| — 
344 x .876 140 A27245-ND 31 27 | 32837 = _- =- _ =_ -| -— 
1/4 469 x 1.078 125 A27246-ND 38 34 | 320571 A27246CT-ND = 262.08 A27246TR-ND. 5,000 209.66/M 2-320571-2 
469 x 1.078 140 A0885-ND 38 34 | 31894 A0885CT-ND = 209.75 A0885TR-ND 5,000 167.80/M 2-31894-2 
5/16 469 x 1.078 125 A27247-ND 38 .34 | 320572 = _ _ = _ —|— 
-469 x 1.078 140 A0886-ND 54 A7 | 31895 A0886CT-ND _ 262.08 A0886TR-ND 5,000 209.66/M 2-31895-1 
3/8 531 Xx 1.218 140 A0887-ND 719 70 | 31897 = _ _ = _ —| — 
531 xX 1.218 125 A27248-ND 39 35 | 320573 _- _- _- = _ -|- 
1/2 118 xX 1.293 140 A0888-ND 98 86 | 328975 = = =- = - a 
16-14 AWG Blue — RoHS Compliant 
.250 x .703 -150 A27249-ND 34 30 | 324159 A27249CT-ND = 220.18 A27249TR-ND. 5,000 176.14/M 2-324159-2 
4 .250 x .703 170 A1091-ND 32 .28 | 328996 A1091CT-ND = 220.13 A1091TR-ND 5,000 176.10/M 2-328996-1 
.250 x .813 150 A27502-ND 87 76 | 323676 - - - _ _ -|- 
.250 x .703 150 A27253-ND 33 29 | 320561 A27253CT-ND = 227.23 A27253TR-ND 5,000 181.78/M 2-320561-2 
.250 x .703 170 A1070-ND 23 21 | 320619 - _ =_ = — =—| — 
.250 x .813 170 A27504-ND 50 A4 | 50881 _- — = = = =| — 
6 312 x .813 170 A27254-ND 32 28 | 326882 A27254CT-ND = 220.18 A27254TR-ND 5,000 176.14/M 2-326882-1 
312 x .844 150 A27250-ND 33 29 | 51864 A27250CT-ND — 227.23 A27250TR-ND. 5,000 181.78/M 51864-3 
.343 x .859 150 A27251-ND 32 28 | 36157 A27251CT-ND = 220.18 A27251TR-ND. 5,000 176.14/M 2-36157-2 
343 x .859 170 A27252-ND 32 28 | 36158 A27252CT-ND = 220.18 A27252TR-ND. 5,000 176.14/M 2-36158-1 
312 x 813 170 A27257-ND A4 .39 | 53941-1 A27257CT-ND _ 437.88 A27257TR-ND 5,000 350.30/M 53941-2 
8 312 x .844 150 A27255-ND 33 29 | 51864-1 A27255CT-ND = 227.23 A27255TR-ND 5,000 181.78/M 51864-5 
343 x .859 150 A27256-ND 32 .28 | 320560 A27256CT-ND = 220.18 A27256TR-ND. 5,000 176.14/M 2-320561-1 
1 343 x .859 170 A1071-ND 23 21 | 320565 A1071CT-ND = 176.23 A1071TR-ND 5,000 140.98/M 2-320565-1 
312x844 150 = = —)— A28118CT-ND* = 214.05 A28118TR-ND* 5,000 249.54/M | 51861-4 
312 x .813 170 A27260-ND 32 28 | 53942-1 A27260CT-ND = 220.18 A27260TR-ND. 5,000 176.14/M 53942-2 
312 x .844 150 A27258-ND 33 29 | 51864-2 _ — _ _ — —| 
10 .343 x .859 150 A27259-ND 32 28 | 320574 A27259CT-ND = 220.18 A27259TR-ND 5,000 176.14/M 2-320574-2 
.343 x .859 170 A1072-ND 23 21 | 36160 A1072CT-ND = 176.23 A1072TR-ND 5,000 140.98/M 2-36160-1 
.343 x .859 170 A27512-ND* 34 30 | 31903 _- — _ _- _ —| = 
469 x 1.078 170 A27261-ND 57 50 | 324533 = - = _ - -|- 
4/4 | 469x1.078 150 A27262-ND 38 34 | 320563 A27262CT-ND = 262.08 A27262TR-ND 4,000 209.66/M -320563-2 
-469 x 1.078 170 A0889-ND 27 24 | 321045 A0889CT-ND = 253.98 A0889TR-ND 4,000 203.18/M -321045-1 
150 A27263-ND 38 .34 | 320575 — _ _- — _ —|— 
5/16 | 469x1.078 | "470 __|_a0890-ND 37 33 | 328098 | — = = = = == 
150 A27264-ND 39 35 | 320564 = _ =_ = _ —|— 
38 | 531x1218 | "470 | A0got-NO “40 35 | 328099 | — = = = = Sr 
150 A27265-ND 1.12 99 | 328976 = _ =_ _— _ —| — 
We | 713x1293 | "479 | 0892-ND 1.09 ‘96 | 328849 | — = = = = c= 
*Vinyl Insulation + Heavy duty for extra mechanical strength. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Tyco Electronics Amp PIDG Ring Terminals (cont, 
Authorized Distributor 
Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP. Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel AMP. 
Fig. Size WxL Inch Part No. 10 100 | Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
16-14 AWG Yellow/Black | — RoHS Compliant 
230 A27267-ND 52 46 | 320631 = _ _ = — —|-— 
8 | 781x953 | 950 A27266-ND 1.01 ‘89 | 35634 = = = = = n= 
8 343 x 1.046 230 A09035-ND 56 50 | 320627 A09035CT-ND 226.72 412.23 A09035TR-ND 2,500 329.78/M 1-320627-0 
; i 250 A27268-ND 54 48 | 35106 A27268CT-ND 289.45 526.28 A27268TR-ND 2,500 421.02/M 2-35106-1 
10 343 x 1.046 .230 A09036-ND 62 54 | 320630 A09036CT-ND 219.81 399.65 A09036TR-ND. 2,500 319.72/M 2-320630-2 
é : 250 A27269-ND 56 50 | 34805 = = - = _ =-|-— 
1 -500 x 1.188 .230 A27270-ND 57 50 | 34974 = _— _- = — -—|-— 
1/4 -500 x 1.188 .250 A27506-ND 80 70 | 323682 A27506CT-ND 296.09 538.35 A27506TR-ND 2,500 430.68/M 2-323682-1 
531 x 1.296 230 A27271-ND 43 38 | 327743 = — — = — _ _ 
-531 x 1.296 250 A09037-ND 98 86 | 34806 = = - = _ - = 
5/16 -531 x 1.296 250 A27507-ND 1.09 96 | 34810 = _ = = — _ =— 
3/4 1.25 x 2.219 .250 A27509-ND 2.69 2.37 | 322724 _ = _ _ _ _ =— 
3/8 531 x 1.296 230 A27508-ND 81 71 | 330896 = _ _ = _ — — 
1/2 -750 x 1.594 250 A09038-ND 2.13 1.88 | 35316 = = - = — _ = 
12-10 AWG Yellow — RoHS Compliant 
4 281 x 953 250 A27272-ND 69 61 | 35148 = _ - = _ _ - 
.281 x 953 .230 A27273-ND 43 .38 | 320634 _ = _ _ _ _ = 
.281 x 953 .250 A0893-ND 43 38 | 35149 _ =- _ =_ = —| 
6 312 x 1.052 .230 A27274-ND 64 56 | 326886 _ => = = = =| = 
.375 x 1.083 .230 A27276-ND A5 .39 | 320567 A27276CT-ND 161.63 293.88 A27276TR-ND 2,500 235.10/M 2-320567-2 
-375 xX 1.083 .250 A27275-ND A5 .39 | 35107 = _ - - _ -—|- 
312 x 1.031 .230 A27277-ND 43 .38 | 35787 _ _ _ _— _ —| — 
312 x 1.052 230 A27278-ND 64 56 | 324915 = _ = = _ =—| = 
8 -375 x 1.083 230 A27280-ND AB .39 | 320568 A27280CT-ND 161.63 293.88 A27280TR-ND 2,500 235.10/M 2-320568-1 
.375 x 1.083 .250 A1081-ND 31 .27 | 35108 - _— _ _- — —|-— 
3875 X 1.172 -300 A27279-ND* 1.29 1.13 | 35605 = =— - A27279TR-ND* 1,000 713.50 2-35605-2 
312 x 1.052 .230 A27282-ND 64 56 | 324918 = _ _ = — —|- 
-343 x 1.046 .230 A27281-ND 43 .38 | 32883 A27281CT-ND 561.41 1020.75 A27281TR-ND 2,500 816.60/M 1-32883-0 
10 -375 x 1.083 .230 A27284-ND 31 27 | 36161 A27284CT-ND 124.78 226.88 A27284TR-ND 2,500 181.50/M 2-36161-2 
1 .375 x 1.083 .250 A1082-ND 31 .27 | 35109 A1082CT-ND 124.78 226.88 A1082TR-ND 2,500 181.50/M 2-35109-1 
3875 X 1.172 -300 A27283-ND* 1.32 1.16 | 35364 = _ - = — -—|- 
-500 x 1.188 .230 A27285-ND AT 42 | 35273 A27285CT-ND 341.66 621.20 A27285TR-ND 2,500 496.96/M 2-35273-2 
-500 x 1.277 300 A27286-ND* 1.46 1.29 | 323763 = _ = _ — =—-|— 
1/4 -531 x 1.322 .230 A27288-ND 52 46 | 320569 A27288CT-ND 186.09 338.35 A27288TR-ND 2,500 270.68/M 2-320569-3 
531 x 1.322 250 A1083-ND 52 46 | 35110 A1083CT-ND 186.09 338.35 A1083TR-ND 2,500 270.68/M 2-35110-1 
531 x 1.416 -300 A27287-ND* 1.42 1.25 | 35345 = _ - = _ -—|- 
593 x 1.414 .250 A1084-ND 52 6 | 35112 = _ _ — _ —|-— 
3/8 593 x 1.414 .230 A27291-ND 52 46 | 320577 — _ _ = _— —|- 
-593 x 1.510 300 A28077-ND* 1.54 1.36 | 35478 _ =- _ A28077TR-ND* 750 1227.78 1-35478-0 
-750 x 1.594 250 A27510-ND 1.35 1.19 | 35150 _- = - _- _ -|-— 
1/2 -750 x 1.594 250 A0894-ND bal 62 | 35151 = = - = _ =—-/| — 
531 x 1.322 .250 A1095-ND 52 46 | 35111 A1095CT-ND 186.09 338.35 A1095TR-ND 2,500 270.68/M 2-35111-1 
5/16 531 x 1.322 .230 A27290-ND 52 46 | 320576 = — — = — —|-— 
531 x 1.416 300 A27289-ND* 1.46 1.28 | 35346 = = - = _ _- - 
*Vinyl Insulation + Heavy duty for extra mechanical strength. 
PIDG Slotted Ring Tongue 
Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP. Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel | Tape & Reel | AMP 
Fig. AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2 26-22 Yellow 6 .250 x .719 082 A27448-ND 36 32 323011 A27448CT-ND 249.13 A27448TR-ND 4,000 199.30/M | 2-323011-2 
22-16 Red 8 .281 x .770 140 A27449-ND 15 66 36954 _ _ _— _ —|-— 
PIDG Ring Tongue Insulation Restricting Terminals — ROHS Compliant PIDG Ring Tongue Radiation Resistant 
; Stud Dim. - Inch Insulation Dia. | Digi-Key Price Each AMP. Stud | Dimensions - Inch | Insul. Dia. | Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. AWG Size Wx Inch Part No. 10 100 | PartNo. Fig.| AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 | PartNo. 
4 .218 x .734 A27334-ND A5 39 52273 
22 6 | 250x844 | pag 4yq | AQ78Q5ND 45.89 | 5 1863-2 ale EAD ge ee i Beare 
Red/Green | 8 | .312x 906 sey A27336-ND 45.—S«39'| 1-320551-2 6 218 x .672 A33723-NDO 54.48 ) 696422-3 
10 312 x .906 A27337-ND A5 39 2-36153-3 6 -250 x .782 A27293-ND AT 42 | 53407-1 
4 .218 x .734 A27338-ND 50 A5 52273-1 99-16 Red 6 .250 x .782 125 A33724-NDO 54 48 | 696422-4 
20 : a x ne anak pereee nD a 3 re 8 312x844 ; A27294-ND 54.48 | 53408-1 
Red/Red 8 312 x 906 A27341-ND 45 39 4-320551-3 8 312 x 844 A33725-NDO 54 48 | 696422-5 
to_| 312x906 A27342-ND 4539 | 2-36153-4 10 312 x 844 A27295-ND 54.48 | 53409-1 
6 218 x .734 A27343-ND A5 39 2-36149-5 10 1312 x 844 A33726-NDO 54 48 | 696422-6 
monn | | REM | ooo ee Se | me | 6 [xm ign S| ST 
10 312 x .906 A27346-ND 5 i) 2-36153-5 ‘ . : . 
6 | .250x.765 A27347-ND 46.41 _~| 2-320561-3 | eee Rarely ee, AP poate 
6 312 x .906 A27348-ND AS 39 51864-6 16-14 Blue 6 312 x .844 150 A33728-NDO 60 53 | 696423-4 
] BI an 8 312 x .906 .063 - .130 A27349-ND AG At 1-51864-0 8 312 x .844 A27298-ND 60 53 | 53417-1 
meine | 10 | .312x.906 A27350-ND 5045 | 51864-7 10 312x844 A27299-ND 60 53.) 53418-1 
1/4 | .469x 1.140 A27513-ND 18 69 2-320563-3 40 312x844 A33730-NDO 60 53 | 696423-6 
6 312 x .906 A27351-ND 1.50 1.32 51864-8 
14 8 | .312x.906 nonerer A27352-ND 50 © 45 | 1-51864-1 8 .375 x 1.083 A27300-ND 1 80 | 53424-1 
Blue/Green 10 312 x 906 . i A27353-ND A5 39 51864-9 42-10 Yellow 8 .375 x 1.083 230 A33731-NDO 85 75 | 696424-5 
1/4_| .469x 1.140 A27514-ND ——.64_——57_|_2-320563-4 jo | 375x1.083 : A27301-ND 8575 | 53425+4 
8 | 3875x1148 A27T354-ND 1.07 == .95 | 2-36161-5 10 | .375x 1.083 A33732-NDO 85.75 | 696424-6 
12 8 375 x 1.148 095 - 200 A27355-ND 62 55 2-320568-2 
Yellow/Yellow | 10 | .375x1.148 ae A27356-ND 62 55 | 2-36161-3 0 RoHS Compliant 
1/4 | .531x 1.392 A27515-ND 1.40 1.24 2-320569-5 
8 | .375x 1.148 A27357-ND 99 88 | 2-320568-3 Tools 
10 10 | 375% 1.148 419-200 | A27358-ND 7465 | 2-36161-4 ; : 
Yellow/Brown | 1/4 | .531 x 1.392 : : A27516-ND 1.25 1.10 9-320569-6 A9996-ND PRO-CRIMPER [liHand Tool WItHOUt DiGS:..ciiceocssecsscasssrtsieewetseuanscresestaondeeeannannd 
5/16 | .531 x 1.392 A27517-ND 1.35 1.18 2-320576-3 A9991-ND Die Set for Insulated Terminals, use with A9996-ND 
2 . A9811-ND Crimp Tool, Insulated Terminals with Die Set 
PIDG Offset Ring Tongue Terminals — RoHS Compliant A9821-ND PIDG and PLASTI-GRIP Connector Kit (includes hand tool A9811-ND, 225 insulated 
ring and spade terminals in 12-10, 16-14 and 22-16 AWG wire sizes) ...............2.0.0eeeeeee $134.84 
Stud Dim. - Inch Insulation Dia. | Digi-Key Price Each AMP A30572-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals and Splices. .. $38.75 
Fig. AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. A30573-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated Terminal and Splices .. $36.11 
29-16 Red 6 375 x 906 125 A27526-ND 252 46 323039 A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals, Splices, 
3 10 : i : A27527-ND 1.10 97 324011 and Tab-Lok FASTON Flag Terminals... .. $86.57 
16-14 Blue 6 375 x 906 150 A27528-ND 66 59 323817 A27981-ND Hand Crimp Tool for PIDG 26-22 AWG - $393.00 
AOH> | eres i A27529-ND__ 1.00 _—88 323818 A27982-ND —_ Hand Crimp Tool for PIDG 16-14 AWG _ $358.50 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 331 


= TycoElectronics ame PIDG Spade Terminals 


Authorized Distributor 


PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) Terminals: Meet or exceed the requirements of MIL-T-7928, Type II, Class 1 and 
2. Product Facts: * Temperature Rating: 105°C maximum ¢ AMP Wire: Solid or Stranded * Terminal Material: The 
basic terminal is conducted of fine grade high conductivity copper per ASTM B-152 and tin-plated per MIL-T-10727. Basic 
material for Spring Spade Tongue Terminals is phosphor bronze per ASTM B-139 and tin-plated per MIL-T-10727. AMP's 
special plating process creates durable corrosion resistance to salt spray and most chemical fumes. * Copper Sleeve: 
The specially designed copper sleeve, fitted over the terminal barrel, provides circumferential insulation support to the 
wire and allows the wire to be bent in any direction, without fraying the wire’s insulation or breaking the conductor. * Nylon 
Insulation (unless otherwise noted): Nylon sleeve assures high dielectric strength. 


PIDG Spade Tongue 


Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel AMP. 
Fig. AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
26-22 Yellow 4 -203 x .627 082 A27415-ND 34 30 321035 = = = = = = = 
2. 182 x .727 140 A0895-ND 32 28 328394 _ _ — = = = _ 
4 218 x .674 ‘ A0896-ND 39 34 827717 = = = = = = = 
.250 x .846 140 A1063-ND 23 21 34541 A1063CT-ND = 220.18 A1063TR-ND. 5,000 176.14/M 2-34541-1 
29-16 6 .297 x .753 125 A27416-ND 32 .28 34080 A27416CT-ND = 220.18 A27416TR-ND 5,000 176.14/M 2-34080-1 
Red .297 x .753 -140 A27417-ND 32 28 326861 = = = _ = = = 
8 .375 x .908 125: A27418-ND A4 39 32050 A27418CT-ND = 499.38 A27418TR-ND 5,000 399.50/M 2-32050-1 
.375 x .908 140 A1064-ND 32 .28 32053 = = = -_ = = = 
40 .375 x .908 125 A27419-ND 66 58 32051 _- _ al _ al — _ 
.375 x .908 -140 A1065-ND 32 28 32054 = = = = = = = 
.244 x 846 A27421-ND AQ 3 328281 A27421CT-ND _ 570.73 A27421TR-ND 5,000 456.58/M 1-328281-1 
1 6 .297 x .753 170 A1073-ND 32 .28 35559 A1073CT-ND = 220.18 A1073TR-ND 5,000 176.14/M 2-35559-1 
.385 x .908 A27420-ND 32 .28 32058 = = = = = - - 
16-14 .297 x .753 170 A1074-ND 33 .29 321233 A1074CT-ND _ 249.68 A1074TR-ND 5,000 199.74/M 2-321233-1 
Blue 8 312 x 1.034 170 A27519-ND 66 58 325199 _ _ — = = =— _- 
.385 x .908 150 A27422-ND 52 A5 32056 _— _ _- _ al _ _ 
.385 x .908 170 A0897-ND 32 .28 32059 = = = = = - = 
40 .385 x .908 -150 A27520-ND 54 AT 32057 _ _ = = = _ _ 
-385 x .908 170 A1075-ND. 33 29 32060 A1075CT-ND _ 440.35 A1075TR-ND. 5,000 352.28/M 2-32060-1 
6 .290 x .954 230 A27423-ND 70 61 322985 = _ - _ _ _ _ 
12-10 2312 x 1.095 i A27424-ND 66 58 326859 A27424CT-ND 468.99 852.70 A27424TR-ND. 2,500 682.16/M 2-326859-1 
Yellow 8 | .406 x 1.095 230 A0898-ND 43 38 | 32588 = = = = — — p= 
10 | .406 x 1.095 230 A1085-ND 4B 38 | 32589 = = = = = — [= 
PIDG Spring Spade Tongue 
Stud Dim. -Inch | Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel AMP. 
Fig. AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
06-22 4 .203 x .695 A27434-ND 56 AQ §2922 A27434CT-ND A27434TR-ND 5,000 451.92/M §2922-1 
Yellow 6 .250 x .679 082 A27435-ND A2 37 52924 A27435CT-ND A27435TR-ND 4,000 200.49/M §2924-1 
8 .375 x .787 A27436-ND 1.60 1.41 62925 = _- - _ _ 
4 .203 x .799 125 A0902-ND AG 40 52927 _— _ — _ _— 
5 .250 x .799 125 A27437-ND A5 40 52928 A27437CT-ND A27437TR-ND. 5,000 199.30/M §2928-1 
22-16 6 .250 x .799 125 A1067-ND 36 32 52929 A1067CT-ND A1067TR-ND 5,000 159.50/M §2929-1 
Red 6 .250 x .799 140 = — = = A28004CT-ND A28004TR-ND. 5,000 226.00/M §2929-3 
8 .375 x .860 125 A1089-ND 36 32 52930 A1089CT-ND A1089TR-ND 5,000 226.00/M 52930-1 
10 406 x .908 125 A1099-ND 52 A6 52931 A1099CT-ND A1099TR-ND 5,000 199.30/M 52931-1 
2 5 .250 x .799 170 A28166-ND 52 5 52934 A28166CT-ND A28166TR-ND 5,000 398.52/M §2934-1 
6 .250 x .799 170 A1078-ND 36 32 52935 = _- — _ — 
16-14 6 .250 x .799 182 A27438-ND 53 AT 52935-2 = = — _ _ 
Blue 8 .375 x .860 170 A1093-ND 38 33 52936 A1093CT-ND A1093TR-ND 5,000 221.86/M 52936-1 
8 .375 x.860 182 A28167-ND 94 83 52936-2 A28167CT-ND A28167TR-ND 5,000 443.72/M 52936-3 
10 406 x .908 170 A1094-ND 38 33 52937 _ _ — _ _ 
10 -406 x .908 -182 A28168-ND 1.21 1.06 52937-2 = = - - - 
6 .250 x .959 A1096-ND AQ 43 52941 A1096CT-ND A1096TR-ND 2,500 256.22/M §2941-1 
12-10 8 .375 x 1.052 250 A1097-ND AQ 3 §2942 A1097CT-ND A1097TR-ND 2,500 256.22/M §2942-1 
Yellow 10 406 x 1.100 : A1098-ND AQ 43 52943 _ al _ =_ 
1/4 | .625 x 1.225 A27439-ND 1.97 1.73 52945 = _ _ = 
6 .250 x .933 125 A09040-ND 61 54 52409 = =_ =— = _ _ _ 
22-16 6 .250 x .933 140 A28156-ND 98 86 52409-2 = — — _ al _— _ 
Red 8 .281 x .979 125 A09041-ND 58 51 52410 A09041CT-ND _ 249.13 A09041TR-ND 5,000 199.30/M 52410-1 
10 -343 x 1.005 125 A09042-ND 1.21 1.06 62411 = _ _ = - _ _ 
6 .250 x .933 150 A09043-ND 38 33 52420 A09043CT-ND _ 621.00 A09043TR-ND 5,000 496.80/M 52420-2 
16-14 6 .250 x .933 170 A27446-ND 117 1.03 §2420-1 A27446CT-ND _ 282.50 A27446TR-ND. 5,000 226.00/M 52420-3 
2 Blue 8 .281 x .979 150 A09044-ND 70 61 52421 _ _ _ _- _ _ _ 
8 .281 x .979 170 A27447-ND 38 33 §2421-1 =_ _ _ _— _ _ _ 
10 .343 x 1.005 170 A09045-ND 62 55 §2422-1 = _ _ = - _ _ 
6 | 8312x1131 A27521-ND 87 77 | 524304 = = = = = = = 
12-10 8 | 375x1.174 -_ A27522-ND 89 79 | 52431-1 = - — = - = _ 
Yellow 10 | 375x 1.219 : A27523-ND ot 80 | 52432-1 A27523CT-ND 462.00 840.00 A27523TR-ND 2,500 672.00/M 52432-3 
1/4 | 487 x 1.289 A27524-ND 96 85 | 52433-1 = — — — — — =— 
PIDG Flanged Spade Tongue 
Stud | Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel AMP. 
Fig. AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
26-22 2 .182 x .649 A27426-ND 90 79 324597 = _— _ = _ _- _ 
Y f 4 .196 x .649 082 A27427-ND 2.45 2.15 52369 _ _— — _ _ _ — 
om 6 | .250x.649 A27428-ND 88 78 | 51874 = - - = = - [|- 
2 | 182x.727 125 A27429-ND 738 1.22 | 2-324608-2 = = = = = =—|[-— 
2 | 182x.727 140 A0899-ND 42 37 | 324608 = = — = — — |= 
22-16 6 .250 x .737 2125: A27431-ND 235 31 322777 A27431CT-ND — 248.30 A27431TR-ND 5,000 198.64/M 2-322777-1 
Red 6 .296 x .737 125 A27430-ND 235 31 32561 A27430CT-ND — 240.30 A27430TR-ND 5,000 192.24/M 2-32561-1 
6 .296 x .737 140 A1066-ND 35 31 32562 A1066CT-ND — 240.30 A1066TR-ND 5,000 192.24/M 2-32562-1 
3 8 416 x .830 -140 A1088-ND 1.09 96 32498 A1088CT-ND — 623.48 A1088TR-ND 5,000 498.78/M 2-32498-1 
6 | .294x.737 A1076-ND 35 31 | 320861 M076CT-ND — 240.30 A1076TR-ND 5,000 192.24/M 2-320861-1 
16-14 8 .294 x .737 170 A1077-ND 235 31 320862 A1077CT-ND — 272.50 A1077TR-ND 5,000 218.00/M 2-320862-1 
Blue 8 416 x .830 . A27518-ND 1.21 1.07 33156 _— _ _— _- _ _ _— 
10 .294 x .737 A1092-ND 50 44 320863 A1092CT-ND — 272.50 A1092TR-ND 5,000 218.00/M 2-320863-2 
6 .296 x 1.017 .250 A0900-ND 95 83 325150 _ _— _ — _ _ _ 
12-10 6 .328 x 1.017 .230 A27432-ND 94 83 324587 = =— _— _ = _ _ 
Yellow 8 416 x 1.017 .230 A09039-ND 48 42 32510 A09039CT-ND 233.20 424.00 A09039TR-ND 2,500 339.20/M 2-32510-1 
10 416 x 1.017 -250 A0901-ND 1.25 1.10 324015 A0901CT-ND 245.47 446.30 A0901TR-ND 2,500 357.04/M 2-324015-1 
Tools A9821-ND —— PIDG and PLASTI-GRIP Connector Kit (includes hand tool A9811-ND, 225 insulated 
ring and spade terminals in 12-10, 16-14 and 22-16 AWG wire sizes) $134.84 
A9996-ND PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies.............. 02... .seceeceeeeeeceeeeeeeeneeeeeeeeeeneenees H A30572-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals and Splices. 


A30573-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated Terminals and Splices. 
A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals, Splices, 
and Tab-Lok FASTON Flag Terminals. 


A9991-ND Die Set for Insulated Terminals, use with A9996 
A9811-ND — Crimp Tool, Insulated Terminals with Die Set 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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z Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) Terminals: Meet or exceed the requirements of MIL-T-7928, Type II, Class 
1 and 2. Product Facts: * Temperature Rating: 105°C maximum »* AMP Wire: Solid or Stranded » Terminal 
Material: The basic terminal is conducted of fine grade high conductivity copper per ASTM B-152 and tin-plated per 
MIL-T-10727. Basic material for Spring Spade Tongue Terminals is phosphor bronze per ASTM B-139 and tin-plated 
per MIL-T-10727. AMP’s special plating process creates durable corrosion resistance to salt spray and most chemical 
fumes. * Copper Sleeve: The specially designed copper sleeve, fitted over the terminal barrel, provides circumferential 
insulation support to the wire and allows the wire to be bent in any direction, without fraying the wire’s insulation or 
breaking the conductor. * Nylon Insulation (unless otherwise noted): Nylon sleeve assures high dielectric strength. 


PIDG - Spare Wire Caps: Material: Copper Tin Plated, Insulation: Nylon 


PIDG - Butt Splice Step Down Adapier Inserts: 
Material: « Adapter Body: Copper per ASTM B-152 ® Plating: Zinc/DyeChromate 


PIDG Butt Splices 


PIDG Knife Disconnect and Butt Splices 


For Stripped Wire 


For Unstripped Wire 


@ RoHS Compliant 


ELECTRO-TAP Connectors and Closed End Splices 


ELECTRO-TAP Cable Connector/Splice 


¢ Housing Material: Nylon * Contact Material: Brass * Contact Plating: Tin 


Insul. Dia.| Dimension - Inch Digi-Key Price Each AMP 
Fig. AWG Inch iL Ww H Color Part No. 1 10 Part No. 
22-18 Red A1050-ND 66 53 53440-2 
1 | t41g | 7160 | 687 484450 | gue | atost-ND 66 53_| 53440-1 


Closed End Splices 


¢ For single and multiple wire applications * Nylon or vinyl or PVF? insulated * Temperature Ratings of 90°C, 
* 300V, 600V or 1000V rated * Crescent crimp configuration * Covers wire ranges from 22 to 


105°C, 150°C 


AWG Dim. - Inch | Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel | AMP 
Fig. Color Length Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
26-22 Yellow _ 082 A0913-ND@ 73 64 | 2-323994-2 _ _ _ _ _ — — 
1 22-16 Red$ 1.265 125 A1069-ND@ 83 73 | 320559 A1069CT-ND® 315.37 573.40 A1069TR-ND® 2,500 458.72/M 2-320559-4 
16-14 Blue 1.265 150 A1080-ND® 83 73 | 320562 A1080CT-ND® 420.12 763.85 A1080TR-ND® 2,500 611.08/M 2-320562-3 
12-10 Yellow 1.656 -220 A1086-ND@ 1.40 1.23 | 320570 = - - = - _ - 
1 26-22 Yellowt 890 .082 A27450-ND® 7 63 | 323994 — — _ _ _ _ _ 
24-20 Natural 1.035 100 A27451-ND® 65 58 | 323975 = — _ = _ _ — 
Step Down Type (with adapter insert) 
16-14 to 22-18 Blue 1.265 -150/.115 A27452-ND* 1.58 1.39 | 327583 A27452CT-ND* 776.04 1410.98 A27452TR-ND* 2,500 1128.78/M 2-327583-1 
1 12-10 to 16-14 Yellow 1.656 .220/.170 A27453-ND 2.43 2.14 | 327638 = =— _ = _ _ _ 
12-10 to 22-18 Yellow 1.656 .220/.140 A27454-ND 2.55 2.24 | 327639 _- — _ = — _ - 
Radiation Resistant 
1 22-16 Red Stripe 1.265 125 A33733-ND® 1.37 1.21 696427-1 | - - - | _ _- _ = 
* Includes adapter insert + 26-22 splices are 26-24 range in accordance with MIL-T-7928 4 22-16 splices are 22-18 range in accordance with MIL-T-7928 RoHS Compliant 
PIDG - Spare Wire Caps PIDG Knife Disconnect Splices 
Insulation Diameter | Cap Insulation | Digi-Key Price Each AMP Dim. - Inch | Insulation Dia. Digi-Key Price Each AMP 
Fig. AWG Inch Color Part No. 10 100 Part No. Fig. AWG Length Inch Part No. 10 100 Part No. 
Unstripped Wire — RoHS Compliant a 878 tae nar NDS. . ol aire 
.048 - .075 Transparent A27478-ND 34 30 324484 4 16-14 878 150 A27474-ND® 69 61 320566 
3 a 080-115 Red A27479-ND 37 32 | 324485 _ : ale) ALOTS_NDS, 63 a 
420 - 145 Blue A27480-ND 42 37 324486 12-10 Yellow 1.260 .250 A09046-ND® 2.75 2.42 35762 
Stripped Wire — RoHS Compliant Tools 
22-18 124 Red A27481-ND 39 35 328307 A9996-ND PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies .. $66.00 
3 16-14 149 Blue A27482-ND 50 44 328308 A9991-ND Die Set for Insulated Terminals, use with A9996 .. $43.50 
12-0 210 Yellow A27483-ND 56 49 328309 A9811-ND Crimp Tool, Insulated cTermninals with Die Set - .. $96.00 
A09093-ND® — Sealed Splice Connector Kit (includes 10 [12-10 AWG] splice, 15 [22-18 AWG] splice, 
i. 25 [16-14 AWG] splice, molded case and crimping tool)...............0...0. sce eeeeeeeeee eee $236.00 
PIDG - Butt Splice Step Down Adapter Inserts A9821-ND PIDG and PLASTI-GRIP Connector Kit (includes hand tool A9811-ND, 225 insulated 
ring and spade terminals in 12-10, 16-14 and 22-16 AWG wire sizes) ..................:::020 $134.84 
Use With Digi-Key Price Each AMP A27484-ND Long Handle Tool for PIDG Spare Wire Caps (22-18 AWG) . ... $358.50 
Fig. AWG Butt Spli Part No. 10 100 Part No. A27485-ND Heavy Head Tool for PIDG Spare Wire Caps (12-10 AWG) .. . $642.00 
a BH SHees calies cabs A27486-ND —_T-Head Tool for PIDG Spare Wire Caps (22-18 and 16-14 AWG). " $990.00 
22-18 Red A1080-ND A27458-ND 26 23 327635 A30572-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals and Splices .. $38.75 
2 29-18 Red A1086-ND A27459-ND Wal 63 327636 A30573-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated Terminals and Splices . . .. $36.11 
A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Terminals, Splices, 
16-14 Blue A1086-ND A27460-ND 46 A 327637 and Tab-Lok FASTON Flag Terminals.........s.ccs+cscesescsesesssscesseseseevsveverereseevevevecs $86.57 


6 AWG (0.3 to 6.0 mm’); 509 to 42, 700 CMA * Copper or steel splice material * Plated or unplated * Solid or 
stranded copper wire * UL and CSA approved 


Insul. Open. Dia.| Length | Splice Digi-Key Price Each AMP. Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Reel | Tape & Reel | AMP 
Fig. | AWG | Color | Mat’l. Inch Inch Mark* Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Vinyl BOMB-TAIL Splices 
Blue | Copper 173 750 VS A09052-ND 30 27 | 34306 =— _ _ - — =— | 
29-16 Blue | Copper 215 -800 VS A27567-ND .30 27 | 34864 = _ _ = =— =—|-— 
Trans. | Steel .265 1.000 ECV A27476-ND 18 16 | 328890 — _ - _ — —|-— 
Trans. | Steel .265 825 ECV A09053-ND 14 12 | 330021 = _ _ = _ =— | 
Red 156 729 VS A09054-ND 31 27 | 34304 — _ = - —|-— 
20-14 Purple Copper 187 -740 VS A09055-ND 13 11 | 36964 AQ9055CT-ND 75.17 136.68 AO9055TR-ND 2,500 82.01/M | 2-36964-2 
Purple .235 775 VS A27475-ND 16 14 | 2-328375-3 _ _ _— — —|- 
2 Purple 235 -900 ECV A27568-ND 19 17 | 55843-1 = — _ = =— =— |= 
1500 A09056-ND 18 16 | 532341 = = — = = f= 
22-12 | Trans. | Copper | 360 1125 | ECV | a97571-ND 4745 | 329251 = = —- ze = = he 
Yellow 235 975 VS A09059-ND 34 30 | 34308 _ _ _ =— — —|— 
22-10 | Yellow | Copper 300 1.010 VS A09060-ND 1.24 1.10 | 34865 = =_ =_ _- = -—-|- 
Purple 312 1.010 VS A09057-ND Ae 15 | 36965 A09057CT-ND 81.22 147.68 A09057TR-ND. 1,500 88.61/M | 1-36965-1 
18-8 | Green | Copper | 500 1575 | ECV | A09061-ND 31 45 | 320788 = = — Ee = =—|— 
Nylon Molded Splices 
2 | 22-14] Trans. | Copper | .250 680 ECN | A09062-ND 19.17 ‘| 35115 ‘A09062CT-ND 87.02 158.23 | _A09062TR-ND 2,500 | 126.58/M | 1-35115-0 
115 ECN A09063-ND 21 18 | 35653 AQ9063CT-ND 95.74 174.08 A09063TR-ND 1,500 139.26/M | 2-35653-1 
3 | 22-10 | Trans. | Copper 375 .970 EC A09064-ND 22 20 | 53915-1 A09064CT-ND 144.51 262.75 A09064TR-ND. 1,500 157.66/M | 53915-2 
720 EC A27477-ND .20 18 | 328730 A27477CT-ND 81.55 148.28 A27477TR-ND 1,500 88.97/M_ | 2-328730-1 


* VS = 300V, 90°C ECV =600V maximum Building Wiring, 1000V maximum Fixtures and Signs, 105°C UL, 90°C CSA ECN = 300V, 105°C EC = 600V maximum Building Wiring, 1000V maximum Fixtures and Signs, 105°C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(1073) 333 


= TycoElectronics amp Plasti-Grip™ Terminals and Splices 


Authorized Distributor 


Temperature Rating: 90°C maximum Material: 
* Terminal Body: Copper 
per ASTM B-152 « Plating: Tin per MIL-T-10727 
(spring spade terminals are phosphor bronze per 
ASTM B-139 or brass per ASTM B-36 and tin- 
plated per MIL-T-10727) Voltage: 600V maximum 


¢ Insulation: Vinyl 


(1000V Fixture or Sign). 


Recognized under the component program of 
Underwriters Laboratories Incorporated File No. 
E13288. 


Ring Tongue Terminals 


Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP. Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP. 
Fig. Size WxL Inch Part No. 10 100 | Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22-16 AWG Red 
2 .218 x .684 140 A0954-ND 27 .24 | 34140 = _ _ — — _ — 
4 .218 x .684 125 A27302-ND 27 .24 | 32944 = _ _ — — _ — 
4 .218 x .684 140 A0955-ND 27 24 | 34141 AO955CT-ND = 196.78 AO955TR-ND 5,000 157.42/M 2-34141-1 
4 .281 x .809 140 A28199-ND 36 32 | 34143 _ _ _ _— — _ — 
6 .218 x .684 125 A27303-ND .27 .24 | 32945 A27303CT-ND = 204.63 A27303TR-ND 5,000 163.70/M 2-32945-1 
6 .218 x .684 140 A09016-ND' 27 .24 | 34142 _ _ _ _ — _ — 
6 .281 x .809 125 A27304-ND 27 .24 | 32947 A27304CT-ND = 196.78 A27304TR-ND 5,000 157.42/M 2-32947-1 
6 .281 x .809 140 A0956-ND? 27 24 | 34144 AO956CT-ND = 166.35 AO956TR-ND 5,000 133.08/M 2-34144-1 
6 312 x .856 125 A27305-ND 27 .24 | 32950 A27305CT-ND = 204.63 A27305TR-ND 5,000 163.70/M 2-32950-1 
6 312 x .856 140 A27306-ND 27 .24 | 34147 A27306CT-ND — 196.78 A27306TR-ND 5,000 157.42/M 2-34147-1 
a) 8 .281 x .809 125 A27308-ND 27 .24 | 32948 A27308CT-ND = 374.28 A27308TR-ND 5,000 299.42/M 2-32948-1 
8 .281 x .809 140 A09017-ND' 18 16 | 34145 A09017CT-ND = 196.78 A09017TR-ND 5,000 157.42/M 2-34145-1 
8 312 x .856 125 A27307-ND .27 .24 | 32951 A27307CT-ND _ 204.63 A27307TR-ND 5,000 163.70/M 2-32951-1 
8 312 x .856 140 A0957-ND? 18 16 | 34148 A0957CT-ND = 196.78 A0957TR-ND. 5,000 157.42/M 2-34148-1 
10 .281 x .809 125 A28192-ND .27 .24 | 32949 A28192CT-ND — 350.78 A28192TR-ND 5,000 280.62/M 2-32949-1 
10 .281 x .809 140 A09018-ND' eT .24 | 34146 =— _ — — — _ — 
10 312 x .856 125 A09019-ND 27 .24 | 32952 A09019CT-ND = 196.78 A09019TR-ND 5,000 157.42/M 2-32952-1 
10 312 x .856 140 ‘A0958-ND? 26 .23 | 34149 A0958CT-ND = 166.35 A0958TR-ND 5,000 133.08/M 2-34149-1 
1/4 469 x 1.090 125 A27309-ND 36 .32 | 32953 A27309CT-ND _ 470.95 A27309TR-ND 5,000 376.76/M 2-32953-1 
1/4 -469 x 1.090 140 A0959-ND 32 .28 | 34150 AO959CT-ND = 226.43 AQ959TR-ND 5,000 181.14/M 2-34150-1 
5/16 469 x 1.090 140 A0960-ND 32 .28 | 34151 AOQ960CT-ND = 226.43 AO960TR-ND 5,000 181.14/M 2-34151-1 
3/8 531 x 1.230 140 A0961-ND 33 29 | 34152 = = _- =— = —_ —_ 
16-14 AWG Blue 
4 250x715 193 A0962-ND 36 32 | 34157 = = = = = = = 
6 250x715 193 A09020-ND" 27 24 | 34158 = _ = = = = = 
6 343 x 871 193 A0963-ND? ey .24 | 34159 A0963CT-ND = 204.63 A0963TR-ND 5,000 163.70/M 2-34159-1 
8 312 x 825 193 A27311-ND ee .24 | 328527 = = — — — — = 
8 343 x 871 145 A27310-ND 27 .24 | 32959 A27310CT-ND = 402.20 A27310TR-ND 5,000 321.76/M 2-32959-1 
1 8 343 Xx 871 193 A0964-ND 18 16 | 34160 A0964CT-ND = 196.78 A0964TR-ND 5,000 157.42/M 2-34160-1 
10 343 x 871 145 A09021-ND .27 .24 | 32960 A09021CT-ND = 196.78 A09021TR-ND 5,000 157.42/M 2-32960-1 
10 343 Xx 871 193 A0965-ND 26 .23 | 34161 AO965CT-ND = 166.35 AQ965TR-ND 5,000 133.08/M 2-34161-1 
1/4 469 x 1.090 145 A27312-ND AT 42 | 32961 _ _ — _— — = — 
1/4 -469 x 1.090 193 A0966-ND .20 18 | 34162 _ _ — _— — — — 
5/16 469 x 1.090 193 A0967-ND 32 .28 | 34163 - = — — — — — 
3/8 531 X 1.248 193 A0968-ND 235 31 | 34164 = = _- _— = = —_ 
16-14HD AWG Yellow/Black 
10 .343 x 1.046 .250 A28193-ND 51 A5 | 321518 A28193CT-ND 197.86 359.75 A28193TR-ND 2,500 287.80/M 2-321518-1 
1 1/4 500 x 1.188 .250 A32017-ND 59 52 | 35349 _ _ _— — — — — 
1/4 531 X 1.296 -200 A27555-ND 53 AT | 34824 = = = = = = = 
12-10 AWG Black 
1 1/4 | 500x 1.247 300 A32018-ND 50 44 [35492 = —- = = = = 
12-10 AWG Yellow 
6 281 x 953 250 A27313-ND 36 32 | 34852 — = = = = = = 
6 .375 x 1.098 .230 A28194-ND 36 32 | 34168 A28194CT-ND 147.98 269.05 A28194TR-ND 2,500 215.24/M 2-34168-1 
8 .375 x 1.098 .250 A0969-ND 36 32 | 34853 AO969CT-ND 147.98 269.05 AO969TR-ND 2,500 215.24/M 2-34853-1 
10 .375 x 1.098 .250 A0970-ND? 35 31 | 34854 AO970CT-ND 94.16 171.20 AQ970TR-ND. 2,500 136.96/M 2-34854-1 
1 1/4 400 x 1.373 300 A28195-ND 40 35 | 55678-1 A28195CT-ND 259.93 472.60 A28195TR-ND 1,500 378.08/M 55678-2 
1/4 531 X 1.327 .250 A0971-ND 42 37 | 34855 A0971CT-ND 161.48 293.60 A0971TR-ND 2,500 234.88/M 2-34855-1 
5/16 531 xX 1.327 .250 A0972-ND 42 .37 | 34856 _ _ _— — = — — 
3/8 593 x 1.421 .230 A0973-ND 42 387 | 34173 _ =_ _— — — — — 
2 750 x 1.594 .250 A09023-ND! 1.16 1.02 | 34837 _ = = _— - —_ —_ 
8 AWG Red 
5 478x1.586 | 360 A27530-ND 141 98 | 52041 = = = = = = = 
10 431 x 1.556 360 A27318-ND 73 64 | 52263 _ _ _ A27318TR-ND 500 213.64 52263-2 
10 431 x 1.576 .330 A27317-ND 73 64 | 52263-1 _ _— _ _— — — — 
1/4 431 x 1.561 360 A28196-ND 1.69 1.48 | 55621-1 _ _ _— _— — _— — 
1 1/4 478 x 1.586 360 A27320-ND 1.11 98 | 52041-1 = _ _ A27320TR-ND 500 596.29 52041-7 
1/4 478 x 1.600 330 A27319-ND 1.09 96 | 52041-3 = _ _— A27319TR-ND 500 586.56 52041-9 
5/16 587 xX 1.696 360 A27321-ND 1.19 1.05 | 52291 = _ _— _— — — — 
3/8 587 xX 1.696 360 A27531-ND 1.14 1.00 | 52291-1 = _ _ — _— — — 
1/2 .875 x 1.860 330 A27532-ND 3.79 3.34 | 52262-1 = = — =_ = —_ —_ 
6 AWG Blue 
8 500x1.869 | 360 A27322-ND 221 1.95 | 52042-2 = = a = = = = 
10 | 468x1.719 | 436 A27323-ND 116 1.03 | 52265 _ _ = = a = = 
10 | .500x1.844 | 436 A27533-ND 221 1.95 | 52042-4 _ = a = im = = 
1/4 .398 x 1.846 450 A28197-ND 1.41 1.24 | 55679-1 = _ _— — — _— — 
1 1/4 500 x 1.844 436 A27325-ND 1.25 1.10 | 52042-1 = _ _— _— _— _ — 
1/4 500 x 1.869 360 A27324-ND 1.29 1.14 | 52042-3 = - _ A27324TR-ND 500 634.74 52042-9 
5/16 625 x 1.906 450 A27326-ND 2.20 1.93 | 52264 = _ _— — — _ — 
3/8 625 x 1.906 450 A27534-ND 2.30 2.03 | 52264-1 — _ _ _— — _ — 
1/2 815 x 1.851 436 A27535-ND 3.01 2.65 | 52350 _ = _ =_ = _ —_ 
4 AWG Yellow 
10 | .546x1.948 | .450 A27327-ND 1.63 1.43 | 52043-2 _ = = = i = = 
1/4 | 546x1.948 | 450 A27328-ND 258 2.27 | 52043-3 _ _ = = = = = 
1 1/4 | 546x1.948 | 515 A27329-ND 244 2.15 | 52043-1 _ _ = = = = = 
5/16 679 x 2.014 450 A27330-ND 3.33 2.93 | 52266-3 _ =_ _ — — _ — 
5/16 679 x 2.014 515 A27331-ND 2.60 2.29 | 52266 = _ _— — _— _ — 
3/8 679 x 2.014 450 A27536-ND 2.56 2.26 | 52266-4 = = - = _- _ = 
2 AWG Red 
1/4 | 675 x 2.071 560 A27332-ND 3.38 2.98 | 52267-1 = = = = = = = 
; 5/16 | .711x 2.089 560 A27537-ND 3.36 2.96 | 52044-4 = — = = = = = 
5/16 711 X 2.089 632 A27538-ND 2.24 1.97 | 52044-1 - _ _ _— _— _ — 
3/8 711 x 2.089 632 A27539-ND 3.40 2.99 | 52044-2 - _ _ =_ - _ —_ 
1/0 AWG Blue 
1 5/16 | 807x2.447 | 684 A27333-ND 344 2.76 | 52045-1 | — _ = | = = = = 
3/8 | .807x2.447 | 665 A27540-ND 3.44 2.76 | 52045-5 = _ = = — = = 
1 Short; 2 Long (Continued) 
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Plasti-Grip™ Terminals and Splices (cont) 


Spade Tongue Terminals 


22-16 AWG Red 


Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Fig. Size WxL Inch Part No. 10 100 | Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22-16 AWG Red 
6 .250 x .858 140 A27425-ND 27 24 | 327043 A27425CT-ND _ 204.63 A27425TR-ND 5,000 163.70/M 2-327043-1 
6 .297 x .765 125 A27572-ND 34 30 | 327735 A27572CT-ND = 450.73 A27572TR-ND 5,000 360.58/M 2-327735-1 
2 6 .297 x .765 140 A0974-ND 27 24 | 320665 _ = _ _— _ cl 
8 .375 x 920 125 A27573-ND 37 33 | 32981 A275736T- ND = 409.30 A27573TR-ND 5,000 245.58/M 2-32981-1 
8 .375 x .920 140 A0975-ND ad 24 | 34155 _ _ — _ _— _ _ 
10 .375 xX 920 140 A0976-ND 27 24 | 34156 _- - = - _ al = 
16-14 AWG Blue 
6 .297 x .765 145 A0977-ND 27 24 | 322994 _ - _— _ _ - 
2 8 .385 x .920 193 A0978-ND eek 24 | 34166 _ — — _ _ _ 
10 -385 xX 920 193 A0979-ND rig 24 | 34167 - = = = - - 
12-10 AWG Yellow 
9 8 -406 x 1.095 .250 A0980-ND 13 65 | 35152 _ - = _ _ - 
10 -406 x 1.095 .250 A0981-ND 36 32 | 34176 A0981CT- ND 295.97 538.13 A0981TR-ND 2,500 430.50/M 2-34176-1 
Flanged Spade 
Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP. 
Fig. Size WxL Inch Part No. 10 100 | Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22-16 AWG Red 
6 328 x .749 A28249-ND 59 52 | 324560 A28249CT-ND = 588.30 A28249TR-ND 5,000 470.64/M 2-324560-1 
6 .296 x .749 A0982-ND 30 26 | 322249 A0982CT-ND _ 214.33 A0982TR-ND 5,000 171.46/M 1-322249-1 
3 8 416 x .842 140 A0983-ND 98 87 | 324169 _ _ — _ = _— 
8 .296 x .749 A27433-ND 39 35 | 1-322249-0 A27438CT- ND _ 514.48 A27433TR-ND. 5,000 411.58/M 1-322249-9 
10 .296 x .749 A0984-ND. 59 52 | 328516 = = - _ = - _ 
16-14 AWG Blue 
3 6 .294 x .749 493 A0985-ND 30 26 | 324165 A0985CT-ND = 214.33 A0985TR-ND 5,000 171.46/M 2-324165-1 
8 -294 x .749 7 A09024-ND 43 38 | 53874-1 A09024CT-ND = 323.63 A09024TR-ND. 5,000 258.90/M 53874-2 
12-10 AWG Yellow 
6 -296 x 1.017 .250 A0986-ND 67 59 | 324581 ApeeCOTs ND 360.39 655.25 AQ986TR-ND 2,500 524.20/M 1-324581-1 
3 8 416 x 1.017 .250 A0987-ND 716 67 | 324172 _ _ _ _ _ _ 
10 416 x 1.017 250 A09025-ND AT 68 | 52856 - - = = - = 
Spring Spade Tongue 
Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Fig. Size WxL Inch Part No. 10 100 | Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
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4 .203 x .811 A0988-ND 32 28 | 52947 A0988CT-ND — 477.35 A0988TR-ND. 5,000 381.88/M §2947-1 
6 .234 x 811 A27440-ND 32 28 | 53240-1 A27440CT-ND _ 238.68 A27440TR-ND 5,000 143.21/M 53240-2 
6 .250 x .811 A0989-ND 31 27 | 52949 A0989CT-ND = 194.05 A0989TR-ND 5,000 155.24/M §2949-1 
4 8 .244 x 872 140 A27441-ND 42 37 | 53241-1 A27441CT-ND = 229.53 A27441TR-ND 5,000 183.62/M 53241-2 
8 .375 x 872 A0990-ND 39 34 | 52950 AO990CT-ND = 477.35 AO990TR-ND 5,000 286.41/M §2950-1 
10 .294 x 920 A27442-ND 39 34 | 53242-1 = _ = = _ = 
10 406 x .920 A0991-ND AT Al | 52951 A0991CT-ND = 459.00 A0991TR-ND 5,000 275.40/M 52951-1 
16-14 AWG Blue 
6 .250 x .811 193 A0992-ND 31 27 | 52955 A0992CT-ND —= 229.53 A0992TR-ND 5,000 183.62/M §2955-1 
6 .250 x .860 .250 A27575-ND 42 .37 | 52955-2 = - = — _ — 
4 8 .244 x 872 193 A27443-ND 36 32 | 53244-1 = _ = = = _ 
8 .375 x 872 193 A0993-ND 37 33 | 52956 A0993CT-ND = 238.68 A0993TR-ND 5,000 190.94/M 52956-1 
10 .294 x 920 193 A27576-ND 42 37 | 53245-1 = _ = = _ = 
10 -406 x .920 193 A0994-ND 32 28 | 52957 A0994CT-ND = 229.53 A0994TR-ND. 5,000 137.72/M §2957-1 
12-10 AWG Yellow 
6 .250 x .959 .200 A27577-ND 56 AQ | 52961 A27577CT-ND 341.92 621.68 A27577TR-ND 2,500 373.01/M §2961-1 
6 .250 x .959 .250 A27444-ND 56 AQ | 53246-1 _ _ = _ - — 
4 8 312 x 1.052 .250 A27541-ND 58 51 | 53247-1 _ _ _ _ _ _ cal 
8 375 x 1.052 .200 A27578-ND 59 52 | 52962 = _ _ = _ _- =— 
10 -406 x 1.100 .200 A27445-ND 61 53 | 52963 _ _ = _ _ _ = 
6 .250 x .945 A09027-ND 54 48 | 52453 _ — _ — =— — — 
4 8 .281 x 991 140 A09028-ND 53 7 | 52454 _ _ _ — _- _ _ 
10 -343 x 1.017 A09029-ND 45 40 | 52455 = = = = = = = 
16-14 AWG Blue 
6 .250 x .945 193 A09030-ND 52 A6 | 52463 = _ om = = — _— 
4 8 .281 Xx 991 170 A09031-ND 54 48 | 52464 A09031CT-ND = 477.35 A09031TR-ND 5,000 286.41/M 52464-1 
10 -343 x 1.017 170 A09032-ND 65 57 | 52465 = = -_ - = = _- 
Butt Splices Ring Tongue 90° Bend Terminal 
Dim. L | Ins. Dia. | Digi-Key Price Each | Digi-Key Cut Tape Pricing) Tape & Reelt Stud Insul. Dia. Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Max. Inch| Inch Part No. 10 100 | PartNo. 500 1,000 | Qty. | Pricing Fig. AWG Color Size Inch Part No. 100 Part No. 
26-22 AWG Yellow (26-24 per MIL-T-7928) 1 8 Red 10 360 A27563-ND 2.27 2.00 55654-1 
5 20 080 A27461-ND 9 26 | = 6 Blue 1/4 436 A27564-ND 3.36 2.96 54754-1 
22-16 AWG Red (22-18 per MIL-T-7928) Parallel Splices 
pe a arene 3 28 = = ae. se = f Dim. L Insul. Dia. Digi-Key Price Each AMP 
5 | 4.076 | 140. | Aogg7-ND 21.19 | AOQQ7CT-ND 127.52 231.85 | 2,500 |185.48/M Ege AWE RC olor Mex neh ancl Barta} uy) i) | iretu het. 
1.065 | .083x.171| A27463-ND 32 29 — _ -|—- — 22-16 Red .760 120 A27468-ND 34 30 34131 
22-16 Red .760 140 A27574-ND .27 24 34132 
16:1¢ AWG Blue 3 | 16-14 Blue 760 140 A27469-ND 35 31 34133 
1.065 140 A27464-ND AT AL _ — — _— 16-14 Blue .760 170 A27470-ND 92 81 34134 
1.065 170 A0998-ND 22 .20 A0998CT-ND 84.38 153.43 | 2,500 |122.74/M 12-10 Yellow 843 .200 A27471-ND 53 AT 34135 
5 1.065 215 A27465-ND 32 .29 — _ —|— _ 12-10 Yellow .870 .230 A27472-ND AT AI 34136 
1.105 170 A28185-ND 97 86 = _ =| _ . 
4.065 | 135x.245] A09034-ND 54a? | — - —| Ring Flag Tongue 
16-14 AWG Natural w/Blue Stripes Stud | Insul.Dia. | Digi-Key Price Each AMP 
5 1.065 170 A27542-ND 32 29 | = — —| — = Fig. AWG Color Size Inch Part No. Part No. 
12-10 AWG Yell 16-14 Blue 170 A27557-ND 152 1.34 322310 
bala 9 | 16-14HD Black | 14 230 A27558-ND 180 158 | 322313 
200 | A27466-ND 54047 | — = =| = = 12-10 Yellow .230 A27559-ND 2.42 2.13 322316 
5 1.160 .230 A0999-ND 35 31 - — —|— _— 
.250 A27467-ND A 62 — _— —|/— _— A9996-ND PRO-CRIMPER II Hand Too! without Dies 
A9991-ND Die Set for Insulated Terminals, use with A9996 
t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. A9811-ND Crimp Tool, Insulated Terminals with Die Set .. 
A9821-ND PIDG and PLASTI-GRIP Connector Kit (includes 
A H ring and spade terminals in 12-10, 16-14 and 22-16 AWG wire sizes) 
Multiple Stud Terminals A30572-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminal and Splices 
7 a a TB A30573-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated Terminals and Splices 
Fi Awe Stud La bil fey Cut Taue Felcing pigt ey ane & Heal uae A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals, Splices, 
9 = = ss = and Tab-Lok FASTON Flag Terminals...............2.0.c0sceeceeeeeteecueceeceececceseececeereeeeetes $86.57 
8 | 22-16 Red | 6-810 | 125 [A27556CT-ND 37.46 A27S56TR-ND___243.26/M_| 54774-2_ | q27991-ND Hand Tool CERTI-CRIMP and PLASTI-GRIP, 26-20 AWG .........:.:0:ccceseeeeststseseseseseeees $1132.50 
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FASTONS 


PIDG FASTON: Receptacle material is brass unless otherwise noted. Ultra-Fast Plus: Fully Insulated FASTON Receptacles 
offer all the advantages of the standard Ultra-Fast product plus an insulation crimp. Ultra-Fast Faston Receptacles are 
preinsulated assemblies featuring a co-molded housing produced from two different nylon materials. The receptacle and wire 
barrel portions of the housing are molded from type 6/6 nylon material with a 125°C UL temperature rating. The insulation barrel 
is molded from a premium grade nylon. Material: * Housing: Nylon Type 6/6 * Terminal: Tin-Plated, Copper alloy * Base : Brass 


PIDG FASTONS 


Insulation Fits Tab Insul. Dia. Digi-Key Price Each AMP. Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel | AMP 
Fig. AWG Color Size (Inch) Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
«110” Low Insertion 
22-18 Red -110 x .016 140 A27944-ND 34 30 640921-1 A27944CT-ND _ 333.40 A27944TR-ND 5,000 266.72/M | 640921-2 
22-18 Red -110 x .020 140 A09050-ND 34 30 640923-1 AQ9050CT-ND = 252.58 A09050TR-ND. 5,000 202.06/M | 640923-2 
1 22-18 Red -110 x .032 140 A09051-ND 34 30 640925-1 A09051CT-ND = 252.58 A09051TR-ND 5,000 202.06/M | 640925-2 
16-14 Blue -110 x .020 170 A0912-ND 34 30 640929-1 A0912CT-ND = 252.58 A0912TR-ND 4,000 202.06/M | 640929-2 
16-14 Blue 110 x .032 170 A27967-ND 34 30 640931-1 A27967CT-ND _ 252.58 A27967TR-ND 4,000 202.06/M | 640931-2 
16-14 Blue 110 x .016 170 A27964-ND 34 30 640927-1 A27964CT-ND = 252.58 A27964TR-ND. 4,000 202.06/M | 640927-2 
.110” Standard 
22 Red/Green 110 x .016 .040 - 0.80 | A28002-ND# 87 17 55319-1 _ _ _ — =_ —- |- 
1 22-18 Trans. -110 x .016 110 A27942-ND§ 36 32 61048-1 A27942CT-ND§ _ 392.83 A27942TR-ND§ 5,000 314.26/M | 61048-2 
22-18 Trans. -110 x .020 100 A09049-ND§ 36 32 61060-1 A09049CT-ND§ = 271.23 A09049TR-ND§ 5,000 216.98/M | 61060-2 
22-18 Trans. -110 x 032 100 A0911-ND§ 36 32 60894-1 A0911CT-ND§ = 271.23 A0911TR-ND§ 5,000 216.98/M | 60894-2 
-187” Series 
26-24 Yellow 082 A27940-ND§ 26 .23 641321-1 A27940CT-ND§ _ 333.40 A27940TR-ND§ 5,000 200.04/M | 641321-2 
1 22-18 Red -187 x .020 135 A0909-ND 26 .23 640917-1 AO909CT-ND = 205.75 A0909TR-ND 4,000 164.60/M | 640917-2 
16-14 Blue 170 A0910-ND 34 30 640919-1 AO910CT-ND = 252.58 A0910TR-ND 4,000 202.06/M | 640919-2 
-205” Series 
22-18 Red .205 x .020 135 A09047-ND 34 30 640909-1 A09047CT-ND _ 252.58 A09047TR-ND 4,000 202.06/M | 640909-2 
22-18 Red/Black .205 x .020 140 A27955-ND 70 61 640174-1 - — _ _ al — |-— 
1 22-18 Red .205 x .032 135 A0907-ND 34 30 640911-1 A0907CT-ND = 252.58 A0907TR-ND 4,000 202.06/M | 640911-2 
16-14 Blue .205 x .020 170 A09048-ND 234 30 640913-1 A09048CT-ND = 333.40 A09048TR-ND. 4,000 266.72/M | 640913-2 
16-14 Blue .205 x .032 170 A0908-ND 34 30 640915-1 A0908CT-ND = 333.40 A0908TR-ND 4,000 266.72/M | 640915-2 
-250” Series 
22-18 Red 140 A0903-ND .26 23 640903-1 A0903CT-ND = 205.75 A0903TR-ND 4,000 164.60/M | 640903-2 
22-18 Red 140 A27957-ND* 42 37 55675-1 A27957CT-ND* — 338.53 A27957TR-ND. 4,000 270.82/M | 55675-2 
16-14 Blue 170 A0904-ND 26 .23 640905-1 A0904CT-ND 113.16 205.75 A0904TR-ND 3,500 164.60/M | 640905-2 
1 14-12 Green .250 x .032 .250 A0905-ND§ A8 42 42844-1 AQ905CT-ND§ 196.61 357.48 AQ905TR-ND§ 2,500 285.98/M | 42844-3 
14-12 Green .250 A27977-ND§0 52 AB 42844-2 — = — = = se | | ae 
12-10 Yellow .250 A0906-ND 38 33 640907-1 AO906CT-ND 158.29 287.80 AO906TR-ND 2,500 230.24/M | 640907-2 
12-10 Yellow 250 A27978-ND 96 84 61198-2 = = — = — — |— 
§ Not UL or CSA approved or listed #/Insulation restricted © *Unplated receptacle body 4 Receptable material is phosphor bronze 
Ultra-Fast FASTON Receptacles 
AWG Insulation Mating Digi-Key Price Each AMP. Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip & Reel AMP 
Fig Color Diameter Tab Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Ultra-Fast Plus Fully Insulated 
-110” Series 
2 22-18 Red .060-.120 .020 = = = = | A27844CT-ND 86.91 149.27 A27844TR-ND 3,000 132.68/M 2-620932-2 
-187” Series 
22-18 Red .060-.135 .020 A27846-ND 35 31 2-520409-2 A27846CT-ND 92.95 169.00 A27846TR-ND 2,700 135.20/M 2-520401-2 
9 22-18 Red .060-.135 032 A27848-ND 35 31 2-520411-2 A27848CT-ND 92.95 169.00 A27848TR-ND 2,700 135.20/M 2-520403-2 
16-14 Blue .090-.160 .020 A27850-ND 35 31 3-520410-2 A27850CT-ND _ 169.00 A27850TR-ND 2,200 135.20/M 3-520402-2 
16-14 Blue .090-.160 032 A27852-ND 35 31 3-520412-2 A27852CT-ND = 169.00 A27852TR-ND 2,200 135.20/M 3-520404-2 
-250” Series 
9 22-18 Red .060-.135 032 A27854-ND 38 34 2-520407-2 A27854CT-ND 102.03 185.50 A27854TR-ND 2,200 148.40/M 2-520405-2 
16-14 Blue .090-.160 : A27856-ND 38 34 3-520408-2 A27856CT-ND 102.03 185.50 A27856TR-ND 2,200 148.40/M 3-520406-2 
Ultra-Fast Fully Insulated 
.110” Series 
26-22 Violet -100 .020 A27793-ND 29 25 7-520366-2 A27793CT-ND — 157.98 A27793TR-ND 3,000 126.38/M 7-520365-2 
22-18 Red 120 016 A27795-ND 29 25 2-520081-2 A27795CT-ND — 157.98 A27795TR-ND 3,000 126.38/M 2-520080-2 
22-18 Red 120 .020 A27797-ND 25 22 2-520084-2 A27797CT-ND _ 157.98 A27797TR-ND 3,000 126.38/M 2-520083-2 
2 22-18 Red 120 032 A27799-ND 29 25 2-520273-2 A27799CT-ND — 157.98 A27799TR-ND 3,000 126.38/M 2-520272-2 
22-18 Red .230 .020 _ — = _— A27800CT-ND 92.79 159.37 A27800TR-ND 2,000 141.66/M 2-520306-2 
22-18 Red .230 032 = = = — A27801CT-ND 92.79 159.37 A27801TR-ND 2,000 141.66/M 2-520310-2 
16-14 Blue -260 .020 = = = = A27802CT-ND 92.79 159.37 A27802TR-ND 2,000 141.66/M 3-520370-2 
-187” Series 
22-18 Red 135 .020 A27804-ND .24 21 2-520182-2 A27804CT-ND 80.37 146.13 A27804TR-ND 2,700 116.90/M 2-520181-2 
22-18 Red 135 032 A27806-ND 27 24 2-520194-2 A27806CT-ND 80.37 146.13 A27806TR-ND. 2,700 116.90/M 2-520193-2 
22-18 Red .230 .020 = _ _ _ A27807CT-ND 85.78 147.33 A27807TR-ND 2,000 130.96/M 2-520261-2 
2 22-18 Red .230 032 A27809-ND 29 26 2-520275-2 A27809CT-ND — 181.10 A27809TR-ND 2,000 144.88/M 2-520274-2 
16-14 Blue -160 .020 A27811-ND 27 .24 3-350816-2 A27811CT-ND 80.37 146.13 A27811TR-ND 2,200 116.90/M 3-350815-2 
16-14 Blue -160 032 A27813-ND 27 24 3-520125-2 A27813CT-ND 80.37 146.13 A27813TR-ND 2,200 116.90/M 3-520124-2 
16-14 Blue -260 020 A27815-ND 29 26 3-520151-2 A27815CT-ND = 163.70 A27815TR-ND. 2,000 130.96/M 3-520150-2 
-250” Series 
22-18 Red 135 A27817-ND 26 23 2-520184-2 A27817CT-ND 88.22 160.40 A27817TR-ND 2,200 128.32/M 2-520183-2 
22-18 Red 135 A27819-NDt 40 35 2-520184-4 A27819CT-NDt _ 211.00 A27819TR-NDt 2,200 168.80/M 2-520183-4 
22-18 Red .230 A27821-ND 32 28 2-520264-2 A27821CT-ND _ 179.78 A27821TR-ND 2,000 143.82/M 2-520263-2 
22-18 Red .230 _ = _ — A27822CT-NDt 123.85 212.72 A27822TR-NDt 2,000 189.08/M 2-520263-4 
2 16-14 Blue -160 032 A27824-ND 26 23 3-350820-2 A27824CT-ND 88.22 160.40 A27824TR-ND 2,200 128.32/M 3-350819-2 
16-14 Blue -160 A27826-NDt 40 35 3-520117-2 A27826CT-NDt _ 211.00 A27826TR-NDt 2,200 168.80/M 3-520116-2 
16-14 Blue .260 A27828-ND 28 25 3-520141-2 A27828CT-ND _ 179.78 A27828TR-ND 2,000 143.82/M 3-520140-2 
16-14 Blue -260 _— = = = A27829CT-NDt 123.85 212.72 A27829TR-NDt 2,000 189.08/M 3-520140-4 
12-10 Yellow -320 A27831-ND 36 32 4-520448-2 A27831CT-ND 113.81 206.93 A27831TR-ND 1,500 165.54/M 4-520447-2 
= 22-18 Red 135 $39 A27906-ND 4 39] 2-520103-2 — = = ‘A27906TR-ND 7,400 | 235.70/M | 2-520102-2 
16-14 Blue 160 ! A27907-ND Ag 39 | 3-520107-2 = = = A27907TR-ND 1.400 | 235.70/M_|_3-520106-2 
-187” Series 
22-18 Red 165 .020 A27833-ND 45 40 2-520335-2 A27833CT-ND — 267.28 A27833TR-ND 2,200 213.82/M 2-520334-2 
3 22-18 Red 165 032 A27835-ND 45 40 2-520337-2 A27835CT-ND _ 267.28 A27835TR-ND 2,200 213.82/M 2-520336-2 
16-14 Blue 185 .020 A27837-ND 45 40 3-520339-2 A27837CT-ND _ 267.28 A27837TR-ND 2,200 213.82/M 3-520338-2 
16-14 Blue 185 032 = = = — A27838CT-ND 140.05 240.55 A27838TR-ND 2,200 213.82/M 3-520340-2 
.250” Series 
22-18 Red 165 A27840-ND 43 38 2-520129-2 A27840CT-ND _ 287.75 A27840TR-ND 2,200 230.20/M 2-520128-2 
3 22-18 Red .230 032 = = = = A27841CT-ND 152.91 244.66 A27841TR-ND 1,700 214.08/M 2-520856-2 
16-14 Blue 185 A27843-ND 43 38 3-520133-2 A27843CT-ND 158.26 = A27843TR-ND 2,100 230.20/M 3-520132-2 
t+ Terminal base material is phosphor bronze 
A28005-ND Hand Tool for Fastons (without dies) aecer A28007-ND Die Set Ultra-Fastons for 22-18 AWG, use with A28005-ND 
A27992-ND TETRA-CRIMP Hand Tool for PIDG Faston Receptacles 369.26 " : 7 e 4 
A28009-ND —_Ultra-Fast Plus Die Set for 187 and .250 Series (22-18 AWG), use with A28005-ND........... $459.00 A28000-ND Die Set Ultra-Fastons for 16-14 AWG, use with A28005-ND 
A28010-ND Ultra-Fast Plus Die Set for .187 and .250 Series (16-14 AWG), use with A28005-ND........... $459.00 A27997-ND Hand Tool CERTI-CRIMP for PLASTI-GRIP and PIDG Fastons 26-24 .. 
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Authorized Distributor 


Budget Line 


Budget and Economy Fastons 


.187” Series - Insulation Support 


Stock Thick- Material & Fits Tab Insul. Dia. Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Tape & Reel AMP. 
Fig. | AWG | ness (Inch) Finish Size (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
.250” Series - Insulation Support 
20-14 012 Brass .085 - 135 A29936CT-ND 10.37 47.55 86.45 A29936TR-ND 12,000 | 46.69/M | 63648-1 
18-22 016 Brass .090 - .130 A27608CT-ND 6.87 28.63 45.80 A27608TR-ND 10,000 | 30.92/M | 42510-1 
1 18-22 016 Tin Plated Brass | .250x .032 | .090- .130 A27609CT-ND 7.44 30.99 49.58 A27609TR-ND 10,000 | 33.47/M | 42510-2 
14-18 .016 Brass -120 - .170 A27610CT-ND 5.61 23.36 37.38 A27610TR-ND 10,000 | 25.24/M | 42400-1 
14-18 .016 Tin Plated Brass -120 - .170 A27611CT-ND 6.26 26.08 41.72 A27611TR-ND 10,000 | 28.17/M | 42400-2 
Flag 
Brass A27612CT-ND 7.84 32.68 52.28 A27612TR-ND 4,000 | 39.21/M | 42511-1 
2 | 1218 | 16 | tin Plated Brass | -250*-082 | 110-210 | po7etacT-nD 730 30.40 48.64 | _A27613TR-ND 4000 _| 36.48/m | 42511-2 
18-22 Brass .060 - 1.00 A27618CT-NDt 8.77 36.53 58.44 A27618TR-NDt 9,000 | 43.83/M | 62718-1 
18-22 Tin Plated Brass .060 - 1.00 A27619CT-NDt 16.17 67.36 107.78 A27619TR-NDt 11,000 | 80.84/M | 62718-2 
3 14-18 016 Brass 250 x .032 -110 - .160 A27614CT-ND* 12.92 53.85 86.16 A27614TR-ND* 9,000 | 64.62/M | 63009-1 
14-18 : Tin Plated Brass | * : -110 - .160 A27615CT-ND* 7.46 31.08 49.72 A27615TR-ND* 10,000 | 37.29/M | 63009-2 
14-18 Brass -110 - .160 A27616CT-NDt 7.02 29.26 46.82 A27616TR-NDt 9,000 | 35.12/M | 63010-1 
14-18 Tin Plated Brass 110 - .160 A27617CT-NDt 7.92 33.01 52.82 A27617TR-NDt 11,000 | 39.62/M | 63010-2 
Low Insertion Force 
22-18 016 Brass/Tin .250 x .032 | .090 - .130 A29940CT-ND 8.76 40.15 73.00 A29940TR-ND 10,000 | 39.42/M | 63609-2 
18-14 016 Steel/Nickel .250 x .032 | .120-.170 A29941CT-ND 10.87 49.82 90.58 A29941TR-ND. 10,000 | 48.92/M | 63674-1 
14-18 016 Brass .250 x .032 | .120-.170 A27780CT-ND 6.39 26.63 42.60 A27780TR-ND 10,000 | 28.76/M | 63306-1 
4 14-18 016 Tin Plated Brass | .250x.032 | .120-.170 A27781CT-ND 7.13 29.73 47.56 A27781TR-ND 10,000 | 32.11/M | 63306-2 
14-10 018 Brass .250 x .032 | .225 - .275 A29942CT-ND 10.83 49.65 90.28 A29942TR-ND 6,000 | 54.17/M | 63539-1 
10-14 018 Tin Plated Brass | .250x.032 | .150- .200 A27783CT-ND 10.66 44.40 71.04 A27783TR-ND 9,000 | 53.28/M | 63365-2 


Tin Plated Brass 


.205 x .020 


-130 - 180 


A27692CT-ND 


7.61 


«187” Series 


31.73 


Insulation Support 


A27692TR-ND 


Brass 187 x 020 A27715CT-ND 439 18.30 29.28 A27715TR-ND 20,000 | 19.77/M | 42617-1 
1 | 16-20 012 Tin Plated Brass | .187x.020 | .090 - .130 A27716CT-ND 470 1959 31.34 A27716TR-ND 20,000 | 21.16/M | 42617-2 
Brass 187 x .032 A27717CT-ND 7.30 30.41_—«48.66 A27717TR-ND 20,000 | 32.85/M | 61919-1 
Flag 
Brass A27718CT-ND 5.76 2401 38.42 A27718TR-ND 6,000 | 28.82/M | 42618-1 
2 | 1620 | 012 | tin Plated Brass | -187%-020| .110-.170 | aoz7i9cT-ND 634 2641 42.96 | __A27719TR-ND 6,000 | 31.70/M | 42618-2 
Low Insertion Force 
Brass 187 x 020 A27786CT-ND 619 2579 41.26 A27786TR-ND 20,000 | 27.86/M | 63475-1 
yen 012 Tin Plated Brass | .187x.020 | go. 439 A27787CT-ND 512 21.35 = 84.16 A27787TR-ND 20,000 | 23.06/M | 63475-2 
: Brass 487 x.032) “"0"- A27788CT-ND 725 30.21 © 48.34 A27788TR-ND 20,000 | 32.63/M | 63477-1 
Tin Plated Brass | .187 x .032 A27789CT-ND 751 31.29 50.06 A27789TR-ND 20,000 | 33.80/M | 63477-2 
t Right handed flag * Left handed flag 
Economy Line @ @ 
Stock Thick- Material & Fits Tab Insul. Dia. | Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Tape & Reel AMP 
Fig. | AWG | ness (Inch) Finish Size (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
250” Series 
Insulation Support 
22-26 016 Brass 250 x .032 | .040-.060 | A27620CT-NDA 11.29 47.05 75.28 A27620TR-NDA| 12,000 50.82/M | 61202-1 
Brass A27621CT-ND 5.47 22.79 36.46 A27621TR-ND 42,000 24.62/M | 42743-1 
tee “016 Tin Plated Brass | 2°°% 32 | .090-.180 | po7go9cT-No 6.14 25.60 40.96 A27622TR-ND 12,000 27.65/M | 42743-2 
1 Brass 120-.170 | A27623CT-ND 5.47 22.79 36.46 A27623TR-ND 42,000 24.62/M | 42660-1 
rey" ate Tin Plated Brass | 56. ggo | -120-.170 | A27624CT-ND 6.14 25.60 40.96 A27624TR-ND 12,000 27.65/M | 42660-2 
: Brass ees .150-.218 | A27625CT-ND 6.76 28.16 45.06 A27625TR-ND 10,000 30.42/M | 42692-1 
Tin Plated Brass .150-.218 | A27626CT-ND 6.14 25.60 40.96 A27626TR-ND 10,000 27.65/M | 42692-2 
Brass A27627CT-ND 13.98 58.26 93.22 A27627TR-ND 2,500 81.57/M | 61988-1 
18-22 | 015 | tin Plated Brass | 200%-32 | 960-100 | po7eogct-no 15.60 65.01 104.02 | Ag7628TR-ND | 2.500 91.02/M | 6198-2 
015 Brass A27629CT-ND 13.94 58.09 92.94 A27629TR-ND 2,500 81.33/M | 61944-1 
a | dais 015 Tin Plated Brass | 559 y 939 | 420-170 | A27630CT-ND 14.89 62.04 99.26 A27630TR-ND 2,500 86.86/M | 61944-2 
.032-.016 Brass ae onoe A27631CT-ND$¢ 22.60 94.18 150.68 A27631TR-ND¢) 2,500 131.85/M | 62109-1 
.032-.016 | Tin Plated Brass A27632CT-ND$ 25.73 107.19 171.50 A27632TR-NDt | 2,500 150.07/M | 62109-2 
Brass A27633CT-ND ‘13.98 58.26 93.22 A27633TR-ND 2,000 81.57/M | 62253-1 
10-14 | 015 | tin Plated Brass | 200%-82 | -150-.200 | pozesact-no 14.89 62.04 99.26 | Ag7634TR-ND | 2,000 86.86/M | 62253-2 
Non-Insulation Support 
3 | 14-18 016 Brass _ A27638CT-ND 7.10 29.56 47.30 A27638TR-ND 14,000 31.93/M ] 42845-1 
3 | 14-18 016 Tin Plated Brass | 959 y ga9 — A27639CT-ND 7.33 30.53 48.84 A27639TR-ND 14,000 32.97/M | 42845-2 
4 | 14-18 015 Pre-Tin Brass | “>> ** _ A27640CT-ND 14.78 61.59 98.54 A27640TR-ND 2,500 86.23/M | 62276-1 
4 | 10-14 015, Pre-Tin Brass - A27641CT-ND 33.44 139.34 222.94 A27641TR-ND 2,000 195.08/M | 62068-1 
Flag Insulation Support 
5 | 14-18 Brass 110-.160 | A27635CT-ND* 6.29 26.23 41.96 A27635TR-ND*| — 11,000 31.47/M | 63096-1 
6 | 12-18 016 Brass 250 x 032 | .110-.210 | A27636CT-ND 6.55 27.28 43.64 A27636TR-ND 4,000 32.73/M | 42742-1 
6 | 12-18 Tin Plated Brass 110-.210 | A27637CT-ND 7.18 29.90 47.84 A27637TR-ND 4,000 35.88/M | 42742-2 
Flag Non-Insulation Support 
ing ie Pre-Tin Brass | eq ggo _ A27642CT-NDt 7.18 29.90 47.84 A27642TR-NDt | 5,000 35.88/M | 61177-2 
7 : Pre-Tin Brass | “> - A27643CT-ND§ _11.68 48.68 77.88 A27643TR-ND§ | _4,000 58.41/M | 62091-2 
1042 0r] og Brass ane _ A27644CT-ND§ 9.76 40.66 65.06 A27644TR-ND§ | 4,000 48.80/M | 62011-1 
(2)14 : Tin Plated Brass | “> *” - A27645CT-ND§ 11.82 49.26 78.82 A27645TR-ND§ | 4,000 59.12/M | 62011-2 
.205” Series - Insulation Support 
18-22 Brass 205x020 | .085-.125 | A27689CT-ND 6.01 25.05 40.08 A27689TR-ND 15,000 27.06/M | 42710-1 
3 | 18-22 ae Tin Plated Brass | .205x.020 | .085-.125 | A27690CT-ND 6.58 27.1 43.86 A27690TR-ND 15,000 29.61/M | 42710-2 
18-22 : Tin Plated Brass | .205x.032 | .085-.125 | A27691CT-ND —15.84 65.99 105.58 A27691TR-ND 20,000 71.27/M | 60904-2 


34.27/M 


42713-2 


Brass 187 x .020 A27720CT-ND 4.24 17.68 28.28 A27720TR-ND 20,000 19.09/M | 42801-1 
1 46-20 012 Tin Plated Brass] .187x.020 | qo, 439 | A27721CT-ND 4.74 19.76 31.62 A27721TR-ND 20,000 21.35/M | 42801-2 
Brass 187 x .032 | ° . A27722CT-ND 5.11 21.29 34.06 A27722TR-ND 20,000 23.00/M | 60196-1 
Tin Plated Brass_| .187 x .032 A27723CT-ND 5.48 22.84 36.54 A27723TR-ND 20,000 24.67/M | 60196-2 
Non-Insulation Support 
3 46-20 012 Brass 487 x 020 _ A27724CT-ND 6.78 28.26 45.22 A27724TR-ND 25,000 28.27/M | 42799-1 
Tin Plated Brass_| * i _— A27725CT-ND 7.22 30.08 48.12 A27725TR-ND 25,000 30.08/M | 42799-2 
Flag Insulation Support 
Brass 187 x .020 A27726CT-ND 4.76 19.81 31.70 A27726TR-ND 6,000 23.78/M | 42800-1 
6 46-20 012 Tin Plated Brass) .187x.020 | 445. 479 | A27727CT-ND 5.39 22.44 35.90 A27727TR-ND 6,000 26.93/M | 42800-2 
: Brass 187 x .032 | ° : A27728CT-ND 5.93 24.73 39.56 A27728TR-ND 6,000 29.67/M | 60529-1 
Tin Plated Brass | .187 x .032 A27729CT-ND 5.69 23.69 37.90 A27729TR-ND 6,000 28.43/M | 60529-2 


A UL/CSA certified for 22 AWG only ¢ Right handed flag 


* Left handed flag § Right or left handed. Carrier out front for thru splicing 4 Dual thickness 


Left handed 
flag shown 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= TycoElectronics ane Premier and Commercial Fastons 


Authorized Distributor 


Stock Thick- Fits Tab Insulation Diameter G@ AL @ Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AMP 
AWG ness (Inch) | Material & Finish Size (Inch) (Inch) ® Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
.312” Series - Insulation Support 


14-18 016 Brass 312x032 .090 - 120 _— xX xX A27979CT-ND 13.17 54.89 87.82 
; Tin Plated Brass po -160 or (2) .110 Max. xX — xX A27580CT-ND 15.17 63.20 101.12 


«250” Series 


A27979TR-ND 8,000 | 65.87/M | 62092-1 
A27580TR-ND 6,000 | 75.84/M | 61399-1 


Tin Plated Brass -030 - .070 Xt Xt A27581CT-ND A27581TR-ND 43.34/M | 61368-1 
18-22 Brass ‘060 - 100 x = x A27582CT-ND 963 4013 64.20 A27582TR-ND | 12.000 | 43.34/M | 42640-1 
18-22 | 016 Tin Plated Brass —_|.250 x .032 ‘060 - 100 x = x A27583CT-ND 863 3598 57.56 A27583TR-ND | 12.000 | 38.86/M | 42640-2 
18-22 Brass ‘090 - 130 x = x A27584CT-ND 963 4013 64.20 AQ7584TR-ND | 12500 | 43.34/M | 4171 
18-22 Tin Plated Brass ‘090 - 130 X = X A24736CT-ND — 3957 71.95 A24736TR-ND | 12.500 | 38.86/M | 41772 

018 Tin Plated Brass “060-110 X = X ‘A24744CT-ND = — 80.25 A247441R-ND | 12,000 | 43.34/M | 61375-1 
taag | 018 Nickel Plated Steel | ney» gap 120 - 170 = x - A27588CT-ND 783 ©3261 52.18 A27588TR-ND | 10.000 | 35.23/M | 42219-1 
, ‘018 Brass pene 120-170 x = x A27587CT-ND 863 3598 5756 A275871R-ND | 11.000 | 38.86/M | 41202 
‘018 Tin Plated Brass 120 - 170 x = x A27589CT-ND 863 35.98 57.56 A27589TR-ND | 11,000 | 38.86/M | 41274 
12-16 | 018 Brass 210-265 or (2).120 Max. |X = X A27590CT-ND 10.96 4566 73.06 A27590TR-ND 6,000 | 54.80/M | 41727 
or ‘018 Tin Plated Brass |.250.x.032 | 210-265 or (2).120 Max. |X = x A27592CT-ND 1010 4208 67.30 A27592TR-ND 6.000 | 50.48/M | 41728 
jis | 016 Nickel Plated Stee! 210 - 265 = x = A27591CT-ND 1195 49.79 79.66 A27591TR-ND 5,000 | 59.75/M | 42579-1 
Brass X = X (A27595CT-ND 863. 3598 57.56 A275951R-ND 9,000 | 43.17/M | 41449 
10-14 | 018 Tin Plated Brass __|:250 x 082 -150 - 200 Xx = X A24737CT-ND = — 71.95 A24737TR-ND 9,000 | 43.17/M | 41450 
10-14 of Tin Plated Brass X = X A27594CT-ND 70.10 42.08 67.30 ‘A275947R-ND 6,000 | 50.48/M | 60635-1 
(2)14 018 Brass 250 x 032 | .225-.275 or (2).140 Max. | y = X A27593CT-ND 10.96 4566 73.06 A27593TR-ND 6,000 | 54.80/M | 60635-3 
10-8 O17 Brass/Tin 250 x 082 230 - 280 X = X ‘A29935CT-ND 15.14 69.40 126.18 A29935TR-ND 5,000 |100.94/M | 62998-2 
Non-Insulation Support 
2 | 1418 | 018 Tin Plated Brass _[.250x 032 = X = X A24738CT-ND 895 3728 59.64 |  A2A738TR-ND | 12,000 | 40.26/M | 41194 
Flag Insulation Support 
018 Brass X = X A27605CT-ND 10.95 4564 73.02 A27605TR-ND 4000 | 54.77/M | 41531 
3 | tote | 018 Nickel Plated Steel | oe» gap 11031 = x X A24739CT-ND 1332 5550 88.80 A24739TR-ND 31500 | 770/M | 41531-1 
‘018 Tin Plated Brass |-70*- AND x as x A27606CT-ND 10.95 4564 73.02 A27606TR-ND 4,000 | 54.77/M | 41532 
‘016 Nickel Plated Stee! ee ee A27607CT-ND 9.734054 64.86 A27607TR-ND 3500 | 56.76/M | 42404-1 
Brass X = X AD7S97CT-ND* 10.13 42.19 67.50 AQ7S971R-ND* | 12,000 | 50.63/M | 62813-1 
i950 ‘ie Tin Plated Brass | 955 gan ea. 0i x = x A27598CT-ND* 10.64 4434 70.94 A27598TR-ND* | 12.000 | 53.21/M | 62813-2 
: Brass 250%. 060 -- x = x A27599CT-NDt 1294 53.93 86.28 A27599TR-ND¢ | 12.000 | 64.71/M | 62814-1 
i Tin Plated Brass X = X A27600CT-NDt 1619 67.48 107.96 A27600TR-ND+ | 9,000 | 80.97/M | 62814-2 
Brass X = X A27601CT-ND* B51 3545 56.72 A27601TR-ND* | 9,000 | 42.54/M | 63011-1 
ver aie Tin Plated Brass | 955 gap figs460 x = X A27602CT-ND* 751 3128 50.04 A27602TR-ND* | 9,000 | 37.53/M | 63011-2 
; Brass 250x. 10s: x = x A27603CT-NDt 893 3720 59.52 A27603TR-ND¢ | 9,000 | 44.64/M | 63012-1 
Tin Plated Brass X = x A27604CT-NDt 720. 2999 47.98 A27604TR-ND+ | 11,000 | 35.99/M | 63012-2 
Low Insertion Force - Flag Insulation Support 
Brass X = X A27784CT-ND 71 3173 5076 A277841R-ND 4000 | 38.07/M | 63445-1 
5 | 1248 | 016 Tin Plated Brass —_|.250 x .032 110-210 x = X A27785CT-ND 9.08 3783 60.52 A27785TR-ND 4,000 | 45.39/M | 63445-2 
Brass x = x A23262CT-ND 10.26 42.75 «68.40 A23262TR-ND 4,000 | 51.30/M | 63445-4 
Reversible Flag - Straight End Feed - Insulation Support 
Brass 090-130 x = X A27675C1-ND 316. 3399 54.38 A276751R-ND 6500 | 40.79/M ] 62048-1 
6 | 14-18 | 016 Tin Plated Brass —_|.250 x .032 ‘090 - 130 XY | = x A27676CT-ND 930 3874 61.98 A27676TR-ND 6500 | 46.49/M | 62048-2 
Tin Plated Brass 170 - 220 x ~ x A27677CT-ND 1343 55.95 89.52 A27677TR-ND 8.000 | 67.14/M | 60764-2 


Straight - Insulation Support 


14-18 Tin Plated Brass 120 - 170 xX _ xX A27657CT-ND§ 10.27 42.78 68.44 A27657TR-ND§ 11,000 | 46.20/M | 41832 
1 10-14 018 Tin Plated Brass .250 x .032 .150 - .200 X _ x A27659CT-ND§ 12.95 53.94 86.30 A27659TR-ND§ 8,000 | 64.73/M | 42437-2 
10-14 Tin Plated Phos. Brz. -150 - .200 xX = xX A27660CT-ND) 14.38 59.93 95.88 A27660TR-NDO 8,000 | 71.91/M | 42437-5 

Flag Insulation Support 

Tin Plated Phos. Brz. xX _ x A27661CT-NDO 15.19 63.30 101.28 A27661TR-NDO 4,000 | 75.96/M | 41800 

12-18 018 Brass 250 x .032 410-210 x =_ xX A27662CT-ND§ 12.49 52.03 83.24 A27662TR-ND§ 4,000 | 62.43/M | 41801 

: Tin Plated Brass anne . : Xx _ Xx A27663CT-ND§ 11.67 48.63 77.80 A27663TR-ND§ 4,000 | 58.35/M | 41802 
Tin Phosphor Brz. x _ x A27664CT-ND+ 19.57 81.54 130.46 A27664TR-ND# 4,000 | 97.85/M | 60274-2 
3 Tin Plated Brass xX — x A27665CT-ND§ 13.30 55.41 88.66 A27665TR-ND§ 3,500 | 77.58/M | 60851-1 
Silver Plated Brass x _ x A27666CT-ND§ 40.85 170.19 272.30 A27666TR-ND§ 3,500 |238.27/M | 60851-2 
10-12 018 Silver Plate Phos. Brz. |.250 x .032 -110- .210 xX _— xX A27667CT-NDO 33.40 139.16 222.66 A27667TR-NDO 3,500 |194.83/M | 42563-6 
Nickel Plated Steel _— _ _ A27668CT-ND 19.22 80.06 128.10 A27668TR-ND 3,500 |112.09/M | 42563-9 
Tin Plated Phos. Brz. xX = xX A27669CT-ND) 15.90 66.25 106.00 A27669TR-NDO 3,500 | 92.76/M | 42563-8 

Reversible Flag - Side Feed - Insulation Support 
7 12-16 018 Tin Plated Phos. Brz. |.250 x .032 -130 - 170 xX = xX A27678CT-ND) 17.37 7238 115.80 [_A27678TR-NDO 2,500 |101.33/M | 61188-1 
Flag Non-Insulation Support 

12-18 Tin Plate Phos. Brz. - Xx — x A27670CT-ND# 14.88 62.01 99.22 A27670TR-ND# 4,000 | 74.42/M | 62056-6 
12-18 Tin Plated Brass - x _ xX A27671CT-ND# 11.44 47.66 76.26 A27671TR-ND# 4,000 | 57.20/M | 62056-3 
8 12-18 018 Tin Plated Brass .250 x .032 - x _— x A27672CT-ND* 11.44 47.66 76.26 A27672TR-ND* 4,000 | 57.20/M | 62056-4 
10-12 Tin Plated Brass _ xX = xX A27673CT-NDt 12.26 51.08 81.72 A27673TR-NDt 4,000 | 61.29/M | 62057-3 
10-12 Tin Plated Brass _ xX _ xX A27674CT-NDtt 21.35 88.95 142.32 A27674TR-ND{t | 4,000 |106.74/M | 62022-2 


«205” Series 


Insulation Support 


{ 18-22 012 Tin Plated Brass .205 x .020 085 - 125 xX _ x A27681CT-ND 8.22 34.25 54.80 A27681TR-ND 20,000 | 36.99/M | 42198-2 

14-18 016 Tin Plated Brass .205 x .032 -130 - 180 xX = xX A27682CT-ND 8.51 35.48 56.76 A27682TR-ND 16,000 | 42.57/M | 42233-2 
Non-Insulation Support 

2 18-22 012 Tin Plated Brass .205 x .020 = X _ x A27683CT-NDA 11.04 46.00 73.60 [| _A27683TR-NDA 20,000 | 49.68/M | 42197-2 
Flag Insulation Support 

16-20 012 Brass .205 x .020 xX _ xX A27684CT-ND 9.31 38.79 62.06 A27684TR-ND 5,000 | 46.55/M | 42199-1 

16-20 012 Tin Plated Brass .205 x .020 X =- Xx A27685CT-ND 11.63 48.44 77.50 A27685TR-ND 5,000 | 58.13/M | 42199-2 

3 14-20 016 Brass .205 x 032 110-170 xX _— xX A27686CT-ND 9.88 41.15 65.84 A27686TR-ND 5,000 | 49.38/M | 42234-1 

14-20 016 Tin Plated Brass .205 x .032 x _— x A27687CT-ND 9.88 41.15 65.84 A27687TR-ND 5,000 | 49.38/M | 42234-2 

14-20 016 Tin Plated Brass .205 x .020 xX = xX A27688CT-ND 10.37 43.19 69.10 A27688TR-ND 5,000 | 51.83/M | 62354-1 


Insulation Support 


Tin Plated Brass .040 - .070 Xt = Xt A27695CT-ND 7.33 30.54 48.86 A27695TR-ND 20,000 | 32.99/M | 60573-1 
1 90-24 012 Brass 487 x.020 .040 - .070 Xt =_ Xt A27696CT-ND 8.17 34.05 54.48 A27696TR-ND 20,000 | 36.78/M | 60573-2 
: Tin Plated Brass . _ .060 - .110 Xt _ Xt A27698CT-ND 7.33 30.54 48.86 A27698TR-ND 20,000 | 32.99/M | 62138-1 
Brass .060 - .110 Xt _ Xt A27699CT-ND 7.33 30.54 48.86 A27699TR-ND. 20,000 | 32.99/M | 62138-2 
$ UL and CSA certified for 22-20 AWG § Recommended for external use only —_ Internal or external use # Left hand for internal or external use # Right hand, reverse reel = * Left Hand t Right Hand 
tt Right or left hand. Carrier is in front to facilitate thru splicing A No slots (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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z Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


Premier and Commercial Fastons (Cont.) 


Stock Thick- Fits Tab Insulation Diameter @ Al G Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AMP 
Fig. | AWG |ness(Inch) | Material & Finish _| Size (Inch) (Inch) ® Part No. 100 500 4 Part No. Oty. Pricing | Part No. 
20-24 Tin Plated Brass -187 x .032 .040 - .070 Xt _ Xt A27697CT-ND 8.17 34.05 54.48 A27697TR-ND 20,000 | 36.78/M | 62181-1 
16-20 Brass -187 x .020 .090 - .130 x — X A27700CT-ND 6.98 29.06 46.50 A27700TR-ND. 20,000 | 31.39/M | 42452-1 
1 16-20 012 Tin Plated Brass -187 x .020 .090 - .130 x _ x A24732CT-ND = — 46.50 A24732TR-ND. 20,000 | 31.39/M | 42452-2 
16-20 i Brass -187 x .032 .090 - .130 x _ x A27702CT-ND 7.72 32.18 51.48 A27702TR-ND 20,000 | 34.75/M | 61758-1 
16-20 Brass -187 x .020 .060 - .110 x = X A27703CT-ND 8.17 34.05 54.48 A27703TR-ND. 20,000 | 36.78/M | 62137-1 
16-20 Tin Plated Brass -187 x .020 .060 - .110 x = xX A27704CT-ND 8.17 34.05 54.48 A27704TR-ND 20,000 | 36.78/M | 62137-2 
16-18 Brass -187 x .020 = — X A27705CT-ND 8.17 34.05 54.48 A27705TR-ND. 18,000 | 36.78/M | 60487-1 
1 or 012 Tin Plated Brass -187 x .020 (2).105 Max. = a x A27706CT-ND 7.33 30.54 48.86 A27706TR-ND. 18,000 | 32.99/M | 60487-2 
(2)18 Tin Plated Brass 187 x .015 = _ X A27707CT-ND 8.55 35.64 57.02 A27707TR-ND. 18,000 | 38.49/M | 61945-1 
Non-Insulation Support 
Tin Plated Brass -187 x .020 _- x — x A27708CT-ND 9.51 39.63 63.40 A27708TR-ND 12,000 | 42.80/M | 42373-2 
2 16-20 012 Nickel Plated Steel .187 x .020 x A27709CT-ND 13.16 54.81 87.70 A27709TR-ND. 12,000 | 59.20/M | 42373-3 
Tin Plated Brass -187 x .015 _ = — X A27710CT-ND 14.13 58.89 94.22 A27710TR-ND. 12,000 | 63.60/M | 42374-2 
Flag Insulation Support 
Brass -187 x .020 110 - 170 x _ x A27711CT-ND 8.18 34.08 54.52 A27711TR-ND 6,000 | 40.89/M | 42486-1 
3 16-20 012 Tin Plated Brass -187 x .020 110 - .170 x — X A27712CT-ND 8.18 34.08 54.52 A27712TR-ND. 6,000 | 40.89/M | 42486-2 
. Tin Plated Brass -187 x .032 110 - 170 x — x A27713CT-ND 8.18 34.08 54.52 A27713TR-ND. 6,000 | 40.89/M | 62591-1 
Brass -187 x .020 170 - .225 x = X A27714CT-ND 9.31 38.79 62.06 A27714TR-ND. 5,000 | 46.55/M | 62817-1 
$ULand CSA certified for 22-20 AWG = § Recommended for external use only —_ Internal or external use + Left hand for internal or externaluse © #Right hand, reverse reel * LeftHand  t Right Hand 
Tt Right or left hand. Carrier is in front to facilitate thru splicing A No slots 
Premier - Loose Piece 
Stock Thickness Fits Tab Size Insulation Diameter G) AL Digi-Key Pricing AMP 
Fig. AWG (Inch) Material & Finish (Inch) (Inch) ® Part No. 100 Part No. 
.250” Series - Insulation Si 
.090 - .130 A24736-ND i 60878-2 
1 18-16 018 Tin Plated Brass .250 x .032 .060 - .110 Xx - A24744-ND 2.09 18.35 41729 
10-14 018 -150 - .200 xX _ A24737-ND 3.27 28.79 61227-1 
.187” Series - Insulation Si 
16-20 Tin Plated Brass -187 x .020 .090 - .130 A24732-ND 42566-2 


Commercial @ @ 
Stock Thick- Material & Fits Tab Insul. Dia. Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Tape & Reel AMP. 

Fig. AWG ness (Inch) Finish Size (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing | Part No. 

250” Series - Insulation Support 
; Lara 016 Brass 250 x .032 e080 Mae A27679CT-ND§ 950 3958 63.32 A27679TR-ND§ |12,000 | 42.75/M| 60384-1 
pore 016 Tin Plated Brass | .250 x .032 Ae ey A27680CT-ND§ 11.92 49.66 79.46 A27680TR-ND§ 12,000 | 53.64/M | 60385-2 

Flag 

20-24 Tin Plated Brass .048 - .078 A27646CT-ND* 19.30 80.41 128.66 A27646TR-ND* 3,000 |112.58/M | 60736-2 
16-22 Brass .090 - .140 A27647CT-ND 8.20 34.18 54.68 A27647TR-ND 3,000 | 47.85/M | 62418-1 
2 16-22 016 Tin Plated Brass | .250x .032 | .090-.140 A27648CT-ND 10.56 43.99 70.38 = _ —| 62418-2 
14-18 Brass .090 - .140 A27649CT-ND 10.03 41.78 66.84 A27649TR-ND 3,000 | 58.49/M | 60290-1 
14-18 Tin Plated Brass .090 - .140 A27650CT-ND 12.37 52.60 90.34 A27650TR-ND 3,000 | 80.30/M | 60290-2 

1187” Series - Insulation Support 
Brass A27730CT-ND 7.49 31.19 49.90 A27730TR-ND 12,000 | 33.69/M | 62016-1 
14418 014 | Tin Plated Brass | 187-020 | 150-190 | ad7734¢T-ND 1034 4396 65.44 A27731TR-ND | 12,000 | 45.31/M | 62016-2 
1 14-18 or 014 Brass -187 x .020 | .180 - .230 or A27732CT-ND 8.06 33.59 53.74 A27732TR-ND 12,500 | 36.28/M | 60742-1 
(2)16 : Tin Plated Brass_| .187 x .020 | (2).110 Max. A27733CT-ND 8.06 33.59 53.74 A27733TR-ND 12,500 | 36.28/M | 60742-2 
14-18 014 Brass -187 x .032 | .180 - .230 A29943CT-ND 8.06 36.95 67.18 A29943TR-ND 12,500 | 36.28/M | 63596-1 

Receptacle and Tab Combination 
16-20 014 Brass 187 x .032_ | .090 -.130 A29944CT-ND 15.34 70.30 127.83 A29944TR-ND 3,500 [102.26/M | 63646-1 
3 020 (tab) Tin Plated Brass | .187 x .020 | .090- .130 A27738CT-ND 15.77 65.69 = 105.10 A27738TR-ND 3,500 | 91.97/M | 62026-1 
16-20 014 (recept.) Brass 187 x .020 | .090-.130 A27739CT-ND 13.95 58.11 92.98 A27739TR-ND 3,500 | 81.36/M | 62026-2 
“| Tin Plated Brass | .187 x .020 | .060-.110 A27740CT-ND 15.62 65.09 104.14 A27740TR-ND 3,500 | 91.13/M | 62139-1 

Flag 
16-20 Brass .090 - .130 A27734CT-ND 8.43 35.13 56.20 A27734TR-ND 4,000 | 42.15/M | 60755-1 
4 16-20 012 Tin Plated Brass 487 x .020 .090 - .130 A27735CT-ND 11.10 46.25 74.00 A27735TR-ND 4,000 | 55.50/M | 60755-2 
18-22 ; Brass : . .060 - .070 A27736CT-ND 20.22 84.24 134.78 A27736TR-ND 4,000 |101.09/M | 62085-1 
18-22 Tin Plated Brass .060 - .070 A27737CT-ND 15.29 63.69 101.90 A27737TR-ND 4,000 | 76.43/M | 62085-2 
«110” Series 
Insulation Support 
-110 x .020 A27745CT-NDt 6.84 28.49 45.58 A27745TR-NDt 20,000 | 30.77/M | 42067-1 
ad O10 | Pre-TinBrass | ‘440x016 | -040°-960 | ag7746cT-ND 684 28.49 45.58 a27746TR-ND | 15,000 | 30.77/M | 42415-1 
Brass/Tin 110x110 | .060 -.100 A29945CT-ND 7.18 32.92 59.85 A29945TR-ND 15,000 | 32.32/M | 60415-1 
Brass -110 x .020 | .060 -.100 A24745CT-ND 6.54 27.25 43.60 A24745TR-ND 15,000 | 29.43/M | 42068 
Pre-Tin Brass -110 x .020 | .060 -.100 A27747CT-ND 5.50 22.93 36.68 A27747TR-ND 15,000 | 24.76/M | 42068-1 
Pre-Tin Brass 110 x .016 | .060-.100 A27748CT-ND 6.84 28.49 45.58 A27748TR-ND 15,000 | 30.77/M | 60118-1 
49-22 ot0 Pre-Tin Brass 110 x .032 | .060 -.100 A27749CT-ND 6.33 26.38 42.20 A27749TR-ND 15,000 | 28.49/M | 60197-1 
5 : Pre-Tin Brass 110 x .032 | .060-.100 A27750CT-ND 7.18 29.93 47.88 A27750TR-ND 15,000 | 32.32/M | 60577-1 
Pre-Tin Brass -110 x .020 | .090 -.130 A27751CT-ND 6.35 26.48 42.36 A27751TR-ND 15,000 | 28.60/M | 62094-1 
Pre-Tin Brass 110x020 | .120-.140 A27752CT-ND 6.84 28.49 45.58 A27752TR-ND 12,000 | 30.77/M | 60729-1 
Pre-Tin Brass 110 x .025 | .120-.140 A27753CT-ND 8.54 35.60 56.96 A27753TR-ND 12,000 | 38.45/M | 61158-1 
Pre-Tin Brass 110 x .020 | .120-.140 A27754CT-ND 5.80 24.15 38.64 A27754TR-ND 15,000 | 26.09/M | 61400-1 
46-20 oto Pre-Tin Brass 110 x .020 | .060 -.100 A27755CT-ND 7.99 33.28 53.24 A27755TR-ND 15,000 | 35.94/M | 61408-1 
. Pre-Tin Brass 110 x .032 | .120-.140 A27756CT-ND 6.48 27.00 43.20 A27756TR-ND 9,000 | 29.16/M | 62050-1 
Tin Plated Brass | .110x.020 | .150-.170 A27757CT-ND 7.30 30.41 48.66 A27757TR-ND 10,000 | 32.85/M | 62191-1 
Non-Insulation Support 
18-20 or (2)20 -110 x .020 = A27758CT-ND 6.30 26.25 42.00 A27758TR-ND 25,000 | 26.25/M | 42399-1 
6 16-20 010 Pre-Tin Brass 110 x .016 = A27759CT-ND 6.38 26.56 42.50 A27759TR-ND 20,000 | 28.69/M | 61457-1 
14-18 -110 x .020 _- A27760CT-ND 8.22 34.25 54.80 A27760TR-ND 6,000 | 41.10/M | 62852-1 
Flag Insulation Support 
012 Tin Plated Brass | .110 x .020 A27761CT-ND 8.66 36.06 57.70 A27761TR-ND 12,000 | 38.95/M | 61070-1 
7 49-22 012 Brass -110 x .020 060 - .100 A27762CT-ND 7.69 32.03 51.24 A27762TR-ND 12,000 | 34.59/M | 61070-2 
.010 Pre-Tin Brass 110 x .020 | * 7 A27763CT-ND 8.28 34.49 55.18 A27763TR-ND 12,000 | 37.25/M | 61481-1 
.010 Pre-Tin Brass -110 x .032 A27764CT-ND 8.28 34.49 55.18 A27764TR-ND 12,000 | 37.25/M | 62336-1 
-110 x .020 A27765CT-ND 8.66 36.08 57.72 A27765TR-ND 12,000 | 38.97/M | 61372-1 
8 18-22 .010 Pre-Tin Brass 110 x .016 | .065 -.100 A27766CT-NDt 10.40 43.33 69.32 A27766TR-NDt 8,000 | 51.99/M | 61459-1 
110 x .025 A27767CT-NDt 8.32 34.65 55.44 A27767TR-NDt 12,000 | 37.43/M | 61530-1 
Flag Non-Insulation Support 

012 Brass — A27768CT-NDA 9.97 41.54 66.46 A27768TR-NDA 15,000 | 44.87/M | 60991-1 
9 16-22 .010 Pre-Tin Brass -110 x .020 _ A27769CT-NDA 7.39 31.41 46.76 A27769TR-NDA 15,000 | 29.98/M | 61549-1 
.010 Pre-Tin Brass =- A27770CT-NDA 6.85 28.55 45.68 A27770TR-NDA 15,000 | 30.84/M | 62321-1 


§ AMPLIVAR fastons - use with magnet wire 


* UL listed and CSA certified for 20-22 AWG wire only f UL listed for 22 AWG wire only 4CSAcertified only A UL listed and CSA certified for 18-22 AWG only 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢« Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Moldable Line FASTONS 


ORS 


«205” Series 


Flag-Insulation Support 


Stock Thick- Material & Fits Tab Insul. Dia. | Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Tape & Reel AMP 
Fig. | AWG | ness (Inch) Finish Size (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
.250” Series 
Insulation Support 
18-22 Brass .090-.130 | A27651CT-ND 7.21 30.03 48.04 A27651TR-ND 10,000 32.43/M | 63127-1 
1 14-18 016 Brass .250 x .032 | .120-.170 | A27652CT-ND 5.61 23.36 37.38 A27652TR-ND 10,000 25.24/M | 60650-1 
14-18 Tin Plated Brass .120-.170 | A27653CT-ND 7.44 30.99 49.58 A27653TR-ND 10,000 33.47/M | 60650-2 
Non-Insulation Support 
9 14-18 016 ; Brass 250 x 032 od A27654CT-ND 7.56 31.49 50.38 A27654TR-ND 6,000 37.79/M | 60938-1 
Tin Plated Brass _ A27655CT-ND 9.94 41.41 66.26 A27655TR-ND 12,000 49.70/M | 60938-2 
Flag-Insulation Support 
3 12-18 016 Brass .250 x .032 | .110-.210 | A27656CT-ND 7.84 32.68 52.28 A27656TR-ND 4,000 39.21/M | 60641-1 


3 14-20 016 


Brass 
Tin Plated Brass 


032 


A27693CT-ND 11.90 49.56 
A27694CT-ND 13.52 56.33 


-100-.170 


«187” Series 


79.30 
90.12 


A27693TR-ND 
A27694TR-ND 


5,000 
5,000 


59.48/M 
67.59/M 


60195-1 
60195-2 


1 16-20 012 ; Brass 020 090-130 | A27741CT-ND 4.19 17.48 27.96 A27741TR-ND 20,000 18.88/M | 60214-1 
Tin Plated Brass A27742CT-ND 7.47 31.13 49.80 A27742TR-ND 20,000 33.62/M | 60214-2 
Flag-Insulation Support - Economy Line 
Brass A27743CT-ND 7.57 31.54 50.46 A27743TR-ND 6,000 37.85/M | 61029-1 
12) 12 Tin Plated Brass soe MOE A27744CT-ND 6.66 27.75 44.40 A27744TR-ND 6,000 33.30/M | 61029-2 


.250” Series FASTIN-FASTON Connectors 


Receptacles 
Stock Thick- Fits Tab Insulaton Diameter Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AMP. 
Fig. AWG ness (Inch) | Material & Finish | Size (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Use with Single Circuit Connectors 
14-18 Brass -120-.160 A27926CT-ND 11.65 48.54 77.66 A27926TR-ND 11,000 52.43/M 42281-1 
14-18 Tin Plated Brass -120-.160 A27927CT-ND 11.65 48.54 77.66 A27927TR-ND. 11,000 §2.43/M 42281-2 
1 14-18 .016 Brass 032 -120-.160 A27928CT-ND* 9.02 37.60 60.16 A27928TR-ND* 10,000 40.61/M 60634-1 
12-16 or (2)16 Brass -160-.220 or (2).130 Max. | A27929CT-ND 12.07 50.29 80.46 A27929TR-ND. 9,000 60.35/M 60249-1 
12-16 or (2)16 Tin Plated Brass -160-.220 or (2).130 Max. | A27930CT-ND 12.26 51.09 81.74 A27930TR-ND. 9,000 61.31/M 60249-2 
Use with Multiple Circuit Connectors 
18-22 Tin Plated Brass .085-.125 A27933CT-ND 11.65 48.54 77.66 A27933TR-ND 12,000 52.43/M 60295-2 
18-22 Tin Plated Brass .060-.100 A27934CT-ND 13.20 54.99 87.98 A27934TR-ND. 12,000 59.39/M 60413-1 
1 14-18 012 Brass 032 -120-.160 A27935CT-ND 11.65 48.54 77.66 A27935TR-ND 12,000 §2.43/M 42100-1 
14-18 Tin Plated Brass -120-.160 A27936CT-ND 11.65 48.54 77.66 A27936TR-ND. 12,000 §2.43/M 42100-2 
12-16 or (2)16 Tin Plated Brass -160-.210 or (2).130 Max. | A27937CT-ND 13.51 56.28 90.04 A27937TR-ND. 10,000 60.78/M 60253-2 
* No front slot 
Tabs 
Stock Thick- Tab Thick- Insulaton Diameter Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AMP. 
Fig. AWG ness (Inch) Material & Finish | ness (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Use with Single or Multiple Circuit Connectors 
18-22 Brass .085-.125 A27920CT-ND 17.47 72.80 116.48 A27920TR-ND 9,000 87.36/M 62553-1 
18-22 Tin Plated Brass .085-.125 A27921CT-ND 14.04 58.51 93.62 A27921TR-ND 9,000 70.22/M 62553-3 
2 14-18 015 Brass 032 -120-.160 A27922CT-ND 9.79 40.78 65.24 A27922TR-ND 9,000 48.93/M 42460-1 
14-18 Tin Plated Brass -120-.160 A27923CT-ND 9.54 39.75 63.60 A27923TR-ND 9,000 47.70/M 42460-2 
10-14 Tin Plated Brass -120-.170 A27925CT-ND 11.77 49.04 78.46 A27925TR-ND 9,000 58.85/M 60701-1 
3 14-18 015 Tin Plated Brass 016 120-145 A27924CT-NDt 14.35 59.80 95.68 A27924TR-NDt 8,000 71.76/M 42580-2 
+ Used for back-to-back with a combined thickness of .032” 
Nylon Housings - UL94 V-2 Water Valve Coil Connector 
Housing Digi-Key Pricing Amp This connector is designed to mate with the Appliance 
Fig. Type Color | PartNo. 10 100 500 1,000 Part No. Industry's Standard Water Valve Coil. The connector 
is suitable for such applications as washing machine 
Single Circuit Tab Housings mixing valves, dishwasher fill valves and refrigerators 
Receptacle | Natural | A27915-ND 187 1650 70.18 104.46 480054-3 Poca Lat Nisa Saber cceseau 
4 | Receptacle Black | A27917-ND 3.01 26.53 112.84 167.97 480054-4 | Roting V2 = : 
Receptacle Red _| A27918-ND 2.96 26.05 110.80 164.93 480054-5 | Features: + Prevents terminal back-out of housing 
5 Tab Natural A27916-ND 1.91 16.85 71.66 106.67 480053-3 through plastic retention feature 
Tab Red A27919-ND 2.96 26.05 110.80 164.93 480053-5 
7 u Digi-Key Pricing AMP 
Six Circuit Tab Housings Color Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 
6 Receptacle Natural | A27931-ND 10.50 92.40 393.00 585.00 480003-5 Natural A27938-ND 2.61 22.96 97.66 145.37 520935-1 
7 Tab Natural A27932-ND 10.76 94.70 402.79 599.57 480004-5 Red A27939-ND 2.96 26.06 110.84 164.99 520935-2 
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z Tyco Electronics AMP FASTON Tabs 


Authorized Distributor 


Stud Dia. | Stock Thick- Material/Finish Digi-Key Pricing AMP. 
Fig. (Inch) ness (Inch) and Description NY @ Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. 
.250” Series (dimple - both sides) 

1 _ 032 Steel/Nickel x xX A29946-ND 3.48 30.59 130.11 193.67 | 42559-1 
A77 : Brass = = A27857-ND 1.35 11.85 50.38 75.00 | 63038-2 
130 Tin Plated Brass xX X A27858-ND Wee 15.60 66.35 98.77 | 42822-2 
145 Tin Plated Brass xX X A27859-ND 1.77 15.60 66.35 98.77 | 42822-4 
2 71 032 Brass Xx Xx A27860-ND 1.74 15.28 64.98 96.72 | 60465-1 
71 . Tin Plated Brass xX xX A27861-ND 2.00 17.61 74.89 111.48 | 60465-2 
197 Tin Plated Brass xX X A27863-ND 2.00 17.61 74.89 111.48 | 61499-1 
203 Tin Plated Brass xX X A27862-ND 1.91 16.78 71.37 106.24 | 61365-1 

097 Brass Xx xX A27864-ND 4.31 37.97 161.48 240.38 | 41339 
130 Tin Plated Brass xX xX A27865-ND 4.22 37.13 157.91 235.05 | 42095-1 
3 130 032 Tin Plated Brass xX Xx A27866-ND 1.98 17.47 74.29 110.58 | 42117-2 
71 Brass xX X A27867-ND 2.93 25.75 109.52 163.02 | 42214-1 
171 Tin Plated Brass xX X A27868-ND 2.21 19.49 82.88 123.38 | 42214-2 

4 125 032 Brass xX X A27869-ND 1.96 17.23 73.28 109.08 | 41398 
5 130 032 Tin Plated Brass xX X A27870-ND 1.71 15.02 63.86 95.06 | 42506-2 
097 Tin Plated Brass, 1 Pair _ _ A27882-ND 2.08 18.27 77.71 115.67 | 60080-2 

130 Brass, 1 Pair xX X A27872-ND 1.71 15.07 64.09 95.39 | 41290 

130 032 Brass, 2 Pair xX X A27873-ND 3.84 33.80 143.77 214.01 | 41291 

130 Brass, 3 Pair xX Xx A27874-ND 4.70 41.33 175.80 261.69 | 41292 

6 130 Brass, 4 Pair xX X A27875-ND 11.79 103.77 441.35 656.97 | _ 41370 

130 Tin Plated Brass, 1 Pair X X A27876-ND 1.98 17.41 74.04 110.21 | 41480 

130 Tin Plated Brass, 2 Pair Xx X A27877-ND 3.69 32.43 137.93 205.32 | 41481 

130 032 Tin Plated Brass, 3 Pair xX Xx A27878-ND 10.84 95.41 405.80 604.05 | 41482 

71 Brass, 1 Pair Xx xX A27880-ND 1.71 15.07 64.09 95.39 | 41619 
171 Tin Plated Brass, 1 Pair xX X A27881-ND 4.87 42.86 182.29 271.34 | 42802-1 
7 130 032 Brass xX xX A27871-ND 4.62 40.62 172.76 257.17 | 62261-1 

Cut Tape and Tape & Reel 
6 | 130 032 Tin Plated Brass x | x -eeeee 388 BAGO | A2t14 
-187” Series 
3 145 020 Tin Plated Brass xX X A27894-ND 1.28 11.25 47.87 71.25 | 61407-3 
6 130 020 Tin Plated Brass X X A27893-ND 1.88 16.59 70.54 105.01 | 61951-1 
130 Tin Plated Brass xX Xx A27895-NDt 1.06 9.34 39.73 59.14 | 61761-2 
8 145 020 Brass xX X A27896-NDt 1.16 10.24 43.54 64.82 | 62576-1 
A71 Tin Plated Brass xX xX A27897-NDt 1.01 8.87 37.73 56.16 | 61664-1 
t Bent 45° 


Wire Crimp and Printed Circuit Board Tabs 


Wire Crimp 
Stock Thick- Tab Thick- Insulation Diameter Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AMP. 
Fig. | AWG ness (Inch) | Material & Finish | ness (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. | Pricing | PartNo. 
.250” Series 
1 14-18 032 Brass 032 420-170 Xx _ xX A27887CT-ND 9.62 40.06 64.10 A27887TR-ND 8,000 | 48.08/M | 41411 
14-18 i Tin Plated Brass x weet xX = X A27888CT-ND 7.85 32.73 52.36 A27888TR-ND. 8,000 | 39.27/M_| 41412 
18-22 016 Brass .080-.120 _ X xX A27883CT-ND 19.13 79.69 127.50 A27883TR-ND 3,500 |111.57/M | 42475-3 
18-22 016 Tin Plated Brass .080-.120 — X Xx A27884CT-ND 11.72 48.83 78.12 A27884TR-ND. 3,500 | 68.36/M | 42475-4 
14-18 016 Tin Plated Brass -110-.150 _ X xX A24741CT-ND 12.92 53.83 86.12 A24741TR-ND. 3,000 | 75.36/M | 42474-2 
2 14-18 016 Brass 032 -110-.150 — X Xx A27885CT-ND 9.14 38.08 60.92 A27885TR-ND. 3,000 | 53.31/M | 42474-3 
14-18 016 Tin Plated Brass 110-150 _ X xX A27886CT-ND 11.72 48.83 78.12 A27886TR-ND 3,000 | 68.36/M | 42474-4 
12-14 016 Tin Plated Brass 110-170 — X x A27889CT-ND 11.97 49.88 79.80 A27889TR-ND. 3,000 | 69.83/M | 61281-3 
18-22 .020 Tin Plated Brass .070-.130 = = xX A29950CT-ND 10.99 50.35 91.55 A29950TR-ND 4,500 | 54.94/M_| 63138-1 
-187” Series 
18-22 Tin Plated Brass 020 .080-.120 Xx _ xX A27898CT-ND 8.81 36.70 58.72 A27898TR-ND 5,000 | 44.04/M | 42490-3 
18-22 Brass 020 .080-.120 xX _ xX A27899CT-ND 9.70 40.43 64.68 A27899TR-ND. 5,000 | 48.51/M | 42490-4 
3 14-18 .020 Brass 020 -120-.150 Xx — xX A27900CT-ND 8.91 37.13 59.40 A27900TR-ND. 3,500 | 59.40/M | 60850-1 
14-18 Tin Plated Brass 020 .120-.150 xX _ xX A27901CT-ND 11.97 49.88 79.80 A27901TR-ND. 3,500 | 69.83/M | 60850-2 
14-18 Tin Plated Brass 032 -120-.150 xX = Xx A27902CT-ND* 13.14 54.76 87.62 A27902TR-ND* 3,500 | 76.67/M_| 61687-2 
-110” Series 
4 18-22 .020 Pre-Tin Brass 020 _ Xx = xX A24783CT-ND 9.32 38.83 62.12 A24783TR-ND 10,000} 41.94/M |) 62122-1 
18-22 .020 Pre-Tin Brass 020 _ Xx _ xX A24784CT-ND 11.60 48.31 77.30 A24784TR-ND. 10,000 | 52.18/M | 62384-1 
* Premilled dual stock thickness 
Printed Circuit Board Tabs 
Fits Tab Size PCB Hole Dia. | PCB Thickness @ Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP Digi-Key Cut Tape Pricing | Digi-Key Tape & Reel AMP. 
Fig. (Inch) Material & Finish (Inch) (Inch) AL Part No. 10 100 | PartNo. | PartNo. 1,000 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
-250” Series 
5 -250 x .032 Tin Plated Brass 055 175 xX X = _— =| A29947CT-ND 74.83 A29947TR-ND 6,000 44.90/M | 63650-1 
-250 x .032 055 125 xX x A24742-ND 86 7.53 | 62409-1 | A24742CT-ND 58.18 A24742TR-ND 6,000 34.91/M_ | 62650-1 
6 -250 x .032 Tin Plated Brass -100 062 xX x A24743-ND 4.14 36.42 | 63067-1 | A24743CT-ND 160.88 A24743TR-ND | 4,000 96.53/M | 63066-1 
«187” Series 
-187 x .020 Pre-Tin Brass 137 062 xX x = _ =-|— A24734CT-ND 69.96 A24734TR-ND | 10,000 47.23/M | 62221-1 
-187 x .032 Tin-Plated Brass .055 125 xX x = = = |= A24735CT-ND 51.86 A24735TR-ND | 10,000 35.01/M | 63525-1 
«110” Series 
9 410 x.020 Tin Brass .057 .032 -.093 xX x A24840-ND 2.29 20.19 | 61134-3 | — — _ _— —|-— 
10 . i 046 062 xX x = — = |= A24747CT-ND 64.18 A24747TR-ND | 10,000 43.33/M | 62395-1 
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Authorized Distributor 


High Temperature Tabs (343°C to 371°C) 


Tab Thickness | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AMP. 
AWG Material & Finish (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. ty. Pricing Part No. 
«312” Series 
15-20 Steel Nickel Plated 032 A27904CT-ND 15.71 65.48 117.86 | A27904TR-ND 2,000 104.76/M | 63300-1 
-250” Series 
15-20 Steel Nickel Plated 032 A27905CT-NDt 14.89 62.04 111.67 | A27905TR-NDt | 2,000 99.26/M | 63301-1 
if Dimple instead of a hole 
Tab Adapters 
Fig. cae ia Material & Finish Fea, “AL € mn af 10 Ng ace 500 1,000 Haid No. 
.250” Series Tab Adapters 
1 018 - 032 Brass 032 X _— A27890-ND 2.88 25.35 107.83 160.50 61765-1 
Tin Plated Brass X = A27891-ND 2.18 19.15 81.47 121.27 61765-2 
2 _— Tin Plated Brass 032 _ _— A27892-ND 5.19 45.71 194.43 289.42 61810-2 
.187” Series Tab Adapters 
1 .013 - .020 Tin Plated Brass 020 X xX A27903-ND* 1.74 15.30 65.09 96.90 61045-2 


* Premilled dual stock thickness 


z Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


6/6 Nylon Housing - UL94 V-2 


Positive Lock Mark | and Il 


Housing Digi-Key Pricing AMP 
Fig. Type Color Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 
.250” Mark I - 1 Position 
1 Receptacle Black A24749-ND* 1.76 15.46 65.74 97.85 520961-1 


* Press-to-release with secondary lock 


Receptacles 
Stock Thickness Tab Thickness | Insulaton Diameter | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel AMP 
Fig. AWG (Inch) Material & Finish (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
.250” Series - Mark I 
9 14-18 016 Brass/Tin _ .095-.125 A24750CT-ND 25.50 106.26 191.27 A24750TR-ND 1,500 170.02/M 154718-3 
11-13 , _ -135-.170 A24751CT-ND 26.52 110.50 198.90 A24751TR-ND 1,500 176.80/M 154717-3 
.250” Series - Mark II 
3 14-18 _ Brass/Tin 032 .090-.155 A24753CT-ND 9.48 39.50 63.20 A24753TR-ND 6,000 47.40/M 63097-1 
10-12 =_ : -150-.200 A24755CT-ND 11.92 49.65 79.44 A24755TR-ND 6,000 59.58/M 63239-1 
«187” Series - Mark Il 
3 16-20 = Brass/Tin .020 .090-.130 A24756CT-ND 8.42 35.06 56.10 A24756TR-ND 12,000 37.87/M 63195-1 
20-24 = Brass/Pre-Tin 032 .060-.110 A24757CT-ND 11.32 47.15 75.44 A24757TR-ND 12,000 50.93/M 63196-2 
AMPIP Post-Insulation Pods - Receptacle Housings 
Flammability Rating Insulaton Max. Dia.| Fits Tab A @ Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Material | Of Plastic Material Color (Inch) Size (Inch) |® Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 
Flag Style 
Nylon UL94V-2 Natural 210 .250 x xX A27908-ND 1.51 13.32 56.67 84.36 1-480307-1 
1 Nylon UL94V-2 Natural -140 or (2).110 .250 X Xx A27909-ND 5.93 62.14 221.77 330.12 1-480306-1 
Vinyl UL94HB Blue 150 .250 - _ A27910-ND 12.73 112.03 476.50 709.29 480019-6 
Nylon UL94V-2 Natural 175 187 X xX A27911-ND 8.81 77.52 329.71 490.80 1-480487-2 
Straight Style 
.200 .250 x Xx A27912-ND 1.47 12.89 54.84 81.63 1-480416-0 
2 Nylon UL94V-2 Natural 180 205 x Xx A27913-ND 3.29 28.92 123.01 183.11 1-480418-0 
170 187 X xX A27914-ND 1.47 12.96 55.14 82.08 1-480435-0 
Line Splice Connector 
Fits Tab Digi-Key Pricing AMP 
Fig. Material and Finish Size (Inch) ond @ Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 
1 Plastic Tube over Brass Tab oan - — A24729-ND 3.13 27.55 117.18 174.43 | 321235 
251 
Plastic Tube over Tin Plated Brass Tab x x A24730-NDt 472 41.51 176.55 262.80 1-321235-1 
2 Natural Nylon Housing over Brass Tab -187 x — A24731-ND* 9.52 83.81 356.48 530.63 360035-1 
t Recommended for UL applications + * Flammability UL94V-2 rating of plastic material 
Tools 
A9796-ND Tool Die Set 14-26AWG, Ultrafast . $213.62 A30573-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated Terminal and Splices ....................0ee0eeeeeeeee ee $36.11 
A9996-ND PRO-CRIMPER I! Hand Tool without Die: i A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals, Splices, 


A30572-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals and Splices 


and Tab-Lok FASTON Flag Terminals 
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Tyco Electronics AMP 
Authorized Distributor 


AMPLI-BOND Ring Tongue 
Temperature Rating: 105°C Maximum 
Material: 

¢ Insulation: Vinyl 


¢ Terminal Body: Copper per ASTM B-152 


Insulation Support Ring: Steel per ASTM-A-109 
¢ Plating: Tin per MIL-T-10727 


Stud | Dimensions Insulation Dia. | Digi-Key Price Each 
AWG | Size WxL Inch Part No. 10 100 
Straight - Fig. 1 
8 
Red 1/2 | .875x 1.846 .298 A28023-ND 3.91 3.44 


Right Angle - Fig. 2 


328463 


4 A27565-ND 3.77 3.32 322894 
Yellow | 1/4 | 546x.377 a6: A33736-NDt 4,25 3.74 | 54748-1 
ae 4/4 | .675x.371 505 A28034-ND 5.07 4.46 322900 
t RoHS Compliant 
TERMINYL Ring Tongue 
These terminals have been designed to provide insulated terminals and splices for 
large wire sizes, many of which are used in airborne and ground support applications. 
Temperature Rating: 105°C maximum Material: Insulation: Nylon Terminal Body: (Oo [| 
ASTM B-152 ¢ Plating: Tin per MIL-T-10727 co 4 
Stud |Dimensions — Inchj Insulation Dia. Digi-Key Price Each AMP. 
AWG Size WxLl Inch Part No. 10 100 Part No 
8 478 x 1.425 A27378-ND 1.73 1.53 | 53041 
8 10 431 x 1.402 A27379-ND 1.63 1.43 | 324043 
Red 1/4 A78 x 1.425 .256 A27380-ND 1.85 1.63 | 324082 
5/16 587 x 1.542 A27381-ND S75 1.55 | 324044 
3/8 587 x 1.542 A27382-ND 1.72 1.52 | 324045 
10 468 x 1.575 A27383-ND 2.03 1.79 | 324046 
6 10 .398 x 1.700 A27384-ND 2.38 2.09 | 53119-1 
Blue 1/4 500 x 1.700 314 A27385-ND 2.03 1.79 | 324047 
5/16 625 x 1.762 A27386-ND 2.03 1.79 | 324048 
3/8 625 x 1.762 A28015-ND 3.31 2.92 | 324049 
8 487 x 1.376 A27387-ND 2.64 2.32 | 331456 
10 546 x 1.812 A27388-ND 2.69 2.37 | 324111 
4 10 487 X 1.376 A27554-ND 412 3.62 | 1-331456-0 
Yellow 1/4 546 x 1.812 382 A27389-ND 2.46 216 | 324050 
5/16 679 x 1.878 A27390-ND 2.46 216 | 324051 
3/8 .679 x 1.878 A27391-ND 2.79 2.46 | 324052 
1/2 .679 x 1.878 A28016-ND 2.82 2.48 | 324114 
10 711 x 2.063 A28017-ND 3.98 3.51 | 328655 
2 1/4 679 x 2.045 468 A27392-ND 3.20 2.81 | 324053 
Red 5/16 711 X 2.063 A27393-ND 3.79 3.33 | 324112 
3/8 711 X 2.063 A27394-ND 3.20 2.81 | 324054 
1/0 Blue 1/4 807 x 2.426 580 A27395-ND 6.38 5.62 | 324056 
3/8 A27396-ND 4.35 3.83 | 324057 
2/0 Yellow | 3/8 926 x 2.416 610 A32019-ND 4.93 4.34 | 324084 
DIAMOND 
GRIP @ ® 


These terminals are designed for complete uniform reliability under the most critical 


conditions of vibrations, thermal shock, corrosion, tensions and current overload. Or] 
Material: Terminal Body and Metallic Sleeve: Copper per QQ-C-576 »¢ Plating: Tin per 
MIL-T-10727 AMP Wire: Stranded Temperature Rating: 170°C maximum 
Stud | Dimensions—Inch | Insulation Dia. | Digi-Key Price Each AMP 
AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. 
0 140 x .464 A28038-ND 50 A4 31516 
26-22 2 140 x .464 082 A27397-ND 50 A4 31518 
4 .208 x .585 A28039-ND 50 A4 31679 
6 .250 x .679 A28040-ND 50 44 32861 
4 .218 x .603 125 A28041-ND 52 46 31094 
6 .218 x .603 125 A27398-ND 52 A6 31096 
6 .281 x .728 125 A28042-ND 50 A4 31269 
6 281 X .728 140 A28043-ND 50 A4 31396 
29-16 8 312 X..775 125 A27399-ND 50 A4 30996 
8 1312 x.775 140 A28044-ND 50 A4 31160 
8 .281 x .728 125 A28045-ND 50 A4 31270 
8 .281 x .728 140 A28046-ND 66 58 31397 
10 1312 x.775 125 A27400-ND 52 6 30997 
10 .281 x 728 140 A27401-ND 50 A4 31398 


Ring Tongue Terminals 


Stud | Dimensions—Inch | Insulation Dia. | Digi-Key Price Each AMP. 
AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. 
6 .250 x .634 170 A28047-ND 66 58 32190 
16-14 8 .343 x .790 170 azso48-ND 50. = 44s] (30927 
10 .343 x .790 150 A28049-ND 52 AG 30993 
10 .343 x .790 170 A28050-ND 50 A4 30928 
10 .375 x 1.007 A27402-ND 70 62 31771 
12-10 1/4 531 X 1.251 .230 A28051-ND 79 70 31772 
3/8 593 x 1.345 A28052-ND 82 72 31828 
BUDGET - Ring Tongue [Srets | 


Budget Terminals are primarily the same as SOLISTRAND products except for the 
absence of the brazed seam in the wire barrel. This terminal is ideal for applications 
where extreme vibration and tension in the wire are not present. 


¢ Temperature Rating: 170°C maximum ¢ Material: Terminal & Splice Body: Copper 
per ASTM B-152. Plating: Tin per MIL-T-10727 * AMP Wire Range: 22-16 Stranded, 
16-14 Stranded, 12-10 Stranded » UL Listed 


Stud Dimensions - Inch Digi-Key Pricing AMP. 
AWG Size WxL Part No. 10 100 Part No. 
0 -140 x 329 A28255-ND 1.00 8.80 31423 
2: 140 x .329 A27147-ND 1.00 8.80 31425 
2 -203 x .450 A28257-ND 1.00 8.80 33695 
2 140 x .419 A28256-ND 1.00 8.80 322771 
26-22 4 -203 x .450 A27148-ND 1.00 8.80 31428 
6 -203 x .450 A27149-ND 1.00 8.80 31430 
6 .250 x .544 A28258-ND 3.40 29.96 32858 
8 .250 x .544 A28259-ND 1.00 8.80 32859 
10 .250 x .544 A28260-ND 1.00 8.80 32860 
1 .218 x 449 A28261-ND 1.26 11.08 31087 
2. .218 x 499 A28263-ND 1.26 11.08 31088 
2 182 x 446 A28262-ND 1.26 11.08 320677 
4 .218 x 449 A28265-ND 1.26 11.08 31089 
4 182 x 446 A28264-ND 4.29 37.75 36189 
4 .250 x .621 A28266-ND 1.26 11.08 322418 
5 .218 x 449 A27150-ND 1.26 11.08 31090 
6 218 x 449 A28267-ND 1.26 11.08 31091 
6 .281 x .574 A28269-ND 1.26 11.08 31264 
6 312 x 621 A28270-ND 1.26 11.08 30691 
22-16 8 312 x 621 A28273-ND 1.26 11.09 30692 
8 .281 x .574 A28272-ND 1.26 11.08 31265 
8 344 x .653 A28274-ND 1.26 11.08 32823 
10 312 x 621 A28276-ND 1.26 11.08 30693 
10 -281 x .574 A28275-ND 1.26 11.08 31266 
10 344 x .653 A28277-ND 4.29 37.75 32824 
12 312 x 621 A28278-ND 1.26 11.08 30694 
1/4 -469 x .856 A27151-ND 5.01 44.07 31172 
5/16 -469 x .856 A28281-ND 1.47 12.95 31173 
5/16 531 x .995 A28282-ND 3.03 26.70 324124 
3/8 531 x .995 A28280-ND 3.03 26.70 31498 
1/2 .713 x 1.070 A28279-ND 4.32 38.00 328970 
2 180 x .445 A28284-ND 1.26 11.08 326854 
4 -250 x .480 A28285-ND 1.26 11.08 32185 
6 -343 x .636 A28286-ND 1.26 11.08 30695 
6 -250 x .480 A28287-ND 1.26 11.08 32186 
6 2312 x 590 A28288-ND 1.26 11.08 321683 
8 -343 x 636 A28289-ND 1.26 11.08 30696 
8 312 x 590 A28290-ND 1.26 11.08 322235 
16-14 10 312 x 621 A28291-ND 1.26 11.08 51872-5 
10 343 x .636 A27152-ND 1.26 11.08 30697 
12 -469 x .855 A28292-ND 1.47 12.95 31163 
14 -468 x .730 A28293-ND 1.47 12.95 34896 
1/4 -469 x .855 A28294-ND 1.47 12.95 31164 
5/16 -469 x .855 A28295-ND 1.47 12.95 31165 
3/8 531 x .995 A28296-ND 3.03 26.70 31499 
1/2 .713 x 1.070 A28297-ND 4.32 38.00 328971 
4 .281 x .630 A28299-ND 1.99 17.50 34891 
6 .281 x .630 A28300-ND 1.99 17.50 34892 
6 375 x .765 A28301-ND 1.99 17.50 31112 
8 312 x .708 A28302-ND 1.99 17.50 34404 
8 375 x .765 A28303-ND 1.99 17.50 31113 
10 343 x .723 A28304-ND 1.99 17.50 32882 
12-10 10 375 x .765 A27153-ND 1.99 17.50 | 31114 
10 -500 x .865 A28305-ND 2.28 20.08 34964 
1/4 -500 x .865 A28307-ND 2.28 20.08 34965 
1/4 531 x 1.004 A28308-ND 2.28 20.08 31122 
5/16 531 x 1.004 A28312-ND 2.28 20.08 31123 
3/8 593 x 1.098 A28309-ND 2.28 20.08 30972 
3/8 .750 x 1.271 A28310-ND 4.58 40.29 34833 
1/2 715 x 1.102 A28306-ND 4.58 40.29 52269-1 
A9996-ND PRO-CRIMPER I! Hand Tool without Dies .. $66.00 
A9991-ND Die Set for for PIDG and PLASTI-GRIP R, B, and Y Insulated Terminals, use with A9996-ND $43.50 
A9811-ND Crimp Tool with Die Set for PIDG and PLASTI-GRIP R, B, and Y Insulated Terminals $96.00 
A9821-ND PIDG and PLASTI-GRIP Connector Kit .......... . $134.84 
A31882-ND PRO-CRIMPER II Hand Tool, 22-10AWG, with Die .. $674.18 
A31883-ND Die Set for Budget Terminal and Butt Splice, 22-10AWG, use with A9996-ND ................... $599.94 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(t073) 343 


=TycoElectronics ane Solistrand Ring Tongue Terminals 


Authorized Distributor 


SOLISTRAND terminals and splices are specially designed Stud Dim. Inch Digi-Key Price Each AMP 
to terminate solid and stranded wire. The barrel is completely Fig. AWG Size WxLl Part No. 10 100 Part No. 
closed and the seam is brazed for uniform metal strength 4/4 500 x 1.199 A27084-ND 1.30 144 31811 
around the entire barrel.area. 5/16 656 x 1.314 A27085-ND 1.15 1.02 | 33470 
Temperature Rating: 170°C maximum 5/6 565 x 1.324 A27086-ND 1.74 1.54 33115 
sais , : 3/8 656 x 1.314 A27087-ND 1.26 4.41 | 33471 
Material: * Terminal Body: copper per ASTM B-152 
Heels 4 3/8 656 x 1.324 A27088-ND 1.74 1.53 | 31812 
* Plating: Tin per MIL-T-10727 
eee es 12 1.250 x 2.090 A27089-ND 2.02 1.78 | 35668 
UL Listed. CSA Certified. Military Approval. 1/2 -875 x 1.902 A27090-ND 2.08 1.83 327175 
: _ - 1 5/8 1.250 x 2.090 A27091-ND 2.02 1.78 | 35669 
: Stud Dim. Inch Digi-Key Price Each AMP 3/4 1.250 x 2.090 A27092-ND 3.67 3.23 | 35670 
Fig. | AWG Size WxL Part No. 10 100_| Part No. 1/4 “890 x 1.657 A27095-ND 1.86 1.64 | 320138 
26-22 2 140x419 A27000-ND 65 57 | 50334 5/16 890 x 1.657 A27096-ND 2.90 255 | 35183 
3/8 890 x 1.657 A27099-ND 1.86 1.64 | 35184 
2 182 x 446 A27002-ND 22 49 | 322927 
> ot ae aie fon 03 agi eaaind 2 76 890 x 1.657 A27100-ND 1.88 1.66 | 320741 
‘i “sage ae Roranatin 56 aay sll aeiey 1/2 890 x 1.657 A27101-ND 2.90 2.55 | 35185 
4 218 x 449 A0914-ND ‘17 ‘45 | 34104 1/2 1.250 x 2.516 A27102-ND 8.63 7.60 | 323291 
4 “350 x 621 ‘A28055-ND ‘ot ‘a0 | 329096 5/8 1.250 x 2.516 A27103-ND 5.89 5.18 | 320754 
z 10 625 x 1.527 A27093-ND 2.25 1.98 | 330301 
: on Mi A aan z re 2 ry 1/4 625 x 1.527 A27094-ND 1.91 1.68 | 320383 
5 Bink Goi LGA ee es | aida 5/16 625 x 1.527 A27097-ND 1.73 1.52 | 322870 
Soe : : 3/8 625 x 1.527 A27098-ND 1.93 1.70 | 321600 
22-16 8 281 x 574 A0916-ND 47 15 | 34108 
8 “312 x 621 A27009-ND 47 ‘a5 | a4itt 1/4 “875 x 1.956 A27104-ND 2.85 2.51 | 36915 
4/4 807 x 1.925 A27105-ND 2.94 2.59 | 321866 
10 281x574 A0917-ND 7 15 | 34109 5/16 875 x 1.956 A27106-ND 2.85 251 | 36916 
10 312 x 621 A27012-ND 7 1S | 34112 5/16 807 x 1.925 A27107-ND 2.94 2.59 | 321867 
10 344 x 653 A27015-ND 3 27 | 323087 3/8 875 x 1.956 A27108-ND 2.89 2.55 | 36917 
13 Beara Pera a Tes aeenes 410 3/8 807 x 1.925 A27109-ND 2.94 259 | 321868 
ASM : : 76 875 x 1.956 A27110-ND 479 4.22 | 36918 
5/16 469 x 856 A0919-ND 20 18 | 34114 4/2 875 x 1.956 A27111-ND 2.94 2.59 | 36919 
38 531 x 995 A0920-ND 24 48 | 34115 1/2 1.265 x 2.678 A27112-ND 5.72 5.04 | 322291 
1 4 250 x .480 A27020-ND 38 34 34119 1 5/8 1.265 x 2.678 A27113-ND 5.79 5.10 320744 
6 343 x 636 A27021-ND 17 15 34121 3/4 1.265 x 2.678 A27114-ND 5.79 5.10 320748 
6 250 x .480 A0921-ND A7 15 | 34120 1/4 “946 x 2.000 A27115-ND 3.60 3.17 | 36921 
6 312x590 A27023-ND 47 45 | 321684 5/16 926 x 1.930 A27116-ND 3.72 3.27 | 321870 
8 343 x .636 A0922-ND 7 15 34122 5/16 .946 x 2.000 A27117-ND 3.60 37 36922 
8 343 x .723 A27154-NDe 39 34 35432 2/0 3/8 .926 x 1.930 A27118-ND 3.72 3.27 321871 
3 ADT EO0 mOTCoStn oi Argues 3/8 946 x 2.000 A27119-ND 3.60 3.17 | 36923 
10 343 x 636 A0923-ND ‘7 "15 | 34123 1/2 .926 x 1.930 A27120-ND 3.72 3.27 | 321873 
10 “312 x 669 427028-ND 03 00 | 320098 4/2 946 x 2.000 A27121-ND 3.60 3.17 | 36925 
16-14 10 343 x.723 A27155-NDe 30 58 | 34567 5/8 1.270 x 2.671 A27122-ND 8.24 7.25 | 322224 
1a =AG9st:855 AGGORND on a7 | gated 3/0 5/8 1.270 x 2.699 A27129-ND 9.37 8.25 | 322222 
-NDe 5 020 x2. 7123+ z 5. 7. 
1/4 500 x .865 A27157-ND 42 387 | 35775 /16 1.020 x 2.112 A27123-ND 6.61 81 | 321874 
1/2 750 x 1.184 A27031-ND AQ 44 =| 50981 3/8 1.020 x 2.112 A27124-ND 4.24 3.73 | 321875 
1/2 750 x 1.271 A27160-ND* 2.13 1.87 | 321165 2 3/0 an be ‘ oe pease ne — Bae 
5/16 AGS x 855 A0925-ND 20 18 | 34125 : ; H ‘ : 
- sade 6s ene i | STE 4/2 1.082 x 2.143 A27127-ND 6.83 6.01 | 36929 
38 Pagans AGEBAL ios 8 | 44198 1/2 1.020 x 2.112 A27128-ND 6.61 5.81 | 321877 
46_| 0x12") [as eee 1 | 4 | Sa | tzrexers | arisen tase attra 0008 
10 Aa x 739 A27032-ND 3t 27 | 34484 : : : : 
2 | 14-42 10 312x685 A27033-ND 34 30 | 321828 aap : re i eH a re 
38 887 x1.120 at 36 76 | SiMe a 38 | 1.087 x 2.178 A27132-ND 5.09 443 | 321878 
4 -281 x 630 A27035-ND 24 21 | 322447 4/2 1.087 x 2.178 A27133-ND 7.93 6.98 | 321880 
6 281 x .630 A0926-ND 25 22 | 35476 1/2 4.150 x 2.206 A27134-ND 4.52 3.98 | 36934 
: ae peat . oe | oes 58 | 1.150 x 2,206 A2T135-ND 727 640 | 36995 
8__| _a7sx.7o5_| _gsa7-no 24a | aaoae 250300 | hig | tazsx202 |  aorisenD 1307 +«—=«n67_—| 300058 
McM r x2. 4 a id 
: — x ee poeae os = oe & 1/2 1.435 x 2.602 A27140-ND 13.27 11.67 | 322254 
410 _ i ne erent a fay | aang 300-350 | 1/2 1.545 x 2.671 A27141-ND 13.48 11.87 | 322259 
1556 10 San BRS GOEL ‘oA 4 | ayn McM 1/2 1.545 x 3.422 A28760-ND 21.06 18.53 | 322764 
w4__| 500.065 _ AS az a ssre ucm | 12 | t749x2700 | _aoriaenD __poet_—_18.90_| aaz064 
1/4 531 x 1.004 ‘A0929-ND 27 24 | 33458 : : : : 
! 7 ‘ _ 3/8 2.015 x 3.187 A27144-ND 32.95 29.00 | 322267 
5/16 531 x 1.004 A0930-ND 28 25 | 33459 500-600 
4/2 2.015 x 3.187 A27145-ND 45.53 40.07 | 322269 
ok pea ee OSTEND, oe oes |isaoeee moM 12 2.015 x 4.176 A27146-ND 53.52 47.10 | 32273 
1/2 750 x 1.271 A27049-ND 52 AG | 35135 : : ; : 
1/2 1.250 x 1.896 A27050-ND 2.03 1.78 | 320763 * Heavy Duty 
5/8 1.250 x 1.896 A27051-ND 2.03 178 | 320764 
1 1.250 x 1.896 A27052-ND 3.96 3.48 | 1-320765-0 Cut Tape and Tape and Reel Product 
8 A06 x .949 A27053-ND 61 54 | 324061 Stud Dim. Inch | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reelt AMP 
8 469 x 933 A27054-ND 59 52 | 32996 Fig. | AWG | Size Wx Part No. 500 1,000 | Qty. Pricing | Part No. 
10 469 x 933 A27055-ND 59 52 | 33460 4 | .250x.621 | A28055CT-ND — 17348 | 5,000 | 138.78/M | 2-323096-2 
10 406 x .949 A27057-ND 61 54 | 31807 6 | .218x.449 | AOQISCT-ND — 156.50 | 5.000 | 125.20/M | 2-34105-2 
1 1/4 AG9 x 933 A27059-ND 56 49 | 33461 22-16 | 6 | .281x.574 | A27006CT-ND — 131.45 | 5,000 | 105.16/M | 2-34107-2 
7 40 | .312x.621 | A27012CT-ND — 135.63 | 5,000 | 108.50/M | 2-34112-2 
. aie cere Pana a Tel eaaes 1/4 _| 469x856 | AO9T8CT-ND — 150.08 | 5,000 | 120.06/m | 2-34113-2 
516 | 562x1.074 A27063-ND 1.70 1150 | 31808 6 | 250x480 | A0S2iCT-ND —~ 262.88 | 6,000 | 210.30/M | 2-34120-1 
a Tor i4eR GRIST my Calla 1 8 | .343x.636 | A0922CT-ND — 131.45 | 5,000 | 105.16/M | 2-34122-1 
i 594 x 1. es ; 7 16-14 | 8 | 312x590 | A27025CT-ND — 17778 | 5.000 | 142.22/M | 2-324955-1 
2 1.250 x 1.965 A27065-ND 2.33 2.05 | 35664 10 | .343x.723 | A27155CT-ND 271.40 493.45 | 2,500 | 394.76/M | 2-34567-1 
5/8 4.250 x 1.965 A27066-ND 266 2.34 35665 10 -343 x 636 | A0923CT-ND _ 131.45 | 5,000 | 105.16/M | 2-34123-1 
10 406 x1.181 A27067-ND $8 78 | 62197 10 | .375x.765 | AQ928CT-ND 11488 208.88 | 2,500 | 167.10/M | 2-33457-2 
40 _ ; 1 046 orien ap aa. ("aadea 12-10 | 10 | 500x865 | A27043CT-ND 287.75 523.18 | 2,500 | 418.54/M | 2-35771-1 
i Tea iaee AGRIGAAT oI Sao CapiaGe 1/4 | 531x1.004 | AO929CT-ND 112.79 205.08 | 2,500 | 164.06/M | 2-33458-3 
v4 625 x 1.246 A27071-ND 6 54) 33465 + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
6 1/4 468 x 1.168 A27073-ND 83 73 | 321598 
5/16 625 x 1.246 A27074-ND 83 73 | 33466 Tools 
We 875 x 1.840 A27077-ND 1.58 1.39 320344 A27223-ND Crimp Tool for all Solistrand (except flag tongue terminals)...............002....:cceeeeeeee $298.50 
1/2 1.250 x 2.033 A27078-ND 3.15 2.77 | 36808 - - 
- dpe oined HOON a ean: liaaang A9996-ND_—__PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies ~ $66.00 
3/4 1.250 x 2.033 A27080-ND 2.54 2.24 | 36810 paced x Stet ee mee ail a a 
_ rimp Tool, Uninsulated Terminals wit le Sel i 
: ta a x (ag Rae bes 14 ite A30572-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals and Splices _ $38.75 
500 x 1. 7082. i : A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals, Splices, 
vA 2656 1-318 PETE Be DO2 ES8009 and Tab-Lok FASTON Flag Terminals... . $86.57 


More Product Available Online: www.digikey.com 
344 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


= TycoElectronics ane Solistrand Terminals and Splices 


Authorized Distributor 


SOLISTRAND terminals and splices are specially 
designed to terminate solid and stranded wire. The 
barrel is completely closed and the seam is brazed for 
uniform metal strength around the entire barrel area. 


Temperature Rating: 170°C maximum Material: 
¢ Terminal Body: copper per ASTM B-152 « Plating: 
Tin per MIL-T-10727 UL Listed. CSA Certified. Military 
Approval. 

Uninsulated Ring Tongue and Splices: Tempera- 
ture Rating: 343°C Material: * Terminal and Splice 
Body: Copper per QQ-C-576 »¢ Plating: Nickel per 


QQ-N-290 ° Metallic Sleeve: Nickel/Silver per QQ- 
C-585 
Parallel Splices: Material: » Splice Body: Copper per Parallel Splice A- Standard B - Sight Hole 
ASTMB-152 
Flag Ring Tongue Terminals Parallel Splices 
Stud | Dimension - Inch Digi-Key Price Each AMP Dimension - Inch Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. AWG Size WxL Part No. 10 100 Part No. Fig. AWG Length Part No. 10 100 Part No. 
8 ‘A28056-ND 78 68 | 325069 22-16 301 A27193-ND 14 12 | 34130 
16-14 10 312 x 579 AOTA77-ND 69 e1| 322819 16-14 301 A27194-ND 14 12 | 34137 
6 (EWS 7 331 38069 12-10 343 A27195-ND 47 15 | 34138 
1 8 A27178-ND 97 ag. | (36970 8 375 A27196-ND 34 30 | 34318 
12-10 10 375 x .702 497179-ND r ‘ei. (| 36071 6 A37 A27197-ND ‘57 ‘50 | 34319 
1A A28058-ND “93 ‘g2 «| 36072 q 531 A27198-ND 88 78 | 34320 
: : 2 640 A27199-ND 1.23 1.08 | 35187 
10 500 x.791 A28059-ND 3.78 3.33 | 321051 7 to 734 427200-ND 139 ter | 38946 
2 8 10 500 x .918 A28060-ND 3.42 3.01 | 321441 20 734 A27201-ND 191 tea | 36048 
1/4 609 x 1.130 A28061-ND 4.06 3.57 | 322727 3/0 749 427202-ND 2°45 215 | 36909 
10 “500 x 841 A27180-ND 2.83 249 | 323196 410 765 A27205-ND 786 752] 36951 
u 6 1/4 500 x .960 A27181-ND 5.00 4.40 | 321576 sen eat 1062 A27204-ND 745 629 | 329975 
2 38 “625 x 1.200 A27182-ND 5.58 4.91__| 322204 300-350 1124 A27205-ND 730 642 | 322976 
10 546 x 1.048 A27183-ND 3.30 290 | 321059 400 4.249 A27206-ND 9.65 8.49 | 322277 
4 1/4 546 x 1.048 A27184-ND 3.30 290 | 321275 500-600 4.424 A27566-ND 13.88 12.22 | 322978 
2 5/16 685 x 1.278 A27185-ND 3.12 2.75 | 321060 
10 A27186-ND 3.67 3.23 | 321063 i i 
2 2 1/4 713 x 1.437 A27187-ND 6.30 5.54 | 321201 Uninsulated Ring Tongue 
5/16 A27188-ND 3.15 2.77 321064 Stud /Dimension - Inch Insulation Digi-Key Price Each AMP. 
« Fig. AWG Size WxLl Support For Part No. 10 100 | Part No. 
Slotted Ring Tongue 4 | 218x603 105~.140 | A27403-ND 1.02 89 | 322363 
= = : 6 | .281x.728 105~.140 | A27404-ND 1.57 1.38 | 323199 
; Stud | Dimension - Inch Digi-Key Price Each AMP 6 .282 x 574 Non-Insulation | A28053-ND A2 37 | 323219 
Fig. AWG Size WxL Part No. 10 100 Part No. 22-16 6 .218 x .449 Non-Insulation | A27405-ND. 45 40 | 322797 
5 i 8 | .281x.574 | Non-Insulation | A27406-ND 46 ‘40 | 322798 
8 22-16 4 ENED BeSONND 28 25 | 821268 10 | 281x728 105~.140 | A27407-ND 1.02 89 | 322366 
; 8 10 | .281x.574_| Non-Insulation | A27408-ND 46 40_| 322799 
Spade Terminals te1a | tp | 343%-800 140~.195 | A27409-ND 165 1.45 | 322375 
343 x.636 | Non-Insulation | A27410-ND 52 46 | 322695 
Ta SI nSe Ta j 8 | .375x.760 | Non-Insulation | A27411-ND 78 68 | 323061 
Fie lsudsue a nian Fiiaeaatire tl Rest yoap | 10) 3725x1007 | 150~.250 | az74i2ND 1981.73 | 325154 
E : : 10 | .375x.760 | Non-Insulation | A27413-ND 78 68 | 323062 
22.16 AWG 1/4 | .531x1.004 | Non-Insulation | A27414-ND 99 87 | 323063 
2 182 x 504 A0932-ND 26 23 | 53555-1 
4 218x451 A09000-ND 31 28 | 321463 i i 
4 6 297 x 530 A09001-ND! 17 15 | 36195 Uninsulated Splices 
6 250 x 623 A0933-ND2 a7 15 | 323127 Tength Digi-Key Price Each AMP 
8 obo X005 ee Ht 56 a leone Fig. AWG Inch Part No. 10 100 | PartNo. 
10 375 x 685 A0935-ND 17 15 | 34118 A -_ SEAN 50 - 309706 
2 182 x .504 ‘A0939-ND 62 54 | 324605 10 22-16 Sot po eehin 45 'a9//|, 393080 
6 296 x 514 A0940-ND2 62 ‘54 | 320749 7 _ ea a0 a 30378 
5 6 250 x 514 A09006-ND* 62 54 | 323136 vf 16-14 ah Ror aiNA oh #35 ||| apaeae 
8 296 x 514 A0941-ND! 62 ‘54 | 52730 : s s 
8 ‘416 x .607 A09007-ND2 20 18 | 323124 2 ai nb Peay ie 8 scares 
6 : one Pea = se | aura 10 333 A29335-ND* 119 1.04 | 323672 
— : : 10 16-14 301 (A29336-ND* 1.00 88 | 322347 
16-14 AWG 
6 297 x 530 A09002-ND a7 “15 | 322996 ; 
6 244 x 623 A27163-ND 1108 ‘95 | 330827 Butt Splices 
4 8 385 x .685 A09003-ND 42 37 | 34128 —— - 
10 "385 x .764 A27164-ND 22 49 | 33219 ; dent Dit Key iets alr 
10 (385 x .685 A09004-ND 56 49 | 34129 Fig. AN inch Fat No. ¥i x ” Fart Na. 
6 ‘A09008-ND 62 ‘B4 | 320855 11C i : H : : 
5 8 294x514 A0942-ND 18 16 | 320856 iT 24-20 490 fo ww a 4 oan 
10 A09009-ND 35 31__| 320857 MHA 20-46 578 A085 ND at 18 | | SiBts 
6 8 375 x 637 A0946-ND 22 19 | 53124-1 ak _ aaaeoaD 3 | ae 
12-10 AWG 11B ‘567 A09014-ND 35 '31 | 330368 
6 282 x 631 A0936-ND 33 29] 322451 11C 16-14 591 A27207-ND 34 30 | 322459 
4 8 406 x .772 A0937-ND 43 38 | 32995 116 ‘591 A09013-ND 42 ‘37 | 327025 
10 406 x .772 A27165-ND .24 21 33479 11C 529 A29337-ND* 1.28 1.13 323878 
10 375 x72 A0938-ND 112 99 | 35495 11B 14-12 690 A27209-ND 39 35 321280 
6 6 .250 x .636 A0948-ND 30 26 53126-1 TIA 565 ‘A0953-ND 30 26 32151 
8 375 x.729 A0949-ND 94 82 | 3127-1 11B 19-40 567 A09015-ND 1.07 94 330369 
110 785 A27210-ND Sas | 32400 
TSO AWG 11C 703 A29338-ND* 2.55 2.25 | 323698 
TIA 8 807 A27211-ND 69 61 34321 
6 296 x 694 A28062-ND 34 30 | 324578 1B : A27212-ND 23 65 | 36906 
5 8 “416 x 694 A27175-ND 63 55 | 323143 TK ORHAN 106 “93 | 34309 
10 “416 x 694 A28063-ND 34 30_| 323144 iB 6 1.015 RoooTTNT ae jaa | 2 eae 
‘short: 2 Li THA q 1.140 A27215-ND 2.34 2.06 | 34323 
ea TIA 9 — A2T216-ND 371327 | 36189 
. 118 : A27217-ND 5.52 4.86 | 322246 
Short Spring Spade Tongue 170 TA12 A27218-ND 4.95 4.36 | 36957 
2/0 1.437 A27219-ND 5.87 516 | 36958 
Stud | Dim. Inch | Digi-Key Price Each | Digi-Key Cut Tape Pricing] Tape & Reelt 11D 3/0 1.480 A27220-ND 6.99 6.15 36959 
Fig. | Size} WxL Part No. 10. 100 | Part No. 500 1,000 | Size | Pricing 4/0 1.484 A27221-ND 6.09 5.36 36960 
'216-AWG 250-300 2.093 A27222-ND 13.99 12.31 322279 
6 | 6 | 250x576 | A0944-ND 73.64 _[ A0944CT-ND — 164.35 | 5,000 [131.467 *High Temperature 
16-14 AWG 
5 | 8 | -200x.576 | A0S45-ND 22 19 | A0S45CT-ND —~ 164.35 | 5,000 [131.48/M Tools 
10 | 406.685 BOSS7END) ea 19, RCSSACTENG) Se IGA 85: [18,0001 ABM, A27223-ND Crimp Tool for all Solistrand (except Flag Tongue Terminals) ................0000ceeeseeeeeee eee $298.50 
12:10 AWG A9996-ND — PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies -. $66.00 
8 | .312x.729 | A27170-ND 30.26 A9813-ND Die Set for Solistrand Butt Splices 22-10 AWG, use with A9996-N .. $94.50 
6 | 10 | .406x.777 | A0950-ND 30.26 | AO950CT-ND 122.09 221.98 | 2,500 ]177.58/M A9812-ND Crimp Tool with Die for Solistrand Butt Splices 22-10 AWG ...... . $118.50 
10_| .312x.777 | A28064-ND 30.26 | A28064CT-ND 122.09 221.98 | 2,500 |177.58/M A30572-ND —_ Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals and Splices .. $38.75 
A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals, Splices, 
t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. and Tab-Lok FASTON Flag Terminals... .. $86.57 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 345 


2 Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


ANP 


Machine Applied Terminations 


Stud Wire Insulation Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Fig. | Size AWG Diameter (Inch) | Material/Finish Part No. 100 500 1000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Ring, Insulation Support 
#6 22-18 Brass/Tin A29864CT-ND 8.63 39.55 71.90 A29864TR-ND 20,000 38.83/M 40697 
#8 22-18 Brass/Tin A29865CT-ND 10.92 50.05 91.00 A29865TR-ND 10,000 49.14/M 40698 
#8 18-14 Brass/Tin A29866CT-ND 10.28 47.12 85.68 A29866TR-ND 11,000 46.27/M 40724 
#10 18-14 Brass/Tin A29867CT-ND 11.37 52.11 94.75 A29867TR-ND 11,000 51.17/M 40725 
5/16 22-18 Brass/Tin A29868CT-ND 19.08 87.45 159.00 A29868TR-ND 10,000 127.20/M 41013 
#10 12-10 Brass/Tin A29869CT-ND 22.54 103.32 187.85 A29869TR-ND 3,000 150.28/M 41124 
#8 18-14 Brass/Tin A29870CT-ND 9.48 43.46 79.03 A29870TR-ND 12,500 42.68/M 41332 
#10 18-14 0.12-0.17 Brass/Tin A29871CT-ND 8.21 37.62 68.40 A29871TR-ND 12,500 36.94/M 41333 
156 20-16 0.1-0.135 Brass/Tin A29872CT-ND 9.26 42.45 77.18 A29872TR-ND 25,000 41.68/M 41472 
#6 24-20 0.08-0.1 Brass/Tin A29873CT-ND 7.58 34.76 63.20 A29873TR-ND 7,500 37.92/M 41580 
#8 24-20 0.08-0.1 Brass/Tin A29874CT-ND 8.51 38.98 70.88 A29874TR-ND 7,500 42.53/M 41581 
1/4 22-18 0.07-0.1 Brass/Tin A29875CT-ND 15.26 69.93 127.15 A29875TR-ND 6,000 76.29/M 41711 
#10 22-18 0.08-0.11 Brass A29876CT-ND 10.47 48.00 87.28 A29876TR-ND 20,000 47.13/M 42036-2 
#6 22-18 0.08-0.11 Brass/Tin A29877CT-ND 8.63 39.55 71.90 A29877TR-ND 10,000 38.83/M 42037 
#8 22-18 0.08-0.11 Brass/Tin A29878CT-ND 7.37 33.78 61.43 A29878TR-ND 20,000 33.17/M 42037-1 
#10 22-18 0.08-0.11 Brass/Tin A29879CT-ND 7.37 33.78 61.43 A29879TR-ND 20,000 33.17/M 42037-2 
1 #8 24-20 0.048-0.078 Brass/Tin A29880CT-ND 9.58 43.90 79.83 A29880TR-ND 20,000 43.11/M 42508-2 
#4 26-22 0.04-0.06 Brass/Tin A29881CT-ND 6.66 30.53 55.50 A29881TR-ND 20,000 29.97/M 42547-2 
.257 16-14 0.12-0.18 Brass A29882CT-ND 30.76 140.98 256.33 A29882TR-ND 4,000 153.80/M 42751-1 
323 16-14 0.12-0.18 Brass/Tin A29883CT-ND 18.17 83.28 151.43 A29883TR-ND 4,000 90.86/M 42752-2 
142 26-20 0.048-0.078 Brass/Tin A29884CT-ND 7.83 35.87 65.23 A29884TR-ND 12,000 35.23/M 60123-2 
#10 18-14 0.1-0.14 Brass/Tin A29885CT-ND 14.30 65.53 119.15 A29885TR-ND 11,000 64.35/M 60433-2 
#6 24-20 0.048-0.078 Brass/Tin A29886CT-ND 9.06 41.54 75.53 A29886TR-ND 20,000 40.79/M 60553-1 
1/4 18-14 Brass/Tin A29887CT-ND 10.58 48.50 88.18 A29887TR-ND 11,000 47.62/M 60625-1 
#6 18-14 Brass/Tin A29888CT-ND 8.12 37.22 67.68 A29888TR-ND 6,000 40.61/M 60770-2 
#8 18-14 Brass A29889CT-ND 5.99 27.45 49.90 A29889TR-ND 6,000 29.94/M 60771-1 
#8 18-14 Brass/Tin A29890CT-ND 6.49 29.76 54.10 A29890TR-ND 6,000 32.46/M 60771-2 
#10 18-14 Brass/Tin A29891CT-ND 5.35 24.53 44.60 A29891TR-ND 12,000 24.09/M 60772-2 
#10 18-14 Brass/Tin A29892CT-ND §.23 23.98 43.60 A29892TR-ND 8,000 26.16/M 60772-3 
3/8 16-14 Brass/Tin A29893CT-ND 40.27 184.57 335.58 A29893TR-ND 2,500 268.46/M 61336-1 
#4 20-16 Brass/Tin A29894CT-ND 9.26 42.45 77.18 A29894TR-ND 25,000 41.68/M 61386-1 
.094 26-24 0.035-0.065 Brass A29895CT-ND 2.48 11.34 20.63 A29895TR-ND 50,000 10.32/M 61653-1 
1/4 18-14 0.085-0.12 Brass/Tin A29897CT-ND 18.19 83.37 151.58 A29897TR-ND 3,000 121.26/M 485029-1 
Bred 22-16 0.105 Brass A29896CT-ND 13.24 60.67 110.30 A29896TR-ND 6,000 66.18/M 350509-1 
181 22-16 0.1-0.14 Steel/Tin A29898CT-ND 11.92 54.63 99.33 A29898TR-ND 5,000 79.46/M 61556-1 
#8 16-12 0.13-0.17 Brass A29899CT-ND 7.87 36.08 65.60 A29899TR-ND 9,000 39.36/M 61624-1 
#6 18-14 0.105-0.145 Steel/Tin A29900CT-ND 6.54 29.99 54.53 A29900TR-ND 9,000 32.72/M 61793-1 
#8 18-14 0.105-0.145 Steel/Tin A29901CT-ND 5.67 26.00 47.28 A29901TR-ND 9,000 28.37/M 61794-1 
#8 18-14 0.105-0.145 Brass A29902CT-ND 8.62 39.50 71.83 A29902TR-ND 9,000 43.10/M 61794-4 
2 #10 18-14 0.105-0.145 Steel/Tin A29903CT-ND 5.67 26.00 47.28 A29903TR-ND 9,000 28.37/M 61795-1 
#10 18-14 0.105-0.145 Brass/Tin A29904CT-ND 8.16 37.39 67.98 A29904TR-ND 9,000 40.79/M 61795-3 
#10 12-10 0.125-0.22 Steel/Tin A29905CT-ND 13.47 61.74 112.25 A29905TR-ND 1,800 89.80/M 62613-2 
#8 18-14 0.105-0.145 Steel A29906CT-ND 8.89 40.73 74.05 A29906TR-ND 6,000 44.43/M 640051-1 
#10 18-14 0.105-0.145 Steel A29907CT-ND 7.84 35.93 65.33 A29907TR-ND 6,000 39.20/M 640052-1 
#8 22-18 0.08-0.12 Steel/Tin A29908CT-ND 7.25 33.22 60.40 A29908TR-ND 9,000 36.24/M 640204-1 
#10 22-18 0.08-0.12 Steel/Tin A29909CT-NDt 7.00 32.08 58.33 A29909TR-NDt 7,500 35.00/M 640271-1 
#10 22-18 0.08-0.12 Tin A31703CT-ND 6.79 31.12 56.58 A31703TR-ND 15,000 30.56/M 640271-3 
Ring, Non-Insulation Support 
#8 18-14 = Brass A29910CT-ND 6.67 30.58 55.60 A29910TR-ND 20,000 30.03/M 34812 
3 #10 12-10 _ Brass/Tin A29911CT-ND 14.86 68.09 123.80 A29911TR-ND 8,000 74.28/M 40524 
-096 22-20 0.05-0.065 Brass/Tin A29912CT-ND 7.07 32.41 58.93 A29912TR-ND 25,000 31.82/M 41376 
Fork, Insulation Support 
#6 20-16 0.09-0.13 Brass/Tin A29913CT-ND 9.65 44.22 80.40 A29913TR-ND 15,000 43.42/M 40763 
#10 24-20 0.08-0.1 Brass/Tin A29914CT-ND 10.76 49.34 89.70 A29914TR-ND 15,000 48.44/M 41590 
#6 24-20 0.048-0.078 Brass/Tin A29915CT-ND 7.83 35.87 65.23 A29915TR-ND 25,000 35.23/M 60445-2 
4 #10 24-20 0.048-0.078 Brass/Tin A29916CT-ND 8.02 36.74 66.80 A29916TR-ND 20,000 36.08/M 60501-1 
#6 18-14 0.13-0.18 Brass/Tin A29917CT-ND 11.88 54.45 99.00 A29917TR-ND 12,000 53.46/M 60725-1 
#8 18-14 0.1-0.14 Brass/Tin A29918CT-ND 8.12 37.22 67.68 = = = 60774-2 
#10 18-14 0.1-0.14 Brass A29919CT-ND 7.34 33.66 61.20 A29919TR-ND 6,000 36.72/M 60775-1 
Fork, Non-Insulation Support 
#8 12-10 = Brass/Tin A29920CT-ND 17.43 79.89 145.25 A29920TR-ND 8,000 87.15/M 42113-2 
5 #5 20-18 0.065-0.08 Brass/Tin A29921CT-ND 9.81 44.96 81.75 A29921TR-ND 20,000 44.15/M 42339-2 
#5 28-22 0.035-0.04 Brass A29922CT-ND 4.26 19.54 35.53 A29922TR-ND 28,000 19.19/M 61498-1 
#5 28-22 0.035-0.04 Brass/Tin A29923CT-ND 5.41 24.79 45.08 A29923TR-ND 28,000 24.35/M 61498-2 
t+ Not RoHS Compliant 
Splices Non-Insulation 
Wire Range Stock Length Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Fig. Min./Max. (mm2) Thickness (Inch) Material (Inch) Part No. 100 500 1000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1.64/4.2 020 Brass 152 A29924CT-ND 5.21 23.88 43.43 A29924TR-ND 20,000 23.45/M 40509 
1.52/4.28 020 Brass 255 A29925CT-ND 5.69 26.08 47.43 A29925TR-ND 2,500 37.94/M 485043-1 
6 61/1.32 020 Brass -188 A29926CT-ND 4.36 19.97 36.30 A29926TR-ND 12,000 19.61/M 60372-1 
6.08/9.12 025 Brass .250 A29927CT-ND 7.04 32.26 58.65 A29927TR-ND 10,000 31.68/M 60997-1 
2.03/5.07 025 Brass -250 A29928CT-ND 6.68 30.64 55.70 A29928TR-ND 12,500 30.08/M 62357-1 
-20/.81 016 Brass -110 A29929CT-ND 5.25 24.05 43.73 A29929TR-ND 20,000 23.62/M 62759-1 
Shur-Plug Terminals and Receptacles 
Mating Wire Stock Insulation Size | Material/ Mating Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Fig.| Angle AWG_|Thick. (Inch) Min./Max. Finish Diameter (Inch) Part No. 100 500 1000 Part No. Oty. Pricing Part No. 
Terminals 
Straight | 18-14 .018 -120/.175 Brass/Tin -180 A29930CT-ND 7.92 36.31 66.03 A29930TR-ND 6,000 39.62/M 60660-1 
7 | Straight | 18-14 .018 .085/.125 Brass/Tin 156 A29931CT-ND 15.02 68.82 125.13 A29931TR-ND 7,000 75.08/M 60766-2 
Straight | 14-10 .018 N/A Brass/Tin 180 A29939CT-ND 11.12 50.96 92.65 A29939TR-ND 4,000 55.59/M 42865-3 
Receptacles 
8 Straight | 18-14 .016 -130/.175 Brass/Tin -156 A29932CT-ND 9.89 45.31 82.38 A29932TR-ND 6,000 49.43/M 42142-1 
Straight | 18-14 .016 -130/.175 Brass -156 A29933CT-ND 14.11 64.65 117.55 A29933TR-ND 6,000 70.53/M 42142-2 
9 | Rt. Angle | 20-16 .016 -100/.140 Brass -156 A29934CT-ND 19.96 91.48 166.33 A29934TR-ND 2,500 133.06/M 60017-3 
PCB Faston Tabs 
Mating Tab Mating Tab Material/ Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Fig. Angle Width (Inch) Thickness (Inch) Finish Part No. 100 500 1000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10 Straight 187 020 Brass/Tin A29937CT-ND 6.27 28.75 52.28 A29937TR-ND 16,000 28.23/M 63823-1 
Straight 250 .032 Brass/Tin A29938CT-ND 5.64 25.85 47.00 A29938TR-ND 10,000 25.38/M 63824-1 
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Insert Patterns 
(Front face of pin insert shown. Drawings not to scale.) 


Contact 
22-1 24-9 20-19 22-22 
18-7 
16-12 
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A B D A A A 


RADSOK Advantages: * Low contact resistance * Low milli-volt drop performance * Higher current capacity 
with minimized temperature rise ¢ Reliability under vibration and shock ¢ Contacts will handle up to 150% 
higher amperages than standard contacts * Contacts are stocked in size 8 (69 amps) and size 4 (120 amps). 
Also available in size 12 (35 amps), size 0 (250 amps) and sizes 2/0 - 4/0 (500 amps) AC Series with 
RADSOK: ° Single key/keyway shell polarization * Threaded coupling * Machined contacts »* Operating 


Temperature Range: -55°C ~ 125°C ® Black zinc alloy finish GT Series with RADSOK « Audible, tactile 
and visual indication of full coupling »* Waterproof - IP67 rated * Operating Temperature Range: -55°C ~ 
125°C UL recognized » Black zinc cobalt finish Amphe®-GTR Reverse Bayonet Series * Compression 
(setscrew) wire termination * UL/CUL 1977/1682/817 recognized * Quick positive coupling » Audible, tactile 
and visual indication of full coupling * Waterproof - IP67 rated * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Shell | No. of Shell | No. of 
Size Insert} Con- Dimensions Size Insert} Con- Dimensions 
Arrange- | tacts/ Inches Digi-Key Price Each Arrange- | tacts/ Inches Digi-Key Price Each 
Fig.| ment No. | Size | Description A B c Part No. 1 10 Fig.| ment No. | Size | Description A B c Part No. 1 10 

AC (5015) Series with RADSOK 3 22-22 4/8 | Receptacle | 1.614 0.907 0.157 | GTC03022-22P(025)-ND 39.60 32.50 
1] 18-7 1/8 | Receptacle | 1.062 1.582 1.000 | ACCO2E18-7P(025)-ND 18.43 11.80 3 | 3217 | 4/4 | Receptacle | 2.244 0.947 0.157 | GTC03032-17P(025)-ND 37.19 30.52 
1 22-1 2/8 | Receptacle | 1.250 1.582 1.250 | ACC02E22-1P(025)-ND 22.58 15.81 4 22-22 4/8 Plug 1.697 4.921 0.625 | GTCO6F22-22S(RDS)(025)-ND 84.14 72.12 
1 20-19 3/8 | Receptacle | 1.156 1.582 1.125 | ACCO2E20-19P(025)-ND 27.70 19.39 4 32-17 4/4 Plug 2.366 4.921 0.937 | GTCO6F32-17S(RDS)(025)-ND 153.95 132.96 
2 18-7 1/8 Plug 1.333 2.596 0.625 | ACCO6E18-7R(025)-ND 36.96 25.88 5 16 = Plug Cap | 1.169 0.945 — _ | 10-580903-16Y-ND 32.35 26.55 
2 22-1 2/8 Plug 1.588 2.654 0.750 | ACCO6E22-1R(025)-ND 34.83 28.58 6 16 —_|Recept.Cap} 1.280 0.700 — _ | 10-580902-16Y-ND 32.68 26.82 
2 20-19 3/8 Plug 1.461 2.654 0.750 | ACCO6E20-19R(025)-ND 37.26 30.58 5 18 — PlugCap | 1.303 0.945 — _ | 10-580903-18Y-ND 26.02 21.21 
1 16-12 1/4 | Receptacle | 0.969 1.582 0.875 | ACCO2E16-12P(025)-ND 15.55 9.95 6 18 —_|Recept.Cap} 1.457 0.900 — _ | 10-580902-18Y-ND 31.02 25.46 
1 24-9 2/4 | Receptacle | 1.375 1.581 1.375 | ACC02E24-9P(025)-ND 20.24 14.17 5 20 — Plug Cap | 1.437 1.260 — _ | 10-580903-20Y-ND 39.98 32.80 
1 28-6 3/4 | Receptacle | 1.562 1.581 1.625 | ACCO2E28-6P(025)-ND 27.20 19.04 6 20 — |Recept.Cap} 1.594 0.900 — _ | 10-580902-20Y-ND 40.20 32.80 
2 16-12 1/4 Plug 1.250 2.524 0.531 | ACCO6E16-12R(025)-ND 39.68 32.56 5 24 — PlugCap | 1.701 1.260 — _ | 10-580903-24Y-ND 40.93 33.59 
2 24-9 2/4 Plug 1.715 2.885 0.938 | ACCO6E24-9R(025)-ND 53.56 44.30 6 24 — |Recept.Cap} 1.850 0.900 — _ | 10-580902-24Y-ND 35.49 29.12 
2 28-6 3/4 Plug 1.968 2.885 0.938 | ACCO6E28-6R(025)-ND 69.30 57.75 5 28 = PlugCap | 1.929 1.260 — | 10-580903-28Y-ND 38.12 31.28 
1 22-22 4/8 | Receptacle | 1.250 1.582 0.750 | ACC02E22-22P(025)-ND 32.60 26.76 6 28 — |Recept.Cap} 2.126 0.900 — _ | 10-580902-28Y-ND 39.02 32.02 
1 32-17 4/4 | Receptacle | 1.750 1.581 1.875 | ACCO2E32-17P(025)-ND 34.30 28.15 5 32 = PlugCap | 2.193 1.260 — | 10-580903-32Y-ND 39.99 32.82 
2 22-22 4/8 Plug 1.588 2.654 0.750 | ACCO6E22-22R(025)-ND 55.02 45.51 6 32 — |Recept.Cap| 2.382 0.900 — | 10-580902-32Y-ND 39.99 32.82 

2| 32-17 | 4/4 Plug | 2.209 2.943 1.250 | ACCOGE32-17R(025)-ND 89.13 76.40 Amphe®-GTR Reverse Bayonet 
GT Series with RADSOK 7 _ 4/4 Plug 2.626 4.829 0.582 | GTO6PCM32-ARS-30(29R)-ND 125.58 107.12 
3 18-7 1/8 | Receptacle | 1.378 0.907 0.157 | GTC03018-7P(025)-ND 23.74 16.62 7 - 4/4 Plug 2.626 4.829 0.759 | GTO6PCM32-ARS-40(29R)-ND 125.58 107.12 
3 22-1 2/8 | Receptacle | 1.614 0.907 0.157 | GTC03022-1P(025)-ND 30.00 24.45 7 _ 4/4 Plug 2.626 4.829 0.905 | GTO6PCM32-ARS-50(29)-ND 125.58 107.12 
3 20-19 3/8 | Receptacle | 1.496 0.907 0.157 | GTC03020-19P(025)-ND 33.83 27.76 7 - 4/4 Plug 2.626 4.829 1.185 | GTO6PCM32-ARS-70(290S)-ND 125.58 107.12 
4 18-7 1/8 Plug 1.437 4.921 0.562 | GTCO6F18-7S(RDS)(025)-ND 57.01 47.51 3 = 4/4 | Receptacle | 2.248 0.947 0.158 | GTO30PCM32-ARP-80-ND 51.32 42.45 
4) 22-4 2/8 Plug 1.697 4.921 0.625 | GTCO6F22-1S(RDS)(025)-ND 73.39 61.16] | 7 = 5/4 Plug 2.626 4.829 0.787 | 10-610142-001-ND 134.84 113.04 
4 20-19 3/8 Plug 1.571 4.921 0.625 | GTCOGF20-19S(RDS)(025)-ND 69.98 58.32 7 = 5/4 Plug 2.626 4.829 0.984 | 10-610142-002-ND 134.84 113.04 
3 16-12 1/4 | Receptacle | 1.280 0.846 0.126 | GTC03016-12P(025)-ND 41.82 34.12 7 cl 5/4 Plug 2.626 4.829 0.797 | 10-610142-003-ND 134.84 113.04 
3 24-9 2/4 | Receptacle | 1.752 0.907 0.157 | GTC03024-9P(025)-ND 26.68 21.75 7 _ 5/4 Plug 2.626 4.829 0.797 | 10-610142-004-ND 134.84 113.04 
3 28-6 3/4 | Receptacle | 2.000 0.947 0.157 | GTC03028-6P(025)-ND 31.92 26.20 3 = 5/4 | Receptacle | 2.248 0.947 0.158 | 10-610147-001-ND 92.78 77.77 
4 16-12 1/4 Plug 1.260 4.921 0.437 | GTCO6F16-12S(RDS)(025)-ND 62.37 51.98 3 _ 5/4 | Receptacle | 2.248 0.947 0.158 | 10-610147-002-ND 92.78 77.77 
4 24-9 2/4 Plug 1.835 4.921 0.750 | GTCO6F24-9S(RDS)(025)-ND 103.16 86.47 3 — 5/4 | Receptacle | 2.248 0.947 0.158 | 10-610222-001-ND 92.78 77.17 
4 28-6 3/4 Plug 2.102 4.921 0.750 | GTCO6F28-6S(RDS)(025)-ND 121.84 = 102.13 3 = 5/4 | Receptacle | 2.248 0.947 0.158 | 10-610222-002-ND 92.78 77.17 


RADSOK® Amphe - PD 


Features: * 6 AWG °¢ UL Listed 69A * 94V-0 Flame Retardant ¢ Positive Locking * Tool-less Assembly 
Target Applications: * Battery Connection * Busbar Connection * Power Supply Connection 


No. of 
Contacts/ Digi-Key Price Each 
Fig. Size Description Type Part No. i 10 50 100 
1 2 Plug Crimp C10-638974-000-ND 15.25 10.68 7.93 7.78 
2 2 Receptacle Busbar C10-638975-000-ND 14.93 10.45 7.77 7.62 
i 2 Receptacle Crimp C10-638976-000-ND 14.95 10.47 7.78 7.63 
2 2 Receptacle PCB C10-638977-000-ND 14.10 9.87 7.34 7.20 
ES 
a 
GN Asirotoorcor?___ ss Tools 
CONNECTOR ASSEMBLY TOOLING 
Digi-Key Price Astro Tool Corp. 
Description Part No. Each Part No. 
Pneumatic Crimp Tool without Dies AMT23B-ND 1250.20 AMT23B 
Size 8 Die Set for use with AMT23B-ND AMT23002DA-ND 231.49 AMT23002DA 
Locator to use with AMT23002DA-ND AMT23161L-ND 48.88 AMT23161L. 
Size 4 Die Set to use with AMT23B AMT23004DA-ND 231.49 AMT23004DA 
Locator to use with AMT23004DA-N! AMT23163L-ND 48.88 AMT23163L 
Extraction Tool for #8 Contact Metal . ATC2281-ND NEW! 99.82 ATC2281 
Extraction Tool for #4 Contact Metal . ATC2426-ND NEW! 96.69 ATC2426 
Extraction Tool for #8 Contact Plastic M81969/14-06-ND NEW! 5.59 M81969/14-06 
Extraction Tool for #4 Contact Plastic... M81969/14-07-ND NEW! 5.59 M81969/14-07 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Amphenol Circular Bayonet Lock Connectors 


CONTACT Insert Patterns (Front face of pin insert shown) 
HeeeN Drawings not to scale 
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PT with Solder Contacts (MIL-C-26482 Series 1 Type) Shell 
, . . . . Size Insert] No. of Dimensions 
Aluminum shell components: Standard olive drab, electrically conductive cadmium plated. Dependable Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each 
5 key/keyway polarization with bayonet lock coupling assures positive mating. Spring tension provided by a Fig. ment No. Size Description A B C | PartNo. 
wave washer in the coupling nut ensures maintenance of interfacial seal between mating halves. Insert and 2 Plug w/pins 1.013 1.906 .312| PTO6E12-10P(SR)-ND* 23.11 15.09 
main joint gasket molded from resilient neoprene. 2 Plug w/sockets | 1.013 1.906 .312| PTOGE12-10S(SR)-ND* 25.27 16.18 
Solder contacts are installed. Pins and sockets are copper alloy/gold plated. 2 Plug w/pins 1.013 1.906 .312) PTO6A-12-10P(SR)-ND* 18.07 11.80 
PT solder series is UL recognized under file #E115497, Section 5 2 42-10 10/20 Plug w/sockets 1.013 1.906 .312 | PTOGA-12-10S(SR)-ND* — 23.23 15.16 
4 Recept. w/pins | 1.031 .825 .699 | PTO2A12-10P-ND 16.83 11.78 
Shell 4 Recept. w/sockets | 1.031 .825 .699 | PTO2A12-10S-ND 17.73 12.41 
Size Insert} No. of Dimensions 4 Recept. w/pins 1.031 .825 .699 | PTO2E-12-10P-ND 14.25 9.98 
Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each 4 Recept. w/sockets | 1.031.825 .699 | PTO2E-12-10S-ND 13.83 9.68 
Fig.| mentNo. | Size Description A B C | PartNo. 1 1 2 Plug w/pins 1.156 1.906 .375| PTO6E14-5P(SR)-ND* 28.58 18.29 
2 3.2 3/90 Plug w/sockets | .750 1.906 .125| PTOGA-8-2S(SR)-ND* 26.51 ~—‘17.30 2 Plug w/sockets | 1.156 1.906 .375| PTOGE14-5S(SR)-ND* 25.00 16.00 
4 Recept. w/pins | .812 .825 _.449 | PTO2A-8-2P-ND 12.05 8.44 BP dace 5/16 Plug w/sockets | 1.156 1.906 .375| PTOGA-14-5S(SR)-ND* 31.05 19.88 
2 Plug w/sockets -750 1.906.125 | PTOGA-8-3S(SR)-ND* 26.33 = 16.85 4 Recept.w/pins | 1.125 .825 .823 | PT02A14-5P-ND 15.43 10.80 
2 8-3 3100 Plug w/sockets | .750 1.906 .125 | PTOGE-8-3S(SR)-ND 28.01 17.93 4 Recept. w/sockets | 1.125 .825 .823 | PTO2A14-5S-ND 21.78 = 14.22 
4 Recept. w/pins | .812  .825 .449 | PTO2A-8-3P-ND 13.50 9.45 4 Recept. w/pins | 1.125 .825 _.823 | PTO2E-14-5P-ND 12.60 8.82 
4 Recept.w/pins_| .812 825.449 | PTO2E-8-3P-ND 12.63 7.58 2 Plug w/pins 1.156 1.906 .375] PTOGA-14-12P(SR)-ND* 21.99 14.36 
1 Plug w/sockets | .750 1.609 — | PTO6A-8-4S-ND 18.91 12.34 2 3/20 Plug w/sockets | 1.156 1.906 .375| PTOGE-14-12S(SR)-ND* 25.41 16.59 
2 Plug w/pins .750 1.906.125 | PTO6E8-4P(SR)-ND* 18.58 13.01 4} 14-12 ang Recept. w/pins | 1.125 .825 .823 | PTO2E-14-12P-ND 12.90 9.03 
2 Plug w/sockets | .750 1.906 .125 ) PTOGE8-4S(SR)-ND* 27.88 17.85 4 Recept. w/sockets | 1.125 .825 .823 | PTO2E-14-12S-ND 23.70 15.47 
2 Plug w/pins 750 1.906.125 BLOSAGEARISB) NDE 24.84 16.22 4 Recept. w/sockets | 1.125 825 823 | PTO2A-14-12S-ND 21.49 14.03 
27 34 4g | Plugwisockets | 750 1.906 125 | PTOGA;S-4S(SR)-ND 25.39 16.57 | 4 Plugw/pins | 1.156 1.609 — | PTOGA-1415P-ND NEW! 20.01 15.73 
3 Plug wisockets ) .750 1.266 — |/RTOCE:S-$5:ND 20.45 13.35 | | 4 14/20, | Plug w/sockets | 1.156 1609 — | PTO6A-14-15S-ND NEW! 24.02 19.58 
4 Recept. w/pins | .812  .825 .449 | PTO2A8-4P-ND 12.81 7.69 4 | 1415 eR i 1125 395 g23 NETGOECRININEW! i661 1284 
4 Recept. w/sockets) 812 .825 .449 | PTO2A8-4S-ND 1248 874 cept. w/sackets:| 1.125 825. euanemy 16. ; 
‘ -8-AP- 4 Recept.w/pins | 1.125 .825 823 | PTO2A-14-15P-ND 14.28 10.00 
4 Recept. w/pins | .812  .825 .449 | PTO2E-8-4P-ND 12.43 8.70 
4 Recept. w/sockets| .812 825 _.449 | PTO2E-8-4S-ND 12.18 7.31 1 Plug w/pins 1.156 1.609 — | PTOGA-14-18P-ND 19.90 12.99 
2 Plug w/pins 859 1.906 .188 | PTO6E10-6P(SR)-ND* 19.05 12.44 2 14-18 18/20 Plug w/sockets 1.156 1.906 .375 | PTOGE-14-18S(SR)-ND* 30.24 19.36 
2 Plug w/sockets | .859 1.906 .188 | PTOGE10-6S(SR)-ND* 31.48 20.15 4 Recept. w/pins | 1.125 .825 .823 | PTO2A-14-18P-ND 18.93 13.25 
2 Plug w/pins .859 1.906 .188 | PTO6A-10-6P(SR)-ND* 25.13 16.40 4 Recept. w/sockets | 1.125 .825 .823 | PTO2E-14-18S-ND 18.79 12.27 
2 Plug w/sockets | .859 1.906 .188 | PTOGA-10-6S(SR)-ND* 29.25 18.72 2 Plug w/pins 1.156 1.906 .375] PTOGE14-19P(SR)-ND* 25.98 16.96 
4 Recept.w/pins | .938 .825 573 | PTO2A10-6P-ND 12.38 8.67 2 Plug w/sockets | 1.156 1.906 .375| PTOGE14-19S(SR)-ND* 29.00 18.57 
4} 10-6 6/20 | Recept. w/sockets) 938 825.573 | PT02A10-6S-ND 13.80 9.66 2) 1419 19/20 Plug w/pins 1.156 1.906 .375| PTOGA-14-19P(SR)-ND* 30.85 = 19.75 
4 Recept. w/pins -938 825.573 | PTO2E-10-6P-ND 14.30 10.01 4 Recept.w/pins | 1.125 .825 823 | PTO2A14-19P-ND 1915 13.41 
4 Recept. w/sockets | 938 825.573 | PTO2E-10-6S-ND 16.35 11.45 4 Recept. w/sockets | 1.125 825 .823 | PTO2A14-19S-ND 19.81 12.93 
: HecapL wns 938 1.553 — | PTOOA-10-6P-ND 22.14 14.45 | F> Plug w/pins | 1.281 2.047 .500| PTOGE16-P(SR)-ND* 36.02 23.06 
ecept.w/pins | .938 1.266 — | PTOOE-10-6P-ND 25.10 16.39 : i 3502 2466 
8 Recept. wipins | 938 1.922 188 | PTO1A-10-6P(SR)-NO* 2411 15.74] |2| 168 | a6 | Plugwsockets | 1.281 2.047 500) PTOGE16-85(SR)-ND ; ; 
4 Recept. w/pins | 1.219 .825 .949 | PTO2A16-8P-ND 14.68 10.28 
1 Plug w/sockets | 1.013 1.609 — | PTO6A-12-3S-ND 18.65 13.06 4 Recept. wisockets | 1.219 825 949 | PTO2A1G6-8S-ND 1745 «12.99 
2 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | PTOGE12-3P(SR)-ND* 21.09 13.77 Bue : : : : : 
9 Plug wisockets | 1.013 1.906 312] PTOGE12-3S(SR)-ND* 2256 14.73 4 | 16-26 | 26/20 | Recept.w/pins | 1.219 .825 .949| PTO2A-16-26P-ND 22.44 14.65 
2) I09 sé Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | PTOGA-12-3P(SR)-ND* 25.77 16.82 2 Plug w/pins 1.531 2.250 .625] PTOGE20-16P(SR)-ND* 44.58 31.21 
2 Plug w/sockets | 1.013 1.906 .312 | PTOGA-12-3S(SR)-ND* 26.51 —17.30 2! caeag tee | Plugwisockets | 1.531 2.250 625) PTOBE20-16S(SR)-ND* 45.04 31.53 
4 Recept. w/pins | 1.031 .825 .699 | PTO2A12-3P-ND 11.55 6.93 4 Recept. w/pins | 1.438 1.076 1.199] PTO2A20-16P-ND 28.44 © 18.21 
4 Recept. w/sockets | 1.031 825 699 | PTO2A12-3S-ND 18.15 12.71 4 Recept. w/sockets | 1.438 1.076 1.199] PTO2A20-16S-ND 35.88 25.12 
4 Recept. w/pins | 1.031 .825 699 | PTO2E-12-3P-ND 12.99 7.80 2 Plug w/pins 1.656 2.250 750 | PTOGE22-55P(SR)-ND* 55.82 39.08 
27 tog 416 Plug w/pins 1.013 1.906.312 | PTOGA-12-4P(SR)-ND* = 28.69 18.36 2 | 5055 | 55/29 | Plugw/sockets | 1.656 2.250 .750 | PTOBE22-55S(SR)-ND* 69.46 48.63 
4 Recept. w/sockets | 1.031.825 699 | PTO2E-12-4S-ND 19.48 12.71 4 Recept. w/pins | 1.562 1.076 1.323| PT02422-55P-ND 3458 24.24 
4 fue ides 013 1-609 = RIOBASIAEEND 2182 1408 4 Recept. w/sockets | 1.562 1.076 1.323] PTO2A22-55S-ND 39.26 27.49 
ug w/sockets i # — -12-85-1 2 B if — -24- | 
2) 12:8 8/20 Plug w/pins | 1.013 1.906 .312|PTOGE-12-8P(SR)-ND* 2698 1727] | 1 | 24-61 | 61/20 sivas pal pa — EA END ae oe 
2 Plug w/sockets | 1.013 1.906 .312 | PTOGE-12-8S(SR)-ND* 33.19 21.24 - - : : 
4 Recept. w/pins 1.031.825 _ .699 | PTO2E-12-8P-ND 13.73 9.61 *(SR) at end of part number designates that a strain relief is included (Continued) 
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Amphenol . Shell 
P. ona Circular Bayonet Lock Connectors (Cont.) Size Insert | No. of Dimensions 
~~ Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each 
NEW! PT with Solder Contacts Fig.| ment No. Size Description A B C | Part No. 1 10 
(MIL-C-26482 Series 1 Type) 2 Plug w/pins | 1.156 1.906 .375 | PTOGE14-19P(470)-ND* 26.28 21.42 
; ; ; 2 Plug w/sockets | 1.156 1.906 .375 | PTO6E14-19S(470)-ND* 29.43 24.15 
Aluminum shell components: Non-conductive black zinc cobalt plated. Dependable 5 key/keyway . 4 
polarization with bayonet lock coupling assures positive mating. Spring tension provided by a wave washer in 2 14-19 19/20 Plug w/pins 1.156 1.906.375 | PTO6A-14-19P(470)-ND* 31.02 25.46 
the coupling nut ensures maintenance of interfacial seal between mating halves. Insert and main joint gasket 4 Recept. w/pins 1.125  .825 823 | PTO2A14-19P(025)-ND 17.24 13.96 
molded from resilient neoprene. 4 Recept. w/sockets | 1.125 .825 .823 | PTO2A14-19S(025)-ND 18.67 15.12 
Solder contacts are installed. Pins and sockets are copper alloy/gold plated. : % 
PT solder series is UL recognized under file #2115497, Section 5 2 Plug w/pins 1.281 2.047 500 | PTO6E16-8P(470)-ND 35.51 29.14 
271) seg gig | Plugwisockets | 1.281 2047 .600 | PTOBE16-85(470)-ND* 38.63 31.70 
Shell —a 4 Recept. w/pins | 1.219 .825 949 | PTO2A16-8P(025)-ND 14.12 11.11 
Fe CS A errces Price Each 4 Recept. w/sockets | 1.219 .825 .949 | PTO2A16-8S(025)-ND 16.04 12.40 
Fig. mentNo. | Size Description B Part No. 1 10 4 | 16-26 | 26/20 | Recept.w/pins | 1.219 .825 .949 | PTO2A-16-26P(025)-ND 20.00 16.30 
2] Nan nyo9 | Plugwisockets | .750 1.906 125 | PTOGA-8-25(470)-ND* 26.72 21.78 2 Plug w/pins | 1.531 2.250 .625 | PTOGE20-16P(470)-ND* 46.63 37.96 
4 Recept.w/pins | .812 825.449 | PTO2A-8-2P(025)-ND 12.08 9.29 21 ope teig | Plugwsockets | 1.531 2.250 .625 | PTO6E20-16S(470)-ND* 46.97 38.32 
2 Plug w/sockets | .750 1.906 .125 | PTO6A-8-3S(470)-ND* 27.80 22.66 4 Recept. w/pins | 1.438 1.076 1.199] PTO2A20-16P(025)-ND 26.38 21.50 
2 8-3 3/20 Plug w/sockets | .750 1.906 .125 | PTOGE-8-3S(470)-ND* 29.30 23.88 4 Recept. w/sockets | 1.438 1.076 1.199] PTO2A20-16S(025)-ND 36.06 29.59 
4 Recept. whins | 812 625 449 acco om 19.89 10.30 2 Plug w/pins | 1.656 2.250 .750 | PTOGE22-55P(470)-ND* 54.20 45.17 
s Recept. wins | 812.025 449 RIMES ROCOuDam 10-95 8.33 2 | on5s | 5599 | Plugwlsockets | 1.656 2250 .750 | PTOGE22-55S(470)-ND* 66.47 55.40 
1 Plugiwisocksts:,)/ 70. 1.608: <= BUD eS (088) NO 20.18 15.86 4 Recept. w/pins | 1.562 1.076 1.323) PTO2A22-55P(025)-ND 34.79 28.55 
2 Plug wiping =) 750 1.906.125 (RTOGE Ss aio ay 20.22 15.89 4 Recept. w/sockets | 1.562 1.076 1.323] PTO2A22-55S(025)-ND 38.34 31.28 
2 Plug w/sockets | .750 1.906 .125 | PTOBE8-4S(470)-ND* 29.18 23.79 - 
2 Plug w/pins | .750 1.906 .125 | PTOGA-8-4P(470)-ND* 25.32 20.64 1 | 2461 | e120 | Plugwelns |) 1.776 1.750 — | PTOGA:24-61P(025):ND)) 54.26 44.88 
2) ey joo | Plugwisockets | 750 1.908 .125 | PTOGA-8-4S(470)-ND* 25.78 21.02 Plug wisockets | 1.776 1.750 — |IIUCSZCleauog 57.26 47.72 
3 Plug w/sockets 750 1.266 — |/PTOBE=8-45(025)-ND 20.52 16.73 * (470) at end of part number designates that a strain relief is included. 
4 Recept. w/pins | .812 .825 .449 | PTO2A8-4P(025)-ND 11.09 8.44 
4 Recept. w/sockets} .812 .825 449 | PTO2A8-4S(025)-ND 1247 9.59 : A 
4 Recept. woins | .812 825 .449| PTozE-84P(025)-nD 1242 «955 | MS with Solder Contacts (MIL-C-26482 Series 1 Type) 
4 Recept. w/sockets} .812 825 .449 | PTO2E-8-4S(025)-ND 10.60 8.07 ar 
+ e| 
2 Plug w/pins 859 1.906.188 | PTO6E10-6P(470)-ND* 20.44 16.66 iia (hc arraiee 
2 Plug w/sockets | .859 1.906 .188 | PTO6E10-68(470)-ND* 31.57 25.91 Aerandoala| Contacts) ilniches) Digi-Key Price Each 
2 Plug w/pins 859 1.906 .188 | PTO6A-10-6P(470)-ND* 25.56 20.84 Fig. | ment No. Size Description A B c Part No. 1 10 
2 Plug w/sockets | .859 1.906 .188 | PTO6A-10-6S(470)-ND* 29.64 24.32 Pug wisockets | 750 11906 125 MCEEREOMOME 20.87 1499 
4 Recept. w/pins | .938 .825 573 | PTO2A10-6P(025)-ND 12.38 «9.52 a pier l| pum leeks Be dione ‘eakacacsn: Cre 
4} 10-6 6/20 | Recept. w/sockets| .938 825.573 | PTO2A10-6S(025)-ND 13.35 10.51 ‘ : Bee il j a Inca : : 
4 Recept. w/pins | .938 .825 .573 | PTO2E-10-6P(025)-ND 13.79 10.85 Recept. w/pins | .812 825.449 | MS3112E-8-2P-ND* 13.08 7.85 
4 Recept. w/sockets} .938 825 573 | PTO2E-10-68(025)-ND 15.60 12.06 g Plug wins | 750 1.266 — |MS3iteE-8-3P-ND* 1778 1245 
5 Recept. w/pins | .938 1.553 — | PTOOA-10-6P(025)-ND 20.84 16.99 ‘4 Pug wisockats | 750 1256 — [MERON 1980 1216 
7 Recept. w/pins | .938 1.266 — | PTOOE-10-6P(025)-ND 23.34 19.03 : ‘ ; : 
4 Recept wipins | 038 1.929 188 | PTOIAO-GP(47O;ND* 2360 19.04 2| 83 3/20 | Plugw/sockets | 750 1.906 125 |MS3116F-8-3S-NDt 21.52 14.05 
i REPU 
1 Plug wisockets | 1.013 1.609 — | PTO6A-12-3S(025)-ND 1913 15.04 4 Recep. wipins | 812 825 440 Toews 1175 7.06 
7 Plug wipins | 4.013 1.906 312 | PTOGE12-3P(470)-ND* 2216 18.06 4 Recept. w/sockets] 812 825 449 |MS3112E-8-3S-ND 12.15 8.51 
2 Plug wisockets | 1.013 1906 312 Bere a) a 23.40 19.08 5 Plug wins | 750 1.906 125 |Msaiter-8-4P-NDt 20.19 13.18 
2) 423 | 3n6 Plug wins | 1.013 1.008 312 Ee pcncuaegs 2610 21.28 3 Plug wisockets | .750 1.266 — |MS3116E-8-4S-ND* 17.68 12.38 
2 Plug w/sockets | 1.013 1.906 .312 | PTO6A-12-38(470)-ND* 26.72 21.78 
j Recept. wihins | 1.031 925 609 | PTODAI2-ap(0D).ND 1012770 2) 84 4/20 | Plugw/sockets | 750 1.906 .125 |MS3116F-8-4S-NDt 22.66 14.79 
4 Recept. w/sockets} 1.031 .825 .699 | PTO2A12-3S(025)-ND 17.18 13.28 4 Recept. w/pins | .812 825.449 | MS3112E-8-4P-ND* = 11.82 7.10 
4 Recept. wins | 1.031 .825 699 | PTOZE-12-3P(025)-ND 11.22 8.54 4 Recept. w/sockets| 812 .825 449 | MS3112E-8-4S-ND* 14.95 10.47 
21 404 46 Plug w/pins 1.013 1.906.312 | PTO6A-12-4P(470)-ND* 29.90 24.37 2 Plug w/pins | .859 1.906 .188 |MS3116F-10-6P-NDt 19.24 12.56 
4 Recept. wisockes 1.031 .825 699 | PTOZE-12-4S(025)-ND 18.38 14.88 F Pug wiockts | 859 1906 18 IMCAERIOREREM 2061 1247 
1 Plug wiping =) 1.013 1.609 — [RIOCISICCEICCO NOM) 21.48 17.51 6 Recept. w/pins | 938 1.922 .188 |MS3110F-10-6P-NDt 29.16 18.67 
1 Plug w/sockets } 1.013 1.609 — | PTO6A-12-8S(025)-ND 22.66 18.47 
go) | ace a0 Pug wins | 1013 1906 312 |PTOBE-12-8P(470;-ND* 28.98 23:13 6 | 10-6 6/20 | Recept. w/sockets| 938 1.922 .188 | MS3110F-10-6S-NDt 31.23 19.99 
2 Plug w/sockets | 1.013 1.906 .312 | PTOGE-12-88(470)-ND* 32.08 26.32 4 Recept. wipins | 938 825 573 /MS3II2EAO-CRND™) 1248 = 7.49 
4 Recept. w/pins | 1.031 825.699 | PTO2E-12-8P(025)-ND 13.29 10.45 4 Recept. w/sockets| 938 825 573. | MS3112E-10-6S-ND* 12.08 8.46 
2 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | PTOGE12-10P(470)-ND* 23.86 19.45 3 Plug w/sockets | .859 1.266 — |MS311GE-10-6S-ND* 18.12 11.83 
2 Plug w/sockets | 1.013 1.906 .312 | PTO6E12-10S(470)-ND* 26.10 21.28 5 Plug wins | 1.013 1.906 312 |Msaiter-12-3P-NDt 23.04 15.04 
iT a4 De ia * 
2 Plug w/pins 1.013 1.906.312 | PTO6A-12-10P(470)-ND* 20.60 16.19 2) a5 gig | Plugw/sockets | 1.013 1.906 312 |MS3116F-12-3S-NDt 25.65 16.74 
2) soo | too | Plugw/sockets | 1.013 1.906 312 | PTOBA-12-108(470)-ND* 23.96 19.63 4 Recept. w/pins | 1.031 .825 699 |MS3112E-12-3P-ND* 10.95 7.67 
4 Recept. wipins | 1.031 825 699 | PTOZA12-10P(025)-ND 16.02, 12.38 4 Recept. w/sockets| 1.0381 .825 .699 | MS3112E-12-3S-ND* 13.83 9.68 
4 Recept. w/sockets} 1.031 .825 .699 | PTO2A12-10S(025)-ND 16.81 12.99 
4 Recept. w/pins | 1.031 .825 .699 | PTO2E-12-10P(025)-ND 13.75 10.82 2 Plug w/pins | 1.013 1.906 .312 | MS3116F-12-10P-NDt 24.32 15.88 
4 Recept. w/sockets} 1.031 .825 .699 | PTO2E-12-10S(025)-ND 13.38 10.52 2] 4-40 | 10/20 | Plugwsockets | 1.013 1.906 312 | MS3116F-12-10S-NDt 24.84 16.22 
2 Plug wipins | 1.186 1.906 375 | PTOE14-SP(470)-ND* 29.80 24.29 4 Recept. w/pins | 1.031 .825 699 |MS3112E-12-10P-ND* 12.30 8.61 
2 Plug w/sockets 1.156 1.906 .375 | PTO6E14-5S(470)-ND* 26.62 21.70 4 Recept. w/sockets| 1.031 .825 .699 | MS3112E-12-10S-ND* 22.47 14.67 
2) 145 | sae | Plugwisockets | 1-156 1.906 375 Hepp cccieaiegg 37-20 25.60 2 | yq4y | 820. | Plugw/sockets | 1.156 1.906 375 |MS3116F-14-12S-NDT 32.11 20.55 
4 Recapt wipins | 1125 825 623 ieee 78 11.63 4 4/16 | Recept.w/pins | 1.125 .825 823 | MS3112E-14-12P-ND* 19.59 12.79 
4 Recept. w/sockets} 1125 .825 .823 | PTO2A14-5S(025)-ND 20.41 16.04 
4 Recept. w/pins 1.125 .825 823 | PTO2E-14-5P(025)-ND 12.58 9.68 2 14-18 19/20 Plug w/sockets | 1.156 1.906 .375 | MS3116F-14-18S-NDt 36.28 25.40 
Fi Plug wipins | 4456 1.906 375 | PTOGA-14-12P(470;-ND* 0292 18.68 4 Recept. w/pins | 1.125 .825 823 | MS3112E-14-18P-ND* 22.28 14.54 
2 gy, | Plugwisockets | 1.156 1.906 75 | PTOGE-14-12S(470)-ND* 25.80 21.03 2 | sara | reo | Plugwsockets | 1.156 1.906 375 |MS3116F-14-198-NDT 35.64 25.09 
4} 14-12 ang | Reset. whins | 1.125 825 823 PTO2E-14-12P(025)-ND 1285 9.88 4 Recept. whins | 1125 .825 923 |MS3112E-14-19P-ND* 1883 13.18 
4 Recept. w/sockets} 1.125 .825 .823 | PTO2E-14-125(025)-ND 21.06 17.17 
4 Recept. w/sockets| 1.125 .825 .823 | PTO2A-14-125(025)-ND 20.16 15.84 2 |) 46-26 | 26/20 | Plug w/sockets | 1.281 2.047 .500 | MS3116F-16-26S-NDt 36.66 25.67 
5 Plugwipins 1456 1.609 — | PTOGA14-1EP(470;ND* 23.98 19.53 4 Recept. w/pins | 1.219 .825 .949 | MS3112E-16-26P-ND* 20.73 13.54 
1] 4445 | 14/20, | Plug w/sockets ) 1.156 1.609 — | PTO6A-14-15S(470)-ND* 27.96 22.79 2 | 18-32 | 32/20 Plug w/pins | 1.319 2.078 .625 | MS3116F-18-32P-NDt 45.14 31.60 
4 1/16 | Recept. w/sockets} 1.125 .825 .823 | PTO2A-14-15S(025)-ND 17.01 13.77 
4 Recept. wipins | 1125 825 823 | PTO2A-14-15P(025)-ND 13.77 10.83 2 | 20-41 | 41/20 | Plugw/sockets | 1.531 2.250 .625 |MS3116F-20-41S-NDt 56.50 39.55 
1 Plug w/pins 1.156 1.609 — | PTO6A-14-18P(025)-N 20.06 16.35 2) o9.55 55/20 Plug w/pins | 1.656 2.250 .750 |MS3116F22-55P-ND¢ 65.50 45.85 
27 441g | 19/20 | Plug w/sockets | 1.156 1.906 .375 | PTOGE-14-18S(47 Aaa 30.50 25.03 4 Recept. w/pins | 1.562 1.076 1.323 | MS3112E-22-55P-ND* 34.83 22.30 
4 Recept. w/pins | 1.125 .825 .823 | PTO2A-14-18P(025)-ND 17.05 13.81 
4 Recept. w/sockets| 1.125 .825 .823 | PTO2E-14-18S(025)-ND 17.77 14.39 * Environmental resistant supplied with a multi-holed grommet and clamping nut for 
é - : : a : moisture-proofing individual open wires + Grommet seal with strain relief clamp (Continued) 
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Amphenol . Shell 

per Circular Bayonet Lock Connectors (cont, Size Insert | No. of Dimensions 

~ ; Arrange- Contacts/ ee. (Inches) Digi-Key Price Each 
PT-SE with Crimp Contacts (MIL-C-26482 Series 1 Type) Fig.| mentNo. | Size | Descripion | AB Cart No. pie 
Aluminum shell components: Standard olive drab, electrically conductive cadmium plated. Dependable ‘ Plug wipins 1777 oO atl ES aepnag 5674 47.28 
5 key/keyway polarization with bayonet lock coupling assures positive mating. Spring tension provided bya 9 24-61 61/20 Recept. w/pins | 1.703 1.358 — | PTO2SE24-61P(025)-ND 74.60 63.95 
wave washer in the coupling nut ensures maintenance of interfacial seal between mating halves. Insert and | 9 Recept. w/sockets} 1.703 1.358 — | PTO2SE24-61S(025)-ND 98.33 82.42 


main joint gasket molded from resilient neoprene. 

& F TROT 
Crimp contacts are included, but not installed. (See Astro Tool Corp. hand crimping tools and contact * (470) at end of part number designates that a strain relief is included. 
installation/removal tools). Pins and sockets are copper alloy/gold plated. 


Shell Replacement Crimp Contacts 
Size Insert) No. of Dimensions 
Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each Contact Digi-Key Price Each 
Fig. | ment No. Size Description A B C | Part No. 1 10 Description Size Part No. 1 10 50 
2 Plug w/pins 859 2.413  .188 | PTO6SE10-6P(SR)-ND* 33.89 21.69 Replacement Pin 16 10-314980-16P-ND 1.66 99 65 
2] 106 g/20 | Plug wisockets | .859 2.413 .188 | PTOGSE10-6S(SR)-ND* 29.36 18.80 Replacement Pin 20 10-314980-20P-ND 1.04 63 Al 
9 Recept. w/pins | .954 1.296 — | PTO2SE10-6P-ND 28.69 18.36 Replacement Socket 16 10-25798246F-ND 273 1.64 107 
9 Recept. w/sockets} .954 1.296 — |PTO2SE10-6S-ND 34.94 22.37 Replacement Socket 20 LP-597820-355-ND 154 “92 60 
2 Plugw/pins | 1.031 2.413 .312 | PTOGSE12-10P(SR)-ND* 33.60 23.52 
2 | 40-10 | too | Plug wsockets ] 1.031 2413 312 | PTOBSE12-10S(SR)-ND* 28.26 18.09 
9 Recept. w/pins | 1.047 1.296 — | PTO2SE12-10P-ND 29.03 18.58 MS with Crimp Contacts (MIL-C-26482 Series 1 Type) 
9 Recept. w/sockets]} 1.047 1.296 — | PTO2SE12-10S-ND 33.58 23.51 
2 Plug w/pins | 1.281 2528 500 | PTO6SE16-8P(SR)-ND* 47.68 33.38 s oi A ee eee 
2 : Plug w/sockets | 1.281 2528 .500 | PTO6SE16-8S(SR)-ND* 58.60 41.02 ene ee mensions Pe ; 
a | ‘8 | 86 | Recent. wins | 1.234 1.296 — | PTO2SE16-8P-ND ee || | erm | ny Oe 9 |e pueeeann 
9 Recept. w/sockets} 1.234 1.296 — | PTO2SE16-8S-ND 52.66 36.87 % : a i. Sua ae a aare ET 
;, lug w/pins — x - -10-6P-| 4 e 
2 Plug w/pins | 1.391 2528 .625 |PTO6SE18-32P(SR)-ND* 61.58 43.11 2 Plug Riis — 3413 198 IERECERIEGRIDI 99.05  1a.96 
; 18-32 | 32/20 nae Wi sockets eee ee 625 Se ee ae aa 6!) age 20 | Recent. wins | 954 2.422 188 | MS3120F-10-6P-ND 3447 22.07 
ecept. w/pins | 1. ‘ = reer 56. 9. 6 Recept. w/sockets} .954 2.422 .188 | MS3120F-10-6S-ND 3339 21.37 
9 Recept. w/sockets} 1.328 1.296 — | PTO2SE18-32S-ND 59.62 41.74 9 Recept. wins | 954 1296 — |MS3122E-10-6P-ND 3035 1981 
2 Plugw/pins | 1531 2.753 .625 |PTOGSE20-16P(SR)-ND* 33.50 23.45 8 Recept. w/sockets| .955 2.422 .188 | MS3121F-10-6S-ND 34.18 21.88 
2 | oo46 | te/6 | Plugw/sockets | 1.531 2753 .625 | PTOGSE20-16S(SR)-ND* 75.56 52.90 2 Plug w/sockets | 1.031 2.413 .312 | MS3126F-12-3S-ND 35.37 22.64 
9 Recept. w/pins | 1.453 1.358 — | PTO2SE20-16P-ND 55.82 39.08 6 | 12-3 3/16 | Recept.w/pins | 1.047 2.422 .312 | MS3120F-12-3P-ND 33.12 21.20 
9 Recept. w/sockets} 1.453 1.358 — | PTO2SE20-16S-ND 67.78 47.45 9 Recept. w/pins | 1.047 1.296 — |MS3122E-12-3P-ND 26.84 17.18 
2 Plug w/pins | 1.656 2753 .750 |PTOGSE22-55P(SR)-ND* 76.44 5351 | | 2 Plug wipins | 7.0381 2413 312 | MS3126F-12-10P-ND 30.67 19.63 
2 | oo55 | 55/09 | Plug w/sockets | 1.656 2753 .750 | PTOBSE22-55S(SR)-ND* 59.36 41.56 2 Plug w/sockets | 1.031 2.413 312 | MS3126F-12-10S-ND 29.78 19.44 
9 Recept. w/pins | 1.578 1.358 — | PTO2SE22-55P-ND 73.92 51.75 i 12-10) 10/20 set ie ee ‘oe 312 Hele oer sae rth 
9 Recept. kets] 1.578 1.358 — | PTO2SE22-55S-ND 85.72 60.01 ecept. wiping | 3. : = aa B ; 
een seet - 9 Recept. w/sockets| 1.047 1.296 — |MS3122E-12-10S-ND 24.20 15.80 
Z Plug wiplns |) 1.77 2.830.800 [EUS ecu S664 41.05 21 age sie | Plugwisockets | 7156 2413 375 |WS3T26F-14-5S-ND 3920 25.09 
: 24-61 | 61/20 ee seal bate Te 800 el seed a Ba ae 9 Recept. w/pins | 1.141 1.296 — |MS3122E-14-5P-ND 25.60 16.71 
SE ne ae : 7 : : 2 8/20, | Plugw/sockets | 1.156 2.413 375 | MS3126F-14-125-ND 41.45 26.53 
9 Recept. w/sockets} 1.703 1.358 — | PTO2SE24-61S-ND 112.58 78.81 g | 412 a6 | Recept wins | 1141 1296 — |MS3129E-14-19P-ND 2900 1857 
* (SR) at end of part number designates that a strain relief is included. 2} 14-5 | THE | plug wisockets | 1.156 2413 975 | MS3126F-14-15S-ND 39.78 25.46 
7 . 2) taaa | tao | Plugwsockets [1.156 2413 375 | MS3126F-14-18S-ND 36.12 22.48 
NEW! PT-SE with Crimp Contacts 9 Recept. w/pins | 1.141 1.296 — | MS3122E-14-18P-ND 3017 19.31 
(MIL-C-26482 Series 1 Type) 2 Plugw/pins | 1.156 2413 .375 | MS3126F-14-19P-ND 38.90 24.90 
2 Plug w/sockets | 1.156 2.413 .375 | MS3126F-14-19S-ND 36.99 23.68 
Aluminum shell components: Non-conductive black zinc cobalt plated. Dependable 5 key/keyway 9 14-19 19/20 Recept. w/pins 1.141 1.296 — |MS3122E-14-19P-ND 31.19 19.96 
polarization with bayonet lock coupling assures positive mating. Spring tension provided by a wave washer in 6 Recept. w/sockets | 1.141 2.422 .375 | MS3120F-14-19S-ND 37.20 26.04 
the coupling nut ensures maintenance of interfacial seal between mating halves. Insert and main joint gasket : i fs — erat : . 
molded fiom tesivent neopreria 10 Recent. wisockets | 1.391 1.438 MS3124E-14-19S-ND 48.68 34.08 
Crimp contacts are included, but not installed. (See Astro Tool Corp. hand crimping tools and contact |_2 16-8 8/16 Plug w/pins 1.281 2.528 500 | MS3126F-16-8P-ND 36.11 23.12 
installation/removal tools). Pins and sockets are copper alloy/gold plated. 2 Plug w/pins 1.281 2528 .500 | MS3126F-16-26P-ND 40.78 28.55 
2 | 16-26 | 26/20 | Plugw/sockets | 1.281 2528 .500 | MS3126F-16-26S-ND 40.54 28.38 
Shell 9 Recept. w/pins | 1.234 1.296 — |MS3122E-16-26P-ND 38.14 24.41 
eat pee i ot Bra Pres Eats 2 | 18-11 116 | Plug wsockets | 1.391 2.528 .625 | MS3126F-18-11S-ND 56.46 39.53 
Fig.| ment No. | . Size Description EOE cl Part No: 1 10 2 | 20-16 | 16/16 | Plugw/sockets | 1.531 2753 625 | MS3126F-20-16S-ND 64.78 45.35 
5 Plug w/pins “359 2.419 188 | PTOGSETO-GPATO-ND* 9866 27.60 2 Plug w/sockets | 1.531 2.753 625 | MS3126F-20-41S-ND 53.88 37.72 
> 7 _ 6 | 20-41 41/20 |Recept. w/sockets | 1.453 2.824.625 | MS3120F-20-41S-ND 74.72 47.84 
10-6 g20 | Plug wisockets ) .859 2.413 188 [RIQESEND OSC Na) 29.74 24.40 9 Recept. w/pins | 1.453 1.358 — | MS3122E-20-41P-ND 47.70 33.39 
9 Recept.w/pins | .954 1.296 — | PTO2SE10-6P(025)-ND 26.60 21.68 : : : : : 
9 Recept. w/sockets| .954 1.296 — |PTO2SE10-6S(025)-ND 31.36 25.73 ; backs, || web ee Baer io cae 750 Heres ape ace 
. -! ecept. w/pins F fe — -22-55P-| H F 
2 Plug wipins | 1.031 2.413.312 | PTO6SE12-10P(470)-ND* 37.05 30.40 9 Recept. w/sockets | 1.578 1.358 — |MS3122E-22-55S-ND 53.96 37.78 
2 | do-40 10/20 | Plugw/sockets | 1.031 2413 312 | PTO6SE12-10S(470)-ND* 29.52 24.06 mEETTT sao | I 7 ST ME eRe EE 
9 Recept. w/pins | 1.047 1.296 — | PTO2SE12-10P(025)-ND 26.90 21.93 i lug wisockets | 1.777 2. : “24-615: tae 52. 
9 Recept. w/sockets| 1.047 1.296 — | PTO2SE12-10S(025)-ND 33.81 27.75 
2 Plug w/pins | 1.281 2.528 500 |PTOGSE16-8P(470)-ND* 48.17 39.85 " . F 
D | gens aie | Plugwisockets | 1.281 2.528 500 | PTOSSET6-88(470)-ND* 56.70 47.25 NEW! PT Series Mounting Flange Gaskets 
9 Recept. w/pins | 1.234 1.296 — | PT02SE16-8P(025)-ND 45.20 36.88 For use with wall and box mounting PTOO and PTO2 receptacles 
9 Recept. w/sockets| 1.234 1.296 — | PTO2SE16-8S(025)-ND 4973 41.13 
2 Plug w/pins | 1.391 2.528 625 | PTOGSE18-32P(470)-ND* 59.38 49.49 Shell Digi-Key Pricing 
2 | 49-30 32/29 | Plug wisockets | 1.391 2.528 625 | PTOGSE18-325(470)-ND* 69.66 58.05 Size Part No. 1 10 50 
9 Recept. w/pins | 1.328 1.296 — | PTO2SE18-32P(025)-ND 52.97 43.81 ¥ cae 
9 Recept. w/sockets| 1.328 1.296 — | PTO2SE18-32S(025)-ND 54.65 45.54 is ae aie - a A 
2 Plug w/pins | 1.531 2.753.625 | PTO6SE20-16P(470)-ND* 36.95 30.32 12 40-101949-012-ND ‘40 208 8.40 
2 2 Plug w/sockets | 1.531 2.753 .625 | PTO6SE20-16S(470)-ND* 71.96 59.97 ‘ on 
g | 2016 1616 | Recept. wins | 1.453 1.358 — |PTO2SE20-16P(025)-ND 52.65 43.55 i. i ne as he - re ote 
9 Recept. w/sockets| 1.453 1.358 — | PTO2SE20-16S(025)-ND 61.99 51.66 2 aeeGe : : : 
2 Plug w/pins 1.656 2.753 .750 | PTO6SE22-55P(470)-ND* 70.74 60.63 ie ese ie De as aac 
2 | oo 65 55/20 | Plugwisockets | 1.656 2.753 .750 | PTOGSE22-565(470)-ND* 57.38 47.82 i pone : : : 
9 Recept. w/pins | 1.578 1.358 — |PTO2SE22-55P(025)-ND 67.52 56.27 22 10-101949-022-ND 49 2.79 10.35 
9 Recept. w/sockets| 1.578 1.358 — |PTO2SE22-55S(025)-ND 75.97 65.12 24 10-101949-024-ND 1.52 9.84 38.95 
MT 
a wm 
W_w~ ASTRO TOOL CORP. Tools 
CONNECTOR ASSEMBLY TOOLING 
Hand Crimping Tool Insertion Removal 
Military Standard Tool Part No. Tool Tool 
Contact | Tool Price Turret Price | Production Price | Prototype Price | Military Standard Price Price Military Standard Price 
Size Frame Each Head Each | Metal Pliers Each Plastic Each _| Part No. Each Prototype Each Part No. Each 
20 615708-ND 246.05 | 615709-ND 94.16 | ATBX1-8107-20-ND 166.38] ATA1086-ND _28.06 | ATML1703B-ND 25.67 | AT2020-ND 33.72 | M81969/19B-06-ND 33.72 
16 615708-ND __ 246.05 | 615709-ND 94.16 | ATBX1-8107-16-ND 166.38] ATA1101-ND 33.72 | ATML1704B-ND 25.67 | _AT2016-ND 33.72 | M81969/19B-01-ND 51.27 
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Amphenol Circular Threaded Connectors — 97 Series 
wing secre ~ac, With Solder Contacts (MIL-C-5015 Type) 


Plugs and Receptacles 


Low cost, general duty, non-environmental connectors. Available in either A solid or B split shell dielectric inserts made of diallyl-phthalate * Aluminum alloy components with a conductive @ 
styles. Used extensively in the machine tool industry, welding industry and numerous other cadmium plate finish and olive chromate after-treatment * Contacts are solder type, silver plated on 
commercial applications. Features: * Single key/keyway polarization * Threaded coupling * Hard with pre-tinned solder cups * Cable clamps are zinc alloy with olive drab/green chromate finish £115497 LR69183 


Fig. 1 — Straight Plug (97 Series) Fig. 2 — Angle Plug (97 Series) Fig. 3 — Cable Receptacle | Fig. 4 — Box Mount Receptacle Fig. 5 — Wall Mount Receptacle 


Coupling ring machined Shell is split longi- 7 Mounting Holes g Mounting Holes 

from solid aluminum aes tudinally for conve- NN .147 Diameter sizes 24,28 "i .147 Diameter sizes 24, 28 
bar stock for high tensile BR é nient solder or 7 wee s -120 Diameter all other sizes | | .120 Diameter all other sizes 
strength. Mates with | << inspection. Front ° = 

all types of 97 series . shell is keyed to allow 

receptacles. Front shell u ~ the 90 degree angle 

includes polarization ‘ housing to be rotated 

keyway. Solid shell. S A and locked at any 45 

Threaded backshell. “St degree increment. 


Fig. 6 — Cable Clamp 
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Insert Patterns 

(Front face of CONTACT 
pin insert shown. LEGEND 
Drawings not to scale.) eo @ 


1612 8 


SERVICE RATING: 
INST A D 
Limited Operating DC 250 700 1250 
Voltages at Sea Level AC(rms) 200 500 900 
TEST CURRENT: Contact Size 16 = 13 amperes, Contact Size 12 = 23 amperes 
NOTE: Transients were not considered in calculating these values. 
NOTE: Limiting operating voltage at 50,000 feet altitude are approximately 25% of the sea level values. 


Insert Arrangement 
Service Rating 
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10SL-3 10SL-4 128-3 148-1 148-2 148-5 148-6 148-7 16S-1 
A A A A INST. INST. INST. A A 


18-1 
B,C,F,G=A 
all others = INST. 


Q 


B 


@ F 


DA 
® ® 
Cc 
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22-22 
A 
Shell Shell 
Size Insert | No. of Dimensions Size Insert | No. of Dimensions 
Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each 
Fig. | ment No. Size Description A B Part No. fl 10 Fig. | ment No. Size Description A B Part No. 4 1 
1 Plug with Socket 7/8 1-3/8 | 97-3106A-10SL-3S-ND 1373 10.56] | 5 Recept. with Pins | 1-3/16 1-15/32 | 97-3100A-14S-1P-ND 13:73 10.56 
2 1081-3 316 Plug with Socket 7/8 4-1/2 | 97-3108B-10SL-3S-ND 17.91 13.84 445-1 3/16 Recept. with Socket_| 1-3/16 _ 1-15/32 | 97-3100A-14S-1S-ND 13.73 10.80 
3 Recept. with Pins 1 1-9/32 | 97-3101A-10SL-3P-ND 15.75 12.39] | 3 Recept. with Pins | 7/8 1-15/82 | 97-3101A-148-1P-ND 16.52 12.77 
4 Recept. with Pins | 3/4 1-9/32 | 97-3102A-10SL-3P-ND 9.86 7.40 Recept. with Socket i ee ee ar Be CS 
1 Plug with Socket | 7/8 1-3/8 | 97-3106A-10SL-4S-ND 13.01 10.00] | 1 Es me “V6 1-15/82 sora ia ; ; 
: qwith Socket__| 1-1/8 _ 1-15/32 | 97-3106A-14S-2S-ND 14.39 11.32 
2 | aosua | on6 Plug with Socket 7/8 1-1/2 | 97-3108B-10SL-4S-ND 17412 1323) Plug with Pins +8 1-23/32 1 97-3108B-148-2P-ND 1644-1216 
3 Recept. with Pins 1 1-9/32 | 97-3101A-10SL-4P-ND 15.00 11.80 fisy.-|- sane Plug with Socket__| 1-1/8 1-23/32 | 97-3108B-14S-2S-ND 16.68 12.89 
4 Recept. with Pins 1 1-9/32 | 97-3102A-10SL-4P-ND 910683 |; Recept. with Pins | 1-3/16 _1-15/32 | 97-3100A-145-2P-ND 1492 11.73 
1 Plug with Pins 7 4-7/16 | 97-3106A-12S-3P-ND 11.88 9.14 Recept. with Socket 1-3/16 _ 1-15/32 | 97-3100A-14S-2S-ND 16.19 12.52 
’ Plug with Socket { 4-7/6 | 97-3106A-12S-3S-ND 1271__978| | 3 Recept. with Pins 778 1-15/32 | 97-3101A-14S-2P-ND 76.43 12.70 
; 125-3 | 2/16 | —Recept. with Pins | 1-3/32 1-15/32 | 97-3102A-12S-3P-ND 783 5.64 Recept. wi Socket mus ee a tee os 
Recept. with Socket | 1-3/32 _ 1-15/32 | 97-3102A-12S-3S-ND 811 6.09 lug with Pins F ; -3106A-145-5P- ; : 
se ! l 1 Plug with Socket | 1-1/8 _ 1-15/32 | 97-3106A-14S-5S-ND 1547 12.17 
1 Plug with Pins 1-4/8 1-15/82 | 97-3106A-14S-1P-ND 13.73 10.56 a) 4ages | oeite Plug with Pins 1-1/8 1-23/32 | 97-3108B-145-5P-ND 16.90 13.06 
148-1 3/16 Plug with Socket | 1-1/8 1-15/32 | 97-3106A-14S-1S-ND 13.73 10.80 Plug with Socket__| 1-1/8 1-23/32 | 97-3108B-14S-5S-ND 17.40 13.45 
2 Plug with Pins 1-1/8 1-23/32 | 97-3108B-14S-1P-ND 18.55 12.24) | Recept. with Pins | 1-3/16 1-15/32 | 97-3100A-145-5P-ND 1492 11.73 
Plug with Socket | 1-1/8 1-23/32 | 97-3108B-14S-1S-ND 15.97 12.56 Recept. with Socket | 1-3/16 _ 1-15/32 | 97-3100A-14S-5S-ND 15.47 12.17 
(Continued) 
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Amphenol’ Circular Threaded Connectors — 97 Series ae ee ane 
with Solder Contacts (MIL-C-5015 Type) Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each 
Fig. | ment No. Size Description A B Part No. il 10 
Plugs and Receptacles (Cont.) ; Plug with Pins | 1-23/32 2-1/4 | 97-3106A-24-28P-ND 32.80 26.92 
oan | 24g | —Plugwith Socket | 1-23/32 2-1/4 | 97-3106A-24-28S-ND 37.13 30.47 
_ Shell ee 4 Recept. with Pins | 1-3/4 2-1/4 | 97-3102A-24-28P-ND 23.60 19.24 
Bis Insert ae oe pmeneions ea pilse back Recept. with Socket | 1-3/4 2-1/4 | 97-3102A-24-28S-ND 97.66 22.55 
Fig etic hateusi Description (ie ee Ped a F Plug with Pins | 1-81/32 2-1/4 | 97-3106A-28-11P-ND 3551 29.14 
: : Pecece aineine 7a 115/37 (GTEC REIASESREN SE ERICC opty | 22/4#12, | Plug with Socket__| 1-31/32__2-1/4_| 97-3106A-28-11S-ND 41.86 34.15 
3] 148-5 5/16 Recepe ‘with Socket | 7/8 1.18/82 | 97-3101A-148-5S-ND ived anaes \lcd 22/18#16 | Recept. with Pins 2 2-1/4 | 97-3102A-28-11P-ND 25.90 21.11 
4 Plug with Pins 1-1/8 1-15/32 | 97-3106A-14S-6P-ND 15.47 12.17 Racept. with Socket | 2 _ 21/4" PAVsS102As2e11S:ND 32.45 __ 26.63 
Plug with Socket__| 1-1/8 1-15/32 | 97-3106A-14S-6S-ND 15.58 12.25| | 4 Plug with Pins | 1-31/32 2-1/4 | 97-3106A-28-16P-ND 36.58 30.02 
9 Plug with Pins 1-1/8 1-23/32 | 97-3108B-14S-6P-ND 1740 13.45 28-16 20/16 Plug with Socket__| 1-31/32__2-1/4_| 97-3106A-28-16S-ND 37.07 30.42 
446-6 ae Plug with Socket | 1-1/8 _ 1-23/32 | 97-3108B-14S-6S-ND 17.86 13.81 4 Recept. with Pins 2 2-1/4 | 97-3102A-28-16P-ND 27.16 22.14 
5 Recept. with Pins | 1-3/16 1-15/32 | 97-3T00A-14S-6P-ND 15.47 12.17 Recept. with Socket 2 2-1/4 | 97-3102A-28-16S-ND 27.40 22.34 
Recept. with Socket _| 1-3/16 _1-15/32 | 97-3100A-14S-6S-ND 15.58 12.25] | Plug with Pins | 1-31/32 2-1/4 | 97-3106A-28-21P-ND 41.67 34.00 
3 Recept. with Pins 78 1-15/32 | 97-3101A-14S-6P-ND 17.64 14.28 98:01 a7ig |_—Plug.with Socket_| 1-31/32__2-1/4_| 97-3106A-28-21S-ND 46.97 38.32 
Recept. with Socket 7/8 1-15/32 | 97-3101A-14S-6S-ND 18.06 14.62 4 Recept. with Pins 2 2-1/4 | 97-3102A-28-21P-ND 32.25 26.47 
( Plug with Pins 1-1/4 1-15/32 | 97-3106A-16S-1P-ND 1547 12.47 Recept. with Socket | 2 2-1/4 | 97-3102A-28-21S-ND 38.01 31.19 
vss |e Rae tea 
ecept. wi ins a - “ \- - 1 P| . 4 H H 
4 Recept. with Socket | 1-9/32 _1-15/32 | 97-3102A-16S-1S-ND 1303 1002) Accessories for 97 Series Connectors 
1 Plug with Pins 1-1/4 1-15/32 | 97-3106A-16S-8P-ND 15.00 11.80 Sal 
Toe 5/16 Plug with Socket__| 1-1/4 1-15/32 | 97-3106A-16S-8S-ND 15.55 12.24 er i are 
4 Recept. with Pins | 1-9/32  1-15/32 | 97-3102A-16S-8P-ND 1.22 8.54 ize Insert Hmens/On3, ie . 
Recept. with Socket | 1-9/32 _1-15/32 | 97-3102A-16S-8S-ND 11.64 8.86) | | Arrange- a (Inches) Digi-Key Price Each 
1 Plug with Pins | 1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-1P-ND 79.36 15.68| |Fig- | ment No. Description i B Cis |RartiNu: u ug 
Plug with Socket | 1-11/32_1-31/32 | 97-3106A-18-1S-ND 21.42 16.83; | 6 Cable Clamp 842 795 5/16] 97-3057-1004-ND 642 4.70 
9] “484 1016 Plug with Pins | 1-11/32 2-5/32 | 97-3108B-18-1P-ND 2350. 19.21; | 7 | 10SL, Bushing 374 2.875.210 | 97-79-513-3-ND 1.33 82 
Plug with Socket | 1-11/32__2-5/32 | 97-3108B-18-1S-ND 25.40 20.71; | 7 | 128 Bushing 500 2.750 302 | 97-79-513-4-ND 1.50 96 
F Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64 | 97-3102A-18-1P-ND 1483 11.66) | — Cable Clamp with Bushing | — - —_ | 97-3057-1004-1-ND* 758 5.61 
Recept. with Socket | 1-3/8 — 1-63/64 | 97-3102A-18-1S-ND 16.43 12.70 6 Cable Clamp 995 850 7/6 |97-3057-1007-ND 541 3.96 
1 Plug with Pins | 1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-4P-ND 1635 1264) | 7 ve Bushing 614 2.625 427: | 97-79-513-6-ND 1.54 99 
Pug with Socket ee ae eG es 13.6 _— Cable Clamp with Bushing | — _ —_ | 97-3057-1007-1-ND 7.68 5.68 
lug with Pins - =| = -18-4P-| i ; z ze y 
2 | 184 | 446 | plug with Socket | 1-11/32__2-5/32 | 97-3108B-18-45-ND 2112 1722| | 8 | seas Chae egy ee eee 433. ae 
i Recept. with Pins | 1-3/8 1-63/64 | 97-3102A-18-4P-ND 1122 854) | __ g Cable Clamp with Bushing | — = | 97-3057-1008-1-ND 808 5.82 
Recept. with Socket | 1-3/8 _ 1-63/64 | 97-3102A-18-4S-ND 11.88 9.14 
— 6 Cable Clamp 7.216.920 5/8 ‘| 97-3057-1010-ND 6.06 4.43 
1 Plug with Pins | 1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-8P-ND 1936 15.68] | > 18 Bushing B89 2.375 615 |97-79-513-10-ND 133 2 
Plug with Socket _| 1-11/32_1-31/32 | 97-3106A-18-8S-ND 20.92 16.44 : ial : ; : ; 
—_— Cable Clamp with Bushing | — _— —__|97-3057-1010-1-ND 6.88 5.09 
2 | te | 8/t#2, Plug with Pins | 1-11/32 2-5/32 | 97-3108B-18-8P-ND 23.56 19.21 
8/7#16 | Plug with Socket | 1-11/32 _2-5/32 | 97-3108B-18-8S-ND 25.06 20.43| | 6 Cable Clamp 1.403.927 3/4. | 97-3057-1012-ND 6.06 4.43 
4 Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64 | 97-3102A-18-8P-ND 1483 11.66 7 | 20,22 Bushing =| 1.084 2.250.740 | 97-79-513-12-ND 1.50 96 
Recept. with Socket | 1-3/8 _ 1-63/64 | 97-3102A-18-8S-ND 1619 1252) |— Cable Clamp with Bushing |_— = —_|97-3057-1012-1-ND 7.03 5.20 
1 Plug with Pins | 1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-10P-ND 7865 1510) | 6 Cable Clamp 1.683 1.015 15/16 | 97-3057-1016-ND 663 4.85 
Plug with Socket | 1-11/32_1-31/32 | 97-3106A-18-10S-ND 2092 16.44] | 7 | o4og Bushing 1.084 2250 740 | 97-79-513-12-ND 1.50 96 
| aso ano Plug with Pins | 1-11/32 2-5/32 | 97-3108B-18-10P-ND 22.88  18.65| | 7 : Bushing 1.309 2125 927 | 97-79-513-16-ND 184 1.18 
° Y Plug with Socket | 1-11/32__ 2-5/32 | 97-3108B-18-10S-ND 25.06 20.43; |— Cable Clamp with Bushing || — _ —_|97-3057-1016-1-NDt 8.64 6.48 
Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64 | 97-3102A-18-10P-ND 13.73 10.80] *whencl ¢ bushi dered together for shell sizes 10SL and 12S, bushing 97-79-513-4 will be furnished 
4 ei jen clamp and bushing are ordered together for shell sizes an , Dushing will be furnished. 
Recept. with Socket | 1-3/8 163/64 | 97-3102A-18-10S-ND 16.19 12.52] + Two telescoping bushings (97-79-513-12 and 97-79-513-16) are furnished with each cable clamp for shell sizes 24 and 28. 
1 Plug with Pins | 1-11/821-31/32 | 97-3106A-18-11P-ND 18.65 15.10 
Plug with Socket__| 1-11/32_1-31/32 | 97-3106A-18-11S-ND 19.36 15.68 
Plug with Pins | 1-11/32 _2-5/32 | 97-3108B-18-11P-ND 22.88 18.65 
2 | 1811 | 512 | plugwith socket | 41-1132 2-5/32 | 97-3108B-18-11S-ND 2356 _1921| Plugs and Receptacles 
4 Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64 | 97-3102A-18-11P-ND 13.73 10.80 . pa cidaas , 
Recept. with Socket 4-3/8  1-63/64 | 97-3102A-18-11S-ND 14.83 11.66 Low cost, general duty, non-environmental connectors. Available in either A solid or B 
Pl ith Pi 11/32 131/32 | 97-3106A-18-12P-ND 17.58 14.93 split shell styles. Used extensively in the machine tool industry, welding industry and 
1 own ns % numerous other commercial applications. Features: * Single key/keyway polarization 
Plug with Socket__| 1-11/32_1-31/32 | 97-3106A-18-12S-ND. 18.65 __15.10|  . Threaded coupling * Hard dielectric inserts made of diallyl-phthalate * Aluminum AL @ 
2 18-12 6/16 Plug with Pins 111/82 2-5/32 [ORS OBBEIS2EAND 21.68 17.67 alloy components with a black zinc alloy finish * Contacts are silver plated solder cups ® 
TPC ee as aa ee Ne a8 18.68 * Cable clamps are zinc alloy with black zinc alloy finish E115497  LR69183 
: Recept. with Socket | 1-3/8 _ 1-63/64 | 97-3102A-18-12S-ND 13.73 10.80 Shall 
Plug with Pins | 1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-16P-ND 1865 15.10 , fmenel 
1 Plug with Socket | 1-11/32__1-31/32 | 97-3106A-18-16S-ND 21.02 17.14 ye mee) Smee Digi-Key micah 
2 | 1816 12 Plug with Pins | 1-11/32 _2-5/32 | 97-3108B-18-16P-ND 23.58 19.22) | sig | mentNo. | Size Derenntien Part No 1 10 
Plug with Socket | 1-11/32 _ 2-5/32 | 97-3108B-18-16S-ND 27.20 22.17 : i : : 
4 Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64 | 97-3102A-18-16P-ND 13.41 10.32 1 Plug with Socket | 7/8 1-3/8 | 97-3106A-10SL-35(946)-ND 16.78 = 11.75 
Recept. with Socket _| 1-3/8 _ 1-63/64 | 97-3102A-18-16S-ND 16.76 1296} | 2} jog 5 | 94g | Plugwith Socket | 7/8 1-1/2 | 97-3108B-10SL-38(946)-ND 21.26 13.88 
1 Plug with Pins | 1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-19P-ND 25.42 2072] | 3 Recept. with Pins | 1 1-9/32 } 97-3101A-10SL-3P(946)-ND 23.48 16.44 
Plug with Socket _| 1-11/32 _1-31/32 | 97-3106A-18-19S-ND 21.61 16.98 4 Recept. with Pins | 3/4 1-9/32 | 97-3102A-10SL-3P(946)-ND 10.25 7.69 
=| aeie | dene Plug with Pins | 1-11/32 _2-5/32 | 97-3108B-18-19P-ND 30.66 24.99] | 4 Plug with Socket [| 7/8 1-3/8 | 97-3106A-10SL-4S(946)-ND 15.00 10.50 
Plug with Socket__| 1-11/32__2-5/32 | 97-3108B-18-19S-ND 25.64 20.90] | 2] so 4 | og | PlugwithSocket | 7/8 1-1/2 | 97-3108B-10SL-4S(946)-ND 21.38 14.97 
iatianes | 136 teilgsuteee os ee) (3 ed ll 
ee a a e761 4 Recent. with Pins | 1 1-9/32 | 97-3102A-10SL-4P(946)-ND 12.48 —_7.49 
1 Plug with Socket | 1-15/32 1-7/8. | 97-3106A-20-4S-ND 29.76 24.26) | 1 Plug withiPlns TN eee 1205 1008 
20-4 4yt2 SOCK u : solace Plug with Socket 1 1-716 | 97-3106A-12S-3S(946)-ND 13.97 _10.75 
4 Recept. with Pins | 1-1/2 _ 1-57/64 | 97-3102A-20-4P-ND 13.73 10.56 128-3 | 2/16 aS 
Recept. with Socket | 1-1/2 _ 1-57/64 | 97-3102A-20-4S-ND 1652 1277| | 4 Recept. with Pins | 1-3/32 115/82 | 97-3102A-128-3P(946)-ND 863 6.21 
Plug with Pins | 1-16/~ 4-7/8 | 97-3106A-00-7P-ND 5817 58 Recept. with Socket | 1-3/32 _1-15/32 | 97-3102A-12S-3S(946)-ND 8.93 6.70 
l 00-7 aie Plug with Socket __| 1-15/32__1-7/8_| 97-3106A-20-7S-ND 23.18 18.90) | 4 Plug with Pins | 1-1/8 115/82 | 97-3106A-148-1P(946)-ND 14.76 11.61 
4 Recept. with Pins | 1-1/2 1-57/64 | 97-3102A-20-7P-ND 13.73 10.56 Plug with Socket_| 1-1/8 1-15/32 | 97-3106A-14S-18(946)-ND___15.09 11.87 
Recept. with Socket | 1-1/2 _ 1-57/64 | 97-3102A-20-7S-ND 15.47 1247} | 5 | ag sre | Recept. with Pins | 4-3/6 1-18/32 | 97-3100A-14S-1P(946)-ND 14.76 17.61 
1 Plug with Pins 4-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-15P-ND 23.62 19.25 Recept. with Socket | 1-3/16 — 1-15/32 | 97-3100A-14S-1S(946)-ND 15.09 11.87 
Soule 72 Plug with Socket__| 1-15/32__ 1-7/8 _| 97-3106A-20-15S-ND 30.52 25.04] |, Recept. with Pins | 7/8 115/32 | 97-3101A-14S-1P(946)-ND 18.15 14.03 
4 Recept. with Pins | 1-1/2 — 1-57/64 | 97-3102A-20-15P-ND 1558 12.25 Recept. with Socket] 7/8 __1-15/32 | 97-3101A-14S-1S(946)-ND 17.86 13.81 
Reoept. wih Socket a VST164 oteitaed aaa ve j Plug with Pins | 1-1/8 1-15/82 | 97-8106A-148-2P(946)-ND ‘1463.11.51 
1 sped celia wien see 178 SUSTOGN20;iGPEND pe 1977 Plug with Socket_| 1-1/8 _ 1-15/32| 97-3106A-148-25(946)-ND___15.84 12.46 
20-16 | gyté [Recon wTP i! 7 ieee ee - y 5 Plug with Pins | 1-1/8  1-23/32 | 97-3108B-14S-2P(946)-ND 16.96 13.11 
4 pt. with Pins |) 1-1/2 1-57/64 | 97-3102A-20-16P-ND 16.19 12.52 Plug with Socket | 1-1/8 — 1-23/32 | 97-3108B-14S-25(946)-ND 18.33 14.17 
Recept. with Socket | 1-1/2 _ 1-57/64 | 97-3102A-20-16S-ND 17.62 13.62 148-2 | 4/16 : : - 
Plug with Pins | 1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-27P-ND 7381987] | 5 Recept. with Pins [1-316  1-15/32 | 97-3100A-14S-2P(946)-ND 16.39 12.89 
1 voor | tate |_Pluawith Socket | 1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-27S-ND 2618 2134 Recept. with Socket | 1-3/16 _1-15/82 | 97-3100A-14S-28(946)-ND_17.80_13.76 
4 Recept. with Pins | 1-1/2  1-57/64 | 97-3102A-20-27P-ND 1652 12.77 3 Recept. with Pins | 7/8 — 1-15/32 | 97-3101A-14S-2P(946)-ND 17.05 13.18 
Recept. with Socket | 1-1/2  1-57/64 | 97-3102A-20-27S-ND 18.08 14.64 Recept. with Socket] 7/8 1-15/32 | 97-3101A-14S-25(946)-ND 18.25 14.78 
1 Plug with Pins | 1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-29P-ND 2.92 21.13) | Plug with Pins | 1-1/8  1-15/32 | 97-3106A-14S-5P(946)-ND 16.39 12.89 
90-29 | 1716 | —Plugwith Socket | 1-15/82 1-7/8 | 97-3106A-20-29S-ND 28.72 23.41 Plug with Socket | 1-1/8  1-15/32| 97-3106A-14S-5S(946)-ND ‘16.98 _—_ 13.13 
4 Recept. with Pins] 1-1/2 1-57/64 | 97-3102A-20-29P-ND 7-68 14-32) |) sass | sig | Recent. with Pins [1-316 1-1/2 | 97-3100A-14S-5P(946)-ND “16.39 12.89 
Peco Wi Socket ae elie eee ae oe Recept. with Socket | 1-3/16 _1-15/32 | 97-3100A-14S-5S(946)-ND 16.98 13.13 
1 ug with Pins | : ~3106A-22-14P- 7. . Recept. with Pins [| 7/8  1-15/32 | 97-3101A-14S-5P(946)-ND 18.59 15.05 
20-14 | 19/16 Plug with Socket 1 tas2 rere eae oe ae 3 Recept. with Socket| 7/8 _1-15/32 | 97-3101A-14S-5S(946)-ND _—- 18.82 15.24 
4 Sed Ge : : Plug with Pins | 1-1/8  1-15/32 | 97-3106A-14S-6P(946)-ND 16.98 13.13 
Recept. with Socket | 1-5/8 1-63/64 | 97-3102A-22-14S-ND 22.46 18.31 1 gM 
Plug with Pins | 1-19/5 1-31/32 | 97-3106A-02-19P-ND O66 2172 Plug with Socket | 1-1/8 1-15/32| 97-3106A-14S-6S(946)-ND 17.12 13.23 
! pate. | Sue Plug with Socket | 1-19/32 _1-31/32 | 97-3106A-22-19S-ND 27.16 22.14 9 Plug with Pins) 1-1/8 — 1-28/32 | 97-3108B-14S-6P(946)-ND = 18.25 14.78 
4 Recept. with Pins | 1-6/8 1-63/64 | 97-3102A-22-19P-ND 1901 15.39 yas-6 | ote |Plugwith Socket _| 1-1/8 1-23/32 | 97-3108B-14S-65(946)-ND 18.75 15.19 
Recept. with Socket | 1-5/8 _ 1-63/64 | 97-3102A-22-19S-ND 19.36 15.68] |. Recept. with Pins | 1-3/16 115/32 | 97-3100A-14S-6P(946)-ND 16.98 13.13 
1 | 247 |16/2#2,| Plug with Pins | 1-23/82 2-1/4 | 97-3106A-24-7P-ND 31.36 25.73 Recept. with Socket | 1-3/16 1-15/32 | 97-3100A-148-68(946)-ND 17.12 13.23 
16/14 #16] Plug with Socket _| 1-23/32 _2-1/4_| 97-3106A-24-7S-ND 33.95 27.86| | , Recept. with Pins | 7/8 1-15/32 | 97-3101A-14S-6P(946)-ND 21.00 16.50 
4 | 94.7 |16/2#12,]  Recept. with Pins | 1-3/4 2-1/4 | 97-3102A-24-7P-ND 21.70 17.69 Recept. with Socket] 7/8 _1-15/32 | 97-3101A-14S-6S(946)-ND_ 19.28 15.61 
16/14 #16| Recept. with Socket | 1-3/4 2-1/4 | 97-3102A-24-7S-ND 24.38 19.87 (Continued) 
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al is Circular Threaded Connectors — 97 Series Berea ies re 
: with Solder Contacts (MIL-C-5015 Type) Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each 
Fig.| ment No. Size Description A B Part No. 1 10 
Plugs and Receptacles (Cont.) ; Plug with Pins | 1-31/32 2-1/4 | 97-3106A-28-21P(946)-ND 45.77 37.34 
ail 09-21 | a7t6 |Plugwith Socket |1-31/32 2-1/4 | 97-3106A-28-218(946)-ND 50.25 41.56 
Sentlavert Netat Dimensions Fi Recept. with Pins | 2 2-1/4 | 97-3102A-28-21P(946)-ND 35.43 29.08 
Rane’ contacie| (Inches) Digi-Key Price Each Recept. with Socket | 2 2-1/4 | 97-3102A-28-218(946)-ND 41.75 34.26 
Fig.| mentNo. | Size Description A B Part No. il 10 . 3 
1 Plug with Pins ] 1-1/4  1-15/32] 97-3106A-16S-1P(946)-ND 1698 13.13 Accessories For 97 Series Connectors 
tes-1 | 716 |Plugwith Socket | 1-1/4  1-16/82| 97-3106A-165-15(946)-ND___ 18.92 14.62 stall 
4 Recept. with Pins | 1-9/32  1-15/32| 97-3102A-16S-1P(946)-ND 12.20 9.38 Sizellngert Divensinne 
Recept. with Socket | 1-9/32 _1-15/32| 97-3102A-16S-1S(946)-ND 14.31 11.01 Arrange- (Inches) Digi-Key Price Each 
: Plug with Pins | 1-1/4 1-15/32| 97-3106A-16S-8P(946)-ND 16.50 1298] |Fig.| ment No. Description A BC_| PartNo. 1 10 
165-8 | 5/16 |-Plugwith Socket | 1-1/4 1-16/82 | 97-3106A-165:85(946)-ND 17.09 _13.21 Cable Clamps 
4 Recept. with Pins | 1-9/82  1-15/32 | 97-3102A-16S-8P(946)-ND 12.35 9.40} [| OSL, Cable Clamp 842.795 5/16 | 97-3057-1004(621)-ND 7.05 5.22 
Recept. with Socket | 1-9/32 _ 1-15/32 | 97-3102A-16S-8S(946)-ND 12.51 9.62 = 12S Cable Clamp with Bushing | — = — | 97-3057-1004-1(621)-ND* 8.63 6.21 
1 Plug with Pins | 1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-1P(946)-ND 21.27 16.72 6 |] 1281, Cable Clamp 995.850 7/16 | 97-3057-1007(621)-ND 616 4.51 
Plug with Socket | 1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-1S(946)-ND 22.42 18.28 = 14S Cable Clamp with Bushing | — — —__| 97-3057-1007-1(621)-ND 8.70 6.27 
21 184 | tog | Plugwith Pins /1-11/32 2-5/32 | 97-3108B-18-1P(946)-ND 25.90 21.41) | 6 16, Cable Clamp 1.120 920 9/16 | 97-3057-1008(621)-ND 788 5.83 
Plug with Socket |1-11/32 _2-5/32 | 97-3108B-18-1S(946)-ND 27.92 22.76; |—| 16S | Cable Clamp with Bushing) — —  —_ | 97-3057-1008-1(621)-ND 8.83 6.63 
, Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64| 97-3102A-18-1P(946)-ND 16.28 1281] [6 45 Cable Clamp 7216 920 5/8 | 97-8057-1010(621)-ND 689 5.04 
Recept. with Socket | 1-3/8 _ 1-63/64| 97-3102A-18-1S(946)-ND 18.06 13.96] | — Cable Clamp with Bushing) — | — | —_ | 97-3057-1010-1(621)-ND 785 5.81 
f Plug with Pins /1-11/32  1-31/32| 97-3106A-18-4P(946)-ND 17.93 1386] | | 99 99 Cable Clamp 1403 927 3/4 _| 97-3057-1012(621)-ND 6.86 5.02 
Plug with Socket |1-11/32 _ 1-31/32| 97-3106A-18-4S(946)-ND 13.48 14.96] | — i Cable Clamp with Bushing | — | — | —_ | 97-3057-1012-1(621)-ND 7.95 5.89 
2 | 184 | 4/16 [| Plug with Socket [1-11/32  2-6/32 | 97-3108B-18-4S(946)-ND 23.18 18.90| | 6 | 44 og Cable Clamp =| 1.683 1.015 18/16 | 97-3057-1016(621)-ND 725 5.37 
F Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64 | 97-3102A-18-4P(946)-ND 1268 8.88) |— , Cable Clamp with Bushing | — =~ _| 97°3057-1016-1(621)-NDt 9.84 7.38 
Recept. with Socket | 1-3/8 _ 1-63/64| 97-3102A-18-4S(946)-ND 13.05 10.04 Protective Caps 
1 B/t#t2 Plug with Pins | 1-11/32 _1-31/32 | 97-3106A-18-8P(946)-ND 21.27 16.72| | 10 16 Plug Cap 1.000 0.844 — | 97-60-16P(621)-ND 914 6.86 
2] 188 | sag |_Plugwith Pins [1-1/2 2-5/82 | 97-3108B-18-8°(046)-ND 25.90 attt| || 16 Recept. Cap 1.125 0.434 — [Ebene (G2 ND 645472 
4 Recept. with Socket | 1-3/8 — 1-69/64]| 97-3102A-18-88(046)-ND__‘17.80 13.76] | }?| {8 oe rae ode cen ity eae 
F Plug with Pins |1-11/82 1-81/82 | 97-3106A-18-10P(946)-ND 20.48 16.09] | 555 Pn 7 55D OB TO qa14 a9 
Plug with Socket | 1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-10S(946)-ND 21.88 ‘17.84 ug bap : : — |Rgetene eee : : 
ae 11] 20 Recept. Cap 1.434 0.434 — | 97-60-20(621)-ND 858 6.18 
, Plug with Pins /1-11/32 2-6/2 | 97-3108B-18-10P(946)-ND 2512 20.48 —___ - 
2 | 1810 | 4/12 | plug with Socket | 1-11/32 2-5/32 | 97-3108B-18-10S(946)-ND 2752 22.43 a 5 See eo ee 7 Pica atin Be we 
ri Recept. with Pins | 1-3/8 — 1-63/64 | 97-8102A-18-10P(946)-ND 15.09 11.87| | 49] —9a Plug Cap 7.500 0.844 —} 97-60-24P(621)-ND 99.30 1753 
Recept. with Socket | 1-3/8 _ 1-63/64 | 97-3102A-18-10S(946)-ND 17.80 13.76] | 44| 94 Recept. Cap 4688 0434 © | 97-60-24(621)-ND 1178 896 
, Plug with Pins |1-11/82 1-31/82 | 97-3106A-18-11P(946)-ND 20.48 16.09] [49] 28 Plug Cap 1.750 0.844 — | 97-60-28P(621)-ND {4.431135 
18-11 5/12 Plug with Socket_[1-11/32__1-31/32 | 97-3106A-18-11S(946)-ND 21.27 16.72 11 28 Recept. Cap 1.923 0.500 — _ | 97-60-28(621)-ND 11.41 8.68 
4 Recept. with Pins | 1-3/8 — 1-63/64 | 97-3102A-18-11P(946)-ND 15.09 11.87 10 32 Plug Cap 2.000 0.844 — | 97-60-32P(621)-ND 32.74. 26.87 
Recept. with Socket | 1-3/8 1-63/64 | 97-3102A-18-11S(946)-ND 16.28 12.81 1 32 Recept. Cap 2188 0.500 — _ | 97-60-32(621)-ND 16.81 12.99 
1 Plug with Pins) 1-11/32  1-31/82 | 97-3106A-18-12P(946)-ND 19.32 15.64) + Wren clamp and bushing are ordered together for shell sizes 10SL and 12S, bushing 97-79-513-4 will be furnished. 
18-12 | 6/16 | Plugwith Socket | 1-11/32 _1-31/82 | 97-3106A-18-125(946)-ND__20.48__16.09 | +119 telescoping bushings (97-79-513-12 and 97-79-513-16) are furnished with each cable clamp for shell sizes 24 and 28. 
4 Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64| 97-3102A-18-12P(946)-ND 14.06 10.82 
Recept. with Socket | 1-3/8  1-63/64| 97-3102A-18-12S(946)-ND 15.09 11.87 
Toe | etn, [ERE tsee|sraerererai4g 26 z73| MS/Standard Cylindrical 
4 Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64 | 97-3102A-18-19P(946).ND 22.42 18.28] With Solder Contacts (MIL-C-5015 Series 1 Type) 
Recept. with Socket | 1-3/8  1-63/64| 97-3102A-18-19S(946)-ND 18.41 14.23 arc 
F Plug with Pins /1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-4P(946)- i 23.68 19.30 Siza(lneert Mu New of Dimaneinne 
oo-a | ang | Plugwith Socket_|1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-48(946)-N 31.88 26.16 Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each 
4 Recept. with Pins | 1-1/2  1-57/64| 97-3102A-20-4P(946)-NI 17.65 11.52] |Fig.| ment No. Size Description A B Part No. 1 10 
Recept. with Socket | 1-1/2 _ 1-57/64| 97-3102A-20-4S(946)-N 1815 14.03; | 4 316 | Plugwith Socket [946 2129] MS3106E-10SL-3S-ND* 1857 12.13 
1] 99-7 8/6 Plug with Pins | 1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-7P(946)-N 23.68 19.30 4 anes ue ea ecia oie he MST Ooh Oe eS NOL itr ue 
4 Recept. with Socket | 1-1/2 _ 1-57/64| 97-3102A-20-75(946)- aD 16981313) | 7 ; ate hee ue Pre Dee ea eae ee 
1 Plug with Pins | 1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-15P(946)-ND 25.98 21.18) | 4 3/16 | Recept. with Pins |1.000 297 | _MS3102R-10SL-3P-ND¢ 8.04 4.56 
20-18 | 7g |-Plugwith Socket [1-152 1-7/8 [BORGIOGRS2CRISSICASNDIS 8352 27.61 | 14 216 | Plug with Socket | 946  .937 | MS3106A-10SL-4S-ND 15.23 10.66 
4 Recept. with Pins | 1-1/2 157/64] 97-3102A-20-15P(946)-ND 17.12 13.23| | 4 216 | PlugwithSocket | 946 2129] MS3106E-10SL-4S-ND* 19.93 13.01 
Recept. with Socket | 1-1/2 _ 1-57/64| 97-3102A-20-15S(946)-ND 24.30.1981] | 8 | 10SL-4 | 2/16 | PlugwithSocket | 946 2129) MS3106F-10SL-4S-NDt 17.58 12.31 
i Plug with Pins [1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-16P(946)-ND 26.00 21.19] | 4 216 | Recept. with Pins |1.000 297 | _MS3102E-10SL-4P-ND* 9.65 5.48 
00-16 | 9/2#12, | Plug with Socket |1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-165(946)-ND 27.92 22.76 4 2/16 | Recept. with Pins 1.000 .297 | _MS3102R-10SL-4P-ND+ 7.74 4.39 
4: 9/7#16 | Recept. with Pins | 1-1/2  1-57/64| 97-3102A-20-16P(946)-ND 17.80 13.76| | 8 46 Plug with Pins 1.123 2.201 | MS3106F-14S-2P-ND 16.85 11.80 
Recept. with Socket | 1-1/2 _ 1-57/64| 97-3102A-20-16S(946)-ND 18.30 14.15| | 1 416 | Plug with Socket 1.123  .937 | MS3106A-148-28-ND 13.15 9.21 
——— 8 46 | Plug with Socket |1.123 2.201 | MS3106F-14S-2S-ND 18.88 12.33 
1 Plug with Pins ]1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-27P(946)-ND 26.76 21.81} | 4 | 445-9 4/16 | Recept. with Pins |1.188  .297 | MS3102E-14S-2P-ND* 987 5.93 
20-27 | 1416 |_Plugwith Socket |1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-275(946)-ND_ 28.74 23.43| | 4 4/16 | Recept. with Socket }1.188  .297 | MS3102E-14S-2S-ND* 10.38 6.23 
ji Recept. with Pins | 1-1/2  1-57/64| 97-3102A-20-27P(946)-ND 18.15 14.03) | 4 4/6 | Recept. with Pins |1.188 297 | MS3102R-14S-2P-ND 9.55 5.42 
Recept. with Socket | 1-1/2 _ 1-57/64| 97-3102A-20-27S(946)-ND 19.87 16.09] | 4 4/16 | Recept. with Socket |1.188 __.297 | _MS3102R-14S-2S-ND 918 5.51 
i Plug with Pins 1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-29P(946)-ND 2850 23.23] | 1 5/16 Plug with Pins |1.123 937 | MS3106A-14S-5P-ND 1450 10.15 
20-29 17/16 Plug with Socket [1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-29S(946)-ND 31.54 25.71 i 448-5 aie Perel tien pe NEO areca ne at 
Recept. with Pins | 1-1/2  1-57/64| 97-3102A-20-29P(946)-ND 19.45 15.75 with Pins. | 1. : pas : ; 
y Recept. with Socket | 1-1/2 _ 1-57/64| 97-3102A-20-295(946)-ND 22.24 17.48| [4 S/A6__| Recept.with Pins 11.188 207 [IMSS 102RSIAS:OR AND 9.39 5.64 
Plug with Pins |1-19/32 1-31/32| 97-3106A-22-14P(946)-ND 29.2 24.31] | ! GHG |) Plug with Socket /1.123 937 HME eee ep ano 1o18e | 3g 
1 Plug with Socket [1.19/92 1.81/82 | 97-3106A.22-14S(a46)ND 3805 72) | & 6/16 | PlugwithSocket |1.123 2.201] MS3106F-14S-6S-ND 18.31 11.96 
22-14 | 19/16 sort : : 4: aaerg 6/16 | Recept. with Pins |1.188  .297 | MS3102E-14S-6P-ND* 9.05 5.13 
4 Recept. with Pins | 1-5/8 — 1-63/64 | 97-3102A-22-14P(946)-ND 21.27 16.72 4 6/16 | Recept. with Socket | 1.188 .297 | MS3102E-14S-6S-ND* 12.36 7.42 
Recept. with Socket | 1-5/8 — 1-63/64 | 97-3102A-22-14S(946)-ND 24.66 20.10 4 6/16 Recept. with Pins | 1.188 297 MS3102R-14S-6P-ND: 9.60 5.76 
. Plug with Pins /1-19/32  1-31/32| 97-3106A-22-19P(946)-ND 29.26 23.85| | 4 6/16 _| Recept. with Socket |1.188 297 | _MS3102R-14S-6S-ND: 11.28 6.77 
90-19 | 14e |_Plugwith Socket_|1-19/32 _1-31/82 | 97-3106A-22-198(946)-ND 29.82 24.31] [8 | 148-7 36 | Plugwith Socket [1.123 2.201 | MS3106F-14S-7S-ND 21.35 13.94 
‘ Recept. with Pins | 1-5/8  1-63/64| 97-3102A-22-19P(946)-ND 20.90 1642) | 1 7A6 | Plugwith Socket [1.250 937 | MS3106A-16S-1S-ND 1743 12.20 
Recept. with Socket | 1-5/8 — 1-63/64 | 97-3102A-22-19S(946)-ND 21.27 16.72 : 168-1 ue be a oan MSS OBE: BS Tan ay ay 
Plug with Pins [1-23/32 2-1/4 | 97-3106A-24-7P(946)-ND 34.46 28.28 sceph WFNS: | ts é ea ae ; : 
d oar |16/2#12, | Plug with Socket |1-28/82 2-1/4 | 97-3106A-24-7S(946)-ND 37.30 30.61 : = eee ae i ae ee wt on 
F 16/14 #16] Recept. with Pins | 1-3/4 2-1/4 | 97-3102A-24-7P(946)-ND 23.82 19.42| | 5 | 16-10 he Pawan eet tory Deed MRS TREre eins pean 4a oA 
Recept. with Socket | 1-3/4 2-1/4 | 97-3102A-24-7S(946)-ND 26.76 21.81 g wih socket : : : 
ae 4 |_ 16-11 22 | Recept. with Pins [1.281 484 | MS3102R-16-11P-ND 10141 6.07 
Plug with Pins /1-23/32 2-1/4 | 97-3106A-24-28P(946)-ND 36.02 29.56 —— 
1 Plug with Socket [1.29/90 2-1/4 | a7-stoeao4oasiadeyND 4077 aa46| | 4 10/16 | Recept. with Pins [1375  .453 | MS3102E-18-1P-ND* 11.88 8.32 
24-28 | 24/16 ie : ; 4 | 18-4 10/16 | Recept. with Pins |1.375 453 | MS3102R-18-1P-NDt 11440 9 7.77 
4 Recept. with Pins | 1-3/4 2-1/4 | 97-3102A-24-28P(946)-ND 25.96 21.16 1 10/16 | Plug with Socket [1.333  1.219| MS3106A-18-1S-ND 20.40 13.32 
Recept. with Socket | 1-3/4 2-1/4 ASIC zeecoSC)NMMN 30.42 2480! (4 | 48-11 5/12 | Recept. with Pins [1.375 453 | MS3102E-18-11P-ND* 11.95 8.37 
1 Plug with Pins /1-31/32 2-1/4 | 97-3106A-28-11P(946)-ND 39.02 32.02 4 | 20-27 14/16 | Recept. with Pins | 453 1.500 | _MS3102R-20-27P-ND: 11.83 8.28 
ag-11 |22/4#12, | Plug with Socket_[1-31/32 2-1/4 | 97-3106A-26-118(946)-ND___45.96__ 37.50] [a | 22-44 [1976 | Recept. with Pins | 453 1.625 | MS3102E-22-14P-ND* 17.30 12.11 
4 22/18#16 | Recept. with Pins 2 2-1/4 | 97-3102A-28-11P(946)-ND 28.46 23.20) [4 | 20-19 14/16 | Recept. with Socket | 453 1.625 | MS3102E-22-19S-ND* 17.93 12.55 
Recept. with Socket | 2 _2°1/4 (AGSGLOZASCESMISIGESNOMN 95.65 29.25) |"4"| op-09 4/8__| Recept. with Pins | 453 1.625 | _MS9102E-22-2P-ND* 18.65 13.06 
; Plug with Pins ]1-31/32 2-1/4 | 97-3106A-28-16P(946)-ND 40.21. 33.00] [~] Recept. with Pins | 453 1.750 | MS3102R-24-11P-ND 16.58 11.61 
os-16 | 20/16 |Plugwith Socket |1-31/32 2-1/4 | 97-3106A-28-16S(946)-ND___40.72__33.41) | g | 4-11 /S#8G/#12) Dic with socket [1.291 1.715 | MS3106R-24-11S-ND: 29.21 18.70 
Recept. with Pins | 2 2-4/4 | 97-3102A-28-16P(946)-ND 2982 2431| xp] sil ; sess MRSS 
7 Recept. with Socket] 2 2-1/4 | 97-3102A-28-16S(946)-ND 30.06 24.50 ie magisting. win strain yellel (MS part number. only} 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 353 


Amphenol NEW! Amphe-PPM Quick Disconnect Connectors 


Amphe-PPM is a rapid mate, push/pull connector which provides positive mating in limited 
space and ease of use. High performance signal and power interconnection solution, is 
ideally suited to many commercial and industrial applications including, medical equipment, 
instrumentation/test and measurement, and communication equipment. 


Features: 

¢ Non-reflective nickel finish * IP67 rated * Designed to IEC 61984 * UL94V-0 inserts * Solder 
contacts * Non-magnetic 

Operating Temperature: -40°C ~ 100°C 


Shell Cable 
Size No. of Contact Diameter Diameter Digi-Key Price Each 
(mm) | Contacts (mm) (mm) Description Part No. 1 10 50 
Fig. 1 — Straight Plug 
3 1.0 with Pins APSCPB6E2-ND 34.33 28.01 25.30 
10 5 0.8 3.0~6.5 with Pins APSCPD6E2-ND 36.54 29.81 26.93 
3 1.0 with Socket APSCSB6E2-ND 34.33 28.01 25.30 
5 0.8 with Socket APSCSD6E2-ND 36.54 29.81 26.93 
2 1.6 with Pins APSDPA6E2-ND 36.82 30.04 27.14 
12 T 1 4.0 ~8.0 with Pins APSDPF6E2-ND 40.13 32.74 29.57 
2 1.6 with Socket APSDSA6E2-ND 36.82 30.04 27.14 
7 1 with Socket APSDSF6E2-ND 40.13 32.74 29.57 
2 2.5 with Pins APSEPB6E2-ND 43.66 36.11 33.04 
4 1.5 with Pins APSEPF6E2-ND 45.55 37.67 34.47 
16 12 1 7.0~12.0 with Pins APSEPJ6E2-ND 47.72 39.77 37.12 
2 2.5 with Socket APSESB6E2-ND 43.66 36.11 33.04 
4 1.5 with Socket APSESF6E2-ND 45.55 37.67 34.47 
12 1 with Socket APSESJ6E2-ND 47.72 39.77 37.12 
3 2.5 with Pins APSFPA6E2-ND 52.72 43.94 41.01 
5 1.5 with Pins APSFPB6E2-ND 56.92 47.43 44.27 
8 1.5 (3 Contacts), 1 (5 Contacts) with Pins APSFPC6E2-ND 57.96 48.30 45.08 
18 5 1 10.0 ~ 14.0 with Pins APSFPD6E2-ND 60.43 51.80 47.48 
3 2.5 with Socket APSFSA6E2-ND 52.70 43.92 41.00 
5 1.5 with Socket APSFSB6E2-ND 56.92 47.43 44.27 
8 1.5 (3 Contacts), 1 (5 Contacts) with Socket APSFSC6E2-ND 57.96 48.30 45.08 
5 1 with Socket APSFSD6E2-ND 60.43 51.80 47.48 
Fig. 2 — Square Flange Receptacle 
3 1.0 with Pins APSCPB2-ND 24.48 19.96 17.75 
10 5 0.8 = with Pins APSCPD2-ND 26.13 21.44 19.10 
3 1.0 with Socket APSCSB2-ND 24.48 19.96 17.75 
5 0.8 with Socket APSCSD2-ND 26.13 21.44 19.10 
2 1.6 with Pins APSDPA2-ND 25.36 20.67 18.39 
42 i 1 —_ with Pins APSDPF2-ND 28.14 23.09 20.57 
2 1.6 with Socket APSDSA2-ND 25.36 20.67 18.39 
a 1 with Socket APSDSF2-ND 28.14 23.09 20.57 
2 2.5 with Pins APSEPB2-ND 30.99 25.43 22.65 
4 1.5 with Pins APSEPF2-ND 32.96 27.04 24.09 
16 12 A _ with Pins APSEPJ2-ND 36.01 29.38 26.53 
2 2.5 with Socket APSESB2-ND 30.99 25.43 22.65 
4 1.5 with Socket APSESF2-ND 32.94 27.03 24.07 
12 1 with Socket APSESJ2-ND 36.01 29.38 26.53 
3 2.5 with Pins APSFPA2-ND 33.23 27.27 24.29 
5 1.5 with Pins APSFPB2-ND 36.80 30.03 27.12 
8 1.5 (3 Contacts), 1 (5 Contacts) with Pins APSFPC2-ND 37.92 30.94 27.95 
18 5 1 = with Pins APSFPD2-ND 41.24 34.11 31.21 
3 2.5 with Socket APSFSA2-ND 33.23 27.27 24.29 
5 1.5 with Socket APSFSB2-ND 36.80 30.03 27.12 
8 1.5 (3 Contacts), 1 (6 Contacts) with Socket APSFSC2-ND 37.92 30.94 27.95 
5 ll with Socket APSFSD2-ND 41.24 34.11 31.21 
Fig. 3 — Jam Nut Receptacle 
3 1.0 with Pins APSCPB7E2-ND 27.85 22.85 20.35 
10 5 0.8 30-65 with Pins APSCPD7E2-ND 30.13 24.72 22.02 
3 1.0 with Socket APSCSB7E2-ND 27.85 22.85 20.35 
5 0.8 with Socket APSCSD7E2-ND 30.13 24.72 22.02 
2 1.6 with Pins APSDPA7E2-ND 31.26 25.65 22.85 
12 7 al 4.0 ~8.0 with Pins APSDPF7E2-ND 33.78 27.56 24.90 
2 1.6 with Socket APSDSA7E2-ND 31.26 25.65 22.85 
a 1 with Socket APSDSF7E2-ND 33.78 27.56 24.90 
2 2.5 with Pins APSEPB7E2-ND 36.54 29.81 26.93 
4 1.5 with Pins APSEPF7E2-ND 37.64 30.71 27.74 
16 12 i 7.0~12.0 with Pins APSEPJ7E2-ND 39.89 32.99 30.19 
2 2:5 with Socket APSESB7E2-ND 36.54 29.81 26.93 
4 1.5 with Socket APSESF7E2-ND 37.66 30.73 27.75 
12 1 with Socket APSESJ7E2-ND 39.89 32.99 30.19 
3 2.5 with Pins APSFPA7E2-ND 40.43 32.99 29.80 
5 1.5 with Pins APSFPB7E2-ND 42.59 35.23 32.23 
8 1.5 (3 Contacts), 1 (5 Contacts) with Pins APSFPC7E2-ND 43.66 36.11 33.04 
18 5 1 10.0 ~ 14.0 with Pins APSFPD7E2-ND 45.82 37.90 34.68 
3 2.5 with Socket APSFSA7E2-ND 40.43 32.99 29.80 
5 1.5 with Socket APSFSB7E2-ND 42.59 35.23 32.23 
8 1.5 (3 Contacts), 1 (6 Contacts) with Socket APSFSC7E2-ND 43.66 36.11 33.04 
5 1 with Socket APSFSD7E2-ND 45.82 37.90 34.68 
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Am phenol C1 6-1 Circular Fig. 1 — Panel Mount Receptacle Male 


RoHS Compliant 
Amphenol-Tuchel Electronics GmbH Con n ectors Parts Available 


The circular connectors of the C 16-1 series are designed to meet the high requirements of industrial applications under 
harsh environmental conditions. 


Specifications: 

4 Position: * Number of Contacts: 4 (3 + PE) * Termination: Screw * Wire Gauge: AWG 14 Rated Insulation Voltage: 
400V * Current Carrying Capacity: 16A » Protection Class: IP 67 

7 Position: * Number of Contacts: 7 (6 + PE) * Termination: Solder * Wire Gauge: AWG 18 « Rated Insulation Voltage: 
250V ¢ Current Carrying Capacity: 10A » Protection Class: IP 67 * Contact Plating: Silver 


Features: 

Circular connectors with contact arrangements 3 + PE and 6 + PE for power and signal applications * Applications in 
machine tools, measurement and control, process technology and medical equipment * Housing are made from high grade 
plastic material * Protected against unlocking by threaded coupling * Protection degree IP 67 per IEC 60529 in mated 
condition * Internal strain relief with screw clamp or clamping ring provides a safe cable restrain 


No.of | Cable Dim. A | Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 
Fig.| Pos. | Outlet* (mm) Part No. 1 10 50 Part No. 

1 7 _ 30.0 361-1041-ND 8.42 7.13 6.00 T3106 000 

4 = 32.0 361-1032-ND 6.94 5.88 4.94 73111 000 
2 

7 = 30.7 361-1040-ND 8.86 7.70 6.93 73107 000 
3 4 PG 11 _ 361-1030-ND 8.51 7.40 6.66 T3109 101 

Fig. 6 — Protective Cap for Fig. 2 

4 PG9 _ 361-1031-ND 13.32 12.33 11.06 T3109 081 
4 

7 PG9 _ 361-1039-ND 14.98 13.86 12.44 T3105 081 

ZG 

5 4 PG 11 _ 361-1027-ND 8.81 7.46 6.28 73108 101 Ay? 
6 _ =_ - 361-1043-ND 7.38 6.25 5.26 T6483 001 Y 


* PG@9 — 6-8mm with gland bushing and clamping ring; 8-10mm with gland bushing but without clamp ring 
PG11 — 8-10mm with gland bushing and clamping ring; 10-12mm with gland bushing but without clamp ring 


eco/mate™ No. of | Term- Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 
1780,1781 14108/84 Fig.| Pos. |ination Description Part No. i) 10 50 | Part No. 
Cc Ircu la r Co n necto rs — : @ Male - Cable Connectors 
IP 65/IP 67 oAL 00.0394 4 [Screw | With Silver Plated Contacts | 361-1078-ND 9.20 7.79 6.55 | C016 20H003 100 12 
Fegogs; 48082 1 |, [Solder | With iver Plated Contacts | 361-1079-ND 892 7.76 6.99 | C016 30006 100 12 
Features: * New screw connection with clamping ring * Strain relief and seal in a single element * Ergonomically shaped ‘ 7 & d 
handle for a better grip and safer handling * The eco/mate program is compatible and interchangeable with the C16-1 Crimp Without, Contaets So CRELD a, 478 S88 HEMI G MOONE O00? 
Series Female - Cable Connectors 
Note: * Male cable connectors mate with female cable connectors * Receptacles do not mate with each other 4 |Screw | With Silver Plated Contacts | 361-1084-ND 8.50 7.20 6.05 | C016 20D003 100 12 
aaPE Sire 2. 7 Solder | With Silver Plated Contacts | 361-1085-ND 10.37 9.02 8.12 | CO16 30D006 100 12 
aa + + i i -1086- 
General Characteristics Screw Solder Crimp Crimp Without Contacts 361-1086-ND 6.32 5.24 4.36 | C016 10D006 000 12 
Rated Insulation Voltage 400V 250V 250V Female - Right Angle Cable Connectors 
Flectrical: | Current Carrying Capacity TOA 55°C 10A/ 55°C 134/550 4 | Screw | With Silver Plated Contacts | 361-1087-ND 13.70 12.68 11.38 | C016 20F003 100 12 
Contact Resistance <hm0 <5m0 <5m0 
Climate: Operating Temperature Av - 100°C AVC - 125°C AVC - 1250 3}, [Solder | With Silver Plated Contacts | 361-1088-ND 15.42 14.27 12.80/| CO16 30F006 100 12 
Mechanical: | 1P-Degree of Protection IP 65 / IP 67 IP 65 / IP 67 IP 65/1P 67 Crimp Without Contacts 361-1089-ND 11.06 9.62 8.66 | CO16 10F006 000 12 
Materials: Contact Plating Silver plated Silver plated Silver plated Male - Receptacles 
Other: Wire Gauge 14 AWG 20 AWG 26-16 AWG — 
er: Color Black Black Black 4 |Screw | With Silver Plated Contacts | 361-1090-ND 7.15 6.05 5.09 | C016 20C003 100 12 
4 7 Solder | With Silver Plated Contacts | 361-1091-ND 6.82 6.31 5.67 | C016 300006 100 12 
Crimp Without Contacts 361-1092-NDt 3.54 2.93 2.44 | C016 100006 000 12 
Female - Receptacles 
4 |Screw | With Silver Plated Contacts | 361-1081-ND 8.01 6.78 5.70 | C016 20G003 100 12 
5 7 Solder | With Silver Plated Contacts | 361-1082-ND 8.79 7.64 6.88 | CO16 30G006 100 12 
Crimp Without Contacts 361-1083-ND 3.42 2.84 2.36 | CO16 10G006 000 12 


Protective Caps 
For Male Receptacle 361-1093-NDt 6.26 5.19 4.32 | C016 00U000 000 12 
For Male Cable Connector | 361-1094-NDt 6.90 5.72 4.76 | C016 00U000 010 12 


8) — | — For Female Receptacle | 361-1148-ND 8.64 7.16 5.96 | C016 doVO00 O00 12 
For Female Cable Connector | 361-1147-ND 6.03 5.00 4.16 | co16 covoo0 010 12 
t+ Black 
Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 
Description Part No. 1 10 50 Part No. 
Contacts 
Pin, Silver Plated, 26 - 20AWG 361-1095-ND 98 62 41 | vot 016 0011 1 
Pin, Silver Plated, 20 - 16AWG 361-1096-ND 98 61 41 | VN01 016 0004 1 
Socket, Silver Plated, 26- 20AwG | 361-1097-ND 141 88 59 | VN02016 0003 1 
Socket, Silver Plated, 20-16AwG | 361-1098-ND 1.62 1.01 67 | VN 02016 0002 1 
Tools 
Crimp Tool, Long Handle 361-1099-ND 141.511 TA 0000 
Crimp Tool, Short Handle 361-1100-ND 133.07/4 TA 0500 
Die Set, 20 - 16AWG 361-1101-ND 155.77/1 TA 0000 163 
nimereia Die Set, 26 - 20AWG 361-1102-ND 153.55/1 TA 0000 202 
Inches (mm) Locator for VNO2 016 0003 1 361-1103-ND 2736/1 TA 0001 146 0001 
Male (shown) 1.00 Gi Locator for VNO2 016 0002 1 361-1104-ND 25.02/1 TA 0002 146 0001 
Locator for VNO1 016 0004/0111 | 361-1105-ND 30.43/1 TA 0002 016 0001 
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Am h e n re) | C091 A and C091 D os IP 67 No. of Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 
p 5 Fig. Positions Part No. al 10 50 | Part No. 
Amphenol-Tuchel Electronics GmbH Circu lar Con nectors Female Receptacle — Panel Mount, Front Mounting 
. : Aw 3 DIN 361-1062-ND 6.09 5.04 4.20 | T3263 000 
RoHS Compliant Parts Available | ; ° 4 1EC 361-1063-ND 6.18 5.12 4.26 | T3303 000 
(parts other than indicated may be available as ROHS Compliant) E 63093 5 361-1064-ND 6.21 5.14 4.28 | T3363 000 
Features: ¢ Internal metal strain relief with half shell construction and snap-in latching * Complete EMI shielding 5S DIN 361-1065-ND 7.64 6.47 5.44 | T3363 010 
in fully mated and locked position * Solder termination 4 6 BIN 3et-1086-NR en = 364 73408 000 
Specifications: ¢ Metal threaded coupling is nickel plated * Contact plating is silver * C091 A: Plastic Backshell 8 DIN 361-1068-ND 10.22 8.65 7.28 13507 000 
ode: Metal Backs poll iE:67 12 361-1069-ND 13.40 12.40 11.13 | T3638 000 
14 361-1070-ND 15.28 14.14 12.69 | T3653 000 
C091 D Series - IP 67 
Male - Cable Mount 
RoHS Compliant 
3 DIN 361-1124-ND 16.63 15.65 14.19 | C091 31H003 100 2 
1 5 DIN 361-1125-ND 16.80 15.81 14.33 | C091 31H005 100 2 
6 DIN 361-1126-ND 17.19 16.18 14.66 | C091 31HO06 100 2 
No. of DigiKey Price Each AMpRencieTUchel 8 DIN 361-1127-ND 17.65 16.61 15.06 | CO91 31H008 100 2 
Fig. Positions Part No. i 10 50 | Part No. Female - Cable Mount 
C091 A Series RoHS Compliant 
ene aoe one Ear SDN | sertizenD «1756 tess 1498 | Cost stDo0s 100 2 
3 DIN 361-1044-ND 9.75 8.25 6.94 | T3260 001 2 ; - ‘ ; 
4IEC 361-1045-ND 906 7388 710 | 13300 001 6 DIN 361-1130-ND 17.71 16.68 = 15.11 | C091 31006 100 2 
5 361-1046-ND 10.24 8.67 7.29 | T3360 001 8 DIN 361-1131-ND 19.36 18.23 16.52 | C091 31D008 100 2 
5S DIN 361-1047-ND 10.76 9.36 8.43 | T3360 010 Male Receptacle - Panel Mount, Front Mounting 
1 6 DIN 361-1048-ND 9.61 8.36 7.53 _| T3400 001 RoHS Compliant 
7 pele ND TONE A i008), — fg0n| ieee 008 3 DIN 361-1136-ND 775 656 5.52 | C091 31W003 1002 
8 DIN 361-1050-ND 10.17 8.84 7.96 | T3504 001 
5 DIN 361-1137-ND 8.09 6.85 5.76 | C091 31W005 100 2 
te Set O81 ND AGS. Note) eer *| nabs> 00 7 6 DIN 361-1138-ND 837 7.09 5.96 | C091 31W006 100 2 
14 361-1052-ND 17.66 16.63 15.07 | T3650 001 e é " i 
8 DIN 361-1139-ND 9.18 AEE 6.54 | C091 31W008 100 2 
Female - Cable Mount, Solder Type F le R tacle -P. 1M it, Front Mi tii 
3 DIN 361-1053-ND 10.47 9.10 849 | T3261 007 Ouray en pee noseaage Oe et ek GA 
4 IEC 361-1054-ND 10.47 9.10 8.19 | T3301 001 Sek di ee 
5 361-1055-ND 10.47 9.10 8.19 | T3361 001 3 DIN 361-1132-ND 9.31 7.88 6.63 | C091 31N003 100 2 
5SDIN 361-1056-ND 11.68 10.16 9.15 | T3361 010 4 5 DIN 361-1133-ND 9.36 7.92 6.66 | C091 31NO05 100 2 
2 6 DIN 361-1057-ND 11.68 10.16 9.15 | T3401 001 6 DIN 361-1134-ND 10.87 9.20 7.74 | C091 31NO006 100 2 
7 361-1058-ND A 10.18 9.17 | T3476 001 8 DIN 361-1135-ND 11.85 10.30 9.27 | C091 31N008 100 2 
8 i Sei l0eeND ie ees {one Le eat Male Receptacle - Panel Mount, Rear Mounting 
~1060- ; . . RoHS Compliant 
14 361-1061-ND 16.00 15.06 __13.65 | T3651 001 sake a 
"i 3 DIN 361-1140-ND 8.58 7.26 6.11 | C091 310003 100 2 
Male Receptacle - Panel Mount, Front Mounting 5 DIN 361-1141-ND 946 8.01 6.74 | C091 31005 100 2 
: ee sett rNG 2 er Se Las hee > 6 DIN 361-1142-ND 9.49 8.03 6.76 | C091 31C006 1002 
eng oie 2° 7 : 8 DIN 361-1143-ND 9.85 8.34 7.02 | C091 31C008 1002 
3 5 361-1073-ND 5.83 4.83 4.02 | T3362 000 
6 DIN 361-1075-ND 6.99 5.79 4.82 | T3402 000 Tools 
7 361-1076-ND 7.02 5.81 4.84 | T3477 000 Spanner Wrench Cable Side 361-1144-ND 16.80/1 FH 0300 91 
8 DIN 361-1077-ND 7.37 6.10 5.08 | T3506-000 Spanner Wrench Receptacles | 361-1145-ND 10.66/1 N 45 091 0001 


44 Series Circular 
Connectors — IP 65/67 


1.780 inches 
[*— 45.212 mm—*| 


1.282 inches 


Features: 

«Long time resistance against environmental impacts » 3 liquid-proof seals * Quick and easy assembly * Quick and easy mating 
* Protection class IP 65/67 * High reliability » Discrete wire interconnection »* Crimp termination *1, 2, 3, 4, 5, and 6 contact 
configurations available * Mated Dimension: 56.33mm 


Insert Configurations 


No. of | Dimensions — In. (mm) Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel Contacts 
Fig.| Pos. A B Part No. il 10 50 Part No. 
Receptacle Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 
1 0.50 (12.62) 0.44 (11.18) ] 361-1106-ND 3.74 3.10 2.58 | 44-104-10001-02 Description Part No. 1 10 50 _| Part No. 
2 | 0.61 (15.42) 0.47 (11.94) | 361-1107-ND 3.58 2.97 2.48 | 44-104-10002-02 Pin, 14-18AWG, Tin 361-1118-ND 86 61 47. | 44-100-1414P-100(101) 
A 3 | 0.71 (17.98) 0.57 (14.48) | 361-1108-ND 4.23 3.51 2.93 | 44-104-10003-02 Socket, 14-18AWG, Tin 361-1119-ND 1.43 1.12 .95 | 44-102-1414S-100(101) 
4 | 0.82 (20.80) 0.68 (17.32) | 361-1109-ND 3.94 3.27 2.72 | 44-104-10004-02 
5 | 0.82 (20.80) 0.68 (17.32) | 361-1110-ND 3.64 3.03 2.62 | 44-104-10005-02 | TooIg 
6 | 0.93 (23.70) _ 0.80 (20.22) | 361-1111-ND 461 3.82 3.18 | 44-104-10006-02 
Plug rer Gi 
Digi-Key Price Amphenol-Tuchel 
1 | 0.50 (12.62 = 361-1112-ND 3.94 3.27 2.72 | 44-103-10001-02 nen 
2 |o61 {ea} = 361-1113-ND 263 219 1.83 | 44-103-10002-02 Bescunuony aruNe! Each Rartine: 
3 | 0.71 (17.98) _— 361-1114-ND 2.89 2.41 2.01 | 44-103-10003-02 Crimp for 14-18AWG, pin/socket 361-1120-ND 411.62 357-588 
2 4 0.82 (20.80) = 361-1115-ND 4.68 3.89 3.24 | 44-103-10004-02 Insertion Tool for pin/socket 361-1121-ND 99.67 356-258 
5 | 0.82 (20.80) _ 361-1116-ND 289 2.41 2.01 | 44-103-10005-02 Removal Tool for pin 361-1122-ND 96.92 356-259 
6 | 0.93 (23.70) _ 361-1117-ND 484 4.03 3.36 | 44-103-10006-02 Removal Tool for socket 361-1123-ND 112.56 356-260 


com secll sensor-Link 


A Switchcraft Company 


Features: 


Designed to meet or exceed the requirements of UL, CSA, NEMA, ANSI, IEC and SAE, the Sensor-Link | Fig. | Pos. tion (Feet) A B Part No. al 25 Part No. 


series is intermateable and intermountable with other manufacturers equivalents. 


Mini-Mizer® “A” Size Specifications: 


* Voltage: 600V * Contacts: Copper alloy, gold-plated * Cable: 16AWG, PVC Insulated, 600V, 105°C * Over- 


mold: Polyurethane * Operating Ambient Temperature: -20°C ~ 80°C 


Nano-Mizer® Specifications: 


¢ Voltage: 300V, 4 Amps ¢ Contacts: Copper alloy, gold-plated » Cable: .25mm (or approximately 22AWG) 3B 3 Female 6 1.305 = $C1302-ND 770 6.01 603SS2 


PVC insulated * Operating Ambient Temperature: -20°C ~ 105°C 


Molded Single Ended Cable Assemblies and 
Panel Mount Receptacles with Wire Leads 


No. of | Descrip- | Length Dim. (Inch) Digi-Key Price Each Conxall 


Mini-Mizer® “A” Size 


1A 2 Female 12 2.25 1.0 $C1292-ND 19.14 15.16 1628144 


Nano-Mizer® Series 


2B 3 Male 6 1.16 328 $C1300-ND 7.08 5.53 603PS2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
356 (T073) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


conszcall Field Installable Connectors 


A Switchcraft Company 


Conxall was an innovator in the design of all plastic cylindrical connectors. The all plastic connector provides Micro-Con-X®: « Rating: 3.0 thru 7.5A, 600V * Conductor Size: 20 thru 24 AWG 

for substantial savings in cost without sacrificing performance and quality. Mini-Con-X®: « Rating: 4.8 thru 13.0A, 600V * Conductor Size: 20 thru 24 AWG 

The all plastic connector is corrosion resistant, non-conductive and withstands substantial abuse, hostile Multi-Con-X®: * Rating: 1.95 thru 23.0A, 600V * Conductor Size: #12 Contacts, 12 thru 14 AWG; #20 
environments, and heavy impacts that would otherwise cause metal connectors to corrode, deform or become _ Contacts, 20 thru 24 AWG 

electrically conductive and thus become unusable or unsafe. Note: Contact size is determined by the second digit of Conxall part number: 1=#12, 2=#20 

Specifications: ¢ Voltage: 600V * Temperature Rating: -55°C ~ 125°C (-67°F ~ 257°F) * Contacts: Brass, Maxi-Con-X®: * Rating: 1.35 thru 13.0A, 600V * Conductor Size: #12 Contacts, 12 thru 14 AWG; #16 
gold over nickel » Watertight: NEMA 6P, 13: IEC IP67 * UL Recognized: File #£138878 - 250V *CSA_ Contacts, 16 thru 18 AWG; #20 Contacts, 20 thru 24 AWG 

Certified: File #LR89277 - 600V Note: Contact size is determined by the second digit of Conxall part number: 1=#12, 2=#20, 3=#16 


Fig. 1 (Mates with Fig. 4 and 6) Fig. 2 (Mates with Fig. 3 and 5) Fig. 3 (Mates with Fig. 2) Fig. 4 (Mates with Fig. 1) 


A 


Shown with 
Female Insert 


Shown with MN \ Wy - Shown with 
Male Insert Male Insert 
Micro-Con-X® Series Multi-Con-X® Series 
No. of | Dim. (Inch) Max Cable Digi-Key Price Each Conxall No. of | Dim. (Inch) | Max. Cable Digi-Key Price Each Conxall 
Pos. A B Dia. (Inch) Part No. al 10 25 | Part No. Pos. A B Dia. (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. 
Fig. 1 — Cable Pin - Plug with Male Insert Fig. 1 — Cable Pin - Plug with Male Insert 
2 $C1202-ND 3.70 2.78 2.54) 16282-2PG-311 
3 1.29 .530 0.14 $C1204-ND 4.37 3.28 3.00) 16282-3PG-311 2 $C1214-ND 5.49 4.18 3.84 | 3182-2PG-3DC 
Fig. 2 — Cable Socket - Pl ith F leh rt 3 $C1216-ND 6.43 4.89 4.49 | 3182-3PG-3DC 
‘ig. 2 — Cable Socket - Plug with Female Inse 
2 o BO ETCuND) g 705 Bi5 36 | 16282 2SG-aTT 4 $C1218-ND 6.16 4.67 4.30 | 3282-4PG-3DC 
g | [178 2880 a $C1205-ND 5.24 3.94  3.60| 16282-3SG-311 5/457 875 | 0.250 Se eee ND ss Gel amma Al nee earctibetcetd 
Fig. 3 — Panel Mount Receptacle with Male Insert 6 Seite — pantech 
a ee = $C1206-ND 271 204 1.87] 17282-2PG-300 f ‘ i - = ghee 
3 ; $C1208-ND 3.37 252 2.82] 17282-3PG-300 2 SoizAS ND B8r AGRO: «8:8 ))| eebe-oF GS0e. 
Fig. 4 — Panel Mount Receptacle with Female Insert 9 SC1228-ND 8.92 6.75 6.21 |_3282-9PG-3DC 
2 715 15 S$C1207-ND 3.48 2.61 2.39| 17282-2SG-300 Fig. 2 — Cable Socket - Plug with Female Insert 
3 $C1209-ND 4.33 3.26 2.99] 17282-3SG-300 2 $C1215-ND 6.76 5.13 4.73 | 3182-2SG-3DC 
Fig. 5 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Male Insert 3 S$C1217-ND 8.13 6.16 5.65 | 3182-3SG-3DC 
z= | on QE Gee pel emer || sozienD 781 S93 848/ satuso-06 
- a : — “ — 5 |i4s7 975 050 $C1221-ND 8.70 660 6.06] 3282-5SG-3DC 
Fig. 6 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Female Insert 6 S ¥ s $C1223-ND 9.57 7.25 6.66 | 3282-6SG-3DC 
2 $C1211-ND 4.07 3.05 2.81) 18282-2SG-311 
3 1.32  .500 0.14 $C1213-ND 501 377 345| 18282-38G-311 7 $C1225-ND 10.43 7.88 7.26 | 3282-7SG-3DC 
8 $C1227-ND 11.28 8.52 7.83 | 3282-8SG-3DC 
Mini-Con-X® Series 9 $C1229-ND 12.11 9.15 8.41 | 3282-9SG-3DC 


Fig. 3 — Panel Mount Receptacle with Male Insert 


No. of | Dim. (Inch) | Max. Cable Digi-Key Price Each Conxall 
Pos. | A B | Dia.(Inch) | PartNo. 1 10 25 | PartNo. e SCZ OAND) 3.88 2.91 = 2.67 | 4182-2PG-300 
Fig. 1 — Cable Pin - Plug with Male Insert 3 $C1232-ND 483 3.62 3.32] 4182-3PG-300 
2 $C1262-ND 4.06 3.11 2.87] 6282-2PG-3DC 7 SoieentNe) BOS (SB Ee 8101) Bebe hers00 
3 SC1264-ND 470 3.58  3.31| 6282-3PG-3DC 5 | 605 4.155 = $C1236-ND 5.09 3.82 3.51 | 4282-5PG-300 
4 41.315 715 0.250 $C1266-ND 5.32 4.05 3.74] 6282-4PG-3DC 6 $C1238-ND 5.64 4.24 3.88] 4282-6PG-300 
5 $C1268-ND 5.90 449 4.14] 6282-5PG-3DC 7 $C1240-ND 6.19 465 4.26] 4282-7PG-300 
6 : $C1270-ND 8.46 4.91 4.51 | 6282-6PG-3DC a SORT) Gai “EGR, apo. | sages ope-a0n 
Fig. 2 — Cable Socket - Plug with Female Insert 9 $C1244-ND 7.24 5.42 4.97 | 4282-9PG-300 
2 $C1263-ND 483 3.69 3.40] 6282-2SG-3DC . - 
3 SC1265-ND 5.78 4.40 4.05 | 6282-3SG-3DC Fig. 4 — Panel Mount Receptacle with Female Insert 
: 1315-715 | 0.250 eae as oe eee es oo een ene 2 $C1231-ND 468 352 3.21 | 4182-2SG-300 
6 $C1271-ND 845 641 588) e282-6SG-3DC 3 $C1233-ND 6.03 4.53 4.16] 4182-3SG-300 
Fig. 3 — Panel Mount Receptacle with Male Insert 4 | 625 1.155 _ $C1235-ND 5.37 4.04 3.70] 4282-4SG-300 
2 $C1272-ND 274 2.06 1.90] 7282-2PG-300 2 SO12E ND. Se ete TAS | seee eee 
3 $C1274-ND 3.39 2.54 2.33] 7282-3PG-300 6 SC1239-ND 6.97 5.25 4.80 |_4282-6SG-300 
4 675 924 = $C1276-ND 4.00 2.99 2.74 | 7282-4PG-300 Fig. 4 — Panel Mount Receptacle with Female Insert 
5 $C1278-ND 4.57 342 3.14| 7282-5PG-300 
6 SC1280-ND 5.14 386 3.54] 7282-6PG-300 7 $C1241-ND 7.75 5.81 5.33 | 4282-7SG-300 
Fig. 4 — Panel Mount Receptacle with Female Insert 8 1.65  .766 = $C1243-ND 8.67 650 5.97] 4282-8SG-300 
2 $C1273-ND 3.24 244 2.23] 7282-2SG-300 9 SC1245-ND 9.39 7.06 6.47 | _4282-9SG-300 
3 $C1275-ND 4.09 3.08 2.83 | 7282-3SG-300 Fig. 5 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Male Insert 
4 | 675 .924 - $C1277-ND 4.93 371 3.39| 7282-4SG-300 
5 $C1279-ND 5.75 431 3.96| 7282-5SG-300 7 (165 .766 0.250 $C1256-ND 685 5.19 4.78 | _5282-8PG-3DC 
6 $C1281-ND 6.52 4.91 4.49] 7282-6SG-300 ; a : 
Fig. 5 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Male Insert Maxi-Con-X' Series 
F Sea pee ae oe oes aoe ne No. of | Dim. (Inch) | Max. Cable | Digi-Key Price Each Conxall 
4 |1.395 625 0.250 $C1286-ND 5.70 4.33 4.00] 8282-4PG-3DC Recs || eS) ee (iy) |Get its u WO 29) || Gen iN 
5 SC1288-ND 6.27 4.76 4.39) 8282-5PG-3DC Fig. 6 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Female Insert 
6 $C1290-ND 6.83 5.18  4.77| 8282-6PG-3DC 
Fig. 6 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Female Insert 7 1.65 .766 0.250 $C1257-ND 8.79 6.64 6.11 | 5282-7SG-3DC 
2 SC1283-ND 4.95 3.78 3.48 | 8282-2SG-3DC Fig. 7 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Male Insert 
3 $C1285-ND 5.90 449 4.14] 8282-3SG-3DC 
4 1.395 .625 0.250 $C1287-ND 6.81 5.16 4.75 | 8282-4SG-3DC 7 SC1196-ND 12.27 9.20 8.44| 15182-7PG-326 
5 $C1289-ND 7.70 5.83 5.37] 8282-5SG-3DC 2.0 1.06 30 
6 $C1291-ND 857 649 5.97] 8282-6SG-3DC 18 $C1198-ND 16.31 12.23 11.22) 15282-18PG-326 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 357 


Switcherafi® —N3 Weathertight Connectors 


“5/8"-27 Thread 
Hex Nut 


14.78 
te 
C) @15.49 


Recommended 
Panel Cutout 


+ 
017.86 
i 


7 Mi /32" to 3/16" 
54] Panel 
fae Thickness 


Features and Benefits: 

* Housing rated UL 94V-O against flammability * Contact terminal: Solder Cup Contacts * Panel Connector 
Shell features a positioning keyway to prevent misalignments * No Grommets. Cable clamp assembly features 
living hinges, which snap easily onto and holds the cable * Choose cord plug or panel mount 2-8 pins 
* Exceeds Coast Guard specifications for water tightness (CFR 46 Part 110.20) * Optional cap covers the panel 
housing assembly when not in use 


Applications: 
* Process control »* Marine electronics * Medical instrumentation * Geothermal instrumentation 
unication * Transportation * General industrial electronics 


Specifications: 

* Mechanical: Shock: Mil-Std. 202 method 213B, condition K »¢ Vibration: Mil-Std 202 Method 201 
600 insertion/withdrawal cycles (minimum) Electrical: Voltage Rating (sea level): * Tested at 600 VRMS 
* Insulation Resistance: 100MQ (minimum) at 77°F (25°C) * Contact Resistance: 3.0mQ (maximum) * Current 
Rating: 7.5 Amps (#20 contact) Environmental: * Temperature Limits: -40°C ~ 65°C (non-operating) » Moisture 
Resistance: Mil-Std 202 Method 106F * Insulation Resistance: Mil-Std 202 Method 302, condition B * Thermal 
Shock: Mil-Std 202 Method 107G * Salt Spray: Mil-Std 202 Method 101D, condition B * Water Tightness Test: 
U.S. Coast Guard CFR 46 Part 110.20 


No. of Digi-Key Price Each Switchcraft 
Fig. | Positions Description Part No. 1 10 25 Part No. 
Plugs 

3 Female $C1156-ND 5.95 4.47 4.10 EN3C3F 
Male $C1157-ND 4.26 3.20 2.94 EN3C3M 

4 Female $C1158-ND 7.08 5.31 4.87 EN3C4F 
Male $C1159-ND. 4.91 3.69 3.38 EN3C4M 

1 5 Female $C1160-ND 8.19 6.15 5.64 EN3C5F 
Male $C1161-ND. 5.64 4.24 3.89 EN3C5M 

6 Female $C1162-ND 9.39 7.05 6.46 EN3C6F 
Male $C1163-ND 6.26 4.70 4.30 EN3C6M 

8 Female SC1164-ND 11.79 8.85 8.12 EN3C8F 

In-Line Receptacles 

3 Female $C1175-ND 5.74 4.31 3.95 EN3L3F 

Male $C1176-ND 4.21 3.16 2.90 EN3L3M 

4 Female $C1177-ND 6.92 5.19 4.76 EN3L4F 

Male $C1178-ND 4.76 3.57 3.27 EN3L4M 

2 5 Female $C1179-ND 7.99 6.00 5.50 EN3L5F 
Male $C1180-ND 5.49 4.12 3.78 EN3L5M 

6 Female $C1181-ND 9.09 6.82 6.26 EN3L6F 

Male $C1182-ND. 6.07 4.56 4.18 EN3L6M 

8 Male $C1183-ND 7.46 5.60 5.14 EN3L8M 

Panel-Mount Receptacles 

3 Female $C1165-ND 5.29 3.97 3.64 EN3P3F 

* Comm: Male $C1166-ND 3.85 2.89 2.66 EN3P3M 
4 Female $C1167-ND 6.34 4.76 4.36 EN3P4F 

Male $C1168-ND 4.46 3.35 3.07 EN3P4M 

* Life 3 5 Female $C1169-ND 7.46 5.60 5.14 EN3P5F 
Male $C1170-ND 5.13 3.85 3.53 EN3P5M 

6 Female $C1171-ND 8.59 6.45 5.91 EN3P6F 

Male $C1172-ND 5.74 4.31 3.95 EN3P6M 

8 Male $C1173-ND 7.08 5.31 4.87 EN3P8M 
4 _— Dust Cap $C1174-ND 1.19 -90 83 EN3CAP- 


rhotex MX150L Waterproof Automotive Type Connectors 


Receptacle and Plug Specifications: Electrical: * Dielectric Withstanding Voltage: 1500VAC minimum 
¢ Insulation Resistance: 1000MQ Physical: * Housing: SPS Glass-Filled Crystalline, UL 94V-0 » Polymer 
Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Features: * Environmentally sealed to IP67 and USCAR-2, Rev. 3 
standards «Integrated mat wire seal Integrated interface seal ¢ Integrated terminal position assurance 
(TPA) * Simple crimp and poke application ¢ Field serviceable contact removal system * Tactile and audible 


Contacts sold separately Contacts sold separately Contacts sold separately 


mating feedback * Supports 18-22AWG and 14-16AWG wire range 
Vertical and Right Angle Header Specifications: Electrical: Dielectric Withstanding Voltage: 2200VAC 
minimum ¢ Insulation Resistance: 1000MOQ Physical: * Housing: Glass-Filled PBT * Contacts: Copper Alloy 
* Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Features: ¢ Environmentally sealed to IP67 standards » Molded 
silicon panel gasket included * Tactile and audible mating feedback * Supports 14-22 AWG wire range 


Contacts sold separately 


*WM17509-ND 


*WM17504-ND 


AWG | Dim.A | Digi-Key Price Each Molex Vertical and Right Angle Headers oS 
= 
Fig. | Circuits | Range | (Inches) | PartNo. 1 10 50 | Part No. 
Single Row Dim. A Dim. B Digi-Key Price Each Molex 
Receptacle Fig. | Circuits | (Inches) | (Inches) | Part No. 1 10 50 Part No. 
F 5 22-18 _ WM17407-ND 2.92 248 2.08] 19418-0016 Vertical 
16-14 WM17408-ND 2.92 248 2.08] 19418-0017 2 634 504 WM17509-ND 2.35 1.99 1.68| 19428-0009 
Plug 4 .634 754 WM17510-ND 3.09 2.62 2.20] 19428-0011 
; 3 ep _ SNFRE SEN mga = sader . 08 Aaa 0008 5 6 864 754 WM17511-ND 3.56 3.02 2.54] 19428-0012 
1614 WM17418-ND Son age: «-ai9a||, 49416-0007 8 1.092 754 WM17512-ND 4.08 3.46 2.91] 19428-0013 
10 1.324 754 WM17513-ND 4.67 3.95 3.33] 19428-0014 
Double Row 
Right Angle 
Receptacle 
rar ER OnD Rap > Bal — B70) Weeo0Ia 2 .632 504 WM17504-ND 3.05 2.59 2.18 19427-0040 
4 Veda 872 SOD Sap. ies «5 70| 4enie-ools 4 .634 754 WM17505-ND 3.75 3.18 2.67| 19427-0032 
: : : 6 6 864 754 WM17506-ND 4.34 3.67 3.09] 19427-0018 
6 bate 4.102 es oe oe ey Petts 8 1.092 | .754 | WM17507-ND 489 414  3.48| 19427-0017 
3 - = - : - 10 1.324 754 WM17508-ND 5.66 4.79 4.03 | 19427-0031 
7 22-18 j.ag0 | WM17413-ND 6.70 5.68 4.78] 19418-0022 
16-14 ; WM17414-ND 6.70 5.68 4.78] 19418-0023 . 
am 22-18 tea | WM17415-ND 8.23 6.97 5.86] 19418-0024 Contacts (Pre tin) / Tools 
16-14 ; WM17416-ND 8.23 6.97 5.86] 19418-0025 Wire Size | Digi Key Pricing Molex 
Plug Description AWG Part No. 10 100 500 Part No. 
é 22-18 yas | WM17419-ND 3.91 331 2.79] 19419-0005 ge 22-18 Ree 2.32 Ee Le || doco 
16-14 ; WM17420-ND 3.91 3.31 2.79] 19419-0004 ab WMS OEIND 2.32 ss W020 |: ABANEO086 
. 22-18 aie WM17421-ND 5.68 4.81 4.04] 19419-0012 Socket 1614 WM17428-ND 2.32 18.53 77.20 | 19420-0009 
4 16-14 ; WM17422-ND 5.68 4.81 4.04| 19419-0011 Pin WM17430-ND 2.32 18.53 77.20 | 19417-0047 
F 22-18 4.206 | WM17423-ND 6.70 568 4.78] 19419-0001 Keying Plug for MX Series WM17431-ND 3.02/10 19417-0119 
16-14 i WM17424-ND 6.70 5.68 4.78] 19419-0002 Crimp Tool (Prototype) WM17483-ND 41.34/1 64016-0035 
‘5 22-18 4.436 | WM17425-ND 8.31 7.04 5.92] 19419-0015 Crimp Tool (Ratcheting) WM17484-ND 343.44/1 63811-4400 
16-14 , WM17426-ND 8.23 6.97 5.86] 19419-0014 Extraction Tool WM17434-ND 21.47/14 63813-1500 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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@ 


SOURIAU Trim Trio Connection System 


Connection Technology 


Fig. 1 - Cable Plug Fig. 2 — Wall Mount Fig. 3 - Jam Nut Fig. 4 - Cable Plug Fig. 5 — Wall Mount 
Receptacle Receptacle _ Receptacle 


Female — 
Shown with 


Fig. 8 — Plug ~ Fig. 9— Plug 
Connector AA Connector 


Fig. 12 — Panel Mount 
Receptacle 


p Female 
Shown with strain relief Shown without strain relief shown 
Metal Circular Bayonet Dynamic Sealing — IP67/IP68K No. of Pos | Shell Digi-Key Price Each | Souriau 
UTO/UTOW Series Fig. | Contact Size¢| Size Description Part No. 1 10 Part No. 
2 Recept. for sockets | SOU1066-ND§ 18.06 14.62 | UTOW01210SH 
Features: ¢ Full Metal Bayonet Coupling * UTO Series is intermatable with UTG, UTP and UTS Series 10 / #20 12 Recept. for pins | SOQU1067-ND§ 14.83 11.66 | UTOW01210PH 
¢ Derived from MIL-C-26482 *500 mating-unmating cycles ¢ Salt spray resistant up to 48 hours Recept. for sockets | SOU1072-ND 25.76 21.00 | UTOW71210SH 
Specifications: ¢ Shells: Zinc alloy-shielded * Coupling Ring: Aluminum alloy * Operating Temperature: 3 Recept. for pins SOU1073-ND 28.94 23.59 | UTOW71210PH 
-40°C ~ 105°C Fi Plug for sockets | SOU1080-ND 25.18 20.53 | UTOW61419SH 
Plug for pins SOU1081-ND 21.44 17.48 | UTOW61419PH 
No. of Pos./ | Shell Digi-Key Price Each Souriau 2 49 / #20 14 Recept. for sockets | SOU1068-ND§ 18.33 14.85 | UTOW01419SH 
Fig. | Contact Size¢| Size Description Part No. 1 10 Part No. Recept. for pins SOU1069-ND§ 15.07 11.86 | UTOW01419PH 
UTO Series 3 Recept. for sockets | SOU1074-ND 25.88 21.10 | UTOW71419SH 
Recept. for pins $0U1075-ND 29.29 24.04 | UTOW71419PH 
1 Plug for sockets | SOU1032-ND 20.90 17.04 | UT06104SH - 5 - 7 
Plug for pins SOU1033-ND 20.90 17.04 | UT06104PH + See Trim Trio Contact section for contacts § Square flange sealing sold separately 
Recept. for sockets | SOU1000-ND§ 14.28 11.23 | UT00104SH H H A H 
2] 4/#6 | 10 |" Recept.forpins | SOU1001-ND§ 1428 11.23 | utoo1oapH | Plastic with Metal Ring Circular Baynonet — IP65/IP67 
3 Recept. for sockets SOU1016-ND 21.16 17.25 | UTO7104SH UTG Series 
Recept. for pins $O0U1017-ND 21.22 17.30 | UTO7104PH 
F Plug for sockets | SOU1034-ND 21.00 17.12 | UT06128SH Features: ¢ Full Metal Bayonet Coupling *Intermatable with UTO, UTP and UTS Series * 500 mating- 
Plug for pins SOU1035-ND 21.24 17.32 | UT06128PH unmating cycles Specifications: * Shells: Glass filled thermoplastic UL94-VO * Coupling Ring: Nickel 
Recept. for sockets | SOU1002-ND§ 14.87 11.70 | UT00128SH plated brass * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 
2 ene 12 | Recept. for pins | SOU1003-ND§ __14.87__11.70 | UT00128PH 
3 Recept. for sockets | SOU1018-ND 21.96 17.90 | UTO7128SH No. of Pos./ | Shell Digi-Key Price Each Souriau 
Recept. forpins | SOU1019-ND 22.06 17.98 | UTO7128PH Fig. | Contact Size¢| Size Description Part No. 1 10 Part No. 
1 Plug for sockets /BSOUIOSe ND 2148: «17-51 | UT06141 25H j Plug for sockets | SOU1082-ND 12.67 9.74 | UTG6104SN 
Plug for pins SOU1037-ND 20.98 17.10 | UT061412PH Plug for pins SOU1083-ND 41.50 8.84 | UTG6104PN 
Recept. for sockets | SOU1004-ND§ 15.14 11.91 | UT001412SH 4/#16 10 
2 12/#16 14 ‘ Recept. for sockets | SOU1104-ND§ 6.70 4.96 | UTGO104S 
Recept. for pins SOU1005-ND§ 15.07 11.86 | UT001412PH 5 Recent, for pins SOU1105-ND§ 7.38 5.46 | UTGO104P 
Recept. for sockets | SOU1020-ND 22.56 18.39 | UT071412SH de D = : 
3 ‘ Plug for sockets | SOU1084-ND 12.67 9.74 | UTG6128SN 
Recept. for pins $OU1021-ND 22.64 18.46 | UTO71412PH 4 Plug for pi S0U1085-ND 10.86 8.26 | UTG6128PN 
, Plug for sockets | SOU1038-ND 21.60 17.61 | UTO61619SH Paris Oa ug a a aUSRETNIC Ba 478 | UTGO128S 
Plug for pins _| SQU1039-ND 21.50 17.53 | UT061619PH # lecept. for sockets | Si HNIDS 45 a 
a aoneie jg | Recept. for sockets | SOU1006-ND§_——«*15.84_—*12.24 | UTOO1619SH 5 Recept. for pins | SOUI07-ND§ 7.70 $6.65 | UTGO128P 
Recept. for pins_| SQU1007-ND§ 15.55.‘ 12.02 | UT001619PH Recept. for pins_| SOU1097-ND 7155.30 | UTG1126P 
A Recept. for sockets | SOU1022-ND 23.42 19.09 | UTO71619SH 4 Plug for sockets | SOU1086-ND 11.45 8.81 | UTG61412SN 
Recept. for pins | SOQU1023-ND 23.50 19.16 | UTO71619PH Plug for pins SOQU1087-ND 11.45 8.81 | UTG61412PN 
F Plug for sockets | SOU1040-ND 22.10 18.02 | UT061823SH 12/#16 14 Recept. for sockets SOU1108-ND§ 6.47 4.74 | UTGO1412S 
Plug for pins SOU1041-ND 22.10 18.02 | UT061823PH 5 Recept. for pins | SQU1109-ND§ 7.75 5.58 | UTGO1412P 
2 23/ #16 4g | Recept. for sockets | SOU1008-ND§ 16.19 12.52 | UT001823SH Recept. for sockets | SOU1098-ND 8.18 6.14 | UTG11412S 
Recept. for pins | SOU1009-ND§ 16.17 12.50 | UT001823PH Recept. for pins _| SOU1099-ND 8.16 6.12 | UTG11412P 
3 Recept. for sockets | SOU1024-ND 24.24 19.76 | UTO71823SH 4 Plug for pins SOU1088-ND 13.46 10.35 | UTG61619PN 
Recept. for pins SOU1025-ND 24.28 19.79 | UT071823PH Recept. for sockets | SOU1110-ND§ 7.87 5.91 | UTGO1619S 
1 Plug for sockets | SOU1042-ND 22.46 18.31 | UT062028SH 5 19/#16 16 Recept. for pins SOU1111-ND§ 8.69 6.52 | UTGO1619P 
Plug for pins SOU1043-ND 22.46 18.31 | UT062028PH Recept. for sockets | SOU1100-ND 9.55 7.17 | UTG11619S 
2 28/ #16 20 Recept. for sockets | SOU1010-ND§ 17.58 13.59 | UT002028SH Recept. for pins $OU1101-ND: 9.55 7.17 | UTG11619P 
Recept. for pins SOU1011-ND§ 17.58 13.59 | UT002028PH 4 Plug for sockets SOU1089-ND 15.73 12.16 | UTG61823SN 
3 Recept. for sockets | SOU1026-ND 26.36 21.49 | UTO72028SH Plug for pins SOU1090-ND 15.73 12.16 | UTG61823PN 
Recept. for pins | SOU1027-ND 26.36 21.49 | UTO072028PH 23/ #16 18 Recept. for sockets | SOU1112-ND§ 9.00 6.75 | UTGO1823S 
{ Plug for sockets | SOU1044-ND 23.00 18.75 | UT062235SH 5 Recept. for pins SOU1113-ND§ 9.00 6.75 | UTGO1823P 
Plug for pins SOQU1045-ND 23.00 18.75 | UT062235PH Recept. for sockets | SOU1002-ND: 14.87 11.70 | UTG11823S 
2 35 /#16 20 Recept. for sockets SOU1012-ND§ 17.51 14.18 | UT002235SH 4 Plug for sockets $OU1091-ND 1747 14.15 | UTG62028SN 
Recept. for pins | SQU1013-ND§ 17.51 14.18 | UT002235PH Sap a8 - Plug for pins SOU1092-ND 16.63 12.86 | UTG62028PN 
3 Recept. for sockets |/'SOU1028-ND 27.44 22.37 | UTO72235SH : Recept. for sockets] SOU1114-ND§—10.14._—S7.72_ | UTGO2028S 
Recept. for pins |/SOU1029-ND 21.Ad (22.87 | UTO72235RH Recept.forpins_| SOU1115-ND§ 11.20 __—8&.53 | UTGO2028P 
1 Plug for sockets PSQUOsGND agOr ~ 191891 |, UToGesaeon r Plug for sockets | SOU1093-ND 21.48 17.51 | UTG62235SN 
Plug for pins _ [SOU Os7aNo) e20is = Aa LU AOSeeaeete Plug for pins | SOQU1094-ND 21.48 17.51 | UTG62235PN 
2 | ag/#ie | 24 | Recept. for sockets PSOUR INOS) §=618.25 14.76 | UToo2aaesH 35/#16 | 22 | Recept.forsockets| SOUTI16-ND§ 12.33 9.48 | UTG02235S 
Recept.forpins_| SOU1015-ND§__18.23 ‘14.76 | UT002448PH 5 Recept. for pins | SOU1117-ND§ 12.33 «9.48 | UTGO2235P 
Recept. for sockets | SOU1030-ND 28.52 23.25 | UTO72448SH 7 
3 ‘i Recept. for pins $OU1103-NDf 16.32 12.62 | UTG12235P 
Recept for pins [ISGUJ0SEND ESee c seaeew a LOLS Re Plug for sockets | SOU1095-ND 21.48 17.51 | UTG62448SN 
UTOW Series — High Density + detec oA Plug for pins SOU1096-ND 21.48 17.51 | UTG62448PN 
{ Plug for sockets S0U1076-ND 24.62 20.07 | UTOW6106SH 5 Recept. for sockets | SOU1118-ND§ 13.16 10.13 | UTGO2448S 
Plug for pins SOU1077-ND 20.86 17.01 | UTOW6106PH Recept. for pins SOU1119-ND§ 13.16 10.13 | UTGO2448P 
2 6/ #20 10 Recept. for sockets | SOU1064-ND§ 17.54 14.20 | UTOW0106SH 4 3/412 12 Plug for pins $0U1122-ND 11.41 8.78 | UTG6123PN 
Recept. for pins SOU1065-ND§ 14.23 11.20 | UTOW0106PH 5 Recept. for sockets | SOU1120-ND§ 7.85 5.89 | UTGO123SH 
3 Recept. for sockets | SOU1070-ND 24.90 20.30 | UTOW7106SH 4 4/#8 24 Plug for sockets $OU1123-ND 17.75 14.37 | UTG62411SN 
Recept. for pins $O0U1071-ND 28.56 23.28 | UTOW7106PH 5 7/#16 Recept. for pins SOU1121-ND§ 17.05 13.18 | UTGO2411PH 
1 10 /#20 42 Plug for sockets SOU1078-ND 24.94 20.33 | UTOW61210SH | + See Trim Trio Contact section for contacts § Square flange sealing sold separately 
Plug for pins S0U1079-ND 21.20 17.28 | UTOW61210PH | + Free hanging receptacle does not have mounting flange for wire to wire applications (Continued) 
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Shell Digi-Key Price Each Souriau 
B Size | Description Part No. ul 10 25 | Part No. 
Plug Color Coding Ring-Red SOU1330-ND .98 -60 .52 | UTS610CCRR 
¥ 4 . 10 | Plug Color Coding Ring-Green $O0U1331-ND 98 -60 .52 | UTS610CCRG 
SOURIAU Trim Trio Connection System (cont) Plug Color Coding Ring-Yellow _ | SQU1332-ND 98 ‘60 _.52 | UTS610CCRY 
By Receptacle Dustcap $0U1316-ND 5.16 3.73 3.35 | UTS12DCG 
H H _ Plug Dustcap $OU1319-ND 8.23 6.18 5.84 | UTS612DCG 
All Plastic Circular Bayonet IP65/IP67 Recept. Color Coding Ring-Red $0U1324-ND .98 -60 .52 | UTS712CCRR 
UTP Series 12 Recept. Color Coding Ring-Green | SOU1325-ND 98 60 52 | UTS712CCRG 
Recept. Color Coding Ring-Yellow_| SQU1326-ND -98 60 52 | UTS712CCRY 
Features: ¢ Plastic Bayonet Coupling ¢ Intermatable with UTO, UTG and UTS Series * 250 mating-unmating Plug Color Coding Ring-Red $O0U1333-ND .98 60 .52 | UTS612CCRR 
cycles Specifications: * Shell and Coupling Ring: Glass filled black thermoplastic UL94-VO »* Operating Plug Color Coding Ring-Green SOU1334-ND .98 60 .52 | UTS612CCRG 
Temperature: -55°C ~ 125°C Plug Color Coding Ring-Yellow SOU1335-ND -98 60 52 | UTS612CCRY 
Receptacle Dustcap $0U1317-ND 5.29 3.83 3.43 | UTS14DCG 
No. of Pos./ | Shell Digi-Key Price Each | Souriau PlugDustcap SOU1320-ND 8.50 6.38 6.02 | UTS614DCG 
Fig. |Contact Size¢| Size Description Part No. 1 10 Part No. Recept. Color Coding Ring-Red $0U1327-ND 98 -60 52 | UTS714CCRR 
414 Recept. Color Coding Ring-Green | SOU1328-ND 98 60 .52 | UTS714CCRG 
6 Plug for sockets | SOU1155-ND 10.26 7.81 | UTP6104S Recept. Color Coding Ring-Yellow | SOU1329-ND 98 60 .52 | UTS714CCRY 
4/#16 10 Plug for pins _| SQU1156-ND 10.26 7.81 | UTP6104P Plug Color Coding Ring-Red SOU1336-ND 98 60 52 | UTS614CCRR 
2 Recept. for sockets | SOU1139-ND§ 5.54 4.05 | UTP0104S Plug Color Coding Ring-Green $0U1337-ND 98 60 .52 | UTS614CCRG 
Recept. for pins _| SOU1140-ND§ 5.54 4.05 _| UTPO104P Plug Color Coding Ring-Yellow SOU1338-ND 98 60 .52 | UTS614CCRY 
6 Plug for sockets | SOU1157-ND 10.97 8.35 | UTP6128S 
Plug for pins SOU1158-ND 10.97 8.35 | UTP6128P . . . . 
a | eae 12 | Recept. for sockets | SOUTI41-ND§ 6.45 ~——~—-<4.72 | UTPO128S High Mating Cycle Circular — Quick Mate @ 
Recept. for pins | SOU1142-ND§ 6.45 4.72 _| UTP0128P H 
6 Plug for sockets | SOU1159-ND 11.66 8.97 | UTP61412S MBG Series - 
12/#16 14 Plug for pins SOU1160-ND 11.66 8.97 | UTP61412P Features: * Quick mate locking latch and hook * 5000 mating-unmating cycles Specifications: * Shell: 
2 Recept. for sockets | SOU1143-ND§ 7.40 5.48 | UTP01412S Glass filled black thermoplastic UL94-VO *Latch and Hook: Stainless steel, passivated » Operating 
Recept. for pins | SOU1144-ND§ 9.58 7.19 | UTPO1412P Temperature: -55°C ~ 125°C 
6 Plug for sockets | SOQU1161-ND 14.30 11.25 | UTP61619S 
19/#16 16 Plug for pins SOU1162-ND 13.79 10.85 | UTP61619P No. of Digi-Key Price Each Souriau 
2 Recept. for sockets SOU1145-ND§ 8.57 6.43 | UTP01619S Fig. | Pos. / Sizet Description Part No. 1 10 25 Part No. 
Recept.forpins ESOUIEGNDSM 8.57 6.43 | UTPO1619P. Plug for Sockets | _SOU1192-ND 282 192 1.73 | MBG4P1 
Plug for sockets | SOU1163-ND 11.27 8.58 | UTP61823S 8 ; 
6 A Plug for Pins SOU1193-ND 10.88 8.28 7.71 MBG4P11 
Plug for pins SOU1164-ND 11.27 8.58 | UTP61823P 4/#16 = 
23: / #16 18 Recept. for Pins $O0U1194-ND 7.98 5.75 5.43 MBG4R1 
Recept. for sockets | SOU1147-ND§ 6.90 5.11 | UTP01823S 9 
2 d Recept. for Sockets | SOQU1195-ND 4.48 3.12 2.80 MBG4R11 
Recept. for pins | SOU1148-ND§ 6.90 5.11_ | UTP01823P. 
Plug for Sockets $0U1171-ND 4.21 2.90 2.61 MBG12P1 
Plug for sockets | SOU1165-ND 15.47 11.96 | UTP62028S 8 ‘ 
6 7 Plug for Pins $OU1172-ND 11.32 8.71 8.20 MBG12P11 
Plug for pins SOU1166-ND 14.10 11.09 | UTP62028P 12/ #16 - 
28/ #16 20 Recept. for Pins $0U1173-ND 11.32 8.71 8.20 MBG12R1 
Recept. for sockets | SOU1149-ND§ 8.98 6.74 | UTP02028S 9 
2 : Recept. for Sockets |_ SQU1174-ND 4.82 3.36 3.01 MBG12R11 
Recept. for pins | SOU1150-ND§ 8.98 6.74 | UTPO2028P 
Plug for Sockets SOU1176-ND 4.28 2.99 2.76 MBG19P1 
Plug for sockets | SOU1167-ND 14.56 11.46 | UTP62235S 8 ; 
6 A Plug for Pins SOU1177-ND 11.97 9.21 8.68 MBG19P11 
Plug for pins SOU1168-ND 14.56 11.46 | UTP62235P 19/ #16 . 
35 / #16 22 Recept. for Pins S$0U1178-ND 11.97 9.21 8.68 MBG19R1 
Recept. for sockets | SOU1151-ND§ 9.62 7.02 | UTP02235S 9 
2 Recept. for Sockets |_ SQU1179-ND 5.03 3.57 3.21 MBG19R11 
Recept. for pins SOU1152-ND§ 9.62 7.02 | UTP02235P 
Plug for Sockets $0U1181-ND 4.59 3.20 2.87 MBG30P1 
Plug for sockets | SOU1169-ND 15.42 11.92 | UTP62448S 8 si 
6 ‘ Plug for Pins SOU1182-ND 12.65 9.73 9.17 MBG30P11 
Plug for pins $OU1170-ND 15.42 11.92 | UTP62448P 30 / #16 - 
48 / #16 24 Recept. for Pins SOU1183-ND 12.65 9.73 9.17 MBG30R1 
Recept. for sockets | SOU1153-ND§ 10.06 7.34 | UTP02448S 9 
2 R ft foripl $0U1154-ND 10.06 734 | UTPO2448P Recept. for Sockets | SOQU1184-ND 5.35 3.87 3.47 MBG30R11 
ecept. Ton RINS BIDS : : 7 Plug for Sockets | SOU1187-ND 6.68 4.94 4.62 MBG46P1 
+ See Trim Trio Contact section for contacts § Square flange sealing sold separately 46/ #16 Plug for Pins SOU1188-ND 9.22 6.92 6.34 MBG46P11 
: S 5 : 9 Recept. for Pins SOU1189-ND 26.50 21.60 19.88 MBG46R1 
All Plastic Circular Bayonet — Dynamic Sealing IP68/IP69K Recept. for Sockets|_SOU1191-ND 9.67 7.06 _—6.57_|_MBG46R11 
UTS Series + See Trim Trio Contact section for contacts 
Features: * Plastic Bayonet Coupling * 250 mating-unmating cycles ¢ Salt spray resistant up to 500 hours MBG Accessories 
* Cable mount includes backshell Specifications: « Shell and Coupling Ring: Black thermoplastic UL94-VO 
and NFF16101 level 2 * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C «In accordance with UL requirements No. of Digi-Key Price Each Souriau 
Fig. | Pos. Description Part No. 1 10 25 Part No. 
__ | No. of Pos/ | Shell 7 Digi-Key Price Each | Souriau 4 Strain Relief $0U1196-ND 5.20 3.69 3.31 | MBG4S1 
Fig. |Contact Size¢| Size Description Part No. 1 10__| Part No. 12 | Strain Relief SOU1175-ND 7.13 5.28 4.85 | MBG12S1 
7 Plug for sockets | SQU1306-ND 11.50 8.84 | UTS6JC103S 10 19 Strain Relief SOU1180-ND 6.40 4.68 4.26 | MBG19S1 
3/#16 10 Plug for pins SOU1297-ND 11.45 8.81 | UTS6JC103P 30 Strain Relief — Large $0U1185-ND 10.56 8.04 7AQ MBG30S1 
3 = Recept. for sockets | SOU1279-ND 8.18 6.14 | UTS7103S 30 Strain Relief — Small SOU1186-ND 9.78 744 6.93 | MBG30S2 
Recept. for pins | SOU1288-ND 8.30 6.23 | UTS7103P 46 Strain Relief Adapter SOU1190-NDt 14.34 11.28 10.44 | MBG46S52 
7 Plug for sockets S$O0U1307-ND 11.50 8.84 | UTS6JC104S + Custom: To couple a 21-PG Cable Grips to 46 position 
4/#16 10 Plug for pins SOU1298-ND 11.45 8.81 | UTS6JC104P 
Recept. for sockets | SOU1280-ND 8.18 6.14 | UTS7104S - i 
2 Recept. for pins | SOU1289-ND 8.30 6.23 | UTS7104P Self Mounting Rectangular 
= Plug for sockets | SOU1308-ND 73.01 10.00 | UTS6JC106S SMS Series 
Plug for pi 0U1299-ND 12.94 9.95 | UTS6JC106P 
; 6/ #20 10 Racept ior em eouieoNe 9.31 6.99 | UTS7106S Features: = Mating wih, Postive lock 2800 mating: unmatng cycles Specifications: + Shell: Polyamide 6.6 
Recept. for pins | SOU1290-ND 9.89 7.21 | UTS7106P P petanng: Temperature: . 
7 Plug for sockets | SOU1309-ND 11.84 9.10 | UTS6JC124S aa 5 = 
Pare 49 Plug for pins _ | SOU1300-ND 11.81 9.09 | UTS6JC124P ' No. of Pe. Digi-Key Price Each Souriau 
B Recept. for sockets | SOU1282-ND 8.28 6.21 | UTS71248 Fig.| Pos. / Size Descriptiont Part No. i 10 25 Part No. 
Recept. for pins | SOU1291-ND 8.40 6.30 _| UTS7124P 41 Cable Plug $0U1217-ND 1.75 1.13 1.00 | SMS2P1 
7 Plug for sockets | SOU1310-ND 11.84 9.10 | UTS6JC128S 2/#16 Cable Plug w/SR $OU1218-ND 2.15 1.43 1.27 | SMS2PDH1 
8/#16 42 Plug for pins SOU1301-ND 11.81 9.09 | UTS6JC128P 42 Cable Recept. w/SR | SOU1198-ND 3.36 2.24 2.08 | SMS2RDH1 
3 Recept. for sockets | SOU1283-ND 8.28 6.21 | UTS7128S Panel Mt. Recept. $0U1197-ND 1.48 96 -80 | SMS2R1 
Recept. for pins | SOU1292-ND 8.40 6.30 | UTS7128P 1 Cable Plug $OU1219-ND 1.82 1.17 1.04 | SMS3P1 
7 Plug for sockets | SOQU1311-ND 13.32 10.25 | UTS6JC1210S 3/416 Cable Plug w/SR $OU1220-ND 3.00 2.00 1.85 | SMS3PDH1 
10/#20 42 Plug for pins SOU1302-ND 13.28 10.21 | UTS6JC1210P 12 Cable Recept. w/SR | SOU1200-ND 3.36 2.24 2.08 | SMS3RDH1 
3 Recept. for sockets | SOU1287-ND 9.82 7.16 | UTS71210S Panel Mt. Recept. $OU1199-ND 1.48 96 -80 | SMS3R1 
Recept. forpins | SOU1293-ND 9.98 7.28 | UTS71210P 1 Cable Plug $OU1221-ND 1.21 78 .69 | SMS4P1 
7 Plug for sockets | SOU1312-ND 12.08 9.29 | UTS6JC147S 4/#16 Cable Plug w/SR $OU1222-ND 2.62 1.73 1.56 | SMS4PDH1 
7/#16 14 Plug for pins SOU1303-ND 12.13 9.33 | UTS6JC147P. 42 Cable Recept. w/SR | SOU1202-ND 3.27 2.18 2.02 | SMS4RDH1 
3 Recept. for sockets | SOU1284-ND 8.52 6.39 | UTS7147S Panel Mt. Recept. $OU1201-ND 1.48 96 -80_| SMS4R1 
Recept. for pins | SQU1294-ND 8.35 6.27 _| UTS7147P 4 Cable Plug $OU1223-ND 1.62 1.04 -90 | SMS6P1 
7 Plug for sockets | SOU1313-ND 12.08 9.29 | UTS6JC1412S 6/#16 Cable Plug w/SR SOU1224-ND 2.57 1.74 1.55 | SMS6PDH1 
12/#16 14 Plug for pins SOU1304-ND 12.13 9.33 | UTS6JC1412P 42 Cable Recept. w/SR | SOU1204-ND 3.33 2.22 2.06 | SMS6RDH1 
3 Recept. for sockets | SOU1285-ND 15.40 11.90 | UTS71412S Panel Mt. Recept. $OQU1203-ND 2.10 1.32 1.17_| SMS6R1 
Recept. for pins | SOU1295-ND 8.35 6.27 | UTS71412P 4 Cable Plug SOU1225-ND 1.87 1.24 1.10 | SMS9P1 
7 Plug for sockets | SOQU1314-ND 13.24 10.42 | UTS6JC1419S 9/ #16 Cable Plug w/SR SOU1226-ND 2.95 2.00 1.81 | SMS9PDH1 
19/ #20 14 Plug for pins SOU1305-ND 22.00 17.93 | UTS6JC1419P 42 Cable Recept. w/SR | SOU1206-ND 3.57 2.38 2.21 | SMS9RDH1 
3 Recept. for sockets | SOU1286-ND 15.40 11.90 | UTS71419S Panel Mt. Recept. SOU1205-ND 1.37 87 -76 | SMS9R1 
Recept. for pins | SOU1296-ND 9.96 7.27 | UTS71419P 4 Cable Plug $0U1227-ND 1.08 68 .60 | SMS12P1 
+ See Trim Trio Contact section for contacts 12/416 | Cable Plug w/SR_| SOU1228-ND 2.41 1.63 1.45 | SMS12PDH1 
12 Cable Recept. w/SR | SOU1208-ND 3.71 2.56 2.31 | SMS12RDH1 
i Panel Mt. Recept. $0U1207-ND 1.16 73 .64 | SMS12R1 
UTS Accessories 1 Cable Plug SOU1229-ND 4.23 2.92 2.63 | SMS15P1 
ae 7 = Cable Plug w/SR $OQU1230-ND 3.68 2.54 2.29 | SMS15PDH1 
aie eee Dey : bs race fe Soar re 15/416 Coble Recept. wSR | SOU1210-ND 4873.46. 3.10 | SMS15RDH1 
Zee escuiRuen Bree: pea: Panel Mt. Recept. | SOU1209-ND 2.66 1.75 1.58 | SMS15Ri1 
Receptacle Dustcap $0U1315-ND 4.90 3.48 3.12 | UTS10DCG 1 Cable Plug $OU1231-ND 4.03 2.78 2.51 | SMS18P1 
Plug Dustcap $OU1318-ND 7.97 5.98 5.65 | UTS610DCG 18/#16 Cable Plug w/SR SOU1232-ND 3.68 2.54 2.29 | SMS18PDH1 
10 | Recept. Color Coding Ring-Red $0U1321-ND .98 60 .52 | UTS710CCRR 42 Cable Recept. w/SR | SOU1212-ND 4.92 3.50 3.14 | SMS18RDH1 
Recept. Color Coding Ring-Green | SOU1322-ND 98 60 .52 | UTS710CCRG Panel Mt. Recept. $O0U1211-ND 2.54 1.72 1.53 | SMS18R1 
Recept. Color Coding Ring-Yellow | SOU1323-ND 98 60 ‘52 | UTS710CCRY + See Trim Trio Contact section for contacts + SR = Strain Relief (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Trim Trio Accessories 


Digi-Key Price Each Souriau 
SOURIAU Trim Trio Connection System Fig. | Description Part No. dl 10 25 | PartNo. 
Connection Technology Cable Clamp for UTO and UTOW 
is 15 | #10 Cable Clamp Metal SOU1048-ND 16.70 12.91 12.15 UTO10AC 
Self Mount Rectangular —_| #10 Cable Clamp Metal - IP68 SOU1053-NDT 18.80 15.22 13.88 UTO10JCS 
SMS Series (Cont.) 15 | #12 Cable Clamp Metal ‘SOU1049-ND 17.36 13.42 12.63 | UTO12AC 
#12 Cable Clamp Metal - IP68 SOU1054-NDT 19.40 15.25 14.33 UT012JCS 
No. of Digi-Key Price Each Souriau 15 | #14 Cable Clamp Metal SOU1050-ND 17.28 14.00 12.76 | UTO14AC 
Fig. | Pos. / Size¢ Descriptiont Part No. 1 10 25 Part No. —_| #14 Cable Clamp Metal - IP68 SOU1055-NDt 21.68 17.67 16.59 UT014JCS 
Cable Plug SOU1233-ND 1.73 1.11 96 | SMS24P1 —_| #16 Cable Clamp Metal - IP68 SOU1056-ND§t 25.04 20.41 18.78 UTO16JC 
1 Dae Cable Plug w/SR SOU1234-ND 3.15 210 1.95 | SMS24PDH1 15 | #18 Cable Clamp Metal SOU1051-ND 17.96 14.54 13.26 UT018AC 
Cable Recept. w/SR | SOU1214-ND 5.03 3.57 3.21 | SMS24RDH1 —_| #18 Cable Clamp Metal - IP68 SOU1057-ND§t 26.82 21.86 20.12 UTO18JCL 
12 Panel Mt. Recept. S0U1213-ND 2.24 1.50 1.33 | SMS24R1 15 | #24 Cable Clamp Metal SOU1052-ND 23.46 19.12 17.95 UT024AC 
"1 Gable PiugwsR_| SOUIZEND 4343.03.79 | SMSS6PDHI peo 
[| 36/16 tomae Reo : : : : 16 | #10 Cable Clamp SOU1124-ND 683 5.06 4.73 | UTGI0AC 
pt. w/SR | SOU1216-ND 5.16 3.73 3.35 | SMS36RDH1 
12 Panel Mt Recept. | SOU1215-ND 454 346 2ea-| SMSSeRt — _| #10 Cable Clamp - IP65 SOU1131-NDt 9.24 6.93 6.36 | UTG10PG 
16 | #12 Cable Clamp $0U1125-ND 713 5.28 4.85 UTG12AC 
+ See Trim Trio Contact section for contacts + SR = Strain Relief —_|_ #12 Cable Clamp - IP65 $OQU1132-NDt 8.64 6.48 5.94 UTG12PG 
. . . —_|_ #14 Cable Clamp - IP65 $0U1133-NDT 9.96 7.27 6.77 UTG14PG 
Ruggedized Circular Reverse Bayonet — Dynamic 16 | #16 Cable Clamp SOU1126-ND 7.13 5.28 4.85 | UTGIGAC 
. —_| #16 Cable Clamp - IP65 SOU1134-NDT 9.96 7.58 7.06 UTG16PG 
Sealing IP68/IP69K 16 | #18 Cable Clamp SOU1127-ND 8.54 6.41 6.06 | UTG18AC 
i —_| #18 Cable Clamp - IP65 SOU1135-NDT 11.29 8.60 8.01 UTG18PG 
UTV Series 16 | #20 Cable Clamp $0U1128-ND 7.92 5.94 5.61 UTG20AC 
Features: * Reverse Bayonet Coupling * Intermountable with VG 95234: MS-5015 reverse bayonet 500 |— | #20 Cable Clamp - IP65 SOU1136-NDT 11.59 8.91 8.40 | UTG20PG 
mating-unmating cycles » Salt spray resistant up to 500 hours Specifications: * Shell: Aluminum alloy with 16 | #22 Cable Clamp $0U1129-ND 8.40 6.30 5.95 | UTG22AC 
black zinc cobalt plating * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C —_| #22 Cable Clamp - IP65 $OU1137-NDt 13.25 10.19 9.61 UTG22PG 
16 | #24 Cable Clamp $0U1130-ND 9.66 7.35 6.85 UTG24AC 
NonoE Digi-Key Price Each isouval — | #24 Cable Clamp - IP65 $0U1138-NDt 14.19 11.16 10.32 | UTG24PG 
Fig. | Pos. / Sizef¢ Description Part No. 1 10 25 Part No. Sealing Gasket for UTO, UTOW, UTG, and UTP 
13 10/#16 Cable Plug for Socket | SOQU1275-ND 50.60 41.85 39.66 | UTVD18-19SN #10 Sealing for Wall Mt. Recept. |_ SQU1058-ND 2.73 1.85 1.68 UTFD12B 
14 Recept. for Pin $0U1273-ND 39.14 31.93 29.87_| UTVB18-19PN #12 Sealing for Wall Mt. Recept. |_ SQU1059-ND 2.79 1.89 ALTA UTFD13B 
13 7/ #12 Cable Plug for Socket | SOU1276-ND 53.06 43.88 41.59 | UTVD20-15SN #14 Sealing for Wall Mt. Recept. |_ SOQU1060-ND 2.57 1.74 1.55 UTFD14B 
14 Recept. for Pin SO0U1274-ND 44.27 36.12 33.79 | UTVB20-15PN #16 Sealing for Wall Mt. Recept. |_SOQU1061-ND 3.27 2.18 2.02 UTFD15B 
13 35 / #12 Cable Plug for Socket | SOU1278-ND 87.35 73.22 70.69 | UTVD40A35PN #18 Sealing for Wall Mt. Recept. |_ SOQU1062-ND 2.64 1.79 1.62 UTFD16B 
14 Recept. for Pin SOU1277-ND 66.62 55.52 52.74 | UTVB40A35PN #24 Sealing for Wall Mt. Recept. | SQU1063-ND 2.85 1.94 1.75 UTFD19B 
+ See Trim Trio Contact section for contacts § Long Version t+ For water protected applications 
Trim Trio Contacts 
Digi-Key Pricing Souriau 
Type AWG Plating Part No. 1 10 2a) 100 Part No. 
#8 Machined Solder Contacts 
Socket 12-8 Gold SOU1246-ND 6.88 50.88 118.94 420.75 82911684ZX 
Pin 12-8 Gold $0U1245-ND 6.63 49.03 114.61 405.45 82911685NZX 
#12 Machined Solder Contacts 
Socket 14-12 Gold $0U1244-ND 6.24 45.60 103.80 372.00 RC12243D28 
Pin 14-12 Gold SOU1243-ND 5.85 42.75 97.31 348.75 RM12Z43D28 
#16 Machined Crimp Contacts and Coaxial 
Socket 20-16 Gold $O0U1237-ND 2.95 19.95 45.13 156.75 RC16M23D28 
Pin 20-16 Gold $0U1238-ND 2.10 13.20 29.25 103.80 RM16M23D28 
Socket 22-20 Gold SOU1239-ND 3.77 26.00 58.50 211.90 RC20M12D28 
Pin 22-20 Gold $OU1240-ND 2.98 20.16 45.60 158.40 RM20M12D28 
Socket Coax. Kit Multi pc. RG-174U/188U Gold SOU1241-ND 8.64 64.80 148.50 540.00 RCDXK1D28 
Pin Coax. Kit Multi pc. RG-174U/188U Gold SO0U1242-ND 8.64 64.80 148.50 540.00 RMDXK10D28 
Loose Piece Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Pricing Souriau Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Souriau 
Type AWG Plating Part No. 25 100 Part No. Part No. 10 50 100 Part No. 3,000 Part No. 
#16 Stamped and Formed Crimp Contacts 
Socket 14 30u” Gold $0U1247-ND 24.50 85.75 SC14ML1S6 $0U1247CT-ND 11.36 46.93 86.45 | SOU1247TR-ND 602.00/M | SC14M1S6 
Pin 14 30u” Gold $OU1251-ND 20.48 70.20 SM14ML1S6 $0U1251CT-ND 9.46 38.42 70.92 | SOU1251TR-ND 490.00/M | SM14M1S6 
Socket 14 Tin SOU1255-ND 10.35 35.10 SC14ML1TK6 SOU1255CT-ND 5.15 20.24 35.88 | SOU1255TR-ND 233.00/M | SC14M1TK6 
Pin 14 Tin SOU1259-ND 9.00 29.25 SM14ML1TK6 SOU1259CT-ND 4.47 16.94 30.80 | SOU1259TR-ND 195.00/M | SM14M1TK6 
Socket 18-16 30u” Gold SOU1248-ND 24.50 85.75 SC16ML1S6 SOU1248CT-ND 11.36 46.93 86.45 | SOU1248TR-ND 602.00/M | SC16M1S6 
Pin 18-16 30y” Gold $OU1252-ND 20.48 70.20 SM16ML1S6 SOU1252CT-ND 8.00 31.20 57.60 | SOU1252TR-ND 456.00/M | SM16M1S6 
Socket 18-16 Tin SOU1256-ND 10.35 35.10 SC16ML1TK6 SOU1256CT-ND 5.15 20.24 35.88 | SOU1256TR-ND 233.00/M | SC16M1TK6 
Pin 18-16 Tin SOU1260-ND 9.00 29.25 SM16ML1TK6 SOQU1260CT-ND 4.47 16.94 30.80 | SOU1260TR-ND 195.00/M | SM16M1TK6 
Socket 22-20 30u” Gold SOU1249-ND 22.50 78.75 SC20ML1S6 SOU1249CT-ND 10.44 43.13 79.45 | SOQU1249TR-ND 602.00/M | SC20M1S6 
Pin 22-20 30u” Gold $OU1253-ND 20.48 70.20 SM20ML1S6 SOU1253CT-ND 9.46 38.42 70.92 | SOQU1253TR-ND 490.00/M | SM20M1S6 
Socket 22-20 Tin $OU1257-ND 10.35 35.10 SC20ML1TK6 $0U1257CT-ND 5.15 20.24 35.88 | SOQU1257TR-ND 233.00/M | SC20M1TK6 
Pin 22-20 Tin SOU1261-ND 9.00 29.25 SM20ML1TK6 $OU1261CT-ND 4.47 16.94 30.80 | SOU1261TR-ND 195.00/M | SM20M1TK6 
Socket 26-24 30u” Gold $O0U1250-ND 22.50 78.75 SC24ML1S6 SOU1250CT-ND 10.44 43.13 79.45 | SOU1250TR-ND 602.00/M | SC24M1S6 
Pin 26-24 30u” Gold SOU1254-ND 20.48 70.20 SM24ML1S6 SOU1254CT-ND 9.46 38.42 70.92 | SOQU1254TR-ND 490.00/M | SM24M1S6 
Socket 26-24 Tin SOU1258-ND 10.35 35.10 SC24ML1TK6 SOU1258CT-ND 5.15 20.24 35.88 | SOU1258TR-ND 233.00/M | SC24M1TK6 
Pin 26-24 Tin SOU1262-ND 9.00 29.25 SM24ML1TK6 SOU1262CT-ND 4.47 16.94 30.80 | SOU1262TR-ND 195.00/M | SM24M1TK6 
#20 Stamped and Formed Crimp Contact 
Socket 22-20 30y” Gold SOU1265-ND 8.40 28.00 SC20WL3S25 SOU1265CT-ND 4.32 15.84 28.80 | SOU1265TR-ND 188.00/M | SC20W3S25 
Pin 22-20 30u” Gold SOU1266-ND 8.40 28.00 SM20WL3S26 SOU1266CT-ND 4.32 15.84 28.80 | SOU1266TR-ND 188.00/M | SM20W3S26 
Socket 22-20 Tin SOU1269-ND 6.25 20.00 SC20WL3TK6 = = _— —- =| — 
Pin 22-20 Tin $OU1271-ND 6.25 20.00 SM20WL3TK6 = = = — | == 
Socket 26-24 30u” Gold $OU1267-ND 8.40 28.00 SC24WL3S25 S$0U1267CT-ND 4.32 15.84 28.80 | SOU1267TR-ND 188.00/M | SC24W3S25 
Pin 26-24 30u” Gold SOU1268-ND 8.40 28.00 SM24WL3S26 SOU1268CT-ND 4.32 15.84 28.80 | SOU1268TR-ND 188.00/M | SM24W3S26 
Socket 26-24 Tin $OU1270-ND 6.25 20.00 SC24WL3TK6 = = = —- ie =| = 
Pin 26-24 Tin $OU1272-ND 6.25 20.00 SM24WL3TK6 = — — — ke == 
Cc ri m p Too | Ss Digi-Key Price Souriau 
Description Part No. Each Part No. 
Crimp with Die for #16-20 Stamped Contacts 26-14AWG SOU1263-ND 242.06 Y14MTV 
Extraction Tool for all Contacts SOU1264-ND 93.82 RX2025GE1 
ys 
PN 
GL} ASIRO TOOL CORP Tools 
Of LING 
7 ys Digi-Key Price Astro 
Used with Souriau Tim Trio Machined Description Part No. Each Part No. 
Contacts. Crimp without Positioner for #16 Machined Contacts 616336-ND 246.05 616336 
The 616336 crimp tool can be used with Positioner for 616336 Tool Frame TGV702-ND 93.23 TGV702 
RC/RM contacts. The 615717 and 615708 Crimp without Positioner for Inner Crimp Coaxial Contacts 615717-ND 246.05 615717 
are for the RC(M)DXK coaxial contacts. Positioner for 615717 Tool Frame 620100-ND 42.89 620100 
= 7 Crimp without Turret for Outer Crimp Coaxial Contacts 615708-ND 246.05 615708 
Gatv andar outer tenuloctnee Turret Head for 615708 Tool Frame 620439-ND 68.23 620439 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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HIROSE . No. of | Digi-Key Dimensions (mm) No. of | Digi-Key Dimensions (mm) 
Hes etectric Circular Connectors Pos. [Part o. A |B] | Pos. |Parti, a | 8 
Co.,LTD. jo [HR234, HR1676 12.20 | 11.90 HR1678 1220 | 11.90 
A 12 |HR1660 12.00 14.00 
HR10 Series 7mm Push-Pull Connectors — ah i HR1679 11.90 | 12.00 
GOLD PLATED CONTACTS HR1658, : ; HRS77, HR1697, HREAB, | oq99 | 15.40 
Features: The most compact HR10 series with well balanced, simplified Dust Cap HR1715, HR1712, HR1716 as rut pete R651, HR1696 79.20 15.40 
layout in limited space; Easy “Push-Pull” Operation; Polarization — Five-key HR212,. HR1627. 5, 51, ! 5. 
system permits only one way of coupling. ¢ ¢ 16.00 11.90 HR1702, HR1704, HR1703, 
BR 1625, HR 1628/HR1626 HR1705, HR378, 17.80 | 18.00 
Electrical Specifications: * Current Rating: 2A «Insulation Resistance: 12 HR677 15.60 14.00 20 HR1692. HR1690 ° ° 
1000MQ it DC100V * Contact Resist + 10mQ or | it DC1A. 2 
or more at ‘ontact Resistance: 10m0Q or less ai HR361, HR1647, 4840 4780 HR665, HR1691 77.80 7540 
A mal HR1648, HR1649, HR1650 HR1701 15.00 18.00 
leceptacie HR367, HR1661, HR236, HR1687, HR241, 
i; > HR1654, HR1711 15.50 14.00 HR1686 15.00 15.40 


Threaded Plug Threaded Jack 


Receptacle 


Plug Chart Receptacle Chart 
No. of | Digi-Key Dimensions (mm) No. of | Digi-Key Dimensions (mm) 
Pos. | Part No. A B Cc D Pos. | Part No. A B 
4 | HR1558, HR1559 | 28.50 | 11.00 | 7.00 | 5.20 
, Plug Chart Jack Chart 
6 | HR1560, HR1561 | 28.50 | 11.00 | 7.00 | 5.20 iter) doco0) (8.85 mbites sactaeieo 

{2_[HR1562, HRI563 | 32.50 | 14.00 | 950 | 7.20 4 | HR200,HR1569 | 14.00 | 8.85 No.) ae No. 

HR1568 14.00 | 8.85 of | Digi-Key Dimensions (mm) of | Digi-Key Dimensions (mm) 
Jack Chart : ; Pos. Fart No. ag aia As sts Pos. | Part No. AMES IeC 
No. of |Digi-Key Dimensions (mm) 7 HR1580,HR1577 | 15.50 8.85 HR1582, HR1584, : - “ . HR310, HR1599, 

Pos. _| Part No. A B c HR1571,HR1570 | 14.00 | 8.85 4 JHR160, HR1683, HR1664, 35.00| 11.50 7.00 | 5.00 4 | HR1598, HR1671,)35.30 | 8.85 | 5.00 

4 |fints65, HRtsca BE 0')|. PSS. | 820 Reem isco | 1490 STHRIBD-HRTBTS 35.00 | 17.50 | 7.00 | 6.00 — aT 

6__|HR1567, HR1566 28.50 | 8.85 | 5.20 12 ; ’ : HR1619, HR356, HR1620 35.00 12.00 7.00 | 5.00 b | 

12 _ [HR305, HR1575, HR1574| 32.50 | 11.90 | 7.20 HR347,HR1578 | 15.50 | 11.90 g [HRIT, HR1586, HR1588, 6 | HR338, HR1604, | 35.30 | 8.85 | 5.00 

HR1665, HR166, HR1666, 35.00| 11.50 7.00 | 5.00 HR655, HR1602 
No. of ae Digi-Key Price Each Hirose ao HR1641, HR1643, 

Pos. |Description — 1 10 100 | Part No. 40 |HR162, HR1672, HR167, HR1673, | 43.00| 14.70 9.50 | 7.00 10 eee HR1681,| 43.00 | 11.90] 7.00 

jeries HR636, HR1634, HR642, HR1636 

4] Receptacle with Pin Insert HR200-ND 858 7.26 5.45 | HR10-7R-4P HR371, HR1709, HR1713, HR678 46.50 |14.00| 6.50 

Jack with Pin Insert HR300-ND 10.66 9.87 8.27 | HR10-7J-4P HR673, HR1710, HR674, HR1714 | 49-80 | 15.00 | 9.50 | 6.50 SCE 

{2_| Jack with Socket Insert HR305-ND 16.05 15.52 13.91 | HR10-10J-128 HR364, HR1653, HR1659 43.0011700| 950 | 7.00 , , 

12 | Receptacle with Pin Insert, PCB HR347-ND 13.60 12.58 10.54 | HR10-10R-12PA 12 |HR366, HR1656, HR1657 : : : : 42 |HR1682, HR340, | 49 99 ]44.901 7.00 

—_ | Dust Cap for 4-6 Position Recept. HR345-ND 3.07 2.55 1.91 | HR10-7R-C HR1621, HR1623, HR1683, HR1632,} 

— | Dust Cap for 10-12 Position Recept. | HR349-ND 3.07 2.55 ‘1.91 | HR10-10R-C HR163, HR1674, HR1675, 43.00|14.70| 9.50 | 7.00 HR685,HR1630 

HA10 Serles'— RoHS 'Compllant HGS" HRGES 64.80 | 19.00 [13.00 | 7.00 HR362, HR1662, | 44 39]44.70] 7.00 

7_] Plug with Pin Insert HR1558-ND 1426 13.43 11.75 | HR10-7P-4P(73) HR164, HR1684, HR1685, HR363, HR1655 

6 | Plug with Pin Insert HR1560-ND 15.01 14.13 12.37 | HR10-7P-6P(73) HR1693, HR1699, HR637, 58.80 | 19.00 /13.00 | 7.00 RGR 645015401830 

12__| Plug with Pin Insert HR1562-ND 16.65 16.10 14.43 | HR10-10P-12P(73) 20 HR1694, HR643, HR1700 

4 | Plug with Socket Insert HR1559-ND 16.81 15.83 13.85 | HR10-7P-48(73) HR382, HR1706, HR1707, 20 | HR1689, 58.50 |15.40| 7.00 

6 | Plug with Socket Insert HR1561-ND 16.50 15.95 14.30 | HR10-7P-6S(73) HR667, HR1708 56.50 | 20.00 | 13.00 | 7.00 HR341, HR1688 

12 _| Plug with Socket Insert HR1563-ND 23.70 22.91 20.54 | HR10-10P-12S(73) 

4 | Receptacle with Pin Insert HR1569-ND 10.37 9.02 7.22 | HR10-7R-4P(73) 

6 Receptacle with Pin Insert HR1571-ND 10.02 9.27 7.77 | HR10-7R-6P(73) Female Socket 

12 _| Receptacle with Pin Insert HR1573-ND 13.66 12.64 _ 10.59 | HR10-10R-12P(73) 

4 Receptacle with Socket Insert HR1568-ND 12.02 11.12 9.32 | HR10-7R-4S(73) 4 

6 Receptacle with Socket Insert HR1570-ND 14.32 13.25 11.10 | HR10-7R-6S(73) 1a | 

12 _| Receptacle with Socket Insert HR1572-ND 15.00 14.50 _ 13.00 | HR10-10R-128(73) 40) 

4_| Jack with Pin Insert HR1565-ND 1442 13.34 11.18 | HR10-7J-4P(73) 

6 | Jack with Pin Insert HR1567-ND 1312 12.36 10.81 | HR10-7J-6P(73) 

12 _| Jack with Pin Insert HR1575-ND 16.59 15.62 _ 13.67 | HR10-10J-12P(73) 

4_| Jack with Socket Insert HR1564-ND 1482 13.96 12.21 | HR10-7J-45(73) — - - 

6 | Jack with Socket Insert HR1566-ND 16.88 15.89 13.91 | HR10-7J-6S(73) No. of Am Digi-Key Price Each Hirose 

12 | Jack with Socket Insert HR1574-ND 21.60 20.88 18.72 | HR10-10J-12S(73) Pos. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 

6 | Receptacle with Pin Insert, PCB HR1580-ND 0.02 9.27 7.77 | HR10-7R-GPA(73) Solder Cup Type 

12 _| Receptacle with Pin Insert, PCB HR1578-ND 1374 12.71 10.65 | HR10-10R-12PA(73) — - 

4 | Receptacle with Socket Insert, PCB | HR1579-ND 171.88 10.99 9.21 | HR10-7R-4SA(73) 4 | Plug with Pin Insert, 3mm Diameter ; 

6 | Receptacle with Socket Insert, PCB | HR1577-ND 14.32 13.25 11.10 | HR10-7R-6SA(73) Cable Hole through Boot HR679-ND 15.23 14.72 13.20 | HR10A-7PH-4P(01) 

6 | Plug with Pin Insert HR111-ND 11.52 10.66 8.93 |HR10A-7P-6P 
10 | Plug with Pin Insert HR636-ND* 14.76 13.66 11.44 |HR10A-10P-10P(01) 
. Plug with Pin Insert, 7mm Diameter 
HR10A Series Reooptacl Receptacle Faeaded 20 | Cable Hole through Boot HR637-ND* 32.30 31.22 27.99 |HR10A-13P-20P(01) 
si Receptacle Plug with Pin Insert, 6.2mm Diameter 
Snap-In and Threaded Bas 4 20 | Cable Hole through Boot HR639-ND* 45.91 43.62. 40.99 | HR10A-13PD-20P(01) 
Coupling Connectors 10 | Plug with Socket Insert HR117-ND 14.58 13.49 11.30 |HR10A-10P-10S 
SILVER PLATED CONTACTS 10 | Plug with Socket Insert HR642-ND* 13.68 12.66 10.61 | HR10A-10P-10S(01) 
20 | Plug with Socket Insert HR643-ND* 38.67 36.74 34.53 |HR10A-13P-208(01) 
ne i i 5 | Receptacle with Pin Insert HR218-ND 7.07 5.99 4.49|HR10A-7R-5P 
HIRD. celioes Goblovewreing al 6 | Receptacle with Pin Insert HR645-ND* 8.19 6.93 5.20|HR10A-7R-6P(01) 
maintains consistent cable clamp 10 | Receptacle with Pin Insert HR682-ND* 1116 9.70 7.76 |HR10A-10R-10P(01) 
force. * To prevent from slipping, HR10A series are accompanied with ruled-off-squares roulette. Electrical 20 | Receptacle with Pin Insert HR377-ND 17.25 16.68 14.95 | HR10A-13R-20P 
Specifications: * Current Rating: 2A «Insulation Resistance: 1,000MQ minimum « Contact Resistance: 20 _| Receptacle with Pin Insert HR646-ND 19.20 18.56 16.64 | HR10A-13R-20P(01) 
10m maximum 4 | Receptacle with Socket Insert HR213-ND 7.40 6.12 4.59 |HR10A-7R-4S 
5 | Receptacle with Socket Insert HR219-ND 6.86 5.81 4.36 | HR10A-7R-5S 
Receptacle Charts 10 | Receptacle with Socket Insert HR650-ND* 10.07 8.76 7.01 |HR10A-10R-10S(01) 
No. of] Digi-Key Dimenionsinmill| | (RoNorlloncker Dimes 20 | Receptacle with Socket Insert HR651-ND* 36.15 34.95 31.33 /HR10A-13R-20S(01) 
Pos. | Part No. A B Pos. | Part No. A B 4 [Jack with Pin Insert HR310-ND 10.16 9.40 7.88 |HR10A-7J-4P 
HR1607, HRi605,HRi606 | 1560 | 8.85 HRiGi7, HRI618 1550 | 41.00 6 | Jack with Socket Insert HR655-ND* 10.88 10.07 8.44] HR10A-7J-6S(01) 
Rota 44.00: 1 28.85 R346, HRTSB1 ao; 11-4400 12 eau i 7 HR685-ND 14.23 13.40 11.72 |HR10A-10J-12S(01) 

4 [paar Sst) 44.00 | 8.85 g | BEtsec URISo%: 14.00 | 8.85 20 | aieteter Coble Hoe threat Boot (ReSeamta 51.84 49.25 46.29 | HR10A-13JA-208(01) 
HR1593, HR1591 : ; HR645, HR1597, HR1595 , : g : : : ( 
HR1667 12.20 | 885 HR233, HR1669 12.20 | 8.85 Solder Cup Type — RoHS Compliant 
HR1668 12.00 | 8.85 HR238, HR1670 12.00 | 8.85 4 _| Plug with Pin Insert HR1582-ND 11.30 10.46 8.76 |HR10A-7P-4P(73) 
HR1616 15.60 | 8.85 HR1637, HR1639 16.00 | 14.00 Plug with Pin Insert, 5mm Diameter 

5 |HR218, HR1615, HR219, HR650, HR1638, HR682, 4 | Cable Hole through Boot HR1583-ND* 11.74 10.86 9.10 |HR10A-7P-4P(74) 

14.00 | 8.85 16.00 | 11.90 
HR1614 10 |HR1640 5 | Plug with Pin Insert HR1612-ND 11.60 10.73 8.99 HR10A-7P-5P(73) 

g  |HRI610, HR1611, seen eae We ES aso || 4180 6 | Plug with Pin Insert HR1586-ND 11.88 10.99 9.21 |HR10A-7P-6P(73) 

HR661, HR1609, HR1608 d * Gold Plated (Continued) 
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HIROSE . ary . = 
ELECTRIC i No. of Digi-Key Price Each Hirose 
He6e22% Circular Connectors HR10A Series (Cont.) = aren ae ee en 
No. of Digi-Key Price Each Hirose PCB Type 
Pos. | Description Part No. 1 10___100 | Part No. 10 [Receptacle with Pin Insert HR358-ND 948 8.24 6.60 |HR10A-10R-10PB 
iF a Ba an Insert SR 4nte is ae SESE Were) 20 | Receptacle with Pin Insert HR378-ND 17.25 16.68 14.95 | HR10A-13R-20PB 
ug Wi in Inse! a J a “ a id i -ND* Sr 
40. | Plug with Pin insert HR1634-ND* 13.77 1296 11.34 |HR10A-10P-10P(74) 6 | Receptacle with Socket Insert SHAD 8.01 6.78 5.09 Oe 6SB(01) 
12__| Receptacle with Socket Insert HR361-ND 11.22 9.76 7.81 | HR10A-10R-12SB 
12 | Plug with Pin Insert HR1621-ND 13.99 13.17 11.53 | HR10A-10P-12P(73) onal Recentacle with SackenIncart Racer 5990 1ASG GRA HRIOATISR-20SB(01 
12 | Plug with Pin Insert HR1622-ND 15.08 14.20 12.42 |HR10A-10P-12P(74) POS PIAOTS WIM ODPRELIASE: : : ! (01) 
20 | Plug with Pin Insert HR1693-ND 29.70 28.71 25.74 | HR10A-13P-20P(73) PCB Type — RoHS Compliant 
Plug with Pin Insert, 7mm Diameter ih Di 7 TR. 
20 | Gable Hole through Boot HR1694-ND* 31.65 30.60 27.43 |HR10A-13P-20P(74) Hes aeeanled al ireert Hata ae oe ia pele ted 
99 | Plug with Pin Insert, 8.3mm Diameter 6 | Receptacle with Pin Insert HR1611-ND* 7.83 6.63 4.97 /HR10A-7R-6PB(74) 
Cable Hole through Boot HR1652-ND* 31.65 30.60 27.43 |HR10A-13PA-20P(74) 10 | Receptacle with Pin Insert HR1646-ND 9.64 838  6.71/HR10A-10R-10PB(71) 
4 | Plug with Socket Insert HR1584-ND 11.02 10.20 8.55 |HR10A-7P-4S(73) 12 | Receptacle with Pin Insert HR1649-ND 10.37 9.02 7.22 | HR10A-10R-12PB(71) 
4 | Plug with Socket Insert HR1585-ND 11.46 10.61 8.89 | HR10A-7P-4S(74) 12 | Receptacle with Pin Insert HR1650-ND 11.56 10.70 8.96 |HR10A-10R-12PB(72) 
5 | Plug with Socket Insert HR1613-ND 11.16 10.33 8.65 | HR10A-7P-5S(73) 20 | Receptacle with Pin Insert HR1692-ND 17.25 16.68 14.95 | HR10A-13R-20PB(73) 
6 | Plug with Socket Insert HR1588-ND 11.30 10.46 8.76 | HR10A-7P-6S(73) 4 [Receptacle with Socket Insert HR1605-ND 6.53 5.53 4.15 |HR10A-7R-4SB(73) 
6 | Plug with Socket Insert HR1589-ND* 12.02 11.12 9.32 | HR10A-7P-6S(74) 4 | Receptacle with Socket Insert HR1606-ND 7.07 5.99 4.49 |HR10A-7R-4SB(74) 
10. | Plug with Socket Insert HR1635-ND 13.68 12.66 10.61 | HR10A-10P-10S(73) 5 | Receptacle with Socket Insert HR1616-ND 6.71 5.68 4.26 |HR10A-7R-5SB(73) 
10 | Plug with Socket Insert HR1636-ND* 14.48 13.40 11.23 | HR10A-10P-10S(74) 6 | Receptacle with Socket Insert HR1608-ND 7.07 5.99 4.49 HR10A-7R-6SB(73) 
12 | Plug with Socket Insert HR1623-ND 13.02 12.26 10.73 | HR10A-10P-128(73) 6 | Receptacle with Socket Insert HR1609-ND* 7.83 6.63 4.97 |HR10A-7R-6SB(74) 
12. | Plug with Socket Insert HR1624-ND' 14.48 13.64 11.93 | HR10A-10P-128(74) 10 | Receptacle with Socket Insert HR1644-ND 8.72 7.58 6.07 |HR10A-10R-10SB(71) 
20 | Plug with Socket Insert HR1699-ND 35.84 34.05 32.00 ) HR10A-13P-208(73) 10 | Receptacle with Socket Insert HR1645-ND* 9.64 8.38 6.71|/HR10A-10R-10SB(72) 
20 _| Plug with Socket Insert HR1700-ND* 37.66 35.78 33.63 |HR10A-13P-20S(74) 12 | Receptacle with Socket Insert HR1647-ND. 9.06 7.88 6.31 |HR10A-10R-12SB(71) 
4 | Receptacle with Pn inset HRISOSND «©4430 472 [HRIOATTRAPLZA eee 
eceptacle with Pin Inse I . 5 . “TR Stamped Dip Post (0.2mm x 0.5mm) | HR1648-ND* 11.45 9.96 7.97 |HR10A-10R-12SB(72 
5 | Receptacle with Pin Insert HR1615-ND 7.25 6.14 4.61 | HR10A-7R-5P(73) oat pe aan } 2) 
8 | Receptacle with Pin Insert HR1596-ND 7.62 6.45 4.84 | HR10A-7R-6P(73) 12 | Machined Dip Post, @ (0.55mm) __ | HR1651-ND* 28.05 27.12 24.31 |HR10A-10R-12SD(72) 
6 | Receptacle with Pin Insert HR1597-ND* 8.37 7.09 5.32 | HR10A-7R-6P(74) - 
ba . ae Receptacle with Socket Insert HR1690-ND 17.25 16.68 14.95 | HR10A-13R-20SB(73) 
10 | Receptacle with Pin Insert HR1639-ND 9.78 8.50 6.80 | HR10A-10R-10P(73) 201] Fc oniacls with Sockerlbcert Hareortnine 19.20 1856 46.64 |HRI0A-1aR-208B(74 
10 | Receptacle with Pin Insert HR1640-ND* 11.45 9.96 7.97 |HR10A-10R-10P(74) BER EAE ese Ooh rare! ez : ; : 13R-2088(74) 
12 | Receptacle with Pin Insert HR1627-ND 10.37 9.02 7.22 | HR10A-10R-12P(73) Threaded Coupling, Solder Cup Type 
12 | Receptacle with Pin Insert HR1628-ND 10.16 9.40 7.88 | HR10A-10R-12P(74) & Plug with Pin insert IERIE 1675 1623 1865 |HRIOA7TP-EP(01) 
20 | Receptacle with Pin Insert HR1697-ND 17.25 16.68 14.95 | HR10A-13R-20P(73) me 
bre ee ane 12. | Plug with Pin Insert HR364-ND 19.35 18.71 16.77 |HR10A-10TP-12P 
20 | Receptacle with Pin Insert HR1698-ND’ 19.20 18.56 16.64 | HR10A-13R-20P(74) ae 
: 12. | Plug with Pin Insert HR371-ND 19.65 19.00 17.03 |HR10A-10WTP-12P 
4 | Receptacle with Socket Insert HR1590-ND 6.53 5.53 4.15 | HR10A-7R-4S(73) Fh DE -N* s 2 
: 12 | Plug with Pin Insert HR673-ND 20.70 20.01 17.94] HR10A-10WTP-12P(01) 
4 | Receptacle with Socket Insert HR1591-ND* 7.07 5.99 4.49) HR10A-7R-4S(74) 20 | Plug with Pin Insert HR382-ND 36.60 35.38 31.72|HR10A-13TPD-20P 
5 | Receptacle with Socket Insert HR1614-ND 6.53 5.53 4.15 | HR10A-7R-5S(73) Plug with Pin Insert, White : : - 
6 | Receptacle with Socket Insert HR1594-ND 6.71 5.68 4.26 | HR10A-7R-6S(73) 20 oe nen o 
6 | Receptacle with Socket Insert HR1595-ND* 7.62 6.45 4.84 | HR10A-7R-68(74) Teflon Washer in Coupling Ring HR667-ND 45.91 43.62 40.99 | HR10A-13TPK-20P(01) 
10 | Receptacle with Socket Insert HR1637-ND 8.72 7.58 6.07 |HR10A-10R-10S(71) 12 | Plug with Socket Insert HR366-ND 19.95 19.29 17.29 | HR10A-10TPA-12S 
10 | Receptacle with Socket Insert HR1638-ND* 10.40 9.04 7.24 |HR10A-10R-10S(72) 12 | Plug with Socket Insert HR674-ND* 21.00 20.30 18.20 | HR10A-10WTP-12S(01) 
12 | Receptacle with Socket Insert HR1625-ND 9.06 7.88 6.31 /HR10A-10R-12S(71) 42 |dack with Socket Insert MBscsNDE 15.90 15.37 13.78) HR10A-10TJ-128 
12 | Receptacle with Socket Insert HR1626-ND 10.86 9.44 7.56 |HR10A-10R-12S(72) Jack with Socket Insert HR678-ND 25.80 24.94 22.36 | HR10A-10WTJ-12S(01) 
20 | Receptacle with Socket Insert HR1695-ND 34.05 32.92 29.51 |HR10A-13R-20S(73) 12 | Jack with Pin Insert HR362-ND 1755 16.97 15.21 |HR10A-10TJ-12P 
20 _| Receptacle with Socket Insert HR1696-ND* 36.15 34.95 31.33 | HR10A-13R-20S(74) Threaded Coupling, Solder Cup Type — RoHS Compliant 
4 | Jack with Pin Insert HR1599-ND 10.60 9.81 8.22 |HR10A-7J-4P(73) — 
4 | Jack with Pin Insert HR1600-ND* 11.02 10.20 8.55 |HR10A-7J-4P(74) 6 | Plug with Pin Insert HR1619-ND 15.45 14.94 13.39 | HR10A-7TP-6P(73) 
6 | Jack with Pin Insert HR1603-ND 11.16 10.33 8.65 |HR10A-7U-6P(73) 6 | Plug with Pin Insert HR1620-ND* 15.90 15.37 13.78 | HR10A-7TP-6P(74) 
6 | Jack with Pin Insert HR1604-ND* 11.74 10.86 9.10 | HR10A-7J-6P(74) 12 | Plug with Pin Insert HR1653-ND 19.50 18.85 16.90 | HR10A-10TP-12P(73) 
10 | Jack with Pin Insert HR1643-ND 13.07 12.31 10.77 | HR10A-10J-10P(73) 12 | Plug with Pin Insert HR1709-ND 19.80 19.14 17.16 | HR10A-10WTP-12P(73) 
12. | Jack with Pin Insert HR1631-ND 14.11 13.28 11.62 | HR10A-10J-12P(73) 12 | Plug with Pin Insert HR1710-ND* 20.85 20.16 18.07 | HR10A-10WTP-12P(74) 
12__| Jack with Pin Insert HR1632-ND. 14.96 14.08 12.32 | HR10A-10J-12P(74) 20 _| Plug with Pin Insert HR1706-ND 37.05 35.82 32.11 | HR10A-13TPD-20P(73) 
4 | Jack with Socket Insert HR1598-ND 10.30 9.53 7.99 |HR10A-7J-4S(73) 99 | Plug with Pin Insert, 
6 | Jack with Socket Insert HR1601-ND 10.60 9.81 8.22 | HR10A-7J-68(73) No Teflon Washer HR1707-ND* 36.54 34.72 32.63 | HR10A-13TPD-20P(74) 
6 | Jack with Socket Insert HR1602-ND* 11.30 10.46 8.76 | HR10A-7J-6S(74) 12 [Plug with Socket Insert HR1656-ND 20.25 19.58 17.55 |HR10A-10TPA-12S(73) 
10 | Jack with Socket Insert HR1641-ND 12.86 11.90 9.97 |HR10A-10J-10S(73) 12 | Plug with Socket Insert HR1657-ND* 21.75 21.03 18.85 |HR10A-10TPA-12S(74) 
10 | Jack with Socket Insert HR1642-ND* 14.46 13.38 11.21 | HR10A-10J-10S(74) 12 | Plug with Socket Insert HR1713-ND 19.50 18.85 16.90 | HR10A-10WTP-12S(73) 
12 | Jack with Socket Insert HR1629-ND 12.90 12.15 10.63 | HR10A-10J-12S(73) 12 |Plug with Socket Insert HR1714-ND* 21.15 20.45 18.33 |HR10A-10WTP-12S(74) 
12 | Jack with Socket Insert HR1630-ND* 14.33 13.49 11.81 | HR10A-10J-12S(74) 20 | Plug with Socket Insert HR1708-ND 45.92 43.63 41.00 | HR10A-13TPD-20S(74) 
= Receptacle with Pin Insert, 
Ci T tacts sold tel; , 
mmp Type [contacts sold separately) 12 | o.8mm Diameter Solder Cups HR1716-ND 15.75 15.23 13.65 |HR10A-10WTR-12P(74 
4 | Plug for Pin Insert, Crimp Type HR160-ND 10.44 9.66 8.10 | HR10A-7P-4PC 6 | Receptacle with Socket Insert HR1581-ND 16.35 15.81 14.17 |HR10-7TR-65(73) 
10 | Plug for Pin Insert, Crimp Type HR162-ND 13.46 12.46 10.44 | HR10A-10P-10PC 12 | Receptacle with Socket Insert HR1658-ND 12.80 11.84 9.92 |HR10A-10TR-12S(73) 
if nines Pela eat HR ea ae ae ety Enibe abode 12 | Receptacle with Socket Insert HR1712-ND 15.18 14.29 12.51 | HR10A-10WTR-12S(73) 
. Cri H if tl F 1 3P- 7 es = z 
6 | Plug for Socket Insert, Crimp Type | HR166-ND 10.60 9.81 8.22 |HR10A-7P-6SC i rene ae see ieee ie ey ere eer 
10 | Plug for Socket Insert, Crimp Type HR167-ND 13.74 12.71 10.65 | HR10A-10P-10SC - 7 : 
6 |Recept. for Pin Insert, Crimp Type | HR233-ND 7.05 5.84 4.38 [HR10A-7R-6PC Threaded Coupling, Crimp Type (contacts sold separately) RoHS Compliant 
oa fecept orn Hea pimmype ena eo io oe Mpa oe oes 12 [Plug for Pin Insert, Crimp Type HR1659-ND 18.75 18.13 16.25 | HR10A-10TP-12PC(73) 
ecapt. for Plndnsert, Crimp Type: i be: i ad as 12 |Recept. for Socket Insert, Crimp Type | HR1660-ND 12.16 11.25 9.43 |HRI0A-10TR-12SC(73) 
6 | Recept. for Socket Insert, Crimp Type | HR238-ND 6.64 5.50 4.13 | HR10A-7R-6SC 20 |Recept. for Socket Insert, Crimp Type | HR1701-ND 17.25 16.68 14.95 |HR10A-13TR-20SC(73) 
20 | Recept. for Socket Insert, Crimp Type | HR241-ND 15.22 14.32 12.53 | HR10A-13R-20SC . 
6 | Jack for Socket Insert, Crimp Type | HR338-ND 11.04 9.60 7.68 [HR10A-7J-68C Threaded Coupling, PCB Type 
12 | Jack for Socket Insert, Crimp Type | HR340-ND 13.74 12.71 10.65 | HR10A-10J-12SC 12 | Receptacle with Socket Insert HR677-ND* 26.88 25.99 23.30|HR10A-10WTRB-12SB(01) 
20 [Jack for Socket Insert, Crimp Type | HR341-ND 25.80 24.94 22.36 | HR10A-13J-20SC 12 _| Receptacle with Pin Insert HR367-ND 12.60 11.66 9.77 |HR10A-10TR-12PB 
Crimp Type (contacts sold separately) — RoHS Compliant = et a He een secon : eH ye ee Vt eign 
7 = lust Cap for 10- ‘osition Recept. is a a i ai = 
; aiees Pilg EE eee a aoe ae pene Seas — |Dust Cap for 20 Position Receptacle | HR381-ND 3.28 2.72 —-2.04/ HR10A-13R-C 
10 | Plug for Pin Insert, Crimp Type HR1672-ND 14.08 13.03 10.92 | HR10A-10P-10PC(73) Threaded Coupling, PCB Type — RoHS Compliant 
12 | Plug for Pin Insert, Crimp Type HR1674-ND 13.66 12.64 10.59 | HR10A-10P-12PC(73) 6 | Receptacle with Socket Insert HR1617-ND 15.01 1413 1237|/HRI0A-7TR-6SA(73 
20 _| Plug for Pin Insert, Crimp Type HR1684-ND 26.25 25.38 22.75 | HR10A-13P-20PC(73) 6 Receptacle with Socket Insert HR1618-ND* 15.74 14.82 12.97 HRIOA.TTRCESA(7A} 
4 | Plug for Socket Insert, Crimp Type | HR1664-ND 11.06 10.24 8.58 | HR10A-7P-4SC(73) 12 | Receptacle with Socket Insert HR1654-ND 12.88 11.92 9.99 |HR10A-10TR-12SB(73) 
6 | Plug for Socket Insert, Crimp Type —_| HR1666-ND 11.06 10.24 8.58 | HR10A-7P-6SC(73) 12 | Receptacle with Socket Insert HR1711-ND 15.18 14.29 12.51 |HR10A-10WTR-12SB(73) 
10 | Plug for Socket Insert, Crimp Type | HR1673-ND 14.38 13.31 11.15 | HR10A-10P-10SC(73) 20 | Receptacle with Socket Insert HR1704-ND 21.00 20.30 18.20|HR10A-13TR-20SB(73) 
12 | Plug for Socket Insert, Crimp Type | HR1675-ND 14.38 13.31 11.15 | HR10A-10P-12SC(73) 20 | Receptacle with Socket Insert HR1705-ND* 23.10 22.33 20.02 |HR10A-13TR-20SB(74) 
20 | Plug for Socket Insert, Crimp Type HR1685-ND. 26.25 25.38 22.75 | HR10A-13P-20SC(73) {2_| Receptacle with Pin Insert HR1661-ND 12.88 11.92 _ 9.99 [HR10A-10TR-12PB(73) 
4 | Recept. for Pin Insert, Crimp Type HR1667-ND 7.05 5.84 4.38 | HR10A-7R-4PC(73) 12 Receptacle with Pin Insert, 0.55mm 
& Racept for Pin inser, Grimp Type HRLOGOND 10s a8 38 mene Diameter Machined Dip Posts HR1715-ND* 17.70 17.11 15.34 | HR10A-10WTR-12PA(74) 
ecept. for Pin Insert, Crimp Type I : : : PTR Receptacle with Pin Insert HR1702-ND 21.00 20.30 18.20|HR10A-13TR-20PB(73 
12 |Recept. for Pin Insert’ Crimp Type | HR1678-ND 894 7.57 5.68|HR10A-10R-12PC(71) 20 | receptacle with Pin Insert MEO 9310 2239 2002 Pinca 
20 | Recept. for Pin Insert, Crimp Type HR1687-ND 15.27 14.37 12.58 | HR10A-13R-20PC(73) 5 . - = = 
4 | Recept. for Socket Insert, Crimp Type | HR1668-ND 6.64 5.50 4.13 HR10A-7R-4SC(73) Crimp Pins and Sockets 
6 | Recept. for Socket Insert, Crimp Type | HR1670-ND 6.64 5.50 4.13 | HR10A-7R-6SC(73) — |Male Pin, Crimped, Gold HR450-ND — 28 16 | HR10-PC-111 
10 | Recept. for Socket Insert, Crimp Type HR1677-ND 8.23 7.16 5.73 |HR10A-10R-10SC(71) — Female Socket, Crimped, Gold HR452-ND — 30 17 |HR12-SC-111 
12 | Recept. for Socket Insert, Crimp Type HR1679-ND 8.74 7.40 5.55 | HR10A-10R-12SC(71) — Male Pin, Crimped, Silver HR451-ND = 23 13 | HR10-PC-112 
20 | Recept. for Socket Insert, Crimp Type | HR1686-ND 15.27 14.37 12.58 | HR10A-13R-20SC(73) — _ |Female Socket, Crimped, Silver HR453-ND = 24 14} HR12-SC-112 
10 | Jack for Pin Insert, Crimp Type HR1680-ND 14.00 12.95 10.85 | HR10A-10J-10PC(73) rear 
12 | Jack for Pin Insert, Crimp Type HR1682-ND 14.00 12.95 10.85 | HR10A-10J-12PC(73) sited 
20 | Jack for Pin Insert, Crimp Type HR1689-ND 25.95 25.09 22.49 | HR10A-13J-20PC(73) — Hand Contact Crimp Tool HR497-ND 651.70/1 HR12-SC-TC 
4 | Jack for Socket Insert, Crimp Type | HR1671-ND 10.02 9.27 7.77 | HR10A-7J-4SC(73) —_|Hand Cable Crimp Tool H9974-ND 332.50/1 HR10A-TC-02 
10 | Jack for Socket Insert, Crimp Type HR1681-ND 14.28 = 13.21 11.07 | HR10A-10J-10SC(73) — | Extraction Tool for Female Sockets HR498-ND 13.00/1 HR12-SC-TP 
12 | Jack for Socket Insert, Crimp Type HR1683-ND 13.86 12.83 10.75 | HR10A-10J-12SC(73) — | Extraction Tool for Male Pins HR499-ND 8.06/1 RP6-SC-TP 
20 | Jack for Socket Insert, Crimp Type | HR1688-ND 25.95 25.09 22.49 HR10A-13J-20SC(73) 3 : 
Gold Plated (Continued) 
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ELECTRIC 


Hage Circular Connectors (cont) 


MXR Series - Circular Connectors 
Miniature Push-Pull Connectors with Ground Function 


MXR type connectors are miniature, lightweight, push-pull lock connectors with a ground function which has been 
developed for use with VTR camera and system camera interfaces. 

Features: * The single action push-pull lock function allows quick connections and disconnections as well as high density 
mounting ¢ Verification of a secure engagement is afforded by a click sound which exemplifies the fine feel of this lock 
system » Use of aluminum alloy for the shell has contributed to the lightweight design * One of the three conductors 
makes contact before the others in this sequenced design. 

Specifications: * Withstand Voltage: 300VAC for 1 minute * Current Capacity: 2A « Insulation Resistance: 1000MQ or 
greater at 100VDC * Contact Resistance: 20m0 or less at 1A AC Solder Pot Diameter: 0.9mm diameter Applications: 
VTR cameras, system cameras, audio equipment, etc. Materials: * Shell: Aluminum alloy, nickel plating * Insulation: 
PBT resin, black, UL94V-0 * Male Pins: Brass, gold plating * Female Pins: Phosphor bronze, partial gold plating 


Fig. 2 — Solder Cup Fig. 3 — Solder Pin 


Fig. 1 — Plug 


No. of Dim. (mm)}| Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| Pos. | Description Part No. if] 10 50 100 | Part No. 
Plug 
3 | Bushing, Black} 47 5 |HR603-ND 15.11 14.61 13.60 13.10 |MXR-8PA-3PB 
4 |Bushing, Black} 47 5 |HR1822-ND@ NEW! 15.73 14.80 13.42 12.95)MXR-8PA-4PB(71)} 
1 6 |Bushing, Black} 47 5 |HR1823-ND® NEW! 16.18 15.24 13.81 13.33)MXR-8PA-6PB(71)} 
8 |Bushing, Black} 50 8 |HR1824-ND@ NEW! 15.83 14.90 13.50 13.04) MXR-8P-8P(71) 
8 |Bushing, White} 50 8 |HR1825-ND@ NEW! 16.07 15.12 13.71 13.23 )MXR-8P-8P(72) 
Receptacles 
4 19.3 — |HR1827-ND@ NEW! = 9.29 8.08 7.28 6.47 |MXR-8RA-4S(71) 
2 6 SolderCup | 19.3 — |HR1828-ND@ NEW! 9.29 8.08 7.28 6.47 |MXR-8RA-6S(71) 
8 20.4 — |HR1829-ND@ NEW! 10.99 9.56 8.61 7.65 | MXR-8RA-8S(71) 
3 — — |HR623-ND 9.52 8.28 7.46 6.63 |MXR-8R-3SA 
3 — —|HR1830-ND@ NEW! = 8.30 7.22 6.50 5.78 | MXR-8R-3SA(71) 
3 4 Solder Pin — —|HR1831-ND@ NEW! = 8.63 7.50 6.75 6.00 | MXR-8R-4SA(71) 
6 — — |HR626-ND 10.35 9.00 8.10  7.20|MXR-8R-6SA 
6 — —|HR1832-ND@ NEW! 9.11 7.92 7.13 6.34|MXR-8R-6SA(71) 
Tools 
Tool, Tightening Jig...............2.. H9988-ND 199.50/1 MXR-8P-T01 
Tool, Cable Crimper ................. H9989-ND 305.90/1 HR10A-TC-04 


@ RoHS Compliant 


Plug Jack (after tightening) 


(after tightening) 


No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Pos. | Description Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
Crimp Type (Contacts sold seperately) 
10 | Jack, Crimp, Male Contact HR872-ND 6.53 540 4.50 4.05] HR30-7J-10PC 
12 | Jack, Crimp, Female Contact HR874-ND 6.53 540 4.50 4.05|HR30-8J-12SC 
Crimp Type (Contacts sold seperately) — RoHS Compliant 
10 | Plug, Crimp, Female Contact HR584-ND 6.96 5.76 4.80 4.32|HR30-7P-10SC(71) 
12 | Plug, Crimp, Female Contact HR585-ND 6.96 5.76 4.80  4.32|HR30-7P-12SC(71) 
12 | Plug, Crimp, Male Contact HR586-ND 6.96 5.76 4.80 4.32| HR30-8P-12PC(71) 
10 | Receptacle, Crimp, Male Contact HR590-ND 5.10 4.23 3.52 3.17] HR30-7R-10PC(71) 
12 | Receptacle, Crimp, Male Contact HR591-ND 5.10 4.23 3.52 3.17] HR30-7R-12PC(71) 
12 | Receptacle, Crimp, Female Contact HR592-ND 5.10 4.23 3.52 3.17] HR30-8R-12SC(71) 
10 | Jack, Crimp, Male Contact HR595-ND 6.53 540 4.50 4.05) HR30-7J-10PC(71) 
12 | Jack, Crimp, Male Contact HR596-ND 6.53 540 4.50 4.05) HR30-7J-12PC(71) 
12 | Jack, Crimp, Female Contact HR597-ND 6.53 540 4.50 4.05) HR30-8J-12SC(71) 
— _ | Dust Cap for Plugs - Solder HR598-ND 2.37 1.98 1.65 1.46) HR30-6P-C(71) 
— _ | Dust Cap for Plugs - Crimp HR599-ND 2.37 1.98 1.65 1.46) HR30-7P-C(71) 
— | Dust Cap for Plugs - Crimp HR600-ND 2.37 1.98 1.65 1.46) HR30-8P-C(71) 
— _ | Dust Cap for Solder Type Receptacle HR601-ND 2.37 1.98 1.65 1.46] HR30-6R-C(71) 
— _ | Dust Cap for Crimp Type Receptacle HR602-ND 2.37 1.98 1.65 1.46} HR30-7R-C(71) 
Tools 
— _| Wiring Jig for Solder Plugs H9950-ND 199.50/1 HR30-6P-6S-T01 
— _ | Wiring Jig for Receptacle and Jack H9951-ND 199.50/1 HR30-6R-6P-T01 
Back Shell Tightening Collar .. H9952-ND 131.60/1 HR30-6P-T02 
—_ | Manual Crimping Tool H9953-ND 1053.00/1 HT-102/HR30-1 
Loose Piece Cut Tape* Tape and Reelt 
Digi-Key Pricing Hirose Pricing Pricing Hirose 
Description | Part No. 100 Part No. 10 50 100 10,000 Part No. 
Contacts - Male - Phosphor Bronze with Selective Gold Plating 
26-30AWG | HR880-ND 19.50 HR3O-PC-111 | 2.87 11.07 19.27 74.00/M HR30-PC-211 
Contacts - Female - Phosphor Bronze with Selective Gold Plating 
26-30AWG | HR881-ND 19.50 HR30-SC-111 | 2.87 11.07 19.27 74.00/M HR30-SC-211 


* For Cut Tape, 


KMC Series 


Receptacle 


F 8.29 


add CT to the Digi-Key Part No. (HR880CT-ND) 
t For Tape and Reel add TR to the Digi-Key Part No. (HR880TR-ND). 


9mm Bayonet Lock Connectors Waterproof 


Features: Five-key mechanism between two metal shells assures error-free polarization in coupling »* Bayonet lock 
offers easier coupling with higher reliability than thread lock. Electrical Specifications: * Insulation Resistance: minimum 
2000MQ at DC100V * Contact Resistance: maximum 10mQ at DC1A * Current Rating: 2A 


Dim in mm 


No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Pos. | Description Part No. if 10 100 | Part No. 

Mini ian: 4 | Receptacle with Socket Insert .. HR402-ND 12.14 11.23 9.41 | KMC9BRD-4S 
Features: Miniature and compact design: The HR3O allows for a rar Di 7 4 ct é 
maximum outside diameter of 12.6mm in the 3 and 6 positions, and Diol ey pense ae {mm 6 | Receptacle with Socket Insert .. HR403-ND 7 12.60 11.66 9.77 | KMC9BRD-6S 
15.5mm for the 10 and 12 position connectors. The compact design 2 : RoHS Compliant 
yields a mated length from the panel of only 32.3mm for the 3 and | HR866-ND = 18.4 | 83 | 12 4 | Plug with Pin Insert... HR1810-ND 17.10 16.53 14.82 | KMC9BPD-4P(71) 
6 position version and 42.1mm for the 10 and 12 position. Water- | HR871-ND | 3.5-4.3 / 289 | 12 ) — 6_| Plug with Pin Insert. . HR1813-ND 21.45 20.74 18.59 | KMC9BPD-6P(71) 
tight connection: Meets the IP67 standard, when in the mated | HR578-ND 4.2~5 | 29.8 | 126 | — 4 | Receptacle with Socket Insert HR1811-ND 12.14 11.23 9.41 | KMC9BRD-4S(71) 
position. Push-pull lock - using Hirose’s unique lock mechanism, | HR579-ND 4.2~5 | 29.8 | 12.6 | — 6 | Receptacle with Socket Insert .. HR1812-ND 12.60 11.66 9.77 | KMC9BRD-6S(71) 
the HR30 connector has a reliable, robust “push-pull” lock that is | HR580-ND 4.2-5 | 30.3 | 126 | — 
easy to operate. Light-weight and corrosion free. HR581-ND 3.5-43 | 298 | 126 | — 

Applications: Test and measurement equipment, communication HR582-ND 3.5~4.3 | 29.8 | 12.6 | — H 7 
equipment, and other miniature electronic devices. HR583-ND | 3.5~4.3 | 30.3 | 12.6 | — RM Series 12mm Video Connectors Does not have rubber boot. 
Specifications: Rated Current: 5A (3 position), 2A (6, 10, 12 Hie ~~ ic a 5 Features: * Pipe shaped socket contact for long life reliable operation * UL94V-0 dially! phthalate molding material for 
position). Operation Temperature Range: -25°C ~ 85°C. Rated = z excellent electrical and mechanical characteristics * Sleek design with grainy matte finish » Bayonet type coupling for 
Voltage: AC100V, DC140V (3, 6 position), AC30V, DC42V (10, HR589-ND - 18.4 | 83 | 12 easy operation * Reversible pin and socket insert * 2, 3, 4, 5, 6, and 7 pin available in the common diecasting body * Jack 
12 position). Storage Temperature Range: -25°C ~ 85°C. Contact HR593-ND 4.2~5 28.9 | 12 | — available for cable extension program 
Resistance: 5m maximum (3 position) 15mQ maximum (6, 10, HR594-ND 3.5-4.3 | 289} 12 | — Specifications: * Operating Voltage: AC600V (2 pin) ACS500V (3 and 4 pin) AC350V (5, 6 and 7 pin) * Current rating: 
12 position) measured at 1A DC. Insulation Resistance: 1000MQ HR872-ND 6.2-7 38 15 | — 5 amps Insulation resistance: minimum 1,000MQ at DC500V Contact resistance: maximum 4mQ Solder cup 
minimum measured at 100VDC. Waterproof Performance: Water HR874-ND 6.2~7 38 15 |— diameter: 1.1mm (.043") * Temp. cycling: -55°C ~ 85°C * Contact durability: 2000 times at maximum 8mQ. 
must not penetrate inside the connector. While mated with a HR584-ND 62-7 308155) — 
appleae connector, leave under water at a depth of 1m for half HR585-ND 6.2~7 39.8 | 15.5 | — Fig. 1— Plug Fig. 2 — Receptacle Fig. 3 — Receptacle 
- HR586-ND 6.2~7 39.8 | 15.5 | — (Square Flange) 
Material: Plug: Insulator: PPS and PBT, black, UL94V-0, polyacetal, HR590-ND = 15.5 | 93 | 15 
Pro, go pling. Spry Stiles stool. Revaptosi: neuer, eeeetmeemmt — 1185 | 98 | 18 
PPS, black, UL94V-0. Gasket: CR, black. Contacts: Brass, phosphor | HR592-ND —_ | 15.5 | 93 | 15 
bronze, gold plating. Hexagonal nut: Zinc alloy, chromate. Washer: HR595-ND 6.2-7 38 15 | — 
Phosphor bronze, nickel plating. Crimp Contacts: Contacts: Phos- HR596-ND 6.2~7 38 15 | — 
phor bronze, selective gold plating. HR597-ND 6.2-7 38 | 15 | — 
No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Pos. | Description Part No. 1 10 50 100 | Part No. Fig. 5 — Plug Fig. 6 — Receptacle 
Solder Type Waterproof Waterproof 
6 Receptacle, Solder, Female Contact HR866-ND 6.99 5.92 4.98 4.44] HR30-6R-6S 
6 | Jack, Solder, Fine Wire, Male Contact HR871-ND 7.18 6.08 5.11 4.56) HR30-6JA-6P 
Solder Type — RoHS Compliant 

3 | Plug, Solder Female Contact HR578-ND 10.35 9.00 8.10 7.20] HR30-6P-3S(71) 

6 | Plug, Solder Female Contact HR579-ND 6.79 5.75 4.83 4.31 | HR30-6P-6S(71) Din ta min 

6 | Plug, Solder Male Contact HR580-ND 7.75 6.56 5.52 4.92] HR30-6P-6P(71) 

3 Plug, Solder, Fine Wire, Female Contact HR581-ND 10.35 9.00 810 7.20] HR30-6PA-3S(71) - 

6 | Plug, Solder, Fine Wire, Female Contact | HR582-ND 6.79 5.75 4.83 4.31 | HR30-6PA-6S(71) a Ge arin reach i 

AMI ol igi-Key rice Eac irose 

6 Plug, Solder, Fine Wire, Male Contact HR583-ND 7.75 656 5.2 4.92] HR30-6PA-6P(71) = Aor 

3. | Receptacle, Solder, Male Contact HR587-ND 7.93 6.71 5.65 _5.04| HR30-6R-3P(71) Eig) Boe: Descintion (Kati) elie is OO ee) aro 

6 | Receptacle, Solder, Male Contact HR588-ND 6.96 5.76 4.80 4.32) HR30-6R-6P(71) 4 |Plug with Pin Insert — |HR886-ND 10.99 9.56 8.61 7.65)/RM12BPE-4PH 

6 | Receptacle, Solder, Female Contact HR589-ND 7.20 6.10 5.13 4.58) HR30-6R-6S(71) 1 | 4 |Plug with Socket Insert — |HR887-ND 10.86 10.05 9.02 8.42/RM12BPE-4S 

6 | Jack, Solder, Male Contact HR593-ND 7.36 6.23 5.24 4.67] HR30-6J-6P(71) 5 |Plug with Socket Insert — |HR889-ND 11.24 10.40 9.33 8.72]/RM12BPE-5S 

6 | Jack, Solder, Fine Wire, Male Contact HR594-ND 7.05 5.97 5.02 4.48] HR30-6JA-6P(71) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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HIROSE . . . < 
HG ete Circular Connectors RM Series (Cont.) RM Series 15mm Video Connectors 
Specifications: * Operating Voltage: AC350V, DC490V Current Rating: 5A * Insulation Resistance: 1000MQ minimum 


No. Dim. at DC500V » Contact Resistance: 14mQ maximum at DC1A * Operating Temperature : -25°C ~ 85°C * Applicable Cable 
of A |Digi-Key Price Each Hirose Diameter: 8mm maximum 
Fig./Pos.| Description (mm)| Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
1 | 6 [Plug with Socket Insert — |HR891-ND 11.62 10.75 9.65 9.01/RM12BPE-6S Fig. 1 - Threaded Plug Fig. 2 - Threaded Plug Fig. 3 - Receptacle 
3 [Receptacle with Pin Insert | — |HR223-ND 638 5.28 4.40 3.96/RM12BRD-3PH 
2 | 4 [Receptacle with Pin insert | — |HR226-ND 6.76 5.60 4.66 4.20/RM12BRD-4PH pees 
5 |Receptacle with Pin Insert | — |HR227-ND 7.41 5.88 4.90 4.41/RIM12BRD-5PH a area 
6 [Receptacle with Pin Insert | — |HR229-ND 6.71 5.68 4.78 _4.26/RM12BRD-6PH : 
2 [Receptacle with Pin Insert | 20.5 [HR1045-ND 450 372 340 2.79/RM12BRB-2PH 
3 |Receptacle with Pin Insert | 20.5 |HR1046-ND 4.87 4.04 3.36 3.03/RM12BRB-3PH 
4 |Receptacle with Pin Insert | 20.5 |HR1047-ND 5.25 4.35 3.62 3.26/RM12BRB-4PH Includes 
5 |Receptacle with Pin Insert | 20.5 |HR1048-ND 5.63 4.66 3.88 3.50/RM12BRB-5PH rubber 
6 |Receptacle with Pin Insert | 20.5 |HR1119-ND 6.00 4.97 4.14 3.73]RM12BRB-6PH Baer 
3 | 7 [Receptacle with Pin Insert | 20.5 |HR1049-ND 6.38 5.28 4.40 _3.96/RM12BRB-7PH ; 
2 [Receptacle with Socket Insert] 21.6 [HR1114-ND 6.00 4.97 4.14 3.73/RM12BRB-25 Fig. 6 — Waterproof 
3 |Receptacle with Socket Insert] 21.6 |HR1115-ND 6.55 543 4.52 4.07/RM12BRB-3S Receptacle 
5 |Receptacle with Socket Insert | 21.6 |HR1116-ND 6.89 5.83 4.91 4.38/RM12BRB-5S 
6 Receptacle with Socket Insert] 21.6 |HR1038-ND 7.38 6.25 5.26 4.69/RM12BRB-6S 
7 [Receptacle with Socket Insert] 21.6 |HR1117-ND 7.90 6.69 5.63 _5.02/RM12BRB-7S 
2 |Jack with Pin Insert — ]HR321-ND 855 7.24 609 5.43/RM12BJB-2PH 
3 | Jack with Pin Insert — |HR323-ND 8.89 7.53 6.33 5.65/RM12BJB-3PH 
4 | Jack with Pin Insert — |HR325-ND 8.17 7.10 6.39 5.68/RM12BJB-4PH Includes 
5 | Jack with Pin Insert — |HR327-ND 846 7.36 6.63 5.89/RM12BJB-5PH rubber 
6 | Jack with Pin Insert — |HR329-ND 876 7.62 6.86 6.10/RM12BJB-6PH boot 
4 | 7 |Jack with Pin Insert — |HR331-ND 9.20 8.00 7.20 _6.40/RM12BJB-7PH 
2 | Jack with Socket Insert — ]HR320-ND 11.29 9.82 8.84 7.86/RM12BJB-2S(07) - 
3 | Jack with Socket Insert — |HR322-ND 10.20 9.44 847 7.91/RM12BJB-3S(07) No Dim. | . P 
4 | Jack with Socket Insert — |HR324-ND 10.60 981 880 8.22/RM12BJB-4S(07) |e a A | Digi-Key Price Each Hirose 
5 | Jack with Socket Insert — |HR326-ND 10.98 10.16 9.12 8.51/RM12BJB-5S(07) Fig. |Pos.| Description (mm) | Part No. 1 10 100 |Part No. 
6 Jack with Socket Insert — |HR328-ND 11.36 10.51 9.43  8.81/RM12BJB-6S(07) 1 | 10 | Plug with Pin Insert —_|HR1043-NDf¢+ 13.28 12.29 10.30/RM15TPD-10PC 
7 [Jack with Socket Insert — |HR330-ND 11.76 10.88 9.77 _9.12]RM12BJB-7S(07) > | 8 | Plug with Pin insert —THR1054-NDA 11.70 10.83 9.07/RM15TP-8PH 
RoHS Compliant 4 | Plug with Socket Insert — _|HR1051-NDA 14.62 13.53 _11.34/RM15TP-4SA 
2 Plug with Pin Insert — ]HR1729-ND 10.56 9.18 8.27 7.35]RM12BPE-2PH(71) 4 | Receptacle with Socket Insert | 21.70 /HR1053-NDA 11.16 10.33 8.65/RM15TRH-4SA 
3 | Plug with Pin Insert — |HR1730-ND 10.83 9.42 8.48 —7.54|RM12BPE-3PH(71) 3 | 8 | Receptacle with Socket Insert | 21.60 |HR1058-NDA 13.02 12.05 10.10|RM1STRH-8S 
4 | Plug with Pin Insert — |HR1731-ND 11.43 9.68 8.72 7.75)RM12BPE-4PH(71) 10 | Receptacle with Socket Insert | 21.29 | HR208-ND+ 10.99 9.56 — 7.65|RM15TRD-10S 
: Big ui en inset = Ha Hee aa ve i” vray a 12 | Receptacle with Socket Insert | 21.29 | HR209-ND¢ 12.36 11.44 _9.58/RM15TRD-12S 
lug wil in Insel —. is ss f ! @ 4 n , 
, (7 [Plug with Pin Insert — |HR1734-ND 1046 9.68 869 _8.11/RM12BPE-7PH(71) 4 | 12 | Jack Extension with Pin Insert | — |HR307-ND+ : 11.32 9.84 = 7.88}RM15TJD-12P 
2 |Plug with Socket Insert — |HR1735-ND 10.20 9.44 847 7.91|RM12BPE-2S(71) RoHS Compliant 
3 |Plug with Socket Insert — |HR1736-ND 10.60 9.81 8.80 8.22/RM12BPE-3S(71) 10 | Plug with Pin Insert — |HRI756-NDtt 14.00 12.95  10.85/RM15TPD-10PC(71) 
4 |Plug with Socket Insert — |HR1737-ND 10.98 10.16 9.12  8.51)RM12BPE-4S(71) 10 | Plug with Pin Insert — |HR1741-ND+ 14.31 13.48  11.79]/RM15TPD-10P(71) 
2 Saat eee eer => HE ea 1 ‘hn 7 eH betes 1 | 12 | Plug with Pin Insert —_ |HR1750-ND¢ 14.89 14.02 12.27|RM15TPD-12P(71) 
ug with Socket inse Be i : : : ; i 10 | Plug with Socket Insert — |HR1757-ND 14.94 13.82 11.58]RM15TPD-10S(71 
: a i = aa vu ue a pea AIT 2BRD OPH 12 ih Socket Insert = fee 16.95 1639 14.69 ea 
eceptacle wii in Insel awe. * 4 ja i 3 2 4 - 
3 [Receptacle with Pin Insert | — |HR1762-ND 6.44 5.33 4.44 4.00/RM12BRD-3PH(71) Fleet ini — ie ine Coleen) 
4 |Receptacle with Pin Insert | — |HR1763-ND 682 5.64 4.70 4.23|RM12BRD-4PH(71) Ag eran nse ne ; , : (71) 
5 {Receptacle with Pin Insert. | — |HR1764-ND 719 596 496 4.47|RM12BRD-5PH(71) 8 | Plug with Pin Insert — JHRI771-NDA 12.22 11.31 9.48/RM1STP-8PH(71) 
6 |Receptacle with Pin Insert | — |HR1765-ND 679 5.75 4.83 4.31/RM12BRD-6PH(71) 2 (10 | Plug with Pin Insert —_|HRI772-NDA 14.37 13.52 __11.83/ RM15TP-10PH(71) 
» |_7 [Receptacle with Pin Insert — _|HR1766-ND 712 6.03 5.07 4.53|RM12BRD-7PH(71) 2 | Plug with Socket Insert — _ |HR1767-NDA 12.64 11.70 9.80/RM15TP-2SA(71) 
2 | Receptacle with Socket Insert] — |HR1744-ND 6.89 5.83 4.91  4.38/RM12BRD-28(71) 4 | Plug with Socket Insert — |HR1768-NDA = 12.78 12.04 10.53/RM15TP-4SA(71) 
3 | Receptacle with Socket Insert] — |HR1745-ND 7.28 616 5.18 4.62/RM12BRD-3S(71) 10 | Plug with Socket Insert —_|HR1726-NDA 15.69 14.77 __12.93/ RM15TP-10S(71) 
4 |Receptacle with Socket Insert] — |HR1746-ND 7.90 6.69 5.63 5.02/RM12BRD-4S(71) 2 | Receptacle with Pin Insert 21.00 |HR1777-NDA 8.53 7.42 —_5.94]RM15TRH-2PA(71) 
5 Receptacle with Socket Insert] — |HR1747-ND 840 7.11 5.98 5.33/RM12BRD-5S(71) 4. | Receptacle with Pin Insert 21.00 | HR1778-NDA 883 7.68 — 6.15/RM15TRH-4PA(71) 
6 Receptacle with Socket Insert) — |HR1748-ND 8.89 7.53 6.33 5.65|RM12BRD-6S(71) 8 | Receptacle with Pin Insert 20.60 | HR1773-NDA 9.75 848  6.79/RM15TRH-8PH(71) 
7 [Receptacle with Socket Insert] — |HR1749-ND 8.23 7.16 6.45 _5.73|RM12BRD-7S(71) 10 | Receptacle with Pin Insert 20.60 }HR1774-NDA 10.40 +~=—-9.04_-—7.24/RM15TRH-10PH(71) 
Waterproof Type 10 | Receptacle with Pin Insert 21.29 | HR1758-ND¢ 8.94 7.57 —_5.68/RM15TRD-10P(71) 
2 [Plug with Pin Insert —JHR1078-ND 4486 13.75 1234 1152)RM12WBP-2P 12 | Receptacle with Pin Insert 21.29 |HR1752-ND¢ 872 7.58 _6.07/RM15TRD-12P(71) 
3 | Plug with Pin Insert — |HR1079-ND 12.85 12.10 10.97 10.59/RM12WBP-3P 3 2 | Receptacle with Socket Insert | 21.70 | HR1769-NDA 10.35 9.00 7.20)RM15TRH-2SA(71) 
4 |Plug with Pin Insert — |HR1080-ND 13.07 12.31 11.16 10.77/RM12WBP-4P 4 | Receptacle with Socket Insert | 21.70 | HR1770-NDA 11.40 10.55 8.84] RM15TRH-4SA(71) 
5 | 6 |Plug with Pin Insert — |HR1082-ND 13.50 12.71 11.52 11.12]/RM12WBP-6P 8 | Receptacle with Socket Insert | 21.60 |HR1775-NDA 13.28 12.29 10.30/RM15TRH-8S(71) 
3 |Plug with Socket Insert — |HR1075-ND 13.94 13.12 11.89 11.48/RM12WBP-3S 10 | Receptacle with Socket Insert | 21.60 | HR1776-NDA 14.72 13.62 11.41]RM15TRH-10S(71) 
5 |Plug with Socket Insert — |HR1077-ND 14.82 13.96 12.65 12.21/RM12WBP-5S 10 | Receptacle with Socket Insert | 21.29 |HR1742-ND$ 11.09 9.64_—7.72|RM15TRD-10S(71) 
6 [Plug with Socket Insert — |HR1121-ND 13.74 12.71 11.41 10.65]RM12WBP-6S 10 | Receptacle with Socket Insert] 32.30 | HR1760-ND¢ 819 7.12 5.70/RM15TRD-10SB(71) 
2 | Receptacle with Pin Insert — |HR1063-ND 10.10 878 7.91 7.03/RM12WBR-2P 10 | Receptacle with Socket Insert | 19.50 | HR1755-NDt+ 10.70 9.90  8.30/RM15TRD-10SC(71) 
g | 6 [Receptacle with Pin Insert | — |HR1067-ND 11.29 9.82 8.84 _7.86/RM12WBR-GP 12 | Receptacle with Socket Insert | 21.29 |HR1753-ND$¢ 12.44 11.51 __9.65|RM15TRD-12S(71) 
3 [Receptacle with Socket Insert] — |HR1069-ND 10.34 9.57 8.59 8.02/RM12WBR-3S 10 | Jack Extension with Pin Insert | — [HR1759-ND$ 13.04 12.28 10.74]RM15TJD-10P(71) 
4 Receptacle with Socket Insert) — |HR1070-ND 10.86 10.05 9.02 8.42)RM12WBR-4S 4 | 10 | Jack Extension w/Socket Insert | — |HR1743-NDt 13.67 12.87 11.26/RM15TJD-10S(71) 
5 | Receptacle with Socket Insert] — |HR1071-ND 11.36 10.51 9.43 8.81|RM12WBR-5S 12 | Jack Extension w/Socket Insert | — |HR1754-ND¢ 14.01 13.19  11.54/RM15TJD-12S(71) 
Cable Clamp, 5mm Diameter 5.5 [HR1084-ND 542 4.49 3.74 3.37/RM12WBP-CP(5) 
7 | Cable Clamp, 6mm Diameter 7.5 |HR1085-ND 5.42 4.49 3.74 3.37/RM12WBP-CP(6) Waterproof Type 
Cable Clamp, 7mm Diameter 7.5 |HR1086-ND 542 4.49 374 3.37/RM12WBP-CP(7) 2 | Plug with Pin Insert — |HR1088-NDA 12.77 12.02 10.52/RM15WTP-2P 
—| Receptacle Cover for RM12 Series) — |HR1073-ND 8.17 7.10 6.39 5.68/RM12WBR-C 4 | Plug with Pin Insert — | HR1089-NDA 13.21 12.44 10.88)RM15WTP-4P 
Waterproof Type — RoHS Compliant 8 | Plug with Pin Insert — |HR1090-NDA 13.67 12.87 11.26]RM15WTP-8P 
z [Poswahph eet | — RI@GND 6 fama True TORTIAINEWRZAT | | 15 | 19 | pug wh pine — [hmioorNoa _tas7 1372 _t200|aMisWTP-2p 
lug wil in Insel = = Bi s © & - = 
4 | Plug with Pin Insert — |HR1797-ND 13.40 1261 11.43 11.04/RM12WBP-4P(71) || lla: with Socket Insert — FRR Nee (411 13.28 11.62/RMISWTP-25 
5 | Plug with Pin Insert — |HR1798-ND 13.62 12.82 11.62. 11.22|RM12WBP-5P(71) 10 | Plug with Socket Insart — |BBUENDAS 1680 16.24 14.56/RMISWTP-108 
5 |_6 |Plug with Pin Insert — _|HR1799-ND 13.84 13.03 11.81 11.40|RM12WBP-6P(71) 12 | Plug with Socket Insert = _|HR1100-NDA 18.00 17.40 __15.60/RM15WTP-12S 
2 |Plug with Socket Insert — |HR1791-ND 13.84 13.03 11.81 11.40/RM12WBP-2S(71) 2 | Receptacle with Pin Insert 21.00 | HR1103-NDA 11.16 10.33  8.65)RM15WTR-2P 
3 |Plug with Socket Insert — |HR1792-ND 14.28 13.44 12.18 11.76]RM12WBP-3S(71) 4 | Receptacle with Pin Insert 21.00 | HR1125-NDA 11.70 = 10.83 9.07] RM15WTR-4P 
4 |Plug with Socket Insert — JHR1793-ND 14.71 13.84 12.55 12.11/RM12WBP-4S(71) 8 | Receptacle with Pin Insert 20.50 | HR1104-NDA 12.22 11.31 9.48) RM15WTR-8P 
5 |Plug with Socket Insert — |HR1794-ND 15.15 14.26 12.92 12.48)RM12WBP-5S(71) 10 | Receptacle with Pin Insert 20.50 |HR1126-NDA 12.76 11.81 9.89/RM15WTR-10P 
6 |Plug with Socket Insert — |HR1839-ND NEW! 15.59 14.68 13.30 12.84|/RIM12WBP-6S(71) 6 | 2 | Receptacle with Socket Insert [21.50 /HR1105-NDA 12.76 11.81  9.89/RM15WTR-2S 
2 [Receptacle with Pin Insert | — |HR1781-ND 10.35 9.00 8.10 7.20/RM12WBR-2P(71) 4 | Receptacle with Socket Insert | 21.50 |HR1106-NDA 12.87 12.12 10.60/RM15WTR-4S 
3 |Receptacle with Pin Insert | — |HR1782-ND 10.63 9.24 8.32 7.40|RM12WBR-3P(71) 8 | Receptacle with Socket Insert | 21.50 |HR1107-NDA 14.45 13.60 11.90/RM15WTR-8S 
4 Receptacle with Pin Insert | — |HR1783-ND 10.93 9.50 8.55 —7.60/RM12WBR-4P(71) 10 | Receptacle with Socket Insert | 21.50 |HR1108-NDA 15.69 14.77 12.93]RM15WTR-10S 
5 {Receptacle with Pin Insert. | — |HR1784-ND 11.20 9.74 8.77 7.80/RM12WBR-5P(71) 12 | Receptacle with Socket Insert | 21.50 |HR1098-NDA 16.71 15.73_13.77/RM15WTR-12S 
6 6 Receptacle with Pin Insert — |HR1785-ND 10.04 9.29 8.34 _7.79|RM12WBR-6P(71) Cable Clamp, 5mm @ 6.5 |HR1092-ND 5.97 4.95 3.71 |RM15WTP-CP(5) 
2 Receptacle with Socket Insert) — |HR1786-ND 10.02 9.27 832 7.77/RM12WBR-2S(71) Cable Clamp, 6mm 0 6.5 |HR1093-ND 5.97 4.95 —3.71|RM15WTP-CP(6) 
3 Receptacle with Socket Insert} — |HR1787-ND 10.54 9.75 8.75 8.17)RM12WBR-3S(71) 7 | Cable Clamp, 7mm & 8.0 |HR1094-ND 5.97 4.95 3.71|RM15WTP-CP(7) 
4 |Receptacle with Socket Insert] — |HR1788-ND 11.06 10.24 9.18 8.58/RM12WBR-4S(71) Cable Clamp, 8mm 6 10.5 |HR1095-ND 597 495 3,71 /RMISWTP-CP(8) 
5 |Receptacle with Socket Insert] — |HR1789-ND 11.58 10.72 9.62 8.98]RM12WBR-5S(71) Cable Clamp, 9mm 0 105 (RtoesND 650 5.38 4.04 AM15WTP-CP(9) 
6 [Receptacle with Socket Insert] — |HR1790-ND 12.10 11.20 10.05 _9.38/RM12WBR-6S(71) SaECEAennG ean ~ RAGE sig? Ade? Aidel RM SWiP=GPE 
Cable Clamp, 4mm Diameter 5.5 [HR1800-ND 554 459 3.82 3.44/RM12WBP-CP(4)(71) ‘ X : : : 
| Cable Clamp, 5mm Diameter 5.5 |HR1801-ND 5.54 459 3.82 3.44|RM12WBP-CP(5)(71} — | Cable Clamp, 9mm O, Length 17mm | — |HR1110-ND 13.67 12.87 11.26/RM1SWTP-CP9 
Cable Clamp, 6mm Diameter 7.5 |HR1802-ND 5.54 4.59 3.82 3.44|RM12WBP-CP(6)(71)| Cable Clamp, 10mm @, Length 17mm| — _|HR1102-ND 13.67 12.87 _11.26/RM15WTP-CP10 
Cable Clamp, 7mm Diameter 7.5 |HR1803-ND 5.54 4.59 3.82 3.44|RM12WBP-CP(7)(71) — | Dust Cap for Plug with Chain — |HR1036-NDA 14.48 13.40 11.23)RM15TP-C 
—| Receptacle Cover for RM12 Series) — |HR1840-ND NEW! 1458 13.49 1241 11.30/RM12WBR-C(71) +Crimp Type #TM20x2 Threads A Mi19x1 Threads (Continued) 
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Circular Connectors RM Series (Cont.) 


JR Series 


High-Performance Waterproof Circular Connectors 


No. Dim. 
of A | Digi-Key Price Each Hirose Features: * Waterproof to a depth of 1.8m for 48 hours. (IP67 or more) * Outer metal is plated with black chromium 
Fig.|Pos.| Description (mm) | Part No. 1 10 100 |Part No. 10 prevent corrosion * Provided with five guides to make connection very smooth «Variable in shell sizes and core 
Waterproof Type — RoHS Compliant Applications: Machine tools, FA-related equipment, communications equipment, various electronic equipment and 
Cable Clamp, 5mm @ 6.5 |HR1804-ND 6.18 5.12  3.84]RM1S5WTP-CP(5)(71) devices 
Cable Clamp, 6mm 0 6.5 |HR1805-ND 6.18 5.12  3.84)RM15WTP-CP(6)(71) 
7 | Cable Clamp, 7mm 8.0 |HR1806-ND 6.18 5.12  3.84)RM15WTP-CP(7)(71) 
Cable Clamp, 8mm 9 10.5 |HR1807-ND 618 5.12 — 3.84)RM15WTP-CP(8)(71) 
Cable Clamp, 9mm 9 10.5_|HR1808-ND 6.18 5.12 3.84]/RM15WTP-CP(9)(71) 
— [Cable Clamp, 10mm Q, Length 17mm|_ —_ [HR1809-ND 6.18 5.12 3.84|RM15WTP-CP(10)(71) 
___| Dust Cap for Plug with Chain — |HR1727-NDA = 14.20 13.1411.01]RM15TP-C(71) 
Dust Cap for Receptacle with Chain — |HR1728-NDA 8.26 7.18 — 5.75)RM15TR-C(71) 
Tt Crimp Type 4TM20x2 Threads A M19x1 Threads 
Digi-Key Pricing Hirose 
Description Part No. 10 50 100 Part No. 
Contacts 
Crimp Contact Male, AWG 20-24 HR1118-ND 4.45 1715 29.85 | RM-PC-112 
Crimp Contact Male, AWG 24-28 HR1040-ND 4.45 1715 29.85 | RM-PC-122 
Crimp Contact Female, AWG 20-24 HR1039-ND 4.45 17.15 29.85 | RM-SC-112 
Crimp Contact Female, AWG 24-28 HR1041-ND 4.45 17.15 29.85 | RM-SC-122 —— — - - 
Tools No. of Dimensions (mm) _| Digi-Key Price Each Hirose 
Manual Crimping Tool, AWG 20-24 HR1111-ND 332.50/1 RM-TC-11 ie | SUED TT B Coa EaCiNOS u a ea arte 
Manual Crimping Tool, AWG 24-28 HR1112-ND 332.50/1 RM-TC-12 Big. TiPHgS “Male SOIser TYPE 
Extraction Tool HR1113-ND 1000/1 RM-TP 3 13 447] 21.8 | — |] HR901-ND 15.01 1413 12.37] JR13WP-3P 
: 7 16 46.5 | 21.8 | — | HR903-ND 16.95 15.96 13.96 | JRIGWP-7P 
10 21 51 | 29.8 | — | HR905-ND 16.65 16.10 14.43 | JR21WP-10P 
; 4 25 56 | 33.8 | — | HR907-ND 23.25 22.48 + ~—-20.15 | JR25WP-4P 
JR Series Video Connectors Aluminum 5 25 56 | 338 | — | HR908-ND 21.90 2117 18.98 | JR25WP-5P 
at acta nea ie Beas sicher ste Saal essa Aaa Ra 8 25 56 | 33.8 | — | HR909-ND 22.80 22.04 _19.76 | JR25WP-8P 
‘eatures: series connectors offer you excellent performances both electrically and mechanically, having five keys In 7 = _ , 
the fitting section to assure smooth coupling. Specifications: * Withstand Voltage: AC1000V a minute « Insulation Resis- Fig. 1: Plugs «\Male Solder Type = ReltS Compliant 
tance: 1000MQ minimum « Contact Resistance: 5mQ maximum 3 13 447) 21.8 — | HR1308-ND 15.40 14.50 12.69 | JRISWP-3P(71) 
5 13 44.7 | 21.8 | — | HR1309-ND 15.62 14.71 — 12.87 | JR13WP-5P(71) 
7 16 46.5 | 21.8 | — | HR1310-ND 15.45 14.94 13.39 | JRIGWP-7P(71) 
10 16 46.5 | 25.8 | — | HR1311-ND 15.75 15.23 13.65 | JRIGWP-10P(71) 
10 24 51 | 298 | — | HR1312-ND 17.25 16.68 14.95 | JR21WP-10P(71) 
16 21 51 | 298 | — | HR1313-ND 17.85 17.26 15.47 | JR21WP-16P(71) 
4 25 56 | 338 | — | HR1314-ND 24.30 23.49 21.06 | JR25WP-4P(71) 
5 25 56 | 338 | — | HR1315-ND 22.95 22.19 19.89 | JR25WP-5P(71) 
8 25 56 | 338 | — | HR1316-ND 23.85 23.06 20.67 | JR25WP-8P(71) 
16 25 56 | 338 | — | HR1317-ND 20.70 20.01 ~—-17.94 | JR25WP-16P(71) 
24 25 56 | 338 | — | HR1318-ND 21.45 20.74 18.59 | JR25WP-24P(71) 
No. of | Digi-Key Dimensions (mm) Fig. 1 Plugs - Female Solder Type 
Pos. | Part No. B C D 5 13 447] 21.8 | — |] HR913-ND 15.93 15.00 13.12 ] JR13WP-5S 
7 | HR138-ND, HR139-ND, HR1295-ND, HR1298-ND 16.31 26.97 78.49 11.00 7 16 46.5 | 25.8 | — | HR914-ND 15.30 14.79 13.26 | JRIGWP-7S 
10 | HR141-ND, HR1294-ND, HR1297-ND 16.31 26.97 78.49 17.00 10 16 46.5 | 25.8 | — | HR915-ND 15.30 14.79 13.26 | JR1GWP-10S 
14 HR142-ND, HR143-ND, HR1293-ND, HR1296-ND 16.31 26.97 78.49 11.00 4 25 56 33.8 — | HR918-ND 25.65 24.80 22.23 | JR25WP-4S 
26__| HR1306-ND, HR1305-ND 20.50 30.99 97.99 12.19 5 25 56 | 338 | — | HR919-ND 21.75 21.03 18.85 | JR25WP-5S 
8 25 56 | 338 | — | HR920-ND 22.20 21.46 19.24 | JR25WP-8S 
Fig. 1 Plugs - Female Solder Type — RoHS Compliant 
3 13 447] 21.8 | — ]HR1319-ND 16.08 15.14 13.25 | JR13WP-3S(71) 
5 13 44.7 | 21.8 | — | HR1320-ND 16.32 15.36 13.44 | JR13WP-5S(71) 
7 16 46.5 | 25.8 | — | HR1321-ND 15.90 15.37 13.78 | JRIGWP-7S(71) 
10 16 46.5 | 25.8 | — | HR1322-ND 15.75 15.23 13.65 | JRIGWP-10S(71) 
10 21 51 | 298 | — | HR1323-ND 17.85 17.26 15.47 | JR21WP-10S(71 
16 21 51 | 298 | — | HR1324-ND 18.60 17.98 _ 16.12 | JR21WP-16S(71) 
4 25 56 | 33.8 | — | HR1325-ND 26.55 25.67 23.01 | JR25WP-4S(71) 
5 25 56 | 338 | — | HR1326-ND 22.80 22.04 19.76 | JR25WP-5S(71) 
— — 8 25 56 | 338 | — | HR1327-ND 23.25 22.48 +~—-20.15 | JR25WP-8S(71) 
No. of | Digi-Key Dimensions (mm) 16 25 56 | 33.8 | — | HR1328-ND 21.45 20.74 18.59 | JR25WP-16S(71) 
Pos. _| Part No. A c E 24 25 56 | 33.8 | — | HR1329-ND 22.20 21.46 19.24 | JR25WP-24S(71) 
7 FARaT-ND-HRTSDEND 2200 [1980 [2768 | 29.01 | 280 Eig 2 Nstentecies.= Male Boker Tyee 
. - - : - - 3 13 26.6] 26 | — | HR923-ND 8.05 7.00 5.60] JR13WR-3P 
10 _[HR148-ND, HR1300-ND, HR1303-ND 22.00 | 19.99 | 26.49 | 29.01 | 23.01 5 3 261 | 26 | — | HR924-ND 8.37 70g «5.83 | JR13WR-5P 
14 HR150-ND, HR1299-ND 22.00 19.99 26.59 | 29.01 | 23.01 7 16 26.6 29 — | HR925-ND 8.99 7.82 6.26 | JRIGWR-7P 
HR151-ND, HR1302-ND 22.00 19.99 25.78 29.01 23.01 10 16 26.1 29 — | HR926-ND 9.45 8.22 6.58 | JRIGWR-10P 
ng LHR152-ND, HR1307-ND 25.81 | 23.90 | 26.80 | 31.98 | 26.01 10 24 26.6 | 32 | — | HR927-ND 10.99 956 7.65 | JR21WR-10P 
HR153-ND 25.81 | 23.90 | 27.99 | 31.98 | 26.01 16 21 26.1 | 32 | — | HR928-ND 10.38 9.61 8.05 | JR21WR-16P. 
4 25 28 | 35 | — | HR929-ND 13.97 13.16 11.51 | JR25WR-4P 
No. of Digi-Key Price Each ree 5 25 26.6 | 35 | — | HR930-ND 14.70 13.60 ~—- 11.40 | JR25WR-5P 
Pos. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 8 25 26.6 35 — | HR931-ND 13.52 12.72 11.13 | JR25WR-8P 
7 | Plug with Pin Insert HR138-ND 16.80 1624 14.56 | JRC1OBP-7P 16 25 26.6 | 35 | — JiRseesn 11.60 10.73 8.99 | JR25WR-16P 
14 | Plug with Pin Insert HR142-ND 22.50 21.75 19.50 | JRC16BP-14P Fig. 2 Receptacles - Male Solder Type — RoHS Compliant 
7 | Plug with Socket Insert HR139-ND 16.65 16.10 14.43 | JRC16BP-7S 3 13 26.6 | 26 ) — | HR1330-ND 8.05 7.00 5.60 | JR13WR-3P(71) 
10 | Plug with Socket Insert HR141-ND 1785 17.26 —-15.47 | JRC16BP-10S 5 13 26.1) 26 | — | HR1331-ND 8.37 7.28 5.83 | JR13WR-5P(71) 
14 _| Plug with Socket Insert HR143-ND 16.65 16.10 14.43 | JRC16BP-14S 7 16 26.6 | 29 | — J HR1332-ND 8.99 7.82 6.26 | JR1GWR-7P(71) 
7 | Receptacle with Pin Insert HR146-ND 1092 10.11 8.47 | JRCI6BR-7P 10 16 26.1) 29 | — |ABIeessND 945 8.22 6.58 | JRIGWR-10P(71) 
10 | Receptacle with Pin Insert HR148-ND 11.60 10.73 8.99 | JRC16BR-10P 10 at 26.6 | 32 | — | HR1334-ND 10.99 9.56 7.65 | JR21WR-10P(71) 
14 | Receptacle with Pin Insert HR150-ND 9.45 8.22 6.58 | JRC16BR-14P 16 Al 26.1 | 32 —_| HR1335-ND 10.38 9.61 8.05 | JR21WR-16P(71) 
26 | Receptacle with Pin Insert HR152-ND 13.62 12.60 ‘10.56 | JRC21BR-26P 4 25 28 | 35 | — | HR1336-ND 14.04 13.22 11.57 | JR25WR-4P(71) 
7 | Receptacle with Socket Insert HR147-ND 10.92 10.11 8.47 | JRC16BR-7S 5 25 26.6 | 35 ) — | HR1337-ND 14.72 13.62 11.41 | JR25WR-5P(71) 
14 | Receptacle with Socket Insert HR151-ND 10.64 9.85 8.25 | JRC16BR-14S 8 25 26.6 | 35 — _ | HR1338-ND 13.57 12.77 11.18 | JR25WR-8P(71) 
26 _| Receptacle with Socket Insert HR153-ND 1294 11.97 10.03 | JRC21BRA-26S 16 25 26.6 | 35 | — J HR1339-ND 11.60 10.73 8.99 | JR25WR-16P(71) 
Py 7 24 25 26.1 | 35 | — | HR1340-ND 12.66 11.72 9.82 | JR25WR-24P(71) 
|oHS Compliant = 
7 | Plug with Pin insert HR1295-ND 1725. 1668 1495 | JRCI6BP-7P(71) Fig:'2 Receptacies « Fomale Solder. Type 
10 Piug with Pin Insert HR1294-ND 17.55 16.97 15.21 | JRC16BP-10P(71) 3 13 28 | 26 | — | HR934-ND 8.99 782 6.26 | JRISWR-3S 
14 | Plug with Pin Insert HR1293-ND 2250 21.75 19.50 | JRC16BP-14P(71) 10 16 27) 29 — | HR937-ND 10.07 8.76 7.01 | JRIGWR-10S 
26 | Plug with Pin Insert HR1306-ND 26.55 25.67 28.01 | JRC21BPA-26P(71) Hy ey o = _ RSE ND us jeer soe eee 
7 | Plug with Socket Insert HR1298-ND 1710 16.53 14.82 | JRC16BP-7S(71) _ i ; : ° ‘ 
10 | Plug with Socket insert HR1297-ND 1815 1755 15.73 | JRC16BP-10S(71) 5 25 27.8 | 35 HR941-ND 14.42 13.34 11.18 | JR2SWR-5S 
14 | Plug with Socket Insert HR1296-ND 24.30 23.49 21.06 | JRC16BP-14S(71) 8 25 27.8 | 35 | — | HR942-ND 12.84 12.08 10.57 | JR25WR-8S 
26 | Plug with Socket Insert HR1305-ND 26.55 25.67 23.01 | JRC21BP-26S(71) Fig. 2 Receptacles - Female Solder Type — RoHS Compliant 
7 | Receptacle with Pin Insert HR1301-ND 11.70 10.83 9.07 | JRC16BR-7P(71) 3 13 28 | 26 | — J|HR1341-ND 8.99 7.82 6.26 | JR13WR-3S(71) 
10 | Receptacle with Pin Insert HR1300-ND 12.38 11.46 9.60 | JRC16BR-10P(71) 5 13 27 | 26 | — | HR1342-ND 9.29 8.08 6.47 | JR13WR-5S(71) 
14 | Receptacle with Pin Insert HR1299-ND 11.02 9.58 7.67 | JRC16BR-14P(71) 7: 16 28 29 — | HR1343-ND 9.61 8.36 6.69 | JR1GWR-7S(71) 
26 | Receptacle with Pin Insert HR1307-ND 13.74 12.71 10.65 | JRC21BR-26P 71) 10 16 27 29 — | HR1344-ND 10.07 8.76 7.01 | JR16WR-10S(71) 
7 | Receptacle with Socket Insert HR1304-ND 11.68 10.81 9.06 | JRC16BR-7S(71) 10 21 28 | 32 | — | HR1345-ND 10.38 9.61 8.05 | JR21WR-10S(71) 
10 | Receptacle with Socket Insert HR1303-ND 12.34 11.42 9.57 | JRC16BR-10S(71) 16 21 27 | 32 | — | HR1346-ND 11.18 10.35 8.67 | JR21WR-16S(71) 
14 | Receptacle with Socket Insert HR1302-ND 12.00 11.10 9.30 | JRC16BR-14S(71) (Continued) 
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HIROSE . . No. of Dimensions (mm) _| Digi-Key Price Each Hirose 
ELECTRIC 
HSE Circular Connectors JR Series (cont, Pos. | ShellSize [| A | B C_| PartNo. 1 10 100 | Part No. 
i nas a rie —— i Tn oS 
E055 Shel Siem ma Ams (iB a LC | Rar: u LOSES O0R | RartiNo: 25 18 | 31 | 16 | HRO94-ND 1482 1371 11.49 | JR25WCC-16 
o ea Ea = HRN eH 1564 a Seaweeds = 25 18 | 31 18 | HR9Q5-ND 14.82 13.71 11.49 | JR25WCC-18 
8 25 278| 35 | — |HR1349-ND 1284 1208 10.57 | JR25WR-8S(71) Fig. 5 - Cord Clamp — RoHS Compliant 
16 25 28 | 35 | — | HR1350-ND 12.66 11.72 9.82 | JR25WR-16S(71) = 13 17 | 20 4 | HR1352-ND 10.33 8.98 7.19 | JRISWCC-4(71) 
24 25 a7 | 35 | — | HR1351-ND 13.74 12.71 10.65 | JR25WR-248(71) - 13 17] 20 | 5 | HR1353-ND 1033 8.98 7.19) JRIBWCC-5(71) 
Fig. 2 Receptacles - Male Crimp Type (contacts sold separately) = 13 v7 20 8 uli 10.33 8.98 7.19 JRISWCC-6(71) 
7 is We oa —- a ae ar EWRGPC 13 17 | 20 | 7 | HR1355-ND 10.33 898 7.19) JRI3WCC-7(71) 

: — H ; ; : : _ 13 17 | 20 | 8 | HR1356-ND 10.33 898 7.19] JRI3WCC-8(71) 
iq MY ot Fe = eee oa re Se sparen = 13 17 | 20 | 9 | HR1357-ND 10.33 898 7.19] JR13WCC-9(71) 
ie i bee | cageal|| Sees tig: Gos, desl iowa lee a 13 17 | 20 | 10 | HR1358-ND 10.33 8.98 7.19 | JR13WCC-10(71) 

: — i ; : ; : = 16 175| 23 | 4 | HR1359-ND 11.16 970 7.76 | JRIGWCC-4(71) 
24 25 251 | 35 HR963-ND+ 11.08 10.24 __ 8.58 | JR25WR-24PC ie ive| on |g. leeeahs iis ees etal eewoga an 

Fig. 2 Receptacles - Male Crimp Type = 16 175| 23 | 8 | HR1361-ND 11.16 9.70 7.76 | JRIGWCC-8(71) 
(contacts sold separately) — RoHS Compliant = 16 175| 23 | 10 | HR1362-ND 11.16 970 7.76 | JRI6WCC-10(71) 
<a ie as a = Roteatne ae ie ee eRe - 16 175 | 23 12_| HR1363-ND 11.16 9.70 _7.76 | JRIGWCC-12(71) 

; i g : : ; J = at 175| 27 | 6 | HR1364-ND 1292 1216 10.64] JR21WCC-6(71 
16 21 251; 32 | — | HR1411-ND$ 11.48 9.98 7.99 | JR21WR-16PC(71) ~ 4 478| o7 | 8 TeRiseeND Goo. “4ste. Sine TEWOEEEAY 
24 25 251 | 35 | — | HR1412-ND$ 11.08 10.24 8.58 | JR25WR-24PC(71) a 7s\ or | 10 WORtseaen 1292 1216 10-64 JROAWCC-10(71) 

Fig. 2 Receptacles - Female Crimp Type (contacts sold separately) = 1 17.5 27 12 | HR1367-ND 12.92 12.16 10.64 | JR21WCC-12(71) 
3 16 276 | 29 | — |HR9G4-ND§ 915 7.96 6.37] JRI6WR-3SC aa Pa 175| 27 | 14 | HR1368-ND 4292 1216 10.64 | JR21WCC-14(71) 
10 16 23.0 29 — ae aH 7.96 6.37 JRIGWR-108 = 2 175 | 27 | 16 | HR1369-ND 12.92 12.16 10.64 | JR21WCC-16(71) 
7. = d ’ 9 if = 25 18 | 31 8 | HR1370-ND 13.02 12.26 10.73 | JR25WCC-8(71) 
16 a4 23.0 | 32 | — | HR967-ND$ 11.48 9.98 __7.99 | JRZ1WR-16SC — 25 48 | 31 | 10 | HR1371-ND 13.02 12.26  10.73| JR25WCC-10(71) 
Fig. 2 Receptacles - Female Crimp Type — 25 18 | 31 | 12 | HR1372-ND 13.02 12.26 10.73] JR25WCC-12(71) 
(contacts sold separately) — RoHS Compliant — 25 18 | 31 | 14 | HR1373-ND 13.02 12.26 10.73] JR25WCC-14(71) 
3 16 276] 29 | — | HR1424-ND§ 9.15. 7.96 6.37] JRIGWR-3SC(71) — 25 48 | 31 | 16 | HR1374-ND 13.02 12.26 10.73] JR25WCC-16(71) 
10 16 23.0 | 29 | — | HR1413-ND$ 9.15 7.96 6.37 | JRIGWR-10SC(71) = 25 18 | 31 | 48 | HR1375-ND 13.02 12.26 10.73 | JR25WCC-18(71) 
10 21 276 | 32 | — | HR1414-ND§ 11.48 9.98 7.99 | JR21WR-10SC(71) Fig. 6 - Simple Cord Clamp 
16 21 23.0; 32 | — | HR1415-ND$ 11.48 9.98 7.99 | JRO1WR-16SC(71) — - - 
24 25 23.0 | 35 | — |HR1416-ND¢ 11.08 10.24 _8.58 | JR25WR-24SC(71) ic ee) ee lien ore eee eee | teneens 
Fig. 3 Receptacles - Male Solder Type = 13 75 | 19 | 6 | HR998-ND 6.26 519  3.89| JRISWCCA-6 
4 25 28] — | — |HR1020-ND 15.23 14.34 12.55 | JRC25WRG-4P = 13 75 | 19 | 7 | HR999-ND 6.26 519 — 3.89| JRISWCCA-7 
7 16 266; — | — | HR945-ND 11.32. 10.48 8.78 | JRIGWRA-7P = 13 75 | 19 | 8 | HR1000-ND 6.26 519 — 3.89| JRIZWCCA-8 
10 16 261 | — | — | HR946-nD 11.72 10.85 9,09 | JRIGWRA-10P = 43 75 | 19 | 9 | HRt001-ND 626 519  3.89| JRI3WCCA-9 
Fig. 3 Receptacles - Male Solder Type — RoHS Compliant _- 13 75 19 10 | HR1002-ND 6.26 5.19 3.89 | JRISWCCA-10 
7 16 266) — | — |HRi417-ND 11.48 10.62 890] JRIGWRA-7P(71) = 16 8 | 23 | 4 |HR1003-ND 7.22 5.98 4.49 | JRIBWCCA-4 
10 16 261 | — | — | HRt1400-ND 11.88 10.99 9.21 | JRIGWRA-10P(71) - 16 8 | 23 | 6 | HR1004-ND 7.22 5.98 4.49 JRIBWCCA-6 
Fig. 3 Receptacles - Female Solder Type = 16 8 | 23 | 8 | HR1005-ND 7.22 598 4.49 | JRIGWCCA-8 
8 aaa 8s | ROR 18 | 8 | 2 | 10 |Rro0eND 722 5.88449 | snowcoAto 
7 16 28. | — | — |HR947-ND 11.86 10.98 9.20] JRIGWRA-7S al : ; i 
to 16 27_| — | — | HR948-No 12.26 11.35 9.51 | JRIGWRA-10S = a 8 | 27 | 6 BRIS NG B67 74 6.04) IRZIWCCAS 
8 25 27.8 | — | — |AR1025-ND 1352 12.72 11.13 | JRC25WRG-8S = 7 8) 27 | 8 Fee B67) 7.54 (6.04) JRZIWCCA-G 
16 25 278 | — | — |HR1026-ND 1513 1424 12.46 | JRC25WRG-16S _ at G8 |) 27 | 10 Pee B67 74 (6.04) JRZIWCCA~10 
24 25 265 | — | — | HR1027-ND 16.85 1586 13.88 | JRC25WRG-24S = al 8 |) 27 | 12 (RSOIEND 867 7.84 6.04 | IRZIWOCA-12 
|: : : at 21 8 | 27 | 14 | HR1012-ND 867 7.54 — 6.04| JRO1WCCA-14 
7 a Fig. 3 Receptacles - Female Solder Type — Rotts oat UEA Fa) a 21 8 | 27 | 16 | HR1013-ND 8.67 7.54 __ 6.04 | JR21WCCA-16 
= = H ; ; ; = 25 35 | 31 | 8 |HR1014-ND 867 7.54  6.04| JR25WCCA-8 
10 16 a7 | — | — |HR1419-ND 1242 11.49 9.63 | JRIGWRA-10S(71) = os gs | 31 | 10 | HRIO1S-ND 867 754 «6.04 | JROBWCCA-10 
Fig. 3 Receptacle - Male Crimp Type (contacts sold separately) = 25 35 | 31 | 12 | HR1016-ND 8.67 7.54 — 6.04| JR25WCCA-12 
3 16 276] — | — | HR969-ND§ 1146 1061 8.89] JRIGWRA-3PC — 25 85 | 31 | 44 | HR1017-ND 8.67 7.54 — 6.04| JR25WCCA-14 
10 16 25.1 | — | — | HR970-ND$ 11.46 10.61 8.89 | JR1GWRA-10PC — 25 85 | 31 | 16 | HR1018-ND 867 7.54 — 6.04| JR25WCCA-16 
Fig. 3 Receptacle - Male Crimp Type = 25 35 | 31 | 18 | HR1019-ND 8.67 7.54 __6.04| JR25WCCA-18 
(contacts sold separately) — RoHS Compliant Fig. 6 - Simple Cord Clamp — RoHS Compliant 
3 16 276} — | — |HRt401-ND§ 11.62 10.75 9.01 | JRIGWRA-3PC(71) = 13 75 | 19 | 5 |HR1376-ND 6415.31 3.98] JRISWCCA-5(71) 
10 16 251 | — | — | HR1399-ND$ 11.62 10.75 9.01 | JRIGWRA-10PC(71) = 13 75 | 19 | 6 |HR1377-ND 641 5.31 3.98 | JRISWCCA-6(71) 
Fig. 3 Receptacle - Female Crimp Type (contacts sold separately) = [ 75 a ‘ een ot as a8 Noah 
= 75 79-| ; 5. : -8(7 
10 16 23 | — | — |HR971-ND 11.46 10.61 8.89 | JRIGWRA-10SC 
rigid Recepeet - cima 13 75 | 19 | 9 | HR1380-ND 641 5.31 3.98| JRIWCCA-9(71) 
eee ee ee - 13 75 | 19 | 10 | HR1381-ND 6.41 5.31 3.98 | JR13WCCA-10(71) 
(contacts sold separately) — Bohs Compliant 16 3 | 23 | 4 | HR1382-ND 6.68 5.66 4.25|JRI6WCCA-4(71) 
10 16 23 | — | — |HR1420-ND} 11.62 10.75 9.01 | JRIGWRA-10SC(71) — 46 a | os | 6 Weeieeatn 668 8.68 4.25 | JRIGWCCA-6(71) 
Fig. 4 Plugs - Male Crimp Type (contacts sold separately) = 16 8 | 23 | 8 | HR1384-ND 6.68 5.66 4.25 | JRIGWCCA-8(71) 
3 16 465 | 218 | — | HR949-ND§ 15.00 1450 13.00 | JRIGWP-3PC — 16 8 | 23 | 10 | HR1385-ND 6.68 566 4.25] JRIGWCCA-10(71) 
16 21 51 | 298 | — | HR952-ND$ 16.95 16.39 14.69 | JR21WP-16PC = 16 8 | 23 | 12 | HR1386-ND 6.68 5.66 _4.25 | JRIGWCCA-12(71) 
24 25 56 33.8 —_ | HR953-ND$ 19.20 18.56 16.64 | JR25WP-24PC = 241 8 7 6 HR1387-ND 8.92 776 6.21 | JR21WCCA-6(71) 
Fig. 4 Plugs - Male Crimp Type = a1 8 | 27 | 8 | HR1388-ND 892 7.76 6.21 | JR21WCCA-8(71) 
(contacts sold separately) — RoHS Compliant _ 21 8 27 10 | HR1389-ND 8.92 7.76 6.21 | JR21WCCA-10(71) 
3 16 465 | 218 | — | HR1421-ND§ 15.60 15.08 13.52 | JRIGWP-3PC(71) = a1 8 | 27 | 12 | HR1390-ND 892 7.76 «6.21 | JR21WCCA-12(71) 
10 16 465 | 258 | — | HR1402-ND$ 15.60 15.08 13.52 | JRIGWP-10PC(71) = a1 8 | 27 | 14 | HR1391-ND 892 7.76 «6.21 | JR21WCCA-14(71) 
10 21 51 | 298 | — | HR1403-ND§ 17.55 16.97 15.21 | JR21WP-10PC(71) - al 8 | 27 | 16 | HR1392-ND 8.92 7.76 __-6.21 | JR21WCCA-16(71) 
16 21 51 | 298 | — | HR1404-ND$ 1755 16.97 15.21 | JR21WP-16PC(71) = 25 35 | 31 | 8 | HR1399-ND 8.99 7.82  6.26| JR25WCCA-8(71) 
24 25 56 | 338 | — | HR1405-ND+ 20.25 1958 17.55 | JR25WP-24PC(71) _ 25 35 | 31 | 10 | HR1394-ND 8.99 7.82 6.26) JR25WCCA-10(71) 
Fig. 4 Plugs - Female Crimp Type (contacts sold separately) _ 25 8.5 31 12 | HR1395-ND 8.99 7.82 6.26 | JR25WCCA-12(71) 
10 16 465 | 258 | — | HROSS-ND 75.00 1450 18.00] JRIeWP-10SC = 25 go) st) 4 ee G29) abe, 626 RAS WOCR A(t) 
10 2 51 | 298 | — HROSEND§ 1695 16.39 14.69 | JR2iWP-10SC = 25 85) 31) 16 eae 8.99 7.82 6.26 | JR2SWCCA-16(71) 
16 2 51 | 298 | — | HR957-NDt 1695 16.39 14.69 | JR2iWP-16SC = 25 G5 | 31 | 16 RIRIese ND Ee, 
24 25 56 | 338 | — | HR958-ND+ 19.20 18.56 16.64 | JR25WP-24SC Tools 
Fig. 4 Plugs - Female Crimp Type Manual Crimping Tool AWG 16 H9920-ND 650.00/1 JRC-TC-11 
(contacts sold separately) — RoHS Compliant Manual Crimping Tool AWG 18-20 H9921-ND 650.00/1 JRC-TC-12 
3 16 46.5 | 25.8 | — |HR1422-ND§ 15.60 15.08 13.52 | JRI6WP-3SC(71) Extraction Tool H9922-ND 6.67/1 JRG-TP 
iq e oF or = Seo E oes ae en Tee Weipacen * For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. (HR1029CT-ND). 
5 8) — -ND§ 7.55 97 15. -10SC(71) + For Tape and Reel, add TR to the Digi-Key Part No. (HR1029TR-ND). 
16 21 51 | 29.8 | — | HR1408-ND 17.55 16.97 15.21 | JR21WP-16SC(71) § Uses 16-20 AWG Contact + Uses 20-24 AWG or 24-28 AWG Contact 
24 25 56 | 338 | — | HR1409-ND+ 20.25 1958 17.55 | JR25WP-24SC(71) 
Fig. 5 - Cord Clamp Loose Piece Cut Tape* Tape and Reelt 
_ 13 17 20 4 HR972-ND 10.07 8.76 7.01 | JRI3WCC-4 Digi-Key Pricing Hirose Pricing Pricing Hirose 
— 13 17 | 20 | 6 | HR974-ND 10.07 876 7.01 | JRI3WCC-6 Description | Part No. 100 ‘| Part No. 100 500 1,000 8,000 —_‘| PartNo. 
— 13 17 | 20 | 7 | HR975-ND 10.07 876 7.01 | JRISWCC-7 : : ; 
_ 13 17 | 20 8 | HR976-ND 10.07 8.76 7.01 | JRI3WCC-8 Contacts - Male - Crimp Type, Sliver Plating 
_ 13 17 | 20 | 9 | HR977-ND 10.07 8.76 —7.01 | JR13WCC-9 16-20AwG | HR1032-ND§ 30.55 | JRC-PC-112 | 19.09 69.06 109.69] 104.00/M | JRC-PC-212 
= i a 7 ak oes ae a ae 20-24AWG | HR1026-ND$ 24.44 | JRC-PC2-112| 25.38 91.80 14580] 133.00/M | JAC-PC2-212 
= ie el oa | og ORERIE q0ee: caade - ee ieWGGe 24-28AWG | HR1029-ND$ 24.44 | JRC-PC2-122| 25.38 91.80 14580| 133.00/M | JRC-PC2-222 
— 16 17.5 23 10 | HR982-ND 10.86 9.44 7.56 | JRIGWCC-10 Contacts - Female - Crimp Type, Silver Plating 
— ‘ ie = 2 eat ue an a eee 16-20AwG | HR1033-ND§ 30.55 | JRC-SC-112 | 16.13 58.05 90.30]  2.00/M | JRC-SC-212 
= 4 175| 07 | 8 | HROB6-ND {490 48711149 | IROIWCC-8 20-24AWG | HR1030-ND$ 24.44 | JRC-SC2-112| 25.38 91.80 14580| 133.00/M | JAC-SC2-212 
= 21 175) 27 | 10 | HR986-ND 1482 13.71 11.49 | JR21WCC-10 24-28AWG | HR1031-ND$ 24.44 | JRC-SC2-122| 25.38 91.80 14580] 133.00/M | JAC-SC2-222 
J} oat lars| ar | 14 [mosenD = idee tat tas |JRatwoota * Fr Gu Taps add Tt the Dig y Par No. HRIOZECT ND), 

¥: i . 7 ‘or Tape an eel al fo the Digi-Key Pal 0. + S 

= a 175 | 27 | 16 |ROeS:ND 14.82 18.71 11.49) JRAIWCC-16 § Uses 16-20 AWG Contact + Uses 20-24 AWG or 24-28 AWG Contact (Continued) 
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HAG ees 
CO.,LTD. 
LF Series Miniature Waterproof Shielded Connectors 


Features: Shield cable is 
clamped by ground metal and 
connected with shell easily 
¢Mating waterproof — structure 
(IP67 compliant) — * Simplified 
assembly procedure —_ without 
using small screws * Small and 
robust bayonet lock connector. 
*3-position type connector is 
compliant with international safety 
standard of 5A Applications: * Measuring instrument, machine tool, sensor, security camera, base transmission station, 
medical equipment, and others Characteristics: ¢ Current Rating (Amps): 2,5 ° Shell Size: 7 (10.3mm), 10 (12.8mm) 
¢ Contact Mating Area Plating: Gold * Operating Temperature Range: -25°C ~ 125°C « Termination Style: Soldering 


Circular Connectors (cont.) 


Receptacle 


HR22 Series 
High-Performance Compact Circular 


The HR22 Series are 20-pin compact circular connectors developed as an interface between machine tool motors and 
operation panels. With a screw coupling type locking mechanism to prevent unlocking due to motor vibration. 


Features: 

* Anti-Loosening Locking Mechanism. The locking mechanism has an anti-loosening spring in a screw coupling. Two 
Types of Termination: Crimp and Solder Easy Receptacle Mounting. A receptacle may be mounted quickly on a panel 
by tightening a nut. » Pin allocation and Major Functions: * Withstand voltage: AC300V for 1 minimum. » Current 
capacity: 2A « Insulation resistance: 1000MOQ or more at DC100V. » Contact resistance: 20m0 or less. * Solder pot 
inner diameter: 0.8 


SR30 Series 10mm Miniature Microphone Connectors 


Features: Standard applicable cable size is the outer diameter 4.2. Male pin: brass + gold plated or silver plated; Female 
pin: copper alloy + gold plated or silver plated. 

Specifications: * Rated Voltage: AC100V, DC140V * Current Rating: 1A * Insulation Resistance: 200MQ minimum at 
DC100V * Contact Resistance: 10m maximum at DC1A. 


No. of Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Hirose 
Pos. | Description A B Part No. 1 10 50 Part No. 

LFO7 Series 
3 | Jack, Male Contact 36.3 11.5 |HR537-ND 13.52 12.51 11.23 | LFO7WBJ-3P 
3 | Jack, Female Contact 36.3 11.5 |HR549-ND 13.52 12.51 11.23 | LFO7WBJ-3S 
6 | Jack, Male Contact 36.3 11.5 |HR539-ND 13.36 12.36 11.09 | LFO7WBJ-6P 
6 | Jack, Female Contact 36.3 11.5 _|HR540-ND 13.68 12.66 11.36 _| LFO7WBJ-6S 
3 | Plug, Male Contact 35.3 12.3 |HR541-ND 12.84 12.08 10.95 | LFO7WBP-3P TI 5 5 
3. | Plug, Female Contact 35.3 | 123 JHR542-ND 1284 1208 1095 | LFO7WBP-3S fi Ne: of ee alee 1 Poe rae és erase 
6 | Plug, Male Contact 35.3 | 123 /HR543-ND 1464 13.55 12.16 | LFO7WBP-6P 1S OS BU ESGEINOM ELL ELL 
6 __| Plug, Female Contact 35.3 12.3 _|HR544-ND 14.96 13.84 12.42 | LFO7WBP-6S Plug - Female Crimp HR1174-ND® 15.30 14.79 13.77|HR22-12TPD-20SC(73) 
3 | Receptacle, Male Contact 15.15 13 |HR545-ND 8.89 7.53 6.33 | LFO7WBR-3P 1 20 Plug - Male Crimp HR1175-ND® 15.30 14.79 13.77 |HR22-12TPD-20PC(73) 
3 | Receptacle, Female Contact | 15.15 13 |HR546-ND 8.89 7.53 6.33 | LFO7WBR-3S Plug - Female Solder HR1176-ND® 36.68 34.85 33.41 | HR22-12TPD-20S(73) 
6 | Receptacle, Male Contact 15.05 13 |HR547-ND 8.68 7.35 6.18 | LFO7WBR-6P Plug - Male Solder HR1177-ND@ 17.70 17.11 15.93 HR22-12TPD-20P(73) 
6 | Receptacle, Female Contact | 15.25 13 |HR548-ND 8.05 7.00 6.30 | LFO7WBR-6S Jack - Male Crimp HR181-ND 16.50 15.95 14.85 |HR22-12TID-20PC 

Tools 9 20 Jack - Male Crimp HR1178-ND® 15.45 14.94 13.91 |HR22-12TJD-20PC(73) 

Jig Assembly for LFO7 Plug .. ... |HR550-ND 218.12/1 LFO7BP-T01 Jack - Male Solder HR1179-ND® 17.25 16.68  15.53}HR22-12TJD-20P(73) 
Jig Assembly for LFO7 Jack .. +» [HR551-ND 218.12/1 LFO7BJ-T01 Jack- Female Solder _| HR1180-ND@ 35.84 34.05 32.64 HR22-12TJD-208(73) 

LF10 Series Contact Male Pin AWG 24-28-Crimp | HR184-ND 55 35 .23 | HR22-PC-122 
4 | Plug, Male Contact 41.8 14.8 | HR552-ND 14.06 13.24 12.00 | LFIOWBP-4P Contact Female Pin AWG 24-28 — Crimp | HR185-ND 55 35 .23 | HR22-SC-122 
4 | Plug, Female Contact 41.8 14.8 | HR553-ND 14.06 13.24 12.00 | LFIOWBP-4S Tools 
12 | Plug, Male Contact 41.8 14.8 | HR554-ND 15.42 14.52 13.16 | LFIOWBP-12P — - 
12_ | Plug, Female Contact 41.8 | 148 |HR555-ND 15.95 15.01 13.61_| LF10WBP-12S Assembly Wiring Jig for HR22 Series _| H9959-ND 186.20/1 HR22-12P-T01 
4 | Receptacle, Male Contact 19.05 | 15.3 |HR556-ND 9.15 7.96 7.17 | LFIOWBR-4P Manual Crimping Tool for 
4 | Receptacle, Female Contact | 19.05 | 15.3 |HR557-ND 9.15 7.96 7.17 | LFIOWBR-4S HR22 Series - AWG 24-28 H9960-ND 962.00/1 HR22-TA2428HC 
12 | Receptacle, Male Contact 17.25 | 15.3 |HR558-ND 11.16 9.70 8.73 | LFIOWBR-12P , 
12 | Receptacle, Female Contact | 17.25 | 15.3 |HR559-ND 10.34 9.57 8.59 | LFIOWBR-12S RoHS Compliant 
4 | Jack, Male Contact 42.4 13.8 |HR560-ND 14.96 13.84 12.42 | LFIOWBJ-4P 
4 | Jack, Female Contact 42.4 13.8 |HR561-ND 14.96 13.84 1242 | LFIOWBJ-4S H R21 2 S 7 
12 | Jack, Male Contact 42.4 13.8 |HR562-ND 14.06 13.24 12.00 | LFIOQWBJ-12P i ini igh-! 
12 | Jack, Female Contact 42.4 13.8 | HR563-ND 14.60 13.75 1246 | LFIOQWBJ-12S Erl€S Microminiature High Performance 

Tools 

Hand Cable Clamp Crimp........0.0.0c0ccescsesenens H9910-ND 558.60 535.50 514.50 | LF-TC-01 
Jig Assembly for LF10 Plug... ... |H9911-ND 218.12 209.10 200.90 | LFI0BP-T01 
Jig Assembly for LF10 Jack... . |H9912-ND 218.12 209.10 200.90 | LF10BJ-T01 


Receptacle 
ie 
woxo7s WY @ 
Jack 
53.49 
209 11, 51p<— 33.99. 
(Inside Dia. 
LL 4g —-| of solder pot) 
No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Pos. Plating Color Part No. 1 10 50 | Part No. 
No. of ON, Digi-Key Price Each Hirose Fig. 1 Plug, Right Angle, Solder Type 
Ros: | Deseription PartNo: i ag) 100) PartNo. 8 Tin Black HR454-ND 8.35 7.26 6.54 | HRO12-10LP-8P 
4 | plug with Pin Insert HRSO0-ND 10.86 9.44 7.56 | SR30-10PE-4P 8 Tin Beige HR455-ND 8.35 7.26 6.54 | HR212-10LP-8P(01) 
7 EO Ess HR510-ND 11.00 10.18 8.53 | SR30-10PF-7P : : : 
4 P HR503-ND 874 7.60 6.08 | SR30-10R-4S Fig. 1 Plug, Right Angle, Solder Type — RoHS Compliant 
Receptacle with Socket Insert 
z y ; liso) 13.41 12.63 11.05 | SR80-10R-78 8 Tin Black HR1225-ND 11.32 9.84 8.86 | HR212-10LP-8P(71) 
—_|Cable Clamp for SR30 Series HR509-ND : 10 49 -33 | SR30-P 8 Tin Beige HR1226-ND 40.76 9.36 8.43 | HR212-10LP-8P(72) 
RoHS Compliant 8 Gold Black HR1227-ND 10.12 8.80 7.92 | HR212-10LP-8P(73) 
: ai fai HRIZ21ND a a rae SReO-IOPE-GP(74, 8 Gold Beige HR1228-ND 10.12 8.80 7.92 | HR212-10LP-8P(74) 
lug with Pin Insert | f .! wh iF -6P(7: " 5 2 
7 HR1723-ND 11.36 10.51 8.81 | SR30-10PF-7P(71) Fig. 1 Plug, Right Angle, Crimp Type 
4 HR1720-ND 8.86 7.70 6.16 | SR30-10R-4S(71) 5 — Black HR458-ND 8.11 6.87 5.78 | HR212-10LP-5PC 
6 | Receptacle with Socket Insert HR1717-ND 11.43 9.94 7.96 | SR30-10R-6S(71) 5 A Fi 5 
7 HR1724-ND 13.22 12.23 10.25 | SR30-10R-7S(71) Fig. 1 Plug, Right Angle, Crimp Type — RoHS Compliant 
4 HR1722-ND 14.38 13.31 11.15 | SR30-10JE-4S(71) 5 = Black HR1229-ND 8.76 7.42 6.24 | HR212-10LP-5PC(71) 
6 | Jack with Socket Insert HR1719-ND 13.38 12.38 10.37 | SR30-10JE-6S(72) 8 = Black HR1230-ND 8.76 7.42 6.24 | HR212-10LP-8PC(71) 
v4 HR1725-ND 13.76 12.73 10.67 | SR30-10JF-7S(71) Fig. 2 Plug, Straight, Solder Type 
8 Gold Beige HR463-ND 8.51 7.40 6.66 | HR212-10P-8P(03) 
SR 38 Serie Ss Fig. 2 Plug, Straight, Solder Type — RoHS Compliant 
A tnt Soh. 8 Tin Black HR1231-ND 8.35 7.26 6.54 | HR212-10P-8P(71) 
Microminiature High-Performance 8 Tin Beige HR1232-ND 10.58 9.20 8.28 | HR212-10P-8P(72) 
Features: Microminiature and high density allows space- Receptacle 8 Gold Black HR1233-ND 9.36 8.14 7.33 | HR212-10P-8P(73) 
saving packaging with the 05.3 mm standard diameter ea 8 Gold Beige HR1234-ND 9.96 8.66 7.80 | HR212-10P-8P(74) 
(excluding protrusions) body. Highly reliable against : 7 a 5 
external force such as vibration due to the simple locking Fig. 2 Plug, Straight, Crimp Type — RoHS Compliant 
mechanism guards. Easy to wire and mount plugs: fold- 5 - Black HR1235-ND 8.42 7.13 6.00 | HR212-10P-5C(71) 
up type, requiring no special tool. Receptacles: circuit 8 - Black HR1236-ND 8.42 7.13 6.00 | HR212-10P-8PC(71) 
board dip type. 8 _ Black HR1237-ND 8.58 7.26 6.11 | HR212-10P-8PC(72) 
Applications: Video equipment, acoustic equipment, 10 _ Black HR1238-ND 8.12 7.06 6.36 | HR212-10P-10PC(71) 
measuring instruments, and other electronic equipment. 10 _ Beige HR1239-ND 8.26 7.18 6.47 | HR212-10P-10PC(72) 
No. of Digi-Key Price Each rose Fig. 3 Receptacle, Panel Mount, Crimp Type — RoHS Compliant 
Positions Description Part No. ‘il 10 50 Part No. 8 — Black HR1240-ND 4.96 411 3.42 | HR212-10R-8SC(71) 
3 Plug HR1834-ND NEW! 13.34 12.34 11.08 | SR38-4P-3P(71) 8 = Beige HR1241-ND 3.80 3.15 2.62 | HR212-10R-8SC(72) 
3 Receptacle HR1835-ND NEW! 11.48 10.62 9.53 | SR38-4R-3S(71) (Continued) 
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HIROSE . i 7 ry 7 "i 
ELECTRIC . INo. of| Shell Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Hee Circular Connectors HR212 Series (Cont) = ! = PD colar ecg 
nowar Digi-Key Price Each Airose Fig. 1 Plugs Screw Lock - Female Solder Type 
Pos. Plating Color Part No. 1 10 50 | Part No. 16 | 9 | 43 12.5 87 7 HR710-ND 22.35 21.61 20.12 | HR25-9TP-16S 
Fig. 3 Receptacle, Vertical, PCB Type 20 | 9 | 43 12.5 87 7 HR711-ND 23.10 22.33 20.79 | HR25-9TP-20S 
3 Tin Black HR471-ND 5.05 418 3.48 | HR212-10R-8SD (02) Fig. 1 Plugs Screw Lock - Female Solder Type — RoHS Compliant 
Fig. 3 Receptacle, Vertical, PCB Type — RoHS Compliant 4 [7 ]35] 105 67 5 | HR1432-ND 15.35 14.45 13.10 ] HR25-7TP-4S(72) 
F Tin Black HRI242-ND 580 488 706 | HR212-108-850(73) 6 7 | 35 10.5 67 5 HR1433-ND 15.90 14.96 13.56 | HR25-7TP-6S(72) 
I ‘G. 5 x a Z im 
: 8 7 | 35 10.5 67 5 HR1434-ND 15.15 14.65 = 13.64 | HR25-7TP-8S(72) 
8 Gold Beige ales) 6.73 5.87 4.64 | HR212-10R-88D(72) 2] 9/43] 125 87 7 |HR1435-ND 21.75 21.03 19.58 | HR25-9TP-128(72) 
Fig. 4 Receptacle, Right Angle, PCB Type 16 | 9 | 43 12.5 87 7 HR1436-ND 21.60 20.88 19.44 | HR25-9TP-16S(73) 
5 Tin Black HR473-ND 4.81 3.99 3.32 | HR212-10R-5SDL(02) 20 | 9 | 43 12.5 87 7 HR1437-ND 23.40 22.62 21.06 | HR25-9TP-20S(73) 
8 Tin Black HR474-ND 4.96 4.11 3.42 | HR212-10R-8SDL(02) Fig. 2 Receptacles Screw Lock - Male Solder Cup Type 
8 Gold Black HR475-ND 5.68 471 3.92 | HR212-10R-8SDL(04) 
> 7 7 4 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR712-ND 13.68 12.66 11.36 | HR25-7TR-4P 
Fig. 4 Receptacle, Right Angle, PCB Type — RoHS Compliant 6 | 7 |10.6) ma.sx0.5 | M8x0.5 10 |HR713-ND 18.11 12.34 11.18 | HR25-7TR-6P 
5 Tin Black HR1244-ND 6.61 5.48 4.56 | HR212-10R-5SDL(71) 8 7 |10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR714-ND 13.79 12.98 11.76 | HR25-7TR-8P 
: a ae ote oe 5.69 me Hee ieetpeecoles 20 | 9 | 12.6 | M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR717-ND 20.88 20.19 18.80 | HR25-9TR-20P 
0! acl -| Wi 5.75 x -10R- 7 . " 
8 Gold Beige HR1247-ND 6.79 575 4.83 | HR212-10R-8SDL(72) Fig. 2 Receptacles Screw Lock - Male Solder Cup Type — RoHS Compliant 
Fig. 5 Receptacle, Right Angle, PCB Type 4 | 7 |106] ms.sx0.5 | mex0s 10 [HR1438-ND 13.70 12.68 11.38 | HR25-7TR-4P(73) 
- 6 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR1439-ND 14.98 13.86 12.44 | HR25-7TR-6P(73) 
8 Gold Beige HR478-ND 6.32 5.24 4.36 | HR212-10RA-8SDL(01) 8 | 7 |10.6| a.5x0.5 | M8x0.5 40 |HRI440-ND 13.19 12.42 11.26 | HR25-7TR-8P(73) 
Fig. 5 Receptacle, Right Angle, PCB Type — RoHS Compliant 12 | 9 | 12.6 |M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR1441-ND 17.70 = 17.11 15.93 | HR25-9TR-12P(71) 
3 Tin Black ARI248-ND 748 6.08 511 | HR212-10RA-BSDL (7A) 16 | 9 |12.6|10.5x0.5|M10x0.75 | 12 |HR1442-ND 1875 1813 16.88 | HR25-9TR-16P(71) 
8 Gold Beige HR1249-ND 7.54 6.38 5.37 | HR212-10RA-8SDL(72) 20 | 9 | 12.6 |M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR1443-ND 21.75 21.03 19.58 | HR25-9TR-20P(71) 
8 Gold Black HR1250-ND 7.715 6.56 5.52 | HR212-10RA-8SDL(73) Fig. 2 Receptacles Screw Lock - Female Solder Cup Type 
Fig. 6 Receptacle, Right Angle, PCB Type — RoHS Compliant 20 | 9 | 12.6 | M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR723-ND 15.08 14.20 12.87 | HR25-9TR-20S 
10 Gold Black HR1251-ND 10.08 9.33 8.37 | HR212-10RC-10SDL(74) Fig. 2 Receptacles Screw Lock - 
Female Solder Cup Type — RoHS Compliant 
Digi-Key Price Each een 4 ] 7 ]10.6] M8.5x0.5 | M8x0.5 10 | HR1444-ND 12.82 11.86 10.65 | HR25-7TR-4S(73) 
Description Part No. 10 400 Part No. 6 | 7 |10.6] Me.5x0.5 | M8x0.5 10 |HR1445-ND 13.46 12.46 11.18 | HR25-7TR-6S(73) 
Crimp Contacts and Tool 8 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR1446-ND 14.06 13.01 11.67 | HR25-7TR-8S(73) 
- - ied 12 | 9 | 12.6 |M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR1447-ND 13.06 = 12.29 11.14 | HR25-9TR-12S(71) 
Male Pin, Crimped, Gold HR450-ND 28 16 HR10-PC-111 16 | 9 |12.6 | M10.5x0.5 | M10x0.75 12 |HR1448-ND 13.91 13.09 11.87 | HR25-9TR-16S(71) 
Female Socket, Crimped, Gold) HR452-ND 30 a7 HR12-SC-111 20 | 9 |12.6|M10.5x0.5 | M10x0.75 | 12 |HR1449-ND 15.56 14.64 13.27 | HR25-9TR-20S(71) 
Male Pin, Crimped, Silver HR451-ND 23 13 HR10-PC-112 7 fe 
Female Socket, Crimped, Silver | HR453-ND 24 14 HR12-SC-112 Fig. 3 Jacks Screw Lock - Male Solder Type — RoHS Compliant 
Hand Contact Crimp Tool HR497-ND 651.70/1 HR12-SC-TC 4 7 |10.6 35 5 M8.5x0.5 | HR1450-ND 16.30 15.35 13.91 | HR25-7TJ-4P(72) 
6 7 |10.6 35 5 M8.5x0.5 | HR1451-ND 15.30 14.79 13.77 | HR25-7TJ-6P(72) 
8 7 |10.6 35 5 M8.5x0.5 | HR1452-ND 16.35 15.81 14.72 | HR25-7TJ-8P(72) 
H R25 Series 12 | 9 |126 43 7 M10.5x0.5} HR1453-ND 27.30 =26.39 = 24.57 | HR25-9TJ-12P(72) 
, 16 | 9 |12.6 43 7 M10.5x0.5} HR1454-ND 29.40 28.42 26.46 | HR25-9TJ-16P(72) 
World's Smallest Round Type Multiple Contact Connectors 20 | 9 |126| 43 7 M10.5x0.5]HR1455-ND 30.00 29.00 27.00 | HR25-9TJ-20P(72) 
The HR25 is the world’s smallest high-density round type connector. It was developed using Hirose Electric’s long Fig. 3 Jacks Screw Lock - Female Solder Type 
experience with miniaturization technology in answer to the continuing need for the ever greater miniaturization and high- 6 7 |10.6 35 ] M8.5x0.5 | HR731-ND 16.49 15.52 14.07 | HR25-7TJ-6S 
Wee of a wide variety of electronic equipment. The voltage used should be less than 30VAC or 42VDC. Fig. 3 Jacks Screw Lock - Female Solder Type — RoHS Compliant 
i] A 
Applications: * CCD cameras, measuring instruments, wide variety of sensors, mobile radio, medical equipment. i we = 5 ee Ape re ne ae ee ee 
Material: « Insulation: PPS resin, black * Contacts: Phosphor bronze, Gold and partial gold plating * Shell: Brass and zinc 7 . 6 5 -5x0.5 57- 3 5.65 5-7TJ-68(72) 
alloy, Nickel plating Ratings: « Current capacity 1A « Insulation resistance 1000MO or greater * Contact resistance 30m 8 7 110.6 35 5 M8.5x0.5 | HR1458-ND 16.39 15.43 13.98 | HR25-7TJ-8S(72) 
» Solder pot inside diameter 0.5mm 12} 9/126; 43 7 |M10.5x0.5] HR1459-ND 21.60 20.88 19.44 | HR25-9TJ-125(72) 
16 | 9 |12.6 43 7 M10.5x0.5] HR1460-ND 22.50 21.75 = 20.25 | HR25-9TJ-16S(72) 
20 | 9 /12.6 43 7 M10.5x0.5] HR1461-ND 23.40 22.62 21.06 | HR25-9TJ-20S(73) 
Fig. 4 Receptacles Screw Lock - Male PCB Type 
8 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR738-ND 13.79 12.98 11.76 | HR25-7TR-8PA 
16 | 9 | 12.6 |M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR740-ND 18.90 18.27 17.01 | HR25-9TR-16PA 
20 | 9 | 12.6 | M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR741-ND 21.00 20.30 18.90 | HR25-9TR-20PA 
Fig. 4 Receptacles Screw Lock - Male PCB Type — RoHS Compliant 
4 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR1462-ND 13.70 12.68 11.38 | HR25-7TR-4PA(73) 
6 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR1463-ND 14.98 13.86 12.44 | HR25-7TR-6PA(73) 
8 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR1464-ND 13.82 13.01 11.79 | HR25-7TR-8PA(73) 
12 | 9 | 12.6 |M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR1465-ND 17.70 17.11 15.93 | HR25-9TR-12PA(71)) 
16 | 9 | 12.6 | M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR1466-ND 19.65 19.00 17.69 | HR25-9TR-16PA(71)) 
20 | 9 | 12.6 | M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR1467-ND 20.70 20.01 18.63 | HR25-9TR-20PA(71)) 
Fig. 4 Receptacles Screw Lock - Female PCB Type 
6 7 |10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR743-ND 14.00 12.95 11.62 | HR25-7TR-6SA 
12 | 9 | 12.6 |M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR745-ND 14.96 13.84 12.42 | HR25-9TR-12SA 
20 | 9 | 12.6 | M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR747-ND 14.60 13.75 12.46 | HR25-9TR-20SA 
Fig. 4 Receptacles Screw Lock - Female PCB Type — RoHS Compliant 
4 7 |10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR1468-ND 12.94 11.97 10.75 | HR25-7TR-4SA(73) 
6 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR1469-ND 14.26 13.20 11.84 | HR25-7TR-6SA(73) 
8 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR1470-ND 14.30 13.23 11.87 | HR25-7TR-8SA(73) 
12 | 9 | 12.6 |M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR1471-ND = =13.91 13.09 11.87 | HR25-9TR-12SA(71)} 
16 | 9 | 12.6 |M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR1472-ND 14.28 13.44 12.18 | HR25-9TR-16SA(71)} 
20 | 9 | 12.6 | M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR1473-ND 16.03 15.09 13.68 | HR25-9TR-20SA(71)} 
Fig. 5 Plugs Screw Lock - Male Crimp Type 
(Contacts sold separately) — RoHS Compliant 
12 | 9 HR1474-ND 20.10 19.43 18.09 | HR25-9TP-12PC(72) 
16 | 9 HR1475-ND 20.40 19.72 18.36 | HR25-9TP-16PC(72) 
20 | 9 HR1476-ND 20.70 =. 20.01_~—- 18.63 | HR25-9TP-20PC(72) 
Fig. 5 Plugs Screw Lock - Female Crimp Type 
(Contacts sold separately) — ROHS Compliant 
No. of| Shell Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 12/19 HR1477-ND 20.40 19.72 18.36 | HR25-9TP-12SC(72) 
Pos. | Size] A B c D___| Part No. 1 10 50_| PartNo. 16 | 9 HR1478-ND 20.40 19.72 18.36 | HR25-9TP-16SC(72) 
Fig. 1 Plugs Screw Lock - Male Solder Type 20 | 9 HR1479-ND 19.65 19.00 17.69 | HR25-9TP-20SC(72) 
12 | 9 | 43 12.5 8.7 vd HR703-ND 27.15 26.25 24.44 | HR25-9TP-12P Fig. 6 Receptacles Screw Lock - Male Crimp Type 
20 | 9 | 43 12.5 87 7 HR705-ND 31.20 30.16 28.08 | HR25-9TP-20P (Contacts sold separately) — RoHS Compliant 
Fig. 1 Plugs Screw Lock - Male Solder Type — RoHS Compliant is ; i: = = = ete ee er ie Meare epee 
1 = = _ - : : : 5-9TR-16PC(71) 
4 7 | 35 10.5 67 5 HR1426-ND 16.34 15.38 13.94 | HR25-7TP-4P(72) 2019 | 13 _ _ = HR1482-ND 13.94 12.90 11.58 |HR25-9TR-20PC(71) 
6 7 | 35 10.5 67 5 HR1427-ND 16.63 15.65 14.19 | HR25-7TP-6P(72) = = 
8 7 | 35 10.5 67 5 HR1428-ND 15.60 15.08 14.04 | HR25-7TP-8P(72) Fig. 6 Receptacles Screw Lock - Female Crimp Type (Contacts sold separately) 
12 | 9 | 43 12.5 87 7 HR1429-ND 26.10 25.23 23.49 | HR25-9TP-12P(72) 12) 9 |11.5 = = = HR757-ND 12.88 11.92 10.70 | HR25-9TR-12SC 
16 | 9 | 43 125 87 7 HR1430-ND 29.40 28.42 26.46 | HR25-9TP-16P(74) 16 | 9 |115)  — = —__|HR758-ND 13.78 12.75 11.44 | HR25-9TR-16SC 
20 | 9 | 43 | 125 87 7 | HR1431-ND 31.35 30.31 28.22 | HR25-9TP-20P(72) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HIROSE . A 7 ry > > 
ql INo. of Shell Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
ELECTRIC 
HeGesie Circular Connectors HR25 Series (Cont) oe ee i eee ae eho 
7 re = 5 Fig. 11 Recept. Push Pull Lock - Female Crimp Type 
No. of/ Shell Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose . 
Pos. | Siza| A B c D Part No. 1 10 50 | Part No. (Contacts sold separately) — RoHS Compliant 
Fig. 6 Receptacles Screw Lock - Female Crimp Type 12 | 9 13 — — HR1531-ND 14.23 13.40 12.14 | HR25-9R-12SC(71) 
Contact Id tel RoHS C. liant 16 | 9 13 _— _ HR1532-ND 14.62 13.76 12.47 | HR25-9R-16SC(71) 
{Contacts sold separately) — Ro ompiran 20 | 9 13 = — |HR1533-ND 14.23 13.40 12.14] HR25-9R-20SC(71) 
ofa lis] — | — | — antasino 1425 ta2t tte | nas oe-tes0(1 SaaS iiebapt sh Pia Lose retests Soleer Ties 
20 | 9 |115) — = — |HR1485-ND 14.60 13.51 12.12 | HR25-9TR-20SC(71) te.) 951/408] 18 — —__[REREGNDES 16.49 15.52 14.07) HR25-OR-168A 
= = Fig. 11 Recept. Push Pull Lock - Female Solder Type — RoHS Compliant 
Fig: 7wacke Screw Lock >iMele Gump Type 4])7 18] 11 = —JHRI534-ND 12.95 12.20 11.05 | HR25-7R-4SA(71) 
(Contacts sold separately) — RoHS Compliant 6 | 7 |its) 41 = — |HR1535-ND 1355 12.76 11.56 | HR25-7R-6SA(71) 
12) 9 HR1486-ND 19.20 18.56 17.28 | HR25-9TJ-12PC(72) 8] 7 1118 aa) - — |HR1536-ND 13.53 12.74 11.55 | HR25-7R-8SA(71) 
16 | 9 HR1487-ND 19.50 18.85 17.55 | HR25-9TJ-16PC(72) 12 | 9 |11.8 13 _ — HR1537-ND 16.35 15.40 13.95 | HR25-9R-12SA(71) 
20) 9 HR1488-ND 20.70 += 20.01 = 18.63 | HR25-9TJ-20PC(72) 16 | 9 |11.8 13 _ — HR1538-ND 15.45 14.94 13.91 | HR25-9R-16SA(71) 
Fig. 7 Jacks Screw Lock - Female Crimp Type (Contacts sold separately) 20) 923/108 18 = = BEUESEND 16.25 15.81 14.72 | HR25-9R-208A(71) 
Fig. 12 Jacks Push Pull Lock - Male Crimp Type 
20 | 9 HR765-ND 20.55 19.87 18.50 | HR25-9TJ-20SC (Contacts sold separately) — RoHS Compliant 
Fig. 7 Jacks Screw Lock - Female Crimp Type 12 | 9/438] 138 — —  |HR1540-ND 21.30 20.59 19.17 | HR25-9J-12PC(72) 
(Contacts sold separately) — RoHS Compliant 16 | 9 |43.8 13.8 _ = HR1541-ND 21.60 20.88 = 19.44 | HR25-9J-16PC(72) 
19 HR1489-ND 20.10 1943 18.09 |HR25-9TJ-128C(72) 20 | 9 [43.8] 13.8 - —__|HR1542-ND 22.95 22.19 20.66 | HR25-9J-20PC(72) 
16 | 9 HR1490-ND 20.40 19.72 18.36 | HR25-9TJ-16SC(72) Fig. 12 Jacks Push Pull Lock - Male Solder Type 
20 | 9 HR1491-ND 20.70 20.01: 18.63 | HR25-9TJ-20SC(72) 4 7 |35.8 11.8 _ _ HR406-ND 18.45 17.84 16.61 | HR25-7J-4P 
Fig. 8 Plugs Push Pull Lock - Male Solder Type Fig. 12 Jacks Push Pull Lock - Male Solder Type — RoHS Compliant 
12 | 9 |428 12.5 9.45 7 HR769-ND 29.40 28.42 26.46 | HR25-9P-12P 4 7 |35.8 11.8 — — HR1543-ND 18.60 17.98 16.74 | HR25-7J-4P(72) 
Fig. 8 Plugs Push Pull Lock - Male Solder Type — RoHS Compliant 6 7 |35.8 11.8 _ _ HR1544-ND 19.50 18.85 17.55 | HR25-7J-6P(72) 
8 7 |35.8 11.8 — — HR1545-ND 19.50 18.85 17.55 | HR25-7J-8P(72 
4] 7 |348] 10.5 7.45 5 |HR1492-ND 17.70 17.11 15.93 | HR25-7P-4P(72) iol: lage 498 _ sc eae eee) 
6 | 7 |348] 105 7.45 5  |HR1493-ND 18.60 17.98 16.74 | HR25-7P-6P(72) 1¢| 9 l438| 138 _ — |uRis47-ND 31.65 30.60 2849 | HR25-91-16P(72) 
8 7 |34.8 10.5 7.45 5 HR1494-ND = 20.40 «19.72 18.36 | HR25-7P-8P(72) 20 | 9 |43.8 13.8 = _ HR1548-ND 32.10 31.03 28.89 | HR25-9J-20P(72) 
12 | 9 |42.8 12.5 9.45 7 HR1495-ND 29.55 28.57 26.60 | HR25-9P-12P(72) Fig. 12 Jacks Push Pull Lock - Female Crimp Type 
Se ee | ee ee fans sl oprah) — Ros Compliant 
: —_ : : : : (7) 72] 9 [438] 138 = — ]HR1549-ND 22.35 21.61 20.12 | HR25-9J-12SC(72) 
Fig. 8 Plugs Push Pull Lock - Female Solder Type 16 | 9 [438] 13.8 = —  |HR1550-ND 22.65 21.90 20.39 | HR25-9J-16SC(72) 
6 | 7 [348] 105 7.45 5 |HR773-ND 18.60 17.98 16.74 | HR25-7P-6S 20 | 9 [43.8] 13.8 = —__JHRISSI-ND 21.90 21.17 19.71 | HR25-9J-20SC(72) 
Fig. 8 Plugs Push Pull Lock - Female Solder Type — RoHS Compliant Fig. 12 Jacks Push Pull Lock - Female Solder Type 
4 | 7 [348] 105 | 7.45 5  |HRI498-ND 1830 17.69 16.47 | HR25-7P-4S(72) Or 3221] 488] - 18 = — [RRR 25.25 24.51 _ 22.82 | HR26-9-208 
6 7 134.8 10.5 7A5 5 HR1499-ND 17.85 17.26 16.07 | HR25-7P-6S(72) Fig. 12 Jacks Push Pull Lock - Female Solder Type — RoHS Compliant 
8 7 |34.8 10.5 7.45 5 HR1500-ND 19.20 18.56 17.28 | HR25-7P-8S(72) 4 7 |35.8 11.8 _ _ HR1552-ND 18.30 17.69 16.47 | HR25-7J-4S(72) 
12 | 9 |428]} 125 9.45 7 J HRI501-ND 23.85 23.06 21.47 | HR25-9P-12(72) 6 | 7 |358] 11.8 a — |HR1553-ND 18.75 18.13 16.88 | HR25-7J-68(72) 
16 | 9 |428| 12.5 9.45 7 HR1502-ND 23.70 22.91 21.33 | HR25-9P-16S(72) i i 2 ae = = eee san st Uh ieee 
20 | 9 |428 12.5 9.45 7 HR1503-ND 25.65 = 24.80 23.09 | HR25-9P-20S(72) i _ _ if i i 2 pei 
= (72) 16 | 9 |43.8 13.8 _ _ HR1556-ND 23.70 = 22.91 21.33 | HR25-9J-16S(72) 
Fig. 9 Receptacles Push Pull Lock - Male Solder Cup Type 20 | 9 |438] 13.8 = — | HR1557-ND 24.60 23.78 22.14 | HR25-9J-20S(72) 
6 7 | 11) M10x0.75 12 = HR779-ND 13.52 12.72 11.53 | HR25-7R-6P * For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. (HR532CT-ND). 
12 | 9 | 13 | M13x0.75 14 — HR781-ND 19.50 18.85 17.55 | HR25-9R-12P t For Tape and Reel, add TR to the Digi-Key Part No. (HR532TR-ND). 
Fig. 9 Receptacles Push Pull Lock - ; 
q Loose Piece Cut Tape* Tape & Reel t 
Male Solder Cup Type — RoHS Compliant Descrip-| Digi-Key Price Each Hirose Price Each Pricing Hirose 
4 | 7 | 11 | M10x0.75 12 —  |HR1504-ND 13.23 12.45 11.29 | HR25-7R-4P(71) tion | Part No. 100 ele a segs 1 i ' 50 10,000 Part No. 
= 4 -7R- rimp Style Contacts - Male 
: : ip ae is _ a nes ee te oe inet 30-32_[HR532-ND 19 HR25-PC-117 [ .42 30.23 [| 84.00 HR25-PC-211 
= : : i Crimp Style Contacts - Female 
12 | 9 | 13 | M13x0.75 14 _— HR1507-ND 19.80 19.14 17.82 | HR25-9R-12P(71) 30-32 |HR536-ND 19 HR25-5C-111 | 42 30.23 | — 7 HR25-5C-211 
16 | 9 | 13 | M13x0.75 14 = HR1508-ND 20.85 =. 20.16 18.77 | HR25-9R-16P(71) Tool for HR25 Series 
20 | 9 | 13 | M13x0.75 14 = HR1509-ND 23.85 = 23.06 21.47 | HR25-9R-20P(71) Manual Crimp Tool (Contact) H9975-ND 1274.00 /1 HR25-TA3032HC 
Fig. 9 Receptacles Push Pull Lock - Manual Crimp Tool (Ferrule) H9974-ND 332.50 /1 HR10A-TC-02 
Female Solder Cup Type — RoHS Compliant * For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. (HR532CT-ND). 
t For Tape and Reel, add TR to the Digi-Key Part No. (HR532TR-ND). 
4 7 | 11) M10x0.75 12 — HR1510-ND = 12.84 12.08 10.95 | HR25-7R-4S(71) 
6 | 7 | 41 | Mtoxo.75 | 12 — |HRI511-ND 13.41 12.63 11.45 | HR25-7R-6S(71) 
8 | 7 | 41 | Mtoxo.75 | 12 — |HR1512-ND 13.96 13.14 11.91 | HR25-7R-8S(71) RP13A ri Push-Pull Lock Connectors 
12 | 9 | 13 | M13x0.75) 14 — |HR1513-ND 16.07 15.12 13.71 | HR25-9R-128(71) 3A Series C 
16 | 9 | 13 | M13x0.75 14 = HR1514-ND 15.00 14.50 13.50 | HR25-9R-16S(71) Performance: ¢ Withstanding Voltage: AC 300 minimum ¢ Current Rating: 2A (AWG #24) «Insulation: 1000MQ 
20 | 9 | 13 | mi3x0.75} 14 — |HR1515-ND 1515 14.65 13.64 | HR25-9R-20S(71) maximum (DC250V) * Contact: 15mQ minimum (DC 1A) 
: : Features: Single motion push-pull locking mechanism provides improved quick inserting/extracting capability. Multi-slot 
Fig. 10 Plugs Push Pull Lock - Male Crimp Type key mating guide prevents mis-insertion. Outer shell, made of strong glass fiber polycarbonate resin, is lightweight yet 
(Contacts sold separately) — RoHS Compliant rigid. As the cable connection method, crimping is used for plug, and crimping and PCB dip for receptacle. 
12 | 9 HR1516-ND = 21.30 = 20.59 19.17 | HR25-9P-12PC(72) = 
16 | 9 HR1517-ND 21.60 20.88 += 19.44 | HR25-9P-16PC(72) Fig. 2 
20 | 9 HR1518-ND 21.90 21.17 19.71 | HR25-9P-20PC(72) Mole seode M2.6X0.45 
Fig. 10 Plugs Push Pull Lock - Female Crimp Type (Contacts sold separately) “a 
16 | 9 HR794-ND 22.50 21.75 20.25 | HR25-9P-16SC 
Fig. 10 Plugs Push Pull Lock - Female Crimp Type Y 
(Contacts sold separately) — RoHS Compliant 
12 | 9 HR1519-ND = 22.35. 21.61 = 20.12 | HR25-9P-12SC(72) 
16 | 9 HR1520-ND 21.60 20.88 += 19.44 | HR25-9P-16SC(72) 
20 | 9 HR1521-ND 21.90 21.17 19.71 | HR25-9P-20SC(72) 
Fig. 11 Recept. Push Pull Lock - Male Crimp Type (Contacts sold separately) 
20 | 9 |13.8 — — — HR522-ND 14.47 13.62 12.34 | HR25-9R-20PC 
Fig. 11 Recept. Push Pull Lock - Male Crimp Type 
(Contacts sold separately) — RoHS Compliant 
12 | 9 |13.8 _ _— _ HR1522-ND 14.23. 13.40 12.14 | HR25-9R-12PC(71) 
16 | 9 |13.8 = — = HR1523-ND 13.96 13.14 11.91 | HR25-9R-16PC(71) 
20 | 9 |13.8 —< _ = HR1524-ND 14.23 13.40 12.14 | HR25-9R-20PC(71) 
Fig. 11 Recept. Push Pull Lock - Male Solder Type 
16 | 9 /11.8 an _ _ HR426-ND 21.45 20.74 = 19.31 | HR25-9R-16PA No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. 11 Recept. Push Pull Lock - Male Solder Type — RoHS Compliant Pos. A B c Part No. 1 10 50 | Part No. 
4 7 /11.8 an _ _— HR1525-ND = 13.23 12.45 11.29 | HR25-7R-4PA(71) Fig. 1 - Plug with Female Terminal - Crimp 
6 7 /11.8 cm — _ HR1526-ND = 14.30 13.46 = 12.20 | HR25-7R-6PA(71) 
8 7 1118 11 = = HR1527-ND 15.39 14.48 13.13 | HR25-7R-8PA(71) 13 47.2 32 5.7 HR243-ND 6.61 5.48 4.56 | RP13A-12PB-13SC 
12) 9 |11e} 11 — — |HR1528-ND 19.80 19.14 17.82 | HR25-9R-12PA(71) 13) 47.2 | 32 | 64 HR245-ND 6.82 5.64 4.70 | RP13A-12PE-13SC 
16 | 9 |11.8 1 — = HR1529-ND = 21.90 21.17 19.71 | HR25-9R-16PA(71) 13 52.2 37 8.1 HR247-ND 6.82 5.64 4.70| RP13A-12PS-13SC 
20 | 9 |11.8 1 — = HR1530-ND 22.80 = 22.04 20.52 | HR25-9R-20PA(71) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HeS2:ce° Circular Connectors RP13A Series (Cont) RP17 Series Push-pull Lock Connectors 


CO.,LTD. 
- - — - - Contact Arrangement: 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose + Withstanding Voltage: AC 1000V for 1 minute 
Pos. | A B c Part No. 1 10 50_| Part No. + Current Capacity: 5A (AWG18-22) Fits contact No. 2,11, 12 2A (AWG24-30) Fits contact #1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
15 52.2 37 6.1 HR248-ND 8.48 7.18 6.04 | RP13A-12PD-15SC ¢ Insulation Resistance: 1000MQ minimum at DC500V 
15 52.2 37 TA HR249-ND 8.48 7.18 6.04] RP13A-12PK-15SC + Contact Resistance: 15mQ maximum at DC1A 
15 52.2 37 78 HR250-ND 8.48 7.18 6.04 | RP13A-12PP-15SC * Applicable Wire: AWG18-22 (Large barrel) AWG24-30 (Small barrel) 

a fa 7 Features: One touch "push-pull lock" coupling mechanism assures easy and quick connection and disconnection. Use 
ooh ae 7 i alee ees iM o8 |Reee larg else applicable cable * AWG18-22 (shielded outer diameter. 1.7mm under) to 3 pins among 12 pins and other applicable 
20 | 52.2 37 a HR254-ND 8.21 714 6.43) RP13A-12PK-20SC cable * AWG24-30 (shielded outer diameter. 1.2mm under) to be usable due to crimp terminal. Mating guide keys is 
20 52.2 37 8.1 HR256-ND 8.21 7.14 6.43 | RP13A-12PS-20SC multiple polarizing to be ensured specified position. Simple and slender appearance with internal installed cable clamp. 

Fig. 1 - Plug with Female Terminal - Crimp — RoHS Compliant Eomnal abbestance arene black color. Mating position mark is located with white color, assures easy and quick 
13 47.2 32 6.1 HR1253-ND 7.05 5.84 4.86 | RP13A-12PA-13SC(71) 
13 47.2 32 5.7 HR1255-ND 7.05 5.84 4.86 | RP13A-12PB-13SC(71) 
13 52.2 37 6.1 HR1257-ND 7.16 5.93 4.94 | RP13A-12PD-13SC(71) 
13 47.2 32 6.4 HR1258-ND 7.13 5.91 4.92 | RP13A-12PE-13SC(71) 
13 52.2 37 aA HR1279-ND 6.63 5.61 4.72 | RP13A-12PK-13SC(71) 
13 52.2 37 841 HR1284-ND 7.13 5.91 4.92 | RP13A-12PS-13SC(71) 
15 52.2 37 6.1 HR1261-ND 8.76 7.42 6.24 | RP13A-12PD-15SC(71) 
15 52.2 37 71 HR1268-ND 8.76 7.42 6.24 | RP13A-12PK-15SC(71) 
15 52.2 37 re) HR1281-ND 8.97 7.59 6.39 | RP13A-12PP-15SC(71) 
20 52.2 37 6.1 HR1264-ND 8.44 7.34 6.61 | RP13A-12PD-20SC(71) 
20 §2.2 37 78 HR1263-ND 8.44 7.34 6.61 | RP13A-12PG-20SC(71) - — - - 
20 | 472 | 32 | 64 HR1266-ND 8.28 7.20 6.48| RP13A-12PH-20SC(71) __ | No. of - Dim. (mm) | Digi-Key Price Each | Hirose 
20 | 522 | 37 | 74 HR1282-ND 844 7.34 6.61 | RP13A-12PK-20SC(71) Fig.| Pos. | Description A_|_B | PartNo. 110 50 | PartNo. 
20 47.2 32 47 HR1280-ND 8.28 7.20 6.48 | RP13A-12P0-20SC(71) Plug - Male Crimp — | — |HR1269-ND@® 6.61 5.48 4.56 | RP17-13P-12PC(71) 
20 52.2 37 8.1 HR1283-ND 8.44 7.34 6.61 | RP13A-12PS-20SC(71) 1 12 | Plug (ESD) Male Crimp — | — | HR283-ND 6.61 5.48 4.56 | RP17A-13P-12PC 
Fig. 2A - Receptacle (Flange Type) with Male Terminal - Crimp Plug (ESD) Male Crimp | — | — |HR1274-ND@® 6.71 5.68 4.78 | RP17A-13P-12PC(71) 
1 )iei)— | — HR258-ND 397. 3.29 274] RP13A12RAA5PC Recept.-Female Crimp | — | — |HR284-ND 2.31 1.92 1.60 | RP17-13R-12SC 
7 Recept. - Female Crimp — | — |HR1270-ND@® 2.47 2.06 1.71 | RP17-13R-12SC(71) 
ith Rides pa amar areata lean 2 | 12 | Recept. - Female Dip — | —|HR1271-ND@ = =5.77 4.78 3.98 |RP17-13RA-12SD(71) 
P ua Recept. (ESD) Female Dip | — | — | HR286-ND 6.61 5.48 4.56 | RP17A-13RA-12SD 
13) 181 | — | — HR1254-ND 3.12 2.60 2.16 | RP13A-12RA-13PC(71) Recept. (ESD) Female Dip | — | — |HR1275-ND® 6.61 5.48 4.56 | RP17A-13RA-12SD(71) 
15 18.1 — - HR1262-ND 4.44 3.68 3.06 | RP13A-12RA-15PC(71) lack = Famialé Ca “4 3 | HRIO72-ND. 658 4 RP17-13)-128C(71 
2 | ie | — | — HR1265-ND 490 4.06 3.38 | RP13A-12RA-20PC(71) 3] 12 | Yack- Female Crimp 2 dee TT 658 55 P1ad-128C(71) 
Jack - Female Crimp 49 | 5.1 |HR1273-ND@ 7.90 6.69 5.63 | RP17-13JA-12SC(71) 
Fig. 2B - Receptacle (Flange Type) 
with Male Terminal - Dip — RoHS Compliant Contacts 
fe hoe = Racal ao BA 4.34) RPIGA-12RAAQPA(71) Male Pin AWG 18-22... ccssseoeeeeeene HR289-ND AL .29~—.23,| RP17-PC-112 
is | — 3 _ HR1276-ND 655 555 4.67 | RP13A-12RA-15PA(71) Male Pin AWG 24-30... . | HR290-ND 41.29.23 | RP17-PC-122 
Female Pin AWG 18-22. . | HR291-ND AL 29° .23 | RP17-SC-112 
Fig. 3A - Receptacle (Jam Nut Fastening Type) with Male Terminal - Crimp Female Pin AWG 24-30 HR292-ND a 29 93 | RP17-SC-122 
13 = _ _- HR262-ND 3.06 2.54 2.12 | RP13A-12RB-13PC Tools 
aii Shieh pari Nut paid uaa Manual Crimping Tool for AWG 18-22 ............... H9963-ND 598.50/1 RP17-1C-11 
with Male Terminal Crimp '— no) ompliant Manual Crimping Tool for AWG 24-30 . . | H9962-ND 598.50/1 RP17-TC-12 
13 = = = HR1256-ND 3.16 2.62 2.18 | RP13A-12RB-13PC(71) Cable Crimping Tool . | H9961-ND 332.50/1 RP17-TC-01 
Fig. 3B - Receptacle (Jam Nut Fastening Type) RoHS Compliant 
with Male Terminal - Dip — RoHS Compliant 
13 _ _ - HR1260-ND 6.18 5.12 4.26 | RP13A-12RB-13PA(71) RP Ss . _ 
Fig. 4- Right Angle Dip with Male Terminal €rle€S Plastic Connectors 12mm Connectors Panel Mount 
13] 175 | 235 | 13 HR264-ND 874 7.60 6.84] RP13A-12RC-13PB Specifications: Materials: 
20 19.5 31.5 15 HR265-ND 10.12 8.80 7.92| RP13A-12RC-20PB * Operating Voltage: AC150V (6, 7 pin), AC250V (3 pin) * Male Pin: Brass and silver plating 
F Current Rating: 5A Female Pin: 
Fig. 5 - Jack with Male Terminal - Crimp — RoHS Compliant * Contact Resistance: 5mQ maximum at DC1A Phosphor bronze and silver plating 
13 49.1 34.6 6.1 HR1252-ND 7.38 6.25 5.26 | RP13A-12J-13PC(71) 
15 54.1 39.6 6.1 HR1278-ND 12.96 11.99 10.76 | RP13A-12JD-15PC(71) 
15 54.1 39.6 71 HR1267-ND 12.96 11.99 10.76 | RP13A-12JK-15PC(71) 22.50 
20 | 526 | 374 | 74 HR1277-ND 13.06 12.09 _—_ 10.84] RP13A-12JG-20PC(71) 4.50 =| =~ 9.50 
Pins For 13 and 15 Contacts 
Male - Gold Plating, 24-28 AWG HR270-ND 4d 31 24] RP13-PC-121 r= i 
Male - Silver Plating, 24-28 AWG HR271-ND 53 33 .22| RP13-PC-122 912.04 eee 
Female - Gold Plating, 24-28 AWG HR272-ND AT 33 .26 | RP13A-SC-121 201+! 
Female - Silver Plating, 24-28 AWG HR273-ND 50 32 .21| RP13A-SC-122 i 2-03.48 
Pins for Size 13 Superthick Wires Receptacle 
Male - Silver Plating, 18-22 AWG HR274-ND 53 33 .22 | RP13-PC-112 
Female - Silver Plating, 18-22 AWG HR275-ND 50 32 .21 | RP13A-SC-112 
Pins for 20 Contact 
Male - Silver Plating 18-22 AWG HR276-ND 35 22 .15 | RP19-PC-112 
Female - Silver Plating 18-22 AWG HR277-ND 35 22 15} RP19-SC-112 
Male - Gold Plating 24-30 AWG HR278-ND A4 31 .24| RP19-PC-121 
Female - Gold Plating 24-30 AWG HR279-ND 50 35 .27| RP19-SC-121 
Male - Silver Plating 24-30 AWG HR280-ND 40 25 .17 | RP19-PC-122 
Female - Silver Plating 24-30 AWG HR281-ND .37 23 -16 | RP19-SC-122 HR1814-ND 
Digi-Key Price Hirose 
Description Part No. Each Part No. 
Tools No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Manual Crimping Tool for RP13 Series 18-22 AWG H9973-ND 598.50 | RP13-TC-11 Pos. | Description Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Manual Crimping Tool for RP13 Series 24-28 AWG H9972-ND 598.50 RP13-TC-12 RP1 Series, 12mm — RoHS Compliant 
Manual Crimping Tool for RP13A Series 18-22 AWG H9971-ND 598.50 RP13A-TC-11 Receptacle with Pin Insert HR1817-ND 2.99 2.49 1.84 | RPC1-12RB-6P(71) 
Manual Crimping Tool for RP13A Series 24-28 AWG H9970-ND 598.50 RP13A-TC-12 Plug with Socket Insert HR1814-ND 412 3.41 2.56 | RPC1-12P-68(72) 
Manual Crimping Tool for RP19 Series 18-22 AWG H9969-ND 638.40 RP19-TC-11 . , 
RP2 S 5, 121 — RoHS C: fiant 
Manual Crimping Tool for RP19 Series 24-30 AWG H9968-ND 638.40 | RP19-TC-12 i it cee 
— - — Receptacle with Pin Insert HR1818-ND 192 1.60 1.48 | RPC2-12RB-3P(71) 
Cable Crimping Tool for RP13A Series - Wire Dim. 7.3-8.3 mm H9967-ND. 715.00 RP13A-TC-01 R Je with Pin | HR1819-ND 3.0 9 191 | Rpc2-12RB-7P(71 
Cable Crimping Tool for RP13A Series - Wire Dim. 7.5-8.6 mm | _ H9966-ND 715.00 | RP13A-TC-02 eceptacle with Pin Insert A On ee “12RB-7P(71) 
Extractor - Male Term. RP13 H9965-ND 7.80 RP13-PC-TP Plug with Socket Insert HR1815-ND 3.57 2.96 2.22 | RPC2-12P-3S(71) 
Extractor - Female Term. RP13A H9964-ND 4.35 RP13A-SC-TP Plug with Socket Insert HR1816-ND 4.44 3.68 2.76 | RPC2-12P-7S(71) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 371 


& Digi-Key Pricing Johnson 
Fig. | Color Part No. 1 10 100 250 500 1,000 | Part No. 
© 
EMERSON P I u gs and J ac ks Johnson Tip Plugs - Insulated Solderless Type: 2.00mm 
White J300-ND 93 8.23 65.17 137.20 257.25 = 480.20 | 105-0301-001 
Red J103-ND* 93 8.23 65.17 137.20 257.25 480.20 | 105-0302-001 
11 | Black J104-ND* 93 8.23 65.17 137.20 257.25 = 480.20 | 105-0303-001 
Green J301-ND 93 8.23 65.17 137.20 257.25 480.20 | 105-0304-001 
Blue J305-ND 93 8.23 65.17 137.20 257.25 480.20 | 105-0310-001 
Tip Plugs - Insulated Stacking Single Type: 2.00mm 
12 Red J454-ND. 2.19 19.44 153.90 324.00 607.50 1134.00 | 105-1202-001 
Miniature Banana Plugs - Insulated Solder Type: 2.64mm 
13 Red J457-ND 1.84 16.34 129.39 27240 510.75 953.40 | 108-1002-001 
Black J458-ND. 1.84 16.34 129.39 27240 510.75 953.40 | 108-1003-001 
Banana Jack - for Standard Banana Plug 4.44mm Across Flats 
14 _ J147-ND* 148 13.13 103.93 218.80 410.25 765.80 | 108-0740-001 
Uninsulated w/Knurled Thumb Nut for Standard Banana Plug 4.44mm Across Flats 
15 - J587-ND 2.85 25.32 200.45 422.00 =—791.25 1477.00 | 111-2223-001 
Binding Posts - Insulated Standard: 4.44mm 
White J370-ND. 240 21.31 168.72 355.20 666.00 1243.20 | 111-0101-001 
Red J164-ND* 240 21.31 168.72 355.20 666.00 1243.20 | 111-0102-001 
16 | Black J165-ND* 240 21.31 168.72 355.20 666.00 1243.20 | 111-0103-001 
Green J371-ND 2.59 22.99 182.02 383.20 718.50 1341.20 | 111-0104-001 
Yellow J372-ND 240 21.31 168.72 355.20 666.00 1243.20 | 111-0107-001 
Banana Jacks - Insulated Solder Terminal: 4.44mm 
White J150-ND* 59 5.26 41.61 87.60 164.25 306.60 | 108-0901-001 
Red J151-ND* 59 5.26 41.61 87.60 164.25 306.60 | 108-0902-001 
Black J152-ND* 59 5.26 41.61 87.60 164.25 306.60 | 108-0903-001 
Green J153-ND 66 5.83 46.17 97.20 182.25 340.20 | 108-0904-001 
17 Orange J356-ND 59 5.26 41.61 87.60 164.25 306.60 | 108-0906-001 
Yellow J154-ND 59 5.26 41.61 87.60 164.25 306.60 | 108-0907-001 
Brown J357-ND 66 5.83 46.17 97.20 182.25 340.20 | 108-0908-001 
Blue J155-ND. 59 5.26 41.61 87.60 164.25 306.60 | 108-0910-001 
Violet J358-ND 66 5.83 46.17 97.20 182.25 340.20 | 108-0912-001 
Gray J359-ND 59 5.26 41.61 87.60 164.25 306.60 | 108-0913-001 
Banana Plug - Uninsulated Panel Mount Threaded Stud: 4.23mm 
18 = J148-ND 1.56 13.90 110.01 231.60 434.25 810.60 | 108-0750-001 
Banana Plug - Uninsulated Panel Mount Screw Type: 4.23mm 
19 - J149-ND. 1.34 11.95 94.62 199.20 373.50 697.20 | 108-0753-001 
Banana Plugs - Insulated Solderless Tapered Handle: 4.23mm 
White J144-ND* 1.25 011.11 87.97 185.20 347.25 648.20 | 108-0301-001 
Red J145-ND* 1.25 0011.11 87.97 185.20 347.25 648.20 | 108-0302-001 
Black J146-ND* 1.25 00«11.11 87.97 185.20 347.25 648.20 | 108-0303-001 
ani ici Green J340-ND 4.26 11.11 87.97 185.20 347.25 648.20 | 108-0304-001 
Fig. | Color nial Key FE ger ica oe eee eee op | Orange | J341-ND 125 1111 87.97 185.20 34725 648.20 | 108-0306-001 
= = - z 2 Yellow J342-ND 1.25 00«(11.11 87.97 185.20 347.25 648.20 | 108-0307-001 
Tip Jacks - for Standard Tip Plug: 2.03mm Brown J343-ND. 1.25 «(11.11 87.97 185.20 347.25 648.20 | 108-0308-001 
White J330-ND 1.27 11.33 89.68 188.80 354.00 660.80] 105-1041-001 Blue J344-ND 125° 11.11 87.97 185.20 347.25 648.20 | 108-0310-001 
Red J124-ND 1.27 11.33 89.68 188.80 354.00 660.80! 105-1042-001 Violet J345-ND 1.25 «(11.11 87.97 185.20 347.25 648.20 | 108-0312-001 
1 | Black J125-ND 1.27 11.33 89.68 188.80 354.00 660.80) 105-1043-001 Gray J346-ND 125 14141 87.97 185.20 347.25 648.20 | 108-0313-001 
Green J331-ND 1.27 11.33 89.68 188.80 354.00 660.80) 105-1044-001 Banana Plugs - Insulated Round Body Solder Stud: 4.23mm 
Yellow J333-ND 1.27 11.33 89.68 188.80 354.00 660.80} 105-1047-001 4 Red J156-ND 251 2232 176.70 372.00 697.50 1302.00 | 108-1722-101 
Horizontal Test Jacks - for Standard Tip Plug: 2.03mm Black J157-ND 2.51 22.32 176.70 372.00 697.50 1302.00 | 108-1723-101 
White J108-ND 46 4.06 32.11 67.60 126.75 236.60} 105-0751-001 Banana Plugs - Insulated Round Body Solderless: 4.23mm 
Red J109-ND* 46 4.06 32.11 67.60 126.75 236.60} 105-0752-001 a4 Red J158-ND 1.91 16.97 134.33 282.80 530.25 989.80 | 108-1722-103 
Black J110-ND* 46 4.06 32.11 67.60 126.75 236.60} 105-0753-001 Black J159-ND 1.91 16.97 134.33 282.80 530.25 989.80 | 108-1723-103 
Green J111-ND 46 4.06 32.11 67.60 126.75 236.60} 105-0754-001 Banana Plugs - Insulated Stacking Single Type: 4.23mm 
2 | Orange ae Dei Ae doe aed pean, GoRUe: Soaeenlanegees a White 459-ND 208 1848 146.30 308.00 577.50 1078.00 | 108-1081-001 
td i : : : ‘ 3 22 Red J460-ND. 2.08 18.48 146.30 308.00 577.50 1078.00 | 108-1082-001 
Brown aver) 46 406 32.11 67.60 126.75 296.60 | 105-0758-001 Black J461-NO 2.08 18.48 146.30 308.00 577.50 1078.00 | 108-1083-001 
Blue J115-ND 46 4.06 32.11 67.60 126.75 236.60} 105-0760-001 
Violat J116-ND = 46 4.06 32.11 67.60 126.75, 236.60 | _105-0762-001 J100-KIT-ND Digi-Key® Plug & Jack Kit Contains 10 each of the plugs or jacks as denoted (*) on chart. 
Horizontal Insulated Miniature Test Jacks - for Standard Tip Plug: 2.03mm Price includes compartment divided plastic box for easy storage and quick accesS...............6..005 $76.95 
White J575-ND 45 3.96 31.35 66.00 123.75 231.00} 105-1101-001 
Red J576-ND 45 3.96 31.35 66.00 123.75 231.00} 105-1102-001 
3 Black J577-ND 45 3.96 31.35 66.00 123.75 231.00} 105-1103-001 = Micro Circular Metal 
Green J578-ND 45 3.96 31.35 66.00 123.75 231.00} 105-1104-001 = . 
Yellow J579-ND ‘45 «396 3135 66.00 12375 231.00) 105-107-001 Tyco Electronics AMP 
Blue J580-ND 45 3.96 31.35 66.00 123.75 231.00 105-110-001 ‘Aatharssaipletibater Shell Connectors 
Vertical Test Jacks - for Standard Tip Plug: 2.03mm Small, rugged circular connector 
White J119-ND 69 6.14 48.64 102.40 192.00 358.40) 105-0851-001 Applications: *Medical « Industrial * Military * Aerospace 
_ eo ee ees saan. ape | Wabeaenl Features: * High cycle life spring probe and pad contact interface » High density for 
4 | Black J121-ND 69 6.14 48.64 «102.40 192.00 358.40) 105-0853-001 fisted cece aeolietions: Preni Pachine Caneeh g 
Green J122-ND ‘69 «66.14 = 48.64 «102.40 +: 192.00 358.40] 105-854-001 HOMER SBabe ADpUCHT OFS F CESISIOR, SCveW MaeniNe Bantaels ‘ 
Yellow J4123-ND ‘69 «6.14 48.64 102.40 192.00 358.40 105-0857-001 Electrical: * Current Carrying Capacity: 1A * Operating Voltage: 200VAC maximum 
Blue J312-ND ‘69 466.14 «48.64 102.40 192.00 358.40] 105-0860-001 Mechanical: « Environmental sealing: IP 67 - water immersion, 1M for 30 minutes 
Vertical Insulated Formed Contact Test Jacks - for Standard Tip Plug: 2.03mm * Wire size: 24-30 AWG * Maximum Operating Temperature: 392°F (200°C) 
White J581-ND 62 5.54 43.89 92.40 173.25 323.40) 105-2201-201 
Red J582-ND 62 5.54 43.89 92.40 173.25 323.40} 105-2202-201 
5 Black J583-ND. 62 5.54 43.89 92.40 173.25 323.40} 105-2203-201 
Green J584-ND 62 5.54 43.89 92.40 173.25 323.40) 105-2204-201 
Yellow J585-ND 62 5.54 43.89 92.40 173.25 323.40} 105-2207-201 
Shielded Test Jack - Horizontal 
6 Tin J463-ND 4.97 4414 349.41 735.60 1379.25 2574.60] 129-0701-301 
Gold J571-ND 713 62.56 460.95 987.75 1646.25 —|_129-0701-302 
Shielded Test Jack - Vertical wawcilenil 7 i . Tach (rm | DIK RACER TIE 
Tin J462-ND 5.39 47.90 379.24 798.40 1497.00 2794.40] 129-0701-201 pa |ueesion | ante Ona aeg cl tiensloneesincil( min) gu Ney eee ee 
7 | Gold J570-ND 5.70 50.02 36855 789.75 1316.25 —|_ 129-0701-202 cigs |Mos a BSized | eSyston A Baa RartiNo: a OOOO WRartiNG: 
Tip dBEKS = saeulated Delixe: 20Gmet 7] Mit ] Spring Prob —a eee 
White J105-ND 133 11.86 93.86 197.60 37050 691.60] 105-0601-001 To eco Pd feat i — |RenerId asc3 os4a oie7 |17aas414 
Red J106-ND 1.33 11.86 93.86 197.60 370.50 691.60) 105-0602-001 19 M14 _| Spring Probe = =i A30546-ND 58.34. 41.84. 35.58 1173855241 
8 Black J107-ND 1.33 11.86 93.86 197.60 370.50 691.60) 105-0603-001 2 19 M14 Pin = = ‘A30548-ND 54.55 39.12 33.27 |1738550-1 
Green J337-ND 1.33 11.86 93.86 197.60 370.50 691.60) 105-0604-001 R P: 1M tR tacle A = bi = = 
Yellow J338-ND 1.33 11.86 93.86 197.60 370.50 691.60 | 105-0607-001 7p wit [Spring Sobel baad REST — SE Es y SCRUB GPT SR ELSE 
Bl J339-ND 1.33 11.86 93.86 197.60 370.50 691.60} 105-0610-001 = = a i : i 
= Tip Jacks - Insulated Standard Type: 2.00: 3 7 M11 Socket = = A30543-ND_ 25.38 18.20 15.48 | 1738547-1 
: IP VACKS = INSUlaled Standard Typel<Cvnun a | 19. | Mia] Spring Probe = — | A30542-ND 40.59 29.11 24.75 |1738553-1 
pe ao AT oe ath vidos See sae joecnenecont 19 M14 Socket _ = A30544-ND 36.78 = 26.38 22.43 | 1738551-1 
e 7-ND* 7 6. 54.15 i 75 i 5-0802- 0 Id Adapt. 
Black J118-ND* 77 684 ©5415 114.00 21375 399.00/ 105-0803-001 eee eee 
9 — | M11 - -326 (8.29) | .295 (7.5) | A30549-ND 11.07 7.94 6.75 | 1604366-4 
Green J321-ND 17 6.84 54.15 114.00 213.75 399.00) 105-0804-001 5} _ | wa _ 424 (10.76) | 385 (9.8) | A30550-ND 12.30 3.82 750 |1604366-3 
Yellow J323-ND 17 6.84 54.15 114.00 213.75 399.00) 105-0807-001 - - : —l— - ~ - 
Blue J325-ND 17 6.84 64.15 114.00 213.75 399.00} 105-0810-001 Jamn Nut Shall Sie Mi, eold rey) Accessories im is ie Too 176041974 
i ii = jam Nut, Shell Size M11, (sold separately’ - j : : - 
Tip Jacks with Sleeve Assembly: 200mm Rear Panel Seal, M11 (sold separately) . A29978-ND 90 65 55 |1445420-3 
10 Red J451-ND. 159 1411 111.72 235.20 441.00 = 823.20} +105-0702-001 Jam Nut, M14, (sold separately) . A30554-ND 10.15 7.28 6.19 |811277-3 
Black J452-ND 1.59 14.11 111.72 235.20 441.00 823.20] 105-0703-001 Rear Panel Seal, M14 A30552-ND 90 65 55 | 1445420-5 


More Product Available Online: www.digikey.com 
372 (T073) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


——== Waterproof Circular 
JAE Connectors - JB5 Series 


Features: * Waterproof/Dustproof of protection class IP68 prevents penetration of water, oil and dust »* Waterproof 
Receptacle itself * Push-pull mating structure enables easy one-handed insertion and removal » Metal outer parts and 
ground terminal installed in receptacle ensure shield effect. Specifications: * Rated Current: 3 position = 3A per contact; 
4 ~ 8 position = 2A per contact »* Rated Voltage: 200 VAC r.m.s. * Dielectric Withstanding Voltage: 750 VAC r.m.s per 
minute * Insulation Resistance: 1000 MQ « Contact Resistance: 50mQ maximum ¢ Operating Temperature: -55°C ~ 85°C 
Applicable Wire Size: 22 ~ 28 AWG » Waterproof: IP68 Protection Level 


Dimensions in mm 


Contacts/Tools 


Wire Digi-Key Price Each JAE 
Description Size Part No. il 25 100 | Part No. 
a 670-1047-1-NDt 26 .44.~—«42._| ‘JNT-22-22P-10000 
Pa Pin, ae 670-1047-2-NDt 710.65/10,000 JN1-22-22P-10000 
imp 670-1048-ND 50.25 20 | JN1-22-22P-PKG100 
: 670-1049-1-NDt 44.24 49 | JN1-22-228-10000 
ae Socket, py 670-1049-2-NDt 1218.00/10,000 | JN1-22-225-10000 
rere 670-1050-ND Bt 26 21 | JN1-22-225-PKG100 
; 670-1051-1-NDt 44 «24-19 ‘| JN1-22-268-10000 
ee Socket, int 670-1051-2-NDt 1218.00/10,000 | JN1-22-26S-10000 
p 670-1052-ND 51 26.21 | JN1-22-26S-PKG100 
Crimp Tool 22~28AWG | — | 670-1183-ND 1125.42 = — | 6r50-2-JNi-8 
Crimp Tool 20~25AWG | — | 670-1184-ND 957.55 — — | CT150-2-JN1-D 
Crimp Tool 21~25AWG | — | 670-1185-ND 860.17 — — | CM50-2-JNT-E 


+ Cut Tape Pricing + Tape and Reel 


Miniature Circu 
SRCN Series 


lar Connectors 


Features: Product approved by UL standard: File No. E-67741(s) Specifications: * Current Rating: 5A maximum for #20 
contact, 10A maximum for #16 contact » Operating Voltage: 250 VACr.m.s. maximum, 350 VDC maximum » Operating 
Temperature: -25°C ~ 85°C » Dielectric Withstanding Voltage: 1000 VACr.m.s per minute ¢ Insulation Resistance: 
1000MQ minimum (with 500 VDC) Contact Resistance: 5mQ maximum Materials and Finishes: Shell, Barrel, Endbell, 
Coupling Nut and Clamp: Aluminum Alloy, Nickel plated (satin) * Insulator: Synthetic resin, UL94V-0 (Green) * Contact: 
Copper Alloy, Silver Plated * Retaining Ring: Copper Alloy, Nickel Plated * Set Screw, Clamp Screw: Steel, Nickel Plated 


No. of Digi-Key Price Each JAE 
Fig. Positions Part No. 1 25; 100 Part No. 
Jam Nut Receptacle - Dip 
3 670-1028-ND 27.18 15.89 14.83 | JB5CSO3AL00 
4 670-1030-ND 21.18 15.89 14.83 | JB5CS04AM00 
1 5 670-1032-ND 22.22 16.67 15.56 | JB5CSO5AM00 
6 670-1034-ND 23.02 17.27 16.12 | JBSCSO6ANOO 
8 670-1036-ND 26.12 19.59 18.29 | JB5CSO8ANO0 
Jam Nut Receptacle - Solder Cup 
3 670-1029-ND 27.18 15.89 14.83 | JB5CSO3FLO0 
4 670-1031-ND 21.18 15.89 14.83 | JB5CSO4FMOO 
1 5 670-1033-ND 22.22 16.67 15.56 | JBSCSO5FMOO 
6 670-1035-ND 23.02 17.27 16.12 | JBSCSO6FNOO 
8 670-1037-ND 26.12 19.59 18.29 | JBSCSO8FNOO 
8 670-1045-ND 33.44 25.08 23.41 | JB5CTO8XN0010 
Plug - Solder Cup 
3 670-1038-ND 34.06 25.55 23.85 | JB5DSO3ML11 
4 670-1039-ND 34.06 25.55 23.85 | JB5DSO4MM11 
9 5 670-1040-ND 35.00 26.25 24.50 | JB5DSO5MM11 
6 670-1041-ND 37.24 27.93 26.07 | JB5DSO6MN11 
8 670-1042-ND 38.52 30.19 29.15 | JB5DSO8MN11 
8 670-1046-ND 63.84 52.90 48.52 | JBS5DTO8YN1210 
Cable Receptacle 
3 4 670-1043-ND 39.00 30.57 29.52 | JB5HSO4FM11 
8 670-1044-ND 45.77 35.88 34.64 | JBS5HSO8FN11 


Waterproof, Miniature Connectors 
JN1 and JN2 Series 


JN1 Series (4 Pos): Specifications: * Rated Current: 5A/pin (#20 size contact) * Rated Voltage: 200VAC * Withstanding 
Voltage: 2000VAC per minute * Insulation Resistance: Minimum 1000MQ (DCS500V energized) * Waterproof: IP67 
* Operating Temperature: -20°C ~ 125°C 
JN1 Series (10 Pos): Specifications: * Rated Current: 3A/pin (#22 size contact) * Rated Voltage: 200VAC * Withstanding 
Voltage: 900VAC per minute » Insulation Resistance: Minimum 1000MQ (DC500V energized) * Waterproof: IP67 
* Operating Temperature: -20°C ~ 125°C 
JN2 Series (4 Pos): Specifications: * Rated Current: 5A/pin (#20 size contact) * Rated Voltage: 200VAC » Withstanding 
Voltage: 2000VAC per minute * Insulation Resistance: Minimum 1000MQ (DCS500V energized) * Waterproof: IP67 
* Operating Temperature: -20°C ~ 125°C 


No. of Dimension (mm) | Digi-Key Price Each JAE 
Positions | Thread A B Part No. 1 25 100 Part No. 
Fig. 1 — Cable Connecting Plugs with Male Pins 
3 M18 x1 8.5 46 | 670-1110-ND 7.48 5.09 4.49 | SRCN1A13-3P 
5 M18 x1 8.5 46 | 670-1112-ND 10.73 6.87 6.44 | SRCN1A13-5P 
7 M22x1 | 11.5 49 | 670-1116-ND 9.38 6.38 5.63 | SRCN1A16-7P 
10 M22x1 | 11.5 49 | 670-1114-ND 11.63 8.28 7.50 | SRCN1A16-10P 
10 M26 x1 14 53 | 670-1118-ND 9.55 6.50 5.73 | SRCN1A21-10P 
16 M26 x1 14 53 | 670-1120-ND 12.15 8.64 7.83 | SRCN1A21-16P 
16 M30 x 1 17 56 | 670-1122-ND 11.90 7.62 7.14 | SRCN1A25-16P 
24 M30 x1 17 56 | 670-1124-ND 12.56 8.93 8.10 | SRCN1A25-24P 


Fig. 1 — Cable 


Connecting Plugs with Female Sockets 


JN2 Series (10 Pos): Specifications: * Rated Current: 3A/pin (#22 size contact) * Rated Voltage: 200VAC » Withstanding 3 M18x1 8.5 46 670-1111-ND 8.20 5.58 4.92 SRCN1A13-3S, 
Voltage: 900VAC per minute * Insulation Resistance: Minimum 1000MQ (DC 500V energized) * Waterproof: IP67 5 M18 x1 8.5 46 670-1113-ND 11.03 7.06 6.62 SRCN1A13-5S, 
* Operating Temperature: -20°C ~ 125°C 7 M22x1 | 11.5 49 | 670-1117-ND 10.15 650 6.09 | SRCN1A16-7S 
10 M22x1 | 11.5 49 | 670-1115-ND 12.56 893 8.10 | SRCN1A16-10S 
10 M26x1 | 14 53 | 670-1119-ND 12.05 7.72 7.23 | SRCN1A21-10S 
16 M26x1 | 14 53 | 670-1121-ND 12.56 8.93 8.10 | SRCN1A21-16S 
16 M30x1 | 17 56 | 670-1123-ND 12.48 799 7.49 | SRCN1A25-16S 
24 M30x1_ | 17 56 | 670-1125-ND 13.75 9.78 8.86 | SRCN1A25-24S 
Fig. 2 — Box Mounting Receptacles with Male Pins 
3 Mi8x1 | 20 26 | 670-1126-ND 4.35 277 2.53 | SRCN2A13-3P 
5 Mi8x1 | 20 26 | 670-1128-ND 4.68 298 2.72 | SRCN2A13-5P 
7 M22x1 | 23 29 | 670-1132-ND 5.47 3.49 3.19 | SRCN2A16-7P 
10 M22x1 | 23 29 | 670-1130-ND 6.77 419 3.94 | SRCN2A16-10P 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each JAE 10 M26 x1 26 32 670-1134-ND 6.30 4.29 3.78 SRCN2A21-10P 
Fig.|Positions| A B Part No. 1 25 100 | PartNo. 16 M26x1 | 26 32 | 670-1136-ND 6.45 4.39 3.87 | SRCN2A21-16P 
Plug, Female — Solder Type 24 M30x1_ | 29 35 | 670-1139-ND 9.38 6.38 5.63 _| SRCN2A25-24P 
670-1057-ND 11.43 8.13 7.37 | JNIDSO4FK1 Fig. 2 — Box Mounting Receptacles with Female Sockets 
4 = = 670-1058-ND 16.70 = 11.88 10.76 | JNIDSO4FK2 3 M18x1 | 20 26 | 670-1127-ND 451 2.87 2.63 | SRCN2A13-3S 
1 670-1059-ND 16.70 11.88 10.76 | JNIDSO4FK2X 5 M18x1 | 20 26 | 670-1129-ND 5.01 319 2.92 | SRCN2A13-5S 
670-1072-ND 16.83 11.97 10.85 | JN2DSO4FK1-R 7 M22x1 | 23 29 | 670-1133-ND 5.80 3.59 3.38 | SRCN2A16-7S 
4 = = 670-1073-ND 16.83 11.97 10.85) JN2DSO4FK2-R 10 M22x1 | 23 29 | 670-1131-ND 6.78 461 4.07 | SRCN2A16-10S 
670-1074-ND 14.92 10.61 __9.62_ | JN2DSO4FK2X-R 10 M26x1 | 26 32 | 670-1135-ND 6.78 4.61 4.07 | SRCN2A21-10S 
670-1062-ND 11.43 8137.37 | JNIFSO4FK1 16 M26x1 | 26 32 | 670-1137-ND 6.93 471 4.16 | SRCN2A21-16S 
o| 4 = = 670-1063-ND 16.70 11.88 10.76 | JNIFSO4FK2 16 M30x1 | 29 35 | 670-1138-ND 7.65 5.21 4.59 | SRCN2A25-16S 
670-1064-ND 1670 11.88 10.76 _|_JNIFSO4FK2X 24 M30x1_ | 29 35 | 670-1140-ND 10.25 6.56 6.15_| SRCN2A25-24S 
4 = = 670-1077-ND 1683 11.97 10.85 | JN2FSO4FK2-R Fig. 3 — Straight with Male Pins 
Plug, Female — Crimp Type 3 migxi | 65 47 ‘| 670-1141-ND 883. 6.01 5.30 | SRCNGA13-3P 
10 = 7 G70 LOGO ND es i i a oy oer 5 Migx1 | 85 47 _| 670-1143-ND 8.68 5.90 5.21 | SRCNGA13-5P 
| rio ies vies ore} amour) || 7 | er! |13 & leptieme 8S ba | Sota 
10 — — 9 bi x “ i =| E “ . ae A 
670-1076-ND 16.65 11.84 10.73 | JN2DS10SL2-R 10 m22x1 | 11.5 50 | 670-1145-ND 11.03 7.06 662 | SRCNGA16-10P 
40 = = 670-1065-ND 12.35 7.91 7.41 | JNTFS1OSL1 10 M26x1 | 14 54 | 670-1151-ND 12.05 7.72 7.23 | SRCNGA21-10P 
2 670-1066-ND 12.35 7.91 7.41 | JNIFSIOSL2 16 M26x1 | 14 54 | 670-1153-ND 11.63 8.28 7.50 | SRCNGA21-16P 
10 = _ 670-1078-ND 16.65 11.84 10.73 | JN2FS10SL1-R 16 M30x1 | 17 57 | 670-1157-ND 11.90 8.47 7.68 | SRCNGA25-16P 
670-1079-ND 16.65 11.84 10.73 | JN2FS10SL2-R 18 M26x1 | 14 54 | 670-1155-ND 12.96 9.22 8.36 | SRCNGA21-18P 
Relay Receptacle, Male — Crimp Type 24 M30 x1 17 57 670-1159-ND 13.75 9.78 8.86 SRCN6A25-24P 
3 40 _ = 670-1067-ND 12.96 9.22 8.36 | JN1HS10PL2 Fig. 3 — Straight with Female Sockets 
SnUaIOB ANS 1966; = 29:86) 8,08. |S INIKS TOBE 3 Migxt | 85 47 ‘| 670-1142-ND 898 611 5.30 | SRCNGAI3-35 
Panel Mount Receptacle, Male — Solder Type 5 M18x1 | 85 47 | 670-1144-ND 8.83 6.01 5.30 | SRCNGA13-5S 
4 25.4 25.4 670-1053-ND 7.20 4.08 3.84 | JNTASO4MK1 7 M22x1 | 11.5 50 | 670-1149-ND 10.73 6.87 6.44 | SRCNGA16-7S 
4 25.4 25.4 670-1054-ND 8.85 6.02 5.31 | JNTASO4MK2 7 M22x1 | 11.5 50 | 670-1150-ND 1744 1240 11.24 | SRCN6A16-7S-J1 
10 23.4 23.4 670-1055-ND 6.53 4.44 3.92 | JNIASTOML2 10 M22x1 | 11.5 50 | 670-1146-ND 11.33 7.25 6.80 | SRCN6A16-10S 
4 4 25.4 25.4 670-1069-ND 12.78 9.09 8.24 | JN2ASO4MK2-R 10 M26 x1 14 54 | 670-1152-ND 12.48 7.99 7.49 | SRCN6A21-10S 
10 23.4 23.4 670-1070-ND 30.40 22.80 21.28 | JN2AS10ML2-R 16 M26 x1 14 54 670-1154-ND 11.90 8.47 7.68 SRCN6A21-16S 
10 20.0 39.0 670-1056-NDt 5.01 293 2.68 | JNIASTOULI 16 M30x1 | 17 57 | 670-1158-ND 12.56 8.93 8.10 | SRCNGA25-16S 
10 20.0 39.0 670-1071-NDt 9.33 635 5.60 | JN2ASTOUL1-R 18 M26x1 | 14 54 | 670-1156-ND 13.10 9.32 8.44 | SRCNGA21-18S 
© Panel Mount + PCB Type 25 M30x1 | 17 57 _ | 670-1160-ND 14.81 1053 9.55 | SRCN6A25-24S 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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= Z . Fig. 1 - Plug Fig. 2 - Panel Mount | Fig. 3 - Free-Hanging 
Tyco Electronics AMP Micro CPC Receptacle Receptacle 
Authorized Distributor 


Electrical: * Current carrying capacity: 2-3A © Operating voltage: 250VAC minimum « Dielectric withstanding voltage: 1500VAC minimum Mechanical: * 5000 
minimum mating cycles (Spring probe contact system) * 500 mating cycles (Screw machine pin and socket contacts) » Housing: Single piece design, nylon * En- 
vironmental sealing: Splash proof IP65 * Wire size: 24-30 AWG Materials: * Spring probe pin: Brass, 10 pin (.25 pm) gold finish over nickel on mating end, tin-lead 
over nickel on solder cup/solder tail * Spring probe pad: Brass, 30 yin (.76 ym) gold finish over nickel on entire contact * Screw machine pin: Brass, 30 pin (.76 ym) 
gold finish over nickel on entire contact * Screw machine socket: Brass body, beryllium copper clip, 30 pin (.76 ym) gold finish over nickel, clip tin-lead over nickel Solder Cup Shown Solder Cup Shown Solder Cup Shown 
body Contact Type: X = Spring Probe Contacts Y = Pin and Socket Contacts 


No. of | Shell | Solder |Contact | Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each AMP No. of} Shell | Solder] Contact| Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each AMP 
Fig.| Pos. | Size | Type | Type A B C | Part No. 1 25 50 | Part No. Fig.| Pos. | Size | Type | Type | A B C_ | PartNo. 1 25 50 | Part No. 
Cup X | 11.4 | 13.6 | 12.65 | A29954-ND§ 8.04 7.45 6.51 |1445322-1 Cup x 9.5 | — | 12.25 | A29958-ND 15.27 14.16 12.37 |1445555-1 
7 |m95| cup | y | 11.4 |13.6 |12.65]a29964-ND 7.24 6.71 5.86 |1445642-1 Cup | X | 95 | — | 1225 Meaeee tes 1827 MAB Wea eases 
: ci vy | ait [196 |1265|ag74i1-NDg MEWr 572 5.31 4.64 \o-1445640-0 7 | M95) Tail X | 95 | — | 12.25 ]A29959-ND 15.58 14.44 12.62 |1445323-1 
P : ne [hes a>. : : Cup | Y | 9.5 | — | 12.25) A29968-ND§ 10.07 9.33 8.16 /1445641-1 
to |mias] Cur | X | 186 |18.6 ]12.65 /A29955-NDg 10.50 9.73 8.50 [1445777-1 Tail Y | 95 | — | 12.25 | A29969-ND§ 8.04 7.45 6.51 |1445691-1 
| Cup | Y | 15.6 | 18.6 {12.65 | A29965-ND 10.80 10.02 8.75 |1445782-1 3 Cup | xX | 135 | — | 12.25] A29962-ND 24.78 22.98 20.07 |1445757-1 
Cup yy 76 | — |15.45 |A29956-ND 12.16 11.27 9.85 11445718-1 Cup xX 13.5 | — | 12.25 | A34589-ND§ 24.78 22.98 20.07 |2-1445757-1 
cup | x 16 | — |15.45|a33737-NDg 15.35 1424 12.44 \2-1445718-0 19 |Mias| Tal X | 13.5 | — | 12.25 | A29963-ND 25.44 23.58 20.61 |1445756-1 
rik x ie | — [15.45 enon agaor Gaqa>da ia eres Tail X | 13.5 | — | 12.25] A34588-ND§ 25.44 23.58 20.61 |2-1445756-1 
7 | mos} : : > : Cup | Y~ | 13.5 | — | 12.25)A29972-ND§ 11.73 10.87 9.50 1445773-1 
Tail > 16 | — |15.45 | A34587-ND§ 16.22 15.03 13.14 |2-1445719-1 Tail y_| 135 | — | 12.25 | azg973-ND§ 4017 943 824 /1445772-1 
Cup | Y 16 | — |15.45 | A29966-ND§ 8.84 8.19 7.16 |1445721-1 Accessories — RoHS Compliant 
a Tail Y 16_| — | 15.45 | A29967-ND§ 8.22 7.62 6.66 |1445720-1 Jam Nut, Shell Size M9.5 ... .] A29974-ND 164152 1.33 ]1604197-1 
Cup | X | 2075] — [15.45] A29960-ND 27.68 25.65 22.41 |1445759-1 Jam Nut, Shell Size M13. .| A29975-ND 1.76 1.64 1.43 |1604196-1 
Tail x |20.75| — |15.45 | az9961-ND 9702 25.05 21.88 |1445758-1 Strain Relief, Shell Size M9 .| A29976-ND 3.03 2.82 2.46 |1604111-1 
9 |wi3as| tal | x | 20.75) — |15.45 |A34590-ND§ 27.02 25.05 21.88 |2-1445758-1| | Strain Relief, Shell Size M13.5 - | esau 8.18 2.95 2.58 /1604204-1 
Flange Seal, Shell Size M9. .| A29978-ND 90 84.74 |1445420-3 
Cup | Y | 20.75) — |15.45 | A29970-ND§ 13.67 12.68 11.08 |1445779-1 Flange Seal, Shell Size M13.5. -| 429979-ND 90 ©8474 |1445420-1 
Tail Y | 20.75] — |15.45|A29971-ND§ 12.73 11.80 10.31 |1445778-1_| § RoHS Compliant 


Miniature CPC Fig. 1-Plug 20 Fig. 2 - Panel <> 99 Fig. 3 - Free-Hanging 
Features: * Pre-positioned 1/4 turn coupling ring with positive lock and alignment features * Sealed to IP67 XY Mount Receptacle €> Receptacle 
age: 2200VAC minimum Mechanical: « Wire termination - crimp Materials: * Housing: Thermoplastic, black Dim. in mm : GAS 


Electrical: * Current carrying capacity: 5A * Operating voltage: GOOVAC minimum » Dielectric withstanding volt- 
Note: Receptacles accept pin contacts and plugs accept socket contacts 


L- 


No. of} Shell | Dim. A |Insulation Dia.| Digi-Key Price Each AMP. No. of} Shell | Dim. A | Insulation Dia.| Digi-Key Price Each AMP 
Fig.| Pos. | Size (mm) | Range(mm) | PartNo. 1 25 50 | Part No. Fig.| Pos. | Size (mm) | Range (mm) | PartNo. 1 25 50 | Part No. 
1 M8 12.55 .89-1.5 A29996-ND 3.53 3.27 2.86 | 1445536-1 7 M11 24 1.5-2.39 A30009-ND 5.51 5.12 4.47 | 1445822-3 
1 M8 12.55 1.5-2.39 A29997-ND 3.53 3.27 2.86 | 1445536-3 8 M11 24 89-1.5 A30010-ND 5.51 5.12 4.47 | 1445821-1 
2 M8 12.55 -89-1.5 A29998-ND 3.53 3.27 2.86 | 1445535-1 2 8 M11 24 1.5-2.39 A30011-ND 5.51 5.12 4.47 | 1445821-3 
2 M8 12.55 1.5-2.39 A29999-ND 3.53 3.27 2.86 | 1445535-3 9 M11 24 89-1.5 A30012-ND 5.51 5.12 4.47 | 1445816-1 
3 M8 12.55 -89-1.5 A30000-ND 3.53 3.27 2.86 | 1445534-1 9 M11 24 1.5-2.39 A30013-ND 5.51 5.12 4.47 | 1445816-3 
3 M8 12.55 1.5-2.39 A30001-ND 3.53 3.27 2.86 | 1445534-3 1 M8 14 89-1.5 A29988-ND 3.81 3.54 3.09 | 1445526-1 
4 M8 12.55 .89-1.5 A30002-ND 3.53 3.27 2.86 | 1445390-1 1 M8 14 1.5-2.39 A29989-ND 3.81 3.54 3.09 | 1445526-3 
4 M8 12.55 1.5-2.39 A30003-ND 3.53 3.27 2.86 | 1445390-3 2 M8 13.75 89-1.5 A29990-ND 3.81 3.54 3.09 | 1445522-1 
1 5 M11 18.8 -89-1.5 A30024-ND 3.69 3.42 2.99 | 1445820-1 2 Ms 13.75 1.5-2.39 A29991-ND 3.81 3.54 3.09 | 1445522-3 
5 M11 18.8 1.5-2.39 A30025-ND 3.69 3.42 2.99 | 1445820-3 3 M8 13.75 89-1.5 A29992-ND 3.81 3.54 3.09 | 1445510-1 
6 M11 18.8 -89-1.5 A30026-ND 3.69 3.42 2.99 | 1445819-1 3 M8 13.75 1.5-2.39 A29993-ND 3.81 3.54 3.09 | 1445510-3 
6 M11 18.8 1.5-2.39 A30027-ND 3.69 3.42 2.99 | 1445819-3 4 M8 14 89-1.5 A29994-ND 3.81 3.54 3.09 | 1445389-1 
7 M11 18.8 .89-1.5 A30028-ND 3.69 3.42 2.99 | 1445818-1 4 M8 14 1.5-2.39 A29995-ND 3.81 3.54 3.09 | 1445389-3 
7 M11 18.8 1.5-2.39 A30029-ND 3.69 3.42 2.99 | 1445818-3 3 5 M11 20.5 89-1.5 A30014-ND 4.02 3.73 3.26 | 1445829-1 
8 M11 18.8 -89-1.5 A30030-ND 3.69 3.42 2.99 | 1445817-1 5 M11 20.5 1.5-2.39 A30015-ND 4.02 3.73 3.26 | 1445829-3 
8 M11 18.8 1.5-2.39 A30031-ND 3.69 3.42 2.99 | 1445817-3 6 M11 20.5 89-1.5 A30016-ND 4.02 3.73 3.26 | 1445828-1 
9 M11 18.8 -89-1.5 A30032-ND 3.69 3.42 2.99 | 1445807-1 6 M11 20.5 1.5-2.39 A30017-ND 4.02 3.73 3.26 | 1445828-3 
9 M11 18.8 1.5-2.39 A30033-ND 3.69 3.42 2.99 | 1445807-3 c M11 20.5 89-1.5 A30018-ND 4.02 3.73 3.26 | 1445827-1 
1 M8 21 89-1.5 A29980-ND 5.15 477 4.17 | 1445539-1 7 M11 20.5 1.5-2.39 A30019-ND 4.02 3.73 3.26 | 1445827-3 
1 M8 24 1.5-2.39 A29981-ND 5.15 477 4.17 | 1445539-3 8 M11 20.5 89-1.5 A30020-ND 4.02 3.73 3.26 | 1445826-1 
2 M8 21 .89-1.5 A29982-ND §.15 4.77 4.17 | 1445538-1 8 M11 20.5 1.5-2.39 A30021-ND 4.02 3.73 3.26 | 1445826-3 
2 M8 21 1.5-2.39 A29983-ND §.15 477 417 | 1445538-3 9 M11 20.5 89-1.5 A30022-ND 4.02 3.73 3.26 | 1445825-1 
3 M8 21 -89-1.5 A29984-ND §.15 4.77 4.17 | 1445537-1 9 M11 20.5 1.5-2.39 A30023-ND 4.02 3.73 3.26 | 1445825-3 
3 M8 21 1.5-2.39 A29985-ND 6.15 4.77 4.17 | 1445537-3 Accessories 
2 4 M8 21 -89-1.5 A29986-ND §.15 4.77 417 | 1445421-1 Jam Nut, Shell Size M8. . A29975-ND 1.76 1.64 1.43 | 1604196-1 
4 M8 21 1.5-2.39 A29987-ND 5.15 477 AAT | 1445421-3 Jam Nut, Shell Size M11 A30038-ND 1.23 1.14 1.00 | 1445904-1 
5 M11 24 .89-1.5 A30004-ND 5.51 5.12 4.47 | 1445824-1 Strain Relief, Straight, Shell Size M8 A30034-ND 2.42 2.25 1.96 | 1445730-1 
5 M11 24 1.5-2.39 A30005-ND 5.51 5.12 447 | 1445824-3 Strain Relief, Right Angle, Shell Size M8. A30035-ND 2.73 2.53 2.21 | 1445771-1 
6 M11 24 89-1.5 ‘A30006-ND 5.51 5.12 4.47 | 1445823-1 Strain Relief, Straight, Shell Size M11... A30037-ND 2.38 2.21 1.93 | 1445856-1 
6 M11 24 1.5-2.39 A30007-ND 5.51 5.12 4.47 | 1445823-3 Strain Relief, Right Angle, Shell Size M11 A34531-ND 5.10 474 4.14 | 1546746-4 
7 M11 24 89-1.5 A30008-ND 5.51 5.12 4.47 | 1445822-1 Insertion Tip (Seal Protector) A32498-ND 1.15 1.07 .93 | 1604816-1 
ini Specifications: * Material: Brass _* Stock thickness: .008” (.20mm) Contact Plating: A: Brass pre-tin plated B: Duplex 5 A 
Miniature finish - Plated with .000030" (.000762mm) minimum gold in mating area and .000100” (.00254mm) minimum tin-lead Pin Le 2 none 
CPC Contacts in crimp area over .000050" (.00127mm) minimum nickel underplate on entire contact Contact ontact SS) 
Wire Size Insulation Diameter Dimension A | Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel AMP 
(AWG) Inch (mm) Plating | Inch (mm) Part No. 1 100 | Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Oty. Pricing | Part No. 
Pin Contacts — Diameter .039” (0.99mm) 
A A25667-ND§ .30 10.27 | 794059-1 A25667CT-ND§ _ 62.53 | A25667TR-ND§ 10,000 33.77/M | 770835-1 
B A25671-ND 58 36.94 | 794059-3 = - — = nl —|-— 
30-26) 035 -.050(.889-1.27) | 3 | 671 (17.04) | n39738.NDg 54.34.57 | 1-794059-0 | A33738CT-ND§ — 323.10 | A33738TR-ND§ 10,000 | 174.48/M | 1-770835-0 
A A25675-ND§ .29 9.96 | 770985-1 A25675CT-ND§ = 62.53 | A25675TR-ND§ 7,000 37.52/M_| 770901-1 
26-22 .047 - .069 (1.19-1.75) B -671 (17.04) | A32013-ND§ 54 34.57 | 1-770985-0 A32013CT-ND§ 177.71 323.10 | A32013TR-ND§ 7,000 193.86/M_| 1-770901-0 
22-18 .060 - .094 or .133 max. A 671 (17.04) A25683-ND§ 30 10.27 | 770987-1 A25683CT-ND§ 34.39 62.53 | A25683TR-ND§ 4,500 37.52/M | 770903-1 
or (2)22 (1.50-2.40 or 3.38) B : : A32015-ND§ 54 34.57 _| 1-770987-0 A32015CT-ND§ 168.78 306.88 | A32015TR-ND§ 4,500 184.13/M_| 1-770903-0 
Socket Contacts 
A A25668-ND§ 18 6.23 | 794058-1 A25668CT-ND§ _ 62.53 | A25668TR-ND§ 10,000 33.77/M | 770834-1 
30-26 .035 - .050 (.889-1.27) B .659 (16.74) | A25672-ND 35 22.39 | 794058-3 A25672CT-ND _ 362.58 | A25672TR-ND 10,000 195.80/M | 770834-3 
B A33739-ND§ 54 34.57 | 1-794058-0 _ = -—l = -—|- 
A A25676-ND§ 30 10.27 | 770986-1 A25676CT-ND§ = 62.53 | A25676TR-ND§ 7,000 37.52/M | 770902-1 
26-22 .047 - .069 (1.19-1.75) B 659 (16.74) | — _ —|-— A25680CT-ND - 359.48 | — _ — | 770902-3 
B A32014-ND§ 54 34.57 | 1-770986-0 A32014CT-ND§ 185.01 336.38 | A32014TR-ND§ 7,000 201.83/M_| 1-770902-0 
22-18 .060 - .094 or .133 max. A 659 (16.74) A25684-ND§ 18 6.23 | 770988-1 A25684CT-ND§ 34.39 62.53 | A25684TR-ND§ 4,500 37.52/M | 770904-1 
or (2)22 (1.50-2.40 or 3.33) B : : A32016-ND§ 54 34.57 | 1-770988-0 A32016CT-ND§ 168.78 306.88 | A32016TR-ND§ 4,500 184.13/M_| 1-770904-0 
Digi-Key Price Each | AMP Digi-Key Price Each | AMP 
Description Part No. ‘l Part No. Description Part No. 1 Part No. 
Keying Plugs and Tools for Miniature CPC Contacts 
Contact Extraction Tool . A25695-ND 19.28 189727-1 PRO-CRIMPER III Hand Tool, w/Die, 16-20 or 20(2)AWG A25586-ND 218.16 90760-1 
Contact Insertion Tool .. A1444-ND 17.06 455830-1 Die Set, 26-22AWG use with A9996-ND .. A30039-ND 111.00 90758 
PRO-CRIMPER III Hand : a A25584-ND 145.50 90758-1 Die Set, 22-18AWG use with A9996-ND A30040-ND 111.00 90759-2 
PRO-CRIMPER III Hand Tool, w/Die Set, 22-18AWG .. A25585-ND 145.50 90759-1 PRO-CRIMPER II/III Repair Kit. A34584-ND 37.88 679221-1 


§ RoHS Compliant 
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z Tyco Electronics AMP Circular Plastic Connectors 


Authorized Distributor 


Component Diameter Lightweight, all-plastic connectors * CPC connectors made of UL recognized, high-grade black thermo- —_* Available in panel-mount, chassis-mount and free hanging versions 
[Arrangement/] Overall Dia. plastic material » 94V-1 rated, heat-stabilized, fire-resistant, self-extinguishing * Two connector series Quick-connect/disconnect capability with thread assist, positive detent coupling 
Shell Size_| Inch (mm) for different connection needs: * Built-in pin and socket protection. Plug or socket half can be “hot”, depending on connector sex 
1 .942 (23.93) . F fash . A ea : 
13 1.070 (27.18) Series 1 — Standard density applications with Multimate contacts.  5-key polarization for proper mating of connector halves 
7 1.315 (33.40) Series 2 — High-density applications with size 20 DM and 20 DF contacts, .040" (1.02 mm) diameter _* Full complement of optional accessories 
23 1.743 (44.2 
( ) Note: Contacts (pins and sockets) must be ordered separately, unless otherwise noted. 


Series 1 and 2 Series 1 Series 2 Series 3 
Shell Size 11 & 13 Shell Size 11 


are.11-4" - Shell Size 17 ~—— 
peer Shell Size 23 


Arr. 23-7 


* Standard Sex —_ + Reverse Sex “Standard Sex {Reverse Sex —* Standard Sex Shell Size 17 
(Plug/Socket) (Plug/Pins) Square-Flange — Square-Flange Feed-Thru 
Receptacle Receptacle Receptacle 


* Standard Sex 


PC Mount 
Series 4 


Series 3 Series 4 i 
wy 

Shell Size 23 Shell Size 23 

Arr. 23-13M Arr. 23-16M 


t Reverse Sex * Standard Sex * Standard Sex * Standard Sex 
Square Flange —_t Reverse Sex Free-Hanging Square Flange * Standard Free-Hanging ay ‘4 Shell Size 23 
Receptacle Plug Receptacle Receptacle Sex Plug Receptacle 23. art. 23-57 ee Arr. 23-22M 


Series 5 Series 6 


Arr 17-10 
Shell Size 17 
Shell Size 17 


T Rev Sex t Rev Sex t Rev Sex t Rev Sex 
Square Flange Free-Hanging t Reverse Sex | Square Flange  Free-Hanging t Reverse Sex 
Receptacle Receptacle Plug Receptacle Receptacle Plug 


* Standard Sex: Pin contacts in receptacle housings; socket contacts in plug housings + Reverse Sex: Socket contacts in receptacle housings; pin contacts in plug housings. 


Series 1 Series 1 (Shell Only) - VDE Tested Connectors oHS 
(Shell Only) Designed to meet requirements of VDE as shown in DIN Specification 57627. Recognized J 
under the Component Program of UL for 600VAC & 600VDC service, File No. E28476. 
Shell | No. of Digi-Key Price Each | AMP Certified by CSA, File No. LR7189. 
Size | Cont. | Sex Description Part No. 1 ray Part No. 
Shell | No. of Price Each AMP 
Receptacle-Square Flanged A1360-ND 2.19 2.04 | 206430-1 Sisal Cantantellicex Description 1 25 Part No. 
Rev. Receptacle-Free Hanging A1361-ND 2.19 2.04 | 206430-2 = tacle-S Fl zi MGSEAD 356 get | 2114014 
Recept.-Square Flanged with Inserts | A25053-ND 4.92 4.56 | 211102-1 Std. jecepiac! aia ange as ae aay [oy 30644 
1 4 Plug A1357-ND 2.64 2.46 | 206429-1 13 WA g ; = 
Receptacle-Square Flanged A1641-ND 3.44 3.20 | 211398-1 
a Fi eS Rev. 
Receptacle-Square Flanged A1301-ND 2.13 1.98 | 206061-1 ev. Plug (A1644-ND 4.02 3.73 | 211400-1 
Std. Receptacle-Free Hanging A1351-ND 2.30 2.13 | 206153-1 R icles Fi d A1636-ND 361 335 | 2117674 
. Std. eceptacle-Square Flange - i . - 
Plug ATSOONG Be) e81| 00Gt lag Plug A1639-ND 4.69 —4.36_| 211766-1 
Receptacie-Square Flanged = aa 226. 2,09’ | 2067051 Rev. | Receptacle-Square Flanged | A1642ND 3.94 3.65 | 211769-1 
13 9 Std. Receptacle-Free Hanging A1352-ND 2.32 2.15 | 206705-2 . Plug A1645-ND 4.16 3.86 | 211768-1 
Pl A1302-ND 2.87 2.66 | 206708-1 
ug sta, | Feceptacle-Square Flanged | A1637-ND 4.65. 4.92 | 21171-1 
Receptacle-Square Flanged A1362-ND 2.42 2.25 | 206043-1 33 a . Plug A1640-ND 5.66 5.25 | 211770-2 
14 Rev. Receptacle-Free Hanging A1363-ND 2.97 2.76 | 206043-3 a Receptacle-Square Flanged A1643-ND 3.94 3.65 | 211773-1 
Plug A1358-ND 2.95 2.74 | 206044-1 : Plug A1646-ND 4.74 4.39 | 211772-1 
17 Receptacle-Square Flanged A1305-ND 2.42 2.25 | 206036-1 
Receptacle-Free Hanging A1353-ND 2.42 2.25 | 206036-3 
16 | Std. Receptacle-Feed-Thru A25058-ND 72.16 66.88 | 206552-1 Series 1 (Shell Only) - Sealed Receptacle Connectors 
Plug-Reverse Numbering A25057-ND 5.19 4.81 | 206554-1 Sealed CPC connectors are designed to meet the requirements of UL, CSA, and VDE for 
Plug A1304-ND 2.95 2.74 | 206037-1 environmentally sealed connectors used in industrial applications. 
Operating Temperature Range: -50°C ~ 125°C 
Re tacle-Si Fi d A1354-ND 2.95 2.74 | 206838-1 
Sea aerate ge a 2 Voltage Rating: 600 V (AC or DC) 
24 Std. Receptacle-Free Hanging A1355-ND 4.04 3.75 | 206838-2 Contacts: 13 amps., single contact rating at 30°C T-Rise 
Plug A1350-ND 3.87 3.60 | 206837-1 Flammability Rating: UL 94V-0 rated 
Receptacle-Square Flanged A1364-ND 2.75 2.55 | 206306-1 Sealing Capability: Per IP66 and IP67__ : ; 
23 Rev. Receptacle-Free Hanging A1365-ND 3.83 3.56 | 206306-2 Housing Material: Black, high strength, impact resistant thermoplastic 
Seal: Gray Elastomer 
37 Plug A1359-ND 3.53 3.27 | 206305-1 Fluid Resistance: Diesel fuel, gear and engine fuel, gasoline, anti-freeze, hydraulic fluid, water 
Receptacle-Square Flanged A1307-ND 2.75 2.55 | 206151-1 
Std. Receptacle-Free Hanging A1356-ND 2.95 2.74 | 206151-2 Shell | No. of Digi-Key Price Each | AMP 
Plug A1306-ND 3.53 3.27 | 206150-1 Size | Contacts | Sex Description Part No. ll 25) Part No. 
Rev. Square Flange A1675-ND 2.64 2.46 | 206430-3 
Series 1 (Shell & Contacts)-PC Mount with .025” (.64mm) Sq. Sol. Tails TT 4 Free-Hanging A1676-ND 5.15 4.77 | 206430-4 
c Finis Bush iscalastd ies Kati 7 Std. Square Flange A25038-ND 7.07 6.56 | 206061-2 
‘ontact Finish: Duplex plated gold flash on entire contact wit! L” minimum gold on contact engagement 
area, tin-lead on the termination area, all over 50y” minimum nickel under plating. 13 9 Std. Square Flange A1669-ND 3.49 3.23 |206705-3 
Free-Hanging A1670-ND 3.59 3.33 | 206705-4 
Shell | No. of Digi-Key Price Each | AMP 14 Rev. Square Flange A1677-ND 3.14 2.91 | 206043-4 
Size | Cont. Sex Description Part No. 1 25 | Part No. 7 ‘ Free-Hanging A1678-ND 6.11 5.67 |206043-5 
A25054-ND 9.35 8.67 | 208283-1 Si Fl A1671-ND 4.24 3.94 |206036-4 
ah 4 Rev. Receptacle quare Flange .! i 
peers os ate —— Is Sid, Free-Hanging A1672-ND 3.75 3.48 |206036-5 
13 9 Std. Receptacle A33741-NDO 722 6.69 | 208223-9 24 Square Flange A1673-ND 4.33 4.01 | 206838-3 
A25056-ND 73.39 12.41 | 207303-3 23 Std. Free-Hanging A1674-ND 4.94 4.58 | 206838-4 
ae 16 Std. Receptacle A33742-ND0 1253 11.61 | 1-207303-3 37 Square Flange A25049-ND 4.65 4.32 |206151-3 
0 RoHS Compliant (Continued) 
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Series 2 Accessories 
(Shell Only) 
Shell | No. of Digi-Key Price Each AMP 
Size | Cont. | Sex Description Part No. 1 25 Part No. 
Receptacle-Square Flanged A1366-ND 3.96 3.67 | 205841-1 Internal 
Std. Receptacle-Free Hanging A1367-ND 3.94 3.65 | 205841-2 & 5 Cable Grip 
: Plug A1368-ND 4.78 4.43 | 205838-1 : ug Jacketed 
8 Receptacle-Feed-Thru A25048-ND 37.21 34.49 | 206458-1 is \ 4 SEALING Says. Flexible Cable 
11 Receptacle-Square Flanged A1369-ND 4.00 3.71 206433-1 ° BOOT F Cable Grip 
Rev.) Receptacle-Free Hanging A1370-ND 4.00 3.71 206433-2 
Plug A1371-ND 4.78 4.43 | 206434-1 
Receptacle-Square Flanged A1372-ND 3.90 3.61 206486-1 
9 Std. Receptacle-Free Hanging A1373-ND 4.00 3.71 206486-2 
Plug A1374-ND 4.69 4.36 | 206485-1 i 
Coupling 
Receptacle-Square Flanged A1375-ND 4.26 3.96 | 205840-3 Ring 
Plug-Reverse Numbering A25045-ND. 9.06 8.40 | 206126-1 
Receptacle-Free Hanging A1376-ND 5.06 4.70 | 206152-1 \ < 
Std. Receptacle-Feed-Thru A25046-ND 49.63 46.00 | 206127-1 \ Y Jacketed 
A? 28 Plug - Dia. 1.349 (34.26) max.| A1377-ND 5.06 4.70 | 205839-3 Cable Seal 
Plug - Dia. 1.315 (33.40) max. | A25044-ND 9.06 8.40 | 206125-1 
Receptacle-Square Flanged A1378-ND 4.14 3.84 | 206038-1 
Rev.) Receptacle-Free Hanging A1379-ND 5.08 4.72 | 206038-2 : 
Plug A1380-ND 4.94 4.58 | 206039-1 Fig. 7 
Receptacle-Square Flanged A1381-ND 6.60 6.12 | 206438-1 
57 Rev.) Receptacle-Free Hanging A1382-ND 10.60 9.83 | 206438-2 sriiead’s Cable FLANGE 
iy z ci 
23 Plug A1383-ND 6.79 6.29 | 206437-1 1-3/8-18 UNEROA ae 5 “ 
Receptacle-Square Flanged A1384-ND 6.36 5.89 | 205843-1 a. 
63 Std. Receptacle-Free Hanging A1385-ND 6.70 6.22 | 205843-2 Y Se 
Plug A1386-ND 6.72 6.24 | 205842-1 
1-3/8-18 UNEF-2B 
Series 2 (Shell & Contacts) - PC Mount with .025” (.64mm) Sq. Sol. Tails 
Shell | No. of Cont. Digi-Key Price Each /AMP. init 7 
Size | Cont. | Sex | Finish Description Part No. 1 25 =| Part No. Figal EDeserintion a Pa ee — Set 
1 8 Rev.| A | Receptacle-Square Flanged | A25040-ND 9.23 8.55 | 208657-1 : = . 
"1 8 Rev.| A Receptacle-Square Flanged | A33743-NDO 8.65 8.02 | 1-208657-1 "1 A16038-ND 3.49 3.23 | 206903-1 
a 9 Std. | A Receptacle-Square Flanged | A25041-ND 9.49 8.80 | 206852-2 1 F : 13 A16039-ND 3.16 2.93 | 211870-1 
17 | 28 | Rev.| B | Receptacle-Square Flanged | A25042-ND 16.15 14.98 | 207216-2 Sealing Cap for Receptacles, Plastic Strap 47 | Afe040-ND 3.05 3.58 |207445-1 
17 28 Rev. B Receptacle-Square Flanged | A33744-NDO 15.09 13.99 | 1-207216-6 03 A16041-ND 435 4.03 | 207446-1 
23 63 Std. A Receptacle-Square Flanged | A25043-ND 31.90 29.57 | 206455-2 2 - 
23 | 63 Std. | A Receptacle-Square Flanged | A33745-NDO 29.85 27.67 | 1-206455-2 1 A16042-ND 5.82 5.40 | 208800-1 
13 A16043-ND 6.99 6.48 | 213485-1 
A - Duplex plated gold flash on entire contact with 30” min. gold on contact engagement area, tin-lead on : A 7 . 
the termination area, all over 50” minimum nickel under plating. B - Plated gold flash on the entire contact, 1 Sealing Cap for Receptacles, Metal Bead Chain 7 AIGO4S-ND 5.64 5.23 | 20865241 
tin-lead on the termination area. | RoHS Compliant 23 A16045-ND 6.74 6.26 | 208680-1 
23 A20537-NDt 8.69 8.06 | 208680-2 
Series 3 and 4 aa Heat Shrinkable Sealing Boot, 200" - a "1 A16046-ND 8.45 7.83 | 54010-1 
(Shell Only) Rohs Heat Shrinkable Sealing Boot, .300” — .725' 13 A16047-ND 8.84 = 8.19 | 54123-1 
2 | Heat Shrinkable Sealing Boot, 400” — .875” 17 A16048-ND 8.67 8.04] 54011-1 
Shell| No. of Digi-Key Price Each AMP Heat Shrinkable Sealing Boot, .250” — .500” lif: A16060-NDtt 5.27 4.89 | 213933-1 
Size | Contacts | Sex Description Part No. 1 25 Part No. Heat Shrinkable Sealing Boot, 500” — 1.25” 23 A16049-ND 9.74 9.03 | 54012-1 
Series 3 
"1 A16050-ND 2.60 2.42 | 207489-1 
Receptacle-Square Flanged A1681-ND 2.95 2.74 206036-2 3 | Flexible Cable Boot, Black Thermoplastic 1 A16052-ND 4.24 3,94] 207241-1 
Std. |  Receptacle-Free Hanging A1683-ND 2.95 2.74 206207-1 7 52: : i 7241- 
17 3 Plug A1685-ND 3.87 3.60 | _206037-2 Internal Cable Grip, Black Thermoplastic 11 A16051-ND 2.85 2.65 | 207490-1 
an peeceeeietoene ot Freee aoe eee areas 3 | Internal Cable Grip, Black Thermoplastic 8.25mm | 17 A16053-ND 3.63 3.37 | 207387-1 
Plug A16019-ND 5.27 4.89 206426-1 Internal Cable Grip, Black Thermoplastic 9.78mm | 17 A16054-ND 3.51 3.25 | 207387-2 
Receptacle-Square Flanged A1682-ND 4.51 4.18 206137-1 1 A16055-ND 1.00 .93 | 213811-1 
Std. Receptacle-Free Hanging A1684-ND 4.61 4.28 206137-2 4 13 A16056-ND 1.41 1.31 | 213813-1 
ee q Receptacle- aaa Flanged Teta aa ae oe ieee Ww ED ble, 1.08 /else 10)! 
Rev.| — Receptacle-Free Hanging A16018-ND 3.85 3.58] 206227-2 23 EOS 8 ND) 1801.67 | 213812-1 
Plug A16020-ND_ 4.24 3.94 | 206226-1 Jacketed Cable Seal, Cable Diameter 7.62mm 23 A16063-ND 13.96 12.94 ) 207052-1 
Series 4 5 | Jacketed Cable Seal, Cable Diameter 11.43mm 23 A16064-ND 22.82 21.15 | 207052-2 
Receptacle-Square Flanged 9 | A16029-ND = 5.37, 4.98 | 211825-1 Jacketed Cable Seal, Cable Diameter 15.24mm | 23 A16065-ND 14.80 13.72 | 207052-3 
13 Std. Receptacle-Free Hanging A16032-ND 4.96 4.60 211825-2 
Plug A16035-ND 7.01 6.50 | _211824-1 6 | Rubber Boots "1 A16059-ND* 6.93 6.43 | 206304-1 
Receptacle-Square Flanged = USpem Ng «3.67 3.41 | 207486-1 7 | Back Shell Extender 23 | — A16062-ND 4.24 3.94 207055-1 
23 16 Std. Receptacle-Free Hanging A16033-ND 5.06 4.70 207486-2 
Plug A16036-ND 4.12 3.82 207485-1 11 A1335-ND 62 -58 | 206403-1 
Receptacle-Square Flanged A16031-ND 3.40 3.16 206613-1 i 13 A1336-ND 92 -86 | 206403-4 
g 
22 Std. | Receptacle-Free Hanging A16034-ND 4.63 4.30 | 206613-3 8 | Peripheral Seats for Receptacles Only 17 A1337-ND 70 66 | 206403-2 
Plug A16037-ND 4.92 4.56 206612-1 03 A1338-ND 128 119} 206403-3 
"1 A25003-ND 5.00 4.64 | 207299-1 
Series 5 R 13 A25004-ND 4.22 3.92 | 207299-2 
oS 
and 6 Sealed [Nees | 25 Panel Mount Fanges Tor Plugs Qniy 17 | a25019-ND 441 4.09 | 207299-3 
Sealed CPC connectors are the latest additions to the growing family of Circular Plastic Connectors. Sealed 23 A25020-ND 2.85 2.65 | 207299-4 
CPC connectors were developed as part of the Series 5 and 6 product line. Sealed CPC connectors are 
designed to meet the requirements of UL, CSA, and VDE. Sealed CPC connectors incorporated the latest 11 A30707-ND 1.21 1.13 | 81665-3 
technology in thermoplastic design and use the POWERBAND precision formed high current contact. Flange Gasket 13 A30705-ND 1.21 1.13 | 81665-4 
_ 17 A25784-ND 1.23 1.14 | 81665-2 
Shell | No. of Digi-Key Price Each AMP. 
Size | Cont. | Sex Description Part No. 1 25 Part No. 23 A30706-ND 1.31 1.21 | 81665-5 
Series 5 Keying Plug, Series 1 & 4 A16066-ND 24 .20 | 200821-1 
7 3 Rev. |Square Flange, Receptacles | A25781-ND 4.92 4.56 213889-2 Keying Plug, Series 2 A16067-ND 39 .37 | 206509-1 
af : nae par ai Fea aa ne oy chen Keying Plug, Series 3 & 4 (Socket Cavities) A16068-ND 73 68) 206508-1 
ev Monsen : : : Keying Plug, Series 3 & 4 (Pin Cavities) A16069-ND 2.20 2.04 | 207597-1 
Series 6 
7 10 | Rev. Square Flange, Receptacles | A25785-ND 4.28 3.98 213893-2 * Rubber boots are used with jacketed cable to provide splashproof connections for Series 1 & 3 connectors (black neoprene). 
17 10 Rev. | Free-Hanging, Receptacles A25786-ND 5.90 5.48 213894-2 + For use with series 2 only 
17 10 Rev. Plug Assembly A25787-ND 7.73 TAT 213906-1 +t Thin Wall Boot (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
376 (T073) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


= Tyco Electronics AMP Circular Plastic Connectors (cont) 


Authorized Distributor 


Flexible Tubing Connectors 


Wire Entry Seal Kits Gang Seal Hera RoHS) To be used with all circular plastic connectors 
Includes one Gang Seal and one pressure plate marked for ate ae " . . . . 
cavity identification. Characteristics: . One-piece plastic quick screw connection with 
Material and Finish: Seal - Elastomer, red iron oxide. Pressure UNEF-inner thread * Material: High-quality, impact resistant plastic 
Plate - Nylon, black material (PA); Sealing: Santoprene® » Properties: Easy to assemble D 
7 due to one-piece screw connection with push-in lock. Simple disconnect (0 
Shell Insulation Diameter | Seal Diameter Digi-Key Price Each AMP py enact me Sian ee ou one pat aaa to be ate 
if under continea conditions * ltemperature Range: From approximately 
Size Inch (mm) Inch (mm) Part No. il 25 50 Part No. “30°C ~100°C * Color: Black ke oB >! 
Kit for Pins 
13-9 | .075-.125 (1.91-3.18) | .681 (17.30) A25059-ND 492 4.56 3.99 | 213926-1 CPC | Trade Size Inner Dimensions (mm) a ; 
17-3 | 178 -.265 (4.52 - 6.73) | .790 (20.07) A25060-ND 6.27 582 5.08 | 213899-1 Shell | Tubing Outer / Thread | Largest | Total | Digi-Key Price Each =) AMP 
17-10 | 150 -.265 (3.81 -6.73) | .790 (20.07) A25788-ND 461 428 3.74 | 213900-1 Bie || _ Wafer Wie | We | Meuron) | ete u e2) _|| GET 
17-14 | .075 -.125 (1.91-3.18) | .790 (20.07) A25061-ND 5.02 4.66 4.07 | 213919-2 7 nae ee pe : = ae ie ee ee a Hen 
J. 6mm Sd x i A st i i. - 
17-16 | .075 - 125 (1.91 - 3.18 .790 (20.07 A25062-ND 5.02 466 4.07 | 213920-2 
( ) ( ) 17 | 0.83" (21.2mm) | 15/16” - 20 30.1 50.3 A16104-ND 518 4.77 | 1-969811-4 
Kit for Sockets 23 | 1.12" (28.5mm) | 1-20 37.0 54.0 | A16105-ND 7M 6.60 | 2-969813-5 
13-9 .075 - 125 (1.91 - 3.18) .681 (17.30) A25063-ND 492 456 3.99 | 213925-1 ; . 
NOTE: Must also bi d with Flexible C ited Tubing (Mfg. bers 969789-2, 969789-3, 969789-4 and 969789-5 
17-3 | .178-.265 (4.52-6.73) | .790 (20.07) A25060-ND 627 5.82 5.08 | 213899-1 st alse used will FexiWie Corrugated {UDIng Mig: numuers a ) 
17-10 | .150 - .265 (3.81 - 6.73) .790 (20.07) A25788-ND 461 4.28 3.74 | 213900-1 
17-14 | .075 - 125 (1.91 - 3.18) | .790 (20.07) A25064-ND 748 665 5.81 | 213919-1 Flexible Corrugated 
17-16 | .075-.125 (1.91-3.18) | .790 (20.07) A25065-ND 10.70 992 8.67 | 213920-1 Tubing and Connectors 
: Fig. 1 - All-plastic Tubing Fig. 2 - Straight 
Cable Clamps — Plastic Shell ii ng, Clamping insert Tubing Connections 
ug : zs 


Cable clamps are used to prevent excessive strain on cable or 
wire from being transmitted to the contacts inside the connector 


housings. These may be used on all receptacles and plugs. Two Cable Clamp 
screws included. 
Shell | Cable Outer Diameter | Screw Length Digi-Key Price Each AMP. 
Size Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 25 =| Part No. 
1 .329 (8.36) .375 (9.53) A1330-ND 3.75 3.48 | 206062-1 
1 .329 (8.36) .375 (9.53) A32514-NDO 3.51 3.25 | 1-206062-6 
1 .329 (8.36) .500 (12.7) A25021-ND 3.75 3.48 | 206062-3 5 7 Se sis 
a ns 3 crewed connection case, 90° elbow type 
an] .329 (8.36) .500 (12.7) A32515-NDO 3.51 3.25 | 1-206062-4 and fixed PG connecting thread DIN 40430 
1 453 (11.51) 500 (12.7) A1687-ND 3.75 3.48 | 206358-1 
an 453 (11.51) 500 (12.7) A32518-NDO 3.51 3.25 | 206358-5 
13 453 (11.51) -500 (12.7) A1331-ND 3.77 3.50 | 206966-1 PLASTIC TUBING: 
13 453 (11.51) .500 (12.7) A32519-NDO 3.53 3.27 | 206966-7 Properties: Air- and liquid-tight, oil resistant up to 80°C, benzine resistant, highly resistant to acids and 
13 703 (17.86) 625 (15.88) A1688-ND 4.00 3.71 | 207008-1 solvents, ozone resistant, free of silicon, cadmium and halogen, self-extinguishing and flame retarding 
a a Temperature Range: Approximately -40°C ~ 115°C, temporarily withstands temperatures up to 
13 .703 (17.86) .625 (15.88) A33751-NDO 3.73 3.46 | 207008-5 approximately 150°C 
17 453 (11.51) 500 (12.7) A1332-ND 3.77 3.50 | 206070-1 Color: Black * UL File No. E86359, GGVS certified 
17 453 (11.51) 500 (12.7) A32516-NDO 3.53 3.27 | 206070-8 CONNECTIONS: 
17 -703 (17.86) 625 (15.88) A1689-ND 431 3.99 | 206322-1 One-piece plastic quick screw connection with PG-thread accessory to DIN 40430 for corrugated tubings 
23 703 (17.86) 625 (15.88) A1334-ND 3.94 3.65 | 206138-1 Material: High-quality, impact resistant plastic material (PA); Sealing: Santoprene® 
: ‘ : i : : Properties: Easy to assemble due to one-piece screw connection with push-in lock. Simple disconnect by 
23 703 (17.86) 625 (15.88) A32517-NDO 3.67 3.41 | 206138-8 displacing the snap-in sleeve. Smallest outer dimensions to be used under confined conditions 
23 1.125 (28.58) .625 (15.88) A1690-ND 4.98 4.62 | 206512-1 Temperature Range: From approximately -30°C ~ 100°C 
23 1.125 (28.58) 625 (15.88) A32502-ND0 4.63 4.30 | 206512-5 Color: Black * GGVS certified 
23 1.125 (28.58) 1.00 (25.4 A16061-ND* 6.25 5.80 | 207774-1 
93 112 i : 1.00 : ‘i A33752-ND* 84 42 | 207774-3 Trade Size Tubing Bending Note: X in Part No. = Meters Per Roll 
125 (28.58) 00 (25.4) 752-ND*) 51 6. oss Outer Diameter Radius Digi-Key Price Per Roll AMP 
* Self-Centering RoHS Compliant Inch (mm) (mm)-+10% | Part No. Smeter 10 meter 25 meter 50 meter | PartNo. 
Fig. 1 — All-Plastic Tubing 
Right Angle 0.51 (13.0) 20 ‘A16090-X-ND 1785 32.73 74.38 119.00 | 969789-2 
0.62 (15.8) 35 A16091-X-ND 22.50 41.25 93.75 150.00 | 969789-3 
Cable Clamps 0.83 (21.2) 45 A16092-X-ND 35.70 65.45 148.75 238.00 | 969789-4 
Cable clamps are used to prevent 1.12 (28.5) 55 A16093-X-ND 58.50 107.25 243.75 390.00 | 969789-5 
excessive strain on cable or wire from 
being transmitted to the contacts inside - Di 5 
the connector housings. ene a yea Smallest | L; t oe Total | Ci 
ubing Outer| mallest | Largest | Thread | Total otal | Connec- 
Th b d II tacl ji i; 
arid pliges iia a as taal Right Angle Cable Right Angle Cable Diameter | 40430 | Inner | Inner | Length | Length | Height] tion | Digi-Key Price Each | AMP 
; Clamp With Cover Clamp Without Cover Inch (mm) | PG al eB | C D E | oF | PartNo. 125 | Part No. 
Two screws included. 
Fig. 2 — Panel Mount Straight Tubing Connections 
site) | Gelbenarbibtmacy | Bigecy Price Each AMP 0.51 (13.0)] 9 10.0 | 200 | 10 | 350] — | — | A16094-ND 3.32 3.08 |969803-2 
Size Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 0.62 (15.8) | 14 125 | 230 | 10 | 370 | — | — | A16095-ND 3.30 3.06 |969803-3 
Cable Clamp with Cover 0.83 (21.2) | 16 17.0 29.5 12 43.5 _ — | A16096-ND 3.46 3.22 |969803-4 
1 "329 (8.36) A31208-ND 648 6.01 15463474 1.12 (28.5) } 21 23.5 37.0 12 46.0 - — | A16097-ND 6.19 5.74 |969803-5 
" .329 (8.36) A32501-ND0 6.07 5.63 1546347-2 Fig. 3 — Panel Mount Right Angle Tubing Connections 
13 .453 (11.51) A31209-ND 6.62 6.14 1546348-1 0.51 (13.0) } 9 12.0 20.0 10 36.0 | 34.0 | 20.0 | A16098-ND 6.01 5.57 |969817-2 
13 453 (11.51) A33753-ND0 6.19 5.74 1546348-2 0.62 (15.8) | 11 15.5 23.0 10 42.0 | 37.5 | 23.0 | A16099-ND 6.25 5.80 |969817-3 
7 | asocisn | aston cz am | towns | | [Bia] 1 | see | m5 | x2 | soo| wa | 20 [away 55:0 ltr 
17 -453 (11.51) A33754-ND0 6.19 5.74 1546349-2 12 (28.5) “ “ “ - “ “ “ 
23 .703 (17.86) A31211-ND 6.97 6.46 1546350-1 Note: Must order counternuts and seals separately. 
23 .708 (17.86) A33755-ND0 6.56 6.08 1546350-2 etl Miners nesta) 
Cable Clamp without Cover DIN Thick- Hex Outer Inner Digi-Key Price Each AMP 
11 329 (8.36) A31212-ND 5.72 5.31 796379-1 40430 PG | ness | Width | Height | Diameter | Diameter | Part No. 1 25 | Part No. 
1 -329 (8.36) A33756-ND0 5.35 4.96 796379-2 Counternuts 
13 -453 (11.51) A31213-ND 5.76 5.34 796380-1 9 5.0 22 = = = A16106-ND 36 34 | 796260-2 
13 453 (11.51) A33757-ND0 5.41 5.02 796380-2 1 5.0 24 = = = A16107-ND A4 Al | 796260-3 
17 453 (11.51) A31214-ND 5.76 5.34 796381-1 16 60 | 30 = = = A16108-ND 49.45. | 796260-5 
17 453 (11.51) A33758-ND0 5.1 5.02 796381-2 a 70 | 36 = = = AYIA D TT 72 | 198260-6 
23 .703 (17.86) A31215-ND 6.21 5.76 796382-1 Flat O-Ring Seal 
23 .703 (17.86) A33759-ND0 5.82 5.40 796382-2 9 = _ 1.6 19 15 A16110-ND 19 74 | 796257-2 
0 RoHS Compliant 16 _ - 1.8 27 21.5 A16112-ND 93 86 | 796255-3 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Tyco Electronics AMP Contacts (Pins and Sockets) 

Authorized Distributor 

CONTACT FINISH: E .000100” (0.00254mm) silver-plated contacts with lubricant added 
A Selective gold with 30p gold on electrical engagement area over 50 nickel on entire contact F Bright tin-lead on entire contact 
B Duplex-plated 30y gold in mating area over 50! nickel on contact body; bright tin-lead on solder tab G Selective gold with 30u gold on electrical engagement area with 10 on the remainder over 50y nickel 
C 15, gold in the mating area over 50p nickel H_ Bright tin on entire contact 
D Selective gold, 30) gold over 30p nickel J Duplex-plated 30p gold in mating area over 50 nickel on contact body; bright tin on solder tab 


Pin Diameter: .062” (1.57mm) Test Current: 13A Materials: Crimp Contacts: Brass; Solder Contacts and Grounding Pin: Copper alloy, 
plated tin or gold; Spring: Stainless steel 


Series 1 Signal, Type Ill+, Precision Formed 


Fig. 1 — Crimp Fig. 2 — Solder Type Fig. 3 —- Solder Tab Fig. 4 —- Wire Wrap 


Tail Length | Amp Pin Amp Socket 
Inches (mm) | Part No. Part No. 
622 (15.80) | 66460-1 66461-1 
.831 (21.11) | 66460-2 66461-2 
1.020 (25.91) | 66460-3 66461-3 
.622 (15.80) | 66460-7 66461-7 
.831 (21.11) | 66460-8 66461-8 
1.020 (25.91) | 66460-9 66461-9 


Series 2 Pin Diameter: .040” (1.02mm) Test Current: 7.5A Materials: Pin Body: Brass; Socket: Phosphor bronze Series 3 


Fig. 6 — Solder Cup Fig. 7 — Power Contacts 


Socket 
Wire Loose Pc. Cut Strip Strip AMP. 
Size Ins. Dia. | Cont. Digi-Key Price Each AMP. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP Tooling 
Desc. AWG Inch Fin. Part No. 10 100 Part No. Part No. 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. Part No. 
Series 1 — Crimp, Fig. 1 

Pin F = _ —|- A25084CT-ND 54.33 249.01 | A25084TR-ND 4,000 | 271.65/M | 66425-6 91515-1 
Pin H = =- —|— A31999CT-NDO 50.90 233.30 | A31999TR-NDO 4,000 | 254.51/M | 1-66425-2 91515-1 
Socket F =_ - —|- A25085CT-ND 70.11 321.35 | A25085TR-ND 4,000 | 350.57/M | 66424-6 91515-1 
Socket | 39.06 | 040-.060 F = - —|- A33760CT-NDO 65.69 301.10 | A33760TR-NDO 4,000 | 328.47/M | 1-66424-1 91515-1 
Pin C A25088-NDO 1.37 96 | 66429-3 A25088CT-NDO 65.75 301.36 | A25088TR-NDO 4,000 | 328.76/M | 66425-7 91515-1 
Socket C A25089-NDO 1.91 1.33 | 66428-3 A25089CT-NDO 81.70 374.47 | A25089TR-NDO 4,000 | 408.51/M | 66424-7 91515-1 
Pin A A25092-ND0 1.44 1.01 66429-4 A25092CT-NDO 69.22 317.24 | A25092TR-NDO 4,000 | 346.08/M | 66425-8 91515-1 
Socket A A25093-NDO 2.26 1.58 | 66428-4 A25093CT-NDO 86.00 394.17 | A25093TR-NDO 4,000 | 430.01/M | 66424-8 91515-1 

Pin 30-26 | .014-.030 A A25097-NDO 1.32 92 | 66406-4 A25097CT-NDO 69.15 316.94 | A25097TR-NDO 4,000 | 345.75/M | 66393-8 - 

Socket ie A A25098-NDO 1.63 1.14 | 66405-4 A25098CT-NDO 85.94 393.88 | A25098TR-NDO 4,000 | 429.69/M | 66394-8 =- 
Pin F - _ —|- A1324CT-ND 37.76 173.09 | A1324TR-ND 4,000 | 188.82/M | 66106-6 58495-1 
Pin H A31991-NDO 43 30 | 1-66107-1 A31991CT-NDO 35.38 162.17 | A31991TR-NDO 4,000 | 176.91/M | 1-66106-5 58495-1 
Socket H A31992-ND0 78 55 | 1-66109-7 | A31992CT-NDO 55.87 256.05 | A31992TR-NDO 4,000 | 279.33/M | 1-66108-5 58495-1 
Pin 26-24 | .035-.055 Cc A25103-NDO 82 57 | 66107-3 A25103CT-NDO 56.93 260.93 | A25103TR-NDO 4,000 | 284.66/M | 66106-7 58495-1 
Socket C A25104-NDO 97 68 | 66109-3 A25104CT-NDO 70.75 324.27 | A25104TR-NDO 4,000 | 353.75/M | 66108-7 58495-1 
Pin A A1344-NDO 86 60 | 66107-4 A1344CT-NDO 59.93 274.67 | A1344TR-NDO 4,000 | 299.64/M | 66106-8 58495-1 
Socket A A1345-NDO 1.03 72 | 66109-4 A1345CT-NDO 74.48 341.37 | A1345TR-NDO 4,000 | 372.41/M | 66108-8 58495-1 
Pin 24-20 | .040-.080 G A29109-NDO 1.31 92 | 66103-1 A29109CT-NDO 99.44 455.79 | A29109TR-NDO 4,000 | 497.22/M | 66102-6 58495-1 
Pin H A31989-NDO 2 30 | 1-66103-8 A31989CT-NDO 36.16 165.74 | A31989TR-NDO 4,000 | 180.81/M | 2-66102-5 58495-1 
Socket H A31990-NDO 50 .35 | 1-66105-9 | A31990CT-NDO 44.02 201.74 | A31990TR-NDO 4,000 | 220.08/M | 3-66104-0 58495-1 
Pin 24-20 | .040-.080 Cc A25107-NDO 82 57 | 66103-3 A25107CT-NDO 54.12 248.06 | A25107TR-NDO 4,000 | 270.62/M | 66102-8 58495-1 
Socket C A25108-NDO 97 68 | 66105-3 A25108CT-NDO 65.48 300.09 | A25108TR-NDO 4,000 | 327.38/M | 66104-8 58495-1 
Pin A A1342-ND0 90 63 | 66103-4 A1342CT-NDO 58.78 269.39 | A1342TR-NDO 4,000 | 293.88/M | 66102-9 58495-1 
Socket A A1343-NDO 1.08 75 | 66105-4 A1343CT-NDO 70.61 323.63 | A1343TR-NDO 4,000 | 353.06/M | 66104-9 58495-1 
Pin H A32008-NDO 78 55 | 66566-7 A32008CT-NDO 44.12 202.19 | A32008TR-NDO 4,000 | 220.58/M | 1-66564-2 91542-1 
Socket F A25007-ND 72 50 | 66565-2 - _ -— — -—|- 91542-1 
Socket | 24-20 | .060-.120 H = _- —|- A32007CT-NDO 55.87 256.08 | A32007TR-NDO 4,000 | 279.36/M | 1-66563-1 91542-1 
Pin A A25115-NDO 88 62 | 66566-4 A25115CT-NDO 63.66 291.79 | A25115TR-NDO 4,000 | 318.32/M | 66564-8 91542-1 
Socket D A25008-ND 1.00 70 | 66565-4 A25008CT-ND 78.41 359.36 | A25008TR-ND 4,000 | 392.03/M | 66563-8 91542-1 
Pin H A31996-NDO 43 .30 | 1-66400-0 | A31996CT-NDO 41.94 192.23 | A31996TR-NDO 4,000 | 209.70/M | 1-66332-4 91523-1 
Socket eaeeat | 060-100 H A31995-NDO 50 .35 | 1-66399-0 | A31995CT-NDO 45.25 207.41 | A31995TR-NDO 4,000 | 226.26/M | 1-66331-4 91523-1 
Pin 24-20 | .080-.100 G A29110-ND 1.31 92 | 66400-2 - - — —_— -—|-— 91523-1 
Pin C A25121-NDO 82 57 | 66400-3 A25121CT-NDO 57.09 261.68 | A25121TR-NDO 4,000 | 285.47/M | 66332-7 91523-1 
Socket 24-20 | 080-100 C A25122-ND0 97 68 | 66399-3 A25122CT-NDO 70.81 324.53 | A25122TR-NDO 4,000 | 354.03/M | 66331-7 91523-1 
Pin oe A A1648-NDO 65 6 | 66400-4 A1648CT-NDO 63.08 289.12 | A1648TR-NDO 4,000 | 315.41/M | 66332-8 91523-1 
Socket A A1661-NDO 78 54 | 66399-4 A1661CT-NDO 78.20 358.41 | A1661TR-NDO 4,000 | 390.99/M | 66331-8 91523-1 
Pin F A1649-ND 61 43 | 66099-2 - - — |= _ -—|-— 58495-1 
Pin H A31987-NDO A2 30 | 1-66099-5 A31987CT-NDO 36.16 165.74 | A31987TR-NDO 4,000 | 180.81/M | 1-66098-8 58495-1 
Socket H A31988-NDO 50 .35 | 1-66101-9 | A31988CT-NDO 38.60 176.91 | A31988TR-NDO 4,000 | 192.99/M | 1-66100-9 |) 58495-1 
Pin 18-16 | .080-.100 C A25123-NDO 1.11 77 | 66099-3 A25123CT-NDO 59.94 274.71 | A25123TR-NDO 4,000 | 299.69/M | 66098-8 58495-1 
Socket C A25124-NDO 98 68 | 66101-3 A25124CT-NDO 74.32 340.63 | A25124TR-NDO 4,000 | 371.60/M | 66100-8 58495-1 
Pin A A1340-NDO 90 63 | 66099-4 A1340CT-NDO 63.29 290.07 | A1340TR-NDO 4,000 | 316.44/M | 66098-9 58495-1 
Socket A A16080-NDO 1.08 75 | 66101-4 A16080CT-NDO 70.05 321.05 | A16080TR-NDO 4,000 | 350.24/M | 66100-9 58495-1 
Pin 18-14 | .080-.100 H A31998-NDO 56 AO | 1-66361-2 A31998CT-NDO 36.16 165.74 | A31998TR-NDO 4,000 | 180.81/M | 1-66359-4 91519-1 

# Recommended for high current/vibration applications where corrosion is a problem. § Ground contacts t+ 1 Wirewrap $ 2 Wirewrap * 3 Wirewrap 0 RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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=TycoElectronics ame Contacts (Pins and Sockets) (Cont) 
Authorized Distributor 
Wire Loose Pc. Cut Strip Strip AMP. 
Size Ins. Dia. | Cont. | Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP Tooling 
Desc. AWG Inch Fin. Part No. 10 100 Part No. Part No. 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. Part No. 
Socket F A1321-ND wal 50 | 66360-2 A1321CT-ND 48.30 221.36 | = — — | 66358-6 91519-1 
Socket H A31997-NDO 66 6 | 1-66360-2 | A31997CT-NDO 48.30 221.36 | A31997TR-NDO 4,000 | 241.49/M | 1-66358-6 | 91519-1 
Pin 48-14 | .080-.100 C A25127-ND0 82 58 | 66361-3 A25127CT-NDO 54.43 249.47 | A25127TR-NDO 4,000 | 272.15/M | 66359-9 91519-1 
Socket C A25128-ND0 1.22 85 | 66360-3 A25128CT-NDO 70.84 324.67 | A25128TR-NDO 4,000 | 354.18/M | 66358-9 91519-1 
Pin A A1650-NDO 87 61 66361-4 A1650CT-NDO 59.92 274.63 | A1650TR-NDO 4,000 | 299.60/M | 1-66359-0 | 91519-1 
Socket A A1341-NDO 97 68 | 66360-4 A1341CT-NDO 78.05 357.75 | A1341TR-NDO 4,000 | 390.27/M | 1-66358-0 | 91519-1 
Pin F = ad —|/— A25129CT-ND 40.70 186.53 | — =_ — | 66597-1 91521-1 
Pin H A32009-ND) 57 A0 | 66602-8 A32009CT-NDO 36.16 165.74 | A82009TR-NDO 4,000 | 180.81/M | 66597-8 91521-1 
Socket 48-14 | 110-150 F A25130-ND 72 50 | 66601-1 - _ — |= _ -—|-— 91521-1 
Socket H _ - —|/|— A32012CT-NDO 45.25 207.41 A32012TR-NDO 4,000 | 226.26/M | 66598-9 91521-1 
Pin A A25131-NDO 86 60 | 66602-2 A25131CT-NDO 63.10 289.22 | A25131TR-NDO 4,000 | 315.51/M | 66597-2 91521-1 
Socket A A25012-ND0 97 68 | 66601-2 A25012CT-NDO 77.55 355.45 | A25012TR-NDO 4,000 | 387.77/M | 66598-2 91521-1 
Series 1 — Crimp, Fig. 1 — Grounding Pin (make first - break last) 
Pin 24-20 | .045-.070 A A25133-NDO 2.70 1.89 | 164163-2 = _ — = _ -—|- 58495-1 
Pin 18-16 | .078-.098 A A25600-ND) 1.91 1.33 | 164164-2 A25600CT-NDO 156.98 719.48 | A25600TR-NDO 5,000 | 784.89/M | 164161-4 58495-1 
Series 1 — Solder Type, Fig. 2 
Pin 26-20 | .005-.024 A A25136-NDO 1.37 96 | 66182-1 - =_ — |= 
Socket D A25137-ND 1.72 1.20 | 66183-1 - _ — |= 
Pin 18-16 | .030-.055 A A25138-NDO 1.37 96 | 66180-1 = _ — |= 
Socket D A25139-ND 1.72 1.20 | 66181-1 =— _ — |= 
Series 1 — Solder Tab, Fig. 3 
Pin B A16081-ND 2.44 1.70 | 202236-1 - _ — |= 
Pin B A33761-NDO 2.28 1.60 | 202236-7 - _— — |= 
Socket _ _ J A31983-NDO 2.54 1.78 | 202237-7 - _ — |= 
Pin H A31982-ND0 98 68 | 202236-5 - _ — |= 
Socket H A31984-NDO 1.07 75 | 202237-5 = _ — (eS 
Series 1 — Wire Wrap, Fig. 4 
Pin H A32000-NDt0 59 A2 | 6-66460-5 | — _ — |= 
Socket H A32005-NDt0 73 51 5-66461-4 | — —_ — |= 
Pin F A29350-NDt 56 38 | 66460-2 = _ — |= 
Pin F A33762-ND+0 52 .35 | 6-66460-7 | — _ — |= 
Socket _ _ F A29345-NDt 69 AT | 66461-2 - _ — |= 
Socket F A33763-ND+0 62 42 | 5-66461-8 | — _ — |= 
Pin H A32001-ND*0 59 42 | 6-66460-6 | — _ — |= 
Socket F A29349-ND*& 69 AT | 66461-3 =_ _ — |= 
Socket F A33764-ND&0 62 A2 | 5-66461-9 | — _ — |= 
Pin G A32002-NDt0 1.38 .96 | 6-66460-2 | — _- —- |= 
Socket G A32006-NDt0 1.05 74 | 5-66461-5 | — —_ — |= 
Pin G A32003-ND+0 1 64 | 6-66460-3 | — _ — |= 
Socket — _ G A29347-NDt 1.03 70 | 66461-8 - _— — |= 
Socket G A33765-ND40 92 62 | 6-66461-2 | — _ — |= 
Pin G A32004-ND*) 89 62 | 6-66460-4 | — —_ — = 
Socket G A29348-ND& 1.00 68 | 66461-9 - _- — |= 
Socket G A33766-ND*0 89 60 | 6-66461-3 | — _ - |= 
Series 2 — Crimp, Fig. 5 
Pin A A1630-NDO 23 16 | 66507-9 = —_ — |= — —|-— 91503-1 
Socket 28-24 | 040 max. A A1632-ND0 26 18 | 66505-9 = ad — |= _ -—|-— 91503-1 
Pin D - - —|— A25000CT-ND 7.18 29.91 = — — | 3-66507-1 91503-1 
Socket D A31986-NDO 31 .22 | 1658538-1 | A31986CT-NDO 11.12 50.99 | A31986TR-NDO 10,000 50.06/M | 1658538-3 | 91503-1 
Pin A A1679-NDO 24 19 | 66506-9 - _ — |= _ -—|-— 91503-1 
Socket A A1680-NDO 22 .20 | 66504-9 - —_ —- _ -—|- 91503-1 
Pin 24-20 | .050 max. D A1008-ND 24 19 | 1-66506-0 | — ad — |= =_ -—|-— 91503-1 
Socket A A1009-NDO 23 .20 | 1-66504-0 | — _ — |= _ —|-— 91503-1 
Socket D A31985-NDO 24 15 | 1658537-2 | A31985CT-NDO 8.46 38.76 | A31985TR-NDO 10,000 38.06/M | 1658537-1 | 91503-1 
Series 2 — Solder, Fig. 6 
Pin D A1028-ND 43 26 | 66570-3 = = — |= 
Socket | im Dd | Ato29-ND 34 31 | 66569-3. | — = —|- 
Series 3 — Crimp, Fig. 7 
Pin F A16021-ND 4.16 2.91 66261-1 - _ — |= _ —|-— 90382-2 
Pin H A31994-NDO 2.79 1.95 | 66261-5 - _ — |= _ -—|-— 90382-2 
Socket F A16025-ND 7.57 5.29 | 66740-8 - _ — |= ad -—|-— 90382-2 
Socket H A32010-NDO 5.06 3.54 | 2-66740-1 | — — — |= _ —|-— 90382-2 
Pin 46-12 | 135-160 D A16022-ND 7.48 5.23 | 66261-2 - _ — |= _ -—|-— 90382-2 
Socket D A16026-ND 9.27 6.47 | 66740-6 = —_ — |= _ -—|-— 90382-2 
Pin D A25031-ND§ 7.92 5.54 | 66262-2 - —_ — |= =— -—|-— 90382-2 
Pin E A25032-ND# 3.51 2.45 | 66261-4 - — — |= _ —|-— 90382-2 
Socket E A25033-ND# 5.91 4.13 | 66740-2 = _ — |= _ -—|-— 90382-2 
Pin E A25034-ND§# 7.29 5.09 | 66262-4 - —_ — |= _ —|-— 90382-2 
Pin H A31993-ND0 2.79 1.95 | 66259-5 - _ — |= =_ -—|-— 90384-1 
Socket H A32011-NDO 6.58 4.60 | 2-66741-1 | — _ —- — —|-— 90384-1 
Pin 10 490-220 D A16024-ND 7.18 5.02 | 66259-2 - _ — |= _ -—|- 90384-1 
Socket D A16028-ND 10.24 7.16 | 66741-6 - _ — |= —_ —|-— 90384-1 
Pin E A25035-ND# 3.51 2.45 | 66259-4 - od — |= =_— -—|-— 90384-1 
Socket E A25036-ND# 7.97 5.57 | 66741-2 - _ — |= _— —|-— 90384-1 
# Recommended for high current/vibration applications where corrosion is a problem. § Ground contacts + 1 Wirewrap + 2 Wirewrap * 3 Wirewrap 4 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Series 1 Signal, Type Il, 
Screw Machined, Crimp 


Pin Diameter: 1.57 


Series 1 Coaxial, Subminiature, Test Current: 134 
lel Hf Contact Body: Brass 
Precision Formed, Crim p Retention Spring: Stainless steel 
Contact Finish: 30p gold over 50p nickel. Gold 
Outer Shell: Brass per MIL-C-50 thickness controlled on socket O.D. 
Center Conductor: Beryllium copper per QQ-C-553 (Pin); 
Brass per QQ-B-626 (Socket) Wire Size | Insulation] Required | Digi-Key Price Each AMP. 
Inner Dielectric: Polypropylene Description) AWG Dia. Inch | Hand Tool| Part No. i 10 100 | Part No. 
Retention Spring: Stainless steel per QQ-S-766 Crimp 
Ferrule: Tin-lead per MIL-T-10727 over copper per QQ- Pin A25110-ND 450 3.90 2.73] 201611-1 
C-576 Socket 28-24 | .085-.055 | 91538-1 | 95112-ND 4.99 4.33 3.02| 201613-1 
Contact Finish: Gold/nickel; gold/copper (outer shell and ji r S 
socket center conductor: 30y gold over 50y nickel; pin ae .040-.062 | 91538-1 eeeNe oo ee Gad a 
i 24-20 - - - 
center conductor: 30 gold over 100y copper) Pin Socket Pin Pr Te ‘A25132-ND 3.60 342 2.18) 2013304 
NOTE: A ferrule is required for each pin and socket. Socket : i A25541-ND 450 3.90 2.73] 201328-1 
. Pin A25542-ND 4.23 3.67 2.57) 202507-1 
Coaxial Cable Socket 080-.105 | 90136-1 | 425543-ND 5.51 4.78 3.34| 202508-1 
Cable Size Digi-Key Price Each AMP Pin 18-46 No Ins. 91539-1 A25540-ND 5.21 4.52 3.16] 200336-1 
Description RG/U Part No. 1 10 100 Part No. Socket Support A25539-ND. 4.58 3.97  2.77| 200333-1 
Contacts Pin eee 91539-1 A25140-NDt 6.00 5.20 3.64] 204219-1 
j 178, 196 Pin No Ins. A25141-ND 3.60 3.12 2.18] 201570-1 
Pin p A25144-ND 19.20 16.64 11.63 | 226537-2 Z - : . % 
196 (Double Braid) Socket a Support | 915391 | a25142-ND 4.39 381 2.66] 201568-1 
178, 196 : No Ins. = eine 2: 
Socket 196 (Double Braid) A25147-ND 16.20 14.04 9.81 | 51565-2 Pin Support A25143-ND*t 10.69 9.27 6.47) 212618-1 
174, 188, 316 Hand Tools 
5 174 (Double Braid) A29951-ND 764.78/1 91538-1 
Pin 179, 187 A25145-ND 13.24 11.48 8.02) 226537-1 Certi-Crimp Tool with Dies ‘A29952-ND 2850.00/1 90136-1 
187 (Double Braid), 161 A29953-ND 551.57/1 91539-1 
174, 188, 316 PRO-CRIMPER II with Dies A30235-ND 645.39/1 58541-1 
174 (Double Braid) af 7 * Grounding pin is used to provide a make-first/break-last condition when mating and unmating connector 
Socket 179, 187 AES 2) 12.80: 10:68 745) S1565-1 halves. + Pin length is .630 on these two pins. 
187 (Double Braid), 161 
Ferrules 
178, 196 RG/U (A25150-ND — 1.00.70] 1-332057-0 .125 POWERBAND Contacts 
174, 188, 316, 179, 187, 161 RG/U A25151-ND = 84 .59| 1-332056-0 for Sealed Connectors 
Twisted Pair and Shielded Wire 
3 Test Current: 45A 
Cable Size Digi-Key Price Each AMP Pin Diameter: .125 
Description RG/U Part No. 1 10 100 | Part No. Contact Body: Copper with beryllium copper spring 
Contacts Contact Finish: 
— 30,28 A: Post plated 30 in mating area with 5p minimum 
(Twisted Pair, Solid) gold on remainder of contact, all over 100y 
: 28 (Twisted Pair, minimum nickel 
Pin A A25146-ND 16.73 14.50 10.13] 226537-3 
Stranded .005 Dia.) B: Post plated 200p silver in mating area with 5p 
26 (Twisted Pair, Solid minimum gold on remainder of contact, all over 
or Stranded .063 Dia.) 100 minimum nickel 
30, 28 
(Twisted Pair, Solid) Wire Size Contact Digi-Key Price Each AMP 
Socket sirended 005 Bie) A25149-ND 20.81 18.04 12.60| 51565-3 Description AWG Finish Part No. 1 10 Part No. 
26 (Twi d Pair, S slid Pin A A25066-ND 5.74 4.98 213845-4 
ar guste A es Dia) Socket ao A25067-ND 896 7.77_| 213847-4 
- - Pin B A25068-ND 4.65 4.03 213845-3 
Pin 26 (Shielded, .075 Max. O.D.) A25145-ND 13.24 11.48 8.02 | 226537-1 Socket A25069-ND 7.35 6.37 213847-3 
Socket | 26 (Shielded, .075 Max. 0.D.) | A25148-ND 12.30 10.66 7.45| 51565-1 Pin A A25070-ND 5.74 4.98 | 213841-4 
Socket 10-8 A25071-ND 8.96 7.77 213843-4 
; : : : Forrule Pin A25072-ND 465 4.03 | 213841-3 
Use for Twisted Pair and Shielded Wire A25150-ND = 1.00 .70| 1-332057-0 Socket B A25073-ND 7.35 6.37 213843-3 
Tools Digi-Key Price | AMP 
Description Part No. Each Part No. 
Digi-Key Price | AMP = Series 2 Contacts 
Deseription Part Ne. Each | PartNo. | | Set for PRO-CRIMPER Il, 28-4,2420 AWG... | AGBL4-ND {i100 | seades 
Series 1 Contacts ieret io! - see se = . peas 
Certi-Crimp Tool, 28-24, 24-20 AWG. A31205-ND 491.31 | 91503-1 
PRO-CRIMPER Ili with Die Set, 28-24, 24-20, 18-16 AWG... | A9920-ND 145.50 | 58495-1 Cone Hosni eau ciara MOOD ei.\Gioe7 > 
PRO-CRIMPER III Hand Tool without Dies . | A9996-ND 66.00 | 354940-1 PRO-CRIMPER III Hand Tool without Dies . ‘A9996-ND 66.00 | 354940-1 
Die Set for PRO-CRIMPER III, 28-24, 24-20, 18-16 AWG .... | A9919-ND 103.50 | 58495-2 PRO-CRIMPER IV/IIl Repair Kit “) 434584-ND 37.88 | 679221-1 
Certi-Crimp Tool, 26-24, 24-20 AWG A9951-ND 519.12 | 91515-1 Series 3 Contacts 
Certi-Crimp Tool, 24-20, 18-16 AWG. A9839-ND 519.12 | 91523-1 CertiCrimp Tool, 16-12 AWG A9911-ND 655.08 | 90382-2 
Certi-Crimp Tool, 24-20, 18-16 AWG. A9841-ND 468.14 | 91505-1 Gerti-Crimp Tool, 10 AWG A9910-ND 655.08 | 90384-1 
Certi-Crimp Tool, 18-14 AWG. . oi 21210. ND) 551.57 | 91519-1 Contact Extraction Tool .... -| 9912-ND 108.62 | 91019-3 
Series 1 and MIL-C-5015 Contacts Coaxial 
Certi-Crimp Tool, 24-20 AWG.... - | A9941-ND 551.57 | 91542-1 Die Set for PRO-CRIMPER II| RG-174/188/316. ‘A30529-ND 569.64 ] 91911-3 
Certi-Crimp Tool, 18-16, 14 AWG A9009-ND 551.57 | 91521-1 Certi-Crimp Tool RG-178/196....... A25152-ND 5176.50 | 69656-2 
Contact Extraction Tool A1329-ND 12.60 | 305183 Certi-Crimp Tool, 26 AWG Shielded A25153-ND 4885.50 | 69656-3 
Shielded DIN Connectors BOE no en| ane 
Description Part No. 1 25 Part No. 
Features: * Crimp, snap-in contacts * Designed Daa : 7 e : 
for ease of post molding * Pre-molded cord guard 6-Position Housing ..................eceeeeee seen eee A32317-NDt0 2.22 52.50 | 9-212437-1 
* Tin-plated brass contacts ¢ Ferrule crimps onto Ferrule 8-Position Housing .................:ececeee eee eeeeeee A32318-NDtO 2.98 70.44 9-212437-2 
shield for reliable termination * Meets or exceeds 
DIN specification 41524 for 3- and 5-position Cord Guard, 4.19mm-6.35mm Cable Diameter ..... A1659-ND 1.87 43.23 | 212800-1 
plugs and DIN 45322 for 6-position plugs * UL 5-Position Receptacle, Right Angle... A32314-NDO 3.13 73.94 | 5212044-1 
recognized under the Component Program, File 
No. E28476 * CSA certified, File No. LR-35510 4 6-Position Receptacle, Right Angle . A32315-NDO 3.83 90.56 5212045-1 
Housings: Black nylon 94V-0 Housing 8-Position Receptacle, Right Angle... A32316-ND0 4.14 98.00 | 5212047-1 
Ferrule and Shield: Brass, tin-plated Pin Contact, 28-22 AWG. A1667-ND 9.66/10 67.50/100 66728-5 
Gord Guard: Thetmeplaste;polymer, black Contact Insertion Tool. . | ag998-ND 19.01 — | 91002-1 
Contacts: B: tin-plated 
iuioicrietwne tables ; Contact Extraction Tool .. A9997-ND 895.05 — | 911444 
Pin Contacts: Copper alloy; .00050" tin over Receptacle 


-000100" nickel plating t+ Ferrules, contacts and cord guards sold separately = RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Audio / Instrument Connectors (DIN Type) 


Audio/Instrument connectors are economical, quick connect/disconnect attachments for audio and 
instrument cable having small, flexible, stranded wire conductors. These versatile connectors are ideally 
suited for application in citizens’ band (CB) radios, test equipment, computer input terminals and industrial 
control equipment. 

Material & Finish: Plug/Receptacle: Thermoplastic, black Contacts: Brass, plated Tin over nickel 


+ 


eee 6} = 


es | \ gee, 
ae oo ea 
Receptacle Housing Contact Housing Cord Guard 
No. of Digi-Key Price Each AMP 
Pos. | Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Plug Assemblies 
5 Contact Housing A25075-ND 1.26 1.18 1.03 207488-1 
6 Contact Housing A25076-ND 2.39 2.22 1.94 207332-1 
—_| Cord Guard A25077-ND 2.33 247 1.89 207314-1 
Receptacle 
5 Receptacle Housing A25079-ND 2.80 2.60 2.27 207487-1 
6 Receptacle Housing A25080-ND 2.62 2.43 2.13 207333-1 
Crimp Contacts — 22-28 AWG 
— | Pin, Diameter .058” (1.47mm), Loose | A25082-ND 36 34 30 207438-3 
—_| Socket, Loose A25083-ND 36 34 .29 207437-3 
Tool 
= Contact Extraction Tool A25081-ND 52.94 = = 91136-1 


Cable Clamp ™. 


< ~) 


MIL-C-5015 Style Fig. 1 
Circular Plastic 
Connectors - 

Shell Size 20-14 


UL File No. E28476 CSA File No. LR7189 


Standard Sex: Pin contacts in receptacle housings; socket contacts in plug housings. 
Reverse Sex: Socket contacts in receptacle housings; pin contacts in plug housings. 


Reverse Sex Reverse Sex 


Digi-Key Price Each | AMP 
Fig.| Description Part No. 1 25 | Part No. 
Plug Kit, Unassembled - RoHS Compliant 
1 Reverse Sex w/o Cable Clamp A25015-ND 10.54 9.77 | 213571-2 
Standard Sex w/o Cable Clamp A25016-ND 16.17 15.00 | 213652-1 
Cable Clamps - Shell Size 17 
O.D. .453” (11.51mm), for use with 213652-1 A1332-ND 3.77 3.50 | 206070-1 
1 | O.D. .703” (17.86mm), for use with 213571-2 A1689-ND 4.31 3.99 | 206322-1 
O.D. .703” (17.86mm), for use with 213571-2 A833767-NDO 4.04 3.75 | 206322-9 
Receptacle, Square Flange - RoHS Compliant 
2 Reverse Sex A25017-ND 9.31 8.63 | 213570-1 
Standard Sex A25018-ND 9.16 8.50 | 213651-1 


Contacts for MIL-C-5015 Connectors 
Crimp Style, Type Ill+ 


Contact Finish: A: 30,” gold on the electrical engagement area 
over 50” nickel B: Tin 


“Socket 


Loose Pc. Cut Strip} Tape & 
Cont.} Digi-Key Price Each |AMP Digi-Key Pricing Reel* |AMP 
Desc. | AWG | Fin.} Part No. 10 100 |PartNo. | Part No. 100 4,000 |Part No. 


Insulation Diameter Range Inch (mm): .060-.135 (1.52-3.43) 


Pin | 24-20; B |— = |= A25009CT-NDO 48.63 | 236.82/M |213605-1 
Socket] 24-20] B | A25007-ND 72.50 |66565-2 |— = —|- 
Socket| 24-20] B | A33768-NDO 68 .47 |66565-7 |— _ -|- 
Socket | 24-20] A | A25008-NDO 1.00 .70 |66565-4 | A25008CT-NDO 78.41 | 392.03/M |66563-8 


Insulation Diameter Range Inch (mm): .110-.150 (2.79-3.81) 


Pin | 18-14, B | — = 55 |= A25011CT-ND 52.03 | 253.38/M |213603-1 
Socket] 18-14] B | A25130-ND 72.50 |66601-1_ |— = =| 
Socket| 18-14] B | A33769-NDO 51.36 |66601-9 |— = =—|- 


Pin | 18-14] A | A25131-NDO 86.60 |66602-2 |— _ =|E 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 0 RoHS Compliant 
Screw With Lock 
Washer (2 Supplied) — 


CPC Connector 
Accessories, Metal-Shell |. “i” 


Cable clamps are used to prevent excessive strain 
on cable or wire from being transmitted to the 
contacts inside the connector housings. 


Strap 
(2 Supplied) 
x 


Material: Zinc alloy, nickel plated 


Shell Cable Diameter Digi-Key Price Each AMP 
Size Inch (mm) Part No. il 25 Part No. 
Cable Clamps 

14 .225 - .562 (5.71 - 14.27) A1626-ND 10.76 9.98 208945-5 
22 -325 - .750 (8.26 - 19.05) A1627-ND 17.32 16.06 208945-7 
28 -450 - .938 (11.43 - 23.83) A1628-ND 24.50 22.71 208945-8 

Protective Caps 
14 = A25047-ND 17.22 15.96 213823-2 
22 = A1633-ND 33.39 30.96 211903-1 
28 = A1634-ND 29.89 27.71 211904-1 


Circular Metal Shell Connectors 


Note: Shell Only Material and Finish: Receptacle: Insert: Black Component Diameter 
thermoplastic; Outer Shell: Aluminum alloy, zinc plated or unplated Arrangement) | Overall Dia. 
Plug: Insert: Black thermoplastic Outer Shell and Coupling Ring: Shell Size Inch (mm) 
Aluminum alloy, zinc plated Retainer Ring: Stainless steel 14 7.225 (31.12) 
Note: Contacts (pins and sockets) must be ordered sep- 22 1.750 (44.45) 
arately. 28 2.170 (55.12) 


Series 1&2 Series 3 


* Standard Sex * Standard Sex 
Square Flange Receptacle Plug 


* Standard Sex 
Receptacle with Pins 


t Reverse Sex 
(Plug/Pins) 


Series 4 


* stains Sex t Reverse Sex t Reverse Sex 


Standard Sex Plug Square Flange Receptacle Plug 


Square Flange Receptacle 


* Standard Sex: Pin contacts in receptacle housings; socket contacts in plug housings. 
+ Reverse Sex: Socket contacts in receptacle housings; pin contacts in plug housings. 


Series 3 +h 


Series 2 
Shell Size 22 


Series 1 


q Shell Size 28 
Arr. 28-7 


Shell Size 22 
Arr. 23-3 


Series 4 


Shell Size 28 
Arr. 28-22M 
Shell Size 28 
ath peo7T Arr. 28-16M 
Arrange- 
ment Description Digi-Key Price Each AMP 
No. Sex (Shell Only) Part No. 1 25 Part No. 
Series 1 
Standard Receptacle-Sq. Flanged | A1600-ND 23.96 22.22 208719-1 
jae Plug A1601-ND 57.38 53.19 | 208718-1 
Reverse Receptacle-Sq. Flanged | A1602-ND 27.27 25.27 208721-1 
Plug A1603-ND 42.60 39.49 _| 208720-1 
Standard Receptacle-Sq. Flanged | A1604-ND 24.95 23.13 208715-1 
_ Plug A1605-ND 39.83 36.92 | 208714-1 
Reverse Receptacle-Sq. Flanged | A1606-ND 24.95 23.13 208717-1 
Plug A1607-ND 40.88 37.89 _| 208716-1 
Receptacle-Sq. Flanged | A1608-ND 26.71 24.76 208487-1 
22-14 | Reverse Plug A1609-ND 35.08 32.51 | 208486-1 
Plug with Tetraseals | A25051-ND¥ 48.91 45.34 _| 208486-3 
Receptacle-Sq. Flanged | A1610-ND 29.83 27.65 208489-1 
2246 | Standard Plug A1611-ND 33.72 31.26 _| 208488-1 
Receptacle-Sq. Flanged | A1612-ND 37.56 34.81 208459-1 
26-24 | Standard Plug A1613-ND 47.40 43.93 | 208457-1 
Standard Receptacle-Sq. Flanged | A1614-ND 37.52 34.77 208471-1 
peas scl Plug A1615-ND 47.40 43.93 _| 208470-1 
R Receptacle-Sq. Flanged | A1616-ND 34.17 31.68 208473-1 
evelee Plug A1617-ND 41.35 38.33 | 208472-1 
Series 2 
Standard Receptacle-Sq. Flanged | A1618-ND# 22.71 21.06 208491-1 
ee ore Plug A1619-ND 90.88 84.23 _ | 208490-1 
R Receptacle-Sq. Flanged | A1620-ND# 21.81 20.22 208493-1 
nies Plug A1621-ND 100.84 93.47 | 208492-1 
Receptacle-Sq. Flanged | A1622-ND# 33.35 30.92 208475-1 
2657 | Reverse Plug A1623-ND 134.77 124.91 | 208474-1 
Receptacle-Sq. Flanged | A1624-ND# 33.35 30.92 208477-1 
28-63 | Standard Plug A1625-ND 126.57 117.31. | 208476-1 
Series 3 
Standard Receptacle-Sq. Flanged | A16070-ND 32.62 30.23 208495-1 
ois angal Plug A16071-ND 47.25 43.80 | 208494-1 
. 7 Plug ‘A25052-ND 43.34 40.17 | 208496-1 
everse | Receptacle-Sq. Flanged | A30541-ND 22.88 21.21 | 208497-1 
Receptacle-Sq. Flanged | A16072-ND 29.73 27.55 208483-1 
28-7 | Standard Plug A16073-ND 47.91 44.41‘ | 208482-1 
28-7 R Receptacle-Sq. Flanged | A16074-ND 37.39 34.66 208485-1 
i ere’ Plug A16075-ND 42.00 38.94 | 208484-1 
Series 4 
Receptacle-Sq. Flanged | A16076-ND 38.34 35.53 208479-1 
28416 | Standard Plug A16077-ND 55.37 51.32 _ | 208478-1 
Receptacle-Sq. Flanged | A16078-ND 38.34 35.53 208481-1 
26-22 | Standard Plug A16079-ND 52.93 49.06 | 208480-1 


# Aluminum alloy, unplated + Tetraseal provides splash-proof sealing between mating metal shells 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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ZF! INC Miniature DIN Connectors 


APPLICATIONS: Because of their compact size and durable design, mini-DIN 
connectors are ideal for signal applications where space is at a premium. 
A variety of configurations including vertical, horizontal and in-line models 
allows for most requirements. Their concentric, cylindrical ground shell make 


applications include computers, peripheral devices, office, audio and video 
equipment. GENERAL SPECIFICATIONS: © Rating: 100VAC 1A maximum, 
12VDC 2A maximum «¢ Insulation Resistance: minimum 50MEGO @ 250VDC 
* Voltage Withstand: 250VAC, 1 minute * Contact Resistance: Pins - 30mQ 


Right Angle 
Receptacle 


Slim Shielded Rt 
Angle Receptacle 


SMT Slim Shielded Rt 
Angle Receptacle 


these connectors an excellent choice where EMI/RFI is a concern. Typical maximum, Shell - 50mQ maximum (All accessories included) Revel Angle palelied wt 
No. of Digi-Key Price Each CUI Inc. No. of Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Pos. Part No. 1 10 100 Part No. Pos. Part No. 1 10 100 Part No. 
Shielded Right Angle Receptacles 5 CP-5050-ND 1.38 1.20 92 MD-50SG 
3 CP-2230-ND 99 86 66 MD-30SM 6 CP-5060-ND 1.44 1.25 96 MD-60SG 
4 CP-2240-ND 1.02 89 68 MD-40SM 8 CP-5080-ND 1.83 1.59 1.22 MD-80SG - 7 7 7 7 7 
5 CP-2250-ND 1.05 91 70 | MD-50SM Shielded Receptacles with Ground Tabs and Kinked Pins Shielded with Shielded withGND —Verticle, PCB Verticle, PCB 
6 CP-2260-ND 111 97 74 | MD-60SM 3 CP-6030-ND 732 1.45 8 MD-30SGK Ground Tabs Tabs and Kinked Pins ~Mount Threaded 
7 | GP-2270-ND 1.28 1.07.82 MD-70SM 4 | CP-6040-ND 135 1.17 90 | MD-40SGK with Hex Mut 
8 CP-2280-ND = 1.32 1.15.88 | MD-80SM 5 CP-6050-ND 138 1.20 92 | MD-50SGK 
9 | _CP-2290-ND__1.65 _1.43 __1.10_| _MD-90SM 6 CP-6060-ND 144 1.25 96 | MD-60SGK 
Slim Shielded Right Angle PCB Receptacles 8 CP-6080-ND 1.83 1.59 1.22 MD-80SGK 
a ee Verieal PCB Mount Reseptaie 
SMT Slim Shielded Right Angle Receptacles ; Cea ND ie “ S Oe 
4 | CP345-ND 165 «1.43 «1.10 | MO2-40ST-SMT 5 | cP2750-ND 114 99 76) MD-SOsy a=.) © 2) Ge (03) aaa (aan 
6__| CP-3167-ND__1.74__1.51 _1.16 | _MD2-60ST-SMT 6 | cp2760-ND 117 102 78 | MD-c0sy oF SP GoP Ge ae ae 
Right Angle PCB Mount Receptacles 8 CP-2780-ND 1.29 «1.12 _—~.86_| _MD-80SV = 
3 CP-2430-ND 78 68 52 MD-30S Vertical PCB Mount Threaded Receptacles with Hex Nut $Pos.; 4 Pos, . Fos. .6'Pos. 7 Pos. 8'Pos. «9 'Pos. 
4 CP-2440-ND 81 ral 54 MD-40S 
5 | CP-2450-ND 86 75 57 | MD-508 3 | CP-2830-ND 141 123 94 | MD-30CV 
6 | cp-24e0-ND 90 78 60 | MD-60s 4 | CP-2840-ND 147 128 98 | MD-40cv In-Line Plug 
7 | cpo47onD 102 89 68 | MD-70s 5 | CP-2850-ND 1.50 1.30 1.00 | MD-SocV 
3 | cpo4eonD 111 97 74 | MD-808 6 | CP-2860-ND 156 1.36 1.04 | MD-60CV 
9 | cpo490-ND 153 133 «102 | MD-908 8 | Cp-2880-ND_ 1.65 1.43 1.10 | _MD-80CV 
Shielded Receptacles with Switch In-Line Plugs 
3 CP-3030-ND 2.01 1.75 1.34 MD-30SMW 3 CP-2030-ND 1.29 1.12 86 MD-30 
4 CP-3040-ND 2.10 1.82 1.40 MD-40SMW 4 CP-2040-ND 1.32 1.15 88 MD-40 
5 CP-3050-ND 2.19 1.90 1.46 MD-50SMW : eA ia : a a veer 
6 CP-3060-ND 2.31 2.01 1.54 MD-60SMW i 4 5 5 el -LI 
7 | CP-3070-ND 240 208 1.60 | MD-70SMw 7 | CP-2070-ND 150 130 1.00 | MD-70 Pree necebuee 
8 CP-3080-ND 2.46 2.14 1.64 MD-80SMW 8 CP-2080-ND 1.56 1.36 1.04 MD-80 
Shielded Receptacles with Kinked Pins 9 CP-2090-ND 1.98 1.72 1.32 | MD-90 
3 CP-4030-ND 99 86 66 MD-30SMK In-Line Receptacles 
4 CP-4040-ND 1.02 89 68 | MD-40SMK 3 CP-2130-ND 1.23 1.07 82 | MD-30J 
5 CP-4050-ND 1.05 91 .70 | MD-50SMK 4 CP-2140-ND 1.29 1.12 86 | MD-40J 
6 CP-4060-ND 1.44 7 74 | MD-60SMK 5 CP-2150-ND 156 1.36 1.04 | MD-50J 
7 CP-4070-ND 1.23 1.07 82 | MD-70SMK 6 CP-2160-ND 162 1.41 1.08 | MD-60J 
8 CP-4080-ND 1.32 1.15 88 MD-80SMK 7 CP-2170-ND 1.47 1.28 98 MD-70J 
Shielded Receptacles with Ground Tabs 8 CP-2180-ND 1.53 1.33 1.02 MD-80J 
3 CP-5030-ND 1.32 1.15 88 MD-30SG 9 CP-2190-ND 1.98 72. 1.32 MD-90J 
4 CP-5040-ND 1.35 1.17 90 | MD-40SG Crimp Pin | CP-9999-ND = 09 05 | _ 1-0006 3Pos. 4Pos. 5Pos. 6Pos. 7Pos. 8Pos. 9 Pos. 
M ini-DIN Panel Mount Connectors No. of | Digi-Key Price Each CUI Inc. No. of | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Pos. Part No. 100 | PartNo. Pos. Part No. 1 10 100 | Part No. 
Panel Mount Mini-DIN Connectors — Metal 5 CP-2650-ND 1.44 1.25 .96 | MD-50SP 
Panel Mount Panel Mount Panel Mount Receptacle, 3 CP-2530-ND 144 1.25 96 | MD-30SN 6 CP-2660-ND 171 149 1.14] MD-60SP 
Receptacle, Metal Receptacle, Plastic with 4” Lead Wires 4 CP-2540-ND 4.29 1412 .86 | MD-40SN 7 CP-2670-ND 1.56 1.39 1.04) MD-70SP 
5 CP-2550-ND 1.35 1417. 90 | MD-50SN 8 CP-2680-ND 1.62 1.41 1.08 | _MD-80SP 
6 CP-2560-ND 1.62 1.41 1.08 MD-60SN Panel Mount Mini-DIN Connectors with 4” 
7 GP-2570-ND 147 1.28 98 | MD-70SN Lead Wires (26AWG) 
8 CP-2580-ND 1.74 1.51 116 | MD-80SN 3 CP-2930-ND 1.65 143 1.10] MD-30PL100 
9 CP-2590-ND 1.62 1.41 1.08 |_MD-90SN 4 CP-2940-ND 174 151 1.16 | MD-40PL100 
Panel Mount Mini-DIN Connectors — Plastic § CP-2950-ND 1.89 1.64 1.26 | MD-50PL100 
3 CP-2630-ND 1.32 1.15 88 MD-30SP 6 CP-2960-ND 1.98 1.72 1.32 | MD-60PL100 
4 CP-2640-ND 1.59 1.41 1.06 MD-40SP 8 CP-2980-ND 2.19 1.90 1.46 | MD-80PL100 
No. of | Digi-Key Price Each CUI Inc. i 
Circular DIN Connectors Poet [pane HE ao | Pa rea ran tenet 
APPLICATIONS: Circular DIN connectors combine low contact resistance Right Angle Front Shielded Receptacles Receptacle Locking Mount 
with relatively high ampacity which make them an excellent choice for signal 3 CP-7030-ND 715 65 50 | SDF-30J Receptacle Recept. 
or power applications. Ideal for use with computers, peripheral devices, 4 CP-7040-ND 90 78 60 | SDF-40J 
office equipment, power supplies, etc., their low cost and compact, durable 5 CP-7050-ND 90 718 -60 | SDF-50J Rt Angle Rt Angle Rt Angle SMT 
design have made them a proven value. 6 CP-7060-ND 1.23 1.07 .82 | SDF-60J Receptacle Front Shielded Receptacle 
GENERAL SPECIFICATIONS: © Ratings: 100VAC 2A maximum i SEND 1 ne 14 Sat Receptacle 
¢ Insulation Resistance: minimum 100MEGQ @ SOOVDC » Voltage . A A I ; a 
Withstand: 1000VAC, 1 minute » Contact Resistance: Pins - 10m0 @ 13 CP-3313-ND 2.97 2.58 1.98 | SDF-130J 
maximum, Shell - 50mQ maximum (All accessories included) Right Angle Surface Mount Receptacles 
4 CP-1000-ND 1.26 1.10 .84 | SDS-40J-SMT 
No.of | DigiKey Price Each CUl nc. 8__| CP-1001-ND 153 1.33 1.02 | SDS-80J-SMT 
Pos. | Part No. 1 10 100 | PartNo. SE ETE in-hine Plugs —7 
Panel Mount Receptacles S 5 . ! : i 
3) CP-1230-ND 120. 1.04 ~=—.80 | SD-30SN 4 eee Ne Tar 102-78.) 80-40 
4 | CP-1240-ND 126 1.10 ~~ -.84' | SD-40SN 5 (pGee Ooo 123° 1.07 82) 80-50 
5 | CP-1250-ND 129 142 86 | SD-50SN 6 pees ou Ne 126. 1.10." 284) $0:60 
6 | CP-1260-ND 135 147 90 | SD-60SN 7 |peealoco ena 1420 115 88) $D-70 
7 | CP-1270-ND 138 1.20. 92 | SD-70SN 8 | CP-1080-ND 1.35 1.17.90) SD-80 In-Line Plug Right 
3 | cP-1280-ND 144 «125 ~~ 96-(|~«SD-808N 13 | GP-1013-ND__—'1.98__1.72__1.32 | $D-130 fale 
Panel Mount Locking Receptacles 3 CEH Jerking Locking Plugs mai Sn agne 
eee le ie) eae || Teme is ie aes 
5 CP-1235-ND 276 2.40 1.85 SD-50LS 5 CP-1035-ND 3.73 3.24 2.49 | SD-50LP 
6 CP-1236-ND 2.91 252 1.94 SD-60LS 6 CP-1036-ND 3.88 3.36 2.59 | SD-60LP 
7 CP-1237-ND 3.05 265 2.04 SD-70LS 7 CP-1037-ND 4.02 3.49 2.68 | SD-70LP 
8 CP-1238-ND 3.20 278 214 SD-80LS 8 CP-1038-ND 4.16 3.61 2.78 | SD-80LP 
Vertical PCB Mount Receptacles In-Line Right Angle Plugs 
3 GP-3130-ND $8.77 ~—SCOS «| SD-BOBV 3] CP-1330-ND 228 1.98 1.52 | SDR-30 
5 | cP-3150-ND ‘93~=S8iSt«CiS*YSCS-SOBV 5 | CP-1350-ND 249 216 1.66 | SDR-50 
6 CP-3160-ND 96 83 64 SD-60BV 6 CP-1360-ND 2.55 2.21 1.70 | SDR-60 
7 CP-3170-ND 99 86 66 SD-70BV 7 CP-1370-ND 273 237 1.82) SDR-70 
8 CP-3180-ND 1.04 90 69 SD-80BV 8 CP-1380-ND 2.82 2.45 1.88 | SDR-80 
Right Angle Receptacles In-Line Receptacles 
3 CP-2330-ND 69 60 AG SDS-30J 3 CP-1130-ND 1.14 99 .76 | SD-305 
4 CP-2340-ND 72 63 8 SDS-40J 4 CP-1140-ND 1.29 1.12 .86 | SD-40J 
5 CP-2350-ND 72 63 8 SDS-50J 5 CP-1150-ND 1.32 1.15 .88 | SD-50J 
6 CP-2360-ND 1.08 94 72 SDS-60J 6 CP-1160-ND 1.35 1.17 .90 | SD-60J5 
7 CP-2370-ND 1.20 1.04 80 SDS-70J 7 CP-1170-ND 1.38 1.20 .92 | SD-70J5 
8 CP-2380-ND 1.32 1.15 88 SDS-80J 8 CP-1180-ND 1.41 1.23 .94 | SD-80J5 
13 | CP-2313-ND 285 247 1.90 | SDD-130J 13 | OP-1113-ND 345 299 2.30 | SD-130J SOG: —EPoe _ sbRes.. “GRoe: Pee BROS 1g Fee: 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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& sineatos Mini DIN Connectors & sivearnoy Circular DIN Connectors 


APPLICATIONS: 


: ‘ a se ‘ ‘ eas APPLICATIONS: 
Because of their compact size and durable design, mini-DIN connectors are ideal for signal applications 
where space is at a premium. A variety of configurations including vertical, horizontal and in-line models Circular DIN connectors combine low contact resistance with relatively high ampacity which make them an 
allows for most requirements. Their concentric, cylindrical ground shell make these connectors an excellent excellent choice for signal or power applications. Ideal for use with computers, peripheral devices, office 
choice where EMI/RFI is a concern. Typical applications include computers, peripheral devices, office, audio equipment, power supplies, etc., their low cost and compact, durable design have made them a proven 
and video equipment. value. 
GENERAL SPECIFICATIONS: GENERAL SPECIFICATIONS: 
¢ Rating: 100VAC 1A maximum, 12VDC 2A maximum » Insulation Resistance: minimum 50MQ @ : 7 . 2 ; _ 
250VDC * Voltage Withstand: 250VAC, 1 minute * Contact Resistance: Pins - 30m maximum, Shell + Ratings: 100VAC 1A maximum, 24VDC 2A maximum » Insulation Resistance: minimum 100M0Q @ 
- 50mQ maximum (All accessories included) 500VDC * Voltage Withstand: 1000VAC, 1 minute * Contact Resistance: Pins - 10mQ @ maximum, 


Shell - 50mQ maximum (All accessories included) 


Right Angle Shielded Right 
Receptacle Angle Receptacle 


Panel Mount Receptacle Right Angle Receptacle Front Shielded 
Right Angle Receptacle 


In-Line Plug 


In-Line Jack 


Digi-Key Pricing Singatron 
Description Part No. 1 10 100 Part No. 
Right Angle PCB Mount Receptacles 
3-Pos. Right Angle Receptacle 275-1040-ND 81 7.02 54.60 | 2MJ-0001A110 
4-Pos. Right Angle Receptacle 275-1041-ND 84 7.29 56.70 | 2MJ-0002A110 
5-Pos. Right Angle Receptacle 275-1042-ND 88 7.70 59.85 | 2MJ-0003A110 
6-Pos. Right Angle Receptacle 275-1043-ND .93 8.10 63.00 | 2MJ-0004A110 
7-Pos. Right Angle Receptacle 275-1044-ND 1.05 9.18 71.40 | 2MJ-0005A110 
8-Pos. Right Angle Receptacle 275-1045-ND 1.45 9.99 77.70 | 2MJ-0006A110 = DigiKey) Eticing Singatron 
Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
Shielded Right Angle Receptacles Panel Mount Receptacles 
3-Pos. Right Angle Receptacle 275-1046-ND 1.02 8.91 69.30 | 2MJ-0101A120 3-Pos. Panel Mount Receptacle oni ga SGA age’ | YEAaES 
4-Pos. Right Angle Receptacle 275-1047-ND 1.05 9.18 71.40 | 2MJ-0102A120 4-Pos. Panel Mount Receptacle 275-1013-ND 67 5.81 45.15 | YE-1364 
5-Pos. Right Angle Receptacle 275-1048-ND 1.09 9.45 73.50 | 2MJ-0103A120 5-Pos. Panel Mount Receptacle 275-1014-ND 72 6.26 48.72 | YE-1365A 
6-Pos. Right Angle Receptacle 275-1049-ND 1.15 9.99 77.70 | 2MJ-0104A120 6-Pos. Panel Mount Receptacle 275-1015-ND 76 6.62 51.45 | YE-1366 
7-Pos. Right Angle Receptacle 275-1050-ND 1.27 11.07 86.10 | 2MJ-0105A120 
8-Pos. Right Angle Receptacle 275-1051-ND 1.36 11.88 92.40 | 2MJ-0106A120 7-P 0s. Fane! Mount Heceplacle AMSA gBe TAGS BOGS: YE Ser 
8-Pos. Panel Mount Receptacle 275-1017-ND 88 7.70 59.85 | YE-1368A 
In-Line Plug 
Right Angle Receptacles 
Fos. nner ug 275 1028 ND. ABB Bill 168.00" 620008 5-Pos. Right Angle Receptacle 275-1019-ND 78 6.75 52.50 | 2DJ-00600003 
4-Pos. In-Line Plug 275-1029-ND .99 8.64 67.20 | 62000-4P : 
5-Pos. In-Line Plug SraR Nea 405 gies, oetdoulliesoon-eP 6-Pos. Right Angle Receptacle 275-1020-ND 1.24 10.80 84.00 | 2DJ-0196PA02 
6-Pos. In-Line Plug OND i S70! 76 60'| 6a000-6P 8-Pos. Right Angle Receptacle 275-1022-ND 1.43 12.42 96.60 | 2DJ-0108PA03 
7-Pos. In-Line Plug 275-1032-ND 1.18 10.26 79.80 | 62000-7P Right Angle Front Shielded Receptacles 
8-Pos. In-Line Plug 275-1033-ND 1.24 10.80 _ 84.00 | 62000-8P 5-Pos. Right Angle Front Shielded 275-1024-ND 1.09 9.45 73.50 | 2DJ-0065PSA2 
In-Line Receptacle 6-Pos. Right Angle Front Shielded 275-1025-ND 1.43 12.42 96.60 | 2DJ-0196PSA2 
eos: incline Jack SEA GRLANTD) 415 goo: 9770 legoop SP 7-Pos. Right Angle Front Shielded 275-1026-ND 1.52 13.23 102.90 | 2DJ-0077PSA2 
4-Pos. In-Line Jack 275-1035-ND 121 1053 81.90 | 63000-4P 8-Pos. Right Angle Front Shielded 275-1027-ND 1.71 14.85 115.50 | 2DJ-0108PSA2 
5-Pos. In-Line Jack 275-1036-ND 1.27. 11.07 86.10 | 63000-5P In-Line Plug 
6-Pos. In-Line Jack 275-1037-ND 1.33 11.61 90.30 | 63000-6P 3-Pos. In-Line Plug 275-1000-ND 53 4.59 35.70 | YE-1153 
7-Pos. In-Line Jack 275-1038-ND 1.40 12.15 94.50 | 63000-7P 4-Pos. In-Line Plug 275-1001-ND 56 486 37.80 | YE-1154 
8-Pos. In-Line Jack 275-1039-ND 1.46 12.69 98.70 | 63000-8P 5-Pos. In-Line Plug 275-1002-ND 59 5.13 39.90 | YE-1155A 
6-Pos. In-Line Plug 275-1003-ND 62 5.40 42.00 | YE-1156 
Digi-Key Pricing Singatron Panel Mount 7-Pos. In-Line Plug 275-1004-ND 68 5.94 46.20 | YE-1157 
Description | Part No. 1 10 100 Part No. Recept., Plastic 8-Pos. In-Line Plug 275-1005-ND 74 6.48 50.40 | YE-1158A 
Panel Mount Mini-DIN Connectors In-Line Jack 
With 6” (15.24cm) Lead Wire (26AWG) 
3-Pos. In-Line Jack 275-1006-ND 67 5.81 45.15 | YE-1333 
a a sat ee . an ee padre 4-Pos. In-Line Jack 275-1007-ND 73 635 49.35 | YE-1334 
-POs. Recept. = . F mn x = 
5-Pos. nee 275-1102-ND 2.14 18.63 144.90 | 2MJ-20316000 pres: n-tine. Jack SAMOA ee gabe, onan, | MEI eea 
6-Pos. Recept. |275-1103-ND 2.33 20.25 157.50 | 2MJ-20416000 G pes: nthe. Jack 2 OCS ND Hey «BE, ABS2e | enlose 
7-Pos. Recept. |275-1104-ND 2.42 21.06 163.80 | 2MJ-20516000 7-Pos. In-Line Jaci ZEON) 85 749 7-75: ) YE+1997 
8-Pos. Recept. |275-1105-ND 2.42 21.06 163.80 | 2MJ-20616000 8-Pos. In-Line Jack 275-1011-ND Bal 7.97 61.95 | YE-1338A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 383 


Amphenol Connex RF Connectors 


BNC Connectors and Reversed Polarized Connectors 


Cable Group Center| Body | Cable Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.|Description RG/U Contact| Plating| Outer / Inner | Part No. 1 50 100 | Part No. 
Plug, Straight 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195™, B7806A | Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1000-ND 1.90 118 = 1.07 | 112116 
Plug, Straight 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Nickel | Crimp Crimp }ACX1001-ND* 2.99 1.87 1.69] 112116RP 
Plug, Straight RG 55, 142A, 223, 400 Gold | Nickel | Crimp Crimp }ACX1002-ND 1.88 1417 = 1.06 | 112514 
Plug, Straight LMR200™, B7807A Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1003-ND 2.23 1.39 1.26 | 112597 
Plug, Straight RG 59, 62, 140, 210 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1004-ND 1.90 119 1.07 | 112119 
Plug, Straight RG 59, U-20AWG Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1005-ND 1.87 1.17 ~~ 1.06 | 112507 
Plug, Straight 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1006-ND 241 1.50 = 1.36 | 112132 
Plug, Straight 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Nickel | Crimp Crimp }ACX1007-ND* 3.01 1.88 1.70 | 112132RP 
Plug, Straight 316, U Double Braided Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1008-ND 241 1.50 1.36 | 112512 
Plug, Straight RG 179, 187, B9221 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1009-ND 241 1.50 1.36 | 112133 
Plug, Straight 179, U Double Braided Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1010-ND 2.43 1.52 1.37 | 112644 
Plug, Straight RG 178, 196 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1011-ND 2.73 1.71 1.54 | 112516 
1 | Plug, Straight RG 8, 8A, 213, 393 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1012-ND 5.91 3.69 3.33 | 112562 
Plug, Straight RG 214 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1013-ND 5.91 3.69 3.33 | 112589 
Plug, Straight RG 8X, LMR240™, B7808A Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1014-ND 1.99 1.24 1.12 | 112533 
Plug, Straight RG 8X, LMR240, B7808A Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1015-ND* 2.99 1.87 = 1.69 | 112533RP. 
Plug, Straight B9913, LMR400™, B7810A, B8214 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1016-ND 5.91 3.69 3.33 | 112563 
Plug, Straight B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold | Nickel | Crimp Crimp }ACX1017-ND* 6.15 3.84  3.47|112563RP 
Plug, Straight RG 6, 143, 212 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1018-ND 1.96 1.23 1.11} 112508 
Plug, Straight RG B1694A, B9248 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1019-ND 1.96 1.23 1.11 | 112565 
Plug, Straight RG 6 Plenum, B1695A Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1020-ND 2.00 1.25 1.13 | 112519 
Plug, Straight -141 Semi-Rigid, 402, U Gold | Gold | Solder Solder }ACX1021-ND 2.76 1.73 1.56) 112551 
Plug, Straight .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder }ACX1022-ND 2.76 1.73 1.56 | 112552 
Plug, Straight .250 Semi-Rigid Gold | Gold | Solder Solder }ACX1023-ND 248 1.55 —1.40/ 112710 
Plug, Right Angle 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Nickel | Crimp Solder |ACX1024-ND 415 260 2.34/112162 
Plug, Right Angle 55, 142A, 223, 400 Gold | Nickel | Crimp Solder }ACX1025-ND 5.08 3.18 2.87 | 112526 
9 Plug, Right Angle RG 8, 8A, 213, 393 Gold | Nickel | Crimp Solder }|ACX1026-ND 6.15 3.84 3.47|112594 
Plug, Right Angle B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold | Nickel | Crimp Solder }ACX1027-ND 6.15 3.84 3.47| 112596 
Plug, Right Angle RG 174, 188A, 316 Gold | Nickel | Crimp Solder }|ACX1028-ND 453 283  2.56| 112178 
Plug, Right Angle RG 179, 187A Gold | Nickel | Crimp Solder |ACX1029-ND 448 2.80 2.53 | 112179 
Bulkhead Jack 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1030-ND 3.97 248 = 2.24| 112202 
Bulkhead Jack RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1031-ND* 3.49 2.18 1.97 | 112202RP 
Bulkhead Jack 55, 142A, 223, 400 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1032-ND 3.94 246 2.22| 112505 
Bulkhead Jack RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1033-ND 3.94 246 2.22 | 112234 
3 | Bulkhead Jack 316, U Double Braided Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1034-ND 3.94 246 2.22 | 112517 
Bulkhead Jack RG 179, 187A, B9221 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1035-ND 3.94 246 = 2.22 | 112235 
Bulkhead Jack RG 178B, 196A Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1036-ND 4.77 2.98 2.69} 112522 
Bulkhead Jack -141 Semi-Rigid, 402, U Gold | Nickel | Solder Solder |ACX1037-ND 410 256 2.32) 112581 
Bulkhead Jack .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Nickel | Solder Solder |ACX1038-ND 410 2.56 2.32 | 112580 
Jack, Straight RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1039-ND 243° 1.52 = 1.37 | 112144 
Jack, Straight 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Nickel | Crimp Crimp }ACX1040-ND* 243 1.52 1.37] 112144RP 
Jack, Straight RG 55, 142, 223, 400 Gold | Nickel | Crimp Crimp }ACX1041-ND 243 1.52 1.37 | 112513 
4 | Jack, Straight RG 59, 62, 140, 210 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1042-ND 241 1.50 = 1.36 | 112147 
Jack, Straight RG 59, U-20AWG Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1043-ND 243 1.52 1.37 | 112649 
Jack, Straight RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1044-ND 2.51 1.57 1.42 | 112160 
Jack, Straight RG 179, 187, B9221 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1045-ND 2.51 1.57 1.42 | 112161 
Bulkhead Receptacle, 500 — Gold | Nickel — _ ACX1046-ND. 2.11 1.32 1.19 | 112424 
5 | Bulkhead Receptacle _ Gold | Nickel _ _ ACX1047-ND* 1.65 1.04 -94 | 112424RP 
Bulkhead Receptacle, Isolated, 500 — Gold | Nickel _— = ACX1048-ND 3.54 2.21 2.00 | 112431 
6 | Panel Receptacle = Gold | Nickel = = ACX1049-ND. 3.87 2.42 2.18 | 112290 
PCB Receptacle, 4-Legs — Gold | Nickel _— = ACX1050-ND 2.08 1.30 1.17 | 112538 
7 | PCB Receptacle, 4-Legs, Short Body cal Gold | Nickel _ _ ACX1051-ND. 249 1.55 1.40} 112404 
PCB Receptacle Jack, 3-Legs = Gold | Nickel = = ACX1052-ND. 4.32 2.70 2.44 | 112483 
8 | PCB Receptacle Jack, 500, Vertical = Gold | Nickel _ = ACX1053-ND_ 3.31 2.07 1.87 | 112536 
Adapter, Bulkhead, Jack-Jack, 500 — Gold | Nickel — — ACX1054-ND. 3.58 = 2.24 2.02 | 112437 
Adapter, Bulkhead, Jack-Jack, 750 — Gold | Nickel _ _ ACX1055-ND. 3.58 2.24 = 2.02 | 112438 
9 Adapter, Bulkhead, Jack-Jack, Isolated, 500 — Gold | Nickel _— _— ACX1056-ND 5.04 3.15 2.84 | 112439 
Adapter, Bulkhead, Jack-Jack, Isolated, 750. — Gold | Nickel —_ — ACX1057-ND 5.04 3.15 2.84 | 112440 
Adapter, Bulkhead, Jack-Jack, Isolated, 500 - Gold | Nickel _— _ ACX1058-ND. 3.94 246 2.22| 112443 
Adapter, Bulkhead, Jack-Jack, Isolated, 750 = Gold | Nickel = = ACX1059-ND. 3.94 246 2.22 | 112444 
40 Adapter, Jack-Jack, 500 — Gold | Nickel =— — ACX1060-ND. 2.51 1.57 1.42 | 112445 
Adapter, Jack-Jack, 750 = Gold | Nickel = = ACX1061-ND. 2.51 1.57 1.42 | 112446 
11 Adapter, Plug-Plug, 500 — Gold | Nickel _— = ACX1062-ND 419 2.62 2.37 | 112447 
Adapter, Plug-Plug, 750 = Gold | Nickel = = ACX1063-ND. 419 262 2.37 | 112448 
42 "T’ Adapter, Jack-Plug-Jack, 500 = Gold | Nickel = = ACX1064-ND. 2.64 1.65 1.49) 112461 
"T Adapter, Jack-Plug-Jack, 750 = Gold | Nickel = = ACX1065-ND. 2.96 1.85 1.67 | 112462 
Terminator Plug, 500 — Gold | Nickel _— =_ ACX1066-ND 2.51 1.57 1.42 | 202103 
13 | Terminator Plug, 750 — Gold | Nickel _ _- ACX1067-ND. 2.51 1.57 1.42 | 202105 
Shorting Plug = Gold | Nickel = = ACX1069-ND. 3.30 2.06 1.86 | 202114 
— | Male Cap with Chain (For Receptacles) = — | Nickel — =— ACX1068-ND 2.41 1.50 1.36 | 202100 
* Reverse Polarity 
SMA and Reverse Polarized SMA Connectors 
Cable Group Center | Body | Cable Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.| Description RG/U Contact|Plating| Outer / Inner | Part No. 1 50 100 | Part No. 
Direct Solder Plug 141 Semi-Rigit _ Gold | Solder Solder | ACX1175-ND 1.85 1.16 1.04 | 132100 
Semi-Rigid Plug 141 Semi-Rigit Gold | Gold | Solder Solder | ACX1176-ND 3.39 2.12 1.91 | 132102 
Semi-Rigid Plug .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder | ACX1177-ND 3.39 2.12 1.91 | 132101 
Semi-Rigid Plug .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder | ACX1178-ND* 4.14 2.58 2.33 | 132101RP 
Semi-Rigid Plug .250 Semi-Rigid Gold | Gold | Solder Solder | ACX1179-ND 5.43 3.40 3.07_| 132296 
Plug, Straight RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195™, B7806A | Gold | Gold | Crimp Solder | ACX1192-ND 3.93 2.45 2.22 | 132113 
Plug, Straight 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Gold | Crimp Solder | ACX1193-ND* 4.92 3.08 2.78 | 132113RP 
Plug, Straight RG 55, 142A, 223, 400 Gold | Gold | Crimp Solder | ACX1194-ND 3.94 2.46 2.22 | 132195 
Plug, Straight 55, 142A, 223, 400 Gold | Gold | Crimp Solder | ACX1195-ND* 4.50 2.81 2.54 | 132195RP 
14 Plug, Straight LMR200™, B7807A Gold | Gold | Crimp Solder | ACX1196-ND 4.06 2.54 2.29 | 132234 
Plug, Straight LMR200, B7807A Gold | Gold | Crimp Solder | ACX1197-ND* 4.89 3.06 2.76 | 132234RP 
Plug, Straight RG 8X, LMR240™, B7808A Gold | Gold | Crimp Solder | ACX1198-ND 6.49 4.05 3.66 | 132231 
Plug, Straight RG 8X, LMR240, B7808A Gold | Gold | Crimp Solder | ACX1199-ND* 7.81 4.88 4.41 | 132231RP 
Plug, Straight B9913, LMR400™, B7810A, B8214 Gold | Gold | Crimp Solder | ACX1200-ND 7.40 4.62 4.18 | 132298 
Plug, Straight B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold | Gold | Crimp Solder | ACX1201-ND* 8.62 5.38 4.86 | 132298RP 
Plug, Straight RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp Solder | ACX1202-ND 3.93 2.45 2.22 | 132114 
Plug, Straight 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp Solder | ACX1203-ND* 6.14 3.84 3.47 | 132114RP 
Plug, Straight 316, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Solder | ACX1204-ND 3.85 2.41 2.18 | 132178 
Plug, Straight 316, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Solder | ACX1205-ND* 5.34 3.34 3.01 | 132178RP 
Plug, Straight RG 178B, 196A Gold | Gold | Crimp Solder | ACX1206-ND 6.05 3.78 3.42 | 132193 
Right Angle, Direct Solder Plug -141 Semi-Rigid, 402, U Gold | Gold | Solder Solder ) ACX1180-ND 6.20 3.88 3.50 | 132112 
Right Angle, Direct Solder Plug .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder ) ACX1181-ND 6.20 3.88 3.50 | 132111 
15 Right Angle, Crimp Plug RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold | Gold | Crimp Solder | ACX1207-ND 7.11 4.45 4.01 | 132122 
Right Angle, Crimp Plug 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Gold | Crimp Solder | ACX1208-ND* 6.72 4.20 3.79 | 132122RP 
Right Angle, Crimp Plug RG 55, 142, 223, 400 Gold | Gold | Crimp Solder ) ACX1209-ND 7.10 4.44 4.01 | 132194 
Right Angle, Crimp Plug LMR200, B7807A Gold | Gold | Crimp Solder | ACX1210-ND 6.64 4.15 3.75 | 132235 
Panel Mount 
* Reverse Polarity (Continued) 
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Amphenol’Connex RF Connectors (cont) 


SMA and Reverse Polarized SMA Connectors 


Cable Group Center| Body | Cable Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.| Description RG/U Contact|Plating| Outer / Inner_| Part No. 1 50 100 Part No. 
Right Angle, Crimp Plug LMR200™, B7807A Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1211-ND* 6.46 4.04 3.65 | 132235RP 
Right Angle, Crimp Plug RG 8X, LMR240™, B7808A Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1212-ND 9.35 5.84 5.28 | 132239 
Right Angle, Crimp Plug B9913, LMR400™, B7810A, B8214 Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1213-ND 7.39 4.62 417 | 132299 
15 | Right Angle, Crimp Plug RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1214-ND 7.11 4.45 4.01 | 132123 
Right Angle, Crimp Plug RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold_| Gold Crimp Crimp _| ACX1215-ND* 6.72 4.20 3.79 | 182123RP 
Right Angle, Crimp Plug 316 Double Braided Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1216-ND 7.11 4.45 4.01 | 132182 
Right Angle, Crimp Plug RG 178B, 196A Gold_| Gold Crimp Crimp _| ACX1217-ND 6.60 4.13 3.73 | 132173 
Bulkhead, Crimp Jack 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195™, B7806A | Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1218-ND 5.53 3.45 3.12 | 132118 
Bulkhead, Crimp Jack RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1219-ND* 5.40 3.37 3.05 | 132118RP 
Bulkhead, Crimp Jack RG 55, 142, 223, 400 Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1220-ND 5.47 3.42 3.09 | 132191 
Bulkhead, Crimp Jack RG 55, 142, 223, 400 Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1221-ND* 5.40 3.37 3.05 | 132191RP 
Bulkhead, Crimp Jack RG 8X, LMR240, B7808A Gold _| Gold Crimp Crimp _| ACX1222-ND 5.54 3.46 3.13 | 132241 
Bulkhead, Crimp Jack RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1223-ND 6.46 4.04 3.65 | 132119 
Bulkhead, Crimp Jack RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1224-ND* 5.13 3.21 2.90 | 132119RP 
16 | Straight, Crimp Jackt RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1225-ND 5.31 3.32 3.00 | 132116 
Straight, Crimp Jackt 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1226-ND* 431 2.69 2.43 | 132116RP 
Straight, Crimp Jackt RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold Crimp Crimp _| ACX1227-ND 5.25 3.28 2.96 | 132117 
Straight, Crimp Jackt 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1228-ND* 431 2.69 2.43 | 132117RP 
Straight, Crimp Jackt 316, U Double Braided Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1229-ND 4.37 2.73 2.46 | 132198 
Direct Solder, Bulkhead Jack .141 Semi-Rigid, 402, U Gold | Gold | Solder Solder | ACX1182-ND 6.34 3.96 3.58 | 132106 
Direct Solder, Bulkhead Jack .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder | ACX1183-ND 6.34 3.96 3.58 | 132105 
Direct Solder, Bulkhead Jack .250 Semi-Rigid Gold | Gold | Solder Solder | ACX1184-ND 8.62 5.38 4.86 | 132346 
Semi-Rigid, Panel Jack, 4-Hole .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder | ACX1185-ND 6.24 3.90 3.52 | 132107 
Semi-Rigid, Panel Jack, 4-Hole -141 Semi-Rigid, 402, U Gold | Gold | Solder Solder | ACX1186-ND 6.24 3.90 3.52 | 132108 
17 | panel Jack .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder | ACX1187-ND* 5.25 3.29 2.97 | 132108RP 
Receptacle, 4-Hole Flange, Teflon _— Gold | Gold _— — ACX1238-ND 6.83 4.27 3.85 | 132146 
— |Receptacle, 2-Hole Flange, Teflon = Gold | Gold — = ACX1239-ND 7.11 4.45 4.01 | 132147 
Semi-Rigid, Jack, 2-Hole Flange .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder | ACX1188-ND 6.24 3.90 3.52 | 132109 
18 Semi-Rigid, Jack, 2-Hole Flange .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder | ACX1189-ND* 5.03 3.15 2.85 | 132109RP 
Direct Solder, Jack, 2-Hole Flange .141 Semi-Rigid, 402, U Gold | Gold Solder Solder | ACX1190-ND 5.82 3.64 3.29 | 132110 
Adapter Direct Solder, Jack, 2-Hole Flange -141 Semi-Rigid, 402, U Gold | Gold Solder Solder | ACX1191-ND* 5.96 3.73 3.37 | 132110RP 
Fig. 24 19 PCB, Jack (Extended Legs) _ Gold | Gold = = ACX1230-ND. 4.60 2.87 2.60 | 132134 
ig. PCB, Jack (Extended Legs) - Gold | Gold - = ACX1231-ND* 3.69 2.31 2.08 | 132134RP 
Right Angle, PCB, Jack — Gold | Gold _ _ ACX1232-ND 7.77 4.85 438 | 132136 
Right Angle, PCB, Jack — Gold | Gold _ _ ACX1233-ND* 7.23 4.52 4.08 | 132136RP 
20 Right Angle, Bulkhead, PCB, Jack — Gold | Gold _ =_ ACX1234-ND. 10.51 6.57 5.93 | 132203 
Right Angle, Bulkhead, PCB, Jack = Gold_| Gold = _- ACX1235-ND* 9.16 5.73 5.17__| 132203RP 
21 | Bulkhead, Receptacle, Front Mount = Gold | Gold _— _— ACX1236-ND 5.74 3.59 3.24 | 132137 
22 |Bulkhead, Receptacle, Rear Mount _— Gold | Gold _— _— ACX1237-ND 5.31 3.32 3.00 | 132139 
23 Plug to Plug — Gold | Gold _ _ ACX1240-ND. 6.31 3.94 3.56 | 132168 
Plug to R-P Plug — Gold _| Gold - _— ACX1241-ND* 11.49 7.18 6.48 | 132168RP 
Adapter 24 Jack to Jack _ Gold | Gold _ _ ACX1242-ND. 5.14 3.21 2.90 | 132169 
Jack to R-P Jack = Gold_| Gold = = ACX1243-ND* 4.60 2.87 2.59 | 132169RP 
Fig. 26 pg | Bulkhead, Jack to Jack = Gold [Gold | — | — |ACX1244-ND 788 493 445 | 132170 
Bulkhead, Jack to R-P Jack md Gold | Gold - = ACX1245-ND* 11.38 7.11 6.42 | 132170RP 
Plug to Jack — Gold | Gold _ _ ACX1246-ND. 5.74 3.59 3.24 | 132171 
26 |Plug to R-P Jack — Gold | Gold _ _ ACX1247-ND* 5.74 3.59 3.24 | 132171RP 
Plug to Jack = Gold_| Gold = = ACX1248-ND* 5.74 3.59 3.24 | 132171RP-10) 
27 |Plug to Jack, Right Angle _ Gold | Gold - _ ACX1249-ND. 9.28 5.80 6.24 | 132172 
— |Plug Cap (Less Chain) _ - Gold - - ACX1250-ND. 1.77 1.11 1.00 | 202112 
— |Terminator Plug, 500 _ Gold | Gold - - ACX1251-ND. 2.87 1.79 1.62 | 132360 
— |Terminator Jack, 500 _ Gold | Gold - _- ACX1252-ND. 2.87 1.79 1.62 | 132361 
Adapter Adapter *Reverse Polarity + Nut and Washer not included 
. SMB and MINI 75 Ohm SMB Connectors 
Cable Group Center |Body | Cable Attachment |Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.|Description RG/U Contact|Plating} Outer / Inner [Part No. 1 100 | Part No. 
Plug, Straight RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195™, B7806A | Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1278-ND 5.43 3.40 3.07 | 142255 
Plug, Straight RG 55, 142, 223, 400 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1279-ND 6.07 3.79 3.42 | 142220 
Plug, Straight RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1280-ND 5.80 3.63 3.28 | 142186 
Plug, Straight, Mine 750 179, 187, Gold | Gold | Crimp Crimp J|ACX1281-ND 5.51 3.45 3.11 | 142186-75 
28 Plug, Straight 316, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1282-ND 5.86 3.66 3.31 | 142187 
Plug, Straight, Mine 750 179, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp /ACX1283-ND 5.46 3.41 3.08 | 142187-75 
Plug, Straight RG 178, 196 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1284-ND 5.86 3.66 3.31 | 142229 
Direct Solder Plug .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder |ACX1285-ND 5.43 3.40 3.07 | 142212 
Direct Solder Plug, Mine 750 .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder |ACX1286-ND 5.14 3.22 2.91 | 142212-75 
Plug, Straight, Mine 750 AT&T735A, B735A1 Gold | Gold | Crimp Crimp _|ACX1287-ND 5.85 3.66 3.30_| 142222-75 
Right Angle, Crimp Plug 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1288-ND 7.06 4.42 3.99 | 142206 
Right Angle, Crimp Plug 55, 142A, 223, 400 Gold | Gold | Crimp Crimp JACX1289-ND 17.23 10.77 9.73 | 142322 
Right Angle, Crimp Plug RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1290-ND 5.18 3.24 2.92 | 142194 
Right Angle, Crimp Plug, Mine 750 179, 187, B9221 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1291-ND 6.26 3.91 3.53 | 142194-75 
Right Angle, Crimp Plug 316, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp _|ACX1292-ND 7.11 4.45 4.01_| 142176 
29 Right Angle, Crimp Plug, Mine 750. 179, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp JACX1293-ND 6.32 3.95 3.57 | 142176-75 
Right Angle, Crimp Plug RG 178, 196 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1294-ND 7.45 4.66 4.21 | 142195 
Right Angle, Direct Solder, Plug .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder JACX1295-ND 6.46 4.04 3.65 | 142214 
Right Angle, Direct Solder, Plug 141 Semi-Rigid, 402, U Gold | Gold | Solder Solder |ACX1296-ND 18.10 11.31 10.22 | 142329 
Right Angle, Crimp Plug, Mine 750 AT&T735A, B735A1 Gold | Gold _| Crimp Crimp |ACX1297-ND 6.43 4.02 3.63 | 142221-75 
Bulkhead, Crimp Jack RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp Crimp JACX1298-ND 4.27 2.67 2.41 | 142191 
Bulkhead, Crimp Jack, Mine 750 179, 187, B9221 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1299-ND 4.31 2.69 2.43 | 142191-75 
Bulkhead, Crimp Jack 316, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1300-ND 431 2.69 2.43 | 142192 
30 |Bulkhead, Crimp Jack, Mine 750. 179, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp jACX1301-ND 4.31 2.69 2.43 | 142192-75 
Bulkhead, Crimp Jack RG 178B, 196A Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1302-ND 4.31 2.69 2.43 | 142231 
Bulkhead, Direct Solder Jack .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder JACX1303-ND = 11.38 7.11 6.42 | 142301 
Bulkhead, Receptacle Jack 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold_| Gold = —__|ACX1309-ND 3.28 2.05 1.85 | 142154 
Straight Jack 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1304-ND 3.72 2.33 2.10 | 142189 
Straight Jack, Mine 750 179, 187, B9221 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1305-ND 3.76 2.35 2.12 | 142189-75 
31 |Straight Jack 316, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1306-ND 3.53 2.21 1.99 | 142190 
Straight Jack, Mine 750 179, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1307-ND 3.76 2.35 2.12 | 142190-75 
Straight Jack 178B, 196A Gold | Gold _| Crimp Crimp _|ACX1308-ND 3.90 2.44 2.20 | 142241 
30 PCB Straight Plug — Gold | Gold =— — — |ACX1310-ND 5.14 3.21 2.90 | 142134 
PCB Straight Plug, Mine 750 = Gold _| Gold = — __|ACX1311-ND 5.17 3.23 2.92 | 142134-75 
PCB Jack _ Gold | Gold _ — — |ACX1312-ND 2.64 1.65 1.49 | 142138 
33 PCB Jack, Mine 750 - Gold | Gold = — — |ACX1313-ND 207 1.73 1.56 | 142138-75 
PCB Bulkhead Receptacle _ Gold | Gold _ —  |ACX1314-ND 4.68 2.93 2.64 | 142210 
PCB Bulkhead Receptacle, Mine 750 = Gold_| Gold = — __|ACX1315-ND 4.64 2.90 2.62 _| 142210-75 
PCB, Jack _ Gold | Gold _ — — |ACX1316-ND 471 2.94 2.66 | 142146 
34 PCB, Jack, 750. — Gold | Gold = —  |ACX1317-ND 4.75 2.97 2.68 | 142146-75 
PCB, Bulkhead, Jack _ Gold | Gold _ — _ |ACX1318-ND 6.61 4.13 3.73 | 142184 
PCB, Bulkhead, Jack, Mine 750 = Gold_| Gold =_ — __|ACX1319-ND 6.63 4.14 3.74 | 142184-75 
Right Anal 35 |Panel Receptacle, 4-Hole Flange _ Gold | Gold = —__|ACX1320-ND 4.48 2.80 2.53 | 142162 
HOHEANGIC — [Panel Receptacle, 2-Hole Flange = Gold | Gold [| — —___|ACX1321-ND 4.75 2.97 2.68 | 142166 
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Amphenol’Connex = 2F Connectors 


MCX Connectors 


Cable Group Center | Body | Cable Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. | Description RG/U Contact|Plating) Outer / Inner | PartNo. 1 50 100 Part No. 
Plug, Straight RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195™, B7806A| Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1253-ND 4.62 2.89 2.61 252180 
Plug, Straight RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1254-ND 4.50 2.81 2.54 | 252103 
1 | Plug, Straight 316, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1255-ND 4.94 3.09 2.79 | 252121 
Plug, Straight RG 178, 196 Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1256-ND 6.77 4.23 3.82 | 252127 
Direct Solder Plug, Straight .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder | ACX1257-ND 4.27 2.67 2.41 252107 
Plug, Right Angle 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1258-ND 6.67 417 3.76 | 252115 
9 Plug, Right Angle 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1259-ND 5.95 3.72 3.36 | 252102 
Plug, Right Angle 316, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1260-ND 5.95 3.72 3.36 | 252119 
Plug, Right Angle .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder | ACX1261-ND 5.69 3.56 3.21 252109 
3 _|P.C.B. Receptacle Jack = Gold | Gold = = ACX1262-ND 5.11 3.20 2.89 | 252105 
4 |P.C.B. Receptacle, Surface Mount _— Gold | Gold - _ ACX1263-ND 4.89 3.06 2.76 | 252117 
5 _|P.C.B. Receptacle Plug = Gold | Gold = = ACX1264-ND 5.53 3.46 3.12 | 252153 
6 | Jack to Jack Adapter =— Gold | Gold _- =- ACX1265-ND 6.15 3.84 3.47 | 252169 
7 | Bulkhead, Jack to Jack Adapter _- Gold | Gold - - ACX1266-ND 7.29 4.56 412 | 252171 
MMCX Connectors 
Cable Group Center | Body | Cable Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.| Description RG/U Contact | Plating Outer / Inner Part No. 1 50 100 | PartNo. 
Semi-Rigid Plug .085 Semi-Rigid, 405, U Gold Gold | Solder Solder | ACX1267-ND 4.00 2.50 2.26 | 262112 
8 Plug, Straight RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold Gold Crimp Crimp | ACX1268-ND 3.69 2.31 2.08 | 262101 
Plug, Straight 316, U Double Braided Gold Gold Crimp Crimp | ACX1269-ND 3.69 2.31 2.08 | 262110 
Plug, Straight RG 178B, 196A Gold Gold Crimp Crimp _| ACX1270-ND 3.69 2.31 2.08 | 262100 
Right Angle, Semi-Rigid Plug .085 Semi-Rigid, 405, U Gold Gold | Solder Solder | ACX1271-ND §.51 3.45 3.11 | 262113 
9 Right Angle, Plug RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold Gold Crimp Crimp | ACX1272-ND 4.72 2.95 2.66 | 262103 
Right Angle, Plug 316, U Double Braided Gold Gold Crimp Crimp | ACX1273-ND 4.72 2.95 2.66 | 262111 
Right Angle, Plug RG 178B, 196A Gold Gold Crimp Crimp _| ACX1274-ND 4.72 2.95 2.66 | 262102 
10 | P.C.B. Jack - Gold Gold _ _ ACX1275-ND 6.03 3.77 3.40_| 262104 
11 | Edgecard Mount Plug = Gold Gold = = ACX1276-ND 4.72 2.95 2.66 | 262106 
12 | Edgecard, Jack = Gold Gold a a ACX1277-ND 4.24 2.65 2.39 | 262107 
N and Reverse Polarized N Connectors 
Cable Group Center) Body | Cable Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.| Description RG/U Contact| Plating Outer / Inner | Part No. if 50 100 | Part No. 
Plug, Straight RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195™, B7806A| Gold |Nexcote) Crimp Crimp | ACX1118-ND 4.88 3.05 2.76 | 172100 
Plug, Straight RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1119-ND* 5.70 3.56 3.22 | 172100RP 
Plug, Straight RG 55, 142, 223, 400 Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1120-ND 4.87 3.04 2.75 | 172142 
Plug, Straight LMR200™, B7807A Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1121-ND 4.65 2.91 2.63 | 172214 
Plug, Straight LMR200, B7807A Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1122-ND* 5.36 3.35 3.03 | 172214RP 
Plug, Straight RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1123-ND 6.53 4.08 3.68 | 172128 
Plug, Straight RG 316, U Double Braided Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1124-ND 7.01 4.38 3.96 | 172171 
Plug, Straight RG 8, 8A, 213, 393 Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1125-ND 5.28 3.30 2.98 | 172102 
13 | Plug, Straight RG 214 Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1126-ND 5.23 3.27 2.95 | 172166 
Plug, Straight RG 8X, LMR240™, B7808A Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1127-ND 5.28 3.30 2.98 | 172135 
Plug, Straight RG 8X, LMR240, B7808A Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1128-ND* 5.65 3.53 3.19 | 172135RP 
Plug, Straight B9913, LMR400™, B7810A, B8214 Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1129-ND 5.43 3.39 3.06 | 172102H243 
Plug, Straight B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold |Nexcote] Crimp Crimp |ACX1130-ND* 6.11 3.82 3.45 | 172102H243RP 
Plug, Straight LMR600™ Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1131-ND 11.86 7A1 6.69 | 172206 
Direct Solder Plug .141 Semi-Rigid, 402, U Gold |Nexcote} Solder Solder | ACX1132-ND 5.92 3.70 3.34 | 172133 
Direct Solder Plug .085 Semi-Rigid, 405, U Gold |Nexcote) Solder Solder | ACX1133-ND 6.09 3.81 3.44 | 172211 
Direct Solder Plug .250 Semi-Rigid Gold |Nexcote) Solder Solder | ACX1134-ND 6.11 3.82 3.45 | 172139 
Right Angle, Plug RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold |Nexcote) Crimp Crimp | ACX1135-ND 9.69 6.06 5.48 | 172177 
Right Angle, Plug RG 55, 142, 223, 400 Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1136-ND 9.82 6.14 5.54 | 172178 
14 | Right Angle, Plug RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1137-ND 10.22 6.39 5.77 | 172180 
Right Angle, Plug RG 8, 8A, 213, 393, B9913, MR400 Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1138-ND 11.48 7A7 6.48 | 172176 
Right Angle, Plug RG 214 Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1139-ND 10.63 6.64 6.00 | 172167 
Bulkhead, Jack RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1140-ND 7.42 4.64 4.19 | 172106 
Bulkhead, Jack RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1141-ND* 7.35 4.59 4.15 | 172106RP 
Bulkhead, Jack RG 55, 142, 223, 400 Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1142-ND 6.91 4.32 3.90 | 172132 
Bulkhead, Jack RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1143-ND 7.38 4.61 4.16 | 172129 
15 Bulkhead, Jack RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1144-ND* 6.95 4.34 3.92 | 172129RP 
Bulkhead, Jack RG 316, U Double Braided Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1145-ND 7.38 4.61 4.16 | 172165 
Bulkhead, Jack RG 8X, LMR240, B7808A Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1146-ND 6.97 4.36 3.94 | 172149 
Bulkhead, Direct Solder Jack 141 Semi-Rigid, 402, U Gold |Nexcote|} Solder Solder | ACX1147-ND 8.53 5.33 4.82 | 172137 
Bulkhead, Direct Solder Jack .085 Semi-Rigid, 405, U Gold |Nexcote| Solder Solder | ACX1148-ND 8.47 5.29 4.78 | 172138 
Bulkhead, Direct Solder Jack .250 Semi-Rigid Gold |Nexcote| Solder Solder | ACX1149-ND 8.62 5.38 4.86 | 172153 
Panel Jack RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1150-ND 7.45 4.66 4.21 | 172208 
Panel Jack RG 55, 142A , 223, 400 Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1151-ND 9.34 5.84 5.27 | 172175 
16 | Panel Jack RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold |Nexcote) Crimp Crimp | ACX1152-ND 8.56 5.35 4.83 | 172173 
Panel Direct Solder Jack 141 Semi-Rigid, 402, U Gold |Nexcote} Solder Solder | ACX1153-ND 8.79 5.49 4.96 | 172170 
Panel Direct Solder Jack .085 Semi-Rigid, 405, U Gold |Nexcote|} Solder Solder | ACX1154-ND 8.76 5.48 4.95 | 172169 
Jack, Straight RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold |Nexcote) Crimp Crimp | ACX1155-ND 4.77 2.98 2.69 | 172103 
Jack, Straight RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1156-ND* 4.56 2.85 2.58 | 172103RP 
Jack, Straight, 50, Cap. Con. RG 55, 142, 223, 400 Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1157-ND 477 2.98 2.69 | 172147 
Jack, Straight LMR200, B7807A Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1158-ND 477 2.98 2.69 | 172216 
17 Jack, Straight RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1159-ND 6.72 4.20 3.79 | 172204 
Jack, Straight RG 8X, LMR240, B7808A Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1160-ND 4.65 2.91 2.63 | 172148 
Jack, Straight B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1161-ND 4.88 3.05 2.76 | 172203 
Jack, Straight B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1162-ND* 4.68 2.92 2.64 | 172203RP 
Solder Jack .141 Semi-Rigid, 402, U Gold |Nexcote| Solder Solder | ACX1163-ND 4.83 3.02 2.73 | 172238 
Solder Jack .085 Semi-Rigid, 405, U Gold |Nexcote|} Solder Solder | ACX1164-ND 4.83 3.02 2.73 | 172237 
18 Panel Receptacle Jack, Ext. Tef. _ Gold | Nexcote —_— _— ACX1165-ND 5.28 3.30 2.98 | 172117 
Panel Receptacle Jack _- Gold |Nexcote) — — | ACX1167-ND 5.86 3.66 3.31 | 172119 
19 | Panel Receptacle Plug - Gold |Nexcote; — — | ACX1166-ND 7.54 471 4.25 | 172118 
20 | Plug to Plug Adapter _- Gold |Nexcote) — — | ACX1168-ND 7.93 4.95 4.47 | 172122 
21 | Jack to Jack Adapter - Gold |Nexcote; — — | ACX1169-ND 5.66 3.54 3.19 | 172123 
22 | Bulkhead, Jack to Jack Adapter _ Gold | Nexcote _— _— ACX1170-ND 7.24 4.52 4.09 | 172124 
23 | Jack to Plug Adapter _ Gold | Nexcote _ — | ACX1171-ND 9.48 5.93 5.35 | 172126 
Plug Cap with Chain = — |Nexcote} — — | ACX1172-ND 241 1.50 1.36 | 202102 
— | Terminator Plug with Chain _ Gold | Nexcote _ —  |ACX1173-ND 7.48 4.67 4.22 | 202109-10 
Terminator Jack = Gold |Nexcote}| — —___|ACxX1174-ND 5.17 3.23 2.92 | 202110 


* Reverse Polarity 


386 1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Amphenol’Connex fF connectors 


TNC and Reverse Polarized TNC Connectors 


Cable Group Center Body Cable Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.| Description RG/U Contact | Plating Outer / Inner Part No. 1 50 100 | PartNo. 
Plug, Straight-Captive Contact RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195™, B7806A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1070-ND 1.88 117 1.06} 122108 
Plug, Straight 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold Nickel Crimp Crimp |ACX1071-ND* = 2.56 1.60 1.45| 122108RP 
Plug, Straight RG 55, 142A, 223, 400 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1072-ND 1.88 117 1.06} 122372 
Plug, Straight 55, 142A, 223, 400 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1073-ND* — 3.73 2.33 2.11] 122372RP 
Plug, Straight LMR200™, B7807A Gold Nickel Crimp Crimp _ | ACX1074-ND 1.90 1.18 1.07 | 122410 
Plug, Straight RG 59, 62, 140, 210 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1075-ND 1.88 AA? 1.06} 122111 
Plug, Straight, 750 59, U-20AWG Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1076-ND 1.90 1.18 1.07] 122426 
Plug, Straight RG 8, 8A, 213, 393 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1077-ND 5.91 3.69 3.33} 122394 
Plug, Straight RG 214 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1078-ND 5.91 3.69 3.33} 122398 
Plug, Straight RG 8X, LMR240™, B7808A Gold Nickel Crimp Crimp _| ACX1079-ND 2.15 1.35 1.22| 122408 
1 | Plug, Straight RG 8X, LMR240, B7808A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1080-ND* — 3.87 2.42 2.18 | 122408RP 
Plug, Straight B9913, LMR400™, B7810A, B8214 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1081-ND 6.61 4.13 3.73} 122393 
Plug, Straight B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1082-ND* 6.54 4.09 3.69 | 122393RP 
Plug, Straight RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1083-ND 241 1.50 1.36] 122116 
Plug, Straight 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold Nickel Crimp Crimp |ACX1085-ND* —_2.98 1.86 1.68| 122116RP 
Plug, Straight 316, U Double Braided Gold Nickel Crimp Crimp _ | ACX1084-ND 2.43 1.52 1.37 | _ 122375 
Direct Solder Plug .085 Semi-Rigid, 405, U Gold Gold Solder Solder |ACX1086-ND 14.38 8.99 8.12] 122387 
Direct Solder Plug -141 Semi-Rigid, 402, U Gold Gold Solder Solder | ACX1087-ND 3.68 2.30 2.08} 122386 
Direct Solder Plug .085 Semi-Rigid, 405, U Gold Gold Solder Solder |ACX1088-ND* 4.35 2.72 2.45 | 122386RP 
Direct Solder Plug .250 Semi-Rigid Gold Gold Solder Solder _| ACX1089-ND 2.76 1.73 1.56 | 122484 
Right Angle Plug 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1090-ND 4.12 2.58 2.33 | 122140 
Right Angle Plug RG, 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold Nickel Crimp Crimp |ACX1091-ND* = 4.31 2.69 2.43 | 122140RP 
9 Right Angle Plug RG 55, 142A, 223, 400 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1092-ND 4.31 2.69 2.43} 122430 
Right Angle Plug RG 8X, LMR240™, B7808A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1093-ND 6.51 4.07 3.67| 122414 
Right Angle Plug B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1094-ND 6.15 3.84 3.47| 122416 
Right Angle Plug 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold Nickel Crimp Crimp _| ACX1095-ND 4.48 2.80 2.53 | 122148 
Bulkhead Jack RG, 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1096-ND 3.94 2.46 2.22| 122160 
Bulkhead Jack RG, 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold Nickel Crimp Crimp |ACX1097-ND* = 4.71 2.94 2.66 | 122160RP 
Bulkhead Jack 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1098-ND 3.94 2.46 2.22) 122192 
3 Bulkhead Jack 316, U Double Braided Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1099-ND 3.82 2.39 2.16} 122358 
Bulkhead Jack RG 178B, 196A Gold Nickel Crimp Crimp _| ACX1100-ND 4.51 2.82 2.55 | _ 122370 
Bulkhead Jack RG 178B, 196A Gold Nickel Crimp Crimp |ACX1101-ND* = 5.51 3.45 3.11} 122370RP 
Bulkhead, Direct Solder, Jack -141 Semi-Rigid, 402, U Gold Gold Solder Solder | ACX1102-ND 4.10 2.56 2.32) 122401 
Bulkhead, Solder Jack .085 Semi-Rigid, 405, U Gold Gold Solder Solder | ACX1103-ND 4.31 2.69 2.43 | 122400 
Jack, Straight RG, 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1104-ND 241 1.50 1.36] 122122 
Jack, Straight 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1105-ND* 2.87 1.79 1.62| 122122RP 
Jack, Straight RG 55, 142A, 223, 400 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1106-ND 1.87 Ae 1.06} 122373 
Jack, Straight RG 8X, LMR240, B7808A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1107-ND 4.88 3.05 2.75| 122409 
4 | Jack, Straight RG 8X, LMR240, B7808A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1108-ND* 2.87 1.79 1.62 | 122409RP 
Jack, Straight RG 8, 8A, 213, 393 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1109-ND 5.33 3.33 3.01] 122482 
Jack, Straight B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1110-ND 5.49 3.43 3.10} 122392 
Jack, Straight B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold Nickel Crimp Crimp |ACX1111-ND* = 4.92 3.08 2.78 | 122392RP 
Bulkhead, Receptacle, Solder Pot _— Gold Nickel — _— ACX1112-ND 2.08 1.30 1.17} 122332 
5 | Panel Receptacle, Solder Pot — Gold Nickel — — ACX1113-ND 3.83 2.39 2.16 | 122248 
6 | Jack to Jack Adapter, 500 — Gold Nickel = i ACX1114-ND. 2.54 1.59 1.43 | 122348 
— | Plug to Plug Adapter, 500 = Gold Nickel = — ACX1115-ND. 4.19 2.62 2.37 | 122350 
— | Plug Cap with Chain = = Nickel = = ACX1116-ND 241 1.50 1.36 | 202101 
— | Plug Termination, 500 = Gold Nickel = = ACX1117-ND. 271 1.69 1.53 | 202117 


* Reverse Polarity 


Between Series Adapters 


ACX1339-ND Shown ACX1382-ND ACX1355-ND Shown Center | Body | Digi-Key Price Each Amphenol 
Description Contact| Plating | Part No. 1 50 100 | PartNo. 
N Plug to TNC R/P Jack Gold | Nickel | ACX1362-ND* 17.23 10.77 9.73 | 242130RP 
N Jack to TNC Plug Gold | Nickel | ACX1363-ND 11.49 7.18 6.48 | 242131 
N Jack to TNC R/P Plug Gold | Nickel | ACX1364-ND* —-17.23 10.77 9.73 | 242131RP 
N Jack to TNC Jack Gold | Nickel | ACX1365-ND 17.23 10.77 9.73 | 242132 
N Jack to TNC R/P Jack Gold | Nickel | ACX1366-ND* _17.23 10.77 9.73 | 242132RP 
N Plug to TNC Plug Gold | Nickel | ACX1367-ND 17.23 10.77 9.73 | 242133 
Center | Body | Digi-Key Price Each Amphenol N Plug to TNC R/P Plug Gold | Nickel | ACX1368-ND* 17.23 10.77 9.73 | 242133RP 
Description Contact | Plating | Part No. ‘l 50 100 | Part No. N Plug to F Jack, Waterproof Gold | Nickel | ACX1369-ND 11.49 7.18 6.48 | 242156 
7 5 N Plug to 7/16 Jack Silver | Nexcote] ACX1370-ND 57.44 35.90 32.43 | 242135 
MAT ig BAG mae Gold | Neekel OeeNOM  4ae es ate N Jack to 7/16 Plug Silver [Nexcote| ACX1371-ND__57.44_——35.90_—-32.43 | 242136 
§MA Plug to BNC Plug Gold | Nickel | ACX1324-ND 1723 1077 973 | 242104 N Jack to 7/16 Jack Silver | Nexcote] ACX1372-ND 57.44 35.90 32.43 | 242137 
SMA Jack to BNC Jack Gold | Nickel | ACX1325-ND 1034 6.46 5894 | 249123 N Plug to 7/16 Plug Silver | Nexcote] ACX1373-ND 57.44 35.90 32.43 | 242138 
SMA Jack to BNC Bulkhead Jack Gold Nickel | ACX1326-ND 17.23 10.77 9.73 | 242181 N Bulkhead Jack to 7/16 Jack Silver | Nexcote) ACX1374-ND 56.90 35.56 32.12 | 272183 
TNC Jack to SMA Plug Gold) Nickel 1 ACX1327-ND 77.49 748 6.48 | 242124 N Jack to SMB Jack Panel Gold | Nickel | ACX1375-ND 17.23 10.77 9.73 | 242198 
§MA Jack to TNC Plug Gold | Nickel | ACX1328-ND 862 538 4.36 | 242105 N Bulkhead Jack to SMB Jack Gold | Nickel | ACX1376-ND 17.23 10.77 9.73 | 242183 
SMA Jack to TNC R/P Plug Gold | Gold | ACX1329-ND* 17.23 10.77 9.73 | 242105RP | | BNC Plug to TNC Jack Gold | Nickel | ACX1377-ND 17.28 10.77 9.73 | 242148 
SMA Plug to TNC Plug Gold | Nickel | ACX1330-ND 17.23 10.77 9.73 | 242106 BNC Jack to TNC Plug Gold | Nickel | ACX1378-ND 6.89 4.31 3.89 | 242149 
SMA Jack to TNC Jack Gold Nickel | ACX1331-ND 17.23 10.77 9.73 | 242107 BNC Jack to TNC Jack Gold | Nickel | ACX1379-ND 17.23 10.77 9.73 | 242150 
SMA Jack to TNC R/P Jack Gold | Gold | ACX1332-ND* 17.23 10.77 9.73 | 242107RP | | BNC Plug to TNC Plug Gold | Nickel ) ACX1380-ND 17.28 10.77 9.73 | 242151 
SMA Jack to TNC Bulkhead Jack Gold | Nickel | ACX1333-ND 17.23 10.77 9.73 | 242178 BNC Plug to F Jack Gold_| Nickel | ACX1381-ND 17.23 10.77 9.73 | 242154 
SMA Plug to SMB Jack Gold | Gold | ACX1334-ND 17.23 10.77 9.73 | 242144 BNC Jack to F Plug Gold | Nickel | ACX1382-ND 17.23 10.77 9.73 | 242159 
SMA Jack to SMB Plug Gold | Gold | ACX1335-ND 17.23 10.77 9.73 | 242145 BNC Jack to F Jack Gold | Nickel | ACX1383-ND 17.23 10.77 9.73 | 242161 
SMA Plug to SMB Plug Gold | Gold _| ACX1336-ND. 17.23 10.77 9.73 | 242146 BNC Plug to F Plug Gold | Nickel | ACX1384-ND 11.49 7.18 6.48 | 242160 
SMA Jack to SMB Jack Gold | Gold | ACX1337-ND 17.23 10.77 9.73 | 242147 BNC Plug to SMB Jack Gold | Nickel | ACX1385-ND 17.23 10.77 9.73 | 242184 
SMA Bulkhead Jack to SMB Jack | Gold | Gold | ACX1338-ND 17.23 10.77 9.73 | 242182 BNC Jack to SMB Plug Gold | Nickel | ACX1386-ND 11.49 7.18 6.48 | 242185, 
SMA Plug to N Jack Gold | Nickel | ACX1339-ND 11.49 7.18 6.48 | 242112 BNC Jack to SMB Jack Gold | Nickel | ACX1387-ND 17.23 10.77 9.73 | 242186 
SMA R/P Plug to N Jack Gold | Nickel | ACX1340-ND* 11.49 7.18 6.48 | 242112RP | | BNC Plug to SMB Plug Gold | Nickel | ACX1388-ND 17.23 10.77 9.73 | 242187 
SMA Jack to N Plug Gold | _Nickel_| ACX1341-ND. 9.19 5.74 5.19 | 242113 U.FL/AMC Jack to SMA Plug Gold | Gold | ACX1389-ND 17.23 10.77 9.73 | 242212 
SMA R/P Jack to N Plug Gold | Nickel | ACX1342-ND* 17.23 10.77 9.73 | 242113RP | | U.FL/AMC Jack to TNC Jack Gold | Nickel | ACX1390-NDO —-17.23 10.77 9.73 | 242192 
SMA Plug to N Plug Gold | Nickel | ACX1343-ND 11.49 7.18 6.48 | 242114 U.FL/AMC Jack to TNC R/P Jack | Gold | Nickel | ACX1391-NDO* — 17.28 10.77 9.73 | 242192RP 
SMA Jack to N Jack Gold | Nickel | ACX1344-ND 11.49 7.18 6.48 | 242115 U.FL/AMC Jack to N Jack Gold | Nickel | ACX1392-NDO 17.23 10.77 9.73 | 242216 
SMA Jack to N Bulkhead Jack Gold | Nickel | ACX1345-ND 10.40 6.50 5.87 | 242125 4 : 
SMA Jack to N Panel Jack Gold_|_Nickel | ACX1346-ND 11.49 7.18 6.48 | 242163 Heverse Polarity “9 /Bulknead 
SMA Plug to MCX Jack Gold | Gold | ACX1347-ND 17.23 10.77 9.73 | 242126 . 
SMA Jack to MCX Plug Gold | Gold | ACX1348-ND 14.36 8.97 8.11 | 242127 Hand Tools and Die Sets for ACX Connectors 
SMA Plug to MCX Plug Gold | Gold | ACX1349-ND 17.23 10.77 9.73 | 242128 — 7 
SMA Jack to MCX Jack Gold | Gold |ACX1350-ND 17.23 1077 9.73 | 242129 ies Cable Digi-Key Price Each | Amphenol 
SMA Plug to MMCX Jack Gold | Gold | ACX1351-ND 17.23 10.77__9.73 | 242140 Description Group beni | et 
SMA Jack to MMCX Plug Gold Gold | ACX1352-ND 17.23 10.77 9.73 | 242141 Tool Crimp with Dies RG 55, 58, 59, 62, 141, 142, 223, 303, 400 ACX1393-ND 77.52 | 47-10070 
SMA Plug to MMCX Plug Gold | Gold | ACX1353-ND 17.23 10.77 9.73 | 242142 Tool Crimp with Dies RG 174, 188, 316, 179, 187, 180, 195, 178,196 | ACX1394-ND —77.48 ‘| 47-10150 
SMA Jack to MMCX Jack Gold Gold | ACX1354-ND 17.23 10.77 9.73 | 242143 Tool Crimp with Dies -151 Hex 316, 179, Double Braid ACX1395-ND. 77.48 | 47-10160 
SMA Jack to MMCX Bulkhead Plug | Gold Gold | ACX1355-ND 17.23 10.77 9.73 | 242193 Tool Crimp with Dies | RG 8, 213, 214, 393, 58, 141, 223, 142, 400 N Series | ACX1396-ND 89.79 | 47-10230 
N Plug to BNC Jack Gold | Nickel | ACX1356-ND 17.23 10.77 9.73 | 242121 Tool Crimp with Dies RG 6, 59, B8281 ACX1397-ND 77.48 | 47-10110 
N Jack to BNC Plug Gold | Nickel | ACX1357-ND 17.23 10.77 9.73 | 242101 Tool Crimp with Dies | RG 58, 174, 188, 316, 179, 187, 142, 141, 223, 400, 55| ACX1398-ND 77.48 | 47-10120 
N Jack to BNC Jack Gold | Nickel | ACX1358-ND 17.28 10.77 9.73 | 242100 Tool Crimp with Dies 5 Cavity RG 58, 59N, BNC, TNC, SMA ACX1399-ND 81.05 | 47-10180 
N Plug to BNC Plug Gold | Nickel | ACX1359-ND 17.23 10.77 9.73 | 242122 Tool Crimp with Dies LMR 400, B9913, 9914, B7810A ACX1400-ND 77.48 | 47-10210 
N Jack to BNC Bulkhead Jack Gold | Nickel | ACX1360-ND 28.72 17.95 16.21 | 242162 Tool Frame LMR 600 ACX1401-ND 310.00 | 47-4009-20 
N Plug to TNC Jack Gold | Nickel | ACX1361-ND 17.28 10.77 9.73 | 242130 Die Set LMR 600 ACX1402-ND 110.00 | 47-4009-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Amphenol'RF 


FAKRA and FAKRA II SMB Connectors 


With recent advancements in communications technology and increased consumer 
demand for a diverse array of on-board telematics services, RF communications 
systems have become indispensable components of the modern automobile. To 
keep RF interconnection costs low and ensure high levels of electrical and mechanical 
performance the German and American automotive industries have standardized a high- 
performing, cost-effective RF connector based on the FAKRA and USCAR standards. 
Utilizing a standard metal SMB connector embedded within a plastic housing that can 


& 


be designed with multiple colored codes for easy identification, FAKRA connectors are 
designed to perform up to 4GHz and meet the particular mechanical and environmental 
requirements of the automobile industry. FEATURES: Electrical: * |mpedance: 500 
Frequency Range: DC-4GHz « Performance Specification: SAE/USCAR-17 « Insulation 
Resistance: 1000MOQ minimum Center Contact Resistance: center contact <20m0; 
outer contact <10m0Q Dielectric Withstanding Voltage (sea level): >1000VRMS 
Mechanical: * Durability (matings): 100 minimum Plastic Housing Engagement 


Single Male R/A 


PCB with Extended 


Single Male 


Housing 


Single Female 


Single Female with 
Clip Provision at 


6 o'clock 


Dual Male 


Force: <20 N * Plastic Housing Disengagement Force: >25 N * Coding: 13 mechanical 
and colored codings * Plastic Housing: PBT with 15% Glass Fiber * Secondary Locking 
Clip: PBT with 15% Glass Fiber * Center Contact (female): Beryllium Copper; (male): 
Brass «Body: Brass Barrel: Brass «Retainer Ring: Beryllium Copper » Ferrule: 
Copper * Insulator: TFE * Center Contact Plating: Gold * Body, Barrel and Ferrule 
Plating: Nickel. FAKRA connectors incorporate machined components. FAKRA II 
connector series utilizes die cast as well as stamped and formed components. 


Single Male 
with Bracket 


Female Housings 


Mechanical and Color Coding 


Male Housings 


A Rib Similar A 
Combination Color RAL No. 
A-B1 Deep Black 9005 
So A-B2 Signal White 9003 
A-C Signal Blue 5005 
A-D Bordeaux Violet 4004 
B2-C Heather Violet 4003 
c-D Curry Yellow 1027 
Neutral Coding Water Blue 5021 
Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol RF Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol RF 
Fig. RG/U Part No. 1 10 25 100| Part No. Fig. RG/U Part No. 1 10 25 100| Part No. 
FAKRA Coding “A” (Deep Black) 5 RG-58, 141 ARF1616-ND 270 2.25 1.46  1.35| 2FA1-NCSJ-C04-0 
RG-174, 188, 316 ARF1253-ND 3.27 2.73 1.77. 1.64| FA1-NASP-CO1-1 6 RG-174, 188, 316 ARF1615-ND 2.67 2.23 1.44 1.34) 2FA1-NCSJ-C01-6 
1 RG-58, 141 ARF1255-ND 3.38 2.82 1.83 1.70] FA1-NASP-C04-1 RG-58, 141 ARF1617-ND 2.79 2.33 1.51 1.40] 2FA1-NCSJ-C04-6 
RG-174, 188,316 | ARF1604-ND 3.27 2.73 1.77 1.64] FA1-NARJ-CO1-3 FAKRA Coding “D” (Bordeaux Violet) 
2 _ ARF1274-ND 3.42 2.85 1.85 1.71] FA1-NARP-PCB-9 1 | RG-174, 188,316 | ARF1343-ND 3.27 2.73 1.77 _1.64| FA1-NDSP-CO1-1 
= ARF1655-ND0 NEW! 3.42 2.85 1.85 1.71| FA1-NARP-PCB-8 8 | RG-174, 188,316 | ARF1331-ND 3.87 3.23 2.09 1.94] FA1-NDSP-C01-0 
g | RG-174, 188,316 | ARF1266-ND 3.59 2.99 1.94 1.80| FA1-NASJ-C01-0 3 | RG-174, 188,316 | ARF1339-ND 3.59 2.99 1.94 1.80| FA1-NDSJ-C01-0 
RG-58, 141 ARF1268-ND 3.69 3.08 1.99 1.85 | FA1-NASJ-C04-0 RG-58, 141 ARF1341-ND. 3.69 3.08 1.99 1.85] FA1-NDSJ-C04-0 
4 | RG-174, 188, 316 ARF1272-ND 4.11 3.43 2.22 2.06) FA1-NARJ-C01-0 g | RG-174, 188, 316 ARF1340-ND 3.69 3.08 1.99 1.85] FA1-NDSJ-C01-6 
RG-58, 141 ARF1273-ND 4.31 3.60 2.33  2.16| FA1-NARJ-C04-0 RG-58, 141 ARF1342-ND 3.80 3.17 2.05 1.90] FA1-NDSJ-C04-6 
FAKRA II Coding “A” (Deep Black) 4 | RG-174, 188,316 | ARF1337-ND 4.11 3.43 2.22 2.06] FA1-NDRJ-C01-0 
1 | RG-174, 188,316 | ARF1605-ND 2.40 2.00 1.30 1.20] 2FA1-NASP-CO1-1 FAKRA II Coding “D” (Bordeaux Violet) 
RG-58, 141 ARF1606-ND 252 2.10 1.36 1.26 | 2FA1-NASP-C04-1 1 | RG-174, 188,316 | ARF1626-ND 2.40 2.00 1.30 1.20] 2FA1-NDSP-CO1-1 
| RG-174, 188,316 | ARF1600-ND 258 2.15 1.39 1.29] 2FA1-NASJ-CO1-0 RG-58, 141 ARF1627-ND 252 210 1.36 1.26] 2FA1-NDSP-C04-1 
RG-58, 141 ARF1602-ND 2.70 2.25 1.46 1.35| 2FA1-NASJ-CO4-0 5 | RG-174, 188,316 | ARF1621-ND 258 2.15 1.39 1.29] 2FA1-NDSJ-CO1-0 
g | RG-174, 188,316 | ARF1601-ND 267 2.23 1.44 1.34] 2FA1-NASJ-CO1-6 RG-58, 141 ARF1623-ND 2.70 2.25 1.46 1.35| 2FA1-NDSJ-C04-0 
RG-58, 141 ARF1603-ND 279 2.33 1.51 1.40| 2FA1-NASJ-C04-6 | RG-174, 188,316 | ARF1622-ND 267 2.23 1.44 1.34] 2FA1-NDSJ-CO1-6 

FAKRA Coding “B” (Signal White) RG-58, 141 ARF1624-ND 2.79 2.33 1.51 _1.40| 2FA1-NDSJ-C04-6 

1 | RG-174, 188,316 | ARF1278-ND 3.27 2.73 1.77 _1.64| FA1-NBSP-CO1-1 FAKRA Coding “H” (Heather Violet) 
2 = ARF1656-ND0 NEW! 3.42 285 1.85 1.71|FA1-NBRP-PCB-8 RG-174, 188,316 | ARF1428-ND 3.59 2.99 1.94 1.80] FA1-NHSJ-CO1-0 
3 | RG-174, 188,316 | ARF1287-ND 3.59 2.99 1.94 1.80|FA1-NBSJ-C01-0 = ARF1658-ND0 NEW! 3.42 285 1.85 1.71| FA1-NHRP-PCB-8 
RG-58, 141 ARF1289-ND 3.69 3.08 1.99 _1.85| FA1-NBSJ-C04-0 FAKRA II Coding “H” (Heather Violet) 
FAKRA II Coding “B” (Signal White) 4 | RG-174, 188,316 | ARF1633-ND 2.40 2.00 1.30 1.20] 2FA1-NHSP-CO1-1 
1 | RG-174, 188,316 | ARF1612-ND 2.40 2.00 1.30 1.20] 2FA1-NBSP-CO1-1 RG-58, 141 Anns END 252 210 1.96 1.26| 2FA1-NHSP-C04-1 
RG-58, 141 ARF1613-ND 2.52 210 1.36 1.26| 2FA1-NBSP-C04-1 RG-174, 188, 316 ARF1628-ND 2.58 2.15 1.39 1.29} 2FA1-NHSJ-C01-0 
5 | RG-174, 188,316 | ARF1607-ND 258 215 1.39 1.29|2FA1-NBSJ-Co1-0] | 5 — pb aoe a pine isi fe oer teria! 
RG-58, 141 ARF1609-ND 270 2.25 1.46 1.35| 2FA1-NBSJ-CO4-0 Bia : : ; : 
g | RG-174, 188,316 | ARF1608-ND 267 2.23 1.44 1.34] 2FA1-NBSJ-CO1-6 G68, 144 AREIBS IND) - B19 2 G8 19 1.40 | PEALNHSS COTS 
RG-58, 141 ARF1610-ND 2.79 233 1.51 1.40| 2FA1-NBSJ-C04-6 FAKRA Coding “Kk” (Curry Yellow) 

FAKRA Coding “C” (Signal Blue) 1 | RG-174, 188,316 | ARF1481-ND 3.27 2.73 1.77 _1.64| FA1-NKSP-CO1-1 
1_| RG-174, 188,316 | ARF1316-ND 3.27 2.73 1.77 _1.64| FA1-NCSP-C01-1 RG-174, 188316 Aa elie Se eee eee tee) erie cco 
3 == ARIES NSOINEW! ‘aie? be. SSE ATA A ENGEREBCRS 3 RG-58, 141 ARF1489-ND 3.69 3.08 1.99 1.85] FA1-NKSJ-C04-0 

RG-178, .071 ARF1492-ND 4.11 3.43 2.22 2.06] FA1-NKSJ-C10-0 
4 | FG-174, 188,316 HE ey 359 2.99 1.94 1.80) FA1-NCSJ-CO1-0 | | 6 | RG-174, 188,316 | ARF1488-ND 3.69 3.08 1.99 _1.85| FA1-NKSJ-CO1-6 
wine CRED S69 3.08 1.99 1.85 FATNOSHCO4O RG-174, 188, 316 | _ARF1478-ND 411 3.43 2.22 2.06] FA1-NKRJ-C01-0 
5 | RG-174, 188,316 | ARF1311-ND 3.69 3.08 1.99 1.85| FA1-NCSJ-CO1-6 FAKRA ii Goding °K" (Curry Yellow) 
g | RS-174, 188, 316 aia ie SE eS ee enue rere ; | RG-174, 188,316 | ARF1640-ND 2.40 2.00 1.30 1.20] 2FA1-NKSP-CO1-1 
RG-174, 188,316 | ARF1307-ND 411 3.43 2.22 2.06| FA1-NCRJ-C01-0 RG-58, 141 aera DES. 040 aise: “4.56| SRALNKSRICOd 
7 | RG-174, 188, 316 _|SbbtG 2s : 878 BON 8.69 2 8197,| FAB NCS RCOLS 5 | RG-174, 188,316 | ARF1635-ND 258 2.15 1.39 1.29] 2FA1-NKSJ-CO1-0 
FAKRA II Coding “C” (Signal Blue) RG-58, 141 ARF1637-ND 2.70 2.25 1.46 _1.35| 2FA1-NKSJ-C04-0 
1 RG-174, 188, 316 ARF1619-ND 2.73 2.28 1.47 1.37| 2FA1-NCSP-C01-1 : RG-174, 188, 316 ARF1636-ND 2.67 2.23 1.44 1.34] 2FA1-NKSJ-C01-6 
RG-58, 141 ARF1620-ND 2.52 2.10 1.36 1.26] 2FA1-NCSP-C04-1 RG-58, 141 ARF1638-ND 2.79 233 1.51 1.40] 2FA1-NKSJ-C04-6 
5 | RG-174, 188,316 | ARF1614-ND 258 2.15 1.39 1.29] 2FA1-NCSJ-CO1-0 
4 Tin Plated (Continued) 
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“FAKRA and FAKRA II” SMB Connectors (cont, 


Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol RF Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol RF 
Fig. RG/U Part No. 1 10 25 100] Part No. Fig. RG/U Part No. 1 10 25 100 Part No. 
FAKRA Coding “Z” (Water Blue) g | RG-174, 188,316 | ARF1643-ND 267 2.23 1.44 1.34| 2FA1-NZSJ-CO1-6 
RG-174, 188,316 | ARF1533-ND 3.27 273 1.77 1.64] FA1-NZSP-CO1-1 RG-58, 144 SRLS ND) 10h 2 ese = SRE USO pee Nes C029 
1 RG-58, 141 ARF1535-ND 3.38 2.82 1.83 1.70) FA1-NZSP-C04-1 Adapter 
RG-174, 188,316 | ARF1646-ND 3.27 2.73 1.77 1.64| FA1-NZRJ-C01-3 5 = ARF1012-ND 40.68 33.90 21.91 20.34] APH-FKJ-SMAJ 
RG-174, 188,316 | ARF1526-ND 3.59 2.99 1.94 1.80) FA1-NZSJ-CO1-0 
3 Digi-Key Price 
RG-58, 141 ARF1528-ND 3.69 3.08 1.99 1.85] FA1-NZSJ-C04-0 a igi-Key 
4 | RG-174, 188,316 | ARF1523-ND 411 3.43 2.22 2.06] FA1-NZRJ-CO1-0 Bescripfion Bare Ne: Eat) 
3 Tool Crimp Open Frame without Die . ARF1649-ND 458.42 
FAKRA i Coding "2" (Water Blue) Tool Crimp Frame without Die ARF1650-ND 546.50 
1 RG-174, 188, 316 ARF1647-ND 2.40 2.00 1.30 1.20) 2FA1-NZSP-C01-1 Tool Die Center Pin RG-174, 188, 316. ARF1651-ND 84.86 
RG-58, 141 ARF1648-ND 2.52 2.10 1.36 1.26] 2FA1-NZSP-C04-1 Tool Die Set Center Pin RF-58 ......... ARF1652-ND 84.86 
RG-174, 188, 316 ARF1642-ND 258 215 1.389 1.29] 2FA1-NZSJ-C01-0 Tool Die Set Ferrule RG-174, 188, 316, 179B, 186A, 187A ARF1653-ND 189.10 
5 RG-58, 141 ARF1644-ND 270 225 1.46 1.35|2FA1-NZSJ-Co4-0 Tool Die Set Ferrule RG-58, 55, 141, 142, 223, 303, 400. ARF1654-ND 228.09 


AMC Connector Series 


* Frequency Range: 0-6 GHz * Temperature Range: -40°C ~ 90°C 


Amphenol Micro Coaxial (AMC) Connectors are for use in applications with 500 impedance requirements. AMC connectors 


are low profile (2.5mm of the board) and offer an extremely small board footprint (mm X 3mm). * Impedance: 500 


Digi-Key Price Each Amphenol RF 
Fig. Description Part No. al 10 25 Part No. 
1 Jack Straight 500 SMD ARF1579CT-NDt 98 63 -55 A-1JB 
Jack Straight 500 SMD ARF1579TR-NDA 907.50/2,500 A-1JB 
Cable Jumper Plug-Plug 100mm ARF1580-ND 3.65 2.52 2.27 A-1PA-113-100B2 
2 Cable Jumper Plug-Plug 125mm ARF1581-ND 3.83 2.64 2.38 A-1PA-113-125B2 
Cable Jumper Plug-Plug 150mm ARF1577-ND 3.83 2.78 2.38 A-1PA-113-150B2 
Cable Jumper Plug-Plug 300mm ARF1578-ND 4.03 2.78 2.51 A-1PA-113-300B2 
Adapter Plug-RP TNC Jack-Panel ARF1582-ND 8.14 6.11 5.77 031-6101 
Adapter Plug-RP BNC Jack ARF1583-ND 7.80 5.85 5.53 031-6109 
= Adapter Plug-RP TNC Jack-Bulkhead ARF1584-ND 8.14 6.11 5.77 031-6112 
Adapter Plug-RP SMA Jack ARF1585-ND} 6.14 4.49 4.09 901-10097 


t+ Cut Tape ATape and Reel + -65°C ~ 165°C 


The SMP interface is a subminiature interface in the same scale as MMCX connectors but offers a frequency range of DC to 
40 GHz. It is commonly used in miniaturized high frequency coaxial modules. * Impedance: 500 »* Frequency Range: DC 
— 26.5 GHz * Contact Current: 1.2 A DC maximum * Temperature Range: -65°C ~ 165°C 


Digi-Key Price Each Amphenol RF 
Fig. Description Part No. il 10 25 Part No. 
1 Jack Straight .047 Semi-Rigid ARF1592-ND 19.22 12.60 9.45 | SMP-FS-CO6 
Jack Straight .086 Semi-Rigid ARF1593-ND 19.22 12.60 9.45 | SMP-FS-C07 
2 Jack R/A .047 Semi-Rigid ARF1586-ND 19.22 12.60 9.45 SMP-FR-CO6 
Jack R/A .086 Semi-Rigid ARF1587-ND 19.22 12.60 9.45 SMP-FR-CO7 
Plug Limited Detent SMD ARF1594-ND 10.81 8.23 7.67 | SMP-MSLD-PCS 
3 Plug Limited Detent PCB ARF1595-ND 17.58 11.53 8.64 | SMP-MSLD-PCT 
Plug Smooth Bore SMD ARF1596-ND 10.81 8.23 7.67 | SMP-MSSB-PCS 
Plug Smooth Bore PCB ARF1597-ND 17.58 11.53 8.64 | SMP-MSSB-PCT 
Adaptor Straight 6.45mm. ARF1590-ND 18.11 11.88 8.91 SMP-FSBA-645 
Adaptor Straight 9.90mm ARF1591-ND 18.11 11.88 8.91 SMP-FSBA-990 
~ Adaptor Straight 14.5mm. ARF1588-ND 19.44 12.75 9.56 SMP-FSBA-145 
Adaptor Straight 22.4mm. ARF1589-ND 19.44 12.75 9.56 | SMP-FSBA-224 


QMA Connector Series 


The QMA connector is a quick disconnect version of the SMA connector and shares the same internal construction, which allows the connector to 

have excellent performance. Because of the innovative coupling mechanism, a 360-degree butt joint is maintained which results in low RF leakage. 

Since the RF line is identical to the SMA series. QMA connectors also offer the same high power handling capability. This give the series significant 

advantages over other quick disconnect connectors, although QMA and SMA are not intermatable. Typically, these connectors can be installed into 

a system 10 times faster than an SMA connector. Another benefit of eliminating the threaded coupling is the denser packaging. 

SPECIFICATIONS: 

Electrical: * Impedance: 500 » Frequency Range: DC —- 6GHz « Return Loss: DC — 3GHz > 32dB, 3 — 6GHz > 25dB 

Mechanical: * Engagement Force: 5.6 Ibs (25 N) * Disengagement Force: 4.5 Ibs (20 N) * Retention Force for Interface: = 13.5 Ibs (60 N) * Mating 
Cycles: 100 

Environmental: Temperature Range: -65°C ~ 165°C 


Digi-Key Price Each Amphenol RF 
Fig. | Description Cable Group | Part No. i 10 25 Part No. 

Plug R/A .141 Semi-Rigid RG-402 ARF1555-ND 8.04 6.03 5.70 930-103P-51A 

1 Plug R/A .085 Semi-Rigid RG-405 ARF1556-ND 8.04 6.03 5.70 930-104P-51A 
Plug R/A LMR240 ARF1557-ND 8.18 6.14 5.80 930-106P-51A 

Plug R/A RG-58 ARF1559-ND 8.18 6.14 5.80 930-110P-51A 

Plug Straight -141 Semi-Rigid| ARF1558-ND 7.58 5.46 5.16 930-108P-51S 

2 Plug Straight .086 Semi Rigid] ARF1560-ND 7.58 5.46 5.16 930-119P-51S 
Plug Straight RG-58 ARF1561-ND 7.70 5.55, 5.24 930-120P-51S 

Plug Straight RG-316 ARF1562-ND 7.70 5.55, 5.24 930-129P-51S 

3 Jack Press Fit _— ARF1567-ND 9.82 7.48 6.96 930-105J-51S 
4 Jack SMD Thru-hole = ARF1568-ND 6.11 4.47 4.07 930-107J-51P 
5 Jack Bulkhead R/A SMD = ARF1569-ND 8.04 6.03 5.70 930-111J-51P 
6 Jack 2-Hole Flanged = ARF1570-ND 8.04 6.03 5.70 930-117J-51S 
Jack Bulkhead RG-405 ARF1571-ND 7.18 5.31 4.88 930-121J-51S 

Jack Bulkhead RG-402 ARF1572-ND 7.18 5.31 4.88 930-122J-51S 

7 Jack Bulkhead RD-316 ARF1573-ND 7.30 5.41 4.97 930-123J-51S 
Jack Bulkhead RG-316 ARF1574-ND 7.30 5.41 4.97 930-124J-51S 

Jack Bulkhead RG-58 ARF1575-ND 7.30 5.41 4.97 930-125J-51S 

8 Jack R/A Thru-hole MT = ARF1576-ND 8.28 6.21 5.87 930-128J-51P 
9 Adapter Jack to SMA Jack _— ARF1563-ND 36.60 30.04 28.16 930-100A-51S 
10 Adapter Plug to SMA Jack = ARF1564-ND 27.50 22.42 20.63 930-101A-51S 
4 Adapter Plug to SMA Plug = ARF1565-ND 29.74 24.40 22.88 930-130A-51S 
12 Adapter Jack to SMA Plug = ARF1566-ND 29.50 24.05 22.13 930-131A-51S 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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* RFX connectors. RFX™ is specifically 
designed for applications that do 
not require performance above 1 ~ 
3GHz. RFX™ connectors are not for 
use in military system applications. 
RFX™ connectors are generally less 
expensive than MIL-Spec and industry 
standard connectors. 


RF and RFX™ Connectors 
BNC Coaxial Connectors 


Cable Group Crimp Tool | Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig. | Description RG/U PartNo. | Part No. 1 25 100 Part No. 
Plug (MIL-Crimp) 58, 141, 142 CTL-1 ARF1039-ND 6.52 73.99 269.14 | 31-320 
Plug (MIL-Crimp) 58, 141, 142 CTL-1 ARFX1039-ND* 2.38 28.00 102.00 | 31-320-RFX 
Plug (Quick-Crimp) Plenum 58 CTL-1 ARFX1041-ND* 2.35 26.50 99.00 | 36650-3RFX 
Plug (MIL-Crimp) 59, 62 CTL-1 ARF1042-ND 7.09 80.71 = 293.42 | 31-321 
Plug (MIL-Crimp) 59, 62 CTL-1 ARFX1042-ND* 1.92 25.83 96.06 | 31-321-RFX 
Plug (MIL-Crimp) 59, 62, 71, 140, 210, 302 CTL-1 ARF1156-ND 6.86 77.75 292.00 | 68175 
Plug (MIL-Crimp) Belden 9259 CTL-1 ARF1052-ND 6.96 79.00 295.00 | 68175-1003 
Plug (MIL-Crimp) 59 (20AWG Ctr. Cond.) CTL-1 ARF1046-ND 7.08 80.39 300.00 | 68175-1005 
Plug (MIL-Crimp) 59 (20AWG Ctr. Cond.) CTL-1 ARFX1046-ND* 2.36 26.85 97.03 | 68175-5RFX 
Plug (MIL-Crimp) Plenum 59, 62 CTL-1 ARFX1047-ND* 2.83 32.25 120.00 | 68175-11RFX 
Plug (MIL-Crimp) 174, 188, 316 CTL-2 ARF1049-ND 7.25 82.29 = 299.55 | 31-315 
1 Plug (MIL-Crimp) 174, 188, 316 CTL-2 ARFX1049-ND* 2.65 29.90 109.06 | 31-315-RFX 
Plug (MIL-Crimp) 179, 187 CTL-2 ARF1050-ND 8.60 97.68 364.09 | 31-242 
: Belden 8281 ARF1051-ND 8.58 97.25 363.00 | 31-321-1000 
Plug (MIL-Crimp) (59 DB 20AWG) CTL-2 | aRFxi1051-ND* __3.01__35.25 132.00 | 31-321-10RFX 
Plug (MIL-Crimp) Belden 9907, 89907 CTL-1 ARF1054-ND 6.96 79.00 295.00 | 31-320-1006 
Plug (MIL-Crimp) 59, 62 CTL-1 ARFX1123-ND* 1.43 21.45 79.80 | 31-71008-RFX 
Plug (MIL-Crimp), 750. 59, 62 CTL-1 ARF1175-ND 5.03 56.90 207.67 | 31-71008 
Plug (MIL-Crimp), 750 59, 62 (20AWG Ctr. Cond.) CTL-1 ARF1176-ND 6.30 60.43 219.99 | 31-71008-1000 
Plug (MIL-Crimp), 750 179, 187 CTL-2 ARF1174-ND 6.38 72.39 269.93 | 31-71013 
Plug (MIL-Crimp), 750. Belden 8218 CTL-2 ARF1173-ND 4.99 56.56 205.27 | 31-71033 
Plug (MIL-Crimp), 750 Belden 8281, 88281 CTL-2 | ARF1172-ND 6.05 68.75 251.00 | 31-71032 
' (59 DB 20AWG) : : : 
Plug (Thinnet/Ethernet) 58 CTL-1 ARF1181-ND 3.46 39.50 153.00 | 31-5800 
Plug (IBM/Arcnet) 59, 62 (20AWG Ctr. Cond.) CTL-1 ARF1182-ND 3.68 42.75 155.00 | 31-5900 
2_| Plug (Original Crimp) 174, 179, 187, 188, 316 _— ARF1143-ND 23.20 231.00 860.00 | 31-371 
3 | Plug (Single Crimp) 59, 62 CTL-2 ARFX1124-ND* 3.10 35.17 130.92 | 31-5556-RFX 
4 Plug (Quicktrim®) 59, 62 CTL-1 ARF1045-ND 15.50 226.57 825.28 | 31-4541 
Plug (Quicktrim®) 59, 62 CTL-1 ARFX1045-ND* 5.95 67.54 250.88 | 31-4541-RFX 
Plug (MIL-Clamp) 58 — ARF1040-ND 6.05 7253 262.97 | 31-202 
Plug (MIL-Clamp) 59, 62 — ARF1043-ND 5.67 82.22 307.38 | 31-212 
Plug (MIL-Clamp) 59, 62 = ARFX1043-ND* 2.59 35.68 135.83 | 31-212-RFX 
Plug (Standard Clamp) 8, 9, 87A, 214, 313, 225 — ARF1155-ND 21.67 350.50 1367.00 | 6775 
5 | Plug (Standard Clamp) 55, 58, 141, 142, 223, 400 — ARF1126-ND 6.68 86.66 316.09 | 31-2 
Plug (Standard Clamp) 55, 58, 141, 142, 223, 400 — ARFX1119-ND* 2.89 33.78 125.80 | 31-2-RFX 
Plug (Standard Clamp) 59, 62, 71, 140, 210, 302 = ARF1123-ND 13.82 157.00 586.00 | 31-12 
Plug (MIL-Clamp) 174, 179, 187, 188, 316 = ARF1157-ND 10.57 120.27 437.41 _| 69475 
Plug (Standard Clamp) 178, 196 _ ARF1120-ND 11.25 128.00 476.00 | 15875 
6 Plug (FCP) 58, 141 — ARF1145-ND 8.61 97.75 364.00 | 31-4700 
Plug (FCP) 59 _— ARF1146-ND 8.21 120.25 447.00 | 31-4702 
Plug (Suretwist®) 59, 62 — ARF1044-ND 8.21 93.25 348.00 | 31-5136 
7 Plug (Suretwist®) 59, 62 _ ARFX1044-ND* 2.83 33.00 130.00 | 31-5136-RFX 
Plug (Suretwist®) 58, 141, 142 — ARFX1147-ND* 2.83 33.00 130.00 | 31-5137-RFX 
Plug (Suretwist®) Plenum 59, 62 _ ARF1048-ND 8.88 148.00 473.60 | 31-5369 
8 Angle Plug (MIL-Crimp) 58, 141, 142A CTL-1 ARF1055-ND 34.77 395.00 1472.01 | 31-335 
Angle Plug (MIL-Crimp) 58, 141, 142A CTL-1 ARFX1055-ND* 6.89 78.50 302.00 | 31-335-RFX 
9 | Bulkhead Jack (Clamp) 55, 58, 141, 142, 223, 400 _ ARF1127-ND 11.51 130.75 487.00 | 31-206 
Bulkhead Jack (MIL-Crimp) 55, 58, 141, 142, 223, 400 CTL-1 ARF1060-ND 10.92 192.86 717.94 | 31-342 
Bulkhead Jack (MIL-Crimp) 55, 58, 141, 142, 223, 400 CTL-1 ARFX1060-ND* 4.26 48.42 179.92 | 31-342-RFX 
10 | Bulkhead Jack (MIL-Crimp) 59, 62, 140, 210 CTL-1 ARFX1061-ND* 6.20 70.50 263.00 | 31-343-RFX 
Bulkhead Jack (MIL-Crimp) 174, 188, 316 CTL-2 ARF1139-ND 13.85 157.21 586.30 | 31-318 
Bulkhead Jack (MIL-Crimp) 174, 188, 316 CTL-2 ARFX1139-ND* 5.31 60.29 225.47 | 31-318-RFX 
1 Panel Receptacle (Solder) _ — ARF1062-ND 10.27 116.85 434.91 | 31-203 
Panel Receptacle (Solder) = = ARFX1062-ND* 4.99 56.50 211.00 | 31-203-RFX 
Bulkhead Recept. Isolated (Solder) = = ARF1063-ND 411 46.67 169.62 | 31-10 
12 | Bulkhead Recept. Isolated (Solder) _ — ARFX1063-ND* 3.12 37.68 138.88 | 31-10-RFX 
Bulkhead Isolated Recept. 75Q _ ARF1121-ND 10.53 119.50 445.00 | 31-10-75 
Bulkhead Recept. Pressurized - _ ARF1134-ND 4.22 49.50 181.00 | 31-236 
Bulkhead Recept. _ _ ARF1064-ND 3.25 37.05 133.64 | 31-221 
Bulkhead Recept. (Solder) _ — ARFX1064-ND* 2.41 28.50 104.00 | 31-221-RFX 
13 | Bulkhead Recept. _ — ARF1131-ND 430 49.04 176.64 | 31-2221 
Bulkhead Recept. 750 — ARF1149-ND 11.75 212.72 642.00 | 31-70018 
Bulkhead Recept. Pressurized - _ ARF1122-ND 8.78 112.00 418.00 | 31-102 
Bulkhead Recept. Pressurized - _ ARF1136-ND 34.43 391.25 1458.01 | 31-238 
14 | Angle Bulkhead Recept. = = ARF1130-ND 65.18 740.50 2760.00 | 31-222 
Rt. Angle Bulkhead Recept. _ _ ARF1065-ND 7.88 89.50 327.00 | 31-5431 
Rt. Ang. Bulkhead Recept. w/Hardware = — ARFIO65NW-ND =8.74. «111.51 387.25 | 31-5431-2010 
15 Rt. Angle Bulkhead Recept. 750, _ ARF1177-ND 6.66 75.92 275.27 | 31-71047-1010 
Rt. Angle Bulkhead Recept. 500 = ARF1178-ND 6.80 77.50 281.00 | 31-5640-1010 
Rt. Angle Bulkhead Recept. Metal 750, — ARF1179-ND 6.38 72.76 263.80 | 31-71043-1010 
Rt. Angle Bulkhead Recept. Low Profile 500 _ ARF1180-ND 7.62 86.50 315.00 | 31-5486-1010 
16 | Receptacle Vertical PC _ — ARF1066-ND 8.70 99.00 370.00 | 31-5329 
17 | Shield Grounding Lug = a ARF1067-ND 75 8.71 33.00 | 31-759 
18 | Grounding Lug =_ _ ARF1068-ND 67 7.17 28.50 | 31-10152-RFX 
Straight/Jack-Jack _ — ARF1069-ND 7.25 82.29 299.07 | 31-219 
19 | Straight/Jack-Jack = _ ARFX1069-ND* 484 59.75 216.00 | 31-219-RFX 
Straight/Jack-Jack 750. = ARF1150-ND 7.95 90.29 335.70 | 31-70019 
20 Straight/Plug-Plug _ — ARF1070-ND 13.06 163.00 607.00 | 31-218 
Straight/Plug-Plug =- — ARFX1070-ND* 4.23 49.50 186.00 | 31-218-RFX 
Angle/Jack-Plug = _ ARF1071-ND 18.62 211.52 789.55 | 31-9 
21 | Angle/Jack-Plug = — ARFX1071-ND* 6.56 74.75 290.00 | 31-9-RFX 
Angle/Jack-Plug = _ ARF1128-ND 19.76 224.50 837.00 | 31-209 
22 | Panel/Jack-Jack = = ARF1154-ND 55.38 687.90 2382.09 | 47000 
Bulkhead/Jack-Jack, Gasketed 500 = ARFX1130-ND* 5.05 58.44 217.07 | 31-220G-RFX 
Bulkhead/Jack-Jack (Sealed) 500 — ARF1129-ND 13.28 150.97 547.50 | 31-220H 
03 Bulkhead/Jack-Jack, Non-Gasketed 500 — ARF1072-ND 11.68 132.75 482.00 | 31-220N 
Bulkhead/Jack-Jack = = ARFX1072-ND* 451 50.93 185.21 | 31-220N-RFX 
Bulkhead/Jack-Jack (Sealed) = = ARF1140-ND 16.20 194.00 738.00 | 31-3220 
Bulkhead/Jack-Jack, Gasketed 750, _ ARF1151-ND 27.45 311.75 1161.00 | 31-70020 
24 | Bulkhead/Jack-Jack (Ins.) = — ARF1073-ND 13.29 151.02 549.65 | 31-4803 
Tee/Jack-Plug-Jack _ _— ARF1152-ND 17.98 195.00 727.00 | 31-8 
25 | Tee/Jack-Plug-Jack 500 — ARF1074-ND 14.29 162.25 605.00 | 31-208 
Tee/Jack-Plug-Jack 500 — ARFX1074-ND* 6.22 70.75 257.00 | 31-208-RFX 
Res. Cap, 500 _ _ ARF1075-ND 20.95 238.00 887.00 | 46650-51 
26 Res. Cap, 500 _ =— ARFX1075-ND* 3.28 37.30 = 129.52 | 46650-51-RFX 
Res. Cap, 750 _ _— ARFX1076-ND* 3.40 38.75 144.00 | 46650-75-RFX 
Res. Cap, 930 = _ ARFX1077-ND* 3.91 44.49 154.22 | 46650-93-RFX 
7 Res. Cap & Chain, 500 _ — ARF1078-ND 22.72 258.25 962.01 | 35650-51 
Res. Cap & Chain, 750 _ — ARF1079-ND 22.72 258.25 962.01 | 35650-75 
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Amphenol'RF 


The Mini BNC series provides the same positive locking bayonet 
system found on the BNC and allows 40% more interconnects 


RF and RFX™ Connectors 


Mini BNC Connectors 


* Frequency Range: DC-4 GHz * Voltage Rating: 500v Mechanical: 
* Connector Durability: 500 cycles Environmental: « Temperature 


in the same area. Specifications: Electrical: * Impedance: 75Q Range: -40°C ~ 85°C 


Contact Body Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol 

Fig.| Description Plating | Plating RG/U Part No. 1 10 25 100 Part No. 
735A ARF1548-ND 7.92 5.87 4.83 4.15 031-70251 
1 | Plug (Crimp) Gold Nickel Belden 8218 ARF1549-ND 7.92 5.87 4.83 4.15 031-70260 

RG-179/U, 
187A/U ARF1550-ND 7.92 5.87 4.83 4.15 031-70261 
Gold = ARF1551-ND 5.11 4.47 3.99 3.32 031-70250 
2 | Jack, Vertical Gold 
Nickel = ARF1552-ND 4.33 3.21 2.76 2.56 031-70249 
Jack, R/A => ARF1553-ND 8.09 5.99 4.87 4.11 031-70255 
Gold Nickel 
Jack, Bulkhead R/A = ARF1554-ND 8.88 6.58 5.35 4.50 031-6055 


(5.08), «850 
(21.59) 


493 
(12.52), | 


Type N Coaxial Connectors 


o.433t 
(11.0) 


OO 


Cable Group Military Digi-Key Pricing Amphenol 
ig. | Description RG/U Part No. Part No. 1 25 100 Part No. 
Plug (Crimp)+ 8, 213 M39012/10B-0007 | ARF1013-ND 7.28 95.34 692.12 | 82-340 
Plug (Crimp) 9, 214 = ARF1163-ND. 3.34 241.65 801.00 | 82-332 
Plug (Crimp) 55, 142, 223 _ ARF1164-ND 0.99 94.79 650.00 | 82-5370 
Plug (Clamp) 8, 9, 144, 165, 213, UG-21D/U ARF1014-ND. 6.19 294.40 1067.20 | 82-202 
214. 216. 225 
Plug (Clamp) 8, 9, 144, 165, 213, UG-1185 ARF1161-ND 1.51 66.25 593.75 | 82-312 
214, 216, 225 
Plug (Clamp) 58, 141, 142 UG-536B/U ARF1016-ND 1.08 86.25 711.00 | 34025 
Plug (Clamp) 58, 141, 142 UG-536B ARFX1016-ND* 11.77 03.53 352.00 | 34025-RFX 
Plug (Clamp) Belden 9913 _ ARF1020-ND. 2.82 45.03 540.90 | 82-202-1006 
Plug (Clamp) 8,9, 144, 165,213, | Ug oip | ARFX1183-ND* 8.30 94.05 356.22 | 82-202-RFX 
214, 216, 225 
Jack (Clamp) 8, 9, 87A, 144, 165, UG-23B/U ARF1021-ND. 8.21 264.00 957.00 | 82-63 
Panel Receptacle _ UG-58A/U ARF1023-ND 3.68 76.54 656.12 | 82-97 
Panel Receptacle _ UG-58A ARFX1023-ND* 6.51 73.68 274.87 | 82-97-RFX 
Panel Receptacle — UG-58 ARF1160-ND. 4.64 65.25 631.00 | 82-24 
Straight/Jack-Jack = UG-29B/U ARF1025-ND. 7.21 249.60 904.80 | 82-101 
Straight/Jack-Jack — UG-29B ARFX1025-ND* 7.41 84.25 321.00 | 82-101-RFX 
Bulkhead/Jack-Jack = UG-30/U ARF1026-ND 33.30 376.89 1435.69 | 82-66 
Straight/Plug-Plug _ UG-57B/U ARF1027-ND 3.80 224.94 800.40 | 82-100 
Straight/Plug-Plug = UG-57B ARFX1027-ND* 11.50 129.75 497.00 | 82-100-RFX 
Angle/Jack-Plug — UG-27A ARF1028-ND 36.65 414.51 1577.94 | 82-64 
* RFX connectors. 
+ Crimp tools are listed within the RF & RFX Connectors section. 
Twinaxial Connectors 
Cable Group Military Digi-Key Pricing Amphenol 
ig. | Description RG/U Part No. Part No. 1 25 100 Part No. 
Plug (Clamp) AA-6076, AA-6079 = ARFX1031-ND* 9.46 107.25 407.00 | 82-5589-RFX 
Plug (Clamp) Plastic Body | Belden 8227, 9207, = ARF1033-ND 15.88 377.04 1386.53 | 82-GB635-CR 
IBM 7362211 
Receptacle _ = ARFX1035-ND* 13.34 150.75 575.00 | 82-5590-RFX 
Adapter/Jack-Jack ini 7369880 - ARFI036-ND 68.35 1352.68 5031.03 | 62-5588 
Adapter/Jack-Jack ARFX1036-ND* 10.10 114.25 435.00 | 82-5588-RFX 
BNC Plug/Twinax - Noryl 108A = ARF1037-ND 14.48 163.75 625.00 | 31-224 
BNC Plug/Twinax - TFE 108A = ARF1133-ND = 24.01. 271.75 +=1036.00 | 31-2226 
BNC Bulkhead/Twinax - Noryl _ = ARF1038-ND 28.03 317.12 1209.87 | 31-223 
BNC Bulkhead/Twinax - TFE _ _ ARF1132-ND 24.04 = 272.00 1037.01 | 31-2225 
connectors 
C Coaxial Connectors 
Cable Group Military Digi-Key Pricing Amphenol 
ig. | Description RG/U Part No. Part No. 4) 25 100 Part No. 
Plug (Quick Crimp)+ = = ARF1081-ND 7.69 87.25 327.00 | 36825 
Plug (MIL-Crimp) 142, 223 = ARF1135-ND 6.87 78.17 291.46 | 31-2373 
Plug (Crimp)+ 59, 62 M23329/4-05 ARF1084-ND 6.74 76.69 284.65 | 31-2368 
Plug (Clamp) 58, 141, 142A oe ARFX1082-ND* 2.80 35.94 136.19 |79875-RFX 
$ Crimp tools are listed within the RF & RFX Connectors section. 


*RFX™, is specifically designed for applications that do not require performance above 1 to 3 GHz. RFX™ connectors are not for use in 
military system applications. RFX™ connectors are generally less expensive than MIL-Spec and industry standard connectors. 
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PULA = SIMA and SMB Connectors 


Global Ri tions 


SMA Coaxial Connectors 


Cable Group Body | Cable Attachment | Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig.| Description RG/U Plating Outer / Inner | Part No. il 25 100 | Part No. 
; 085” (2.2mm) i f 

1 | Plug, Straight RiG-405 (M17/183) Gold | Solder Plugable | ARF1184-ND 6.08 105.75 396.00 | 901-9723 

2 | Plug, Straight mere Gold | Solder Plugable | ARF1185-ND 6.08 105.75 396.00 |901-9808 

3 | Plug, Straight Pore re Gold | Solder Plugable | ARF1186-ND 6.47 112.50 421.00 |901-9805-HP 

4 | Plug, Straight 55, 58, 141,142,223 | Gold | Clamp Solder | ARF1187-ND* 56.35 1115.00 4134.03 901-103 
Plug, Straight 174, 316 Gold | Clamp Solder | ARF1188-ND* 40.66 842.50 3231.00 |901-128-11 
Plug, Straight 55B, 1428, 223,400 | Gold | Crimp Solder |ARF1189-ND 855 157.75 612.00 |901-9511-1 
Plug, Straight 55B, 142B, 223, 400 | Passivated| Crimp Solder |ARF1190-ND 7.69 134.00 481.00 |901-9511-1SF 

5 | Plug, Straight 174, 178, 187,188,316] Gold | Crimp Solder |ARF1191-ND 7.35 127.77 466.97 |901-9511-3 
Plug, Straight 174, 178, 187, 188, 316| Passivated| Crimp Solder |ARF1192-ND 6.41 111.37 416.93 |901-9511-3SF 
Plug, Straight Dbl. Braid RG-188, 316 | Passivated| Crimp Solder | ARF1193-ND 7.91 137.25 515.00 |901-9511-12SF 
Plug, Right Angle 55, 141, 142, 223 Gold | Crimp Solder |ARF1194-ND 12.44 216.25 811.01 |901-9531-1 
Plug, Right Angle SF 142B, Times AA-2423] Passivated| Crimp Solder |ARF1195-ND 9.94 198.75 759.00 |901-9531-1SF 

| Plug. Right Angle 174, 179, 187,188, 316| Gold | Crimp Solder |ARF1196-ND 12.50 217.25 815.00 |901-9531-3 
Plug, Right Angle 174, 179, 187, 188, 316| Passivated| Crimp Solder |ARF1197-ND 8.38 145.28 544.35 |901-9531-3SF 
Plug, Right Angle Double Braid RG-316 | Gold | Crimp Solder |ARF1198-ND 12.96 225.25 844.00 |901-9531-12 
Plug, Right Angle Double Braid RG-316 | Passivated| Crimp Solder |ARF1199-ND 8.43 146.99 549.30 | 901-9531-12SF 

7_ [Jacks 174, 179, 187, 188, 316 | Passivated| Crimp Solder |ARF1201-ND 41.62 769.00 2879.01 |901-9602-3SF 
Jacks, Bulkhead 55, 142, 223, 400 | Passivated| Crimp Solder | ARF1202-ND 23.54 409.50 1532.01 |901-9610-1SF 

8 | Jacks, Bulkhead 174, 179, 187,188,316] Gold | Crimp Solder | ARF1203-ND 17.17 298.75 1118.00 |901-9610-3 
Jacks, Bulkhead 174, 179, 187, 188, 316| Passivated| Crimp Solder | ARF1204-ND 15.51 269.50 1008.00 |901-9610-3SF 

g_ | aks, Printed Circuit — Gold — — _|ARF1205-ND 9.41 164.00 599.00 | 901-144 
Board, Panel 

0 |2acks, Printed Circuit — Gold —  — _|ARF1206-ND 10.68 185.44 694.78 |901-143 
Board, Angle 

11 |Adapters, Bulkhead Jack- = Gold | —  — |ARF1207-ND 13.60 236.24 884.95 | 901-9209 
Jack, Front or Rear Mt. 

44 | Adaptefs: Bulkhead Jacke — Passivated| —  — |ARFI208-ND 12.36 214.68 803.01 |901-9209-ASF 
Jack, Front or Rear Mt. 


* Safety wire holes. 


SMA Brass Coaxial Connectors 


Cable Group Body | Cable Attachment | Digi-Key Pricing Amphenol 

Fig.| Description RG/U Plating | Outer / Inner | PartNo. 1 25 100 Part No. 

12 Plug, Straight -141” (3.6mm) S/R | Gold | Solder Solder | ARFX1209-ND 3.30 57.31 214.75 | 901-9868-RFX 
Plug, Straight .085” (2.16mm) S/R] Gold | Solder Solder | ARF1210-ND 2.58 44.91 168.59 | 901-9867-RFX 
Plug, Straight 58 Gold Crimp Solder | ARF1211-ND 4.96 86.19 322.63 | 901-9870 

13 | Plug, Straight 141, 223 Gold Crimp Solder | ARF1212-ND 5.65 98.25 369.00) 901-9871 
Plug, Straight 58 Nickel | Crimp Solder | ARFX1213-ND 2.86 49.65 186.54 ) 901-9876-RFX 

14 Plug, Straight 174, 188, 316 Nickel | Crimp Solder | ARFX1214-ND 2.58 44.84 167.39 | 901-9877-RFX 
Plug, Straight 174, 188, 316 Gold Crimp Solder | ARF1215-ND 488 84.70 316.89 | 901-9916 
Plug, Right Angle 174, 188, 316 Gold Crimp Solder | ARF1216-ND 8.22 143.00 536.18 | 901-9872 
Plug, Right Angle 58 Gold Crimp Solder | ARF1217-ND 8.29 144.23 540.33 | 901-9873 

15 | Plug, Right Angle 141, 223 Gold Crimp Solder | ARF1218-ND 8.89 154.64 537.20) 901-9874 
Plug, Right Angle 58 Nickel | Crimp Solder | ARFX1219-ND 5.10 88.50 332.00 | 901-9880-RFX 
Plug, Right Angle 174, 188, 316 Nickel | Crimp Solder | ARFX1220-ND 4.65 80.82 303.95 | 901-9881-RFX 

16 Bulkhead Jack 174, 188, 316 Gold Crimp Solder | ARF1221-ND 7.56 131.64 491.72 | 901-9875 
Bulkhead Jack 174, 188, 316 Nickel | Crimp Solder | ARFX1222-ND 6.77 117.75 441.00 | 901-9879-RFX 

17 | Panel Receptacle, Jack _ Nickel _ = ARFX1223-ND 4.72 81.80 306.94 | 901-9893-RFX 

18 | Panel Receptacle, Jack - Nickel = =_ ARFX1224-ND 6.47 112.74 423.09 | 901-9891-RFX 

19 | Panel Receptacle, Jack _— Nickel _ _- ARFX1225-ND 4.78 83.17 311.38 | 901-9892-RFX 

20 | Panel Receptacle, Jack _ Nickel =- = ARFX1226-ND 6.87 119.35 445.69 | 901-9887-RFX 

21 | Bulkhead Recep. Front Mt. =- Nickel = =- ARFX1227-ND 417 72.57 _ 271.86 | 901-9889-RFX 

22 | Bulkhead Recep. Rear Mt. _- Nickel = - ARFX1228-ND 3.83 66.78 250.17 | 901-9890-RFX 

23 | Plug Straight PCB Recep. - Gold = = ARFX1229-ND. 3.98 69.25 259.00 | 901-9895-RFX 

24 | Plug Rt. Angle PCB Recep. _ Gold _ - ARFX1230-ND 6.83 118.96 444.48 | 901-9894-RFX 

25 | Receptacle, Straight PCB - Gold = - ARFX1231-ND 3.07 53.28 195.37 | 901-144-8RFX 

26 | Recep., Right Angle PCB _— Gold _ - ARFX1232-ND 5.13 89.09 334.91 | 901-143-6RFX 

SMB Coaxial Connectors 
Cable Group Cable Attachment | Digi-Key Pricing Amphenol 

Fig.| Description RG/U Plating | Outer / Inner | PartNo. al 25 100 | Part No. 

27 |Plug, Straight RG-174, 179, 187,188, 316 | Nickel Crimp Solder |ARF1233-ND 6.02 117.50 447.00|903-370P-51S 
Plug, Right Angle RG-174, 179, 187,188, 316 | Nickel Crimp Solder |ARF1235-ND 4.22 77.25 296.00|903-367P-51A2 

28 Plug, Right Angle RG-174, 179, 187,188, 316 Gold Crimp Solder |ARF1245-ND 10.10 178.89 618.00|903-289P-51A 
Plug, Right Angle RG-178, 196 Gold Crimp Solder |ARF1236-ND 5.31 119.50 446.00 |903-291P-51A1 
Plug, Right Angle RG-178, 196 Nickel Crimp Solder |ARF1237-ND 4.13 83.50 311.00 | 903-368P-51A1 

29 Bulkhead Jack RG-174,188A, 316 Gold Crimp Solder |ARF1238-ND 6.02 104.62 390.83)903-505J-51S 
Bulkhead Jack Dbl. Shield 316 Gold Crimp Solder |ARF1239-ND 6.53 113.50 424.00 | 903-505J-51S1 

Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig.| Description Plating Part No. al 25 100 |Part No. 

30 | Bulkhead, Recept. Front Mount Solder Cup Terminal Gold ARF1240-ND 5.63 97.75 368.00} 903-406J-51R 

31 | Bulkhead, Recept. Front Mount Blunt Post Terminal Gold ARF1241-ND 4.24 = 73.95 276.52} 903-402J-51R 

32 | Bulkhead Jack, Recept. Recessed, Solder Cup Term. Gold ARF1242-ND 32.50 524.25 2039.01 | 903-407J-51R 

: Tin Lead (Body & Legs) & 979 |. 
33 | Jack Right Angle Gold (Interface & Term.) ARF1243-ND 6.57 114.25 417.00 | 903-373J-51A 
34 | Jack Straight Gold ARF1244-ND 3.52 61.35 229.77 |903-499J-51P2 
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ues §=RF and RFX™ Connectors 


UHF Coaxial Connectors 


Cable Group Military | Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig.| Description RG/U PartNo. | PartNo. 1 25 100 Part No. 
Plug 8, 9, 87A, 214, 313,225 | PL-259/U | ARF1000-ND 5.40 54.50 196.00} 83-1SP-1050 
1 | Plug 8, 9, 87A, 214, 313, 225 — ARFX1000-ND 3.18 37.75 139.00} 83-1SP-15RFX 
Plug (TFE Insul.) 8, 9, 87A, 214, 313, 225 PL-259 | ARF1001-ND 9.03 83.75 296.00] 83-822 
2 Plug 58, 58A, 58C, 141, 303 _ ARF1002-ND 17.05 310.00 1104.38] 83-58FCP 
Plug (Crimp or Solder) 58, 141, 142 — ARFX1002-NDt 4.24 50.16 192.57 | 83-58FCP-RFX 
3 Reducing Adapter 58, 141, 142 UG-175 | ARFX1003-NDt 78 9.50 36.00} 83-185-RFX 
Reducing Adapter 59, 62, 71, 140, 210 UG-176 | ARFX1004-NDt 62 7.52 28.50] 83-168-RFX 
Panel Receptacle _— $0-239/U | ARF1005-ND 6.73 62.47 206.17) 83-1R 
4 | Panel Receptacle _ S0-239 | ARFX1005-NDt 3.97 61.65 223.31 | 83-1R-RFX 
Panel Mount (TFE Insul.) _ S0-239/A | ARF1168-ND 10.95 101.50 342.93] 83-798 
5 | Panel Mount Hood 58, 141 UG-177 | ARF1167-ND 5.95 99.04 304.98] 83-765 
6 | Bulkhead Receptacle — — ARF1006-ND 25.58 291.00 984.00] 83-875-1002 
7 Bulkhead Receptacle _ =— ARF1007-ND 6.65 115.05 345.00] 83-878 
Bulkhead Receptacle _ _ ARFX1007-NDt 5.64 91.44 295.56 | 83-878-RFX 
8 | Straight/Jack-Jack _ PL-258/U | ARF1008-ND 12.24 168.00 571.00) 83-1 
9 | Bulkhead/Jack-Jack _ UG-363/U | ARF1009-ND 35.88 332.00 1143.45) 83-1F 
10 | Angle/Jack-Plug _ UG-646/U | ARF1010-ND 20.98 220.25 794.97 | 83-1AP 
11 | Tee/Jack-Plug-Jack _ M-358 ARF1011-ND 14.12 256.80 951.93] 83-1T 


+ RFX connectors. RFX™, is specifically designed for applications that do not require performance above 1 to 3 GHz. RFX™ 
connectors are not for use in military system applications. RFX™ connectors are generally less expensive than MIL-Spec and 
industry standard connectors. 


Mini UHF Connector 


Cable Group Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig.| Description RG/U Part No. 1 25 100 Part No. 
12 | Plug (Crimp tools below) 58, 58A, 58C, 141, 303 | ARF1092-ND 4.03 62.55 226.57 |81-115N-1000 
Between Series Adapters 
Military Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig.| Description Part No. Part No. 1 25 100 Part No. 
13 BNC Jack to N Plug UG-201A/U ARF1096-ND 16.97 186.56 714.44 | 31-216 
RFX - BNC Jack to N Plug UG-201A/U ARFX1096-ND 14.59 249.75 847.00 | 31-216-RFX 
14 BNC Jack to TNC Plug = ARF1098-ND 24.72 463.50 1814.00 | 79675 
15 BNC Jack to UHF Plug UG-273/U ARF1099-ND 20.41 376.65 1385.10 | 31-28 
RFX - BNC Jack to UHF Plug UG-273/U ARFX1099-ND 31.18 599.63 1934.79 | 31-28-RFX 
16 UHF Jack to RCA Plug — ARF1101-ND 8.95 192.43 608.60 | 83-10 
17 BNC Plug to N Jack UG-349A/U ARF1102-ND 19.99 241.10 922.09 | 31-217 
RFX - BNC Plug to N Jack UG-349A/U ARFX1102-ND 22.03 347.25 1294.70 | 31-217-RFX 
18 BNC Plug to SMA Jack => ARF1103-ND 90.10 990.72 3790.32 | 901-165 
19 BNC Plug to TNC Jack _ ARF1104-ND 31.10 598.13 2287.01 | 79025 
20 BNC Plug to UHF Jack UG-255/U ARF1105-ND 28.03 308.00 1179.01 | 2900 
21 N Plug to SMA Jack = ARF1106-ND 108.87 1335.01 5163.03 | 901-294 
22 N Plug to UHF Jack UG-146/U ARF1107-ND 23.83 284.50 1088.00 | 4400 


ECONOHEX™ Crimp Tools and Dies 


Digi-Key Price |Amphenol 
Fig. | Description Part No. Each _ |Part No. 


CTL Series Crimp Tools (Die Set Included) 


Crimp Tool — RG 58, 59, 62, Plenum 59, 62 ARF1116-ND 54.55 | CTL-1 
Crimp Tool — RG 174, Belden 8281 ARF1117-ND 54.55 | CTL-2 
23 | Crimp Tool — RG 58, 8, 213 ARF1118-ND 54.55 | CTL-3 
Crimp Tool — Belden 8227, IBM 7362211 ARF1119-ND 54.55 | CTL-4 


Crimp Tool — RG 55, 58, 59, 62, 140, 141, 142, 210, 223, 303, 400, Plenum 59, 62 | ARF1183-ND 54.55 | CTL-5 


Crimp Tool and Dies 


23 | Tool Handle without Dies ARF1108-ND 120.34 | 227-987 
24 Crimp Die Set — Twin AX ARF1110-ND 123.27 | 227-1417 
Crimp Die Set — RG 174,179, 187, 188, 316 ARF1111-ND 86.12 | 227-1418 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Tyco Electronics ana RF Connectors — SMA Crimp Connectors 


A9966-ND Hand Crimp Tool, without Dies .... $1854.00 


Authorized Distributor Cable Group Digi-Key Price Each | AMP Price | Locator Price 
Fig. 1 Fig. 2 Fig.| Description Part No. 1 25 ‘| Part No. Die Set Each Plug* Each 
i i 
A fl A4010-ND 5.18 4.46 | 447647-2 
Plug, Hex Crimp, Brass, Nickel Plated 142, 142A, 142B A32325-NDO 460 3.96 | 5447647-2 
1 . . A4011-ND 5.33 4.58 | 447647-3 
Plug, Hex Crimp, Brass, Nickel Plated |174, 174A, 188, 188A, 316 A32326-NDO 450 3.87 | 5447647-3 
Plug, Hex Crimp, Brass, Nickel Plated Belden YR20621 A24676-NDO 5.83 5.01 | 1-447647-1 
SMA Plug SMA Jack 2_| Jack, Hex Crimp 174, 188, 316 A32327-NDO 5.90 5.08 | 5447648-3 
3 Bulkhead Jack, Crimp 174, 188, 316 A4009-ND 12.15 10.45 | 447650-3 
Bulkhead Jack, Crimp 174, 188, 316 A32332-NDO 11.48 9.87 | 5447650-3 
Plug, with Center Contact 405 Semi-Rigid A4012-NDO 9.43 8.11 | 227868-1 A9964-ND 256.50 | A9961-ND 90.00 
4 | Plug, with Center Contact 405 Semi-Rigid A4013-NDO 14.08 12.11 | 228639-1 A9964-ND 256.50 | A9961-ND 90.00 
Short Plug, with Center Contact 405 Semi-Rigid A24680-ND 11.68 10.05 | 221447-1 
5 | Right Angle Plug, with Center Contact 405 Semi-Rigid A24681-NDO 37.48 32.23 | 228583-1 A9964-ND 256.50 | A9961-ND 90.00 
Solderless Plug, with Center Contact 402 (141) A4014-NDO 14.08 12.11 | 227743-1 A9965-ND 1405.50 | A9961-ND 90.00 
6 | Solderless Plug, with Center Contact 402 (141) A4015-NDO 13.40 11.53 | 228634-1 A9965-ND 1405.50 | A9961-ND 90.00 
Solderless Plug, without Center Contact 402 (.141) A4017-NDO 440 3.79 | 228635-1 A9965-ND 1405.50 | A9962-ND 89.42 
7 | Plug, Retractable Collar 402 (141) A4018-NDO 4.98 4.28 | 227531-5 A9963-ND 555.00 | A9962-ND 89.42 
* Must use a locator with die set. RoHS Compliant 
SMA Crimp Connectors for Flexible Cables 
Cable Group Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. Description RG/U Part No. 1 25 Part No. 
Plug, Stainless Steel, Passivated, Length: .950” 174, 188, 188A, 316 A24683-NDt 15.30 13.16 225532-4 
. : a A24684-NDt 16.90 14.54 221117-2 
Plug, Brass, Nickel, Length: 1.188 174, 188, 188A, 316 A32328-ND+0 16.90 14.54 991117-4 
i A 179, 179A, 179B, 161, A24685-NDt 15.18 13.06 225532-8 
1 | Plug, Stainless Steel, Passivated 187, 1878, Belden 922 A33770-ND+0 1518 13.06 | _5-295532-8 
Plug, Stainless Steel, Passivated 58, 58A, 58B, 58C A24686-NDt 17.33 14.90 225532-1 
Plug, Stainless Steel, Passivated 223, 55, 55A, 55B A24687-NDt 17.33 14.90 1-225532-0 
Plug, Stainless Steel, Passivated 142, 142A, 142B, 400, Belden 84142 A24688-NDt 15.98 13.74 225532-3 
: i A24689-ND 35.90 30.88 225608-4 
3 Bulkhead Jack, Stainless Steel, Passivated 174, 188, 188A, 316 A32321-NDO 33.90 29.16 5225608-4 
A24690-NDO 21.35 18.37 221643-1 
8 Bulkhead Jack Adapter (Jack-Jack) _ A30048-NDO 19.33 16.62 1054868-1 
A30049-NDO 17.50 15.05 1054869-1 
s =, A30044-NDO 17.95 15.44 1053635-1 
|. Bulkhead Adapter (Plug-Flup} A30045-NDO 22.28 19.16 | 1053634-1 
Mil Type © ROHS Compliant 
SMA PC Board Connectors 
Body Finish Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Description and Plating Part No. 1 25 Part No. 
RoHS Compliant 
40 Vertical Jack Brass and Gold A24691-ND 8.15 7.01 221789-1 
Vertical Jack Gold and Gold A30046-ND 12.48 10.73 1053354-1 
11 Right Angle Jack Stainless Steel and Gold A24692-ND 17.53 15.08 221790-1 
Right Angle Jack Gold and Gold A30047-ND 13.53 11.64 1053378-1 
SM B Connectors Center Contact: Gold 
Cable Group Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. Description Style RG/U Part No. 1 25 | Part No. 
50 Ohm 
Plug, Nickel Mil Type 178, 178A, 178B, 196, 196A A4021-NDtt0 5.75 4.95 | 413985-6 
Plug, Gold 7 A4026-ND{+t0 6.85 5.90 | 413985-1 
Plug, Nickel Mil Type 174, 316, 188, 188A A4027-ND+O 6.03 5.19 | 413985-3 
12 ; A 179, 179A, 179B, 161, 187, 
Plug, Nickel Mil Type 187A, Belden 9221 A4032-NDtt0 5.48 4.71 | 1-413985-1 
Plug, Gold r . A4034-ND{t0 9.43 8.11 | 413985-2 
Plug, Nickel Mil Type RG 316, 188 Double Braid A4035-NDTTO 6.43 5.53 | 413985-4 
13 Plug, Right Angle, Nickel Mil Type 178, 178A, 178B, 196, 196A A4023-NDtt0 7.45 6.41 | 414002-8 
43 Plug, Right Angle, Gold Mil; 174, 316, 188, 188A, 179, 179A, A4028-ND{t0 8.75 7.53 | 414002-1 
Plug, Right Angle, Nickel HN TyPe | 1798, 161, 187, 187A, Belden 9221 | A4029-NDtt0 8.95 7.70 | 414002-3 
Zinc Die Cast 44. | Plug, Right Angle, Gold vine 174, 316, 188, 188A, 179, 179A, A32329-NDTTO 465 4.00 | 5414363-3 
Plug, Right Angle, Nickel 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A32331-NDtt0 4.53 3.90 | 5414363-5 
Plug, Right Angle, Gold r . A4036-ND{t0 8.85 7.62 | 414002-2 
13 | plug, Right Angle, Nickel Mil Type RG 316, 188 Double Braid A4037-NDTTO 8.15 7.01 | 414002-4 
14 Plug, Right Angle, Gold Zinc RG 316, 188 Double Braid A32330-NDtt0 3.58 3.08 | 5414363-4 
15 Jack, Vertical, Nickel Comm. _ A32320-NDO 3.10 2.67 | 5221111-1 
16 Jack, Vertical, Gold Mil Type as A4041-NDO 4.75 4.09 | 413990-1 
Jack, Vertical, Nickel yp A4042-NDO 3.83 3.29 | 413990-2 
Jack, Right Angle, Low Profile, Gold A4043-NDO 9.33 8.02 | 413996-2 
Jack, Right Angle with Standoff Pads, Gold Mil Type _ A24694-ND 6.88 5.92 | 414026-2 
17 Jack, Right Angle with Standoff Pads, Nickel A4044-NDO 5.53 4.76 | 414026-3 
Jack, Right Angle, Nickel/Tin-Lead, Zinc Die Cast Zinc _- A32323-NDO 5.03 4.33 | 5414337-1 
Jack, Right Angle, Gold Zinc = A29351-NDO 7.73 6.65 | 414963-1 
Plug, Right Angle, Gold, Nickel/Tin-Lead, i _ ly _. 
18 Zinc Die Cast Zinc A32324-ND 6.60 5.68 | 414338-1 
19 Receptacle, Solder Pot, Front Mount, Nickel MilT; _ A24695-NDO 6.68 5.75 | 228216-1 
Receptacle, Solder Pot, Rear Mount, Nickel type A24696-NDO 5.80 4.99 | 228215-1 
20 Bulkhead Jack Adapter (Jack-Jack), Nickel Mil Type _ A24697-NDO 7.80 6.71 | 228553-1 
Front mount shown 75 Ohm 
; 179, 179A, 1798, 161, ; | 
13 Plug, Right Angle, Gold Comm. 187, 187A, Belden 9221 A24704-NDt0 22.38 = 19.25 | 414048-6 
21 | Plug, Nickel Comm. 179, 179A, 1798, 161, A4040-NDt0 10.08 8.67 | 414618-2 
187, 187A, Belden 9221 
PC Board Jack, Vertical, Gold A4047-NDO 6.65 5.72 | 414244-1 
22 PC Board Jack, Vertical, Tin-Lead Mil Type =- A4050-ND 5.88 5.06 | 414244-4 
PC Board Jack, Vertical, Tin-Lead A32322-NDO 5.20 4.48 | 5414244-4 
23 Jack, Right Angle, Front: Nickel, Rear: Tin-Lead Comm. = A32319-NDO 7.13 6.13 | 5221014-1 
Tools 
; ae 174, 316, 188, 179, 161, 187, 
Crimp Tool, 50 Ohm, Hex/Comm. with Die Set RG 316, 188 Double Braid A9808-ND 135.60 — | 58500-1 
Die Set Hex/Comm. 50 Ohm 178, 196, 174, 316, 179, 161, 187,188 A9810-ND 1636.50 — | 58046-1 
Pro Crimper II Hand Tool without Die, Use with A9968 and A9809 = A9996-ND 66.00 — | 354940-1 
Die Set, Hex/Comm, use with A9996 174, 179, 187 A9809-ND. 74.24 — | 58489-1 
Die Set, Mil Type Crimp, use with A9996 = A9968-ND 104.54 — | 58483-1 


tt Uses A9996-ND PRO-CRIMPER and A9968-ND Die + Uses A9996-ND PRO-CRIMPER and A9809-ND Die RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= Tyco Electronics an RF Connectors Mated Mated 


Authorized Distributor Between Between 


Boards Boards 
Compression Coax Board-to-Board 


FEATURES: « Single connector design - no mating connectors needed « Available in four Fi 5 fi (| ini- i 

sizes for varied board spacing: 14mm, 10mm, 6.65mm and 4mm » Gold plated phosphor Fig. eae (A) Meg Hetaht (8) Diol acy 1 rice Each 50 ola 

bronze and brass contacts, stainless steel springs RoHS c liant 
01 omplian 


APPLICATIONS: * Modular parallel board-to-board blind mate applications » Base 


Station, Sub Station systems * PDA, PCS and Cellular Handset applications * Wireless 1 4.65 + 0.15 4.0203 A32525-ND 14.73 12.67 11.20 1658260-1 
Communications systams:(G8M, PGS, WCDMA, UMTS) 157203 at 32526-ND 17.08 14.69 12.98 619127-1 
SPECIFICATIONS: © Characteristic Impedance: 500 » Frequency Range: Up to 6GHz 2 11.4+0.3 1041 A32527-ND 16.73 14.39 12.72 619134-1 
¢ Operating Temperature: -40°~125°C * Mating Force: 10N * Durability: 25 cycles 775 £03 665 +04 A32528-ND 16.38 14.09 12.45 619135-1 


¢ Angle between Boards: + 2° max 


BNC Coaxial Connectors 
Dual Crimp 


MIL-C-39012 Class II - Cat. B 


Descrip- Center Body Cable Group Digi-Key Price Each AMP. Premium SDE | Commercial 
Fig. tion Contact Plating Dielectric RG/U Part No. 1 25 Part No. Die Sett Die Sett 
Gold Nickel TEFLON 174, 188, 188A, 316 A32211-NDA 3.52 3.04 5225395-7 A30571-ND =_ 
Gold Nickel Polyethylene 174, 188, 188A, 316 A32212-NDA 2.04 1.76 1-5227079-6 A30571-ND =- 
Gold Silver TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24425-ND 7.75 6.67 2-331350-4 A30571-ND _ 
Gold Silver TEFLON 174, 188, 188A, 316 A33771-NDA 7.33 6.30 8-331350-0 A30571-ND =_ 
Gold Nickel TEFLON 161, 179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221 A32213-NDA 3.48 3.00 5225395-8 A30571-ND _ 
Tin Nickel Polyethylene 161, 179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221 A32214-NDA 2.51 2.16 2-5227079-0 A30571-ND A24780-ND 
Gold Nickel Polyethylene 161, 179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221 A32215-NDA 2.04 1.76 2-5227079-2 A30571-ND A24780-ND 
Gold Silver TEFLON 161, 179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221 A24429-ND 8.88 7.64 2-331350-5 A30571-ND — 
1 Plug Gold Silver TEFLON 161, 179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221 A33772-NDA 8.88 7.64 9-331350-3 A30571-ND =_ 
Gold Nickel Polyethylene RG 316, 188 Double Braid A32216-NDA 2.03 1.75 8-5227079-2 =_ A24779-ND 
Gold Silver TEFLON 180, 180A, 180B, 195, 195A A24434-ND 9.95 8.56 2-331350-6 A29143-ND - 
Gold Nickel Polyethylene Belden 9907, RG-141 A32217-NDA 2.35 2.03 6-5227079-7 A24778-ND A24570-ND 
Gold Nickel Polyethylene Belden 89907 A32218-NDA 2.03 1.75 6-5227079-8 _- A24781-ND 
Gold Nickel TEFLON Beldon 8218 A32219-NDA 3.52 3.04 1-5225395-0 A29143-ND =— 
Gold Nickel Polyethylene Beldon 8218 A32220-NDA 2.03 1.75 1-5227079-9 _ A24779-ND 
Gold Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 580 A32205-NDA 3.52 3.04 §225395-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 | A32206-NDA 3.48 3.00 5225395-2 A24776-ND _ 
Gold Nickel Polyethylene 58, 58A, 58B, 580 A32209-NDA 2.04 1.76 §227079-5 A24778-ND A24570-ND 
Silver Nickel Polyethylene 58, 58A, 58B, 580 A1118-ND 3.55 3.06 227079-9 A24778-ND A24570-ND 
Silver Nickel Polyethylene 58, 58A, 58B, 580 A33773-NDA 2.25 1.94 5227079-9 A24778-ND A24570-ND 
Gold Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A24440-ND 7.20 6.20 2-331350-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel Polyethylene Belden 88240, Berk-Tek BTDC-58, Comm/Scope 2135 A32221-NDA 2.34 2.01 4-5227079-3 =_ A24781-ND 
Gold Nickel TEFLON Belden 88240, Berk-Tek BTDC-58, Comm/Scope 2135 A24443-ND 15.33 13.18 4-225395-2 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 55, 55A, 55B, 223 A32222-NDA 3.52 3.04 5225395-3 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel Polyethylene 55, 55A, 55B, 223 A32223-NDA 1.84 1.59 5227079-6 A24778-ND A24570-ND 
Gold Nickel TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A32224-NDA 3.52 3.04 5225395-6 A24571-ND A24777-ND 
2 Plug Gold Nickel Polyethylene 142, 142A, 142B, 400 A32225-NDA 2.88 2.48 6-5227079-1 A24778-ND A24570-ND 
Gold Silver TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A24448-ND 6.98 6.00 2-331350-9 =_ A24777-ND 
Gold Nickel Polyethylene | 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 | A32210-NDA 2.35 2.03 5227079-7 _ A24570-ND 
Silver Nickel Polyethylene | 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 | A1121-ND 242 1.83 1-227079-1 _- A24570-ND 
Silver Nickel Polyethylene 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B A33774-NDA 2.04 1.76 1-5227079-1 _ A24570-ND 
Gold Silver TEFLON 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 | A24449-ND 6.30 5.42 331350 A24776-ND _ 
Gold Nickel TEFLON Belden 9104, 9112, 9167, 9240, 9259, 9266, Times FM-59 A32226-NDA 4.08 3.51 2-5225395-0 A24776-ND = 
Gold Silver TEFLON Belden 8281, 9141, 9231, Western Electric 724, 728, 3049 A24457-ND 10.73 9.23 4-331350-0 A24631-ND _ 
Silver Nickel Polyethylene 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, Belden 9209, 9291 A30561-ND 2.92 251 7-227079-2 A24775-ND A24570-ND 
Silver Nickel Polyethylene 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B A33776-NDA 2.81 2.42 7-5227079-2 A24775-ND A24570-ND 
Cable Jack Gold Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 580 A32207-NDA 5.78 4.97 §225396-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 174, 188, 188A, 316 A32227-NDA 5.85 5.04 | 5225396-7 A30571-ND - 
Gold Nickel Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A32228-NDA 3.15 2.71 | 5228979-7 A30571-ND A24780-ND 
3 Jack Gold Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 580 A24462-ND 11.03 9.49 2-331351-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel Polypropylene | 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 | A32229-NDA 3.15 2.71 5228979-6 A24775-ND A24570-ND 
Gold Silver TEFLON 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 | A24464-ND 14.63 12.58 331351 A24776-ND - 
Gold Nickel TEFLON 174, 188, 188A, 316 A32230-NDA 4.78 4.11 5225398-7 A30571-ND - 
Gold Nickel Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A32231-NDA 3.98 3.42 5228980-7 A30571-ND A24780-ND 
Gold Silver TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24467-ND 10.05 8.65 1-331693-2 A30571-ND =_ 
Gold Silver TEFLON 174, 188, 188A, 316 A33777-NDA 10.05 8.65 6-331693-2 A30571-ND _- 
Gold Nickel TEFLON 161, 179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221 A32232-NDA 5.50 4.73 5225398-8 A30571-ND _ 
Bulkhead Gold Nickel TEFLON Times RD316 A32233-NDA 4.78 4.11 1-5225398-5 A29143-ND _ 
Jack Gold Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 580 A1111-ND 20.35 18.28 225398-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A32208-NDA 5.63 4.84 §225398-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel Polypropylene 58, 58A, 58B, 58C A32234-NDA 3.83 3.29 5228980-5 A24778-ND A24570-ND 
4 Gold Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 580 A24471-ND 15.98 13.74 1-331693-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 55, 55A, 55B, 223 A32235-NDA 4.78 4.11 5225398-3 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A32236-NDA 5.50 4.73 5225398-6 A24571-ND A24777-ND 
Gold Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 580 A24474-ND 26.90 23.14 225973-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A32237-NDA 25.38 21.83 §225973-1 A24571-ND A24777-ND 
Right Gold Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 580 A32238-NDA 22.88 19.68 §225974-1 A24571-ND A24777-ND 
Plug Gold Silver TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A24477-ND 28.78 24.75 225973-4 A24571-ND A24777-ND 
Gold Silver TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A32239-NDA 25.38 21.83 5225973-4 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 | A32240-NDA 29.55 25.42 5225974-5 A24476-ND = 
Panel Insulation Bushings for Bulkhead Jacks (2 required) . A24479-NDA 60 52 330620 — _ 
BNC Premises Wire Kit A9822-ND 152.72 _ 58477-1 _ =— 


t+ Use with A9996-ND A ROHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 395 


Tyco Electronics anim RF Connectors 


Authorized Distributor 


BNC Hex Crimp Connectors 50 Ohm Collar and Outer Contacts: Nickel Plated Center Contact: Gold, MIL-G-45204 
Body Cable Group Digi-Key Price Each AMP. Die for Price 
Fig.| Description | Plating Dielectric RG/U Part No. 1 25 | PartNo. Pro-Crimper III Each 
Nickel | Polymethylpentene 174, 188, 188A, 316 A32352-NDA 2.46 2.12] 2-5221128-1 A9995-ND 42.00 
Nickel | Polymethylpentene 179, 179A, 179B, 161, 187, Belden 9221 A32353-NDA 2.45 2.11] 2-5221128-3 | A9995-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene Belden 9907, 89907, Comm/Scope 2104 A32354-NDA 2.45 2.11) 2-5221128-7 A9994-ND 42.00 
1 Plug Nickel | Polymethylpentene | 58, 58A, 58B, 58C, Belden 88240, Berk-Tek, BTDC-58, Comm/Scope 2135 A32350-NDA 2.45 2.11] 1-5221128-0 | A9994-ND 42.00 
Nickel | Polymethylpentene 140, 210, 82, 62A, 628, 59, 59A, 598, 302, Belden 9291, 9209, 9269, A32351-NDA 2.81 2.42| 1-5221128-1 A9994-ND 42.00 
89269, 88241, Hi- Temp, 62A,Times PL-62, Berk-Tek BTDC-59, BTDC-62, 124 
Nickel Polypropylene Belden 9104, 9240, 9112, 9167, 9259, 9266, Times FM-59 A32333-NDA 2.81 2.42| 1-5221128-7 | A9994-ND 42.00 
Cable ; 174, 188, 188A, 316 A32358-NDA 3.45 2.97| 5413779-3 A9995-ND 42.00 
2 Nickel Polymethylpentene 
Jack 179, 179A, 197B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A33778-NDA 5.40 4.65| 5413779-4 A9995-ND 42.00 
3 Nickel | Polymethylpentene 174, 188, 188A, 316 A32345-NDA 4.40 3.79| 5413771-3 A9995-ND 42.00 
Bulkhead | Nickel | Polymethylpentene 58, 58A, 588, 58C, Belden 88240, BerkTek BTDC-58, Comm/Scope 2135 A32357-NDA 6.03 5.19| 5413771-1 A9994-ND 42.00 
Nickel | Polymethylpentene 174, 188, 188A, 316 A32360-NDA 11.68 10.05] 5413959-3 A9995-ND 42.00 
4 Plug Nickel | Polymethylpentene 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A32346-NDA 10.93 9.40] 5413959-4 A9995-ND 42.00 
Right Angle | Nickel Polymethylpentene Belden 89907, 9907, Comm/Scope 3104, 2104 A32347-NDA 11.68 10.05) 5413959-6 A9994-ND 42.00 
Nickel | Polymethylpentene 58, 58A, 58B, 58C A32359-NDA 11.50 9.89| 5413959-1 A9994-ND 42.00 
B NC S I ng le Cri mp Connectors 50 Oh M Center Contact: Gold, MIL Type 
Body Cable Group Digi-Key Price Each AMP Die for Price 
Fig. | Description Plating Dielectric RG/U Part No. 1 25 Part No. Pro-Crimper III Each 
Silver TEFLON 178, 178A, 178B, 196, 196A A24401-ND 13.23 11.38 330876 = = 
Silver TEFLON 178, 178A, 178B, 196, 196A A33779-NDA 11.90 10.24 5330876 _ _ 
Silver Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A24403-ND 19.15 16.47 2-330058-1 A31885-ND 569.64 
Silver Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A33780-NDA 17.23 14.82 2-5330058-1 | A31885-ND 569.64 
Silver TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24404-ND 14.98 12.88 2-330061-1 A31885-ND 569.64 
Silver TEFLON 174, 188, 188A, 316 A33781-NDA 13.48 11.59 2-5330061-1 | A31885-ND 569.64 
Silver TEFLON 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A24405-ND 13.15 11.31 2-329446-1 A31885-ND 569.64 
Silver TEFLON 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A33782-NDA 11.85 10.20 2-5329446-1 | A31885-ND 569.64 
1 Plug Silver Polypropylene 58, 58A, 588, 58C A32355-NDA 10.38 8.93 2-5329082-1 | A31207-ND 362.09 
Silver TEFLON 58, 58A, 588, 58C A24407-ND 11.75 10.11 2-329444-1 A31207-ND 362.09 
Silver TEFLON 58, 58A, 588, 58C A33783-NDA 10.60 9.12 2-5329444-1 | A31207-ND 362.09 
Silver TEFLON 223, 55, 55A, 55B A24409-ND 11.23 9.66 2-329444-2 A31206-ND 362.09 
Silver TEFLON 223, 55, 55A, 55B A33784-NDA 10.80 9.29 2-5329444-2 | A31206-ND 362.09 
Silver TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A24410-ND 12.88 11.08 2-330358-2 _ _ 
Silver TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A33785-NDA 11.58 9.96 2-5330358-2_ | — =— 
Silver Polypropylene | 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 | A32356-NDA 10.38 8.93 2-5329083-1 | A9970-ND 240.89 
Silver TEFLON 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 598, Belden 9291, 9209, 9269 | A24412-ND 11.00 9.46 2-329445-1 ‘A9970-ND 240.89 
Silver TEFLON 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 | A33786-NDA 10.60 9.12 2-5329445-1_| A9970-ND 240.89 
Nickel TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24413-ND 20.98 18.04 2-330062-1 A31885-ND 569.64 
2 Cable Nickel TEFLON 174, 188, 188A, 316 A33787-NDA 18.90 16.26 2-5330062-1 | A31885-ND 569.64 
Jack Silver TEFLON 142, 142A, 142B A24415-ND 23.85 20.52 2-329452-2 A31206-ND 362.09 
Silver TEFLON 142, 142A, 142B A33788-NDA 21.48 18.47 2-5329452-2 | A31206-ND 362.09 
Plug, , A24420-ND 37.18 31.98 331175 A31207-ND 362.09 
4 | Right Angie | Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A33789-NDA 33.50 28.81 5331175 A31207-ND 362.09 
Silver Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A24416-ND 19.95 17.16 2-330060-1 A31885-ND 569.64 
5 | Bulkhead Silver TEFLON 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A24417-ND 22.90 19.70 2-329458-1 A31885-ND 569.64 
Jack Silver TEFLON 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A33791-NDA 20.63 17.74 2-5329458-1 | A31885-ND 569.64 
Silver TEFLON 58, 58A, 588, 58C A24418-ND 22.95 19.74 2-329456-1 A31207-ND 362.09 
A RoHS Compliant 
B u | kh ea d So | d er J a cks DimensionA | Contact | Body Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Description Dielectric Inch (mm) Material | Plating Part No. if 25 Part No. 
Co nnectors 500Ohm Without Solder Terminal VALOX 1.060 (26.93) | Silver | Nickel A24520-ND 2.55 2.20 227754-3 
Without Solder Terminal» VALOX 1.060 (26.93) | Silver | Nickel A33792-NDA 2.45 244 5227754-3 
With Solder Terminal=* VALOX 1.060 (26.93) | Silver | Nickel A32344-NDA 2.48 2.13 5227755-3 
With Solder Terminal=* VALOX 1.312 (33.33) | Gold Nickel A24522-ND 2.05 177 227169-7 
With Solder Terminal» VALOX 1.312 (33.33) | Gold Nickel A32334-NDA 2.00 1.72 5227169-7 
Without Solder Terminal+ VALOX 1.060 (26.93) | Gold Nickel A32342-NDA 1.70 1.47 5227754-2 
With Solder Terminal» + VALOX 1.060 (26.93) | Gold Nickel A32343-NDA 1.75 1.51 5227755-2 
1 | Without Solder Terminal VALOX 1.060 (26.93) | Tin-Lead | Nickel A30562-ND 1.07 92 227754-1 
Without Solder Terminal VALOX 1.060 (26.93) | Tin-Lead | Nickel A33793-NDA 94 82 5227754-1 
With Solder Terminal=* VALOX 1.060 (26.93) | Tin-Lead | Nickel A30563-ND 3.05 2.63 227755-1 
: With Solder Terminal=* VALOX 1.060 (26.93) | Tin-Lead | Nickel A33794-NDA 2.05 177 5227755-1 
With Solder With Solder Terminal» « VALOX 1.312 (33.33) | Tin-Lead | Nickel A33795-NDtA 2.30 1.98 5227169-5 
Terminal Shown With Solder Terminal» TEFLON 4.312 (33.33) | Gold | Nickel A24525-ND 3.33 2.86 227169-8 
With Solder Terminal» TEFLON 1.312 (33.33) | Gold Nickel A32335-NDA 3.15 2.74 5227169-8 
Without Solder Terminal+ TEFLON 1.060 (26.93) | Gold Nickel A32337-NDA 2.68 2.31 5227715-3 
With Solder Terminal»+ TEFLON 1.060 (26.93) | Gold Nickel A32338-NDA 3.03 2.61 5227716-3 
— | Lock Washer with Solder Lug Tin/Lead A33796-NDA 48 Al 9-227260-0 
Polymethyl- _ ; A24528-ND 7.35 6.33 227426-1 
2 | Sealed pentene Gold | Nickel | 939336-NDA 7.08 6.09 5227426-1 
Isolated VALOX, White _ Tin Nickel A24529-ND 4.13 3.55 227726-1 
Isolated VALOX, White _ Tin Nickel A32339-NDA 2.75 2.37 5227726-1 
3 | Isolated VALOX, White _ Silver | Nickel A24530-ND 2.93 2.52 227726-2 
Isolated VALOX, White _ Silver | Nickel A32340-NDA 2.75 2.37 5227726-2 
Isolated VALOX, White _ Gold Nickel A32341-NDA 2.43 2.09 5227726-3 
AROoHS Compliant * |ncludes lockwasher and jam nut ** Includes solder terminal and jam nut + This part may be used with a panel thickness of 0.046-0.250 inches 
i j Body Cable Group Digi-Key Price Each AMP 
BNC Field Serviceable Plating RG/U Part No. 1 25 Part No. 
Plug Connectors Silver 58, 58A, 58B, 58C, 141, 141A, 303, 222, 55, 55A, 55B, 142, 142A, 1428, 400 A24480-ND 25.50 21.93 221265-1 
50 Oh 58, 58A, 588, 58C, 141, 141A, 303, 222, 55, 55A, 55B, 142, 142A, 142B, 400 A24481-NDA 20.35 17.51 1-221265-0 
m en Nickel 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 598, Belden 9291, 9209, 9269, 89269, 88241 
Center Contact: ) i ) Hi-Temp 62A, Times PL-62, Berk-Tek, BTDC-59, BTDC-62, 302, 71, 71A, 718 Genz ae Agee Weel2bs-} 
Gold 7 A RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= Tyco Electronics nm RF Connectors 


Authorized Distributor 


BNC PC Board/Panel Mount Jack Jack Accessories 
Connectors with Mounting Flanges 50 and 75 Ohm 


igi-Key rice Eac! 
50 Ohm Digi-K Price Each AMP 
Description Part No. 1 25 Part No. 
Hardware Sold Separately 
Insulating Bushing for Mounting Jacks, Nylon A24532-ND 40 35 222163-1 
Center | Mount. Height Body Digi-Key Price Each AMP. . : 
Description | Contact Inch (mm) Material Part No. 1 25 | Part No. Insulating Bushing for Bulkhead Solder Jacks A24533-ND .20 18 227223-1 
S f | thick f 3/32 (2.38 tt A24534-ND .33 28 221108-2 
Right Angle | Tin | .625 (15.88) | VALOX, White | A32242-ND 8.95 7.70 | 5226978-1 Grave for panel: thickness of 8/32 (2.38mm) or greater 
Screw for panel thickness of less than 3/32 (2.38mm) A24535-ND 33 28 221108-4 
Right Angle Gold .625 (15.88) VALOX, White A32252-ND 8.95 7.70 | 5226978-3 
Lockwasher A1129-ND 28 125) 1-329632-2 
Hex Nut A1128-ND 30 27 1-329631-2 


BNC PC Board/Panel Mount 


Right Angle Jack Connectors 
50 Ohm 


Hardware Sold Separately 


BNC Vertical Metallized PC Board Mount 
Jack Connectors 50 Ohm 


Center | Mount. Height Body Digi-Key Price Each | AMP 
Description Contact | A Inch (mm) Material Part No. 1 25 ‘| Part No. 
Without Mounting Posts Tin .625 (15.88) | VALOX, White | A32253-NDA 3.14 2.71 | 5226990-1 
With Mounting Posts | Tin-Lead | .625 (15.88) | VALOX, White |A24486-ND 2.45 = 2.11 | 227161-1 
Center Body Digi-Key Price Each AMP. 
With Mounting Posts Tin .625 (15.88) | VALOX, White | A32244-NDA 2.32 2.00 | 5227161-1 Fig. Body Plating Contact | Material | PartNo. 1 25 Part No. 
Without Mounting Posts | Gold | .625 (15.88) | VALOX, White |A32254-NDA 2.69 _—2.32 | 5226990-3 Nickel silver | vALOX | A24512-ND 389 3.35 | 227699-1 
With Mounting Posts Gold .625 (15.88) | VALOX, White | A32258-NDA 2.32 2.00 | 5227161-3 Nickel Silver VALOX A33798-NDA 3.75 3.23 | 5227699-1 
1 
With Mounting Posts | Gold | .519(13.18) | VALOX, White |A24489-ND 2.62 2.26 | 227161-7 Nickel Gold VALOX | A32269-NDA 3.75 3.23 | 5227699-2 
With Mounting Posts | Gold | .519(13.18) | VALOX, White |A32260-NDA 2.32 2.00 | 5227161-7 Nickel Tn VALOX  [gZeuDe 3.75 3.23 | 52276008 
P : : Nickel Gold VALOX A24515-ND 5.50 4.73 | 221123-2 
With Mounting Posts | Tin-Lead | .625 (15.88) | VALOX, Black |A24492-ND 2.45 2.12 | 227161-2 2 
Nickel Gold VALOX A32241-NDA 3.65 3.14 | 5221123-2 
With Mounting Posts Tin .625 (15.88) | VALOX, Black | A32245-NDA 2.32 2.00 | 5227161-2 
Nickel Silver VALOX A24516-ND 5.13 4.41 | 222420-1 
Without Mounting Posts | Gold .625 (15.88) | VALOX, Black |A32255-NDA 2.69 2.32 | 5226990-6 
3 Nickel Silver VALOX A32251-NDA 5.93 5.10 | 5222420-1 
With Mounting Posts Gold .625 (15.88) | VALOX, Black |A32259-NDA 2.32 2.00 | 5227161-6 Tin-Lead Silver VALOX A24517-ND 4.75 4.09 | 414305-1 
With Mounting Posts Gold -519 (13.18) | VALOX, Black |A32261-NDA 2.32 2.00 | 5227161-9 Tin Silver VALOX A32493-NDA 4.50 3.87 | 5414305-1 
Without Mounting Posts | Tin | .625 (15.88) Metal | A32264-NDA 8.98 _—7..72 | 5227433-1 A RoHS Compliant 


With Mounting Posts Tin .625 (15.88) Metal A32248-NDA 3.13 2.69 | 5227661-1 


Without Mounting Posts | Gold .625 (15.88) Metal A32267-NDA 3.21 2.77 | 5227676-1 BNC Press-Fit Terminal 
With Mounting Posts | Gold | .625 (15.88) Metal A24499-ND 3.31 2.85 | 227677-1 Jack Connectors 50 Ohm 


With Mounting Posts | Gold | .625 (15.88) Metal  |A32268-NDA © 3.13-—-2.69 | 5227677-1 
With Mounting Posts | Gold | .500 (12.70) Metal  |A32273-NDA 5.53 4.76 | 5413879-1 conten Body Digi-Key Price Each | AMP 
Body Plating Contact Material Part No. 1 25 Part No. 
4 RoHS Compliant Nickel Gold TEFLON A32250-ND 475 4.09 | 5222006-1 


BNC PC Board/Panel Mount 
Vertical Jack Connectors 
50 Ohm 


BNC Right-Angle PC 
Board Mount Jack 


Hardware Sold Separately Connectors 
Center Body Digi-Key Price Each | AMP ; . Center Contact | Digi-Key Price Each AMP 
Description Contact Material Part No. 1 25. | Part No. Fig. | Body Plating | Length -In(mm) | Part No. 1 25 Part No. 
Nickel 171 (4.34) | A82270-NDA 6.30 5.42 5413631-1 
Without Mounting Posts | Tin-Lead | VALOX, White | A24501-ND 8.05 6.93 | 226993-1 1 Tin 471 (434) |a32271-Noa 5.93 5.10 5419631-2 
Without Mounting Posts Tin VALOX, White | A32256-NDA 7.60 6.54 | 5226993-1 Nickel -131 (3.33) A832 272-NDA 7.50 6.45 5413631-3 
With Mounting Posts Tin | VALOX, White | A32246-NDA 2.32 2.00 | 5227222-1 2 ss ~ PERSON _ ale aie! 
Nickel - A32274-NDA 2.53 218 5414373-1 
Without Mounting Posts Gold | VALOX, White | A32257-NDA 7.60 6.54 | 5226993-3 
A RoHS Compliant 
With Mounting Posts Gold | VALOX, White | A32262-NDA 2.32 2.00 | 5227222-3 
Without Mounting Posts Tin | VALOX, Black | A32243-NDA 8.75 7.53 | 5226993-2 BNC Twist-On Connectors 
With Mounting Posts Tin | VALOX, Black | A32247-NDA 3.83 3.29 | 5227220-2 50 OhmM center contact: Gold Body Plating: Nickel = 
With Mounting Posts Gold | VALOX, Black | A32263-NDA 3.83 3.29 | 5227222-6 Tae Cable Group | Digi-Key PInSERET rub 
s tion Dielectric RG/U Part No. al 25 Part No. 
With Mounting Posts Tin Metal A32265-NDA 3.73 3.21 | 5227671-1 
A24483-ND 475 4.09 414265-3 
With Mounting Posts Gold Metal A32266-NDA 2.67 2.30 | §227673-1 Plug) Polymethyipentene | 59,594,593 aman 138 ag? || “Eayaaaets 
A RoHS Compliant A ROHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 397 


= TycoElectronics AMP RF Connectors 


Authorized Distributor 


BNC Dual Crimp Connectors 75 Oh 


Body Plating: Nickel Center Contacts: Gold 


3 


Cable Group Digi-Key Price Each AMP. Dies for Price 
Fig. Description RG/U Part No. 1 25 Part No. Pro-Crimper Each 
Plug 179, 179A,179B, 187,187A,161,Belden 9221 A32275-NDA 2.63 2.26 5221185-8 A24630-ND 203.78 
Plug AT&T 735A A32276-NDA 3.00 2.59 1-5221185-8 A24632-ND 333.30 
Plug Belden 8218 A32277-NDA 3.00 2.59 5221185-3 A24632-ND 333.30 
Plug Belden 1164A, 1167A A30566-ND 2.73 2.35 1-221185-5 A24632-ND 333.30 
Plug Belden 1164A, 1167A A33805-NDA 2.63 2.26 1-5221185-5 A24632-ND 333.30 
Plug 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A32278-NDA 2.63 2.26 5221185-2 A24597-ND 119.69 
1 
Plug Belden 8212, 9104, 9112, 9240, 9167, 9259, 9266, 
Times FM-59, (RG-59 Type with 20 AWG C.C.) A32279-NDA 2.61 2.25 5221185-9 A24597-ND 119.69 
Plug Belden 9145, AT&T 734A A32280-NDA 2.61 2.25 1-5221185-0 A24597-ND 119.69 
Plug Belden 9248, 9114 A32281-NDA 2.63 2.26 5221185-1 = = 
Plug 6, 6A (RG-6) A32282-NDA 3.23 2.78 5221185-7 A24631-ND 149.99 
Plug Belden 8281, 9141, 9231, Western Electric 724, 728 3049 A32283-NDA 2.61 2.25 5221185-5 A24631-ND 149.99 
2 Right Angle Plug 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A32284-NDA 13.98 12.02 5221402-2 A24597-ND 119.69 
3 Jack 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A32285-NDA 5.15 4.43 5221199-5 A24630-ND 203.78 
4 Bulkhead Jack 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A32286-NDA 5.43 4.67 5221221-5 A24630-ND 203.78 
BNC Hex Crimp Connectors 75 Ohm 
Collar and Outer Contacts: Nickel Plated Center Contacts: Gold MIL-G-45204 
Cable Group Digi-Key Price Each AMP Dies for Price 
Fig. Description RG/U Part No. 1 25 Part No. Pro-Crimper Each 
Plug 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A32287-NDA 3.85 3.32 5413589-8 A9993-ND 42.00 
Plug AT&T 735A A32288-NDA 3.85 3.32 1-5413589-0 A9992-ND 42.00 
Plug Belden 8218 A1823-ND 4.00 3.44 413589-3 = = 
Plug Belden 8218 A33806-NDA 3.85 3.32 5413589-3 = = 
Plug 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A32289-NDA 3.85 3.32 5413589-2 A9992-ND 42.00 
Bi 302, Belden 89269, 88241, Hi-Temp 62A, 
lu 4 5 | 
1 g Times PL-62, Berk Tek BTDC-59, BTDC-62 A33807-NDA 4.50 3.87 5413589-1 A9992-ND 42.00 
Bi Belden 8212, 9104, 9112, 9167, 9240, 9259, 9266, A1829-ND 4.00 3.44 413589-9 A9992-ND 42.00 
lu 
a Times FM-59, (RG-59 Type with 20 AWG C.C.) A33808-NDA 3.85 3.32 5413589-9 A9992-ND 42.00 
Plug Belden 9145, AT&T 734A A1827-ND 4.28 3.68 413589-7 A9992-ND 42.00 
Plug Belden 9145, AT&T 734A A33809-NDA 3.85 3.32 5413589-7 A9992-ND 42.00 
Plug Belden 8281, 9141, 9231, Western Electric 724, 728, 3049 A1825-ND 4.08 3.51 413589-5 = = 
Plug Belden 8281, 9141, 9231, Western Electric 724, 728, 3049 A33810-NDA 3.93 3.38 5413589-5 = = 
Plug, Right Angle 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A1873-ND 17.10 14.71 413588-8 A9993-ND 42.00 
Plug, Right Angle 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A33811-NDA 15.43 13.27 5413588-8 A9993-ND 42.00 
Plug, Right Angle AT&T 735A A32290-NDA 15.10 12.99 1-5413588-0 = = 
Plug, Right Angle AT&T KS 19224 L2 A1876-ND 15.68 13.49 413588-4 A9993-ND 42.00 
: Plug, Right Angle 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A1872-ND 14.25 12.26 413588-2 = = 
Plug, Right Angle 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A32291-NDA 14.38 12.37 5413588-2 = = 


Belden 8212, 9104, 9112, 9240, 9167, 9259, 9266, 


Plug, Right Angle | - i 
1g, Fig) ig) Times FM-59, (RG-59 Type with 20 AWG C.C.) A32292-NDA 14.38 12.37 5413588-9 A9992-ND 42.00 


179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A1838-ND 5.70 4.91 413760-8 A9993-ND 42.00 
Jack 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A32293-NDA 5.48 4.71 5413760-8 A9993-ND 42.00 
Belden 8218 A32294-NDA 5.48 471 5413760-3 Ag9992-ND 42.00 
3 302, Belden 89269, 88241, Hi-Temp 62A, 
Jack A1831-ND 5.70 4.91 413760-1 Ag9992-ND 42.00 


Times PL-62, Berk Tek BTDC-59, BTDC-6 


Belden 8212, 9104, 9112, 9240, 9167, 9259, 9266, 


Jack Times FM-59, (RG-59 Type with 20 AWG C.C.) A32295-NDA 5.90 5.08 5413760-9 Ag992-ND 42.00 

Bulkhead Jack 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A1848-ND 6.08 5.23 413590-8 A9993-ND 42.00 

Bulkhead Jack 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A33813-NDA 5.83 5.01 5413590-8 A9993-ND 42.00 

4 Bulkhead Jack AT&T KS 19224 L2 A32296-NDA 5.55 4.78 5413590-4 A9993-ND 42.00 
Bulkhead Jack Belden 8218 A1843-ND 8.20 7.06 413590-3 Ag9992-ND 42.00 

Bulkhead Jack Belden 8218 A33814-NDA 7.90 6.80 5413590-3 Ag9992-ND 42.00 


A RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= Tyco Electronics AMP RF Connectors 


Authorized Distributor 


BNC Bulkhead 
Jack Connectors 75 Ohm 


Center Contact: Gold 


Fig. 1 


BNC RF PC Board / Panel Mount Decoupled 
Jack Connectors 


50 Ohm 


Body Plating: VALOX, Black Center Contact: Gold 
Hardware not included 


Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. Description Part No. 1 25 Part No. Mounting 
. A24598-ND 3.58 3.08 221244-1 Impedance | Post Length Digi-Key Price Each AMP. 
1 Jack, Solder, Nickel A33815-NDA 3.40 293 | 5221244-1 Fig.| Ohm (Inches) | Capacity/Voltage | Part No. 1 25 | PartNo. 
2 Jack, Sealed Solder, Nickel ‘A24599-ND 7.40 6.11 414217-1 Vertical 
sack, Sealed Solder, Nickel A32348-NDA 6.83 5.87 5414217-1 F 50 sar Gu00pF/1s00v | AS2H14-NDA 720 an | -sasaress 
4 ‘RoHS Compliant Low Profile, Right Angle 
50 158 9400pF/1500V | A32415-NDA 3.94 3.39 | 5413515-2 
Fig. 2 50 110 7900pF /1600V | A32416-NDA 4.53 3.90 | 5413515-7 
BNC PC Board/Panel Mount 2 50 185 9400pF/1500V | A24621-ND 3.73 3.21 | 413515-8 
Jack Connectors 75 Ohm 50 185 9400pF/1500V | A32417-NDA 3.88 © 3.34 | 5413515-8 
50 110 9400pF/1500V_| A32418-NDA 3.94 3.39 | 5413515-9 
Hardware not included Standard, Right Angle 
Contact| Digi-Key Price Each | AMP 50 158 9400pF/1500V | A32419-NDA 4.65 4.00 | 5413524-2 
Fig. Description Finish Part No. 1 25 | PartNo. 2 50 110 9400pF/1500V | A24625-ND 5.68 4.89 | 413524-5 
- 50 110 9400pF/1500V | A32420-NDA 5.33 4.58 | 5413524-5 
RoHS Compliant 
1 Vertical, Metal Gold 301 | A32401-ND 7.88 6.78) 5222132-1 A RoHS Compliant 
Right Angle, VALOX, White | Gold 30 | A32402-ND 8.65 7.44] 5413194-1 
Right Angle, VALOX, Black | Gold 30y | A32403-ND 8.65 7.44] 5413194-2 ; 
2 | Right Angle, VALOX, White | Gold 50p | A32404-ND 1018 8.76) 5414459-1 Terminator Plu gs 
Right Angle, Metal Gold 30 | A32405-ND 5.55 4.78 | 5222092-1 
Right Angle, Nickel Gold 301 | A33816-ND 5.55 4.78 | 5414907-1 50 , 75 r 93 Ohm 
Body Plating: Nickel Center Contact: Gold 
Resistor Digi-Key Price Each AMP. 
BNC PC Board Mount Jack Connectors 75 Ohm Description Specification Part No. 4] 25 Part No. 
Center Contact: Gold (except A24607-ND: Silver) With Tether 1 Watt, 50 Ohm A24563-ND 8.70 7.49 221629-1 
With Tether 1 Watt, 50 Ohm A33818-NDA 7.83 6.73 5221629-1 
Without Tether 1 Watt, 50 Ohm A24564-ND 6.43 5.53 221629-4 
Without Tether 1 Watt, 50 Ohm A33819-NDA 5.80 4.99 5221629-4 
With Tether 1 Watt, 75 Ohm A24565-ND 16.75 14.41 221629-2 
With Tether 1 Watt, 75 Ohm A33820-NDA 15.10 12.99 5221629-2 
Without Tether 1 Watt, 75 Ohm A24566-ND 10.05 8.65 221629-5 
Without Tether 1 Watt, 75 Ohm A33821-NDA 9.08 7.81 5221629-5 
With Tether 1 Watt, 50 Ohm* A24568-ND 9.05 7.79 1-221629-6 
With Tether 1 Watt, 50 Ohm* A33822-NDA 8.13 6.99 1-5221629-6 
Digi-Key Price Each AMP * Tether is conductive with #4 stud size. A RoHS Compliant 
Fig. Description Part No. 1 25 Part No. 
1 Vertical Metallized, Tin-Lead A32406-NDA 4.35 3.75 | 5414394-1 . . 
; Vertical Metallized, Nickel A24607-ND 6.93 5.96 | 413986-1 Twin BNC and Twin-Ax Jack Connectors 
Vertical Metallized, Nickel A32407-NDA 6.13 5.27 | 5413986-1 
Press Fit, Nickel, L (excl. pins): .810 A24608-NDA 4.88 4.20 | 222462-1 
i Press Fit, Nickel, L (excl. pins): .810 A32408-NDA 4.90 4.22 | 5222462-1 
Press Fit, Nickel, L (excl. pins): .640 A24609-NDA 6.45 5.55 | 414088-1 
Press Fit, Nickel, L (excl. pins): .640 A32409-NDA 6.70 5.77 | 5414088-1 
4 Vertical Metallized (PCB: .125 min.) A32410-NDA 9.53 8.20 | 5221336-3 
Right Angle, Nickel A32411-NDA 6.40 5.51 | 5413558-1 
5 Right Angle, Tin-Lead A24612-ND 10.18 8.76 | 413558-2 
Right Angle, Tin-Lead A32492-NDA 9.18 7.90 | 5413558-2 
Bulkhead Jack Adapter, Nickel A24613-ND 970 8.35 | 220117-1 é ae SIDER) | WES) by. [ule 
6 ; 
Bulkhead Jack Adapter, Nickel A33817-NDA 963 8.28 | 5220117-1 Fig. Doscrintion RGU martNo} i 2am Barto} 
Plug, Silver* A24705-ND 24.28 20.88 | 332225 
A RoHS Compliant 4 Plug, Silver* 108, 108A, A33824-NDA 22.93  19.72|5332225 
Plug, Nickel* Belden 9272, 89272 | A24706-ND 18.80  16.17|332225-5 
Plug, Nickel* A33825-NDA 18.13 15.59 |5332225-5 
is ‘ Bulkhead Jack, Silver* 108, 108A, A24707-ND 28.53  24.54/332342 
BNC Action Pi n J Bu | khead Decoupled 7 Bulkhead Jack, Silver* Belden 9272, 89272 | A33826-NDA 26.93 23.16 |5332342 
Right-Angle Jack w/Mounting _ A24708-NDt 11.95 10.28 |228686-1 
Ja ck Co nnector 8 Posts, VALOX, White A32412-NDtA 11.53 9.92 |5228686-1 
Body Plating: Nickel Center Contact: Gold 4 Vertical Jack w/Mounting _ A24709-NDt 23.83 20.49 | 221198-1 
Posts, VALOX, White A32413-NDTA 22.53 19.38 |5221198-1 
a Digi-Key Price Each AMP 5 Bulkhead Jack Adapter, _— A24710-ND 28.25 24.30 | 332215 
Description Part No. 1 Part No. Nickel (Center Contact: Silver) A33827-NDA 24.93  21.44]5332215 
Jack, PC Board Action Pin, 50 Ohm A24627-ND 16.08 13.83 414553-1 A RoHS Compliant * Center contact: silver t+ Hardware not included 


Mini BNC Connectors 75 Ohm 


1.09 Max. —<_.895 Max. 
(27.69) (22.73) 
S 


Qo 


Fig. 4 Fig. 5 


Pia 1.06 Max. 
x, (26.92) 297 .297 


Fig. 3 


Dim. in inches (mm) 


605 
(7.84) (7.54) <1537) 


Ss 
a) Ce vs 418 
{)) (10.62) 
O0 3/8 - 82 UNEF -2A 608 a 


(15.44) 


Features: * Offer 40% more interconnects than standard BNC connectors in the same area * Ideal for telecommunications and 


broadband applications Materials: * Brass/nickel shells, bodies and mounting nuts * Phosphor bronze and brass/gold center contacts 
Specifications: * Dielectrics: PTFE * Freq.: DC 2GHz * Nom. Impedance: 750 « Voltage Rating: 300V * Temp. Rating: -40°C ~ 85°C 


Cable Group Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Description RG/U Part No. 1 100 Part No. 
735A ‘A30530-ND 10.63 7.23 1274563-1 
1 Straight Cable Plug 734A A30531-ND 10.43 7.09 1274563-2 
RG 179 A30532-ND 10.43 7.09 1274563-3 
735A A30533-ND 11.80 8.03 1274566-1 
2 Right Angle Cable Plug 734A A30534-ND 11.58 7.88 1274566-2 
RG 179 A30535-ND 11.58 7.88 1274566-3 
735A A30536-ND 7.60 5.17 1274568-1 
3 Bulkhead Cable Jack 734A A30537-ND 7.43 5.05 1274568-2 
RG 179 A30538-ND 7.43 5.05 1274568-3 
> 4 Straight Jack Receptacle — A30539-ND 6.70 4.56 1274571-1 
5 Right Angle Jack Receptacle =— A30540-ND 10.45 7.11 1274572-1 
Die Set for 735A/RG179, use with A9996-ND A9993-ND 42.00 = 58425-2 
Die Set for 734A, use with A9996-ND A9992-ND 42.00 = 58425-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 399 


2 Tyco Electronics amp RF Connectors 


Authorized Distributor 


BNC Adapters 50 Ohm 


Body Material Center Contact Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Description and Plating Material and Plating Part No. 1 25 Part No. 
Tee, Jack-Plug-Jack Brass, Nickel BE CU, Gold (30y) A24549-NDA 16.33 14.04 221543-2 
Tee, Jack-Plug-Jack Zinc, Nickel PH BR, Gold (15y) A24550-ND 6.95 5.98 413592-2 
1 Tee, Jack-Plug-Jack Zinc, Nickel PH BR, Gold (15y) A32524-NDA 6.25 5.38 5413592-2 
Tee, Jack-Plug-Jack Zinc, Nickel BE CU, Gold (30y) A24551-ND 8.98 THQ 413592-6 
Tee, Jack-Plug-Jack Zinc, Nickel BE CU, Gold (30) A33800-NDA 8.08 6.95 5413592-6 
2 Tee, Jack-Jack-Jack Brass, Nickel BE CU, Silver (200y) A24553-NDA 17.33 14.90 221988-1 
3 Right Angle, Jack-Plug Nickel Silver A24554-ND 20.83 17.91 329517 
Right Angle, Jack-Plug Nickel Silver A33801-NDA 20.40 17.55 5329517 
Bulkhead Jack, Jack-Jack Nickel Silver A24556-NDA 19.08 16.41 330024 
Bulkhead Jack, Jack-Jack Nickel Gold (50y) A24557-ND 7.58 6.52 228226-1 
4 Bulkhead Jack, Jack-Jack Nickel Gold (50y) A33802-NDA 6.83 5.87 5228226-1 
Bulkhead Jack, Jack-Jack Nickel Gold (15y) A24558-ND 6.23 5.36 228226-3 
Bulkhead Jack, Jack-Jack Nickel Gold (15y) A33803-NDA 5.60 4.82 5228226-3 
5 Jack Covers Silver = A24559-NDA 6.68 5.75 330022 
Feed-Thru, Jack-Jack Nickel Silver A24560-NDA 8.03 6.91 221551-1 
6 Feed-Thru, Jack-Jack Nickel Gold A24561-NDA 8.50 7.31 221551-3 
Feed-Thru, Jack-Jack Nickel Gold A24562-ND 3.85 3.32 414414-1 
Feed-Thru, Jack-Jack Nickel Gold A33804-NDA 3.45 2.97 5414414-1 
A RoHS Compliant 


MMCX Connectors 


Digi-Key Pricing AMP 
Fig.| Description Part No. i 25 50 Part No. 
Semi-Rigid Cable - Direct Solder Attachment 
1 | Straight Cable Plug - RG 405 A30732-ND 6.43 138.14 244.15 1408313-1 
2_| Right Angle Cable Plug - RG 405 A30733-ND 7.63 163.94 289.75 1408314-1 
Flexible Cable - Crimp Attachment 
3 | Straight Cable Plug - RG 178, 196 A30734-ND 6.43 138.14 244.15 1408148-1 
4 Straight Cable Plug - RG 174, 188, 316 A30735-ND 6.43 138.14 244.15 1408312-1 
Straight Cable Plug - RD 316 A30736-ND 6.43 138.14 244.15 1408312-2 
Right Angle Cable Plug - RG 178, 196 A30737-ND 7.63 163.94 289.75 1408149-1 
5 | Right Angle Cable Plug - RG 174, 188, 316 A30738-ND 7.63 163.94 289.75 1408149-2 
Right Angle Cable Plug - RD 316 A30739-ND 7.63 163.94 289.75 1408149-3 
Printed Circuit Board 
6 | Straight Jack Receptacle A30740-ND 6.45 138.68 245.10 1408150-1 
7 | Right Angle Jack Receptacle A30741-ND 7.80 167.70 296.40 1408151-1 
8 | Straight Plug Receptacle A30742-ND 7.60 163.40 288.80 1408496-1 
Edge Mount 
Q | Straight Jack Receptacle A30743-ND 7.80 167.70 296.40 1408152-1 
10 | Straight Plug Receptacle A30744-ND 9.98 214.46 379.05 1408120-1 
Crimp Tool 

___ | Die Set to use with A9996-ND A30731-ND 265.13 _— _— 1583696-1 

Pro-Crimper Hand Tool A9996-ND 66.00 _ _ 354940-1 


Between Series Adapters 


Contact Shell (Body) Price Each AMP 

Description Finish Finish il 50 100 Part No. 
SMA Plug to N Jack Copper Gold A34406-ND 64.53 49.04 43.88 1057381-1 nate Shown 
SMA Plug to N Plug Copper Gold A34410-ND 56.05 42.60 38.12 1057367-1 
SMA Plug to SMB Jack Copper Gold A34424-ND 43.20 32.84 29.38 1060487-1 
SMA Jack to N Jack Copper Gold A34409-ND 70.70 53.74 48.08 1057341-1 
SMA Jack to N Jack Copper Gold A34415-NDt 80.03 60.82 54.42 1058651-1 
SMA Jack to N Jack Square Flange Copper Gold A34419-ND 100.70 76.54 68.48 1058653-1 
SMA Jack to N Jack Bulkhead Brass Gold A34411-ND 67.23 51.10 45.72 1057463-1 
SMA Jack to N Jack Bulkhead Copper Gold A34412-ND 107.13 81.42 72.85 1058675-1 
SMA Jack to OSP Plug Bulkhead Copper Gold A34403-ND 49.45 37.59 33.63 1059756-1 
SMA Jack to OSP Jack Panel Copper Gold A34407-ND 81.00 61.56 55.08 1059731-1 
SMA Jack to OSP Jack Panel Copper Gold A34422-ND 71.10 54.04 48.35 1059724-1 
SMA Jack to OSP Jack Bulkhead Copper Gold A34430-ND 58.25 44.27 39.61 1059729-1 
SMA Jack to OSP Jack Bulkhead Copper Gold A34431-ND. 76.43 58.09 51.97 1059733-1 A34404-ND Shown 
SMA Jack to OSSP Jack Copper Gold A34432-ND 104.10 79.12 70.79 1059928-1 
SMA Jack to OSP Plug Copper Gold A34420-ND 29.68 22.56 20.18 1059716-1 
SMA Jack to OSSM Plug Copper Gold A34417-ND 38.75 29.45 26.35 1053770-1 
SMA Jack to OSMT Jack Copper Gold A34423-ND 98.05 74.52 66.68 1055694-1 
SMA Jack to SMC Jack Copper Gold A34436-ND 45.70 34.74 31.08 1060266-1 
SMA Jack to TNC Jack Square Flange Copper Gold A34427-NDt 111.38 84.65 75.74 1058755-1 
SMA Jack to TNC Jack Bulkhead Copper Gold A34428-ND 181.00 137.56 123.08 1058800-1 
SMA Jack to TNC Jack Bulkhead Copper Gold A34438-ND 180.88 137.47 123.00 1059172-1 
SMB Plug to BNC Jack Copper Gold A34433-ND 51.05 38.80 34.72 1058077-1 
SMB Plug to SMA Jack Copper Gold A34414-ND 53.45 40.63 36.35 1060498-1 
SMC Plug to SMA Jack Copper Gold A34429-ND 51.13 38.86 34.77 1060272-1 
BNC Jack to SMA Jack Copper Gold A34418-ND 33.38 25.37 22.70 1058058-1 
BNC Jack to SMA Jack Bulkhead Copper Gold A34402-ND 44.40 33.75 30.20 1058117-1 
BNC Jack to SMA Plug Copper Gold A34404-ND 35.05 26.64 23.84 1058083-1 A34417-ND Shown 
BNC Plug to N Jack Brass Gold A34435-ND 116.08 88.22 78.94 1057392-1 
BNC Plug to SMA Jack Copper Gold A34405-ND 32.58 24.76 22.16 1058081-1 
TNC Jack to SMA Jack Square Flange Copper Gold A34408-ND 70.70 53.74 48.08 1057841-1 
TNC Jack to SMA Jack Bulkhead Copper Gold A34416-ND 121.65 92.46 82.73 1057908-1 
TNC Plug to SMA Jack Copper Gold A34413-ND 47.68 36.24 32.42 1057853-1 
N Plug to SMA Jack Copper Gold A34400-ND 54.90 41.73 37.34 1057377-1 
N Jack to SMA Jack Square Flange Copper Gold A34401-ND 78.33 59.53 53.27 1057343-1 
N Jack to SMA Plug Copper Gold A34421-NDt 92.03 69.94 62.58 1058664-1 
N Jack to TNC Plug Copper Gold A34425-NDt 111.65 84.86 75.93 1058671-1 
N Jack to SMA Plug Square Flange Copper Gold A34426-ND 76.95 58.49 52.33 1057385-1 
N Plug to BNC Jack Brass Gold A34434-ND 89.48 68.01 60.85 1057390-1 
N Plug to TNC Plug Brass Gold A34437-NDt 99.53 75.64 67.68 1058662-1 


+ High Frequency 


More Product Available Online: www.digikey.com 
400 1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


=TycoElectronics AMP RF Connectors 


Authorized Distributor 


Fig. 2 Commercial Type 


Fig. 26 
il a 
po is 
Mm 
N Dual Crimp Connectors 50 Ohm Center contact plating: gold ~=SHV Dual Crimp Connectors 
Cable Group Digi-Key Price Each | AMP Center contact plating: Gold 

Fig.|Descripti RG/U Part No. 1 25 _| Part No. 

MeveSeOn i ar =y ar Cable Group Digi-Key Price Each | AMP 
Plug, Nickel A32421-NDA 71.25 9.68 |1-s225661-2| |Fig- | Description RGU Berg? uJ cis) betel, 
Plug, Silver 58, 58A, 58B,58C | A1148-ND 21.60 18.58 | 225361-1 Plug, Nickel 58, 58A, 58B, 58C A32435-NDA 36.55 31.44 | 5051426-4 
Plug, Silver A32800-NDA 1910 16.43 | 5225361-1 Plug, Silver , : A24665-ND 4470 38.45 | 51426-1 
Plug, Nickel 223, 55, 55A, 55B | A32422-NDA 11.25 9.68 | 1-5225661-3 124, 140, 210, 62, 62A, 628, 

; A1151-ND 20.75 17.85 | 225361-4 45 | Plug, Nickel 59, 59A, 59B, A32436-NDA 36.55 31.44 | 5051426-5 
Plug, Silver 142, 142A, 1428, 400 | 39801-NDA 16.65 14.32 | 595361-4 Belden 9291, 9209, 9269 
Plug, Nickel A1152-ND* 14.65 12.60 | 225661-2 124, 140, 210, 62, 62A, 628, 

1 | Plug, Nickel a aao1g | A32423-ND*A 42.90 11.10 | 5225661-2 Plug, Silver 59, 59A, 59B, Rane Bute. ees ene ooe 

Plug, Silver eee A1153-ND* 21.38 18.39 | 51692-2 Belden 9291, 9209, 9269 : : 
Plug, Nickel, Weatherproof A32424-ND*A 14.53 12.50 | 5225662-2 Bulkhead Solder Jack, Silver A24668-ND 26.33 22.64 | 51494-1 
Plug, Silver 393 A1157-ND* 24.63 24.18 | 1-225092-1 16 | Bulkhead Solder Jack, Silver a A32804-NDA 25.35 21.81 | 5051494-1 
; A32802-ND*A 26.65 22.92 | 1-5225092-1 Bulkhead Solder Jack, Nickel A24669-NDA 16.08 13.83 | 51494-2 
i A1158-ND * 27.57 22.98 | 225661-1 17_| Panel Solder Jack, Nickel = A24670-NDA 46.78 40.23 | 51421-2 
Plug, Nickel 9,98, 98,214 | 30495-ND*A 12.90 11.10 | 9225661-1 | ope 
Plug, Nickel, Weatherproof 142, 142A, 1428, 400 | A32426-NDA 18.05 15.53 | 5225699-1 lone ample 
Plug, Nickel 8, BA, 213 (A32427-ND*A 7.88 6.78 | 1-5227086-0 A 
are 143 AR4385-NDA 1903 16.37 12053022 | |! NC Hex and Dual Crimp Connectors 50 Ohm 
9 58A A34398-NDA 19.03 16.37 | 5225392-7 Center Contacts: Gold 
Right Angle Plug, Nickel A24654-ND* 39.93 34.34 | 225669-2 Dies for Pro-Crimper: A: A9994-ND B:A24570-ND  C: A24574-ND 
Right Angle Plug, Nickel 8, BA, 213 A32428-ND*A 35.25 30.32 | 5225669-2 GaUISIGION = " 
. - ip Digi-Key Price Each | AMP 
A FOR Pe Sine AIISTENDSS $5.13 47.41 | 225014-2 Fig.| Description Die RG/U Part No. 1 25 | Part No. 
1 , * 5 
Weatherproof 8, BA, 213 A1138-ND 6413 55.15 | 225389-2 Hex Crimp 
Right Angle Plug, Silver 9,90, 9B, 214 [A1140-ND* 59.98 61.58 | 225014-3 Pi I doa enAnaicaie A24635-ND 5.25  4.52)222506-5 
Jack, Nickel, Weatherproof 58, 58A, 58B, 580_| A32429-NDA 20.75 17.85 | 1-5225664-2| | 1g |" "9 eee A32438-NDA 4.98 4,28 | 5222506-5 
Jack, Nickel, Weatherproof A32430-ND*A 23.90 20.56 | 5225664-2 q . 
4. See iver 8, BA, 213 erat pas Plug A 58, 58A, 588,580 __|aa2439-NDa 410 3.53]5222506-1 
Semi-Rigid Cable Crimp — RoHS Compliant Dual Crimp 
402, 141 ‘A24660-ND 40.25 34.62 | 228440-1 Plug, Weatherproof | — 223, 55, 55A, 55B A24638-ND © 24.75 21.29 |225550-1 
f 58, 141, 303, A34382-ND 24.95 21.46 | 1057243-1 Plug, Weatherproof | — 142, 142A, 142B, 400 A32440-ND @A 19.65 16.90 /5225555-6 
1 | Plug, Nickel 
405 A34387-ND 34.90 30.02 | 1057094-1 RSeOaTTT S36: 1-900 | D958BEo 
Beldin 8214 | A34389-ND 12.90 11.10 | 1-5225661-6 Plug, Weatherproof | B RGS58A/U and RGS8C/U : . 

5 | Bulkhead Jack, Nickel, Rear Mount 402, 141 A24661-ND 49.55 42.62 | 228658-1 A32441-NDA 19.15 _ 16.47 |5225555-2 
Bulkhead Jack, Nickel, Rear Mount 402 A34379-ND 43.35 37.29 | 1057159-1 19 A24641-ND © 51.75 44.51 |225555-7 
Jack, Nickel = A34378-ND 15.38 13.23 | 1057290-1 Plug, Weatherproof | C Sh, 218 A32442-ND @A 37.78 32.49 |5225555-7 
Bulkhead Jack, Nickel, Flange 402 A34380-ND 42.45 36.51 | 1057176-1 : 3 ? 

(ack, Nickel, Square Flange 5 A34381-ND 34.43 20.61 | 1058644-1 ie weshoriaenlte RG303 ae Re mn Hee ipeskatn 
Jack, Nickel = ‘A34384-ND 15.10 12.99 | 1057284-1 ug; Heanerntag 9, 9A, 98. 214 HAD : ge | A 
Jack, Nickel, Square Flange, Tab = ‘A34388-ND 16.38 14.09 | 1057293-1 Maested A24644-ND 35.18 30.26 |225550-8 
Jack, Nickel, Square Flange “085 A34393-ND 68.23 58.68 | 1057178-1 Right Angle Plug, | ere A24645-ND 39.55  34.02|225559-2 

74, 179, 187,188,316] A34383-ND 44.68 38.43 | 1057140-1 Weatherproof eka A32443-NDA 37.38 32.15 |522559-2 
085 A34391-ND 38.50 33.11 | 1057165-1 ; - 7 
7 | Bulkhead Jack, Nickel 250 A34392-ND 126.73 10899 | 1057151-1 | |20 [Right Angle Plug, | _ 142, 142A, 1428, 400 ne Gaoily eee eee semen e 
aah peeeccnin aig). (es.a04|4057628c Weatherproof A32806-NDA 38.03 32.71 |5225554-6 
141 A34396-ND 37.28 32.06 | 1057138-1 Right Angle Plug, | aaa bee A24647-ND 47.83 41.13 |1-225554-1 
i | Pinar eral = A34386-ND 19.23 16.54 | 1057279-1 Weatherproof ’ A32807-NDA 43.08 37.05 |1-5225554-1 
9. = A34397-ND 20.63 17.74 | 1057277-1_| \\itype a RoHS Compliant 

— |Jack, Gold 41 A34390-ND 39.95 34.36 | 1057116-1 yp P 

— [ Adaptor, Jack/Jack = A34394-ND 174.45 — 150.03 | 1057374-1_| TNC PC Board/ Panel Mount Connectors 50 Ohm 

peice Center Contacts: Gold 

9 | Jack, Nickel = A24663-ND 22410 19.01 | 227997-1 : 

*Uses CERTI-CRIMP: A24574-ND A RoHS Compliant Digi-Key Price Each AMP 

IP Fig.| Description Part No. 1 25 Part No. 

UHF Connectors Center contact plating: Tin 21 | Right Angle Jack, Metal With Mounting Posts | A32444-NDA 9.65 8.30 | 5227839-1 

ae ne ea 22 | Right Angle Jack, Nickel A24650-ND 16.03 13.79 | 413933-1 
Fig. | Description saRGiILE.|lPat Nes Fiimaiae oman [parte 23 | Bulkhead Jack Adapter, Nickel A24651-NDA 15.95 13.72 | 2215004 
Standard UHF Connectors A RoHS Compliant 
10 [Plug, Single Crimp, Tin Plated | 58, 58A,58B,58C | A32431-NDA 11.23 9.66 _[5226279-1 ay 
Miniature UHF Connectors Miniature Threaded Connectors 50 Ohm 
11. | Plug, Dual Crimp, Nickel 58, 58A, 588, 58C | A24671-ND 1.80 1.55 |226600-1 Caan Digi Key Price Each | AMP pres 
42_| Jack, Crimp. Nickel 58, 58A, 588, 58C_| A32432-NDA 478 4.11 _|5226602-1| [Fig.| Description RG/U Part No. 125 |PartNo. | Tool Each 
; A32433-NDA 470 4.05 |5226601-1 RoHS Complaint 

13 | Panel Solder Jack, Nickel — 

A35070-NDA 5.15 4.43 |5226601-3 178, 178A, 178B, 196, 196A] A24699-ND 14.18 12.20]2-330311-2 | — _ 
474.316. 188, 1gea, | A24674-NDA 8.78 7.55 |228665-2 | | 24 |Plug, TEFLON 174,316, 188, 188A | A24700-ND 14.18 12.20|2-330311-1 | A28796-ND 6087.00 

14 | Bulkhead Jack, Crimp, Nickel | 55’ can’ can sac | A1105-NDA 543 4.67 |414045-1 180, 180A, 180B, 195, 195A | A24701-ND 13.25 11.40 |1-330723-0 | — = 

eadeiaae: A32434-NDA 5.23 450 |5414045-1| | 25 | Jack, TEFLON 180, 180A, 180B, 195, 195A| A24702-ND 23.23 19.98 | 1-330599-0 | — = 

A RoHS Compliant 26 | Solder Jack Adapter = A24703-ND 22.25 19.14[329852 | — = 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 401 


z Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


Hand Tools and Die Sets for RF Connectors 


eee §=§=6Ganged MMCX 
sam 2c Jacks and Plugs 


Specifications: * Shell Material: Brass * Jacks 
Contact Material: BeCu_ » Insulator Material: 
Teflon *Pin Material: Brass ¢ Plating: 30y” 
(0.76m) Au over 50u” (1.27pm) Ni * Operating 


Terminal Type = Digi-Key Price AMP Temperature Range: -40°C ~ 90°C * Insulation 
(Crimp) Description Part No. Each Part No. Resistance: 1000MO min. « Contact Resistance: 
50 Ohm Center: 5mQ, Outer: 2.5mQ_ * Impedance: 500. 
Dual PRO-CRIMPER III (BNC) A24786-ND 96.00 _[ 58433-1 * Dielectric Withstanding Voltage: 500Vrms, 
= PRO-CRIMPER Ill Hand Tool A9996-ND 66.00 | 354940-4 50Hz * Dielectric Working Voltage: 170Vrms, 
= PRO-CRIMPER II/III Repair Kit A34584-ND 37.88 | 679221-1 50Hz * Frequency Range: 0 ~ 6 GHz Process- 
Hex PRO-CRIMPER III Die Set A9995-ND 42.00 | 58436-3 ing: « Lead-Free Solderable: Yes 
Hex PRO-CRIMPER III Die Set A9994-ND 42.00 | 58436-1 RGNSHma NOIMENa PASSES Si 
Hex PRO-CRIMPER III Die Set A9960-ND 42.00 _| 58436-2 a ie ‘s et ae Fi a aC: “an eek 
Dual Certi-Crimp with Die Set A24574-ND 7255.50 | 220015-1 osinons: n. (mm) Fig: 1 Jacke BRUNO: 
Dual PRO-CRIMPER III Die Set A24570-ND 52.65 | 58435-1 Oh Hs 
Dual PRO-CRIMPER III Die Set A24780-ND 172.50 | 318450-2 ; 39 (10) eaveeane fa ea ae cee 
Dual PRO-CRIMPER III Die Set A24779-ND 724.17 | 58330-1 39 (10) : : : 
Dual PRO-CRIMPER III Die Set A24781-ND 545.40 | 318452-2 : 7920) eau pee Ne em Peed rece eee gee ia 
5 ! “ 4 .79 (20) | SAM8070-ND 27.88 22.73 19.52 | GRF1-J-P-04-E-ST-THI-E 
ual PRO-CRIMPER III Die Set A24777-ND 127.26 | 220189-3 6 4.1830) _| SAM8071-ND BO06-- o7.00-—09.ba | GHFIG-P06-E- STH 
Dual PRO-CRIMPER III Die Set A24778-ND 127.26 | 220189-1 A +18 (80) ~) SAM8072-ND 36.05 80,2- 26.531 GAFIcL-P-06-E-STSTHHE 
Dis! ERO:CRIMEER-ULDib 8 ACA TTEND oe 061 85572) 8 1.57 (40) | SAM8073-ND 40.97 33.43 29.66 | GRF1-J-P-08-E-ST-THI 
= N-Type Coaxicon Die Set A29142-ND 362.09 __| 91902-1 8 1.57 (40) _| SAM8074-ND 45.52 37.14 32.95 | GRF1-J-P-08-E-ST-THI-E 
Dual PRO-CRIMPER III Die Set A24775-ND 127.26 | 220189-2 Fig. 2 — Plugs 
Dual Certi-Crimp with Die Set A24772-ND 2850.00 | 69331-1 3 39 (10) | SAMB075-ND 1723. 1832 41.46 | GRF1-P-P-02-E-ST-THI 
Dual PRO-CRIMPER III with Die Set A9970-ND 240.89 | 91904-2 4 79 (20) | SAM8076-ND 4848 1406 1254 | GRF1-P-P-04-E-ST.THI 
Dual BNC Coaxial Die Set A30570-ND 406.02 / 58539-1 6 1.18 (30) | SAM8077-ND 25.66 20.92 17.97 | GRF1-P-P-06-E-ST-THI 
Dual BNC Coaxial Die Set A30571-ND 240.89 | 1424050-1 8 1.57 (40) | SAM8078-ND 56.00 45.96 40.21 | GRF1-P-P-08-E-ST-THI 
BNC PRO-CRIMPER III Dies, 75 Ohm 
Hex BNG Die Set A9993-ND 42.00 | 58425-2 
Hex BNC Die Set A9992-ND 42.00 | 58425-1 
= Crimp Tool with Die Set A9803-ND 706.05 | 8531-2 BNC and F Male to'Male, 
- Crimp Tool with Die Set A9804-ND 106.05 | 58531-1 ‘ ‘ 
= Crimp Tool with Die Set A9805-ND 153.00 _| 58531-3 Connector %°%S Compliant Parts Available 
Dual Die Set A24597-ND 119.69 | 58085-1 (parts other than indicated may be 
Dual Die Set A24630-ND 203.78 | 318451-2 Cables available. as RoHS compliant) 
Dual Die Set A24631-ND 149.99 | 58538-1 
Dual Die Set A24632-ND 333.30__| 58174-1 
= BNC Coaxicon Die Set A29143-ND 362.09 | 91904-1 Cable Type 
N-Type Item Description RGS8 RGS9 RG6 
= Crimp Tool with Die Set A9807-ND 127.26 | 58501-1 Conductor [Material BC(bare copper) _| CCS(copper clad steel) |_ BC(bare copper) 
Hex Die Set, use with A9996-ND A9975-ND 72.72__| 58485-1 No. / Inch (mm) 1/32 (0.813) 1/.253 (0.643) 1/253 (0.643) 
Cable Stripper Material LDPE(low density PE) | LDPE (low density PE) | LDPE (low density PE) 
= Cable Stripping Tool ‘A1110-ND 108.68 603995-1 Insulation | Color Natural Natural Natural 
Diameter: Inch (mm) -116 (2.95) -146 (3.71) -146 (3.71) 
Braided —_| Material BC BC BC 
Shielding No. /Inch (mm) 16/7 7.051 (0.12) {6/7 7.051 (0.12) {6/7 7.051 (0.12) 
Material PVC PVC PVC 
\l a k a . Thickness: Inch (mm) 283 (0.72) 354 (0.9) 354 (0.9) 
S MA Fixed Le ngth slacket Color Black Black See Below 
* Dat Outer Diameter: Inch (mm) | 195.006 (4.95+0.15) | .236+.006 (6.00.15) | .236x.006 (6.0+0.15) 
Semi-Rigid Cables Tensile Strength 7,500 psi 7,500 psi 7,500 psi 
rn : : . Nominal Impedance (ohm) 53.5 73 75 
Maton . sailess Stee Day : vere coe Gold plated Beryllium Gena Nominal Capacitance (pF/m) 93.5 68.9 143 
Opper * Insulators: donels: oilpone Lupin gh Attenuation 100MHZ (db/km) 138 125 102 
Specifications: * Impedance: 500 * V.S.W.R: DC 18GHz (maximum 1.05 + Voltage Rating 5.0KV 7.0KV 3.0KV 
0.005f), ‘equency range (GHz) * Insertion Loss: DC 18GHz (maximum UL Standard 1354 1354 1354 
0.03 / , f = frequency range (GHz) * Insulation Resistance: DC 500V 
(minimum 5000MQ) * Dielectric Withstanding Voltage: 1000Vrms at sea Length Digi-Key Price | TPI Length Digi-Key Price | TPI 
level * Contact Resistance: AC 50mA (maximum 3mQ) Feet(M) | PartNo. Each | Part No. Feet(M) | Part No. Each | Part No. 
ene Dim.L | Digi-Key mE TE 50 (15.24) | 290-1030-ND “31-99 | 59-600-1M 
: 5 n 7 75 (22.86) | 290-1031-ND 45.49 | 59-900-1M 
Type (mm) | PartNo. 1 10 25 Part No. AGSE/U Molded Strain Relief Cables 500 | | 43) | Dooci0S2ND_ 5749. |$9-1200-1M 
SMA Plug to Plug - Fig. 1 1 (30) 290-1009-ND 7.95 | 58-012-1M (30. =o Eee 
700) 305-1000-ND 58.83 47.06 35.30 027571570100 2(61) COI «= 8.49 | 88-024-1M RGG/U Moet End Goble Black 
» | 200 | 305-1001-ND 64.95 51.96 38.97 02¥5715#0200 3 (91) |RecOR ONO) = 8.95 | 58-036-1M 
8X-365 141") ] 509 |  305-1002-ND 74.15 59.32 44.49 027571540500 4(1.22) | 290-1012-ND 9.44 | 58-048-1M S(91) eee paige 7.08 | F6-38 
tooo | 305-1003-ND 92.83 74.26 55.70 02¥5715#1000 5(1.52) | 290-1013-ND__9.98 | 58-060-1M ea) ee 
100 | 305-1004-ND 61.88 49.50 37.13 02Y5716#0100 6 (1.83) | 290-1014-ND 10.49 | 58-072-1M i ae Se aE ND ee eT ae 
i 200 | 305-1005-ND 68.03 54.42 40.82 02Y5716#0200 10 (3.05) | 290-1015-ND 12.54 | 58-120-1M 15 (457) | 290-1085-ND 14.28 | F6-15B 
SX-228 (.085") ) 500 | 305-1006-ND 77.50 62.00 46.50 02¥5716#0500 15 (4.57) | 290-1016-ND 15.18 | 58-180-1M 35 (7/60) ESSN 27 89, | Fe=D5R 
1000 305-1007-ND 95.90 76.72 57.54 02Y5716#1000 25 (7.62) | 290-1017-ND 20.79 | 58-300-1M a (rs a SOR SeD 18 an as 
700 | 305-1008-ND 108.43 86.74 65.06 02V5717#0100 50(15.24) | 290-1018-ND 31.99 | 58-600-1M 35 a BOneTaNOMN 2635 | Fe758 
sx-128 (047) | 200 | 305-1009-ND 114.55 91.64 68.73 02¥5717#0200 75 (22.86) | 290-1019-ND 45.49 | 58-900-1M | | 499 (30.48) | 290-1137-ND 35.50 | F6-1008 
4 500 | 305-1010-ND 123.75 99.00 74.25 02¥5717#0500 100 (30.48) | _290-1020-ND__57.49 | 58-1200-1M ROG/I Molded End Cables = While 
4000 | 305-101 Ey 7 ise : eh 79.94 02Y5717#1000 RG59/U Molded Strain Relief Gables 750 xan folded End Cables - White 
jug to Jack - Fig. 1 (30) 290-1021-NDt 7.95 ] 59-012-1M 6 (4.83 290-1091-ND 9.60 | F6-6W 
100 305-1012-ND 64.95 51.96 38.97 02Y5718#0100 2 (.61) 290-1022-ND 8.49 | 59-024-1M ova) 290-1092-ND 11.01 | Fe-10W 
SX-36S (.141”) 200 305-1013-ND 71.08 56.86 42.65 02Y5718#0200 3(.91) 290-1023-ND 8.95 | 59-036-1M 12 (3.66) 290-1093-ND 42.01 | Fet12W 
500 | 305-1014-ND 80.55 64.44 48.33 02Y5718#0500 4(1.22) | 290-1024-ND 9.44 | 59-048-1M 15(457) | 290-1094ND 1461 | Fe-15W 
| wen ep me spy | wana | sitse | Sotosto _$o8 [seat | aren spree terre 
200 | 30S4017-ND 74.15 50.39 44.49 02571940200 8 (1.83) | 290-1026-ND 10.49 | 59-072-1M | | 50 (16.24) | 290-1138-ND 16.79 | F6-50W 
SX-228 (.085") | Eq | 306-1018-ND aes 36.90 aia peve7iaes00) 10 (3.05) | 290-1027-ND 12.54 | 59-120-1M 75 (22.86) | 290-1139-ND 26.35 | F6-75W 
1000. Msoebaratirs 49208, Bt 62 at 99 02¥s719#1000 15 (4.57) | 290-1028-ND 15.18 | 59-180-1M | | 100 (30.48) | 290-1140-ND _35.50 | F6-100W 
100 | 305-1020-ND 111.50 89.20 66.90 (027572040100 25 (7.62) | 290-1029-ND__20.79 | 59-300-1M | + RoHS Compliant 
i 200 | 305-1021-ND 117.63 94.10 70.58 02¥5720#0200 j 
8X-128(.047") ) 500 | 305-1022-ND 126.83 101.46 76.10 02572040500 Coax Adapter Connector Kit 
1000 305-1023-ND 136.30 109.04 81.78 02Y5720#1000 Kit includes male and female connectors of all eight types. Any adapter can be created on 
SMA Plug to Plug Right Angle - Fig. 2 the spot in just seconds. Simply screw any combination of 24 connectors to one of the six 
100 | 305-1024-ND 64.55 51.64 38.73 02¥747070100 universalimeraces. 
SX-36S (141”) 200 305-1025-ND 68.13 54.50 40.88 02Y7470#0200 * Gold plated contacts ¢ Silver plated machined brass connector bodies with teflon insulation 
. 500 | 305-1026-ND 71.73 57.38 43.04 02Y7470#0500 
jooo (MesoeetaaaD aaa aio wag 00¥7470#1000 290-1045-ND TP! Part No. TPI-3000A.............ceccscecsesseeesesetseseseees $150.00 
700 | 305-1028-ND 60.98 48.78 36.59 0277471#0100 
A 200 | 305-1029-ND 64.55 51.64 38.73 02747140200 
SX-228 (.085") | 599 |  305-1030-ND 68.13 54.50 40.88 02¥7471#0500 DVI A HDMI and 
4000 | 305-1031-ND 75.30 60.24 45.18 02747141000 DVI/ HDMI 
SMA Plug Right Angle to Jack - Fig. 2 RCA Ca b | es 
00 | 305-1032-ND 64.55 51.64 38.73 027474#0100 ss hy 
r 200 | 305-1033-ND 68.13 54.50 40.88 02¥7474#0200 290-1913-ND DVI Male to DVI Male 2M (CT001147)... . $23.55 SSH 
SX-36S (.141") SS 
: 500 | 305-1034-ND 71.73 57.38 43.04 027474#0500 290-1915-ND DVI Male to HDMI Male 2M (CT001149) . $24.90 2) 
1000 | 305-1035-ND 78.88 63.10 47.33 02Y7474#1000 290-1914-ND HDMI Male to HDMI Male 2M (CT1001148)........ $26.18 
100 | 305-1036-ND 71.73 57.38 43.04 02Y7475#0100 290-1916-ND NEW! 3RCA Male to Male 2M (HPAVCC3)........ $42.12 
sx-228 (.085") | 200 305-1037-ND 75.30 60.24 45.18 02V7475#0200 290-1917-ND NEW! RCA Male to Male 2M Green (HPACG3)... $15.78 4) 
50 0s, 08 NG tha a 3 ae eat 290-1918-ND NEW! RCA Male to Male 2M Red (HPACR3)..... $15.78 RCA 
5-1039- 05 E St TAT; 290-1919-ND NEW! RCA Male to Male 2M Blue (HPACB3)..... $15.78 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Pricing 
Description Part No. 1 10 100 1,000 
Separated Crimp Ring, for RG-59 Cable CP-0010-ND 66 5.72 44.00 330.00 
Separated Crimp Ring, for RG-6 Cable CP-0060-ND 66 5.72 44.00 330.00 
Built-On Crimp Ring, for RG-6 Cable CP-0160-ND 51 4.39 33.80 254.00 
Long Type Built-On Crimp Ring, for RG-59 Cable CP-0210-ND 1.02 8.84 68.00 510.00 
Long Type Built-On Crimp Ring, for RG-6 Cable CP-0260-ND 1.02 8.84 68.00 510.00 
Push-On, Crimp Type, for RG-59 Cable CP-0310-ND 1.74 15.08 116.00 870.00 
Push-On, Crimp Type, for RG-58 Cable CP-0330-ND 1.74 15.08 116.00 870.00 
Adapter, Screw-On/Push-On CP-2000-ND 1.14 9.88 76.00 570.00 
Twist-On Type, for RG-59 Cable CP-0410-ND 117 10.14 78.00 585.00 
Male Terminator, with Built-In 75 Ohm Resistor CP-0610-ND. 715 6.50 50.00 375.00 
Female Bulkhead Receptacle, with Washer and Nut CP-1010-ND 18 6.76 52.00 390.00 
PCB Type, Full Length 26mm CP-1210-ND 1.38 11.96 92.00 690.00 
Adapter, Universal Male F to F Coupler CP-2010-ND 2.61 22.62 174.00 1305.00 
Adapter, Female F to F Coupler, with Washer and Nut CP-2110-ND 93 8.06 62.00 465.00 
Adapter, Right Angle F Male to F Female CP-2510-ND 2.64 22.88 176.00 1320.00 
Adapter, F Male to BNC Female CP-0130-ND 2.94 2548 196.00 1470.00 


& INSON’ 
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FEATURES: * 30% Smaller than SMB * Rugged snap-on mating design » Captivated contact ELECTRICAL RATINGS: Cable Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Johnson 
Impedance: 500 » Frequency Range: 0-6GHz » Working Voltage at sea level: 335 VRMS; 250 VRMS (J531-ND and |Fig.| Type Plating A B Part No. il 10 50 100 | Part No. 
J532-ND). MECHANICAL RATINGS: » Engage/Disengage Force: 5.6 pounds maximum engagement/8 pounds typical 50 Ohm 
disengagement ¢ Contact Retention Force: 2.3 pounds minimum axial force * Durability: 500 cycles minimum 
RG 178 Gold 11.58 _- J531-ND 5.65 4.95 4.26 3.65 | 133-3402-101 
a A ‘ = ‘ s A RG 316 Gold 11.58 _- J535-ND 5.14 4.51 3.88 3.33 | 133-3403-101 
Fig. 1 — Right Angle Cable Plu Fig. 2 — Straight Cable Plu Fig. 3 — Straight Crimp Type 
5 a a 9 5 8 9 5 milihonit _ YP RG 178 Nickel 11.58 - J532-ND 5.45 4.78 4.11 3.52 | 133-3402-106 
11.56 1 RG 316 Nickel 11.58 =_ J536-ND 5.15 4.52 3.89 3.33 | 133-3403-106 
RG 188, Nickel 7.90 =_ J720-ND 5.15 4.52 3.89 3.33 | 133-3404-106 
RG 316 
seri ral 4| Gold | 790} — |urei-ND 535 470 404 3.46 | 133-3693-101 
© 6.76 X 5.94 6.35 (Hex) 
Across flats: 9 RG 316 Gold 15.19 4.98 | J533-ND 5.93 6.21 4.48 3.84 | 133-3403-001 
cA I RG 316 Nickel 15.19 4.98 | J534-ND 4.16 3.66 3.14 2.70 | 133-3403-006 
HAN SOND 4 Gold am — | J612-ND 8.77 7.69 661 5.67 | 133-3801-201 
L_715.84 | - Gold | 3.94 | — | J537-ND 468 411 3.54 3.03 | 133-3701-201 
£8 5| — | Nickel | 394) — | Jsze-nD 402 3.53 304 2.60. | 183-3701-208 
Fig. 4 - Straight Plug Receptacle Fig. 5 — Straight PC Mount Jack = Gold 2.79 — | J539-ND 488 4.28 3.68 = 3.15 / 133-3701-211 
— Nickel 2.79 =— J540-ND 4.64 4.07 3.50 3.00 |) 133-3701-216 
05.99 7 AIAN 
394+ —8 584 i "| 4xO0.91 _ Gold 3.94 _ J541-ND 12.34 10.83 9.31 7.98 | 133-3701-301 
90.97 = go 6 = Nickel 3.94 =_ J542-ND 12.07 10.59 9.11 7.81 | 133-3701-306 
to — ‘ () - Gold 2.79 _ J543-ND 12.64 11.09 9.53 8.17 | 133-3701-311 
4 5.99(Sq.) : 
' i : = Nickel 2.79 = J544-ND 9.27 8.13 6.99 5.99 | 133-3701-316 
4@rogt —7 7 — Gold =— - J545-ND 7.33 6.43 5.53 4.74 | 133-3701-401 
_ Nickel _- _ J546-ND 7.09 6.22 5.35 4.59 | 133-3701-406 
8 _ Gold 1.73 _ J547-ND 7.09 6.23 5.35 4.59 | 133-3701-801 
9 _ Gold _ =— J548-ND 7.24 6.35 5.46 4.68 | 133-3711-201 
Fig. 6 — Right Angle PC Mnt. Jack Fig. 7 — Front Mount Bulkhead Jack Receptacle 
ein = 10 _ Gold - _ J549-ND 11.83 10.38 8.92 7.65 | 133-3711-301 
per 3.51 alee “w{ o< Gold | — — | Je11-ND 5.55 488 = 4.19 359] 133-3701-231 
0. 
75 Ohm 
[05.99 | 1 RG-179 Gold 7.98 = J643-ND 6.17 5.41 4.66 3.99 | 133-8433-101 
: 97.92 96.35 RG-179DS| Gold | 7.98 — | J644-ND 617 541 466 3.99 | 133-8434-101 
° 2 | RG-179 Gold 20.47 5.94 | J645-ND 10.30 9.04 7.77 6.66 | 133-8433-001 
= 
4X] Fax 3 | RG-179 Gold _ = J647-ND 12.40 10.88 9.35 8.02 | 133-8333-401 
00.91 2.64 : s| — cold | 380 | — | Je49-ND 1003 880 7.56 648 | 133-8701-201 
_ Gold 2.70 _- J650-ND 6.34 5.56 4.78 410 | 133-8701-211 
3.1 i dies A 6 =_ Gold 2.70 =_ J652-ND 9.43 8.28 7.12 6.10 | 133-8701-311 
p27 8 _ Gold 1.73 _ J653-ND 5.69 4.99 4.29 3.68 | 133-8701-801 
AT] 9 _ Gold _ _ J654-ND 6.28 5.51 4.74 4.06 | 133-8711-201 
L—— 
2X 1.22 : Non-Magnetic MCX Connectors 
RG-316/U, | Gold | 7.90 | 11.56 | JB0-ND 943 827 7.41 6.10 | 133-9403-101 
1 188, 174 
RG-316DS,) God | 7.90 | 11.56 | JeBt-ND 1225 10.75 9.24 7.92 | 133-9404-101 
188DS 
Fig. 10 — SMT Right Angle Jack ™ 
7 ene y | RES3164.) God | 15.19 | 498 | Je7eND 1200 1053 905 7.76 | 133-9403-001 
188, 174 
5 = Gold 3.94 =- J682-ND 6.45 5.66 4.87 418 | 133-9701-201 
_— Gold 2.79 =_ J683-ND 7.49 6.57 5.65 4.84 | 133-9701-211 
6 = Gold 2.79 =— J685-ND 10.58 9.28 7.98 6.84 | 133-9701-311 
8 _ Gold 1.57 _ J686-ND 12.76 11.19 9.62 8.25 | 133-9701-801 
Right Angle Plug Assembly Tool J574-ND 379.46/1 141-0000-908 
4X01.68 Hand Crimp Tool (frame only) J572-ND 106.63/1 140-0000-952 
‘ E Die Set (RG178, 316) J573-ND 129.48/1 140-0000-951 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 403 
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RF Connectors SMA/SMB Type 


Type Cable Digi-Key Price Each Johnson Type Cable Digi-Key Price Each Johnson 
Fig. | (Description) Group Plating | Part No. al 10 50 | Part No. Fig. | (Description) Group Plating | Part No. 1 10 50 | Part No. 
SMA Type J800-ND® 998 876 7.53 | 142-0761-851 
j cin oe Gold ] J523-ND@ 13.27. 11.64 10.01 | 142-0303-411 32 | Edge Mt. - Gold | J820-ND@ 763 670 5.76 | 142-0711-841 
P Nickel | J524-ND@ 9.40 8.25 7.09 | 142-0303-416 J806-ND@ 9.98 8.76 7.53 | 142-0761-871 
: % Gold | J525-ND 8.00 7.02 6.03 | 142-0403-011 J802-ND® 9.98 876 7.53 | 142-0761-891 
2 Crimp . Nickel | J526-ND 541 475 _4.08 | 142-0403-016 | | 93 | Edge Mt. — Gold | \g08-NDe 9.98 876 —_—7.53_| 142-0771-831 
RG-402 Gold | J485-ND® 2.65 2.32 2.00 | 142-0694-011 J797-ND@ 9.98 8.76 7.53 | 142-0761-801 
RG-402 Nickel | J486-ND@ 247 1.91 1.64 | 142-0694-016 34 PC Mt. = Gold | \g93-nDe 9.98 8.76 753 |142-0761-821 
RG-405 Gold | J487-NDe 649 5.70 4.90 | 142-0693-001 J801-ND@ 3247 1161 9.981 142-0761-881 
8 Solder RG-405 | Nickel | J488-ND® 583 511 4.40 | 142-069-006 | | 35 | PCM - Gold | \so7-NDe a8. ave: yea’ [1apcoraiiand 
.086 Semi-Rigid | Nickel | J725-ND® 6.88 6.04 5.19 | 142-0693-066 = 4 : ; ; “W761. 
I-Rigid ) Ni 36 PC Mt. Gold | J804-ND® 9.98 876 7.53 | 142-0761-831 
“141 Semi-Rigid | Nickel | J726-ND@ 6.88 6.04 5.19 | 142-0694-066 | |-3z aan — Gold Wgeenives 998878 753 T2OTE LETH 
RG-178/U, 196 J605-ND® 757 664 5.71 | 142-0402-011 z 3 : : 
' At J637-ND@ 8.20 7.20 6.19 | 142-0439-001 SMB Type 
4 Crimp 5tt Gold | J638-NDe 8.20. 720 6.49 | 142-0435-001 3g [900 Terminator _ Gold | J635-ND 1734 15.21 13.08 | 131-3801-811 
AAA J813-ND@ 7.41 6.51 5.59 | 142-0408-011 750 Terminator J636-ND 15.42 13.53 11.63 | 131-3801-821 
2* Gold | J474-ND® 73.33 11.70 10.05 | 142-0203-011 39 Crimp oe Nickel_| J464-ND 6.19 5.43 4.67 _|131-1403-016 
7 é 2* Nickel | J475-ND@ 1217 1068 9.18 | 142-0203-016 2* Gold | J465-ND 917 8.05 6.92 | 131-1403-101 
amp 3e* Gold | J480-ND® 21.37 18.74 16.11 | 142-0207-011 | | 4o Crimp oe Nickel | J466-ND 7716.76 ~—«5.81. | 131-1403-116 
3** Nickel | J481-ND® 20.16 17.69 15.20 | 142-0207-016 60 Nickel | J815-ND@ 5.62 4.93 4.24 |131-1404-116 
6 Clamp Be Nickel NDS an ne ae eens Gold | J467-NDT* 453 3.98 3.42 |131-1701-201 
ee a8 oe ee | | at PC Mt. a Nickel | J468-NDT 313-275-237 |131-1701-206 
Nickel_| J469-NDte 3132.75 2.37 _|131-1701-216 
7 ee 4¢ J639-ND 4153 1012 8.70 | 142-0439-101 ; Sav 
rimp Gold Gold | J613-NDt* 2.55. 2.24 1.93 [131-3701-261 
ott See PCL nes, FaBe |iaenaes: 101 Nickel | J614-NDt® 243 243 1.84 | 131-3701-266 
BAA J713-ND 11.83 10.38 8.93 | 142-0404-101 | | 42 PC Mt. = ‘ ; ; 
— - ao Gold | J615-NDt* 255 2.24 4.93 | 131-3701-271 
086 Semi-Rigid J606-ND 0.78 946 813 | 142-0693-101 ; 
8 Solder |444 SemicRigid| S04 | eo7-ND 10.58 928 7:98 | 142-0694-101 Nickel_| J616-NDto 2.43 2.13 1.84 | 131-3701-276 
9 Clamp 2* Gold _| J478-ND@ 14.61 12.82 11.02 | 142-0103-401 43 PC Mt. — Goiq | 1472 ND@ 837 7.34 6.31 | 131-3701-301 
10_[_ Panel Mt. = Gold | J490-ND@ 9.04 7.93 6.82 | 142-0701-401 J818-ND@ 11.09 9.73 8.36_|131-8701-301 
1 Panel Mt. = Gold | J489-ND@ 8.20 7.20 6.19 | 142-0701-411 44 PC Mt. = Gold | J470-ND@ 8.73 7.66 6.58 | 131-1701-371 
12_|_Flange Mt. = Gold | J492-ND@ 9.69 8.50 7.31 _| 142-0701-621 Nickel_| J471-ND@ 8.40 7.376.384 | 131-1701-376 
13_[_Flange Mt. = Gold_| J493-ND@ 6.64 5.82 5.01 | 142-0701-631 | [45 | Panel Mt. = Gold | J520-ND@ 8537.49 6.44 | 131-3701-621 
a Aci = Gold | J494-ND® 12.34 10.83 9.31 | 142-0701-211] | 45 pea = Gold | 2o22-ND 0.75. 944 8.41 | 131-3701-341 
3 ~~ Nickel | J495-ND 7.93 6.96 5.98 | 142-0701-216 : J719-ND 12.54 11.00 9.46 | 131-3701-501 
as Gold | J500-ND® 5.52. 485 4.47 | 142-0701-201 Gold | J718-ND® 3.67 3.22 2.77 | 131-3701-201 
15 | POME = Nickel_| J840-ND@ 543 4774.10 | 142-0701-206 | | 47 | PCL. = Nickel_| J817-ND@ 381 —-3.34_—=—a2.88_| 131-8701-206 
16 PC Mt. = Gold ee eo oe ea oe 49 SMT = Gold | J816-ND@ 5.99 5.25 452 [| 131-3711-201 
7 | PeMt = Nickel | ¥497-ND 1250 itd ‘aaa | 142.0701-326 = Ron senate eee connectors 
= Gold | J569-ND 1810 1587 13.65 | 142-0701-501 3 crimp ae Golq | 150-ND@ 15.44 13.54 11.64 | 142-9403-011 
18 PC Mt. - Nickel | J714-ND 17.29 1517 13.04 | 142-0701-506 3 J664-ND} 16.73 14.67 __12.62_| 142-9407-001 
= Gold_| J715-ND 13.14 11.52 9.91 | 142-0701-551 2* J662-ND 23.16 20.31 17.46 | 142-9403-101 
iT PC Mi. = Gold_| J501-ND® 2.97 11.38 9.78 | 142-0701-301 8 Crimp 60 Gold | J663-ND 21.21 1872 16.00 | 142-9404-101 
062" PC Mt. = Gold | J502-ND® 6.03 5.29 4.55 | 142-0701-801 3** J665-ND 23.80 20.88 ‘17.95 | 142-9407-101 
062" PC Mt. = Nickel | J716-ND@ 5.72 5.02 4.32 | 142-0701-806 | [16 PC Mt. = Gold | J666-ND® 1144 9.77 8.40_|142-9701-201 
op | -082" PC Mt = Gold | J629-NDe 720 6.32 5.43 | 142-071-821 - PC Mt = Gold | J669-ND® 13.25 11.63 10.00 | 142-9701-801 
031" PC Mt. _ Gold | J657-ND@ 10.20 894 7.69 | 142-0701-881 : old | s670-NDe 13.25 11.63 10.00 | 142-9701-811 
062" PC Mt. a Gold | J658-NDe 10.81 9.49 8.16 | 142-0701-851 F 
1042" PC Mt. = Gold | J630-ND® 12.96 11.37 __-9.77_| 142-0701-841 ___Nen-Magnetic SMB Connectors 
= ' a F 2 J671-ND 18.60 16.31 14.02 | 131-9403-001 
21 PC Mi. Gold | J610-ND@ 42.22 10.72 9.22 | 142-0701-871 39 Crimp r Gold | \e7o-ND ae Salat 18 60. at -40tO0t 
22 PC Mt. = Gold | J631-ND® 9.36 8.21 7.06 | 142-0721-881 0 d E al B 1-9404- 
23 Crimp aE Gold_| J641-ND@ 72.68 __11.13 9.57_| 142-0339-401 a PC Mt. = Gold | 4675-NDe 11.07 974 8.35 | 131-9701-201 
086 Semi-Rigid J809-ND® 14.64 12.84. 11.04 | 142-0593-421 J676-ND@ 11.07 9.71 8.35 | 131-9701-211 
93 Sala . 141 Semi-Rigid Gold J810-ND@ 14.64 12.84 11.04 | 142-0594-421 43 PC Mt. - Gold | J677-ND@ 19.67 17.25 14.83 | 131-9701-301 
eet 086 Semi-Rigid| °°" | J811-NDe 1819 1595 13.72 | 142-0593-431 48 Crimp 2* Gold | 3673-ND 26.14 22.93 19.71 | 131-9403-107 
141 Semi-Rigid J812-ND@ 1819 1595 13.72 | 142-0594-431 60 J674-ND 13.02 11.42 9.82 | 131-9404-101 
"086 Semi-Rigid | Nickel | J722-ND® 494. 434 3.73 | 142-0593-006 Tools — RoHS Compliant 
141 Semi-Rigid] Gold | J723-ND@ 7H 6.76 5.82 | 142-0594-001 ; i = = “0000. 
4 Solder | "444 Semi-Rigid| Nickel | J724-ND@ 7146.27 ~—«5.39 | 142-0594-006 Caine Tool Frames voiesND) 106.63 ee 
= .086 Semi-Rigid | Gold | J727-ND@ Eval 5.01 4.31 | 142-0593-001 Type (RG178. 316, 3160S, 58) fain 49:48 = > |aapaanoest 
oa erate — Gold | J634-NDe 38.55 33.81 29.07 | 142-0801-861 Semi-Rigid Cable Vice Tool J702-ND 557.92 = —_/140-0000-962 
Cable Clamp Inserts, .086 Semi-Rigid Tool J703-ND 96.30 = — | 140-000-964 
7h J706-ND® 2757 2418 20.79 | 142-1403-001 IeRigh 
a | aalceGorieck BAA Gaia J707-ND@ 27.57 24.18 20.79 | 142-1404-001 Cable Clamp Inserts, .141 Semi-Rigid Tool J704-ND 96.30 _ — | 140-0000-965 
+e i -1407- 
3 SEAM ATOK 27.57 24.18 20.79 | 142-1407-001 |. Group 2 Cables: RG-161/U, RG-174/U, RG-179/U, RG-187/U, RG-188/U, RG-316/U 
AAA J709-ND@ 27.57 24.18 20.79 | 142-1408-001] 1, : ; 
27 | __ Adapter = Gold_| J710-ND@ 41.35 36.27 31.18 | 142-1901-621 roup 3 Cables: AG-58/U, RG-141/U, RG-303/U 
+ Group 4 Cables: LMR-200, HPF-200, RF-200 
‘aie: RG-405 J711-ND 7.32 642 5.52 | 142-0693-061 : : 7 
Slide-On Gold ++ Group 5 Cables: LMR-240, HPF-240, RF-240 
28 RG-402 J742-ND 732642 5.52 | 142-0694-061] fF : 
ve roup 6 Cables: RG-179DS, RG-187DS, RG-188DS, RG-316DS 
Solder __|.141 Semi-Rigid| Gold | J814-ND® 277244 2.09 | 142-0694-021 ae. : : ¥ 
A Group 7 Cables: RG-161/U, RG-174/U, RG-188/U, RG-316/U 
29 SMT = Gold_| J717-NDe 70.95 9.61 8.26 [142-071-301 | ky Group 8 Cables: RG-188D8, RG-316DS 
30 SMT = Gold ie 2% a 406 ee AAA Group 9 Cables: RG-55/U, RG-142/U, RG-223/U, RG-400/U 
31 | Edge Mt. = Gold |praneiines ar cave. hoes oorenear let 467, JA68, J613 and J614 Leg Length: .186"; 4469, J616 and J616 Leg Length: 095" 
: 7 z @ Rol ‘ompliant 
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Stainless Steel SMA Connectors 


Johnson: 


Cable Digi-Key Price Each Johnson Cable Digi-Key Price Each Johnson 
Fig. | Description Group Part No. 1 10 50 | Part No. Fig. | Description Group Part No. 1 10 50 | Part No. 
Plugs Jacks 
RG-316, 161/U, 174, 188 ] J879-ND 12.09 10.61 9.12 ]141-0403-102 ] | 3 | straight Solder RG-405, .086 Semi-Rigid ] J892-ND 10.40 9.12 7.84 /141-0593-001 
; RG-316DS, 188DS | J880-ND 1209 1061 912 |141-0404-112 RG-402,.141 Semi-Rigid | J893-ND 11.05 9.69 8.33 | 141-0594-001 
1 | Right Angle Crimp RG-316, 161/U, 174, 188 | J888-ND 12.35 10.83 9.31 |141-0303-412 
RG-58/U, 141,303 | J881-ND 12.35 10.83 9.31 | 141-0407-102 Baka 
nG-142, 587.293, 400 NEEORTOMN 1248 10.95 a.41 |141-0408-102 Straight Crimp Type RG-316 DS, 188DS | J889-ND 12.42 10.89 9.36 |141-0304-412 
agate 1eV 174188 z : : : euaes Bulkhead Jack RG-58/U, 141,303 | J890-ND 15.60 13.68 11.76 | 141-0307-412 
316, 161/U, 174, 188, | Jo76 up 8.45 741 637 |141-0403-012 RG-142, 55/U, 223, 400 | J891-ND 15.34 13.46 11.57 |141-0308-412 
LIMR-100, HPF-100, RF-100 4 RG-405, 086 Semi-Rigid | J894-ND 14.63 12.83 11.03 |141-0593-401 
Sraicki os RG-316 DS, 188DS _| J876-ND 858 7.53 6.47 |141-0404-012 siksea eal RG-402, .141 Semi-Rigid | J895-ND 20.15 17.67 15.19 |141-0594-401 
ee RG-58/U, 147, 303, RF-195| joy 960 930 7.99 |141-0407-012 rene e RG-405, .086 Semi-Rigid | J896-ND 20.80 18.24 15.68 |141-0593-421 
LMR-195, HPF-195 i i : ; RG-402, .141 Semi-Rigid | J897-ND 20.80 18.24 15.68 | 141-0594-421 
2 RG-142, 55/U, 223, 400 | J878-ND 1040 9.12 7.84 |141-0408-012 | | 2 | Straight PCB ant J898-ND 8.84 7.76 _6.67 |141-0701-201 
ens 6 _| Right Angle PCB = J899-ND 13.65 11.97 10.29 | 141-0701-301 
RG-405, .086 Semi-Rigid | J883-ND 910 7.98 6.86 | 141-0693-002 
REO 141 SemeRiod WSEAS 923 810 6.96 |441-0604-002 | [_2_| Rear Mount Bulkhead Solder = J900-ND 9.82 8.61 7.40 [141-070-402 
Straight Solder ae, 17 2emirnigh H : : ; moet 8 _| Vertical Flange Mount 2-Hole = J901-ND 9.67 8.48 7.29 |141-0701-602 
RG-405, .086 Semi-Rigid | J886-ND 11.70 10.26 8.82 | 141-0693-062 | [9 | Vertical Flange Mount 4-Hole = J902-ND 9.44 8.28 7.12 |141-0701-612 
RG-402, 141 Semi-Rigid | J887-ND 11.83 10.38 8.92 | 141-0694-062 | [70 | Vertical Flange Mount 2-Hole = J903-ND 10.01 8.78 7.55 | 141-0701-622 
Solder without Contact RG-402, 141 Semi-Rigid | J885-ND 7.80 6.84 5.88 |141-0694-012 | [11 | Vertical Flange Mount 4-Hole = J904-ND 9.78 8.58 7.38 [141-0701-632 


SMK (2.92mm) Connectors 


SMK Connectors provide an excellent solution for applications requiring high frequency transmission. Similar to 
the SMA interface, a smaller internal body diameter (2.92mm) and air dielectric provide a higher cutoff frequency 
and other key advantages: * Superior electrical performance to 40GHz «Female contacts have a three-slot 


construction, which enhances connectivity * The Field Replacement Jacks with a high quality hermetic seal feed 
thru for use in sealed circuit modules * The SMK plug interface employs more precise dimensions than an SMA 
and uses a shorter snub nose male pin such that the connector bodies align before the contacts engage 


Fig. 8 
(i Oe 70 
¢ : 

( 
mo Oo) 
9.52_ UO 
~S 
Dim. in mm 
Digi-Key Price Each Johnson Digi-Key Johnson 
Fig. | Description Plating Part No. i 10 50 | Part No. Description Part No. Price Each Part No. 
Adapter Tools 
1 | Hermetic Seal Feedthru =_ J688-ND 15.73 12.36 10.34 | 142-1000-033 Bead Assembly Tool J697-ND 27.90 440-0000-957 
2 | Jack to Jack In-series Adapter Gold J694-ND 81.90 70.88 63.00 | 145-0901-801 r Tas 
- Body Soldering Tool for .086 Semi-Rigid J698-ND 12.40 140-0000-958 
3 | Plug to Plug In-series Adapter Gold J695-ND 78.00 67.50 60.00 | 145-0901-811 Body Soldering Tool for 141 Semi-Rigid 1699-ND 12.40 440-0000-959 
4 | Plug to Jack In-series Adapter Gold | J696-ND 71.50 61.88 55.00 | 145-0901-821 Ma Aaa ce a é 5 0000-26 
Plug Contact Soldering Tool for .086 Semi-Rigid J700-ND 11.62 140-0000-960 
5 Straight Solder Type w/Contact, Slide-on Nut | Passivated | J689-ND 18.55 14.58 12.19 | 145-0693-002 Contact Soldering Tool for 141 Semi-Rigid J701-ND 11.62 140-0000-961 
Straight Solder Type w/Contact, Slide-on Nut | Passivated | J690-ND 18.03 14.17 11.85 | 145-0694-002 Cable Vise Tool J702-ND 557.92 440-0000-962 

Saal Mount Ha Rona Fecertce a CCRT Cable Clamp Insert Too! for .086 Semi-Rigid J703-ND 96.30 140-000-964 

read Mount Field Replaceable assivate - ; F : -0701- Kone 

7 | 2-Hole Flange Mount Jack Passivated | J692-ND 30.80 24.20 20.24 | 145-0701-602 Gable, Glamp Insert Tool for :141 Semi-Rigid SHEA ia tee 0000 Ae 

8 | 4-Hole Flange Mount Jack Passivated | J693-ND 28.70 22.55 18.86 | 145-0701-612 Vise Stop Tool J705-ND 10.85 140-0000-968 


RF Connectors MMCxX Type 


ELECTRICAL RATINGS: © Impedance: 500 » Frequency Range: 0-6 GHz * Working Voltage: 170 Vrms at sea 


level * Insulation Resistance: 1000MQ minimum 


MECHANICAL RATINGS: * Engagement/Disengagement Force: 8.0 pounds maximum engagement; 1.4 pounds 
minimum disengagement ¢ Contact Retention Force: 2.0 pounds minimum axial force * Cable Retention: 30 


pounds Durability: 500 cycles minimum 


Fig. 1 — Straight 
Cabled Plug 


ENVIRONMENTAL RATINGS: Operating Temperature: -55°C ~ 155°C 
Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Johnson 
Fig. Cable Type/Description A B | Part No. 1 10 50 | Part No. 

RG 178/U, 196 3.48 — | J589-ND 6.13 5.38 4.63 |135-3402-001 
RG 316/U, 188, 161, 174 4.39 — | J590-ND 9.14 8.02 6.89 |135-3403-001 
1 RG 316 DS, 188 DS, 187 DS 4.39 — | J591-ND 8.12 7.12 6.12 |135-3404-001 
-047" Diameter Flexible, Huber | 5 4g | Jsq9-nD 5.31 4.66 4.01 [135-346-001 

K01152-07, Axon P512479A : i i : 
RG 178/U, 196 8.99 7.01 J593-ND 10.77 9.45 8.12 |135-3402-101 
RG 316/U, 188, 187, 179, 161,174 |10.46 8.48) J594-ND 10.65 9.34 8.03 }135-3403-101 
2 RG 316 DS, RG 188 DS. 10.46 8.48 | J595-ND 9.43 8.28 7.12 |135-3404-101 

.047” Diameter Flexible, Huber 

K01152-07, Axon P512479A 8.99 7.01) J596-ND 9.33 8.19 7.04 |135-3436-101 
3 _ — _— | J601-ND 11.64 10.21 8.78 |135-3801-201 
4 = — _— | J602-ND 9.33 8.19 7.04 |135-3693-101 
5 Straight - Gold PCB 2.92 — | J597-ND 6.19 5.43 4.67 |135-3701-201 
Straight - Gold PCB 1.73 — | J598-ND 6.26 5.49 4.72 |135-3701-211 
6 Right Angle - Gold PCB 2.92 — | J599-ND 13.13 11.52 9.90 }135-3701-301 
Right Angle - Gold PCB 1.73 — | J600-ND 12.57 11.03 9.48 |135-3701-311 
v4 Jack Receptacle - Gold SMD — __— | J821-ND 8.06 7.08 6.08 |135-3711-201 
8 End Launch - PCB — __— | J603-ND 6.38 5.60 4.81 |135-3711-801 
Hand Crimp Tool (frame only) J572-ND 106.63/1 140-0000-952) 
Crimp Tool Die Set J604-ND 221.90/1 140-0000-953) 


Fig. 2 — Right Angle Flexible Cabled Plug 


Fig. 3 — Straight Plug 
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Fig. 6 — Right Angle Jack 
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Fig. 8 — End Launch Jack 
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EMERSON. Fixed Length Cables 


Features: 
* Tested to customer specifications * Flexible cable *0 ~ 26GHz * 50 
and 750 * Controlled impedance 


Straight to Straight 


Applications: 


RoHS Compliant Parts Available 
(parts other than indicated may be 
available as RoHS compliant) 


Right Angle to Right Angle 


Johnson: 


Straight to Right Angle 


¢ Voltage/Continuity Test Fixture ¢ Interface location gauging * VSWR 


Quality Assurance Scalar Analyzer * VSWR/TDR Design Engineering 
Vector Analyzer * CNC Hardline Bender (Semi-rigid cables) 


Straight 
to Straight 
Cable Dimension L | Digi-Key Price Each Johnson Cable Dimension L | Digi-Key Price Each Johnson 
Type (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. Type (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. 
‘SMB Plug to SMB Plug Hand 12 J837-NDO 28.80 21.60 18.24 | 415-082-012 
6 71206-ND 18.52 73.89. 11.73.) 415-0003-006 Formable 18 J838-NDO 32.55 24.42 20.62 | 415-082-018 
12 ‘1212-ND 1903 1428 1206 | 415-0003-012 141 24 J839-NDO 36.30 27.23 22.99 | 415-082-024 
RG-316 24 J1224-ND 20.57 15.43 13.03 | 415-0003-024 SMA Plug to SMA Bulkhead Jack — RoHS Compliant 
36 J1236-ND 21.60 16.20 13.68 | 415-0003-036 6 J3906-ND 18.00 13.50. 11.40 | 415-0031-006 
SMB 7502 Plug to SMB 750 Plug Aaais 12 J3912-ND 19.05 14.29 12.07 | 415-0031-012 
sano fons 13a8 1200] isms Cl 
12 J1612-ND 20.06 15.05 12.71 | 415-0008-012 i : : y EWS 
RG-179 24 1624-ND 21.60 1620 1368 | 415-0008-024 6 J4306-ND 17.49 13.12 11.08 | 415-0035-006 
36 J1636-ND 23.66 17.75 14.99 _| 415-008-036 RG-316DS a earn oes ieee ie die eeee ood 
6 J1806-ND 19.55 14.66 12.38 415-0010-006 : ‘ : ; Annes 
na SaSTEND 3108 4889 4836. |\aieoolo-015 36 J4336-ND 22.12 16.59 14.01 415-0035-036 
RG-179DS ; ' : 12 J4812-ND 23.66 17.75 14.99 | 415-0040-012 
24 J1824-ND 23.66 17.75 14.99 | 415-0010-024 
ae ESSA pres 4o1eR -4ei6D™ | “ade-ooi6-0se RG-58 24 J4824-ND 24.69 18.52 15.64 | 415-0040-024 
ieee biaate Mex Pi qatis Gampiaar— 36 J4836-ND 25.72 19.29 16.29 | 415-0040-036 
Bose =n ene: BNC Plug to BNC Plug 
: pee Ne Trae, eS OB | |) “aie 0a nos 12 J6212-NDO 11.83 888 7.50 | 415-0084-012 
12 J2212-ND 18.52 13.89 11.73 | 415-004-012 
RG-178 RG-58 24 J6224-NDO 12.86 9.65 8.15 | 415-0054-024 
24 J2224-ND 20.57 15.43 13.03 | 415-004-024 
es SeSceND pee Hoge. den ||<ateaniacnge 36 J6236-NDO 14.40 10.80 9.12 | 415-0054-036 
: : * Balen 12 J6412-ND 11.83 8.88 7.50 | 415-0056-012 
MCX Plug to MCX Bulkhead Jack — RoHS Compliant aie 24 J6424-ND 13.37 40.03 8.47 415-0056-024 
6 J2406-ND 21.09 15.82 13.36 | 415-0016-006 36 J6436-ND 14.40 10.80 9.12 | 415-0056-036 
RG-316 12 J2412-ND 21.60 16.20 13.68 415-0016-012 12 J6512-ND 11.83 8.88 7.50 415-0057-012 
. 24 J2424-ND 22.63 16.98 14.34 415-0016-024 RG-59 24 J6524-ND 13.37 10.03 8.47 415-0057-024 
36 J2436-ND 24.17 18.14 15.32 415-0016-036 36 J6536-ND 14.40 10.80 9.12 415-0057-036 
MCX 752 Plug to MCX 750 Plug BNC 750 Plug to BNC 750 Plug 
6 J3006-ND 24.17 18.14 15.32 | 415-0022-006 12 J5512-ND 16.41 12.31 10.40 | 415-0047-012 
12 J3012-ND 25.20 1890 15.96 | 415-0022-012 Belden 24 J5524-ND 17.47 13.10 11.07 | 415-0047-024 
RG-179 24 J3024-ND 26.75 20.06 16.94 | 415-0022-024 8218 36 J5536-ND 18.97 14.23 12.02 | 415-0047-036 
36 J3036-ND 28.80 21.60 18.24 415-0022-036 12 J5612-ND 16.97 12.73 10.75 415-0048-012 
MMCX Plug to MMCX Plug — RoHS Compliant RG-59 24 J5624-ND 18.00 13.50 11.40 | 415-0048-024 
6 TaOAD) EEF 45105 —"4elaa || GAAS OSES 36 J5636-ND 19.55 14.66 12.38 _| 415-0048-036 
12 3729-ND 27.99 2099 1773 | 415-0066-012 12 J5912-ND 19.03 14.28 12.06 | 415-0051-012 
RG-178 18 4730-ND 27:10 2033 ©«1717—~«| ~«415-0066-018 Belden 24 J592 4-ND 22.63 16.98 14.34 | 415-0051-024 
24 731-ND 30.59 2295 1938 | 415-0066-024 735A 36 J5936-ND 26.75 20.06 16.94 | 415-0051-036 
6 J732-ND 31.07 23.31 19.69 415-0067-006 N Plug to N Plug 
12 J733-ND 32.06 24.05 20.31. | 415-067-012 12 J6612-ND 16.97 12.73 10.75 | 415-0058-012 
RG-316 18 J734-ND 32.70 24.53 20.72 | 415-067-018 RG-58 24 J6624-ND 18.00 13.50 11.40 | 415-0058-024 
24 J735-ND 33.89 25.42 21.47 | 415-067-024 36 J6636-ND 19.55 14.66 12.38 _| 415-0058-036 
MMCX Plug to SMA Bulkhead Jack — RoHS Compliant 12 J6812-ND 22.63 16.98 14.34 415-0060-012 
Sano ie aire veo | weuoome || Powe | | mean soa nis seer | ssoanan 
12 J745-ND 30.30 2273 19.19 | 415-070-012 : : : 
RG-178 18 J746-ND 31.79 23.85 20.14 | 415-0070-018 ee a eee ae 13 tae Ae eoce ood 
24 J747-ND 33.10 24.83 20.97 | 415-0070-024 Al B : ; 0062. 
36 nas SAA7 3746... 0340: + | o4is-0070-086 36 J7036-NDO 29.83 22.38 18.90 | 415-0062-036 
6 J749-ND 29.88 22.42 1893 | 415-071-006 SMA Plug to N Plug 
12 J750-ND 30.79 23.10 1951 | 415-0071-012 12 J6712-ND 17.49 13.12 11.08 | 415-0059-012 
RG-316 18 J751-ND 31.65 23.74 20.05 | 415-0071-018 RG-58 24 J6724-ND 19.03 14.28 12.06 | 415-0059-024 
24 J752-ND 32.79 24.60 20.77 415-0071-024 36 J6736-ND 20.06 15.05 12.71 415-0059-036 
36 J753-ND 35.27 26.46 22.34 | 415-0071-036 12 J6912-ND 22.63 16.98 14.34 | 415-0061-012 
‘SMA Plug to SMA Plug RG-142 24 J6924-ND 29.83 22.38 1890 | 415-061-024 
; TEWENS TET tag bao oa ese 36 J6936-ND 36.00 27.01 22.81 415-0061-036 
12 J3312-NDO 20.37 15.28 12.90 | 415-0025-012 SMA Plug to BNC Plug 
RG-178 24 J3324-NDO 22.63 16.98 14.34 415-0025-024 6 J3606-NDO 16.36 12.27 10.37 415-0028-006 
36 J3336-ND0 26.59 1995 16.84 | 415-0025-036 Reais 12 J3612-NDO 16.80 1260 10.64 | 415-0028-012 
6 J3706-NDO 16.18 1214. 10.25 | 415-029-006 24 J3624-NDO 17.80 13.36 11.28 | 415-0028-024 
- ‘13712-NDO 17.26 1295 4099 || i445-0089.012 36 J3636-NDO 19.19 14.39 12.16 | 415-0028-036 
RG-316 24 J3724-NDO 16.98 1274 10.76 | 415-0029-024 12 J4512-ND 13.81 10.36 8.75 | 415-0037-012 
36 J3736-NDO 19.86 4490 1258 | 415-0029-036 RG-58 24 J4524-ND 16.46 12.35 10.43 | 415-0037-024 
6 aAOSNG 1618 40:14 = 4025 7415-0085:006 36 J4536-ND 17.49 13.12 11.08 | 415-0037-036 
12 J4112-NDO 16.70 1253 10.58 | 415-0033-012 12 J5012-ND 20.57 15.43 13.03 | 415-0042-012 
RG-316DS 24 J4124-NDO 18.79 1409 1190 | 415-0033-004 RG-142 24 J5024-ND 26.75 20.06 16.94 | 415-042-024 
36 J4136-NDO 20.84 15.63 13.20 | 415-033-036 36 JOOSESND $3.43 25.08 24.18 | -415-0042-096 
12 J4612-NDO 18.52 13.89 11.73 | 415-0038-012 SMA Quick-Connect Plug to SMA Plug 
RG-58 24 J4624-NDO 19.55 1466 12.38 | 415-0038-024 12 J791-ND 44.66 33.50 28.29 | 415-078-012 
36 J4636-NDO 20.57 15.43 13.03 | 415-0038-036 RG-316DS 24 J792-ND 46.34 34.76 29.35 | 415-078-024 
12 J5112-ND 23.15 17.36 14.66 | 415-0043-012 36 J793-ND 48.77 36.58 __ 30.89 | 415-0078-036 
RG-142 24 J5124-ND 29.83 22.38 1890 | 415-043-024 12 J794-ND 51.01 38.26 32.31 415-0079-012 
36 J5136-ND 36.52 2739 23.13 | 415-043-036 RG-142 24 J795-ND 57.92 43.45 36.69 | 415-0079-024 
3 J822-NDO 19.35 14621226 | 415-081-003 36 J796-ND 63.68 47.76 40.33 _| _415-0079-036 
4 J823-ND0O 19.88 14.91 12.59 415-0081-004 SMA Quick-Connect Plug to SMA Quick-Connect Plug 
5 J824-NDO 20.40 15.30 12.92 | 415-0081-005 6 J779-ND 71.82 53.87 45.49 | 415-065-006 
Hand 6 J825-NDO 21.00 15.75 13.30 | 415-0081-006 12 J780-ND 72.94 54.71 46.20 | 415-065-012 
Formable 7 J826-NDO 21.53 16.15 13.64 | 415-0081-007 neate 18 J781-ND 73.87 55.41 46.79 | 415-065-018 
.086 8 J827-NDO 22.13 16.60 14.02 | 415-0081-008 24 J782-ND 74.81 56.11 47.388 | 415-065-024 
12 J828-NDO 24.38 18.29 15.44 | 415-0081-012 36 J783-ND 76.68 57.51 48.57 | 415-065-036 
18 J829-NDO 27.71 20.79 17.56 | 415-0081-018 48 J784-ND 78.55 58.92 49.75 | 415-0065-048 
24 J830-NDO 31.05 23.29 19.67 | 415-081-024 12 J785-ND 71.00 53.26 4497 | 415-076-012 
3 J831-NDO 22.20 16.65 14.06 | 415-0082-003 RG-316DS 24 J786-ND 72.87 54.66 46.16 | 415-076-024 
Hand 4 J832-ND0 22.88 17.16 14.49 415-0082-004 36 J787-ND 75.11 56.34 47.58 415-0076-036 
pene 5 J833-NDO 23.78 17.84 15.06 | 415-0082-005 12 J788-ND 76.42 57.32 48.41 415-0077-012 
4d 6 J834-NDO 24.49 18.37 15.51 | 415-0082-006 RG-142 24 J789-ND 83.34 62.51 52.78 | 415-007-024 
: 7 J835-NDO 29.32 21.99 1857 | 415-0082-007 36 J790-ND 84.08 63.07 53.26 | 415-007-036 
8 J836-NDO 26.06 19.55 16.51 | 415-082-008 _| pons Compliant (Continued) 
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& HNSON’ 
emerson Fixed Length Cables (cont) Straight to Right Angle mee 
Right Angle to Right Angle Cable | DimensionL | Digi-Key Price Each Johnson 
Type (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. 
Cable Dimension L Digi-Key Price Each Johnson SMB Plug to SMB Plug 
Type (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. 6 J1106-ND 18.52 13.89 11.73 | 415-002-006 
12 J1112-ND 19.55 1466 1238 | 415-002-012 
SMB Plug to SMB Plug RG-316 24 J1124-ND 20.57 1543 13.03 | 415-002-024 
6 J1006-ND 20.57 15.43 13.03 | 415-0001-006 36 J1136-ND 22.12 16.59 14.01 415-002-036 
aeuize 12 J1012-ND 21.60 16.20 13.68 | 415-001-012 6 J1506-ND 22.63 1698 adisai 1] a4s*0007-008 
24 J1024-ND 23.66 17.75 14.99 | 415-0001-024 12 J1512-ND 23.66 17.75 14.99 | 415-0007-012 
36 J1036-ND 25.72 19.29 16.29 | 415-001-036 he ige ie iis 26.28 (ses. 668 | Atsdoorond 
6 J7306-ND 19.03 14.28 12.06 415-0004-006 2 Sex Pignic MCX Pla - ooo 
Sacia 12 J7312-ND 19.55 14.66 12.38 | 415-0004-012 bet Bt ue 
24 J7324-ND 2109 15.82» 13.36 | 415-0004-024 e SEeNE i ae Same dh a 
36 J7336-ND 22.63 16.98 14.34 | 415-004-036 RG-316 or Spears) jaar ino Wage || -aisnoiT nod 
MCX Plug to MCX Plug 36 J2536-ND 20.37 15.28 12.90 | 415-007-036 
6 J2306-ND 16.97 12.73 10.75 415-0015-006 SMA Plug to SMA Plug 
RG-178 12 J2312-ND 18.52 13.89 11.73 415-0015-012 na Soe Boer eae ee aan ie 
; : : 7.15 ; 5-0026- 
24 J2324-ND 20.06 15.05 12.71 415-015-024 RG-178 a HaHeNe pice Te ee | eee ote 
36 J2336-ND 22.63 16.98 14.34 | 415-0015-036 ae GLAD es Doe. ~avee” |). iene nse. 
6 J2706-ND 18.11 13.58 11.47 | 415-0019-006 6 73806-ND T6100 ias0> Addo~ | 1415 0090-006 
RG-316 12 J2712-ND 18.67 14.01 11.83 415-0019-012 12 J3812-ND 18.52 13.89 11.73 415-0030-012 
24 J2724-ND 20.37 15.28 12.90 | 415-0019-024 RG-316 24 J3824-ND 19.47 14.61 12.34 | 415-0030-024 
36 J2736-ND 21.50 16.13 13.62 | 415-0019-036 36 J3836-ND 21.50 16.13 13.62 | 415-030-036 
6 J2906-ND 18.11 13.58 11.47 415-0021-006 6 aren toes eee tee a oe 
RG-316DS a ENED 17.81 18 M29" | atSO0e1-012 RG-316DS 24 J4224-ND 20.57 15.43 13.03 | 415-034-024 
24 J2924-ND 20.93 15.70 13.26 | 415-0021-024 ae VEREINTD) Boe ae ie aie nOaLode 
36 J2936-ND 22.63 16.98 14.34 | 415-0021-036 aa NESTON oT qeeo. aise 1 dasooaanis 
MMCX Plug to MMCX Plug RG-142 24 J5224-ND 31.89 23.92 20.20 | 415-0044-024 
6 J736-ND 3495 26.22 ~—-22.14 | 415-0068-006 B6 HEZSE;ND) SBI == POSH CS (le SEIS OOS OS8 
Aas 12 J737-ND 36.47 27.36 «23.10 415-0068-012 SMA Bulkhead Jack to MMCX Plug 
i 18 J738-ND 37.78 28.34 23.93 415-0068-018 3 eee ares pa Bee Ste aeoore 
et wESeND) See eased 1O Sle Dee et RG-178 18 J756-ND 35.88 26.91 2273 | 415-0072-018 
6 J740-ND 32.73 24.55 20.73 415-0069-006 24 J757-ND 37.19 27.89 23.56 415-0072-024 
agaie 12 J741-ND 33.66 25.25 21.32 | 415-0069-012 36 J758-ND 40.73 3056 25.80 | 415-0072-036 
Rs 18 J742-ND 34.60 25.95 21.92 | 415-0069-018 6 J759-ND 30.18 22.64 19.12 | 415-0073-006 
24 J743-ND 35.54 26.66 22.51 415-0069-024 12 J760-ND 31.02 23.27 19.65 | 415-0073-012 
RG-316 18 J761-ND 32.14 2411 20.36 | 415-0073-018 
SMA Plug to SMA Plug 24 J762-ND 33.07 24.81 20.95 | 415-0073-024 
6 J3506-ND 24.17 18.14 15.32 | 415-0027-006 36 J763-ND 35.50 26.63 22.49 | 415-0073-036 
pevize 12 J3512-ND 25.20 18.90 15.96 | 415-0027-012 SMA Bulkhead Jack to SMA Plug 
wed 24 J3524-ND 27.77 20.84 17.60 415-0027-024 6 J764-ND 27.84 20.88 17.64 415-0074-006 
36 J3536-ND 29.83 22.38 18.90 | 415-0027-036 12 J765-ND 28.78 2159 18.23 | 415-0074-012 
6 J4006-ND 20.06 15.05 12.71 415-0032-006 RG-316 a eee ae oe La ie aeanne 
12 J4012-ND 20.57 15.43 13.03 | 415-0032-012 : : : 
RG-316 24 J4024-ND 22.12 16.59 14.01 415-0032-024 ue GED sok e086 eee eae 
; : : 6 J769-ND 28.52 21.40 18.07 | 415-0064-006 
36 J4036-ND 23.66 17.75 14.99 | 415-002-036 a TEND) 5030 DIOR: ARR” |\ “Ateo0e4-012 
6 J4406-ND 22.63 16.98 14.34 | 415-0036-006 RG-316DS 24 J7224-ND 31.08 23.32 1969 | 415-0064-024 
12 J4412-ND 21.48 16.11 13.61 415-0036-012 36 J7236-ND 33.49 25.12 21.21 415-0064-036 
RG-316DS or EBANTD are ies.  ig77- | .a15:0036-004 48 J773-ND 32.28 24.22 20.45 | _415-0064-048 
36 J4436-ND 25.14 18.86 15.93 415-0036-036 ee rH rer bao aleoeee oie 
75+ : 7. i 5-0075- 
a2 dS 2eND) 20.95 15.72 13.27 415-0041-012 RG-142 24 J776-ND 43.91 32.94 27.82 415-0075-024 
RG-58 24 J4924-ND 23.66 17.75 14.99 | 415-0041-024 36 3777-ND 5157 3868 3267 | 4415-0075-036 
36 J4936-ND 24.69 18.52 15.64 | 415-0041-036 48 J778-ND 58.49 43.87 37.05 | 415-0075-048 
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VSWR Frequency Digi-Key Price Each | Johnson VSWR Frequency Digi-Key Price Each | Johnson 
Fig. | Description (GHz) Range (GHz) Part No. 1 10 | Part No. Fig. | Description (GHz) Range (GHz) Part No. 10 ‘| Part No. 
1 | SMA Plug to MMCX Jack 1.05+.05f 0-6 J617-ND 39.60 32.87 | 134-1019-151 10 | SMA Plug to MCX Plug 1.03+.03f 0-6 J626-ND 39.60 32.87 | 134-1018-011 
2 | SMA Plug to MMCX Plug 1.05+.05f 0-6 J618-ND 42.90 35.61 | 134-1019-161 11. | SMA Jack to MCX Jack 1.03+.03f 0-6 J627-ND 36.30 30.14 | 134-1018-021 
3 | SMA Jack to MMCX Jack 1.05+.05f 0-6 J619-ND 36.30 30.14 | 134-1019-171 12 | SMA Jack to MCX Plug 1.03+.03f 0-6 J628-ND 36.30 30.14 | 134-1018-031 
4 | SMA Jack to MMCX Plug 1.05+.05f 0-6 J620-ND 39.60__ 32.87 | 134-1019-181 || 43 | SMA Jack to SMA Jack 1.05+.005f | 0-18 J655-ND 18.97 16.64 | 142-090-801 
5 | SMA Plug to SMB Jack 1.05+.01f 0-4 J621-ND 36.30 30.14 | 134-102-011 14 | SMA Jack to SMA Bulkhead Jack 1.05+.01f 0-18 J659-ND 27.08 23.75 | 142-0901-401 
6 | SMA Plug to SMB Plug 1.05+.01f 0-4 J622-ND 39.60 32.87 | 134-1012-021 15 | SMA Jack to SMA Plug/ Rt. Angle | 1.035+.02f 0-18 J632-ND 24.54 21.52 | 142-0901-941 
7 | SMA Jack to SMB Jack 1.05+.01f 0-4 J623-ND 36.30 30.14 | 134-1012-031 16 | SMA Plug to SMA Plug 1.05+.01f 0-18 J633-ND 21.87 19.18 | 142-0901-811 
8 | SMA Jack to SMB Plug 1.05+.01f 0-4 J624-ND 37.23 30.91 | 134-1012-041 17 | SMA Plug to SMA Jack 1.05+.005f 0-18 J656-ND 14.25 12.50 | 142-0901-821 
9 | SMA Plug to MCX Jack 1.03+.03f 0-6 J625-ND 36.30 30.14 | 134-1018-001 Note: All Adapters are Gold plated. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(1073) 407 


= Cable Group Digi-Key Price Each Emerson 
Fig.| Type| Description RG/U Part No. 1 25 50 | Part No. 


EMERSON Johnson’ TNC 


RG-58, 141 367-1056-ND 1.95 1.78 1.42 | CPMC-TNC-1 
RG-142, 223, 400, 55 |367-1057-ND 2.20 2.00 1.60 | CPMC-TNC-13 
RG-8X (MINI 8) _|367-1058-ND_ 2.17 1.98 1.58 | CPMC-TNC-17 
Type N 
RG-58 367-1059-ND 4.13 3.75 3.00 |CPN-1 
RG-142, TFE 367-1060-ND 4.26 3.88 3.10 | CPN-142T 
RG-8, 213 367-1061-ND 4.32 3.93 3.14 |CPN-8 
10 | Plug | Crimp-Type Plug RG-142, 223,400 |367-1085-ND¢ 5.86 5.33 4.26 | CPN-68-13 
RG-8, 213 367-1062-ND$ 4.26 3.88 3.10 | CPN-8/110 
Proflex RG-450 |367-1063-ND¢ 4.15 3.78 3.02 |CPN-16 
RG-8X (MINI8) _|367-1086-ND¢ 4.68 4.25 3.40 | CPN-17 
RG-8, 213 367-1079-ND¢ 6.82 6.20 4.96 |CPN-68-8 
RG-58, Beldon 9907 |367-1080-ND¢ 6.33 5.75 4.60 | CPN-68-1 


Crimp-Type Plug 


9 | Plug Solder or Crimp 


RF Connectors and Adapters 


11 | Plug | Crimp-Type Plug 


12 | Jack | Flange Mount Jack = 367-1081-ND¢ 7.01 6.38 5.10 | CP-AD801 
UHF 
13 | Plug | Solder-Type, Standard RG-8, 213 367-1010-ND 1.98 1.80 1.44 | CP-AD-250 
RG-58 367-1037-ND 1.50 1.37 1.09 | CPL-259-1 
: . RG-59, 62 367-1038-ND$ 1.53 1.39 1.12 | CPL-259-2 
14) Plug] Grimp-Type, Grimp Contact RG-8 367-1039-ND 1.80 1.64 1.31 | CPL-259-8 
RG-59, TFE 367-1040-ND$ 1.55 1.41 1.13 | CPL-259-10 
Crimp-Type, Crimp a ie iy eee 
15 | Plug Contact, Double Nut RG-58 367-1042-ND 2.67 2.43 1.95 | CPL-259-18 
16 | Jack | 4-Hole Flange Mount Jack _- 367-1082-ND 1.51 1.38 1.10 | CP-AD206 
Mini-UHF 
17| Plug Crimp-Type, Solder RG-58 367-1064-ND 1.56 1.42 1.14 | MINI-UHF-1 
or Crimp Contact RG-8X (MINI 8) |367-1066-ND 2.04 1.85 1.48 | MINI-UHF-17 
Digi-Key Price Each Emerson 
Fig. | Description Part No. 1 2) 50 Part No. 


Adapters 


F In-Series 


18 | Jack to Jack Adapter, 3/4" In-line Splice | 367-1026-ND 50 5 -36_| CPF-81 
BNC 
19 | Jack to Jack Adapter 367-1015-ND 1.54 140 1.42 | CP-AD-555 
Bulkhead Jack to Jack Adapter 
20 ein Lick Washer 367-1016-ND 2.26 2.05 1.64 | CP-AD-556M 
Between Series 
21 | N Plug to SMA Jack 367-1017-ND 4144 1043 8.10 | CP-AD-810 
22 | N Jack to SMA Jack 367-1018-ND 9.43 8.58 6.86 | CP-AD-819 
23 | BNC Plug to F Jack 367-1014-ND 247 1.98 1.58 | CP-AD-516 
24 | BNC Jack to RCA Plug 367-1012-ND+ 1.46 1.33 1.06 | CP-AD-501 
25 | BNC 50 Ohm Plug to RCA Jack 367-1013-ND 1.32 1.20 96 | CP-AD-515 
Type N — RoHS Compliant 
26 | Jack to Jack Adapter 367-1087-ND 4.81 4.38 3.50 | CP-AD850 
27 | Jack to Bulkhead Jack Adapter 367-1088-ND 6.52 5.93 4.74 | CP-AD851 
28 | Plug to Plug Adapter 367-1089-ND 6.93 6.30 5.04 _| CP-AD800 
UHF — RoHS Compliant 
29 | Jack to Jack Adapter 367-1083-ND 1.84 168 1.34 | CP-AD204 
30. | Jack to Jack to Jack T Adapter 367-1084-ND 5.06 4.60 3.68 | CP-AD210 
31 | Bulkhead Jack to Bulkhead Jack Adapter | 367-1090-ND 5.03 458 3.66 | CP-AD207 
+ RoHS Compliant 
Cable Group Digi-Key Price Each Johnson 
Fig.| Type | Description RG/U Part No. 1 10 50 | Part No. 
' Cable Group Digi-Key Price Each Emerson Type N — RoHS Compliant 
Fig.| Type | Description RG/U Part No. 1 25 50 | Part No. 4-Hole Flange Mount 
12 | Jack | "hak Solder — J873-ND 24.70 21.66 18.62 | 138-4701-607 
True 75 Ohm BNC RG-56/U, 147,303 | J841-ND 75.28 13.40 11.52 |138-4407-007 
RG-59, 140, 302, RG-213, 8/U J842-ND 16.90 14.82 12.74 |138-4416-007 
Belden 9209, 6279, (Seige Ng 5:36 4.88 3.90 | CPMC-68-2 Plug | Straight Crimp naan all of 400 Ore ee Ler a repeats 
Flug Pane eo ELIE 367-1069-ND 5.97 5.43 4.34 |CPMC-68-5 RG-316, 161/U, 174, 188) JB45-ND 19.50 17.40 14:70 |138-4403-007 
: ai. : RG-316 DS, 188DS | J846-ND 20.15 17.67 15.19 |138-4404-007 
RG-179, 187, Belden joe7 4o70.Np 6.44 5.85 4.68 |/cpMc-68-20 | | 32 LMR-400, Belden 9913 | J847-ND 16.25 14.25 12.25 |138-4449-007 
1520A RG-401, .250 Semi-Rigid | J854-ND 16.71 14.65 12.60 |138-4696-001 
BNC RG-402, .141 Semi-Rigid| J855-ND 16.45 14.43 12.40 |138-4694-001 
RG-58 367-1001-ND 1.84 1.68 1.34 ]CP-88-1 Plug | Straight Solder RG-405, 086 Semi-Rigid J856-ND 16.45 14.43 12.40 | 138-4693-001 
Crimp-Type Push-On, 500 RG-59, 62 367-1002-ND 1.84 1.68 1.34 | CP-88-2 RG-401, .250 Semi-Rigid | J857-ND 16.51 14.48 12.45 | 138-4696-011 
RG-6 367-1004-ND 215 195 156 |CP-88-5 RG-402, 141 Semi-Rigid| J858-ND 21.78 19.10 16.42 |138-4694-011 
7 erred “ABs RG-405, 086 Semi-Rigid | _J859-ND. 17.36 15.22 13.09 |138-4693-011 
RGA79, 187 peda «289 2.18 1.74 | CPM-8B-20 RG-58/U, 141,303 | J848-ND 25.68 22.52 19.36 | 138-4407-107 
RG-174, 188,316 |367-1044-ND 2.31 210 1.68 |CPM-88-19 
RG-213, 8/U J849-ND 21.45 18.81 16.17 |138-4416-107 
; RG-58, 141 367-1047-ND 1.73 1.58 1.26 | CPMC-88-1 ' x eaaane 
1 | Plug | Crimp-Type, Solder ict F RG-214, 9/U J850-ND 21.45 18.81 16.17 |138-4418-107 
or Crimp Contact, 500 RG-59,62 —367-1048-ND 1.73 1.58 1.26 | CPMC-88-2 33 | Plug | Right-Angle Crimp | pg.449. 55/U, 223, 400 | J851-ND 25.68 2252 1936 |138-4408-107 
RG-59, 62, TFE —|367-1050-ND 1.76 1.60 1.28 | CPMC-88-10 RG-316, 161/U, 174, 188| J852-ND 24.70 21.66 18.62 |138-4403-107 
RG-142, 223, 400, 55 )367-1052-ND 1.87 1.70 1.36 | CPMC-88-13 RG-316 DS, 188DS | J853-ND 25.35 22.23 19.11 |138-4404-107 
Belden 8218 __|367-1053-ND__2.12_1.93_1.54 | CPMC-88-18 RG-58/U, 147,303 | J860-ND 20.09 17.62 15.15 | 138-4307-407 
Crimp-Type, Solder RG-59, 62 367-1045-ND 1.93 1.75 1.40 |CPMC-78-2 RG-213, 8/U J861-ND 19.83 17.39 14.95 | 138-4316-407 
or Crimp Contact, 750 Belden 8218, 1855A |367-1046-ND 2.23 2.03 1.62 | CPMC-78-18 RG-214, 9/U J862-ND 20.15 17.67 15.19 | 138-4318-407 
. RG-58 367-1030-ND 2.15 1.95 1.56 | CPFI-UG88-1 Jack | Straight Crimp RG-142, 55/U, 223, 400 | J863-ND 20.09 17.62 15.15 | 138-4308-407 
2 | Plug Twist-On, RG-59, 62 367-1031-ND 2.23 2.03 1.62 | CPFI-UG88-2 34 RB-316, 161/U, 174, 188 | J864-ND 25.68 22.52 19.36 | 138-4303-407 
Field Installable, 500 RG-6 367-1034-ND 220 200 1.60 | CPFI-UG88-5 RG-316 DS, 188DS | J865-ND 25.68 22.52 19.36 | 138-4304-407 
Front Mint. Bulkhead LMR-400, Belden 9913 | J866-ND 20.35 17.85 15.34 | 138-4349-407 
9 | Jack | sk with Solder Tab.‘500) — 367-1019-ND 1.32 1.20  .96 |CP-1094-AST RG-401, .250 Semi-Rigid | J867-ND 22.43 19.67 16.91 | 138-4596-401 
: Jack | Straight Solder RG-402, .141 Semi-Rigid} J868-ND 17.88 15.68 13.48 | 138-4594-401 
4 | Jack | Front-Mint. Bulkhead = 367-1020-ND 127 1.15 92 |CP-1094-U RG-405, .086 Semi-Rigid | _J869-ND 22.43 19.67 16.91 | 138-4593-401 
sack without Solder Lug. $00 35 | Jack | Rear Mount J874-ND 24.70 21.66 18.62 |138-4701-407 
i iste ac = + : i J 4701 - 
5: | dack| SR Twist Oni dae RG-59,62  |367-1036-ND 2.53 2.30 1.84 |CPFI-UG89-2 Bulkhead Jack 
6 | Jack | CrimP-Type Jack, RG-59,62  |367-1007-ND 187 1.70 1.36 |cP-89-2 Digi-Key Price Each Johnson 
Push-On Body, 500 Fig. | Description Part No. 1 10 50 | Part No. 
Type F 
RG-6 367-1022-ND 63 58 46 | CPF-56-ALM Type N — RoHS Compliant 
7 | Plug | Crimp-Type Plug RG-6 Quad Shield )367-1023-ND 61 55.44 | CPF-56-ALS 26 | Jack to Jack Adapter J870-ND 33.54 29.42 «25.29 | 138-4901-807 
RG-59 367-1025-ND_ 63.58.46 | CPF-59-ALM 27 | Jack to Bulkhead Jack Adapter J871-ND 38.68 33.92 29.16 _| 138-4901-407 
8 | Plug [ Twist-On Plug (no Crimp) RG-6 367-1027-ND 50.45.36 | CPFI-56 28 | Plug to Plug Adapter J872-ND 41.86 36.71 31.56 | 138-4901-817 


More Product Available Online: www.digikey.com 
408 1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


HS ELECTRIC Hirose - A Leading Company of Wireless LAN Connectors 


U.FL SMD Ultra-Miniature Coaxial Connectors and Assemblies 


U.FL Series: Industry Standard for FEATURES: * Wireless LAN 
Bluetooth and Wireless LAN (World’s — «Extremely Small Board Occupation resulting in an area of just 7.7mm? * Bluetooth 
Smallest and Lightest Coaxial Connectors, — + Mating Height from the printed circuit board when it mates a receptacle with a 
meeting frequencies up to 6GHz) (right angle) plug is 2.5mm maximum SPECIFICATIONS: 
¢ These are the world’s lightest coaxial connector meeting frequencies up to « Nominal characteristic impedance: 500 
6GHz. Receptacle: 15.7mg * Rated voltage: 60VAC (rms) 
* To meet the frequency requirements of a wide variety of miniature equipment, » Rated frequency: DC to 6GHz 
these connectors offer high frequency performance from DC to 6GHz * Operating Temperature Range: -40°C ~ 90°C 
U.FL Cable Assembly * The embossed tape packaging of the receptacles permits automatic mounting —_« Operating humidity: 90% maximum 


* The extraction tool permits simple removal of the connectors * Contact resistance: Center: 20m maximum Outside: 10mQ maximum 
* Mating checks are made easy with the lock sensation it permits a check of « Insulation Resistance: 500MQ minimum 


sure mating ¢V.S.W.R.: 1.3 maximum 


APPLICATIONS: MATERIAL AND FINISH: 


* Mobile phones * Shell: Phosphor bronze, silver plating 
* Wireless communications equipment * Center contact (male): Brass, gold plating 


U.FL SMD Receptacle > * Electronic measuring instruments * Center contact (female): Phosphor bronze, gold plating 
° GPS Insulator: Plug: PBT, black, UL94V-0; Receptacle: LCP, beige, UL94V-0 


U.FL: Industry Standard for W.FL: the world's smallest! 
Bluetooth and Wireless LAN (Frequency: up to 3GHz; 


: : (Frequency: up to 6GHz; Mating height: 1.55mm 
Mating Height Mating height: 2.4mm) ania 


UW Zen 3mm —+-C—1 nD] mile ii—- 


HEL OT 


Required Board Space for Receptacle 


mil 


4.5 


| 


eee 


(100%) 


Digi-Key Price Each Hirose 
Description Part No. 10 50 Part No. 


ece pines Geawal SND) H9161-ND : 1.14 92 i U.FL-R-SMT(01) 
peepee Soaxiel H9161TR-ND 1047.50/2,500 2055.00/5,000 U.FL-R-SMT(10) 


Inspection Receptacle H9160-ND Z 16.68 15.53 i U.FL-R-1 
Adapter Side U.FL Plug/SMA Side Jack H11454-ND& NEW! a 19.14 17.82 é HRMJ-U.FLP(40) 
Adapter Side U.FL Jack/SMA Side Plug H11453-ND& NEW! 5 15.81 14.72 ; HRMP-U.FLJ(40) 
Removal Tool H9159-ND k 19.14 17.82 . U.FL-LP-N-2 
Removal Tool for Low Profile HR5017-ND. 5 19.14 17.82 2 U.FL-LP(V)-N-2 


A RoHS Compliant 


Cable 
Cable Diameter i Frequency Weight Digi-Key Price Each 
Fig. Type (mm) (GHz) Shield (mg) Part No. 10 50 
U.FL/U.FL Cable Assemblies 
HR5008-ND 7 5.86 4.88 
Single 53.7 H9162-ND a 5.64 4.74 
‘ H9163-ND 7 6.36 5.35 
HR5007-ND . 7.64 6.42 
HR5012-ND : 5.46 4.59 
Single H9166-ND 5.79 4.87 
: H9167-ND .! 6.80 5.72 
HRS5011-ND : 7.70 6.93 
HR5010-ND : 5.96 4.96 
H9164-ND ; 5.81 4.89 
H9165-ND 5 6.87 5.78 
HR5009-ND .! 7.84 7.06 
H5022-ND i 5.39 4.54 
Singl 1 H5023-ND 3 5.68 4.78 
ingle ahr H5024-ND : 6.56 5.52 
H5021-ND : 7.28 6.56 
Low Profile U.FL/U.FL Cable Assemblies 
HR5014-ND : 5.86 4.88 
Singl 34.8 HR5015-ND A 5.64 4.74 
rae ; HR5016-ND : 6.36 5.35 
HR5013-ND & 7.60 6.84 


U.FL-2LP-04N1-A-(100) 
U.FL-2LP-04N1-A-(200) 
U.FL-2LP-04N1-A-(500) 
U.FL-2LP-04N1-A-(1000) 
U.FL-2LP-068N1-A-(100) 
U.FL-2LP-068N1-A(200) 
U.FL-2LP-068N1-A-(500) 
U.FL-2LP-068N1-A-(1000) 
U.FI 
U.FI 
U.FI 
ULF 
U.FI 
U.FI 
U.FI 
U.FI 


-FL-2LP-066J1-A-(100) 
-FL-2LP-066J1-A-(200) 
-FL-2LP-066J1-A-(500) 
-FL-2LP-066J1-A-(1000) 
-FL-2LP-088K1T-A-(100) 
-FL-2LP-088K1T-A-(200) 
-FL-2LP-088K1T-A-(500) 
-FL-2LP-088K1T-A-(1000) 


Double 


L-2LP(V)-04N1-A-(100) 
L-2LP(V)-04N1-A-(200) 
L-2LP(V)-04N1-A-(500) 
L-2LP(V) 


U.FI 
U.FI 
U.FI 
ULF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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W.FL Series Connectors 
World’s Lowest Profile, Ultra Small Coaxial Connectors (1.55mm Stacking Height) 


Applications: * Mobile phones * Wireless PDA’s * Wireless LAN * Bluetooth communication protocol » Wire- 


less communication equipment * GPS 


Performance Standard Conditions 
Characteristic Impedance 500, _ 
Insulation Resistance 500MQ or greater 100VDC 
Withstanding Voltage 200VAC 1 Minute 
Contact Resistance Inner 20MQ, Outer 10MO or less 100mA or less 
V.S.W.R. V.S.W.R. 1.3 or less Up to 3GHz 
Part Material Finish 
Outer Conductor Phosphor Bronze Silver Plating 
Inner Conductor Phosphor Bronze, Brass Gold Plating 
Insulator PBT, LCP — 
Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| Description Part No. 1 10 50 | Part No. 
4 | Ultra Gable Assembly, 100mm H9168-ND 6.96 5.76 4.80 |W.FL-2LP-04N1-A-(100) 
Ultra Cable Assembly, 1000mm H9169-ND 8.68 7.35 6.18 | W.FL-2LP-04N1-A-(1000) 
2_| Extraction Tool for W.FL Series H9171-ND 83.72 = — |W.FL-LP-N 
3 | Inspection Receptacle H9172-ND 24.00 23.20 21.60 |W.FL-R-1 
4 | Ultra Low Coax SMD Receptacle H9173CT-ND 1.60 1.31 1.06 |W.FL-R-SMT-1(10) 
Ultra Low Coax SMD Receptacle H9173TR-ND 1094.60/2,000 W.FL-R-SMT-1(10) 


FL (Finger-Lock) Series Coaxial Connectors: 

Low-profile microminiature high-frequency connectors. The FL Series connectors are low-profile microminiature coaxial connectors 
intended for high-density packaging of components on printed circuit boards. The FL Series is ideal for high-density circuit board wiring 
in signal transmission applications at high frequencies up to 1GHz. 

Features: High-level matching: Maximum V.S.W.R is only 1.2 at frequencies up to 1GHz. 

Applications: Typical applications include cellular telephones, radio communications equipment, electronic measuring instruments, 
CATV, control units, etc. 

Material and Finish: * Shell: Brass or phosphor bronze, silver plating * Center contact (male): Brass, gold plating * Center contact 
(female): Phosphor bronze, gold plating * Insulation: Polybutylene terephthalate (PBT), black. 

Performance Characteristics: * Characteristic impedance: 50 « Insulation resistance: 1000MQ or more (at 250VDC) * Contact 
resistance: 10mQ or less for both center and outer conductors (at 1 ADC) * Withstanding voltage: 250VAC (rms) for one minute 
* Coupling/removal force: 300 gf or more » Life of contacts: 50 times of use 


S.FL2 Series Coaxial Connectors: 

S.FL2 (Super FL Type 2 Coaxial Connector) Series is a surface mount, low profile, miniature coaxial connector intended for high 
density packaging. Compared to Hirose’s FL Series connectors, the S.FL2 Series offers a 50% reduced profile when assembled, 
achieving increased density of internal wiring for high frequency transmission applications. 

Features: Highly flexible, offers high frequency performance below V.S.W.R 1.2 over 0-2000MHz range. 


H.FL Series Coaxial Connectors: 

The H.FL connectors have a lower profile, with a mounted height of approximately 30% that of our S.FL2 connectors. They occupy 20% 
less board space, allowing higher density internal wiring. 

Features: * High frequency response of V.S.W.R 1.3 or less from D.C. to 3000MHz. 

Material and Treatment: ¢ Shell: Phosphor bronze, silver plating »* Insulator: PBT plastic (plug side), black; Liquid crystal polymer 
(receptacle side), black » Male center contact: Bronze, gold plating * Female center contact: Phosphor bronze, gold plating. 
Performance Characteristics: * Characteristic impedance: 500 and 750 = Insulation resistance: 500MQ or greater at DC 250V 
* Contact resistance: 20mQ (center), 10mQ (exterior) at DC 10mA » Dielectric strength: AC 300V (r.m.s), 1 minute * Contact service 
life: 50 times * Voltage standing wave ratio: 1.3 or less, DC to 3000MHz (target value) 


Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
FL Series 
1 | Receptacle PC MT H9142-ND 3.15 2.62 1.94 | FL-R-PC(1) 
2 | Receptacle with Washer H9143-ND 4.50 3.72 2.79 | FL-R-PC(3) 
3 | Adapter Plug/SMA Plug H11447-ND@ NEW! 55.44 52.67 49.50 | HRMJ-FLJ(40) 


4 | Adapter Receptacle/SMA Plug H11448-ND@ NEW! 35.98 34.19 32.13 | HRMJ-FLP-1(40) 


11 | Removal Tool (FL Series) H9146-ND 24.62 = — | FL-LP-N 

12 | 6” (15.24cm) FL/FL Cable Assembly 229-1000-ND 12.03 11.28 10.34 | 4189-06 

12 | 12” (30.48cm) FL/FL Cable Assembly 229-1001-ND 12.54 11.76 = 10.78 | 4189-12 

12 | 12” (30.48cm) FL/SMA Cable Assembly 229-1002-ND 23.36 21.90 20.08 | 4192-12 
S.FL2 Series 


5 | Adapter Jack/SMA Plug 
6 | Adapter Plug/SMA Jack 


H11451-ND®@ NEW! 14.52 13.44 11.26 | HRMP-S.FLJ(40) 
H11452-ND@ NEW! 36.00 34.80 31.20 | HRMJ-S.FLP(40) 


12 | 6" (15.24cm) S.FL2/S.FL2 Cable Assembly 229-1008-ND 11.36 10.65 9.77 | 2189-06 

12 | 12” (30.48cm) S.FL2/S.FL2 Cable Assembly 229-1009-ND 12.70 11.91 10.92 | 2189-12 

12 | 12” (30.48cm) S.FL2/SMA Cable Assembly 229-1010-ND 32.32 30.30 27.78 | 2192-12 

13 | 6” (15.24cm) S.FL2 Single End Cable Assembly | 229-1011-ND 8.48 7.95 7.29 | 2191-6 
H.FL Series 


7 | Adapter Jack/SMA Plug 
8 | Adapter Plug/SMA Jack 


H11450-ND® NEW! 20.85 20.16 18.07 | HRMP-H.FLJ(40) 
H11449-ND@ NEW! 24.15 23.35 20.93 | HRMJ-H.FLP-3(40) 


9 | Receptacle Coaxial SMT H9147-ND 1.64 1.37 1.01 | H.FL-R-SMT(01) 

10 | Receptacle Coaxial with Cap SMT H9148CT-ND 1:72 1.43 1.06 | H.FL-R-SMT(C)(10) 

10 | Receptacle Coaxial with Cap SMT H9148TR-ND 1682.50/2,500 H.FL-R-SMT(C)(10) 

11 | Removal Tool (H.FL Series) H9151-ND 45.64 = — | H.FL-LP-N 

12 | 3.94” (10cm) H.FL/H.FL Cable Assembly H5018-ND 7.93 6.71 5.04 | H.FL75-2LP-084H-A-100 
12 | 19.69” (50cm) H.FL/H.FL Cable Assembly H5020-ND 9.25 8.04 6.44 | H.FL75-2LP-084H-A-500 
12 | 39.37” (100cm) H.FL/H.FL Cable Assembly H5019-ND 11.42 10.57 8.86 | H.FL75-2LP-084H-A-1000 
12 | 6” (15.24cm) H.FL/H.FL Cable Assembly 229-1004-ND 10.62 9.96 9.13 | 1189-06 

12 | 12” (30.48cm) H.FL/H.FL Cable Assembly 229-1005-ND 11.97 11.22 = 10.29 | 1189-12 

12 | 12” (30.48cm) H.FL/SMA Cable Assembly 229-1006-ND 31.01 29.07 26.65 | 1192-12 

13 | 6” (15.24cm) H.FL Single End Cable Assembly | 229-1007-ND 7.87 7.38 6.77 | 1191-06 


@ RoHS Compliant 


410 1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Features: Designed as interface coaxial switches, and other Effect. 
applications requiring redirecting of signals when mating with Engage. Digi-Key Price Each Hirose 
corresponding plugs. The mating action redirects the signals from Fig.| Description Length (mm) | Part No. 1 25 400 | Part No. 
the receptacle side to the plug side. 

2 ‘ = H11441CT-ND¢ NEW! 2.15 1.66 1.33 | MS-145NB 
Specifications: * Frequency Range: From DC to 2.5GHz and 1 | Interface Coaxial Switch Receptacle = 
with GSM, PCS, cdma-One, W-CDMA, etc. * Low Profile: Low = NAW? 880.00/1,000 MET eeNe 
protrusion of only 6mm above the mounting surface (receptacle). 2 Plug 0.82 H2804-ND* 15.81 14.47 13.02 | MS-145-C(LP)-1 
. Durability: High durability (mating/unmating) of 10,000 cycles. 3 | Plug 1.32 H2805-ND* 15.90 14.84 13.78 | MS-145-C(LP)-A 
Self alignment of mating parts. Inducement to floating is +/-0.5mm. 
* Engages by pushing up to the 5.06mm diameter shoulder (P 4 | Plug 1.32 H2806-ND* 16.27 14.89 13.40 | MS-145-C(LP)-MI 
surface) of the MS-145 (MS-145-C(LP)-1 engages up to a position 5 | SMA Adaptor to Male 1.32 H2807-ND 18.15 16.94 15.73 | MS-145-HRMP-A 

int) of 1.3 f the 5.061 di, t hould f th 
laa oF Temi from tne 9.2emm aiameter shoulder or te | 6 | SMA Adaptor to Female, Panel Mount 0.82 H2808-ND 25.35 23.66 21.97| MS-145-HRMJ 
. Pence 7 | SMA Adaptor to Female, Straight 1.32 H2809-ND 18.15 16.94 15.73 | MS-145-HRMJ-A-D 
Applications: * Mobile phone antenna switching * Checks of 
microwave boards, etc. * Applicable cable for plugs: 1.5D-HQEW or 1.5D-QEW (manufactured by Fujikura Ltd.) + Cut Tape t Tape and Reel 
Coaxial Switching Connector ms-147 Series 
The switching function is accomplished by mating with the 
corresponding plug. The transmission is redirected from normal Digi-Key Price Each Hirose 
direction to the plug assembly. The surface mounted receptacle Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
trudi b the board 3.9mm. The MS147 h inserti 

eswloisds oP peels Interface Coaxial Switching Receptacle H2800CT-ND 2.08 1.60 1.28 | MS-147(06) 
Characteristics: Impedance of 500, isolation of 25dB minimum Interface Coaxial Switching Receptacle H2800TR-ND 1276.50/1,500 MS-147(06) 
(DC-2.0GHz) and 20dB (2.0GHz to 2.5GHz). Self-aligning within Mating Adapter H2801-ND 18.45 17.22 15.99 | MS-147-HRMJ-1 
0.5mm and with a guaranteed durability of 12,000 mating/unmating Right Angle Plug H2802-ND* 16.20 15.12 14.04 | MS-147-C(LP)-1 


cycles. 
Applications: Most mobile phones and circuit testing applications. 


Miniature Interface Coaxial Switch ms-162 Series 


* Contact Resistance: 100mQ max. @ 100mA 
e Insulation Resistance: 
100VDC * Withstanding Voltage: No flashover or 
insulation breakdown @ 100VAC/ 1 minute 


Material Specifications: * Shell: Brass; Gold Plated 
¢ Insulators: Polyamide; UL94V-0 * Common Terminal: Beryllium 
Copper; partially gold plated (Nickel barrier) * Antenna Terminal: 
Phosphor Bronze; partially gold plated (Nickel barrier) 


Features: 

Designed to be used as the interface antenna connection 
for portable terminal devices as well as circuit testing on 
microwave boards (DC to 10 GHz) the coaxial switch offers high 
performance, low loss, extremely high durability and reliability, in 
a small and lightweight package. 

Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 
85°C *Rated Power: 4W »¢ Frequency Range: DC to 10GHz 


1000MQ min. @ 


t+ Tape and Reel 


Interface RF Connector with 


Features: * Designed for end user applications requiring re- 
direction of the transmission * Small size, lightweight and high 


Switch Ms-151C Series 


1000MQ min. @ 100VDC » Withstanding Volt- 
age: No flashover or insulation breakdown @ 


* Application cable for plug: 1.5D-HQEW (manufactured by Fujikura Ltd.). 


Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 Part No. 
1 | Receptacle H11415-ND 3.09 2.38 1.90 MS-162(01) 
Receptacle H11415TR-NDt 1650.00/3,000 MS-162 3 
2 | Plug H11416-ND 17.85 16.66 15.47 MS-162-C(LP)-1 NY 
3 | SMA Conversion Adapter H11417-ND 15.30 14.28 13.26 MS-162-HRMJ-1 1/4-36UNS-2A 


100VAC/ 1 minute 
Material Specifications: 
Receptacle: ¢ Insulators: Polyamide; UL94V-0 


reliability make it ideal for use in wireless applications requiring 
bandwidth of up to 6GHz * Built-in interlock feature confirms 
fully mated condition with a “click” sensation * The connector 
can be mated in any position on a 360° axis and can rotate 
within the same when in use 

Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
¢ Rated Power: 4W «Frequency Range: DC to 6GHz * Contact 
Resistance: 50mQ max. @ 100mA * Insulation Resistance: 


* Locking 
Mating Section: Stainless Steel; Gold plated * Outer Conductor: 
Phosphor bronze; Gold plated Plug: ¢ Ring: Stainless Steel; 
Nickel plated * Outer Conductor: Phosphor bronze; Nickel plated 
* Inner Contact: Phosphor Bronze; Gold plated ¢ Insulator: PTFE 
¢ Ferrule: Phosphor bronze * Bushing: TPEE-M 


Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Description Part No. ql] 25 100 | Part No. 
1 | Right Angle SMD Receptacle H11411CT-ND$ 5.28 4.10 3.28 | MS-151C y 
1 | Right Angle SMD Receptacle H11411TR-NDt 1936.80/800 MS-151C 1/4-36UNS-2A 
2 | Cable Mount Plug H11412-ND 8.23 6.81 5.73 | MS-151-C(BP) 63 
3 | SMA Conversion Adapter for Receptacle MS-151C | H11413-ND 112.00 104.00 100.00 | MS151P-HRMv-1 973 , 
4 | SMA Conversion Adapter for Plug MS-151C(BP) H11414-ND 82.60 76.70 73.75 |MS151J-HRMJ 1/4-36UNS-2A 
$CutTape t+ Tape and Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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FEATURES: 

* Developed for inspection of high frequency circuits used in 
portable terminals * Verification of the circuit performance is 
accomplished by simply inserting the external plug in the board 
mounted receptacle 


SPECIFICATIONS: 

¢ Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C « Rated 
Power: 2W «Frequency Range: DC to 6GHz * Contact 
Resistance: 100mQ max. @ 100mA max. ¢ Insulation 
Resistance: 1000MQ @ 100VDC * Withstanding Voltage: No 
flashover or insulation breakdown @ 100VAC/ 1 minute 


MATERIAL SPECIFICATIONS: 
¢ Shell: Phosphor Bronze; Gold plating * Insulator: 9T Nylon; 
UL94V0 * Common Terminal: Beryllium Copper; Partially gold 


Oy) 


Subminiature Coaxial Switch Connector 
MS-156 Series 


1/4-36UNS-2A' 


8.0 


plating (Nickel barrier) * Antenna Terminal: Phosphor Bronze; 


Partially gold plating (Nickel barrier) + Cut Tape 


HV Coaxial Connector Plug Termination and HV 


Connector Attenuators HV-TM and HV-AT Series 


APPLICATIONS: « Optical transmission devices * Network analyzers * BERTS (Bit Error Ratio Testing Systems) * FWA (Fixed Wireless Access) 


« Measurement applications requiring transmission frequencies of up to 65GHz 


SPECIFICATIONS: ¢ Operating Temperature Range: -10°C ~ 65°C 
« Frequency Range: DC to 65GHz » Characteristic Impedance: 500 


MATERIAL SPECIFICATIONS: « Shell: Stainless Steel; Passivated * Insulator: PTFE (Polytetrafluoroethylene) * Male Contact: Brass; Gold plated 


° Rated Power: HV-TM Series: 0.5W @ 65°C; HV-AT Series: 1W @ 65°C 


¢ Female Contact: HV-AT Series only: Beryllium Copper; Gold plated * Coupling: Stainless Steel; Passivated * Attenuation Element: Metal Film 


Digi-Key Price Hirose 
Fig. Description Part No. Each Part No. 

i “V" Type Plug Terminator H11418-ND 1271.40 HV-TMP-(40) 
0 dB Fixed Attenuator H11419-ND 677.30 HV-AT(0)-PJ 
3 dB Fixed Attenuator H11420-ND 677.30 HV-AT(3)-PJ 

2 6 dB Fixed Attenuator H11421-ND 677.30 HV-AT(6)-PJ 
10 dB Fixed Attenuator H11422-ND 677.30 HV-AT(10)-PJ 
20 dB Fixed Attenuator H11423-ND 677.30 HV-AT(20)-PJ 


Ultra Miniature Snap-On Coaxial Connector 


PC Card Type II Mountable MMCX Type 


FEATURES: 


Digi-Key Price Each Hirose 

Snap-on coupling mechanism makes it easy to engage and disengage. Low profile accommodates | Fig. | Cable Type Part No. 1 10 100 | Part No. 

tae ope raat Elbe ee ie ony BeAee ie a sieht ee of Right Angle Plug 

type Il card. Designed for ultra thin cable such as RG- 01.8), RG- 92.59 max. . A 

01.48 single shielded cable (one of the smallest available) and CO-6F-FH-SB (01.48) made by |_1_| CO-6F-FH-SB (1.48) Single Shielded _| H3220-ND 10.86 10.05 8.42 | MMCX-LP-FHSB 

Hitachi Cable Ltd. Compatible with all industry standard MMCX connectors. 2 RG-316/U Type Coaxial Cable H3222-ND 10.10 9.35 7.83 | MMCX-LP-316/U 

SPECIFICATIONS: RG-316/U Type Coaxial Cable PUUSSNDS, NEW! 10.20 9.44 7.91 | MMCX-LP-316/U(40) 

* Nominal Characteristic Impedance: 500 »* Operating Temperature Range: -55°C ~ Straight Plug 

85°C * Rated Frequency: DC-6GHz * Insulation Resistance: 500MQ minimum «Contact 3 | RG-178B/U Type Coaxial Cable H3224-ND 8.87 7.51 5.63 | MMCX-P-178B/U 

Resistance: 10mQ maximum (center), 5mQ maximum (outer) Straight Jack 

MATERIAL: 4 | CO-6F-FH-SB (1.48) Single Shielded | H3225-ND 9.89 8.60 6.88 | MMCX-J-FHSB 

* Body: Brass with gold plating * Male center contact: Phosphor bronze with gold plating * Female Receptacle 

Center Contact: Beryllium bronze with gold plating « Insulator: PTFE ¢ Fixing Ring: Beryllium 5 | Right Angle, PCB Surface Mount H3228-ND 40.35 9.00 7.20 | MMCX-LR-SMT 

copper (plug) with nickel plating * Crimp Sleeve: Copper with gold plating * Cover: Brass (plug) 

with gold plating @ RoHS Compliant 

180 9002 CERTIFIED MANUFACTURER . 
ONE Standardized Phono-Plugs aca era 
ELECTEONICS CORP g Fig. | Description Part No. 1 10 100 

1 Conventional Type 561K-ND -70 6.09 49.14 
2 Strain Relief Lug Crimps to Wire Insulation |565K-ND 94 8.19 62.69 
3 Panel Mount Jack Hex Base Type 576K-ND 1.63 14.22 120.64 
4 Snap-Fit 90° PC Phono Jack 901K-ND 1.27 11.80 102.43 


Price Each Digi-Key Tape & Reel Hirose 

Fig.| Description 1 25 100 Part No. Pricing Part No. 
1 | Press Down Type Plug H11378-ND 51.38 47.71 45.88 | — — | MS-156-C(LP)-1 
2 | Simplified Lock Type Plug H11379-ND 37.66 34.97 33.63 | — — | MS-156-C(LP)-2 
2 | Plug H11380-ND 60.20 55.90 §3.75 |B —_| MS-156-C(LP)-5 
3 | Receptacle without vacuum cap = — = = H11381TR-ND 1124.00/2,000 | MS-156NB 
3 | Receptacle without vacuum cap H11382-ND 2.04 1.58 1.26 | — — | MS-156NB(01) 
3 | Receptacle with vacuum cap H11383CT-NDt 1.75 1.35 1.08 H11383TR-ND 1074.00/1,500 | MS-156NB(02) 
3 | Receptacle H11384CT-NDt 1.22 88 72 H11384TR-ND 832.00/2,000 | MS-156NBS 
4 | SMA Adapter for Plug Inspection H11385-ND 110.74 102.83 98.88 | — — | MS-156R-HRMJ-1 
5 | SMA Adapter for Plug Inspection H11386-ND 92.96 86.32 83.00 | — — | MS-156R-NJ-1 
6 | SMA Adapter Right Angle H11396-ND 119.00 110.50 106.25 | — — | MS-156LP-HRMJ-4 
7 | SMA Floating Type Adapter H11397-ND 89.18 82.81 79.63 | — — | MS-156-HRMJ-12 
8 | SMA Simplified Lock Type Adapter | H11398-ND 27.45 25.62 23.79 | — — | MS-156-HRMJ-2 
Ci 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig.| Description Part No. 1 10 25 | Part No. 
Audio Con nectors and Couplers Plug Male Straight 3 pos. Satin Nickel Finish SC1003-ND 5.41 4.06 3.72 | A3M 
1 Plug Male Straight 3 pos. Black w/Silver Contacts SC1004-NDt 541 4.06 3.72 | A83MB 
Plug Male Straight 4 pos. Satin Nickel Finish $C1014-ND 6.17 463 4.25 | A4M 
Plug Male Straight 5 pos. Satin Nickel Finish $C1022-ND 10.74 8.06 7.39 | ASM 
Plug Female Straight 3 pos. Satin Nickel Finish $C1001-ND 6.02 4.52 4.14 | A3F 
9 Plug Female Straight 3 pos. Black w/Silver Contacts SC1002-NDt 6.02 452 4.14 | A3FB 
Plug Female Straight 4 pos. Satin Nickel Finish $C1013-ND 8.34 6.26 5.74 | A4F 
Plug Female Straight 5 pos. Satin Nickel Finish $C1021-ND 13.50 10.13 9.29 | A5F 
3. | Receptacle Male Panel Mount 3 pos. Satin Nickel Finish $C1008-ND 7.04 5.29 4.85 | C3M 


Receptacle Male Narrow Panel Mount 3 pos. Satin Nickel Finish | SC1010-ND 5.06 3.80 3.48 | D3M 
4 | Receptacle Male Narrow Panel Mount 4 pos. Satin Nickel Finish ) SC1020-ND 5.98 449 412 | D4M 
Receptacle Male Narrow Panel Mount 5 pos. Satin Nickel Finish | SC1028-ND 10.50 7.88 7.22 | D5M 
Receptacle Female Narrow Panel Mount 3 pos. Satin Nickel Finish] SC1009-ND 6.78 5.09 4.67 | D3F 
5 | Receptacle Female Narrow Panel Mount 4 pos. Satin Nickel Finish} SC1019-ND 954 7.16 6.56 | D4F 
Receptacle Female Narrow Panel Mount 5 pos. Satin Nickel Finish] SC1027-ND 15.34 11.51 10.55 | DSF 


t+ "Black Velvet" (Electrically Conductive Chrome Plate) 


1/4” (6.35mm) Plugs, Jacks and Audio Adapters 


Dimensions for Figures 1-3 


[ ease — — 


B 


=v, Cc 
Sleeve z - 
Tip Terminal Sleeve Pt.# 238(X) Only shell 
Insulating Tube Terminal is sleeve terminal 


Schematics for Figures 5-10 
Sleeve 
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B 
Tr 
g > dq Mates Dimensions (mm) _| Digi-Key Pricing Mfg. 
ea aia-32 i= 3/8-32 Fig. | Description With A B C | Part No. 1 10 25 | Part No. 
NEF Ine: 701 ca NEF ma 1/4” (6.35mm) “Littel Plugs®” Two Conductor Phone Plugs — RoHS Compliant 
1 Black with Solder Lug and Cable Clamp a 42.86 7.54 12.70 |$C1072-ND 3.79 28.40 65.00 | 250 
Shielded with Solder Lug and Cable Clamp ab 42.86 7.54 12.70 |SC1075-ND 4.69 35.14 80.67 | 280 
1/4” (6.35mm) “Littel Plugs” Three Conductor Phone Plugs — RoHS Compliant 
Solder Lug 2 | Black with Solder Lug and Cable Clamp 128 | 42.86 7.54 12.70 | SC1081-ND 547 41.05 94.14 | 267 
3 | Shielded with Solder Lug and Cable Clamp 12B | 42.86 7.54 12.70 | $C1084-ND 6.29 47.19 108.14 | 297 
1/4” (6.35mm) Right Angle Flat, Two Conductor Type Phone Plugs — RoHS Compliant 
Sleeve 15.68Sa. oy Tne 76 rh i; 4 | Shielded with Solder Lugs 1 — — — |$8C1068-ND 5.38 40.38 92.66 | 228 
AN Ref. 1/4” (6.35mm) Right Angle Flat, Three Conductor Type Phone Plugs 
K 0 b By Shielded with Solder Lugs 12B = _— — | $C1069-ND 6.92 51.90 118.88 | 238 
SSE” _ 4 
arab \GI5B8 Max. Washer Shielded with Solder Lugs 128 | — —  — |SC1314-NDe 6.92 51.90 119.00 | 238X 
age UNEF;2A 12.7 Hex Locknut — — 
Sche- Digi-Key Pricing Mfg. 
Fig. | matic | Description Part No. 1 10 25 Part No. 
1/4” (6.35mm) “Littel Jax®”" Two Conductor Phone Jacks — RoHS Compliant 
5 A Phone Jack 1/4” (6.35mm), Open Circuit $C1085-ND 2.41 18.09 41.46/11 
6 B Phone Jack 1/4” (6.35mm), Tip Shunt $C1089-ND 2.41 18.09 41.46 |12A 
1/4” (6.35mm) “Littel Jax” Three Conductor Phone Jacks — RoHS Compliant 
7 c Phone Jack Double Open Circuit $C1094-ND 2.49 18.69 42.96 | 12B 
<—_ 57.15 1/4” (6.35mm) Two Conductor Jacks with Solder Lug Terminals 
ete a A | Phone Jack Enclosed Insulated Bushing $C1103-ND 270 20.27 © 46.44 [nit 
8 A Phone Jack Enclosed Insulated Bushing $C1315-ND@ 3.16 23.68 54.27. | N111X 
| | | B Phone Jack Enclosed Single Closed Circuit $C1104-ND 2.41 18.09 41.46 | 112A 
Cable Clamp’ B Phone Jack Enclosed Single Closed Circuit $C1316-ND® 2.84 21.32 48.87 | 112AX 
915.68 Fiat Washet, ABSASPNG 2A Thd. 1/4” (6.35mm) Three Conductor Jacks with Solder Lug Terminals — RoHS Compliant 
ee except 8 c Phone Jack Enclosed Double Open Circuit $C1317-ND 2.43 18.26 41.78 |112BX 
on aeeve 920 1/4” (6.35mm) Two Conductor Jacks with PC Terminals — RoHS Compliant 
Shielded ig. 9 A Phone Jack Right Angle Single Open Circuit $C1121-ND 2.18 16.38 37.46 | RN111PC 
oe B_ | Phone Jack Right Angle Single Closed Circuit $C1122-ND 249 18.69 42.96 | RN112APC 
1/4” (6.35mm) Three Conductor Jacks with PC Terminals — RoHS Compliant 
9 c Phone Jack Right Angle Double Open Circuit $C1123-ND 2.62 19.67 45.21 | RN112BPC 
1/4” (6.35mm) “TP-Jax” Thick-Panel Phone Jacks — RoHS Compliant 
PI 
eae 40 | A. | 2 Conductor, Open Circuit $01034-ND 763 57.21 13142 | 151 
Cc 3 Conductor, Open Circuit $C1035-ND 8.41 63.05 144.61 | 152B 
Sleeve Cord Clamp 
ip ass 23.01-+/ — 58 eel 23-| “Extension-Jax” 1/4” (6.35mm) Cable Extension Jacks — RoHS Compliant 
IN - Shit wy 11. | — | InLine 3 Conductor Shielded Handle Screw Terminals | S$C1042-ND 10.24 76.81 176.08 | 1230 
Mold Fubber ae wack Cover 
Hex Nut 42 | — | Jack Cover Black with Hardware $C1101-ND 8.99 67.45 154.58 | 515 
_ Jack Cover Black with Hardware $C01329-ND@ 20.44 153.32 351.37 | 515X 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Switeherafi® Phone, Power and Phono Plugs and Jacks 
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Mates Digi-Key Price Each Switchcraft 
Fig. With Description Part No. if 10 25 Part No. 
“Tini-Plug” Miniature Phone Plugs — RoHS Compliant 
4 .141” (3.58mm) Black with Screw Terminals $C1053-ND 3.83 2.88 2.64 | 740 
iS 1 41 -141” (3.58mm) Black with Solder Lug & Cable Clamp $C1055-ND 3.68 2.76 2.53 | 750 
WE 41 -141” (3.58mm) Shielded with Solder Lug & Cable Clamp $C1057-ND 5.01 3.76 3.45 | 780 
' Shunt “Micro-Plug®” Subminiature Phone Plugs 
, | Terminal Fig. 4 .097” (2.46mm) 2 Cond. Black with Solder Lugs $C1326-ND@ 5.15 3.87 3.55 | 850X 
Terminal 3.5 9 ia .097” (2.46mm) 2 Cond. Red with Solder Lugs $C1327-ND@ 5.15 3.87 3.55 | 855X 
Fig. 6 .097” (2.46mm) 2 Cond. Natural with Solder Lugs $C1060-ND 3.79 285 2.61 | 880 
é .097” (2.46mm) 2 Cond. Natural with Solder Lugs $C1328-ND@ 5.15 3.87 3.55 | 880X 
“Micro-D Jax®” Subminiature Enclosed Phone Jack — RoHS Compliant 
3 850 Subminiature 2 Cond. Closed Circuit Solder Lug $C1043-ND 2.50 1.88 1.72 | MDSL2A 
4 850 Subminiature Rt. Angle 2 Cond. Solder Lug $C1045-ND 2.77 2.08 1.91 | MDSL2ARA 
5 850 Subminiature 2 Cond. Closed Circuit PCB $C1044-ND 2.50 1.88 1.72 | MDPC2A 
6 850 Subminiature Rt. Angle PCB $C1046-ND 2.77 2.08 1.91 | MDPC2ARA 
Power Plugs — RoHS Compliant 
7 712A | Power Plug .1” Black Handle (2.5mm Dia.) $C1051-ND 3.28 246 2.26 | 760 
7 722A | Power Plug .08” Black Handle (2.1mm Dia.) $C1052-ND 3.28 246 2.26 | S760 
8 L712A | Conn. Power Plug Locking 2.5mm Blk., Long Bushing $C1148-ND 477 358 3.28 | 761K 
8 712A | Conn. Power Plug Locking 2.5mm Blk. $C1149-ND 477 3.58 3.28 | 760K 
Power Jacks 
9A 760 Panel Mount Jack .1” Dia., Solder Lug (2.5mm Dia.) $C1048-ND® 3.17 2.38 2.18 | 712A 
9A $760 | Panel Mount Jack .08” Dia., Solder Lug (2.1mm Dia.) SC1049-ND® 3.17 2.38 2.18 | 722A 
9B 760K | Panel Mount Jack .1” Dia. PC Terminals (2.5mm Dia.) SC1050-ND@ 3.17 2.38 = 2.18 | PC712A 
9B $760K | Panel Mount Jack .08” Dia. (2.1 mm Dia.) $C1047-ND@ 3.17 2.38 2.18 | PC722A 
10 761K | Conn. Power Jack 2.5mm Panel Mount Long $C1150-ND® 4.31 3.24 2.97 | L712A 
$761K | Conn. Power Jack 2.1mm Panel Mount Long S$C1151-ND® 4.31 3.24 2.97 | L722A 
1 760 Conn. Power Jack Rt. Angle PCB 2.5mm SC237-ND@ 1.36 1.02 .94 | RAPC712X 
Tip $760 | Conn. Power Jack Rt. Angle PCB 2.1mm $C1313-ND@ 1.30 98 91 _| RAPC722X 
Terminal 760 Conn. Power Jack Rt. Angle Hybrid SMT 2.5mm $C1324-ND@ 1.48 1.41 1.02 | RASH712X 
12 $760 | Conn. Power Jack Rt. Angle Hybrid SMT 2.1mm $C1155-ND 1.37 1.03 .94 | RASH722 
$760 | Conn. Power Jack Rt. Angle Hybrid SMT 2.1mm $C1325-ND@ 148 1.41 1.02 | RASH722X 
Digi-Key Price Each Switchcraft 
Fig. | Description Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
Phono Jacks and Plugs 
13 | Phono Plug 2 Cond... . |$C1131-ND 1.10 82 76 69 | 3501M 
Fig. 18 13 | Phono Plug 2 Cond $C1312-ND® 61 6 2 .38 | 3501MX 
14 | Phono Plug 2 Cond. with Cable Clamp. - |$C1318-ND® 1.51 1.14 1.05 95 | 3501MCX 
ene o8F 15 | Phono Jack 2 Cond. Front Panel Mount with Hardware . |SC1319-ND® 183138 1.27 1.15 | 3501FPX 
th 1 TE im Insulated Washer Flat For SC1319-ND.... $01144-ND Al 31 28 .26 | S-2207 
10.31 (| \| — _| Insulated Washer Extruded For SC1319-ND ... SC1145-ND@ 42 31 29 .26 | S-1564 
4 a . 3 7a 16 | Phono Jack 2 Cond. Rear Panel Mount with Hardware $C1320-ND® 2.56 1.92 1.76 1.60 | 3501FRX 
: . _— . |$C1146-ND 21 A7 16 14 | $-1028 
_ - |$C1147-ND 42 31 29 .26 | S-1029 
17 | Phono Plug 2 Cond., Red Cable Clamp with Hardware $C1135-ND 3.84 289 266 2.41 | 3558-1 
17 | Phono Plug 2 Cond., Red Cable Clamp with Hardware .. . |SC1321-ND@ 1.99 1.50 1.38 1.25 | 35581X 
17 | Phono Plug 2 Cond., Black Cable Clamp with Hardware . . |$C1136-ND 3.84 289 266 2.41 | 3558-2 
17_| Phono Plug 2 Cond., Black Cable Clamp with Hardware . $C1322-ND@ 1.99 1.50 1.38 1.25 | 35582X 
18 | Phono Plug 2 Cond., Shielded with Cable Clamp ... SC1138-ND@ 2.37 1.78 163 1.49 | 3502 
19 | Phono Extension Jack 2 Cond., Shielded with Heavy Duty Clamp.. | SC1323-ND® 3.40 255 234 213 | 3503X 


RoHS Compliant 


414 (1073) 
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RoHS Compliant Parts Available 
(parts other than indicated may be 
available as RoHS compliant) 


Fig. 1 - Right Angle Panel Fig. 2- PCB Panel Mount Jack, Fig. 3 - Straight Panel Mount Fig. 4 - Audio Jack, Mono Fig. 5 - Audio Jack, Mono 
Mount Jack, Mono Mono Jack, Mono 


Fig. 13 —- Right Angle Panel Mount 
Jack, Mono 


Fig. 16 - Male Mono Plug 


TO) 


Fig. 21 - Male Power Jack, Open ig. Fig. 23 - Power Jack with Fig. 24 - Vertical Power Jacks SMT Fig. 25 —- Right Angle Power Jack 
Solder Eyelets 


cD 


ig. 27 - SMT Power Jack Fig. 29 - Male Power Jack, PCB Fig. 30 - SMT Power Jack 
(with kinked PCB pins) 


CT 


|. 32 - SMT Power Jack Fig. 35 —- DC Power Jack 
(with 1mm PCB pins) 


Dia.) Digi-Key Price Each CUI Inc. Dia.) Digi-Key Price Each CUI Inc. Dia.| Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig.|mm| Part No. 1 10 = 100 | Part No. Fig.;mm| Part No. i 10 = =100 | Part No. Fig.|mm| Part No. 1 10 100 | Part No. 
T [25 | CP-2502-ND*¢ 99.86.66 | MJ-2502 49 | 20 | CP-OO2AH-ND 42 37.28 |PJ-002AH 1.0] CP-014CPJCT-ND® 83.72.56 | PJ-014C-SMT 
2 [25] CP1-2503AM-NDT} 32.28.22 [MJ1-2503A 2.5 | CP-002BH-ND 42.37 _.28 |PJ-002BH 97 | 1.0] CP-014CPJTR-ND@ 332.40/800 | PJ-014C-SMT 
3 | 25| CP-2505-ND*@ 93.81 62 |MJ-2505 2.0| CP-OO2AHPJCT-ND® 90.78 60 |PJ-O02AH-SMT 1.3| CP-014DPJCT-ND 83.72.56 | PJ-014D-SMT 
CP-2506-ND* AT .36 28 |MJ-2506 tg | 2:0] CP-OO2AHPJTR-ND® 112.50/250 | PJ-002AH-SMT 1.3 | CP-O14DPJTR-ND@ 332.40/800__| PJ-014D-SMT 
4 | 2.5) cp-2506N-NDt A1 36.28 |MJ-2506N 2.5 | CP-O02BHPUCT-ND 90.78 — .60 |PJ-002BH-SMT 28 [1.65| CP-016-ND 54.47 __36 [PJ-016 
5 |25| cP-2008-ND* 35.31 «24 [M2508 2.5 | CP-O02BHPUTR-ND 112.50/250__| PJ-002BH-SMT 29 [1.65| CP1-021-ND 42.37 28 [PJ1-021 
| CP-2508N-NDt® 35.31.24 |MJ-2508N 2.1 | CP-OO2APJCT-ND® ‘81.70 54 |PJ-002A-SMT 30 |1.95| SP 1-021 PICT-ND 65.57.44 [PJ1-021-SMT 
6 [25] CP-M2509N-ND} 38.34.26 [MJ-2509N 9 | 2:1| CP-O02APJTR-ND® 100.88/250 | PJ-002A-SMT 85) ¢p1-024PJTR-ND 163.50/500 | PJ1-021-SMT 
7 | a5| CPT25TOMICT-ND® 68.59 45 [MJ1-2510-SMT 2.5 | CP-O02BPJCT-ND® 81.70.54) PJ-002B-SMT 31 [0.65] CP1-022-ND@ 60.52 40 | PU1-022 
> | CP1-2510MJTR-ND@ 337.50/1,000_|MJ1-2510-SMT 2.5 | CP-002BPJTR-ND@ 100.88/250__| PJ-002B-SMT CP1-022PJCT-ND® 65.56 43 |PJ1-022-SMT 
3 |25| SP-2523MJCT-ND® 86.75 58 |MU-2523-SMT oy [2-1] CP-O03A-ND® 34 30.23 |PJ-003A 32 (0.65) Cp1-022PJTR-ND@ 322.50/1,000_| PJ1-022-SMT 
eons Oe Waser [ahi|eam es eon ——] =P Gape Bs _iaan 
9A | 2.5] CP1-2533MJCT-ND 69 61 47 |MJ1-2533-SMT 22 | 9'5 | CP-6-ND* 1.83 159 1.22 | PJ-005B 34 0.65} GRIDICE ND ® aT ap Speen 
CP1-2533MJTR-ND 346.50/1,000_|MJ1-2533-SMT 33 |2-1| OP-006A-ND® 4538.30 |PJ-006A 2411 CP-102A-ND@ 38 33 26 1PJ-102A 
9p | 2.5| CPt 2535SICT-ND 75.65 50 ($J1-2535-SMT 2.5 | CP-006B-ND® 45 39 30 |PJ-006B 35 | 5'5) CP-1028-NDe 38 33.~S-26 |PJ-1028 
CP1-2535SJTR-ND 375.00/1,000 _|SJ1-2535-SMT 2.1| CP-OO6APJCT-ND® 93.81.62 |PJ-O06A-SMT 2-11 GP-102AH-ND 423728 |PJ-A02AH 
10 13.5 | OP 3502MJ-ND* 66 58.45 |MJ-3502 oaq| 2-1 | CP-OOGAPJTR-NDO 116.25/250 | PJ-O06A-SMT 36 /5'5| CP-100BH-ND ‘4237.98 |P-102BH 
> | CP-3502N-NDt 6254.41 |MJ-3502N 2.5| CP-OO6BPJCT-ND 93 81.62 |PJ-006B-SMT 311 CP-202A-ND® 383306 TPI-200A 
11 135 | CP S5TOMICT-ND 63.55 42 |MJ1-3510-SMT 2.5 | CP-OO6BPJTR-ND@ 116.25/250 _| PJ-006B-SMT 37 |0'5| cp-200B-ND "383306 |P-2008 
| CP1-3510MJTR-ND 252.00/800__|MJ1-3510-SMT 2.1 | CP-O15APJCT-ND 69 60 46 /PJ-O15A-SMT 311 CP-2O2AH-ND “4237 08 | PI-DODAH 
42 | 3.5 | CP-S523MICT-ND 87.76 58 |MV-3523-SMT oag| 2-1 | CP-O15APJTR-ND 51.75/150 | PJ-015A-SMT 38 |5'5| cp-200BHNDe ‘42 «3728 |PI-D00BH 
| CP-3523MJTR-ND 433.50/1,000_|MJ-3523-SMT 2.5| CP-015BPJCT-ND 69 60 46 |PJ-015B-SMT - : : - 
13 [35] CP-3536-ND*o 30.35.27 |MJ-3536 2.5| CP-015BPJTR-ND 51.75/150 | PJ-015B-SMT 39 | a eernene eet 
14 [35 | CP-3536N-NDT® 39.35.27 [MJ-3536N 25 [1.3 | CP-2519-ND® 4539 30 [PJ-007 a ceo 3 B82 TPP S-GODA 
15 [3.5| CP-3536NG-NDE 30.35.27 [MJ-3536NG 9g | 1-0] CP-O14C-ND@ 4237.28 /PJ-014C 40155 Par aNine °93« 81.62. (PP3-0028 
25| CP3-1004-ND® 76.66 51 |MP3-2501 1.3 | CP-014D-ND A237 .28 |PJ-014D 37 NG RUZaRA 98 198162 |PR-OODA 
16 | 3.5| CP-3501-ND 76 66 51 /MP-3501 1.0] CP-014CHPJCT-ND® 90.78 60 |PJ-014CH-SMT 41/555 CA SSRIS Soa 408 1 BR H00B 
3.5| CP3-1005-ND® 76.66 51 |MP3-3501 97 | 1.0| CP-014CHPJTR-ND@ 360.00/800 | PJ-014CH-SMT : s : : 
47 [2-1] CP-002A-ND 38.33.26 |PJ-O02A 1.3| CP-014DHPJCT-ND® 90.78 60 |PJ-014DH-SMT 42 | 1.0] CP3-1002-ND@ 93.81 __.62 | PP3-002C 
7/25 | cP-002B-ND 38 33.26 |PJ-002B 1.3| CP-014DHPJTR-ND® 360.00/800 | PJ-014DH-SMT 43 | 1.3| CP3-1003-ND@ 93.81 62 | PP3-002D 
* Threaded with nut +.Non-threaded §Tray +Non-threaded and Isolated Ground Shielded Version RoHS Compliant (Continued) 
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Gu inc Audio and Power Connectors (Cont.) 


Fig. 36 — Male Power Jack, PCB Fig. 37 — Male Power Jack, PCB Fig. 38 —- Male Power Jack, PCB Fig. 39 - Power Socket Fig. 40 — Female Plug 
(with kinked PCB pins) (with kinked PCB pins) 5.5 Outside 


Fig. 45 — Power Plug 


Fig. 47 - SMT Stereo Jack Fig. 48 - SMT Audio Jack, Stereo 


Fig. 51 —- Right Angle PCB Mount Jack, Stereo 
A 


2 


Fig. 54 - SMT Audio Jack, Stereo 


-———*5 
v— 
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Dia. | Digi-Key Price Each CUI Inc. Dia. | Digi-Key Price Each CUI Inc. Dia. | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig.|mm | Part No. 1 10 = 100 | Part No. Fig.|mm | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.|mm | Part No. 1 10 = 100 | Part No. 
-7X | op.o12-ND 90 78 .60|PP-012 57A 35 CP1-3523N-NDt® 38 ©=.33 26 |SJ1-3523N 65B| 25 CP-42515RS-ND 1.05 91 .70|SJ-42515RS 
2.35 CP1-3523NG-ND+ 3834 26 |$J1-3523NG "> | CP1-42515RS-ND 7464 49 |SJ1-42515RS 
44 A CP-013-ND@ 84.73.56 | PP-013 57B| 3.5 | CP1-3524NG-NDt® A035 .27 | SJ1-3524NG gsc] 25 | CP-42515TS-ND 1.05 91  .70]SJ-42515TS 
G7 CP1-3524N-ND to 3934.26 |8)1-3624N 2.5 | CP1-42515TS-ND 74.64 49 |$J1-42515TS 
7g | CP-O14-ND® 84 73.56 |PP-014 57¢C| 3.5 Rae ennes a of > rate 65D/ 2.5 | CP1-42516-ND 76.66.51 |SJ1-42516 
Ox eee Wa ge se |S pa503 SMT eca)o5 |CP1-42514S/CT-ND® = 80-70 54 /S/1-42514-SMT 
45 | 5.5 | CPO1S-ND@ 1.20, 1.04.80 |PP-015 50 |2.5 fepeess arene a aa cardi: [ekaeoe ety | op1-42514SJTR-ND@ 400.50/1,000 | $J1-42514-SMT 
1.4 | CP-026-ND@ 5447 _.36 [PP-016 aa a CP-42515RSSJTR-ND 525.00/1,000 | $J-42515RS-SMT 
-3524SJCT-ND® 90 78 60 |SJ-3524-SMT 
46 | 2.5 | CP1-2503A-NDt© 33.29.22 |$J1-2503A 59 | 35 | cp-asaasuTR-ND® 448.50/1,000_| Su-3524-SMT 66a] 2.5 euaeakensc sNDSiiy 7.05 91 .70/S)-42515RS-SMI-t 
CP1-2513SJCT-ND@ 68 59 .45|SJ1-2513-SMT : ™ | CP1-42515RSSJCT-ND 83.72 55 | SJ1-42515RS-SMT 
4742.5 [OSES 297-50/1,000 | S11-0813-8MT WHEE: s6B5s 00" 221i SuTea8 CP1-42515RSSJTR-ND 412.50/1,000_|$J1-42515RS-SMT 
j 50/1, -2513- CP1-3533N-ND® 60 53 41 |SJ1-3533N 50/ 
CP-2514TR-ND 1050.00/1,000 | $J-2513-SMT 0A) 3.5 | cp1-3533NG-NDt© 59 52 40 |SJ1-3533NG CP-42515TSSJTR-ND 525.00/1,000 |SJ-42515TS-SMT 
478| 2.5 | CP1-2514SJCT-ND 69 60 46 |$J1-2514-SMT CP1-3533NS-NDT0 77 67 51 |$y1-3533NS esc] 9.5 | CP-42515TSSU-NDS 1.05 91 70 |SJ-42515TS-SMT-1 
CP1-2514SJTR-ND 345.00/1,000_|SJ1-2514-SMT cop! 3.5 | CP1-3534N-NDT© 62 54.41 1SJ1-3534N ™ )CP1-42515TSSJCT-ND = «83. «.72_—S«.55.| SJ1-42515TS-SMT 
47C| 2.5 Cee ars eee aie sitet Sou "° | CP-3534NG-NDt 98 85  .66 |SJ-3534NG CP1-42515TSSJTR-ND 412.50/1,000 | SJ1-42515TS-SMT 
i 50M -2515- CP1-3534NG-NDto 61 53.41 |SJ1-3534NG CP-42516SJTR-ND 540.00/1,000 |SJ-42516-SMT 
4gal 2.5 | CP-2523SJCT-ND@ 86.75.58 | Sd-2523-SMT oc! ag | CP-3534NS-NDTO 412.97 75 |SJ-3534NS 66D) 2.5 | CP1-42516SJCT-ND 85 74 57 |SJ1-42516-SMT 
CP-25238JTR-ND@ 429.00/1,000_| §J-2523-SMT | CP1-3534NS-ND+O 78 68 _.52 |SJ1-3534NS CP1-42516SJTR-ND® 424.50/1,000 | $J1-42516-SMT 
488) 2.5 Se ep 90 i waenn ane ene CP1-3535-ND*@ 71 62 47 |SJ1-3535 67A| 2.5 | CP-42525RSSJTR-ND 525.00/1,000_|SJ-42525RS-SMT 
ae ae er a7 18-0593 SMT gop) 3.5 |CP1-3535N-NDte 63 55 42 /SJ1-3535N e7p| 2.5 | OP-42526SJCT-ND 108 94 72 |$J-42526-SMT 
49 | 2.5 | opy-o5a3cJTR-ND®  346.50/1,000. | $J1-2533-SMT CP1-3535NG-ND+ 62 54 42 |SJ1-3535NG | CP-42526SJTR-ND. 648.00/1,200 | SJ-42526-SMT 
BRESSeIsIGRN ie 164s. 401 SdeaaSMT Giainsba SNS SND Se Ae 169 - 288) [SIT S5S5NS CP1-42534SJCT-ND 867557 |SJ1-42534-SMT 
50/25 “25 a4: : ~2534- 61A|3.5 [CP-351133-ND@ 1.67 1.46 1.12 [SJD-3511-33 8A) 2.5 | 51 40534SJTR-ND 427.50/1,000 |$J1-42534-SMT 
CP1-2534SJTR-ND 367.50/1,000 |$J1-2534-SMT eiala5 (GRSEIAR tee 137 10s [SID-BSTTas 50/1, 
51A] 3.5 | CP-3504-NDT© 206 1.79 1.38 [SJ-3504 ~ eae Tag 124 96 1S )Da5103 68B/2.5 |CP1-42535RSSJCT-ND 88 77.59 |SJ1-42535RS-SMT 
sn{3s/epaam 20 at vatfuamt foals bisa tar tas ieee > Ta 
52A] 3.5 | cp1-3513N-NDt® 5346.35 |SU1-3513N 28] 3.5 oh eee vay staan CIpenioue 88C) 2.5 | cpy-4535TSSUCT-ND 88 759 | SJ1-42535TS-SMT 
solss Bissaat, fs SIMS | fess |eetaseaors, stare oo BE 
SEE eine ao A — aa SINCaSTE > | cP1-3543N-ND*@ 55 48 _.37 |SJ1-3543N 201.04. 
520/35 | aes acess Po ERVEES “eg age da IS easad 68D] 2.5 | CP1-42536SJCT-ND 90 78 60 |SJ1-42536-SMT 
oo Sa Ss ean i CP1-42536SJTR-ND 450.00/1,000 | $J1-42536-SMT 
CP1-3513SJCT-ND@ 6355 42 |SJ1-3513-SMT 638) 3.5 |CP-3544N NDT 97 8465 | S.-8544N 
53 | 3.5 | op4-3513SJTR-ND} 252.00/800 $J4-3513-SMT CP1-3544N-NDt® 56 49 .38|SJ1-3544N 69 | 3.5 | CP-43502PM-ND® 3.69 3.20 2.46 |SJ-43502PM 
CP1-3514SJCT-ND 65. 56-43 1801-3514-SMT 63C| 3.5 | CP1-3545N-NDt® 57 50 _.38 | SJ1-3545N 70A| 3.5 | CP-43514-ND@ 90.78.60 | SJ-43514 
54|3.5 |gaeeierniND '058.00/800 - |Si1-3514-SMT 644) 3.5 |CP1-3553NG-ND$© 5044.34 184-3553NG 70B| 3.5 | CP-43515TS-ND@ 93.81 62 [SJ-43515TS 
55 | 3.5 | CP1-S515SJCT-ND@ 66.58 44 [SJ1-3515-SMT 4p] 3.5 | OP-3554NG-NDE 94.82.63 |SU-3554NG 74a) 3.5 | CP-43514SJCT-ND 69 60 AG | SU-43514-SMT 
"° | CP1-3515SJTR-ND@ 264.00/800 _|$J1-3515-SMT "> | cP1-3554NG-NDE@ 52.45 35 |SJ1-3554NG > | cP-43514SJTR-ND 345.00/1,000 | SJ-43514-SMT 
56A| 2.5 | CP-S2504N-ND® 4540.31 [SJ-2504N 64C| 3.5 | CP1-3555NG-ND$* 53.46.36 |SJ1-3555NG riplas |OP-43515RSSUCT-ND 7162.47 [8J-49515RS-SMT 
56B| 2.5 | CP-S2509N-ND 4337.29 [8J-2509N 65] 2.5 | CP1-42514-ND T7162 AB [SJ1-42514 > | CP-43515RSSJTR-ND® 352.50/1,000 | SJ-43515RS-SMT 
* Threaded with nut + Non-threaded §Tray +Non-threaded and Isolated Ground 4 Shielded Version @ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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cul inc Audio and Power Connectors (Cont) 


© 


Fig. 63 - Audio Jack, Stereo Fig. 64 - Audio Jack, Stereo 


Fig. 69 —- Panel Mount Audio Jack 
A 


Fig. 73 - 2.5mm Male Fig. 74 - 3.5mm Male Fig. 77 - Stereo Audio Cables Male to Male 
Stereo Plug Stereo Plug ? : = 


Male to ( 
Stripped & = \\ 
Tinned G 


Dia.) Digi-Key Price Each CUI Inc. Dia.| Digi-Key Price Each CUI Inc. Dia.| Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig.|mm| Part No. 1 10 = 100 | Part No. Fig.|mm| Part No. 1 10 =100 | Part No. Fig.|mm| Part No. 1 10 = 100 | Part No. 
7101 3.5 CP-43515TSSJCT-ND 71 62 47 | SJ-43515TS-SMT 72 |3.5| CP-63516-ND 4.26 110 .84]|SJ-63516 15 2.5 | CP-2520-ND® 1.29 1.12 86 |MR-2501 

™ | CP-43515TSSJTR-ND 352.50/1,000 | SJ-43515TS-SMT 3.5 | CP-3506-ND@ 1.29 1.12 .86 |MR-3501 
rip|3.5| CP-43516SJCT-ND 72 63 4B |/SJ-43516-SMT 79 | 2.5 RGRe2OOISEND 96 __84 __.64 |SP-2501 76 |25| CP-252i-NDe 192 1.67 1.28 |SR-2501 
™ | CP-43516SJTR-ND 360.00/1,000_| SJ-43516-SMT 74 |3.5 | CP3-1006-ND® 87.76 __—.59 | SP3-3501 3.5 | CP-3507-ND® 1.92 1.67 1.28 |SR-3501 
Diameter Length Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. (mm) Meters Part No. 1 10 100 Part No. Mating Jacks 
Cable Assembly 4 Conductor 
25 CP-254CS-ND 5.04 4.37 3.36 CA-254CS SJ-4252X-SMT 
77A 25 1.83 CP-254S-ND 4.89 4.24 3.26 CA-254S SJ-4251X-SMT, SJ-4243X-SMT 
3.5 CP-354S-ND@ 5.73 4.97 3.82 CA-354S SJ-4351X, SJ-43502PM 
2.5 CP-254CS-M/M-ND 5.91 5.13 3.94 CA-254CS-M/M SJ-4252X-SMT 
77B 25 1.83 CP-254S-M/M-ND® 5.73 4.97 3.82 CA-254S-M/M SJ-4251X-SMT, SJ-4243X-SMT, SJ-4251X 
3.5 CP-354S-M/M-ND® 6.27 5.44 4.18 CA-354S-M/M SJ-4351X, SJ-43502PM 
Cable Assembly 6 Conductor 

TTA 35 1.83 CP-356CS-ND 8.04 6.97 5.36 CA-356CS SJ-63516 

778 : ; CP-356CS-M/M-ND 11.85 10.27 7.90 CA-356CS-M/M S$J-63516 
* Threaded with nut +Non-threaded §Tray +Non-threaded and Isolated Ground 0 Shielded Version @ RoHS Compliant 
Single Ended Power Cables Single Ended Audio Cables 


Dimensions (mm) | Wire| Digi-Key Price Each CUI Inc. Dim. (mm) | Wire | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig.) A B C_ | Awg| Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. 1 — Straight Fig.) A B | Awg | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
0.70235] 95 | 24|CP-2192ND 1.47 1.28 98 | CA-2192 
1.35| 3.5 | 9.5 | 24] CP-2193-ND 1.32 145 .88 | CA-2193 . 

~ 1.83 . ‘ 7 - i , K G / 1.83 Met 6 ft. 
17 | 4 | 10 | 24) CP-2t94-ND 1.38 1.2092 | CA-2194 y Meters (6 Ft.) 4 25/45) 24 a 204 rr 1.36 | Ca-2201 Meiers (et) 
1.7 |475| 95 | 24) CP-2195-ND 1.38 1.20 92 | CA-2195 Up ~ 3.5 | 13 | 24 | CP-2205-ND 2.07 1.80__1.38 | CA-2205 
21 | 55 | 12 | 24] CP-2185-ND 1.29 1.12 .86 | CA-2185 Stereo Plug - Straight 
21 | 55 | 12 | 18] CP-2187-ND 210 1.82 1.40 | CA-2187 
25 | 55 | 12 | 24] CP-2184-ND 1.29 112 .86 | CA-2184 25) 11 | 24 Tig 207 1.80 1.88 | CA-2208 
25 | 55 | 12 | 18 | CP-2186-ND 2.10 1.82 1.40 | cA-2186 | | Fig, 2— Right Angle 3.5 | 13 | 24 | CP-2207-ND_ 210 1.82 1.40 | CA-2207 
0.70235] 11 | 24] CP-2196-ND 1.47 1.28 98 | CA-2196 Mono Plug - Right Angle 


1.95) 35 ) 10 | 24 ICISUD 132 1.15.88 | CA-2197 Sang 25 /11.5| 24 | CP-2202-ND 2.04 1.77 1.36 | CA-2202 
17) 4 | 95 | 24] CP-2198ND 1.38 1.20.92 | CA-2198 F 2 


Met (6 Ft. ! a - 
17. |475| 95 | 24|cP-2199-ND 138 1.20 92 | CA-2199 as 3.5 [14.5 | 24 | CP-2206-ND 2.07 1.80 1.38 | CA-2206 
21 | 55 | 12 | 24|cP-21e¢-ND 129 1.12 86 | CA-2189 Stereo Plug - Right Angle 
21 | 55 | 10 | 18 | cp-2191-ND 210 1.82 1.40 | cA-2191 be) a1) oa WERERRENT] «oo07 480 130 casoua 


25 | 5.5 | 12 | 24] CP-2188-ND 1.29 112 86 | CA-2188 
25 | 5.5 | 10 | 18 | CP-2200-ND 210 1.82 1.40 | CA-2200 3.5 | 14 | 24 | CP-2208-ND 2.10 1.82 1.40 | CA-2208 


Mono Plug - Straight 


us 


A > 1.83 Meters (6 ft.) 
SS 


DC Extension Cables Rods 
Diameter (mm) Length (E)| Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. A B (4 D Meters Part No. 1 10 100 Part No. 
135 | 350 | 1.35 3.50 915 OP-2217-ND 2.22 1.93 148 | CA-2217 - 
210 | 550 | 210 5.50 915 CP-2216-ND 255 221 1.70 | CA-2216 epath of Cable: Length of Cable: E 
+ [250 | 550 | 2.50 5.50 915 CP-2215-ND 2.55 2.21 1.70 | CA-2215 
135 | 3.50 | 1.35 3.50 1.830 | CP-2211-ND 243° 241 1.62 | CA-2211 
210 | 550 | 210 5.50 1.830 | GP-2210-ND 3.21 279 214 | CA-2210 
250 | 5.50 | 2.50 5.50 1.830__| GP-2209-ND 3.21 279 244 | CA-2209 
135 | 350 | 1.35 3.50 915 CP-2220-ND 2.22 1.93 148 | CA-2220 
210 | 550 | 210 5.50 915 CP-2219-ND 255 221 1.70 | CA-2219 
» |250 | 5.50 | 2.50 5.50 915 CP-2218-ND 255 2.21 1.70 | CA-2218 
135 | 3.50 | 1.35 5.50 1.830 | CP-2214-ND 243° 241 1.62 | CA-2214 
210 | 550 | 210 5.50 1.830 | GCP-2213-ND 3.21 2.79 214 | CA-2213 Straight Right Angle 
250 | 5.50 | 2.50 5.50 1.830 |_CP-2212-ND 3.21279 2414 | CA-2212 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 417 


Digi-Key Price Each CUI Inc. Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. Color Part No. 1 10 100 Part No. Fig. Color Part No. i 10 100 Part No. 
Black CP-1400-ND 61 53 At RCJ-011 Red/Black CP-1433-ND 86 75 58 RCJ-2221 
Red CP-1401-ND 61 53 41 RCJ-012 v4 White/Yellow CP-1434-ND 86 75 58 RCJ-2234 
White CP-1402-ND 61 53 41 RCJ-013 Red/White CP-1435-ND 86 75 58 RCJ-2223 
7 Yellow SPMEAND 1 53 AI. "| “ROSE: Red/Black CP-1436-ND 147 ‘1.28 98 | RCJ-412211 
Blue eB OE ND ol -_ a || es O16 8 White/Yellow CP-1437-ND 1471.28 98 | RCJ-413344 
Green CP-1405-ND 61 53 At RCJ-016 R P 
ed/White CP-1438-ND 1.47 1.28 -98 RCJ-412233 
Orange CP-1466-ND 61 53 Al RCJ-017 
Black CP-1406-ND 58 51 "39 RCJ-024 Red/Black CP-1439-ND 1.98 1.72 1.32 RCJ-61212121 
Red CP-1407-ND 58 51 “39 RCJ-022 9 White/Yellow CP-1440-ND 1.98 1.72 1.32 RCJ-61343434 
White CP-1408-ND 58 ‘51 39 RCJ-023 Red/White CP-1441-ND 1.98 1.72 1.32 RCJ-61232323 
2 Yellow CP-1409-ND 58 51 39 RCJ-024 Red/White/Yellow CP-1442-ND 1.98 1.72 1.32 RCJ-61223344 
Blue CP-1410-ND 58 51 39 RCJ-025 Red/White/Y ellow CP-1443-ND§ 1.51 1.31 1.01 RCJ-31234 
Green CP-1411-ND 58 5A 39 RCJ-026 10 Red/White/Yellow CP-1464-ND 1.51 1.31 1.01 RCJ-33234 
Orange CP-1467-ND 58 51 39 RCJ-027 Red/Green/Blue CP-1465-ND 1.51 1.31 1.01 RCJ-33265 
Black CP-1412-ND Fal 62 AT RCJ-031 14 Red/White/Yellow CP-1445-ND. 1.49 1.29 1.00 RCJ-32234 
Red CP-1413-ND PY él 62 A7 RCJ-032 Red/Green/Blue CP-1446-ND. 1.49 1.29 1.00 RCJ-32265 
White CP-1414-ND a” 62 47 | RCJ-033 Black CP-1447-ND 88 Rad 59 | RCP-011 
3 Yellow CP-1415-ND 71 62 47 RCJ-034 Red CP-1448-ND 88 77 59 RCP-012 
aoe eae a re a aioe io White CP-1449-ND 88 77 59 | RCP-013 
reen a = . A ‘ at & I e 
Orange CP-1468-ND 71 62 ‘47__| RCJ-037 sae epee = ut = bit 
Black CP-1418-ND 88 wet 59 RCJ-041 Green CP-1452-ND ‘88 ‘77 59 RCP-016 
Red CP-1419-ND 88 wt 59 RCJ-042 ; se 3 
White CP-1420-ND "88 ‘77 ‘59 RCJ-043 Black CP-1453-ND. 92 80 61 RCP-021 
4 Yellow CP-1421-ND 88 7 59 | RCJ-044 Hed Gertie) 92 80 sor || eer eee 
Blue CP-1422-ND 88 7 ‘59 | RCJ-045 4g White CP-1455-ND 92 80 .61 | RCP-023 
Green CP-1423-ND 38 ‘77 59 | RCJ-046 Yellow CP-1456-ND 92 80 .61 | RCP-024 
Orange CP-1469-ND "88 ‘77 ‘59 | RGJ-047 Blue CP-1457-ND .92 80 .61 | RCP-025 
Black CP-1424-ND 66 57 “44. | RGJ-051 Green CP-1458-ND 92 80 .61_| RCP-026 
Red CP-1425-ND 66 57 44 RCJ-052 Black CP-1459-1-ND* 72 63 56 RCJ-011-SMT 
White CP-1426-ND 66 57 44 RCJ-053 Black CP-1459-2-NDt 120.00/250 RCJ-011-SMT 
5 Yellow CP-1427-ND 66 57 44 RCJ-054 Red CP-1460-1-ND* 72 63 56 RCJ-012-SMT 
Blue CP-1428-ND 66 57 44 RCJ-055 Red CP-1460-2-NDt 120.00/250 RCJ-012-SMT 
Green CP-1429-ND 66 57 44 RCJ-056 White CP-1461-1-ND* 72 63 56 RCJ-013-SMT 
Orange CP-1470-ND 66 57 44 RCJ-057 4 White CP-1461-2-NDt 120.00/250 RCJ-013-SMT 
Red/Black CP-1430-ND 89 -78 -60 RCJ-2121 Yellow CP-1462-1-ND* 72 63 56 RCJ-014-SMT 
6 White/Yellow CP-1431-ND 89 78 60 RCJ-2134 Yellow CP-1462-2-NDt+ 120.00/250 RCJ-014-SMT 
Red/White CP-1432-ND 89 78 60 |_RCJ-2123 Orange CP-1463-1-ND* 72 63 56 | RCJ-017-SMT 
§ Not Recommended for New Design *Cut Tape + Tape and Reel Orange CP-1463-2-NDt 120.00/250 RCJ-017-SMT 
EAL Z — 
— 3.18 
ry 
Edgecard Connectors ee rrcroorr pt 
MATERIALS: 3.56mm Spacing EY f TU f 
Insulator: Thermoplastic Polyester, UL 94V-0 * Contacts: Copper, Nickel, Tin Alloy CA-725 or Phosphor Bronze =| 3.56 5 08mm Spacing @3.25 Solder Hole P.C. Tab 
* Contact Plating: Gold on Mating Area, Tin-Lead on the Contact Tails, Nickel Underplate * Colors: Series 305, 306, — 6.35mm Spacing A 
307, 341, 345 and 346 are green; Series 357 and 395 are black. r B ae 
MECHANICAL: are [ _—— er 
P.C. Card Slot: Accepts boards .054" (1.37mm) to .070" (1.78mm) thick : a pa ig o 
: SERIES 341: 10.16mm for 28/56 pin & up. | 0 ft 
ELECTRICAL: = tn , ; SERIES 306: 12.70mm for 28 pin & up. a A EL t 
« Insulation Resistance: SO00MO at SOOVDC » Dielectric Withstanding Voltage: 1500VAC RMS at sea level * Current SERIES 305, 307, 357: 12.70mm for 28/56 pin & u '@3.25 1.88 
Rating: 3 Amperes * Contact Resistance: 10mQ, maximum get ga? B P SERIES: 341... 8.38 
SERIES: 305, 306, 307, 357..... 8.71 
ENVIRONMENTAL: ¢ Operating Temperature: -65° ~ 125°C SERIES: 346, 345, 395... 9.40 
Dimensions (mm) 
A B C D E Digi-Key Pricing EDAC 
Contacts 4.38 +.20 +.38 +15 +.51 Part No. ‘il 10 100 500 Part No. 
Solder Tail — .140” (3.56mm) Row-to-Row Spacing 
100” (2.54mm) Contact Centers 
30 60.33 52.71 45.09 40.64 3.18 EDC341302-ND 4.81 42.63 341.00 1317.50 341-030-520-202 
40 73.03 65.41 57.79 53.34 3.18 EDC341402-ND 5.18 45.93 367.40 1419.50 341-040-520-202 
50 85.73 78.11 70.49 66.04 3.18 EDC341502-ND 5.67 50.33 402.60 1555.50 341-050-520-202 
«156” (3.96mm) Contact Centers 
12 46.79 38.91 31.65 27.94 5.41 EDC305122-ND 3.10 27.50 220.00 850.00 305-012-520-202 
20 62.64 54.76 47.50 43.79 5.41 EDC305202-ND 3.66 32.45 259.60 1003.00 305-020-520-202 
24 70.56 62.69 55.42 61.71 5.41 EDC305242-ND 4.19 37.13 297.00 1147.50 305-024-520-202 
30 82.45 74.57 67.31 63.60 5.41 EDC305302-ND 4.53 40.15 321.20 1241.00 305-030-520-202 
36 94.34 86.46 79.20 75.49 5.41 EDC305362-ND §.24 46.48 371.80 1436.50 305-036-520-202 
44 110.19 102.31 95.05 91.34 5.41 EDC305442-ND 5.92 62.53 420.20 1623.50 305-044-520-202 
Solder Tail — .200” (5.08mm) Row-to-Row Spacing 
«100” (2.54mm) Contact Centers 
20 46.61 40.01 32.00 27.94 4.44 EDC395202-ND 2.64 23.38 187.00 722.50 395-020-520-202 
26 54.23 47.63 39.62 35.56 4.44 EDC395262-ND 3.16 28.05 224.40 867.00 395-026-520-202 
30 59.31 52.71 44.70 40.64 4.44 EDC395302-ND 3.35 29.70 237.60 918.00 395-030-520-202 
36 66.93 60.33 62.32 48.26 4.44 EDC395362-ND 3.53 31.35 250.80 969.00 395-036-520-202 
40 72.01 65.41 57.40 53.34 4.44 EDC395402-ND 3.72 33.00 264.00 1020.00 395-040-520-202 
44 77.09 70.49 62.48 58.42 4.44 EDC395442-ND 3.91 34.65 277.20 1071.00 395-044-520-202 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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FRAG2 Edgecard Connectors (cont) 


Dimensions (mm) 
A B C D E Digi-Key Pricing EDAC 
Contacts +.38 +.20 +.38 +15 +.51 Part No. il 10 100 500 Part No. 
50 84.71 78.11 70.10 66.04 4.44 EDC395502-ND 4.46 39.60 316.80 1224.00 395-050-520-202 
56 92.33 85.73 77.72 73.66 4.44 EDC395562-ND 4.62 40.98 327.80 1266.50 395-056-520-202 
60 97.41 90.81 82.80 78.74 4.44 EDC395602-ND 4.81 42.63 341.00 1317.50 395-060-520-202 
62 99.95 93.35 85.34 81.28 4.44 EDC395622-ND 5.18 45.93 367.40 1419.50 395-062-520-202 
«156” (3.96mm) Contact Centers 
20 62.64 54.76 47.50 43.79 5.41 EDC357202-ND 3.35 29.70 237.60 918.00 357-020-520-202 
24 70.56 62.69 55.42 51.71 5.41 EDC357242-ND 3.53 31.35 250.80 969.00 357-024-520-202 
30 82.45 74.57 67.31 63.60 5.41 £DC357302-ND 3.57 31.63 253.00 977.50 | 357-030-520-202 
36 94.34 86.46 79.20 75.49 5.41 EDC357362-ND 4.06 36.03 288.20 1113.50 357-036-520-202 
44 110.19 102.31 95.05 91.34 5.41 EDC357442-ND 4.81 42.63 341.00 1317.50 357-044-520-202 
Solder Tail — .250” (6.35mm) Row-to-Row Spacing 
«125” (3.18mm) Contact Centers 
44 90.42 83.69 77.09 73.03 4.44 EDC346442-ND 4.06 36.03 288.20 1113.50 346-044-520-202 
56 109.47 102.74 96.14 92.08 4.44 EDC346562-ND 4.81 42.63 341.00 1317.50 346-056-520-202 
72 134.87 128.14 121.54 117.48 4.44 EDC346722-ND 5.70 50.60 404.80 1564.00 346-072-520-202 
100 179.32 172.59 165.99 161.93 4.44 EDC346102-ND 8.25 73.15 585.20 2261.00 346-100-520-202 
«156” (3.96mm) Contact Centers 
10 62.64 54.76 47.50 43.79 5.41 EDC306102-ND 3.78 33.55 268.40 1037.00 306-010-520-102 
15 82.45 74.57 67.31 63.60 5.41 EDC306152-ND 5.24 46.48 371.80 1436.50 306-015-520-102 
18 94.34 86.46 79.20 75.49 5.41 EDC306182-ND 5.77 $1.15 409.20 1581.00 306-018-520-102 
22 110.19 102.31 95.05 91.34 5.41 EDC306222-ND 7.01 62.15 497.20 1921.00 306-022-520-102 
Solder Eyelets — .140” (3.56mm) Row-to-Row Spacing 
«156” (3.96mm) Contact Centers 
12 46.79 38.91 31.65 27.94 7.16 EDC305120-ND 3.10 27.50 220.00 850.00 305-012-500-202 
20 62.64 54.76 47.50 43.79 7.16 EDC305200-ND 3.66 32.45 259.60 1003.00 305-020-500-202 
24 70.56 62.69 55.42 51.71 7.16 EDC305240-ND 4.19 37.13 297.00 1147.50 305-024-500-202 
30 82.45 74.57 67.31 63.60 7.16 EDC305300-ND 4.53 40.15 321.20 1241.00 305-030-500-202 
36 94.34 86.46 79.20 75.49 7.16 EDC305360-ND 5.24 46.48 371.80 1436.50 305-036-500-202 
44 110.19 102.31 95.05 91.34 7.16 EDC305440-ND 5.92 52.53 420.20 1623.50 305-044-500-202 
Solder Eyelets — .200” (5.08mm) Row-to-Row Spacing 
«156” (3.96mm) Contact Centers 
12 46.79 38.91 31.65 27.94 7.16 EDC307120-ND 2.42 21.45 171.60 663.00 307-012-500-202 
20 62.64 54.76 47.50 43.79 7.16 EDC307200-ND 3.32 29.43 235.40 909.50 307-020-500-202 
24 70.56 62.69 55.42 51.71 7.16 EDC307240-ND 3.47 30.80 246.40 952.00 307-024-500-202 
30 82.45 74.57 67.31 63.60 7.16 EDC307300-ND 3.53 31.35 250.80 969.00 307-030-500-202 
36 94.34 86.46 79.20 75.49 7.16 EDC307360-ND 4.03 35.75 286.00 1105.00 307-036-500-202 
44 110.19 102.31 95.05 91.34 7.16 EDC307440-ND 4.77 42.35 338.80 1309.00 307-044-500-202 
Solder Eyelets — Center Spacing (Single Row) 
156” (3.96mm) Contact Centers 
10 62.64 54.76 47.50 43.79 7.16 EDC306100-ND 3.78 33.55 268.40 1037.00 306-010-500-102 
15 82.45 74.57 67.31 63.60 7.16 EDC306150-ND 5.24 46.48 371.80 1436.50 306-015-500-102 
18 94.34 86.46 79.20 75.49 7.16 EDC306180-ND 5.77 $1.15 409.20 1581.00 306-018-500-102 
22 110.19 102.31 95.05 91.34 7.16 EDC306220-ND 7.01 62.15 497.20 1921.00 306-022-500-102 
Contact Dimensions (mm) 
Spacing C D Bus Digi-Key Pricing EDAC 
Contacts (mm) +.38 2.15 Style Part No. 1 10 100 500 Part No. 
Industry Standard Bus Systems 
60 2.54 82.80 78.74 MULTIBUS 1 EDC345602-ND 477 42.35 338.80 1309.00 345-060-524-201 
120 2.54 159.00 154.94 VERSABUS EDC345202-ND 6.88 61.05 488.40 1887.00 345-120-520-201 
56 3.18 96.14 92.08 STANDARD BUS EDC346052-ND 4.81 42.63 341.00 1317.50 346-056-520-802 
FCi, AirMax VS® High Speed Connector System 
No. | No. | Pitch Dimensions 
The AirMax VS® connector is a revolutionary connector system that offers scalabilit of a Typ. in fi) Dini Key IGE Gia 
flexibility, high density and headroom in pertonanee. "ys" stands for Virtual Shield Ps Pos. | Pairs | (mm) A B c Part No. 1 25 100 Part No. 
this technology requires no interleaving shields. The elimination of these shields results Fig. 1 — Right Angle Headers 
in lower cost, lower weight and offers greater flexibility. 54 3 2.0 | 1.165 (29.60) 0.451 (11.45) 0.547 (13.90) | 609-2104-ND 7.25 5.14 4.73 | 10039851-101LF 
Feature eainedtorseustennc si High bin: density: per mniadulers Destaned ta: RCHIA 90 3 2.0 | 1.165 (29.60) 0.451 (11.45) 0.862 (21.90) | 609-2092-ND 11.56 8.41 7.62 | 10034249-101LF 
(hard metric) building practice i Ne rfe-assigned Around ning Decallent slectrical | 120 | 4 | 20 | 1.331 (33.80) 0.600 (15.25) 0.862 (21.90) | 609-2838-ND NEW! 14.61 10.63 9.63 | 10028436-101LF 
performance » Low weight and low mating forces 120 | 4 | 3.0 | 1.331 (33.80) 0.600 (15.25) 1.256 (31.90) | 609-2097-ND 31.63 23.35 21.47 | 10035515-101LF 
150 | 5 2.0 | 1.496 (38.00) 0.781 (19.85) 0.862 (21.90) | 609-2089-ND 13.74 10.51 9.62 | 10025613-101LF 
150 | 5 3.0 | 1.496 (38.00) 0.781 (19.85) 1.256 (31.90) | 609-2099-ND 15.11 11.00 9.97 | 10037324-101LF 
Fig. 2 — Vertical Receptacles 
54 3 2.0 | 0.610 (15.50) 0.421 (10.70) 0.469 (11.90) | 609-2105-ND 6.15 4.23 3.85 | 10043546-101LF 
90 3 2.0 | 0.610 (15.50) 0.421 (10.70) 0.783 (19.90) | 609-2093-ND 5.17 3.75 3.33 | 10034251-101LF 
120 | 4 2.0 | 0.744 (18.90) 0.421 (10.70) 0.783 (19.90) | 609-2837-ND NEW! 27.06 20.30 18.94 | 10028264-101LF 
120 | 4 3.0 | 0.744 (18.90) 0.421 (10.70) 1.177 (29.90) | 609-2096-ND 26.94 19.60 17.76 | 10035465-101LF 
150 | 5 2.0 | 0.941 (23.90) 0.421 (10.70) 0.783 (19.90) | 609-2088-ND 12.27 8.93 7.95 | 10016537-101LF 
150 | 5 3.0 | 0.941 (23.90) 0.421 (10.70) 1.177 (29.90) | 609-2095-ND 12.27 8.93 7.95 | 10035146-101LF 
Fig. 3 — Right Angle Receptacles 
120 | 4 2.0 | 1.185 (30.10) 0.585 (14.85) 0.783 (19.90) | 609-2098-ND 17.50 12.73 11.34 | 10035754-101LF 
150 | 5 2.0 | 1.350 (34.30) 0.766 (19.45) 0.783 (19.90) | 609-2094-ND 19.78 14.60 13.43 | 10034475-101LF 
Fig. 4 — Right Angle Power Header 
4 = 2.0 =— — — 609-2091-ND 6.42 4.42 4.02 | 10028917-001LF 
Fig. 5 — Right Angle Power Receptacle 
4 — 2.0 _ =— — 609-2109-ND 6.31 4.34 3.95 | 10052620-4444P00LF 
Fig. 6 — Vertical Power Receptacle 
4 = 2.0 =- =— _ 609-2090-ND 13.95 9.49 8.38 | 10028916-4555PO0LF 
Accessories 
7.2 mm Guide Blade - External Thread 609-2100-ND 2.92 1.88 1.67 | 10037908-101LF 
7.2 mm Guide Module Receptacle .... 609-2101-ND 3.66 2.38 2.17 | 10037909-101LF 
10.7 mm Guide Pin - External Thread . 609-2102-ND 3.16 1.98 1.81 | 10037911-101LF 
10.7 mm Guide Module Receptacle 609-2103-ND 4.06 2.71 2.43 | 10037912-101LF 
7.2 mm Guide Blade Co-Planar. 609-2106-ND 3.45 2.20 2.01 | 10044314-101LF 
7.2mm Right Angle Guide Socket 609-2107-ND 3.58 2.33 2.13 | 10045367-101LF 
7.2 mm Vertical Guide Pin. 609-2108-ND 2.92 1.88 1.67 | 10045368-101LF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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FC) DIN Connectors 


= 
Teehuleal Charecterlsucs: No. of No. of Digi-Key Price Each FCI 
¢ Insulator Material: Polyester Thermoplacstic UL 94V0 * Contact Material: Copper Alloy * Contact Fig. Rows Positions Style Part No. 1 25 100 Part No. 
Plating: Active Zone, Gold over Nickel; Termination Zone, Matte Tin over Nickel * Current Rating at Headers 
20°C: 1.5A * Maximum Current: 2A * Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Contact Resistance: < ‘fi 2 64 B 609-2110-ND 448 2.78 2.52 86092645113755E1LF 
20 mQ * Insulation Resistance: >108 Ma 3 32 c/2 609-2117-ND 2.39 1.42 1.26 | 86094327313755E1LF 
2 3 48 c/2 609-2112-ND 2.65 1.59 1.39 86093487313755E1LF 
3 64 Cc 609-2119-ND 1.69 94 83 86094647113755ELF 
3 96 ie} 609-2115-ND 3.65 2.25 1.99 86093967113755E1LF 
Receptacles 
3 32 c/2 609-2118-ND 2.83 1.74 1.56 86094328314755E1LF 
3 3 48 Cc/2 609-2113-ND 244 147 1.28 86093488314755E1LF 
2 64 B 609-2111-ND 4.64 2.99 2.66 86092646114755E1LF 
3 64 ej 609-2120-ND 213 1.23 1.09 86094648114755V1LF 
3 48 R/2 609-2114-ND 2.84 1.75 1.56 86093488613755E1LF 
4 3 64 R 609-2121-ND 1.97 1.16 1.01 86094648813755V1LF 
3 96 R 609-2116-ND 2.52 1.52 1.32 86093968813755V1LF 


DDR2 Memory Module Sockets 


DDR2 memory module sockets from FCI accept industry-standard FB-DIMM, DIMM or SO-DIMM assemblies. The sockets allow 
convenient memory expansion in servers, workstations, desktop PCs, mobile PCs and embedded applications in communications 
and industrial equipment. 

Materials: * Housing: High-Temperature Thermoplastic UL94V-O * Contact Base Metal: Copper Alloy * Contact Area Finish: Gold 
Over Nickel * Solder Area Finish: Tin over Nickel or Gold Flash over Nickel 

Specifications: « Initial Contact Resistance: 30mQ Maximum ¢ Current Rating: 0.5A.Contact Maximum » Durability: 25 Cycles 
Minimum 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
Fig. | Description A B c D Ei Part No. 1 25 100 Part No. 
240 Position DDR2 DIMM Sockets 
609-1000-ND 2.04 1.17 1.01 10005639-11107LF 
Solder Temination with Metal Forklocks 2.480 (63.00) 2.165 (55.00) 5.551(141.00) 1.008 (25.60) 0.299 (7.60) 609-1001-ND 1.50 81 .70 10005639-11109LF 
1 609-1002-ND 2.04 TAZ 1.01 10005639-12207LF 
Pressfit Temination with Alignment Post 2.480 (63.00) 2.165 (55.00) 5.576(141.62) 1.012 (25.70) 0.299 (7.60) 609-1005-ND 4.05 2.52 2.28 10034542-10002LF 
240 Position DDR2 FB-DIMM Sockets 
Solder Temination with Metal Forklocks 609-1003-ND 5.00 3.11 2.81 10037402-11107LF 
1 and Ergonomic Latch Design 2.638 (67.00) 2.008 (51.00) 5.551 (141.00) 0.906 (23.00) 0.305 (7.75) 609-1004-ND 4.50 2.80 2.53 | 10037402-11109LF 


200 Position DDR2 SO-DIMM Sockets 


Standard Module Orientation 


with Locating Peg 1.925 (48.9) 0.555 (14.1) 609-1006-ND 6.30 4.01 3.67 10033853-052FSLF 

2 Standard Module Orientation 1.925 (48.9) _ 0.555 (14.1) 609-1007-ND 8.25 5.16 4.72 10033853-152FSLF 
Reverse Module Orientation 

with Locating Peg 1.937 (49.2) 0.543 (13.8) 609-1008-ND 8.28 5.18 4.74 10033854-052FSLF 

Reverse Module Orientation 1.937 (49.2) 0.543 (13.8) 609-1009-ND 8.25 5.16 4.72 10033854-152FSLF 


High Definition Multimedia Interface 


Features: * Meets HDMI spec1.1 * Metal shield for better EMI »* Speed to 5Gpbs Uncompressed Single Transmit Rate 
* Backward Compatible with DVI * Low Impedance Mismatch * Simple and Flexible Design * Type A 


Digi-Key Price Each FCI 
Fig. | Description Part No. if 25 100 Part No. 
1 Receptacle SMT 609-1010-1-NDt 2.58 1.59 1.42 10029449-00R1LF 
Without Flange 609-1010-2-ND¢ 466.42/400 10029449-00R1LF 
2 Receptacle SMT With Flange 609-1011-ND 2.60 1.60 1.43 10029449-002TLF 


¢CutTape + Tape and Reel 


PCI Express Edge Card Connectors 


Features: 

¢ Housing Material: Nylon 4/6 

¢ Housing Color: Black 

¢ Terminal Material: PhBr 

* Contact Plating: 30)” gold 

* Soldertail Plating: 100y” minimum 


rolex Power Edge™ 
XY — Connector 


Features: * End-to-end stackable for card edge requirements up 
to 203.2mm (8") in length ¢ Foot print compatible and end-to-end 
stackable with competing connectors. 


Specifications: * Segment Spacing: 12.90mm (.508”) * Current 


(max): 40A @ 50V * Voltage (max): 250V * Flammability: UL 94V- tin over 50u” nickel overall 
0 * Temperature Range: -40°C ~ 105°C * UL File Number: E29179 
Circuit Dimension B Digi-K Price Each Mol 
No. of Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Molex Sal ea Bee ned 1 saat ie 50 arin 
Contacts | Segments A Part No. 1 10 100 Part No. 36 25 WM9000-ND 1.46 4.34 4.22 87715-9006 
4 2 26.8 WM19100-ND 5.29 4.86 3.89 | 45719-0007 64 39 WM9001-ND 2.12 1.95 1.77 87715-9106 
6 3 39.7 WM19101-ND. 7.94 7.28 5.83 | 45719-0008 98 56 WM9002-ND 3.44 3.16 2.87 87715-9206 
8 4 52.6 WM19102-ND 10.58 9.71 7.77 | 45719-0009 164 89 WM9003-ND 5.03 4.61 4.19 87715-9306 


1mm Mini Edge-Card Sockets 


Specifications: 

+ Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Contact 
Material: BeCu » Plating: Au or Sn over 50” (1.27pm) Ni 
¢ Current Rating: 2A @ 80°C Ambient * Operating Temperature: -55°C 
~ 125°C «Insertion Depth: (5.84mm) .230” to (8.13mm) .320” * Voltage 
Rating: 300VAC « Mates with: (1.60mm) .062” card 


Samlec 


0.80mm Hi-Speed Sockets 


Specifications: ¢ Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer 
* Contact Material: BeCu « Plating: Au or Sn over 50u” (1.27m) 
Ni * Current Rating: 3.1A @ 30°C Temperature Rise » Operating 
Temperature: -55°C ~ 125°C * Card Insertion Depth: (3.15mm) 


-125” nominal * Mates with: 1.6mm thick cards No. of Dim. A Digi-Key Price Each Samtec 
Positions (mm) Part No. 1 10 Part No. 

No. of Dim. A Price Each Samtec 10 9.54 SAM8115-ND 6.24 4.56 MEC1-105-02-S-D-A 

Positions (mm) 1 10 Part No. 16 12.54 SAM8116-ND 6.60 4.83 MEC1-108-02-S-D-A 

20 15.8 SAM8079-ND 6.84 5.26 HSEC8-110-01-SM-DV-A 40 24.54 SAM8117-ND 7.83 5.64 MEC1-120-02-S-D-A 

40 23.8 SAM8080-ND. 7.79 6.13 HSEC8-120-01-SM-DV-A 60 34.54 SAM8118-ND 8.48 6.11 MEC1-130-02-S-D-A 

60 31.8 SAM8081-ND 8.43 6.52 HSEC8-130-01-SM-DV-A 80 44.54 SAM8119-ND 9.26 6.95 MEC1-140-02-S-D-A 

80 39.8 SAM8082-ND 9.64 7.45 HSEC8-140-01-SM-DV-A 100 54.54 SAM8120-ND 10.51 7.67 MEC1-150-02-S-D-A 

100 47.8 SAM8083-ND 10.42 8.19 HSEC8-150-01-SM-DV-A 120 64.54 SAM8121-ND 11.06 8.42 MEC1-160-02-S-D-A 

120 55.8 SAM8084-ND 11.47 9.01 HSEC8-160-01-SM-DV-A 140 74.54 SAM8122-ND 12.26 9.23 MEC1-170-02-S-D-A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Pos./ Dimensions (Inches) Digi-Key Pricing Sullins 


oullins Edgecard Connectors Cont. A B c D E | PartNo. 1 10 100 | Part No. 


Fig. 1 — 1mm Contact Centers 
5/10 | 0.507 0.793 1.107 .370 .610 | $3149-ND 13.48 107.00 642.00} RZEO5DHHN 
15/30 | 0.901 1.187 1.501 .370 .610 | $3151-ND 15.97 126.75 760.50} RZE1SDHHN 
20/40 | 1.098 1.384 1.698 .370 .610 | $3152-ND 17.14 136.00 816.00} RZE20DHHN 
25/50 | 1.295 1.581 1.895 .370 .610 | $3153-ND 18.43 146.25 877.50} RZE25DHHN 
30/60 | 1.492 1.778 2.092.370 _.610 | S3154-ND 19.72 156.50 —_—‘939.00| RZES0DHHN 
35/70 | 1.689 1.975 2.289 .370 .610 | $3155-ND 21.01 166.75 1000.50) RZE35DHHN 
45/90 | 2.082 2.368 2.682 .370 .610 | $3157-ND 23.50 186.50 1119.00) RZE4S5DHHN 
50/100 | 2.279 2.565 2.879 370.610 | $3158-ND 24.79 196.75 1180.50] RZESODHHN 


Bi-Level — High Temperature 150°C 


Specifications: * Operating Temperature: -65°C ~ 150°C 
¢ Insulator: PPS/Beryllium Copper »* Contacts: Selective gold 
¢ Contact Plating: Nickel underplate * UL File Number: £64287, 
UL94V-0 Approved » Termination Plating: Tin 


Pos./ Dimensions (Inches) Digi-Key Pricing Sullins Fig. 1 — .050” High Speed 

wa) i) et i wy 10055) RartiNo: 73/219] —  — 4.250 465 .613 | $3282-ND 20.85 165.50 993.00] RPWBO73GKHR-T621 
Right Angle, .050” Contact Centers 80/240] — — 4.600 465 .613 | $3283-ND 26.05 + 206.75 1240.50 | RPWBO80GKHR-T621 

10 | 0.810 1.125 1.385 .250 1.195 | $7155-ND 23.63 187.50 1312.50 | ACB10DKBS 90/270 | — = 5100 .465 .613 | $3284-ND 36.92 293.00 1758.00) RPWBO90GKHR-1621 

12 | 0.910 1.225 1.485 .250 1.195 | $7156-ND 28.35 225.00 1575.00 )ACB12DKBS = _ d % 

24 /1.510 1.825 2.085 .250 1.195 | $7157-ND 56.70 450.00 3150.00 | ACB24DKBS Te 5.600 & me oe bentateeniee 2344.50 RPWBT 10GKHR 7621 

30 | 1.810 2.125 2.385 .250 1.195 | $7158-ND 70.88 562.50 3937.50 ) ACB30DKBS 9 = 

34 | 2.010 2.325 2.585 250 1.195 | S7159-ND 80.33 637.50 4462.50 | ACB34DKBS 6/12 / 0.540 0.826 1.140 370.610 | $3364-ND® = 11.28 89.50 626.50 RBBOBDHHN 

36 12.110 2425 2.685250 1195 | S7160-ND 8505 675.00 4725.00 TACB36DKBS 10/20 |0.740 1.026 1.340 370 .610 | $3371-ND@ 1216 96.50 579.00] RBB10DHHN 

40 | 2.310 2.625 2.885 250 1.195 | S7161-ND 94.50 750.00 + 5250.00 | ACB40DKBS 13/26 | 0.890 1.176 1.490 370.610 | $3120-ND_ 11.25 89.25 535.50) RZB13DHHN 

44 |2.510 2.825 3.085 .250 1.195 | $7162-ND 103.95 825.00 5775.00 | ACB44DKBS 13/26 | 0.890 1.176 1.490 .370 .610 | S3373-ND@ 12.92 102.50 615.00) RBB13DHHN 

50 | 2.810 3.125 3.385 .250 1.195 | $7163-ND 118.13 937.50 6562.50 | ACBS50DKBS 15/30 | 0.990 1.276 1.590 .370 .610 | $3121-ND 11.53 91.50 549.00 | RZB1SDHHN 

56 | 3.110 3.425 3.685.250 1.195 | $7164-ND 132.30 1050.00 7350.00 | ACBS6DKBS 15/30 | 0.990 1.276 1.590 .370 .610 | $3375-ND® 13.36 106.00 636.00) RBB1SDHHN 

60 | 3.310 3.625 3.885 .250 1.195 | $7165-ND 141.75 = 1125.00 7875.00 | ACBE0DKBS 20/40 | 1.240 1.526 1.840 .370 .610 | $3122-ND 12.06 95.75 574.50} RZB20DHHN 

62 | 3.410 3.725 3.985 .250 1.195 | $7166-ND 146.48 = 1162.50 8137.50 | ACB62DKBS 20/40 | 1.240 1.526 1.840 .370 .610 | $3378-ND® 14.52 115.25 691.50) RBB20DHHN 

72 |3.910 4.225 4.485 .250 1.195 | $7167-ND 170.10 1350.00 9450.00 | ACB72DKBS 22/44 1.340 1.626 1.940 .370 .610 | $3123-ND 12.35 98.00 588.00) RZB22DHHN 

80 | 4.310 4.625 4.885 .250 1.195 | $7168-ND 189.00 1500.00 10500.00 )ACB80DKBS 25/50 | 1.490 1.776 2.090 .370 .610 | $3124-ND 12.66 100.50 _ 603.00| RZB25DHHN 

86 [4.610 4.925 5.185 250 1.195 | S7169-ND 203.18 __1612.50_11287.50_| ACB86DKBS. 25/50 11490 1776 2.090 370 610 | S3380-ND@ 15.72 124.75 748.50| RBB25DHHN 

90 | 4.810 5.125 5385 .250 1.195 | S7170-ND 212.63 1687.50 11812.50 | ACB9ODKBS 30/60 | 1.740 2.026 2.340 .370 .610 | $3125-ND 13.29 105.50  633.00| RZB30DHHN 

90 [4.810 5.125 5.385 250 1.195 | S7171-ND 212.63 1687.50 _11812.50 | ACB9ODKBS-S1075 30/60 |1740 2026 2340 370 610 | $3383-ND® 1679 133.25  79950|RBB3ODHHN 


34/68 | 1.940 2.226 2.540 .370 .610 | $3126-ND 13.80 109.50 657.00] RZB34DHHN 
34/68 | 1.940 2.226 2.540 370.610 | S3386-ND@ 17.77 —-141.00 _-846.00| RBB34DHHN 
35/70 | 1.990 2.276 2.590 .370 .610 | $3127-ND 13.89 110.25 661.50} RZB35DHHN 
35/70 | 1.990 2.276 2.590 .370 .610 | S3388-ND® 17.99 142.75 856.50) RBB3S5DHHN 
40/80 | 2.240 2.526 2.840 370 .610 | S3389-ND® 19.15 152.00 912.00) RBB40DHHN 
45/90 | 2.490 2.776 3.090 .370 .610 | $3129-ND 15.03 119.25 715.50} RZB4S5DHHN 
45/90 | 2.490 2.776 3.090.370 610 | S3391-ND@ 20.35 161.50 _- 969.00 | RBB4S5DHHN 
50/100 | 2.740 3.026 3.340 .370 .610 | $3130-ND 15.66 124.25 745.50} RZBSODHHN 
60/120 | 3.240 3.526 3.840 .370 .610 | S3394-ND@ 23.81 189.00 1134.00) RBB60DHHN 
64/128 | 3.440 3.726 4.040 370 .610 | S3397-ND® 24.76 196.50 1179.00) RBB64DHHN 


Press Fit 


Specifications: 


¢ Operating Temperature: -65°C ~ 125°C «Insulator: PBT/Phosphor Bronze 
«Contacts: Selective gold * Contact Plating: Nickel underplate * UL File Number: 
£64287, UL94V-0 Approved * Termination Plating: Tin 


Pos./ Dimensions (Inches) Digi-Key Pricing Sullins 64/128 | 3.440 3.726 4.040 .370 .610 | $3132-ND 17.29 137.25 823.50 RZB4DHHN 
Cont. | A B c D E Part No. 1 10 100 | PartNo. 75/150 | 3.990 4.276 4.590.370 _.610 | $3133-ND 18.62 147.75 _ 886.50| RZB75DHHN 

Low Profile, .025” Square Post, .200” Row Spacing 75/150 [3.990 4.276 4590 .370 .610 | S3399-ND@ 27.34 217.00 1302.00| RBB75DHHN 
50 | 0.756 0600 0400 370 550 | S7264-ND 558 44.25 30975 | ECCOSDJBN 80/160 | 4.240 4.526 4.840 .370 .610 | S3400-ND@ 28.54 226.50 1359.00| RBB80DHHN 
6/12 | 0.856 0.700 0.500 .370 .550 §7265-ND 5.76 45.75 320.25 | ECCO6DJBN 85/170 | 4.490 4.776 5.090 .370 .610 | $3135-ND 19.85 157.50 945.00] RZB85DHHN 
10/20) 1.256 1.100 0.900 .370 550 | $7266-ND 6.87 54.50 381.50 | ECC10DJBN 95/190 | 4.990 5.276 5.590 .370 610 | $3136-ND 20.98 166.50 999.00) RZB9SDHHN 
12/24] 1.456 1.300 1.100 .370 550 | $7267-ND 7.34 58.25 407.75 | ECC12DJBN 100/200] 5.240 5.526 5.840.370 _.610 | _$3137-ND 21.58 171.25 1027.50| RZB100DHHN 
15/30 | 1.756 1.600 1.400.370 _.550_| $7268-ND 8.00 63.50 444.50 | ECC15DJBN 100/200] 5.240 5526 5.840 .370 .610 | S3366-ND® 33.17 263.25 1579.50| RBB100DHHN 
18/36 | 2.056 1.900 1.700 .370 550 | $7269-ND 8.69 69.00 483.00 | ECC18DJBN 105/210] 5.490 5.776 6.090 .370 .610 | $3138-ND 2218 176.00 1056.00] RZB105DHHN 
20/40 | 2.256 2100 1.900 370 550 | $7270-ND 910 72.25 505.75 | ECC20DJBN 108/216] 5.640 5.926 6.240 .370 .610 | $3139-ND 22.49 178.50 1071.00] RZB108DHHN 
22/44 | 2.456 2.300 2100 370 .550 | $7271-ND 9.58 76.00 532.00 | ECC22DJBN 110/220| 5.740 6.026 6.340 .370 .610 | $3140-ND 22.81 181.00 1086.00] RZB110DHHN 


25/50 | 2.756 2.600 2400 370 550 $7272-ND 10.27 81.50 570.50 | ECC25DJBN 
28/56 | 3.056 2.900 2.700 370 _—.550 $7273-ND 10.93 86.75 607.25 | ECC28DJBN 
30/60 | 3.256 3.100 2900 370 550 $7274-ND 11.34 90.00 630.00 | ECC30DJBN 
35/70 | 3.756 3.600 3.400 .370 550 $7275-ND 12.51 99.25 694.75 | ECC35DJBN 
36/72 | 3.856 3.700 3.500 .370 550 $7276-ND 1269 100.75 705.25 | ECC36DJBN 
40/80 | 4.256 4100 3.900 370 550 $7277-ND 13.58 107.75 754.25 | ECC40DJBN 
43/86 | 4.556 4.400 4.200.370 550 $7278-ND 14.27 113.25 792.75 | ECC43DJBN 
50/100) 5.256 5100 4900 370 550 $7279-ND 16.19 128.50 899.50 | ECCS0DJBN 
60/120| 6.256 6.100 5.900 370 550 $7280-ND 18.43 146.25 1023.75 | ECC60DJBN 
High Profile, .025” Square Post, .200” Row Spacing 


120/240| 6.240 6.526 6.840.370 610 | $3141-ND 24.03 190.75 1144.50] RZB120DHHN 
Fig. 1 — High Temperature, 150°C, .050” 
Contact Centers — RoHS Compliant 
10/20 | 0.740 1.026 1.340 .370 .610 | $7140-ND 12.57 99.75 698.25] ACB10DHHD 
35/70 | 1.990 2.276 2.590 .370 .610 | $7141-ND 23.15 183.75 1286.25] ACB35DHHD 
40/80 | 2.240 2.526 2.840 .370 .610 | $7142-ND 25.29 200.75 1405.25] ACB40DHHD 
60/120 | 3.240 3.526 3.840 .370 .610 | $7143-ND 33.74 267.75 1874.25] ACBE0DHHD 
80/160 | 4.240 4.526 4.840 .370_.610 | $7144-ND 42.27 335.50 _2348.50| ACBB0DHHD. 
105/210} 5.490 5.776 6.090 .370 .610 | $7145-ND 52.86 419.50 2936.50) ACB105DHHD 


5/10 | 0.756 0.600 0.400 .370 610 $7247-ND 5.58 44.25. 309.75 | ECCOSDJWN 106/212 | 5.740 6.026 6.340 .370 .610 | S7146-ND 53.27 422.75 _2959.25| ACBIO6DHHD-S621 
6/12 | 0856 0.700 0500 370 610 | S$7248-ND 5.76 45.75 320.25 | ECCOBDIWN Fig. 2— High Temperature, 150°C, .100” 

10/20 | 1.256 1.100 0.900 370 610 | $7249-ND 6.87 54.50 381.50 | ECC1ODJWN Contact Centers — RoHS Compliant 

12/24 | 1.456 1.300 1.100 370 610 | $7250-ND 7.34 58.25 407.75 | ECC12DJWN 30/60 [3.260 3575 3.835 400 610 | S7177-ND$ 34.27 272.00 1904.00] ACC30DKMH-S1191 
15/30 | 1.756 1.600 1.400 370.610 _| _$7251-ND 8.00 63.50 _ 444.50 | ECCISDJWN 70/140 |7.260 7.575 7.885 .400 .610 | $7176-ND$ 61.49 488.00 3416.00 ACC70DKMH-S1191 
ona poe Ae vo an aie Steer ND B69 89.00 £83.00 ESGISDIWN 30/60 |3.260 3575 3.835 400 .610 | S7175-ND$ 34.27 272.00 1904.00) ACC30DKSH-S1191 
poaa | oaeB e3ub ied oo cio. Ree ER eee eee 70/140 | 7.260 7.575 7.835 400 610 | S7174-ND$ 61.49 488.00 _3416.00| ACC70DKSH-S1191 


25/50 | 2.756 2.600 2400 .370 610 | $7255-ND 10.27 81.50 570.50 | ECC25DJWN Fig. 2 — .200” Row Spacing, -100” Contact Centers — RoHS Compliant 


28/56 | 3.056 2.900 2.700 370 610 | $7256-ND 10.93 86.75 607.25 | ECC28DJWN 6/12 | 0.860 1.175 1.435 370.610 | $3293-ND 2.43 19.25 134.75) EBCO6BDCWN 
30/60 | 3.256 3.100 2.900.370 .610 | $7257-ND 1134.90.00 630.00 | ECC30DJWN 10/20 | 1.260 1.575 1.835 .370 .610 | $3299-ND 3.02 24.00 168.00] EBC1ODCWN 
35/70 | 3.756 3.600 3.400 370 610 | $7258-ND 12.51 99.25 694.75 | ECC35DJWN 12/24 | 1.460 1.775 2.035 370.610 | $3304-ND 3.43 27.25 190.75) EBC12DCWN 
36/72 | 3.856 3.700 3.500 370 610 | $7259-ND 1269 100.75 705.25 | ECC36DJWN 15/30 | 1.760 2.075 2.335 .370 610 | $3305-ND 4.28 34.00 238.00) EBC1S5DCWN 
40/80 | 4.256 4.100 3900 370 610 | $7260-ND 13.58 107.75 754.25 | ECC4ODJWN 18/36_| 2.060 2.375 2.635.370 _.610 | $3310-ND 4.60 36.50 _255.50/ EBC18DCWN-S371 
43/86 | 4.556 4.400 4.200.370 _—.610_| _$7261-ND 14.27 113.25 792.75 | ECC43DJWN 25/50 |2.760 3.075 3.335 .370 610 | $3320-ND 551 43.75 306.25] EBC25DCWN 
50/100] 5.256 5.100 4.900 .370 610 | $7262-ND 16.19 128.50 899.50 | ECCSODJWN 25/50 | 2.760 3.075 3.335.370 610 | $3319-ND 5.99 47.50 _332.50| EBC25DCWH 
60/120| 6.256 6.100 5.900 .370 610 | $7263-ND 18.43 146.25 1023.75 | ECC60DJWN Fig. 2 — .200” Row Spacing, .100” Contact Centers — RoHS Compliant 

10/20 [1.260 1.575 1.835 370.610 | $3298-ND 4.85 38.50 269.50/ EBC10DCMH 


Fig. 2 — .250” Row Spacing, .125” Contact Centers — RoHS Compliant 
50/100 | 6.535 6.795 7.055.370 610 | $3288-ND 14.02 111.25 778.75| EBASODCSD 
Fig. 2 — .200” Row Spacing, .156” Contact Centers 
6/12 | 1.221 1.534 1.784 .370  .610 | S5066-ND 3.78 30.00 210.00] EZMO6DCWN 
6/12 | 1.221 1.534 1.784 .370 .610 | $3332-ND® 12.73 101.00 707.00) EBMO6DCWN 
22/44 | 3.717 4.030 4.280 .370 .610 | S3349-ND@ 15.50 123.00 861.00) EBM22DCWH 
36/72 | 5.901 6.214 6464 .370 .610 | S5366-ND 6.33 50.25 351.75] EZM36DCWN 
36/72 | 5.901 6214 6464 .370 .610 | S3359-ND® 19.88 157.75 1104.25) EBM36DCWN 
43/86 | 6.993 7.306 7.556 370.610 | S3362-ND@ 22.24 176.50 1235.50 EBM43DCTN 
Fig. 4 — 1mm Contact Centers 
5/10 | 0.507 0.793 1.107 .370 .610 | $3402-ND@ 18.11 143.75 862.50) RBEOSDHFR 
10/20 | 0.704 0.990 1.304 .370 .610 | $3233-ND 14.68 116.50 699.00} RZE1ODHFR 
15/30 | 0.901 1.187 1.501 .370 .610 | $3234-ND 15.97 126.75 760.50} RZE1SDHFR 
20/40 | 1.098 1.384 1.698 .370 .610 | $3235-ND 17.14 136.00 816.00} RZE20DHFR 
25/50 | 1.295 1.581 1.895.370 __.610 | $3236-ND 18.43 146.25 877.50| RZE25DHFR 
30/60 | 1.492 1.778 2.092 .370 .610 | $3237-ND 19.72 156.50 939.00] RZE30DHFR 
35/70 | 1.689 1.975 2.289 .370 .610 | $3238-ND 21.01 166.75 1000.50) RZE35DHFR 
40/80 | 1.885 2.171 2.485 .370 .610 | $3239-ND 22.30 177.00 1062.00) RZE40DHFR 
45/90 | 2.082 2.368 2.682 .370 .610 | $3240-ND 23.50 186.50 1119.00) RZE4S5DHFR 
50/100 | 2.279 2.565 2.879 .370 _.610 | $3241-ND 24.79 196.75 1180.50] RZESODHFR 
Fig. 4 — .050” Contact Centers 
6/12 | 0.540 0.826 1.140 .370 .610 | S3204-ND 10.43 82.75 496.50) RZBO6BDHFR 
6/12 | 0.540 0.826 1.140 .370 .610 | S3363-ND® 14.74 117.00 702.00) RBBO6DHFR 
10/20 | 0.740 1.026 1.340 .370 .610 | $3205-ND 10.93 86.75 520.50) RZB10DHFR 
10/20 | 0.740 1.026 1.340 .370 .610 | S3370-ND@ 15.56 123.50 741.00) RBB1ODHFR 


@ RoHS Compliant §CardExtender 4.093" PCB (Continued) 


Straight 


Materials: 

¢ Insulator: Glass filled thermoplastic polyester PBT (Standard) 
UL 94V-0 Approved. For 1mm and .050” spacing parts, it will be 
“PPS” and for all others it will be “PBT” »* Contacts: Phosphor 
Bronze (Standard) * Contact Plating: Gold over Nickel ¢ UL File 
Number: E64287 « Termination Plating: Tin 


Fig. 1— Fig. 2 — Dip Fig. 3 — Eyelet 
Staggered Dip Solder Card Extender 


4 
225 
¥ Accepts 3- 
#26 AWG 
wires 


Pos./ Dimensions (Inches) Digi-Key Pricing Sullins 
Cont. A B Cc D E Part No. 1 10 100 | Part No. 


High Profile 


Fig. 1 — Peripheral Component Interconnect (PCI) .050” Contact Centers 
42/49 | 4.890 5.176 5.490 .370 610 | S09119-578-ND__16.38 130.00 _910.00 | RZB91DCHN-S578 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 421 


h Pos./ Dimensions (Inches) Digi-Key Pricing Sullins 
ublins Edgecard Connectors — Straight (Cont) Cont, | A BC DE _| PartNo, 110 __100_| PartNo. 
92/184 ]5.040 —  — 350 .559 | $3271-ND 6.77 53.75 322.50] TRWBO92DKAN-T329 
—_— — — - 92/184 |5040 —  — 370 .610 | $3189-ND 20.07 159.25 — 955.50| RZB92DHRN-S378 
Pos./ Dimensions) Incaes) DintsKey Encing pullits gaie4 |5.040 — — 350 610 | $3145-ND 5.99 47.50 285.00) TRWBOS2DKHN-T378 
Cont. | A B c DE | PartNo. 1 10 100 _| Part No. g2/i84|5.040 — — 350 .551 | $3192-ND 7.28 57.75 346.50 RPWBO92DKRO-T378 
13/26 0890 1.176 1.490 370 .610 | $3206-ND 11.25 += 89.25 +—-535.50| RZB13DHFR ga/is4 |5.040 — — 350 610 | $3146-ND 3.15 25.00 _150.00| TRWBO92DKHN-T20 
15/30 |0.990 1.276 1.590 370 .610 | $3207-ND 11.53 ~—-91.50 549.00 RZB15DHFR 92/184 [5.040 — — 370 .610 | $3190-ND 20.07 159.25 955.50 RZB92DHRN-S330 
15/30 |0.990 1.276 1.590 .370 .610 | $3374-ND@ 16.63 132.00 —_792.00| RBB1SDHFR g2i84|5.040 — — 350 610 | $3147-ND 5.99 47.50 285.00] TRWBO92DKHN-T330 
20/40 | 1.240 1.526 1840 .370 .610 | $3208-ND 12.06 95.75 574.50) RZB20DHFR g2/i84|5.040 — — 350 610 | $3148-ND 3.31 26.25 157.50 | TRWBO92DKHN-T26 
22/44 | 1.340 1.626 1.940 .370 610 | $3209-ND 12.35 98.00 __588.00| RZB22DHFR 
25/50 [1.490 1.776 2.090 .370 610 | S3379-ND® 1881 149.25  895.50/RBB25DHFR 7 7 7 
30/60 | 1.740 2.026 2.340 .370 .610 | $3382-ND@ 19.81 157.25 943.50) RBBSODHFR Fig. 2— High Temperature, 150°C, .140” Row Spacing, .100” 
34/68 | 1.940 2.226 2.540 .370 .610 | $3212-ND 13.80 109.50 657.00] RZB34DHFR Contact Centers — RoHS Compliant 
35/70 | 1.990 2.276 2590 .370 .610 | S3213-ND 1389 110.25  661.50/ RZB3SDHFR 17/34] 1.975 2.275 2.575 330 431 ] S7191-ND 15.12 120.00 840.00) ACC17DRTH 
35/70 | 1.990 2.276 2.590 .370 610 | $3387-ND® 20.88 165.75 994.50| RBB35DHFR 18/36 | 2.075 2.375 2.675 .330 .431 | S7192-ND 15.78 125.25 876.75] ACC18DRTH 
40/80 | 2.240 2.526 2.840 .370 .610 | $3214-ND 14.52 415.25 691.50/ RZB40DHFR 18/36 | 2.075 2375 2.675 .330 .431 | $7218-ND§ 16.92 134.25 939.75 | ACC18DRTH-S13 
45/90 | 2.490 2.776 3.090 .370 .610 | $3215-ND 15.03 119.25  715.50| RZB45DHFR 28/56 | 3.075 3.375 3.675 .330 .431 | $7193-ND 21.86 173.50 1214.50) ACC28DRTH 
50/100 | 2.740 3.026 3.340 .370 .610 | $3216-ND 15.66 124.25  745.50| RZB50DHFR 28/56 | 3.075 3.375 3.675.330 —.431_| $7219-ND§ 22.96 182.25 1275.75 | ACC28DRTH-S13 
60/120 | 3.240 3.526 3.840 .370 .610 | $3217-ND 16.85 133.75  802.50/ RZBG0DHFR 31/62 | 3.375 3.675 3.975 330 .431 | $7194-ND 23.91 189.75 1328.25) ACC31DRTH 
64/128 | 3.440 3.726 4.040 .370 .610 | $3218-ND 17.29 137.25 823.50| RZBE4DHFR 50/100 | 5.275 5.575 5.875 .400 .431 | $7195-ND 35.28 280.00 1960.00) ACC50DRTH 
64/128 | 3.440 3.726 4.040 .370 .610 | S3396-ND@® 27.12 215.25  1291.50| RBBE4DHFR 60/120 | 6.275 6.575 6.875 400 .431 | $7220-ND§ 42.37 336.25 2353.75 | ACC60DRTH-S13 
75/150 | 3.990 4.276 4.590 .370 .610 | $3219-ND 18.62 147.75 886.50) RZB75DHFR Fig. 2 — High Temperature, 150°C, .200” Row Spacing, .100” 
80/160 | 4.240 4.526 4.840 .370 .610 | $3220-ND 19.22 © 152.50 915.00 RZB80DHFR Contact Centers — RoHS Compliant 
85/170 | 4.490 4.776 5.090 370 .610 | $3221-ND 19.85 157.50 945.00] RZB85DHFR 12/24 [1475 1.775 2075 330 431 ]S7196-ND 11.88 94.25 659.75] ACC12DRXH 
95/190 | 4.990 5.276 5.590.370 .610 | $3222-ND 20.98 ~—*166.50__999.00| RZB95DHFR 15/30 | 1.775 2.075 2375 .330 431 | $7197-ND 13.73 109.00 763.00) ACC15DRXH 
100/200/5.240 5526 5.840 .370 .610 | $3223-ND 21.58 171.25  1027.50|RZB100DHFR 18/36 | 2.075 2.375 2675 330 431 | $7198-ND 15.59 123.75 866.25] ACC18DRXH 
105/210] 5.490 5.776 6.090 370 .610 | $3224-ND 22.18 176.00 1056.00 RZB105DHFR 30/60 | 3.275 3575 3875 .330 .431 | S7199-ND 22.77 180.75 1265.25 | ACC30DRXH 
105/210] 5.490 5.776 6.090 .370 .610 | S3367-ND@ 35.91 285.00‘ 1710.00|RBB105DHFR 36/72 | 3.875 4.175 4.475 400 431 | $7200-ND _—26.71_—-212.00 _ 1484.00 | ACC36DRXH 
108/216] 5.640 5.926 6.240 370 .610 | $3225-ND 22.49 178.50 1071.00} RZB108DHFR 50/100 [5.275 5575 5.875 400 .431 | S7201-ND 35.09 278.50 1949.50/ ACC50DRXH 
120/240 | 6.240 6.526 6.840.370 .610 | $3227-ND 24.03 190.75 1144.50 RZB120DHFR 60/120 | 6.275 6.575 6.875 400 431 | $7202-ND 41.04 325.75 2280.25 | ACC60DRXH 
Fig. 5 — 1mm Contact Centers Fig. 2 — High Temperature, 150°C, .200” Row Spacing, .156” 
5/10 [0507 0793 1407 370 610] S3193-ND 1273 101.00 606.00 RZEOSDHRN Contact Centers — RoHS Compliant 
10/20 |0.704 0.990 1.304 .370 .610 | $3194-ND 13.89 110.25 +—-661.50| RZE10DHRN 15/30 [2.624 2.937 3.279 325 431 ]$7207-ND 1468 116.50 815.50) ACM15DRXH 
15/30 |0.901 1.187 1.501 .370 .610 | $3195-ND 15.18 120.50 723.00| RZE1SDHRN 18/36 | 3.092 3.405 3.747.325 431 | $7208-ND _—16.51_—-131.00 _917.00 | ACM18DRXH 
20/40 | 1.098 1.384 1698 .370 .610 | S3196-ND 16.38 130.00 780.00) RZE20DHRN Fig. 2— High Temperature, 150°C, .140” Row Spacing, .156” 
25/50 | 1.295 1.581 1.895 .370 610 | $3197-ND__—'17.67_—*140.25~—_—841.50| RZE25DHRN Contact Centers — RoHS Compliant 
30/60 [1.492 1.778 2.092 .370 .610 | S3198-ND 1896 150.50  903.00/RZE30DHRN 22/44 13.716 4.029 4371325 431 | S7205ND 17.80 + 141.25 968.75 ACM22DRKH 
35/70 | 1.689 1.975 2.289.370 610 | S3199-ND 20.25 160.75 964.50) RZESSDHRN 36/72 | 5.900 6.213 6555 .438 .431 | $7206-ND 26.11 207.25 1450.75| ACM36DRKH 
40/80 | 1.885 2171 2.485 .370 .610 | $3200-ND 21.55 171.00 1026.00) RZE4ODHRN 36/72 [5.900 6.213 6.555 .438 431 | S7221-ND§ 27.50 218.25 1527.75 | ACM36DRKH-S13 
45/90 | 2.082 2368 2682 .370 .610 | $3201-ND 22.71 180.25 1081.50| RZE45DHRN Fig. 2— High Temperature, 200°C, 140” Row Spacing, .100” 
50/100 | 2.279 2565 2879 .370 .610 | $3202-ND 24.03 + 190.75 + 1144.50| RZESODHRN Contact Centers — RoHS Compliant 
S0/100 | 2.279 2.665 2.879 370 _610 | $3403-ND@ _29.07 _290.75 _1384.50] RBESODHRN eA2 loaves 14751475 530 431 WS@2SIENEMNN 1421 112.76 780.05 FMGOSDRVH 
Fig. 5 — .050” Contact Centers 10/20 | 1.275 1.575 1.875 .330 431 | $7232-ND 19.31.» 153.25 + 1072.75| FMC10DRYH 
6/12 | 0.540 0.826 1.140 370 610 | S3164-ND 9.83 78.00 468.00] RZBO6DHRN 13/26 | 1575 1.875 2175 .330 .431 | $7233-ND 23.03» 182.75 1279.25] FMC13DRYH 
6/12 | 0.540 0.826 1.140 370 .610 | S3365-ND@ 1068 84.75 508.50) RBBO6BDHRN 18/36 | 2.075 2.375 2.675 .330 431 | $7234-ND 29.45 233.75 1636.25) FMC18DRYH 
10/20 | 0.740 1.026 1.340 .370 .610 | S3165-ND 10.33 82.00 492.00 RZB10DHRN 50/100 | 5.275 5.575 5.875 .400 431 | $7235-ND 70.28 557.75 3904.25) FMCS50DRYH 
10/20 | 0.740 1.026 1.340 370.610 | $3372-ND@ 11.56 = 91.75 550.50] RBB1ODHRN 50/100 | 5.275 5.575 5.875 400.431 | S7245-ND§ 71.85 570.25 _ 3991.75 | FMCSODRYH-S13 
i530 [0990 1276 1590 370 610 | S3576ND@ 1273 AO1.00 606-00] REBISDHAN Fig SD ire Specie 100 aes Costar — Fae Coreen 
20/40 | 1.240 1.526 1840 .370 .610 | $3168-ND 1147 91.00 546.00) RZB20DHRN ap Wee vole ee Pee ee eae aap ae ee Eye 
22/44 | 1.340 1.626 1940 .370 .610 | S3169-ND 11.78 93.50 561.00) RZB22DHRN ; ; : Soe. ; : : : 
5/30 | 1.775 2.075 2375 .330 431 | $3308-ND 5.36 42.50  297.50/EBC15DRTH 
25/50 | 1.490 1.776 2.090 .370 610 | $3381-ND® 15.09 119.75 718.50) RBB25DHRN snag |2975 2575 2875 330 431 | S3a14-ND 737. “S850. -409.50| EBCOODATH 
30/60 | 1.740 2.026 2.340 370 610 | S3171-ND ‘1269 ~— 100.75 ~——604.50| RZB30DHRN : 8 ri 7 : ; 
30/60 | 1.740 2.026 2340 .370 610 | S3384-ND@ 1619 128.50 771.00) RBB30DHRN Fig. 2 — .200” Row Spacing, .100” Contact Centers 
34/68 | 1.940 2.226 2540 370 .610 | $3172-ND 13.20 104.75  628.50| RZB34DHRN S10 / 0.775 1.075 1.375.330 431 | $3292-ND® = 2.90 23.00 161.00) EBCOSDRXH 
35/70 | 1.990 2276 2590 370 610] S3173-ND 13.32 105.75 — 634.50| RZB35DHRN G2 | 0.875 1.175 1.475 330.431 | $1064-ND 2.93 23.25 162.75 EZCOBDRXH 
40/80 | 2.240 2526 2840 .370 .610 | S3174-ND 1392 11050 — 663.00) RZB40DHRN 6/12 / 0.875 1.175 1.475 330 431 | $3296-ND® = 3.62, 28.75 201.25) EBCO6DRXH 
40/80 | 2.240 2.526 2.840 .370 610 | $3390-ND® 13.04 103.50 _621.00| RBB4ODHRN 10/20 | 1.275 1.575 1.875.330 431 | $3303-ND@ = 3.65 29.00 203.00 / EBC10DRXH 
45/90 | 2490 2776 3.090 370 .610 | S3175-ND 14.46 114.75  688.50| RZB45DHRN 19/30_| 1.775 2.075 2.375 330 _.431 | $3309-ND@ _4.60__36.50_255.50 |EBC1SDRXH 
50100 |2740 3026 3340 370 610 |S3176ND 1506 11950  717.00/ RZBSODHRN 18/36 [2.075 2.375 2675 330 .431 | S3313-ND® 14.11 112.00  784.00/EBC18DRXH 
60/120 | 3.240 3526 3.840 370 .610 | $3177-ND 16.29 129.25 +—775.50| RZBEODHRN 20/40 | 2.275 2.575 2875 330 431 | S3S15-ND@ 6.02 47.75 334.25 | EBC20DRXH 
64/128 | 3.440 3.726 4.040 370 .610 | $3178-ND 16.70 132.50 — 795.00| RZB64DHRN 22/44 | 2.475 2.775 3.075 330.431 | S3318-ND@® = 7.43 59.00 413.00 | EBC22DRXH 
64/128 | 3.440 3.726 4.040.370 610 | S3398-ND@ 24.13 191.50 _1149.00| RBB64DHRN 25/50 / 2.775 3.075 3.375.330 431 | $3322-ND@ 6.80 = 54.00 378.00) EBC25DRXH 
75/150 [3.990 4.276 4.590 .370 .610 | $3179-ND 18.02 143.00  858.00| RZB75DHRN 30/60_| 3.275 3.575 _ 3.875 _.330__.431 | $3323-ND@ _7.59__60.25_421.75 | EBC30DRXH 
goieo |4240 4526 4840 370 610 |S3180-ND 1865 148.00  888.00/ RZBS0DHRN 36/72 [3.875 4.175 4475 .400 431 | S3326-ND® 1859 147.50  1032.50/EBC36DRXH 
85/170 | 4.490 4.776 5.090 .370 .610 | $3181-ND 19.25 152.75 -916.50| RZB85DHRN 40/80 ) 4.275 4.575 4.875 400 431 | $3327-ND@ 10.87 86.25 603.75 | EBCA0DRXH 
85/170 | 4.490 4.776 5.090 .370 .610 | S3401-ND@ 29.01 230.25 + 1381.50| RBB8SDHRN 50/100 | 5.275 5.575 5.875 400.431 | $3330-ND® = 10.99 87.25 610.75) EBCSODRXH 
95/190 | 4990 5276 5.590 370 610 |$3182-ND 2038 161.75 970.50/ RZBOSDHRN 60/120 | 6.275 6.575 6.875 400 431 | $3331-ND@ 24.07 191.00 _1337.00| EBC60DRXH 
100/200] 5.240 5.526 5.840 .370 610 | S3183-ND 20.98 166.50  999.00| RZB100DHRN Fig. 2 — .250” Row Spacing, .125” Contact Centers — RoHS Compliant 
105/210] 5.490 5.776 6.090 .370 .610 | S3184-ND 21.61 += 171.50 1029.00) RZB105DHRN 28/56 [3.785 4.045 4.325 .330__.431 | $3287-ND 6.99 55.50 __ 388.50 [EBA28DRJH 
105/210} 5.490 5.776 6.090 .370 .610 | S3368-ND@ 33.74 267.75 1606.50} RBB105DHRN Fig. 2 — .140” Row Spacing, .156” Contact Centers — RoHS Compliant 
108/216] 5.640 5.926 6.240 370 .610 | S3185-ND 21.92 174.00 1044.00) RZB108DHRN 612 1.220 1533 1.875 325 431 | $3334-ND 12.47 99.00 693.00 EBMO6DRTH 
110/220] 5.740 6.026 6.340 370 .610 | S3186-ND 22.21 176.25 1057.50) RZB110DHRN 10/20 | 1.844 2157 2499 .325 431 | $3338-ND 5.26 41.75 292.25| EBM10DRTH 
120/240 | 6.240 6.526 6.840 .370 .610 | S3187-ND _—-23.44_—«*186.00_1116.00| RZB120DHRN 22/44 | 3.716 4.029 4.371 .325 431 | $3352-ND 6.93 55.00  385.00| EBM22DRTH 
Fig. 5 — High Temperature, 150°C, .050” 28/56 | 4.652 4.965 5.307 438 .431 | $3357-ND 910 72.25 _505.75| EBM28DRTH 
Contact Centers — RoHS Compliant Fig. 2 — .200” Row Spacing, .156” Contact Centers 
10/20 [0.740 1.026 1.340 370 .610 | $7147-ND 12.00 95.25 666.75] ACB10DHRD 612 11.220 1533 1.875 .325 431 | $5064-ND 3.84 30.50  213.50]EZMO6DRXH 
35/70 | 1.990 2.276 2590 .370 .610|$7148-ND 2255 179.00 1253.00] ACB35DHRD 6/12 | 1.220 1533 1.875 .325 .431 | $3335-ND@ 12.00 95.25 «666.75 | EBMO6DRXH 
60/120 | 3.240 3526 3.840 370 .610 | $7149-ND 33.14 263.00 1841.00 ACBEODHRD 10/20 | 1.844 2157 2499 .325 431 | $3339-ND@® 4.13 32.75 229.25 EBM10DRXH 
85/170 | 4.490 4.776 5.090 .370 .610 | $7150-ND 43.72 347.00 2429.00| ACB85DHRD 12/24 |2156 2469 2811 .325 431 | $3342-ND@® 4.73 37.50 262.50 EBM12DRXH 
90/180 | 4.740 5.026 5.340.370 .610 | S7151-ND 45.86 364.00 _2548.00| ACB9ODHRD 15/30 | 2.624 2.937 3.279.325 431 | $3344-ND@ 5.73 45.50 318.50 | EBM15DRXH 
91/182 [4890 5.176 5.490 370 .610 | $7152-ND 46.27 367.25 2570.75| ACB91DHRD-S621 18/36 [3.092 3405 3.747 .325 .431 | S3347-ND® 6.27 49.75 348.25/ EBM18DRXH 
92/184 | 5.040 5.326 5.640 370 .610 | $7153-ND 46.78 +—-371.25 2598.75 | ACB92DHRD-S329 22/44 |3.716 4.029 4.371 .325 431 | $3353-ND@ 6.30 50.00 —350.00|EBM22DRXH 
106/212| 5.740 6.026 6.340 .370 .610 | S7154-ND _—52.67__418.00 __2926.00| ACB106DHRD-S621 25/50 | 4.184 4497 4.839 .325 431 | S3355-ND® 7.50 5950  416.50|EBM25DRXH 
Fig. 5 — High Temperature, 150°C, .100” 28/56 | 4.652 4.965 5307 .438 431 | $3358-ND®@ 895 71.00 497.00|EBM28DRXH 
Contact Centers — RoHS Compliant 36/72 | 5.900 6.213 6.555 438 431 | $3361-ND@® 9.70 77.00 _539.00|EBM36DRXH 
30/60 [3260 3575 3835 .400 610 | S7181-ND$ 3556 282.25 1975.75] ACC30DKRH-S1191 Fig. 3 — High Temperature, 150°C, .100” 
70/140 | 7.260 7.575 7.835 .400 .610 | $7180-ND$ © 62.75 498.00 3486.00 ACC70DKRH-S1191 Contact Centers — RoHS Compliant 
30/60 | 3.260 3.575 3.835 .400 .610 | S7179-ND$ 35.56 282.25 1975.75] ACC30DKNH-S1191 18/36 [2.075 2375 2675 330 431 ]S7186-ND 14.99 119.00 833.00] ACC18DREH 
70/140 | 7.260 7.575 7.835 .400 .610 | $7178-ND$ 62.75 498.00 _ 3486.00 | ACC70DKNH-S1191 18/36 | 2.075 2.375 2675 330 .431 | $7213-ND§ 16.13 128.00 — 896.00 ACC18DREH-S13 
Peripheral Component Interconnect (PCI) Dual .050” Contact Centers 22/44 | 2.475 2.775 3.075.330 .431 | $7187-ND 17.23 136.75 957.25 | ACC22DREH 
60/1201}3340 —  — 350 610 | $3142-ND 76 605 36.30] TRWBOGODKHN-T578 28/56 | 3.075 3.375 3.675 .330 .431 | S7214-ND§ 21.74 += 172.50 1207.50| ACC28DREH-S13 
60/120 |3.340 3.465 3.715 .350 .551 | $3191-ND 4.38 34.75 208.50) TRWBOGODKRQ-T578 30/60 | 3.275 3.575 3.875 _.330__.431 | $7188-ND___21.64__—171.75 _ 1202.25 | ACC30DREH 
60/120 | 3.340 — — 350 .610 | $3144-ND 1.82 14.45 86.70| TRXBOBODKHN-T20 40/80 | 4.275 4575 4.875 .400 .431 | S7189-ND 27.47 218.00 + 1526.00| ACC40DREH 
60/120 | 3340 — — 350 .559 | $3269-ND 556 44.10  264.60| TRWBOGODKAN-T621 43/86 | 4.575 4.875 5175 .400 .431 | S7190-ND 29.20 231.75 1622.25] ACC43DREH 
60/120 | 3.240 3.526 3.840.370 610 | $3392-ND@ 40.98 325.25 1951.50 | RBBGODHAS-S621 43/86 | 4.575 4.875 5175 .400 431 | S7215-ND§ 30.30 240.50 1683.50 | ACC43DREH-S13 
60/120 [3.240 3526 3.840 370 .610 | $3393-ND@ 26.21 208.00 1248.00| RBBGODHFR-S621 50/100 | 5.275 5.575 5.875 400 431 | $7216-ND§ 34.21 271.50 1900.50] ACC50DREH-S13 
60/120 | 3.240 3526 3.840 370 .610 | $3395-ND@ 2318 184.00 1104.00| RBB6ODHRN-S578 60/120 | 6.275 6.575 6.875.400 __.431 | S7217-ND§ _39.72__315.25 _ 2206.75 | ACC60DREH-S13 
92/184 | 5.040 5.326 5.640 .370 .610 | $3267-ND 51.85 411.50 2469.00] RZB92DHAS-S250 Fig. 3 — High Temperature, 150°C, .156” 
92/184 |5.040 —  — 370 .610 | $3229-ND 20.66 164.00 984.00 RZB92DHFR-S250 Contact Centers — RoHS Compliant 
92/184 [5.040 — = — 350 _.559 | $3270-ND 6.77___53.75 _322.50| TRWBO92DKAN-T250 15/30 [2.624 2.937 3.279 325 431 ]$7209-ND 15.31 121.50 850.50] ACM15DSEH 
92/184 [5.040 5.326 5.640 .370 .610 | $3268-ND 51.85 411.50 2469.00 RZB92DHAS-S329 18/36 | 3.092 3405 3.747 .325 431 | $7210-ND _—17.23 «136.75 ~—_—‘957.25| ACM18DSEH 
92/184 |5.040 —  — 370 .610 | $3230-ND 20.66 164.00 984.00 RZB92DHFR-S329 © RoHS Compliant § Card Extender #093" PCB (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


oullins Edgecard Connectors — straight (cont) 


Right Angle 


Materials: 


¢ Insulator: Glass filled thermoplastic polyester PBT (Standard) UL 94V-0 
Approved. For 1mm and .050” spacing parts, it will be “PPS” and for all 


Pos./ Dimensions (Inches) Digi-Key Pricing Sullins others it will be “PBT” 
Cont. A B c D E | Part No. 1 10 100 | Part No. * Contacts: Phosphor Bronze (Standard) 
22/44 [3.716 4.029 4.371 .325 431 | S7211-ND 1969 156.25 1093.75] ACM22DSEH * Contact Plating: Gold over Nickel 
36/72 | 5.900 6.213 6.555 438 .431 | $7212-ND 29.23 232.00 1624.00] ACM36DSEH * UL'File Number: £64287 
¢ Termination Plating: Tin 
36/72 | 5.900 6.213 6.555 .438 431 | $7222-ND§ _-30.62__—-243.00_1701.00| ACM36DSEH-S13 
Fig. 3 — High Temperature, 200°C, .100” Pos./ Dimensions (Inches) Digi-Key Pricing Sullins 
Contact Centers — RoHS Compliant Cont. | A B C  D_ E | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
18/36 | 2.075 2375 2675 .330 431 | $7226-ND 39.66 314.75 2203.25] FMC18DREH imm Contact Centers 
22/44 | 2.475 2.775 3.075 330 431 | $7227-ND 47.03 «373.25 + 2612.75] FMC22DREH 5/10 | 0.157 0.793 1407 370 360] $3272-ND 4838 384.00 2304.00) RZEOSDHAS 
25/50 | 2.775 3.075 3.375 .330 .431 | $7228-ND 52.45 416.25 2913.75] FMC25DREH 10/20 | 0.354 0.990 1.304 370 .360 | $3273-ND 49.80 395.25 2371.50 | RZE1ODHAS 
35/70 | 3.775 4.075 4.375 400 .431 | $7229-ND 71.13 564.50 3951.50| FMC35DREH aap | Gah Ten eee eh ceo WEEE «cook atgte petoen| Ropoguras 
35/70 | 3.775 4.075 4.375 .400 431 | $7242-ND§ 73.46 583.00 __4081.00| FMC3S5DREN-S13 95/50 | 0945 1581 1895 370 360 | S3276-ND 5431 43100 2586.00 |RZE25DHAS. 
43/86 | 4575 4.875 5175 .400 431 | $7243-ND§ 87.38 693.50 4854.50| FMC43DREH-S13 30/60 | 1.142 1.778 2.092 370 .360 | S3277-ND 55.85 443.25 2659.50 |RZE0DHAS 
44/88 | 4.675 4.975 5.275 .400 .431 | $7230-ND 87.60 695.25 4866.75] FMC44DREH 35/70 | 1.465 1.975 2.289 .370 .360 | $3278-ND 57.42 455.75 + 2734.50 /RZESS5DHAS 
60/120 | 6.275 6.575 6.875 400 431 | S7244-ND§ 118.41 939.75 _ 6578.25] FMC60DREH-S13 pe ea eu zie an io S878 NO ee po eee fe tae 
Fig. 3 — High Temperature, 200°C, .156” 50/100 | 1.929 2.565 2.879 370 360 | $3281-ND 61.93 491.50 _ 2949.00 | RZES0DHAS. 
Contact Centers — RoHS Compliant .100” Row Spacing, .050” Contact Centers 
15/30 | 2.624 2.937 3.279 .325 .431 | $7236-ND 27.69 219.75 1538.25| FMM15DSEH 6/12 | 0540 0.826 1140 370 915 | $3242-ND 2756 21875  1312.50/RZBOGDHAS 
18/36 | 3.092 3.405 3.747 .325 .431 | $7237-ND 31.63 += 251.00 1757.00| FMM18DSEH 10/20 | 0.740 1.026 1.340 370 .915 | $3243-ND 28.60 227.00 1362.00) RZB10DHAS 
18/36 | 3.092 3.405 3.747 325 .431 | $7246-ND§ 33.20 263.50 + 1844.50| FMM18DSEH-S13 10/20 | 0.740 1.026 1.340 370 .915 | $3369-ND® 21.14 167.75 1006.50) RBB10DHAS 
22/44 | 3.716 4.029 4.371 325 431 | S7238-ND 36.82 292.25 -2045.75| FMM22DSEH Wome | Ocee OVE 130) ovo oe WEGRGI <Gace pean qusteu| RpieDLAS 
28/56 | 4.652 4.965 5.307 .438 431 | $7239-ND 45.74 363.00 _2541.00| FMM28DSEH D401 1240 1.5261 840 370 915 1 S32d6-ND 31-34 048-75 1492 50 |RZBOODHAS 
36/72 [5.900 6.213 6555 .438 431 | S7240-ND 56.23 446.25 3123.75| FMM36DSEH 20/40 | 1.240 1526 1.840 370 .915 | S3377-ND@ 2511 199.25 1195.50/RBB20DHAS 
43/86 | 6.992 7.305 7.647.500 .431 | $7241-ND 66.09 524.50 3671.50] FMM43DSEH eH iat ‘sce ee a ae ay 32100 ee veered ee 
Fig. 3 — .100” Contact Centers — RoHS Compliant 30/60 | 1.740 2026 2340 370 915 | $3249-ND 34.21 271.50 _1629.00|RZB30DHAS 
5/10 | 0.775 1.075 1.375 330.431 | $3290-ND 4.57 36.25 253.75) EBCOSDREH 34/68 [1.940 2.226 2.540 370 915 | S3250-ND 35.37 280.75 1684.50 |RZB34DHAS 
6/12 | 0.875 1175 1475 .330 .431 | $3295-ND 11.56 91.75 642.25] EBCO6DREH 34/68 | 1.940 2.226 2540 370 .915 | $3385-ND@ 3068 243.50 1461.00/RBB34DHAS 
10/20 | 1.275 1.575 1.875 .330 .431 | $3301-ND 413 32.75 229.25] EBC10DREH a 1-990 _ 2.590 370 ats Sea 35.63 282.75 1696.50 Se 
pias an ae | a sates aH pie ba Sane 45/90 | 2.490 2.776 3.090 .370 915 | $3253-ND 38.40 304.75 —_1828.50|/RZB45DHAS 
! Z 6/5: : : : 4 50/100 | 2.740 3.026 3.340 370 .915 | Sd254-ND 39.82 316.00 1896.00/RZBS50DHAS 
22/44 | 2.475 2.775 3.075.330 431 | $3317-ND = 15.81. 125.50 878.50] EBC22DREH 60/120 | 3.240 3.526 3.840 370 .915 | $3255-ND 42.68 338.75 2032.50| RZBG0DHAS 
25/50 | 2.775 3.075 3.375 .330 .431 | $3321-ND 7.91 62.75 439.25] EBC25DREH 64/128 | 3.440 3.726 4.040 370 .915 | $3256-ND 43.72 347.00 2082.00 RZBG4DHAS 
35/70 |3.775 4.075 4.375 .400 .431 | $3324-ND 12.16 96.50  675.50/ EBC35DREH 75/150 | 3.990 4.276 4.590 .370 .915 | $3257-ND 46.84 371.75 2230.50 |RZB75DHAS 
80/160 | 4.240 4.526 4.840 370 .915 | $3258-ND 48.26 —-383.00 _ 2298.00 RZBBODHAS 
S612 | 8.875 4.175 4.475 400 431 [ESSS26eNDANE 10.96 ___87.00 609.00] EBC36DREH 85/170 | 4.490 4.776 5.090 370 .915 | S3259-ND 49.71 394.50 2367.00|RZB85DHAS 
Fig. 3 — .156” Contact Centers 95/190 | 4.990 5.276 5.590 370 .915 | $3260-ND 52.45 416.25 2497.50| RZB9SDHAS 
6/12 | 1.220 1533 1.875 .325 .431 | $3336-ND@ 542 43.00 301.00] EBMO6DSEH 100/200] 5.240 5.526 5840 370 .915 | S3261-ND 53.87 427.50 2565.00 |RZB100DHAS 
10/20 | 1.844 2.157 2.499 .325 .431 | $5105-ND 4.28 34.00 238.00) EZM10DSEH a Set ee oy a Ae 8262.00 oat Wenn oe eae 
10/20 | 1.044 2.157 2.409 825 431 ee §=6945 = 75.00 625.00 /EBMIODSEH 110/220 5.740 6.026 6.340 .370 915 | $3264-ND 56.73 450.25 2701.50/RZBi10DHAS 
15/30 | 2.624 2.937 3.279.325 431 | $5155-ND 6.05 48.00 336.00) EZM1SDSEH 120/240 6.240 6.526 6.840 370 915 | S3265-ND 59.60 _ 473.00 _ 2838.00 RZB120DHAN 
15/30 | 2.624 2.937 3.279 .325 431 | $3345-ND@ 15.03 119.25 —_834.75| EBM1SDSEH -150” Row Spacing, .100” Contact Centers — RoHS Compliant 
18/36 | 3.092 3.405 3.747 .325  .431 | S5185-ND 6.08 = 48.25 337.75| EZM18DSEH 10/20 ] 1.260 1.575 1.835 .370 610 | $3297-ND 13.64 108.25 757.75] EBC10DCAH 
18/36 | 3.092 3.405 3.747 .325 .431 | $3348-ND@ 15.88 126.00 —_882.00| EBM18DSEH 49/98 | 5.160 5.475 5.735 .370 .610 | $3328-ND _—*16.82—«'133.50~—_(934.50 |EBC49DCAN-S605 
22/44 | 3.716 4.029 4.371.325 431 | S3354-ND@ 16.95 134.50 _941.50| EBM22DSEH High Temperature, 150°C, .100” 
Fig. 3 — .156” Contact Centers — RoHS Compliant 1636 | 2.075 2.375 2.675 oe AST aay 213 met 1205.75 |ACC18DRAS 
6/12 | 1.220 1.533 1.875 325.431 | $3333-ND 5.04 40.00 280.00) EBMO6DREH 30/60 | 3.260 3575 3.835 .400 610 | S7172-ND¢ 37.20 295.25 2066.75 | ACC30DKEH-S1191 
10/20 | 1.844 2.157 2.499 325 431 | $3337-ND 5.64 44.75 313.25] EBM10DREH 36/72 | 3.875 4.175 4.475 .400 .431 | $7183-ND 36.38 288.75 2021.25 | ACC36DRAS 
15/30 | 2.624 2.937 3.279 .325 .431 | $3343-ND 8.98 71.25 498.75] EBM15DREH 50/100 | 5.275 5.575 5.875 400 .431 | S7184-ND 47.57 «377.50 2642.50 | ACCS0DRAS 
18/36 | 3.092 3.405 3.747 .325 .431 | $3346-ND 18.33 145.50 1018.50| EBM18DREH 60/120 | 6.275 6.575 6.875 .400 .431 | $7185-ND 55.50 440.50 3083.50 | ACC60DRAS 
aoa |3716 4029 4.971 395 431 Peete O67 76.75 Ray 95 |EAMDODREH 70/140 | 7.260_7.575 7.835 400 _.610 | S7173-ND{ 66.72 __629.50_3706.50 |ACCTODKEH-S1191 
28/56 | 4.652 4.965 5.307 438 431 | S3356-ND 13.55 107.50 752.50|EBM28DREH Contec Contec. loris Conpitant 
36/72 |5.900 6.213 6.555 .438 .431 | $3360-ND 26.33 209.00 1463.00 EBM36DREH qo | 0156 0460 2811305 431 | S7OOEND 7 1691 196.55 03.75 |ACMTSDRAS 
@ RoHS Compliant § Card Extender +.093” PCB 18/36 | 3.092 3405 3.747 325 431 | $7204-ND —19.81_—157.25 1100.75 | ACM18DRAS. 
High Temperature, 200°C, .100” 
Accessories Contact Centers — RoHS Compliant 
ay Digi-Key Pricing Sunes 22/44 [2475 2775 3.075 330 431 | $7223-ND 41.77 331.50 2320.50|FMC22DRAS 
: oe 35/70 | 3.775 4.075 4.375 .400 431 | $7224-ND 60.80 482.50 3377.50|FMC35DRAS 
Cont. | Description Part No. 110 _100 [Part No. 43/86 | 4.575 4.875 5.175 400 431 | $7225-ND 72.36 574.25 4019.75 |FMC43DRAS 
Polarizing Keys .156” Row Spacing, .100” Contact Centers — RoHS Compliant 
— | Polarizing Key used for Low Profile (431) | PLA-K1-ND = — 1.25 8.75 /PLA-K1 510 | 0.775 1.075 1.375 330 .431 ] $3289-ND 547 41.00 287.00 EBCOSDRAS 
—__| Polarizing Key used for all other Profiles PLO-KI-ND = — 1.25 8.75 |PLC-K1 612 | 0.875 1.175 1475 330 .431 | $3294-ND 536 42.50 297.50 /EBCO6DRAS 
AGP Connector 10/20 | 1.275 1575 1.875 .330 .431 | $3300-ND 473 38.50 280.00 /EBC10DRAS 
“AGP 5 ; 15/30 | 1.775 2.075 2.375 330 .431 | $3306-ND 747 59.25 414.75 /EBC15DRAS 
aise Wien in Edge Card eae ea ay hee LOVERS BENEACE 18/36 | 2.075 2375 2675 330 .431 | $3311-ND 743 59.00 413.00 /EBC18DRAS 
et " : ’ 22/44 | 2.475 2.775 3.075 330 431 | S3316-ND 19.31 153.25 1072.75 |EBC22DRAS 
66/132 | Universal AGP S$3160-ND 1.23 9.73 __ 58.35 | TPWEOG6DKHN-TUGP 756" Row Spacinn, 156" Contact Centers 
Slot 1 Connector = = 
a] Sa Scan 200 REOHTTET| | |e |SS Fe eet as SSD, TM SO emeRTaTES 
AT Expansion Board Connector — RoHS Compliant 22/44 | 3.716 4.029 4.371 325 431 | $5221-ND 8.57 68.00 476.00 /EZM22DRAS 
49/98 | PCB Expansion Port Edge Card $3329-ND 7.09 56.25 393.75 [EBCA9DCWN-S420 22/44 | 3716 4.029 4.371 325 431 | $3350-ND@® 11.66 92.50 _ 647.50 |EBM22DRAS. 
Polarizing Keys not available for product with .050 and 1mm contact spacing. @ RoHS Compliant + .093” PCB 
v — 
AV, ms) | F : Card Edge 
IW) « PCI Express Card Edge Connectors |< | ~~ TycoElectronics AMP 
P g ® y Connectors , 


Vertical card edge connectors specifically designed to implement PCI Express 
technology for desktop PCs and server systems. All connectors support PCI 
Express signal and power requirements as well as the interface between system 
board and the add on card specification. 

Technical Specifications: 

¢ Current Rating: 1.1A, maximum ¢ Contact Resistance: 30 mQ, maximum 
¢ Contact Material: Phosphor Bronze » Contact Plating: Contact Area: 15um 
AuNi; Terminal Area: Tin (Lead Free) » Insulator Material: 30% Glass Filled Nylon 
¢ Insulation Resistance: 1000 MQ min. at SOVAC 


No. of | Dimensions (mm) Tail Digi-Key Price Each AVX 
Contacts; A B C | Length (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
23 | 478-2839-ND 179 146 1.03 | 206325036001006 
36 [25.00 8.70 15.50 3 478-2840-ND 179 1.46 1.02 | 206325036002006 
23 |478-2841-ND 238 1.94 1.36 | 206325064001006 
84 {39.00 8.70 15.50 3 478-2842-ND 238 1.94 1.36 | 206325064002006 
98 [56.00 870 15.50 23 __|478-2843-ND 2.98 243 1.70 | 206325098001006 
23 |478-2845-ND 483 3.94 276 | 206325164001006 
Tee | 89:00" 28:70 18:50 3 478-2847-NDt 4.83 ~=—« 3.94 2.76 | 206325164002016 
t Latch 


Authorized Distributor 


Material and Finish: 


* Housing: Black glass-filled polyester, 94V-0 rated * Contacts: Phosphor 
bronze, duplex Plating A: 30” gold in contact area, tin on posts, with entire 


contact nickel underplated 


No. of | Dimensions (Inches) | Distance Between Digi-Key Price Each AMP 
Pos. A B C | First and Last Position Part No. 1 10 100 |Part No. 
«100 Centerline, Vertical Solder Posts, Without Mounting Ears 
30 | 3.260 .368 61 2.900 A29114-ND 7.28 5.82 4.66 |530843-7 
.100 Centerline, Vertical Solder Posts, without Mounting Ears/RoHS Compliant 

10 | 1.260 .368 .61 0.900 A31722-ND 3.27 3.11 2.18 |5-5530843-0 
15 | 1.760 368 .61 1.400 A31715-ND 432 4.11 2.88 |5530843-2 
18 | 2.060 368 .61 1.700 A31716-ND 1.35 1.29 90 |5530843-3 
20 | 2.260 368 61 1.900 A31723-ND 5.28 5.02 3.52 |5-5530843-4 
22 | 2460 368 61 2.100 A31717-ND. 5.43 5.16 3.62 |5530843-4 
25 | 2.760 .368 61 2.400 A31718-ND 1.75 1.66 1.17 |5530843-5 
28 |) 3.060 368 61 2.700 A31719-ND 7.29 6.93 4.86 |5530843-6 
30 / 3.260 368 61 2.900 A31720-ND 7.26 6.90 4.84 |5530843-7 
31 | 3.360 368 61 3.000 A31724-ND 213 2.03 1.43 |6-5530843-5 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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HIROSE 
Hag eicize DIN Connectors 


co.,LTD. 
No. of| No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Rows | Pins Type A B Cc Part No. 1 10 100 Part No. 
Fig. 1 
20 Plug-Right Angle 38.12 29.47 22.86 33.02 | H1020-ND 3.54 29.28 219.60 | PCN10-20P-2.54DS 
2 50 Plug-Right Angle 76.22 67.57 60.96 71.12 | H1050-ND 6.41 53.04 397.80 | PCN10-50P-2.54DS 
64 Plug-Right Angle 94.00 85.35 78.74 88.90 | H5164-ND 8.68 73.48 551.10 | PCN10MC-64P-2.54DS 
100 | Plug-Right Angle | 139.72 131.07 124.46 134.62 | H1100-ND 3.05 25.20 189.00 | PCN10-100P-2.54DS 
Fig. 2 
2 44 Plug-Straight 73.58 68.10 59.95 53.34 | H2044-ND 6.03 49.92 374.40 | PCN10-44P-2.54DSA 
Fig. 3 
20 | Socket-Right Angle | 43.10 29.12 22.86 38.10 | H2120-ND 6.24 51.60 387.00 | PCN10C-20S-2.54DS 
9 44 Socket-Right Angle | 73.58 59.60 53.34 68.58 | H2144-ND 7.64 64.68 485.10 | PCN10C-44S-2.54DS 
100 | Socket-Right Angle | 144.70 130.72 124.46 139.70 | H2200-ND 11.30. 104.53 875.75 | PCN10C-100S-2.54DS 
100 | Socket-Right Angle | 144.70 130.72 124.46 139.70 | H3100-ND 8.11 68.64 514.80 | PCN13-100S-2.54DS 
Fig. 4 
44 Socket-Straight 69.60 64.60 59.60 53.34 | H1144-ND 8.48 71.72 537.90 | PCN10C-44S-2.54DSA 
50 Socket-Straight 77.22 72.22 67.22 ~—- 60.96 _ | H1150-ND 8.89 75.24 564.30 | PCN10C-50S-2.54DSA 
32 | Socket-Straight-W/W ) 54.36 49.36 43.36 38.10 | H4232-ND 8.89 75.24 564.30 | PCN10-32S-2.54WB 
2 64 | Socket-Straight-W/W ) 95.00 99.00 85.00 78.74 | H4264-ND 12.24 113.22 948.60 | PCN10-64S-2.54WB 
44 Socket-Straight 69.60 64.60 59.60 53.34 | H4044-ND 2.67 22.14 164.00 | PCN13-44S-2.54DSA 
100 Socket-Straight 140.72 135.72 130.72 124.46 | H4100-ND 4.15 34.32 257.40 | PCN13-100S-2.54DSA 
100 Socket-Straight 140.72 135.72 130.72 124.46 | H8200-ND 11.14 103.05 863.35 | PCN10MC-100S-2.54DSA 
Fig. 5 
3 96 Plug-Right Angle 94.00 88.00 85.25 78.74 | H5096-ND 8.37 72.80 582.40 | PCN10-96P-2.54DS 
96 Plug-Right Angle 94.00 88.00 85.25 78.74 | H5196-ND 9.52 82.80 662.40 | PCN10MC-96P-2.54DS 
Fig. 6 
3 | 64* Plug-Straight 95.00 90.00 88.00 85.25 | H6064-ND 8.68 73.48 551.10 | PCN10-64ACP-2.54DSA 
Fig. 7 
3 | 64* | Socket-Right Angle | 94.00 85.00 78.74 88.90 | H7064-ND 4.50 37.20 279.00 | PCN13-64ACS-2.54DS 
RoHS Compliant 
Fig. 1 
20 Plug-Right Angle 38.12 29.47 22.86 33.02 | H11156-ND 3.16 26.16 196.20 | PCN10-20P-2.54DS(72) 
32 Plug-Right Angle 53.26 44.71 38.10 48.26 | H11157-ND 4.18 34.56 259.20 | PCN10-32P-2.54DS(72) 
44 Plug-Right Angle 68.60 59.95 53.34 63.50 | H11158-ND 5.02 41.52 311.40 | PCN10-44P-2.54DS(72) 
50 Plug-Right Angle 76.22 67.57 60.96 71.12 | H11159-ND 5.68 47.04 352.80 | PCN10-50P-2.54DS(72) 
2 64 Plug-Right Angle 94.00 85.35 78.74 88.90 | H11160-ND 6.29 52.08 390.60 | PCN10-64P-2.54DS(72) 
64 Plug-Right Angle 94.00 85.35 78.74 88.90 | H11212-ND 7.70 65.12 488.40 | PCN10MC-64P-2.54DS(72) 
90 Plug-Right Angle | 127.02 118.37 111.76 121.92 | H11161-ND 7.85 66.44 498.30 | PCN10-90P-2.54DS(72) 
100 Plug-Right Angle | 139.72 131.07 124.46 134.62 | H11213-ND 9.73 84.60 676.80 | PCN10MC-100P-2.54DS(72) 
100 Plug-Right Angle | 139.72 131.07 124.46 134.62 | H11162-ND 8.40 71.06 532.95 | PCN10-100P-2.54DS(72) 
Fig. 2 
20 Plug-Straight 43.3 38.1 29.47 = 22.86 | H11163-ND 3.68 30.48 228.60 | PCN10-20P-2.54DSA(72) 
32 Plug-Straight 58.34 53.34 44.71 38.10 | H11164-ND 4.32 35.76 268.20 | PCN10-32P-2.54DSA(72) 
9 44 Plug-Straight 73.58 68.10 59.95 53.34 | H11165-ND 5.37 44.40 333.00 | PCN10-44P-2.54DSA(72) 
50 Plug-Straight 81.40 76.20 67.57 60.96 | H11166-ND 6.18 51.12 383.40 | PCN10-50P-2.54DSA(72) 
64 Plug-Straight 99.18 93.98 85.34 78.74 | H11167-ND 6.63 56.10 420.75 | PCN10-64P-2.54DSA(72) 
90 Plug-Straight 132.20 127.00 118.37 111.76 | H11168-ND 8.84 74.80 561.00 | PCN10-90P-2.54DSA(72) 
Fig. 3 
20 | Socket-Right Angle | 43.10 29.12 22.86 38.10 | H11169-ND 5.95 49.20 369.00 | PCN10C-20S-2.54DS(72) 
32 Socket-Right Angle | 58.34 44.36 38.10 53.34 | H11170-ND 6.38 52.80 396.00 | PCN10C-32S-2.54DS(72) 
44 Socket-Right Angle | 73.58 59.60 53.34 68.58 | H11171-ND 7.31 61.82 463.65 | PCN10C-44S-2.54DS(72) 
50 | Socket-Right Angle | 81.20 67.22 60.96 76.20 | H11181-ND 7.90 66.88 501.60 | PCN10C-50S-2.54DS(72) 
64 Socket-Right Angle | 98.98 85.00 78.74 93.98 | H11182-ND 8.21 71.40 571.20 | PCN10C-64S-2.54DS(72) 
90 | Socket-Right Angle | 132.00 118.02 111.76 127.00 | H11183-ND 10.02 92.69 776.55 | PCN10C-90S-2.54DS(72) 
9 100 | Socket-Right Angle | 144.70 130.72 124.46 139.70 | H11184-ND 10.78 99.72 835.45 | PCN10C-100S-2.54DS(72) 
20 | Socket-Right Angle | 43.10 29.12 22.86 38.10 | H11185-ND 3.07 25.44 190.80 | PCN13-20S-2.54DS(71) 
32 Socket-Right Angle | 58.34 44.36 38.10 53.43 | H11186-ND 3.97 32.88 246.60 | PCN13-32S-2.54DS(71) 
44 Socket-Right Angle | 73.58 59.60 53.34 68.58 | H11187-ND 4.93 40.80 306.00 | PCN13-44S-2.54DS(71) 
50 | Socket-Right Angle | 81.20 67.22 60.96 76.20 | H11468-ND NEW! 5.45 45.12 338.40 | PCN13-50S-2.54DS(81) 
64 Socket-Right Angle | 98.98 85.00 78.74 93.98 | H11189-ND 7.08 58.56 439.20 | PCN13-64S-2.54DS(71) 
90 | Socket-Right Angle / 132.00 118.02 111.76 127.00 | H11190-ND 8.24 69.74 523.05 | PCN13-90S-2.54DS(71) 
100 | Socket-Right Angle | 144.70 130.72 124.46 139.70 | H11191-ND 8.61 72.82 546.15 | PCN13-100S-2.54DS(71) 
Fig. 4 
20 Socket-Straight 39.12 34.12 29.12 22.86 | H11192-ND 4.70 38.88 291.60 | PCN10C-20S-2.54DSA(72) 
32 Socket-Straight 54.36 49.36 44.36 38.10 | H11193-ND 6.18 51.12 383.40 | PCN10C-32S-2.54DSA(72) 
44 Socket-Straight 69.60 64.60 59.60 53.34 | H11194-ND 7.51 63.58 476.85 | PCN10C-44S-2.54DSA(72) 
50 Socket-Straight 77.22 72.22 ~=67.22 = 60.96 _ | H11195-ND 7.88 66.66 499.95 | PCN10C-50S-2.54DSA(72) 
64 Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 | H11196-ND 8.37 72.80 582.40 | PCN10C-64S-2.54DSA(72) 
90 Socket-Straight 128.02 123.02 118.02 111.76 | H11197-ND 11.02 95.80 766.40 | PCN10C-90S-2.54DSA(72) 
100 Socket-Straight 140.72 135.72 130.72 124.46 | H11198-ND 13.53 127.36 1114.40 | PCN10C-100S-2.54DSA(72) 
32 | Socket-Straight-W/W | 54.36 49.36 43.36 38.10 | H11199-ND 7.88 66.66 499.95 | PCN10-32S-2.54WB(72) 
50 | Socket-Straight-W/W | 77.22 72.22 67.22 60.96 | H11200-ND 10.37 90.20 721.60 | PCN10-50S-2.54WB(72) 
2 64 | Socket-Straight-W/W | 95.00 99.00 85.00 78.74 | H11201-ND 10.86 100.46 841.65 | PCN10-64S-2.54WB(72) 
90 | Socket-Straight-W/W | 128.02 123.00 118.00 111.76 | H11202-ND 12.82 120.64 1055.60 | PCN10-90S-2.54WB(72) 
20 Socket-Straight 39.12 34.12 29.12 22.86 | H11203-ND 3.12 25.92 192.00 | PCN13-20S-2.54DSA(71) 
32 Socket-Straight 54.36 49.36 44.36 38.10 | H11204-ND 3.60 29.76 223.20 | PCN13-32S-2.54DSA(71) 
44 Socket-Straight 69.60 64.60 59.60 53.34 | H11205-ND 4.58 37.92 284.40 | PCN13-44S-2.54DSA(71) 
50 Socket-Straight 77.22 (72.22 67.22 (60.96 _ | H11206-ND 5.08 42.00 315.00 | PCN13-50S-2.54DSA(71) 
64 Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 | H11207-ND 6.18 51.12 383.40 | PCN13-64S-2.54DSA(71) 
90 Socket-Straight 128.02 123.02 118.02 111.76 | H11208-ND 749 63.36 475.20 | PCN13-90S-2.54DSA(71) 
100 Socket-Straight 140.72 135.72 130.72 124.46 | H11209-ND 8.22 69.52 521.40 | PCN13-100S-2.54DSA(71) 
64 Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 | H11210-ND 8.10 70.40 563.20 | PCN10MC-64S-2.54DSA(72) 
100 Socket-Straight 140.72 135.72 130.72 124.46 | H11211-ND 11.34 98.60 _788.80 | PCN10MC-100S-2.54DSA(72) 
Fig. 5 
64* Plug-Right Angle 94.00 88.00 85.25 78.74 | H11214-ND 6.71 56.76 425.70 | PCN10-64ACP-2.54DS(72) 
3 96 Plug-Right Angle 94.00 88.00 85.25 78.74 | H11215-ND 8.40 71.06 532.95 | PCN10-96P-2.54DS(72) 
96 Plug-Right Angle 94.00 88.00 85.25 78.74 | H11216-ND 8.42 73.20 585.60 | PCN10MC-96P-2.54DS(72) 
Fig. 6 
3 64* Plug-Straight 95.00 90.00 88.00 85.25 | H11217-ND 7.70 65.12 488.40 | PCN10-64ACP-2.54DSA(72) 
96 Plug-Straight 95.00 90.00 88.00 85.25 | H11218-ND 9.09 79.00 632.00 | PCN10-96P-2.54DSA(72) 
Fig. 7 
3 64* | Socket-Right Angle | 94.00 85.00 78.74 88.90 | H11219-ND 7.54 63.80 478.50 | PCN13-64ACS-2.54DS(71) 
96 | Socket-Right Angle | 94.00 85.00 78.74 88.90 | H11220-ND 8.74 73.92 554.40 | PCN13-96S-2.54DS(71) 
Fig. 8 
96 Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 | H11221-ND 9.73 84.60 676.80 | PCN10MC-96S-2.54DSA(72) 
3 64* Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 | H11222-ND 8.61 72.82 546.15 | PCN10-64ACS-2.54DSA(72) 
96 Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 | H11223-ND 8.22 69.52 521.40 | PCN13-96S-2.54DSA(71) 
96 | Socket-Straight-W/W | 95.00 90.00 85.00 78.74 | H11224-ND 13.53 127.36 1114.40 | PCN10-96S-2.54WB(72) 


* 64 pins; in 3-row format with pins on outside rows and middle row open 
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Tyco Electronics AMP DIN Connectors 


Authorized Distributor Specification: * Housing: Polyester, gray, 94V-0 rated 
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No. of No. of DIN Performance Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. Rows Pins Rating A B iF Part No. il 25 Part No. 
Brass Contacts 
Type B Right Angle Plug With Solder Posts 
32 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) A29001-ND 2.65 2.46 536053-5 
32 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) A32808-NDO 2.48 2.30 5536053-5 
1 2 64 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -104 (2.64) A1250-ND 4.03 3.75 536052-5 
64 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) ‘A29000-ND- 5.15 4.79 536385-5 
64 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) A32297-NDtO 4.64 4.48 5536385-5 
Type C Plug, Right Angle 
2 32 -104 (2.64) A1276-ND 2.56 2.38 650946-5 
3 48 -104 (2.64) A32298-NDO 2.70 2.61 5650478-5 
3 48 -104 (2.64) A29005-ND- 5.02 4.66 650916-5 
3 48 -104 (2.64) A32809-NDtO 4.69 4.36 5650916-5 
3 48 2 2.100 (63.94) 1.600 (38.10) "130 (3.30) A1281-ND 3.00 279 650948-5 
3 48 -130 (3.30) A32810-NDO 2.81 2.61 5650948-5 
2 64 -130 (3.30) A1280-ND 4.42 441 650951-5 
2 64 -130 (3.30) A32811-NDO 4.13 3.84 5650951-5 
2 64 -130 (3.30) A29008-ND- 4.02 3.74 536406-5 
2 64 -130 (3.30) A32812-NDtO 3.76 3.50 5536406-5 
3 64* -104 (2.64) A29013-ND: 4.02 3.74 536356-5 
3 64* z 3.700 (28.98) 3.100 (78.74) “404 (2.64) A32813-NDtO 3.76 3.50 5536356-5 
3 64* -104 (2.64) A1255-ND 3.66 3.40 650945-5 
3 64 104 (2.64) A32299-NDO 3.29 3.18 5650945-5 
A32300-NDO 3.87 3.73 5650947-5 
3 A29007-ND- 5.81 5.40 536405-5 
A32814-NDtO 5.43 5.04 5536405-5 
96 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -130 (3.30) M1254-ND 458 4.26 650473-5 
A29009-ND§ 6.86 6.37 536010-5 
A32815-ND§0 6.44 5.98 5536010-5 
96 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -104 (2.64) A29010-NDt§ 7.48 6.95 536416-5 
96 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -104 (2.64) A32816-NDt§0 6.97 6.48 5536416-5 
3 96 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -104 (2.64) A29012-ND: 4.81 4.47 650913-5 
96 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -104 (2.64) A32817-NDtO 4.50 4.18 5650913-5 
120 4.500 (114.30) 3.900 (99.06) -104 (2.64) A1277-ND 6.47 6.01 650906-5 
120 4.500 (114.30) 3.900 (99.06) -104 (2.64) A32301-NDO 5.81 5.59 5650906-5 
120 4.500 (114.30) 3.900 (99.06) -130 (3.30) A1283-ND 17.72 16.46 650949-5 
120 4.500 (114.30) 3.900 (99.06) -130 (3.30) A32818-NDO 16.55 15.37 5650949-5 
A1278-ND 9.52 8.84 650907-5 
A32302-NDO 8.59 8.27 5650907-5 
150 2 5.500 (139.70) 4.900 (124.46) -104 (2.64) A29006-NDt 12.35 414.47 650915-5 
A32819-NDtO 11.48 10.66 5650915-5 
Type R Vertical Plug with Solder Posts 
32* -180 (4.57) A1238-ND 2.74 2.55 650936-5 
32* -180 (4.57) A32820-NDO 2.56 2.38 5650936-5 
48 2 2.140 (54.37) 1.943 (49.35) -130 (3.30) A32303-NDO 2.61 2.52 5650479-5 
48 -180 (4.57) A1237-ND 3.33 3.10 650477-5 
48 -180 (4.57) A32821-NDO 3.11 2.90 5650477-5 
64* 2.140 (54.37) 1.943 (49.35) -130 (3.30) A29034-ND 3.43 3.19 650933-5 
64* 2.140 (54.37) 1.943 (49.35) -130 (3.30) A32822-NDO 3.20 2.98 5650933-5 
5 3 64* 2 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A1261-ND 3.43 3.19 650934-5 
64* 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A32823-NDO 3.21 2.98 5650934-5 
96 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A29032-ND 4.18 3.89 650908-5 
96 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A32824-NDO 3.91 3.64 5650908-5 
96 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A1260-ND 4.18 3.88 650470-5 
96 2 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A32825-NDO 3.90 3.63 5650470-5 
120 4.535 (115.19) 4.343 (110.31) -180 (4.57) A1239-ND 10.19 9.47 650910-5 
120 4.535 (115.19) 4.343 (110.31) -180 (4.57) A32826-NDO 9.55 8.87 5650910-5 
* In 3-row format with pins on outside rows and middle row open ft With Boardlock § High Temperature Housing + Contact finish 30y” gold over 50y” nickel in contact area + ROHS Compliant (Continued) 
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Tyco Electronics AMIP = DIN Connectors (cont) 


Authorized Distributor 


No. of No. of DIN Performance Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. Rows Pins Rating A B Part No. 1 25 Part No. 
120 4.535 (115.19) 4.343 (110.31) 130 rm 30) A29037-ND 8.82 8.19 650919-5 
5 3 120 2 4.535 (115.19) 4.343 (110.31) .130 (3.30) A32827-NDO 8.26 7.67 5650919-5 
150 5.535 (140.59) 5.343 (135.71) .180 (4.57) A1297-ND 22.43 20.83 650911-5 
150 5.535 (140.59) 5.343 (135.71) .180 (4.57) A32828-NDO 20.94 19.45 5650911-5 
Type B Vertical Receptacle 
32 2.100 (53.34) 1.943 (49.35) .180 (4.57) A1253-ND 3.55 3.30 650858-5 
32 2.100 (53.34) 1.943 (49.35) .180 (4.57) A32829-NDO 3.31 3.08 5650858-5 
64 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) .098 (2.49) A29002-ND 4.93 4.59 650859-5 
64 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) .098 (2.49) A32830-NDO 4.61 4.29 5650859-5 
2 2 64 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) .130 (3.30) A29003-ND 4.29 3.99 650860-5 
2 .130 (3.30) A32831-NDO 4.01 3.73 5650860-5 
2 .180 (4.57) A1252-ND 4.29 3.99 650861-5 
64 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) .180 (4.57) A32832-NDO 4.01 3.73 5650861-5 
- .180 (4.57) A29004-ND 5.30 4.93 650861-4 
_ .180 (4.57) A32833-NDO 4.95 4.60 5650861-4 
Type C Vertical Receptacle 
.130 (3.30) A1287-ND 4.29 3.99 535070-5 
.130 (3.30) A32834-NDO 4.01 3.73 5535070-5 
48 2 2.100 (53.34) 1.944 (49.37) .130 (3.30) A29022-ND 4.93 4.59 535070-4 
.130 (3.30) A32835-NDO 4.61 4.29 5535070-4 
.180 (4.57) A29023-ND 4.29 3.99 535071-4 
48. 2.100 (53.34) 1.944 (49.37) .180 (4.57) A32836-NDO 4.01 3.73 5535071-4 
64 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) .180 (4.57) A1259-ND 4.29 3.99 650408-5 
64 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) .180 (4.57) A32837-NDO 4.01 3.73 5650408-5 
64* 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) .130 (3.30) A1286-ND 4.29 3.99 650956-5 
64* 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) .130 (3.30) A32838-NDO 4.01 3.73 5650956-5 
64* .180 (4.57) A29021-ND 5.49 5.10 650408-4 
64* .180 (4.57) A32839-NDO 5.13 4.76 5650408-4 
96 2 3.700 (98.98) 3.543 (89.99) "480 (4.57) A1258-ND 5.15 479 535043-5 
96 .180 (4.57) A32840-NDO 481 447 5535043-5 
4 3 A1285-ND 5.15 479 535090-5 
A32841-NDO 4.81 4.47 5535090-5 
96 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) .130 (3.30) A29014-ND 514 478 535090-4 
A32842-NDO 4.80 4.46 5535090-4 
2 .130 (3.30) A29015-NDt 5.74 5.33 650963-4 
2 .130 (3.30) A32843-NDtO 5.35 4.97 5650963-4 
96 3 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) .130 (3.30) A29016-ND 9.35 8.69 535090-9 
3 .130 (3.30) A32844-NDO 8.74 8.12 5535090-9 
2 .180 (4.57) A29017-ND 5.15 479 535043-4 
96 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) .180 (4.57) A32845-NDO 4.81 4.47 5535043-4 
96 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) .180 (4.57) A29018-NDt 5.57 5.18 536412-4 
96 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) .180 (4.57) A32846-NDtO 5.24 4.87 5536412-4 
120 4.500 (114.30) 4.343 (110.31) .130 (3.30) A1289-ND 7.06 6.56 535098-5 
120 4.500 (114.30) 4.343 (110.31) -130 (3.30) A32847-NDO 6.61 6.14 5535098-5 
.130 (3.30) A1290-ND 12.48 11.14 650405-5 
.130 (3.30) A32848-NDO 11.70 10.44 5650405-5 
150 2 5.500 (139.70) 5.348 (185.71) "480 (4.57) A29027-ND 29.57 27.46 650406-5 
.180 (4.57) A32849-NDO 27.61 25.64 5650406-5 
Type C Vertical Receptacle with Action Pin For PC Board Mount — .012” x .024” (0.30mm x 0.61mm) - RoHS Compliant 
32* 2.100 (53.34) 1.944 (49.38) A1294-ND 5.46 5.08 535068-5 
32* 2.100 (53.34) 1.944 (49.38) A32850-ND 5.10 474 5535068-5 
48 2 2.100 (53.34) 1.944 (49.38) .190 (4.83) A1293-ND 5.08 4.73 535034-5 
64* 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) A29029-ND 4.56 4.24 535059-4 
64* 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) A32851-ND 4.26 3.96 5535059-4 
64* 2 A1292-ND 4.56 4.24 535059-5 
4 3 64* 2 A32852-ND 4.26 3.96 5535059-5 
96 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) .190 (4.83) A1291-ND 5.15 479 535032-4 
96 3 A29028-ND 7.23 6.72 535032-9 
96 3 A32853-ND 6.76 6.28 5535032-9 
120 4.500 (114.30) 4.343 (110.31) A1295-ND 9.02 8.38 535079-5 
120 2 4.500 (114.30) 4.343 (110.31) 490 (4.83 A32854-ND 8.46 7.86 5535079-5 
150 5.500 (139.70) 5.343 (135.71) -190 (4.83) A1296-ND 11.96 11.11 535080-5 
150 5.500 (139.70) 5.343 (135.71) A32855-ND 11.14 10.35 5535080-5 
Type R Vertical Plug with Action Pin Posts - ROHS Compliant 
48 2.140 (54.36) 1.943 (49.35) .250 (6.35) A1243-ND 4.42 441 650918-5 
48 2.140 (54.36) 1.943 (49.35) .250 (6.35) A32304-ND 3.98 3.84 5650918-5 
64* 2 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) .250 (6.35) A1242-ND 11.48 10.66 650912-5 
5 3 96 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) 521 (13.23) A1265-ND 6.13 5.70 650909-5 
96 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) .250 (6.35) A1241-ND 4.18 3.89 650889-5 
96 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) A32857-ND 3.91 3.64 5650889-5 
120 2 4.535 (115.19) 4.343 (110.31) .250 (6.35) A1245-ND 21.31 19.79 650921-5 
120 4.535 (115.19) 4.343 (110.31) A32305-ND 19.22 18.52 5650921-5 
Type R Right Angle Receptacle 
48 2.096 (53.24) 1.500 (38.10) A32306-NDO 4.68 4.51 5650868-4 
48 2.096 (53.24) 1.500 (38.10) A1271-ND 4.28 3.98 650868-5 
48 2 2.096 (53.24) 1.500 (38.10) 410 (2.79 A32858-NDO 4.85 451 5650868-5 
48 2.096 (53.24) 1.500 (38.10) 110 (2.78) A29042-NDt 11.14 10.35 650893-4 
64* 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) A1263-ND 4.56 4.24 650870-4 
64* 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) A32859-NDO 4.26 3.96 5650870-4 
2 167 (4.24) A29044-ND 5.54 5.15 650462-4 
2 167 (4.24) A32860-NDO 5.21 4.84 5650462-4 
3 167 (4.24) A1264-ND 5.54 5.15 650462-5 
6 3 3 167 (4.24) A32861-NDO 5.21 4.84 5650462-5 
96 2 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) 110 (2.79) A29038-ND 5.54 5.15 650461-4 
2 110 (2.79) A32862-NDO 5.21 4.84 5650461-4 
2 110 (2.79) A1262-ND 5.54 5.15 650461-5 
2 110 (2.79) A32863-NDO 6.27 5.83 5650461-5 
2 110 (2.79) A29039-NDt 6.47 6.01 650895-4 
120 4.496 (114.20) 3.900 (99.06) A32307-NDO 7.75 747 5650874-5 
120 4.496 (114.20) 3.900 (99.06) A30746-NDt 9.24 8.58 650874-4 
120 2 4.496 (114.20) 3.900 (99.06) 110 (2.79) A32864-NDO 8.68 8.06 5650874-4 
150 5.496 (139.60) 4.900 (124.46) A1274-ND 12.46 11.57 650875-5 
150 5.496 (139.60) 4.900 (124.46) A32865-NDO 11.65 10.82 5650875-5 


* In 3-row format with pins on outside rows and middle row open t With Boardlock § High Temperature Housing + Contact finish 30” gold over 50” nickel in contact area ROHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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DIN Connectors (Mtg. Pin Size - .025” (.64mm) Square) 


Eurocard DIN Connectors 


RoHS Compliant Parts Available 


Material: * Housing: Polyester, grey 94V-0 rated 
* Contacts: Phosphor bronze and copper alloy 


(parts other than indicated may be 


available as RoHS Compliant) 


A 


i+ 100 (2.54) 


B 
Position #1 


1 


ra 


3.10 
(78.74) 


A Indicator 


No. of | No. of Dimension - Inch (mm) Post Length Digi-Key Price Each AMP. 
Rows Pins B Inch (mm) € Part No. 1 25 Part No. 
Type C Vertical Receptacle with Action Pin Posts 
Standard Size (PCB Thickness .093” (2.36mm) and Above) 
A29047-ND0 15.18 14.10 | 215912-4 
3 96 3.740 (95.00) 3.543 (90.00) 521 (13.23) A29048-NDt 45.48 4438 | 1-215912-4 
Standard Size (PCB Thickness .062” (1.57mm) and .093” (2.36mm) and Above) 
521 (13.23) A29049-ND 8.26 7.67 | 148057-5 
521 (13.23) A32866-NDO 7.67 7.13 | 5148057-5 
521 (13.23) A29052-NDtO 13.26 11.05 | 1-148057-5 
3 6 | 9.740 (95.00) | 3.548 (80.00) ‘669 (16.99) | A29051-ND 8.48 7.88. | 148059-5 
.669 (16.99) A32867-ND0 7.92 7.36 | 5148059-5 
.669 (16.99) A29050-NDtO 12.63 11.73 | 1-148059-5 
Standard Size (PCB Thickness .062” (1.57mm) and .093” (2.36mm) and Above) 
3 96 3.689 (93.70) 3.500 (88.90) -114 (2.90) A29053-ND 15.65 14.54 | 215605-4 


t Precious metal plating in contact area and for 5.08 (.200) from tip of post; gold flash on remainder of post. 


Shrouds Shrouds are for use with all 96 position, 3 row, type C and R connectors (without mounting holes) 
mounted in .125” (3.18mm), .093” (2.36mm) and .062” (1.57mm) thick PC boards. Twelve interference 
areas are located in selected cavities. Material: Polyester, gray, 94V-0 rated 


0 RoHS Compliant 


PC Board Thick- Use With Post Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 

ness - Inch (mm) | Length - Inch (mm) A B Part No. i 25 Part No. 
125 (3.18) 521 (13.23) -100 (2.54) -450 (11.43) | A29058-ND. 2.38 2.21 533236-4 
125 (3.18) .669 (16.99) .250 (6.35) .600 (15.24) | A29059-ND. 3.02 2.81 533236-5 
.093 (2.36) 521 (13.23) -135 (3.43) -485 (12.32) | A29060-ND. 3.00 2.79 533236-7 
.062 (1.57) 521 (13.23) -165 (4.19) -515 (13.08) | A29061-ND. 6.89 6.40 1-533236-0 

With Mounting Holes 

125 (3.18) .521 (13.23) -100 (2.54) 450 (11.43) | A29062-ND 2.38 2.21 535074-1 


Keying Systems 


Material: Polycarbonate, red, 94V-1 rated 


|- 3.264 (82.90) -| 


|-—3.681 (93.50) — 


i i 


ICICI STOION 


|_— 3,543 (90.0) — 


t 


.276 (7.0) 


-110 
(28) 


=p 


“Hele 
(12.0) 


* For Type F Cable mount only. 
ordered separately. 


t Two Keying plugs are molded to the strip, additional quantities of plugs can be 


INA ( Connectors — DIN 


Peeves | 
RRR 
[Sheoeceietreoe! 


SIS 


HeeEs, 
BEES] - 


3.74 


j= 3.54 


(95.00) 
(90.00) 


@.112 (2.85) 


Row A 


= Row B 


Row C 


3.47 (88.14) 


‘Mounting Hole 


| — 310 (78.74) —+| 


Vertical Receptacle Housing (Use Short Point Contacts) 
Material: Housing - Polycarbonate, gray, 94V-1 rated 


| 4.57 (11.61) 


L_ | 543 


(13.80) 


413 
(0.49) 
{| \+ 


+ -236 (6.0) le No. of] No. of Dimension - Inch (mm) Digi-Key Price Each | AMP 
Rows | Pins A B [i D Part No. 1 25 =| Part No. 
7 i= i! ry Type C 
'5 (88.90) —| 3.307 (84.0) 3 | 98 |3.740 (95.00) [3.540 (90.00) [3.100 (78.74) ] 3.299 (83.80) | AZ9054-ND 7.84 7.28 | 925486-1 
48 | 2.142 (54.40) | 1.949 (49.50) | 1.500 (38.10) | 1.740 (44.20) | A29055-ND 6.44 5.98 | 926040-2 
Tool (not pictured) 
Dimension Extracthomi Gol. .cterch sense coincide cof tclaat Os eteerdurnantee ta datceteitete Se acinits A29057-ND 76.32 — |91156-2 
Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. Connector Type A Part No. il 25 Part No. 
Pin Assembly Keying Strip Two-piece Cable Clamp Assemblies 
1 C,D,F*,R .236 (6.00) A29065-ND 1.48 1.38 926495-1 Material: Thermoplastic, gray, 94V-1 rated 
C,D,R 165 (4.20) A29066-ND 2.07 1.93 926495-4 Note: Kits are packaged unassembled. 
Includes: Cover (shell half), Screw M 2.5 (.10) x DIN 84, Hex. Nut M2.5 (.10) DIN 
Receptacle Assembly Keying Strip 439, Cable outlet closing plate, Cable Boot, Screw M 2.5 (.10) x DIN 84, 
Strain Relief Clamp, Fixture for 180 degrees Cable outlet 
7 B,C,D,F.@R = WAAR 1.98 1.84 926495-2 Not supplied in kit: Guide Bracket, Pin Assembly, Receptacle Assembly 


A29063-ND Cable Hood Kit, Type C and Type D (96 position). 


Approvals: Din 41612/Din-EN60603-2, IEC603-2, MIL-C-55302, BS 9000, BT, NFC 93.420, PTT, UTE C 93.420, UL File 


#€189169, CSA File #LR 108833 


No. | No. Price 
of of Digi-Key Each AVX 
Fig.| Rows | Pins | Style Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
Plug 
2 32 | 1/2B ...| 478-1945-ND 5.54 5.15 416 3.47 | 108457032002025 
1 2 64 |B... ...| 478-1946-NDO 3.75 349 2.82 2.35 | 108457064002025 
4 128 | C Expanded . .--| 478-1947-NDO 15.12 14.04 11.34 9.45 | 108457128002025 
3 96 .| 478-1950-NDO 3.70 344 2.78 2.31 | 108477096001025 
9 3 96 478-1954-NDO 496 461 3.72 3.10 | 108478096001025 
3 48 .| 478-1956-ND 5.74 5.33 4.31 3.59 | 108577096002025 
3 48 478-1948-NDO 2.52 2.34 1.89 1.58 | 108477048001025 
Receptacle 
3 3 OGe Rect eserves feennaN 478-1949-NDO 6.78 6.30 5.09 4.24 | 208477096002025 
4 128 | R Expanded... ...| 478-1951-ND 14.90 13.84 11.18 9.31 | 208477128002025 
4 3 48 | 1/2 C Press-Fit .| 478-1952-NDO 5.60 5.20 4.20 3.50 | 208458048001025 
4 128 | C Expanded Press-Fit....) 478-1953-NDO 11.20 10.40 8.40 7.00 | 208458128001025 


4 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Z-Pack 2mm FB (Futurebus+) Connectors 


Signal Module, 
Vertical Pin 


Signal Module, Right- 
Angle Receptacle 


Power Module, 
Vertical Pin 


Power Module, Right 
Angle Receptacle 


The Z-PACK 2mm FB two-piece connector system uses a modular concept and a 2mm contact pitch to provide high- 
density, high-speed signal and power connections for Futurebus+ and Futurebus+ “like” applications. Product Facts: 
¢ High-density connections; four-row, 2mm x 2mm circuit grid * Modular design for signal and power connections 
* Designed to meet International Specifications IEC 1076-4-0X (48B) and EIA IS 64 »* Module assemblies are end-to- 
end stackable » Choice of solder leads or compliant press-fit leads * Flat rock receptacle tooling * Unique “cold hold” 
receptacle retention feature requires no tooling for lower applied cost » Integral receptacle lead organizer Pin and 
Receptacle Contacts: Duplex plated gold flash over 0.0008 (.000030) min. palladium-nickel on mating surface, 0.0038 
(.000150) minimum tin-lead on solder lead, with entire contact underplated 0.0013 (.000050) nickel Pin Contacts: 
Phosphor bronze Receptacle Contacts: Copper alloy 18C Housing: Liquid crystal polymer 


HIROSE : 
| Can 2mm Hard Metric Connector 


Applications: Switchboards, transmission systems, Cellular base stations, industrial computer boards, measuring 
instruments, control equipment. 
Product Specifications: ¢ Rated Current: 1.5A * Operating Temperature: -55 ~ 85°C * Rated Voltage: AC 300V 


Material: Headers and Receptacle - Insulator: PBT resin, Gray Terminal: Phosphor bronze PCN21A - Contact Area: 
Nickel base, gold plating PCB Leads: Nickel base, gold plating Receptacle Shield: Phosphor bronze PCN21B - Contact 
Area: Nickel base, gold plating PCB Leads: Nickel base, tin plating UL94V-0 


TypeA 
Female 


Type B 
Female 


Z-Pack 2mm HM PCB Connectors 


Features: « Z-PACK 2mm HM connectors comply with the requirements of IEC 917 and IEC 61076-4-101 » Complies 
with IEC 950 in mated condition * Signal Contact Rating 1.5A 
Applications: * Telecommunication, computer and instrumentation applications Dien: tenn 


Fig. 1— Type B Male | Fig. 2 — Type A Male | Fig. 3— Type A Female 
< 


Fig. 4 — Type B Female 


Dim. A | Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. | Description (mm) | Part No. 1 25 Part No. 
Compact PCI Components 
— | 3.3V Key for A29836-ND - A29828-ND 83 76 | 5-100525-6 
—_|_5V Key for A29836-ND =_ A29829-ND 83 76 | 3-100525-2 
System and Peripheral Slot Adaptors 
— | 3.3V Key for A29832-ND - A29833-ND 83 76 | 5-100526-6 
—_| 5V Key for A29832-ND _ A29834-ND 83 76 | 3-100526-2 
RoHS Compliant 
Compact PCI Components 
; | 22 Column, Type B Header 37 A31548-ND 10.35 9.32 | 5188835-1 
22 Column, Type B Header, Midplane 14.5/16 | A31552-ND 13.95 12.56 | 5352128-1 
2__| 22 Column, Type A Header _ A31547-ND 10.35 9.32 | 5188834-1 
System and Peripheral Slot Adaptors 
3 | 22 Column, Type A Shielded Receptacle - A31550-ND 10.92 6.84 | 5352068-1 
4 22 Column, Type B Shielded Receptacle 43.9 A31553-ND 10.92 6.84 | 5352152-1 
19 Column, Type B Shielded Receptacle 37.9 A31554-ND 9.46 5.93 | 5352171-1 
— | 19 Column, Type B Header _ A31549-ND 9.00 8.10 | 5352033-1 
—__| 19 Column, Type B Header, Midplane = A31551-ND 13.86 12.48 | 5352127-1 


No.of Dimension - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP. 
Fig.| Description Pos. A B Part No. 1 25__| Part No. = 5 
With Compliant No. of Digi-Key Price Each | Hirose 

3 | press-fit Leads | & = = A3283-ND 4.26 3.84 | 536603-1 Pos. | Description Part No. 1 25 ‘| Part No. 

With Solder 8 46 (11.8 A3985-ND 26 6.58 6613-1 110 | Recept. Style A, Female, without Ground Plate H3208-ND 7.12 5.76 | PCN21B-110SA-2PF 

, Leads = 46 (11.8) oe a 68) | 586613" 110 | Header Style A, Male, Short Pin H3200-ND 4.67 3.63 | PCN21B-110PA-2PF 
ae conan 8 = _ A3286-ND 6.89 6.24 | 536614-1 110 | Header Style A, Male, Short Pin with Ground H3201-ND 5.71 4.44 | PCN21B-110PA-2PF-G 

ress-Fit Leads = 110 | Recept. Style B, Female, without Ground Plate | H3210-ND 710 5.74 | PCN21B-110SB-2PF 
RoHS Compliant 125 | Recept. Style B, Female, without Ground Plate | H3209-ND 7.80 6.30 | PCN21B-125SB-2PF 
wit sola ee eas ae ee. | Sesetoy 110 | Header Style B, Male, Short Pin H3204-ND -6.47_-—«5.02 | PCN21B-110PB-2PF 
Mae sie) ; ‘ 110 | Header Style B, Male, Short Pin with Ground | H3205-ND 5.68 4.41 | PCN21B-110PB-2PF-G 
Leads 96 1.885 (47.88) = A31557-ND 13.08 11.78 | 5536501-3 : 

1 192 |3775(9589)  — A31558-ND 49.80 1782 | 5536501-4 125 | Header Style B, Male, Short Pin H3202-ND 510 3.96 | PCN21B-125PB-2PF 
Win comoram | 24 | 468 (11.89) = 731559-ND 300 2.70 | 55365044 125 | Header Style B, Male, Short Pin with Ground | _H3203-ND 6.26 4.86 | PCN21B-125PB-2PF-G 
Press-Fit ede 48 -940 (23.88) =— A31560-ND OAT 6.46 | 5536504-2 55 Header Style C, Male, Short Pin H3206-ND 3.10 2.41 | PCN21B-55PC-2PF 

96 1.885 (47.88) = A31561-ND 11.40 10.26 | 5536504-3 55 | Header Style C, Male, Short Pin with Ground H3207-ND 3.54 2.75 | PCN21B-55PC-2PF-G 
24 | 468 (11.89) .46(11.8) | A31562-ND 3.58 3.24 | 5536507-1 — | Coding Key for Male Header, Yellow - 3.3V H3213-ND 55.33 | PCN21-P-CK(A) 
48 | .940 (23.88) 46(11.8) | A31563-ND 8.12 5.55 | 5536507-2 — | Coding Key for Female Recept, Yellow-3.3V | H3214-ND 50.30 | PCN21-S-CK(A) 
96 1.885 (47.88)  .46 (11.8) A31564-ND 10.89 9.87 | 5536507-3 Coding Key for Male Header. Blue - 5V H3215-ND 55 33 | PCN2t-P-CKB 
With Solder | 192 | 8.775 (95.89) .46(11.8) | A31565-ND 19.19 17.38 | 5536507-4 =" | COCHIN ROY TOP MALE eaUeL, BIE ; : (8) 
ede 120 | 2.36 (59.88) 46 (11.8) A31566-ND 43.30 12.05 | 5536507-6 — | Coding Key for Female Recept., Blue - 5V H3216-ND 50 .30 | PCN21-S-CK(B) 
24 468 (11.89) — .46 (11.8) A31567-ND 4.96 4.49 | 5536510-1 
2 48 -940 (23.88) — .46 (11.8) A31568-ND 7.05 6.39 | 5536510-2 
96 1.885 (47.88)  .46 (11.8) A31569-ND 10.94 9.92 | 5536510-3 7 ™ 9. 
192 | 3.775 (95.89) _ .46 (11.8) A31570-ND 22.13 20.04 | 5536510-4 NEW! MetPak 2 FB 
24 | 468 (11.89) = A31571-ND 3.58 3.24 | 5536511-1 Headers and Sockets 
With Compliant 48 -940 (23.88) = A31572-ND 6.12 5.55 | 5536511-2 ; ; : ; 
Press-Fit Leads 96 1.885 (47.88) —_ A31573-ND 10.94 9.92 | 5536511-3 MetPak™ 2-FB Inverse Headers and Sockets: * 16mm to 18.5mm high-profile stacking * Footprint 
192 3.775 (95.89) = A31574-ND 49.24 17.43 | 5536511-4 compatible with standard Futurebus+® « Ideal for hot swapping applications * End-to-end stackable 
"5 * Mates with MP2-R Series for parallel stacking applications 
with Solder Leads 8 — _ A31575-ND 3.52 3.20_ | 5536600-1 MetPak 2-FB Power Headers and Sockets: * 6.5 Amps per contact * Early mate late break (EMLB) for hot 

3 | With Compliant 8 = af A31576-ND 3.52 3.20 | 5536603-1 swap or selective loading options * End-to-end stackable » Futurebus+ compatible 

Press-Fit Leads 2 . MetPak 2-FB Headers and Sockets: * End-to-end stackable * Early mate late break for hot swapping 
With Solder 8 = AG (11.8) A31577-ND 4.32 3.92 | 5536607-1 (header) * Meets global IEC 61076-4-104 Futurebus+ standard (socket) * Monoblockable 

4 Leads = 46 (11.8) A31578-ND 6.17 5.60_| 5536613-1 Specifications: * Material: High Temperature LCP » Flammability: UL94V-0 * Color: Beige * Current 
With Compliant Rating: Signal: 1.5A - All contacts simultaneously (6.5A per power socket contact at 70°C for power 
Press-Fit Leads 8 — = A31579-ND 6.41 5.81 | 5536614-1 headers and sockets) * Withstanding Voltage: 1,000VAC »* Temperature Rating: -55°C ~ 125°C 


No. of Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each 3M 
Fig. | Pos. A B C Part No. 1 100 500 | Part No. 
2-FB Inverse Headers and Sockets 

if 30 | 17.25 |_ 10 —__| 8M5507-ND 3.02 2.30 2.08 | MP2-PS030-51S1-LR 

9 | 30 24.8 | 10 — | 3M5508-ND 3.00 2.28 2.06 | MP2-P030-51M1-LR 
120 | 248 | 46 = __| 8M5506-ND 8.07 6.14 5.55 | MP2-P120-51M1-LR 

3 [| 30 | 11.95 | - — | 8M5509-ND 1.62 1.24 1.12 | MP2-R030-51P1-LR 

2-FB Power Headers and Sockets 

4 8 11.95 | 15.8) - | 3M5497-ND 1.06 81 .73 | MP2-HP08-41P1-KR 
10__| 11.95 | 17.8 | - | 3M5498-ND 418 3.18 2.88 | MP2-HP10-51P1-KR 

5 8 11.95 | 11.8] 21 | 3M5490-ND 1.44 1.10 .99 | MP2-SP08-41M1-LR 
10 | 11.95 | 13.8 | 23 | 3M5491-ND 1.64 1.25 1.13 | MP2-SP10-51M1-LR 

2-FB Headers and Sockets 

24 =| 11.95 | 15.8} - | 3M5499-ND 1.56 1.19 1.08 | MP2-H024-41S1-S-LR 

g | 30 | 11.95 | 17.8) - | 3M5500-ND 1.81 1.38 1.25 | MP2-H030-51S1-S-LR 
24 | 11.95 | 15.8} - | 3M5501-ND 1.56 1.19 1.08 | MP2-H024-41P1-S-KR 
30 | 11.95 | 17.8 | - | 3M5502-ND 1.81 1.38 1.25 | MP2-H030-51P1-S-KR 
24] 11.95 | 11.8] 21 | 3M5492-ND 1.58 1.21 1.09 | MP2-S024-41M1-C-LR 
30 | 11.95 | 13.8 | 23 | 3M5493-ND 1.73 1.32 1.19 | MP2-S030-51M1-C-LR 

7 | 90 | 35.95 | 13.8 | 23 | 3M5494-ND 4.26 3.24 2.94 | MP2-S090-51M1-C-LR 
120 | 47.95 | 13.8 | 23 | 3M5495-ND 6.82 5.19 4.70 | MP2-S120-51M1-C-LR 
150 | 59.95 | 13.8 | 23 | 3M5496-ND 8.59 6.53 5.91 | MP2-S150-51M1-C-LR 
90 | 35.95 | - — | 3M5503-ND 5.41 411 3.72 | MP2-S090G-51M1-LR 

8 | 120 | 47.95 | - — | 3M5504-ND 6.82 5.19 4.70 | MP2-S120G-51M1-LR 
150 | 59.95 | - — | 8M5505-ND 8.59 6.53 5.91 | MP2-S150G-51M1-LR 


More Product Available Online: www.digikey.com 


428 (1073) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Features: 

* CompactPCl® combines the benefits of PCI desktop architecture with the ruggedness of the 3U and 6U 
IEEE Eurocard form factor popularized by the VME bus » Designed according to IEC 61076-4-101 and IEC 
917 standards * Meets CPCI application requirements » “Eye of the Needle” compliant pin press-fit design 
reduces manufacturing time and cost 

Specifications: 

Insulation: ¢ Material: Glass Filled Polyester (PBT) »* Flammability: UL94V-0 Contact: * Material: Copper 
Alloy Plating: * Underplate: Nickel * Wiping Area: 30” (0.79,1m) Gold-MIL-G-45204, Type II * Tail: Tin Lead 
Insulation Resistance: 10GQ (Minimum) Current Ratings: 1A at 70°C Test Voltage: 750VAC (rms) 
Temperature Ratings: -55°C ~ 125°C 


PCB Data: * Recommended PCB hole platings: Cu 25-50um, Sn or SnPb <10um_ * PCB Thickness: 


1.4 ~ 5.6mm ° Press-In Force: 26+6N/pin on nominal hole diameter (0.6+0.05mm) ¢ Retention Force: 20+5N/ 
pin on nominal hole diameter (0.6£0.05mm) 


oullins 


Hard Metric Compact PCI Connectors 


Designed for the Telecommunications industry to replace the DIN 41612 Series of 2 piece connectors. It is 
much higher density than the older 4162 and the IEC Specification allows for greater standardization. 


Specifications: « Insulator Material: Liquid Crystal Polymer (LCP) UL94V-O * Contact Material: Phosphor 


NEW! MetPak™ CP2 Press-Fit Connectors 


No. of Dimension | Digi-Key Price Each 3M 
Fig. | Positions A(mm)_ | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Sockets 
1 110 = 3M5570-ND 8.67 7.30 6.59 | CP2-SA110-G1-TG30 
2 110 44 3M5571-ND 8.99 7.56 6.83 | CP2-SB110-G1-TG30 
2 125 50 3M5572-ND 9.86 8.30 7.49 | CP2-SB125-G1-TG30 
3 55 = 3M5573-ND 4.45 3.75 3.39 | CP2-SC055-G1-TG30 
Headers 
4 110 — 3M5574-ND 6.26 5.27 4.76 | CP2-HA110-GE1-TG30 
5 110 44.4 3M5575-ND 5.66 4.76 4.30 | CP2-HB110-GE1-TG30 
5 125 50.4 3M5576-ND 7.13 6.01 5.42 | CP2-HB125-GE1-TG30 
6 55 = 3M5577-ND 3.14 2.65 2.39 | CP2-HC055-GE1-TG30 


Coding Keys for Fig. 1 and 4 (Yellow) 


For 3M5570-ND................0065 3M5578-ND 35 -30 .27 | CP2-K1278-CY-F 

For 3M5574-ND................0065 3M5579-ND 35 30 .27 | CP2-K3456-CY-M 
Lower Shields for Sockets 

110 Positions, For 3M5570-ND ... | 3M5580-ND 1.14 97 .87 | CP2-GSA-L 

110 Positions, For 3M5571-ND ... | 3M5581-ND 1.00 84 .76 | CP2-GSB22-L 

125 Positions, For 3M5572-ND ...| 3M5582-ND 1.14 97 .87 | CP2-GSB25-L 

55 Positions, For 3M5573-ND .... | 3M5583-ND 54 46 .42 | CP2-GSC-L 

Shrouds for Headers 

110 Positions, For 3M5574-ND ...| 3M5584-ND AB 39 .35 | CP2-HSA110-1 

110 Positions, For 3M5575-ND ... | 3M5585-ND AB 39 «35 | CP2-HSB110-2 

125 Positions, For 3M5576-ND ...| 3M5586-ND 50 42 .38 | CP2-HSB125-1 

55 Positions, For 3M5577-ND .... | 3M5587-ND 46 39 .35 | CP2-HSC055-4 


Bronze * Current Rating: 1 Amp ° Dielectric Withstanding Voltage: AC 1000V for 1 Minute « Insulator 
Resistance: 1000MQ Min. at DC 500V * Contact Resistance: 30mQ Maximum at DC 100mA « Operating 


Temperature: -65°C ~ 125°C 


Type B No. of Digi-Key Price Each Sullins 
Female Pos. Description Part No. 1) 25 Part No. 
95 Type B19 Female HM Unshielded $3105-ND 6.07 5.50 2B19F955F001-0-H 
133 Type B19 Male HM $3107-ND 5.46 4.95 2B19M133P1001-1-H 
154 Type B22 Male HM CPCI Telephony $3111-ND 6.89 6.24 2B22M154P1013-1-H 
125 Type B25 Female HM Shielded $3112-ND 9.41 8.52 2B25F1255F001-1-H 
125 Type B25 Female HM Unshielded $3113-ND 7.16 6.48 2B25F1255F001-0-H 
175 Type B25 Male HM $3114-ND 7.02 6.36 2B25M175P1001-1-H 
55 Type C Female HM Unshielded $3115-ND 4.40 3.99 2CF555F001-0-H 
A Vv, uf s No. 
2mm Hard Metric of Digi-Key Price Each AVX 
rT A Fig.| Pos. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Specifications: * Current Rating: 1.0A/contact/70°C * Voltage Rating: 250V maximum « Dielectric Withstanding Voltage: Right Angle Female 
inute « i i “404 ini * i : i . i 
Sear eee Resistance: 104MO minimum Contact Resistance: 20mQ maximum * Operating ; 110 | Type A without Top Shield or Pegs 478-2848-ND 493 447 347) 277200110000002 
Materials: * Contact and Ground Return Shields: Phosphor Bronze * Insulator and Shroud: PBT 30% Glass filled, UL 94V-0 110 | Type A with Top Shield, without Pegs 478-2849-ND 8.86 6.22 4.41] 277200110002002 
rated * Code Key: Glass filled polyester, UL 94V-0 rated 110 | Type B 22 without Upper Shield 478-1933-5-ND: 6.02 545 3.86) 277200110200002 
Approvals: * IEC 61076-4-101,GR-1217-CORE, 1509001 and PICMG 2 | 110 | Type B 22 with Upper Shield 478-1934-ND 753 6.82 4.83} 277200110202002 
95 | Type B 19 with Upper Shield 478-2850-ND 7.13 646 4.58} 277200095302002 
Vertical Male 
3 154 | Style A 478-1930-5-ND 8.56 7.76 5.50} 177200154000002 
100 | Style A Computer Telephony 478-1931-5-ND 8.56 7.76 5.50} 177200100008002 
4 154 | Style B 478-1935-5-ND 7.16 648 4.59} 177200154200002 
154 | Style B P2/P5 CompactPCl® 478-1936-5-ND 12.38 11.21 = 7.94} 177200154202005 
5 | 77 | StyleC 478-1937-5-ND 458 416 2.95} 177200077400002 
t Tube pricing 
Coding Keys 
Digi-Key Price Each AVX 
Type Color | CodeNo.| Voltage Part No. 1 25 100 | Part No. 
Plug Yellow 3456 3.3V C-PCI | 478-1941-ND 74 68 48 | 818071000101003 
Blue 1567 5.0V C-PCI | 478-1942-ND 64 58 -41 | 818071000102006 
Yellow 1278 3.3V C-PCI | 478-1943-ND 17 70 -50 | 828071000101003 
Receptacle 
Blue 2348 5.0V C-PCI | 478-1944-ND 17 70 50 | 828071000102006 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(t073) 429 


Millipacs® 


Millipacs is a standard 2.0mm Interconnect System featuring 5 and 8 contact rows and 2 rows for shielding and grounding. 
Millipacs is a modular system built up by a number of specific types of modules with different functions and features signal 
modules with up to 200 signal contacts per 50mm module (in 8 row versions). Both headers and receptacles are equipped 
with the well known FCI “eye of the needle” press-fit section for stable and reliable connections in the boards. 

Features: 

¢ Housing Material: High-temperature thermoplastic (UL94V-0) » Contact Base Material: Phospher Bronze » Operating 
Temperature: -55°C ~ 125°C » Signal Contact Current: 1.5A @ 20°C, 1.0A @ 70°C « Contact Resistance: 20m0 maximum 
¢ Insulation Resistance: 10,000MQ minimum « Approvals and Certification: UL and CSA Certified 


Shown with multi-purpose center 


No. | Dimensions | Multi- Price 
of (mm) Purpose} Digi-Key Each FCI 
Fig.| Pos. | A B_ | Center | Shield | Part No. 1 25 100 Part No. 
Vertical Headers 
200 |21.40 — No Yes | 609-2136-ND 17.14 11.18 10.29 | HM2P88PD8111N9LF 
176 21.40 — Yes | Yes | 609-2135-ND 9.80 6.74 6.13 | HM2P87PD8111N9LF 
125 )15.40 — No No | 609-2129-ND 6.64 4.42 3.96 | HM2P08PD5110N9LF 
125 )1540 — No Yes | 609-2130-ND 7.10 4.92 4.35 | HM2P08PD5111N9LF 
4 [125 [15.40 — No Yes | 609-2133-ND 7.26 5.03 4.45 | HM2P65PD5111N9LF 
110 )1540 — Yes No | 609-2125-ND 5.86 3.91 3.50 | HM2P07PD5110N9LF 
110 )1540 — Yes | Yes | 609-2126-ND 6.52 4.34 3.89 | HM2P07PD5111N9LF 
110 )15.40 — Yes No | 609-2127-ND 10.02 6.89 6.27 | HM2P07PK5110GFLF 
110 )15.40 — Yes | Yes | 609-2128-ND 8.20 5.58 5.02 | HM2P07PK5114GFLF 
110 (1540 — No Yes | 609-2134-ND 6.52 4.34 3.89 | HM2P70PDE121N9LF 
| | —- — No No | 609-2131-ND 3.72 2.31 2.10 | HM2PO9PD5110N9LF 
56) - — No Yes | 609-2132-ND 4.09 2.54 2.30 | HM2PO9PD5111N9LF 
Right Angle Headers 
3 125); - — No No | 609-2123-ND 25.47 19.11 17.84 | HM2J08PE5110N9LF 
10; -— — Yes No | 609-2122-ND 17.88 13.01 11.59 | HM2J07PE5110N9LF 
4/5 | - — No No | 609-2124-ND 11.90 8.63 7.67 | HM2JO9PE5110NOLF 
Vertical Receptacles 
10; -— — Yes No | 609-2154-ND 9.76 6.72 6.11 | HM2S10PE5100N9LF 
5 10; -—- — Yes | Yes | 609-2155-ND 10.42 7.39 6.80 | HM2S10PE5101N9LF 
125);—- — No No | 609-2152-ND 16.91 11.28 10.22 | HM2S02PE5100N9LF 
125); —- — No Yes | 609-2153-ND 16.29 11.85 10.74 | HM2S02PE5101N9LF 
6) 5) - No No | 609-2156-ND 6.21 3.91 3.51 | HM2S30PE5100N9LF 
5 |/—- — No Yes | 609-2157-ND 6.60 4.57 4.05 | HM2S30PE5101N9LF 
Right Angle Receptacles 
110 | 20.30 11.40] Yes No | 609-2137-ND 8.51 5.36 4.83 | HM2R01PA5100N9LF 
110 | 20.30 11.40} Yes | Yes | 609-2138-ND 5.49 3.56 3.26 | HM2R01PA5108N9LF 
110 | 20.30 11.40] Yes No | 609-2143-ND 911 5.63 4.97 | HM2R10PA5100N9LF 
110 | 20.30 11.40} Yes | Yes | 609-2144-ND 8.05 5.71 5.04 | HM2R10PA5108N9LF 
176 | 22.30 17.40] Yes No | 609-2148-ND 15.38 10.71 9.70 | HM2R87PA8100N9LF 
7 | 176 | 22.30 17.40] Yes No | 609-2147-ND 16.49 12.00 10.87 | HM2R81PA8100N9LF 
176 | 23.20 17.40} Yes | Yes | 609-2149-ND 11.80 8.36 7.70 | HM2R87PA810FNOLF 
125 | 20.30 11.40} No No | 609-2139-ND 9.31 6.09 5.38 | HM2R02PA5100N9LF 
125 | 20.30 11.40} No Yes | 609-2140-ND 5.54 3.69 3.31 | HM2R02PA5108N9LF 
200 | 22.30 17.40] No No | 609-2150-ND 16.26 11.31 10.25 | HM2R88PA8100N9LF 
200 | 23.20 17.40] No Yes | 609-2151-ND 11.10 7.87 7.00 | HM2R88PA810FNOLF 
5 )/—- — No No | 609-2141-ND 5.10 2.98 2.73 | HM2R03PA5100N9LF 
3/5} -— No Yes | 609-2142-ND 3.46 2.14 1.89 | HM2RO3PA5108N9LF 
5 )—- — No No | 609-2145-ND 5.44 3.18 2.91 | HM2R30PA5100N9LF 
56 |/- — No Yes | 609-2146-ND 5.50 3.57 3.26 | HM2R30PA5108N9LF 


Metral® 


FCI’s Metral series is a high-speed 2mm backpanel connector system consisting of right-angle receptacles and vertical 
headers. The Metral series features a unique stripline structure in the receptacle and outer ground shields in the header. 
The stripline structure allows the Metral series to have improved signal performance when routed in either a single-ended 
or a differential pair configuration. 

Materials: * Housing: High-temperature, glass filled LCP, UL94V-0 * Receptacle Contacts: Beryllium-copper * Header 
Pins: Phosphor-bronze * Ground Shields: Phosphor-bronze * Contact Area: Selective gold over nickel * Press-Fit Tails: 
Tin Mechanical Performance: * Mating Force: 0.55N maximum per contact pair including ground and shield contacts 
© Withdrawal Force: 0.20N minimum per contact pair including ground and shield contacts Electrical Performance: 
© Operating Temperature: -55°C ~ 105°C * Current Rating: 1A when all contacts are powered or 3A when one contact 
is powered at a 30°C maximum temperature rise * Contact Resistance: 20mQ maximum Insulation Resistance: 
1000MO minimum Applications: * Communications: Transmissions, Access, Switches, Routers * Data: Servers, Storage 
Enclosures * Misc: Rack-based systems 


No. of | No. of Dimensions - mm Digi-Key Price Each FCI 
Fig.| Pos. | Rows | A B c Part No. 1 25 100 Part No. 
Vertical Headers 
24 4 (11.93 15.80 17.00| 609-2492-ND 2.84 1.63 1.41 | 70232-111LF 
30 5 11.88 17.80 17.00] 609-2490-ND 9.67 6.66 6.05 | 55003-101003LF 
30 5 11.88 17.80 17.00] 609-2491-ND 5.15 3.29 3.00 | 55003-101004LF 
30 5 11.88 17.80 17.00] 609-2498-ND 4.82 3.02 2.76 | 84817-101001LF 
1 30 5 (11.93 17.80 17.00| 609-2502-ND 3.62 217 1.91 | 89006-110LF 
48 4 [23.93 15.80 17.00| 609-2493-ND 4.20 2.61 2.36 | 70233-111LF 
60 5 (23.93 17.80 17.00| 609-2503-ND 3.66 2.26 1.99 | 89007-110LF 
96 8 (23.88 24.15 17.00] 609-2497-ND 14.06 10.23 9.27 | 74983-102001LF 
96 4 {47.93 15.80 17.00] 609-2494-ND 6.90 478 4.23 | 70234-111LF 
Right Angle Receptacles 
24 4 {11.95 21.15 9.35 | 609-2499-ND 3.33 1.95 1.70_|_88945-102LF 
30 5 111.95 23.15 11.35] 609-2504-ND 4.13 2.33 2.11 | 89047-102LF 
30 5 11.98 23.70 10.80] 609-2495-ND 8.61 6.10 5.38 | 73981-102LF 
30 5 11.98 23.85 10.80] 609-2488-ND 7.70 5.24 4.72 | 52057-102LF 
2 30 5 (11.98 23.85 10.80 | 609-2489-ND 8.03 5.46 4.82 | 52057-302LF 
48 4 [23.95 21.15 9.35 | 609-2500-ND 5.72 3.46 3.16 | 88946-102LF 
60 5 (23.95 23.15 11.35| 609-2505-ND 6.39 4.26 3.82 | 89093-102LF 
96 4 {47.95 21.15 9.35 | 609-2501-ND 9.32 6.10 5.38 | 88947-102LF 
96 8 23.98 29.70 16.80] 609-2496-ND 25.08 19.19 17.56 | 74981-102LF 
96 8 [23.98 29.70 16.80| 609-2487-ND 22.82 16.60 14.79 | 10041744-102LF 
Vertical Power Header 
3 | 10 5 [17.80 11.93 17.00] 609-2507-ND 6.90 4.27 3.83 | 89099-110LF 
Right Angle Power Receptacle 
4 | 10 5 [23.14 11.95 13.30] 609-2506-ND 5.68 3.01 2.76 | 89096-102LF 


PCI Express™ 
Card Edge Connectors 


These 1.0mm pitch, vertical card edge connectors are used to implement the evolutionary PCI Express strategy in ATX 
or ATX-based desktop PCs and server systems. The connector family offers 1 to 16 high-speed serial PC| Express Lanes. 
Each serial lane supports 2.5 Gbps data rate (per direction). The connector family supports x1, x4, x8, or x16 link widths 
to suit different bandwidth requirements. All connectors support the PCI Express signal and power requirements, as well 
as auxiliary signals at the interface between system board and add-in card hardware. 

Materials: * Contact Base Metal: Copper alloy »* Contact Area Finish: Gold over nickel * Solder Area Finish: Tin over 
nickel * Housing Material: High-temperature thermoplastic (UL 94V-0) Color: Black * Metal Board Locks: Copper alloy 
* Board Locks Finish: Tin over nickel Electrical Performance: * Contact Resistance: 30mQ maximum initially with 10mQ 
maximum change after environmental exposures * Current Rating: 1.1A minimum per pin for the 7 power pins and 7 
nearest ground pins Mechanical Performance: « Durability Rating: 50 cycles minimum 


No. Tail Price 
of | Peg |Length| Dimensions - (mm) | Digi-Key Each FCI 
Fig.| Pos. | Opt. §| (mm) | A B C_ | Part No. 1 25 100 | Part No. 
PCI Express 

36 0 2.30 | 25.00 8.80 11.25 | 609-1960-ND 1.09 60 51 | 10018783-10000TLF 
64 0 2.30 |39.00 8.80 11.25 | 609-1961-ND 2.04 1.11 .97 | 10018783-10001TLF 
98 0 2.30 |56.00 8.80 11.25 | 609-1962-ND 2.53 1.50 1.33 | 10018783-10002TLF 
164| 0 2.30 [89.00 8.80 11.25 | 609-1963-ND 2.82 1.73 1.51 | 10018783-10003TLF 

1 36 0 3.10 | 25.00 8.80 11.25 | 609-1964-ND 1.09 60 51 | 10018783-10010TLF 
64 0 3.10 | 39.00 8.80 11.25 | 609-1965-ND 1.68 91 80 | 10018783-10011TLF 
98 0 3.10 |56.00 8.80 11.25 | 609-1966-ND 2.08 1.23 1.06 | 10018783-10012TLF 
164/ 0 3.10 | 89.00 8.80 11.25 | 609-1967-ND 2.82 1.73 1.51_| 10018783-10013TLF 
36 0 2.30 [25.00 8.80 11.25 | 609-1968-ND 14 38 32 | 10018783-10100TLF 
64 0 2.30 [39.00 8.80 11.25 | 609-1969-ND 1.31 13 61 | 10018783-10101TLF 


§ Peg Options: 0 - Plastic Pegs, 1 - Metal Board Locks, 


2 - Single Plastic Pegs, 3 - Metal and Plastic Compound (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


FCi pci express™ Card Edge Connectors (cont) SAS (Serial-Attached SCSI) 


SAS was developed to address 1/0 and direct attach storage requirements that traditional SCSI cannot meet. It provides 


No. Tail Price universal interconnect with SATA, while offering logical SCS! compatibility along with SCSI reliability, performance and 
of | Peg |Length| Dimensions - (mm)| Digi-Key Each FCI manageability. 

Fig.| Pos. | Opt. § | (mm) | A B C | Part No. 1 25 100 | PartNo. Features: * High density serial data transmission at 1.5 ~ 3.0Gb/sec. * Dual port signal and power combined disk drive 
98 0 2.30 |56.00 8.80 11.25 | 609-1970-ND 1.62 90 77 | 10018783-10102TLF device 1/0 * Two different pairs per port * Three different voltage levels power (15 pins) * Combined signal/power 
164| 0 | 2.30 |89.00 8.80 11.25 | 609-1971-ND 1.84 1.09.94 | 10018783-10103TLF receptacle for direct device plug-up * Guide pegs for blind mate * FMLB for hot plugging capability * SAS receptacles 
36 | 0 | 3.10 |25.00 880 11.25 | 609-1972-ND ‘94.48 41 | 10018783-10110TLF also accept SATA drives 
64 | 0 | 3.10 39.00 880 11.25 | 609-1973-ND 4.31.73 61 | 10018783-10111TLF be cramer : es 
98 0 310 156.00 8.80 11.25 | 609-1974-ND 1.57 85 75 | 10018783-10112TLE Applications: * Next generation disk drive connection * Servers RAID storage systems * Embedded computing devices 
164|_ 0 | 3.10 |89.00 8.80 11.25 | 609-1975-ND 2.02 1.16 1.03 | 10018783-10113TLF 
98 | 0 | 2.54 [56.00 8.80 11.25 | 609-1976-ND 1.62.90 77 | 10018783-10122TLF 
36 | 0 | 2.30 |25.00 880 11.25 | 609-1977-ND ‘50.26 21 ‘| 10018783-10200TLF 
64} 0 | 230 39.00 880 11.25 | 609-1978-ND 85 45 38 | 10018783-10201TLF 
98 | 0 | 230 |56.00 880 11.25 | 609-1979-ND 4.02 57 48 | 10018783-10202TLF 
164| 0 | 230 |89.00 8.80 11.25 | 609-1980-ND 1.14.62 54 | 10018783-10203TLF 
36 | 0 | 3.10 |25.00 880 11.25 | 609-1981-ND ‘87.42.35 | 10018783-10210TLF 
64} 0 | 310 39.00 880 11.25 | 609-1982-ND 91 46 39 | 10018783-10211TLF 
98 | 0 | 310 |56.00 880 11.25 | 609-1983-ND 1.36 71 62 | 10018783-10212TLF 
i64| 0 | 3.10 |89.00 8.80 11.25 | 609-1984-ND 1.93 1.08 93 | 10018783-10213TLF 
36 | 1 | 2.30 |25.00 880 11.25 | 609-1985-ND 1.13 63.53 | 10018783-11000TLF 
98 | 1 | 230 [56.00 8.80 11.25 | 609-1986-ND 2.24 1.25 1.09 | 10018783-11002TLF 
36 | 1 | 310 |25.00 880 11.25 | 609-1987-ND 1.25. 64 54 | 10018783-11010TLF 
64} 1 | 310 |39.00 880 11.25 | 609-1988-ND 1.81 98 84 | 10018783-11011TLF 
98 | 1 | 310 |56.00 880 11.25 | 609-1989-ND 212 1.25 1.08 | 10018783-11012TLF 
i64|_1 | 3.10 |89.00 8.80 11.25 | 609-1990-ND 3.04 1.80 1.60 | 10018783-11013TLF 
36 | 1 | 2.30 |25.00 880 11.25 | 609-1991-ND 78.39.31 | 10018783-11100TLF 
64} 1 | 230 |39.00 880 11.25 | 609-1992-ND 1.36 75 63. | 10018783-11101TLF 
98 | 1 | 230 |56.00 880 11.25 | 609-1993-ND 1.64 92 79 | 10018783-11102TLF 
164|_1 | 2.30 |89.00 8.80 11.25 | 609-1994-ND 2.06 1.19 1.05 | 10018783-11103TLF 
36 | 1 | 310 |25.00 880 11.25 | 609-1995-ND ‘99 51 43 | 10018783-11110TLF 
64} 1 | 310 39.00 880 11.25 | 609-1996-ND 4.31 73 61 | 10018783-11111TLF 
i64|_1 | 3.10 |89.00 8.80 11.25 | 609-1997-ND 2.06 1.19 1.05 | 10018783-11113TLF 
36 | 1 | 2.30 |25.00 8.80 11.25 | 609-1998-ND 72.36 .29 | 10018783-11200TLF 
64} 1 | 230 39.00 880 11.25 | 609-1999-ND 4.01 51 41 | 10018783-11201TLF 
98 | 1 | 230 [56.00 8.80 11.25 | 609-2000-ND 1.20.62 52 | 10018783-11202TLF 
36 | 1 | 3.10 |25.00 880 11.25 | 609-2001-ND 72.36.29 | 10018783-11210TLF 
64 | 1 | 3.10 39.00 880 11.25 | 609-2002-ND 4.01 51 41 | 10018783-11211TLF 
98 | 1 | 310 |56.00 880 11.25 | 609-2003-ND 4.20 62. ~—-.52 | 10018783-11212TLF 
i641 | 3.10 |89.00 8.80 11.25 | 609-2004-ND 1.41.78 __.66 | 10018783-11213TLF 
36 | 2 | 2.30 |25.00 880 11.25 | 609-2005-ND 1.20.62 52 | 10018783-12000TLF 
164| 2 | 230 |89.00 8.80 11.25 | 609-2006-ND 2.96 1.78 1.55 | 10018783-12003TLF 
98 | 2 | 3.10 [56.00 8.80 11.25 | 609-2007-ND 2.20 1.23 1.08 | 10018783-12012TLF 
64 | 2 | 2.30 [39.00 8.80 11.25 | 609-2008-ND 97.48 40 | 10018783-12201TLF 
36 | 0 | 2.30 |25.00 880 11.25 | 609-2009-ND 7.04.58 49 | 10018784-10000TLF 
64 | 0 | 230 |39.00 880 11.25 | 609-2010-ND 1.57 85 75 | 10018784-10001TLF 
98 | 0 | 230 |56.00 880 11.25 | 609-2011-ND 4.90 1.12 97 | 10018784-10002TLF 
164| 0 | 230 |89.00 8.80 11.25 | 609-2012-ND 2.70 1.66 1.44 | 10018784-10003TLF 
36 | 0 | 3.10 |25.00 880 11.25 | 609-2013-ND 1.40.77 65 | 10018784-10010TLF 
64} 0 | 3.10 39.00 880 11.25 | 609-2014-ND 1.57 85 75 | 10018784-10011TLF 
98 | 0 | 3.10 |56.00 880 11.25 | 609-2015-ND 1.96 1.16 1.00 | 10018784-10012TLF No. Price 

1 |164| 0 | 3.10 [89.00 8.80 11.25 | 609-2016-ND 2.60 1.56 1.36 | 10018784-10013TLF of Dimensions - (mm) Digi-Key Each FCI 
36 | 0 | 2.30 |25.00 880 11.25 | 609-2017-ND ‘67.33.28 | 10018784-10100TLF Fig.|Pos.| A B ¢ | PartNo. 1 25 100 | Part No. 

64} 0 | 230 39.00 880 11.25 | 609-2018-ND 1.37.76 64 | 10018784-10101TLF - 
98 | 0 | 230 |56.00 880 11.25 | 609-2019-ND 1.80 1.00 86 | 10018784-10102TLF lugs — Vertical PC Mount 
164| 0 | 230 |89.00 8.80 11.25 | 609-2020-ND 259 1.49 1.32 | 10018784-10103TLF 32 | 57.14 5.10 9.95 | 609-1611-ND 4.29 258 2.25) 10053670-001LF 
36 | 0 | 310 [25.00 880 11.25] 609-2021-ND 110.54 46 | 10018784-10110TLF 32 | 57.14 5.10 9.95 | 609-1612-ND 4.29 258 = 2.25) 10053670-002LF 
64} 0 | 3.10 39.00 880 11.25 | 609-2022-ND 1.37.76 64 | 10018784-10111TLF 32) 57.14 5.10 9.95) 609-1603-ND 3.75 233 2.11) 10044625-001LF 
98 | o | 310 |56.00 880 11.25 | 609-2023-ND 1.53 85 73 | 10018784-10112TLF 32 | 57.14 5.10 9.95 | 609-1604-ND 3.60 2.22 1.96 | 10044625-002LF 
164| 0 | 340 |89.00 8.80 11.25 | 609-2024-ND 2.59 1.53 1.32 | 10018784-10113TLF 4 | 32) 5714 5.10 9.95 | 609-1605-ND 3.84 2.28 2.04) 10044625-003LF 
36 | 0 | 2.30 |25.00 880 11.25 | 609-2025-ND 46.23 19 | 10018784-10200TLF 32) 57.14 5.10 9.95) 609-1606-ND 3.72 2.28 1.98) 10044625-004LF 
64] 0 | 230 [39.00 8.80 11.25 | 609-2026-ND 88 43-36 | 10018784-10201TLF 32) 57.14 5.10 9.95 | 609-1607-ND 5.38 = 3.46 3.08) 10044625-102LF 
98 | 0 | 230 |56.00 880 11.25 | 609-2027-ND 112. 58 49 | 10018784-10202TLF 82] 57.14 5.10 9.95 | 609-1608-ND 5.38 3.46 = 3.08) 10044625-104LF 
164| 0 | 2.30 |89.00 8.80 11.25 | 609-2028-ND 87 _49_—_—42_ | 10018784-10203TLF 82} 57.14 5.10 9.95 | 609-1597-ND 359 2.22 1,96) 10028542-001LF 
36 | 0 | 3.10 [25.00 8.80 11.25 | 609-2029-ND 56.28 22 | 10018784-10210TLF 32] 5714 510 9.95 | 609-1598-ND 3.87 2.39 2.11 | 10028542-002LF 
64} 0 | 310 |39.00 880 11.25 | 609-2030-ND 83 © 43.35 | 10018784-10211TLF Plugs - Right Angle PC Mount 
98 0 3.10 |56.00 8.80 11.25 | 609-2031-ND 1.26 64 54 | 10018784-10212TLF 32 | 57.14 12.30 6.50 609-1600-ND 4.20 2.60 9.29 | 10035104-001LF 
164/ 0 3.10 [89.00 8.80 11.25 | 609-2032-ND 1.08 59 50 _| 10018784-10213TLF 2132] 57.14 12.30 6.50 | 609-1601-ND 4.27 2.64 2.32 | 10035104-002LF 
_ d oe ee on ee Ban ie ie 2 OO LOA OnE 32 | 57.14 12.30 6.50 | 609-1602-ND 4.20 2.60 2.29 | 10035104-003LF 
98 | 1 | 230 |56.00 880 11.25 | 609-2035-ND 218 1.18 1.04 | 10018784-11002TLF Plugs = Vertios! Surface| Mount 
164| 1 | 230 |89.00 8.80 11.25 | 609-2036-ND 291 1.73 1.53 | 10018784-11003TLF 29 | 55.34 4.00 12.00 | 609-1528-ND 2.75 1.64 1.47) 10023060-001LF 
36 | 1 | 310 [25.00 880 11.25 | 609-2037-ND 1.22 62.52 | 10018784-11010TLF 29 | 55.77 5.50 9.93 | 609-1547-ND 3.94 247 2.26 | 10045105-001LF 
64} 1 | 310 |39.00 880 11.25 | 609-2038-ND 4.70 92 79 | 10018784-11011TLF 29) 4535 5.50 8.40 | 609-1546-ND 280 1.72 1.54) 10041724-001LF 
98 | 1 | 3.10 [56.00 8.80 11.25 | 609-2039-ND 1.92 114 98 | 10018784-11012TLF 3 | 29] 45.75 5.50 8.40 | 609-1532-ND 2.44 1.45 1.29) 10031193-001LF 
36 | 1 [230 [25.00 880 11.25 | 609-2040-ND 98.49.41 ‘| 10018784-11100TLF 82) 57.14 5.10 9.95 | 609-1609-1-NDt 5.31 3.30 2.99) 10045646-001TRLF 
64] 1 | 230 [39.00 8.80 11.25 | 609-2041-ND 132 71 60 | 10018784-11101TLF 82) 57.14 5.10 9.95 | 609-1609-2-NDt 2561.30/1000 10045646-O01TRLF 
98 | 1 | 2.30 |56.00 8.80 11.25 | 609-2042-ND 1.61 91.75 | 10018784-11102TLF 32) 57.14 510 9.95 | 609-1610-1-NDt 5.31 3.30 2.99) 10045646-002TRLF 
164| 1 | 2.30 [89.00 8.80 11.25 | 609-2043-ND. 212 1.18 1.04 | 10018784-11103TLF 32] 57.14 510 9.95 | 609-1610-2-ND+ 2561.30/1000 10045646-002TRLF 
36 | 1 | 310 |25.00 880 11.25 | 609-2044-ND ‘98.4941 ‘| 10018784-11110TLF Plug - Right Angle Surface Mount 
64 1 3.10 |39.00 8.80 11.25 | 609-2045-ND 1.32 Gil 60 | 10018784-11111TLF 4] 29] 52.00 12.85 4.40 609-1534-ND 2.67 1.61 1.40 | 10034524-001LF 
98 | 1 | 310 |56.00 880 11.25 | 609-2046-ND 4.61 91 75 | 10018784-11112TLF Receptacles - Vertical PC Mount 
ef eee et 29] 4273 7.00 985 | 609-1548-ND 5.64 3.76 3.37 | 10045782-001LF 
64 | 1 | 230 |39.00 880 11.25 | 609-2049-ND ‘92 4538 | 10018784-11201TLF 29) 4350 465 (9.65 Bea BBG) 628) “sind ) 100St042 QUITE 
29) 4575 550 9.85 | 609-1529-ND 286 1.75 1.52) 10031077-001LF 
98 | 1 | 230 |56.00 880 11.25 | 609-2050-ND 1.06 53 45 | 10018784-11202TLF 
164| 1 | 230 [89.00 880 11.25|609-2051-ND 116 —_.64__54 | 10018784-11203TLF 5 | 23) 45:78 (550 9.85 Rage Ne 557 3.62 8.31 | 10031077-008LF 
36 | 1 | 310 [25.00 8.80 11.25 | 609-2052-ND 65.32.26 | 10018784-11210TLF 29) 45.75 5.50 = 9.85608 1581-ND 5.87 362 3.31 | 10031077-011LF 
64| 1 | 310 |39.00 880 11.25 | 609-2053-ND 93 45 ~—-.38 | 10018784-11211TLF 29 | 45.75 5.50 9.85 | 609-1526-ND 1.80 1.03.90) 10018182-001LF 
98 | 1 | 310 |56.00 880 11.25 | 609-2054-ND 1.08 53 45 | 10018784-11212TLF 29 | 45.75 5.50 9.85 | 609-1527-ND 481 3.01 2.76 | 10018182-011LF 
164|_1 | 3.10 |89.00 8.80 11.25 | 609-2055-ND 4.27.65 55 | 10018784-11213TLF 32 | 53.54 8.50 8.85 _| 609-1545-ND 8.46 6.00 _5.29 | 10040812-001LF 
164] 3 | 3.10 |92.00 8.80 10.20] 609-2062-ND 2.95 1.60 1.40 | 10046742-11113TLF Receptacles - Vertical Hybrid (SMT and PCB) 
164] 3 | 310 |92.00 8.80 10.20) 609-2063-ND 158 90 74 | 10046742-11213TLF 29] 4273 850 9.85 | 609-1541-ND 796 542 4.88] 10036876-003LF 
164] 3 | 230 |92.00 8.80 10.20) 609-2064-ND 1.62 90 76 | 10046742-11223TLF 29| 4273 850 9.85 | 609-1540-ND 5.20 3.31 3.03 | 10036876-003CLF 
164] 3 | 310 |92.00 8.80 10.20) 609-2065-ND 4.62 90 76 | 10046742-31213TLF 29 | 4273 850 9.85 | 609-1539-1-NDt 5.51 3.51 3.21) 10036876-003C-TRLF 
164| 3 | 2.30 |92.00 8.80 10.20 | 609-2066-ND 1.62.90 76 | 10046742-31203TLF 6) 29] 4273 850 9.85 | 609-1539-2-ND+ 813.91/280 40036876-003C-TRLF 
280} 0 2.54 |149.00 8.80 11.25 | 609-2067-ND 6.72 4.48 4.01 | 10057596-10020TLF 29 | 42.73 8.50 9.85 609-1543-ND 5.07 3.17 2.90 | 10036876-013LF 
280| 0 3.10 [149.00 8.80 11.25 | 609-2068-ND 5.17 3.22 2.91 | 10057596-10110TLF 29 | 42.73 8.50 9.85 609-1542-ND 5.07 3.17 2.90 | 10036876-013CLF 
PCI Express Super Slot 29 | 45.75 5.50 9.85 _| 609-1536-ND 4.82 3.01 2.76 |_10036312-001LF 
280] 1 | 23 1150.00 7.50 11.25 | 609-2056-ND 5.56 3.71 3.32 | 10037901-11100TLF Receptacles - Vertical Surface Mount 

2/280} 1 | 31 /150.00 7.50 11.25 | 609-2057-ND 5.35 3.71 3.28 | 10037901-11110TLF 29] 4575 550 1955 | 609-1544-ND 765 5.20 4.69] 10038334-001LF 

280; 1 | 31 |150.00 7.50 11.25 | 609-2058-ND 449 2.81 2.57 | 10037901-11210TLF 7/29) 45.75 550 9.85 | 609-1533-ND 5.57 3.62 3.31) 10031567-001LF 
PCI Express Retention Mechanism 29 | 4575 550 9.95 _| 609-1537-ND 2.29 1.36 1.20 | 10036355-001LF 
Green) — | — [23.00 1250 16.00] 609-2059-ND 41.20.16 ‘| 10042618-001LF Receptacles - Right Angle Surface Mount 

3 |Blue] — | — 23.00 1250 16.00 | 609-2060-ND 35 17 44 | 10042618-002LF 3 | 29] 47.00 1420 368 J 609-1538-ND 1.90 148 1.07 | 10036587-001LF 
Black} — | — |23.00 1250 16.00) 609-2061-ND 39° =©=.19 46 | 10042618-003LF 29] 4900 14.70 4.76 | 609-1535-ND 5.57 3.62 3.31) 10035202-001LF 

§ Peg Options: 0 - Plastic Pegs, 1 - Metal Board Locks, 2 - Single Plastic Pegs, 3 - Metal and Plastic Compound t Cut Tape + Tape and Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 431 


Serial ATA (SATA) provides data speeds up to 3Gbits per second while utilizing a smaller number of contacts. SATA is the next generation standard 


a 
F< J SATA Co nn ecto rs interface for all mainstream storage, data, notebook, and desktop applications. 
SATA provides many significant advantages over the current parallel ATA standard. Improved density, along with lower voltage transmission eliminates 
the requirement for bulky ribbon cables. The result is much better airflow through the device utilizing this interconnect. In addition, SATA utilizes a first 
mate, last break contact arrangement for hot plugging capability. 


No. of Dimensions - mm Digi-Key Price Each FCI 
Fig. | Positions A B Cc Part No. 1 25 100 | Part No. 

Receptacle Right Angle SMT 
42.40 10.70 5.42 | 609-1028-ND 3.15 1.95 1.72 | 10029364-001LF 
1 22 49.00 13.00 3.50 | 609-1029-ND 2.24 1.33 1.18 | 10031569-001LF 
42.40 10.70 5.50 | 609-1035-ND 5.65 3.67 3.36 | 10034814-001LF 

Receptacle Vertical PC Mount 
40.43 5.00 8.15 | 609-1030-ND 3.72 2.31 2.10 | 10017660-001LF 
2 09 40.43 5.00 8.15 | 609-1031-ND 8.44 5.17 4.49 | 10017660-002LF 
40.43 5.00 8.15 | 609-1032-ND 3.72 2.31 2.10 | 10022676-001LF 
40.43 5.00 8.15 | 609-1033-ND 4.81 2.99 2.71 | 10022676-002LF 

Receptacle Vertical SMT 
3 09 45.75 5.50 8.15 | 609-1034-ND 3.29 1.79 1.60 | 10029065-001LF 
55.77 5.50 8.15 | 609-1036-ND 5.52 3.58 3.27 | 10045103-001LF 
Cable Receptacle Vertical PC Mount 

4 22 43.50 3.80 8.15 | 609-1037-ND 3.06 1.88 1.63 | 10043820-001LF 


Samlec One-Piece Interface Connectors Fs Series = 


Specifications: Insulator Material: Liquid Crystal Polymer No. of Dimensions mm (inches) Digi-Key Price Each Samtec 
Contact Material: BeCu Current Rating: 1A @ 80°C ambient Pos. | Segments A B Part No. 1 10 100 Part No. 
Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Plating: Au 3.0 (0.12) SAM8052-ND 6.56 4.99 4.28 FSI-110-03-G-D-E-AD 
over 50)” (1.27um) Ni 20 1 42.09 (1.66) 6.0 (0.24) SAM8053-ND 6.82 5.25 4.40 FSI-110-06-L-D-E-AD 
10.0 (0.39) SAM8054-ND 7.00 5.38 4.51 FSI-110-10-L-D-E-AD 
3.0 (0.12) SAM8055-ND 7.52 5.78 4.85 FSI-120-03-G-D-E-AD 
40 2 62.09 (2.45) 6.0 (0.24) SAM8056-ND 7.83 6.16 5.17 FSI-120-06-L-D-E-AD 
10.0 (0.39) SAM8057-ND 8.26 6.35 5.33 FSI-120-10-L-D-E-AD 
3.0 (0.12) SAM8058-ND 8.19 6.30 5.28 FSI-130-03-G-D-E-AD 
60 3 82.09 (3.23) 6.0 (0.24) SAM8059-ND 8.75 6.73 5.65 FSI-130-06-L-D-E-AD 
10.0 (0.39) SAM8060-ND 9.00 6.80 5.80 FSI-130-10-L-D-E-AD 
3.0 (0.12) SAM8061-ND 9.72 7.35 6.16 FSI-140-03-G-D-E-AD 
80 4 102.09 (4.02) 6.0 (0.24) SAM8062-ND 9.72 7.88 6.60 FSI-140-06-L-D-E-AD 
10.0 (0.39) SAM8063-ND 10.04 8.13 6.82 FSI-140-10-L-D-E-AD 
3.0 (0.12) SAM8064-ND 10.27 8.32 6.97 FSI-150-03-G-D-E-AD 
100 5 122.09 (4.81) 6.0 (0.24) SAM8065-ND 11.05 8.68 7.50 FSI-150-06-L-D-E-AD 
10.0 (0.39) SAM8066-ND 11.38 8.95 7.73 FSI-150-10-L-D-E-AD 


Compact PCI Connectors 


CONEC® is a member of the PICMG Group and has 
developed the 47-position power connector types, 
adhering to the specifications outlined in PICMG 
2.11 R1.0. Telcom, datacom, computer, medical, 
instrumentation and industrial control manufacturers 
are implementing the Compact PCI Bus structure. 
“PCI” as it is known today stands for Peripheral 
Component Interconnect. 


Material and Finishes: «Insulator: Glass filled 
plastic, UL 94V-0 Contacts: High precision 
machined copper alloy » Plating: Gold flash over 
nickel Electrical Characteristics: * Contact 
Current Ratings: CPH38: Size 16 Power Contacts: 
Positions 36, 37 and 38: 40A continuous, Positions 
1-20: 28A Continuous per UL 1977; Size 20 signals 
contacts: 3A nominal rating CPH47: Size 16 Power 
Contacts: Positions 45, 46 and 47: 40A continuous, 
Positions 1-20: 28A Continuous per UL 1977; Size 
22 signals contacts: 3A nominal rating * Insulation 
Rating: 5GQ ¢Mechanical Operations: 250 
Cycles * Working Temperature: -55°C ~ 125°C 


TECHNOLOGY IN CONNECTORS” 


This newly developed architecture and system layout allows 
manufacturers of telecom equipment a new standard for 
designing systems (PICMG 3.0). ATCA stands for: Advanced 
Telecommunications Computing Architecture. The basic structure 
is utilizing a modular concept. Application of this new structured 
approach allows various module designs that are compatible in 
layout and mechanical installation. CONEC manufactured the power 
connectors for the ATCA System which are used in Zone 1. 

Material and Finishes: ¢ Insulator: Glass filled Plastic, UL 94V-0 
¢ Contacts: High precision machined Copper Alloy «Plating: 30 
micro inch, Gold over Nickel 

Electrical Characteristics: * Size 16 Power Contacts: 30A contin- 
uous all contacts under load per UL 1977; Size 22 Signal Contacts: 
2A nominal rating * Insulation Resistance: 5GQ »+ Mechanical 
Operations: 250 Cycles * Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


No. of Digi-Key Price Each CONEC No. of Digi-Key Price Each CONEC 
Fig. | Positions | Termination | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | Positions | Style | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Right Angle — Male Connector Right Angle 
F 30 Press Fit | 626-1266-ND 21.32 17.38 14.93 | ATC30W08MAE1S5X 1 38 Male | 626-1272-ND 9.95 7.65 6.41 | CPH38W23MARARK9X 
30 Solder Pin_| 626-1267-ND 17.69 13.91 11.66 | ATC30WO8MARCS5X 2 47 Male | 626-1270-ND 11.86 9.33 7.82 | CPH47W23MARASK9X 
Straight — Female Connector Straight 
2 30 Press Fit | 626-1268-ND 19.53 15.35 13.26 | ATC30W08FGE1S5X 3 38 Female | 626-1273-ND 20.39 16.03 13.84 | CPH38W23FGE3SK9X 
30 Solder Pin_| 626-1269-ND 20.83 16.37 14.14 | ATC30WO8FGRCS5X 4 47 Female | 626-1271-ND 22.64 18.46 15.85 | CPH47W23FGE3SK9X 


Din Connectors 


Specifications: * Molding Material: PBTP (Polyester) * Flammability: UL 94 V-0 * Material Contacts: Copper Alloy * Working 
Current: 2A * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C » Quality Class: 50 Mating Cycles 


No. of No. of Digi-Key Price Each CONEC 
Fig. Rows Positions Style Part No. 1 10 100 Part No. 
Right Angle 
i 3 64 Male 626-1274-ND 3.54 2.44 1.99 121A10139X 
2 3 64 Female 626-1280-ND 6.48 4.80 3.97 122A10849X 
1 3 96 Male 626-1275-ND 3.97 2.74 2.24 121A10149X 
2 3 96 Female 626-1281-ND 7.05 5.22 4.32 122A10859X 
Straight 

3 3 64 Male 626-1278-ND 4.42 3.09 2.53 121A10559X 
4 3 64 Female 626-1276-ND 5:17 3.67 3.01 122A10299X 
3 3 96 Male 626-1279-ND 5.93 4.34 3.54 121A10569X 
4 3 96 Female 626-1277-ND 5.54 4.05 3.31 122A10309X 


More Product Available Online: www.digikey.com 
432 1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


= Tyco Electronics ame NEW! HDMI™ Connectors and Cable Assemblies 


Authorized Distributor 


HDMI High-Definition Multimedia Interface connector is the next generation interface for consumer electronics products such 
as digital television, set-top boxes and DVD players. HDMI supports standard, enhanced, or high-definition video, plus multi- 


channel audio on a single cable. Features: ¢ Full shielding for ESD protection and lead-free process capable * 19 positions and 1 


5 Gigabits/second of bandwidth to support video and multi-channel audio in a single cable * Durability: 10,000 cycles 


Mictor Connectors - SMD 


minimum nickel Ratings: * Voltage: 30VAC » Current: Signal 1.0 amp, fully derated grounded; 7.6 amps, fully derated * Temperature: -55°C ~ 125°C 


Digi-Key Price Each Tape & Reelt | AMP 
Fig. | Description Part No. 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
HDMI Receptacles 

SMT R/A without Flange A35071CT-ND$ 426 3.55 2.84 | 300 | 707.16 | 1747981-1 
SMT R/A with Standard Flange | A35072-ND 5.73 4.78 = 3.82 | — —| 1-1747981-1 
2 | SMT R/A with Standard Flange | A35073-ND 5.73 4.78 3.82} — — | 1-1747981-2 
SMT R/A with HI Flange A35074CT-ND$ 438 3.65 — | 170 | 412.01 | 2-1747981-3 

3_| Thru Hole R/A A35075-ND 5.73 4.78 3.82 | — —|1746679-1 

4 | HDMI Over E-SATA A35076-ND 675 563 450 | — — | 1888540-1 

Cable Assemblies 

HDMI to DVI 2 Meters A35083-ND 24.86 19.34 15.47 | — —| 1770020-1 

HDMI to DVI 3 Meters A35084-ND 27.23 21.18 16.94 | — —| 1770020-2 

5 HDMI to DVI .25 Meters A35085-ND 17.73, 13.79 11.04 | — —| 1770020-3 

HDMI to DVI .5 Meters A35086-ND 18.77 14.60 11.68 | — —| 1770020-4 

HDMI to DVI .75 Meters A35087-ND 18.25 14.20 11.36 | — —| 1770020-5 

HDMI to DVI 1 Meter A35088-ND 20.79 16.17 12.94 | — —|1770020-6 

HDMI to HDMI 2 Meters A35077-ND 20.72 16.12 12.90 | — —|1770019-1 

HDMI to HDMI 3 Meters A35078-ND 23.92 18.61 14.89 | — —| 1770019-2 

6 HDMI to HDMI .25 Meters A35079-ND 13.68 10.64 852) — —| 1770019-3 

HDMI to HDMI .5 Meters A35080-ND 19.15 14.90 11.92) — —| 1770019-4 

HDMI to HDMI .75 Meters A35081-ND 15.89 12.36 989) — —|1770019-5 

HDMI to HDMI 1 Meter A35082-ND 20.66 16.07 12.86 | — — | 1770019-6 

t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. $ Cut Tape 
Material: * Housing: Liquid crystal polymer, black * Contacts: Copper alloy * Ground Bus: Phosphor bronze «Finish: Gold Plating * Contacts and 

Ground Bus: Duplex plated 0.00076(.000030) minimum gold in mating area with entire contact and ground bus underplated .00178 (.000070) HS 


No. of | Dim. - Inches (mm) Distance Between Digi-Key Price Each AMP. 
Pos. A First and Last Position Part No. fl 25 100 | Part No. 
Fig. 1 - 1 Row of Pins, Series 767004 Receptacles 
38 1.00 (25.4) 450” A29126-ND 22.21 20.12 14.25 | 2-767004-2 
38 1.00 (25.4) 450” A32308-ND 20.75 18.80 13.32 | 2-5767004-2 
76 1.50 (38.1) .950" A32309-ND 39.51 35.79 25.35 | 2-5767004-3 
152 2.5 (63.5) 1.95” A32310-ND 67.18 60.84 43.10 | 2-5767004-5 
Fig. 2 - 2 Rows of Pins, Series 767007 Plugs 
38 1.00 (25.4) 450” A32311-ND 17.20 15.58 11.04 | 5767007-8 
76 1.50 (38.1) .950" A32312-ND 45.42 41.14 29.14 | 5767007-9 
152 2.5 (63.5) 1.95” A32313-ND 7719 69.92 49.53 | 1-5767007-1 
oa RoHS Compliant Parts Available 
a (parts other than indicated may be available as RoHS Compliant) 
BOYERNS 70AD Modular Contacts _ 
No. of Digi-Key Price Each Bourns 
Fig. Pos. Part No. 1 50 100 Part No. 
The Model 70AD Modular Contact is a low profile modular design connector that makes a high integrity, yet quickly Female SMT 
removable connection. 2 70ADJ-2-F-NDt 1.23 98 76 72] 70ADJ-2-FLO 
Applications: Rechargeable batteries and battery packs, battery chargers, cellular and portable phones, two-way radios, 3 70ADJ-3-F-ND 1.45 1.16 90 85 7O0ADJ-3-FLO 
laptop computers, etc. Materials and Finishes: Insulator: Glass reinforced thermoplastic; UL 94V-0 rated, black Contact: 1 4 70ADJ-4-F-ND+ 1.83 1.46 1.13 1.06 70ADJ-4-FLO 
Copper alloy Finish Underplating: Nickel Finish Contact Area: 30 in. Au over Ni (male), Precious metal (female) Finish 5 7OADJ-5-F-NDt 2.18 1.74 1.34 1.27 | 70ADJ-5-FLO 
Termination: Tin alloy (meets MIL-STD202, method 208) Electrical Operating Characteristics: Current Rating: DC 3A/ 6 7OADJ-6-F-NDf 2.55 2.04 1.57 1.48 | 70ADJ-6-FLO 
contact Voltage Rating: DC 30V (male) Contact Resistance: 25mQ maximum Dielectric Voltage: AC 500V Insulating Female SMT with Locator Pin 
Resistance: 400MQ minimum (male), 500MOQ minimum (female) Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Mechanical 2 70ADJ-2-F1-NDt 1.23 98 16 72 | 70ADJ-2-FL1 
Characteristics: Normal Force: 100 grams minimum (male) Durability: 5,000 cycles 3 7OADJ-3-F1-ND 1.45 1.16 90 85 | 70ADJ-3-FL1 
1 4 7O0ADJ-4-F1-NDt 1.83 1.46 1.13 1.06 | 70ADJ-4-FL1 
: : 5 7OADJ-5-F1-NDt 2.18 1.74 1.34 1.27 | 70ADJ-5-FL1 
Female Modular Contact Fig. 1 - Female Fig. 2 - Female 6 ZOADJ-6-F1-ND+ 255 2.04 157 1.48 7OADJ-6-FL1 
Surface Mount Through Hole Female Through-Hole - RoHS Compliant 
No. of | Dim. (mm) 2 7OADH-2-F-ND 1.23 98 76 72 | 70ADH-2-FLO 
Contacts | A 3 1.45 1.16 90 85 | 70ADH-3-FLO 
2 4 1.83 1.46 1.13 1.06 | 70ADH-4-FLO 
2 9.0 5 2.18 1.74 1.34 1.27 | 7O0ADH-5-FLO 
3 13.0 6 70ADH-6-F-ND 2.55 2.04 1.57 1.48 | 70ADH-6-FLO 
4 17.0 Male SMT 
5 21.0 |_-— B i 2 70ADJ-2-M-ND 1.30 1.04 80 76 | 70ADJ-2-MLO 
6 | 250 ; 3 70ADJ-3-M-ND 1.63 1.30 1.00 95 | 70ADJ-3-MLO 
Top View 3 4 70ADJ-4-M-ND+ 2.03 1.62 1.25 1.18 | 70ADJ-4-MLO 
5 70ADJ-5-M-ND 2.45 1.96 1.51 1.43 | 70ADJ-5-MLO 
6 70ADJ-6-M-ND+ 2.85 2.28 1.76 1.66 | 70ADJ-6-MLO 
Male SMT with Locator Pin 
Male Modular Contact Fig. 3 - Male Fig. 4 - Male 2 7OADJ-2-M1-NDt 7.30 1.04 80 76 7OADJ-2-ML1 
SurfeceMount Through Hole 3 7OADJ-3-M1-ND 1.63 1.30 1.00 95 | 7OADJ-3-ML1 
3 4 70ADJ-4-M1-NDt 2.03 1.62 1.25 1.18 | 70ADJ-4-ML1 
No. of | Dim. (mm) 5 70ADJ-5-M1-NDt 2.45 1.96 1.51 1.43 | 70ADJ-5-ML1 
Contacts A 6 7O0ADJ-6-M1-NDt 2.85 2.28 1.76 1.66 | 70ADJ-6-ML1 
2 77 Male Through-Hole — RoHS Compliant 
3 1 7 2 70ADH-2-M-ND 1.30 1.04 80 76 | 70ADH-2-MLO 
: 3 1.63 1.30 1.00 95 | 7OADH-3-MLO 
4 157 4 4 2.03 1.62 125 1.18 | 70ADH-4-MLO 
5 19.7 5 2.45 1.96 1.51 1.43 | 70ADH-5-MLO 
6 23.7 Top View 6 70ADH-6-M-ND 2.85 2.28 1.76 1.66 | 70ADH-6-MLO 
t+ RoHS Compliant 
y No. of | Digi-Key Price Each Bourns 
NEW! 70AA Modular Contacts ee aaa ; er fan 
Features: ¢ 2.54mm pitch and height * End-to-end stackable » Pick and place compatible * High cycle life Female Modular Contact 
Operating Characteristics: ELECTRICAL: ¢ Current Rating: 3A/contact * Voltage Rating: 60V »* Contact Resistance: 30mQ maximum 2 7OAAJ-2-FO-ND 50 40 36 7OAAJ-2-FO 
(25mQ maximum for Male) * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C MECHANICAL: « Durability: 10,000 cycles minimum 3 70AAJ-3-FO-ND 75 60 54 7OAAJ-3-FO 
Please see data sheet for full dimensions 4 TOAAJ-4-FO-ND 90 70 65 TOAAJ-4-FO 
5 7OAAJ-5-FO-ND 1.00 80 72 7OAAJ-5-FO 
Female Modular Contact Optional locating | Male Modular Contact HORIZONTAL — VERTICAL 6 7O0AAJ-6-FO-ND 1.18 94 85 7OAAJ-6-FO 
~ pin eNer ee | Female Modular Contact with Locating Pin 
No. of | Dim. (rum) No. of | Dim. (mm) coumarins 127 2 | 7OAAJ-2-F1-ND 50 40 36 | TOAAJ-O-FI 
Contacts | A _| B Contacts [A ; 7 3 | 7OAAJ-3-F1-ND 75 ‘60 54 | TOAAJ-3-F1 
4.98 | 254 5.00 o.18t ei 4 | 7OAAJ-4-F1-ND 90 72 65 | 70AAJ-4-F1 
Hi aa 7.54 , 5 | 7OAAJ-5-F1-ND 1.00 80 72 | 7OAAJ-5-F1 
A260 MOAB Ve 6 70AAJ-6-F1-ND 1.18 94 85 | 70AAJ-6-F1 
15.14] 12.70 1516 Male Modular Contact 
2 | 70AAJ-2-MO-ND 88 70 63 | 7OAAJ-2-MO 
3 70AAJ-3-M0O-ND 1.13 90 81 70AAJ-3-M0 
4 70AAJ-4-M0O-ND 1.38 1.10 99 70AAJ-4-MO 
5 70AAJ-5-M0O-ND 1.75 1.40 1.26 7OAAJ-5-MO 
6 70AAJ-6-MO-ND 2.13 1.70 1.53 7OAAJ-6-MO 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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INA Connectors — Fine Pitch SMT Board to Board 


1.5mm Features: * 0.4mm fine pitch and low profile * Design provides for an audible click * Prevents solder wicking * Compatible with high temperature, lead free, soldering processes 

Specifications: * Mated Height: 1.5mm ° Pitch: 0.4mm ¢ Current: 0.4A maximum * Voltage: 50V maximum 

Application: * 1.5mm series is ideal for high density packaging applications such as PCs, PDAs, DVD, cell phones and digital cameras. SOLO STACKER™ Features: * One piece connector used to connect two PCBs with 
mobile phones, pagers, PDAs, security, hand held scanners, etc. in a cost-effective manner ¢ Can allow a spacing tolerance of up to +0.30mm 


Dimensions Cut Tape 
No. of (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
Fig. | Pos. A B Part No. i 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
1.5mm Fine Pitch Connector 
Plug 
20 5.1 _— 478-1988-1-ND 3.38 2.89 2.25 | 478-1988-2-ND | 2,000 | 1312.50/M | 145602020000829 
1 30 ve _ 478-1989-1-ND 4.28 3.66 2.85 | 478-1989-2-ND | 2,000 | 1662.50/M | 145602030000829 
40 9.1 = 478-1990-1-ND 486 4.16 3.24 |— = — |145602040000829 
Receptacle 
20 6.1 — 478-1991-1-ND 2.52 2.16 1.68 | 478-1991-2-ND | 2,000 980.00/M |245602020000829 
2 30 8.1 = 478-1992-1-ND 2.70 2.31 1.80 | 478-1992-2-ND | 2,000 | 1050.00/M | 245602030000829 
40 10.1 = 478-1993-1-ND 3.38 2.89 2.25 | 478-1993-2-ND | 2,000 | 1312.50/M | 245602040000829 


SOLO STACKER™ 


With PCB Location Bosses 


16 9.0 1.9 ~ 2.1 | 478-1994-1-ND 2.88 2.47 1.92 | 478-1994-2-ND | 1,250 | 1120.00/M |009158016020001 
20 11.0 1.9 ~ 2.1 | 478-1995-1-ND 4.01 3.43 2.67 | 478-1995-2-ND ) 1,250 | 1557.51/M |009158020020001 
24 13.0 1.9 ~ 2.1 | 478-1996-1-ND 2.39 2.05 1.59 | 478-1996-2-ND | 1,250 927.51/M |009158024020001 
28 15.0 1.9 ~ 2.1 | 478-1997-1-ND 2.52 2.16 1.68 | 478-1997-2-ND | 1,250 980.00/M |009158028020001 


16 9.0 2.1 ~ 2.7 | 478-1998-1-ND 248 2.12 1.65 | 478-1998-2-ND | 1,250 962.51/M |009158016025001 
3 20 11.0 2.1 ~ 2.7 | 478-1999-1-ND 3.42 2.93 2.28 | 478-1999-2-ND | 1,250 | 1330.00/M |009158020025001 
24 13.0 2.1 ~ 2.7 | 478-2000-1-ND 2.39 2.05 1.59 | 478-2000-2-ND | 1,250 927.51/M |009158024025001 
28 15.0 2.1 ~ 2.7 | 478-2001-1-ND 2.97 2.55 1.98 | 478-2001-2-ND | 1,250 | 1155.00/M |009158028025001 


16 9.0 2.8 ~ 3.3 | 478-2002-1-ND 216 1.85 1.44 | 478-2002-2-ND | 1,100 840.00/M |009158016030001 
24 13.0 2.8 ~ 3.3 | 478-2004-1-ND 248 2.12 1.65 | 478-2004-2-ND | 1,100 962.50/M |009158024030001 
28 15.0 2.8 ~ 3.3 | 478-2005-1-ND 261 2.24 1.74 | 478-2005-2-ND | 1,100 | 1015.00/M |009158028030001 


1.00mm Fine Pitch Connectors (FPC) 


Features: ZIF Right Angle: * Voltage: 50V * Current Rating: 1.0A maximum * Operating Temperature: » Materials: Contact: Phosphor Bronze (tin-lead plated), Insulator: Glass-filled nylon, PPS LIF Right Angle 
-20°C ~ 85°C * Materials: Contact: Phosphor Bronze (tin-lead plated), Insulator and Slider: PPS, brown and Vertical: * Voltage: 50V * Current Rating: 0.5A maximum »* Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
color ZIF Vertical: * Voltage: 50V »* Current Rating: 1.0A maximum ¢ Operating Temperature: -30°C ~ 85°C» Materials: Contact: Phosphor Bronze (tin-lead plated), Insulator: Glass-filled PPS 


No. | Dim. Cut Tape No. | Dim. Cut Tape 
of | (mm) | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | AVX of | (mm) | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | AVX 
Fig.|Pos.| A | PartNo. 1 10 100 | Part No. ricing | Part No. Fig.|Pos.| A | PartNo. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Vertical, SMT without Boss Vertical, SMT 
3 | 6.0 | 478-1980-1-ND 1.08  .93 72 | 478-1980-2-ND] 900 | 378.00 | 046232103015800 
6 | 12.4 | 478-1959-1-ND 2.03 1.74 1.35 | 478-1959-2-ND | 1,000 | 787.50 | 006208506110000 4| 70 |4781981--ND 1413 97 75 | 47a-i9e1-oND| 900 | 393.75 | o4eoaz104015800 
8 | 14.4 | 478-1960-1-ND 2.88 2.47 1.92 | 478-1960-2-ND | 1,000 | 1120.00 | 006208508110000 6 | 90 | 478-1982-1-ND 117 101 78 | 478-1982-2-np| 900 | 40950 | 046232106015800 
1 | 10 | 16.4 | 478-1961-1-ND 2.39 2.05 1.59 | 478-1961-2-ND | 1,000 | 1085.00 | 006208510110000 3 | 10 | 13.0 | 478-1984-1-ND 1.31 1.12 87 | 478-1984-2-ND] 900 | 456.75 | 046232110015800 
12 | 18.4 | 478-1962-1-ND 3.02 258 2.01 | 478-1962-2-ND | 1,000 | 1172.50 | 006208512210000 12 | 15.0 | 478-1985-1-ND_ 144 1.24 96 _| 478-1985-2-ND| 900 | 504.00 | 046232112015800 
14 | 20.4 | 478-1963-1-ND 2.75 235 1.83 | 478-1963-2-ND 1,000 | 1067.50 | 006208514210000 14 | 17.0 | 478-1986-1-ND 1.53 1.31 1.02 | 478-1986-2-ND) 900 | 535.50 | 046232114015800 


16 | 19.0 | 478-1987-1-ND 1.58 1.35 1.05 | 478-1987-2-ND| 900 | 551.25 | 046232116015800 
Right Angle, SMT, Top Contact Type 


16 | 22.4 | 478-1964-1-ND 3.38 2.89 2.25 | 478-1964-2-ND | 1,000 | 1312.50 | 006208516210000 
Right Angle, SMT, Bottom Contact Type with Solder Tab, without Boss 


3 | 66 | 478-1972-1-ND 1.22 1.04 81 | 478-1972-2-ND| 1,000 | 472.50 | 046232103103800 
5 |12.25 | 478-1965-1-ND 1.53 1.31 1.02 | 478-1965-2-ND /1,000 | 595.00 | 006200505130000 4 | 76 | 478-1973-1-ND 1.26 1.08  .84 | 478-1973-2-ND| 1,000) 490.00 | 046232104103800 
6 |13.25 | 478-1966-1-ND 2.07 1.78 1.38 | — - — | 006200506130000 6 | 9.6 | 478-1974-1-ND 1.22 1.04 81 | — = — | 046232106103800 


8 | 15.25 | 478-1967-1-ND 212 1.81 1.41 | 478-1967-2-ND|1,000 | 822.50 | oo6200508130000) | 4 | & | 11.6 | 478-1975-1-ND 1.49 1.28.99 | 478-1975-2-ND/ 1,000 | 577.50 | 046232108103800 
10 | 13.6 | 478-1976-1-ND 1.58 1.35 1.05 | 478-1976-2-ND| 1,000 | 612.50 | 046232110103800 
10 |17.25 | 478-1968-1-ND 2.21 1.89 1.47 | 478-1968-2-ND|1,000 | 857.50 | 006200510130000 
12 [156 | 478-1977-1-ND 1.71 1.47 1.14 | 478-1977-2-ND| 1,000 | 665.00 | 046232112103800 
12 |19.25 | 478-1969-1-ND 1.89 1.62 1.26 | 478-1969-2-ND |1,000 | 735.00 | 006200512230000 ia | 476 | 47e19784-ND 176 151 117 | 478-1978-2ND| 11000 | 68250 | 046232114103800 


14 | 21.25 | 478-1970-1-ND 2.48 2.12 1.65 | 478-1970-2-ND | 1,000 | 962.50 | 006200514230000 16 | 19.6 | 478-1979-1-ND 1.85 158 1.23 | — — — | 046232116103800 


SmartMedia Connectors — 
MCR 102 Series 


Features: 


HAGE 
SO LTD. SIM Card Sockets — ID1A Series 


Features: 

Suited for Plug-in SIM Cards of the GSM Standard (11.11). 
SIM card Subscriber Identity Modules are used for subscriber 
identification with portable telephone terminals having (or using) 
GSM standard (11.11) plug-in SIM cards. These sockets are 
miniature and thin with a height of 2.45mm, length of 30.6mm, 
and width of 17.4mm. 


The MCR102 Series of miniature, thin connectors 
conforms to the SSFDC Forum of "SmartMedia" 
miniature storage media. 


Applications: 


Digital cameras, PDA, voice recorders, and other 


Applications: equipment that uses SmartMedia. 


Portable terminals and equipment that uses GSM Standard 
(11.11) plug-in SIM cards. 

Ratings: 

¢ Current: 1A * Temp. Range: -30°C ~ 80°C Voltage: 100VAC 


Ratings: 
* Current: 0.5A * Temperature Range: -20°C 
~ 60°C Voltage: 125VAC 


ra 7 7 ni ini 5 No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Digi-Key Bulk Price Each Hirose Digi-Key T&R Pricing | Hirose nee 
Part No. 1 25 100 | Part No. Part No. 500 Part No. Bose mescontion eat. u ee uae Pele. 
H10743-ND 3.34 2.59 2.07 | 1D1A-6S-2.54SF(71) | H10743TR-ND 717.00 | 1D1A-6S-2.54SF(81) 22 | Smart Card 5V H2340-ND 5.34 4.27 3.30 | MCR102A-22RH-1.27SF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
434 1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


FCj, ExpressCard™ 
~ Connectors 


ExpressCard/34 and ExpressCard/54 Module Components and Card Kit 
ExpressCard module components and kits from FCI support module 
manufactures’ implementation of ExpressCard technology. Module components 
are provided for both the ExpressCard/34 and ExpressCard/54 module form 
factors. 

Features: * Connector electrical performance is validated at the initial PC] Express 
data rate of 2.5Gb/s and the anticipated second-generation speed of 5.0Gb/s 
* Simple beam-on-blade contact interface is rated for up to 10,000 cycles. 
Materials: * Module Connector: Housing: High-temperature thermoplastic 
Terminal: Copper alloy, gold over nickel in contact area, tin over nickel in solder 
area ¢ Module Card Kits: Plastic Cap: Thermoplastic Metal Shield: Stainless 
Steel 

Electrical Performance: * Contact Resistance: Initial 40mQ maximum; 55mQ. 
maximum after test * Current Rating: 0.75A per contact « Meets insertion loss, 
return loss and crosstalk requirements in ExpressCard standard release 1.0 
Environmental: ¢ Durability Rating (mating/unmating): 10,000 cycles » Field 
Temperature: -65°C » Field Life: 5 years * Temperature Life (preconditioning): 
-105°C for 72 hours * Temperature Life: -105°C for 120 hours » Mixed Flowing 


Gas Duration: 7 days Dimensions - mm Digi-Key Price Each Tape and Reel | FCI 
Mechanical Performance: + Durability: 10,000 mating cycles * Insertion Force: | Fig.| Description A B C | Part No. 1 25 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
39N maximum ¢ Withdrawal Force: 3.7N minimum; 18.5N maximum ExpressCard/34 and ExpressCard/54 Systems 

P 1_| Modular Connector _ = —__| 609-1081-1-NDt 2.77 1.71 1.53 | 480 644.40 | 10030570-2112LF 
ExpressCard Host Connectors and Universal Slot Systems ole Card/34 Tap Shield 70.70 = — | 609-1082-ND 1.32 72 61 = — | 10030573-100LF 
ExpressCard host connectors and systems from FCI support host systems xpressCard/34 Top Shiel 74.80 = —_ | 609-1083-ND 1.32 #2 61 = — | 10030573-200LF 
manufactures’ implementation of ExpressCard technology. i = = — | 609-1084-ND 1.58 86 15 | — — | 10030574-0010LF 
Features: * Connector electrical performance is validated at the initial PCI Express S: | Expresstarals4: Bottom Shiela = J —__| 609-1085-ND 1.89 1.09 94 | = — | 10030574-2100LF 
data rate of 2.5Gb/s and the anticipated second-generation speed of 5.0Gb/s | 4 | ExpressCard/54 Top Shield 70.70 — — | 609-1086-ND 1.60 87 16) — — | 10030581-100LF 
+ Simple beam-on-blade contact interface is rated for up to 5,000 cycles. oe = — ON i = _ = Ea 
Materials: * Host Connector: Housing: High-temperature thermoplastic Terminal: 5 | ExpressCard/54 Bottom Shield s — = Z i : : = =, " 
Copper alloy, gold over nickel in contact area, tin over nickel in solder area * Host c 71.50 = —_| 609-1089-ND 2.20 1.27 1413 | — — | 10030582-2100LF 
System: Cam Housing: Thermoplastic Metal Shield: Stainless Steel ExpressCard Host Systems 
Electrical Performance: * Contact Resistance: Initial 40mQ maximum; 55m0 40.20 15.15 7.70 | 609-1073-1-NDt 2.31 1.37 1.21 | 200) 227.91 | 10056265-122ABTLF 
maximum after test * Current Rating: 0.75A per contact ° Meets insertion loss, 6 | Host Connector 38.20 13.15 5.50 | 609-1075-1-NDt 2.39 1.44 1.25 | 200 239.32 | 10053826-100ABTLF 
return loss and crosstalk requirements in ExpressCard standard release 1.0 38.20 13.15 5.50 | 609-1077-1-NDt 2.05 1.21 1.05 | 200 | 196.38 | 10055262-100BBTLF 
Environmental: + Durability Rating (mating/unmating): 5,000 cycles * Field 38.20 13.15 5.50 | 609-1080-1-NDt 2.07 1.19 1.06 | 200 | 202.19 | 10058937-100ABTLF 
Temperature: -65°C « Field Life: 5 years * Temperature Life (preconditioning): 62.30 62.20 8.40 | 609-1074-ND 4.05 2.53 2.32 | — — | 10038774-22ALF 
-105°C for 72 hours » Temperature Life: -105°C for 120 hours » Mixed Flowing 7 | Host System (Card Push) 63.30 62.20 6.20 | 609-1076-ND 4414 2.58 2.29 | — — | 10053827-00ALF 
Gas Duration: 7 days a 63.30 62.15 6.20 | 609-1078-ND 394 245 2.22 | — —| 10055263-00BLF 
Mechanical Performance: ¢ Durability: 5,000 mating cycles * Insertion Force: 48.22 62.20 6.20 |s60d=078:ND 3.54 2.13 1.98 10058523-00ALF 
39N maximum » Withdrawal Force: 3.7N minimum; 18.5N maximum + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
SmartCard Connectors 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Tape and Reel FCI 
Fig. Description A B c Part No. 1 25 100 Oty. Pricing Part No. 
SimCard Connectors 

1 8 pos., SMD, Tin 0.40 (10.16) _ _ 609-1398-1-NDt 2.97 1.82 1.59 2,000 1340.78/M 7111S0625X01LF 
6 pos., SMD, Tin 0.30 (7.62) o— _ 609-1399-1-NDt 1.54 87 72 2,000 563.16/M. 7111S1015X01LF 
6 pos. with switch, SMD 0.67 (17.00) 1.00 (25.50) 0.15 (3.70) 609-1400-1-NDt 1.73 94 82 650 463.93 711181615A01LF 

2 6 pos. with cover, SMD 0.68 (17.20) 1.16 (29.50) 0.10 (2.50) 609-1401-1-NDt 1.10 58 50 1,400 392.10/M 7111S2015X02LF 
6 pos. with cover, SMD 0.79 (20.00) 1.18 (30.00) 0.12 (3.00) 609-1402-1-NDt 2.06 1.22 1.05 800 726.72 7112S0815X19LF 
8 pos. with cover, SMD 0.79 (20.00) 1.18 (30.00) 0.12 (3.00) 609-1403-1-NDt 2.52 1.49 1.29 800 888.96 7112S0825X01LF 

SmartCard Connectors 

8 pos. with Cover, PCB _ _ _ 609-1404-ND 1.31 15 61 — - 7334L2622F01LF 

3 8 pos. with Cover, PCB _ _ _— 609-1405-ND 1.28 13 60 _ _ 7334L2622F04LF 
8 pos. with Cover, PCB — _ — 609-1406-ND 1.37 74 64 _ _ 7334L2622FO5LF 
8 pos. with Cover, PCB = _ = 609-1407-ND 1.39 305; 65 _ _ 7334L2622F13LF 

4 8 pos., PCB — _ — 609-1409-ND 4.29 2.67 2.42 — _ 7431£0225S01LF 
8 pos., PCB = _ = 609-1410-ND 4.49 2.79 2.53 _ _ 7432E0225S01LF 
8 pos., PCB 2.44 (62.00) 1.57 (40.00) 0.35 (9.00) 609-1411-ND 4.48 2.79 2.52 — _ 7434L0825S01LF 

5 8 pos., PCB 2.44 (62.00) 1.57 (40.00) 0.35 (9.00) 609-1412-ND 476 2.98 2.72 _ - 7434L1025V01LF 
8 pos., PCB 1.23 (31.16) 1.57 (40.00) 0.16 (4.00) 609-1413-ND 3.53 2.18 1.93 _— _ 7832C0425X01LF 
8 pos., PCB 2.44 (62.00) 1.57 (40.00) 0.26 (6.50) 609-1414-ND 1.39 15 65 _ - 52400-25ALF 

6 8 pos. with FPC shape, PCB 2.60 (66.00) 3.50 (88.80) 0.15 (3.70) 609-1415-ND 12.88 7.09 5.96 _ = 55640-20201LF 
8 pos. with FFC, PCB 2.28 (58.00) 2.74 (69.50) 0.12 (3.00) 609-1416-ND 6.42 4.28 3.83 _ - 10010556-004LF 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


SCA-2 Connector System Rol 


Fig. 050 The SCA2 (Single Connect Attachment) connector system No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
(12.70) >A, r consists of plugs and receptacles designed to meet the industry's Fig. | Pos. A B Part No. 1 25 100 Part No. 

requirement for standard drive to backpanel interface in RAID Plug - Straddie Mount (SMT) 
(Redundant Array of Independent Disks) and Fibre Channel 20 1.08 (27.38) = 609-1566-ND 2.36 T40 1.24 | 72547-001LE 
applications. The plug resides in the disk drive, while the receptacle 20 1.08 (27.38) = 609-1567-ND 2.55 147 1.30 72547-002LF 
is on the backpanel. The interface is governed by the Small Form 20 1.08 (27.38) — 609-1568-ND 2.57 1.55 1.35 72547-003LF 
Factor (SFF) standard. 1 40 1.62 (41.10) = 609-1557-ND 5.56 3.46 3.13 71292-002LF 
Features: * High reliability blade-on-beam contact design 40 1.62 (41.10) — 609-1559-ND 4.20 2.61 2.37 71292-202LF 
«Alignment features provide blind mating * First-Mate-Last- 80 2.62 (66.50) — 609-1556-ND 5.09 3.19 2.92 71292-001LF 
Break (FMLB) contacts in accordance with SFF standards pattern 2 Bee lena} = Soe ese ND ee 18 an a ae 
Operating Performance: * Temperature Range: -55°C ~ 105°C - - Receptacle - PCB Mount - = 
Electrical Performance: « Insulation Resistance: 1000M = Dielectric 70 718 (29.90) 0.45 (11.50) | 609-1562-ND 331 205 30 79347-001LE 
stand 200s Currant Raiings 1 Oe eonact. seumlact 80 | 2.72(69.00) 0.45 (11.50) | 609-1569-ND® 6.22,» 4.14 3:71 | 87566-001LF 
Resistance: 15m + Mating cycles: 500 Materials: Receptacle: | , / go | 2.72 (69.00) 0.69 (17.50) | 609-1564-ND® 7.21 463 4.09 | 72442-001LF 
Housing: High temperature nylon (UL 94 V-0) » Color: Black 80 | 2.72(69.00)  0.69(17.50) | 609-1565-ND@ 6.42 4.45 3.94 | 72442-201LF 
* Contact: Phosphor bronze » Contact Plating: Au over Ni; Sn over 80 2.72 (69.00) 0.69 (17.50) | 609-1563-ND 8.01 5.45 4.81 72436-003LF 
Ni tails Plug: * Housing: LCP (UL94V-0) » Color: Black * Contact: 80 2.72 (69.00) 0.45 (11.50) | 609-1561-ND 6.47 4.31 3.86 71780-005LF 
Phosphor bronze * Contact Plating: Au over Ni; Sn over Ni tails Press fit 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 435 


IND Memory cards 


Features: * Single stacked header in SMT or Through Hole Specifications: * Number of 
PCMCIA PC Contacts: 68 * Pitch: 1.27mm (0.05") * Current Rating: 0.5A Maximum « Voltage Rating: 5V 
Maximum « Mating Cycles: 10,000 


Dim. in mm 


Button Digi-Key Price Each AVX 
Fig. Type Keying Side Part No. 1 25 100 | Part No. 
1 Il Normal Left 478-2006-ND 1441 11.19 8.95 | 315025068305871 
Il Reverse Left 478-2008-ND 1441 11.19 8.95 | 315025068355871 
2 ll Reverse Left 478-2009-ND 5.90 4.59 3.67 | 305025000321000 


Secure Digital 


5638 SERIES: Features: * SD (Secure Digital) Memory Card technology is emerging as the next industry standard for 9162 SERIES: Features: » Standard SIM (Subscriber Identity Module) connector is specifically designed for hand held 
removable flash memory and input/output devices * Low profile * Normal and reverse keying Card detection feature devices * Stand-off designs allow other components to be mounted underneath the connector offering greater effective 
2 feces othe) and Mulineiia eats” Mating evel: 10.00 Speeltieatlone < ouren Noles AS EON ene ati use of PCB real estate « Insulator is molded from high temperature plastic enabling the connector to be used in convection 
. i 2 i . f . A itinatiane: © Pitch: < in|- 3) nich. 

Temperature: -25°C ~ 90°C Applications: * MP3 Players, PDAs, Cellular Phones, Digital Cameras, Digital Camcorder, etc. Ree oe bon vileoraes Se re Matenial: copper alloys Contact: Finish ald 
5738 SERIES: Features: * Based on standard defined by 1/0 working of the SD Assoc., which is an SD memory card Ss ‘ a 7 ; 7 

endorsement group * Low profile Introduction of spring eject type for easy operation * Equipped with supporting metal a SF ec lerine coainie ety Se ae ad he ne ee ne 
fittings for firm mounting and enough strength as /O by devising the insulator and the shell structure and enlarging fix ° !ntegra strain relief tabs * Card detect switc! us /Push car ejector Specifications: + Contact Material: 
metal fitting Specifications: « Pitch: 250mm Contact Finish: Gold » Contact Finish Thickness: .50um * Current: .50A Phosphor Bronze Contact Finish: Gold » Flammability Rating: UL94V-0 Applications: * GSM or WCDMA cell phones, 


© Voltage: 5.0V * Withstanding Voltage: 500Vrms * Flammability Rating: UL94V-0 Navigation systems and Portable data devices Binet 
im. in mm 


Cut Tape 
PCB Ejector Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
Fig. Keying Mounting Style Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 

1 Normal To) Push/Push 478-2016-1-ND 3.74 2.91 2.33 478-2016-2-ND 250 467.63 14563800951 1862 
P 478-4057-1-NDA 4.79 3.72 2.97 478-4057-2-NDA 250 598.13 14563800951 1859+ 

2 Reverse Bottom Push/Push 478-2017-1-ND 5.54 4.30 3.44 = = — | 145638109511862 
478-4058-1-NDA 4.79 3.72 2.97 478-4058-2-NDA 250 598.25 14563810951 1859+ 

3 Normal To Without 478-2018-1-ND 2.67 2.07 1.66 478-2018-2-ND 350 466.90 14563800921 1862 
P 478-4059-1-NDA 3.19 2.48 1.98 478-4059-2-NDA 350 558.25 14563800921 1859+ 
4 Reverse Bottom Without 478-4060-1-NDA 3.77 2.93 2.34 478-4060-2-NDA 350 659.75 145638109211859+ 

5 Connector Memory Card Normal I/O 478-2020-1-ND 3.77 2.93 2.34 478-2020-2-ND 250 471.25 145738009783862 
EPCOT NOME MDs silielin aie ses 478-4061-1-NDA 5.95 4.62 3.69 478-4061-2-NDA 250 743.25 145738009784859+ 

Connector SIM Card Slide-in SMD..................200005 478-2021-1-ND 1.16 -90 72 = _ — | 009162006200175 
Connector SIM Card 13.52mm with Boss................+ 478-4062-1-NDA 5.22 4.05 3.24 478-4062-2-NDA 500 1305.00 | 045036006200862+ 

A RoHS Compliant 


Com act Flash Features: * Memory card connectors that support Compact Flash * Used for small portable devices Specifications: * Number of Contacts: 50 Pitch: 1.27mm (0.05”) * Current Rating: 0.5A Maximum » Voltage 
p Rating: 5V Maximum Mating Cycles: 10,000 Applications: * Digital cameras * Notebook PC PDA, etc. 


Dim. in mm 


Ejector Digi-Key 
Fig. Type Keying Style i Part No. 
Connectors (ejectors not included) 
| Nowell = = 478-2010-ND 4.15 3.22 2.58 315610050500871 
1 478-4063-NDA 5.51 4.28 3.42 315610050500871+ 
| Normal = = 478-4064-NDA 6.24 4.84 3.87 315610050210871+ 
2 Il Normal = _ 478-2014-ND 4.15 3.22 2.58 315620050116871 
Ejectors 
3 l Normal Foldable Left 478-4065-NDA 3.48 2.70 2.16 305610000005000+ 
4 | Normal Foldable Right 478-2011-ND 3.54 2.75 2.20 305610000006000 
478-4066-NDA 3.48 2.70 2.16 305610000006000+ 
5 I Normal Foldable Right 478-4067-NDA 3.05 2.37 1.89 305620000006000+ 


A RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ELecTRIC ~PCMCIA IC Memory Card Connectors 


co.,LTD. 


Fig. 1 —IC1 Series Fig.1A  Fig.1B Fig. 1C = Fig. 1D_—s Fig. 1E ~—FFig. 1F ~—- Fig. 1G_—*#Fig. 1H Fig. 2— IC7 Series 
12.714 = 024 


The IC7 Series complies with JEIDA Ver. 4.2 
and is suitable for use with PCMCIA Type 
5 | 


Ill cards. 


Features: 
¢ Small and lightweight 


N 


The IC1 Series connectors comply with Ver. 3 and Ver. 4.2, JEIDA and PCMCIA 2.0 Standards. Features: * Surface mount é : : 
socket connectors (card side) * Off-center socket connectors high packaging profile * Surface mount header connectors are_ | * 'W0 types of eject button, either left or right 
available ° Equipped with a frame ground terminal 


ths 
abA 5th 2.8 28 


Number of Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. Pins Type Description Part No. 1 10 Part No. 
Socket Connector Memory Card 
1A 68 La 2.7mm Dual HR831-ND 6.82 56.40 IC1F-68RD-1.27SH 
7 2.7mm Dual HR1181-ND: 6.82 56.40 IC1F-68RD-1.27SH(52) 
Single Side, A = .3mm HR828-ND 7.70 65.12 IC1F-68RD-1.27SF 
1B 68 Ill Single Side, A = .3mm HR1182-ND: 7.70 65.12 IC1F-68RD-1.27SF(52) 
Single Side, A = .854mm. HR1183-ND: 7.90 66.88 IC1F-68RD-1.27SFA(52) 
a ea aii Off-Center HR830-ND 7.10 60.06 IC1H-68RD-1.27SH 
: Off-Center HR1184-ND: 7.10 60.06 IC1H-68RD-1.27SH(52) 
1D 68 Ll 2.8mm Dual HR832-ND 6.92 58.52 IC1BB-68RD-1.27SH 
2 2.8mm Dual HR1185-ND: 6.79 56.16 IC1BB-68RD-1.27SH(52) 
1E 68 Ll 2.8mm Dual HR833-ND 8.48 71.72 IC1BA-68RD-1.27SH 
2 2.8mm Dual HR1186-ND: 8.48 71.72 IC1BA-68RD-1.27SH(52) 
1F 68 Pa 2.7mm Dual HR1187-ND: 4.84 40.08 IC1HA-68RD-1.27SH(51) 
1G 68 Ll 2.7mm Dual, B = .3mm HR1188-ND: 5.95 49.20 IC1K-68RD-1.27SF(71) 
2.7mm Dual, B = .9mm HR1189-ND: 5.95 49.20 IC1K-68RD-1.27SFA(71) 
1H 68 Ll 2.7mm Dual HR1190-ND: 5.95 49.20 IC1K-68RD-1.27SFB(71) 
Memory Card Connector 
Light Weight, Right Eject HR1191-ND: 8.97 78.00 IC7-68PD-1.27DS-EJR(72) 
Light Weight, Left Eject HR817-ND 8.89 75.24 IC7-68PD-1.27DS-EJL 
2 68 1,1, Ul Light Weight, Left Eject HR1192-ND: 8.97 78.00 IC7-68PD-1.27DS-EJL(72) 
Light Weight, Rev Right Eject HR1193-ND: 8.97 78.00 IC7-68PDR-1.27DS-EJR(72) 
Light Weight, Rev Left Eject HR1194-ND¢ 8.97 78.00 IC7-68PDR-1.27DS-EJL(72) 


+ RoHS Compliant 


oii NEW! Card Connector microSD™ 


SPECIFICATIONS: * 1.85mm low profile height * Small size of 14.0mm x 14.2mm footprint * Smooth push - push eject mechanism ¢ Card is retained when mated * Accepts 
card thickness of 0.8mm _ Physical: ¢ Insulation Material: High Temperature Thermoplastic * Flammability: UL 94V-0 * Color: Black * Contact Material: Copper Alloy 
¢ Plating: Underplating: 50 y” (1.27m) minimum Nickel * Wiping Area: 15 py” (0.38 ym) minimum Gold * Termination Area: 3 uy” (0.076 ym) maximum Gold flash Electrical: 
* Current Rating: 0.5A Environmental: * Operating Temperature: -25°C to 85°C 


Digi Key Cut Tape Price Each Digi Key Tape & Reel Pricing 3M 
Description Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
microSD, Push - Push Ejector, SMT | 3M5607CT-ND 1.16 98 89 3M5607TR-ND 744.80 2908-05WB-MG 
Cc F Card Headers SPECIFICATIONS: * Meets CFA Standards * .050” Pitch * Flammability: UL 94V-0 * Color: Beige * Current Rating: .5A * Operating Temperature: 


-40°C ~ 85°C Materials: ¢ Insulation: Liquid Crystal Polyester (LCP) or High Temperature Thermoplastic * Contact: Copper Alloy 


Right Eject 
Shown 


Dim. Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt 3M 
Fig. A(mm) Description Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
47.35 CF Card Ejector - Right (for Fig. 2) 3M5435-ND0 87 68 54 a —| 7E50-B316-04 
y| 49.5 CF Card Ejector, Dual Push - Right (for Fig. 2) 3M5436-ND0 2.76 2.14 1.71 = —| 7E50-B516-05 
53.3 CF Card Ejector, Latching - Right (for Fig. 2) 3M5437-NDO 3.48 2.70 2.16 = — | 7E50-B716-05 
= = CF Il Card Header with Ejector (7E50=B516-04) 3M5645-ND0 NEW! 9.34 7.25 5.80 — — | N7E50-N516TC-40-WFA 
Type | and Il, SMD, Long Guide, 15Au 3M5445CT-ND 5.51 4.28 = 90 307.80 N7E50-M516RA-40-WF 
Type | and Il, SMD, Long Guide, 15Au, with Standoff 3M5446CT-ND 5.51 4.28 = 90 307.80 N7E50-M516RA-50-WF 
Type | and Il, SMD, Long Guide, 30Au 3M5447CT-ND 5.66 4.39 = 90 315.90 N7E50-M516RB-40-WF 
2 _ Type | and Il, SMD, Long Guide, 30Au, with Standoff 3M5448CT-ND 5.66 4.39 = 90 315.90 N7E50-M516RB-50-WF 
Type | and Il, SMD, Inverse, Long Guide, 15Au 3M5449CT-ND 5.51 4.28 = 90 307.80 N7E50-N516RA-40-WF 
Type | and Il, SMD, Inverse, Long Guide, 15Au, with Standoff 3M5450CT-ND 5.51 4.28 = 90 307.80 N7E50-N516RA-50-WF 
Type | and Il, SMD, Inverse, Long Guide, 30Au 3M5451CT-ND 5.66 4.39 = 90 315.90 N7E50-N516RB-40-WF 
Type | and Il, SMD, Inverse, Long Guide, 30Au, with Standoff 3M5452CT-ND 5.66 4.39 = 90 299.70 N7E50-N516RB-50-WF 
= = Type I, SMD Lo-Profile, Long Guide, Ejector Non-Acceptable 3M5444-NDO+A 9.22 7.16 5.73 = = N7E50-F516PK-30 
3 = Type I, SMD 3M5438-ND0A 8.27 6.42 5.13 = —| N7E50-7516PG-20 
Type I, SMD, Inverse 3M5439-ND0A 8.00 6.21 4.97 = — | N7ES50-A516 PK-20 
Card Retainer Clip (for Fig. 3) 3M5434-NDO 2.29 1.78 1.43 = —]| 3505-34 
7 = Right Button Ejector (for Fig. 3) 3M5459-NDO 4.21 3.27 2.61 = — | D7E50-7316-02 
Type I, SMD, Inverse, Lo-Profile, Ejector Acceptable 3M5440-NDO$A 8.70 6.75 5.40 = = N7E50-A516PK-30 
4 = Type I, SMD Lo-Profile, Ejector Non-Acceptable 3M5441-NDOA 8.70 6.75 5.40 = = N7E50-C516PK-30 
Type I, SMD Lo-Profile, Ejector Non-Acceptable 3M5442-ND0+A 8.67 6.73 5.39 = = N7E50-D516PG-30 
Type I, SMD Lo-Profile, Ejector Acceptable 3M5443-NDOA 8.70 6.75 5.40 = = N7E50-E516PK-30 
= = Right Button Ejector (for Fig. 4) 3M5460-NDO 4.99 3.87 3.10 = — | D7E50-8316-03 
Type | and Il, SMD, 15Au 3M5453CT-ND 5.37 4.17 = 125 416.25 N7E50-Q516RA-40-WF 
Type | and Il, SMD, 15Au, with Standoff 3M5454CT-ND 5.37 4.17 _ 125 416.25 N7E50-Q516RA-50-WF 
5 = Type | and Il, SMD, 30Au 3M5455-NDO 3.97 3.09 2.47 = — | N7E50-Q516RB-40 
Type | and Il, SMD, 30Au, with Standoff 3M5456CT-ND 5.51 4.28 _— 125 427.50 N7E50-Q516RB-50-WF 
Type | and Il, SMD, Inverse, 15Au, with Standoff 3M5457CT-ND 5.37 4.17 = 125 416.25 N7E50-R516RA-50-WF 
Type | and Il, SMD, Inverse, 30Au, with Standoff 3M5458CT-ND 5.51 4.28 _— 125 427.50 N7E50-R516RB-50-WF 


+ With Solder Tab =A Gold Flash Finish t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 4 Bulk 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 437 
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PCMCIA IC Memory Card Connectors 


pp 


‘3 When card is removed.) 


so 
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jo 
Features: No. of Digi-Key Pricing Hirose 
+ Leading features of PCMCIA standard of mis-insertion prevention mech- | Fig. | Pins | Type | Description Part No. 1 10 | Part No. 
anism and sequencing mechanism for circuit protection, are incorporated | 4 | 6g | 1,11 | Memory Card Connector HR1195-ND+ 6.82 56.40 | IC1FA-68PD-1.27DS(72) 
* Receptacle 1s of surface mount type .« Pushbutton switch of ejecting. section 68 | 1,11 | Memory Card Connector with Ejecting Mechanism HR1196-ND+ 11.24 103.97 | 1C1G-68PD-1.27DS-Eu(72) 
has an inner spring which makes the pushbutton free from vibration. eae i . 

; 2 68 |, |__| With Ejector and ESD Groundings Features HR810-ND 11.84 109.52 | IC1G-68PD-1.27DS-EJ-E 
Materials: 68 I, l_| With Ejector and ESD Groundings Features HR1197-ND+ 11.84 109.52 | 1C1G-68PD-1.27DS-EJ-E(72) 
+ Insulator: Black PPS UL94V-0 * Contact: Selective gold plating *Ejector: | 3 | 68 lL | Memory Card Connector with Ejecting Mechanism HR1198-ND+ 13.06 120.81 | IC1F-68PD-1.27DS-EJ(72) 
SUS 4 68 |, |__| Memory Card Connector with Ejecting Mechanism and Std-off | HR804-ND 11.24 103.97 | IC1FB-68PD-1.27DS-EJ 
Electrical Specifications: 68 |, | Memory Card Connector with Ejecting Mechanism and Std-off_| HR1199-ND+ 11.24 103.97 _| IC1FB-68PD-1.27DS-EJ(72) 
Sen ae ee aude eels bane ese 5A | 68 | 41,11 | SMT Connector without Ejector HR1200-ND+ 8.90 77.40 | 1C1G-68PD-1.27SF(72) 

‘oltage: or one minute at specified value * Insulation Resistance: . a fi 
Minimum 1000MQ at 500VDC »* Contact Resistance: Maximum 40m0O at 5B 68 1, l_| SMT Elector for HRBOS ilsesily 6.53 55.22 | IC1G-68PD-E 
1mA DC + RoHS Compliant 

i Digi-Key Pricing Hirose 
PCMCIA Connectors IC11S Series re DEG oe 
Features: * Grounding is required to meet the high speed acacigial aaa Elecdan muIace are PCMCIA Standard Left Eject 
Signal requirements:ot the:PC card: standard. « Grounding gold soparately. Guide Rigid Button HR1138-ND 3.83 31.68 132.00 | IC11S-BD-EJL 
He pig me arounelig pete an ead Guide Folding Button HR1139-ND 4.67 38.64 161.00 | IC11S-BD-FEJL 
for ground clipping are provided «Connector height is | Shown: PCMICA Reverse Guide Rigid Button HR1143-ND 3.83 31.68 132.00 | IC11SA-BD-EJL 
minimized to 5.6mm, making possible thinner product Right Eject Connector Guide Folding Button HR1144-ND 4.67 38.64 161.00 | IC11SA-BD-FEJL 


designs Weight of 12.7g for normal button type helps 
achieve the reduced weight required in todays products 


Material: Insulator: * PPS » Black finish * UL94V-0 


Contact: * Card Connected Section: * Brass * Contact 
section: Gold Plating »*Lead Section: Solder Plating 
* Contact Ground Plate: * Phosphor Bronze »* Contact 
Section: Gold Plating * Lead Section: Solder Plating Eject 
Metal Fittings, Guide Plate and Push Rod: « Stainless Steel 
Eject Button: * PBT * Black finish * UL94V-0 


Electrical Specifications: * Current Rating: 0.5A per pin 
«Rated Voltage: 125VAC * Withstanding Voltage: 500VAC 
for one minute at specified value » Insulation Resistance: 
Minimum 1000MQ at S00VDC * Contact Resistance: 
Maximum 40MQ at 1mA DC * Operating Temperature: 
-55°C ~ 85°C 


PCMCIA 


Standard Left Eject — RoHS Compliant 


Ejection Guide 


Rigid Button ia 
Type 


Right 
J Pop-up Type 


Right Folding (C 


SMT Connector, 68 position 1.27mm | HR1207-ND 8.28 72.00 324.00 | 1C11S-PL-SF-EJL(71) 
Guide Pop-Up Button HR1208-ND 6.35 52.56 219.00 | 1C11S-BD-PEJL(71) 
Guide Extended Pop-Up Button HR1209-ND 3.60 29.76 124.00 | 1C11S-BD-PNEJL(71) 
SMT Connector, 68 position 1.27mm | HR1210-ND 8.28 72.00 324.00 | IC11SA-PL-SF-EJL(71) 
Guide Pop-Up Button HR1211-ND 6.35 52.56 219.00 | IC11SA-BD-PEJL(71) 
Guide Extended Pop-Up Button HR1212-ND 3.60 29.76 124.00 | 1C11SA-BD-PNEJL(71) 
PCMCIA Reverse Right Eject 
Guide Rigid Button HR1148-ND 3.83 31.68 132.00 | 1C11S-BUR-EJR 
Guide Folding Button HR1149-ND 5.08 42.00 175.00 | 1C11S-BUR-FEJR 
Guide Rigid Button HR1153-ND 3.83 31.68 132.00 | IC11SA-BUR-EJR 
Guide Folding Button HR1154-ND 5.08 42.00 175.00 | IC11SA-BUR-FEJR 
Guide Extended Pop-Up Button HR1156-ND 3.60 29.76 124.00 | 1C11SA-BUR-PNEJR 


Button Type Ny (push in/push out) 


PCMCIA 


Reverse Right Eject — RoHS Compliant 


Digi-Key Pricing Hirose 
Description Part No. 1 10 50 Part No. 
PCMCIA Standard Right Eject 
SMT Connector, 68 position 1.27mm_ | HR1127-ND 8.28 72.00 324.00 | 1C11S-68PL-1.27SF-EJR 
Guide Rigid Button HR1128-ND 3.83 31.68 132.00 | 1C11S-BD-EJR 
Guide Folding Button HR1129-ND 4.67 38.64 161.00 | 1C11S-BD-FEJR 
Guide Pop-Up Button HR1130-ND 6.35 52.56 219.00 | IC11S-BD-PEJR 
Guide Rigid Button HR1133-ND 3.83 31.68 132.00 | IC11SA-BD-EJR 
Guide Folding Button HR1134-ND 4.67 38.64 161.00 | IC11SA-BD-FEJR 


SMT Connector, 68 position 1.27mm | HR1213-ND 8.40 71.06 298.78 | 1C11S-PLR-SF-EJR(71) 

Guide Pop-Up Button HR1214-ND 6.35 52.56 219.00 | 1C11S-BUR-PEJR(71) 

Guide Extended Pop-Up Button HR1215-ND 3.60 29.76 124.00 | 1C11S-BUR-PNEJR(71) 

SMT Connector, 68 position 1.27mm | HR1216-ND 8.40 71.06 298.78 | 1C11SA-PLR-SF-EJR(71) 

Guide Pop-Up Button HR1217-ND 6.35 52.56 219.00 | IC11SA-BUR-PEJR(71) 

Guide Extended Pop-Up Button HR1218-ND 3.60 29.76 124.00 | IC11SA-BUR-PNEJR(71) 
PCMCIA Reverse Left Eject 

Guide Rigid Button HR1158-ND 3.83 31.68 132.00 | 1C11S-BUR-EJL 

Guide Folding Button HR1159-ND 5.08 42.00 175.00 | 1C11S-BUR-FEJL 

SMT Connector, 68 position 1.27mm | HR1162-ND 8.40 71.06 298.78 | 1C11SA-68PLR-1.27SF-EJL 

Guide Rigid Button HR1163-ND 3.83 31.68 132.00 | IC11SA-BUR-EJL 

Guide Folding Button HR1164-ND 5.08 42.00 175.00 | IC11SA-BUR-FEJL 

Guide Extended Pop-Up Button HR1166-ND 3.60 29.76 124.00 | IC11SA-BUR-PNEJL 


PCMCIA Standard Right Eject — RoHS Compliant PCMCIA Reverse Left Eject — RoHS Compliant 
SMT Connector, 68 position 1.27mm | SHBI201:ND B28 7200" 82800" | ICTS RESFEIR(Z) SMT Connector, 68 position 1.27mm | HR1219-ND 840 71.06 298.78 | IC11S-PLR-SF-EJL(71) 
Guide Pop-Up Button HR1202-ND 6.35 52.56 219.00 | IC11S-BD-PEJR(71) Guide Pop-Up Button HR1220-ND 635 52.56 219.00 | IG11S-BUR-PEJL(71) 
Guide Extended Pop-Up Button HR1203-ND 3.60 29.76 = 124.00 | 1C11S-BD-PNEJR(71) Guide Extended Pop-Up Button HR1221-ND 3.60 2976 124.00 | IC11S-BUR-PNEJL(71) 
SMT Connector, 68 position 1.27mm | HR1204-ND 8.28 72.00 324.00 | IC11SA-PL-SF-EJR(71) SMT Connector, 68 position 1.27mm | HR1222-ND 840 71.06 298.78 | IC11SA-PLR-SF-EJL(71) 
Guide Pop-Up Button HR1205-ND 6.35 52.56 219.00 | IC11SA-BD-PEJR(71) Guide Pop-Up Button HR1223-ND 635 52.56 219.00 | IC11SA-BUR-PEJL(71) 
Guide Extended Pop-Up Button HR1206-ND 3.60 29.76 124.00 | _IC11SA-BD-PNEJR(71) Guide Extended Pop-Up Button HR1224-ND 3.60 29.76 124.00 | IC11SA-BUR-PNEJL(71) 
DIMM Sockets — SX1 Series geanres: 


The SX1 Series of horizontal SMT type sockets with 0.635mm pitch comply with the "Small Outline DIMM" specification standardized by JEDEC. Compared with the 72-pin DRAM 
SIMM socket, these SX1 sockets are about half the size. These sockets can be used in applications requiring double density (i.e., both sides) and permit module boards to be 
designed with higher level functions and higher density. Applications: Personal computers, office automation equipment, measuring instruments, communications equipment, 
medical equipment, factory automation, game machines, EWS, general-use computers, etc. Ratings: * Temperature Range: -55°C ~ 85°C * Voltage: 25V AC * Current: 0.5A 


No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Pos. Description Part No. il 100 Part No. 
Low Profile 
Te: Height 4.0mm, DIMM key 5V H2347-ND 6.41 4.98 3.98 SX1EA-72S-0.635SH 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Hag eecine Memory Stick® Connectors Compact Flash Card Connectors 


CO; LID. Card Headers - MI21 Series-Type | or Il Cards 
Features: ill low th diob lately i df fi d d Features: * Compact design * Card ejection mechanism * Two point ejection mechanism to assure even card ejection 
e connector will not allow the card to be completely inserted from the wrong end or reverset « Designed and packaged for board placement with automatic equipment 
Specifications: * Insulation Resistance: 1000MOQ minimum * Withstanding Voltage: No Flashover or insulation break- Materials and Finishes: * Insulator: PPS resin, Black, UL94V-0 » Contacts: Brass » Engagement Area: Gold plating 
down * Contact Resistance: 100mQ maximum ¢ Durability (mating/ unmating): 12,000 cycles at 400 to 600 cycles per of 0.1m » Termination Area: Solder plating » Reinforced Fitting: Brass, Applied to eject mechanism « Eject Fitting: 
hour * Current Rating: 0.5A * Voltage rating: 125VAC * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C Materials: + Insulator: Stainless steel * Ground Clip: Stainless steel, Applied to MI21 » Nut: Steel, Solder plating. 


Heat resistant glass reinforced thermoplastic compound, Black, UL94V-0 » Contacts: Phosphor Bronze, Contact Area: 
Gold plating, Termination Area: Solder plating * Metal Hold Down: Phosphor Bronze, Contact Area: Nickel plating, 
Termination Area: Solder plating * Cover: Stainless Steel * Ejection Mechanism Components: Stainless Steel 


Digi-Key Price Each Hirose Digi-Key Price Each Hirose 

Fig.| Description Part No. 1 10 100 | Part No. Fig./ Description Part No. 1 10 100 |Part No. 

1 |10 Pos. w/Flange for Screw Attachment | HR894-ND 5.02. 4.16 3.12 | CB1A-10S-1.5H(57) 3 |No Eject Button, No Offset, Standard Mounting H3232-ND 6.53 5.53 4.15 |MI21-50PD-SF 

2 |10 Position without Flange HR895-ND 3.77 3.12 2.34] CBIAA-10S-1.5H(57) 3 |No Eject Button, No Offset, Reverse Mounting H3233-ND* 6.53 5.53 4.15 |MI21A-50PDR-SF 

3 | 10 Position, Right Ejection HR800-ND 7.33 6.21 4.66 | CB1C-10S-1.5H-EJR 3 |No Eject Button, 2.2mm Offset, Standard Mounting | H3236-ND 6.79 5.75 4.31 |MI21A-50PD-SF 

NEW! RoHS Compliant NEW! RoHS Compliant 

1 |10 Pos. w/Flange for Screw Attachment | HR1837-ND 5.54 4.59 3.44 | CB1A-10S-1.5H(52) 1 |Rt. Side Eject Button, 0.0mm, Standard Mounting |H10740-ND 7.54 6.38 4.79 |MI21-50PD-SF-EJR(71) 

2_|10 Position without Flange HR1838-ND 4.76 3.94 2.96 | CB1AA-10S-1.5H(52) 2 |Lt. Side Eject Button, No Offset, Standard Mounting |H10741-ND 7.28 6.16 4.62 |MI21-50PD-SF-EJL(71) 

3 | 10 Position, Right Ejection HR1836-ND 8.22 6.96 5.22 |CB1C-10S-1.5H-EJR(52) 3 |No Eject Button, No Offset, Standard Mounting H10742-ND 7.10 6.01 4.51 JMI21-50PD-SF(71) 

3 |No Eject Button, No Offset, Reverse Mounting H10739-ND* 6.79 5.62 4.22 |MI21A-50PDR-SF(71) 
2 Pte 1 |Rt. Side Eject Button, 2.2mm, Standard Mounting |H10736-ND 7.51 6.36 4.77 |MI21A-50PD-SF-EJR(71) 
DM1 Series Secure Digital Mem ory 2 |Lt. Side Eject Button, 2.2mm Offset, Stnd. Mounting] H10737-ND 8.09 6.85 5.14 |MI21A-S0PD-SF-EJL(71) 
Cc d Cc t 3 |No Eject Button, 2.2mm Offset, Standard Mounting |H10738-ND 6.71 5.68 4.26 |MI21A-50PD-SF(71) 
ar onnec ors * Reverse Mounting 


Features: * Metal cover extends over 
the back of the connector allowing it to 
withstand force of up to 400N (static load) 
when dropped or accidentally hit * Built- 
in lock feature holds the card securely in . 
place * Built-in Push-in/Push-out ejection PC CardBus IC1 1 Series 
mechanism «Designed to accept secure 
Digital 1/0 card (Built-in Ground Contact) > S 
Applications: Notebook PCs, digital Standard Reverse Features: Space-Saving Design: Miniature and thin at 62.9mm (width) x 
cameras, PDAs. audlojyidao equipment and Type Type 85mm (length) x 5.65mm (height). Increased Degree of Card Ejection: An 
9 original ejection design increases the degree of card ejection 


PC Card Connectors for HR843-ND 


Right 


7 = i i r Materials: Insulation: * SMT Portion - Liquid crystal polymer (UL94V-0), 
Digi-Ke Cut Tape Pricin Digi-Ke T&R Pricing | Hirose ‘i : ‘ . 
pa pee, ts om | ati, __| ot i ea Laney Moe Grrr Gt Pun” a sth pt 
z zi “SF . ! 0): a ’ HR844-ND 
1 [ERGs oCISNE bale 90.56 289.80 _[ADReASTRENE 1050.75 DMtAA-SF-PEN(21) gold plating * CardBus Ground Plate Portion - Phosphor bronze with partial 
2_| HR846CT-ND 4.09 79.31 253.80 _| HR846TR-ND 920.25 | DM1B-DSF-PEJ(22) gold plating 
. aos Descrip- | Digi-Key Pricing Hirose 
DM2 Series miniSD™ tion _ | Part No. 110 50 _|PartNo. 
Ejector PC CardBus Connector 
Memory Card Connectors non [MOGAD 452. 3744 18800 CITSOER 
Features: * The world’s smallest mounting area with the world’s smallest depth »* Card capturing mechanism prevents Left |HR844-ND 4.52 37.44 156.00 |1C11-BD-EJL 


card from flying out at ejection * Ejection does not work for reverse insertion detecting mis-insertion easily. Card is firmly 
locked in use for card fall-out prevention 
¢Enhanced grounding for noise (EMI) 
reduction (PAT.P) Reliable two-point 
connection with double contacts 


PC Card Single Slot SMT Connectors for 
the AV Market - IC15 Series 


Features: * Smooth card ejection * Ejection button will not pop out without PC card, for button damage prevention. 
Applications: DVD recorders, LCD TVs, PDP and other digital AV equipment 

Specifications: * Current Rating: 0.5A * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C » Voltage Rating: 125VAC « Insulation 
Resistance: 100MQ minimum « Contact Resistance: 60mQ maximum (Initial value) * Vibration: No electrical discontinuity 
of 100ns or more. 


Applications: * Mobile phone * PDA 


Specifications: * Current Rating: 0.5A 
*Contact Mating Area Plating: Gold 
* Operating Temperature Range: -20°C ~ Top Mount Bottom Mount 
85°C * PCB Mount Type: SMT 


aa aor aE ay = Materials: Finish: Insulator: Black, UL94V-0 * Contacts: Brass: Contact Area Gold plated, Termination Area: Tin 
. DiniKey Cutitape Ericing DinisKey ais Bietcing) iirose plated » Ground/Eject Metal Fittings: Stainless Steel » Positioning Pin: Brass, Tin plated » Frame: Black, UL94V-0 
Fig. | Part No. 1 25 100 Part No. 800 Part No. * Cover/Metal Components: Stainless * Spring: Stainless steel * Ejection Button: Gray, UL94V-HB 
1_| HR847CT-ND 2.96 57.38 183.60 | HR847TR-ND 1085.60 DM2A-SFW-PEJ-S 
2_| HR848CT-ND 2.96 57.38 ‘183.60 | HR848TR-ND 1085.60 | DM2B-DSFW-PEJ-S Digi-Key Pricing Hirose 
Part No. 1 10 50 Part No. 
PC Card Guide Connector Assembly 
. H5005-ND 4.79 39.60 165.00 | IC15A-G-PEJL 
N. E w! D M3 Series 68 Position PC Card Connector for the AV Market 
H ™T™ IT T™T™ H5003-ND 3.74 30.96 129.00 | IC15A-PDR-SF-EJL 
microSD ransFlash H5004-ND 3.83 31.68 132.00 | IC15A-PDR-SFM-EJL 
Memory Card Connectors 
Features: Smart Card Sockets 


* Miniaturized design for space-saving PCB mounting « Innovative 
tray slide ejector of card push-in push-out ejection prevents card from 
flying out * User-friendly mis-insertion prevention to protect the card 
from damages caused by unintentional card operation * Innovative 
card push-in push-out ejection realizes long card ejection travel of 4mm 
with miniature size * 4 corners of metal cover earthed on PCB enhance 
grounding and increase the shield effect. 

Specifications: 

¢ Current Rating: 0.5A © Operating Temperature: -25°C ~85°C 
¢ Contact Mating Area: Gold plating » Terminal Pitch: 1.1mm »* PCB 
Mount Type: SMD 


Features: * Suited to Smart Cards Conforming to ISO-7816 * Sockets are available with 8 contacts only, in conformity 
with ISO-7816 * A switch that detects whether the smart card has been inserted securely prevents erroneous operation. 
This switch will be set to OFF (i.¢., the nonconducting condition) when the 
smart card has been inserted all the way. 

Applications: Digital satellite broadcast receivers (IRD) and other devices 
that use smart cards. 

Specifications: * Current Rating: 1A * Voltage Rating: 150VAC * Operating 
Temperature: -50°C ~ 80°C * Operating Humidity: 40% ~ 80% Material: 
«Insulator: PBT * Finish: Black * Signal Contacts: Phosphor bronze 
© Contact Portion: Gold plating * Lead Portion: Solder plating » Switch 
Contacts: Phosphor bronze or brass Finish: Gold plating 


No. of Digi-Key Price Each Hirose Wo. of DighK Prici Hi 
4 on jo. of igi-Key ricing irose 
Pins | Description : Part No. 1 25 100 | Part No. Pins | Description Part No. 1 10 50 | Part No. 
8 | Memory Card, Right Angle Push-Push SMD ]HR1820CT-NDt 3.13 2.43 1.95 ) DM3A-SF-PEJ(40) 8 [Smart Card, 2.54mm, Right Angle Connector |H1895-ND 3.22 26.73 111.38 | ID2M-8S-2.54DS 
8 |Memory Card, Right Angle Push-Push SMO |HR1820TR-ND$  626.40/400 DM3A-SF-PEJ(40) RoHS Compliant 
{OutTape Tape and Reel 8 [Smart Card, 2.54mm, Right Angle Connector [H10744-ND 4.84 40.08 167.00 | ID2M-88-2.54D8(72) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (1073) 439 


SIMM Sockets 


fi N, 
molex 
YY 


Features and Benefits: » Zero insertion for contacts improve socket and module contact life and provide for fast on-line 
assembly » Guaranteed 2 points of contact per readout with standard JEDEC module » Anti-overstress latch feature 
provides extra protection during module removal Polarization posts provide orientation for proper loading of socket into 
printed circuit board » Polarization rib properly orients module to socket * EIA standard dimensions 


Electrical Specifications: * Voltage: 250V * Current: 1.0A * Contact Resistance: 30mQ maximum « Dielectric Withstand- 
ing Voltage: 1000VAC » Insulation Resistance: 5000MOQ minimum « Capacitance: 2.5 pF maximum 


Mechanical Specifications: » Normal Force: 150g * Durability: 25 cycles 
Physical Specifications: * Housing: Black LCP, UL 94V-0 Latch: Stainless Steel * Contact: Phosphor Bronze Alloy 


* Temperature: -40°C ~ 85°C 
Fig. 3 


— 4.550 


(115.57) 


455 


(115.57). 


Left Polarization 
Low Profile (40°) 
Single Row, Metal Latch 


Left Polarization, 
Right Angle 
Single Row, Metal Latch 


Left Polarization 
Right Angle 
Single Row, Metal Latch, SMT 


Digi-Key Price Each Molex 
Fig. Plate Part No. ‘il 25 50 100 Part No. 
1 Tin WM1706-ND 5.38 4.93 4.48 4.04 15-82-0649 
2 Tin WM1709-ND 8.41 tae: 7.02 6.32 15-82-1538 
3 Gold WM18502-ND 16.83 15.43 14.03 12.63 15-82-0328 


DIMM Sockets 


Features: * Accepts JEDEC MO-161 modules » Dual ejector latches for easy module removal Palladium nickel with gold 
flash plating for improved reliability * Added contact wipe for improved reliability 

Electrical Specifications: * Voltage: 100V * Current: 1.0A * Contact Resistance: 20mQ maximum « Dielectric With- 
standing Voltage: 750VAC « Insulation Resistance: 100MQ minimum 

Mechanical Specifications: * Mating Force: 5 oz. per pair * Durability: 25 cycles minimum 

Physical Specifications: * Housing and Latch: High temperature resistant thermoplastic, UL 94V-0 » Contact: Phosphor 
Bronze » Plating: Selective palladium nickel with gold flash with tin/lead on solder tails * Temperature: -40°C ~ 85°C 
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S.O. DIMM Sockets 


Features and Benefits: * Size 144 circuits *S.0. DIMM 
sockets accept JEDEC standard DRAM and SDRAM modules; 
SGRAM socket accepts JEDEC standard SGRAM modules 
Plastic latch prevents scratching of module, while metal 
anti-overstress feature protects latch from bending too far 
in or out Front solder tabs provide secure PCB hold- 
down Polarization key assures proper module insertion 
Electrical Specifications: * Power Supply: 3.3V * Voltage: 100V 
¢ Current: 0.3A © Dielectric Withstanding Voltage: 200V 


Right Angle, SMT 


AC/1 minute * Insulation Resistance: 1000MQ minimum Bono) 
Physical Specifications: * Temperature: -55°C ~ 85°C _ 
Max. 
Contact | Mounted Digi-Key Price Each Molex 
Description Resistance | Height Part No. 1 25 50 Part No. 
SMT, Right Angle 60m0 5.2mm WM18581-ND 7.92 7.26 6.60 | 54698-7000 
SMT, Right Angle 50m0 4.0mm WM18588-ND 6.66 6.11 5.55 | 54697-7000 


miniDIMM Sockets RoHS 


Features: ¢ Polarization keys ensure proper module insertion * Ergonomic plastic latch provides excellent module retention 
and easy ejection of module » Center plastic peg ensures good location during placement to PCB Fitting nails at both 
ends and center of housing will provide additional mechanical strength after soldering * Low profile socket will fit into slim 
enclosures Electrical Specifications: * Current (max.): 0.5A * Voltage (max.): 100V * Voltage Key: 1.8V » Withstanding 
Voltage: 500VAC * Insulation Resistance: 1000MQ min. Physical Specifications: * Black, UL 94V-0 * Contacts: Copper 
Alloy * Plating Contacts: 0.76um gold ¢ Plating Tail: Tin * Temperature Range: -10°C ~ 85°C 


Cir- Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Description cuits | PartNo. 1 25 50 Part No. 
1 | Vertical (Top entry) 244 WM23938-ND 23.32 21.38 19.44 | 87782-2001 
2 | 22.5° Angle 244 WM23939-ND 16.35 15.00 13.63 | 87783-0001 
3 | Right Angle (Side entry) | 244 WM23940-ND 20.44 18.74 17.04 | 78001-1244 


NEW! ExpressCard™ 


as 


General Features (Header and Ejectors): * PCB Mounting: Top Mount » Operating Temperature Range: 0°C ~ 55°C 
Electrical Specifications: Header: * Current: 0.75A max. * Voltage: 3.3VDC max. *Withstanding Voltage: 500VAC 
* Contact Resistance: 55mQ max. « Insulation Resistance: 100MQ min. Ejectors: * Current (max.): 0.75A * Voltage (max.): 
3.3VDC * Shielded 

Physical Specifications: Header: * Housing Material: Thermoplastic, High Temperature * Contact Material: Phosphor 
Bronze » Plating Tail: Tin, Lead-free * Plating Contact: Gold * Flammability: UL 94V-0 » Pitch: 0.039” (1.00mm) Ejectors: 
Material: Stainless Steel * Push-Push Type 


+ White glass-filled LCP, UL94-0 


DDR DIMM Sockets 


RoHS 
Features: * Accepts JEDEC MO-206 modules Dual ejector latches for easy module removal 


Electrical: * Voltage: 125VAC * Current: 1.0A * Contact Resistance: 40m maximum =» Dielectric Withstanding Voltage: 
S5O0VAC * Insulation Resistance: 1000 MOQ minimum 


Physical: * Housing: High-temperature, UL 94V-0 » Contact Plating: 15” gold 


lis 
—__ 465 


Operating Temperature: 

WM7315-ND -10°C ~ 85°C; 
WM7319-ND -40°C ~ 85°C 
Contact: Phosphor Bronze 


Operating Temp: -40°C ~ 85°C 
Contact: Copper Alloy 


Operating Temp: -10°C ~ 85°C 
Contact: Copper Alloy 


Cir- | Function | Voltage | Digi-Key Price Each Molex 
Description cuits Key Key | Part No. 1 20 50 Part No. Digi-Key Price Each Molex 
DRAM 3.3V 168 | Detail Y | Detail Y |WM1710-ND 6.06 5.56 5.06 | 71251-0001 Fig.| Description Part No. 1 25 50 Part No. 
SDRAM 3.3V 168 | DetailZ | Detail |WMI714-ND 6.06 5.56 5.06 | 71251-0016 1 [Header, 26 Circuits, SMT WMg006-ND 3.19 2.93 2.66 | 47150-0002 
Unbuffered 3.3V 168 | DetailX | Detail Y |WM1712-ND 6.06 5.56 5.06 | 71251-0012 9 [Ejector without Bottom Shell | WAI9007-ND 7.20 6.60 6.00 | 47150-0003 
DRAM 3.3V, Forklock Version | 168 | Detail Y | Detail Y |WM18497-NDt 4.81 4.42 4.02 | 71736-0001 Ejector with Bottom Shell WM9008-ND 7.55 6.92 6.29 | 47150-0004 


SD Memory Card Connector 


ee 
Physical Specifications: 


¢ Housing Material: Liquid Crystal Polymer * Flammability: UL 94V-0 
* Color: Black * Contact: Copper Alloy ¢ Plating Tail: Gold » Plating 
Contact: Gold » Button Type: Push-Push » Shielded: Yes »* PCB 
Mounting: Surface Mount * PCB Mounting Side: Top 


0.122(3.1) 1.098 (27.9) 


> 
1.173 (29.8) 


With- Contact | Insulation 
Current] Voltage | standing | Resis- Resis- | Digi-Key Price Each Molex 
Max. Max. | Voltage tance tance Part No. 1 25 100 |Part No. 
WM24032CT-NDA 3.55 2.73 2.19 /500998-0900 
D8 ||: AOQYAG:) (SOOVAG Bom | “AnnoMe WM24032TR-ND@ 611.60/400 500998-0900 
ACut Tape Tape and Reel 


2 Tyco Electronics AMP 
Secure Digital Memory 
Card Connector 


Cir- Voltage | Digi-Key Price Each Molex p 
Fig. | Description cuits Key Part No. 1 25 50 | PartNo. Features: * Surface Mount Inline leads _* Right Angle Mount * Housing Color: Ivory * Housing Material: Thermoplastic 
WM7319-ND 649 5.95 5.41] 71243-3002 * Contact Material: Copper Alloy * Contact Mating Area Plating is Gold over Palladium Nickel 
1 | Vertical 184 | Left (2.5V) | wii7315-ND 6.19 5.68 5.16] 87636-2002 OE war aaP 
2 | 25° Angle, Low Profile | 184 | Left (2.5V) | WM7316-ND 8.36 7.67 6.97| 87623-2001 Part No. 1 5 400 Part No. 
3. | Right Angle 184 | Left (2.5V) | WM7317-ND 13.55 12.43 11.30} 87655-0004 A29144-ND 8.50 7.33 4.84 440297-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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miniSD Memory Card Connector, Normal Mount Type: Mounting Specifications: 
* Surface mount; Top » PCB Retention: Solder Tab - Surface Mount * Circuits - PCB: 
11» PCB Pitch: 1.30mm (.051 inch) Electrical Specifications: * Current (max.): 
0.5A Voltage (max.): 10V * Withstanding Voltage: 5OOVAC Contact Resistance: 
100mQ max. Insulation Resistance: 1000MQ min. * Contact Retention Force- 
min. (per circuit): 0.98N (0.22Ib) Physical Specifications: * Housing Material: LCP 
Liquid Crystal Polymer * UL 94V-0 «Black »* Contacts: Copper Alloy Plating 
Tail: Tin * Plating: Gold »* Temperature Range: -25°C ~ 85°C Environment: 
«Lead-free Process Capability: Reflow Capable (SMT only) * Process Temper 
ature (max.): 260°C 

miniSD Memory Card Connector, Reverse Mount Type: Mounting Specifications: 
* Surface mount; Reverse * PCB Retention: Solder Tab - Surface Mount » Circuits 
- PCB: 11 * PCB Pitch: 1.30mm (.051 inch) Electrical Specifications: » Current 
(max.): 0.5A * Voltage (max.): 10V * Withstanding Voltage: 500VAC » Contact 
Resistance: 40mQ max. * Insulation Resistance: 1000MQ min. * Contact Reten- 
tion Force-min. (per circuit): 0.98N (0.22Ib) Physical Specifications: » Housing 
Material: LCP Liquid Crystal Polymer, Glass-filled * UL 94V-0 * Black * Contacts: 
Copper Alloy « Plating Tail: Gold » Plating: Gold » Temperature Range: -25°C ~ 
90°C Environment: Lead-free Process Capability: Wave Capable (TH only) 

SD Memory Card Connector, Standard Mount Type: Mounting Specifications: 


Miniature Memory Card Connector System 


¢ Surface mount; Top * PCB Retention: Solder Tab - Surface Mount « Circuits 
- PCB: 9 * PCB Pitch: 2.50mm (.098 inch) Electrical Specifications: * Current 
(max.): 0.5A * Voltage (max.): 250VDC * Withstanding Voltage: SO0VAC » Contact 
Resistance: 100mQ max. * Insulation Resistance: 100MQ min. * Normal Force- 
min. (per circuit): 0.20N (0.04Ib) Physical Specifications: * Housing Material: LCP 
Liquid Crystal Polymer * UL 94V-0 * Black * Contacts: Copper Alloy Plating Tail: 
Tin © Plating: Gold Selective * Temperature Range: -25°C ~ 85°C Environment: 
Lead-free Process Capability: Reflow Capable (SMT only) * Process Temperature 
(max.): 240°C 

SDIO Memory Card Connector, Reverse Mount Type: Mounting Specifications: 
* Surface mount; Bottom * PCB Retention: Solder Tab - Surface Mount » Circuits 
- PCB: 9 * PCB Pitch: 2.50mm (.098 inch) Electrical Specifications: * Current 
(max.): 0.5A * Voltage (max.): 100V * Withstanding Voltage: SOOVAC » Contact 
Resistance: 100mQ max. * Insulation Resistance: 100MQ min. * Normal Force- 
min. (per circuit): 0.20N (0.04lb) Physical Specifications: » Housing Material: LCP 
Liquid Crystal Polymer * UL 94V-0 * Black * Contacts: Phosphor Bronze ¢ Plating 
Tail: Tin * Plating: Gold Selective * Temperature Range: -25°C ~ 90°C 

3 in 1 Memory Combo Connector, with SD/MS/MMC Standard Mount Type: 
Mounting Specifications: * Surface mount; Top »* PCB Retention: Solder Tab - 
Surface Mount * Circuits - PCB: 42 * PCB Thickness: 1.0mm (.04 inch) Electrical 


Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Part No. 1 25) 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
1 WM23957CT-ND 5.20 100.08 320.25 WM23957TR-ND 500 1120.87 | 500972-1107 
2 | WM23958CT-ND 5.37 103.35 330.72 WM23958TR-ND 700 1620.53 | 48050-0001 
3 | WM23961CT-ND 6.35 122.08 390.66 WM23961TR-ND 400 1093.86 | 67600-8002 
4 | WM23962CT-ND 5.13 98.57 315.43 WM23962TR-ND 300 662.40 | 67913-0002 
5 | WM23964CT-ND 8.33 160.12 512.39 WM23964TR-ND 250 896.68 | 48000-2001 
6 _| WM23959-ND+ 13.05 250.93 802.98 = = —_|_ 501471-0900 
7 | WM23960CT-ND 12.64 243.08 777.84 WM23960TR-ND 400 2177.96 54768-0977 
+ Tray pricing 
TrANSFASH gotncing support Wide open area on shells accommodates pick-ant pace, Solder tals on inside 
Con nectors of design provide space savings. Features: + Current: 0.5A maximum * Withstanding Voltage: 
500VAC * Insulation Resistance: 1000MQ minimum * Temperature Range: -25°C ~ 85°C 
Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T & R Pricing Molex 
Fig. | Part No. 1 25 100 Part No. 1,400 Part No. 
1 WM19079CT-ND 3.12 60.07 192.22 WM19079TR-ND 1345.55/M 500873-0801 
2 WM19081CT-ND 4.61 88.68 283.78 WM19081TR-ND 1986.00/M 500901-0801 


Compact Flash Card Connectors 


Fig. 2 NEW! 


Card Headers 


Features and Benefits: * Size 50 circuits * Dual-row 1.27mm (.050") 
pitch at card interface and 0.635mm (.025”) pitch in-line SMT tails * High 
temperature housing suitable for reflow soldering «In-line SMT tails 
protect against damage during assembly Electrical Specifications: 
¢ Voltage: 100V * Current: 0.5A * Contact Resistance: 40mQ maximum 
* Dielectric Withstanding Voltage: 500VAC/1 minute «Insulation 
Resistance: 1000MO minimum Physical Specifications: * Housing: 
Glass-filled LCP, UL94V-0 »* Contact: Phosphor bronze ¢ Plating: Gold 
over palladium nickel in contact area; tin/lead in solder tail area, nickel 
underplate overall * Solder Tab: Phosphor bronze, tin/lead over copper 
plating * Temperature: -20°C ~ 90°C »* PC Board Thickness: 0.80mm 
* PC Card Thickness: 3.30mm +0.1 * PC Card Width: 42.80mm +0.1 
Card Ejectors 

Features and Benefits: * Low-profile modular design snaps easily onto 
header * Can be used with both top and bottom mount headers ¢ Lever 
design provides for smooth card extraction Physical Specifications: 
* Metal Shell and Lever: Stainless steel * Top button: Glass-filled PBT, 
UL 94V-0 


Fig. 3 NEW! 


Specifications: * Current (max.): 0.5A * Voltage (max.): 5V » Withstanding 
Voltage: 250VAC, 500VAC Contact Resistance: 100mQ max. * Insulation 
Resistance: 100MQ min., 1000MQ min. Physical Specifications: * Housing 
Material: LCP Liquid Crystal Polymer, Glass-filled * UL 94V-0 * Black * Contacts: 
Phosphor Bronze «Plating Tail: Tin * Plating: Gold Selective » Plating Contact: 
0.2um Gold » Durability (mating cycles) min.: 10,000 cycles * Under Plating: 
Nickel * Temperature Range: -25°C ~ 85°C Environment: Lead-free Process 
Capability: Reflow Capable (SMT only) * Process Temperature (max.): 250°C 
miniSD Card Adaptor: Specifications: *Use with SD port and miniSD card 
* Pitch/ Center Spacing: 2.50mm (.098 inch) * Circuits/ Positions: 9 * Current 
(max.): 0.5A * Color: Black * Plating: Gold » Plating Contact: Gold * Temperature 
Range: -25°C ~ 85°C 

SD Memory Card Connector, Reverse Mount Type: Mounting Specifications: 
* Surface Mount; Reverse PCB Retention: Solder Tab - Surface Mount * PCB Pitch: 
2.50mm (.098 inch) Electrical Specifications: * Current (max.): 0.5A * Voltage 
(max.): 100VAC * Withstanding Voltage: S500VAC * Contact Resistance: 80mQ 
max. * Insulation Resistance: 1000MQ min. Physical Specifications: * Housing 
Material: LCP Liquid Crystal Polymer * UL 94V-0 « Black * Contacts: Copper Alloy 
Plating: Gold (Au) Selective * Durability (mating cycles) min.: 10,000 cycles 
Temperature Range: -25°C ~ 90°C 


Fig.4 NEW! 


Digi-Key Pricing Molex 
Fig.| Description Part No. i 25 50 Part No. 
For Type I and Type I Cards and Headers — RoHS Compliant 
1 | Header, Right Angle, SMT, 5.85mm Low Profile Height WM18740-ND. 18.79 430.50 782.72 | 55244-5029 
2 | Top Mount Header, Right Angle, SMT, 1.65mm Standoff Height WM18766-ND NEW! 10.26 235.07 427.41 | 55358-5029 
3 | Ejector, Left Side Flip Button (for Top or Bottom Mount Headers) WM18767-ND NEW! 5.88 134.81 245.11 | 55356-0011 
4 | Ejector, Left Side Button (for Top Mount Headers) WM18768-ND NEW! 8.85 202.77 368.67 | 55364-0011 
For Type I Cards and Headers 
5 | Top Mount Header, Right Angle, SMT, 1.64mm Standoff Height WM18587-ND* 9.24 211.68 384.87 | 53856-5070 
6 | Bottom Mount Header, Right Angle, SMT, 1.64mm Standoff Height WM18743-ND* 9.24 211.68 384.87 | 53927-5019 
7 | Ejector, Right Side Flip Button (for Top or Bottom Mount Headers) WM18507-ND. 6.37 145.95 265.37 | 55021-0001 
8 | Ejector, Left Side Button (for Top or Bottom Mount Headers) WM18508-ND. 6.37 145.95 265.37 | 55022-0001 
* RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Features: * Conform to PCMCIA and CardBus standards * Suitable for type |, Il, Ill 3.3V, and 5V Standard and CardBus PC Cards * CardBus PC 
Cards can meet high signal transmission requiring bandwidth (32 bits) and clock rate (33MHz) 

Applications: * Notebooks, portable PCs, industrial PCs, network PCs « Set-top boxes, digital TV, home entertainment devices * Telecom, datacom 
equipment (switches, routers, remote access servers) * Machine control systems * Test and measurement devices, medical instrumentation 


Dimensions in inches (mm) 


No. of Standoff Height Digi-Key Price Each FCI 
Fig. Description Position Voltage Inches (mm) Part No. i 25 100 Part No. 
PCMCIA 
1 Single Deck, Non-Ejector Header and Mechanism Assembly 68 3.3 0.16 (4.00) 609-1013-ND 9.19 5.75 5.25 84648-040HLF 
Single Deck, Non-Ejector Header and Mechanism Assembly 68 5.0 0.16 (4.00) 609-1023-ND 4.01 2.84 2.51 92789-040HLF 
2 Right Angle Single Deck, Ejector Header Assembly 68 5.0 0.16 (4.00) 609-1014-ND 3.43 2.11 1.83 92140-010LF 
Right Angle Single Deck, Ejector Header Assembly 68 5.0 0.00 (0.00) 609-1020-ND 5.26 3.29 3.01 92140-000LF 
3 Dual Deck, Ejector Header and Mechanism Assembly 68 3.3 0.20 (5.00) 609-1016-ND 11.51 8.17 7.51 61124-250CALF 
4 Single Deck, Ejector Header and Mechanism Assembly 68 3.3 0.20 (5.00) 609-1017-ND 6.59 4.39 3.94 61125-050CALF 
Single Deck, Ejector Header and Mechanism Assembly 68 5.0 0.20 (5.00) 609-1024-ND 6.86 4.57 4.10 95547-050CALF 
5 Single Deck, Ejector Header and Mechanism Assembly 68 3.3 0.20 (5.00) 609-1018-ND 8.70 5.92 5.33 61126-050CALF 
6 Single Deck, Ejector Header and Mechanism Assembly 68 5.0 0.20 (5.00) 609-1019-ND 9.30 6.59 5.82 88640-150LF 
7 Single Deck, Ejector Header and Mechanism Assembly 68 5.0 0.08 (2.00) 609-1021-ND 8.98 6.36 5.61 92193-120CALF 
8 Dual Deck, Ejector Header and Mechanism Assembly 68 5.0 0.08 (2.00) 609-1022-ND 12.01 8.51 7.83 92194-320CALF 
9 Single Deck, Ejector Header and Mechanism Assembly 68 5.0 0.08 (2.00) 609-1025-ND 6.23 4.15 3.72 95620-120CALF 
CardBus 
10 Single Deck, Ejector Header Assembly 68 3.3 0.20 (5.00) 609-1026-ND 7.30 4.86 4.36 71299-050CALF 
1 Single Deck, Non-Ejector Header Assembly 68 3.3 0.09 (2.20) 609-1027-ND 16.52 11.44 10.12 72305-020LF 


RoHS 


Tyco Electronics Amu NEW! Small Form-Factor Pluggable (SFP) System | 


Authorized Distributor 


Description: The SFP design supports hot swap of various types of fiber optic and copper based transceivers Digi-Key Price Each AMP 
into host equipment. This allows the OEM the flexibility to interchange between different protocols such as Fig.| Description Part No. 1 25 100 Part No. 
1000BASE-SX, 1000BASE-CX or 1000BASE-LX Connector SMT 15AU A97430CT-ND 2.54 2.31 1.64 | 1367073-1 
Application: + Fiber Channel « Fast/Gigabit Ethernet * ATM/SONET/SDH InfiniBand (IB) * FDDI pone ee a A Senate ae eee Bien jes 
Features: * Hot Swappable * Three stage sequencing - GND, VDD, Signal * Connector supports data rates | — | Connector SMT 30AU A97431TR-ND 1202.40/480 1367073-2 
beyond 5 Gbps * IEEE 802.3Z (Gigabit Ethernet), INCITS T11 (FC) * Chassis grounds for pass through EMI Cage Lower PCB A97412CT-ND 4.21 3.82 271 6367034-1 
protection to 12.5 Gbps * Copper and Fiber Optic Tranceiver Cage Lower PCB A97412TR-ND 1144.80/480 6367034-1 
Cage Upper PCB A97413-ND 4.21 3.82 271 6367035-1 
Cage Single (Press-Fit) A97414-ND 6.04 5.48 3.88 1489779-1 
1 | Cage Single (Press-Fit) A97415-ND 5.75, 5.21 3.69 1489669-1 
Cage Single (Press-Fit) A97416-ND® 9.65 8.74 6.19 1367629-1 
Cage 1 x 2 (Press-Fit) A97417-ND 7.66 6.94 4.92 1761014-1 
Cage 1 x 4 (Press-Fit) A97418-ND 15.32 13.88 9.83 1658744-1 
io < aie 2 Cage 1 x 6 (Press-Fit) A97419-ND 22.98 20.81 14.74 1761015-1 
y Part number Z Cage 1 x 2 (Press-Fit) A97420-ND® 12.40 11.24 7.96 1761007-1 
A97414-ND S Cage 1 x 4 (Press-Fit) A97421-ND® 24.86 22.52 15.95 1761008-1 
shown = > Cage 1 x 6 (Press-Fit) A97422-ND® 37.23 33.72 23.89 1658939-1 
Cage 2 x 1 (Press-Fit) A97423-ND 19.37 17.55 12.43 1658391-1 
Cage 2 x 4 (Press-Fit) A97424-ND 53.24 48.22 34.16 1658390-1 
Cage 2 x 6 (Press-Fit) A97425-ND 130.72 118.40 83.87 1761327-1 
3 | Cage 2x 1 (Press-Fit) A97426-ND® 19.37 17.55 12.43 1658628-1 
Cage 2 x 4 (Press-Fit) A97427-ND® 53.24 48.22 34.16 1658629-1 
Partnumber Cage 2 x 6 (Press-Fit) A97428-ND@ 73.22 66.32 46.98 | 1658894-1 
A97424-ND Cage 2 x 4 (Press-Fit) A97429-ND@ 66.41 60.15 42.61 | 1658758-1 
Part number A97418-ND shown shown — | Dust Cover SFP A97432-ND 78 71 56 1367147-1 


@ With Lightpipes 


More Product Available Online: www.digikey.com 
442 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


z Tyco Electronics AMP NEW! XFP Connectors, Heat Sinks 


Authorized Distributor 


Features: 


. ee Digi-Key Price Each AMP 

¢ Provides a range of options for EMI Containment and Thermal Dissipation that are controlled by customer |Fig.|Description Part No. 1 25 100 Part No. 

requirements * Accommodate a wide range of applications (PCI Card to 16 ports on a Line Card) * Provides a Conn. 30 Position, 15AU A97460CT-ND 6.41 5.81 4.12 | 788862-1 

robust system, similar to SFP, that will be accepted by the industry Diversions mm Conn. 30 Position, 15AU A97460TR-ND 1742.40/480 788862-1 

1 Conn. 30 Position, 30AU A97464CT-ND 7.00 6.34 4.49 | 788862-2 

Fig. 1 — PT Connector Fig. 2 — Cage Assembly Conn. 30 Position, 30AU A97464TR-ND 1900.80/480 788862-2 
Conn. 30 Position, 30AU A97465CT-ND® 8.85 8.02 5.68 1367500-1 
7.4020.10 Conn. 30 Position, 30AU A97465TR-ND@ 2404.80/480 1367500-1 
eS 2 |Cage Press-fit A97461-ND 21.92 19.85 14.06 1489951-1 
Heat Sink for SAN applications A97463-ND 11.45 10.37 7.35 1542618-2 
Heat Sink for PCI applications A97466-ND 11.45 10.37 7.35 1542656-2 
Part number — |Heat Sink for Network applications} A97467-ND 11.45 10.37 7.35 | 1542706-2 
97460 Heat Sink Clip A97462-ND 1.62 1.47 1.04 | 1489948-2 
shown Dust Cap A97468-ND 6.20 5.62 3.98 | 1658294-2 

@ High Speed 


Technology to inspire bere ation 
SS 


«JAE MM50 Series Memory Module 


Dimensions in mm 


Features: 0.6mm narrow pitch 

Specifications: 

* Contact Resistance: 40mQ maximum (initial) * Dielectric Withstanding Voltage: A.C. 500Vr.m.s. * Operating Temperature: -55°C ~ 
105°C * Rated Current: 0.3A/pos. ¢ Insulation Resistance: 100MQ 

Materials and Finishes: 


* Contact: Copper Alloy; Contact Portion: Gold plating over Nickel (0.11 min.); Terminal Portion: Gold Flash * Insulator: Glass-filled 
LCP (UL94V-0) * Hold down: Copper Alloy/Tin-Lead Plating * Key: Stainless Steel 


No. of Operating Key Digi-Key Price Each JAE 
Positions | Voltage Type Description Part No. 1 75} 100 Part No. 

Standard | Right Angle, 5.2 mm Mounted Height 670-1086-ND 4.11 2.40 2.20 MM50-200B2-1E 
Standard | Right Angle, 5.2 mm Mounted Height 670-1086-2-NDt 649.80/300 MM50-200B2-1-E300E 

1.8 Reverse Right Angle, 5.2 mm Mounted Height 670-1087-ND 4.11 2.40 2.20 MM50-200B2-1RE 
Standard | Right Angle, 5.2 mm Mounted Height 670-1088-ND 5.46 3.19 2.92 MM50-200B2-2E 

200 Reverse Right Angle, 5.2 mm Mounted Height 670-1089-ND 5.46 3.19 2.92 MM50-200B2-2RE 

Standard | Right Angle, 4.0 mm Mounted Height 670-1082-ND 7.08 4.02 3.78 MM650-200B1-B1 
Standard | Right Angle, 5.2 mm Mounted Height 670-1080-ND 4.32 2.52 2.31 MM50-200B1-1E 

2.5 Reverse Right Angle, 5.2 mm Mounted Height 670-1081-ND 4.50 2.63 2.40 MM50-200B1-1RE 
Standard | Right Angle, 6.5 mm Mounted Height 670-1083-ND 4.50 2.63 2.40 MM50-200B1-E1E 
Reverse Right Angle, 6.5 mm Mounted Height 670-1084-ND 4.50 2.63 2.40 MM650-200B1-E1RE 


t Tape and Reel 


Dimensions in mm 


Express Card 
PX10 and PX11 Series 


Features: 

* Conforms to Express Card Standard * Card Push-push eject structure for cards 
* Assigned compliance ID by PCMCIA 

Specifications: 

* Contact Resistance: 40mQ maximum (55mQ maximum after test) » Dielectric 
Withstanding Voltage: AC 500Vr.m.s. per 1 minute * Operating Temperature: 0°C ~ 
55°C ¢ Rated Current: 0.75A per pin 

Materials and Finishes: 

* PCB Connection: Contact: Copper Alloy 0.1 um minimum Gold plating over Nickel PCB Connector Cage Assembly 
¢ Insulator: PPS 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel JAE 
Fig. Positions A Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

1 26 5.65 670-1096-1-ND 1.95 1.21 1.03 670-1096-2-ND 800 720.72 PX10-BSB16-R800 

2 26 7.30 670-1097-ND 12.29 8.74 7.92 = = = PX11-FS16NH 
MicroSD™ Socket Dimensions 
Features: ¢ Insulation Resistance: 1000MQ minimum 
¢ Employs push-push structure for minimized mounting space * Contact Resistance: 100m0 maximum 
¢ With half lock structure to prevent falling out of card * Lifetime: 10,000 times 
Specifications: ¢ Operating Temperature Range: -25C° ~ 85°C 


¢ Rated Current: 0.5A maximum ee eS 


* Rated Voltage: 10V . Contact: Copper Alloy; Contact: 0.1m minimum Gold plating over 
Nickel * Terminal: Gold flash plating over Nickel 


* Dielectric Withstanding Voltage: 500VACr.m.s per minute 


No. of Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel JAE 
Positions Description Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
8 Low profile/SDA™ for microSD™ Memory Card 670-1355-1-ND 2.66 1.64 1.40 670-1355-2-ND 1,500 1146.60/M ST2S008V1AR1500 


Dimensions in mm 


InfiniBand™ — DG1 Series 


Specifications: 

* Current Rating: 0.5A * Dielectric Withstanding Voltage: S0OVDC per minute ¢ Insulation Resistance: 1000MQ minimum 
* Contact Resistance: 80mQ maximum (initial), 20mMQ maximum (variation after testing) * Operating Temperature Range: 
-25C° ~ 70°C * Transmission Speed: DC 5 Gbps. minimum « Impedance: 1009 +10% »* Signal Contact Pitch: .50mm 
Materials and Finishes: 

Receptacle: « Insulator: Glass filled LCP; Color: Black (UL94V-0) * Shell: Steel/Nickel plating * Signal/Ground Contact: 
Copper Alloy/Contact area: Gold plating over Nckel (0.76um minimum) Terminal Area: (S) Tin plating 

Plug: * Backshell: Zinc/Nickel plating * Lock Spring: Stainless Steel ¢ Insulator: Glass filled LCP/Color: Black (UL94V-0) 
* Signal/Ground Contact: Copper Alloy/Gold plating over Nickel (0.76ym minimum) Receptacle 
* Lanyard: Polycarbonate (UL94V-0) 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel JAE 
Fig. Lanes A B Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 12 41.5 36 670-1004-ND 17.24 12.26 11.11 = — — DG1P073MS1 
2 12 48.85 = 670-1027-1-NDt 21.84 16.38 15.29 670-1027-2-ND 250 3630.91 DG1RO73HS5E250 


+ Cut Tape Pricing 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 443 


hole HSSDC2 Connectors and Assemblies 


Features: Standard High Speed Serial Data 2 connector for InfiniBand™ (trademark of the InfiniBand (SM) trade association) and Fibre Channel SFF Copper meets electrical and mechanical requirements set forth by these protocols. Positive locking 
interface to prevent accidental disengagement, with keying options to mating plug connector for polarization and to eliminate mismating. Six chassis ground locations, six PCB ground/retention contacts, and four plug-to-receptacle grounding points 
to minimize EMI /RFI. 


Dimensions in mm 


Dim. L | Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Circuits | Meters | Part No. u 10 25 100 Part No. 
Receptacle, Right Angle Shielded InfiniBand Keyed 
1 7 _ WM5976-ND 15.94 13.29 10.63 9.30 74703-0007 
Receptacle, Right Angle Shielded Fibre Channel Keyed 

1 it _ WM5977-ND 15.94 13.29 10.63 9.30 74703-0107 
Copper Cable Assemblies, Plug-to-Plug, Unequalized, 3.0m 

2 7 1.0 WM2497-ND 33.95 29.71 25.47 22.92 73939-1002 
3.0 WM2498-ND 52.21 45.69 39.16 35.25 73939-1004 


Z-Axis Pluggable Host Connectors 


The 30-pin Z-Axis Pluggable host connector enables the use of emerging gigabit-speed hot-pluggable transceiver modules 
for horizontal front-panel access. It conforms to the host-board layout as defined in the 10 Gigabit Small Form Factor 
Pluggable (XFP) Multi-source Agreement (MSA) for 10-Gigabit data rates. The connector is typically used in conjunction 
with an XFP cage, flange and EMI gasket assembly, along with a heat sink and attachment clip, to attach an optical LC 
duplex or electrical XFP transceiver module to the host board. 


Dimensions in mm 


~.591 (15) 


Features: * Card entry slot accepts 1.00mm (.039”) thick integrated circuit board » Alignment posts provide stability 
for PCB placement * Coplanarity of solder terminals within 0.10mm (.004”) for processing reliability * SMT receptacle 
provides option for placement on either side of PCB Circuits: 30 * Pitch: 0.08mm (.031”) *PCB Mounting: Surface 
Mount © UL File No.: E29179 «CSA File No.: 1310648 Electrical: * Voltage: 30V * Current: 0.5A Physical: * Housing: 
Black high temperature thermoplastic, UL 94V-0 «Plating: Contact Area: 0.76m minimum Gold over 2.54y1m Nickel; 
Solder Area: 2.54um Tin over 2.54m minimum Nickel 


Digi-Key Price Each Molex 
Cir- | Digi-Key Cut Tape Price Each T&R Pricingt | Molex Fig. | Description Part No. 1 10 100__| Part No. 
Fig. | cuits | Part No. 1 10 100 480 Part No. XFP Cage for Small Frame Solder-Tail Post 
Receptacle, Right Angle, SMT Without Heatsink or Clip | WM1638-ND 20.07 17.84 15.61 | 74736-0220 
9 With PCI Heatsink WM1639-ND 37.71 33.53 29.34 | 74736-0221 
1) 30. |WiM1642CT-ND 5.06 3.89 3.26 1456.32 | 74441-0017 With SAN Heatsink WM1640-ND 37.71 33.53 29.34 | 74736-0222 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. With Tall Heatsink WM1641-ND 37.71 33.53 29.34 | 74736-0223 


Gigabit Interface Converter (GBIC) 


Features and Benefits: * Meets Gigabit Interface Converter (GBIC) specifications * Rugged blind-mate guide ears with +/-2.00mm (0.079”) mismating tolerance * Shielded for improved EMI protection with ESD ground contacts and optional shielding 
pegs * Staggered "hot-plug' first-mate, last-break contacts on 1.27mm (.050") pitch spacing 


Electrical: * Voltage: 30V * Current: 1.0A * Contact Resistance: 20mQ « Dielectric Withstanding Voltage: 500V « Insulation Resistance: 1000MQ 


GBIC Guide Frame: * Complies with the current GBIC standard (SFF-8053) All metal construction provides the ultimate in EMI protection « Plated die cast body provides the option to solder directly to the PCB * EMI gasket provides 360 degrees of 
contact to the chassis * Compatible with the industry standard footprint * Mounting options for horizontal and vertical applications 


Dimensions in mm 


Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Description Part No. i 25 50 Part No. 
1 20 Pos., SCA-2 Recept. with Shield WM1630-ND 13.37. 12.26 =11.15 | 74065-0005 
2 Guide Frame for GBIC WM1631-ND 15.65 14.35 13.04 | 73847-0001-TR12 
___| Adapter without Serial ID, 
Cooper GBIC to DB9 Female WM1632-ND 87.25 79.98 72.71 | 73086-0001-TR12 


InfiniBand™ 


Features: * Die cast frame with unitary latch posts and screw attach to PCB. Provides the best available strain relief of cable to socket and isolating cable loads from SMT tails. * Optional top mount screw attach of die cast frame to chassis. Adds 
additional strain relief. * Receptacle has an optional pair of additional screw attachments of frame to PCB. Further secures and isolates SMT tail from cable. 
Applications: * Telecommunication Equipment * Data Communication Equipment « Internet Working Equipment » Storage Area Network (SAN) Switches * Redundant Array of Inexpensive Disks (RAID) Devices * Servers * Computers * Storage 


Devices Dimensions in mm 


No. of Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Lanes Pitch Part No. il 25 50 100 Part No. 
1 12 0.5mm | WM7310-ND 28.20 25.85 23.50 21.15 | 91525-1210 
WM1130-ND® 15.74 14.43 13.12 11.81 | 91803-0415 
2 4 0.5mm 
WM7318-ND® 15.69 14.38 13.08 11.77 | 91804-0411 


@ RoHS Compliant 


Ultra+™ VHDCI Connectors and Assemblies 


High Density Cable Interconnect, which has been defined as the next generation of physical SCS! (Small Computer Systems 
Interface) interfaces. VHDCI is sometimes incorrectly referred to as SCSI-4 and will replace SCSI-2 and 3 architecture in 


Dimensions in mm 


new applications. VHDCI offers a reduced size, increased robustness, improved electrical performance, and higher density POS 34_ POS 68 POS 35 POS1 
versus the previous SCSI connectors. Note that VHDCI refers to the connector interface, SCSI is the communications 

protocol that the connector supports. Ultra+ meets SFF-8441, revision 9.0 and EIA PN-3652 standards to ensure q 

intermateability with conforming products POS 1 Pos 35 POS 68° POS 34 


Features: * Conforms to EIA/SFF specifications to ensure intermateability with conforming products » Shield design can 
dominate reflow solder ground connection * UL File No.: E29179 * CSA File No.: LR 19980-520 

Electrical: * Voltage: 30V * Current: .5A © Contact Resistance: 50mQ maximum « Dielectric Withstanding Voltage: 250V 
+ Insulation Resistance: 500MQ minimum 

Mechanical: * Mating Force: .54N (55g) * Unmating Force: .15N (15g) * Durability: 500 cycles maximum 

Physical: * Housing: Black high temperature thermoplastic, UL 94V-0 * Contact: Phosphor Bronze * Plating: Gold Flash 
over palladium nickel * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C 


Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Description Part No. iJ 10 100 | Part No. 
1_| Ultra+ VHDCI to Ultra+ VHDCI Cable Assembly_| WM7300-ND 56.64 49.57 38.24 | 79918-0080 
2_ | Ultra+ VHDCI Receptacle WM7304-ND 21.47 19.33 17.18 | 73776-0201 
3 Ultra+ VHDCI Receptacle WM7302-ND 15.14 13.63 12.12 | 71430-0006 
Ultra+ VHDCI Receptacle with Enhanced Shield | WM7303-ND 13.17 11.85 10.54 | 71430-0008 
4 | Ultra+ VHDCI Dual Stacked Receptacle WM7305-ND 34.23 30.81 27.39 | 74337-0051 


More Product Available Online: www.digikey.com 
444 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


iN , 
molex 


Features: The SFP system follows the function of the standard Gigabit Interface Converter (GBIC) products, with reduced 
size and increased data-transfer rates at and beyond two Gigabits per second (Gbps). A multi-source, industry-standard 
product line, our SFP products feature a common design interface for use with multiple data transfer protocols, including 


Fibre Channel, Gigabit Ethernet, InfiniBand and proprietary links 


Cage Features: « All metal construction for EMI protection * Two point spring contacts for optimal EMI grounding * Cham- 
fered edges on cover facilitate assembly * Design allows cages to be mounted on opposite sides of PCB for "belly-to-belly” 


applications 


SMT Receptacle: « Alignment posts provide stability for placement on the PCB  Standoffs allow easy PCB cleaning after 


soldering * SMT design provides option for placement on both sides of PCB 


Digi-Key Price Each T & R Pricing+ | Molex 
Fig.| Circuits |Dim. L| Part No. 1 10 100 480 Part No. 
Cage Assembly with Connector 
1 40 —__| WM1643-ND 47.70 42.40 37.10 —__| 75462-0001 
2 80 —_ | WM1644-ND 69.86 62.10 54.34 — | 75759-0001 
Small Form-Factor Pluggable (SFP) Cage 
3 - —__| WM1634-ND 5.81 5.33 4.36 —__|73927-0002-TR24 
WM1646-ND® 12.77 11.71 9.58 — | 74722-0001 
4 - — | WM1647-ND@ 25.65 23.52 19.24 — | 74747-0001 
WM24031-ND® 17.30 15.86 12.98 —__| 74728-0415 
WM1648-ND@ 3.60 3.31 271 — | 74737-0009 
5 _ ___| WM1663-ND@® NEW! 2.70 2.41 2.11 — | 74737-0010 
WM1668-ND® NEW! 2.70 2.41 2.11 — | 74737-0005 
WM1669-ND@ NEW! 2.70 2.41 2.11 — | 74737-0016 
Host Connector for SFP Cages 
_ 20 —_ | WM1633CT-NDt} 2.80 2.57 2.34 783.36 | 74441-0001 
NEW! Cable Assemblies NEW! 
20 1.0M_| WM1660-ND@ 82.33 73.19 64.04 —___|73929-0001 
6 | Maleto | 1.0M | WM1666-ND® 149.81 133.17 116.52 — | 74742-0001 
Male | 3.0M | WM1667-ND@ 179.16 159.25 139.35 — | 74742-0003 
Adapters 
7 _ ___| WM1662-ND@ 14.15 12.58 11.01 — | 74720-0510 
WM1665-ND NEW! 207.33 184.30 161.26 — __| 74741-0005 
t+ Cut Tape + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND RoHS Compliant 
iPass™ 


Connector and Cable Assembly Solutions for Higher Density and Increased 
Speeds « The iPass Interconnect System offers both connectors and cable 
assemblies that enable flexible speed compatibility for applications ranging from 
1.5 to 6.0Gpbs, with capability up to 10.0Gbps, and is an ideal interconnect 
solution for the growing server storage market 

The iPass products support these industry standards for high-speed, multi-lane 
internal and external systems: * SAS (Serial Attached SCSI), also termed Mini- 


SAS * SATA (Serial ATA International Organization), also termed Mini-SATA 
* SFF (Small Form Factor), for Compact MultiLane/CML » External PC! Express 
(PCle), also termed PCle x4, x8, x16 

External iPass Products: * SMT Host Connector (Series 75586): Provides 
placement options on both sides of the PC with a pitch of 0.8mm (0.31"). * 4X 
External Cable Assemblies (Series 74547): High-performance paddle-card design 
with impedance matching helps reduce crosstalk and provide improved signal 


Small Form Factor Pluggable Connectors and Frames 


Dimensions in mm 


Fig.7 NEW! 


integrity. It also features a flexible low profile, latch pull mechanism 


Internal Products: * Right Angle and Vertical Internal Connectors with Hood Kits 
(Series 75783): 0.80mm (0.031”) pitch include hood kits for internal applications 
«Internal Cable Assemblies (Series 79576): Can support SAS Generation 
| (3.0Gbps) and I! (6.0Gbps) bandwidths, as well as SATA Generation | (1.5Gbps) 
and II (3.0Gbps) bandwidths. 


Dimensions in mm 


. “| 
| 4 


= 28.31 a 


Fig. 10 NEW! Fig. 13 NEW! 
ies 10.60 
33.94 
No. of | Dim. A | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reelt _| Molex No. of Digi-Key Cut Tape Price Each Molex 
Fig. | Pos. mm Part No. 1 25 100 Size | Pricing | Part No. Fig. | Pos. Dim. L Type Part No. 1 25 100 | Part No. 
0.8mm R/A Connector for External Application 7 = 9 7 
2 | 1340 | WMIT16CT-ND 1295 996 835 | 550 | 427350 | 75586-0009 NEW! PCI Express to PCI Express — Gable Assemblies NEW! 
1 | 38 | 1820 | wMit17cT-NO 1459 11.47 9.62 | 550 | 4831.75 | 75586-0011 7 | 18 | 1.0M_| x1 Male to Male | WM1144-ND 34.30 31.45 25.73 | 74576-0001 
68 30.20 | WM1115CT-ND 19.42 15.26 13.18 | 550 | 6611.55 | 75586-0007 9 | ae 1.0M | 6 sale to Male | WM1146-ND 79.27 62.76 58.36 | 74546-0401 
0.8mm R/A Connector with Shell for Internal Application 3.0M WM1147-ND 110.33 87.35 81.22 | 74546-0403 
WM1118CT-ND 27.56 22.62 —] 125 | 2473.37 | 75783-0132 a 7 
2 | 36 | 17-80. | waitigct-np 1740 1409 = —| 125 | 137262 | 75783-0140 | |10| 68 Heh x8 Male to Male yee oe as Pa aes es 
i-For-Tape and) Reel part number, change S1-ND 20: TR:ND. TOM WM1150-ND 222.04 175.79 163.45 | 74546-1601 
11) 136 x16 Male to Male 
No.of | Dim.L Digi-Key Price Each Molex 3.0M WM1151-ND 332.53 263.25 244.78 | 74546-1603 
Fig. | Pos. Meters Type Part No. 1 25 50 Part No. NEW! PCI Express R/A I/O Connectors NEW! 
Mini-SAS to Mini-SAS — Cable Assemblies y e 
TO WM1120-ND 66.19 5241 5149 | 74547-0301 | | 6 | 18 _ xf Receptical | WM1143CT-NDt ees ee SF raro0-00Nt 
7 6 3.0 | Mate tomate | WM1121-ND 86.27 68.30 67.10 | 74547-0303 WM1143TR-NDt 3012.42/325 74150-0001 
2.0 WM1131-ND NEW! = 82.35. 65.20 64.05 | 74547-0302 8 | 136 —__| External Assembly | WM1145-ND§ 78.23 71.74 65.19 | 75581-0002 
5.0 — i isa el : ae =e 87.64 _| 74547-0305 NEW! EMI Guide Housing NEW! 
ine, Oo i — Cable Assemblies 
10 WNH122-ND #043 65.96 AAT | 74547-2054 40mm x8 port PCle | WM1152-ND 10.64 9.76 7.99 | 74540-0100 
4 26 3.0 Male to Male WM1123-ND 102.52 81.17 79.75 | 74547-2053 12] — | 22.74mm x4 port PCle WM1153-ND 8.10 7.43 6.08 | 74540-0400 
eH SAD Nem ach sees ae rere 13.4mm | Single port SAS | WM1154-ND 8.23 7.54 6.17 | 74548-0211 
: 7 7 : - : : 41.76mm| Dualport SAS | WM1155-ND 13.06 11.98 9.80 | 74548-0208 
iPass to iPass — Cable Assemblies 13.) — 
: a 05] atateto mae | WMI124-ND 932 1772 46411 | 79576-2112 79.79mm | Quad port SAS | WM1156-ND 17.51 16.06 13.14 | 74548-0205 
1.0 WM1126-ND 24.23 22.21 20.19 | 79576-2104 | +CutTape +TapeandReel  § With Cage 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Amphenol® Commercial Products 
Infinity High Speed Connectors 


Amphenol’s INFINITY (4X/12X) series of connectors facilitate data 
speeds up to 75Gbps total bandwidth, as required by InfiniBand™, 
Fibre Channel and Serial Attached SCSI Trade Associations, with 


superior EMI performance. INFINITY connectors are high-density, hot 
pluggable and meet SFF-8470 specifications. A variety of receptacles 
are available that will fit multiple connectors into a 1U form factor and 
PCI bracket. Specifications: * Contact Plating: Gold »* Operating 
Temperature: -40°C ~ 85°C *Housing: Nylon UL94V-0 * Back 
Cover ordered separately 
Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel 
Fig | Description Part No. 1 10 50 | Part No. Qty. | Pricing 
Lanyard Latch Receptacle - SMT 

4X, 2 Locating Posts, 4 Solder Posts, No Locking Plate, Top Mount Ear, 50u” Gold U65-B04-1270-TCT-ND 8.83 6.63 — | U65-B04-1270-TTR-ND 75 427.80 

4X, 2 Locating Posts, 4 Solder Posts, 2 Piece Locking Plate, Gold Flash Tails, 50u” Gold U65-B04-4060C-TCT-ND§@ 9.07 6.81 6.05 | U65-B04-4060C-TTR-ND§@ | 100 567.00 

4X, 2 Locating Posts, 2 Screw Mount Holes, No Locking Plate, 50” Gold U65-E04-1210-TCT-ND 8.85 6.38 5.67 | U65-E04-1210-TTR-ND 150 796.50 

4X, 2 Locating Posts, 4 Screw Mount Holes, No Locking Plate, 50” Gold U65-E04-1260-TCT-ND 8.88 6.57 5.79 | U65-E04-1260-TTR-ND 100 543.20 

4X, 2 Locating Posts, 4 Screw Mount Holes, No Locking Plate, Gold Flash Tails, 50” Gold U65-E04-4260-TCT-ND@ 8.59 6.45 5.73 | U65-E04-4260-TTR-ND@ 100 537.00 

1 | 4X, 2 Locating Posts, 4 Screw Mount Holes, 50y” Gold U65-E04-1460-TCT-ND 9.08 6.54 5.81 | U65-E04-1460-TTR-ND 100 544.50 

4X, 2 Locating Posts, 4 Screw Mount Holes, Gold Flash Tails, 50” Gold U65-E04-4460-TCT-ND® 8.78 6.59 5.86 | U65-E04-4460-TTR-ND® 100 549.00 

4X Belly to Belly, 2 Locating Posts, 4 Screw Mount Holes, No Lock Plate 50” Gold U65-F04-1360-TCT-NDt 11.16 8.37 7.44 | U65-F04-1360-TTR-NDt 100 697.50 

4X Belly to Belly, 2 Locating Posts, 4 Screw Mount Holes, No Lock Plate, Gold Flash Tails, 50” Gold U65-F04-4360-TCT-NDt@ 11.26 8.21 7.27 | U65-F04-4360-TTR-NDt@ 100 703.50 

12X, 2 Locating Post, 2 Solder Posts, One Piece Locking Plate, 50” Gold U65-B12-1210-ND¥ 13.82 10.87 10.05 |— = = 

12X, 2 Locating Posts, 4 Screw Mount Holes, No Locking Plate, Keying 4 and 5, 50y” Gold U65-E12-1264-TCT-ND 15.12 11.63 10.29 | U65-E12-1264-TTR-ND 100 974.40 

12X, 2 Locating Posts, 4 Screw Mount Holes, No Locking Plate, Keying 4 and 5, Gold Flash Tails, 50u” Gold | U65-E12-4264-TCT-ND® 14.98 11.79 10.22 | U65-E12-4264-TTR-ND® 100 987.50 

12X, 2 Locating Posts, 4 Screw Mount Holes, Keying 4 and 5, 50u” Gold U65-E12-1464-TCT-ND 18.13 14.01 12.36 | U65-E12-1464-TTR-ND 100 | 1194.80 

12X, 2 Locating Posts, 4 Screw Mount Holes, Gold Flash Tails, Keying 4 and 5, 50u” Gold U65-E12-4464-TCT-ND® 15.14 11.91 10.32 | U65-E12-4464-TTR-ND® 100 997.60 

Screwlock Receptacle - SMT 

4X, 2 Locating Posts, 2 Solder Posts, With Standard Jack Screw, 50” Gold U65-B04-1020-TCT-ND 9.18 6.61 5.88 | U65-B04-1020-TTR-ND 150 825.75 

4X, 2 Locating Posts, 2 Solder Posts, With Standard Jack Screw, Gold Flash Tails, 50” Gold U65-B04-4020-ND¢@ 8.93 6.70 6.14 |— = = 

4X, 2 Locating Posts, 2 Solder Posts, With Standard Jack Screw, 30” Gold U65-B04-2020-TCT-ND 8.90 6.41 5.70 | U65-B04-2020-TTR-ND 150 801.00 

4X, 2 Locating Posts, 2 Solder Posts, With Standard Jack Screw, Gold Flash Tails, 30” Gold U65-B04-5020-TCT-ND® 8.95 6.45 5.73 | U65-B04-5020-TTR-ND® 150 805.50 

4X, 2 Locating Posts, 2 Solder Posts, With Self Lock Jack Screw, 30y” Gold U65-B04-2120-TCT-ND 9.43 7.08 6.29 | U65-B04-2120-TTR-ND 150 854.85 

2 | 4X, 2 Locating Posts, 2 Solder Posts, No Jack Screw, 30U” Gold U65-B04-2220-TCT-ND 8.30 6.15 5.42 | U65-B04-2220-TTR-ND 150 747.00 

4X, 2 Locating Posts, 2 Solder Posts, No Jack Screw, Gold Flash Tails, 30” Gold U65-B04-5220-TCT-ND@ 8.35 6.02 5.35 | U65-B04-5220-TTR-ND@ 150 751.50 

4X, 2 Locating Posts, 2 Screw Mount Holes, With Standard Jack Screw, 50u” Gold U65-E04-1020-ND+ 9.43 6.79 6.23 |— = = 

4X, 2 Locating Posts, 2 Screw Mount Holes, With Standard Jack Screw, Gold Flash Tails, 30” Gold U65-E04-5020-TCT-ND@ 8.78 6.59 5.86 | U65-E04-5020-TTR-ND@ 150 823.50 

4X, 2 Locating Posts, 2 Screw Mount Holes, With Self Lock Jack Screw, 50y” Gold U65-E04-1120-TCT-ND 9.10 6.83 6.07 | U65-E04-1120-TTR-ND 150 824.40 

4X, 2 Locating Posts, 2 Screw Mount Holes, With Self Lock Jack Screw, Gold Flash Tails, 30u” Gold U65-E04-5120-TCT-ND® 8.90 6.68 5.94 | U65-E04-5120-TTR-ND® 150 807.00 

Plug — RoHS Compliant 

4X Lanyard Shell with Insert and PCB, 30u” Gold UE66-L04-2130-ND+¢ 16.76 12.89 11.55 |— = = 

3 4X Lanyard Shell with Insert and PCB, 50u” Gold UE66-N04-2130-ND¥ 19.62 15.44 13.83 | — = = 

4X Lanyard Shell, No Insert, No PCB UE66-C04-2130-ND+ 9.68 6.97 6.78 |— = = 

4X Screwlock with Insert and PCB, 30” Gold UE66-L04-2120-ND+ 16.56 12.74 11.41. |— = = 

Accessories 

Jackscrew M2.5 for Infinity U65-404-40P-ND$ 62 36 28 | = = 

— | Rear Cover for 4X Receptacle U65-404-60-P-ND+ 83 47 38 | — = = 

Rear Cover for 12X Receptacle U65-412-60-P-ND+ .68 39 35 | — = = 


§ Back Cover Included +NoEMIGasket +Bulk RoHS Compliant 


SFP Connectors 


Amphenol’s SFP connector series is a 20 position connector and 
cage combo for mounting to a host PCB with a metal cage enclosing 
the connector. These connectors are similar to the Gigabit Interface 
Converter Interface (GBIC), but they are smaller in size and operate 
at much faster data transfer rates. Amphenol single port version 
is rated up to 4.125 Gbps data rates and stacked version up to 8 
Gbps. Specifications: * Opererating Temperature: -40°C ~ 85°C 
¢ Contacts: Phosphor bronze 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel 

Fig Description Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing 
= Cage Dust Cover U77-A1110-8000P-ND$ 22 12 .09 = cae = 
Single Port Cage, 1.8mm Solder Tails, Tin Plated U77-A1114-100TCT-ND 2.02 1.37 1.14 U77-A1114-100TTR-ND 150 282.75 

Single Port Cage, 8 Press-Fit Pins, Nickel Plated U77-A1118-200TCT-ND 2.02 1.37 1.14 U77-A1118-200TTR-ND 150 282.75 

1 Dual Port Cage, Rear Press-Fit Pins, Nickel Plated U77-A2114-200TCT-ND 3.12 2.08 = U77-A2114-200TTR-ND 85 150.28 
Quad Port Cage, Rear Press-Fit Pins, Nickel Plated U77-A4114-2001-NDt 4.47 3.08 2.62 = = = 

Six Port Cage, Rear Press-Fit Pins, Nickel Plated U77-A6114-2001-NDt 5.78 4.10 3.68 = = = 

2 Stacked Conn 30” Gold and Cage Nickel Plated, 2x1 (2 ports) U78-B1126-00121-ND$ 7.65 5.51 5.05 = = = 
Stacked Conn 30” Gold and Cage Nickel Plated, 2x4 (8 ports) U78-B4126-00121-ND$ 22.68 18.49 17.58 = — = 
Connector 20 Position 15u Gold UE75-A20-6000TCT-ND 1.69 1.09 94 UE75-A20-6000TTR-ND 500 364.50 

3 Connector 20 Position 30) Gold UE75-A20-3000TCT-ND 1.86 1.20 1.06 UE75-A20-3000TTR-ND 500 405.50 

+ Bulk 


Mini SAS Connectors 


Amphenol’s Compact MultiLane Connector is based on industry proven speeds across the connector interface at speeds of up to 10 Gigabits/ plug does not affect the signal/body solder joints. Complies to SFF- 
card edge style contacts. This connector system is designed to satisfy second on both rows of contacts. The cage is mounted separately to the 8086, SFF-8087, and SFF-8088 Specifications: * Cage: Zinc diecast 
the needs for gigabit serial data transmission applications with signal body so that the stress imposed by insertion and removal of the cable _ with nickel plating * Contacts: Phosphor bronze with 30 gold plating. 


FS1-S01-124E1 Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Description Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing 
Receptacle, 26 Position, SMT FS1-R26-2000CT-ND 4.09 2.82 2.47 FS1-R26-2000TR-ND 500 1022.50 
Single Cage, 1 Degree with Key Option 2 and 4 FS1-S01-124E1-ND$ 3.70 2.58 2.31 = _ _ 
Single Cage, 1 Degree with Key Option 4 and 6 FS1-S01-146E1-ND$ 3.70 2.58 2.31 = = _ 
Single Cage, 1 Degree with Key Option 4 FS1-S01-14E1-ND} 3.70 2.58 2.31 = _ = 
Dual Cage, 1 Degree with Key Option 4 FS1-S02-14E1-ND¢ 4.42 3.23 2.89 = = = 
Single Cage, 0 Degree with Key Option 4 FS1-SF1-14E1-ND$ 3.70 2.58 2.31 = _ _ 
Dual Cage, 0 Degree with Key Option 4 FS1-SF2-14E1-ND 4.42 3.23 2.89 — — _ 
+ Bulk 


More Product Available Online: www.digikey.com 
446 1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Amphenol 


Amphenol-Tuchel Electronics GmbH 


PUSHMATIC® II With or Without Locking Arms 


Applications: * Payment and security systems Design Features: « Anti-vandal Smart Card Connector for unattended 
terminals * Miniaturized style, suitable for mobile interface devices * Card accessible during power failure * Card presence 
switch, also can be used for system wake up * Card end position switch also acts as card locking sensor Additional 
sensor for card active position detects abnormal termination of the transaction « Self retracting and self cleaning data 


Standard Style Smart Card Connectors 


Smart Card Connectors 


(Plate) 


Note: Use only with Fig. 6 
C702 10M008 5142 
C702 10M008 5222 


Applications: * Unattended Point of Sale systems * Vending equipment * Access control Design Features: * High numbers of card insertion cycles, due to the 
principle of landing contacts »* Designed for harsh applications and environments * Modular system with several operating methods from manual handling to 
automatic card ejection * Bezel Accessory Assembly Instructions: * Please make sure that interface cables are unrestricted and free to move after assembly. 


PCB Mount Wiping Contact 
Smart Card Connectors 


Fig. 9 


Applications: * Set top boxes « Toll road transponders » Parking meters 
Utility metering systems Design Features: * Termination: dip solder 
pins * Special shape of wiping contacts minimize card scratching and 
wear * Smart Card Connector meets the requirements as specified in 
document ISO 7816 Soldering Conditions: * Wave soldering: 260°C; 
10s maximum 


Landing Card PCB Mount 
Smart Card Connectors 


SIMLOCK® 


PCB Mount Wiping Contact 
Smart Card Connectors 


Fig. 10 


C702 10M008 2724 
C702 10M008 2554 with 3mm Standoffs 


These acceptors are low cost and provide direct sliding contact between the 
acceptor and the chip card. These acceptors have NC closed card present 
switches which open when the card is fully inserted. 


Applications: * Set top boxes « Toll road transponders * Parking meters 
¢ Utility metering systems Design Features: * Termination: dip solder pins 
* Special shape of wiping contacts minimize card scratching and wear * Smart 
Card Connector meets the requirements as specified in document EMV 96 
(Europay Mastercard Visa/Integrated Circuit Card Specification for Payment 
Systems) Includes 3mm stand-offs Soldering Conditions: * Wave soldering: 
260°C; 10s maximum 


SIMBLOCK® 


(Shown with 
Align-Pins) 


contacts provide protection against vandalism * SCC meets the requirements as specified in document EMV 96 (Europay 
Mastercard Visa/Integrated Circuit Card Specification for Payment Systems) * Housing bottom features a large debris 
slot allowing the egress of coins, paper, as well as cut in half cards * 16 way interface header allows for custom cabling 
Assembly Instructions: e PUSHMATIC® II can be used with mounting adapter and bezels according to customer design. 


Superflat Style Smart Card Connectors 


Applications: * Point of Sale systems * Mobile devices * Access control 
« Keyboards Design Features: ¢ Miniature size ideally suited for mobile 
devices Assembly Instructions: ¢ Please make sure that flexprints 
remain free and unrestricted after assembly. 


PCB Mounting Contact Smart Card Connectors 
with 3mm Standoffs 


Fig. 11 


Applications: * TV/Satellite decoders * Point of Sale systems » Computer 
networks and energy meters * Also suitable for applications with permanently 
inserted cards under changing temperatures Design Features: * Meets the 
EMV Integrated Circuit Card Specification for Payment Systems (Europay 
Mastercard Visa) * Has a switch which indicates whether a card is in the 
reading position 


Applications: * Designed for mini SIM/SAM card Design features: 
Size: same footprint as SIM card » Reliable function in locked state 
during mobile use * Polarization notch does not allow incorrect card 
positioning * Suitable for automatic assembly processes (Pick & Place, 
Tape & Reel, and Reflow) Soldering Conditions: « Infrared reflow: 
245°C; 10s maximum 


Applications: * Handsets * E-Purses Design Features: * Contacts chip cards according to ISO 7816 
and Plug in SIM-Cards * Low height (2mm standard) » High co-planarity accuracy * SMT-Version 
with 6 contacts especially designed for GSM 11.11 interfaces Soldering Conditions: « Infrared 
reflow: 245°C; 10s maximum 


Design Features: * High number of mating cycles due to 
minimized wiping distance on card contacts » Contact self- 
cleaning effect * Short card insertion depth Soldering 
Conditions: * Wave soldering: 260°C; 10s maximum 


Digi-Key Price Each T&R Amphenol Digi-Key Price Each T&R Amphenol 

Fig. |Description Part No. 100 Pricing | Part No. Fig.| Description Part No. 1 25 100 Pricing | Part No. 
1_|Pushmatic® Il, 12V 361-1005-ND__36.08_33.51 32.22 —| €702 10M008 9042 1SO Wiping Contact, EMV, Snap-In 361-1018-ND 172 133 1.06 —| C702 10M008 2724 A 
9 |Pushmatic® , 12V, with Locking Arms = RSaugiOGoNem 40.61 37.72 36.27 —] c702 1omo08 9052 ) | 10 ISO Wiping Contact EMV, with Standoffs | 361-1019-ND 1721.33 1.06 —| C702 10M008 2554 

Pushmatio® I, 6V, with Locking Anns. Panes 4061 37.72 96.27 —| 6702 10M008 9072 | | 44 liso Wiping Contact w/Rails, w/Standoffs| 361-1017-ND 2.67 2.05 1.64 —| c702 10moos 2834 
SE Do -sa-tat ———[mereee | [elses [saa rasa — [ova 
yaa 0 sao mat am ioe| =r rane] | [Sonera ts mea | mam" eek 1 ss] [oi 

Pushmatic®, 5V, ISO 361-1002-ND 26.58 24.81 23.04 —| 6702 10M008 7012 | | 4, aoe 

Push Pull, ISO 361-1003ND 16.95 15.82 14.69 —T e702 tomo0s 5142 SIMLOCK® with Align-Pins, Black 361-1021-1-ND* 254 1.95 1.56 —| C707 10Mo006 0492 
6 Push Pull, Afnor 361-1004-ND 22.61 21.10 19.60 —| C702 10M008 5222 SIMLOCK® with Align-Pins, Black 361-1021-2-ND = — ___ —|_873.60/800 | C707 10M006 0492 
7 [Plastic Bezel, Black, Standard Style 361-1012-ND 14.68 12.85 11.38 —| 6702 N11 141 £2 14 |SIMBLOCK® with NC Switch 361-1146-ND@ 3.45 2.68 2.15 —|_¢707 10M006 0652 

Superflat 361-1015-ND 11.22 9.82 8.70 —| C702 10M008 0014 | | 15 |SIMBLOCK® without Switch 361-1024-ND 312 240 1.92 —| C707 10Mo006 0522 
9 |ISO Wiping Contact, Snap-In 361-1016-ND 2.96 2.30 1.84 —| 702 101008 2064] Denotes CutTape ROHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Y | TT Smart Card Interconnect Devices 


CCM02 - Fig. 3 
Reverse version 


MK I: MK | is a connector with landing contacts. The contacts do not touch the card until it is 
MK I: MK | connectors have fixed contacts and a blade card detection switch unsealed. These connectors are almost fully inserted and a minimal wiping action removes any non-conductive material. Designed 
intended for applications where the card usage is relatively low and the environment is benign. to give a positive feel as the card is fully inserted. Features: 100,000 card insertion cycles. 
MK Il: EMV™ Compatible. MK II connectors with fixed contacts have been developed for applications where a MK II: EMV Compatible. MK II connectors with landing contacts are dedicated for applications 
landing contact mechanism is not required but performance and reliability are still key considerations. where the reader usage is high and the life span of the card is a key consideration. It has been 
MK Ill: EMV Compatible. MK III connectors are intended for applications such as pay TV, home shopping and redesigned to give an even higher performance in a compact, affordable package. Features: 
utility meters. Mainly driven by the Set Top Box market for payment and /or deciphering. 500,000 card insertion cycles. 


MK Il: 


Developed to interface with SIM/SAM cards as defined by GSM11-11 and 
ENV1375-1. Available with either hinged covers or fixed covers and have been 
designed to minimize the amount of space needed for PCB mounting. The 
high temperature thermoplastic moldings are suited for infrared and convection 
soldering processes. 


MK Ill: 


SIM/SAM card connector features an integrated card detection switch providing a 
competitive advantage to smart card reader device manufacturers by minimizing 
the space usage on the PCB, features a side entry to offer convenient card 
access without opening the device. The unique design makes it ideal for 
telecommunications, portable electronics, POS terminals and similar applications, 
and meets GSM11-11 specifications. 


CCM05 - Fig. 9 


MK II: Connectors are without card guidance and used where space is at a premium and the card guidance can 

be built around the connector (rather than provided by the connector itself). For one of the most common card formats, ITT offers both standard and reverse reading options 
MK III: EMV Compatible. Designed to interface with either full or SIM/SAM smart cards and designed to minimize in small and sturdy packaging. Accepts MiniSD flash memory cards. Designed for mobile 
space usage on the PCB. communication needs. Low profile push push connectors, 2.10 mm. 


Bulk 
Digi-Key Price Each ITT 
Fig. Description Part No. il 25 100 Part No. 
CCMO1 — RoHS Compliant 
= MK I, 8 Contact PCB 401-1903-ND 3.33 2.67 2.11 CCM01-1NFROHS 
1 MK II, 8 Contact SMT with Board Lock 401-1709-ND 3.68 2.95 2.34 CCM01-2065LFT 
2 MK III, Reverse 8 Contact PCB 401-1717-ND 1.20 96 76 CCM01-6201LFT 
CCMO02 — RoHS Compliant 
MK I, 8 Contact PCB with Landing Contacts, Standard 401-1904-ND 8.36 6.69 5.30 CCM02-1NO-3ROHS 
3 MK II, 8 Contact SMT with Two Pegs 401-1711-ND 6.83 5.47 4.33 CCM02-2508LFT 
MK II, 8 Contact PCB with Four Pegs 401-1714-ND 6.83 5.47 4.33 CCM02-2511LFT 
Cut Tape 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel iT 
Fig. Description Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pri Part No. 
CCMO3 
MK II, 8 Contact Hinged Cover 
4 with Locating Pegs 401-1719-1-ND: 1.55 1.44 1.32 = = = CCM03-3004LFT 
MK II, 8 Contact Hinged Cover 
with Locating Pegs, Gold 401-1721-1-ND: 1.55 1.44 1.32 = = = CCM03-3012LFT 
MK II, 6 Contact Side Hinged 
5 Auto Lock Cover 401-1689-1-ND 1.62 1.50 1.38 = = = CCM03-3517 
MK II, 6 Contact Front Hinged 
Auto Lock with Card Switch 401-1690-1-ND 1.62 1.50 1.38 = = = CCM03-3518 
6 MK III, 6 Contact SIM/SAM Connector 
with Ground 401-1727-1-ND: 2.89 2.67 2.45 401-1727-2-NDt 1,000 1656.00 CCM03-3758LFT 
CCMO4 
MK II, 8 Contact SMT Low Profile 1.25mm 401-1730-1-ND: 2.83 2.62 2.40 401-1730-2-ND$ 1,000 1567.80 CCM04-1889LFT 
MK II, 8 Contact SMT Low Profile 2.75mm 401-1694-1-ND 3.66 3.39 3.10 = _ _— CCM04-1316 
7 MK II, 8 Contact SMT Low Profile 2.75mm 401-1728-1-ND: 4.03 3.72 3.41 401-1728-2-NDt 700 1561.14 CCM04-1316LFT 
MK II, 8 Contact SMT Low Profile 2.75mm 
with Switch 401-1729-1-ND: 3.84 3.54 3.25 401-1729-2-NDt 700 1486.80 CCM04-1317LFT 
MK III, 8 Contact SMT Low Profile 
1.90mm with Switch 401-1696-1-ND 2.71 2.51 2.30 = = = CCM04-4248 
8 MK III, 8 Contact SMT Low Profile 
1.90mm with Switch 401-1731-1-ND: 2.71 2.51 2.30 401-1731-2-NDt 1,000 1503.00 CCM04-4248LFS 
CCMO05 — RoHS Compliant 
9 Smart Card MiniSD 10-Pin 401-1955-NDt 2.25 1.81 1.43 = = = CCM05-5773LFT 
= Smart Card Media/MEM/SD 401-1958-1-ND 1.43 1.32 1.21 401-1958-2-ND 900 711.00 CCMO05-5501 LFT 


+ RoHS Compliant + Bulk Pricing 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Bullet 


™ Tyco Electronics AMP \Winiature Spring Sockets seat 


Authorized Distributor 


The Miniature Spring Socket System is composed of a series of individual sockets, each utilizing a permanently secured helical spring design to 
accept round, square or rectangular leads without socket orientation. 


Features: * SMT and IRR processing compatibility »* Five different hole size series .039 to .107” (0.99 to 2.72mm) available to accommodate a 
pin diameter range of .012 to .065” (0.30 to 1.65mm) and board thicknesses of .031 to .125” (0.79 to 3.18mm) * Low-Profile, above-board height 
of .022” (0.56mm) allows maximum board-to-board clearance * Small head diameter allow centerline spacing as close as .070” (1.78mm) »¢ Inner 
helical spring assures maximum reliability Material: Spring: Beryllium Copper Contact Sleeve: Copper 


Pin Diameter Range Finish Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Description Inch (mm) Spring Sleeve A B c Part No. 1 10 Part No. 


Flat Bottom 


013 - .021 (0.33 - 0.51) 30p Gold Gold Flash -059 (1.50) 142 (3.61) .038 (0.97) A26251-ND* 45 37 2-330808-8 
013 - .020 (0.33 - 0.51) 30p Gold Tin -059 (1.50) 142 (3.61) .038 (0.97) A32890-ND* At 33 6-5330808-5 
013 - .020 (0.33 - 0.51) 30p Gold Tin 059 (1.50) .178 (4.52) .039 (0.99) A32369-ND* 51 At 2-5332095-4 
013 - .020 (0.33 - 0.51) 30u Gold Gold Flash -059 (1.50) .178 (4.52) .039 (0.99) A26257-ND* 49 40 2-332095-1 
018 - .021 (0.46 - 0.53) 30p Gold Tin -070 (1.78) 138 (3.51) 050 (1.27) A32370-ND« 91 73 2-5331272-3 
014 - .026 (0.36 - 0.66) 30p Gold Gold Flash .070 (1.78) -260 (6.60) 050 (1.27) A24850-ND« 57 46 50863-4 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) 30p Gold Tin .070 (1.78) -260 (6.60) .050 (1.27) A32371-ND« 42 34 5050863-5 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) Tin Tin .070 (1.78) -260 (6.60) .050 (1.27) A32372-ND« .34 28 5050863-8 
022 - .025 (0.56 - 0.64) 30u Gold Gold Flash .070 (1.78) -138 (3.51) .050 (1.27) A24856-ND* 45 37 2-331272-6 
022 - .025 (0.56 - 0.64) 30p Gold Tin -070 (1.78) 138 (3.51) 050 (1.27) A32373-ND« .39 32 2-5331272-7 
014 - .026 (0.36 - 0.66) 30p Gold Gold Flash -070 (1.78) .178 (4.52) .050 (1.27) A24862-ND* 47 38 50462-6 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) 30p Gold Tin .070 (1.78) 178 (4.52) .050 (1.27) A32374-ND* 49 39 5050462-8 
.026 - .029 (0.66 - 0.74) 30u Gold Gold Flash -080 (2.03) 138 (3.51) .061 (1.55) A24864-ND* TA, 89 1-331677-1 
.026 - .029 (0.66 - 0.74) 30p Gold Tin -080 (2.03) -138 (3.51) .061 (1.55) A24865-ND 43 35 3-331677-8 
Closed .026 - .029 (0.66 - 0.74) 30u Gold Tin .080 (2.03) .138 (3.51) .061 (1.55) A32375-ND+ 48 35 | 3-5331677-8 
Bottom .026 - .033 (0.66 - 0.84) 30p Gold Gold Flash .080 (2.03) .257 (6.53) .061 (1.55) ‘A24866-ND+ 94 75 | 50864 
.026 - .033 (0.66 - 0.84) 30u Gold Tin -080 (2.03) .257 (6.53) 061 (1.55) A32376-ND« 43 35 5050864-1 
.026 - .033 (0.66 - 0.84) Tin Tin -080 (2.03) .257 (6.53) .061 (1.55) A32377-ND* 35 28 5050864-6 
030 - .033 (0.76 - 0.84) 30p Gold Gold Flash -080 (2.03) -138 (3.51) .061 (1.55) A24873-ND* 82 66 1-331677-4 
030 - .033 (0.76 - 0.84) 30p Gold Tin -080 (2.03) 138 (3.51) .061 (1.55) A24877-ND 83 67 1-331677-8 
-030 - .033 (0.76 - 0.84) 30u Gold Tin -080 (2.03) -138 (3.51) .061 (1.55) A32891-ND* 82 66 1-5331677-8 
034 - .041 (0.86 - 1.04) 30p Gold Gold Flash -089 (2.26) -260 (6.60) .070 (1.78) A24880-ND+ 91 73 50865 
037 - .040 (0.94 - 1.02) 30p Gold Gold Flash 089 (2.26) -143 (3.63) .070 (1.78) A24886-ND* 83 67 1-332070-1 
.037 - .040 (0.94 - 1.02) 30p Gold Tin .089 (2.26) .143 (3.63) .070 (1.78) A32378-ND+ 63 51 2-5332070-3 
.037 - .040 (0.94 - 1.02) Tin Tin 089 (2.26) -143 (3.63) 070 (1.78) A24893-ND 54 44 2-332070-2 
042 - .049 (1.07 - 1.24) 30y Gold Gold Flash -118 (3.00) .288 (7.31) 101 (2.57) A24897-ND« 1.56 1.25 50871-4 
042 - .049 (1.07 - 1.24) 30u Gold Tin -118 (3.00) .288 (7.31) -101 (2.57) A32379-ND+ 48 39 5050871-5 
042 - .049 (1.07 - 1.24) Tin Tin -118 (3.00) -288 (7.31) 101 (2.57) A32892-ND* 40 32 5050871-8 
-050 - .057 (1.27 - 1.45) 30u Gold Gold Flash -118 (3.00) .288 (7.31) 101 (2.57) A24900-ND* 1.10 89 1-50871-3 
056 - .065 (1.42 - 1.65) 30p Gold Tin -118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A32380-ND« 48 39 2-5050871-3 
013 - .020 (0.33 - 0.51) 30u Gold Tin -059 (1.50) .142 (3.61) .038 (0.97) A32893-ND* wt 62 5-5330808-6 
014 - .026 (0.36 - 0.66) 30u Gold Gold Flash .070 (1.78) -260 (6.60) .050 (1.27) A24849-ND* -60 49 50863 
014 - .026 (0.36 - 0.66) Tin Tin .070 (1.78) -260 (6.60) .050 (1.27) A24853-ND .37 30 50863-6 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) Tin Tin .070 (1.78) -260 (6.60) .050 (1.27) A32381-ND* 37 30 5050863-6 
018 - .021 (0.46 - 0.53) 30u Gold Gold Flash .070 (1.78) 138 (3.51) .050 (1.27) A24859-ND* 56 46 3-331272-8 
014 - .026 (0.36 - 0.66) 30p Gold Tin .070 (1.78) .178 (4.52) .050 (1.27) A32382-ND* 43 35 5050462-2 
.026 - .033 (0.66 - 0.84) 30p Gold Tin .080 (2.03) .257 (6.53) .061 (1.55) A32383-ND+ AS 36 | 5050864-5 
.026 - .033 (0.66 - 0.84) Tin Tin -080 (2.03) .257 (6.53) .061 (1.55) A24872-ND 58 46 50864-8 
.026 - .033 (0.66 - 0.84) Tin Tin -080 (2.03) .257 (6.53) .061 (1.55) A32384-ND* 57 46 5050864-8 
030 - .033 (0.76 - 0.84) 30u Gold Tin -080 (2.03) 138 (3.51) 061 (1.55) A32385-ND+ 43 35 2-5331677-2 
-030 - .033 (0.76 - 0.84) 30p Gold Gold Flash -080 (2.03) 138 (3.51) .061 (1.55) A24875-ND* -50 40 2-331677-6 
Open 034 - .041 (0.86 - 1.04) 30p Gold Tin .089 (2.26) -260 (6.60) .070 (1.78) A32386-ND+ 49 40 5050865-3 
Bottom 034 - .041 (0.86 - 1.04) Tin Tin 089 (2.26) -260 (6.60) .070 (1.78) A32894-ND* 76 61 5050865-6 
.037 - .040 (0.94 - 1.02) 30p Gold Gold Flash -089 (2.26) -143 (3.63) .070 (1.78) A24888-ND+ 87 70 1-332070-4 
030 - .033 (0.76 - 0.84) 30p Gold Tin 089 (2.26) -143 (3.63) .070 (1.78) A24889-ND A6 37 2-332070-5 
030 - .033 (0.76 - 0.84) 30u Gold Tin 089 (2.26) 143 (3.63) .070 (1.78) A32387-ND* 45 37 2-5332070-5 
.037 - .040 (0.94 - 1.02) 30p Gold Tin -089 (2.26) .143 (3.63) .070 (1.78) A32388-ND+ 44 36 2-5332070-9 
042 - .049 (1.07 - 1.24) 30p Gold Tin -118 (3.00) .288 (7.31) 101 (2.57) A32389-ND* -50 40 5050871-1 
042 - .049 (1.07 - 1.24) Tin Tin -118 (3.00) .288 (7.31) 101 (2.57) A32895-ND* VA, 90 5050871-6 
.050 - .057 (1.27 - 1.45) 30y Gold Tin .118 (3.00) .288 (7.31) 101 (2.57) A24902-ND 1.04 84 | 1-50871-0 
-050 - .057 (1.27 - 1.45) 30p Gold Tin -118 (3.00) .288 (7.31) 101 (2.57) A32390-ND* 1.03 83 1-5050871-0 
056 - .065 (1.42 - 1.65) 30p Gold Gold Flash -118 (3.00) -288 (7.31) 101 (2.57) A24905-ND* 1.19 .96 1-50871-8 
056 - .065 (1.42 - 1.65) 30u Gold Tin -118 (3.00) .288 (7.31) 101 (2.57) A32391-ND« 50 40 1-5050871-9 
056 - .065 (1.42 - 1.65) Tin Tin -118 (3.00) -288 (7.31) 101 (2.57) A32392-ND* -60 48 2-5050871-4 
013 - .021 (0.33 - 0.51) 30y Gold Gold Flash 059 (1.50) 142 (3.61) .038 (0.97) A26252-ND* 56 46 3-330808-8 
013 - .020 (0.33 - 0.51) 30p Gold Tin -059 (1.50) .178 (4.52) .039 (0.99) A26256-ND 1.02 82 1-332095-9 
-013 - .020 (0.33 - 0.51) 30u Gold Tin -059 (1.50) 178 (4.52) .039 (0.99) A32393-ND* 1.01 81 1-5332095-9 
013 - .020 (0.33 - 0.51) 30p Gold Gold Flash -059 (1.50) .178 (4.52) .039 (0.99) A26258-ND* 51 At 2-332095-2 
.022 - .025 (0.56 - 0.64) 30p Gold Tin .070 (1.78) .138 (3.51) .050 (1.27) A24858-ND 49 40 | 3-331272-5 
030 - .033 (0.76 - 0.84) 30p Gold Gold Flash .080 (2.03) 138 (3.51) .061 (1.55) A24876-ND* 59 48 2-331677-9 
Knockout 030 - .033 (0.76 - 0.84) 30p Gold Tin -080 (2.03) -138 (3.51) .061 (1.55) A24878-ND 52 42 3-331677-4 
Bottom 034 - .041 (0.86 - 1.04) 30p Gold Gold Flash -089 (2.26) -260 (6.60) .070 (1.78) A24881-ND« 1.31 1.05 50865-2 
034 - .041 (0.86 - 1.04) 30u Gold Tin -089 (2.26) -260 (6.60) .070 (1.78) A24882-ND 48 39 50865-1 
034 - .041 (0.86 - 1.04) 30p Gold Tin 089 (2.26) -260 (6.60) .070 (1.78) A32394-ND« 47 38 5050865-1 
034 - .041 (0.86 - 1.04) Tin Tin -089 (2.26) -260 (6.60) .070 (1.78) A32897-ND* 56 45 5050865-7 
037 - .040 (0.94 - 1.02) 30p Gold Gold Flash 089 (2.26) -143 (3.63) 070 (1.78) A24887-ND* 1.00 81 1-332070-7 
.037 - .040 (0.94 - 1.02) 30p Gold Tin -089 (2.26) .143 (3.63) .070 (1.78) A24892-ND 44 36 3-332070-5 
037 - .040 (0.94 - 1.02) 30y Gold Tin .089 (2.26) 143 (3.63) .070 (1.78) A32898-ND« 44 36 3-5332070-5 
* RoHS Compliant (Continued) 
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Tyco Electronics Amp Miniature Spring Sockets (cont) 


Authorized Distributor 


Pin Diameter Range Finish Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Description Inch (mm) Spring Sleeve A c Part No. 1 10 Part No. 
Bullet Nose Bottom — RoHS Compliant 
.012 - .021 (0.30 - 0.53) 30u Gold Tin .066 (1.67) -184 (4.64) 042 (1.07) A32395-ND 24 20 5645946-2 
.015 - .021 (0.38 - 0.53) 30y Gold Tin .066 (1.67) .158 (4.01) .042 (1.07) A32396-ND 56 45 | 5645945-2 
Loose .015 - .021 (0.38 - 0.53) Tin Tin .066 (1.67) -158 (4.01) 042 (1.07) A32397-ND 69 56 5645945-1 
Piece 037 - .041 (0.94 - 1.04) 30p Gold Tin 089 (2.26) -260 (6.60) 074 (1.88) A32398-ND 35 .28 5645500-1 
042 - .049 (1.07 - 1.24) Gold Flash Tin -120 (3.05) -308 (7.82) -100 (2.54) A32399-ND 1.02 82 5645980-2 
042 - .049 (1.07 - 1.24) Tin Tin -120 (3.05) -308 (7.82) -100 (2.54) A32400-ND 39 32 5645980-1 
.028 - .033 (0.71 - 0.84) 30y Gold Tin .080 (2.03) .290 (7.37) .061 (1.55) A24879-ND — .27 | 1-645986-2 
Carrier Strip .028 - .033 (0.71 - 0.84) 30p Gold Tin .080 (2.03) -290 (7.37) 061 (1.55) A32899-ND .30 24 1-5645986-2 
with Sealant .028 - .033 (0.71 - 0.84) Tin Tin .080 (2.03) -290 (7.37) -061 (1.55) A28507-ND = 64 1-645986-1 
.028 - .033 (0.71 - 0.84) Tin Tin .080 (2.03) -290 (7.37) -061 (1.55) A32900-ND 72 58 1-5645986-1 
Carrier Stri 037 - .041 (0.94 - 1.04) 30p Gold Tin .089 (2.03) -260 (7.37) 074 (1.55) A32901-ND AL 34 1-5645502-1 
dahiout P .042 - 049 (1.07 - 1.24) Gold Flash Tin .120 (3.05) .308 (7.82) 100 (2.54) A29045-ND — 59 | 1-645979-2 
Sealant 042 - .049 (1.07 - 1.24) Tin Tin -120 (3.05) -308 (7.82) -100 (2.54) A29069-ND — 33 645979-1 
042 - .049 (1.07 - 1.24) Tin Tin 120 (3.05) -308 (7.82) -100 (2.54) A32903-ND 36 30 5645979-1 


* RoHS Compliant 


1.C. Sockets 


Performance Characteristics: 

Physical: Engaging force: 340 grams maximum (initial) * Separating force: 25 grams minimum Electrical: 
* Rating: 250VAC «Contact resistance: 20mQ maximum initial, 30mQ maximum after test * Dielectric 
withstanding voltage: 1000 VRMS minimum «Insulation resistance: 10,000MQ minimum (initial) 
* Capacitance: 0.5 picofarad maximum Environmental: ¢ Operating temperature: -55°C ~ 105°C (tin); 
-55°C ~ 125°C (gold) * Vibration: 15 G’s, 10-2000-10 Hz with 100mA current * Shock: 100 G’s sawtooth; 
6 shocks Material and Finish: * Housing: Glass-filled thermoplastic, 94V-0 rated (black) Notes: * Closed 


bottom design: inhibits flux contamination and solder wicking * Overstress stop wall: prevents damage to 
socket contact from bent or twisted DIP leads and off-set insertion or extraction of DIP packages » Closed 
Frame Style (unless noted) * Large target area: makes it easy to insert DIP packages * Dual wiping contacts: 
make a gas-tight connection for high reliability * .175 (4.45) maximum seating plane above pc board ¢ Stack- 
able end-to-end and side-to-side * Designed to meet EiA RS-415, MIL-S-83734 and stringent computer 
specifications * Recognized under the Component Program of Underwriters Lab. Inc. File E28476 * Certified 
by Canadian Standards Association File No. LR 16455 


.175 Max. 
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wiping 
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No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | AMP No. of| Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each | AMP 
Pins A B Cc D Part No. 1 10 | Part No. Pins A B c D Part No. 1 10 | Part No. 
8 | 395 (10.03) .394 (10.01) .300(7.62) .320 (8.13) | A32878-NDt 42 34 | 1-1825093-2 
Phosphor Bronze with 15p Gold Plating 14 | .695 (17.65) .394(10.01) .300(7.62) .320 (8.13) | A24795-ND* 1.02 82 | 2-641599-2 
6 | .295(7.49) .394(10.01) .300 (7.62) .320(8.13) | A9406-ND 69 56 | 2-641296-4 14 | .695 (17.65) .394 (10.01) .300 (7.62) 320 (8.13) | A32879-ND*t 96.77 | 1-1825094-3 
6 | .295(7.49) .394 (10.01) .300 (7.62) .320(8.13) | A32868- NDt 69 56 | 1825093-1 16 | .795 (20.19) .394 (10.01) .300 (7.62) .320 (8.13) | A24796-ND* 1.08 — .87 | 2-641600-2 
8 | 395 (10.03) .394 (10.01) 300 (7.62) .320(8.13) | A9408-ND 87 70 |2-640463-4 16 | .795 (20.19) .394(10.01) .300 (7.62) .320 (8.13) | A32880-ND*t 1.02 82 | 1-1825094-4 
8 | 395 (10.03) .394 (10.01) .300(7.62) .320(8.13) | A32361-NDt 84 68 | 1825093-2 24 | 1.195 (30.35) .394(10.01) .300(7.62) 320 (8.13) | A24797-ND* 2.61 2.09 | 2-641932-2 
14 | .695 (17.65) .394 (10.01) .300 (7.62) .320(8.13) | A9414-ND 1.02.82 | 2-640357-4 24 | 1.195 (30.35) .394(10.01) .300(7.62) .320 (8.13) | A32881-ND*t 2.43 1.95 | 1-1825094-7 
14 | .695 (17.65) .394 (10.01) 300 (7.62) .320(8.13) | A32869-NDt 96 77 | 1825093-3 24 | 1.195 (30.35) .694 (17.63) .600 (15.24) .620 (15.75) | A24798-ND* 3.30 2.64 | 2-641604-2 
16 | .795 (20.19) .394 (10.01) .300 (7.62) .320(8.13) | A9416-ND 114 92 |2-640358-4 24 | 1.195 (30.35) .694 (17.63) .600 (15.24) .620 (15.75) | A35058-ND*t 3.09 2.48 | 1-1825109-1 
16 | .795 (20.19) 394 (10.01) .300 (7.62) 320 (8.13) | A32870-NDt 1.08 87 | 1825093-4 28 | 1.395 (35.43) 694 (17.63) .600 (15.24) .620 (15.75) | A24799-ND* 3.42 2.74 | 2-641605-2 
16 | .795 (20.19) 394 (10.01) .300 (7.62) 320 (8.13) | A94116-ND* 1.38 1.11 | 2-641600-4 28 | 1.395 (35.43) .694 (17.63) .600 (15.24) .620 (15.75) | A32882-ND*t 2.37 1.90 | 1-1825109-2 
16 | .795 (20.19) .394 (10.01) .300(7.62) .320(8.13) | A35060-ND*t 1.32 1.06 | 1825094-4 32 | 1.595 (40.51) .694 (17.63) .600 (15.24) .620 (15.75) | A24800-ND* 3.78 3.03 | 2-644018-2 
18 | .895 (22.73) .394 (10.01) .300(7.62) 320 (8.13) | A9418-ND 144 1.16 |2-640359-4 32 | 1.595 (40.51) .694 (17.63) .600 (15.24) .620 (15.75) | A32883-ND*t 2.67 2.14 | 1-1825276-2 
18 | .895 (22.73) .394 (10.01) .300(7.62) 320 (8.13) ) A32871-NDt 1.35 1.08 | 1825093-5 40 | 1.995 (50.67) .694 (17.63) .600 (15.24) .620 (15.75) | A24801-ND* 3.39 2.72 | 2-641606-2 
20 | 995 (25.27) .394 (10.01) .300(7.62) .320 (8.13) | A9420-ND 1.53 1.23 | 2-640464-4 40 | 1.995 (50.67) .694 (17.63) .600 (15.24) .620 (15.75) | A32884-ND*t 3.18 2.55 | 1-1825109-3 
20 | 995 (25.27) .394 (10.01) .300 (7.62) .320 (8.13) | A32872-NDt 1.41 143 | 1825093-6 
20 | 995 (25.27) .394 (10.01) .300(7.62) .320(8.13) | A94120-ND* 1.68 1.35 | 2-641602-4 Phibaphar bronze with 16) Gold Plating 
20 | .995 (25.27) .394 (10.01) .300(7.62) .320(8.13) | A32873-ND*t 1.62 1.30 | 1825094-6 
24 | 1.195 (30.35) .694 (17.63) 600 (15.24) .620 (15.75) | A9424-ND 2.76 2.21 | 2-640361-4 B | $95 (10.08) .384(10.01) 300 (7.62) 320.13) Ea summed eanhoise 
8 | 395 (10.03) .394 (10.01) .300(7.62) .320 (8.13) | A32885-NDt 66 53 | 1825373-2 
24 | 1.195 (30.35) .694 (17.63) 600 (15.24) .620 (15.75) | A35061-NDt 2.55 2.04 | 1825108-1 
oa {1.195 (3035) 394 (10.01) 300(7.62) 320 8.13) | Aga124-ND* wae 0.04 [a:g4deaonA 28 | 1.395 (35.43) .694 (17.63) .600 (15.24) .620 (15.75) | A35064-ND*t 2.43 1.95 | 1825376-2 
24 |4.195 (30.35) .394 (10.01) .300 (7.62) .320(8.13) | A32874-ND*t 177 1.42 |1825094-7 Phosphor Bronze with Tinned Plating — RoHS Compliant 
28 | 1.395 (35.43) .694 (17.63) .600 (15.24) .620 (15.75) | A9428-ND 2.61 2.09 |2-640362-4 28 | 1.395 (35.43) 694 (17.63) 600 (15.24) .620 (15.75) | A24804-ND* 75 60 | 2-641615-3 
28 | 1.395 (35.43) .694 (17.63) 600 (15.24) .620 (15.75) | A32875-NDt 2.43 1.95 | 1825108-2 Beryllium Copper with 30p Gold Plating 
28 | 1.395 (35.43) .694 (17.63) 600 (15.24) .620 (15.75) | A94128-ND* 1.95 1.56 | 2-641605-4 28 | 1.395 (35.43) .694 (17.63) .600 (15.24) .620 (15.75) | A24805-ND* 3.42 2.74 | 2-641615-3 
28 | 1.395 (35.43) .694 (17.63) 600 (15.24) .620 (15.75) | A32876-ND*t 2.43 1.95 | 1825109-2 28 | 1.395 (35.43) .694 (17.63) .600 (15.24) .620 (15.75) | A35059-NDt 3.21 2.57 | 1-1825376-2 
32 | 1.595 (40.51) .694 (17.63) 600 (15.24) .620 (15.75) | A94132-ND* 2.88 2.31 |2-644018-4 40 | 1.995 (50.67) .694 (17.63) .600 (15.24) .620 (15.75) | A24806-ND* 3.39 2.72 | 2-641616-2 
32 | 1.595 (40.51) .694 (17.63) 600 (15.24) .620 (15.75) | A35063-ND+t 1.98 1.59 | 1825276-2 40 | 1.995 (50.67) .694 (17.63) .600 (15.24) .620 (15.75) | A32886-ND+t 3.15 2.52 | 1-1825376-3 
40 | 1.995 (50.67) .694 (17.63) .600 (15.24) .620 (15.75) | A9440-ND 2.55 2.04 | 2-640379-4 Beryllium Copper with Tinned Plating — RoHS Compliant 
40 | 1.995 (50.67) .694 (17.63) 600 (15.24) .620 (15.75) | A32877-NDt 2.40 1.92 | 1825108-3 8 | .395 (10.03) .394(10.01) .300(7.62) .320(8.13) | A24807-ND 33.27 | 2-641260-1 
40 | 1.995 (50.67) .694 (17.63) .600 (15.24) .620 (15.75) | A94140-ND* 2.55 2.04 | 2-641606-4 14 | 695 (17.65) 394(10.01) 300 (7.62) 320 (8.13) | A24808-ND- 60 48 | 2-641609-1 
40 | 1.995 (50.67) .694 (17.63) 600 (15.24) .620 (15.75) | A35062-ND*t 2.37 1.90 | 1825109-3 16 | 795 (20.19) 394 (10.01) 300 (7.62) 320 (8.13) | A24g09-ND* 66 5a. |2-641610-1 
Beryllium Copper with 30y Gold Plating 20 | .995 (25.27) .394(10.01) .300 (7.62) .320 (8.13) | A24810-ND* 66.53 |2-641612-1 
6 | .295 (7.49) .394 (10.01) 300 (7.62) .320 (8.13) | A24793-ND 87.70 | 2-641296-2 24 | 1.195 (30.35) .394(10.01) .300(7.62) .320(8.13) | A24811-ND* 87 70 | 2-641933-1 
6 | .295 (7.49) 394 (10.01) .300 (7.62) 320 (8.13) | A32529-NDt 75 60 | 1-1825093-1 32 | 1.595 (40.51) .694 (17.63) .600 (15.24) .620 (15.75) | A24812-ND* 90 72 | 2-382189-1 
8 | 395 (10.03) .394 (10.01) 300 (7.62) .320(8.13) | A24794-ND 45.36 | 2-640463-2 pan Fraime Siyie: 4+-HaNs Compliant 


450 1073) 
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z Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


Test Sockets Accepts Lead Finish Digi-Key Price Each AMP 
Description Size - Inch (mm) Cup Spring Part No. 1 10 100 Part No. 
Reusable Receptacles for Component 018 - 040 30p Gold 30p Gold A29070-NDt TM 89 71 380598-1 
Testing: Closed Bottom (0.46 - 1.02) Tin 301 Gold A32362-NDt 48 39 31 5380598-2 
“Recep lp prevent heat damage ye__| to JE se gee | eee 
Mee eee ee cou ponene gunn’ Closed Bottom | @orstaz) | Tin-Lead 30 Gold | A29074-ND ‘47 38 30 | 1-380758-1 
ane 9 : : : Tin 30y Gold A32365-NDt AG 38 .30 1-5380758-1 
+ Receptacles eliminate need for soldering Scenes 078 - .040 30p Gold 30p Gold ‘A29075-NDt 1.16 93 74 380635-1 
components directly to the board P (0.46 - 1.02) Tin 30y1 Gold A32366-NDt Wal 58 AG 5380635-2 
* Board components can be inserted and 018 - .040 ‘ 4 “] . 
eiracica aici oF 100 timas: Stand-Off (0.46 - 1.02) Tin 30p Gold A32367-NDt 1.42 1.14 .90 1-5380737-0 
«Maximum PC board thickness: .156 i 
inch (3.96mm) t RoHS Compliant 
SIP Sockets No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Positions A B Part No. 1 10 100 Part No. 
STRAIGHT SOLDER TAIL 3 295 (7.49) 200 (5.08) ‘A26245-ND 99 80 63 382437-1 
The DIPLOMATE Dual Leat SIP socket 4 .395 (10.03) .300 (7.62) A24813-ND 99 80 63 382438-1 
family provides high quality at low cost with 7 .695 (17.65) .600 (15.24) A24814-ND .99 80 63 382441-1 
superior handling characteristics. These 8 .795 (20.19) .700 (17.78) A24815-ND 1.08 87 69 643640-1 
stackable housings feature a “true closed 10 -995 (25.27) -900 (22.86) A24816-ND 1.62 1.30 1.03 643642-1 
bottom” design which prevents solder or 12 1.195 (30.35) 1.100 (27.94) A26246-ND 2.07 1.66 1.32 643644-1 
flux wicking. 12 1.195 (30.35) 1.100 (27.94) A29107-ND* 1.74 1.40 111 643644-3 
* Housing: Glass-filled thermoplastic, 94V-0 14 1.395 (35.43) 1.300 (33.02) A24817-ND 3.18 2.55 2.02 643646-1 
rated, black 15 1.495 (37.97) 1.400 (35.56) A24818-ND 3.48 2.79 2.21 643647-1 
xtea 16 1.595 (40.51) 1.500 (38.1) A26247-ND 2.25 1.80 1.43 643648-1 
“Contact Material: Tin PlatsdBE CU, 17 1.695 (43.05) 7.600 (40.64) ‘A26248-ND 2.67 2.14 1.70 643649-1 
eLow Profile - .210 inch (5.33mm) 18 1.795 (45.59) 1.700 (43.18) A24819-ND 2.88 2.31 1.83 643650-1 
maximum 20 1.995 (50.57) 1.900 (48.26) A24820-ND 2.67 2.44 1.70 643652-1 
* Dual wiping contacts 22 2.195 (55.75) 2.100 (53.34) A26249-ND 3.69 2.96 2.34 643654-1 
. 25 2.495 (63.37) 2.400 (60.96) A24821-ND 7.80 6.24 4.94 643657-1 
* Accepts .008 - .014 inch (0.2 - 0.36mm) 
thick x .030 inch (0.76mm) maximum wide 30 2.995 (76.07) 2.900 (73.66) A26250-ND 9.30 7.44 5.89 643662-1 


rectangular leads *Tin Plated Phos. Bronze 


PQ F P Soc kets No. of Dimension A | Digi-Key Price Each AMP 
Pos. | Description Inch (mm) Part No. il 10 100 Part No. 
fee 47 A Conventional AMP Sockets 
Housing: High tompetatufe tnermoplastic, 04VO.rated, piace 700 ] Housing Sub-Assembly 7.140 (28.96) | A24822-ND 22.74 1820 1441 | 821949-4 
Cover: Polyphenylene sulfide (PPS), 94V-0 rated, black. (MICRO-PITCH: Housing | 100 | Housing Sub-Assembly 1.140 (28.96) | A35065-NDt 21.24 17.00 13.46 | 2-821949-4 
and Cover are high temperature thermoplastic, 94V-0 rated) 100 | Cover 1.140 (28.96) | A24823-NDt 3.24 260 206) 821939-1 
Performance Characteristics: 132 | Housing Sub-Assembly 1.340 (34.04) | A24824-ND 3399 27.20 21.53 | 821949-5 
; ; 132 | Housing Sub-Assembly 1.340 (34.04) | A32368-NDt 31.77 25.42 20.13 | 2-821949-5 
* Current Rating: 1A maximum 7 132 | Cover 1.340 (34.04) | A24825-NDt 6.06 4.85 «3.84 | 821942-4 
Pra nH etched ae MICRO-PITCH Sockets for JEDEC Metric Quad Flat Pack IC's 
: -_ So tenee (adja ralick Gontacis) ; icotersal rrexiith 144 | Housing Sub-Assembly 38.2 (1.504) | A24826-ND 33.36 26.69 24.13 | 822114-3 
d Caraline 18 ins cioninathckewal cies 144. | Housing Sub-Assembly 38.2 (1.504) | A32888-NDt 3117 2494 19.75 | 2-822114-3 
y: y 144 | Cover 38.2 (1.504) | A24827-NDt 422 338 267 | 822115-3 
160 | Housing Sub-Assembly 38.2 (1.504) | A24828-ND 37.08 2967 23.49 | 822114-4 
160 | Housing Sub-Assembly 38.2 (1.504) | A32889-NDt 3468 © 27.75 21.97 | 2-822114-4 
160 | Cover 38.2(1.504) | A24838-NDt 473 3.79 3.00 | 822115-4 
Tools 
— J Extraction Tool = A24839-ND 158.61 = =] 822054-1 
100 Insertion Hand Tool for Conventional — A24831-ND 939.99 _ — | 822253-1 
132 Insertion Hand Tool for Conventional _ A24841-ND 920.85 =_ — | 822253-2 
— | Insertion Hand Tool for MICRO-PITCH _ A24842-ND 350.93 = — | 822253-4 


t RoHS Compliant 


NEW! BGA Sockets 0.5mm 


This highly conductive polymer contact provides electrically transparent signal transfer while under Specifications: * Contact: Proprietary compound of Polymer and Silver «Insulator: Polyimide »* Frame: 
compression. Applications: ¢ Silicon validation * Customer reference designs * System test and bring up Thermoplastic, 94V-O or Polyimide * Compression Force: 25 grams per contact average * Durability: 40 
¢ Wafer test Features: * Solderless polymer contact allows for easy socket replacement * Light compression cycles * Contact Resistance: 50 mQ maximum «Capacitance: <0.01pF and 1MHz * Inductance: <0.40 
load of 25 grams/contact limits stress on the substrate * Compact design minimizes real estate required nH at 1.0 KHz * Power Rating: 2 amps per contact maximum ° Dielectric Withstanding Voltage: 250 VAC 


* BGA sockets accommodate multiple ball sizes * Operating Temperature: 0°C ~ 105°C. 
No. of Grid Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Contacts Size [e M Part No. al 25 Part No. 
441 21x21 488 (12.40) .69 (17.4) A97433-ND 255.55 207.64 1921125-1 
484 22 x22 .508 (12.90) .70 (17.9) A97434-ND 255.55 207.64 1921125-2 
529 23 x 23 528 (13.40) 72 (18.4) A97435-ND 255.55 207.64 1921125-3 
576 24x24 547 (13.90) 74 (18.9) A97436-ND 255.55 207.64 1921125-4 
625 25 x 25 567 (14.40) 76 (19.4) A97437-ND 255.55 207.64 1921125-5 
676 26 x26 587 (14.90) 78 (19.9) ‘A97438-ND 255.55 207.64 1921125-6 
729 27 x27 .606 (15.40) 80 (20.4) A97439-ND 255.55 207.64 1921125-7 
784 28 x 28 .626 (15.90) 82 (20.9) A97440-ND 255.55 207.64 1921125-8 
841 29 x29 .646 (16.40) 84 (21.4) A97441-ND 255.55 207.64 1921125-9 
900 30 x 30 .665 (16.90) .86 (21.9) A97442-ND 255.55 207.64 1-1921125-0 
961 31x31 685 (17.40) 88 (22.4) ‘A97443-ND 255.55 207.64 1-1921125-1 
1024 32 x 32 .705 (17.90) .90 (22.9) A97444-ND 255.55 207.64 1-1921125-2 
1089 33 x 33 .724 (18.40) .92 (23.4) A97445-ND 255.55 207.64 1-1921125-3 
1156 34 x 34 .744 (18.90) .94 (23.9) A97446-ND 255.55 207.64 1-1921125-4 
1225 35 x 35 .764 (19.40) .96 (24.4) A97447-ND 255.55 207.64 1-1921125-5 
1296 36 x 36 783 (19.90) 98 (24.9) ‘A97448-ND 255.55 207.64 1-1921125-6 
Well 1369 37 x 37 .803 (20.40) 1.00 (25.4) A97449-ND 255.55 207.64 1-1921125-7 
BGA Package 1444 38 x 38 .823 (20.90) 1.02 (25.9) A97450-ND 255.55 207.64 1-1921125-8 
nibavarstiess BGA Ball 1521 39 x 39 843 (21.40) 4.04 (26.4) A97451-ND 255.55 207.64 4-1921125-9 
Si Contact 1600 40 x 40 .862 (21.90) 1.06 (26.9) A97452-ND 255.55 207.64 2-1921125-0 
oP Hardware Kit for 1921125-1 A97453-ND 324.00 263.25 1921223-1 
Polyimide’ Hardware Kit for 1921125-2, 1921125-3, 1921125-4, 1921125-5 . A97454-ND 324.00 263.25 1921223-2 
Substrate Hardware Kit for 1921125-6, 1921125-7, 1921125-8, 1921125-9 A97455-ND 324.00 263.25 1921223-3 
Hardware Kit for 1-1921125-0, 1-1921125-1, 1-1921125-2, 1-1921125-3. A97456-ND 324.00 263.25 1921223-4 
Hardware Kit for 1-1921125-4, 1-1921125-5, 1-1921125-6 A97457-ND 324.00 263.25 1921223-5 
Hardware Kit for 1-1921125-7, 1-1921125-8, 1-1921125-9, 2-1921125-0. A97458-ND 324.00 263.25 1921223-6 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 451 


Surface Mount A 8 & 
-SHORE TECHNOLOGY, INC. 1.C. Sockets MILL-MAX Low Cost PLCC Sockets 


No. | Contact Fig. 1 — Thru-Hole Mount Fig. 2 — Surface Mount 
of Spacing Digi-Key Price Each 
Pins | Inch(mm) | Part No. 1 10 100 1,000 -325 i ee 
Surface Mount - Screw Machined Pins without Solder Tail (4.45) 
6 -300 (7.62) ED2201-ND 80 67 56 A6 
8 -300 (7.62) ED2202-ND 1.07 89 74 62 


14 | .300 (7.62) ED2203-ND 1.87 1.55 1.29 1.08 
16 | .300 (7.62) ED2204-ND 2.14 1.77 1.48 1.23 
Special Features/Applications: * For surface 18 | .300 (7.62) ED2205-ND 2.16 1.79 1.50 1.24 
mounted technology Tin for solder must be 20 | .300 (7.62) ED2206-ND 2.40 1.99 1.66 1.38 
in the PC board Technical Data: ¢ Insulator 22 |.400(10.16) | ED2207-ND 2.64 2419 1.83 1.52 
body material: glass-filled polyethersul- | 24 | 600 (15.24) | ED2208-ND 321 266 2.22 1.84 
phone * Temperature range: 55°C ~ 200°C | 5g | 600(15.24) | ED2209-ND 374 310 258 2.14 
continuous ed Solder temperature: 280°C, | 40 |.600(15.24) | ED2211-ND 4.81 3.98 332 2.76 
intermittent ating: ° Fin tin plated minimum 7 «Accepts JEDEC PLCCs MO-052 AE * Holes 

80p nickel+minimum 150 tin-lead * High ay capita on SOONG Bis ae =e ey for drainage »* Standoffs provide clearance 

temperature insulator - : : : : for heat dissipation and cleaning * Internal | * Accepts JEDEC PLCCs MO-052 AE * Low 
standoffs ensure proper positioning of chip | profile for high density PC board stacking 
carrier in socket * Easy access for probing | * Standoffs provide clearance for heat 
installed chip carrier dissipation and cleaning 


“TOMI 


(WNORCOMP. DIN Connectors ne | 


1.00 (2.54) Few e Fo 
.00 (2. b 
T = = fi ee No. of} Dimensions -Inch(mm) | Digi-Key Price Each Mill-Max 
; 45 Feats + 4 ‘ Pins A Part No. 110 100/ Part No. 
aa i (10.6) S*Yogo++ + + oly] ‘ 
(11.06) —— 3.35 85.0 9) Fig. 1 — Thru-Hole Mount, RoHS Compliant 
—- 388 — 20 0.613 (15.57) ED90005-ND 1.15 98 .80/ 940-44-020-24-000000 
Conladis fitedin rows aand wotly: 28 0.720 (18.29) ED90006-ND 1.15 98 .80| 940-44-028-24-000000 
32 | 0.820 (20.83) /.722 (18.34) | ED90007-ND 1.15  .98 .80| 940-44-032-24-000000 
No. of | No. of Digi-Key Price Each NorComp 44 0.920 (23.37) ED90008-ND 1.15 98 .80| 940-44-044-24-000000 
OG | His ayes ETI: fl iW He | ELL. 52 1.020 (25.91) ED90009-ND 1.22 1.04 _ .85| 940-44-052-24-000000 
3 64 _| Socket-IDC Type | _T8064A-NDO 16.17 12.50 10.66 689-096-290L001 68 1.220 (30.99) ED90010-ND 1.48 1.25 1.03| 940-44-068-24-000000 
— 64 Strain Relief T0064-ND 1.07 .93 63 164-096-001-000 84 1.420 (36.07) ED90011-ND 1.63 1.39 1.14] 940-44-084-24-000000 
a 64 Strain Relief TO064A-NDO NEW! 1.79 1.15 89 164-096-001L000 Fig. 2— Surface Mount 
0 RoHS Compliant NOTE: Uses 64 conductor .05” Flat Cable 28 0.720 (18.29) £D80029-ND 92  .79  .64| 940-99-028-17-400000 
44 0.920 (23.37) £D80031-ND _.87__—.74__.61| 940-99-044-17-400000 
Fig. 2 — Surface Mount, RoHS Compliant 
Clo OK Industries 20 0.613 (15.57) £D90012-ND 1.12 95.78] 940-44-020-17-400000 
Division of Jonard Industries Corp. 28 0.720 (18.29) ED90013-ND 116  .98 .81/940-44-028-17-400000 
32 | 0.820 (20.83) /.720 (18.29) | ED90014-ND 1.02 87 .71/ 940-44-032-17-400000 
Socket Wrap 1.D. SS 44 0.920 (28.37) ED90015-ND 1.25 1.06 .87| 940-44-044-17-400000 
Features: i tl 52 1.020 (25.91) ED90016-ND 1.35 1.15 .94| 940-44-052-17-400000 
¢ Press fit to socket pins *Improves wiring speed «Instant pin numbering * Reduces RG AE cal ea lcs 68 1.220 (30.99) ED90017-ND 1.70 1.44 1.18] 940-44-068-17-400000 
wiring errors * Large space for user information * Simplifies troubleshooting »* Accepts pie are aN 84 1.420 (36.07) ED90018-ND 1.87 1.58 1.30] 940-44-084-17-400000 
hand labeling HP Li 
Spacing Digi-Key Pricing 
Inch (mm) Description Part No. 5 25 50 100 FC i 
8 Pin |.D. K470-ND 3.19 9.97 13.96 25.84 Zw 
14 Pin |.D. K266-ND 3.19 9.97 13.96 25.84 
16 Pin |.D. K267-ND 3.19 9.97 13.96 25.84 ‘at 
#9 (7,62) 18 Pin |.D. K496-ND 6.38 19.94 27.91 51.68 Minisert 
20 Pin .D. K269-ND 6.38 19.94 27.91 51.68 Sockets 
96 Pin .D. K514-ND 12.76 39.88 55.83 103.36 
4 (10.16) 22 Pin |.D. K497-ND 6.38 19.94 27.91 51.68 pepe pioeeey aces coe rece Face ca Bae =e 
24 Pin 1.D. K495-ND 6.38 19.94 27.91 51.68 GOOSOTOSENIT 54 or roa 417 7S40c008 
6 (15.24) 28 Pin |.D. K272-ND 6.38 19.94 27.91 51.68 0.0690 609-1012-2-NDt 768.50/5,000 75540-002 
40 Pin I.D. K486-ND 12.76 39.88 55.83 103.36 } Tape and Reel 
. 
3M Intra-Connector™ 3M Intra-Switch™ 


240 
250 (1-27) Typ, 6-10) 4 =-100 (2.54) 
j ft 


ry 
1! 065 
LE ne: 
400 q 
(2.54) : Elly : 
: Ee [| Ty 240 


oT 
‘100 (2.54) /——1275—1 .025 (0.64) (6.10) 
Typ. (82.38) Sq. Typ. 400 (10.16) 


| @50 ~| 050 
(16.51) (1.27) 


The Intra-Connector mates in-line with standard double row socket connectors. It has one set of female The low profile design and recessed switch buttons allow room for working in confined areas. Using a pencil 
contacts, but two sets of male contacts at right angles. It provides instant line-by-line “probe-ability.” or probe tip, any or all switches may be actuated. 
The pins can also be used to make daisy chaining possible from a single connector cable end. Modified Applications include switching command signals to or from test equipment and programming optional preset 


configurations are quickly available for special connections. The Intra-Connector system provides both 
straight-in and right angle functions. It mates with a standard .10” x .10” (2.54mm x 2.54mm) dual row 
connector or PC board-mounted .025” (.64mm) square pins. Two Intra-Connector systems used with 


logic functions. Switch buttons are recessed to prevent accidental switching. “Open” and “closed” positions 
are clearly marked, molded-in the body. 


the Intra-Switch™ system form a complete test assembly for probing signals under no load and full-load Contacts are non-corrosive Alloy 770; body is glass-filled polyester thermoplastic. 
conditions. Intra-Switch is compatible with most sockets and mating headers for flat cable, including 3M, T&B/Ansley, 
Contacts are non-corrosive Alloy 770; body is glass-filled polyester thermoplastic. Berg, Amp, Symbex and many others. 
No. of Dimension A Digi-Key Price No. of Dimension A Digi-Key Price 
Contacts Inch (mm) Part No. Each Contacts Inch (mm) Part No. Each 
20 1.160 (29.46 922576-20-ND 14.84 
be Feb toe Base ean bares 20 1.160 (29.46) 922578-20-ND 29.62 
34 1.860 (47.24) 922576-34-ND 17.24 34 1.860 (47.24) 922578-34-ND 38.16 
40 2.160 (54.86) 922576-40-ND 18.90 ane 
50 2.660 (67.56) 922576-50-ND 20.45 40 2.160 (54.86) 922578-40-ND 46.39 
60 3.160 (80.26) 922576-60-ND 23.77 50 2.660 (67.56) 922578-50-ND 41.36 


More Product Available Online: www.digikey.com 
452 (T073) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


“\ #Dual-In-Line No. of Dimensions (Inch) Digi-Key Price Each Mill-Max 
mil L- Pins | A B ci D E F Part No. 1 10 100 | PartNo. 
JS jo and PLCC Sockets Fig. 1 — Dual-In-Line Sockets, Solder Tail (Closed Frame) 
8 04 03 0.4 — — | — | ED60000-ND 72 50 41 | 210-93-308-41-001000 
Fig. 1 - Dual-In-Line Sockets, Closed Frame 14 | 07 03 | 04 — | — | — | epsooo1-nn 1.26 88 71 | 210-93-314-41-001000 
16 | 08 03 0.4 — — | — | ED60002-ND 1.44 1.00 —_.81 | 210-93-316-41-001000 
24 | 12 03 0.4 — — | — | €D60003-ND 216 1.50 14.21 | 210-93-324-41-001000 
24 | 12 0.6 07 — — | — | ED60004-ND 216 1.50 1.21 | 210-93-624-41-001000 
2 | 14 06 07 - — | — | ED60005-ND 252 1.75 1.42 | 210-93-628-41-001000 
096 (2,44) ig. 32 | 16 0.6 07 _ — | — | £D60006-ND 288 2.00 1.62 | 210-93-632-41-001000 
Mey t a é 40 | 20 0.6 07 = — | — | £p60007-ND 3.60 2.50 _2.02 | 210-93-640-41-001000 
TI 055-. = 12 NEW! Fig. 1 — Dual In-Line Sockets, Solder Tail (Closed Frame) — RoHS Compliant NEW! 
r (1.40-2.01) I as 8 0.4 03 0.4 = = — | €D90105-ND 81 +57 ~_—46 | 210-43-308-41-001000 
Chaos Boge Hole 2.020 (0.51) 14 | o7 | 03 | o4 | — | — | — | epgotos-nD 1.42 99 80 | 210-43-314-41-001000 
16 | 08 03 0.4 — — | — | ED90107-ND 1.62 1.13 — .91 | 210-43-316-41-001000 
24 | 12 03 0.4 - — | — | ED90108-ND 243 1.69 1.37 | 210-43-324-41-001000 
* Closed frame insulator withstands high mechanical impact * Low profile « Plating: 24 12: 0.6 0.7 — = = ED90109-ND 9.43 1.69 4.37 | 210-43-624-41-001000 
Sleeve (Pin) 200” Sn/Pb; (ROHS Compliant: 200u” Sn), Contact (Clip) 30u” Au 
2 | 14 0.6 07 — — | — | ED90110-ND 284 1.97 1.59 | 210-43-628-41-001000 
Fig. 2 - Dual-In-Line Sockets, Open Frame 32 | 16 06 07 = — | — | ED90111-ND 3.24 ©=2.25 1.82 | 210-43-632-41-001000 
40 | 20 0.6 07 = — | — | cp90112-ND 4.05 2.81 2.27 | 210-43-640-41-001000 
eg oe Fig. 2 — Dual-In-Line Sockets, Long Solder Tail for Multilayer PC-Boards (Open Frame) 
Sea 8 04 03 0.4 - — | — | ED60008-ND 82 57 46 | 111-93-308-41-001000 
HY 144 | O07 03 0.4 — — | — | ED60009-ND 1.37 96 77 | 111-93-314-41-001000 
es 16 | 08 03 0.4 = — | — | ED60010-ND 1.56 1.09 —.88 | 111-93-316-41-001000 
re 2.62). B+, 110 2.79) 20 | 10 03 0.4 = — | — | ED60011-ND 200 1.39 4.13 | 111-93-320-41-001000 
Tpeor| oro aa r17g 24 | 12 03 0.4 _ — | — | £D60012-ND 238 1.66 1.34 | 111-93-324-41-001000 
\\ page 24 | 12 0.6 07 — — | — | £D60013-ND 238 1.66 1.34 | 111-93-624-41-001000 
godjooo (2.01-3.51) valle, 2 | 14 0.6 07 — — | — | £D60014-ND 276 1.92 1.55 | 111-93-628-41-001000 
r+1.100 (2.54) Poe Hole 7020 (0-51) 32 | 1.6 06 | 07 - — | — | EDe0015-ND 314 218 — 1.76 | 111-93-632-41-001000 
40 | 20 0.6 07 = — | — | £D60016-ND 3.89 2.70 2.18 | 111-93-640-41-001000 
7 ati secre with Sole A jength of s 70” (Semin), akoming application ae NEW! Fig. 2 — Dual In-Line Sockets, Long Solder Tail for Multilayer PC-Boards 
en ae See nee ees (Open Frame) — RoHS Compliant NEW! 
8 04 03 0.4 — — | — | £D90113-ND 97 ~— 68 ~—«55 | 111-43-308-41-001000 
Fig. 3 - Compact PLCC Sockets 14 | 07 03 0.4 - — | — | ED90114-ND 1.55 1.08 —.87 | 111-43-314-41-001000 
16 | 08 03 0.4 - — | — | ED90115-ND 1.76 1.22 ~—.99. | 111-43-316-41-001000 
20 | 10 03 0.4 — — | — | ED90116-ND 209 1.46 1.18 | 111-43-320-41-001000 
24 | 12 03 0.4 = — | — | ED90117-ND 249 1.73 4.40 | 111-43-324-41-001000 
24 | 12 0.6 07 _ — | — | Ep90118-ND 249 1.73 1.40 | 111-43-624-41-001000 
2 | 14 06 07 - — | — | ED90119-ND 288 200 1.62 | 111-43-628-41-001000 
32 | 16 0.6 07 _ — | — | £D90120-ND 3.29 2.28 1.84 | 111-43-632-41-001000 
, = 40 | 20 0.6 07 - — | — | Epg0t2t-np 4.08 2.83 2.29 | 111-43-640-41-001000 
Surface Mount with Polarizing 
Posts (optional) Fig. 3 — Compact PLCC Sockets, Solder Tail — RoHS Compliant 
ae 28 | .690 460 | 300 | .500 — | — | ED90019-ND 216 1.95 1.73 | 540-44-028-24-000000 
32* | .789/.683 | 564/464 | 400/300 | 600500) — | — | ED90020-ND 216 195 1.73 | 540-44-032-24-000000 
T] 44 | .890 660 | 500 | .700 — | — | Ep90021-ND 248 2.23 1.99 | 540-44-044-24-000000 
‘ 52 | .990 760 | .600 | .800 — | — | £p90022-ND 272 245 2.18 | 540-44-052-24-000000 
68 | 1.199 | 960 | 800 | 1.000 | — | — | ED90023-ND 291 262 2.33 | 540-44-068-24-000000 
84 | 1.390 | 1.160 | 1.000 | 1.200 | — | — | ED90024-ND 347 3.13 2.78 | 540-44-084-24-000000 
Fig. 3 — Compact PLCC Sockets, Surface Mount — RoHS Compliant 
20 | .200 200 | 585 | 585 | 657 | 180 | ED90025-ND 2.24 2.02 1.80 | 540-44-020-17-400000 
28 | .300 300 | 685 | 685 | .799 | 180 | ED90026-ND 235 242 1.89 | 540-44-028-17-400000 
32* | .300 400 | .665 | .766 | 885 | 168 | ED90027-ND 153 1.38 1.23 | 540-44-032-17-400000 
44 | 500 500 | .885 | .885 | 1.082 | 180 | ED90028-ND 1.93 1.74 1.55 | 540-44-044-17-400000 
= = G iF 52 | 600 600 | 1.000 | 1.000 | 1.224 | 180 | ED90029-ND 281 253 2.25 | 540-44-052-17-400000 
ae | 20) pdazing Peos Res}! ck 68 | 800 | soo | 1.202 | 1.202 | 1507 | 180 | ED90030-ND 289 260 231 | 540-44-068-17-400000 
D—+ (optional) (1.04) i 3 ; 4 é i 7 ; 
84 | 1.000 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.791 | 180 | ED90031-ND 3.56 3.20 2.85 | 540-44-084-17-400000 
* Designed for JEDEC type devices * Open frame design in solder area improves Fig. 3 — Compact PLCC Sockets, Surface Mount with Polarizing Posts 
tesults) ov soidenng  and)iacilitates: visual inspection at solder, pads. -suinelarown 84 | 1.000 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.791 | 180 | EDs0020-ND 221 1.99 1.77 | 540-99-084-17-400200 
PPS (Ryton R-4) insulator has optional polarizing pegs (PP) 


* Rectangular 


Pin Grid Array 


io Wirewrap Solder tail 


110 
Sockets (2.79) i279) MATERIAL: 
193 * abe 1165. «Insulator body: Standard material is glass filled thermoplastic polyester (PCT), self-extinguishing, rated UL94V-0 
Coy i vai \ ee * Color: Black * Receptacle (sleeve): Screw-machined brass (QQ-B-626), plated 200u” tin-lead (SnPb 90/10) over 
M l 3 18) 80-120y" nickel * Pin: Screw-machined brass (QQ-B-626), plated 200” tin-lead (SnPb 90/10) over 80-120” nickel 
L (e3a)* pia 2.030 * Contact (clip): Stamped Beryllium-copper (QQ-C-533) heat treated, plated gold flash, 30” gold, over 80-120” nickel 
ELECTRICAL DATA: 
OOEOHOOOE9OS ¢ Rated Current: 1A * Rated Voltage: 100 VRMS/150VDC * Contact Resistance: 10m maximum Insulation 
co Boos © 6 oe 6 resistance: 10,000MQ minimum * Dielectric Strength: 1000VRMS minimum * Capacity: 0.8pF maximum 
© © GOGO SG OOOO bs ee 
59 © O88 S0000 * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
(ORORORCNCLORCRORORORG) 
[CRORORCEORORORORCRORO] Pin Foot- 
[S66 66655656) Grid | No. | print Insulator Size 
(ORO RCE OLONOSOROLORCEO! Array of (See Inch (mm) Description Frame | Digi-Key Price Each 
ce e coe o ooo - Size | Pins | Diag.) A B (Type of Contacts) | Style | Part No. 1 10 100 
; SE PLOGCOSE Se 13x13 | 88 D | 1.3 (33.02) | 1.2(30.48) | 3LevelWire Wrap | Open | ED2021-ND 1149 997 8.05 
05/08 Typ. -| f sont. Non-Cumulative 
{1,3/2,0) . 18x18 | 223 J 1.8 (45.72) | 1.7 (43.18) Solder-Tail Open | ED2046-ND 42.20 36.58 29.55 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 453 


A Th A ini -In-L I No. of | Dim. Inch(mm) | Digi-Key Pricing Mill-Max 
MILL-MAX’ Miniature Dual In Line Pins A B Part No. 1 10 100 500 Part No. 
i 8 0.4 (10.16) | 0.3 (7.62) | ED6008-ND 1.37 9.49 76.65 328.50 | 614-93-308-31-012000 
" Ot ad Socket Carriers 14 (| 0.7 (17.78)| 0.3 (7.62) | ED6014-ND 2.85 19.73 159.39 683.10 | 614-93-314-31-012000 
‘ 16 | 0.8 (20.32)) 0.3 (7.62) | ED6016-ND 3.19 22.10 178.50 765.00 | 614-93-316-31-012000 
* Reusable carriers : wn ay , - - 18 | 0.9 (22.86) 0.3(7.62) | ED6018-ND 353 24.47 197.61 846.90 | 614-93-318-31-012000 
¢ Pin Carrier Assemblies assure maximum ventilation and better visibility for inspection and repair 20 | 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | ED6020-ND 3.74 2590 209.16 896.40 | 614-93-320-31-012000 
* Easy mounting due to the RECYCLABLE PLASTIC CARRIER. No solder wicking problems. 24 | 1.2 (30.48)| 0.3 (7.62) | ED6024-ND 439 3045 245.91 1053.90 | 614-93-324-31-012000 
Requires .039” (99mm) minimum diameter holes in PCB. 28 | 1.4 (35.56)| 0.3 (7.62) | ED6028-ND 5.05 35.00 282.66 1211.40 | 614-93-328-31-012000 
. oe 24 | 1.2 (30.48) |0.6 (15.24) | ED6124-ND 439 30.45 245.91 1053.90 | 614-93-624-31-012000 
Insertion Characteristics: 3-finger 28 | 1.4(35.56)|0.6 (15.24)| ED6128-ND 5.05 35.00 282.66 1211.40 | 614-93-628-31-012000 
Plating: Sleeve (Pin) — 200y” Sn/Pb; (ROHS Compliant: 200” Sn), Contact (Clip) — 30” Au 32 | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | ED6132-ND 5.71 39.57 319.62 1369.80 | 614-93-632-31-012000 
40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | ED6140-ND 6.75 46.77 377.79 1619.10 | 614-93-640-31-012000 
NEW! RoHS Compliant NEW! 
Recyclable 8 0.4 (10.16 | 0.3 (7.62) | ED90122-ND 1.91 13.21 106.68 457.20 | 614-43-308-31-012000 
Plastic Carrier Socket 14 | 0.7 (17.78)| 0.3 (7.62) | ED90123-ND 3.00 20.77 = 167.79 719.10 | 614-43-314-31-012000 
16 | 0.8 (20.32)| 0.3 (7.62 | ED90124-ND 3.36 23.30 188.16 806.40 | 614-43-316-31-012000 
a 9.085.140) 546 9 41) 18 | 0.9 (22.86)| 0.3(7.62) | ED90125-ND 3.72 25.82 +.208.53 893.70 | 614-43-318-31-012000 
t ' _| ee . 20 | 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | ED90126-ND 3.94 27.33 220.71 945.90 | 614-43-320-31-012000 
pe 3 ' 120 (3.05) |{I[* | .136 24 | 1.2 (30.48)| 0.3 (7.62) | ED90127-ND 464 3216 259.77 1113.30 | 614-43-324-31-012000 
Board | (3.45) 28 | 1.4 (35.56) | 0.3 (7.62) | ED90128-ND 5.34 37.00 298.83 1280.70 | 614-43-328-31-012000 
socket UU j 24 | 1.2 (30.48)|0.6 (15.24) | ED90129-ND 464 32.16 25977 1113.30 | 614-43-624-31-012000 
-—B ©.038 (0.97). .082 28 | 1.4 (35.56) |0.6 (15.24) | ED90130-ND 5.34 37.00 298.83 1280.70 | 614-43-628-31-012000 
(2.08) 32 | 1.6 (40.64) |0.6 (15.24) | ED90131-ND 6.04 41.86 338.10 1449.00 | 614-43-632-31-012000 
40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | ED90132-ND 7.14 49.53 400.05 1714.50 | 614-43-640-31-012000 
Dual-In-Line Sockets [Fig. ; merye 7" aa 
a a—— _ ooog Yooo) 
— Right Angle Mount aaal baa SS sel 
< \\ .055-.079 0 
Closed Frame capes (4020 ag : —_— 
Ogee HES 9.028-.035 
¢For components to be mounted perpendicularly to the s > inom | (.711-0.89) 
PCB, such as LED displays. S _ (0.48) Hole Plating: 
; ; A ith ej Pin - 200y" Sn/Pb 
* Horizontal mount solder tails are available with either 
" ” Plating: Sleeve (Pin) - 200" Sn/Pb (RoHS Compliant: 200” Sn); 
a [standard] or .100" (254mm) row (RoHS Compliant: 200u" Sn) Contact (Clip) - 30y" Au Contact - 200y" Sn/Pb 
No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Mill-Max 
Fig.| Pins A B Cc D Part No. il 10 100 500 1,000 Part No. 
6 0.3 (7.62) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED58407-ND 5.47 3.80 3.07 2.63 2.19 299-93-306-10-001000 
8 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED58408-ND 4.25 2.95 2.38 2.04 1.70 299-93-308-10-001000 
10 0.5 (12.70) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED58409-ND 5.19 3.61 2.91 2.50 2.08 299-93-310-10-001000 
12 0.6 (15.24) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED58410-ND 6.14 4.26 3.44 2.95 2.46 299-93-312-10-001000 
1 14 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED58411-ND 6.64 4.61 3.72 3.19 2.66 299-93-314-10-001000 
16 0.8 (20.30) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED58412-ND 8.04 5.58 4.51 3.86 3.22 299-93-316-10-001000 
18 0.9 (22.86) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED58413-ND 8.99 6.24 5.04 4.32 3.60 299-93-318-10-001000 
20 1.0 (25.40) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED58414-ND 9.56 6.63 5.36 4.59 3.83 299-93-320-10-001000 
24 1.2 (30.48) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED58415-ND 11.38 7.90 6.38 5.47 4.56 299-93-324-10-001000 
8 0.4 (10.16) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58416-ND 4.86 3.37 2.73 2.34 1.95 299-93-608-10-002000 
10 0.5 (12.70) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58417-ND 5.96 4.14 3.34 2.87 2.39 299-93-610-10-002000 
12 0.6 (15.24) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58418-ND 7.07 4.90 3.96 3.40 2.83 299-93-612-10-002000 
14 0.7 (17.78) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58419-ND 8.17 5.67 4.58 3.93 3.27 299-93-614-10-002000 
16 0.8 (20.30) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58420-ND 9.27 6.43 5.20 4.46 3.71 299-93-616-10-002000 
18 0.9 (22.86) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58421-ND 10.37 7.20 5.81 4.98 4.15 299-93-618-10-002000 
20 1.0 (25.40) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58422-ND 11.03 7.65 6.18 5.30 4.42 299-93-620-10-002000 
1 22 1.1 (27.94) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58423-ND 12.09 8.39 6.78 5.81 4.84 299-93-622-10-002000 
24 1.2 (30.48) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58424-ND 13.15 9.12 7.37 6.32 5.26 299-93-624-10-002000 
26 1.3 (33.02) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58425-ND 14.21 9.86 7.96 6.83 5.69 299-93-626-10-002000 
28 1.4 (35.56) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58426-ND 15.27 10.59 8.56 7.33 6.11 299-93-628-10-002000 
30 1.5 (38.10) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58427-ND 16.33 11.32 9.15 7.84 6.54 299-93-630-10-002000 
32 1.6 (40.64) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58428-ND 17.39 12.06 9.74 8.35 6.96 299-93-632-10-002000 
36 1.8 (45.72) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58429-ND 19.50 13.53 10.93 9.37 7.81 299-93-636-10-002000 
40 2.0 (50.80) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58430-ND 20.74 14.38 11.62 9.96 8.30 299-93-640-10-002000 
6 0.3 (7.62) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED58431-ND 5.36 3.72 3.00 2.58 2.15 299-93-306-11-001000 
8 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED58432-ND 4.11 2.85 2.30 1.98 1.65 299-93-308-11-001000 
10 0.5 (12.70) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED58433-ND 5.02 3.49 2.82 2.42 2.01 299-93-310-11-001000 
12 0.6 (15.24) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED58434-ND 5.94 4.12 3.33 2.85 2.38 299-93-312-11-001000 
1 14 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED58435-ND 6.85 4.75 3.84 3.29 2.74 299-93-314-11-001000 
16 0.8 (20.30) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED58436-ND 7.76 5.39 4.35 3.73 3.11 299-93-316-11-001000 
18 0.9 (22.86) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED58437-ND 8.68 6.02 4.86 4.17 3.48 299-93-318-11-001000 
20 1.0 (25.40) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED58438-ND 9.23 6.40 5.17 4.43 3.69 299-93-320-11-001000 
24 1.2 (30.48) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED58439-ND 10.98 7.62 6.15 5.28 4.40 299-93-324-11-001000 
2 10 0.5 (12.70) 0.2 (5.08) 0.3 (7.62) = ED7800-ND 10.50 7.29 5.89 5.05 4.21 299-99-210-12-001800 
NEW! RoHS Compliant NEW! 
6 0.3 (7.62) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED90133-ND 5.91 4.10 3.31 2.84 2.37 299-43-306-10-001000 
8 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED90134-ND 4.55 3.16 2.55 2.19 1.82 299-43-308-10-001000 
10 0.5 (12.70) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED90135-ND 5.57 3.87 3.12 2.68 2.23 299-43-310-10-001000 
12 0.6 (15.24) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED90136-ND 6.59 4.58 3.70 3.17 2.64 299-43-312-10-001000 
1 14 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED90137-ND 7.62 5.29 4.27 3.66 3.05 299-43-314-10-001000 
16 0.8 (20.30) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED90138-ND 8.64 5.99 4.84 4.15 3.46 299-43-316-10-001000 
18 0.9 (22.86) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED90139-ND 9.67 6.71 5.42 4.65 3.87 299-43-318-10-001000 
20 1.0 (25.40) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED90140-ND 10.28 7.13 5.76 4.94 412 299-43-320-10-001000 
24 1.2 (30.48) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED90141-ND 12.24 8.49 6.86 5.88 4.90 299-43-324-10-001000 
8 0.4 (10.16) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90142-ND 5.22 3.63 2.93 2.51 2.09 299-43-608-10-002000 
10 0.5 (12.70) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90143-ND 6.42 4.45 3.60 3.08 2.57 299-43-610-10-002000 
12 0.6 (15.24) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90144-ND 7.61 5.28 4.27 3.66 3.05 299-43-612-10-002000 
14 0.7 (17.78) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90145-ND 8.81 6.11 4.94 4.23 3.53 299-43-614-10-002000 
16 0.8 (20.30) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90146-ND 10.00 6.94 5.60 4.80 4.00 299-43-616-10-002000 
18 0.9 (22.86) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90147-ND 11.19 7.76 6.27 5.38 4.48 299-43-618-10-002000 
20 1.0 (25.40) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90148-ND 11.91 8.26 6.67 5.72 4.77 299-43-620-10-002000 
1 22 1.1 (27.94) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90149-ND 13.05 9.06 7.32 6.27 5.23 299-43-622-10-002000 
24 1.2 (30.48) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90150-ND 14.20 9.85 7.96 6.82 5.68 299-43-624-10-002000 
26 1.3 (33.02) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90151-ND 15.35 10.64 8.60 7.37 6.14 299-43-626-10-002000 
28 1.4 (35.56) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90152-ND 16.49 11.44 9.24 7.92 6.60 299-43-628-10-002000 
30 1.5 (38.10) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90153-ND 17.64 12.23 9.88 8.47 7.06 299-43-630-10-002000 
32 1.6 (40.64) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90154-ND 18.78 13.03 10.52 9.02 7.52 299-43-632-10-002000 
36 1.8 (45.72) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90155-ND 21.08 14.62 11.81 10.12 8.43 299-43-636-10-002000 
40 2.0 (50.80) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90156-ND 22.41 15.54 12.55 10.76 8.97 299-43-640-10-002000 
6 0.3 (7.62) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED90157-ND 5.79 4.02 3.25 2.78 2.32 299-43-306-11-001000 
8 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED90158-ND 4.40 3.05 2.47 2.12 1.76 299-43-308-11-001000 
10 0.5 (12.70) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED90159-ND 5.39 3.74 3.02 2.59 2.16 299-43-310-11-001000 
12 0.6 (15.24) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED90160-ND 6.38 4.42 3.57 3.06 2.55 299-43-312-11-001000 
1 14 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED90161-ND 7.36 5.11 4.13 3.54 2.95 299-43-314-11-001000 
16 0.8 (20.30) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED90162-ND 8.35 5.79 4.68 4.01 3.34 299-43-316-11-001000 
18 0.9 (22.86) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED90163-ND 9.33 6.48 5.23 4.49 3.74 299-43-318-11-001000 
20 1.0 (25.40) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED90164-ND 9.93 6.89 5.56 4.77 3.98 299-43-320-11-001000 
24 1.2 (30.48) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED90165-ND 11.82 8.20 6.62 5.68 4.73 299-43-324-11-001000 
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“Ultra low profile” Dual-in-line sockets are equipped with specially designed 


Most popular line of standard low profile I1C-Sockets. Open frame design Solderless wire wrap terminals are firmly locked in the insulator body contacts allowing .095" (2.41mm) height above PCB. Special short contact 
leaves space beneath IC for improved heat dissipation, easier PCB cleaning to withstand torque of wrapping tool. Length of terminal for three-level requires .075" (1.91mm) insertion depth only. Solder tail diameter .030" 
and inspection. Insertion Characteristics: 4-finger standard wrapping. Insertion Characteristics: 4-finger standard (.76mm). Insertion Characteristics: 4-finger short contact 
No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Mill-Max No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Mill-Max 
Pins A B c Part No. 1 10 100 —_500 | PartNo. Pins A B C Part No. 110 100 500 | PartNo. 
Solder Tail (Gold) 32 | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90058-ND 192 134 1.08 93 | 110-44-632-41-001000 
Sleeve (Pin) - 200" Sn/Pb; Contact (Clip) - 30" Au 40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90059-ND 240 1.67 1.35 1.16 | 110-44-640-41-001000 
8 [04 (10.16) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED3308-ND ‘57.40. ~+«.32~~«.28:| 110-93-308-41-001000 a ao teeny aa 6 (15.24) | 0.7 (17.78)) ED90060-ND 2.88 2.00 1.62 1.39 | 110-44-648-41-001000 
14 | 0.7 (17.78) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED3314-ND 1.00 .70 56 48 | 110-93-314-41-001000 .2 (81.28) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40)| ED90061-ND 3.84 2.67 216 1.85 | 110-44-964-41-001000 
16 | 0.8 (20.30) | 0.3 (7.62) |0.4(10.16)| ED3316-ND 1.14 79 64 55 | 110-93-316-41-001000 ; Wire Wrap : 
18 | 0.9 (22.86) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED3318-ND 1.28 89 .72 62 |110-93-318-41-001000 Sleeve (Pin) - 200p" Sn/Pb; Contact (Clip) - 304" Au 
20 | 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED3320-ND 143 99 ~—=.80._—~69_ | 110-93-320-41-001000 8 | 0.4 (10.16) ] 0.3 (7.62) |0.4(10.16)) ED4308-ND 1.55 1.08 §=— 87.75 | 123-98-308-41-001000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED3324-ND 1.71 119 96 83 |110-93-324-41-001000 14° | 0.7 (17.78) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED4314-ND = 2.72, 1.89 1.53 1.31 | 123-93-314-41-001000 
28 | 1.4 (35.56)| 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) ED3328-ND 2.00 139 112  .96 | 110-93-328-41-001000 16 | 0.8 (20.30) ) 0.3 (7.62) | 0.4(10.16)| ED4316-ND = 3.11 2.16 1.74 1.50 | 123-93-316-41-001000 
22 | 1.1 (27.94) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)| ED3422-ND 157 1.09 .88 76 |110-93-422-41-001000 oa Toe ark rae rer Bets ee ee Oe iy seer once aoloun 
24 | 1.2 (30.48) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)| ED3424-ND 1.71 149 .96 83 | 110-93-424-41-001000 5a TTD om 031763) EE Pan os 9.49 a. 7a aay | 1oa-ae90447-O01000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED3624-ND_ 1.71 (119 96 _.83_| 110-93-624-41-001000 8 | 44 (35.56) | 03 (7.62) [04 (1016) ED4328-ND 567 393 318 272 123-99-398-41-001000 
28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED3628-ND 2.00 139 1.12 96 |110-93-628-41-001000 22 |41 794) [0.4 (10.16) |0.5 (12.70)] ED4422-ND 455 316 255 219 | 13-93-422-41-001000 
32. | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED3632-ND 2.28 1.59 1.28 1.10 | 110-93-632-41-001000 24 | 1.2 (30.48) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)| ED4424-ND 4.92 3.42 276 2.37 | 123-93-424-41-001000 
40. | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED3640-ND 285 198 1.60 1.37 |110-93-640-41-001000 24_| 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED4624-ND 4.92 3.42 2.76 2.37 | 123-99-624-41-001000 
48 | 2.4 (60.96) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) REDBEaeguog)§=3.42 2.38 1.92 1.65 | 110-93-648-41-001000 28 | 1.4 (36.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17-78)| ED4628-ND 5.67 3.93 3.18 2.72 | 123-93-628-41-001000 
50 | 2.5 (63.50) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40)/ ED3950-ND 3.56 2.47 2.00 1.71 | 110-93-950-41-001000 32 | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)] ED4632-ND 6.41 4.45 3.60 3.08 | 123-93-632-41-001000 
64 _| 3.2 (81.28) | 0.9 (22.86) | 1.0(25.40)| ED3964-ND_ 4.56 3.17 256 2.19 | 110-93-964-41-001000 40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED4640-ND 7.14 4.95 4.00 3.43 | 123-93-640-41-001000 
Solder Tail (Gold), RoHS Compliant 48 | 2.4 (60.96) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED4648-ND 9.02 6.26 5.06 4.33 | 123-93-648-41-001000 
Sleeve (Pin) - 200p" Sn; Contact (Clip) - 30" Au 50 | 2.5 (63.50) | 0.9 (22.86) | 1.0(25.40)| ED4950-ND 9.38 651 5.26 4.51 | 123-93-950-41-001000 
8 0.4 (10.16)| 0.3 (7.62) 10.4(10.16)] ED90032-ND 60 42 34 29 |110-43-308-41-001000 64 | 3.2 (81.28) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40)| ED4964-ND 11.88 8.24 6.66 _ 5.71 | 123-93-964-41-001000 
14 | 0.7 (17.78)| 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90033-ND 1.05 73 59 51 | 110-43-314-41-001000 ; NEW! Wire Wrap ; 
16 | 0.8 (20.30)| 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90034-ND 1.20 84 68 58 | 110-43-316-41-001000 Sleeve (Pin) — 200y" Sn; Contact (Clip) - 30u" Au — RoHS Compliant_NEW! 
18 | 0.9 (22.86)| 0.3 (7.62) | 0.4(10.16)| ED90035-ND 1.35 94 76 65 | 110-43-318-41-001000 8 ] 0.4 (10.16) ] 0.3 (7.62) ]0.4(10.16)] ED9O166-ND 2.07 1.44 1.16 1.00 | 123-43-308-41-001000 
20 | 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90036-ND 1.50 1.04 84 _.72 | 110-43-320-41-001000 14° | 0.7 (17.78) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90167-ND 3.28 2.28 1.84 1.58 | 123-43-314-41-001000 
24 | 1.2 (30.48)] 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90037-ND 1.80 1.25 1.01 87 | 110-43-324-41-001000 16 | 0.8 (20.30) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90168-ND 369 256 207 1.77 | 123-43-316-41-001000 
28 | 1.4 (35.56)| 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90038-ND 2.10 146 1.18 1.01 |110-43-328-41-001000 18 | 0.9 (22.86) | 0.3 (7.62) | 0.4(10.16)| ED90169-ND 4.09 2.84 229 1.97 | 123-43-318-41-001000 
22 | 1.1 (27.94) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)| ED90039-ND 1.65 145  .93  .80 |110-43-422-41-001000 a + ek “4 ~ aaa Se ats a = 5.08 ee 
i hae pan ete Sen iat io rot io dpa oi. abionG 23 | 14 nee 03 ee mainte £D90172-ND 588 408 330 2.83 | 123-43-328-41-001000 
28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90042-ND 2.10 1.46 1.18 1.01 | 110-43-628-41-001000 alee cele patna Hee PME cic. cas. oan fae lqonacanranonieen 
32. | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90043-ND 240 167 1.35 1.16 | 110-43-632-41-001000 aes er 6 (15.24) |0 07 0778 EROOTRANE) 510 364 208 245 | 199-43.904-44-001000 
40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90044-ND 3.00 208 1.68 1.44 | 110-43-640-41-001000 381.4 (35.56) | 0.6 (1524) 0.7 (17'78)] EDSO176ND 5884.08 330 2.83 | 123-43-628-41-001000 
48. | 2.4 (60.96) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90045-ND 3.60 250 202 1.73 |110-43-648-41-001000 32 | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) |0.7 (17,78)| ED90177-ND 666 462 373 3.20 | 123-43-632-41-001000 
50 | 2.5 (63.50) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40)| ED90046-ND 3.75 260 210 1.80 | 110-43-950-41-001000 40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90178-ND 789 547 442 3,79 | 123-43-640-41-001000 
64 | 3.2 (81.28) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40)| ED90047-ND_ 4.80 3.33 2.69 2.31 | 110-43-964-41-001000 48 | 2.4 (60.96) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90179-ND 9.37 6.50 5.25 4.50 | 123-43-648-41-001000 
Solder Tail (Gold) 50 | 2.5 (63.50) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40)| ED90180-ND 9.74 676 5.46 4.68 | 123-43-950-41-001000 
Sleeve (Pin) - 104" Au; Contact (Clip) - 30" Au 64 | 3.2 (81.28) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40)| ED90181-ND 12.35 857 6.92 5.93 | 123-43-964-41-001000 
8 | 0.4(10.16)] 0.3 (7.62) ]0.4(10.16)] ED56083-ND 75 52 42 36 | 110-13-308-41-001000 Wire Wrap 
14 |0.7(17.78)) 0.3 (7.62) | 0.4(10.16)| ED56143-ND 1.31 91 74 63 | 110-13-314-41-001000 Sleeve (Pin) - 10" Au; Contact (Clip) - 304" Au 
16 | 0.8 (20.30)) 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED56163-ND 1.50 1.04 84 72 | 110-13-316-41-001000 8 ] 0.4 (10.16) ] 0.3 (7.62) [0.4(10.16)] ED57083-ND 206 1.43 1.16 99 | 123-13-308-41-001000 
18 | 0.9 (22.86)) 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED56183-ND 1.69 117 95 81 | 110-13-318-41-001000 14 | 0.7 (17.78) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED57143-ND 3.59 250 202 1.73 | 123-13-314-41-001000 
20 _| 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED56203-ND 1.88 130 1.05 90 | 110-13-320-41-001000 16 | 0.8 (20.30) } 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED57163-ND 4.10 285 230 1.97 | 123-13-316-41-001000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.3 (7.62) oa) ED56243-ND 2.25 1.56 1.26 1.08 | 110-13-324-41-001000 20 | 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) patel ED57203-ND 5.37 373 3.01 2.58 | 123-13-320-41-001000 
28 | 1.4 (35.56) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED56283-ND 2.63 1.82 1.47 1.26 | 110-13-328-41-001000 24 | 1.2 (30.48) 037.5 4 (10.16)| ED57243-ND_ 6.36 4.41 3.57 __3.06 | 123-13-324-41-001000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) ree 78)| ED56246-ND 2.25 1.56 1.26 1.08 | 110-13-624-41-001000 24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) OTT 78)| ED57246-ND 6.36 4.41 3.57 3.06 | 123-13-624-41-001000 
28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED56286-ND 2.63 1.82 1.47 1.26 | 110-13-628-41-001000 28 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED57286-ND 7.34 5.10 4.12 3.53 | 123-13-628-41-001000 
32_| 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED56326-ND 3.00 2.08 1.68 1.44 | 110-13-632-41-001000 40 _| 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| EDS7406-ND_ 9.89 6.86 5.54 4.75 | 123-13-640-41-001000 
40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED56406-ND 3.75 260 210 1.80 |110-13-640-41-001000 Low Profile : 
64 | 3.2 (81.28) | 0.9 (22.86) | 1.0(25.40)| EDS6646-ND 6.00 416 336 2.88 |110-13-964-41-001000 aaa rOt8) TERM aC j Tay ECSU Contact {Clie} — 30 7A TER TRON 
. Solder all(Tin) 14 | 0.7 (17.78)| 0.3 (7.62) |0.4(10.16)| ED5314-ND 1.54 1.07 87 74 | 115-93-314-41-003000 
Sleeve (Pin) - 200" Sn/Pb; Contact (Clip) - 200" Sn/Pb 16 as aes es EDS316-ND 1.76 122 99 85 | 115-93-316-41-003000 
8 | 0.4 (10.16) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED3108-ND A532 26.22 | 110-99-308-41-001000 18 | 0.9 (22.86)) 0.3 (7.62) |0.4(10.16)| ED5318-ND 1.98 1.38 1.11  .96 | 115-93-318-41-003000 
14° | 0.7 (17.78) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED3114-ND 79 55 45.38 | 110-99-314-41-001000 20 | 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED5320-ND 2.12 1.48 1.19 1.02 | 115-93-320-41-003000 
16 | 0.8 (20.30) ) 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED3116-ND 90 63.51.44 | 110-99-316-41-001000 24 | 4.2 (30.48) | 0.3 (7.62) [0.4 (10.16)| ED5324-ND 266 1.85 1.49 1.28 | 115-93-324-41-003000 
18 | 0.9 (22.86) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED3118-ND = 1.01. 71-57 49. | 110-99-318-41-001000 28 yon 0.3 (7.62) pare ED5328-ND 297 207 167 1.43 | 115-93-328-41-003000 
20_| 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED3120-ND_ 1.13.78 —~63_——=54_| 110-99-320-41-001000 22 | 4.1 (27.94) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)| ED5422-ND 245 1.70 1.38 1.18 | 115-93-422-41-003000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.3 (7.62) | 0.4(10.16)| ED3124-ND 1.35 94 .76  .65 | 110-99-324-41-001000 24 ie oat 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)| ED5424-ND 2.66 1.85 1.49 1.28 | 115-93-424-41-003000 
28 | 1.4 (35.56) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED3128-ND 158 140 .89  .76 | 110-99-328-41-001000 24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED5624-ND 2.55 1.77 1.43 1.23 | 115-93-624-41-003000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)| ED3524-ND 135 94 76 65 | 110-99-424-41-001000 28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED5628-ND 297 207 1.67 1.43 | 115-93-628-41-003000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED3724-ND 1.35 94 76 65 |110-99-624-41-001000 32. | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED5632-ND = 3.51 2.44 1.97 1.69 | 115-93-632-41-003000 
28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED3728-ND 1.58 110 89 76 | 110-99-628-41-001000 40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| EDS640-ND 4.25 2.95 2.38 2.04 | 115-93-640-41-003000 
32 | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED3732-ND 1.80 1.25 1.01 87 |110-99-632-41-001000 48 _| 2.4 (60.96) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED5648-ND 5.21 3.62 2.92 2.51 | 115-93-648-41-003000 
40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED3740-ND 2.25 1.56 1.26 1.08 | 110-99-640-41-001000 7 NEW! Low Profile 7 
48 | 2.4 (60.96) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) ED3748-ND 270 188 1.52 1.30 | 110-99-648-41-001000 : dace ered ACER Cie ea sou" Au— els fom tant ae 
G4 _|8.2 (81.26) | 0.9 (22.86) ee. Tail (rin) ss ers EPS LI; 8 20 at OO1000 14 | 0.7 (17.78) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) ED90209-ND 1.73 1.20 97 83 | 115-43-314-41-003000 
‘si Pil) = 200i" Gai Contact [Clie =. 2000" S 16 | 0.8 (20.30) } 0.3 (7.62) |0.4(10.16)| ED90210-ND 1.95 1.36 110 94 | 115-43-316-41-003000 
jeeve (Pin) ys” Snj Contact (Clip) won 18 | 0.9 (22.86) | 0.3 (7.62) | 0.4(10.16)| ED90211-ND 219 1.52 1.23 1.05 | 115-43-318-41-003000 
8 | 0.4 (10.16) | 0.3 (7.62) | 0.4(10.16)| ED90048-ND =» 48 34.27.24 | 110-44-308-41-001000 20 | 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90212-ND 2.34 1.62 1.31 1.13 | 115-43-320-41-003000 
14 | 0.7 (17.78) ) 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90049-ND = 84. 59.481 | 110-44-314-41-001000 24 | 4.2 (30.48) | 0.3 (7.62) [0.4 (10.16)| ED90213-ND 2.78 1.93 1.56 1.34 | 115-43-324-41-003000 
16 | 0.8 (20.30) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90050-ND 96 = 67, 547 | 110-44-316-41-001000 28 | 1.4 (35.56) bine 0.4(10.16)} ED90214-ND 3.23 2.24 1.81 1.55 | 115-43-328-41-003000 
18 | 0.9 (22.86)) 0.3 (7.62) |0.4(10.16)| ED90051-ND 1.08 75 61 52 | 110-44-318-41-001000 22 | 4.1 (27.94) | 0.4 (10.16) 05 (1270) ED90215-ND 256 178 1.44 1.23 | 115-43-422-41-003000 
20 | 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90052-ND 1.20 84 68 58 | 110-44-320-41-001000 24 | 1.2 (30.48) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)| ED90216-ND 2.78 1.93 1.56 1.34 | 115-43-424-41-003000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.3 (7.62) | 0.4(10.16)| ED90053-ND 144 1.00 81  .70 |110-44-324-41-001000 24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90217-ND__ 2.78 1.93 1.56 1.34 | 115-43-624-41-003000 
28 | 1.4 (35.56) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90054-ND 168 147 .95 81 |110-44-328-41-001000 28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90218-ND 3.23 2.24 1.81 1.55 | 115-43-628-41-003000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)| ED90055-ND 1.44 1.00 .81 70 | 110-44-424-41-001000 32 | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90219-ND 3.67 2.55 2.06 1.77 | 115-43-632-41-003000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90056-ND 144 1.00 81 .70 | 110-44-624-41-001000 40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90220-ND 4.56 3.16 2.56 2.19 | 115-43-640-41-003000 
28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90057-ND 168 117 95 81 |110-44-628-41-001000 48 | 2.4 (60.96) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90221-ND 5.45 3.78 3.06 = 2.62 | 115-43-648-41-003000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Shrink Dip Sockets — 
Solder Tail - Open Frame 


MiILL-TAAK IC Sockets 


F i i 3.71 : F ae - . : 
With Integral Decoupling Capacitor ny ee * High density Dual-in-Line Sockets for devices featuring .070” (1.78mm) lead spacing 
Machine Screw Contact : °  Four-finger beryllium copper contacts meet high vibration and shock requirements 
Special Features/Applications: ; ee Bashole Insertion Characteristics: 4-finger standard 
* To eliminate noise at the source before it can reach the chip Plating: Sleeve (Pin) - 200” Sn/Pb; (ROHS Compliant: 200” Sn), Contact (Clip) - 30” Au 
* Advantages for uses such as high speed logic and memory 
applications ¢ To eliminate long leads as potential sources of 
noise because capacitor leads are connected directly to the .091 110 
ground and voltage pin of the socket »To save minimum (2.31) (2.79) 
of 12% on board space F 7 TF 4 
Technical Data: + Insulator body material: glass filled polyester -15 (3.81) 44%) 
UL94V-0 » Pin: screw machined Socket with integral glass F 
encapsulated ceramic capacitor 0.1F, 50VDC Boa ba oor || 125 (8:18) 
No. of Dimensions Inch (mm) Digi-Key Pricing Mill-Max (0.71:0.79) | (0.53) ~ 
Pins A B C Part No. 1 10 100 _‘| Part No. 
Tin Plated, Solder Tab 
17 | 0.7 (17.78) | 0.3 (7-62) [04(10.16) | ED2101-ND 258 2239 180.81 )110-93-314-41-801000 No.of Dimensions - Inch (mm) Digi-K Prici Mill-M: 
16 | 08 (20.32) | 03 (7.62) | 0.4(10.16) | ED2102-ND 277 2402 194.04 |110-93-316-41-801000 Bis ania Pe a eae eae insu 
18 | 0.9 (22.86) | 0.3 (7.62) |0.4(10.16) | ED2103-ND 3.33 28.83 232.89 |110-93-318-41-801000 A B c : : 
20 | 1.0(25.40) | 0.3 (7.62) |0.4(10.16) | ED2104-ND 3.02 26.21 211.68 |110-93-320-41-801000 16 [0.572 (14.53)| 0.3 (7.62) | 0.39 (9.91) [ED22163-ND 2.57 17.84 144.06 617.40 |117-93-316-41-005000 
2 iz (30.48) te (7.62) 04 (10.18) pee 346 208 ann 1a ata oo 28 10.992 (25.20)| 0.4 (10.16)]0.49 (12.45) |ED22284-ND 4.01 27.82 224.70 963.00/117-93-428-41-005000 
o a ase} ne (i4 eae PERG He Seen gan nal qipies coe a conioan 30 |1.062 (26.97)| 0.4 (10.16) |0.49 (12.45) /ED22304-ND 4.27 29.61 239.19 1025.10 |117-93-430-41-005000 
40_| 20 (50.80) | 06 (15.24) [07 (1778) | E02108-ND 518 44.85 362.05 |110-93-640-41-801000 48 {1.692 (42.98)| 0.4 (10.16) |0.49 (12.45) /ED22484-ND 6.31 43.73 353.22 1513.80 |117-93-448-41-005000 
NEW! Tin Plated, Solder Tab — RoHS Compliant NEW! 20 [0.712 (18.08)| 0.6 (15.24) [0.69 (17.53)/ED22206-ND 3.00 20.77 167.79 719.10/117-93-620-41-005000 
14 [07 (4778) | 03 (7.62) 104 (10.16) | ED9012-ND 2.77 24.00 193.83 |110-43-314-41-801000 28 |0.992 (25.20)| 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) /ED22286-ND 4.01 27.82 224.70 963.00 |117-93-628-41-005000 
16 0.8 (20.32) | 0.3 (7.62) | 0.4(10.16) | ED90183-ND 3.34 28.96 233.94 |110-43-316-41-801000 40 |1.412 (35.86)| 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53)/ED22406-ND 5.33 36.97 298.62 1279.80 | 117-93-640-41-005000 
18 | 0.9(22.86) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) | ED90184-ND 3.56 30.89 249.48 |110-43-318-41-801000 42. |1.482 (37.64)| 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) /ED22426-ND 5.58 38.66 312.27 1338.30 |117-93-642-41-005000 
20 | 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) | ED90185-ND 3.64 31.51 254.52 | 110-43-320-41-801000 48. |1.692 (42.98)| 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) |ED22486-ND 6.31 43.73 353.22 1513.80 |117-93-648-41-005000 
a 2 ‘a0.} 06 aon ae an epee re ber ae hot ea et 52 |1.832 (46.53)| 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) |ED22526-ND 6.80 47.14 380.73 1631.70 |117-93-652-41-005000 
oa | 14(3556) | 06 (15.24) | 0-7 (1778) | ED90188-ND 483 41.86 338-10 |110-43-628-41-801000 56 |1.972 (50.09)| 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) /ED22566-ND 7.29 50.52 408.03 1748.70 |117-93-656-41-005000 
40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED90189-ND 5.66 49.04 396.06 |110-43-640-41-801000 64 | 2.252 (57.20) | 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) /ED22646-ND 8.26 57.28 462.63 1982.70 | 117-93-664-41-005000 
Gold Plated, Solder Tab 68 | 2.392 (60.76) | 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) /ED22686-ND 8.75 60.66 489.93 2099.70 |117-93-668-41-005000 
14 0.7 (17.78) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) | ED2109-ND 3.06 26.49 213.99 ]110-13-314-41-801000 64 | 2.252 (57.20) 0.75 (19.05) 0.84 (21.34) |ED22647-ND 7.81 54.16 437.43 1874.70 |117-93-764-41-005000 
16 | 0.8 (20.32) | 0.3(7.62) |0.4(10.16) | ED2110-ND 3.71 3211 259.35 |110-13-316-41-801000 NEW! RoHS Compliant NEW! 
18 | 0.9(22.86) | 0.3 (7.62) |0.4(10.16) | ED2111-ND 3.93 34.09 275.31 |110-13-318-41-801000 
20 | 1.0(2540) | 0.3(7.62) |o4 (i016) | ED2112-ND 371 3214 259.56 |110-13-320-41-801000 16 [0.572 (14.53)] 0.3 (7.62) | 0.39 (9.91) [ED90222-ND 2.67 18.54 149.73 641.70 |117-43-316-41-005000 
24 | 1.2(30.48) | 0.3(7.62) | 0.4 (10.16) | ED2114-ND 4.64 40.20 324.66 |110-13-324-41-801000 28 |0.992 (25.20)] 0.4 (10.16) [0.49 (12.45) /ED90223-ND 4.18 28.99 234.15 1003.50 /117-43-428-41-005000 
24 | 4.2 (30.48) | 0.6 (15.24) [0.7 (17.78) | ED2113-ND 4.99 43.21 349.02 |110-13-624-41-801000 30 |1.062 (26.97)| 0.4 (10.16) |0.49 (12.45) /ED90224-ND 4.45 30.84 249.06 1067.40 |117-43-430-41-005000 
28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED2115-ND 5.40 46.80 378.00 | 110-13-628-41-801000 48 _|1.692 (42.98)| 0.4 (10.16) |0.49 (12.45) /ED90225-ND 6.58 45.60 368.34 1578.60 |117-43-448-41-005000 
40_| 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED2116-ND__6.28 _54.39__ 439.32 |110-13-640-41-801000 20 0.712 (18.08)| 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) /ED90226-ND 3.11 21.58 174.30 747.00 |117-43-620-41-005000 
OT aT Ta USD onan, qin Plated Wire-Wrap —_ a 28 |0.992 (25.20)| 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) /ED90227-ND 4.18 28.99 234.15 1003.50 |117-43-628-41-005000 
18 | ogz03) | o9(rsa) |o4ct0.e) | eoztteND 508 444 355.74) 123-88-s1-4tanr000| | | 2) | (area) 0.6 15.24) [060(47.59) EDOO22OND S81 4027 32529 1304.10 |117-48-64241-005000 
18 | 0.9 (22.86) | 0.3 (7.62) 04 (10-16 ED2119-ND 5.47 47.40 382.83 |123-93-318-41-801000 482 (37.64) 0.6 (15.24) 0.69 (17.53) : ‘ ; . 
20 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) | £D2120-ND 5.69 49.35 398.58 | 123-93-320-41-801000 48 |1.692 (42.98)| 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) |ED90230-ND 6.58 45.60 368.34 1578.60 | 117-43-648-41-005000 
24 | 4.2 (30.48) | 0.6 (15.24) a ED2121-ND 6.53 56.60 457.17 |123-93-624-41-801000 52 |1.832 (46.53)] 0.6 (15.24) [0.69 (17.53)/ED90231-ND 7.09 49.14 396.90 1701.00 /117-43-652-41-005000 
28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED2122-ND 7.69 66.64 538.23 | 123-93-628-41-801000 56 |1.972 (50.09)| 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) /ED90232-ND 7.60 52.70 425.67 1824.30 |117-43-656-41-005000 
40_| 2.0 (50.80) O68 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED2123-ND__9.53__82.58 _ 666.96 125°98-640-41-001000 64 2.252 (57.20)] 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) ED90233-ND 8.62 59.75 482.58 2068.20 |117-43-664-41-005000 
NEW! 3-Level Tin Plated Wire-Wrap — RoHS Compliant NEW! 68 |2.392 (60.76)| 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) /ED90235-ND 9.13 63.31 511.35 2191.50 | 117-43-668-41-005000 
4 oF lena oS Ce a Hoe E0190 ND 220 fee aes eee) ea Soe 2.252 (57.20)|0.75 (19.05)| 0.84 (21.34) ED90234-ND 8.62 59.75 482.58 2068.20 |117-43-764-41-005000 
18 | 0.9(22.86) | 0.3 (7.62) |0.4(10.16) | ED90192-ND 5.81 50.31 406.35 | 123-43-318-41-801000 
20 | 1.0(25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) | ED90193-ND 6.05 52.47 423.78 |123-43-320-41-801000 
24 | 4.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED90194-ND 6.96 60.35 487.41 |123-43-624-41-801000 -In_l i oo 
28 | 1.4(35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED90195-ND 8.19 71.01 573.51 |123-43-628-41-801000 Dual In Line Sockets 
2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED90196-ND 10.22 88.56 715.26 |123-43-640-41-801000 


Surface Mount, Stub Tail, Closed Frame 


¢ Closed frame insulator is vision system compatible * High-temp Nylon 46, suitable for infra-red and 
vapor phase soldering 


Dual-In-Line Sockets — 
Low Profile Open Frame 


* Dip Sockets with reduced height; only .122” (3.10mm) above PCB.  Hi-Rel, 4-finger #30 clip 
Plating: Sleeve (Pin) — 200” Sn/Pb; (ROHS Compliant: 200” Sn), Contact (Clip) - 30” Au 


Plating: Sleeve (Pin) — 200” Sn/Pb; Contact (Clip) — 200” Sn/Pb 
(RoHS Compliant: 200)” Sn Sleeve and Contact) 


9 .016-.022 (.41-.56) 
0 ..016-.021 (.41-.53 age) .094 7 .010-.018 (.25-.46) 
pd eee ota (ae ae) 239) p+ te 
(2.39) A 10 (2.79) é 466 
——— (4.22) 
cr) ZA 4.122,8.10) ~ los 
1 FY 4858 8.) 0.059 (1/50) 0.040 (1.02)(0.20) 
©.031-.039 i ©.030 -110 
(.79-.99) Hole -| (0.76) (2.79) 
No.of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing Mill-Max 
Pins[ A B C [Part No. 110 100 500 1,000 | Part No. 

No.of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Pricing Mill-Max Vacuum Pads Top Surface Only 

Pins [A B C Part No. 1 10 100-500 _| PartNo. 8 0.4 (10.16)] 0.3 (7.62) ]0.4 (10.16) |ED2128-ND 68 5.93 47.88 205.20 342.00] 214-99-308-01-670800 

8 [0.4 (10.16) | 0.3 (7.62) [0.4 (10.16) | ED58083-ND 77 6.55 53.55 197.54 |115-93-908-41-001000 44 |0.7 (17.78)| 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) ED2129-ND 1.20 10.37 83.79 359.10 598.50) 214-99-314-01-670800 

14 0.7 (17.78) | 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED58143-ND 1.29 10.95 89.55 330.34 | 115-93-314-41-001000 16 [0.8 (20.32)| 0.3 (7.62) 10.4 (10.16) |ED2130-ND 1.37 11.86 95.76 410.40 684.00] 214-99-316-01-670800 

16 }0.8 (20.32) | 0.3 (7.62) )0.4 (10.16) | ED58163-ND 148 12.49 102.15 376.82 | 115-93-316-41-001000 18 |0.9 (22.86)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) |ED2131-ND 1.54 13.34 107.73 461.70 769.50 | 214-99-318-01-670800 

i 10 DEAR 3 \r80) OA HOas Oa oa a 20_|4.0 (25.40)| 0.3 (7.62) [0.4 (10.16) |ED2132-ND 2.00 17.34 140.07 600.30 1000.50 | 214-99-320-01-670800 

24 |1.2 (30.48) | 0.3 (7.62) [0.4 (10.16) | ED58243-ND 2.24 1892 154.80 571.04 | 115-93-324-41-001000 NEW! Vacuum Pad Top Surface Only — RoHS Compliant NEW! 

28 |1.4 (35.56) | 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED58283-ND 2.50 21.12 172.80 637.44 _| 115-93-328-41-001000 8 0.4 (10.16)] 0. (7.62) [0.4 (10.16) |ED90236-ND 1.08 9.39 75.81 324.90 541.50] 214-44-308-01-670800 

24 /1.2 (30.48) [0.6 (15.24) [0.7 (17.78) | ED58246-ND 2.24 18.92 154.80 571.04 | 115-93-624-41-001000 44 [0.7 (17.78)| 0.3 (7.62) ]0.4 (10.16) |ED90237-ND 1.62 14.07 113.61 486.90 811.50) 214-44-314-01-670800 

28 |1.4 (35.56) |0.6 (15.24) |0.7 (17.78) | ED58286-ND 2.50 21.12 172.80 637.44 | 115-93-628-41-001000 16 | 0.8 (20.32)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) |ED90238-ND 1.81 15.68 126.63 542.70 904.50] 214-44-316-01-670800 

32 |1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) )0.7 (17.78) | ED58326-ND 2.95 24.94 204.08 = 752.81 | 115-93-632-41-001000 18 |0.9 (22.86)| 0.3 (7.62) }0.4 (10.16) |ED90239-ND 1.99 17.24 139.23 596.70 994.50] 214-44-318-01-670800 

40_|2.0 (50.80) |0.6 (15.24) oe mal i wee 910.51 | 115-93-640-41-001000 20 |1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) |ED90240-ND 2.09 18.15 146.58 628.20 1047.00| 214-44-320-01-670800 

ii 101 ompliani Hi 

8 J04 (10.16) | 0.3 (7.62) 04 (10.16) |ED90197-ND 90 7.62 62.33 229.01 | 115-43-08-41-001000 vecuini ade lop and Hotton: 

44 Jo7 (1778)| 0.3 (762) [0-4 (1016) | ED90198-ND 145 1224 10013 36935 | 118-43-314-41-001000 24 11.2 (30.48)]0.6 (15.24)]0.7 (17.78) ]ED2133-ND 1.97 17.06 137.76 590.40 984.00] 214-99-624-01-670800 

16 |0.8 (20.32) | 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED90199-ND 1.64 1389 113.63 419.15 | 115-43-316-41-001000 28 | 1.4 (35.56) |0.6 (15.24)]0.7 (17.78) /ED2134-ND 230 19.92 160.86 689.40 1149.00) 214-99-628-01-670800 

18 |0.9 (22.86) | 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED90200-ND 1.83 15.51 126.90 468.12 | 115-43-318-41-001000 32. |1.6 (40.64)]0.6 (15.24)]0.7 (17.78) |ED2135-ND 2.63 22.78 183.96 788.40 1314.00] 214-99-632-01-670800 

20 |1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED90201-ND 1.96 16.58 135.68 500.49. | 115-43-320-41-001000 40. | 2.0 (50.80) |0.6 (15.24)]0.7 (17.78) |ED2136-ND 3.15 27.27 220.29 944.10 1573.50 | 214-99-640-01-670800 

24 |1.2 (30.48) | 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED90202-ND 2.33 19.72 161.33 595.11. | 115-43-324-41-001000 7 = i 7 

28 14a g5ae) 0376) ryt £D90203-ND 270 2285 186.98 689.73 | 115-43-328-41-001000 NEW! Vacuum Pads Top and Bottom — RoHS Compliant NEW! 

4 [12 (80.48) (0.6 (18.24) [0,7 (17.78) | ED90204-ND 2331979 161.39 59511 | 18-43-604-41-001000 24 11.2 (30.48)]0.6 (15.24)]0.7 (17.78) /ED90241-ND 2.44 21.16 17094 732.60 1221.00] 214-44-624-01-670800 
14 (35.56) {0.6 (18.24) [0.7 (17.78) | ED90205-ND 270 2285 18698 68973 |118-43-628-41-001000 28 | 1.4 (35.56)|0.6 (15.24)]0.7 (17.78) |ED90242-ND 2.79 24.18 195.30 837.00 1395.00| 214-44-628-01-670800 
1.6 (40.64) |0.6 (15.24) |0.7 (17.78) | ED90206-ND 3.08 26.04 213.08 786.01 | 115-43-632-41-001000 32. | 1.6 (40.64) |0.6 (15.24)]0.7 (17.78) }ED90243-ND 3.14 27.17 219.45 940.50 1567.50) 214-44-632-01-670800 
2.0 (50.80) |0.6 (15.24) |0.7 (17.78) | ED90207-ND 3.82 3234 264.60 976.08 | 115-43-640-41-001000 40. | 2.0 (50.80)|0.6 (15.24)}0.7 (17.78) /ED90244-ND 3.69 31.95 258.09 1106.10 1843.50| 214-44-640-01-670800 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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MiLL-M x In-Line Sockets and Headers - Solder Tail and Solderless 


Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 
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No. of Dimension A Plating Digi-Key Price Each Mill-Max 
Fig. | Description Pins Inch (mm) Sleeve/Pin | Contact/Clip Part No. 1 10 100 Part No. 
Solder Tail Socket 
1 Very Low Profile, Series 315...01 64 6.4 (162.56) 200y” Sn/Pb 30p” Au ED7864-ND 5.55, 4.70 3.85 315-93-164-41-001000 
2 Ultra Low Profile, Series 315...03 64 6.4 (162.56) 200u” Sn/Pb 30p” Au ED7964-ND 5.73 4.85 3.97 315-93-164-41-003000 
3 Single Row, Long Solder Tail, Series 311...01 64 6.4 (162.56) 200y” Sn/Pb 30y” Au ED1064-ND 471 4.08 3.30 311-93-164-41-001000 
4 | Single Row, Series 316...01 H=.594 64 6.4 (162.56) 200u” Sn/Pb 30y” Au ED1164-ND 11.60 10.06 8.12 316-93-164-41-001000 
4 | Single Row, Series 316...03 H=.315 64 6.4 (162.56) 200u” Sn/Pb 30y” Au ED1264-ND 9.32 8.08 6.53 316-93-164-41-003000 
4 Single Row, Series 316...06 H=.236 64 6.4 (162.56) 200y” Sn/Pb 30p” Au ED1364-ND 8.72 7.56 6.11 316-93-164-41-006000 
4 Single Row, Series 316...07 H=.402 64 6.4 (162.56) 200y” Sn/Pb 30p” Au ED1464-ND 10.09 8.75 7.07 316-93-164-41-007000 
4 Single Row, Series 316...08 H=.472 64 6.4 (162.56) 200y” Sn/Pb 30p” Au ED15064-ND 10.67 9.25 7.47 316-93-164-41-008000 
5 Single Row, Right Angle .030" Diameter Pins 50 5.0 (127.00) 200y” Sn/Pb 30y” Au ED1450-ND 7.58 6.57 5.31 801-93-050-20-001000 
6 Double Row, Right Angle .030" Diameter Pins 2x50 5.0 (127.00) 200” Sn/Pb 30y” Au ED14100-ND 17.24 14.95 12.07 803-93-100-20-001000 
vd Single Row, .220" Surface Mount 64 6.4 (162.56) 200y” Sn/Pb 30p” Au ED23064-ND 7.78 6.75 5.45 310-93-164-41-105000 
8 Single Row, Series 399...03 Right Angle 64 6.4 (162.56) 200u” Sn/Pb 30p” Au ED22064-ND 9.15 7.94 6.41 399-93-164-10-003000 
9 Single Row, Low Profile .030" Diameter Pins 64 6.4 (162.56) 200y” Sn/Pb 30p” Au ED2764 -ND 7.82 6.79 5.48 801-93-064-10-002000 
NEW! Solder Tail Socket — RoHS Compliant NEW! 
1 Very Low Profile, Series 315...01 64 6.4 (162.56) 200y” Sn 30y” Au ED90245-ND 5.89 4.99 4.08 315-43-164-41-001000 
2 Ultra Low Profile, Series 315...03 64 6.4 (162.56) 200” Sn 30p” Au ED90246-ND 6.10 5.16 4.23 315-43-164-41-003000 
3 Single Row, Long Solder Tail, Series 311...01 64 6.4 (162.56) 200” Sn 30p” Au ED90247-ND 5.03 4.36 3.52 311-43-164-41-001000 
4 Single Row, Series 316...01 H=.594 64 6.4 (162.56) 200” Sn 30p” Au ED90248-ND 12.31 10.67 8.62 316-43-164-41-001000 
4 | Single Row, Series 316...03 H=.315 64 6.4 (162.56) 200” Sn 30y” Au ED90249-ND 9.92 8.60 6.95 316-43-164-41-003000 
4 | Single Row, Series 316...06 H=.236 64 6.4 (162.56) 200” Sn 30p” Au ED90250-ND 9.26 8.03 6.48 316-43-164-41-006000 
4 Single Row, Series 316...07 H=.402 64 6.4 (162.56) 200” Sn 30p” Au ED90251-ND 10.71 9.28 7.50 316-43-164-41-007000 
4 Single Row, Series 316...08 H=.472 64 6.4 (162.56) 200” Sn 30p” Au ED90252-ND 11.33 9.82 7.94 316-43-164-41-008000 
5 Single Row, Right Angle .030” Diameter Pins 50 5.0 (127.00) 200” Sn 30p” Au ED90253-ND 7.91 6.86 5.54 801-43-050-20-001000 
6 Double Row, Right Angle .030" Diameter Pins 2x50 5.0 (127.00) 200y” Sn 30y” Au ED90254-ND 18.18 15.76 12.73 803-43-100-20-001000 
w Single Row, .220" Surface Mount 64 6.4 (162.56) 200” Sn 30p” Au ED90255-ND 8.32 7.22 5.83 310-43-164-41-105000 
8 Single Row, Series 399...03 Right Angle 64 6.4 (162.56) 200y” Sn 30y” Au ED90256-ND 9.71 8.42 6.80 399-43-164-10-003000 
9 Single Row, Low Profile .030" Diameter Pins 64 6.4 (162.56) 200” Sn 30p” Au ED90257-ND 8.39 7.27 5.87 801-43-064-10-002000 
Solderless Press-Fit Header/Socket 
10 | Solderless Press-Fit Socket, Series 304...770 64 6.4 (162.56) 10” Au 30y” Au ED8064-ND 10.18 8.61 7.05 304-13-164-41-770000 
10 | Solderless Press-Fit Socket, Series 304...780 64 6.4 (162.56) 10” Au 30y” Au ED8164-ND 10.96 9.28 7.59 304-13-164-41-780000 
11. | Single Row Header Compliant Tail L=.104 64 6.4 (162.56) 10” Au = ED2864-ND. 11.43 9.91 8.01 800-10-064-61-001000 
11. | Single Row Header Compliant Tail L=.143 64 6.4 (162.56) 10” Au = ED2964-ND 11.64 10.09 8.15 800-10-064-62-001000 
12 | Single Row Socket Compliant Tail L=.104 50 5.0 (127.00) 200y” Sn/Pb 30y” Au ED15050-ND 10.43 9.04 7.30 801-93-050-61-001000 
12 | Single Row Socket Compliant Tail L=.104 50 5.0 (127.00) 200u” Sn 30y” Au ED90258-ND) NEW! 10.85 9.41 7.60 801-43-050-61-001000 
12 | Single Row Socket Compliant Tail L=.143 50 5.0 (127.00) 200y” Sn/Pb 30y” Au ED1650-ND 10.51 9.11 7.36 801-93-050-62-001000 
RoHS Compliant (Continued) 
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MILE TAAK In-Line Sockets and Headers - Solder Tail and Solderless (cont) 
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No. of Dimension A Plating Digi-Key Price Each Mill-Max 
Fig. | Description Pins Inch (mm) Sleeve/Pin | Contact/Clip Part No. 1 10 100 Part No. 
12 | Single Row Socket Compliant Tail L=.143 50 5.0 (127.00) 200y” Sn 30” Au ED90259-ND0 NEW! 10.93 9.48 7.66 801-43-050-62-001000 
13 | Double Row Header Compliant Tail L=.104 2x32 3.2 (81.28) 10” Au = ED3064-ND 11.43 9.91 8.01 802-10-064-61-001000 
13 | Double Row Header Compliant Tail L=.143 2x32 3.2 (81.28) 10y” Au = ED3164-ND 11.64 10.09 8.15 802-10-064-62-001000 
14 | Double Row Socket Compliant Tail L=.104 2x50 5.0 (127.00) 200u” Sn/Pb 30” Au ED15100-ND 19.42 16.84 13.60 803-93-100-61-001000 
14 | Double Row Socket Compliant Tail L=.104 2x50 5.0 (127.00) 200u” Sn 30” Au ED90260-ND0 NEW! 20.21 17.52 14.15 803-43-100-61-001000 
14 | Double Row Socket Compliant Tail L=.143 2x50 5.0 (127.00) 200u” Sn/Pb 30” Au ED16100-ND 19.57 16.97 13.71 803-93-100-62-001000 
14 | Double Row Socket Compliant Tail L=.143 2x50 5.0 (127.00) 200y” Sn 30” Au ED90261-ND0 NEW! 20.36 17.65 14.26 803-43-100-62-001000 
Solder Tail Header Strip 
15 | Pin/Solder Tail Header Strip, Series 350 64 6.4 (162.56) 10” Au = ED7764-ND 8.81 7.46 6.11 350-10-164-00-001000 
16 | Single Row, .018/.018 Pin 64 6.4 (162.56) 10y” Au _— ED16064-ND 8.03 6.96 5.63 342-10-164-00-591000 
16 | Single Row, .018/.018 Pin 64 6.4 (162.56) 10y” Au = ED17064-ND 9.17 7.95 6.42 342-10-164-00-592000 
16 | Single Row, .018/.018 Pin 64 6.4 (162.56) 10” Au _ ED18064-ND 12.80 11.10 8.97 342-10-164-00-593000 
16 | Single Row, .018/.018 Pin 64 6.4 (162.56) 10” Au = ED19064-ND 17.26 14.96 12.09 342-10-164-00-594000 
17 | Single Row, Series 350...06 Straight 64 6.4 (162.56) 10” Au _ ED2064-ND 7.49 6.50 5.25 350-10-164-00-006000 
18 | Single Row, Series 399, 90° Right Angle 64 6.4 (162.56) 10u” Au = ED2164-ND 8.65 7.50 6.06 399-10-164-10-009000 
19 | Single Row, .189” Surface Mount Header 64 6.4 (162.56) 10” Au = ED24064-ND 10.29 8.93 7.21 350-10-164-00-106000 
20 | Single Row, Right Angle .030” Diameter Pins 64 6.4 (162.56) 10” Au _ ED2564-ND 8.95 7.76 6.27 800-10-064-20-001000 
21 | Double Row, Right Angle .030” Diameter Pins 2x32 3.2 (81.28) 10” Au _ ED2664-ND 9.86 8.55 6.90 802-10-064-20-001000 
Interconnects, .100” (2.54mm) Grid 
22 | Double Row, Pin Header, Straight Solder Tail 2x32 3.2 (81.28) 10” Au = ED9464-ND 8.48 7.18 5.87 802-10-064-10-001000 
23 | Double Row, Low Profile Pin Header 2x32 3.2 (81.28) 10” Au = ED9564-ND 8.21 6.95 5.69 802-10-064-10-002000 
24 | Double Row, Socket, Straight Solder Tail 2x36 3.6 (91.44) 200u” Sn/Pb 30” Au ED9672-ND 10.16 8.60 7.04 803-93-072-10-001000 
24 | Double Row, Socket, Straight Solder Tail 2x36 3.6 (91.44) 200y” Sn 30” Au ED90262-ND0 NEW! 10.69 9.05 7.40 803-43-072-10-001000 
25 | Double Row, Low Profile Socket 2x36 3.6 (91.44) 200y” Sn/Pb 30” Au ED9772-ND 9.53 8.06 6.60 803-93-072-10-002000 
25 | Double Row, Low Profile Socket 2x36 3.6 (91.44) 200y” Sn 30” Au ED90263-ND0 NEW! 9.91 8.39 6.86 803-43-072-10-002000 
Interconnects, .050” (1.27mm) Grid 
26 | Single Row, .132” (3.35mm) SMT Header 50 2.5 (63.50) 10” Au = ED1050-ND 12.56 10.89 8.80 850-10-050-30-001000 
27 | Single Row, .087” (2.21mm) Profile Pin Header 50 2.5 (63.50) 10” Au = ED8250-ND 10.10 8.55 7.00 850-10-050-10-001000 
28 | Double Row, .132” (3.35mm) SMT Header 2x50 2.5 (63.50) 10” Au = —D10100-ND 21.91 18.99 15.34 852-10-100-30-001000 
29 | Double Row, .075” (1.91mm) Profile Pin Header | 2x50 2.5 (63.50) 10” Au = ED83100-ND 18.81 15.92 13.03 852-10-100-10-001000 
30 | Single Row, .207” (5.26mm) SMT Socket 50 2.5 (63.50) 200y” Sn/Pb 30” Au ED1150-ND 15.19 13.17 10.64 851-93-050-30-001000 
30 | Single Row, .207” (5.26mm) SMT Socket 50 2.5 (63.50) 200y” Sn 30” Au ED90264-ND0 NEW! 16.29 14.12 11.41 851-43-050-30-001000 
31° | Single Row, .161” (4.09mm) Profile Socket 50 2.5 (63.50) 200u” Sn/Pb 30” Au ED8450-ND 12.94 10.96 8.97 851-93-050-10-001000 
31 | Single Row, .161” (4.09mm) Profile Socket 50 2.5 (63.50) 200y” Sn 30” Au ED90265-ND0 NEW! 13.79 11.67 9.55 851-43-050-10-001000 
32 | Double Row, .207” (5.26mm) SMT Socket 2x50 2.5 (63.50) 200u” Sn/Pb 30” Au —D11100-ND 26.81 23.24 18.77 853-93-100-30-001000 
32 | Double Row, .207” (5.26mm) SMT Socket 2x50 2.5 (63.50) 200y” Sn 30” Au ED90266-ND0 NEW! 28.73 24.90 20.11 853-43-100-30-001000 
33 | Double Row, .161” (4.09mm) Profile Socket 2x50 2.5 (63.50) 200u” Sn/Pb 30” Au ED85100-ND 24.12 20.42 16.71 853-93-100-10-001000 
33 | Double Row, .161” (4.09mm) Profile Socket 2x50 2.5 (63.50) 200y” Sn 30” Au ED90267-ND0 NEW! 25.70 21.75 17.80 853-43-100-10-001000 
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MILLE TAAK In-Line Sockets and Headers - Solder Tail and Solderless (cont) 
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No. of Dimension A Plating Digi-Key Price Each Mill-Max 
Fig. | Description Pins Inch (mm) Sleeve/Pin | Contact/Clip Part No. Al 10 100 Part No. 
Right Angle Interconnects, .050” (1.27mm) Grid, Solder Tail 
34 | Single Row, Pin Header 50 2.5 (63.50) 10” Au = ED8650-ND 12.94 10.96 8.97 850-10-050-20-001000 
35 | Double Row, Pin Header 2x50 2.5 (63.50) 10” Au = ED87100-ND 24.39 20.64 16.89 852-10-100-20-001000 
36 | Single Row, Socket 50 2.5 (63.50) 200” Sn/Pb 30” Au ED8850-ND 15.88 13.44 11.00 851-93-050-20-001000 
36 | Single Row, Socket 50 2.5 (63.50) 200y” Sn 30” Au ED90278-ND0 NEW! 16.98 14.37 11.76 851-43-050-20-001000 
37 | Double Row, Socket 2x50 2.5 (63.50) 200u” Sn/Pb 30” Au ED89100-ND 29.81 25.22 20.64 853-93-100-20-001000 
37 | Double Row, Socket 2x50 2.5 (63.50) 200y” Sn 30” Au ED90268-ND0 NEW! 31.87 26.97 22.07 853-43-100-20-001000 
Interconnects, 2mm Grid 

38 | Single Row, .189” (4.80mm) SMT Header 50 3.94 (100.08) 10” Au = ED1250-ND 10.47 9.08 7.34 830-10-050-30-001000 
39 | Single Row Pin Header 50 3.94 (100.08) 10” Au = ED9050-ND 8.29 7.02 5.75 830-10-050-10-001000 
40 | Double Row, .189” (4.80mm) SMT Header 2x50 3.94 (100.08) 10” Au = ED12100-ND 19.51 16.91 13.66 832-10-100-30-001000 
41 | Double Row Pin Header 2x50 3.94 (100.08) 10” Au _— ED91100-ND 15.43 13.06 10.69 832-10-100-10-001000 
42 | Single Row, .228” (5.79mm) SMT Socket 50 3.94 (100.08) 200u” Sn/Pb 30” Au ED1350-ND 8.50 7.37 5.95 831-93-050-30-001000 
42 | Single Row, .228” (5.79mm) SMT Socket 50 3.94 (100.08) 200y” Sn 30” Au ED90269-ND0 NEW! 9.05 7.85 6.34 831-43-050-30-001000 
43 | Single Row Socket 50 3.94 (100.08) 200u” Sn/Pb 30” Au ED9250-ND 5.70 4.83 3.95 831-93-050-10-001000 
43 | Single Row Socket 50 3.94 (100.08) 200y” Sn 30” Au ED90270-ND0 NEW! 5.94 5.03 4.12 831-43-050-10-001000 
44 | Double Row, .228” (5.79mm) SMT Socket 2x50 3.94 (100.08) 200u” Sn/Pb 30” Au ED13100-ND 15.82 13.71 11.08 833-93-100-30-001000 
44 | Double Row, .228” (5.79mm) SMT Socket 2x50 3.94 (100.08) 200y” Sn 30” Au ED90271-ND0 NEW! 16.85 14.60 11.80 833-43-100-30-001000 
45 | Double Row Socket 2x50 3.94 (100.08) 200u” Sn/Pb 30” Au ED93100-ND 10.57 8.95 7.32 833-93-100-10-001000 
45 | Double Row Socket 2x50 3.94 (100.08) 200y” Sn 30” Au ED90272-ND0 NEW! 11.03 9.34 7.64 833-43-100-10-001000 


4 RoHS Compliant 


Universal Serial Bus Connectors 


Features: ¢ USB receptacles for thru-hole and surface mount ¢ Plug retention tabs » Kinked locating legs 
for secure PCB retention * Fully compatible with USB 1.0 specification « Passes 16MHz Signal Attentuation 


per ASTM-D-4566 


Material Specifications: * Shell and Contact: Copper alloy * Shell Finish: Tin/lead over copper * Contact 


Finish: 30p selective gold, tin/lead tail * Housing: Glass filled thermoplastic rated UL94V-0 
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Ratings: * Voltage: 30VAC (rms) 
¢ Current: 1A maximum per contact for 30°C temperature rise. Thru-hole housings rated at 130°C for wave 


soldering. SMT housing rated at 240°C for reflow soldering 


Withstanding Voltage: 750VAC at sea level * Capacitance: 2pF maximum 
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Electrical: * Contact Resistance: 30mW maximum » Insulation Resistance: 1000mQ minimum ¢ Dielectric 
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Digi-Key Price Each Mill-Max 

Fig. Description Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
1 Type A Receptacle, Single, Thru Hole ED90062-ND 1.34 1.13 93 69 58 896-43-004-90-000000 
2 Type A Receptacle, Double, Thru Hole ED90063-ND 2.11 1.79 1.46 1.08 91 896-43-008-90-000000 
3 Type B Receptacle, Single, Thru Hole ED90064-ND 1.34 1.13 93 69 58 897-43-004-90-000000 
4 Type A Receptacle, Single, Surface Mount ED90065-ND 1.34 1.13 93 69 58 896-43-004-00-000000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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MILL- MAX Modular Spring Loaded Contacts 


Features: * Low resistance, high current contacts are rated at 2 amps continuous, 3 amps peak. * High temperature 
¢ Modular contacts for use on .100" grid, available in heights from .137" ~ .430", supplied in single and thermoplastic insulators are suitable for surface mount processes. ¢ A typical application would be as the 
double row contact strips. * Precision machined piston/base and gold plated components assure a base unit (battery/charger) interface for portable equipment such as mobile phones/radios, bar code readers, 
1,000,000 minimum cycle life. * Pistons have a long stroke relative to the low profile of the assembly. medical and test instruments. 


) 042 o.042--[_] 1Stoke 
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X 100 Ly qto x .100" | ore 198 n X .100/2 Ly 
DQQOOOCPOOOORI DIGIOGIG SISOS : SSooor o0000,2° 
: oR: } 100 / Lal $s F 
|-—* ei — ).059 | ¥ # Speoniacts fen # Cteontacts 4 ’ 
7 OOOO 
a F OG) aIaIG PIII) + Toe : 20,0 29.999)" 
Initial Height Stroke Range of 
Dimension A Dimension B Digi-Key Price Each Mill-Max Contacts Digi-Key Base Pin 
Fig. | Contacts Inch (mm) Inch (mm) Part No. il 10 100 Part No. Available Part No. Price Adder 
Single Row SMD - Series 811 Fig. 1 — Single Row SMD - Series 811 
.137 (3.48) .039 (0.99) ED8110-64-ND 21.34 19.82 17.28 | 811-22-064-30-000101 ED8110-XX-ND 8.50 15 
.177 (4.50) .055 (1.40) ED8111-64-ND 21.35 19.83 17.29 | 811-22-064-30-001101 ED8111-XX-ND 8.50 15 
1 64 .197 (5.00) .055 (1.40) ED8112-64-ND 21.37 19.85 17.31 | 811-22-064-30-002101 01 ~64 ED8112-XX-ND 8.50 15 
.217 (5.51) .055 (1.40) ED8113-64-ND 21.39 19.87 17.32 | 811-22-064-30-003101 ED8113-XX-ND 8.50 15 
.236 (5.99) .055 (1.40) ED8114-64-ND 21.39 19.87 17.32 | 811-22-064-30-004101 ED8114-XX-ND 8.50 15 
Single Row SMD - Series 812 Fig. 2 — Single Row SMD - Series 812 
.255 (6.48) .055 (1.40) ED8187-64-ND 23.19 21.54 18.78 | 812-22-064-30-000-101 ED8187-XX-ND 9.90 17 
.275 (6.98) .055 (1.40) ED8188-64-ND 23.21 21.55 18.79 | 812-22-064-30-001-101 ED8188-XX-ND 9.92 17 
.295 (7.49) .055 (1.40) ED8189-64-ND 23,22 21.57 18.80 | 812-22-064-30-002-101 ED8189-XX-ND 9.92 A7 
.315 (8.00) .055 (1.40) ED8190-64-ND 23.24 21.59 18.82 | 812-22-064-30-003-101 ED8190-XX-ND 9.95 7 
5 és .335 (8.51) .055 (1.40) ED8191-64-ND 23.26 21.60 18.83 | 812-22-064-30-004-101 eas 64 ED8191-XX-ND 9.95 17 
.350 (8.89) .055 (1.40) ED8192-64-ND 23.26 21.60 18.83 | 812-22-064-30-005-101 ED8192-XX-ND 9.95 17 
.370 (9.40) .055 (1.40) ED8193-64-ND 23,28 21.62 18.85 | 812-22-064-30-006-101 ED8193-XX-ND 9.34 18 
.390 (9.91) .055 (1.40) ED8194-64-ND 23.28 21.62 18.85 | 812-22-064-30-007-101 ED8194-XX-ND 9.34 18 
410 (10.41) .055 (1.40) ED8195-64-ND 23.31 21.65 18.88 | 812-22-064-30-008-101 ED8195-XX-ND 9.35 18 
.430 (10.92) .055 (1.40) ED8196-64-ND 23.35 21.68 18.91 | 812-22-064-30-009-101 ED8196-XX-ND 9.37 18 
Double Row SMD - Series 813 Fig. 3 — Double Row SMD - Series 813 
.137 (3.48) .039 (0.99) ED8130-72-ND 23.69 22.00 19.18 | 813-22-072-30-000101 ED8130-XX-ND 9.35 31 
.177 (4.50) .055 (1.40) ED8131-72-ND 23.71 22.02 19.20 | 813-22-072-30-001101 ED8131-XX-ND 9.35 31 
.197 (5.00) .055 (1.40) ED8132-72-ND 23.73 22.04 19.21 | 813-22-072-30-002101 ED8132-XX-ND 9.35 31 
.217 (5.51) .055 (1.40) ED8133-72-ND 23.75 22.06 19.23 | 813-22-072-30-003101 02 ~72 ED8133-XX-ND 9.35 31 
3 12 .236 (5.99) .055 (1.40) ED8134-72-ND 23.75 22.06 19.23 | 813-22-072-30-004101 (even) ED8134-XX-ND 9.35 34 
.256 (6.50) .055 (1.40) ED8135-72-ND 19.80 18.39 16.03 | 813-22-072-30-005101 ED8135-XX-ND 9.35 31 
.276 (7.01) .055 (1.40) ED8136-72-ND 19.80 18.39 16.03 | 813-22-072-30-006101 ED8136-XX-ND 9.35 31 
.295 (7.49) .055 (1.40) ED8137-72-ND 19.80 18.39 16.03 | 813-22-072-30-007101 ED8137-XX-ND 9.35 31 
Double Row SMD - Series 814 Fig. 4 — Double Row SMD - Series 814 
.255 (6.48) .055 (1.40) ED8165-72-ND 25.77 23,93 20.87 | 814-22-072-30-000-101 ED8165-XX-ND 10.94 35 
.275 (6.98) .055 (1.40) ED8166-72-ND 25.79 23.95 20.88 | 814-22-072-30-001-101 ED8166-XX-ND 10.97 35 
.295 (7.49) .055 (1.40) ED8167-72-ND 25.81 23,97 20.90 | 814-22-072-30-002-101 ED8167-XX-ND 10.97 35 
.315 (8.00) .055 (1.40) ED8168-72-ND 25.83 23,99 20.91 | 814-22-072-30-003-101 ED8168-XX-ND 10.99 35 
Z a .335 (8.51) .055 (1.40) ED8169-72-ND 25.85 24.01 20.93 | 814-22-072-30-004-101 04 ~72 ED8169-XX-ND 10.99 35 
.350 (8.89) .055 (1.40) ED8170-72-ND 25.85 24.01 20.93 | 814-22-072-30-005-101 (even) ED8170-XX-ND 10.99 35 
.370 (9.40) .055 (1.40) ED8171-72-ND 25.87 24.03 20.95 | 814-22-072-30-006-101 ED8171-XX-ND 11.01 35 
.390 (9.91) .055 (1.40) ED8172-72-ND 25.87 24.03 20.95 | 814-22-072-30-007-101 ED8172-XX-ND 11.01 35 
410 (10.41) .055 (1.40) ED8173-72-ND 25.91 24.07 20.98 | 814-22-072-30-008-101 ED8173-XX-ND 11.03 35 
.430 (10.92) .055 (1.40) ED8174-72-ND 25.95 24.10 21.02 | 814-22-072-30-009-101 ED8174-XX-ND 11.05 35 
Single Row PCB - Series 821 Fig. 5 — Single Row PCB - Series 821 
.137 (3.48) .055 (1.40) ED8197-64-ND 23.15 21.50 18.75 | 821-22-064-10-000-101 ED8197-XX-ND 9.90 17 
.177 (4.50) .055 (1.40) ED8198-64-ND 23.17 21.52 18.76 | 821-22-064-10-001-101 ED8198-XX-ND 9.90 A7 
5 64 .197 (5.00) .055 (1.40) ED8199-64-ND 23.19 21.54 18.78 | 821-22-064-10-002-101 02 ~ 64 ED8199-XX-ND 9.92 A7 
.217 (5.51) .055 (1.40) ED8200-64-ND 23.21 21.55 18.79 | 821-22-064-10-003-101 ED8200-XX-ND 9.95 A7 
.236 (5.99) .055 (1.40) ED8201-64-ND 23,22 21.57 18.80 | 821-22-064-10-004-101 ED8201-XX-ND 9.95 A7 
Double Row PCB - Series 823 Fig. 6 — Double Row PCB - Series 823 
.137 (3.48) .055 (1.40) ED8175-72-ND 25.73 23.89 20.83 | 823-22-072-10-000-101 ED8175-XX-ND 10.94 35 
177 (4.50) .055 (1.40) ED8176-72-ND 25.75 23,92 20.85 | 823-22-072-10-001-101 ED8176-XX-ND 10.94 35 
6 72 .197 (5.00) .055 (1.40) ED8177-72-ND 25.77 23,93 20.87 | 823-22-072-10-002-101 yas i ED8177-XX-ND 10.97 35 
.217 (5.51) .055 (1.40) ED8178-72-ND 25.79 23.95 20.88 | 823-22-072-10-003-101 ED8178-XX-ND 10.99 35 
.236 (5.99) .055 (1.40) ED8179-72-ND 25.81 23.97 20.90 | 823-22-072-10-004-101 ED8179-XX-ND 10.99 35 
HOW TO ORDER — 4 EASY STEPS ED . -ND 
How do! order an ED8111-63 header with 63 pins? Call Digi-Key for pricing, ; ae 
or determine the cost yourself, following the steps below. Series Number onbesited Fils 
How to Order — In 4 Easy Steps Our Example Your Digi-Key 
Part Number 
Step 1. Select needed “Digi-Key Part Number’ and number of pins desired ..................2220005+ ED8111-63-ND ED. __—-__ -ND 
Step 2. Begin with appropriate “Base Price” of your selected Part Number (refer to chart)........... 8.50 
Step 3. Multiply the number of pins you desire by “Pin Adder” of your selected Part 
Number (refer 16: Chait) ¢ cisscesswcascrssvearcers sunielenss seaweeronin eel teadesseeumnande pease 63 x .15 = 9.45 _xX_ =_ 
Step 4. Add Step 2 and Step 3 together for Final Cost! ............ cc cece cece cence ence teen ee eeaees Your Cost = $17.95 Your Cost=$_ 


Note: For quantities of 10 or more, call Digi-Key. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
460 1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Single In-Line Strip Sockets — Solder Tail and Solderless 


MATERIALS: Voltage: 100 VRMS/150VDC * Contact Resistance: 10mQ maximum * Insulation Resistance: 10,000MQ 
¢ Insulator Body: Glass filled thermoplastic polyester, self-extinguishing rated UL 94V-O; color black; minimum « Dielectric Strength: 1000 VRMS minimum * Maximum Capacitance: .8pF (Series 7000, 7400); 
resistant against detergents, mineral acids, solvents, greases and oils (short time) * Receptacle (sleeve): 1pF (Series 7100, 7200, 7500, 7600) 


Screw machined brass, plated 200u” tin-lead; (ROHS Compliant: 200u” tin) * Pin: Screw machined brass ENVIRONMENTAL DATA: Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C « Vibration: 10-2000Hz, 15 


with 10u” gold plating * Contact: Stamped beryllium-copper, plated 30u” gold * Mechanical Life: 100 cycles 


minimum 


ELECTRICAL DATA: « Rated Current: 1A (Series 7000, 7400); 3A (7100, 7200, 7500, 7600) 


Fig. 1 — Standard Solder Tail 
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Fig. 2 — Low Profile Socket 
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grams * Shock (no elect. discontinuity greater than 1ps): 150 grams ¢ Solderability: IEC 68-2-20Ta. 


¢ Resistance to Soldering Heat: IEC 68-2-20, 260°C, 5s * Resistance to Atmosphere Corrosion: IEC 


*Rated 68-2-42 and 43 


Fig. 3 — Socket Strip 
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Fig. 4 — Low Profile Pin Header 
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Fig. 5 — Pin Header Strip 
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No.of | Dimension A Plating Digi-Key Pricing Mill-Max Digi-Key Base Pin 
Fig. Pins Inch (mm) Sleeve/Pin Clip Part No. 1 10 100 Part No. Part No. Price Adder 
Strip Sockets, Solder Tail 
200” Sn/Pb ED7064-ND 3.65 32.64 268.80 310-93-164-41-001000 ED70xx-ND 1.35 04 
1 64 6.4 (162.56) 30” Au 
200” Sn ED6264-ND0 NEW! 3.83 34.27 282.24 310-43-164-41-001000 ED62xx-ND) NEW! 0.88 04 
Single Row Sockets, Straight Solder Tail 
1 64 6.4 (162.56) 10” Au 30p” Au ED7464-ND 5.71 51.05 420.42 310-13-164-41-001000 | ED74xx-ND 1.29 04 
Single Row Sockets, Low Profile 
2 36 3.6 (91.44) 200” Sn/Pb 30u" Au ED7636-ND 4.24 37.89 312.06 801-93-036-10-012000 ED76xx-ND 1.40 07 
200” Sn ED6536-ND0 NEW! 4.48 40.11 330.33 801-43-036-10-012000 ED65xx-ND) NEW! 1.60 .09 
Single Row Pin Sockets, Straight Solder Tail 
3 50 5.0 (127.00) 200” Sn/Pb 30u" Au ED7150-ND 6.19 55.36 455.91 801-93-050-10-001000 ED71xx-ND 1.65 .08 
200” Sn ED6350-ND) NEW! 6.54 58.47 481.53 801-43-050-10-001000 ED63xx-ND) NEW! 2.52 09 
Single Row Pin Headers, Low Profile 
4 64 6.4 (162.56) 10” Au = ED7564-ND 7.1 63.62 523.95 800-10-064-10-002000 | ED75xx-ND 1.83 07 
Single Row Pin Headers, Straight Solder Tail 
5 64 6.4 (162.56) 10” Au = ED7264-ND 7.35 65.74 541.38 800-10-064-10-001000 | ED72xx-ND 1.96 07 
RoHS Compliant 
Single In-Line Sockets — Solderless Press Fit, Compliant Tail 
Features: 
Unique compliant tail pins conforms to .040” +.003” (1.02mm +08mm) finished hole diameter without stressing inner layers. 099 oreo ae 
Application of Compliant Tail Pins: an a (2.51) : r : ee 
Mill-Max’s patented (Patent No. 4,799,904) compliant tail features precision machined pins that are hollow and slotted to conform to a .040” a A 110 iz 
+.003” (1.02mm +08mm) diameter PTH. As the pin is inserted, the slot compresses to fit the PTH, thus avoiding damage (see illustration). | (2.79) (4.39) 
The pin’s tail has fine serrations that form a perfect “gas tight” connection that doesn’t require soldering, and since the pin doesn’t 1 
damage the hole, compliant tail sockets and connectors can be easily replaced. * 7 "476 
| (4.47) 
No.of] Dim. A Plating Digi-Key Pricing Mill-Max Digi-Key boo ota30 
Pins | Inch(mm) | Sleeve/Pin Clip Part No. 1 10 100 Part No. Part No. (2.29 or 3.30) 
64 | 6.4(162.56) |200u"Sn/Pb] soy" Au | ED7364-ND 7.69 68.80 566.58 | 346-93-164-41-013000 | ED73xx-ND 2.42 07 -097-.043 (.94-1.09) Dia. plated thru hole 
64 6.4 (162.56) 200” Sn 30p” Au ED6464-ND0 NEW! 7.98 71.43 588.21 | 346-43-164-41-013000 | ED64xx-ND0 NEW! 2.79 09 ©: -018 (.46) slot 
4 RoHS Compliant 
HOW TO ORDER — 4 EASY STEPS ED -ND 
How do! order an ED7036 header with 36 pins? Call Digi-Key for pricing, or : F : 
3 e Series Number of Desired Pins 
determine the cost yourself, following the steps below. 
Your Digi-Key 
How to Order — In 4 Easy Steps Our Example 
¥ P iP Part Number 
Step 1. Select needed “Digi-Key Part Number” and number of pins desired ED7036-ND ED___—-ND 
Step 2. Begin with appropriate “Base Price” of your selected Part Number (refer to chart)... 83 
Step 3. Multiply the number of pins you desire by “Pin Adder” of your selected Part 
INUMIDer (OTST TO CHAM wciac.caacede end Denadseaeeed Reed raseanae euke cee Dees andinaamad aie teounnad 36 x .03 = 1.08 _x_o= 
Step 4. Add Step 2 & Step 3 together for Final Cost!......... 0... c ccc eee c eee ence eee eee eee een aes Your Cost = $1.91 Your Cost = $ 


Note: For quantities of 10 or more, call Digi-Key. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 461 


MILL-MAX Pin Receptacles and P.C. Pins 


Mounting Dimensions Mounting Dimensions 
Hole Inch (mm) Digi-Key Pricing Hole Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Fig. Diameter A B Cc D Part No. 10 100 1,000 Fig. Diameter A B c D Part No. 10 100 1,000 
015” - .021” (.38mm - .53mm) Pin Diameter 025” — .037” (.64mm - .94mm) Pin Diameter — RoHS Compliant 
1 | .036(91) | 138 (3.51) .155 (3.94) .034(.86) .058 (1.47) |ED5036-ND 245 1836 122.40 15 | .061 (1.55) | 165 (4.19) .200(5.08) .057 (1.45) .078 (1.98) |ED90070-ND 3.28 2460 164.00 
2 | .040(1.02) | .120(3.05) .136 (3.45) .038(.97) .055 (1.40) | ED5037-ND 94 7.05 47.00 16 | 042 (1.07) | .180 (4.57) .320(8.13) .040(1.02) .078 (1.98) | ED90074-ND 4.53 33.96 226.40 
2 | .040 (1.02) | .150(3.81) .170(4.32) .038(.97) .055 (1.40) | ED5038-ND 96 7.23 48.20 16 | .042 (1.07) | .180 (4.57) .397 (10.08) .040(1.02) .078 (1.98) | ED90075-ND 4.65 34.89 232.60 
3 | 041 (1.04) | 124 (3.15) 1403.56) .038(.97) .055 (1.40) |ED5039-ND 179 13.44 89.60 037” - .043” (.94mm - 1.09mm) Pin Diameter 
3 | 041 (1.04) | 154 (3.91) .170 (4.32) .038(.97) .055 (1.40) | ED5040-ND 181 1359 90.60 17 | 074 (1.80) | 127 (3.23) .150(3.81) .069(1.75) .090(2.29) |ED5019-ND 252 1890 126.00 
4 | .040(1.02) | 127 (8.23) 146 (3.71) .038(.97) .055(1.40) |ED5046-ND 1.07 804 53.60 037” - .043” (.94mm - 1.09mm) Pin Diameter — RoHS Compliant 
5 | .040(1.02) | .140 (3.56) .160 (4.06) .038(.97) .056 (1.42) |EDS041-ND 2.74 2058 137.20 i7_| 074 (1.80) | 127 (3.23) .150 (3.81) .069(1.75) .090 (2.29) |ED90084-ND 3.00 2250 150.00 
015” - .021” (.38mm - .53mm) Pin Diameter — RoHS Compliant .032” - .046” (.81mm - 1.17mm) Pin Diameter 
1 | .036(91) | 138 (3.51) .155 (3.94) .034(.86) .058 (1.47) |ED90094-ND 272 20.40 136.00 18 | 075 (1.91) | 180(457) .206 (5.23) .072(1.83) .090(2.29) |EDS016-ND 243 1824 121.60 
2 | .040 (1.02) | .120 (3.05) .136 (3.45) .038(.97) .055 (1.40) | ED90095-ND 2.38 17.85 119.00 19 | 075 (1.91) | 125 (3.18) .221 (5.61) .072 (1.83) .090 (2.29) |ED5018-ND 4.42 3312 220.80 
2 | .040 (1.02) | .150(3.81) .170(4.32) .038(.97) .055 (1.40) | ED90096-ND 1.25 9.36 62.40 20 | .067 (1.70) | .200 (5.08) .324 (8.23) .065 (1.65) .125(3.18) |ED5021-ND 4.85 36.39 242.60 
3 | 041 (1.04) | .124 (3.15) .140(3.56) .038(.97) .055 (1.40) |ED90097-ND 3.25 24.36 162.40 21 | .076 (1.93) | .180 (4.57) .206 (5.23) .071 (1.80) .090 (2.29) | ED5017-ND 286 21.45 143.00 
3 | .041 (1.04) } 154 (3.91) .170 (4.32) .038(.97) .055 (1.40) |£D90098-ND 3.29 24.66 164.40 22 | .091 (2.31) | .220(5.59) 253 (6.43) 088 (2.24) 120 (3.05) | ED5013-ND 3.25 24.39 162.60 
4 | .040(1.02) | 127 (3.23) 146 (3.71) .038(.97) .055(1.40) |ED90104-ND 254 19.08 127.20 23 | .089 (2.26) | .220(5.59) .317 (8.05) .085 (2.16) 125 (3.18) |ED5014-ND 5.70 42.72 284.80 
5 | .040(1.02) | .140(3.56) .160(4.06) .038(.97) .056 (1.42) |ED90099-ND 3.03 22.71 151.40 24 | .087 (2.21) | 195 (4.95) .236 (5.99) .085 (2.16) 125 (3.18) | ED5012-ND 4.37 32.76 218.40 
-015” ~ .025” (.38mm - .64mm) Pin Diameter 25 | .087 (2.21) | 130 (3.30) .236 (5.99) .085 (2.16) .125(3.18) |EDS011-ND 3.18 23.82 158.80 
6] 051150) | 205 (621) 248 (630) 049 (124) 068 (1.60) [EDSOAE-ND 2411809 10060 26 | .089 (2.26) | 131 (3.33) .250 (6.35) .080 (2.03) .110(2.79) |ED5028-ND 4.48 33.60 224.00 
7 | .053.(1.35) | 135 (3.43) .160 (4.06) .051 (1.30) .072 (1.83) |ED5042-ND 2.72 20.43 136.20 1032" = .046" [-81mm = 1.17mm) Pin Diameter — RoHS Compliant 
8 | 057 (1.45) | 142/361) 161 (4.09) .055 (1.40) 072 (1.83) |eDs044-ND 120 903 60.20 18 | 075 (1.91) | 180(457) .206 (5.23) .072 (1.83) .090(2.29) |ED90081-ND 3.09 2316 154.40 
9 | 057 (1.45) | 150(381) 170(4.32) 053 (4.35) 072 (1.83) |EDS004-ND 178 1332 88.80 19 | .075 (1.91) | 125 (3.18) .221 (5.61) .072 (1.83) .090 (2.29) |ED90083-ND 5.10 38.28 255.20 
10 | .061 (1.55) | 1503.81) .180(4.57) .058 (1.47) .080 (2.03) |ED5043-ND 1.44 1080 72.00 . a pia pee poten pee iG ne ae pet 
—— - 076 (1. 180 (4.57) .206 (5.23) .071 (1.80) .090 (2. 7 5 ; 76. 
sOTS5 = 2083) (28mm =icesrum) Fini Diameter = Rote Compliant 22 | .091 (2.31) | .220 (5.59) .253 (6.43) .088 (2.24) .120(3.05) |ED90078-ND 5.41 40.56 270.40 
8 | .051 (1.30) ) 205 (5.21) 248 (6.30) .049(1.24) 0631.60) /ED90103-ND 2.91 21.84 145.60 | [537 ggg (2.26) | .220(5.59) .317 (8.05) .085 (2.16) .125 (3.18) | ED90079-ND 6.79 60.91 339.40 
7 | 053 (1.35) | .135 (3.43) 160 (4.06) .051 (1.30) .072 (1.83) |ED90100-ND 3.10 23.25 155.00) | 54 | og7 (2.01) | 195 (4.95) .236 (5.99) .085 (2.16) 125 (3.18) |ED90077-ND 5.26 39.48 263.20 
8 | 057 (1.45) | .142 (3.61) 161 (4.09) .055 (1.40) 072 (1.83) |ED90102-ND 1.60 11.97 79.80) | 55 | og7 (2.01) | 130 (3.30) .236 (5.99) .085 (2.16) .125 (3.18) |ED90076-ND 4.10 30.75 205.00 
9 | 057 (1.45) | 150 (3.81) .170 (4.32) .053 (1.35) .072 (1.83) | ED90069-ND 3.42 25.62 170.80 26 | .089 (2.26) | .131 (3.33) .250(6.35) .080 (2.03) .110(2.79) |ED90088-ND 5.47 41.04 273.60 
10 | .061 (1.55) | .150(3.81) .180 (4.57) .058 (1.47) .080(2.03) |ED90101-ND 1.93 14.49 96.60 0407 2050" (1.02mi = 1:27mmn) Pin Diameter 
+022" - .032” (.56mm - .81mm) Pin Diameter 27 | 102 (2.59) | .260(6.60) .290(7.37) .100(2.54) .118(3.00) |ED5024-ND 3.15 23.64 157.60 
41] .060 (1.52) | .170 (4.32) .294 (7.47) .058 (1.47) .094(2.39) JEDS015-ND 4.34 32.52 216.80 28 | 103 (2.62) | .260(6.60) .290 (7.37) .088 (2.24) .118 (3.00) |ED5023-ND 4.82 36.15 241.00 
12 | .063 (1.60) | .233 (5.92) .259 (6.58) .060 (1.52) .077(1.96) |EDS5008-ND 2.62 19.62 130.80 -040” ~ .050” (1.02mm ~ 1.27mm) Pin Diameter — RoHS Compliant 
13. | .071 (1.80) | .210 (5.83) 250 (6.35) .068 (1.73) .093 (2.36) |EDSOO6-ND 2.39 17.94 119.60) [57] 492(2.59) | .260(6.60) .290(7.37) .100 (2.54) .118(3.00) JED90087-ND 5.47 41.01 273.40 
14 | .076 (1.93) | .185 (4.70) .206 (5.23) .073 (1.85) .090 (2.29) |EDSO07-ND 2.34 17.52 116.80 28 | 103 (2.62) | .260(6.60) .290(7.37) .088 (2.24) .118(3.00) |ED90086-ND 5.89 44.19 294.60 
-022” - .032” (.56mm - .81mm) Pin Diameter — RoHS Compliant .048” - .064” (1.22mm - 1.63mm) Pin Diameter 
11 | 060 (1.52) | .170 (4.32) .294 (7.47) .058 (1.47) .094 (2.39) | ED90080-ND 6.32 47.40 316.00 29 | 102 (2.59) | .180(4.57) .213 (5.41) .098 (2.49) .120(3.05) ]ED5029-ND 3.89 29.16 194.40 
12 | .063 (1.60) | .233 (5.92) .259 (6.58) .060(1.52) .077(1.96) |ED90073-ND 4.47 33.54 223.60 30 - 267 (6.78) .530 (13.46) .103 (2.62) .141 (3.58) |ED5032-ND 814 61.08 407.20 
13 | .071 (1.80) | .210 (5.33) .250 (6.35) .068 (1.73) .093 (2.36) |ED9O071-ND 4.30 32.22 214.80 31 | 108 (2.74) | 134 (3.40) .250 (6.35) .102 (2.59) .136 (3.45) |ED5031-ND 4.49 33.66 224.40 
14 | .076 (1.93) | .185 (4.70) .206 (5.23) .073 (1.85) .090(2.29) |ED90072-ND 2.95 22.11 147.40 .048” — .064” (1.22mm - 1.63mm) Pin Diameter — RoHS Compliant 
025” ~ .037” (.64mm - .94mm) Pin Diameter 29 | 102 (2.59) | .180(4.57) .213 (5.41) .098 (2.49) .120(3.05) ]ED90089-ND 4.83 36.21 241.40 
15 | .061 (1.55) | .165 (4.19) .200 (5.08) .057 (1.45) .078 (1.98) |EDS005-ND 2.77 20.79 138.60 30 = 267 (6.78) .530 (13.46) .103 (2.62) .141 (3.58) |ED90091-ND 10.38 77.85 519.00 
16 |) .042 (1.07) | .180 (4.57) .320(8.13) .040 (1.02) .078 (1.98) |ED5009-ND 267 20.01 133.40 31 | 108 (2.74) | 134 (3.40) .250 (6.35) .102 (2.59) .136 (3.45) |ED90090-ND 5.51 41.31 275.40 
16 | .042 (1.07) | .180 (4.57) .397 (10.08) .040 (1.02) .078 (1.98) |EDS010-ND 3.92 29.43 196.20 (Continued) 
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MILL-MAX: Pin Receptacles and P.C. Pins (cont) 
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Mounting Dimensions Mounting Dimensions 
Hole Inch (mm) Digi-Key Pricing Hole Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Fig. Diameter A B Cc D Part No. 10 100 1,000 Fig. Diameter A B Cc D Part No. 10 100 1,000 
.065” - .082” (1.65mm - 2.08mm) Pin Diameter 040” (1.02mm) Pin Diameter — RoHS Compliant 
32_| .144 (3.66) | .340 (8.64) .412(10.46) .142 (3.61) .188 (4.78) | EDS5035-ND 7.89 59.16 394.40 40 | .043 (1.09) | .082 (2.08) .257 (6.53) .040(1.02) .070(1.78) |ED5058-ND 3.92 29.40 196.00 
-065” - .082” (1.65mm - 2.08mm) Pin Diameter — RoHS Compliant 
32 | 144 (3.66) | .340 (8.64) 412 (10.46) 142 (3.61) .188 (4.78) | ED90093-ND 11.63 87.21 581.40 Dimensions Inch (mm) Digi-Key Pricing 
084” — 102” (2.13mm - 2.59mm) Pin Diameter Fig.| A B c D Part No. 10 100 1,000 
33 | 144 (3.66) | 415 (10.54) 465 (11.81) .142 (3.61) .188 (4.78) |ED5034-ND 9.40 70.47 469.80 Modular Spring Contacts — RoHS Compliant 
084” — 102” (213mm - 2.59mm) Pin Diameter — RoHS Compliant 098 (2.49) 137 (3.48) .039 (.991) = £D9000-ND 3.41 28.06 190.38 
106 (2.69) 177 (4.50) .055 (1.40) = £D9001-ND 3.41 28.08 190.52 
33 | 144 (3.66) | 415 (10.54) 465 (11.81) 142 (8.61) 188 (4.78) | ED90092-ND 1360 102.03 680.20) | 41 | “195 (69) 197 (6.00) 055 (1.40) _ BRIT At oat 490.81 
+008" = 013" (-20 mm - .33 mm) Pin Diameter — RoHS Compliant 106 (2.69) .217(5.51) .055 (1.40) — | £D9003-ND 342 28.14 190.95 
34 | .027 (0.69) | .053(1.35) .250(6.35) .012(.30) .026(.66) | ED5062-ND 14.80 111.03 740.20 106 (2.69) 236 (5.99) .055 (1.40) = £D9004-ND 342 2814 190.95 
015” - .025” (.38mm - .64mm) Pin Diameter 42 | 042 (1.07) 348 (8.84) .055 (1.40) _.052 (1.32) | ED9008-ND 343 28.27 «191.81 
.055 (1.40) | .200 (5.08) .700 (17.78) — .072 (1.83) |ED5001-ND 3.19 23.91 159.40 43 | .042 (1.07) .692 (17.58) 054 (1.37) = ED9009-ND 4.97 40.93 277.73 
35 | .055(1.40) | .200(5.08) .560 (14.22) = .072 (1.83) |ED5002-ND 2.86 21.48 143.20 -198 (5.03) .255 (6.48) .055 (1.40) = ED5063-ND 5.94 44.55 297.00 
.055 (1.40) | .200(5.08) .460(11.68) — 072 (1.83) |ED5003-ND 2.72 20.43 136.20 198 (5.03) .275 (6.99) .055 (1.40) - ED5064-ND 5.95 44.61 297.40 
015” —.025” (.38mm ~.64mm) Pin Diameter — RoHS Compliant 198 (5.03) .295 (7.49) .055 (1.40) = £D5065-ND 595 44.64 297.60 
198 (5.03) .315 (8.00) .055 (1.40) _ £D5066-ND 596 44.67 297.80 
.055 (1.40) | .200(5.08) .700(17.78) —  .072(1.83) | ED90066-ND 4.00 30.00 200.00 a4 (198 5.09) 995 (851) 055 (1.40) 7 BIGaAPAD B06. MATa 30820 
35 | .055 (1.40) | .200(5.08) .560(14.22) — — .072(1.83) | ED90067-ND 359 26.94 179.60 “498 (5.03) 350 (8.89) 055 (1.40) = FD5068-ND 596 4473 298.00 
.055 (1.40) | .200 (5.08) .460 (11.68) = .072 (1.83) | ED90068-ND 3.38 25.35 169.00 198 (5.03) .370 (9.40) 055 (1.40) = ED5069-ND 5.97 44.76 298.40 
025” (.64mm) Pin Diameter — RoHS Compliant 198 (5.03) .390 (9.91) .055 (1.40) = £D5070-ND 597 44.76 298.40 
ge | 035-89) | .047 (1.19) .260 (6.60) .025(.64) .062 (1.57) | EDS055-ND 1.70 12.72 84.80 198 (5.03) 410 (10.41) .055 (1.40) _ £D5071-ND 5.98 44.88 299.20 
035 (.89) | .078 (1.98) .291 (7.39) .025(.64) .062(1.57) |ED5056-ND 94 7.05 47.00 198 (5.03) 430 (10.92) _.055 (1.40) = £D5072-ND 5.99 44.94 299.60 
37_| -043 (1.09) | .076(1.93) .201 (5.11) .025(.64) 062 (1.57) | EDSO53-ND 1.67 12.51 83.40 45 | 042 (1.07) 297 (7.54) _.0275 (0.70) = £D5073-ND* 826 61.98 413.20 
043 (1.09) | .107 (2.72) .232 (5.89) .025(.64) .062(1.57) |ED5054-ND 93 6.99 46.60 | | 46 | .042(1.07) .320(8.13) 055 (1.40) 200 (5.08) | ED8186-ND 417 34.34 232.99 
040” (1.02mm) Pin Diameter — RoHS Compliant 042 (1.07) .206 (5.23) .039 (0.99) .069 (1.75) | ED8180-ND 378 ©3442 211.19 
.043 (1.09) | .047(1.19) .221 (5.61) .040(1.02) .070(1.78) |ED5047-ND 1.01 7.56 50.40 442 (1.07) 248 (6.25) 055 (1.40) 089 (1.75) ene Sree ee NL 
47 | .042 (1.07) .266 (6.76) .055 (1.40) .069 (1.75) | ED8182-ND 3.79 3419 211.61 
a .043 (1.09) | 102 (2.59) .252 (6.40) .040(1.02) .070(1.78) |ED5048-ND 1.07 8.04 53.60 ‘042 (1.07) 286 (7.26) .055 (1.40) 069 (1.75) | £D8183-ND 379 3123 211.90 
.043 (1.09) | 102 (2.59) .290(7.37) .040(1.02) .070(1.78) | ED5050-ND 1.15 8.64 57.60 .042 (1.07) .305 (7.75) .055 (1.40) .069 (1.75) | ED8184-ND 379 31.25 212.04 
043 au 09) | .102 (2.59) 402 (10.21) .040(1.02) .070(1.78) |ED5052-ND_ 141 10.59 70.60 48 | 042 (1.07) .212 (5.38) 090 (2.29) .115 (2.92) | ED8185-ND 4.83 39.80 270.04 
39 282 (7.16) .588 (14.94) .040(1.02) .105 (2.67) |ED5061-ND 6.80 50.97 339.80] x Double Action 


Zig Zag Socket 


Double row staggered strips will accommodate Single-in-Line Zig-Zag memory packages on high density boards, left 
stackable. 


ie HA ner — (1.22) Insertion Characteristics: 4-finger low force 
047 (1.19) Plating: Sleeve (Pin) — 200," Sn.; Contact (Clip) — 30" Au 
400 mari ©o0 cee 
eH, Ye 1 (4-93) aa ; F 
No. of Insulator Digi-Key Price Each Mill-Max 
Fla ise ee sepals Lb oar (1.19) Pins Body Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
20 Left Stackable £D2220-ND 2.43 1.69 1.36 17 98 410-93-220-10-001 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 463 


® A . 
ARI ES Open Frame Machine Vertisockets 
(2) ELECTRONICE, inic. Pin Collet Sockets Vertical Mount 
-300 
1.C. Sockets Specifications: * Contacts: Collet: Beryllium copper with 10p" gold .400 (7.62) ; 
plating; Body: Brass ¢ Collet accepts .014’-.022” (.38mm-.56mm) (10.16) Pins- .030 (0.76) 028 (65) 
ual Leaf Tin Plated Wire Wrap diameter round leads . Platform: Glass-filled thermoplastic, UL94V-0 025 (.64) 5-5 + : square 
D * Compatible with automatic insertion equipment ¢ Collet is 10p" ae square | -100 
Contacts: Phosphor bronze CA510 gold plated Ala & iN Sles4) q 
Contact Finish: Tin plating 200u" minimum | a | > | ¢ q p 
LT '.g8o* i 4 
No. of| Digi-Key Pricing -300 (9.65) : Gen) 1407) 265 (6.73) 
Pins | Part No. 1 25 100 = -500-1,000 2,500 (7.62) (3.18) : (3.56) "7-265 (6.73) 
8 [C8108-ND 1.89 3988 154.12 63463 1178.60 1087.94/M ND — ” ND — : 
14 |C8114-ND 266 56.32 217.69 896.36 1664.67 1536.62/M A117-ND ~ A121-ND A122-ND - A125-ND 
16 |C8116-ND 295 62.37 241.07 992.65 1843.49 1701.68/M Features: * Restricted entry for contact protection »* Maximum 
18 |C8118-ND 3.07 64.96 251.06 1033.79 1919.89 1772.21/M electrical contact- « Accepts standard LEDs, incandescent displays 
wlegetig i sous as et uae Ste rete intent dry lel eae 
28 |C8128-ND 541 114.35 441.96 1819.85 3379.73 3119.75/M Pin Centers | No. of | Dim. “X” | Digi-Key Pricing ones platings MON gold Ber MIL-@:AS204 Geer 0it esos 
40 |C8140-ND 7.78 164.62 636.27 2619.92 4865.57 _4491.30/M Inch (mm) | Pins | Inch(mm) | Part No. 1 25 ~— 100 QOQN-290; 100y tin plating per MIL-T-10727 over S0u1 nickel per 
2 300 (7.62) | 8 400 (10.16) | A400-ND 59 13.50 30.61 QQN-290 * Socket: Glass-filled thermoplastic 
Dual Leaf Gold Inlay Wire Wrap 300 (7.62) | 14 | .700(17.78)/A401-ND 78 18.00 40.82 
parca svoniaots Coppel alley wee iene 300 (7.62) | 16 | .800(20.32) |A402AE-ND 89 20.55 46.60 me ACh Dimension Al Digi-Key Pricing 
‘ontact Finish: Gold inlay 501" over 50p" nickel interliner 7 H 
.300 (7.62) | 18 -900 (22.86) | A403AE-ND 1.10 25.35 57.48 Pins| Inch (mm) | Description | Inch (mm) | Part No. 1 25 
No. of [Digi-Key Pricing -300 (7.62) | 20 | 1.000 (25.40) |ASOAREND) 99 22.95 52.04 8 | 300(7.62)| Gold Plated | .45(11.43) | A117-ND 4.49 98.78 
Pins | Part No. 1 25 100 500 1,000 2,500 300 (7.62) |_ 24 | 1.200 (30.48) |A405-ND_ 1.24 28.73 65.14 14 | .300(7.62)| Gold Plated ) .75(19.05) | A118-ND 5.33 117.26 
e caine ND ae 46.81 ioe a a ee re 400 (10.16) | 22 | 1.100 (27.97) | A406-ND 1.46 29.81 90.14 16 | .300 (7.62) | Gold Plated | .85(21.59) | A119-ND 6.93 152.46 
1 65 77.14 04 1227. 79.16 3. 7 = 7 
16 |c116-ND 418 8839 34162 140669 261242 0411.47/M 400 (10.16) | 24 | 1.200 (30.48) | A407-ND 1.66 33.86 102.38 8 |.600 (15.24) Gold Plated A466-ND 5.67 119.07 
18 |c9118-ND 463 9790 37840 155812 289366 2671.07/M 600 (15.24)] 24 | 1.200 (30.48) |A408-ND 1.22 27.51 66.84 14 | .300 (7.62) | Tin Plated | .75 (19.05) | Ai20-ND 3.97 87.23 
20 |C9120-ND 512 108.30 418.58 1723.56 3200.90 2954.68/M 600 (15.24) | 28 | 1.400 (35.56) | A409AE-ND 1.45 32.83 79.76 16 | 300 (7.62) | Tin Plated | .85(21.59) | A121-ND 5.38 118.42 
i lisued® $i ash Se Maw Sete Magu| | [amszn] x |seoqce saewn 1s as ou) | ATS aaoms| aerag| aura 10 
- ). if - df is tt ‘ollet Contacts | .| | x 
28 |C9128-ND 721 15246 589.29 2496.47 4506.30 415967/M 600 (15.24) ) 40 | 2.000 (50.80) | A411-ND 1.93 43.61 105.95 16 | 300 (7.62) |Collet Contacts | 795 2019) M25-ND 851 187-41 
40 |C9140-ND 9.95 210.49 813.56 3349.96 6221.36 5742.80/M 600 (15.24) | 48 | 2.400 (60.96) |A412-ND 2.50 56.56 137.41 8 |.600 (16.24)] Gold Plated M64ND 4.44 93.19 
: : : i : 200 (5. ‘old Plate =- 5 5.33 93 
inves 900 (22.86) | 50 | 2.500 (63.50) |A413-ND 3.31 67.67 204.59 40 | 2005.08) | Gold Plated AMBS-ND 5.33 1119 
Pin #1 y er | -900 (22.86) | 64 | 3.200 (81.28) | A414-ND 4.22 86.34 261.05 
ptional 
ft tach fn pray Preload Cont Cover e 
i saa DIP Headers and Covers heel A 
+ [cal (ul 0 as Horizontal Mount 
100(2.54) 3 Order Headers and Covers Separately 
Ty Te f pee) 300 (7-62) Fp Pins- 
al yp. Tol. 
Y Non-cumulative & Sr 28845 020 om 
fn 115(2.82)f] (6-60) fe 51) 
120(3.05) elie = 
faut Open 270(6.86) aaah : 1 fa 300 (7.62 at 
Entry £ 
020 |" ly 280 H ce _——— a 8. ze 
(0.81) (6.35) (14) ey a A ze 300 (76) 
: 5 ‘ 
‘ +aeah ce oertest) No. | DIP Cover Selection Guide - Inch (mm) 125 (3.18) (10.16) 
¥ (3 Level Wrap) of | Header Pricing 27 a5il 65 90 
x -ND - 7 -ND - a 
Pins|PartNo. 1 25 (6.86) (12.95) (16.51) (22.86) A126-ND — A129-ND A130-ND - A132-ND 
“W425 “W"Max. “413 “y" 495 8 | A01-ND = 1.11 24.26 A105-ND = = — Features: * Restricted entry for contact protection * Maximum 
Pins Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) 14 | AIO2AE-ND 1.56 34.18 A106-ND A107-ND A108-ND A109-ND electrical contact * Accepts standard LEDs, incandescent displays 
4 4 q | | and large .5” (12.70mm) and .6” (5.24mm) high displays 
16 | A103-ND 1.69 36.96 AN10AE-ND A111-ND A112-ND A113-ND 
8 465 (11.81) 400 (10.16) 300 (7.62) na 18 |A133-ND 1.89 41.37 A137-ND = = = Specifications: * Contacts: Grade A spring tempered phosphor 
14 765 pepe rare a eel an ie) 20 | AIO4AE-ND 202 44.10 AM14-ND a a bronze »* Plating: 10y gold per MIL-G-45204 over 50y nickel per 
16 .865 (21.97 00 (10.16 .300 (7.6 -400 (10.16) QQN-290; 100p tin plating per MIL-T-10727 over 50p nickel per 
18 | .965 (24.51) | .400(10.16) | .300(7.62) | .400 (10.16) 24 | AI34-ND* 2.47 54.02 AN38-ND AN3-ND QQN-290 '* Socket: Glass-flled thermoplastic 
20 | 1.065 (27.05) | .400 (10.16) | .300 (7.62) | .400 (10.16) 2B BIS Nba 280 63.42 AI40-ND = F 
22 | 1.180 (29.97) | .500 (12.70) | .400 (10.16) | .500 (12.70) 40_[A136-ND* 3.83 83.79 AI42ND = = No. 
24 1.280 (32.51) | .700 (17.78) | .600 (15.24) 500 (12.70) * 600 Pin Spacing of Pin Centers | Dimension A | Digi-Key Pricing 
28 1.480 (37.59) | .700 (17.78) | .600 (15.24) | .500 (12.70) : Pins | Inch(mm) | Inch(mm) | Part No. i 25 100 
40 | 2.080 (52.83) | .700 (17.78) | .600 (15.24) | .800 (20.32) 8 | .300(7.62) | .45(11.43) |A126-ND 3.70 81.46 251.87 
Cover 14 | .300(7.62) | .75 (19.05) |A127-ND 4.52 99.33 307.14 
Features: » Universal mounting and packaging capabilities * Contacts Part Number 45° pin 1 identification 16 | 300(7.62) | .85 (21.59) | A128-ND 4.91 108.02 334.01 
accommodate .015” (.38mm) through .021” (.53mm) rectangular or round A105-ND, A106-ND 115 (2.92) 20 | .300 (7.62) | 1.05 (26.67) | A129-ND 6.04 132.83 410.71 
dual-in-line leads _* Wire wrap posts held to true position of .015” (38mm), A107-ND - A111-ND cm 24 | 600 (15.24) | 1.25 (31.75) | A130-ND 9.29 204.44 632.14 
providing a true position of .020” (.51mm) on boards for efficient automatic A112-ND, A113-ND 020 (51) >| 28 | .600 (15.24) | 1.45 (36.83) | A131-ND 10.42 229.30 709.01 
wire wrapping Specifications: Socket Body: UL94V-0 glass-filled polyester A114-ND Tt 7 40 | .600 (15.24) | 2.05 (52.07) | A132-ND 13.57 298.60 923.30 


Notes: Sockets meet requirements of Texas Instruments test specification 
TS-0003 and test report TR-0001. Accommodates standard (C) leads up to 
.001” x .018” (.03mm x .46mm). Sockets are capable of being automatically 
or simultaneously wire wrapped. 


4-Pin Oscillator Sockets 


=e 
165 


edn 
95 (4.19) 
837 seat : 
vr ¥(3.18) 
B 115 (2.92) 
+teooo0000] | 
.300 “400 
(7.62) (10.16) 
Gan poocoo? | 
(1.27)! -——A 


Specifications: * Socket Body: Blue UL94V-0 glass-filled polyester 
thermoplastic (PBT) * Pin Body Plating: 200 minimum tin per MIL-T-10727 
over 100 minimum nickel per QQ-N-290 * Contact Plating: 10 minimum 
gold per MIL-G-45204 over 50p minimum nickel per QQ-N-290 » Contact 
Current Rating: 3A * Operating Temperature: 105°C « Insertion Force: 180 
grams/pin; Withdrawal Force: 90 grams/pin; Normal Force: 140 grams/pin; 
based on a .018” (.46mm) diameter test lead »* Accepts leads .015"-.025” 
(.38mm-.64mm) in diameter, .100”-.146” (2.54mm-3.71mm) in length 


Dimensions - Inch (mm) | Digi-Key Price Each | Aries 
Size A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
Full | .600 (15.24) .700 (17.78) | A462-ND 55 47 38 |1107741 
Half | 300 (7.62) .400 (10.16) | A463-ND 55 47  .38 | 1108800 


A137- 


ND 


015m" G00 bo 


A138- 
A139- 
A140- 
A142- 


ND 
ND 
ND 
ND 


(38) j=—i8.20—] (8.08) 


Depth of Bathtub: .100 (2.54) 
Width of Bathtub: .500 (12.70) 


IC Pin 


Straightener 


$ 


A998-ND 
$29.65/1 
648.64/25 


ELECTRONICS, INC. 


Dip 
Extractor 


A999-ND 
$4.67/1 
$102.07/25 


A998-ND 

Anti-Static IC Pin 
Straightener: 

Straighten IC legs with 
one squeeze. Fits .300” 
(7.62mm) ICs in one 
side of the tool and .600” 
(15.24mm) ICs in the other 
side of the tool. Brings 
leads into tolerance of 
.320” (8.13mm) or .620” 
(15.75mm), respectively. 
Note: This tool does not 
straighten IC legs that are 
bent to such an extent that 
the pin-to-pin spacing is 
not .100” (2.54mm). 
A999-ND Dip Extractor: 
An extremely handy, low- 
cost tool for removing ICs 
from dip sockets. 


Vertical Socket 


For displays on .300” (7.62mm) centers, 14 pin 


These low-cost Vertisockets are recommended 
for high-volume vertical display mounting 
applications. 


Available in tin-plated only 


45° Pin 
TId 390 _ 250 
h@.91) (6.35) 
” 


Qu 
(3.81) 


360 
té 18) 


"300 400 100 Tf 025 

(7.62) (10.18) [esay 7] (0-54 
Digi-Key Pricing Aries 
Part No. 1 25 100 500 Part No. 
A116-ND 4.37 96.03 296.94 1310.02 | 14-810-90R 


More Product Available Online: www.digikey.com 


464 (1073) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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ELECTRONICS, INC. 


Lock / Eject DIP Sockets 


Pin-Line Sockets with 
“Break” Feature 


Wire Wrap 
.030(0.76) .200(5.08) 
.170(4.32) [| eee 


+120(3.05) 


Series X518 Collet Sockets 
with Solder Tail Pins 


Single Row 

“100 157 (4.0) 

(2.54) 100 ek | r 1, 
050 1 “GOGOOC/DOO . 
PH—PCCCCSROO Serr TY MET T 

(1.27) 154 (3.9) 


Features: * Can be cut to the number of pins desired to fit the 
application » Side-to-side and end-to-end stackable Specifications: 
* Socket Body: Black UL94V-0 nylon 4/6 »* Contact Current Rating: 
3A * Operating Temperature: Tin plating: 221°F (105°C); Gold plating: 
257°F (125°C) * Accepts leads .015”-.025” (.381mm-.635mm) in dia- 


Ejectorit ock Latch i 025(0.64) 
WW] e .09(2.28) {}.o20(0.51) 
4 Solder Tail 4 Roce) 
iy 7 tore SH OOCOS OoOO090 
2.50(63.5) — 
bc 
Features: ¢ Tin-plated Pin-Line sockets can be snapped apart into any 
No. Dimensions number of pins without damage or loss of pins. * Pin-Line sockets are 
of Inches (mm) low profile and used for mounting devices with .100” (2.54mm) spacing 
Pins A B Cc D E F 6 between pins. * Rows of socket strips may be mounted on any centers 
400 950 300 280 770 7.300 790 or side-by-side for -100” (2.54mm) grid or matrix patterns. Strips also 
14 (10.16) | (24.16) | (7.62) | (7.11) | (19.56) | (33.02) | (12.45) butt end-to-end and maintain .100” (2.54mm) spacing. 
400 1.050 | .300 | .280 870 1.540 490 = ; 
16 | (10.16) | (26.70) | (7.62) | (7.11) | (22.10) | (39.12) | (12.45) Meet pia Key : Bees rach ia 
.700 1.490 | .600 | .182 | 1.300 | 1.800 -460 : 
24 | (17.78) | (37.85) | (15.24)| (4.62) | (33.02) | (45.72) | (11.68) sooaer Tail i ea with Serew Machined = 5 
.700 1.690 | .600 | .182 | 1.500 | 2.000 -460 5 | . . 5 
28 (17.78) | (42.90) | (15.24) | (4.62) | (38.10) | (50.80) | (11.68) Wire Wrap Socket with Screw Machined Pin 
.700 1.890 | .600 | .182 | 1.700 | 2.200 -460 25 A209-ND 5.41 4.70 3.56 
32. | (17.78) | (48.00) | (15.24) | (4.62) | (43.18) | (55.88) | (11.68) 
i 700 | 2.290 | .600 | .182 | 2.100 | 2.600 -460 
(17.78) | (58.20) | (15.24)| (4.62) | (63.34) | (66.04) | (11.68) a é 
Pin-Line SIP Headers 
Fits Jumper 
No. of | Connectors, | Digi-Key Price Each Aries 
Pins such as: Part No. 1 25 100 | PartNo. 
14 IC Packages | A514-ND 3.03 2.43 1.72 | 14-C280-10 
16 | ICPackages | A516-ND 3.28 2.63 1.87 | 16-C280-10 -025(0.64) 
24 | IC Packages | A524-ND 4.58 3.66 2.60 | 24-C182-10 Ht H-060(1.52) 
28 IC Packages | A528-ND 4.85 3.88 2.75 | 28-C182-10 095(2 4) 
32 IC Packages | A532-ND 5.57 4.46 3.16 | 32-C182-10 as 
40 IC Packages | A540-ND 7.06 5.65 4.00 | 40-C182-10 


ab .019 X 015 
(0.48 X 0.38) 
Solder Tail 


25 Contact Header 


Forked Contact Plating = 100," Tin 


Fig. 2 


25 Contact Header 
Plating = 10” Gold 


Features: * Coined contacts » “Break” feature on Pin-Line headers 
assures headers can be easily snapped off to any number of positions 
without loss or damage to any pins. No tool is required. The “break” 
feature minimizes stocking problems and gives immediate adaptability 


Strip Line SIP Sockets 


Solder Wire 
Type Wrap 
.020 i 
(0.51) ual i .260(6.60) 
i, ss0(a8i) 4 Tile = 
fs 150(8, .690(17.53) 
(4.45) as 
a) k 
.075 (1.91) .100 (2.54) 


Features: ° Bifurcated contacts Specifications: * Contacts: Grade 
A spring temper phosphor bronze QQB-7500 »* Plating: 100p tin per 
MIL-T-10727 * Socket: Glass-filled thermoplastic 


Solder Tail Wire Wrap 
No. of | Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Pins | Part No. 1 25 100 | Part No. 1 25 100 
12 JA200-ND 2.87 2.61 2.22 |A204-ND 346 3.01 2.28 
20 |A201-ND 3.84 3.50 2.97 |A205-ND 5.05 439 3.33 
25 =|A202-ND 4.81 4.38 3.73 |A206-ND 6.37 5.53 4.19 
34 =|A203-ND 5.03 4.58 3.89 |A207-ND 7.83 681 5.16 


Quad Flat Pack (QFP) 
to PGA Adapters 


Features: 

¢ Adapters convert surface mount type (SMD) Quad Flat Pack (QFP) 
packages to standard pin grid array through-hole packages on .100” 
(2.54mm) pin spacing. This allows SMD QFP packages to be used 
in standard PGA and PGA ZIF sockets, which is extremely useful 
for testing. 

* SMD QFP packages are typically less expensive and often more 
readily available than their through-hole PGA counterparts. 

* Users do not have to redesign through-hole boards in order to utilize 
the advantages of the SMD QFP packages. 


meter, 100 (2.54inmn) minimus length Mounting: Suggested PCB for any length header requirement to any grid or matrix pattern. Chip 
hole: .030” +.002" (.76mm -t.05mm) diameter Type/ |Pads |PGA| Pins/ |Digi-Key Price Each | Aries 
— 3 i Digi-Key Price Each Aries Fig.| Mfg. | No. | No. | Matrix | Part No. il 25__| Part No. 
No. of e. Digi-Key Price Each | Aries Part No. 10 25 100 | PartNo. 1 | JEDEC | 132 | 132 [13x13 [A174-ND 32.20 27.60 | 95-132125 
Pins | Description Part No. 1 25 ‘| PartNo. ASEAN a ah a4ae ll asnagneio 2 | EIAJ | 100 | 100 | 13x13 |A175-ND 31.13 26.69 | 96-100M65 
40 | Tin Plated A460-ND 2.20 1.85 | 40-0518-10 : : 1 | EIAs | 160 | 160 | 15x15 |A176-ND 31.13 26.69 | 96-160M65 
40 | Gold Plated A461-ND 3.24 2.72 | 40-0518-11 A738-ND 6.63 — 4,89 | 25-0625-11 —| EIAJ | 208 | 208 | 17x17 |A722-ND 45.94 39.38 | 96-208M50 
No. of Dimensions (Inches) Digi-Key Price Each Aries 
Surface Mount SOIC to Pins | Type| A B Cc D [= F G H Part No. al 25 100 | Part No. 
8 [SOIC] 400 460 | 300 | 300 | 455 | 155 | 150 | 121 |A724-ND 5.96 5.01 3.26 | 08-350000-10 
DIP, SSOP to DIP, and SOJ 44 [SOIC] .700 450 | 300 | 600 | 420 | 138 | 300 | 180 |A725-ND 5.96 5.01 3.26 | 14-350000-10 
SSOP|_.700 400 | 300 | 600 | 340 | 060 | 154 | — | A730-ND 26.83 22.54 14.65 | 14-351000-10 
to DIP Adapters ie |Soic} 800 [450 | 300 [700 7-420 | 138 | 350 | 180 | A726-ND 5.96 5.01 3.26 | 16-350000-10 
SSOP|_.800 400 | 300 | 700 | 340 | 060 | 179 | — |A731-ND 26.83 22.54 14.65 | 16-351000-10 
cee 4g [SSOP] 900 400 | 300 | 800 | 340 | 060 | 205 | — | A732-ND 23.86 20.04 13.03 | 18-351000-10 
Specifications: SOIC | .900 450 | 300 | 800 | 420 | 138 | 400 | 180 |A736-ND 5.87 5.04 4.59 | 18-350000-10 
; . 069" j si ree solc| 1.000 | .450 | .300 | 900 | 420 | 138 | 450 | .180 | A727-ND 5.96 5.01 3.26 | 20-350000-10 
nik -062" (1.57mm) thick, double-sided FA-4, with 1 oz. copper | 54 |'sqy| 4999 | 420 | ‘300 | (900 | ‘350 | ‘090 | 600 | 1060 | A325-ND 6.27 5.38 4.89 | 20-350001-10 
SsoP| 1.000 | 400 | 300 | 900 | 340 | 060 | 230 | — | A733-ND 26.83 22.54 14.65 | 20-351000-10 
* Pins: Brass alloy 360, 1/2 hard 94 | SOIC] 1.200 | .700 600 [1.100 [455 [150 | 550 | 180 | A720-ND 9.92 8.34 5.42 | 24-650000-10 
; . i ; soic| 1.200 | 450 | 300 | 1.100 | 420 | 138 | 550 | 180 | A322-ND 4.17 3.58 3.26 _| 24-350000-10 
* Plating: 200” (5.08 Lm) minimum 93/7 tin/lead per MIL-T-10727 soic| 1.400 | .700 | 600 | 1.300 | .450 | 075 | 650 | .375 | A320-ND 9.83 8.43 7.67 | 28-650000-10 
Type 1 over 100” (2.54y1m) minimumnickel per QQ-N-290 28 SOIC | 1.400 400 300 1.300 350 .090 650 .375 | A321-ND 6.27 5.38 4.89 | 28-350002-10 
. , : SSOP| 1.400 | 400 | 300 | 1.300 | 340 | 060 | 333 | — | A734-ND 26.83 22.54 14.65 | 28-351000-10 
* Mounting: Suggested PCB hole: .028” (.71mm) diameter ssoP| 1.400 | .700 | 600 | 1.300 | 340 | 070 | .333 — | A735-ND 37.21 31.26 20.32 _| 28-651000-10 
go | SOs | 1.600 | .700 | 600 | 1-500 | 650 | 200 | .760 | 425 | A323-ND 10.35 8.87 8.08 | 32-650000-10 
sod | 1.600 | 530 | 400 | 1500 | 500 | .o90 | 750 | .425 | A324-ND 9.10 7.80 7.10_| 32-450001-10 
RoHS Compliant 
8 [SOIC] .400 460 | 300 | 300 | 455 | 155 | 150 | 121 |A744-ND 6.95 5.84 3.80_| 08-350000-11-RC 
44 [SOIC] -700 450 | 300 | 600 | 420 | 138 | 300 | 180 |A745-ND 6.95 5.84 3.80 | 14-350000-11-RC 
SSOP|_.700 400 | 300 | 600 | 340 | 060 | 154 | — |A746-ND 22.20 18.65 12.13 | 14-351000-11-RC 
4g | SOIC] .800 450 | 300 | 700 | 420 | 138 | 350 | 180 |A747-ND 6.95 5.84 3.80 | 16-350000-11-RC 
‘ SSOP|_.800 400 | 300 | 700 | 340 | 060 | 179 | — |A748-ND 22.20 18.65 12.13 | 16-351000-11-RC 
rere 4g [SSOP] -900 400 | 300 | 800 | 340 | 060 | 205 | — |A749-ND 22.20 18.65 12.13 | 18-351000-11-RC 
_ D——| soic| .900 450 | 300 | 800 | 420 | 138 | 400 | 180 |A750-ND 6.95 5.84 3.80_| 18-350000-11-RC 
{ soic| 1.000 | 450 |~.300 | 900 | 420 | 138 | 450 [180 |A751-ND 6.95 5.84 3.80 | 20-350000-11-RC 
Uognueo nono 20 |soJ| 1.000 | .420 | 300 | 900 | 350 | .090 | 600 | .060 | A752-ND 18.58 15.61 10.15 | 20-350001-11-RC 
—_ ssop| 1.000 | 400 | 300 | 900 | 340 | 060 | 230 | — | A753-ND 22.20 18.65 12.13 | 20-351000-11-RC 
vounnoann000n é 94 | SOI] 1.200 | .700 600 [1.100 [455 [150 | 550 | 180 | A754-ND 10.65 8.95 5.82 | 24-650000-11-RC 
it soic| 1.200 | 450 | 300 | 1.100 | 420 | 138 | 550 | 180 | A755-ND 6.95 5.84 3.80_| 24-350000-11-RC 
O.045 0.018 soic| 1.400 | .700 | .600 | 1.300 | 450 | .075 | 650 | .375 | A756-ND 18.40 15.46 70.05 | 28-650000-11-RC 
28 |soic| 1400 | 400 | 300 | 1.300 | 350 | .090 | 650 | .375 | A757-ND 12.18 10.23 6.65 | 28-350002-11-RC 
ssop| 1.400 | 400 | 300 | 1.300 | 340 | 060 | 333 | — | A758-ND 22.20 18.65 12.13 | 28-351000-11-RC 
32 | SOU] 1.600 | .700 600 | 1.500 | .650 | .200 | .750 | 425 | A760-ND 15.25 12.81 8.33 | 32-650000-11-RC 
soJ| 1.600 | 530 | 400 | 1.500 | 500 | 090 | 750 | 425 | A761-ND 32.30 27.14 17.64 | 32-450001-11-RC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Surface Mount 
PLCC to DIP Adapters 


Materials: * Pins and Con- 77 
PAs 1 


‘ 
3S 
S 


tacts: Phosphor bronze 
adapter * Body: FR-4, .062” 
(1.57mm) thick »* Socket: 
LCP, UL94V-0 rated » Pads 
and Traces: 1 oz. minimum 
copper. Plating: ¢ Pins: 
200” tin per MIL-T-10727 
over 100y” nickel per QQ-N- 
290 » Contacts: 150” 90/10 


L020 


=} 
= 
018 


ro4 


peeceocecceces]—, 


jpeoecosccce 


With socket -062~! 


tin/lead 125 
No.of] Dimensions (Inch) | Digi-Key Price Each Aries 
Pins| A B C_ {Part No. 1 25 Part No. 
28 | .77 1.40 .705 | A326-ND 23.85 20.45 | 28-653000-10 
32 | .705 1.60 .805|A721-ND 38.41 32.27 | 32-653000-10 
44 97 =©2.20 =.910 | A827-ND 27.47 23.55 | 44-653000-10 
68 | 1.28 3.40 1.220 | A328-ND 31.79 27.25 | 68-653000-10 
84 | 1.48 4.20 1.420 | A329-ND 31.79 27.25 | 84-653000-10 


TO to DIP Adapter/Socket 


Features: 8-pin DIP IC socket on the top and a circular 8-pin TO can 
male pin footprint on the bottom, can be readily mounted on boards 
having TO thru-hole footprints without having to redesign the board. 
Specifications: * Socket Body: Black UL94V-0 glass-filled polyester 
thermoplastic * Female Pin Body Plating: 200y” minimum tin 
over 100” minimum nickel * Contact Plating: 10y” minimum gold 
over 50” minimum nickel ¢ Male Pin: Brass alloy 360 * Male Pin 
Plating: 200y” minimum tin ¢ Current rating: 3 Amps » Operating 
Temperature: 221°F (105°C) Tin plating * Accepts leads .015”- 
.025” (.38mm-.64mm) in diameter, .100”-.125” (2.54mm-3.18mm) 
long Mounting Considerations: Suggested PCB hole size: .028” 
(.71mm) diameter 


ms, NS Te 
0.045 O95 HS S 
rer 2 LMS & 
300/81 I8}-100 0.018 
se oF po ozo 6.088 
30) is lo Tgq8 
f 210 9°80 7 
45° 3}0 ee 0} 6 
i" 4lo oO} 5 
Digi-Key Price Each Aries 
Part No. 1 25 100 500 | Part No. 
A330-ND 6.05 5.19 4.72 4.32 | 1109523 


Adapter Sockets 


A501/502 AS03/504 


| .600 — 
— toes [ie =i 
300 
130 
/- 600 | 120 
kaaod 
No. of | Description | Digi-Key Price Each Aries 
Pins (Inch) Part No. 1 25 100 | PartNo. 
24 300 ~.600 | ASO1-ND 7.30 5.55 3.65 | 1106396-24 
28 300 ~.600_ | A502-ND 7.98 6.07 3.99 | 1106396-28 
24 600 ~.300 | A503-ND 7.30 5.55 3.65 | 1107254-24 
28 600 ~.300 | A504-ND 7.98 6.07 3.99 | 1107254-28 


PGA Zero Insertion 
Force (ZIF) Sockets 


100 aoe 


Typ. T u c 
OU U.125 
Tr > 
‘020x.012 9.135 
Solder Tail 


Features: * The Aries ZIF PGA is an extremely rugged, yet smooth 
acting test socket. * A strong metal cam activates the contacts which 
are normally closed. This prevents dependency on the plastic for 
contact force. * Housing of glass filled PPS, UL94V-0 rated 


Specifications: * Contacts: Beryllium copper * Temperature 
Rating: -65°C ~ 125°C * Housing: Glass filled PPS, UL94V-0 rated 
¢ Handle: Stainless steel 
Grid | No. of Dimensions (Inch) Digi-Key Price 
Size Pins A B c Part No. Each 
13x13 169 1.894 1.675 1.200 | A314-ND 29.44 
15x15} 225 | 2.094 1.875 1.400 | A315-ND 36.69 
17x17} 289 | 2.294 2.075 1.600 | A316-ND 44.75 
19x19] 361 2.494 2.275 1.800 | A317-ND 53.82 
21x21 441 2.694 2.475 2.000 | A318-ND 63.98 


Surface Mount Universal 
SOIC Zero Insertion Force 
(ZIF) Test Sockets 


Socket Accepts: SOIC gull wing & J-lead devices 
up to 44 pin devices; .050” (1.27mm) lead pitch; body 
widths from .15” (3.81mm) to .60” (15.24mm) 
Materials: * Body: Glass-filled PPS, UL94V-0 rated 
¢Contacts: Beryllium copper alloy per QQ-C-543 
¢ Hardware: Stainless Steel 

Plating: 20u” minimum gold per MIL-G-45204 over 
100y”: minimum nickel per QQ-N-290 over 20y” 
minimum copper per MIL-C-14550 


-880 


t 
eleaax.015 4%.020 59 


Digi-Key Price Aries 
Part No. Each Part No. 
A339-ND 134.39 44-547-11 


44 Pos. DIP Adapter 
(Converts A339-ND to standard 44 Pos. DIP) 


A728-ND 61.45 44-647-10 


Zero Insertion Force 
(ZIF) Sockets 


Specifications: * Contacts: Heat treated beryllium copper 
«Plating: 100p tin plating per MIL-T-10727 * Sockets: Glass 
filled thermoplastic 


73501889} 
Seated saa 6.51) 
A | Rest Height 


=] .025(0.64) 


Le. 
15,24) 015 X .020 
(19.24) 9.38 X 0.51) 


150 
(3.81) 


Dimension A 


Digi-Key Price Each Aries 
Inch (mm) 


Part No. 1 25 100 | Part No. 


A150-ND 10.64 9.58 9.05} 24-516-10 
A146-ND 11.45 10.31 9.74} 28-516-10 
A152-ND 15.10 13.59 12.85] 40-516-10 


1.30 (33.02) 
1.62 (41.15) 
2.10 (53.34) 


PLCC ZIF Test Sockets 


Features: « Zero Insertion Force * Corner posts provide positive 
package registration * 12u" Gold plating 

* 10,000 insertions minimum. 

Application: » Can be shimmed to accept 

many Ceramic, Leadless and J-Lead 

Packages. 


000000 


000000 


000000 
‘00000 


44 pin 


00000000 0000000000 
00000000000, 


100000000. 


00000000 
(00000000 4 
0000000' 

00000000 
00000000000 
0000000000 


0000000 
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52 pin 
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(00000000 


68 pin 


‘00000000000, 
‘(0000000000 


84 pin 


Dimensions 
Inch (mm) Digi-Key Price Each 


B Part No. 25 100 


1.605 (40.77) | A310-ND 54.43 47.93 
1.583 (40.21) | A449-ND 55.13 35.84 
1.772 (45.01) | A311-ND 58.45 51.47 
1.920 (48.77) | A450-ND 55.13 35.84 
2.343 (59.51) | A312-ND 71.93 63.35 
2.580 (65.53) | A313-ND 80.53 70.92 


Universal Zero Insertion 
Force (ZIF) Test Sockets 


The new Aries Universal Test Socket is a direct replacement for other 
test sockets currently on the market, with a number of significant 
advantages. 

* .900 (22.86) overall height with contact level up ¢ Available 24, 
28, 32, 40, 48 pins in body of UL94V-0 rated polyphenylene sulfide 
* Contacts available tin plated (for up to 105°C) or gold plated (for 
up to 150°C) ¢ Insulation Resistance — 1000MQ minimum Dielectric 
withstanding voltage — 1000 VAC minimum «Contact rating — 1 
amp All pin count sockets (24, 28, 32, 40, 48) go into p.c.b.’s with 
-600 (15.24) centers. * Sockets can be soldered into p.c. boards or 
plugged into any socket. * Contacts are normally closed to eliminate 
dependence on plastic to sustain contact. 


No. of} Dim. (Inch) 
Pins A B 
24 1 1.74 1.10 
28 | 1.94 1.30 
32 | 2.14 1.50 
40 | 2.54 1.90 
48 | 2.94 2.30 
No. of | Contact | Digi-Key Price Each Aries 
Pins | Plating |Part No. 1 25 100 Part No. 
24 Tin A300-ND 7.90 6.92 6.73 | 24-6554-10 
24 Gold |A301AE-ND 11.42 10.00 9.71_| 24-6554-11 
28 Tin A302-ND 9.02 7.90 7.67 | 28-6554-10 
28 Gold | A303-ND 12.38 10.84 10.53 | 28-6554-11 
32 Tin A304-ND 10.07 8.81 8.57 | 32-6554-10 
32 Gold | A305-ND 13.73 12.02 11.68 | 32-6554-11 
40 Tin A306-ND 12.02 10.52 10.22 | 40-6554-10 
40 Gold | A307-ND 16.39 14.34 13.94 | 40-6554-11 
48 Tin A308-ND 14.10 12.34 11.99 | 48-6554-10 
48 Gold | A309-ND 19.15 16.76 16.29 | 48-6554-11 


Zero Insertion Force (ZIF) 
Lo-Profile Sockets 


Features: A complete line of sizes, 24, 28 and 40 pin, low profile ZIF 
(zero insertion force) sockets provides a low cost solution for a test 
socket with a height of only .319” (8.10mm) [8, 10] and even with 
handle in open position, measures just .554” (14.07mm). 
Specifications: * Pin: Spring temper beryllium copper, tin plated 
* Body: Glass filled polyester, UL94V-0 rated. «Cam: Cast metal 


750. 065 
é38) (19.05) (1.65) 1-300 (7.62) 


(6.45) ck 
100! a ee Sa 
(2.54) > ry aL o10 
4051 =! 600 = (254) 
test points * (2.67) (15.24) 
No. of | Dimension A | Digi-Key Price Each Aries 
Pins Inch (mm) Part No. iJ 25 100 | Part No. 
24 1.450 (36.83) | A346-ND 7.21 6.55 5.57] 24-526-10 
28 1.650 (41.91) | A347-ND 7.78 7.07 6.02) 28-526-10 
40 2.250 (57.15) | A348-ND 9.34 8.50 7.23] 40-526-10 
Quick-Release 
Universal ZIF Test Socket 


Features: 

Aries’ Universal Test Socket accepts devices on .300” (7.62mm) to .600” 
(15.24mm) centers * Sockets go into PCB .600” (15.24mm) centers * Swing 
quick-release handle down to open contacts and insert device. Release and 
handle automatically returns as contacts close onto device leads. 


Specifications: 

¢ Socket Body: Black UL94V-0 Glass-filled Polyphenylene 

Sulfide (PPS) »*Handle: stainless steel »* Contact 

Current Rating: 1 amp «Insulation Resistance: 

1000MOQ minimum « Life Cycle: 25,000 ~ 50,000 cycles {TLE 
© Operating Temperature: 221°F (105°C) Tin plating; 
302°F (150°C) Gold plating * Retention Force (when 
closed): 55 grams/pin based on a .020” (.51mm) I T 


diameter test lead * Accepts leads .015”-.035” (.38mm- — Loop Handle 

.89mm) wide, .100"-.280" (2.79mm-7.11mm) long 
900 No. of Dim. - In. (mm) 
(22.86) >< Pins A B 

470 24 | 1.79 (45.47) | 1.10 (27.94) 

(11.94) 28 | 1.99 (50.55) | 1.30 (33.02) 

32. | 2.19 (55.63) | 1.50 (38.10) 

40 | 2.59 (65.79) | 1.90 (48.26) 

48 | 2.99 (75.95) | 2.30 (58.42) 

No. of Digi-Key Price Each Aries 
Pins | Description | Part No. 1 25 100 | Part No. 

24 =| TinPlated | A439-ND 10.36 8.71 7.05 | 24-6574-10 

24 | Gold Plated | A440-ND 12.00 10.08 8.17 | 24-6574-11 

28 Tin Plated | A441-ND 11.83 9.94 8.05 | 28-6574-10 

28 | Gold Plated | A442-ND 16.25 13.66 11.06 | 28-6574-11 

32 | TinPlated | A443-ND 13.34 11.21 9.08 | 32-6574-10 

32 | Gold Plated | A444-ND 18.18 15.28 12.37 | 32-6574-11 

40 | TinPlated | A445-ND 15.77 13.25 10.73 | 40-6574-10 

40 | Gold Plated | A446-ND 21.50 18.07 14.63 | 40-6574-11 

48 Tin Plated | A447-ND 18.50 15.54 12.59 | 48-6574-10 

48 | Gold Plated | A448-ND 25.14 21.12 17.11 | 48-6574-11 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ASSMANN Dual Wipe Solder Tail 

Specifications: 

Contacts: Phosphor Bronze. Protection against capillary version. Mechanical and Electrical Data: é t 
* Transitional Resistance: <12mQ. Capacity between adjacent contacts: <0.9 pF. Capacity between opposite Heo ooo 
adjacent contacts: <0.4 pF. Breakdown Voltage: 600 Veff. * Insertion Force: <1.5N ¢ Extraction Force: 


>0.7N. Insulators: * Polyester GV,VO,UL 94 » Insulation Resistance: 10120 « Operating Temperature 
Range: -65°C ~ 150°C 


No. of} Con- Dimensions No. of | Con- Dimensions 
Con- | tact (Inch) Digi-Key Price Each Assmann Con- | tact (Inch) Digi-Key Price Each Assmann 
tacts | Plating A B Cc Part No. 1 10 100 500 | Part No. tacts | Plating A B c Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
Tin 0.39 0.30 0.30 AE1485-NDA 59 AT 38 .28 | A06-LC-TT-R 20 Tin 0.40 0.30 1.00 AE9845-NDt 26 21 al? -13. | A20-LC-TR 
6 Gold 0.39 0.30 0.30 AE9806-ND 33 .29 23 -20 | AO6-LCG-T Tin 0.40 0.30 1.00 AE10000-NDtA 68 54 4 -32_ | A20-LC-TR-R 
Gold | 0.39 0.30 0.30 | AE1486-NDA 1.26 110 89 —.76 | ADG-LCG-T-R tin | 050 040 1.40 | Agg922-ND 49. 39~SO«32SCO8 | >-LG-T2 
Tin 0.39 0.30 0.39 AEQ986-NDA 32 26 21 -15 | A08-LC-TT-R 22 Tin 0.50 0.40 1.10 AE10264-NDA NEW! 87 70 57 -A1_| A22-LC-T2-R 
8 Gold 0.39 0.30 0.39 AEQ987-NDA 48 A2 34 .29 | A08-LCG-T-R Gold 0.50 0.40 1.10 AE9822-ND 89 78 63 54 | A22-LCG 
Tin | 0.40 0.30 0.40 | AE9988-NDtA 45 36 —.29~—-.21 | AOB-LC-TR-R tin | 070 060 120 | Arg924-ND 29 24Si9SS—=«w «| ADL. 
Tin 0.39 0.30 0.70 AE9989-NDA 36 .29 24 17 | A14-LC-TT-R 24 Tin 0.70 0.60 1.20 AE10001-NDA 63 51 AL -30 | A24-LC-TT-R 
14 Gold 0.39 0.30 0.70 AE9814-ND 63 56 38 31 | A14-LCG-T Gold 0.70 0.60 1.20 AE10002-NDA 96 84 68 58 | A24-LCG-T-R 
Gold 0.39 0.30 0.70 AEQ990-NDA 57 50 40 .35 | A14-LCG-T-R Tin 0.70 0.60 1.20 AE10003-NDtA 81 65 53 .38 | A24-LC-TR-R 
Tin | 0.40 0.30 0.70 | AE9991-NDtAa 45 36 29 | AIA LC-TR-R Tin | 0.70 0.60 1.40 | AE10004-NDA 77 62 ~—«.50.~—.36 | A28-LC-TT-R 
Tin 0.39 0.30 0.80 AE8916-ND 19 16 13 10 | A16-LC-TT 208 Gold 0.70 0.60 1.40 AE10005-NDA 1.14 99 80 69 | A28-LCG-T-R 
Tin 0.39 0.30 0.80 AEQ992-NDA 54 A4 35 .26 | A16-LC-TT-R Tin 0.70 0.60 1.40 AE9849-NDt 35 29 23 -17 | A28-LC-TR 
16 Gold 0.39 0.30 0.80 AE9816-ND 12 63 44 .35 | A16-LCG-T Tin 0.70 0.60 1.40 AE10006-NDtA 95 76 61 45 | A28-LC-TR-R 
Gold | 0.39 0.30 0.80 | AE9993-NDA 63 55 4588] ATG-LCG-T-R 32 | Tin | 0.70 0.60 1.60 | AE10007-NDtA 1.08 87.7051 | A32-LC-TR-R 
Ti 0.40 0.30 0.80 AEQ994-NDtA 54 4 35 .26 | A16-LC-TR-R 
= t Tin 0.70 0.60 2.00 AE8940-ND 49 39 32 .23 | A40-LC-TT 
Tin | 0.39 0.30 0.90 | AE9995-NDA 45° 36 29.21 | AT8-LC-TT-R Tin | 0.70 0.60 2.00 | AE10008-NDA 1.08 87 70 51 | A40-LC-TT-R 
ig | Gold | 039 0.80 0.90 Ree a re 4940 | AI8-LCG-T ag | G08 | 0.70 0.60 2.00 | AE9840-ND 1.63 1.42 1415 98 | A40-LCG 
Gold | 0.39 0.30 0.90 | AE9996-NDA 72 63 514 | AT8-LCG-T-R Gold | 0.70 0.60 2.00 | AE10009-NDA 1.62 1.41 144 98 | A40-LCG-T-R 
Tin | 0.40 0.30 0.90 | AE9997-NDtA 63 5141-80 | AN8-LC-TR-R Tin | 070 060 2.00 | AE9@51-NDt 4 O87,—~—t«<«<«“StStCi | AOL 
20 Tin 0.39 0.30 1.00 AEQ998-NDA 54 4 35 .26 | A20-LC-TT-R Tin 0.70 0.60 2.00 AE10010-NDtA 1.35 1.08 .87 .63 | A40-LC-TR-R 
Gold 0.40 0.30 1.00 AEQ999-NDA 78 68 55 -47 | A20-LCG-T-R + Retentive Leg Version A RoHS Compliant 
No. of Dimensions 
Con- (Inch) Digi-Key Price Each Assmann 
Fig.| tacts| A B c Part No. 1 10 100 | Part No. 
24/070 060 1.20 AE10026-NDA 2.43 2.11 1.71 | AR24-HZL/01-TT-R 
24 | 040 0.30 1.20 AE10027-NDA 2.43 241 1.71 | AR24-HZL/7/01-TT-R 
28 | 0.70 0.60 1.40 AE10028-NDA 2.82 2.45 1.98 | AR28-HZL/01-TT-R 
1 28 | 0.40 0.30 1.40 AE10029-NDA 2.67 2.32 1.87 | AR28-HZL/7/01-TT-R 
32 | 0.70 0.60 1.60 AE10030-NDA 3.06 2.66 = 2.15 | AR32-HZL/01-TT-R 
40 | 0.70 060 2.00 AE10031-NDA 3.84 3.33 2.69 | AR40-HZL/01-TT-R 
48 | 0.70 060 240 AE7311-ND 3.74 3.25 2.62 | AR48-HZL/01-TT 
48 | 0.70 060 240 AE10032-NDA 4.62 4.01 3.24 | AR48-HZL/01-TT-R 
30p” Gold 
With gold plated precision spring contacts, open frame, solder pin and wire wrap terminals. 6 | 040 030 0.30 AE10033-NDA 1.08 94 .76 | ARO6-HZL/07-TT-R 
Contacts Spring: copper alloy, 4 finger contact. Surface gold over nickel. Absolute protection against 8 0.40 0.30 0.40 ABH AND 98 81 -66 | AROB-HZL/07-TT 
capillary action. Connecting pins: brass, solder version. 8 | 040 030 0.40 AE10034-NDA 1.44 1.25 1.01 | ARO8-HZL/07-TT-R 
Mechanical and Electrical Data: Depth of Insertion: 2.3 to 3.7 mm. Vibration: 20g after MIL-STD-202. Shock: - a ret Pe eae ae a i ee 
150g to MIL-STD-202. Insertion Frequency: >1000. Transitional Resistance after 100 insertion cycles: <12mQ. : : cs iD : z gi EnZE OPTI 
Capacity between adjacent contacts: <0.9pF. Capacity between opposite adjacent contacts: <0.4pF. Air and 16 | 040 0.30 0.80 AE10036-NDA 2.88 2.50 2.02 | AR16-HZL/07-TT-R 
creepage space between adjacent contacts: >0.4mm. Tensile strength: 1000 Veff. 18 | 040 0.30 0.90 AE10037-NDA 3.12 2.71 2.19 | AR18-HZL/07-TT-R 
Insulators: Polyester GV, VO self-extinguishing, UL 94. Insulation Resistance: 10120. 20 | 040 0.30 1.00 | AE10038-NDA 3.60 3.12 2.52) AR20-HZL/07-TT-R 
Operating Temperature Range: -65°C ~ 150°C. Retains shape in solder bath. Resistant to detergent. 1 24 [0.70 0.60 1.20 AE7318-ND 2.47 214 1.73 | AR24-HZL/07-TT 
Contact Plating: Pin: Tin; Clip: Gold. 24 | 0.70 060 1.20 | AE10039-NDA 429 3.72 3.01 | AR24-HZL/07-TT-R 
24 | 040 0.30 1.20 AE10040-NDA 4.29 3.72 3.01 | AR24-HZL/7/07-TT-R 
No. of Dimensions 28 | 0.70 0.60 1.40 AE10041-NDA 5.01 4.35 3.51 | AR28-HZL/07-TT-R 
__ | Con- (Inch) Digi-Key Price Each Assmann 28/040 030 1.40 | AE7321-ND 288 © 2.50 2.02 | AR28-HZL/7/07-TT 
Hg) |itacts) | 8 J Cis bart No: i Oe 1003) RartiNo: 28 | 0.40 030 1.40 | AE10042-NDA 4.74 441 3.32 | AR28-HZL/7/07-TT-R 
32 | 0.70 0.60 1.60 AE10043-NDA 5.43 471 3.81 | AR32-HZL/07-TT-R 
Gold Eisen 40 | 0.70 0.60 200 | AE7323-ND 455 3.95 3.19 | AR40-HZL/07-TT 
6 |040 0.30 0.40 AE10022-NDA 33 29 .24 | AROG-HZL-TT-R 40 | 0.70 060 2.00 AE10044-NDA 6.69 5.80 4.69 | AR40-HZL/07-TT-R 
8 |040 0.30 0.40 AE10011-NDA A2 37 .30 | ARO8-HZL-TT-R 48 | 0.70 060 240 AE7324-ND 4.97 431 3.48 | AR48-HZL/07-TT 
14 1/040 0.30 0.70 AE10012-NDA 69 60 -49 | AR14-HZL-TT-R 48 | 0.70 060 240 AE10045-NDA 8.07 7.00 5.65 | AR48-HZL/07-TT-R 
16 |o4o 030 080 | aEtooreADa S473 59 /AR16-L--8 | 77 
18 |040 030 0.90 AE10014-NDA 93 81 .66 | AR18-HZL-TT-R 3 |o40 030 0.40 ‘AE7108-ND 1.06 93 64] AROS-HZW/T 
20 |040 0.30 1.00 | AE10015-NDA 99 86.70 | AR20-HZL-TT-R 8 | 0.40 0.30 0.40 | AE10046-NDA 1.50 1.30 1.05 | ARO8-HZW/T-R 
1) 24 |0.70 0.60 1.20 | AE7224-ND 12500 4.11 -76 | AR24-HZL-TT 14 | 0.40 0.30 0.70 | AE10047-NDA 2.07 1.80 1.45] AR14-HZW/T-R 
24 70.70 0.60 1.20 | AE10016-NDA 123° 1.07 87 | AR24-HZL-TT-R 16 | 040 0.30 0.80 | AE10048-NDA 237 2.06 1.66 AR16-HZW/T-R 
28 10.70 0.60 1.40 | AE10017-NDA 1.50 1.30 1.05 | AR28-HZL-TT-R 18 | 040 030 090 | AE7118-ND 213 «185 ~~ 1.50 | ARI8-HZW/T 
40 {070 060 2.00 AE10018-NDA 1.89 1.64 1.33 | AR40-HZL-TT-R 18 1040 030 090 AE10049-NDA 267 232 187 | ARI-HZW/T-R 
48 | 0.70 0.60 2.40 | AE10019-NDA 2.34 2.03 1.64 | AR48-HZL-TT-R 20 | 040 030 1.00 | AE10050-NDA 297 258 2.08 | AR2O-HZW/T-R 
64 | 1.00 0.90 3.20 | AE10176-NDA 4.86 4.22 3.41 | AR64-HZL-TT-R 2 | 94 | 070 060 120 | AE7I24-ND 285 2.47 2.00) ARD4-HZW/T 
10p” Gold 24 | 0.70 0.60 1.20 AE10051-NDA 3.87 3.36 2.71 | AR24-HZW/T-R 
6 |040 0.30 0.30 | AE10021-NDA 60 52 42 | AROG-HZL/01-TT-R 28 | 0.70 0.60 1.40 | AE7128-ND 3.30 2.86 2.31 | AR28-HZW/T 
8 |0.40 0.30 0.40 | AE10175-NDA 78 .68 55 | AROB-HZL/01-TT-R 28 | 0.70 0.60 1.40 | AE10052-NDA 414 3.59 2.90] AR28-HZW/T-R 
1 14. |040 030 0.70 AE7302-ND 1.11 96 .78 | AR14-HZL/01-TT 40 | 0.70 0.60 2.00 AE7140-ND 5.21 4.59 3.16 | AR40-HZW/T 
14 |040 030 0.70 AE10023-NDA 1.41 1.23 .99 | AR14-HZL/01-TT-R 40 | 0.70 060 2.00 AE10053-NDA 5.61 4.87 3.93 | AR40-HZW/T-R 
16 |040 030 0.80 AE10024-NDA 1.59 1.38 1.12 | AR16-HZL/01-TT-R 64 | 1.00 090 3.20 AE10020-NDA 9.27 8.04 6.49 | AR64-HZW-T-R 
20 |040 0.30 1.00 AE10025-NDA 2.07 1.80 1.45 ) AR20-HZL/01-TT-R 
A RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 467 


ASSMAWNN | PLCc Sockets 


Specifications: 

* Contacts: Phosphor bronze, tin and gold plated 
¢ Current Rating: 1 Amp 

¢ Insulating Resistance: 1000MQ minimum 

¢ Withstanding Resistance: 600Vrms 

¢ Contact Resistance: 30mQ maximum 

¢ Operating Temperature: -55°C ~ 110°C 

¢ Insulator: PBT, UL 94V-0 


No. Dimensions 
of (Inch) Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. Contacts A B c Part No. 1 10 100 Part No. 
PLCC-Thru Hole 
Tin 
20 0.61 0.61 0.20 AE7325-ND 74 65 53 A-CCS20-Z 
20 0.61 0.61 0.20 AE10054-NDA 1.20 1.04 84 A-CCS20-Z-R 
28 0.71 0.71 0.30 AE7326-ND .78 68 55 A-CCS28-Z 
28 0.71 0.71 0.30 AE10055-NDA 1.20 1.04 84 A-CCS28-Z-R 
32 0.71 0.81 0.30 AE7327-ND 82 72 58 A-CCS32-Z 
1 
32 0.71 0.81 0.30 AE10056-NDA 1.50 1.30 1.05 A-CCS32-Z-R 
44 0.93 0.93 0.50 AE10057-NDA 1.53 1.33 1.08 A-CCS44-Z-R 
52 1.02 1.02 0.60 AE10058-NDA 1.65 1.43 1.16 A-CCS52-Z-R 
68 1.23 1.23 0.80 AE10059-NDA 2.13 1.85 1.50 A-CCS68-Z-R 
84 1.42 1.42 1.00 AE10060-NDA 2.19 1.90 1.54 A-CCS84-Z-R 
Gold 
20 0.61 0.61 0.20 AE7332-ND 1.21 1.05 85 A-CCS20-G 
20 0.61 0.61 0.20 AE10061-NDA 1.32 1.15 93 A-CCS20-G-R 
28 0.71 0.71 0.30 AE7333-ND 1.21 1.05 85 A-CCS28-G 
28 0.71 0.71 0.30 AE10062-NDA 1.47 1.28 1.03 A-CCS28-G-R 
32 0.71 0.81 0.30 AE7334-ND 1.40 1.21 98 A-CCS32-G 
32 0.71 0.81 0.30 AE10063-NDA 1.56 1.36 1.10 A-CCS32-G-R 
1 44 0.93 0.93 0.50 AE10064-NDA 1.77 1.54 1.24 A-CCS44-G-R 
52 1.02 1.02 0.60 AE7336-ND 1.52 1.32 1.07 A-CCS52-G 
§2 1.02 1.02 0.60 AE10065-NDA 1.95 1.69 1.37 A-CCS52-G-R 
68 1.23 1.23 0.80 AE7337-ND 1.58 1.37 1.11 A-CCS68-G 
68 1.23 1.23 0.80 AE10066-NDA 2.31 2.01 1.62 A-CCS68-G-R 
84 1.42 1.42 1.00 AE7338-ND 1.76 1.53 1.23 A-CCS84-G 
84 1.42 1.42 1.00 AE10067-NDA 2.67 2.32 1.87 A-CCS84-G-R 
PLCC — Surface Mount 
Tin 
20 0.62 0.62 0.20 AE7339-ND 67 58 AT A-CCS20-Z-SM 
20 0.62 0.62 0.20 AE10068-NDA 1.02 89 72 A-CCS20-Z-SM-R 
28 0.72 0.72 0.30 AE7340-ND 71 62 50 A-CCS28-Z-SM 
28 0.72 0.72 0.30 AE10069-NDA 1.20 1.04 84 A-CCS28-Z-SM-R 
32 0.72 0.82 0.40 AE10070-NDA 1.20 1.04 84 A-CCS32-Z-SM-R 
2 44 0.92 0.92 0.50 AE10071-NDA 1.35 1.17 95 A-CCS44-Z-SM-R 
52 1.02 1.02 0.60 AE7343-ND 96 83 67 A-CCS52-Z-SM 
52 1.02 1.02 0.60 AE10072-NDA 1.56 1.36 1.10 A-CCS52-Z-SM-R 
68 1.22 1.22 0.80 AE7344-ND 1.04 -90 73 A-CCS68-Z-SM 
68 1.22 1.22 0.80 AE10073-NDA 1.77 1.54 1.24 A-CCS68-Z-SM-R 
84 1.42 1.42 1.00 AE7345-ND 1.21 1.05 85 A-CCS84-Z-SM 


A RoHS Compliant 


OK Industries 
Division of Jonard Industries Corp. K154-ND 


IC Insertion/Extraction Tools 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
14-16 Pin Dip/IC Inserter...................0cecs cece eee K153-ND 9.60 
14-16 Pin CMOS Safe Inserter ...................0.0065 K154-ND 20.43 
24-28 Pin CMOS Safe Inserter . K155-ND 20.43 K374-ND 
36-40 Pin CMOS Safe Inserter . K156-ND 23.48 K293-ND 
Extractor Tool, (8 ~ 24 pins) .... i K157-ND 3.15 
Extractor Tool, (24 ~ 40 pins) ..................00.0e K158-ND 23.47 
Insertion and Extraction Kit ......................200005 K159-NDt 79.83 
Universal PLCC Extraction Tool ESD Safe. K293-ND 21.74 
Low Cost Universal PLCC Extractor. K374-ND 10.96 


t+ The K159 Kit contains: K154, K155, K156, K157 and K158. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
468 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


aM Zero Insertion Force (ZIF) I.C. Sockets 


Econo ZIF 


— ¢ —— 


© 


Shrink DIP Socket SOIC Lidded Socket 


.070” Pin to Pin Pitch 


ZIP DIP SOCKETS: 

Features: * For DIPs with .100” (2.54mm) lead spacing * Pin counts for 14~64 leads * Lever actuated zero insertion force 
mechanism * Socket easily disassembles for repairability 

Physical Specifications: * Insulation Material: Glass Filled Polysulfone; Flammability: UL 94V-0 » Color: Green »* Contact 
Material: Beryllium Copper; Plating: 30” (0.76um) Gold over 50” (1.3m) Nickel Electrical Specifications: * Current 
Rating: 1 Amp Environmental Specifications: * Operating Temperature Rating: -55°C ~ 150°C 


ECONO ZIF SOCKETS: 

Designed for OEM/end use applications where field replacement or programming of DIPs is required. The patented ZIF 
feature uses screwdriver rotation of a cam (instead of a lever) for security against vibration or accidental unloading. Leads 
are on .100" centers. 


ZIP DIP RECEPTACLES: 

Features: * Matching receptacle for every ZIP DIP Socket, including “Universal DIP” and "Shrink DIP” * Mounting flanges 
hold receptacle to board « Pre-tapped holes in receptacle body mate with screw-hole in socket to hold socket firmly to 
receptacle (2 screws provided with each receptacle) 

Physical Specifications: * Insulation Material: Glass Filled Polysulfone, Flammability Rating: UL94V-0 » Color: Green 
* Contact Material: Beryllium Copper; Plating: 30” (.076um) Gold over 50” (1.3 um) Nickel Electrical Specifications: 
* Current Rating: 1 Amp Environmental Specifications: * Operating Temperature Rating: -55°C ~ 150°C 


UNIVERSAL DIP SOCKETS .100 CENTERS: 

Features: * For DIPs with 100” lead spacing » Extra wide contact zone allows insertion of DIPs with distance between rows 
from .300” through .600” * Lever actuated zero insertion force mechanism * Socket easily disassembles for repairability 
Physical Specifications: * Insulation Material: Glass Filled Polysulfone; Flammability: UL 94V-0 * Color: Green » Contact 
Material: Beryllium Copper; Plating: 30” (0.76um) Gold over 50u” (1.3m) Nickel Electrical Specifications: * Current 
Rating: 1 Amp Environmental Specifications: * Operating Temperature Rating: -55°C ~ 150°C 


SHRINK DIP SOCKETS: 


Features: * For DIPs with .070” (1.78mm) lead spacing » Pin counts from 28 through 90 leads * Lever actuated zero 
insertion force mechanism 


ZIP DIP Receptacles 


Universal DIP 
Socket 


PGA ZIP Socket 


= 


)\= omar) 


In-Line ZIP Strip 
Socket 


Note: Contacts Ordered Separately 


Physical Specifications: * Insulation Material: Glass Filled Polysulfone; Flammability: UL 94V-0 * Color: Green * Contact 
Material: Beryllium Copper; Plating: Gold Flash over 50” (1.3ym) Nickel Electrical Specifications: * Current Rating: 1 
Amp Environmental Specifications: * Operating Temperature Rating: -55°C ~ 150°C 


SOIC SOCKETS LIDDED: 

Features: * Lid can be actuated from top or front and is compatible with automated load/unload equipment » Compact 
envelope and side to side stackability maximize broad density * Tweezer slot for easy manual loading/unloading Lid 
applies 80 grams normal force per lead for maximum electrical reliability * Accepts Gull Wing JEDEC devices sizes in .150” 
(3.81mm) and .300” (7.62mm) body widths 

Physical Specifications: * Insulation Material: Glass Filled Polyethersulfone; Flammability: UL 94V-0 » Color: Black 
* Contact Material: Beryllium Copper; Plating: 30” (0.76ym) Gold over 50y” (1.3m) Nickel Electrical Specifications: 
© Current Rating: 1 Amp Environmental Specifications: * Operating Temperature Rating: -55°C ~ 150°C 


IN-LINE ZIP STRIP SOCKETS: 

Features: For single-in-line packages on .100” (2.54mm) centers *SIP pin counts from 10 through 36 leads * Lever 
actuated zero insertion force mechanism * Ganging bar included to enable mass actuation * Accepts pins up to .025” 
(0.6mm) square 

Physical Specifications: * Insulation Material: Glass Filled Polysulfone; Flammability: UL 94V-0 * Color: Green * Contact 
Material: Beryllium Copper; Plating: 30,” (0.76m) Gold over 50” (1.3pm) Nickel Electrical Specifications: * Current 
Rating: 1 Amp Environmental Specifications: * Operating Temperature Rating: -55°C ~ 150°C 


PGA ZIP SOCKETS: 

Features: * Available in 10 x 10 matrix through 25 x 25 matrix * Used when only a few test sockets are needed * Provides 
individual components ready for assembly * Open pattern top plate; load only those contacts needed for your specific 
device pin pattern 

Physical Specifications: « Insulation Material: Polyethersyfone (PES); Flammability: UL 94V-OV Color: Black »* Contact 
Material: Beryllium Copper «Plating Options: 30” (0.76m) Gold over 50,” (1.3m) Nickel Electrical Specifications: 
© Current Rating: 1 Amp Environmental Specifications: * Operating Temperature Rating: -55°C ~ 150°C 

Note: Contacts Ordered Separately 


No. of Contact Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing 3M 
Pins Plating A B c D Part No. 1 10 Part No. 
ZIP DIP Sockets — RoHS Compliant 
14 1.30 (33.0) -60 (15.2) -60 (15.2) -300 (7.62) 3M1402-ND 9.04 71.76 214-3339-00-0602J 
16 1.39 (35.3) .60 (15.2) .70 (17.8) -300 (7.62) 3M1602-ND 9.42 74.78 216-3340-00-0602J 
18 Gold 1.49 (37.8) -60 (15.2) -80 (20.3) -300 (7.62) 3M1802-ND 9.79 77.68 218-3341-00-0602J 
20 1.59 (40.4) .60 (15.2) -90 (22.9) -300 (7.62) 3M2002-ND 10.17 80.66 220-3342-00-0602J 
22 1.69 (42.9) -70 (17.8) 1.00 (25.4) -400 (10.16) 3M2202-ND 10.54 83.69 222-3343-00-0602J) 
24 1.78 (45.3) -90 (22.9) 1.10 (27.9) -600 (15.24) 3M2402-ND 9.36 74.35 224-1275-00-0602J 
24 1.79 (45.5) .60 (15.2) 1.10 (27.9) -300 (7.62) 3M5000-ND 13.18 105.44 224-5248-00-0602J 
28 Gold 1.99 (50.5) -90 (22.9) 1.30 (33.0) -600 (15.24) 3M2802-ND 10.41 82.58 228-1277-00-0602J 
28 1.99 (50.5) .70 (17.8) 1.30 (33.0) -400 (10.16) 3M5001-ND 14.18 113.44 228-4817-00-0602J 
32 2.19 (55.5) -90 (22.9) 1.50 (38.1) -600 (15.24) 3M5076-ND 13.78 110.24 232-1285-00-0602J 
40 2.58 (65.6) -90 (22.9) 1.90 (48.3) -600 (15.24) 3M4002-ND 13.49 107.03 240-1280-00-0602J 
64 3.95 (100.3) 1.30 (33.0) 3.10 (78.7) -900 (22.86) 3M6402-ND 19.91 158.03 264-4493-00-0602J 
40 Gold 2.58 (65.5) 1.30 (33.0) 1.90 (48.3) 1.00 (25.4) 3M5002-ND 18.34 146.72 240-3639-00-0602J 
42 2.68 (68.2) -90 (22.9) 2.00 (50.8) -600 (15.24) 3M5003-ND 16.44 131.52 242-1281-00-0602J 
48 2.98 (75.8) -90 (22.9) 2.30 (58.4) -600 (15.24) 3M5004-ND 20.50 164.00 248-1282-00-0602J 
Econo ZIF Sockets 
16 Gold 1.10 (27.94) -50 (12.70) -700 (17.78) -300 (7.62) 3M1603-ND 5.26 45.80 216-6278-00-3303 
ZIP DIP Receptacles — Solder Tail with Flanges — RoHS Compliant 
14 1.00 (25.4) .60 (15.2) 1.28 (32.5) -300 (7.62) 3M1401-ND 8.50 64.30 214-3339-09-0602J 
16 .96 (24.4) -56 (14.2) 1.37 (34.8) -300 (7.62) 3M1601-ND 8.86 67.03 216-3340-09-0602J 
18 Gold .95 (24.1) -55 (14.0) 1.49 (37.8) -300 (7.62) 3M1801-ND 9.28 70.25 218-3341-09-0602J 
20 1.00 (25.4) -60 (15.2) 1.58 (40.1) -300 (7.62) 3M2001-ND 9.63 72.84 220-3342-09-0602J 
22 1.06 (26.9) 65 (16.5) 1.69 (42.9) -400 (10.16) 3M2201-ND 10.01 75.71 222-3343-09-0602J 
24 1.26 (32.0) .86 (21.8) 1.77 (45.0) -600 (15.24) 3M2401-ND 8.91 67.45 224-1275-09-0602J 
24 96 (24.4) -56 (14.2) 1.77 (45.0) -300 (7.62) 3M5021-ND 10.64 85.12 224-5248-09-0602J 
28 Gold 1.26 (32.0) .86 (21.8) 1.98 (50.3) -600 (15.24) 3M2801-ND 9.89 74.79 228-1277-09-0602J 
28 1.09 (27.9) .70 (17.8) 1.59 (40.5) -400 (10.16) 3M5026-ND 10.00 80.00 228-1290-09-0602J 
28 1.06 (26.9) 66 (16.8) 1.98 (50.3) -400 (10.16) 3M5028-ND 12.44 99.52 228-4817-09-0602J 
32 1.25 (32.0) .86 (21.9) 2.17 (65.2) -600 (15.24) 3M5030-ND 11.00 88.00 232-1285-09-0602J 
40 1.27 (32.3) .86 (21.8) 2.58 (65.5) -600 (15.24) 3M4001-ND 12.34 93.32 240-1280-09-0602J 
40 Gold 1.66 (42.2) 1.26 (32.0) 2.58 (65.5) 1.00 (25.4) 3M5037-ND 15.50 124.00 240-3639-09-0602J 
42 1.26 (32.0) .86 (21.8) 2.68 (68.1) -600 (15.24) 3M5039-ND 12.76 102.08 242-1281-09-0602J 
42 1.30 (33.0) -90 (22.9) 2.08 (52.9) -600 (15.24) 3M5043-ND 13.34 106.72 242-1293-09-0602J 
48 1.25 (31.8) .86 (21.8) 2.98 (75.8) -600 (15.24) 3M5045-ND 14.28 114.24 248-1282-09-0602J) 
64 Gold 1.70 (43.2) 1.30 (33.0) 3.95 (100.3) -900 (22.86) 3M6401-ND 19.74 149.30 264-4493-09-0602J 
64 1.52 (38.5) 1.11 (28.3) 2.85 (72.5) -800 (20.32) 3M5049-ND 19.20 153.60 264-1300-09-0602J 
90 1.61 (40.8) 1.19 (30.2) 3.77 (95.7) -900 (22.86) 3M5052-ND 26.62 212.96 290-1294-09-0602J 
ZIP DIP Receptacles — Wire Wrap with Flanges — RoHS Compliant 

14 1.00 (25.4) -60 (15.2) 1.28 (32.5) -300 (7.62) 3M5013-ND 10.96 87.68 214-3339-19-0602J 
16 96 (24.4) -56 (14.2) 1.37 (34.8) -300 (7.62) 3M5014-ND 11.54 92.32 216-3340-19-0602J 
18 Gold .95 (24.1) -55 (14.0) 1.49 (37.8) -300 (7.62) 3M5015-ND 12.16 97.28 218-3341-19-0602J 
20 1.00 (25.4) .60 (15.2) 1.58 (40.1) -300 (7.62) 3M5016-ND 12.80 102.40 220-3342-19-0602J 
22 1.06 (26.9) .65 (16.5) 1.69 (42.9) -400 (10.16) 3M5017-ND 13.44 107.52 222-3343-19-0602J 
24 1.26 (32.0) .86 (21.8) 1.77 (45.0) -600 (15.24) 3M5018-ND 11.42 91.36 224-1275-19-0602J) 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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3M Zero Insertion Force (ZIF) I.C. Sockets (cont, 


No. of Contact Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing 3M 
Pins Plating A B (oy D Part No. 1 10 Part No. 
24 .96 (24.4) -56 (14.2) 1.77 (45.0) -300 (7.62) 3M5022-ND 14.02 112.16 224-5248-19-0602J 
28 1.26 (32.0) .86 (21.8) 1.98 (50.3) -600 (15.24) 3M5023-ND 12.80 102.40 228-1277-19-0602J 
28 Gold 1.06 (26.9) .66 (16.8) 1.98 (50.3) -400 (10.16) 3M5029-ND 15.72 125.76 228-4817-19-0602J 
32 1.25 (32.0) -86 (21.9) 2.17 (65.2) -600 (15.24) 3M5031-ND 14.12 112.96 232-1285-19-0602J 
40 1.27 (32.3) -86 (21.8) 2.58 (65.5) -600 (15.24) 3M5034-ND 16.50 132.00 240-1280-19-0602J 
40 1.66 (42.2) 1.26 (32.0) 2.58 (65.5) 1.000 (25.4) 3M5038-ND 20.16 161.28 240-3639-19-0602J 
42 Gold 1.26 (32.0) .86 (21.8) 2.68 (68.1) -600 (15.24) 3M5040-ND 16.88 135.04 242-1281-19-0602J 
48 1.25 (31.8) -86 (21.8) 2.98 (75.8) -600 (15.24) 3M5046-ND 19.00 152.00 248-1282-19-0602J 
64 1.70 (43.2) 1.30 (33.0) 3.95 (100.3) -900 (22.86) 3M5051-ND 27.68 221.44 264-4493-19-0602J 
ZIP DIP Receptacles — Solder Tail without Flanges — RoHS Compliant 
24 1.26 (32.0) .86 (21.8) 1.77 (45.0) -600 (15.24) 3M5019-ND 9.10 72.80 224-1275-29-0602J 
28 1.26 (32.0) -86 (21.8) 1.98 (50.3) -600 (15.24) 3M5024-ND 10.06 80.48 228-1277-29-0602J 
28 Gold 1.09 (27.9) -70 (17.8) 1.59 (40.5) -400 (10.16) 3M5027-ND 10.00 80.00 228-1290-29-0602J 
32 1.25 (32.0) .86 (21.9) 2.17 (55.2) -600 (15.24) 3M5032-ND 11.00 88.00 232-1285-29-0602J 
40 1.27 (32.3) -86 (21.8) 2.58 (65.5) -600 (15.24) 3M5035-ND 12.60 100.80 240-1280-29-0602J 
42 1.26 (32.0) .86 (21.8) 2.68 (68.1) -600 (15.24) 3M5041-ND 12.76 102.08 242-1281-29-0602J) 
42 1.30 (33.0) -90 (22.9) 2.08 (52.9) -600 (15.24) 3M5044-ND 13.28 106.24 242-1293-29-0602J 
48 Gold 1.25 (31.8) .86 (21.8) 2.98 (75.8) -600 (15.24) 3M5047-ND 14.28 114.24 248-1282-29-0602J 
64 1.52 (38.5) 1.11 (28.3) 2.85 (72.5) -800 (20.32) 3M5050-ND 19.16 153.28 264-1300-29-0602J 
90 1.61 (40.8) 1.19 (30.2) 3.77 (95.7) -900 (22.86) 3M5053-ND 26.62 212.96 290-1294-29-0602J 
ZIP DIP Receptacles — Wire Wrap without Flanges — RoHS Compliant 
24 1.26 (32.0) .86 (21.8) 1.77 (45.0) -600 (15.24) 3M5020-ND 11.42 91.36 224-1275-39-0602J 
28 1.26 (32.0) -86 (21.8) 1.98 (50.3) -600 (15.24) 3M5025-ND 12.80 102.40 228-1277-39-0602J 
32 Gold 1.25 (32.0) -86 (21.9) 2.17 (65.2) -600 (15.24) 3M5033-ND 14.12 112.96 232-1285-39-0602J 
40 1.27 (32.3) .86 (21.8) 2.58 (65.5) -600 (15.24) 3M5036-ND 16.50 132.00 240-1280-39-0602J 
42 1.26 (32.0) .86 (21.8) 2.68 (68.1) -600 (15.24) 3M5042-ND 16.88 135.04 242-1281-39-0602J) 
48 1.25 (31.8) .86 (21.8) 2.98 (75.8) -600 (15.24) 3M5048-ND 19.00 152.00 248-1282-39-0602J 
Universal DIP Sockets — RoHS Compliant 
24 1.77 (45.0) = 1.10 (27.94) = 3M2406-ND 13.06 103.64 224-1286-00-0602J 
28 1.99 (50.5) _ 1.30 (33.02) _ 3M2806-ND 14.77 117.19 228-1371-00-0602J 
32 Gold 2.19 (56.6) — 1.50 (38.10) = 3M5005-ND 19.60 156.80 232-1287-00-0602J 
40 2.59 (65.8) = 1.90 (48.26) = 3M4006-ND 19.28 153.01 240-1288-00-0602J 
42 2.69 (68.2) =. 2.00 (50.80) _ 3M5006-ND 24.56 196.48 242-1289-00-0602J 
Shrink DIP Sockets — .070” Pin to Pin Pitch — RoHS Compliant 
28 1.60 (40.5) 1.42 (36.1) -70 (17.8) -40 (10.16) 3M5007-ND 12.38 99.04 228-1290-00-0602J 
32 1.73 (44.0) 1.56 (39.6) -70 (17.8) -40 (10.16) 3M5008-ND 17.40 139.20 232-1291-00-0602J 
42 Gold 2.10 (52.9) 1.90 (48.5) -90 (22.9) -60 (15.24) 3M5009-ND 17.98 143.84 242-1293-00-0602J 
56 2.57 (65.4) 2.40 (61.0) -90 (22.9) .60 (15.24) 3M5010-ND 24.44 195.52 256-1292-00-0602J 
64 2.90 (72.5) 2.68 (68.0) 1.10 (28.3) -80 (20.70) 3M5011-ND 25.18 201.44 264-1300-00-0602J 
90 3.77 (95.7) 3.59 (91.3) 1.23 (31.3) -90 (22.86) 3M5012-ND 37.98 303.84 290-1294-00-3302J 
SOIC Lidded Sockets — RoHS Compliant 
8 1.45 (36.8) -47 (11.9) _— _ 3M5054-ND 17.94 143.52 208-7391-55-1902 
14 1.45 (36.8) -47 (11.9) _— — 3M5055-ND 19.10 152.80 214-7390-55-1902 
16 Gold 1.59 (40.4) .57 (14.5) = = 3M5077-ND 20.26 162.08 216-7224-55-1902 
16 1.45 (36.8) -47 (11.9) _— = 3M5078-ND 20.26 162.08 216-7383-55-1902 
18 1.59 (40.4) -57 (14.5) = = 3M5056-ND 20.80 166.40 218-7223-55-1902 
20 1.59 (40.4) -57 (14.5) = — 3M5057-ND 21.96 175.68 220-7201-55-1902 
24 Gold 1.69 (42.9) -80 (20.3) = = 3M5058-ND 24.26 194.08 224-7397-55-1902 
28 1.69 (42.9) -80 (20.3) = = 3M5059-ND 26.52 212.16 228-7396-55-1902 
28 1.69 (42.9) -80 (20.3) _ _ 3M5060-ND 26.52 212.16 228-7474-55-1902 
In-Line ZIP Strip Sockets — RoHS Compliant 

10 1.77 (45.0) 1.60 (40.8) = _— 3M5061-ND 25.30 202.40 210-2599-00-0602 
20 2.77 (70.4) 2.57 (65.3) = = 3M5062-ND 27.78 222.24 220-2600-00-0602 
24 Gold 3.15 (80.0) 2.97 (75.4) = _— 3M5063-ND 28.78 230.24 224-5809-00-0602 
32 3.97 (100.8) 3.81 (96.8) _ _ 3M5064-ND 30.80 246.40 232-2601-00-0602 
36 4.35 (110.5) 4.17 (105.9) = = 3M5065-ND 31.74 253.92 236-6225-00-0602 

Matrix Digi-Key Pricing 3M 

Size Description Part No. 1 10 Part No. 
PGA ZIP Sockets — RoHS Compliant 

10x10 Socket Kit without Contacts 3M5066-ND 27.48 219.84 200-6310-9UN-1900 

x11 Socket Kit without Contacts 3M5067-ND 27.54 220.32 200-631 1-9UN-1900 

13x13 Socket Kit without Contacts 3M5068-ND 27.86 222.88 200-6313-9UN-1900 

15x15 Socket Kit without Contacts 3M5069-ND 47.22 377.76 200-6315-9UN-1900 

17x17 Socket Kit without Contacts 3M5070-ND 42.72 341.76 200-6317-9UN-1900 

19x19 Socket Kit without Contacts 3M5071-ND 50.80 406.40 200-6319-9UN-1900 

21x21 Socket Kit without Contacts 3M5072-ND 61.08 488.64 200-6321-9UN-1900 

25 x 25 Socket Kit without Contacts 3M5073-ND 81.32 650.56 200-6325-9UN-1900 

= Socket Contact - BeCu/Au Plated 3M5074-ND 20 1.60 300-6300-CNA-0002B 
= Extra Hole Plugs - Set of 10 3M5075-ND 1.42 11.36 200-4660-14-1900 


DIP Sockets 


Features: 
* Dual leaf, high compression contact provides reliable termination » Side and end stackable 


Specifications: 
* Insulation Material: Polyester glass filled * Flammability: UL 94V-0 * Color: Black * Underplating: 35u” min. Nickel overall * Surface Plating: 
135y” min. Matte Tin overall * Current Rating: 1 Amp * Temperature Rating: -25°C ~ 85°C 


ond 


No. of Dimensions Inch (mm) Digi-Key Pricing 3M No. of Dimensions Inch (mm) Digi-Key Pricing 3M 
Contact A B Cc Part No. 1 10 100 | Part No. Contact A B Cc Part No. 1 10 100 | Part No. 
Straight Tail Kinked Tail 

8 .395 (10.03) .300 (7.62) -400 (10.16) 3M5461-ND 18 1.56 12.60 | 4808-3000-CP 8 .395 (10.03) -300 (7.62) -400 (10.16) 3M5473-ND 18 1.56 12.60 | 4808-3004-CP 
14 .695 (17.65) .300 (7.62) -400 (10.16) 3M5462-ND 15 1.30 10.50 | 4814-3000-CP 14 .695 (17.65) .300 (7.62) -400 (10.16) 3M5474-ND 18 1.56 12.60 | 4814-3004-CP 
16 .795 (20.19) .300 (7.62) -400 (10.16) 3M5463-ND 15 1.30 10.50 | 4816-3000-CP 16 .795 (20.19) .300 (7.62) -400 (10.16) 3M5475-ND 18 156 12.60 | 4816-3004-CP 
18 .895 (22.73) .300 (7.62) -400 (10.16) 3M5464-ND 21 1.82 14.70 | 4818-3000-CP 18 .895 (22.73) -300 (7.62) -400 (10.16) 3M5476-ND 24 2.08 16.80 | 4818-3004-CP 
20 .995 (25.27) .300 (7.62) -400 (10.16) 3M5465-ND 21 1.82 14.70 | 4820-3000-CP 20 .995 (25.27) -300 (7.62) -400 (10.16) 3M5477-ND 24 2.08 16.80 | 4820-3004-CP 
24 1.195 (30.35) .300 (7.62) -400 (10.16) 3M5466-ND 24 2.08 — 16.80 | 4824-3000-CP 24 1.195 (30.35) .300 (7.62) -400 (10.16) 3M5478-ND 30 2.60 21.00 | 4824-3004-CP 
28 1.395 (35.43) -300 (7.62) -400 (10.16) 3M5468-ND 27 2.37 19.11 | 4828-3000-CP 28 1.395 (35.43) -300 (7.62) -400 (10.16) 3M5480-ND 30 2.60 21.00 | 4828-3004-CP 
24 1.195 (30.35) 600 (15.24) | .700 (17.78) 3M5467-ND 24 2.08 16.80 | 4824-6000-CP 24 1.195 (30.35) | .600 (15.24) | .700 (17.78) 3M5479-ND 30 2.60 21.00 | 4824-6004-CP 
28 1.395 (35.43) 600 (15.24) | .700 (17.78) 3M5469-ND 27 2.34 18.90 | 4828-6000-CP 28 1.395 (35.43) | .600 (15.24) | .700 (17.78) 3M5481-ND 33° 2.86 23.10 | 4828-6004-CP 
32 1.595 (40.51) 600 (15.24) | .700 (17.78) 3M5470-ND 30 2.60 = 21.00 | 4832-6000-CP 32 1.595 (40.51) | .600 (15.24) | .700 (17.78) 3M5482-ND 39° 3.38 = 27.30 | 4832-6004-CP 
40 1.995 (50.67) 600 (15.24) | .700 (17.78) 3M5471-ND 39° 3.38 27.30 | 4840-6000-CP 40 1.995 (50.67) | .600 (15.24) | .700 (17.78) 3M5483-ND 48 416 33.60 | 4840-6004-CP 
48 2.395 (60.83) 600 (15.24) | .700 (17.78) 3M5472-ND 48 416 33.60 | 4848-6000-CP 48 2.395 (60.83) | .600 (15.24) | .700 (17.78) 3M5484-ND 57 4.94 39.90 | 4848-6004-CP 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OEM Type “A” 
LCC Sockets 


Features: 


«Accepts JEDEC leadless type “A” ceramic chip carriers * Variety of lid 
options available *“U” lid for I.C.E. adapter I/O cable egress * Heat Sink(s) 
acceptable and available * Thruster spring helps register substrate three 
corner notches, maintain centering » Polarizing post on bottom of socket 
«Through hole contact tails *No tools required for package insertion/ 
removal » Full contact probe-ability * High temperature PPS plastic and 
BeCu contacts for rugged performance 


Physical Specifications: 


«Insulation: * Material: Glass Filled Polyphenylene Sulfide (PPS) 
¢ Flammability: UL94V-0 » Color: Black * Lid Material: Aluminum «Latch 
Material: Stainless Steel * Thruster & Contact Material: Beryllium Copper 
(C172) Plating; Underplate: 50y” (1.27um) Nickel; Wiping Area: 30” 
(0.76um) Gold; Solder Tails: 30” (0.76um) Gold * Marking: Raised Letters 


Electrical Specifications: 


¢ Current Rating: 1 Amp * Insulation Resistance: >1x10"Q » Withstanding 
Voltage: 1000 Vrms at Sea Level 


Environmental Specifications: * Operating Temperature Rating: -55° ~ 105°C 


Lid No./| Digi-Key Pricing 3M 
Type Cont.) Part No. 1 10 Part No. 
LCC Sockets 
Full 68 | 3M6809A-ND 10.73 93.51 | 268-5401-00-1102JH 
No Lid | 68 | 3M6809B-ND 10.73 93.51 | 268-5401-11-1102JH 
U-Shaped | 68 | 3M6809C-ND 10.80 94.07 | 268-5401-50-1102JH 
Finned 
Heat Sink | 68 | 3M6809D-ND 12.74 110.99 | 268-5401-52-1102JH 
LCC Socket Lid 
Full — | 3MLLSF-ND 61 5.27 | 268-5401-00-0000 
U-Shaped | — | 3MLLSU-ND 68 5.90 | 268-5401-50-0000 
Finned 
Heat Sink | — | 3MLLSH-ND 2.30 20.00 | 268-5401-52-0000 


3M IC Test Clips 


Features: 

Simplifies prototype and production testing, field 
service work, and Quality Control. 

* One-piece body for each DIP size. TC-14 fits 14-pin 
DIP, etc. 

High reliability Gold contacts. 

* Proven 770 Alloy contacts. 

«Rugged, engineering-grade thermoplastic body 
molded around contact pins 


Knife Edge contacts concentrate high normal force in 
a small area that break through oxides and conformal 
coatings 


923690-08-ND 
Shown 


aN Surface Mount Test Clips 
by 3M Electronic Specialty Products 


Features: 

«Allow safe, convenient, fast and easy testing of 
normally hard-to-access. Small Outline Integrated 
Circuits (SOICs) 

Eight sizes available for .30” (7.62mm) and .15” 
(3.81mm) package sizes 

Helical compression springs and insulating contact 
combs ensure contact integrity during testing 

* Permits devices stacked as close as .0505” (1.28mm) 
end-to-end to be tested simultaneously 

Standard .025” (.64mm) square contacts on .10” (2.54mm) centers at the 
probe end of the clip easily accept test probes or single row female socket 


No. |Row to | Nail-Head Leads Headless Leads Sei iavard alee nllsdivelistertal ia a 
f | Ri Digi-K Pri Digi-K Pri * Steel hinge pin and glass filled polyester body provide long service life 
Bi an aah ey a ea se ae « Available with alloy 764 unplated and gold plated leads 
= 2 «Allows safe, convenient testing of Plastic Leaded Chip Carrier (PLCC) 
Alloy 770 style ICs 
8] 3 | 923695-ND 9.79 | 923690-08-ND 9.79 * All four sides of test clip open simultaneously for fast and easy attachment 
14) 3. | 923698-ND 9.85 | 923690-14-ND 10.04 ieee cease “ci PeGo at , 
16) 3 SETS) _ Cee Hea) 10.14 . pone eal ee contact combs ensure contact 
16 | .5/.6 | 923702-ND 16.54 | — = integrity during testing 
18 3 923703-ND 13.99 923690-18-ND 13.99 «Permits testing of ICs with as little as .200” (5.08mm) row to row spacing 
20]; 3 923704-ND 14.64 923690-20-ND 14.64 between devices 
22 | .5/.6 | 923705-ND 1815 |= = * Staggered contact rows on .100” (2.54mm) centers 
24| .5/.6 | 923714-ND 19.05 923690-24-ND 19.05 « Industry standard .025” (.64mm) square contact pins on the .100” (2.54mm) 
4| 3 = — | 923689-24-ND 19.05 centers 
28 | .5/.6 | 923718-ND 22.85 | 923690-28-ND 29.85 * Available with alloy 764 leads and gold plated leads. 
28] 3 923717-ND 22.85 923689-28-ND 22.85 N N Wid 
36 | .5/.6 | 923720-ND 25.37 | 923690-36-ND 25.37 ah Digi-ke i aaa Digi-Key Pee 
40 | .5/.6 | 923722-ND 26.62 923690-40-ND 26.62 , re 
64 9 903726-ND 40.56 as Pins | Description | Part No. Each | Part No. Each 
«150” SOIC «300”" SOIC 
Sold Plated 8 ] Alloy 764 | 923650-08-ND 10.90 
loy -08-| .90 | — - 
8 3 923743-08-ND 11.87 923739-08-ND 11.87 44 | Alloy 764 | 923650-14-ND 11.04 | — a 
14) 3 (BASE NDI) 12.19 p928 732A END 12.19 16 | Alloy 764 | 923650-16-ND 11.35 | 923660-16-ND 11.49 
16} .3 | 923743-16-ND 12.50 | 923739-16-ND 12.50 18 | Alloy 764 | — — | 923660-18-ND 42.15 
18] 3 923743-18-ND 16.90 923739-18-ND 17.57 20 | Alloy 764 | — — | 923660-20-ND 13.34 
20| 3 923743-20-ND 21.67 923739-20-ND 20.17 24 | Alloy764 | — — | 923660-24-ND 13.77 
24 | .5/.6 | 923743-24-ND 23.22 923739-24-ND 23.89 28 | Alloy764 | — — | 923660-28-ND 14.75 
24| .3 | 923742-24-ND 23.22 | 923738-24-ND 23.22 8 | Gold Plated | 923655-08ND 1138 | — = 
28 | .5/.6 | 923743-28-ND 27.91 923739-28-ND 30.84 14 | Gold Plated | 923655-14-ND 12.57 | — = 
28] 3 923742-28-ND 27.91 923738-28-ND 27.91 16 | Gold Plated | 923655-16-ND 12.45 | 923665-16-ND 13.19 
40 | .5/.6 | 923743-40-ND 32.72 923739-40-ND 32.72 18 | Gold Plated | — — | 923665-18-ND 13.29 
48] 5/6 |— — | 923739-48-ND 43.81 20 | Gold Plated | — — | 923665-20-ND 13.75 
64; 9 J— — | 923739-64-ND 50.13 24 | Gold Plated | — — | 923665-24-ND 15.17 
28 | Gold Plated | — — | 923665-28-ND 16.29 
No. of Digi-Key Price 
Pins Description Part No. Each a ieee Price 
Knife Edge Gold Plated Pins Description Part No. Each 
8 | .300 Knife Edge Test Clip | 927739-08-ND 19.70 PLcc 
16 -300 Knife Edge Test Clip | 927739-16-ND 22.37 
18 | 300 Knife Edge Test Clin | 927739-18-ND 30.29 20 Alloy 764 929670-20-ND 30.24 
20 | .300 Knife Edge Test Clip | 927739-20-ND 35.34 28 Alloy 764 923670-28-ND 32.07 
22 | .300 Knife Edge Test Clip | 927738-22-ND 38.61 44 Alloy 764 923670-44-ND 40.69 
24 | .300 Knife Edge Test Clip | 927738-24-ND 40.69 68 Alloy 764 923670-68-ND 55.01 
28 -300 Knife Edge Test Clip | 927738-28-ND 49.34 20 Gold Plated 923675-20-ND 33.34 
22 .600 Knife Edge Test Clip | 927739-22-ND 38.61 28 Gold Plated 923675-28-ND 39.46 
24 .600 Knife Edge Test Clip | 927739-24-ND 42.59 44 Gold Plated 923675-44-ND 43.63 
28 .600 Knife Edge Test Clip | 927739-28-ND 49.34 68 Gold Plated 923675-68-ND 51.39 
40 .600 Knife Edge Test Clip 927739-40-ND 58.24 84 Gold Plated 923675-84-I-ND 55.36 


aN PLCC Chip Carrier Sockets 


Features: 
* Accepts chip carriers conforming to JEDEC outline MO-047 for square and MO-052 for rectangular * High temperature 
insulator compatible with IR reflow and wave soldering * Compatible with automated loading equipment * Open top design 
allows unrestricted air flow * Molded slots for ease of device extraction. 


Physical Specifications: 


+ Insulation: * Material: Glass Filled Polyphenylene Sulfide (PPS) * Flammability: UL 94V-0 * Color: Brown * Contact 
Material: Phosphor Bronze « Plating: Underplating: 50” (1.27) Nickel - Overall; Wiping Area: 160” ( ) Matte Tin 


Fig. 2 — Surface Mount 


aw 


> 


B 


No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each 3M No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each 3M 
Pins A B Part No. 1 10 100 | Part No. Pins A B Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Fig. 1 — Low Profile, 4 Row, PLCC Thru-Hole Mount Fig. 2 — 4 Row, PLCC Surface Mount with Location Post 
20 | 0.617 (15.65) 0.617 (15.65) | 3M2021A1-ND 84 73 ‘59 | 8420-21A1-RK-TP 
20 | 0.611 (15.50) 0.611 (15.50) | 3M2011B1-ND 81 val 57 | 8420-11B1-RK-TP 28 | 0.716 (18.18) 0.716 (18.18) | 3M2821A1-ND 87 76 .61 | 8428-21A1-RK-TP 
28 | 0.711(18.05) 0.711 (18.05) | 3M2811B1-ND 93 Bt .66 | 8428-11B1-RK-TP 32 | 0.716 (18.18) 0.818 (20.75) | 3M3221A1-ND 96 84 168 | 8432-21A1-RK-TP 
32 | 0.711 (18.05) 0.812 (20.60) | 3M3211B1-ND 99 86 70 | 8432-11B1-RK-TP 44 | 0.917 (23.28) 0.917 (23.28) | 3M4421A1-ND 1.14 99 80 | 8444-21A1-RK-TP 
44 | 0.926 (23.50) 0.926 (23.50) | 3M4411B1-ND 1.17 —‘1.02 82 | 8444-11B1-RK-TP me SS ats peas i Le = a 
i 95) 1. 95 E 5 : f -21A1-RK- 
52 | 1.020 (25.88) 1.020(25.88) | 3MS211B1-ND 1.29 © 1.42 91 | 8452-11B1-RK-TP 
(eat) eat) 84 | 1.418 (36.00) 1.418 (36.00) | 3M8421A1-ND _1.65 1.43 4.16 | 8484-21A1-RK-TP 
68 | 1.223 (31.05) 1.223 (31.05) | 3M6811B1-ND 1.59 1.38 1.12 | 8468-11B1-RK-TP 
84 | 1.420(36.05) 1.420(36.05) | 3M8411B1-ND 1.86 1.62 1.31 | 8484-1181-RK-TP_| [No.of | Dimensions -Inch (mm) | Digi-Key Price Each Tape & Reel* [3M 
Fig. 2 — 4 Row, PLCC Surface Mount Pins A B Part No. i 10 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
20 | 0.617 (15.65) 0.617 (15.65) | 3M2021B1-ND 84 73 59 | 8420-21B1-RK-TP Fig. 2 — 4 Row, PLCC Surface Mount 
23 | 0.716 (18.18) 0.716 (18.18) | 3M2821B1-ND ‘87 76 61 | 8428-21B1-RK-TP 20 | 0.617 (15.65) 0.617 (15.65) | SM2021B1CT-ND 1.08 94 76 | 500 | 324.00 ]8420-21B1-RK-TR 
32 | o716(1818) 0.818 (20.75) | 3M3221B1-ND ‘96 ‘a4 ‘6a | 8499-21B1-RK-TP 28 | 0.716 (18.18) 0.716 (18.18) | 3M2821B1CT-ND 1.08 94 76 | 450 | 291.60 | 8428-21B1-RK-TR 
a4 | 091772398) 0917(2328) PERS 4.14 os aie "Baca BCT 32 | 0.716 (18.18) 0.818 (20.75) | 3M3221B1CT-ND 1.14 99 80 | 450 | 307.80 | 8432-21B1-RK-TR 
OVE (23.28): D817 409-28) : : ‘ 44 | 0.917 (23.28) 0.917 (23.28) | 3M4421B1CT-ND 1.38 1.20 .97| 360 | 298.08 | 8444-21B1-RK-TR 
52__|_ 1.018 (25.84) 1.018 (25.84) | 3MS221BI-ND 1.26 1.10 89 | 8452-21B1-RK-TP 52 | 1.018 (25.84) 1.018 (25.84) | 3M5221B1CT-ND 1.56 1.36 1.10 | 350 | 327.60 | 8452-21B1-RK-TR 
68 | 1.219 (30.95) 1.219(30.95) | 3M6821B1-ND 153 1.33 1.08 | 8468-21B1-RK-TP 68 | 1.219 (30.95) 1.219 (30.95) | 3M6821B1CT-ND 1.86 1.62 1.31 | 280 | 312.48 | 8468-21B1-RK-TR 
84 | 1.418 (36.00) 1.418 (36.00) | 3M8421B1-ND 1.65 1.43 1.16 | 8484-21B1-RK-TP_| * For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(1073) 471 


ANALOG Log Amp and Detector 
DEVICES 


RF |Dynamic | Accu-|Response| Supply | Supply 


R F Tra n sceive rs Freq. | Range | racy | Time | Voltage |Current Digi-Key Price Each 
(MHz)| (dB) (dB) | (ns Typ.) | (V) (mA) | Package | Part No. 1 25 100 
pease Rae rere ; one — | 9 |soa! 400 | — | — | t6:01P |ADs06JN-ND 38.96 36.36 33.77 
B i = , 16-DIP | AD606JNZ-NDO 38.96 36.36 33.77 
IC Transmitter ASK/FSK/GFSK 24-TSSOP | ADF7012BRUZ-NDO 3.87 3.10 2.41 
IC Transmitter FSK/ASK ISM Band 48-LFCSP | ADF7020BCPZ-NDO 448 3.59 2.79 20-PLCC | AD640BPZ-NDO 104.06 97.12 90.19 
IC Transmitter FSK/ASK ISM Band 48-LFCSP | ADF7020-1BCPZ-NDO 448 3.59 2.79 — 50 +.55 10 _ _ 20-DIP_ | AD640JN-ND 46.77 43.66 40.54 
IC Transmitter OOK/FSK ISM Band 24-TSSOP | ADF7901BRUZ-NDO 3.87 3.10 2.41 20-DIP | AD640JNZ-NDO 46.77 43.66 40.54 
ISM Band Low Power, Zero-IF RF Transceiver IC | 48-LFCSP | ADF7025BCPZ-NDO 5.24 420 3.54 
: = 44 40.5 10 _ = 20-DIP_ | AD641AP-ND 42.08 39.27 36.47 
4 RoHS Compliant 
ADF70XX development platform for the ADF702X family of ISM band transceivers. The kit allows you to both evaluate 2,700) 60 | +0.2 60 |2.7-5.5) 19 /14-TSSOP| AD8302ARUZ-NDO 19.35 18.06 16.77 


and develop a low power, low data rate, wireless network using any of the ADF702X ISM band transceivers with the 
ASlismLink proprietary protocol. 14-TSSOP| AD8304ARU-ND 17.75 16.57 15.38 


Development Kit Contents for EVAL-ADF70XXMB2: « 31 x Controller board * 3.6V Lithium battery * USB Cable Serial " |14-TSSOP| AD83044RUZ-NDO 17.75 16.57 15.38 
Port Cable * Demo/Evaluation Software (ADF7020Demo.exe and ADF7020Registers.exe) * Application Development Code 
(restricted source code) * Comprehensive Documentation 16-LFCSP | AD8305ACP-R2CT-ND$ 12.31 11.09 9.83 
Development Kit Contents for EVAL-ADF70XXMB: Same as EVAL-ADF70XXMB2 except it does not come with 16-LFCSP | AD8305ACP-R2TR-NDt 2355.50/250 

ADISIMLINK and source code 


= 100 | 40.3) 1000 | 3-12 5 |16-LFCSP| AD830S5ACPZ-RL7CT-ND¢O 13.01 11.72 10.39 


A Digi-Key Price — | 100 | +03] 1000 | 3-12 | 5  |16-LECSP|AD830SACPZ-RL7TR-NDTO 12448.50/1,500 
Description Part No. Each 
Mother Board for INTERFACE with 702XDB................0. EVAL-ADF70XXMB-ND 90.30 5-400; 100 | 204) (73 [27-5.5| 16 | 16-SOIC | AD8306ARZ-NDO 23.87 22.28 20.69 
Evaluation Board for ADF7010 ...........c.cccceeeeseeeeseees EVAL-ADF7010EB1-ND 134.16 8-Dip | AD8307ANZ-NDO 1018 917 843 
Evaluation Board for ADF7012, All Frequencies . EVAL-ADF7012DB5-ND 64.50 8-SOIC_ | AD8307ARZ-NDO 1018 917 843 
Evaluation Board for ADF7020, 433-445MHZz ... EVAL-ADF7020DB3-ND 64.50 de-500] 92 | +1 | 400 27-55) 8 | 8-SOIG |AD8307ARZ-RL7CT-ND4O 11.83 10.65 9.45 
Evaluation Board for ADF7020, 862-870MHZ ... EVAL-ADF7020DB2-ND 64.50 8-SOIC_ | AD8307ARZ-RL7TR-ND+O 5728.50/750 
Evaluation Board for ADF7020, 902-928MHZz ... EVAL-ADF7020DB1-ND 64.50 8-SOIC |AD8307AR-REEL7CT-ND¢ 11.83 10.65 9.45 
Evaluation Board for ADF7020-1, 405-435MHz ... | EVAL-ADF7020-1DB4-ND 64.50 5-500| 100 +0.4 67 2.7~5.5| 16 |16-TSSOP|AD8309ARUZ-NDO 43.98 12.59 11.16 
Evaluation Board for ADF7020-1, Adjustable Frequencies ...| EVAL-ADF7020-1DB5-ND 64.50 
Evaluation Board for ADF7020-1, 470-510MHz... EVAL-ADF7020-1DB6-ND 64.50 do-440) 100) 204) 15275) ee OP ee ey 8.52, 682 5.76 
Evaluation Board for ADF7020-1, 310-340MHz . EVAL-ADF7020-1DB7-ND 64.50 AD8313ARMZ-NDO 18.38 17.15 15.93 
Evaluation Board for ADF7020-1, 128-142MHz... EVAL-ADF7020-1DB8-ND 64.50 ba 7 | at 40 |2.7-55| 14 |e-msop |ADgst3ARM-REEL7CT-NDt 18.38 17.15 15.93 
Evaluation Board for ADF7025 ..........0sseeeeeseeeteeeeees EVAL-ADF7025DB1-ND 64.50 ; AD8313ARM-REEL7TR-NDT 15129.00/1,000 
Development Kit for ADF702X for BFS33EZKIT . EVAL-ADF70XXEK1-ND 64.50 z oa 
Evaluation Board for ADF7901 EVAL-ADF7901EB-ND 90.30 | 48 | 25 | 70 2755] 45 |eceos? eee 7 BSS 58 
7 ‘ 2,700 AD8314ACPZ-RL7TR-ND+O 14694.00/3,000 
100-} ys | cs | 79 loz-55! 45 | eemsop |ADSS14ARMZ-REEL7CT-ND$O 9.48 7.59 6.40 
RMS Detectors 2,700 AD8314ARMZ-REEL7TR-NDTO 5925.00/1,000 
100- AD8314ARMZ-ND 948 7.59 6.40 
Volt. | Supply| RF | Dy- | Accu- | Response 45 | +5] 70 |27-55| 45 | 8-MsOP : 
Supp. |Current] Freq. | namic | racy | Time Digi-Key Price Each 2,700 AD8314ARM-REEL7CT-NDE 9.48 7.59 6.40 
(V) (mA) | (MHz)) Range | (dB) (ns) Package | Part No. 1 25 100 
gy | at 3 | 3551 20 | etecgp |ADSS17ACPZ-R7CT-ND$O = 7.86 6.29 5.31 
8-MSOP | AD8361ARMZ-NDO 6.80 5.44 4.59 40,000 AD8317ACPZ-R7TR-NDtO 12573.00/3,000 
27-55] 11 | 2500] 30dB | 0.25 | 320 | SOT-23-6 |AD8361ARTZ-RL7CT-NDO 7.50 6.00 5.07 
$OT-23-6 | AD8361ARTZ-RL7TR-NDO 42015.00/3,000 ae 5| | a 3 |45-5.5| 68 |16-LECSP DEG ae) ane sel 
45-55] 20 | 2700] 60dB | 05 45 | 16TSSOP | AD8362ARUZ-NDO 1075 968 8.58 : RETR NDS sales 
ADLSSOOACBZ-P7CT-NDEO 254 2.04 159 Evaluation Board for AD8302............0.ccccceeseesseeeee AD8302-EVAL-ND 258.70/1 
27-55] 14 | 6000} 30dB | 0.25 | 10,000 | 4-wLcsP . 
ADL5500ACBZ-P7TR-NDtO 4272.00/3,000 Evaluation Board for AD8305... AD8305-EVAL-ND 99.00/1 
valietion Gard iorADiae? Re TEGS ian Evaluation Board for AD8306 ... . | AD8306-EVAL-ND 99.00/1 
NG Aree rr oe th eee PATRI : Evaluation Board for AD8309..............sscsscsceeeeeeeees AD8309-EVALZ-NDO 111.38/1 
RoHS Compliant +CutTape ft Tape and Reel Evaluation Board for AD8313.......0..... 2 eee AD8313-EVALZ-NDO 111.38/1 
Evaluation Board for AD8314............cccccsccseeeseeeeee AD8314-EVAL-ND 111.38/1 
Gain Blocks Evaluation Board for AD8314 .... AD8314ACP-EVAL-ND 99.00/1 
Evaluation Board for AD8318.... AD8318-EVALZ-NDO 123.75/1 
Freq. Output | Noise | Supply | Supply , 
Range |Gain| IP3 Fig. | Voltage | Current Digi-Key Price Each ROHS Compliant +CutTape + Tape and Reel 
(MHz) | (4B) (dBm) | (dB) | (V) | (mA) | Package |Part No. 1 25 100 
3000 | 26 | 27 | — | 5 | 32 |1o-Msop |ADs351ARM-ND 568 4.55 3.84 Mixers/Multipliers 
3000 | 26 | 27 | — | 5 32 | 10-MSOP |AD8351ARMZ-NDO 568 4.55 3.84 
10-2500] 18 | 41 — | 55 37 | 16-LFCSP | AD8352ACPZ-WP-NDO 672 5.38 4.54 RF IF LO Con- 
Frequency Frequency Frequency | version Digi-Key Price Each 
jo-25001 18 | 41 | — | 55 | 937. |16-Lecsp |AO8852ACPZ-R7CT-ND+O 698 5.59 4.72 (MHz) (MHz) (MHz) | Gain | Package |Part No. 1 25 100 
AD8352ACPZ-R7TR-NDTO 5625.00/1,500 
de~2,500| de~2,500 | dc~2,500} 7 |14-TSSOP|AD8343ARUZ-NDO 750 6.00 5.07 
4769 | 50) ltaaie| >sal|| 2 ao | eetrcgp |ADS353ACPZ-REEL7CT-ND$O 1.44 1.20.96 
AD8353ACPZ-REEL7TR-NDTO 1599.00/3,000 in oe es 20-PLCC |AD831APZ-NDO 11.61 10.46 9.28 
7 7 “| 20-PLGC |AD831AP-REEL7TR-NDt 2221 .75/250 
49900'|°30' || 4. || asi 31 | etrcsp |ADS354ACPZ-REEL7CT-ND$O 1.44 1.20.96 
SES SCE Ay —— 1599.00/9,000 500  |400KHz~12MHz| 500 | — | 20-SsoP |AD607ARSZ-NDO 730 5.84 493 
700- ADL5322ACPZ-R7CT-ND$O 6.96 5.57 4.70 
20) 43 | 5 5 320 | 8-LFCSP i | 
4000 ADL5322ACPZ-R7TR-NDtO 5607.00/1,500 400~1,200] 70-400 |470~1,600| 4.5 |16-Lecsp |AD8S44ACPZ-REEL7CT-NDEO 8.98 7.19 6.07 
AD8344ACPZ-REEL7TR-NDTO 7237.50/1,500 
1700-} 54 | 43 | ag | 5 300 | a-uecsp |ADLS323ACPZ-R7CT-NDEO 6.96 5.57 4.70 
2400 ADL5323ACPZ-R7TR-NDtO 5607.00/1,500 Evaluation Board for AD8342.............cccccscseeeeeseeeeeee AD8342-EVAL-ND 128.70/1 
de- lags] a7 | 3 | 35 | 410 | epcgp |ADLSSSOACPZ-R7CTND$O © 3.51 2.81 2.19 ROHS Compliant Cut Tape + Tape and Reel 
4000 ADL5530ACPZ-R7TR-NDtO 5064.00/3,000 
Evaluation Board for AD8351............cccceseeeseeeeeeeee AD8351-EVALZ-NDO 123.75/1 . . . 
Evaluation Board for AD8352.. .. |AD8352-EVALZ-NDO 123.75/1 Clock Distribution 
Evaluation Board for AD8353 ... .. |AD8353-EVALZ-ND 113.52/1 
Evaluation Board for AD8354 ... .. |AD8354-EVAL-ND 66.65/1 Primary Clock | On-Chip | Volt. Supply | No. of Digi-Key Price Each 
Evaluation Board for ADL5530. . |ADL5530-EVALZ-NDO 131.67/1 Function | Multiplier] (V) Output | Package | PartNo. 1 25 100 
ROHS Compliant Cut Tape tf Tape and Reel Generation | PLLCore | 41.8 1 | 48-LFcsP | AD9540BCPZ-ND 15.09 14.09 13.08 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ANALOG RF | Output} Norm. 
DEVICES Input] Freq. | Phase | Max. RF 
Max. | Range} Noise | RFin Pre- | Supply Digi-Key Price Each 
Mod/Demod (MHz)| (MHz) |(dBc/Hz) |(MHz)| scalers |Current} Package | Part No. 1 25 100 
550) — | -211 | 100] 98/9 4.5 | 16-TSSOP | ADF4116BRU-ND 513 411 3.20 
RF] 10 JAmpli-] Noise Voltage MHz ADF4116BRUZ-NDO 513 411 3.20 
Mod/ | Freq. | Freq. | tude | Floor | Supply Digi-Key Price Each 3.0] — | -216 | 100] 32/33 | 65 | 16-TSSOP |ADF4118BRU-ND 513 441 3.20 
Demod) (MHz) |(MHz)) Error |(dBm/Hz)| (V) | Package | Part No. 1 25 = «100 GHz ADF4118BRUZ-NDO 513 4.11 3.20 
Demod|dc-50] — |0.05dB] -166 —  |32-LFCSP | AD8333ACPZ-WP-NDO 14.74 13.28 11.78 4.0 = -213 250 | 4/5, 8/9 42 | 20-LFCSP | ADF4153BCPZ-NDO 513 411 3.20 
250- GHz 16-TSSOP | ADF4153BRUZ-NDO 513 411 3.20 
Mod {000 80 |0.2dB|) -155 |2.7-5.5/16-TSSOP | apg345AREZ-NDO 8.96 7.17 6.05 40 
ci | — | 213. | 250 | 4/5,8/9 ) 12 | 16-TSSOP | ADF4154BRUZ-NDO 513 411 3.20 
800- 
Mod | 699 | 70 | 0-2dB) -147 |2.7-5.5/16- Se OP Ea ee aeS 794 (6.36 5.96 Evaluation Board for ADF4001 ... EVAL-ADF4001EB2-ND 134.16/1 
Evaluation Board for ADF4112 ... EVAL-ADF4112EB1-ND 161.25/1 
pemod) 89- | 5 |ozaB} — |27-5.5|28-TssoP| apgs47aRUz-NDO 896 807 716 Evaluation Board for ADF4113 ... EVAL-ADF4113EB1-ND 193.50/1 
2700 Evaluation Board for ADF4113 EVAL-ADF4113EB2-ND 167.70/1 
50- Evaluation Board for ADF4118 ... EVAL-ADF4118EB1-ND 167.70/1 
Demod 75 |0.25dB] —  |2.7-5.5/28-TSSOP | AD8348ARUZ-NDO 944 756 6.38 
1000 Dual Integer-N 
vioa | 72 | 460 |otan| -456 5 tre-tssop | AD8349ARE-ND 746 672 5.96 iA 16/17, 
2700 AD8349AREZ-NDO 896 717 6.05 “| — | .215 | 115] 32/33, | 6 | 20-TSSOP | ADF4212LBRU-ND 551 4.41 3.43 
GHz 
64/65, 8/9 
Vector | 700- | _ | _ | -449 | 5  |24-LFCSP ] AD8340ACPZ-WP-NDO 14.33 12.90 11.44 
Mod | 1000 3.0 32/33, 
— | -216 | 110 7 | 20-TSSOP | ADF4218LBRU-ND 5.08 4.07 3.43 
GHz 64/65 
Evaluation Board for AD8346 .. [Dee eset AWsdlaty 99.00/1 Evaluation Board for ADFA21X ......ccsccscsssseesesseesveseeees EVAL-ADF421XEB1-ND 154.80/1 
Evaluation Board for AD8346 AD8346-EVAL-ND 99.00/1 
Evaluation Board for AD8347 AD8347-EVALZ-NDO 123.75/1 Dual Fractional-N 
Evaluation Board for AD8348 AD8348-EVAL-ND 118.80/1 3.0 4/5, 
Evaluation Board for AD8349.... AD8349-EVALZ-NDO 118.80/1 chz| — | 14 | 150) a9 La Maile (2 EISEN Bad; “aes. o8t 
RoHS Compliant Evaluation Board for ADFA252 oo... ..csccceeeseseeeeseeeesees EVAL-ADF4252EB1-ND 167.70/1 
Evaluation Board for ADFA252 .........ccecceeeeseeeeeeeeeeesees EVAL-ADF4252EB2-ND 129.00/1 
RX TX Subsystems Synthesizer/VCO Integer-N 
6) _ | 443 | o60| 4% 42. | 20-LFCSP |ADF4156BCPZ-NDO 6.08 487 4.11 
GH 8/9 16-TSSOP | ADF4156BRUZ-ND 6.08 487 4.11 
Res. | Thruput | Number of Supply Digi-Key Price Each : 2 
(Bits)| Rate | ADC Inputs (Vv) Interface) Package | Part No. 1 25 100 ___ | 2400- ota | 250 16/17, | DALFCSP ADF4360-0BCP-ND 6.20 4.96 4.19 
Single (3) 2725 32/33, 8/9 ADF4360-OBCPZ-NDO 620 496 4.19 
24 | 375kSPS 1 : Ser, SPI| 48-LFCSP] AD9864BCPZ-ND 15.11 14.10 13.10 
Single (+3.3) 1850 16/17, 
— | 1850") 547 | 250) 32/33, | — | 24-LecSP | ADF4360-28CPZ-NDO 620 496 4.19 
2150 3/9 
PLL Synthesizers and VCOs oe vent, 
— | a750 | 217 | 250) 32/83, | — | 24-LFCSP | ADF4360-4BCPZ-NDO 620 496 4.19 
RF | Output} Norm. 8/9 
Input} Freq. | Phase | Max. RF 360- 16/17 
Max. | Range| Noise | RFin) Pre- | Supply Digi-Key Price Each — | 400 | 217 | 250] gq’ | — | 24-LFOSP | ADF4360-7BCPZ-NDO 620 496 4.19 
(MHz)} (MHz) |(dBc/Hz)|(MHz)| scalers |Current} Package | Part No. 1 25 100 
Single Integer-N fod.| = | 99° 300] awa 5 _| 20-LFCSP | ADF4002BCPZ-NDO 5.04 4.04 3.14 
16-TSSOP | ADF4002BRUZ-NDO 5.04 4.04 3.14 
200) — | -214 | 104} NA | 45 | 20-LFCSP |ADF4001BCP-ND 387 310 2.41 
MHz 46-TSSOP |ADF4001BRUZ-NDO 387 310 241 7,500] — | -219 | 240 /8/16/32/64) 13 | 20-LFCSP | ADF4007BCPZ-NDO 484 387 3.01 
16/17 16/17, 
6.0 | _ | 19 | 300] 32/93, | 13. | 16-TssoP |ADF4106BRUZ-NDO 484 387 301 8,000} — | -219 | 250 |32/33, 4/5] 17 | 20-LFCSP | ADF4108BCPZ-NDO 668 5.35 4.51 
Gh 64/65, 8/9 64/65, 8/9 
46/17 Evaluation Board for ADF4156 EVAL-ADF4156EB1-ND 171.57/1 
70} _ | s49 | 250] 32/83, | 13 | 16-TssoP |ADF4107BRUZ-NDO 534 428 361 Evaluation Board for ADF4193 EVAL-ADF4193EB1-ND 167.70/1 
GHz 64/65, 8/9 Evaluation Board for ADF4193 ... EVAL-ADF4193EB2-ND 134.16/1 
a Evaluation Board for ADF4360-0 ... EVAL-ADF4360-0EB1-ND 154.80/1 
7 i : 4 -1EB1- 
550] _ | ois | 104 oe ug. | 20-LFCSP |ADF4110B¢P-ND 456 365 3.08 Evaluation Board for ADF4360-1 ... EVAL-ADF4360-1EB1-ND 154.80/1 
MHz 64/66, 8/9| __| 16-TSSOP |ADF4110BRUZ-NDO 513 411 3.20 Evaluation Board for ADF4360-2 ... EVAL-ADF4360-2EB1-ND 154.80/1 
- Evaluation Board for ADF4360-3 EVAL-ADF4360-3EB1-ND 154.80/1 
12 16/17, Evaluation Board for ADF4360-4 EVAL-ADF4360-4EB1-ND 154.80/1 
GHz | — | -215 | 104) 32/33, | 4.5 | 16-TSSOP |ADF4111BRU-ND 456 3.65 3.08 Evaluation Board for ADF4360-6 EVAL-ADF4360-6EB1-ND 154.80/1 
64/65, 8/9 Evaluation Board for ADF4360-7 EVAL-ADF4360-7EBZ1-ND 154.80/1 
3.0 16/17, 
GHz | — | -215 | 104] 32/33, | 6.5 | 16-TSSOP |ADF4112BRUZ-NDO 513 411 3.20 Input Freq. TTL Logic | ECL Logic Digi-Key Price Each 
64/65, 8/9 Max. (MHz) | V | High (Min) High Package | Part No. 1 25 100 
16/17, 20-LFCSP |ADF4113BCP-ND 513 411 3.20 Phase/Frequency Discriminator 
4.0 i toa | 3293: | gg | 18-TSSOP /ADFa11BRUZ-NDO 513 411 3.20 
GHz] — | #8 ees, | °° | 16-TSSOP |ADFA113BRUREEL7CT-ND 6.40 5.12 4.32 cca a Soomv | 20PLCC ADSeO Usa ! Oe et ae 
8/9 16-TSSOP | ADF4113BRUZ-REEL7TR-NDO 2907.00/1,000 6 RoHS Compliant 


GSM, CDMA2000 TDS- Digi-Key Price Each 
MSPS EDGE/GPRS 1x 3x UMTS CDMA Package Part No. 1 25 100 
1 Ch.-2 Samples 1 Ch. with FPGA/ 1 Ch. with FPGA AD6620AS-ND 25.80 24.08 22.36 
65 1Ch. ; F ‘ 1Ch. 80-PQFP 
per Chip 2 Samples per Chip 2 Samples per Chip AD6620ASZ-ND 25.80 24.08 22.36 
4 Ch. —2 Samples 2 Ch. —4 Samples 2 Ch. —4 Samples 2 Ch. -— 4 Samples 4Ch.-1 Sample 
80 : 4 ° _ 196-CSPBGA | AD6634BBC-ND 49.02 45.76 42.49 
per Symbol per Chip per Chip per Chip per Chip 
8 Ch. —2 Sampl 4 Ch. —4 Sampl 4 Ch. — 4 Sampl 4 Ch. — 4 Sampl 8 Ch.—1 Sampl 
80 pia ees eames emmes ame 324-PBGA | AD6635BB-ND 56.76 52.98 49.20 
per Symbol per Chip per Chip per Chip per Chip 
6 Ch. — 4/8 Samples 6 Ch. — 4 Samples 6 Ch. — 4 Samples 6 Ch. — 4 Samples 6 Ch. - 1/2/4 AD6636BBCZ-ND 66.77 62.32 57.87 
150 per Symbol per Chip per Chip per Chip Samples per Chip | 299"CSPBGA | angeagcacz-ND 44.51 4154 38.58 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ANALOG 
Eabeviceg DDSs 


Reso- Tuning Nominal | Supply FS Compliance On-Board 
Master lution Word Width Supply Total Lout Range REFCLK Comp- 1/0 Digi-Key Price Each 
felk (Bits) (Bits) (V) (Max.) (mA Nom.) (V) Multiplier arator Interface Package | PartNo. 1 25 100 
Single (+3.3), a ij 
25MHz 10 32 Single (+3.6), Single (+5) 15mA 4 15 No No Parallel 48-LQFP | AD9831ASTZ-NDO 10.53 9.48 8.41 
Single (+3.3), ‘i e AD9832BRU-ND 8.43 7.59 6.73 
2oMie 10 82 Single (+3.6), Single (45) | 19™A 4 1.85 No No Serial | 16-TSSOP) angg3oBRUZ-NDO 8.43 7.59 6.73 
f AD9830AST-ND 15.09 14.09 13.08 
50MHz 10 32 Single (+5) 60mA 20 1.0 No No Parallel 48-TOFP AD9830ASTZ-NDO 15.09 44.09 43.08 
Single (+2.3 to +5.5), 
Single (+2.5), Single (+2.7), : ie AD9834BRU-ND 8.35 7.52 6.67 
SOMH2 10 28 Single (+3), Single (+3.3) Sma : 08 No Yes Serial | 20-TSSOP) angg34BRUZ-NDO 8.35 752 6.67 
Single (3.6), Single (+5) 
75MHz 10 28 Single (+2.3 to +5.5) 8.7mA 3 0.8 No Yes Serial 20-TSSOP| AD9834CRUZ-NDO 9.70 8.73 7.15 
: : AD9835BRU-ND 9.70 8.73 7.75 
50MHz 10 32 Single (+5) 40mA 4 1.35 No No Serial 16-TSSOP AD9835BRUZ-NDO 970 873 705 
Single (+3.3), Parallel, a 7 
125MHz 10 32 Single (+5) 96mA 20 1.5 No Yes Serial 28-SSOP | AD9850BRSZ-NDO 18.77 17.52 16.27 
Single (+3), Single (+3.3) ¥ y 
180MHz 10 32 Single (43.6), Single (+5) 130mA 20 1.5 Yes Yes Parallel 28-SSOP | AD9851BRSZ-NDO 20.58 19.21 17.84 
Parallel AD9852ASQ-ND 32.25 30.10 27.95 
300MHz 12 48 Single (+3.3) 922mA 20 1.0 Yes Yes Serial ¢ 80-LQFP | AD9852ASQZ-NDO 32.25 30.10 27.95 
AD9852ASTZ-NDO 23.16 21.62 20.08 
Parallel AD9854ASQ-ND 36.12 33.72 31.31 
300MHz 12 48 Single (+3.3) 1210mA 10 1.0 Yes Yes Serial . 80-LQFP | AD9854ASQZ-NDO 36.12 33.72 31.31 
AD9854ASTZ-NDO 25.10 23.43 21.75 
400MHz 10 32 Multi (+1.8, +3.3) N/A 20 2.05 Yes No Serial 48-TQFP | AD9859YSVZ-NDO 16.43 14.79 13.12 
Yes AD9952YSVZ-NDO 23.52 21.96 20.39 
400MHz 14 32 Multi (+1.8, +3.3), Single (+1.8) N/A 10 2.05 Yes No Serial 48-TQFP | AD9953YSVZ-NDO 22.38 20.89 19.40 
Yes AD9954YSVZ-NDO 26.18 24.43 22.69 
Multi (+1.85, +3.3) 105mA = ‘ e AD9958BCPZ-NDO 30.71 28.66 26.62 
S00MHz 10 92 Multi (41.8, +3.3) 480mA 10 23 Yes Serial | S6-LFCSP | anggsgBcPZ-NDO 56.34 5259 48.83 
1.0GHz 10 32 Multi (+3.3, +5) N/A 40 3.8 No No Parallel,Serial| 100-TQFP | AD9858BSVZ-NDO 68.49 63.93 59.36 
2.7GHz 14 48 Multi (+1.8, +3.3) N/A 10 2.3 No No Serial 48-LFCSP | AD9956YCPZ-NDO 26.18 24.43 22.69 
Evaluation Board for AD950/FS AD9850/FSPCB-ND 281.25/1 
Evaluation Board for AD9830 EVAL-AD9830EB-ND 146.25/1 
Evaluation Board for AD9831 EVAL-AD9831EB-ND 146.25/1 
Evaluation Board for AD9832.. EVAL-AD9832EBZ-ND 146.25/1 
Evaluation Board for AD9833.. EVAL-AD9833EBZ-ND 146.25/1 
Evaluation Board for AD9834 EVAL-AD9834EBZ-ND 146.25/1 
Evaluation Board for AD9835 EVAL-AD9835EB-ND 146.25/1 
Evaluation Board for AD9858 AD9858/PCBZ-ND 451.50/1 
Evaluation Board for AD9956 AD9956/PCB-ND 322.50/1 
Evaluation Board for AD9959.. AD9959/PCBZ-ND 322.50/1 


0 RoHS Compliant 


antenova Antennas 


Gain Digi-Key Price Each Tape and Reele Antenova 
Fig. Description Frequency (Typ @ 2.4GHz) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 

a : 627-1000-ND 35.00 27.50 20.00 a — | 2010B4844-01 
k Titanis Swivel SMA 2.4GHz 4:1 dB 627-4 OOF-NDT 38.00 31.50 24.00 a — | 201086090-01 
2 Picea Swivel 2.4GHz 41 dBi 627-1002-NDt 19.00 17.00 13.00 = —_[_201085771-04 
3 Comata SMD 2.4GHz 0.5 dBi 627-1010-1-ND 3.80 3.40 3.00 | 2,000 | 1400.00/M | _3030A6111-01 
: 627-1011-1-ND 3.80 3.40 3.00 | 1,000 1300.00 | 3030A5839-01 
Rufa SMD 2.4GHz 4.1 dbl 627-1012-1-ND 3.80 3.40 3.00 | 1,000 1300.00 | 3030A5887-01 
5 Mica SMD 2.4GHz 12 dBi 627-1009-1-ND 4.20 3.60 3.00 | 2,000 | 1600.00/M | _ 3030A5645-01 
: 627-1013-1-ND 3.80 3.40 3.00 | 1,000 1000.00 | 3030A6150-01 
6 Impexa SMD 2.4GHz 0.2 dB 627-1014-1-ND 3.80 3.40 3.00 | 1,000 1000.00 | 3030A6250-01 
Flavus Snap-In 2.4GHz 40 dBi 627-1003-NDt 6.20 5.60 5.00 — — | 1020B5743-01 
Flavus Snap-In 2.4GHz 4.0 dBi 627-1004-NDt 6.20 5.60 5.00 = — | 102085743-04 
; Flavus Snap-In 2.4/5GHz 4.0 dBi 627-1005-NDt 8.00 6.75 5.50 es — | 1020B5786-01 
Flavus Snap-In 2.4/5GHz 4.0 dBi 627-1008-ND+ 8.00 6.75 5.50 a — | 102085786-04 
Flavus GSM Snap-In 915/868MHz -0.5 dBit 627-1007-NDt 6.06 5.48 4.89 = — | 1020B5812-01 
Flavus GSM Snap-In 915/868MHz 0.5 dBit 627-1008-NDt 6.06 5.48 4.89 = — | 102085812-04 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. t Bulk + Gain @ 915MHz 


AIMEL RFID Demo Kit 


The RFID application kit (order number: TMEB8704) is designed to present the key features of various RFID products from Atmel Wireless and Microcontrollers. 
The included software version IDS 5 supports the following products: * U2270B on the reader side * TK5530/e5530 on the transponder side * 5551/T5557 on the 
transponder side * TK5552 on the transponder side * TK5561/e5561 on the transponder side * U9280M on the transponder side 

Kit Includes: ¢ Base Station Coil * Serial Cable * Demo Board * Sample Transponders 


EPROM Digi-Key Price Each 
Description (Bytes) Part No. 1 25 100 
1K TK5552A-PP-NDA 3.48 2.92 2.43 
125KHz 224 TK5551M-PP-NDA 2.88 2.42 2.01 
3128 TK5530HM-232-PP-NDf 2.60 2.06 1.98 
RFID Application Kit ..................2:..c cece ATA2270-EK1-ND 397.67 = = 


A Read/Write t Read only 


More Product Available Online: www.digikey.com 
474 (T073) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


A MEL Smart RF Devices 


_—EESeeey || 
Digi-Key Price Each Tape and Reel} 

Description Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
Wideband Transceiver ICs, 314 ~ 316MHZ ............ 0.0020 cece ec ece eee eeeee ences 48-QFN ATA5423-PLQWCT-NDt 4.30 3.60 3.00 4,000 2900.00/M 
Wideband Transceiver ICs, 345MHZ ..............0.cccececeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen ees 48-QFN ATA5425-PLQWCT-NDt 5.38 4.50 3.75 4,000 3625.00/M 
Wideband Transceiver ICs, 433 ~ 435MHz, 868 ~ 870MHZ .....................45 48-QFN ATA5428-PLQWCT-NDt 4.30 3.60 3.00 4,000 2900.00/M 
UHF ASK/FSK Transceiver, 915MHz 48-QFN ATA5429-PLQWCT-NDTA 4.30 3.46 3.06 4,000 2500.00/M 
UHF ASK/FSK Transceiver, 433.92MHz, 868.3MHz .. 48-QFN ATA5811-PLHCCT-NDt 8.79 7.37 6.14 4,000 5931.00/M 
UHF ASK/FSK Transceiver, 315MHZ .............0.0c ccc cc eee e eee e ee ee eee ee eee eee 48-QFN ATA5S812-PLQCT-NDt 8.79 7.37 6.14 4,000 5931.00/M 
Low IF ISM Transceiver, 2.4GHZ............. 00.0 eeccee ee ee ee eee eset eset ee eeeeee 32-QFN ATR2406-PNQG 86CT-ND{tA NEW! 3.83 2.85 2.50 6,000 2225.00/M 
High Linearity SiGe Active Receiver Mixer, 

Transceivers for Base Stations, 5V, 800MHz ~ 1000MHz .....................45 16-TSSOP T0780-6CPCT-NDt 12.31 10.31 8.59 1,000 8301.00 
WDECTIISM Single-Chip Transceiver, 3V ~ 4.6V, 2.5GHZ .................0ce ee 48-MLF T2803-PLHCT-NDt 16.13 13.50 11.25 = = 
UHF ASK Receiver, 4.5 ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz .. 20-SOIC ATA3741P2-TGQYCT-NDt 5.70 4.56 3.85 2,000 3563.00/M 
UHF ASK Receiver, 4.5 ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz .. 20-SOIC ATA3741P2-TGSY-ND 6.13 4.56 3.85 = = 
UHF ASK Receiver, 4.5 ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHZ ................0cceee eee eee 20-SOIC ATA3741P3-TGQYCT-NDt 5.70 4.56 3.85 2,000 3563.00/M 
UHF ASK/FSK Receiver, 4.5 ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHZ ..................0020000e 20-SOIC ATA3742P3-TGQYCT-NDtA 5.96 4.77 4.03 2,000 3725.00/M 
UHF ASK/FSK Receiver, 4.5 ~ 5.5V, 310MHz ~ 440MHz .. 20-SOIC ATA3745P3-TGQYCT-NDtA 3.83 3.06 2.38 2,000 2168.00/M 
UHF ASK/FSK Receiver, 4.5 ~ 5.5V, 310MHz ~ 440MHz 20-SOIC ATA3745P3-TGSY-NDA 3.66 3.06 2.38 _— = 
SiGe IF Receiver/Demodulator, 65MHz ~ 300MHz 16-TSSOP ATRO797-6CPCT-NDt 9.25 7.74 6.45 1,000 6235.00 
SiGe IF Receiver/Demodulator, 65MHz ~ 300MHZ ..................0.0.eeeeeeee eee 16-TSSOP T0797-6CPCT-NDt 10.32 8.64 7.20 1,000 6960.00 
Universal Usable RF Power Amplifier, 3.5V, 185MHz ~ 900MHZ .................. 28-PSSOP T0905-TSPHCT-NDt 9.68 8.10 6.75 4,000 6525.00/M 
Single-Balanced Mixer, 2.7V ~ 5.5V, 2GHz . 8-SOIC U2796B-MFP-ND 5.45 4.57 3.81 = _ 
Demo Kit for 915MHz Transceiver _ ATAB-5429-9-WB-NDA 198.17/1 = _ 
Transmitter Design Board, 868.3MHZ ............ 6.00. cc ccc ee ec eee eee e eset ee ee eee ATAB5750-8-ND 281.65/1 = a 
Transmitter Design Board, 915MHZ ............ 0.6. ccc cece cece ee ec eee es eee ee eee ee ATAB5750-9-ND 281.65/1 = = 
Transmitter Design Board, 315MHz .... —_ ATAB5753-ND 281.65/1 — —_ 
Transmitter Design Board, 433.92MHz . ATAB5754-ND. 281.65/1 = = 
RF Design Kit, 868.3MHz, with SAW Filter ............ 0.0.0... ccceceseee es eee eee eeee ATAK5750-60-S-ND 849.25/1 = _ 
RF Design Kit; 868:SMAZ oii ssssnrsssicesseaeesciseesenasaicieds sedaicsididteaionaesasidenenats ATAK5750-60-N-ND 849.25/1 _— _ 
RF Design Kit, 915MHz ATAK5750-61-N-ND 849.25/1 = = 
RF Module 868MHz for STK500 = ATAKSTK511-8-ND 649.30/1 = = 
RF Module 915MHz for STK500 .. ATAKSTK511-9-ND 649.30/1 _ = 
RF Unidirectional Starter Kit, 315MHZ ............... 0c cece eee cece ee eee eee eee eee ATAKSTK512-3-NDA 339.15/1 = _— 
RF Unidirectional Starter Kit, 434MHz ATAKSTK512-4-NDA 339.15/1 = _— 
Design Kit T5754, 433.92MHz, 600kHz Bandwidth, with SAW Filter . ATAK5754-43P6-S-ND 849.25/1 = = 
Development Board for ATR2406 a ATR2406-DEV-BOARD-ND 419.25/1 = = 
Development Board for ATR2406 / ATmega88 .............. 6... cceeeeeee cece ee eeee ATR2406-DEV-BOARD2-ND 419.25/1 = — 
Demo Kit for ATR2406 Utilizing the ATmega88 ............... 6... e cece eee e eee eee ATR2406-DEV-KIT2-ND 1075.00/1 — — 
Development Kit for AT86RF401U AT86RF401U-EK1-ND 320.35/1 = —= 
Development Kit for ATA5744U (USA) . ATAK4015744U-ND 752.50/1 = = 
Development Kit for ATTINY13 and T5750/3/4 ....... 0... c cece esc eee ee eee eee eee = ATAKSTK511-3-ND 649.30/1 — _— 
Wireless Data Micro Transmitter, 315MHZ .................. 200 0ce cece eee eee eeeee eee AT86RF401U-ND 3.96/1 —_— _— 
Wireless Data Micro Transmitter, 315MHZz .............0.0c cece cece eect eee ee eee AT86RF401U-6GS-ND 3.14/1 = = 
Evaluation Board for T6816/Dual Hex DMOS output Driver .. ATAB6816-NDA 174.23/1 — _ 
Evaluation Board for T6817/Dual Triple DMOS output Driver. = ATAB6817-NDA 174.23/1 = _ 
Evaluation Board for T6818/Triple half-bridge DMOS Driver....................6005 ATAB6818-NDA 174.23/1 = = 
Evaluation Board for T6819/Triple half-bridge DMOS Driver with PWM function ... ATAB6819-NDA 174.23/1 _ _ 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + CutTape Price Each A ROHS Compliant 


NEW! AVR Z-Link™ Zigbee™ 


AVR Z-Link provides an industry-leading 2.4GHz transceiver bundled with an 8-Bit RISC microcontroller (ATMEGA).The 
AT86RF230 radio gives you the highest link budget of any 802.15.4 radio on the market today.The ATMEGA series of AVR 


MCUs enables you to choose from 32KB to 256KB to fit the needs of your design. 


Digi-Key Price Each Atmel 

Description Package Part No. 1 25 100 Part No. 
44-TQFP ATMEGA64RZAV-10AU-ND 11.48 8.49 7.58 ATMEGA64RZAV-10AU, 
MCU ATMEGA644 / AT86RF230 44-QFN ATMEGA64RZAV-10MU-ND 11.48 8.49 7.58 ATMEGA64RZAV-10MU 
40-DIP ATMEGA64RZAV-10PU-ND 11.48 8.49 7.58 ATMEGA64RZAV-10PU 
MCU ATMEGA1281 / AT86RF230 64-TQFP ATMEGA128RZAV-8AU-ND 15.87 11.73 10.48 ATMEGA128RZAV-8AU 
64-QFN ATMEGA128RZAV-8MU-ND 15.87 11.73 10.48 ATMEGA128RZAV-8MU 
MCU ATMEGA1280 / AT86RF230 100-TQFP ATMEGA128RZBV-8AU-ND 16.86 12.47 11.13 ATMEGA128RZBV-8AU 
MCU ATMEGA2561 / AT86RF230 64-TQFP. ATMEGA256RZAV-8AU-ND 19.67 14.55 12.99 ATMEGA256RZAV-8AU, 
64-QFN ATMEGA256RZAV-8MU-ND 19.67 14.55 12.99 ATMEGA256RZAV-8MU 
MCU ATMEGA2560 / AT86RF230 100-TQFP ATMEGA256RZBV-8AU-ND 21.03 15.55 13.89 ATMEGA256RZBV-8AU 


ATAVRRZ502 RF Accessory Kit 


The RZ502 RF Accessory Kit enables point to point links development, 
More advanced network topologies can be developed by adding additional RF accessory kits. The kit is top 
modules for the STK®500 AVR starter kit and requires a STK500 and STK501 for development purposes. 


ATAVRRZ502-ND.. 


debugging and demonstration. 


radio and ATmega1281V microcontroller. 


. $99.00 ATAVRRZ200-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ATAVRRZ200 Demonstration Kit 


The RZ200 Demonstration Kit enables development, debugging and demonstration on 802.15.4/ZigBee™ 
networks. The kit contains five 802.15.4 compatible 2.4 GHz Radio-Controller Board (RCB) with AT86RF230 


. $499.00 
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ATMEL Bluetooth™ Devices 


Digi-Key Price Each Tape and Reel} 
Description Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
Bluetooth™/ISM Front End IC, 3V, 2.4GHz 20-QFN T7024-PGQM80CT-ND@+ NEW! 1.78 1.33 1.17 6,000 1120.50/M 
Bluetooth™/ISM Front End IC, 3V, 2.4GHz 20-SSOP 77024-TRQYCT-ND@+ NEW! 78 1.33 1.17 4,000 1120.50/M 
Demo Board for T7024PGM = DEMOBOARD-T7024PGM-ND 332.50/1 = = 
@ RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. _—_¢ Cut Tape 
Cellular/Infrastructure ICs Devices 
Digi-Key Price Each Tape and Reel} 
Description Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
Direct Quadrature Modulator, 5V, 800MHz ~ 2500MHz. 16-TSSOP T0790-6CPCT-NDt 22.01 18.43 15.36 1,000 14841.00 
Quadrature Modulator, 5V, 1000MHz. 16-SOIC U2790B-MFP-ND 7.53 6.30 5.25 = — 
Quadrature Modulator, 5V, 300MHz .. 20-SSOP U2793B-MFS-ND 5.38 4.50 3.75 — —_ 
Quadrature Modulator, 5V, 1000MHz. 20-SSOP U2794B-MFS-ND 7.61 6.38 5.31 = = 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. = + Cut Tape 
Corded Phone ICs Devices | Cordless Phone ICs Devices 
Digi-Key Price Digi-Key Price Each Tape and Reel¢ 
Description Part No. Each Description Package | Part No. 1 25 100 [| Qty. | Pricing 
Demo Board for U4089B DEMOBOARD-U4089B-ND 332.50 ISM Front End IC, DECT, 2.4GHz . 20-QFN | T7026-PGPCT-NDt 5.38 4.50 3.75 |1,500 | 3625.00/M 
Demo Board for U4090B.1 | DEMOBOARD-U4090B.1-ND 332.50 Demo Board for ATR2806 = DEMOBOARD-ATR2806-ND 332.50/1 = _ 
Demo Board for U4091BM | DEMOBOARD-U4091BM-ND 332.50 + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. —_¢ Cut Tape 
Automotive Control Devices 
Digi-Key Price Each Tape and Reel} 
Description Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
125kHz Transmitter for TPM, 8.0V ~ 24.0V 20-QFN ATA5275-PGPICT-NDt 5.22 4.18 3.25 1,500 2958.00/M 
Ultra Low Power 125kHz 3D Wake Up Receiver with RSSI .. 8-TSSOP. ATA5282-6APHCT-NDt@ 2.86 2.29 1.78 500 825.50 
UHF ASK/FSK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz .. 20-SOIC T5743P3-TGQCT-NDt 5.81 4.86 4.05 i = 
UHF ASK/FSK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz 20-SOIC T5743P3-TGS-ND 5.81 4.86 4.05 => _ 
UHF ASK/FSK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz .. 20-SOIC T5743P6-TGQCT-NDt 5.81 4.86 4.05 = = 
UHF ASK/FSK Receiver, 5V ~ 20V, 300MHz ~ 450MHz for ASK or FSK . 20-SOIC T5743P6-TGS-ND 5.81 4.86 4.05 = _— 
UHF ASK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz . 20-SOIC 75744N-TGQCT-NDt 4.73 3.96 3.30 _ _— 
UHF ASK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz . 20-SOIC T5744N-TGS-ND 4.73 3.96 3.30 => _ 
UHF ASK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz . 20-SSOP T5744N-TK-ND 4.52 3.78 3.15 = = 
UHF ASK/FSK Receiver, 868MHz ~ 870MHz, 902MHz ~ 928MHz . 20-SOIC 1T5760-TGQCT-NDt 5.55 4.65 3.87 2,000 3741.00/M 
UHF ASK/FSK Receiver, 868MHz ~ 870MHz, 902MHz ~ 928MHz ... 20-SOIC 7T5760-TGS-ND 5.55 4.65 3.87 _ = 
UHF ASK/FSK Receiver, 868MHz ~ 870MHz, 902MHz ~ 928MHz . 20-SOIC 7T5761-TGQCT-NDt 5.55 4.65 3.87 2,000 3741.00/M 
UHF ASK/FSK Receiver, 5V ~ 20V, 902MHz ~ 928M#z ... 20-SOIC 75761-TGS-ND 5.55 4.65 3.87 = = 
UHF ASK Receiver IC, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz 20-SOIC U3741BM-P2FL-ND 5.81 4.86 4.05 = = 
UHF ASK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 315MHz ~ 433.92MHz 20-SOIC U3741BM-P3FLG3CT-NDt 5.81 4.86 4.05 2,000 3915.00/M 
UHF ASK Receiver IC, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz .. 20-SOIC U3741BM-P3FL-ND 6.75 4.68 3.46 _ = 
UHF ASK/FSK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz . 20-SOIC U3742BM-P3FL-ND 6.08 5.10 4.25 _ > 
Stand-Alone Antenna Driver . 28-QFN ATA5278-PKQICT-ND{t® 4.00 3.20 2.70 4,000 2244.00/M 
Interface for 125kHz Wake-Up Function 8-TSSOP. ATA5283P-6APJCT-NDTt® 1.91 1.53 1.19 500 552.50 
Reference Design for T5744, 315MHz . = ATAB5744-N3-ND. 281.65/1 = = 
Receiving Board for T5744, 433.92MHz, No SAW Filter . = ATAB5744-N4-ND 281.65/1 = = 
Reference Design for T5744, 315MHz . —_ ATAB5744-S3-ND 281.65/1 _— _— 
Reference Design for T5744, 433MHz . _ ATAB5744-S4-ND 281.65/1 _— —_— 
@ RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. +t Cut Tape Price Each 
gti RF and Microwave Products Amplifiers 
Typical Frequency Cut Tape Tape and Reel 
Bias Range Gain @ 2GHz |PiqB @ 2GHz| NF @ 2GHz Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Avago 
Package | _(V/mA) (GHz) (dB) (dBm) (dB) Part No. il 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
3/14 DC -3.5 21.5 2.2 3.8 516-1490-1-ND® 72 6.00 48.00 516-1490-2-ND® 360.00/M ABA-31563-TR1G 
3/37 19.0 8.4 3.5 .78 6.50 52.00 516-1491-2-ND® 390.00/M ABA-32563-TR1G 
5/18 21.5 1.8 3.7 69 5.75, 46.00 516-1558-2-ND® 345.00/M ABA-51563-TR1G 
SOT-363 5/35 21.5 9.8 3.3 75 6.25 50.00 516-1559-2-ND® 375.00/M ABA-52563-TR1G 
5/46 21.5 12.7 3.5 93 7.75 62.00 = = ABA-53563-TR1 
5/46 21.5 12.7 3.5 93 7.75 62.00 516-1560-2-ND® 465.00/M ABA-53563-TR1G 
5/79 23.0 16.1 4.4 516-1495-1-ND® 99 8.25 66.00 516-1495-2-ND® 495.00/M ABA-54563-TR1G 
Frequency Cut Tape Tape and Reel 
Range Test Freq. Vdd Idd NF Gain P1dB Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Avago 
Package (GHz) (GHz) (V) (mA) (dB) (dB) (dBm) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
DC -2.5 0.9 3.4 15.0 3.7 15.1 1.9 516-1496-1-ND -60 5.00 40.00 = _ ADA-4543-TR1 
SOT-343 DC -2.5 0.9 3.4 15.0 3.7 15.1 1.9 516-1561-1-ND® 60 5.00 40.00 516-1561-2-ND® 300.00/M ADA-4543-TR1G 
DC-2.5 0.9 3.5 35.0 4.0 17.0 13.4 516-1562-1-ND@ 66 5.50 44.00 516-1562-2-ND® 330.00/M ADA-4643-TR1G 
DC -2.5 0.9 3.8 60.0 4.2 16.5 lees 516-1563-1-ND® 72 6.00 48.00 516-1563-2-ND@ 360.00/M ADA-4743-TR1G 
0.1-6 2.0 3.0 42.0 2.8 12.4 14.8 516-1586-1-ND@ 2.22 18.50 148.00 516-1586-2-ND® 1110.00/M MGA-81563-TR1G 
0.1-6 2.0 3.0 84.0 2.2 13.2 17.3 516-1511-1-ND 2.61 21.75 174.00 = = MGA-82563-TR1 
SOT-363 0.1-6 2.0 3.0 84.0 2.2 13.2 17.3 516-1587-1-ND@ 2.61 21.75 174.00 516-1587-2-ND® 1305.00/M MGA-82563-TR1G 
0.5-4 2.0 3.0 4.5 1.8 14.0 -2.0 516-1512-1-ND 2.52 21.00 168.00 = = MGA-87563-TR1 
0.5-4 2.0 3.0 4.5 1.8 14.0 -2.0 516-1588-1-ND® 2.52 21.00 168.00 516-1588-2-ND® 1260.00/M MGA-87563-TR1G 
Freq. Range | NF @ Freq. | Gain @ Freq. | PiqpB @ Freq. | IP3 @ Freq.| Vcc Device | Device! Digi-Key Tape and Reel¢ Avago 
Package (GHz) (dB) (dB) (dBm) (dBm) (V) Min.| Volt. (V) | (mA) Max. | Part No. Qty. Pricing Part No. 
05-SMD 0.05 - 1.3 3.6/0.5GHz | 12.0/0.5GHz | 17.5/0.5GHz_ | 30.0/0.5GHz 8 5.5 80 516-1593-1-ND® 500 937.50 | MSA-1105-TR1G 
DC -0.8 3.0/0.5GHz | 18.5/0.5GHz 2.0/0.5GHz | 14.5/0.5GHz 5 3.5 50 516-1515-1-ND = — | MSA-0686-TR1 
86-SMD DC -0.8 3.0/0.5GHz | 18.5/0.5GHz 2.0/0.5GHz | 14.5/0.5GHz 5 3.5 50 516-1591-1-ND® 1,000 1275.00 | MSA-0686-TR1G 
DC -4 3.3/1GHz 22.5/1GHz 12.5/1GHz 27.0/1GHz 10 7.8 65 516-1592-1-ND® 1,000 975.00 | MSA-0886-TR1G 
DC -2.3 6.0/1GHz 11.0/1GHz 9.0/1GHz 22.0/1GHz Fé 47 60 516-1513-1-ND = — | MSA-0311-TR1 
DC -2.3 6.0/1GHz 11.0/1GHz 9.0/1GHz 22.0/1GHz t 47 60 516-1589-1-ND® 3,000 1275.00/M | MSA-0311-TR1G 
DC -0.7 3.0/0.5GHz | 18.0/0.5GHz 2.0/0.5GHz | 14.0/0.5GHz 5 3.3 40 516-1514-1-ND = — | MSA-0611-TR1 
SOT-143 DC -0.7 3.0/0.5GHz | 18.0/0.5GHz 2.0/0.5GHz | 14.0/0.5GHz 5 3.3 40 516-1590-1-ND® 3,000 900.00/M | MSA-0611-TR1G 
DC -0.5 3.3/0.9GHz | 17.5/0.9GHz | 10.0/0.9GHz_| 20.0/0.9GHz 5 3.6 40 516-1518-1-ND = — | MSA-2111-TR1 
DC -0.5 3.3/0.9GHz | 17.5/0.9GHz | 10.0/0.9GHz | 20.0/0.9GHz 5 3.6 40 516-1594-1-ND® 3,000 1575.00/M | MSA-2111-TR1G 
DC -0.5 3.5/1GHz 18.4/1GHz 9.0/1GHz 23.0/1GHz 7 4.5 50 516-1519-1-ND 3,000 1575.00/M | MSA-3111-TR1 
DC -0.5 3.5/1GHz 18.4/1GHz 9.0/1GHz 23.0/1GHz ve 4.5 50 516-1595-1-ND® 3,000 1575.00/M | MSA-3111-TR1G 


@ RoHS Compliant 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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NPN Silicon Bipolar Transistors 


RF and Microwave Products (cont) 


Cut Tape Tape and Reel 
Frequency Vee NFo Ga PidB GidB Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Avago 
Package (GHz) (Vv) (dB) (dB) (dBm) (dBm) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
0.9 2.7 1.0 12.5 13.0 15.0 516-1566-1-ND® 36 3.00 24.00 516-1566-2-ND® 180.00/M AT-32033-TR1G 
SOT-23 0.9 5.0 1.0 14.5 14.5 14.5 516-1505-1-ND 39 3.25 26.00 = = AT-41533-TR1 
0.9 5.0 1.0 14.5 14.5 14.5 516-1570-1-ND® 39 3.25 26.00 516-1570-2-ND® 195.00/M AT-41533-TR1G 
0.9 27 1.0 14.0 13.0 16.5 516-1499-1-ND 39 3.25 26.00 = = AT-32011-TR1 
SOT-143 0.9 2.7 1.0 14.0 13.0 16.5 516-1564-1-ND® 39 3.25 26.00 516-1564-2-ND® 195.00/M AT-32011-TR1G 
0.9 5.0 1.0 15.5 14.5 17.5 516-1503-1-ND 39 3.25 26.00 = = AT-41511-TR1 
0.9 5.0 1.0 15.5 14.5 175: 516-1568-1-ND® 39 3.25 26.00 516-1568-2-ND® 195.00/M AT-41511-TR1G 
0.9 27 1.0 15.0 13.0 15.5 516-1500-1-ND 39 3.25 26.00 = — AT-32032-TR1 
SOT-323 0.9 2.7 1.0 15.0 13.0 15.5 516-1565-1-ND® 39 3.25 26.00 516-1565-2-ND® 195.00/M AT-32032-TR1G 
0.9 5.0 1.0 15.5 14.5 14.5 516-1504-1-ND 45 3.75 30.00 = = AT-41532-TR1 
0.9 5.0 1.0 15.5 14.5 14.5 516-1569-1-ND® 45 3.75 30.00 516-1569-2-ND® 225.00/M AT-41532-TR1G 
SOT-363 0.9 27 11 14.5 12.0 16.0 516-1502-1-ND 51 4.25 34.00 = = AT-32063-TR1 
0.9 27 V1 14.5 12.0 16.0 516-1567-1-ND® 51 4.25 34.00 516-1567-2-ND® 255.00/M AT-32063-TR1G 
@ RoHS Compliant 
HEMTs 
Frequency Test Cut Tape Tape and Reel 
Gate Width Range Frequency Vdd lad NFo Ga OIP3 PigB Digi-Key Pricing Pricing ¢ Avago 
Package (um) (GHz) (GHz) (Vv) (mA) (dB) (dB) | (dBm) | (dBm) | Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 
800 0.45-6 1.9 4.0 60 0.5 17.5 31.5 20.0 516-1506-1-ND 3.51 29.25 234.00 — | ATF-34143-TR1 
SOT-343 800 0.45-6 1.9 4.0 60 0.5 17.5 31.5 20.0 516-1571-1-ND® 3.51 29.25 234.00 1755.00/M | ATF-34143-TR1G 
800 0.45-6 2.0 3.0 60 0.5 16.6 36.2 20.4 516-1572-1-ND® 4.23 35.25 282.00 2115.00/M | ATF-54143-TR1G 
400 0.45-6 2.0 27 10 0.6 17.7 24.2 14.4 516-1573-1-ND® 1.50 12.50 100.00 750.00/M | ATF-55143-TR1G 
MiniPak 400 0.45 — 10 2.0 2.7 10 0.5 17.5 24.1 14.6 516-1509-1-ND 1.50 12.50 100.00 750.00/M | ATF-551M4-TR1 
@ RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 
RF Modu les and Kits Development Kits and Boards 
Digi-Key Price | Cirronet 
CIRRONET. Description Part No. Each | PartNo. 
ZMN2400(HP) Features: * 2.4GHz Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) * Ad Hoc mesh network * Low ZigBee™ Developer's Kit with ZMN2400 (2), Antennas, 
Power (see chart) * SPI and UART interface *FCC and CE Certified for unlicensed operation WIT2450 Cables and Software 583-1002-ND 298.99 | ZMN2400DK 
Features: * 2.4GHz Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) * Auto Ranging * Low Power (see chart) - — 
* FCC and ETSI Certified for unlicensed operation * RS-232 asynch interface ZigBee Developer's Kit with ZMN2400HP (2), Antennas, 
WIT910 Features: * 900MHz FHSS * 20+ mile range (Line of Sight) with Omni-Directional Antenna * FCC Cables and Software 583-1003-ND 298.99 | ZMN2400HPDK 
Certified fe Li d ti RS-232 h interf 
eee ee eer nares? aA Lae ZigBee High Power Developer's Kit with ZMN2400HP 
Transceiver Modules And ZigBee Serial Modem, Cables and Software 583-1010-ND 199.00 | ZMN24HPDK-B 
Power Receive | Oper. | Oper. Power Developer's Kit for WIT2450 Module with 
Output | Sensitivity) Temp.| Volt. | Data Rate Consumption Digi-Key Price |Cirronet Modems (2), Antennas, Cables and Configuration Software | 583-1007-ND 498.99 | WIT2450DK 
(mW) (dBm) (C°) | (Vdc) |(Max.Kbps)| Sleep/Rec./Time _| Part No. Each |Part No. i 5 
Developer's Kit for WIT910 Module with 
1 -94 -40~85 | 2.7~5.5 250 25uA/35mA/30mMA |583-1000-ND 21.41 /ZMN2400 : i 
100 -94 -40~85 | 33-55 250 25uA/50mA/150mA |583-1001-ND 36.06 \ZMN2400HP Modems (2), Antennas, Cables and Configuration Software | 583-1009-ND 799.00 | WIT910DK 
10,63,250+ -92 -40~70 | 3.3~10 460.8 750uA/40mA/150mA |583-1006-ND 147.20 |WIT2450 Router Board ZigBee 1mW 583-1004-ND 195.50 | ZMN2400DB 
10,100,500t| -103 | -40~85 | 3.3~10 172.8 250uA/100mA/100mA |583-1008-ND 278.99 |WIT910 
Router Board ZigBee 100mW 583-1005-ND 195.50 | ZMN2400HPDB 
+ Software Selectable 
2 7 
( -MA X Fig.2 Capacitor Winding Ferrite Core 
RF Technology Specialist RoHS 
Antennas be) Fr 
-—+| 8.00 
+L. 
Length Number of Unloaded Q Digi-Key Price Each C-Max 
Fig. “L” (mm) Application Turns Inductance (Min.) Part No. 1 10 100 Part No. 
FI 19 Watch 228 985 H 55 561-1002-ND 2.22 2.09 1.39 CMA-60-19 
24 Watch 203 985 H 50 561-1003-ND 2.25 2.08 1.39 CMA-60-24 
2 60 Table Clock 147 1.5mH 120 561-1004-ND 1.68 1.59 1.22 CMA-60-60 
100 Wall Clock 139 1.5mH 110 561-1001-ND 1.83 1.68 1.26 CMA-60-100 


Equipment 


1LA: Together with a time signal generator (TSG400, TSG800), the 1-loop-antenna creates a defined field strength in an area of 
5-10 meters and provides the time signal DCF, WWVB, MSF or JJY. DAT100: The DAT100 is used with the TSG400/800 for direct 
connection between time signal generator and the customized application. The DAT100 provides a reduced and leveled input for 
the application. TSG800: Applications: * Simulation of time signals DCF, MSF, WWVB, HBG and JJY «Creation of exact defined 
time signals for measuring purposes * Support of software development for RC watches and clocks «Creation of highly exact 
frequencies * Production test mode Features: * Mains operated equipment with 500 output for time signal GPS100: The GPS100 is 
a GPS receiver, used in connection with the TSG-series of time signal generators. GPS100 will receive the UTC time signal anywhere 
in the world and calculate it into the selected protocol * Exact time information, independent of location of production/development 
place * Calculation of UTC time into selected protocol time Benefits: * No outages due to reception difficulties in production 
location * Exact synchronization of RC time - avoiding time deviations when transporting time pieces to another country * Support 


of the internal AGC function of RC time pieces 


Digi-Key Price C-Max 
Fig. Part No. Each Part No. 
1 561-1000-ND 350.00 1LA 
2 561-1009-ND 159.00 DAT100 
3 561-1011-ND 7949.98 TSG800 
4 561-1010-ND 400.00 GPS100 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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C-MAX Universal Time Code (UTC) Receivers and Demo Boards 


RF Technology Specialist 


CME8000-BUS: The CME8000 is a BiCMOS integrated straight through receiver with very high 
sensitivity and a pre-decoding of the time signal transmitted from WWVB, DCF77, JJY40, JJY60, MSF 
and HBG. The receiver is prepared for multi-frequency and country reception by using an integrated 
logic. It is connected to an on-board micro-controller in the CME-BUS which is programmed with a 
pre-defined serial interface protocol. The module can then act as a tap into a inter-processor serial 
communications bus, and is able to communicate between two or more boards, micro controllers or 
other devices distributed among one or more platforms. From this module, any host can always obtain 
absolute proofed time information. 


Features: * Automatic reception of long wave time signals world wide * Manual or automatic selection 
of radio control signal possible »* Forced reception mode ° Real time clock » Real signal quality 
indicator during reception * 24-hour system ¢ Host-controllable reception settings (including time and 
duration of reception) * Low power consumption (< 2mA during reception active mode) * Very high long 
wave reception sensitivity (0.4uV) * Built in decoding for different signals * Automatic switch between 
dual band signals ¢ User settable reception mode by host software control command « Wide operating 
range: 2.7 ~ 5.0V 


CME8000-DB: General Description: * Local time in hours/minutes/seconds plus Time Zone Indicator 
* Alarm ¢ Date Alert * Time zone display in three different ways * Stop watch functions in three different 


ways * Low battery indicator * Backlight 
Price C-Max 
CME8000/CME6005: It is the world’s first mixed signal Bi-CMOS integrated straight through receiver Fig. Package Each Part No. 
with very high sensitivity and a pre-decoding of the time signal transmitted from WWVB, DCF, JJY, 1 _ 561-1005-ND 29.93 CME8000-BUS-LP-01 
MSF and HBG. The receiver is prepared for multi-country reception by incorporating integrated logic, = 
integrated functions such as stand-by mode, integrated antenna switching (CME8000), integrated 2 = 561-1006-ND 200.00 CME8000-DB 
crystal switching (CME8000) and hold mode function features for universal RC applications. The power 28-SSOP 561-1008-1-NDt0 3.99 CME8000-TLPH 
down mode increases the battery lifetime significantly to make this device suitable for all kinds of radio- 
controlled time pieces. _ 28-SSOP 561-1008-2-NDt§ 1729.00/1,000 CME8000-TLPH 
28-SSOP. 561-1007-5-NDt 3.86 CME8000-TLSH 
CME8000-EK: Evaluation kit includes: *TSG200 * CME8000-BUS module °5 pieces of CME8000 = = z ij Fi 
samples ¢6 pieces of crystal samples (two each: 40kHz, 60kHz, 77.5kHz) *3 pieces of antenna SEND ee vanes 
samples (one each: 40kHz, 60kHz, 77.5kHz) _ 16-SSOP 561-1013-1-NDt 2.61 CME6005-TCQH 
= 16-SSOP 561-1013-2-NDt§ 4524.00/4,000 CME6005-TCQH 
CMMR-6: The ferrite antenna and the receiver module with CME6005 form a complete receiver unit for 
single and dual band time signal reception. Signal Out: Analog Features: * Small size = = SUSI Ao 9.45 CMMR-6D-60 
* Ready-to-use receiver module for design and development work t+ ROHS Compliant  CutTape  § Tape and Reel 
cypress WirelessUSB™ 
PERFORM 
The CYWUSB6932/CYWUSB6934 Integrated Circuits (ICs) are Through- 
highly integrated 2.4-GHz Direct Sequence Spread Spectrum ae 4 
(DSSS) Radio System-on-Chip (SoC) ICs. From the Serial : paride) pul Won eeM || BIC piceleach cypress 
Peripheral Interface (SPI) to the antenna, these ICs are single-chip BUNCHONMS (meters) (Kbps) Package Banga) Boric! u 25 100 Barto: 
2.4GHz DSSS Gaussian Frequency Shift Keying (GFSK) baseband =| Transmitter | _ 10 62.5 28-SOIC | _0°C ~ 70°C 428-1579-5-ND 7.63 4.70 _3.82_| CYWUSB6932-28SEC 
modems that connect directly to a USB controller or a standard = 
microcontroller Transceiver 10 62.5 28-SOIC orc ~ 70°C 428-1580-5-ND 10.10 6.80 5.49 CYWUSB6934-28SEC 
Transceiver 10 62.5 48-QFN orc ~ 70°C 428-1624-NDt 8.40 5.40 4.38 CYWUSB6934-48LFXC 
The CYWUSB6935 transceiver is a single-chip 2.4GHz Direct |Transceiver | 50 62.5 48-QFN °C ~ 70°C 428-1625-NDt 10.98 680 5.49 | CYWUSB6935-48LFXC 
Sequence Spread Spectrum (DSSS) Gaussian Frequency Shift |transceiver | 50 62.5 48-QFN | -40°C~ 85°C | 428-1626-NDt 1263 7.80 6.32 | CYWUSB6935-48LFXI 


Keying (GFSK) baseband modem radio that connects directly to a 


microcontroller. + RoHS Compliant 


Development Kits for WirelessUSB™ 
CY4632 — WirelessUSB Keyboard to Mouse 


The CY4632 provides all the necessary documentation, firmware source code, and hardware files to quickly 
“cut the cord” for PC human interface device (HID) applications including optical mice, keyboards, presenter 
tools, and PC remotes. 


Key Features: 


¢ 2.4-GHz unlicensed ISM band for worldwide deployment * Over 10-meter wireless operation * 62.5 Kbps 
bidirectional wireless connectivity * Over 4 months battery life under normal usage models ¢ Interference 
avoidance technology for robust operation in close proximity of 2.4-GHz wireless technologies like Wi-Fi® 
and Bluetooth® « USB plug’n play no new software drivers required 


Kit Includes: 

* CYWUSB6934 WirelessUSB LS transceiver * ADNS-2030 optical sensor mouse CYWUSB6934 
WirelessUSB LS 101 multimedia keyboard * Small form factor CYWUSB6934 transceiver plus CY7C63723 
enCoRe™ bridge * Batteries * CD with Design Notes and Hardware files: Schematics, Gerber Files, and 
Bill of Materials 


428-1649-ND $228.20 


Reference Design Kit.........:0:.c.cccrccsecsesessescasessastevadeasaneavedsenaaeacad 


NEW! CYWM6934/CYWM6935 — WirelessUSB Radio Modules 


The CYWM6934/CYWM6935 WirelessUSB Radio Modules offer a complete radio module 
solution for integration into existing or new 2.4-GHz products. These modules are tested for functional 
operation and are FCC/ETSI(EU)/Industry pre-certified. Modules are supplied with integrated PCB trace 
antennas. Available in small PCB design which allows the modules to be mounted horizontally to the device 
PCB via a 12-pin header. 


Applications (CYWM6934): * Keyboards * Game Controllers * Console Keyboards » Presenter Tools 
* Remote Controls 

Applications (CYWM6935): * Presenter Tools * Remote Controls * Automatic Meter Reading (AMR) 
* Lighting Control * Factory Automation * Alarm and Security 

CYWM6934 Features: 

* Range of up to 10 meters * Data Throughput up to 65 kbits/sec * Operating Voltage: 2.7 ~ 3.6V * Small 
PCB Design: .975” (24.38mm) x .65” (16.25mm) x .212” (5.3mm) (L x W x H) * FCC Approved 

CYWM6935 Features: 

* Range of up to 50 meters » Data Throughput up to 65 kbits/sec * Operating Voltage: 2.7 ~ 3.6V * Small 
PCB Design: .95” (23.75mm) x .95” (23.75mm) x .212” (5.3mm) (Lx W x H) * FCC Approved 


428-1945-ND CYWMESS4 EST MOdUIO iisicieniscciciadennidesictidleannidetdaidensideindaigeencudatineesnanss 
428-1946-ND CYWMESSS: ERIM MOdiNG si isnoiicute sia writes eile aantdaicis wei ea sis piseinaalda taisesnnaieaa $9.75 


PRoC (Programmable Radio on Chip) 


Memory RAM Range Throughput Digi-Key Price Each Cypress 
Size (Bytes) FC (maximum) (maximum) Package Part No. ‘il 25 100 Part No. 
8Kb 512 Yes 50 meters 62.5Kbps 48-QFN 428-1771-ND 8.76 5.65 4.57 CYWUSB6953-48LFXC 


Development Kit for PRoC 


CY3653 


The PRoC™ (Programmable-Radio-on-a-Chip™) Development Kit (CY3653) includes flexible development 
boards, PRoC modules, LCD modules, schematics, bills-of-materials, source code, and documentation for 
designers looking for a seamless transition from wired to wireless solutions. 


Customers can use the kit to achieve faster time to market for single-chip applications like small form-factor 
wireless keyboards and mice, presenter tools, wireless thermostats including LCD displays, precision remote 
controls for RC toys and more. PRoC combines Cypress’s WirelessUSB™ 2.4-GHz radio-on-a-chip and 
PSoC® Programmable System-on-Chip™ mixed signal array in an integrated product. It integrates Cypress’s 


Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) interference immunity technology with the power and flexibility of 
the PSoC architecture, offering a complete wireless solution in a single chip. 


Kit Includes: PSoC Evaluation Board, PRoC Modules for a fast plug-and-play solution, PRoC Programmer, 
LCD Module and a CD-ROM with kit documentation, hardware schematics, tutorial and firmware for 
application development. 

$426.00 


428-1772-ND Development Kit for PRoC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Low Noise Bipolar Transistors 


RF and Microwave Products 


SOURCE 


O 


1. QUTPUT/Vcc2 


2. Vbias + Venable 
3. V Cont 


4. INPUT 
5. Vec1 


6. GND 


Test | NF GA $21E2 fT Ic Cut Tape Tape & Reel 
f Typ Typ VCE Ic Typ Typ HFE Max Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. | Package GHz | dB dB Vv mA dB GHz Typ mA Part No. 1 10 50 Part No. 3,000 
to | 14 | 125 | 3 7 9 | 45 | 120 | 100 | NE85619-ACT-NDA 54 4.50 21.00 | NE85619-ATR-NDA 270.00/M 
to | 14] 14 | 8 20 14 | 70 | 120 | 65 | NE68119-ACT-NDA 78 6.50 30.33 | NE68119-ATR-NDA 390.00/M 
20 | 13 | 75 | 1 1o | 75 | 90 | 100 | 30 | Ne6s719CT-ND i 6.25 29.17 | — = 
smt | 20 | 15 | 75 | 3 10 9 | 120 | 110 | 30 | NE68519-ACT-NDA 48 4.00 18.67 | NE68519-ATR-NDA 240.00/M 
20/15 | 8 | 3 20 8 | 95 | 120 | 100 | NE6S819-ACT-NDA 33 275 12.83 | NE68819-ATR-NDA 165.00/M 
20 | 19 | 95 | 6 10 9 | 100 | 120 | 35 | NE68019-ACT-NDA 66 5.50 25.67 | NE68019-ATR-ND.A 330.00/M 
to | 42] 13 | 8 20 11 | 90 | 100 | 65 | NE68133-A-NDA 98 7.75 3617 | — = 
1 | copog | 10] 14] 9 | to | 20 | 115 | 70 | 120 | too | Ne8se33B-AcT-NDA 66 5.50 25.67 | NE85633B-ATR-NDA 330.00/M 
20 | 15 | 75 | 3 3 65 | 85 | 120 | 100 | NE68833-A-NDA 93 7.75 36.17 | — = 
20|17| 9 | 6 10 8 | 100 | 100 | 35 | NE6s033-A-NDA 1.05 8.75 4083 | — = 
to | 43 | 12 | 10 | 20 12 | 45 | 110 | 100 | NE@5630-ACT-NDA 66 5.50 25.67 | NE85630-ATR-NDA 330.00/M 
20 | 13 | 75 | 1 to | 75 | 90 | 100 | 30 | Ne6s730cT-ND 1.05 8.75 40.83 | — — 
20|15| 7 | 3 to | 85 | 120 | 110 | 30 | Ne6ss3ocT-ND 83 6.88 3208 | — = 
807-323 | 99 | 15 | 7 3 to | 85 | 120 | 110 | 30 | NE68530-ACT-NDA 84 7.00 32.67 | NE68530-ATR-NDA 420.00/M 
to | 15 | 135 | 8 20 13 | 70 | 120 | 65 | NE68130-ACT-NDA 72 6.00 28.00 | NE68130-ATR-NDA 360.00/M 
20 | 17 | 95 | 6 to | 85 | 100 | 100 | 35 | NeE6so30cT-ND 86 7.15 3337 | — = 
20 | 17 | 95 | 6 to | 85 | 100 | 100 | 35 | NE68030-ACT-NDA 87 7.25 33.83 | NE68030-ATR-NDA 435.00/M 
mis | 30 | 14{ — | 1 20 13 | 200 | 80 | 35 | NESQ4M13-A-NDA 78 6.50 30.33 | — = 
to | 42 | 135 | 8 20 15 | 90 | 100 | 65 | NE68139CT-ND 76 6.33 2952 | — = 
2A | 807-143 | 49 | 12 | 135 | 8 20 15 | 90 | 100 | 65 | NE68139-ACT-NDA 78 6.50 30.33 | NE68139-ATR-NDA 390.00/M 
to | 42 | 135 | 8 20 is | 90 | 100 | 65 | NE68139RCT-ND* 75 6.25 29.17 | NE68139RTR-ND* 417.00/M 
2B | sor-143R | 20 | 17 | 11 | 6 10 9 | 100 | 100 | 35 | Ne6s039RCT-ND* 93 7.75 36.17 | NE68039RTR-ND* 517.00/M 
20 | 17 | 1 | 6 10 9 | 100 | 100 | 35 | NE6S039R-ACT-ND*~ 90 7.50 35.00 | NE68039R-ATR-ND* 450.00/M 
20 | 09 | 1 | 3 10 23 | 250 | 190 | 35 | NESG2021M05-A-NDA 1.23 10.25 4783 | — = 
2a | sot-343 | 20 | 11 | 16 | 2 20 20 | 250 | 70 | 35 | NE662MO04-A-NDA 87 7.25 33.83 | — = 
52 |095| 10 | 2 6 14 | — | 300 | 35 | NESG3031M05-A-NDA 1.38 11.50 53.67 | — = 
20/16] 9 | 3 10 14 | 140 | 120 | 30 | NESQ6MO1CT-ND 83 6.88 32.08 | NE6Q6MO1TR-ND 467.00/M 
3 | S0T-363 | 99 | 16 | 9 3 10 14 | 140 | 120 | 30 | NE696MO1-ACT-NDA 84 7.00 32.67 | NE69GMO1-ATR-NDA. 420.00/M 
Evaluation Board for NE662MO04-A-ND, 900MHz. NE662MO04-EVGA09-ND 120.00 = = = 
Evaluation Board for NESG3031M05-A-ND, 1.6GHz NESG3031MO5-EVNF16-ND 150.00 = = = 
Evaluation Board for NESG3031MO5-A-ND, 5.8GH2 ..........0..cccccscseeeeseeseeseeeeteeseeeees NESG3031MO5-EVNFS8-ND 150.00 = = = 
PNP 
+] soroa | 22] 15] 1 | 8 | 20 ] 12 [85 7 40 | 50 J Ne97739-A-NDA 4.83 43.43 205.06 | — = 
to | 20 | 7 | -t0 | 15 | 10 | 55 | 40 | -50 | NEQ7833-A-NDA 2.45 22.05 104.13 | — = 
Dual Package 
70)12) —] 3 7 9 | 45 ] 120 | 100 | UPAS1OTCT-ND 1.02 8.53 39.78 | UPA810TTR-ND 583.00/M 
to} 12] — | 3 7 9 | 45 | 120 | 100 | UPA810T-ACT-NDA 1.05 8.75 40.83 | UPAS10T-ATR-NDA 525.00/M 
3 | S0T-363 | oo | is | — | 3 7 5 | 90 | 120 | 100 | upast4tcT-ND 1.47 9.75 45.50 | UPA814TTR-ND 678.00/M 
20/19 | — | 3 5 75 | 80 | 120 | 35 | UPASOOT-ACT-NDA 1.23 10.25 47.83 | UPASOOT-ATR-NDA 615.00/M 
6-Mini(ai)| 20 | 15 | 95 | 3 to | 85 | 120 | 110 | 30 | UPAS62TD-A-NDA 147 12.25 sri? | — = 
* Reverse Pinout (see Fig.) A ROHS Compliant 
Medium Power Bipolar Transistors 
Test P1dB fT Ic Cut Tape 
f VCE | Ic Pin Typ | Typ | HFE | Max | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | Package | GHz Vv mA dBM dBM | GHz Typ mA Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing 
18 | 36 | 200| 15 | 26 | 20 | 60 | 500 | NEG64MO4-A-NDA 1.53 12.75 59.50 = = 
oa | sora | t8 | 28 | 238 | 1 15 | 15 | 120 | 50 | NE677MO4-A-NDA 81 6.75 31.50 = = 
18 | 28 | 40 | 7 18 | 12 | 120 | 100 | Ne678MO4-A-NDA 84 7.00 32.67 = = 
20 | 36 | 10 | 7 | 21 | — | 190 | 100 | NESG2101M05-A-NDA 1.47 12.25 5717 = = 
046 | 60 | 30 | 15 | 30 | 10 | 120 | 600 | NESG260234-AZ-ND~A 1.59 13.25 61.83 = = 
4 | sorag | 10 | 12:5} 100 | 19 | 275] 55 | 120 | 250 | Nes61Mo2-AZ-NDA 2.43 20.25 94.50 - = 
10 | 125 | 100 | 205 | 275] 55 | 100 | 250 | Ne46134-AZCT-NDA 1.59 13.25 61.83 | NE46134-AZTR-NDA 1,000 | 795.00 
10 | 10 | 40 | 13 | 22 | 65 | 120 | 100 | NE8s634-ACT-NDA 81 6.75 31.50 | NE85634-ATR-NDA 1,000 | 405.00 
Evaluation Board for NESG2101MO5-A-ND, 2.4GHZ...... 0. 0scscseeseseesesesees NESG2101M05-EVPW24-ND 150.00 = = = = 
A RoHS Compliant (Continued) 
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Bipolar Oscillator Transistors 


Pose fT Ic Cut Tape Tape & Reel 
f VCE Ic Typ Typ HFE Max Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. | Package GHz Vv mA WwW GHz Typ mA Part No. 1 10 50 Part No. 3,000 
1 SOT-23 2.5 2.5 0.4 0.001 2 100 50 NE94433B-ACT-ND 33 2.75 12.83 NE94433B-ATR-ND 165.00/M 
General Purpose GaAs FETs 
Gate | Gate | Frequency | Test |_NF/GA Bias Cut Tape Tape & Reel 
Length | Width Range f VDS | IDS NF GA | P1dB | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. Package um um GHHz GHz Vv mA dB dB | dBm | PartNo. 1 10 50 | Part No. 3,000 
SOT-343 0.6 400 0.1~6 2.0 2 5 0.6 16 16 NE34018-ACT-ND& 1.65 13.75 64.17 | NE34018-ATR-ND& 945.00/M 
2A | Mini-Mold 0.6 500 0.1~6 2.0 2 10 0.45 | 14 15 NE3508M04-A-ND& 1.44 12.00 56.00 | — 
Mini-Mold 0.6 400 0.1~6 2.0 2 10 04 | 17.5] 11 NE3509M04-A-ND& 1.44 12.00 56.00 | — 
5 $02 0.2 160 4~18 12 2 10 03 | 13.5) — NE3512S02-A-ND& NEW! 2.07 17.25 80.50 | — 
$02 0.2 160 4~18 12 2 10 0.35 | 13.5 | — NE3514S02-A-ND& NEW! 2.46 20.50 95.67 | — 
Evaluation Board for NE34018CT-ND and TR-ND, 1.9GHZ...........0....0.. sees eens NE34018-EVNF19-ND 120.00 _ — = 
A ROHS Compliant 
SPDT Dual Control Switches 
Control Voltages Insertion Loss Isolation @ 2GHz Digi-Key Pricing 
Fig. Package (Vv) (dB) (dB) Part No. 1 10 50 
3 6-Super Mini-Mold 2.6/0 0.40 @ 2GHz 19 UPG2155TB-A-ND& 1.53 12.75 59.50 
6 6-TSON 2.7/0 0.45 19 UPG2158T5K-A-ND& NEW! 117 9.75 45.50 
Evaluation: Boatd for UPG21551B AND) ccc. 3 ccs sccttvicatiossseaaganitsorsen dacs Seeaseniaeadaverssancdiestbaadaneameadannessseahe UPG2155TB-EVAL-ND 120.00 _ _ 
A RoHS Compliant 
Switches 
Insertion Isolation Input Power Input Power Tape & Reel 
Control Loss @ 2GHz @0.10B @10B Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. Package Voltages (dB) (dB) (dBm) (dBm) Part No. 1 10 50 Part No. 5000 
SPDT Single Control Switches 
6-Super Mini-Mold 2.8/0 0.3 @ 2GHz 28 33 33 UPG2010TB-A-ND& 2.16 18.00 84.00 _ _ 
6-Super Mini-Mold 2.8/0 0.3 @ 2GHz 28 20.5 24 UPG2012TB-A-ND& 1.14 9.50 44.33 — _ 
3 6-Mini-Mold 2.8/0 0.3 @ 2GHz 30 20.5 24 UPG2012TK-A-ND& 1.20 10.00 46.67 — _ 
6-Super Mini-Mold 2.8/0 0.3 @ 2GHz 27 27 30 UPG2015TB-A-ND& 1.38 11.50 53.67 _ _ 
6-Mini-Mold 2.8/0 0.8 @ 2GHz 25 17 21 UPD5713TK-E2-ACT-NDt& 50 4.13 19.25 UPD5713TK-E2-ATR-ND& 248.00/M 
Evaluation'BoardfohUPDS 713K... .sosccccsearpesatinereesdcumesongpramciarsedssatctsandsaseneiesaed auandgon pe Meanlen UPD5713TK-EVAL-ND 120.00 _ _ _ _ 
Evaluation Board for UPG2010-TB AND) 3.2 s.syucivetenedcildueeweseshaiitedensssanannansstUiuebvaisavunaneaevessbnntes UPG2010TB-EVAL-ND 120.00 = _— _ _ 
SPDT Dual Control Switches 
6-Super Mini-Mold 2.8/0 0.3 @ 2GHz 28 34 36 UPG2009TB-A-ND& 1.86 15.50 72.33 — _ 
3 6-Super Mini-Mold 3.0/0 0.3 @ 2GHz 27 29 32 UPG2179TB-A-ND& 1.08 9.00 42.00 —_ _ 
6-Super Mini-Mold 3.0/0 0.3 @ 2GHz 27 27 20 (1.8V), 27 (3V) | UPG2214TB-A-ND& 84 7.00 32.67 — _ 
6 Mini-Mold 3.0/0 0.3 @ 2GHz 27 27 20 (1.8V), 27 (3V) | UPG2214TK-A-ND& 1.05 8.75 40.83 — _ 
Evaluation Board for UPG2009TB-A-ND. UPG2009TB-EVAL-ND 120.00 _ — |- _ 
Evaluation Board for UPG2179TB-A-ND.. UPG2179TB-EVAL-ND 120.00 _ —- |- _ 
Evaluation Board for UPG2214TB-A-ND. UPG2214TB-EVAL-ND 120.00 — — |= _ 
Evaluation Board for UPG2214TK-A-ND.. . UPG2214TK-EVAL-A-ND 250.00 _ — |- _ 
Multi-Throw Switches 
it 10-TSON 2.8/0 0.55 @ 2GHz 21 33 34 UPG2031TQ-A-ND& 2.68 24.08 113.69 — _ 
Evaluation!Boatd for'UPG2031TQ-A-ND. .. .ccsscvacessscceesrsie sce ianied ied sacuehieeiisteven lanecdeaanaeaees UPG2031TQ-EVAL-ND 150.00 = — = 
Broadband Switches to 6GHz 
6-Super Mini-Mold 2.8/0 0.9 @ 5.8GHz 18 @ 5.85GHz 31 33 UPG2022TB-A-ND& 2.25 18.75 87.50 — _ 
3 0.4 @ 2.5GHz, 35 @ 2.5GHz, 35 @ 2.5GHz, ory = _ 
6-TSON 3.0/0 0.5 @ GHz 05 @6G Hz —— 29 @ 6GHz UPG2163T5N-A-ND& 1.23 10.25 47.83 
= 12-QFN 3.0/0 0.6 @ 3.5GHz 25 @ 3.5GHz = >37 UPG2157T5F-A-ND& NEW! 1.89 15.75 73.50 = = 
Evaluation Board for UPG2157T5F-A-ND.... UPG2157T5F-EVAL-A-ND& NEW! = 250.00 _— - |= _ 
Evaluation Board for UPG2163T5N-A-ND ... UPG2163T5N-EVAL-ND 120.00 — — |= _ 
A ROHS Compliant + Cut Tape 
Frequency Down Converters 
RF Input IF Output 
Frequency Range Frequency Range Conversion 
(Typical) (Typical) Vec Icc Gain Digi-Key Pricing 
Fig. Package MHz MHz (V) (mA) (dB) Part No. 1 10 50 
10-300 3 6.0 14.0 UPC2756TB-A-ND&A 2.80 25.20 119.00 
3 SOT-363 100-2000 20-300 3 5.6 13.0 UPC2757TB-A-ND&A 2.20 19.80 93.50 
20-300 3 11.0 17.0 UPC2758TB-A-ND& 2.20 19.80 93.50 
Evaluation Board for UPC2756TB-A-ND.... UPC2756TB-EVAL-ND 120.00 _ _ 
Evaluation Board for UPC2758TB-A-ND.... UPC2758TB-EVAL-ND 120.00 = = 
A RoHS Compliant 
Frequency Up Converters 
IF Input RF Output 
Frequency Range Frequency Range Conversion 
(Typical) (Typical) Vec Ice Gain Digi-Key Pricing 
Fig. Package MHz MHz (V) (mA) (dB) Part No. 1 10 50 
3 a 3.0 9.0 8.5 UPC8172TB-A-ND& 2.22 18.50 86.33 
coupe Mineo ao eporene 28 15.0 11.0 UPC8187TB-A-NDA 2.75 24,75 116.88 
EvalUation' Board for: UPGB172TBA-ND 1 OGH2 emis uu ewe scm dy Ca eh cose unin eee auilctae deena aml vex euuniies UPC8172TB-EV19-ND 120.00 = _ 
Evaluation Board for UPC8187TB-A-ND, 800MHZ. ......... 00... e eee e cece eee eee ee eee e cent eee eee a beta eeee a tete esse eet aeeeineeeaeeeiee UPC8187TB-EV08-ND 120.00 =— _ 
A ROHS Compliant (Continued) 
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Silicon MMIC Prescalers 


RF and Microwave Products (Cont.) 


fin Pin lec Cut Tape Tape & Reel 
GHz dBm Vec Typ Divide Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. Package Min Max Min Max Vv mA Ratio Part No. 1 10 50 Part No. 1,000 
0.5 1 -20 5 3 5 2/4/8 UPB1509GV-ACT-ND&A 2.63 23.63 111.56 | UPB1509GV-ATR-ND& 1365.00 
8 8 pin SSOP 0.5 3 -10 +6 5 10 2 UPB1508GV-ACT-ND&A 2.63 23.63 111.56 | UPB1508GV-ATR-ND& 1365.00 
0.5 3 -10 +6 5 15 4 UPB1510GV-ACT-ND&A 2.25 20.25 95.63 | UPB1510GV-ATR-ND& 1170.00 
0.5 3 -15 +6 5 19 64/128/256 | UPB1507GV-ACT-NDA 2.25 20.25 95.63 | UPB1507GV-ATR-ND& 1170.00 
Evaluation Board for UPBISO9GY 22 23.0 scaretnciswassrathannd wats didisdesetataddeosbeadaaeceaeceendtnbatee UPB1509GV-EVAL-ND 120.00 - - Ee - 
A RoHS Compliant 
ops RoHS 
Silicon LD Mosfets ee 
Pout Linear Gain Test ID 
Typical Typical Frequency Pin vDS Typical Digi-Key Pricing 
Fig. (dBm) (dB) (GHz) (dBm) (Vv) (A) Part No. 1 10 50 
32.0 10 1.8 25 3.2 0.8 NE5520279A-A-ND 8.93 80.33 379.31 
5 35.5 16 0.915 25 3.2 1.0 NE5520379A-A-ND 8.40 75.60 357.00 
40.0 15 0.9 27 75 2.75 NE5511279A-A-ND 14.03 126.23 596.06 
7 Roki: 
GaAs Drivers Sons 
Frequency Pout Linear Power Added Test 
Range Typical Pin Gain Eff. Frequency vDS IDS Digi-Key Pricing 
Fig. (GHz) (dBm) (dBm) (dB) (%) (GHz) (Vv) (mA) Part No. ‘] 10 50 
5 0.8 ~ 3.7 29.5 15 12 58 1.9 3.5 350 NE651R479A-A-ND 9.28 83.48 394.19 
0.8 ~ 3.7 32.5 25 10 58 1.9 3.5 1200 NE6510179A-A-ND 11.15 100.35 473.88 
Amplifiers 
tTyp@ Ic NF Gain | RLin | RLout | P1dB | ISOL Cut Tape 
3dB down| Vcc | Typ Typ Typ Typ Typ Typ Typ | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | Package MHz Vv mA dB dB dB dB dBm dB | Part No. 1 10 50 | Part No. Qty. Pricing 
1000 5 22.0) 3.5 33 6 12 75 39 | UPC2710TB-A-ND& 1.23 10.25 47.83 | — _ — 
1500 3 6.0 2.8 19 11.5 8.5 8.5 40 | UPC2748TB-A-ND& 1.32 11.00 §1.33 | — = — 
1500 3 75 4.0 19 13 8.5 3.7 45 | UPC2746TBCT-ND 1.22 10.18 47.48 | UPC2746TBTR-ND 3,000 683.00/M 
1500 3 75 4.0 19 13 8.5 3.7 45 | UPC2746TB-ACT-ND&A 1.23 10.25 47.83 | UPC2746TB-ATR-NDA 3,000 615.00/M 
2300 5 25.0 | 5.0 23 10 10 8.7 31 | UPC2709TB-A-ND& 1.23 10.25 47.83 | — = = 
2400 3 27 55 20 12 9 6.5 29 | UPC2763TB-ACT-ND&A 1.17 9.75 45.50 | UPC2763TB-ATR-NDA 3,000 585.00/M 
2400 3 36 6.0 21 14 10 11.5 30 | UPC2771TB-ACT-ND&A 117 9.75 45.50 | UPC2771TB-ATR-NDA 3,000 585.00/M 
SOT-363 2600 5 12 45 20 12 13 0.4 33 | UPC2712TB-ACT-ND&A 1.05 8.75 40.83 | UPC2712TB-ATR-ND&A 3,000 525.00/M 
2700 3 75 6.0 12 1 5.5 -3.0 33 | UPC2745TB-ACT-ND&A 96 8.00 37.33 | UPC2745TB-ATR-ND& 3,000 480.00/M 
2700 5 25 6.0 23 7.5 20 6 32 | UPC2776TBCT-ND 1.02 8.53 39.78 | UPC2776TBTR-ND 3,000 583.00/M 
2700 5 25 6.0 23 7.5 20 6 32 | UPC2776TB-ACT-NDA 1.05 8.75 40.83 | UPC2776TB-ATR-ND& 3,000 525.00/M 
3 2900 3 6.0 4.0 16 10 12.5 12.5 30 | UPC2749TB-A-ND& 1.32 11.00 §1.33 | — al — 
2900 3 27 6.5 14.5 8.5 12 7 25 | UPC2762TB-ACT-ND&A 117 9.75 45.50 | UPC2762TB-ATR-ND&A 3,000 585.00/M 
2900 5 12 5.0 13 25 12 -2.6 30 | UPC2711TB-ACT-NDA&A 1.05 8.75 40.83 | UPC2711TB-ATR-ND&A 3,000 525.00/M 
2900 5 26.0 | 6.5 15 1 20 7.5 23 | UPC2708TB-A-ND& 1.23 10.25 47.83 | — - _ 
2800 5 245) 3.7 | 325 8.5 10.5 9.0 41 | UPC3225TB-A-ND& 2.19 18.25 85.17 | — _ — 
2900 5 14.0) 23 20.5 15 9.5 15 44 | UPC3215TB-A-ND& 1.98 16.50 77.00 | — =_ — 
3200 5 48 47 22 10.5 13.5 6.5 40 | UPC3227TB-A-ND& 2.13 17.75 82.83 | — = _ 
6-Super 3200 5 9.0 4.3 21.6 12 17 3.5 40 | UPC3224TB-A-ND& 2.01 16.75 78.17 |— _ — 
Mini-Mold 3200 5 15.5 | 5.3 25 14 13 7.5 34 | UPC3226TB-A-ND& 1.11 9.25 43.17 |— _ _ 
3200 5 26.0) 4.0 | 32.8 | 9.5/13}10/14.5) 11 41 | UPC3232TB-E3-ACT-ND& NEW! 1.23 10.25 47.83 | UPC3232TB-E3-ATR-ND& NEW! 3,000 683.34/M 
3200 5 19.0 | 4.5 23 12 12 6.5 33 | UPC3223TB-A-ND& 2.01 16.75 78.17 |— _ — 
4000 3 23.0 | 4.5 21 10.5 10 7.0 32 | UPC8181TB-A-ND& 1.56 13.00 60.67 | — =_ = 
6 Mini-Mold | 3000 3 3.5 1.3 18.5 75 | -14.5 -4.0 | -32.5 | UPC8211TK-A-NDA 1.38 11.50 53.67 | — _- _ 
7 |8 pin SSOP 1900 5 49 6.0 23 14 4 15.9 35 | UPC1678GVCT-ND 2.06 18.56 87.66 | UPC1678GVTR-ND 1,000 1280.00 
Bn 1900 5 49 6.0 23 14 4 15.9 35 | UPC1678GV-ACT-ND& 2.49 20.75 96.83 | UPC1678GV-ATR-NDA 1,000 1079.00 
Evaluation Board for UPC2710TB-A-ND .... UPC2710TB-EVAL-ND 120.00 _ — |= _ _ 
Evaluation Board for UPC3224TB-A-ND .... UPC3224TB-EVAL-ND 120.00 — — |= — =— 
Evaluation Board for UPC3223TB-A-ND .... UPC3223TB-EVAL-ND 120.00 _ -— |= _ — 
Evaluation Board for UPC8181TB-A-ND . UPC8181TB-EVAL-ND 120.00 _ -— |= _ _ 
Evaluation Board for UPC8211TK-A-ND, 1.5GHz UPC8211TK-EV15-ND 120.00 _ —-- =- om 
A RoHS Compliant 
Driver Amplifier 
Vec Icc Gain RLin RLout Pidb Digi-Key Pricing 
Fig. (Vv) (mA) (dB) (dB) (dB) (dBm) Package Part No. 1 10 50 
9 3 150 25 10 10 7 8-L2MM UPD5702TU-A-NDA& 2.80 25.20 119.00 
Evaluation Board for UPD5702TU-A-ND, 2.4GHZ ...... 0.0.00... ce eee e eee e cence cece eect beeen sete tenets neste eee eeseeeeeeeaees UPD5702TU-EV24-ND 150.00 _— _ 
A RoHS Compliant 
AGC Amplifier 
Typical Frequency Range Icc Gain 
@ 3B Down Vec Typical NF Typical AGC Digi-Key Pricing 
Fig. | Package (MHz) (Vv) (mA) (dB) (dBm) (dB) Part No. 1 10 50 
3 6 Mini-Mold 2500 3 11.5 75 14 40 UPC8204TK-A-ND& 3.03 27.23 128.56 
Evaluation Board for UPCB204TK-A-ND, 1.9GHZ..............0...0eesee ee eee ence cee e eee reece ees cae seeeseae sae eeneeenaeeeeenegers UPC8204TK-EV19-ND 120.00 - _ 
A RoHS Compliant 
GaAs Power Amplifiers 
Overall Frequency Output Power | Power Added | Digi-Key Pricing Digi-Key T&R Pricing 
Fig. Package Range (MHz) Test Conditions (dBm) Efficiency (5) | Part No. 1 10 50 Part No. 3,000 
_ 10-TSON 2400 ~ 2500 F= 2.45GHz, VCC= 3.3V 23.0 50 UPG2301TQ-A-ND& 3.45 31.05 146.63 |— = 
= 20-QFN 800 ~ 2500 F= 1.8GHz, VD= 3V 31.5 42 UPG2118K-A-NDA 8.60 77.40 365.50 |— _ 
_ 12 -QFN 1575 F=1.575GHz, VCC=3V 5 — UPG2311T5F-A-ND&A NEW! 1.92 16.00 74.67 |— = 
_ 6-TSON 2400 ~ 2500 -45GHz, VCC= 3V 25 58 UPG2250TS5N-E2-ACT-ND& NEW! 3.00 27.00 127.50 |UPG2250TSN-E2-ATR-ND& NEW! 1560.00/M 
10 6-TSON 2400 ~ 2500 Fe 2.45GHz, VCC= 3V 20.0 45 UPG2314T5N-E2-ACT-ND& 2.88 25.88 122.19 | UPG2314T5N-E2-ATR-ND& 1495.00/M 
Evaluation Board for UPG2301TQ-A-ND, 2.4GHZ ....... 00... c eee eee e cece cence cee e cere ence eeeeea ees UPG2301TQ-EVPW24-ND 275.00 = — Ee _ 


A RoHS Compliant 
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Wireless Products 


Bluetooth® ICs 


The BlueCore™ line of Bluetooth products for CSR integrate a radio and baseband along with peripherals to 
match your application requirements. Variants are available with integrated ROM or flash, Multimedia versions 
with integrated DSP and stereo codec, or Plug-n-Go™ with integrated balun, filter and matching. 
BlueCore™3: CSR’s complete v1.2 Bluetooth solution including eSCO (extended Synchronous Connections), 
which allows for retransmissions of dropped packets, allowing for a cleaner, better sound out of your Bluetooth 
device. 


BlueCore™4: CSRs EDR (Enhanced Data Rate) v2.0 Bluetooth solution, it offers backwards compatibility 
with v1.1 and v1.2 Bluetooth devices. External Flash, ROM, Plug-n-Go™ and Headset versions are available 
to match your application. Offers up to 3 times the data rate as previous versions of Bluetooth with lower 
power consumption. 
BlueCore™5: series offers the latest generation technology, offering compatibility with the next generation 
Bluetooth spec, v2.1. 


Memory Tape and Reel 
Integration Flash | ROM On-Chip Features/ Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing CSR 
Type (Mbits) | (Mbits) Codec Operating Voltage Package | PartNo. 10 50 Part No. 2,000 Part No. 
BlueCore™3 
PCM Dual UART Ports, 
ROM _ 4 Interface Self Test / 1.8V 42-CSP | BC313141A18-IXF-E4CT-ND 5.15 45.32 175.10 | BC313141A18-IXF-E4TR-ND 2680.00/M | BC313141A18-IXF-E4 
PCM USB, 
ROM _— 4 Interface Self Test / 1.8V 84-VFBGA | BC313143A18-IRK-E4CT-ND 5.98 62.58 203.15 | BC313143A18-IRK-E4TR-ND 3100.00/M | BC313143A18-IRK-E4 
Multimedia, 16-Bit DSF. CO-Frouessct. 
‘ — = : Dual UART, 120-VFBGA | BC352239A-IVQ-E4CT-ND 9.90 87.12 336.60 | BC352239A-IVQ-E4TR-ND 5150.00/M | BC352239A-IVQ-E4 
External Flash Stereo Audio 
Scatternet / 1.8V 
Multimedia, 16-Bit nor co tones 
, 8 =— ; Dual UART, 96-LFBGA | BC358239A-INN-E4CT-ND 18.50 162.80 629.00 | BC358239A-INN-E4TR-ND 9360.00/M | BC358239A-INN-E4 
Plug-n-Go Stereo Audio 
Scatternet, Regulator / 1.8V 
15-Bit UART, Scatternet, 
Audio Flash 6 - ‘i A On-Chip Regulator and 96-TFBGA | BC31A223A-IVN-E4CT-ND 12.90 113.52 438.60 | BC31A223A-IVN-E4TR-ND 6710.00/M | BC31A223A-IVN-E4 
Linear Audio 
Battery Charger / 1.8V 
BlueCore™4 
Dual UART Ports, 
PCM USB, Scatternet, 
External Flash | — — Interface Regulator, WiFi 96-TFBGA | BC417143B-IQN-E4CT-ND 6.50 57.20 221.00 | BC417143B-IQN-E4TR-ND 3390.00/M | BC417143B-IQN-E4 
Coexistence / 1.8V 
Dual UART Ports, 
PCM USB, Scatternet, 
External Flash | — _ Interface Regulator, WiFi 96-VFBGA | BC417143B-IRN-E4CT-ND 6.50 57.20 221.00 | BC417143B-IRN-E4TR-ND 3390.00/M | BC417143B-IRN-E4 
Coexistence / 1.8V 
Dual UART Ports, 
ROM —| 4 PCM USB, Scatternet, 84-VFBGA | BC41B143A06-IRK-E4CT-ND 6.75 59.40 229.50 | BC41B143A06-IRK-E4TR-ND 3510.00/M | BC41B143A06-IRK-E4 
Interface Regulator, WiFi 
Coexistence / 1.8V 
USB, UART, 
PCM Scatternet, 
ROM = 4 vat 47-CSP__| BC41B143A06-IXB-E4CT-ND 5.80 51.04 197.20 | BC41B143A06-IXB-E4TR-ND 3010.00/M | BC41B143A06-IXB-E4 
Interface Regulator, WiFi 
Coexistence / 1.8V 
Headset _ 6 16 Bie UART, Regulator, 96-TFBGA | BC413159A06-IPK-E4CT-ND 9.15 80.50 311.00 | BC413159A06-IPK-E4TR-ND 4940.00/M | BC413159A06-IPK-E4 
Linear Audio Battery Charger / 1.8V ‘ i . . 
pie eee 8 _ PCM Interface | Dual UART Ports / 1.8V 96-LFBGA | BC419143B-ANN-E4CT-ND NEW! 18.25 160.60 620.50 | BC419143B-ANN-E4TR-ND NEW! 9480.00/M | BC419143B-ANN-E4 
rieen _ 4 PCM Interface | Dual UART Ports / 1.8V 96-LFBGA | BC41B143A06-ANN-E4CT-ND NEW! 10.68 93.94 362.95 | BC41B143A06-ANN-E4TR-ND NEW! = 5550.00/M | BC41B143A06-ANN-E4 
15-Bit USB, UART, 
Headset _ 6 A "i Regulator, 96-TFBGA | BC413159A10-IPK-E4CT-ND 8.70 76.56 295.80 | BC413159A10-IPK-E4TR-ND 4520.00/M | BC413159A10-IPK-E4 
Linear Audio 
Battery Charger / 1.8V 


Bluetooth® Application Development Kits and 
Reference Design Kits 


CSR Bluetooth Development Kits and Reference Design Kits provide hardware to evaluate many different 
application possibilities and give you the opportunity to develop with different BlueCore™ devices. Kits 
provide components with Bluetooth application profile(s) along with CD with PSKEY editing software. 


AUTOSIRA-01 provides a hardware reference design utilizing the headset and hands-free profiles for car 
kits and hands-free kits for wireless audio. BC2ABCD provides a hardware reference design of a Bluetooth 
USB Dongle, Authorized Bluetooth Control Device for WHQL (Windows Hardware Qualification Lab) testing. 
BTN-001A BlueTunes1 Development Kit provides a hardware reference design for wireless stereo audio 
(headset, speakers), using the BlueCore™3 Multimedia Bluetooth IC. BTN-002-2A Bluetunes2 Development 
Kit provides a hardware reference design for wireless audio, comes with headset and a USB Music/Voice 
Dongle for VOIP calling and music streaming. DEV-SYS-1487-1B provides a UART and SPI Interface to 
your PC for your UniFi™ or BlueCore prototype boards. DEV-RR-001-1A provides a hardware reference 
design and complete solution for developing a hands-free application. Can be used with the DEV-RR-SDK- 
01A Software Development Kit to develop your user interface including custom ring tones and text-to-speech 
for PIN IDs and incoming Caller ID notification. The Software Development Kit provides you with source 
code and allows you to customize the software features and user interface to match your application. 


AUTOSIRA-01-ND Hands Free Car Kit Reference Design, BlueCore2.................... $1250.00 
BC2ABCD-USB-ND USB Dongle Reference Design, BlueCore2 ...................0.c0see ee $119.00 
BTN-001A-ND BlueTunes1 Development Kit for Wireless Stereo Audio, 

BlueCore3 Multimedia...............0.ccccscceces essence eneeeeeeee eens $500.00 
BTN-002-2A-ND BlueTunes2 Development Kit for Wireless Stereo Audio, 

BlueCoreS Multimedia ................ccccccece see ee eens ee nen ee eaeees $1000.00 
BV-001-3A-ND BlueVox Development Board, Wireless Audio.......................005 $600.00 
DEV-SYS-1487-1B-ND USB Dongle Bluetooth EDR Reference Design, 

Nanosira, BlueCore4 External ............. 0.00000 cece eee eeee eee eeee $100.00 
DEV-SYS-1504-1A-ND UART and SPI Level Shifter Interface Board for 

UNIFLOF BUGCONG: sss sasncedeasesaasedaubs stegeduaseantiuedanResmattesiun $300.00 
DEV-RR-001-1A-ND RoadRunner Plug-n-Talk Reference Design Hardware, 

vehicle plug in for hands-free evaluation .-. $1000.00 
DEV-RR-SDK-01A-ND Road Runner Plug-n-Talk Software Development Kit .. ... $2000.00 


Bluetooth® Development Tools 


Casira™ 


The Casira Development Kit allows for the development and testing of your Bluetooth design. This kit 
includes; 2 Casira development pods (each pod includes a BlueCore™ based module), power supplies and 
cords, programming and RS232 cables, 2 headsets and a CD with documentation and BlueSuite Software. 
BlueSuite includes drivers to communicate with the BlueCore devices at the HCI and RFCOMM layers, and 
programs such as BlueChat for establishing a data or voice link, and BlueTest which can be used to put the 
BlueCore device into test modes for radio development and qualification. BlueSuite also provides a Flash 
ROM loader and Device Firmware upgrade Wizard. 


BCES01-ND Bluetooth Development Kit 

BCESO1-EP-ND __ Casira End Point (Development Pod) . 

ANTO01-ND Antenna for Casira Module ............ 

CKO001-ND Connector Kit (as fitted to Casira Motherboard) 

CK003-ND Parallel-RJ45+ cable (XSPI + SPI cable) ...............c ccc ce cece eee ee eee e eee en ee 


BlueLab™ SDK 


The BlueLab SDK (Software Development Kit) provides developers with a graphical user interface to 
develop their Bluetooth application on the microcontroller that is on the BlueCore devices, providing for 
applications without a separate host processor. The xIDE development environment provides a Project 
Manager Interface to make development easier. BlueLab also provides source codes for several Bluetooth 
application profiles: SPP (Serial Port Profile), DUN (Dial-Up Networking), HID (Human Interface Devices), 
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) and others. 


BLUELAB-ND Bluetooth Software Development Kit................ cece eee eee eee ence eee eee $3000.00 


Wi-Fi Voice Development Kit 


The DEV-SYS-UNIVOX-1A Development Kit provides a complete Voice-over-Wi-Fi phone reference 
platform. The UniVox platform provides the hardware design, with no license or royalty payment required. 
You can configure the MMI or leave it as is to develop your complete Voice-over-Wi-Fi Solution. 


DEV-SYS-UNIVOX-1A-ND UniVox Voice over Wi-Fi Reference 


Design Development Solution UniFi™ .................20ceceee eee ee $500.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


DPAC G dau JATEGI 


TECHNOLOGIES 


AirborneDirect™: 


Bridge Modules come with either Ethernet, Serial (RS232/422/485) or RS232 connections, to a wireless 
LAN interface utilizing an 802.11B radio. Used to easily integrate wireless into a design. Includes antenna. 


CONNECT WITH RELIABILITY 


802.11b/g Modules and Kits 


Airborne™ Embedded Modules: 


Versions include LAN mode module, module with Integrated Ethernet Bridge software or a module with 
Integrated Serial Bridge software. U.FL Connector on board. 


Connection Digi-Key Price Each DPAC/Quatech 
Description Type Part No. u 10 20) Part No. 
AirborneDirect™ Modules/Kits 
Wireless Device Server 802.11b with Antenna Ethernet 590-1000-ND 192.16 168.14 162.14 | ABDB-ET-DP101 
Wireless Device Server 802.11b with Antenna Ethernet 590-1023-NDt¢ NEW! 192.16 168.14 162.14 | ABDB-ET-DP101-G 
Wireless Device Server 802.11b with Antenna Serial (RS232/422/485) 590-1001-ND 202.80 177.45 171.12 | ABDB-SE-DP101 
Wireless Device Server 802.11b with Antenna Serial (RS232/422/485) 590-1024-ND¢ NEW! 202.80 177.45 171.12 | ABDB-SE-DP101-G 
Wireless Device Server 802.11b with Antenna RS232 590-1002-ND 192.16 168.14 162.14 | ABDB-SE-DP107 
Wireless Device Server 802.11b with Antenna RS232 590-1025-NDt¢ NEW! 192.16 168.14 162.14 | ABDB-SE-DP107-G 
Development Kit AirborneDirect Ethernet Bridge with Wireless Access Point Ethernet 590-1003-ND 287.20 251.30 242.33 | ABEB-ET-DP101 
Development Kit AirborneDirect Ethernet Bridge with Wireless Access Point Ethernet 590-1026-ND¢ NEW! 287.20 251.30 242.33 | ABEB-ET-DP101-G 
Development Kit AirborneDirect Serial Bridge with Wireless Access Point Serial (RS232/422/485) 590-1004-ND 287.20 251.30 242.33 | ABEB-SE-DP101 
Development Kit AirborneDirect Serial Bridge with Wireless Access Point Serial (RS232/422/485) 590-1027-NDt NEW! 287.20 251.30 242.33 | ABEB-SE-DP101-G 
Wireless Device Server 802.11b/g with Antenna RS232/422/485 590-1018-ND¢ NEW! 206.60 177.45 171.12 | ABDG-SE-DP101 
Wireless Device Server 802.11b/g with Antenna RS232 590-1019-ND¢ NEW! 195.76 168.14 162.14 | ABDG-SE-DP104 
Wireless Device Server 802.11b/g Serial Powered with Antenna RS232 590-1020-ND¢ NEW! 195.76 168.14 162.14 | ABDG-SE-DP107 
Wireless Ethernet Bridge 802.11b/g Ethernet 590-1021-NDt+ NEW! 195.76 168.14 162.14 | ABDG-ET-DP101 
Airborne™ Embedded Modules/Kit 
802.11b Module with U.FL Antenna Port Serial 590-1010-ND 109.06 93.02 89.81 | WLNB-AN-DP101 
802-11b Module with U.FL Antenna Port Serial 590-1032-NDt¢ NEW! 109.06 93.02 89.81 | WLNB-AN-DP101-G 
802.11b Module Integrated Ethernet Bridge Software with U.FL Antenna Port Ethernet 590-1012-ND 109.06 93.02 89.81 | WLNB-ET-DP101 
802-11b Module Integrated Ethernet Bridge Software with U.FL Antenna Port Ethernet 590-1034-ND¢ NEW! 109.06 93.02 89.81 | WLNB-ET-DP101-G 
802.11b Module Integrated Serial Bridge Software with U.FL Antenna Port Serial (RS232/422/485) 590-1013-ND 109.06 93.02 89.81 | WLNB-SE-DP101 
802.11b Module Integrated Serial Bridge Software with U.FL Antenna Port Serial (RS232/422/485) 590-1035-NDt¢ NEW! 109.06 93.02 89.81 | WLNB-SE-DP101-G 
Development Kit for Airborne Embedded 802.11B Module with Wireless Access Point Serial 590-1011-ND 486.53 421.66 413.55 | WLNB-EK-DP001 
Development Kit for Airborne Embedded 802.11B Module with Wireless Access Point Serial 590-1033-ND¢ NEW! 486.53 421.66 413.55 | WLNB-EK-DP001-G 
802.11b/g Module Integrated Serial Bridge Software with U.FL Antenna Port RS232 590-1015-NDt¢ NEW! 110.98 93.02 89.81 | WLNG-AN-DP101 
802.11b/g Module Integrated Serial Bridge Software with U.FL Antenna Port Serial (RS232/422/485) 590-1016-NDt¢ NEW! 110.98 93.02 89.81 | WLNG-SE-DP101 
802.11b/g Module Integrated Ethernet Bridge Software with U.FL Antenna Port Ethernet 590-1017-ND¢ NEW! 110.98 93.02 89.81 | WLNG-ET-DP101 
Development Kit for Airborne Embedded 802.1 1b/g Module without Wireless Access Point Serial 590-1022-NDt¢ NEW! 446.53 = — | WLNG-EK-DP003 
Antennas and Accessories 
Adapter Cable, RPSMA (Jack) to U.FL (Plug) 100mm i 590-1005-ND 14.85 11.22 10.56 | ACHO-CA-DP004 
Adapter Cable, RPSMA (Jack) to U.FL (Plug) 100mm. = 590-1014-ND¢ NEW! 11.70 9.00 8.48 | ACHO-CA-DP004-G 
Antenna, 2dBi, Rubber Duck, RP-SMA = 590-1006-ND 10.69 8.08 7.60 | ACH2-AT-DP002 
Antenna, 2dBi, Rubber Duck, RP-SMA = 590-1028-NDt¢ NEW! 10.69 8.08 7.60 | ACH2-AT-DP002-G 
Antenna, 5dBi, Rubber Duck, RP-SMA = 590-1007-ND 12.38 9.52 8.97 | ACH2-AT-DP003 
Antenna, 5dBi, Rubber Duck, RP-SMA = 590-1029-ND¢ NEW! 12.38 9.52 8.97 | ACH2-AT-DP003-G 
Antenna, 5dBi, Rubber Duck, U.FL (Flying Lead) = 590-1008-ND 13.39 10.12 9.52 | ACH2-AT-DP004 
Antenna, 5dBi, Rubber Duck, U.FL (Flying Lead) _ 590-1030-NDt+ NEW! 13.39 10.12 9.52 | ACH2-AT-DP004-G 
Antenna, 5dBi, Magnetic Mount, Indoor/Outdoor = 590-1009-ND 27.00 21.60 20.25 | ACH2-AT-DP011 
Antenna, 5dBi, Magnetic Mount, Indoor/Outdoor = 590-1031-ND¢t NEW! 27.00 21.60 20.25 | ACH2-AT-DP011-G 


t RoHS Compliant 


ember ZigBee™ ICs and Development Kits 


The EM250 is a single-chip solution that integrates a 2.4GHz, ZigBee/802.15.4-compliant transceiver with a 16- 
bit XAP2b microprocessor. It contains integrated Flash and RAM memory and peripherals of use to designers 
of ZigBee-based applications. 

The EM260 integrates a 2.4GHz, IEEE 802.15.4-compliant transceiver with a 16-bit XAP2b processor to run 


EmberZNet, the Ember ZigBee-compliant network stack. The XAP2b microprocessor is a power-optimized core 
integrated in the EM260. It contains integrated Flash and RAM memory along with an optimized peripheral set 


to enhance the operation of the network stack. 


The EM2420 is a true single-chip 2.4GHz IEEE 802.15.4 compliant RF transceiver. It includes a digital 
direct sequence spread spectrum baseband modem and an effective datarate of 250 kbps. Features: * RF 


with external voltage regulator. 


transceiver with baseband modem, MAC support and networking stack * DSSS baseband modem * RFD and 
FFD operation » Low current (RX: 19.7mA, TX: 17.4mA) *2.1~3.6V with integrated voltage regulator, 1.6~2.0V 


The JumpStart™ Developer Kit contains both hardware and software, enabling customers to quickly launch 
development projects for embedding low-power low-data rate wireless application into their products. 


The Full Development Kit includes hardware, networking stack and development and debugging software 


for building embedded applications. The software package includes a service-aware API that simplifies code 
development and lets you focus on your embedded applications. 


Digi-Key Price Each Ember 
Description Part No. if] 10 100 Part No. 
IEEE 802.15.4/ZigBee ICs — RoHS Compliant 
ZigBee Single Chip IC, 48-QFN ... 636-1000-1-ND§ 11.45 9.02 7.89 EM250-RTR 
ZigBee Single Chip IC, 48-QFN ... 636-1000-2-ND$ 14100.00/2,000 EM250-RTR 
ZigBee Single Chip IC, 40-QFN 636-1003-ND 10.40 7.81 6.68 EM260-RTY 
ZigBee Single Chip IC, 40-QFN ... 636-1007-1-ND§ NEW! 9.37 7.38 6.46 EM260-RTR 
ZigBee Single Chip IC, 40-QFN . 636-1007-2-ND¢ NEW! 20192.38/3,500 EM260-RTR 
ZigBee Single Chip IC, 48-QLP.... 636-1006-1-ND§ 8.47 6.36 5.44 EM2420-RTR 
ZigBee Single Chip IC, 48-QLP 636-1006-2-ND$ 18800.00/4,000 EM2420-RTR 
Development Kits 
JumpStart Kit for EM250 ..... 26... e cece eens ee eee ee eee 636-1001-ND 2500.00 = = EM250-JMP 
JumpStart Kit for EM260 ..... 20... c cece eee eee eee eee ee eee ee ee eee 636-1004-ND 2500.00 = = EM260-JMP 
Full Development Kit for EM250... 636-1002-ND 10000.00 — = EM250-DEV 
Full Development Kit for EM260... 636-1005-ND 10000.00 =, = EM260-DEV 
RF Evaluation Kit for EM250........... 0.00.0 cece eee ec eee ee eee ee eee e eee 636-1008-ND NEW! 525.00 = = EM250-EK 


§CutTape + Tape and Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢« Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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O BID i-scan’ ie Readers 


ELECTRONICS 


ID CPR.02.VP/AB-ATS 


ID CPR.02.VP/AB-ATS is not only able to identify ISO 14443, but also type ISO 15693 transponders. It is a 
multi-tag reader, which means that it is able to identify and to write on transponders of different manufacturers 
and ISO-types. The reader supports the safety functions of various known 13.56MHz transponders, such as 
MIFARE or my-d, due to a SAM-card interface for Security Access Modules. So the reader is even suitable for 
problematic applications such as ticketing and accounting systems. The use of an ISO-host record guarantees 
a problem free creation of user software as well as the module’s unlimited compatibility with all readers of 
the OBID i-scan family. 

Specifications: * Dimensions (W x H x D): 114mm x 83mm x 48mm_ * Housing: Plastic ASA, desk top 
reader ¢ Protection Class: IP 22 * Operating Frequency: 13.56MHz * Power Supply: 12-24VDC » Power 
Consumption: Maximum 2.6W_ ¢ Processable Transponders: ISO 14443-A (e.g. MIFARE, MIFARE Ultra 
Light, my-proximity) ISO 14443-B; ISO 15693 (e.g. I-CODE SLI, my-d vicinity, STM LRI512, Tag-it HF-I) 
* Processable Safety Features: Integrated SAM-card interface for SAM (e.g. my-d vicinity and my-d proximity) 
* Antenna: Integrated * Reading Distance: 7cm with ISO 15693-tags, 6cm with ISO 14443-A-tags. Reading 
distances depend on the used labels; here made statements relate to an inlet size of 76x45mm. In addition, 
tuning and quality of the antennas have to be taken into consideration. ¢ Interfaces: 1x RS232 with 2.5m 
connecting cable ¢ Signal Generator: 1 LED (bi-color), 1 Buzzer * Temperature Range: Operating: -20°C 
~ 60°C; Storage: -40°C ~ 85°C * EEPROM: 1kB (10,000 writing cycles) * FLASH: Software-Update over 
interface possible 


629-1001-ND (FEIG ELECTRONICS # 0913.017.00.01) ......... 0... .c cece cee ee cence eee ee eee $777.69 


ID ISC.MR101-A, ID ISC.MR101-USB and 
ID ISC.MR101.M-A 


Multi-tag mid range reader for identification of Smart Labels in the fields of application retail, rental services 
and industry. The mid-range reader ID ISC.MR101-A/-USB/-M-A works with Smart Labels which are based 
on transponders with an operating frequency of 13.56MHz. Depending on the antenna used, the reader has a 
maximum reading distance of up to 40cm. 


Specifications: ¢ Anticollision Function * OBID i-scan SMP (Standard Multi-tag Protocol) » Multi-tag Reader 
(I-CODE, Tag-it, ISO 15693) * Housing: Plastic * Color: Light Grey * Dimensions (L x W x H): 145mm x 85mm 
x 31mm ° Protection Class: IP 30 * Weight: 170g * Power Supply: Variant A: 12-24VDC +/-15% via external 
power supply; Variant USB: 12V via external power supply * Power Consumption: Approximately 6VA 
* Operating Frequency: 13.56MHz » Transmitting Power: Approximately 0.8 up to 1W * Modulation Factor: 
10% and 100% (via software adjustable) * Antenna connection: 1 x SMA female plug (500) » Read- 
ing Distance: Maximum 40cm =» Interfaces: RS232/RS485 (switchable) or USB ¢ Signal Generator: 1 LED 
(multicolored red/green) * Processable Transponders: I-CODE, Tag-it and ISO 15693 * Temperature Range: 
Operating: -25°C ~ 60°C; Storage: -25°C ~ 85°C * FLASH: 64kByte (software may be updated via interface) 


629-1015-ND (FEIG ELECTRONICS # 1638.000.01.00) RS-232/485 $524.62 
629-1016-ND (FEIG ELECTRONICS # 1638.001.02.01) USB......... $567.36 
629-1019-ND (FEIG ELECTRONICS # 1638.005.01.00) Module, RS232/485. $501.10 


ID ISC.LRMU1000-A-FCC, ID ISC.LRU1000-A0-FCC 
and ID ISC.LRU1000-A-FCC 


The UHF-Long Range Reader Module ID ISC.LRMU1000 identifies UHF transponders within a frequency 
range from 865 to 928MHz and so can be used in Europe and in North America. 

Licensed according to EN and FCC, in each area maximum allowed transmitting power can be realized. Due 
to the high maximum reading range of up to 5m with a single antenna and up to 10m with a multi-antenna 
application, the reader is suitable especially for Asset Management and logistical applications especially there, 
simultaneous identification of several transponders and very high reading ranges are necessary! 

Connection of up to 4 external antennas enables realization of multi-antenna-applications (integrated Multi- 
plexer), two different interfaces (RS232, RS485) guarantee high flexibility to connect the reader with your 
individual backup-system. 


Specifications: * Dimensions (W x L x H): 170mm x 320mm x 48mm ¢ Power Supply: 12-24VDC » Power 
Consumption: Maximum 29VA * Operating Frequency: 869, 525MHz; 865, 6-867, 6MHz (200kHz steps); 902- 
928MHz (500kHz steps) * Transmitting Power: 100mW-4W (100mW steps); 4W EIRP; 2W ERP (0.5W ERP) 
* Modulation: 20%-40% and 100% (scalable via Software) * Receiver: Data rates 40-320kbps » Antenna 
Connectors: 4 x SMA connector (50) * Outputs: 1 Optocoupler: 24VDC/30mA, 1 Relay (1x NO/NC): 24VDC/ 
2A ¢ Inputs: 1 Optocoupler: Maximum 24VDC/20mA * Interfaces: RS232 and RS485 * Temperature Range: 
Operating: -25°C ~ 55°C (-25°C ~ 70°C); Storage: -25°C ~ 85°C 


629-1049-ND (FEIG ELECTRONICS # 2481.001.11.00) FCC Module ....................0ccc eee ee $3170.53 
* Housing: Plastic with heatsink * Dimensions (W x L x H): 180mm x 320mm x 110mm « Protection Class: IP 54 


629-1045-ND (FEIG ELECTRONICS # 2241.002.12.00) Housed..................0cceeeeeeeeeee ees $4572.29 
629-1046-ND (FEIG ELECTRONICS # 2241.002.11) Housed, Supports EPC Class 0/0+ Protocols .. $4157.57 


ID ISC.PRH101-B, ID ISC.PRH101-USB and 
ID ISC.PRH101-A 


As every device of the OBID i-scan HF product family, the hand-held reader ID ISC.PRH101-B identifies 
transponders with an operating frequency of 13.56MHz. The reader has a maximum reading/writing distance 
of up to 18cm and is suitable especially for mobile use in connection with a PDA or laptop. 

PDA or laptop can be used as a mobile host e.g. as data collector. 

The reader's own power supply allows RF transmitting power, that enables identification of transponders 
which are very close together. 


Specifications: * Bluetooth interface (class I-B) ¢ Anti-collision function * OBID i-scan ISO Host Mode *2 
Operation Modes: Scan-Mode/Polling-Mode * Housing: Plastic ABS (closed) * Color: RAL 9002/RAL 7044 
¢ Dimensions (L x W x H): 230mm x 100mm x 80mm »* Weight: 320g (without batteries) * Protection Class: 
IP 30 * Power Consumption: Maximum 2.5W « Operating Frequency: 13.56MHz ¢ Transmitting Power 0.5W 
+/-2dB » Antenna: Integrated » Interface: Bluetooth (class !)/USB/RS232 »* Supported Transponders: ISO 
15693 tags, ISO 18000-3 tags, optional: further tag types * Signal Generator: Optical: 1 LED (red/green/blue); 
Acoustic: Buzzer * Temperature Range: Operating: 0°C ~ 50°C; Storage: -20°C ~ 70°C * Relative Humidity: 
95% (non-condensing) 


629-1010-ND (FEIG ELECTRONICS # 1524.000.01.00) RS-232 $464.75 
629-1011-ND (FEIG ELECTRONICS # 1524.001.01.00) USB.... $504.66 
629-1013-ND (FEIG ELECTRONICS # 1524.004.00.00) Bluetooth ................0.06ceeeeee ees $769.82 


ID ISC.PR101-A, ID ISC.PR101-USB and 
ID ISC.PR101.M-A 


The proximity reader ID ISC.PR101-A/-USB/-M-A works with Smart Labels which are based on transponders 
with an operating frequency of 13.56MHz. The reader has an integrated antenna with a maximum reading 
distance of up to 18cm. Due to its compact dimensions, the reader is suitable for desk-applications. The 
reader's anticollision function facilitates simultaneous identification of several objects even when these are 
wrapped. 


Specifications: 


* Housing: Plastic * Color: RAL 9018, light grey * Dimensions (Lx W x H): 145mm x 85mm x 31mm ° Protection 
Class: IP 30 * Weight: 200g »* Power Supply: Variant-A (RS232/RS485): 12-24VDC +/-15% via external 
power supply; Variant-USB: via USB interface *Power Consumption: Maximum 5VA » Operating Frequency: 
13.56MHz ¢ Transmitting Power 0.5W * Modulation Factor: 10% and 100% (via software adjustable) 
¢ Antenna: Integrated » Reading Distance: Maximum 18cm _ Interfaces: RS232/RS485 (switchable) or 
USB «Signal Generator: 1 LED multicolored, red/green * Processable Transponders: ISO-tags 15693 (e.g. 
|-CODE, Tag-it, my-d, STM etc.) * Temperature Range: Operating: -25°C ~ 60°C; Storage: -25°C ~ 70°C 
¢ FLASH: 64kByte (software may be updated via interface) 


629-1017-ND (FEIG ELECTRONICS # 1638.002.01.00) RS-232 .......... 0... ce cece eeee eee ee es $513.22 
629-1018-ND (FEIG ELECTRONICS # 1638.003.02.01) USB. . $555.84 
629-1020-ND (FEIG ELECTRONICS # 1638.007.01.00) Module.................:.:cceeeeeeeee es $484.70 


ID ISC.M02-B 


The ID ISC.M02-B works with Smart Labels with an operating frequency of 13.56MHz. The Read/Write PCB 
has a maximum reading distance of up to 10cm by using the integrated antenna. By using the external 
antennas, distances of 7cm (antenna size 30x40mm) respectfully 14cm (antenna size 100x100mm) will 
be reached. The reader is above all suitable for supply chain applications in the fields of retail, industry, 
logistics etc. It is even suitable for problematic applications such as ticketing and accounting systems due to 
an attachable security access module. Apart from this, the data/clock interface enables the reader to be used 
in access control systems. 


Specifications: 


* Dimensions (L x W x H): 50mm x 50mm x 15mm * Connector Plug: 10-pole pin terminal (spacing = 2.54mm) 
* Operating Frequency: 13.56MHz * Power Supply: 5VDC +/-5% RF Transmitting Power: 90mW +/-2dB 
* Power Consumption: Maximum 1W » Processable Transponders: ISO 15693 transponders such as |-CODE 
SLI, my-d vicinity, STM LRI512, Tag-it HF-I etc. * Processable Safety Features: Refitting of SAM (Security 
Access Module) is possible for my-d vicinity * Antenna: Integrated, 48 x 48mm, external 50 antennas 
optional * Reading Distance: 10cm with integrated antenna up to 14cm with external antennas ¢ In- 
terfaces: 1x RS232-TTL, 1x Data/clock interface, (magnet card emulation and Wiegand emulation) ¢ Signal 
Generator: 2 LED * Temperature Range: Operating: -20°C ~ 70°C; Storage: -40°C ~ 85°C * EEPROM: 1kB 
(10,000 writing cycles) * FLASH: 64kB (Software update over interface possible) 


629-1032-ND (FEIG ELECTRONICS # 1834.000.00.00) ............. 0. cc cece cee cece cence neces $201.60 


ID CPR.M02-VP/AB-B and ID CPR.M02-VP/AB-BA 


The multi tag reader with anti-collision function, which means that it is able to identify transponders of different 
manufacturers and ISO types at the same time. The reader supports the safety functions of various known 
13.56MHz transponders, such as MIFARE or my-d, due to an attachable Security Access Module which 
makes it even suitable for problematic applications such as ticketing and accounting systems. Apart from this, 
the data/clock interface enables the reader to be used in access control systems. 


Specifications: 


* Dimensions (W x H x D): 50mm x 50mm x 14mm ¢ Connector Plug: 10-pole pin terminal (spacing = 2.54mm) 
* Operating Frequency: 13.56MHz * Power Supply: 5VDC +/-5% »* RF-Transmitting Power: 250mW +/-2dB 
* Power Consumption: Maximum 1.5W * Processable Transponders: ISO 14443-A (e.g. MIFARE, MIFARE 
Ultra Light, my-proximity) ISO 14443-B * ISO 15693 (e.g. I-CODE SLI, my-d vicinity, STM LRI512, Tag-it HF-I) 
* Processable Security Features: Refitting of SAM (Security Access Module) is possible for e.g. my-d vicinity 
and my-d proximity * Antenna: Integrated, 48mm x 48mm « Reading Distance: 10cm with ISO 15693-tags, 
4cm with ISO 14443-tags «Interfaces: 1x RS232-TTL, 1x Data/clock-interface (Magnet card emulation and 
Wiegand emulation) * Signal Generator: 2 LED * Temperature Range: Operating: -20°C ~ 70°C; Storage: 
-40°C ~ 85°C * EEPROM: 1kB (10,000 writing cycles) * FLASH: 64kB (Software-Update over interface 
possible) 


629-1034-ND (FEIG ELECTRONICS # 1916.000.00.00) On-Board Antenna...................++ $196.13 


629-1035-ND (FEIG ELECTRONICS # 1916.001.00.00) Antenna Interface...................... $207.65 


ID ISC.MR200-A and ID ISC.MR200-E 


The reader ID ISC.MR200-A/-E is offered in an aluminium housing with the protection class IP 54; for 
this reason it is protected against dust, dirt and syringe water and can be used therefore in the industrial 
background. Transmitting power of up to 1.7 watt enables reading ranges of up to 70cm. The reader has 
several I/O's as well as a so-called antenna diagnosis function that indicates whether an antenna is not 
adjusted as required. 


Specifications: 

* Housing: Aluminium * Color: RAL 7040 * Dimensions (L x W x H): 200mm x 110mm x 60mm » Protection 
Class: IP 54 * Power Supply: 12-24VDC »* Power Consumption: Maximum 12VA « Operating Frequency: 
13.56MHz ¢ Transmitting Power: 1.7W * Antenna Connection: SMA plug (50) * Outputs: 2 Optocouplers: 
24VDC/30mA; 1 Relay; 24VDC/2A »* Inputs: 2 Optocouplers: Maximum 24VDC/20mA ¢ Interfaces: Version 
-A: RS232 and RS485 (adjustable); Version -E: Ethernet 10Base-T or 100Base-TX »* Operation Modes: 
FEIG ISO Host Protocol »* Processable Transponders: ISO 15693, EPC » Address Control for Interface: 
Software (up to 254 addresses, only RS485) * Signal Generator: 5 LED * Temperature Range: Operating: 
-20°C ~ 60°C; Storage: -25°C ~ 85°C 


629-1041-ND (FEIG ELECTRONICS # 2060.000.00.01) A Version, RS-232/485............. $1991.23 
629-1043-ND (FEIG ELECTRONICS # 2221.000.00.01) E Version, Ethernet.................. $2423.23 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OBID i-scan’ FEIG Readers (cont) 


ID ISC.MR200-WLAN 


ID ISC.MR200-WLAN is offered in a solid plastic housing with the protection class IP 54; for this reason it 
is protected against dust, dirt and splash water and can be used therefore out of doors. Transmitting power 
of up to 1.75 watt enables reading ranges of up to 70cm. The reader has several I/O’s as well as so-called 
antenna diagnosis function that indicates whether an antenna is not adjusted as required. The reader has a 
RS232 and WLAN interface. 


Specifications: 


* Housing: ABS plastic with lockable hinged cover ¢ Color: Light grey RAL 7035 * Dimensions (L x W x H): 
20 x 110 x 60mm * Weight: 450g ¢ Protection Class: IP 54 » Power Supply: 12 ~ 24VDC +5% »* Power 
Consumption: Maximum 13VA ¢ Operating Frequency: 13.56MHz * Transmitting Power: 1W/1.75W 
* Antenna Connection: SMA socket (509) » Outputs: 2 Optocoupler - 24VDC/30mA (galvanically isolated), 
and 1 Relay - 24VDC/2A « Inputs: 2 optocouplers - Maximum 24VDC/20mA ¢ Interfaces: RS232 and WLAN 
(802.11b) * Operation Modes: ISO Host Protocol, Buffered Read Mode (BRM), Scan Mode » Supported 
transponders: ISO 15693 and ISO 18000-3, EPC (optional) * FLASH: Software Update via interface 
possible * Signal Generator: 5 LED * Temperature Range: Operation: -20°C ~ 60°C, Storage: -25°C ~ 85°C 
¢ Vibration: EN60068-2-6 10Hz ~ 150Hz; 0.075mm/1g * Shock: EN60068-2-27 Acceleration: 30g * RF 
Approval: Europe: EN300 330, USA: FCC 47 CFR Part 15 * EMC: EN 301 489 * Safety: Low Voltage: EN 
60950, Human Exposure: EN 50364 


629-1054-ND (FEIG ELECTRONICS # 2633.000.00) MR Wireless Reader .. $2944.40 


ID ISC.LRM2000-A, ID ISC.LRM2000-B and 
ID ISC.LR2000-A 


The ID ISC.LR2000 Long Range Reader and the ID ISC.LRM2000 Long Range Reader Unit are the top of the 
line Long Range Reader versions of the OBID i-scan HF product line. 

The ID ISC.LR2000 and ID ISC.LRM2000 are the most powerful reader in the OBID i-scan HF product line. 
Both devices have identical RF performance. The ID ISC.LRM2000 differs from the ID ISC.LR2000 in terms 
of housing, interface options and functionality for the host connectivity of the device. 


Features: 


* Highly sensitivity receiver increased the tag detection range so that the most transponders can be read over 
the entire power up, field strength area. * RF front end accommodates arbitrary cable lengths between the 
reader and the antenna without adversely affecting the read range of the antenna. » RF front end has its own 
power control to protect the read range from external noise sources. * The reader delivers a DC voltage on 
the antenna output to source DC powered devices connected to the antenna cable, such as the OBID i-scan 
Dynamic Antenna Tuning board (ID ISC.ANT.DAT-A). * RF source of the reader meets different national radio 
rules and can achieve the 60dbuA/m ETSI limits. 

The reader is able to directly control antenna multiplexing functions. The RF section of the reader is controlled 
by a dedicated DSP based, RF controller. A second microcontroller, the Application and Connectivity 
Controller (ACC), uses an ARM processor running a pcLinux operating system. The reader has four hardware 
interface ports: Ethernet, RS232, RS485, and a Compact Flash 2 compatible port to support a WLAN Card. 
All ports are under control of the ACC. In combination, the powerful and flexible RF transmitter and receiver 
and intelligent digital controller form the basis of an agile, multi protocol reader that can be updated as future 
protocols and features are created. 


Specifications for LRM2000: 


* Dimensions (W x H x D): 120mm x 160mm x 45mm * Weight: 0.6kg * Power Supply: 24VDC +15% * Power 
Consumption: Maximum 32VA ¢ Operating Frequency: 13.56MHz * Transmitting Power: 4 to 12W * Antenna 
Connection: 1 x SMA connector (509) * DC Power on RF Line: 8VDC Maximum 150mA « RF Diagnostics: 
Internal SWR Meter internal overheating control * Outputs: 1 Optocoupler: 24VDC/30mA,; 1 Differential Output: 
Reader synchronisation; 1 Relay (1x NO/NC): 24VDC/2A * Inputs: 1 Optocoupler: Maximum 24VDC/20mA; 
1 Differential Input: Reader synchronisation « Interface: RS-232 and RS-485 * Supported Transponder: 
|-Code1, IS015693, 18000-3-A, (e.g. |-Code SLI, my-d, STM LRI512/64, Tag-it HFI) » Indicators: 5 LED for 
diagnosis of the operation status * Temperature Range: Operating: -20°C ~ 55°C; Storage: -25°C ~ 85°C 


Specifications for LR2000: 


* Casing: Plastic * Dimensions (W x H x D): 180mm x 320mm x 110mm ¢ Weight: 1.9kg * Protective System: 
IP 54 © Color: Black * Power Supply: 24VDC +15% »* Power Consumption: Maximum 32VA * Operating 
Frequency: 13.56MHz » Transmitting Power: 4 to 12W_ « Antenna Connection: 1x SMA connector 
(509) * DC Power on RF Line: 8VDC Maximum 150mA » RF Diagnostics: Internal SWR Meter internal 
overheating control * Outputs: 1 Optocoupler: 24VDC/30mA; 1 Differential Output: Reader synchronisation; 1 
Relay (1x NO/NC): 24VDC/2A « Inputs: 1 Optocoupler: Maximum 24VDC/20mA,; 1 Differential Input: Reader 
synchronisation * Interface: RS-232 and RS-485, Ethernet (TCP/IP), Compact Flash-ll (WLAN) » Supported 
Transponder: |-Code1, 1SO15693, 18000-3-A, e.g. |-Code SLI, my-d, STM LRI512/64, Tag-it HFI * Indicators: 
6 LED for diagnosis of the operation status * Temperature Range: Operating: -20°C ~ 55°C; Storage: -25°C 
~ 85°C 


629-1003-ND (FEIG ELECTRONICS # 1260.021.00.00) Module, No Housing...................+5 $3792.10 


629-1004-ND (FEIG ELECTRONICS # 1260.022.00.00) Module, 
No Housing, RS-232/485 Onlly..........cccscceesesnenasensesneneseenestenesvenesneaesreaesneaees $3449.94 


629-1002-ND (FEIG ELECTRONICS # 1260.020.00.00) In Housing ...............0csseeeeeee eens $3920.40 


Antennas 
ID ISC.ANT300/300 


ID ISC.ANT300/300 is a single-loop antenna with pre-set adjustment electronics and has been optimized as 
a transmitting and reception antenna for reader ID ISC.LR2000. At a calibrated transmitting power of 4W a 
reading range of up to 55cm is possible. Furthermore, it can be used with other readers having a transmitter 
frequency of 13.56MHz and an output impedance of 500. 

The antenna is suitable for both object and personal identification. The preferred direction of a smart label is 
parallel to the antenna’s surface. The right position to obtain a maximum range would be above the centre 
of the antenna’s surface. 

Specifications: 

* Housing: Plastic ABS * Dimensions (W x H x L): 322mm x 337mm x 40mm +1mm ¢ Weight: Approximately 
0.7kg * Protection Class: IP 65 * Color: Black * Maximum Transmitting Power: 8W * Operating Frequency: 
13.56MHz ¢ Working Range: Maximum 55cm « Antenna Connection: 1 x SMA Plug (509) * Antenna 
Connection Cable: RG58, 500, Approximately length of 3.6m * Temperature Range: Operating: -25°C ~ 55°C; 
Storage: -25°C ~ 60°C 

629-1007-ND 


(FEIG ELECTRONICS # 1451.000.00.01) . .. $675.94 


ID ISC.ANT800/600-DA 


As a single loop antenna with tuning circuitry with a transmitting power of maximum 4W (Europe), a maximum 
reading range of 80cm is possible. Gate configurations of 2, 4 or 6 antennas ID ISC.ANT800/600-DA 
enable even 200cm, using a parallel transponder orientation. The antenna consists of the electrical antenna 
conductor, housing and the tuning circuitry ID ISC.DAT (Tuner) and is factory tuned on a wood base to 
an impedance of 500. After installing in changed ambient conditions, the antenna can be tuned using the 
corresponding commands. 

Specifications: 

* Housing: Plastic ABS * Dimensions (W x H x D): 852mm x 620mm x 40mm +/-1mm * Color: Black * Weight 
Approximately 2.5kg * Protection Class: IP 65 * Safety: USA, UL 1950 * Maximum Transmitting Power: 
8W ¢ Maximum Permitted Transmitting Power: EU (EN 300 330): 4W; USA (FCC Part 15): 0.25W ¢ Operating 
Frequency: 13.56MHz * Reading Range: 80cm « Antenna Connection: SMA plug (50Q) * Antenna Connection 
Cable: RG 58, 500, 3.6m * Temperature Range: Operating: -25°C ~ 55°C; Storage: -25°C ~ 60°C 


629-1008-ND (FEIG ELECTRONICS # 1451.008.00.00) ............ 0... cc cece cece cence ene eee $2272.32 


ID ISC.ANT.U250/250-FCC 


The UHF antenna ID ISC.ANT.U250/250-FCC are circular polarized antenna for operating frequencies in 
the UHF range 902-928MHz (FCC antenna). Transponders can be identified in two different orientations (E 
plane / H plane). 

Specifications: 

* Housing: Plastic * Dimensions (W x H x D): 260mm x 260mm x 56mm _ * Weight: Approximately 1050g 
* Color: White (similar RAL9018) ¢ Protection Class: IP 54 * Operating Frequency: FCC antenna, 902-928MHz 
* Gain: FCC antenna, 8.7dBic @ 915MHz * 3dB Beam Width: E plain: 65°; H plain: 65° * Polarization: Circular 
¢ VSWR: <1.5:1 * Antenna Connection: SMA socket (500) * Temperature Range: Operating: -25°C ~ 55°C; 
Storage: -25°C ~ 85°C 


629-1009-ND (FEIG ELECTRONICS # 1451.009.02.00) ............. 00. ccc ccc ece eee eee ee eee ene es $391.91 


ID ISC.ANT340/240 


OBID i-scan mid range antennas are operated in combination with mid range reader ID ISC.MR100-x. 
Depending on the application, pad or industrial antennas may be used. The elegant Pad Antenna ID ISC. 
ANT340/240 is perfectly suitable for desk applications with a reading range of up to 30cm. File and document 
tracking as well as the registration of rental goods during distribution and return are only two out of many 
possible applications. For applications in rough industrial environments with a required range of up to 40cm, 
we recommend antenna type ID ISC.ANT300/300. 

Specifications: 

* Housing: Plastic ABS Color: Grey-white * Dimensions (W x H x D): 337mm x 237mm x 8.3mm 
¢ Weight: 530g ¢ Protection Class: IP 40 * Admissible Transmitting Power: 1W » Reading Distance: Up 
to 30cm * Antenna Connection: SMA - plug (500) * Antenna Cable: RG174 (2.0m) »* Operating Frequency: 
13.56MHz * Temperature Range: Operating: 0°C ~ 55°C; Storage: -25°C ~ 85°C 


629-1025-ND (FEIG ELECTRONICS # 1663.000.00.00).................cceceeee eect e eee ee eee $256.19 


ID ISC.ANT200/200 


ID ISC.ANTH200/200 is a hand held single loop antenna and has been optimized as a sending and receiver 
antenna for the i-scan midrange readers with external antenna connection. Using the transmitting power of the 
reader of 2W (Maximum transmission power of the antenna) and a label (45 x 76 mm2 in size; label sensitivity 
75 mA/m) a read range of 30-40cm is possible with the label oriented parallel to the antenna. Operation with 
other readers having a transmission frequency of 13.56 MHz and 500 output impedance is also possible. The 
antenna is factory tuned to an impedance of 500. Operation in metallic surroundings is also possible. The 
antenna can be used for either product of person detection. 

Specifications: 

* Housing: ABS/UL 94 HB *Dimensions (W x H x D): 460 x 200 x 25 mm3 « Weight: Approximately 0.35kg 
* Protection Class: IP 20 * Temperature Range: Operation: 0 °C ~ 55 °C Storage: -25°C ~ 85°C « Relative Air 
Humidity: 95% (non-condensing) * Operating Frequency: 13.56MHz »* Connecting Cable: RG58; 500; 3.6m 
* Connection: SMA-Plug (502) * Maximum Transmitting Power: 2W ¢ Generic Emissions Standard (EMC): 
EN 61000-6-3:2001 »* Electromagnetic Compatibility (EMC): EN 6100-6-2:2001 

629-1056-ND 


(FEIG ELECTRONICS # 2717.000.00) .. - $541.45 


ID ISC.ANT100/100-A 


ID ISC.ANT100/100-A * External 500 antenna for ID ISC.M02 * Dimensions: 100mm x 100mm _* Cable: 


Coax cable approximately 50cm in length 
629-1039-ND (FEIG ELECTRONICS # 1968.000.00.00) .......... 0.0... ececsec eee ee eee ee ee eeeeeeee $98.78 


ID ISC.ANT40/30-A 


ID ISC.ANT40/30-A ¢ External 500 antenna for ID ISC.M02 » Dimensions: 40mm x 30mm »* Cable: Coax 
cable approximately 50cm in length 


629-1038-ND (FEIG ELECTRONICS # 1967.000.00.00) ...............:ccecee cece eee ee ee ence neon es $68.54 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Accessories 


OBID i-scan [ 
TRONICS 


ELEC 


Battery Charger 


2560.00.00 is a specific for PRH101-B readers only. This unit is suitable to charge the four AA NiCd or NIMH 
needed to operate the PRH-1001-B. Capacity range of 800mAh to 7200mAh. 


Features: 


¢ Mains indicator * Charging indicator » Trickle charge indicator * Wrong polarity protection »* Discharge 
indicator * Dimensions 118 x 62 x 48 * CE, CSA, GS and SAA 


629-1052-ND (FEIG ELECTRONICS # 2650.000.00)................cccecseeceeeceeeeeenen enone $110.88 


ISC.LR.I/0-A 


Specifications: 

* Dimensions: (W x H x D) 40mm x 100mm x 10mm _ » Weight: Approximately 40g * Relays: 3x normally 
open (contact load capacity: 24VAC/DC 2A) * Inputs: 3 optocoupler (Maximum 24VDC / 20mA) 
* Temperature Range: Operating: -25°C ~ 60°C Storage: -40°C ~ 85°C * Relative Humidity: 95% (non- 
condensing) 

Items: 

¢ 1—ID ISC.LR.1/O-A Extension Board 

* 2 — Hex standoffs M3 x 15 metal 

¢ 1 — Hex standoffs M3 x 15 plastic 

* 1 — Recessed raised fillister head screw M3 x 6 

¢ 1 — Cable 3-conductor (1:1) 

* 1 — Cable 2-conductor (2 to 5 conductor) 

¢ 1 — Ribbon cable 20-conductor 

* 10-— Jumpers 


629-1055-ND (FEIG ELECTRONICS # 2673.000.00).............0.ccccccee eee e eee ee ee eenen en eee $128.30 


ID ISC.DAT-A 


With the help of these tuning boards, you can realize your own individual antenna arrays, combined with our 
i-scan Long Range readers. The dynamic antenna tuner ID ISC.DAT-A is designed for automatic calibrating 
and tuning of RFID antennas with an operating frequency of 13.56MHz. The parameters for setting the 
antenna are measured on the board under operating conditions. The antenna tuner is also able to disconnect 
the antenna circuit through an electronic switch up to a certain power. The ID ISC.DAT is driven over the HF 
line. The antenna tuner thus functions as a so-called function unit. Measured parameters or the calibration 
status can be sent to the host over the HF line. Dynamic Antenna Tuning Board. 


Specifications: 


* Dimensions (W x H x D): 118mm x 90mm x 19mm * Weight: Approximately 100g * Supply Voltage: 7-12VDC 
* Current Consumption: Maximum 150mA (DC) * Operating Frequency: 13.56MHz * Maximum Transmitting 
Power: 10W * Antenna Switch: Electronic Switch » Antenna Connection: Cable Terminals d = 2-9mm_ »* RF 
Connection: SMA Male (509) » Triggering: Reader, Communication via RF-Connection * Outputs: 3 x Open 
Collector: SVDC/maximum 15mA » Signal Indicator: 1 x «RUN’-LED » Interface: RS232 TTL (for Firmware 
Update) * Carrier Frequency: 13.56MHz * Impedance: 500 * Tuning Range Inductance: 0.7-2.5uH * Quality: 
10-50 * Temperature Range: Operating: -25°C ~ 75°C; Storage: -40°C ~ 80°C 


629-1006-ND (FEIG ELECTRONICS # 1269.005.00.00)......... 00. 06.00ccccees eee eee eee eeeee ees $995.33 


ID ISC.ANT.PS-B 


ID ISC.ANT.PS-B is a 3dB power splitter with galvanic isolation between the input and the two outputs. At 
the operating frequency of 13.56MHz the impedance on all in and outputs is calibrated to 500. Both outputs 
are internally wired in parallel. The galvanic isolation can be enabled by means of two jumpers. The device is 
designed for installation indoors or outdoors. The connection cable from the Reader to the ID ISC.ANT.PS-B is 
3.6m in length. This extends the overall cable length from Reader to antenna to a total of 7.20m. 


Specifications: 


* Housing: Plastic Polycarbonate (light white) * Dimensions (W x H x D): 130mm x 94mm x 57mm +2mm 
¢ Weight: Approximately 275g * Enclosure Rating: IP 65 * Cable Fittings: 4 x Cable Fitting M16 x 1.5 * Voltage 
Supply: 12-24VDC (optional) * Power Consumption: Maximum 4W « Operating Frequency: 13.56MHz * RF 
Connections: 1 x Input and 2 x Output: SMA Jack (509) (Maximum tightening torque: 0.45Nm) * SWR: 
Maximum 1.2:1 (500) *Input Loss: Maximum 0.6dB »* Temperature Range: Operating: -25°C ~ 55°C; 
Storage: -40°C ~ 85°C * Flame Proof: UL1950, HB without Cable 


629-1005-ND (FEIG ELECTRONICS # 1269.003.01.01) ........... 0c. cc ce cee cece cence eee eee $413.42 


ID ISC.MAT-A 


The tuning board ID ISC.MAT-A is a manually adjustable matching circuit for constructing custom antennas 
having a transmission frequency of 13.56MHz and an input impedance of 500. 

Together with an antenna conductor (e.g., the shield of an RG213 cable) it is quite easy to construct antennas 
of various sizes and shapes. The antennas are tuned using jumpers and trim capacitors after installing the 
antenna conductor. After this the antenna must be continuously matched to its surrounding conditions. If 
after tuning the antenna is moved to a different position under different ambient conditions, it may have to 
be recalibrated. 


Specifications: 


* Construction: Single-sided circuit board * Dimensions (W x H x D): 90mm x 80mm x 20mm +1mm * Weight: 
Approximately 0.1kg * Maximum Transmitting Power: 8W ¢ Reader Connection: Two-sided solder pad 
for soldering the antenna cable with strain relief. * Antenna Conductor Connection: Two-sided solder pad 
with hole for screw attachment (M5 screw) * Antenna Parameters: Transmitting and Receiving Frequency: 
13.56MHz; Impedance: 500; Inductance Calibration Range: 0.6-2.5uH; Q: 10-30 * Temperature Range: 
Operating: -25°C ~ 55°C; Storage: -25°C ~ 60°C 


629-1037-ND (FEIG ELECTRONICS # 1966.000.00.00) ...............00cecceeeeec eee ee eee eee es $244.80 


ID ISC.ANT.MUX 


The 8 times Multiplexer ID ISC.ANT.MUX facilitates switching between RFID antennas with an operating 
frequency of 13.56MHz. With one Multiplexer several single antennas and gate solutions (existing of base 
and complementary antennas) can be operated with only one reader. Any of the eight Multiplexers outputs 
can be assigned to both inputs by jumper adjustment. The Multiplexer is controlled either via a digital input or 
the antenna cable connected with the reader. 


Specifications: 


* Dimensions (L x W x H): 182mm x 110mm x 90mm ¢ Weight: Approximately 550g » Protection Class: IP 65 
* Grommet: 12x screwed cable gland M16 x 1.5 * Power Supply: 12-24VDC * Power Consumption: Maximum 
AW ° Operating Frequency: 13.56MHz » Absorbability per Channel: Maximum 0.5dB * Maximum Allowed 
Switching Capacity: 10W * RF Connections: 2x Input: SMA Socket (509); 8x Output: SMA Socket (500) 
* RF Switch: Switching rate: Electronic switch, <1ms * Triggering: Reader: via RF input 1; External pulse 
generator: digital input * Digital Inputs: 1 Opto coupler input, maximum 24VDC/20mA * Display: 1x LED 
per channel, 3x LED (Run/HF/communication) * Temperature Range: Operating: -25°C ~ 65°C; Storage: 
-40°C ~ 80°C 


629-1040-ND (FEIG ELECTRONICS # 1977.000.00.00) .............0csccec cece eee ee ence ee eee $2359.45 


ID CAB.A-A 


The ID CAB.A-A is a short adapter cable that converts a 10-pin molex style connector through a ribbon cable 
to a 9-pin Sub D female connector. It is used with ISC.M02 and CPR.M02 reader modules 


629-1047-ND (FEIG ELECTRONICS # 2259.000.00)............:ccecssceseceseeeenesereseeseneeene $18.68 


ID CAB.NET.24V-B-US 


This ID CAB.NET.24V-B-US is an AC power cord that is used with the ID NET.24V-B power supply unit. It 
uses a U.S. style, AC male plug on one end and a computer style female connector to the power supply unit 
on the other. 


629-1051-ND (FEIG ELECTRONICS # 2560.000.00.00) ........... 0.0. 0c cece cece eee e eee ee eee eee ees $8.93 


ID CAB.RS-A 


The ID CAB.RS-A is a communication cable for RS-232/RS-485 interfaces. It is used with ID ISC.MR101-A, 
ID ISC.PR101-A, ID ISC.MR101.M-A and ID ISC.PR101.M-A reader products. The cable uses a 9-pin Sub D 
male on one end and a 9-pin Sub D female with a DC jack spliced on the other end. 

629-1028-ND 


(FEIG ELECTRONICS # 1690.000.00.00) . $25.21 


ID ISC.ANT.C2-A and ID ISC.ANT.C6-A 


ID ISC.ANT.C2-A and ID ISC.ANT.C6-A is a coaxial cable with male SMA style plug connectors on both ends. 
The cable is used with ID ISC.ANT.U250/250 UHF antennas. 


629-1023-ND (FEIG ELECTRONICS # 1654.002.00.00) 2 Meter Cable ....................0.00085 $70.56 


629-1024-ND (FEIG ELECTRONICS # 1654.003.00.00) 6 Meter Cable ...................:0.0008 $86.11 


ID ISC.ANT.C-A 


ID ISC.ANT.C-A is a 1/4 Lambda @ 13.56MHz, 3.6 meter, RG58 C/U, coaxial cable with male SMA style plug 
connectors on both ends. The cable is used with ID ISC.DAT-A Dynamic Antenna Tuning Boards. 


629-1042-ND (FEIG ELECTRONICS # 2096.000.00.00) ............. 0. 0c cc eee ee cence eee ee teen eens $57.31 


ID ISC.ANT.EC 


ID ISC.ANT.EC is a 1/2 Lambda, 7.2 meter, RG58 C/U, coaxial cable with one male SMA style plug connector 
on one end and one SMA female in-line splice connector on the other. The cable is used as an antenna 
extension cable when used with ID ISC.DAT-A Dynamic Antenna Tuning Boards, ID ISC.ANT300/300 
antenna, ID ISC.ANT800/600-DA antenna, and ID ISC.ANT1400/760-A/B/C gate antennas. 


629-1021-ND (FEIG ELECTRONICS # 1654.000.00.00) ........... 0... 0c cece cece eee eee eee e eens $60.33 


ID ISC.CF2.WLAN-A 


ID ISC.CF2.WLAN-A is a wireless 802.11, compact flash card used in the ID ISC.LR2000, ID ISC.LRU1000 
and ID ISC.LRU2000 readers. 


629-1048-ND (FEIG ELECTRONICS # 2421.000.01.00) ............. cc cece cece eee ee ee eee ee es $205.92 


ID ISC.MS.MR/PR-A 


ID ISC.MS.MR/PR-A is a mounting set that attach to the back of our mid-range (MR) or proximity range 
(PR) readers. 


629-1029-ND (FEIG ELECTRONICS # 1691.000.01.00)................csccceesereseeseseeeneenee $32.68 


ID NET.24V-B 


ID NET.24V-B is a 110/220VAC to 24 volt DC power adapter. It is provided with two, screw terminal connectors; 
one style for the LR200 the other connector is compatible with the LR2000, LRU1000, and LRU2000 products. 
It requires the use of an AC power cord, (ID CAB.NET.24V-B-US). 


629-1050-ND (FEIG ELECTRONICS # 2557.000.00.00) ............. cc cece ee ee ee ee ee ee nese ee ee $122.53 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


EasyBee™ 


BY F. ex, i P an el Transceivers 


EasyBee is an IEEE 802.15.4 compliant RF transceiver. It enables designers to easily add ZigBee / IEEE 
802.15.4 wireless capability to their products without the need for RF or antenna design expertise. The 
module contains all RF circuitry, including integral antenna and controller in a simple-to-use, plug-in or 
surface mount module. A 4-wire SPI port interfaces to a baseband microcontroller. The PHY (Physical) 
layer includes an impedance matched balun and integral antenna. The MAC (Media Access Control) layer 
includes CRC-16 generation, clear channel assessment, signal energy detection, security, encryption and 
authentication. It is a fully capable device and a ZigBee networking layer is not required for point-to-point 
communication. This module is an application-ready solution for fast-to-market ZigBee and IEEE 802.15.4 
communications, providing the development engineer unlimited choice of host controller and stack firmware 
provider Features: * Free space range approximately 120m »*FCC/CE compliant «Integral antenna 
* Output power 1mW / OdBm » Consumes just 20mA (Rx), 18mA (Tx) * 2.1V — 3.6V supply 


658-1000-5-ND (FlexiPanel # EASYBEE-DIL) .. 
658-1001-5-ND (FlexiPanel # EASYBEE-S0) ... 


EasyBee Evaluation Board 


One of the easiest ways to evaluate and develop products using the EasyBee IEEE 802.15.4 radio module 
is with the EasyBee Evaluation Board. The EasyBee Evaluation Board is electrically identical to Microchip 
Technology's 2.4GHz daughter card and is a direct plug-in equivalent. The EasyBee module itself is 
production-ready and provides a fast route to market for IEEE 802.15.4 and ZigBee products. CE/FCC 
qualified Features: ¢ Integral quarter wave RF stage with matched balun * 12-pin 0.1” pitch connection to 
PICDEM-Z motherboard 


658-1011-5-ND (FlexiPanel:#EVAL=EASYBEE) wisi osc0seisntedans«secondeusedandediadsdannonnsaed $36.48 


Pixie™ Transceivers 


Pixie provides a complete ZigBee solution for OEMs, integrating IEEE 802.15.4 2.4GHz PHY/MAC layers 
with Microchip Technology’s NWK/APL/ZDO layers. It provides a path for extremely rapid migration from 
Microchip’s PICDEM Z ZigBee development environment to market-ready product. It is capable of full 
function device (FFD) operation and is suitable for router and coordinator nodes. The lower cost Pixie Lite 
version is used for reduced function devices, e.g. endpoints, with 2 fewer I/O lines and being 3mm more 
compact Features: * Free space range approximately 120m *FCC/CE/IC compliant * MAC address 
allocation * Signature G antenna, low “hand effect” design * Output power 1mW / OdBm « Consumes less 
than 25mA when active, 2uA in sleep mode * 15 general I/O lines, 10-bit A/D, serial UART, 4 Interrupts, 
counter input * Master SPI * 2.1V —3.6V supply 


658-1002-5-ND (FlexiPanel # PIXIE-DIL-PXSC) ... 
658-1003-5-ND (FlexiPanel # PIXIE-DIL-PXSR) 
658-1004-5-ND (FlexiPanel # PIXIE-SO-PXSC) 
658-1005-5-ND (FlexiPanel # PIXIE-SO-PXSR) 
658-1006-5-ND (FlexiPanel # PIXLITE-DIL-PLFE). 
658-1007-5-ND (FlexiPanel # PIXLITE-DIL-PLSE)... 
658-1008-5-ND (FlexiPanel # PIXLITE-SO-PLFE)... 
658-1009-5-ND (FlexiPanel # PIXLITE-SO-PLSE)... 


Pixie Evaluation Kit 


The Pixie Evaluation Kit is designed for research and development with FlexiPanel Ltd’s Pixie ZigBee 
modules Features: * 4 switch inputs *4 pushbutton inputs *8 LED outputs ¢1 trimmer input *1CD2 
programming socket * Solder pads for custom development 


658-1012-ND (FlexiPanel # EVAL-PIXIE) 


$456.00 


. 
ait 


WELZ RF Shields 


Fotofab provides precision metal shields using a chemical etching process. Shields come in several standard sizes, and are 
designed to be formed by hand without the need for tooling. 

Prototyping kits are available in a standard size and small size kit, depending on your size requirements. Shielding kits 
provide different height options on each shield, from 0.25, 0.5 or 0.75 inches. Dimpled Shields (DMP) are available with a 


LinkMatik 2.0™ Transceivers 


LinkMatik 2.0 is a serial/PCM audio to Bluetooth data link. It can be controlled from a host controller using 
simple commands. It can also operate without a host controller for point-to-point serial connections. Auto- 
Slave and Auto-Master modes allow LinkMatik 2.0 to operate a slave, master or wedded pair. It is shipped 
in Auto-Slave mode. The module can be interfaced to many standard Bluetooth devices, e.g. Laptop 
computers, PDA’s, Mobile phones etc. PCM (Pulse Code Modulation) audio connections provide an audio 
interface when used with a suitable audio codec. 


Features: * Auto-Slave and Auto-Master configurations * Connects with up to 4 slaves * PCM audio profile 
(command mode only) * Bluetooth 2.0 certified *FCC/CE certified * Low power: -25mA transmitting, 
370yA sleep * Authentication and encryption * Device discovery * Class | Bluetooth radio, 100m range 
© 3.3V ~ 5V supply (DIL), or 3.3V supply (SO) 


658-1013-5-ND (FlexiPanel # LM20-DIL).. 
658-1014-5-ND (FlexiPanel # LM20-SO) .. 


Toothpick™ 


Toothpick is a PIC microcontroller and BlueMatik radio combination, preloaded with Toothpick Services 
firmware providing FlexiPanel user interface server, wireless field programming and Toothpick Slave for 
optional external host control. 

Features: 

¢ FlexiPanel server — creates user interfaces on computers, PDAs, cell phones with no development needed 
on remote devices ¢ Wireless field programming lets developers distribute firmware upgrades electronically 
* System services including: Bluetooth communications, interrupt and memory management, sleep-safe real 
time clock with daylight savings time/day-of-week calculator 


658-1015-5-ND (FlexiPanel # TP20-DIL) .. -. $145.92 
658-1016-5-ND (FlexiPanel # TP20-SO) .. .. $118.56 
658-1017-5-ND (FlexiPanel # TP20L-SO) . .... $91.20 


Bluetooth™ Evaluation Board 


The Bluetooth Evaluation Board is designed to evaluate the following products from FlexiPanel LTD: 
* Toothpick * LinkMatik * BlueMatik 

This Evaluation board can be used during development as a reliable and tested device. 

Features: 

* Sockets for all modules »* Power regulator, switches and LEDs * Jumper switches for board configuration 
¢ RS232 serial port and TTL to RS232 converter »* Toothpick ICD2 programming socket »* 24C256 12C 
memory chip ¢ This board can accept any (reasonable low ripple) unregulated 5V-12V supply, 2.5mm 
Center Positive * One modulae can be evaluated at a time * Can be used with Flexipanel Device Tutorials 


658-1018-ND (FlexiPanel # EVAL-BT) 


$150.78 


UZBee™ Transceiver 


UZBee is an EasyBee ZigBee/IEEE 802.15.4 radio with USB interface, housed in a handy adapter 
enclosure. 


Features: 

¢ 2.4GHz IEEE 802.15.4 RF module * PIC18LF4550 USB microcontroller * FCC/CE compliant * Signature 
G antenna, free-space range 120m, compact, low ‘hand-effect’ design * Pushbutton * Status LED * 56mm 
x 20mm x 9mm 


658-1010-5-ND (FlexiPanel # UZBEE) 


removable lid to access the components inside for testing/proto work, without having to desolder the shield. 


Features: * Shields come in several standard sizes * CDA 26000 1/2 hard copper alloy material provides outstanding 
electrical characteristics * Dimensions are outside (formed) dimensions 


Shield Height Dimensions Digi-Key Price Each Fotofab Shield Height Dimensions Digi-Key Price Each Fotofab 
(Inches) (Lx W) (Inches) | Part No. 1 25 100 | Part No. (Inches) (Lx W) (Inches) | Part No. if 25 100 | Part No. 
0.25 0.5x 0.5 655-1000-ND 1.78 99 87 | 0.5 X 0.5 X 0.25 0.25 15x15 655-1011-ND 4.83 3.02 2.76 | 1.5 X 1.5 X .25 
0.25 0.5x 1.0 655-1001-ND 2.28 1.35 1.20 | 0.5 X 1.0 X 0.25 0.5 1.0x 1.5 655-1012-ND 5.54 3.69 3.31 | 1.0X 1.5X.5 
0.25 0.75 x 1.125 655-1002-ND 271 1.67 1.49 | 0.75 X 1.125 X 0.25 0.25 1.0x1.5 655-1015-ND$ 14.50 10.55 9.56 | DMP-1.0 X 1.5 X 0.25 
0.25 0.75 x 1.5 655-1003-ND 3.25 2.19 1.93 | 0.75 X 1.50 X 0.25 0.25 1.0x 1.0 655-1016-ND$ 13.20 9.60 8.70 | DMP-1.0 X 1.0 X 0.25 
0.25 1.0x 1.0 655-1004-ND 3.09 1.91 1.68 | 1.0 X 1.0 X 0.25 0.25 0.5 x 0.5 655-1017-ND$ 10.07 6.84 6.30 | DMP-0.5 X 0.5 X 0.25 
05 15x 2.25 655-1005-ND 8.91 6.13 5.571 1.5 X 2.25 X 0.50 0.25 0.5 x 1.0 655-1018-ND$ 12.45 9.03 8.03 | DMP-0.5 X 1.0 X 0.25 
0.25 1.5x3.0 655-1006-ND 7.99 544 4.80) 1.5X3.0X 0.25 Shielding Kits 
aes ce eA La Cre Tee Variable Height Prototype Kit 29 Large Shields] 655-1013-ND 236.351 | RF PROTOTYPE KIT- LARGE 
025 40x15 655-1009-ND 4.06 252 909} 1.0X1.5X 25 Variable Height Prototype Kit - 46 Small Shields 655-1014-ND 236.35/1_| RF PROTOTYPE KIT- SMALL 
0.25 1.0x 2.0 655-1010-ND 4833.02 2.76 | 1.0X2.0X.25 $ Removable Top Shield 


Bluetooth® Modules 


F2M01C1 — These class 1 (up to +14dBm transit power) serial port plug modules allow for rapid connection/configuration 
in serial cable replacement applications. Configuration is simple via command interface. Implement Serial Port Profile and 
Generic Access Profile. F2M03C1 — This tiny class 1 module (33 x 14mm) allows for wireless UART functionality, and 
includes a serial interface, 8 Digital and 2 Analog |/0. There are 4 low power modes available. Has Piconet and Scatternet 


capability. F2M03C2 — This class 2 (up to +4dBm transit power) device features small size (24 x 14mm), 4 low power 
modes, Piconet and Scatternet capability, Serial Interface, and 8 Digital and 2 Analog I/O. F2MO3AC2 - These class 2 
Devices are small (24 x 13mm) but include a complete audio codec and Analog and Digital (PCM) interface for up to 3 
simultaneous voice channels. 


Max Data Range Supply Bluetooth Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Free2Move 

Rate (Kbps) | (Meters) Connection Voltage (V) Profile Antenna Part No. 1 25 50 Part No. aty Pricing Part No. 
115.2 100 RS-232 4.0 ~ 5.0 Serial Port Ceramic on Board 647-1000-ND$A 124.10 102.20 96.73 | — _ — | F2M01C1-100 
115.2 100 RS-232 4.0 ~ 5.0 Serial Port Ceramic on Board 647-1001-ND¥ 119.37 96.60 93.15 | = = — | F2M01C1-102 
723.2 100 Serial UART, USB 2.7 ~3.3 Serial Port External 647-1006-1-ND 59.40 49.01 41.58 | 647-1006-2-ND 500 20047.50 | F2M03C1-101 
723.2 20 Serial UART, USB 2.7 ~3.5 Serial Port External 647-1008-1-ND 53.00 43.73 37.10 | 647-1008-2-ND 100 3577.50 | F2M03C2-101 
723.2 20 Serial UART, USB 2.3 ~ 3.5 Serial Port Ceramic on Board 647-1002-1-ND 55.20 45.54 38.64 | 647-1002-2-ND 100 3726.00 | F2M03AC2-101 
723.2 20 Serial UART, USB 2.3 ~ 3.5 Headset Ceramic on Board 647-1003-1-ND 55.20 45.54 38.64 | 647-1003-2-ND 100 3726.00 | F2M03AC2-103 

Development Kits 
Single Module Eval. Kit for F2M03C1, Includes Cable and Software, 1 Module on Dev. Board 647-1007-ND 265.60 — —}]— _— — | F2M03C1-KIT-1 
Single Module Eval. Kit for F2MO3AC2, Includes Cable and Software, 1 Module on Dev. Board 647-1005-ND 265.60 _— —}]— _— — | F2M03AC2-KIT-1 


$ Bulk Pricing A Includes CD Software 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(1073) 487 


te RF/ZigBee™ Transceivers 
eS. a4 fr ™ Designed for Low-Power, Low data rate applications, Freescale’s offering of RF/ZigBee Transceivers covers any need that might arise in the development of your design. Freescale has solutions 
Ps eescaie 


for both proprietary and ZigBee networks. Single-chip transceivers eliminate the need for a lot of external components. System in a package solutions integrates an 8-bit micro to further lower 
semiconductor _ the cost of implementation. 


Max Supply Supply current 
Data Rate Voltage @ 1% Duty Cycle Frequency Tx/Rx Package Digi-Key Price Each Freescale 
Protocol (kbps) (V) (Typ mA) (GHz) Switch Type Part No. i 25 100 Part No. 
2.4GHz Transceivers 
Figure 8 Wireless ZigBee™ 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 No 32-QFN MC13193FC-ND 5.53 4.42 3.87 | MC13193FC 
Figure 8 Wireless ZigBee™ 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 No 32-QFN MC13193FCR2CT-ND 5.53 4.42 3.98 | MC13193FCR2 
Figure 8 Wireless ZigBee™ 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 No 32-QFN MC13193FCR2TR-ND 8565.00/2,500 MC13193FCR2 
ZigBee™/ IEEE® 802.15.4 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 No 32-QFN MC13192FC-ND 4.58 3.22 2.93 | MC13192FC 
ZigBee™/ IEEE® 802.15.4 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 No 32-QFN MC13192FCR2CT-ND 4.58 3.22 2.93 | MC13192FCR2 
ZigBee™/ IEEE® 802.15.4 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 No 32-QFN MC13192FCR2TR-ND 7092.50/2,500 MC13192FCR2 
Proprietary 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 No 32-QFN MC13191FC-ND 3.88 2.73 2.48 | MC13191FC 
Proprietary 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 No 32-QFN MC13191FCR2CT-ND 3.88 2.35 2.25 | MC13191FCR2 
Proprietary 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 No 32-QFN MC13191FCR2TR-ND 6007.50/2,500 MC13191FCR2 
Proprietary 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 No 32-QFN MC13190FCCT-ND 5.05 3.07 2.93 | MC13190FCR2 
Figure 8 Wireless ZigBee™ 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 Yes 71-LGA MC13214-NDO 7.35 6.23 5.19 | MC13214 
Figure 8 Wireless ZigBee™ 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 Yes 71-LGA MC13214R2TR-NDO 9872.00/2000 MC13214R2 
ZigBee™/ IEEE® 802.15.4 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 Yes 71-LGA MC13213-NDO 6.54 6.16 5.24 | MC13213 
ZigBee™/ IEEE® 802.15.4 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 Yes 71-LGA MC13213R2TR-NDO 8870.00/2000 MC13213R2 
ZigBee™/ IEEE® 802.15.4 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 Yes 71-LGA MC13212-NDO 5.97 5.06 4.22 | MC13212 
ZigBee™/ IEEE® 802.15.4 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 Yes 71-LGA MC13212R2TR-NDO 8042.00/2000 MC13212R2 
Proprietary 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 Yes 71-LGA MC13211-NDO 5.46 4.63 3.86 | MC13211 
Proprietary 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 Yes 71-LGA MC13211R2TR-NDO 7356.00/2000 MC13211R2 
ZigBee™/ IEEE® 802.15.4 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 Yes 32-QFN MC13203FC-NDO 5.88 4.70 4.12 | MC13203FC 
ZigBee™/ IEEE® 802.15.4 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 Yes 32-QFN MC13203FCR2TR-NDO 9107.50/2500 MC13203FCR2 
ZigBee™/ IEEE® 802.15.4 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 Yes 32-QFN MC13202FC-NDO 4.90 3.92 3.43 | MC13202FC 
ZigBee™/ IEEE® 802.15.4 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 Yes 32-QFN MC13202FCR2TR-NDO 7595.00/2500 MC13202FCR2 
Proprietary 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 Yes 32-QFN MC13201FC-NDO 4.20 3.36 2.94 | MC13201FC 
Proprietary 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 Yes 32-QFN MC13201FCR2TR-NDO 6510.00/2500 MC13201FCR2 
Development Tools 
Development Kit for MOISTST/2: wsccassnoderncasanon sate vasa sa deayadonsediarasaniedearadongeddara dings dco dantediademnadeasngesinnges 13192DSK-A00-ND 287.64 244.50 215.73 | 13192DSK-A00 
Development Kit for MC1321x oe .-| 1821XDSK-ND 305.53 = — | 1321XDSK 
Development Kit for MC1321x, with USB Multilink. . 1321XDSK-BDM-ND 407.89 _ — | 1321XDSK-BDM 
Daughter Board for MC13192, for Interface to 9S08 Development Boards. 13192RFC-A00-ND 216.76 184.25 173.41 | 13192RFC-A00 
Daughter Board for MC13201/2/3 1320XRFC-ND 101.57 = — | 1320XRFC 
Evaluation Board for MC13192/3 13193EVB-A00-ND 432.36 = — | 13193EVB-A00 
Evaluation Kit for MC1321x... 1321XEVK-ND 1930.13 = — | 1321XEVK 
Network Starter Kit for MC1321x 1321XNSK-ND 584.41 = — | 1321XNSK 
Network Starter Kit for MC1321x, with USB Multilink . 1321XNSK-BDM-ND 642.97 = — | 1321XNSK-BDM 
ZigBee Protocol Analyzer Kit FSL-ZB-SNF-ND 536.78 = — | FSL-ZB-SNF 
0 RoHS Compliant 
RF High Power LDMOS Transistors 
Frequency Band Pout Vpp Gain i Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing 
(MHz) Typ. (W) (V) dB/MHz Package 1 25 100 Part No. 500 
1930-1990 12 28 14/1990 TO-272 MRF5S19060NBR1CT-ND 45.41 37.83 35.59 MRF5S19060NBR1TR-ND 16998.00 
1930-1990 12 28 14/1990 TO-270 MRF5S19060NR1CT-ND 45.41 37.83 35.59 MRF5S19060NR1TR-ND 16998.00 
880 20 26 19.5/880 TO-272 MRF5S9100NBR1CT-ND 42.72 35.58 33.48 MRF5S9100NBR1TR-ND 15990.00 
880 20 26 19.5/880 TO-270 MRF5S9100NR1CT-ND 42.72 35.58 33.48 MRF5S9100NR1TR-ND 15990.00 
869-960 100 26 17.5/960 TO-272 MRF5S9101NBR1CT-ND 42.72 35.58 33.48 MRF5S9101NBR1TR-ND 15990.00 
869-960 100 26 17.5/960 TO-270 MRF5S9101NR1CT-ND 42.72 35.58 33.48 MRF5S9101NR1TR-ND 15990.00 


RF GaAS PHEMTT Transistors 


Frequency Max. Pout Vpp Gain Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing 
(GHz) Typ. (W) (V) dB/MHz Package Part No. 1 25 Part No. 50 
3.5 3 12 9/3550 1.5-PLD MRFG35003NR5CT-ND. 13.81 10.44 MRFG35003NR5TR-ND. 496.75 
5.8 9 12 10/3550 NI-360HF MRFG35010NRSCT-ND. 37.14 28.23 MRFG35010NR5TR-ND. 1372.00 
5 1.5 6 10/3550 1.5-PLD MRFG35002N6R5CT-ND 9.79 6.68 MRFG35002N6R5TR-ND 333.75 
5.8 10 12 10/3550 1.5-PLD MRFG35010ANR5CT-ND 37.14 28.23 MRFG35010ANR5TR-ND 1372.00 


43 Helicomm RF Modules and Development Kits 


1220 Series Modules: + 8051 based operation * Allows Data Rate - Max.| Transmit Power Consumption Digi-Key Price Each Helicomm 
simplified integration of ZigBee™ Networking *Low | Frequency (Kbps) Range (LOS) | Transmit Sleep Part No. 1 25 50 Part No. 
Power * Power Amplifier for Extended Range (1221- Embedded Modul 

2133 only) © 16 RF Channels « Small Size (2033 - 1.6” med led: Mocules 

x 0.7” x 0.2”) (2133 - 1.8” x 0.7” x 0.2”) 1000 Series 2.4GHz 250 75m 55 +45mA 16uA 611-1001-ND 33.35 32.70 31.61 1221-2033 
Module: * Mesh Networking Capability *8051 Based 2.4GHz 250 75m 55 + 45mA 16uA 611-1002-ND 39.03 38.27 36.99 1221-2133 
Operation *Low Power Packaged Devices: « Allows 915MHz 76 150m 32mA 0.02mA 611-1004-ND 24.53 24.05 23.25 1000-1041 
for rapid connection to PC * Provides a faster way to Packaged Product 

connect to the device using RS-232 + Provides mesh 915MHz 76 150m 32mA 30uA 611-1003-ND 78.69 77.15 74.58 | 2000-1061 
networking capability Development Kit: EZDK 1220PA 2.4GHz 250 100m 35mA 15uA 611-1006-ND 103.83 101.79 98.40 | 2221-2133 


Includes: *6 Interface Boards ¢ Networking Software 
(WIN-View) * Complete Documentation * 6 USB Cables 7 - 7 
° 6 Power Supplies 0220-21XxX: « Allows programming of EZ Net Development Kit for ZigBee Networking 
the 1220 Series Modules out of circuit Programmer for 1220 Series Modules 


Development Kits/Programmers 
611-1005-ND 2490.00 = = EZDK 1220PA 
611-1007-ND 250.25 = _ 0220-21XX 


RF Switches, Attenuators and Evaluation Boards 


Digi-Key Price Each Digi-Key Honeywell 

Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Part No. 

31dB, DC-2.5GHz, 5-Bit Serial Digital Attenuator 16-VQFN 342-1046-1-ND 6.65 5.32 4.66 342-1046-2-ND 3550.00/M HRF-AT4521-TR 
31.5dB, DC-4GHz, 6-Bit Parallel Digital Attenuator 24-VQFN 342-1048-1-ND 6.53 5.22 4.57 342-1048-2-ND 3480.00/M HRF-AT4610-TR 
31.5dB, DC-4GHz, 6-Bit Serial Digital Attenuator 16-VQFN 342-1050-1-ND 6.73 5.38 471 342-1050-2-ND 3580.00/M HRF-AT4611-TR 
SP6T Absorptive RF Switch 24-VQFN 342-1044-1-ND 6.50 5.20 4.55 342-1044-2-ND 3120.00/M HRF-SW1030-TR 
Evaluation Board for HRF-AT4521 ............. 0c cceceseeeeeeeee teen ee 342-1047-ND 99.00 = = = = HRF-AT4521-E 
Evaluation Board for HRF-AT4610 .. .. | 342-1049-ND 98.99 = = = = HRF-AT4610-E 
Evaluation Board for HRF-AT4611 .. 342-1051-ND 99.00 _— _ = _ HRF-AT4611-E 
Evaluation Board for HRF-SW1030 . 342-1045-ND 98.99 _— _ = _ HRF-SW1030-E 


More Product Available Online: www.digikey.com 
488 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Je@NMIC 1€EE802.15.4/zigBee™ Modules, ICs and Kits 


Jennic provides single-chip Zigbee and 802.15.4 solutions, along with different Module styles to suit your application. The 
JN5121 series provides a 16MHz 32-bit RISC MCU with low power consumption, with 96kB RAM for program, data and 


routing tables and 64kB ROM for program code. The JN5139 Series provides a 16MHz 32-bit RISC MCU with low power — sensors. 


consumption, with up to 96kB RAM for program, data and routing tables and 192kB ROM for program code. Development 
kits are available with expansion kits to add extra Controller boards or sensor boards with Temperature, Light and Humidity 


JN5121 802.15.4 Development Kits 


Package Supply Supply Current ISM Band Data Rate Output RAM / ROM Sensi- Digi-Key Price Each Tape and Reel Jennic 
Type Voltage (V) TX / RX (mA) (GHz) (kbps) Power (dBm) (kB) tivity (dBm) Part No. ll 10 100 Qty. Pricing Part No. 
JN5121 802.15.4 Transceivers 
56-OFN 22~36 45/50 24 250 0 96/64 -90 616-1001-1-ND$ 12.64 12.10 = 7,000 4657.00 JN5121-000V 
56-QFN 2.2 ~3.6 45/50 24 250 0 96 / 64 -90 616-1002-5-ND 12.64 12.09 7.43 - _ JN5121-CRRS 
JN5121 ZigBee™ Transceivers 
56-QFN 2.2~36 45/50 24 250 0 96/64 -90 616-1020-ND 13.65 1239 7.73 = = JN5121-Z01-AIR 
56-QFN 2.2 ~ 3.6 45/50 24 250 0 96/64 -90 616-1021-2-ND _ = _ 1,000 4950.00 JN5121-Z01-AlV 
Size Supply Power Consump- | Power Consumption ISM Output Receive Antenna Digi-Key Price Each Tape and Reel Jennic 
(mm) | Voltage (V) | tion Sleep (WA) Active Tx/Rx (mA) Band (GHz) | Power (mW) | Sensitivity Type Part No. 1 10 100 qty. Pricing | PartNo. 
ZigBee™ / 802.15.4 Modules 
JN5121 802.15.4 Modules 
18x30 | 2.7 ~3.6 14 45/50 2.4 0 -90 Ceramic 616-1007-1-ND: 22.35 = 21.27 = 500 9010.50 | JN5121-000-MOODT 
18x30 | 2.7 ~3.6 14 45/50 24 0 -90 SMA Connector 616-1008-1-ND: 25.54 24.58 = 200 4053.80 | JN5121-000-M01DV 
18x40 | 2.7~3.6 14 120/55 24 18.5 -93 SMA Connector 616-1009-ND 35.39 30.95 27.07 _ — | JN5121-000-M02DV 
18x30 | 2.7 ~3.6 14 45/50 2.4 0 -90 RP SMA Connector 616-1023-1-ND+ NEW! 26.33 24.58 = 200 4149.60 | JN5121-000-M03D 
18x40 | 2.7 ~3.6 14 120/55 2.4 18.5 -93 RP SMA Connector 616-1025-1-ND+ NEW! 34.35 31.03 = 200 5413.20 | JN5121-000-M04D 
JN5121 ZigBee™ Modules 
18x30 | 2.7 ~3.6 14 45/50 2.4 0 -90 Ceramic 616-1017-1-ND: 22.78 21.65 = 500 8765.00 | JN5121-201-MOODT 
18x30 | 2.7~3.6 14 45/50 2.4 0 -90 SMA Connector 616-1018-1-ND: 25.97 24.83 = 200 4219.80 | JN5121-Z01-M01DV 
18x40 | 2.7~3.6 14 120/55 24 18.5 -93 SMA Connector 616-1019-1-ND: 33.74 31.22 = 200 5483.40 | JN5121-Z01-M02DV 
18x30 | 2.7 ~3.6 14 45/50 24 0 -90 RP SMA Connector 616-1024-1-ND+ NEW! 26.78 24.84 = 200 4219.80 | JN5121-Z01-M03D 
18x40 | 2.7 ~3.6 14 120/55 2.4 18.5 -93 RP SMA Connector 616-1026-1-ND+ NEW! 34.80 31.22 = 200 5483.40 | JN5121-201-M04D 
JN5139 ZigBee ™ Modules 
18x30 | 2.7~3.6 2 40/40 24 3 -97 Ceramic 616-1029-1-ND+ NEW! 23.50 21.65 = 500 8828.80 | JN5139-Z01-MOORV 
18x30 | 2.7~3.6 2 40/40 24 3 -97 Ceramic 616-1032-1-ND¢ NEW! 25.67 23.66 = 50 1034.75 | JN5139-201-MOORX 
18x30 | 2.7~3.6 2 40/40 2.4 3 -97 SMA Connector 616-1030-1-ND+ NEW! 26.78 24.84 = 200 4219.80 | JN5139-Z01-MO1RV 
18x40.5| 2.7 ~3.6 2 120/45 2.4 19 -100 SMA Connector 616-1031-1-ND+ NEW! 34.80 31.22 = 200 5483.40 | JN5139-Z01-M02RV 


Development Kits and Accessories 


802.15.4 Development Kit for JN5121 Wireless Microcontroller, Includes 1 Controller Board with LCD, 


4 Sensor Boards with Temperature Humidity and Light Sensors, Debug Cable, Batteries and Software ........... 00... cccc cece cece eece eee ceee cece tees sett eeeseeeeeeeeenes 616-1003-ND 999.00/1 JN5121-EK000 
802.15.4 Sensor Expansion Pack for Development kit, Quickly add 4 More Sensor Kits to your Development, with Ceramic Antennas. 616-1004-ND 700.00/1 JN5121-EK001 
802.15.4 Controller Expansion Pack for Development kit, includes 1 Controller Board with SMA Antenna 616-1005-ND 350.00/1 JN5121-EK002 
802.15.4 Sensor Expansion Pack for Development kit, Quickly add 4 more Sensor Kits to your Development, with SMA Antennas ....{ 616-1006-ND 700.00/1 JN5121-EK004 
802:115:4: Evaluation Kit for JNS121:High!PowenMOdules: 2cccib io xesuawececa sani led ach iiae tata lialdvieluie's 5 Waldclie vale vidal veeleaie ti citedae sate dates aUURISN ge Sune’ 616-1022-ND 630.00/1 JN5121-EK005 

JN5121 ZigBee™ Development Kits 
ZigBee™ Development Kit for JN5121 Wireless Microcontroller, Includes 1 Controller Board with LCD, 

4 Sensor Boards with Temperature Humidity and Light Sensors, Debug Cable, Batteries and Software 616-1016-ND 1298.75/1 JN5121-EK010 
ZigBee™ Controller Expansion Pack for Development kit, includes 1 Controller Board with SMA Antenna. 616-1013-ND 455.00/1 JN5121-EKO12 
ZigBee™ Sensor Expansion Pack for Development kit, Quickly add 4 more Sensor Boards to your Development, with SMA Antennas 616-1015-ND 910.00/1 JN5121-EK014 
ZigBee™ Sensor Expansion Pack for Development kit, Quickly add 4 more Sensor Boards to your Development, with Ceramic Antennas. 616-1012-ND 910.00/1 JN5121-EKO11 

JN5139 802.15.4 Development Kit 
Full 802.15.4 Development Kit for JN5139 Module, includes controller board with LCD, 4 sensor modules (light, temperature and humidity) and serial converter dongle... 616-1027-ND NEW! 449.00/1 JN5139-EK000 
JN5139 ZigBee™ Development Kit 
Full ZigBee™ Development Kit for JN5139 Module, includes controller board with LCD, 4 sensor modules (light, temperature and humidity) and serial converter dongle....| _616-1028-ND NEW! 499.00/1 JN5139-EK010 
Serial Converter (Included in JN5121 Development Kits) 
JN5 Serial Converter Module for connection of JN5121 Development Kit to PC ..... 0.2.2... eee eee cee eee eec nec eeceeceeeeeeeeceeteeeeceeeeeteeeeeceeeetteseeteerieeeeeeereenereees 616-1010-ND 54.00/1 JN-ACOO1 


$ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


JOHANSON 


Wes 


@O@0e0e i OHS 
NEW! TECHNOLOGY RF Ceramic Components [Gets] 
Ceramic Chip Antennas 
Frequency Case Gain (dBi) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
(MHz) Size Peak / Average Part No. if 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2,400~2,500, 4,900~5,900 46-1 1.0/-1.5 712-1000-1-ND 1.05 92 85 712-1000-2-ND 1,000 421.00 2450AD46A5400E 
880 ~ 960 50t -0.7/ -2.6 712-1002-1-ND 2.23 1.94 1.79 712-1002-2-ND 1,000 891.00 0920AT50A080E 
1,555 ~ 1,595 43-1 -1.5/-2.5 712-1003-1-ND 1.51 1.32 1,22 712-1003-2-ND 1,000 606.00 1575AT43A40E 
1,555 ~ 1,595 47-1 -1.0/-3.0 712-1004-1-ND 1:51 1.32 1.22 712-1004-2-ND 1,000 606.00 1575AT47A40E 
2,400 ~ 2,500 18-4 0.5 /-0.5 712-1005-1-ND 73 64 59 712-1005-2-ND 3,000 294.00/M 2450AT18A100E 
2,400 ~ 2,500 18-4 0.5/-0.5 712-1006-1-ND -50 43 40 712-1006-2-ND 3,000 198.00/M 2450AT18B100E 
2,400 ~ 2,500 42-1 0/-1.0 712-1007-1-ND .78 68 63 712-1007-2-ND 2,000 312.00/M 2450AT42A100E 
2,400 ~ 2,500 42-2 0/-1.5 712-1008-1-ND 84 73 68 712-1008-2-ND 2,000 337.00/M 2450AT42B100E 
2,400 ~ 2,500 43-1 2.0/0.5 712-1009-1-ND 83 72 66 712-1009-2-ND 1,000 330.00 2450AT43A100E 
2,400 ~ 2,500 43-2 1.0/-0.5 712-1010-1-ND 94 82 76 712-1010-2-ND 1,000 376.00 2450AT43B100T 
2,400 ~ 2,500 44-1 1.3/0 712-1011-1-ND 92 80 74 712-1011-2-ND 1,000 366.00 2450AT44A100E 
2,400 ~ 2,500 45-1 3.0/1.0 712-1012-1-ND 92 80 74 712-1012-2-ND 1,000 366.00 2450AT45A100E 
Tri-Band =f 2.0/-4.0 712-1013-1-ND 2.23 1.94 1.79 712-1013-2-ND 1,000 891.00 2500AT52M3555E 
3,100 ~ 10,300 -t 1.5/-3.5 712-1014-1-ND 2.23 1.94 1.79 712-1014-2-ND 1,000 891.00 3100AT51A7200E 
5,150 ~ 5,350 43-1 3.3 / -2.3 712-1015-1-ND 1.37 1.19 1.10 712-1015-2-ND 1,000 549.00 5250AT43A200E 
4,900 ~ 5,900 18-4 2.0/-2.5 712-1016-1-ND 66 58 53 712-1016-2-ND 3,000 264.00/M 5400AT18A1000E 
5,725 ~ 5,825 43-1 3.9/-1.5 712-1017-1-ND 1.24 1.08 99 712-1017-2-ND 1,000 495.00 5775AT43A100E 
t See Digi-Key website for detailed specifications. 
Ceramic Chip Baluns and Balun Filters 
Impedance Amplitude 
Frequency Case Unbalanced / Phase Difference Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
(MHz) Size Balanced (0) Difference Max. (dB) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2,300 ~ 2,700 14-1 50/50 180°+15 1.5 712-1046-1-ND 74 65 60 712-1046-2-ND 4,000 297.00/M 2500BL14MOS50T 
2,300 ~ 2,700 14-1 50/100 180°+15 1.5 712-1047-1-ND 74 65 60 712-1047-2-ND 4,000 297.00/M 2500BL14M100T 
3,300 ~ 3,900 14-1 50/50 180°+15 1.5 712-1048-1-ND 74 65 60 712-1048-2-ND 4,000 297.00/M 3600BL14MOS0T 
Matching networks t See Digi-Key website for detailed specifications. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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NEW! JOHANSON RF Ceramic Components 
» TECHNOLOGY Ceramic Chip Baluns and Balun Filters (Cont.) 
Impedance Amplitude 
Frequency Case Unbalanced / Phase Difference Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
(MHz) Size Balanced (Q) Difference Max. (dB) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
3,300 ~ 3,900 14-1 50/100 180°+15 1.5 712-1049-1-ND 74 65 60 712-1049-2-ND 4,000 297.00/M 3600BL14M100T 
3,400 ~ 4,000 15-1B 50/50 180°+25 2.0 712-1050-1-ND 50 43 40 712-1050-2-ND 4,000 198.00/M 3700BL15B050E 
3,400 ~ 4,000 15-1B 50/100 180°+20 1.0 712-1051-1-ND 50 43 40 712-1051-2-ND 4,000 198.00/M 3700BL15B100E 
3,400 ~ 4,000 15-1 50/200 180°+20 1.0 712-1052-1-ND 50 43 40 712-1052-2-ND 4,000 198.00/M 3700BL15B200E 
3,100 ~ 4,800 14-1 50/100 180°+20 1.5 712-1053-1-ND 74 65 -60 712-1053-2-ND 4,000 297.00/M 4000BL14U100T 
5,150 ~ 5,350 14-1 50/100 180°+15 1.5 712-1054-1-ND 59 52 48 712-1054-2-ND 4,000 238.00/M 5250BL14B100T 
5,150 ~ 5,350 15-1B 50/100 180°+10 2.0 712-1055-1-ND 50 43 40 712-1055-2-ND 4,000 198.00/M 5250BL15B100E 
5,150 ~ 5,500 15-1B 50/50 180°+10 2.0 712-1056-1-ND 50 43 40 712-1056-2-ND 4,000 198.00/M 5325BL15B050E 
4,900 ~ 5,875 14-1 50/100 180°+10 1.5 712-1057-1-ND 59 52 48 712-1057-2-ND 4,000 238.00/M 5400BL14B100T 
4,900 ~ 5,900 15-1B 50/50 180°+10 2.0 712-1058-1-ND -50 43 40 712-1058-2-ND 4,000 198.00/M 5400BL15B050E 
4,900 ~ 5,900 15-1B 50/100 180°+10 2.0 712-1059-1-ND -50 43 40 712-1059-2-ND 4,000 198.00/M 5400BL15B100E 
4,900 ~ 5,875 15-1B 50/200 180°+10° 2.0 712-1060-1-ND 35 31 29 712-1060-2-ND 4,000 142.00/M 5400BL15B200E 
4,900 ~ 5,875 15-1A 50/50 180°+10° 2.0 712-1061-1-ND 50 43 40 712-1061-2-ND 4,000 198.00/M 5400BL15KO50E 
5,150 ~ 5,875 15-1B 50/100 180°+10° 2.0 712-1062-1-ND 35 31 29 712-1062-2-ND 4,000 142.00/M 5512BL15B100E 
5,725 ~ 5,875 15-1B 50/100 180°+8° 0.75 712-1063-1-ND 50 43 40 712-1063-2-ND 4,000 198.00/M 5800BL15B100E 
2,400 ~ 2,500 18-4 50 /— 180°+10° 2.0 TX, 3.0 RX 712-1064-1-ND 1.49 1.29 1.19 712-1064-2-ND@ 3,000 594.00/M 2450BM18A001E 
Balun Filters 
2,400 ~ 2,500 15-1A 50/50 180°+10° 1.0 712-1065-1-ND 86 75 69 712-1065-2-ND 4,000 342.00/M 2450FB15A050E 
2,400 ~ 2,500 15t 50/— 180°+10° 1.5 712-1066-1-ND 86 75 69 712-1066-2-ND 4,000 342.00/M 2450FB15KO001E 
2,400 ~ 2,500 39T 50 / 22 180°+8° 1.0 712-1114-1-ND 1.55 1.35 1.25 712-1114-2-ND 3,000 621.00/M 2450FB39K001E 
2,400 ~ 2,500 39-2 50/50 180°+10° 1.0 712-1067-1-ND 1.04 -90 83 712-1067-2-ND 3,000 414.00/M 2450FB39A050E 
2,400 ~ 2,500 39-2 50/100 180°+10° 1.0 712-1068-1-ND 84 73 68 712-1068-2-ND 3,000 337.00/M 2450FB39B100E 
2,400 ~ 2,500 39T 50/100 180+8° 1.0 712-1069-1-ND 1.04 -90 83 712-1069-2-ND 3,000 414.00/M 2450FB39C100E 
Matching networks t See Digi-Key website for detailed specifications. 
Baluns 2.45GHz WiFi/Bluetooth 
Impedance Amplitude 
Frequency Case Unbalanced / Phase Difference Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
(MHz) Size Balanced (0) Difference Max. (dB) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2,400 ~ 2,500 14-1 50/50 180°+10° 2.0 712-1034-1-ND 99 86 -80 712-1034-2-ND 4,000 396.00/M 2450BL14B050T 
2,400 ~ 2,500 14-1 50/100 180°+10° 2.0 712-1035-1-ND 99 86 -80 712-1035-2-ND 4,000 396.00/M 2450BL14B100T 
2,400 ~ 2,500 14-1 50 / 200 180°+10° 2.0 712-1036-1-ND 94 82 76 712-1036-2-ND 4,000 376.00/M 2450BL14B200T 
2,400 ~ 2,500 14-1 50/50 180°+10° 2.0 712-1037-1-ND 74 65 60 712-1037-2-ND 4,000 297.00/M 2450BL14CO50T 
2,400 ~ 2,500 14-1 50/100 180°+10° 1.5 712-1038-1-ND 74 65 60 712-1038-2-ND 4,000 297.00/M 2450BL14C100T 
2,400 ~ 2,500 14-1 50 / 200 180°+10° 2.0 712-1039-1-ND 74 65 60 712-1039-2-ND 4,000 297.00/M 2450BL14C200T 
2,400 ~ 2,500 15-1B 50/50 180°+10° 2.0 712-1040-1-ND 35 31 29 712-1040-2-ND 4,000 142.00/M 2450BL15B050E 
2,400 ~ 2,500 15-1B 50/100 180°+10° 2.0 712-1041-1-ND .28 25 23 712-1041-2-ND 4,000 112.00/M 2450BL15B100E 
2,400 ~ 2,500 15-1B 50/150 180°+10° 2.0 712-1042-1-ND 50 A3 40 712-1042-2-ND 4,000 198.00/M 2450BL15B150E 
2,400 ~ 2,500 15-1B 50 / 200 180°+10° 2.0 712-1043-1-ND 35 31 29 712-1043-2-ND 4,000 142.00/M 2450BL15B200E 
2,400 ~ 2,500 15-1B 50/50 180°+10° 2.0 712-1044-1-ND 35 31 29 712-1044-2-ND 4,000 142.00/M 2450BL15KO50E 
2,400 ~ 2,500 15-1B 50/100 180°+10° 2.0 712-1045-1-ND 50 A3 40 712-1045-2-ND 4,000 198.00/M 2450BL15K100E 
Baluns GSM /DCS/PCS/CDMA 
Impedance Amplitude 
Frequency Case Unbalanced / Phase Difference Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
(MHz) Size Balanced () Difference Max. (dB) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
900 ~ 940 41-2 50/50 = = 712-1018-1-ND 1.14 99 -92 | 712-1018-2-ND 2,000 455.00/M 0918BD41B050E 
460 ~ 470 15-3 —/100 180°+10° 15 712-1019-1-ND .99 86 .80 | 712-1019-2-ND 4,000 396.00/M 0465BL15B100E 
800 ~ 900 15-1D 50/200 180°+10° 1.0 712-1020-1-ND 50 43 40 | 712-1020-2-ND 4,000 198.00/M 0866BL15C200E 
851 ~ 941 14-1 50/50 180°+7° 0.7 712-1021-1-ND .99 86 80 | 712-1021-2-ND 4,000 396.00/M 0896BL14BO50T 
800 ~ 1,000 15-1D 50/50 180°+10° 2.0 712-1022-1-ND 74 65 .60 | 712-1022-2-ND 4,000 297.00/M 0900BL15C050E 
800 ~ 1,000 18-1 50/100 180°+10° 2.0 712-1023-1-ND 50 43 40 | 712-1023-2-ND 3,000 198.00/M 0900BL18B100E 
800 ~ 1,000 18-1 50 / 200 180°+10° 2.0 712-1024-1-ND 40 35 .32 | 712-1024-2-ND 3,000 158.00/M 0900BL18B200E 
1,700 ~ 1,900 18-1 50 / 200 180°+10° 2.0 712-1028-1-ND 50 43 .40 | 712-1028-2-ND 3,000 198.00/M 1800BL18B200E 
1,700 ~ 2,000 15-1 50/50 180°+10° 2.0 712-1029-1-ND 50 43 40 | 712-1029-2-ND 4,000 198.00/M 1850BL15A050E 
1,700 ~ 2,000 | 15-1B 50/50 180°+10° 2.0 712-1030-1-ND 50 43 40 | 712-1030-2-ND 4,000 198.00/M 1850BL15B050E 
1,700 ~ 2,000 | 15-1B 50/100 180°+10° 2.0 712-1031-1-ND 50 43 .40 | 712-1031-2-ND 4,000 198.00/M 1850BL15B100E 
1,700 ~ 2,000 | 15-1B 50/200 180°+10° 2.0 712-1032-1-ND 50 43 40 | 712-1032-2-ND 4,000 198.00/M 1850BL15B200E 
Baluns WiMAX and WCDMA 
Impedance Amplitude 
Frequency Case Unbalanced / Phase Difference Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
(MHz) Size Balanced (0) Difference Max. (dB) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
1,400 ~ 1,500} 15-1B 50 / 200 180°+10° 2.0 712-1025-1-ND 50 43 40 | 712-1025-2-ND 4,000 198.00/M 1450BL15A200E 
1,500~ 1,700} 15-1B 50/50 180°+10° 2.0 712-1026-1-ND 50 43 40 | 712-1026-2-ND 4,000 198.00/M 1600BL15B050E 
1,500~ 1,700} 15-1B 50/100 180°+10° 2.0 712-1027-1-ND 50 43 40 | 712-1027-2-ND 4,000 198.00/M 1600BL15B100E 
2,000 ~ 2,200 18-1 50 / 200 180°+10° 2.0 712-1033-1-ND 50 43 40 | 712-1033-2-ND 3,000 198.00/M 2100BL18B200E 
BandPass Filters 
Frequency Case Insertion Return Loss Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
(MHz) Size Loss Max. (dB) Min. (dB) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1,710 ~ 1,910 07-1 2.0 9.5 712-1070-1-ND .39 34 32 712-1070-2-ND 10,000 151.00/M 1810BP07B200E 
1,710 ~ 1,910 07-1 2.0 9.5 712-1071-1-ND AL 36 33 712-1071-2-ND 10,000 158.00/M 1810BP07C200E 
1,893 ~ 1,920 18-3B 1.5 9.5 712-1073-1-ND 1.04 90 83 712-1073-2-ND 3,000 414.00/M 1906BP18A027E 
1,893 ~ 1,920 39T 2.8 9.5 712-1075-1-ND 89 .78 72 712-1075-2-ND 3,000 357.00/M 1906BP39B027E 
@ Matching networks t See Digi-Key website for detailed specifications. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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RF Ceramic Components 
BandPass Filters (Cont.) 


Frequency Case Insertion Return Loss Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
(MHz) Size Loss Max. (dB) Min. (dB) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1,893 ~ 1,920 18¢ 2.0 9.5 712-1074-1-ND 1.04 90 83 712-1074-2-ND 3,000 414.00/M 1906BP18C027E 
2,400 ~ 2,500 o7t 2.5 9.5 712-1076-1-ND 1.04 90 83 712-1076-2-ND 10,000 400.00/M 2450BP07A0100E 
2,400 ~ 2,500 14¢ 2.0 9.5 712-1077-1-ND 1.04 90 83 712-1077-2-ND 4,000 414.00/M 2450BP14C0100T 
2,400 ~ 2,500 15-3 2.2 9.5 712-1078-1-ND 50 43 40 712-1078-2-ND 4,000 198.00/M 2450BP15B100E 
2,400 ~ 2,500 15-3B 2.8 9.5 712-1079-1-ND 74 65 -60 712-1079-2-ND 4,000 297.00/M 2450BP15C100E 
2,400 ~ 2,500 15-1F 2.6 9.5 712-1080-1-ND 93 81 75 712-1080-2-ND 4,000 372.00/M 2450BP15D100E 
2,400 ~ 2,500 15-3C 1.5 9.5 712-1081-1-ND 1.14 99 92 712-1081-2-ND 4,000 455.00/M 2450BP15E0100E 
2,450 + 50 18-1 2.5 9.5 712-1082-1-ND 1.14 99 92 712-1082-2-ND 3,000 455.00/M 2450BP18C100AE 
2,450 + 50 18-2 2.0 9.5 712-1083-1-ND 1.14 99 92 712-1083-2-ND 3,000 455.00/M 2450BP18C100BE 
2,450 + 50 18-3A 2.5 9.5 712-1084-1-ND 64 56 52 712-1084-2-ND 3,000 257.00/M 2450BP18C100CE 
2,400 ~ 2,500 18-3B 2.0 9.5 712-1085-1-ND 1.14 99 92 712-1085-2-ND 3,000 455.00/M 2450BP18C100DE 
2,400 ~ 2,500 18-3C 2.3 9.5 712-1086-1-ND 1.14 99 92 712-1086-2-ND 3,000 455.00/M 2450BP18D100AE 
2,450 + 50 39-1 2.5 9.5 712-1087-1-ND A6 40 37 712-1087-2-ND 3,000 182.00/M 2450BP39C100AE 
2,450 + 50 39-1 1.8 9.5 712-1088-1-ND 50 43 40 712-1088-2-ND 3,000 198.00/M 2450BP39C100BE 
2,400 ~ 2,500 39-1 1.5 9.5 712-1089-1-ND 44 .38 35 712-1089-2-ND 3,000 174.00/M 2450BP39C100CE 
2,400 ~ 2,500 39-1 2.2 9.5 712-1090-1-ND -50 43 40 712-1090-2-ND 3,000 198.00/M 2450BP39C100DE 
2,400 ~ 2,500 39-1 2.5 9.5 712-1091-1-ND 52 45 42 712-1091-2-ND 3,000 207.00/M 2450BP39D100BE 
2,400 ~ 2,500 39-1 1.2 9.5 712-1092-1-ND 89 .78 72 712-1092-2-ND 3,000 356.00/M 2450BP39D100CE 
2,400 ~ 2,500 39-1 2.6 8.9 712-1093-1-ND 89 .78 72 712-1093-2-ND 3,000 356.00/M 2450BP39E100AE 
2,450 + 50 41-1 2.3 9.5 712-1095-1-ND 89 .78 72 712-1095-2-ND 2,000 356.00/M 2450BP41D100AE 
2,450 + 50 41-1 1.3 9.5 712-1096-1-ND 1.24 1.08 99 712-1096-2-ND 2,000 495.00/M 2450BP41D100BE 
2,450 + 50 41-1 2.5 9.5 712-1094-1-ND 74 65 -60 712-1094-2-ND 2,000 297.00/M 2450BP41D100E 
2,300 ~ 2,700 15t 2.0 9.5 712-1097-1-ND 1.24 1.08 99 712-1097-2-ND 4,000 495.00/M 2500BP15M400E 
2,500 ~ 2,686 44-1 2.0 9.5 712-1098-1-ND 1.73 1.51 1.39 712-1098-2-ND 2,000 693.00/M 2593BP44B186E 
3,300 ~ 3,900 15-3B 1.8 9.5 712-1099-1-ND 89 .78 72 712-1099-2-ND 4,000 356.00/M 3600BP15M600E 
3,100 ~ 4,900 15-2B 2.3 8.5 712-1100-1-ND 99 86 80 712-1100-2-ND 4,000 396.00/M | 4000BP15U1800E 
3,100 ~ 7,160 18-4 1.6 9.5 712-1101-1-ND 1.04 90 83 712-1101-2-ND 3,000 414.00/M 5130BP18U4060E 
5,450 + 300 15-3C 2.0 = 712-1102-1-ND 89 .78 72 712-1102-2-ND 4,000 356.00/M 5450BP15T600E 
5,150 ~ 5,825 15-1B 1.8 9.5 712-1103-1-ND 89 .78 72 712-1103-2-ND 4,000 356.00/M 5487BP15B675E 
5,150 ~ 5,825 15-1B 1.8 9.5 712-1104-1-ND .89 .78 72 712-1104-2-ND 4,000 356.00/M 5487BP15C675E 
5,150 ~ 5,875 15-3B 1.5 9.5 712-1105-1-ND 50 43 40 712-1105-2-ND 4,000 198.00/M 5515BP15B725E 
5,150 ~ 5,875 15-3B 2.5 9.5 712-1109-1-ND 42 .37 34 712-1109-2-ND 4,000 168.00/M 5515BP15C725E 
5,150 ~ 5,875 15-1B 2.8 9.5 712-1106-1-ND 89 .78 72 712-1106-2-ND 4,000 356.00/M 5515BP15B730E 
4,900 ~ 5,875 15-3B 1.5 9.5 712-1107-1-ND 50 43 40 712-1107-2-ND 4,000 198.00/M 5515BP15B975E 
4,900 ~ 5,875 15-3B 2.0 8.5 712-1136-1-ND 50 43 40 712-1136-2-ND 4,000 198.00/M 5515BP15C975E 
4,900 ~ 5,920 15-3B 1.5 9.5 712-1108-1-ND 50 43 40 712-1108-2-ND 4,000 198.00/M 5515BP15C1020E 
t See Digi-Key website for detailed specifications. 
EMI Filters 
No. of | Case Cutoff Attenuation Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
Sections| Size | Frequency (MHz) Min. (dB) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
4 18-4 200 10 @ 1500 ~ 3000MHz 712-1111-1-ND 84 .73 68 712-1111-2-ND 3,000 337.00/M | 0200FA18A0200E 
4 15t 400 20 @ 800 ~ 1000MHz 712-1112-1-ND 50 43 40 712-1112-2-ND 4,000 198.00/M | 0400FA15A0400E 
4 18-4 400 10 @ 1500 ~ 2500MHz 712-1113-1-ND 84 73 68 712-1113-2-ND 3,000 337.00/M | 0400FA18A0400E 


t See Digi-Key website for detailed specifications. 


High and Low Pass Filters 


Frequency Case Insertion Return Loss Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
(MHz) Size Loss Max. (dB) Min. (dB) Part No. a 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
High Pass Filters 
2,450 ~ 2,500 14-1B 1.3 14 712-1115-1-ND 78 68 63 712-1115-2-ND 4,000 311.00/M 2450HP14A100T 
2,450 ~ 2,500 15t 0.85 9.5 712-1116-1-ND 78 68 63 712-1116-2-ND 4,000 311.00/M 2450HP15A100E 
Low Pass Filters 

0 ~ 500 15-1A 0.7 9.5 712-1117-1-ND 89 78 72 712-1117-2-ND 4,000 356.00/M O500LP15A500E 
824 ~ 915 14-1 0.6 10.9 712-1118-1-ND 89 78 72 712-1118-2-ND 4,000 356.00/M O869LP14A090T 
824 ~ 960 07-1 0.7 9.5 712-1119-1-ND 1.14 .99 92 712-1119-2-ND 10,000 440.00/M 0892LP07A136E 
880 ~ 915 18-2 0.6 10.9 712-1120-1-ND 1.14 .99 92 712-1120-2-ND 3,000 455.00/M O0898LP18A035E 
902 ~ 928 15-2A 0.65 9.5 712-1121-1-ND 89 78 72 712-1121-2-ND 4,000 356.00/M 0915LP15A026E 
902 ~ 928 15-2A 0.5 14.0 712-1122-1-ND 69 61 56 712-1122-2-ND 4,000 277.00/M 0915LP15B026E 
1,710 ~ 1,785 18-2 0.6 10.9 712-1123-1-ND 87 76 .70 712-1123-2-ND 3,000 347.00/M 1748LP18A075E 
1,710 ~ 1,910 07-1 0.5 10.9 712-1124-1-ND 74 65 60 712-1124-2-ND 10,000 287.00/M 1810LP07A200E 
1,710 ~ 1,910 07-1 0.6 9.5 712-1125-1-ND At 36 33 712-1125-2-ND 10,000 158.00/M 1810LP07B200E 
1,710 ~ 1,910 14-1 0.6 11.7 712-1126-1-ND 89 78 72 712-1126-2-ND 4,000 356.00/M 1810LP14A200T 
1,850 ~ 1,910 14-1 0.6 11.7 712-1127-1-ND 89 78 72 712-1127-2-ND 4,000 356.00/M 1880LP14A060T 
2,400 ~ 2,483 18-2 0.6 10.9 712-1128-1-ND 94 82 76 712-1128-2-ND 3,000 376.00/M 2442LP18A083E 
2,400 ~ 2,500 14-1 0.5 14.0 712-1129-1-ND 89 78 72 712-1129-2-ND 4,000 356.00/M 2450LP14A100T 
2,400 ~ 2,500 14-1 0.5 14.0 712-1130-1-ND 89 78 72 712-1130-2-ND 4,000 356.00/M 2450LP14B100T 
2,400 ~ 2,500 14-1 0.6 11.7 712-1131-1-ND 89 78 72 712-1131-2-ND 4,000 356.00/M 2450LP14C100T 
2,400 ~ 2,500 14-1 0.5 10.0 712-1132-1-ND 45 39 36 712-1132-2-ND 4,000 178.00/M 2450LP15A050E 
2,400 ~ 2,500 15t 0.5 10.9 712-1133-1-ND 93 81 75 712-1133-2-ND 4,000 372.00/M 2450LP15B050E 
3,400 ~ 3,700 14-1 0.65 14.0 712-1134-1-ND 50 43 40 712-1134-2-ND 4,000 198.00/M 3550LP14A300T 
5,150 ~ 5,875 15-2A 0.6 10.9 712-1135-1-ND 45 39 36 712-1135-2-ND 4,000 178.00/M 5515LP15A730E 

t See Digi-Key website for detailed specifications. (Continued) 
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NEW! TECHNOLOGY RF Ceramic Components (cont.) 
Directional Couplers 
Freqency Case Insertion Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
(MHz) Size Loss Max. (dB) Part No. al 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Dual Band, Dual Path 
824 ~915, 999 ~ 1,002 14F 0.4, 0.6 712-1148-1-ND® 99 .86 80 712-1148-2-ND 4,000 396.00/M 0869CP14B1050T 
824 ~ 915, 1,710 ~ 1,910 14¢ 0.4, 0.4 712-1137-1-ND 78 68 63 712-1137-2-ND 4,000 311.00/M 0869CD14A1810T 
880 ~ 915, 1,710 ~ 1,785 15-2A 0.4, 0.4 712-1138-1-ND 1.24 1.08 .99 712-1138-2-ND 4,000 495.00/M 0898CD15B1748E 
880 ~ 915, 1,710 ~ 1,785 15-2A 0.35, 0.45 712-1139-1-ND 59 52 48 712-1139-2-ND 4,000 238.00/M 0898CD15C1748E 
880 ~ 915, 1,710 ~ 1,785 15-2A 0.35, 0.5 712-1140-1-ND 1.24 1.08 -99 712-1140-2-ND 4,000 495.00/M 0898CD15D1748E 
Couplers with Low Pass Filter 
880 ~ 915 15-1C 0.7 712-1141-1-ND 59 52 48 712-1141-2-ND 4,000 238.00/M | 0898CF15A035E 
1,710 ~ 1,785 15-1C 0.5 712-1142-1-ND 59 52 48 712-1142-2-ND 4,000 238.00/M 1748CF15A075E 
Splitter, 3dB Hybrid 
850 ~ 910 15-4 3.340.5 712-1143-1-ND 1.14 99 92 712-1143-2-ND 4,000 455.00/M | 0880CH15A060E 
1,900 ~ 2,000 15-4 3.340.5 712-1145-1-ND 1.14 99 92 712-1145-2-ND 4,000 455.00/M 1950CH15A100E 
Directional Couplers 
810 ~ 885 14-1 0.25 712-1146-1-ND 99 86 80 712-1146-2-ND 4,000 396.00/M 0848CP14A075T 
824 ~ 915 14-1 0.3 712-1147-1-ND 99 86 80 712-1147-2-ND 4,000 396.00/M 0869CP14A090T 
880 ~ 915 14-1 0.28 712-1149-1-ND 74 65 60 712-1149-2-ND 4,000 297.00/M 0898CP14A035T 
880 ~ 915 14-1 0.25 712-1150-1-ND 99 86 80 712-1150-2-ND 4,000 396.00/M 0898CP14B035T 
880 ~ 915 15-1C 0.5 712-1151-1-ND 89 78 2 712-1151-2-ND 4,000 356.00/M 0898CP15A035E 
955 ~ 979 14-1 0.5 712-1152-1-ND 99 86 80 712-1152-2-ND 4,000 396.00/M 0967CP14A024T 
1,710 ~ 1,785 14-1 0.44 712-1153-1-ND 74 65 60 712-1153-2-ND 4,000 297.00/M 1747CP14A075T 
1,710 ~ 1,785 15-1C 0.5 712-1154-1-ND 89 .78 72 712-1154-2-ND 4,000 356.00/M 1748CP15A075E 
1,710 ~ 1,910 14-1 0.3 712-1155-1-ND 99 86 80 712-1155-2-ND 4,000 396.00/M 1810CP14A200T 
2,400 ~ 2,500 14-1 0.74 712-1156-1-ND .78 68 63 712-1156-2-ND 4,000 311.00/M_ | 2450CP14A100T 
2,400 ~ 2,500 14-1 0.34 712-1157-1-ND 78 68 63 712-1157-2-ND 4,000 311.00/M | 2450CP14B100T 
t+ See Digi-Key website for detailed specifications. @ Dual Band, Single Path 
( y LINEAR RF Schottky Peak Detectors 
TECHNOLOGY Frequency Detect |Dynamic) | Cut Tape 
H H (MHz) (dB) Range |Supply Digi-Key Price Each 
Downconverting Mixers Min. Max.| Min. Max. (dB) | (mA) | Package | Part No. 1 25 100 
Pace i ue rae ee 300 3,000)-28 18] 46 | 0.5 |SOT-23-5|LTC5505-1ES54TRMCT-ND 288 258 2.32 
H oree ain ey nee ae 300 3,000] -28 18] 46 | 0.5 |SOT-23-5)LTC5505-1ES5¢TRMTR-NDA 635.00/500 
Milne Bia | Erenueney (AB); ls (HR) is | Package} | Bart Ne: este 300 3,000|-28 18] 46 | 05 |SOT-23-5|LTC5505-1ESS#TRMPBFCT-ND® 2.88 +258 2.32 
ae : : belt eioricreae ss oe oF ve 300 3,000)-28 18] 46 | 0.5 |SOT-23-5 |LTC5505-1ES5#TRMPBFTR-NDA® 635.00/500 
400 2700 13.9 0.1 46-OFN | L15522EUF-ND 1040 743 612 300 3,500] -32 12 44 0.5 |SOT-23-5 | LTC5505-2ES5#TRMCT-ND 2.88 2.58 2.32 
400 2.700 13.9 -o1 | 46-0N | LT5522EUF#PBF-NDe 1040 743 612 300 3,500]-32 12] 44 | 05 |SOT-23-5 |LTC5505-2ES5#TRMTR-NDA 635.00/500 
800 2,500 15 7 16-QFN | LT5525EUF-ND 760 543 4.47 300 3,500] -32 12 44 0.5 |SOT-23-5 | LTC5505-2ES5#TRMPBFCT-ND® 288 2.58 2.32 
400 3,700 12.5 23 46-QFN | LT5527EUF#PBF-ND@ 11.60 827 6.81 300 3,500} -32 12 44 0.5 |SOT-23-5 | LTC5505-2ES5#TRMPBFTR-NDA® 635.00/500 
400 3,800 10.6 3.3 16-QFN | LT5557EUF#PBF-ND@ NEW! 11.90 848 7.02 0.1 1,000} -32 14 46 0.55 |SOT-23-6 | LTC5507ES6#TRMCT-ND 3.58 3.20 2.88 
RoHS Compliant 0.1 1,000/-32 14] 46 | 0.55 |SOT-23-6 | LTC5507ES64TRMPBFCT-ND® 358 320 2.88 
0.1 1,000)-32 14] 46 | 0.55 |SoT-23-6 |LTC5507ES6¢TRMPBFTR-NDA® 935.00500 
iQ D d I 300 7,000) -32 12 44 0.55 | SC70-6 | LTC5508ESC6#TRMCT-ND 3.44 3.08 277 
emoau ators 300 7,000) -32 12 44 0.55 | SC70-6 | LTC5508ESC6#TRMTR-NDA 900.00/500 
Poneens Noe eo 300 7,000}-32 12] 44 | 0.55 | SC70-6 |LTCSSOSESC6ATRMPBFCT-ND® 3.44. 3.08 2.77 
(MHz) 1IP3 | Figure | Leakage Digi-Key Price Each 300 7,000] -32 12 44 0.55 | SC70-6 |LTC5508ESC6#TRMPBFTR-NDA® 900.00/500 
Min. Max. | (dB) | (dB) (dB) _ | Package | Part No. 1 25 (100 300 12,000} -32 10 42 0.5 |SOT-23-6 | LTC5532ES64TRMCT-ND 3.61 3.23 2.91 
1,500 2,500 20 16.8 -44 16-QFN | LT5515EUF#PBF-ND 13.50 9.64 7.94 300 12,000) -32 10 42 0.5 |SOT-23-6 | LTC5532ES6#TRMPBFCT-ND® 3.61 3.23 2.91 
800 4,500 | 21.5 12.8 -55 16-QFN | LT5516EUF4PBF-ND 14.75 10.54 8.68 300 12,000) -32 10 42 0.5 |SOT-23-6 | LTC5532ES6#TRMPBFTR-NDA® 945.00/500 
40 900 21 12.4 -59 16-QFN | LT5517EUF#PBF-ND 14.75 10.54 8.68 RoHS Compliant A Tape and Reel 
800 2,700 28 12.8 -60.8 | 16-QFN | LT5575EUF#PBF-ND NEW! 15.50 11.04 9.15 
Low Power Transceivers 
’ 
NEW! IQ Mod u lator Frequency (MHz)) | Supply | Supply Digi-Key Price Each 
Min. Max. (mA) Voltage | Package | Part No. 1 25 100 
Frequency Noise LO 
(iz) |o1P3 | Figure | Leakage Digi-Key Rinocena 1,800 2,700 23 |1.8~5.25} 24-SSOP | LT5500EGN-ND 638 455 3.75 
Min. Max.| (dB) | (4B) (dB) | Package | Part No. 1 25 400 70 400 25  |1.8~5.25} 24-SSOP | LT5502EGN-ND 10.25 «6.21 «5.36 
70 400 25 1.8~5.25} 24-SSOP | LT5502EGN#PBF-ND® 10.25 6.21 5.36 
620 100) 207) 189 | 42 | TE CRN Eu G80 SE OBrBA 1,200 2,700 | 11.9 |1.8~5.25| 20-TSsoP | LTS503EFE-ND 825 456 4.13 
40 500 26.5 |1.8~5.25) 16-QFN | LTS506EUF-ND 6.63 4.73 3.90 
40 500 26.5 |1.8~5.25) 16-QFN | LTS506EUF#PBF-ND® 6.63 4.73 3.90 
RF Log Detectors @ RoHS Compliant 
Frequency Detect |Dynamic 
(MHz) (dB) Range |Supply Digi-Key Price Each ifi 
Min. Max. | Min. Max.) (dB) (mA) |Package | Part No. 1 25 100 Power Amplifier Controllers 
10 1,000 }-76 14 83 13.5 | 8-DFN | LT5537EDDB#TRMPBFCT-NDt® 6.94 620 5.58 Frequency | Control Loop | Supply 
10 1,000 |-76 14 83 13.5 | 8-DFN | LT5537EDDB#TRMPBFTR-NDA®@ 1810.00/500 (MHz) Dynamic | Range Digi-Key Price Each 
800 2,700 |-80 2 80 14.7 |8-MSOP | LT5504EMS8-ND 12.50 893 7.35 Min. Max. (KHz) (dB) | Voltage} Package |Part No. i 25 = 100 
50 3,000}-63 2 60 7 | SC70-6 | LT5534ESC6#TRMPBFCT-NDt® 10.30 9.20 8.28 
50 3,000/-63 2 60 7 |SC70-6 | LT5534ESC64TRMPBFTR-NDA® 2700.00/500 850 2,000 250 40 | 2.7~6) 8-MSOP |LTC1758-1EMS8-ND 3.38 2.25 1.70 
@ RoHS Compliant Cut Tape A Tape and Reel 850 2,000] 250 40 | 2.7~6 | 10-MSOP |LTC1758-2EMS-ND 3.50 2.33 1.75 
850 2,000 370 40 | 2.7 ~6| 8-MSOP |LTC1957-1EMS8-ND 3.38 2.25 1.70 
es i 850 2,000 370 40 | 2.7 ~6) 10-MSOP |LTC1957-2EMS-ND 3.50 233 1.75 
Upconverting Mixers 300 2,000] 450 45 | 27~6| 8-MSOP |LTC4400-2EMS8-ND 3.25 232 1.91 
Frequency (MHz) |LO Drive LO Leakage Digi-Key Price Each 300 2,700] 250 45 | 2.7 ~6 |TSOT-23-6|LTC4401-1ES6-ND 283 147 1.42 
Min. Max. (dB) (dB) Package | Part No. 1 25 100 300 2,000 250 45 | 2.7~6| 8-MSOP |LTC4401-2EMS8-ND 3.25 2.32 1.91 
to 3,000 | -10 36 | 16-Tss0P| U75511EFE-ND 738. 527. 434 300 2,700] 250 45 | 2.7~6 |TSOT-23-6|LTC4400-1ES6#TRMPBFCT-NDt® 3.16 2.83 2.55 
10 3,000 -10 36 46-TSSOP | LT5511EFE#PBF-ND@ 7.38 5.27 4.34 300 2,700 250 45 | 2.7 ~ 6 |TSOT-23-6 |LTC4400-1ES6#TRMPBFTR-NDA® 660.00/500 
@ RoHS Compliant RoHS Compliant ‘tCutTape A Tape and Reel 
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Digi-Key Price Each Linx 
Fig.| Description Part No. i 25 100 200 Part No. 
1_| RP-SMA PCB Mount Connector CONREVSMA001-ND 2.93 2.68 2.30 2.10 CONREVSMAO0O 
2_| RP-SMA Right Angle PCB Mount Connector CONREVSMA002-ND 3.31 3.03 2.59 2.37 CONREVSMA002 
g_| RP-SMA Card Edge Mount Connector for Board Thickness .031” (.79mm) CONREVSMA003.031-ND 3.08 2.82 2.42 2.20 CONREVSMA003.031 
RP-SMA Card Edge Mount Connector for Board Thickness .062” (1.57mm) CONREVSMA003.062-ND 3.64 3.33 2.85 2.60 CONREVSMA003.062 
4 | RP-SMA Front Mount Bulkhead Receptacle CONREVSMA004-ND 3.22 2.95 2.53 2.30 CONREVSMA004 
5 RP-SMA Bulkhead Crimp Jack-Captive Contact CONREVSMAO005-ND 4.46 4.08 3.50 3.19 CONREVSMA005 
RP-SMA Bulkhead Crimp Jack-Captive Contact with 8.5” (215.90mm) Contact CONREVSMA005C08.5-ND 6.83 6.24 5.35 4.88 CONREVSMAO005-C08.5 
6 | RP-SMA Card Edge Multi-Mount Connector CONREVSMA006.062-ND 4.20 3.84 3.29 3.00 CONREVSMAO006.062 
7 | RP-SMA Cable End Connector for RG-174 CONREVSMA007-ND 3.12 2.85 2.44 2.23 CONREVSMA007 
8 | RP-SMA Long PCB Mount Connector CONREVSMA008-ND 3.69 3.38 2.90 2.64 CONREVSMA008 
9 | RP-SMA Right Angle Card Edge Multi-Mount Connector CONREVSMA009-ND 5.20 4.76 4.07 3.72 CONREVSMA009 
10 | RP-SMA Right Angle Plug-Jack CONREVSMA010-ND 6.21 5.59 3.41 3.11 CONREVSMA010 
11 | RP-SMA Cable End Crimp Jack CONREVSMA011-ND 2.36 2.16 1.85 1.69 CONREVSMA011 
12 | RP-SMA Right Angle Cable End Connector for RG-174 CONREVSMA012-ND 6.68 6.01 3.66 3.34 CONREVSMA012 
13 | SMA Male to RPSMA Female Adapter ADP-SMAM-RPSF-ND 6.31 5.78 4.95 = ADP-SMAM-RPSF 
14 RP-SMA Male Edge Mount for 0.031” Thick Board CONREVSMA013.031-ND NEW! 7.53 6.89 5.90 5.39 CONREVSMA013.031 
RP-SMA Male Edge Mount for 0.062” Thick Board CONREVSMA013.062-ND NEW! 7.53 6.89 5.90 5.39 CONREVSMA013.062 
15 | RP-SMA Female Bulkhead Mount Cable End Crimp with O-Ring for RG174 Cable | CONREVSMA014-ND NEW! 4.04 3.70 3.17 2.89 CONREVSMA014 
16 RP-SMA Female Bulkhead Mount Cable End Crimp with O-Ring for RG58 Cable CONREVSMA014-R58-ND NEW! 4.04 3.70 3.17 2.89 CONREVSMA014-R58 
RP-SMA Female Bulkhead Mount Cable End Crimp with O-Ring for RG178 Cable | CONREVSMA014-R178-ND NEW! 4.04 3.70 3.17 2.89 CONREVSMA014-R178 
17 | RP-SMA Female Bulkhead Mount Cable End Crimp with O-Ring for RG174 Cable | CONREVSMA015-ND NEW! 4.73 4.32 3.70 3.38 CONREVSMA015 
18 | MCX Female PCB Mount CONMCX001-ND NEW! 3.02 2.77 2.37 2.16 CONMCX001 
19 | MCX Female PCB Surface Mount CONMCX001-SMD-ND NEW! 3.40 3.12 2.67 2.43 CONMCX001-SMD 
20 | MCX Female Right Angle PCB Mount CONMCX002-ND NEW! 3.70 3.38 2.90 2.64 CONMCX002 
21 | MCX Female Right Angle PCB Surface Mount CONMCX002-SMD-ND NEW! 4.16 3.81 3.26 2.97 CONMCX002-SMD 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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EINX RF Connectors for OEM Antennas (cont.) 


Digi-Key Price Each Linx 
Fig.| Description Part No. 1 25 100 200 Part No. 
MCX Female Edge Mount for 0.031” Thick Boards CONMCX003.031-ND NEW! 3.64 3.33 2.85 2.60 CONMCX003.031 
MCX Female Edge Mount for 0.062” Thick Boards CONMCX003.062-ND NEW! 3.64 3.33 2.85 2.60 CONMCX003.062 
— |MCX Female Edge Mount for 0.031” Thick Boards - Extended CONMCX003.031-L-ND NEW! 4.62 4.23 3.62 3.30 CONMCX003.031-L 
MCX Female Edge Mount for 0.062” Thick Boards - Extended CONMCX003.062-L-ND NEW! 4.62 4.23 3.62 3.30 CONMCX003.062-L 
MCX Female Bulkhead Rear Mount with Solder Pot CONMCX004-ND NEW! 4.62 4.23 3.62 3.30 CONMCX004 
20 MCX Female Bulkhead Mount Cable End Crimp for RF174 Cable CONMCX005-ND NEW! 4.16 3.81 3.26 2.97 CONMCX005 
MCX Female Bulkhead Mount Cable End Crimp for RF178 Cable CONMCX005-R178-ND NEW! 4.16 3.81 3.26 2.97 CONMCX005-R178 
23 MCX Male Cable End Crimp for RG174 Cable CONMCX007-ND NEW! 3.23 2.96 2.54 2.31 CONMCX007 
MCX Male Cable End Crimp for RG178 Cable CONMCX007-R178-ND NEW! 3.23 2.96 2.54 2.31 CONMCX007-R178 
24 MCX Female Cable End Crimp for RG174 Cable CONMCX011-ND NEW! 3.02 2.77 2.37 2.16 CONMCX011 
MCX Female Cable End Crimp for RG178 Cable CONMCX011-R178-ND NEW! 3.02 2.77 2.37 2.16 CONMCX011-R178 
25 MCX Male Right Angle Cable End for RG174 Cable CONMCX012-ND NEW! 3.49 3.19 2.73 2.49 CONMCX012 
MCX Male Right Angle Cable End for RG178 Cable CONMCX012-R178-ND NEW! 3.49 3.19 2.73 2.49 CONMCX012-R178 
18 | RP-MCX Female PCB Mount CONREVMCX001-ND NEW! 2.60 2.38 2.04 1.86 CONREVMCX001 
19 | RP-MCX Female PCB Mount Surface Mount CONREVMCX001-SMD-ND NEW! 3.20 2.93 2:51 2.29 CONREVMCX001-SMD 
20 | RP-MCX Female Right Angle PCB Mount - Extended CONREVMCX002-L-ND NEW! 4.04 3.70 3.17 2.89 CONREVMCX002-L 
21 | RP-MCX Female Right Angle Surface Mount CONREVMCX002-SMD-ND NEW! 3.94 3.60 3.09 2.82 CONREVMCX002-SMD 
___ | RP-MCX Female Edge Mount for 0.062” Thick Boards CONREVMCX003.062-ND NEW! 2.88 2.64 2.26 2.06 CONREVMCX003.062 
RP-MCX Female Edge Mount for 0.062” Thick Boards - Extended CONREVMCX003.062-L-ND NEW! 3.47 3.17 2.72 2.48 CONREVMCX003.062-L 
20 RP-MCX Female Bulkhead Mount Cable End Crimp for RG174 Cable CONREVMCX005-ND NEW! 2.88 2.64 2.26 2.06 CONREVMCX005 
RP-MCX Female Bulkhead Mount Cable End Crimp for RG178 Cable CONREVMCX005-R178-ND NEW! 2.88 2.64 2.26 2.06 CONREVMCX005-R178 
23 RP-MCX Male Cable End Crimp for RG174 Cable CONREVMCX007-ND NEW! 3.12 2.86 2.45 2.23 CONREVMCX007 
RP-MCX Male Cable End Crimp for RG178 Cable CONREVMCX007-R178-ND NEW! 3.12 2.86 2.45 2.23 CONREVMCX007-R178 
24 RP-MCX Female Cable End Crimp for RG174 Cable CONREVMCX011-ND NEW! 4.16 3.81 3.26 2.97 CONREVMCX011 
RP-MCX Female Cable End Crimp for RG178 Cable CONREVMCX011-R178-ND NEW! 4.16 3.81 3.26 2.97 CONREVMCX011-R178 
25 RP-MCX Male Right Angle Cable End Crimp for RG174 Cable CONREVMCX012-ND NEW! 4.16 3.81 3.26 2.97 CONREVMCX012 
RP-MCX Male Right Angle Cable End Crimp for RG178 Cable CONREVMCX012-R178-ND NEW! 4.16 3.81 3.26 2.97 CONREVMCX012-R178 
26 | MMCX Female PCB Mount CONMMCX001-ND NEW! 3.02 2.77 2.37 2.16 CONMMCX001 
MMCxX Female Surface Mount CONMMCX001-SMD-ND NEW! 3.40 3.12 2.67 2.43 CONMMCX001-SMD 
— |MMCX Female Right Angle PCB Mount CONMMCX002-ND NEW! 3.49 3.19 2.73 2.49 CONMMCX002 
MMCX Female Right Angle Surface Mount CONMMCX002-SMD-ND NEW! 3.92 3.59 3.08 2.81 CONMMCX002-SMD 
27 MMCxX Male Cable End Crimp for RG174 Cable CONMMCX007-ND NEW! 2.56 2.35 2.01 1.83 CONMMCX007 
MMCX Male Cable End Crimp for RG178 Cable CONMMCX007-178-ND NEW! 2.56 2.35 2.01 1.83 CONMMCX007-178 
28 MMCxX Female Cable End Crimp for RG174 Cable CONMMCX011-ND NEW! 3.23 2.96 2.54 2.31 CONMMCX011 
MMCX Female Cable End Crimp for RG178 Cable CONMMCX011-178-ND NEW! 3.23 2.96 2.54 2.31 CONMMCX011-178 
29 MMCxX Male Right Angle Cable End Crimp for RG174 Cable CONMMCX012-ND NEW! 3.70 3.38 2.90 2.64 CONMMCX012 
MMCX Male Right Angle Cable End Crimp for RG178 Cable CONMMCX012-178-ND NEW! 3.70 3.38 2.90 2.64 CONMMCX012-178 
___ | Crimper Kit for RG58/59/62 CTK-58-01-ND 119.00 = = = CTK-58-01 
Crimper Kit for RG58/59/62, RG174/179 CTK-174-01-ND 124.00 = = = CTK-174-01 
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14.17 
UC Series: The UC Series offers outstanding value in a compact form factor. A wide operating voltage, temperature range * \ | 
and compact housing with dual mounting options suit the UC to a wide variety of cost-sensitive applications. Coaxial Cable 
SE Series: This sleekly housed active GPS antenna sets a new standard of value and performance. The antenna operates UL1107 1.57-EXBU 
from 2.5 to 5.5V and consumes as little as 4mA. The unit's rugged housing is fully weatherized and may be mounted via its 
magnetic base or integral screw receptacles. 


Frequency | Digi-Key Price Each Antenna Factor 
Fig.| Description (MHz) Part No. id 25 100 Part No. 
1] High Performance GPS with SMA 1575.42 ANT-GPS-UC-SMA-ND 26.69 24.40 21.51 | ANT-GPS-UC-SMA 
2 | High Performance GPS with SMA 1575.42 ANT-GPS-SE-SMA-ND 31.50 28.80 23.40 | ANT-GPS-SE-SMA 


Magnetic Mount Antennas Dim. in mm. 


Mag-1 Magnetic Bases: Available in three base diameters, each MAG-1 Series base features a powerful magnet for 
reliable mounting on metal surfaces. They also feature a soft, rubber protective cover to help protect painted surfaces, such 
as those on automobiles. The base accepts a diverse range of antenna element styles and frequencies. 

Mag-1 Antenna Elements: These cosmetically attractive elements are designed to fit MAG-1 Series bases. Ideal 
for mobile and cellular systems, they are available in a range of styles and center frequencies and are intended to offer 
outstanding performance and durability even in harsh environments. 


Frequency Digi-Key Price Each Antenna Factor 
Fig. | Description (MHz) Part No. ‘i 25 100 | Part No. 
50mm MAG-1 Magnetic Base _- ANT-MAG-B50-RPS-ND. 5.78 5.28 4.40 | ANT-MAG-B50-RPS 
1 [66mm MAG-1 Magnetic Base a ANT-MAG-B66-RPS-ND. 6.49 5.94 4.95 | ANT-MAG-B66-RPS 
85mm MAG-1 Magnetic Base = ANT-MAG-B85-RPS-ND 7236.61 5.50 | ANT-MAG-B85-RPS BBS = 85mm 
2 | Dual-Band Whip-Element { eA ee ANT-ELE-S01-008-ND 3.41 3.12 2.90 | ANT-ELE-S01-008 
3 |Whip-Element 916 ANT-ELE-S01-005-ND 2.92 2.56 2.25 | ANT-ELE-S01-005 (Cable: 13.1 ft. - 
High Gain Whip-Element 916 ANT-ELE-S01-006-ND 352 3.08 2.70 | ANT-ELE-S01-006 RG-174-RP-SMA) 
5 | Short Whip-Element 916 ANT-ELE-S01-010-ND 2.86 2.51 2.22 | ANT-ELE-S01-010 
6 | Stub Element 2.4GHz ANT-ELE-S01-011-ND 2.82 2.47 2.20 | ANT-ELE-S01-011 
Yagi Antennas ee Fig. 2 i 
g 9-2 12.7% 12.7 x 0.66 "7 12.7% 12.7 x 0.66 12.7 x 12,7 x 0.66 
Antenna Factor offers Yagi antennas in models covering frequencies from 400 to 2.4GHz. The 405 : Le 
antennas are designed for long-distance directional communication and can greatly enhance the . 116.1 


performance of RF links, such as WLAN and WIFI. 

Made of stainless steel and featuring sturdy mast mounts, these rugged antennas are constructed 
to withstand the stress of long-term use. All antennas are designed for 500 system matches with 
maximum inputs of 100W. 


Freq. | Digi-Key Price Each Antenna Factor 
Fig. | Description (MHz) | Part No. 1 2 100 | Part No. 


1 | 418MHz5-Element Yagi | 418 | ANT-418-YG5-N-ND 84.35 77.12 69.95 | ANT-418-YG5-N 
2 | 916MHz 5-Element Yagi | 916 | ANT-916-YG5-N-ND 84.35 77.12 69.95 | ANT-916-YG5-N 
3 | 2.4GHz 6-Element Yagi | 2442 | ANT-2.4-YG6-N-ND 84.35 77.12 69.95 | ANT-2.4-YG6-N RG-8/U 

; Flexible Cable Flexible Cable 
4 | 2.4GHz 12-Element Yagi} 2442 | ANT-2.4-YG12-N-ND 120.23 109.92 89.96 | ANT-2.4-YG12-N 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(mm - MHz) 
176.28 - 418 Mi 
171.45 - 433 Ml 

76.45 - 868 Mi 
74.17 - 916 Ml 


RG-174 
Coax: 215.9 


Antennas are a critical and often neglected factor in determining the range and 
reliability of any wireless link. Antenna Factor antennas are ideal for achieving 
maximum performance and cost efficiency from most discrete or modular designs. 
All antennas are designed to meet FCC and international standards. 


PW Series: Designed for permanent attachment, the PW series of 1/4 wave whip 
antenna is designed to offer outstanding performance in a rugged, cost effective 
Part 15 compliant package. The antenna is attached by securing its base through a 
1/4” hole in the product’s package. The antenna is fed through the base via RG-174 
(7” standard length) coax which may be soldered directly to a PCB or attached via 
a connector. 


PML Series: Designed for permanent attachment, PML Series 1/2 wave whips give 
outstanding performance in a rugged and cost effective package. An internal, center- 
fed element eliminates the need for a ground plane. Can be attached by securing it 
with a nut or by threading it into a PEM style insert. The antenna is fed through the 
base with RG-174 coax cable. Standard cable length is 8.5”. 


RH Series - Reduced Height: Significantly smaller than our larger whips, the RH 
series is ideally suited for products where cosmetic or functional requirements 
dictate a compact, aesthetically pleasing antenna. 


CW Series: The CW series antennas feature an FCC Part 15 compliant Reverse 
Polarity SMA connector allowing for easy field replacement. These antennas deliver 
outstanding performance in a rugged and cosmetically attractive package. 


HD Series - Reduced Height: This reduced height 1/4 wave antenna is ready for 
years of abuse thanks to a highly flexible internal helical which is over molded with 
a heavy duty protective jacket. The HD series is an excellent choice for outdoor 
application or for use in adverse environments where the antenna must resist shock, 
harsh weather and tampering. 


RCS Series - Ultra-Compact Right Angle: The RCS series is ideally suited for 
products requiring an attractive yet compact antenna in a right-angle form factor. 


RCL Series - Compact Right Angle: Similar to the RCS series but in a larger form 
factor. It is useful in products where additional height above the product's case is 
needed or a slightly wider operational bandwidth is desired. The 2.4GHz version has 
acenter-fed 1/2 wave element with internal ground reference. 


RCT Series: The RCT 1/2 wave 2.4GHz antenna delivers outstanding performance 
and maximum orientation flexibility in a compact physical package. The antennas 
innovative articulating base allows the antenna to tilt and swivel for optimum 
orientation by the product's end user. The antenna mounts quickly via an RP-SMA 
connector. 


LP Series: LP series antennas are low-cost, reduced height, permanently attached 
1/4 wave whips. They are ideal for applications requiring a rugged, cosmetically 
attractive, yet cost-effective antenna solution. The antennas are easily secured 
directly to a user's PCB via a single screw. 


RA Series: The RA series offers maximum mounting and orientation flexibility in a 
cost-effective reduced height package. The antennas innovative base allows a wide 
range of horizontal and vertical motions which enhances versatility for both the 
designer and the customer. The antenna mounts quickly to a PCB via a single screw 
and meets all Part 15 Requirements. 


RAF Series: A compact, dual-band antenna covering 2.45 and 5.8GHz bands, 
featuring a tilt and swivel joint and attaches using a SMA or Part 15 compliant RP- 
SMA connector. 


SP Series - The “Splatch”: The Splatch uses a grounded line technique to extract 
outstanding performance from a tiny SMT element. Unlike many compact antennas 
the Splatch is highly immune to proximity effects making it an ideal choice for hand- 
held applications for remote controls, pagers and alert devices. This unique antenna 
is designed for hand or reflow mounting directly to a product's circuit board. 


JJB Series: The JJB Series packs near the performance of a conventional monopole 
into an incredibly compact 7mm diameter package. These antennas are ideal for 
any OEM application requiring a compact, cosmetically attractive, low cost antenna 
solution. The antenna features a through hole feed line which attaches directly to a 
user's PCB. Internal or external mounting is possible. 


CHP Series: One of the world’s smallest, high performance 2.4GHz. Chip Antennas. 
Ideal for all 2.4GHz applications including Bluetooth, 802.11, home RF, ZigBee 
and other popular and emerging standards. Uses an advanced multilayer LTCC 
Technology and a proprietary hybrid spiral element to achieve size and performance 
characteristics superior to other designs. Fully compatible with hand and reflow 
attachment processes. 


HE Series - Helical: Designed for direct PCB mounting. HE'’s compact size makes 
them ideal for internal concealment inside a product's housing. The wire diameter 
and coil spacing are optimized for wider than typical bandwidth. 


RAH Series: Ideal for products requiring an ultra compact antenna in a right-angle 
form factor. This series is omni-directional, has a flexible main shaft and is fully 
weatherized. 


HW Series: Low cost, outstanding VSWR antennas. These have an internal counter- 
poise. 


HWR Series: These 1/4-wave monopole antennas deliver an outstanding 
performance. The articulating base allows the antenna to tilt 90 degrees and rotate 
360 degrees. HWR Series antennas attach via a standard SMA or Part 15 compliant 
RP-SMA connector. 


CHP Kit: Allows for rapid evaluation of Antenna Factor's tiny ANT-2.45-CHP antenna. 
As one of the smallest and most efficient chip antennas in the world it is ideal for all 
2.4GHz applications including 802.11, Bluetooth, ZigBee and Home RF. Includes a 
reference jig which allows for immediate assessment of the antennas performance 
and five additional antenna samples for use in a customer’s design. 


Antennas 
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Fig. 10 
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Frequency | Digi-Key Price Each Antenna Factor 
Fig. Description (MHz) Part No. 1 25 100 | Part No. 
418 ANT-418-PW-OW-ND 683. 624 5.07 | ANT-418-PW-OW 
4 Permanent Mount 433 ANT-433-PW-QW-NDO 670 613 497 | ANT-433-PW-OW 
1/4 Wave Whip 868 ANT-868-PW-QW-NDO 656 6.00 4.84 | ANT-868-PW-OW 
916 ANT-916-PW-QW-NDO 644 5.89 _4.79 | ANT-916-PW-OW 
2_| 1/2 Wave Whip with RG-178 Cable | __916 ANT-916-PML-NDO 7.16.96 5.66 | ANT-916-PMIL 
315 ANT-315-CW-RH-ND 632. 5.78 4.36 |ANT-315-CW-RH 
418 ANT-418-CW-RH-ND 632 578 436 | ANT-418-CW-RH 
F 433 ANT-433-CW-RH-ND| 632 578 436 | ANT-433-CW-RH 
3 | Reduced Helght 1/4 Wave Whip 16 ANT-916-CW-RH-NDO 632 578 4.36 | ANT-916-CW-RH 
2.45GHz | ANT-2.4-CW-RH-RPS-NDO 474 434 3.64 | ANT-2.4-CW-RH-RPS 
2.45GHz__| ANT-2.4-CW-RH-SMA-NDO 474 434 _3.64_| ANT-2.4-CW-RH-SMA 
418 ANT-418-CW-QW-NDO 7.88 7.20 5.74 |ANT-418-CW-OW 
F RP-SMA 1/4 433 ANT-433-CW-QW-NDO 770 704 5.61 | ANT-433-CW-OW 
Wave Whip 868 ANT-868-CW-QW-NDO 753 688 5.48 | ANT-868-CW-OW 
916 ANT-916-CW-QW-NDO 735 672 _5.36_| ANT-916-CW-aW 
315 ANT-315-CW-HD-ND 7.61696 5.50 | ANT-315-CW-HD 
5 RP-SMA Reduced Height 418 ANT-418-CW-HD-ND 761 696 5.50 | ANT-418-CW-HD 
4/4 Wave Whip 433 ANT-433-CW-HD-NDO 761 6.96 5.50 | ANT-433-CW-HD 
916 ANT-916-CW-HD-NDO 7616.96 _5.50_| ANT-916-CW-HD 
174 Wave Whip Right Angle 315 ANT-315-CW-RCS-ND 6465.91 4.99 [ANT-315-CW-RCS 
6 ‘ 916 ANT-916-CW-RCS-NDO 646 5.91 5.25 | ANT-916-CW-RCS 
RP-SMA Right Angle 2.4GHz __| ANT-2.4-CW-RCS-NDO 646 591 _5.25 | ANT-2.4-CW-RCS 
7 174 Wave Whip 916 ANT-916-CW-RCL-ND 7.04 6.44 5.50 [ANT-916-CW-RCL 
1/2 Wave Whip RP-SMA 2.4GHz | ANT-2.4-CW-RCL-NDO 7.04 6.44_—_5.50_ | ANT-2.4-CW-RCL 
8 1/2. Wave Whip RP-SMA 2.4GHz | ANT-2.4-CW-RCT-RP-NDO 8.47____7.75 6.50 | ANT-2.4-CW-RCT-RP 
315 ANT-315-PW-LP-ND 2.03. 1.86 1.79 |ANT-315-PW-LP 
g | Permanent Mount Reduced 418 ANT-418-PW-LP-NDO 203 1.86 ~—-1.79 | ANT-418-PW-LP 
Height 1/4 Wave Whip 433 ANT-433-PW-LP-NDO 203 1.86 1.79 ‘| ANT-433-PW-LP 
916 ANT-916-PW-LP-NDO 203 1.86 _1.79 | ANT-916-PW-LP 
315 ANT-315-PW-RA-NDO 3.45. 3.41289 | ANT-315-PW-RA 
a Permanent Mount Swivel 418 ANT-418-PW-RA-NDO 3.45 341 2.89 | ANT-418-PW-RA 
Angle 1/4 Wave Whip 433 ANT-433-PW-RA-NDO 3.45 3.41 2.89 | ANT-433-PW-RA 
916 ANT-916-PW-RA-NDO 3.45 3.41 __ 2.89 | ANT-916-PW-RA 
1 172 Wave Swivel RP-SMA | 2.45/5.8GHz_| ANT-DB1-RAF-RPS-NDO 10.28 9.00 _7.87_| ANT-DBT-RAF-RPS 
315 ANT-315-SP-ND 2.08 1.82 1.75 |ANT-315-SP 
418 ANT-418-SP-ND 208 182 1.75 | ANT-418-SP 
12 Planar Aiton 433 ANT-433-SP-ND 208 1.82 1.75 | ANT-433-SP 
(SMT) 868 ANT-868-SP-ND 208 1.82 1.75 | ANT-868-SP 
916 ANT-916-SP-ND 208 1.82 _1.75 | ANT-916-SP 
a 916 ANT-916-JJB-ST-NDO 7961.72 1.50 | ANT-916-JJB-ST 
13 | JUB Permanent Ultra-Miniature | > gsgHz | ANT-2.4-JJB-ST-NDO 172 4.57 4.50 | ANT-2.4-JJB-ST 
aa: | beibanataak Unaanebire 916 ANT-916-JUB-RA-NDO 196 1.72 1.50 | ANT-916-JUB-RA 
2.45GHz | ANT-2.4-JJB-RA-NDO 172 4.57 4.50 | ANT-2.4-JJB-RA 
; ANT-2.45-CHPCT-ND*O 1511.38 1.34 | ANT-2.45-CHP 
15 | _Ultra-Compact Chip Antenna 2.45GHZ | ANT-2.45-CHPTR-NDTO 1710.00/1,500 ANT-2.45-CHP 
315 ANT-315-HETH-NDO 8 7 67 ANT-315-HETH 
is.| iieuittawasiats 418 ANT-418-HETH-NDO ‘88 a ‘e7_ | ANT-418-HETH 
433 ANT-433-HETH-NDO ‘88 a ‘67 | ANT-433-HETH 
916 ANT-916-HETH-NDO ‘88 a ‘67_| ANT-916-HETH 
315 ANT-315-CW-RAH-ND@ 8.47 7.75 6.20 | ANT-315-CW-RAH 
ar 418 ANT-418-CW-RAH-ND 847 7.75 6.20 | ANT-315-CW-RAH 
17 | 1/4 Wave Whip Right Angle 433 ANT-433-CW-RAH-NDO 847 7.75 6.20 | ANT-433-CW-RAH 
2.45GHz | ANT-2.4-CW-RAH-RPS-NDO 488 447 _3.74_| ANT-2.4-CW-RAH-RPS 
; 868 ANT-868-CW-HW-ND 8.49 7.76 6.25 | ANT-868-CW-HW 
18 1/2 Wave Whip RP-SMA 916 ANT-916-CW-HW-NDO 849 7.76 6.25 | ANT-916-CW-HW 
315 ANT-315-CW-HWR-RPS-NDO 9.98 9.12 7.64 | ANT-315-CW-HWR-RPS 
1/4 Wave Whip RP-SMA 418 ANT-418-CW-HWR-RPS-ND0 9.98 9.12 7.64. | ANT-418-CW-HWR-RPS 
433 ANT-433-CW-HWR-RPS-ND0 9.98 9.12 _7.64_| ANT-433-CW-HWR-RPS 
{wate wip hPun 868 ANT-868-CW-HWR-RPS-NDO 9.98 9.12 7.64 | ANT-868-CW-HWR-RPS 
46 P 916 ANT-916-CW-HWR-RPS-NDO 9.98 9.12 _7.64_| ANT-916-CW-HWR-RPS 
315 ANT-315-CW-HWR-SMA-NDO 9.98 9.12 7.64 | ANT-315-CW-HWR-SMA 
1/4 Wave Whip SMA 418 ANT-418-CW-HWR-SMA-NDO 9.98 9.12 7.64. | ANT-418-CW-HWR-SMA 
433 ANT-433-CW-HWR-SMA-NDO 9.98 9.12 _7.64_| ANT-433-CW-HWR-SMA 
Wave Whip SMA 868 ANT-868-CW-HWR-SMA-NDO 9.98 9.12 7.64 | ANT-868-CW-HWR-SMA 
916 ANT-916-CW-HWR-SMA-NDO 9.98 9.12 _7.64_| ANT-916-CW-HWR-SMA 
Evaluation Kit for CHP Antenna AEK-2.45-CHP-ND 18.95 _ —_| AEK-2.45-CHP 
*CutTape +t TapeandReel RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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FCC Pre-Certified OEM Products 
All units below are pre-approved with the FCC to allow immediate integration and sale in most OEM product. Long-Range Handheld Transmitter: Compact 8-buttons handled remote is capable of up to 300+ feet 


transmission range. The keypad and labeling can be modified to meet specific customer requirements. Can 


Handheld Transmitter: Compact 8-button handheld remote is capable of 100+ feet transmission ranges. The create up to 1,024 distinct transmitter-receiver relationships, External antenna attached. 


transmission can be decoded using a standard decoder IC, microcontroller, or matching Linx function module. 
Selectable addressing provides security and allows distinct TX/RX relationships. Keyfob Transmitter: This tiny keyfob features outstanding range performance and is configured with 1 to 5 


butt f i f OEM lications. 
Compact Handheld Transmitter: Compact 8-buttons handheld remote is capable of up to 150 feet uitons for avariely'o appreatons 


transmission range. The keypad and labeling can be modified to meet specific customer requirements. Can 1 to 4 Position Relay Function Module: Provides 4 latched relay outputs which are capable of switching 


create up to 1,024 distinct transmitter-receiver relationships. external AC or DC powered loads up to 5 amps. Selectable addressing. 
Freq. | Digi-Key Price Each Linx Fig. 2 NEW! 
Fig. Description (MHz) | Part No. ul 25 100 | Part No. 
Compact 315 | CMD-HHCP-315-ND 27.35 25.01 21.89 | CMD-HHCP-315 
1 Handheld 418 | CMD-HHCP-418-ND 27.35 25.01 21.89 | CMD-HHCP-418 
Transmitter 433 | CMD-HHCP-433-ND 27.385 25.01 21.89 | CMD-HHCP-433 
Long-Range 315 | CMD-HHLR-315-ND 30.54 27.92 24.96 | CMD-HHLR-315 
9 Handheld 418 | CMD-HHLR-418-ND 30.54 27.92 24.96 | CMD-HHLR-418 
Transmitter 418 | OTX-418-HH-LR8-MS-ND NEW! 45.33 41.44 35.49 | OTX-418-HH-LR8-MS 
433 | CMD-HHLR-433-ND 30.54 27.92 24.96 | CMD-HHLR-433 
Handheld 315 | CMD-HHTX-315-ND 31.76 29.04 24.87 | CMD-HHTX-315 
3 Transmitter 418 | CMD-HHTX-418-ND 31.76 29.04 24.87 | CMD-HHTX-418 
433 | CMD-HHTX-433-ND 31.76 29.04 24.87 | CMD-HHTX-433 
315 | CMD-KEY5-315-ND 18.60 17.67 16.21 | CMD-KEY5-315 
4 to5 Button Fcc | 418 | CMD-KEY5-418-ND 18.60 17.67 16.21 | CMD-KEY5-418 
ik 433 | CMD-KEY5-433-ND 18.60 17.67 16.21 | CMD-KEY5-433 
4 | Precertified Keyfob 
Transmitter 315 | OTX-315-HH-KF5-MS-ND 19.36 18.40 18.16 | OTX-315-HH-KF5-MS 
418 | OTX-418-HH-KF5-MS-ND 19.36 18.40 18.16 | OTX-418-HH-KF5-MS 
433 | OTX-433-HH-KF5-MS-ND 19.36 18.40 18.16 | OTX-433-HH-KF5-MS 
1 to 4 Position Relay 315 | FCTN-RLY4XX-315-ND 59.85 54.72 49.96 | FCTN-RLY4-315 
5 | cunction Module | 418 | FCTN-RLY4XX-418-ND 59.85 54.72 49.96 | FCTN-RLY4-418 
433 | FCTN-RLY4XX-433-ND 59.85 54.72 49.96 | FCTN-RLY4-433 


LE AAPRASR Surface Mount Antennas —_[F#' 


71.1-418/433MHz 
33,5, 33.0-916MHz 


MHW Series: 4 

This antenna style provides a clever solution to the unique needs of difficult environments such as a vehicle. Designed to 

mount directly onto nonconductive interior surfaces such as wallboard, windows or a rear view mirror, these compact antennas 9 95 

are easily concealed, minimizing potential theft. \ \ 

HDP Series: Adhesive 
A compact, center-fed antenna that achieves efficient operation at either or both of two frequency bands. Its durable, a Pads 
unobtrusive housing attaches permanently with integral adhesive to flat, nonconductive surfaces. 0.76 | g 
VDP Series: ; - ares ; (Adhesive Pad) J 
Similar to the HDP Series but the cable enters from the bottom to facilitate vertical orientation. Also, this compact, center-fed : 


antenna achieves efficient operation at any or all of three frequency bands. Attaches permanently with integral adhesive to flat 
nonconductive surfaces. 


Frequency Digi-Key Price Each Antenna Factor 
Fig. Description (MHz) Part No. 1 25 100 Part No. 
418 ANT-418-MHW-RPS-S-ND 9.94 8.70 7.94 ANT-418-MHW-RPS-S 
1 Compact Center-Fed Dipole 433 ANT-433-MHW-RPS-S-ND 9.94 8.70 7.94 ANT-433-MHW-RPS-S 
916 ANT-916-MHW-RPS-S-ND 9.94 8.70 7.94 ANT-916-MHW-RPS-S 
2 Dual-Band Surface Mount 860~960,1770~1880 ANT-DB1-HDP-RPS-ND 8.07 7.38 6.75 ANT-DB1-HDP-RPS 
3 Tri-Band Surface Mount 860~960,1770~1880, 2.4GHz ANT-DB1-VDP-RPS-ND 9.68 8.47 7.44 ANT-DB1-VDP-RPS 
LINX Evaluation Kits 
ITT TT] reves mane sire] 
Digi-Key Price Linx 
Description MHz Part No. Each Part No. 
Basic Evaluation Kits 
SC Series 916 EVAL-916-SC-P-ND 199.00 EVAL-916-SC 
HP Series Shown 315 EVAL-315-KH-ND 149.00 EVAL-315-KH 
- Kit contents vary KH Series 418 EVAL-418-KH-ND 149.00 EVAL-418-KH 
by part number 433 EVAL-433-KH-ND 149.00 EVAL-433-KH 
ES Series 916 EVAL-916-ES-ND 179.00 EVAL-916-ES 
Keyfob Series 418 EVAL-418-KEY5-ND 119.00 EVAL-418-KEYS 
HHCP Series 418 EVAL-418-HHCP-ND 129.00 EVAL-418-HHCP 
HHLR Series 418 EVAL-418-HHLR-ND 129.00 EVAL-418-HHLR 
315 EVAL-315-LR-ND 139.00 EVAL-315-LR 
LR Series 418 EVAL-418-LR-ND 139.00 EVAL-418-LR 
433 EVAL-433-LR-S-ND 139.00 EVAL-433-LR-S 
Master Evaluation / Development System Kits 
RM Series 418 MDEV-418-RM-ND 249.00 MDEV-418-RM 
These kits provide the most complete opportunity to evaluate the Linx HP-3 Series 900 MDEV900HP3PPSRS23-ND 299.00 MDEV-900-HP3-PPS-RS232 
module series of your choice and then begin the integration of it into your ES Series 916 MDEV-916-ES-ND 299.00 MDEV-916-ES 
own design. SC-P Series 916 MDEV-916-SC-P-ND 299.00 MDEV-916-SC-P 
Basic Evaluation Kit: SC-S Series 916 MDEV-916-SC-S-ND 299.00 MDEV-916-SC-S 
This kit is a quick way to evaluate the field performance of Linx products. QS Series — MEEVAUSEZCS:ND jean MDEV Lee oS 
: 2 zi é a 315 MDEV-315-HH-KF5-MS-ND NEW! 149.95 MDEV-315-HH-KF5-MS 
eee eet atl ae #18 | MEV LIcaLiVS NO 21800 |‘NDEV-caLs 
. MS Series 418 MDEV-418-HH-KF-MS-ND 149.95 MDEV-418-HH-KF-MS 
Master Evaluation/Development System Kit: 418 MDEV-418-HH-KF5-MS-ND NEW! 149.95 MEDV-418-HH-KF5-MS 
The kits not only allow evaluation of the module series you have chosen. _ OSes e Hala ASR ANID GLa jae MED V4 16 CAMS 
but also speed the development of your own design via on-board aoe MIDEVesS cals Goa MS NDINE WY ieee MED V:429-Hbekho:MS 
prototyping area and breakout headers. HS Series 418 MDEV-LICAL-HS-ND 299.00 MDEV-LICAL-HS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
496 1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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RF Modules / Broadband Amplifiers / Evaluation Kits / Interface ICs 


Fig. 3 
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RF TRANSMITTER/ENCODER| 16 
TXE-418-KH 
LOT 2000 


RF RECEIVERIDECODER 
RRXD-418-KH2 
LOT 2000 


TXM-418-LC 
-y [1_LOT 2000 


lis 
Jor spacing: 2.54 1 ii 


"30.48 : 


49.28 


LINX 


AMP MODULE| 
BBA-519-A 
1 LOT 0100 


I<— 13 —>| 


HP SERIES RF RECEIVER 


RXM-900-HP3-SPS 
LOT 10000 


MOTTA 


=o O11" 


‘TXM-900-HP3-PPS, 1 
LOT 10000 


RF MODULE 
RXM-916-ES 
LOT 10000 


Fig. 12 Fig. 13 


TXM-418-LR 
1_ LOT 10000 


LC Series - Ultra-Compact Low-Cost RF TX/RX Modules: 
Operating in the 260 ~ 470MHz band, these tiny RF modules 
provide a complete and cost-effective solution for the wire- 
less transfer of serial control and command information 
over distances in excess of 300 ft. 

Tx: © 2.7 ~ 5.2VDC range * 1.5 mA average *+3 dbm output 
© 5Kbps maximum data rate * Low harmonics 

Rx: ©2.7 ~ 5.2VDC range *Low power consumption 
(6mA op., 300HA sleep) *-97 Typical sensitivity * 5Kbps 
maximum data rate * Balanced LO for easy certification 


KH Series — Transmitter And Receiver Featuring Integrated 
Encoder/Decoders: This series combines the popular LC 
TX/RX with an integrated enc./dec. pair. The encoder module 
accepts up to eight parallel inputs. This allows the direct 
connection of switches or a microcontroller. 


KH2 Series — This series is ideally suited for applications 
such as remote control/command and keyless entry. It 
combines a high-performance RF receiver with an on-board 
decoder. When paired with a matching KH Series transmit- 
ter/encoder module, OEM transmitter, or LC or LR Series 
transmitter and Holtek HT640 encoder combination, a highly 
reliable wireless link is formed, capable of transferring the 
status of 8 parallel inputs for distances of up to 3,000 ft. 
Ten tri-state address lines provide 59,049 (319) different 
addresses. 


RM Series — Provides a complete TX/RX solution in a 
compact SIP style module. This series utilizes an advanced 
SAW based design and FM/FSK modulation and operates in 
the 260 ~ 470MHz band. 

Tx: © 5.9 ~ 9.0VDC range *6.0mA average *+3 dbm 
output * 10,000Kbps maximum data rate * SIP package 
Rx: © 4.0 ~ 9.0VDC range *14mA average *-103 Typical 
sensitivity 


HP3 Series - High-Performance, Low-Cost, RF TX/RX 
Modules: These modules are designed for the popular 
902 ~ 928MHz band. The modules offer 8 or 256 selectable 
channels and are capable of transmitting analog and digital 
information for distances of up to 1000 feet. Available in 
SIP or SMT pkg. 

Tx: © 8 parallel selectable channels on PO series and 8 
parallel 120 serial on PS series »* Synthesized architecture 
©2.7 ~ 3VDC supply range * Low power (15mA avg. cur.): 
© Odbm output power *100Hz ~ 25kHz analog bandwidth 
*CTS 

Rx: «8 parallel selectable channels on PO series and 8 par- 
allel 120 serial on PS series * Synth. architecture *2.7 ~ 
18VDC supply range * Low power (18mA avg. cur.; 50NA 
powerdown) *50Kbps maximum data rate * 50Hz ~ 25kHz 
analog bandwidth * RSSI output * Powerdown control 


BBA Series - Broadband RF Amplifiers: These amp- 
lifiers are well suited to a wide range of amplification 
and buffering applications including extending the range 
of Linx's own RF modules (when legally appropriate). 


eK 20.62 —| 


RF MODULE 
RXM-418-LR-S. 
LOT 10000 


The hybrid amps are pre-matched to 500 and require no 
external RF components. 

BBA-322: * High gain model * 10Mhz ~ 3GHz broadband 
operation *+20dB small signal gain at 900MHz * Up to 
+10 (10mW) Linear output power »3.8dB noise figure 
* Operates from a single supply 

BBA-519: * High output model » 10Mhz ~ 4GHz broadband 
operation *+18dB Small Signal gain at 900MHz * Up to 
+17 (50mW) Linear output power * 4.8dB noise figure 


ES Series — Housed in a tiny SMD pkg., this series utilizes 
an advanced FM/FSK-based synth. architecture to provide 
superior performance and noise immunity when compared 
to AM/OOK solutions. An outstanding 56Kbps max. data rate 
and wide-range analog capability make the ES Series equally 
at home with digital data or analog sources such as audio. A 
host of useful features including RSSI, PDN, audio ref., LVL 
ADJ, low-volt. detect and a microprocessor clock source are 
provided. Operates at 916.48MHz which in North America 
allows an unlimited variety of applications including data 
and audio links. Audio 20Hz ~ 28kHz, very low current for 
long life in battery applications. 

Tx: © Supply voltage: 2.1 ~ 4V © Current: 6.5 ~ 7.5mA 
* Odbm output power * Sleep: 90pA 

Rx: * Supply voltage: 4.5 ~ 5.5V «Current: 5.5 ~ 6.5mA 
* Sleep: 50pA 


LR Series — This receiver is ideal for the wireless transfer 
of serial data, control or command information in the 
260 ~ 470MHz band « Links less than 3000 feet will benefit 
from a more reliable signal * Rx is Footprint compatible with 
popular LC-S series * 10 kbps data rate * Range in excess 
of 3000 feet *SMD package *No external components 
required (except antenna) * Operating voltage down to 2.7V 
¢5kHz analog BW *-112dbm receiver sensitivity typical 
© 5.2mA supply current typical 


QS Series — Allows the rapid addition of USB to virtually 
any device. Housed in a compact SMD pkg., the QS Module 
provides a complete solution for converting between USB 
and TTL logic output. * Applications include interfacing 
Linx RF Modules, MCUs, etc., to a USB interface *4.4 ~ 
6VDC supply * Low current consumption, 26mA * USB 
Bus or self powered *No external components required 
(except USB jack) 


MS and HS Series — Both the MS and HS Series encoders 
and decoders are designed for remote control applications. 
They allow the status of up to 8 buttons or contacts to be 
securely transferred via a wireless link. The MS Series 24 bit 
address size makes transmissions highly unique, minimizing 
the possibility of multiple devices having conflicting 
addresses. The HS Series uses a highly secure encryption 
algorithm with a non-repeating code to prevent unauthorized 
users from replicating the signal. 

Features: * 8 data lines * Low 2.0V ~ 5.5V operating voltage 
* Low supply current (370A @ 3V) © Ultra low 0.1)/A standby 
current * Selectable baud rates 


|— 20.62 — 
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Freq. | Digi-Key Price Each Linx 
Fig. Description (MHz) | Part No. 1 25) 100 | Part No. 
LC Series 
315 | TXM-315-LC-ND 6.90 6.31 5.60 | TXM-315-LC 
1 Transmitter 418 | TXM-418-LC-ND 6.90 6.31 5.60 | TXM-418-LC 
433 | TXM-433-LC-ND 6.90 6.31 5.60 | TXM-433-LC 
315 | RXM-315-LC-S-ND 13.79 12.61 10.90] RXM-315-LC-S 
2 Receiver 418 | RXM-418-LC-S-ND 13.79 12.61 10.90] RXM-418-LC-S 
433 | RXM-433-LC-S-ND 13.79 12.61 10.90 | RXM-433-LC-S 
KH/KH2 Series 
315 | TXE-315-KH-ND 9.98 912 7.80} TXE-315-KH 
3 Transmitter 418 | TXE-418-KH-ND 9.98 912 7.80} TXE-418-KH 
433 | TXE-433-KH-ND 998 912 7.80 | TXE-433-KH 
315 | RXD-315-KH-ND 15.93 14.56 12.75) RXD-315-KH 
4 Receiver 418 | RXD-418-KH-ND 15.93 14.56 12.75) RXD-418-KH 
433 | RXD-433-KH-ND 15.93 14.56 12.75) RXD-433-KH 
Receiver/Decoder 433 | RXD-433-KH2-ND 15.93 1456 12.20) RXD-433-KH2 
RM Series 
5 Receiver 418 | RXM-418-RM-ND 36.66 33.52 28.31 | RXM-418-RM 
HP3 Series 
6 Transmitter 8 Channel 900 |TXM-900-HP3-PPO-ND 29.45 26.93 23.60 | TXM-900-HP3-PPO 
Transmitter 8/120 Channel | 900 |TXM-900-HP3-PPS-ND 30.33 27.73 24.10 | TXM-900-HP3-PPS 
7 Receiver 8 Channel 900 |RXM-900-HP3-PPO-ND 43.40 39.68 30.48 | RXM-900-HP3-PPO 
Receiver 8/120 Channel 900 |RXM-900-HP3-PPS-ND 44.98 41.12 31.47 | RXM-900-HP3-PPS 
BBA Series 
8 Hi-Gain Broadband RF Amp. | 10~3000 | BBA-322-A-ND 14.80 14.06 13.50) BBA-322-A 
Hi-Power Broadband RF Amp.| 10~4000 | BBA-519-A-ND 15.00 14.25 13.95) BBA-519-A 
ES Series 
9 Transmitter 916 | TXM-916-ES-ND 13.84 12.66 10.87 | TXM-916-ES 
10 Receiver 916 | RXM-916-ES-ND 17.12 15.65 12.92) RXM-916-ES 
LR Series 
315 | TXM-315-LR-ND 7.46 6.82 5.95 | TXM-315-LR 
an) Transmitter 418 |TXM-418-LR-ND 746 6.82 5.95 | TXM-418-LR 
433 | TXM-433-LR-ND 7.46 6.82 5.95 | TXM-433-LR 
315 | RXM-315-LR-ND 13.56 1240 9.80) RXM-315-LR 
12 Receiver 418 | RXM-418-LR-ND 13.56 1240 9.80) RXM-418-LR 
433 | RXM-433-LR-ND 13.56 1240 9.80) RXM-433-LR 
QS Series 
13 USB Module — | SDM-USB-QS-S-ND 13.91 12.72 11.24) SDM-USB-QS-S 
MS Series 
14 Encoder 418 |LICAL-ENC-MSO01-ND 4.10 3.75 3.16} LICAL-ENC-MS001 
Decoder 418 |LICAL-DEC-MSO01-ND 4.10 3.75 3.16} LICAL-DEC-MS001 
HS Series 
14 Encoder 418 | LICAL-ENC-HS001-ND 4.45 4.07 — 3.43 | LICAL-ENC-HS001 
Decoder 418 | LICAL-DEC-HS001-ND 4.45 4.07 — 3.43 | LICAL-DEC-HS001 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(1073) 497 


Z MaxStream 


Stand-Alone Radio Modems 


MaxStream stand-alone radio modems were designed to 
provide end users with an easy-to-install wireless serial 


communication link. 


Features: 


«Plug and communicate (no configuration required) 
¢ Transparent operation supports existing software and 
systems ° Retries and acknowledgements for guaranteed 
packet delivery * RS-232/422/485, Ethernet, USB protocol 
and multi-drop bus support * Low power modes for current 
consumption as low as 1mA * Support for multiple data 
formats (7/8 bits, Even/Odd/No Parity) * Selectable power 


outputs 


Includes: 


* Stand-Alone Radio Modem *CD (software and docu- 
mentation) * 1/2 wave antenna ° Serial loopback adapter 
*NULL modem adapter(male-to-male) * NULL modem 
adapter(female-to-female) * Male DB-9 to RJ-45 adapter 
* Female DB-9 to RJ-45 adapter * Power adapter « 9V battery 


adapter * RS-232 cable (6’) 


XStream™ 
PKG RS-232 
Shown 


Wireless Development Kits 


Development Kit Features: 

¢ Plug-and-communicate (default mode - no configu- 
ration required) 

¢ True peer to peer network (no need to configure a 
“Master” radio) 

¢ Transparent mode supports existing software 
applications and legacy systems 

¢ Addressing capabilities provide for point-to-point 
and point-to-multipoint networks 

¢ Uses standard AT commands and/or fast binary 
commands for changing parameters 

Native RS485/422 (multi-drop-bus) protocol 
support 

¢ Retries and acknowledgements of packets 

¢ Provides guaranteed delivery of critical packets in 
difficult environments 

¢ Multiple low power modes including shutdown pin, 
cyclic sleep and serial port sleep 

* Signal strength register for link quality monitoring 
and debugging 


XStream™ Development Kits Include: 

¢ XStream wireless module with an integrated wire 
antenna 

* XStream wireless module with 1/2 Wave dipole 
antenna 


* Male DB-9 to RJ-45 adapter 

* Female DB-9 to RJ-45 adapter 
* (2) Power adapters 

* QV battery adapter 

* (2) RS-232 cables (6’) 


XCite™ Development Kits Include: 

*XCite wireless module with an integrated wire 
antenna 

*XCite wireless module with 1/2 wave dipole 
antenna 

* (2) RS-232 PC serial interface boards 

* (2) DSub-9 serial cables 

* (2) 9V 400mA power supplies 

* QV battery clip adapter 

* Serial loopback adapter 

* NULL modem adapter (male-to-male) 

* NULL modem adapter (female-to-female) 

* X-CTU test/config. utility software (EXE file) 


XTend™ Development Kits Include: 

* (2) XTend OEM RF modules with 1/2 wave dipole 
antennas 

* (2) RS-232 PC serial interface boards 

* (2) DSub-9 serial cables 

* (2) 9V 400mA power supplies 


; a ; * (2) RS-232/422/485 interface boards * QV battery clip adapter 
abe Ae Bas ei d) ae pease he ee erean . oo (X-CTU™ software and documentation) ° Serial iegpbaek sdnptet 
* Serial loopback adapter * NULL modem adapter (male-to-male) 
900 MHz | 1Watt 115K RS-232 XT09-PKI-RA-ND 299.00] XTO9-PKI-RA * NULL modem adapter (male-to-male) * NULL modem adapter (female-to-female) 
900 MHz | 1Watt 115K USB XTO9-PKC-UA-ND 299.00] XTO9-PKC-UA * NULL modem adapter (female-to-female) * X-CTU test/config. utility software 
900 MHz | 100mW 9600 RS-232 X09-009PKC-RA-ND 250.00] X09-009PKC-RA — . 
900 MHz | 100mw | 19.2k RS-232 | X09-019PKC-RA-ND 250.00| X09-019PKC-RA Se A Ota Fete lm egakey Bicol aMexeueam 
Frequency Output (Baud) Part No. Each Part No. 
2.4 GHz | 50mW 9600 RS-232 X24-009PKC-RA-ND 199.00] X24-O09PKC-RA 5 
XStream Development Kits 

2.4 GHz | 50mW 19.2K RS-232 X24-019PKC-RA-ND 199.00} X24-019PKC-RA 900 MHz Toomw 9600 X09-009-DK-ND 409.00 X09-009-DK 
900 MHz | 100mW 9600 USB X09-009PKC-UA-ND 250.00} X09-009PKC-UA 900 MHz 400mW 19.2K X09-019-DK-ND 409.00 X09-019-DK 
900 MHz | 100mW 19.2K USB X09-019PKC-UA-ND 250.00] X09-019PKC-UA 2.4 GHz 50mW 9600 X24-009-DK-ND 409.00 X24-009-DK 
2.4 GHz | 50mW 9600 USB X24-009PKC-UA-ND 199.00] X24-009PKC-UA 2.4 GHz 50mW 19.2K X24-019-DK-ND 409.00 X24-019-DK 
2.4GHz | 50mw | 19.2K USB X24-019PKC-UA-ND 199.00] X24-019PKC-UA XCite Development Kits 
900 MHz] 100mw | 9600 Ethernet | X09-009PKC-EA-ND 350.00] X09-009PKC-EA 900 MHz 5mwW 9600 XC09-009-DK-ND 149.00 |] XC09-009-DK 
900 MHz | 100mW 19.2K Ethernet X09-019PKC-EA-ND 350.00] X09-019PKC-EA 900 MHz 5mW 38.4K XC09-038-DK-ND 149.00 XC09-038-DK 
900 MHz} 4mW 38.4K RS-232 XC09-038PKC-RA-ND 99.00] XCO9-038PKC-RA XTend Development Kits 
900 MHz} 4mW 38.4K USB XC09-038PKC-UA-ND 99.00) XCO9-038PKC-UA 900 MHz 1 Watt 115K XTO9-DK-ND 499.00 XTO9-DK 


Wireless OEM Modules 


XStream™, XCite™ and XTend™ Wireless OEM 
Modules were designed to provide product designers 
with a transparent and easy to design-in wireless 
serial communication link. 


Features: 

* Plug-and-communicate (no configuration required) 

¢ Transparent operation supports existing software 
and systems 

¢5V CMOS level serial interface (configurable inter- 
face baud rate) 

* XON/XOFF or hardware flow control 

* Support for multiple data formats (7/8/9 bits, Even/ 
Odd/No Parity) 

* Low power modes down to 10uA 


XStream: Range: Up to 1500 feet indoor/urban * Up 
to 7 miles line-of-sight with dipole * Up to 20 miles 
line-of-sight with high gain * Allows up to 7 FHSS 
(frequency hopping spread spectrum) pairs to operate 
in close proximity * Board size: 1.6” (40.64mm) x 
2.825” (71.755mm) *-110dBm receiver sensitivity 
Power: 5VDC supply voltage 


XCite: Range: 300 feet indoor/urban * 1000 feet 
line-of-sight with dipole * Allows up to 7 FHSS (fre- 


quency hopping spread spectrum) pairs to operate in 
close proximity * -108dBm receiver sensitivity * Board 
size: 1.6” (40.64mm) x 2.825” (71.755mm) Power: 
2.85VDC to 5.50VDC 


XTend: Range: Up to 3,000 feet indoor/Urban * Up 
to 14 miles line-of-sight with dipole * Up to 40 miles 
line-of-sight with high gain * Allows up to 10 FHSS 
(frequency hopping spread spectrum pairs to operate 
in close proximinity) * -110dBm receiver sensitivity 
* Board size 1.456: (36.98mm) x 2.402” (61mm) 
Power: 2.8 to 5.5VDC 


Shown with 


XBee™ and XBee-PRO™ Wireless Modules 


XBee and XBee-PRO Wireless Modules were designed to provide all 
the benefits of low-power advanced networking in a low-cost solution 
that dramatically reduces time-to-market. In addition, the small form 


factor saves valuable board space. 


Features: 


Power | RF Data Rate | Connector/ Digi-Key Price | MaxStream 
Frequency | Output (Baud) Antenna Type | Part No. Each | Part No. 
XStream Modules 

900 MHz | 100mW 9600 RPSMA X09-009NSC-ND 150.00 | X09-009NSC 

900 MHz | 100mWw 19.2K RPSMA X09-019NSC-ND 150.00 | X09-019NSC 

900 MHz | 100mWw 9600 3” Wire X09-009WNC-ND 138.00 | X09-009WNC 

900 MHz | 100mWw 19.2K 3” Wire X09-019WNC-ND 138.00 | X09-019WNC 

2.4GHz | 50mW 9600 RPSMA X24-009NSC-ND 99.00 | X24-O09NSC 

2.4GHz | 50mW 19.2K RPSMA X24-019NSC-ND 99.00 | X24-019NSC 

2.4GHz | 50mW 9600 3” Wire X24-009WNC-ND 95.00 | X24-O09WNC 

2.4GHz | 50mW 19.2K 3” Wire X24-019WNC-ND 95.00 | X24-019WNC 
XCite Modules 

900 MHz 5mW 9600 3” Wire XC09-009WNC-ND 38.00 | XC09-009WNC. 

900 MHz 5mW 38.4K 3” Wire XC09-038WNC-ND 38.00 | XC09-038WNC. 

900 MHz 5mW 9600 RPSMA XC09-009NSC-ND 40.00 | XCO9-009NSC 

900 MHz 5mW 38.4K RPSMA XC09-038NSC-ND 40.00 | XC09-038NSC 
XTend Modules 

900 MHz | 1 Watt 115K RPSMA XTO9-SI-ND 179.00 | XTO9-SI 

900 MHz | 1 Watt 115K MMCX XTO9-MI-ND 179.00 | XTO9-MI 


¢ Plug and communicate (No configuration required) * Retries and 
acknowledgements for guaranteed packet delivery * Uses standard AT 
commands for changing parameters * Low power modes down to 10uA 


Development Kit Includes: 


Freq- Power RF Data Rate Connection / Antenna Digi-Key Price MaxStream 
uency Output (Baud) Type Part No. Each Part No. 
XBee Modules 
2.4 GHz 1mw 250K Whip Antenna XB24-AWI-001-ND 19.00 XB24-AWI-001 
2.4 GHz 1mw 250K Chip Antenna XB24-ACI-001-ND 23.20 XB24-ACI-001 
2.4 GHz 1mw 250K U.FL Connector XB24-AUI-001-ND 23.20 XB24-AUI-001 
XBee-PRO Modules 
2.4 GHz 100mW 250K Whip Antenna XBP24-AWI-001-ND 32.00 XBP24-AWI-001 
2.4 GHz 100mW 250K Chip Antenna XBP24-ACI-001-ND 36.00 XBP24-ACI-001 
2.4 GHz 100mW 250K U.FL Connector XBP24-AUI-001-ND 36.00 XBP24-AUI-001 
XBee and XBee-PRO Development Kits 

Developer's Starter Kit for XBee XB24-DKS-ND 129.00 XB-DKS XBee Module 
Developer's Kit for XBee-PRO.. XBP24-DKS-ND 179.00 XBP-DKS 
Developerment Kit for XBee-PRO .............. ccc cece cece ee ee XB24-PDK-ND 329.00 XB24-PDK 


* (2) XBee-PRO Modules with wire and U.FL * (3) XBee Modules with 
each antenna option * RPSMA 1/2 wave antenna ¢ Cables * Connectors 
¢ XCTU Software * 9V clip and adaptor 


XBee-PRO Module 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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MaxStream 
XPress™ Ethernet Bridge 


Wireless Accessories 


With a range of up to 15 miles (line-of-sight with a high gain antenna) and the ability to transmit through as Connection Digi-Key Price MaxStream 
many as 10 standard walls, the XEB™ (XPress Ethernet Bridge) is an easy-to-use wireless Ethernet bridge Description Type Part No. Each Part No. 
that uses the added range and capabilities of the 900OMHz band to communicate where Wi-Fi and other Interface Board for 
wireless data products fall short. XStream and XCite Modules RS-232/485 XIB-R-ND 50.00 XIB-R 
XEBO9-C Kit Includes: Interface Board for 
* (2) RF Modems » (2) 9VDC Power adapters ¢ (2) 1/2 Wave antennas with RPTNC connector XStream and XCite Modules XIB-U-ND 50.00 XIB-U 
XEBO9-I Kit Includes: 7 Wait Interface 
* (2) RF Modems » (2) 9VDC Power adapters ¢ (2) POE Injectors * (2) 30’ CAT5e Outdoor Cables Board for XTend Modules RS-232/485 XTIB-R-ND 80.00 XTIB-R 
1 Watt Interface 
BEData) Board for XTend Modules XTIB-U-ND 80.00 | XTIBU 
Power Rate Connection Digi-Key Price MaxStream 
Frequency | Output | (Baud) Type Use Part No. Each Part No. Interface Boarditor 
- = XBee and XBee-PRO Modules RS-232/485 XBIB-R-ND 60.00 XBIB-R 
900MHz 125mW | 1.5Mbps Ethernet Commercial | XEBO9-C-ND 699.00 | XEBO9-C Interface Board for 
900MHz 125mW | 1.5Mbps Ethernet Industrial | XEBO9-I-ND 999.00 | XEBO9-I XBee and XBee-PRO Modules XBIB-U-ND 60.00 XBIB-U 


Melexis 


Microelectronic Integrated Systems 


RF Receivers and Evaluation Boards 


RF Receivers: + For Analog Signal transmission Digi-Key Price 
* Single superhet architecture for low external compo-  » Low current consumption in active mode and very low Description Part No. Each 
nent count standby current RF Evaluation Boards for Receivers 

 FSK for digital data and FM reception * Switchable LMA gain for improved dynamic range (Includes PC Board with Coax Antenna Input and Receiver) 

* FIV/FSK demodulation with phase-coincidence demodulator RSS} allows signal strength indication and ASK detection Evaluation Board for TH71101 Receiver EVB71101B-315FSKC-ND 136.99 

Evaluation Board for TH71101 Receiver EVB71101B-418FSKC-ND 183.54 

Foquenc Tennerarom Dioner Price Each Evaluation Board for TH71101 Receiver EVB71101B-433FSKC-ND 183.54 

Proiocal FemARD (Hz) Range Paria 1 10 25 50 Evaluation Board for TH71102 Receiver EVB71102B-315FSKC-ND 183.54 

: = Evaluation Board for TH71102 Receiver EVB71102B-418FSKC-ND 183.54 

priheceners Evaluation Board for TH71102 Receiver EVB71102B-433FSKC-ND 183.54 

32-LOFP | 315/433 TH7T01ENE-ND = 10.08 7.76 5.97 4.60 Evaluation Board for TH71111 Receiver £VB71111B-868FSKC-ND 183.54 

FSK/FM/ASK | 32-LOFP 315/433 -4oec ~ gsc | TH71102ENE-ND 11.20 863 664 5.11 Evaluation Board for TH71111 Receiver EVB71111B-915FSKC-ND 183.54 

32-LQFP 868/915 TH71111ENE-ND 10.90 839 645 4.97 Evaluation Board for TH71112 Receiver EVB71112B-868FSKC-ND 183.54 

32-LQFP 868/915 TH71112ENE-ND 11.20 863 664 5.11 Evaluation Board for TH71112 Receiver EVB71112B-915FSKC-ND 183.54 


KS MicROcHIP NEW! IEEE 802.15.4 - ZigBee™ RF Transceiver 


This is a complete IEEE 802.15.4 radio and operates in the 2.4GHz band. Supports ZigBee, MiWi™ protocols and proprietary protocols to provide an ideal solution for wireless sensor networks, home automation, building 
automation and consumer applications. 


Frequency | Sensitivity Power TX Power RX Power Clock MAC Digi-Key Price Each 
Range (GHz) (dBm) Output (dBm) | RSSI Consumption (mA) Consumption (mA) (MHz) Features Encryption Interface Package Part No. ul 25 100 
2.405 ~ 2.48 | -95.00 0 Yes 18.00 22.00 20 CSMA-CA AES128 4-Wire SPI 40-QFN MRF24J40-I/ML-ND 7.18 3.68 3.59 

MICReL 
Innovation Through Technology™ 
. . TM . 
QwikRadio™ RF Receivers 
Tape & Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Micrel 
Description Package Part No. id 25 100 Part No 2,500 Part No. 
QwikRadio™ Receiver/Data Demod 14-SOIC. 576-1330-1-ND 3.78 3.03 2.36 576-1330-2-ND 2117.00/M MICRFO01YM TR 
QwikRadio™ Receiver/Data Demod 14-Dip 576-1331-ND 4.55 3.64 2.83 = = MICRFOO1YN 
300-440MHz QwikRadio™ ASK Receiver 16-SOIC. 576-1332-ND 3.96 3.17 2.47 = = MICRFO0O2YM 
115kbps, 800MHz-1GHz UHF Receiver 14-SOIC. 576-1333-ND 4.88 3.91 3.04 = = MICRFOOSYM 
QwikRadio™ LP UHF Receiver 8-SOIC 576-1334-ND 3.96 3.17 2.47 = = MICRFO07YM 
QwikRadio™ LP UHF Receiver 16-SOIC. 576-1335-ND 3.96 3.17 2.47 = = MICRFOO9YM 
QwikRadio™ Receiver/Data Demod 14-SOIC. 576-1336-ND 3.67 2.94 2.29 = = MICRFO11YM 
QwikRadio™ Receiver/Data Demod 14-Dip 576-1337-ND 4.41 3.53 2.75 = _ MICRFO11YN 
. * .TM . 
QwikRadio™ RF Transmitters 
Digi-Key Price Each Micrel 
Description Package Part No. il 2a) 100 Part No. 
QwikRadio™ UHF ASK Transmitter 8-SOIC 576-1338-ND 2.77 2.22 1.73 MICRF102YM 
QwikRadio™ UHF ASK Transmitter 8-SOIC 576-1339-ND 3.42 2.74 2.13 MICRF103YM 
1.8V, QwikRadio™ UHF ASK Transmitter 14-SOIC 576-1340-ND 3.51 2.81 2.19 MICRF104YM 
NEW! RadioWire® Development Kits 
Digi-Key Price Each Micrel 
Description Part No. il 25 100 Part No. 
RadioWire Development Kit for 902-928MHz 576-1605-ND 292.50 273.00 253.50 MICRF600DEV1 
RadioWire Development Kit for 850-950MHz 576-1606-ND 292.50 273.00 253.50 MICRF505DEV1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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MultiTech; Universal Socket Modems 


Systems 
Multi-Tech Systems embedded modems offer easy integration of multiple technologies, all in the same universal 
socket modem interface. V.34 and .92 versions are available in either 3.3 or 5V interfaces, 5/ GPRS or GSM 
versions are also available. 


Development Kits: MTSMI-UDK: This developer kit allows the user to configure his own development kit with a 


modem of their choice. The target board is compatible with any Serial Socket modem module, allowing for rapid 
development of any project with this single board. Purchase of the desired universal socket modem is required. 
MTSMI-P-DK: This developer kit allows for the development with modems that have a parallel interface. 
MTRuJ-DK: This developer's kit allows for development with the RJ Modem series, which is a complete 
integrated modem with global compliance in a small form factor. 


Voltage Digi-Key Price Each Multi-Tech 
Description (V) Interface Part No. u 50 100 Part No. 
Universal Socket Modems 
Universal Socket Modem, Serial to Ethernet 3.3) Ethernet 591-1040-ND NEW! 39.00 37.70 36.40 MT100SEM-L 
Universal Socket Modem, Serial to Ethernet 5 Ethernet 591-1039-ND NEW! 39.00 37.70 36.40 MT100SEM 
Universal Socket Modem Serial Data 3.3 V.22bis 591-1034-ND NEW! 23.67 23.07 22.48 MT2456SMI-L-22.R3 
Universal Socket Modem Serial Data 5 V.22bis 591-1033-ND NEW! 25.60 24.94 24.31 MT2456SMI-22.R3 
Universal Socket Modem Data/Fax Serial 5 V.92 591-1000-ND 44.32 43.19 42.07 MT5600SMI-92.R2 
Universal Socket Modem Data/Fax Serial 3.3 V.34 591-1001-ND 39.11 38.10 37.15 MT5600SMI-L-34.R2 
Universal Socket Modem Data/Fax Serial 3.3 V.92 591-1002-ND 41.69 40.61 39.60 MT5600SMI-L-92.R2 
Universal Socket Modem Data/Fax Serial 5 V.32bis 591-1012-ND 36.36 35.42 34.53 MT5600SMI-32.R2 
Universal Socket Modem Data/Fax Serial 3.3 V.32bis 591-1027-ND 33.93 33.05 32.22 MT5600SMI-L-32.R2 
Universal Socket Modem Data/Fax Serial 5 V.34 591-1028-ND 38.78 37.78 36.83 MT5600SMI-34.R2 
Hnlversal Socket Modem|Date/Fax'Sevial 3.3 v.34 591-1029-ND 36.36 35.42 34.53 MT5600SML-X-L-34.R2 
without LED pins 
Universal Socket Modem Data/Fax Parallel V.34 591-1030-ND 38.78 37.78 36.83 MT5600SMI-P-34.R2 
Universal Socket Modem Data/Fax Serial 5 V.92/V.34 591-1003-ND 49.06 47.80 46.60 MT5634SMI-34.R2 
Universal Socket Modem Data/Fax Serial V.92/V.34(fax) 591-1031-ND 50.83 49.51 48.26 MT5634SMI-92.R2 
Tan Socket Modem: Date/rax Serial, 5 V.92/V.34(fax) | 591-1032-ND 56.87 55.39 53,99 MT5634SMI-HV-92.R2 
igh Voltage 
Dblversal Socket Modem Datla 3.3 v.92 591-1004-ND 61.16 59.59 58.05 MT5634SMI-ITP-92.R2 

Parallel Industrial Temperature 
Universal Socket Modem Data/Fax Parallel 5 V.92/V.34(fax) 591-1024-ND 50.83 49.51 48.26 MT5634SMI-P-92.R2 
Pniereal oocket Modem Daa rex baal 5 V.92/V.34(fax) 591-1025-ND 56.87 55.39 53.99 MT5634SMI-P-HV-92.R2 

High Voltage 
Universal Socket Modem DateFax 5 V.92/V.34(fax) 591-1026-ND 56.87 55.39 53.99 MT5634SMI-P-ITP-92.R2 

Parallel Industrial Temperature 
Universal Socket Modem, Ru-11 Port, Serial 3.3 V.34 591-1005-ND 42.79 41.69 40.62 MT5656RU-L-34.R2 
Universal Socket Modem, Ru-11 Port, Serial 3.3 V.92 591-1006-ND 45.66 44.49 43.34 MT5656RU-L-92.R2 
Universal Socket Modem Data/Fax Serial 5 V.92 591-1019-ND 43.64 42.51 41.43 MT5656SMI-V-92.R2 
Universal Socket Modem Data/Fax Serial 5 V.34 591-1020-ND 41.21 40.15 39.14 MT5656SMI-V-34.R2 
Universal Socket Modem Data/Fax Serial 5 V.32bis 591-1021-ND 38.78 37.78 36.83 MT5656SMI-V-32.R2 
Universal Socket Modem, WLAN 3.3 802.11B 591-1038-ND NEW! 95.46 92.28 89.10 MT800SWM-L 
Universal Socket Modem, WLAN 5 802.11B 591-1037-ND NEW! 95.46 92.28 89.10 MT800SWM 
Modem Module GPRS 850/1900MHz 5 GPRS 591-1016-ND 132.05 128.80 125.69 MTMMC-G-F2.R1.1 
Universal Socket Modem, Quad-Band GSM EDGE/GSM 591-1007-ND 194.73 190.02 185.29 MTSMC-E.R2 
Universal Socket Modem, Bluetooth® V1.2 3.3 Bluetooth V1.2 591-1042-ND NEW! 59.58 57.80 56.90 MTS2BTSMI-L.R2 
Universal Socket Modem, Bluetooth® V1.2 5 Bluetooth V1.2 591-1041-ND NEW! 61.50 59.65 58.73 MTS2BTSMI.R2 
Universal Socket Modem, 

Quad Band GSM with Voice Capability 5 EDGE/GSM 591-1017-ND 181.12 176.65 172.39 MTSMC-E-V.R2 
Universal Socket Modem, GPRS 900/1800MHz 5 GPRS 591-1015-ND 128.17 125.01 122.00 MTSMC-G-F1.R2 
Universal Socket Modem, GPRS 850/1900MHz 591-1011-ND 137.80 134.36 131.12 MTSMC-G-F2.R1.1 

4 Serial to 
Universal Socket Modem, Data Converter Module 5 Ethernet 591-1018-ND 58.18 56.68 55.25 MTXCSEM.R2 
Universal Socket Modem, Data Converter Module 3.3 ae 591-1010-ND 59.97 58.39 56.92 MTXCSEM-L.R2 
Universal Socket Modem, Serial to Ethernet 3.3 Ethernet 591-1036-ND NEW! 55.76 54.31 52.94 MTXCSEM-L.R3 
Universal Socket Modem, Serial to Ethernet 5 Ethernet 591-1035-ND NEW! 58.19 56.68 55.24 MTXCSEM.R3 

Development Kits 

Socket Modem Development Kit for Parallel Interface. 591-1013-ND 199.00 = = MTSMI-P-DK 
RJ Modem Development Kit . 591-1014-ND 199.00 = = MTRJ-DK 
Universal Socket Modem Development Ki 591-1009-ND 299.00 = = MTSMI-UDK 


National 
Semiconductor 


The Sight & Sound of information 


Micro-Module Bluetooth® 


A highly integrated Bluetooth 1.2 compliant solution. The integrated baseband controller and 2.4 GHz radio 
combine to form a complete, small form-factor (6.1mm x 9.1mm x 1.2mm) Bluetooth node. 

The baseboard controller has a standard Host Controller Interface (HCI). 

The firmware supplied in the on-chip ROM supports a complete Bluetooth Link Manager and HCI with 
communication through a UART or USB interface. This firmware features point-to-point and point-to- 
multipoint link management, supporting data rates up to 723kbps. 


The radio has a heterodyne receiver architecture with a low intermediate frequency (IF), which enables 
the IF filters to be integrated on-chip. The transmitter uses direct |Q-modulation with Gaussian-filtered bit- 
stream data, a voltage controlled oscillator (VCO) buffer, and a power amplifier. 


LMX5453 Bluetooth 2.0 compliant solution. Features: *eSCO * eSCO over USB HCI transport 


Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 

Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing 
LMX5452SM-ND 11.92 10.22 9.06 | — = = 
LMX5452SMXCT-ND 11.92 10.22 9.06 | LMX5452SMXTR-ND 2,500 8274.00/M 
LMX5453SMXCT-ND 14.09 12.08 10.71 | LMX5453SMXTR-ND 2,500 9780.76/M 


Bluetooth® Serial Port Modules 


LMX9820: 

Bluetooth Serial Port Module is a highly integrated radio, baseband controller, and memory device 
implemented on an FR4 substrate. All hardware and firmware is included Generic Access Profile (GAP), the 
Service Discovery Application Profile (SDAP) and the Serial Port Profile (SPP). 

Digital Hardware: ¢ Baseband and Link Management Processors * CompactRISC Core « Integrated Memory: 
Flash, RAM * UART Command/Data Port » Auxiliary Host Interface Ports * Advanced Power Management 
(APM) features * Advanced Audio Interface for external PCM codec 

Firmware: Complete Bluetooth Stack including: * Baseband and Link Manager * L2CAP, RFCOMM, SDP 
¢ Profiles: GAP, SDAP, SPP 


LMX9830: 

Bluetooth Serial Port Module is a highly integrated Bluetooth 2.0 baseband controller and 2.4 GHz radio, 
combined to form a complete small form factor (6.1mm x 9.1mm x 1.2mm) Bluetooth node. All hardware and 
firmware is included to provide a complete solution from antenna through the complete lower and upper layers 
of the Bluetooth stack. 


Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Part No. il 25 100 | Part No. Qty. Pricing 
LMX9820ASM-ND 33.45 31.22 28.99 | — = — 
LMX9820ASMXCT-ND® 33.45 31.22 28.99 | LMX9820ASMXTR-ND®@ | 1,000 27652.00 
LMX9830SM-ND® 12.48 10.70 9.49 | — = = 
LMX9830SMXCT-ND®@ 12.48 10.70 9.49 | LMX9830SMXTR-ND® 2,500 8662.96/M 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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. Operating] Aux. Op. | Normalized 
Na t tona U PLL Freq. |Frequency) Phase Digi-Key Price Each 
Semiconductor Type Modulus | (MHz) | (MHz) Noise Part No. 1 25 100 
The Sight & Sound of information Delta-Sigma y 
‘ Fractional-N | Fractional-N | 9% | 800 | -210 dBc/Hz soe cel ete ae 
PLL/Frequency Synthesizer Tee Sa ar 
4 ; 500- LMX2485SQCT-ND*t NEW! 5.58 4.24 3.23 
7 - Fractional-N | Fractional-N 800 -210 dBc/Hz 
Operating | Aux. Op. | Normalized RF/IF Dual 3,000 LIMX2485SQTR-ND§Tt NEW! 2809.80/1,000 
PLL Freq. |Frequency) Phase Digi-Key Price Each Delta-Si 
Type Modulus | (MHz) | (MHz) Noise | Part No. 1 25 100 Fractinnalen | Eractional-ni| “aeporill Saag 210 dBo/tz | LMX2486SQCT-ND*t NEW! 5.33 4.22 3.38 
TIENUSTE GTI o4t 47 446 RE/IF Dual LIMX2486SQTR-NDSt NEW! —-3149.60/1,000 
RF/IF Dual | Integer | 2,000 | 500 | -197 dBc/Hz | LMX1600SLBXTR-ND§ 2125.00/2,500 Delta-Sigma avers 
INVERT uae faa to Fractional-N | Fractional-N | 6,000 | 3,000 | -210 dBc/Hz | LMX2487SQCT-ND*t NEW! 5.75 4.55 3.64 
: ; : RF/IF Dual LMX2487SQTR-NDSt NEW! ——3397.60/1,000 
LMX1601SLBXCT-ND* 2.28 1.70 1.26 Evaluation Board for LMX2433 ... LIMX2433EVAL-ND 225.00/1 
LIMX1601SLBXTR-ND§ 2300.00/2,500 Evaluation Board for LMX2470 .. LMX2470EVAL-ND 225.00/1 
RF/IF Dual | Integer | 1,100 | 500 | -197 dBo/Hz | LMX1601TM-ND 171 127 94 + RoHS Compliant *Cut Tape § Tape and Reel 
LIMX1601TMXCT-ND* 171127 94 
LIMX1601TMXTR-ND§ 1718.75/2,500 5 
RF/IF Dual | Integer | 4,100 | 1,100 | -197 dBo/Hz | LMX1602TM-ND 1.83 1.36 1.01 PLL with VCO 
LMX2306SLBXCT-ND* 2.50 1.90 1.45 Wire- | Inte- |Integrated Frequency 
_ LMX2306SLBXTR-ND§ 3125.00/2,500 PLL | less |grated| Loop RF IF Range _| Digi-Key Price Each 
Single Integer 550 — [210 dBc/Hz | | pyosoeTM-ND 298 221 1.64 Type| std. |vcos| Filter | PLL ] PLL | (MHz) | PartNo. 1 25 100 
LMX2306TMXTR-ND§ 3000.00/2,500 PLL+] one | 9 ves [Sigma] y, | 633-768, LMX2525L01321CT-ND* 649 513 4.11 
on i 5 560 19 aBetis | LNX2310USLDXCT-ND* 3.38 257 1.96 vco Delta 1270-1395 | LMX2525L.01321TR-ND§ 3831.60/1,000 
Mee Wiyeree |i — [7212 eBelH2 | x2310USLOXTR-ND§ 4218.75/2,500 Rona Panag 
Sa - ane “oto aBenir | M281 TUSLOXCT-ND® 3.25 247 1.89 Woo [COMA] 1 | Yes |S" integer| 2087-2155 LMX2542L.02121TR-ND§ " 3296.40/1,000 
ine meget , ~ CIN | | MX2311USLDXTR-ND§ 4062.50/2,500 : 
LMIX2312USLDXCT-ND* 310 236 1.80 PLL+) og | 4 | yes |S!9™2)integer| 1619-1650 | LMX2502L.01635CT-ND SO, eh ee 
Single Integer 1,200 — -212 dBc/Hz LMX2312USLDXTR-NDS 1,55/2,500 vco Delta LIMX2502LQ1635TR-ND§ 2847.60/1,000 
; LIMX2313USLDXCT-ND* 3.00 2.28 1.74 PLL+ Sigma- 633-768, | LMX2505LQ1321CT-ND* 6.34 5.02 4.02 
=. ie poc | 2 | ¥ N ' 
Single | Integer ann 212 dBclH2 | hx9313USLOXTR-ND§ 3750.00/2,500 vco °F peta | | 2170-1395 | uanx2505L01321TR-ND§ 3744.80/1,000 
; WEASEL? 258° 1.96 1.50 LMX2512L00967CT-ND* 5.65 4.30 3.28 
Single | Integer | 1,200 — — | -210 dBo/Hz | LMX2316SLBXTR-NDS 3218.75/2,500 hie dios oséong, Nnemecnceantins aa? Gor NOG 
LIMX2316TM-ND 3.04 2.26 1.67 coma] 1 Yes Integer : 
vco Delta 1270-1395 | LMX2512L.01065CT-ND* 5.65 4.30 3.28 
: Wi Pes SSL CD epee ey LIMX2512L.01065TR-ND§ 2847.60/1,000 
Single | Integer | 2,800 — — | -210 dBo/Hz | LMX2326SLBXTR-NDS 4156.25/2,500 
LIMX2326TM-ND 288 219 1.67 LMX2515L.Q0701CT-ND* 5.36 4.24 3.40 
RF/IF Dual | Integer | 2,500 | 510 | -211 dBo/Hz | LMX2330LTM-ND 3.03 230 1.76 PLL+ Sigma- 633-768, | LMX2515LQ0701TR-ND§ 3162.00/1,000 
veo | POC | 1 Yes | petta |!""°9°"| 1970-1395 * 
INVERSE an SA PAE LMX2515L.01321CT-ND 5.36 4.24 3.40 
RF/IF Dual | Integer 2,500 600 | -212 dBc/Hz LMX2330USLEXTR-ND§ 4625.00/2,500 LMX2515LQ1321TR-ND§ 3162.00/1,000 
RF/IF Dual | Integer | 2,000 | 510 |-214 dBo/Hz | LMX2331LTM-ND 263 2.00 1.53 PLL+| PCS+ Sigma- 1355, _ | LMX2522L.01635CT-ND* 5.69 450 361 
veo} aps | * | 5 | petta |'""%*"| 1619-1650 | Lxos22La16367R-NDg 3360.40/1,000 
RF/IF Dual | Integer 2,000 600 | -212 dBorHz | LMX@8S1USLEXCT-ND Sen Geta see — 
LIMX2331USLEXTR-ND§ 4000.00/2,500 PL} ay | ves [Slama] yj, | 749.5-755, |LMX25S1LO1SO0ECTND"t# 21.45 20.02 18.59 
LMX2332LSLBXCT-ND* 270 206 1.57 veo °S | detta | “° | 1499-1510 | Lx2531La1500ETR-NDt© 4540.25/250 
RF/IF Dual | Integer | 1,200 | 510 |-211 dBc/Hz | LMX2332LSLBXTR-ND§ 3375.00/2,500 
LMX2332LTM-ND 260 198 151 PLL] an |g Yes |Slama-| y, | 765-818, |LMX2531LO1570ECTND“+@ 11.05 9.48 8.41 
vco Delta 1530-1636 r 
TSS TT aie. bor Giles LIMX2531LQ1570ETR-NDSt 2006.60/250 
RF/IF Dual | Integer | 4,100 | 1,100 |-211 dBo/Hz | LMX2335LTMXCT-ND* 3.04 2.26 1.67 PLLe Sigma- 795-850, |LMX2531LQ1650ECT-ND*t® 11.06 9.48 8.41 
LMX2335LTMXTR-ND§ 3075.00/2,500 veo| A" | 1 Yes J'petta | “° | 1590-1700 LMX2531LQ1650ETR-NDS§t@ 2006.60/250 
RF/IF Dual | Integer | 2,000 | 1,100 |-211 dBo/Hz | LMX2336LTM-ND 285 247 1.66 Pur] a |g vee [Store| yp | astses, [LMRQSSILOI7OOECTAND't® 11.00 948 841 
LMX2346SLBXCT-ND* 363 2.76 2.11 vco °S | petta | “° | 1662-1770 | Lwix2531La1700ETR-NDSt© 2006.60/250 
Single | Integer | 2,000 — — | -217 dBo/Hz | LMX2346SLBXTR-NDS 4531.25/2,500 
LIMX2346TM-ND 3.58 272 208 PLL+ Sigma- 880-933, |LMX2531LQ1742CT-ND*t® 11.06 948 8.41 
veo} AM] t | SP peta | N° | 4760-1866 
icorcietanne apy: 58d O47 LMX2531L01742TR-NDSt} 2006.60/250 
Single | Integer | 2,500 — — |-217 dBo/Hz | LMX2347SLBXTR-NDS 4656.25/2,500 _ sistas 963-920, |LMX2531LQ1778ECT-ND*t# 11.06 948 841 
Mee FAMED 325, 247 4.89 veo} A" | 1 | ¥ | peta | “° | 1726-1840 |imxassilat77eeTR-NDSt® — 2006.60/250 
RF/IF Dual |Fractional-N| 2,500 | 550 | -201 dBc/Hz | LMX2350TM-ND 610 4.64 3.54 
PLL+ Sigma- 917-1014, | LMX2531LQ1910ECT-ND*t® 11.06 9.48 8.41 
RF/IF Dual |Fractional-N| 1,200 | 550 | -201 dBo/Hz | LMX2352TM-ND 553 4.20 3.21 veo} Ay 1 Yes /peta | “N° | 4ga4-2008 LMx2531LO1910ETR-NDSt © 5 008160/256 
: LIMX2352TMXCT-ND* 553 4.20 3.21 . 
RF/IF Dual |Fractional-N] 1,200 | $60 | -201 dBC/H2 | tpyoasoranxTR-NDS 6906.25/2.500 PLL} ay | 4 Yes |[Slama-| yj, | 952-1137, |LMX2531L20B0ECT-ND*t® 11.06 948 8.41 
vco Delta 1904-2274 | | mx2531LQ2080ETR-NDSt 2006.60/250 
Single |Fractional-N| 2,500 — — | -201 dBe/Hiz | LMX2353TM-ND 3.80 289 2.21 
LMX2354SLBXCT-ND* 420 320 244 All 1 Yes oe No Kee LMX2531LQ2265ECT-ND*t® 11.06 948 8.41 
RF/IF Dual |Fractional-N| 2,500 550 | -204 dBo/Hz | LMX2354SLBXTR-ND§ 5250.00/2,500 sy Z LMX2531LQ2265ETR-ND§t@ 2006.60/250 
LMX2354TM-ND 4.05 3.08 2.35 PLL) ay | Yes [Sigmma-| yj, 1168-1395, |LMX2531LO2570ECT-ND*t® 11.08 948 8.41 
LMX2364SLEXCT-ND* 460 3.50 2.67 vco Delta 2336-2790 | LMX2531LQ2570ETR-ND§t@ 2006.60/250 
RF/IF Dual |Fractional-N| 2,600 | 850 | -210 dBc/Hz | LMX2364SLEXTR-NDS 5750.00/2,500 : 
LMX0364TM-ND 448 341 260 54-990,, | LMX2582L00967CT-ND 5.69 450 3.61 
jana: LIMX2532L.00967TR-ND 3360.40/1,000 
LX2430SLEXCT-ND* 423 3.22 2.46 bee ene 2 | Yes ae Integer| 1052-1078, a : : 
RF/IF Dual | Integer | 3,000 800 | -219 dBc/Hz | LMX2430SLEXTR-ND§ 5281.25/2,500 1398, 1490 | LMX2532LQ1065CT-ND 569 450 3.61 
LMX2430TM-ND 4.03 3.06 2.34 LMX2532LQ1065TR-ND§ 3360.40/1,000 
LIMX2433SLEXCT-ND* 448 3.41 2.60 Evaluation Kit for LMX25021635..........ccccscesceeeeeees LIMX25021635EVAL-ND 225.00/1 
RF/IF Dual | Integer 3,600 | 1,700 | -219 dBc/Hz | LMX2433SLEXTR-ND§ 5593.75/2,500 Evaluation Kit for LMX25051321........0..ccccsecceeeeeees LIMX25051321EVAL-ND 225.00/1 
ent Gay Seana Evaluation Kit for LMX25120967... LIMX25120967EVAL-ND 225.00/1 
LMX2434SLEXCT-ND* 460 350 2.67 Evaluation Kit for LMX25121065 LIMX25121065EVAL-ND 225.00/1 
RF/IF Dual | Integer | 5,000 | 2,500 |-219 dBo/Hz | LMX2434SLEXTR-NDS 5750.00/2,500 Fysliadien kk GE DAIKoROo 1636 LEGER RESBVALD Sos nak 
LIMX2434TM-ND 443° 337 257 a 
Evaluation Kit for LMX25320967..........cccccceceeeeeeeees LIMX25320967EVAL-ND 225.00/1 
LIMX2470SLEXCT-ND* 5.00 3.80 290 ea 
Si ‘arate 4 Evaluation Kit for LMX25321065.........cccccscsceseeeseeee LMX25321 065EVAL-ND 225.00/1 
Delta-Sigma |Fractional-N | 2,600 800 210 dBc/Hz LMX2470SLEXTR-ND§ 6250.00/2,500 . 
@ NEW! + RoHSCompliant *CutTape § Tape and Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 501 


» > HV, VHF, and UHF Power Transistors 


Fig. 1 - SOT-800A Fig. 2— SOT-540A Fig. 3 - SOT-467C Fig. 4 —- SOT-538A Fig. 5 —- SOT-262A1 


1: Gate (1) : Drain (1) 1: Drain simian 
2: Gate (2) Drain (2) 2: Gate 1: Drain ; Drain a 
3: Drain (1) coe 0 O) 3: Source, 3 2: Gate : Gate (1) 
4: Drain (2) Source oa 3: Source : Gate (2) 
5: Source connected lo ange : Source 
to flange 


Fig. 6 —- SOT-268A Fig. 8 - SOT-121B and SOT-123A Fig. 9- SOT-161A 


: Source 

: Source 1: Source 
: Drain (1) 2: Source 
: Gate (1) 3: Gate 

: Drain (2) . ele 
: Gate (2) 6: Source 
: Source : 

: Source 


2 


1 ( a: Drain (1) 1: Source 1: Drain 
| 2: Gate (1) 2: Source 2: Source 


3: Gate (2) 3: Gate 
if 4: Drain (2) 4: Drain 
2 5: Source 5: Source 

6: Source 


3: Gate 
4: Source 


ANonhWNM = 


Fig. 12 —- SOT-409A Fig. 13 - SOT-502A Fig. 14 -— SOT-502B 


‘ 8 5 
1: Drain (1) - Source 
2: Gate (1) - Gate 
Gate (2) : 
4: Drain (2) 4 era 
5: Source 


1: Drain 1: RF Input 


2: Gate [ : : oF itput 
: : : utput 
3: Source Flange: Ground 


if ett, Vv Gp nD Digi-Key Price Each Digi-Key T&R Pricing | NXP 
Fig. (MHz) (W) (Vy) (dB) (%) Package Part No. 1 25 100 | PartNo. 500 Part No. 
UHF LDMOS 
1 470-860 250 32 16 55 SOT-800A 568-2408-ND 236.25 220.50 204.75 = _ BLF872 
2 470-860 150 32 15 55 SOT-540A 568-2407-ND 148.74 138.83 128.91 = = BLF861A 
3 0-2000 30 26 >10 >30 SOT-467C 568-2387-ND 86.43 80.67 74.91 = — BLF2045 
4 0-960 10 26 >16 >45 SOT-538A 568-2409-ND 32.16 30.02 27.88 = = BLF1043 
UHF VDMOS 
5 500 150 28 1 55 SOT-262A1 568-2418-ND 180.00 168.00 156.00 = = BLF548 
6 500 80 28 13 60 SOT-268A 568-2394-ND 150.75 140.70 130.65 = — BLF546 
7 500-960 20 28 14 60 SOT-171A 568-2406-ND 40.20 37.52 34.84 = = BLF544 
7 500 5 28 16.5 60 SOT-171A 568-2417-ND 22.71 21.20 19.69 = _ BLF542 
VHF LDMOS 
1 10-500 500 32 20 55 SOT-800A 568-2391-ND 225.00 210.00 195.00 = = BLF369 
2 600 150 32 16 55 SOT-540A 568-2419-ND 148.74 138.83 128.91 = = BLF647 
VHF VDMOS 
5 225 300 32 13.5 62 SOT-262A1 568-2390-ND 321.60 300.16 278.72 = _ BLF368 
5 225 250 50 16 55 SOT-262A1 568-2412-ND 110.25 102.90 95.55 = = BLF278 
5 225 300 28 13 67 SOT-262A1 568-2389-ND 180.00 168.00 156.00 = — BLF248 
8 28-108 150 50 19 70 SOT-121B 568-2386-ND 44.10 41.16 38.22 = = BLF177 
8 28-108 150 28 18 70 SOT-121B 568-2385-ND 67.50 63.00 58.50 = _ BLF147 
9 175 60 28 19 65 SOT-161A 568-2403-ND 52.50 49.00 45.50 = = BLF246B 
10 225 30 28 16.5 - SOT-119A 568-2397-ND 194.97 181.98 168.98 = — BLF346 
1 175 30 28 18 65 SOT-279A 568-2388-ND 49.46 46.16 42.87 = = BLF245B 
8 175 30 28 15.5 65 SOT-123A 568-2402-ND 23.25 21.70 20.15 = = BLF245 
8 28-108 30 50 20 65 SOT-123A 568-2400-ND 25.20 23.52 21.84 = = BLF175 
8 28 30 28 27 40 SOT-123A 568-2395-ND 30.32 28.30 26.28 = = BLF145 
8 175 15 28 17 65 SOT-123A 568-2411-ND 23.10 21.56 20.02 = _ BLF244 
8 175 5 28 16 60 SOT-123A 568-2396-ND 19.50 18.20 16.90 = = BLF242 
12 175 2 12.5 13 55 SOT-409A 568-2410-1-ND 13.46 12.12 10.75 568-2410-2-ND 5050.00 BLF202 T/R 
f [ft Vv Tp Gp nD Digi-Key Price Each NXP 
Fig. (MHz) (Ww) (Vv) (us) Duty Cycle (dB) (%) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
L-Band LDMOS 
3 1200-1400 35 36 1000 10 14 45 SOT-467C 568-2423-ND 187.50 175.00 162.50 BLL1214-35 
13 1200-1400 35 250 1000 10 13 50 SOT-502A 568-2424-ND 375.00 350.00 325.00 BLL1214-250 
ft PL Vv Gp nD Digi-Key Price Each NXP. 
Fig. (MHz) (W) (v) (dB) (%) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
High Efficiency LDMOS 
800-1000 120 28 19 57 SOT-502B 568-2404-ND 152.25 142.10 131.95 BLF4G10LS-120 
2000-2200 25 28 13.5 26 SOT-502B 568-2399-ND 178.50 166.60 154.70 BLF4G22S-100 
1800-2000 110 28 12.2 47 SOT-502B 568-2405-ND 178.50 166.60 154.70 BLF4G20LS-110B 
14 800-1000 210 28 18 57 SOT-502B 568-2392-ND 178.50 166.60 154.70 BLF4G10LS-160 
1800-2000 110 28 12.2 47 SOT-502A 568-2393-ND 170.63 159.25 147.88 BLF4G20-110B 
1800-2000 150 28 13 55 SOT-502B 568-2414-ND 191.63 178.85 166.08 BLF4G20LS-130 
1800-2000 110 28 12.2 47 SOT-502B 568-2415-ND 170.63 159.25 147.88 BLF4G20S-110B 
2000-2200 33 28 13.5 26 SOT-502B 568-2416-ND 206.25 192.50 178.75 BLF4G22LS-130 
Mode of it Pp Gp nD Vv Digi-Key Price Each Digi-Key T&R Pricing | NXP 
Fig. Operation (MHz) (W) (Db) (%) (Vv) Package Part No. 1 25 100 Part No. 400 Part No. 
LDMOS RF Power Modules 
CW, CDMA 869-894 25, 3 avg 30 50, 18 28 SOT-365C 568-2421-5-ND 67.50 63.00 58.50 = — | BGF802-20 
15 CW, EDGE 869-894 23, 2.5 avg 30 50, 16 26 SOT-365C 568-2420-5-ND 67.50 63.00 58.50 = — | BGF844 
CW, EDGE 920-960 17, 2.5 avg 30 50, 16 26 SOT-365C 568-2422-5-ND 67.50 63.00 58.50 = — | BGF944 
LDMOS FF Power Transistors 
3 CW, CLASS AB HF-1000 50 16 60 26 SOT-467C 568-2384-ND 80.40 75.04 69.68 = — | BLF1046 
CW, CLASS AB HF-2200 10 >11 30 26 SOT-467C 568-2401-1-ND 48.24 45.03 41.81 568-2401-2-ND 16401.60 | BLF2043F /T3 
Ultra Linear LDMOS Drivers 
4 2-TONE, CLASS AB | HF-2200 6,2 13.5, 16 35, 20 26 SOT-538A 568-2398-ND 33.75 31.50 29.25 = — | BLF3G21-6 
3 2-TONE, CLASS AB | HF-2200 30,9 13.5, 16 35, 20 26 SOT-467C 568-2413-ND 52.50 49.00 45.50 = — | BLF3G21-30 


More Product Available Online: www.digikey.com 
502 (T073) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Tag and Label ICs 


Fig. 2— MOA2 Fig. 3 - SOT-385 


a“ 


Fig. 4 —- 8-TSSOP Fig. 5- MOA4 


Operating Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel NXP. 
Fig. | Series Frequency Size Distance (m) | Package Part No. 1 25 100 250 Part No. Qty. Pricing Part No. 

1 256 up to 2.0 FCP2 568-2212-1-ND .78 65 52 39 568-2212-2-ND 25,000 318.50/M HTSFCH5601EV/DH-T 
2 HITAG 125KHz 256 up to 1.5 MOA2 568-2201-1-ND 1.48 1.18 89 83 568-2201-2-ND 16,000 722.75/M HT2MO2S2E3M-T 
3 256 up to 1.5 SOT-385 568-2203-1-ND 2.90 2.33 1.81 1.72 568-2203-2-ND 5,000 1612.50/M HT2DC20S20M 
2 256 up to 2.0 MOA2 568-2215-1-ND 1.08 -90 72 54 568-2215-2-ND 16,000 450.00/M HTSMOH5601EV-T 
2 2048 up to 1.5 MOA2 568-2202-1-ND 2.25 180 1.35 1.26 | 568-2202-2-ND | 16,000 | 1102.50/M HT1MO2S3E3M-T 

1 HITAG 125KHz 2048 up to 2.0 FCP2 568-2211-1-ND 1.53 1.22 92 86 568-2211-2-ND 25,000 732.00/M HTSFCH4801EV/DH-T 
2 2048 up to 2.0 MOA2 568-2214-1-ND 1.78 1.42 1.07 1.00 568-2214-2-ND 16,000 869.75/M HTSMOH4801EV-T 

1 136 up to 1.5 FCP2 568-2226-1-ND 50 40 30 .21 | 568-2226-2-ND | 25,000 125.00/M SL2FCS1001DV/DH-T 
1 |ncope®! iasemuz | 192 up to 1.5 FCP2 568-2227-1-ND 50 40 30 .21 | 568-2227-2-ND | 25,000 125.00/M SL2FCS1101DV/DH-T 
2 512 up to 1.5 MOA2 95 72 54 40 568-2225-2-ND 16,000 296.25/M SL1MO A2S30M-T 
2 1024 up to 1.5 MOA2 568-2228-1-ND -80 61 46 34 568-2228-2-ND 16,000 251.25/M SL2MOS2001DVM-T 
4 UsCODE te 2048 up to 3.0 8-TSSOP. 568-2229-1-ND 81 68 54 At 568-2229-2-ND 2,500 351.00/M SL3S3001FTT 

UHF 
EEPROM Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel NXP 

Fig. Series Frequency Size (byte) Package Part No. 1 25 100 250 Part No. Qty. Pricing Part No. 

1 MIFARE® 13.56MHz 64 FCP2 568-2216-1-ND 52 .39 -30 22 568-2216-2-ND 25,000 159.25/M MFOFCP2U10/DH-T 

Ultralight 7 568-2217-1-ND 52 .39 -30 22 568-2217-2-ND 25,000 159.25/M MFOFCP2U11/DH-T 

5 MIFARE 13.56MHz 1024 MOA4 568-2219-1-ND 1.38 1.15 92 69 568-2219-2-ND 16,000 575.00/M MF1MOA4S50/D-T 

1 Standard 1K ‘ FCP2 568-2218-1-ND 1.20 1.01 81 61 568-2218-2-ND 25,000 491.47/M MF1FCP2S50/DH-T 

5 ore 13.56MHz 4096 MOA4 568-2220-1-ND 2.35 1.88 1.41 1.32 568-2220-2-ND 16,000 1151.50/M MF3MOD4001DV/406-T 

ire 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel NXP. 

Series Frequency Package Part No. 1 25 100 250 Part No. Qty. Pricing Part No. 

HITAG 125KHz 14-SOIC 568-2206-5-ND§ 1.83 E71 1.59 1.56 = — = HTRC11001AD 
568-2207-1-NDt 2.75 2.20 1.71 1.63 568-2207-2-ND 2,500 1537.20/M HTRC11001TD-T 
568-2222-5-ND§ 6.19 5.78 5.37 5.27 = = = MFRC51TOFED 

MIFARE 13.56MHz 32-SOIC 568-2223-5-ND§ 7.29 6.81 6.32 6.20 = = = MFRC53TOFED 
568-2224-5-ND§ 7.95 7.42 6.89 6.76 = = = MFRC53101TD 

Meee 13.56MHz 32-SOIC 568-2199-5-ND§ 9.03 8.43 7.83 7.68 = = = CLRC63201TD 
l*CODE 
§ Tube + Cut Tape 


leCODE Proximity Evaluation Kit 


The leCODE Pegoda reader is based on the SL RC400 reader IC. The SL RC400 reader IC for contactless 
communication at 13.56MHz. Up to 75mm read/write distance. USB Interface. Kit Includes: lCODE Pegoda 
Reader, USB Cable, SL RC400 Samples, l*CODE sample labels, software, and Users Guide. 


568-2230-ND (Philips # SLEV400/HAB) $292.50 


leCODE Long Range Demo Kit 


The leCODE evaluation kit offers easy plug and play demonstration of lCCODE functionality (with the use of the 
Windows demo software) and fast implementation of small applications. In addition, the attached DOS based 
evaluation software offers an easy possibility to evaluate all commands, within the command set of the l!CODE 
label IC. Application specific configurations of the demo reader may be performed with this software. Read 
and write distance up to 600mm Kit Includes: l*CODE Reader, l*CODE Antenna, Interface Protocol Reader, 
24V Power Supply Cable, Serial Cable, l*CODE Labels, Evaluation Software and Source Code, Users Manual. 

568-2231-ND (Philips # SLEV900/AFB) $3904.50 


MIFARE AND I*eCODE Contactless Smart Card Reader 


The Pegoda reader, CL RD701, is a contactless reader based on the CL RC632 reader IC. The CL RC632 is 
a member of a family for highly integrated reader ICs for contactless communication at 13.56MH2z. All layers 
of 1ISO14443A+B, ISO 15693 as well as the MIFARE classic crypto are supported. The CL RD701 covers 
all functionality of the CL RC632 to be able to use this reader as a reference design for a new hardware 
design. It is designed for easy PC adaptation and application development as well. Typical operating distance 
75 - 100mm. CE and FCC compliant. Kit Includes: CL RD701 Pegoda Reader, USB cable, Ferrite. 

568-2200-ND (Philips # CLRD701) $278.41 


MIFARE Demo Kit 


The MF EV700/HAB is based on the MF RD700 Pegoda reader which uses the MF RC500 reader IC. The 
MF RC500 is a member of the MICORE family of highly integrated reader ICs for contactless communication 
at 13.56MHz. The MF EV700 evaluation kit is designed to fulfill several requirements. The Pegoda reader 
covers all functionality of the MF RC500 to be able to use this reader for easy PC adaptation and application 
development. 


Kit Includes: 
* MF RD700 Pegoda reader * Software * 5 MIFARE cards. 


JsaseiehadivhannedaeipiSereddueadaaiorhadad@aiedtaenbetead bse $367.57 


568-2221-ND (Philips # MFEV700/HAB) 


MIFARE EV800 
Evaluation Kit 


The MIFARE EV800 Evaluation Kit is based on the MF RD700 Pegoda reader. The Pegoda reader covers all 
functionality of the core component, MF RC500 reader IC, to be able to use this reader for easy PC adaptation 
and application development. 

Kit Includes: 

Pegoda reader, MF RD700 * Pegoda CD ROM °5 MIFARE Cards * Pegoda PCB MF RM700 with USB or 
RS232 Interface * 5 MF RC 500 sample IC’s * Card Size Antenna * 50 Ohm matching circuit 


568-3161-ND (Philips # MFEV800HABM) $1212.34 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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A N founded by Philips 


General Purpose Wideband Amplifiers 


@ 1GHz Cut Tape Tape & Reel 
Vs} Is | Pd | Nf | Psat |Gain) Pidb Digi-Key Price Each Pricing * 
RF/IF Systems (V) | (mA) |(mW) | (dB)| (dBm) | (dB) | (dBm) | Package | Part No. 25 3,000 
35 | 200 | 4 | 12.5 }22.7) 8.3 | SOT-363 | 568-2068-1-ND 92 69 52 | 299.00/M 
20 | 200 | 4.7) 2 |12.9) -2 | SOT-363 | 568-2069-1-ND 95 79 64 | 410.80/M 
Cut Tape Tape & Reel 25 | 200 | 3.9] 4.8 |21.3} 0 | SOT-363 | 568-2070-1-ND 92 69 52 | 299.00/M 
Vec IF 3B -3dB Digi-Key Price Each Pricing* 6 | 25 | 200/49) 11 | 24 7 | SOT-363 | 568-2071-1-ND 75 63 50 | 325.00/M 
(V)_| Bandwidth | Limiting | Package | Part No. 1 25 100 2,500 15 | 200/21] 1 23 | -3 | SOT-363 | 568-2072-1-ND 75 63 50 | _325.00/M 
568-1202-5-ND: 4.95 3.96 3.08 = 24.4} 200 | 4.9} 10.5 |23.2) 7.5 | SOT-363 | 568-3545-1-ND 96 81 65 | 417.30/M 
45-8 | 41MHz | -92dBm | 16-SOIC PR DAA TNNG 9.99 240 187 | 1675.80/M 35 | 200 | 4.7| 13.8 | 30 | 12.2 | SOT-363 | 568-3548-1-ND 1.08 90 72 | 468.00/M 
x - aad 15 | 200 |1.8] -4 /21.3) -10 | SOT-363 | 568-2073-1-ND 95 19 64 | 410.80/M 
*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND Tube Pricing 4] 50 | 200 }44| 12 | 24) 11 | soT-363 | 568-2074-1-ND ‘96 81 «65 417.30/M 
50 | 200 | 4.8] 9.7 |20.1| 6 | SOT-363 | 568-3549-1-ND 1.08 90 72 | _468.00/M 
27.5} 200 | 4 15 | 35 | 12 | SOT-363 | 568-2076-1-ND 1.08 90 72 | 468.00/M 
FM Receivers 5 | 21 | 200 | 4.2} 12.9 |32.3] 11.2 | SOT-363 | 568-2077-1-ND 1.08 90 72 | 468.00/M 
43 | 200 |26| -4 | 22 | -10 | SOT-363 | 568-3544-1-ND 15 63 50 | _325.00/M 
*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND 
RF Input | LO Freq. Cut Tape Tape & Reel 
Vec Icc | Frequency | Typical Digi-Key Price Each Pricing * 
(V) | (mA) | Type (MHz) | (MHz) | Package | Part No. 1 25 100 2,500 SPDT RF Switch 
45-8 | 66 500 150 20-SSOP | 568-2087-5-NDt 4.39 3.51 2.73 _ 
45-8 | 66 500 150 20-SOIC | 568-1203-5-NDt 4.84 3.87 3.01 — 
Cut Tape Tape & Reel 
45-8 | 7.4 500 150 | 20-SOIC | 568-1205-5-NDt 461 3.69 2.87 = Vdd | Idd | On Switch | Off Switch Digi-Key Price Each Pricing* 
27-6 | 4.2 150 150 20-SSOP | 568-2088-1-ND 5.06 4.05 3.15 | 2835.00/M (V) (WA) | Time (ns) | Time (ns) | Package | Part No. 1 25 100 2,500 
2.7-6 5 150 150 20-SSOP | 568-2036-1-ND 3.96 3.172.47| 2217.60/M 3-5.5 | 40/300 20 20 8-TSSOP | 568-2376-1-ND. 245 1.96 1.47 1254.40/M 
27-6 | 5 100 100 | 20-SSOP | 568-2037-1-ND 261 2.09 1.63] 1461.60/M For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND 
27-7 | 42 150 150 20-SSOP | 568-2034-1-ND 4.61 3.69  2.87| 2583.00/M 
27-6 | 4.2 150 150 20-SSOP | 568-2035-1-ND 4.61 3.69  2.87| 2583.00/M 
27-55] 7 200 200 20-TSSOP | 568-2374-1-ND 2.59 2.07 1.61| 1449.00/M 1 cel 1 
2.7-6.5 | 7.5 500 500 20-SSOP | 568-1105-1-ND 4.84 3.87 3.01| 2709.00/M Medium Power Gain Blocks 
2.7-5.5 | 10 500 500 24-TSSOP | 568-1106-1-ND 5.06 4.05 3.15) 2835.00/M 
45-55] 85 | 500 500 | 20-SSOP | 568-2378-1-ND 245 1.96 1.47| 1254.40/M tall | a ee mee peutape poe 
45-6.0| 6 100 100 20-SSOP | 568-2377-1-ND 2.13 1.70 1.28| 1088.00/M (Vv)| (ma) | (mw)] (dB)| (4Bm)| (dB) | (dBm) | Package | Part No. 1 25 100 4,000 
*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND — Tube Pricing 48| 84 | 20 | 3 | 21 |34] 18 | SOT-89 | 568-2075-1-ND 2.38 1.90 1.43} 1216.00/M 
41| 84) 16 | 3.5} 17 |3.8] 14 | SOT-89 | 568-3546-1-ND 1.95 156 1.17 998.40/M 
5.1] 74 | 17 | 31] 20 | 34} 15 | SOT-89 | 568-3547-1-ND 2.13 1.70 1.28} 1088.00/M 
RF/IF Mixers with vco *For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND 
RF Input |LO Freq.| Low Cut Tape Tape & Reel i i i 
Vec | Icc | Freq. Typ.| Typical | Noise Digi-Key Price Each Pricing* Wideband Linear Mixer 
(V) |(mA)| = MHz MHz | Amp | Package | Part No. 1 25 100 2,500 aan OE 
7.4 | 800-1200] 1200 | Yes | 20-SSOP | 568-2372-1-ND 3.26 2.61 2.03] 1827.00/M rr fans APG S288 
4,5-8| 10-4] 800-1200] 1200 | Yes | 20-SSOP | 568-2373-1-ND 342 274 213) 1915.20/M Vs | Is | Ptot | RF Output | _IF Output Digi-Key Price Each Pricing* 
- 28 500 200 No | 8-SOIC | 568-1204-5-NDt 2.00 1.60 1.20 as (V) | (mA) | (mW) | Freq. Range | Freq. Range | Package | Part No. if 25 100 3,000 
2.8 500 200 No 8-DIP | 568-2089-5-ND+ 1.75 1.40 1.05 = 4 | 20 40 | 800-2500MHz | 50-500MHz | SOT-363 | 568-2066-1-ND 94 71 54 306.80/M 
*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND ‘tf Tube Pricing *For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND 
Two Stage Variable Gain Linear Amplifier 
Frequency @ 900MHz @ 1900MHz Cut Tape Tape and Reel 
Vs Is Ptot Range DG Pidb ACPR DG Pidb ACPR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(v) | (ma) | (mw) (MHz) (dB) | (dBm) | (dBc) (dB) | (dBm) | (dBc) | Package Part No. 1 25 100 Part No. 3,000 
3.3 | 50 200 800-2500 24 62 an 23 56 13 SOT-363 568-2067-1-ND 1.17 98 78 568-2067-2-ND 507.00/M 
Low Noise Wideband Amplifiers 
@ 900MHz @ 1800MHz Cut Tape Tape and Reel 
Vs Is Ptot Nf Gain 1IP3 Nf Gain 1IP3 Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(vy) | (ma) | (mw) (dB) (dBm) (dBc) (dB) (dB) (dBm) Package Part No. 1 25 100 Part No. 3,000 
30 135 1.3 22 74 1.3 19.5 -4.5 SOT-343R 568-2062-1-ND 88 67 50 568-2062-2-ND 287.30/M 
45 30 135 18 24 -6.5 18 16 48 SOT-343R 568-2063-1-ND 88 67 50 568-2063-2-ND 287.30/M 
z 30 135 15 19 10 _ = - SOT-363 568-2064-1-ND 84 63 48 568-2064-2-ND 273.00/M 
15 70 - _- _ 17 16 10 SOT-363 568-2065-1-ND 84 63 48 568-2065-2-ND 273.00/M 
Dual PLL Synthesizer 
Main Vco Auxiliary Veco Cut Tape Tape and Reel 
Vdd Idd | Input Frequency | Input Signal Phase Comp. Veco Input Signal Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(V) (mA) Range Level (dBm) Max. Freq. Input Frequency Level (dBm) Package Part No. 1 25 100 Part No. 2,500 
2.7-3.6 | 7.7 350-2500MHz -18/0 4MHz 100/550 -15/0 20-TSSOP. 568-2375-1-ND 5.29 4.23 3.29 | 568-2375-2-ND 2961.00/M 
NEW! UHF to 900-MHz Transceiver Gut Tape Tape and Reel 
The SA58646 is a BiCMOS integrated circuit that perf Il functions from the ant to the mi troller f ti id | RoHS HIME Key price Each Dinky Prlcing 
e is a Bi integrated circuit that performs all functions from the antenna to the microcontroller for reception an 0 
transmission for both the base station and the handset in a 902MHz to 928MHz full-duplex radio. Features: * Complete RF Rx |=" ackagel (BartiNoy i oe i) en ils) 
functionality (single-frequency conversion RF receiver) * Complete RF Tx functionality » Integrated synthesizer * Baseband Rx 64-LQFP | 568-4004-1-ND 4.05 3.24 2.52 | 568-4004-2-ND 2295.00/M 
section with volume control * Baseband Tx section * 3-wire microcontroller interface * Voltage regulator to supply internal PLLs 
NEW! WLAN SiP Single Package Bluetooth® 1.2 SiP 


802.11 


The BGW200 is a complete, low-power 802.11b WirelessLAN (WLAN) System-in-a-Package (SiP) solution 
optimized for battery-powered handheld devices. It enables consumers to connect to the growing number of WLAN 
networks in offices, homes, and public places. It also allows service providers to increase their network reach 
and customer base, enabling complementary data and voice services across cellular/PCS and WLAN networks. 
Coexistence support for Bluetooth 1.1 and 1.2 enables seamless integration with NXP Bluetooth solutions. Features: 


b Solution 


RF Transceiver * Power Amplifier * Co-exists with Bluetooth 1.1 and 1.2 


The BGB203 is a System-in-a-Package (SiP) solutions for Bluetooth 1.2 wireless connectivity. Optimized for short range hosted 
and embedded applications, it will reduce board space, lower overall cost, and speed time-to-market for a wide range of mobile 
applications. The BGB203 combines the Bluetooth RF part, protocol stack, Link Controller (LC), Link Manager (LM), and Host 
Controller Interface (HCI) firmware of the Bluetooth system specification in one SiP with embedded software. Together with an 
antenna and a reference clock this device forms a complete Bluetooth solution. Designed to support collaborative coexistence 
with IEEE 802.11 Wireless LAN (WLAN) systems. A dedicated software and hardware interface implements Adaptive Frequency 
Hopping (AFH) and Packet Traffic Arbitration (PTA), with voice priority between the BGB203 and the WLAN system. Features: 
¢ Integrated RF filters, balun, switches * ARM7 Processor * Embedded 268K Flash * High Performance Bluetooth 1.2 Core 


Cut Tape Tape and Reel Cut Tape Tape & Reel 

Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 

Package Part No. 1 25 100 Part No. 500 Package Part No. 1 25 100 Part No. 2,500 
68-HVQFN | 568-4015-1-ND. 21.56 20.12 18.69 | 568-4015-2-ND 17459.56/M 48-HVQFN 568-3300-1-ND 16.29 14.67 13.01 | 568-3300-2-ND 11882.70/M 


504 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


OMRON. NEW! RFID Product 


RFID stands for Radio Frequency Identification. In contrast to bar codes, RFID W750 Series Generation 2 — High Performance 


uses radio waves to send information such as a unique ID of a product to an 


antenna, which is then read by the reader. This ID or programmed information Digi-Key Price Omron 
is displayed on a host, such as your computer. With RFID you can find all of Description Part No. Each Part No. 
your goods more effectively without having to see them directly or unpacking High Speed Material Handling Reader / Writer 4 Port Out — 915MHz 2Z2635-ND 2295.00 V750-BA50C04-US 


boxes/pallets. Furthermore, multiple ID tags/Inlays can be read while being A 
moved in a warehouse or plant. RFID Inlays and Labels for V750 Series 


V750 Series: Specifications: * Operating Frequency: 915MHz * Supported Digi-K Cut T: Price Each | O1 
Protocols: EPC Class 1 Generation 2 * Number of Antenna Port: Mono-Static Description eae nce 1 is tee 100 Darina 
* Operating Temperature: -10°F ~ 50°F « Protective Rating: IP50 (IEC 60529) Z2642CT-ND 74 69 .66 | V750-D22M01-IM-R5K 


* Power Supply Method: Exclusive AC Adapter « Interface Port: Ethernet Robust Generation 2 Wave Inlays 94 x 16mm (3.7” x .63”) Z2642TR-NDt 2500.00/5,000 V750-D22M01-IM-R5K 
RS232C « Includes Power Supply - 
V740 Series: Specifications: » Operating Frequency: 902 ~ 928MHz tTape and Reel 
* Supported Protocol: ISO 15693 »* Operating Temperature: 14°F ~ 122°F e * z i * 
with no icing * Protective Construction: IP60 (IEC 60529) *Power Supply W740 Series Generation 1 — Retail and Material Handling 
Method: 24V DC » Dimensions (LxWxD): 247 x 84 x 128mm _ « Control 


Interface: RS232C or RS485 = I/O Interface: 4 outputs » Includes Power Digi-Key Price Omron 
Supply  Bi-static type uses separate transmitter and receiver antennas Description Part No. Each Part No. 
V720 Series: Specifications: * Operating Frequency: 13.56MHz * Number of UHF Bi-Static, EPC Class1, Compliant Reader / Writer - 915MHz Z2636-ND 2395.00 V740-BA50C22A-US 
Antenna Port: 4 * Interface Port: Ethernet * Power Supply: 100 ~ 240VAC, UHF Mono-Static, EPC Class1, Compliant Reader / Writer - 915MHz Z2637-ND 2195.00 V740-BA50C04-US 
50/60Hz » Operating Temperature: 32°F ~ 104°F » Enclosure Rating: IP40 4 
« Includes Panae Surly 7 Antenna and Antenna Cables for V740 Series 
Digi-Key Price Omron 
V750 Generation 2 Description Part No. Each Part No. 
Reader / Writer Antenna for Mono-Static Reader Z2639-ND 250.00 V740-HSO1CA 
Antenna for Bi-Static Reader Z2638-ND 495.00 V740-HS02CA 
Antenna Cable (3-Meter) 1 Cable per Antenna Z2640-ND 60.00 V740-A01 3M 
Antenna Cable (10-Meter) 1 Cable per Antenna Z2641-ND 150.00 V740-A01 10M 
V720 Series Generation 1 — Long Range General Use Type 
Digi-Key Price Omron 
Description Part No. Each Part No. 
High Frequency, Long Range Reader / Writer - 13.56MHz Z2643-ND 3615.01 V720S-BC5D4A-US 
RFID Inlay Antenna and Power Cables for V720 Series 
Digi-Key Price Omron 
Description Part No. Each Part No. 
High Frequency 4 Watt Antenna Unit for V720 Series Z2644-ND 1750.00 V720-HS04 
Antenna Cable 3-Meter for V720 Series Z2645-ND 262.00 V720-A40-US3.35M 
Power Cable for V720 Series Reader Z2646-ND 120.00 V720-A51 
RS232 Communications Cable for V720 Series 3-Meter 2Z2647-ND 157.00 V720-A62 


Panasonic § ZigBee™ Communication Module IEEE 802.15.4 


A low rate/low power communication device based upon the Freescale ZigBee Sensor Application Reference Design (SARD) development platform. It operates in the ISM 2.4 GHz band, and is fully 
compliant with the IEEE 802.15.4 standard. It's shipped ready to be downloaded with Freescale’s 802.15.4 PHY/MAC layer and the ZigBee protocol layer. The module uses Freescale’s 802.15.4 
transceiver (MC13193), microcontroller (GT60) and is licensed to use all released Freescale ZigBee Protocol stack layer software. Further, the PAN802154 has an on-board RS-232 interface IC and 
two on-board printed antennas that are etched on both sides of the board for optimum RF sensitivity. The entire RF section is shielded to prevent RF leakage and further improve RF performance. 
Tested to fully comply with current FCC requirements for 2.4 GHz ISM band application allowing the customer to complete and bring the end product to the market much quicker. The application 
profile or program can be developed with in-house SW staff or with any third-party SW development contractor including Panasonic. Features: « Fully supports ZigBee, 802.15.4, or Simple MAC 
Application * 2.4 GHz ISM, ZigBee * 16 Channels, 5 MHz channel spacing, Full Spectrum Encode and Decode (IEEE Standard 802.15.4); up to 250 Kbps bit rate * RS-232 port; 2 Analog inputs 
selectable to 10bit A/D Converter; and up to 8 Digital 1/0 ports on easy to connect header connector * Background Debug Feature * 1 Switch and 1 LED for control and monitoring * Output power: 
OdBm typical * RX Sensitivity: -92 dBm typical at 1.0% Packet Error Rate * Shielded RF Section for improved performance * On board printed antenna or optional connector for external antenna 
© Commercial and Industrial Operating Temperature Range * Power Supply Range: 2.2VDC to 3.4VDC without using RS-232 capability; 3.0 VDC to 3.4 VDC with using RS-232 capability Applications: 
* Home Automation/Appliance control and monitoring « Industrial/Security/Asset Tracking * Commercial/Electronic Labeling * Medical/Patient Monitor (non-critical) Performance Specifications: 
© Dimensions: 48mm x 34mm x 3mm (with onboard printed antennas) » Operating Voltage: 2.2 ~ 3.4 Volts DC * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Power Consumption: Tx: 35mA Max., 
Rx: 40mA Max. * Hybernate/Doze: Dormant is less than 100a * Output RF Power: 0 dBm typical, 3 dBm max. » Receive Sensitivity: -92 dBm typ. * CPU with 4K RAM; 60K Flash: 8 bit » Bit 
Rate: 250 Kbits/sec., 128 bytes/4ms Interface: RS-232 Header, Header connector for 8 digital |/Os; and 2 analog inputs (2 ports - 10 bit A/D Converter) 
P13479-ND... 


Features: * For WLAN devices using WiFi (802.11) Bluetooth® and ZigBee™ »* Omni-Directional radiation 
pattern provides broad 360° coverage * One-quarter wavelength dipole configuration (one-eighth for 
W1043) * Reverse SMA (Female) ¢ Polarization: Vertical * Radiation: Omni ¢ Color: Black 


Frequency |Gain| Impedance Digi-Key Price Each 
Fig. (GHz) _|(dBi)| (NOM) | VSWR| Part No. 1 10 100 500 
1 2.4~2.5 | 3.2 500 <1.9 | 553-1310-ND 4.65 3.10 2.48 2.21 
5.15 ~ 5.85 | 2.0 500 $1.9 | 553-1312-ND 5.40 3.51 2.88 2.57 
a 2.4~2.5 | 2.0 500 $2.0 | 553-1309-ND 4.05 2.70 2.21 1.96 
3 24~2.5 | 3.2 500 $2.0 | 553-1311-ND 5.70 3.71 3.04 2.71 
4 |24and5.0| 2.0 500 $2.0 | 553-1313-ND* 6.90 4.37 3.57 3.22 


* Dual-band, blade style antenna 


NEW! 


Radios Inc. provides receiver and transmitter modules based on the Micrel RF line of products for applications appropriate decoder. The HHDS-ML development systems provide an evaluation environment for range, 
like keyless entry, remote access, periodic data transfer, and many more. The relay modules provide _ firmware, and electrical testing. The DS-ML development systems include a breadboarding area and higher 
a decoder along with the receiver IC, allowing for control of powered systems remotely. The handheld functionality testing of the devices. The HHDS-ML and DS-ML allow for development with any of the pinned 
transmitters provide a 2-button interface for remote communication with the desired receiver with the receiver/transmitter modules, which are purchased separately. 


Frequency Digi-Key Price Each Radios Inc. 
(MHz) Description Package Part No. il 25 100 Part No. 
Receiver Modules 

Receiver Module OOK 18-DIP 694-1000-ND 9.16 8.39 7.07 MRX-001-433DR-B 
Receiver Module ASK/OOK 18-DIP 694-1001-ND 9.02 8.26 6.96 MRX-010-433DR-B 
Receiver Module OOK 18-DIP 694-1002-ND 9.03 8.27 6.97 MRX-011-433DR-B 
Receiver Module OOK 18-DIP 694-1003-ND 8.99 8.23 6.94 MRX-002-433DR-B 

433 Receiver Module OOK with SAW Filter and Low Noise Amp (LNA) 24-DIP 694-1004-ND 15.27 13.98 11.78 MRX-002SL-433DR-B 
Receiver Module OOK 18-DIP 694-1007-ND 9.00 8.24 6.94 MRX-007-433DR-B 
Receiver Module OOK 18-DIP 694-1008-ND 8.11 7.43 6.26 MRX-008-433DR-B 
Receiver Module OOK 18-DIP 694-1009-ND 9.00 8.24 6.94 MRX-009-433DR-B 
Receiver Module OOK with SAW Filter and Low Noise Amp (LNA) 24-DIP 694-1010-ND 12.91 11.82 9.96 MRX-009SL-433DR-B 

915 Receiver Module OOK 18-DIP 694-1005-ND 9.82 8.99 7.58 MRX-005-915DR-B 
Receiver Module OOK with SAW Filter and Low Noise Amp (LNA) 24-DIP 694-1006-ND 14.15 12.95 10.91 MRX-005SL-915DR-B 

*Requires the purchase of desired transmitter/receiver module(s) to operate (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 505 


NEW! |FSA)Radios.INC Receiver and Transmitter Modules (cont, 


Frequency Digi-Key Price Each Radios Inc. 
(MHz) Description Package Part No. ‘il 25; 100 Part No. 
Transmitter Modules 
433 Transmitter Module OOK 18-DIP 694-1011-ND 8.33 7.63 6.43 MTX-102-433DR-B 
Transmitter Module ASK/FSK 24-DIP 694-1013-ND 20.71 18.95 15.97 MTX-405-433DR-B 
915 Transmitter Module OOK/ASK 18-DIP 694-1012-ND 10.06 9.21 7.76 MTX-103-915DR-B 
Transceiver Module 
915 Transceiver Module FSK 24-DIP 694-1014-ND 25.84 23.65 19.93 MXR-505-915DR-B 
Remote Control Receiver Modules 
Remote Control Receiver Module, 3-Relay Radios Inc Decoder = 694-1015-ND 55.74 = — RCR-ML-010RI-3 
_ Remote Control Receiver Module, 3-Relay Keeloq Decoder — 694-1016-ND 55.74 _ —_ RCR-ML-010KL-3 
Remote Control Receiver Module, 3-Relay Holtek Decoder — 694-1017-ND 56.13 = = RCR-ML-010HT-3 


Handheld Transmitters 


2-Button Keyfob Transmitter, Radios Inc Encoder = 694-1018-ND 20.44 aa — HHTX-102-433RI-2B 
433 2-Button Keyfob Transmitter, Keelog Encoder = 694-1019-ND 21.49 _ = HHTX-102-433KL-2B 
2-Button Keyfob Transmitter, Holtek Encoder = 694-1020-ND 22.48 = = HHTX-102-433HT-2B 
2-Button Keyfob Transmitter, Radios Inc Encoder = 694-1021-ND 21.01 _— = HHTX-103-915RI-2B 
915 2-Button Keyfob Transmitter, Keelog Encoder a 694-1022-ND 22.07 _ _ HHTX-103-915KL-2B 
2-Button Keyfob Transmitter, Holtek Encoder = 694-1023-ND 23.05 = = HHTX-103-915HT-2B 


RF Development Systems for Modules 


Microchip PIC MCU, 1-Unit = 694-1024-ND* 95.00 _— = HHDS-ML-P1 
Microchip PIC MCU, 2-Unit = 694-1025-ND* 149.00 _ _ HHDS-ML-P2 

= Texas Instrument MSP430 MCU, 1-Unit = 694-1026-ND* 95.00 _— = HHDS-ML-M1 
Texas Instrument MSP430 MCU, 2-Unit =. 694-1027-ND* 149.00 _— _— HHDS-ML-M2 
Microchip PIC MCU, 1-Unit = 694-1028-ND* 149.00 _ cm DS-ML-P1 
Microchip PIC MCU, 2-Unit _ 694-1029-ND* 295.00 _ _— DS-ML-P2 

— Texas Instrument MSP430 MCU, 1-Unit = 694-1030-ND* 149.00 _ _ DS-ML-M1 
Texas Instrument MSP430 MCU, 2-Unit _ 694-1031-ND* 295.00 _ = DS-ML-M2 


*Requires the purchase of desired transmitter/receiver module(s) to operate 


e 
@ GPS Evaluation Kit 


Provides a hardware and software evaluation platform for development of the RF Solutions 
GPS/PVT module. This module provides position, velocity and time information in a standard 
NMEA string format that is compatible with a range of GPS driven navigation packages 
including Microsoft AUTOROUTE. The evaluation board provides a completed design 
utilizing the GPS Module. This provides a direct PC interface via 9 way D type connector 
and a row of pin headers to enable configuration and monitoring of the GPS signals. Power 
may be from any DC supply from 3.3~15V. Two LEDs provide additional information relating 
to the signal lock and validity of the onboard almanac. 


Features: ¢ Standard RS232 Data Output Via 9-Way D Type Connector * Data In Standard 
NMEA Format ¢ Supplied with GPS Antenna, Supporting Software, RS232 Cable (for PC 
Connection) *LED Indicators for Valid Almanac and Signal Lock Link Selectable and 
Programmable Baud Rates »* Onboard Regulator Allows 3.3 ~ 15V Supply * Compatible 
with Popular Routing Software 


GPSM-EVAL2R1-ND GPS Module Evaluation Board. . $375.00 
GPSM001-ND GPS Receiver Module . $145.00 
GPSANT1-ND GPS AMON eas eansicicdatstealateh oer ep aabiniieeee edule hayeletCouiinieste $34.50 


RF Encoder/Decoder Chipset 


The RF Solutions RF600E and RF600D are easy to use encoder and decoder ICs. They have been designed to achieve 
the maximum possible range from any radio/InfraRed transmitter/receiver set. Unlike other encoder/decoder devices, the 
RF600E/600D provide an unprecedented level of security which prevents copying or grabbing while also obtaining optimum 
range from the transmitter and receiver. 

Features: Highly secure KEELOQ® protocol * Simple to use * Stand Alone operation * Achieves maximum range from 
RF modules * Decoder serial output * LED indication of transmission Directly compatible with KEELOQ® decoder « Easy 
learn feature of transmitters 


Hand Held RF Meter 


A miniature RF meter which can be used to show the presence of a radio signal. Briefly press the 
power switch and the LED bargraph shows RF activity within the local environment. The peak 
signal is held for 1 second. This can be invaluable when installing a radio system to determine 
if other RF signals are present (interference) and also validate the signal strength of the radio 
transmitter to be installed. 

006-315R1-ND Hand Held RF Meter 315MHZ................0.0ccccece cee eeeeeeeeneeeeeeeee $114.00 
006-433R2-ND Hand Held RF Meter 433MHZ................0.0cccceceececeeeeeeeeeeeeeneeee $114.00 


Freq. Digi-Key Price Freq. Digi-Key Price 
Fig. Description (MHz) Part No. Each Fig.| Description (MHz) Part No. Each 
Remote Control Systems 4 Pin Hybrid Transmitter Modules 
AM Keyfob Systems Hybrid Transmitter Module, DIL Package 315 AMRT4-315-ND 9.99 
1 1 Channel System, 12/24Vdc 315 118C1-315AR1-ND 103.25 Hybrid Transmitter Module, DIL Package 433 AMRT4-433-ND 9.99 
3 Channel System, 12/24 Vde 315 118C3-315AR1-ND 117.25 FM Radio Modules 
AM Keyfob Transmitter, 1 Button 315 AM110C1-315-ND 19.25 5 A A 
2 | AM Keyfob Transmitter, 2 Button 315 AM110C2-315-ND 19.95 Eee pM Hybrid Transmitter and Receiver Modules — a 
AM Keyfob Transmitter, 3 Button 315 AM110C3-315-ND 20.65 FM Transmitter, DIL Poss 433 FMRTFQ1-433-ND 42.99 
— RF Receiver/Decoder Hybrid 315 AMHIRK-315AR3-ND 31.25 FM Transmitter, SIL Package 433 FMRTFQ2-433R-ND 43.50 
FM Keyfob Systems ~~ | FM Receiver, SIL Package 315 FMRRFQ1-315-ND 25.75 
FM Handheld Transmitter, 1 Switch 315 102C1-315FR1-ND 72.00 FM Receiver, SIL Package 433 FMRRFQ1-433-ND 25.75 
3 FM Handheld Transmitter, 2 Switch 315 102C2-315FR1-ND 79.75 FM Receiver, SIL Package 433 FMRRFQ2-433-ND 20.25 
FM Handheld Transmitter, 4 Switch 315 102C4-315FR1-ND 86.50 FM Transceiver Module 
4 FM Remote Receiver Decoder 315 008-315F-ND 144.00 — | Transceiver Module, 2 Channels 433 FMRXQ1-433-ND 39.50 
AM Radio Modules Transceiver Module 
AM Super Hetrodyne Receivers — | Smart Com Transceiver Module 433 TRXQ1-433-ND 55.75 
Superhetrodyne Receiver 315 AMRRQ3-315-ND 18.15 RF KEELOQ® Evaluation Kit: 
— | Superhetrodyne Receiver 433 AMRRQ3-433-ND 16.25 ———————— 2 ba be a SSTTES aE —_ 
7 = - valuation Kil -315- . 
AM Miniature Super Negensrative Receiver — | RF KEELOQ® Evaluation Receiver = RFEVAL3-ND* 95.00 
—_ SuperRegen Receiver, Miniature 433 AMHRR30-433-ND 10.95 
AM Super Regenerative Receiver Modules 
_ SuperRegen Receiver 315 AMHRR3-315-ND 70.49 _ Introduction to Low Power Radio Book _— BK-RADIO-ND 29.00 
SuperRegen Receiver 433 AMHRR3-433-ND 10.49 *PCB Assembly only (RF Modules and antenna not supplied) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
506 (T073) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢« Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


RF Products 


Fig. 6 0.157 
Fig.10 0.156 (0.157 
for 689-1018) 
el (0.198 for + 
689-1026) | 
0.347 (0.337 0.238 
for 689-1018) (0.236 for 
t i 689-1026) 
0.252 (aa 
for 689-1018) 
Noise Vec/ Cut Tape 
Frequency | Gain Figure P1idB OIP3 loc Digi-Key Price Each Tape and Reel RFMD 
Fig. (MHz) (dB) (dB) (dBm) (dBm) (V/mA) Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
GaAs HBT Gain Block Amplifiers 
DC~6000 20.0 3.5 18.0 32.0 6.0/65 SOT-89 689-1020-1-ND 3.46 2.60 2.16 689-1020-2-ND 750 729.00 RF3374TR7 
DC~6000 13.2 4.6 16.0 28.0 6.6/65 SOT-89 689-1021-1-ND 3.46 2.60 2.16 689-1021-2-ND 750 729.00 RF3375TR7 
1 DC~6000 22.0 2.0 11.0 24.4 4.2/35 SOT-89 689-1022-1-ND 3.46 2.60 2.16 689-1022-2-ND 750 729.00 RF3376TR7 
DC~6000 15.5 3.0 13.0 25.5 4.5/40 SOT-89 689-1023-1-ND 3.46 2.60 2.16 689-1023-2-ND 750 729.00 RF3377TR7 
DC~6000 12.0 3.7 13.0 26.0 4.8/40 SOT-89 689-1024-1-ND 3.46 2.60 2.16 689-1024-2-ND 750 729.00 RF3378TR7 
InGaP HBT Gain Block Amplifiers 
DC~12000 13.0 5.1 13.0 27.1 3.9/50 4-Micro-X 689-1000-1-ND 6.75 6.40 6.26 689-1000-2-ND 1,000 4266.00 NBB-300TR13 
2 DC~12000 12.5 4.9 13.8 24.0 5.0/50 4-Micro-X 689-1001-1-ND 6.75 6.40 6.26 689-1001-2-ND 1,000 4266.00 NBB-310TR13 
DC~8000 16.5 4.3 13.0 28.1 3.9/47 4-Micro-X 689-1002-1-ND 6.75 6.40 6.26 689-1002-2-ND 1,000 4266.00 NBB-400T1 
DC~10000 10.7 4.9 11.1 27.0 3.8/50 4-Micro-X 689-1003-1-ND 3.17 2.54 1.98 689-1003-2-ND 1,000 1015.20 NLB-300T1 
3 DC~10000 10.7 5.0 12.6 27.9 4.6/50 4-Micro-X 689-1004-1-ND 3.17 2.54 1.98 689-1004-2-ND 1,000 1015.20 NLB-310TR7 
DC~6000 13.0 41 12.0 27.3 3.9/47 4-Micro-X 689-1005-1-ND 3.17 2.54 1.98 689-1005-2-ND 1,000 1015.20 NLB-400TR7 
High Linearity Amplifiers 
4 1800~2500 12.0 = 31.0 40.0 3.0~6.5/350 8-SOIC 689-1006-1-ND 13.31 10.74 6.70 689-1006-2-ND 750 3863.70 RF2126TR7 
5 DC~2500 15.0 3.8 20.0 33.0 5.5/100 8-SOIC 689-1007-1-ND 6.82 5.14 3.42 689-1007-2-ND 750 1320.30 RF2312TR7 
6 DC~3000 14.3 4.9 22.0 37.0 8.5/180 CJ2BATO 689-1009-1-ND 7.06 6.34 5.19 689-1009-2-ND 750 2592.00 RF2317TR7 
7 5~1500 20.0 1.5 23.7 36.4 7.0/120 16-SOP 689-1010-1-ND 7.70 6.89 6.12 689-1010-2-ND 750 3645.00 RF2360TR7 
1 300~3000 12.5 2.5 23.0 40.0 5.0/150 SOT-89 689-1019-1-ND 4.96 4.14 3.20 689-1019-2-ND 750 2065.50 RF3315TR7 
8 450~2500 14.0 _— 28.5 42.0 5~8/120 8-SOIC 689-1027-1-ND 7.54 6.52 5.35 689-1027-2-ND 750 3086.10 RF3807TR7 
450~2500 10.5 = 32.5 46.5 5~8/270 8-SOIC 689-1028-1-ND 11.33 9.79 8.04 689-1028-2-ND 750 4633.20 RF3809TR7 
4 800~2500 14.0 _ 29.0 43.0 §.0/240 8-SOIC 689-1063-1-ND 10.00 7.73 5.39 689-1063-2-ND 750 3861.00 RF5187TR7 
Low Noise Amplifiers 
9 150~2500 14.0 1.4 6 4.0 3/5 SOT23-5 689-1008-1-ND 4.46 3.78 2.80 689-1008-2-ND 2,500 1620.00/M RF2314TR7 
400~3000 15.0 1.3 “3.5 9.3 3.3/10 SOT23-5 689-1011-1-ND 3.44 2.68 2.16 689-1011-2-ND 2,500 918.00/M RF2373TR7 
— _| 900~4000 14.0 1.3 5 7.0 3.3/10 8-QFN 689-1012-1-ND 3.23 2.76 2.05 689-1012-2-ND 2,500 1140.00/M RF2374TR7 
10 | 400~1100 14.0 1.8 = 4.0 5/14 14-SOIC 689-1013-1-ND 6.74 5.93 5.30 689-1013-2-ND 750 1838.70 RF2418TR7 
Low Power Amplifiers 
11 12~385 48.0 5.0 = (0) 2.7/13 8-MSOP. 689-1017-1-ND 3.96 3.39 3.05 689-1017-2-ND 750 1790.10 RF2637TR7 
Transmit / Receive Switch 
9 DC~2500 = = 27.0 39.0 3/0.5 (tx mode) | SOT23-5 689-1014-1-ND 1.81 1.60 1.14 689-1014-2-ND 2,500 658.80/M RF2436TR7 
OIP3 PAE @ Vec/ Cut Tape 
Frequency | Gain @ 31dBm PidB PidB leq Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel RFMD 
Fig. (MHz) (dB) (dBm) (dBm) (%) (V/mA) Package Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Driver Amplifiers 
12 450-470 14.7 51 38 45 5~8/400 AIN 689-1025-1-ND 11.83 11.33 10.83 689-1025-2-ND 750 7549.20 RF3800TR7 
1500-2200 18 50 36 40 5~8/630 AIN 689-1026-1-ND 12.68 12.14 11.60 689-1026-2-ND 750 8091.90 RF3806TR7 
13 800-950 32 = 34t 57 3.5/200 16-QFN 689-1030-1-ND 6.47 5.60 4.57 689-1030-2-ND 2,500 3531.60/M RF5110GTR7 
t+ 880-915MHz 
Broadband Carrier Sideband Vec/ Cut Tape Tape and Reel 
Frequency | Noise Floor | Suppression |Suppression OIP3 icc Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing RFMD 
Fig. (MHz) (dBm/Hz) (dBc) (dBc) (dBm) (V/mA) Package Part No. 1 25 100 Part No. 750 Part No. 
Quadrature Modulators / Demodulators 
14 | 700~2200 -156 40 43 20 2.7~3.3/85 20-QFN 689-1015-1-ND 12.32 10.71 9.16 689-1015-2-ND 4819.50 RF2483TR7 
15 | 800~2500 -152.5 35 35 19 5/50 16-QFN 689-1016-1-ND 16.68 15.03 12.48 689-1016-2-ND 5067.00 RF2484TR7 
10 0.1~250 = 25 30 = 3~6/10 14-SOIC 689-1018-1-ND 6.23 5.34 4.67 689-1018-2-ND 2527.20 RF2713TR7 
16 | 800~2200 -152 40 40 20 2.7~3.3/112 24-QFN 689-1029-1-ND 10.89 9.41 7.73 689-1029-2-ND 4455.00 RF3854TR7 
Digi-Key RFMD 
Description Part No. Price Each Part No. 
Evaluation Board for NBB-300. 689-1055-ND 35.00 NBB-300-PCK 
Evaluation Board for NBB-310. 689-1056-ND 35.00 NBB-310-PCK 
Evaluation Board for NBB-400. 689-1057-ND 35.00 NBB-400-PCK 
Evaluation Board for NLB-300 . 689-1059-ND 35.00 NLB-300-PCK 
Evaluation Board for NLB-310... 689-1060-ND 35.00 NLB-310-PCK 
Evaluation Board for NLB-400 . 689-1061-ND 35.00 NLB-400-PCK 
Evaluation Board for RF2126 .. 689-1031-ND 168.75 RF2126PCK 
Evaluation Board for RF2312 500 689-1032-ND 168.75 RF2312PCK-50 OHM 
Evaluation Board for RF2314 .. 689-1033-ND 168.75 RF2314PCK 
Evaluation Board for RF2317 5 689-1034-ND 168.75 RF2317PCK-50 OHM 
Evaluation Board for RF2360 500 689-1035-ND 168.75 RF2360PCK-500HM 
Evaluation Board for RF2373.... 689-1036-ND 168.75 RF2373PCK-414 
Evaluation Board for RF2374 .. 689-1037-ND 168.75 RF2374PCBA-410 
Evaluation Board for RF2418 689-1038-ND 168.75 RF2418PCK 
Evaluation Board for RF2483 689-1040-ND 168.75 RF2483PCK-410 
Evaluation Board for RF2484 689-1041-ND 168.75 RF2484PCK 
Evaluation Board for RF2637 .. 689-1058-ND 168.75 RF2637PCK-410 
Evaluation Board for RF2713 Demodulator . 689-1062-ND 168.75 RF2713PCK-D 
Evaluation Board for RF2713 Modulator . 689-1042-ND 168.75 RF2713PCK-M 
Evaluation Board for RF3315 900MHz... 689-1043-ND 168.75 RF3315PCK-411 
Evaluation Board for RF3374 .. 689-1044-ND 35.00 RF3374PCK-410 
Evaluation Board for RF3375 689-1045-ND 35.00 RF3375PCK-410 
Evaluation Board for RF3376 689-1046-ND 35.00 RF3376PCK-410 
Evaluation Board for RF3377 .. 689-1047-ND 35.00 RF3377PCK-410 
Evaluation Board for RF3378 .. 689-1048-ND 35.00 RF3378PCK-410 
Evaluation Board for RF3800 689-1049-ND 168.75 RF3800PCK-416 
Evaluation Board for RF3806 689-1050-ND 168.75 RF3806PCK-415 
Evaluation Board for RF3807 689-1051-ND 168.75 RF3807PCK-415 
Evaluation Board for RF3809 689-1052-ND 168.75 RF3809PCK-415 
Evaluation Board for RF3854 . . 689-1053-ND 168.75 RF3854PCK-410 
Evaluation Board for RF5110G .. 689-1054-ND 168.75 RF5110GPCK-410 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢« Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 507 


Va 
>, SEMTECH FF Transceivers, GPS Modules and Development Kits 


Semtech TrueRF™ product provides high data rates up to 153.2 kbps, drop-in modules are available for multiple frequencies. 


interface. Codecs feature a 16-bit Sigma-Delta ADC and 16-bit PWM DAC, operating down to 1.8V in either a TSSOP or 


Output power is programmable on both the ICs and the modules. XM12xx modules come with antennas (RPSMA). GPS _Chip-Scale package. Data Acquisition features the unique ZoomingADC™ technology, includes low-power micro-controller 


products include fully autonomous modules that can be interfaced to any application controller through a simple serial 


based sensor interface. 


RF Transceivers 
Supply Typical Output 
Frequency Supply | Current Device Power Digi-Key Price Each Tape and Reel¢ 
(MHz) Voltage (V) (Rx) | Modulation Type (dBm) Package Part No. i 25 100 | Qty. Pricing 
TrueRF™ ICs 
433 / 868/915 | 2.4~3.6 14mA 2-FSK Wideband Transceiver 0/+5/+10/4+15 48-VOFN XE1203Fl063CT-ND® 9.90 6.58 5.55 | 2,300 | 5267.00/M 
433 /868/915 | 2.4~3.6 14mA 2-FSK Narrow-band Transceiver 0/+5/+10/4+15 48-VQFN XE12051074CT-ND® 9.90 6.58 5.55 | 2,300 | 5267.00/M 
433 / 868/915 | 2.0~3.6 14mA 2-FSK Transmitter +10 24-TOFN $X12231073CT-ND@® NEW! 3.25 2.16 1.82 }| 3,000 | 1755.00/M 
NEW! Bluetooth® v1.2 SoC NEW! 
= T.8~3.6 32.1 = Radio Interface = = SXT4411077LFCT-ND® 10.38 6.89 5.81 | 3,000 | 5603.00/M | 
TrueRF Modules 
433 2.4 ~3.6 14mA 2-FSK Transceiver (requires Host Controller) 15 Module 30.5 x 18.5mm DP1203C4333LFCT-ND® 32.50 21.58 18.20 | 200 3510.00 
868 2.4 ~3.6 14mA 2-FSK Transceiver (requires Host Controller) 15 Module 30.5 x 18.5mm DP1203C868-ND 27.50 18.26 15.40} — _- 
868 2.4 ~3.6 14mA 2-FSK Transceiver (requires Host Controller) 15 Module 30.5 x 18.5mm DP1203C8683LFCT-ND® 32.50 21.58 18.20 | 200 3510.00 
915 2.4 ~3.6 14mA 2-FSK Transceiver (requires Host Controller) 15 Module 30.5 x 18.5mm DP1203C915-ND 27.50 18.26 15.40} — _ 
915 2.4 ~3.6 14mA 2-FSK Transceiver (requires Host Controller) 15 Module 30.5 x 18.5mm DP1203C9153LFCT-ND® 32.50 21.58 18.20 | 200 3510.00 
433 2.4 ~3.6 14mA 2-FSK Transceiver (requires Host Controller) 15 Module 30.5 x 18.5mm DP1205C433LFCT-ND® 35.00 23.24 19.60 | 200 3780.00 
868 2.4 ~3.6 14mA 2-FSK Transceiver (requires Host Controller) 15 Module 30.5 x 18.5mm DP1205C868-ND 30.25 20.09 16.94} — _ 
868 2.4 ~3.6 14mA 2-FSK Transceiver (requires Host Controller) 15 Module 30.5 x 18.5mm DP1205C868LF-ND® 35.00 23.24 19.60 _— - 
915 2.4 ~3.6 14mA 2-FSK Transceiver (requires Host Controller) 15 Module 30.5 x 18.5mm DP1205C915-ND 35.00 23.24 19.60 _— - 
915 2.4 ~3.6 14mA 2-FSK Transceiver (requires Host Controller) 15 Module 30.5 x 18.5mm DP1205C915LF-ND® 35.00 23.24 19.60 - - 
433 2.4 ~3.6 14mA 2-FSK Transceiver with Controller 15 Module 33.5 x 23mm DP1283C433-ND 55.00 36.52 30.80 _ _ 
433 24~3.6 14mA 2-FSK Wideband Transceiver Module 15 Module 30 x 55mm XM1203FC433XE1-ND 112.50 74.70 63.00 | — _ 
868 24~3.6 14mA 2-FSK Wideband Transceiver Module 15 Module 30 x 55mm XM1203FC868XE1-ND 112.50 74.70 63.00 | — _ 
915 24~3.6 14mA 2-FSK Wideband Transceiver Module 15 Module 30 x 55mm XM1203FC915XE1-ND 112.50 74.70 63.00 | — _— 
433 2.4 ~3.6 14mA 2-FSK Narrow-band Transceiver 15 Module 30 x 55mm XM12050433XE1-ND 112.50 74.70 63.00 | — = 
868 2.4~3.6 14mA 2-FSK Narrow-band Transceiver 15 Module 30 x 55mm XM1205C868XE1-ND 112.50 74.70 63.00 | — _ 
915 2.4 ~3.6 14mA 2-FSK Narrow-band Transceiver 15 Module 30 x 55mm XM12050915XE1-ND 112.50 74.70 63.00 | — = 
Kits 
Evaluation Starter Kit for the XE1203 433 MHz... XE1203SKC433XE2-ND 343.00 
Evaluation Starter Kit for the XE1203 868 MHz XE1203SKC868XE2-ND 343.00 
Evaluation Starter Kit for the XE1203 915 MHz XE1203SKC915XE2-ND 343.00 
Evaluation Starter Kit for the XE1205 433 MHz XE1205SKC433XE1-ND 343.00 
Evaluation Starter Kit for the XE1205 868 MHz XE1205SKC868XE1-ND 343.00 
Evaluation Starter Kit for the XE1205 915 MHz XE1205SKC915XE1-ND 343.00 
Evaluation Starter Kit for the XE1223 433 MHz $X1223SK433-ND@ NEW! 413.00 
Evaluation Starter Kit for the XE1223 868 MHz SX1223SK868-ND@ NEW! 413.00 
Evaluation Starter Kit for the XE1223 915 MHz. . .. | SX1223SK915-ND@ NEW! 413.00 
Development! Kit for the!EasyBliie!™ SX14 44. isicccrsscasteareea essed aenencrbnae ewer tveeieawaanan a tecuerea ave casunanain by een eaatinnccaatenenongueee SX1441EVK-ND@ NEW! 1680.00 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND + RoHS Compliant 
Power Position Sensitivity Start Time Start Time Antenna Digi-Key Price Each 
Consumption Accuracy (dBm) (Hot) (Warm) Included Module Size (mm) Part No. 1 25 100 
19mA <5 CEP (No software assist) -143 <12 Seconds <32 Seconds No 31.59 x 26.59 x 11.2 RGPSM002-ND 68.75 45.65 38.50 
19mA <5 CEP (No software assist) -143 <12 Seconds <32 Seconds Yes 31.59 x 26.59 x 11.2 RGPSM002WA-ND 79.75 52.96 44.66 
25mA <5 CEP (No software assist) -143 <12 Seconds <32 Seconds No 38 x 26.5 RGPSM202-ND 82.50 54.78 46.20 
Evaluation Kits 
Evaluation Kit for RGPSMO002, includes module, development board, CD with documentation, antenna and USB Cable.. RGPSD012-ND 525.00 _— — 
Evaluation Kit for RGPSM202, includes module, development board, CD with documentation, antenna and USB Cable... RGPSD212-ND 525.00 _— — 
CODECs 
SNR THD Supply Sampling Digi-Key Price Each Tape and Reelt 
ADC (Fsync=20kHz) (Fsync=20kHz, 1/4 FS) Voltage (V) Rate (kHz) DAC Package Part No. ‘il 25 100 Qty. Pricing 
16-bit> A 78 0.5 1.8 4-48 16-bit PWM 20-TSSOP XE30051033CT-ND® 4.38 2.91 2.45 2,500 2328.00/M 
16-bit > A 78 0.5 1.8 4-48 16-bit PWM 20-UCSP. XE30051064CT-ND® 4.10 2.73 2.30 2,000 2181.00/M 
Development Kit 
Development kit for XE3000 Series, Includes Board with connectors and microphone, CD with software and documentation, headphones XE3000DVK-ND 140.00 - _— - _ 
For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND RoHS Compliant 
Data Acquisition - ZoomingADC™ 
MCU Max Speed RAM Supply Voltage MTP (Multiple time Digi-Key Price Each Tape and Reel¢ 
MIPS CPU (MHz) (bytes) Min. / Max. Programmable ROM) KB Temperature Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
2 4 520 24/55 22 44-LOFP XE8801AMI027LF-ND@ 11.43 7.59 6.40 ms = 
2 4 1032 2.4/5.5 22 100-LQFP XE8802MI035LF-ND® 18.30 12.16 10.25 _ =— 
2 5 520 2.4/5.5 22 e 64-LQFP XE8805AMI028LF-ND@ 12.38 8.22 6.93 = — 
25 5 520 24/55 22 “40°C ~ 85°C 32-TOFP | XE8806AMIO26CT-ND® 7.55 5.02 4.23 2,000 4017.00/M 
5 5 520 2.4/5.5 22 32-TQFP XE8807AMI026CT-ND® 7.55 5.02 4.23 2,000 4017.00/M 
= = = 2.4/5.5 = 44-MLPG SX87221070LFCT-ND@ NEW! 11.23 7.46 6.29 2,000 6062.00/M 
Evaluation and Programming Boards 
Evaluation Board for the XE8801 . XE8000EV101-ND 310.00 _ _ — — 
Evaluation Board for the XE8805. XE8000EV104-ND 310.00 _ = _ _— 
Evaluation Board for the XE8806/XE8807 XE8000EV108-ND 310.00 = = = — 
Evaluation Board for the XE8802......... XE8000EV110-ND 440.00 _ _ = — 
Program Board and the ProStart2 Card for the XE88xx series XE8000MP-ND 280.00 - _ _ _ 
Evaluation Board for the SX8722. XM8000EV120-ND@ NEW! 138.60 = = = = 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND + RoHS Compliant 


GC) 


SILICON LABS 


2.4GHz ZigBee™ 
Development Kit 


802.15.4-2.4-DK 


Development Kit 


The 2.4GHz ZigBee Development Kit (ZigBee-2.4-DK) includes all hardware and software necessary to 
immediately begin developing ZigBee network solutions. This comprehensive development platform allows 
customers to focus on application development rather than hardware selection and integration. Silicon 
Laboratories’ industry-compliant ZigBee development platform benefits customers by ensuring multi-vendor 


interoperability. 


The ZigBee-2.4-DK contains the following items: * Six 2.4GHz 802.15.4 Development Boards with 
Antennas * One 9V, 1.5A Universal Power Supply * One USB Debug Adapter * Two USB Cables »¢ Six 


QV Batteries 
336-1275-ND 


508 1073) 


2.4GHz ZigBee Development Kit ................0. cece eee cece eee ee ee eeeeeeeeeeeee 


$950.00 


336-1295-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


The 2.4GHz 802.15.4 Development Kit (802.15.4-2.4-DK) includes all of the hardware and software 
necessary to immediately begin developing an 802.15.4 solution. 


This comprehensive development platform allows customers to focus on application development rather than 
hardware selection and integration. Silicon Laboratories’ industry-compliant (tested for compliance by TUV 
Rheinland) 802.15.4 development platform benefits customers by ensuring multi-vendor interoperability. 


The 802.15.4-2.4-DK contains the following items: * Two 2.4GHz 802.15.4 ZigBee Target Boards * Two 
Antennas * Two 9V batteries * 2.4GHz 802.15.4 Development Kit User's Guide * AC to DC power adapter 
* USB debug adapter (USB to debug interface) * Two USB cables 


2.4GHz 802.15.4-2.4-DK Development Kit 


$365.00 


SILICON LABS 
RF Synthesizers 


Silicon Laboratories’ wireless solutions are the world’s most integrated, robust, reliable and easiest to use wireless solutions available in the market today. By eliminating more discretes and requiring fewer external components than alternate 
solutions, our products empower our customers to add value-rich features and speed time to market. Best of all, we develop and design these world-class products in proven, standard CMOS process technology. 
Features: * CMOS RF synthesizers with integrated VCOs, loop filters and varactors * Low profile packages 


Settling Input Silicon Evaluation Board Silicon 
RF1 RF2 IF Time RF Digi-Key Price Each Labs Digi-Key Price Labs 

Description (MHz) (MHz) (MHz) (us) (MHz) Package Part No. 1 25 ‘| Part No. Part No. Each Part No. 
General Purpose N/A N/A 62.5~ 1000 | 200* 2~26 28-MLP 336-1097-ND 6.73 5.30 | $14112-BM 336-1098-ND 225.00 $14112M-EVB 
IF OUT, Lead Free, QFN 900 ~ 1.8 750 ~ 1.5 62.5~ 1000 | 200* 2~26 28-QFN 336-1170-NDO 5.89 5.30 | $14112-D-GM = = _ 

IF OUT, Lead Free, TSSOP 900 ~ 1.8 750 ~ 1.5 62.5~ 1000 | 200* 2~26 24-TSSOP_ | 336-1171-NDO 5.89 5.30 | $14112-D-GT = = = 

General Purpose 900 ~ 2050 750 ~ 1500 NWA 200* 2~26 28-MLP 336-1099-NDO 8.73 7.86 | $14113-D-GM 336-1100-ND 225.00 $14113M-EVB 
RF1/RF2 OUT, Lead Free, TSSOP 900 ~ 1.8 750 ~ 1.5 62.5~ 1000 | 200* 2~ 26 24-TSSOP_ | 336-1172-NDO 8.73 7.86 | S14113-D-GT = — _ 

General Purpose N/A 750 ~ 1500 62.5~1000 | 200* 2~26 28-MLP 336-1103-NDO 8.73 7.86 | $14122-D-GM 336-1104-ND 225.00 $14122M-EVB 
RF2/IF OUT, Lead Free, TSSOP 900 ~ 1.8 750 ~ 1.5 62.5~ 1000 | 200* 2~26 24-TSSOP_ | 336-1173-NDO 8.73 7.86 | $14122-D-GT = = = 

RF1/IF OUT, Lead Free, QFN 900 ~ 1.8 750 ~ 1.5 62.5~1000 | 200* 2~26 28-QFN 336-1174-NDO 8.73 7.86 | $14123-D-GM = = _ 

RF1IF OUT, Lead Free, TSSOP 900 ~ 1.8 750 ~ 1.5 62.5~ 1000 | 200* 2~26 24-TSSOP_ | 336-1175-NDO 8.73 7.86 | $14123-D-GT = = = 

802.11b.g and Ism Band N/A 2025 ~ 2300 | 62.5 ~ 1000 80t 2~50 28-MLP 336-1111-ND 8.73 7.86 | S14126-BM 336-1112-ND 225.00 $14126M-EVB 
2.3GHz/IF OUT 2300 ~ 2500 | 2025 ~ 2300 | 62.5 ~ 1000 80t 2~50 28-MLP 336-1176-ND 8.73 7.86 | S14126-F-BM = _ _ 

2.3GHz/IF OUT, Lead Free N/A 2025 ~ 2300 | 62.5 ~ 1000 100+ 2~50 28-MLP 336-1289-5-NDO 8.73 7.86 | S14126-F-GM 336-1112-ND 225.00 $14126M-EVB 
General Purpose 900 ~ 2050 750 ~ 1500 62.5~ 1000 | 200* 2~26 28-MLP 336-1113-NDO 10.89 9.80 | S14133-BM 336-1116-ND 225.00 $14133M-EVB 
RF1/RF2/IF OUT, Lead Free, TSSOP 900 ~ 1.8 750 ~ 1.5 62.5~ 1000 | 200* 2~26 24-TSSOP_ | 336-1177-NDO 10.89 9.80 | $14133-D-GT = = = 

802.11b.g and Ism Band 2300 ~ 2500 | 2025 ~ 2300 | 62.5 ~ 1000 80t 2~50 28-MLP 336-1118-ND 10.89 9.80 | S14136-BM 336-1119-ND 225.00 $14136M-EVB 
2.5GHz/2.3GHz/IF OUT, Lead Free 2300 ~ 2500 | 2025 ~ 2300 | 62.5 ~ 1000 80t 2~50 28-QFN 336-1178-NDO 10.89 9.80 | S14136-F-GM — — _— 
2.5GHz/2.3GHz/IF OUT, Lead Free 2300 ~ 2500 | 2025 ~ 2300 | 62.5 ~ 1000 100+ 2~50 24-TSSOP | 336-1291-5-NDO 10.89 9.80 | S14136-F-GT 336-1119-ND 225.00 $14136M-EVB 
Evaluationiktit for SIT S3WaBM iit. cscs. cacacesamncassancucentacssskeondsissnedssaisetetaancesbennesteeastesiacedcreancetananeds 336-1290-ND 225.00 — | SI4133WM-EVB | — _ _ 


* For a 200 kHz update rate + For update rates > 500 KHz += RoHS Compliant 


Broadcast Products 
FM Radio Tuners 


Features: ¢ Broadcast FM Radio Tuners for portable applications * Highly integrated, globally compliant and easy to implement ¢ Best-in-class-performance 


Digi-Key Price Each Silicon Labs 

Description Part No. 1 25 100 Part No. 
CMOS digital FM tuner with integrated crystal oscillator support 336-1378-NDO 8.79 7.03 5.63 S14700-B15-GM 
Includes digital processor for the European Radio Data System (RDS) and 

fis Us RavigibieedcactGae, pent (RBDS) ystemi(HDS) 336-1379-NDO 17.25 16.24 10.35 $14701-B15-GM 

Evaluation Boards 

Evaluation Board for SI4700 336-1380-ND 150.00 — = $14700-B-EVB 
Evaluation Board for SI4701 336-1381-ND 150.00 = = $14701-B-EVB 


RoHS Compliant 


> SIRENZA RF Amplifiers and VCOs 
.MICHODEVICES 


Sirenza Product by Series: A power amplifiers * STA Series: InGaP Class AB power amplifier for WLAN and WiMAX applications * STQ 
¢ SBA, SBB, SBF and SBW Series: InGaP high linearity Medium Power Driver amps (Gain Blocks) *SGA__ Series: Direct Quadrature Demodulator * SXB Series: InGaP/GaAs HBT power amplifier * SZA Series: InGaP 
Series: SiGe general purpose gain blocks (Medium Power) * SGL Series: SiGe low noise amplifiers *SHF 5V Class AB power amplifier for WLAN and WiMAX * VCO790 Series: Wideband 5V VCOs * VCO793 Series: 
Series: GaAs HFET discrete transistors * SLD Series: LDMOS power transistors * SPA Series: GaAs Class Wideband 12V VCOs 


P1qB Vb Ip Cut Tape 
Gain dB dBm | Bandwidth Vv mA Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Sirenza Microdevices 
Fig. |(@1.95GHz) | (Typ.) (MHz) (Typ.) | (Typ.) Size Part No. a 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
14.2 19.0 5000 5 80 SOT-86 599-1000-1-NDO 2.08 1.93 1.80 599-1000-2-NDO 1,000 1550.00 SBA-4086Z 
17.2 19.5 5000 4.9 80 SOT-86 599-1002-1-NDO 2.08 1.93 1.80 599-1002-2-NDO 1,000 1550.00 SBA-5086Z 
9.3 6.7 5000 2.2 20 SOT-86 599-1013-1-NDO 98 94 .88 599-1013-2-NDO 3,000 620.00/M SGA-2186Z 
14.0 7.0 5000 2.2 20 SOT-86 599-1015-1-NDO 98 94 .88 599-1015-2-NDO 3,000 620.00/M SGA-2286Z 
15.3 7.5 2800 2.7 20 SOT-86 599-1017-1-NDO -98 94 .88 599-1017-2-NDO 3,000 620.00/M SGA-2386Z 
16.7 75 5000 2.7 20 SOT-86 599-1019-1-NDO .98 94 .88 599-1019-2-NDO 3,000 620.00/M SGA-2486Z 
13.0 11.3 5000 2.6 35 SOT-86 599-1021-1-NDO 1.10 1.02 97 599-1021-2-NDO 3,000 810.00/M SGA-3286Z 
15.3 10.7 5000 2.6 35 SOT-86 599-1023-1-NDO 1.10 1.02 97 599-1023-2-ND0 3,000 810.00/M SGA-3386Z 
1 18.0 12.5 5000 2.9 35 SOT-86 599-1025-1-NDO 1.10 1.02 97 599-1025-2-ND0 3,000 810.00/M SGA-3486Z 
20.0 12.5 5000 3.25 35 SOT-86 599-1027-1-NDO 1.10 1.02 97 599-1027-2-ND0 3,000 810.00/M SGA-3586Z 
9.2 12.4 5000 3.2 45 SOT-86 599-1029-1-NDO 1.10 1.02 97 599-1029-2-ND0 3,000 810.00/M SGA-4186Z 
12.0 13.0 5000 3.2 45 SOT-86 599-1031-1-NDO 1.10 1.02 97 599-1031-2-ND0 3,000 810.00/M SGA-4286Z 
14.6 13.0 4500 3.2 45 SOT-86 599-1033-1-NDO 1.10 1.02 97 599-1033-2-ND0 3,000 810.00/M SGA-4386Z 
15.9 12.8 4500 3.2 45 SOT-86 599-1035-1-NDO 1.10 1.02 97 599-1035-2-ND0 3,000 810.00/M SGA-4486Z 
17.9 13.7 4000 3.6 45 SOT-86 599-1037-1-NDO 1.55 1.52 1.47 599-1037-2-NDO 3,000 1150.00/M SGA-4586Z 
12.0 14.0 5000 3.5 60 SOT-86 599-1038-1-NDO 1.55 1.52 1.47 599-1038-2-NDO 3,000 1150.00/M SGA-5286Z 
14.9 14.7 5000 3.6 60 SOT-86 599-1040-1-NDO 1.55 1.52 1.47 599-1040-2-NDO 3,000 1150.00/M SGA-5386Z 
+ 400MHz 4500MHz tt 2200MHz A3GHz §1GHz *Bulk 1.57GHz RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 509 


~ SIRENZA 


meagnenees «=F Amplifiers and VCOs (con, 


PidB Vb Ip Cut Tape 
Gain dB dBm | Bandwidth Vv mA Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Sirenza Microdevices 
Fig. |(@1.95GHz) | (Typ.) (MHz) (Typ.) | (Typ.) Size Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
16.3 15.0 3500 3.5 60 SOT-86 599-1042-1-NDQ 1.55 1.52 1.47 599-1042-2-NDO 3,000 1150.00/M SGA-5486Z 
18.7 15.8 4000 3.9 60 SOT-86 599-1044-1-NDQ 1.55 1.52 1.47 599-1044-2-NDO 3,000 1150.00/M SGA-5586Z 
1 12.4 17.8 5500 4 75 SOT-86 599-1046-1-ND0 1.55 1.52 1.47 599-1046-2-NDO 3,000 1150.00/M SGA-6286Z 
13.5 19.0 5000 4.9 80 SOT-86 599-1048-1-ND0 1.55 1.52 1.47 599-1048-2-NDO 3,000 1150.00/M SGA-6386Z 
16.4 18.5 4500 5.1 75 SOT-86 599-1050-1-ND0 1.55 1.52 1.47 599-1050-2-NDO 3,000 1150.00/M SGA-6486Z 
18.4 19.0 2500 4.9 80 SOT-86 599-1052-1-NDQ 1.55 1.52 1.47 599-1052-2-NDO 3,000 1150.00/M SGA-6586Z 
14.6 19.0 4400 5 80 SOT-89 599-1001-1-ND0 2.08 1.93 1.80 599-1001-2-NDO 1,000 1550.00 SBA-4089Z 
18.0 19.5 4400 4.9 80 SOT-89 599-1003-1-ND0 2.08 1.93 1.80 599-1003-2-NDO 1,000 1550.00 SBA-5089Z 
15.5T 19.0 50-850 5 90 SOT-89 599-1004-1-ND0 2.87 2.64 2.43 599-1004-2-NDO 1,000 2050.00 SBB-1089Z 
20.0t 21.0 50-850 5 90 SOT-89 599-1005-1-ND0 2.87 2.64 2.43 599-1005-2-NDO 1,000 2050.00 SBB-2089Z 
15.5 19.5 4500 5 80 SOT-89 599-1006-1-NDQ 2.51 2.31 2.12 599-1006-2-NDO 1,000 1800.00 SBB-4089Z 
20.0 20.5 3000 5 80 SOT-89 599-1007-1-ND0 2.51 2.31 2.12 599-1007-2-NDO 1,000 1800.00 SBB-5089Z 
14.74 19.9 500 4.9 90 SOT-89 599-1008-1-NDO 2.91 2.70 2.52 599-1008-2-ND0O 1,000 2180.00 SBF-4089Z 
19.5$ 20.7 500 4.9 90 SOT-89 599-1009-1-NDO 2.91 2.70 2.52 599-1009-2-NDO 1,000 2180.00 SBF-5089Z 
18.0A 19.4 6000 4.9 80 SOT-89 599-1010-1-NDO 6.50 5.11 4.65 599-1010-2-NDO 1,000 3850.00 SBW-5089Z 
12.7 14.4 5000 3.5 60 SOT-89 599-1039-1-NDO 1.22 1.16 1.09 599-1039-2-NDO 3,000 970.00/M SGA-5289Z 
15.4 15.0 4500 3.6 60 SOT-89 599-1041-1-NDO 1.22 1.16 1.09 599-1041-2-NDO 3,000 970.00/M SGA-5389Z 
2 17.9 14.6 4000 3.3 60 SOT-89 599-1043-1-NDO 1.22 1.16 1.09 599-1043-2-NDO 3,000 970.00/M SGA-5489Z 
20.8 16.2 4000 3.9 60 SOT-89 599-1045-1-NDO 1.22 1.16 1.09 599-1045-2-NDO 3,000 970.00/M SGA-5589Z 
12.6 17.8 4500 4 75 SOT-89 599-1047-1-NDO 1.22 1.16 1.09 599-1047-2-NDO 3,000 970.00/M SGA-6289Z 
14.0 18.9 4500 49 80 SOT-89 599-1049-1-NDO 1.22 1.16 1.09 599-1049-2-NDO 3,000 970.00/M SGA-6389Z 
17.5 18.7 3500 5.1 75 SOT-89 599-1051-1-NDO 1.22 1.16 1.09 599-1051-2-NDO 3,000 970.00/M SGA-6489Z 
20.0 19.0 4000 49 80 SOT-89 599-1053-1-NDO 1.22 1.16 1.09 599-1053-2-NDO 3,000 970.00/M SGA-6589Z 
18.5 20.0 3000 5 115 SOT-89 599-1054-1-NDO 2.41 2.30 2.22 599-1054-2-NDO 3,000 1730.00/M SGA-7489Z 
12.2 25.5 3000 5 179 SOT-89 599-1056-1-NDO 1.70 1.57 1.44 599-1056-2-NDO 3,000 1120.00/M SGA-9189Z 
12.0 27.5 3000 5 292 SOT-89 599-1057-1-NDO 2.24 2.06 1.90 599-1057-2-NDO 3,000 1480.00/M SGA-9289Z 
16.7 27.5 50-6000 8 100 SOT-89 599-1060-1-ND 6.20 4.72 4.10 = = = SHF-0189 
14.6 30.2 50-6000 ie, 200 SOT-89 599-1061-1-ND 8.60 6.88 5.98 599-1061-2-ND 1,000 4520.00 SHF-0289 
17.0 24.2 5-2500 5.2 135 SOT-89 599-1068-1-NDO 3.31 3.13 2.95 599-1068-2-NDO 1,000 2392.00 SXB-2089Z 
15.0 27.5 400-2500 5 260 SOT-89 599-1069-1-NDO 7.95 7.40 6.88 599-1069-2-NDO 1,000 5950.00 SXB-4089Z 
17:2 2.3 5000 2.5 11 SOT-363 599-1011-1-NDO .98 94 83 599-1011-2-NDO 3,000 510.00/M SGA-0363Z 
9.8 6.2 5000 2.2 20 SOT-363 599-1012-1-NDO 98 94 83 599-1012-2-NDO 3,000 510.00/M SGA-2163Z 
13.5 6.1 5000 2.2 20 SOT-363 599-1014-1-NDO 98 94 83 599-1014-2-NDO 3,000 510.00/M SGA-2263Z 
16.1 7.2 5000 27 20 SOT-363 599-1016-1-NDO 98 94 83 599-1016-2-NDO 3,000 510.00/M SGA-2363Z 
17.1 7.2 5000 27 20 SOT-363 599-1018-1-NDO 98 94 83 599-1018-2-NDO 3,000 510.00/M SGA-2463Z 
13.6 10.9 5500 2.6 35 SOT-363 599-1020-1-NDO 1.02 95 91 599-1020-2-NDO 3,000 710.00/M SGA-3263Z 
15.9 10.5 5500 2.6 35 SOT-363 599-1022-1-ND0 1.02 95 91 599-1022-2-NDO 3,000 710.00/M SGA-3363Z 
3 19.0 11.0 5000 2.9 35 SOT-363 599-1024-1-NDO 1.02 95 91 599-1024-2-NDO 3,000 710.00/M SGA-3463Z 
21.5 12.5 5000 3.25 35 SOT-363 599-1026-1-NDO 1.02 95 91 599-1026-2-NDO 3,000 710.00/M SGA-3563Z 
9.7 12.1 5000 3.2 45 SOT-363 599-1028-1-NDO 1.02 95 91 599-1028-2-NDO 3,000 710.00/M SGA-4163Z 
12.7 12.5 3500 3.2 45 SOT-363 599-1030-1-NDO 1.02 95 91 599-1030-2-NDO 3,000 710.00/M SGA-4263Z 
14.8 13.0 4000 3.2 45 SOT-363 599-1032-1-NDO 1.02 95 91 599-1032-2-NDO 3,000 710.00/M SGA-4363Z 
17.0 12.3 3500 3.2 45 SOT-363 599-1034-1-NDO 1.02 95 91 599-1034-2-NDO 3,000 710.00/M SGA-4463Z 
20.2 12.8 2500 3.6 45 SOT-363 599-1036-1-NDO 1.22 1.16 1.09 599-1036-2-NDO 3,000 970.00/M SGA-4563Z 
14.18 5.6 100-1300 3 12 SOT-363 599-1058-1-NDO 90 82 76 599-1058-2-NDO 3,000 590.00/M SGL-0163Z 
13.4 5.5 1400-2500 3 12.5 | SOT-363 599-1059-1-NDO 1.08 97 89 599-1059-2-NDO 3,000 690.00/M SGL-0263Z 
4 16.5 9.0 6000 3 12 SOT-343 599-1055-1-NDO -60 54 45 599-1055-2-NDO 3,000 320.00/M SGA-8343Z 
5 15.0tT 2.5 2200 28 60 2-SOIC 599-1062-1-NDO 12.98 12.07 11.23 599-1062-2-NDO 500 5220.00 SLD-1083CZ 
14.0tt 10.0 2200 28 120 2-SOIC 599-1063-1-NDO 25.66 23.86 22.19 599-1063-2-NDO 500 10650.00 SLD-2083CZ 
6 24.0 29.5 2200 5 400 8-SOIC 599-1065-1-NDO 9.04 8.32 7.65 599-1065-2-NDO 500 3519.00 SPA-2318Z 
29.5 26.5 | 4900-5900) 3.3 165 16-QFN 599-1066-1-NDO A75 1.62 1.52 599-1066-2-NDO 3,000 1210.00/M STA-6033Z 
25.5 29.5 | 2000-2700 5 300 16-QFN 599-1070-1-NDO 3.67 3.12 2.65 599-1070-2-NDO 3,000 1760.00/M SZA-2044Z 
ve 25.0 30.0 | 2700-3800 5 220 16-QFN 599-1071-1-NDO 3.66 3.40 3.16 599-1071-2-NDO 3,000 2540.00/M SZA-3044Z 
29.5 29.5 | 4900-5900 5 220 16-QFN 599-1072-1-NDO 4.74 4.03 3.43 599-1072-2-NDO 3,000 2280.00/M SZA-5044Z 
18.5 24.9 | 5100-5900 5 165 16-QFN 599-1073-1-NDO 4.80 4.08 3.47 599-1073-2-NDO 3,000 2300.00/M SZA-6044Z 
8 = = 700-2500 5 73 | 16-TSSOP 599-1067-1-NDO 6.30 5.95 5.60 599-1067-2-NDO 1,000 4550.00 STQ-2016Z 
= 6.0 1500 5 25 16-SMD 599-1074-NDe 23.84 22.70 =: = = = VCO790-1500T 
= 6.0 1500 5 25 16-SMD 599-1079-ND*) NEW! 23.84 22.70 = = = = VCO790-1500TY 
9 = 3.0 2300 5 15 16-SMD 599-1075-NDe 23.04 22.12 = = = = VCO790-2300T 
= 5.5 600 5 23 16-SMD 599-1076-NDe 23.84 22.70 = = = = VCO790-600T 
= 6.0 750 12 25 16-SMD 599-1077-NDe 23.84 22.70 = = = = VCO793-750T 
10 28.50 5.5 5-4000 2.7 9 8-QFN 599-1078-1-ND0 84 77 4) 599-1078-2-NDO 3,000 555.00/M SGL-0622Z 
+ 400MHz 4500MHz tt 2200MHz A3GHz §1GHz Bulk 1.57GHz RoHS Compliant 


Sf / RFID Evaluation Kit 


The DEMOKITCRX14 tools are designed to demonstrate the STMicroelectronics short range product range 
that includes the SR176, SRIX512 and SRIX4K products. 

The SR176 / SRIX512 / SRIX4K is contactless memory, powered by a transmitted carrier radio wave at 
13.56MHz. It contains a 176-bit (SR176), 512-bit (SRIX512) or 4096-bit (SRIX4K) EEPROM, with memory 
mapping organized as blocks of 16 or 32 bits. It conforms to the ISO 14443-B recommendation for the transfer 
of power and signals via radio transmission. The DEMOKITCRX14 reader circuitry amplitude modulates 
(10% modulation) the data on the carrier using amplitude shift keying (ASK). The SR176 / SRIX512 / SRIX4K 
replies by load modulating the data on the carrier using the BPSK (Bit Phase Shift Keying) coding using the 
847kHz sub-carrier. The data transfer rate in each direction is 106 Kbit/ second. 


NEW! CR14 and CRX14 Coupler Chips 


The CR14 and CR14X series are contactless couplers that are compliant with the short range 1SO14443 type- 
B standard. They are controlled using the two wire I2C bus. They generate a 13.56MHz signal on an external 
antenna. Transmitted data is modulated using Amplitude Shift Keying (ASK). Received data is demodulated 


The purpose of the DEMOKITCRX14 program is to give an example of how the interfacing can be achieved. It 
does not allow the user to evaluate all of the different ISO 14443 modes. 

The DEMOKITCRX14 gives access to the full memory mapping. It is possible to read and write into the 
selected SR176 / SRIX512 / SRIX4K. This release of demonstration software, differentiated for each 
SR176 / SRIX512 / SRIX4K, allows all of the product features to be exercised. 


Kit Includes: * One CD-ROM * One CRX14 board with I2C connector * One USB Transceiver with USB 
cable * Some SR176 and SRIX4K Samples * Documentation 


497-3704-ND — RFID Evaluation Kit 


$608.40 


from the PICC (Proximity Integrated Coupling Card) load variation signal, induced on the antenna, using Bit 
Phase Shift Keying (BPSK) of a 847kHz sub-carrier. The Transmitted ASK wave is 10% modulated. The data 
transfer rate between the CR14/CRX14 and PICC is 106Kbit/s in both transmission and reception modes. 


Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
Type Package Part No. 1 10 100 Part No. 
NON-AN-ClONG:. i. .e:ts.vacnntesncegnasesiasednauieddeuednadieananiemaulrdades 16-SOIC. 497-5719-5-ND 6.13 5.34 3.98 CR14-MQP/1GE 
ANU=CIONG:...iciiactesrcssaseteasedtenessavesteiessaresteieasarenteieasened 16-SOIC. 497-5720-5-ND 8.14 7.44 5.88 CRX14-MQP/1GE 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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NEW! Bluetooth® Modules 


GS-BT2416xx is the new series of Bluetooth core embedded modules intended for audio Hi-Fi and 
Industrial applications based on the STLC2416 baseband controller with 4Mbit flash and the STLC2150 
radio transceiver. The series supports protocol layers up to HCI and it represents a cost effective packaged 
solution for customers in need of a simple wireless link. The Bluetooth approach is facilitated by the Serial 
Port Profile (SPP) firmware embedded in GS-BT2416CX.AT1. This ready-to-go solution is simply managed 


by AT commands. The modules are also available in Class 1 and Class 2 for either long range or low power 
operation with data transfer up to 720Kbps Bluetooth v1.2 compliant. 

Features: Class 1 (long) and Class 2 ranges ° Bluetooth v1.2 compliant * Embedded SPP profile for cable 
replacement *AT commands set * HCl interface over UART and USB * Single 3.3V voltage supply with 
embedded voltage regulator 


Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
Class Profile Part No. 1 25 50 Part No. 
1 HCI 497-5788-ND 43.75 37.50 36.25 GS-BT2416C1 
SPP. 497-5789-ND 46.38 39.75 38.43 GS-BT2416C1.AT1 
2 HCI 497-5790-ND 43.75 37.50 36.25 GS-BT2416C2 
SPP 497-5791-ND 46.38 39.75 38.43 GS-BT2416C2.AT1 
Board Demo for Class:1) Modules: 2..:::2ci0iccieetacsmiaedsencarcexiaeacies desde siaassiedaeeesediiaiecsaee 497-5792-ND 61.25 52.50 50.75 GS-BT2416C1DB 
Board Demo for Class 1 with Serial Port...............cccsesssscenteennseeetnescneenseecmseesnenernaee 497-5793-ND 61.25 52.50 50.75 GS-BT2416C1DBAT1 


NEW! ZigBee™ 


STMicroelectronics has joined forces with Ember Corporation to produce mutually-compatible, complete 
ZigBee-compliant solutions-comprised of semiconductors, software and tools. 


ST has invested in ZigBee as the leading wireless control and sensoring network solution. ZigBee stands 
apart from other RF solutions as it is the only wireless standards-based technology that: * Addresses the 
unique needs of remote monitoring and control, and sensory network applications » Enables broad-based 


deployment of wireless mesh networks with low-cost, low-power solutions * Provides the ability to run for 
years on inexpensive primary batteries for a typical monitoring application 


ST's ZigBee solutions offer two main advantages: « All of our solutions are 100% compatible with Ember’s 
products, offering clients the flexibility of 2 supplier sources ¢ All products are pre-loaded with the Ember ZNet 
stack, the networking software developed by our strategic partner Ember 


Cut Tape 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Description Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Single-Chip ZigBee 802.15.4 Solution ................0..cececcee escent eee 497-5874-1-ND 13.00 12.03 9.10 497-5874-2-ND 2,000 8060.00/M | SN250QT 
ZigBee 802.15.4 Transceiver and ZNet Networking..................2..20005 497-5875-1-ND 11.70 10.83 8.19 497-5875-2-ND 3,500 7254.00/M | SN260QT 


NEW! 


497-5876-ND 
497-5877-ND 


Radio Carrier Boards 


NEW! Networking Development Boards 


Radio Carrier Board for SN250............ 200.0 ec ee cence eee e eee e ee ee ee ee ee ee nen ene 
Radio Carrier Board for SN260...............cscscccsssececeeeseseeneeereneeesneeenenene 


Features: * 3 hardware nodes * DEV License of InSIlght Desktop: (up to 3 nodes and up to 10K radio 
events) * ST MCU development tools 


Jabaiidaegehbaul en aciasanedeoesancteaneite idtien tees bedeapeaaimdacscudione sal SacaaDecissbnaatdaiduaqiabaitasees $111.72 
adhdainint’e Saaacciubae wena desdbiecusesind saauulseinnd es sandlleetgasndua du eeaaseatieeunnede ste aecageattdes nadeeniaenne $111.72 


497-5878-ND (SNDEV-250) ‘Network Development for SN250 «0.02... cnncecesserneesatsasdennedisaenensabans sonmunecnsaninadasnssoadsetansedsthegasadnanedarsadaneeatnaesantednaneaenasatnsegnmne dandiacinadaainns's $2660.00 
497-5879-ND (SNDEV-260) ‘Network Development for SN260 0.2.2.0. 2nnsexsrscsnnee thse densedianedensaninasanndesanmaanadanecasanaesenapaccntbedansabsanndansadaneedanhedangadtasetenaedinnedandedcnaaenadsiannas $2660.00 
TAIYO YUDEN _ Bluetooth® Modules 

EYSFDCAXW: EYSFDCAWD: 


HCI Serial Port Module, Class 2 Bluetooth version 2.0+EDR. 31x15x3mm in size allows for simple compact Bluetooth 
implementation. 


EYSFDCSWX: 
USB Module, Class 2 Bluetooth version 2.0+EDR. Small size 31x15x3mm. Both HCI serial and USB modules have FCC and IC 
type approvals. Utilize CSR’s BlueCore chipset which is compatible with Intel wi-fi implementation. 


HCI Serial Port Module, Class 2 Bluetooth version 2.0+EDR. 31x15x3mm in size allows for compact Bluetooth 
implementation. 


Development Kits Include: 
2 Board mounted modules, support software, a reference design and power cables, enabling “plug and play” testing and 
development with the modules. 


Data Rate Range Supply Voltage Current Consumption Digi-Key Price Each Taiyo Yuden 
Max. (Kbps) (Meters) Connection (V) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 
115.2 30 Serial (UART) 3.3 40mA (continuous Rx) 587-1426-ND 35.00 28.88 24.50 EYSFDCAXW 
115.2 30 USB 3.3 40mA (continuous Rx) 587-1427-ND 35.00 28.88 24.50 EYSFDCSWX 
921.6 30 Serial (UART) 3.3 40mA (continuous Rx) 587-1724-ND 35.00 28.88 24.50 EYSFDCAWD 
Development Kits 
Development Kit for EYSFDCSWX USB Bluetooth Module ..................ccccececc eee e nsec eee ee eee ee eee enee 587-1428-ND 850.00/1 EKSFDCSWX 
Development Kit for EYSFDCAXW Serial Bluetooth Module.................. cece cece e cece eee ee ee eee e nee eee 587-1429-ND 850.00/1 EKSFDCAXW 
Development Kit for EYSFDCAWD Serial Bluetooth Module................. 0.0. c cece cece cece ee eee ee eee 587-1723-ND 850.00/1 EKSFDCAWD 


Antennas 


These SMD chip antennas provide a high performance 
solution in a compact, low profile design. Different sizes 
are available based on design needs, but each device 
has a wide bandwidth and high gain for an increased 
link budget for your application. 


Direction 
Mark 


Direction 
Mark 


Bandwidth Gain Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Fig. | Frequency (MHz) (dBi) Type Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Part No. 
1 145 2 Multilayer 587-1725-1-ND 1.46 1.37 98 587-1725-2-ND 1,000 AH083F245001-T 
2 2.4GHz 300 2 Multilayer 587-1726-1-ND 1.58 1.47 1.05 587-1726-2-ND 2,000 609.00/M AH104F2450S1-T 
3 300 1 Helical 587-1727-1-ND 1.31 1.23 88 587-1727-2-ND 2,000 508.00/M AF216M245001-T 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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TAIYO YUDEN Bluetooth® Modules (cont) 


Filters 


The High Frequency Multilayer Chip Filters from 
Taiyo Yuden are compact, and have a very low 
profile, but provide for very low loss and high 


attenuation. The Fl212C245031-T balanced port is 


conjugated to the BlueCore3-ROM and BlueCore4- 
ROM devices from CSR. 


-NC 
. DC Feed Port 
. Unbalance Port 


. GND 


. Balance Port 
. GND 
. Balance Port 
. GND 


Passband VSWR at Cut Tape 
Frequency Passband Impedance Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Fig. (MHz) Max. (Q) Type Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 2400 ~ 2500 2.0 50 Band Pass 587-1728-1-ND 71 67 48 587-1728-2-ND 3,000 276.00/M Fl212B245021-T 
2 2400 ~ 2500 2.0 50 (Unbalanced) Balanced Band Pass 587-1729-1-ND 71 67 48 587-1729-2-ND 3,000 276.00/M F1l212C245031-T 
3 470 ~ 770 2.0 50 Low Pass for Digital TV 587-1730-1-ND -90 84 -60 587-1730-2-ND 3,000 348.00/M Fl212L062002-T 
a 
4 Texas INSTRUMENTS RF Products 
Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel me 
Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2.5GHz, High Dynamic Range, Low-Noise Down-Converter 20-QFN 296-19795-1-NDt 9.75 8.78 7.79 | 296-19795-2-NDft 250 1864.75 TRF1115IRGPT 
2.5GHz, Integrated Up-Converter 32-QFN 296-19796-1-NDt 9.16 8.25 7.32 | 296-19796-2-NDft 2,500 6683.00/M TRF1122IRTMR 
Dual VCO/PLL Synthesizer with IF Down-Converter 48-QFN 296-19314-1-NDt 21.23 19.81 18.40 | 296-19314-2-NDt 250 4510.25 TRF1212IRGZT 
3.5GHz High Dynamic Range, Low-Noise Down-Converter 20-QFN 296-19289-1-NDt 9.75 8.78 7.79 | 296-19289-2-NDft 250 1864.75 TRF1216IRGPT 
Dual VCO/PLL Synthesizer with IF Up-Converter 48-QFN 296-19290-1-NDt 21.23 19.81 18.40 | 296-19290-2-NDt 250 4510.25 TRF1221RGZT 
3.5GHz Integrated Up-Converter 32-QFN 296-19291-1-NDt 10.08 9.08 8.05 | 296-19291-2-NDt 250 1928.50 TRF1222IRTMT 
2GHz Low Voltage Synthesizer 20-TSSOP. 296-1969-5-ND& 4.84 3.87 3.01 = = = TRF2052PW 
Dual-Band IQ/IF Transceiver with Dual VCO Synthesizers 56-QFN 296-19797-1-NDt 9.16 8.25 7.32 | 296-19797-2-NDft 250 1753.25 TRF2432IRTQT 
Dual-Band RF Front-End 40-QFN 296-19798-1-NDt 14.66 13.20 11.71 296-19798-2-NDt 250 2805.00 TRF2436IRHAT 
High-Power Dual-Band RF Front-End 40-QFN 296-21353-1-ND¢ NEW! 14.66 13.20 11.71 296-21353-2-ND¢t NEW! 250 2805.00 TRF2436IRTBT 
0.4GHz ~ 1.5GHz Quadrature Modulator 16-QFN 296-17198-NDAt 8.46 7.62 6.76 | — = = TRF3701IRHC 
1.5GHz ~ 2.5GHz Quadrature Modulator 16-QFN 296-17350-ND& 8.46 7.62 6.76 | — _ _ TRF3702IRHC 
PLL Frequency Synthesizer 16-TSSOP 296-16941-5-NDAt 5.40 4.32 3.65 | — = = TRF3750IPW 
High-Performance Integer-N PLL Frequency Synthesizer 20-QFN 296-17552-5-NDAt 6.00 4.80 4.05 = — = TRF3750IRGP 
420MHz ~ 450MHz Single-Chip RF Transmitter 24-TSSOP. 296-11056-5-NDAt 4.03 3.23 2.51 = = = TRF4400PW 
850MHz~950MHz Single-Chip RF Transmitter 24-TSSOP. 296-11057-5-ND& 3.06 2.45 1.91 = = = TRF4900PW 
Single-Chip Multiband RF Transmitter 24-TSSOP. 296-17876-5-NDAt 3.06 2.45 1.91 = = = TRF4903PW 
902MHz ~ 928MHz Single-Chip RF Transceiver 48-LQFP. 296-14059-1-NDt 6.38 5.11 4.31 296-14059-2-NDt 1,000 3988.00 TRF5901PTR 
850MHz ~ 950MHz Single-Chip RF Transceiver 48-LQFP. 296-11058-NDAt 5.44 4.36 3.68 | — _ _— TRF6900APT 
860MHz ~ 930MHz Single-Chip RF Transceiver 48-PQFP 296-12242-ND& 5.44 4.36 3.68 | — = = TRF6901PT 
Single Chip Multiband RF Transceiver 48-PQFP 296-17391-NDAt 4.12 3.30 2.57 | — = TRF6903PT 
Fully Integrated Analog Front-End Dual Receiver Base 28-TSSOP 296-19301-5-NDAt 3.38 2.70 2.10 | — = = TRF7900APW 
Fully Integrated Analog Front-End Dual Receiver Base 28-TSSOP. 296-19302-5-NDAt 3.38 2.70 2.10 | = = TRF7900PW 
RFID Front End 13.56MHz 32-QFN 296-20793-1-ND¢ NEW! 9.83 8.85 7.85 | 296-20793-2-NDt NEW! 250 1880.75 TRF7960RHBT 
RFID Front End 13.56MHz 32-QFN 296-20794-1-ND¢ NEW! 9.80 7.84 6.62 | 296-20794-2-ND¢t NEW! 3,000 6076.00/M TRF7961RHBR 
0.4GHz ~ 4GHz Quadrature Modulator 24-QFN 296-20731-1-NDt 12.83 11.55 10.25 | 296-20731-2-NDt 250 2454.50 TRF370315IRGET 
0.4GHz ~ 4GHz Quadrature Modulator 24-QFN 296-21288-1-ND¢ NEW! 12.83 11.55 10.25 | 296-21288-2-ND¢ NEW! 250 2454.50 TRF370333IRGET 
Programmable, Wideband Crest Factor Reduction Processor 256-BGA 296-20702-NDAt 52.50 49.00 45.50 —_ —_ _— GC1115IZDJ 
High-Density Digital Upconverter 388-BGA 296-20745-NDAt NEW! 123.75 115.50 107.25 | — = = GC5318IZED 
ABulk + ROHS Compliant 
G |Ghivcon Products RF Transceivers/Transmitters 
Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel yells 
Description Package Part No. i 25 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Single Chip Very Low Power RF Transceiver 28-TSSOP | 296-19457-5-NDAt 7.60 6.08 5.13 | — = = CC1000PW 
Single Chip Very Low Power RF Transceiver 28-TSSOP | 296-19576-1-NDt 7.60 6.08 5.13 | 296-19576-2-NDt 2,500 4712.00/M CC1000PWR 
Single Chip Very Low Power RF Transceiver 28-XCEPT | 296-19458-NDAt 8.80 7.04 5.94 | — = = CC1000YZ 
Single Chip Very Low Power RF Transceiver 28-XCEPT | 296-19577-1-NDft 8.80 7.04 5.94 | 296-19577-2-NDt 2,500 5456.00/M CC1000YZR 
Single Chip Very Low Power RF Transceiver 
with 8051-Compatible Microcontroller 64-TQFP 296-19459-NDAt 10.66 9.60 8.52 | — = — | CC1010PAG 
Single Chip Very Low Power RF Transceiver 
with 8051-Compatible Microcontroller 64-TQFP 296-19578-1-ND 10.66 9.60 8.52 | 296-19578-2-ND. 1,500 7904.00/M CC1010PAGR 
Single Chip Low Power RF Transceiver for Narrowband Systems 32-QFN 296-19460-NDAt 8.90 7.12 6.01 | — = = CC1020RHH 
Single Chip Low Power RF Transceiver for Narrowband Systems 32-QFN 296-19579-1-NDt 6.90 5.52 4.66 | 296-19579-2-NDt 4,000 4278.00/M CC1020RSSR 
Single Chip Low Power RF Transceiver for Narrowband Systems 32-QFN 296-19461-NDAt 7.60 6.08 5.13 | — = = ©C1021RHH 
Single Chip Low Power RF Transceiver for Narrowband Systems 32-QFN 296-19580-1-NDt 6.40 §.12 4.32 | 296-19580-2-NDft 4,000 4712.00/M CC1021RSSR 
Single Chip Very Low Power RF Transmitter 24-TSSOP | 296-19462-5-NDAt 3.71 2.97 2.31 [ee _ — | CC1050PW 
Single Chip Very Low Power RF Transmitter 24-TSSOP | 296-19581-1-ND 3.71 2.97 2.31 | 296-19581-2-ND 2,500 2079.00/M CC1050PWR 
Single Chip Low Power RF Transmitter for Narrowband Systems 20-QFN 296-19463-NDAt 4.39 3.51 2.73 | — = _— CC1070RGP 
Single Chip Low Power RF Transmitter for Narrowband Systems 20-QFN 296-19582-1-ND 4.39 3.51 2.73 | 296-19582-2-ND 5,000 2438.00/M CC1070RSQR 
Single Chip Low Cost Low Power RF Transceiver 20-QFN 296-19583-1-ND 4.16 3.33 2.59 | 296-19583-2-ND. 2,500 2331.00/M CC1100RTKR 
Single Chip Low Cost Low Power RF Transmitter 16-QFN 296-19465-NDAt 2.48 1.98 1.54 | — = = CC1150RGP 
Single Chip Low Cost Low Power RF Transmitter 16-QFN 296-19584-1-NDft 2.48 1.98 1.54 | 296-19584-2-NDt 2,500 1386.00/M CC1150RSTR 
Single Chip 2.4GHz Low Cost Low Power RF Transceiver 48-QFN 296-21512-1-ND¢ NEW! 5.40 4.32 3.65 | 296-21512-2-ND¢ NEW! | 4,000 3348.00/M CC2400RSUR 
2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee™ Ready RF Transceiver 48-QFN 296-19585-1-NDt 6.60 5.28 4.46 | 296-19585-2-NDft 4,000 4092.00/M CC2420RTCR 
2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee Ready RF Transceiver 48-QFN 296-19467-NDAt 6.60 5.28 4.46 | — =. — | CC2420RTC 
2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee Ready RF Transceiver 48-QFN 296-19566-NDAt 7.00 5.60 4.73 | — = — | CC2420ZRTC 
Single Chip Low Cost Low Power RF Transceiver 20-QFN 296-19468-NDAt 3.94 3.15 2.45 | — = = CC2500RGP 
Single Chip Low Cost Low Power RF Transceiver 20-QFN 296-19586-1-NDt 3.38 2.70 2.10 | 296-19586-2-NDt 2,500 1890.00/M CC2500RTKR 
Single Chip Low Cost Low Power RF Transceiver 16-QFN 296-19469-NDAt 2.48 1.98 1.54 | — _— = CC2550RGP 
Single Chip Low Cost Low Power RF Transceiver 16-QFN 296-19587-1-ND 2.23 1.79 1.39 | 296-19587-2-ND 2,500 1267.00/M CC2550RSTR 


A Bulk + ROHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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S) 
TI-RFid. Low Frequency Transponders 134.2kHz 


A TEXAS INSTRUMENTS TECHNOLOGY 


Dim. in mm 
Typical Operating Operating 
Memory | Memory Reading Temperature | Temperature | Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Fig. | Functionality (Bits) (Pages) | Range (cm) (Read) (Program) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Read Only 64 1 < 60 -25°C ~ 70°C _ 481-1006-ND 4.41 2.72 2.41) RI-TRP-REHP-01 
1 Read Only 64 1 < 60 -40°C ~ 85°C _ 481-1007-ND 8.21 5.62 4.98) RI-TRP-RRHP-20 
Read/Write 80 1 < 60 -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 70°C | 481-1008-ND 6.24 3.85 3.40] RI-TRP-WRHP-20 Case ; 
2 | Read/Write | 80 1 <165¢ | -25°C - 70°C = 481-1101-ND 1950 14.10 12.64] RI-TRP-W9TB eleva ess 
Read Only 64 1 < 100 -25°C ~ 70°C = 481-1000-ND 4.56 2.81 2.49) RI-TRP-RE2B-01 
Read Only 64 1 < 100 -25°C ~ 85°C _ 481-1001-ND 6.00 3.70 3.27] RI-TRP-RR2B-20 
3 Read/Write 80: 1 < 100 -25°C ~ 70°C | -25°C ~ 70°C | 481-1002-ND 4.89 3.02 2.67) RI-TRP-WE2B-01 
Read/Write 80: a] < 100 -25°C ~ 85°C | -25°C ~ 70°C | 481-1003-ND 6.45 3.98 3.52] RI-TRP-WR2B-20 
MPT 360t 17 RW < 100 -25°C ~ 85°C | -25°C ~ 85°C | 481-1004-ND 8.74 5.99 5.30] RI-TRP-DR2B 
SAMPT 1360t | 17 RWtt < 100 -25°C ~ 85°C | -25°C ~ 85°C | 481-1005-ND 8.96 6.14 5.44) RI-TRP-IR2B-01 ‘ . 
Case Material: Plastic 
4 Read Only 64 1 <20 -40°C ~ 85°C - 481-1009-ND 8.21 5.62 4.98] RI-TRP-ROWK-20 Compound, Black 
Read/Write 80 1 < 20 -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 70°C | 481-1010-ND 5.10 3.50 3.10] RI-TRP-W9WK-03 
5 Read Only 64 1 < 60 -25°C ~ 85°C _ 481-1011-ND 8.28 4.78 4.51] RI-TRP-R9QL-20 
Read/Write 80 1 < 60 -25°C ~ 70°C | -25°C ~ 70°C | 481-1012-ND 8.85 5.11 4.82] RI-TRP-W9QL-00 
6 Read Only 64 1 < 150 -25°C ~ 85°C _ 481-1013-ND 10.10 6.92 6.12) RI-TRP-RQ9UR 
Read/Write 80 1 < 150 -25°C ~ 70°C | -25°C ~ 70°C | 481-1014-ND 10.83 7.42 6.57) RI-TRP-W9UR 
Read Only 64 1 < 200 -25°C ~ 85°C _ 481-1017-ND 16.59 10.73 10.06) RI-TRP-ROTD-16 
7 | Read/Write 80 1 < 200 -25°C ~ 70°C | -25°C ~ 70°C | 481-1018-ND 17.73 11.47 10.75] RI-TRP-W9TD-13 Case Material: Poly-Oxy- Case Material: Acrylate- 
MPT 1zeot | i7RWt | <200 | -25°¢~ 95°C | -25°C ~ 85°C | 481-1019-ND 16.42 11.88 10.65) RI-TRP-D9TD Methylene, Black Styrene-Areylonitnile, Black 
8 Read/Write 80 1 < 100 -25°C ~ 50°C* | -25°C ~ 50°C* | 481-1021-ND 8.04 4.64 4.38] RI-TRP-W4FF-01 
9 Read Only 64 1 < 60 -40°C ~ 85°C _ 481-1022-ND 8.97 5.17 4.89] RI-TRP-RFOB-01 
Read/Write 80: 1 < 60 -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 70°C | 481-1023-ND 8.08 5.54 4.90] RI-TRP-WFOB-01 


t Recommendation: split each 80 bit page into 64 user programmable bits plus a 16 bit wide CRC CCITT Block Check Character as is done by TI-RFID LF readers. 
tt 24 bits Selective Address width. 

* Per ISO 7810 on 
+ Depending on RF regulation in country of use, the Reader Antenna confuguration used, and the environmental conditions 
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Case Material: Poly-Ether-Imide Case Material: Reinforced 
Part No. Vibration Black Polyetherlmide, Black 


RI-TRP-RRHP, RI-TRP-WRHP, 
RI-TRP-RR2B, RI-TRP-WR2B, 
RI-TRP-DR2B, RI-TRP-IR2B, 
RI-TRP-REHP, RI-TRP-RE2B, 


IEC 68-2-6, Test Fe; 3g, 5-50Hz, 2 axes, 24 hours per axis 
20g, 10-2000Hz, 2 axes, 2.5 hours per axis 


RI-TRP-WE2B 

RI-TRP-ROWK, RI-TRP-W9WK IEC 68-2-6, Test Fe; 20g, 1-500Hz, 3 axes, 24 hours per axis 

RI-TRP-R9QL, RI-TRP-W9QL IEC 68-2-6, Test Fc; 25g, 10-2000Hz, 3 axes, 7 shocks per axis 

RI-TRP-R9UR, RI-TRP-W9UR IEC 68-2-6, Test Fe; 10g, 20-500Hz, 2 axes, 10 cycles per axis 

ale BET Eele IEC 68-2-6, Test Fe; 20g, 20-500Hz, 2 axes, 10 cycles per axis Case Materlal: Polypropylene, Black 


High Frequency Transponder Inlays 13.56MHz 


Dim. in mm 
Programming Antenna Size Operating Storage Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reelt Texas Instruments 
Cycles Inch (mm) Temperature | Temperature | Part No. 1 25 100 Pricing Part No. 
Square 
481-1065-1-ND 1.48 82 67 2545.00/5,000 | RI-I11-112A-03 
481-1089-1-ND 1.48 82 67 2545.00/5,000 | RI-I11-112B-03 
1.77 x 1.77 3 4 e = 481-1090-1-ND 1.21 67 55 2080.00/5,000 | RI-111-114A-01 
100,000 (a5 x 45) “25°C ~ 70°C | -40°C ~ 40°C | 484 4099-4-ND 121 ‘67 55 | 2080.00/5,000 | RI-I11-114B-01 
481-1091-1-ND 1.28 71 58 2200.00/5,000 | RI-I11-114A-S1 
481-1093-1-ND 1.28 wal 58 2200.00/5,000 | RI-I11-114B-S1 
Rectangle 
481-1066-1-ND 1.68 85 wi 2900.00/5,000 | RI-102-112A-03 
481-1082-1-ND 1.68 85 77 2900.00/5,000 | RI-102-112B-03 
1.77 x 2.99 5 my a " 481-1083-1-ND 1.41 79 64 2435.00/5,000 | RI-l02-114A-01 
100,000 (45 x 76) UO Gs OG Aie 481-1085-1-ND 1.41 79 64 2435.00/5,000 | RI-l02-114B-01 
481-1084-1-ND 1.48 82 67 2545.00/5,000 | RI-l02-114A-S1 
481-1086-1-ND 1.48 82 67 2545.00/5,000_ | RI-l02-114B-S1 
100,000 _|1.34 x 2.56 (34 x 65)| -25°C ~ 70°C _| -40°C ~ 40°C 481-1094-1-ND 1.68 85 77 2900.00/5,000_| RI-I15-112B-02 
481-1067-1-ND 1.48 82 67 2545.00/5,000 | RI-103-112A-03 
100,000 .89 x 1.5 (22.5 x 38) | -25°C ~ 70°C | -40°C ~ 40°C 481-1087-1-ND 1.21 67 55. 2080.00/5,000 | RI-l03-114A-01 
481-1088-1-ND 1.28 pall 58 2200.00/5,000 | RI-I03-114A-S1 
100,000 _|.89 X 1.5 (22.5 X 38)| -25°C ~ 50°C _| -40°C ~ 40°C 481-1071-NDO§ 3.54 2.18 1.93 _ RF-HDT-JMRB-AO 
Circular 
481-1098-1-ND 1.48 82 67 2545.00/5,000 | RI-117-112A-03 Square 
100,000 1.28 (32.5) -25°C ~ 70°C | -40°C~ 40°C | 481-1099-1-ND 1.21 67 55} — 2080.00/5,000 | RI-I17-114A-01 (Rectangle and Circular Not Illustrated) 
481-1100-1-ND 1.28 wal 58 2200.00/5,000 | RI-I17-114A-S1 
481-1073-1-ND 1.48 82 67 2545.00/5,000 | RI-I116-112A 
481-1095-1-ND 1.48 82 67 2545.00/5,000 | RI-116-112A-03 
100,000 0.95 (24.2) -25°C ~ 70°C | -40°C ~ 40°C 481-1074-1-ND 1.48 82 67 2545.00/5,000 | RI-117-112A 
481-1096-1-ND 1.21 67 55 2080.00/5,000 | RI-116-114A-01 
481-1097-1-ND 1.28 mall 58 2200.00/5,000 | RI-116-114A-S1 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Bulk § Adhesive backed 
Programming Dimensions Weight Operating Storage Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Cycles Inch (mm) (Grams) Temperature Temperature Part No. 1 25 100 Part No. 
3.37 x 2.13 x 030 , ; : : 481-1072-ND 4.20 2.59 2.29 RI-TH1-CB1A-00 
100,000 (85.6 x 54 x 0.76) 5 -25°C ~ 50°C -25°C ~ 50°C 481-1068-ND 4.50 2.78 2.45 RI-TH1-CB2A-00 
481-1069-ND 4.80 2.96 2.62 RI-TH1-CB3A-00 
10,000 23.0 x 12.45 x 2.7 3 -25°C ~ 70°C -25°C ~ 70°C 481-1079-5-ND 3.84 2.37 2.10 RI-INL-R9QK-20 
(.91 x .49x .11) 481-1080-5-ND 4.02 2.48 2.19 RI-INL-W9QK-30 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 513 
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TI-RFid. Gen Il inlay 
ATEXAS INSTRUMENTS TECHNOLOGY 
This inlay is designed for ease of integration in the smart 
label conversion process. Gen II products are based on the 
EPCglobal™ Generation II specification with 96 bits of user 
programmable EPC™ memory field with read, write, and 
lock capabilities. 100% tested inlays. 


hl 


Feed Direction 


Features: 


* Operating Frequency: 860-960 MHz ¢ Data Retention 
@ 25°C: 2 years * Write/Erase Cycle @ 25°C: 1,000 


Antenna Size Cut Tape Price Each Texas Instruments 
Inch (mm) 1 25 100 Part No. 
3.5 x 1 (88.90x25.40) 481-1078-1-ND 1.19 66 54 RI-UHF-00C01-03 
481-1078-2-ND 3890.00 RI-UHF-00C01-03 


Encapsulated Transponder 13.56MHz 


Allows for advanced solutions in demanding supply chain management applications such as laundry 
tracking. A ruggedized transponder that can withstand harsh environments. 

Specifications: 

* Typical Programming Cycles (@ 25°C): 100,000 * Memory: 256 bits * Data Retention Times 
(@ 25°C): 10 years * Dimensions: 22+0.2mm x 340.2mm * Weight: 2.1 +0.2 grams * Case Material: 
PPS, Black ¢ Protection Class: IP 68 * Operating Temperature: -40°C ~ 90°C 


481-1081-ND (Texas Instruments # RF-HDT-DVBE-NO)................ 000 cee cece cece e eee eee eee $2.44 


Transponder Sheeting 


This silicone sheeting can be applied to protect 32mm x 3.85mm glass. Transponders for shock intensive 
applications like sports timing, key-fobs, and vehicle tracking. 

Specifications: 

¢ Useable For: 32mm TI-RFid Glass Transponder « Material: Silicone * Color: Transparent * Operating 
Temperature: -40°C ~ 85°C * Dimension: Diameter 6mm + 0.2mm x 35 + 1mm 


481-1024-ND (Texas Instruments # RI-ACC-SHT3-00) .......... 00. eee e cence ee eee eee eee eee ee $.37 


HF Antenna 13.56MHz 
Series 6000 Gate Antenna 


This antenna is a single-loop transmit/receive antenna with 
preset matching electronics for a transmitter frequency of 
13.56MHz. 

SPECIFICATIONS: * Impedance: 500 + 100 *Connect- 
or: SMA male (50 Ohm) ¢ Cable: Type: RG58; Length: 
3.6m + 0.1m 


Dimensions RF 
Operating (HxWxD) | Power | Digi-Key Price Texas Instruments 
Temp. (mm) (Max.) | Part No. Each Part No. 

-25°C ~ 65°C 94 x 94 x 57 10W 481-1053-ND 235.15 | RR-IDSC-ANT-PS-A 
-25°C ~ 55°C 94 x 94 x 57 10W 481-1059-ND 173.10 | RR-IDISC-ANT-T-A 
-25°C ~ 55°C | 337 x 322x38| 8W 481-1051-ND 439.88 | RI-ANT-T01A-00 
-25°C ~ 65°C | 851x620x38} 10W 481-1057-ND 1298.57 | RR-IDISC-ANT8-6-A 
-25°C ~ 55°C | 851x620x38} 10W 481-1058-ND 1076.04 | RR-IDISC-ANT8-6-B 


LF Antennas 


134.2kHz 
Series 2000 
Stick Antennas Gate Antennas 
Dimensions 
Operating (mm) Cable | Digi-Key Price | Texas Instruments, 
Inductance Temp. LxWxH Length | Part No. Each | Part No. 


Stick Antennas 


27uH @ 134.2kHz | -30 ~ 70°C 140 x 021 1m 481-1040-ND 129.29 | RI-ANT-S01C-00 
27uH @ 134.2kHz | -30 ~ 70°C 140 x 021 3m 481-1041-ND 138.32 | RI-ANT-S02C-00 


116uH @ 134.2kHz] -30 ~ 70°C | 133 x 021.3 0.1m | 481-1042-NDt 97.89 | RI-ANT-P02A-00 


Gate Antennas 


27uH @ 134.2kHz | -30 ~ 60°C | 200 x 200 x 25 1m 481-1043-ND 198.84 | RI-ANT-GO2E 
27uH @ 134.2kHz | -30 ~ 60°C | 715 x 270 x 25 1m 481-1044-ND 204.13 | RI-ANT-GO1E 
26uH @ 134.2kHz | -30 ~ 60°C |1018 x 518 x 47 — 481-1045-ND 316.80 | RI-ANT-GO4E 


+ Recommended for RI-RFM-003B 


HF Antenna 13.56MHz 


The elegant pad-antenna is perfectly suitable for desk applications with a reading range of up to 30cm. File 
and document tracking as well as the registration of rental goods during distribution and return are only two 
out of many possible applications. 


SPECIFICATIONS: * Maximum RF Power: 1W + Connector: SMA-plug (509) * Operating Temperature: 
0°C ~ 55°C * Dimensions: 337mm x 237mm x 8.3mm 


481-1056-ND (Texas Instruments # RR-IDISC-ANT34-24) ......... 00.06. cc cece cece ee eee ee eee e eee eee $235.15 


Readers/Modules 
Series 2000 LF Micro Reader 


The Series 2000 Micro Reader is an intelligent module that provides 
all RF and control functions in order to communicate with 134.2kHz 
HDX/FSK transponders and a host application. It is designed as 
a 30-pin dual-in-line printed circuit board. The Series 2000 Micro 
Reader is equipped with a serial communication interface and works 
together with a 47U1H low-Q antenna that eliminates the need to tune 
the system to resonance. 


Specifications: 


* Operating Temperature: -20°C ~ 50°C * RF Transmit Frequency: 134.2kHz * Power Supply: 5VDC, 
regulated at 100mA * Communications Interface: Serial Communications Interface (SCI) * Antenna: 
47uH © Transponder Types: 134.2kHz HDX/FSK * Dimensions (mm): 38.3 x 29.3 x 13.5 


481-1029-ND (Texas Instruments # RI-STU-MRD1) 0.2.0.0... ccc eee c eee eee e eee ee ene ene eens $69.82 


Series 2000 LF Control Module 


The Series 2000 Control Module is the interface between the TI-RFid Radio Frequency Module RI- 
RFM-104B, RI-RFM-007B or RI-RFM-008B and the Host. It decodes the received RF signals into the 
transponder's identification number, checks the validity and handles the conversion to a standard serial 
interface protocol. In addition it can store up to 909 reading transactions into the buffer. It is offered with two 
different serial interfaces, the RI-CTL-MB2A for point-to-point communication via an RS232 interface and 
the RI-CTI-MB6A for point-to-multipoint communication via RS422/485 interface. It has two open collector 
outputs and eight configurable digital input/outputs that can be defined by the user. 


Specifications: * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Power Supply: 7 ~ 25VDC, regulated *Com- 
munication Interface: RS232 (RI-CTL-MB2A-02) RS422/485 (RI-CTL-MB6A-02) * Dimensions (mm): 
93 x 82x 33 


481-1035-ND (Texas Instruments # RI-CTL-MB2A-03) RS232 ...............ccsceeeeee ee ee eee ee ee eeee $258.01 
481-1036-ND (Texas Instruments # RI-CTL-MB6A-03) RS422/485 ............ 0... ccc e cece eee ee eee $258.01 


Series 2000 LF Reader 


The Series 2000 Reader S251B provides all RF and control 
functions to communicate with 134.2kHz HDX/FSK transponders. 
It sends an energizing signal to the transponder, modulates the RF 
signal to send data to the transponder, decodes and checks the 
received transponder data and transmits it via a standard serial 
interface (RS232, RS422/485). The reader includes a Dynamic 
Auto Tuning (DAT) function that automatically tunes a standard 
antenna to resonance and keeps it tuned during operation. 
Specifications: * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * RF 
Transmit Frequency: 134.2kHz * Power Supply: 10 ~ 24VDC, 
regulated * Communications Interface: RS232, RS422/485 
¢ Antenna Tuning Range: 26 ~ 27.9yH (Dynamic Auto Tuning) 
* Transponder Type: 134.2kHz HDX/FSK » Dimensions (mm): 
200 x 120 x 120 


481-1028-ND (Texas Instruments # RI-STU-251B-01) ......... 0.6 .c cece cece cece eee eset ee eee ence $760.41 


Series 2000 LF Standard Reader 


The Series 2000 Standard Reader provides all RF and 
control functions to communicate with 134.2kHz HDX/FSK 
transponders. It sends an energizing signal to the transponder, 
modulates the RF signal to send data to the transponder, 
decodes and checks the received transponder data 
and transmits it via a standard serial interface (RS232 or 
RS422/485). 


Specifications: * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C *RF 
Transmit Frequency: 134.2kHz * Power Supply: 7 ~ 14VDC, 
regulated * Communications Interface: RS232 (RI-STU- 
MB2A-03), RS422/485 (RI-STU-MB6A-02) * Antenna Tuning 
Range: 26 ~ 27.9uH * Transponder Types: 134.2kHz HDX/ 
FSK * Dimensions (mm): 92 x 82 x 59 


481-1026-ND (Texas Instruments # RI-STU-MB2A-03) RS232............ 0... cccee ee ee ee ee eee ee eeee $529.38 
481-1027-ND (Texas Instruments # RI-STU-MB6A-02) RS422/485 ............ 0.0. cc cece cence eee eee $529.38 


High Performance LF Radio Frequency Modules 


Features: * Common: Variable power supply range - Synchronization control in multireader arrays - High 
power output * Standard RFM: (RI-RFM-007B-00) Capacitive tuning to resonance - Supports antenna 
cable lengths up to 10 meters (depending on antenna design) * Remote Antenna RFM: (RI-RFM-008B- 
00) Supports antenna cable lengths up to 120 meters - Capacitive and inductive tuning to resonance 


Specifications: * Operating Temperature: -25°C ~ 70°C * Power Supply: 7 ~ 24 VDC regulated (If 
switching power supply is used, the frequency must be > 200kHz) * RF Transmit Power: To be set by 
pulse width to comply with PTT/FCC regulations * RF Transmit Frequency: 134.2kHz »* Antenna 
Tuning Range: 26 ~ 27.9UH (8 ~ 80H including cable for RI-ACC-008B-00) »* Dimensions (mm): 89 x 
93 x 44 (115 x 70 x 27 for RI-ACC-008B-00) 


Recommended Accessories: Digital Reader Module RI-CTL-010A (for RI-RFM-007B-00 and RI-RFM- 
008B-00) Antenna Tuning Module RI-ACC-008B (for RI-RFM-008B-00) 


481-1032-ND (Texas Instruments # RI-RFM-007B-00) Standard RFM . $289.04 
481-1033-ND (Texas Instruments # RI-RFM-008B-00) Remote Antenna RFM . . $271.08 
481-1034-ND (Texas Instruments # RI-ACC-008B-00) Antenna Tuning Module . $105.28 

(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Series 2000 LF 
Mini Radio Frequency Module 


The Series 2000 Mini Radio Frequency Module is the interface between a 134.2kHz HDX/FSK transponder 
and the Data Processing Unit. It sends an energizing signal to the transponder, modulates the RF signal to 
send data to the transponder, receives the identification signal and processes it for digital decoding. The 
small size and low supply voltage make the Mini RF module well suited for portable read/write units. 


SPECIFICATIONS: 


* Operating Temperature: 0°C ~ 50°C * Operating Frequency: 134.2kHz * Power Supply: 4.5 ~ 
6 VDC, regulated: maximum 1.2A ¢ Antenna: Inductivity: 115 ~ 117uH * Antenna Recommended: RI- 
ANT-P02A * Dimensions (mm): 60.2 x 55.1 x 11.5 


481-1030-ND (Texas Instruments # RI-RFM-003B-00)............ 0... cece cece eee eee eee $181.55 


Series 2000 LF 
Antenna Tuning Indicator 


Antenna Tuning Indicator makes the resonance tuning of the TI-RFid’s Standard RFM and the High 
Performance RFM easy. LED's indicate in which direction the tuning core should be turned (RI-RFM-104B) 
or whether tuning capacitance needs to be added or removed (RI-RFM-007B) to bring a connected antenna 
to resonance. 


SPECIFICATIONS: 


* Operating Frequency: 134.2kHz * Resonance Tuning Accuracy (Green LED on): +600Hz * Operation 
with RF Modules: RI-RFM-104B, RI-RFM-007B ¢ Operation with Reader: RI-STU-MBA, RI-STU-MB6A 
* Operating Temperature: 0°C ~ 50°C * Dimensions: Housing (mm): 72 x 50 x 26, Cable Length (mm): 
235 +5 


481-1025-ND (Texas Instruments # RI-ACC-ATI2-00) .......... 0.0.0 ccc cece cence ee eee cence eens eee eenee $157.00 


HF 8X Antenna Multiplexer 


The 8 times multiplexer facilitates switching between RFid antennas with an operating frequency of 13.56 
MHz. With one multiplexer several single antennas and gate solutions (existing of base and complementary 
antennas) can be operated with only one reader. Any of the eight multiplexers outputs can be assigned to 
both inputs by jumper adjustment. The multiplexer is controlled either via a digital input or the antenna cable 
connected with the reader. 


SPECIFICATIONS: 

* Operating Temperature: -25°C ~ 65°C »* Operating Frequency: 13.56MHz »* Power Supply: 12 ~ 24 
VDC * Maximum Allowed Switching Capacity: 10W * RF Connections: 2x Input/8x Output SMA Socket 
(509) * Dimensions (mm): 182 x 110 x 90 


481-1054-ND (Texas Instruments # RR-IDISC-ANTMUX-A)............0.0cceecee eee ee ee ee een ence ee $1512.53 


HF Manual Antenna Tuner Board 


The tuning board is a manually adjustable matching circuit for constructing custom antennas having a trans- 
mission frequency of 13.56MHz and an input impedance of 500. Together with an antenna conductor (e.g., 
the shield of an RF213 cable) it is quite easy to construct antennas of various sizes and shapes. 

The antennas are tuned using jumpers and trim capacitors after installing the antenna conductor. After this 
is done the antenna must be continuously matched to its surrounding conditions. If after tuning the antenna 
is moved to a different position under different ambient conditions, it may have to be recalibrated. 
SPECIFICATIONS: 


* Operating Temperature: -25°C ~ 55°C * Operating Frequency: 13.56MHz * Antenna Impedance: 500 
*Q: 10 ~ 30 * Inductance Calibration Range: 0.6 ~ 2.5uH * Dimensions (mm): 90 x 80 x 20 


481-1060-ND (Texas Instruments # RR-IDISC-MAT-A).............. 00. c cece cece eect eee eee need $195.96 
Series 6350 HF RoHS 


Midrange Reader Module 


® 


* Operating Frequency: 13.56MHz * Supported Transponders: Tag-it™ HF, Tag-it™ HF-I and ISO 
15693 compliant transponders * Supply Voltage: 5VDC * Transmitter Power: 120mW into 500 
* Antenna Connection: 2 pins of 16-pin header connector * Antenna Impedance: 500 @ 13.56MHz 


SPECIFICATIONS: 


* Communication Interface: RS232 * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C »* Dimensions (mm): 
109.22 x 68.58 x 10.2 
481-1102-ND (Texas Instruments # RI-STU-TRDC-30).............0...c cece eee eee eens centres $111.52 


Series 6550 HF 
Long Range Reader (Housed) 


SPECIFICATIONS: 


¢ Operating Frequency: 13.56MHz * Supported Transponders: 
Tag-it™ HF, Tag-it™ HF-I, ISO 15693 compliant Transponders 

* Power Supply: 100-120V/60Hz or 220-240V/50Hz * Transmitter 
Power: 0.5W to 10W + 1dB » Antenna Connection: 2 x SMA 
Female ¢ Antenna Impedance: 500 at 13.56MHz * Communication 
Interfaces: RS232 or RS485 * Operating Temperature: -20°C ~ 
55°C * Dimensions (mm): 300 x 200 x 160 


481-1050-ND (Texas Instruments # RI-STU-655A).....0...0 0.0.0 c cece cece cece cee eee eee $2040.15 


Series 6500 HF 
Long Range Reader Module 
SPECIFICATIONS: 


¢ Operating Frequency: 13.56MHz * Supported Transpond- 
ers: Tag-it™ HF, Tag-it™ HF-l, ISO 15693 compliant Trans- 
ponders * Supply Voltage: 24VDC «Transmitter Power: 
0.5W to 10W + 1dB « Antenna Connection: 2 x SMA female 
¢ Antenna Impedance: 500 at 13.56MHz * Communications 
Interfaces: RS232 or RS485 ¢ Operating Temperature: 
-20°C ~ 65°C * Dimensions (mm): 160 x 120 x 67 


481-1049-ND (Texas Instruments # RI-STU-650A-00) ............ cece cece ce ee cee ee eee ee nessa eee eeeen eee $1547.70 


Series 6700 HF 
Multi-Protocol Transceiver IC 


The S6700 Multi Protocol Transceiver IC enables a broad range of 13.56MHz RFID interrogator designs for 
portable and stationary readers. This low power consumption device supports multiple RF communication 
protocols, minimizes onboard power requirements and reduces parts count in a final reader product. 


SPECIFICATIONS: 


* Operating Frequency: 13.56MHz * Supported RF Communication Protocols: Tag-it™ HF, ISO 15693- 
2 and ISO 14443-2 * Operating Voltage: 3.3V ~ 5VDC » Transmitter Power: 200mW at 5VDC « Antenna 
Impedance: 500 at 13.56MHz * Communication Interface: Serial interface * Operating Temperature: 
-40°C ~ 85°C * Package: SSOP 20 


Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Texas Instruments 
Part No. 1 25 100 | Part No. 1,500 Part No. 
481-1046-1-ND 9.80 6.71 5.94 | 481-1046-2-ND 5017.00/M | RI-R6C-001A-03 


Mid-Range Reader 


This reader has an aluminum housing with the protection class of IP 54 which protects against dust, dirt and 
syringe water. Transmitting power of 1.7 watts and read ranges of up to 70cm. 


The reader has several I/O’s and has the serial interfaces RS232 and RS485 which can be adjusted by the 
software. 


SPECIFICATIONS: 


° Operating Frequency: 13.56MHz 
¢ Dimensions (L x W x H): 200 x 110 x 60mm 
¢ Antenna Connection: SMA-plug (509) 


* Outputs: 2 Optocouplers, 24 VDC/30 mA; 1 Relay, 24 
VDC/2A 


eInputs: 2 Optocouplers, Maximum 24VDC/20mA 
¢ Interfaces: RS232 and RS485 (adjustable) 


* Signal Generator: 5 LED 
* Operation Temperature: -20°C ~ 60°C 
* Storage Temperature: -25°C ~ 85°C 


481-1064-ND (Texas Instruments # RR-IDISC-MR200-A) .............0.0ceeeeee tence ee eect eeeeeen ee $1468.91 


$4100 Multi-Function 
Reader Module 


Texas Instrument’s RFid S4100 Multi-Function Reader communicates with transponders and vicinity/ 
proximity cards compliant with ISO/IEC 14443 A/B and ISO/IEC 15693. 


It also supports Texas Instrument’s Low Frequency DST, Read-Only, and Read-Write Transponder at 
134.2kHz, along with Tag-It High Frequency Transponder at 13.56MHz. This is accomplished through 
dedicated RF Analog Front End (AFE) sections controlled by a high-performance 8-bit Advanced RISC 
microcontroller with a Harvard architecture, onboard FLASH, EEPROM and SRAM. 


The power and flexibility of this platform offer a scalable solution that can be fitted to a broad range of 
applications. 


FEATURES: 


* USART for I/O communication * Three general purpose I/O lines * Dual frequency operation — 134.4kHz 
and 13.56MHz * Multi-Protocol — TI RFid LF products, Tl RFid HF Tag-It, ISO 15693 and 1SO14443 A/B 
* Custom firmware downloadable » Scalability/Modular architecture * Power On-Reset operation » Firmware 
upgradeable 


SPECIFICATIONS: 

¢ Transmitter Power (HF): 200mW «Transmitter Peak-Current (LF): 1.1 Amps peak * Antenna 
Impedance (HF): 500 @ 13.56MHz * Antenna Impedance (LF): 440uH (Approximately » Dimensions: 
69mm x 38mm x 10mm » Supply Voltage: 4.5V minimum 5.5V maximum * Operating Temperature: -20°C 
~ 70°C ¢ Optional interface cable is HF-O6U-12-ND; mating connector is WM5701CT-ND 


481-1052-ND (Texas Instruments # RF-MGR -MNMN-N@Q)...........00.... 0c cece cece e cece eee eee $88.66 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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$4100 Multi-Function 
Reader Evaluation Kit 


The kit enables users to experience the MFR and its functions in a PC-based environment. The Base 
application allows users to execute standard read/write/lock commands, as well as experiment with anti- 
collision and multiple-technology environments. 

With standard RS-232 and RS-485 serial I/O ports, the S4100 MFR is plug-and-play solution, ideal for 
logical access applications, as well as financial, ticketing, loyalty, access control, and others. The kit 
includes a platform independent software API, which facilitates development of PC-based software. This 
API is cross-compatible with other HF readers in the TI portfolio, including the S6500 Long-Range reader 
and the S6350 Mid-Range reader. 


FEATURES: 

¢ Dual Frequency: 134.2kHz, 13.56MHz 

¢ Multi-Protocol: Tl RFid LF Products, Tl RFid HF Tag-It, ISO 15693, ISO 14443 A/B 
* 2 Serial I/O Ports: RS-232, RS-485 * Software Development API Included 

* Supply Voltage: 9VDC 


KIT INCLUDES: 


¢ MFR-based Housed Reader 

¢ Universal power supply 

* Global power adapters 

* RS-232 Communications cable 

* Sample HF and LF Transponders 

¢ Spare MFR module 

¢ Software resource CD: Demo Software, Software Development API, Reference Manuals, additional 
Resources 

* Getting Started Guide 


481-1061-ND (Texas Instruments #RX-MFR-RNLK-00) ......... 00.0000 c cece eee e eee eee eee $625.00 


LF RFID-Evaluation Kit 


This Low Frequency (134.2kHz) Evaluation Kit includes the Series 2000 Standard Reader with RS232 
Interface, a stick antenna, a variety of transponder packages for Read Only, Read/Write, Multipage or 
Selective Addressable applications, plus demonstration software that runs on your desktop computer to 
allow you to experiment with all the features of the RFID system. 


CONTENTS: 

* $2000 Reader with RS232 Interface 

* Stick Antenna 

* Set of R/O, R/W, M/P Transponders in various packages 

* PC Interface Cable 

¢ CD with User Documentation and Demo Software 

° Getting Started Guide 

¢ 9V Power Supply Input 100V-240V, 1.5A with various main power connectors for international use 


481-1038-ND (Texas Instruments # RI-K2A-001A-01) ........ 0... cece cece e cece eee eee ee $745.46 


TOSHIBA FF Wireless Evaluation Kit 


The Evaluation kits allow for a detailed evaluation of the Transceivers and Receiver. They enable testing of 
the device’s RF performance and require no additional support circuitry. 


The RF input uses a 500 matching network and an SMA connector for convenient connection to test 
equipment. The EV kit can also directly interface to the user's embedded design for easy data decoding. 

For easy implementation into the customer's design, the kits also feature a proven PC board layout, which can 
be easily duplicated for quicker time to market. 


TB32301EVKIT Contents: * 2 TB32301M transceiver modules * 2 Controller boards ¢ Interface board 


LF Base Station IC 


The LF base station allows efficient development and production of RFID readers for vehicle immobilizers. 
This base station IC drives the antenna of a TI-RFID transponder system to send data modulated on the 
antenna signal, and to detect and demodulate the response from the transponder. It also allows minimizing 
the external component count. 

FEATURES: 

° Self-adapting to transponders with a resonance frequency between 129 kHz ~ 140 kHz 

¢ Power management for 5V operation 


* Overcurrent protection of antenna driver 


SPECIFICATIONS: 

° Operating Frequency: Typical 134.2 kHz, FSK 
° Operating Voltage: 4.5 - 5.5VDC 

¢ Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 

¢ Package/Pin Count: SO16 (10 x 6mm) 


Cut Tape 
Digi-Key Price Each Digi-Key T&R Pricing | Texas Instruments 
Part No. 1 25 100 | Part No. 2,500 Part No. 
481-1063-1-ND 7.60 5.21 4.61 | 481-1063-2-ND 3892.00/M | RI-TMS3705ADR 


LF Micro Evaluation Kit 


This easy-to-use kit gives the opportunity to explore the capabilities of Texas Instruments 134.2kHz Radio 
Frequency Identification (RFID) technology TIRIS™. 


The core of this LF Evaluation Kit is the CE and FCC approved Series 2000 Micro Reader which is mounted 
on an Interface Board combined with an antenna. 


Various transponder samples and demonstration software that runs on your desktop computer allow you to 
experiment with all the features of the RFID system. 


CONTENTS: 


* $2000 Micro Reader RI-STU-MRD1 mounted on an Interface Board with RS232 IF Port, Power Connector 
and Antenna Connector 


¢ Antenna 

¢ 9-Pin D-Sub Cable (female-female connector) 

¢ Various Transponder Samples 

¢ CD with User Documentation and Demonstration Software 
* Getting Started Guide 


¢ 9V Power Supply Input 100V-240V, 1.5A with various main power connectors for international use 


481-1039-ND (Texas Instruments # RI-K3A-001A-00) ........ 00.0 c cece eee eee eee $288.61 


¢ Parallel cable * CD ROM with all design and application documentation 


TA31275EVKIT Contents: * 1 TA31275M receiver module * 1 TA32305M transceiver module »* 2 Antennas 
¢ CD ROM with all design and application documentation 


TA32305EVKIT Contents: * 2 TA32305M transceiver modules * 2 Antennas * CD ROM with all design and 
application documentation 


Transceivers and Receiver 


Digi-Key Price Toshiba 

Frequency Part No. Each Part No. 
315MHz TA31275EVKIT-315-ND, 169.95 TA31275EVKIT-315 
433MHz TA31275EVKIT-433-ND, 169.95 TA31275EVKIT-433 
315MHz TA32305EVKIT-315-ND. 198.95 TA32305EVKIT-315 
433MHz TA32305EVKIT-433-ND, 198.95 TA32305EVKIT-433 


Supply Cut Tape 
Func- | Freq- | Voltage Digi-Key Pricing Tape & Reelt 
tion uency (V) Package | Part No. 1 10 Qty. Pricing 
Trans- 2.4GHz | 2.7 ~ 3.3 | 36-QON | TB32301AFLCT-ND 5.06 40.50] 2,000 2868.75/M 
ceiver peeas 2.2 ~5.5 | 30-SSOP | TA32305FNGCT-ND 3.35 26.82] 2,000 1899.75/M 
Re- | 100~ | 2.4~5.5 | 24-SSOP | TA31275FNGCT-ND 2.48 19.80 2,000 | 1287.00/M 
ceiver | 450MHz 


t+ For Tape and Reel part number, change the CT-ND to TR-ND. 


RF Amplifiers 


The ZNBG range of fixed bias controllers provides all the bias requirements for GaAs and HEMT FETs 
typically used in satellite receiver LNBs and other general GaAs FETs applications. The IC provides a drain 


SEMICONDUCTORS 


voltage of +2.2V and a gate voltage of -3V which is generated from an internal generator. The range supports 
up to 6 independent GaAs FETs and all stages are fully protected and temperature compensated 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 

Description Package Part No. i 25 100 Part No. Qty. Pricing 

LNA, 18dB Gain, Low Current Amplifier....................00608 SC70-6 ZAMPO01H6CT-ND 1.05 91 83 = _ _ 
Medium Power, 22dB Gain, Wide Dynamic Range Amplifier... SC70-6 ZAMPO02H6CT-ND 1.05 91 83 ZAMPO002H6TR-ND 3,000 451.50/M 
LNA, 15dB Gain, Very Low Current Amplifier . SC70-6 ZAMPOO3H6CT-ND 1.05 91 83 ZAMPO03H6TR-ND 3,000 451.50/M 
FET Bias Controller, 2 Stage 10-MSOP ZNBG2000X10CT-ND 9.00 6.75 4.50 ZNBG2000X10TR-ND 1,000 2550.00 
FET Bias Controller, 4 Stage .. 16-QSOP ZNBG4000Q16CT-ND 9.00 6.75 4.50 ZNBG4000Q16TR-ND 2,500 2250.00/M 
FET Bias Controller, 6 Stage .. 20-QSOP ZNBG6000Q20CT-ND 13.50 10.13 6.75 ZNBG6000Q20TR-ND 2,500 3375.00/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Logical Programming and Prototyping Adapters 


Systems 
Price Logical Systems 
Description Recommended For Use With k: Each Part No. 
8 Pin SOIC .150" Wide Socket to 8 Pin .300" Wide DIP Plug 309-1045-ND 60.00 | PA8SO1-03-3 
8 Pin SOIC .150" Wide Socket to 8 Pin .600" Wide DIP Plug PID LAI SO0SM: SORA BIC eR ICESIS: 218 309-1046-ND 60.00 | PA8SO1-03-6 
8 Pin SOIC .210" Wide Socket to 8 Pin .300" Wide DIP Plug 309-1047-ND 70.00 | PA8SO1-2006-3 
8 Pin SOIC .210" Wide Socket to 8 Pin .600" Wide DIP Plug PICI2(LJCSOBA, 509A; PICT2(L)CES18, 519; PIC12C671, 672 309-1048-ND 70.00 | PA8S01-2006-6 
14 Pin SOIC .150" Wide Socket to 14 Pin .300" Wide DIP Plug 309-1000-ND 60.00 | PA14S01-03-3 
14 Pin SOIC .150" Wide Socket to 14 Pin .600" Wide DIP Plug HIG IECSOS 309-1001-ND 60.00 | PA14S01-03-6 
18 Pin SOIC .300" Wide Socket to 18 Pin .300" Wide DIP Plug PIC16C52-58, 61, 554, 558, 621-625, 71, 710-717, F83, 84; 309-1010-ND 70.00 | PA18S01-08H-3 
48 Pin SOIC .300" Wide Socket to 18 Pin .600" Wide DIP Plug PIC16HV510; Z86C(E)(L)02, 03, 04, 06, 08, 16, 28; Z8E000, 001 309-1011-ND 70.00 | PA18S01-08H-6 
20 Pin SOIC .300" Wide Socket to 20 Pin .300" Wide DIP Plug 309-1012-ND 70.00 | PA20S01-08H-3 
20 Pin SOIC .300" Wide Socket to 20 Pin .600" Wide DIP Plug PIC16C770, 71 309-1013-ND 70.00 | PA20S01-08H-6 
20 Pin SSOP Socket to 20 Pin .300" Wide DIP Plug 309-1014-ND 80.00 | PA20SS-OT-3 
; wince PIC16C56(A), 58A(B), 554, 558, 620(A), 621, 
20 Pin SSOP Socket to 18 Pin .600" Wide DIP Plug £623-E625, 710-717: PIC16HV540 309-1016-ND 80.00 PA20SS-P54 
28 Pin SOIC .300" Wide Socket to 28 Pin .300" Wide DIP Plug PIC14000; PIC16C55, 57, 62, 63, 66, 72, 73, 76, 642, 773, F872, F873, F876; | 309-1023-ND 70.00 | PA28S01-08H-3 
28 Pin SOIC .300" Wide Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug PIC18C242, 252: Z86C(E)(L)30, 31, 33, 34, 35, 36, 83, 84; 286233, 733 309-1024-ND 70.00 | PA28S01-08H-6 
28 Pin SSOP Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug PIC14000, PIC16C62A(B), 63A, 72(A), 73B, 773, F872 309-1025-ND 80.00 | PA28SS-OT-6 
28 Pin SSOP Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug PIC16C55(A), 57(C) 309-1026-ND 80.00 | PA28SS-P55 
32 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug Ax7C EI) id: S30 dbs baeiVeal paGzeeenety 27G0n6 309-1089-ND 70.00 | PA32-28 
32 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1090-ND 90.00 | PA32-28z 
32 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 32 Pin .600" Wide DIP Plug Araieo10 bab. ATAOEBVILV 00 00 020, ATDOCO10, 020. OOK EAE 309-1091-ND 70.00 | PA82-32 
32 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 32 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1092-ND 90.00 | PAs2-32z 
44 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1093-ND 115.00 | PAS1-44 
44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug AIBOES 1209 309-1094-ND 135.00 _| PAS1-44z 
44 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1095-ND 115.00 | PA280-44 
44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug pepe NOe tamu eece 309-1096-ND 135.00 | PA280-44z 
44 Pin PQEP Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1002-ND 165.00 | PAt6C64-QD-16 
44 Pin TQFP Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug PICTEC64A, 65A(B), 67, 662, 74A(B), 774, 77, F874, F877 309-1003-ND 165.00 | PA16C64-QD-03 
44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1007-ND 135.00 | PA17C42-PDZ 
44 Pin TOFP Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug PICT7C42(A), 43, 44 309-1008-ND 165.00 | PA17C42-QD-03 
44 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1039-ND 115.00 | PA44-40-P64-PD 
44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug PIC16C64A, 65A(B), 67, 662, 74A (B), 774, 77, F874, F877 309-1040-ND 135.00 | PA44-40-P64-PDZ 
Emulator Adapter, 40 Pin DIP ZIF Socket to 44 Pin PLCC Plug 309-1031-ND 145.00 | PA40-44-P64-DP 
Emulator Adapter, 40 Pin DIP Socket to 44 Pin PLCC Plug RICISCEIN: BOAIE S7, BO2, TAA (B) TAA Ly EBIS POT 309-1032-ND 125.00 | PA40-44-P64-DP-PP 
44 Pin PLCC Auto-eject Socket to 44 Pin PLCC Plug. 1:1 Pinout 309-1041-ND 145.00 | PA44-PP 
44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 44 Pin PLCC Plug. 1:1 Pinout ZBGC(E)21, 40, 43, 743, 44, 45, 46, 61 309-1042-ND 165.00 | PA44-PZP 


44 Pin TQFP Socket to 44 Pin Solder Down QFP Plug. 1:1 Pinout 


QFP to QFP Prototyping Adapters 


N/A 


DIP to SO-Plug Prototyping Adapter Kits 


309-1043-ND 


360.00 


PA44QF03-44QF 


8 Pin .300" DIP Board. Two 8 Pin .250" SOIC Plugs PIC12(L)C508A, 509A, DE518, CE519 309-1050-ND 20.90 PADSO-0803-D250-08/2 
8 Pin .300" DIP Board. Two 8 Pin .310" SOIC Plugs PIC12(L)C508A, 509A, CE518, CE519, 671, 672 309-1051-ND 20.90 PADSO-0803-D310-08/2 
18 Pin .300" DIP Board with ZIF Socket. Two 18 Pin .420" SOIC Plugs 710-717, F83, F84(A), HV540; Z86C(E)(L)02, 03, 04, 06, 08, 16, 28; Z8E000, 001 309-1059-ND 50.90 PADSO1803Z-D420-18/2 
28 Pin .300" DIP Board. Two 28 Pin .420" SOIC Plugs PIC 14000, PIC16C55(A), 57(C), 62A(B), 57(C), 62A(B), 63(A), 66, 309-1065-ND 36.90 PADSO-2803-D420-28/2 
SOIC to SOIC Prototyping Adapters 
. ; PIC16C52, 54(A)(C), 56(A), 58A(B), 61, 554, 558, 621, 620(A), CE623-CE625, 71, a 
18 Pin SOIC .300" Socket to 18 Pin SOIC Connector 710-717, F83, F84(A), HV540; Z86C(E)(L)O2, 03, 04, 06, 08, 16, 28; Z8E000, 001 309-1075-ND 70.00 PA-SOD-2808-18 
PIC14000, PIC16C55(A), 57(C), 62A(B), 63(A), 66, 72(A), 73A(B), 76, 642, 773, 
: - ‘ * 
28 Pin SOIC .300" Socket to 28 Pin SOIC Connector F872-F876; PIC18C242, 252, Z86C(E)(L)30, 31, 33, 34, 35, 36, 83, 84; 286233, 733 309-1073-ND 70.00 PA-SOD-2808-28 
* Require SO-Plugs which must be ordered separately. 
Digi-Key Price Logical Systems Digi-Key Price Logical Systems 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
Additional DIP Boards Additional SO-Plugs 
18 Pin .420" Plugs (6 pieces) 309-1081-ND 29.70 PA-SOF-D420-18/6 
28 Pin .300" DIP Board 309-1064-ND 24.00 PA-DSO-2803 - ; 
28 Pin .420" Plugs (6 pieces) 309-1083-ND 38.70 PA-SOF-D420-28/6 
(Massie ‘ Network Development Kits and Modules 
NetBurner SB72 is designed for applications that containing everything needed for design engineers to Digi-Key Price Netburner 
require a high performance/low cost 10/100 Ethernet add network control and to monitor a company's com- | Description Part No. Each Part No. 
interface to serial devices. The SB72 come preloaded munications assets. The modules solve the problem Development Kit - Serial 528-1000-ND 749.00 | NNDK-SB72-KiT 
with software to translate serial and Ethernet data, and of network-enabling devices with 10/100 Ethernet, Development Kit - Network for MOD5272 528-1001-ND 299.00 | NNDK-MOD5272-KIT 
is configurable through any web browser. The SB72 including those requiring digital, analog and serial Development Kit - Network for MOD5282 528-1002-ND 299.00 | NNDK-MOD5282-KIT 
application code can be customized to any specific control. Serial - Ethernet Board 528-1003-ND 156.13 SB72-300CR 
application requirements with a network development it includes: » Development board * Adapter board | Processor Module Flash MOD5272 528-1004-ND 139.00 | MOD5272-100 
kit. * CD-ROM with software (source code, development Processor Module 512Kb Flash MOD5282 528-1006-ND® 145.00 MOD5282-100CR 
Processor Module Flash MOD5272 528-1007-ND® 189.83 MOD5272-100CR 


NetBurner MOD5272 and MOD5282 core modules tools, manuals) * Straight through and crossover 
(with Coldfire Processor from Freescale) are devices network cables * 12V power supply 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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The Needhams line of programmers offers low-cost, high performance programming options for EPROMs, EEPROMs, Microcontrollers, PALs, Flash Memory and more. Each device 
comes with a free 1-year warranty and free software upgrades. File formats supported include: Binary, JEDEC, Intel Hex, Motorola S, Tek-Hex, and POF. Please see the matrix below 


P rogram mers for a programmer comparison. 
Digi-Key Price Needhams 
Description Part No. Each Part No. 
Device Programmer USB........0c0ccccccccceececsecseeeseeeeseeaeceeaaceeaeaeeaeacens EMP-100-ND NEW! 334.95 EMP-100 
Device Programmer USB, Parallel ...............0.60c0ccceeeeeeeeee esses es eeeeeeeeeee EMP-21-ND 649.95 EMP-21 
Device Programmer USB. EMP-300 110V-ND 898.97 EMP-300 110V 
Device Programmer, In-System Universal. PT-ONE-ND 199.00 10050 
Device Adapters 
Digi-Key Price Needhams 
Description Part No. Each Part No. 
32-PLCC Adapter for EMP-100/EMP-21 ..............0.00ccceeeeeeeeeeee E1121-PLCC32-ND 105.00 E1121-PLCC32 
44-PSOP Adapter for EMP-100................00cccecceceeeeeeeeeeeeee eee E11-PSOPA-29-ND 90.00 E11-PSOPA-29 
44-PSOP Adapter for EMP-100................00cccecceceeeeceeeeeeeee eee E11-PSOPA-W-ND 90.00 E11-PSOPA-W 
48-PSOP Adapter for EMP-100................00ccceececeeeeeeeeeeeeeeeee E11-TSOPA-48-ND 125.00 E11-TSOPA-48 
52-PSOP Adapter for EMP-100................00cccecceceeeeeeeeeeeeeeeee E11-PSOPA-52-ND 90.00 E11-PSOPA-52 
Socket Module for EMP-300, 32-PLCC................00cccceeeeeeeeeeee PLCC32-ND 105.00 PLCC32 
Socket Module for EMP-300, 44-PLCC. PLCC44-ND 110.00 PLOC44 
Socket Module for EMP-300, 52-PLCC. PLCC52-ND 125.00 PLCC52 
Socket Module for EMP-300, 48-TSOP TSOP48-ND 125.00 TSOP48 
Prog rammer Comparison 
Needhams Device Low Voltage Included Family 
Part No. Device Type Support System Requirements PC Interface Support Socket Modules 
elles, (SHSM. E, ae, IBM Compatible, PC 95, 98, 2000, ME, ; 
EMP-100 Flash Memory, Microcontrollers, 7138+ or XP. 75Mb free hard drive space USB 1.8V 40 Pin ZIF 4 
PLDs and Serial EPROMs 
EUROMS EE BBOMs iiaciGals IBM Compatible, PC 95, 98, 2000, ME, : 
EMP-21 Microcontrollers, PLDs, Serial 9472+ E USB, Parallel 1.8V 48 Pin ZIF 20 
or XP. 75Mb free hard drive space 
EEPROMs and more 
EG ROMS EER BOMs iilash Gal IBM Compatible, PC 95, 98, 2000, ME, : 
EMP-300 110V Microcontrollers, PLDs, Serial 10514+ < USB 1.8V 48 Pin ZIF 13 
or XP. 40Mb free hard drive space 
EEPROMs and more 


EQUINOX 


The Embedded Solutions Company 


FS2003 - Portable High-Speed 
ISP Programmer for 8051 
and AVR Microcontrollers 


The FS2003 Programmer supports high-speed In-System Programming (ISP) of many 8051 
and Atmel AVR Microcontrollers. It can be utilized in standard “Standalone Mode” without a 
PC, making it ideally suited for field-service and/or production ISP environments. The operator 
simply selects one of the 64 “Programming Projects” held locally on the programmer and then 
presses the “Auto-Program” key to program the target device. The FS2003 supports SPI and 
Boot loader UART ISP as standard and can be upgraded to support JTAG ISP. 

Programming Modes: 

* Standalone Mode: Keypad + LCD (no PC) 

* Development Mode: Controlled via Equinox Development Suite (EDS) running on PC 

* Script Mode: Chargeable upgrade 

In-System Programming Headers: 

* For SPI: Equinox 10-way, Atmel 10-way, Atmel 6-way IDC Headers 

* For UART: Equinox 10-way Header 

© For JTAG: Atmel 10-way IDC Header 


483-1003-ND 
483-1009-ND Upgrade FS2003 JTAG ISP. 


.. $599.95 
. $399.95 


FS2000A - Portable ISP Programmer for 
Atmel AVR and AT89S Microcontrollers 


The FS2000A Programmer supports high-speed In-System Programming (ISP) of most 
Atmel AVR and AT89S FLASH Microcontrollers. The programmer can be utilized in standard 
“Standalone Mode” not connected to a PC, making it ideally suited for field-service and/or 
Production ISP environments. The operator simply selects one of the 64 projects stored locally 
on the programmer and then presses a single “Auto-Program” button to program the target 
device. Each project is individually version-controlled and CRC checked, ensuring that the 
correct firmware is programmed every time. 


Device Support: 
* Atmel AT90S, ATmega, ATtiny AVR Microcontroller Families * Atmel AT89S 51/52/53/ 8252 
8051 Microcontrollers 

**Not to be used for new designs. Please use the FS2003 Programmer*** 
ASS=1OOT END isis isns cesta sale ain Selec siete dels avate vcladeseva ee clea abate able Sea ewemdalecs: $599.95 


PPM3-MK2 Production ISP Programmer 


This high-end production programmer is designed for high-speed In-System Programming (ISP) of programmable 
devices which are mounted on a Target System. It connects to the Target System by an I/O Connector Module which is 
interchangeable allowing the programmer to support any target connection scheme. 


Features: 


¢ Fastest programming times possible due to on-board data, high-speed SPI and JTAG port »* Supports FLASH, 
EEPROM, FUSE bits, Security bits and RC Oscillator Calibration bytes * 32Mbits of on-board non-volatile FLASH 
memory for user project storage (Standalone Mode) Gang Programming Capability: * Expandable from 1-16 
programming channels « Each channel can program a Target System independently of the other programmers (full 
asynchronous programming) * An RS-485 Converter is required to implement multi-channel programming Configured/ 
Controlled by Equinox-EQTools Software: * Equinox Development Suite (EDS) » Project Builder: to create/edit 
programming projects * Project Manager: to create and maintain project collections * Project Upload/Download Utility: 
to upload projects to the programmer for use in Standalone Mode Supports all standard ISP headers to connect 
to the Target System: « Interchangeable “I/O Connector Modules” support all common ISP header formats: * Atmel 
10-way SPI Header (as per STK200/STK500) * Atmel 6-way SPI Header * Equinox 10-way SPI Header with support 
for Slave Select and SCK2 * Atmel 10-way JTAG Header (as per Atmel JTAG-ICE) * Equinox 10-way UART Header 
for Atmel T89C51Rx2 (8051) and Philips P89C51 ISP FLASH Microcontrollers * Fast Connect-clip-in wire connectors 
¢ Wire-wrap connectors 


AB3-1002°ND... i. sccsscccisccersacedsessdsacsaressataseascsanaseanesiad deadesnareseaesnenetoasesienesiad astadeteanes $1174.80 
483-1004-ND PPM3-Mk2 - Special Function Driver Module (replacement). . $98.91 
483-1005-ND PPM3-Mk2 - I/O Connector Module 3 for Atmel ATmega JTAG ISP $129.95 
483-1006-ND RS232 to RS485 Serial Communications Converter ...............6 0.0. cccccee eee e eee e eee eeee ee eeee $249.95 
483-1007-ND PPM3-Mk2 - Atmel ATmega AVR - JTAG ISP Upgrade License . .. $775.50 
483-1010-ND PPM3-Mk2 - Remote Application Control - Development Pack... $1499.95 


Epsilond - Portable 
ISP Programmer 


The Epsilon5 is a high-speed development/field/production 5 3\ 
programmer supporting many 8051 and Atmel AVR Microcontrollers. S 

It can be operated under PC control during development and for 

project configuration/uploading. For field/production applications, the 
programmer is designed to work in ‘Standalone Mode’ without a PC. 
The programmer comes complete with Equinox Development Suite 
(EDS), Project Builder/Manager and Project Upload Utility. All common 
ISP Headers are catered for including 10-way Atmel/Equinox, 6-way 
Atmel and Atmel 10-way JTAG Header. 

The programmer supports LV + HV SPI and Boot Loader (UART) ISP as 
standard and can be upgraded to support Atmel ATmega JTAG ISP. 


A831 000-ND! ics caccxcisraaantasiabanistanssiesearsdesseensarebadaraiataked santa doko etvaen aiageeenens biaeacdeereieres $299.95 
483-1008-ND Upgrade EpsilonS JTAG ISP AVR MCU ..............cc cece eee e cece ence ence eee e nent nena ene $199.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


AELTEK Universal Programmers 


SUPERPRO® (Supports over 40,000 devices) 


Features: * USB connectivity * 48-pin ZIF socket * Optional 100-pin PEP Module delivers full functionality to each pin enabling programming of higher 
pin count devices * Low voltage support, down to 1.5V for latest generation devices »* Can operate in stand-alone mode * Built in LCD and keypad for 


operation. 
Digi-Key Price Xeltek 
Fig. Description Part No. Each Part No. 
1 Universal Programmer 48-Pin 415-1030-ND® 1095.00 SUPERPRO3000U(ROHS) 
Universal Programmer with 100-Pin Module 415-1007-ND 1345.00 SUPERPROS3000U -100 
= Four Gang Superpro-3000Us for Production 415-1008-ND 4380.01 SUPERPRO3000U CLUSTER 


SUPERPRO (Supports over 35,000 devices) 


Features: * USB Connectivity * 48-pin ZIF s ocket * Low voltage support down to 1.5V » Operates in stand-alone mode » Built in LCD and keypad * Gang 
programmer for production use * Fast programming times 


Digi-Key Price Xeltek 
Fig. Description Part No. Each Part No. 
2 Four Gang Universal Programmer 415-1009-ND 3695.01 SUPERPRO9000U 


SUPERPRO (Supports over 30,000 devices) 


Features: * 48-pin ZIF socket * Low voltage support down to 1.5V « Pin continuity and wrong chip insertion check to prevent damaged devices 


Digi-Key Price Xeltek 
Fig. Description Part No. Each Part No. 
3 Universal Programmer 48-Pin 415-1031-ND® 745.00 SUPERPROS80U(ROHS) 


SUPERPRO (Supports over 20,000 devices) 


Features: ¢ USB connection * 48-pin ZIF socket * Low voltage device supports down to 1.5V » Pin continuity and wrong chip insertion check to prevent 


damaged devices 
Digi-Key Price Xeltek 
Fig. Description Part No. Each Part No. 
4 Universal Programmer 48-Pin 415-1032-ND® 595.00 SUPERPRO280U(ROHS) 


SUPERPRO LX (Supports over 3,904 devices) 


Features: ¢ Parallel PC connection * 48-pin ZIF socket * Auto recognition of file format * High reliability with over current protection built in * TTL/CMOS 


test and auto find 


Digi-Key Price Xeltek 
Fig. Description Part No. Each Part No. 
F ‘ 415-1010-ND 379.00 SUPERPROLX 
— Universal Programmer 48-Pin 
415-1033-ND® 379.00 SUPERPROLX(ROHS) 


SUPERPRO Z (Supports over 3,469 devices) 


Features: ¢ Parallel PC connection * 40-pin ZIF socket * TTL/CMOS test * Reliable entry-level programmer 


Digi-Key Price Xeltek 
Fig. Description Part No. Each Part No. 
5 Universal Programmer 40-Pin 415-1000-ND 279.00 SUPERPROZ 
@ RoHS Compliant 


Devices Supported Pins Available PC Interface Stand-Alone Mode Gang programmer OS Support Xeltek Part No. 
415-1007-ND 100(w/PEP Module) USB Windows 98-XP SUPERPRO3000U-100 
415-1008-ND 48 USB Windows 98-XP SUPERPRO3000U CLUSTER 
415-1009-ND 48 USB Windows 98-XP SUPERPRO9000U 
415-1006-ND 48 USB Windows 98-XP SUPERPRO280U 
415-1010-ND 48 Parallel Windows 98-XP SUPERPROLX 
415-1000-ND 40 Parallel Windows 95-XP SUPERPROZ 

Socket Adapters 

Digi-Key Price Xeltek Digi-Key Price Xeltek 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
100-Pin Expander for 3000U only 415-1012-ND 295.00 PEP3000 QFP44-DIP44 415-1021-ND 225.00 SA245A 
PLCC32-DIP32 415-1013-ND 103.64 SAO15A1T TSOP56-DIP48 415-1022-ND 225.00 SA628-B018 
PLCC20-DIP20 415-1014-ND 76.36 SAO01A PSOP44-DIP44 415-1023-ND 201.82 SA638 
PLCC28-DIP28 415-1015-ND 95.00 SA008A TSOP40-DIP40 415-1024-ND 155.00 SA409T 
PLCC32-DIP28 415-1016-ND 95.00 SA002 SOIC20-DIP16 415-1025-ND 85.00 SA605 
PLCC44-DIP24 415-1017-ND 110.00 SA244 PLCC44-DIP44 415-1026-ND 190.00 SA411A 
SOIC28-DIP28 415-1018-ND 95.00 SA404 TSOP56-DIP48 415-1027-ND 225.00 SA628-B011 
SOIC16/8-DIP16 415-1019-ND 85.00 SA602 TQFP32-DIP32 415-1028-ND 185.00 SA636 
SOIC20-DIP20 415-1020-ND 135.00 SA023A SDIP42-DIP42 415-1029-ND 175.00 SA028 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Switching regulators are best used when design efficiency is critical and/or large output 
Fe _ ili currents are required (such as Spartan-3™ and Virtex-II™). Switching supplies are known 
LJ Xilinx FPGA Power for excellent efficiency, but the output is more susceptible to noise due to the switching 
i Management Systems nature of the regulator. 
Switching regulators require inductors and input and output capacitors for DC-DC 
Xilinx power supply requirements for the core, I/O, and auxiliary power supplies include conversion. 
voltage outputs ranging from 1.2V to 5V and current outputs from tens of milliamps to 
multiple amperes. Depending on the system requirements, a linear or a switching regulator 


may be used to supply power to the FPGA. 


STMicroelectronics makes both linear and switching regulators with a wide variety of 
output voltages and output current levels. 

When power sequencing is needed, the following circuit will control the power-up and 
power-down sequence of the VcCgore and the Veco supply voltages. 


a Vcc Core 
Linear regulators are the best choice when board space is at a premium, low output a) = 1.2V to 5V 
Up to 20A 


noise is important or a fast response to inputs and transients is required. Linear regulators 
provide low to medium output currents (up to 3A) with a simple design approach. 


Master 


Vin Vout Vec VO > 


29150 
Inn LD29300 


GND Adj 
— 


Vee VO 
1.2V to 5V 
Up to 8A 


D1 


vet 


‘Ss 
aaa B RS 
VBEF COMP 
Re 
ca a7 cnt 
r co RA 
Ra 


Vin 


up29150 VN [Wee Core > 
inh LD29300 
Slave 

GND Adj 


cio 


Q1 = S02222A 
IC1 = TS922, TS952 
D1 = 1N4148 


Power up time: 
= -(R1*C2) *log (1-Voutx/Vin) 


Vee aux 
1.2V to 5V 
Up to 0.8mA 


Linear Solution 


The above solution implements a controlled slew rate on power up and power sequencing Switching Solution 


or the core and I/O voltages. Both outputs rise and fall with the same slew rate, set by R1 The above solution provides a Core voltage range from 1.2V to 5V with a current up to 
and C1. t=-(R1*C2) “Log (1 - Vecx/Vin) 20A, an I/O voltage from 1.2V to 5V with a current capability up to 10A, and an auxiliary 
Note: Vout Master must be higher than Vout Slave supply voltage from 1.2V to 5V up to 800mA. 
STMicroelectronics Linear and Switching Voltage Regulators 
Xilinx Part Number LINEAR SWITCHING 
Virtex-II™ Pro Vecint (1.5V) Vecaux (2.5V) Veco*® (1.5V to 3.3V) Vecint Vecaux Veco* 
XC2VP2 to XC2VP30 KF15 or LD1117 L4931ABD25x LD29300 L5970D L6926D or L5970D 
XC2VP40 to XC2VP125 LD29150xx15 L4931ABD25x LD29300 L5972D L6926D or L5970D 
Virtex-Il™ Vecint (1.5V) Vecaux (3.3V) Veco*® (1.5V to 3.3V) Vecint Vecaux Veco* 
XC2V40 to XC2V1000 L4931ABD15TR LD2981Cxx33 L4931, LD29300 L4973 L6910 L6926D L4973 
XC2V1500 to XCE2V3000 KF15 LD2981Cxx33 L4931, LD29300 L4973 L6910 L6926D L4973 
XCE2V4000 to XCE2V8000 LD29150xx15 LD2981Cxx33 L4931, LD29300 L4973 L6910 L6926D L4973 
Virtex-EM™ and Virtex-E™ Vecint (1.8V) Veco*% (1.2V to 3.3V) Vecint Veco* 
XCV50E (C) to XCV600E (C) LF18Cxx L4931 L5970D L6926D or L5970D 
XCV812E (C) to XCV2000E (C) LD1117Axx18 L4931 L5970D L6926D or L5970D 
XCV2600E (C) to XCV3200E (C) LD1086xx18 L4931 L5972D L6926D or L5970D 
XCV50E (I) to XCV3200E (I) LD1085xx18 L4931 L5973D L6926D or L5970D 
Spartan-ll™ Vecint (2.5V) VecoX (1.5V to 3.3V) Vecint Veco* 
XC2S15 to XC2S150 (0°C < Tj) KF25xx LFxx, KFxx L5973D or L4973 L6926D 
XC2S15 to XC2S150 (Tj < 0°C) LD1085xx25 / LD29300xx25 LFxx, KFxx L5973D or L4973 L6926D 
Spartan-llE™ Vecint (1.8V) Veco* (1.2V to 3.3V) Vecint Veco* 
XC2S50E (C) to XC2S600E (C) LF18C, LD1086xx18, LD29150xx18 L4931 L5973D or L4973 L6926D or L5970D 
XC2S50E (I) to XC2S300E (|) LF18C, LD1086xx18, LD29150xx18 L4931 L5973D or L4973 L6926D or L5970D 
XC2S400E (I) to XC2S600E (I) LD1085xx18, LD29300xx18 L4931 L4973 L6926D or L5970D 
Spartan-3™ Vecint (1.2V) Vecaux (2.5V) Veco* (1.2V to 3.3V) Vecint Vecaux Veco* 
XC3S50 to XC3S400 LD1117Axx12 KF25xx LD29300 L4973 L6926D L4973 
XC3S1000 to XC3S2000 LD1117Axx12 KF25xx LD29300 L4973, L6910 L6926D L4973 
XC3S4000 to XC3S5000 LD1117Axx12 KF25xx LD29300 L4973, L6910 L6926D L4973, L6910 


* The required I/O current will depend on several design specific factors, including I/O usage, loading, etc. Designers should use FPGA power estimator tools to determine the required 


Iccio current. 
http://dkc3.digikey.com/PDF/Marketing/FPGA_Xilinx.pdf T77 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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>: XILINX’ Spartan™ and Virtex™ Field Programmable Gate Arrays 


The Spartan-3 FPGA family is similar to the Spartan-IlE with increased logic resources, internal RAM capacity, total number 
of I/Os and overall performance. The Spartan-3E FPGAs are specifically designed to meet the needs of high volume, cost- 
sensitive consumer electronic applications. The Spartan-XL family is a high performance FPGA. The Spartan-Il 2.5V FPGA 
family gives users abundant logic resources, and a rich feature set. System performance is supported up to 200 MHz. 
The Spartan-llE 1.8V FPGA is similar to the Spartan-lI family but operates at a lower voltage. Virtex FPGAs are flexible 
alternatives to mask programmed gate arrays. System performance up to 200 MHz - 66 MHz PCI Compliant-Hot swappable 


for Compact PCI. The Virtex-E family is up to 30% faster than the Virtex family. System performance up to 240 MHz using 
singled ended Selectl/O+™ technology. Virtex-E devices have up to 640 Kb of faster (250 MHz) block SelectRAM+™. The 
Virtex-Il family features high performance interfaces to external memory and clock management, as well as flexible logic 
resources. The Virtex-Il Pro FPGA family incorporates embedded PowerPC™ processors and 3.125 Gbps RocketlO serial 
transceivers. All Virtex families are supported by FPGA Foundation™ and Alliance Development Systems. The Virtex-4 
offers breakthrough capabilities at the lowest cost, with multiple platforms to choose from. 


1/0 Operating Digi-Key Price Each Xilinx 
Package Gates #CLB Pins Voltage (V) Part No. it 25 100 Part No. 
Spartan-3 Series — RoHS Compliant 
100-VTQFP 50K 192 124 1.32 ~ 3.75 122-1504-ND 10.10 8.75 7.65 XC3S50-4VQG100C 
256-FTBGA 200K 480 173 1.32 ~ 3.75 122-1338-ND 25.55 22.25 19.35 XC3S200-4FTG256C 
208-PQFQ 200K 480 173 1.32 ~ 3.75 122-1339-ND 20.25 17.65 15.30 XC3S200-4PQG208C 
144-TQFP 200K 480 173 1.32 ~ 3.75 122-1340-ND 15.10 13.15 11.40 XC3S200-4T0G144C 
456-FBGA 400K 896 264 1.32 ~ 3.75 122-1341-ND 47.05 40.90 35.55 XC3S400-4FGG456C 
256-FTBGA 400K 896 264 1.32 ~ 3.75 122-1342-ND 27.00 23.50 20.40 XC3S400-4FTG256C 
208-PQFP 400K 896 264 1.32 ~ 3.75 122-1519-ND NEW! 25.45 22.15 19.26 XC3S400-4PQG208C 
456-FBGA 1M 1920 391 1.32 ~ 3.75 122-1333-ND 62.10 54.00 46.95 XC3S1000-4FGG456C 
676-FBGA 1M 1920 391 1.32 ~ 3.75 122-1334-ND 85.60 74.45 64.75 XC3S1000-4FGG676C 
256-FTBGA 1M 1920 391 1.32 ~ 3.75 122-1335-ND 46.60 40.55 35.25 XC3S1000-4FTG256C 
456-FBGA 1.5M 3328 487 1.32 ~ 3.75 122-1336-ND 78.00 67.80 58.95 XC3S1500-4FGG456C 
Spartan-3E Series — RoHS Compliant 
132-CSP 100K 240 108 2 122-1515-ND NEW! 9.25 _ - XC3S100E-4CPG132C 
144-TQFP 100K 240 108 1.2 122-1478-ND 9.25 _ - XC3S100E-4T0G144C 
100-VTQFP 100K 240 66 1.2 122-1479-ND 7.90 - - XC3S100E-4VQG100C 
132-CSP 250K 612 172 1.2 122-1518-ND NEW! 12.75 _ - XC3S250E-4CPG132C 
256-FTBG 250K 612 172 12 122-1482-ND 16.85 — _ XC3S250E-4FTG256C 
208-PQFP 250K 612 158 1.2 122-1483-ND 15.25 _ - XC3S250E-4PQG208C 
132-CSP 500K 1164 92 1.2 122-1484-ND 17.30 - _ XC3S500E-4CPG132C 
256-FTBG 500K 1164 190 a2 122-1485-ND 22.85 _ - XC3S500E-4FTG256C 
208-PQFP 500K 1164 232 de: 122-1520-ND NEW! 20.75 _ - XC3S500E-4PQG208C 
320-FBGA 1200K 2168 304 1.2 122-1516-ND NEW! 36.45 - - XC3S1200E-4FGG320C 
400-FBGA 1200K 2168 304 We 122-1480-ND 41.90 _ _ XC3S1200E-4FGG400C 
320-FBGA 1600K 3688 250 1.2 122-1481-ND 50.80 _ _ XC3S1600E-4FGG320C 
400-FBGA 1600K 3688 376 1.2 122-1517-ND NEW! 58.40 - - XC3S1600E-4FGG400C 
Spartan-XL Series — RoHS Compliant 
100-VQFP 5K 100 7 3.3 122-1289-ND 8.90 7.55 6.50 XCSO5XL-4VQG100C 
144-TOFP 10K 196 112 3.3 122-1290-ND 19.55 16.55 14.30 XCS10XL-4TQG144C 
100-VQFP 10K 196 112 3.3 122-1291-ND 15.85 13.40 11.60 XCS10XL-4VQG100C 
208-PQFP 20K 400 160 3.3 122-1292-ND 26.65 22.55 19.46 XCS20XL-4PQG208C 
144-TOFP 20K 400 160 3.3 122-1293-ND 22.95 19.40 16.80 XCS20XL-4TQG144C 
144-TQFP 20K 400 160 3.3 122-1294-ND 27.55 23.30 20.15 XCS20XL-4TQG1441 
100-VQFP 20K 400 160 3.3 122-1295-ND 19.30 16.30 14.10 XCS20XL-4VQG100C 
208-PQFP 30K 576 192 3.3 122-1296-ND 29.90 25.30 21.85 XCS30XL-4PQG208C 
144-TQFP 30K 576 192 3.3 122-1297-ND 27.65 23.40 20.20 XCS30XL-4TQG144C 
144-TQFP 30K 576 192 3.3 122-1298-ND 33.15 28.05 24.25 XCS30XL-4T0G1441 
100-VQFP 30K 576 192 3.3 122-1299-ND 25.10 21.25 18.35 XCS30XL-4VQG100C 
208-PQFP 40K 784 224 3.3 122-1300-ND 34.60 29.25 25.26 XCS40XL-4PQG208C 
208-PQFP 40K 784 224 3.3 122-1301-ND 41.55 35.15 30.35 XCS40XL-5PQG208C 
Spartan-Il Series 
144-TQFP 15K 96 86 2.5 122-1218-ND 8.15 — _ XC2S15-5T0144C 
100-VQFP 15K 96 60 2.5 122-1309-NDO 7.10 _ _ XC2S15-5VQG100C 
144-TQFP 30K 216 92 25 122-1318-NDO 11.55 - - XC2S30-5T0G144C 
100-VQFP 30K 216 60 25 122-1222-ND 12.78 =- _ XC2S30-5VQ100C 
100-VQFP 30K 216 60 2.5 122-1513-5-ND) NEW! 10.05 _ _- XC2S30-5VQG100C 
256-FBGA 50K 384 176 2.5 122-1223-ND 16.65 _ _ XC2S50-5FG256C 
256-FBGA 50K 384 176 25 122-1319-NDO 16.65 - - XC2S50-5FGG256C 
208-PQFP 50K 384 140 2.5 122-1320-NDO 14.75 _ _ XC2S50-5PQG208C 
144-TQFP 50K 384 92 2.5 122-1321-NDO 12.85 — _ XC2S50-5T0G144C 
256-FBGA 100K 600 176 2.5 122-1226-ND 24.65 - = XC2S100-5FG256C 
256-FBGA 100K 600 176 25 122-1302-NDO 24.65 _ =- XC2S100-5FGG256C 
256-FBGA 100K 600 176 2.5 122-1303-NDO 28.35 _ — XC2S100-5FGG2561 
456-FBGA 100K 600 196 25 122-1227-ND 41.31 - - XC2S100-5FG456C 
208-PQFP 100K 600 140 25 122-1304-NDO 19.55 - - XC2S100-5PQG208C 
144-TQFP 100K 600 92 2.5 122-1305-NDO 17.60 _ =_ XC2S100-5TQG144C 
256-FBGA 150K 864 176 25 122-1230-ND 27.00 _ _ XC2S150-5FG256C 
256-FBGA 150K 864 176 25 122-1306-NDO 27.00 - - XC2S150-5FGG256C 
456-FBGA 150K 864 260 2.5 122-1231-ND 35.10 - _ XC2S150-5FG456C 
456-FBGA 150K 864 260 2.5 122-1307-NDO 35.10 _ _ XC2S150-5FGG456C 
208-PQFP 150K 864 140 2.5 122-1308-NDO 21.60 - - XC2S150-5PQG208C 
256-FBGA 200K 1176 176 25 122-1310-NDO 32.35 - _ XC2S200-5FGG256C 
256-FBGA 200K 1176 176 2.5 122-1311-NDO 37.20 _ - XC2S200-5FGG2561 
456-FBGA 200K 1176 284 25 122-1233-ND 39.10 _ - XC2S200-5FG456C 
456-FBGA 200K 1176 284 25 122-1312-NDO 39.10 - - XC2S200-5FGG456C 
456-FBGA 200K 1176 284 2.5 122-1313-NDO 45.00 _ _ XC2S200-5FGG4561 
208-PQFP 200K 1176 140 2.5 122-1314-NDO 26.25 _ _ XC2S200-5PQG208C 
208-PQFP 200K 1176 140 25 122-1315-NDO 30.15 - =- XC2S200-5PQG2081 
456-FBGA 200K 1176 284 25 122-1316-NDO 45.00 - - XC2S200-6FGG456C 
208-PQFP 200K 1176 140 2.5 122-1317-NDO 30.15 _ _ XC2S200-6PQC208C 
Spartan-lIlE Series 
256-FBGA 50K 384 182 18 122-1328-NDO 16.45 16.30 16.10 XC2S50E-6FTG256C 
256-FBGA 50K 384 182 1.8 122-1329-NDO 18.90 18.75 18.51 XC2S50E-6FTG2561 
208-PQFP 50K 384 146 1.8 122-1330-NDO 14.55 14.45 14.20 X C2S50E-6PQG208C 
144-TQFP 50K 384 102 18 122-1331-NDO 12.65 12.55 12.35 XC2S50E-6T0G144C 
256-FBGA 100K 600 182 1.8 122-1322-ND0 24.20 24.00 23.70 XC2S100E-6FTG256C 
144-TQFP 100K 600 102 1.8 122-1462-NDO 17.30 17.15 16.90 XC2S100E-6T0G144C 
208-PQFP 100K 600 146 1.8 122-1207-ND 19.20 19.05 18.75 XC2S100E-6PQ208C 
456-FPGA 200K 1176 289 18 122-1210-ND 37.50 37.20 36.70 XC2S200E-6FG456C 
456-FBGA 200K 1176 289 18 122-1323-NDO 37.50 37.20 36.70 XC2S200E-6FGG456C 
208-PQFP 200K 1176 146 1.8 122-1324-NDO 25.20 25.00 24.65 XC2S200E-6PQG208C 
256-FBGA 300K 1536 182 18 122-1325-NDO 47.50 47.15 46.45 XC2S300E-6FTG256C 
208-PQFP 300K 1536 146 18 122-1326-NDO 38.60 38.35 37.76 XC2S300E-6PQG208C 
456-FBGA 400K 2400 329 1.8 122-1327-NDO 123.00 107.00 90.40 XC2S400E-4FGG456C 
456-FBGA 600K 3456 329 1.8 122-1332-ND0 170.00 147.00 125.01 XC2S600E-6FGG456C 
Virtex Series 

256-BGA 57K 384 180 25 122-1212-ND 66.45 59.50 51.40 XCV50-5BG256C 
240-PQFP 57K 384 180 2.5 122-1213-ND 66.45 59.50 51.40 XCV50-5PQ240C 
240-PQFP 108K 600 180 2.5 122-1214-ND 125.00 112.00 96.35 XCV100-5PQ240C 


0 RoHS Compliant 
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x XILINX*® Spartan™ and Virtex™ Field Programmable Gate Arrays (cont, 


0 Operating Digi-Key Price Each Xilinx 
Package Gates #CLB Pins Voltage (V) Part No. 1 25 100 Part No. 
Virtex-E Series 
240-PQFP 71K 384 176 1.8 122-1215-ND 52.05 47.10 40.90 XCV50E-7PQ240C 
352-BGA 128K 600 196 1.8 122-1216-ND 60.45 54.70 47.50 XCV100E-6BG352C 
Virtex-II Series — RoHS Compliant 
256-FBGA 250K 384 172 1.5 122-1352-ND 80.65 72.10 63.36 XC€2V250-4FGG256C 
256-FBGA 500K 768 172 1.5 122-1356-ND 136.00 122.00 107.01 XC€2V500-4FGG256C 
456-FBGA 500K 768 264 1.5 122-1357-ND 150.00 134.01 118.00 XC2V500-4FGG456C 
575-BGA 1M 1280 328 1.5 122-1343-ND 227.00 204.00 178.00 XC2V1000-4BGG575C 
896-FBGA 1M 1280 432 1.5 122-1344-ND 257.00 230.00 201.00 XC2V1000-4FFG896C 
256-FBGA 1M 1280 172 1.5 122-1345-ND 198.00 177.00 155.01 XC€2V1000-4FGG256C 
456-FBGA 1M 1280 324 1.5 122-1346-ND 217.00 194.00 170.01 XC€2V1000-4FGG456C 
256-FBGA 1M 1280 172 1.5 122-1347-ND 277.00 248.00 217.01 XC2V1000-5FGG256C 
456-FBGA 1M 1280 324 1.5 122-1348-ND 304.00 272.00 238.00 XC2V1000-5FGG456C 
676-FBGA 1.5M 1920 392 1.5 122-1349-ND 306.00 274.01 241.00 XC2V1500-4FGG676C 
896-FCBGA 2M 2688 624 1.5 122-1350-ND 522.00 467.00 410.00 XC2V2000-4FFG896C 
676-FBGA 2M 2688 456 1.5 122-1351-ND 435.00 389.00 342.01 XC€2V2000-4FGG676C 
1152-FCBGA 3M 3584 720 1.5 122-1353-ND 803.00 718.00 631.01 XC2V3000-4FFG1152C 
676-FBGA 3M 3584 484 1.5 122-1354-ND 669.00 598.01 526.01 XC2V3000-4FGG676C 
676-FBGA 3M 3584 484 1.5 122-1355-ND 937.00 837.00 736.01 XC2V3000-5FGG676C 
1152-FCBGA 6M 8448 824 1.5 122-1358-ND 2983.99 2669.01 2345.01 XC2V6000-4FFG1152C 
Virtex-II Pro Series — RoHS Compliant 
456-FBGA 6K 752 248 1.5 122-1451-ND 126.00 113.00 99.11 XC2VP4-5FGG456C 
672-FCBGA 11K 1232 396 1.5 122-1370-ND 215.00 192.00 169.00 XC2VP7-5FFG672C 
456-FBGA 11K 1232 248 1.5 122-1371-ND 179.00 160.00 141.01 XC2VP7-5FGG456C 
672-FBGA 11K 1232 396 1.5 122-1452-ND 301.00 269.00 237.01 XC2VP7-6FFG672C 
896-FCBGA 20K 2320 556 1.5 122-1360-ND 365.00 327.00 287.00 XC2VP20-5FFG896C 
676-FBGA 20K 2320 404 1.5 122-1361-ND 304.00 272.00 239.00 XC2VP20-5FGG676C 
896-FCBGA 20K 2320 556 1.5 122-1362-ND 511.00 457.00 402.01 XC2VP20-6FFG896C 
676-FBGA 30K 3424 416 1.5 122-1363-ND 516.00 462.00 405.00 XC2VP30-5FGG676C 
896-FCBGA 30K 3424 556 1.5 122-1365-ND 867.00 775.01 681.00 XC2VP30-6FFG896C 
1152-FCBGA 30K 3424 644 1.5 122-1364-ND 903.00 808.01 710.00 XC2VP30-6FFG1152C 
1152-FCBGA 40K 4848 692 1.5 122-1366-ND 1348.00 1206.01 1060.00 XC2VP40-6FFG1152C 
1152-FCBGA 50K 5904 692 1.5 122-1367-ND 1501.00 1343.00 1180.00 XC2VP50-5FFG1152C 
1152-FCBGA 50K 5904 692 1.5 122-1368-ND 2102.00 1880.00 1652.00 XC2VP50-6FFG1152C 
1517-FCBGA 70K 8272 964 1.5 122-1369-ND 3210.01 2872.01 2523.01 XC2VP70-6FFG1517C 
1704-FCBGA 100K 11024 1040 1.5 122-1359-ND 7937.02 7101.01 6238.01 XC2VP100-6FFG1704C 
Virtex-4 Series — RoHS Compliant 
363-FCBGA 24K 2688 240 1.2 122-1489-ND 210.00 - - XC4VLX25-10SFG363C 
668-FBGA 24K 2688 448 1.2 122-1488-ND 252.00 - - XC4VLX25-1 OFFG668C 
668-FBGA 24K 2688 448 Ae 122-1490-ND 315.00 =_ ad XC4VLX25-11FFG668C 
668-FBGA 35K 3840 448 abe 122-1498-ND 445.00 - _ XC4VSX35-10FFG668C 
668-FBGA 35K 3840 448 ae 122-1499-ND 556.00 _ - XC4VSX35-11FFG668C 
668-FBGA 40K 4806 448 dee 122-1492-ND 396.00 _ — XC4VLX40-1 OFFG668C 
1148-FBGA 40K 4806 640 1.2 122-1491-ND 436.00 - - XC4VLX40-1 0FFG1148C 
1148-FBGA 55K 6144 640 1:2: 122-1500-ND 1114.00 - - XC4VSX55-10FFG1148C 
668-FBGA 60K 6656 448 1.2 122-1494-ND 605.00 - _ XC4VLX60-1 OFFG668C 
668-FBGA 60K 6656 448 1.2 122-1496-ND 756.00 =- _ XC4VLX60-11FFG668C 
1148-FBGA 60K 6656 640 1.2 122-1495-ND 832.00 - _— XC4VLX60-11FFG1148C 
1148-FBGA 60K 6656 640 1.2 122-1493-ND 666.00 _ - XC4VLX60-1 0FFG1148C 
1148-FBGA 80K 8960 768 1.2 122-1497-ND 1035.00 - - XC4VLX80-1 0FFG1148C 
1148-FBGA 100K 12288 768 A 122-1486-ND 1672.01 - - XC4VLX100-10FFG1148C 
1513-FBGA 100K 12288 960 ie 122-1487-ND 1756.00 - _ XC4VLX100-10FFG1513C 
( RoHS Compliant 


Starter Kits and Evaluation Platforms 


The CPLD Design Kit with AA Battery Holder supports the CoolRunner-Il and XC9500XL Device Families. Kit Includes: * Prototyping 
board * XC2C256-7T0144 CoolRunner-Il CPLD * XC9572XL-10VQ44 CPLD *JTAG Cable *ISE WebPACK CD » Programmable 
Logic Handbook * Resource CD 


The Spartan™-3 Starter Kit brings high-volume designs to reality quicker, at a lower cost and on schedule. Kit Includes: * JTAG3 
Programming Cable * Universal AC/DC Power Supply (100 ~ 220V, 50 ~ 60Hz) * Application Notes/Users’s Guide * XC3S200 FT256 
Xilinx Spartan-3 FPGA »* XCFO2S Xilinx Platform Flash 


The Spartan™-3A Starter Kit is a complete development solution giving designers instant access to the capabilities of the Spartan- 
3A family. Kit Includes: * Development board » Power Supply (100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz) with universal plug adaptors » Evaluation 
software: Xilinx ISE™ WebPACK™ or ISE Foundation™ Evaluation * Quickstart Guide * Programming Cable * Product Collateral 


The Spartan™-3E Starter Kit provides a convenient development board for embedded processing applications. The starter kit board 
showcases a triple-output regulator developed by Texas Instruments, the TPS75003. This regulator is sufficient for most stand- 
alone FPGA applications. The starter kit board includes DDR SDRAM, which requires its own high current supply. Kit Includes: 
* Development board » Universal power supply 10-240V, 50/60Hz Evaluation software: Xilinx ISE and EDK CDs _ » Handbook: 
Introduction to Programmable Logic Design Quick Start XStarter Kit Resource CDXX © USB cable 


The Spartan™-3E PCI Express Starter Kit provides a PCI Express interface through a two-chip solution consisting of the Xilinx 
Spartan-3 FPGA and the Philips PX1011A-EL1 PCI Express PHY (PXX1011A) 


The MultiPRO Desktop Tool is a multi-function programming and configuration cable. Designed for use in a 
desktop environment, it interfaces to a PC using the industry standard IEEE 1284 parallel port. An external AC 
power brick provides +5V DC to the pod. 

The Virtex™-5 Kit is a feature-rich and low-cost evaluation/development platform which provides easy and 
practical access to resources available in the on-board Virtex-5 LX50 FPGA device. Kit Includes: Xilinx Virtex-5 
ML501 Evaluation platform * System ACE CompactFlash card * DVI to VGA adapter (Development tools and PC 
download cable are not included and must be ordered separately) 


The Video 1/0 Daughter Card is a standard video interface card for Xilinx development platforms. It is compatible 
with ML401, ML402 and ML403 boards and other future Xilinx development platforms. Kit Includes: * Video 10 
Daughter Card * Power supply 


Digi-Key Price Xilinx 
Description Part No. Each Part No. 
CPLD Design Kit 122-1512-ND0 NEW! 50.00 DO-CPLD-DK-G 
Spartan-3 Starter Kit 122-1521-NDO NEW! 149.00 HW-SPAR3-SK-UNI-G 
Spartan-3A Starter Kit 122-1514-NDO NEW! 225.00 HW-SPARSA-SK-UNI-G 
Spartan-3E Starter Kit 122-1507-NDO 149.00 HW-SPARSE-SK-US-G 
Spartan-3 PCI-E Starter Kit 122-1502-ND 349.00 HW-S3PCIE-DK 
MultiPRO Desktop Tool 122-1503-ND 405.00 HW-MULTIPRO 
Virtex-5 Evaluation Platform Kit 122-1508-NDO 995.00 HW-V5-ML501-UNI-G 
Video I/O Daughter Card 122-1506-ND 995.00 HW-XGI-VIDEO-US 


0 RoHS Compliant 


Parallel Cable IV, Splitter, PC4 / Platform Cable USB, Flying Lead Connector 


The Parallel Cable IV (PC4) is a high-speed download cable that configures or programs all Xilinx FPGA, CPLD, ISP The FPGA Flying Lead Connector provides pins on your printed circuit board for your desired configuration mode. 


PROM and System ACE MPM devices. FEATURES: * Download speed of up to 5 Megabits per second (Mb/s) * In- 


System Programs configures all Xilinx devices: Virtex™ / Virtex-E / Virtex-Il / Virtex-II Pro™, Spartan / Spartan-XL / Digi-Key Price Xilinx 
Spartan-ll / Spartan-IlE / Spartan-3, XC9500™ / XC9500XL / XC9500XV, CoolRunner™ (XPLA3) / CoolRunner-Il, Gert 

XC18V00™ ISP PROM family, XC4000XL™ / XV / EX / E, System ACE™ Multi-Package Module (MPM), Platform Flash Description Part No. Each Part No. 
PROM family. The Ribbon Cable incorporates multiple signal-ground pairs and facilitates error-free connection. The Parallel Cable for Xilinx Devices 122-1276-ND 95.00 HW-PC4 
Splitter Cable is installed between the mouse cable and the standard 6-pin mini-DIN connector on the host PC. The Ribbon Cable for Multipro or Cable IV 122-1476-ND 8.00 HW-RIBBON14 
Platform Cable USB is a high-performance download cable that configures or programs ISP PROM, CPLD and FPGA Splitter Cable for HW-PC4 422-1475-ND 41.00 HW-PC4-MS 
devices. A sustained Slave-serial FPGA configuration rate of 24 Mb/s is possible in a high-speed USB environment. Platform Cable USB 129-1459-ND 168.00 HW-USB-G 
rea: Automatically senses and adapts to target I/O Voltage » Configures all Xilinx devices *LED status EPGA Flying Lead Connector 429-1473-ND 18.62 HW-FLYLEADS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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> 3 XILINX® In-System Programmable CPLDs (complex Programmable Logic Devices) 


The XC9500 CPLD family provides advanced in-system programming and test capabilities. All devices have a minimum The XC9500XL architectural features address the requirements of in-system programmability. Each user pin is compatible 
of 10,000 program/erase cycles. Extensive IEEE 1149.1 (JTAG) boundary-scan support is also included on all family with 5V, 3.3V, and 2.5V inputs, and the outputs may be configured for 3.3V or 2.5V operation. The XC9500XL device 


members. The XC9500 family is fully pin-compatible allowing easy design migration. Advanced system features include exhibits symmetric full 3.3V output voltage swing. 


output slew rate control and user programmable ground pins to help reduce system noise. I/Os may be configured for 3.3V The CoolRunner™-II device is a 3.3V CPLD targeted at power sensitive designs that require leading edge programmable 


or 5V operation. All outputs provide 24mA drive. logic solutions. CoolRunner CPLDs offer a TotalCMOS™ solution, both in process technology and design technique. Xilinx 
The FastFLASH XC9500XL family is a 3.3V CPLD family targeted for high-performance, low-voltage applications. employs a cascade of CMOS gates to implement its sum of products instead of the traditional sense amp approach. 
System Pin to Pin 
Macro- Usable Frequency Delay oO Digi-Key Price Each Xilinx 
Package cells Gates Registers (MHz) Tpp (ns) Pins Part No. 4 25 100 Part No. 
5 Volt 
44-VQFP 36 800 36 100 (Min.) 5 34 122-1254-ND 11.75 10.90 10.10 XC9536-5V044C 
44-PLCC 36 800 36 100 (Min.) 6 34 122-1253-ND 11.75 10.90 10.10 XC9536-6PC44C 
44-PLCC 36 800 36 83 (Min.) 75 34 122-1169-ND 5.15 4.80 4.45 XC9536-7PC44C 
44-VQFP 36 800 36 83 (Min.) 75 34 122-1170-ND 5.15 4.80 4.45 XC9536-7V044C 
44-PLCC 36 800 36 66 (Min.) 10 34 122-1431-NDO 4.05 3.75 3.50 XC9536-10PCG44C 
44-VQFP 36 800 36 66 (Min.) 10 34 122-1432-ND0 4.05 3.75 3.50 XC9536-10V0G44C 
44-PLCC 36 800 36 55 (Min.) 15 34 122-1433-ND0 4.00 3.70 3.45 XC9536-15PCG44C 
44-VQFP 36 800 36 55 (Min.) 15 34 122-1434-NDO 4.00 3.70 3.45 XC9536-15VQG44C 
44-VQFP 36 800 36 55 (Min.) 415 34 122-1394-ND0 4.60 4.25 3.95 XC9536-15V0441 
84-PLCC 72 1600 72 83 (Min.) 75 69 122-1262-ND 17.00 14.40 12.45 XC9572-7PC84C 
100-PQFP 72 1600 72 83 (Min.) 75 72 122-1447-NDO 29.40 24.85 21.50 XC9572-7PQG100C 
44-PLCC 72 1600 72 66 (Min.) 10 34 122-1439-NDO 7.50 6.35 5.45 XC9572-10PCG44C 
84-PLCC 72 1600 72 66 (Min.) 10 69 122-1440-NDO 10.50 8.85 7.65 XC9572-10PCG84C 
100-PQFP 72 1600 72 66 (Min.) 10 72 122-1174-ND 18.15 15.35 13.25 XC9572-10PQ100C 
100-PQFP 72 1600 72 66 (Min.) 10 72 122-1441-NDO 18.15 15.35 13.25 XC9572-10PQG100C 
100-TQFP 72 1600 72 66 (Min.) 10 72 122-1442-ND0 18.15 15.35 13.25 XC9572-10TQG100C 
44-PLCC 72 1600 72 55 (Min.) 15 34 122-1443-ND0 §.25 4.45 3.85 XC9572-15PCG44C 
84-PLCC 72 1600 72 55 (Min.) 15 69 122-1444-NDO 7.35 6.20 5.35 XC9572-15PCG84C 
100-PQFP 72 1600 72 55 (Min.) 15 72 122-1445-NDO 12.70 10.75 9.25 XC9572-15PQG100C 
100-TQFP 72 1600 72 55 (Min.) 15 72 122-1446-NDO 12.70 10.75 9.25 XC9572-15TQG100C 
84-PLCC 108 2400 108 83 (Min.) 75 69 122-1176-ND 34.35 29.05 25.10 XC95108-7PC84C 
84-PLCC 108 2400 108 83 (Min.) 75 69 122-1247-ND 39.50 33.40 28.86 XC95108-7PC841 
100-PQFP 108 2400 108 83 (Min.) 75 81 122-1179-ND 43.95 37.15 32.11 XC95108-7PQ100C 
100-TQFP 108 2400 108 83 (Min.) 75 81 122-1424-ND0 43.95 37.15 32.11 XC95108-7TQG100C 
84-PLCC 108 2400 108 66 (Min.) 10 69 122-1245-ND 24.50 20.75 17.91 XC95108-10PC84C 
100-PQFP 108 2400 108 66 (Min.) 10 81 122-1461-NDO 31.40 26.55 22.91 XC95108-10PQG100C 
100-TQFP 108 2400 108 66 (Min.) 10 81 122-1421-NDO 31.40 26.55 22.91 XC95108-10TQG100C 
84-PLCC 108 2400 108 55 (Min.) 15 69 122-1460-NDO 14.55 12.30 10.60 XC95108-15PCG84C 
84-PLCC 108 2400 108 55 (Min.) 15 69 122-1246-ND 16.70 14.10 12.20 XC95108-15PC841 
100-TQFP 108 2400 108 55 (Min.) 15 81 122-1422-ND0 18.60 15.70 13.55 XC95108-15TQG100C 
100-TQFP 108 2400 108 50 (Min.) 20 81 122-1423-ND0 16.90 14.30 12.35 XC95108-20TQG100C 
100-PQFP 144 3200 144 66 (Min.) 10 81 122-1425-ND0 34.50 29.20 25.21 XC95144-10PQG100C 
100-PQFP 144 3200 144 55 (Min.) 15 81 122-1426-ND0 20.55 17.35 15.00 XC95144-15PQG100C 
100-TQFP 144 3200 144 55 (Min.) 15 81 122-1427-ND0 20.55 17.35 15.00 XC95144-15TQG100C 
160-PQFP 216 4800 216 66 (Min.) 10 133 122-1428-ND0 59.55 50.40 43.55 XC95216-10PQG160C 
160-PQFP 216 4800 216 55 (Min.) 15 133 122-1429-NDO 38.20 32.35 27.95 XC95216-15PQG160C 
160-PQFP 216 4800 216 50 (Min.) 20 133 122-1430-NDO 27.30 23.10 19.95 XC95216-20PQG160C 
3.3 Volt 
44-PLCC 36 800 36 178 (Max.) 5 34 122-1258-ND 1.35 =— - XC9536XL-5PC44C 
44-VQFP 36 800 36 178 (Max.) 5 34 122-1465-ND0 1.35 = = XC9536XL-5VAG44C 
44-VQFP 36 800 36 125 (Max.) 75 34 122-1437-ND0 1.10 _ = XC9536XL-7VAG44C 
64-VQFP 36 800 36 125 (Max.) 75 36 122-1438-ND0 1.25 — — XC9536XL-7VAG64C 
44-PLCC 36 800 36 100 (Max.) 10 34 122-1255-ND 1.00 - - XC9536XL-10PC44C 
64-VQFP 36 800 36 100 (Max.) 10 36 122-1435-NDO 1.15 _ _ XC9536XL-10VOQG64C 
64-VQFP 36 800 36 100 (Max.) 10 36 122-1436-NDO 1.45 _ a XC9536XL-10VOG641 
44-PLCC 72 1600 72 178 (Max.) 5 34 122-1267-ND 3.40 — =- XC9572XL-5PC44C 
100-TQFP 72 1600 72 178 (Max.) 5 72 122-1268-ND 4.30 = = XC9572XL-5TQ100C 
44-VQFP 72 1600 72 178 (Max.) 5 34 122-1269-ND 3.40 = = XC9572XL-5VQ44C 
44-VQFP 72 1600 72 125 (Max.) 75 34 122-1449-ND0 2.65 = = XC9572XL-7VQG44C 
64-VQFP 72 1600 72 125 (Max.) 75 62 122-1450-ND0 3.15 = = XC9572XL-7VQG64C 
44-PLCC 72 1600 72 178 (Max.) 5 34 122-1466-NDO 1.90 _ _ XC9572XL-10PCG44C 
44-VQFP 72 1600 72 100 (Max.) 10 34 122-1448-NDO 1.90 _ = XC9572XL-10VOQG44C 
44-VQFP 64 1500 64 192 (Max.) 10 36 122-1468-NDO 4.91 _ = XCR3064XL-10VQG44C 
44-VQFP 64 1500 64 192 (Max.) 10 36 122-1469-NDO 6.19 _ = XCR3064XL-10VQG441 
100-VQFP 64 1500 64 192 (Max.) 10 100 122-1470-ND0 6.37 = = XCR3064XL-10VQG100C 
100-VQFP 64 1500 64 95 (Max.) 10 68 122-1284-ND0 7.92 = = XCR3064XL-10VQ1001 
100-VQFP 128 3000 128 95 (Max.) 5.5 84 122-1282-ND 11.28 _ = XCR3128XL-10VQ100C 
144-TQFP 256 6000 256 88 (Max.) 7.0 120 122-1283-ND 19.38 — _ XCR3256XL-12T0144C 
Coo!Runner-IIl — RoHS Compliant 
56-BGA 32 750 32 323 (Max.) 3.8 33 122-1403-ND 1.60 1.50 1.40 XC2C032A-3CPG56C 
32-QFN 32 750 32 323 (Max.) 3.8 21 122-1412-ND 1.15 1.10 1.00 XC2032A-6QFG32C 
44-VQFP 32 750 32 323 (Max.) 3.8 33 122-1404-ND 1.25 1.20 1.15 XC2032A-6VQG44C 
48-QFN 64 1500 64 263 (Max.) 46 37 122-1419-ND 3.50 3.35 3.20 XC2C64A-5QFG48C 
44-VQFP 64 1500 64 263 (Max.) 46 33 122-1420-ND 3.40 3.25 3.10 XC2C64A-5VOG44C 
56-BGA 64 1500 64 263 (Max.) 46 45 122-1408-ND 2.80 2.65 2.55 XC2C64A-7CPG56C 
48-QFN 64 1500 64 263 (Max.) 46 37 122-1418-ND 2.50 2.40 2.30 XC2C64A-70QFG48C 
44-VQFP 64 1500 64 263 (Max.) 46 33 122-1410-ND 2.45 2.35 2.20 XC2C64A-7VOG44C 
100-VQFP 64 1500 64 263 (Max.) 46 64 122-1409-ND 3.05 2.90 2.75 XC2C64A-7VOG100C 
132-BGA 128 3000 128 244 (Max.) 6.7 100 122-1396-ND 7.30 7.00 6.65 XC20128-7CPG132C 
144-TQFP 128 3000 128 244 (Max.) 5.7 100 122-1397-ND 6.95 6.65 6.30 XC20128-7T0G144C 
100-VQFP 128 3000 128 244 (Max.) 6.7 80 122-1285-ND 5.80 5.55 5.25 XC20128-7VQG100C 
132-BGA 256 6000 256 256 (Max.) 5.7 106 122-1399-ND 16.95 16.25 15.40 XC20256-7CPG132C 
256-FTBGA 256 6000 256 256 (Max.) §.7 184 122-1400-ND 15.45 14.80 14.05 XC20256-7FTG256C 
208-PQFP 256 6000 256 256 (Max.) 5.7 173 122-1411-ND 14.10 13.50 12.80 XC20256-7PQG208C 
144-TQFP 256 6000 256 256 (Max.) 5.7 118 122-1401-ND 13.65 13.10 12.40 XC20256-7T0G144C 
100-VQFP 256 6000 256 256 (Max.) 5.7 80 122-1402-ND 12.35 11.85 11.25 XC2C256-7VQG100C 
256-FTBGA 384 9000 384 217 (Max.) 7A 212 122-1414-ND 48.05 46.10 43.70 XC20384-7FTG256C 
256-FBGA 384 9000 384 217 (Max.) ail 212 122-1405-ND 34.35 32.90 31.21 XC20384-10FTG256C 
208-PQFP 384 9000 384 217 (Max.) 71 173 122-1413-ND 31.85 30.50 28.96 XC20384-10PQG208C 
144-TQFP 384 9000 384 217 (Max.) mA 118 122-1406-ND 23.85 22.85 21.65 XC20384-10TQG144C 
256-FTBGA 512 12000 512 179 (Max.) TA 212 122-1417-ND 66.55 63.80 60.50 XC2C512-7FTG256C 
324-FBGA 512 12000 512 179 (Max.) TA 270 122-1415-ND 52.90 50.70 48.10 XC2C512-10FGG324C 
256-FBGA 512 12000 512 179 (Max.) tA 212 122-1407-ND 47.55 45.60 43.21 XC2C512-10FTG256C 
208-PQFP 512 12000 512 179 (Max.) 7A 173 122-1416-ND 44.10 42.25 40.06 XC2C512-10PQG208C 


0 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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> XILINX° Programmable Gate Arrays 


FPGA (Field Programmable Gate Arrays) 


A Technical Overview: 


Every Xilinx FPGA performs the function of a custom LSI circuit, like 
a gate array, but the Xilinx device is user-programmable and even 
reprogrammable in the system. 


Xilinx sells standard off-the-shelf devices in many different sizes, 
speeds, operating temperature ranges and packages. 


The user selects the appropriate Xilinx device and then converts the 
design idea or schematic into a configuration data file, using the Xilinx 
development system software, and loads this file into the Xilinx FPGA. 


XC3000A 

¢ Five device types (1300~7500 gates) * 4-input look-up tables » Flip- 
flop toggle rate over 110MHz * No on-chip RAM, data storage limited to 
flip-flops * Use for medium speed, medium complexity applications 


XC3100A 

¢ Functionally and bitstream identical with XC3000A series * Five device 
types (1300~7500 gates) » 4-input look-up tables »* No on-chip RAM, 
data storage limited to flip-flops »* Use for high performance design, 
system clock up to 100MHz 


XC4000/XC4000A 

* Benefits of custom CMOS VLSI * Gate ranges from 2,000 ~ 20,000 
* Unlimited reprogrammability 

XC4000E 

* Ten device types (2,000~25,000 gates) * Dedicated carry network 
* Function generator can be used as RAM »* Use for general purpose 
logic and data-path logic 

XC4000L 

* Low voltage version of XC4000E devices (3.0~3.6V) 

XC4000XL 

* Low voltage version of the XC4000EX devices (3.0~3.6V) 


1/0 | Flip | Operating | Digi-Key Price Each Xilinx 1/0 | Flip | Operating | Digi-Key Price Each Xilinx 
Package | Gates |#CLB|Pins| Flops | Voltage (V) | Part No. id 25 100 | Part No. Package | Gates |#CLB |Pins| Flops | Voltage (V) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
XC3000A/XC3100A Series 208-PQFP| 6.0K | 256 | 128] 768 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1094-ND 82.65 76.20 70.80 | XC4006E-3PQ208C 
68-PLCC | 2.0K | 64 | 64) 256 | 4.75 ~ 5.25 |122-1009-ND 15.85 13.40 12.45 | XC3020A-7PC68C 208-PQFP| 6.0K | 256 | 128] 768 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1095-ND 63.60 58.65 54.45 | XC4006E-4PQ208C 
s4-pLcc | 3.0K |100 | 80 | 360 | 4.75 ~ 5.25 |122-1018-ND 17.70 15.00 43.90 | xc3030A-7PC84c 84-PLCC |10.0K | 400 | 160 1120) 4.75 ~ 5.25 | 122-1101-ND 106.00 97.35 90.36 | XC4010E-3PC84C 
qoo:parP| 3.0K |100 | a0 | a60 |475~5.05 eomonantn 49°58 4656 eae’ | yeananac7PGiO0C 84-PLCC |10.0K | 400 | 160} 1120 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1102-ND 81.15 74.85 69.50 | XC4010E-4PC84C 
. aie : ; , 160-PQFP) 10.0K | 400 | 160} 1120 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1103-ND 131.00 121.00 112.00 | XC4010E-3PQ160C 
84-PLCC | 4.2K | 144 | 96 | 480 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1025-ND 23.05 19.50 18.10 | XC3042A-7PC84C 
208-PQFP}10.0K | 400 | 160] 1120 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1105-ND 211.00 194.00 181.01 | XC4010E-2PQ208C 
1O0-POFP] 4.2K | 144 | 96 | 480 14.75 ~5.25 |122-1026-ND 26.35 _21.45 _19.90 | XC3042A-7PQ100C_| | >98-parP|10.0K | 400 [160] 1120] 4.75 ~5.25 |122-1106-ND 156.00 144.01 184.01 | XC4010E-3Pa208C 
84-PLCC | 6.4K | 224 | 120) 688 | 4.75~5.25 /122-1029-ND 42.80 36.20 33.65 | XC3064A-7PC84C 208-PQFP]10.0K | 400 | 160] 1120 | 4.75 ~ 5.25 |122-1107-ND 120.00 111.00 103.00 | XC4010E-4PQ208C 
100-PQFP) 3.0K | 100 | 80) 360 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1041-ND 20.70 17.50 16.25 | XC3130A-3PQ100C 160-PQFP) 13.0K | 576 | 192] 1536 | 4.75 ~ 5.25 |122-1109-ND 132.00 122.00 113.01 | XC4013E-4PQ160C 
84-PLCC | 9.0K | 320 ) 144} 928 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1046-ND 53.25 47.65 44.26 | XC3190A-3PC84C 208-PQFP/13.0K | 576 | 160] 1536 | 4.75 ~ 5.25 |122-1111-ND 290.00 268.00 248.01 | XC4013E-2PQ208C 
144-TQFP| 4.5K | 224 |120) 688 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1084-ND 37.60 31.80 29.55 | XC3164A-3TQ144C 208-PQFP}13.0K | 576 | 160] 1536 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1112-ND 215.00 198.00 184.01 | XC4013E-3PQ208C 
XC4000/XC4000A Series 208-HOFP| 20.0K | 784 |224| 2016 | 4.75 ~ 5.25 |122-1114-ND 311.00 286.00 266.01 | XC4020E-2Ha208C 
240-HQFP}20.0K | 784 | 193] 2016 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1116-ND 533.00 492.00 457.00 | XC4020E-2HQ240C 
160-PQFP | 5.0K | 196 }112] 616 | 4.75 ~5.25 |122-1050-ND 105.00 96.55 89.65 | XC4005-5PQ160C - 
84-PLCC | 3.0K | 100 | 61 | 360 | 4.75~5.25 /122-1066-ND 55.60 51.30 47.60 | XC4003-6PC84c Re sOCOr Serie®: 
208-POFP| 8.0K | 324 [144] 936 | 4.75~5.25|122-1070-ND 182.00 168.00 156.00 |xc4008-sPazoac | | B4PLCC) 5.0K | 196 | 61) 616 | 30-36 /122-1120-ND 29.50 27.40 25.45 | XC4005L-SPCBAC 
3 100-PQFP| 5.0K | 196 | 81 | 616 | 3.0~3.6 | 122-1121-ND 45.75 42.15 39.15 | XC4005L-5PQ100C 
RCSCOOE |S 0r108 208-POFP| 5.0K | 196 |112| 616 | 30-36 |122-1122-ND 51.50 4750 44.11 | XC4005L-sPaz08C 
100-PQFP | 3.0K | 100 | 77 | 360 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1087-ND 33.30 30.70 ~—-28.50 | XC4003E-3PQ100C 84-PLCC |10.0K| 400 | 61 | 1120] 3.0~3.6 | 122-1123-ND 72.00 66.85 62.20 | XC4010L-5PC84C 
84-PLCC | 5.0K | 196 ) 61 | 616 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1180-ND 34.65 31.95 29.71 | XC4005E-4PC84C 208-PQFP/13.0K | 576 |160| 1536} 3.0~3.6 |122-1125-ND 169.00 157.00 146.00 | XC4013L-5PQ208C 
100-PQFP | 5.0K | 196 ) 112} 616 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1089-ND 64.00 59.00 54.80 | XC4005E-3PQ100C XC4000XL Series 
160-POFP | 5.0K | 196 |112) 616 ]4.75~5.25 /122-1090-ND = 66.70 61.50 57.11 | XC4005E-3PQ160C | | 240-HaFP|36.0K |1296 | 193] 3168] 3.0~3.6 |122-1129-ND 377.00 338.01 292.00 | XC4036XL-1H0240C 
160-PQFP | 5.0K | 196 | 112) 616 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1091-ND 51.30 47.30 43.96 | XC4005E-4PQ160C 240-HOFP|36.0K |1296 | 193] 3168} 3.0~3.6 |122-1130-ND 279.00 250.00 216.00 | XC4036XL-2HQ240C 
Memory | Volt- Digi-Key Price Each Xilinx Memory | Volt- Digi-Key Price Each Xilinx 
Package Size age Part No. 1 25 100 | Part No. Package Size age Part No. 1 25 100 | Part No. 
8-Dip 248K 5 122-1272-ND 11.85 10.00 8.65 | XC17S30PD8C. 20-PLCC 512K 3.3 122-1239-ND 16.40 13.85 11.95 | XC18V512PC20C 
8-Dip 330K 5 122-1275-ND 14.25 12.05 10.40 | XC17S40PD8C 20-SOIC 512K 3.3 122-1240-ND 16.40 13.85 11.95 | XC18V512S020C 
8-Dip 330K 3.3 122-1467-NDO 8.75 7.40 6.40 | XC17S40XLPDG8C. 44-PQFP 512K 3.3 122-1241-ND 16.40 13.85 11.95 | XC18V512VQ44C 
8-SOIC 36K 5 122-1192-ND 5.00 4.20 3.65] XC1736EVO8C 20-PLCC | 1.0M | 3.3 122-1463-ND0 20.00 16.95 14.65 | XC18V01PCG20C 
8-Dip esk | 5 422-1188-ND 480 4.05  3.50| XC1765EPD8C 20-Soic |_1.0M | 3.3 | 122-1464-NDO 20.00 16.95 14.65 | XC18V01SOG20C 
8-SOIC 65K 5 422-1190-ND 5.75 4.90 4.25 | XC1765ESO8C 44-PQFP 1.0M 3.3 122-1238-ND 20.00 16.95 14.65 | XC18V01VQ44C 
8-SOIC 65K 5 122-1193-ND 5.75 4.90 4.25 | XC1765EVO8C 44-PLCC 2.0M 3.3 122-1235-ND 23.10 21.45 19.95 | XC18VO2PC44C 
seoe | sax | 5 | ara eas sss ton|xoinnetvonc | |‘4P0 | 2mm | 29 | tenzrea —Z910 480m xrevrvote 
8-Dip 128K | 5 122-1191-ND 7.20 6.45 6.00 | XC17128EPD8C : : : Ai) ‘ . : 
44-PQFP 4.0M 3.3 122-1280-ND 36.40 30.80 26.60 | XC18V04VQ44C. 
8-SOIC 128K 5 122-1195-ND 8.30 7.45 6.90 | XC17128EVO8C 
20-TSSOP| 1.0M 3.3 122-1286-5-NDO 3.15 3.10 3.00 | XCFO1SVOG20C 
SSOIG | 128K | 3 eames 7.40 6.60 6.15 | XCI712BELVOBC | /oo-tssop) 2.0m | 3.3 | 122-1287-5-NDO 4.25 415 4.05 | XCFO2sVOG20C 
ORC |i PEI ||-28 Ue teAND) 8.30 7-45 6.90) XC1712B8EJC20C | |ootssop| 4.0m | 3.3 |  122-1288-5-NDO 6.95 680 6.60 | XCFO4SVOG20C 
&:Dip (|) lake | 8 fe Oe ND 6.40 5.75 5.35) XCI712BELPDBC | | agreGA| 80M | 1.8 | 122-1453-ND0 1210 11.80 11.45 | XCFO8PFSG48C 
EDip, >| Heeeks 4) 29 2SHIEEAND) TOTO 1ee0" - 80! Ae Messen DE 48-TSOP | _8.0M | 1.8 | 122-1454-5-NDO 12.10 11.80 11.45 | XCFO8PVOG48C 
ESOC: |) e586) 38 COIN) TGHSO8 219.63. 18109: | AC ITESCE NOES 48-FBGA | 16.0M | 1.8 | 122-1455-NDO 16.15 15.75 15.30 | XCF16PFSG48C 
8-Dip 256K 3 122-1201-ND 9.55 8.85 8.25 | XC17256ELPD8C 48-TSOP | 16.0M | 1.8 122-1456-5-NDO 16.15 15.75 15.30 | XCF16PVOG48C 
8-SOIC 256K 3 122-1202-ND 10.25 9.50 8.85 | XC17256ELVO8C 48-FBGA | 32.0M 1.8 122-1457-ND0 26.25 25.65 24.91 | XCF32PFSG48C 
20-PLCC 256K 5 122-1203-ND 16.30 14.65 13.55 | XC17256EPC20C 48-TSOP | 32.0M 1.8 122-1458-5-ND0O 26.25 25.65 24.91 | XCF32PVOG48C 
0 RoHS Compliant 
Roman-Jones, Inc. Xilinx Serial PROM Programmer 
The Xilinx Serial PROM Programmer provides a low cost alternative for programming any Xilinx aaa E 
XC17xx Family Serial PROM devices. The programmer product consists of an external programmer bie DigiKey Bice) 
and associated interface software. The programmer and software have been tested and certified Description Part No. Each 
by Xilinx. Programmer 
FEATURES: SPROM Programmer 
¢ Parallel port interface which can be directly connected (if cable is desired - with 8-Dip ZIF Socket SPROM-TZS-ND 139.95 
recommend M7PSG-2506J-ND) * Co-exists with printers using an A/B Adapters 
switchbox ¢ No special interface cards required * Operates on 9 volt uid 
battery (not included, recommend P145-ND) * Supports ALL Xilinx Serial 8-Pin Dip to 8-Pin SOIC/VOIC SA1-ND 44.95 
PROMs «¢ Simple user interface. Easy to use software * Supported under 8-Pin Dip to 44-Pin VQFP SA2-ND 95.95 
DOS 2.2 or greater, Windows 95/98 and Windows NT 4.0 * Supports both 8-Pin Dip to 20-Pin PLCC SA3-ND 49.95 
Intel Hex and Binary files generated by Xilinx compilers * Software not 8-Pin Dip to 20-Pin SOIC SA4-ND 54.95 
included. Requires downloading from www.roman-jones.com *¢ Free 8-Pin Dip to 44-Pin PLCC SA5-ND 64.95 
updates also available via FTP download ‘ 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢« Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Think Embedded? 


Think FPGAs. 


Think Altera. 


When it’s time to design your next embedded system, think Altera. ¢ World’s top 20 electronic OEMs are already 
Use our FPGAs for coprocessing or peripheral expansion for your using Altera embedded solutions 

CPU. Or use our Nios® II soft-core processor to quickly create your ¢ Over 15,000 Nios Il licenses worldwide 
own stand-alone custom microcontroller. Either way, Altera offers the © Support for industry-standard tools and 
flexibility to improve your team’s productivity and time-to-market operating systems 


while lowering system cost and reducing the risk of obsolescence. 


If you’re thinking of your next embedded design, think FPGAs — /N OS RYA\ é 


think Altera. 
The Programmable Solutions Company® 


www.altera.com 


Copyright © 2006 Altera Corporation. All rights reserved. Altera, The Programmable Solutions Company, the stylized Altera logo, specific device designations, and all other words and logos that are identified 
as trademarks and/or service marks are, unless noted otherwise, the trademarks and service marks of Altera Corporation in the U.S. and other countries. All other product or service names are the property of 
their respective holders. Altera products are protected under numerous U.S. and foreign patents and pending applications, mask work rights, and copyrights. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 525 


/NOpERY4\, NEW! FPGAs 


ACEX®: 

High-performance embedded RAM blocks that can implement dual-port RAM, 
ROM, FIFO or logic * 64-bit, 66MHz PCI support * PLLs for clock management 
* ClockBoost® feature to multiply the system clock inside the ACEX 1K device 
© MultiVolt™ 1/0 operation 

APEX™: 

With devices ranging from 30,000 to 1.5 million system gates and clock rates 
up to 840MHz, Altera’s APEX 20K FPGA family offers complete system-level 
integration on a single device, leading to extensive cost and performance 
advantages. 

CYCLONE®/CYCLONE Il: 

A low-cost alternative to ASIC’s. Cyclone provides a flexible, risk-free option 
without up-front non-recurring engineering charges. A low-cost solution 
unmatched by any other FPGA Cyclone I! devices offer advanced features such 
as embedded 18x18 multipliers for high-performance (DSP) applications and 
support for memory interfaces such as DDR2 (up to 334 Mbps) and QDRII (up 
to 668 Mbps). 

CYCLONE III: 

Cyclone III FBGAs deliver an unprecedented combination of low power, high 
functionality, and low cost. Cyclone Ill FBGAs also include a number of features 
and enhancements, intellectual property support, and other design resources to 


optimize them for use in specific application areas. 

STRATIX®: 

The device family is based on a 1.5V, 0.13, all-layer-copper process * Up to 
79,040 logic elements * 7Mbits of embedded memory, optimized (DSP) blocks, 
and high-performance 1/0 capabilities. 

STRATIX II: 

Based on a 1.2V, 90nm, SRAM process, with densities from 15,600 to 179,400 
logic elements. Up to 9Mbits of on-chip RAM. Up to 12 PLLs and 16 global clock 
networks. Up to 384 embedded multipliers in DSP blocks, source-synchronous 
differential signaling with dedicated (DPA) circuitry operating at up to 1.040 
Gbps. » Dedicated serializer/deserializer (SERDES) circuitry to support the 
LVDS and HyperTransport™ differential 1/O electrical standards, supports 10 
Gigabit Ethernet XSBI, SFI-4, SPI-4.2, HyperTransport, RadiolO™ and UTOPIA 
IV standards. 

STRATIX II GX: 

The Stratix Il GX family of devices is Altera’s third generation of FPGAs to 
combine high-speed serial transceivers with a scalable, high-performance logic 
array. Statix Il GX devices include 4 to 20 high-speed transceiver channels, 
each incorporating clock/data recovery unit (CRU) technology and embedded 
SERDES capability at data rates of up to 6.375 gigabits per second (Gbps). The 
transceivers are grouped into four-channel transceiver blocks, and are designed 


for low power consumption and small die size. The Stratix Il GX FPGA technology 
is built upon the Stratix II architecture, and offers a 1.2V logic array. This makes 
Stratix II GX devices ideal for high-speed backplane interface, chip-to-chip, and 
communications protocol-bridging applications. 

FLEX® 10K: 

Embedded programmable logic family delivers the flexibility of traditional 
programmable logic together with the efficiency and density of embedded gate 
arrays. Ranging from 10,000 to 250,000 typical gates, and up to 204MHz system 
speed. FLEX 10K devices are specifically designed to meet the demands of mid- 
density gate array designs. 


FLEX 6000: 

Programmable logic device family delivers the flexibility and time-to-market of 
programmable logic at prices that are competitive with gate arrays. Featuring the 
industry’s most efficient architecture (OptiFLEX, FLEX 6000 devices provide a 
flexible and cost-effective alternative to ASICs for high-volume production. 

FLEX 8000: 

The Flex 8000 family offers devices ranging from 2,500 to 16,000 gates with fast, 
predictable interconnect delays. The Flex 8000 family combines the high speed, 
predictable timing, and ease-of-use of EPLDs with the high register count, low 
standby power, and in-circuit reconfigurability of FPGAs. 


Oper- Total Oper- Total 
1/0 | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera 1/0 | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera 
Package | Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each | Part No. Package | Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each | Part No. 

ACEX 240-PQFP |100,000| 189 | 2.5V 53,248 Slow | 544-1094-ND 72.00 | EP20K1000C240-3 
100-TQFP | 10,000] 66 | 2.5V 12,288 Slow | 544-1027-ND 8.80 | EP1K101C100-3 324-FBGA |100,000| 246 | 1.8V 53,248 | Medium | 544-2091-NDt 174.00 | EP20K100EFI324-2x 
100-TQFP | 10,000] 66 | 2.5V 12,288 Slow | 544-1828-NDA 8.79 | EP1K10TC100-3N 240-PQFP |200,000/ 168 | 1.8V | 106,496 Slow | 544-1095-ND 180.00 | EP20K200EQC240-3 
100-TOFP | 10,000] 66 | 2.5V 12,288 | Medium | 544-2082-NDt 17.50 | EP1K10T1100-2 484-FBGA |200,000] 376 | 1.8V | 106,496 Fast | 544-1096-ND 392.00 | EP20K200EFC484-1 
100-TQFP | 10,000] 66 | 2.5V 12,288 | Medium | 544-2083-NDAf 17.50 | EP1K10T1100-2N 484-FBGA |200,000| 376 | 1.8V_| 106,496 Fast__| 544-1097-ND 402.00 | EP20K200EFC484-1X 
144-TOFP | 10,000 | 92 | 2.5V 12,288 __| Medium | 544-2081-ND 13.75 | EP1K10TC144-2 484-FBGA |200,000| 376 | 1.8V | 106,496 | Medium | 544-1098-ND 284.00 | EP20K200EFC484-2X 
144-TQFP | 10,000] 92 | 2.5V 12,288 | Medium | 544-1829-NDA 13.75 | EP1K10TC144-2N 484-FBGA |200,000] 376 | 1.8V | 106,496 Slow | 544-1099-ND 196.00 | EP20K200EFC484-3 
144-TQFP | 10,000] 92 | 2.5V 12,288 Slow | 544-1064-ND 10.25 | EP1K10TC144-3 484-FBGA |200,000| 376 | 1.8V | 106,496 | Medium | 544-2093-NDt 402.00 | EP20K200EFI484-2X 
144-TOFP | 10,000 | 92 | 2.5V 12,288 Slow | 544-1830-NDA 10.25 | EP1K10TC144-3N 652-BGA |400,000| 488 | 1.8V | 212,992 Fast | 544-2094-ND 810.00 | EP20K400EBC652-1X 
208-PQFP | 10,000 | 120 | 2.5V 12,288 Slow | 544-1090-ND. 11.50 | EP1K100QC208-3 652-BGA_ |400,000| 488 | 1.8V_| 212,992 Slow | 544-1135-ND 390.00 | EP20K400EBC652-3 
208-POFP | 10,000 | 120 | 2.5V 12,288 Slow | 544-1827-NDA 11.50 | EP1K100Q0208-3N 672-FBGA |400,000} 488 | 1.8V | 212,992 Fast | 544-1102-ND 1160.00 | EP20K400EFC672-1X 
256-FBGA | 10,000 | 136 | 2.5V 12,288 Slow | 544-1026-ND 13.00 | EP1K10FC256-3 672-FBGA |400,000| 488 | 1.8V | 212,992 | Medium | 544-2095-ND 820.00 | EP20K400EFC672-2X 
144-TOFP | 30,000 | 102 | 2.5V 24,576 Fast | 544-1065-ND 29.00 | EP1K30TC144-1 672-FBGA |400,000/ 488 | 1.8V | 212,992 Slow | 544-1103-ND 380.00 | EP20K400EFC672-3 
144-TQFP | 30,000 | 102 | 2.5V 24,576 Fast | 544-1837-NDA 29.00 | EP1K307C144-1N 672-FBGA |600,000} 488 | 1.8V | 311,296 Fast | 544-2096-ND 1570.00 | EP20K600EFC672-1X 
144-TQFP | 30,000 | 102 | 2.5V 24,576 | Medium | 544-1066-ND 19.75 | EP1K307C144-2 CYCLONE 
144-TOFP | 30,000 | 102 | _25V_| 24,576 | Medium | 544-1838-NDA 19.75 | EP1K30TC144-2N T00-TOFP | 2910 | 65] 15V] 59,904 | Fast | 544-1014-ND 76.00 EPICS 10006 
144-TOFP | 30,000 | 102 | 25V | 24,576 | Slow |544-1067-ND 14.50 |EPTK307C144-3 too-TarP | 2910 | 65 | 15v | 59.904 | Fast | 544-1799-NDA 45.99 | EPIC3T100CEN 
144-TOFP | 30,000 | 102 | 25V | 24,576 | Slow |544-1839-NDA 14.49 | EP1K30TC144-3N too-TaFP | 2910 | 65 | 15v | 59,904 | Medium | 544-1015-ND 42.80 | EP1¢3T100C7 
144-TOFP | 30,000 | 102 | 2.5V | 24,576 | Medium | 544-1068-NDt 29.00 | EP1K30TI144-2 too-TarP | 2910 | 65 | 15v | 59,904 | Medium | 544-1800-NDA 42.79 | EPIC3T100C7N 
144-TOFP | 30,000 | 102 | 2.5V | 24,576 | Medium | 544-1840-NDAt 29.00 | EP1K30TI144-2N joo-torp | 2910 | 65 | sv | 59904 | Slow | 544-1016-ND 10.70 |EP1c3T100¢8 
208-PQFP | 30,000 | 147 | 25V_| 24,576 Fast__| 544-1004-ND 33.50 | EP1K30QC208-1 100-TOFP | 2,910 | 65 | 1.5V | 59,904 Slow | 544-1664-NDA 10.70 | EP1C3T100C8N 
208-PQFP | 30,000 | 147 | 2.5V | 24,576 Fast | 544-1834-NDA 33.50 | EP1K300C208-1N 100-TOFP | 2,910 | 65 | 1.5V | 59,904 | Medium | 544-1017-NDt 16.00 | EP1C3T10017 
208-PQFP | 30,000 ) 147 | 2.5V | 24,576 | Medium | 544-1005-ND 22.50 | EP1K30QC208-2 100-TOFP | 2,910 | 65 | 1.5V | 59,904 | Medium | 544-1663-NDAt 16.00 | EP1C3T10017N 
208-PQFP | 30,000 | 147 | 2.5V | 24,576 | Medium | 544-1835-NDA 22.50 | EP1K300C208-2N 144-TOFP | 2,910 | 104 | 4.5v | 59,904 Fast | 544-1050-ND 18.40 | EP1C3T144C6 
208-POFP | 30,000 | 147 | 25V | 24,576 | Slow | 544-1006-ND 16.75 | EP1K300C208-3 144-TOFP | 2.910 | 104 | 15V | 59,904 | Fast | 544-1662-NDA 18.40 | EP1C3T144C6N 
208-PQFP | 30,000 | 147 | 2.5V | 24.576 Slow | 544-1836-NDA 16.75 | EP1K30QC208-3N 144-TOFP | 2,910 | 104 | 1.5V | 59,904 | Medium | 544-1051-ND 14.70 | EP1C31144C7 
256-FBGA | 30,000 | 171 | 25V | 24,576 | Fast | 544-1028-ND 38.00 | EP1K30FC256-1 144-TOFP | 2,910 | 401 | 1.5V | 59,904 | Medium | 544-1661-NDA 14.70 | EP1C3T144C7N 
256-FBGA | 30,000 | 171 | 2.5V | 24,576 | Medium | 544-1831-ND 25.50 | EP1K30FC256-2 144-TOFP | 2,910 | 104 | 4.5v | 59,904 Slow | 544-1052-ND 42.30 | EP1C3T144¢8 
256-FBGA | 30,000 | 171 | 25V | 24,576 | Slow | 544-1029-ND 19.00 | EP1K30FC256-3 144-TOFP | 2,910 | 104 | 15V | 59,904 | Slow | 544-1801-NDA 12.30 | EP1C3T144C8N 
256-FBGA | 30,000 | 171 | 2.5V | 24,576 Slow | 544-1832-NDA 19.00 | EP1K30FC256-3N 144-TOFP | 2,910 | 104 | 1.5V_| 59,904 | Medium | 544-1053-NDt 18.40 | EP1C3T14417 
256-FBGA | 30,000 | 171 | 25V | 24,576 | Medium | 544-1833-NDt 38.00 | EP1K30FI256-2 144-TOFP | 2,910 | 104 ] 1.5V | 59,904 | Medium | 544-1802-NDAt 18.39 | EP1C3T14417N 
144-TQFP | 50,000 | 102 | 2.5V | 40,960 Fast | 544-1072-ND 41.00 | EP1K501C144-1 324-FBGA | 4,000 | 249] 1.5V | 78,336 Fast | 544-1042-ND 28.80 | EP1C4F324C6 
144-TOFP | 50,000 | 102 | 2.5V 40,960 Fast | 544-1847-NDA 41.00 | EP1K507TC144-1N 324-FBGA | 4,000 | 249 | 1.5V 78,336 Fast | 544-1803-NDA 28.79 | EP1C4F324C6N 
144-TQFP | 50,000 | 102 | 2.5V 40,960 | Medium | 544-1073-ND 27.50 | EP1K507C144-2 324-FBGA | 4,000 | 249 | 1.5V 78,336 | Medium | 544-1043-ND 23.10 | EP1C4F324C7 
144-TOQFP | 50,000 | 102 | 2.5V | 40,960 | Medium | 544-1848-NDA 27.50 | EP1K501C144-2N 324-FBGA | 4.000 | 249 | 1.5V | 78,336 Slow | 544-1044-ND 19.20 | EP1C4F324C8 
144-TOFP {50,000 | 102 | 2.5V | 40,960 | Slow | 544-1074-ND 20.50 | EP1K507C144-3 324-FBGA | 4,000 | 249 | 1.5V | 78,336 | Slow | 544-1804-NDA 19.19 | EP1C4F324C8N 
144-TOQFP | 50,000 | 102 | 2.5V | 40,960 Slow | 544-1849-NDA 20.50 | EP1K501TC144-3N 324-FBGA | 4,000 | 249] 1.5V | 78,336 | Medium | 544-1045-NDt 28.80 | EP1C4F32417 
144-TQFP | 50,000 | 102 | 2.5V | 40,960 | Medium | 544-1075-NDt 41.00 | EP1KS0TI144-2 400-FBGA | 4,000 | 301 | 1.5V | 78,336 Fast | 544-1054-ND 34.70 | EP1C4F400C6 
144-TOQFP | 50,000 | 102 | 2.5V | 40,960 | Medium | 544-1850-NDAt 41.00 | EP1K50T1144-2N 400-FBGA | 4,000 | 301 | 1.5V | 78,336 Fast | 544-1805-NDA 34.70 | EP1C4F400C6N 
208-POFP | 50,000 | 147 | 25V | 40,960 | Fast | 544-1007-ND 45.00 | EP1K5006208-1 400-FBGA | 4.000 | 301 | 1.5V_| 78,336 | Medium | 544-2079-ND 27.70 | EP1C4F400C7 
208-PQFP | 50,000 | 147 | 2.5V | 40,960 Fast__| 544-1843-NDA 45.00 | EP1K500C208-1N 400-FBGA | 4,000 | 301 | 1.5V | 78,336 Slow | 544-1055-ND 23.10 | EP1C4F400C8 
208-PQFP | 50,000) 147 | 2.5V | 40,960 | Medium | 544-1008-ND 30.50 | EP1K500C208-2 400-FBGA | 4,000 | 301 | 1.5V | 78,336 Slow | 544-1806-NDA 23.10 | EP1C4F400C8N 
208-PQFP | 50,000 | 147 | 2.5V | 40,960 | Medium | 544-1844-NDA 30.50 | EP1K500C208-2N 400-FBGA | 4,000 | 301 | 1.5V | 78,336 | Medium | 544-2080-NDt 34.70 | EP1C4F40017 
208-PQFP | 50,000 ) 147 | 2.5V | 40,960 Slow | 544-1009-ND 22.50 | EP1K50QC208-3 144-TOFP | 5,980 | 98 | 4.5V | 92,160 Fast | 544-1056-ND 26.30 | EP1C6T144C6 
208-PQFP | 50,000 | 147 | 2.5V 40,960 Slow | 544-1845-NDA 22.50 | EP1K50QC208-3N 144-TOFP | 5,980 | 98 1.5V 92,160 Fast | 544-1815-NDA 26.30 | EP1C6T144C6N 
208-PQFP | 50.000 | 147 | 2.5V 40.960 __| Medium | 544-1010-NDt 45.00 | EP1K5001208-2 144-TOFP | 5.980 | 98 | 1.5V 92,160 | Medium | 544-1057-ND 20.90 | EP1C61144C7 
208-PQFP | 50,000 | 147 | 2.5V 40,960 | Medium | 544-1846-NDAt 45.00 | EP1K50Q1208-2N 144-TOFP | 5,980 | 98 1.5V 92,160 | Medium | 544-1816-NDA 20.90 | EP1C6T144C7N 
256-FBGA | 50,000 | 186 | 2.5V 40,960 Fast | 544-1030-ND 57.00 | EP1K50FC256-1 144-TOFP | 5,980 | 98 | 1.5V 92,160 Slow | 544-1058-ND 17.50 | EP1C6T144C8 
256-FBGA | 50,000 | 186 | 2.5V 40,960 | Medium | 544-1031-ND 38.50 | EP1K50FC256-2 144-TQFP | 5,980 | 98 1.5V 92,160 Slow | 544-1817-NDA 47.50 | EP1C6T144C8N 
256-FBGA | 50,000 | 186 | 2.5V 40,960 | Medium | 544-1841-NDA 38.49 | EP1K50FC256-2N 144-TOFP | 5,980 | 98 | 1.5V 92,160 _| Medium | 544-1059-NDt 26.30 | EP1C6T14417 
256-FBGA | 50,000 | 186 | 2.5V | 40,960 | Slow | 544-1032-ND 28.50 | EP1K50FC256-3 144-TQFP | 5,980 | 98 | 1.5V | 92,160 | Medium | 544-1818-NDAT 26.30 | EP1C6T14417N 
256-FBGA | 50,000 | 186 | 2.5V 40,960 Slow | 544-1842-NDA 28.50 | EP1K50FC256-3N 240-PQFP | 5,980 | 185 | 1.5V 92,160 Fast | 544-1083-ND 28.40 | EP1C60240C6 
256-FBGA | 50,000 | 186 | 2.5V | 40,960 | Medium | 544-1033-NDt 57.00 | EP1K50FI256-2 240-ParP | 5,980 | 185 | 1.5V | 92,160 | Fast | 544-1811-NDA 28.39 | EP1C6Q240C6N 
484-FBGA | 50,000 | 249 | 25V | 40,960 Fast | 544-1069-ND 72.00 | EP1KS0FC484-1 240-POFP | 5,980 | 185 | 1.5V | 92,160 | Medium | 544-1084-ND 22.70 | EP1C6Q240C7 
484-FBGA | 50,000 | 249 | 2.5V | 40,960 | Medium | 544-1070-ND 49.00 | EP1KS0FC484-2 240-POFP_| 5,980 | 185 |_1.5V_| 92,160 | Medium | 544-1812-NDA 22.69 | EP1C6Q240C7N 
484-FBGA | 50,000 | 249 | 2.5V 40,960 Slow__| 544-1071-ND. 35.00 | EP1K50FC484-3 240-PQOFP | 5,980 | 185 | 1.5V 92,160 Slow | 544-1085-ND 18.90 | EP1C60240C8 
208-PQFP |100,000| 147 | 2.5V 49,152 Fast | 544-1000-ND 63.00 | EP1K1000C208-1 240-PQFP | 5,980 | 185 | 1.5V 92,160 Slow | 544-1813-NDA 48.90 | EP1C6Q240C8N 
208-PQFP |100,000| 147 | 2.5V 49,152 Fast | 544-1823-NDA 62.99 | EP1K1000QC208-1N 240-PQFP | 5,980 | 185 | 1.5V 92,160 | Medium | 544-1086-NDt 28.40 | EP1C6Q24017 
208-PQFP |100,000| 147 | 2.5V 49,152 | Medium | 544-1001-ND 43.00 | EP1K1000C208-2 240-PQFP | 5,980 | 185 | 1.5V 92,160 | Medium | 544-1814-NDAt 28.39 | EP1C6Q24017N 
208-PQFP |100,000| 147 | 2.5V 49,152 | Medium | 544-1824-NDA 43.00 | EP1K100QC208-2N 256-FBGA | 5.980 | 185 | 1.5V 92.160 Fast _| 544-1018-ND 32.40 | EP1C6F256C6 
208-PQFP_|100,000| 147 | 2.5V 49.152 Slow__| 544-1002-ND. 31.50 | EP1K1000C208-3 256-FBGA | 5,980 | 185 | 1.5V 92,160 Fast | 544-1807-NDA 32.39 | EP1C6F256C6N 
208-PQFP |100,000] 147 | 2.5V 49,152 Slow | 544-1825-NDA 31.49 | EP1K1000C208-3N 256-FBGA | 5,980 | 185 | 1.5V 92,160 | Medium | 544-1019-ND 25.90 | EP1C6F256C7 
208-PQFP |100,000| 147 | 2.5V 49,152 | Medium | 544-1003-NDt 60.00 | EP1K10001208-2 256-FBGA | 5,980 | 185 | 1.5V 92,160 | Medium | 544-1808-NDA 25.89 | EP1C6F256C7N 
208-PQFP |100,000| 147 | 2.5V 49,152 | Medium | 544-1826-NDAt 60.00 | EP1K10001208-2N 256-FBGA | 5,980 | 185 | 1.5V 92,160 Slow | 544-1020-ND 21.60 | EP1C6F256C8 
256-FBGA |100,000| 186 | 2.5V 49,152 Fast | 544-1022-ND 79.00 | EP1K100FC256-1 256-FBGA | 5.980 | 185 | 1.5V 92.160 Slow _| 544-1809-NDA 21.59 | EP1C6F256C8N 
256-FBGA |100,000| 186 | 2.5V 49,152 Fast__| 544-1819-NDA 78.99 | EP1K100FC256-1N 256-FBGA | 5,980 | 185 | 1.5V 92,160 | Medium | 544-1021-NDt 32.40 | EP1C6F25617 
256-FBGA |100,000] 186 | 2.5V 49,152 | Medium | 544-1023-ND 53.00 | EP1K100FC256-2 256-FBGA | 5,980 | 185 | 1.5V 92,160 | Medium | 544-1810-NDAt 32.39 | EP1C6F25617N 
256-FBGA |100,000| 186 | 2.5V 49,152 | Medium | 544-1820-NDA 53.00 | EP1K100FC256-2N 240-PQFP | 12,060) 173 | 1.5V | 239,616 Fast | 544-1079-ND 53.20 | EP1C120240C6 
256-FBGA |100,000} 186 | 2.5V | 49,152 | Slow | 544-1024-ND 39.50 | EP1K100FC256-3 240-PQFP | 12,060 | 173 | 1.5V | 239,616 | Fast | 544-1793-NDA 53.19 | EP1C120240C6N 
256-FBGA |100,000| 186 | 2.5V 49,152 Slow | 544-1821-NDA 39.50 | EP1K100FC256-3N 240-PQFP | 12,060 | 173 | 1.5V_| 239,616 | Medium | 544-1080-ND 42.50 | EP1C120240C7 
256-FBGA |100,000| 186 | 2.5V_| 49,152 | Medium | 544-1025-NDt 79.00 | EP1K100F1256-2 240-PQFP | 12,060 | 173 | 1.5V | 239,616 | Medium | 544-1794-NDA 42.50 | EP1C120240C7N 
484-FBGA |100,000| 333 | 2.5V 49,152 Fast | 544-1060-ND 103.00 | EP1K100FC484-1 240-PQFP | 12,060} 173 | 1.5V | 239,616 Slow | 544-1081-ND 35.50 | EP1C120240C8 
484-FBGA |100,000| 333 | 2.5V | 49,152 | Medium | 544-1061-ND 69.00 | EP1K100FC484-2 240-PQFP | 12,060 | 173 | 1.5V | 239.616 | Slow |544-1795-NDA 35.50 | EP1C120240C8N 
484-FBGA |100,000| 333 | 2.5V 49,152 | Medium | 544-1822-NDA 68.99 | EP1K100FC484-2N 240-PQFP | 12,060 | 173 | 1.5V | 239,616 | Medium | 544-1082-NDt 53.20 | EP1C12024017 
484-FBGA |100,000| 333 | 2.5V | 49,152 | Slow | 544-1062-ND 52.00 | EP1K100FC484-3 240-PQFP | 12,060 | 173 | 1.5V_| 239,616 | Medium | 544-1796-NDAt 53.19 | EP1C12024017N 
484-FBGA |100,000| 333 | 2.5V 49,152 | Medium | 544-1063-NDt 97.00 | EP1K100F1484-2 256-FBGA | 12,060 | 185 | 1.5V | 239,616 Fast | 544-1788-ND 55.99 | EP1C12F256C6 

APEX 256-FBGA | 12,060 | 185 | 1.5V | 239,616 Fast | 544-1789-NDA 55.99 | EP1C12F256C6N 
T44-TOFP [30,000 | 92 T.8V 24,576 Slow | 544-1865-ND 28.00 | EP20K30ETC144-3 256-FBGA | 12,060 | 185 | 1.5V | 239,616 | Medium | 544-1011-ND 44.80 | EP1C12F256C7 
356-BGA |100,000| 246 | 1.8V 53,248 Slow | 544-1091-ND 90.00 | EP20K100EBC356-3 256-FBGA | 12,060 | 185 | 1.5V | 239,616 | Medium | 544-1790-NDA 44.79 | EP1C012F256C7N 
324-FBGA |100,000) 246 | 1.8V | 53,248 Fast | 544-2090-ND 164.00 | EP20K100EFC324-1 256-FBGA | 12,060 | 185 | 1.5V | 239,616 | Slow | 544-1012-ND 37.30 | EP1G12F256C8 
324-FBGA |100,000| 246 | 1.8V | 53,248 | Slow | 544-1092-ND 82.00 | EP20K100EFC324-3 256-FBGA | 12,060 | 185 | 1.5V | 239,616 | Slow | 544-1791-NDA 37.29 | EP1C12F256C8N 
208-PQFP |100,000| 246 | 1.8V_| 53,248 | Slow | 544-2092-ND 70.00 | EP20K100EQC208-3 256-FBGA | 12,060 | 185 | 1.5V | 239,616 | Medium | 544-1013-NDt 56.00 | EP1C12F25617 
240-PQFP |100,000] 183 | 1.8V | 53,248 Fast | 544-1863-ND 144.00 | EP20K100EQC240-1 256-FBGA | 12,060 | 249 | 1.5V | 239,616 | Medium | 544-1676-NDAt 56.00 | EP1C12F25617N 
240-PQFP |100,000] 183 | 1.8V | 53,248 | Medium | 544-1864-ND 101.00 | EP20K100EQC240-2 324-FBGA | 12,060 | 249 | 1.5V_ | 239,616 | Fast__| 544-1034-ND 58.70 | EP1C12F324C6 
240-ParP |100,000| 183 | 1.8V | 53,248 | Slow | 544-1093-ND 72.00 | EP20K100EQC240-3 A RoHS Compliant } Industrial Temperature: -40°C ~ 100°C * Tube (Continued) 
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/NOTERY\, NEW! FPGAs (cont) 


Oper- Total Oper- Total 
1/0 | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera 1/0 | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera 
Package | Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each | Part No. Package | Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each | Part No. 
324-FBGA | 12,060 | 249 | 1.5V | 239,616 | Fast | 544-1680-NDA 58.70 | EP1C12F32400N 672-FBGA | 33,216 | 475 | 1.2V | 483,840 | Slow | 544-2110-NDt 124.70 | EP2C35F67218 
324-FBGA | 12,060 | 249 | 1.5V | 239.616 | Medium | 544-1035-ND 46.90 | EP1C12F324¢7 672-FBGA | 33,216 | 475 | 1.2V | 483,840 | Slow | 544-2111-NDAt 124.70 | EP2C35F67218N 
324-FBGA | 12,060 | 249 | 1.5V | 239.616 | Medium | 544-1679-NDA 46.90 | EP1C12F324C7N 484-FBGA | 50,528 | 294 | 1.2V | 594.432 | Fast | 544-2116-ND 240.00 | EP2C50F484C6 
324-FBGA | 12,060 | 249 | 1.5V | 239.616 | Slow | 544-1036-ND 39.10 | EP1C12F324¢8 484-FBGA | 50,528 | 294 | 1.2v | 594.432 | Fast | 544-2117-NDA 240.00 | EP2C50F484C6N 
324-FBGA | 12,060 | 249 | 1.5v_| 239.616 | Slow | 544-1792-NDA 39.10 | EP1C12F324C8N 484-FBGA | 50,528 | 294 | 1.2v | 594.432 | Medium | 544-2118-ND 192.00 | EP2C50F484C7 
324-FBGA | 12,060 | 249 | 1.5V | 239,616 | Medium | 544-1037-NDt 58.70 | EP1C12F32417 484-FBGA [50,528 | 294 | 1.2V | 594.432 | Medium | 544-2119-NDA 192.00 | EP2C50F484C7N 
324-FBGA | 20,060 | 233 | 1.5V | 294.912 | Fast | 544-1038-ND 90.00 | EP1C20F324¢6 484-FBGA | 50,528 | 294 | 1.2V | 594.432 | Slow | 544-2120-ND 160.00 | EP2S50F484C8 
324-FBGA | 20,060 | 233 | 1.5V | 294.912 | Fast | 544-1797-NDA 89.99 | EP1C20F324C6N 484-FBGA | 50,528 | 294 | 1.2v | 594.432 | Slow | 544-2121-NDA 160.00 | EP2C50F484C8N 
324-FBGA | 20,060 | 233 | 1.5V | 294.912 | Medium | 544-1039-ND 72.00 | EP1C20F324C7 484-FBGA | 50,528 | 294 | 1.2v | 594.432 | Slow | 544-2122-NDt 192.00 | EP2C50F48418 
324-FBGA | 20,060 | 301 | 1.5V_| 294'912 | Medium | 544-1678-NDA 72.00 | EP1C20F324C7N 484-FBGA | 50,528 | 294 | 1.2v | 594.432 | Slow | 544-2123-NDAt 192.00 | EP2C50F48418N 
324-FBGA | 20,060 | 233 | 1.5V | 294,912 | Slow | 544-1040-ND 60.00 | EP1C20F324¢8 484-UBGA | 50,528 | 294 | 1.2V | 594,432 | Fast | 544-2128-ND 240.00 | EP2C50U484C6 
324-FBGA | 20,060 | 233 | 1.5V | 294,912 | Slow | 544-1798-NDA 59.99 | EP1C20F324C8N 484-UBGA | 50.528 | 294 | 1.2v | 594,432 | Medium | 544-2129-NDA 192.00 | EP2050U484C7N 
324-FBGA | 20,060 | 233 | 1.5V | 294.912 | Medium | 544-1041-NDt 90.00 | EP1C20F32417 672-FBGA | 50,528 | 450 | 1.2V | 594.432 | Fast | 544-2124-ND 256.00 | EP2C50F672C6 
324-FBGA | 20,060 | 301 | 1.5V | 294,912 | Medium | 544-1677-NDAt 90.00 | EP1C20F324I7N 672-FBGA | 50,528 | 450 | 1.2V | 594.432 | Fast | 544-2125-NDA 256.00 | EP2C50F672C6N 
400-FBGA | 20,060 | 301 | 1.5v_| 294.912 | Fast_| 544-1046-ND 98.70 | EP1C20F400C6 672-FBGA | 50,528 | 450 | 1.2V_| 594.432 | Medium | 544-1443-ND 205.00 | EP2C50E672C7 
400-FBGA | 20,060 | 301 | 1.5V | 294,912 | Fast | 544-1687-NDA 98.70 | EP1C20F400C6N 672-FBGA | 50,528 | 450 | 1.2V | 594,432 | Medium | 544-1691-NDA 205.00 | EP2C50F672C7N 
400-FBGA | 20,060 | 301 | 1.5V | 294.912 | Medium | 544-1047-ND 78.90 | EP1C20F400C7 672-FBGA | 50,528 | 450 | 1.2V | 594.432 | Slow | 544-1444-ND 171.00 | EP2C50F672C8 
400-FBGA | 20,060 | 301 | 1.5V | 294.912 | Slow | 544-1048-ND 65.70 | EP1C20F400C8 672-FBGA | 50,528 | 450 | 1.2V | 594.432 | Slow | 544-1690-NDA 171.00 | EP2C50F672C8N 
400-FBGA | 20,060 | 301 | 1.5v_| 294.912 | Medium | 544-1049-NDt 98.70 | EP1C20F400I7 672-FBGA | 50,528 | 450 | 1.2V | 594.432 | Slow | 544-2126-NDt 205.00 | EP2C50F67218 
CYCLONE II 672-FBGA | 50,528 | 450 | 1.2v | 594.432 | Slow | 544-2127-NDAt 205.00 | EP2C50E67218N 
TAETOFP | 4608 | 89] 12V | 119808 | Fast | 544-2136-ND 79.20 | EP2CSTI44C6 672-FBGA | 68,416 | 422 | 1.2V 11,152,000 | Fast | 544-2140-ND 352.00 | EP2C70F672C6 
144-TOFP | 4.608 | 89 | 1.2V | 119808 | Fast | 544-2137-NDA 19.20 | EP2C5T144C6N 672-FBGA | 68,416 | 422 | 1.2V | 1,152,000] Fast | 544-2141-NDA 352.00 | EP2C70F672C6N 
144-TOFP | 4,608 | 158 | 1.2v | 119,808 | Medium | 544-1449-ND 15.30 | EP2C5T144C7 672-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V | 1,152,000 | Medium | 544-1451-ND 282.00 | EP2C70F672C7 
144-TOFP | 4.608 | 158) 1.2V | 119,808 | Medium | 544-1655-NDA 15.30 | EP2C5T144C7N 672-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V | 1,152,000 | Medium | 544-1689-NDA 282.00 | EP2C70F672C7N 
144-TorP | 4.608 | 158 | 1.2v_| 119,808 | Slow | 544-1450-ND 12.80 | EP2C5T144C8 672-FBGA | 68,416 | 422 | 1.2V |1.152,000| Slow | 544-1409-ND 235.00 | EP2C70F672C8 
144-TOFP | 4,608 | 158) 1.2V | 119,808 | Slow | 544-1665-NDA 12.80 | EP2C5T144C8N 672-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V | 1,152,000 | Slow | 544-1688-NDA 235.00 | EP2C70F672C8N 
144-TOFP | 4.608 | 89 | 1.2v | 119808 | Slow | 544-2138-NDt 15.30 | EP2C5T14418 672-FBGA | 68,416 | 422 | 1.2V 1,152,000} Slow | 544-2142-NDt 282.00 | EP2C70F67218 
144-TOFP | 4.608 | 89 | 1.2V | 119808 | Slow | 544-2139-NDAt 15.30 | EP2C5T14418N 672-FBGA | 68.416 | 422 | 1.2V | 1,152,000} Slow | 544-2143-NDAt 282.00 | EP2C70F67218N 
208-PQFP | 4,608 | 158 | 1.2V | 119, 808 | Medium | 544-1447-ND 16.70 | EP2C50208C7 896-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V |1.152,000| Fast | 544-2144-ND 384.00 | EP2C70F896C6 
208-POEP | 4.608 | 158 | 1.2V | 119.808 | Medium | 544-1674-NDA 16.70 | EP2C50208C7N 896-FBGA | 68.416 | 622 | 1.2v |1,152,000| Fast__| 544-2145-NDA 384.00 | EP2C70F896C6N 
208-POFP | 4,608 | 158 | 1.2V | 119,808 | Slow | 544-1448-ND 13.90 | EP2C50208C8 896-FBGA [68,416 | 622 | 1.2V |1.152,000 | Medium | 544-1452-ND 307.00 | EP2C70F896C7 
208-PQFP | 4,608 | 158 | 1.2V | 119,808 | Slow | 544-1673-NDA 13.90 | EP2C50208C8N 896-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V | 1,152,000 | Medium | 544-1696-NDA 307.00 | EP2C70F896C7N 
208-POFP | 4.608 | 142 | 1.2V | 119.808 | Slow | 544-2134-NDt 16.70 | EP2C5020818 896-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V | 1,152,000] Slow | 544-1410-ND 256.00 | EP2C70F896C8 
208-PQFP | 4,608 | 142 | 1.2V | 119.808 | Slow | 544-2135-NDAt 16.70 | EP2C5020818N 896-FBGA | 68.416 | 622 | 1.2V | 1,152,000} Slow | 544-1695-NDA 256.00 | EP2C70F896C8N 
256-FBGA | 4.608 | 158 | 1.2v | 119.808 | Fast__| 544-2130-ND 22.40 | EP2C5F256C6 896-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V |1.152,000| Slow | 544-2146-NDt 307.00 | EP2C70F896I8 
256-FBGA | 4,608 [158 | 1.2V | 119,808 [ Fast [544-2131-NDA 22.40 | EP2C5F256C6N 896-FBGA | 68.416 | 622 | 1.2v |1,152,000 | Slow | 544-2147-NDAt 307.00 | EP2C70F89618N 
256-FBGA | 4,608 | 158 | 1.2V | 119, 808 | Medium | 544-1445-ND 17.90 | EP2C5F256C7 CYCLONE III 
256-FBGA | 4,608 | 158 | 1.2V 119,808 | Medium | 544-1657-NDA 17.90 | EP2C5F256C7N T44-EQFP | 24,624 | 82 T.2V 504 Slow | 544-2075-NDA 39.50 | EP3C25E144C8NES 
HEN nae ioe 1 ee ay Sea en Bee 240-POFP | 24,624 | 148 | 1.2V 594 Slow | 544-2076-NDA 42.70 | EP3C250240C8NES 
- A : low -1656- : 256-FBGA | 24,624 | 156 | 1.2V | 594 Slow | 544-2077-NDA 44.80 | EP3C25F256C8NES 
nN aan 138 1 need sow oun en Stee 324-FBGA | 24,624 | 215 | 1.2V 594 Slow | 544-2078-NDA 49.30 | EP3C25F324C8NES 
- , ; } -2133- : STRATIX 
144-TOFP | 8,256 | 85 | 1.2 | 165.888 | Fast | 544-2154-ND 28.80 | EP2C8T144C6 5 i RF 
ie [fas | | Ut | fee | fot |stcerame acer | [SRE ESE anes [oor ee eee 
144-TOFP | 8.256 | 182 | 1.2V | 165,888 _| Medium {/44-1457-ND 23.10 | EP2C8T144C7 672-FBGA | 10,570 | 345 | 1.5V | 920,448 | Medium | 544-1108-ND 265.00 | EP1S10F672C6 
T44-TOFP | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Medium | 544-1667-NDA 23.10 | EP2C8T144C7N i ‘ ; “4109- 
672-FBGA | 10,570 | 345 | 1.5V | 920.448 | Slow | 544-1109-ND 190.00 | EP1S10F672C7 
144-TOFP | 8,256 | 182 ) 1.2V | 165,888 | Slow joe oon 19.20 | EP2ceT 14408 672-FBGA | 10,570 | 345 | 1.5V_| 920.448 | Slow | 544-1851-NDA 190.00 | EP1S10F672C7N 
144-TOFP | 8,256 | 182 ) 1.2V | 165,888 | Slow [SAA IGCO NDA 19.20 | EP2C8T144C8N 672-FBGA [10,570 | 345 | 1.5V | 920,448 | Slow | 544-1110-NDt 265.00 | EP1S10F672I7 
144-TOFP | 8,256 | 85 | 1.2V | 165,888 | Slow joie 2150-NDT 23.10 | EP2G8T 14418 780-FBGA | 10,570 | 426 | 1.5V | 920,448 | Medium | 544-1111-ND 315.00 | EP1S10F780C6 
JAA TOF | 8.266 | 85 __1.2V_| 166.888 | Slow _| b44-2157-NDAt 23.10 | EP2CBT 14418 780-FBGA | 10,570 | 426 | 1.5V | 920,448 | Slow | 544-1112-ND 225.00 | EP1S10F780C7 
208-PORP | 8,256 | 182 | 1-2V_ | 165,888 | Medium (ei SonD eee ae 780-FBGA | 10,570 | 426 | 1.5V | 920,448 | Slow | 544-1852-NDA 225.00 | EP1S10F780C7N 
208-PQFP | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Medium | 544-1672-NDA 24.30 | EP2C80208C7N ; i eet 
20g POF | 256 | 182 | 12Y | 165888 | Medium pe emeaa San | epokenoneca 780-FBGA | 10.570 | 426 | 1.5V_| 920.448 | Medium | 544-2085-NDt 450.00 | EP1S10E78016 
POB-POFE | S256 | 182 | ey | 1e5.a00 | Slow eon Se eee 484-FBGA [18,460 | 361 | 1.5V 1,669,248 | Slow | 544-1101-ND 350.00 | EP1S20F484C7 
BOG POF | Bese | 182 | Ley | 15888 | Sow ean Set | eoceconene 484-FBGA | 18,460 | 361 | 1.5V | 1,669,248 | Medium | 544-2086-NDt 705.00 | EP1S20F48416 
0g ror bs : 3 ow. eel : 672-FBGA | 18,460 | 426 | 1.5V | 1,669,248 | Medium | 544-1853-ND 455.00 | EP1S20F672C6 
‘ 256 | 198 | 1.2V | 165,888 | Slow zien 24.30 | EP2CBQ20816N 672-FBGA | 18,460 | 426 | 1.5V | 1,669,248 | Slow | 544-1113-ND 325.00 | EP1S20F672C7 
256-FBGA | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Slow | 544-1776-NDA 28.10 | EP2C8AF256I8N ee 
: 4 672-FBGA | 18,460 | 426 | 1.5V_ | 1,669,248 | Slow _| 544-1854-NDA 325.00 | EP1S20F672C7N 
SG-TBGA | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Medium [eiaecone Po10 | Cpe CeLeDour 780-FBGA | 18,460 | 586 | 1.5V [1,669,248 | Fast [544-1114-ND 760.00 | EP1S20F780C5 
256-FBGA | 8,256 | 182 ) 1-2 | 165,868 | Medium [eigiooe 28-10) | EbeGar2Sbu7N 780-FBGA | 18,460 | 586 | 1.5V | 1,669,248 | Medium | 544-1115-ND 530.00 | EP1S20F780C6 
256-FBGA | 8.256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Slow | 544-1454-ND 23.50 | EP2C8F256C8 ; : feat ‘ 
Se EROA TeoeetToo TOW tee aaesT oe ae LEC 780-FBGA | 18,460 | 586 | 1.5V | 1,669,248] Slow | 544-1116-ND 380.00 | EP1S20F780C7 
prea | core | too | doy | ieeaee | cae leaaeeeia fe 36 |lepocarorene 780-FBGA | 18,460 | 586 | 1.5V | 1,669,248 | Slow | 544-1855-NDA 380.00 | EP1S20F780C7N 
peertpca | coee | aoa | gov | ierase | cor Peeatomatnnin 3? 00’ | EPOCEFOERrENI 780-FBGA | 18,460 | 586_| 1.5V_| 1,669,248 | Medium | 544-1856-NDt 760.00 | EP1S20F78016 
stack | fase | | 1ay | ese | Sou [Stcotonot fain [Een | | SzFH04 sero fae [19y-Yesre wenn [a ti7-N> ———epap enearor 
256-FBGA | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Slow | 544-2151-NDAt 28.10 | EP2C8F25618N ‘ : ae ; 
F 672-FBGA | 25,660 | 473 | 1.5V |1,944.576 | Slow | 544-1858-NDA 545.00 | EP1S25F672C7N 
256-FBGA | 14,448 | 315 | 1.2V | 239,616 | Fast | 544-1777-NDA 52.00 | EP2C15AF25606N i abe 
$ 672-FBGA | 25,660 | 473 | 1.5V |1.944576| Slow | 544-1119-ND 460.00 | EP1S25F672C8 
256-FBGA | 14.448 | 152 | 1.2V | 239.616 | Medium | 544-2097-NDA 41.60 | EP2C15AF256C7N B7o-FBGA | 95°660 | 473 | 15V_|1'944'576 | Slow | 544-2087-NDt vedio \EPISOSERVOIT 
256-FBGA | 14.448 | 152 | 1.2V | 239.616 | Slow | 544-2098-NDA 34.70 | EP2C15AF256C8N = - a : 
780-FBGA | 25,660 | 697 | 1.5V | 1,944,576 | Fast | 544-1120-ND 1225.00 | EP1S25F780C5 
256-FBGA | 14.448 | 315 | 1.2V | 239.616 | Slow | 544-1780-NDAt 41.60 | EP2C15AF25618N raorpes | 2ee60 | cov | dey |1'94d°20e | Meatum (EReHeeNn an on | EPISDSe780Ge 
434-FBGA | 14.448 | 315 | 1.2v_| 239.616 | Fast_| 544-1778-NDA 58.40 | EP2C15AF4B4C6N a : : at 4 ey f 
: 780-FBGA | 25,660 | 597 | 1.5V | 1,944,576 | Medium | 544-1859-NDA 860.00 | EP1S25F780C6N 
484-FBGA | 14,448 | 315 | 1.2V | 239,616 | Medium | 544-2099-NDA 46.70 | EP2C15AF4B4C7N & Sheet 
780-FBGA | 25,660 | 597 | 1.5V |1.944.576| Slow | 544-1122-ND 610.00 | EP1S25F780C7 
434-FBGA | 14,448 | 315 | 1.2V | 239,616 | Slow | 544-2100-NDA 38.90 | EP2C15AF4B4C8N i en 
780-FBGA | 25,660 | 597 | 1.5V_|1,944.576 | Slow | 544-1860-NDA 610.00 | EP1S25F780C7N 
484-FBGA | 14.448 | 315 | 1.2V | 239,616 | Slow | 544-1779-NDAt 46.70 | EP2C15AF48418N TOO FARA Le 60 POEL Sad eee eo eee 730000 [EPTSoSE020C8 
240-POFP | 18,752 | 142 | 1.2V | 239.616 | Slow | 544-2106-ND 42.70 | EP2c200240¢8 : ; at : 
paocpure | tee | 140.1 tov | saeete. | sien (eiaoc etic 1070 | EP>CODODAUCEN 1020-FBGA | 25,660 | 706 | 15V | 1.944.576 | Slow | 544-1129-ND 660.00 | EP1S25F1020C7 
256-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V | 239,616 | Slow | 544-1781-NDAT 51.20 | EP2C20AF25616N TOOEBGA | Sore | SoC | Lay 317.08) | Medium Paani Toa TERI eane ame 
B5G-FBGA | 18,752) 182 | 1.2V | 290,616 | Fast [eg GONG 64.00 ER2GSOreS6GE 780-FBGA_| 32.470 | 726 |_15v [3.317.184 Slow | 544-1422-ND 640.00 | EP1$30F780C8 
256-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V | 239.616 | Fast | 544-1660-NDA 64.00 | EP2C20F256C6N Oe ERCA Tae ao eae Tay Tea ted Wea : 
256-FBGA | 18,752 | 152 | 1.2V | 239,616 | Medium | 544-1361-ND 51.20 | EP2C20F256C7 : ; SV /3,317, edium ae ecu od 500-00") Eb 1S30k/ 016 
256-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V | 239,616 | Medium | 544-1659-NDA 51.20 | EP2C20F256C7N BEEBE | BRAT | 726 | 1. | S817 184 | Medium Eee Teen | Eu leeopee eee 
256-FBGA | 18,752 | 152 | 1.2V | 239.616 | Slow | 544-1362-ND 42.70 | EP2C20F256C8 ; : i317, 4 : 
1020-FBGA | 32,470 | 726 | 1.5V |3,317,184 | Medium | 544-1419-ND 1145.00 | EP1S30F1020C6 
256-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V | 239.616 | Slow | 544-1658-NDA 42.70 | EP2C20F256C8N dooutpGA | sara | con | dav lsaivied | saw [eeetnn acon (EB Ieageioo0ke 
256-FBGA | 18,752 | 152 | 1.2V | 239.616 | Slow | 544-2102-NDt 51.20 | EP2C20F25618 Z : : : ow ous : 
DEBEBGA | 18752 | 162 | tov | o39616 | Slow | 544-2103-NDAT 290 | EPDSOORDECIN 780-FBGA [41,250 | 615 | 1.5V 3,423,744 | Fast | 544-1782-ND 7905.00 | EP1S40F780C5 
484-FBGA | 18.752 | 315 | 12V | 239616 | Slow | 544-2101-NDAt 56.30 | EP2C20AF48418N 780-FBGA | 41,250 | 822 ) 1.5V | 3,423,744 | Slow | 544-1429-ND 950.00 | EP1S40F780C7 
ABAABCA 18.7801 318-1 TV 1 28816 | task SEEN 70:40 | EPOCOORABACE 780-FBGA | 41,250 | 822 | 1.5V |3,423,744] Slow | 544-1430-ND 810.00 | EP1S40F780C8 
y : ; ae 956-BGA | 41,250 | 822 | 15v |3,423,744 | Medium | 544-1423-ND 1565.00 | EP1S40B956C6 
484-FBGA | 18.752 | 315 | 1.2V | 239,616 | Fast | 544-1670-NDA 70.40 | EP2C20F484C6N 
484,FBGA | 18752 | 318 | tov | 239,618 | Medium [eaSeanTE 5630 | EP2Co0R484C7 956-BGA_| 41,250 | 822 | 1.5v [3.423.744 | Slow | 544-1424-ND 1115.00 | EP1S40B956C7 
a : ’ 4 iat 1020-FBGA | 41,250 | 773 | 1.5V [3,423,744 | Fast | 544-2089-ND 2070.00 | EP1S40F1020C5 
484-FBGA | 18.752 | 315 | 1.2V | 239,616 | Medium | 544-1669-NDA 56.30 | EP2C20F484C7N 8 
484,FBRA | 12752 | 318 | ov | 23918 | Slow (eaMeacetn 46. 00'| EPSCOORARACA 1020-FBGA | 41,250 | 822 | 1.5V | 3,423,744 | Medium | 544-1425-ND 1450.00 | EP1S40F1020C6 
4S4FBGA 118752 | 18 | 1201 239818 1 Slaw ISSaIGETRIDA 46-90 |EP2COOFAR4CAN 1020-FBGA | 41,250 | 822 | 15V |3,423,744| Slow | 544-1426-ND 1035.00 | EP1S40F1020C7 
484-FBGA | 18752 | 315 | 12v | 230616 | Siow |544-2104NDt 58,30 |EPSCoORABAIB 1020-FBGA | 41,250 | 773 | 1.5V |3,423,744 | Medium | 544-1862-NDt 2070.00 | EP1S40F102016 
484-FBGA | 18752 | 315 | 12v | 230616 | Slow |544-2105-NDAt 56-30 | EP2COOF484IEN 1508-FBGA | 41.250 | 822 | 1.5V_|3,423,744 | Medium | 544-1427-ND 1565.00 | EP1S40F1508C6 
4S4,FBGA | 33.216 | 322 | tov |-483'e4y | Fast [eeeeraZenIn 196.00 | Eporasraadce 1508-FBGA | 41,250 | 822 | 1.5V (3,423,744 | Slow | 544-1428-ND 1115.00 | EP1S40F1508C7 
5 " ; ; Braet ; 956-BGA | 57,120 /1,022| 1.5v |5,215,104 | Medium | 544-1431-ND 2825.00 | EP1S60B956C6 
434-FBGA | 33.216 | 475 | 1.2v_| 483,840 | Fast_| 544-1686-NDA 136,00 | EP2C35F484C6N 
5 7 cues 956-BGA | 57,120 /1,022| 15v [5215104] Slow | 544-1432-ND 2015.01 | EP1S60B956C7 
484-FBGA | 33,216 | 322 | 1.2V | 483,840 | Medium | 544-1077-ND 113.30 | EP2C35F484C7 4 
‘484,FBGA | 33216 | 475 | 42v | 483840 | Medium ReRReteeeIBN 143.30 | EPoCaSranac7N 1020-FBGA | 57,120 |1,022} 1.5V |5.215,104 | Medium | 544-1433-ND 2629.99 | EP1S60F1020C6 
484,FBGA (33.216 | 322 | ov | 483'e40 | Slow (eaMraTanIn ag70 | EPScaerasdca 1020-FBGA | 57.120 |1,022| 1.5V [5.215.104 | Slow | 544-1434-ND 1880.01 | EP1S60F1020C7 
484.FBGA | 33216 | 322 | 12v | a83'e40 | Slow [SaaeaeenInN 9070 | EP2CaRr4s4can 1508-FBGA | 57,120 |1,022) 1.5V |5,215,104 | Medium | 544-1435-ND 2825.00 | EP1S60F1508C6 
484-FBGA | 33216 | 322 | 1ov_| 493840 | Slow | 544-2108-NDF 113.30 | EPocasr4aais 1508-FBGA | 57,120 |1,022} 1.5V |5.215,104| Slow | 544-1436-ND 2015.01 | EP1S60F1508C7 
484-FBGA 133216 | 322 | 1 2V | 483.840 1 Slow | 544-2100-NDAF 11330 TEPOCaSF484I8N 956-BGA | 79,040 |1,238) 1.5v | 7,427,520 | Medium | 544-1437-ND 7195.01 | EP1S80B956C6 
484.UBGA | 33216 | 392 | ov | 4aa'edo | Fast | 844-2112-ND 436.00 | EPocasu484C6 956-BGA | 79,040 |1,238| 15v |7,427,520) Slow | 544-1438-ND 5140.00 | EP1S80B956C7 
484-UBGA | 33216 | 392 | voy | 4a3'e40 | Slow | 844-2113-ND 90,70 | EPOCaRU484C8 1020-FBGA | 79.040 |1.238| 1.5V_|7.427.520 | Medium | 544-1439-ND 6975.01 | EP1S80F1020C6 
484-UBGA | 33216 | 392 | Vv | 4as'edo | Slow |84421/4.NDA 90,70 | EPOC3U484CaN 1020-FBGA | 79,040 [1,238 1.5V |7,427,520| Slow | 544-1440-ND 4980.01 | EP1S80F1020C7 
484-UBGA | 33.216 | 322 | 12v_| 493.840 | Slow | 544-2145 NDAt 113.30 | EPOCSSU484IBN 1508-FBGA | 79,040 |1,238} 1.5V |7,427,520 | Medium | 544-1441-ND 7195.01 | EP1S80F1508C6 
G79-FBGA 133016 | 476 | 1 2y | 483.840 1 Fast 1 544-1087-ND +4960 | EPOCSE679C6 1508-FBGA | 79,040 |1.238| 1.5V_ 17,427,520 | Slow | 544-1442-ND 5140.00 | EP1S80F1508C7 
672-FBGA | 33,216 | 475 | 1.2V | 483,840 | Fast | 544-1694-NDA 149.60 | EP2C35F672C6N STRATIXH 
672-FBGA | 33,216 | 475 | 1.2V | 483,840 | Medium | 544-1088-ND 124.70 | EP2C35F672C7 484-FBGA ] 15,600 | 342 ) 7.2V | 419,328 | Fast | 544-1873-ND 300.00 | EP2S15F484C3 
672-FBGA | 33,216 | 475 | 1.2V | 483,840 | Medium | 544-1693-NDA 124.70 | EP2C35F672C7N 484-FBGA | 15,600 | 342 | 1.2V | 419,328 | Fast_ | 544-1874-NDA 300.00 | EP2S15F484C3N 
672-FBGA | 33.216 | 475 | 1.2V | 483,840 | Slow | 544-1692-NDA 99.70 | EP2C35F672C8N AROHS Compliant + Industrial Temperature: 40°C ~ 100°C * Tube (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(1073) 527 


/NbERY4\. NEW! FPGAs (cont) 


Oper- Total Oper- Total 
1/0 | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera 1/0 | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera 

Package | Gates | Pins |Voltage (K) Speed | Part No. Each | Part No. Package | Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each | Part No. 
484-FBGA | 15,600 | 342 | 1.2V | 419,328 | Medium | 544-1104-ND 235.00 | EP2S15F484C04 780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V | 1,369,728 | Medium | 544-1929-NDA 600.00 | EP2SGX30DF780C4N 
484-FBGA | 15,600 | 342 | 1.2V | 419,328 | Medium | 544-1875-NDA 235.00 | EP2S15F484C4N 780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V | 1,369,728 | Slow | 544-1749-ND 470.00 | EP2SGX30CF780C5 
484-FBGA | 15,600 | 342 | 1.2V | 419,328 Slow | 544-1105-ND 190.00 | EP2S15F484C5 780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V | 1,369,728 | Slow | 544-1750-NDA 470.00 | EP2SGX30CF780C5N 
484-FBGA | 15,600 | 342 | 1.2V | 419,328 Slow | 544-1876-NDA 190.00 | EP2S15F484C5N 780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V | 1,369,728 | Slow | 544-1753-ND 490.00 | EP2SGX30DF780C5 
484-FBGA | 15.600 | 342 | 1.2V_| 419.328 | Medium | 544-1877-NDt 300.00 | EP2S15F48414 780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V_| 1,369,728 | Slow | 544-1754-NDA 490.00 | EP2SGX30DF780C5N 
484-FBGA | 15,600 | 342 | 1.2V | 419,328 | Medium | 544-1878-NDAT 300.00 | EP2S15F48414N 780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V | 1,369,728 | Medium | 544-2176-NDt 760.00 | EP2SGX30DF78014 
672-FBGA | 15,600 | 366 | 1.2V | 419,328 Fast | 544-1879-ND 340.00 | EP2S15F672C3 780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V | 1,369,728 | Medium | 544-2177-NDAt 760.00 | EP2SGX30DF78014N 
672-FBGA | 15,600 | 366 | 1.2V | 419,328 Fast | 544-1880-NDA 340.00 | EP2S15F672C3N 780-FBGA | 60,440 | 364 | 1.2V | 2,544,192 Fast | 544-1755-ND 1345.00 | EP2SGX60CF780C3 
672-FBGA | 15,600 | 366 | 1.2V | 419,328 | Medium | 544-1123-ND 265.00 | EP2S15F672C4 780-FBGA | 60,440 | 364 | 1.2V | 2,544,192 Fast | 544-1930-NDA 1345.00 | EP2SGX60CF780C3N 
672-FBGA | 15,600 | 366 | 1.2V_| 419,328 Slow | 544-1124-ND 215.00 | EP2S15F672C5 780-FBGA | 60.440 | 364 | 1.2V_ | 2,544,192 Fast__| 544-1759-ND 1365.00 | EP2SGX60DF780C3 
672-FBGA | 15,600 | 366 | 1.2V | 419,328 Slow | 544-1881-NDA 215.00 | EP2S15F672C5N 780-FBGA | 60,440 | 364 | 1.2V | 2,544,192 Fast | 544-1932-NDA 1365.00 | EP2SGX60DF780C3N 
672-FBGA | 15,600 | 366 | 1.2V | 419,328 | Medium | 544-1882-NDt 340.00 | EP2S15F67214 780-FBGA | 60,440 | 364 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-1756-ND 1055.00 | EP2SGX60CF780C4 
484-FBGA | 33,880 | 342 | 1.2V | 1,369,728 Fast | 544-1889-ND 645.00 | EP2S30F484C3 780-FBGA | 60,440 | 364 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-1931-NDA 1055.00 | EP2SGX60CF780C4N 
484-FBGA | 33,880 | 342 | 1.2V | 1,369,728 Fast | 544-1890-NDA 645.00 | EP2S30F484C3N 780-FBGA | 60,440 | 364 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-1760-ND 1075.00 | EP2SGX60DF780C4 
484-FBGA | 33,880 | 342 | 1.2V_| 1,369,728 | Medium | 544-1106-ND 505.00 | EP2S30F484C04 780-FBGA | 60,440 | 364 | 1.2V_| 2,544,192 | Medium | 544-1933-NDA 1075.00 | EP2SGX60DF780C4N 
484-FBGA | 33,880 | 342 | 1.2V | 1,369,728 | Medium | 544-1891-NDA 505.00 | EP2S30F484C4N 780-FBGA | 60,440 | 364 | 1.2V | 2,544,192] Slow | 544-1757-ND 850.00 | EP2SGX60CF780C5 
484-FBGA | 33,880 | 342 | 1.2V | 1,369,728 | Slow | 544-1107-ND 405.00 | EP2S30F484C5 780-FBGA | 60,440 | 364 | 1.2V | 2,544,192 | Slow | 544-1758-NDA 850.00 | EP2SGX60CF780C5N 
484-FBGA | 33,880 | 342 | 1.2V | 1,369,728 | Slow | 544-1892-NDA 405.00 | EP2S30F484C5N 780-FBGA | 60,440 | 364 | 1.2V | 2,544,192 | Slow | 544-1761-ND 870.00 | EP2SGX60DF780C5 
484-FBGA | 33,880 | 342 | 1.2V | 1,369,728 | Medium | 544-1893-NDt 645.00 | EP2S30F48414 780-FBGA | 60,440 | 364 | 1.2V | 2,544,192 | Slow | 544-1762-NDA 870.00 | EP2SGX60DF780C5N 
484-FBGA | 33,880 | 342 | 1.2V_| 1,369,728 | Medium | 544-1894-NDAt 645.00 | EP2S30F48414N 780-FBGA | 60.440 | 364 | 1.2V_| 2.544.192 | Medium | 544-2178-NDt 1365.00 | EP2SGX60DF78014 
672-FBGA | 33,880 | 500 | 1.2V | 1,369,728 Fast | 544-1895-ND 720.00 | EP2S30F672C3 780-FBGA | 60,440 | 364 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-2179-NDAT 1365.00 | EP2SGX60DF78014N 
672-FBGA | 33,880 | 500 | 1.2V | 1,369,728 Fast | 544-1896-NDA 720.00 | EP2S30F672C3N 1152-FBGA | 60,440 | 534 | 1.2V | 2,544,192 Fast | 544-2180-ND 1500.00 | EP2SGX60EF1152C3 
672-FBGA | 33,880 | 500 | 1.2V | 1,369,728 | Medium | 544-1125-ND 560.00 | EP2S30F672C4 1152-FBGA | 60,440 | 534 | 1.2V | 2,544,192 Fast | 544-2181-NDA 1500.00 | EP2SGX60EF1152C3N 
672-FBGA | 33,880 | 500 | 1.2V | 1,369,728 | Medium | 544-1897-NDA 560.00 | EP2S30F672C4N 1152-FBGA | 60,440 | 534 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-2182-ND 1185.00 | EP2SGX60EF115204 
672-FBGA | 33.880 | 500 | 1.2V_| 1.369.728 | Slow | 544-1126-ND 450.00 | EP2S30F672C5 1152-FBGA | 60,440 | 534 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-2183-NDA 1185.00 | EP2SGX60EF1152C4N 
672-FBGA | 33,880 | 500 | 1.2V | 1,369,728 | Slow | 544-1898-NDA 450.00 | EP2S30F672C5N 1152-FBGA | 60,440 | 534 | 1.2V / 2,544,192 | Slow | 544-2184-ND 960.00 | EP2SGX60EF1152C5 
672-FBGA | 33,880 | 500 | 1.2V | 1,369,728 | Medium | 544-1899-NDt 720.00 | EP2S30F67214 1152-FBGA | 60,440 | 534 | 1.2V | 2,544,192 | Slow | 544-2185-NDA 960.00 | EP2SGX60EF1152C5N 
672-FBGA | 33,880 | 500 | 1.2V | 1,369,728 | Medium | 544-1900-NDAT 720.00 | EP2S30F67214N 1152-FBGA | 60,440 | 534 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-2186-NDt 1500.00 | EP2SGX60EF115214 
484-FBGA | 60,440 | 334 | 1.2V | 2,544,192 Fast | 544-1905-ND 1215.00 | EP2S60F484C3 1152-FBGA | 60,440 | 534 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-2187-NDAt 1500.00 | EP2SGX60EF115214N 
484-FBGA | 60.440 | 334 | 1.2V_|2,544.192 Fast__| 544-1906-NDA 1215.00 | EP2S60F484C3N 1152-FBGA | 90,960 | 558 | 1.2V | 4,520,448 Fast__ | 544-1763-ND 3760.01 | EP2SGX90EF1152C3ES 
484-FBGA | 60,440 | 334 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-1133-ND 950.00 | EP2S60F484C04 1152-FBGA | 90,960 | 558 | 1.2V | 4,520,448 Fast | 544-1766-NDA 3760.01 | EP2SGX90EF35C3NES 
484-FBGA | 60,440 | 334 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-1907-NDA 950.00 | EP2S60F484C4N 1152-FBGA | 90,960 | 558 | 1.2V | 4,520,448 | Medium | 544-1764-ND 2950.00 | EP2SGX90EF1152C4ES 
484-FBGA | 60,440 | 334 | 1.2V | 2,544,192 | Slow | 544-1134-ND 760.00 | EP2S60F484C5 1152-FBGA | 90,960 | 558 | 1.2V | 4,520,448 | Medium | 544-1767-NDA 2950.00 | EP2SGX90EF35C4NES 
484-FBGA | 60,440 | 334 | 1.2V | 2,544,192 | Slow | 544-1908-NDA 760.00 | EP2S60F484C5N 1152-FBGA | 90,960 | 558 | 1.2V / 4,520,448 | Slow | 544-1765-ND 2375.00 | EP2SGX90EF1152C5ES 
484-FBGA | 60,440 | 334 | 1.2V_| 2,544,192 | Medium | 544-1909-NDt 1215.00 | EP2S60F48414 1152-FBGA | 90.960 | 558 | 1.2V | 4.520.448 | Slow | 544-1768-NDA 2375.00 | EP2SGX90EF35C5NES 
484-FBGA | 60,440 | 334 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-1910-NDAT 1215.00 | EP2S60F48414N 1508-FBGA | 90,960 | 650 | 1.2V | 4,520,448 Fast | 544-1769-ND 4000.00 | EP2SGX90FF1508C3 
672-FBGA | 60,440 | 492 | 1.2V | 2,544,192 Fast | 544-1911-ND 1325.00 | EP2S60F672C3 1508-FBGA | 90,960 | 650 | 1.2V | 4,520,448 Fast | 544-1772-NDA 4000.00 | EP2SGX90FF1508C3N 
672-FBGA | 60,440 | 492 | 1.2V | 2,544,192 Fast | 544-1912-NDA 1325.00 | EP2S60F672C3N 1508-FBGA | 90,960 | 650 | 1.2V | 4,520,448 | Medium | 544-1770-ND 3140.00 | EP2SGX90FF1508C4 
672-FBGA | 60,440 | 492 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-1127-ND 1035.00 | EP2S60F672C4 1508-FBGA | 90,960 | 650 | 1.2V | 4,520,448 | Medium | 544-1773-NDA 3140.00 | EP2SGX90FF1508C4N 
672-FBGA | 60,440 | 492 | 1.2V_| 2,544,192 | Medium | 544-1913-NDA 1035.00 | EP2S60F672C4N 1508-FBGA | 90,960 | 650 | 1.2V [4,520,448 | Slow | 544-1771-ND 2530.00 | EP2SGX90FF1508C5ES 
672-FBGA | 60,440 | 492 | 1.2V | 2,544,192 | Slow | 544-1128-ND 830.00 | EP2S60F672C5 1508-FBGA | 90,960 | 650 | 1.2V | 4,520,448} Slow | 544-1774-NDA 2530.00 | EP2SGX90FF40C5N 
672-FBGA | 60,440 | 492 | 1.2V | 2,544,192 | Slow | 544-1914-NDA 830.00 | EP2S60F672C5N 1508-FBGA |132,540) 734 | 1.2V | 6,747,840 Fast | 544-1737-ND 7075.99 | EP2SGX130GF1508C3 
672-FBGA | 60,440 | 492 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-1915-NDt 1325.00 | EP2S60F67214 1508-FBGA |132,540) 734 | 1.2V | 6,747,840 Fast | 544-1741-ND 7075.99 | EP2SGX130GF40C3ES 
672-FBGA | 60,440 | 492 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-1916-NDAT 1325.00 | EP2S60F67214N 1508-FBGA |132,540) 734 | 1.2V | 6,747,840 Fast | 544-1924-NDA 7075.99 | EP2SGX130GF1508C3N 
1020-FBGA | 60.440 | 718 | 1.2V_| 2.544.192 Fast__| 544-1130-ND 1440.00 | EP2S60F1020C3 1508-FBGA |132,540| 734 | 1.2V_|6,747.840 | Medium | 544-1738-ND 6200.02 | EP2SGX130GF1508C4 
1020-FBGA | 60,440 | 718 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-1131-ND 1125.00 | EP2S60F102004 1508-FBGA |132,540) 734 | 1.2V | 6,747,840 | Medium | 544-1925-NDA 6200.02 | EP2SGX130GF1508C4N 
1020-FBGA | 60,440 | 718 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-1901-NDA 1125.00 | EP2S60F1020C4N 1508-FBGA |132,540) 734 | 1.2V | 6,747,840 | Slow | 544-1739-ND 4460.01 | EP2SGX130GF1508C5 
1020-FBGA | 60,440 | 718 | 1.2V |2,544,192 | Slow | 544-1132-ND 900.00 | EP2S60F1020C5 1508-FBGA |132,540) 734 | 1.2V | 6,747,840 | Slow | 544-1740-NDA 4460.01 | EP2SGX130GF1508C5N 
1020-FBGA | 60,440 | 718 | 1.2V |2,544,192 | Slow | 544-1902-NDA 900.00 | EP2S60F1020C5N 1508-FBGA |132,540| 734 | 1.2V | 6,747,840 ) Medium | 544-2174-NDt 7075.99 | EP2SGX130GF150814 
1020-FBGA | 60.440 | 718 | 1.2V_ [2.544.192 | Medium | 544-1903-NDt 1440.00 | EP2S60F102014 1508-FBGA |132,540| 734 | 1.2V_| 6,747,840 | Medium | 544-2175-NDAt 7075.99 | EP2SGX130GF150814N 
1020-FBGA | 60,440 | 718 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-1904-NDAT 1440.00 | EP2S60F102014N FLEX 10K 
780-FBGA | 90,960 | 534 | 1.2V | 4,520,488 | Medium | 544-2167-ND 2890.00 | EP2S90F780C4 84-PLCC [10,000] 59 5.0V 6,144 Slow | 544-2194-5-ND* 54.00 | EPF10K10LC84-3 
780-FBGA | 90,960 | 534 | 1.2V | 4,520,488 | Slow | 544-2168-ND 2315.00 | EP2S90F780C5 84-PLCC | 10,000 | 59 5.0V 6,144 Slow | 544-1937-5-ND* 35.50 | EPF10K10LC84-4 
780-FBGA | 90,960 | 534 | 1.2V | 4,520,488 | Slow | 544-2169-NDA 2315.00 | EP2S90F780C5N 84-PLCC | 10,000} 59 5.0V 6,144 Slow | 544-1938-5-NDA* 35.50 | EPF10K10LC84-4N 
780-FBGA | 90,960 | 534 | 1.2V_| 4,520,488 | Medium | 544-2170-NDt 3700.01 | EP2S90F78014 100-TQFP | 10,000) 66 3.3V 6,144 Slow | 544-2193-ND 32.50 | EPF10K10ATC100-3 
780-FBGA | 90,960 | 534 | 1.2V | 4,520,488 | Medium | 544-2171-NDAt 3700.01 | EP2S90F78014N 144-TQFP | 10,000 | 102 | 3.3V 6,144 Slow | 544-1256-ND 37.00 | EPF10K10ATC144-3 
1020-FBGA | 90,960 | 758 | 1.2V | 4,520,488 Fast | 544-1917-ND 3700.01 | EP2S90F1020C3 144-TQFP | 10,000) 102 | 3.3V 6,144 Slow | 544-1936-NDt 52.00 | EPF10K10ATI144-3 
1020-FBGA | 90,960 | 758 | 1.2V | 4,520,488 | Medium | 544-1411-ND 2890.00 | EP2S90F1020C4 144-TQFP | 10,000 102 | 5.0V 6,144 Slow | 544-2199-ND 56.50 | EPF10K10TC144-3 
1020-FBGA | 90,960 | 902 | 1.2V | 4,520,488 | Slow | 544-1465-ND 2315.00 | EP2S90F1020C5 144-TQFP | 10,000 ) 102 | 5.0V 6,144 Slow | 544-2200-NDA 56.50 | EPF10K10TC144-3N 
1020-FBGA | 90,960 | 758 | 1.2V_ | 4,520,488 | Slow | 544-1918-NDA 2315.00 | EP2S90F1020C5N 144-TQFP | 10,000) 102 | 5.0V 6,144 Slow | 544-2201-ND 36.50 | EPF10K10TC144-4 
1020-FBGA | 90,960 | 758 | 1.2V | 4,520,488 | Medium | 544-1919-NDt 3700.01 | EP2S90F102014 144-TOFP | 10,000 | 102 | 5.0V 6.144 Slow | 544-2202-NDA 36.50 | EPF10K107TC144-4N. 
1020-FBGA | 90,960 | 758 | 1.2V | 4,520,488 | Medium | 544-1920-NDAT 3700.01 | EP2S90F102014N 144-TQFP | 10,000 | 102 | 5.0V 6,144 Slow | 544-2203-NDt 51.00 | EPF10K10T1144-4 
1508-FBGA | 90,960 | 902 | 1.2V | 4,520,488 Fast | 544-1412-ND 3919.99 | EP2S90F1508C3 144-TQFP | 10,000 | 102 | 5.0V 6,144 Slow | 544-2204-NDAt 51.00 | EPF10K10T1144-4N 
1508-FBGA | 90,960 | 902 | 1.2V | 4,520,488 Fast | 544-1921-NDA 3919.99 | EP2S90F1508C3N 208-PQFP | 10,000 | 134 | 3.3V 6,144 Slow | 544-1255-ND 40.00 | EPF10K10AQC208-3 
1508-FBGA | 90,960 | 902 | 1.2V_| 4,520,488 | Medium | 544-1466-ND 3060.01 | EP2S90F1508C4 208-PQFP | 10,000 | 134 | 5.0V 6,144 Slow | 544-2195-ND 60.50 | EPF10K100C208-3 
1508-FBGA | 90,960 | 902 | 1.2V | 4,520,488 | Slow | 544-1467-ND 2449.99 | EP2S90F1508C5 208-PQFP | 10,000 | 134 | 5.0V 6.144 Slow | 544-2196-ND 40.50 | EPF10K10QC208-4 
1508-FBGA | 90,960 | 902 | 1.2V | 4,520,488 | Slow | 544-1922-NDA 2449.99 | EP2S90F1508C5N 208-PQFP | 10,000 | 134 | 5.0V 6,144 Slow | 544-2197-NDA 40.50 | EPF10K10QC208-4N 
1508-FBGA | 90,960 | 902 | 1.2V | 4,520,488 ) Medium | 544-1923-NDt 3919.99 | EP2S90F150814 208-PQFP | 10,000 | 134 | 5.0V 6,144 Slow | 544-2198-NDt 58.00 | EPF10K10Q1208-4 
780-FBGA |132,540]1,126| 1.2V | 6,747,840 | Medium | 544-1461-ND 5725.00 | EP2S130F780C4 144-TQFP | 20,000 | 102 | 5.0V 12,288 Slow | 544-2216-ND 96.00 | EPF10K20TC144-3 
780-FBGA |132,540| 534 | 1.2V_| 6.747.840 | Medium | 544-1872-NDA 5725.00 | EP2S130F780C4N 144-TQFP | 20,000 | 102 | 5.0V 12,288 Slow | 544-2217-NDA 96.00 | EPF10K20TC144-3N 
780-FBGA |132,540]1,126| 1.2V | 6,747,840 | Slow | 544-1462-ND 4090.01 | EP2S130F780C5 144-TQFP | 20,000 | 102 | 5.0V 12,288 Slow | 544-2218-ND 63.00 | EPF10K201C144-4 
1020-FBGA |132,540| 742 | 1.2V | 6,747,840 Fast | 544-2158-ND 6544.01 | EP2S130F1020C3 144-TQFP | 20,000 | 102 | 5.0V 12,288 Slow | 544-2219-NDA 63.00 | EPF10K20TC144-4N 
1020-FBGA |132,540| 742 | 1.2V | 6,747,840 Fast | 544-2159-NDA 6544.01 | EP2S130F1020C3N 144-TQFP | 20,000 | 102 | 5.0V 12,288 Slow | 544-2220-NDt 89.50 | EPF10K20T1144-4 
1020-FBGA |132,540| 742 | 1.2V | 6,747,840 | Medium | 544-1413-ND 5725.00 | EP2S130F1020C4 144-TQFP | 20,000 | 102 | 5.0V 12,288 Slow | 544-2221-NDAt 89.50 | EPF10K20T1144-4N 
1020-FBGA |132.540| 742 | 1.2V_| 6.747.840 | Medium | 544-1866-NDA 5725.00 | EP2S130F1020C4N 208-RQFP | 20,000 | 147 | 5.0V 12,288 Slow | 544-2207-ND 117.00 | EPF10K20RC208-3 
1020-FBGA |132,540|1,126} 1.2V | 6,747,840 | Slow | 544-1459-ND 4090.01 | EP2S130F1020C5 208-RQFP | 20,000 | 147 | 5.0V 12,288 Slow | 544-2208-NDA 117.00 | EPF10K20RC208-3N. 
1020-FBGA |132,540| 742 | 1.2V | 6,747,840 | Slow | 544-1867-NDA 4090.01 | EP2S130F1020C5N 208-RQFP | 20,000 | 147 | 5.0V 12,288 Slow | 544-2209-ND 79.00 | EPF10K20RC208-4 
1020-FBGA |132,540| 742 | 1.2V | 6,747,840 ) Medium | 544-1786-NDt 6544.01 | EP2S130F102014 208-RQFP | 20,000 | 147 | 5.0V 12,288 Slow | 544-2210-NDA 79.00 | EPF10K20RC208-4N. 
1020-FBGA |132,540| 742 | 1.2V | 6,747,840 | Medium | 544-1868-NDAT 6544.01 | EP2S130F102014N 208-RQFP | 20,000 | 147 | 5.0V 12,288 Slow | 544-2214-NDt 110.50 | EPF10K20R1208-4 
1508-FBGA |132,540/1,126| 1.2V_| 6,747,840 Fast__| 544-2160-ND 6976.01 | EP2S130F1508C3 240-RQFP | 20,000 | 189 | 5.0V 12,288 Slow | 544-2211-ND 133.00 | EPF10K20RC240-3 
1508-FBGA |132,540/1,126| 1.2V | 6,747,840 Fast | 544-1869-NDA 6976.01 | EP2S130F1508C3N 240-RQFP | 20,000 | 189 | 5.0V 12,288 Slow | 544-2212-ND 89.50 | EPF10K20RC240-4 
1508-FBGA |132,540|1,126} 1.2V | 6,747,840 | Medium | 544-1460-ND 6100.01 | EP2S130F1508C4 240-RQFP | 20,000 | 189 | 5.0V 12,288 Slow | 544-2213-NDA 89.50 | EPF10K20RC240-4N. 
1508-FBGA |132,540|1,126} 1.2V | 6,747,840 | Medium | 544-1870-NDA 6100.01 | EP2S130F1508C4N 240-RQFP | 20,000 | 189 | 5.0V 12,288 Slow | 544-2215-NDt 125.00 | EPF10K20R1240-4 
1508-FBGA |132,540|1,126} 1.2V | 6,747,840 | Slow | 544-1414-ND 4360.01 | EP2S130F1508C5 144-TQFP | 30,000 | 102 | 3.3V 12,288 Fast | 544-1263-ND 148.00 | EPF10K30ATC144-1 
1508-FBGA |132,540|1,126| 1.2V_| 6,747,840 | Slow | 544-1871-NDA 4360.01 | EP2S130F1508C5N 144-TQFP | 30,000 | 102 | 3.3V 12,288 | Medium | 544-1942-ND 98.00 | EPF10K30ATC144-2 
1508-FBGA |132,540/1,126| 1.2V | 6,747,840 ) Medium | 544-2161-NDt 6976.01 | EP2S130F150814 144-TOFP | 30,000 | 102 | 3.3V 12,288 Slow | 544-1264-ND 74.00 | EPF10K30ATC144-3 
1020-FBGA |179,400| 742 | 1.2V | 9,383,040 Fast | 544-1787-ND 9816.01 | EP2S180F1020C3 144-TQFP | 30,000 | 102 | 3.3V 12,288 Slow | 544-1943-NDA 74.00 | EPF10K30ATC144-3N 
1020-FBGA |179,400| 742 | 1.2V | 9,383,040 Fast | 544-1883-NDA 9816.01 | EP2S180F1020C3N 144-TQFP | 30,000 | 102 | 3.3V 12,288 Slow | 544-1265-NDt 103.00 | EPF10K30ATI144-3 
1020-FBGA |179,400| 742 | 1.2V | 9,383,040 | Medium | 544-1415-ND 8584.99 | EP2S180F1020C4 144-TQFP | 30,000 | 102 | 2.5V 24,576 Fast | 544-2226-ND 98.00 | EPF10K30ETC144-1 
1020-FBGA |179,400| 742 | 1.2V_| 9,383,040 | Medium | 544-1884-NDA 8584.99 | EP2S180F1020C4N 144-TQFP | 30,000 | 102 | 2.5V 24,576 Slow | 544-1267-ND 50.00 | EPF10K30ETC144-3 
1020-FBGA |179,400| 742 | 1.2V | 9,383,040 | Slow | 544-1463-ND 6135.01 | EP2S180F1020C5 144-TQFP | 30,000 | 102 | 2.5V 24,576__| Medium | 544-1944-NDt 98.00 | EPF10K30ETI144-2 
1020-FBGA |179,400| 742 | 1.2V | 9,383,040 | Slow | 544-1885-NDA 6135.01 | EP2S180F1020C5N 208-PQFP | 30,000 | 147 | 3.3V 12,288 Fast | 544-2222-ND 153.00 | EPF10K30AQC208-1 
1020-FBGA |179,400| 742 | 1.2V | 9,383,040 ) Medium | 544-2162-NDt 9816.01 | EP2S180F102014 208-PQFP | 30,000 | 147 | 3.3V 12,288 | Medium | 544-1257-ND 103.00 | EPF10K30AQC208-2 
1020-FBGA |179,400| 742 | 1.2V | 9,383,040 | Medium | 544-2163-NDAT 9816.01 | EP2S180F102014N 208-PQFP | 30,000 | 147 | 3.3V 12,288 Slow | 544-1258-ND 76.00 | EPF10K30AQC208-3 
1508-FBGA |179.400/1.170| 1.2V_| 9.383.040 Fast__| 544-2164-ND 10688.02 | EP2S180F1508C3 208-PQFP | 30,000 | 147 | 3.3V 12,288 Slow | 544-1939-NDA 76.00 | EPF10K30AQC208-3N 
1508-FBGA |179,400/1,170} 1.2V | 9,383,040 Fast | 544-1886-NDA 10688.02 | EP2S180F1508C3N 208-PQFP | 30,000 | 147 | 2.5V 24,576 Fast__| 544-2224-ND 112.00 | EPF10K30EQC208-1 
1508-FBGA |179,400|1,170} 1.2V | 9,383,040 | Medium | 544-1416-ND 9350.01 | EP2S180F1508C4 208-PQFP | 30,000 | 147 | 2.5V 24,576 | Medium | 544-2225-ND 76.00 | EPF10K30EQC208-2 
1508-FBGA |179,400|1,170} 1.2V | 9,383,040 | Medium | 544-1887-NDA 9350.01 | EP2S180F1508C4N 208-PQFP | 30,000 | 147 | 2.5V 24,576 Slow | 544-1266-ND 56.00 | EPF10K30EQC208-3 
1508-FBGA |179,400|1,170} 1.2V | 9,383,040 | Slow | 544-1464-ND 6680.01 | EP2S180F1508C5 208-RQFP | 30,000 | 147 | 5.0V 12,288 Slow | 544-2227-ND 195.20 | EPF10K30RC208-3 
1508-FBGA |179.400|1.170| 1.2V_| 9.383.040 | Slow _| 544-1888-NDA 6680.01 | EP2S180F1508C5N 208-RQFP | 30,000 | 147 | 5.0V 12,288 Slow | 544-2228-NDA 195.20 | EPF10K30RC208-3N 
1508-FBGA |179,400/1,170} 1.2V | 9,383,040 ) Medium | 544-2165-NDt 10688.02 | EP2S180F150814 208-RQFP | 30,000 | 147 | 5.0V 12,288 Slow _| 544-2229-ND 129.20 | EPF10K30RC208-4 
1508-FBGA |179,400|1,170| 1.2V_| 9,383,040 | Medium | 544-2166-NDAT 10688.02 | EP2S180F150814N 208-RQFP | 30,000 | 147 | 5.0V 12,288 Slow | 544-2230-NDA 129.20 | EPF10K30RC208-4N 

STRATIX 11 GX 208-RQFP | 30,000 | 147 | 5.0V 12,288 Slow | 544-2233-NDt 180.00 | EPF10K30R1208-4 
780-FBGA 133,880 | 361 | 1.2V | 1,309,728] Fast | 544-1747-ND 740.00 | EP2SGX30CF780C3 240-PQFP | 30,000 | 189 | 3.3V | 12,288 Fast | 544-1259-ND 165.00 | EPF10K30AQC240-1 
780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V | 1,369,728) Fast | 544-1926-NDA 740.00 | EP2SGX30CF780C3N 240-PQFP | 30,000 | 189 | 3.3V | 12,288 | Medium | 544-1260-ND 115.00 | EPF10K30AQC240-2 
780-FBGA | 33,880 | 361 1.2V | 1,369,728 Fast 544-1751-ND 760.00 | EP2SGX30DF780C3 240-PQFP_| 30,000 | 189 | 3.3V 12,288 _| Medium | 544-1940-NDA 115.00 | EPF10K30AQC240-2N 
780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V | 1,369,728) Fast | 544-1928-NDA 760.00 | EP2XGX30DF780C3N 240-PQFP | 30,000] 189 | 3.3V | 12,288 | Slow | 544-1261-ND 84.00 | EPF10K30AQC240-3 
780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V_| 1,369,728 | Medium | 544-1748-ND 580.00 | EP2SGX30CF780C4 240-PQFP | 30,000 | 189 | 3.3V | 12,228 | Slow | 544-1941-NDA 84.00 | EPF10K30AQC240-3N 
780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V | 1,369,728 | Medium | 544-1927-NDA 580.00 | EP2SGX30CF/80C4N 240-PQFP | 30,000 | 189 | 3.3V | 12,288 | Slow | 544-1262-NDt 117.50 | EPF10K30AQ1240-3 
780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V | 1,369,728 | Medium | 544-1752-ND 600.00 | EP2SGX30DF780C4 A RoHS Compliant } Industrial Temperature: -40°C ~ 100°C * Tube (Continued) 
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/NOERYA\, NEW! FPGAs (cont) 


Oper- Total Oper- Total 
1/0 | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera 1/0 | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera 

Package | Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each | Part No. Package | Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each | Part No. 
240-ROFP | 30,000 | 189 | 5.0V | 12,288 | Slow | 544-2231-ND 208.40 | EPF10K30RC240-3 144-TOFP | 16,000 | 117 | 5.0V — | Medium | 544-1281-ND 33.50 | EPF60161C144-2 
240-ROFP | 30,000 | 189 | 5.0V | 12,288 | Slow | 544-2232-ND 139.80 | EPF10K30RC240-4 144-TOFP | 16,000 | 117 | 5.0V — — | Medium | 544-1955-NDA 33.50 | EPF6016TC144-2N 
240-ROFP | 30,000 | 189 | 5.0V | 12,288 | Slow | 544-2234-NDt 195.20 | EPF10K30R1240-4 444-TOFP | 16,000 | 117 | 5.ov = Slow | 544-1282-ND 23.95 | EPF6016TC144-3 
256-FBGA | 30,000 | 176 | 2.5V | 24,576 | Slow | 544-2223-ND 62.00 | EPF10K30EFC256-3 144-TOFP | 16,000 | 117 | 5.0V — Slow | 544-1956-NDA 23.95 | EPF6016TC144-3N 
208-RQFP | 40,000 | 147 | 5.0v_| 16,384 | Slow | 544-2235-ND 258.00 | EPF10K40RC208-3 144-ToFP | 16,000 | 117 | 5.0v = Slow _ | 544-1283-NDt 33.50 | EPF6016TI144-3 
208-RQFP | 40,000 | 147 | 5.0V 16,384 Slow | 544-2236-ND 171.00 | EPF10K40RC208-4 208-PQFP | 16,000] 171 | 3.3V = Fast | 544-2246-ND 55.50 | EPF6016AQC208-1 
240-ROFP | 40,000 | 189 | 5.0V | 16,384 | Slow | 544-2237-ND 182.00 | EPF10K40RC240-4 208-PaFP | 16,000 | 171 | 3.3V — — | Medium | 544-1272-ND 39.00 | EPF6016AQC208-2 
240-PQFP | 50,000 | 189 | 2.5V 40,960 Fast | 544-1268-ND 252.00 | EPF10K50EQC240-1 208-PQFP | 16,000 | 171 | 3.3V a Slow | 544-1273-ND 27.50 | EPF6016AQC208-3 
240-PQFP | 50,000 | 189 | 2.5V 40,960 | Medium | 544-1269-ND 172.00 | EPF10K50E0C240-2 208-PQFP | 16,000 | 171 | 3.3V = Slow | 544-1951-NDA 27.50 | EPF6016AQC208-3N 
240-ParP | 50,000 | 189 | 2.5V | 40,960 | Slow | 544-1270-ND 126.00 | EPF10K50EQC240-3 208-PorP | 16.000 | 171 | 5.0V — | Medium | 544-1277-ND 39.00 | EPF60160C208-2 
240-PQFP | 50,000) 189 | 2.5V | 40,960 | Medium | 544-1945-NDt 240.00 | EPF10KS0EQ1240-2 208-PQFP | 16,000 | 171 | 5.0V = Medium | 544-1953-NDA 39.00 | EPF60160C208-2N 
240-ROFP | 50,000 | 189 | 3.3V | 20,480 | Fast | 544-1947-ND 362.00 | EPF10K50VRC240-1 208-parP |16.000| 171 | Sov = Slow | 544-1278-ND 97 45 | EPF60160C208-3 
240-ROFP | 50,000 | 189 | 3.3V | 20,480 | Slow | 544-1948-ND 182.00 | EPF10K50VRC240-3 208-POFP | 16.000 | 171. | 5.0v = Slow | §44-1954-NDA 27.45 | EPF60160C208-3N 
240-ROFP | 50,000 | 189 | 3.3V | 20,480 | Slow | 544-1949-ND 163.00 | EPF10K50VRC240-4 240-parP | 16.000 | 199 | 50V — — | Medium | 544-1279-ND 42.00 | EPF6016QC240-2 
240-ParP | 50,000 | 189 | 3.3V | 20,480 | Slow | 544-2242-ND 175.00 | EPF10K50VQC240-3 240-POFP | 16.000 | 199 | S.0Vv = Si 544-1280-ND 99.95 | EPF60160C240-3 
240-PaFP | 50,000 | 189 | 25V | 40,960 | Slow | 544-2241-ND 112.00 | EPF10K50SQC240-3 144-TOFP 124.0001 117 1 3.3V a slow 544-1288-ND 35.95 |EPFGO24ATC144.3 
240-ROFP | 50,000 | 189 | 5.0V | 20,480 | Slow | 544-2238-ND 380.00 | EPF10K50RC240-3 a : : _ ; ean , : 

208-POFP | 24,000 | 171 | 3.3V Medium | 544-1284-ND 56.50 | EPF6024AQC208-2 
240-ROFP | 50,000 | 189 | 5.0V | 20,480 | Slow | 544-2239-ND 269.00 | EPF10K50RC240-4 ‘ = ee : 

208-POFP | 24,000 | 171 | 3.3V Slow | 544-1285-ND 40.50 | EPF6024AQC208-3 
240-ROFP | 50,000 | 189 | 5.0V | 20,480 | Slow | 544-2240-NDt 364.00 | EPF10K50RI240-4 208-parP |24,000 | 171 | 3.3V = Slow | 544-1957-NDA 40.50 | EPF602440C208-3N 
356-BGA_|50,000 | 274 | 3.3v_| 20.480 _| Slow | 544-1946-ND 201.00 | EPF10K50VBC356-3 : : f : 

240-PQFP | 24,000 | 199 | 3.3V — — | Medium | 544-1286-ND 60.50 | EPF6024AQC240-2 
240-ROFP | 70,000 | 189 | 5.0V | 18,432 | Slow | 544-2243-ND 543.00 | EPF10K70RC240-3 240-POFP | 24°00 | 199 | 3.3V = Slow. | 544-1287-ND 43.00 | EPF6024AQC240-3 
240-ROFP | 70,000 | 189 | 5.0V | 18,432 | Slow | 544-2244-ND 361.00 | EPF10K70RC240-4 : Flax boca : 
240-ROFP {100,000 189] 33V | 24,576 | Fast | $44-1248-ND 564.00 | EPF10K100ARC240-1 eaPLOC 2500 | 8 | SOV Hen ESOS 30-75 TEPFRDBDALCBAD 
240-RQFP |100,000] 189 | 3.3V | 24,576 | Medium | 544-1249-ND 372.00 | EPF10K100ARC240-2 

+ L49RA ‘ 84-PLCC | 2,500 | 68 | 5.0V = Slow | 544-2251-5-ND* 13.00 | EPF8282ALC84-4 
240-RQFP |100,000| 189 | 3.3v_| 24,576 | Slow | 544-1250-ND 278.00 | EPF10K100ARC240-3 : 
240-ROFP |100,000] 189 | 3.3V | 24576 | Slow | 544-1251-NDt 388.00 | EPF10K100ARI240-3 100-TOFP | 2,500 | 78 | 5.0V ) — | Medium ) 544-2252-ND 39.25 | EPF8282ATC100-2 
240-POFP 100,000] 189 | 25V | 49,152 | Fast | 544-1252-ND 360.00 | EPF10K100E0C240-1 toetece ae i ae _ aoe Beet sage Rak 
240-POFP |100,000] 189 | 2.5V | 49,152 | Medium | 544-1253-ND 244.00 | EPF10K100EQC240-2 7 : = 2S : s 
240-POFP |100,000| 189 | 2.5V | 49,152 | Slow | 544-1254-ND 180.00 | EPF10K100E0C240-3 100-TOFP | 2,500.) 78 | 60V | — Slow [Seo 18.25.) EPF8282ATC100-4N 
256-FBGA |100,000| 191 | 2.5v | 49152 | Slow | 544-2192-ND 184.00 | EPF10K100EFC256-3 B4-PLOG | 4,000 | 68 | 50V | — Slow ote 22o0o NDE 39.75 | EPra452ALC84-3 
356-BGA 100,000] 274 | 3.3V | 24,576 | Slow | 544-2191-ND 333.00 | EPF10K100ABC356-3 84-PLCC | 4,000 | 68 | 5.0V = Slow | 544-2257-5-ND 25.00 | EPF8452ALC84-4 
484-FBGA |100,000) 338 | 2.5V | 49,152 Fast | 544-1935-ND 392.00 | EPF10K100EFC484-1 100-TOFP | 4,000 | 68 | 5.0V = Slow | 544-2260-ND 29.50 | EPF8452ATC100-4 
240-POFP |130,000] 186 | 2.5V | 65,536 | Medium | 544-2206-NDt 504.00 | EPF10K130EQ1240-2 100-TOFP | 4,000 | 68 _| 5.0V = Slow __| 44-1783-NDA 29.50 | EPF8452ATC100-4N 
484-FBGA |130,000| 369 | 2.5V | 65,536 Fast__| 544-2205-ND 574.00 | EPF10K130EFC484-1 160-PQFP | 4,000 | 120 | 5.0V = Slow | 544-2258-ND 43.75 | EPF8452AQC160-3 

FLEX 6000 160-TOFP | 4,000 | 120 | 5.0v - Slow | 544-2259-ND 34.75 | EPF8452AQC160-4 
{00-TORF [10,000] 71 7 33V = Slow | 5441271-ND 17.00 | EPF6010ATC100-3 84-PLCC | 6,000 | 68 | 5.0V = Slow | 544-1958-ND 34.75 | EPF8636ALC84-4 
100-TOFP | 10,000} 71 | 3.3V _ Slow | 544-1950-NDA 17.00 | EPF6010ATC100-3N 160-PQFP | 6,000 | 118 | 5.0V = Slow | 544-2261-ND 62.25 | EPF8636A0C160-3 
144-TOFP | 10,000 | 102 | 3.3V _ Slow | 544-2245-ND 23.00 | EPF6010ATC144-3 160-POFP | 6,000 | 118 | 5.0V = Slow | 544-2262-ND 44.75 | EPF8636AQC160-4 
100-TOFP | 16,000 | 81 | 3.3V _ Medium | 544-2247-ND 32.00 | EPF6016ATC100-2 160-PQFP | 8,000 | 120 | 5.0V = Slow | 544-2263-ND 47.25 | EPF8820AQC160-4 
100-TOFP | 16,000 | 81 | 3.3V = Slow | 544-1274-ND 23.00 | EPF6016ATC100-3 208-PQFP | 8,000 | 152 ) 5.0V - Slow | 544-2264-ND 52.75 | EPF8820AQC208-4 
144-TOFP | 16,000 | 117 | 3.3V — Medium | 544-1275-ND 33.50 | EPF6016ATC144-2 208-PQFP | 12,000 | 148 | 5.0V = Slow | 544-2248-ND 55.25 | EPF81188AQC208-4 
444-TOFP | 16,000 | 117 | 3.3v = Slow | 544-1276-ND 24.00 | EPF6016ATC144-3 240-POFP | 16,000 | 181 | 5.0V —__| Medium | 544-2249-ND 124.00 | EPF81500AQC240-2 
144-TOFP | 16,000 | 117 | 3.3V = Slow | 544-1952-NDA 24.00 | EPF6016ATC144-3N A RoHS Compliant } Industrial Temperature: -40°C ~ 100°C * Tube 
NEW! Logic |Pin-Pin 

E " CPLDs Macro} Ele- | Delay | 1/0 | Voltage | Speed | Digi-Key Price | Altera 
Altera’s Max families include the cost-optimized MAX 3000 and the high-performance MAX 7000 CPLD’s, Package | Cells |ments| (ns) |Pins| (V) (NS)_| Part No. Each | Part No. 
each of which offers densities, packages and speed grades to meet a variety of design needs. Altera’s MAX 100-TQFP | 440 | 570 | 54 | 76 | 3.3/2.5 5 | 544-2280-NDt 18.70 | EPM570T10015 
CPLD’s are non-volatile, single-chip solutions that do not require additional configuration devices. This means | 100-TQFP | 440 | 570 | 5.4 | 76 | 3.3/2.5 5 |544-2281-NDAt 18.70 | EPMS70T10015N 
that they can be pre-programmed and reprogrammed using in-system programmability (ISP) and will retain 144-TOQFP | 440 | 570 5.4 | 116 | 3.3/2.5 3 544-1300-ND 36.10 | EPM570T144C3 
the programming algorithm securely, even when the device is powered off. pes ig pul 2 a aaae : Seale NDA ou SR oy 

aoe 144-TOFP | 440 [570 | 5.4 /116/3.3/25 | 4 |544-1319-NDA 25.30 |EPM5701144C4N 

Logic | Pin-Pin 

= ' 144-TOFP | 440 | 570 | 5.4 | 116/3.3/25) 5 |544-1302-ND 18.10 |EPM5707T144C5 

Macro} Ele: | Delay’ 1/0) | Voltage! | Sheet! Digi-Key Ences aliera 144-TorP | 440 | 570 | 54 |116/3.3/25 | 5 |544-1320-NDA 18.10 | EPM5707144C5N 

Backay le (Cellss|ments|i(ns) | irs) aat(V) a (NSB EariNo Each hariiNo} 144-ToFP | 440 | 570 | 54 | 116|3.3/25 | 5 |544-2282-NDt 25.30 | EPMS570T14415 
MAX II 144-TorP | 440 | 570 | 54 |116| 3.9/2.5 | 5 |544-2283-NDAt 25.30 [EPM570T14415N 
100-FBGA ] 192 | 240] 4.7 80 | 3.3/2.5 4 -|544-1710-NDA 8.50 | EPM240F100C4N 100-FBGA | 440 | 570 | 5.4 | 160 1.8 5 |544-1730-NDA 13.50 | EPM570GF100C5N 
100-FBGA | 192 | 240 | 4.7 80 | 3.3/2.5 5 | 544-1709-NDA 6.10 | EPM240F100C5N 256-FBGA | 440 | 570 | 5.4 | 160 1.8 3 |544-1303-ND 43.30 | EPM570GF256C3 
100-FBGA | 192 | 240] 4.7 | 80 | 33/25 | 5 |544-1711-NDAt 8.50 | EPM240F10015N 256-FBGA | 440 | 570 | 54 | 160) 18 3 | 544-1400-NDA 43.30 | EPM570GF256C3N 
100-MBGA| 192 | 240 | 4.7 80 | 3.3/2.5 4 |544-1707-NDA 8.30 | EPM240M100C4N 256-FBGA | 440 | 570 | 5.4 | 160 1.8 4 |544-1304-ND 30.30 | EPM570GF256C4 
100-MBGA| 192 | 240 | 4.7 | 80 | 3.3/2.5 5 |544-1706-NDA 6.00 |EPM240M100C5N 256-FBGA | 440 | 570 | 5.4 |160/] 1.8 4 |544-1401-NDA 30.30 | EPM570GF256C4N 
100-MBGA} 192 | 240 | 4.7 | 80 | 3.9/2.5 5 |544-1708-NDAt 8.30 |EPM240M10015N 256-FBGA | 440 | 570 | 54 |160/ 1.8 5 | 544-1305-ND 21.70 |EPM570GF256C5 
100-TOFP | 192 | 240] 4.7 | 80 | 3.3/2.5 | 3 |544-1144-ND 11.90 |EPM240T100C3 256-FBGA | 440 | 570 | 54 |160) 1.8 5 |544-1402-NDA 21.70 | EPM570GF256C5N 
100-TQFP | 192 | 240 | 4.7 | 80 | 3.3/2.5 3 |544-1962-NDA 11.90 | EPM240T100C3N 100-MBGA| 440 | 570 | 5.4 |160] 1.8 5 |544-1729-NDA 13.30 | EPM570GM100C5N 
100-TOFP | 192 ) 240 | 4.7 | 80 | 33/25) 4 |544-1145-ND 8.30 ) EPM240T100C4 256-MBGA| 440 | 570] 5.4 | 160] 1.8 5 |544-1731-NDA 21.70 | EPM5S70GM256C5N 
100-TOFP | 192 | 240 | 47 | 80 | 3.3/2.5 4 | 544-1963-NDA 8.30 _| EPM240T100C4N 100-TOFP | 440 | 570 | 54 | 76 18 3 |544-1306-ND 26.70 | EPM570GT100C3 
100-TOFP | 192 ) 240 | 4.7 | 80 | 33/25 | 5 |544-1146-ND 6.00 ) EPM240T100C5 100-TOFP | 440 | 570 | 54 | 76 | 18 3 [544-1403-NDA 26.70 |EPM570GT100C3N 
100-TOFP | 192 | 240 | 4.7 | 80 [3.3/2.5] 5 |544-1964-NDA 6.00 | EPM240T100C5N joo-rarp | 440 | 570 | 54 | 76 | 18 4 | 544-1307-ND 48.70 |EPM570GT100C4 
100-TOFP | 192 | 240 | 4.7 | 80 | 3.3/2.5 | 5 /544-1965-NDt 8.30 | EPM240T1 0015 100-TOFP | 440 | 570 | 54 | 76] 18 4 |544-1404-NDA 18.70 | EPM570GT100C4N 
100-TOFP | 192 | 240 | 4.7 | 80 [3.3/2.5] 5 |544-2276-NDAt 8.30 | EPM240T10015N joo-Tare | 440 | 570 | 54 | 76 | 18 5 |544-1308-ND 43.30 |EPMS70GT100C5 
100-FBGA | 192 | 240 | 47 | 80 | 1.8 | 5 [béssi727eNDA 6.10 /EPM240GF100C5N too-TarP | 440 | 570 | 5.4 | 76 | 18 | 5 |544-1405-NDA 13.30 | EPM570GT100C5N 
100FBGA | 192 | 240) 47 | 80) 18 | 5 [SeMam2sINDAT 8.50 / EPN240GF 10015N 144-ToFP | 440 [570 [5.4 |1i6| 1.8 | 3  |544-1309-ND 36.10 [EPM570GT144C3 
HONTGEe i op ae “ ie 2 Sreaine aa He 144-TOFP | 440 | 570 | 54 | 116] 18 3 |544-1406-NDA 36.10 | EPM570GT144C3N 

: : ; ee . 144-TOFP | 440 | 570] 54 | 116] 18 4 |544-1310-ND 25.30 | EPM570GT144C4 
srgils Na a He a 1 7 Serine ae He 144-TOFP | 440 | 570] 54 | 116] 1.8 4 |544-1407-NDA 25.30 | EPM570G1144C4N 
ree 199-1340 ig ot TB i a eee Fag TEPMOIGTTOOCAN 144-TOFP | 440 | 570 | 54 [116| 18 5 [544-1311-ND 18.10 |EPM570G1144C5 

2 : : Boe : 144-TOFP | 440 [570 | 54 | 116; 18 5 [544-1408-NDA 18.10 [EPM570GT144C5N 
TE ie lol ae fol ae | oe leeasetins para Seve re paren 144-TOFP | 980 |1,270] 62 | 116] 3.3/2.5 | 3 |544-1324-ND 45.40 | EPM12707144¢3 

: ; : 144-TOFP | 980 | 1,270] 6.2 |116/3.3/25) 4 |544-1142-ND 31.80 | EPM1270T144C4 
TE | ie lol as lel ie | 2 lee Be EEN OARE MOREE 144-TOFP | 980 |1,270] 62 | 116] 3.3/2.5 | 5 |544-1143-ND 22.70 | EPM1270T144C5 
: : t s 144-TOFP | 980 [1,270] 6.2 [116 | 3.3/2.5 | 5  |544-1388-NDf 31.80 [EPM1270714415, 
00-FBGA| 440 [570 | 5.4 |160/33/25 | 4 |544-1716-NDA 78.90 |EPM570F100C4N : Sines 
too-rpea | 440 | 570 | 84 |160\3305 | § |e441715-NDA 14.50 |EPMS70F100C5N 144-TOFP | 980 [1,270] 6.2 |212/3.3/25 | 5 |544-1652-NDAT 31.80 [EPM1270T14415N 
: ee : 256-FBGA | 980 1,270] 6.2 | 212) 3.3/2.5) 3 |544-1321-ND 56.40 | EPM1270F256C3 
peereea | adn | oro | fa (tee l aces | 3 eee Poe Re 256-FBGA | 980 |1.270| 62 |212| 39/25) 3 |544-1338-NDA 56.40 | EPM1270F256C3N 
; e : 256-FBGA | 980 |1,270] 6.2 | 212) 3.3/2.5) 4 |544-1140-ND 39.50 | EPM1270F256C4 
se et oe ea tee te ee eee 256-FBGA | 980 |1.270| 6.2 |212| 33/25 | 4 |544-1337-NDA 39.50 | EPM1270F256C4N 

q : ee des ‘ 256-FBGA | 980 [1,270] 6.2 |212/3.3/25 | 5 |544-1141-ND 28.20 |EPM1270F256C5 
peeraee | aay | op | ea lato lasee | 6 teaeeneniGe eee rece 256-FBGA | 980 |1.270| 62 |212| 3.325) 5 |544-1336-NDA 28.20 | EPM1270F256C5N 
os6-FBGA | 440 | 570 | 54 |160/33251 5 |5441314-NDA 9170 |EPMS70F256CEN 256-FBGA | 980 |1,270] 6.2 | 212) 3.3/2.5) 5 |544-1381-NDt 39.50 | EPM1270F25615 
2s6-FBGA | 440 | 570 | 84 |160|3325 | 5 |544-1398-NDt 30.30 | EPM570F256I6 256-FBGA | 980 |1,270| 6.2 | 212) 3.3/2.5) 5 |544-1675-NDAT 39.50 | EPM1270F25615N 
956-FBGA | 440 | 570 1 54 [1601 33/25 1 5 |544-1300-NDAF 30.30 | EPMS70F25615N 256-MBGA| 980 |1,270| 6.2 | 212|3.3/25 | 4 |544-1722-NDA 39.50 |EPM1270M256C4N 

: ee vers ” 256-MBGA| 980 [1,270] 6.2 |212/3.3/25 | 5 (|544-1721-NDA 28.20 | EPM1270M256C5N 
100-MBGA} 440 | 570] 54 |160|3.3/25 | 4 |544-1713-NDA 18.70 |EPM570M100C4N 2s6-MBGA| 980 |1270| 62 | 212/335 | 5 |s44-1723-NDAT 0 60: [EPM{270M2SEIBN 
100-MBGA} 440 | 570] 5.4 |160|3.3/25 | 5 |544-1712-NDA 13.30 |EPM570M100C5N onerorP | aap |i270| e2 |tie|aaes | 3. \emeseiiam Te AO IEDM (O70TIAaCaN 
100-MBGA} 440 | 570 | 54 |160]3.3/25 | 5 |544-1714-NDAt 18.70 |EPM570M10015N operon | sao \1270| 62 |itelaaes | 4 \eeeeainaa aan: |EPMI270T144GAN 
256-MBGA| 440 | 570 | 5.4 | 160|3.3/25 | 4 |544-1719-NDA 30.30_| EPM570M256C4N . : ae : 

7 as 256-TOFP | 980 |1,270| 6.2 |116|3.3/25 | 5 |544-1333-NDA 22.70 |EPM1270T144C5N 
256-MBGA| 440 | 570 | 5.4 |160/3.3/25 | 5 |544-1718-NDA 21.70 |EPM570M256C5N >s6FBGAT 980 [T2701 62 Tait 18 a Een 56-40 [EPM1D70GF256C3 
oe ay | oe | aa |e loses | 2 IBaeeconed See) Eee 256-FBGA | 980 |1,270] 6.2 |212| 1.8 | 3 |544-1382-NDA 56.40 | EPM1270GF256C3N 
too-ToFP | 440 | 570 | 54 | 76 [39/25 | 3 |544-1315-NDA 26.70 | EPM570T100C3N P56-FRGA | 980 [1,270] 62 [212 | 18 | 4 (eaeaiseesno 39:50) [EPL EFOGReSGCS 
100-TOFP | 440 | 570 | 54 | 76 | 33/25 | 4  |544-1298-ND 18.70 |EPMS70T100C4 A RoHS Compliant + Industrial Temperature: -40°C ~ 100°C * Tube + Perform a complete thermal analysis 
100-TOFP | 440 / 570 | 54 | 76 133/25 | 4 /544-1316-NDA 18.70 | EPM570T100C4N before committing a design to this device package. For more information, see the Operating Requirements for Altera 
100-TOFP | 440 | 570 | 5.4 | 76 [3.3/2.5] 5 |544-1299-ND 13.30 |EPM570T100C5 Devices Data Sheet, available at www.digikey.com. 
100-TOFP | 440 | 570 | 54 | 76 [3.3/2.5 | 5  |544-1317-NDA 13.30 [EPM570T100C5N (Continued) 
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/NDTERY\, NEW! CPLDs (cont) 


Logic | Pin-Pin Pin-Pin 
Macro | Ele- | Delay | 1/0 | Voltage | Speed | Digi-Key Price | Altera Macro Delay | 1/0 | Voltage | Speed | Digi-Key Price | Altera 
Package | Cells |ments} (ns) |Pins| (V) (NS) | Part No. Each | Part No. Package | Cells |Gates| (ns) |Pins| (V) (NS) _| Part No. Each | Part No. 
256-FBGA | 980 |1,270] 6.2 | 212] 18 4 |544-1383-NDA 39.50 | EPIM1270GF256C4N 208-PaFP | 256 [5,000] 7.5 |158] 3.3v | 10 /544-1988-NDA 20.00 | EPM3256AQC208-10N 
256-FBGA | 980 |1,270) 6.2 | 212) 18 5 |544-1329-ND 28.20 |EPM1270GF256C5 208-PaFP | 512 /10,000| 7.5 |172| 3.3v_| 7 |544-1176-ND 55.00 | EPM3512AQC208-7 
256-FBGA | 980 |1,270) 6.2 | 212) 18 5 |544-1384-NDA 28.20 | EPIM1270GF256C5N 208-POFP | 512 [10,000 7.5 |172| 3.3V | 10 |544-1175-ND 42.50 | EPM3512AQC208-10 
256-FBGA | 980 |1,270) 6.2 | 212) 18 5 |544-2265-NDt 39.50 | EPM1270GF25615 208-PaFP | 512 [10,000] 7.5 | 172) 3.3v | 10 /544-1994-NDA 42.50 | EPM3512AQC208-10N 
256-FBGA | 980 |1,270| 6.2 |212| 18 5 _|544-2266-NDAt 39.50 | EPIM1270GF256I5N 256-FBGA | 512 /10,000| 7.5 | 208) 3.3v | 10 |544-1993-NDt 70.00 | EPM3512AFI256-10 
256-MBGA| 980 [1,270] 62 |212| 18 5 |544-1732-NDA 28.20 |EPM1270GM256C5N 256-FBGA | 512 |10,000| 7.5 |208| 3.3v_| 10 |544-2279-ND 54.00 | EPM3512AFC256-10 
144-TOFP | 980 /1,270] 62 |116| 18 3 |544-1330-ND 45.40 | EPM1270GT144¢3 MAX 7000 
144-TOFP | 980 |1,270] 6.2 |116) 18 3 |544-1385-NDA 45.40 |EPM1270GT144C3N 44-PLCC 32 | 600 | 5.0 36 | 5.0V 7 |544-1183-5-ND* 8.40 |EPM7032SLC44-7 
144-TQFP | 980 /1,270} 62 |116] 18 4 |544-1331-ND 31.80 | EPM1270GT144C4 44-PLCOC 36 | 600 | 5.0 36 | 5.0V 7 |544-2002-NDA 8.40 | EPM7032SLC44-7N 
144-TQFP | 980 |1,270| 6.2 [116 | 1.8 4 |544-1386-NDA 31.80 |EPM1270GT144C4N 44-PLCC 32 | 600 | 5.0 36 | 5.0V 10 |544-1182-5-ND* 6.00 | EPM7032SLC44-10 
144-ToFP | 980 |1,270] 62 [116] 18 5  |544-1332-ND 22.70 |EPM1270GT144C5 44-pLcc | 36 | 600) 50 | 36 | 50v | 10 /544-2001-NDA 6.00 | EPM7032SLC44-10N 
144-TOFP | 980 /1,270] 62 |116| 18 5 |544-1387-NDA 22.70 |EPM1270GT144C5N 44-pLcc | 32 | 600| 60 | 36 | 50v | 6 |544-2288-5-ND* 36.90 | EPM7032LC44-6 
256-FBGA | 1,700|2,210) 7.0 | 204| 3.9/2.5 | 3 |544-1341-ND 63.50 |EPM2210F256C3 44-picc | 32 | 600 | 6.0 | 36 | 50v_| 7 |544-2289-5-ND* 20.20 | EPM7032LC44-7 
256-FBGA | 1,700} 2,210) 7.0 | 204) 3.3/2.5 | 3 |544-1356-NDA 63.50 | EPM2210F256C3N 44-PLcc | 32 | 600 | 6.0 | 36 | 50V | 10 |544-2264-5-ND* 12.90 |EPM7032LC44-10 
256-FBGA | 1,700 |2,210| 7.0 | 204 | 3.9/2.5 | 4 |544-1340-ND 44.40 | EPM2210F256C4 44-picc | 32 | 600 | 60 | 36 | 50v | 12 |544-2285-5-ND* 10.45 | EPM7032LC44-12 
256-FBGA | 1,700]2,210] 7.0 | 204) 3.3/25 | 4 |544-1355-NDA 44.40 |EPM2210F256C4N 44-PLcc | 32 | 600] 60 | 36 | 50V | 15 |544-2286-5-ND* 7.55 |EPM7032LC44-15 
256-FBGA | 1,700|2,210) 7.0 | 204 | 3.9/2.5 | 5 |544-1339-ND 31.70 | EPM2210F256C5 44-PLcc | 32 | 600] 60 | 36 | 50V | 15 |544-2287-5-ND* 7.55 |EPM7032LC44-15T 
256-FBGA | 1,700] 2,210) 7.0 | 204) 3.3/2.5) 5 |544-1354-NDA 31.70 | EPM2210F256C5N 44-picc | 32 | 600 | 5.0 | 36 | 50v | 7 |544-1184-5-ND¢* 10.80 | EPM7032SLI44-7 
256-FBGA | 1,700|2,210) 7.0 | 204 | 3.9/2.5 | 5 |544-2267-NDt 44.40 |EPM2210F25615 44-picc | 36 | 600| 5.0 | 36 | 50V | 7 |544-2003-NDAT 10.80 |EPM7032SL144-7N 
256-FBGA | 1,700/2,210| 7.0 | 204 | 3.9/2.5 | 5 _|544-2268-NDAt 44.40 | EPM2210F25615N 44-PLcc | 32 | 600 | 60 | 36 | 50V | 12 |544-2290-5-NDt* 19.30 | EPM7032L144-12 
324-FBGA | 1,700]2,210] 7.0 |272| 3.9/2.5 | 3 |544-1344-ND 72.40 |EPM2210F324C3 44-PLcc | 32 | 600 | 6.0 | 36 | 50V | 15 |544-2291-5-NDt* 14.70 | EPM7032L144-15 
324-FBGA | 1,700] 2,210) 7.0 | 272) 3.3/25 | 3 |544-1959-NDA 72.40 | EPM2210F324C3N 44-TaFP | 32 | 600 | 5.0 | 36 | 5.0v | 5 |544-2293-ND 20.50 | EPM7032STC44-5 
324-FBGA | 1,700]2,210) 7.0 | 272| 3.9/2.5 | 4 |544-1343-ND 50.60 | EPM2210F324C4 44-Tare | 32 | 600 | 5.0 | 36 | 5.0v_| 7 |544-1186-ND 8.40 |EPM7032STC44-7 
324-FBGA | 1,700] 2,210) 7.0 | 272) 3.3/2.5 | 4 |544-1960-NDA 50.60 | EPM2210F324C4N 44-tarP | 36 | 600 | 5.0 | 36 | 5.0V | 7 |544-2005-NDA 8.40 |EPM7032STC44-7N 
324-FBGA | 1,700 |2,210| 7.0 | 272 | 3.9/2.5 | 5 |544-1342-ND 36.20 | EPM2210F324C5 44-TarP | 32 | 600 | 5.0 | 36 | 5.ov | 10 |544-1185-ND 6.00 | EPM7032STC44-10 
324-FBGA | 1,700|2,210] 7.0 | 272 3.3/25 | 5 |544-1961-NDA 36.20 | EPM2210F324C5N 44-TarP | 36 | 600 | 5.0 | 36] 5.0V | 10 /544-2004-NDA 6.00 | EPM7032STC44-10N 
324-FBGA | 1,700]2,210) 7.0 | 272) 3.9/2.5 | 5 |544-2269-NDt 50.60 | EPM2210F32415 44-TaFP | 32 | 600 | 6.0 | 36 | 5.ov | 15 |544-2294-ND 11.75 |EPM7032TC44-15 
324-FBGA | 1,700}2,210) 7.0 | 272|3.9/25 | 5 |544-2270-NDAt 50.60 | EPM2210F32415N 44-Tore | 32 | 600 | 5.0 | 36 | 5.0v_ | 7 (544-1187-NDt 10.80 | EPM7032STI44-7 
256-FBGA | 1,700}2,210) 7.0 | 204) 18 3 |544-1350-ND 63.50 | EPM2210GF256C3 44-tarP | 36 | 600 | 5.0 | 36 | 5.0V | 7 |544-2006-NDAT 10.80 |EPM7032STI44-7N 
256-FBGA | 1,700 |2,210| 7.0 |204| 18 3_|544-1389-NDA 63.50 | EPM2210GF256C3N 44-parp | 32 | 600 | 6.0 | 36 | 50V | 15 |544-2292-ND 11.75 | EPM70320C44-15 
256-FBGA | 1,700|2,210] 7.0 | 204] 18 4 /544-1349-ND 44.40 |EPM2210GF256C4 44-PLcc | 64 |1,250] 5.0 | 68 | 50V | 5 |544-2013-5-ND* 37.00 | EPM7064SLC44-5 
256-FBGA | 1,700|2,210) 7.0 | 204) 18 4 |544-1390-NDA 44.40 |EPM2210GF256C4N 44-PLcc | 64 |1,250] 5.0 | 36 | 50V | 7 |544-1196-5-ND* 18.60 | EPM7064SLC44-7 
256-FBGA | 1,700}2,210) 7.0 | 204) 18 5  |544-1348-ND 31.70 |EPM2210GF256C5 44-pLcc | 64 |1,250| 5.0 | 68 | 50v | 7 |544-2014-NDA 16.80 | EPM7064SLC44-7N 
256-FBGA | 1,700|2,210) 7.0 | 204) 18 5  |544-1391-NDA 31.70 | EPM2210GF256C5N 44a-Picc | 64 |1,250] 5.0 | 36 | 50V | 10 |544-1195-5-ND* 8.40 |EPM7064SLC44-10 
256-FBGA | 1,700 |2,210| 7.0 |204| 18 5 (544-2271-NDt 44.40 | EPM2210GF25615 44-PLcc | 64 |1,250] 5.0 | 68 | 5.0V | 10 |544-2012-NDA 8.40 | EPM7064SLC44-10N 
324-FBGA | 1,700]2,210/ 7.0 |272| 18 3 (544-1357-ND 72.40 |EPM2210GF324C3 44-PLCC | 64 |1,250| 6.0 | 68 | 5.0V | 7 |544-2299-5-ND* 25.90 | EPM7064LC44-7 
324-FBFA | 1,700|2,210] 7.0 [272] 18 3 /544-1392-NDA 72.40 |EPM2210GF324C3N 44-PLCC | 64 |1,250| 6.0 | 68 | 5.0V | 10 |544-2297-5-ND* 18.40 | EPM7064LC44-10 
324-FBGA | 1,700]2,210) 7.0 | 272) 18 4 | 544-1358-ND 50.60 |EPM2210GF324C4 44-pLoc | 64 |1,250| 6.0 | 68 | 5.0V_| 15 |544-2298-5-ND* 10.45 |EPM7064LC44-15 
324-FBFA | 1,700|2,210} 7.0 [272] 18 4 |544-1393-NDA 50.60 |EPIM2210GF324C4N 44-PLcc | 64 |1,250] 5.0 | 68 | 50V | 7 |544-2016-5-NDT* 24.00 |EPM7064SLI44-7 
324-FBGA | 1,700 |2,210| 7.0 |272| 18 5 |544-1359-ND 36.20 |EPM2210GF324C5 44-PLoc | 64 |1,250] 5.0 | 68 | 5.0V | 7 /544-2017-NDAt 24.00 | EPM7064SLI44-7N 
324-FBFA | 1,700|2,210] 7.0 [272] 18 5  |544-1394-NDA 36.20 | EPM2210GF324C5N 44-PLCC | 64 | 1,250] 6.0 | 68 | 5.0V | 15 |544-1784-NDt 16.30 | EPM7064L144-15 
324-FBGA | 1,700]2,210) 7.0 | 272) 18 5 |544-2272-NDt 50.60 | EPM2210GF32415 44-TOFP | 64 | 1,250] 6.0 | 68 | 25V | 3 |544-2296-ND 29.40 | EPM7064BTC44-3 
324-FBGA | 1,700 |2,210| 7.0 |272| 18 5 _|544-2273-NDAt 50.60 | EPM2210GF32415N 44-ToFP | 64 |1,250| 5.0 | 68 | 5.0V_| 5 |544-2313-ND 50.00 | EPM7064STC44-5 
Pin-Pin 4a-tore | 64 |1,250; 5.0 | 68 | 5.o0v | 7 |544-2021-ND 25.00 |EPM7064STC44-7 
Macro Delay | 1/0 | Voltage | Speed | Digi-Key Price | Altera 44-ToFP | 64 |1,250| 5.0 | 68) 5.0v | 7 |544-2022-NDA 25.00 | EPM7064STC44-7N 
Package | Cells |Gates| (ns) |Pins| (V) | (NS) | PartNo. Each |Part No. 44-TaFP | 64 |1,250} 5.0 | 36 | 5.0v | 10 |544-1200-ND 7.50 |EPM7064STC44-10 
mesons dato | 64 |1250| 50 | 68 | S0v_| 7 |sad20o9NDt 3250 [ePuogssriaa:7 
5 50| 5. 5. 7__|544-2023- 5 7 -7 
aapreg | oe |) ee | ose | oak Bae toe lEemenspaLeaata aa-TOFP | 64 |1.250/ 5.0 | 68 | 50V | 7 |544-2024-NDAT 32.50 |EPM7064STI44-7N 
mpice | a2 | 600 | as | 34| aay | to (eeggeetnan #00 |EPMSOSDALCAAION 68-PLCG | 64 |1,250} 6.0 | 68 | 5.0v | 7 |544-2303-5-ND* 40.60 | EPM7064LC68-7 
ator | a2 | 600 | 48 | 34) aav | 4 eeeetnn > at | EPMAOROATCAA A 68-PLCC | 64 |1,250} 6.0 | 68 | 5.0v | 10 |544-2300-5-ND* 29.50 | EPM7064LC68-10 
: ; : 68-PLCG | 64 |1,250} 6.0 | 68 | 5.ov | 12 |544-2301-5-ND* 24.00 | EPM7064LC68-12 
A4-TOFF | 82 | 600 45 | 34 | 38V_| 4 SASSI969-NDA 2.40) | EPMB032ATC44-4N es-pLcc | 64 |4.250| 6.0 | 68 | 5.0v | 15 |544-2302-5-ND* 20.20 | EPM7064LC68-15 
| S| eo) ae | | 2 ea a ayeae 6e-PLCC | 64 |1,250| 6.0 | 68 | 5.0V | 15 |544-0307-5-NDT* 26.60 | EPM7064L168-15 
aatoep | 32 | 600 | a8 | 34) aav | 10 PenaeteniNn “aa |EeMMsnasATCal a0 84-PLCC | 64 |1,250} 5.0 | 68 | 5.0v | 6 |544-2310-5-ND* 28.00 | EPM7064SLC84-6 
: ; ‘ 84-PLCC | 64 |1,250] 5.0 | 68 | 5.ov | 7 |544-1198-5-ND* 21.00 | EPM7064SLC84-7 
44-TaFP | 32 | 600] 4.5 | 34) 3.3V | 10 /544-1968-NDA 1.40 |EPM3032ATC44-10N ga-picc | 64 |1250/ 50 | 63 | sov | 10. |s44-1197-5-ND* 45.05 |EPM7064SLC84-10 
44-TOFP | 32 | 600 | 4.5 | 34 | 39 | 10 [eeMaitSteNDt 1.45 /EPM3032ATI44-10 sd-pLcc |_64 |1,250| 5.0 | 68 | 5.0v | 10 |544-2015-NDA 15.25 | EPM7064SLC84-10N 
pat 7 ey He ey i reel i BAIA 84-pLcc | 64 [1,250] 6.0 | 68 | 5.0V | 7 |544-2306-5-ND* 43.00 |EPM7064LC84-7 
¥ : : : ALMA : i 84-PLCC | 64 |1,250} 6.0 | 68 | 5.ov | 10 |544-2304-5-ND* 35.10 | EPM7064LC84-10 
44-PLCC | 64 |1,250] 45 | 34 | 33V | 10 |544-1155-5-ND* 2.10 |EPM3064ALC44-10 ga-picc | 64 12501 60 | 63) sov | 15 |544-2305-5-ND* 24.00 | EPM7064LC84-15 
arore e roe HA o oy iM anne ae Src ciaa s4-pLcc | 64 | 1.250) 5.0 | 68 | 5ov | 7 |544-2018-NDAt 27.00 | EPM7064SLI84-7N 
i : : H ile A Z 84-pLcc | 64 |1,250| 6.0 | 68 | 5.0v_| 15 |544-2308-5-NDt* 31.40 | EPM7064L184-15 
aoe of ton a os oy ; Saino ae ESRI 100-POFP | 64 |1,250/ 6.0 | 68 | 5.0V | 15 |54d-2309-5-ND* 29.50 | EPM70640C100-15 
f , ; ; poly ; ¢ 100-TaFP | 64 |1,250) 5.0 | 68 | 50V | 5 |544-2311-ND 64.50 | EPM7064STC100-5 
A4-TOFP | 64 | 1,250) 4.5 | 34 | 33V | 7 |544-1979-NDA 2.90 | EPM3064ATC44-7N 100-TOFP | 64 |1,250) 5.0 | 68 | 5.0v | 7 |544-2312-ND 40.00 | EPM7064STC100-7 
A4-TOFP ) 64 | 1,250) 4.5 | 34 | 33V ] 10° |544-1159-ND 2.55 | EPM3064ATC44-10 100-TaFP | 64 |1,250] 5.0 | 68 | 5.0v | 10 |544-1199-ND 11.20 | EPM7064STC100-10 
A4-TOFP | 64 |1,250| 4.5 | 34 | 33V_| 10 |544-1977-NDA 2.55 | EPM3064ATC44-10N to0-TaFP | 64 |1,250| 5.0 | 68 | 5.0v | 10 |544-2019-NDA 11.20 | EPM7064STC100-10N 
44-TOFP | 64 11,250) 4.5 | 34 | 33V | 10 )544-1162-NDt 2.90 | EPM3064ATI44-10 joo-TaFP | 64 |1,250] 5.0 | 68 | 50V | 7 |544-2314-NDt 52.00 | EPM7064STI100-7 
ipnane + fe He - aay anes a Serene 100-TOFP | 64 |1,250| 5.0 | 68 | 5.0v | 7 |544-2315-NDAT 52.00 | EPM7064STI100-7N 
7 ; : ; 1157-1 5 5 84-PLCC | 128 |2,500] 7.5 |100| 5.ov | 7 |544-2321-5-ND* 103.20 | EPM7128ELC84-7 
100-TOFP | 64 | 1,250) 4.5 | 66 | 33V | 4 |544-1975-NDA 5.90 | EPM3064ATC100-4N 84-pLcc | 128 )2,500] 7.5 | 100) 5.0v | 10 |544-2317-5-ND* 64.40 | EPM7128ELC84-10 
100-TOFP | 64 |1,250| 4.5 | 66 | 3.3V | 7 |544-1158-ND 3.75 | EPM3064ATC100-7 ad-pLec | 128 [2.500 7.5 |100| Sov | 12 |544-2918-5-ND* 60.80 | EPM7128ELC84-12 
100-TOFP | 64 | 1,250) 4.5 | 66 | 33V ) 7 |544-1976-NDA 3.75 | EPM3064ATC100-7N 84-PLCC | 128 |2,500| 7.5 | 100] 5.0V | 15 |544-2319-5-ND* 40.60 | EPM7128ELC84-15 
100-TOFP | 64 | 1,250) 4.5 | 66 | 3.3V | 10 /544-1156-ND 3.10 | EPM3064ATC100-10 84-PLcc | 128 |2,500| 7.5 | 100) 5.0v | 20 |544-2320-5-ND* 36.80 | EPM7128ELC84-20 
100-TOFP | 64 1,250] 4.5 | 66 | 33V | 10 |544-1974-NDA 3.10 |EPM3064ATC100-10N ad-piec | 128 |2500/ 75 |100| sov | 20 |54q-2999-5-nD¢+ 55.40 |EPM7128EL184-20 
100-TaFP | 64 1,250] 4.5 | 66 | 33v | 10 |544-2977-NDt 3.75 |EPM3064ATI100-10 34-pLec | 128 |2500| 60 | 100! sov | 6 |544-2035-ND 55.50 |EPM7128SLC84-6 
joo-TarP | 64 |1,250| 45 | 66 | 33V | 10 |544-2278-NDAt 3.75 |EPM3064ATI100-10N sa-pLec | 128 |2500/ 6.0 |100| sov | 7 |544-2995-5-ND* 42.00 |EPM7128SLC84-7 
100-TOFP | 128 /2,500) 5.0 | 80 | 3.3V 5 /544-1164-ND 18.75 | EPM3128ATC100-5 84-PLCC | 128 | 2,500; 6.0 | 100) 5.0V 7 |544-2326-5-NDA* 42.00 | EPM7128SLC84-7N 
AOR Ke ies Say 2 PH oor 5 Speci ne Err oamneaoe 84-PLCC | 128 |2,500} 6.0 | 68 | 5.0v | 10 |544-1207-5-ND* 30.50 | EPM7128SLC84-10 
fe : ; 5 “1165-1 : Fe 84-PLCC | 128 2,500] 6.0 | 100) 5.0v | 10 |544-2033-5-NDA* 30.50 | EPM7128SLC84-10N 
weet ie on 2 _ oy i Sete pe Bape 84-PLCC | 128 |2,500} 6.0 | 68 | 5.0V | 15 |544-1208-5-ND* 19.00 | EPM7128SLC84-15 
z x E -1163- x B 84-pLcc | 128 |2,500| 6.0 |100/ 5.0v_| 15 |(544-2034-NDA 19.00 | EPM7128SLC84-15N 
100-TOFP | 128 2,500) 5.0 | 80 |) 3.3V 10 |544-1981-NDA 8.60 | EPM3128ATC100-10N 84-PLCC | 128 [2,500] 6.0 | 100] 5.0V 10 |544-2036-NDt 39.50 | EPM7128SLI84-10 
100-TOFP | 128 }2,500) 5.0 | 80) 33V | 10 /544-1169-NDt 11.75 | EPM3128ATI100-10 100-POFP | 128 2,500) 7.5 | 100] 5.0V | 15 |544-2323-5-ND* 55.40 | EPM7128EQC100-15 
aap i Feng 2 , aay 10 perenne shen SOR 100-PQFP | 128 /2,500} 7.5 | 100) 5.0V | 15 |544-2324-5-NDt* 84.80 | EPM7128EQI100-15 
a ) 5. 5 5 “1167-1 5 -5 100-PQFP | 128 /2,500} 6.0 |100| 5.0V 6 |544-2039-ND 56.50 | EPM7128SQC100-6 
ee 128 oon 28 a aay : ae ow SS TETPETM Tae 100-PQFP | 128 [2.500| 6.0 |100| 5.0V 7__|544-2040-ND 57.50 |EPM7128SQC100-7 
s ; c 5 -1168- . : 100-POFP | 128 /2,500/ 6.0 | 100] 5.0V | 7 |544-2041-NDA 57.50 |EPM7128SQC100-7N 
144-TOFP | 128 |2,500} 5.0 96 | 3.3V 7 |544-1986-NDA 12.75 | EPM3128ATC144-7N 100-PQFP | 128 |2.500) 6.0 84 | 5.0V 10 |544-1209-ND 40.50 SOM TORRCIbOIA 
144-TOFP ) 128 /2,500) 5.0 | 96 | 3.3V | 10 /544-1166-ND 9.20 | EPM3128ATC144-10 100-POFP | 128 /2,500} 6.0 | 100) 5.0v | 10 |544-2037-NDA 40.50 | EPM7128SQC100-10N 
dada ed aad 0 AA a Ms Sealing sage SepsenntaLe 100-POFP | 128 /2,500} 6.0 | 84 | 5.0V | 15 |544-1210-ND 24.00 | EPM7128SQC100-15 
A E -1173- 2 - 100-POFP | 128 |2,500/ 6.0 |100| 5.0v_| 15 |544-2038-NDA 24.00 | EPM7128SQC100-15N 
144-TQFP | 256 /5,000} 7.5 | 116] 3.3V 7 |544-1991-NDA 22.75 | EPM3256ATC144-7N 100-PaFP | 128 |2,500! 6.0 |100] 5.0V 10 |544-2329-NDt 53.00 | EPM7128SQ1100-10 
144-TOFP | 256 /5,000] 7.5 |116| 33V | 10 |544-1172-ND 19.25 | EPM3256ATC144-10 100-POFP | 128 |2,500) 6.0 | 100] 5.0v | 10 |544-2330-NDAt 53.00 | EPM7128SQ1100-10N 
144-TOFP | 256 |5,000) 7.5 | 116] 3.3V 10 |544-1990-NDA 19.25 | EPM3256ATC144-10N 400-TQFP | 128 12.500] 7.5 |100| 2.5V 4 | 544-2032-ND 43.20 | EPM7128BTC100-4 
144-TQFP | 256 |5,000} 7.5 |116] 3.3V 10 |544-1174-NDt 22.75 | EPM3256ATI144-10 100-TOFP | 128 |2,500] 6.0 | 100] 5.0V 6 | 544-2331-ND 81.50 | EPM7128STC100-6 
144-TorP | 256 |5,000| 7.5 |116| 33V | 10 |544-1992-NDAt 22.75 | EPM3256ATI144-10N - , a = . - 
wear 256 [sa00/ 75 [ise av [7 JoMti7inp © 2600 epwszsnacey —| ARO Gomme! fil empeatn: 407- 100, uke Peon cui ea ra 
208-POFP | 256 |5,000) 7.5 | 158) 3.3V | 7 |544-1989-NDA 26.00 | EPM3256AQC208-7N Dees Dats Sheet auaiie at ww diglkey com ge: ; Berane nee 
208-PaFP | 256 |5,000| 7.5 |158| 3.3v | 10 |544-1170-ND 20.00 | EPM3256AQC208-10 ‘ : Wee (Continued) 
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/NOTERY4\, NEW! CPLDs (con) 


Configuration Devices 


During device operation, Altera® FPGA’s store configuration data in 
SRAM cells. Because SRAM memory is volatile, the SRAM cells must be 
loaded with configuration data each time the device powers up. You can 


Pin-Pin Pin-Pin 
Macro Delay | 1/0 | Voltage | Speed | Digi-Key Price | Altera Macro Delay | 1/0 | Voltage | Speed | Digi-Key Price | Altera 

Package | Cells |Gates| (ns) |Pins| (V) (NS) | Part No. Each | Part No. Package | Cells |Gates| (ns) |Pins| (V) (NS) | Part No. Each | Part No. 
100-TOFP | 100 /2,500/ 6.0 |100| 5.0v 7 |544-1785-ND 61.00 |EPM7128STC100-7 44-TOFP | 64 |1,250] 4.5 | 36 | 3.3V | 10 |544-1191-ND 7.60 | EPM7064AETC44-10 
100-TOFP | 128 /2,500/ 6.0 |100| 5.0V 7 |544-2332-NDA 61.00 ]EPM7128STC100-7N 44-TOFP | 64 /1,250] 6.0 | 68 | 5.0V | 10 |544-2008-NDA 7.60 | EPM7064AETC44-10N 
100-TOFP | 128 /2,500/ 6.0 |84¢| 5.0V | 10 |544-1211-ND 44.00 | EPM7128STC100-10 44-TOFP | 64 |1,250| 4.5 | 36 | 3.3V 7 |544-1194-NDt 32.50 | EPM7064AETI44-7 
100-TOFP | 128 /2,500] 6.0 | 100) 5.0V | 10 |544-2045-NDA 44.00 | EPM7128STC100-10N 44-TOFP | 64 |1,250] 6.0 | 68 | 5.0V 7 |544-2011-NDAt 32.50 | EPM7064AETI44-7N 
100-TOFP | 128 [2,500] 6.0 |84¢| 5.0v | 15 |544-1212-ND 16.75 |EPM7128STC100-15 100-TOFP | 64 | 1,250] 4.5 | 68 | 3.3V 4_|544-1189-ND 80.50 | EPM7064AETC100-4 
T00-TOFP | 128 [2,500]; 6.0 |100) 50V | 15 |544-2046-NDA 16.75 |EPM7128STC100-15N T00-TOFP | 64 11,250) 45 | 68 | 3.3V 7 [544-1190-ND 40.25 [EPM7064AETC100-7 
100-TOFP | 128 /2,500) 6.0 | 100) 5.0v | 10 |544-2333-NDt 57.50 |EPM7128STI100-10 100-TOFP | 64 | 1,250) 4.5 | 68 | 3.3V | 10 |544-1188-ND 11.30 | EPM7064AETC100-10 
100-TOFP | 128 )2,500) 6.0 |100| 5.0V | 10 /544-2334-NDAt 57.50 | EPM7128STI100-10N 100-TOFP | 64 | 1,250] 6.0 | 68 | 5.0V | 10 |544-2007-NDA 11.30 | EPM7064AETC100-10N 
160-POFP | 128 /2,500/ 6.0 |100| 5.0V 7 |544-2328-ND 67.00 JEPM7128SQC160-7 100-TOFP | 64 | 1,250) 6.0 | 68 | 3.3aV 7 |544-2010-NDt 52.40 | EPM7064AETI100-7 
160-POFP | 128 |2,500| 6.0 |100| 5.0v | 10 |544-2327-ND 50.00 |EPM7128SQC160-10 84-PLCC | 128 [2,500] 5.0 | 68 | 3.3V | 10 |544-1201-5-ND* 16.00 |EPM7128AELC84-10 
160-POFP | 128 /2,500/ 6.0 [100] 50V | 15 |544-2042-ND 33.50 |EPM7128S0C160-15 100-FBGA | 128 / 2,500] 7.5 | 100] 5.0V 5 |544-2026-ND 97.50 | EPM7128AEFC100-5 
160-POFP ) 128 /2,500] 6.0 | 100) 5.0V | 15 |544-2043-NDA 33.50 | EPM7128SQC160-15N 100-FBGA | 128 [2,500] 7.5 | 100] 5.0V | 10 /544-2025-ND 31.00 | EPM7128AEFC100-10 
160-POFP | 128 /2,500] 6.0 | 100) 5.0v | 10 |544-2044-NDt 65.50 JEPM7128SQ1160-10 100-TOFP | 128 |2,500) 5.0 | 84] 3.3V 5 |544-1203-ND 81.50 | EPM7128AETC100-5 
84-PLCC | 160 |3,200] 10.0 |104| 5.0V | 10 |544-2335-5-ND* 134.80 |EPM7160ELC84-10 100-TOFP | 128 |2,500) 7.5 | 100] 5.0v 5 |544-2028-NDA 81.50 | EPM7128AETC100-5N 
84-PLCC | 160 |3,200| 10.0 |104| 5.0V | 15 |544-2336-5-ND* 79.40 |EPM7160ELC84-15 100-TOFP | 128 [2,500] 5.0 | 84 | 3.3V 7 |544-1204-ND 43.50 | EPM7128AETC100-7 
e4-PLCC | 160 13,200] 10.0 | 104] 5.0V | 20 |544-2397-5-ND* 67.20 |EPM7160ELC84-20 {00-TOFP | 128 12,500] 7.5 | 100] 5.0V 7 [544-2029-NDA 73.50 [EPM7128AETC100-7N 
84-PLCC | 160 |3,200] 10.0 | 104] 5.0V | 20 |544-2338-5-NDt* 88.60 | EPM7160EL184-20 100-TOFP | 128 |2,500) 5.0 | 84] 33V | 10 |544-1202-ND 16.75 | EPM7128AETC100-10 
84-PLCC | 160 |3,200} 6.0 | 104] 5.0V 7 |544-2047-5-ND* 66.00 | EPM7160SLC84-7 100-TOFP | 128 |2,500] 7.5 |100] 5.0V | 10 |544-2027-NDA 16.75 | EPM7128AETC100-10N 
84-PLCC | 160 |3,200] 6.0 | 64 | 50V | 10 |544-1213-5-ND* 48.00 | EPM7160SLC84-10 100-TOFP | 128 |2,500) 5.0 | 84] 3.3V 7 |544-1206-NDt 79.50 | EPM7128AETI100-7 
84-PLCC | 160 3,200} 6.0 |104| 5.0V | 10 |544-2339-5-NDA* 48.00 [EPM7160SLC84-10N 100-TOFP | 128 |2,500| 7.5 | 100] 5.0V 7__|544-2031-NDAt 79.50 | EPM7128AETI100-7N 
84-PLCC | 160 |3,200} 6.0 | 104] 5.0V | 10 |544-2048-NDt 62.00 |EPM7160SLI84-10 {44-TOFP | 128 2,500] 7.5 | 100] 50V 7 [544-2316-ND 52.50 |EPM7128AETC144-7 
100-TOFP | 160 /3,200/ 6.0 |104| 5.0V 6 |544-2340-ND 97.00 |EPM7160STC100-6 144-TOFP | 128 2,500) 5.0 | 100] 33V | 10 |544-1205-ND 29.50 | EPM7128AETC144-10 
100-TOFP | 160 /3,200) 6.0 |104| 5.0V 7 |544-2051-ND 73.00 | EPM7160STC100-7 144-TOFP | 128 |2,500) 7.5 |100] 5.0V | 10 |544-2030-NDA 29.50 | EPM7128AETC144-10N 
100-TOFP | 160 /3,200/ 6.0 | 84 | 5.0v | 10 |544-1214-ND 52.50 |EPM7160STC100-10 100-TOFP | 256 |5,000) 12.0 | 164] 5.0v 5  |544-2058-ND 141.00 | EPM7256AETC100-5 
100-TOFP | 160 |3,200| 6.0 | 104] 5.0v | 10 |544-2050-NDA 52.50 |EPM7160STC100-10N 100-TOFP | 256 |5,000| 12.0 | 164] 5.0V 7 |544-2351-ND 80.00 | EPM7256AETC100-7 
{00-TOFP | 160 [3,200] 6.0 | 104] 5.0V | 10 |544-2052-NDT 68.00 |EPM7160STI100-10 100-TOFP | 256 [5,000] 12.0 | 164] 5.0V 7 [544-2352-NDA 80.00 | EPM7256AETC100-7N 
100-TOFP | 160 /3,200) 6.0 |104| 5.0V | 10 /544-2053-NDAt 68.00 | EPM7160STI100-10N 100-TOFP | 256 |5,000) 5.5 | 84] 33V | 10 |544-1217-ND 48.50 | EPM7256AETC100-10 
160-POFP | 160 /3,200/ 6.0 | 104] 5.0v | 10 |544-2049-ND 60.00 | EPM7160SQC160-10 100-TOFP | 256 |5,000] 12.0 | 164] 5.0V | 10 |544-2057-NDA 48.50 | EPM7256AETC100-10N 
160-PGA | 192 |3,750| 12.0 |124] 5.0V | 20 |544-2341-NDt 321.00 | EPM7192EGI160-20 100-TOFP | 256 | 5,000) 12.0 | 164] 5.0v 7 |544-2061-NDt 136.50 | EPM7256AETI100-7 
160-POFP | 192 /3,750/ 75 |124| 5.0V 7 |544-2342-ND 408.00 |EPM7192SQC160-7 144-TOFP | 256 |5,000| 12.0 | 164] 5.0v 5 |544-2060-ND 156.00 |EPM7256AETC144-5 
T60-POFP | 192 3,750) 75 |124/ 50V | 10 /544-1215-ND 81.50 [EPM7192S0C 160-10 144-TOFP | 256 |5,000/ 12.0 | 164] 5.0V 7 /544-2353-ND 87.00 | EPM7256AETC144-7 
160-POFP | 192 /3,750] 7.5 | 124) 5.0V | 10 |544-2054-NDA 81.50 | EPM7192SQC160-10N 144-TOFP | 256 | 5,000) 12.0 | 164] 5.0v 7 |544-2354-NDA 87.00 | EPM7256AETC144-7N 
160-POFP | 192 |3,750) 7.5 | 124] 5.0V 15 |544-1216-ND 52.50 |EPM7192SQC160-15 144-TOFP | 256 |5,000) 5.5 |120| 3.3V 10 |544-1218-ND 59.00 | EPM7256AETC144-10 
160-PQFP | 192 |3,750) 7.5 | 124] 5.0V 15 |544-2055-NDA 52.50 |EPM7192SQC160-15N 144-TQFP | 256 |5,000) 12.0 | 164] 5.0V 10 | 544-2059-NDA 59.00 | EPM7256AETC144-10N 
160-PQFP | 192 |3,750| 7.5 |124] 5.0V 10 | 544-2343-NDt 106.00 | EPM7192SQI160-10 144-TOFP | 256 /5,000| 12.0 | 164 | 5.0V 7 |544-2062-NDt 152.00 | EPM7256AETI144-7 
160-POFP | 192 |3,750| 75 |124] 50V 10 |544-2344-NDAT 106.00 |EPM7192SQI160-10N 144-TOFP | 256 /5,000| 12.0 / 164) 5.0V 7 1544-2063-NDAT 152.00 | EPM7256AETI144-7N 
256-FBGA | 256 |5,000| 12.0 | 164] 2.5V 7 |544-2355-ND 44.00 | EPM7256BFC256-7 208-PQFP | 256 |5,000) 12.0 | 164] 5.0V 5 | 544-2056-ND 172.00 | EPM7256AEQC208-5 
192-PGA | 256 |5,000] 12.0 | 164] 5.0V 20 |544-2356-NDt 426.00 | EPM7256EGI192-20 208-PQFP | 256 | 5,000] 12.0 | 164] 5.0V 7 |544-2350-ND 96.00 | EPM7256AEQC208-7 
208-PQFP | 256 |5,000|} 7.5 | 164} 5.0V 7 |544-2065-ND 417.00 | EPM7256SQC208-7 208-PQFP | 256 |5,000) 12.0 | 164] 5.0V 10 |544-2349-ND 71.00 | EPM7256AEQC208-10 
208-POFP | 256 |5,000] 7.5 | 164| 5.0V 7 [544-2066-NDA 117.00 | EPM7256SQC208-7N 256-FBGA | 256 |5,000| 12.0 | 164 | 5.0V 5 |544-2346-ND 151.00 | EPM7256AEFC256-5 
208-POFP | 256 |5,000/ 7.5 |164¢] 5.0V 10 |544-1219-ND 87.50 |EPM7256SQC208-10 256-FBGA | 256 | 5,000] 12.0 | 164] 5.0V 7 1544-2347-ND 45.00 |EPM/256AEFC256-7 
208-PQFP | 256 |5,000} 7.5 |164t+) 5.0V 15 |544-1220-ND 70.00 | EPM7256SQC208-15 256-FBGA | 256 |5,000) 12.0 | 164] 5.0V 10 | 544-2345-ND 34.00 | EPM7256AEFC256-10 
208-PQFP | 256 |5,000) 7.5 | 164] 5.0v 15 |544-2064-NDA 70.00 | EPM7256SQC208-15N 256-FBGA | 256 | 5,000] 12.0 | 164] 5.0V 7 |544-2348-NDt 200.00 | EPM7256AEFI256-7 
208-ROFP | 256 |5,000} 7.5 | 164] 5.0V 7 |544-2069-ND 480.00 |EPM7256SRC208-7 144-TOFP | 512 |10,000) 7.5 | 120] 5.0V 7 |544-2360-ND 270.00 | EPM7512AETC144-7 
208-RQFP | 256 |5,000} 7.5 | 164} 5.0V 10 |544-2067-ND 144.00 |EPM7256SRC208-10 144-TOFP | 512 |10,000) 7.5 | 120] 3.3V 10 |544-2073-ND 180.00 | EPM7512AETC144-10 
208-ROFP | 256 |5,000} 7.5 | 164] 5.0V 15  |544-2068-ND 86.00 |EPM7256SRC208-15 144-TQFP | 512 (10,000) 7.5 | 120] 3.3V 12 |544-2074-ND 120.00 | EPM7512AETC144-12 
208-ROFP | 256 |5,000] 7.5 | 164] 5.0V 10 | 544-2070-NDt 197.00 | EPM7256SRI208-10 208-PQFP | 512 |10,000} 7.5 | 164] 5.0V 7 |544-2359-ND 302.00 | EPM7512AEQC208-7 

MAX 7000A 208-PQFP | 512 |10,000] 7.5 | 164] 5.0V | 10 |544-2358-ND 201.00 | EPM7512AEQC208-10 

: = 05R 5 208-PQFP | 512 /10,000] 7.5 | 164] 3.3V | 10 |544-2072-NDt 261.00 | EPM7512AEQI208-10 
syaite 5 hans ae se aH ff repeat a EoMereonELeAact6 256-FBGA | 512 [10,000] 7.5 | 212] 5.0V 7 |544-2357-ND 376.00 | EPM7512AEFC256-7 
44-picc | 32 | 600! 60 | 36 | Sov | to |544-1995-NDA 2 10 |EPM7032AELC44-10N 256-FBGA | 512 [10,000] 7.5 | 212] 3.aV | 10 |544-2071-NDt 327.00 | EPM7512AEFI256-10 
44-TaFP | 32 | 600) 4.5 | 36) 33v | 4 |544-1179-ND 4.50 |EPM7032AETC44-4 MAX 7000B 

44-TQFP 32 | 600 | 6.0 36 | 5.0V 4 |544-1998-NDA 4.50 | EPM7032AETC44-4N 256-FBGA | 512 10,000} 5.5 | 212 | 2.5V 5 | 544-2361-ND 300.00 | EPM7512BFC256-5 
44-ToFP | 32 [600 | 45 | 36 | 3.3V 7 [544-1180-ND 3.00 |EPM7032AETC44-7 MAX 9000 

44-TOFP | 32 | 600 | 6.0 | 36 | 5.0V 7 |544-1999-NDA 3.00 | EPM7032AETC44-7N 84-PLCC | 320 ]6,000] 10.0 | 60 | 5.0V | 15 ]544-2362-5-ND* 123.00 [EPM9320LC84-15 
44-TOFP | 32 | 600} 4.5 | 36 | 3.3V | 10 |544-1178-ND 2.40 | EPM7032AETC44-10 208-ROFP | 560 |12,000] 10.0 | 153) 5.0V | 10 |544-2363-ND 234.00 | EPM9560ARC208-10 
44-TOFP | 32 | 600 | 6.0 | 36 | 5.0V | 10 |544-1997-NDA 2.40 |EPM7032AETC44-10N 208-ROFP | 560 |12,000] 10.0 | 153) 5.0V | 10 |544-2364-NDt 305.00 | EPM9560ARI208-10 
44-TOFP | 32 | 600 | 4.5 | 36 | 3.3V 7 |544-1181-NDt 3.95 |EPM7032AETI44-7 240-ROFP | 560 |12,000] 10.0 | 191) 5.0V | 10 |544-2365-NDt 336.00 | EPM9560ARI240-10 
44-TOFP | 32 | 600 | 6.0 | 36 | 5.0V 7 [544-2000-NDAT 3.95 |EPM7032AETI44-7N 240-ROFP | 560 /12,000] 10.0 |191] 5.0V | 15 |544-2366-ND 364.00 | EPM9560RC240-15 
44-pLcc | 64 |1,250] 6.0 | 68 | 50v | 10 |544-2295-5-ND* 7.20 |EPM7064AELC44-10 240-ROFP | 560 [12,000] 10.0 |191 | 5.0V | 20 |544-2367-NDt 337.00 | EPM9560RI240-20 
44-TORP | 64 11,250) 45 | 36) 38V 4 Beene 50.00 | EPM7064AETC44-4 A RoHS Compliant Industrial Temperature: -40°C ~ 100°C * Tube Perform a complete thermal analysis 
44-TOFP 84 1,250) 4.5 36) 3.3V 7 )544-1193-ND 25.00 | EPM7064AETC44-7 before committing a fica to this device package. For more information, see te Operating Requirements for ‘tera 
44-ToFP | 64 |1,250| 6.0 | 68 | 5.0V 7__|544-2009-NDA 25.00 |EPM7064AETC44-7N Devices Data Sheet, available at www.digikey.com. 


configure the devices using data stored in an Altera configuration device. 
Altera configuration devices are offered in different densities and provide 
a variety of features. 


Memory On-Chip 

Size Decompression ISP Voltage Digi-Key Price Altera 

(BIT) Support Support Reprogrammable (Vv) Package Part No. Each Part No. 
No No No 5.0/3.3 8-PDIP 544-1221-5-ND* 5.50 EPC1064PC8 

65K No No No 5.0 8-PDIP 544-1368-5-ND* 7.70 EPC1064PI8 
No No No 5.0 20-PLCC 544-1367-5-ND* 9.10 EPC1064L120 
No No No 5.0 8-PDIP 544-1370-5-ND* 13.25 EPC1213P18 

212K No No No 5.0/3.3 8-PDIP 544-1222-5-ND* 9.50 EPC1213PC8 
No No No 5.0/3.3 20-PLCC 544-2188-5-ND* NEW! 10.75 EPC1213LC20 
No No No 5.0 20-PLCC 544-1369-5-ND* 15.00 EPC1213L120 
No No No 5.0/3.3 8-PDIP 544-1224-5-ND* 3.50 EPC1441PC8 

400K No No No 5.0/3.3 8-PDIP 544-1225-5-ND* 4.90 EPC1441PI8 
No No No 5.0/3.3 20-PLCC 544-1223-5-ND* 3.50 EPC1441LC20 
No No No 5.0/3.3 20-PLCC 544-1371-5-NDA* 3.50 EPC1441LC20N 

440K No No No 5.0/3.3 32-TQFP 544-1372-ND 3.95 EPC1441TC32 
No No No 5.0/3.3 32-TQFP 544-1649-NDA 3.95 EPC1441TC32N 
No No No 5.0/3.3 8-PDIP 544-1232-5-ND* 15.50 EPC1PI8 
No No No 5.0/3.3 8-PDIP 544-1375-5-NDA* 15.50 EPC1PI8N 
No No No 5.0/3.3 8-PDIP 544-1231-5-ND* 11.00 EPC1PC8 

1M No No Yes 3.3 8-SOIC 544-1242-5-NDA* 3.50 EPCS1SI8N 
No No No 5.0/3.3 20-PLCC 544-1229-5-ND* 12.50 EPC1LC20 
No No No 5.0/3.3 20-PLCC 544-1934-5-ND* NEW! 12.50 EPC1LC20N 
No No No 5.0/3.3 20-PLCC 544-1230-5-ND* 17.50 EPC1LI20 
No No No 5.0/3.3 20-PLCC 544-1651-NDA 17.50 EPC1LI20N 
No Yes Yes 5.0/3.3 20-PLCC 544-1233-5-ND* 33.50 EPC2LC20 
No Yes Yes 5.0/3.3 20-PLCC 544-1234-5-ND* 45.00 EPC2L120 
No Yes Yes 5.0/3.3 20-PLCC 544-1650-NDA 45.00 EPC2LI20N 

1.6M No Yes Yes 5.0/3.3 20-PLCC 544-1376-5-NDA* 33.50 EPC2LC20N 

i No Yes Yes 5.0/3.3 32-TQFP 544-1235-ND 37.50 EPC2TC32 
No Yes Yes 5.0/3.3 32-TQFP 544-1236-ND 52.50 EPC2TI32 
No Yes Yes 5.0/3.3 32-TQFP 544-1648-NDA 52.50 EPC2TI32N 
A RoHS Compliant * Tube (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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/NOTE RYA\, 


Configuration Devices (cont) 


Memory On-Chip 

Size Decompression ISP Voltage Digi-Key Price Altera 

(BIT) Support Support Reprogrammable (Vv) Package Part No. Each Part No. 

1.6M No Yes Yes 5.0/3.3 32-TQFP 544-1377-NDA 37.50 EPC2TC32N 
Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-1237-ND 41.00 EPC4QC100 
Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP. 544-1378-NDA 41.00 EPC4QC100N 

4M Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-2189-ND NEW! 55.50 EPC4Q1100 
Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-2190-ND NEW! 55.50 EPC4QI100N 
No Yes Yes 3.3 8-SOIC 544-1379-5-NDA* 13.00 EPCS4SI8N 
Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-1238-ND 45.00 EPC8QC100 

8M Yes Yes No 3.3 100-PQFP 544-1683-NDA 45.00 EPC8QC100N 

Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-1239-ND 61.00 EPC8QI100 
Yes Yes No 3.3 100-PQFP. 544-1682-NDA 61.00 EPC8QI100N 
No No Yes 3.3 16-SOIC 544-1240-5-NDA* 16.25 EPCS16SI16N 
Yes Yes Yes 3.3 88-UBGA 544-1228-ND 87.00 EPC16UC88 
Yes No No 3.3 88-UBGA 544-1374-NDA 87.00 EPC16UC88N 

16M Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-1226-ND 59.00 EPC16QC100 
Yes Yes No 3.3 100-PQFP 544-1681-NDA 59.00 EPC16QC100N 
Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-1227-ND 80.00 EPC16QI100 
Yes Yes No 3.3 100-PQFP. 544-1684-NDA 80.00 EPC16QI100N 

64M No Yes Yes 3.3 16-SOIC 544-1380-5-NDA* 32.50 EPCS64SI16N 

A RoHS Compliant * Tube 


Programming Cable, USB 


The USB-Blaster™ download cable interfaces to a standard USB PC port. The cable is a hardware interface to either a 
standard PC or UNIX workstation RS-232 port or a USB port. It provides configuration data to Excalibur™, Mercury™, 
APEX™ II, APEX 20K, ACEX® 1K, FLEX® 10K, FLEX 8000 and FLEX 6000 devices and programming data to MAX® 9000, 
MAX 7000S, MAX 3000A, MAX 7000B and MAX 7000A devices. The MasterBlaster supports the SignalTap® feature, 
which allows designers to view internal device logic nodes with a virtual logic analyzer. 


544-1775-ND USB (PL-USB-BLASTER-RON)............00.0ccceeecee cee eeeee eee eeeee ee eeeeeeenneeeeeeeeeee $300.00 


ByteBlaster™ Programming Cable 


This cable can program and configure 1.8V, 2.5V, 3.3V and 5.0V devices. The cable also provides support for active serial 
programming of serial configuration devices. The cable drives configuration data from the PC to Stratix®, Stratix GX, 
Cyclone®, APEX™ II, APEX 20K (including APEX 20K, APEX 20KE, and APEX 20KC), ACEX® 1K, Mercury™, Excalibur™, 
FLEX® 10K (including FLEX 10KA and FLEX 10KE), FLEX 8000, and FLEX 6000 devices, as well as programming data to 
MAX® 9000, MAX 7000S, MAX 7000AE, MAX 7000B, MAX 3000A devices and EPC/EPCS configuration devices. 


544-1289-ND —Parallel-Port Cable (PL-BYTEBLASTER2) ......... 0.00... 00cce cee eee cece ee eee cece eee eeeee ee eeee $150.00 


EthernetBlaster™ Cable 


The EthernetBlaster communications cable connects to a standard Ethernet network port with an RJ-45 connector. This 
cable communicates with client systems using the TCP/IP protocol and supports both static and dynamic IP addressing. 
It can be plugged into an existing 10/100 Base-T Ethernet network to communicate with clients remotely or interfaced 
directly via a standard 10/100 Base-T Ethernet port using a crossover cable. Because design changes are downloaded 
directly to the device, prototyping is easy and you can accomplish multiple design iterations in quick succession. 
Harnessing the power of an Ethernet network, multiple users can remotely access Altera devices, bringing a new level of 
productivity to prototyping and debugging. 

Supported Devices: « Stratix® series FPGAs * Cyclone® series FPGAs * MAX® series CPLDs * APEX™ series FPGAs 
+ ACEX® 1K FPGAs *Mercury™ FPGAs »*FLEX® series FPGAs *Excalibur™ FPGAs » You can perform in-system 
programming of the following devices: * Advanced configuration devices, including EPC2, EPC4, EPC8, EPC16 and 
EPC1441 devices Serial configuration devices, including EPCS1, EPCS4, EPCS16 and EPCS64 devices 

« Power Requirements: The EthernetBlaster communications cable requires between 1.5V and 5.0V from the target 
circuit board and 12VDC (0.875A) input power for the EthernetBlaster Vcc supply (12VDC wall transformer is supplied) 
Software Requirements: * Windows NT 4.0 * Windows 2000 * Windows XP * Solaris 2.6 * Solaris 2.7/7 * Solaris 8/9 
Red Hat Linux version 7.3 * Red Hat Linux version 8.0 * Red Hat Enterprise Linux WS 3.0 * HP-UX version 11.0 


544-1705-ND — Cable Ethernet Programming (PL-ENET-BLASTER) ................00..ceeeceeeeeeeeeeeeeeeen ee $575.00 


MAX Il-DEVKIT-1270 


Kit enables user to evaluate the MAX II feature set or begin prototyping a design prior to receiving custom hardware. It 
includes all software, cables, and accessories needed to ensure an easy and productive evaluation of the MAX II CPLD. 
Kit Includes: ¢ Max Il Development Board: * MAX || EPM1270F256C5ES CPLD * Universal serial bus (USB) media 
access control (MAC) with physical layer (PHY) and Type B connector * PCI Edge connector (3.3V and 5V tolerant) 
«LCD module * SRAM (128K x 8-bit) * Temperature gauge with serial peripheral interface (SPI) * Onboard power 
meter * Active I/O sense circuitry * One 3.3V tolerant expansion/prototype header (41 available user I/O pins) * Joint 
Test Action Group (JTAG) connectors * Four user-defined, push-button switches * Four user-defined LED's 

© Quartus® Il Web Edition Design Software 

¢ Cable and Accessories: * ByteBlaster™ || Parallel Download Cable * Type A-B USB Cable (3 feet) 

¢ Reference Designs and Demos for MAX II Including: * USB reference design * PCI reference design »* Low power 
demo » Real-time in-system programmability (ISP) demo 


544-1136-ND = MAX II Development Kit ..... 2.00.2... cece cece ccc e eee eee e eee eee eeeeeeeee en eeeeennneeeeeeeee $150.00 


Cubic Cyclonium 


Cubic Cyclonium quickly and easily demonstrates the power and flexibility of FPGA's while highlighting the Cyclone® 
device, Nios® embedded processor, SOPC Builder and Quartus® I! software. 


Kit Includes: © Cubic Cyclonium: * Cyclone EP1C6 Device * MAX® EPM7064AE CPLD configuration control logic 
* Single data rate (SDR) SDRAM (8Mbytes, 32bit wide) * EPCS4 Serial Configuration Device (4Mb) * Universal 
serial bus (USB) 1.1 for communications and power (the Cubic Cyclonium gets its power from the USB port) * 168 LED 
display (8 x 21) * VGA output connector (VGA cable not included) *10 1/0 pins ¢ Cable: * USB A to B Cable ¢ Getting 
Started CD with PC-based Application ¢ Getting Started Guide 


544-1139-ND = Cubic Cyclonium Demo Kit ...................secccceeceeceeeeeceeneceeeeeceeeeeseeteeeteneraeeer $167.99 


NEW! Altera Subscription Program 


The Altera Subscription Program offers the most recent versions of the Quartus® I! and MAX+PLUS® II software which 
extends over a duration of a 12 month period. With a valid subscription, the program provides support for the latest 
programmable logic devices, new software features, performance enhancements, and up-to-date online and printed 
documentation. 


SAAZIZAT-ND: ©. (FIXEDPC)) pectsisceeiniceioe crits cae ta talaulops ee aticeltesite gatinahiph ont site leiden ee’ ca dine $2000.00 


NEW! Arria™ GX FPGA 
Development Kit 


The Arria GX FPGA Development Kit delivers a complete environment for the development and testing of designs 
implementing high-speed serial interfaces in Arria GX FPGAs. This development kit is built on a PCle form-factor card and 
targets the development of designs utilizing PCI Express x1 and x4, Gigabit Ethernet, and/or Serial RapidlO™ protocols. 


Kit Includes: » Arria GX Development Board » Arria GX EP1AGX60DF780C6N FPGA » PCI Express x4 edge connector 
* One High-Speed Mezzanine Connector for Gigabit Ethernet and SRIO connectivity »* 32Mbyte x 16DDR2 SDRAM 
operating at 233MHz »* Switches and indicators » Four user-definable, pushbutton switches « Eight-position, user- 
definable, DIP package switch Eight user-definable LEDs * One nCONFIG pushbutton » One power-on reset pushbutton 
¢ Configuration circuitry * Max® II/flash configuration circuit * JTAG download port » Quartus® II design software 
* One-year license * Windows platform only * MegaCore® IP Library CD » PCI Express Development Kit, Arria GX 
Edition CD ROM « PCI Express reference design * Complete documentation » Cable and accessories * USB-Blaster™ 
download cable External AC adapter power supply * Power cord 


544-2372-ND —Arria GX FPGA Development Kit (DK-DEV-1AGX60N)........... 2... e cece cece ee cece eee eeee $995.00 


NEW! Cyclone® || FPGA 
Starter Development Kit 


The low-cost Cyclone Il FPGA Starter Development Kit is ideal if you want to evaluate Altera’s high performance, low- 
power, 90-nm Technology. Several reference designs and demonstrations included in the kit, make for a quick “out-of- 
the-box” evaluation experience. 


Kit Includes: ¢ Cyclone Il Starter Development Board © Cyclone Il EP2C20F484C7N device » Configuration: * USB- 
Blaster™ download cable (embedded) * EPCS4 serial configuration device * Memory: * 8-Mbyte SDRAM * 512Kb 
SRAM «1 to 4Mbyte flash * Clocking: * SMA connector (external clock input) * Audio: ¢ 24-bit coder/decoder (CODEC) 
¢ Switches and Indicators: * Ten switch and four push buttons * Four 7-segment displays »* Ten red and eight green 
LEDs » Connectors: * VGA, RS-232, and PS/2 ports * Two 40-pin expansion ports * SD/MMC socket » Cables/Power: 
* USB cable * External power supply (optional, but recommended when using the kit with additional accessory 
daughtercards) © Cyclone Il FPGA Starter Development kit CD-ROM: « Reference designs and demonstrations targets 
for the Cyclone Il FPGA Starter Development Board * User manual * Reference guide * Quartus® Il Web Edition CD- 
ROM « Nios II Web Edition CD-ROM 


544-1736-ND — Cyclone Il FPGA Starter Development Kit (DK-CYCII-2C20N).........0.....0c ee $150.00 


NEW! Cyclone® IIl FPGA 
Starter Development Kit 


The economical Cyclone Ill FPGA Starter Kit is easy to use and an ideal introduction for users who have never designed 
with FPGAs before. The Cyclone III FPGAs are the first low-cost FPGA family available in the marketplace harnessing the 
low-power advantages of 65nm process technology. 


Kit Includes: ¢ Cyclone Ill Starter Board ¢ Cyclone Ill EP3C25F324 FPGA Configuration: * Embedded USB-Blaster™ 
circuitry allowing download of FPGA configuration files via the users USB port * Power and analog devices from 
Linear Technology: * Switching power supply LTM4603EV-1 * Switching and step-down regulators LTC3413, LT1959 
« Memory: * 256Mbit DDR SDRAM « 1-Mbyte Synchronous SRAM « 16Mbyte Intel® P30/P33 flash » Clocking: * SOMHz 
on-board oscillator * Switches and indicators: * Six pushbutton total, 4 user controlled »* Seven LEDs total, 4 user 
controlled * Connectors: » High-Speed Mezzanine Connector » USB type B » Cables and power: * USB cable « External 
power supply » Cyclone Ill FPGA Starter Kit CD-ROM: * Example designs targeting the Cyclone Ill FPGA Starter Board 
¢ Complete documentation: * User guide * Reference manual * Board schematic and layout « Bill of Materials * Product 
and partner information 


544-2370-ND Cyclone Ill FPGA Starter Development Kit (DK-START-3C25N).............0...0:: eee $199.00 


NEW! Cyclone® || Edition 
PCI Development Kit 


Altera’s Development Kit, Cyclone |! Edition provides a flexible, low-cost FPGA development platform in a PCI short card 
form factor. With a universal PCI edge connector, the PC! Development Kit, Cyclone II Edition, plugs into any standard 
PCI or PCI-X slot. The kit can be used as a development platform for 32bit and 64bit PCI, PCI-X, DDR2 SDRAM, and 
Altera Megafunction Partners Program partner intellectual property cores. 


Kit Includes: ¢ Cyclone I! PCI Development Board: * Cyclone || EP2C35F672 FPGA » Short-form universal PCI (3.3 
or 5.0V) card * Memory: * Two 64MByte DDR2 SDRAM devices » FPGA device configuration: Switch-selectable on 
power-up, choose one of two serial configuration devices. One device contains the pre-loaded factory default design 
and the other device is for user-programming. Configuration data is downloaded via the USB-Blaster™ download 
cable. ° Flexible clocking options: Socketed 100MHz high-speed clock oscillator * SMA connector clock input »* PCI 
edge connector clock input * Switches and indicators: * Four user-definable push-button switches  Eight-position 
user-defineable dual in-line package (DIP) switch * Eight user-definable LEDs « Flexible power options: * PC! connector 
External power supply * PCI Development Kit, Cyclone II Edition CD-ROM: PCI-to-DDR2 Reference Design * Cyclone 
Il PCI Development Kit application and drivers * PLD Applications PCI-X Core CD-ROM: * PLD Applications PCI-X 
function for OpenCore® evaluation »* Reference designs and applications targeted to the Cyclone Il PCI development 
board * Quartus® I! design software, including the SOPC Builder system development tool » Jungo WinDriver 
Development Toolkit * USB-Blaster download cable * Power cable * Complete documentation 


544-1733-ND PCI Development Kit, Cyclone II Edition (DK-PCI-2C35N) ...........000. ees $995.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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JNO RYA\, 
University Program 


Education Kits 
UP3 Education Kits 


Kit Includes: 
* Quartus® II Development Software, Version 4.1 * UP3 Development Board with a Cyclone™ EP1C6/12 
Device * ByteBlaster® II Download Cable » Power Supply 


544-1291-ND (UP3-DK-1C6G/UNIV) .............c.cec cc ee tence ee eee ees ne nessa ee eeesesnenenseseeneseeeee $249.00 


Nios® II 
Development Kit, 
Stratix® Il Edition 


Altera’s Nios Il Development Kit, Stratix II Edition provides a complete development environment including 

everything hardware and software designers need for system-level designs. Based on the Nios II family 

of embedded processors and the Stratix Il EP2S60 device, you will find this kit is ideal for designing and 

prototyping wide range embedded applications. 

Kit Includes: 

¢ Nios Il Embedded Design Suite: * Nios II Integrated Development Environment (IDE) and debugger 
* GNU tools * Nios II instruction set simulator (ISS) * Nios Il C-to-Hardware Acceleration Compiler (with 
free evaluation license) 

¢ MicroC/OS-II real-time operating system with development license 

° TCP/IP stack 

¢ Nios Il processor IP cores 

¢ Quartus II Design Software: »SOPC Builder system development tool Library of standard 
microprocessor peripherals * One-year license, Windows platform only 

¢ RoHS-Compliant Development Board: « Stratix Il EP2S60F672C3 device * MAX EPM7128AE CPLD 
configuration control logic * 1-Mbyte synchronous SRAM »¢16-Mbyte DDR SDRAM » 16-Mbyte flash 
memory * EPCS64 serial configuration device (64 Mbit) * CompactFlash connector header for Type | 
CompactFlash cards (40 available) * 10/100 Ethernet physical layer/media access control (PHY/MAC) 
* One serial connector (RS-232 DB9 port) * Two expansion/prototype headers (2 x 41 available user I/O 
pins) *JTAG connectors for FPGA and CPLD ° Mictor trace/debug connector * One set PMC headers 
(32-bit) * Four user-defined push-button switches ¢ Eight user-defined LEDs * Dual 7-segment LED 
display * Power-on reset circuitry 

¢ Cables and Accessories: * USB-Blaster Rev B download cable ¢ Serial cable (RS-232) *9-V power 
supply ¢ International power cords *LCD module » Ethernet (RJ45) cable (7 feet) »* Ethernet crossover 
adapter 

¢ Many hardware and software reference designs 

¢ One-year subscription to Nios Il EDS upgrades 

* There are no license or royalty fees required to develop with Nios Il processors in Altera FPGAs and 
HardCopy® devices 

* Coupon for a 20% discount on any one instructor-led Altera Technical Training course scheduled in 
North America 


544-1697-ND (DK-NIOS-2S60N)) sisicesssvumaassterlesndeee ania noleaatiiees anudaisaute sauces niaalenauiselang $995.00 


DSP 
Development Kit, 
Stratix || Edition 


The DSP Development Kit, Stratix II Edition delivers a complete digital signal processing (DSP) Development 

environment for design engineers. The kit facilitates the entire design process from design conception 

through hardware implementation. The DSP Development Kit, Stratix Il Edition includes the Stratix Il DSP 

development board, DSP Builder development tool, Quartus II development software, MATLAB/Simulink 

evaluation software, evaluation intellectual property (IP) cores, system reference designs and labs, as well 

as power supplies, cables and documentation. 

Kit Includes: 

* DSP Development Board, Stratix II Edition: * Stratix Il EP2S60F1020C4 device 

* Analog I/O: * Two-channel, 12-bit * Two-channel, 14-bit * VGA digital-to-analog converter (DAC) * Stereo 
audio coder/decoder (CODEC) 

* Digital I/O: * Connector for the Texas Instruments (Tl) C6000 DSP Starter Kit (DSK) to enable expansion 
and FPGA coprocessing »* Two 40-pin connectors for Analog Devices A/D converter evaluation boards 


¢ Mictor connector for Agilent and Tektronix logic analyzers * RS-232 serial port * 10/100 Ethernet physical 
layer/media access control (PHY/MAC) and Ru-45 jack 


* Memory: * 32-Mbyte SDR SDRAM °16-Mbyte flash * 1-Mbyte SRAM » 16-Mbyte compact flash 

¢ MATLAB/Simulink evaluation software 

¢ DSP Builder development tool 

* Quartus II DKE 

¢ Evaluation IP cores 

¢ System Reference Designs and Labs: * DSP Builder filtering design * DSP Builder/SOPC Builder 
image processing reference design * Fast Fourier transform (FFT) coprocessor reference design * Nios 
Il reference designs 

Cables and Accessories: * USB-Blaster download cable ¢ Serial cable (RS-232) »* Power supply 
¢ International power cords 


544-1700-ND (DK-DSP*2S60N) | sictrsansisasiicn starlet iiiete aula dicnletaltiva' s ceutdaleushitiutesinae einen $1995.00 


DSP Development Kit, 
Stratix Il Professional 
Edition 

The DSP Development Kit, Stratix Il Professional Edition delivers a complete digital signal processing 
(DSP) development environment for design engineers. The kit facilitates the entire design process from 
design conception through hardware implementation. The DSP Development Kit, Stratix Il Professional 
Edition includes the Stratix Il EP2S180 DSP development board, DSP Builder development tool, Quartus 


Il development software, MATLAB/Simulink evaluation software, evaluation intellectual property (IP) cores, 
system reference designs and labs, as well as power supplies, cables and documentation. 


Kit Includes: 
 Stratix Il EP2S180 DSP Development Board: ¢ Stratix || EP2S180F1020C3 device 


¢ Analog I/O: * Two-channel, 12-bit * Two-channel, 14-bit »* VGA digital-to-analog converter (DAC) 
* Stereo audio coder/decoder (CODEC), 96 kHz 


* Digital I/O: * Connector for the Texas Instruments (Tl) C6000 DSP Starter Kit (DSK) to enable expansion 
and FPGA coprocessing * Two 40-pin connectors for Analog Devices A/D converter evaluation boards 
* Mictor connector for Agilent and Tektronix logic analyzers * RS-232 serial port * 10/100 Ethernet physical 
layer/media access control (PHY/MAC) and RuJ-45 jack 


* Memory: * 32-Mbyte SDR SDRAM °16-Mbyte flash * 1-Mbyte SRAM » 16-Mbyte compact flash 
¢ The MathWorks’ MATLAB/Simulink Evaluation Software 

¢ DSP Builder Development Tool 

¢ Quartus Il DKE 

¢ Evaluation IP Cores 


¢ System Reference Designs and Labs: * DSP Builder filtering design * DSP Builder/SOPC Builder 
image processing reference design ¢ Fast Fourier transform (FFT) coprocessor reference design for TI's 
TMS320C6416DSK ° Nios II reference designs 


Cables and Accessories: * USB-Blaster download cable »* Serial cable (RS-232) »* Power supply 
¢ International power cords 


544-1701-ND (DK-DSP 2S 1BON) i. iad seasnicnacciaiat ven uawitad santa dea ti ne shunledeiasineedesleaaleas $5995.00 


Audio Video 
Development Kit, Stratix II 
GX Edition 


The Audio Video Development Kit, Stratix Il GX Edition delivers a complete video and image processing 
development environment for design engineers. The kit facilitates the entire design process, from design 
conception through hardware implementation. 


The Audio Video Development Kit, Stratix II GX Edition includes the Stratix Il EP2SGX90 Audio Video 
development board, Quartus I] development software, evaluation intellectual property (IP) cores-including 
the Video and Image Processing Suite — the serial digital interface (SDI) reference design as well as power 
supplies, cables and documentation. 

Kit Includes: 

* Stratix Il GX Video Development Board: ¢ Stratix Il GX FPGA (EP2SGX90FF1508C3) 


¢ Video Interfaces: * Digital Video Interface (DVI) inputs/outputs * Four (4) standard definition (SD)/high 
definition (HD) SDI inputs/outputs, include support 


¢ Audio Interfaces: * AES3 * Sony/Phillips digital interface (S/PDIF) 

¢ External Memory: * DDR2 DIMM (72 bit at 266MHz) * 2-Mbyte SRAM ° 16-Mbyte flash (configuration) 
¢ Altera High-Speed Mezzanine Connector (HSMC) 

¢ RJ-45 (copper) Connector and External 10/100/1,000 Ethernet PHY (GMIl) 

° 1394 MAC/PHY 

¢ USB MAC/PHY 

* Video and Image Processing Suite evaluation IP cores 

¢ SDI Reference Design 

* Board Design Files: * Schematics * Layout (Allegro format) 


544-1702-ND (DK-VIDEO-2SGXOON) ccesics.saiensua.eniasteancaiseitinid es sinneiee asi g'edmuilsasais eames nile tin $4995.01 


Transceiver Signal Integrity 
Development Kit, Stratix II 
Edition 

This Transceiver Signal Integrity Development Kit, Stratix Il GX Edition enables a thorough evaluation of 
Stratix Il GX transceiver signal integrity by allowing you to: * Evaluate transceiver performance from 622 
Mbps to 6.375 Gbps » Generate and check pseudo-random bit sequence (PRBS) patterns via an easy to 
use GUI * Dynamically change Voltage Output Differential (Voq), Pre-emphasis and Equalization settings to 


optimize transceiver performance to your channel ¢ Perform jitter analysis * Verify PMA compliance to PCI 
Express, Gigabit Ethernet, XAUI, CEI-6G, Serial RapidlO, HD-SDI and other major standards 


Kit Includes: 


* Stratix Il GX development board (Stratix Il GX EP2SGX90EF1152C3 FPGA) 
¢ USB port to interface with PC for easy plug and play 

¢ Transceiver Signal Integrity Development Kit, Stratix Il GX Edition CD-ROM 
* Quartus II design software 

* AC adapter power supply 

¢ USB-Blaster download cable 

* Development kit user guide 

* Board reference manual 


544-1724-ND (KSIEZSGXOON) i aactatuts als aitnielnateizl sini calsicn' ehteaie aan Seiaulatsianaintenladeeinate’ tana $1295.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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ALTERAC 
PCI Express 


Development Kit, Stratix® 
ll GX Edition 


This PCI Express Development Kit, Stratix Il GX Edition delivers a complete PCI Express-based 
development platform for design engineers. This PCI Express solution, interoperable with industry standard 
PCI Express platforms, facilitates the development of custom PCI Express applications. The board also 
enables system-level solutions by operating as a stand-alone development platform allowing for a variety of 
custom applications running on the Stratix Il GX FPGA. 


Features: 


* PCI-SIG-compliant FPGA, intellectual property (IP) core, board (Stratix Il GX FPGA and x1, x4, x8 PCI 
Express IP MegaCore using OpenCore Plus) * One year license for Quartus II design software » Board 
schematics and layout information * Reference design and supporting documentation ¢ Altera high speed 
mezzanine connectors (HSMCs) allow for expansion (Six embedded transceiver channels) * 256-Mbyte 
DDR2 SDRAM, 72 bits, 333 MHz/667 Mbps * 2-Mbyte QDR2 SRAM, 36 bits, 300 MHz / 1,200 Mbps 


Kit Includes: 


* Stratix II GX development board EP2SGX90F1508C3 

« PCI Express Development Kit, Stratix Il GX Edition CD-ROM 

* MegaCore IP Library CD (Including the PCI Express, DDR2, QDR2 IP cores) 
* Quartus II design software 

¢ USB-Blaster download cable 

« External AC adapter power supply 

* Power cord (including support for UK, Europe) 

* Jungo WinDriver Development Toolkit 


544-1725-ND 


Nios® || 

Development Kit, 
Cyclone Il Edition 
Altera’s Nios Il Development Kit, Cyclone II Edition provides everything needed for system-on-a- 
programmable-chip (SOPC) development. Based on Altera’s Nios II family of embedded processors and the 


low cost Cyclone II EP2C35 device, this development kit provides an ideal environment for developing and 
prototyping a wide range of price-sensitive embedded applications. 


(DK-PCIE=2SGXQON) isisccscscereeiseraneciviasneriad cand ancanasidaacadanaanatanpeten $2995.01 


Kit Includes: 


¢ Nios Il family of embedded processors 

¢ Nios II development tools, including: + Nios II integrated development environment (IDE) and debugger 
* GNU tools ¢ Nios II instruction set simulator (ISS) 

* MicroC/OS-II real-time operating system with development license 

¢ LightweightIP TCP/IP stack 

* Quartus II design software, including the SOPC Builder system development tool 

¢ Library of standard microprocessor peripherals 

* RoHS-Compliant development board: * Cyclone I] EP2C35F672 device * MAX EPM7128AE CPLD 
configuration control logic * 1-Mbyte synchronous SRAM »¢ 16-Mbyte DDR SDRAM » 16-Mbyte flash 
memory * EPCS64 serial configuration device (64 Mbit) * CompactFlash connector header for Type | 
CompactFlash cards (40 available) * 10/100 Ethernet physical layer/media access control (PHY/MAC) 
¢ Ethernet connector (RJ-45) * One serial connector (RS-232 DB9 port) * Two expansion/prototype 
headers (2 x 41 available user I/O pins) *JTAG connectors for FPGA and CPLD »* Mictor trace/debug 
connector * One set PMC headers (32-bit) * Four user-defined push-button switches « Eight user-defined 
LEDs ¢ Dual 7-segment LED display * Power-on reset circuitry 

¢ Cables and accessories: * USB-Blaster Rev B download cable »* Serial cable (RS-232) *9-V power 
supply ¢ International power cords *LCD module ¢ Ethernet (RJ45) cable (7 feet) * Ethernet crossover 
adapter 

¢ Many hardware and software reference designs targeted to the Nios development board Cyclone 
Il edition 

¢ One-year subscription to Nios II processor-related tool upgrades 

¢ There are no license or royalty fees connected with the Nios Il development kit used to develop 
with Altera FPGAs and HardCopy series structured ASICs 

¢ Coupon for a 20% discount on any one instructor-led Altera Technical Training course scheduled 
in North America 


544-1698-ND (DKNIOS:2C35N)iaiiss den scnadssnanesincdtieshiveinaaes dibs causa ibessianabsdaalscdsintsd aie $995.00 


DSP Development Kit, 
Cyclone Il Edition 


The DSP Development Kit, Cyclone II Edition provides everything you need to develop complete system-on- 
a-programmable-chip (SOPC) solutions. 


Kit Includes: 


* Cyclone Il DSP Development Board with and EP2C70 device 

¢ DSP Development Kit, Cyclone II Edition Version 6.0.1 CD-ROM 

¢ DSP Builder Version 6.0.1 CD-ROM 

* The MathWorks MATLAB and Simulink CD-ROM Release 2006a (2006a) 

* Quartus Il Software Development Kit Edition (DKE) version 6.0 SP1 CD-ROM 

* Nios Il Embedded Processor Windows Evaluation Edition version 6.0.1 DC-ROM 
¢ IP MegaCore Library version 6.0.1 CD-ROM 

* SLP-50 anti-aliasing filter from Mini-Circuits 

° SMA Cable 

¢ USB-Blaster download cable and USB cable 

* Power supply and adapters for North America/Japan, Europe and the United Kingdom 
* Quartus II Design Software Installation and Licensing for PCs manual 


544-1699-ND (DK:DSP=2C70N) ssscciciscaierdencsacidin nas suednkacabeaedabaleaib seman keleantatiibesaas $995.00 


Video 
Development Kit, 
Cyclone Il Edition 
The Video Development Kit, Cyclone II Edition, featuring the Texas Instruments (Tl) TVP5146 Family of 
video analog-to-digital (A/D) converters, delivers a complete development environment for digital video and 


image processing. The kit facilitates the entire design process from design conception through hardware 
implementation. 


The Video Development Kit, Cyclone II Edition includes the Cyclone Il DSP development board, Altera’s 
video input daughtercard, DSP Builder development tool, Quartus II development software, evaluation 
intellectual property (IP) cores, system reference designs and labs, as well as power supplies, cables and 
documentation. 


Kit Includes: 


* Cyclone Il EP2C70 DSP development board: 
* Cyclone Il EP2C70F672C6 device 


¢ Video input daughtercard: 
* Composite video input channels TI TVP5146 (Supports NTSC/PAI, 10-bit BT.656 output) 


* Analog I/O: 


* Two 14-bit, 125-MSPS analog-to-digital (A/D) converter - T| ADS5500 * Two 14-bit 165-MSPS digital- 
to-analog (D/A) converter - Tl DAC904_ * VGA digital-to-analog converter (D/A) * Stereo audio coder/ 
decoder (CODEC), 96kHz 


¢ Digital I/O: 


* EMIF connector for Tl’s C6000 DSP Starter Kit (DSK) to enable peripheral expansion and FPGA 
coprocessing *MICTOR connector for Agilent and Tektronix logic analyzers » Expansion prototyping 
connector 


* Memory: 
* 256-Mbyte DDR2 DIMM « 1-Mbyte synchronous SRAM * Two EPCS64 devices 
* MATLAB/Simulink evaluation software 
° DSP Builder development tool 
* Quartus II DKE 
¢ Evaluation IP cores 


¢ System reference designs and labs: 


* Video and image processing reference design *DSP Builder filtering design * DSP Builder/SOPC 
Builder image processing reference design ¢ Fast Fourier transform (FFT) coprocessor reference 
design for TI's TMS320C6416DSK * Nios Il reference designs * DDR2 DIMM reference design 


* Cables and accessories: 


* USB-Blaster download cable * Power supply ° International power cords 


544-1703-ND (DK-VIDEO22C70N)) cats crernttieiedsend puctnereacavendenanqaidainduasd sheds eeinh eee $1095.00 


Video Input 
Daughtercard 


The Video Input Daughter Card from Altera enables composite video to be interfaced with Alteras or third 
party partner FPGA development board equipped with a standard expansion connector. It is ideal for 
developing applications with the Video and Image Processing Solutions that need to perform any image 
processing. The daughter card is included as part of the Video Development Kit, Cyclone II Edition and it 
can be purchased as a separate item. 


Features: 

* 2 Composite Video Input Channels using the Texas Instruments (TI) TVP5146 ADC 
* Support for NTSC/PAL 

© 10-bit BT.656 Output 

* Compatibility with expansion connector, standard on most Altera development kits 


544-1704-ND (DK-VIDEO-TVPS146N) 3:5 ce 0s cctcat cesrscdeateccasecnebedeeneamengenaacanona saat enn $195.00 


KNOTT 
SYSTEMS 
NC. 


PCI Development Kit 
with Cyclone Il 


The Cyclone Il EP2C35 PCI Express Development Board provides a hardware platform for developing and 
prototyping PCI Express, DDR2 SDRAM, and the 10/100/1,000 Ethernet interface. Based on Cyclone II 
PFGAs and using Altera MegaCore functions or your own IP, Cyclone Il EP2C35 PCI Express Development 
Board allows users to quickly solve design problems that typically require time-consuming and custom 
solutions. 


649-1001-ND (KS-ALT-2035-30) a sccicisaiossoncdanecabemianseseeccas denen eananaasabe deaaedornesee $1500.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ATMEL CPLDs (Complex Programmable Logic Devices) 


Atmel offers a broad range of high-density, low-power, and cost-effective 
solutions enabling designers to create products that are "just what the 
market ordered." Based on a standard architecture, which uses industry 
standard development tools, Atmel’s CPLDs offer the unique low-power 
or "L" feature while providing 100% connectivity. These devices are 
processed with Atmel's proprietary 0.65-micron processes and have a 
EEPROM memory. 

The ATF750/C CPLDs are based on a 22V10-type architecture and 


provide market-leading capacity and flexibility in a 22V10 footprint with 
twice the registers and additional features for better logic utilization. 


The ATF1500 Series is targeted at wider logic density, with higher 
number of I/O's. This family has devices from 44 to 160 pins, and 32 to 
96 I/O's. High connectivity, and flexible architecture make these parts 
highly suitable for system design. In system programmability in the larger 
devices allow for reconfiguration even after the device is in the system. 


Standard Development Tools: 

Atmel's philosophy is that designers should be able to use known 
development tools. Third-party design tools such as Synario™, ABEL™, 
CUPL™, PPLDesigner-XL™, LOG/iC™, and PLDSyn™ support Atmel’s 
EPLDs. Also Atmel-specific versions of the popular Synario, ABEL, 
and CUPL design tools are offered. In addition, workstation support is 
available on popular platforms with Viewlogic, MINC, Cadence, Mentor, 
and Synopsys. 


Tpd Macro- Usable Power Package Digi-Key Price Each Atmel 
Voltage ISP (ns) Registers cells Gates Option Type Part No. 1 25 100 Part No. 
ATF750 Series 
28-PLCC ATF750C-7JC-ND 10.54 7.55 7.06 | ATF750C-7JC 
5.0 No 7.5 20 10 500 Standard 24-DIP ATF750C-7PC-ND 10.54 7.55 7.06 | ATF750C-7PC 
24-SOIC ATF750C-7SC-ND 10.54 7.55 7.06 | ATF750C-7SC 
28-PLCC ATF750C-10JC-ND 6.45 4.62 4.32 | ATF750C-10JC 
5.0 No 10 20 10 500 Standard 28-PLCC ATF750C-10JU-ND& 8.39 6.01 5.62 | ATF750C-10JU 
24-DIP ATF750C-10PU-ND& 8.39 6.01 5.62 | ATF750C-10PU 
24-SOIC ATF750C-10SC-ND 6.45 4.62 4.32 | ATF750C-10SC 
28-PLCC ATF750C-15JC-ND 4.24 3.03 2.84 | ATF750C-15JC 
5.0 No 15 20 10 750 Standard 24-DIP ATF750C-15PC-ND 4.24 3.03 2.84 | ATF750C-15PC 
24-SOIC ATF750C-15SC-ND 4.24 3.03 2.84 | ATF750C-15SC 
28-PLCC ATF750CL-15JC-ND 4.24 3.03 2.84 | ATF750CL-15JC 
5.0 No 15 20 10 750 Low 24-DIP ATF750CL-15PC-ND 4.24 3.03 2.84 | ATF750CL-15PC 
24-SOIC ATF750CL-15SC-ND 4.24 3.03 2.84 | ATF750CL-15SC 
28-PLCC ATF750LVC-15JC-ND 5.29 3.79 3.55 | ATF750LVC-15JC 
3~ 3.6 No 15 20 10 500 Standard 24-DIP ATF750LVC-15PC-ND 5.29 3.79 3.55 | ATF750LVC-15PC 
24-SOIC ATF750LVC-15SC-ND 5.29 3.79 3.55 | ATF750LVC-15SC 
3~ 3.6 No 15 20 10 500 Standard 24-TSSOP ATF750LVC-15XU-ND& 5.29 3.79 3.55 | ATF750LVC-15XU 
ATF1500 Series 
5.0 No 75 32 32 1000 Standard 44-TQFP ATF1500A-7AC-ND 5.76 4.12 3.86 | ATF1500A-7AC 
44-TQFP ATF1500A-10AC-ND 4.06 2.91 2.72 | ATF1500A-10AC 
5.0 No 10 32 32 1500 Standard 44-TQFP ATF1500A-10AU-ND& 4.06 2.91 2.72 | ATF1500A-10AU 
44-PLCC ATF1500A-10JC-ND 4.06 2.91 2.72 | ATF1500A-10JC 
44-PLCC ATF1500A-10JU-ND& 4.06 2.91 2.72 | ATF1500A-10JU 
2.7 No 15 32 32 1500 Low 44-PLCC ATF1500ABV-15JC-ND 5.25 3.75 3.51 | ATF1500ABV-15JC 
44-TQFP ATF1500AL-20AC-ND 4.24 3.03 2.84 | ATF1500AL-20AC 
5.0 No 20 32 32 1000 Low 44-TQFP ATF1500AL-20AU-ND& 4.24 3.03 2.84 | ATF1500AL-20AU 
44-PLCC ATF1500AL-20JU-ND& 4.24 3.03 2.84 | ATF1500AL-20JU 
5.0 Yes 75 32 32 750 Standard 44-TQFP ATF1502AS-7AC44-ND 3.85 2.60 2.24 | ATF1502AS-7AC44 
44-PLCC ATF1502AS-10JC-ND 2.80 1.89 1.63 | ATF1502AS-10JC44 
5.0 Yes 10 32 32 750 Standard 44-PLCC ATF1502AS-10JU44-ND& 3.50 2.36 2.03 | ATF1502AS-10JU44 
44-TQFP ATF1502AS-10AU44-ND& 3.50 2.36 2.03 | ATF1502AS-10AU44 
5.0 Yes 15 32 32 750 Standard 44-PLCC ATF1502AS-15JI44-ND 2.48 2.18 1.88 | ATF1502AS-15J144 
5.0 Yes 25 32 32 750 Low 44-TQFP ATF1502ASL-25AU44-ND& 3.50 2.68 2.36 | ATF1502ASL-25AU44 
44-PLCC ATF1502ASL-25JU44-ND& 3.50 2.68 2.36 | ATF1502ASL-25JU44 
3-36 Yes 15 = a = Standard 44-TQFP ATF1502ASV-15AU44-ND& 2.82 1.90 1.64 | ATF1502ASV-15AU44 
44-PLCC ATF1502ASV-15JU44-ND& 2.82 1.90 1.64 | ATF1502ASV-15JU44 
44-TQFP ATF1502ASV-20AC44-ND 2.11 1.42 1.23 | ATF1502ASV-20AC44 
eae a ee 8 = 150 Standard 44-PLCC ATF1502ASV-20JC44-ND 2.11 1.42 1.23 | ATF1502ASV-20JC44 
1.8 Yes 7 32 32 750 Ultra Low 44-TQFP ATF1502BE-7AU44-ND& 2.26 1.47 1.40 | ATF1502BE-7AU44 
5.0 Yes 75 64 64 1500 Standard 84-PLCC ATF1504AS-7JC84-ND 10.77 7.26 6.26 | ATF1504AS-7JC84 
44-PLCC ATF1504AS-10JC44-ND 4.82 3.23 2.80 | ATF1504AS-10JC44 
44-TQFP ATF1504AS-10AU44-ND& 5.83 3.93 3.39 | ATF1504AS-10AU44 
5.0 Yes 10 64 64 1500 Standard 84-PLCC ATF1504AS-10JC84-ND. 6.13 4.13 3.56 | ATF1504AS-10JC84 
100-TQFP ATF1504AS-10AU100-ND& 6.82 5.23 4.59 | ATF1504AS-10AU100 
100-PQFP ATF1504AS-10QC100-ND 8.00 5.39 4.65 | ATF1504AS-10QC100 
44-TQFP ATF1504ASL-20AC44-ND 4.62 3.11 2.68 | ATF1504ASL-20AC44 
5.0 Yes 20 64 64 1500 Low 84-PLCC ATF1504ASL-20JC84-ND 6.02 4.06 3.50 | ATF1504ASL-20JC84 
100-TQFP ATF1504ASL20AC100-ND 5.70 3.84 3.31 | ATF1504ASL-20AC100 
100-PQFP ATF1504ASL20QC100-ND 7.87 5.30 4.57 | ATF1504ASL-20QC100 
44-TQFP ATF1504ASL-25AU44-ND& 6.75 4.55 3.92 | ATF1504ASL-25AU44 
5.0 Yes 25 64 64 1500 Low 44-PLCC ATF1504ASL-25JU44-ND& 6.92 4.67 4.03 | ATF1504ASL-25JU44 
100-TQFP ATF1504ASL-25AU100-ND& 7.76 5.23 4.51 | ATF1504ASL-25AU100 
44-TQFP ATF1504ASV-15AU44-ND& 4.62 3.01 2.69 | ATF1504ASV-15AU44 
44-PLCC ATF1504ASV-15JC44-ND 3.59 2.34 2.09 | ATF1504ASV-15JC44 
3-36 Yes 15 64 64 1500 Standard 44-PLCC ATF1504ASV-15JU44-ND& 4.52 2.94 2.63 | ATF1504ASV-15JU44 
100-TQFP. ATF1504ASV15AC100-ND 5.16 3.36 3.00 | ATF1504ASV-15AC100 
100-TQFP ATF1504ASV-15AU100-ND& 6.24 4.06 3.63 | ATF1504ASV-15AU100 
100-PQFP ATF1504ASV15QC100-ND 7.31 4.76 4.25 | ATF1504ASV-15QC100 
* Industrial Temperature 4 RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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AIMEL CPLDs (Complex Programmable Logic Devices) (cont 


Tpd Macro- Usable Power Package Digi-Key Price Each Atmel 
Voltage ISP (ns) Registers cells Gates Option Type Part No. 1 25 100 | Part No. 
44-TQFP ATF1504ASVL-20AU44-ND& 4.95 3.22 2.88 | ATF1504ASVL-20AU44 
3~ 3.6 Yes 20 64 64 1500 Low 44-PLCC ATF1504ASVL-20JU44-ND& 4.84 3.15 2.81 ATF1504ASVL-20JU44 
84-PLCC ATF1504ASVL20JC84-ND 6.30 4.10 3.66 | ATF1504ASVL-20JC84 
3-36 Yes 20 64 64 4500 Low. 100-TQFP ATF1504ASVL-20AU100-ND& 6.67 4.34 3.88 | ATF1504ASVL-20AU100 
100-PQFP ATF1504ASVL20QC10-ND 7.80 5.08 4.53 | ATF1504ASVL-20QC100 
5.0 Yes 7.5 128 128 3000 Standard 100-TQFP ATF1508AS-7AC100-ND 16.94 11.42 9.45 | ATF1508AS-7AC100 
84-PLCC ATF1508AS-10JU84-ND& 14.68 9.90 8.19 | ATF1508AS-10JU84 
5.0 Yes 10 128 128 3000 Standard 100-TQFP ATF1508AS-10AU100-ND& 18.19 12.27 10.16 | ATF1508AS-10AU100 
100-PQFP ATF1508AS-10QU100-ND& 25.43 17.15 14.19 | ATF1508AS-10QU100 
84-PLCC ATF1508ASL-20JC84-ND 9.57 6.45 5.34 | ATF1508ASL-20JC84 
5.0 Yes 20 128 128 3000 Low 100-TQFP ATF1508ASL20AC100-ND 11.95 8.07 6.68 | ATF1508ASL-20AC100 
160-PQFP. ATF1508ASL20QC160-ND 16.51 11.13 9.21 ATF1508ASL-20QC 160 
84-PLCC ATF1508ASL-25JU84-ND& 12.64 8.52 7.05 | ATF1508ASL-25JU84 
5.0 Yes 25 28 128 3000 Low 
100-TQFP ATF1508ASL-25AU100-ND& 15.67 10.56 8.74 | ATF1508ASL-25AU100 
84-PLCC ATF1508ASV-15JU84 -ND&A 11.29 7.61 6.30 | ATF1508ASV-15JU84 
3-36 Yes 15 128 128 3000 Standard 100-TQFP ATF1508ASV-15AU100-ND& 12.36 8.34 6.90 | ATF1508ASV-15AU100 
100-PQFP ATF1508ASV15QC100-ND 14.84 10.01 8.28 | ATF1508ASV-15QC100 
160-PQFP ATF1508ASV15QC160-ND 22.58 15.23 12.60 | ATF1508ASV-15QC160 
100-TQFP ATF1508ASVL-20AU100-ND& 12.90 8.70 7.20 | ATF1508ASVL-20AU100 
3-36 Yes 20 128 128 3000 how 84-PLCC ATF1508ASVL20JC84-ND 9.57 6.45 5.34 | ATF1508ASVL-20JC84 
84-PLCC ATF1508ASVL-20JU84-ND& 11.83 7.98 6.60 | ATF1508ASVL-20JU84 
84-PLCC ATF1508ASV20QC160-ND 23.44 15.81 13.08 | ATF1508ASVL-20QC160 
ATF2500 Series 
15 Standard 44-PLCC ATF2500C-15JU-ND& 8.47 6.50 5.71 ATF2500C-15JU 
20 Standard 44-PLCC ATF2500C-20JC-ND 5.72 4.39 3.86 | ATF2500C-20JC 
5.0 No 48 24 1500 
20 Standard 40-DIP ATF2500C-20PU-ND& 7.55 5.80 5.09 | ATF2500C-20PU 
20 Low 40-PLCC ATF2500CL-20JI-ND* 6.19 4.76 4.18 | ATF2500CL-20JI 


* Industrial Temperature 4 ROHS Compliant 


ATF15xx-DK3 CPLD Development Kit 


The Atmel CPLD Development/Programmer Kit is a complete development system and an In-System 
programmer for the ATF15xx family of industry standard pin compatible Complex Programmable Logic 
Devices with Logic Doubling features. This kit provides designers a very quick and easy way to develop 
prototypes and evaluate new designs with an ATF15xx ISP CPLD. The ATF15xx family of ISP CPLDs 
includes the ATF15xxAS, ATF15xxASL, ATF15xxASV, ATF15xxASVL, and ATF15xxBE CPLDs. With the 
availablility of the different Socket Adapter Boards to support all the package types offered in the ATF15xx 
family of ISP CPLDs, this CPLD Development/Programmer Board can be used as an ISP programmer to 
program the ATF15xx ISP CPLDs in all the available package types through the industry standard JTAG 
interface (IEEE 1149.1) 


CPLD Demo Board/Programmer Board: « 84-lead PLCC Adapter * ISP (JAT) Port » Wire-wrap Terminal 


ATF15XX-SAQ160-ND 
ATF15XX-DK3-ND 
ATF15XXDK3-SAA100-ND 
ATF15XXDK3-SAJ44-ND 
ATF15XXDK3-SAJ84-ND 


ATDS1500PC-ND Prochip Design Software 


I6O-PQFP AGEPC 3 ciaceccasrsnastesinasesitudieanasrsitud seta painaeeeeina saad padaa’yad 
CPLD Development Kit for ATF15XX «00.2... ee eee ee ne eee ee eeeee 
100-PLCC/TQFP Adapter Socket for ATF15XXB .............0: ccc cee eee ee ee eee 
84/44 PLCC Adapter Socket for ATF15XXBE.............. ccc cece eee eee 
84/84 PLCC Adapter Socket for ATFISXXBE........... 0.00: ececeeeee teens eeeeee 


Holes-all Pins * 2 MHz Crystal Oscillator * Eight 8-segment LED Displays * 5V and 3.3V Vcc operation 
* Easy access to CPLD I/O pins » Global Clear, Output Enable and Power Switches 


Logic Doubling™ CPLDs: ¢ ATF1508ASVL-20JC84 3.3V Low-power 128 Macrocell CPLD with ISP 
CPLD Programmable Cable: « 5V and 3.3V ISP cable for PC parallel port with Vcc Auto Detection 


Software CD: * Free Atmel-WinCUPL design software and User's Manual »* 30-day Trial Version of Atmel- 
ProChip Designer™ software * Logic Doubling Support and Documentation * Logic Doubling Reference * Atmel 
Databook CD 


Atmel-ProChip Designer: Design Entry: * VHDL, Schematic, and CUPL * Synthesis * Functional 
Simulation * Atmel Proprietary Device Filters with Logic Doubling » Timing Simulation 


FPGA Configurator Programming Kit (Enhanced) ATDH2200E 


Atmel offers a low cost development kit for the designer who wishes to begin working with the AT17 Series 
of ISP FPGA configuration memories. The kit allows designers to read, write and in-system program any 
of Atmel's AT17 series family members directly from a PC. All standard file input formats produced by the 
various FPGA vendors are supported. The AT17 series devices can be programmed directly on the program- 
ming board or the board can be used to facilitate in-system programming of the AT17 series devices in the 
target application (cable provided). The ATDH2200E supports all Atmel AT17 series configuration memories. 


FEATURES: 
Hardware: 


¢ Supports Programming of all AT17C/LV Series Devices * Connection to Allow In-System Prog. (ISP) * 5.0V 
or 3.0V Supply 


ATDH2200E-ND 
ATDH2221-ND 
ATDH2222-ND 
ATDH2224-ND 
ATDH2225-ND 
ATDH2227-ND 
ATDH2227A-ND 
ATDH2228-ND 


20-PLCC Adapter. . 
44-TQFP Adapter: 
AT17 ISP Cable.... 


FPGA Configurator Program Kit .............20.0ceceeceeeeee esses eens eens ence 
DO=SOIG AGA F esis iscicitis ae cheer siasndrots s ties weer eatatie Mo annie eit ellen Giatdinaretaas 


AA“PECC AGA DOE oiisdx5.ic ciageeandesedgncun nana dacdie gemeocsuibeecineiutedaaad aie 
AA=PECCAGAD ICE: jiccceccicgieaceaiecensin ad necgisinte gente dsuigndicesimbesnanednn 
12 EWN cay 200 (0) (2) eaten SRNR ER TOS eA EEA OE TS AER ADE 


Software: 


* CPS - Configurator Programming System » GUl-based Interface * Supports Win95/Win98/WinNT « Online 
Help » Supports Programming Reset Polarity ¢ Verification Routines to Validate Programming » Accepts 
HEX, MCS, POF, RBF and BST File Formats 


System Contents: 


* ATDH2200 Programming Board * ATDH2222 20-pin PLCC Adapter * CPS Software * ATDH2200E 
Datasheet * ATDH2200E Programming Kit User Guide »* Standard (PC Printer Port) Parallel Cable * 10-pin 
Ribbon Cable for ISP * 9V DC, 200 mA, 2.1 mm Center Positive Power Supply * Sample AT17C/LV Devices 


inustidepliGarinasisabnieddnt ste wers doloiaksedht deia dovabeenin kavensaeanemembineehesiviad Miabbatetaaoiakaataseded $152.95 
deal Sihace’s atic sihldt sinaaneg edd eeinndulsindd suindaalds dd esndaeWe'stoaaiusend ee lsincueatheee nace tileee caulea Shdewenausihidieamting $148.96 


-- $148.96 
$149.00 
... $95.00 


isHbsidrninOatraacidaakiedaateds sar baioiaksrsebandadaeabehiisn aaeaak dentedon tormenta debnehsaad askibisidentied $149.00 
[Piss modneandanudentaagdedcgnesholeiaglasacrrdiadeabehsas ki snaediadedeuhapnnieniiastenieassseibeniseantae $149.00 
sha aisinttattoac gti ohn din aaliyah eas iat alll Sia ee aid tle lahat aatainate ate $149.00 
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ATMEL FPGA Configuration Memory 
In-System Reprogrammable Serial EEPROMs 


The AT17 Series FPGA Configuration EEPROMs (Configurators) provide an easy-to-use, cost-effective 
configuration memory for Field Programmable Gate Arrays. It uses a simple serial-access procedure to 
configure one or more FPGA devices. The organization supplies enough memory to configure one or multiple 
smaller FPGAs. The Configurators can be programmed with industry-standard programmers or Atmel’s 
¢ EE Reprogrammable Serial Memories Designed to Store 
Configuration Programs for Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) * In-System Programmable via 2-wire 


ATDH2200E Programming System. FEATURES: 


Bus «¢ Simple Interface to SRAM FPGAs »* Compatible with Atmel AT6000, AT40K FPGAs, Altera FLEX® 
Devices, ORCA® FPGAs, Xilinx XC3000, XC4000, XC5200, Spartan®, Virtex® FPGAs * Cascadable Read 
Back to Support Additional Configurations or Future Higher-density Arrays * Low-power CMOS EEPROM 
Process ¢ Programmable Reset Polarity * Available in PLCC Package (Pin Compatible Across Product 
Family) * Emulation of Atmel's AT24CXXX Serial EEPROMs * Available in 3.3V + 10% LV and 5V + 5% C 
versions * System-friendly READY Pin * Low-power standby mode 


Package Memory Digi-Key Price Each Package Memory Digi-Key Price Each 
Options Size Vec Part No. 1 25 100 Options Size Vec Part No. i 25 100 
20-SOIC 64kbit | 3.3 AT17LV65-10SI-ND 7.74 5.26 4.97 8-LAP 2-Mbit 3.3 AT17LV002-10CI-ND 43.41 29.56 27.36 
20-SOIC 64Kbit | 3.3 AT17LV65-10SC-ND 6.45 4.38 4.14 8-LAP 2-Mbit 3.3 AT17LV002-10CC-ND 34.79 24.01 22.18 
8-DIP 64Kbit | 3.3 AT17LV65-10PI-ND 6.45 4.38 4.14 8-LAP 2-Mbit 3.3 AT17LV002-10CU-ND& 43.41 29.47 27.86 
8-DIP 64kbit | 3.3 AT17LV65-10PC-ND 5.81 3.94 3.73 20-PLCC 2-Mbit 3.3 AT17LV002-10JU-ND& 49.71 33.75 31.91 
8-SOIC 64kKbit_ | 3.3 AT17LV65-10NI-ND 7.74 5.26 4.97 44-PLCC 2-Mbit 3.3 AT17LV002-10BJI-ND 49.71 33.57 31.11 
8-SOIC 64Kbit | 3.3 AT17LV65-10NC-ND 6.45 4.38 4.14 44-PLCC 2-Mbit 3.3 AT17LV002-10BJC-ND 39.75 27.21 25.17 
8-LAP 64kbit | 3.3 AT17LV65-10CI-ND 6.97 5.38 4.88 20-SOIC 2-Mbit 3.3 AT17LV002-10SU-NDA 49.71 33.75 31.91 
8-LAP 64Kbit | 3.3 AT17LV65-10CC-ND 5.55 4.37 3.94 44-TOQFP 2-Mbit 3.3 AT17LV002-10TQI-ND 49.71 33.57 31.14 
20-PLCC 64kbit | 3.3 AT17LV65-10JI-ND 6.45 4.38 4.14 44-TQFP 2-Mbit 3.3 AT17LV002-10TQC-ND 39.75 27.21 25.17 
20-PLCC 64kKbit_| 3.3 AT17LV65-10JC-ND 5.81 3.94 3.73 20-PLCC 2-Mbit 3.3 AT17LVO002A-10JU-ND& 21.50 14.59 13.79 
8-SOIC 128Kbit | 5.0 AT17C128-10NC-ND 9.78 6.87 6.25 44-TQFP 4-Mbit 3.3 AT17LV040-10TQI-ND 51.60 35.04 33.12 
8-LAP. 128Kbit_| 5.0 AT17C128-10CC-ND. 8.23 5.69 5.16 44-TOFP 4-Mbit 3.3 AT17LV040-10TQC-ND 43.00 29.20 27.60 
20-SOIC 128Kbit 3.3 AT17LV128-10SI-ND 16.51 11.21 10.60 44-TQFP. 4-Mbit 3.3 AT17LV040-10TQU-ND&A 51.60 35.04 33.12 
20-SOIC 128Kbit | 3.3 AT17LV128-10SC-ND 13.42 9.11 8.61 8-LAP 4-Mbit 3.3 AT17F040-30CC-ND 16.04 12.13 11.43 
8-DIP 128Kbit | 3.3 AT17LV128-10PI-ND 12.90 8.76 8.28 8-LAP 4-Mbit 3.3 AT17F040-30CU-NDA 17.85 13.49 12.72 
8-DIP 128Kbit 3.3 AT17LV128-10PC-ND 10.32 7.01 6.62 20-PLCC 4-Mbit 3.3 AT17F040-30JU-NDA 25.97 19.64 18.52 
8-SOIC 128Kbit | 3.3 AT17LV128-10NI-ND 16.51 11.21 10.60 20-PLCC 4-Mbit 3.3 AT17F040-30VJC-ND 22.58 17.08 16.10 
8-SOIC 128Kbit | 3.3 AT17LV128-10NC-ND 13.42 9.11 8.61 8-LAP 4-Mbit 3.3 AT17F040A-30CU-NDA 12.75 9.64 9.09 
8-LAP 128Kbit | 3.3 AT17LV128-10CI-ND 11.14 8.30 7.58 20-PLCC 4-Mbit 3.3 AT17F040A-30JC-ND 16.13 12.20 11.50 
8-LAP 128Kbit | 3.3 AT17LV128-10CC-ND 8.88 6.73 6.12 20-PLCC 4-Mbit 3.3 AT17F040A-30JI-ND 18.55, 14.03 13.23 
20-PLCC 128Kbit 3.3 AT17LV128-10JI-ND 15.48 10.51 9.94 20-PLCC 4-Mbit 3.3 AT17F040A-30JU-ND& 18.55 14.03 13.23 
20-PLCC | 128Kbit | 3.3 AT17LV128-10JC-ND 12.38 8.41 7.95 32-TQFP 4-Mbit 3.3 AT17F040A-30QC-ND 16.13 12.20 11.50 
20-soic | 256Kbit | 33 AT17LV256-10SI-ND 14.45 9.81 9.27 32-TQFP 4-Mbit 3.3 AT17F040A-30QI-ND 18.55 14.03 13.23 
20-SOIC | 256Kbit | 3.3 AT17LV256-10SU-ND& 14.45 9.81 9.27 44-PLCC 8-Mbit 3.3 AT17F080-30BJC-ND 38.70 29.28 27.60 
8-DIP 256Kbit | 3.3 AT17LV256-10PU-ND& 12.04 8.18 7.73 44-PLCC 8-Mbit 3.3 AT17F080-30BJI-ND 44.51 33.67 31.74 
8-SOIC 256Kbit | 3.3 AT17LV256-10NI-ND 14.45 9.81 9.27 8-LAP 8-Mbit 3.3 AT17F080-30CC-ND 27.48 20.79 19.60 
8-SOIC 256Kbit | 3.3 AT17LV256-10NC-ND 12.04 8.18 7.73 8-LAP 8-Mbit 3.3 AT17F080-30CU-ND& 30.57 23.13 21.80 
8-SOIC 256Kbit | 3.3 AT17LV256-10NU-NDA 14.45 9.81 9.27 20-PLCC 8-Mbit 3.3 AT17F080-30JC-ND 38.70 29.28 27.60 
8-LAP 256Kbit | 3.3 AT17LV256-10CU-ND& 12.04 8.18 7.73 20-PLCC 8-Mbit 3.3 AT17F080-30JU-NDA 44.51 33.67 31.74 
20-PLCC | 256Kbit | 3.3 AT17LV256-10JI-ND 12.04 8.18 7.73 44-TQFP 8-Mbit 3.3 AT17F080-30TQC-ND 38.70 29.28 27.60 
20-PLCC | 256Kbit | 3.3 AT17LV256-10JU-ND& 12.04 8.18 7.73 44-TQFP 8-Mbit 3.3 AT17F080-30TQI-ND 44.51 33.67 31.74 
8-DIP 512Kbit | 3.3 AT17LV512-10PI-ND 16.13 10.95 10.35 8-LAP 8-Mbit 3.3 AT17F080A-30CU-ND& 20.38 15.42 14.54 
8-DIP 512Kbit | 3.3 AT17LV512-10PC-ND 14.51 9.86 9.32 20-PLCC 8-Mbit 3.3 AT17F080A-30JC-ND 25.80 19.52 18.40 
8-LAP 512Kbit | 3.3 AT17LV512-10CI-ND 17.42 11.83 11.18 20-PLCC 8-Mbit 3.3 AT17F080A-30JI-ND 29.67 22.45 21.16 
8-LAP 512Kbit | 3.3 AT17LV512-10CC-ND 13.87 9.42 8.90 20-PLCC 8-Mbit 3.3 AT17F080A-30JU-NDA 29.67 22.45 21.16 
20-SOIC__| 512Kbit | 3.3 AT17LV512-10SI-ND 19.35 13.14 12.42 32-TOQFP 8-Mbit 3.3 AT17F080A-30QC-ND 25.80 19.52 18.40 
20-SOIC | 512Kbit | 3.3 AT17LV512-10SC-ND 16.13 10.95 10.35 32-TQFP 8-Mbit 3.3 AT17F080A-30QI-ND 29.67 22.45 21.16 
20-PLCC | 512Kbit | 3.3 AT17LV512A-10JU-NDA 8.06 5.48 5.18 44-PLcc. | 16-Mbit 33 AT17F16-30BJC-ND 64.50 48.80 46.00 
SDIP S12Kbit | 3.3 eo OREN 8.06 5.48 5.18 44-PLCC | 16-Mbit | 3.3 AT17F16-30BJI-ND 74.18 56.12 52.90 
8-DIP 512Kbit | 3.3 AT17LV512A-10PC-ND 7.27 4.93 4.66 B-LAP 16-Mbit 33 AT17F16-30CI-ND 50.96 98.55 36.34 
8-DIP 1-Mbit | 3.3 AT17LV010-10PC-ND 22.27 15.13 14.30 8-LAP 16-Mbit 3.3 AT17F16-30CU-NDA 50.96 38.55 36.34 
8-DIP 1-Mbit | 3.3 AT17LV010-10PU-ND& 22.27 15.13 14.30 20-PLCC 46-Mbit 3.3 AT17F16-30JC-ND 64.50 48.80 46.00 
8-LAP 1-Mbit | 3.3 AT17LV010-10CU-ND& 22.27 15.13 14.30 20-PLCC 16-Mbit 3.3 AT17F16-30JI-ND 74.18 56.12 52.90 
20-PLCC 1-Mbit | 3.3 AT17LV010-10JU-ND& 26.72 18.15 17.16 20-PLCC | 16-Mbit 3.3 AT17F16-30JU-ND A 74.18 56.12 52.90 
20-SOIC 1-Mbit | 3.3 AT17LV010-10SI-ND 35.65 24.20 22.89 44-TQFP 16-Mbit 3.3 AT17F16-30TQC-ND 64.50 48.80 46.00 
20-SOIC i-Mbit__|_ 3.3 AT17LV010-10SC-ND 28.96 19.66 18.59 44-TQFP | 16-Mbit 3.3 AT17F16-30TQI-ND 74.18 56.12 52.90 
20-PLCC 1-Mbit 3.3 AT17LV010A-10JC-ND 17.20 11.69 11.05 8-LAP 16-Mbit 3.3 AT17F16A-30CU-NDA 35.67 26.99 25.44 
20-PLCC 1-Mbit | 3.3 AT17LV010A-10JU-ND& 17.20 11.69 11.05 20-PLCC. | 16-Mbit 33 AT17F16A-30JI-ND 51.92 39.28 37.03 
8-DIP 1-Mbit | 3.3 AT17LV010A-10PI-ND 14.34 9.74 9.21 20-PLCC 16-Mbit 3.3 AT17F16A-30JU-NDA 51.92 39.28 37.03 
8-DIP 1-Mbit_ | _ 3.3 AT17LV010A-10PC-ND 12.90 8.76 8.28 44-PLCC | 32-Mbit 3.3 AT17F32-30BJU-ND& 59.34 45.54 40.02 
32-TQFP 1-Mbit 3.3 AT17LV010A-10QI-ND 21.52 14.61 13.81 44-PLCC 32-Mbit 3.3 AT17F32A-30BJU-NDA 59.34 45.54 40.02 
32-TOQFP 1-Mbit | 3.3 AT17LV010A-10QC-ND 17.20 11.69 11.05 
A RoHS Compliant 


FPGA’s (Field Programmable Gate Arrays) 


AT40K Series FPGAs 


Atmel's AT40K Series coprocessor FPGAs 
range from 5K to 50K usable gates, and are 
designed for high density, compute-intensive 
DSP and other fast logic designs. The AT40K 
family sol ves the Logic vs. SRAM trade-off 
problem by providing fast, flexible, distributed 
10ns FreeRAM™ without using valuable logic 


resources. Structured logic functions, including 
variable array multipliers can be implemented 
directly in core cells without using any bussing 
resources - providing dramatic improvements in 
speed, utilization, power and system cost. 

The AT40K family has the ability to implement 
Cache Logic design, where part of the FPGA 
can be reprogrammed without loss of register 
data, while the remainder of the FPGA continues 


to operate without disruption. This is ideal for 
building adaptive filters, variable coefficient 
multipliers and other designs where the datapath 
can change to increase system performance. 

All Atmel FPGAs can be designed using industry 
standard CAE tools for schematics, VHDL 
and Verilog on a PC, Sun, or HP workstation. 
Software tools are available on Atmel's website 
at: http://www.atmel.com/fpga_software.htm| 


Features: 


¢ Distributed, single/dual port 10ns SRAM, independent of logic cells 
* Up to 384 PCI compliant I/Os 

* Mixed 3V/5V capability 

* Architecture optimized for efficient, ultrafast array multipliers 

* Cache Logic® dynamic full/partial reconfigurability in-system 

* Eight global clocks 

* Efficient, industry-standard design tools, optimized for synthesis 
* QuickChange™ tools for adaptive hardware designs 

* Variety of surface mount packages 

¢ All devices in family are pin-compatible 


Usable Ram Speed vO Package Digi-Key Price Each 
Gates Cells (Bits) (ns) Vec (Max.) Options Part No. i 25 100 

62 84-PLCC AT40K05-2AJC-ND 25.80 17.50 16.55 

62 84-PLCC AT40K05-2AJI-ND 29.67 20.15 19.05 
5K-10K 256 2,048 2 5.0 78 100-TQFP AT40K05-2AQI-ND 32.47 22.02 20.80 

114 144-LQFP AT40K05-2BQC-ND 28.92 19.60 18.55 

128 160-PQFP. AT40K05-2CQC-ND 29.13 19.80 18.70 

(Continued) 
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AIMEL FPGA’s (Field Programmable Gate Arrays) (cont) 


Usable Ram Speed vO Package Digi-Key Price Each 
Gates Cells (Bits) (ns) Vec (Max.) Options Part No. 1 25 100 
128 208-PQFP. AT40K05-2DQI-ND 33.54 22.80 21.55 
as = 2,098 2 5.0 128 208-PQFP. AT40K05-2DQC-ND 29.13 19.80 18.70 
62 84-PLCC AT40KO5AL-1AJC-ND 12.90 8.75 8.30 
78 100-TQFP AT40KO5AL-1AQC-ND 14.62 9.90 9.35 
ote 10K 286 2,048 i 33 128 208-PQFP AT40KO5AL-1DQC-ND 14.62 9.90 9.35 
128 208-PQFP. AT40KO5AL-1DQI-ND 16.77 11.40 10.75 
62 84-PLCC AT40KO5LV-3AJC-ND 17.20 12.43 11.40 
5K ~ 10K 256 2,048 3 3.3 114 144-TQFP AT40KO5LV-3BQC-ND 19.26 13.81 12.69 
128 208-PQFP. AT40KO5LV-3DQC-ND 19.78 14.16 13.01 
62 84-PLCC AT40K10-2AJC-ND 38.70 26.30 24.86 
62 84-PLCC AT40K10-2AJI-ND 44.51 30.20 28.56 
10K ~ 20K 576 4,608 2 5.0 78 100-TQFP AT40K10-2AQC-ND 43.75 29.70 28.05 
114 144-LQFP AT40K10-2BQC-ND 43.32 29.45 27.80 
161 208-PQFP. AT40K10-2DQC-ND 43.75 29.70 28.05 
10K ~ 20K 954 4,608 1 3.3 114 144-LQFP AT40K10AL-1BQC-ND 24.08 16.35 15.45 
62 84-PLCC AT40K10LV-3AJC-ND 25.80 18.14 16.72 
LOK eo ee 4,608 2 22 161 208-PQFP. AT40K10LV-3DQC-ND 29.67 20.68 19.08 
62 84-PLCC AT40K20-2AJC-ND 68.80 46.70 44.16 
62 84-PLCC AT40K20-2AJI-ND 79.12 53.75 50.80 
78 100-TQFP AT40K20-2AQC-ND 75.68 51.37 48.55 
114 144-LQFP AT40K20-2BQC-ND 77.72 52.80 49.90 
20K = 80K 02s e182 2 5.0 161 208-PQFP AT40K20-2DQC-ND 77.72 52.80 49.90 
161 208-PQFP AT40K20-2DQI-ND 89.44 60.75 57.41 
193 240-PQFP AT40K20-2EQC-ND 77.72 52.80 49.90 
193 240-PQFP. AT40K20-2EQI-ND 89.44 60.75 57.41 
62 84-PLCC AT40K20LV-3AJC-ND 43.00 29.29 27.11 
20K ~ 30K 1,024 8,192 3 3.3 114 144-TQFP AT40K20LV-3BQC-ND 48.16 32.59 30.19 
161 208-PQFP. AT40K20LV-3DQC-ND 49.45 33.41 30.95 
114 144-LQFP AT40K40-2BQC-ND 162.65 110.45 104.40 
AK = OK 2,304 1BiAge 2 eo 161 208-PQFP. AT40K40-2DQC-ND 162.65 110.45 104.40 
114 144-TQFP AT40K40AL-1BQI-ND 83.85 56.95 53.81 
40K ~ 50K 2,304 18,432 1 3.3 161 208-PQFP. AT40K40AL-1DQI-ND 83.85 56.95 53.81 
193 240-PQFP. AT40K40AL-1EQI-ND 83.85 56.95 53.81 
114 144-TQFP AT40K40LV-3BQC-ND 113.52 73.18 68.11 
40K =50K 2.804 18/482 7 33 161 208-PQFP. AT40K40LV-3DQC-ND 118.68 76.32 71.05 
SPLDs (PAL Compatible 16V8, 20V8, 22V1 0) Usable | Macro- Tpd Power | Package Digi-Key Price Each 
Gates | Cells | Reg.|(ns) | (V) Opt. | Type Part No. 1 25 100 
Atmel SPLDs are products based on the classic PAL architecture and consist of the popular industry standard 16V8, 20V8, 
and 22V/10 in different speed, package, and power specifications. Supported by a wide variety of development tools, these 3.0 ~ 26-ELGG AT22LV10-20JC-ND TAQ 4.64 4.13 
variations offer features such as quarter-power, low standby power, and zero (<25uA) standby power. Atmel's family of 500 10] 10 | 20)" | Std. | 24-Dip AT22LV10-20PC-ND 740 4.64 4.13 
Flash-based electrically erasable devices combine proven high-performance and low-power technologies. 24-SOIC AT22LV10-20SC-ND 7.93 498 4.43 
28-PLCG | AT22LV10-25JC-ND 591 371 3.30 
Usable | Macro- Tpd Power} Package Digi-Key Price Each 3.0 ~ ee : t 
Gates | Cells | Reg.| (ns)| (V) | Opt. | Type Part No. 1 25 100 500 | 10) 10/25 J's | Ste pe AES i oe on a 
20-PLcc | ATF16V8B-10JU-NDA 280 234 1.82 a deciah : ee 
250 | 8 | 8 | 10) 50 | Std. | 20-Dip ATF16V8B-10PC-ND 2.80 2.00 1.88 500 | 10 | 10 | 25 130~| tow | 24-soic |  AT22LV10L-258¢-ND 677 425 378 
20-SOIC ATF16V8B-10SC-ND 2.80 2.00 1.88 5.5 
250 8 8 | 15 | 5.0 Low | 20-SOIC ATF16V8B-15SU-ND& 1.40 1.30 .98 500 10 10 | 5.0 | 5.0 Std. | 28-PLCC ATF22V10C-5JC-ND 645 434 3.74 
20-PLCC ATF16V8BQ-10JC-ND 2.26 1.52 1.31 28-PLCC ATF22V10C-7JU-ND&A 404 2.72 234 
250 8 8 | 10] 5.0 | Qtr | 20-Dip ATF16V8BQ-10PC-ND 2.26 152 1.31 500 10 | 10 |7.5 | 5.0 | Std. | 24-Dip ATF22V10C-7PC-ND 3.23 2.18 1.88 
20-SOlc | _ ATF16V8BQ-10SC-ND 2.26 152 1.31 24-solc | ATF22V100-7SC-ND 3.23 248 1.88 
20-PLCG RSS ATIIGNEB OES (SJU-NDa 1.91 1.78 1.34 10 28-PLCC | ATF22V10C-10JC-ND 2.26 152 1.31 
a0 | 8 | 8 | 15] 50 eee Oe ee eee eters pots ee, tee 10 28-PLCC | ATF22V10C-10JU-NDA 282 190 1.64 
mare | mmm eT | ao | oo | [i fo ox | see | Memmoomrean as ia 
“ “ : 10 24-SOIC ATF22V10C-10SC-ND 2.26 1.52 1.31 
250 8 8 | 5.0] 5.0 Cue 20-PLCC ATF16V8C-5JC-ND 2.80 2.15 1.73 15 28-PLCC ATF22V10C-15JU-ND&A 243 163 1.41 
- Saar RGERSTT as i 08 15 24-Dip ATF22V10C-15PU-ND& 243 163 1.41 
- -7JU-ND& 30 of 2. 
20-Dip ATF1GV8C-7PC-ND 258 198 1.60 pecee ATF22V10CQ-15JC-ND 215 145 1.25 
baa pelle cig a 20-Dip ATF16V8C-7PU-NDA 258 1.98 1.60 500 10 10 | 15 | 5.0 Qtr 24-Dip ATF22V10CQ-15PC-ND 215 145 1.25 
: 4 "| 99-soIc ATF16V8C-7SC-ND 258 1.98 1.60 24-SOIC ATF22V10CQ-15SC-ND 2.15 145 1.25 
20-SOIC ATF16V8C-7SU-ND& 3.35 2.57 2.08 28-PLCC ATF22V10CQZ-20JU-ND& 3.35 2.27 1.95 
20-TSSOP ATF16V8C-7XU-ND& 3.78 2.90 2.34 Qtr & | 24-Dip ATF22V10CQZ-20PU-ND& 3.35 2.27 1.95 
Std. & 20-PLCC ATF16V8CZ-12JC-ND 3.23 247 1.99 500 10 10 | 20 | 50 Zero | 24-SOIC ATF22\V10CQZ-20SU-ND& 3.35 227 1.95 
250 8 8 | 12] 5.0 Zero 20-Dip ATF16V8CZ-12PC-ND 3.23 2.47 1.99 24-TSSOP ATF22V10CQZ-20XU-ND& 3.35 2.27 1.95 
20-SOIC ATF16V8CZ-12SC-ND 3.23 2.47 1.99 std, @ | 2e-PLCC ATF22V10CZ-12JC-ND 6.45 4.35 3.60 
20-PLCC | ATF16V8CZ-15JC-ND 247 190 1.53 500 | 10 | 10 | 12] 50 | 7,, | 24Dip ATF22V10CZ-12PC-ND 6.45 4.35 3.60 
20-PLCC ATF16V8CZ-15JU-ND& 247 1.90 1.53 24-SOIC ATF22V10CZ-12SC-ND 645 435 3.60 
250 | 8 | 8 | 15) 5.0 | Zero co ear tee pu be ee stag | 2e-PLCC | AT22V1002-15JC-ND 516 3.48 288 
Bea Pee nine ne Ke me soo | 10 | 10 | 15 | 50 |, | 24-dip | aTra2viocz-tsPc-no 516 348 288 
: _ “ 24-SOIC ATF22V10CZ-15SC-ND 5.16 348 2.88 
20-PLCC | —ATF16LV8C-10JC-ND 269 169 1.56 
20-pLcc | ATFI6LV8C-10JU-NDA 269 169 1.56 mkecen| SCANS S60) 26: 88 
si P a | 10 | 29°) sig, | 20-Bio ATF16LV8C-10PC-ND 2.69 1.69 1.56 3.0 ~ 24-Dip AAC sT AD oon wee ee 
55 . 20-Dip ATFI6LV8C-10PI-ND 350 2.19 2.03 500 10 10 | 10 5.0 Std. | 24-SOIC ATF22LV10C-10SC-ND 2.80 1.89 1.56 
20-S0I¢ | ATF16LV8C-10SC-ND 269 «169 «156 24-SOIC | ATF22LV10C-10SU-NDA 3.50 236 1.95 
20-s0ic | ATFIGLV8C-10SI-ND 350 219 203 24-TSSOP| — ATF22LV10C-10XU-ND& 3.50 236 1.95 
20-TSSOP ATFIGLV8C-10XU-ND&A 2.69 1.69 1.56 dé Sie 28-PLCC ATF22LV10CZ-25JC-ND 3.23 218 1.80 
28-PLCC ATF20V8B-7JC-ND 5.72 3.86 3.33 500 10 10 | 25 55 Zero 24-Dip ATF22LV100Z-25PC-ND 3.23 2.18 1.80 
300 8 8 | 7.5] 5.0 Std. 24-Dip ATF20V8B-7PC-ND 5.72 386 3.33 24-SOIC ATF22LV1002Z-25SC-ND 3.23 2.18 1.80 
24-801 | MRRAICONCE IS CND ate ees 28-PLCC | ATF22LVI0CQZ-30JU-NDA 3.23 2.18 1.80 
28-PLCC ATF20V8B-10JU-ND& 3.23 218 1.88 3.0~| Qtr& | 24-Dip ATF22LV10CQZ-30PU-ND& 3.23 218 1.80 
a : 8 10 | °5.0 Sta. 24-Dip ATF20V8B-10PU-ND & 419 2.83 2.44 500 10 19" 30 5.5 | Zero | 24-SOIc ATF22LV10CQZ-30SC-ND 258 1.74 1.44 
300 8 3 | 10] 5.0 atr 28-PLCC ATF20V8BQ-10JC-ND 3.23 2.18 1.88 24-SOIC ATF22LV10CQZ-30SU-ND& 3.23 2.18 1.80 
24-Dip ATF20V8BQ-10PC-ND 3.23 2.18 1.88 A RoHS Compliant 
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MEL AT91 Series Smart ARM® Microcontrollers 


Py © 


* 40-Series: The ideal application module processor, for protocol stack handling and application layer processing in space constrained modules such as GPS, Bluetooth, GSM/GPRS, Wired Ethernet, Wireless LAN, TCP-IP 


networking. This family includes the M40800, R40008, FR4042 and FR40162. 


* RM9200: Peripheral rich ARM9 microcontrollers with built-in 10/100 Ethernet MAC. Ideal for industrial control networking, communication bridging applications. 


Every innovative system starts with standard products 


The AT91 series is a rapidly expanding family of ARM-based microcontrollers, the default 32-bit standard. They are the ideal microcontroller for a next-generation product or your innovative application. Atmel is the ideal 
partner for future cost reductions by offering an aggressive ARM microcontroller and ASSP roadmap and software-compatible SoCs. 


Development Kits and Third-Party Software Development Tools 
Atmel supports the AT91 series with an extensive range of development and evaluation kits. 


Product Description Contents 
AT91 40-Series Board, Supply cable, RS232 cable, Evaluation copies of 
AT91EB40A 
Evaluation Kit ARM ADS and Green Hills® Software Development Tools 
AT91M42800A Board, Supply cable, RS232 cable, Evaluation 
AT91EB42 F i : i 
Evaluation Kit copies of ARM ADS and Green Hills Software Development Tools 
AT91M55800A Board, Supply cable, RS232 cable, Evaluation 
AT91EB55 5 : F F 
Evaluation Kit copies of ARM ADS and Green Hills Software Development Tools 
Memory Extension Card for 
AT91MECO01 Board and Connector 
EB40A, EB42 and EB55 
AT91RM9200 Development/ Board, Power Supply, RS232 cable, USB cable, 
AT91RM9200-DK 
Evaluation Kit Ethernet cable, Evaluation copies of ARM ADS and Green Hills Software Development Tools 
Awide choice of development tools is available from qualified third-party suppliers. These include development packs, C and C++ compilers, assemblers, debuggers, JTAG ICE interfaces, real-time operating systems, board 
support packages and Flash programmers. This high level of support enables AT91 customers to develop their applications rapidly, with minimal expense and risk. 
Part Clock Speed | SRAM | Flash | Boot ROM | External Bus | SDRAM Enhanced PDC USB Device | USB Host Ethernet Led 
Number ARM7TDMI | ARM920T|ARM926EJ-S | (MHz)* | (Bytes)|(Bytes)| (Bytes) Interface | Interface | USART | USART | SPI | TWI|SSC| Channel | MCI | CAN} (Full Speed) | (Full Speed) | MAC 10/100 | Controller 
AT91M40800 x 40 8K - - 1 2 4 
AT91R40008 xX 70 256K | — - 1 2 4 
AT91FR4042 x 70 256K | 512K _ 1 2 4 
AT91FR40162 xX 70 256K | 2M - 1 2 4 
AT91M42800A x 33 8K _ - 1 2 2 8 
AT91M55800A xX 33 8K - - 1 3 i 10 
AT91RM9200 xX 180 16K | — 128K 1 - 4 1} 1] 3 20 1|/-— 1 2 1 - 
Part 16-bit PWM Period zvee 10-bit 10-bit Power-On | Brown Out On-chip High Current 
Number Timers | Controller | Interval Timer Timer | RTC | RTT | ADC Channel | DAC Channel Reset Detection | RC Oscillator Pads 1/0 Pins Power Supply (V) | Packages | Samples] Production 
AT91M40800 3 - - 1 32 1.8-3.6 QFP100 Now Now 
1.65-1.95 Core 
AT91R40008 3 - - 1 32 QFP100 Now Now 
2.7-3.6 /0 
1.65-1.95 Core 
AT91FR4042 3 - - 1 32 BGA121 Now Now 
2.7-3.6 /0 
1.65-1.95 Core 
AT91FR40162 3 - - 1 32 BGA121 Now Now 
2.7-3.6 /0 
2.7-3.6 Core QFP144 
AT91M42800A 6 - 1 1 1 54 Now Now 
2.7-5.5 /0 BGA144 
2.7-3.6 Core/Analog | QFP176 
AT91M55800A 6 - - 1 1 _ 8 2 58 Now Now 
2.7-5.5 /0 BGA176 
1.65-1.95 Core QFP208 
AT91RM9200 6 - i 1 1 1 94 Now Now 
1.65-3.6 1/0 BGA256 


ARM920T: ARM9TDMI RISC CPU, 16KB Instruction and 16KB Data caches, MMU, Write buffer and 
Embedded Trace Macrocell. 


Enhanced USART: supports RS485, |SO7816, IrDA and modem control lines. 
TWI: Two Wire Interface, interconnects components on a two-wire bus. 


SSC: Serial Synchronous Controller, supports many serial synchronous communications protocols used in 
audio and telecom applications such as 12S, short or long frame sync. 


MCI: Multimedia Card Interface, supports the Multimedia Card specification V2.2 and the SD Memory Card 
specification V1.0. 


16-bit Timers: Capture/Compare, Waveform generation and PWM modes. 


PDC: Peripheral Data Controller (DMA), transfers data between on-chip USART, SSC, SPI, MCI, ADC and 
the on and off-chip memories without CPU intervention. 


* Clock Speed: Maximum clock speed at +85°C. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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AIMEL AT91 ARM® Thumb® Microcontrollers 


ey « 


The best combination of low-power consumption, 32-bit performance and 16-bit system cost. The AT91 series provides 
the optimal combination of processing power, peripherals and memory blocks for demanding real-time applications that 
require high performance on a tight power budget. Its wide range of Real Time Operating Systems and sophisticated 
application development tools minimize the risk and time taken to bring new applications to the market. Features: 
© Optimal combination of large SRAM, ROM and Flash memories * Wide choice of on-chip peripherals » 3-stage 
instruction execution pipeline for high instruction throughout » Single-cycle memory access through EBI » Hardware 


multiplier-plus-barrel shifter gives DSP capability * PDC channels (on-chip DMA) free the processor for the application 
* Advanced power management provides idle mode and disables unused peripherals * Low-latency Advanced Interrupt 
Controller » Banked registers provide separate stacks and call/returns in interrupt modes * Wide choice of Real Time 
Operating Systems for ease of development of real-time applications * Extensive application development tools for rapid, 
low-risk software development * Widely used in embedded GPS systems, hand-held communications devices, wireless 
networking, industrial automation * Operating Temperature: Industrial -40°C ~ 85°C 


Program Memory Size Timer/ Clock 
Memory | Program | RAM | BootROM | 1/0 Counters Speed vec Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes Pins UART TWI | SPI | (16-bit) | WDT ADC DAC (MHz) (Core) Package Part No. it 25 100 
Flash 2M 8K = 32_| 2(USART) | — | — 3 Yes = = 33MHz 2.7 ~ 3.6V 120-BGA AT91F40816-33CI-ND 43.00 26.00 25.00 
Flash 32K 8K = 32 | 2(USART) 1 1 2 Yes | 8-ch/10-bit = = 3.0 ~ 3.6V 64-LQFP AT91SAM7S321-AU-ND& 6.88 5.12 4.32 
Flash 32K 8K = 21_ | 2(USART) 1 1 3 Yes _| 8-ch/10-bit = 55MHz 3.0 ~ 3.6V 48-LQFP AT91SAM7S32-AU001-ND 6.02 4.20 3.50 
Flash 64K 16K = 32_|_ 3 (USART) 1 1 3 Yes | 8-ch/10-bit = 55MHz 3.0 ~ 3.6V 64-LQFP AT91SAM7S64-AU001-ND 8.49 5.93 4.94 
Flash 256K 32K _ 88 | 2(USART) 1 1 3 Yes | 8-ch/10-bit _ 48MHz 3.0 ~ 3.6V 128-LQFP AT91SAM7SE256-AU-ND& NEW! 14.94 12.86 8.79 
Flash 256K 32K - 88 | 2 (USART) 1 1 3 Yes _| 8-ch/10-bit = 48MHz 3.0 ~ 3.6V 144-BGA AT91SAM7SE256-CU-ND& NEW! 16.56 11.94 9.74 
Flash 512K 32K _ 88 | 2(USART) 1 1 3 Yes | 8-ch/10-bit _ 48MHz 3.0 ~ 3.6V 128-LQFP AT91SAM7SE512-AU-ND& NEW! 17.63 12.71 10.40 
Flash 512K 32K _ 88 | 2 (USART) 1 1 3 Yes _| 8-ch/10-bit = 48MHz 3.0 ~ 3.6V 144-BGA AT91SAM7SE512-CU-ND& NEW! 18.92 13.47 11.11 
Flash 128K 32K = 32 | 3(USART) 1 1 3 Yes | 8-ch/10-bit _ 55MHz 3.0 ~ 3.6V 64-LQFP AT91SAM7S128AU001-ND 10.54 7.35 6.37 
Flash 128K 32K = 32 | 2(USART) 1 if 3 Yes | 8-ch/10-bit _ 55MHz 3.0 ~ 3.6V 64-QFN AT91SAM7S128-MU-ND& 10.86 8.24 7.33 
Flash 128K 32K _ 60 | 2(USART) 1 2 3 Yes | 8-ch/10-bit _ 30MHz 3.0 ~ 3.6V 100-LQFP AT91SAM7X128-AU-ND& 11.61 8.10 7.19 
Flash 128K 32K = 60_|_ 2 (USART) 1 2 3 Yes _| 8-ch/10-bit = 30MHz 3.0 ~ 3.6V 100-LQFP AT91SAM7XC128-AU-ND& 12.58 8.78 7.79 
Flash 256K 64K = 32 | 3(USART) 1 1 3 Yes | 8-ch/10-bit — 55MHz 3.0 ~ 3.6V 64-LQFP AT91SAM7S256AU001-ND 12.58 8.78 7.61 
Flash 256K 64K _ 32 | 3(USART) 1 1 3 Yes | 8-ch/10-bit _ 55MHz 3.0 ~ 3.6V 64-QFN AT91SAM7S256-MU-ND& 12.90 8.60 7.89 
Flash 256K 64K = 60 | 2(USART) 1 2 3 Yes | 8-ch/10-bit _ 30MHz 3.0 ~ 3.6V 100-LQFP AT91SAM7X256-AU- ND& 13.87 9.68 8.58 
Flash 256K 64K = 60_| 2 (USART) 1 2 3 Yes | 8-ch/10-bit = 30MHz 3.0 ~ 3.6V 100-LQFP AT91SAM7XC256-AU-ND& 14.84 10.35 9.18 
= — 256K = 32_ | 2(USART) | — | — 3 Yes = = 7OMHz_ | 1.65 ~1.95V | 100-LQFP AT91R40008-66AU-ND& 12.79 8.93 7.92 
— 128K 16K 128K 94 ] 4 (USART) 1 1 6 Yes _— = 180MHz | 1.65~1.95V | 256-BGA AT91RM9200-CJ-002-ND A 23.87 15.10 14.18 
_ _ 16K 128K 94 | 4 (USART) 1 1 6 Yes _ - 180MHz | 1.65~1.95V | 208-PQFP AT91RM9200-QU-002-ND& 22.47 14.63 13.59 
= = 96K = 63__| 5 (USART) 1 1 6 Yes = = 66MHz | 1.65~1.95V | 100-LQFP AT91RM3400-AU-ND& 14.51 10.13 8.98 
= = 16K = 57_| 2(USART) | — 1 10 Yes _| 16-ch/10-bit = 30MHz 3.0 ~ 3.6V 176-LQFP AT91SAM7A2-AU-ND 17.09 11.93 9.94 
Flash 256K 32K _ 62 | 2(USART) 1 2 9 Yes | 16-ch/10-bit _ _ 3.0 ~ 3.6V 100-LQFP AT91SAM7A3-AU-ND& 15.70 10.95 9.71 
_ — 32K _ 96 | 2(USART) 1 2 3 Yes _ — =_ 1.08 ~1.32V | 217-BGA AT91SAM9261-CJ-ND& 22.79 14.84 13.78 
_ _ 8K _ 96 | 2(USART) 1 2 6 Yes — _ 210MHz | 1.8~3.3V 208-PQFP AT91SAM9260-QU-ND& NEW! 16.23 12.84 10.76 
= _ 8K = 58 | 3(USART) | — 1 6 Yes | 8-ch/10-bit | 2-ch/10-bit | 33MHz 2.7 ~ 3.6V 176-LQFP AT91M55800A-33AU-ND& 14.19 9.90 8.78 
= — 8K = 54 | 2(USART) | — 2 6 Yes _ _ 33MHz 2.7 ~ 3.6V 144-LQFP AT91M42800A-33AU-ND& 11.72 8.18 7.25 
= _ 8K _ 32 | 2(USART) | — | — 3 Yes — _ 40MHz 1.8 ~ 3.6V 100-TQFP AT91M40800-33AU-NDA 7.74 5.76 4.86 
= — 4K — 49 | 3(USART) | — 1 9 Yes | 8-ch/10-bit _ 40MHz 3.0 ~ 3.6V 144-LQFP AT91SAM7A1-AU-ND 12.58 8.78 7.32 
= _ 2K _ 58 | 3(USART) | — 1 6 Yes _ _ 25MHz 2.7 ~ 3.6V 176-TOQFP AT91M63200-25AU-ND&A 16.99 10.04 9.33 
A RoHS Compliant 


AT91 ARM® Thumb® 


The Evaluation Kits are complete low-cost evaluation platforms, which enable real-time code development and exploration 
of the AT91 ARM Thumb microcontrollers. The kits include: * Sample microcontroller * Evaluation Board with the Angel 
debug monitor * AT91 Getting Started CD-ROM with data sheets and examples * DB9 serial cable * 2.1mm power jack 


Evaluation Kits 


(power supply not included) » Evaluation copies of compilers and debuggers from Green Hills and ARM * SRAM Flash 


AT91EB63-ND 
AT91EB40A-ND 
AT91EB55-ND 
AT91EB42-ND 
AT91RM3400-DK-ND 
AT91SAM7A1-EK-ND 
AT91SAM7A2-EK-ND 
AT91SAM7A3-EK-ND 


Evaluation Kit for the AT91 63 and 43 Serie: 
Evaluation Kit for the AT91R40008.... 
Evaluation Kit for the AT91M55800A 
Evaluation Kit for the AT91M42800A 
Development Kit for the AT91RM3400 
Evaluation Board for AT91SAM7A1 
Evaluation Board for AT91SAM7A2 
Evaluation Board for AT91SAM7AS ... 


. $232.75 
. $198.00 
. $250.00 
. $250.00 
$1990.01 
. $599.00 
. $599.00 
. $232.75 


AT91SAM7SE-EK-ND 
AT91SAM7S- 
AT91SAM7X- 
AT91SAM7XC-EK-ND 
AT91SAM9260-EK-ND 
AT91SAM9261-EK-ND 
AT91SAM-ICE-ND 
AT91SAM9263-EK-ND 


EK-ND 
EK-ND 


Evaluation Board for the AT91SAM7SE. 
Evaluation Kit for AT91SAM7S 
Evaluation Kit for AT91SAM7X256/128 
Evaluation Kit for AT91SAM7XC256/128 . 
Evaluation Kit for AT91SAM9260... 
Evaluation Kit for AT91SAM926EJ-S 
Emulator for AT91 ARM7/ARM9 . 
NEW! Evaluation Kit for AT91SAM9263 — ROHS Compliant 


© 2 Serial ports * Reset button and controller * Push buttons * LEDs * 20-pin JTAG ICE interface connector * Voltage 
regulation * Clock generator » Board self-test program » Angel debug monitor »* Current consumption measurement 
capability * Expansion slots for add-on cards with user specific memories and peripherals 


$266.00 
$149.00 
$250.00 
$250.00 
$560.00 
$975.00 
$129.00 
$995.00 


FPSLIC® — Field 
Programmable System 
Level Integrated Circuit 


FPSLIC — FPGA + AVR in one Package! The AT94K Series (FPSLIC family) is a combination 
of the popular Atmel AT40K series SRAM FPGAs and the high-performance Atmel AVR 8-bit 
RISC microcontroller with standard peripherals. * 2K ~ 18.4K Bits of Distributed Single/Dual 
Port FPGA User SRAM »* High-performance DSP Optimized FPGA Core Cell * Dynamically 
Reconfigurable In-System — FPGA Configuration Access * FPGA Macro Library of Custom 


Peripherals * 16 FPGA Supplied Internal Interrupts to AVR * Up to Four External Interrupts to 
AVR 8 Global FPGA Clocks: * Two FPGA Clocks Driven from AVR Logic * FPGA Global Clock 
Access Available from FPGA Core 

Features: * Timer/Counters 8/16-bit: 2/1 »* Watchdog Timer * UART: 2 * TWI (l2C) * PWM: 3 
* JTAG * Clock Speed: 25MHz * Vcc: 3.0V ~ 3.6V 


FPGA AVR Program AVR Memory Size AVR 
SRAM Memory RAM EEPROM /0 Operating Digi-Key Price Each 
Gates Core Cells Bytes Registers 0 Type Bytes Bytes Pins ISP Temp.t Package Part No. 1 25 100 

46 ROMless 20K =— 8 _ Com. 84-PLCC AT94KO5AL-25AJC-ND 19.35 13.15 12.40 

46 ROMless 20K _ 8 _ Ind. 84-PLCC AT94KO5AL-25AJI-ND 22.25 15.10 14.30 

K 256 256 436 58 ROMless 20K = 8 = Ind. 100-TQFP AT94KO5AL-25AQI-ND 23.44 15.90 15.05 
5 i sl 82 ROMless 20K = 8 = Com. 144-LQFP AT94KO5AL-25BQC-ND 20.32 13.80 13.05 
82 ROMless 20K = 8 = Ind. 144-LQFP AT94KO5AL-25BQI-ND 24.62 16.70 15.75 

96 ROMless 20K = 8 _ Com. 208-PQFP AT94KO5AL-25DQC-ND 23.65 16.05 15.15 

96 ROMless 20K = 8 = Ind. 208-PQFP AT94KO5AL-25DQI-ND 27.09 18.40 17.40 

5K 256 2048 436 93 EEPROM. 20K = 8 Yes Ind. 144-LQFP AT94S05AL-25BQU-ND A 28.38 19.25 18.20 
46 ROMless 36K =— 16 _ Com. 84-PLCC AT94K10AL-25AJC-ND 32.25 21.90 20.70 

46 ROMless 36K =_ 16 =_ Ind. 84-PLCC AT94K10AL-25AJI-ND 37.09 25.20 23.80 

58 ROMless 36K = 16 = Com. 100-TQFP AT94K10AL-25AQC-ND 33.86 23.00 21.75 

58 ROMless 36K = 16 = Ind. 100-TQFP AT94K10AL-25AQI-ND 39.02 26.50 25.06 

10K 576 512 846 84 ROMless 36K = 16 = Com. 144-LQFP AT94K10AL-25BQC-ND 33.86 23.00 21.75 
84 ROMless 36K =_ 16 _ Ind. 144-LQFP AT94K10AL-25BQI-ND 40.96 27.80 26.30 

84 ROMless 36K _ 16 = Ind. 144-LQFP AT94K10AL-25BQU-ND&A 33.86 23.00 21.75 

116 ROMless 36K _ 16 _ Com. 208-PQFP AT94K10AL-25DQC-ND 39.35 26.70 25.25 

116 ROMless 36K = 16 = Ind. 208-PQFP AT94K10AL-25DQI-ND. 45.15 30.65 29.00 

84 EEPROM 36K 64K 16 Yes Ind. 144-LQFP AT94S10AL-25BQI-ND 53.43 36.25 34.30 

40K 576 512 846 84 EEPROM 36K 64K 16 Yes Ind. 144-LQFP AT94S10AL-25BQU-ND&A 44.29 29.85 27.80 
137 EEPROM 36K 64K 16 Yes Com. 256-CABGA AT94S10AL-25DGC-ND 24.94 16.80 15.65 

137 EEPROM. 36K 64K 16 Yes Ind. 256-CABGA AT94S10AL-25DGI-ND_ 53.43 36.00 33.55 

84 ROMless 36K — 16 = Com. 144-LQFP AT94K40AL-25BQU-ND&A 72.03 48.90 46.20 

84 ROMless 36K =_ 16 =_ Ind. 144-LQFP AT94K40AL-25BQI-ND 72.03 48.90 46.20 

40K 9304 9304 0862 120 ROMless 36K = 16 _ Com. 208-PQFP AT94K40AL-25DQC-ND 69.12 46.95 44.41 
120 ROMless 36K = 16 =_ Ind. 208-PQFP AT94K40AL-25DQI-ND 79.34 53.90 50.95 

162 EEPROM 36K 128K 16 Yes Com. 256-CABGA AT94S40AL-25DGC-ND 81.59 55.40 52.36 

162 EEPROM 36K 128K 16 Yes Ind. 256-CABGA AT94S40AL-25DGI-ND 93.85 63.70 60.26 


t Operating Temperature: Industrial: -40°C ~ 85°C +=Commercial: 0°C ~ 70°C 


ATSTK94 FPSLIC® Starter Kit 


The ATSTK94 is a low-cost development kit for the designer who wishes to begin 
working with Atmel’s award-winning FPSLIC (FIELD PROGRAMMABLE SYSTEM-LEVEL 
INTEGRATION CIRCUIT) AT94K family of devices. The kit allows designers to design, 
synthesize, simulate and program Atmel's new FPSLIC products. A comprehensive tutorial 
takes designers through the complete FPSLIC development process. Features: * ATK94K40 
Device » AT17LV010 Device » ISP Port for Direct Download from PC * Push-button 
Switches and LEDs * 4 Alphanumeric LED Displays * 2 RS232 Transmit/Receive Ports 
* 18.432MHz, 4MHz and 32KHz Clock Sources * Power Management Circuitry (9V Power 
Supply included) »* Access to all FPSLIC Pins via Headers * The System Designer™ 


Software (4-Month License) 


ATSTK94-ND 


FPSLIC Starter Kit. 


4 RoHS Compliant 


STK594 Development Kit 


Cable * Comprehensive User Guide and Tutorial 


. $495.00 ATSTK594-ND STK594 Development Kit.. 


The kit allows designers to design, simulate, synthesize and program Atmel's FPSLIC 
devices. The STK594 includes hardware allowing full support for the new features 
found on the FPSLIC devices. An additional RS-232 Driver, a 32kHz Real-Time Clock 
and a Two-Wire Serial Interface are among the new features. The STK594 kit consists 
of a development kit board. Features: * STK500 Compatibility * AT94K10AL and 
AT17FS10 devices * Access to all FPSLIC Pins via Headers * Additional RS-232 
Driver and Connector * On-Board 32kHz Clock Oscillator for Easy Real-Time Clock 
implementations »* JTAG Header for On-Chip Debugging using the JTAG ICE » System 
Designer Software Suite with a four-month license * ATDH2225 In-System Programming 


MARC 4 Programmer 


The TMEB893 is the programmer for Atmel's MARC 4 MTPs 
M48C893, M48C510 and the U9380. This programmer works 
together with the PC or stand alone. In the stand alone mode 
the programmer writes the last stored MARC 4 program to 
the target chip. 

The memory inside the programmer is buffered by an 
accumulator. Two buttons and two LEDs on top control the 
operation of the programmer. It allows single-chip as well as 
in-system programming. 

TMEB893-ND = MARC 4 Programmer............. 


$99.00 $349.79 


540 1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


AIMEL 


® 


AVR®8-BIT RISC Microcontrollers 
STK500 Starter Kit 


The Atmel AVR® STK500 is a starter kit and development system for Atmel's AVR flash microcontrollers. 
The STK500 gives designers a quick start to develop code on the AVR combined with features for using the 
starter kit to develop prototypes and test new designs. The STK500 interfaces with AVR Studio®, Atmel's 
Integrated Development Environment (IDE) for code writing and debugging. 


ATSTKS00-ND. « .25c.sscceetectaaisenctaieisaneesdedicisanddesni as aioe asavhacnedansaa sank sareriiaakeleassaeades $83.79 


ATSTK1000 STK1000 Starter Kit 


The Atmel AVR® STK®1000 provides a complete AT32AP7000 development environment. The kit 
comes with a pre-installed Linux® image on a 256MB SD card. The STK1000 has options that will help 
in development such as, two ethernet ports, high quality QVGA LCD, a loudspeaker, PS/2, VGA, and an 
expansion header for prototyping. 


ATSTKAQQO-ND ii. ::2cccicrr04idacsrsassidcnieerai dank adie Mdakiret sl Loeteaeeers haameeasninhind baa adaebas $532.00 


NEW! ATNGW100 Network Gateway 


The ATNGW100 is an ideal development board for the AT32AP7000. The ATNGW100 has two Ethernet 
ports, SD and MMC card reader and connectors for USB and JTAG. The board is preloaded with Linux and 
shipped with I/O interface drivers that can be called from your own code. 


ATNGW100-ND - ROHS Compliant ..............0. 0... cccc cece cece eee eee eee eee eee tener eee $89.00 


NEW! ATAVRMC100 BLDC Motor Control 


The ATAVRMC100 BLDC motor control kit includes an evaluation board, a 3-phase BLDC motor and a 
demonstration software. Fully featured driver board for BLDC motors with hardware over-current detection. 
Interface for sensor and sensorless BLDC, sensor and sensorless software included. Onboard AT9SOPWM3 
AVR microcontroller. Header connectors for external driver inputs. Onboard LIN transceiver ATA6661. 


AVR® Dragon™ 


The AVR Dragon from Atmel supports all programming modes for the AVR device family. The Dragon also 
is capable of full emulation support for devices with 32KB or less flash memory. Firmware for the device is 


easily upgraded using AVR Studio® to support new devices. 


ATAVADRAGONEND 95 catsecsssoccnesenscscmnnstaesd dacundegspsanciidlaehag niseh hse pedieambesaee sameut seed aici $51.87 
Programmer 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
ISP In-System Programmer ATAVRISP2-ND 35.91 


Adapters 


The AVR® ICES0 is a top-of-the-line development tool for complete in-circuit emulation of most AVR 8-bit 
RISC microcontrollers. The ICE50 and the AVR Studio4 user interface give the user complete control of the 
internal resources of the microcontroller, helping to reduce development time by making debugging easier. 

MUA sca ds seveecusdtarenaeeinaerasuseeddosnassvedseserayicasiacnanea de 


ATICES0-ND 
ATICESOPROBE-ND 
ATICESOPOD-ND 
ATADAP128_TOP-ND 
ATADAPMEGA162-ND 
ATADAPMEGA32-ND 
ATADAPMEGA8-ND 
ATADAPTEST-ND 
ATADAPTINY26-ND 
ATADAP169_TOP-ND 
ATADAPT2313-ND 
ATADAPTINY13-ND 
ATICESOMEM-ND 


ICE50 Adapter Test 


Expansion Modules 


Replacement POD for ICE40, ICE50. 
TOP Adapter Module for MEGA64 ... 
Personality Adapter for ATMEGA162 .. 
Personality Adapter for ATMEGA32. 
Personality Adapter for ATMEGA8... 


Personality Adapter for ATTINY26 
Personality Adapter for ATMEGA169 
Personality Adapter for ATTiny2313 . 
Personality Adapter for ATTiny13 . 
ICE50 Extension Memory Card.... 


$1423.10 
-. $81.13 
- $465.50 
- $199.50 
-. $41.23 
$41.23 
-. $41.23 
-. $41.23 
$41.23 
- $199.50 
-. $41.23 
$41.23 
- $246.05 


ATAVRMC100-ND - RoHS Compliant. ................0. 000000 ccc cece e cece ee cee eee ee eseee eee eeneeseeeeeee $211.47 Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Module for STK501 ATSTK501-ND 83.79 
NEW! ATAVRMC200 AC Induction Motor Control Module for STK502 ATSTK502-ND 105.07 
, ee . : i . Module for STK503 ATSTK503-ND 125.02 
The ATAVRMC200 is an evaluation kit dedicated to AC induction motor control. The kit includes an Module for STK504 ATSTK504-ND 125.02 
evaluation board and demonstration software. It allows users to quickly evaluate the capability of the 
AT90PWMS AVR microcontroller to control a three phase asynchronous induction motor. Module for STK505 ATSTK505-ND 83.79 
ATAVRMC200-ND - ROHS Compliant............0.00.0.00cccccccscecvsveseseetesveteseetvevesceteteseeesees $317.87 Module for STK520 ATSTKS20-ND 83.79 
CAN Extension for STK500/501 ATADAPCANO1 18.62 
ATAVRFBKIT Demo Kit 
The ATAVRFBIT is a Dimmable Fluorescent Ballast kit which is used to demonstrate the ability of the USB Development Kits 
AT90PWWN2 to control all the main functions of a DALI Fluorescent Ballast. C code is provided to speed-up 
development time. Digi-Key Price 
ATAVREBKITAND 2. 22042c2saceesesdassene ees seteedsasd ioiaeesaideniecansaa phestadeiagPiacaseaeedenegs $211.47 Description Part No. Each 
IC USB HUB Controller, 4-Port, 32-LQFP AT43301-AU-ND& 1.98 
IC USB HUB Controller, 4-Port, 24-SOIC AT43301-SU-ND& 1.83 
IC USB HUB Controller, 4 Port, 32-LQFP AT43312A-AC-ND 2.02 
Em u lators USB HUB/Embedded Development Kit 
for AT43USB320A AT43DK320A-ND 189.00 
DighKey Price IC USB MCU Embedded 
Description Part No. Each Hub AVR®, 100-LQFP AT43USB320A-AC-ND 4.58 
JTAGICE Emulator for AVR® 2/OCD ATJTAGICE2-ND 317.87 IC USB Keyboard Controller Hub, 48-LQFP. AT43USB326-AC-ND 2.73 
Probe JTAG ICE with Flex Cables ATJTAGPROBE-ND 41.23 IC USB Keyboard Controller Hub, 48-LQFP AT43USB326-AU-ND& 2.88 
IC USB Keyboard Controller Hub, 64-LQFP. AT43USB325E-AU-ND&A 5.16 
IC USB Host/Function Processor, 100-LQFP AT43USB370E-AC-ND 8.21 
- at IC USB Host/Function Processor, 64-LQFP AT43USB355E-AC-ND 6.21 
Eval uation Kit IC USB MCU W/H UB, ADC, PWM, 64-LQFP AT43USB355E-AU-ND& 6.36 
USB Host/Function Development Kit for 
— = AT43USB380 OTG/Host FunctionProcessor AT43DK380-PDC2-ND 1335.00 
T Digi-Key Price IC USB Processor, 64 LOFP AT43USB380E-AU-ND& 8.43 
Description Part No. Each Development Kit for AT90OCAN128 MCU ATDVK90CAN1-ND& 119.70 
Butterfly Evaluation Kit ATAVRBFLY-ND 21.28 Development Kit for AT85C51SND3 AT85DVK-07-ND& 708.89 
Evaluation Kit for AT90OUSB AT9OUSBKEY-ND 31.92 Reference Design for AT85C51SND3 AT85RFD-07-ND& 211.47 
Starter Kit for ATIOUSB ATSTK525-ND 211.47 ‘A RoHS Compliant 
AVR®32 32-Bit Microcontroller ® 
SRAM Ethernet LeD Clock Speed VDD Core VDD 1/0 Operating Digi-Key Price Each 
(Bytes) | Serial Communication | SD/MMC Mac USB | Controller MHz (V) (Vv) Temperature Part No. 1 25 100 
32K USART, 2C, SPI, SSC Yes Yes (2) | Yes Yes 133 1.65 ~ 1.95 3.0~3.6 | -40°C ~ 85°C AT32AP7000-CTUT-ND 21.82 16.14 14.42 
Starter Kits Emulators 
Part Number STK500 & ISP STK501 STK502 ATADAPCANO1 AVRBFLY ATQOEIT1 ICE40 ICE50 JTAGICE2 
ATTINY11 Yes = = = = _ _ = = 
ATTINY12 Yes = = = = = = = = 
ATTINY13 Yes _ _ = _ = = _— Yes 
ATTINY15 Yes = = = = = = = = 
ATTINY26 Yes = ct — — a! Yes Yes _ 
ATTINY28 Yes — 7 _ = _ = = ons 
ATTINY2313 Yes = — = = = = = Yes 
AT90CAN128 Yest Yes —_ Yes —_ _— _— Yes Yes 
AT90S1200 Yest = = = = — = = = 
AT90S2313 Yes = = _ = = = = = 
AT90S2323 Yes = = _ = — = = = 
AT90S2343 Yes — = = = = _ _ = 
ATMEGA128 Yest Yes Yes —_ —_ Yes — Yes Yes 
ATMEGA16 Yes = _ _ = _ _ Yes Yes 
ATMEGA162 Yes = = = — = = Yes Yes 
ATMEGA169 Yest —_ Yes —_ Yes _— _— Yes Yes 
ATMEGA32 Yes = = = = = = Yes Yes 
ATMEGA48 Yes = = = = = = = Yes 
ATMEGA64 Yest Yes Yes —_ _— _— —_ Yes Yes 
ATMEGA8 Yes _ = = = = Yes Yes — 
ATMEGA8515 Yes _ _ _ = _ — Yes = 
ATMEGA8535 Yes = = = = = = Yes — 
ATMEGA88 Yes = i = = = = = Yes 


+ Must use Expansion Module in conjunction with STK500 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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A MEL AVR® 8-Bit RISC Microcontrollers 


Atmel's AVR microcontrollers have a RISC core running single cycle instructions and a well-defined 
/O structure that limits the need for external components. Internal oscillators, timers, UART, SPI, pull-up 
resistors, pulse width modulation, ADC, analog comparator and watch dog timers are some of the features 
you will find in AVR devices. AVR instructions are tuned to decrease the size of the program whether the 
code is written in C or Assembly. With on-chip in-system programmable Flash and EEPROM, the AVR is a 
perfect choice in order to optimize cost and get product to the market quickly. 

The AVR is a low-power CMOS 8-bit series of microcontrollers based on the AVR RISC architecture. By 
executing powerful instructions in a single clock cycle, they achieve throughputs approaching 1 MIPS per 
MHz allowing the system designer to optimize power consumption versus processing speed. The AVR core 


combines a rich instruction set with the 32 general purpose working registers. All 32 registers are directly 
connected to the Arithmetic Logic Unit, allowing two independent registers to be accessed in one single 
instruction executed in one clock cycle. The resulting architecture is more code efficient while achieving 
throughputs up to ten times faster than conventional CISC microcontrollers. 

General Features: 

* Utilizes the AVR high-performance and low-power RISC architecture * 32 x 8 general purpose working 
registers * Programming lock for Flash program and EEPROM data security * Low-power idle and power 
down modes ¢ External and internal interrupt sources »* Low-power, high speed CMOS process technology 
Fully static operation 


Timer/ JTAG/ Oper- 
Memory Size (Bytes) 1/0 | Counters Serial PWM Internal Clock Debug- ating Digi-Key Price Each 
Program | RAM | EEPROM | Pins | 8/16-bit | Communication Channels A/D osc Speed | ISP | WIRE vec Temp.t | Package | Part No. 1 25 100 
Com. | 8-Dip | ATTINY11-6PC-ND 54 34~—~COT 
ind. | 8-Dip | ATTINY11-6PU-NDA ‘54 34~T 
SMHz | — | — |40-55V) com | g-soic | ATTINY11-6SC-ND 54 343 
ind. | s-Solc | ATTINY11-6SI-ND 54 343 
ae : ind. | 8-SOIC | ATTINY11-6SU-ND& ‘54 34 3T 
Com. | 8-Dip | ATTINYT1L-2PC-ND 4 34 
ind. | 8-Dip | ATTINY11L-2PI-ND ‘54 34 
amHz | —| — |27~55v| Com. | 8-Soic | ATTINY11L-2S¢-ND ‘54 343 
ind. | 8-SOIC | ATTINY11L-2SI-ND 54 343 
ind. | 8-SOIC | ATTINY11L-2SU-ND& NEW! ‘54 343 
Com. | 8-Dip | ATTINY12-8PC-ND 783 ~«148~=«*1«08 
ind. | 8-Dip | ATTINY12-8PI-ND 183 «1451.08 
ind. | 8-Dip | ATTINY12-8PU-NDA 163 «10395 
= BMHz | Y | — |40-55V) com | g-soic | ATTINY12-8SC-ND 172 1.08 ~=—-1.00 
ind. | s-Solc | ATTINY12-8SI-ND 172 1.08 ~—-1.00 
ind. | 8-SOIC | ATTINY12-8SU-NDA 153 ‘9689 
Com. | 8-Dip | ATTINY12L-4PC-ND 202 1.27~—«1.18 
ind. | 8-Dip | ATTINY2L-4PI-ND 202 «= 127~—«1.48 
64 6 | 4 Y amHz | y | — |27~55v| ind. | 8-Dip | ATTINY2L-4PU-NDA 183 «145 «1.06 
Com. | 8-Soic | ATTINY12L-4SC-ND 1910 12000«4.11 
1K ind. | 8-SOIC | ATTINY12L-4SU-NDA NEW! 172 1.08 1.00 
Com. | 8-Dip | ATTINY12V-1PC-ND 783~«148~=«*1.08 
ind. | 8-Dip | ATTINY12V-1PI-ND 183 «1451.06 
_ ind. | 8-Dip | ATTINY12V-1PU-NDA 163 «1.0395 
heMees) 18-55V) com | g-soic | ATTINY12V-1SC-ND 172 1.08 ~—-1.00 
ind. | 8-SOIC | ATTINY2V-1SI-ND 172 1.08 ~—-1.00 
ind. | 8-SOlC | ATTINY12V-1SU-NDA 153 96 89 
20-MLF | ATTINV13-20MU-NDA 140 38~COT 
8-Dip | ATTINY13-20PU-ND&A 1.40 88ST 
20M | Y ) DW | 27~55V) Ind. |g soic | ATTINY13-20SU-NDA 1.29 ‘81 75 
8-SOIC | ATTINY13-20SSU-ND& 1.40 888 
64 | 64 [6 | ve a 2 “cat Y 20-MLF | ATTINY13V-10MU-NDA 1.40 88ST 
8-Dip | ATTINY13V-10PU-NDA 1.40 88 t 
tomHz | y | ow |18~5.5Vv| ind. | 8-Soic | ATTINY3V-10SI-ND 1.29 3175 
8-SOlC | ATTINY13V-10SU-NDA 1.29 B15 
8-SOIC | ATTINY13V-10SSU-NDA 1.40 88 8t 
Com. | 8-Dip | ATTINY1SL-1PC-ND 224 +140 ~~ ~*+1.30 
Pee, ind. | 8-Dip | ATTINY5L-1PI-ND 224 140 1.30 
—| 6 Je] a = 1 / y  ftemiz | y | — f27-ssv| ind | 8-Dip | ATTINYISL-1PU-NDA 224 140 1.30 
10-bit Com. | 8-SOIC | ATTINY15L-1SC-ND 2.24 140 1.30 
ind. | 8-SOIC | ATTINYISL-1SU-NDA 224 140-130 
i TomHz | Y | — |40-60V| com. | 8-Dip | AT90S2323-10PC-ND 323-239-218 
amHz | y | — |27-60v| ind. | 8-Dip | AT90LS2323-4PI-ND 363.269 2.40 
20-MLF | ATTINY2313-20MU-ND 226 «142~~«1431 
27~55V) Ind. | 20-Dip | ATTINY2313-20PU-NDA 226 «1421.31 
20-S0iC | ATTINY2313-20SU-NDA 215 135 125 
18 | 44 | aqusart),sPi,twi] 4 = y | 20mHz | y | ow 

30-MLF | ATTINY2313V-10MU-NDA 226. «142~«131 
18~5.5V| Ind. | 20-dip | ATTINY2313V-10PU-NDA 226 «1421.31 
20-S0iC | ATTINY2313V-10SU-NDA 215 135 1.25 
20-QFN | ATTINY24-20MU-NDA 11201. 
2omHz | Y | ow |27~5.5v) Ind. | 14-Dip | ATTINY24-20PU-NDA 191 1200«4.11 
Paine ini 4 Bel § 14-SOIC | ATTINY24-20SSU-ND A 1911200 «41.11 
-bit 20-0FN | ATTINY24V-AOMU-NDA 7 120~«. 
tomHz | y | ow |48~sv] ind. | 14-dip | ATTINY24V-10PU-NDA 191 1200«4.11 
14-SOIG | ATTINY24V-10SSU-NDA 191 1200«4.11 
20-QFN | ATTINY25-20MU-ND& 166 «1.04~=S« 
2omHz | y | pw |27~5.5v| Ind. | 8-Dip | ATTINY25-20PU-NDA NEW! 176 1411.08 
gle shaw i Ahi ‘ 8-Solc | ATTINY25-20SU-ND.A NEW! 166 1.04 96 
128 | 128 i 20-QFN | ATTINY25V-10MU-NDA 166 «1.04~=S« 
tomHz | y | ow |18~5sv] ind. | 8-Dip | ATTINY25V-10PU-NDA NEW! 1760 At 1.08 
8-Solc | ATTINY25V-10SU-NDA NEW! 166 1.04 96 
ind. | 20-Dip | ATTINY26-16PU-NDA 247. «155 «144 
ind. | 20-Solc | ATTINY26-16SU-NDA 237 «1491.38 
2k voMHz | Y ) = 745-58) com. | 2o-mur | ATTINY26-16MC-ND 247 155 «1.44 
Ind. | 32-MLF | ATTINY26-16MU-NDA 247 155 «1.44 
2— = 2 baci Y Com. | 20-Dip | ATTINY26L-8PC-ND 247 +185 .~~«144 
ind. | 20-Dip | ATTINY26L-8PU-NDA 247 155 (1.44 
re eMHz | Y | — |27~55v] Ind. | 20-Soic | ATTINY26L-8SU-NDA 237. «149 ~—«1.38 
ind. | 32-MLF | ATTINY26L-8MU-ND& 247 «155 «1.44 
ind. | 32-MLF | ATTINY26L-8MI-ND 247155 1.44 
32-QFN | ATTINY261-20MU-NDA 213.~«187SO AT 
oe 2omHz | Y | ow |27~5.5V) Ind. | 20-Dip | ATTINY261-20PU-NDA 2130187141 
1A aa P ra ‘ 20-S0iC | ATTINY261-20SU-NDA 213 «1871.41 
32-0FN | ATTINY261V-10MU-NDA 213. ~«187.~« AN 
tomHz | y | ow |148~55v| ind. | 20-Dip | ATTINY2Z61V-10PU-NDA 2130187141 
20-S0iC | ATTINY261V-10SU-ND&A 213 «1871.41 
Com. | 28-Dip | ATTINY28L-4PC-ND ter o101.s«i 
Ind. | 28-Dip | ATTINY28L-4PI-ND 161 1.0194 
nl ow Y amHz | —| — |27~55v| ind. | 28-Dip | ATTINY28L-4PU-NDA 16110194 
Com. | 32-TOFP | ATTINY28L-4AC-ND 151 588 
Ind. | 32-TOFP | ATTINY28L-4AU-ND A 151 9588 
+ Operating Temperature: Industrial: -40°C ~ 85°C Commercial: 0°C ~ 70°C High: -40°C ~ 125°C Extended: -40°C ~ 105°C =—_ * A/D 8-ch/10-bit | RoHS Compliant (Continued) 
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AIMEL AVR® 8-Bit RISC Microcontrollers (cont, 


Timer/ JTAG/ Oper- 
Memory Size (Bytes) 1/0 |Counters Serial PWM Internal Clock Debug- ating Digi-Key Price Each 
Program | RAM | EEPROM | Pins | 8/16-bit | Communication Channels A/D osc Speed | ISP| WIRE vec Temp.t| Package | PartNo. 1 25 100 
Com. | 32-MLF | ATTINY28L-4MC-ND 1.61 1.01 94 
4MHz _ — | 2.7~55V] Ind. 32-MLF | ATTINY28L-4MI-ND 1.61 1.01 94 
Ind. 32-MLF | ATTINY28L-4MU-ND& 1.61 1.01 94 
Com. 28-Dip ATTINY28V-1PC-ND 1.61 1.01 94 
Ind. 28-Dip ATTINY28V-1PI-ND 1.61 1.01 94 
9K rr 4 y Ind. 28-Dip ATTINY28V-1PU-ND& 1.61 1.01 94 
Com. | 32-TQFP | ATTINY28V-1AC-ND 1.51 95 88 
1.2MHz | — _ 1.8~5.5V | Ind. | 32-TQFP | ATTINY28V-1AI-ND 1.51 95 88 
Ind. | 32-TQFP | ATTINY28V-1AU-ND&A 1.51 95 88 
Com. | 32-MLF | ATTINY28V-1MC-ND 1.61 1.01 94 
Ind. 32-MLF | ATTINY28V-1MI-ND 1.61 1.01 94 
Ind. 32-MLF | ATTINY28V-1MU-ND&A 1.61 1.01 94 
20-QFN | ATTINY44-20MU-NDA 2.16 1.59 1.42 
20MHz ¥ DW | 2.7~5.5V | Ind. 14-Dip ATTINY44-20PU-ND& 2.15 1.59 1.42 
8-ch/ 14-SOIC | ATTINY44-20SSU-ND& 2.15 1.59 1.42 
12 Ww SPI, TWI 4 10-bit Y 
y 20-QFN | ATTINY44V-10MU-ND&A 2.15 1.59 1.42 
10MHz x DW | 1.8~5.5V | Ind. 14-Dip ATTINY44V-10PU-ND& 2.15 1.59 1.42 
14-SOIC | ATTINY44V-10SSU-ND&A 2.15 1.59 1.42 
20-MLF | ATTINY45V-10MU-ND& 2.13 1.34 1.24 
8-Dip ATTINY45V-10PU-ND& 2.13 1.34 1.24 
a ¥ DN | een | nt 8-SOIC | ATTINY45V-10SU-ND& 2.02 1.27 1.18 
4K 256 256 6 2— SPI, TWI 4 4-ch/ Y 8-TSSOP | ATTINY45V-10XU-ND& 2.02 1.27 1.18 
10-bit 20-MLF | ATTINY45-20MU-ND& 2.13 1.34 1.24 
8-Dip ATTINY45-20PU-ND& 2.13 1.34 1.24 
a Y DN ARSON |. snd 8-SOIC | ATTINY45-20SU-ND& 2.02 1.27 1.18 
8-TSSOP | ATTINY45-20XU-ND& 2.02 1.27 1.18 
32-MLF | ATTINY461-20MU-ND& NEW! 2.45 1.81 1.62 
20MHz ¥ DW | 2.7~5.5V | Ind. 20-Dip ATTINY461-20PU-ND& 2.45 1.81 1.62 
16 1M SPI, TWI 5 11-ch/ Y 20-SOIC | ATTINY461-20SU-ND& 2.45 1.81 1.62 
10-bit 32-QFN | ATTINY461V-10MU-NDA 2.45 1.81 1.62 
10MHz Y DW | 1.8~5.5V | Ind. 20-Dip ATTINY461V-10PU-ND&A 2.45 1.81 1.62 
20-SOIC | ATTINY461V-10SU-ND&A 2.45 1.81 1.62 
20-QFN | ATTINY84-20MU-NDA 2.90 2.15 1.92 
8-ch/ 20M % DW: | APs ON ind 14-Dip ATTINY84-20PU-ND& 2.90 2.16 1.92 
12 Ww SPI, TWI 4 40-bit Y 
A 20-QFN | ATTINY84V-10MU-NDA 2.90 2.15 1.92 
AOMe ¥ DNs [Sir aN ani 14-Dip ATTINY84V-10PU-ND& 2.90 2.15 1.92 
20-QFN | ATTINY85-20MU-ND&A 2.84 1.78 1.65 
20MHz ¥ DW | 2.7~5.5V | Ind. 8-Dip ATTINY85-20PU-ND& NEW! 2.84 1.78 1.65 
ae | oe SPI, TWI j 4-ch/ y 8-SOIC | ATTINY85-20SU-ND& NEW! 2.73 172 1.59 
8K 512 512 10-bit 20-QFN | ATTINY85V-10MU-NDA 2.73 1.72 1.59 
10MHz Y DW | 1.8~5.5V | Ind. 8-Dip ATTINY85V-10PU-ND& NEW! 2.73 72: 1.59 
8-SOIC | ATTINY85V-10SU-ND& NEW! 2.62 1.65 1.53 
32-QFN | ATTINY861-20MU-ND& 3.03 2.24 2.00 
20MHz x DW | 2.7~5.5V | Ind. 20-Dip ATTINY861-20PU-ND& 3.03 2.24 2.00 
16 1A SPl, TWI 5 11-ch/ y 20-SOIC | ATTINY861-20SU-ND& 3.03 2.24 2.00 
10-bit 32-QFN | ATTINY861V-10MU-ND&A 3.03 2.24 2.00 
10MHz we DW | 1.8~5.5V | Ind. 20-Dip ATTINY861V-10PU-ND&A 3.03 2.24 2.00 
20-SOIC | ATTINY861V-10SU-ND&A 3.03 2.24 2.00 
ee es Ss es ees cena 
32-TQFP | ATMEGA48-20AU-ND “ 2.58 1.62 1.50 
32-MLF | ATMEGA48-20MU-ND° & 2.69 1.69 1.56 
eoMHz ) Y | DW )27-55V) Ind.) os-arN | ATMEGAdS-20MMU-NDA MEW! 247 169 «1.56 
8-ch/ Y 28-Dip ATMEGA48-20PU-ND* & 2.69 1.69 1.56 
SR BE), 288°) 28> || “2 | T(USART), SEL TW) 6 Gi 32-TOFP | ATMEGA48V-10AI-ND* 258 1.62 +150 
32-TOFP | ATMEGA48V-10AU-ND° & 2.58 1.62 1.50 
ate : DW: [LB S.5V' | ‘Ind. 32-MLF | ATMEGA48V-10MU-ND* & 2.69 1.69 1.56 
28-Dip ATMEGA48V-10PU-ND* & 2.69 1.69 1.56 
Com. 28-Dip ATMEGA8-16PC-ND 3.66 2.30 2.13 
Ind. 28-Dip ATMEGA8-16PU-ND&A 3.66 2.30 2.13 
16MHz Y — |45-5.5V | Ind. | 32-TOFP | ATMEGA8-16AU-ND*«& 3.55 2.23 2.06 
3 6-ch/ Y Com. | 32-MLF | ATMEGA8-16MC-ND* 3.66 2.30 2.13 
10-bit Ind. 32-MLF | ATMEGA8-16MU-ND* 3.66 2.30 2.13 
Ind. 28-Dip ATMEGA8L-8PU-ND& 3.66 2.30 2.13 
8MHz ¥ — |27~5.5V | Ind. | 32-TOFP | ATMEGA8L-8AU-ND*«& 3.55 2.23 2.06 
1K 512 23 2 1 (USART), SPI, TWI Ind. 32-MLF | ATMEGA8L-8MU-ND* 3.66 2.30 2.13 
32-TOFP ATMEGA88-20AU-ND* & 3.76 2.36 2.19 
32-MLF | ATMEGA88-20MI-ND 3.87 2.43 2.25 
20m 7 DW | Aer aew |, lind 32-MLF | ATMEGA88-20MU-ND* & 3.87 2.43 2.25 
6 bil y 28-Dip | ATMEGA88-20PU-ND* & 3.87 243 2.25 
-bi 
32-TOFP | ATMEGA88V-10AU-ND* & 3.76 2.36 2.19 
10MHz ¥ DW | 1.8~5.5V | Ind. 32-MLF | ATMEGA88V-10MU-ND* & 3.87 2.43 2.25 
8K 28-Dip ATMEGA88V-10PU-ND& 3.87 2.43 2.25 
Ind. 40-Dip ATMEGA8515-16PU-ND& 5.27 3.31 3.06 
Ind. | 44-PLCC | ATMEGA8515-16JU-ND& 5.16 3.24 3.00 
Ind. | 44-TQFP | ATMEGA8515-16AU-ND& 5.16 3.24 3.00 
TeMH2 | Y | JTAG | 45~5.5V) com | a4-MLF | ATMEGA8515-16MC-ND 527 331 3.08 
Ind. 44-MLF | ATMEGA8515-16MI-ND 5.27 3.31 3.06 
35 Ww 1 (USART), SPI 3 _ Y Ind. 44-MLF | ATMEGA8515-16MU-ND& 5.27 3.31 3.06 
Ind. 40-Dip ATMEGA8515L-8PU-ND& 5.27 3.31 3.06 
512 512 Ind. | 44-TQFP | ATMEGA8515L-8AI-ND 5.16 3.24 3.00 
16MHz Y — |2.7~5.5V| Ind. | 44-TQFP | ATMEGA8515L-8AU-NDA 5.16 3.24 3.00 
Com. | 44-MLF | ATMEGA8515L-8MC-ND 5.27 3.31 3.06 
Ind. 44-MLF | ATMEGA8515L-8MU-ND& 5.27 3.31 3.06 
Ind. 40-Dip ATMEGA8535-16PU-ND& 5.70 3.58 3.31 
8-ch/ Ind. | 44-TQFP | ATMEGA8535-16AU-ND& 5.59 3.51 3.25 
32 2 1 (USART), SPI, TWI 4 40-bit Y 16MHz ¥ — |45~5.5V | Com. | 44-MLF | ATMEGA8535-16MC-ND 5.70 3.58 3.31 
Ind. 44-MLF | ATMEGA8535-16MI-ND 5.70 3.58 3.31 
Ind. 44-MLF | ATMEGA8535-16MU-ND& 5.70 3.58 3.31 
+ Operating Temperature: Industrial: -40°C ~ 85°C Commercial: 0°C ~ 70°C High: -40°C ~ 125°C Extended: -40°C ~ 105°C —- * A/D 8-ch/10-bit +4 ROHS Compliant (Continued) 
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AMMEL AVR® 8-Bit RISC Microcontrollers (cont) 


Timer/ JTAG/ Oper- 
Memory Size (Bytes) 1/0 | Counters Serial PWM Internal Clock Debug- ating Digi-Key Price Each 
Program | RAM | EEPROM | Pins | 8/16-bit | Communication Channels} A/D osc Speed | ISP | WIRE vec Temp.t| Package | Part No. 1 25 100 
Com. 40-Dip ATMEGA8535L-8PC-ND 5.70 3.58 3.31 
8-ch/ Ind. 40-Dip ATMEGA8535L-8PU-ND& 5.70 3.58 3.31 
32 2 1 (USART), SPI, TWI 4 “abi Y 8MHz Y — | 27~5.5V | Ind. | 44-TOFP | ATMEGA8535L-8AU-ND& 5.59 3.51 3.25 
! Ind. 44-MLF | ATMEGA8535L-8MI-ND 5.70 3.58 3.31 
Ind. 44-MLF | ATMEGA8535L-8MU-ND& 5.70 3.58 3.31 
BK) 12 | 5g) ata 1 (USART), SPI 7 eee Y 16mHz | Y | JTAG | 2.7~5.5V| Ext. | 24-SoIc | ATQOPWM2B-16SU-ND& 4.49 332 297 
Ext. 32-QFN | AT9OPWM3-16MQ-ND& 5.22 418 3.25 
11-ch/ Ext. | 32-SOIC | AT9OPWM3-16SQ-ND& 5.22 4.18 3.25 
at MM 1 (USART), SPI 10 10-bit i HOMHe ¥ IAG: | eke aN Ext. 32-QFN | AT9OPWM3B-16MU-ND&A 4.99 3.69 3.29 
Ext. | 32-SOIC | AT9OPWM3B-16SU-ND& 4.99 3.69 3.29 
40-Dip ATMEGA162-16PU-ND& 6.77 4.25 3.94 
16MHz AG JTAG | 2.7~5.5V | Ind. | 44-TQFP | ATMEGA162-16AU-NDA 6.67 4.19 3.88 
44-MLF | ATMEGA162-16MU-ND&A 6.77 4.25 3.94 
35 2/2 2 (USART), SPI 4 = Y Ind. 40-Dip ATMEGA162V-8PU-ND& 6.77 4.25 3.94 
Ind. | 44-TQFP | ATMEGA162V-8AU-ND& 6.67 4.19 3.88 
eMliz ¥ HAG et oN Ind. 44-MLF | ATMEGA162V-8MI-ND 6.77 4.25 3.94 
Ind. 44-MLF | ATMEGA162V-8MU-ND& 6.77 4.25 3.94 
64-TQFP | ATMEGA165V-8AU-ND& 5.63 3.54 3.28 
64-TQFP | ATMEGA165PV-8AU-ND& NEW! 5.74 4.25 3.79 
8MHz ¥ JTAG | 1.8~5.5V | Ind. 64-MLF | ATMEGA165V-8MI-ND 5.74 3.60 3.34 
8-ch/ 64-MLF | ATMEGA165V-8MU-ND& 5.74 3.61 3.34 
54 2 1 (USART), SPI, TWI 4 10-bit 4 64-MLF | ATMEGA165PV-8MU-ND& NEW! 5.74 4.25 3.79 
64-TQFP | ATMEGA165P-16AU-ND& NEW! 5.74 4.25 3.79 
16MHz ¥. JTAG | 2.7~5.5V | Ind 64-MLF | ATMEGA165-16MU-ND&A 5.74 3.61 3.34 
64-MLF | ATMEGA165P-16MU-ND& NEW! 5.74 4.25 3.79 
Ind. 40-Dip ATMEGA16-16PU-ND& 6.56 412 3.81 
Ind. | 44-TQFP | ATMEGA16-16AU-ND& 6.45 4.05 3.75 
1M - ga etc oy Com. | 44-MLF | ATMEGA16-16MC-ND 6.56 412 3.81 
8-ch/ Ind. 44-MLF | ATMEGA16-16MU-ND& 6.56 412 3.81 
32] 2/1 | 1(USART),SPI,TWI | 3 10-bit Y Ind. | 44-TOFP | ATMEGA16L-8AU-NDA 6.45 4.05 3.75 
Ind. 40-Dip ATMEGA16L-8PU-ND& 6.56 412 3.81 
16K 1K 512 8MHz N JTAG | 2.7~5.5V | Com. | 44-MLF | ATMEGA16L-8MC-ND 6.56 412 3.81 
Ind. 44-MLF | ATMEGA16L-8MI-ND 6.56 412 3.81 
Ind. 44-MLF | ATMEGA16L-8MU-ND& 6.56 412 3.81 
44-TQFP | ATMEGA164P-20AU-ND& 4.82 3.56 3.18 
20MHz ¥. JTAG | 2.7~5.5V | Ind. 44-QFN | ATMEGA164P-20MU-ND& 4.82 3.56 3.18 
30 oN 2 (USART), SPI, TWI 6 bari Y 40-Dip ATMEGA164P-20PU-ND& 4.82 3.56 3.18 
44-TQFP | ATMEGA164PV-10AU-ND& 4.82 3.56 3.18 
10MHz Y JTAG | 1.8~5.5V | Ind. 44-QFN | ATMEGA164PV-10MU-ND& 4.82 3.56 3.18 
40-Dip ATMEGA164PV-10PU-ND& 4.82 3.56 3.18 
64-TOFP | ATMEGA169-16AU-NDA 8.60 540 5.00 
64-TOFP | ATMEGA169P-16AU-ND& NEW! 6.06 381 3.53 
Temi | Y | STAG | 2.7~5.5V) Ind. | ca Mur | ATMEGA169-16MU-NDA B71 5475.08 
64-MLF | ATMEGA169P-16MU-ND.A NEW! 6.06 381 3.53 
8-ch/ 64-MLF | ATMEGA169L-8MI-ND 11.03 8.16 7.28 
Oty] CREE. i AMean PSPLIED) = 10-bit Y BME | ATAG | 27~88V | Ind. | ga-tarp | ATMEGA169V-BAU-ND A 8.60 5.40 5.00 
64-TQFP | ATMEGA169PV-8AU-ND& NEW! 6.06 3.81 3.53 
64-MLF | ATMEGA169V-8MI-ND 8.71 5.47 5.06 
BMHz |) Y | STAG | 1.8~S.5V) Ind. | ca uur | ATMEGA169V-8MU-NDA 871 5.47 5.06 
64-MLF | ATMEGA169PV-8MU-ND& NEW! 6.17 3.88 3.59 
32-TQFP | ATMEGA168-20AU-NDA 4.00 2.51 2.33 
20MHz Y — 1.8~5.5V ] Ind. 32-MLF | ATMEGA168-20MU-ND&A 4.11 2.58 2.39 
28-Dip ATMEGA168-20PU-ND& 4.11 2.58 2.39 
23 2 1 (USART), SPI, TWI 6 a Y 32-TQFP | ATMEGA168V-10AU-ND& 4.00 2.51 2.33 
10MHz A _ 1.8~5.5V ] Ind. 32-MLF | ATMEGA168V-10MU-ND&A 411 2.58 2.39 
28-Dip ATMEGA168V-10PU-ND& 411 2.58 2.39 
20MHz Ad JTAG | 2.7~5.5V | High | 32-QFN | ATMEGA168-20MQ-NDA 4.11 2.58 2.39 
44-TQFP | ATMEGA32-16AU-NDA 8.17 5.13 4.75 
16MHz ¥ JTAG | 4.0~5.5V | Ind. 40-Dip ATMEGA32-16PU-ND& 8.28 5.20 4.81 
32 on 1 (USART), SPI, TWI 4 8-ch/ Y 44-MLF | ATMEGA32-16MU-ND& 8.28 5.20 4.81 
10-bit 8MHz ¥. JTAG | 2.7 ~5.5V | Com. 40-Dip ATMEGA32L-8PU-ND& 8.17 5.13 4.75 
44-TQFP | ATMEGA32L-8AU-NDA 8.17 5.13 4.75 
BMH] | STAG | 18-550) Ind | same | ATMEGAS2L-8MU-NDA 817513475 
44-TQFP | ATMEGA324PV-10AU-ND& 6.02 4.45 3.98 
10MHz ¥. JTAG | 1.8~5.5V | Ind. 44-QFN | ATMEGA324PV-10MU-ND& 6.02 4.45 3.98 
30 on 2 (USART), SPI, TWI 6 bas Y 40-Dip ATMEGA324PV-10PU-ND& 6.02 4.45 3.98 
44-TQFP | ATMEGA324P-20AU-ND& 6.02 4.45 3.98 
20MHz Y JTAG | 2.7~5.5V | Ind. 44-QFN | ATMEGA324P-20MU-ND&A 6.02 4.45 3.98 
30K 2K 1K 40-Dip ATMEGA324P-20PU-ND& 6.02 4.45 3.98 
64-TQFP | ATMEGA325V-8AI-ND 6.88 4.32 4.00 
53 2 1 rn e 4 ace Y 8MHz 4 JTAG | 1.8~5.5V | Ind. | 64-TQFP | ATMEGA325V-8AU-ND& 6.88 4.32 4.00 
( ) 64-MLF | ATMEGA325V-8MU-ND& 6.99 4.39 4.06 
4 (USART), TWI 8-ch/ . 64-TOFP | ATMEGA325P-20AU-ND& 6.99 5174.62 
cll i SPI (1 USI) 4 10-bit u VeMH2 | Y | STAG | 27~5.5V) Ind.) ey orn | ATMEGA325P-20MU-ND A 6.99 517 4.62 
64-TQFP | ATMEGA325-16AU-NDA 6.88 4.32 4.00 
53 2 : eet 4 ask Y 16MHz N, JTAG | 2.7~5.5V | Ind. 64-MLF | ATMEGA325-16MI-ND 6.99 4.39 4.06 
( ) 64-MLF | ATMEGA325-16MU-ND& 6.99 4.39 4.06 
1 (USART), TWI 8-ch/ 64-TQFP | ATMEGA325PV-10AU-ND& 6.88 5.09 4.54 
of] 2 SPI (1 USI) 4 10-bit * BMi2 We) AIAG) Bere BN Sind 64-QFN | ATMEGA325PV-10MU-NDA 6.88 5.09 4.54 
8-ch/ 64-TQFP | ATMEGA329V-8AU-ND& 7.61 4.78 4.43 
53 2 1 (USART), SPI, TWI 4 10-bit Y 8MHz ¥: JTAG | 1.8~5.5V | Ind. 64-MLE | ATMEGA329V-8MU-NDA 772 4.85 4.49 
t Operating Temperature: Industrial: -40°C ~ 85°C +Commercial: 0°C ~ 70°C High: -40°C ~ 125°C Extended: -40°C ~ 105°C = *A/D 8-ch/10-bit 1 & RoHS Compliant (Continued) 


544 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


AMMEL AVR® 8-Bit RISC Microcontrollers (cont) 


Timer/ JTAG/ Oper- 
Memory Size (Bytes) 1/0 | Counters Serial PWM Internal Clock Debug- ating Digi-Key Price Each 
Program | RAM | EEPROM | Pins | 8/16-bit | Communication Channels A/D osc Speed | ISP | WIRE vcc Temp.t| Package | Part No. 1 25 100 
8-ch/ 64-TOFP | ATMEGA329-16AU-NDA 761 478 ~~ 4.43 
53 | 24 [4 (USART),SPI. Twi] 4 oy yf tentiz | ¥ | utag | 2.7~5.5V ) ing | eee | eee ee a a ro ee aa 
64-TOFP | ATMEGA329P-20AU-NDA 761 563 5.03 
sa] an | 1 (USART), TWH ‘ 8-ch/ . TOMH2 ) Y | STAG | 2.7~5.5V) Ind.) G4 qeN | ATMEGA329P-20MU-NDA 761 563 5.03 
SPI (1 USI) 10-bit az | vy | aaa f1e-ssv! ing, | STOFP | ATMEGAS29PV-10AU-NDA 761. 563 5.03 
ne | | 64-0FN | ATMEGA329PV-10MU-ND A 761 5.63 5.03 
700-TOFP| ATMEGA3250V-éAI-ND 725. 455°~«A2 
BMH2 | Y | JTAG }1.8~55V) Ind. | 499 Tarp) ATMEGA3250V-8AU-ND& 725455 «4.21 
go | a | 1 (USART), TW! j 8-ch/ y [few [¥ [utag [27~5.5v [ind | 100-TOFP| ATMEGAG250P-20AU-NDa 725.536 479 
32k | 2K | 1K SPI (1 USI) 10-bit amHz | Y | JTAG |18-5.5V| ind. | 100-TOFP| ATMEGA3250PV-10AU-NDA 725.536 479 
100-TaFP| ATMEGA3250-16Al-ND 725. «4554.21 
VoMHz | Y | JTAG | 2.7~5.V) Ind. | +o9-TOFP| ATMEGA3250-16AU-NDA 725455 «4.21 
eal 8MHz 18-58V 700-TaFP| ATMEGA3290V-éAI-ND 864. 543. 5.03 
68 | 24 |4(USART),SPI. Twi] 4 bath y amHz | Y | JTAG |1.8-55V| Ind. | 100-TOFP) ATMEGA3290V-8AU-ND& 864 5.43 «5.03 
t6MHz 27 ~55V 100-TOFP| ATMEGA3290-16AU-NDA 864 5.43 5.03 
go) an | 1 (USART), Twi Fi 8-ch/ 5 aMiz | y | stag [18-55] 4 | 100-TOFP] ATMEGAG290PV-10AU-NDA 864. 630. 5.71 
SPI (1 USI) 10-bit t6MHz 27~55V| |"¢ | 400-ToFP| ATMEGA3290P-20AU-NDA 864 639 5.71 
8-ch/ 64-TOFP | ATOOCAN32-16AU-NDA 970. 747 6.40 
oe. | 22>, |» -2(USART), SEI 8 10-bit x Tome | Y | JTAG | 27~-5.5V) Ind | g4orN | ATSOCANS2-16MU-NDA 970 7417 6.40 
40x | 2K | 512 | 18 | 4A TWI 1 = Y imHz | Y | JAG | 4.0~25V| Ind. | 48-LOFP | ATMEGA406-1AAU-NDA 645.405 3.75 
ind. | 64-TOFP | ATMEGAG4-16AU-NDA 1183. «743~—«6.88 
Com. | 64-MLF | ATMEGA64-16MC-ND 1193 749 6.94 
Vom | Y | STAG | 2.7~5.5V) ing” | g4-MLF | ATMEGAG4-16MI-ND 1193 749 «6.94 
Mee ee ee B-chi ” ind. | 64-MLF | ATMEGA64-16MU-NDA 1193 749 «6.94 
||| ile 10-bit ind. | 64-TOFP | ATMEGAG4L-BAU-NDA 1183. ~«743~« BB 
aviz | y | atag |27-sev| Com | 64-MLE | ATMEGAG4L-8MC-nD 1193 749 «6.94 
T~5.8V) ing | 64-MLF | ATMEGAG4L-8MI-ND 1193 749 «6.94 
ind. | 64-MLF | ATMEGAG4L-8MU-NDA 1193 749 «6.94 
8-ch/ | 64-TarP | ATMEGAG4L-6AQ-NDA 1193. +749 ~«6.94 
54 | 2/2 |2(USART),SPI. Twi] 8 bah y amiz | y | stag |27~5.v) High | ee | ee et ON iene: wage ees 
700-TaFP| ATMEGAG40V-8AU-ND& 1180. 873 7.80 
ae | owe: |e ak aweuaerael| ae | ee : BMH2 | Y | JTAG }1.8~55V) Ind. /soo.cpGa) ATMEGAG40V-8CU-NDA 1342 992-886 
Nest 10-bit temuz | y | tag |o7-ssvl ing, | 100-TOFP| ATMEGAG40-16AU-NDA 11.80 873 7.80 
ee / |400-cBGA| ATMEGA640-16CU-NDA 1342 992-886 
ea 4a-TorP | ATMEGAG44V-10AU-NDA 776 487 ~«<451 
32 | 24 |4(USART),SPITwI| 4 a y | tomuz | y | — J|ts~s.sv) ind. | 44-MLF | ATMEGA644V-10MU-NDA 787 494 «4.58 
40-Dip | ATMEGA644V-10PU-NDA 787 «494 «4.58 
4a-TOFP | ATMEGA644PV-10AU-NDA 776 574 5.13 
TOMH2 |) Y | STAG | 1.8~5.5V| Ind. | “go.nin | ATMEGAG44PV-10PU-NDA 776 ©6574 «5.13 
64k 4a-ToFP | ATMEGA644-20AU-NDA 776 487 ~«<451 
ao | on Hwsaancspctwil 8-ch/ y | 2omuz | y | — Ja7-ssv] ind. | 44-MLF | ATMEGAG44-20MU-NDA 787 494 «4.58 
HL | AUSART) 10-bit 40-Dip | ATMEGA644-20PU-NDA 787 «494 «4.58 
44-ToFP | ATMEGAG44P-20AU-NDA 776 487 «451 
2omHz | y | utag |27~5.5v| Ind. | 44-0FN | ATMEGA644P-20MU-NDA 776 5745.13 
40-Dip | ATMEGA644P-20PU-NDA 776 487 «4351 
64-TOFP | ATMEGAG45-16AU-NDA 901. 566. 5.24 
a || 22k tome | Y | — | 18~55V) Ind | eave | ATMEGAG45-16MU-NDA 912 5725.30 
64-TOFP | ATMEGAG45V-8AU-NDA 901. 566. 5.24 
fe mez | y | — |48-55v| ind, | 47 rae 
sill dat anew! 1 Sat ‘ 64-MLF | ATMEGA645V-8MU-ND& 912 572 5.30 
jommz | vy | — |1e.ssvl ing. | S&TOFP | ATMEGAG49-16AU-NDA 7099 690 6.39 
Bb, / | 64-MLE | ATMEGAG49-16MU-ND& 1109 «6.97 «6.45 
64-TOFP | ATMEGAG49V-8AU-NDA 7099 690 6.39 
BMH2 ] Y | — |18~5.5V) Ind | gate | ATMEGAG49V-8MU-ND A 1109 «6.97 «6.45 
awiz | y | — |ag-sevl ing, | 100-TOFP] ATMEGAGA50V-8AU-ND& 1036 651 603 
alll ao Hausa! B-chi y | teMie 100-TOFP| ATMEGA6450-16AU-NDA 1036 651 6.03 
10-bit awiz | y | — |ag-sevl ing, | 100-TOFP] ATMEGAG490V-8AU-NDA 7260 791 7.33 
t6MHz Bee | | 400-TaFP| ATMEGA6490-16AU-ND&A 1260 791 7.33 
8-ch/ 64-TOFP | AT9OCAN64-16AU-NDA 1034 «7.65 6.83 
53 | 2/2 | 2 (USART), SPI : 10-bit 7 TeMH2 | Y¥ | JTAG | 27~5.6V) Ind. | gyorn | ATQOCANG4-16MU-NDA 1034 7.65 6.83 
Com. | 64-MLF | ATMEGA128-16MC-ND 15.05 9458.75 
temHz | y | sTAG |4.5~5.5V| Ind. | 64-TOFP | ATMEGA128-16AU-NDA 1505 945 875 
ea ind. | 64-MLF | ATMEGA128-16MU-ND A 1516 9528.81 
4x | 4k | 53 | 22 |2(USART),SPL.TwI| 8 a y 64-TOFP | ATMEGA128L-8AU-NDA 15.05. 9458.75 
10-or BMH2 | Y | JTAG | 2.7~55V| Ind. | gavite | ATMEGA128L-8MU-NDA 1516 9528 81 
64-TOFP | ATOOCAN28-16AU-NDA NEW! 1677 1240 11.08 
Vom | Y | JTAG /2.7~5.5V) Ind | 4 orN | ATQOCAN128-16MU-NOA 1677 1240 11.08 
700-TaFP| ATMEGA1280-16AU-NDA 1572 1162 10.38 
#8 | oe Lagusienortall) 48 |A6aN'|) -y TeMH2 | Y | JTAG | 27~5.6V| Ind. | 199-cBGa] ATMEGA1280-16CU-NDA 1733 12.82 11.45 
128K ome 10-bit az | vy | aaa |1e-ssv! ing, | 100-TORP] ATMEGA1280v-8aU-NDA 1572 1162 10.38 
85, - /400-cBGA] ATMEGA1280V-8CU-ND& 17331282 11.45 
64-TOFP | ATMEGA1281-16AU-NDA 1436 1062 9.49 
ale ‘ch TeMH2 | Y | TAG | 27~5.6V| Ind. | Gaorn | ATMEGA1281-16MU-NDa 1436 10.62 9.49 
54| 24 |2(USART),SPITwi| 10 V y 
10-bit az | vy | aaa |1e-ssv! ing, | STORP | ATMEGA128iV-8aU-NDA 1436 1062 9.49 
B28) ; | 64-0FN | ATMEGA1281V-8MU-NDA 1436 1062, «—«9.49 
22 |i | 1(USART), SPI 5 |e-chio-bi| vy | temHz | y | JTAG |27-55V| Ind. | 92-FN | ATOOUSB8216MU-NOA NEW! 232 +173 +182 
ah 64-TOFP | AT9OUSB1287-16AU-NDA ier 1238 11.03 
54| 2/4 |2(USART),SPI Twi] 8 te y | temuz | y | utag |27~5.5v| Ind. | 64-FN | AT9OUSB1287-16MU-NDA 1671 1235 11.03 
64-QFN | AT9OUSB1286-16MU-NDA 1561 1154 10.30 
amiz | y | sag | 18~55V] qq | 100-TORP] ATMEGA256OV-8AU-NDA 1797 1129 10.45 
as | a4 Jaqusarn,sp.rm| 16 | 13 y [tee 45 ~5.5V 100-TOFP| ATMEGA2560-16AU-NDA 1797 1129 10.45 
-bit awliz | y | stag | 18-55] ang, | 100-CBGA] ATMEGAZ560V-8CU-NDA 7959 1230 11.39 
t6MHz 45~55V| |"% |100-cBGa| ATMEGA2560-16C-NDA 1959 1230 11.39 
Se BR ae avez | y | aaa lis—sevl ina, | OF TORP| ATMEGAZ561V-8AU-NDA 1699 1067 988 
is ; | 64-0FN | ATMEGA2561V-8MU-ND& 1709 1073 9.94 
51) 24 |2(USART).SPLTWI] 10 | TSH ‘ 64-TOFP | ATMEGA2561-16AU-NDA 1699 1067 9.88 
TOMH2 |) Y | JTAG | 4.5~5.5V) Ind. | ‘g4-orN | ATMEGA2561-16MU-NDA 1709 1073 9.94 


+ Operating Temperature: Industrial: -40°C ~ 85°C Commercial: 0°C ~ 70°C High: -40°C ~ 125°C Extended: -40°C ~ 105°C =—- * A/D 8-ch/10-bit + RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 545 


AIMEL Microcontrollers 
8051 Microcontroller 


Operating Temperature: Industrial: -40°C ~ 85°C }=Commercial: 0°C ~ 70°C 


Timer Clock 
Memory Size (Bytes) vit} Serial Communication Counter Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Program Ram EEprom | Pins | UART | SPI TWI WDT | 16-Bits | A/D) MHz (V) Temperature | Package Part No. 1 25 100 
4K 128 32 2 24 4.0 ~6.0 Industrial 44-TOFP AT87F51-24Al-ND 3.42 2.81 2.51 
8K 256 _ 32 1 3 24 4.0 ~ 6.0 Industrial 44-TQFP AT87F52-24Al-ND 3.72 3.03 2.72 
20K 256 — 30 1 _ _ Yes 9 a 24 40-55 industrial A4-TOFP AT87F55WD-24PI-ND 7.83 5.99 5.44 
40-Dip AT87F55WD-24Al-ND 8.04 6.14 5.58 
32K 1K _ 32 1 1 1 Yes 3 =— 24 4.5 ~5.5 Industrial 44-VQFP AT87251G2D-RLTUM-ND&A 18.71 15.66 12.74 
A ROHS Compliant 
CAN 
Timer Clock 
Memory Size (Bytes) 0 Serial Communication Counter Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Program Ram |EEprom| Pins UART | SPI CAN WDT | 16-Bits A/D MHz (Vv) Temperature} Package Part No. 1 25 100 
20 No 8-ch/ 44-VQFP AT89C51CCO3URLRCT-NDt 14.77 12.37 10.31 
4K 256 2K 36 1 Yes A & B Yes 3 10-bit 40 3.0~5.5 | Industrial 64-VQFP AT89C51CCO3URDRCT-NDt 14.99 12.55 10.46 
No 44-PLCC AT89C51CCO3USLRCT-NDt 14.45 12.10 10.08 
8-ch/ 28-PLCC T89C51CCO2CASISIM-ND 9.55 6.66 5.86 
16K 256 2K 20 1 — 2.0 Yes 3 10-bit 40 3.0 ~ 5.0 | Industrial 28-SOIC 789C51CCO2CATISIM-ND 9.55 6.66 5.86 
fay 32-VQFP 789051 CCO2UARATIM-ND 9.55 6.66 5.86 
16K 256 2K 20 1 _ 2.0 Yes 3 Beh 40 3.0 ~5.5 | Industrial 64-BGA 789C51CC01CA7CTIM-ND 10.06 7.02 6.18 
A&B 10-bit 64-BGA 
28-SOIC AT89C51CC02CA-TISUM-ND&A 8.62 7.22 6.14 
20 8-ch/ 28-SOIC AT89C51CC02UA-TISUM-ND& 8.62 7.22 6.14 
16K 256 2K 20 1 _ A 7 B Yes 3 10-bit 40 3.0 ~5.5 | Industrial 28-PLCC AT89C51CC02UA-SISUM-ND&A 8.62 7.22 6.14 
a 32-VQFP AT89C51CC02CA-RATUM-ND& NEW! 8.62 7.22 5.62 
32-VQFP AT89C51CC02UA-RATUM-ND& 8.62 7.22 6.14 
44-VQFP 789C51CC01CARLTIM-ND 10.06 7.02 6.18 
44-VQFP AT89C51CCO1UARLTUM-ND& 9.57 8.01 5.88 
20 8-ch/ 44-PLCC AT89C51CCO1UASLSUM-ND& 9.57 8.01 5.88 
32K 256 2K 34 1 - A & B Yes 3 10-bit 40 3.0~5.5 | Industrial 44-VQFP AT89C51CC01CA-RLTUM-ND& 9.57 8.01 6.81 
44-PLCC AT89C51CC01CA-SLSUM-ND& 9.57 8.01 6.81 
44-VQFP AT89C51CC01UA-RLRUMTR-ND§& 11025.00/1,500 
44-VQFP AT89C51CC01UA-RLRUMCT-NDt& 9.50 8.33 7.35 
2.0 Yes 8-ch/ : 64-BGA AT89C51CC03C7CTIM-ND 15.59 11.51 10.15 
SAK | 756 | AK | 86] TY Yes | pas | ves | 3 | do-it} 49 | 30-55 | Industrial | Gavarp | atsgcstccoscRDTIM-ND 11.61 8.10 7.43 
Yes 64-BGA AT89C51CCO3U7CTIM-ND 15.59 11.51 10.15 
Yes 64-VQFP AT89C51CCO3URDTIM-ND 11.61 8.10 7.13 
Yes 64-VQFP AT89C51CCO3UA-RDTUM-ND& NEW! 11.61 8.10 7.13 
64K 256 °K 36 1 Yes 2.0 Yes 3 B-ch 40 30-55 | Industrial 44-PLCC AT89C51CCO3UASLSUM-ND& 11.61 8.10 7.13 
A&B No 10-bit 44-PLCC AT89C51CCO3CSLRCT-NDt 14.45 12.10 10.08 
No 44-VQFP AT89C51CCO3CRLRCT-NDt 14.77 12.37 10.31 
Yes 52-PLCC AT89C51CCO3CS3RCT-NDt 14.66 12.28 10.23 
Yes 64-VQFP AT89C51CCO3CRDRCT-NDt 14.99 12.55 10.46 
44-PLCC AT89C51CCO3CA-SLRUMTR-ND§& 3565.00/500 
20 8-ch/ 44-PLCC AT89C51CCO3CA-SLRUMCT-NDt& 9.72 8.10 7.13 
64K 256 2K 36 1 _ A ; B Yes 3 10-bit 40 3.0 ~5.5 | Industrial 44-PLCC AT89C51CCO3CA-SLSUM-ND& 11.61 8.10 7.13 
' 44-VQFP AT89C51CCO3CA-RLTUM-ND& 11.61 8.10 7.13 
44-VQFP AT89C51CCO3UA-RLTUM-ND& 11.61 8.10 7.13 
20 8-ch/ 52-PLCC AT89C51CCO3UA-S3SUM-ND& 11.61 8.10 7.13 
64K 256 2K 36 1 Yes A & B Yes 3 40-bit 40 3.0~5.5 | Industrial 52-PLCC AT89C51CCO3CA-S3SUM-ND& NEW! 11.61 8.10 7.13 
64-VQFP AT89C51CCO3CA-RDTUM-ND& 11.61 8.10 7.13 
4 RoHS Compliant + CutTape § Tape and Reel 
MP3 
Flash ROM | EEprom| RAM vcc Audio | USB Device Digi-Key Price Each 
(Kbytes) | (Kbytes) | (Kbytes) | (Kbytes) (V) ISP ADC DAC Amplifier| (Full Speed) | SPI | TWI | WOT Package Part No. 1 25 100 
64 _ 4 23 2.7 ~ 3.3 | UART, USB | 8-bit =_ - 12 Mbps Yes | Yes | Yes 80-TQFP AT89C51SND1CROTIL-ND 15.48 10.80 9.50 
64 _ 4 2.3 2.7 ~ 3.3 | UART, USB | 8-bit _ _ 12 Mbps Yes | Yes | Yes 80-TQFP AT89C51SND1C-ROTUL-NDA 15.48 10.80 9.50 
_ = _ 128 1.8 ~ 5.0 = 16-bit | 16-bit optional = FS+HS+OTG | Yes | — = 100-LQFP AT85C51SND3B1-RTTUL-ND& 17.74 14.85 12.08 
4 RoHS Compliant 
Smart Card 
Interface Flash Mask ROM F.max. vec Digi-Key Price Each 
Type (Kbytes) (Kbytes) (MHz) (V) ISP Package Part No. 1 25 100 
USB =_ = — 3.6 ~ 5.5 = 64-VQFP AT83C220K103RDTIM-ND 12.04 8.89 7.84 
_ — - 48 2.85 ~ 5.5 _ 28-SOIC AT83C24-TISIL-ND 3.23 2.38 2.10 
PCMCIA al — aad 3.6 ~ 5.5 al 64-VQFP AT83C250K100RDTIM-ND 13.78 10.17 8.97 
USB 32 — 16 3.0 ~5.5 Yes 64-VQFP AT89C5122D-RDTUM-ND& 11.87 8.28 7.29 
USB 32 = 16 3.0 ~ 5.5 Yes 64-VQFP AT89C5122D-RDRUMTR-ND§& 12075.00/1,500 
USB 32 = 16 3.0 ~ 5.5 Yes 64-VQFP AT89C5122D-RDRUMCT-NDt& 10.41 9.13 8.05 
USB 32 =— 16 3.0 ~5.5 Yes 64-VQFP AT89C5122D-RDRIMCT-NDt 12.36 10.35 8.63 
USB 32 = 16 3.0 ~ 5.5 Yes 64-QFN AT89C5122D-PSTUM-ND& 11.87 8.28 7.29 
Serial - =_ 16 2.85 ~ 5.5 - 52-PLCC 785C5121-S3SIL-ND 8.86 6.54 5.77 
Serial _- _ 16 2.85 ~ 5.5 - 24-SSOP 789C5121-ICUIL-ND 8.77 6.12 5.39 
USB = = — 3.6 ~ 5.5 = 32-VQFP AT83C230K203-RATUM-ND& 9.25 7.74 6.45 
= = = 48 3.0 ~ 5.5 — 48-VQFP AT83C26-RKTUL-ND& 4.13 3.46 2.88 
A ROHS Compliant + CutTape § Tape and Reel (Continued) 
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AIMEL Microcontrollers (cont) 


Operating Temperature: Industrial: -40°C ~ 85°C }=Commercial: 0°C ~ 70°C 


Lighting 
Timer Clock 
Memory Size (Bytes) 0 Serial Communication Counter Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Program | Ram EEprom Pins | UART | SPI | TWI | WDT 16-Bits A/D MHz (V) Temp. Package | Part No. 1 25 100 
4K 256 256 2 — — = Yes -/2 are 24 3.0 ~ 3.6 Ind. 20-SOIC AT89EB5114-TGSIL-ND 8.55 5.82 4.96 
A ROHS Compliant 
USB 
Timer Clock 
Memory Size (Bytes) 0 Serial Communication Counter Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Program Ram EEprom | Pins | UART SPI TWI | WDT | 16-Bits A/D MHz (V) Temp. Package Part No. 1 25 100 
Ind. 32-QFN AT89C05130A-PUTUM-ND 6.34 5.31 4.28 
32K 32K — 34 1 eral — | Yes -12 — 16 3.6~5.5 Ind. 64-VOFP AT89C5130A-RDTUM-ND& 6.34 5.31 4.28 
ove Ind. 52-PLCC AT89C5130A-S3SIM-ND 8.00 6.70 5.40 
1 Master/ 
32K 1024 4K 34 = Yes 13 = 32 3.0 ~ 3.6 Ind. 32-QFN AT89C5131A-PUTUM-ND& 7.96 5.55 4.88 
(EUART) | Slave 
Master/ | __ 7 _ : Ind. 52-PLCC AT8905131A-S3SUM-ND& 7.96 §.55 4.88 
$2K 256 aK sa 1 Slave 18 ie al ed nd8 Ind. 28-SOIC AT89C5131A-TISIL-ND 10.11 7.05 6.20 
64K 2304 = 44 1 Maser = Yes 12 8-bit 20 3.0 Ind. 80-TQFP AT89C5132-ROTUL-ND& 13.42 9.36 8.24 
A ROHS Compliant 
Single Cycle Core 
Timer Clock 
Memory Size (Bytes) 1/0 Serial Communication Counter Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Program Ram EEprom | Pins | UART SPI TWI | WDT | 16-Bits | A/D MHz (V) Temp. Package Part No. 1 25 100 
20-Dip AT89LP2052-16PI-ND 2.20 1.50 1.28 
20-Dip AT89LP2052-16PU-ND& 2.54 1.54 1.33 
; 20-Dip AT89LP2052-20PU-ND& 2.37 1.75 1.56 
20-SOIC AT89LP2052-16SI-ND 2.20 1.50 1.28 
2K 256 _ 15 1 _ Ye -/2 _ 20 24~5.5 Ind. 
(EUART) 2 z 20-SOIC AT@9LP2052-16SU-NDA 254 154 1.33 
20-SOIC AT89LP2052-20SU-NDA 2.37 1.75 1.56 
20-TSSOP AT89LP2052-16XU-ND&A 2.54 1.54 1.33 
20-TSSOP AT89LP2052-20XU-ND& 2.37 1.75 1.56 
20-Dip AT89LP4052-16PU-ND&A 2.80 1.79 1.61 
20-Dip AT89LP4052-20PU-ND& 2.58 1.91 1.70 
1 20-SOIC AT89LP4052-16SI-ND 2.80 1.91 1.63 
4K 256 _ 15 (EUART) 1 _ Yes 12 _ 20 24~5.5 Ind. 20-SOIC AT89LP4052-20SU-ND& 2.58 1.91 1.70 
20-TSSOP AT89LP4052-16XI-ND 2.80 1.91 1.63 
20-TSSOP AT89LP4052-16XU-ND& 2.80 1.79 1.61 
20-TSSOP AT89LP4052-20XU-ND& 2.58 1.91 1.70 
A RoHS Compliant 
General Purpose 
Timer 10 Clock 
Memory Size (Bytes) /0 Serial Communication Counter} Bit | Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Program | Ram EEprom Pins | UART SPI TWI | WDT | 16-Bits | A/D MHz (Vv) Temp. Package Part No. 1 25 100 
2K 128 af 15 1 2 24 40~6.0 Ind. 20-Dip AT89C2051-24PU-ND&A 1.94 1.43 1.28 
Ind. 20-SOIC AT89C2051-24SU-ND& 1.94 1.43 1.28 
Com. 20-SOIC AT89C4051-24SC-ND 2.15 1.59 1.42 
4K 128 _ 15 1 -/2 24 4.0 ~ 6.0 Ind. 20-SOIC AT89C4051-24SI-ND 2.15 1.59 1.42 
Ind. 20-SOIC AT89C4051-24SU-ND&A 2.15 1.59 1.42 
4K 128 _ 32 1 -/2 33 4.0 ~6.0 Ind. 44-TOQFP AT89C51-33AI-ND 247 1.83 1.63 
Ind. 44-TOFP AT89S51-24Al-ND 2.15 1.59 1.42 
Ind. 44-TOQFP AT89S51-24AU-ND& 2.15 1.59 1.42 
Ind. 44-PLCC AT89S51-24JI-ND 2.15 1.59 1.42 
ak: | 128 im calle at | Se ee oan cote ee Ind. 44-PLCC AT89S51-24JU-NDA 2.45 1591.42 
Ind. 40-Dip AT89S51-24PI-ND 2.15 1.59 1.42 
Ind. 40-Dip AT89S51-24PU-ND& 2.15 1.59 1.42 
Ind. 44-TOFP AT89S52-24AI-ND 2.01 1.49 1.33 
fic: | 256 _ || 74 _ = 31 Yagil? ey 22 lisa hoaks Ind. 44-TOFP AT89S52-24AU-ND A 2.37 1.75 1.56 
Ind. 44-PLCC AT89S52-24JU-ND& 2.37 1.75 1.56 
Ind. 40-Dip AT89S52-24PU-ND& 2.37 75 1.56 
ac | 356 _ all ca 7” = | Gag, tedaz || bes | gs roe Ind. 44-TOFP AT89S52-33AI-ND 2.01 1.27 1.18 
Ind. 40-Dip AT89S52-33PI-ND 2.01 peas 1.18 
Master/ Ind. 44-TQFP AT89S8253-24AU-ND&A 4.95 3.66 3.27 
san eas on ge oS Ul cgtave ||) a | PEs Bs | Ce |ieeh | deeb Ind. 44-PLCC AT89S8253-24JU-NDA 4.95 366 3.27 
Ind. 32-VQFP AT89C5115-RATUM-ND& 9.03 6.30 5.54 
8-ch/ Ind. 28-PLCC 7T89C5115-SISIM-ND 7.80 5.45 4.79 
16K 256 2K 20 1 = — Yes 13 i 40 3.0~5.5 Ind. 28-PLCC AT89C5115-SISUM-ND& 9.03 6.30 5.54 
10-bit Ind. 28-SOIC 7T89C05115-TISUM-ND 8.17 6.03 5.32 
Ind. 28-SOIC AT89C5115-TISUM-ND& 9.03 6.30 5.54 
Ind. 40-Dip AT89C51RB2-3CSIM-ND 7.22 5.04 4.44 
Master/ Ind. 40-Dip AT89C51RB2-3CSUM-ND& 8.41 6.17 5.47 
16K 1280 = 32 i _ Yes 13 = 40 2.7~55 Ind. 44-VQFP AT89C51RB2-RLTIL-ND 7.22 5.04 4.44 
eve Ind. 44-VOFP AT89C51RB2-RLTUL-NDA 9.40 656 © 5.77 
Ind. 44-VQFP AT89C51RB2-RLTUM-ND&A 7.22 5.04 4.44 
+ CutTape § Tape and Reel A RoHS Compliant (Continued) 
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AIMEL Microcontrollers 


General Purpose (Cont.) 


Operating Temperature: Industrial: -40°C ~ 85°C 


Commercial: 0°C ~ 70°C 


Timer 10 Clock 
Memory Size (Bytes) vi) Serial Communication Counter | Bit | Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Program | Ram EEprom Pins | UART SPI TWI | WDT | 16-Bits | A/D MHz (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
Pe, Ind. 44-PLCC AT89C51RB2-SLSUL-NDA 7.22 5.04 4.44 
16k | 1280 = 32 | 4 i — | Yes | -3 | — | 60 27 ~55 Ind. 44-PLCC AT89C51RB2-SLSIM-ND 7.22 5.04 4.44 
a Ind. 44-PLCC AT89C51RB2-SLSUM-ND& 7.22 5.04 4.44 
Ind. 44-VQFP AT89C51RB2RLRIMCT-NDt 7.63 6.39 5.33 
Master/ : _ Ind. 44-VOFP AT89C51RB2RLRILCT-NDt 8.40 7.03 5.86 
16K) 1280 = 82:1 a slave | — | Yes 8 4000) er 58 Ind. 44-VOFP AT89C51RB2-RLRULTR-ND§ A 8205.00/1,500 
Ind. 44-VOFP AT89C51RB2-RLRULCT-NDtA. 7.07 6.17 5.47 
1 | Master/ Ind. 44-VOFP T89C51RB2-RLTIM-ND 7.46 6.25 5.21 
MOR i280] = 32 |ceuart)} slave | — | Ye | 8 | — | 8 | 27-85 | ing, 44-PLCG T@9C51RB2-SLSIM-ND 7.20 6.03 5.03 
20k =| 256 — 32 | 4 = =a r= 3 | — | 33 4.0~6.0 Ind. 44-PLCC AT89C55WD-33JI-ND 3.67 an 2.43 
Com. 44-TOFP AT89LV55-12AC-ND 4.09 3.02 2.70 
Ind. 44-TOFP AT89LV55-12AI-ND 4.09 3.02 2.70 
20k =| 256 = 32 | 4 — — | Yes | -3 | — | 12 27~6.0 Com. 44-PLCC AT89LV55-12JC-ND 4.09 3.02 2.70 
Com. 40-Dip AT89LV55-12PC-ND 4.09 3.02 2.70 
Ind. 40-Dip AT89LV55-12PI-ND 4.09 3.02 2.70 
Com. 44-PLOC AT89C51RC-33JC-ND 414 3.06 2.74 
a2ke | 812 2 aa] Ce ~ meal) eS | Pe | OS | ee ae Pe Com. 40-Dip AT89C51RC-33PC-ND 3.51 3.06 2.74 
27~35 Com. 44-VQFP AT89C511C2-RLTIL-ND 8.77 6.12 5.39 
27 ~35 Com. 44-VOFP AT89C51IC2-RLTUL-NDA 8.77 6.12 5.39 
2.7 ~55 Ind. 44-VOFP AT89C51IC2-RLTUM-ND A 8.77 6.12 5.39 
2.7 ~36 Com. 44-PLCC AT89C51IC2-SLSIL-ND 8.77 6.12 5.39 
27 ~36 Com. 44-PLCC AT89C51IC2-SLSUL-ND& 8.77 6.12 5.39 
27~55 Ind. 44-PLCC AT89C511C2-SLSIM-ND 8.77 6.12 5.39 
27 ~55 Ind. 44-PLCC AT89C51IC2-SLSUM-ND A 8.77 6.12 5.39 
27~55 Ind. 44-PLCC AT89C51IC2SLRIMCT-NDt 9.35 7.83 6.53 
Master/ 27 ~35 Ind. 44-PLCC AT89C51IC2SLRILCT-NDt 10.29 8.62 7.48 
32k | 1024 = 32 | 4 Slave | — | Yes | -8 | — | 40 Ind. 44-PLCC AT89C51IC2-SLRULTR-ND§&. 3350.00/500 
Ind. 44-PLCC AT89C51IC2-SLRULCT-NDTA 8.66 7.59 6.70 
27 ~55 Ind. 44-PLCC AT89C51IC2-SLRUMTR-ND§&. 3045.00/500 
Ind. 44-PLCC AT89C51IC2-SLRUMCT-NDt A 7.87 6.90 6.09 
Ind. 44-VOFP AT89C51IC2-RLRULTR-ND§ & 10275.00/1,500 
27-55 Ind. 44-VQFP AT89C511C2-RLRULCT-NDtA 8.86 717 6.85 
27 ~55 Ind. 44-VOFP AT89C51IC2-RLRUMTR-ND§ & 9345.00/1 500 
27 ~55 Ind. 44-VOFP AT89C51IC2-RLRUMCT-NDtA 8.05 7.06 6.23 
2.7 ~55 Ind. 44-VOFP AT89C51IC2RLRIMCT-NDt 9.57 8.01 6.68 
27 ~35 Ind. 44-VOFP AT89C51IC2RLRILCT-NDt 10.52 8.82 7.35 
27 ~55 Ind. 40-DIP AT89C51RC2-3CSUM-ND&. 7.74 5.40 4.75 
27~36 Ind. 44-VOFP AT89C51RC2-RLTIL-ND 7.74 5.40 4.75 
nissee 27~36 Ind. 44-VOFP AT89C51RC2-RLTUL-ND A 7.74 5.40 4.75 
32k | 1024 — 32 | 4 save | — | ve | @ | — | 4 27-55 Ind. 44-VOFP AT89C51RC2-RLTUM-ND A. 7.74 5.40 4.75 
Besa Ind. 44-PLCC AT89C51RC2-SLSUL-NDA 7.74 5.40 4.75 
ae Ind. 44-PLCC AT89C51RC2-SLSIM-ND 7.74 5.40 4.75 
Ind. 44-PLCC AT89C51RC2SLRIMCT-NDt 8.60 7.20 6.00 
Ind. 44-PLCC AT89C51RC2-SLRUMTR-ND§.& 2800.00/500 
27 ~55 Ind. 44-PLCC AT89C51RC2-SLRUMCT-NDt A 7.24 6.35 5.60 
= Master/ | __ ; = Ind. 44-VOFP AT89C51RC2RLRILCT-NDt 9.81 8.22 6.85 
eee | lee a aa Slave te 8 o Ind. 44-PLCOC AT89C51RC2SLRILCT-NDt 9.46 7.92 6.60 
Ind. 44-PLCC AT89C51RC2-SLRULTR-ND§.& 2800.00/500 
27 ~55 Ind. 44-PLCC AT89C51RC2-SLRULCT-NDtA 7.24 6.35 5.60 
Ind. 44-VOFP AT89C51RC2RLRIMCT-NDt 8.92 747 6.23 
Ind. 44-VOFP T89C51AC2-RLTIM-ND 9.72 7A7 6.33 
32k | 256 2k 34] 4 = — | Yes | -3 | — | 40 3.0~55 Ind. 44-PLCC T89C51AC2-SLSIM-ND 8.90 6.21 5.46 
Ind. 44-VOFP AT89C51AC2-RLTUM-ND A 8.90 6.21 5.46 
Wscis ft Ind. 44-VOFP AT89C511D2-RLTUM-ND A 11.61 8.10 743 
64k | 2048 2k 32 | 4 seve | — | Y8 | “8 | aoe) 49 27 ~55 Ind. 44-PLCC AT89C511D2-SLSIM-ND 11.61 8.10 743 
Ind. 44-PLCC AT89C511D2-SLSUM-NDA 11.61 8.10 743 
Ind. 44-VOFP AT89C51ID2RLRIMCT-NDt 11.29 9.45 7.88 
hese Ind. 44-VQFP AT89C511D2-RLRUMTR-ND§& 11025.00/1,500 
64k | 2048 2k 32 | 4 Yes | Yes -3 — | 40 27 ~55 Ind. 44-VOFP AT89C51ID2-RLRUMCT-NDt A. 9.45 8.30 7.35 
ve Ind. 44-PLCC AT89C511D2-SLRUMTR-ND§ & 3675.00/500 
Ind. 44-PLCC AT89C511D2-SLRUMCT-NDtA 9.45 8.30 7.35 
Ind. 44-VOFP AT89C51RD2-RLTUM-ND A 8.39 5.85 5.15 
Ind. 44-PLCC AT89C51RD2-SLSUM-ND A 8.39 5.85 5.15 
2.7 ~55 Ind. 44-VOFP AT89C51RD2RLRIMCT-NDt 8.39 7.02 5.85 
Master! | : _ Ind. 44-VOFP AT89C51RD2-RLRUMCT-NDt 7.80 6.24 5.27 
BA [alae 2088 ale Slave 1 7 ao Ind. 44-VQFP AT89C51RD2-RLRUMTR-ND A 7724.98/1500 
aT Ind. 44-PLCOC AT89C51RD2-SLRUMCT-NDt A. 7.80 6.24 5.27 
eRe Ind. 44-PLCC AT89C51RD2-SLRUMTR-ND§ & 2575.00/500 
Ind. 44-PLCC AT89C51AC3-SLSUM-NDA 10.38 7.25 6.38 
Ind. 44-VOFP AT89C51AC3-RLTUM-ND A 10.38 7.25 6.38 
Master/ 8-ch/ Ind. 52-PLCC AT89C51AC3-S3SIM-ND 12.08 7.25 6.38 
OmK | |2a0 7 ae) stave | — | 8 | 8 | ign] 5 dae Ind. 52-PLCC AT89C51AC3-S3SUM-ND A 10.38 7.25 6.38 
Ind. 64-VOFP AT89C51AC3-RDTIM-ND 12.08 7.25 6.38 
Ind. 64-VOFP AT89C51AC3-RDTUM-ND A 10.38 7.25 6.38 
ase Ind. 44-VOFP AT89C51ED2-RLTUM-NDA 10.97 7.65 6.73 
64k | 1792 | 2048 32 | 4 Seve | — | es | “8 | — | 40 2.7 ~55 Ind. 64-VOFP AT89C51ED2-RDTUM-ND A 11.83 8.25 7.26 
Ind. 44-PLCC AT89C51ED2-SLSUM-ND A 10.97 7.65 6.73 
48 Ind. 68-PLCC AT89C51ED2-SMSUM-NDA 11.83 8.25 7.26 
48 Master! | ; _ . Ind. 64-VOFP AT89C51ED2RDRIMCT-NDt 11.83 9.90 8.25 
OAK Joolaes | 2088 3 | | Slave ve e “ 21886 Ind. 44-PLCC AT89C51ED2SLRIMCT-NDt 10.97 9.18 7.65 
32 Ind. 44-VOFP AT89C51ED2RLRIMCT-ND+ 10.97 9.18 7.65 
1 Master/ 
64k | 256 2k 48 Jccuart)| stave | — | Yes | 3 | — | 60 27 ~55 Ind. 68-PLCC T89C51RD2-SMSIM-ND 11.18 9.36 7.80 
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A MEL 8051 Microcontroller Kits 
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AT89STK-06 Starter Kit and CANADAPT28 Adapter 


The AT89STK-06 Starter Kit is dedicated to the T89C51CC01/CC02 and AT89C51CC03 CAN 
microcontrollers. The AT89STK-06 can also be used for AT89C51AC3, T89C51AC2 and T89C5115 
(Flash microcontroller with ADC). For T89C51CC02 CAN and & T89C5115, optional adaptor is required: 
CANADAPT28. The board is designed to allow an easy evaluation of the product using demonstration 
software. 


ATWEBEVK-01 Evaluation Kit 


The @Web Evaluation Kit allows the user to evaluate the full range of options available in integrating TCP/IP 
software into Atmel C51 Flash MCUs. Once the user has completed the demo he will be able to Read and 
Write information to and from the Flash memory of the microcontroller through the Internet. 

Moreover, the user will see how all of the information recorded on the microcontroller is available using 
standard PC tools such as a Web browser, Hyperterminal, and Dial-up Networking. 


Kit Includes: 
¢ Evaluation Board with T89C51AC2 Controller * External speaker * Serial RS-232 Null Modem Cable * 9V 
battery and cable * CD-ROM including documentation and software 


ATWEBEVK-01-ND .. $266.00 


AT89C5131 MCU/USB Starter Kit 


This starter kit is designed to help developers using AT89C5131 USB Flash microcontroller. The kit 
comprises an evaluation board, the In-System Programming Tool (FLIP), and a HID (Human Interface 
Device) keyboard demonstration program. 


AT89STK-05-ND Starter Kit for AT89C5131 «1.2... cece cence ee ne nese neneeeeeeenensesneenene $131.67 


AT89ISP Programmer Cable 


The Atmel Microcontroller ISP software is the primary means for performing in-system programming of Atmel 
AT89S devices. It provides an intuitive interface for in-system programming that can be run from a personal 
computer. 


AT89ISP-ND Programming Cable ... $26.61 


AT89STK-10 Quick Start 


This kit includes an evaluation board dedicated to the AT89C5130/31A and AT8xC5122D microcontrollers, 
enabling you to run an applicaton based on the Mass Storage Package. 
Kit Includes: 


¢ Flash Evaluation Board * Nand Flash memory ¢ DataFlash Card * USB products CD-ROM 


ATSOSTRAIOND ooicsesaspnadnsianwerscsainaslecnaGediaaisn Sainsiieah 92 canted edesmeaaaeanedinasedeodesmadioaineas $180.00 


AT89STK-11 Starter Kit 


The AT89STK-11 Starter Kit is dedicated to the In-System Programmable Flash C51 microcontrollers. The 
board is designed to allow an easy evaluation of the product using demonstration software. 


AT89STK-11-ND — ROHS Comppliant...............0.0.ccccesceeeec ee ne ne nenee cease eens nt eeneneseeene $131.67 


NEW! ATOCD51 Emulator System 


The AT890CD emulator system is designed to allow an easy connection to Atmel AT8xC51 microcontrollers 
and uses the USB interface (standard USB B plug to A plug cable) connection to PC platforms. The Software 
package is fully integrated into Keil® pvision IDE. 


AT890CD-01-ND — ROHS Compliant....................6c cece cece eect e eee eee ee eee ee eee $131.67 


AIMEL 


ey © 


@Web LAN51H Development Kit 


The @Web LAN51H Development Kit is designed for testing high-speed Internet connectivity 
with Atmel 80C51 Flash MCU and the WiZnet i2Chip, a unique hardwired embedded Ethernet 
TCP/IP chip. The customer can change functions and reload firmware using In-System 


Programming capability. Error messages can be displayed on the LCD screen, allowing easy 
debug of user’s application. After evaluation, the drop-in network module (IIM7010) supplied in 
the kit can be re-used. 


ATWEBDVKO2END 5 sisaisidscaisine vetunule ania Saiulecdbiaainnhaeceddancuusiadseanaswctieesaae $266.00 


Gateway Modules 


AIMEL MP3 Development Kits 


Atmel's solution for MP3 Player provides the best compromise between power consumption, cost and 
functionality. It consists of a fully-integrated standalone hard-wired MPEGI/II Layer-3 decoder with C51 
microcontroller core handling dataflow control and MP3-player control. 

AT89C51SND1 Development Kit includes a development board that has been designed to demonstrate the 
AT89C51SND1 capability to support the following features: * MP3 song playing » Voice recording/playing 
* MultiMedia Card® with FAT16 * USB mass storage »* USB firmware upgrade ° Serial DataFlash® Storage 
Memory °¢ A free full-featured 30-day Jungo WinDriver evaluation CD 

AT89RFD-01-ND AT89C51SND1 Reference Design...............0.0:ccccceeeeeee eens esses ee ee $226.10 
AT89DVK-04-ND MP3 Player Demo Board $744.80 
AT89RFD-08-ND MP3 Remote Reference Design $348.46 


89C51SND1 MP3 Player Emulator 


The AT89EMK-01 Development System for Atmel 89C51SND1 Microcontrollers derivatives with 6/12 clocks/ 
cycle is very effective in meeting the diverse demands of emulation operations. 

Features: * Emulates 89C51SND1 Derivatives with 6/12 Clocks/Cycle * 62K Code Memory * Real-Time 
Emulation * Frequency up to 20MHz/3V * ISP and X2 Mode Support * MS-Windows Debugger for C 
and Assembler » Keil pVision2 Debugger Compatible * QFP and PLCC Emulation Headers » ISP 
Programmer Included * Serially Linked to PC at 115Kbaud 


AT89EMK-01-ND Emulator for MP3 SND1 MCU............ 0... .c cece cence eee e eet ee tence eee eee ewes $1531.01 


AIMEL Smart Card Development Kits 


AT89RFD-02: The USB Smart Card Reader reference design allows to quickly read and write any kind 
of smart card through a USB link. It is based on a single-chip turnkey solution which combines the Atmel 
AT83C220K/AT83C230K microcontrollers and OMNIKEY® Firmware (smart@key and smart @link). 


AT89RFD-05: The Serial Smart Card Reader reference design allows to quickly read and write any kind of 
smart card through a serial link. It is based on a single-chip ready-to-use solution which combines Atmel 
AT83C21GC microcontroller with Gemplus GemCore® Serial Lite Pro Software. 

AT89RFD-06: The PCMCIA Smart Card Reader reference design allows to quickly read and write any kind 
of smart card through a PCMCIA link. It is based on a single-chip turnkey solution which combines the Atmel 
AT83C250K microcontroller and OMNIKEY smart@bus Firmware. 

AT89RFD-02-ND AT83C22O0K/230K Reference Design................0.0ccceeees ences essen ence $266.00 
AT89RFD-05-ND AT83C21GC Reference Design $266.00 
AT89RFD-06-ND PCMCIA Reader Reference Design .. $266.00 


AT8xC5122/23 Smart Card Reader Starter Kit 


The Evaluation Board included in AT89STK-03 Starter Kit dedicated to the AT8xC5122/23 Smart 
Card Reader microcontrollers. This board is designed to allow an easy evaluation of the product using 
demonstration software. 

Features:The AT89STK-03-ND Evaluation Board provides the following features: * Possibility to choose 
between three packages: PLCC 68-pin package, VQFP 64-pin package, PLCC 28-pin package »* On-board 
power supply circuitry with low drop regulator: From an external power connector, an external battery, and 
the USB line via the USB on-board connector * 1SO7816 connector for Smart Card 


AT89STK-03-ND Starter Kit for MCU AT8XC5122/23...... 0... cece cece eee een e tee e cent ee neces $266.00 


Smart Card Starter Kit for T89C5121 


The T8xC5121 Starter Kit includes a demonstration board (DemoB 1.2.0) allowing the evaluation of the 
T8xC5121 microcontrollers. Designers can either run the demonstration program or their own application. 
The demonstration board supports communication through RS-232 serial communication mode. The board 
can also be used as a programmer for the T89C5121 product. 


T89C5121-SK1-ND Smart Card Starter Kit.............. 0... cc cece cece eee eee ee eee ee eens een en eee $269.94 


AT89STK-09 Evaluation Board for AT83C26 
Smart Card Reader IC 


The AT89STKO9 is a starter kit for the AT83C26 device. The AT83C26 is a smart card reader interface with 
2 DC/DC converters allowing to manage up to 5 smart cards including level shifters. This device needs TWI 
commands to configure its registers. This device requires a host microcontroller with one or two ISO7816 
Smart Card Interfaces. 

Features: 

¢ AT89STKO9 board with 2 1SO7816-3 connectors and 4 SIM/SAM connectors * 2 Gemplus GemClub Smart 
cards * Smart Card Reader IC CD-ROM » 2 VQFP48 and 2 QFN48 samples * AT89STKO9 user guide 
document 


AT8SSTK-OO-ND.... caisistecisazsirsaeiaseanstceiaaacoad Saetewatesniesacsdadeieawdshedaniaeacataagaae nie $108.00 


@Web Hardwired TCP/IP Ethernet Solutions 


@Web LAN51H Modules 


Atmel provides @Web LAN51H Development Kits with additional modules directly connected to the @Web LAN51H 
development board. These additional modules can run the functions of either a Remote Power On-off Control, or Voice 
Transmission (VoIP), or Network Web Camera. 


Remote Controller Features: 
¢ On-off Control Function Using Web Server * LED On-off Control and Text LCD Display Using Web Browser 3 x 110V 
- 220V Relay Switches 


Voice Transmission (VoIP) Features: 

¢ Full-duplex Voice Transmission through Internet * Supports G723.1 Standard True Speech Voice Codec * Norm- 
al Microphone Input and Speaker Output * Audio DAC (MC745483) and DSP (CT8022A) »* Included Loudspeaker 
Connector 

Network WebCam Features: 

¢ Four-channel Cmos Web Camera with Standard JPEG Coding * Video Coding: Hardware MFPEG Codec (LC82210 
from Sanyo) * Video Mode: VGA, CIF, QCIF * CMOS Sensor: 1/3” Color CMOS Image Sensor (OV7620 from 
OmniVision), Maximum Frame Rate: 3fps with Standard C51 


ATWEBDVK-02RC-ND _ LAN51H and Remote Controller Kit............. 0.00.0 cc cece cece eee ee eee ee ee eneeeeeee es $465.50 
ATWEBEVK-05-ND RS232 to Ethernet Evaluation Board................2....0..000005 $190.27 . oaue ' 

ATWEBDVK-02VOIP-NDLANS1H and Voice Transmission Kit . .. $665.00 
ATWEBEVK-06-ND Can to Ethernet Evaluation Board....................0.0seeeeeeeee $239.40 ATWEBDVK-02WC-ND LANS1H and Network WebCam Kit...............6. 0c cece cece cence eee eee eee ee nena es $931.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Digi Connect® SP/Wi-SP Family 


The Digi Connect SP device server delivers a powerful, compact and cost-effective off-the-shelf hardware 
platform for embedded networking solutions. The device server is the ideal platform for your custom web 
and network enabled embedded applications. Combining Digi and NetSilicon® technology, it eliminates the 
hardware design effort and delivers a true device networking solution that is powerful enough to meet your 
future performance requirements 


Features: 

* 32-bit NET+ARM high-performance RISC processor (NS7520 55MHz) *4MB Flash and 16MB RAM 
integrated »* Switch-selectable RS-232/422/485 interface (DB-9M): Throughput up to 230,400 bps; 7, 8 data 
bits; 1, 1.5, 2 stop bits; Mark/space/even/odd parity; Full signal support with software/hardware flow control 
* Auto-sensing 10/100 Mbit Ethernet interface and network link 


The Digi Connect Wi-SP is built on leading NetSilicon® 32-bit NET+ARM technology, this wireless device server 
delivers a true plug-and play device networking solution that combines the benefit of secure wireless networking 
technology with proven serial port connectivity. It is the ideal choice in retail, warehouse, healthcare and medical 
applications, allowing you to respond immediately to the ever-changing requirements and challenges. 


Features: 


* 32-bit NET+ARM high-performance RISC processor (NS7520 55MHz) * 4MB Flash and 16MB RAM integrated 
¢ Switch-selectable RS-232/422/485 interface (DB-9M): Throughput up to 230,400 bps; 7, 8 data bits; 1, 1.5, 2 
stop bits; None/even/odd parity; Full signal support with software/hardware flow control * 802.11b wireless LAN 
interface; Infrastructure (BSS) and Ad-Hoc Mode (IBSS) * Flexible 9-30VDC power supply 


Digi-Key Price Digi-International Digi-Key Price Digi-International 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
DigiCorinect SF Digi-Connect Wi-SP 

Device Server Adapter 602-1035-ND 189.00 | DC-SP-01-C - - 
Adapter Development Kit 602-1013-ND 1495.00 | DC-SP-01-GN 2.4 GHz Wireless Device 
Adapter Development Kit Server Adapter 602-1032-ND 369.00 | DC-WSP-01-S 

(No Raven Debugger) 602-1014-ND 895.00 | DC-SP-01-GN-NR ‘Adapier Deval t Kit 
Adapter Customizable model opel eve ePmgnN 

with JTAG interface 602-1015-ND 249.00 | DC-SP-01-JT (No Raven Debugger) 602-1017-ND 895.00 | DC-WSP-01-GN-NR 


Digi Connect® ME/Wi-ME Family 


The industry’s first interchangeable secure wired and wireless embedded modules with plug-and-play 
functionality and comprehensive development tools make it easy to add embedded web-enabled wired and 
wireless network connectivity. The ME family enables original equipment manufacturers to keep pace with 
ever-evolving networking technology by delivering complete and versatile embedded network connectivity 
solutions. Built on leading NetSilicon® 32-bit NET+ARM technology, the Digi Connect ME embedded modules 
also provide a seamless migration path to a fully integrated system on-chip solution. 


Features: 

Interchangeable and pin-compatible single-component solution based on 32-bit NET+ARM processor ¢ High- 
speed TTL serial interface with up to 230Kbps through put * Wireless Ethernet network interface: 802.11b 
with up to 11 Mbps; Strong WPA2/802.11i security with TKIP/AES encryption; Radio pre-certification »* Wired 
Ethernet network interface: Auto-sensing 10/100Base-T; Innovative power pass-through for network powered 
products » Five shared GPIO port options 


Digi Connect® EM/Wi-EM Family 


EM/Wi-EM are the industry’s first interchangable secure embedded modules, delivering wired and wireless 
Ethernet network connectivity that is cost-effective and easy to implement. “Drop-in” integration allows you 
to build future-proof products based on a single design supporting secure 10/100Base-T wired and 802.11b 
wireless Ethernet connectivity. These modules feature a varity of connectivity options, such as two-high speed 
serial ports, an SPI master mode interface and nine General Purpose Input/Output(GPIO) port options. For 


Digi-Key Price | Digi-International Digi-Key Price | Digi-International 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
Digi-Connect ME JumpStart Kit for ME with NET+OS 602-1086-ND NEW! 499.00 | DC-ME-NET 
8MB SDRAM, 2MB Flash, Std. Firmware 602-1053-NDA 49.00 | DC-ME-01T-S Customizable with JTAG Interface 
8MB SDRAM, 2MB Flash, 8MB SDRAM, 2MB Flash 602-1058-NDA 99.00 | DC-ME-01T-JT 

Std. Firmware, 10-pc. 602-1029-NDA 450.00 | DC-ME-01T-S-10 Customizable with JTAG Interface, 
8MB SDRAM, 2MB Flash, Customizable 602-1054-NDA 49.00 | DC-ME-01T-C 8MB SDRAM, 4MB Flash 602-1059-ND 99.00 | DC-ME4-01T-JT 
8MB SDRAM, 2MB Flash, 5 . 

Development Kit for LXNETES Linux 602-1050-ND 299.00 | FS-9060 

Customizable, 10-pc. 602-1030-NDA 450.00 | DC-ME-01T-C-10 

Digi-Connect Wi-ME 
8MB SDRAM, 4MB Flash, Customizable 602-1055-ND 55.00 | DC-ME4-01T-C. 
8MB SDRAM, 4MB Flash, Std. Firmware 602-1037-NDA 130.00 | DC-WME-01T-S 
8MB SDRAM, 4MB Flash, 

Customizable, 10-pe. CORSET 500.00": DOMEROITEOAG 8MB SDRAM, 4MB Flash, Customizable 602-1038-NDA 130.00 | DC-WME-01T-C 
Integration Kit (for use with “S” models) 602-1057-NDA 249.00 | DC-ME-01T-KT Integration Kit (for use with “S” models) 602-1051-NDA 299.00 | DC-WME-01T-KT 
Development Kit (for use with “C” models) 602-1033-ND 1495.00 | DC-ME-01T-GN Development Kit (for use with “C” models) 602-1000-NDA 1495.00 | DC-WME-01T-GN 
Development Kit without Raven Debugger Development Kit without Raven Debugger 

(for use with “C” models) 602-1034-ND 895.00 | DC-ME-01T-GN-NR (for use with “C” models) 602-1001-ND 895.00 | DC-WME-01T-GN-NR 
Development Kit without JTAG Customizable with JTAG Interface 602-1002-ND 249.00 | DC-WME-01T-JT 

th Oe . ff " _ME-01T- 

(for use with “C” Debugger) 602-1076-NDA NEW! 249.00 | DC-ME-01T-DB A RoHS Compliant 


additional integration flexibility, they are available in two low-profile population options, with or without onboard 
LED array and an Ethernet connector. 

Features: «Interchangeable and pin-compatible single-component solution based on 32-bit NET+ARM 
processor * Two high-speed TTL serial interfaces * Serial Peripheral Interface (SPI) * Wireless Ethernet 
network interface * Wired Ethernet network interface: Auto-sensing 10/100Base-T * Nine shared GPIO port options 


Digi-Key Price Digi-International Digi-Key Price Digi-International 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
Digi-Connect EM Digi-Connect Wi-EM 
8MB SDRAM, 4MB Flash, Std. Firmware 
8MB SDRAM, 4MB Flash, Std. Firmware 602-1039-NDA 79.00 | DC-EM-02T-S Wiihoutantering: 602-1067-NDA NEW! 440.00 | DC-WEM-02T-NC 
8MB SDRAM, 4MB Flash, Customizable | 602-1040-NDA 79.00 | DC-EM-02T-C 8MB SDRAM, 4MB Flash, Std. Firmware | 602-1041-NDA 140.00 | DC-WEM-02T-S 
Development Kit (for use with “C” models) | 602-1004-NDA 1495.00 | DC-EM-02T-GN Integration Kit (for use with “S” models) 602-1008-NDA 299.00 | DC-WEM-02T-KT 
Development Kit (for use with “C” models) | 602-1009-ND 1495.00 | DC-WEM-02T-GN 
Development Kit without Raven Debugger 
Development Kit without Raven Debugger 
(for use with “C” models) 602-1005-ND 895.00 | DC-EM-02T-GN-NR (for use with “C” models) ROOT On] 895 00: | “DG: WEMOS ENN 
Development Board with Customizable Development Board with Customizable 
JTAG Wi-ME Module 602-1006-ND 299.00 | DC-EM-02T-JT-DB STA EME meals sien ec i 
Customizable module with JTAG Interface | 602-1012-NDA 249.00 | DC-WEM-02T-JT 
JumpStart Kit for EM with NET+OS 602-1087-ND NEW! 499.00 | DC-EM-NET 
A RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ConnectCore™ 7U 


Universal 32-bit NET+ARM embedded core processor module offers a wide range of component connectivity 
options and superior software design flexibility through complete development platform support options. 


Features: 


* Core processor module in compact 48-pin DIP form factor * Powerful 32-bit NET+ARM processor: 55MHz 
NS7520 with ARM7TDMI core * Integrated 10/100 Ethernet MAC/PHY =» Up to 2 high speed serial ports, 
UART and SPI (Master) configurations * Standard mode 12C software interface 


Digi-Key Price | Digi-International 
Description Part No. Each | Part No. 
64 MB SDRAM, 64 MB Flash with NS9360 602-1044-ND 229.00 | FS-383 
(9360) Development Kit for LxNETES - Linux 602-1026-ND 2495.01 | FS-9064 
(9750) Development Kit for LxNETES - Linux 602-1025-ND 2495.01 | FS-9053 
(9750) Development Kit of NET+OS 602-1024-ND 2495.01 | FS-9032 
(9360) JumpStart Kit for 9P with 2.5NET+OS 602-1082-ND NEW! 499.00 | CC-9P-NET 
(9360) JumpStart Kit for 9P with Windows CE 602-1083-ND NEW! 499.00 | CC-9P-CE6 
(9360) JumpStart Kit for 9P with Embedded Linux | 602-1084-ND NEW! 499.00] CC-9P-LX 


Digi-Key Price Digi-International 

Description Part No. Each Part No. 
16 MB SDRAM, 2 MB Flash 602-1056-ND 99.00 | FS-355 
16 MB SDRAM, 8 MB Flash, Fingerprint License | 602-1042-ND 159.00 | FS-353 
16 MB SDRAM , 8 MB Flash 602-1060-ND 119.00 | FS-352 
FS Forth UNC90 with 32 MB SDRAM, 16 MB 

Flash, (Atmel AT91RM9200 MCU @ 180 MHz)| 602-1046-ND 159.00 | FS-373 
Development Kit for LxNETES Linux 602-1052-ND 299.00 | FS-997 
Development Kit for NET+OS 602-1018-ND 1495.00 | FS-998 
Biometric Design Kit - IKENDI Fingerprint 602-1019-ND 895.00 | FS-9007 
Compact Flash Design Kit with 802.1b wireless | 602-1020-ND 895.00 | FS-9021 
Java Design Kit - Java (Mika) 602-1021-ND 895.00 | FS-9022 
JTAG SuperBooster for programming flash 

memories with software - 3 volt. 602-1036-ND 795.00 | FS-985 
JTAG SuperBooster for programming flash 

memories with software - 5 volt. 602-1028-ND 795.00 | FS-984 
JumpStart Kit for 7U with NET+OS 602-1085-ND NEW! 499.00 | CC-7U-NET 


ConnectCore™ 9C/Wi-9C 


Highly-integrated, compact DIMM form factor module based on the 155MHz NS9360 ARM@9 processor 
provides core processing functionality with integrated network connectivity. 

It enables original equipment manufacturers to design in main processor functionality and networking 
capabilities with a single, high performance solution. 

Features for 9C/Wi-9C: 

* 32-bit NS9360 high performance RISC processor (155MHz) with MMU « Up to 4 high-speed TTL serial ports 
*Up to 4 SPI ports *12C v1.0 bus interface * USB 2.0 Host/Device Interface *LCD Controller * General 
Purpose Timers/Counters/PWM * 4 programmable external interrupts * Up to 55 shared General Purpose 
Input/Output (GPIO) ports * Real-time clock 

Wi-9C also includes: 

¢ Pin-compatible wired and wireless modules » Standard: IEEE 802.11b/g * Transmit power: 16dBm typical 
* Receive sensitivity: -73 dBm at 54Mbps * Connector: 1/2 x RP-SMA or 2 x U.FL 


Antennas for Digi Wireless Modules 


Digi-Key Price | Digi-International 
Description Part No. Each Part No. 
2.4GHz Dipole Antenna with 2dBi Gain 602-1064-NDA 10.00 | DC-ANT-24DP 
2.4GHz Desktop Antenna with 2dBi Gain 602-1065-ND 20.00 | DC-ANT-24DT 
30cm Extension Cord with RP-SMA 
Bulkhead Connector 602-1066-NDA 12.00 | DC-ANT-E-24DP 


A RoHS Compliant 


ConnectCore™ XP 


High-performance core module with Marvel® XScale® processor provides complete embedded platform 
support, combining industry-leading performance, multimedia capabilities and low power requirements in an 
ulta-compact form factor. It provides the core processor platform solution of choice for applications demanding 
the combination of scalable Intel PXA270 performance at speeds up tp 520MHz, on-chip video and audio 
capabilities, low power requirements, integrated network connectivity, and complete embedded software 
platform flexibility. 


Kit Includes: 


¢ LxNETES v3.2 Embedded Linux Distribution (2.6.12 kernel) with GNU Host Development Tools ConnectCore 
XP Development Board and module, power supply and cables with schematics 


*5.7” QVGA LCD Display 
¢ One JTAG Flash Programming Tool (JTAG Booster) 


ConnectCore™ 9P 


Compact high-performance 32-bit NET+ARM processor module family combines superior performance and 
design integration flexibility with complete embedded software platform support. ConnectCore 9P modules 
are a complete set of integrated peripherals and component connectivity options in a compact and versatile 
form factor. 


Features: 

ConnectCore9P 9750: * 32-bit NET+ARM (ARM926EJ-S) high-performance RISC processor NS9750 @ 200 
MHz »¢ Up to 128 MB NAND Flash and 64 MB SDRAM: Standard population 32 MB Flash and 16 MB RAM 
Integrated 32-bit PCI v2.2/Cardbus Bridge (83MHz) * 16 General Purpose Timers/Counters »* Up to 50 
GPIO port options 

ConnectCore9P 9360: * 32-bit NET+ARM (ARM926EJ-S) high-performance RISC processor NS9360 @ 177 
MHz * Up to 128 MB NAND Flash and 128 MB SDRAM: Standard population 32 MB Flash and 32 MB RAM 
* 8 General Purpose Timers/Counters or 4 PWM functions * Up to 73 GPIO port options 


ConnectCore 9P Family: « Integrated 10/100 Mbps Ethernet MAC/PHY « Up to four serial interfaces w/UART 
and SPI mode ¢ Integrated USB 2.0 compliant host/device interface * On-chip I2C bus interface (100/400 
kHz) * Flexible LCD controller with support for TFT/STN displays * External memory bus interface + Real- 
Time Clock (RTC) with support for external battery backup »* 8 KB serial EEPROM for configuration storage 
* On-board JTAG interface 


Digi-Key Price | Digi-International Digi-Key Price Digi-International 
Description Part No. Each | Part No. Description Part No. Each Part No. 
9c 64 MB SDRAM, 32 MB Flash 602-1045-ND 295.00 | FS-377 

16 MB SDRAM, 4 MB Flash, Ethernet Development Kit for LXNETES - Linux 602-1027-ND 2495.01 | FS-9077 

Dual Stacked USB Connectors 602-1061-ND 139.00 | CC-9C-V212 
Development Kit for NET+OS with 

Raven Hardware Debugger 602-1022-ND 2495.01 | CC-9C-GN 
Development Kit for NET+OS with Em bedded Core M odu les 

Software Debugger e0zal023eN 1894.99 | CC-9C-GN-NR These high performance, Samsung processor based, modules are members of FS Forth-System’s ModARM9 
JumpStart Kit for 9C with NET+OS 602-1079-ND NEW! 499.00 | CC-9C-NET family of modular solutions for embedded systems. These modules include SDRAM, flash and control logic 
JumpStart Kit for 9C with Windows CE 602-1080-ND NEW! 499.00 | CC-9C-CE6 in a compact 60x44mm form factor. Low power consumption allows for battery powered applications. Other 
JumpStart Kit for 9C with Embedded Linux 602-1081-ND NEW! 499.00 | CC-9C-LX typical applications include those in Industrial Automation, Retail Point-Of-Sale, Medical Instrumentation and 

NEW! Wi-9c NEW! Data Acquisition. 
i "i : Features: 

JumpStart Kit for Wi-9C with NET+OS 602-1068-ND 499.00 | CC-W9C-NET 
JumpStart Kit for Wi-9C with Windows CE 602-1077-ND 499.00 | CC-W9C-CE6 * LCD Controller (STN and TFT) 
JumpStart Kit for Wi-9C with Embedded Linux | 602-1078-ND 499.00 | CC-w9C-LX * Touch screen interface 


¢ USB 1.1 Host and Device Controller 

¢ 32/64/128 MBytes NAND Flash 

© 16/32/64/128 MBytes SDRAM 

¢ 3 UART channels 

° A9M2410: 

* Samsung's S3C2410 microcontroller * ARM920T core (200MHz) with MMU 


Digi-Key Price Digi-International 
Description Part No. Each Part No. 
FS Forth A9M2410 Module with 32 MB SDRAM, 
32 MB Flash No Ethernet 602-1047-ND 169.00 FS-365 
FS Forth A9M2410 Module with 32 MB SDRAM, 
32 MB Flash with 10 Mbps Ethernet 602-1048-ND 215.00 FS-362 


NEW! Digi One™ SP 


The Digi One SP delivers efficient serial-to-Ethernet connectivity and is ideal for applications where TCP 


ae Donkey [HAS | ele SIC har etal Socket, UDP Socket or UDP multicast functionality is needed. 
Description Part No. Each | Part No. 
16 MB SDRAM, 32 MB Flash with NS9750 602-1062-ND 235.00 | FS-364 Digi-Key Price | Digi-International 
64 MB SDRAM, 32 MB Flash with NS9750 602-1043-ND 320.00 | FS-380 Description Part No. Each Part No. 
32 MB SDRAM, 32 MB Flash with NS9360 602-1063-ND 215.00 | FS-382 Device Server 1-port Serial to Ethernet 602-1075-ND 182.00 | 70001851 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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RABBIT == 


Model BL1800: 

* Board Size: 2.50” x 3.50” x 0.94" (64mm x 89mm x 24mm) *Input Voltage: 8-40VDC, switching 
regulator, 49 mA typical at 24VDC »* General Purpose I/O: 14 bi-directional, 6 inputs, 4 outputs 
(CMOS compatible) * High Power Outputs: 3 sinking (1 Amp) and 1 sourcing (500mA) *1 Analog Input: 
9-bit resolution, 8-bit accuracy, 0.1-2.8V input range, 75ms typical acquisition time * 2 Analog Outputs: 
Filtered/buffered PWM outputs * Processor: Rabbit 2000, clock, 29.5MHz * Memory: SRAM 128K, flash 
256K »¢ Timers: Five 8-bit cascadable timers, one 10-bit timer with 2 match registers ° Serial Ports: (2) 
RS-232 (or one with CTS/RTS) rated at 1KV ESD, (1) RS-485 rated at 15kV ESD, (1) 5V CMOS compatible 
(programming port), 2 serial ports can be clocked ¢ Serial Rate: Selectable baud rates up to 115,200 bps 


Jackrabbit™ Low-Cost Single-Board Computer 


(RS-232), 230,400 bps (RS-485). 5 Volt CMOS compatible port up to 7.37Mbps ¢ Additional Features: 
watchdog/supervisor, time/date clock, and backup battery 


Model BL1810: 
Same as BL1800, except with 14.7MHz clock, 128K flash, linear regulator (7.5~25V), 3 sinking (200mA) and 
1 sourcing (100mA) high-voltage outputs, and CMOS port baud rate of 3.69Mbps. 


Model BL1820: 
Same as BL1810, except with no battery backup, (2) RS-232 and (2) 5V CMOS compatible (programming 
port) 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Model BL1800 316-1011-ND 99.00 101-0356 
Model BL1800 316-1079-NDA NEW! 99.00 20-101-0356 
Model BL1810 316-1080-NDA NEI 69.00 20-101-0357 
Model BL1820 316-1081-NDA NEW! 49.00 20-101-0358 


A ROHS Compliant 


Low-Cost Single-Board Computer 


Features: 


Jackrabbit™ Development Kit 
-Key Part No. 316-1000-ND (101-0363) Only $139.00 


Includes Jackrabbit BL1810, manual, schematics, AC adapter, prototyping board, programming cable, 
documentation on CD ROM, additional parts, and complete Dynamic C SE software development system 
(not a trial version). 


i : . . P ae Digi-Key Price Rabbit 

* Rabbit 3000® microprocessor operating at up to 7.4MHz * 512K static RAM and 512K flash memory options * 26 Digital Description Part No. Each Part No. 

1/O: 16 protected digital inputs and 10 high-current digital outputs * 8 Single-ended or 4 differential analog channels with Vcc = = y if 

monitoring option: 11-bit single-ended or 12-bit differential channels *3 PWM outputs ¢ Six serial ports * Battery-backed eer for 3500 1 SOPeEAye NEW! aceon aon praca 

real-time clock * Watchdog supervisor = - 

The LP3500 can be mounted to a panel or on a plastic-enclosure base. A ROHS Compliant 

Interface OP7200 with Touchscreen cian S| Ee 
Description Part No. Each Part No. 

Features: ¢ Small Size: 4.4” x 5.7” x 1.7” (112mm x 144mm x 43mm) ¢ 1/4 VGA LCM Model OP7200 with Touchscreen 316-1059-ND 449.00 401-0535 

display (320 x 240 pixels) with white LED backlight »*9-key keypad *LCD controller e x 4 ¥ 

and SRAM compatible with OP7100 4 Status LED's * 24 Digital /O * Rabbit 2000@ | _LCD/Keypad Plug-in SI6S05IND ae LOIOASS: 

microprocessor operating at 22.1 MHz Audible alarm buzzer » 128K static RAM and 20” Cable for Panel Mount 

256K flash memory standard * One Ru-45 Ethernet port » Four serial ports » On-board Keyboard/display 316-1052-ND 15.00 540-0066 

backup battery Watchdog * External reset input * Meets NEMA 4 watertightness OP7200 Tool Kit 316-1057-ND 200.00 101-0543 

specifications when front-panel mounted 


Interface OP6800 with Ethernet Port 


Features: 

° 122 x 32 Graphic display *7-key keypad *7 LED's * 24 Digital I/O »* Rabbit 2000® microprocessor 
at 22.1MHz ¢ 128K static RAM and 256K flash memory * One RJ-45 Ethernet port * Four serial ports 
 Battery-backable real-time clock, battery included * Watchdog * Reset generator * Meets NEMA 4 water- 
tightness specifications when front-panel mounted 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Model OP6800 with Ethernet Port 316-1060-ND 249.00 101-0492 


SF1000 Expansion Board — 8MB 


The SF1000 is a serial-interfaced flash memory card designed to work with Z-World’s single-board com- 
puters. Single-board computers equipped with the Rabbit 2000 processor can use the SF1000 with either a 
synchronous (SPI) or an emulated SPI via parallel I/O ports. 


The SF1000 comes with a 10-pin, 2mm, 5 x 2 header. 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Model SF1000 Serial Flash, 8MB 
Expansion Board 316-1053-ND 89.00 101-0467 


RabbitCore™ Application Development Kits 


Wi-Fi Application Kit 


« Jumpstart your wireless application design with a complete application kit. Integrating Wi-Fi (IEEE 802.1 1b) 
with a RabbitCore™ Development Kit, embedded system integrators can now enable a wireless embedded 
system. Wireless connectivity eliminates Ethernet cables allowing for greater flexibility and mobility 
of wireless embedded Networks. Includes: ¢ Linksys Wi-Fi card * RCM3100 microprocessor core 
module ¢ Prototyping board »* Dynamic C development system and complete documentation on CD-ROM 
* Serial cable for programming and debugging * 10-pin ® DB15 Conversion Cable * Manuals * AC adapter 
(U.S./Canada only) 
316-1039-ND 


(101-0911). . $599.00 


Machine to Machine Kit 


¢ Jumpstart your M2M application design with a complete application kit. Includes: * Wavecom Fastrack 
Modem ¢ Device antenna * RCM3200 microprocessor core module * Prototyping board * Dynamic C dev- 
elopment system and complete documentation on CD-ROM =» Serial cable for programming and debugging 
* 10-pin DB15 Conversion Cable * Ethernet Crossover Cable * Manuals »* AC adapter (U.S./Canada only) 


316-1040-ND (TOV=O72N) Sic sicccadopedseeriaaiedarstboisan gtesbeteiasdeangeeitaasadenaitades $699.00 


Secure Embedded Web Kit 


As more embedded applications feature access via the Internet, secure transmission of data is growing 
increasingly critical. The Secure Embedded Web Application Kit provides optimized software development 
tools to easily build secure web interfaces for your new and existing applications. Built around the RCM3700 
RabbitCore powered by the Rabbit3000 microprocessor, the Secure Embedded Web Application Kit offers 
Secure Socket Layer (SSL), which implements a 128-bit lock and key solution to encrypt data transfers. 
Includes: * RCM3700 microprocessor core module * Development board with prototyping area * Dynamic 
C development system and complete documentation on CD-ROM *SSL ¢RabbitWeb «FAT file system 
* Serial cable for programming and debugging * Getting Started manual * AC adapter (U.S./Canada only) 


316-1041-ND (1010897): sccsceciseiacascesdaertabeisdatetbaesesnctasdandaealsedanibwacat dase $752.61 


Serial to Ethernet Kit 


Designers now have a Serial-to-Ethernet Application Kit that is easy to use. The simple 3-Step Setup for 
transmitting data from a digital volt meter via a serial port to a TCP/IP stream enables even the newest 
user to quickly develop a Serial-to-Ethernet application. The kit features digital volt meter software 
libraries, sample programs and a menuing system, in addition to the Dynamic C® integrated development 
environment. Includes: * RCM3010 microprocessor core module ¢ Prototyping board * Dynamic C 
development system and complete documentation on CD-ROM Serial cable for programming and 
debugging *DB9 Null Modem Cable * 10-pin ® DB9 Conversion Cable »* Ethernet Crossover Cable 
* Getting Started manual * Keypad/display unit * AC adapter (U.S./Canada only) 

(101-0689). oicsccccsrcissscvasncieaesieieeiaanaveasaiaanasedacidaadeanednanadas 


316-1042-ND $349.00 


NEW! Embedded PLC Application Kit 


This kit enables a Rabbit 3000 based single-board computer to be programmed using a standard software 
environment that is commonly used to program PLC’s (Programmable Logic Controllers). Features: 
* Communication parameters are configurable using the Embedded PLC Utility for the Rabbit Processor 
* Rabbit 3000 at 44.2MHz * 10Base-T, RJ-45 (standard) * Flash Memory: 512K * SRAM: 256K + 512K 
* Digital Inputs: 16 * Digital Outputs: 8 » Analog Inputs: One 10-bit resolution »* Analog Outputs: Two 9-bit 
PWM °6 serial ports 


316-1120-ND 


(101-1108) $599.00 


NEW! Color Touchscreen Application Kit 


¢ The Reach Technology Color Touchscreen with a RabbitCore creates an application kit that provides 
embedded systems integrators the ability to add advanced interface functionality to embedded systems. 
Color touchscreens provide real-time feedback, allowing for better control in industrial-automation 
applications. Includes: * RCM3720 RabbitCore with Prototyping Board * Reach Technology SLCD Graphics 
Touch Terminal with NEMA 4 steel enclosure * Supplemental CD’s * Dynamic C development system 
and complete documentation on DC-ROM ¢ User manuals, sample programs and libraries *5 serial and 
conversion cables * Two AC adapters (U.S./Canada only) 


316-1075-ND (TOT106 2) cicero wteasinnnsnaaiestilegena cide tiles uautea diedio’sasulpidtediletninae ssid nia $1062.50 


NEW! ZigBee™ Application Kit 


This kit combines MaxStream®’s XBee™ RF modem with the popular RCM3720 RabbitCore module 
along with and easy-to-use interface to help customers build a practical ZigBee wireless control network. 
Features: * Rabbit 3000 processor at 22.1MHz * 10Base-T interface, RJ-45, 2 LEDs » Flash Memory: 512K 
* SRAM: 256K * MaxStream XBee (ISM 2.4GHz) * 802.15.4 standard (ZigBee compliant) * Transmit Power 
Output = 1mW (0 dBm) » Receiver Sensitivity = -92 dBm (1% PER) * Supported Network Topologies: Point- 
to-point, Point-to-multipoint, Peer-to-peer, Mesh 


316-1118-ND (HOTIS 7) crcgasacnedaecsaactatanigtaaniePenistectsaagidesnsabacedbewsnteieateeta $399.54 


NEW! Camera Interface Application Kit 


This kit combines a VGA camera with a popular RabbitCore module that has removable memory to provide 
an event-capture application. Features: « RabbitCore module at 44MHz, and 10/100Base-T Ethernet * 512K 
Flash/512K SRAM, 16MB NAND and socket for removable memory * VGA camera module, servo motors 
and IR motion sensor * Time stamped photos and event notification options such as email notification and 
FTP upload « Image Resolution: 640 x 480 (VGA) / 320 x 240 (QVGA) / 160 x 128 / 80 x 64 * Color: Up to 
8-bit gray, 16-bit RGB or standard JPEG preview images * Sensor Type: Passive infrared sensor »* Motor 
Type: Micro-servo 
316-1119-ND (MOTTA 2T) nace ccaiansiedesiaspassdscriesiieetbiae dane seiaeassabebia@aaxeacan $499.00 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


RabbitCore™ Application Development Kits (cont) 


NEW! GPRS/GSM Application Kit 


* This Kit provides all the tools necessary to sample and develop applications that combine a Rabbit 
based control device with a GSM/GPRS modem. The libraries and sample programs allow for a device 
connected to the cellular network to send SMS (text) messages to a RabbitCore module (RCM) that can 
interpret messages as commands and in turn execute control function. The RCM can also send/receive 
GPRS e-mail wirelessly to/from and PC, GSM device or cell phone. Highlights: * Hardware/Software for 
wireless RCM communication and control via GPRS/GSM ¢Enfora™ Spider SA-GL Quad Band wireless 
modem and antenna »* GUI and Keypad configuration menu system ¢ Royalty-free TCP/IP stack in source 
code * Sample programs/libraries for generic modem operation ¢ Fully integrated development software: 
compiler, editor and debugger for control applications 


316-1063-ND 


NEW! Bluetooth Application/Add On Kits 


* This kit provides all of the hardware and software necessary to develop a Bluetooth application. It includes 
an RCM3100, Embedded Blue eb506-AHC-IN Bluetooth Radio Module, prototyping board and miscellaneous 
cables and hardware. This kit also includes the Dynamic C Integrated Development Environment, Bluetooth 
drivers, libraries, sample programs and manuals. Features: * Bluetooth radio modules plug directly into 
supported RCMs and SBCs «Simple serial UART communications and control * Seamless connectivity 
with any Bluetooth device * 2.4GHz FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) technology ensures 
high reliability and is robust to interference * Low current consumption for long battery life * Complete with 
sample applications and source code * Internal Surface-mount antenna 


Cable Converter 


Rabbit Cloning Board 


The Rabbit Cloning Board copies designated portions of flash memory from one Rabbit-based controller (the 
master) to another (the clone). Dynamic C® version 6.50 or later is needed to use the cloning board. 

Benefits: * The Rabbit Cloning Board replaces a PC or EPROM burner as the primary tool to load programs, 
thus reducing costs and workspace * Programs may be loaded quickly onto blank, soldered on flash devices 
* High-speed transfers at 57,600 bps or 115,200 bps * Higher-speed data transfer of up to 921,600 bps starting 
with Dynamic C version 7.05 * Ideal for low-volume cloning production 


Rabbit 3000A™ Microprocessor 


Programming the Rabbit 3000A: Microprocessor hardware and software development is easy for Rabbit 
users. The Rabbit 3000A is programmed using the industry-proven Dynamic C® software development 
system from sister division Z-World. 

Key Features: * Low-EMI: typically <10 dB pV/m @ 3m » Ultra-low power modes ° 1.8-3.6V (5V tolerant I/O) 
* 55.5MHz clock speed ° 56+ digital I/O * 6 serial ports supporting IrDA and ASync (4 of which support SPI; 2 
support SDLC/HDLC) ¢ Pulse capture and measurement * Quadrature encoder inputs * PWM outputs 


316-1072-ND (101-1040) Application Kit . $399.00 
(VON-O948)., caciessdssvna seadinseasnedauies'dacielesavieeisl mesa tiles uiuced dadtee unde sae $649.00 316-1073-ND (101-1042) Add-On Kit.. $99.00 
Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RS-232 to USB, Cable Converter 316-1054-ND 39.00 540-0070 
Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Cloning Board 316-1047-ND 89.00 101-0589 
Cloning Board 316-1101-NDA NEW! 89.00 20-101-0589 


A RoHS Compliant 


Standard Features: * Glueless memory and I/O interface * Direct support for 1 MB code/data space (up to 
6 MB with glueless interface) »* Battery-backable real-time clock * Watchdog timer * Remote boot/program 
* Slave port interface 

Design Advantages: * Extensive Ethernet/Internet support and royalty-free TCP/IP stack with source 
and sample programs * Dynamic C® development environment for real-time development and debugging 
* Exceptionally fast performance for math, logic and I/O 


Digi-Key Price Each Rabbit 
Description Part No. 2 10 100 |Part No. 
Rabbit 3000A 
55.5MHz, 128LQFP |316-1061-NDO 14.50 13.13 12.50 |20-668-0011 
0 RoHS Compliant 


The Rabbit 3000A/RCM3000 Development Kit includes an RCM3010 Ethernet core module (with Rabbit 3000A microprocessor, 
Flash, SRAM, Ethernet hardware), a prototyping board, complete Dynamic C SE software development system (not a trial version) 
with TCP/IP stack and documentation on CD-ROM, power supply and serial cable for programming and debugging. 


Rabbit 3000A/RCM3000 Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1017-ND (101-0523) Only $299.00 


RabbitCore™ RCM3400 Analog Core Module 


Features: *°3.3V operation * Powerful Rabbit 3000 microprocessor *Low-EMI 
(typically <10dB pV/m@3m) *RCM3400: 512K Flash/512K SRAM, RCM3410: 
256K Flash/256K SRAM °8 channel 12-bit A/D with programmable gain » 47 
digital 1/O, Auxiliary I/O bus 5 serial ports (IrDA, SDLC/HDLC, Asynch, SPI) * MAC 
ID installed 

Design Advantages: * Ready-made platform for fast time-to-market * Compact 
size simplifies integration * Dynamic C development environment for real-time 
development and debugging * Exceptionally fast performance for math, logic, and I/O 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM3400 316-1099-NDA NEW! 69.00 20-101-0561 
RCM3410 316-1100-NDA NEW! 59.00 20-101-0562 
A RoHS Compliant 


The RCM3400 Development Kit includes an RCM3400 core module, a prototyping board, AC adapter (U.S. only), 10-pin header to 
DEQ programming cable with integrated level-matching circuitry, complete Dynamic C SE software development system (not a trial 
version) with documentation on CD-ROM and a bag of accessory parts for use on the Prototyping Board. 


The Wi-Fi Add On Kit includes Interposer Board (boards are not interchangeable between RCMs with different footprints, 
CompaciFlash Wi-Fi Board, LinkSys Wi-Fi CompactFlash Card, 20-pin to 20-pin IDC header connection ribbon cable, 10-pin IDC 
header to DEQF serial cable, Sample Programs and software related specifically to the Wi-Fi Add on Kits on CD, Dynamic C upgrade 
to 9.21 or higher on CD, Getting Started instruction and Miscellaneous connection and mounting hardware including standoffs, if necessary 


Rabbit RCM3400 RabbitCore Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1027-ND (101-0587) Only $399.00 


RabbitCore Wi-Fi Add On Kit NEW! 
Digi-Key Part No. 316-1067-ND (101-0998) Only $199.00 


RabbitCore™ RCM3100 Core Module 


The RCM3100 features a battery-backable real-time clock, glueless memory and |/O interfacing, and ultra-low 
power “sleepy” modes. A fully enabled 8-bit slave port permits easy master-slave interfacing with another 
processor-based system, and an alternate I/O bus can be configured for 8 data lines and 6 address lines 
(shared with parallel I/O). 

Features: 

* Actual Size: 1.85” x 1.65” x 0.55" (47mm x 42mm x 14mm) »* 29.4 MHz clock speed *3.3V operation 
* Powerful Rabbit 3000™ microprocessor * Low-EMI (typically <10 dB pV/m @ 3m) *RCM3100: 512K 


Flash/512K SRAM * RCM3110: 256K Flash and 128K SRAM * 54 digital I/O 6 serial ports (IrDA, SDLC/ 
HDLC, Async, SPI) * Auxiliary I/O bus ¢ Ultra-low power “sleepy” modes * Pulse capture and measurement 
* Quadrature encoder inputs * PWM outputs 

Design Advantages: 

* Ready-made platform for fast time-to-market * Compact size simplifies integration * Pin compatible with 
Ethernet RCM3000 for parallel product development * Dynamic C® development environment for real-time 
development and debugging » Exceptionally fast performance for math, logic, and I/O 


Digi-Key Price Each Rabbit 
Description | Part No. 1 10 100 | Part No. 
RCM3100 316-1021-ND 65.00 55.00 50.00 | 101-0517 
RCM3100 316-1095-NDA NEW! 65.00 = — | 20-101-0517 
RCM3110 316-1096-NDA NEW! 45.00 = — | 20-101-0518 
A RoHS Compliant 


The RCM3100 Development Kit includes an RCM3110 core module (with Rabbit 3000 microprocessor, Flash, SRAM, serial ports, 
and I/O ports), a prototyping board, complete Dynamic C SE software development system (not a trial version) with documentation on 
CD-ROM, AC adapter (U.S. only) and serial cable for programming and debugging. 


Rabbit RCM3100 RabbitCore Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1020-ND (101-0533) Only $239.00 


RabbitCore™ RCM3000 Core Module 


Features: * Actual Size: 2.73” x 1.85” x .086” (69mm x 47mm x 22mm) *29.4 MHz clock speed 
*10Base-T * Powerful Rabbit 3000™ microprocessor *Low-EMl (typically <10 dB uV/m @ 3m) »* Built- 
in Ethernet for simplified connectivity *3.3V operation * RCM3000: Up to 512K Flash/512K SRAM 
* RCM3010: 256K Flash and 128K SRAM ¢52 digital I/O °6 serial ports (IrDA, SDLC/HDLC, Async, SPI) 


* Auxiliary I/O bus ¢ Ultra-low power “sleepy” modes ¢ Pulse capture and measurement * Quadrature 
encoder inputs * PWM outputs 

Design Advantage: * Ready-made platform for fast time-to-market * Dynamic C® development environment 
for real-time development and debugging 


Digi-Key Price Each Rabbit 
Description Part No. 1 10 100 Part No. 
RCM3000 316-1018-ND 83.21 73.74 67.42} 101-0507 
RCM3000 316-1093-NDA NEW! 79.00 = —| 20-101-0507 
RCM3010 316-1094-NDA NEW! 59.00 _ —| 20-101-0508 
A RoHS Compliant 


The Wi-Fi Add On Kit includes Interposer Board (boards are not interchangeable between RCMs with different footprints, 
CompactFlash Wi-Fi Board, LinkSys Wi-Fi CompactFlash Card, 20-pin to 20-pin IDC header connection ribbon cable, 10-pin 
IDC header to DEQF serial cable, Sample Programs and software related specifically to the Wi-Fi Add on Kits on CD, Dynamic 
C upgrade to 9.21 or higher on CD, Getting Started instruction and Miscellaneous connection and mounting hardware 
including standoffs, if necessary 


RabbitCore Wi-Fi Add On Kit NEW! 
Digi-Key Part No. 316-1066-ND (101-0997) Only $199.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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RABBIT === 


Rabbit 2000 Advantages: * Architecture for enhanced math performance * Glueless memory and 
1/O interface * Remote cold boot ¢ Slave interface * 4 serial ports * 40-plus multifunctional I/O pins 


Rabbit 2000™ 8-Bit Microprocessor 


* Battery-backable real-time clock * Watchdog timer * Five 8-bit cascadable timers and one 10-bit timer with 
match registers * 488 microsecond periodic interrupt * Clocking options for low power applications 


Rabbit 2000 Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1003-ND (101-0359) Only $139.00 


Kit includes Jackrabbit single board computer, manual, schematics, AC adapter, prototyping board, programming 
cable, documentation on CD ROM, additional parts and complete Dynamic C SE software development system (not 


a trial version). 


Digi-Key Price Each Rabbit 
Description Part No. 2 10 100 Part No. 
Rabbit 2000 316-1062-ND0 12.34 11.38 10.41 | 20-668-0003 


0 RoHS Compliant 


Rabbit 2000™ 8-Bit Microprocessor with TCP/IP Support 


Features: 
* 18.432 MHz Rabbit 2000 Processor * 10Base-T Ethernet Interface * 4 High-Current Outputs (200 mA @ 


40VDC) ¢ 4 Digital Input Points (0 ~ 5 VDC Nominal) * RS-232 Serial Port * RS-485 Serial Port ¢ 512K Flash 
Memory (2 x 256K) * 128K SRAM ° 7 Built-in Timers * Time/Date Real-Time Clock * Watchdog Timer 


Rabbit 2000 TCP/IP Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1005-ND (101-0401) Only $199.00 


Kit includes Rabbit 2000™ TCP/IP development board (with Rabbit 2000 microprocessor, flash, SRAM, Ethernet hardware, 8 
digital 1/0), demonstration board, power supply, PC serial cable for real-time debugging and complete Dynamic C SE software 


development system (not a trial version) with TCP/IP on CD ROM. 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Rabbit 2000 
TCP/IP Toolkit 316-1006-ND 99.00 101-0403 


RabbitCore 2000™ Microprocessor Core Module 


RABBITCORE 2000 

¢ Board Size: 1.90” x 2.30” x 0.55” (48.3mm x 58.4mm x 14.0mm) 

¢ Input Voltage: 4.75~5.25VDC 

¢ Current: 98mA at 18.432 MHz, 5VDC (130mA at 25.8 MHz, 5VDC) 

¢ Processor: Rabbit 2000 at 25.8MHz (18.432MHz for 2010 and 2020) 

¢ General Purpose I/O: 40 parallel I/O lines grouped in five 8-bit ports 
(shared with serial ports) 

¢ Memory, I/O Interface: 13 Address lines, 8 data lines, 1/0 read/write, 


buffer enable, status, clock 
* Additional 


* Clock: 25.8 Mhz 
* Flash: 256K 


registers 


fal Inputs: (2), start up mode (for master/slave), reset in 
ital Outputs: Watchdog output, reset out 


* SRAM: 512K (128K for 2010 and 2020) 


* Timers: Five 8-bit cascadable timers, one 10-bit timers with 2 match 


* Serial Ports: 4 CMOS-compatible ports. Max asynchronous baud rate 
is 806,400bps, maximum synchronous is 6.45Mbps. Two ports are 
configurable as clocked ports 

¢ Slave Interface: Allows the RabbitCore 2000 to be used as an 
intelligent peripheral device slaved to a master processor 

Additional Features: Watchdog supervisor, time/date clock, backup 

battery circuitry and connections for user-supplied battery. Mates to 

your board via dual 40-pin male connectors. 


RabbitCore 2000 Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1007-ND (101-0398) Only $169.00 


CD-ROM. 


Kit includes a model RCM2020, manual with schematics and documentation on CD-ROM, getting started guide, AC adapter, 
prototyping board, programming cable and complete Dynamic C SE software development system (not a trial version) on 


RabbitLink™ EG2110 


Rabbit-based embedded systems are normally programmed using a direct connection between a PC and the 
programming port of the Rabbit-based system. 


The RabbitLink provides an indirect connection between the two for remote downloading and debugging. 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM2020 316-1082-NDA NEW! 39.00 | 20-101-0383 
RCM2000 316-1083-NDA NEW! 69.00 | 20-101-0404 
RCM2010 316-1084-NDA NEW! 49.00 | 20-101-0405 
A RoHS Compliant 


Features: ¢ Rabbit 2000™ microprocessor operating at 22.1 MHz ¢ RJ-45 Ethernet port compliant with IEEE 
802.3 standard for 10 Base-T Ethernet protocol 2 Serial Ports * 3 Status LED's, labeled USER, ACT and 
LINK * 128K static RAM and 512K flash memory ° Firmware installed * Easy setup with DHCP or simple 
console commands « Password protection * Remote program downloading and debugging 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
EG2110 RabbitLink Board 316-1049-ND 129.00 101-0580 


RabbitCore™ RCM2100 Series Microprocessor Core Module 


Features: 

¢ Ethernet Port for 2100 and 2110 series only *512K SRAM (128K for 2110 and 2130) *512K Flash (256K 
for 2110 and 2130) 

Specifications: 

¢ Microprocessor: Rabbit 2000 at 22.1 MHz ¢ General Purpose I/O: 34 parallel I/O (20 configurable I/O, 8 
fixed inputs, and 6 fixed outputs) (40 parallel I/O with 26 configurable I/O for 2120 and 2130) * Additional 
Inputs: 2 Startup Mode, Reset in * Additional Outputs: Status, Clock, Watchdog Out, Reset out * Memory 


V/O: 13 buffered address, 8 buffered data, plus I/O Read-Write and Buffer Enable » Serial Ports: Four 5V 
CMOS-compatible; 2 configurable as clocked ports »* Serial Rate: Max. burst rate = CLK/32 Maximum 
sustained rate = Burst/2 * Connectors: Two 2 x 20, 2mm IDC headers ¢ Slave Interface: Allows use 
as master or intelligent peripheral with Rabbit-based or other master controller * Real-Time Clock: 
Yes * Timers: Five 8-bit timers (4 cascadable from the first) and one 10-bit timer with 2 match registers 
¢ Watchdog/Supervisor: Yes * Power: 4.75~5.25VDC, 140mA ¢ Operating Temperature: -40°C ~ 70°C 
(-40°C ~ 85°C for 2120 and 2130) * Humidity: 5~95%, non-condensing * Board Size: 3.5” x 2.0” x 0.86” (89 
x 51 x 22mm); 3.5” x 2.0” x 0.5” (89 x 51 x 18mm) for 2120 and 2130 


Digi-Key Part No. 316-1028-ND (101-0451) Only $279.00 


and debugging, Getting Started manual, and AC adapter (U.S./Canada only). 


RabbitCore 2000/RCM2100 Low-Cost Development Kit 


Jumpstart your evaluation and design efforts with a complete development kit, which includes RCM2100 microprocessor core module, prototyping 
board, Dynamic C SE software development system (not a trial version) and complete documentation on CD-ROM, serial cable for programming 


Digi-Key Price | Rabbit 
Description Part No. Each | Part No. 
RCM2100 316-1085-NDA NEW! 89.00 | 20-101-0434 
RCM2110 316-1086-NDA NEW! 59.00 | 20-101-0435 
RCM2120 316-1087-NDA NEW! 69.00 | 20-101-0436 
RCM2130 316-1088-NDA NEW! 49.00 | 20-101-0446 
A ROHS Compliant 


RabbitCore™ RCM2200 Microprocessor Core Module 


RabbitCore RCM2200 

¢ Board Size: 1.60" x 2.30" x 0.86" (41 mm x 59 mm x 22 mm) °¢ Input Voltage: 4.75~5.25VDC Current: 
134 mA at 5VDC ¢ Processor: Rabbit 2000 »* General Purpose I/O: 26 parallel I/O lines grouped in five 
8-bit ports (shared with serial ports) * Memory, I/O Interface: 4 address lines, 8 data lines, I/O Read-Write 
¢ Additional Digital Inputs: Startup mode, reset * Additional Digital Outputs: Status, reset * Clock: 22.1 
MHz ¢ SRAM: 128K (512K for 2250) * Flash: 256K (512K for 2250) * Timers: Five 8-bit timers, one 10-bit 


timer. Five timers are cascadable in pairs * Serial Ports: 4 CMOS-compatible ports. Max asynchronous baud 
rate is 691,000 bps, max synchronous is 5.53 Mbps. Two ports are configurable as clocked ports ¢ Slave 
Interface: Allows the RCM2200 to be used as an intelligent peripheral device slaved to a master processor 
* Ethernet Port: 10Base-T, RJ-45, 2 LEDs (10Base-T, No RJ-45 for 2210) 

Additional Features: 

Watchdog/supervisor, time/date clock, backup battery circuitry, and connection for user-supplied battery 


RabbitCore RCM2200 Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1012-ND (101-0475) Only $239.00 


on CD-ROM. 


Kit includes RCM2200 core module (Ethernet, 256K Flash, 128K SRAM), Getting Started manual with schematics, DC power supply (U.S. only), 
prototyping board, PC serial cable, and complete Dynamic C SE software development system (not a trial version) and complete documentation 


Digi-Key Price Rabbit 
Description | Part No. Each Part No. 
RCM2200 316-1090-NDA NEW! 55.00 | 20-101-0454 
RCM2210 316-1091-NDA NEW! 59.00 | 20-101-0488 
RCM2250 316-1092-NDA NEW! 79.00 | 20-101-0494 
A RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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RabbitCore™ RCM2300 Microprocessor Core Module 


RabbitCore RCM2300: 

¢ Board Size: 1.15" x 1.60" x 0.55" (29 mm x 41 mm x 14 mm) ° Input Voltage: 4.75~5.25VDC * Current: 
108 mA at 5VDC * Processor: Rabbit 2000 * General Purpose I/O: 29 parallel I/O lines grouped in five 8-bit 
ports (shared with serial ports) * Memory, I/O Interface: 4 address lines, 8 data lines, I/O Read-Write (extra 
address line and Buffer Enable via separate connections) * Additional Digital Inputs: Startup mode, reset 
¢ Additional Digital Outputs: Status, reset * Clock: 22.1 MHz *SRAM: 128K ¢Flash: 256K ° Timers: 


Five 8-bit timers, one 10-bit timer. Five timers are cascadable in pairs * Serial Ports: 4 CMOS-compatible 
ports. Max asynchronous baud rate is 691,000 bps, maximum synchronous is 5.53 Mbps. Two ports are 
configurable as clocked ports * Slave Interface: Allows the RCM2300 to be used as an intelligent peripheral 
device slaved to a master processor 

Additional Features: Watchdog/supervisor, time/date clock, backup battery circuitry, and connection for 
user-supplied battery 


RabbitCore RCM2300 Development Kit 


Digi-Key Part No. 316-1015-ND (101-0480) Only $199.00 


Kit includes RCM2300 core module (256K Flash, 128K SRAM), Getting Started manual with schematics, DC power supply (U.S. only), prototyping 
board, PC serial cable, and complete Dynamic C SE software development system (not a trial version) and complete documentation on CD-ROM. 


Digi-Key Price | Rabbit 
Description | Part No. Each | Part No. 
RCM2300 316-1089-NDA NEW! 42.00 | 20-101-0453 
A RoHS Compliant 


RabbitCore™ RCM3200 Microprocessor Core Module 


Designing with RabbitCores: RabbitCores are powered by high-performance 8-bit Rabbit microprocessors 
with extensive integrated features and a C-friendly instruction set designed for use with the Dynamics C® 
development system. Embedded systems using the Ethernet RabbitCore module can be controlled and 
monitored (as well as programmed and debugged when using appropriate accessory hardware) across any 
network or the Internet. 


Programming the RCM3200: Programs are developed using our industry-proven Dynamics C software 
development system (SE version included in low-cost development kits). An extensive library of drivers and 
sample programs is provided, along with royalty-free TCP/IP stack with source. 


RabbitCore RCM3200: « Board Size: 2.73" x 1.85" x 0.86" (69 mm x 47 mm x 22 mm) (2.73” x 1.85” x 0.48” 


(69 x 47 x 12mm) for 3220) * Power: 3.15~3.45VDC * Current: 255 mA at 3.3V ° Processor: Rabbit 3000 
at 44.2 MHz ¢ General Purpose I/O: 52 digital I/O (44 configurable I/O, 4 fixed inputs, and 4 fixed outputs) 
* Additional Digital Inputs: 2 Startup Mode, Reset in ¢ Additional Digital Outputs: Status, Reset out 
¢ Real-Time Clock: Yes * SRAM: 512K program + 256K data * Flash: 512K ¢ Timers: Ten 8-bit timers (6 
cascadable from the first) and one 10-bit timer with 2 match registers »* Serial Ports: 6 CMOS-compatible: 
6 configurable as asynchronous (with IrDA), 4 as clocked serial (SPI), and 2 as SDLC/HDLC (with IrDA), 1 
asynchronous clocked serial port dedicated for programming, Support for MIR/SIR IrDA transceiver ¢ Slave 
Interface: Allows use as master or intelligent peripheral with Rabbit-based or other master controller 
Additional Features: Ethernet Port for 3200 series only, Watchdog/Supervisor, Pulse-Width Modulators, 
Quadrature Decoder and Backup Battery 


RabbitCore RCM3200 Low-Cost Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1023-ND (101-0552) Only $349.00 


Kit includes RCM3200 RabbitCore, Getting Started manual, DC power supply (U.S. only), prototyping board, 
debugging, and complete Dynamic C SE software development system (not a trial version) and complete documentation on CD-ROM. 


Digi-Key Price | Rabbit 
Description Part No. Each | Part No. 
RCM3200 316-1024-ND 89.00 | 101-0520 
é F RCM3200 316-1097-NDA NEW! 89.00 | 20-101-0520 
Serial Cable for Programming and 
RCM3220 316-1098-NDA NEW! 79.00 | 20-101-0522 
A RoHS Compliant 


RabbitCore™ RCM3600 Core Module 


Features: 


°3.3V operation * Powerful Rabbit 3000A processor * 256K (3610) to 512K (3600) Flash Memory * 128K 
(3610) to 512K (3600) SRAM »* 33 digital I/O * 4 Serial Ports * Size: 2.11” x 1.23” (64mm x 31mm) 


Design Advantages: 
* Low Cost Solution * Ready made platform for easy design implementation * Compact Size * Dynamic C® 
development environment for real-time developing and debugging * Fast performance for math, Logic, and I/O 


RabbitCore RCM3600 Development Kit 
Digi-Key part number 316-1037-ND (101-0678) Only $299.00 


The RCM3600 Development Kit includes RCM3600 core module, proto board, AC Adapter (U.S. Only), Programming Cable, Complete Dynamic 
C software development system (not a trial version) with documentation on CD-ROM and a bag of accessory parts for use on the proto board. 


Digi-Key Price | Rabbit 
Description Part No. Each | Part No. 
RCM3600 316-1102-NDA NEW! 49.00 | 20-101-0672 
RCM3610 316-1103-NDA NEW! 45.00 | 20-101-0673 
A RoHS Compliant 


RabbitCore™ RCM3370 Core Module 


The RCM3370 modules present a new form of embedded flexibility with removable xD-Picture Cards™. Sup- 
porting on-board 16 MB NAND Flash as well as memory cards of up to 128 MB, this RabbitCore is ideal for 
large data applications requiring low-power operation. 


Features: 


¢ Powerful Rabbit 3000 microprocessor @ 44 MHz clock * 10/100 Base-T Ethernet connectivity * 3.3V 
operation * 512K Flash/512K Program + 512K data SRAM »° 49 digital I/O and 5 serial ports (RCM3300/3310) 
52 digital I/O and 6 serial ports (RCM3370) » Board size 1.85” x 2.73” x 0.86" (47mm x 69mm x 22mm) 


RabbitCore™ RCM3700 Core Module 


Features: 
¢ 512K Flash (256K for 3710) * 512K SRAM (128K for 3710 and 256K for 3720) *3.3V operation * Powerful 
Rabbit 3000A processor * 33 digital I/O * 4 Serial Ports 


Design Advantages: 
* Ideal for network enabling security and access systems, home automation, HVAC systems, and industrial 
controls 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM3370 316-1045-ND 98.00 101-0950 


Design Advantages: * Low Cost Solution * Ready Made platform for easy design implementation * Compact 
Size * Dynamic C® development environment for real-time developing and debugging » Fast performance for 
math, Logic, and I/O 


RabbitCore RCM3700 Development Kit 
-Key part number 316-1038-ND (101-0680) Only $299.00 


The RCM3700 Development Kit includes RCM3700 core module, proto board, AC Adapter (U.S. Only), 
Programming Cable, Complete Dynamic C software development system (not a trial version) with 
documentation on CD-ROM and a bag of accessory parts for use on the proto board. 


RabbitCore Wi-Fi Add On Kit NEW! 
Digi-Key part number 316-1068-ND (101-0999) Only $199.46 


The Wi-Fi Add On Kit includes Interposer Board (boards are not interchangeable between RCMs with 
different footprints), CompactFlash Wi-Fi Board, LinkSys Wi-Fi CompactFlash Card, 20-pin to 20-pin IDC 
header connection ribbon cable, 10-pin IDC header to DE9F serial cable, Sample programs and software 

related specifically to the Wi-Fi Add-On Kits on CD, Dynamic C upgrade to 9.21 or higher on CD, 
Getting Started instruction and Miscellaneous connection and mounting hardware including standoffs, if 
necessary 


RabbitCore RCM3720 Development Kit NEW! 


Digi-Key part number 316-1065-ND (101-0963) Only $199.00 


The RCM3720 Development Kit includes RCM3720 core module, proto board, AC Adapter (U.S. Only), 
Programming Cable, Complete Dynamic C software development system (not a trial version) with 
documentation on CD-ROM and a bag of accessory parts for use on the proto board. 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM3710 316-1035-ND 49.00 101-0675 
RCM3700 316-1104-NDA NEW! 59.00 20-101-0674 
RCM3710 316-1105-NDA NEW! 49.00 20-101-0675 
RCM3720 316-1107-NDA NEW! 55.00 20-101-0961 
A RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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YAY ef 21 > NEW! PowerCore Flex™ 3800/3810 


With available on-board power supply, analog features, and the fastest Rabbit 3000 microprocessor the PowerCore bridges the gap between 
microcontrollers and single board computers. With the introduction of the PowerCore, Rabbit Semiconductor has added over 1000 new core 
modules to its product line through FLEXible manufacturing. Featuring customizable options such as microprocessor speed, power supply, 
memory, analog features and Ethernet capability, PowerCore Rabbit Core Modules can be customized at the Rabbit Semiconductor website 


via the user-friendly On-Line Flex Configurator Tool. 


Features: * Clock speed up to 51.6MHz * On-board Power Supply (10~60VAC, 8~43VDC) * On-board analog (AC Crossover, ramp 
generator, temperature sensor) *512K Flash * Maximum 1MB SRAM (512K code/512K data) * Maximum 1MB Serial Flash * 39 general- 


purpose I/O * 10/100 Compatible Ethernet 


Digi-Key Price | Rabbit 
Description Part No. Each | Part No. 
RCM3800 316-1108-NDA 124.13 | 20-101-1006 
RCM3810 316-1109-NDA 70.00 | 20-101-1007 
LCD/Keypad Panel Mount | 316-1116-NDA 99.00 | 20-101-0541 
A RoHS Compliant 


PowerCore RCM3800 Development Kit 
Key part number 316-1070-ND (101-1016) Only $169.00 


Jumpstart your evaluation and design efforts with a development kit. The kit includes a PowerCore, 
prototyping board, serial cable for programming and debugging, Dynamic C with royalty-free TCP/IP stack 
and source, Getting Started Manual, AC Transformer and miscellaneous parts and connectors. 


PowerCore RCM3810 Development Kit 
Digi-Key part number 316-1071-ND (101-1018) Only $143.75 


Jumpstart your evaluation and design efforts with a development kit. The kit includes a PowerCore, 
prototyping board, serial cable for programming and debugging, Dynamic C with royalty-free TCP/IP stack 
and source, Getting Started Manual, AC Transformer and miscellaneous parts and connectors. 


PowerCore Flex Kit 
Digi-Key part number 316-1064-ND (101-0956) Only $99.00 
Includes our Dynamic C development system and complete documentation on CD-ROM, a demo board 
with 4 LED's, 4 switches and buzzer, serial cable for programming and debugging, Getting Started manual 
and AC adapter 


PowerCore Flex Wi-Fi Add On Kit 
Digi-Key part number 316-1069-ND (101-1000) Only $199.46 
Includes an interposer card specifically designed to fit between an RCM and a motherboard or prototyping 
board, a CompactFlash Wi-Fi Board, a LinkSys Wi-Fi CompactFlash Card, a 12 inch ribbon cable to allow 
remote placement of the Wi-Fi board and card, necessary connection hardware and software including 
sample programs and Dynamic C upgrade 


NEW! RabbitCore™ 4000/4100/4200 Series 


The Rabbit 4000 is fast, running at up to 60MHz, with compact code and direct software support for 16- 
bit memory devices. It operates at 3.3V I/O standard or can be set to 1.8V for lower power. The Rabbit 
4000 boasts 6 serial ports with IrDA, 40+ digital |/O, quadrature decoder, PWM outputs, pulse capture and 
measurement capabilities, battery-backable real-time clock, glueless memory and |/O interfacing and ultra- 
low power modes. 

The RCM4100 series is the first of the next generation core modules to take advantage of the new Rabbit 
4000 microprocessor. 

RCM4100 Features: * Rabbit 4000 microprocessor@ 58.98MHz (29.49MHz for 4110) *512K Flash *512K 
data SRAM (256K for 4110) * Program-Execution Fast SRAM: 512K (None for 4110) » 40 parallel I/O (29 
for 4100) *6 high-speed, CMOS-compatible Ports * Ten 8-bit timers, one 10-bit timer and one 16-bit timer 
* Power: 125mA (typical) @ 3.3V (65mA (typical) @ 3.3V for 4110) * Board Size: 1.41” x 1.88” x 0.49” (36 x 
48 x 12mm) 

The RCM4200 RabbitCore modules are equipped with 10/100 Ethernet connectivity, combined with 
4Mbytes or 8Mbytes serial flash memory storage for intensive communication and data logging applications. 
At the heart of the RCM4200 is the Rabbit 4000 microprocessor which features a clock speed of up to 
58.98MHz. The rabbit 4000 boasts and additional 500+ new operational code instructions that increases the 
processing efficiency, from its predecessor the Rabbit 3000 The RCM4200 RabbitCore modules are easily 
interchangeable with other RCm4xxx based products due to electrical and functional compatibility. 

RCM4200 Features: « Rabbit 4000 microprocessor @ 58.98MHz (29.49MHz for 4210) * Spectrum spreader 
for reduced EMI * Ethernet Port: 10/100Base-T, RJ-45, 3 LEDs °*512K (8-bit) SRAM and Flash » Serial 
Flash Memory: 8Mbytes (4 Mbytes for 4210) » 25 paralled digital I/O (35 paralled digital for 4210) » A/D: 12 
bits ¢ Up to 4 serial ports (up to 5 for 4210) * Real Time Clock ¢ Ten 8-bit timers, one 10-bit timer and one 
16-bit timer *Watchdog/Supervisor * Power: 240mA (typical) @ 3.3V (200mA @ 3.3V for 4210) * Board 
Size: 1.84” x 2.42” x 0.84” (47 x 61 x 21mm) 


NEW! RabbitCore™ 3360/3365/3375 Series 


RabbitCore RCM3365 Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1074-ND (101-1053) Only $399.00 
The RCM3365 Development Kit includes RCM3365 microprocessor core module, development board 
with prototyping area, 2 CDs — Dynamic C and Dynamic FAT File System module — with complete product 
documentation on disk, 32MB xD-Picture Card™, Screwdriver and Ethernet Cable, serial cable for 
programming and debugging, Getting Started manual and AC adapter (U.S./Canada only). 


RabbitSys™ Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1130-ND (101-1088) Only $406.98 
Features: * Remote Firmware and Application Update Mechanism * Remote Debugging and Monitoring 
Systems ¢ Software-Crash Recovery System * Enhanced Memory Protection Features * Event Handler 
and Corrective Action Operations * Console and Preloaded Device Drivers 

Jumpstart your evaluation and design efforts with a complete development kit, which includes RCM3365 
RabbitSys Core Module, Prototyping Board, xD-Picture Card, Dynamic C 9.3x to support RabbitSys, 
RabbitSys CD, FAT File v.2.11, Cables and Accessories, Gettign Started Manual and Power Supply 
(U.S./Canada only). 


NEW! RabbitCore™ 3305/3310/3315 Series 


Features: * 3.3V Operation * Powerful Rabbit 3000A microprocessor * 512K Flash/512K SRAM «8 Mbyte 
Serial Flash for 3305 and 4 Mbyte for 3315 » 49 digital I/O * 5 Serial Ports 


All Development Kits include a core module, a development board with prototyping are, Dynamic 
C 10 development system and complete documentation on CD-ROM, serial cable for programming 
and debugging, Getting Started manual and AC adapter (U.S./Canada only). 

Digi-Key Price Rabbit 

Description Part No. Each Part No. 
CPU RABBIT 4000 316-1078-NDA 14.50 20-668-0022 
RCM4100 316-1121-NDA 75.00 20-101-1105 
RCM4120 316-1122-NDA 64.00 20-101-1154 
RCM4200 316-1124-NDA 109.43 20-101-1131 
RCM4210 316-1125-NDA 99.00 20-101-1132 
RCM4010 Development Kit 316-1077-ND 239.00 101-1114 
RCM4100 Development Kit 316-1123-NDA 229.00 101-1157 
RCM4110 Development Kit 316-1076-ND 199.00 101-1101 
RCM4200 Development Kit 316-1126-NDA 269.00 101-1155 


A RoHS Compliant 


The RCM3360/RCM3365/RCM3375 modules present a new form of embedded flexibility with removable 
xD-Picture Cards™. Supporting on-board 16 MB NAND Flash as well as memory cards of up to 128 MB, this 
RabbitCore is ideal for large data applications requiring low-power operation. (xD-picture card socket only for 
3375 Series) 

Features: 

* Powerful Rabbit 3000 microporcessor @ 44.2MHz «¢ Ethernet Port: 10/100Base-T, RJ-45, 3 LEDs *3.3V 
operation * 512K Flash/512K Program + 512K data SRAM ¢ 49 digital I/O and 5 serial ports * 52 digital /O 
and 6 serial ports * Board Size: 1.85” x 2.73” x 0.86” (47 x 69 x 22mm) 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM3360 316-1128-NDA 124.95 20-101-0949 
RCM3365 316-1111-NDA 105.00 20-101-1051 
RCM3375 316-1112-NDA 98.00 20-101-1055 
A ROHS Compliant 


Design Advantages: * Ready-Made Platforms for quick design to market * Compact size * Dynamic C® 
development environment for real-time developing and debugging * Fast performance for math, logic and I/O 


RabbitCore RCM3305 Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1129-ND (101-1069) Only $399.00 
The RCM3305 Development Kit includes RCM3305 microprocessor core module, development board with 
prototyping area, Dynamic C development system and complete documentation on CD-ROM, serial cable 
for programming and debugging, Getting Started manual and AC adapter (U.S./Canada only). 


NEW! RabbitCore™ 3750 Series 


The RCM3750 RabbitCore mounts directly onto a user-designed motherboard using a single dual-row IDC 
header and can interface with all CMOS-compatible digital devices. Digital I/O (shared with serial ports), 
power and other signals are directly routed to the motherboard. Built-In low EMI features, including a clock 
spectrum spreader, practically eliminate EMI problems, which helps OEMs pass European CE and other 
regulatory RF emissions tests. 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM3310 316-1127-NDA 119.89 20-101-0698 
RCM3305 316-1113-NDA 119.00 20-101-1067 
RCM3315 316-1114-NDA 99.00 20-101-1068 
A ROHS Compliant 
Features: 


¢ Rabbit 3000 microprocessor at 22.1MHz * 512K Flash and SRAM * 1MB Serial Flash * 33 digital I/O (31 
configurable I/O and 2 fixed outputs) * Four 3.3V CMOS-compatible Serial Ports * Real-Time Clock * Ten 
8-bit timers * Watchdog/Supervisor * 4 PWM output channels * Input: 4.75 ~ 5.25VDC, 175mA @ 22.1MHz; 
150mA @ 11.05MHz * Board Size: 2.95” x 1.20” x 0.89” (75 x 30 x 23mm) 


RabbitCore RCM3750 Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1117-ND (101-1049) Only $329.00 
The RCM3750 Development Kit includes RCM3750 microprocessor core module, development board with 
prototyping area, Dynamic C development system and complete documentation on CD-ROM, serial cable 
for programming and debugging, Getting Started manual and AC adapter (U.S./Canada only). 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM3750 316-1110-NDA 74.00 20-101-1028 
A ROHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


SILICON LABS 


Precision Mixed-Signal Microcontrollers; Full-Featured MCUs with a Supercharged 8051 CPU 


The Precision Mixed-Signal microcontroller family combines high-precision analog data converters with a high-throughput 8051 CPU making them ideal for analog and compute-intensive 
applications. ADC resolutions range from 8 ~ 24 bits and CPU throughputs range from 20 ~ 100 MIPS. Other on-chip analog peripherals include DACs (resolutions to 12-bits), a voltage 
reference, comparators, a temperature sensor and oscillators. Digital peripherals include external memory interface, timers, PCA (programmable counter array) modules, and UART, SPI and 
SMBus serial ports. Features: * C8051F01x, C8051F12x, C8051F13x: Ext. Memory Interface, Temperature Sensor and VREF » C8051F02x and C8051F00x: Temperature Sensor and VREF 


C8051F High Performance Mixed-Signal MCUs 


© €8051F35x: Temperature Sensor, PGA, and VREF * C8051F064 and C8051F066: Ext. Memory, and VREF * C8051F065 and C8051F067: VREF 


Flash Digital Cut Tape Development 
Mem. | RAM Port | Timers | PCA Serial Internal | MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) | Chnis Buses ADC1 ADC2 DAC | Comp. | Other Osc | (peak) | Package Part No. 1 25 100 | Part No. Part No. 
128k | 8448] 64 5 | 6 Sige cn Kirk ee Fat | 2 | (SN | 2% | 100 | 100-TOFP | 336-1081-1-ND* 34.01 25.20 20.32 | cgosiFi22R | c8os1F1200k 
128k | 8448 | 32 5 | 6 suns ti Sree eres Bat) 2 | TONE | 22% | 100 | e4-rorP | 936-1082-1-nD* 3288 24.36 19.64 | csosiri23R | c8051F1200K 
128k | 8448) 64 5 | 6 eugie oh ere sh ae eon | 2 — | 22% | 50 |100-ToFP| 336-1061-1-ND* 29.51 21.85 17.63 | cgosiFi26R | c8os1F1200K 
128k | 8448] 32 nee ae ae — | RBH) 2 | 1818 | 22% | 100 | e4-TorP | 336-1148-ND 18.27 15.75 1220 | caosiFi3t —_| c8051F1200K 
64k | 844g | 64 5 | 6 susie oo re — | Pe) 2 | Bx8 | 2% | 100 | 100-ToFP | 936-1149-ND 15.43 13.74 10.65 | c80s1F132 —_‘| cgosiF1200K 
64k | 4352 | 32 5 | 5 susie I tw pies wee | 2 — | 420% | 25 | 64-TaFP |  336-1035-1-ND* 2316 1667 13.23 | csos1Fo23R | c8051F0200K 
32k | 256 | 32 4] 5 dua i ere — [Bey 2 — | «20% | 20 | 64-taFP | 336-1000-1-ND* 2217 16.95 12.66 | C8051FO00R | C8051FO0SDK 
32k | 2304] 8 gas Si eee -— |e 4 — | #20% | 25 | 32-Larp |  336-1041-1-ND* 2259 16.25 12.90 | csos1Fo07R | c8051FO0SDK 
32k | 256 | 32 4] 5 Suge ai The — [Ber 2 — | #20% | 20 | e4-tarp |  336-1005-1-ND* 2076 14.94 11.85 | C8051Fo10R | c8051FO0SDK 
aK: | te! |) 1 || eae be oe — |Bery 2 | — | s20% | 20 | ae-rore | 336-1006-1-nD* 2037 14.66 11.63 | csosiFo11R | C8051FO0SDK 
3k | 256 | 8 4 | 5 dusk Yi Ree — (Bary o4 — | «20% | 20 | 32-LaFP |  336-1007-1-ND* 1983 14.27 11.32 | cB051Fo12R | c8051FO0SDK 
gx | one] a2) 4 | 8 | odan Sr rae — |BBEy 2 | — | s20% | 25 | e4-torP | 336-1030-1-D* 22.44 16.15 12.81 | csosiFo1sR | c8051FO0SDK 
32x | 2304] 16 | 4 | 5 sue ai ere — [Ber 2 — | #20% | 25 | as-torp |  336-1031-1-ND* 22.08 15.89 12.61 | Cs051Fo16R | C8051FO0SDK 
32k | 2304] 8 ® | Sea i Pact — |oar) 1 — | 420% | 25 | 32-Larp |  336-1042-1-ND* 2184 15.71 12.47 | ceosiFo17R | c8051FO0SDK 
16k | 1280] 16 4 | 5 cuss I ee a — | 2 — | +20% | 25 | 48-Torp | 336-1049-1-nD* 1746 1256 9.97 | c8051F019R | c8051FODSDK 
64k | 4352 | 59 B |B || amen oe ine = — | 3 | oma | 22% | 25 |100-ToFP | 336-1089-1-ND* 16.29 1254 10.45 | ca05s1F064 —_| C8051FOS4EK 
gu | 4052] ae.) 5° | @ |\steue eo | ime ai = — | 3 | oma | s2% | 25 | 64-torP |  336-1090-1-ND* 1581 1247 10.14 | ca0s1Fo6s —_| C8051FOS4EK 
32k | 4352 | 59 BA 62 are cee ya = — | 3 | oma | 22% | 25 |100-TaFP | 336-1091-1-ND* 1540 11.85 9.87 | C8051F086 | C8051FOS4EK 
aek | 4352 | 24 8 het, el ae = — | 3 | oma | s2% | 25 | 64-torP |  336-1092-1-ND* 14.76 11.36 9.47 | c8051F067 —_—| C8051FOS4EK 
sk | 768 | 17 a) sg: | PRES ie — |e 4 — | 22% | 50 | 32-LarP | 336-1084-1-ND* 867 7.00 5.79 | ca0s1F350R | c8051F350DK 
ak | 768) 17 | 4 | 3 | URtSPl ki ae — | oe) 4 — | s2% | 50 | 26-mip |  336-1085-1-ND* 712 5.75 4.76 | caosiFasiR | C8051F350DK 
sk | 768 | 17 a 28: | PARSE fae — | Rey 4 — | 22% | 50 | 32-LorP | 336-1086-1-ND* 641 5.17 4.28 | cgosiF352R | c80s1F3500K 
ak | 768) 17 | 4 | 3 | Vat. SPl at me — | ee) 4 — | s2% | 50 | 26-mip |  336-1087-1-ND* 5.38 4.34 3.59 | C8051F353R | C8051F350DK 
RoHS Compliant 
ak | tse | 82) 4 | 8 ee gg ig — | BBN) 2 | — | s20% | 20 | e4-torP | 336-1184-ND 14.27 11.51 8.87 | C8051F000-Ga | c8051FO0SDK 
sxx | 26] 16 | 4 | 5 saa i ight — | perl 2 — | 220% | 20 | 4s-torp |  336-1185-ND 14.03 11.32 8.73 | C8051F001-Ga | c8051FO0SDK 
32k | 256 | 8 #3) & Vega ee — |Per) 4 — | 420% | 20 | 32-Larp |  336-1186-No 13.82 11.46 8.60 | C8051F002-Ga | c8051FO0SDK 
32k | 2304 | 32 4] 5 supe St he — | per 2 — | «20% | 25 | 64-taFP |  336-1187-ND 15.30 1234 9.51 | C8051F005-Ga | C8051FO0SDK 
gx | 234] 16 | 4 | 8 | came gp baa — | BBN) 2 | — | s20% | 25 | aactore | 336-1189-n0 14.89 12.01 9.26 | C8051F006-Ga | c8051FO0SDK 
32k | 2304] 8 4] 5 sua oi gr hie — | Re oa — | 220% | 25 | 32-LarP |  336-1190-No 1455 11.73 9.04 | c8051F007-Ga | c8051FO0SDK 
ae ee eee bee — | BBN) 2 | — | s20% | 20 | ee-tore | 336-1191-np 1336 10.77 8.31 | C8051FO10-Ga | c8051FO0SDK 
sxx | 256] 16 | 4 | 5 gual i ek — | per 2 — | «20% | 20 | 48-taFP |  336-1192-no 13.11 10.58 8.15 | C8051FO11-Ga | c8051FO0SDK 
32k | 256 | 8 fae en -— |Per 4 — | 220% | 20 | s2-tarp |  336-1193-No 12.77 10.30 7.94 | c8051F012-Ga | c8051FO0SDK 
32k | 2304) 32 4] 5 saat i Pies — | per 2 — | 220% | 25 | e4-tarp |  336-1194-No 14.45 11.65 8.98 | C8051F015-Ga | C8051FO0SDK 
aK | 2508 | 98 | 4 | 8 | ean Pa — | BBN) 2 | — | s20% | 25 | as-tore | 336-1195-np 14.21 11.47 8.84 | c8051F016-Ga | c8051FO0SDK 
32k | 2304] 8 4] 5 dup i bere — | Rea — | «20% | 25 | s2-LarP |  336-1196-ND 14.06 11.33 8.74 | C8051FO17-Ga | c8051FO0SDK 
tek | 1280) 32 | 4 | 5 | gypee spi oie = — | 2 | — | s20% | 25 | 64-TarP |  336-1197-ND 11.66 9.41 7.25 | ca05iF018-Ga | c8051FO0SDK 
tek | 1280] 16 4] 5 sun ai eter. = — | 2 — | 220% | 25 | 4s-torp |  336-1198-ND 11.23 9.06 6.99 | C8051F019-Ga | c8051FO0SDK 
64k | 4352 | 64 5 | 5 sain ie pf Pee — | 220% | 25 |100-ToFP | 336-1199-ND 20.18 16.28 12.76 | cg0siFo20-ca | c8os1Fo200K 
* For Tape and Reel part number, change the 1-ND to 2-ND. Please call Digi-Key for Tape and Reel Pricing. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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C8051F High Performance Mixed-Signal MCUs 


SILICON LABS Precision Mixed-Signal Microcontrollers; Full-Featured MCUs with a Supercharged 8051 CPU (Cont.) 
Flash Digital Cut Tape Development 
Mem. | RAM Port | Timers} PCA Serial Internal | MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit)| Chnis Buses ADC1 ADC2 DAC | Comp. | Other Osc |(peak) | Package Part No. al 25 100 | Part No. Part No. 
2QUARTs, |12-Bit, 8-Ch., | 8-Bit, &-Ch., | 12-Bit = ; : ay ; 
hee | abe | ae || SB | Il aay ell wens | one oe | 420% | 25 | 64-TorP | 336-1201-ND 19.46 15.70 12.31 | c8051F021-Ga | c80s1Fo200K 
2UARTs, _|10-Bit, 8-Ch., | 8-Bit, 8-Ch., | 12-Bit _ , ; Te ; 
aL eae ee ee 420% | 25 |100-ToFP | 336-1202-ND 16.05 12.95 10.15 | c8051F022-Ga | c8os1Fo200K 
2UARTs, _|10-Bit, 8-Ch., | 8-Bit, 8-Ch., | 12-Bit _ , ; ee : 
eee ee ee 420% | 25 | 64-TorP | 336-1203-ND 14.90 12.03 9.48 | c8051F023-G0 | c80s1Fo200K 
64k | 4352 | 59 | 5 | 6 | 2UARTS, |16-Bit,2-Ch, | — | 3 | oma | 22% | 25 |100-ToFP | 336-1218-ND 14.42 1110 9.17 | c8051F064-Ga | c8051Fos0DK 
SMBus, SPI 1Msps 
ek | 4352} 24 | 5 | 6 | ZUARTS, |16-Bit,2-Ch,) = __ = 3 | oma | 22% | 25 | 64-TorP | 336-1220-ND 13.97 10.75 8.90 | c8051F065-G0 | c8051Fos0DK 
SMBus, SPI 1Msps 
sax | 432} 59 | 5 | 6 | ZUARTS, |16-Bit,2-Ch,) = __ — 3 | oma | 22% | 25 |100-ToFP) 336-1221-ND 1343 10.34 8.66 | C8051F066-G0 | c8051Fos0DK 
SMBus, SPI 1Msps 
32k | 4352 | 24 | 5 | 6 | 2UARTS, |16-Bit,2-Ch, | — | 3 | oma | 22% | 25 | 64-Torp | 336-1222-ND 13.07 10.06 8.31 | C8051F067-G0 | c80s1Fos0DK 
SMBus, SPI 1Msps 
2UARTs, _|12-Bit, 8-Ch., | 8-Bit, 6-Ch., | 12-Bit Tex16 | 50 ; as ; 
ax | es | 64 | 5 | 6 | gimush | iocieos "| “sotnsne’| zon | 2 | mmc | 22% | 100 | 100-ToFP | 336-1223-np 24.30 19.60 15.63 | C8051F120-G0 | C8051F120DK 
2UARTs _|12-Bit, 8-Ch., | 6-Bit, 8-Ch., | 12-Bit 16x16 | 5, ; noe ; 
t2aK | 6448] 92 | 5 | 6 | ghene spi | tokens” | Sodkps | 2-cn| 2 | mag. | 22% | 100 | 64-TOFP | 336-1225-np 23.54 18.98 15.14 | C8051F121-GO | C8051F120DK 
2UARTs, _|10-Bit, 8-Ch., | 8-Bit, 8-Ch., | 12-Bit 16x16 | 5, : rare ; 
t2ak | 6448] 64 | 5 | 6 | ctu shi | tokens” | Sodksps” | 2-cn.| 2 | mag. | 22% | 100 | 100-ToFP | 336-1226-nD 2252 18.17 14.49 | C8051F122-60 | ¢8051F120DK 
2QUARTs, _|10-Bit, 8-Ch., | 8-Bit, 8-Ch., | 12-Bit 16x16 | 59 : raat ; 
ax | oa | 32 | 5 | 6 | gmuesh | iotieoe | “sotnene’| zon | 2 | mmc | 22% | 100 | eé-TarP | 336-1227-Np 21.77 1757 14.01 | C8051F123-G0 | C8051F120DK 
2UARTs, _|12-Bit, 8-Ch., | 8-Bit, 8-Ch., | 12-Bit —_ ; ; re : 
ek | eels. | tk" | Be | | ea | cations | sotiens’ | eer 2 22% | 50 |100-TaFP | 336-1228-ND 21.32 17.20 13.71 | C8051F124-Ga | c8051F120Dk 
2UARTs, _|12-Bit, 8-Ch., | 8-Bit, 8-Ch., | 12-Bit : ; Sa : 
ook | eee] ee | Bo | | ea sel amen “| sees eon |e — | 22% | 50 | 64-TorP | 336-1229-ND 2052 16.55 13.20 | C8051F125-G0 | C8051F120Dk 
2UARTs, _|10-Bit, 8-Ch., | 8-Bit, 8-Ch., | 12-Bit 5 ; Tt ; 
A see ke ea ee — | 22% | 50 |100-ToFP |  336-1230-ND 19.54 15.77 12.58 | C8051F126-Ga | c80s1F1200K 
2UARTs, _|10-Bit, 8-Ch., | 8-Bit, 8-Ch., | 12-Bit = : ; ae ; 
ae he ee ee 42% | 50 | 64-TOFP | 336-1231-ND 18.79 15.16 12.09 | c8051F127-G0 | c8051F1200K 
2QUARTs, |10-Bit, 8-Ch, | _ = Tex16 | <0 ; Ta : 
taesk | 8448 | 64 | 5 | 6 | chapne spl | tobkeos 2 | WX | 22% | 100 | 100-TaFP | 336-1232-ND 18.09 15.60 12.21 | c8051F130-Ga | c80s1F1200K 
2UARTs, |10-Bit, 8-Ch.,| _ _ 16x16 | 5, : aay ; 
datie | gis | ae | S| 9B | cae oe || todegs 2 | HAP | 22% | 100 | 64-Tore | 336-1293-nD 1735 14.96 11.71 | c8051F131-Ga | c8051F1200K 
2UARTs, |10-Bit, 8-Ch.,| _ _ 16x16 | 50 : mee : 
eax | 448 | 64 | 5 | 6 | chan gh | tookene 2 | TAI | 22% | 100 | 100-ToFP | 336-1234-nD 1513 13.05 10.21 | c8051F132-Ga | c8051F1200K 
2QUARTs, |10-Bit, 8-Ch, | _ _ 16x16 | «50 : vee ? 
ok | 048] 22 | 8 | 8 | gine sh | totes 2 | WX | 22% | 100 | 64-ToFP | 336-1235-ND 14.41 12.43 9.71 | c8051F133-G0 | c8051F1200K 
tek | 1280) 2 | 4 | 5 UART, — /10-Bit, 19-Ch.) —|.2 — | 22% | 25 | 24-0FN | 336-1281-5-ND 3.75 3.06 2.71 | C8051F316-GM | C8051F310DK 
SMBus, SPI 200ksps 
wk | 120] 21 | 4 | 5 | yet = a — | 2 — | 22% | 25 | 24-0FN | 336-1282-5-ND 3.33 2.72 2.40 | C8051F317-GM | C8051F310DK 
1k | 1536} 15 | 2 | — | USB20 oh 41.5% | 25 | 28-QFN | 336-1296-5-ND 3.96 3.57 2.34 | C8051F326-GM | C8051F326DK 
1k | 1536] 19 | 2 | — | UiB20 oe 21.5% | 25 | 28-0FN | 336-1297-5-ND 3.96 3.57 2.34 | C8051F327-GM | C8051F326DK 
UART,  |24-Bit, ch. |_| 8-Bit - 5 ; rey ; 
ee 00 9 | ia ae ties oe te 22% | 50 | 32-LaFP | 336-1270-ND 782 6.69 4.73 | C8051F350-G0 | C8051F350DK 
UART, |24-Bit, Ch] _ —*'| ‘&-Bit = ; 5 oon ; 
ae | ee | a | Bia Ga | aie vee | 2% | 50 | 2eMLP | 336-1271-ND 6.40 5.48 3.89 | C8051F351-GM | C8051F350DK 
UART, |16-Bit,@-Ch,| _ —*'| &-Bit = 5 ; ee ; 
SE ae cor. 4 22% | 50 | 32-LaFP | 336-1272-ND 5.79 4.95 3.50 | C8051F352-G0 | c8051F350DK 
UART, | 16-Bit,8-Ch, |_| &-Bit = s 7 rey : 
Se eae ee er cere | 2% | 50 | 2aMLP | 336-1273-ND 486 4.15 2.93 | C8051F353-GM | C8051F350DK 


* For Tape and Reel part number, change the 1-ND to 2-ND. Please call Digi-Key for Tape and Reel Pricing. 


USB Microcontrollers Integrated USB 2.0 Function Controller 


The USB microcontroller family features an on-board universal serial bus (USB) 2.0 function controller with integrated transceiver and on-chip clock recovery. No resistors, crystal, regulator, EEPROM or other external components are required. 
On-chip digital resources include a pipelined 25 MIPS, 8051 CPU with 16kB Flash and UART, SMBus and SPI serial interfaces. On-chip analog features include a multi-channel 10-bit ADC, voltage reference, oscillator, comparators and a temperature 
sensor. Available in a 32-pin LOFP or a 28-pin MLP (5x5mm), these devices provide a single-chip solution for embedded USB applications. 


Flash Digital Development 
Mem. RAM Port Timers | PCA Serial Internal MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) | Chnis Buses ADC1 Comp. Osc (peak) Package Part No. 1 25 100 Part No. Part No. 
tek | 2304 | 25 4 5 | USB2.0,UART, | 10-Bit,17-Ch. | 5) s15% | 25 32-LOFP 336-1259-ND 741 5.98 4.09 | c8051e320-Ga | c8o51r320DK 
SMBus, SPI 200ksps 
tek | 2304 | 25 4 5 | USB2.0, UART, | 10-Bit, 13-Ch | > | 415% | 25 28-MLP 336-1261-ND 633 5.11 3.49 | C8051F321-6m | c8051F320DK 
SMBus, SPI 200ksps 
64k | 5376 | 40 4 5 | USB2.0,SPL, | 10-Bit, 17-Ch, | 5 | 445% | 48 | 48-TOFP 336-1298-ND 998 8.99 5.89 | C8051F340-Ga | cs051F340DK 
2UART, SMBus 200ksps 
32k | 3328 | 40 4 5 | USB20,SPI, | 10-Bit,17-Ch. | > | 445% | 48 | 48-TOFP 336-1299-ND 8.90 8.02 5.25 | C8051F341-Ga | csos1r340DK 
2UART, SMBus 200ksps 
64k | 5376 | 25 4 5 | USB20,SPL, | 10-Bit,17-Ch, | 5 | s15% | 48 32-LOFP 336-1300-ND 968 8715.71 | C8051F342-Ga | c805tr340DK 
UART, SMBus 200ksps 
32k | 3328 | 25 4 5 | USB20,SPI, | 10-Bit,17-Ch, | > | a15% | 4B 32-LOFP 336-1301-ND 842 7.58 4.96 | C8051F343-Ga | c8051F343DK 
UART, SMBus 200ksps 
64k | 5376 | 40 4 5 | USB2.0,SPL, | 10-Bit, 17-Ch, | 5 | 445% | 25 | 48-TORP 336-1302-ND 968 8.71_~—s5.71_ | C8051F344-Ga | c8051F343DK 
2UART, SMBus 200ksps 
32k | 3328 | 40 4 5 | USB20,SPI, | 10-Bit,17-Ch. | > | 45% | 25 | 48-TOFP 336-1303-ND 842 7.58 4.96 | C8051F345-Ga | c8051F343DK 
2UART, SMBus 200ksps 
64k | 5376 | 25 4 5 | USB2.0,SPL, | 10-Bit,17-Ch, | 5 | s15% | 25 32-LOFP 336-1304-ND 918 8.27 ~—«-5.42 | c8051F346-Ga | c8051F343DK 
UART, SMBus 200ksps 
32k | 3328 | 25 4 5 | USB20,SPI, | 10-Bit,17-Ch, | > | a15% | 25 32-LOFP 336-1305-ND 774 697 4.56 | C8051F347-Ga | c8051F347DK 
UART, SMBus 200ksps 
(Continued) 
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SILICON LABS C8051F High Performance Mixed-Signal MCUs (cont.) 


General Purpose Microcontrollers Outstanding Value for Comprehensive MCUs 


The General Purpose microcontroller family offers outstanding value and performance for embedded control applications. Each device fearures a 25MIPS pipelined 8051 CPU with 8kB Flash, UART and SPI serial interfaces, internal oscillator and 
numerous digital 1/0 options. On-chip analog features include 32-channel, 12-bit or 8-bit ADC and two comparators. Development tools are easy to use and come complete with all of the hardware and software needed to design complex electronics 
systems on a standard Windows PC. 


Flash Digital Cut Tape Development 

Mem. | RAM Port | Timers | Serial Internal MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 

(Bytes) | (Bytes)| 1/0 Pins | (16-Bit)| Buses ADC1 Comp. Osc (peak) | Package Part No. fl 25 100 Part No. Part No. 
8K | 1280 32 3 UART, SPI | 12-Bit, 32-Ch. 100ksps 2 +20% 25 48-TQFP 336-1036-1-ND 6.83 4.92 3.91 C8051F206R C8051F206DK 
8K 256 32 3 UART, SPI | 8-Bit, 32-Ch. 100ksps 2 +20% 25 48-TQFP 336-1008-1-ND* 5.64 4.06 3.23 €8051F220R C8051F226DK 
8K 256 22 3 UART, SPI | 8-Bit, 32-Ch. 100ksps 2 +20% 25 32-LQFP 336-1009-1-ND 5.03 3.62 2.87 €8051F221R C8051F226DK 
8K 256 22 3 UART, SPI _— 2 +20% 25 32-LQFP 336-1012-1-ND* 4.80 3.46 2.74 €8051F231R C8051F226DK 


* For Tape and Reel part number, change the 1-ND to 2-ND. Please call Digi-Key for Tape and Reel Pricing. 


Small Form Factor Microcontrollers, High-Performance MCU in a Tiny Package 
The Small Form Factor family is optimized for space-constrained, low-power, low-cost applications in consumer, industrial, communications and automotive markets. Development is quick and easy due to low-cost, professional development tools and 
in system debug. Features: * C8051F311, C8051F300, C8051F302, C8051F31x: Temperature Sensor * C8051F330, C8051F332, and C8051T600: Temperature Sensor and VREF * C8051F36x: 16 x 16 MAC and Temperature Sensor 


Flash Digital Cut Tape Development 

Mem. RAM Port Timers | PCA Serial Internal | MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 

(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) | Chnis Buses ADC1 DAC | Comp. Osc (peak) | Package Part No. 1 25 100 Part No. Part No. 
8K 256 8 3 g | CART, = — 1 42% | 25 | 11-MLP |  336-1044-1-ND 3.56 2.55 2.04 | C8051F301R (8051F300DK 
8k | 256 8 3 3 | Gant, = = + | 220% | 25 | 41-mup |  336-1046-1-nD* 337 241 1.93 | C80siF303R ‘| C8051F300DK 
4k | 256 8 3 a | aT, — = + | 220% | 25 | 41-mup | 336-1063-1-ND* 3.01 215 1.72 | c80siF304R ‘| C8051F300DK 
2k | 256 8 3 3 | Gant, = — + | 220% | 25 | 41-mup |  336-1064-1-No 291 208 1.67 | C80S1F305R | C8051F300DK 
sk | 1280 | 25 4 5 | UART Ph ete = 2 | 22% | 25 | 28Mup | 336-1152-ND 434 3.68 3.20 | C8051F313 ©8051F310DK 

RoHS Compliant 

sk | 1280 | 32 3 |=) SAR erie _ 2 | 220% | 25 | 48-TorP |  336-1236-ND 436 397 3.12 | C80siF206-Ga | C805iF206Dk 
8k | 256 32 3 | — |. TAR pee = 2 | 220% | 25 | 4s-TorP |  336-1238-ND 4.06 3.28 2.57 | C80siF220-60 | c805iF226Dk 
8k | 256 22 3. | te ihe _ 2 | 220% | 25 | 32-LorP |  336-1239-ND 3.61 292 2.29 | ceosiF221-ca | c80siF226Dk 
sk | 1280 | 32 a ee eee = 2 | 220% | 25 | 4s-TorP |  336-1240-ND 428 3.45 2.71 | c80siF226-6a | C805iF226Dk 
8k | 256 32 3 | = | UR - _ 2 | 220% | 25 | 4s-TorP |  336-1242-ND 3.82 3.08 2.42 | c80siF230-60 | c805iF226Dk 
8k | 256 22 3 | — |) CARL = = 2 | 220% | 25 | 32-LorP |  336-1243-ND 3.44 278 2.18 | c80siF231-ca | c805tF226Dk 
sk | 1280 | 32 a. | a) SR = = 2 | 220% | 25 | 4s-TorP |  336-1244-ND 3.99 321 2.53 | c80siF236-ca | c805iF226Dk 
8k | 256 8 3 aie eee = 1 | 22% | 25 | at-mup | 336-1245-no 3.18 257 1.76 | C80siF300-6m | C8051F300DK 
8k | 256 8 3 a | CAR: = = 1 | 22% | 25 | at-mup | 336-1247-ND 3.02 244 1.67 | C80siF301-cm | C8051F300DK 
8k | 256 8 3 a | tage eri = + | 220% | 25 | 41-mup | 336-1248-nD 297 240 1.64 | C80siF302-6M | C8051F300DK 
8k | 256 8 3 ee 7 _ + | 220% | 25 | a-mup | 336-1249-nD 286 231 1.58 | C8051F303-GM | C8051F300DK 
ak | 256 8 3 | aan _ = + | 220% | 25 | 41-mup | 336-1250-ND 254 206 1.41 | C80siF304-6m | C8051F300DK 
2k | 256 8 3 3 | GAR a = + | 220% | 25 | 4-up | 336-1251-ND 248 2.00 1.37 | C805iF305-6M | C8051F300DK 
tek | 1280 | 29 4 5 | subse SPI aoe = 2 | 22% | 25 | 32-LorP |  336-1252-ND 6.07 491 3.37 | C80siF310-Ga | C8051F310DK 
tek | 1280 | 25 4 5 | cwevn Spl eee = 2 | 22% | 25 | 28mup |  336-1254-ND 5.44 439 3.01 | C80siF311-cm | c805iF310Dk 
sk | 1280 | 29 4 5 | subse SPI eee = 2 | 22% | 25 | 32-LorP |  336-1255-ND 444 3.77 2.62 | C805iF312-G0 | C8051F310DK 
sk | 1280 | 25 4 5 | gunn Spl eee = 2 | 22% | 25 | 28mip |  336-1256-ND 442 350 2.44 | C80siF313-GM | C8051F310DK 
sk | 1280 | 29 4 5 | supe SPI — = 2 | 22% | 25 | 32-LorP |  336-1257-ND 376 319 2.20 | C80siF314-ca | C805iF310DK 
sk | 1280 | 25 4 5 | gwen Spl = = 2 | 22% | 25 | 28mup |  336-1258-ND 3.49 297 2.08 | C80siF315-GM | C8051F310DK 
8k | 768 17 4 3 | supac SPI eh ait) + | 42% | 25 | 2o-mep | 936-1262-nD 453 366 2.50 | C805iF330-GM | C8051F330DK 
8k | 768 17 4 oeume eel Otis wait) + | 42% | 25 | 20-01p | 936-1263-n0 496 401 2.73 | c80siF330-GP | C8051F330DK 
8k | 768 17 4 3 | supec SPI = = 1 | 22% | 25 | 20mup |  336-1265-ND 4.05 3.27 2.24 | C80siF331-GM | C8051F330DK 
4k | 768 17 4 3 | gunn SPI pea = 1 | 22% | 25 | 20mup |  336-1266-ND 3.14 266 1.87 | C805iF332-GM | C8051F330DK 
4k | 768 17 4 3 | supec Ser = = 1 | 22% | 25 | 20mup |  336-1267-ND 288 245 1.71 | C805iF333-GM | C8051F330DK 
2x | 768 17 4 a | TAR, eats = 1 | 22% | 25 | 20mup |  336-1268-ND 267 227 1.59 | C80siF334-GM | C8051F330DK 
2k | 768 17 4 & | came ae — = + | 22% | 25 | 20mup | 336-1269-ND 239 203 1.42 | c80siF335-GM | C8051F330DK 
32k | 4K 39 4 3 aurea etiee” yait 2 | 22% | 100 | 48-TorP | 336-1407-ND NEW! 8.68 7.60 6.94 | C80siF360-Ga | ca0s1Fs60DK 
32x | 4K 27 4 de eumne a eee yet) 2 | 42% | 100 | s2-LorP |  336-1408-ND NEW! 8.06 7.05 645 | c80siF361-Ga | ca0s1Fs60DK 
32x | 4K 24 4 eee Caine yet) 2 | 22% | 100 | 28-arN |  336-1409-5-ND NEW! 6.80 595 5.44 | c805iF362-GM | cg051F360DK 
32k | 2368 | 24 4 @ | are eRe ai | 2 | 22% | 50 | 32-LOFP | 336-1318-ND 8.90 631 581 | c80siF4i0-Ga | caostF410DK 
32x | 2368 | 20 4 g | UT Se eee Pat | 2 | 22% | 50 | 28-0FN | — 336-1309-ND 746 514 4.67 | ce0siF4i1-cm | cgo5tF41oDK 
tex | 2368 | 24 4 Ge | HART SP eee ‘ait | 2 | 2% | 50 | 32-LaFP | — 336-1310-ND 8.40 571 5.25 | c80siF412-Ga | caostF410DK 
tex | 2368 | 20 4 g | HART SP eee ‘ait | 2 | 2% | 50 | 28-0FN | 336-1311-ND 723 492 4.34 | cgosiF4i3-Gm | cgo51F410DK 

a ee a cc 

* For Tape and Reel part number, change the 1-ND to 2-ND. Please call Digi-Key for Tape and Reel Pricing. (Continued) 
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ntincgitr C8051F High Performance Mixed-Signal MCUs (cont) 


CAN Interface Microcontrollers — MCUs with Integrated CAN 2.0B Controller 
Each CAN MCU features a 25 MIPS pipelined 8051 CPU, an integrated CAN 2.0B controller, 64kB of Flash, 4kB of SRAM, external memory interface and numerous digital I/O options. Dual UARTs, SMBus and SPI serial interfaces and on-chip analog 


capabilities including ADC, DAC, voltage reference, internal oscillator and temperature sensor make these products an ideal solution for industrial control and automotive applications. 
Features: « Ext. Memory Interface, Temperature Sensor, VREF 


Flash Digital Cut Tape Development 
Mem. | RAM Port | Timers | PCA Serial Internal | MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) | Chnis Buses ADC1 ADC2 DAC | Comp.| Other Osc | (peak) | Package Part No. 1 25 100 | PartNo. Part No. 
CAN2.0B, | 47 51 4acp | ane a. ai ; 
64k | 4352 | 64 5 6 | 2uaRTs, | TOP 13Ch. | BBi, Bch. | tee |g | atv | som | 25 | t00-TOFP | 336-1053-1-ND* 18.86. 13.57 10.77 | c80s1FO42R | c8051FO4ODK 
SMBus, SPI ps: ||) -POOKsns: | 22-Gn. 
CAN2.08, | 49-Bit, 13-Ch +60V 
64k | 4352 | 64 5 6 | 2UARTs, Te =: ||) 8 2 2% | 25 |100-TOFP |  336-1156-ND 8.75 7.66 6.46 | C8051F044 ~—| c8051FO40DK 
100ksps PGA 
SMBus, SPI 
CAN2.08. | 40-Bit, 13-Ch +60V 
32k | 4352 | 64 5 6 | 2UARTS, tals = |)-a0)4 2% | 25 |100-TOFP |  336-1158-ND 10.13 8.71 650 | C805tFo4s | c8051FO40DK 
100ksps PGA 
SMBus, SPI 
CAN2.08, | 46.pit, 2-ch. | 10-Bit, 8-Ch. | 12-Bit 
64k | 4352 | 24 5 6 | 2UARTs, | OT ieee | eon | 3 | DMA | 22% | 25 | 64-TOFP | 336-1073-1-ND* 20.60 15.85 13.21 | C8051F061R | C8051FOS0DK 
SMBus, SPI Shs SPS | eral 
CAN2.0B, | 46-Bit, 2-Ch. | 10-Bit, 8-Ch. | 12-Bit 
64k | 4352 | 59 5 6 | 2UARTs, | OT ioe | acu | 3 | OMA | 22% | 25 |100-TOFP | 336-1074-1-ND* 19.24 14.81 12.34 | C8051F062R | C8051FOS0DK 
SMBus, SPI SPs BRS. | eral 
CAN2.0B, | 46-Bit, 2-Ch. | 10-Bit, 8-Ch. | 12-Bit 
64k | 4352 | 24 5 6 | 2UARTS. | | Sooke | och’ | «3 | DMA | 22% | 25 | 64-TOFP |  336-1075-1-ND* 18.72. 14.41 12.01 | C8051FO63R | C8051FO6ODK 
SMBus, SPI Ps SPs ; 
CAN2.0B, | 49-pit, 13-Ch. | 8-Bit, 8-Ch. | 12-Bit +60V 
64k | 4352 | 64 5 6 | 2UARTS, Totals ons Teg |e 2% | 25 |100-TOFP |  336-1204-ND 16.26 13.11 9.26 | C8051F040-Ga | c8051FO40DK 
SMBus. SPI 100ksps 500ksps 2-Ch. PGA 
CAN2.0B, | 49-pit, 13-Ch. | 8-Bit, 8-Ch. | 12-Bit +60V 
64k | 4352 | 32 5 6 | 2UARTS, Sete So eal) Bo |S 42% | 25 | 64-TOFP |  336-1206-ND 15.57 12.56 8.91 | C8051FO41-Ga | c8051FO40DK 
SMBus. SPI 100ksps 500ksps 2-Ch. PGA 
CAN2.0B, | 40-pit, 13-Ch. | 8-Bit, 8-Ch. | 12-Bit +60V 
64k | 4352 | 64 5 6 | 2UARTS, ails octal 2% | 25 |100-TOFP |  336-1207-ND 15.28 12.33 8.75 | C8051F042-6a | c8051FO40DK 
SMBus. SPI 100ksps 500ksps 2-Ch. PGA 
CAN2.08, | 49-it, 13-Ch. | 8-Bit, 8-Ch. | 12-Bit +60V 
64k | 4352 | 32 5 6 | 2UARTs, 5 1S-Ch. gO Ne Te BE || ge | |e 22% | 25 | 64-TOFP |  336-1208-ND 13.35 10.77 7.63 | C8051F043-6a | c8051F040DK 
SMBus. SPI 100ksps 500ksps 2-Ch. PGA 
CAN2.08, | 40-Bit, 13-Ch +60V 
64k | 4352 | 64 5 6 | 2UARTS, gnomes] ae Se ay 2% | 25 |100-TOFP |  336-1209-ND 10.21 7.85 6.45 | C8051F044-Ga | c8051FO40DK 
100ksps PGA 
SMBus, SPI 
CAN2.08, | 49-Bit, 13-Ch +60V 
64k | 4352 | 32 5 6 | 2UARTS, ace ares = |) ae |r 22% | 25 | 64-TOFP |  336-1210-ND 9.77 7.52 6.11 | C8051F045-Ga | c8051FO40DK 
100ksps PGA 
SMBus, SPI 
CAN2.0B, | 40-pit, 13-Ch +60V 
32k | 4352 | 64 5 6 | 2UARTS, ea =|) a | 2 2% | 25 |100-TOFP |  336-1211-ND 9.63 7.41 6.06 | C8051F046-Ga | c8051FO40DK 
100ksps PGA 
SMBus, SPI 
CAN2.08, | 40-it, 13-Ch +60V 
32k | 4352 | 32 5 6 | 2UARTs, ad = |) 3 | 2 22% | 25 | 64-TOFP |  336-1212-ND 9.07 6.98 5.67 | C8051F047-Ga | c8051FO40DK 
100ksps PGA 
SMBus, SPI 
CAN2.0B, | 46-Bit, 2-Ch. | 10-Bit, 8-Ch. | 12-Bit 
64k | 4352 | 59 5 6 | 2UARTs, | OTe eee | eon | 3 | OMA | 22% | 25 |100-TOFP | — 336-1213-ND 17.78 15.46 12.74 | C8051F060-Ga | C8051FO60DK 
SMBus, SPI BPs BRE. | ere 
CAN2.0B, | 46-Bit, 2-Ch. |10-Bit, 8-Ch. | 12-Bit 
64k | 4352 | 24 5 6 | 2UARTS. | OT | cooks | och’ | 63 | DMA | 22% | 25 | 64-TaFP |  336-1215-ND 16.15 14.06 11.59 | C8051FO61-Ga | c8051FO60DK 
SMBus, SPI Ps ote ; 
CAN2.0B, | 46-Bit, 2-Ch. |10-Bit, 8-Ch. | 12-Bit 
64k | 4352 | 59 5 6 | 2UARTS. | OT | Sookepe | och’ | 3 | DMA | 22% | 25 |100-TOFP |  336-1216-ND 15.10 13.13 10.83 | C8051F062-Ga | c8051FO60DK 
SMBus, SPI p Ps i 
CAN2.0B, | 46-Bit, 2-Ch. | 10-Bit, 8-Ch. | 12-Bit 
64k | 4352 | 24 5 6 | 2UARTS. | OF cooks | och’ | 63 | DMA | 22% | 25 | 64-TaFP |  336-1217-ND 14.70 12.79 10.54 | C8051F063-Ga | C8051FOSODK 
SMBus, SPI p PS ; 


* For Tape and Reel part number, change the 1-ND to 2-ND. Please call Digi-Key for Tape and Reel Pricing. 


Automotive 
Flash Digital Development 
Mem. | RAM Port | Timers | PCA Serial Internal MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) | Chnis Buses ADC Comp. Other Osc (peak) Package Part No. il 25 100 Part No. Part No. 
sk | 256 | 6 3 | 3 | oieo, | 12Bit 6Ch | | re 05% 25 10-0FN | 336-1341-ND 5.04 3.11 2.69 | cgostes20-im | ceo51es30Dk 
SPI, UART | 200ksps -4orc~125°¢ | 05% ; : : 
8k | 256 | 6 3 | 3 | spiuart | Bi ech) y a 05% 25 10-0FN | 336-1387-ND NEW! 445 2.87 2.55 | cgostes21-Im | c8o51F530Dk 
, 200ksps 40-1256: | te” i : ; : 
LIN2.0, | 12-Bit, 6-Ch. VREG. ; 
4x | 256 | 6 3 | 3 | sey uARE’| conoleee 1 are tase | 205% 25 10-0FN | 336-1388-ND NEW! 426 2.65 2.40 | c8o5tes23-Im | c8o51F530DK 
4x | 256 | 6 3 3 | spiuart | Bit G-Ch ) REG. 40.5% 25 10-0FN | 336-1389-ND NEW! 403 251 2.27 | ceostes24-im | ceostes30Dk 
; 200ksps -40°C ~ 125°C ; b ; ; : 
LIN20, | 12-Bit, 6-Ch. VREG. ‘ : Te ’ 
2 | 256 | 6 @: | @ | sere ede 1 aor soseg | 205% 25 10-0FN | 336-1390-ND NEW! 377 2.34 2.12 | cgostesz6-im | ceostes30Dk 
2 | 256 | 6 3 3 | spiuart | ‘Bi 6-Ch ) REG: 10.5% 25 10-0FN | 336-1391-ND NEW! 354 2.20 1.99 | cgostes27-Im | ceo5tes30Dk 
; 200ksps -40°C ~ 125°C i b ; : : 
LIN2.0, | 12-Bit, 16-Ch. VREG. ; 20-0FN | 336-1342-ND 6.06 3.54 3.24 | C8051F530-IM 
8k | 256) 16 3 3 | spi uART | — 200ksps i -4o ~ 125°C | 20-5% 25 | 0-Tssop | 336-1343-ND 5.43 3.62 3.24 | cg051r530-IT | C8051F530DK 
12-Bit, 16-Ch. VREG. ; 20-0FN | 336-1392-ND NEW! 537 349 3.19 | C8051F537-IM 
8K | 26 |) 16 3 3 | SPI,UART |“ s00ksps i -40° ~ 125°C | 205% 25 | »0-Tssop | 336-1393-ND NEW! 530 353 347 | cgosirs31-iT | C8051F530DK 
LIN20, | 12-Bit, 16-Ch. VREG. . 20-0FN | 336-1394-ND NEW! 5.14 3.28 3.00 | C8051F533-IM 
AK | 258. | 16 3 3 | spi uaRT | — 200ksps ! -4o ~ 125°C | 205% 25 | »o-Tssop | 336-1395-ND NEW! 535 347 3.17 | cg051r533-IT | C8051F530DK 
12-Bit, 16-Ch. VREG. ; 20-0FN | 336-1396-ND NEW! 490 312 2.85 | C8051F534-IM 
aK | 256 |) 16 3 3 | SPI,UART | “s00ksps 1 -40° ~ 125°C | 205% 25 | »o-1ssop | 336-1397-ND NEW! 5.20 3.31 3.03 | cgosirs34-iT | C8051F530DK 
LIN2.0, | 12-Bit, 16-Ch. VREG. ; 20-0FN | 336-1398-ND NEW! 476 3.06 272 | C8051F536-IM 
2K | 256 | 16 8 3 | spi uaRT |  200ksps ! -4o ~125°¢ | 20.5% 25 | »0-1ssop | 336-1399-ND NEW! 495 3.15 288 | cgostrs36-iT | C8051F530DK 
12-Bit, 16-Ch. VREG. ; 20-0FN | 336-1400-ND NEW! 4512.90 258 | 08051F537-IM 
2K | 256 | 16 8 3 | SPILUART | “s00ksps 1 -40°c ~ 125°C | 20.5% 25 | »o-1ssop | 336-1401-ND NEW! 479 3.08 2.74 | cg051F537-IT | C8051F530DK 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SILICON LABS C8051F High Performance Mixed-Signal MCUs (Cont.) 


Microcontroller Development Tools 


Development Kits: * Complete development/prototyping system » Prototyping/demonstration board * In-system Flash programming  In-circuit debugging * MCU configuration wizard 


IDE: * Source code editor, project manager » Flash programmer * Supports full-speed, non-intrusive in-circuit debug logic * Real-time breakpoints, source-level debug * Conditional memory watchpoints * Memory and register inspect/modify 
 Single-step and animated execution modes « Variable watch window 


Digi-Key Price Silicon Labs Digi-Key Price Silicon Labs 
Part No. Each Part No. Part No. Each Part No. 
336-1188-ND 69.00 C8051 FO05DK 336-1306-ND 99.00 €8051F326DK 
336-1200-ND 79.00 C8051 F020DK Sa fean Sate 
aa en ares sacs 336-1083-ND 99.00 C8051F350DK 
: = | if 99.00 C8051F360DK 
336-1219-ND 99.00 8051 FO64EK SSG ELENDINEW: 
336-1412-ND NEW! 50.00 €8051F360-TB 
336-1224-ND 99.00 C8051F120DK 336-1314.ND 99.00 C8051F410DK 
336-1237-ND 69.00 C8051 F206DK 336-1317-ND 29.00 C8051F411EK 
336-1241-ND 69.00 C8051F226DK 336-1344-ND 99.00 C8051F530DK 
336-1246-ND 69.00 C8051F300DK 336-1404-ND NEW! 99.00 C8051T600DK 
336-1253-ND 69.00 €8051F310DK 336-1405-ND NEW! 29.64 €8051T600SDB 
336-1260-ND 99.00 C8051F320DK 336-1406-ND NEW! 44.08 C8051T600QDB 
Digi-Key Price Silicon Labs 
Description Part No. Each Part No. 
USB Debug Adapter 336-1182-ND 35.00 DEBUGADPTR1-USB 
ToolStick User's Guide 336-1278-ND 10.99 TOOLSTICK-EK 
Wireless Voice Transceiver Reference Design Kit 336-1294-ND 149.00 WL-TRANSCVR-RD 
Voice Recorder Reference Design Kit 336-1315-ND 49.00 VOICE-RECORD-RD 
ToolStick Base Adapter 336-1345-ND 17.50 TOOLSTICKBA 
ToolStick C8051F330 Daughter Card 336-1346-ND 9.90 TOOLSTICK330DC 
ToolStick C8051F362 Daughter Card 336-1411-ND NEW! 9.90 TOOLSTICK360DC 
ToolStick Debug Adapter 336-1347-ND 8.90 TOOLSTICKDA 
ToolStick Starter Kit 336-1348-ND 24.99 TOOLSTICKSK 
ToolStick LIN Daughter Card 336-1383-ND NEW! 9.90 TOOLSTICKLINDG 


Microcontroller Reference Designs 


Digi-Key Price Silicon Labs 
Description Part No. Each Part No. 
Digital Compass Reference Design 336-1165-ND 72.00 F350-COMPASS-RD 
Stepper Motor Reference Design 336-1319-ND 106.50 STEPPER-MTR-RD 
USB Mass Storage Reference Design 336-1320-ND 99.00 USB-MSD-RD 
Temperature Compensated RTC Reference Design 336-1351-ND 99.00 TEMPCOMPRTC-RD 
Multi-Phase POL Reference Design 336-1323-ND 199.00 MULTIPHSPOL-RD 
PoE with Voice Transmission Reference Design 336-1326-ND 69.00 POE-VOICE-RD 
Sensorless BLDC Motor Reference Design 336-1329-ND 119.00 SLBLDC-MTR-RD 
Single-Phase POL Reference Design 336-1332-ND 149.00 SINGLEPHSPOL-RD 


USB to UART Bridge 


The CP210x is a single-chip USB to UART bridge that converts data traffic between USB and UART formats. The chip includes a complete USB 2.0 full-speed function controller, bridge control logic and a UART interface with transmit/receive buffers 
and modem handshake signals. 


The device also features on-board EEPROM, a voltage regulator, a USB transceiver and an integrated internal oscillator, eliminating external components generally required in USB applications. System development is further simplified by the 
CP210xEK evaluation kit, which includes a complete USB to RS-232 evaluation board and royalty-free device drivers for PC and Macintosh platforms. 


EEPROM RAM Digital Port Serial Internal Digi-Key Price Silicon Labs 
(bytes) (bytes) 1/0 Pins Buses Osc. Other Package Part No. Each Part No. 
UART to USB Voltage Regulator 7 anal 
1024 1kB _ Bridge Yes host I/O 28-QFN 336-1161-ND 29.00 CP2102EK 
UART to USB Voltage Regulator e Seirat 
1024 1kB 4 Bridge Yes RS485, Split Venn 28-OFN 336-1163-ND 29.00 CP2103EK 
USB UART 
2.0 Baud RX/TX Digi-Key Price Each 
(Mbps) EEPROM Clock Rates Buffer Package Part No. il 25 
12 512B Internal 300bps to 921.6kbps 512B 28-MLP (5mm x 5mm) 336-1162-ND 4.30 4.10 
12 1024B Internal 300bps to 921.6kbps 640B 28-MLP (5mm x 5mm) 336-1160-ND 3.62 3.46 
12 1024B Internal 300bps to 1Mbits 576B / 640B 28-QFN (5mm x 5mm) 336-1164-ND 4.21 4.01 


SPI to I2C Bridge 


A Single-chip SPI to I2C bridge and GPIO port expander that allows a SPI master to communicate as an |2C master device. 


Features: * 4-wire SPI bus operates at frequencies up to 1MHz ° Fully functional |2C master transmit and receive operation » |2C data at frequencies configurable up to 400kHz » 255 byte data receive and transmit buffers * Internal oscillator * 2.4 to 
3.6 volt operation * Active LOW interrupt output » 5 volt tolerant I/O pins »* 8 general purpose 1/0 pins 


Digi-Key Price Each Silicon Labs 
Description Part No. 1 25 100 Part No. 
SPI-I2C Bridge Device and GPIO Port Expander 336-1324-ND 3.55 2.56 2.32 CP2120-GM 
Evaluation Kit for CP2120 336-1325-ND 39.00 =- - CP2120EK 


Ethernet Controllers 


The CP220x is a single-chip Ethernet controller containing an integrated IEEE 802.3-compliant Media Access Controller (MAC), a 10 Base-T Physical Layer (PHY), and 8 kB of non-volatile Flash memory available in either a 28-pin QFN (5 x 5mm), or 
48-pin TQFP (9 x 9mm) package. 

The on-chip Flash memory may be used to store user constants, web server content, or can be used as general purpose nonvolatile memory. The Flash is factory pre-programmed with a unique 48-bit MAC address stored in the last six memory locations. 
Having the unique MAC address stored in the CP220x often removes the necessary serialization step from the product manufacturing process of most embedded systems. 


Flash Parallel Parallel Host Auto- Pre-Programmed RAM Temperature Digi-Key Price Each Silicon Labs Development Kit 
(kB) Host Interface Interface Speed | Negotiation| MAC Address Size LEDs Range Package Part No. 1 25 Part No. Part No. 
q i 2 kB TX and Separate Link 48-TOFP 
8 8-bit Non-Multiplexed EMIF 30 Mb, Ye Ye -40°C ~ 85°C 336-1312-ND 8.63 6.12 CP2200-GQ ETHERNETDK 
Dee ae PS e & 4.kB RX Buffer | and Activity (9mm x 9mm) 
8 8-bit Multiplexed EMIF 25 Mbps Yes Yes 2kBTXand |) Combined Link | nse g5eq | 28-OFN | 3364313-ND 7.63 5.25 | CP2201-GM ETHERNETDK 
4kB RX Buffer and Activity (5mm x 5mm) 
Evaluation Kit for CP2201 Ethernet Controller ...2.:.c.c0.::000000cccdessscaasacccccansacssasiebdansaccsdhacidiassacsichasedasesccdsbasaccceancenaadaacaaaneeae 336-1316-ND 30.00 = CP2201EK — 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 561 


és Wireline Products 


SILICON LABS 


ISOmodem® Embedded Modems 


Silicon Laboratories’ embedded modem solutions are most feature rich, compact and flexible 2400 baud modems on the 
market. Available in two 16-pin SOIC packages, the Si2401 and Si2400 embedded modem solutions eliminate the need for 


a separate DSP data pump, modem controller, codec, isolation transformer, relay, opto-isolators and 2-4 wire hybrid. 


Features: 


detection * Caller ID detection and decode 


* Simple AT command UART interface » Globally compliant line interface ¢ Line-in-use and parallel phone intrusion 


Max. System-Side Silicon Line-Side Silicon 
Data Voice Digi-Key Price Each Labs Digi-Key Price Each Labs 
Description Rate Codec Package Part No. Part No. Part No. Part No. 
V.22bis Modem, Chipset 2400 bps No 16-SOIC 336-1095-ND 25.02 24.11 $12401-FS 336-1096-ND 5.94 7.80 $13010-FS 
V.22bis Modem, Chipset 2400 bps Yes 16-SOIC 336-1093-ND 28.14 26.36 $12400-KS 336-1094-ND 8.48 7.22 $13015-KS 
Digi-Key Price Silicon Labs 
Description Part No. Each Part No. 
Evaluation Board for the $12400 with a UART Interface 336-1166-ND 150.00 $12400URT-EVB 
Evaluation Board for the $12401 with a UART Interface 336-1167-ND 150.00 $12401FS10-EVB 
DTMF Decoder Kit 336-1283-ND 149.00 DTMFDECODER-RD 
Embedded Ethernet Development Kit 336-1284-ND 119.00 ETHERNETDK 
Embedded Modem Development Kit 336-1285-ND 129.00 MODEMDK 
V.22bis ISOmodem® with Integrated Global DAA 336-1286-5-ND 5.94 $13010-F-FS 


ProSLICc® 


Subscriber line interface circuit (SLIC), codec and battery generation functionality. Combined with Silicon 
Laboratories’ Si3201 linefeed integrated circuit, the Si3210 packs maximum performance and flexibility 
into a 1.5 inch? footprint, making it the smallest single-channel telephony interface available. The integrated 
battery supply continuously adapts its output voltage to minimize power and enables the entire solution to be 


without the integrated codec. 


powered from a single 3.3V or 5V supply. Software configurable features include 5 REN internal ringing up 
to 90 VPK, DTMF generation and decoding and a comprehensive set of telephony signaling capabilities for 
global operation with only one hardware solution. The Si3230 provides the same performance of the Si3201 


Digi-Key Price Each Silicon Labs 
Description Part No. 1 25 100 Part No. 
Single Channel SLIC Codec 336-1287-5-ND 8.10 6.84 5.51 $13215-B-FM 
ProSLIC Evaluation Board, Daughter Card 336-1169-ND 150.00 _ - $13210PPQX-EVB 
ProSLIC Evaluation Board for $13215 336-1288-ND 150.00 = = $13215PPQX-EVB 


Clock and Data Recovery ICs 


Features:  Multi-rate operation: OC-3/12/48. STM-1/4/16, GbE and 2.7 Gbps » Low jitter generation; low power operation * DSPLL Technology eliminates external loop filter components 


Silicon Evaluation Board Silicon 
Digi-Key Price Each Labs Digi-Key Price | Labs 
Description Package Part No. Part No. Part No. Each | Part No. 
OC-12/3, STM-4/1 SONET/SDH, 2.5V 20-MLP 336-1120-ND 24.03 16.46 | SI5010-BM 336-1121-ND 350.00 | SI5010-EVB 
OC-12/3, STM-4/1 SONET/SDH, with Limiting Amp, 3.3V 28-MLP 336-1277-ND 26.29 24.99 | SI5013-D-GM | 336-1123-ND 350.00 | S15013-EVB 
OC-48,STM-16 SONET/SDH, 2.7 Gbps, with Limiting Amp, 3.3V 28-MLP 336-1279-ND 69.38 61.36 | SI5017-D-GM | 336-1125-ND 350.00 | SI5017-EVB 
OC-48, STM-16 SONET/SDH, 2.7 Gbps, 2.5V 20-MLP 336-1126-ND 62.78 55.52 | S15018-BM 336-1127-ND 500.00 | S15018-EVB 
0C-48/12/3, STM-16/4/1 SONET/SDH, GbE, 2.7 Gbps, 2.5V 20-MLP 336-1128-ND 78.45 69.39 | $15020-BM 336-1129-ND 500.00 | S15020-EVB 
0C-48/12/3, STM-16/4/1 SONET/SDH, GbE, 2.7Gbps, with Limiting Amp, 3.3V 28-MLP 336-1276-ND 86.30 76.33 | S15023-D-GM | 336-1134-ND 500.00 | S15023-EVB 
SiPHY® High-Speed Transceivers 
Features: ¢ Integrated limited amplifier, CDR, CMU, and MUX/DEMUX » Low jitter generation; <2.0 mUlIrms (typ OC-48) * Jitter attenuating CMU eliminates the external clean-up PLL 
Silicon Evaluation Board Silicon 
Digi-Key Price Each Labs Digi-Key Price | Labs 
Description Package Part No. 1 25 Part No. Part No. Each | Part No. 
OC-48, STM-16 SONET/SDH Transceiver, 1:16 Deserializer and 16:1 Serializer 195-CBGA 336-1135-ND 196.46 174.22 | SI5100-F-BC 336-1136-ND 350.00 | SI5100-EVB 
OC-48, STM-16 SONET/SDH Transceiver, 1:4 Deserializer and 4:1 Serializer 99-CBGA 336-1181-ND 85.59 81.51 $15110-G-BC _— —|-— 
0C-48, STM-16 SONET/SDH Transceiver 195-CBGA 336-1308-ND 96.90 81.51 _| SI5100-G-BC 336-1136-ND __ 350.00 | SI5100-EVB 
Voice CODEC 
Features: * Microphone Amplifier * Input Mixer * Headphone Driver * Handset Hybrid * Wide dynamic range in a small footprint * Minimizes external components 
Digi-Key Price Silicon Labs 
Description Package Part No. Each Part No 
Voice CODEC 16-SOIC 336-1382-ND 157 $13000-C-FS 


Power over Ethernet 


The Si3400 integrates an IEEE 802.3af compliant interface and complete power management solution for a Power over Ethernet (PoE) powered device (PD) application. The Si3400 converts the high voltage supplied over a 
10/100/1000BASE-T Ethernet cable into a regulated low voltage output supply. For applications that require more power than the 11W (max) capability of the Si3400, the Si3401 provides the same feature set as the Si3400 
but adds an increased hot swap switch current limit of 470mA (min.), versus the Si3400’s 350mA (min.). The Si3401’s higher current limit enables it to support applications in the range of 14 to 16W. 


Current Output Digi-Key Price Each Silicon Labs 

Description Limit (mA) Power (Max.) Package Part No. 25 100 Part No. 
350 11W 20-QFN 336-1322-ND 3.99 2.61 2.37 $13400-D-GM 
Integrated PD I/F with PWM Controller 350 11W 20-QFN 336-1385-ND4 NEW! 4.21 2.61 2.37 S13400-E-GM 
470 14 ~ 16W 20-QFN 336-1384-ND& NEW! 4.11 2.69 2.43 $13401-E-GM 


A RoHS Compliant 


Digital Power Solutions 


Digital Isolators 


Features: * Lowest power consumption: 12mA per channel at 100Mbps * Highest integration: 1/3 the size of opto-coupler solutions » Fastest throughput: 150 Mbps maximum * Pin compatible with existing industry solutions 


¢ Temperature: -40°C ~ 125°C 


Pots 


Number of Inputs Number of Inputs Maximum Data Digi-Key Price Each Silicon Labs 
VDD1 Side VDD2 Side Rate (Mbps) Package Part No. 25 100 Part No. 

1 10 8-SOIC 336-1355-ND 2.59 2.26 1.96 $18410-B-IS 

150 336-1356-ND 3.40 2.96 2.57 $18410-C-IS 

1 336-1357-ND 1.53 1.34 1.16 $18420-A-IS 

2 10 8-SOIC 336-1358-ND 1.99 1.73 1.50 $18420-B-IS 

150 336-1359-ND 2.84 2.47 2.15 $18420-C-IS 

(Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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y <> Digital Power Solutions 


Digital Isolators (Cont.) 


SILICON LABS 
Number of Inputs Number of Inputs Maximum Data Digi-Key Price Each Silicon Labs 
VDD1 Side VDD2 Side Rate (Mbps) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
1 F 1 8-SOIC 336-1360-ND 1.53 1.34 1.16 $18421-A-IS 
150 é 336-1362-ND 2.84 2.47 215, $18421-C-IS 
1 336-1363-ND 1.97 1.71 1.49 $18430-A-IS 
3 0 10 16-SOIC. 336-1364-ND 2.95 2.57 2.23 $18430-B-IS 
150 336-1365-ND 4.62 4.02 3.49 $18430-C-IS 
1 336-1366-ND 1.97 1.71 1.49 $18431-A-IS 
2 1 10 16-SOIC. 336-1367-ND 2.95 2.57 2.23 $18431-B-IS 
150 336-1368-ND 4.62 4.02 3.49 $18431-C-IS 
3 0 10 16-SOIC 336-1327-ND 2.95 2.57 2.23 $18435-B-IS 
2 2 10 16-SOIC. 336-1328-ND 3.55 3.09 2.69 $18445-B-IS 
1 336-1369-ND 2.46 2.14 1.86 $18440-A-IS 
4 = 10 16-SOIC. 336-1370-ND 3.55 3.09 2.69 $18440-B-IS 
150 336-1371-ND 5.08 4.41 3.84 $18440-C-IS 
1 336-1372-ND 2.46 2.14 1.86 $18441-A-IS 
3 1 10 16-SOIC. 336-1373-ND 3.55 3.09 2.69 $18441-B-IS 
150 336-1374-ND 5.08 4.41 3.84 $18441-C-IS 
1 336-1375-ND 2.46 2.14 1.86 $18442-A-IS 
2 2 10 16-SOIC. 336-1376-ND 3.55 3.09 2.69 $18442-B-IS 
150 336-1377-ND 5.08 4.41 3.84 $18442-C-IS 
Timing Products 
Precision Clock ICs 
Features: ¢ Jitter generation less than .3psRMS (typical OC-192) * Forward and reverse FEC clock scaling * Selectable loop filter bandwidths 
Silicon Evaluation Board Silicon 
Digi-Key Price Each Labs Digi-Key Price | Labs 
Description Package Part No. 1 25 Part No. Part No. Each | Part No. 
Precision Clock Multiplier/Regenerator, 155MHz, 622MHz 20-MLP 336-1139-ND 29.44 26.53 | SI5310-BM 336-1140-ND 350.00 | $15310-EVB 
Precision Clock Multiplier/Regenerator 20-MLP 336-1292-5-ND & 17.42 16.66 | $I5310-GM 336-1140-ND 350.00 ) $15310-EVB 
SONET/SDH Precision Clock Multiplier IC, 19IMHz, 155MHz Output 63-Ball CBGA| 336-1183-ND 41.33 39.36 | SI5318-G-BC 336-1179-ND 350.00 | $15318-EVB 
SONET/SDH Clock Multiplier/Jitter Attenuator, 19MHz, 155MHz, 622MHz Output, 15/14 Scaling 63-CBGA 336-1141-ND 104.65 91.80 | SI5320-F-BC 336-1142-ND 350.00 | $15320-EVB 
SONET/SDH Clock Multiplier/Jitter Attenuator, 19MHz ~ 2.5GHz Output, G.709 FEC and 66/64 Scaling 63-CBGA 336-1274-ND 79.72 75.93 | S15321-G-BC 336-1144-ND 350.00 | $15321-EVB 
SONET/SDH Clock Multiplier/Jitter Attenuator, Auto Hitless Switching, Four Outputs at 19 MHz, 155 MHz or 622 MHz | 99-CBGA 336-1280-ND 95.67 91.11 | SI5364-G-BC | 336-1146-ND 350.00 | SI5364-EVB 


A ROHS Compliant 


Modems and Socket Radio 


G 


COPELAND 
COMMUNICATIONS, INC. 


The World Modem II™ devices allow rapid implementation of a modem interface into numerous applications. 
Features: * Socket Modem™ compatible * 3.3V operation * Compliant with global standards « Caller ID, 
Call progress, and Fast Connect * Small footprint 1.045” x 2.54” * Standard and extended AT command set. 
The World Modem™ NET series modems provide a socket modem interface along with a simple internet 
interface with the AT Command set. Features: * Socket Modem Compatible * Compliant with global standards 
¢ Up to 10 simultaneous TCP and UDP sockets and up to 2 server sockets. The World Modem Secure™ 


devices support SIA and other security protocols and has programmable GPIO. Features: * Socket Modem 
Compatible * Compliant with global standards » Caller ID, Call progress, and Fast Connect. * Small footprint 
1.045” x 2.54” * Standard and Extended AT Command set. The Socket Radio™ allows rapid implementation 
of wireless modem capability to any application with data rates up to 33.6Kbaud. Features: * Socket Modem 
compatible * 200’ (indoor) range * 900MHz band * FCC 15.249 compliant * AT command set * Small 
footprint 1.045" x 2.54" * MMCX connector (CB Version) ¢ Integrated antenna (CA Version) 


Digi-Key Price Each Copeland 
Interface Description Voltage (V) Part No. i 50 Part No. 
World Modem II 
V.22bis, V.22, V.23 Serial Modem, 2400baud 3.3 539-1000-ND 30.71 26.62 CC-24K2-CS 
V90, V.34, V.32bis Serial Modem, 56kbaud 3.3 539-1001-ND 42.12 36.51 CC-56K2-CS 
V90, V.34, V.32bis Serial Modem, 5V Compatible, 56kbaud 5.0 539-1006-ND 44.10 38.22 CC-56K2-CS5 
V.92, V.90, V.34, V.32bis Serial Modem, 5V Compatible, 56kbaud 5.0 539-1007-ND 49.19 42.63 CC-92K2-CS5 
V.92, V.90, V.34, V.32bis Serial Modem, 56kbaud 3.3 539-1008-ND 47.21 40.92 CC-92K2-CS 
V.22bis, V.22, V.23 Serial Modem, 5V Compatible, 2400baud 5.0 539-1015-ND NEW! 37.94 32.88 CC-24K2-1S5 
V90, V.34, V.32bis Serial Modem, 5V Compatible, 56kbaud 5.0 539-1016-ND NEW! 48.74 42.24 CC-56K2-1S5 
V.92, V.90, V.34, V.32bis Serial Modem, 5V Compatible, 56kbaud 5.0 539-1017-ND NEW! 53.55 46.41 CC-92K2-1S5 
V.22bis, V.22, V.23 Serial Modem, 2400baud 3.3 539-1018-ND NEW! 36.06 31.26 CC-24K2-1S 
V90, V.34, V.32bis Serial Modem, 56kbaud 3.3 539-1019-ND NEW! 46.86 40.62 CC-56K2-1S 
V.92, V.90, V.34, V.32bis Serial Modem, 56kbaud 3.3 539-1020-ND NEW! 51.68 44.79 CC-92K2-1S 
World Modem NET — RoHS Compliant 
V.92, V.42, V.42bis Serial Modem 2400baud Internet-capable 5.0 §39-1011-ND 80.61 69.87 CC-2404K2N-CS5 
V.92, V.42, V.42bis Serial Modem 56kbaud Internet-capable 5.0 539-1012-ND 87.06 75.46 CC-56K2N-CS5 
V.92, V.42, V.42bis Serial Modem 56kbaud Internet-capable 3.3 539-1014-ND 92.31 80.01 CC-56K2N-CS 
V.92, V.42, V.42bis Serial Modem 56kbaud Internet-capable 5.0 539-1013-ND 92.76 80.40 CC-93K2N-CS5 
World Modem Secure 
V.21, V.22, V.22bis, V.23 Serial Modem Secure 5V Compatible, 2400baud 5.0 539-1009-ND 35.91 31.13 CC-2401K2A-CS5 
V.21, V.22, V.22bis, V.23 Serial Modem Secure 2400baud 3.3 539-1010-ND 33.96 29.44 CC-2401K2A-CS 
Socket Radio Modem 
33.6K Radio Modem 900MHz MMCX Connector 3.3 539-1003-ND 54.49 51.19 CC-900W-CB 
33.6K Radio Modem 900MHz with Antenna 3.3 539-1005-ND 72.92 68.51 CC-900W-CA 
NEW! Socket Radio™ NEW! 
33.6K Socket Radio™ with Antenna 5.0 539-1032-ND 62.22 45.26 CC-900W-CB5 
33.6K Socket Radio™ with MMCX Connector 5.0 539-1033-ND 69.14 59.92 CC-900W-CAS 
NEW! Antenna NEW! 
- 916MHz PCB Mount Antenna _ 539-1021-ND 5.57 4.83 CC-ANT923842 
NEW! Adapters NEW! 
USB 2.0 FS USB to RS232 Adapter 539-1022-ND 33.75 29.25 CC-USB232 
USB 2.0 FS USB to RS232 Adapter with Cabl 539-1023-ND 36.30 31.46 CC-USB232-C10 
USB 2.0 FS USB to UART Module, Female Connectors, mini USB-B Connector, Voltage Regulator 539-1024-ND 40.88 35.43 CC-USB-BR 
USB 2.0 FS USB to UART Module, Male Connectors, USB-B Connector, Voltage Regulator 539-1025-ND 41.30 35.79 CC-USB-SUR 
USB 2.0 FS USB to UART Module, Male Connectors, Voltage Regulator 539-1026-ND 39.00 33.80 CC-USB-SR 
Development Kits 
- World Modem I! Development Kit 539-1027-ND NEW! 187.50 _— CC-EVB-56K 
- World Modem Secure Development Ki 539-1028-ND NEW! 150.00 _— CC-EVB-SECURE 
_ World Modem Net Development Ki 539-1029-ND NEW! 292.50 — CC-EVB-56KNET 
_ Socket Radio Development Kit 539-1030-ND NEW! 300.00 — CC-EVB-900W 
- World Modem I! Fax Development 539-1031-ND NEW! 187.50 _— CC-EVB-FAX 
- World Modem I! Development Kit 539-1002-ND 199.00 _— CC-WM2-EVAL 
_- Socket Radio Development Kit ... 539-1004-ND 399.00 _- CC-SR-EVAL 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Low Cost Development System 


Zoom™ Starter Development Kit 


Sharp and Renesas Zoom Starter Development 
Kit Includes: * Card Engine (LH79520, LH79524, 
LH75401, LH7A400, LH7A404, SH7727, SH7760) 
«Application board * Standard peripheral connectors 
supporting: Ethernet, LCD, Audio In/Out, Serial, 


Digi-Key Price Logic Product Dev. Compact Flash (Refer to Card Engine for support 
Description Part No. Each Part No. of peripherals) * Power supply and adapters for 
Sharp UK, US, EU, Japan Serial cable *LogicLoader™ 
Zoom Starter Kit for LH79520 460-1000-ND 337.82 | SDK-LH79520-10-3208 A ache Damned i 
Card Engine for LH79520 460-3464-NDO 264.67 | CENGLH79520-10-403HCR-A | crogs-development tools (compiler, linker, assembler, 
Zoom Starter Kit for LH7A400 460-1007-ND 393.68 | SDK-LH7A400-10-6416 debugger) are included for Linux development 
Card Engine for LH7A400, with 16Mb NOR Flash 460-3459-ND 295.26 CENGLH7A400-10-503HC-B systems 
Card Engine for LH7A400, with 32Mb NOR Flash 460-3463-ND 382.50 CENGLH7A400-10-504HC-C Card Engine Application Development Kits reduce product 
Zoom Starter Kit for LH75401 460-1016-ND 337.82 SDK-LH75401-11-0204 development time by allowing software teams to immediately begin 
Zoom Starter Kit for LH7A404 460-1017-ND 399.00 SDK-LH7A404-11-6416 application development on platforms that transfer seamlessly to production. They provide: » Product- 
Card Engine for LH7A404, with 16Mb NOR Flash 460-3465-NDO 304.57 CENGLH7A404-11-503HCR-A ready Card Engine platforms support final production * Production quality device drivers and bootloader 
Card Engine for LH7A404, with 32Mb NOR Flash 460-3462-NDO 348.46 CENGLH7A404-11-504HCR-A * Support for Microsoft Windows CE and CE.NET, Linux embedded OS, VxWorks, ThreadX, and MC/OSII » Vast 
Card Engine for LH7A404, with 32Mb NOR Flash | 460-3467-NDO 348.46 | CENGLH7A404-11-504HCR-B | 'ray of on-board hardware peripherals 
Zoom Starter Kit for LH79524 460-1022-ND 438.90 SDK-LH79524-10-3216 AMD Zoom Geode Evaluation Kit: * AMD Geode™ NX1500 @6W processor (NX1250 and NX1750 available) 
AMD «Fanless design * DIMM memory support for PC 2700 DDR DRAM up to 1 GB (256 MB included) * SIS741CX 
5 ay aa : Northbridge »* SIS964 Southbridge *1 VGA, 1 TFT flat panel adapter (TFT support requires separate external 
es ed pen a {SoM ee ee ee eae RE AE HP circuitry) * Optional touch panel support * SIS900 compatible ethernet adapter (10/100base-TX) »* Wake on 
va uation it ‘com Geode for NX15! uated 731.5 -DB15008- — LAN support * AC97 Audio controller interface (SIS7012 Compatible) * PCI 2.2 Expansion slot * Support for 6 
Evaluation Kit Zoom Geode for LX800 460-1031-ND 847.21 UX-DB800-EVAL-KT-L USB 2.0 High Speed (480 Mbps) host connections * Winbond W83627 SuperlO Controller * 1 parallel, 2 serial 
Evaluation Kit Zoom Geode for LX800 460-3468-NDO NEW! 847.21 LX-DB800D-EVAL-KIT (1 DB9, 1 header on-board), System/CPU temperature/voltage monitor * ACPI 2.0 power management (support 
Marvell for S1, S3, and S5 sleep states). Kit contents: Geode NX1500 SBC, 256 MB DDR DIMM, Heatsink, Development 
Zoom Starter Kit for PXA270 460-1032-ND 563.92 | SDK-PXA270-520-10-6432 tools and software, Support documentation 
Renesas Marvell Zoom™ Starter Kit: * Standard peripheral connectors supporting: Ethernet, LCD, Audio In/Out, Serial, 
Zoom Starter Kit for SH7727 460-1026-ND 460.87 | SDK-SH7727-20 Be ee rac RO a 
Zoom Starter Kit for SH7760 460-1027-ND 506.73 SDK-SH7760-10-6416 ogicLoader™ (bootloader/monitor) in executable format cross-development tools (compiler, linker, 


assembler, debugger) are included. Kit contents: Card Engine, Application Board, Ethernet cross-over cable, 


RoHS Compliant 


Zoom™ Display Kit 


Serial cable, Power supply/adapter (Europe, Japan, UK, and US), QuickStart Guide, Logic Starter CD, EULA 


The Zoom™ Display Kits are ready to use LCD displays that can be immediately connected to the Zoom Application Development Kits. The display kits include: * Bezel * Backlight * 4 Wire Resistive Touch Panel * Cable Assemblies 


Sharp LCD Digi-Key Price | Logic Product Dev. Sharp Card Engine 
Description Part No. Part No. Each | Part No. Display Format LH79520 | LH79524 | LH75401 | LH7A400 | LH7A404 | SH7727 SH7760 
3.5” QVGA (240 x 320), Color TFT LQ03507DB02 460-1015-ND 484.12 |LCD-3.5-QVGA-20 QVGA (240 x 320) x X x x Xx x X 
3.6” QVGA (320 x 240), Color TFT LQ03601DA01 460-3470-NDO NEW! 597.17 |LCD-3.6-QVGA-10R-A| QVGA (320 x 240) x X x X xX x X 
10.4” VGA (640 x 480), Color TFT LQ10D368 460-1011-ND 948.29 |LCD-10.4-VGA-10 VGA (640 x 480) x X X xX x X 
Freescale Display Cable LCDCABLE-FREESCALE-10) 460-1028-ND 79.80 |— _ 
0 RoHS Compliant 
SHARP The 16/32 bit BlueStreak MCU/SoCs offer higher performance than ordinary 16-bit MCU utilizing the are a number of essential peripherals such as a DMA Controller, Serial and Parallel Interfaces, Infrared 
@ ARM7TDMI core with 32KB of on-chip SRAM, color and grayscale LCD controller, plus three UARTs, Support, Counter/Timers, Real Time Clock, Watchdog Timer, Pulse Width Modulators and an on-chip 
MICROELECTRONICS SPI, CAN 2.08, three 16-bit Counter/Timers, A/D Converter, Watchdog Timer and Low Voltage Detector, Phase Lock Loop. For more power, the LH7A40x SoCs build on this basic feature set with 80KB of 


BlueStreak 
MCU/SoC 


Copiers, Security Control Panels, and White Goods. 


they are an excellent solution to speed-versus-cost concerns. Applications include GPS, PDA, Printers/ 


The 32-bit series of BlueStreak MCU/SoCs begins with the LH795x and LH754xx, which combine a 32- 
bit ARM7TDMI RISC core with 8KB Cache, MMU, color LCD controller, and 32KB SRAM. Also included 


SRAM, ARM9 cores and add highly-desired functionality like USB and MMC. With their high performance 
and integration, the 32-bit BlueStreak devices are a great choice as a basis for handheld devices like GPS, 
Games, PDAs, Pocket PCs, and Media Players. Features: * Operating Temperature: Industrial (-40°C 
~ 85°C) * VCC: 1.8V * SPI: Yes * WDT: Yes * JTAG: Yes 


Memory GP Timer/ Clock 

Size RAM i) Counters LeD Speed Digi-Key Price Sharp 
Bytes Pins UART CAN DMA USB Microwire 16-bit PWM ADC Controller (MHz) Package Part No. Each Part No. 
32K 64 3 (w/IrDA) — 4-Channel = Yes 4 2 = Y (Color) 774 176-LQFP 425-1820-ND 18.63 LH79520NOMO00B1 
32K 76 3 2.0B 4-Channel _ Yes 3 3 8-Ch, 10-Bit Y (Gray) 70 144-TQFP 425-1860-ND 15.93 LH75400NOM100C0 
32K 86 3 (w/IrDA) = 4-Channel v2.0 Yes 3 3 10-Ch, 10-Bit Y (Color) 774 176-LQFP 425-1866-ND 20.38 LH79525NOM100A0 
80K 60 3 (w/IrDA) = 10-Channel | v2.0 Yes 3 2 _ Y (Color) 200 256-CABGA 425-1867-ND 24.95 LH7A400NOE000B3A 
80K 64 3 (w/IrDA) = 12-Channel v2.0 Yes 3 2 10-Ch, 10-Bit Y (Color) 200 324-CABGA 425-1868-ND 35.15 LH7A404NOEOO0BOA 
80K 64 3 (w/IrDA) = 12-Channel | v2.0 Yes 3 4 9-Ch, 10-Bit Y (Color) 200 324-CABGA 425-2497-NDO 35.15 LH7A404NOFOOOB1A 


0 RoHS Compliant 


(Q stnsory 


VR Stamp™ Voice Recognition 
Module and Tool Kit 


Digi-Key Price Sensory 

Description Part No. Each Part No. 
VR Stamp Voice Recognition Module Kit Contains: 

VR Stamp Tool Kit VRKIT-ND 349.98 66-0110 

VR Stamp Module VRMOD-ND 39.95 66-0119 


VR Stamp™ Voice Recognition Module 

The VR Stamp is the first rapidly deployable speech module to use Sensory’s proprietary 
Quick T2SI™ (text to speaker independent) technology, which allows developers to create 
working recognition sets in minutes. Multiple languages are supported, making the VR 
Stamp useful for products virtually anywhere in the world. Based on Sensory’s RSC Family 
of microcontollers, the VR Stamp is a completely modularized, production ready speech 
recognition system that allows products to speak and hear with minimal development time 
and low system cost. VR Stamp simplifies the integration of speech recognition into products 
by combining all key components into a small 40-pin DIP footprint module. A low-noise audio 
channel and standardized packaging allow rapid prototyping, less debugging and shorter 
time to market. The VR Stamp offer 24 1/0 lines, as well as connections for a power, ground, 
microphone, speaker and logic-level RS232 interface. 


VR Stamp Tool Kit CD (FluentChip™ technology library, Quick T2SI Lite, Quick Synthesis 4, documentation, drivers and demos), Phyton C Compiler 
(60-day trial) CD and dongle, VR Stamp™ Programming Board, 2 VR Stamp™ Modules, 120V Power Supply, Speaker and USB Cable. 


QV400D: Prototype Programming Kit for Winbond ChipCorder Devices 


System Overview: 

QV400D™ provides all the software and hardware functions needed to develop complex messaging systems 
using Winbond's ChipCorder family of analog recording devices. Utilizes standard Windows® .wav format as 
input (11.025KHz, 16-Bit mono format only). Project Software: QV400S™ is a software package designed to 
unify the interface between users and various speech development systems produced by Quadravox. It consists 
of one executable file, QV400S1.exe (for Windows 95 or later), several DLLs (one at least for each development 
system), several help files, and an initialization file, QV400S1.ini (Win95 or later). Programmer Hardware: The 
speech data created by the project software may be programmed into any Winbond ChipCorder device using the 
QV400D Programmer Board. Separate easy-to-use ZIF sockets are provided for the ISD1000-2500 and 1SD33000- 
4000 devices. Power Supply: Output voltage: 9VDC; Current: 200mA minimum, 110V AC, 60Hz input Minimum 
System Requirements: QV400D will run on any PC operating under Windows ‘95 or ‘98 * CPU Pentium 66Mhz 
* 8MB Ram (16MB and up preferred) * 1.5MB hard disk space * A 16-Bit sound card capable of 11.025KHz 
record and 16-Bit, 44.1KHz stereo playback is also needed for data acquisition. 


Package ; Digi-Key Price Prototype Programming Kit for 
Type For Device Type Part No. Each Winbond ChipCorder Devices 
Socket Adapters for the @V400D Kit Contents: 

28/600 DIP | ISD5008P and ISD5116P QV400D-03A-ND 39.00 SoHE acolo pe 
28/300 SOIC| ISD5008S and ISD5116S QV400D-03B-ND 39.00 
28-Pin TSOP| ISDSO08E and ISD5116E avao0n-03c-no 39.00 | | *4,, c09rammer Board with two empty 
28/300 SOIG| ISD1100S, 1200S, 1400S and 2500S QV400D-04-ND 39.00 | | «4 Audio Cable (6 ft. shielded, 1/8" stereo 
28/350 SOIC| ISD1100G and 1SD25006 QV400D-05-ND 39.00 miniplug at both ends) 
28/300 SOIC| 1SD33000S and ISD4000S QV400D-06-ND 39.00 | | *1 Power Supply: 9V DC 300mA, 2.1mm 
28-Pin TSOP] ISD33000E and ISD4000E QV400D-07-ND 39.00 female plug, center positive 

_ 1$D33000 OR 4000 Based Module |QV400D-08-ND 19.00 | | QV4O0D-ND ................... $249.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Winbond 


Single and Dual Channel 
Voiceband CODEC 


Winbond’s family of voice CODEC solutions addresses the market 

requirements for voice-grade A/D and D/A conversion at the lowest possible 

cost. In order to digitize and reconstruct the cleanest voice signals possible, 

the single channel and dual channel CODECs were designed to the recom- 

mendations of the industry G.712 filters specification and the p-Law and 

A-Law G.711 companding specifications. 

Features: 

* A-Law/u-Law companding according to ITU-T G.711 by pin selection 

+ A/D and D/A filter according to ITU-T G.712 

Lowest power dissipation in the industry in standby and powered modes 

¢Four PCM Digital Interface Clock Formats - Short Frame Sync, Long 
FrameSync, IDL and GCI 

¢ Fully-Differential Analog Circuit Design for lowest noise 

* On-Chip Precision Reference Voltage 

¢ Industrial Temperature Range: -40°C ~ 85°C. 

Applications: 

* PABX/SOHO systems *ISDN equipment *Modems/PC cards * Fiber- 

to-the-curb equipment » Enterprise phones »* VOIP and Internet phones 

Telematics * Speaker phones » Digital telephony systems 


Digi-Key Price Winbond 
Description Package Part No. Each Part No. ISD1 700 
IC Voiceband H 
EOP] WESTOEND zm [wane —| | Evaluation Board 
Single, 5V 20-SS0P WosTOIR NE 279 Wea10IR This demo board allows the complete operation of the 
: 20-SOP W6810IS-ND 2.79 | W6810IS : a 
Winbond 117xx ChipCorder® IC controlled through the 
20-TSSOP W6810IW-ND 2.79 | W6810IW : : 
24-DIP W6811IE-ND 2.96 We811IE USB Port ofa PC. All the functions of the chip may be 
. 24-SSOP W6811IR-ND 2.96 W6811IR selected in real time to allow complete evaluation of this 
Single, 3/6V 24-SOP We8t1IS-ND 296 | We81ils chip for an end application. 
24-TSSOP MOEA VENEY 2.96 West The PC connects to the demo board using a standard 
Single, 3V 20-SSOP W681310R-ND 2.79 | W681310R USB cable. (Not included in th K 
oe 20-SOP W681310S-ND 2.79 | W681310S cable. (Not Included in the: package) 
20-SOP W681511S-ND 2.94 W681511S The demo board also works in stand alone mode (Push 
Single, 5V 20-SSOP W681512R-ND 2.79 | W681512R Button Mode) 
20-SOP W681513S-ND 2.60 | W681513S ; 
Dual, 3V 20-SSOP W682310R-ND 3.94 | W682310R Kit Contents: 
: 24-SOP W682310S-ND 3.94 | W682310S 
* One Si le 1SD17150 
iuacey 20-DIP W682510E-ND 3.94 | W682510E wee 
ual, 20-SSOP W682510R-ND 3.94 W682510R * CD (with Applications Software and User's guide with 
Evaluation System demo boards schematics) 
W6810 Series W6810ES-ND 15.00 | W6810ES * Three AA batteries 
W681310 Series W681310ES-ND 15.00 | W681310ES * An Eight Ohm Speaker 
W681512 Series W681512ES-ND 15.00 | W681512ES 
Development Kits Digi-Key Price 
W6810 Series W6810DK-ND 133.00 | W6810DK Description Part No. Each 
W682310 Series W682310DK-ND 106.40 | W682310DK 
W682510 Series W682510DK-ND 106.40 | W682510DK Demo Board | 1SD-ES1700-USB-PB-ND $270.00 


Single-Chip Voice Record/Playback Devices 


General Description: 

Winbond's patented ChipCorder® technology is a revolutionary multilevel 
technique to record and play back sound on a single-chip. The advanced 
technology provides natural sound reproduction, in a cost-effective device that 
retains stored messages in the event of power loss or battery replacement. The 
technology, based on a unique multilevel storage approach, stores multiple 
voltage levels into previously binary, two level EEPROM memory cells. Unlike 
traditional voice solutions whereby voice is digitized, the Winbond approach 
stores analog signals directly into single cells as one of over 250 levels. All 
ChipCorder products integrate the oscillator, microphone pre-amplifier, automatic 
gain control, anti-aliasing filter, smoothing filter, and speaker amplifier on-chip to 
achieve a complete “system on a chip.” Only a microphone, speaker, power 
source, and a few passive components are needed to implement a complete 
record/playback function. 

1SD1400 Series: Description: The 1SD1400 expands on the simple pushbutton 
interface of the 1SD1200, with longer storage durations of 16 and 20 seconds. 
It offers full addressability to handle multiple messages on a single-chip and is 
widely used in communication and consumer applications. Features: ¢ 5 volt 
operating range * Automatic power-down » Fully addressable to handle multiple 
messages 

ISD1600B Series: Description: The ISD1600B Series ChipCorder is a single- 
message, single-chip, record/playback solution with selectable durations from 
6.6 to 40 seconds. With the ISD1600B device a minimum record/playback 


subsystem can be configured with a microphone, a speaker or buzzer, several 
passive components, two push buttons, and a power source. Features: 2.4 ~ 
5.5 operating voltage. Sample frequency 4KHz ~ 12KHz controlled by external 
resistor 


1SD2500 Series: Description: The 1SD2500 family offers improvement in 
speech length up to a maximum of 90 seconds. This extends the single-chip 
voice solution to industrial and high-end consumer applications. This family 
offers sound capability for new applications such as cellular phones, answering 
machines, voice-response faxes, copy machines and industrial applications 
where voice prompting provides product differentiation for equipment and 
manufacturers. Features: *5 volt operating range * Fully addressable to handle 
multiple messages * Directly cascadable for longer durations »* Automatic 
power-down (push-button mode) 


ISD400X Series: Description: The 1SD4000 series provides high-quality, 3 
volt, single-chip record/playback solutions for 2 to 4 minutes (ISD4002), 4 to 
8 minutes (ISD4003), and 8 to 16 minutes (ISD4004) messaging applications. 
These CMOS-based devices include an on-chip oscillator, anti-aliasing filter, 
smoothing filter, AutoMute™ feature, audio amplifier, and high density, multilevel 
Flash storage array. Features: ¢ Single +3 volt supply * Low-power consumption 
* AutoMute feature to provide background noise attenuation * Fully addressable 
to handle multiple messages * On-chip clock source * Microcontroller SPI or 
Microwire™ Serial Interface 


1SD5008 Series: Description: The ISD5008 device is designed for use in 
a microprocessor- or microcontroller-based system. Address, control, and 
duration selection are accomplished through a Serial Peripheral Interface (SPI) 
or Microwire Serial Interface to minimize pin count. Recordings are stored in 
on-chip nonvolatile memory cells, providing zero-power message storage. Voice 
and audio signals are stored directly into solid-state memory in their natural, 
uncompressed form, providing superior quality voice and music reproduction. 
Features: ¢ Fully-integrated solution * Low-power consumption ¢ Single +3 
volt supply * Enhanced voice features * Easy-to-use and control * High quality 
solution 

1SD5116 Series: Description: The 1SD5116 ChipCorder Product provides high 
quality, fully integrated, single-chip Record/Playback solutions for 8-16 minute 
messaging applications that are ideal for use in cellular phones, automotive 
communications, GPS/navigation systems and other portable products. Features: 
Fully-integrated solution: * Single-chip voice record/playback solution » Low- 
power consumption supports 2.0V and 3.0V interface logic » Enhanced voice 
features * Digital memory features up to 4 MB * Easy-to-use and control * High 
quality voice and music reproduction 

1SD1700 Series: Description: The 1SD1700 series allows durations of up to 480 
seconds (dependant on sample rate). Because of an integrated trigger and SPI 
interfaces this series can operate in stand-alone or embedded mode. Features: 
2.4 ~ 5.5 operating voltage. Sample frequency 4KHz ~ 12KHz controlled by 
external resistor 


Input Input 
Sample Sample 
Rate Digi-Key Price Each Winbond Rate Digi-Key Price Each Winbond 
Duration | _ Interface (KHZ) Pkg. _|Part No. 1 10 25 | Part No. Duration | Interface (KHZ) Pkg. _|Part No. 1 10 25 |Part No. 
40°60: | Puskiniton.| BA 28-DIP_ |1SD1110P-ND 5.64 460  3.68|ISD1110P 90 Sec. | Button/MCU| 5.3 28-DIP_|ISD2590PY-ND@ 11.98 9.78 7.83 |ISD2590PY 
: : 28-SOIC |ISD1110S-ND 5.64 4.60 _ 3.68 |ISD1110S 2Min. [Button/MCU[ 4.0 _| 28-SOIC [1SD25120S-ND 11.98 9.78 7.83 |ISD25120S 
20 Sec. | Pushbutton 6.4 28-DIP_|ISD1420PY-ND@ 7.03 5.74 4.60 |ISD1420PY Spl 28-DIP |1SD4002-120PY-ND® 10.90 8.90 7.12|ISD4002-120PY 
40 Sec. | Pushbutton | 8.0 16-DIP |ISD1610BPY-ND@ NEW! 4.41 = 3.60 2.88 /ISD1610BPY 2 Min. Mies 8.0 | 28-SOIC |ISD4002-120SY-ND@ 10.90 890 7.12 |ISD4002-120SY 
16-SOIC |ISD1610BSY-ND@ NEW! _4.41_—3.60__2.88 |ISD1610BSY 28-TSOP |ISD4002-120E-ND. 10.90 8.90 _7.12|ISD4002-120E 
42 Sec. | Pushbutton 8.0 16-DIP |ISD1612BPY-ND® NEW! 4.78 3.90 3.12|ISD1612BPY SPI/ 28-DIP |1SD4002-150P-ND 10.90 890 7.12\ISD4002-150P 
: ” 16-SOIC |ISD1612BSY-ND@ NEW! 4.78 3.90 __3.12 |ISD1612BSY 150 Sec. | icrowire 6.4 | 28-SOIC |ISD4002-150S-ND 10.90 8.90  7.12/ISD4002-150S 
46Sec. | Pushbutton | 8.0 16-DIP |ISD1616BPY-ND® NEW! 5.34 4.36 3.49 /ISD1616BPY 28-TSOP |ISD4002-150E-ND 4090 890 742{I$D4002-150E 
2 = 16-SOIC |ISD1616BSY-ND@ NEW! 5.34 4.36 3.49 |ISD1616BSY 98-DIP |1SD4002-180PY-ND® 10.90 890 7.12|ISD4002-180PY 
20sec. | Pushbutton | 8.0 16-DIP |ISD1620BPY-ND@ NEW! 5.86 4.78 — 3.83 |ISD1620BPY 3 Min. finn 5.3 | 28-SOIC |ISD4002-180S-ND 10.90 8.90  7.12|ISD4002-180S 
16-SOIC |ISD1620BSY-ND@ NEW! 5.86 4.78 _ 3.83 |ISD1620BSY 28-TSOP |1SD4002-180E-ND 40.90 8.90 7.12 |ISD4002-180E 
Pushbutton/ 28-TSOP | ISD1740EY-ND® 7.20 5.76 4.61 |ISD1740EY 28-DIP_|1SD4003-04MPY-ND@ 13.38 10.92 8.74 |ISD4003-04MPY 
40 Sec. |” spi 8.0 | 28-DIP |ISD1740PY-ND@ 7.20 5.76 4.61 |1SD1740PY amin. | yee 8.0 | 28-SOIC |ISD4003-04MSY-ND@ 13.38 10.92 8.74 |ISD4003-04MSY 
28-SOIC |ISD1740SY-ND@ 7.20 5.76 4.61 |ISD1740SY eee 28-TSOP |1SD4003-04ME-ND 13.38 10.92 8.74 |1SD4003-04ME 
Pushbutton/ 28-TSOP |ISD1750EY-ND 753 6.02 4.82 ISD1750EY SPl/ 28-DIP_ |ISD4003-05MP-ND 13.38 10.92 8.74 |ISD4003-05MP 
50 Sec. SPI 8.0 28-DIP_|ISD1750PY-ND® 7.53 6.02 4.82 |ISD1750PY 5 Min. | Microwire 6.4 | 28-SOIC |ISD4003-05MS-ND 13.38 10.92 8.74 |ISD4003-05MS 
28-SOIC |ISD1750SY-ND@ 7.53 6.02 4.82 |ISD1750SY 28-TSOP |ISD4003-05ME-ND. 13.38 10.92 8.74 |ISD4003-05ME 
pushbutton 28-TSOP |ISD1760EY-ND@ 7.74 6.32 5.06 |ISD1760EY spl 28 DIP |ISD4003-06MP-ND 13.38 10.92 8.74 |ISD4003-06MP 
1 Min. Spl 8.0 28-DIP_ |ISD1760PY-ND® 7.74 6.32 5.06 |ISD1760PY 6Min. | Microwire 5.3 | 28-SOIC |ISD4003-06MS-ND 13.38 10.92 8.74 |ISD4003-06MS 
28-SOIC |ISD1760SY-ND@ 7.74 6.32 5.06 |ISD1760SY 28-TSOP |ISD4003-06ME-ND 13.38 10.92 8.74 |ISD4003-06ME 
Pustbutton/ 28-TSOP |ISD1790EY-ND@ 916 7.48  5.99/ISD1790EY spl 28-DIP_ |1SD4003-08MP-ND 13.38 10.92 8.74 /ISD4003-08MP 
90 Sec. 5) 8.0 28-DIP_ |ISD1790PY-ND® 916 7.48  5.99]ISD1790PY 8Min. | Microwire | 4:9 | 28-SOIC }ISD4003-08MS-ND 13.38 10.92 8.74 |ISD4003-08MS 
28-SOIC |ISD1790SY-ND® 916 7.48 _5.99/ISD1790SY 28-TSOP |ISD4003-08ME-ND 13.38 10.92 _ 8.74 |ISD4003-08ME 
Pushbutton/ 28-TSOP |ISD17120EY-ND® 10.08 8.06 6.45|ISD17120EY ; SPI/ 28-DIP |1SD4004-08MPY-ND® 19.18 15.66 12.53 |1SD4004-08MPY 
2 Min. SPI 8.0 28-SOIC |ISD17120PY-ND® 10.08 8.06 6.45|ISD17120PY 8 Min. Microwire 8.0 28-SOIC |ISD4004-08MSY-ND® 19.18 15.66 12.53 |ISD4004-08MSY 
28-DIP |ISD17120SY-ND® 10.08 8.06 6.45|ISD17120SY 28-TSOP ||SD4004-08MEY-ND® 19.18 15.66 12.53 |ISD4004-08MEY 
28-TSOP |ISD17150EY-ND® 10.56 8.62 6.90 |ISD17150EY 28-DIP |ISD4004-10MP-ND 19.18 15.66 12.53 |ISD4004-10MP 
150 Sec. | Pustultor’) a0 | 28-DIP ISD17150PY-ND® 10.56 8.62 6.90 /ISD17150PY tomin. | ord 6.4 _ | 28-SOIC |18D4004-10MS-ND 19.18 15.66 12.53 |1$D4004-10MS 
98-S0IC |ISD17150SY-ND@ 4056 862 690 |ISD17150SY ~ | Microwire , 28-TSOP |1SD4004-10ME-ND 19.18 15.66 12.53 |ISD4004-10ME 
Sicha! 28-TSOP |ISD17180EY-ND® 11.61 9.48 7.59 /ISD17180EY a rere arr Be ae ee eal oe 
3Min. Yer) 8.0 | 28-SOIC |ISD17180PY-ND@ 11.61 9.48 7.59/ISD17180PY or SPI/ ‘ “OMS He. aba. De : 
28-DiP. |ISD17180SY-ND® 4161 9.48  7.59|ISD17180SY in. | iieroinita 5.3 | 28-SOIC |ISD4004-12MS-ND 19.18 15.66 12.53 |ISD4004-12MS 
a 38-1S0P lISAPTORVENTTS 19:39. 10.062 st0s' ISDIT210EY 28-TSOP |ISD4004-12ME-ND 19.18 15.66 12.53 |ISD4004-12ME 
210 Sec, | Pushbutton’ gg o8-DIP |ISD17210PY-ND@ 1239 1006 8.05 ISD17210PY 28-DIP |ISD4004-16MPY-ND® 19.18 15.66 12.53 |ISD4004-16MPY 
SPI 16 Min. | ,,,SPI/. 4.0 | 28-SOIC |1SD4004-16MSY-ND® 19.18 15.66 12.53 |ISD4004-16MSY 
28-SOIC |ISD17210SY-ND@ 12.32 10.06 _ 8.05 |ISD17210SY Microwire 
pichbulion! 28-TSOP |ISD17240EY-ND® 13.28 10.62 8.50 /ISD17240EY a ree Be Be ue eee 
4 min, | Pustbul 8.0 | 28-DIP |ISD17240PY-ND@ 13.28 10.62 8.50 |ISD17240PY | SPV : Sees Te ood aioe liebe 
98-S0IC |ISD172408Y-ND@ 13.28 10.62 8.50 ISD17240SY 4-8 Min. | sricroyire | 49°80 | 28-SOIC |ISD5008S-ND 17.25 14.08 11.27 |ISD5008S 
28-S0IC 11SD2532S-ND 016 7485.99 |1SD25328 28-TSOP | ISD5008E-ND 16.56 13.52 10.82 |ISD5008E 
32Sec | Button/MCU} 8.0 | 58 coic |igp2532SY-NDe 916 748 5.99 /ISD2532SY 28-DIP. |ISD5116PY-ND® 20.10 16.08 12.87 /ISD5116PY 
78 Sec. | Button/McU| 53 | 28-SOIC 11$D2548S-ND 916748 5.99 1ISD2548S 8-16 Min. PC 4.0-8.0 | 28-SOIC |ISD5116SY-ND@ 20.10 16.08 12.87 |ISD5116SY 
28-TSOP |ISD2560E-ND 71.98 9.78 7.83 | ISD2560E 28-TSOP |ISD5116E-ND 20.10 16.08 12.87 |ISD5116E 
1 Min. | Button/MCU} 8.0 28-DIP |ISD2560PY-ND® 11.98 9.78 7.83 ||SD2560PY 4 Min. | Pushbutton/ 28-DIP |ISD4002-240PY-ND® 10.90 8.90 7.12 |ISD4002-240PY 
28-SOIC |ISD2560SY-ND@ 11.98 9.78 7.83 |ISD2560SY SPI 8.0 28-SOIC |1SD4002-240SY-ND® 10.90 8.90 7.12 |ISD4002-240SY 
28-DIP |ISD2575PY-ND® 11.98 9.78 7.83|ISD2575PY 4-8 Min. 28-DIP |ISD5008PY-ND® 17.25 14.08 11.27 |ISD5008PY 
76 Sec. |Bution/MCU) 6.4 | 98-soic |ISD2575SY-NDe 11.98 9.78 7.83 ISD2575Sy RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PPALAX 


Package 


Z 


Rev. D/BS1-IC 
PCB with Proto / 14-pin SIP 


BS2-IC 
24-pin DIP 


f BASIC Stamp® Modules 


BS2e-IC 
24-pin DIP 


BS2sx-IC 
24-pin DIP 


BS2p24-IC 
24-pin DIP 


BS2p40-IC 
40-pin DIP 


Javelin Stamp 
24-pin DIP 


Package Size (Lx W x H) 


2.5" x 1.5" x.5"/ 
1.4” x 0.6" x 0.1” 


1.2” x 0.6" x 0.4” 


1.2” x 0.6" x 0.4” 


1.2” x 0.6" x 0.4” 


1.2” x 0.6" x 0.4" 


2.1” x 0.6" x 0.4" 


1.24” x 0.6" x 0.45" 


Environment* 


°C ~ 70°C 
(32°F ~ 158°F) ** 


0% ~ 70°C 
(32°F ~ 158°F) ** 


0°C ~ 70°C 
(32°F ~ 158°F) 


0°C ~ 70°C 
(32°F ~ 158°F) 


0°C ~ 70°C 
(32°F ~ 158°F) 


0°C ~ 70°C 
(32°F ~ 158°F) 


0°C ~ 70°C 
(32°F ~ 158°F) 


Microcontroller 


Microchip PIC16C56c 


Microchip PIC16C57c 


Scenix SX28AC 


Scenix SX28AC 


Scenix SX48AC 


Scenix SX48AC 


Ubicom SX48AC 


Processor Speed 


4MHz 


20MHz 


20MHz 


50MHz 


20MHz Turbo 


20MHz Turbo 


25MHz Turbo 


Program Execution Speed 


~ 2,000 Instruct. / Sec. 


~ 4,000 Instruct. / Sec. 


~ 4,000 Instruct. / Sec. 


~ 10,000 Instruct. / Sec. 


~ 12,000 Instruct. / Sec. 


~ 12,000 Instruct. / Sec. 


~ 8,500 Instruct./ Sec. 


RAM Size 


16 Bytes 
(2 1/0, 14 Variable) 


32 Bytes 
(6 1/0, 26 Variable) 


32 Bytes 
(6 1/0, 26 Variable) 


32 Bytes 
(6 1/0, 26 Variable) 


38 Bytes 
(12 1/0, 26 Variable) 


38 Bytes 
(12 1/0, 26 Variable) 


32,768 Bytes 


Scratch Pad RAM 


N/A 


N/A 


64 Bytes 


64 Bytes 


128 Bytes 


128 Bytes 


N/A 


EEPROM (Program) Size 


256 Bytes, ~ 80 instruct. 


2K Bytes, ~ 500 Instruct. 


8 x 2K Bytes, ~ 4,000 instruct. 


8 x 2K Bytes, ~ 4,000 Instruct. 


8 x 2K Bytes, ~ 4,000 Instruct. 


8 x 2K Bytes, ~ 4,000 Instruct. 


32,768 Bytes 


Number of /0 pins 


8 


16 + 2 Dedicated Serial 


16 + 2 Dedicated Serial 


16 + 2 Dedicated Serial 


16 + 2 Dedicated Serial 


32 + 2 Dedicated Serial 


16 


Voltage Requirements 


5 ~ 15VDC 


5 ~ 15VDC 


5 ~ 12VDC 


5 ~ 12VDC 


5 ~ 12VDC 


5 ~ 12VDC 


5VDC (regulated), 


6 ~ 24VDC (unregulated) 
60mA Run/ 13mA Sleep 


Current Draw at 5V 2mA Run / 20uA Sleep 8mA Run / 100uA Sleep 20mA Run / 100p/A Sleep 60mA Run / 200pA Sleep 40mA Run / 400A Sleep 40mA Run / 400A Sleep 


Source / Sink 
Current per 1/0 


Source / Sink 
Current per Unit 


PBASIC Commands 


PC Programming 
Interface 


DOS Text Editor 


20mA / 25mA 20mA / 25mA 30mA / 30mA 30mA / 30mA 30mA / 30mA 30mA / 30mA 30mA / 30mA 


40mA / 50mA 
per 8 1/0 pins 


36 


Serial Port 
(9600 baud) 


STAMP2.EXE 


Stampw.exe 
(v1.04 and up) 


60mA / 60mA 
per 81/0 pins 


39 


Serial Port 
(9600 baud) 


STAMP2E.EXE 


Stampw.exe 
(v1.096 and up) 


60mA / 60mA 
per 8 1/0 pins 


39 


Serial Port 
(9600 baud) 


STAMP2SX.EXE 


Stampw.exe 
(v1.091 and up) 


60mA / 60mA 
per 81/0 pins 


55 


60mA / 60mA 
per 81/0 pins 


55 


60mA / 60mA 
per 81/0 pins 


0 (Java) 


40mA /50mA 


32 


Parallel Port Serial Port Serial Port Serial Port 


STAMP.EXE STAMP2P.EXE 


Stampw.exe 
(v1.1 and up) 


STAMP2P.EXE 


Stampw.exe 
(v1.1 and up) 


N/A 


Windows Text Editor N/A Javelin Stamp IDE 


* 70% Non-condensing Humidity ** Industrial Models Available, -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F). Order Part Number BS2I-IC-ND. 


BASIC Stamp 2 (BS2-IC): The BS2-IC is a popular module for use in hobby, educational 
and industrial applications. This general purpose computer is programmed in BASIC and 
has 16 I/O lines. 


STAMP2-ND 28119-ND 


Understanding Signals Parts and Text: This package includes a dual trace Parallax 
Digital Oscilloscope which connects to a PC with a USB cable (included). This oscilloscope 
requires no external power supply and all controls are managed through a point and click 
PC interface. Also included are three pairs of probes, a 144 page Understanding Signals 
text and the Understanding Signals Parts Kit. 


Propeller™ Demo Board Kit: Includes a Propeller Demo Board, and a USB A to Mini B 
Cable. 


Propeller Starter Kit: Includes a Propeller Manual, Propeller Demo Board, and a USB A 
to Mini B Retractable Cable. 

Propeller PropSTICK Kit: Includes a Propeller P8X32A-D40 chip, 24LC256 EEPROM, 
serial programming interface, 3.3V voltage regulator, and a reset circuitry that you 
assemble yourself into a handy DIP module. Developed and manufactured by Bueno 
Systems. Please note: Assembly is required. 

Propeller Accessories Kit: Includes a 2.5” LCD A/V Display, Parallax PS/2 Mini 
Keyboard, and a Parallax PS/2 Optical Mouse. 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Description Part No. 1 by 10 25 Description Part No. 1 5 10 25 
BASIC Stamp Modules Parallax Standard Servo Motor 900-00005-ND 12.95 12.44 = = 
BS1-IC BASIC Stamp Module ................. STAMP1-ND 29.00 — 2610 2465 Little Step U-Stepper Motor Controle! 27938-ND 69.95 _ 67.16 = = 
BS2-IC BASIC Stamp Module .................. STAMP2-ND@ 49.00 — 4410 41.65] | 16 Servo Motor Controller...............::..00 28023PAR-ND 39.95 38.36 _ _ 
BASIC Stamp 2 Industrial Module . BS2I-IC-ND 54.00 _ 48.60 45.90 Books 
BASIC Stamp 2E Module - | BS2E-IC-ND 49.00 — 4410 41.65 Microcontroller Application Cookbook 28111-ND 29.95 28.45 26.36 _— 
BASIC Stamp 2SX Module..................0665 BS2SX-IC-ND 59.00 56.05 53.10 50.15 BASIC Stamp Manual Ver. 2.0....... . | 27218-ND 24.95 22.46 19.91 es 
BASIC Stamp 2P24 pin Module ... BS2P24-ND 79.00 75.05 71.10 67.15 Parallax CD-ROM ............0:0eeseeeeeeeeeees 27000-ND 3.95 = = — 
BASIC Stamp 2P40 pin Module ... . | BS2P40-ND 89.00 84.55 80.10 75.65 Stamps in Class Educational Kitst 
BASIC Stamp Javelin Module................... JS1-IC-ND 89.95 85.45 80.96 _ Understanding Signals Kit.................:.00665 28119-ND 159.95 = = = 
BASIC Stamp Collection Module ............... 020-78267-ND 199.00 _ = = “What's a Microcontroller?” Parts Kit and Text. | 28152-ND 65.95 _ 59.36 _— 
BASIC Stamp Starter Kits “Earth Measurements” Parts Kit and Text...... 28153-ND 84.95 = 76.46 = 
BASIC Stamp 1 Starter Kit.......00.......000008 27205-ND 79.00 75.05 71.10 —| | “Robotics!” Parts Kit and Text................... 28154-ND 89.95 — 80.96 = 
BASIC Stamp 20EM Module Kit................ 27291-ND 30.00 28.50 27.00 —| | Boe-Bot Full Kit 28132-ND 149.95 = = = 
BASIC Stamp 2SxX Starter Kit. 27206-ND 169.00 160.55 152.10 = “Industrial Control” Parts Kit and Text - | 28156-ND 69.95 = 62.96 = 
Javelin Stamp Starter Kit 27237-ND 239.00 227.05 215.11 _ “Basic Analog and Digital” Parts Kit and Text.. | 28155-ND 49.95 _ 44.96 _— 
Prototype and Development Boards Propeller™ Processors — RoHS Compliant 
BASIC Stamp Super Carrier Board............. 27130-ND 19.95 = Aves 46ge), | SSS PE COGS, AO-DIP: cess ceestinsi.s ccm 12-95 | 12.44 = = 
- IC, 8 32-bit COGs, 44-LQFP (10mm x 10mm). | P8X32A-Q44-ND 12.95 12.44 _ _ 
BASIC Stamp tiProject Board STNG) 1698 ~ - ~] | IC, 8 32-bit COGs, 44-QFN (10mm x 10mm) .. | P8X32A-M44-ND 12.95 12.44 a _ 
Board of Education 28150-ND 65.95 = 55.41 a 
BS1-IC Carrier Board .........cccecseseeeeeeeees STAMP1C-ND 15.00 — 1350 12.75 Propolior™ Ris 
BS2-IC Cartier Board .......0..0.ccccceceeseees STAMP2C-ND 14.95 — 1346 1271| | Demo Board Ki peCOR Ahem 129.95 = = - 
Starter Kit. 32300-ND 149.95 — _ =_ 
BASIC Stamp Accessory Modules PropSTICK Kit 32310-ND 95.94 -_ _ _ 
BASIC Stamp 1 Serial Adapter ................. 27111-ND 4.95 _ _ _ Accessories Kit .. 32311-ND 107.95 as at = 
Pocket Watch B. .....cccisesensensotecsanssieaes 27962-ND 29.00 27.84 = = Propeller Education Kit. 32305-ND NEW! 99.95 — _ — 
Motor Mind B 27961-ND 29.00 27.84 _ _ FTDI USB-Serial — RoHS Compliant 
PWMPAL 4 Output Channels. . | 28020-ND 29.95 _ _ —| | FT232RL 28-SSOP 604-00043-ND 4.35 427 4.18 = 
DS2760 Thermocouple Kit..................6065 28022-ND 29.95 _ _ _ FT232RQ 32-QFN. 604-00047CT-ND 8.40 7.35 6.30 = 
Application Kits FT232RQ 32-QFN. 604-00047TR-ND 25200.00/6,000 
Toddler Full Kit - Blue .... 27311-ND 249.95 = = —| LFT2232L 48-LQFP 604-00033G-ND 8.53 = = = 
Stache Field Programmer 27330-ND 111.38 —___ 98.01 —] RoHS Compliant + Requires the Board of Education Full Kit or BASIC Stamp II Starter Kit 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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DAN MICROCHIP 


OTP 8-Bit Microcontrollers 


Memory Size Int. 

EPROM /0 Timers/ Oscillator Max Speed Operating Digi-Key Price Each 
Words RAM Lines ADC WoT Interface (MHz) (MHz) Temperature Range Pkg. Part No. 1 25 100 
4 Com. 18-DIP PIC16HV540-04/P-ND 2.53 1.44 1.40 
4 Com. 18-SOIC PIC16HV540-04/SO-ND 2.55 1.47 1.43 
512% 12 25 x8 42 = 1-8bit = = 20 Com. 18-DIP PIC16HV540-20/P-ND 2.70 1.53 1.49 
Yes 20 Com. 18-SOIC PIC16HV540-20/SO-ND 2.73 1.57 1.52 
4 Ind. 18-DIP PIC16HV540-041/P-ND 2.53 1.44 1.40 
4 Ind. 18-SOIC PIC16HV540-041/SO-ND 2.55 1.47 1.43 
20 Com. 28-CDIP PIC16C55A/JW-NDT 12.80 — 6.42 
4 Com. 28-DIP PIC16C55A-04/P-ND 3.08 1.77 1.72 
4 Com. 28-SOIC PIC16C55A-04/SO-ND 3.20 1.83 1.78 
4 Com. 28-DIP .3" PIC16C55A-04/SP-ND 3.08 127 72: 
+-8bit 4 Ind. 28-DIP PIC16C55A-041/P-ND 3.38 1.94 1.88 
512x12 25x8 20 _— Yes — = 4 Ind. 28-SOIC PIC16C55A-041/SO-ND 3.53 2.02 1.96 
20 Com. 28-DIP PIC16C55A-20/P-ND 3.43 1.97 1.92 
20 Com. 28-SOIC PIC16C55A-20/SO-ND 3.58 2.05 1.99 
20 Com. 28-DIP .3" PIC16C55A-20/SP-ND 3.43 1.97 1.92 
4 Com. 28-DIP PIC16LC55A-04/P-ND 3.23 1.84 1.79 
Com. 28-SOIC PIC16LC55A-04/SO-ND 3.35 1.92 1.87 
1-8bit 4 Com. 18-DIP PIC16C554-04/P-ND 4.05 2.60 2.50 
Blea 80x 18 r Yes _ ~~ 4 Com. 18-SOIC PIC16C554-04/SO-ND 4.15 2.66 2.55 
20 Com. 18-CDIP PIC16C620A/JW-NDt 13.13 _ 6.58 
4 Com. 18-DIP PIC16C620A-04/P-ND 2.45 1.41 1.37 
512x14 80x8 13 _ 1-8bit _ _ 4 Com. 18-SOIC PIC16C620A-04/SO-ND 2.53 1.44 1.40 
Yes 4 Ind. 18-DIP PIC16C620A-041/P-ND 2.45 1.41 1.37 
20 Com. 18-DIP PIC16C620A-20/P-ND 2.60 1.50 1.46 
20 Com. 18-SOIC PIC16C620A-20/SO-ND 2.70 1.53 1.49 
20 Com. 18-CDIP PIC16C56A/JW-NDT 15.85 _ 7.95 
4 Com. 18-DIP PIC16C56A-04/P-ND 2.85 1.63 1.58 
4 Com. 18-SOIC PIC16C56A-04/SO-ND 2.90 1.66 1.61 
4 Ind. 18-DIP PIC16C56A-041/P-ND 3.10 1.78 1.73 
4 Ind. 18-SOIC PIC16C56A-041/SO-ND 3.18 1.81 1.76 
1-8bit 20 Com. 18-DIP PIC16C56A-20/P-ND 3.03 1.74 1.69 
1Kx12 25x8 12 = Vas _ _ 20 Com. 18-SOIC PIC16C56A-20/SO-ND 3.08 1.77 1.72 
20 Ind. 18-DIP PIC16C56A-201/P-ND 3.35 1.91 1.85 
20 Ind. 18-SOIC PIC16C56A-201/SO-ND 3.40 1.96 1.90 
4 Com. 18-DIP PIC16LC56A-04/P-ND 2.95 1.71 1.66 
4 Com. 18-SOIC PIC16LC56A-04/SO-ND 3.03 1.74 1.69 
4 Ind. 18-DIP PIC16LC56A-041/P-ND 3.28 1.88 1.82 
Ind. 18-SOIC PIC16LC56A-041/SO-ND 3.35 1.91 1.85 
20 Com. 18-CDIP PIC16C621A/JW-NDt 14.83 _ 7.43 
4 Com. 18-DIP PIC16C621A-04/P-ND 2.75 1.58 1.54 
1Kx14 80x8 13 -_ 1-8bit = = 4 Com. 18-SOIC PIC16C621A-04/SO-ND 2.80 1.61 1.57 
Ves 4 Ind. 18-DIP PIC16C621A-041/P-ND 3.03 1.74 1.69 
20 Com. 18-DIP PIC16C621A-20/P-ND 2.95 1.69 1.64 
20 Com. 18-SOIC PIC16C621A-20/SO-ND 3.00 1.72 1.67 
2-8bit 20 Com. 20-CDIP PIC16C781/JW-ND 21.90 _ 10.98 
ikx14 | 128x416 16 8-ch. 8-Bit 1-t6bit _ 4 20 Ind. 20-DIP PIC16C781-I/P-ND 6.05 3.03 2.92 
Yes 20 Ind. 20-SOIC PIC16C781-I/SO-ND 6.15 3.10 2.98 
20 Ind. 20-SSOP PIC16C781-I/SS-ND 6.75 3.39 3.26 
1-8bit 20 Com. 20-CDIP PIC16C432/JW-NDt 19.00 _ 9.53 
PENS: | tebe | Ie = Yes = = 20 Ind. 2o-ssop | — PIc16C432-/$S-ND 5.70 2.87 2.76 
1-8bit 10 Com. 18-CDIP PIC16C433/JW-NDt 12.26 _ 10.29 
2K x 14 128x8 6 4-ch. 8-Bit Yes — 4 10 Ind. 18-DIP PIC16C433-1/P-ND §.33 2.69 2.59 
10 Ind. 18-SOIC PIC16C433-I/SO-ND 5.33 2.69 2.59 
20 Com. 28-CDIP PIC16C62B/JW-NDt 19.10 = _ 
4 Com. 28-DIP .3” PIC16C62B-04/SP-ND 4.80 2.75 2.68 
4 Com. 28-SOIC PIC16C62B-04/SO-ND 4.80 2.75 2.68 
2-8bit ssp 4 Com. 28-SSOP PIC16C62B-04/SS-ND 5.08 2.91 2.83 
2K x 14 128x8 22 _ 1-16bit (2MIeC, SPI) _ 4 Ind. 28-DIP .3” PIC16C62B-041/SP-ND 5.30 3.03 2.95 
Yes 20 Com. 28-DIP .3” PIC16C62B-20/SP-ND 5.13 2.94 2.86 
20 Com. 28-SOIC PIC16C62B-20/SO-ND 5.13 2.94 2.86 
20 Com. 28-SSOP PIC16C62B-20/SS-ND 5.43 3.10 3.01 
20 Ind. 28-DIP .3” PIC16C62B-20I/SP-ND 5.65 3.24 3.15 
20 Com. 18-CDIP PIC16C622A/JW-NDt 16.65 = 8.35 
4 Com. 18-DIP PIC16C622A-04/P-ND 3.10 1.78 1.73 
4 Com. 18-SOIC PIC16C622A-04/SO-ND 3.18 1.81 1.76 
92K x14 128x8 13 _ 1-8bit _ _ 4 Ind. 18-DIP PIC16C622A-041/P-ND 3.40 1.96 1.90 
Yes 20 Com. 18-DIP PIC16C622A-20/P-ND 3.35 1.91 1.85 
20 Com. 18-SOIC PIC16C622A-20/SO-ND 3.38 1.94 1.88 
20 Ind. 18-DIP PIC16C622A-201/P-ND 3.65 2.10 2.04 
20 Ind. 18-SOIC PIC16C622A-201/SO-ND 3.73 2.13 2.07 

+ UVEPROM 
Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(1073) 567 


NN MICROCHIP 


OTP 8-Bit Microcontrollers (cont) 


Memory Size Int. 
EPROM 1/0 Timers/ Oscillator Max Speed Operating Digi-Key Price Each 
Words RAM Lines ADC WOT Interface (MHz) (MHz) Temperature Range Pkg. Part No. 1 25 100 
20 Com. 18-CDip PIC16C558/JW-NDt 17.68 _ 8.86 
2K x14 1288 13 1-8bit 4 Com. 18-DIP PIC16C558-04/P-ND 5.33 3.41 3.27 
Yes 4 Com. 18-SOIC PIC16C558-04/SO-ND 5.45 3.48 3.34 
20 Com. 28-CDIP .3” PIC16C63A/JW-NDt 18.30 _ _ 
4 Com. 28-DIP .3” PIC16C63A-04/SP-ND 5.85 3.36 3.27 
4 Com. 28-SOIC PIC16C63A-04/SO-ND 5.85 3.36 3.27 
4 Com. 28-SSOP PIC16C63A-04/SS-ND 6.13 3.52 3.42 
4 Ind. 28-DIP .3” PIC16C63A-041/SP-ND 6.48 3.70 3.60 
2-8bit USART, 4 Ind. 28-SOIC PIC16C63A-041/SO-ND 6.48 3.70 3.60 
4K x14 192x8 22 = 1-16bit SSP _ 4 Ind. 28-SSOP PIC16C63A-041/SS-ND 6.75 3.88 3.77 
Yes (2MIC, SPI) 20 Com. 28-DIP .3” PIC16C63A-20/SP-ND 6.30 3.61 3.51 
20 Com. 28-SOIC PIC16C63A-20/SO-ND 6.30 3.61 3.51 
20 Com. 28-SSOP PIC16C63A-20/SS-ND 6.58 3.77 3.66 
20 Ind. 28-DIP .3” PIC16C63A-201/SP-ND 6.93 3.97 3.86 
20 Ind. 28-SOIC PIC16C63A-201/SO-ND 6.93 3.97 3.86 
20 Ind. 28-SSOP PIC16C63A-201/SS-ND 7.23 4.14 4.03 
20 Com. 40-CDIP PIC16C65B/JW-NDt 20.15 = =— 
4 Com. 40-DIP PIC16C65B-04/P-ND 6.58 3.77 3.66 
2-8bit USART, 4 Com. 44-PLCC PIC16C65B-04/L-ND 7.63 5.30 4.93 
4K x14 192 x8 33 _ 4-16bit ssp _ 4 Ind. 40-DIP PIC16C65B-041/P-ND 7.28 4.16 4.04 
Vos (omc, SP!) 20 Com. 40-DIP PIC16C65B-20/P-ND 7.05 4.03 3.92 
20 Com. 44-PLCC PIC16C65B-20/L-ND 8.10 5.62 5.23 
20 Ind. 40-DIP PIC16C65B-201/P-ND 775 4.44 4.32 
20 Ind. 44-PLCC PIC16C65B-201/L-ND 8.83 6.11 5.68 
2-8bit ssp 
4Kx 14 256 15 6-ch. 12-Bit 1-16bit (MI2C, SPI) 4 20 Com. 20-CDIP PIC16C771/JW-NDt 18.55 _ 9.29 
Yes , 
20 Com. 28-CDIP PIC16C773/JW-NDt 21.33 _ 11.66 
20 Com. 28-DIP .3” PIC16C773/SP-ND 7.38 4.22 4.10 
2-8bit AUSART, 20 Com. 28-SOIC PIC16C773/SO-ND 7.38 4.22 4.10 
4K x14 256 x 8 22 6-ch. 12-Bit 1-16bit SSP = 20 Ind. 28-DIP .3” PIC16C773-I/SP-ND 8.10 4.64 451 
Yes (MIC, SPI) 20 Ind. 28-SOIC PIC16C773-I/SO-ND 8.10 4.64 4.51 
20 Com. 28-DIP .3” PIC16LC773/SP-ND 7.75 4.44 4.32 
20 Com. 28-SOIC PIC16LC773/SO-ND 7.75 4.44 4.32 
20 Com. 40-CDIP PIC16C774/JW-NDt 26.38 = 14.41 
20 Com. 40-DIP PIC16C774/P-ND 8.95 6.11 4.97 
2-8bit AUSART, 20 Com. 44-PLCC PIC16C774/L-ND 9.65 6.19 5.94 
4Kx 14 256 x 8 33 10-ch. 12-Bit 1-16bit SSP = 20 Ind. 40-DIP PIC16C774-I/P-ND 9.85 5.64 5.49 
Yes (MIC, SPI) 20 Ind. 44-PLCC PIC16C774-I/L-ND 10.53 6.75 6.48 
20 Com. 40-DIP PIC16LC774/P-ND 9.38 5.38 5.23 
20 Com. 44-PLCC PIC16LC774/L-ND 10.13 6.48 6.23 
aegad || sen ge 5 5-ch. a-pit | 1-16bit Ueane _ 20 Ind. 28-DIP.3" | PIC16C745-/SP-ND 5.93 2.97 2.86 
Yes 20 Ind. 28-SOIC PIC16C745-I/SO-ND 5.93 2.97 2.86 
2-8bit 20 Com. 40-CDIP PIC16C765/JW-NDt 22.00 =— 12.01 
8K x14 256x8 33 8-ch. 8-Bit 1-t6bit USART = 20 Ind. 44-PLCC PIC16C765-I/L-ND 7.43 4.25 4.13 
Yes 20 Ind. 40-DIP PIC16C765-I/P-ND 7.08 3.55 = 
20 Ind. 44-TQFP PIC16C765-1/PT-ND 8.15 4.08 = 
+ UVEPROM 
Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) 
Microcontrollers 
RFPIC12s 
Program Memory Size Timer/ Clock 
Memory | Program RAM EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int Speed) VCC Operating Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes | Pins | 8/16-bit | UART Pc | spi] caAN| PWM | A/D Comp.| Osc |(MHz)} (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
4-ch. 20-SSOP RFPIC12F675H-I/SS-ND 4.38 2.56 2.38 
Flash 1Kx 14 64 128 6 val _ —|-—-|-— — ho-bit 1 Y (4MHz)| 20 | 2.0~5.5 Ind. 
! 20-SSOP RFPIC12F675K-I/SS-ND 4.15 2.29 2.25 
PIC18Cs 
Program Memory Size Timer/ Clock 
Memory | Program RAM EEPROM | 1/0 | Counters Analog | Int Speed VCC | Operating Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes | Pins| 8/16-bit| UART Po SPI| CAN | PWM A/D Comp. | Osc | (MHz) (V) Temp. Pkg. | Part No. 1 25 100 
ROMless | — 1536 — |26]} 1 |aqusarty | Master’) y | _ | 5 Ign to-pit) — | — | 25 | 42-55] Ind, | S8-PLCC | PICT8C601-W/L-ND 663425 4:08 
Slave) 64-TQFP | PIC18C601-I/PT-ND 6.08 3.88 3.73 
ROMless | | — 1536 — Jaz] 4 | tqusarty)|* Master’) +) — | 2 fachto-bit] — | — | 25 fa2-55 |] Ing | 84-PLCC | PIC18C8OI-/L-ND a aT 
Slave) 80-TQFP | PIC18C801-I/PT-ND 7.35 4.70 451 
prom |iekx16| 1536 — | 52} 43 |1qusarry |" Master’) 4 /Y(CAN 5 hoch to-bit] 2 — | 40 |42-55| Ing, | S8PLCC [BlersceseaViEND 15.68 8078.82 
Slave) 2.0B) 64-TQFP | PIC18C658-I/PT-ND 15.15 8.69 8.45 


Note: Operating Temperature Range: ¢ Industrial: -40°F 


568 (1073) 


~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F 


~ 158°F (0°C ~ 70°C) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


KX MICROCHIP 


General Purpose 
PIC10F Devices 


8-bit PIC Flash Microcontrollers 


Memory Size Timer/ Clock Tape & Reel 
Program | RAM EEPROM 1/0 Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each Pricing* 
Words Bytes Bytes Pins 8-bit UART| ?¢™ | sPI™ | A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25) 100 3,000 
8-DFN PIC10F200-I/MC-ND NEW! 1.05 54 52 = 
256 x 12 16 — 4 1 _ _ — = _ Y (4MHz) 4 2.0 ~5.5 Ind. 8-DIP PIC10F200-1/P-ND 1.00 52 50 = 
S0T23-6 PIC10F200T-I/OTCT-ND 1.04 93 84 460.00/M 
8-DFN PIC10F204-I/MC-ND NEW! 1.13 57 56 = 
256 x 12 16 _ 4 1 _ — _ _ 1 Y (4MHz) 4 2.0 ~ 5.5 Ind. 8-DIP PIC10F204-1/P-ND 1.08 55 54 — 
SOT-23-6 PIC10F204T-I/OTCT-ND 1.12 1.00 90 500.00/M 
2-ch 8-DFN PIC10F220-I/MC-ND NEW! 1.18 61 59 = 
256 x 12 16 — 4 1 — = = abi = Y (8MHz) 8 2.0 ~ 5.5 Ind. 8-DIP PIC10F220-1/P-ND 1.13 58 oT = 
! SOT-23-6 PIC10F220T-I/OTCT-ND 1.18 1.05 95 530.00/M 
8-DFN PIC10F202-I/MC-ND NEW! 1.13 57 56 = 
512x12 24 _ 4 1 _ = _ _ 1 Y (4MHz) 4 2.0 ~ 5.5 Ind. 8-DIP PIC10F202-1/P-ND 1.08 55 54 — 
S0T23-6 PIC10F202T-I/OTCT-ND 1.12 1.00 90 500.00/M 
8-DFN PIC10F206-I/MC-ND NEW! 1.18 61 59 — 
512x12 24 — 4 1 = = = = 1 Y (4MHz) 4 2.0 ~ 5.5 Ind. 8-DIP PIC10F206-1/P-ND 1.13 58 OT = 
S0T23-6 PIC10F206T-I/OTCT-ND 1.18 1.05 95 530.00/M 
o-ch 8-DFN PIC10F222-I/MC-ND NEW! 1.23 63 62 = 
512 X 12 23 _ 4 1 _ = _ ait _ Y (8MHz) 8 2.0 ~ 5.5 Ind. 8-DIP PIC10F222-1/P-ND 1.20 62 60 — 
! SOT-23-6 PIC10F222T-I/OTCT-ND 1.26 1.13 1.02 560.00/M 
*For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND 
PIC12F Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM EEPROM 1/0 Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words Bytes Bytes Pins 8/16-bit | UART | ?c™| sPI™ | PwM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
8-DFN PIC12F508-I/MC-ND NEW! 1.25 65 63 
8-DIP PIC12F508-I/P-ND 1.20 62 60 
pleke|| 125 = & M Y (aM) 4 | 20~55 | Ind. | g-soic | Pic2F508-/SN-ND 143 5957 
8-MSOP PIC12F508-I/MS-ND 1.28 65 64 
8-DFN PIC12F509-I/MC-ND NEW! 1.33 69 67 
8-DIP PIC12F509-I/P-ND 1.28 65 64 
1Kx 12 4 = 6 4/ Y (4MHz) 4 2.0 ~ 5.5 Ind. 8-SOIC PIC12F509-I/SM-ND 1.20 62 60 
8-SOIC PIC12F509-I/SN-ND 1.20 62 60 
8-MSOP PIC12F509-I/MS-ND 1.33 69 67 
8-DFN PIC12F510-I/MC-ND NEW! 1.33 76 74 
F 8-MSOP PIC12F510-I/MS-ND 1.33 5 74 
1Kx14 | 38 — 6 1} 3-ch. 8-bit 1 Y(8MHz)} 8 | 20~5.5 Ind. B-DIP_ | PICIS10-UP-ND 135 ) "0 
8-SOIC PIC12F510-I/SN-ND 1.20 69 67 
8-DFN PIC12F629-I/MD-ND 2.05 1.33 1.29 
8-DFN PIC12F629-I/MF-ND 1.83 94 92 
1kx14 | 64 128 6 1M 1 Y(4MHz)} 20 | 20~5.5 Ind. B-DIP | PIc12629-UP-ND 175 “30 "38 
8-SOIC PIC12F629-I/SN-ND 1.60 82 80 
8-DFN PIC12F629-E/MF-ND 2.00 1.03 1.00 
1Kx 14 64 128 6 1 1 Y (4MHz) 20 2.0 ~ 5.5 Ext. 8-DIP PIC12F629-E/P-ND 1.93 98 96 
8-SOIC PIC12F629-E/SN-ND 1.75 90 88 
8-DFN PIC12F635-I/MD-ND 2.15 1.11 1.08 
8-DFN PIC12F635-I/MF-ND 2.15 14 1.08 
1Kx 14 64 128 6 1 1 Y (8MHz) 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 8-DIP PIC12F635-I/P-ND 208 107 104 
8-SOIC PIC12F635-I/SN-ND 1.93 98 96 
8-DFN PIC12F675-I/MD-ND 2.53 1.63 1.58 
, 8-DFN PIC12F675-I/MF-ND 2.00 1.03 1.00 
1Kx 14 64 128 6 1 = — = — | 4-ch. 10-bit 1 Y (4MHz) 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 8-DIP PIC12F675-I/P-ND 193 98 96 
8-SOIC PIC12F675-I/SN-ND 1.75 90 88 
8-DFN PIC12F675-E/MF-ND 2.18 1.12 1.09 
1Kx 14 64 128 6 1A = = = — | 4-ch. 10-bit 1 Y (4MHz) 20 2.0 ~ 5.5 Ext. 8-DIP. PIC12F675-E/P-ND 2.10 1.07 1.05 
8-SOIC PIC12F675-E/SN-ND 1.93 99 97 
PIC16F Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes) Bytes Pins | 8/16-bit UART Pom |spi™| pwm A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 4 25 100 
18-DIP PIC16F54-I/P-ND 1.00 54 52 
512x12 | 25 = 12 1} 20 2.0~5.5 Ind. 18-SOIC PIC16F54-I/SO-ND 88 AT A6 
20-SSOP PIC16F54-I/SS-ND 88 AT 46 
Com. 18-DIP PIC16LF83-04/P-ND 6.78 4.05 3.98 
Ind. 18-DIP PIC16LF83-041/P-ND 7.43 4.44 4.36 
BIA RTA: 88: | BAS dh 4 | 20-60) Com. | 18-Soic | — PICt6LF83-04/S0-ND 690 411 4.04 
Ind. 18-SOIC PIC16LF83-041/SO-ND 7.58 4.52 4.44 
14-DIP PIC16F505-I/P-ND 1.53 79 17 
1K x12 72 = 12 1 Y (4MHz) 20 45~5.5 Ind. 14-SOIC PIC16F505-I/SL-ND 1.35 69 67 
14-TSSOP PIC16F505-I/ST-ND 1.60 82 80 
14-DIP PIC16F506-1/P-ND 1.45 84 82 
1Kx 14 67 = 12 1/ 3-ch. 8-bit 2 Y (8MHz) 20 2.0~5.5 Ind. 14-SOIC PIC16F506-I/SL-ND 1.28 14 12 
14-TSSOP PIC16F506-I/ST-ND 1.50 87 85 
28-QFN PIC16F627A-I/ML-ND 3.53 1.77 1.70 
18-DIP PIC16F627A-I/P-ND 2.95 1.48 1.42 
1Kx14 | 224 128 16 2 1 (AUSART) — _ 1 _ 2 Y (4MHz) 20 3.0 ~5.5 Ind. 18-SOIC PIC16F627A-I/SO-ND 3.00 154 1145 
20-SSOP PIC16F627A-I/SS-ND 3.23 1.63 1.57 
28-QFN PIC16LF627A-I/ML-ND 3.60 1.82 1.75 
18-DIP PIC16LF627A-I/P-ND 3.08 1.55 1.49 
1Kx14 | 224 128 16 2 1 (AUSART) = = 1 = 2 Y (4MHz) 20 2.0~5.5 Ind. 18-SOIC PIC16LF627A-I/SO-ND 3.18 159 153 
20-SSOP PIC16LF627A-I/SS-ND 3.40 1.72 1.65 
14-QFN PIC16F630-I/ML-ND 2.33 1.19 1.16 
14-DIP PIC16F630-1/P-ND 2.15 1.19 1.16 
1K x14 64 128 12 1 1 Y (4MHz) 20 45~5.5 Ind. 14-SOIC PIC16F630-I/SL-ND 208 107 104 
14-TSSOP PIC16F630-I/ST-ND 2.40 1.23 1.20 
20-QFN PIC16F631-I/ML-ND 2.20 1.26 1.23 
20-DIP PIC16F631-I/P-ND 2.00 1.56 1.52 
1Kx 14 64 128 18 a) = 1 1 _ _ 2 8 MHz 20 2.0~5.5 Ind. 20-S0IC PIC16F631-I/SO-ND 218 195 129 
20-SSOP PIC16F631-I/SS-ND 2.00 1.15 1.12 
Note: Operating Temperature Range: ¢ Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(t073) 569 


KX MICROCHIP 


8-bit Flash Microcontrollers 
General Purpose PIC16F Devices (Cont.) 


Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes| Bytes Pins | 8/16-bit UART Pom | spi | pwm A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. al 25 100 
14-QFN PIC16F676-I/ML-ND 2.48 1.27 1.24 
‘ 14-DIP PIC16F676-I/P-ND 2.48 1.27 1.24 
1Kx 14 64 128 12 1 _ _ _ _ 8-ch. 10-bit 1 Y (4MHz) 20 2.0~5.5 Ind. 44-S0IC PIC16F676-I/SL-ND 293 145 112 
14-TSSOP. PIC16F676-I/ST-ND 2.55 1.31 1.28 
28-QFN PIC16F818-I/ML-ND 4.25 2.14 2.06 
18-DIP PIC16F818-I/P-ND 3.55 1.78 171 
1Kx14 | 128 128 16 2 = 1 1 a 5-ch. 10-bit = Y (8MHz) 20 4.0~5.5 Ind. 48-SOIC PIC16F818-I/SO-ND 3.60 131 174 
20-SSOP PIC16F818-I/SS-ND 3.90 1.96 1.89 
28-QFN PIC16LF818-I/ML-ND 4.28 2.15 2.07 
i 18-DIP PIC16LF818-1/P-ND 3.73 1.86 1.79 
1Kx14 | 128 128 16 2 = 1 1 1 5-ch. 10-bit = Y (8MHz) 20 2.0~5.5 Ind. 48-SOIC PIC16LF818-I/SO-ND 3.80 1.90 183 
20-SSOP PIC16LF818-I/SS-ND 4.13 2.06 1.98 
Com. 18-DIP PIC16F84A-04/P-ND 6.13 3.52 3.42 
Ind. 18-DIP PIC16F84A-041/P-ND 6.75 3.86 3.75 
Com. 18-SOIC PIC16F84A-04/SO-ND 6.25 3.58 3.48 
Tals 68 64 iS i 7 a2 Ind. 18-SOIC PIC16F84A-041/SO-ND 6.88 3.93 3.82 
Com. 20-SSOP PIC16F84A-04/SS-ND 6.65 3.82 3.71 
Ind. 20-SSOP PIC16F84A-041/SS-ND 7.28 4.18 4.06 
Com. 18-DIP PIC16LF84A-04/P-ND 6.45 3.69 3.59 
Ind. 18-DIP PIC16LF84A-041/P-ND 7.05 4.03 3.92 
Com. 18-SOIC PIC16LF84A-04/SO-ND 6.55 3.75 3.65 
ee . e 1 1A 4 e020 Ind. 18-SOIC PIC16LF84A-041/SO-ND 7.18 4.11 4.00 
Com. 20-SSOP PIC16LF84A-04/SS-ND 6.98 4.00 3.89 
Ind. 20-SSOP PIC16LF84A-041/SS-ND 7.58 4.35 4.23 
Com. 18-DIP PIC16F84A-20/P-ND 6.55 3.75 3.65 
Ind. 18-DIP PIC16F84A-201/P-ND 7.20 4.13 4.01 
Com. 18-SOIC PIC16F84A-20/SO-ND 6.65 3.82 3.71 
TAR . “ 13 ce 20 20-85 Ind. 18-SOIC PIC16F84A-201/SO-ND 7.30 4.19 4.07 
Com. 20-SSOP PIC16F84A-20/SS-ND 7.10 4.06 3.95 
Ind. 20-SSOP PIC16F84A-201/SS-ND 7.73 4.42 4.30 
28-DIP PIC16F57-I/P-ND 1.55 83 81 
28-SOIC PIC16F57-I/SO-ND 1.23 67 65 
eaKiee) HE) = | seb 20 | 20-55 ) Ind. | 98-pip.3" | PICI6F57-I/SP-ND 155 838 
28-SSOP PIC16F57-I/SS-ND 1.18 63 62 
40-Dip PIC16F59-I/P-ND 1.95 1.00 98 
cc | fo ce 20 20-55 | Ind | ga-torp | _ PICI6FS9-I/PT-ND 198 1.0299 
14-QFN PIC16F616-I/ML-ND 2.00 1.15 1.12 
7 14-DIP PIC16F616-I/P-ND 1.90 1.08 1.06 
2Kx14 | 128 = 12 2 _ = = _ 8-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 20 2.0~5.5 Ind. 44-TSSOP PIC16F616-I/ST-ND 193 112 109 
14-SOIC PIC16F616-I/SL-ND 1.73 98 96 
28-QFN PIC16F628A-I/ML-ND 3.88 2.04 2.00 
18-DIP PIC16F628A-I/P-ND 3.35 1.67 1.61 
2Kx14 | 224 128 16 2/1 1 (AUSART) =— = a = 2 Y (4MHz) 20 3.0~5.5 Ind. 48-SOIC PIC16F628A-I/SO-ND 3.40 172 165 
20-SSOP PIC16F628A-I/SS-ND 3.70 1.85 1.78 
28-QFN PIC16LF628A-I/ML-ND 4.05 2.14 2.10 
18-DIP PIC16LF628A-I/P-ND 3.53 1.77 1.70 
2Kx14 | 224 128 16 2A 1 (AUSART) — — a — 2 Y (4MHz) 20 2.0~5.5 Ind. 18-SOIC PIC16LF628A-I/SO-ND 358 180 173 
20-SSOP PIC16LF628A-I/SS-ND 3.85 1.93 1.86 
14-QFN PIC16F636-I/ML-ND 2.48 1:27 1.24 
2Kx14 | 128 256 12 1 2 Y (8MHz) 20 2.0~5.5 Ind. 14-DIP PIC16F636-I/P-ND 2.48 1.27 1.24 
14-TSSOP. PIC16F636-I/ST-ND 2.55 1.31 1.28 
2Kx14 | 128 256 12 1A 2 ie 20 2.0~5.5 Ind. 20-SSOP PIC16F639-I/SS-ND NEW! 4.45 2.49 2.46 
20-QFN PIC16F677-I/ML-ND 2.35 1.34 1.31 
‘i 20-DIP PIC16F677-I/P-ND 2.15 1.64 1.60 
2Kx14 | 128 256 18 1A _ = — _ 12-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 20 2.0~5.5 Ind. 20-S0IC PIC16F677-I/SO-ND 230 133 130 
20-SOIC PIC16F677-I/SS-ND 2.15 1.23 1.20 
16-QFN PIC16F684-I/ML-ND 2.63 1.35 1.32 
‘ 14-DIP PIC16F684-I/P-ND 2.63 1.35 1.32 
2Kx14 | 128 256 12 2A = = = 4 8-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 20 4.0~55 Ind. 14-S0IC PIC16F684-I/SL-ND 2.40 123 1.20 
14-TSSOP. PIC16F684-I/ST-ND 2.73 1.39 1.36 
20-QFN PIC16F687-I/ML-ND 3.13 1.60 1.56 
i 20-DIP PIC16F687-1/P-ND 2.70 1.80 1.76 
2Kx14 | 128 256 18 1A 1 (EUSART) 1 1 = 12-ch. 10-bit 2 8 MHz 20 4.0~55 Ind. 20-S0IC PIC16F687-I/SO-ND 3.08 164 160 
20-SSOP PIC16F687-I/SS-ND 2.70 1.39 1.36 
18-DIP PIC16F716-I/P-ND 1.93 98 96 
2Kx14 | 128 _ 13 2/1 = _ _ 1 4-ch. 8-bit = _ 20 2.0~5.5 Ind. 18-SOIC PIC16F716-I/SO-ND 4.75: 90 88 
20-SSOP PIC16F716-I/SS-ND 2.80 1.61 1.57 
28-DIP .3” PIC16F72-I/SP-ND 3.75 2.16 2.10 
28-SOIC PIC16F72-1/SO-ND 3.75 2.16 2.10 
2Kx14 | 128 _ 22 2A = 1 1 1 5-ch. 8-bit = = 20 4.0~55 Ind. 98-SSOP PIC16E72-I/SS-ND 3,93 295 219 
28-QFN PIC16F72-I/ML-ND 3.75 2.16 2.10 
28-QFN PIC16LF72-I/ML-ND 3.98 2.27 2.20 
§ 28-SOIC PIC16LF72-I/SO-ND 3.98 2.27 2.20 
2Kx14 | 128 = 22 2 — 1 1 1 5-ch. 8-bit — = 20 2.0~5.5 Ind. 98-DIP 3” PIC16LF72-/SP-ND 3,98 297 2.20 
28-SSOP PIC16LF72-I/SS-ND 4.13 2.36 2.30 
20-QFN PIC16F785-I/ML-ND 3.13 1.60 1.56 
H 20-DIP PIC16F785-I/P-ND 3.03 172 1.68 
2Kx14 | 128 256 18 2 _ _ _ 1 12-ch. 10-bit 2 8 MHz 20 4.0~55 Ind. 20-SOIC PIC16F785-I/SO-ND 313 160 156 
20-SSOP PIC16F785-I/SS-ND 2.73 1.39 1.36 
28-QFN PIC16F819-I/ML-ND 4.80 2.40 2.31 
‘ 18-DIP PIC16F819-I/P-ND 4.03 2.03 1.95 
2Kx14 | 128 128 16 2 _ 1 1 A 5-ch. 10-bit = Y (8MHz) 20 4.0~55 Ind. 48-SOIC PIC16F819-I/SO-ND 413 206 198 
20-SSOP PIC16F819-I/SS-ND 4.40 2.22 2.14 
28-QFN PIC16LF819-I/ML-ND 4.80 2.40 2.31 
Ls ont _ e 18-DIP PIC16LF819-I/P-ND 4.23 2.12 2.04 
2Kx14 | 128 128 16 2 = 1 1 1 5-ch. 10-bit Y (8MHz) 20 2.0~5.5 Ind. 48-S0IC PIC16LF819-I/SO-ND 433 216 208 
20-SSOP PIC16LF819-I/SS-ND 4.65 2.33 2.24 
28-SOIC PIC16F870-1/SO-ND 5.05 2.89 2.81 
2Kx14 | 128 64 22 2 1 (AUSART) — — 1 5-ch. 10-bit _ =— 20 4.0~5.5 Ind. 28-DIP .3” PIC16F870-I/SP-ND 5.05 2.89 2.81 
28-SSOP PIC16F870-I/SS-ND 5.20 2.99 2.90 
Note: Operating Temperature Range: ¢ Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


‘ 8-bit Flash Microcontrollers 
KS MICROCHIP aimiawe 


General Purpose PIC16F Devices (Cont.) 


Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes| Bytes Pins | 8/16-bit UART Pom spr) pwm A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. al 25 100 
28-Soic |  PICI6LF870-V/SO-ND 533 305 2.96 
axx14 | 128 | 64 | 22 | 2 |tcausarty) — | —|] 1 | Schtobit | — = 20 | 20-55 | ind. | 28-DIP.3" | —PIC16LF870-/SP-ND 533 305 2.96 
28-SSOP_| _ PIC1GLF870-I/SS-ND 545 3.13 3.04 
2Kx14 | 128 64 33 2 |1(AUSART)] — | —] 1 8-ch. 10-bit - -— 20 | 40~55 Ind. Ue SE ENG oy aa, Sg 
a4-PLCC | PICT6LE871-/-ND 705. 451 4.33 
akx14 | 128 | 64 | 33 | 24 |tqausarty) — | —|] 1 | @chtobit | — = 20 | 20-55 | Ind. 40-DIP | — PIC16LE871-1/P-ND 628 329 3.23 
44-TOFP_ | PIC16LE871-/PT-ND 845 4.44 4.36 
28-SOIC |  PIC16F872-I/SO-ND 5.05 289 281 
2xx14 | 128 | 64 | 22] 2 — |aimec} 1] 4 | Schto-vit | — = 20 | 40-55 | ind. | 28-DIP.3" | —PICt6F872-V/SP-ND 505 289 281 
28-SSOP_| _ PIC1GF872-I/SS-ND 520 299 290 
28-Solc |  PIC16LF872-I/SO-ND 5.33 3.05 2.96 
2kx14 | 128 | 64 | 22] 2A — |aimec} 1] 4 | Sch to-vit | — = 20 | 20-55 | Ind. | 28-DIP.3" | —PIC16LF872-/SP-ND 533 3.05 2.96 
28-SSOP | — PICIGLF872-I/SS-ND 545 313 3.04 
28-0FN | PICT6F648A-/ML-ND 435. 218 210 
4Kx14 | 256 256 16 2/1 1 (AUSART)}| 9 — _ 1 _ 2 Y(4MHz)| 20 | 3.0~5.5 Ind. a hie Ce ire se hee ie 
20-SS0P_| _ PIC6F648A-V/SS-ND 418210 202 
20-0FN |  PICI6F685-I/ML-ND 3.28 168 1.64 
4Kx14 | 256] 256 | 18 | 2M = — |—| 1 |12ch.to-it} 2 | emHz | 20 | 40-55 | Ind, Deore Mceeereeay Soe tem ane 
20-SS0P_| _ PIC16F685-I/SS-ND 288 148 1.44 
14-0FN | PICT6F688-I/ML-ND 280 1.44 ~~ 1.40 
akxt4 | 256] 256 | 12 | 4 faceusary| — | —] — | semitone | 2 |y(emiz)| 20 | 20-55] ind | Mor, | PIIBEBRUE NO See lah doa 
14-TSSOP | _ PIC16F688-1/ST-ND 288 148 1.44 
20-0FN |  PIC16F689-1/ML-ND 3.28 1.68 1.64 
akx14 | 256 | 256 | 18 | 11 |1(EusaRT)| 1 1 | — | tach.to-bit} 2 | amHz | 20 | 40-55 | Ind. araore MAREE TEE Sean a ae 
20-SS0P_| _ PIC16F689-I/SS-ND 288 148 1.44 
20-0FN |  PIC16F690-1/ML-ND 3.28 168 1.64 
akxt4 | 256] 256 | 18 | 21 faceusary| 1 | 1] 1 | t2chtoot | 2 | amr | 20 | 40-55] ind | san, | pnTeRen ie NO Soh hee ce 
20-SS0P_| _ PIC16F690-I/SS-ND 288 148 1.44 
28-0FN |  PICIF73-I/ML-ND 5.85. 336 3.27 
akxt4 | t92 | — | 22] 21 |1qusart)| 1 1 | 2 | Schebit f — — 20 | 40-55 | int, | ee Eee eoND ae ee tee 
28-SSOP_| _ PIC1GE73-W/SS-ND 6.05 3.46 3.36 
28-0FN |  PICI6LF73-V/ML-ND 615 354 3.44 
akxt4 | t92 | — | 22] 21 |1qusart) | 1 1 | 2 | Schepit | — — 20 | 20-55 | ind | Tee EE neo a ee 
28-SSOP_| _ PIC1GLF73-V/SS-ND 633 363 3.53 
28-0FN |  PICI6F737-V/ML-ND 718 377 3.70 
akxt4 | 368 | — | 25 | 21 |aausart)} tmec | 1 | 2 | 4t-ch.to-pit]} 2 a 20 | 40-55 | ind, | eee eee oo te 
28-SSOP_| _ PIC1GF737-I/SS-ND 683 358 3.52 
28-0FN |  PICT6LF737-V/ML-ND 753 3.94 3.87 
akxt4 | 368 | — | 25 | 21 |aausart)} 1mec | 1 | 2 | 11-chto-pit]} 2 = 20 | 20-55 | ind | ee ee eer pie en, ee 
28-SSOP_| _ PICIGLF737-\/SS-ND 738387 3.80 
4a-PLCC | PICI6E74-\/L-ND 7:98 475 466 
4kxia | 192) — | 33 | 24 |4(usart)| 4 1 | 2 | 8ch.sbit | — = 20 | 40-55 Ind. pty SO TM ANe ao 
44-TOFP | PIC16E74-V/PT-ND 855 489 476 
aa-PLcc | PICT6LE74-I/L-ND 838 499 4.90 
akxt4 | t92 | — | 33] 21 |1qusart | 1 1 | 2 | schepit | — — 20 | 20-55 | Ind. ae eee aenon oe on Soe 
44-TOFP | PIC16LE74-\/PT-NO 9.00 514 5.00 
40-QFN |  PICI6F747-1/ML-ND 8.00 420 412 
akxt4 | 368 | — | 36 | 24 |tausart)| 1mrec | 1 | 2 | t4-ch.to-bit] 2 = 20 | 40-55 | Ind. 40-DIP. | — PIC16E747-\/P-ND 748 3.92 3.85 
44-TOFP | PIC16E747-/PT-ND 760 3.99 3.92 
40-QFN |  PICT6LF747-V/ML-ND 880 461 453 
akxt4 | 368 | — | 36 | 24 |tausarty)) 1mec | 1 | 2 | t4-ch.to-bit] 2 = 20 | 20-55 | Ind. 40-DIP | PIC16LE747-/P-NO 820 431 423 
44-TOFP | PIC16LE747-/PT-ND 838 440 4.32 
28-0FN |  PICI6F87-1/ML-ND 5.25. 263 2.53 
4kx14 | 368 | 256 | 16 | 21 |rcausaat)} — | —| 14 = 2 |Y(eMHz)} 20 | 30-55 | — Ind. teen (Meeearcenis i. eae 
20-SS0P_| _ PIC1GF87-I/SS-ND 513258 2.48 
28-0FN |  PICI6LF87-V/ML-ND 5.48 276 2.65 
4kxi4 | 368 | 256 | 16 | 24 |aausarty) — | —] 4 = 2  |yY(8MHz)| 20 | 20-55 ind. deans Bees aoe oe, oH 
20-SS0P_| _ PIC1GLF87-I/SS-ND 543271 261 
28-0FN |  PICI6F873A-I/ML-ND 760 436 424 
4kx14 | 192 | 128 | 22 | 21 |aausart)} 1 1 | 2 | Schto-it | 2 _ 20 | 40-55 | im, | ee a ee cin fi ee 
28-SSOP_| _ PIC1GF873A-V/SS-ND 730419 407 
28-QFN |  PIC16LF873A-V/ML-ND 798 457 4.44 
akx14 | 192 | 428 | 22 | 24 |tcausart)) 1m?c] 1 | 2 | Sch.tobit | 2 - 20] 20-55 | in | eee Te TeoNG i a 
28-SSOP_| _ PICIGLF873A-W/SS-ND 790452 439 
44-PLCC | PICT6F874A-V/L-ND 875 522 5.12 
4kxt4 | t92 | 128 | 33 | 21 |aausat)} 1mec | 1 | 2 | @chtobit | 2 = 20 | 40-55 | — Ind. trae. MRBTESo Rene oe bes 
44-TOFP | PIC16F874A-\/PT-ND 9.00 514 5.00 
aa-PLCC | PICT6LF874A-/L-ND 920. 548 5.38 
akxt4 | 192 | 128 | 33 | 24 |tqausarty)) imc] 1 | 2 | &chtobit | 2 - 20 | 20-55 | Ind. 40-DIP | — PIC16LE874A-l/P-ND 820 471 458 
44-TOFP | PIC16LE874A-I/PT-ND 945 541 5.26 
28-0FN | _ PIC16F88-I/ML-ND 5.58 3.19 3.10 
akxt4 | 368] 256 | 16 | 21 frqausarn| — | 1] 1 | rentobt | 2 fy(awiz)] 20 | 30-55) ind | fear, | CIRIBRRRA EN ean Bee oa 
20-SS0P |  PIC1GF8S-I/SS-ND 548 276 265 
28-0FN |  PICT6LF88-/ML-ND 585 334 3.25 
4kx14 | 368 | 256 | 16 | 24 |tcausarty) — | 1 | 1 | 7chto-bit | 2 |y(smiz)| 20 | 20-535 Ind. jean EA IER ey Ga sey 
20-SSoP | — PIC1GLF88-I/SS-ND 575 289 278 
Note: Operating Temperature Range: ¢ Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 571 


\ 8-bit Flash Microcontrollers 
KS MicrocHip ie oi 


General Purpose PIC16F Devices (Cont.) 


Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes | Bytes Pins | 8/16-bit UART Pom |spi™| pwm A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
28-QFN PIC16F883-I/ML-ND 3.58 2.11 2.06 
‘ 28-SOIC PIC16F883-I/SO-ND 3.05 1.82 1.77 
2 4 io im 
4Kx14 | 256 256 25 2 1 (EUSART)) 1 MIFC 1 2 11-ch. 10-bit 2 Y (8 MHz) 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-DIP 3” PIC16F883-/SP-ND 3.35 1.98 1.93 
28-SSOP. PIC16F883-I/SS-ND 2.98 1.79 1.74 
44-QFN PIC16F884-I/ML-ND 3.78 2.24 2.18 
4Kx14 | 256 256 36 2 1 (EUSART)) 1 Ml2C il 2 14-ch. 10-bit 2 Y (8 MHz) 20 2.0 ~5.5 Ind. 40-DIP PIC16F884-I/P-ND 3.45 2.06 2.01 
44-TOFP PIC16F884-I/PT-ND 3.48 2.08 2.02 
28-QFN PIC16F76-I/ML-ND 7.38 4.22 4.10 
‘ 28-SOIC PIC16F76-1/SO-ND 7.38 4.22 4.10 
8Kx14 | 368 _ 22 2 1 (USART) 1 1 2 5-ch. 8-bit _ _ 20 4.0~5.5 Ind. 28-DIP 3” PIC16E76-I/SP-ND 738 422 410 
28-SSOP PIC16F76-I/SS-ND 7.56 4.32 4.20 
28-QFN PIC16LF76-I/ML-ND 7.73 4.42 4.30 
i 28-SOIC PIC16LF76-I/SO-ND 7.73 4.42 4.30 
8Kx14 | 368 =_ 22 2 1 (USART) 1 1 2 5-ch. 8-bit _ - 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-DIP 3” PIC16LF76-I/SP-ND 773 4.42 430 
28-SSOP. PIC16LF76-I/SS-ND 7.93 4.53 4.41 
28-QFN PIC16F767-I/ML-ND 8.33 4.37 4.29 
‘ 28-SOIC PIC16F767-I/SO-ND 7.70 4.04 3.97 
= 2, E a a 
8Kx14 | 368 25 2 1 (AUSART)} 1 MIFC 1 2 11-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 20 4.0~5.5 Ind. 98-DIP 3” PIC16E767-/SP-ND 755 3.96 3.89 
28-SSOP PIC16F767-I/SS-ND 7.95 4.17 4.09 
28-QFN PIC16LF767-1/ML-ND 9.08 4.77 4.68 
- 28-SOIC PIC16LF767-1/SO-ND 8.38 4.40 4.32 
= 2, e a ie 
8Kx14 | 368 25 2 1 (AUSART)| 1 MI2@C 1 2 11-ch. 10-bit 2 Y (4MHz) 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 98-DIP 3” PIC16LF767-/SP-ND 8.33 435 427 
28-SSOP PIC16LF767-I/SS-ND 8.65 4.54 4.46 
44-PLCC PIC16F77-I/L-ND 9.13 5.43 5.33 
8Kx14 | 368 = 33 2 1 (USART) 1 1 2 8-ch. 8-bit _— = 20 4.0~5.5 Ind. 44-QFN PIC16F77-I/ML-ND 10.13 5.80 5.64 
40-DIP PIC16F77-I/P-ND 8.15 4.66 4.53 
44-PLCC PIC16LF77-I/L-ND 9.60 5.70 5.60 
i 44-QFN PIC16LF77-I/ML-ND 10.58 6.07 5.90 
8Kx14 | 368 = 33 2 1 (USART) 1 1 2 8-ch. 8-bit _ _ 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP PIC16LE77-I/P-ND 855 4.89 476 
44-TQFP PIC16LF77-I/PT-ND 10.28 5.88 5.72 
44-QFN PIC16F777-I/ML-ND 8.85 4.65 4.57 
8Kx14 | 368 _ 36 2 4 (AUSART)| 1 MI2C 1 2 14-ch. 10-bit 2 _ 20 4.0~5.5 Ind. 40-DIP PIC16F777-1/P-ND 8.33 4.35 4.27 
44-TQFP PIC16F777-I/PT-ND 8.45 4.44 4.36 
44-QFN PIC16LF777-1/ML-ND 9.78 5.12 5.03 
8Kx14 | 368 = 36 2 14 (AUSART)| 1 MI2C if 2 14-ch. 10-bit 2 = 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP PIC16LF777-I/P-ND 9.13 4.78 4.70 
44-TQFP PIC16LF777-I/PT-ND 9.30 4.88 4.79 
28-QFN PIC16F876A-I/ML-ND 7.70 441 4.29 
‘i 28-SOIC PIC16F876A-I/SO-ND 7.70 4.41 4.29 
2 -ch. 8- = is 
8Kx14 | 368 256 22 2 1 (AUSART)} 1 MI2C 1 2 5-ch. 8-bit 2 20 4.0~5.5 Ind. 28-DIP 3” PIC16E876A-I/SP-ND 770 4at 429 
28-SSOP. PIC16F876A-I/SS-ND 7.85 4.50 4.38 
28-QFN PIC16LF876A-I/ML-ND 8.08 4.63 4.50 
A 28-SOIC PIC16LF876A-I/SO-ND 8.08 4.63 4.50 
2 -ch. 8- = is 
8Kx14 | 368 256 22 2 1(AUSART)} 1MI2C | 1 2 5-ch. 8-bit ve 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-DIP 3” PIC16LF876A-l/SP-ND 8.08 463 450 
28-SSOP. PIC16LF876A-I/SS-ND 8.23 4.72 4.59 
44-PLCC PIC16F877A-I/L-ND 9.40 5.61 5.51 
" 44-QFN PIC16F877A-I/ML-ND 9.68 5.55 5.40 
2, i 7 = is 
8Kx14 | 368 256 33 2 1 (AUSART)| 1 MIFC 1 2 8-ch. 10-bit 2 20 4.0~5.5 Ind. 40-DIP PIC16E877A-l/P-ND 8.40 481 468 
44-TQFP PIC16F877A-I/PT-ND 9.68 §.55 5.40 
44-PLCC PIC16LF877A-I/L-ND 9.90 5.90 5.80 
‘i 44-QFN PIC16LF877A-I/ML-ND 10.15 5.81 5.65 
2 - 7 = a 
8Kx14 | 368 256 33 2 1(AUSART)} 1MI2C | 1 2 8-ch. 10-bit 2 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP PIC16LF877A-l/P-ND 8.85 5.06 4.92 
44-TQFP PIC16LF877A-I/PT-ND 10.15 5.81 5.65 
28-QFN PIC16F886-I/ML-ND 3.85 2.28 2.22 
2, 7 a _ 28-SOIC PIC16F886-I/SO-ND 3.35 1.98 1.93 
8Kx14 | 368 256 25 2 1 (EUSART)) 1 MIFC 1 2 11-ch. 10-bit 2 Y (8 MHz) 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 98-DIP 3” PIC16F886-I/SP-ND 3.63 2415 2.09 
28-SSOP. PIC16F886-I/SS-ND 3.28 1.95 1.90 
8Kx14 | 368 256 36 2 1 (EUSART)| 1 MI2C 1 2 14-ch. 10-bit 2: Y (8 MHz) 20 2.0 ~5.5 Ind 44-QFN PIC16F887-I/ML-ND 4.18 2.47 2.40 
PIC18F Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes) Bytes | Pins | 8/16-bit UART Pe™ = |spr| pwM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
28-QFN PIC18F1220-I/ML-ND 6.05 258 2.52 
; 18-DIP PIC18F1220-1/P-ND 465 238 2.32 
2K x 16 256 256 16 1/3 1 (EUSART) _ — 1 7-ch. 10-bit — Y (8MHz) 40 4.2~5.5 Ind. 18-SOIC PIC18F1220-I/SO-ND 448 230 224 
20-SSOP PIC18F1220-I/SS-ND 448 230 2.24 
28-QFN PIC18LF1220-1/ML-ND 5.28 2.70 2.63 
. 18-DIP PIC18LF1220-1/P-ND 488 249 2.43 
2K x 16 256 256 16 1/3 1 (EUSART) _ — 1 7-ch. 10-bit — Y (8MHz) 40 2.5 ~5.5 Ind. 18-SOIC PIC18LF1220-1/SO-ND 470 241 235 
20-SSOP PIC18LF1220-1/SS-ND 4.70 241 2.35 
7 28-SOIC PIC18F2220-I/SO-ND 8.00 458 4.45 
2 - | ey 
2K x 16 512 256 25 1/3 1 (AUSART)} 1 MI2C 1 2 10-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 40 42~55 Ind. 28-DIP.3” | PIC18F2220-I/SP-ND 800 458 445 
A 28-SOIC PIC18LF2220-I/SO-ND 8.38 480 4.67 
2 - 7 s 
2K x 16 512 256 25 1/3 1 (AUSART)} 1 MI2C 1 2 10-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 40 2.0~5.5 Ind. 98-DIP.3" | PIC18LF2220-I/SP-ND 838 480 467 
28-QFN PIC18F2221-I/ML-ND 5.28 2.95 2.91 
‘i 8MHz 28-SOIC PIC18F2221-I/SO-ND 4.73 265 2.61 
2 7 re 
2K x 16 512 256 25 1/3 1 (EUSART)| 1 MI2C 1 2 10 ch. 10-bit 2 30kHz 40 2.0~5.5 Ind. 98-DIP.3” | PIC18F2221-V/SP-ND 498 279 275 
28-SSOP PIC18F2221-I/SS-ND NEW! 463 2.59 2.55 
28-QFN PIC18LF2221-I/ML-ND 5.50 3.08 3.04 
F 8MHz 28-SOIC PIC18LF2221-I/SO-ND 4.98 2.78 2.74 
2 7 re 
2K x 16 512 256 25 1/3 1 (EUSART)| 1 MI2C 1 2 10 ch. 10-bit 2 30kHz 40 2.0~5.5 Ind. 98-DIP.3” | PIC18LF2221-I/SP-ND 520 292 288 
28-SSOP PIC18LF2221-I/SS-ND NEW! 485 2.72 2.68 
44-QFN PIC18F4220-1/ML-ND 10.50 602 5.85 
2K x 16 512 256 36 1/3 1 (AUSART)} 1 MI2C 1 2 13-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 40 4.2~5.5 Ind. 40-DIP PIC18F4220-1/P-ND 8.83 5.05 4.91 
44-TQFP PIC18F4220-1/PT-ND 10.18 583 5.67 
44-QFN PIC18LF4220-1/ML-ND 11.05 631 614 
2K x 16 512 256 36 1/3 1 (AUSART)| 1 MI2C 1 2 13-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 40 2.0~5.5 Ind. 40-DIP PIC18LF4220-I/P-ND 9.25 530 515 
44-TQFP PIC18LF4220-1/PT-ND 10.70 613 5.96 
8 MHz 44-QFN PIC18F4221-I/ML-ND 5.58 312 3.08 
2K x 16 512 256 36 1/3 1 (EUSART)| 1 MI2C 1 2 13-ch. 10-bit 2 32 kHz 40 2.0~5.5 Ind. 40-DIP PIC18F4221-I/P-ND 5.45 3.04 3.00 
44-TQFP PIC18F4221-I/PT-ND 545 3.04 3.00 
Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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8-bit Flash Microcontrollers 
General Purpose PIC18F Devices (Cont.) 


Memory Size Timer/ Clock 

Program | RAM |EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes| Bytes | Pins | 8/16-bit UART Pom |spr| pwM A/D Comp. Osc. (MHz) (Vv) Temp. Pkg. Part No. if 25 100 
‘alii 44-0FN | PIC18LF4221-1/ML-ND 585 328 3.23 

akx16 | 512 | 256 | 96 | 13 | 1(eusanr)} imc | 1 | 2 |43ch.tonin) 2 | SMM | 4o | 20-55 | ing. 40-DIP_ | PIC18LF4221-V/P-ND 570 320 315 
44-TOFP | PIC18LF4224-V/PT-ND 570 320 315 
28-0FN | PIC18F1320-/ML-ND 553 283 2.76 
18-DIP_ | PIC18F1320-V/P-ND 513 262 256 
akxis | 256 | 256 | 16 | 13 | aeusarty} — | — | 1 | 7chtobit | — | v(emnz| 40 | 42-55 | ind, joao MBC e aoreenin ee bee. Sag 
20-ssoP_| PIC18F1320-I/SS-ND 495 254 248 
28-0FN | PIC18LF1320-I/ML-ND 578 2.96 288 

18-DIP_ | PIC18LF1320-V/P-ND 538 275 268 
akxis | 256 | 256 | 16 | 13 | aeusarty} — | — | 1 | 7chtobit | — | v(gmuz)| 40 | 25-55 | ing, ieauie MEGEIER A TcONTD ose oe oe 
20-SSOP_| PIC18LE1320-\/SS-ND 520 267 260 

28-0FN | PIC18F1330-I/ML-ND NEW! 568 291 2.84 

8MHz 18-DIP_ | PIC18F1330-V/P-ND NEW! 528 271 264 
akxis | 256 | 128 | 13) 2 | eusarty)} — | — | 6 | 4chiobit | 3 ome | 40 | 20-56 | Ind. desaic RETESET Sie. pany Abeg 
20-SsoP_| PIC18F1330-I/SS-ND NEW! 513 262 256 

akxté | 512] 256 | 2 | 13 |rqusart)| imc | 1 | 2 | 40cm 40-bit} 2 | ¥@Mmre) | 40 | 42-55 | ind, | eunie, | Picesrash leo AN fee eee 
axxte | 512 | 256 | 25 | 13 |aqausanty| 1mec | 1 | 2 |to-cn 40-bit} 2 | vi@mrz)) 40 | 20-55 | ind, | perrple, | crm eZseusd Ad sey, Tene oeue 
28-0FN | PIC18F2321-V/ML-ND 553 3.10 3.05 
; 8MHz 28-Soic_ | PIC18F2321-1/S0-ND 500 280 276 
akxis | 512 | 256 | 25) 13 |1(eusarT)} 1mec | 1 | 2 |4och.to-pit) 2 oe | 40 | 20-55 | ind | Se Te i eoNG eer meee 
28-SSoP | PIG18F2321-I/SS-ND NEW! 490 274 270 
28-0FN | PIC18LF2321-1/ML-ND 578 3.24 3.19 
; 8MHz 28-S0ic | PIC18LF2321-\/SO-ND 525 294 290 

akxis | 512 | 256 | 25) 13 |1(eusarT)} 1mec | 1 | 2 |toch.to-pit) 2 yz | 40 | 20-85 | ind | Te em coiT rr Oe 
28-SSOP | PIC18LF2321-V/SS-ND NEW! 5.15 288 2.84 

44-0FN | PIC18F4320-(/ML-ND 1418 6416.23 
akxis | 512 | 256 | 36) 13 |tausarTy)| 1mec | 1 | 2 |13ch.to-vit} 2 | Y(gmHz)| 40 | 42-55 | Ind, 40-DIP_ | PIC18F4320-V/P-ND 950 544 5.29 
44-TOFP_ | PIC18F4320-I/PT-ND 1083 620 6.03 

44-QFN | PIC18LF4320-I/ML-ND 11.75 672 6.54 

akxis | 512} 256 | 36) 1/3 |tausanT)| 1mec | 1 | 2 |13ch.to-vit} 2 | v(gmHz| 40 | 20-55 | Ind, 40-DIP_ | PIC18LF4320-V/P-ND 995 571 555 
44-TOFP | PIC18LF4320-V/PT-ND 1140 653 6.35 

aie 44-0FN | PIC18F4321-V/MIL-ND 585.329 3.24 
akx16 | 512 | 256 | 96 | 13 | 1(eusaRT)} 1m’c | 1 | 2 |43ch.tonit) 2 | SMI | 4o | 20-55 | ind 40-DIP_ | PIC18F4321-V/P-ND 573 321 3.16 
44-TOFP | PIC18F4321-V/PT-ND 573 321 3.16 
ai 44-QFN | PIC18LF4321-I/ML-ND 6153.45 3.40 

akxté | 512 | 256 | 36 | 13 |tceusart)| imec | 1 | 2 |aaentooit} 2 | BMH) 4g | 20-55 | ing. 40-DIP_ | PIC18LF4321-V/P-ND 600 337 332 
“ 44-TOFP | PIC18LF4321-V/PT-ND 6.00 337 3.32 

_ T(AUSART) &| «75 Sean 42-55 64-TOFP | PIC18F6310-/PT-ND 575 295 2.88 

4Kx16 | 768 54} 138 | yeusanry | MPC | 1 | 8 | tech. 10-bit} 2 | Y(BMHz) | 40 | oo 65 | Ind. 64-TOFP | PIC18LE6310-l/PT-ND 6.05 310 3.02 
T(AUSART) &| . 7 =e 42-55 80-TOFP | PIC18F8310-/PT-ND 688 353. 3.44 

4Kx16 | 768) — | 70 | 18 | deusanT) | TMC | 1 3 | 12ch. 10-bit | 2 | ¥(SMH2)) 40 | ogigs | — ind. 80-TOFP | PIC18LF8310-//PT-ND 723 3.70 3.61 
28-0FN | PIC18F2410-V/ML-ND 773 443 430 
akxis | 78 | — | 25) 13 |1(eusart)| 1mec | 1 | 2 |4och.to-pit) 2 = 40 | 42-55 | Ind. 28-S0ic | PIC18F2410-I/S0-ND 693 397 386 
28-DIP 3" | PIC18F2410-V/SP-ND 720 413 4.01 

28-0FN | PIC18LF2410-I/ML-ND 928 531 5.17 

akxis | 768 | — | 25) 13 |1(eusart)} imc | 1 | 2 | doch.to-pit | 2 a 40 | 20-55 | Ind. 28-S0ic_ | PIC18LE2410-\/SO-ND 730 419 407 
28-DIP.3" | PIC18LF2410-/SP-ND 758 435 423 

28-QFN | PIC18F2410-V/ML-ND 3.60 2.08 2.03 

akxie | 1024} — | 21) we |r(eusart)} imec | 1 | 2 |toch.t0nit) 2 gortz | 40 | 2.73.6 | ind. | sR Se TTT  TSeINE oe teks aed 
28-SSOP_| PIC18F24J10-I/SS-ND 320 183 179 

28-0FN | PIC18LF24J10-//ML-ND 363 2.08 2.03 

akxis | 1024} — | 21) 12 |r(eusart)} imec | 1 | 2 |to-ch.t0bit) 2 goriz | 40 | 27-36 | ind, | eT TE EE aniicolin oie kak tae 
28-SSOP_| PIC18LE24J10-/SS-ND 320 183 179 

28-QFN | PIC18F2420-V/ML-ND 9.03 5.17 5.03 

akxis | 768 | 256 | 25) 13 |1(eusarT)| imc | 1 | 2 |4och.to-vit) 2 = 40 | 42-55 | Ind. 28-S0ic_ | PIC18F2420-1/S0-ND 820 471 458 
28-DIP.3" | PIC18F2420-//SP-ND 848 486 473 

28-OFN | PIC18LF2420-I/ML-ND 7083 6.20 6.03 

akxis | 768 | 256 | 25) 13 |1(eusarT)| imc | 1 | 2 |4och.to-vit) 2 = 40 | 20-55 | Ind. 28-S0i¢ | PIC18LE2420-\/SO-ND 868 497 4.83 
28-DIP 3" | PIC18LF2420-I/SP-ND 895 541 497 

44-0FN | PIC18F4410-I/ML-ND 855 4.89 476 

akxis | 78 | — | 34) 13 |ceusart)} imec | 1 | 2 |43ch.to-pit) 2 = 40 | 42-55 | Ind. 40-DIP_ | PIC18F4410-V/P-ND 818 467 4.54 
44-TOFP | PIC18F44410-I/PT-ND 823 472 459 

44-0FN | PIC18LF4410-I/ML-ND 1018 582 5.66 

skxis | 78 | — | 34) 13 |1(eusart)} imc | 1 | 2 | 43ch.to-pit) 2 _ 40 | 20-55 | Ind, 40-DIP_ | PIC18LF4410-/P-ND 978 5.61 5.45 
44-TOFP | PIC18LF4410-V/PT-ND 988 5.65 5.50 

40-DIP_| PIC18F44J10-V/P-ND NEW! 370 212 2.07 

akx16 | 1024} — | 32) 12 |teusart)} 1mec | 1 | 2 |13ch.to-vit] 2 | s2kHz | 40 | 27-36 | Ind. 44-QFN | PIC18F44J10-\/ML-ND 400 229 224 
44-TOFP | PIC18F44J10-V/PT-ND 373 214 209 

44-QFN | PIC18LF44J10-\/ML-ND 400 229 2.24 

akx16 | 1024} — | 32) 12 |teusart)| 1mec | 1 | 2 |13ch.to-vit} 2 | 32kHz | 40 | 225-36) Ind, 40-DIP_ | PIC18LF44J10-1/P-ND 370 212 207 
44-TOFP | PIC18LF44J10-l/PT-ND 373 244 209 

44-QFN | PIC18F4420-(/ML-ND 9835.63. 5.47 

akxis | 768 | 256 | 34) 13 |1(eusarT)| 1mec | 1 | 2 |43ch.to-pit) 2 = 40 | 42-55 | Ind. 40-DIP_ | PIC18F4420-V/P-ND 945 541 5.26 
44-TOFP_ | PIC18F4420-I/PT-ND 953 5.45 5.30 

44-QFN | PIC18LF4420-I/ML-ND 11.73 671 652 

skxis | 768 | 256 | 34) 13 |1(eusarT)} 1mec | 1 | 2 |43ch.to-pit) 2 _ 40 | 20-55 | Ind. 40-DIP_ | PIC18LF4420-V/P-ND 1133 649 6.31 
44-TOFP | PIC18LF4420-V/PT-ND 1140 653 6.35 

_ TAUSART) &| Mean 42-55 64-TOFP | PIC18F6410-/PT-ND 655 336 3.28 

BKx1G | 768 4) 18 | ireusann | TMG | 1 | 3 | teen tO-bit | 2 | YCGMHe) | 40 | oou55 | ind 64-TOFP | PIC18LF6410-l/PT-ND 6.90 3.53 3.44 
_ TAUSART) &| yo ana 42-55 80-TOFP | PIC18F8410-/PT-ND 768 3.94 3.84 

BKx1G | 768 70) 28 | teusarn | 1MPC | 1 | 8 [ech iobit) 2 | Y(BMHz)) 40 | oo.55 | ind 80-TOFP | PIC18LE8410-\/PT-ND 8.08 413 4.03 
28-0FN | PIC18F2510-V/ML-ND 868 498 4.84 

texxie | 1536; — | 25) 13 |1(eusart)| 1mmec | 1 | 2 |4och.to-pit) 2 _ 40 | 42-55 | Ind. 28-Soic_ | PIC18F2510-1/S0-ND 790 452 439 
28-DIP.3" | PIC18F2510-//SP-ND 818 467 4.54 

28-QFN | PIC18LF2510-I/ML-ND 1043 5.97 5.80 

texxie | 1536; — | 25) 13 |1(eusarty)| 1mmec | 1 | 2 |4och.to-pit) 2 a 40. | 20-55 | Ind. 28-S0i¢_ | PIC18LE2510-\/SO-ND 833 477 4.64 
28-DIP 3" | PIC18LF2510-I/SP-ND 858 4.91 477 

28-0FN | PIC18F25J10-I/ML-ND 393. 226 2.21 

wexx16 | 1024] — | at | ve |tceusart)| mec | 1 | 2 |rocntovit} 2 | szmte | 40 | 27-36 | ind. | meal, | RpIerRS.tb uso ND a) Sa a 
28-SSOP_ | PIC18F25J10-/SS-ND 350 201 197 
Note: Operating Temperature Range: ¢ Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(1073) 573 


ENN MICROCHIP 


8-bit Flash Microcontrollers 
General Purpose PIC18F Devices (Cont.) 


Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 

Words Bytes| Bytes | Pins | 8/16-bit UART Po™ |spr™| pwm A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. ‘ 25 100 
28-DIP .3” | PIC18LF25J10-I/SP-ND 3.78 217 212 

. 28-QFN P1C18LF25J10-I/ML-ND 3.93 226 2.21 

16Kx16 | 1024 _ 24 1/2 | 1 (EUSART)| 1 MIC 1 2 | 10-ch. 10-bit 2 32 kHz 40 |2.25~3.6 Ind. 28-SOIC PIC18LF25J10-l/S0-ND 350 201 197 
28-SSOP | PIC18LF25J10-I/SS-ND 3.50 2.01 1.97 

28-QFN P1C18F2520-I/ML-ND 10.00 572 5.56 

16Kx16 | 1536) 256 25 1/3 | 1(EUSART)| 1 MI2C 1 2 | 10-ch. 10-bit 2 - 40 4.2~55 Ind. 28-SOIC P1C18F2520-I/SO-ND 918 5.25 5.11 
28-DIP .3” | _PIC18F2520-I/SP-ND 945 5.41 5.26 

28-QFN PIC18LF2520-I/ML-ND 11.98 686 6.67 

16Kx16 | 1536) 256 25 1/3 | 1 (EUSART)| 1 MIC 1 2 | 10-ch. 10-bit 2 - 40 2.0~5.5 Ind. 28-SOIC PIC18LF2520-/SO-ND 965 553 5.38 
28-DIP .3” | PIC18LF2520-I/SP-ND 990 568 5.52 

44-QFN P1C18F4510-I/ML-ND 950 544 5.29 

16Kx16 | 1536 _ 34 1/3 | 1(EUSART)| 1 MI2C 1 2 | 18-ch. 10-bit 2 _ 40 42~55 Ind. 40-DIP PIC18F4510-1/P-ND 913 5.22 5.08 
44-TQFP | PIC18F4510-I/PT-ND 9.20 5.27 5.12 

44-QFN PIC18LF4510-I/ML-ND 11.33 648 6.30 

16K x16 | 1536 - 34 1/3 | 1(EUSART)| 1 MIC 1 2 | 18-ch. 10-bit 2: - 40 2.0~5.5 Ind. 40-DIP PIC18LF4510-1/P-ND 10.95 626 6.09 
44-TOQFP | PIC18LF4510-I/PT-ND 11.00 631 6.13 

44-QFN P1C18F45J10-I/ML-ND 430 248 242 

16Kx16 | 1024 - 32 1/2 | 1(EUSART)| 1 MI2C 1 2 | 13-ch. 10-bit 2 32 kHz 40 27~3.6 Ind. 40-DIP P1C18F45J10-1/P-ND 400 231 2.25 
44-TQFP_| PIC18F45J10-I/PT-ND 405 2.32 2.27 

44-QFN PIC18LF45J10-I/ML-ND 430 248 242 

16K x16 | 1024 _ 32 1/2 | 1(EUSART)| 1 MI2C 1 2 | 13-ch. 10-bit 2 32 kHz 40 |2.25~3.6 Ind. 40-DIP PIC18LF45J10-1/P-ND 403 231 2.25 
44-TQFP | PIC18LF45J10-I/PT-ND 405 2.32 2.27 

44-QFN P1C18F4520-I/ML-ND 10.78 617 6.00 

16Kx16 | 1536) 256 34 1/3 | 1 (EUSART)| 1 MIC 1 2 | 18-ch. 10-bit 2 - 40 42~55 Ind. 40-DIP PIC18F4520-1/P-ND 1043 595 579 
44-TQFP_| _PIC18F4520-I/PT-ND 10.48 6.00 5.83 

44-QFN PIC18LF4520-I/ML-ND 12.85 7.36 7.16 

16Kx16 | 1536) 256 34 1/3 | 1(EUSART)| 1 MI2C 1 2 | 13-ch. 10-bit 2 _— 40 2.0~5.5 Ind. 40-DIP PIC18LF4520-1/P-ND 12.50 715 6.95 
44-TQFP | PIC18LF4520-I/PT-ND 12.55 7.19 6.99 

16Kx16 | 2048 - 50 2/3 | 2(EUSART)| 1 Ml2C 1 5 | 11-ch. 10-bit 2 32kHz 40 2.0~3.6 Ind. 64-TQFP | PIC18F65J10-I/PT-ND 5.13 263 2.57 
‘ 42~55 64-TQFP | PIC18F6520-I/PT-ND 11.73 671 6.52 

16Kx16 | 2048) 1024 52 2/3 | 2(AUSART)| 1 MI2C 1 5 | 12-ch. 10-bit 2 - 40 20-55 Ind. 64-TorP | PIC18LF6520-/PT-ND 1298 703 +«~684 
16Kx16 | 2048 - 66 2/3 | 2(EUSART)| 1 MI2C 1 5 | 15-ch. 10-bit 2 32kHz 40 2.0 ~ 3.6 Ind. 80-TQFP | PIC18F85J10-I/PT-ND 6.03 3.09 3.02 
. 42~55 80-TQFP | PIC18F8520-I/PT-ND 12.30 7.05 6.85 

16Kx16 | 2048) 1024 68 2/3 | 2(AUSART)| 1 MI2C 1 5 | 16-ch. 10-bit 2 - 40 00-55 Ind. g0-torp | PIC18LF8520-V/PT-ND 1298 741-720 
A 28-SOIC P1C18F2515-1/SO-ND 885 5.08 4.94 

24K x16 | 3968 _ 25 1/3 | 1(EUSART)| 1 MI2C 1 2 | 10-ch. 10-bit 2 Y (8MHz)| 40 42~55 Ind. 28-DIP 3” | PIC18F2515-1/SP-ND 013 522 5.08 
4 28-SOIC PIC18LF2515-1/SO-ND 933 5.35 5.20 

24Kx16 | 3968 - 25 1/3 | 1 (EUSART)| 1 MI2c 1 2 | 10-ch. 10-bit 2 Y (8MHz)| 40 2.0~5.5 Ind. 28-DIP.3"| PIC18LF2515+V/SP-ND 960 549 5.34 
A 28-SOIC P1C18F2525-1/SO-ND 10.05 575 5.59 

24Kx16 | 3968] 1024 25 1/3 | 1(EUSART)| 1 MI2C 1 2 | 10-ch. 10-bit 2 Y (8MHz)| 40 42~55 Ind. 28-DIP 3” | PIC18F2525-/SP-ND 1043 595 579 
_ 28-SOIC PIC18LF2525-I/SO-ND 10.58 6.07 5.90 

24Kx16 | 3968] 1024 25 1/3 | 1(EUSART)| 1 MI2C 1 2 | 10-ch. 10-bit 2 Y (8MHz)| 40 2.0~5.5 Ind. 28-DIP 3” | PIC18LF2525-V/SP-ND 1095 627 609 
44-QFN PIC18F4515-I/ML-ND 10.45 5.99 5.82 

24K x16 | 3968 _ 36 1/3 | 1(EUSART)| 1 MI2C 1 5 | 13-ch. 10-bit 2 Y (8MHz)| 40 42~55 Ind. 40-DIP PIC18F4515-1/P-ND 10.08 5.77 5.61 
44-TQFP | _PIC18F4515-I/PT-ND 10.15 5.81 5.65 

44-QFN PIC18LF4515-I/ML-ND 1245 714 6.94 

24K x16 | 3968 - 36 1/3 | 1 (EUSART)| 1 MIC 1 5 | 13-ch. 10-bit 2 Y (8MHz)| 40 2.0~5.5 Ind. 40-DIP PIC18LF4515-1/P-ND 12.08 692 673 
44-TQFP | PIC18LF4515-1/PT-ND 1218 696 6.77 

44-QFN PIC18F4525-I/ML-ND 11.75 6.72 6.54 

24Kx16 | 3968} 1024 36 1/3 | 1(EUSART)| 1 MI2C 1 5 | 13-ch. 10-bit 2 Y (8MHz)| 40 42~55 Ind. 40-DIP PIC18F4525-1/P-ND 11.35 6.50 6.32 
44-TQFP | PIC18F4525-1/PT-ND 11.43 6.55 6.37 

44-QFN PIC18LF4525-I/ML-ND 14.00 8.02 7.80 

24Kx16 | 3968} 1024 36 1/3 | 1(EUSART)| 1 MI2C 1 5 | 13-ch. 10-bit 2 Y (8MHz)| 40 2.0~5.5 Ind. 40-DIP PIC18LF4525-1/P-ND 13.63 7.80 7.59 
44-TQFP | PIC18LF4525-1/PT-ND 13.70 7.85 7.63 

24K x16 | 2048 _ 50 2/3 | 2(EUSART)| 1 MI2C 1 5 | 11-ch. 10-bit 2 32kHz 40 27 ~3.6 Ind. 64-TOQFP | PIC18F65J15-I/PT-ND 5.50 281 275 
. 8 MHz 42~55 64-TQFP | PIC18F6527-I/PT-ND 11.28 5.91 5.81 

24Kx16 | 3936} 1024 54 2/3 | 2(EUSART)} 1 MI2C 1 5 | 12-ch. 10-bit 2 30 kHz 40 20-55 Ind. 64-TOFP | PIC1SLF6527-1/PT-ND 1185 621 610 
24K x16 | 2048 - 66 2/3 | 2(EUSART)| 1 MI2C 1 5 | 15-ch. 10-bit 2 32kHz 40 2.0 ~3.6 Ind. 80-TQFP | PIC18F85J15-I/PT-ND 640 3.27 3.20 
a 8MHz 42~55 80-TQFP | PIC18F8527-I/PT-ND 12.28 644 6.33 

24Kx16 | 3936 | 1024 70 2/3 | 2(EUSART)| 1MI2c 1 5 | 16-ch. 10-bit 2 30kHz 40 20-55 Ind. g0-TarP | PIC1SLF8527-1/PT-ND 1290 676 664 
: 28-SOIC PIC18F2610-I/SO-ND 983 563 5.47 

32K x16 | 3968 - 25 1/3 | 1(EUSART)| 1 Ml2c 1 2 | 10-ch. 10-bit 2 Y (8MHz)| 40 42~55 Ind. 28-DIP.3"| PIC18F2610-I/SP-ND 1008 577 561 
. 28-SOIC PIC18LF2610-I/SO-ND 1030 591 575 

32K x16 | 3968 - 25 1/3 | 1(EUSART)| 1 MI2C 1 2 | 10-ch. 10-bit 2 Y (8MHz)| 40 2.0~5.5 Ind. 28-DIP 3” | PIC18LF2610-/SP-ND 1058 607 590 
" 28-SOIC PIC18F2620-I/SO-ND 10.98 630 6.13 

32Kx16 | 3968] 1024 25 1/3 | 1(EUSART)| 1 MI2C 1 2 | 10-ch. 10-bit 2 Y (8MHz)| 40 42~55 Ind. 28-DIP 3” | PIC18F2620-I/SP-ND 1135 650 632 
: 28-SOIC PIC18LF2620-I/SO-ND 12.85 663 6.44 

32Kx16 | 3968] 1024 25 1/3 | 1 (EUSART)| 1 MIC 1 2 | 10-ch. 10-bit 2 Y (8MHz)| 40 2.0~5.5 Ind. 28-DIP.3"| PIC18LF2620-1/SP-ND 1395 6.83 664 
44-QFN P1C18F4610-I/ML-ND 11.40 653 635 

32K x16 | 3968 - 36 1/3 | 1 (EUSART)| 1 MIC 1 5 | 13-ch. 10-bit 2 Y (8MHz)| 40 42~55 Ind. 40-DIP PIC18F4610-1/P-ND 11.05 631 614 
44-TQFP | PIC18F4610-I/PT-ND 11.10 636 6.18 

44-QFN PIC18LF4610-I/ML-ND 13.63 7.79 7.58 

32K x16 | 3968 _ 36 1/3 | 1(EUSART)| 1 MI2C 1 5 | 13-ch. 10-bit 2 Y (8MHz)| 40 2.0~5.5 Ind. 40-DIP PIC18LF4610-I/P-ND 13.23 7.58 7.37 
44-TQFP | PIC18LF4610-I/PT-ND 13.33 7.62 7.41 

44-QFN PIC18F4620-I/ML-ND 1268 7.27 7.07 

32Kx16 | 3968] 1024 36 1/3 | 1(EUSART)| 1 MI2C 1 5 | 18-ch. 10-bit 2 Y (8MHz)| 40 42~55 Ind. 40-DIP P1C18F4620-1/P-ND 12.30 7.05 6.85 
44-TQFP | PIC18F4620-I/PT-ND 12.40 7.09 6.90 

44-QFN PIC18LF4620-I/ML-ND 15.15 8.68 8.44 

32Kx16 | 3968] 1024 36 1/3 | 1(EUSART)| 1 MI2C 1 5 | 13-ch. 10-bit 2 Y (8MHz)| 40 2.0~5.5 Ind. 40-DIP PIC18LF4620-1/P-ND 14.78 846 8.23 
44-TQFP | PIC18LF4620-I/PT-ND 14.85 8.50 8.27 

32K x16 | 2048 - 50 2/3 | 2(EUSART)} 1 MI2C 1 5 | 11-ch. 10-bit 2 32kHz 40 2.0~3.6 Ind. 64-TQFP | PIC18F66J10-I/PT-ND 5.85 3.00 293 
Note: Operating Temperature Range: ¢ Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


mR MICROCHIP 


8-bit Flash Microcontrollers 
General Purpose PIC18F Devices (Cont.) 


Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes| Bytes | Pins | 8/16-bit UART Poem = |spr™) pwM A/D Comp. Osc. (MHz) (Vv) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
. 8MHz 42~55 64-TQFP PIC18F6622-I/PT-ND 1243 653 6.41 
2 Y | 
32Kx16 | 3936 | 1024 54 2/3 2(EUSART) | 1 MI2C 1 5 12-ch. 10-bit 2 30kHz 40 20-55 Ind. 64-TOFP PIC18LF6622-l/PT-ND 4305 685 673 
32K x16 | 2048 = 66 2/3 2(EUSART) | 1 MI2C 1 5 15-ch. 10-bit 2 32kHz 40 2.0 ~ 3.6 Ind. 80-TQFP PIC18F86J10-I/PT-ND 6.75 346 3.38 
i 8MHz 42~55 80-TQFP PIC18F8622-I/PT-ND 13.48 7.07 6.95 
2 | | 
32Kx16 | 3936 | 1024 70 2/3 2(EUSART) | 1 MI2C 1 5 16-ch. 10-bit 2 30kHz 40 20-55 Ind. 80-TOFP PIC18LF8622-l/PT-ND 4445 -742~«7.29 
32K x16 | 3808 =_ 70 2/3 2(EUSART) | 2MI2C 1 5 16-ch. 10-bit 2 31kHz 42 2.35 ~ 3.6 Ind. 100-TQFP | PIC18F96J60-I/PT-ND 10.90 626 6.11 
48K x16 | 3936 _ 50 2/3 2(EUSART) | 1 MI2C 1 5 11-ch. 10-bit 2 32kHz 40 2.0 ~3.6 Ind. 64-TQFP PIC18F66J15-I/PT-ND 6.58 3.37 3.29 
fi 42~5.5 64-TQFP PIC18F6627-I/PT-ND 1468 7.70 7.56 
2 | 
48K x16 | 3938 | 1024 54 2/3 2(EUSART) | 1 MI2C 1 5 12-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 48 20-55 Ind. 64-TOFP PIC18LF6627-l/PT-ND 4543 809 794 
48K x16 | 3936 _ 66 2/3 2(EUSART) | 1 MI2C 1 5 15-ch. 10-bit 2 32kHz 40 2.0 ~3.6 Ind. 80-TQFP PIC18F86J15-I/PT-ND 748 3.83 3.74 
F 42~55 80-TQFP PIC18F8627-I/PT-ND 15.70 8.23 8.08 
2 = | 
48K x16 | 3938 | 1024 70 2/3 2 (EUSART) | 1 MI2C 1 5 16-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 40 20-55 Ind. 80-TOFP PIC18LF8627-I/PT-ND 1648 864 849 
64Kx16 | 3936 = 50 2/3 2(EUSART) | 1 MI2C 1 5 11-ch. 10-bit 2 32kHz 40 2.0 ~3.6 Ind. 64-TQFP PIC18F67J10-I/PT-ND 7.30 3.74 3.65 
‘ 4.2~55 64-TQFP PIC18F6722-I/PT-ND 16.73 8.78 8.62 
2 ¥ | 
64Kx16 | 3938 | 1024 54 2/3 2(EUSART) | 1 MI2C 1 5 12-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 40 20-55 Ind. 64-TOFP PIC18LF6722-/PT-ND 1758 9.21 9.05 
64Kx16 | 3936 _ 66 2/3 2(EUSART) | 1 MI2C 1 5 15-ch. 10-bit 2: 32kHz 40 2.0 ~3.6 Ind. 80-TQFP PIC18F87J10-I/PT-ND 8.20 420 4.10 
64x16 | 3904 _ 66 2/3 2(EUSART) | 2MI2C 1 5 12-ch. 10-bit 2 ue 48 2.0 ~3.6 Ind. 80-TQFP PIC18F87J11-I/PT-ND NEW! 935 479 4.67 
i 4.2~55 80-TQFP PIC18F8722-1/PT-ND 17.75 931 9.14 
2 - | 
64Kx16 | 3938} 1024 70 2/3 2(EUSART) | 1 MI2C 1 5 16-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 40 20-55 Ind. 80-TOFP PIC18LF8722-I/PT-ND 1865 977 960 
Ethernet 
PIC18F Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words Bytes | Bytes | Pins | 8/16-bit UART Pom  |sPi™! Ethernet |PWM A/D Comp. | Osc. | (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
32Kx16 | 3808 _ 39 2/3 1 (EUSART) | 1 Ml2C 1 |10baseT| 5 11-ch 10-bit 2 31kHz 42 2.35 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP | PIC18F66J60-I/PT-ND 9.05 520 5.07 
_ 55 2/3 2 (EUSART) | 1 MI2C 1 |10baseT| 5 | 15-ch. 10-bit 2 31kHz 42 2.35 ~ 3.6 Ind. 80-TQFP | PIC18F86J60-I/PT-ND 9.90 569 5.55 
- 39 2/3 1 (EUSART) | 1 Ml2C 1 |10baseT| 5 | 11-ch. 10-bit 2: 31kHz 42 2.35 ~ 3.6 Ind. 64-TOFP | PIC18F66J65-I/PT-ND 9.78 561 5.47 
48K x16 | 3808 = 55 2/3 2(EUSART) | 1 MI2C 1 |10baseT| 5 | 15-ch. 10-bit 2 32kHz 42 2.35 ~ 3.6 Ind. 80-TQFP | PIC18F86J65-I/PT-ND 10.63 610 5.95 
=— 70 2/3 2(EUSART)) 1 MI2C 1 |10baseT| 5 | 16-ch. 10-bit 2 31kHz 42 2.35 ~ 3.6 Ind. 100-TQFP | PIC18F96J65-I/PT-ND 11.63 667 6.51 
= 39 2/3 1 (EUSART) | 1 Ml2C 1 |10baseT| 5 | 11-ch. 10-bit 2 31kHz 42 2.35 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP | PIC18F67J60-I/PT-ND 10.48 602 5.87 
64K x 16 | 3808 _ 55 2/3 2(EUSART) | 1 MI2C 1 |10baseT| 5 15-ch 10-bit 2 32kHz 42 2.35 ~ 3.6 Ind. 80-TQFP | PIC18F87J60-I/PT-ND 11.35 651 6.35 
_ 70 2/3 2(EUSART) | 1 MI2C 1 |10baseT| 5 | 16-ch. 10-bit 2 31kHz 42 2.35 ~ 3.6 Ind. 100-TQFP | PIC18F97J60-I/PF-ND 12.93 741 7.23 
Motor Control 
PIC12F Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM EEPROM 1/0 Counters Analog Int. Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Words Bytes Bytes Pins 8/16-bit | UART | ?c™| sPI™ | PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
8-DIP PIC12F683-I/MD-ND 2.83 1.82 1.77 
‘ 8-DFN PIC12F683-I/MF-ND 2.33 1.19 1.16 
2K x 14 128 256 6 2 a _ = 1 4-ch. 10-bit 1 Y (8MHz) 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 8-DIP PIC12F683-I/P-ND 293 145 112 
8-SOIC PIC12F683-I/SN-ND 2.08 1.07 1.04 
PIC18F Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words Bytes | Bytes | Pins | 8/16-bit UART Pe™ spr) pwM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
cy hi _ es 28-SOIC PIC18F2331-I/SO-ND 7.05 3.61 3.52 
4Kx16 | 768 256 22 1/3 1 (EUSART) 1 1 8 5-ch. 10-bit Y (8MHz) 40 4.2~5.5 Ind. 28-DIP 3” | PIC18F2331-I/SP-ND 735 4377 3.68 
28-QFN PIC18LF2331-I/MM-ND 7.88 4.03 3.94 
4Kx16 | 768 256 24 1/3 1 (EUSART) 1 1 6 5-ch. 10-bit = Y (8MHz) 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-SOIC PIC18LF2331-I/SO-ND 740 3.79 3.70 
28-DIP .3” | PIC18LF2331-I/SP-ND 7.70 3.95 3.86 
44-QFN PIC18F4331-I/ML-ND 830 426 415 
4Kx16 | 768 256 34 1/3 1 (EUSART) 1 1 8 9-ch. 10-bit — Y (8MHz) 40 4.2~5.5 Ind. 40-DIP PIC18F4331-I/P-ND 7.98 4.09 3.99 
44-TQFP | PIC18F4331-I/PT-ND 7.90 405 3.95 
44-QFN PIC18LF4331-I/ML-ND 8.70 446 4.35 
4Kx16 | 768 256 34 1/3 1 (EUSART) 1 1 8 9-ch. 10-bit = Y (8MHz) 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP PIC18LF4331-I/P-ND 838 4.29 419 
44-TOFP | PIC18LF4331-I/PT-ND 8.30 425 415 
8kxi6 | 768 | 256 | 22 | 1/3 |1(EUSART)) 1 1] 8 | Schto-pit} — |yemrzy| 40 [42-55] ind. 28-S0IC [BRIG Te sei USUan 735 3.77 3.68 
28-DIP .3” | PIC18F2431-I/SP-ND 768 3.94 3.84 
8kxi6 | 768 | 256 | 24 | 13 |4(EUSART)) 1 1] 6 | Sch.to-vit} — |yemHz)| 40 |20~55] Ind. 28-S0IC elo terse voUsN 773 3.96 3.86 
28-DIP .3” | PIC18LF2431-I/SP-ND 8.05 412 4.02 
44-QFN PIC18F4431-I/ML-ND 865 444 4.33 
8Kx16 | 768 256 34 1/3 1 (EUSART) 1 1 8 9-ch. 10-bit = Y (8MHz) 40 4.2~5.5 Ind. 40-DIP PIC18F4431-I/P-ND 8.33 4.27 417 
44-TQFP | PIC18F4431-I/PT-ND 8.25 4.23 413 
44-QFN PIC18LF4431-I/ML-ND 9.08 4.65 4.53 
8Kx16 | 768 256 34 1/3 1 (EUSART) 1 1 8 9-ch. 10-bit = Y (8MHz) 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP PIC18LF4431-I/P-ND 8.75 448 437 
44-TOFP | PIC18LF4431-I/PT-ND 868 444 433 
Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) » Extended: -40°F ~ 257°F (-40C° ~ 125°C) (Continued) 
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ANN MIcROCHIP Application Specific Flash Microcontrollers (cont) 
CAN (Controller Area Network) 


PIC18F Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words Bytes | Bytes | Pins | 8/16-bit UART Po™ spi) caN | PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (VY) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
iy 28-QFN | PIC18F2480-I/ML-ND 10.25. 5.85 5.69 
akx16 | 768 | 256 | 25 | 13 J1(eusanT)| 1mec | 1 | SOR | 4 | sen. to-it | — | v(mhz)| 40 | 42-55] Ind, | 28-801C | PiCiaF2480-/S0-ND 973 558 5.43 
; 28-DIP 3” | PIC18E2480-I/SP-ND 980 5.61 5.46 
ca 28-QFN | PIC18LF2480-I/ML-ND 70.25 5.85 5.69 
axxte | 768 | 258 | 25 | 13 iceusart)| imc | 1 | SAN | 4 J sch to-bit | — | v(emHz) | 40 | 20-55 | ind, | 28-S0IG | PiCisLF2480-//S0-ND 973 558 543 
: 28-DIP 3" | PIC18LF2480-\/SP-ND 980 5.61 5.46 
GaN 44-QFN | PIC18F4480-/ML-ND 11.08 633 6.16 
akx16 | 768 | 256 | 36) 13 |1ceusart)| 1mec | + | SO | 2 Jatcn.toit] 2 | v(emnz)| 40 | 42-55) Ind, | 40-DIP | PICtaF4480-/P-ND 1075 616 5.99 
; 44-TOFP_| PIC18F4480-1/PT-ND 1080 6.19 6.02 
can aMie 44-QFN | PIC18LF4480-I/ML-ND 11.63. 7527.31 
akxie | 768 | 256 | 25 | 18 |aceusarT)) 1mec | 1 | SAN | 9 | 44cnaonir] 2 | BMH | ao | 20-55] ind. | 40-DIP | PiCt8LF4480-/P-ND 1128 730 7.410 
; 44-TOFP_| PIC18LF4480-1/PT-ND 1133733 7.13 
ea 28-QFN | PIC18F2580-I/ML-ND 11.18 640 6.23 
1ekx16 [1596 | 256 | 25 | 13 JrceusarT)| 1mec | 1 | SAR | 4 | Bchto-bit | — _ 40 | 42-55 | Ind. | 28-Soic | Picisr2580-//SO-ND 1070 613 5.96 
: 28-DIP 3” | PIC18F2580-I/SP-ND 1075 616 5.99 
ae ah 28-QFN | PIC18LF2580-I/ML-ND 11.75 7.60 7.39 
16x16 |1536 | 256 | 25 | 13 |1(eusaRT)| 1mec | 1 | SR | 4 | ecntone | — | BM | ao | 20-55 | Ind | 28-SOIC | PIC1BLF2580-/S0-ND 1123727 °«-7.07 
; 28-DIP 3" | PIC18LF2580-\/SP-ND 11.28 7307.10 
ean 44-QFN | PIC18F4580-/ML-ND 72.00 6.88 6.69 
1ekx16 | 1536 | 256 | 36 | 13 ji(eusart)| imec | 1 | SAN | 2 Jat-chaopit) 2 | ¥(@MH2) | 40 | 42~55 | ind. | 40-DIP | PIC18F4580-V/P-ND 1173 671 6.52 
; 44-TOFP_| PIC18F4580-1/PT-ND 1175 674 6.55 
ca ule 44-QFN | PIC18LF4580-I/ML-ND 12.60 8.16 7.93 
16kx16 |1536 | 256 | 36 | 13 |1(eusaRT)| 1mec | 1 | SOR | 2 fatenront) 2 | BM | 4p | 20-55] ind. | 40-DIP | PICISLF4580-/P-ND 1228 7.96 «7.74 
; 44-TOFP_| PIC18LF4580-I/PT-ND 1235 7:99 777 
24kx16 |3328 | 1024 | 25 | va |1(eusart)| 1mec | 1 | fon | 1 | Soh to-bit | — | van) | 40 | 42-55 | ind. Re earn te eo tine: pee” «eee 
24K x16 | 3328 | 1024 | 25 | 13 |1(eusarT)| 1mec | 1 | See | 1 | ch.to-bit | — | vem) | 40 | 20-55] Ind | eoO, RC TES Ct ST tyae, oe eg 
44-QFN | PIC18F4585-V/ML-ND 1318753 7.32 
24akx16 [3328 | 1024 | 36 | 13 |1(EusaRT)| 1mec | 1 | EcAN | 5 |4t-ch.to-vit] 2 | v(emHz) | 40 | 42-55 | Ind. | 40-DIP | Picter4595-/P-ND 1278 «9731 7.11 
44-TOFP_| PIC18F4585-1/PT-ND 1285 736 716 
44-QFN | PIC18LF4585-I/ML-ND 15.70 9.00 8.75 
24k x16 [3328 | 1024 | 36 | 13 |1(eusaRT)) 1mec | 1 | EcAN | 5 |4t-ch.to-pit| 2 | v(ambz| 40 | 20-55 | Ind. | 40-DIP. | PicigLF4585-1/P-ND 1533 8.78 8.54 
44-TOFP | PIC18LF4585-I/PT-ND 1543 882 858 
24K x16 [3328 | 1024 | 53 | 2/3 |1(AUSART)| 1m | 1 | ECAN | 5 |12ch.10-pt| 2 = 40 | 42-55 | Ind. | 64-TOFP | PIC1@F6585-I/PT-ND 14.13 8.09 7.87 
24k x16 [3328 | 1024 | 52 | 28 |1(ausart)| 1mec | 1 | ECAN | 5 | 12h. 10-bit] 2 a 40 | 205.5 | ind. | ee EO eet enn ae 
42-55 80-TOFP | PIC18F8585-1/PT-ND 14.83 8.48 8.25 
24k x16 [3328 | 1024 | 68 | 23 |1(ausaRT)| imc | 1 | EcAN | 5 |16-ch.t0-nit | 2 _ 40 | panes | ind. | eee TRIrteRe ero ison ton Gee 
30kx16 | 3328 | 1024 | 25 | 18 |1(eusarT)| 1mizc | 1 | can | 1 | ech.to-it | — | v(eMH2) | 40 | 42-55) Ind | pemplc | PISEABEO. UO ND er ee arr 
32k x16 |3328 | 1024 | 25 | 1 |1(EusarT)| mec | 1 | ecan | 1 | Bech to-bit | — | v(gmiz) | 40 | 20-55 | Ind | oer SOIC, | Biche FAGBN ONS ie ee 
44-QFN | PIC18F4680-/ML-ND 1413 8.09 7.87 
32kx16 [3328 | 1024 | 36 | 13 |1(eusaRT)| 1mec | 1 | EcAN | 5 |4t-ch.to-nit] 2 | v(embz) | 40 | 42-55 | Ind. | 40-DIP | Picier46s0-/P-ND 1378 788 7.66 
44-TOFP_| PIC18F4680-/PT-ND 1385 7.92 7.70 
44-QFN | PIC18LF4680-I/ML-ND 16.88 9.67 9.40 
32kx16 [3328 | 1024 | 36 | 13 |1(eusaRT)) 1mec | 1 | EcaAN | 5 |4t-ch.to-vit| 2 | v(gmHz)| 40 | 20-55 | Ind. | 40-DIP | PicigLF4680-/P-ND 1648 945 9.19 
44-TOFP | PIC18LF4680-I/PT-ND 1660 9.49 923 
32Kx 16 |3328 | 1024 | 52 | 23 |1(AUSART)| 1Mec | 1 | ECAN | 5 |i2-ch.10-pt| 2 = 40 | 42-55 | ind. | 64-TOFP | PIC1@F6680-I/PT-ND 15.15 8.68 8.44 
32kx16 [3328 | 1024 | 52 | 23 |1(ausart)| imc | 1 | EcAN | 5 |42-ch.to-nit] 2 a 40 | 2055 | ind. | ee Ee Ee any ie ea Gee 
42-55 80-TOFP | PICi8F8680-1/PT-ND 15.80 9.05 8.80 
32kx16 [3328 | 1024 | 68 | 23 |1(ausart)| imc | 1 | ECAN | 5 |16-ch.to-nit] 2 i 40 | 5a7ee | ind. | Sovarp IBGTatESeRaNTeaea Teen Gen” abd 
CAN eMHz 28-SOIC_| PIC18F2682-/SO-ND 12.58 6.46 6.30 
4okx16 |3328 | 1024 | 25 | 1 |1(eusarT) | amc | 1 | SOP | 1 | sch tovit | — | SH | 4p [42-55 | ind |poriolc, | Brseresas uso te jee, OB B80 
! a | i 
4okx16 |3328 | 1024 | 25] va |t¢eusarT)| im’c f 1 | Son | 1 | seontopt | — | SM | 40 | 20-55] ind. serie o| DIGIELEOERRISOND MEW? faes eee GB 
can waive 44-QFN | PIC18F4682-//ML-ND 14.28 734 ~7.416 
40x16 | 3328 | 1024 | 25 | 1a |1(eusaRT)] imc | 1 | See | 2 | tt-ch. topic] 2 | SHH | 4p |ao-s5 | ind | 40-DIP | Pict8r4682-1/P-ND 1385 7.12 694 
; 44-TOFP_| PIC18F4682-1/PT-ND 1388 7.13 6.96 
cai ae 44-QFN | PIC18LF4682-/ML-ND NEW! 14.98 7.69 7.50 
4k x16 |3328 | 1024 | 25] we |t¢eusart)| imc f 1 | SAN | 2 Jatcntonit] 2 | SMHZ | 4p | 20-55 | ind. | 40-DIP | PICISLF4682-VP-ND NEW! 1465 7.53 7.34 
: 44-TOFP | PIC8LF4682-//PT-ND NEW! 1458 749 7.30 
CAN eMHz 28-SOIC_| PIC18F2685-VSO-ND 13.45. 6.90 6.74 
4gkx16 |3328 | 1024 | 25 | 1 |1(eusarT)| amc | 1 | SOR | 1 | ach tobit | — | SMH | 40 | 42-55 | in. ee eee eee eo tae. Sah ed 
| = wy i 
ask x16 |3328 | 1024 | 25 | va |1¢eusarT)| im’c | 1 | Son | 1 | seontopt | — | SM | 40 | 20-55] ind. |omrie S| DIGIELEDERCISEND MEW? 4443 yaa yd 
Fi ane 44-QFN | PIC18F4685-I/ML-ND 15.20. 7.81 7.62 
4x16 | 3328 | 1024 | 36 | 1a |1(eusaRT)| imc | 1 | See | 2 |t4-ch tonic) 2 | Sy | 40 [42-56] Ind. | 40-DIP | PiCt8r4685-V/P-ND 1478 «759° «7.41 
; 44-TOFP_| PIC18F4685-1/PT-ND 1480761742 
ar aun 44-QFN | PICI8LF4685-//ML-ND NEW! 15.95 6.19 7.99 
48k x16 |3328 | 1024 | 36] 13 |1¢eusarT)| mec f 1 | SAN | 2 Jatcnto-it] 2 | SMe | 40 | 20-55 | ind. | 40-DIP | PICISLF4685-/P-ND NEW! 15.63 8.03 7.83 
; 44-TOFP | PICISLF4685-//PT-ND NEW! 1555 7.99 7.79 
USB (Universal Serial Bus) 
PIC18 Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words Bytes | Bytes | Pins | 8/16-bit UART Po™! spi™| USB PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
wos nate 28-0FN | PIC18F2450-/ML-ND 670 385 3.76 
akxt6 | 768] — | 23] 12 |rceusart)| — | — ],M20FS) 4 J aocn.to-it| — | SMHZ | 4g | 20-55 | ind. | 28-so1c | Picisé2450-/S0-ND 640 367 358 
; 28-DIP.3"| _ PIC18F2450-//SP-ND 6533.75 366 
wars shit 28-QFN | PIC18LF2450-I/MIL-ND 7.03 4.04 3.94 
akxi6 | 768 | — | 23 | 12 |aceusarty| — | — | MEFS | 4 | toch tonit} — | SMH | 4g | 20-55 | ind. | 28-Solc¢ | PIc1@LF2450-V/S0-ND 673 386 376 
; 28-DIP.3"| _ PIC18LF2450-l/SP-ND 685 3.93 3.84 
ui ait 44-0FN | PIC8F4450-//ML-ND 790454 4.43 
akxte | 768 | — | 34 | 12 |rcausart)) — | — |,M28S | 4 | sgcn aon] — | SMH | gg | 20-55] ind. | 40-DIP | PICi8F4450-/P-ND 768 441 4.30 
; 44-TOFP | PIC18F4450-/PT-ND 773 444 433 
Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) » Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 
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Application Specific Flash Microcontrollers 
USB Universal Serial Bus PIC18 Devices (Cont) 


Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes) Bytes | Pins | 8/16-bit UART Po™| spr] usp | PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
V2.0 FS 8MHz 44-QFN PIC18LF4450-1/ML-ND 830 476 4.64 
8Kx16 | 768 — 34 1/2 |1 (AUSART) = _ 42Mbit/s 1 13-ch. 10-bit _ 30kHz 48 2.0 ~5.5 Ind. 40-DIP PIC18LF4450-1/P-ND 8.08 463 4.52 
: 44-TQFP PIC18LF4450-1/PT-ND 8.10 466 4.54 
V2.0 FS F 28-SOIC PIC18F2455-1/SO-ND 938 533 513 
2 - - 7 
12K x16 | 2048 256 25 1/3 1(EUSART) | 1Ml2C |} 1 12Mbit/S, 2 | 10-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 48 42~5.5 Ind. 28-DIP 3” PIC18F2455-I/SP-ND 945 536 516 
V2.0 FS , 28-SOIC PIC18LF2455-I/SO-ND 11.28 646 6.28 
2 = - te 
12K x16 | 2048 256 25 1/3 1(EUSART) | 1Ml2C |} 1 12Mbit/S. 2 | 10-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 48 2.0~5.5 Ind. 28-DIP 3” PIC18LF2455-1/SP-ND 1133 649 «6.31 
V2.0 FS 44-QFN PIC18F4455-1/ML-ND 10.78 617 6.00 
12K x16 | 2048 256 35 1/3 1(EUSART) |} 1Ml2C} 1 42Mbit/S. 2 | 13-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 48 42~55 Ind. 40-DIP PIC18F4455-1/P-ND 1043 5.90 5.68 
44-TOFP PIC18F4455-1/PT-ND 10.48 6.00 5.84 
V2.0 FS 44-QFN PIC18LF4455-I/ML-ND 1285 7.36 7.16 
12K x16 | 2048 256 35 1/3 1(EUSART) | 1Ml2C} 1 {2Mbit/S 2 | 13-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 48 2.0 ~5.5 Ind. 40-DIP PIC18LF4455-1/P-ND 1250 715 6.95 
i 44-TQFP PIC18LF4455-I/PT-ND 12.55 7.19 6.99 
V2.0 FS 28-SOIC PIC18F2550-I/SO-ND 10.03 568 5.47 
2 = - Pe 
16K x16 | 2048 256 24 1/3 1(EUSART) | 1Ml2C |} 1 12Mbit/S. 2 | 10-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 48 42~5.5 Ind. 28-DIP 3” PI¢18F2550-I/SP-ND 10.08 571 550 
V2.0 FS ; 28-SOIC PIC18LF2550-1/SO-ND 12.03 689 670 
2 - | ie 
16K x16 | 2048 256 24 1/3 1(EUSART) |} 1Ml2C |} 1 12Mbit/S. 2 | 10-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 48 2.0~5.5 Ind. 28-DIP 3” PIC18LF2550-I/SP-ND 1208 692 673 
V2.0 FS 44-QFN PIC18F4550-I/ML-ND 11.80 677 658 
16K x16 | 2048 256 35 1/3 1(EUSART) |} 1Ml2C |} 1 42Mbit/s 2 | 13-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 48 42~5.5 Ind. 40-DIP PIC18F4550-1/P-ND 1143 655 6.37 
: 44-TQFP PIC18F4550-I/PT-ND 11.53 6.59 6.41 
V2.0 FS 44-QFN PIC18LF4550-I/ML-ND 1410 807 7.85 
16K x16 | 2048 256 35 1/3 1(EUSART) | 1Ml2C} 1 42Mbit/S 2 | 13-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 48 2.0~5.5 Ind. 40-DIP PIC18LF4550-1/P-ND 13.73 7.86 7.64 
i 44-TQFP PIC18LF4550-1/PT-ND 13.80 7.90 7.68 
LCD (Liquid Crystal Display) 
PIC16 Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters LeD Analog | Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes | Bytes | Pins | 8/16-bit UART Po™ |spi™ Segments | PWM A/D Comp. | Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
28-QFN PIC16F913-I/ML-ND 4.73 2.43 2.37 
28-SOIC PIC16F913-1/SO-ND 4.08 2.10 2.05 
2 = || | = 
4Kx14 | 256 256 24 2 1 (AUSART) | 2 Ml2C 1 60 5-ch. 10-bit 2 8 MHz 20 4.0~5.5 Ind. 98-DIP 3"|  PIC16F913-I/SP-ND 445 230 205 
28-SSOP. PIC16F913-I/SS-ND 4.00 2.06 2.01 
44-QFN PIC16F914-I/ML-ND 5.10 2.62 2.55 
4Kx14 | 256 256 35 2 1 (AUSART) | 2MI2C 1 96 — | 8-ch. 10-bit 2 8 MHz 20 4.0~5.5 Ind. 40-DIP PIC16F914-I/P-ND 4.78 2.45 2.39 
44-TQFP PIC16F914-I/PT-ND 4.70 241 2.35 
28-QFN PIC16F916-I/ML-ND 5.23 2.69 2.62 
; 28-SOIC PIC16F916-I/SO-ND 4.60 2.36 2.30 
8K x14 | 352 256 24 2 1 (AUSART) 1 1 60 — | 5-ch. 10-bit 2 8 MHz 20 4.0~5.5 Ind. 28-SDIP PIC16F916-I/SP-ND 5.00 257 250 
28-SSOP. PIC16F916-I/SS-ND 4.53 2.32 2.26 
MHz 44-QFN PIC16F917-I/ML-ND 5.73 2.94 2.87 
8Kx14 | 352 256 35 2 1 (AUSART) 1 1 96 — | 8-ch. 10-bit 2 30kHz 20 4.0~5.5 Ind. 40-DIP PIC16F917-1/P-ND 5.40 2.78 271 
44-TQFP PIC16F917-I/PT-ND 5.33 2.74 2.67 
8Kx14 | 336 256 53 2 1 (AUSART) 1 a 168 — | 8-ch. 10-bit 2 oan 20 2.0 ~5.5 Ind. 64-TQFP PIC16F946-I/PT-ND 5.30 2.87 2.80 
PIC18 Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters LeD Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes) Bytes | Pins | 8/16-bit UART Po™ |spim Segments | PWM A/D Comp.| Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
= 1(AUSART) & y u hil 42~55 64-TQFP PIC18F6390-I/PT-ND 6.08 312 3.04 
Ab xAG. | «f08 50} 18 | Feusarty | MPC] 1 lee @ tech. 10-bit | 2 Y(BMH2)) 40 | oo 55 | | ga-torP | Pic18LF6390-/PT-ND 638 3.27 3.19 
i 1(AUSART) & 2 é, “hi 42~5.5 80-TQFP PIC18F8390-1/PT-ND 7.20 369 3.60 
e808 8} 8 | Feusart) | 1MPC} 1 1 2 ftech. 10-bit | 2 | Y(BMH2)) 40 | oo 5s | 4 | so-torp | pictelFesg0-V/PT-ND 755 3.87 3.78 
-_ 1(AUSART) & A : oT 42~5.5 64-TQFP PIC18F6490-1/PT-ND 688 3.53 3.44 
BK x18: | (768 50] 18 | feusarty | MPC] 1 128 2 [tech 10-bit | 2 | Y(BMH2)) 40 | oo -55 | |! | 6a-torP | Pic1eLF6490-/PT-ND 7.23 370 3.61 
_ 1(AUSART) & 2 a hi 4.2~5.5 80-TQFP PIC18F8490-I/PT-ND 8.00 410 4.00 
CREB: | 108 66) 8 | veusart) | MPC] 1 | 182 2 ptech. 10-bit | 2 | ¥(BMHZ)) 40 | 5-55 | | | go-torp | — Pic18LF8490-/PT-ND 840 431 4.20 
PIC24FJ Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Capture Int. Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes | Bytes | Pins | 16/32-bit UART Po™ | spi | PWM A/D Compare Osc. (MHz) (Vv) Temp. Pkg. Part No. il 25 100 
32K x 16 8K = 54 5/— 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 2 8 MHz 32 2.7 ~3.6 Ind. 64-TQFP PIC24FJ64GA006-1/PT-ND 7.95 4.08 3.98 
32K x 16 8K = 70 5/— 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 2 8 MHz 32 2.7 ~3.6 Ind. 80-TQFP PIC24FJ64GA008-I/PT-ND 9.25 4.76 4.64 
. Ind. 100-TQFP | PIC24FJ64GA010-I/PF-ND 12.15 6.23 6.08 
BERNIE: BIE eee ARB) a : ; OP | Teco | 88 BMHz | 32 | 27-36 | ing | to0-TarP | Pic24FJ64GA010-I/PT-ND 1055 541 5.28 
48K x 16 8K = 54 5/— 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 2 8 MHz 32 2.7 ~3.6 Ind. 64-TQFP PIC24FJ96GA006-1/PT-ND 8.73 449 4.38 
48K x 16 8K = 70 5/— 2 2 2 6 16-ch. 10-bit 2 8 MHz 32 2.7 ~3.6 Ind. 80-TQFP PIC24FJ96GA008-I/PT-ND 10.05 517 5.04 
; 2.7 ~3.6 Ind. 100-TQFP | PIC24FJ96GA010-I/PF-ND 12.93 664 6.48 
MORRIE: eB |e jie Se a ‘ fe A Bh eee || us BMHz | 32 |57-36| ind. | 100-TaFP | Pic24FJ96GA0t0-I/PT-ND 1135 5.82 5.68 
64K x 16 8K = 54 5/— 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 2 8 MHz 32 2.7 ~3.6 Ind. 64-TQFP PIC24FJ128GA006-I/PT-ND 9.53 490 4.78 
64K x 16 8K = 70 5/— 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 2 8 MHz 32 2.7 ~3.6 Ind. 80-TQFP PIC24FJ128GA008-1/PT-ND 10.85 5.58 5.44 
64K x 16 8K = 86 5/— 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 2 8 MHz 32 2.7 ~3.6 Ind. 100-TQFP | PIC24FJ128GA010-I/PF-ND 13.53 6.95 6.78 
Note: Operating Temperature Range: ¢ Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40° F~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ONY MICROCHIP 16-bit PIC Microcontrollers (Cont.) 
PIC24HJ Devices 


Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Capture Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes| Bytes Pins | 16/32-bit vART i?c™ | sPI™ | PwM A/D Compare) Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. | Part No. 1 25 100 
32Kx16| 8K | — | 53 | 9/4 2 T | 2 | 8 |18ch.12bit; 18-ch. 10 bit} 8 32kHz | 64 | 30-36 | Ind. | 64-TOFP |PIC24HJG4GP206-/PT-ND 925 «476 «4.04 
3akxie | sk | — | 85] 9/4 2 2 | 2 | 8 |32-ch. 12-bit; 32-ch. 10-bit] 8 ao | 64 | 30-36) ind |IOR TO ee eco 18s 6 88 
32Kx16 | 8 — | 53 | 9 2 2 | 2 | 8 |fech.12bit18-ch. 10-bit] 8 32 64 [30-36 | ind. | 64-TOFP |PIC24HJ64GP506-/PT-ND 9.85 5.07 4.94 
32Kx16 | 8 — || —9 2 2 | 2 | 8 |3e-ch.12-bit; 32-ch. 10-bit] 8 32 64 [30-36 | in. (Oe EE CCG ice fe oe 
Teaxxis| ek | — | 53] 94 | 2 | 2 | 2 | & |18ch 12-bit 18ch. opt] 8 | s2kHz | 64 | 30-36] Ind. | 64-TOFP |PIC24HJ128GP206-/PTND 10.65 548 5.34 | 
eakxie | sk | — | 85] 94 2 2 | 2 | 8 |32-ch. 12-bit; 32-ch. 10-bit] 8 ganz | 64 | 30-36] ind. |i0vrarn|BicoaVISeGDOINUPEND ose Gases 
6aKxt6 | tek | — | 53 | 9” 2 2 | 2 | 8 |18ch. 12-bit 18ch. tobi} 8 3axHz | 64 | 30-36| Ind. | 64-TOFP |PIC24HJ128GP306-/PTND 11.00 566 5.52 
e4kxie | 1k) — | 85 | 9/4 2 2 | 2 | 8 |a2ch. 12-bit; 32-ch. 10-bit] 8 gaz | 64 | 30-36 | Ind. OTE Eee ieee Gel eae 
64Kx16 | 8 — [s | —9 2 2 | 2 | 8 |fech. 12-bit 18-ch. 10-bit} 8 32 64 [30-36 | ind. | 64-TOFP |PIC24HJI28GP506-/PT-ND 11.18 5.74 5.60 
64kx16 | 8 — |e] —9 2 2 | 2 | 8 |a2ch. 12-bit; 32-ch. 10-bit] 8 32 64 [30-38 | In (FOE EE CCC ise coo cas 
Treekxie) tek) — | 53] 94 | 2 | 2 | 2 | 8 |18ch. 12-bit 18ch.1obt| 8 | 32kHz | 64 | 30-36] Ind. | 64-TOFP |PIC24HJ256GP206-/PTND 1363 7.00 6.83 | 
joskxi6| tek | — | 85 | 9 2 2 | 2 | 8 |32-ch. 12-bit; 32-ch. 10-bit] 8 ganz | 64 | 30-36 | Ind. [force IRIBSANIREECEOTO DH daca fae Oe 
jeskxi6| 16 | — | 85) 719 2 2 | 2 | 8 |se-ch.12-bit;32-ch. 10-bit] 8 32 64 | 30-36 | Ind Oe RR PeCcR AH it of) aed 


16-bit dsPIC DSCs 
dsPIC30F DSCs 


Memory Size Timer/ Output Motor Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Comp/Std. | Control Analog Int. Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Words |Bytes| Bytes |Pins| 16-bit |UART Po™|spr™| PWM PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
20 28-OFN DSPIC30F2070201MM-ND 883. 453° «4.42 
20 28-solc |  DSPIC30F2010201S-ND 830 426 416 
; 20 28-DIP DSPIC30F2010201SG-ND 8.60 443 4.32 
4kx24| 512] 1024 J20] 3 | 1] 4] 4 6 6 | 6ch.t0-bit | — — | 3 | 25-55 | ina | Soon RCE oGIRaCRTRN aaa taee, aca 
30 28-solc | — DSPIC30F2010301S0-ND 8.60 443 4.32 
30 28-DIP.3” | _ DSPIC30F2010301SP-ND 895 459 4.48 
20 28-OFN DSPIC30F2011201ML-ND 793. 425°~«444 
20 18-DIP DSPIC30F2011-201P-ND 755 405 3.95 
: Y 20 18-S0IC | —DSPIC30F2011201SO-ND 755 3.99 3.89 
4Kx24 | 1024; — | 12) 3 ee 2 — | Soh. 12-bit | — J 37mHz)) 30 | 25-55 | |nd. | og-crN DSPIC30F201130IML-ND 825 «425 «4.14 
30 18-DIP DSPIC3OF2011-301P-ND 788 © 4.05 3.95 
30 18-S01C | _DSPIC30F2011301SO-ND 778 399 389 
20 28-OFN DSPIC30F201220IML-ND 870 438 427 
20 28-solc |  DSPIC30F2012201S0-ND 825 412 4.02 
; Y 20 28-DIP.3" |  DSPIC30F2012201SP-ND 833 428 «4.18 
4Kx24 | 1024; — | 20) 3 ty) dyd 2 — | 10-ch. 12-bit | — J 37mHzy) 30 | 257-55 | Ind. | “os orn DSPIC30F201230IML-ND 853 438 4.27 
30 28-solc |  DSPIC30F2012301S0-ND 803 412 4.02 
30 28-DIP.3” | _ DSPIC30F2012301SP-ND 833 428 418 
20 44-QFN DSPIC30F301020IML-ND 10.10 545 5.02 
20 28-s0lc |  DSPIC30F3010201S0-ND 978 499 486 
Y 20 28-DIP.3” | _ DSPIC30F3010201SP-ND 983 5.15 5.02 
BKx24 | 1024) 1024 | 20) 5 Poy | 3 2 8 | Goh. 10-bit | — | (gui) | 30 | 25755 fo Ind.) “aa oeN DSPIC30F301030IML-ND 10.03 515 5.02 
30 28-s0lc |  DSPIC30F3010301S0-ND 970 499 486 
30 28-DIP.3” | _ DSPIC30F3010301SP-ND 1003 5.15 5.02 
20 44-0FN DSPIC30F3011201ML-ND 1153.~«576 5.62 
20 40-DIP DSPIC30F3011-201P-ND 1125-558 | 5.44 
: Y 20 44-TOFP | — DSPIC30F3011201PT-ND 1130 559 546 
8Kx24 | 1024) 1024 | 30) 5 2;1)1 4 8 | Och. 10-bit | — | (guiz) | 30 | 25-55 | Ind | Gy oeN DSPIC30F301130IML-ND 11.23 «576 5.62 
30 40-DIP DSPIC30F3011-301P-ND 1085 558 544 
30 44-TOFP | — DSPIC30F3011301PT-ND 1090 559 546 
20 44-0FN DSPIC30F3012201ML-ND 848 471 459 
20 18-DIP DSPIC30F3012-201P-ND 790 461 4:50 
' Y 20 18-S0IC | —DSPIC30F3012201SO-ND 790 454 «4.43 
8K x24 | 2048) 1024 | 12) 3 i 2 — | Soh. 12-bit | — J737mnzy) 30 | 25755] Ind | aa-orN DSPIC30F301230IML-ND 923 471 4:59 
30 18-DIP DSPIC30F3012-301P-ND 8.98 461 4.50 
30 18-S01C_| _ DSPIC30F3012301SO-ND 898 454 4.43 
20 44-OFN DSPIC30F301320IML-ND 948 517 5.04 
20 28-solc |  DSPIC30F3013201S0-ND 915 5.00 488 
; Y 20 28-DIP.3" |  DSPIC30F3013201SP-ND 920 517 5.04 
BKx24 | 2048) 1024 | 20) 38 a) 1) 4 2 — | rch. 12-bit | — Tr szmnzy} 30 | 25755 | Ind |" aa orn DSPIC30F301330IML-ND 10.05 517 5.04 
30 28-S0lc |  DSPIC30F3013301S0-ND 975 5.00 488 
30 28-DIP.3” | _ DSPIC30F3013301SP-ND 1043 5.17 5.04 
20 44-0FN DSPIC30F3014201ML-ND 043. 618 6.03 
20 40-DIP DSPIC30F3014-201P-ND 1015 600 586 
; Y 20 44-TOFP | — DSPIC30F3014201PT-ND 10.18 602 587 
8K x24 | 2048) 1024 | 30) 3 2; 1)1 2 — | Wch. 12-bit | — 7 (guia) | 30 | 257-55 | Ind. | adorn DSPIC30F301430IML-ND 11.78 618 6.03 
30 40-DIP DSPIC30F301430/P-ND 1153 6.00 5.86 
30 44-ToFP | — DSPIC30F3014301PT-ND 1158 6.02 «5.87 
20 44-QFN DSPIC30E401120/ML-ND 1290 663 6.46 
20 40-DIP DSPIC30F4011-201P-ND 1255 645 629 
: Y 20 44-ToFP | — DSPIC30F4011201PT-ND 1258 646 6.30 
16K x24) 2048) 1024 30) 5 | 2 | 4 . 8 | Sch. 10-bit | — | (gui) | 30 | 25-55 fo Ind) aaoFN DSPIC30F401130IML-ND 1290 663 646 
30 40-DIP DSPIC30F4011-301P-ND 1255 645 6.29 
30 44-ToFP | — DSPIC30F4011301PT-ND 1258 6.46 6.30 
20 44-0FN DSPIC30F4012201ML-ND 1145. ~«589.~—«.74 
20 28-solc |  DSPIC30F4012201S0-ND 1113 5.72 «5.58 
16kx24|2048| 1024 | 20) 5 | 4/14] 1 2 6 | 6ch.10-bit | — Y 20 | 25-55 | Ind. | 28-DIP.3" | _DSPIC30F4012201SP-ND 1145 5.89574 
(8MHz) | 30 44-QFN DSPIC30F401230IML-ND 1145 5.89574 
30 28-solc | — DSPIC30F4012301S0-ND 1143 5.72 «5.58 
30 28-DIP.3” | _ DSPIC30F4012301SP-ND 1145 5.89 «5.74 
Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) » Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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\ 16-bit dsPIC DSCs 
AN MICROCHIP dsPIC30F DSCs (Cont.) 


Memory Size Timer/ Output Motor Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Comp/Std. | Control Analog Int. Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes} Bytes | Pins] 16-bit |UART Pco™)spi™| PWM PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (Vv) Temp. Pkg. Part No. il 25 100 
20 44-QFN DSPIC30F401320IML-ND 12.58 6.46 6.30 
20 40-DIP DSPIC30F4013-201P-ND 12.23 6.28 6.13 
° ¥: 20 44-TQFP DSPIC30F4013201IPT-ND 12.25 6.30 6.14 
LOR 28) 2088: ORR a0 ee ryt 4 — — /AS-ch. t2-bit | — | ganz) | 30 | 25-85] Md) aaoen | — spic3or4o1330IML-ND 1258 6.46 6.30 
30 40-DIP DSPIC30F4013-301P-ND 12.23 6.28 6.13 
30 44-TQFP DSPIC30F401330IPT-ND 12.25 6.30 6.14 
‘i 20 64-TQFP DSPIC30F501120IPT-ND 14.10 7.25 7.07 
22K x 24 | 4096 | 1024 52 5 2 1 2: 8 _ 16-ch. 12-bit _ _ 30 2.5 ~5.5 Ind. 64-TOFP DSPIC30F5011301P-ND 15.00 71 752 
F 20 80-TQFP DSPIC30F501320IPT-ND 15.23 7.82 7.63 
22K x 24] 4096 | 1024 68 5 2 1 2 8 _— 16-ch. 12-bit _ _ 30 2.5 ~5.5 Ind. 80-TOFP DSPIC30F5013301PT-ND 16.18 331 B11 
i 20 64-TQFP DSPIC30F501520IPT-ND 14.33 7.36 7.18 
22K x 24 | 2048 | 1024 52 5 df 1 2 4 8 16-ch. 10-bit — | Y (8MHz) 30 2.5 ~5.5 Ind. 6A-TOFP DSPIC30F5015301PT-ND 44.33 736 718 
; 20 80-TQFP DSPIC30F501620IPT-ND 18.83 10.68 10.40 
22K x 24 | 2048 | 1024 68 5 1 1 2: 4 8 16-ch. 10-bit — | Y (8MHz) 30 2.5 ~5.5 Ind. 80-TOFP DSPIC30F5016301PT-ND 15.43 794 774 
20 64-TQFP DSPIC30F601120IPF-ND 25.08 15.33 14.96 
20 64-TQFP DSPIC30F6011A20IP-ND 20.08 11.38 11.08 
44K x 24] 6144 | 2048 52 5 2: 1 2 8 — 16-ch. 12-bit _ =_ 30 2.5 ~5.5 Ind. 64-TQFP DSPIC30F6011301PF-ND 30.08 16.10 15.71 
30 64-TQFP DSPIC30F6011A301P-ND 18.50 9.50 9.27 
30 64-TQFP DSPIC30F6011A-301/PF-ND 19.08 10.96 10.69 
20 80-TQFP DSPIC30F6013201PF-ND 25.53 15.68 15.30 
‘ 30 80-TQFP DSPIC30F6013301IPF-ND 30.65 16.47 16.06 
44K x 24] 6144 | 2048 68 5 p 1 2 8 _ 16-ch. 12-bit _ _ 30 2.5 ~5.5 Ind. 80-TOFP DSPIC30F6013A301P-ND 19.38 9.96 972 
30 80-TQFP DSPIC30F6013A-301/PF-ND 19.93 11.45 11.17 
30 80-TQFP DSPIC30F6010A-301/PF-ND 20.43 11.73 11.44 
20 80-TQFP DSPIC30F6010201PF-ND 28.08 16.01 15.62 
48K x 24] 8192 | 4096 68 5 2 1 2 8 8 16-ch. 10-bit _ _ 20 2.5 ~5.5 Ind. 80-TQFP DSPIC30F6010A20IP-ND 24.08 13.66 13.29 
30 80-TQFP DSPIC30F601030IPF-ND 32.55 16.81 16.40 
30 80-TQFP DSPIC30F6010A301P-ND 19.90 10.22 9.98 
20 64-TQFP DSPIC30F6012201PF-ND 26.23 15.50 15.12 
20 64-TQFP DSPIC30F6012A201P-ND 22.28 12.64 12.31 
48K x 24] 8192 | 4096 52 5 2 1 2 8 — 16-ch. 12-bit _ _ 30 2.5 ~5.5 Ind. 64-TQFP DSPIC30F6012301PF-ND 30.38 16.27 15.87 
30 64-TQFP DSPIC30F6012A301P-ND 18.80 9.66 9.42 
30 64-TQFP DSPIC30F6012A-301/PF-ND 19.38 11.12 © 10.85 
20 80-TQFP DSPIC30F601420IPF-ND 27.50 16.01 15.62 
° 30 80-TQFP DSPIC30F601430IPF-ND 31.85 16.81 16.40 
ABER 2E IRE) ADB | BE) Bef ae ts | 2 : —  /AG-ch. abit | —— | =f ag | 25-85) md. | gorare | — DsPic3or60144301P-ND 1990 10.22 9.98 
30 80-TQFP DSPIC30F6014A-301/PF-ND 20.43 11.73 11.44 
48K x24 8192 | 4096 52 5 2 1 2 6 8 16-ch. 10-bit _ _ 30 2.5 ~5.5 Ind. 64-TQFP DSPIC30F601530IPT-ND 19.03 9.78 9.54 
dsPIC33F Devices 
Memory Size Timer/ Output | Motor Clock 
Program | RAM [EEPROM | 1/0 | Counters Comp/Std. | Control Int. | Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Bytes |Bytes| Bytes | Pins | 16/32-bit | UART Po™|sPi™| PWM. PWM A/D Osc. | (MHz) (Vv) Temp. Pkg. Part No. il 25 100 
64K 8 = 53 9/4 2 1 2 8 —__|18-ch. 12-bit; 18-ch. 10-bit | _32kHz 64 3.0 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP DSPIC33FJ64GP206-I/PT-ND 9.75 5.00 4.88 
64K 16 - 53 9/4 2 2 2 8 —__|18-ch. 12-bit; 18-ch. 10-bit | 32kHz 64 3.0 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP DSPIC33FJ64GP306-I/PT-ND 10.18 5.23 5.10 
64K 16 = 85 9/4 2 2 2 8 —__|82-ch. 12-bit; 32-ch. 10-bit | _32kHz 64 3.0 ~ 3.6 Ind. 100-TQFP | DSPIC33FJ64GP310-I/PF-ND 13.68 7.02 6.85 
64K 16 = 53 9 2 2 2 8 — | 18-ch 12-bit; 18-ch. 10-bit 32 64 3.0 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP DSPIC33FJ64GP706-I/PT-ND 11.80 6.07 5.92 
64K 16 =_ 69 9 2 2 2 8 — | 24-ch. 12-bit; 24-ch. 10-bit 32 64 3.0 ~ 3.6 Ind. 80-TQFP DSPIC33FJ64GP708-I/PT-ND 12.65 6.49 6.34 
64K 16 - 85 9 2 2 2 8 —__|24-ch. 12-bit; 24-ch. 10-bit 32 64 3.0 ~ 3.6 Ind. 100-TQFP | DSPIC33FJ64GP710-I/PF-ND 15.30 7.86 7.66 
64K 8 - 53 9 2 2 2 8 —__|18-ch. 12-bit; 18-ch. 10-bit 32 64 3.0 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP DSPIC33FJ64MC506-I/PT-ND 10.58 5.44 6.31 
64K 8 = 69 9 2 2 2 8 —__|18-ch. 12-bit; 18-ch. 10-bit 32 64 3.0 ~ 3.6 Ind. 80-TQFP DSPIC33FJ64MC508-I/PT-ND 11.43 5.87 5.73 
64K 8 - 85 9 2 2 2 8 —__|82-ch. 12-bit; 32-ch. 10-bit 32 64 3.0 ~ 3.6 Ind. 100-TQFP | DSPIC33FJ64MC510-I/PF-ND 14.05 7.22 7.04 
64K 16 _ 53 9 2: 2 2 8 18-ch. 12-bit; 18-ch. 10-bit 32 64 3.0 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP DSPIC33FJ64MC706-I/PT-ND 11.55 5.94 5.79 
64K 16 = 85 9 2 2 2 8 —  |24-ch. 12-bit; 24-ch. 10-bit 32 64 3.0 ~ 3.6 Ind. 100-TQFP | DSPIC33FJ64MC710-I/PF-ND 15.53 7.97 7.78 
128K 8K =- 53 9/4 2 1 2 8 — | 18-ch. 12-bit; 18-ch. 10-bit | 32kHz 64 3.0 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP DSPIC33FJ128GP206-I/PT-ND 11.05 5.67 5.54 
128K | 16K _ 53 9/4 2: 2 2 8 —__|18-ch. 12-bit; 18-ch. 10-bit | 32kHz 64 3.0 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP DSPIC33FJ128GP306-1/PT-ND 11.48 5.90 5.76 
iis his 100-TQFP | DSPIC33FJ128GP310-I/PF-ND 14.98 7.69 7.50 
128K | 16K = 85 9/4 2 2 2 8 — | 82-ch. 12-bit; 32ch. 10-bit | 32kHz 64 3.0 ~ 3.6 Ind. too-tore | psPic33eJ128GP310-I/PT-ND 13.38 687 6.70 
128K 8K =- 53 9/4 2 2 2 8 8 | 16-ch. 12-bit; 16-ch. 10-bit | 32kHz 64 3.0 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP DSPIC33FJ128MC506-1/PT-ND 11.88 6.10 5.95 
wv oie DAL hi - 100-TQFP | DSPIC33FJ128MC510-I/PF-ND 15.38 7.89 7.70 
128K 8K - 85 9/4 2 2 2 8 8 = | 24-ch. 12-bit; 24-ch. 10-bit | 32kHz 64 3.0 ~ 3.6 Ind. too-tore | psPic33eJ128MC510-1/PT-ND 13.78 707 6.90 
128K | 16K _ 53 9/4 2 2 2 8 8 | 16-ch. 12-bit; 16-ch. 10-bit | 32kHz 64 3.0 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP DSPIC33FJ128MC706-1/PT-ND 12.88 6.61 6.45 
128K 16 _ 53 9 2 2 2 8 — |18-ch. 12-bit; 18-ch. 10-bit 32 64 3.0 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP DSPIC33FJ128GP706-I/PT-ND 13.13 6.74 6.58 
128K 16 - 69 9 2: 2 2 8 — | 24-ch. 12-bit; 24-ch. 10-bit 32 64 3.0 ~ 3.6 Ind. 80-TQFP DSPIC33FJ128GP708-1/PT-ND 13.95 7.A7 6.99 
ns hie DAG “hi 32 64 3.0 ~ 3.6 Ind. 100-TQFP | DSPIC33FJ128GP710-I/PF-ND 16.60 8.53 8.32 
Ul WM | Pl ( = Pion T2 Bie 2a-ch 10° 100-TOFP_| DSPIC33FJ128GP710-V/PT-ND 15.00 7.71 7.82 
128K 16 = 53 9/4 2 2 2 8 —__| 18-ch. 12-bit; 18-ch.10-bit 32 64 3.0 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP DSPIC33FJ128MC706-1/PT-ND 12.88 6.61 6.45 
128K 16 - 69 9 2 2 2 8 — | 24-ch. 12-bit; 24-ch. 10-bit 32 64 3.0 ~ 3.6 Ind. 80-TQFP DSPIC33FJ128MC708-1/PT-ND 14.18 7.28 7.10 
sn Ae hi s 100-TQFP | DSPIC33FJ128MC710-I/PF-ND 16.83 8.64 8.43 
128K 16 _ 85 9 2 2 2 8 — |24-ch. 12-bit; 24-ch. 10-bit 32 64 3.0 ~ 3.6 Ind. too-tore | psPic33eJ128MC710-I/PT-ND 45.23 732 763 
256K 16 = 53 9 2: 2 2 8 — | 24-ch. 12-bit; 24-ch. 10-bit 32 64 3.0 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP DSPIC33FJ256GP506-1/PT-ND 14.58 7.49 7.31 
nade hi e 100-TQFP | DSPIC33FJ256GP510-I/PF-ND 18.08 9.28 9.06 
256K 16 =_ 85 9 2: 2 2 8 —  |82-ch. 12-bit; 32-ch. 10-bit 32 64 3.0 ~ 3.6 Ind. too-tore | psPic33eJ256GP510-I/PT-ND 16.48 3.46 8.26 
rary ti m 100-TQFP | DSPIC33FJ256GP710-I/PF-ND 19.88 10.22 9.97 
256K 16 =_ 85 9 2 2 2 8 — |24-ch. 12-bit; 24-ch. 10-bit 32 64 3.0 ~ 3.6 Ind. too-tore | psPic33eJ256GP710-I/PT-ND 48.30 9.40 9.47 
flan hi = 100-TQFP | DSPIC33FJ256MC510-I/PF-ND 18.30 9.40 9.17 
256K 16 _ 85 9 2: 2 2 8 — |82-ch. 12-bit; 32-ch. 10-bit 32 64 3.0 ~ 3.6 Ind. too-tore | pSPic33EJ256MC510-1/PT-ND 46.70 858 8.37 
rary hi He 100-TQFP | DSPIC33FJ256MC710-I/PF-ND 20.13 = 10.33 10.08 
256K 30 =— 85 9 2 2 2 8 — |24-ch. 12-bit; 24-ch. 10-bit 32 64 3.0 ~ 3.6 Ind. joo-tore | psPic33eJ256MC710-I/PT-ND 48.53 954 9.28 


Note: Operating Temperature Range: ¢ Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 579 


KX MICROCHIP Development System Matrix Pricing follows these Matrix pages. 


MPLAB® ICE 2000 MPLAB® ICE 4000 


MPLAB® ICE 4000 Emulator 


MPLAB® ICE 4000 
Processor Module 
Emulator Pod 


MPLAB® ICE 4000 
Device Adapter 


Transition Socket 


MPLAB® PM3 MPLAB ICD2 


MPLAB® PM3 
aS Module 
PRO MATE® Il} MPLAB® PM3 
MPLAB® ICE 2000 System MPLAB® ICE 4000 System (0) (t) 
Lead Demonstration 
Count/ Processor Device Transition Processor Device Transition Socket Socket PICSTART® MPLAB® CXX Boards or 
Part No. Pkg. Type Module Adapters Socket Module Adapters Socket Module Module Plus MPLAB® ICD 2 Compiler Evaluation Kits 
PIC10F Microcontroller Products 
AC162059 DV164101 or DV164120 
PIC10F200 60T AC164037 AC164321 AC163020 and XLTO6SOT and AC163020 
PIC10F200 8P. AC164037 AC164301 / AC162059 DV164101, DV164120 
PIC10F200 8MC AC163020-2 J Mee a Teen: 
AC162059 DV164101 or DV164120 
PIC10F202 60T AC164037 AC164321 AC163020 and XLTO6SOT and AC163020 
PIC10F202 8P. AC164037 AC164301 AC162059 DV164101, DV164120 
PIC10F202 8MC AC163020-2 y Pee Ot or Dea 2) 
AC162059 DV164101 or DV164120 
PIC10F204 60T AC164037 AC164321 AC163020 and XLTO6SOT and AC163020 
PIC10F204 8P AC164037 AC164301 AC162059 DV164101, DV164120 
PIC10F204 8MC AC163020-2 5 CE eee 
AC162059 DV164101 or DV164120 
PIC10F206 60T AC164037 AC164321 AC163020 and XLTO6SOT and AC163020 
PIC10F206 8P AC164037 AC164301 / AC162059 DV164101, DV164120 
PIC10F206 8MC AC163020-2 al! Bee Oran IGA 20 
AC162059 DV164101 or DV164120 
PIC10F220 60T AC164037 AC164321 AC163020 and XLTO6SOT and AC163020 
PIC10F220 8P AC164037 AC164301 / AC162059 DV164101, DV164120 
PIC1OF220 BMC AC163020-2 j PVN To Dv reA 20 
AC162059 DV164101 or DV164120 
PIC10F222 60T AC164037 AC164321 AC163020 and XLTO@SOT and AC163020 
PIC10F222 8P. AC164037 AC164301 yh AC162059 DV164101, DV164120 
PIC10F222 8MC AC163020-2 We Beto et 
PIC12F Microcontroller Products 
DM163014, DV164101, 
PIC12F508 8P PCM16XA0 | DVA12XP080 AC124001 AC164301 Vv AC162059 DV164120. DM163029 
PIC12F508 8SN PCM16XA0 | DVA12XP080 XLTO8SO AC164302 AC162059 
PIC12F508 8MS PCM16XA0 | DVA12XP080 AC164325 
PIC12F508 8MC PCM16XA0 | DVA12XP080 DV164120 
DMT63014, DVTOATOT, 
PIC12F509 8P PCM16XA0 | DVA12XP080 AC124001 AC164301 Ri AC162059 DV164120, DM163029 
PIC12F509 8SM 
PIC12F509 8SN PCM16XA0 | DVA12XP080 XLTO8SO AC164302 AC162059 
PIC12F509 8MS PCM16XA0 | DVA12XP080 AC164325 
PIC12F509 8MC PCM16XA0_ | DVA12XP080 DV164120 
PIC12F510 8P AC164301 cee isgaa 20, 
PIC12F510 8SN AC164302 
PIC12F510 8MS AC164325 
PIC12F510 8MC DV164120 
DM163014, DV164101, 
PIC12F629 8P PCM12XB0 | DVA12XP081 AC164301 i AC162050 DV164120, DM163029 
PIC12F629 8SN PCM12XBO | DVA12XP081 AC164302 AC162050 


t+ MPLAB® PM3 Programmer Unit available separately. ICSP™ function is built-in with MPLAB® PM3 Programmer. tt Custom adapter required; not available from Microchip. See “Readme” for 
PICSTART® Plus _/ Supported with basic configuration. If a part number is listed in the column, that part is required and available separately. Optional ICSP® In-Circuit Serial Programming™ Socket 
for PRO MATE ® II available separately. (AC004004) + Supported natively by ICD 2, but ICD 2 header gives user access to I/O pins RB6 and RB7. * New Product or Future Support (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
580 (T073) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


RK MICROCHIP Development System Matrix (con: Pricing follows these Matrix pages. 


PRO MATE® Il] MPLAB® PM3 
MPLAB® ICE 2000 System MPLAB® ICE 4000 System (0) (t) 
Lead Demonstration 
Count/ Processor Device Transition Processor Device Transition Socket Socket PICSTART® MPLAB® CXX Boards or 
Part No. Pkg. Type Module Adapters Socket Module Adapters Socket Module Module Plus MPLAB® ICD 2 Compiler Evaluation Kits 
AC162050 
XLTO8DFN AC164301 
PIC12F629 8MF PCM12XB0 | DVA12XP081 or XLTOSDEN2 AC164032 and AC164032 AC164032 | and XLTO8DFN 
or XLTO8DFN2 
PIC12F629 8MD 
DM163014, DV164101, 
PIC12F635 8P PCM16YMO AC164301 v AC162057 DV164120, 0M163029 
PIC12F635 8SN PCM16YMO AC164302 
PIC12F635 amr | PCM16YMO ene acisaoze | AC164301, | creaaae | and XLTOBDFN 
or XLTO8DFN2 and AC164032 or XLTOSDEN2 
PIC12F635 8MD 
i DM163014, DV164101, 
PIC12F675 8P PCM12XB0 | DVA12XP081 AC164301 Jv AC162050 DV164120. DIM163029 
PIC12F675 8SN PCM12XB0_| DVA12XP081 AC164302 AC162050 
AC162050 
XLTO8DFN AC164301 
PIC12F675 8MF PCM12XB0 | DVA12XP081 or XLTOSDEN2 AC164032 and AC164032 AC164032 | and XLTO8DFN 
or XLTO8DFN2 
PIC12F675 8MD 
DM163014, DV164101, 
PIC12F683 8P PCM12XCO AC164301 v AC162058 DV164120. DIM163029 
PIC12F683 8SN PCM12XCO AC164302 AC162058 
XLTO8DFN Ac164301 AG162058 
PIC12F683 8MF PCM12XCO or XLTOSDEN2 AC164032 and 164032 AC164032 | and XLTO8DFN 
or XLTO8DFN2 
PIC12F683 8MD 
; DM163014, DV164101, 
PIC16F505 14P PCM16XA0 | DVA16XP140 AC164301 Ff AC162059 DV164120. DIM163029 
PIC16F505 14SL PCM16XA0 | DVA16XP140 AC164302 AC162059 
PIC16F505 14ST PCM16XA0_| DVA16XP140 AC164306 
AC162070* DV164101, DV164120, 
PIC16F506 14P AC164301 .. DM163029 
PIC16F506 14ST AC164306 
PIC16F506 14SL AC164302 AC162070* 
PICI6F54 iP | PCMi6xA0 | DVAt6XP180 acte4oo1 | Act64301 y aE 
PIC16F54 18S0 PCM16XA0 | DVA16XP180 XLT18SO AC164302 
PIC16F54 20SS PCM16XA0_| DVA16XP180 AC164015 AC164307 
PIC16F57 28P. PCM16XA0_| DVA16XP280 XLT28XP AC164001 AC164301 
PIG16FS57 zesp | PCMI6xAO | DVA16XP280 acie4oot | Aaci643o1 ; pa 
PIC16F57 2880 PCM16XA0 | DVA16XP280 XLT28S0 AC164302 
PIC16F57 288S PCM16XA0_| DVA16XP280 AC164015 AC164307 
PIC16F59 40P AC164038 AC164301 Pi DV164101, DV164120 
PIC16F59 44PT AC164305 if 
PIC16F627A 18P PCM16YFO. DVA1006 AC164301 AC162053 
AC162053 
PIC16F627A 1880 PCM16YFO DVA1006 XLT18SO AC164302 and XLT18S0 
PIC16F627A 20SS PCM16YFO. DVA1006 AC164307 AC162053 
AC162053 
PIC16F627A 28ML PCM16YFO DVA1006 XLT28QFN3 AC164033 AC164322 AC164033 | ang XLT280EN3 
PIC16F628A 18P PCM16YFO DVA1006 AC164301 oll AC162053 DM163014 
AC162053 
PIC16F628A 18S0 PCM16YFO DVA1006 XLT18SO AC164302 and XLT18S0 
PIC16F628A 20SS PCM16YFO. DVA1006 AC164307 AC162053 
AC162053 
PIC16F628A 28ML PCM16YFO DVA1006 XLT28QFN3 AC164033 AC164322 AC164033 | ang XLT28QFN3 
DM163014, DV164101, 
PIC16F630 14P PCM16YDO | DVA16XP141 AC164301 f AC162052 DV164120. DIM163029 
PIC16F630 14SL PCM16YDO | DVA16XP141 AC164302 AC162052 
PIC16F630 14ST PCM16YDO | DVA16XP141 AC164306 AC162052 
PIC16F630 14ML 
PIC16F636 14P PCM16YMO AC164301 if AC162057 DV164120, DM163029 
PIC16F636 14SL PCM16YMO AC164302 AC162057 
PIC16F636 14ST PCM16YMO. AC164306 AC162057 
PIC16F636 14ML PCM16YMO XLT16QFN1 / potseny 
ve and XLT16QFN1 
PICT6F639 20SS__[ PCM16yM0 AC164307 AC 162066 
PIC16F648A 18P. PCM16YFO. DVA1006 AC164301 i AC162053 DM163014 
AC162053 
PIC16F648A 1880 PCM16YFO DVA1006 XLT18SO AC164302 and XLT18S0 
PIC16F648A 20SS PCM16YFO. DVA1006 AC164307 AC162053 
AC162053 
PIC16F648A 28ML PCM16YFO | DVA16XP186 | XLT28QFN3 AC164033 AC164322 AC164033 | ang XLT280FN3 
DM163014, DV164101, 
PIC16F676 14P PCM16YDO | DVA16XP141 AC164301 v AC162052 DV164120. DIM163029 
PIC16F676 14SL PCM16YDO | DVA16XP141 AC164302 AC162052 
PIC16F676 14ST PCM16YDO | DVA16XP141 AC164039 AC164306 AC162052 
PIC16F676 14ML 
PIC16F684 14p | PCMI6YKO AC164301 y AC162055 EL 
PIC16F684 14SL PCM16YKO AC164302 AC162055 
PIC16F684 14ST PCM16YKO AC164306 AC162055 
PIC16F684 16ML PCM16YKO XLT16QFN1 
PIC16F685 20P. PCM16YQ0 ACICEO203 AC164039 AC164301 / AC162061 DV164120, DM163029 
AC162061 
PIC16F685 2080 PCM16YQ0 XLT20S01 AC164039 AC164302 and XLT20S01 
PIC16F685 20SS PCM16YQ0 AC164307 AC162061 
PIC16F685 20ML 
PIC16F687 20P. PCM16YQ0 ACICE0203 AC164039 AC164301 / AC162061 DV164120, DM163029 
AC162061 
PIC16F687 2080 PCM16YQ0 XLT20S01 AC164039 AC164302 and XLT20S01 
PIC16F687 20SS PCM16YQ0 AC164307 AC162061 
PIC16F687 20ML PCM16YQ0 AC162061 
PIC16F688 14P PCM16YLO AC164301 v AC162056 DM ai DY TeA 20 
PIC16F688 14SL PCM16YLO AC164302 AC162056 
PIC16F688 14ST PCM16YLO AC164306 AC162056 
PIC16F688 14ML PCM16YLO XLT16QFN1 
PIC16F689 20P PCM16YQ0 ACICE0203 AC164039 AC164301 AC162061 DV164120, DM163029 
t+ MPLAB® PM Programmer Unit available separately. ICSP™ function is built-in with MPLAB® PM3 Programmer. tt Custom adapter required; not available from Microchip. See “Readme” for 
PICSTART® Plus _/ Supported with basic configuration. If a part number is listed in the column, that part is required and available separately. Optional ICSP® In-Circuit Serial Programming™ Socket 
for PRO MATE ® II available separately. (AC004004) + Supported natively by ICD 2, but ICD 2 header gives user access to I/O pins RB6 and RB7. * New Product or Future Support (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 581 


ANY MICROCHIP Development System Matrix (cont) Pricing follows these Matrix pages. 


PRO MATE® II} MPLAB® PM3 
MPLAB® ICE 2000 System MPLAB® ICE 4000 System (0) (t) 
Lead Demonstration 
Count/ Processor Device Transition Processor Device Transition Socket Socket PICSTART® MPLAB® CXX Boards or 
Part No. Pkg. Type Module Adapters Socket Module Adapters Socket Module Module Plus MPLAB® ICD 2 Compiler Evaluation Kits 
AC162061 
PIC16F689 2080 PCM16YQ0 XLT20S01 AC164039 AC164302 and XLT20S01 
PIC16F689 20SS PCM16YQ0 AC164307 AC162061 
PIC16F689 20ML PCM16YQ0 
PIC16F690 20P PCM16YQ0 ACICE0203 AC164039 AC164301 AC162061 DV164120, DM163029 
AC162061 
PIC16F690 2080 PCM16YQ0 XLT20S01 AC164039 AC164302 and XLT20S01 
PIC16F690 20SS PCM16YQ0 AC164307 AC162061 
PIC16F690 20ML PCM16YQ0 
PIC16F716 18P PCM16YJ0 AC164301 / AC162054 
AC162054 
PIC16F716 18S0 PCM16YJ0 XLT18SO AC164302 and XLT18S0 
PIC16F716 20SS PCM16YJO AC164307 AC162054 
PIC16F72 28SP PCM16XS2 | DVA16XP282 AC164301 y DM163022 
PIC16F72 2880 PCM16XS2 | DVA16XP282 XLT28S0 AC164302 
PIC16F72 28SS PCM16XS2 | DVA16XP282 AC164021 AC164307 
PIC16F72 28ML PCM16XS2_| DVA16XP282_| XLT28QFN4 AC164031 AC164322 AC164031 
PIC16F73 28SP PCM16XS2 | DVA16XP282 AC164301 a ves DM163022 
PIC16F73 28ML PCM16XS2 | DVA16XP282 | XLT28QFN4 AC164031 AC164322 AC164031 A 
PIC16F73 2880 PCM16XS2 | DVA16XP282 XLT28S0 AC164302 hee 
PIC16F73 28SS PCM16XS2_|_DVA16XP282 AC164021 AC164307 (be 
PIC16F737 28SP PCM16YHO | DVA18XP280 AC164301 F F 
PIC16F737 2880 PCM16YHO | DVA18XP280 XLT28S0 AC164302 y 
PIC16F737 28SS PCM16YHO | DVA18XP280 AC164021 AC164307 y 
PIC16F737 28ML PCM16YHO_| DVA18XP280_| XLT28QFN4 AC164031 AC164322 AC164031 
PIC16F74 40P PCM16XS2 | DVA16XP401 AC164301 RA ue DM163022 
PIC16F74 44L PCM16XS2_| DVA16XL441 AC164013 AC164309 ike 
PIC16F74 44PT PCM16XS2 | DVA16PQ441 eae AC164305 ie 
PIC16F74 44ML PCM16XS2_| DVA16XL441_| XLT44QFN2 AC164034 AC164322 AC164034 ie 
PIC16F747 40P. PCM16YHO_| DVA18XP400 AC164301 
PIC16F747 44PT PCM16YHO | DVA18PQ440 Bae AC164305 y 
PIC16F747 44ML PCM16YHO | DVA18XP400 | XLT44QFN2 AC164034 AC164322 AC164034 y 
PIC16F76 28SP PCM16XS2 | DVA16XP282 AC164301 a ve DM163022 
PIC16F76 28ML PCM16XS2 | DVA16XP282 | XLT28QFN4 AC164031 AC164322 AC164031 ue 
PIC16F76 2880 PCM16XS2 | DVA16XP282 XLT28S0 AC164017 AC164302 he 
PIC16F76 28SS PCM16XS2_| DVA16XP282 AC164021 AC164307 WES 
PIC16F767 28P PCM16YHO | DVA18XP280 AC164301 y y 
PIC16F767 2880 PCM16YHO | DVA18XP280 XLT28S0 AC164302 q 
PIC16F767 28SS PCM16YHO | DVA18XP280 AC164021 AC164307 y 
PIC16F767 28ML PCM16YHO | DVA18XP280_| XLT28QFN4 AC164031 AC164322 AC164031 y 
PIC16F77 40P PCM16XS2 | DVA16XP401 AC164301 i We DM163022 
PIC16F77 44L PCM16XS2 | DVA16XL441 AC164013 AC164309 Wis 
PIC16F77 44ML PCM16XS2_| DVA16XL441_ | XLT44QFN2 AC164322 AC164034 Hb 
XLT44PT ea 
PIC16F77 44PT PCM16XS2 | DVA16PQ441 | OF yi T44pT3 AC164305 ui 
PICI6F/777 40P PCM16YHO | DVA18XP400 AC164301 
PIC16F777 a4pt | PcweyHo | pvatspaago | AGUA AC164305 \ 
PIC16F777 44ML PCM16YHO | DVA18XP400_| XLT44QFN2 AC164034 AC164322 AC164034 y 
PIC16F785 20P PCM16YNO. ACICE0203 AC164039 AC164301 / AC162060 DV164120, DM163029 
AC162060 
PIC16F785 2080 PCM16YNO XLT20S01 AC164039 AC164302 and XLT20S01 
PIC16F785 20SS PCM16YNO AC164307 AC162060 
PIC16F785 20ML 
PIC16F818 18P PCM16YEO DVA1006 AC164301 y y DM163014 
PIC16F818 18S0 PCM16YEO DVA1006 XLT18SO AC164302 y 
PIC16F818 20SS PCM16YEO DVA1006 AC164307 y 
PIC16F818 28ML PCM16YEO DVA1006 XLT28QFN3 AC164033 AC164322 AC164033 
PIC16F819 18P PCM16YEO DVA1006 AC164301 a we DM163014 
PIC16F819 18S0 PCM16YEO DVA1006 XLT18SO AC164302 v 
PIC16F819 20SS PCM16YEO DVA1006 AC164307 if 
PIC16F819 28ML PCM16YEO DVA1006 XLT28QFN3 AC164033 AC164322 AC164033 / 
PIC16F83 18P PCM16XH1 | DVA16XP180 AC164301 y 
PIC16F83 18S0 PCM16XH1_| DVA16XP180 XLT18SO AC164302 
PIC16F84A. 18P PCM16XH1 | DVA16XP180 AC164301 vi Pf 
PIC16F84A 18S0 PCM16XH1 | DVA16XP180 XLT18S0 AC164302 
PIC16F84A 20SS PCM16XH1_|_DVA16XP180 AC164307 
PIC16F87 18P PCM16YGO DVA1006 AC164301 y y DM163014 
PIC16F87 18S0 PCM16YGO DVA1006 XLT18SO AC164302 y 
PIC16F87 20SS PCM16YGO DVA1006 AC164307 4 
PIC16F87 28ML PCM16YGO DVA1006 XLT28QFN3 AC164033 AC164322 AC164033 
PIC16F870 28SP PCM16XR1 | DVA16XP282 AC164301 ui a DM163022 
PIC16F870 2880 PCM16XR1 | DVA16XP282 XLT28S0 AC164302 di 
PIC16F870 28SS PCM16XR1_| DVA16XP282 AC164021 AC164307 oil 
PIC16F871 40P PCM16XR1 | DVA16XP401 AC164301 y y DM163022 
PIC16F871 44L PCM16XR1_|_DVA16XL441 AC164013 AC164309 
XLT44PT 
PIC16F871 44PT PCM16XR1 | DVAI6PQ441 | 4 yi t4apT3 AC164305 y 
PIC16F872 28SP PCM16XK1 | DVA16XP282 AC164301 ff J DM163022 
PIC16F872 2880 PCM16XK1 | DVA16XP282 XLT28S0 AC164302 a 
PIC16F872 28SS PCM16XK1_|_DVA16XP282 AC164021 AC164307 / 
PIC16F873A 28SP PCM16XVO | DVA16XP282 AC164301 y y DM163022 
PIC16F873A 2880 PCM16XVO | DVA16XP282 XLT28S0 AC164302 y 
PIC16F873A 28SS PCM16XVO | DVA16XP282 AC164021 AC164307 y 
PIC16F873A 28ML PCM16XVO_| DVA16XP282_| XLT28QFN4 AC164031 AC164322 AC164031 
PIC16F874A 40P PCM16XVO | DVA16XP401 AC164301 Pi uy, DM163022 
PIC16F874A 44L PCM16XVO_| DVA16XL441 AC164013 AC164309 / 
PIC16F874A 44PT PCM16XVO | DVA16PQ441 SATS AC164305 ff 
PIC16F874A 44ML PCM16XVO_| DVA16XP401_| XLT44QFN2 AC164034 AC164322 AC164034 fi 
PIC16F876A 28SP PCM16XVO | DVA16XP282 AC164301 y y DM163022 
PIC16F876A 2880 PCM16XVO | DVA16XP282 XLT28S0 AC164302 y 
PIC16F876A 28SS PCM16XVO | DVA16XP282 AC164021 AC164307 y 
PIC16F876A 28ML PCM16XVO_| DVA16XP282_| XLT28QFN4 AC164031 AC164322 AC164031 y 
PIC16F877A 40P PCM16XVO | DVA16XP401 AC164301 J J DM163022 
PIC16F877A 44L PCM16XVO | DVA16XL441 AC164013 AC164309 cf 
t+ MPLAB® PM Programmer Unit available separately. ICSP™ function is built-in with MPLAB® PM3 Programmer. tt Custom adapter required; not available from Microchip. See “Readme” for 
PICSTART® Plus _/ Supported with basic configuration. If a part number is listed in the column, that part is required and available separately. Optional ICSP® In-Circuit Serial Programming™ Socket 
for PRO MATE ® II available separately. (AC004004) + Supported natively by ICD 2, but ICD 2 header gives user access to I/O pins RB6 and RB7. * New Product or Future Support (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NY MICROCHIP Development System Matrix (cont, Pricing follows these Matrix pages. 


PRO MATE® Il | MPLAB® PM3 
MPLAB® ICE 2000 System MPLAB® ICE 4000 System (0) (t) 
Lead Demonstration 
Count/ Processor Device Transition Processor Device Transition Socket Socket PICSTART® MPLAB® CXX Boards or 
Part No. Pkg. Type Module Adapters Socket Module Adapters Socket Module Module Plus MPLAB® ICD 2 Compiler Evaluation Kits 
PIC16F877A 44PT PCM16XVO | DVA16PQ441 ere AC164305 rf 
PIC16F877A 44ML PCM16XVO_| DVA16XP401 | XLT44QFN2 AC164034 AC164322 _| AC164034 we 
PIC16F88 18P PCM16YGO DVA1006 AC164301 r, F, DM163014 
PIC16F88 18S0 PCM16YGO DVA1006 XLT18SO AC164302 v 
PIC16F88 20SS PCM16YGO DVA1006 AC164307 d 
PIC16F88 28ML PCM16YGO DVA1006 XLT28QFN3 AC164033 AC164322 _| AC164033 y 
PIC16F913 28SP DVA18XP280 AC164301 we ry DV164120 
PIC16F913 28S0 DVA18XP280 XLT28SO AC164302 oe 
PIC16F913 28SS DVA18XP280 AC164021 AC164307 oo 
PIC16F913 28ML DVA18XP280_| XLT28QFN4 AC164031 AC164322 _| AC164031 ol 
* DV164120, 
PIC16F914 40P DVA18XP400 AC164301 J v DM163029 
XLT44PT 
PIC16F914 44PT DVA18PQ440 | oF yi t44PT3 AC164305 V 
PIC16F914 44ML DVA18XP400_| XLT44QFN2 AC164034 AC164322 _| AC164034 
PIC16F916 28P DVA18XP280 AC164301 Ee yy DV164120 
PIC16F916 2880 DVA18XP280 XLT28SO AC164302 V 
PIC16F916 28SS DVA18XP280 AC164021 AC164307 a MA160011 
PIC16F916 28ML DVA18XP280_|_XLT28QFN4 AC164031 AC164322__| AC164031 / 
® ; DV164120, 
PIC16F917 40P DVA18XP400 AC164301 v d DIM163029 
XLT44PT MA160011, 
PIC16F917 44PT DVA18PQ440 or XLTA4PTS AC164305 J Dvi64121 
PIC16F917 44ML DVA18XP400_| XLT44QFN2 AC164034 AC164322 | AC164034 
PIC16F946 64PT XLT64PT5 AC164303 MA160011 
PIC18F Microcontroller Products 
PIC18F1220 18P PCM18XJO | DVA18XP180 PMF18WDO | DAF18-4 | ACICEO202 AC164301 F, y Swo06011 DM163014 
PIC18F1220 18S0 PCM18XJO | DVA18XP180 XLT18SO PMF18WDO | DAF18-4 XLT18SO AC164302 v swo06011 
PIC18F1220 20SS PCM18XJO | DVA18XP180 PMF18WDO | DAF18-4 AC164307 Y, Swo06011 
PIC18F1220 28ML PCM18XJO_| DVA18XP180_| XLT28QFN3_| PMF18WDO | DAF18-4 | XLT28QFN3 | AC164033 AC164322 _| AC164033 y swo06011 
PIC18F1320 18P PCM18XJO0 | DVA18XP180 PMFI8WDO | DAF18-4 | ACICE0202 AC164301 yf ey Swo06011 DM163014 
PIC18F1320 18S0 PCM18XJO | DVA18XP180 XLT18SO PMF18WDO | DAF18-4 XLT18SO AC164302 v $wo06011 
PIC18F1320 20SS PCM18XJO | DVA18XP180 PMF18WDO | DAF18-4 AC164307 of swo06011 
PIC18F1320 28ML PCM18XJO_| DVA18XP180_| XLT28QFN3_| PMFI8WDO | DAF18-4 | XLT28QFN3 | AC164033 AC164322 _| AC164033 ve $wo006011 
PIC18F2220 28SP PCM18XH2 | DVA18XP280 PMF18WC1 DAF18-4 | ACICE0204 AC164301 y y Swo06011 
PIC18F2220 2880 PCM18XH2 | DVA18XP280 XLT28SO PMF18WC1 DAF18-4 XLT28S0 AC164302 Y, Swo06011 
PIC18F2220 28SS 
PIC18F2221 28SP PCM18XN1 | DVA18XP280 PMF18WHO | DAF18-4 | ACICE0204 AC164301 ey swo06011 
PIC18F2221 28S0 PCM18XN1 | DVA18XP280 XLT28SO PMF18WHO | DAF18-4 XLT28S0 AC164302 ve $wo06011 
PIC18F2221 28ML PCM18XN1 | DVA18XP280 | XLT28QFN4 | PMF18WHO | DAF18-4 | XLT28QFN4 AC164322 x Swo06011 
PIC18F2221 28SS 
PIC18F2320 28SP PCM18XH2 | DVA18XP280 PMF18WC1 DAF18-4 | ACICE0204 AC164301 v v Swo06011 
PIC18F2320 2850 PCM18XH2_| DVA18XP280 XLT28SO PMF18WC1 DAF18-4 XLT28S0 AC164302 y swo06011 
PIC18F2321 28SP PCM18XN1 | DVA18XP280 PMFI8WHO | DAF18-4 | ACICE0204 AC164301 ae a $w006011 
PIC18F2321 28S0 PCM18XN1 | DVA18XP280 XLT28SO PMF18WHO | DAF18-4 XLT28S0 AC164302 V $wo06011 
PIC18F2321 28ML PCM18XN1 | DVA18XP280 | XLT28QFN4 | PMF18WHO | DAF18-4 | XLT28QFN4 AC164322 rf swo06011 
PIC18F2321 28SS 
PIC18F2331 28SP PCM18XLO | DVA18XP280 PMF18WFO DAF18-4 | ACICEO204 | AC164035 AC164301 v* v Swo06011 DM183021 
PIC18F2331 2850 PCM18XLO_| DVA18XP280 XLT28SO PMF18WFO DAF18-4 XLT28S0 AC164302 y Swo06011 
PIC18F2410 28SP PCM18XN1 | DVA18XP280 PMF18WHO | DAF18-4 | ACICE0204 AC164301 u ry Swo06011 
PIC18F2410 2850 PCM18XN1_| DVA18XP280 XLT28SO PMF18WHO_| DAF18-4 XLT28S0 AC164302 /. $wo006011 
PIC18F2410 28ML PCM18XN1 | DVA18XP280 | XLT28QFN4 | PMF18WHO | DAF18-4 | XLT28QFN4 Re AC164322 | AC164031 uy $wo06011 
PIC18F2420 28SP PCM18XN1 | DVA18XP280 PMF18WHO | DAF18-4 | ACICE0204 AC164301 y y Swo06011 
PIC18F2420 2880 PCM18XN1_| DVA18XP280 XLT28SO PMF18WHO_ | DAF18-4 XLT28S0 AC164302 / Swo06011 
PIC18F2420 28ML PCM18XN1 | DVA18XP280 | XLT28QFN4 | PMF18WHO | DAF18-4 | XLT28QFN4 Baer AC164322 | AC164031 v Swo06011 
PIC18F2431 28SP PCM18XLO | DVA18XP280 PMF18WFO DAF18-4 | ACICEO204 | AC164035 AC164301 ae uh $wo006011 DM183021 
PIC18F2431 2850 PCM18XLO_| _DVA18XP280 XLT28S0 PMF18WFO DAF18-4 XLT28S0 AC164302 J Swo06011 
PIC18F2455 28SP_ | PCM18XR1* | DVA18XP280 DAF18-4 | ACICE0204 AC164301 v y Swo06011 DM163025 
PIC18F2455 28S0___| PCM18XR1* | _DVA18XP280 XLT28SO DAF18-4 XLT28S0 AC164302 y Swo06011 DM163025 
PIC18F2480 28SP_—_| PCM18XP1* | DVA18XP280 DAF18-4 | ACICE0204 AC164301 ae vi $w006011 DM163011 
PIC18F2480 28SO | PCM18XP1* | DVA18XP280 XLT28SO DAF18-4 XLT28S0 AC164302 uf swo06011 
PIC18F2480 28MM __| PCM18XP1* | DVA18XP280_| XLT28QFN4 DAF18-4 | XLT28QFN4 | AC164031 AC164322 _| AC164031 we $wo006011 
PIC18F24J10 28SP AC164329 AC162067+ Swo06011 MA180011, MA180012 
PICI8F24J10 2880 ‘AC164332 eee Swo06011 MA180011, MA180012 
PIC18F24J10 28SS AC164331 AC162067 Swo06011 MA180011, MA180012 
PIC18F24J10 28ML AC162067 swo06011 MA180011, MA180012 
PIC18F2510 28SP PCM18XN1 | DVA18XP280 PMF18WHO | DAF18-4 | ACICE0204 AC164301 of af $w006011 DM163022 
PIC18F2510 2880 PCM18XN1 | DVA18XP280 XLT28SO PMF18WHO | DAF18-4 XLT28S0 AC164302 of swo06011 
PIC18F2510 28ML PCM18XN1_| DVA18XP280_| XLT28QFN4 | PMFI8WHO | DAF18-4 | XLT28QFN4 | AC164031 AC164322 _| AC164031 us $wo006011 
PIC18F2515 28SP PCM18XN1 | DVA18XP280 PMF18WHO | DAF18-4 | ACICEO204 AC164301 v y Swo06011 
PIC18F2515 2850 PCM18XN1_| DVA18XP280 XLT28SO PMF18WHO_|_DAF18-4 XLT28S0 AC164302 Swo06011 
PIC18F2520 28SP PCM18XN1 | DVA18XP280 PMF18WHO | DAF18-4 | ACICE0204 AC164301 a V $wo06011 DM163022 
PIC18F2520 28S0 PCM18XN1 | DVA18XP280 XLT28SO PMF18WHO | DAF18-4 XLT28S0 AC164302 vf swo06011 
PIC18F2520 28ML PCM18XN1_| DVA18XP280_| XLT28QFN4_| PMF18WHO_| DAF18-4_| XLT28QFN4 | AC164031 AC164322__| AC164031 /. $w006011 
PIC18F2525 28SP PCM18XN1 | DVA18XP280 PMFI8WHO | DAF18-4 | ACICEO204 AC164301 y, F, Swo06011 
PIC18F2525 2850 PCM18XN1_| DVA18XP280 XLT28SO PMF18WHO_|_DAF18-4 XLT28S0 AC164302 y Swo06011 
PIC18F2550 28SP_ | PCM18XR1* | DVA18XP280 DAF18-4 | ACICE0204 AC164301 ry ry Swo06011 DM163025 
PIC18F2550 28S0___| PCM18XR1* |_DVA18XP280 XLT28SO DAF18-4 XLT28S0 AC164302 ua $wo006011 DM163025 
PIC18F2580 28SP_—_| PCM18XP1* | DVA18XP280 DAF18-4 | ACICE0204 AC164301 F Fa Swo06011 DM163011 
PIC18F2580 28SO | PCM18XP1* | DVA18XP280 XLT28SO DAF18-4 XLT28S0 AC164302 v swo06011 
PIC18F2580 28ML__| PCM18XP1* | DVA18XP280_| XLT28QFN4 DAF18-4 | XLT28QFN4 | AC164031 AC164322 _| AC164031 J swo06011 
PIC18F2585 28SP_ | PCM18XP1* | DVA18XP280 DAF18-4 | ACICE0204 AC164301 V ui $w006011 DM163011 
PIC18F2585 28S0___| PCM18XP1* | _DVA18XP280 XLT28SO DAF18-4 XLT28S0 AC164302 wl Swo06011 
PICI8F25J10 28sP Ac164329 acte2067¢ | swooso1t | OM183022, MAte001t, 
AC162067, DM183022, MA180011, 
PIC18F25J10 2880 AC164332 XLT28S0¢ swo06011 MA180012 
DM183022, MA180011, 
PIC18F25J10 28SS AC164331 AC162067 Swo06011 MA180012 
PICI8F25J10 28ML actez067 | swooeor1 | DM183002 MATEOOI, 
PIC18F2610 28SP PCM18XN1 | DVA18XP280 PMF18WHO | DAF18-4 | ACICE0204 AC164301 of ey swo06011 
PIC18F2610 2850 PCM18XN1_|_DVA18XP280 XLT28S0 PMF18WHO_| _DAF18-4 XLT28S0 AC164302 /. $w006011 
PIC18F2620 28SP PCM18XN1_| DVA18XP280 PMFI8WHO | DAF18-4 | ACICE0204 AC164301 v v Swo06011 
t+ MPLAB® PM Programmer Unit available separately. ICSP™ function is built-in with MPLAB® PM3 Programmer. ft Custom adapter required; not available from Microchip. See “Readme” for 
PICSTART® Plus _// Supported with basic configuration. If a part number is listed in the column, that part is required and available separately. Optional ICSP® In-Circuit Serial Programming™ Socket 
for PRO MATE @ II available separately. (AC004004) + Supported natively by ICD 2, but ICD 2 header gives user access to I/O pins RB6 and RB7. * New Product or Future Support (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AN MICROCHIP Development System Matrix (cont) Pricing follows these Matrix pages. 


PRO MATE® II} MPLAB® PM3 
MPLAB® ICE 2000 System MPLAB® ICE 4000 System (0) (t) 
Lead Demonstration 
Count/ Processor Device Transition Processor Device Transition Socket Socket PICSTART® MPLAB® CXX Boards or 
Part No. Pkg. Type Module Adapters Socket Module Adapters Socket Module Module Plus MPLAB® ICD 2 Compiler Evaluation Kits 
PIC18F2620 2880 PCM18XN1_| DVA18XP280 XLT28S0 PMF18WHO. DAF18-4 XLT28S0 AC164302 swo06011 
PIC18F2680 28SP PCM18XP1* | DVA18XP280 DAF18-4 | ACICEO204 AC164301 a vi $wo06011 DM163011 
PIC18F2680 2880 PCM18XP1* | DVA18XP280 XLT28SO DAF18-4 XLT28SO AC164302 of SWw006011 
PIC18F2682 28SP DVA18XP280 AC164301* v SW006011 * 
PIC18F2682 2880 DVA18XP280 AC164302* v SW006011* 
PIC18F2682 28P. DVA18XP280 AC164301* od SW006011* 
PIC18F2685 28SP PCM18XTO | DVA18XP280 AC164301 * apes SW006011 * 
PIC18F2685 28S0 PCM18XTO_| DVA18XP280 XLT28SO AC164302* oes SW006011* 
PIC18F4220 40P PCM18XH2 | DVA18XP400 PMF18WC1 DAF18-4 | ACICEO206 AC164301 Vv Vv $wo006011 
PIC18F4220 44ML PCM18XH2_| DVA18XP400 | _XLT44QFN2 PMF18WC1 DAF18-4 | XLT44QFN2 | AC164034 AC164322 AC164034 Swo06011 
XLT44PT XLT44PT 
PIC18F4220 44PT PCM18XH2 | DVA18P0440 or XLT44PT3 PMF18WC1 DAF18-5 or XLT44PT3 AC164305 v sSwo06011 
PIC18F4221 40P PCM18XN1_| DVA18XP400 PMF18WHO. DAF18-4 | ACICEO206 AC164301* ee / SW006011 
XLT44PT XLT44PT j 
PIC18F4221 44PT PCM18XN1 | DVA18PQ440 or XLT44PT3 PMF18WHO DAF18-5 or XLT44PT3 AC164305* “) SWw006011 
PIC18F4221 44ML PCM18XN1_| DVA18XP400 | XLT44QFN2 PMF18WHO DAF18-4 | XLT44QFN2 AC164322* SW006011 
PIC18F4320 40P PCM18XH2 | DVA18XP400 PMF18WC1 ACICEO206 AC164301 v v $W006011 
PIC18F4320 44ML PCM18XH2_| DVA18XP400 | XLT44QFN2 PMF18WC1 XLT44QFN2 | AC164034 AC164322 AC164034 / Swo06011 
XLT44PT XLT44PT 
PIC18F4320 44PT PCM18XH2 | DVA18PQ440 or XLT44PT3 PMF18WC1 DAF18-3 or XLT44PT3 AC164305 v Swo06011 
PIC18F4321 40P DVA18XP400 PMF18WHO. DAF18-4 | ACICEO206 AC164301 e / SW006011 
PIC18F4321 44PT DVA18PQ440 mea PMF18WHO DAF18-5 XCT aE AC164305 AC164034 / SWwo006011 
or XLT44PT3 or XLT44PT3 i 
PIC18F4321 44ML DVA18XP400 | XLT44QFN2 PMF18WHO. DAF18-4 | XLT44QFN2 AC164322 / SW006011 
PIC18F4331 40P. PCM18XLO_| DVA18XP400 PMF18WFO DAF18-4 | ACICEO206 AC164301 / $W006011 
XLT44PT XLT44PT 
PIC18F4331 44PT PCM18XLO | DVA18PQ440 or XLT44PT3 PMF18WFO DAF18-5 or XLT44PT3 AC164305 v Swo06011 
PIC18F4331 44ML PCM18XLO_| DVA18XP400 | XLT44QFN2 PMF18WFO DAF18-4 | XLT44QFN2 | AC164034 AC164322 AC164034 v Swo006011 
PIC18F4410 40P PCM18XN1_| DVA18XP400 PMF18WHO. DAF18-4_| ACICEO206 | AC164012 AC164301 if / SW006011 
XLT44PT XLT44PT ; 
PIC18F4410 44PT PCM18XN1 | DVA18PQ440 or XLT44PT3 PMF18WHO DAF18-5 or XLT44PT3 AC164305 v S$wo06011 
PIC18F4410 44ML PCM18XN1_| DVA18XP400 | XLT44QFN2 PMF18WHO. DAF18-4 | XLT44QFN2 | AC164034 AC164322 AC164034 uw Sw006011 
PICtaF44J10 40P Ac164329 acte2067¢ | swoosort | OM183022, MAte001t, 
PICt8F44J10 44PT AC164330 acte2074 | swoosor1 | DM183022, MATBOO1, 
PIC18F44J10 44ML AC162067 swo06011 Deas MATEO 1 
PIC18F4420 40P PCM18XN1_| DVA18XP400 PMF18WHO. DAF18-4 | ACICEO206 AC164301 / i SW006011 
XLT44PT XLT44PT : 
PIC18F4420 44PT PCM18XN1 | DVA18PQ440 or XLT44PT3 PMF18WHO DAF18-5 or XLT44PT3 AC164305 v $wo06011 
PIC18F4420 44ML PCM18XN1_| DVA18XP400 | XLT44QFN2 PMF18WHO. DAF18-4 | XLT44QFN2 | AC164034 AC164322 AC164034 w S$w006011 
PIC18F4431 40P PCM18XLO_| DVA18XP400 PMF18WFO DAF18-4 | ACICEO206 AC164301 J SW006011 
XLT44PT XLT44PT 
PIC18F4431 44PT PCM18XLO | DVA18PQ440 or XLT44PT3 PMF18WFO DAF18-5 or XLT44PT3 AC164305 Vv Swo06011 
PIC18F4431 44ML PCM18XLO_| DVA18XP400 | XLT44QFN2 PMF18WFO DAF18-4 | XLT44QFN2 | AC164034 AC164322 AC164034 V Sw006011 
PIC18F4455 40P PCM18XR1* | DVA18XP400 DAF18-4 | ACICEO206 AC164301 y ui Sw006011 DM163025 
PIC18F4455 44ML PCM18XR1* | DVA18XP400 | XLT44QFN2 DAF18-4__| XLT44QFN2 | AC164034 AC164322 AC164034 / SWwo006011 DM163025 
% XLT44PT XLT44PT 
PIC18F4455 44PT PCM18XR1 DVA18PQ440 or XLT44PT3 DAF18-5 or XLT44PT3 AC164305 if Swo006011 DM163025 
PIC18F4480 40P PCM18XP1* | DVA18XP400 DAF18-4 | ACICEO206 AC164301 * SWw006011 DM163011 
PIC18F4480 44PT PCM18XP1* | DVA18PQ440 XCTAAET. DAF18-5 XLTAART AC164305 Swo06011 
or XLT44PT3 or XLT44PT3 ¥ 
PIC18F4480 44ML PCM18XP1* | DVA18XP400 | _XLT44QFN2 DAF18-4 | XLT44QFN2 | AC164034 AC164322 AC164034 Swo006011 
PIC18F4510 40P. PCM18XN1_| DVA18XP400 PMF18WHO. DAF18-4 | ACICE0206 AC164301 / / SW006011 DM163022 
XLT44PT XLT44PT ; 
PIC18F4510 44PT PCM18XN1 | DVA18PQ440 or XLT44PT3 PMF18WHO DAF18-5 or XLT44PT3 AC164305 v $wo06011 
PIC18F4510 44ML PCM18XN1_| DVA18XP400 | _XLT44QFN2 PIMF18WHO DAF18-4 | XLT44QFN2 | AC164034 AC164322 AC164034 / SWw006011 
PIC18F45J10 40P AC164329 AC162067+ Swo06011 _ Bee MATEO 1 
DM183022, MA180011, 
PIC18F45J10 44PT AC164330 AC162074 $wo06011 MA180012 
PIC18F45J10 44MiL acte2067¢ | swooso11 | OM183022, MAveo01t, 
PIC18F4515 40P. PCM18XN1_| DVA18XP400 PMF18WHO. DAF18-4 | ACICEO206 AC164301 / / $W006011 
XLT44PT XLT44PT 
PIC18F4515 44PT PCM18XN1 | DVA18PQ440 or XLT44PT3 PMF18WHO DAF18-5 or XLT44PT3 AC164305 di $wo06011 
PIC18F4515 44ML PCM18XN1_| DVA18XP400 | _XLT44QFN2 PMF18WHO DAF18-4 | XLT44QFN2 | AC164034 AC164322 AC164034 / SWw006011 
PIC18F4520 40P PCM18XN1_[ DVA18XP400 PMF18WHO. DAF18-4 | ACICEO206 AC164301 / SW006011 DM163022 
XLT44PT XLT44PT 
PIC18F4520 44PT PCM18XN1 | DVA18PQ440 or XLT44PT3 PMF18WHO DAF18-5 or XLT44PT3 AC164305 v sSwo06011 
PIC18F4520 44ML PCM18XN1_| DVA18XP400 | _XLT44QFN2 PMF18WHO. DAF18-4 | XLT44QFN2 | AC164034 AC164322 AC164034 / $wo06011 
PIC18F4525 40P. PCM18XN1_|_ DVA18XP400 PMF18WHO. DAF18-4 | ACICEO206 AC164301 ue J Swo006011 
XLT44PT XLT44PT : 
PIC18F4525 44PT PCM18XN1 | DVA18PQ440 or XLT44PT3 PMF18WHO DAF18-5 or XLT44PT3 AC164305 v $wo06011 
PIC18F4525 44ML PCM18XN1_| DVA18XP400 | XLT44QFN2 PMF18WHO. DAF18-4 | XLT44QFN2 | AC164034 AC164322 AC164034 J SW006011 
PIC18F4550 40P PCM18XR1*_| DVA18XP400 DAF18-4 | ACICEO206 AC164301 / / SWw006011 DM163025 
PIC18F4550 44ML PCM18XR1*_| DVA18XP400 | XLT44QFN2 DAF18-4__| XLT44QFN2 | AC164034 AC164322 | AC164034*| XLT44QFN2 $Ww006011 DM163025 
PIC18F4550 44PT PCM18XR1* | DVA18PQ440 rey DAF18-5 ea AC164305 EER Swo06011 DM163025 
or XLT44PT3 : or XLT44PT3 or XLT44PT3 
PIC18F4580 40P. PCM18XP1* | DVA18XP400 DAF18-4__| ACICEO206 AC164301 ee / S$W006011 DM163011 
A XLT44PT XLT44PT F 
PIC18F4580 44PT PCM18XP1 DVA18PQ440 or XLT44PT3 DAF18-5 or XLT44PT3 AC164305 “) SWw006011 
PIC18F4580 44ML PCM18XP1* | DVA18XP400 | _XLT44QFN2 DAF18-4 | XLT44QFN2 | AC164034 AC164322 AC164034 yi SW006011 
PIC18F4585 40P. PCM18XP1* | DVA18XP400 DAF18-4 | ACICEO206 AC164301 $W006011 DM163011 
« XLT44PT XLT44PT 
PIC18F4585 44PT PCM18XP1 DVA18PQ440 or XLT44PT3 DAF18-5 or XLT44PT3 AC164305 v $wo06011 
PIC18F4585 44ML PCM18XP1* | DVA18XP400 | _XLT44QFN2 DAF18-4 | XLT44QFN2 | AC164034 AC164322 AC164034 v $wo006011 
PIC18F45J10 44PT AC164330 SW006011 
PIC18F45J10 44ML $wo06011 
PIC18F4610 40P. PCM18XN1_| DVA18XP400 PMF18WHO. DAF18-4 | ACICE0206 AC164301 J SW006011 DM163022 
XLT44PT XLT44PT 
PIC18F4610 44PT PCM18XN1 | DVA18PQ440 or XLT44PT3 PMF18WHO DAF18-5 or XLT44PT3 AC164305 Swo06011 
PIC18F4610 44ML PCM18XN1_| DVA18XP400 | XLT44QFN2 PMF18WHO. DAF18-4 | XLT44QFN2 | AC164034 AC164322 AC164034 Sw006011 
PIC18F4620 40P PCM18XN1_| DVA18XP400 PMF18WHO. DAF18-4__| ACICE0206 AC164301 / / SW006011 DM163022, DM163026 
PCM18XN1 XLT44PT XLT44PT F 
PIC18F4620 44PT DVA18PQ440 or XLT44PT3 PMF18WHO DAF18-5 or XLT44PT3 AC164305 Vv $wo06011 
PIC18F4620 44ML PCM18XN1_| DVA18XP400 | XLT44QFN2 PMF18WHO DAF18-4_ | XLT44QFN2 | AC164034 AC164322 AC164034 wu $Ww006011 


t+ MPLAB® PM3 Programmer Unit available separately. |CSP™ function is built-in with MPLAB® PM3 Programmer. ft Custom adapter required; not available from Microchip. See “Readme” for 
PICSTART® Plus _/ Supported with basic configuration. If a part number is listed in the column, that part is required and available separately. Optional |CSP® In-Circuit Serial Programming™ Socket 
for PRO MATE @ II available separately. (ACO04004) + Supported natively by ICD 2, but ICD 2 header gives user access to I/O pins RB6 and RB7. * New Product or Future Support (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
584 (T073) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ANY MICROCHIP Development System Matrix (cont) Pricing follows these Matrix pages. 


PRO MATE® II| MPLAB® PM3 
MPLAB® ICE 2000 System MPLAB® ICE 4000 System (0) (t) 
Lead Demonstration 
Count/ Processor Device Transition Processor Device Transition Socket Socket PICSTART® MPLAB® CXX Boards or 
Part No. Pkg. Type Module Adapters Socket Module Adapters Socket Module Module Plus MPLAB® ICD 2 Compiler Evaluation Kits 
PIC18F4680 40P PCM18XP1* | DVA18XP400 DAF18-4 | ACICEO206 AC164301 / / SW006011 DM163011 
PIC18F4680 44PT PCM18XP1* | DVA18PQ440 nea DAF18-5 Beal AC164305 / Swo06011 
or XLT44PT3 or XLT44PT3 w 
PIC18F4680 44ML PCM18XP1* | DVA18XP400 | XLT44QFN2 DAF18-4_| XLT44QFN2 | AC164034 AC164322 AC164034 / $W006011 
PIC18F4682 40P AC164301 * i= SW006011* 
PIC18F4682 44PT AC164305* v* SW006011* 
PIC18F4682 44ML AC164322* sil SW006011* 
PIC18F4685 44ML AC164322* wl SW006011* 
PIC18F4685 44PT AC164305* aif SW006011* 
PIC18F4685 40P. AC164301* R/ SW006011* 
* XLT64PT2 XLT64PT2 
PIC18F6310 64PT PCM18XQ1 DVA1003 or XLT64PTS PMF18WKO DAF18-6 or XLT64PTS AC174008 AC164303 v Swo06011 
* XLT64PT2 XLT64PT2 j 
PIC18F6390 64PT PCM18XQ1 DVA1003 or XLT64PTS PMF18WKO DAF18-6 or XLT64PTS AC174008 AC164303 y $wo06011 DM163028 
z XLT64PT2 XLT64PT2 
PIC18F6410 64PT PCM18XQ1 DVA1003 or XLT64PTS PMF18WKO DAF18-6 or XLT64PTS AC174008 AC164303 v Swo06011 
* XLT64PT2 XLT64PT2 , 
PIC18F6490 64PT PCM18xQ1 DVA1003 or XLT64PTS PMF18WKO DAF18-6 or XLT64PTS AC174008 AC164303 v $wo06011 DM163028 
XLT64PT2 XLT64PT2 
PIC18F6520 64PT PCM18XE1 | DVA18PQ640 or XLT64PTS PMF18WA2 DAF18-6 or XLT64PTS AC174008 AC164303 v Swo06011 DM183022 
% XLT64PT2 XLT64PT2 ; 
PIC18F6527 64PT PCM18XS1 DVA1003 or XLT64PTS PMF18WSO DAF18-6 or XLT64PTS AC174008 AC164303 v $wo06011 
PIC18F6585 68L PCM18XKO_| DVA18PQ802 XLT68L1 PMF1I8WEO DAF18-6 XLT68L1 AC174007 AC164308 $W006011 
XLT64PT2 XLT64PT2 
PIC18F6585 64PT PCM18XKO | DVA18PQ802 or XLT64PTS PMF18WEO DAF18-6 or XLT64PTS AC174008 AC164303 v Swo06011 DM163015 
PIC18F65J10 64PT AC164327 AC162062: SWw006011 DM183022, MA180015 
PIC18F65J15 64PT AC164327 AC162062: Swo006011 DM183022, MA180015 
* XLT64PT2 XLT64PT2 ; 
PIC18F6622 64PT PCM18XS1 DVA1003 or XLT64PTS PMF18WSO DAF18-6 or XLT64PTS AC174008 AC164303 v $wo06011 
PIC18F6680 68L PCM18XKO_| DVA18PQ802 XLT68L1 PMF18WEO DAF18-1 XLT68L1 AC174007 AC164308 SW006011 
XLT64PT2 XLT64PT2 
PIC18F6680 64PT PCM18XKO | DVA18PQ802 or XLT64PTS PMF18WEO DAF18-1 or XLT64PTS AC174008 AC164303 v Swo06011 DM163015 
PIC18F66J10 64PT AC164327 AC162062: SW006011 DM183022, MA180015 
PIC18F66J15 64PT AC164327 AC162062: $wo06011 DM183022, MA180015 
PIC18F66J60 64PT AC164327* SWw006011* 
PIC18F66J65 64PT AC164327* SW006011* 
: XLT64PT2 XLT64PT2 ; 
PIC18F6722 64PT PCM18XS1 DVA1003 or XLT64PTS PMF18WSO DAF18-6 or XLT64PTS AC174008 AC164303 Ri SWw006011 DM183022 
PIC18F67J10 64PT AC164327 AC162062: $wo006011 DM183022, MA180015 
PIC18F67J60 64PT AC164327* SW006011* 
: XLT80PT XLT80PT 
PIC18F8310 80PT PCM18XQ1 DVA1003 or XLT80PT3 PMF18WKO DAF18-6 or XLT80PT3 AC174011 AC164304 v sSwo06011 
5 XLT80PT XLT80PT F 
PIC18F8390 80PT PCM18xQ1 DVA1003 or XLT80PT3 PMF18WKO DAF18-6 or XLT80PT3 AC174011 AC164304 Vv Swo06011 DM163028 
* XLT80PT XLT80PT 
PIC18F8410 80PT PCM18XQ1 DVA1003 or XLT80PT3 PMF18WKO DAF18-6 or XLT80PT3 AC174011 AC164304 v $wo06011 
z XLT80PT XLT80PT F 
PIC18F8490 80PT PCM18XQ1 DVA1003 or XLT80PT3 PMF18WKO DAF18-6 or XLT8OPT3 AC174011 AC164304 yf Swo06011 DM163028 
PIC18F8520 80PT PCM18XE1 | DVA18PQ800 yas PMF18WA2 DAF18-6 eas AC174011 AC164304 $wo06011 DM183020 
or XLT80PT3 : or XLT80PT3 by 
: XLT80PT XLT80PT 
PIC18F8527 80PT PCM18XS1 DVA1003 or XLT80PT3 PMF18WSO DAF18-6 or XLT8OPT3 AC174011 AC164304 a $wo06011 
XLT80PT XLT80PT 
PIC18F8585 80PT PCM18XKO | DVA18PQ802 or XLT80PT3 PMF18WEO DAF18-6 or XLT80PT3 AC174011 AC164304 v Swo06011 DM163015 
PIC18F85J10 80PT AC164328 AC162062+ $Ww006011 DM183022, MA180015 
PIC18F85J15 80PT AC164328 AC162062+ S$W006011 DM183022, MA180015 
Pictar8622 aopt | pcmtexsi*| pvatoos | XUTBORT | pyerewso | parta-6 | XLIBOPT | acizaoti | acteszo4 swoosot1 
or XLT80PT3 or XLT80PT3 
- XLT80PT XLT8OPT 
PIC18F8627 80PT PCM18XS1 DVA1003 or XLT80PT3 PMF18WSO DAF18-6 or XLT8OPT3 AC174011 AC164304 v Swo06011 DM183022 
XLT80PT XLT80PT ; 
PIC18F8680 80PT PCM18XKO | DVA18PQ802 or XLT80PT3 PMF18WEO DAF18-6 or XLT80PT3 AC174011 AC164304 v $wo06011 DM163015 
PIC18F86J10 80PT AC164328 AC162062+ SWw006011 DM183022, MA180015 
PIC18F86J15 80PT AC164328 AC162062+ SWw006011 DM183022, MA180015 
PIC18F86J60 80PT AC164328 SW006011* 
PIC18F86J65 80PT AC164328* SW006011* 
« XLT80PT XLT80PT 
PIC18F8722 80PT PCM18XS1 DVA1003 or XLT80PT3 PMF18WSO DAF18-6 or XLT80PT3 AC174011 AC164304 v Swo06011 DM183022 
PIC18F87J10 80PT AC164328 AC162062+ SW006011 DM183022, MA180015 
PIC18F87J60 80PT AC164328 SW006011* 
PIC18F96J60 100PT AC164323 SW006011* 
PIC18F96J65 100PT AC164323 SW006011* 
PIC24 Microcontroller Products 
PIC24FJ64GA006 64PT AC164327 $wo006012 DM240001, DV164033 
PIC24FJ64GA008 80PT $W006012 DM240001, DV164033 
PIC24FJ64GA010 100PT $wo006012 DM240001, DV164033 
PIC24FJ96GA006 64PT $Ww006012 DM240001, DV164033 
PIC24FJ96GA008 80PT AC164328 $W006012 DM240001, DV164033 
PIC24FJ96GA010 100PT SW006012 DM240001, DV164033 
PIC24FJ128GA006 64PT AC164327 $wo006012 DM240001, DV164033 
PIC24FJ128GA008 80PT AC164328 $wo06012 DM240001, DV164033 
PIC24FJ128GA010 100PF AC164323 $wo06012 DM240001, DV164033 
DM240001, MA240012 
PIC24HJ256GP206 64PT AC164327 v $wo06012 DV164033 , DM300024 
DM300019 
, DM240001, DV164033, 
PIC24HJ256GP610 100PF AC164323 J $wo06012 MA240012, DM300024 
rfPIC @ Microcontroller Products 
rfPIC12C509AF 20JW PCM16XA0 | DVA12XP080 AC164301 v 
rfPIC12C509AF 208S PCM16XA0_| DVA12XP080 AC124002 AC164307 
rfPIC12C509AG 18JW PCM16XA0 | DVA12XP080 AC164301 v(t) 
rfPIC12C509AG 18S0 PCM16XA0 | DVA12XP080 XLT18S0 AC124002 AC164302 J (tt) 


t+ MPLAB® PM3 Programmer Unit available separately. ICSP™ function is built-in with MPLAB® PM3 Programmer. tt Custom adapter required; not available from Microchip. See “Readme” for PICSTART® 
Plus / Supported with basic configuration. If a part number is listed in the column, that part is required and available separately. Optional ICSP® In-Circuit Serial Programming™ Socket for PRO MATE ® 
ll available separately. (ACO04004) + Supported natively by ICD 2, but ICD 2 header gives user access to I/O pins RB6 and RB7. * New Product or Future Support (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ANY MICROCHIP Development System Matrix (cont, Pricing follows these Matrix pages. 


PRO MATE® Il] MPLAB® PM3 
MPLAB® ICE 2000 System MPLAB® ICE 4000 System (0) (t) 
Lead Demonstration 
Count/ Processor Device Transition Processor Device Transition Socket Socket PICSTART® MPLAB® CXX Boards or 
Part No. Pkg. Type Module Adapters Socket Module Adapters Socket Module Module Plus MPLAB® ICD 2 Compiler Evaluation Kits 
DV164102, AC164101, 
fPIC12F675F 20ss_ | pcmi2xeo | pvat2xPo81 acte4ooz | acieaso7 | (tt) ACIBAIaE 
PICTOFO7SH 2085 | PCMT2xB0_| DVAT2XPO81 Aci24002 | _AC164307 Hf) 
fPIC12F675K 20ss_ | pcmi2xB0 | DVA12xP081 aci24002 | Act64307 V(H) a ory orale 
dsPIC ® Microcontroller Products 
dsPIG30F2010 2880 PME3OXA1 | DAF30-4 | XLT28SO | AC30F004 | AC164302 / swo06012 DM300017 
dsPIC30F2010 28SP PMF30xA1 | DAF30-4 | ACICEO204 | AC30F004 | AC164301 i swoos012 ae 
asPICSOF2011 16S0 PMF3OXA1 | DAF30-4 | XLTI8S0 | Ac30F005 | AC164302 ’ Swo06012 
dsPIC30F2011 18P PME30XA1 | DAF30-4 | ACICEO202 | Ac30F005 | Ac164301 : swooso12 M3018 
dsPIC30F2011 28ML PME30XA1__|_DAF30-4 AC164322 ; swo06o12 
dsPIC30F2012 2880 PMESOXA1 | DAF30-4 | XLT28S0 | Acs0F004 | _AC164302 7 Swo0s012 DM300017 
dsPIC30F2012 28SP PME30XA1 | DAF30-4 | ACICEO204 | acsoF004 | aci64301 J swooeo12 pesOUN 
dsPIC3OF2012 28WML PMESOXA1 | DAF30-4 | XLT280FN4 ACI64320 7 Sswo06012 
dsPIC30F3010 2880 PMF3OXA1 | DAF30-4 | XLT28S0 | AC30F004 | _AC164302 ‘swo06012 DM300017 
dsPIC30F3010 28SP PME30XA1 | DAF30-4 | ACICEO204 | acsoF004 | Ac164301 j swoo6o12 OMe 
asPICSOFS070 44M PMF3OXAT | DAF30-4 | XLT440FN4 ACI64300 Swo0s012 
dsPIC30F3011 40P PME3OXAT | DAF30-4_| ACICEO206 | AG30F003 | __AC164301 / swo06012 DM300018 
dsPIC30F3011 44PT pw3oxA1 | DAFSO-3 |, \GtMrT AC164305 / swoo6012 
aSPICSOF3011 44M PME3OXAT | DAF30-4 | XLT44QRN2 ACI64320 ] swo06012 
dsPIC30F3012 18S0 PMF30XA1 | DAF30-4 | XLTI8SO | AC30F005 | AC164302 ; 'swo06012 
dsPIC30F3012 18P PME30XA1 | DAF30-4 | ACICEO202 | Ac30F005 | Ac164301 ’ swo0s012 M3018 
dsPIC30F3012 44ML PME30XA1_| DAF30-4 | XLT44QFN5 AC164322 ; swo06012 
asPIC30F3013 2850 PME3OXAT | DAF30-4_|_ XLT28S0 | AGs0F004 | AC164302 ] Swo0s012 DM300017 
dsPIC30E3013 28SP PME30XA1 | DAF30-4 | ACICEO204 | acsoF004 | aci643o1 / swoo6o12 pMsOCOt 
dsPIC30F3013 44M PMESOXAT | DAF30-4 | XLT440FNS ACI64322 7 Swo06012 
asPIC30F3014 40P PME3OXAT | DAF30-4 | ACICEO206 | AC30F003 | AC164301 Swo06012 DM300018 
dsPIC30F3014 44PT PMF3OxAt | DAFSO-3 | 4 \ittprg AC164305 \ swooeo12 
asPIC30F3014 44M PMESOXAT | DAF30-4 | XLT44QFN2 ACT64320 r Swo06012 
asPIC3OF4011 40P PMESOXAT | DAF30-4 | ACICEO206 | ACS0F003 | AC164301 7 Swo06012 DM300018 
dsPIC30F4011 A4PT PMF3OxA1 | DAFSO-3 | 4 \itprg AC164305 J swooeo12 
asPIC3OFA011 44M PMESOXAT | DAF30-4 | XLT440FN2 ACI64320 7 Swo06012 
asPICS0F4012 2850 PME3OXAT | DAF30-4_|_XLT28S0 | ACs0F004 | AC164302 Swo06012 DM300017 
dsPIC30F4012 28SP PME30XA1 | DAF30-4 | ACICEO204 | acsoF004 | Ac164301 : swooeo12 ae 
dsPICS0F4012 44M PMESOXAT | DAF30-4 | XLT440FN4 AC164300 F Swo06012 
asPIC30F4013 40P PMESOXAT | DAF30-4 | ACICEO206 | AC30F003 | AC164301 7 Swo06012 DM300018 
XLT44PT : Swo06012 
dsPIC30E4013 A4PT pme3oxA1 | DAFSO-3 | \htMrT AC164305 / ee 
dsPIC30F4013 44M PMESOXAT | DAF30-4 | XLT44QFN2 ACI64320 7 wo06012 
XLT64PT2 
dsPIC30F5011 64PT pw30xAt | DAFSO-2 | ,*LTOIRT2 | acsoFoos | Aacis43t9 J swooso12 
XLTBOPT , DM300024, DM3000004-1 
dsPIC30F5013 80PT pmFsoxat | DaFg0-2 |  XLT8OFT Ac164320 y swooe012 Dge4sDMS000 
dsPIC18F5015 64PT pmr3oxai | paF3o-2 | XUTEART2 | acsoroog | acie4si9 swooeo12 
7 or XLT64PTS v 
asPICSOFSOT6 80PT PMESOXAT AC164300 7 Swo0e012 
dsPIC30F6010 80PF PMF3OXA1 | DAF30-2 | XLT80PT2 | Acs0F001 | ACi64314 ; 'Swo06012 DM300020 
asPIC3OFG0I0A B0PF PMESOXAT | DAF30-2 | XLT80PT2 | AC30F001 | AC164314 7 Swo06012 DM300020 
XLT64PTS 
dsPIC30F6011 64PF pMe30xA1 | DAFO-2 | ,*LTOIRTS | acsoFoo2 | Aacie4313 ‘ swoo6o12 M3016 
XLTe4PTS ; 
dsPIC30F6011A 64PF PMe30xA1 | DAFSO-2 | TORTS | acsoFoo2 | acie4313 J swooe012 
XLT64PTS 
dsPIC30F6012 64PF PME3OXA1 | DAF0-2 | .\iSnupey| AC30FO02 | ACi64313 : swooso12 pM300016 
XLTO4PTS 
dsPIC30F6012A 64PF PME3OXA1 | DAF0-2 |. ionapey| AC30FO02 | ACi64313 J swooeo12 
asPICS0F60T3 80PF PMFSOXAT | DAF30-2 | XLT80PT2 | Acs0FOO1 | Aci64314 F Swo0e012 
asPIC30F6013A B0PF PMESOXAT | DAF30-2 | XLT80PT2 | AC30F001 | AC164314 7 Swo06012 
dsPIC30F6014 80PF PME30XA1 | DAF30-2 | XLT8OPT2 | Ac30F001 | acie4314 4 swooso12 Freeones 
asPIOSOFOOT4A 80PF PMESOXAT | DAF30-2 | XLT80PT2 | AGs0FOOT | Aci64314 Swo0s012 DM300019 
asPIC30F6015 64PT ‘AC30FO08 | AC164319 ; Swo06012 
DM240001, DM300019, 
dsPIC33FJ64GP206 64PT Ac164327 J swooso12 | MA330011, MA330012, 
M3024, DV164033 
DM240001, DM300019, 
dsPIC33FJ64GP306 64PT Ac164327 : swooso12 | MA330011, MA330012, 
M3024, DV164033 
DM240001, DM300024 
dsPIC33FJ64GP310 100PF AC164323 J swooso12 | MA330011, MA330012, 
DV164033 
DM240001, DM300024 
dsPIC33FJ64GP310 100PT J swooso12 | MA330011,MA330012, 
DV164033 
DM240001, DM300019, 
dsPIC33FJ64GP706 64PT Ac164327 : swooso12 | MA330011, MA330012, 
M3024, DV164033 
DM240001, DM300019, 
dsPIC33FJ64GP708 80PT Ac164328 J swooso12 | MA330011, MA330012, 
M3024, DV164033 
DM240007, DM300024, 
dsPIC33FJ64GP710 100PT J swooso12 | MA330011, MA330012, 
DV164033 


t MPLAB® PMS Programmer Unit available separately. ICSP™ function is built-in with MPLAB® PM3 Programmer. tt Custom adapter required; not available from Microchip. See “Readme” for PICSTART® 
Plus / Supported with basic configuration. If a part number is listed in the column, that part is required and available separately. Optional ICSP® In-Circuit Serial Programming™ Socket for PRO MATE ® 


ll available separately. (ACO04004) + Supported natively by ICD 2, but ICD 2 header gives user access to I/O pins RB6 and RB7.  * New Product or Future Support (Continued) 
ontinue: 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Development System Matrix (cont) Pricing follows these Matrix pages. 


ANY MICROCHIP 


PRO MATE® II] MPLAB® PM3 
MPLAB® ICE 2000 System MPLAB® ICE 4000 System (0) (t) 
Lead Demonstration 
Count/ Processor Device Transition Processor Device Transition Socket Socket PICSTART® MPLAB® CXX Boards or 
Part No. Pkg. Type Module Adapters Socket Module Adapters Socket Module Module Plus MPLAB® ICD 2 Compiler Evaluation Kits 
DM240001, DM300024, 
dsPIC33FJ64GP710 100PF V swo06012 MA330011, MA330012, 
DV164033 
dsPIC33FJ64MC506 64PT AC164327 @ $wo006012 DM240001 
dsPIC33FJ64MC508 80PT AC164328 v Swo06012 DM240001, DV164033 
dsPIC33FJ64MC510 100PF AC164323 W Swo06012 DM240001, DV164033 
dsPIC33FJ64MC510 100PT uf Swo06012 DM240001, DV164033 
dsPIC33FJ64MC706 64PT AC164327 v Swo06012 DM240001, DV164033 
dsPIC33FJ64MC710 100PF AC164323 w Swo06012 DM240001, DV164033 
dsPIC33FJ64MC710 100PT ct Swo06012 DM240001, DV164033 
DM240001, DM300024, 
dsPIC33FJ128GP206 64PT AC164327 v swo06012 DV164033, DM300019, 
MA330011, MA330012 
DM240001, 
dsPIC33FJ128GP306 64PT AC164327 uu Swo06012 DV164033, DM300019, 
MA330011, MA330012, 
DM240001, DV164033, 
dsPIC33FJ128GP310 100PF AC164323 v swo06012 MA330011, MA330012, 
DM300024 
DM240001, DV164033, 
dsPIC33FJ128GP310 100PT y Swo06012 MA330011, MA330012, 
DM300024 
DM240001, DM300024, 
dsPIC33FJ128GP706 64PT AC164327 u Swo06012 DV164033, DM300019, 
MA330011, MA330012 
DM240001, DM300024, 
dsPIC33FJ128GP708 80PT AC164328 y swo06012 DV164033, DM300019, 
MA330011, MA330012 
DM240001, DV164033, 
dsPIC33FJ128GP710 100PF AC164323 uf Swo06012 MA330011, MA330012, 
DM300024 
DM240001, DV164033, 
dsPIC33FJ128GP710 100PT Wf Swo06012 MA330011, MA330012, 
DM300024 
dsPIC33FJ128MC506 64PT AC164327 Ra Swo06012 
dsPIC33FJ128MC510 100PF AC164323 W $wo06012 DM240001, DV164033 
dsPIC33FJ128MC510 100PT uf Swo06012 DM240001, DV164033 
dsPIC33FJ128MC706 64PT V Swo06012 DM240001, DV164033 
dsPIC33FJ128MC708 80PT AC164328 @ Swo006012 DM240001, DV164033 
dsPIC33FJ128MC710 100PF AC164323 y Swo06012 DM240001, DV164033 
dsPIC33FJ128MC710 100PT y Swo06012 DM240001, DV164033 
DMm240001, DM300024 
dsPIC33FJ256GP506 64PT AC0164327 A Swo06012 DV164033, DM300019, 
MA330011, MA330012 
DM240001, DV164033, 
dsPIC33FJ256GP510 100PF AC164323 y swo06012 MA330011, MA330012, 
DM300024 
DM240001, DV164033, 
dsPIC33FJ256GP510 100PT y swo06012 MA330011, MA330012, 
DM300024 
DM240001, DV164033, 
dsPIC33FJ256GP710 100PF AC164323 cf swo06012 MA330011, MA330012, 
DM300024 
DM240001, DV164033, 
dsPIC33FJ256GP710 100PT ui Swo06012 MA330011, MA330012, 
DM300024 
dsPIC33FJ256MC510 100PF AC164323 v Swo06012 DM240001, DV164033 
dsPIC33FJ256MC510 100PT v Swo06012 DM240001, DV164033 
dsPIC33FJ256MC710 100PF AC164323 af swo06012 DM240001, DV164033 
dsPIC33FJ256MC710 100PT ue Swo006012 DM240001, DV164033 
t+ MPLAB® PM3 Programmer Unit available separately. ICSP™ function is built-in with MPLAB® PM3 Programmer. tt Custom adapter required; not available from Microchip. See “Readme” for PICSTART® 
Plus / Supported with basic configuration. If a part number is listed in the column, that part is required and available separately. Optional ICSP® In-Circuit Serial Programming™ Socket for PRO MATE @ II available 


separately. (AC004004) + Supported natively by ICD 2, but ICD 2 header gives user access to I/O pins RB6 and RB7._ _* New Product or Future Support 


Development System Pricing Digi-Key Price | | Software 
D Kit Description Part No. Each Ban ai 
m i me igi-Key rice 
emo s PICDEM™ LCD Description Part No. Each 
S. Digi-Key Price Daughter Board LESAN END) ere C18 C Compiler $W006011-ND¢@ 495.00 
Description Part No. Each PICkit™ 2 Starter Kit DM164120-1-ND@ 23.99 C30 C Compiler SW006012-ND 895.00 
PICDEM™ 3 DM163003-ND 69.99 PICkit™ 2 44-Pin Demo Board | DM164120-2-ND® 23.99 Visual FilterLab® $W300001-ND 249.99 
PICDEMnet™ TCP/IP PICDEM MC LV Dev. Board | DM183021-ND 99.99 Digital Filter Design Lite $W300001-LT-ND 29.99 
Demo Board DM163004-LT-ND 229.99 PIC18FXX22 64/80 — Line Echo . 
PICDEM™ LIN DM163005-ND 2445.00 Pin TQFP Demo Board DM183022-ND@ 59.99 Cancellation Library SW300080-EVAL-ND 5.00 
PICDEM™ CAN-LIN 4 DM163007-ND 199.99 i oe 
PICDEM™ USB DM163010-ND 125.00 Pploret 16 Dey, Board DMZ A000 END, 12989 Programmers, In-Circuit Debuggers, 
oe dsPICDEM.net™ 1 DM300004-1-ND 389.99 
PICDEM™ CAN-LIN 2 DM163011-ND 199.99 s aan 
PICDEM™ MSC1 DM163012-ND 99.99 dsPICDEM.net™ 2 DM300004-2-ND 389.99 and In-Circuit Emulators 
dsPICDEM™ 28P Starter DM300017-ND 79.99 
PICDEM™ 4 DM163014-ND 129.99 Dighkey Price 
PICDEM™ CAN-LIN 3 DM163015-ND@ 199.99 dsPICDEM™ 2 Dev. Board | DM300018-ND@ 99.99 Description PartNo: Each 
PIGDEM 2 lus BM LES022 NO) 20:82 palatal einen ICD2 with USB Cable DV164005-ND 159.99 
PICDEM™ FS USB e : : ICD2 DV164007 
Demo Board DM163025-ND@ 59.99 dsPICDEM™ SMPS BUCK with PICDEM™ 2 PLUS DV164006-ND 229.99 
Low-Power Solutions Demo Board DM300023-ND NEW! 149.99 ICD2 DV164005 w/Power Supply |DV164007-ND® 189.99 
Demo Board DM163026-ND 429.99 = ICD2 with dsPICDEM™ 1.1 DV164032-ND 399.99 
. seceeadeinty i 1 BlusiGr: ateamennrartae Seen PICKit™ 2 Starter Kit DV164120-ND 49.99 
PICDEM™Z 2.4GHZ DM163027-4-ND@ NEW! 269.99 emo Boar - i . PICKit™ 2 Debug Express DV164121-ND 49.99 
PICDEM™ LCD Demo Board | DM163028-ND 125.00 Explorer 16 Kit DV164033-ND@ NEW! 299.99 PICSTART®: PLUS BUOOSONTEND oa 
PICDEM™ PICkit™ 4 DV164101-ND 36.00 PM3 DV007004-ND 895.00 
Mechatronics Demo Kit DM163029-ND 149.99 fPIC™ Kit 1 DV164102-ND 135.00 RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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ANY MICROCHIP 


Development System Pricing es Price Digi-Key Price 
é z Description Each Description Part No. Each 
Programmers, In-Circuit Debuggers, and In- MPLAB © ICD2 Accessories ‘Adapter Plug, 28P, 600 mil. ACICE0205-ND 30.00 
Circuit Emulators (Cont.) Universal Programming Module | AC162049-ND® 39.99 Adapter Plug, 40P, 600 mil. ACICE0206-ND 40.00 
28/40-Pin MPLAB® ICD2 Header | AC162051-ND 19.99 ICE 4000 Power Supply ACICE0401-ND 50.00 
DigiK Pri petiole IGE 4000 Parallel Gabi ACIGEO4O3-ND 40.00 
Pan pose shee ICD2 Header for PIC12F629/675 | AC162050-ND 25.00 Lhe arf i : 
Description Part No. Each ICD2 Header for PIC16F630/676 | AC162052-ND 25.00 ICE 4000 Flex Cable ACICE0407-ND 55.00 
PICkit™ 2 ICD2 Header for ion Headers 
MCU Programmer PG164120-ND@ 34.99 PIC16F627A/628A/648A, AC162053-ND 35.00 i ae SOIC Header AEICEIA ND 200 
ICE 2000 POD 'CE2000-ND 1000.00 \CD2 Header for PIC16F716 | AC162054-ND 35.00 leader " 55. 
ICE 4000 POD \CE4000-ND 2560.00 ICD2 Header for PIC16F684 ~—‘| AC162055-ND@ 25.00 28P SOIC Header ACICE0306-ND 55.00 
Accessories ICD2 Header for PIC16F688 AC162056-ND® 25.00 PICSTART ® Accessories 
; i ICD2 Header for 64-PLCC Adapter AC164024-ND 129.99 
Loe Betis Rape Lae PIC12F635, PIC16F636 AC162057-ND 25.00 84-PLCC Adapter AC164027-ND 159.99 
PICDEM™ Z Motherboard AC163027-1-ND 89.99 ICD2 Header for PIC12F683__| AC162058-ND@ 25.00 28-QFN Adapter AC164031-ND 159.99 
ICSP Cable for MPLAB PM3__| ACO02021-ND 21.00 ICD2 Header for PIC10F, S DEN Adapiet GK Wee a 
208/460 VAC 3-Phase Motor | AC300021-ND 120.00 PIG12F508/9, PIGIGF505 _IAGHG 205i} a cases eas AU LCSD unis 
Power Supply (AC162039-ND 24.00 \CD2 Header for PIC16F785/ 44-QFN Adapter AC164034-ND 159.99 
Power Supply with Cable AC162048-ND@ 29,99 HV785 AC162060-ND 35.00 PICSTART® Firmware Module | UK003010-ND@ 29.99 
PICDEM™ Z 2.46GHz = ICD2 Header for PIC16F631/ PICkit™ Accessories 
Daughter Card A A. 1" 677/685/687/689/690 AC162061-ND@ 35.00 PICkit 1 Firmware Upgrade Kit | UK164101-ND 5.00 
ghter Car C163027-4-ND@ NEW! 39.99 a 
RINGICSP'AGEDE CHEAT OTIN SINE WT 555 ICD2 Header for PIC18Fx5J1x | AC162062-ND 50.00 PICtail™ Daughter Board AC164120-ND 25.00 
P i : ICD2 Header for PIC16F639 —_| AC162066-ND 35.00 PICtail™ Daughter Board AC164121-ND@ 39.99 
PM3 ICSP to RU-11 Adapter | AC164111-ND@ NEW! — 18.00 ICD2 Header PIC18F45J10 AC162067-ND NEW! 35.00 PICtail™ Daughter Board AC164122-ND 37.99 
ZENA Network Analyzer DM183023-ND@ NEW! = 199.99 ICD2 Breadboard Cable AC162069-ND 14.99 rfPIC™ TX Module (433.92 MHz) | AC164101-ND 30.00 
PIC18F25J1028L MA180011-ND NEW! 25.00 ICD2 Header for PIC1OF, rfPIC™ TX Module (315 MHz) — | AC164102-ND@ 30.00 
PIC18LF25J1028L MA180012-ND@ NEW! 25.00 PIC12F508/9 AC162070-ND@ NEW! 25.00 EXD RCVR Module 
PIC18F45J10 44L MA180013-ND@ NEW! — 25.00 ICD2 Header for PIC18F45J10 | AC162074-ND@ NEW! —_25.00 (433.92 MHz) AC164103-ND@ 25.00 
PIC18LF45J10 44L MA180014-ND@ NEW! — 25.00 MPLAB © ICE 2000 Accessories TRXD RCVA Module (615 MHz) | AC164104-ND De G0 
PIC18F87J10 MA180015-ND@ NEW! — 25.00 ‘ 
PICDEM HPC Blank MA180016-ND@ NEW! — 18.00 ICE 2000'Power Supply ACICE0103-ND 50.00 Ethernet PICtail™ 
- . ICE 2000 Logic Probes ACICE0104-ND 60.00 Daughter Board AC164123-ND@ NEW! 39.99 
PIC24H 100P MA240012-ND@ NEW! 25.00 
asFICS0F 640RP RGCCOTOININE 25.00 ie ae ag Cable Raa epee Speech Play Back PICtail™ AC164125-ND@ NEW! 45.00 
dsPIC30F 80QFP. MA300013-ND NEW! 25.00 ICE 2000 Flex Cable ACICE0107-ND 55.00 PiCtail™ Plus Prototype 
dsPIC30F 80L MA300014-ND NEW! 25.00 ICE 2000 USB Parallel Adapter | ACICEO108-ND 99.99 Daughter Board AC164126-ND@ NEW! 20.00 
dsPIC30F 80L MA300015-ND NEW! 25.00 MPLAB ® ICE 4000 Accessories NEW! REAL ICE™ Accessories NEW! 
dsPICDEM 80-PIN MA300016-ND@ NEW! 25.00 ‘Adapter Plug, 18P, 300 mil. ACICE0202-ND 20.00 REAL ICE™ Performance Pak | AC244002-ND@ 159.98 
dsPIC33F GP 100P MA330011-ND NEW! 25.00 Adapter Plug, 20P, 300 mil. ACICE0203-ND 20.00 REAL ICE™ Probe Kit DV244005-ND® 499.98 
| if ii 
dsPIC33F GP 84P MA330012-ND NEW! 25.00 Adapter Plug, 28P, 300 mil. ACICE0204-ND@ 30.00 RoHS Compliant 
Processor Modules Digi-Key Price Transition Sockets Digi-Key Price 
Part No. Each Part No. Each 
TEES Euce PMF18WE1-ND 595.00 ”AC164036-ND 159.99 
art No. acl PMF18WFO-ND 595.00 ; 
PCM12XA0-ND 445.00 PMF18WHO-ND 595.00 AC164037-ND 159.99 
PCM12XB0-ND 445.00 PMF18WKO-ND® 595.00 XLTO6SOT-ND@ 18.00 AC164038-ND 159.99 
Eon. queen PMF30XA1-ND 595.00 XLTO8DFN-ND 75.00 AC164039-ND 159.99 
PCM16XB1-ND 445.00 XLTO8DFN2-ND 75.00 AC164301-ND® 189.99 
PCM16XCO0-ND 445.00 Device Adapters XLT16QFN1-ND 40.00 AC164302-ND 189.99 
BEML OXDOND) dae on XLT28QFN3-ND 175.00 AC164303-ND® 189.99 
PCM16XFO-ND 445.00 pkey XLT28QFN4-ND 40.00 AC164305-ND 189.99 
PCM16XG0-ND 445.00 Gln XLT28SO-ND 75.00 AC164306-ND 189.99 
PCM16XH1-ND 445.00 DAF18-3-ND . AC164307-ND 189.99 
PCM16XJ0-ND 445.00 DAF18-4-ND AL 2Sx ENG f5.00 
PCM16XK1-ND 445.00 aE eeINe XLT44L2-ND AC164308-ND 189.99 
BoM eae fae on DAF30-2.ND XLT44PT-ND@ AC164309-ND 189.99 
= ; XLT44PT3-ND 225.00 AC164310-ND 189.99 
PCM16XN1-ND 445.00 DAF30-3-ND GAO ERTS Pes 
PCM16XP0-ND 445.00 DAF30-4-ND XLT44QFN2-ND 175.00 5 
PCM16XQ1-ND 445.00 DVA1001-ND@ XLT44QFN3-ND 125.00 AC164312-ND 189.99 
PCM16XRO-ND 445.00 f | 
PCM16XR1-ND 445.00 Be ee NCS ea XLT44QFN4-ND 125.00 AC164313-ND 489.99 
PCM16XS2-ND 445.00 DVA12XP080-ND XLT44QFN5-ND 125.00 AC164314-ND 189.99 
PCM16XTO-ND 445.00 XLT64PT1-ND 125.00 AC164315-ND 189.99 
CMBR TOANG) 445,00 ee BORON XLT64PT3-ND AC164316-ND 189.99 
PCM16YBO-ND 445.00 DVA16PQ640-ND XLT64PT4-ND 225.00 AC164317-ND 189.99 
PCM16YCO-ND 445.00 DVA16XL441-ND XLT64PT5-ND@ AC164318-ND 189.99 
PCM16YD0-ND 445.00 DVA16XL680-ND 
PCM16YE0-ND 445.00 XLT68L1-ND AC164321-ND 189.99 
; DVAT CATION Dy AC164322-ND 189.99 
PCM16YFO-ND 445.00 DVA16XP141-ND XLT80PT3-ND f 
PCM16YGO0-ND 445.00 DVA16XP180-ND XLT84L1-ND AC164323-ND 189.99 
PCM16YHO-ND 445.00 DVA16XP182-ND AC164325-ND 189.99 
PCM16YJO-ND 445.00 DVA16XP183-ND 
PCM16YKO-ND 445.00 AC164327-ND 189.99 
PCM16YLO-ND® 445.00 DVA16XP185-ND Socket Modules AC164328-ND 189.99 
PCM16YMO-ND 445.00 DVA16XP186-ND 
PCM16YNO-ND 445.00 DVA16XP200-ND DighKey AS AC164329-ND 189.99 
PCM16YQ0-ND 445.00 DVA16XP201-ND Part No. AC164330-ND 189.99 
PCM18XA0-ND 445.00 DVA16XP202-ND AC002012-ND AC164331-ND® 189.99 
PCM18XB0-ND 445.00 
PCM18XD1-ND 445.00 DVA16XP280-ND AC002013-ND AC164332-ND 189.99 
DVA16XP282-ND 
PCM18XE1-ND 445.00 DVA16XP401-ND AC004004-ND AC164350-ND 129.99 
PCM18XH2-ND 445.00 : r AC174001-ND 159.99 
DVA17PQ441-ND AC124002-ND 
ROUIER Sey ope DVA17PQ641-ND AC164001-ND AC174002-ND 159.99 
PCM18XKO-ND 445.00 : 
PCM18XLO-ND@ 445.00 DVA17PQ801-ND AGIOS eine resHiNl2) 1 
PCM18XN1-ND@ 445.00 DVA17XL441-ND AC174007-ND 459.99 
PCM18XP1-ND@ NEW! 445.00 DVA17XL681-ND oie AND peered (AC174014-ND 159.99 
Se ereat pre DVAI TXPAOTND oe eee AC174012-ND 159.99 
PCM18XQ1-ND@ NEW! 445.00 7 : | ; 
AC164021-ND 189.99 
PCM18XRO-ND 445.00 SURTEEGUTOTID BASS HIB AC254001-ND 159.99 
eal ae NEW! ae DVA18PQ640-ND AC30F001-ND 159.99 
| 5. ‘ 4 
PCM18XS1-ND@ NEW! 445.00 BBB CRINE pus ie poe? AC30F002-ND 159.99 
PMF18WA2-ND 595.00 DVA18XL680-ND ? AC30F003-ND 159.99 
PMFIBWCEND 3600 DVATEXLE40-ND ee AC3OFO04-ND 189.99 
ql / d AC164029-ND 159.99 
PMF18WDO-ND 595.00 DVA18XP180-ND® AC30F005-ND 189.99 
PMF18WD1-ND 595.00 DVA18XP280-ND AC164030-ND AC30F008-ND@ 159.99 
PMF18WEO-ND 595.00 DVA18XP400-ND AC164035-ND@ RoHS Compliant 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


iMAGEcraft 


C-Compiler for ARM® Suppo An Doves 
p Device Header File IDE Device Selection Application Builder 
————— Atmel SAM7S/SAM7A / / / 
Atmel AT91 ARM7 
Features: Atmel SAM7X — 
STD: * ANSI C Compiler for ARM code generation * IDE with Application Builder, editor, we ae L a 
project manager, code browser * Support of ELF/DWARF debugging * Help files available as NXP LPC23xx / = 
HTML Help and PDF file Analog Device ADuC702x / / = 
ADV: ¢ Standard + Thumb code generation at oar ‘ 4 = 
PRO: ¢ Includes Global Optimizer * Improve program size and runtime speed by 10-15% ST STR91x v v <a 
Code Code Application Digi-Key Price 
Target CPUs | Code Memory Size Browser Compressor Debuggers Builder Optimizations Part No. Each 
See Chart Size of Device Yes No Elf/Dwart Yes (See Chart) Register Allocation, Peephole ICCV7 ARM STD-ND 224.99 
See Chart Size of Device Yes No Elf/Dwarf Yes (See Chart) Register Allocation, Peephole ICCV7 ARM ADV-NDA NEW! 375.00 
See Chart Size of Device Yes No Elf/Dwart Yes (See Chart) Register Allocation, Peephole ICCV7 ARM PRO-NDA NEW! 575.00 
A RoHS Compliant 
IARM-2103-ND NEW! NXP LPC2103 ARN7 based, Single Board Computer with USB — RoHS Compliant................ 00.000 ccc ccc cee cece cece cnet eens eeee eee eee eee ete sees eeeesseseerseesetserseeeesetserstsetseeereeeeneee $89.00 


C-Compiler for AVR® 


Features: ¢ ICCAVR supports all AT90S and ATmega devices (except for 1200, which does not have SRAM), Tiny26, and AT94K FPSLIC. ANSI C Compiler: * Modern fast C Compiler with FULL support for the ANSI C 
language * Not micro-C or extended K&R C * 32-bit longs, 32-bit IEEE single precision floating point Professional Version ICCAVR PRO: * Code Compressor Optimizer, which reduces final code by 8-18%. This state-of- 
the-art whole-program optimizer is not available in any other commercial embedded compilers. 


Code Memory Code Code Application Digi-Key Price 

Target CPU’s Size Browser | Compressor Debuggers Builder Optimizations Part No. Each 

C Compiler for AVR Up to 64K Bytes Yes No AVR Studio, Flash Studio+ Yes Register Allocation, Peephole ICCV7 AVR STD-ND 225.00 
C Compiler ADV for AVR_ | Up to 128K Bytes Yes Yes AVR Studio, Flash Studio+ Yes Register Allocation, Peephole ICCV7 AVR ADV-ND 375.00 
C Complier PRO for AVR _ | Up to 128K Bytes Yes Yes AVR Studio, Flash Studio+ Yes Register Allocation, Peephole ICCV7 AVR PRO-NDA NEW! 575.00 


A RoHS Compliant 


C-Compiler for Freescale Microcontrollers 


Features: * ANSI C embedded systems development tools with comprehensive target support for Freescale Microcontrollers * Write interrupt handlers in C * Supports inline assembly and can interface with assembly mod- 
ules * ANSI C Compiler: Modern fast C Compiler with FULL support for the ANSI C language, NOT micro-C or extended K&R C * 32-bit longs, 32-bit IEEE single precision floating point 


Code Code Application Digi-Key Price 
Target CPUs Code Memory Size Browser Compressor Debuggers Builder Optimizations Part No. Each 
Peephole, 
Freescale HCO8 Up to 64K Bytes Yes No ICD08 Yes Direct Page Addressing ICC08 STD-ND 199.00 
Freescale HCO8 Up to 64K Bytes Yes Yes IcDo8 Yes Peephole, ICC08 PRO-ND 348.99 
P Direct Page Addressing # 

Freescale HC11 Up to 64K Bytes Yes No HC11 Debugger No Peephole ICC11 STD-ND 199.00 

Freescale HC12/S12/X Up to 64K Bytes Yes No HC12 ICD No Peephole ICCV7 CPU12 STD-NDA NEW! 225.00 

Freescale HC12/S12/X Up to 64K Bytes Yes No NolCE12 No Peephole ICCV7 CPU12 ADV-NDA NEW! 375.00 

4Mbytes using HC12 
Freescale HC12/S12/X Expanded Memory Feature Yes No HC12 ICD No Peephole ICCV7 CPU12 PRO-NDA NEW! 575.00 
A ROHS Compliant 

NEW! C-Compiler for Tl MSP430 Rots 


Features: « ANSI C embedded systems development tools with comprehensive target support for T| MSP430 Microcontrollers * Write interrupt handlers in C * Supports inline assembly and can interface with assembly 


modules * ANSI C Compiler: Modern fast C Compiler with FULL support for the ANSI C language, NOT micro-C or extended K&R C » 32-bit longs, 32-bit IEEE single precision floating point 


Code Code Application Digi-Key Price 
Target CPUs Code Memory Size Browser Compressor Debuggers Builder Optimizations Part No. Each 
Texas Instruments aie Register 
TIMSP430 Up to 64K Bytes Yes No 1CC430 built-in Yes Allocation, Peephole ICCV7 430 STD-ND 225.00 
Texas Instruments a Register 
TI MSP430 Up to 128K Bytes Yes Yes 1CC430 built-in Yes Allocation, Peephole ICCV7 430 ADV-ND 375.00 
Texas Instruments sass Register 
TI MSP430 Up to 128K Byes Yes Yes 1CC430 built-in Yes Allocation, Peephole ICCV7 430 PRO-ND 575.00 
am @, e i Feature Comparison PCB PCM PCH PCW PCWH 
www Cc Compilers and Debuggers Command Line Compiler Pi v v v v 
Built-in Functions / / / 
C-Compiler for PiCmicro® MCUs: C-Compiler for 12Bit, 14Bit and PIC18 PlCmicro MCUs. This Integrated C Example Programs 7 7 7 
Development Environment gives developers the capability to produce efficient code from an easily maintainable high Device Dri s ~ 7 ~ ~ 
level language. With full standard C compatibility, a full featured, Windows IDE with built-in functions and example evice! rivers 7 v — — — 
programs, you will be able to develop embedded solutions for the full line of PICmicro MCUs. MPLAB Interface / [ [ [ 
ICD-S40: This ICD unit communicates to the PC and the debugging software over an RS232 connection, and Windows IDE J J 
operates at a 40Mhz clock frequency resulting in quick debug times (RS232 serial cable included). The ICD-S40 is C Aware Editor v if 
powered from the target board. The target board needs to supply 5 volts to the ICD. New Project Wizard / ] 
ICD-U40: This ICD unit connects to the PC and the debugging software over USB. It operates at a 40Mhz clock Debugger 7 7 
frequency resulting in quick debug times (USB cable included). The ICD-U40 is powered from the USB bus and can Device Selector/Editor 7 7 
tional target board (5V onl x ¥ 
optionally power your target board (5V only) Call Tree and Memory Map F 7 i 
429-1000-ND C-Compiler (PCWH) $425.00 Statistics v af 
429-1001-ND —_-C-Compiler for 12 bit PIC’s $125.00 Special Viewers ”, Y, 
429-1002-ND —_C-Compiler for 14 bit PIC’s $125.00 Serial Port Utility ] ] 
429-1003-ND C-Compiler for PIC18 .... $175.00 12bit Support 7 7 7 
429-1004-ND C-Compiler for 12-14 bit PIC’s $350.00 Ube ~ “ - 
429-1005-ND In-Circuit Debugger ICD-S40 (Serial) $75.00 14bit Support v v J 
429-1006-ND In-Circuit Debugger ICD-U40 (USB) ... .. $75.00 PIC18 Support v v 


microSinginecring Labs, Se. 


PicBasic Pro converts your BASIC programs into files that can be programmed directly into a PICmicro® MCU. Full support 
for 14-bit and 16-bit MCUs. Limited support for 12-bit MCUs. The PicBasic Pro Compiler features BASIC commands, 
direct and library routine access to pins on PORTA, C, D, E, as well as PORTB, arrays, real IF..THEN..ELSE and interrupt 
processing in BASIC. Includes Code Designer Lite, a Windows integrated development environment (IDE) that is compatible 


with our PicBasic Pro Compiler. 


444-1000-ND 
444-1001-ND 


PicBasic Pro Compiler 


ADCs and many extras. 


Comes with Software, Manual with instruction set and explanations and directions. 
Works on any version of Dos or Windows with CodeDesigner Lite. Windows95, 98, 2000, XP and ME compatible. The 
LAB-X1A is an independent hardware platform, similar to the Microchip PICDEM™. It can run programs written in any 
language, including C, Assembly, and PicBasic. Includes 40 Pin Zif Socket, LCD display, memory, Rs232 port, Pots for 


PicBasic! Pro: Compile ntact 2c Alcea axle edseantey gies wena aceite nett Santa ei dsl tcc Sate due oedema elsesuitutitects adds a Resta neg aged ean weteteapits dais Rit tanh eb ulus eh alee wahrn em aetie unui canst $249.95 
EABEX1Expetimienteh Board .tisnisssenscs dev veaetce its cea deadwese Modahadenaes dence are cabeh id ciaes duiee eel Mabe seh ine dene aad boatatdedan secur) arebeG ta dacen ad devacbead Oda et baaus eaered eA dada oenaaee yer bereohhelge $199.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Fe, QuickWriter™ 
ye Programmer 


*Shown with 4 Gang Adapter 
(not included). Programming 
adapters must be purchased 
separately. 


QuickWriter™ comes with power supply, serial cable and in circuit pro- 
gramming cable. Adapter required when not using ICSP cable. 

One programmer for all of your PIC® MCU development needs: * In-circuit 
Serial Programming *4 Gang Serial device programming ¢ Single device 
programming (serial and parallel) 

QuickWriter™ is a low cost programmer with these advanced features: 
* Over-sized drivers and power supply to properly support multiple device 
programming and in-circuit programming * Measures programming voltages 
and current to verify proper target connections or device insertions » Flash 
firmware updates ¢ Data table driven * New devices are supported with free 
data table downloads from the TechTools web site (www.tech-tools.com) 
¢ Programs ALL 12-bit, 14-bit, and 18-bit series Microchip PIC processors. 
This includes all 12C, 14000, 16C, 16F, 18C, and 18F families »* Includes 
the TechTools Development Environment (TDE™), a full featured, Windows 
hosted IDE. TDE™ supports development with all popular PIC@MCU compilers 
and assemblers. TDE™ includes a multi-file editor, integrated MAKE and 
one-click cross referencing of compiler errors. TDE™ also interfaces to the 
TechTools ClearView™ Mathias (not included) for full featured, real-time, 
in-circuit emulation and source level debugging. * Includes TechTools PIC® 
MCU assembler, CVASM16™. CVASM16™ supports ALL 12-bit and 14- 
bit PIC® MCU processors. CVASM16™ assembles Parallax source files 
(SPASM format) and accepts Microchip mnemonics. * Compatible with 
existing TechTools and Parallax programming adapters » Accepts HEX files 
generated by all popular PIC@®MCU compilers and assemblers * Supports 
auto-incrementing serialization * Runs under Win95 through XP as well as 
NT through XP Pro «Includes serial cable, in-circuit programming cable and 
power supply 


Digi-Key Price | TechTools 

Description Part No. Each | Part No. 
Programmer 
PiCmicro® MCU QW1-ND 199.00 | QW1 
Adapters 
40-Pin ZIFX MP-ZIF40-ND* 49.00 | MP-ZIF40 
18/28-Pin ZIF MP-ZIF18/28-ND 69.00 | MP-ZIF18/28 
14-Pin ZIF MP-ZIF14-ND 59.00 | MP-ZIF14 
44-Pin PLCC MP-PLCC44-ND 129.00 | MP-PLCC44 
28-Pin SOIC MP-SOIC28-ND 129.00 | MP-SOIC28 
18-Pin SOIC MP-SOIC18-ND 79.00 | MP-SOIC18 
8/14-Pin SOIC MP-SOIC8/14-ND 89.00 | MP-SOIC814 
PIC14000 MP-14000-ND 59.00 | MP-14000 
28-Pin SSOP MP-SSOP28-ND 99.00 | MP-SSOP28 
18-Pin SSOPX MP-SSOP18-ND 79.00 | MP-SSOP18 
4 Gang Adapters for QuickWriter 

40-Pin ZIF QW-4ZIF40/28-ND* — 199.00 | QW-4ZIF40/28 
44-Pin PLCC QW-4PLCC44-ND 199.00 | QW-4PLCC44 
28-SOIC QW-4SOIC28-ND 249.00 | QW-4S01C28 
18-Pin ZIF QW-4ZIF18-ND 199.00 | QW-4ZIF18 
18-Pin SOIC QW-4SOIC18-ND 249.00 | QW-4S0IC18 
8/14-Pin Narrow SOIC | QW-4S08/14N-ND 249.00 | QW-4S08/14N 
8/14-Pin Wide SOIC QW-4S08/14W-ND 249.00 | QW-4S08/14W 


* Use with 28 and 40-Pin 14 bit dip parts. 


PIC Emulators clearview™ Mathias 


CVM1 supports emu- 
lation for 16C5X and 
16CXX devices using & 
Microsoft Windows™ 
for a complete integrat- 
ed design environment. 
“Family” modules select 
5X or XX device family, while 
“Member” modules select 
specific device. Optional timing 
module shows execution time and 
number of processor cycles. Optional 
16K trace buffer module additionally 
provides execution history and 8 external 
trace inputs. Provides full emulation of program and 
register memory and 1/0 activity with unlimited hardware breakpoints. 
Built-in PLL oscillator generates any frequencies from 32KHz to 33MHz. 


System requirements: IBM PC or compatible, VGA monitor, serial port, 3.5” 
disk drive, and Windows™ 3.1, Win95, Win98 or NT 


~ 


Digi-Key Price | TechTools 
Description Part No. Each | Part No. 

Emulator 
ClearView Mathias 
16C5x/16CXX CVM1-ND 495.00 | CVM1 

Family Module 
Advanced 14 Bit Family 
Module w/Data Breakpoints CVMO4F-ND 200.00 | CVMO4F 
PIC16C5X Family Module CVM5XF-ND 150.00 | CVM5XF 
Member Module 

PIC16C55X/62X/CE62X CVM001M-ND 200.00 | CVMO01M 
PIC12C508/509 CVMS50XM-ND. 75.00 | CVM50XM 
PIC16C50X/CE51X/16C505 CVM5XXM-ND 100.00 | CVM5XXM 
PIC120671/672 CVM67XM-NDt 100.00 | CVM67XM 
PIC16C5X CVM5XM-ND. 50.00 | CVM5XM 
PIC16C554/556/558 CVM55XM-ND. 100.00 | CVM55XM 
PIC16C61 CVM61M-ND 100.00 | CVM61M 
PIC16C62X CVM62XM-ND. 100.00 | CVM62XM 
PIC16C62X/61/71/84 CVM6/8M-ND. 200.00 | CVM6/8M 
PIC16C641/642/661/662 CVM66XM-ND. 200.00 | CVM66XM 
PIC16C715 CVM715M-ND 100.00 | CVM715M 
PIC16C70,71,710,711 CVM711M-ND 100.00 | CVM711M 
PIC16C62-65/72-74 CVM7XM-ND. 200.00 | CVM7XM 
PIC16C66/67/76/77 CVM77M-ND 200.00 | CVM77M 


Digi-Key Price | TechTools 
Description Part No. Each | PartNo. 
PIC16C773,774 CVM77XM-ND 200.00 | CVM77XM 


PIC16F627/628 
PIC16F83,F84,C83,C84 
PIC16F873,874,876,877 


CVMF628M-ND 200.00 | CVMF628M 
CVMF84M-ND 100.00 | CVMF84M 
CVM87XAM-ND 200.00 | CVM87XM 


PIC16F73/F74/F76/F77 CVMF77M-ND 200.00 | CVMF77M 
PIC16F870/F871 CVM871M-ND 200.00 | CVM871M 
Trace Buffer and Timing Module 
Mathias Timing Module CVMT1-ND 130.00 [CVMT1 
Mathias Trace Buffer 
and Timing Module CVMT2-ND 270.00 | CVMT2 
Kit Module 


Firmware/Logic Field 


Upgrade Kit CVM1-FWL-ND* 55.00 | CVM1-FWL 
Adapter 
PIC16C712C716 ADP716-ND§ 35.00 [ADP716 


t Requires the CVMO3F Family Module § Requires Member Module CVM77M 

* For use with TDE 4.0 software features of: Stack Viewing, Variable Trace 
Size, faster Step-out function and faster Register Window Updates. Contains 
firmware V2.2 and UC13 Ver C. 


DigiView™ Logic Analyzer 


DigiView is an 18-channel, 100MHz Logic Analyzer of professional quality, 


“4 ICEPIC, ICEPIC2 and 
ICEPIC3 PIC Emulators 


ICEPIC, ICEPIC2, and the ICEPIC3 emulators 
are fully modular, full speed, real time, 
in-circuit emulator systems, for use 
with Microchip PIC processors, 
using interchangeable “personality 
daughterboards” which connect 
directly to the users target board 
and are sold separately. K 
The ICEPIC3 Emulator is com- 
pact, portable, lightweight and 
offers exceptional performance and 
value. It uses a quick “hot” connection to the 

host computer via USB Port, with the system firmware being upgraded at any 
time from the internet giving total upgrade ability. The ICEPIC3 has additional 
real-time analysis when using the plug-in trace board which is sold separately. 
All ICEPIC emulators operate within Microchip's MPLAB 32bit IDE giving the 
user easy control to perform efficient fast emulation. ICEPIC emulators are 
supplied as complete systems with power supply, cables, manual and a copy 
of Microchip's MPASM assembler. 


high portability and is very affordable. DigiView uses a deep capture buffer 
and real-time hardware compression to achieve long period captures without Features - ICEPIC ICEPIC2 ICEPIC3 
reducing resolution. Depending on the sparseness of the data, DigiView can Real-Time Emulation _ | 32KHz ~ 20MHz| 32KHz ~ 33MHz| 1KHz ~ 50MHz 
capture up to 5 minutes of data at 10ns resolution. Features: * 18 Channels Device Emulated 120, 16C 12C, 16C, 17C | PIC12, 16, 18 
* USB interface and power source for portability * Real-time hardware Runs Under MPLAB Yes Yes Yes 
compression * Eliminates resolution vs. depth tradeoffs * Compression ratio Source Level Debug Yes Yes Yes 
up to 256,000:1 depending on activity * Trigger on rising, falling or transition “C” Source Level Debug Yes Yes Yes 
of any channel » Multi-channel high, low and don’t care trigger qualifier » Pre- Real Time Trace No Yes Yes* 
trigger and post-trigger data capture Time Stamp Yes Yes Yes* 
DV1-100-ND DV1-100 $499.00 Freeze Mode Yes Yes Yes 
Break Points Unlimited Unlimited Unlimited 
Stack Breaks Yes Yes Yes 
ER3 EconoROM Ill WDT Breaks Yes Yes Yes 
. Stack View Yes Yes Yes 
Econom ical Custom Watch Yes Yes Yes 
Assembler Support MPASM MPASM MPASM 
EP RO M Communications RS-232"C" RS-232"C” USB 
Emulator * Using optional Modular Trace Board I3-TRACER1-ND 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
ICSP Adaptor 
EconoROM III is designed for quick, in-circuit firmware test cycles. Eliminate In-Circuit Serial Programming Adaptor __ISPICR1-ND 54.25 
the “burn/insert/test/remove/erase” cycle. The ER3 will speed up your firm- ICEPIC Emulators 
ware development by eliminating the need to remove-erase-program and 
re-install EPROMs each time you test a code change. These devices plug into ICEPIC Emulator System ICEPIC-ND 642.77 
the EPROM socket on your target board and emulate the EPROM throughout ICEPIC2 Emulator System ICEPIC2-ND 820.00 
the development process. Features: « Integrated Low-Voltage Support 
* Target Voltage Sense and Measurement « External Power Option * Jumper- ICEPIC3 Emulator System ICEPIC3-US-ND 900.00 
less Address Configuration * Up to 8Mbit Emulation in a single unit * Fast ICEPIC Daughter Boards 
Downloads (up to 2.5 Mbit per second) » Replaces standard EPROM device 
during development * Connects to any Parallel Port * Auto/Manual Target 120671, 16C672 DB12C67X-ND 375.00 
Reset on download » Read-back, Verify and Self-test functions * Daisy-chain 7 
cable included * LPT cable (8 wire Modular Cable and DB25 adapter) included dBGo54s 160556, 160558 Wiser) ota00 
* Target cables (standard IDC to DIP Ribbon Cable) included * Includes 2 160620, 160621, 16C622 DB62X-ND 375.00 
pte or sot is bit bos version an ot Aree ee! version 16C641/642/661/662 DB66X-ND 450.00 
* QuickLoader with Full-screen editor included * Batchable loader and utilities i 
included * Accepts Intel HEX, Tektronix HEX, Motorolla ‘S’ records and binary 16C61, 16671, 166710, 166711 Wisealeity 375.00 
files » Free software updates via WEB downloads 160715 DB715-ND 375.00 
16062/63/64/65/72/73/74 DB74A-ND 450.00 
eee oe eee Dior key ens 16066, 16C67, 16C76, 16677 DB77-ND 450.00 
256Kbit/ 32K x 8 28-Pin Dip 45ns | ER3-256-ND 179.00 faltering reper His 
512Kbit/ 64K x 8 28-Pin Dip 45ns | ER3-512-ND 239.00 2 2 a 75, 
pa ee xa 28 an al ae oe ERS MENG Saon 1742/43/44, 170752/756 
it/ 512K x and 32-Pin Dip | 45ns -4M-| q | 
8Mbit/1Mx8 | 28 and 32-Pin Dip | 45ns_| ER3-8M-ND 499.00 {IGEPIC2 Only) DEZSEND of5.00 
16F628 DBF628-ND 375.00 
16F73, 16F74, 16F76, 16F77 DBF77-ND 450.00 
16F870/71 DBF871-ND 335.00 
FR3 FlexROM Ill FLASH, __ ae 
EPROM and SRAM Em u lator 44-Pin PLCC Adapter (For emulation 
FlexROM III emulators provide engineers with a fast flexible development tool of 16Cxx In PLCC Only) PLCC44-RF-ND 125.00 
for any Embedded project that uses an external FLASH, EPROM or SRAM ICEPIC3 Daughter Boards 
device. The FR3 increases productivity by elimination of the “burn/insert/ 
test/erase” cycle and by downloading firmware code or data into the emulator 12F675, 12F629 13DB12F675-ND 450.00 
at a fast 2.5 Mbits per second. Features: * Active Cable Modules (ACM™) 12F683 13-DB12F683-ND. 450.00 
contain Target interface and Control Logic * Provides adaptability to new Target 16F684A 13-DB16F84A-ND 450.00 
Technologies »* Hard-ware Instrumentation: Target Voltage Measure- ment, 46F716 13-DB16F716-ND 450.00 
Address Snap-Shot Circuit, Address Match and Trigger Circuit * Reverse : 
Voltage Protection * Adjustable Timing Parameters * Read-back, Verify and 16F871, 16F870 13-DB16F871-ND 450.00 
Delpotched tgatiat eDaigpion els cbc Micky cabemauies. |. | Messuaserzeeiees one! ae 
for Reset connection * LPT cable included * Target cable(s) included * Includes 18F2220/2320/4220/4320 13DB18F4320-ND 450.00 
2 versions of software: 16 bit DOS version and 32 bit Win9X/NT/2000 version 18F452/442/252/242 13DB18F452-ND 450.00 
* QuickLoader with Full-screen editor included * Batchable loader and utilities 18F1320, 18F1220 13-DB18F1320-ND 450.00 
HES Eee Chee tame oe Wesceunie = Fecords and Dina 18F4431/4331/2431/2331 I-DB18F4431-ND 450.00 
18F4550/2455/2550/4445 13-DB18F4550-ND 450.00 
Digi-Key Price 18F4620/4525/2620/2525 13DB18F4620-ND 450.00 
Size Organization | Speed Part No. Each 18F4680/2680/2585/4685 13-DB18F4680-ND 450.00 
TMi TBGBEAIGIE Base Unit i —_ 16F872A/873A/874A/876A/877A 13DB877A-ND 450.00 
AMbit [512Kxa/256Kx16 | dens | FRB4NEND 379.00 16F627A, 16F628A, 16F648A (3DBF648-ND 450.00 
8 Mbit | 1Mx8/512Kx16 | 45ns | FR3-8M-ND 529.00 16F676, 16F630 13DBF676-ND 450.00 
JG Mbit | 2MxSMx(6 | 45ns\_[ERERSStGMEND) 679.00 16F72, 16F73, 16F74, 16F76, 16677 | I3DBF77-ND 450.00 
* Base Unit requires at least one ACM™ target interface 16F737, 16F767, 16F747, 16F777 I3DBF777-ND 450.00 
Digi-Key Price 16F818, 16F819 I3DBF819-ND 450.00 
Description Part No. Each 16F87, 16F88 I3DBF88-ND 450.00 
Active Cable Module (ACM™) Trace Boards 
8 Bit Interface with/DIP28 and DIP32 Cable | ACM-8-ND 120.00 
16 Bit Interface with/DIP40 Cable ACM-16-ND 120.00 ICEPIC3 Trace Board 1S-TRACERT-ND 925.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


xX MICROCHIP 
CPU/System Supervisors 


Power Management 


Nominal Reset Watchdog Manual Vcc Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Reset Volt. (V) Type Output Timer Reset Package (V) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
2.625 Active Low CMOS Push-Pull No No TO-92 MCP100-270DI/TO-ND 33 30 26 J = 
2.925 Active Low CMOS Push-Pull No No TO-92 MCP100-300DI/TO-ND 33 30 26 = = 
3.075 Active Low CMOS Push-Pull No No TO-92 MCP100-315DI/TO-ND .33 30 26 _ — 
4.375 Active Low CMOS Push-Pull No No TO-92 MCP100-450DI/TO-ND 33 30 26 _— = 
4.475 Active Low CMOS Push-Pull No No TO-92 MCP100-460DI/TO-ND .33 30 26 = = 
4.725 Active Low CMOS Push-Pull No No TO-92 MCP100-485DI/TO-ND .33 30 26 = = 
2.625 Active Low CMOS Push-PUII No No TO-92 MCP100-270HI/TO-ND 33 30 26 _— = 
2.925 Active Low CMOS Push-Pull No No TO-92 MCP100-300HI/TO-ND 33 30 26 _ = 
3.075 Active Low CMOS Push-Pull No No TO-92 MCP100-315HI/TO-ND 33 30 26 _— = 
4.375 Active Low CMOS Push-Pull No No TO-92 MCP100-450HI/TO-ND 33 30 26 = _ 
4.625 Active Low CMOS Push-Pull No No TO-92 MCP100-475HI/TO-ND 33 30 26 = = 
4.725 Active Low CMOS Push-Pull No No TO-92 MCP100-485HI/TO-ND 33 30 26 = = 
2.625 Active Low CMOS Push-Pull No No $0T23-5 MCP100T-2701/TTCT-ND 36 33 .30 3,000 260.00/M 
2.925 Active Low CMOS Push-Pull No No S0T23-5 MCP100T-300I/TTCT-ND 36 33 30 3,000 260.00/M 
3.075 Active Low CMOS Push-Pull No No S0T23-5 MCP100T-3151/TTCT-ND 36 33 .30 3,000 260.00/M 
4.375 Active Low CMOS Push-Pull No No $0T23-5 MCP100T-4501/TTCT-ND 36 33 .30 3,000 260.00/M 
4.475 Active Low CMOS Push-Pull No No S0T23-5 MCP100T-4601/TTCT-ND 36 33 .30 3,000 260.00/M 
4.625 Active Low CMOS Push-Pull No No S0T23-5 MCP100T-4751/TTCT-ND 36 33 .30 3,000 260.00/M 
4.725 Active Low CMOS Push-Pull No No $0T23-5 MCP100T-4851/TTCT-ND 36 33 30 3,000 260.00/M 
2.625 Active High CMOS Push-Pull No No TO-92 MCP101-270DI/TO-ND .33 30 .26 _— — 
2.925 Active High CMOS Push-Pull No No TO-92 MCP101-300DI/TO-ND .33 30 26 = = 
3.075 Active High CMOS Push-Pull No No TO0-92 MCP101-315DI/TO-ND .33 30 26 _— = 
4.375 Active High CMOS Push-Pull No No TO-92 MCP101-450DI/TO-ND 33 30 26 _— — 
4.475 Active High CMOS Push-Pull No No TO-92 MCP101-460DI/TO-ND 33 30 26 _ — 
4.625 Active High CMOS Push-Pull No No TO-92 MCP101-475DI/TO-ND .33 30 26 _— = 
4.725 Active High CMOS Push-Pull No No T0-92 MCP101-485DI/TO-ND 33 30 26 = = 
2.625 Active High CMOS Push-Pull No No TO-92 MCP101-270HI/TO-ND .33 30 26 _— = 
2.925 Active High CMOS Push-Pull No No TO-92 MCP101-300HI/TO-ND .33 30 26 _— = 
3.075 Active High CMOS Push-Pull No No TO-92 MCP101-315HI/TO-ND 33 30 26 _ = 
4.375 Active High CMOS Push-Pull No No TO-92 MCP101-450HI/TO-ND .33 30 26 _— = 
4.475 Active High CMOS Push-Pull No No TO-92 MCP101-460HI/TO-ND 33 30 26 = = 
4.625 Active High CMOS Push-Pull No No TO-92 MCP101-475HI/TO-ND .33 30 26 _— = 
4.725 Active High CMOS Push-Pull No No TO-92 MCP101-485HI/TO-ND .33 30 26 = — 
1.900 Active Low Push-Pull No No TO-92 MCP102-1951/TO-ND 48 43 38 = = 
1.900 Active Low Push-Pull No No SC-70 MCP102T-1951/LBCT-ND. 53 A8 3 3,000 380.00/M 
1.900 Active Low Push-Pull No No SOT-23B MCP102T-1951/TTCT-ND 53 48 43 3,000 380.00/M 
1.900 Active Low Push-Pull No No SC-70 MCP103T-1951/LBCT-ND 53 A8 3 3,000 380.00/M 
1.900 Active Low Push-Pull No No SOT-23B MCP103T-1951/TTCT-ND 53 48 43 3,000 380.00/M 
2.625 Active Low Open Drain No No TO-92 MCP120-270DI/TO-ND 43 39 34 _— = 
2.925 Active Low Open Drain No No TO-92 MCP120-300DI/TO-ND 43 39 34 _ = 
4.375 Active Low Open Drain No No TO-92 MCP120-450DI/TO-ND 43 39 34 _— = 
4.475 Active Low Open Drain No No TO-92 MCP120-460DI/TO-ND 43 39 34 = = 
4.625 Active Low Open Drain No No TO-92 MCP120-475DI/TO-ND 43 39 34 _— = 
4.725 Active Low Open Drain No No TO-92 MCP120-485DI/TO-ND 43 39 34 = = 
2.625 Active Low Open Drain No No SOT-23 MCP120T-2701/TTCT-ND 48 A3 .39 3,000 340.00/M 
2.925 Active Low Open Drain No No SOT-23 MCP120T-3001/TTCT-ND 48 43 .39 3,000 340.00/M 
3.075 Active Low Open Drain No No SOT-23 MCP120T-3151/TTCT-ND 48 43 39 3,000 340.00/M 
4.375 Active Low Open Drain No No SOT-23 MCP120T-4501/TTCT-ND AB A3 39 3,000 340.00/M 
4.475 Active Low Open Drain No No SOT-23 MCP120T-4601/TTCT-ND 48 43 39 3,000 340.00/M 
4.625 Active Low Open Drain No No SOT-23 MCP120T-4751/TTCT-ND 48 A3 39 3,000 340.00/M 
4.725 Active Low Open Drain No No SOT-23 MCP120T-4851/TTCT-ND 48 43 .39 3,000 340.00/M 
1.900 Active Low Open Drain No No TO-92 MCP121-1951/TO-ND 48 43 37 = = 
1.900 Active Low Open Drain No No SC-70 MCP121T-1951/LBCT-ND 53 A8 3 3,000 370.00/M 
1.900 Active Low Open Drain No No SOT-23B MCP121T-1951/TTCT-ND 53 48 43 3,000 370.00/M 
2.625 Active Low Open Drain t No No TO-92 MCP130-270DI/TO-ND 43 39 34 _— = 
2.925 Active Low Open Drain t No No TO-92 MCP130-300DI/TO-ND 43 39 34 _ = 
3.075 Active Low Open Drain t No No TO-92 MCP130-315DI/TO-ND 43 39 34 _— = 
4.375 Active Low Open Drain t No No TO-92 MCP130-450DI/TO-ND 43 39 34 = _ 
4.475 Active Low Open Drain t No No TO-92 MCP130-460DI/TO-ND 43 39 34 _— = 
4.625 Active Low Open Drain t No No TO-92 MCP130-475DI/TO-ND 43 39 34 _— = 
4.725 Active Low Open Drain t No No T0-92 MCP130-485DI/TO-ND 43 39 34 = = 
2.625 Active Low Open Drain t No No SOT-23 MCP130T-2701/TTCT-ND 48 43 .39 3,000 340.00/M 
2.925 Active Low Open Drain t No No SOT-23 MCP130T-3001/TTCT-ND AB A3 .39 3,000 340.00/M 
3.075 Active Low Open Drain t No No SOT-23 MCP130T-3151/TTCT-ND AB A3 .39 3,000 340.00/M 
4.375 Active Low Open Drain t No No SOT-23 MCP130T-4501/TTCT-ND 48 43 39 3,000 340.00/M 
4.475 Active Low Open Drain t No No SOT-23 MCP130T-460I/TTCT-ND 48 A3 39 3,000 340.00/M 
4.625 Active Low Open Drain t No No SOT-23 MCP130T-4751/TTCT-ND 48 43 .39 3,000 340.00/M 
4.725 Active Low Open Drain t No No SOT-23 MCP130T-4851/TTCT-ND A8 43 39 3,000 340.00/M 
1.900 Active Low Open Drain t No No T0-92 MCP131-1951/TO-ND 48 43 37 = = 
1.900 Active Low Open Drain t No No SC-70 MCP131T-1951/LBCT-ND. 53 48 43 3,000 370.00/M 
1.900 Active Low Open Drain t No No SOT-23B MCP131T-1951/TTCT-ND 53 48 43 | 3,000 | 370.00/M 
2.625 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23 MCP809T-2701/TTCT-ND 48 43 39 3,000 340.00/M 
2.925 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23 MCP809T-3001/TTCT-ND 48 43 39 3,000 340.00/M 
3.075 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23 MCP809T-3151/TTCT-ND 48 43 39 3,000 340.00/M 
4.375 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23 MCP809T-4501/TTCT-ND AB A3 .39 3,000 340.00/M 
4.475 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23 MCP809T-4601/TTCT-ND 48 43 39 3,000 340.00/M 
4.625 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23 MCP809T-4751/TTCT-ND 48 A3 39 3,000 340.00/M 
4.725 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23 MCP809T-4851/TTCT-ND 48 43 .39 3,000 340.00/M 
2.625 Active High CMOS Push-Pull No No SOT-23 MCP810T-2701/TTCT-ND 48 43 39 3,000 340.00/M 
2.925 Active High CMOS Push-Pull No No SOT-23 MCP810T-300I/TTCT-ND AB 43 39 3,000 340.00/M 
3.075 Active High CMOS Push-Pull No No SOT-23 MCP810T-3151/TTCT-ND 48 43 39 3,000 340.00/M 
4.375 Active High CMOS Push-Pull No No SOT-23 MCP810T-4501/TTCT-ND 48 A3 39 3,000 340.00/M 
4.475 Active High CMOS Push-Pull No No SOT-23 MCP810T-460I/TTCT-ND 48 43 .39 3,000 340.00/M 
4.625 Active High CMOS Push-Pull No No SOT-23 MCP810T-4751/TTCT-ND 48 43 .39 3,000 340.00/M 
4.725 Active High CMOS Push-Pull No No SOT-23 MCP810T-4851/TTCT-ND 48 43 39 3,000 340.00/M 
45 Active Low Open Drain Yes No SOT-223 TC32MEDB713CT-ND 1.87 1.62 146 | 4,000 | 1810.00/M 
45 Active Low Open Drain Yes No TO-92 TC32MCZB-ND 1.75 1.58 1.52 im - 
4.62 and 4.37 Active Low/High Open Drain Yes No 8-SOIC TC1232C0A-ND 1.15 1.04 1.00 _ = 
4.62 and 4.37 Active Low/High Open Drain Yes No 16-SOIC TC1232COE-ND 1.98 1.78 1.72 _— = 
4.62 and 4.37 Active Low/High Open Drain Yes No 8-DIP TC1232CPA-ND 1.15 1.04 1.00 — - 
4.62 and 4.37 Active Low/High Open Drain Yes No 8-SOIC TC1232EOA-ND 1.15 1.04 1.00 _ _- 
4.62 and 4.37 Active Low/High Open Drain Yes No 8-DIP TC1232EPA-ND 1.15 1.04 1.00 _- - 
1.75 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-143-4 TC1270FERCCT-ND 84 £5: 68 3,000 600.00/M 
2.93 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-143 TC1270SERCCT-ND 84 15 68 3,000 600.00/M 
3.08 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-143-4 TC1270TERCTRCT-ND 15 -60 53 3,000 600.00/M 
4.38 Active High CMOS Push-Pull No No SOT-143-4 7C1271MERCCT-ND 84 15: 68 3,000 600.00/M 
4.62 Active Low Open Drain No No SOT-23B-3 7C1273-5ENBCT-ND 64 58 52 3,000 510.00/M 
4.12 Active High CMOS Push-Pull No No SOT-23B-3 701274-15ENBCT-ND 64 58 52 3,000 510.00/M 
4.62 Active High CMOS Push-Pull No No STO-23B-3 7C1274-5ENBCT-ND 64 58 52 3,000 510.00/M 
2.88 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23B 7C1275-10ENBCT-ND 64 58 62 3,000 510.00/M 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. —t with 5k pull-up (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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AN M Power Management 
IeRC eH CPU/System Supervisors (Cont.) 
Nominal Reset Watchdog Manual Vcc Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Reset Volt. (V) Type Output Timer Reset Package (V) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
2.55 Active Low Open Drain No No SOT-23B 1.2-6.5 101276-20ENBCT-ND 64 58 52 3,000 510.00/M 
4.00 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23B-3 1.2-6.5 TCM809JVNB713CT-ND 36 33 30 3,000 270.00/M 
4.63 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23B 1.2-5.5 TCM809LENB713CT-ND 46 39 33 3,000 270.00/M 
4.63 Active Low CMOS Push-Pull No No $C70-3 1.2-5.5 TCM809LVLB713CT-ND 36 33 30 3,000 270.00/M 
4.63 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23B-3 1.2-5.5 TCM809LVNB713CT-ND 36 .33 30 3,000 270.00/M 
4.38 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23B 1.2-5.5 TCM809MENB713CT-ND 46 39 .33 3,000 270.00/M 
4.38 Active Low CMOS Push-Pull No No $C70-3 1.2-5.5 TCM809MVLB713CT-ND 36 33 30 3,000 270.00/M 
4.38 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT23B-3 1.2-6.5 TCM809MVNB713CT-ND 36 33 30 3,000 270.00/M 
2.63 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23B 1.2-5.5 TCM809RENB713CT-ND 46 39 .33 3,000 270.00/M 
2.63 Active Low CMOS Push-Pull No No $C70-3 1.2-5.5 TCM809RVLB713CT-ND 36 33 30 3,000 270.00/M 
2.63 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23B-3 1.2-5.5 TCM809RVNB713CT-ND 36 33 30 3,000 270.00/M 
2.93 Active Low CMOS Push-Pull No No $C70-3 1.2-5.5 TCM809SVLB713CT-ND 36 33 30 3,000 270.00/M 
2.93 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23B 1.2-5.5 TCM809SVNB713CT-ND 36 33 30 3,000 270.00/M 
3.08 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23B 1.2-5.5 TCM809TVNB713CT-ND 36 .33 30 3,000 270.00/M 
4.63 Active High CMOS Push-Pull No No SOT-23B 1.2-5.5 TCM810LENB713CT-ND 46 39 33 3,000 270.00/M 
2.63 Active High CMOS Push-Pull No No SOT-23B 1.2-5.5 TCM810RENB713CT-ND 46 39 33 3,000 270.00/M 
2.63 Active High CMOS Push-Pull No No SOT-23B 1.2-6.5 TCM810RVNB713CT-ND 36 33 30 3,000 270.00/M 
1.75 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-143-4 1.0-5.5 TCM811FERCCT-ND 84 75 68 3,000 600.00/M 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Voltage Detectors 
Nominal Reset Watchdog Manual Vcc Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Reset Volt. (V) Type Output Timer Reset Package (V) Part No. il 25 100 Qty. Pricing 
2.70 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23A 0.7-10 TC54VC2702ECB71CT-ND 63 54 45 3,000 370.00/M 
2.90 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23A 0.7-10 TC54VC2902ECB71CT-ND 54 51 45 3,000 360.00/M 
4.30 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23A 0.7-10 TC54VC4302ECB71CT-ND 60 50 A5 3,000 400.00/M 
4.30 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-89 0.7-10 TC54VC4302EMB71CT-ND 60 50 45 1,000 400.00 
4.50 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23A 0.7-10 TC54VC4502ECB71CT-ND 56 50 45 3,000 400.00/M 
2.70 Active Low Open Drain No No SOT-23A 0.7-10 TC54VN2702ECB71CT-ND 63 54 45 3,000 370.00/M 
2.90 Active Low Open Drain No No SOT-23A 0.7-10 TC54VN2902ECB71CT-ND 54 45 AL _ _ 
3.00 Active Low Open Drain No No SOT-23A 0.7-10 TC54VN3002ECB71CT-ND 54 51 45 3,000 370.00/M 
4.30 Active Low Open Drain No No SOT-23A 0.7-10 TC54VN4302ECB71CT-ND 60 50 A5 3,000 400.00/M 
4.50 Active Low Open Drain No No SOT-23A 0.7-10 TC54VN4502ECB71CT-ND A5 39 35 3,000 400.00/M 
4.50 Active Low Open Drain No No SOT-89 0.7-10 TC54VN4502EMB71CT-ND AB 39 35 1,000 400.00 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
DC/DC Converters 
Input Voltage | Output Voltage Max. Input Typical Active Operating Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Description (V) (V) Current (WA) | Output Current (mA) Temperature Package Part No. al 25 100 Qty. Pricing 
Regulated 2.0-5.5 3.3 or 5.0 120 120mA for Vin>, 3.0V -45°C ~ 85°C 8-MSOP MCP1252-33X501/MS-ND 1.85 1.67 1.03 = i 
Regulated 2.0 -5.5 3.3 or 5.0 120 120mA for Vin>, 3.0V -45°C ~ 85°C 8-MSOP MCP1252-ADJI/MS-ND 1.85 1.67 1.03 = = 
Regulated 2.0-5.5 3.3 or 5.0 120 120mA for Vin>, 3.0V -45°C ~ 85°C 8-MSOP MCP1253-33X501/MS-ND 1.85 1.67 1.03 = = 
Regulated 2.0 - 5.5 3.3 or 5.0 120 120mA for Vin>, 3.0V -45°C ~ 85°C 8-MSOP MCP1253-ADJI/MS-ND 1.85 1.67 1.03 = _ 
Inverting or Doubling 2.4-5.5 -Vin or 2Vin 100 100 -45°C ~ 85°C 8-SOIC 7C1121COA-ND 1.68 1.51 93 _ _ 
Inverting or Doubling 2.4-5.5 -Vin or 2Vin 100 100 -45°C ~ 85°C 8-DIP 7C1121CPA-ND 1.73 1.56 95 - = 
Inverting or Doubling 15-55 -Vin or 2Vin 115 25 -45°C ~ 85°C SOT-23A-6 7C1219ECHCT-ND 1.15 1.03 93 3,000 560.00/M 
Inverting or Doubling 15-55 -Vin or 2Vin 325 25 -45°C ~ 85°C SOT-23A-6 TC1220ECHCT-ND 1.15 1.03 93 3,000 560.00/M 
Inverting or Doubling 1.5-10 -Vin or 2Vin 180 20 -45°C ~ 85°C 8-SOIC TC7660COA-ND 70 63 61 _ _- 
Inverting or Doubling 1.5-10 -Vin or 2Vin 180 20 -45°C ~ 85°C 8-DIP TC7660CPA-ND 70 63 61 _ =_ 
Inverting or Doubling 1.5-10 -Vin or 2Vin 180 20 -45°C ~ 85°C 8-SOIC TC7660EOA-ND 70 63 61 _ =_ 
Inverting or Doubling 1.5-10 -Vin or 2Vin 1000 20 -45°C ~ 85°C 8-DIP TC7660HCPA-ND 88 79 76 _ _ 
Inverting or Doubling 1.5-10 -Vin or 2Vin 160 20 -45°C ~ 85°C 8-SOIC TC7660SCOA-ND 80 72 68 = =_ 
Inverting or Doubling 15-10 -Vin or 2Vin 160 20 -45°C ~ 85°C 8-DIP TC7660SCPA-ND 80 72 68 = = 
Inverting or Doubling 1.5-10 -Vin or 2Vin 160 20 -45°C ~ 85°C 8-SOIC TC7660SEOA713CT-ND 1.04 95 87 3,300 680.00/M 
Inverting or Doubling 1.5-10 -Vin or 2Vin 160 20 -45°C ~ 85°C 8-DIP TC7660SEPA-ND 80 72 68 - =- 
Inverting or Doubling 3.0 - 18 -Vin or 2Vin 200 40 -45°C ~ 85°C 8-DIP TC7662ACPA-ND 2.30 2.07 2.00 — _ 
Inverting or Doubling 3.0 - 18 -Vin or 2Vin 200 40 -45°C ~ 85°C 8-DIP TC7662AEPA-ND 3.15 2.84 2.74 _ - 
Inverting or Doubling 3.0 - 18 -Vin or 2Vin 200 40 -45°C ~ 85°C 8-CDIP TC7662AIJA-ND 8.10 7.29 7.05 _ _ 
Inverting or Doubling 15-15 -Vin or 2Vin 180 20 -45°C ~ 85°C 8-SOIC TC7662BCOA-ND 1.65 1.49 1.44 =— =_ 
Inverting or Doubling 15-15 -Vin or 2Vin 180 20 -45°C ~ 85°C 8-DIP TC7662BCPA-ND 1.65 1.49 1.44 _ =_ 
Inverting or Doubling 1.5-15 -Vin or 2Vin 180 20 -45°C ~ 85°C 8-SOIC TC7662BEOA-ND 1.93 1.74 1.68 = = 
Inverting or Doubling 15-15 -Vin or 2Vin 180 20 -45°C ~ 85°C 8-SOIC TC7662BEOA713CT-ND 1.73 1.51 1.35 3,300 | 1680.00/M 
Inverting or Doubling 15-16 -Vin or 2Vin 180 20 -45°C ~ 85°C 8-DIP TC7662BEPA-ND 1.93 1.74 1.68 - - 
Inverting or Doubling 3.0 - 18 -Vin or 2Vin 200 80 -45°C ~ 85°C (wide) 16-SOIC TC962COE-ND 2.53 2.28 2.20 — _ 
Inverting or Doubling 3.0 - 18 -Vin or 2Vin 200 80 -45°C ~ 85°C 8-DIP TC962CPA-ND 2.53 2.28 2.20 = = 
Inverting or Doubling 15-55 -Vin or 2Vin 260 25 -45°C ~ 85°C SOT-23A-5 TCM829ECT713CT-ND 88 15 63 3,000 510.00/M 
Evaluation Board for MCP1601. MCP1601EV-ND 30.00/1 
Demo Board for MCP1252... MCP1252DM-BKLT-ND 30.00/1 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Linear Voltage Regulator 
Max. Input Output Voltage Output Typical Active Typical Dropout Typical Output Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Voltage (V) (V) Current (mA) Current (mA) | Volt. @ Max. lout (mV) | Volt. Accuracy (%) Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
6 1.8 250 uf 300 0.4 SOT-23 MCP1700T1802ETTCT-ND 63 58 55 3,000 300.00/M 
6 1.8 250 1 300 0.4 SOT-89 MCP1700T1802EMBCT-ND 63 58 55 1,000 300.00 
6 1.8 250 1 300 0.4 TO-92 MCP1700-1802E/TO-ND 53 48 30 — _ 
6 3.3 250 1 300 0.4 SOT-23 MCP1700T3302ETTCT-ND 63 58 55 3,000 300.00/M 
6 3.3 250 1 300 0.4 SOT-89 MCP1700T3302EMBCT-ND 63 58 55 1,000 300.00 
6 3.3 250 1 300 0.4 TO-92 MCP1700-3302E/TO-ND 53 8 30 =_ _- 
6 5.0 250 1 300 0.4 SOT-23 MCP1700T5002ETTCT-ND 63 58 55 3,000 300.00/M 
6 5.0 250 1 300 0.4 SOT-89 MCP1700T5002EMBCT-ND 63 58 55 1,000 300.00 
6 5.0 250 1 300 0.4 TO-92 MCP1700-5002E/TO-ND 53 48 30 _ = 
6 1.8 50 50 85 0.5 SOT-23A-5 7€10141.8VCT713CT-ND 56 50 A5 3,000 430.00/M 
6 27 50 50 85 0.5 SOT-23A-5 1010142.7VCT713CT-ND 56 50 AB 3,000 430.00/M 
6 5.0 50 50 85 0.5 SOT-23A-5 7€10145.0VCT713CT-ND 56 50 A5 3,000 430.00/M 
6 2.5 100 50 180 0.5 SOT-23A-5 7010152.5VCT713CT-ND 53 48 42 3,000 450.00/M 
6 2.8 100 50 180 0.5 SOT-23A-5 7€10152.8VCT713CT-ND 53 42 37 3,000 450.00/M 
6 3.0 100 50 180 0.5 SOT-23A-5 7€10153.0VCT713CT-ND 53 48 42 3,000 450.00/M 
6 4.0 100 50 180 0.5 SOT-23A-5 7010154.0VCT713CT-ND 53 42 37 3,000 450.00/M 
6 1.8 80 50 150 0.5 SC-70-5 701016-1.8VLTCT-ND 64 58 52 3,000 330.00/M 
6 2.7 80 50 150 0.5 SC-70-5 701016-2.7VLTCT-ND 64 58 52 3,000 330.00/M 
6 3.0 80 50 150 0.5 SC-70-5 7C1016-3.0VLTCT-ND 64 58 52 3,000 330.00/M 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 
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~AN M Power Management 
oo Linear Voltage Regulator (Cont.) 

Max. Input | Output Voltage Output Typical Active Typical Dropout Typical Output Digi-Key Price Each Tape and Reel* 

Voltage (V) (V) Current (mA) Current (mA) | Volt. @ Max. lout(mV) | Volt. Accuracy (%) Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
6 2.5 100 50 180 0.5 SOT-23A-5 7C10552.5VCT713CT-ND 53 42 37 3,000 450.00/M 
6 27 100 50 180 0.5 SOT-23A-5 TC10552.7VCT713CT-ND 53 42 37 3,000 450.00/M 
6 3.0 100 50 180 0.5 SOT-23A-5 TC10553.0VCT713CT-ND 53 42 37 3,000 450.00/M 
6 3.3 100 50 180 0.5 SOT-23A-5 7C10553.3VCT713CT-ND 53 A8 42 3,000 450.00/M 
6 1.8 100 50 180 0.5 SOT-23A-5 7C10551.8VCT713CT-ND 59 53 48 3,000 450.00/M 
6 5.0 100 50 180 0.5 SOT-23A-5 7C10555.0VCT713CT-ND 53 42 .37 3,000 450.00/M 
6 1.23-5.5 100 50 180 = SOT-23A-5 7C1071VCT713CT-ND “12 68 60 3,000 530.00/M 
6 2.5 100 50 180 0.5 SOT-23A-6 7C10732.5VCH713CT-ND 70 61 55 =- - 
6 1.8 100 50 180 0.5 SOT-23A-6 TC10731.8VCH713CT-ND 87 78 70 3,000 670.00/M 
6 3.0 100 50 180 0.5 SOT-23A-6 7C10733.0VCH713CT-ND 70 61 55 3,000 670.00/M 
6 3.3 100 50 180 0.5 SOT-23A-6 TC10733.3VCH713CT-ND 70 61 55 _ _ 
6 5.0 100 50 180 0.5 SOT-23A-6 7C10735.0VCH713CT-ND 70 61 55 3,000 670.00/M 
6 2.5 300 50 240 0.5 8-SOIC 7C1107-2.5VOA-ND 718 70 67 _ _ 
6 2.5 300 50 240 0.5 8-MSOP 7TC1107-2.5VUA-ND 78 70 67 =_ _ 
6 2.5 300 50 240 0.5 8-MSOP TC1107-2.5VUACT-ND 87 78 70 2,500 670.00/M 
6 27 300 50 240 0.5 8-MSOP TC1107-2.7VUA-ND 78 70 67 =_ _ 
6 27 300 50 240 0.5 8-SOIC 7C1107-2.7V0A-ND 78 70 67 =— — 
6 3.0 300 50 240 0.5 8-MSOP 7TC1107-3.0VUACT-ND 87 78 70 2,500 670.00/M 
6 3.0 300 50 240 0.5 8-MSOP 7TC1107-3.0VUA-ND 718 70 67 - _ 
6 3.0 300 50 240 0.5 8-SOIC 7TC1107-3.0VOA-ND 718 70 67 =_ _ 
6 3.3 300 50 240 0.5 8-SOIC TC1107-3.3V0A-ND 78 70 67 =_ _ 
6 3.3 300 50 240 0.5 8-MSOP 7TC1107-3.3VUA-ND 78 70 67 =_ =_ 
6 5.0 300 50 240 0.5 8-SOIC 7TC1107-5.0VOA-ND 78 70 67 _ _ 
6 5.0 300 50 240 0.5 8-MSOP 7C1107-5.0VUA-ND 18 70 67 - - 
6 2.5 300 50 240 0.5 $0T223-3 7TC1108-2.5VDBCT-ND 87 78 70 4,000 670.00/M 
6 1.8 150 50 270 0.5 SOT-23A-5 7011851.8VCT713CT-ND 62 55 50 3,000 480.00/M 
6 2.5 150 50 270 0.5 SOT-23A-5 7C11852.5VCT713CT-ND 55 A4 39 3,000 480.00/M 
6 27 150 50 270 0.5 SOT-23A-5 7C11852.7VCT713CT-ND 55 A4 39 3,000 480.00/M 
6 2.8 150 50 270 0.5 SOT-23A-5 7C11852.8VCT713CT-ND 55 A4 39 3,000 480.00/M 
6 2.85 150 50 270 0.5 SOT-23A-5 7C11852.85VCT71CT-ND 50 43 39 3,000 480.00/M 
6 3.0 150 50 270 0.5 SOT-23A-5 TC11853.0VCT713CT-ND 55 A4 39 3,000 480.00/M 
6 3.3 150 50 270 0.5 SOT-23A-5 7C11853.3VCT713CT-ND 55 4 39 3,000 480.00/M 
6 4.0 150 50 270 0.5 SOT-23A-5 7C11854.0VCT713CT-ND 55 4 39 3,000 480.00/M 
6 5.0 150 50 270 0.5 SOT-23A-5 7C11855.0VCT713CT-ND 55 4 39 3,000 480.00/M 
6 2.5 500 80 350 0.5 SOT-223-3 1C1262-2.5VDBCT-ND 1.37 1.23 1.11 4,000 | 1060.00/M 
6 2.5 500 80 350 0.5 TO-220-3 1C1262-2.5VAB-ND 2.00 1.80 1.60 _ _ 
6 3.3 500 80 350 0.5 SOT-223-3 TC1262-3.3VDBCT-ND 1.37 1.23 1.11 4,000 | 1060.00/M 
6 3.3 500 80 350 0.5 TO-220-3 TC1262-3.3VAB-ND 2.00 1.80 1.60 = =- 
6 5.0 500 80 350 0.5 TO-220-3 7TC1262-5.0VAB-ND 2.00 1.80 1.60 =- - 
6 25 500 80 350 0.5 TO-220-5 TC1263-2.5VAT-ND 2415 1.94 1.73 _ _ 
6 2.5 500 80 350 0.5 8-SOIC 1C1263-2.5V0A-ND 1.25 1.13 1.09 - _- 
6 1.8 800 80 450 0.5 DDPAK-3 7C1264-1.8VEBCT-ND 2.27 2.03 1.83 750 1297.50 
6 1.8 800 80 450 0.5 SOT-223-3 1C1264-1.8VDBCT-ND 1.48 1.33 1.20 4,000 | 1140.00/M 
6 1.8 800 80 450 0.5 TO-220-5 TC1265-1.8VAT-ND 2.38 2.14 1.86 = — 
6 1.8 800 80 450 0.5 8-SOIC TC1265-1.8V0A-ND 1.35 1.22 1.17 =_ _ 
6 2.5 800 80 450 0.5 TO-220-5 7TC1265-2.5VAT-ND 2.38 2.14 1.86 _ _ 
6 25 800 80 450 0.5 8-SOIC TC1265-2.5VO0A-ND 1.35 1.22 1.17 _- _ 
6 3.0 800 80 450 0.5 TO-220-5 TC1265-3.0VAT-ND 2.38 2.14 1.86 =- _ 
6 3.0 800 80 450 0.5 8-SOIC TC1265-3.0VO0A-ND 1.35 1.22 1.17 _ _ 
6 3.3 800 80 450 0.5 TO-220-5 TC1265-3.3VAT-ND 2.38 2.14 1.86 = = 
6 3.3 800 80 450 0.5 8-SOIC TC1265-3.3V0A-ND 1.35 1:22: AA? _ _ 
6 3.3 200 230 200 1.0 8-MSOP TC1266VUA-ND 1.15 1.04 1.01 = =- 
6 3.3 200 230 200 1.0 8-SOIC TC1266VOA-ND 1.08 97 93 =- _- 
6 3.3 300 50 240 0.5 8-MSOP TC1269-3.3VUA-ND 1.25 1.13 1.09 _- _ 
6 5.0 300 50 240 0.5 8-MSOP TC1269-5.0VUA-ND 1.25 1.13 1.09 - _- 
6 _ 300 103 104 0.5 8-DFN TC1301A-AAAVMF-ND 1.88 1.69 1.05 - _ 
6 — 300 103 104 0.5 8-MSOP TC1301A-AAAVUA-ND 1.75 1.58 97 - _ 
6 _ 300 103 104 0.5 8-MSOP TC1301A-ADAVUA-ND 1.75 1.58 97 _ _ 
6 _ 300 103 104 0.5 8-MSOP TC1301A-DDAVUA-ND 1.75 1.58 97 _- =_ 
6 _ 300 103 104 0.5 8-DFN 7TC1301A-PGAVMF-ND 1.88 1.69 1.05 - al 
6 _— 300 114 104 0.5 8-DFN 7C1301B-AIAVMF-ND 1.88 1.69 1.05 _- - 
_ _ 300 103 104 0.5 8-DFN TC1302A-IAVMF-ND 1.88 1.69 1.05 = - 
6 0.8 1,000 140 150 15 8-SOIC MCP1726-0802E/SN-ND. 1.98 1.78 1.09 = = 
6 1.2 1,000 140 150 1.5 8-DFN MCP1726-1202E/MF-ND 2.13 1.92 1.19 = = 
6 12 1,000 140 150 1.5 8-SOIC MCP1726-1202E/SN-ND 1.98 1.78 1.09 = = 
6 1.8 1,000 140 150 15 8-DFN MCP1726-1802E/MF-ND 2.13 1.92 1.19 _ _ 
6 1.8 1,000 140 150 1.5 8-SOIC MCP1726-1802E/SN-ND 1.98 1.78 1.09 _ = 
6 25 1,000 140 150 1.5 8-DFN MCP1726-2502E/MF-ND 2.13 1.92 1.19 = = 
6 2.5 1,000 140 150 1.5 8-SOIC MCP1726-2502E/SN-ND. 1.98 1.78 1.09 = = 
6 3.3 1,000 140 150 15 8-DFN MCP1726-3302E/MF-ND 2.13 1.92 1.19 = = 
6 3.3 1,000 140 150 1.5 8-SOIC MCP1726-3302E/SN-ND 1.98 1.78 1.09 _ _ 
6 5.0 1,000 140 150 1.5 8-DFN MCP1726-5002E/MF-ND 2.13 1.92 1.19 = = 
6 1.8 150 55 140 0.4 SOT-23A-5 7TC2185-1.8VCCT-ND 70 63 57 3,000 340.00/M 
6 2.8 150 55 140 0.4 SOT-23A-5 TC2185-2.8VCCT-ND 70 63 57 3,000 340.00/M 
6 3.0 150 55 140 0.4 SOT-23A-5 7C2185-3.0VCCT-ND 70 63 57 3,000 340.00/M 
6 3.3 150 55 140 0.4 SOT-23A-5 7TC2185-3.3VCCT-ND 70 63 57 3,000 340.00/M 
Evaluation Board for MCP1726. MCP1726EV-ND 30.00/1 
Evaluation Board for TC1016/TC1017.. 7C1016/17EV-ND 45.00/1 

* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 

PWM Controllers 

Input Voltage Quiescent Current Digi-Key Price Each Tape & Reel* 
Range (V) (mA) Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
MCP1630V-E/MS-ND 1.48 1.33 82 = = 
27-56 28 8-MSOP MCP1630VT-E/MSCT-ND 1.65 1.48 1.33 2,500 820.00/M 

Demo Board for MCP1630... MCP1630DM-NMC1-ND 45.00/1 
Demo Board for MCP1630 MCP1630RD-DDBK1-ND 65.00/1 
Demo Board for MCP1630 MCP1630DM-DDBK1-ND 25.00/1 
Demo Board for MCP1630 ... MCP1630RD-LIC2-ND 30.00/1 
Reference Design for MCP1630 MCP1630RD-LIC1-ND 65.00/1 
Evaluation Board for T0115... TC115EV-ND 15.00/1 

* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 
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Switching Regulators 


Operating Switching Typical Output 
Input Voltage Output Temperature Control Frequency Active Current Digi-Key Price Each 
Description Range (V) Voltage (V) Range Output Scheme (kHz) Supply (WA) (mA) Packages | Part No. 1 25 100 
Step-Down “ANC ~ 85° 7 7 MCP1612-ADJI/MS-ND 2.60 2.34 1.44 
DC/DC Controller 2.7 ~5.5 0.8 ~ 5.0 40°C ~ 85°C | Adjustable PWM 1,400 5,000 1,000 8-MSOP MCP1612-ADJI/ME-ND 275 248 153 
Evaluation Board for MCP1612 . MCP1612EV-ND 35.00/1 
Demo Board for MCP165X... MCP1650DM-LED1-ND 55.00/1 
Evaluation Board for MCP165x . MCP1650EV-ND 45.00/1 
Demo Board for MCP1650 MCP1650DM-DDSC1-ND 20.00/1 
Demo Board for MCP1650... MCP1650DM-LED2-ND 40.00/1 
Battery Management 
Program Number Programming 
Battery Memory of Data 10 Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Chemistry Bytes Accuracy Cells Interface Set Functions Packages | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
Li-lon, Li-Poly _ Capacity & run-time Series cells - SMBus | SBData 12: 10 GPIO and 28-SSOP PS501-I/SS-ND 8.35 5.63 5.29 — _ 
NiHM, NiCd Predictions <1% error | Li: 2-4, Ni: 6-12 1 1 2 high voltage for FETs PS501T-I/SSCT-ND 9.49 8.48 7.63 2,100 4915.50/M 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Linear No. of Li-lon Vec Typical Reverse Temperature Integrated Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Mode Cells Range (V) Leakage Current (A) Range FET Package Part No. il 25 100 Qty. Pricing 
Yes 1 45~5.5 8 -20°C ~ 85°C Ext 8-MSOP MCP73827-4.1VUA-ND 1.28 1.15 73 _- _ 
Yes 1 4.5 ~5.5 1 -20°C ~ 85°C Ext 8-MSOP MCP73828-4.2VUA-ND 1.28 1.15 73 _ _ 
si > “ MCP73853-I/ML-ND 2.35 2.12 1.35 _ _ 
Yes 1 A555 Oe aCe ee Int 16:arN MCP73853T-I/MLCT-ND 263 235 212 | 3,300 | 1350.00/M 
5 = ij MCP73855-I/MF-ND 2.05 1.85 1.18 _ =_ 
ves 1 45255 G4 uae int tO0N MCP73855T-I/MFCT-ND 230 205 185 | 3,300 | 1180.00/M 
16-QFN MCP73861 -I/MLGR-ND 2.53 1.56 1.46 = = 
Yes 1 4.5~12 0.23 -40°C ~ 85°C Int 16-QFN MCP73861T-I/MLGCT-ND 2.83 2.53 2.28 3,300 1460.00/M 
16-SOIC MCP73861-I/SLG-ND 2.53 2.28 1.46 = = 
3 = 16-OFN MCP73862-I/MLGR-ND 2.85 1.75 1.65 = = 
NES 2 Brats 0.28 Banat Int 16-OFN MCP73862T-I/MLGCT-ND 3.19 2.85 2.57 3,300 1650.01/M 
Si i 16-OFN MCP73863-I/ML-ND 2.53 2.28 1.46 = = 
ies : fondle O5 Geta Int 16-SOIC MCP73863-1/SL-ND 253 228 «146 | — = 
Yes 2 8.7 ~12 0.5 -40°C ~ 85°C Int 16-OFN MCP73864-I/ML-ND 2.85 2.57 1.65 = = 
Evaluation kit for MCP7382x.... MCP7382XEV-ND 45.00/1 
Evaluation Board for MCP73855 MCP73855EV-ND 25.00/1 
Powerlnfo™ 2 Configuration Interface Board for use with PS70X and PS50X . PS051-ND 150.00/1 
Single Chip Battery Manager, 28-SSOP... PS402-1/SS042-ND 3.75/1 
PS700 Battery Monitor Evaluation Board . PS7070-ND 70.00/1 
PS700 Battery Monitor Evaluation Board with Powerlnfo™ 2 PS7070EV-ND 160.00/1 
Battery Monitor for One Cell Lithium Configurations. PS7051-ND 22.00/1 
Battery Monitor for Two Cell Lithium Configurations PS7052-ND 22.00/1 
Evaluation Kit for MCP73831 MCP73831EV-ND 45.00/1 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
NEW! Hot Swap Coniroller 
Number Vpos to Vneg Over Junction 
of Differential Voltage (V) Voltage Power Int/Ext Temperature Digi-Key Price Each 
Outputs Min Value Lockout (OVLO) GOOD (aalf Applications Range(°C) Package Part No. 1 25 100 
1 -0.3~ 15.0 Adjustable threshold | Adiustable polarity’ | Eterna | 48V Telecom/Datacom Optical | _sqce  gseq | 20-SSOP | MCP18480-I/SS-ND 8.23 741 457 
adjustable delay Switch Bus/Backplane 
Power MOSFET Drivers 
Peak Output Max. Input/Output 
Output Resistance (Rh/Rl) Supply Delay Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Description Power | Configuration | Current(A) | (Max.0@25°C) | Voltage (V) | (td1, td2) 1(ns) Package Part No. a 25 100 Qty. Pricing 
Low-Side MOSFET Drivers 8-DIP MCP1403-E/P-ND NEW! 2.43 2.19 1.35 — _ 
2.0A to 9.0A Peak Output Dual Inverting 45 2.8/2.2 18 40/40 8-DFN MCP1403-E/MF-ND NEW! 2.60 2.34 1.44 _ _ 
Current 8-SOIC MCP1403-E/SN-ND NEW! 2.38 2.14 1.31 _ _ 
Low-Side MOSFET Drivers 8-DIP MCP1404-E/P-ND NEW! 2.53 2.28 141 | — = 
2.0A to 9.0A Peak Output Dual | Non-Inverting 45 2.8/2.2 18 40/40 8-DFN MCP1404-E/MF-ND NEW! 2.73 2.46 1.52 — =_ 
Current 8-SOIC MCP1404-E/SN-ND NEW! 2.48 2.23 1.38 _ - 
Low-Side MOSFET Drivers Invertin 8-DIP MCP1405-E/P-ND NEW! 2.53 2.28 1.41 = = 
2.0A to 9.0A Peak Output Dual Asean 45 2.8/2.2 18 40/40 8-DFN MCP1405-E/MF-ND NEW! 2.73 2.46 1.52 = = 
Current 9 8-SOIC MCP1405-E/SN-ND NEW! 2.48 2.23 1.38 =| = 
‘ j 8-DIP MCP1406-E/P-ND NEW! 1.33 1.20 ma) — - 
PU Ronn oe Banat, (elkaie, | Aiited ‘ iit 45 ‘ig 7020-5 | MCP1406-E/AT-ND NEW! 2.23 2.01 124} — a 
OU Ging Magis, | nverning) nth 8-DFN MCP1406-E/MF-ND NEW! 1.45 1.31 80; — a 
8-SOIC MCP1406-E/SN-ND NEW! 1.30 1.17 72 = = 
q ‘ 8-DIP MCP1407-E/P-ND NEW! 1.33 1.20 74 = _ 
Low-Side MOSFET Drivers, 
“ j i 0220-5 MCP1407-E/AT-ND NEW! 2.23 2.01 1.24 = = 
2.0A to sre Output Single ) Non-Inverting 6 2.4/1.5 18 40/40 8-DEN MCP1407-E/MF-ND NEW! 1.45 134 80 = = 
8-SOIC MCP1407-E/SN-ND NEW! 1.30 1.17 fe = = 
8-SOIC TC426COA-ND 1.05 95 84 = =— 
Low-Side MOSFET Drivers A 8-Dip TC426CPA-ND 1.08 97 86 =— =— 
1.5A Peak Output Current | Dual | Inverting 16 18/10 18 50/75 8-S0lc | TC426EOA-ND 4.05 ‘95 34] — = 
8-CDip TC426MJA-ND 9.48 8.53 8.25 al =- 
8-SOIC TC427COA-ND 1.05 95 84 — — 
: . 8-Dip TC427CPA-ND 1.08 97 86 — — 
eo mets | Dual | Non-Inverting 15 15/10 18 50/75 8-Solc | T¢427E0A-ND 1.05 95 34] — = 
: P 8-Dip TC427EPA-ND 1.08 97 86 =— — 
8-CDip TC427MJA-ND 9.48 8.53 8.25 = = 
Low-Side MOSFET Drivers - 8-SOIC TC428CO0A-ND 1.05 95 84 — — 
1.5A Peak Output Current | Dua!) Non-Inverting 15 150 18 50/75 8-Dip _| TC428CPA-ND 1.08 ‘97 36 | — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0A) ; : Ni iG = _ 
to 9.0A Peak Output Current Single Inverting 6 2.5/2.5 18 53/60 8-Dip TC429CPA-ND 1.48 1.33 1.19 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 
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. Power Management 
MicrRocHiP : 
Power MOSFET Drivers (Cont.) 
Peak Output Max. Input/Output 
Output Resistance (Rh/RI) Supply Delay Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Description Power | Configuration | Current(A) | (Max. 0 @ 25°C) Voltage (V) | (td1, td2) 1(ns) Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
Low-Side MOSFET Drivers, 0.5A | 4. i 7 
101 2A Peak Output Curent. | Sitgle | inverting 1 41 16 30/30 8-Dip | TC1411CPA-ND 1.00 90 2 | — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 0.54 | «. A A 
Wi 2A beak Output Gurjent | Single | inverting 1 14/11 16 30/30 8-Dip | TC1441NCPA-ND 4.00 90 ee | — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0A ‘ ; 
10 9.0A Peak Output Guryent, | OUal_| Non-Inverting 3 4/4 16 35/35 8-Dip | TC1413NCPA-ND 1.25 113 409 | — _ 
: ; 8-S0IC | TC1426COA-ND 98 88 7l— = 
bow Side MOSHE pets 028 Dual | Inverting 12 18/18 16 75/75 8-SOIC | TC1426C0A713CT-ND 127 1.16 1.06 | 3,300 770.00/M 
: p 8-Dip _| TC1426CPA-ND ‘98 ‘88 a | — — 
; 8-S0IC | TC1427C0A-ND 98 88 vil — = 
pow cis Leia piNets Oh Dual | Non-Inverting 12 18/18 16 75/75 8-SOIC | 1C1427C0A713CT-ND 127 1.16 1.08 | 3,300 770.00/M 
; p 8-Dip __| TC1427CPA-ND ‘98 88 a | — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 0.54 : 
TDA Peak Output Curent, | Dual | Non-Inverting 12 18/18 16 75/75 8-solc | TC1428C0A-ND 98 88 a| — = 
Low-Side MOSFET Drivers, ; 8-S0IC | TC4404C0A-ND 2.30 207 toa | — = 
1.5A Peak Output Current. | Dual | _ Inverting 15 10/10 18 19/32 8-Dip _| TC4404CPA-ND 230 2.07 200 | — = 
Low-Side MOSFET Drivers, : 8-SOIC | TC4405COA-ND 2.30 2.07 to4 | — = 
1.5A Peak Output Current. | Dual | Non-Inverting 15 10/10 18 15/32 8-Dip _| TC4405CPA-ND 230 2.07 200 | — = 
8-S0IC | TC4420C0A-ND 1.33 1.20 108 | — = 
- : 8-SOlc | 1¢4420C0A713CT-ND 172 157 1.44 | 3,300 | 1060.00/M 
Too Mt ema | Single | Non-Inverting 6 2.8/2.5 18 55/55 8-Dip _| TC4420CPA-ND 135 1.22 108 | — = 
; p 8-Dip _| TC4420EPA-ND 138 124 ti0 | — _ 
8-CDip _| TC4420MJA-ND 1330 11971157 | — = 
70-220-5 | TC4421AVAT-ND 3.20 2.88 tz | — = 
8-DEN | TC4421AVMF-ND 2.85 257 158 | — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0 |, : 8-S0lc | TC4421AVOA-ND 2.50 2.25 139 | — _ 
to 9.0A Peak Output Current | Single | — Inverting 9 1.4 (typy/1.7 18 30/33 8-Dip _| TC4421AVPA-ND 258 232 142 | — = 
10-220-5 | TC4421CAT-ND 3.03 273 263) — _ 
8-Dip __| TC4421CPA-ND 2.43 2.19 210 | — = 
70-220-5 | TC4422AVAT-ND 3.20 2.88 ize | — = 
8-DEN | TC4422AVMF-ND 2.85 257 158 | — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0 |, ; 8-S0lc | T¢4422AVOA-ND 2.50 2.25 139 | — _ 
to 9.0A Peak Output Current | Single | Non-Inverting 9 1.4 (typy/1.7 18 30/33 8-DIP | TC4422AVPA-ND 258 232 142 | — = 
8-Dip | T¢4422CPA-ND 2.43 2.19 210) — _ 
8-Dip _| TC4422EPA-ND 2.55 2.30 2a | — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0 : 16-S0IC | TC4423C0E-ND 2.20 1.98 192 | — = 
to 9.0A Peak Output Current | Dual | _ Inverting 3 5/5 18 39/38 8-Dip _| 1¢4423CPA-ND 2.00 1.80 173. | — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0 a 8-Dip | TC4424CPA-ND 2.00 1.80 tz | — a 
to 9.0A Peak Output Current | Dual | Non-Inverting 3 5f5 18 83/38 (wide)16-SOIC | TC4424C0E-ND 2.20 1.98 192 | — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0A i . 
10 9.08 Peak Output Gurjent, | OUal_ | Non-Inverting 3 5/5 18 33/38 8-Dip | T¢4425CPA-ND 2.00 1.80 Vay | a = 
8-S0Ic | TC4426C0A-ND 1.03 98 al— S 
Low-Side MOSFET Drivers : 8-Dip —_| TC4426CPA-ND 1.08 ‘97 ‘6 | — = 
1.5A Peak Output Current | Dual | — Inverting 15 10/10 18 20/40 8-soic | T¢4426EOA-ND 1.05 ‘95 ‘a4 | — = 
8-Dip _| TC4426EPA-ND 1.08 ‘97 ‘36 | — = 
Low-Side MOSFET Drivers 8-SOIC | TC4427ACOA-ND 1.05 95 al a 
1.5A Peak Output Current Dual | Non-Inverting 15 9/9 18 30/30 8-Dip TC4427ACPA-ND 1.08 97 86 _ = 
8-S0lc _| 1¢4427AEOA-ND 4.05 95 ‘a4 | = 
8-S0ic | T¢4427C0A-ND 1.03 93 al— = 
; ; 8-Solc | 1¢4427C0A713CT-ND 1:33 121 111 | 3300 |  sto.00m 
ee Somes | Dual | Non-Inverting 15 40/10 18 20/40 8-Dip __| TC4427CPA-ND 4.05 ‘95 ‘4 ] = 
: p 8-Dip _| TC4427EPA-ND 1.08 ‘97 ‘36 | — = 
8-SOlC | TC4427E0A-ND 4.05 95 ‘a4 | = 
F ; 8-SOIC | TC4428COA-ND 1.03 93 al— = 
Ee Somes | Dual | Non-Inverting 15 to/10 18 20/40 8-Dip _| TC4428CPA-ND 1.05 ‘95 ‘4 | — = 
4 p 8-S0lc _| T¢4428EOA-ND 41.05 95 ‘a4 | = 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0A| ; 8-S0IC | TC4429C0A-ND 1.33 1.20 toe | — = 
to 9.0A Peak Output Current | Single | Inverting 6 2.8/2.5 18 55/55 8-Dip _| TC4429CPA-ND 1.35 1.22 108 | — = 
High-Side/Low-Side ; : 8-S0IC | TC4432C0A-ND 2.30 2.07 to4 | — = 
MOSFET Drivers Single | Non-Inverting 15 10/10 30 62/78 8-Dip _| T¢4432CPA-ND 230 2.07 200 | — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 0.5A : 16-S0IC | TC4467C0E-ND 3.68 3.31 319) — = 
to 1.2A Peak Output Current | QUad | _ Inverting 12 15/15 18 40/40 14-Dip _| T¢4467CPD-ND 270 2.43 234 | — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 0.5 erm 14-Dip | TC4468CPD-ND 2.43 2.19 194 | — a 
to 1.2A Peak Output Current | Quad | Non-Inverting 12 155 18 40/40 16-S0I¢ | TC4468COE-ND 2.48 2.23 198 | — = 
; 14-Dip | TC4469CPD-ND 2.43 2.19 194 | — = 
oe Leora eee Quad | Non-Inverting 12 15/15 18 40/40 (wide)16-SoIC | TC4469C0E-ND 2.48 2.23 198 | — _ 
; p (wide)16-SOIC | TC4469C0E713CT-ND 3.22 2.93 2.68 | 1,000 1980.00 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Mixed Signal 
Successive Approximation Register (SAR) A/D Converters 
Resolution Max Sample Rate No. of Input Input Voltage Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
(bits) (ksamples/sec.) Channels Interface Range (V) Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
8-MSOP MCP3001-//MS-ND 2.18 1.96 126 | — = 
8-DIP MCP3001-1/P-ND 2.18 1.96 126 | — = 
10 200 1 spi™ 27-55 8-SOIC MCP3001-1/SN-ND 2.18 1.96 126 | — = 
8-TSSOP MCP3001-1/ST-ND 2.18 1.96 126 | — = 
8-SOIC MCP3001T-I/SNCT-ND 2.44 2.18 196 | 3,300 | _1260.01/M 
8-MSOP MCP3002-//MS-ND 2.35 2.12 135 | = 
8-DIP MCP3002-1/P-ND 2.35 242 135 | — = 
10 200 SPi™ 27-58 8-SOIC MCP3002-/SN-ND 2.35 212 135 | — = 
8-TSSOP MCP3002-I/ST-ND 2.35 242 135 | — = 
T4-DIP MCP3004-/P-ND NEW! 275 2.48 58 | = 
10 200 4 spi™ 27-55 8-MSOP MCP3004-I/SL-ND 275 2.48 158 | — = 
14-TSSOP MCP3004-1/ST-ND 275 2.48 15a | — = 
16-DIP MCP3008-I/P-ND 2.90 2.61 166 | = 
10 200 8 Spin caida 16-SOIC MCP3008-1/SL-ND 2.90 264 166 | — = 
8-DIP MCP3201-C\/P-ND 3.00 2.70 13 | — = 
8-SOIC MICP3201-Cl/SN-ND 3.00 270 13 | — = 
8-DIP MCP3201-B1/P-ND 3.48 3.13 201 | — = 
12 100 1 Spim 27-55 8-SOIC MCP3201-BI/SN-ND 3.48 3.13 201 | — — 
8-SOIC MCP3201T-Cl/SNCT-ND 3.36 3.00 270 | 3,300 | 1730.01/M 
8-TSSOP MCP3201-C/ST-ND 3.00 270 13 | = 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 
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~AN idicaoeie Mixed Signal 
Successive Approximation Register (SAR) A/D Converters (Cont.) 
Resolution Max Sample Rate No. of Input Input Voltage Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
(bits) (ksamples/sec.) Channels Interface Range (V) Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
8-SOIC MCP3202-BI/SN-ND 3.80 3.42 2.19 = = 
8-DIP MCP3202-BI/P-ND 3.80 3.42 2.19 — = 
8-MSOP MCP3202-Cl/MS-ND 3.33 3.00 1.92 _ = 
= 100 7 SEM 27 «5.5 8-TSSOP MCP3202-Cl/ST-ND 3.33 3.00 192 | — = 
8-DIP MCP3202-C1/P-ND 3.33 3.00 1.92 _ = 
8-SOIC MCP3202-Cl/SN-ND 3.33 3.00 1.92 = = 
14-DIP MCP3204-BI/P-ND 5.20 4.68 2.99 = = 
14-SOIC MCP3204-BI/SL-ND 5.20 4.68 2.99 — = 
14-DIP MCP3204-C1/P-ND 4.18 3.76 2.40 _ _ 
ve 100 4 onl eens 14-SOIC MCP3204-Cl/SL-ND 418 3.76 240 | — a 
14-SOIC MCP3204T-CI/SLCT-ND 4.68 4.18 3.76 2,600 2400.01/M 
14-TSSOP MCP3204-Cl/ST-ND 4.18 3.76 2.40 = _ 
16-DIP MCP3208-BI/P-ND 5.73 5.16 3.30 = 
12 100 8 SPI™ 2.7 ~5.5 16-DIP MCP3208-Cl/P-ND 4.58 412 2.64 — — 
16-SOIC MCP3208-Cl/SL-ND 4.58 412 2.64 = _ 
12 22 1 l20™ COMPATIBLE/SPI™ 2.7 ~5.5 SOT-23-5 MCP3221A5T-I/OTCT-ND 2.33 1.86 1.63 3,000 1330.01/M 
8-MSOP MCP3301-Cl/MS-ND 3.10 2.79 1.72 = — 
13 100 1 SPI™ 2.7~5.5 8-DIP MCP3301-CI/P-ND 3.00 2.70 1.72 _ = 
8-SOIC MCP3301-CI/SN-ND NEW! 3.00 2.70 172, — = 
14-DIP MCP3302-BI/P-ND §.15 4.64 2.97 _ _ 
14-SOIC MCP3302-Bl/SL-ND 6.15 4.64 2.97 — = 
14-TSSOP MCP3302-BI/ST-ND 5.35 4.82 2.97 _ = 
13 100 2 spin 275.6 14-DIP MCP3302-Cl/P-ND 4.13 3.72 237 | — = 
14-SOIC MCP3302-Cl/SL-ND 4.13 3.72 2.37 _ i 
14-TSSOP MCP3302-Cl/ST-ND 4.28 3.85 2.37 — = 
16-DIP MCP3304-BI/P-ND NEW! 5.70 5.13 3.28 = = 
16-SOIC MCP3304-BI/SL-ND NEW! 5.70 5.13 3.28 — —_ 
1 100 . oe eterno 16-DIP MCP3304-CI/P-ND 4.55 4.10 262 | — = 
16-SOIC MCP3304-Cl/SL-ND 4.55 4.10 2.62 — = 
MCP3201/02 Daughter Board... DV3201A-ND 89.99/1 
MCP3204/08 Daughter Board DV3204A-ND 89.99/1 
Analog Evaluation Driver Board . DVMCPA-ND 169.99/1 
Demo Board for PICtail™ MCP3221. MCP3221DM-PCTL-ND 25.00/1 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Delta - Sigma A/D Converters 
Resolution | Max. Sample Rate Supply Voltage Typical Supply Current Typical INL Digi-Key Price Each Tape & Reel* 
(bits) (samples/sec) Input Type | Interface Range (V) (WA) (PPM) Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
18 4 1 Differential 2¢™ 2.7 ~5.0 155 10 S0T23-6 MCP3421A5T-E/OTCT-ND NEW! 3.67 3.28 2.95 | 3,000 /1810.00/M 
: : 8-MSOP MCP3550-50E/MS-ND 5.50 4.95 3.04 _ — 
es 18 UDiferental),~ SEE ehna8 zt 2 8-SOIC | MCP3550-50E/SN-ND 545 491 301; — i. 
. “ 8-MSOP MCP3550-60E/MS-ND 5.50 4.95 3.04 _ _ 
22 15 1 Differential | SPIT™ 27~55 140 0.0002 B-S0IC MCP3550-60E/SN-ND 545 491 301 — -_ 
- ; 8-MSOP MCP3551-E/MS-ND 5.50 4.95 3.04 _ _ 
22 14 1 Differential | SPIT™ 27~55 120 0.0002 B-S0IC MCP3551-E/SN-ND 545 491 «301 — — 
: : 8-MSOP MCP3553-E/MS-ND 5.50 4.95 3.04 = = 
20 60 1 Differential | SPIT™ 27~55 140 0.0002 B-SOIC MCP3553-E/SN-ND 645 491 «301 = _ 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Dual Slope A/D Converters 
Supply Input Sampling Differential Programmable Charge 
Voltage Voltage Rate Input Input Resolution/ Pump (-V) Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Range (V) Range (V) Resolution (Conv/sec) | Channels | Interface Range Conversion Time Output Pin Package | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
Vss +1.5Vt 16-SOIC | TC500ACOE-ND 4.80 4.32 2.66 =_ _ 
44.5 ~ 47.5 vanes aye Up to 17 bits 4~10 1 3-Wire Yes Yes No 16-SOIC | TCS500ACOE713CT-ND 4.32 3.75 3.36 1,000 2660.00 
; 16-Dip TCS500ACPE-ND 4.23 3.81 2.35 - - 
Vss +1.5V to ‘i : 16-SOIC | TC500COE-ND 4.23 3.81 2.35 _ — 
44.5 ~+7.5 Vdd -1.5V Up to 16 bits 4~10 1 3-Wire Yes Yes No 46-Dip TCS500CPE-ND 310 279 172 es i 
+4.5 ~ +6.5 Serial Port No No No 14-Dip TC520ACPD-ND 5.53 4.98 4.80 =- - 
Vss +1.5V to ‘1 ar : 40-Dip TC7109ACPL-ND 7.48 6.73 6.50 = _ 
#45 ~+5.5 Vdd -1.5V 12 bits plus sign bit 2~10 1 Serial Port Yes No No 44-PQFP | TC7109ACKW-ND 10.58 952 920 x = 
#4.5~+5.5 ae 12 bits plus sign bit 2~10 1 Serial Port Yes No No 40-Dip TC7109CPL-ND 6.33 5.70 5.50 - _ 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Display A/D Converters 
Display Supply Resolution Resolution Power For DMM, DPM, Hold Digi-Key Price Each 
Type Voltage (V) (Digits) (Counts) (mW) data loggers Function Package Part No. i 25 100 
LCD 9 3.75 4,000 10 No No 40-Dip TC820CPL-ND 9.68 8.71 8.42 
LCD 9 3.5 2,000 10 No Yes 40-Dip TC7106ACPL-ND 4.50 4.05 3.91 
LCD 9 3.5 2,000 10 Yes No 40-Dip TC7106CPL-ND 3.93 3.54 3.40 
LED § 3.5 2,000 10 No Yes 40-Dip TC7107ACPL-ND 4.25 3.83 3.70 
44-PQFP TC7107CKW-ND 3.68 3.31 3.21 
LED 5 3.5 2,000 10 No Yes 40-Dip TC7107CPL-ND 3.68 3.31 3.21 
LCD 9 3.5 2,000 10 No Yes 40-Dip TC7116ACPL-ND 5.73 5.16 4.98 
LCD 9 3.5 2,000 10 No Yes 40-Dip TC7116CPL-ND 4.60 4.14 4.00 
LED § 3 2,000 10 No Yes 40-Dip TC7117ACPL-ND 5.98 5.38 5.20 
44-PQFP 1C7117CKW-ND 4.15 3.74 3.60 
LED 5 3 2,000 10 No Yes 40-Dip TC7117CPL-ND 415 3.74 3.60 
LCD 9 3.5 2,000 0.5 No No 40-Dip TC7126CPL-ND 6.75 5.18 5.00 
LCD 9 45 20,000 45 No No 40-Dip TC7129CPL-ND 12.23 11.01 10.64 
Binary and BCD A/D Converters 
Input Max. For DMM, 
Supply Voltage Resolution Resolution Power DPM, Digi-Key Price Each 
Description Voltage (V) Range (V) (Digits) (Counts) (mW) Interface Data Loggers Package Part No. 1 25 100 
BCD A/D 5 Vss +1.0 to Vdd -0.5 4 20,000 30 MUXed BCD No 44-PQFP TC835CKW-ND 11.73 10.56 10.20 
BCD A/D 5 Vss +1.0 to Vdd -1.0 4 20,000 30 MUXed BCD Yes 28-Dip TC7135CPI-ND 6.70 6.03 5.82 
BCD A/D 44.5 ~ +8 +199.9mV to 1.999 3 2,000 20 MUXed BCD Yes 24-Dip TC14433AEPG-ND 5.75 5.18 5.00 
BCD A/D 44.5 ~ +8 +199.9mV to 1.999 3 2,000 20 MUXed BCD Yes 24-Dip TC14433EPG-ND 5.75 5.18 5.00 
(Continued) 
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IN MICROCHIP 
D/A Converters 


Mixed Signal (cont) 


Output Typical Typical 
Resolution DACs per Setting DNL Standby Operating Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
(Bits) Package Interface Vref Time (s) (LSB) Current Current Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
8-MSOP MCP4821-E/MS-ND 3.03 273 174 = = 
12 1 2spi™ = 4 02 03 330 8-DIP MCP4821-E/P-ND 3.03 273 174 = = 
8-SOIC MCP4821-E/SN-ND 3.18 2.86 1.83 = = 
8-MSOP MCP4822-E/MS-ND 3.95 3.56 227 = = 
12 2 2spi™ = 4 02 03 415 8-DIP MCP4822-E/P-ND 3.95 3.56 227 = = 
8-SOIC MCP4822-E/SN-ND 3.95 3.56 207 = = 
8-MSOP MCP4921-E/MS-ND 2.60 234 7.50 = = 
8-MSOP MCP4921T-E/MSCT-ND 2.91 2.60 2.34 2,500 1500.01/M 
12 1 spim™ Ext 45 0.25 05 125 8-DIP MCP4921-E/P-ND 2.60 234 1.50 = - 
8-SOIC MCP4921-E/SN-ND 2.60 234 1.50 = — 
8-SOIC MCP4921T-E/SNCT-ND 2.91 2.60 2.34 3,300 1500.01/M 
14-DIP MCP4922-E/P-ND 3.45 31 7.99 = = 
14-SOIC MCP4922-E/SL-ND 3.45 311 1.99 = = 
12 2 spim™ Ext 45 0.25 05 250 14-SOIC MCP4922T-E/SLCT-ND 3.86 3.45 311 2,600 1990.00/M 
14-TSSOP MCP4922-E/ST-ND 3.45 311 1.99 = = 
14-TSSOP MCP4922T-E/STCT-ND 3.86 3.45 311 2,500 1990.00/M 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Digital Potentiometers 
Number Number per Resistance Max. INL Max. DNL Temperature Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
of Taps Package Interface (ohms) + (LSB) + (LSB) Range Package Part No. if 25 100 Qty. Pricing 
10,000 8-DFN MCP4011T-103E/MCCT-ND 76 68 61 | 3300; 390.00 
10,000 8-MSOP MCP4011-103E/MS-ND 68 61 39 | = 
10,000 8-SOIC MCP4011-103E/SN-ND 68 ‘61 39 «| — = 
2,100 8-DEN MCP4011T-202E/MCCT-ND 76 68 ‘61 | 3300} — 390.00/M 
2100 8-MSOP MCP4011-202E/MS-ND 68 61 39 6] a 
2,100 Anis ipes 8-SOIC MCP4011-202E/SN-ND 68 61 39 | = 
of 1 UpiDown'Protace| 5,000 oS nS Caeee 8-DFN MCP4011T-502E/MCCT-ND 76 68 61 | 3,300! 390.00 
5,000 8-MSOP MCP4011-502E/MS-ND 68 61 39 «| — 
5,000 8-SOIC MCP4011-502E/SN-ND 68 ‘61 39 | = = 
50,000 8-DEN MCP4011T-503E/MCCT-ND 76 68 61 | 3300] — 390.00/M 
50,000 8-MSOP MCP4011-503E/MS-ND 68 61 39 | — 
50,000 8-SOIC MCP4011-503E/SN-ND 68 61 39 | = 
10,000 $0T23-6 MCP4012T-103E/CHCT-ND 76 68 61 | 3,000 390.00 
2,100 é , $0T23-6 MCP4012T-202E/CHCT-ND 76 68 61 | 3,000} — 390.00/M 
et 1 Up/Down’ Rrotace| 5,000 os pe AOC ~ 125°C | s0T23-6 MCP4012T-502E/CHCT-ND 76 68 61 | 3,000 | — 390.00/M 
50,000 $0T23-6 MCP4012T-503E/CHCT-ND 76 68 61 | 3,000] — 390.00/M 
10,000 $0T23-6 MCP4013T-103E/CHCT-ND 76 68 61 | 3,000 390.00 
2,100 ne 7 $0T23-6 MCP4013T-202E/CHCT-ND 76 68 61 | 3,000] — 390.00/M 
et : ee aa 5,000 os 08 40° ~ 126°C | SoT03-6 MCP4013T-502E/CHCT-ND 16 68 61 | 3,000! 390.007 
50,000 $0T23-6 MCP4013T-503E/CHCT-ND 76 68 ‘61 | 3,000}  390.00m 
10,000 $0T23-5 MCP4014T-103E/0TCT-ND 76 68 61 | 3,000]; 390.00 
2,100 on 7 $0T23-5 MCP4014T-202E/0TCT-ND 76 68 61 | 3,000]  390.00m 
“ : p/Down Erotacel 5,000 ed ad AO ~ 125°C | 0723-5 MCP4014T-502E/OTCT-ND 76 68 61 | 3,000 | — 390.00/M 
50,000 $0T23-5 MCP4014T-503E/OTCT-ND 76 68 ‘61 | 3.000} — 390.00/M 
10,000 8-DFN MCP4021T-103E/MCCT-ND 1.23 1.10 99 | 3,300 — 630.00/M 
10,000 8-MSOP MCP4021-103E/MS-ND 1.05 95 61 — — 
10,000 8-SOIC MCP4021-103E/SN-ND 1.03 93 59 | — = 
2,100 8-DFN MCP4021T-202E/MCCT-ND 1.23 1.10 99 | 3,300} — 630.00/M 
2,100 8-MSOP MCP4021-202E/MS-ND 1.05 95 61 - — 
2,100 Bere 8-SOIC MCP4021-202E/SN-ND 1.03 93 59 | — = 
ot 1 Up/Down Protaco| 5,000 Os oP aoe eee 8-DFN MCP4021T-502E/MCCT-ND 1.23 1.10 99 | 3,300] 630.007 
5,000 8-MSOP MCP4021-502E/MS-ND 1.05 95 61 — a 
5,000 8-SOIC MCP4021-502E/SN-ND 1.03 93 59 | — = 
50,000 8-DEN MCP4021T-503E/MCCT-ND 1.23 1.10 99 | 3,300] — 630.00/M 
50,000 8-MSOP MCP4021-503E/MS-ND 1.05 95 61 = — 
50,000 8-SOIC MCP4021-503E/SN-ND 1.03 93 59 | — = 
10,000 SOT-28-6 MCP4022T-103E/CHCT-ND 1.18 1.05 95 | 3,000; — 600.00/M 
2,100 7 sp | SOT-23-6 MCP4022T-202E/CHCT-ND 1.18 1.05 95 | 3,000} — 600.00/M 
of 1 Up/Dovin Protace| 5,000 05 oe AOC ~ 125°C | soT-03-6 MCP4022T-502E/CHCT-ND 118 1.05 95 | 3,000 | — 600.00/M 
50,000 SOT-28-6 MCP4022T-503E/CHCT-ND 1.18 1.05 95 | 3,000} — 600.00/M 
10,000 SOT-28-6 MCP4023T-103E/CHCT-ND 1.18 1.05 95 | 3,000; — 600.00/M 
2,100 ey cp | SOT-23-6 MCP4023T-202E/CHCT-ND 1.18 1.05 95 | 3,000] — 600.00M 
ot : UpiDewn Protoce| 5,000 os 08 40°C ~ 126°C | SoT-03.6 MCP4023T-502E/CHCT-ND 1.18 1.05 95 | 3,000}  600.00M 
50,000 SOT-28-6 MCP4023T-503E/CHCT-ND 1.18 1.05 95 | 3,000} — 600.00/M 
10,000 SOT-28-5 MCP4024T-103E/0TCT-ND 1.18 1.05 95 | 3,000] — 600.00m 
2,100 “aks op | SOT-23-5 MCP4024T-202E/0TCT-ND 1.18 1.05 95 | 3,000] — 600.007™M 
- ! Up/Down Protocol) 5 990 es a 40°C ~ 125°C | soT-23-5 MCP4024T-503E/OTCT-ND 1181.05 95 | 3,000 | — 600.00/M 
5,000 SOT-28-5 MCP4024T-502E/0TCT-ND 1.18 1.05 (95 | 3,000} — 600.00/M 
spew 8-Dip MCP41010-1/P-ND 178 1.60 102 | — = 
fon : al 10,000 1 1 pe 8-SOIC MCP41010-I/SN-ND 178 1.60 102 | — = 
Givens 8-Dip MCP41050-1/P-ND 178 1.60 102 | — = 
256 1 ne 50,000 : 1 ae eet 8-SOIC MCP41050-I/SN-ND 178 1.60 102 | — = 
ae 8-Dip MCP41100-1/P-ND 178 1.60 102 | — = 
aoe 1 shim 100,000 1 1 40°C ~ 85°C |g sic MCP41100-/SN-ND 178 = 160 = 4.02 «| — = 
14-Dip MCP42010-1/P-ND 2.65 2.39 152 | — = 
256 2 spim™ 10,000 1 1 -40°C~ 85°C |  14-S0IC MCP42010-I/SL-ND 2.65 2.39 152 | — = 
14-TSSOP MCP42010-I/ST-ND 2.65 2.39 152 | — = 
14-Dip MCP42050-1/P-ND 2.65 2.39 152 | — = 
256 2 spim™ 50,000 1 1 -40°C~ 85°C | 14-SOIC MCP42050-I/SL-ND 2.65 2.39 152 | — = 
14-TSSOP MCP42050-I/ST-ND 2.65 2.39 152 | — = 
14-Dip MCP42100-1/P-ND 2.65 2.39 152 | — = 
256 2 spim™ 100,000 1 1 -40°C~ 85°C |  14-S0IC MCP42100-I/SL-ND 2.65 2.39 152 | — = 
14-TSSOP MCP42100-I/ST-ND 2.65 2.39 152 | — = 
Evaluation Board for MCP42XXX DV42XXX-ND 89.99/1 
Evaluation Board for MCP4022, MCP4023 and MCP4024... VSUPEV2-ND 10.00/1 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 
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Mixed Signal (cont) 
Frequency-to-Voltage / Voltage-to-Frequency 


Frequency Full Scale Non-linearity Digi-Key Price Each 
Range (kHz) (ppm FS/°C) (%FS) Package Part No. 1 25 100 
14-SOIC TC9400COD-ND 7.13 6.42 6.20 
100 40 +0.02 14-Dip TC9400CPD-ND 6.33 5.70 5.50 
14-CDIP TC9400EJD-ND 12.78 11.50 11.10 
100 100 +0.25 14-Dip TC9402CPD-ND 3.00 2.70 2.60 
Energy Measurement 
Voltage MechCounter 
Measurement | Dynamic Gain Reference Drift Drive PSSR % Aldd Didd Supply Voltage Temperature Digi-Key Price Each 
Error Range | Selection ppm typ. (mA) typ. Max. (mA) | Max. (mA) Range Range Package | PartNo. 1 100 
; , ; ; Sian ois : MCP3905-/SS-ND 273 2.46 151 
0.1% 500:1 1:16 15 15 0.01% 3 2 45~55 45°C ~ 85°C | 24-SSOP MCP3905A-/SS-ND NEW! 258 232 143 
; ; ; : Ash was ; MCP3906-I/SS-ND 3.08 277 171 
0.1% 1000:1 1:32 15 15 0.01% 3 2 4.5 ~5.5 45°C ~ 85°C | 24-SSOP MCP3906A-I/SS-ND NEW! 278 250 155 
0.1% 1000:1 1:16 15 15 0.01% 2.8 1.2 45 ~5.5 -40°C ~ 85°C | 24-SSOP | MCP3909-I/SS-ND NEW! 2.88 2.59 1.60 
Reference Design tor MCPS908. sissies. ancasseatediiostenianains actacaniebdasasvidines saneeabhoiudaas aptinecgateaabnboeenctuaeneaageiaonineadastaunscsdecnt MCP3905RD-PM1-ND 45.00/1 
Linear 
Op Amps 
No. per Ig Typical Iq Max. Vos Max. Operating Voltage Temperature Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Package | GBWP (WA) (mA) (mV) Range (V) Range Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
8-DIP MCP601-I/P-ND 65 59 38 _ — 
if 2.8MHz 230 325 2 2.7~5.5 -40°C ~ 85°C 8-SOIC MCP601-I/SN-ND. 65 59 38 _ = 
SOT-23-5 MCP601RT-I/OTCT-ND 67 60 54 3,000 340.00/M 
1 2.8MHz 230 325 2 2.7~5.5 -40°C ~ 85°C SOT-23-5 MCP601T-I/OTCT-ND 54 AT 42 3,000 340.00/M 
8-DIP MCP602-1/P-ND 85 7 49 - - 
1 2.8MHz 230 325 2 2.7~5.5 -40°C ~ 85°C 8-SOIC MCP602-I/SN-ND. 85 AT AQ = = 
8-TSSOP MCP602-I/ST-ND 90 81 AQ _ — 
a 2 8-DIP MCP603-I/P-ND 70 63 40 _ = 
1 2.8MHz 230 325 2 2.7~5.5 -40°C ~ 85°C 8-SOIC MCP603-I/SN-ND 70 ‘63 "40 _ a 
e = 14-DIP MCP604-I/P-ND 1.58 1.42 91 _ os 
. 2.8MHz 0 325 2 ete ete 14-SOIC MCP604-1/SL-ND 1.58 1.42 31 = = 
7 eC 8-DIP MCP606-I/P-ND 1.00 90 57 = — 
1 155MHz 18.70 025 25 2.5 ~5.5 -40°C ~ 85°C 8-SOIC MCP606-I/SN-ND 100 ‘90 57 _ _ 
oj 3) 8-DIP MCP607-I/P-ND 1.33 1.20 76 _ _ 
2 155MHz 18.70 025 25 2.5~5.5 -40°C ~ 85°C 8-SOIC MCP607-I/SN-ND 133 120 6 = 5 
= - 8-DIP MCP608-I/P-ND 1.05 95 61 _ _ 
1 155MHz 18.70 025 25 2.5 ~5.5 -40°C ~ 85°C 8-SOIC MCP608-I/SN-ND 105 ‘95 ‘61 = _ 
e Sj 14-DIP MCP609-I/P-ND 1.98 1.78 1.14 = = 
4 155MHz 18.70 025 25 2.5~5.5 -40°C ~ 85°C 14-SOIC MCP609-I/SL-ND 198 178 114 = _ 
14-DIP MCP619-I/P-ND 2.08 1.87 1.20 _ = 
4 190kHz 19 025 0.15 2.3 ~5.5 -40°C ~ 85°C 14-SOIC MCP619T-I/SLCT-ND 2.32 2.08 1.87 2,600 1200.00/M 
14-SOIC MCP619-I/SL-ND 2.08 1.87 1.20 = = 
SC-70-5 MCP6001T-I/LTCT-ND A5 40 36 3,000 390.00/M 
a a SOT-23-5 MCP6001RT-I/OTCT-ND 42 38 34 3,000 350.00/M 
1 | 1,000KH2 | 140 170 48 192 aloe SOT-23-5 MCP6001T-V/OTCT-ND 42 38 34 3,000 |  350.00/M 
SOT-23-5 MCP6001UT-I/OTCT-ND 42 38 34 3,000 350.00/M 
8-MSOP MCP6002T-I/MSCT-ND. 56 50 A5 2,500 480.00/M 
2: 1,000kHz 140 170 45 1.8~5.5 -25°C ~ 85°C 8-DIP MCP6002-I/P-ND 50 AQ 48 _ — 
8-SOIC MCP6002-I/SN-ND 50 AQ 48 = = 
14-DIP MCP6004-I/P-ND 65 59 AL = = 
4 1,000kHz 140 170 7 1.8~5.5 40°C ~ 125°C 14-SOIC MCP6004-I/SL-ND 65 Al 38 _ = 
14-TSSOP MCP6004-I/ST-ND 68 67 65 _ = 
8-DIP MCP6021-I/P-ND 1.38 1.24 80 = = 
1 1,000kHz 1,000 1.35 0.5 2.5 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP6021-I/SN-ND 1.38 1.24 80 = = 
8-TSSOP MCP6021-I/ST-ND 1.43 1.29 80 = — 
8-DIP MCP6022-I/P-ND 1.78 1.60 1.02 _ _ 
2 10MHz 1,000 1.35 0.5 2.5 ~5.5 40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP6022-I/SN-ND 1.78 1.60 1.02 _ _ 
8-TSSOP MCP6022-I/ST-ND 1.85 1.67 1.02 = = 
8-DIP MCP6023-1/P-ND 1.45 1.31 83 _ — 
1 10MHz 1,000 1.35 0.5 2.5 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP6023-I/SN-ND 1.45 1.31 83 = = 
8-TSSOP MCP6023-I/ST-ND 1.50 1.35 83 = = 
14-DIP MCP6024-I/P-ND 2.60 2.34 1.50 _ = 
4 10MHz 10,000 1.35 0.5 2.5 ~5.5 -40°C ~ 125°C 14-SOIC MCP6024-I/SL-ND 2.60 2.34 1.50 = = 
14-TSSOP MCP6024-I/ST-ND 2.70 2.43 1.50 _ = 
8-MSOP MCP6041-I/MS-ND 85 AT AT = _ 
8-DIP MCP6041-I/P-ND 83 f5 AT = = 
1 14kHz 0.6 001 3 1.4~5.5 -40°C ~ 85°C 8-SOIC MCP6041-I/SN-ND 83 75 AT _ _ 
SOT-23-5 MCP6041T-I/OTCT-ND 15 60 53 3,000 440.00/M 
8-SOIC MCP6041T-I/SNCT-ND 83 66 58 3,300 470.00/M 
8-MSOP MCP6042-I/MS-ND 1.13 1.02 63 _ _ 
2 14kHz 0.6 001 3 1.4~55 -40°C ~ 85°C 8-DIP MCP6042-1/P-ND 1.10 99 63 — = 
8-SOIC MCP6042-I/SN-ND 1.10 99 63 _ _ 
8-MSOP MCP6043-I/MS-ND 90 81 a) _ = 
1 14kHz 0.6 001 3 1.4~55 -40°C ~ 85°C 8-DIP MCP6043-1/P-ND 85 JT AQ = = 
8-SOIC MCP6043-I/SN-ND 85 17 AQ _ = 
14-DIP MCP6044-I/P-ND 1.93 1.74 1.10 _ = 
14-SOIC MCP6044-I/SL-ND 1.93 1.74 1.10 = =: 
4 14kHz 0.6 001 3 14~5.5 -40°C ~ 85°C 14-TSSOP MCP6044-I/ST-ND 1.98 1.78 1.10 _ = 
14-SOIC MCP6044T-I/SLCT-ND 1.93 1.54 1.35 2,600 1100.00/M 
14-TSSOP MCP6044T-I/STCT-ND 1.98 1.58 1.39 2,500 1100.01/M 
8-MSOP MCP6231-E/MS-ND 45 Al 25 _ = 
8-SOIC MCP6231-E/SN-ND AB 39 25 = = 
1 200kHz 20 03 7 1.8~5.5 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 MCP6231RT-E/OTCT-ND 45 40 36 3,000 230.00/M 
SC70-5 MCP6231UT-E/LTCT-ND 48 43 39 3,000 250.00/M 
SOT-23-5 MCP6231UT-E/OTCT-ND A5 40 36 3,000 230.00/M 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 
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Linear 


\ MICROCHIP 
S Op Amps (Cont.) 
No. per Ig Typical Ig Max. Vos Max. Operating Voltage Temperature Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Package GBWP (uA) (mA) (mV) Range (V/) Range Package Part No. ‘i 25 100 Qty. Pricing 
a " 14-DIP MCP6234-E/P-ND 85 17 A8 - — 
7 ae 20 03 5 aes Bincataty 14-SOIC MCP6234-E/SL-ND ‘85 7 48 = = 
o . 14-DIP MCP6244-E/P-ND 85 17 A8 _ —_— 
4 S50KHz 50 7 5 1806.5 MOC 126 14-S0IC MCP6244-E/SL-ND 85 7 48 = = 
8-MSOP MCP6271-E/MS-ND 75 68 A2 - — 
8-DIP MCP6271-E/P-ND 73 66 2 = _ 
1 2MHz 170 .24 3 2.0 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP6271-E/SN-ND 73 66 A2 cl — 
SOT-23-5 MCP6271RT-E/OTCT-ND 67 60 54 3,000 350.00/M 
SOT-23-5 MCP6271T-E/OTCT-ND 67 60 54 3,000 350.00/M 
8-DIP MCP6272-E/P-ND 98 88 56 = _ 
2 2MHz 170 24 3 2.0 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-MSOP MCP6272-E/MS-ND 1.00 90 56 — — 
8-SOIC MCP6272-E/SN-ND 98 88 56 _ _ 
SOT-23-6 MCP6273T-E/CHCT-ND 70 63 57 3,000 370.00/M 
40°C ~ 195° 8-MSOP MCP6273-E/MS-ND 80 2: A4 = — 
1 2MHz 170 .24 3 2.0 ~5.5 40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6273-E/P-ND 78 70 “4d _ _ 
8-SOIC MCP6273-E/SN-ND 78 70 A4 _ _ 
14-DIP MCP6274-E/P-ND 1.78 1.60 1.02 = _ 
4 2MHz 170 .24 3 2.0 ~5.5 -40°C ~ 125°C 14-SOIC MCP6274-E/SL-ND 1.78 1.60 1.02 — _ 
14-TSSOP MCP6274-E/ST-ND 1.85 1.67 1.02 = _ 
8-MSOP MCP6275-E/MS-ND 1.00 90 56 al — 
2: 2,000kHz 170 24 3 2.0 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6275-E/P-ND 98 88 56 = _ 
8-SOIC MCP6275-E/SN-ND 98 88 56 — _ 
8-MSOP MCP6281-E/MS-ND 90 81 50 _ 
8-DIP MCP6281-E/P-ND 88 79 50 — — 
1 5MHz 445 57 3 2.2 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP6281-E/SN-ND 88 19 50 _ _ 
SOT-23-5 MCP6281RT-E/OTCT-ND 78 70 63 3,000 410.00/M 
SOT-23-5 MCP6281T-E/OTCT-ND 78 70 63 3,000 410.00/M 
8-MSOP MCP6282-E/MS-ND 1.23 1.11 68 al — 
2 5 MHz 445 By 3 2.2 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6282-E/P-ND 1.18 1.06 67 _ _ 
8-SOIC MCP6282-E/SN-ND 1.18 1.06 67 — _ 
8-MSOP MCP6283-E/MS-ND 98 88 54 - — 
5) - 8-DIP MCP6283-E/P-ND 93 84 53 = _ 
: SM oe ad 8 ara SAG 125"G 8-S0IC MCP6283-E/SN-ND ‘93 ‘84 53 — 
SOT-23-6 MCP6283T-E/CHCT-ND 81 13 66 3,000 420.00/M 
14-DIP MCP6284-E/P-ND 2.03 1.83 1.17 — _ 
4 5MHz 445 57 3 2.2 ~5.5 -40°C ~ 125°C 14-SOIC MCP6284-E/SL-ND 2.03 1.83 117 = _ 
14-TSSOP MCP6284-E/ST-ND 2.13 1.92 1.18 al — 
8-MSOP MCP6285-E/MS-ND 1.23 1.11 68 _ = 
2 5,000kHz 450 57 3 2.2 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6285-E/P-ND 1.18 1.06 67 - — 
8-SOIC MCP6285-E/SN-ND 1.18 1.06 67 = _ 
8-DIP. MCP6291-E/P-ND 95 86 55 — — 
8-SOIC MCP6291-E/SN-ND 95 86 55 =, _ 
1 10MHz 1,000 13 3 2.4~5.5 -40°C ~ 125°C 8-MSOP MCP6291-E/MS-ND 1.00 90 56 cml _— 
SOT-23-5 MCP6291RT-E/OTCT-ND 90 80 72 3,000 460.00/M 
SOT-23-5 MCP6291T-E/OTCT-ND 90 80 72 3,000 460.00/M 
8-MSOP MCP6292-E/MS-ND 1.33 1.20 73 _ _ 
2 10MHz 1,000 13 3 2.4 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6292-E/P-ND 1.28 1.15 74 — — 
8-SOIC MCP6292-E/SN-ND 1.28 1.15 74 = _ 
8-DIP MCP6293-E/P-ND 1.03 93 59 = _ 
* " 8-MSOP MCP6293-E/MS-ND 1.05 95 58 — — 
1 10MHz 1,000 13 3 2.4~5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP6293-E/SN-ND 103 93 59 _ _ 
SOT-23-6 MCP6293T-E/CHCT-ND 95 85 AT 3,000 480.00/M 
14-DIP MCP6294-E/P-ND 2.25 2.03 1.29 = _ 
4 10MHz 1,000 13 3 2.4~5.5 -40°C ~ 125°C 14-SOIC MCP6294-E/SL-ND 2.25 2.03 1.29 al _— 
14-TSSOP MCP6294-E/ST-ND 2.33 2.10 1.29 _ _ 
8-MSOP MCP6295-E/MS-ND 1.33 1.20 13 - — 
2 10,000kHz 1,000 1.3 3 2.4~5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6295-E/P-ND 1.28 1.15 74 = _ 
8-SOIC MCP6295-E/SN-ND 1.28 1.15 74 al — 
1 12MHz 1mA 1.3 275 2.5 ~5.5 -40°C ~ 85°C 8-MSOP MCP6S21-I/MS-ND 1.50 1.35 84 = _ 
: * 8-Dip TC7650CPA-ND 2.98 2.68 2.58 =_ — 
1 2,000 2,000 3.5 0.05 45 ~16 O°C ~ 70°C 14-Dip TC7650CPD-ND 3.25 2.93 2.82 = = 
1 400 1,000 3 0.05 5~ 16 0°C ~ 70°C 8-Dip TC7652CPA-ND 4.03 3.63 3.50 _ _ 
2 1,500 650 al 0.15 6.5 ~ 16 0°C ~ 70°C 8-Dip TC913BCPA-ND 4.28 3.85 3.72 — — 
8-SOIC TC1029E0A-ND 2.20 1.98 1.22 al — 
2 90kHz 6 0 15 1.8~5.5 -40°C ~ 85°C 8-MSOP TC1029EUA-ND 2.43 2.19 1.35 — — 
8-DIP TC1029EPA-ND 2.20 1.98 1.22 - — 
1 90kHz 6 0 15 1.8~5.5 -40°C ~ 85°C SOT-23A-5 TC1034ECTTRCT-ND 74 65 58 3,000 450.00/M 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Programmable Gain Amplifiers 
Switching | -3dBBW | Iq Typical | Vos Operating Voltage | Temperature Gain Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Channels (MHz) (mA) (nV) Range (V) Range Interface Steps Noise VREF Package Part No. 1 25 100 | Qty. Pricing 
e " 8-DIP MCP6S21-1/P-ND 1.60 1.44 89]; — = 
1 2~12 1 275 2.5 ~5.5 -40°C ~ 85°C sPi™ 8 10 Yes 8-SOIC MCP6S21-I/SN-ND 150 135 ‘34| — _ 
8-MSOP MCP6S22-I/MS-ND 1.73 1.56 96] — _ 
2 2~12 14 275 2.5 ~5.5 -40°C ~ 85°C SsPi™ 8 10 Yes 8-DIP MCP6S22-1/P-ND 1.88 169 105) — = 
8-SOIC MCP6S22-1/SN-ND 1.73 1.56 96 | — = 
14-DIP MCP6S26-/P-ND 2.90 2.61 161] — _ 
6 2~12 11 275 2.5 ~5.5 -40°C ~ 85°C sPi™ 8 10 Yes 14-SOIC MCP6S26-I/SL-ND 2.75 248 153} — = 
14-TSSOP_| MCP6S26-I/ST-ND 2.75 248 1538] — _ 
F a 16-DIP MCP6S28-1/P-ND 3.33 3.00 1.85 | — _ 
8 2~12 11 275 2.5 ~5.5 -40°C ~ 85°C SPi™ 8 10 Yes 16-SOIC MCP6S28-I/SL-ND 3.05 275 «+169; — el 
8-MSOP MCP6S91-E/MS-ND 1.15 1.04 65) — = 
1 1~18 1 4,000 2.5 ~5.5 -40°C ~ 125°C SsPi™ 8 10 No 8-DIP MCP6S91-E/P-ND 1.25 1.13 69} — = 
8-SOIC MCP6S91-E/SN-ND 1.15 1.04 65) — _ 
8-MSOP MCP6S92-E/MS-ND 1.38 1.24 16) — _ 
2 1~18 1 4,000 2.5 ~5.5 -40°C ~ 125°C SsPi™ 8 10 No 8-DIP MCP6S92-E/P-ND 1.48 1.33 82) — = 
8-SOIC MCP6S92-E/SN-ND 1.38 1.24 16) — _ 
i a 10-MSOP | MCP6S93-E/UN-ND 1.73 1.56 96] — _ 
7 pede ’ 4,000 25758 eae 12570" ||| SEIN 8 10 No | 40-mSoP | MCP6S93T-E/UNCT-ND 193 173 1.56 | 2,500] _960.00/M 
Evaluation Board for MCP6S2xX.. MCP6S2XEV-ND 30.00/1 
PiCtail™ Demo Board MCP6SX2.. MCP6SX2DM-PCTLTH-ND 35.00/1 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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AX Microcuip Linear (cont.) 


Comparators 
Typical Iq Vos Operating 
No. per Propagation Typical Max. Voltage Temperature Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Package Delay (yA) (WA) (mV) Range (V) Range Package Part No. 1 25 100 ty. Pricing 
1 4 1 5 1.6 ~ 5.5 40°C ~ 85°C SOT-23-5 MCP6541UT-E/OTCT-ND 59 53 48 3,000 310.00/M 
er 2 8-MSOP MCP6546-I/MS-ND 63 57 34 = _ 
i : : 7 TBepS Sra 8-SOIC MCP6546-1/SN-ND ‘oA | = 
a 24 8-MSOP MCP6548-I/MS-ND 65 59 36 = — 
: . 1 S es Beda 8-SOIC MCP6548-1/SN-ND ‘35736 | — = 
14-Dip MCP6549-1/P-ND 1.60 1.44 92 = _ 
4 4 1 5 1.8~5.5 -40°C ~ 85°C 14-SOIC MCP6549-I/SL-ND 1.60 1.44 92 = _ 
14-TSSOP MCP6549-I/ST-ND 1.65 1.49 92 = = 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Thermal Management Temperature Sensors 
Typical Temperature Vec Max. Supply Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Accuracy (°) Range Range (V) Current (mA) Package Part No. il 25 100 Qty. Pricing 
Logic Output 
+1 -40°C ~ 85°C 45-18 400 8-Dip TC620CCPA-ND 1.63 1.47 91 _ _ 
+1 -40°C ~ 85°C 4.5-18 400 8-SOIC TC621CCOA-ND 1.55 1.40 86 = = 
+1 -40°C ~ 125°C 45-18 600 8-Dip TC622EPA-ND 1.53 1.38 85 _— =— 
+1 -40°C ~ 125°C 45-18 600 TO-220 TC622VAT-ND 2.40 2.16 1.33 _ = 
+1 -40°C ~ 125°C 45-18 600 8-SOIC TC622VOA-ND 1.73 1.56 96 _ - 
40.5 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 40 SOT-23A-5 TC6502P045VCCT-ND 1.09 98 88 3,000 550.00/M 
40.5 55°C ~ 125°C 2.7-6.5 40 SOT-23A-5 TC6502P055VCCT-ND 1.09 98 88 3,000 550.00/M 
40.5 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 40 SOT-23A-5 TC6502P065VCCT-ND 1.09 98 88 3,000 550.00/M 
40.5 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 40 SOT-23A-5 TC6502P075VCCT-ND 1.09 98 88 3,000 550.00/M 
40.5 55°C ~ 125°C 2.7-6.5 40 SOT-23A-5 TC6502P085VCCT-ND 1.09 98 88 3,000 550.00/M 
40.5 55°C ~ 125°C 27-65 40 SOT-23A-5 TC6502P095VCCT-ND 1.09 98 88 3,000 550.00/M 
10.5 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 40 SOT-23A-5 TC6502P105VCCT-ND 1.09 98 88 3,000 550.00/M 
40.5 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 40 SOT-23A-5 TC6502P115VCCT-ND 1.09 98 88 3,000 550.00/M 
40.5 55°C ~ 125°C 2.7-6.5 40 SOT-23-5 TC6501P120VCT-ND 1.23 1.10 99 3,000 610.00/M 
Serial Output 
+1 -20°C ~ 125°C 3.0-3.6 500 8-TSSOP MCP98242-BE/ST-ND NEW! 1.90 1.71 1.06 — _ 
10.5 -40°C ~ 125°C 2.7-5.5 350 SOT-23A-5 TC74A0-5.0VCTCT-ND 1.20 96 84 3,000 660.00/M 
40.5 -40°C ~ 125°C 2.7-6.5 350 SOT-23A-5 TC74A5-3.3VCTCT-ND 1.20 96 84 3,000 660.00/M 
10.5 -40°C ~ 125°C 2.7-5.5 350 SOT-23A-5 TC74A5-5.0VCTCT-ND 1.20 96 84 3,000 660.00/M 
40.5 -55°C ~ 125°C 2.7-6.5 400 SOT-23-5 TC77-3.3MCTTRCT-ND 1.35 1.08 95 3,000 750.00/M 
40.5 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 400 8-SOIC TC77-3.3MOA-ND 1.25 1.13 69 — - 
40.5 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 400 SOT-23-5 TC77-5.0MCTTRCT-ND 1.35 1.08 95 3,000 750.00/M 
+0.5 55°C ~ 125°C 2.7-6.5 400 8-SOIC TC77-5.0MOA-ND 1.25 1.13 69 _— _- 
40.5 -40°C ~ 125°C 2.7-5.5 500 8-SOIC TCN75AVOA-ND 93 84 53 _ _ 
40.5 -40°C ~ 125°C 2.7-6.5 500 8-MSOP TCN75AVUA-ND 93 84 53 — _ 
40.5 55°C ~ 125°C 2.7-6.5 1,000 8-SOIC TCN75-3.3MOA-ND 1.58 1.42 91 — _ 
40.5 55°C ~ 125°C 2.7-5.5 1,000 8-MSOP TCN75-3.3MUA-ND 1.65 1.49 95 = = 
40.5 -55°C ~ 125°C 2.7-6.5 1,000 8-SOIC TCN75-5.0MOA-ND 1.58 1.42 91 _ _ 
40.5 55°C ~ 125°C 2.7-5.5 1,000 8-MSOP TCN75-5.0MUA-ND 1.65 1.49 95 =_ - 
Voltage Output 
40.5 -40°C ~ 125°C 2.7-4.4 60 SOT-23B TC1046VNBTRCT-ND 78 62 55 3,000 450.00/M 
+0.5 -40°C ~ 125°C 2.7-6.5 60 SOT-23B TC1047AVNBCT-ND 83 66 58 3,000 470.00/M 
40.5 -40°C ~ 125°C 2.3-5.5 12 TO-92 MCP9700-E/TO-ND NEW! .33 30 19 _ _ 
40.5 -40°C ~ 125°C 2.3-6.5 12 TO-92 MCP9700A-E/TO-ND NEW! 43 39 24 _ = 
40.5 -40°C ~ 125°C 2.3-5.5 12 $C70-5 MCP9700T-E/LTCT-ND 36 33 30 3,000 190.00/M 
40.5 -40°C ~ 125°C 2.3-5.5 12 $0T23-3 MCP9700T-E/TTCT-ND NEW! 36 33 30 3,000 190.00/M 
40.5 -10°C ~ 125°C 3.1-5.5 12 TO-92 MCP9701-E/TO-ND NEW! 33 30 19 _ = 
40.5 -40°C ~ 125°C 3.1-6.5 12 TO-92 MCP9701A-E/TO-ND NEW! 43 39 .24 _ — 
40.5 -40°C ~ 125°C 3.1-5.5 12 $C70-5 MCP9701AT-E/LTCT-ND NEW! A8 A3 39 3,000 240.00/M 
+0.5 -10°C ~ 125°C 3.1-5.5 12 $C70-5 MCP9701T-E/LTCT-ND 36 33 30 3,000 190.00/M 
40.5 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 400 S0T23-5 MCP9800A0T-M/OTCT-ND 1.60 1.43 1.29 _ = 
40.5 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 400 S0T23-5 MCP9800A5T-MOTGCT-ND 1.76 1.58 1.42 3,000 900.00/M 
+05 -55°C ~ 125°C 2.7-6.5 400 8-MSOP MCP9801-M/MSG-ND 1.48 1.00 85 _ _ 
+0.5 -55°C ~ 125°C 2.7-6.5 400 S0T23-5 MCP9802A0T-MOTGCT-ND 1.85 1.65 1.49 3,000 960.01/M 
40.5 -55°C ~ 125°C 2.7-6.5 400 S0T23-5 MCP9802A5T-MOTGCT-ND 1.85 1.65 1.49 3,000 960.01/M 
40.5 -55°C ~ 125°C 2.7-6.5 400 8-MSOP MCP9803-M/MSG-ND 1.58 1.04 90 = — 
+0.5 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 400 8-SOIC MCP9803-M/SNG-ND 1.58 1.04 -90 = = 
40.5 -20°C ~ 125°C 3.0-3.6 500 8-TSSOP MCP9805-BE/ST-ND 1.38 1.24 80 _ = 
Demo Board for PICtail™ MCP9700. MCP9700DM-PCTL-ND 10.00/1 
Demo Board for MCP9800........ MCP9800DM-DL-ND 35.00/1 
Demo Board for PICtail™ MCP9800. MCP9800DM-PCTL-ND 25.00/1 
Mixed Signal PICtail™ Demo Board . MXSIGDM-ND 65.00/1 
Temperature-to-Voltage Converter Demo Board for TC1047A TC1047ADM-PICTL-ND 10.00/1 
Digital Temperature Sensor PICtail™ Demo Board TC72DM-PICTL-ND 10.00/1 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Fan Controllers 
Typical Temperature Vec Max. Supply Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Accuracy (°) Range Range (V) Current Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
8-SOIC TC642COA-ND 1.83 1.65 1.04 _ _ 
8-Dip TC642CPA-ND 1.88 1.69 1.08 _ _ 
Depends 8-Dip TC642VPA-ND 2.05 1.85 1.18 = _ 
on " " 8-SOIC TC646V0A-ND 1.95 1.76 1.12 _ _ 
External “40°C ~ 85°C 3.0-5.5 1.0mA 8-Dip TC646VPA-ND 2.05 1.85 iis | — = 
Thermistor 8-SOIC TC648V0A713CT-ND 1.63 1.30 1.14 3,300 930.00/M 
8-Dip TC648VPA-ND 1.73 1.56 .99 — _ 
8-MSOP TC648VUA-ND 1.55 1.40 89 _- _- 
+1 -40°C ~ 125°C 2.8 - 5.5 .040mA 8-MSOP TC652AGVUA-ND 2.38 2.14 1.37 - _- 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Interface Serial Peripherals 
Operating Max. Bus Frequency Temperature Digi-Key Price Each 
Description Voltage (V) Interface (kBits/s) Range Package Part No. 1 25 100 
20-QFN MCP23008-E/ML-ND NEW! 1.45 1.31 83 
8-bit 1/0 Port i " 18-DIP MCP23008-E/P-ND 1.35 1.22 78 
Expander 1.8 ~5.5 Pcr™ 1700 “40°C ~ 125°C 48-SOIC MCP23008-£/SO-ND 435 429 78 
20-SSOP MCP23008-E/SS-ND 1.45 1.31 83 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KS microcup _—interface 
Serial Peripherals (Cont.) 


Operating Max. Bus Frequency Temperature Digi-Key Price Each 
Description Voltage (V) Interface (kBits/s) Range Package Part No. 1 25 100 
8-bit /0 Port 20-QFN MCP23S08-E/ML-ND NEW! 1.50 1.35 87 
Expander 1.8~5.5 SPI™ 10,000 -40°C ~ 125°C 18-DIP MCP23S08-E/P-ND 1.43 1.29 82 
20-SSOP. MCP23S08-E/SS-ND 1.50 1.35 87 
28-QFN MCP23016-I/ML-ND NEW! 2.23 2.01 1.28 
16-bit /0 Port 20-55 ann 4106 Aijeecaset 28-SOIC MCP23016-I/SO-ND NEW! 2.08 1.87 1.20 
Expander 28-DIP MCP23016-I/SP-ND NEW! 2.08 1.87 1.20 
28-SSOP. MCP23016-I/SS-ND NEW! 2.23 2.01 1.28 
28-QFN MCP23017-E/ML-ND 1.85 1.67 1.07 
16-bit 1/0 Port 28-SOIC MCP23017-E/SO-ND 1.58 1.42 90 
~ 2c™ -AN°C ~ 195° 

Expander tease re HnO0 ao leoG 28-DIP MCP23017-E/SP-ND 1.58 1.05 90 
28-SSOP. MCP23017-E/SS-ND 1.65 1.49 95: 
28-QFN MCP23S17-E/ML-ND 1.98 1.78 1.14 
16-bit 1/0 Port 7 = “40°C ~ 195° 28-SOIC MCP23S17-E/SO-ND 1.65 1.49 95 
Expander Nen58 at 10.000 srGi 28 28-DIP MCP23S17-E/SP-ND 1.65 1.49 95 
28-SSOP. MCP23S17-E/SS-ND 1.75 1.58 1.00 

Evaluation: Board fot MGP28X08 is sc cccatscccccenattancuccenma dns cebiend iainkcaneees de beanaasuauniiceeansddnsscamuaditihkilwehas binsasbama dui aes dnaneian MCP23X08EV-ND 25.00/1 

Ethernet 
TX/RX Dual Port Operating Temperature Max Speed Digi-Key Price Each 

MAC PHY RAM Buffer (KB) Interrupts LED Voltage (V) Range MHz Serial Package Part No. if 25 100 
28-QFN ENC28J60/ML-ND 7.80 4.00 3.90 
o 3 28-SOIC ENC28J60/SO-ND 716 3.67 3.58 
Yass) Yes i & 2 a8 Roem al oe 28-DIP ENC28J60/SP-ND 7.55 3.88 3.78 
28-SSOP ENC28J60/SS-ND 7.08 3.63 3.54 


Infrared Products 


Operating Max. Xmit/Rec 
Voltage Temperature Baud Rate Formats Digi-Key Price Each 
Description Range (V) Range (kBaud) Supported (S) Package Part No. 1 25 100 
Infrared -AN°C ~ 85° 14-DIP MCP2120-1/P-ND 2.30 2.07 1.32 
Encoder/Decoder 2085 are eet eee 168 14-SOIC MCP2120-I/SL-ND 2.30 2.07 1.32 
Fixed Speed 9600 18-DIP MCP2140-I/P-ND 2.70 2.43 1.55 
Baud IrDA Protocol 2.7~5.5 -40°C ~ 85°C 9.6 1.63 18-SOIC MCP2140-1/SO-ND 2.70 2.43 1.55 
Stack Controller 20-SSOP MCP2140-I/SS-ND 2.85 2.57 1.63 
F 18-DIP MCP2150-1/P-ND 8.45 7.61 4.87 
eee ins 30-55 -40°C ~ 85°C 115.2 1.63 18-SOIC MCP2150-//SO-ND 8.45 7.61 4.87 
20-SSOP MCP2150-I/SS-ND NEW! 8.45 7.61 4.87 
. r 18-DIP MCP2155-1/P-ND NEW! 8.45 7.61 4.87 
pe erie pelea 3.0~55 -40°C ~ 85°C 115.2 1.63 18-SOIC MCP2155-1/SO-ND NEW! 8.45 7.61 4.87 
20-SSOP MCP2155-I/SS-ND NEW! 8.45 7.61 4.87 
Demo Board for MCP212X .... MCP212XEV-DB-ND 35.00/1 
Demo Board for MCP215X/40. MCP215X/40EV-DB-ND 55.00/1 
LCD Drivers 
Drives Control Number CMOS and TTL Electrostatic Discharge 
Number of Lines of On-chip Compatible Protection Digi-Key Price Each 
Segments Required Characters Cascadable Oscillator inputs onall Pins Package Part No. i 25 100 
44-PLCC AY0438/L-ND 5.98 4.33 3.93 
40-Dip AY0438/P-ND. 4.38 3.06 2.78 
32 3 16 Ye Ye Y Y 
" - 44-PLOC AY0438-I/L-ND 6.28 455 413 
40-Dip AY0438-1/P-ND 4.58 3.21 2.92 
LIN Transceivers 
Vreg Output Vreg Output Vec Max. Baud LIN Specification Digi-Key Price Each 
Description Voltage (V) Current (mA) Range (V) Rate (KBaud) Supported Package Part No. 1 25 100 
LIN Transceiver with ia 8-Dip MCP201-I/P-ND 2.03 1.83 117 
integrated Vreg Asie - eos 20 Revision:d'2 8-SOIC MCP201-I/SN-ND 2.03 1.83 1.17 
Controller Area Network (CAN) 
Version Operating Temperature x Rx Interrupt Digi-Key Price Each 
Supported Voltage (V) Range Buffers Buffers Filters Masks Output Package Part No. i 25 100 
: e 7 _ 14-DIP MCP25020-1/P-ND NEW! 3.35 3.02 1.93 
pene aL a Be ane 3 g ; : 14-SOIC MCP25020-1/SL-ND NEW! 3.35 3.02 1.93 
“40°C ~ 85° = 14-DIP MCP25025-1/P-ND NEW! 3.83 3.45 2.19 
ee Acie ets 88 ee : ! 14-SOIC MCP25025-I/SL-ND NEW! 3.83 3.45 2.19 
5 si ~ = 14-DIP MCP25050-I/P-ND NEW! 4.45 4.01 2.57 
eOn nce BIER ae ee ° : 1 14-SOIC MCP25050-1/SL-ND NEW! 4.45 4.01 257 
. “AQ°C. ~ 85° _ 14-DIP MCP25055-1/P-ND NEW! 5.23 471 3.01 
Zip naive sae AER 3 2 2 ’ 14-SOIC MCP25055-I/SL-ND NEW! 5.23 47 3.01 
18-DIP MCP2510-E/P-ND 5.20 4.68 2.99 
18-SOIC MCP2510-E/SO-ND 5.20 4.68 2.99 
2.0B Active 2.7~5.5 -40°C ~ 125°C 3 2: 6 2 1 18-DIP MCP2510-1/P-ND 4.10 3.69 2.35 
18-SOIC MCP2510-1/SO-ND 4.10 3.69 2.35 
20-TSSOP MCP2510-I/ST-ND NEW! 4.73 4.26 2.71 
18-DIP MCP2515-1/P-ND 2.98 2.68 171 
2.0B Active 2.7 ~5.5 -40°C ~ 125°C 3 2 6 2 1 18-SOIC MCP2515-I/SO-ND 2.98 2.68 1.71 
20-TSSOP MCP2515-I/ST-ND 3.28 2.95 1.89 
= ts “ANC ~ 195° 8-DIP MCP2551-I/P-ND 1.45 1.31 83 
nents es 8-SOIC MCP2551-I/SN-ND 1.45 1.31 83 
MCP250XX CAN 1/0 Expander Development Kit . DV250501-ND 165.00/1 
MCP2510CAN Developer's Kit. DV251001-ND 239.99/1 
Demo Board for MCP2515. MCP2515DM-PCTL-ND 40.00/1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 601 


SILICON DEVELOPMENT TOOLS 


Zit OG 


Voted the most flexible and easy-to-use Offering the most complete development tools 
Embedded in life architecture, ZiLOG’s embedded control solutions at the lowest cost, ZiLOG ensures you have all 
wrap over 30 years of design experience into the the hardware and software needed to complete 
www.zitlog.com latest innovative. your design - without any hidden costs. 


Z8 Encore!® and Z8 Encore! XP® ep Ene eee 
Flash Microcontrollers cers 


QO Power LED 


Whether your application is motor control, security systems, systems 
monitoring, personal electronic devices, home appliances, home /O Interface 
automation, or any embedded control system, the Z8 Encore!® or Z8 External | Header Footprint 
Encore! XP® Development Kit is a complete development platform, including Interface Three 
all the hardware and software you need to begin your design immediately. ty gader oO) 8 [soi [88a ell Programmable 
j j j i + a oo 

Every kit also includes a full-version ANSI C-Compiler at no extra cost. Footprint BJ a (se LEDs 
Evaluate, Design, Build — it’s that simple. There’s nothing else to buy. i = eo} joo) i} 

8 MHz 8 oo 3° TTT le 
Development Kit Contents: nee 89] ccccsecccecccc0000 [oo] coon SR ay ae 

erial Por 

Hardware Documentation/CD-ROM 00| Soocog000000000000 foo 
* ZiLOG Development Board * Quick Start Guide aaa 99] sesescosessosooses fools F Gg & 
* Smart Cable (Serial or USB) * Development Kit User Manual ae 20 oof 
* 5VDC Universal Power Supply * ZDS II User Manual Button tHesito) 5 6 | 88 | 
Software * eZ8 CPU User Manual eo S eo] Smart Cable 
. eneneibey * Product Specification Connection (DBG) 
* ANSI C-Compiler ¢ Product Briefs IrDA Transceiver Prototyping Area Reset Push Button 
* Sample Code * Application Notes Z8 Encore!® and Z8 Encore! XP® Board Features 


Z8 Encore!° and Z8 Encore! XP° Flash Microcontroller Supported Tools and Silicon 


Z8 Encore!® Development Kits Z8 Encore! XP® Development Kit 
269-4540-ND Z8 Encore!® F642 Series Development Kit*............. $39.95 269-4629-ND 28 Encore! XP® 20 and 28-Pin Development Kit*....... $39.95 
269-4630-ND Z8 Encore!® 8K Series Development Kit* * RoHS Compliant 
269-3386-ND Modular Development System GP Kit.. 
' NOTE: For a complete listing of all ZILOG part numbers, go to www.digikey.com 
269-3248-ND Smart Cable Accessory Kit (search by 6-digit device family — i.e. Z8F642) 
Z8 Encore!” Silicon 
Memory Core 16-Bit 10-Bit 
Flash | RAM |Speed | 1/0 Timers AID DMA SPI Operating | Extended Pin Development MCU Features 
Devices |(Bytes)|(Bytes)) (MHz) | Lines | Interrupts | w/PWMs | Channels | Controller | and Pc | UARTs Voltage Temp. Count Kit ¢ 20MHz Processor 
64K Series ° oP to 12-channel, 10-bit 
D Converter 
ZeF642 | 64K | 4K | 20 60 24 4 12 Yes Yes 2 3.0V ~3.6V | -40°~ 105° | 40, 44, 64, 68, 80] Z8F64200100KIT | |. UWp to G4KB of Flash 
Z8F482 | 48K | 4K 20 60 24 4 12 Yes Yes 2 3.0V ~ 3.6V | -40°~ 105° | 40, 44, 64, 68, 80| Z8Fe4200100KIT | | * Up to 4KB SRAM 
¢ SPI and I?C Ports 
Z8F322 | 32K | 2k | 20 46 24 4 12 Yes Yes 2 3.0V~3.6V | -40°~ 105° | 40, 44, 64,68 | Z8F64200100KIT | | I 10 two UARTS 
ZeF242 | 24K | 2k | 20 46 24 4 12 Yes Yes 2 3.0V ~ 3.6V | -40°~ 105° | 40, 44, 64,68 | Z8F64200100KIT |_| * Up to 24 Interrupts 
3 5 ¢ Up to four, 16-bit Timers 
Z8F162 | 16K | 2k | 20 46 24 4 12 Yes Yes 2 3.0V ~ 3.6V | -40°~ 105° | 40, 44, 64,68 | Z8F64200100KIT with PWMs 
8K Series . pingle Pin, On-chip 
ebugger 
ZeF0s1/82| 8K | 1K | 20 19 19 2 12 Yes Yes 1 2.7V ~3.6V | -40° ~ 105° 20, 28 Z8F08200100KIT |] 6 3.channel DMA (16- 
zeF041/42| 4k | 1K | 20 19 19 2 12 Yes Yes 1 | 27v~3.6v | -40° ~ 105° 20, 28 Z8F08200100KIT 16KB parts only) 
Z8 Encore! XP° Silicon 
Memory Core 16-Bit 10-Bit 
Flash | RAM | Speed vO Timers A/D DMA SPI Operating Extended Pin Development MCU Features 
Devices |(Bytes)|(Bytes)| (MHz) | Lines | Interrupts | w/PWMs | Channels | Controller | and I?C | UARTs Voltage Temp. Count Kit ¢ 20MHz Processor 
4K Series ¢ Up to 8-channel, 10-bit 
A/D Converter 
' " Z8F04A28100KIT 
Z8F042A | 4K | 1K | 20 23 18 2 8 No No 1 2.7V ~3.6V | -40° ~ 105 8, 20, 28 carosaosiookir | |* UP to 4KB of Flash 
¢ Up to 1KB SRAM 
Z8F04A28100KIT 
Z8FO41A | 4K | 1K | 20 25 17 2 - N N 1 2.7V ~3.6V | -40° ~ 105° 8, 20, 28 
° . tere zeFoaaosiookiT | |* One UART 
¢ Up to 18 Interrupts 
: 5 Z8F04A28100KIT 
Z8F022A | 2k | 512B] 20 23 18 2 8 No No 1 2.7V ~3.6V | -40° ~ 105 8, 20, 28 Facoaaoniokir'| _|* Up 0, two, 16-bit Timers 
wi iS 
Z8FO21A | 2k | 512B] 20 25 17 2 = No No 1 2.7V ~3.6V | -40° ~ 105° 8, 20, 28 pecan . Single-pin, On-chip 
ebugger 
Z8FO12A | 1K | 256B] 20 23 18 2 8 No No 1 2.7V ~3.6V | -40° ~ 105° 8, 20, 28 panels * On-chip Temperature 
Sensor 
ZzsFo11A | 1K | 256B | 20 | 25 17 2 = No No 1 | 27v~s.e6v | -40°~105° | 8, 20,28 | Z8°04A26100KIT | | « On-chip Analog 
Z8F04A08100KIT Comparator 


More Product Available Online: www.digikey.com 
602 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Z ZNEO™ Z16F Series 


ZiLOG 


The ZNEO™ Z16F Series of Flash microcontrollers represents ZiLOG’s evolution into 16-bit processing. widths (and external 16-bit bus for the Z16F2811’s), the ZNEO Z16F delivers a powerful, yet cost effective 
The ZNEO Z16F CPU instruction set has been optimized for near single-cycle instructions yielding up to microcontroller solution. A rich array of peripherals and analog features make this microcontroller suitable for 
20 MIPS at 20MHz. Combined with 128KB of zero wait state internal Flash, powerful math functions, 32-bit a large number of applications from security panels to motor control. 

ALU supporting 8, 16 and 32-bit operations, embedded 32x32 multiply/64x32 divide operations, 16-bit bus Features:* WDT * POR * VBO *12-Channel, 10-bit ADC * Analog Comparator * Operational Amplifier 


Memory 
Size RAM vo Operating Speed Timers Digi-Key Price Each ZiLOG Development 
(Bytes) (Bytes) Pins Voltage (MHz) (16-bit) Package Part No. 1 25 100 Part No. Tools 
80-QFP 269-4569-ND NEW! 9.09 6.82 4.55 Z16F3211Fl20SG 
32K 4 76 2.7 ~ 3.6V 20 3 269-4537-ND 
100-LQFP 269-4568-ND NEW! 2% 6.96 4.65 Z16F3211AL20SG 
80-QFP. 269-4571-ND NEW! 9.84 7.38 4.93 Z16F6411FI20SG 
64K 4 76 2.7 ~ 3.6V 20 3 269-4537-ND 
100-LQFP 269-4570-ND NEW! 9.99 7.50 5.00 Z16F6411AL20SG 
46 64-LQFP. 269-4535-ND 9.90 7.43 4.96 Z16F2810AG20SG 
46 68-PLCC 269-4536-ND 9.93 7.45 4.97 Z16F2810VH20SG 
128K 4 76 2.7 ~ 3.6V 20 3 80-QFP. 269-4567-ND NEW! 10.08 7.56 5.04 Z16F2810FI20SG 269-4537-ND 
60 80-QFP. 269-4534-ND 10.62 UTE 5.31 Z16F2811FI20SG 
76 100-LQFP 269-4533-ND 10.80 8.10 5.40 Z16F2811AL20SG 


Crimzon™ Z8 OTP Microcontrollers 


ZiLOG’s Crimzon™ family of microcontrollers is ideal for use in applications up to 128KB of one-time programmable (OTP) memory or 64K read-only (ROM) Features: * WDT * LV Detect * POR * 2 Comparators * HVD * Speed: 8MHz 
requiring infrared transmission capability. Based on the famous Z8 core, this memory, and a built-in learning amplifier all of which contribute to significant bill * Timers 8/16-bit: 1/1 * Operating Voltage: 2.0 ~ 3.6V * Temperature Range: 


family of microcontrollers provides up to 1KB random access memory (RAM), _ of material cost reductions. 0° ~ 70°C 
OTP | RAM | 1/0 Digi-Key Price Each ZiLOG Development OTP | RAM | 1/0 Digi-Key Price Each ZiLOG Development 
(Bytes)| (Bytes) | Lines | Package| Part No. 1 25 100 Part No. Tools (Bytes) | (Bytes) | Lines | Package} Part No. 1 25 100 Part No. Tools 
20-DIP | 269-3854-NDt 4.62 347 2.39  |ZLP32300P2004G 20-DIP | 269-3414-ND 5.82 4.37 259 | ZLP32300P2032C 
16 | 20-SOIC| 269-3857-NDt 4.26 3.20 1.99 |ZLP32300S2004G 269-3398-ND 20-DIP | 269-4513-NDt 5.82 4.37 2.59 | ZLP32300P2032G 
20-SSOP| 269-3851-NDt 4.26 3.20 1.99 |ZLP32300H2004G A 20-SOIC | 269-3415-ND 5.16 3.87 2.29 | ZLP3230052032C Seeiasag:tin 
28-DIP |269-3855-NDt 5.01 3.76 2.32 |zLP32300P2804G 20-SOIC| 269-4522-NDt 5.16 3.87 2.29 | ZLP32300S20326 
4K | 237 20-SSOP] 269-3416-ND 5.16 387 2.29 |ZLP32300H2032¢ 


24 | 28-SOIC| 269-3858-NDt 4.38 3.29 2.05 |ZLP32300S2804G 269-3398-ND 
28-SSOP| 269-3852-NDt 438 329 2.05 |ZLP32300H2804G 20-SSOP| 269-4503-ND¢ 5.16 3.87 2.31 | ZLP32300H2032G 


40-DIP | 269-3856-NDt 543 4.08 2.54 | ZLP32300P4004G ce cau ST 4.44 2.63" | Z2LP32800P28326 


32 269-3398-ND r -4516- 
48-SSOP| 269-3853-NDt 4.41 3.31 2.06 | ZLP32300H4804G 30K | 237 po? ee 821 444 2.63, | ZLP32300R28926 
28-SOIC| 269-3418-ND 5.28 3.96 2.35 | ZLP3230082832C 


| -3422- 5 f z 24 269-3398-ND 
ae nay oe 28-SOIC| 269-4526-NDf 5.28 3.96 2.35 | ZLP32300S2832G 
20-DIP | 269-4511-ND¢ 4.92 3.69 2.49 |ZLP32300P2008G 


28-SSOP| 269-3419-ND 5.28 3.96 2.35 | ZLP32300H2832C 
20-SOIC | 269-3423-ND 456 342 2.09 | ZLP32300S2008C 


16 : 269-3398-ND 28-SSOP| 269-4507-NDt 5.28 3.96 2.35 | ZLP32300H2832G 
20-SOIC | 269-4520-NDt 4.56 3.42 2.09 |ZLP32300S2008G 


20-SSOP| 269-3424-ND 456 342 2.09 | ZLP32300H2008C 
20-SSOP| 269-4501-ND¢ 4.56 3.42 2.09 | ZLP32300H2008G 


40-DIP | 269-3420-ND 639 4.80 2.84 | ZLP32300P4032C 
32 | 40-DIP | 269-4519-NDt 639 4.80 2.84 | ZLP32300P4032G 269-3398-ND 
48-SSOP| 269-4510-NDt 5.31 3.99 2.36 | ZLP32300H4832G 


28-DIP | 269-3425-ND 5.31 3.99 2.42 | ZLP32300P2808C 


20-DIP | 269-3839-NDt 675 5.07 3.21 | ZLP12840P2032G 
28-DIP | 269-4514-ND¢ 531 3.99 2.42 |ZLP32300P2808G 
8K 237 16 | 20-SOIC| 269-3845-ND¢ 6.03 4.53 2.87 |ZLP12840S2032G 269-3398-ND 


28-SOIC | 269-3426-ND 468 351 2.15 |ZLP32300S2808C 
24 269-3398-ND 20-SSOP| 269-3833-NDt 6.03 4.53 2.87 | ZLP12840H2032G 


28-SOIC | 269-4523-ND¢ 4.68 3.51 2.15 |ZLP32300S2808G 32K 1K 
28-DIP | 269-3842-NDt 684 513 3.26 | ZLP12840P2832G 


28-SSOP| 269-3427-ND 468 3.51 2.15 |ZLP32300H2808C 
24 | 28-SOIC| 269-3848-NDt 6.15 462 2.93 | ZLP12840S2832G 269-3398-ND 
28-SSOP| 269-4504-NDt 4.68 3.51 2.15 |ZLP32300H2808G 
28-SSOP| 269-3836-NDt 6.15 462 2.93 | ZLP12840H2832G 


40-DIP | 269-3428-ND 5.73 430 2.64 | ZLP32300P4008C 
20-DIP | 269-3840-NDt 7.44 5.58 3.54 | ZLP12840P2064G 
40-DIP | 269-4517-NDt¢ 573 430 2.64 | ZLP32300P4008G 


32 269-3398-ND 16 | 20-SOIC| 269-3846-ND¢ 665 4.99 3.16 |ZLP12840S2064G 269-3398-ND 
48-SSOP] 269-3429-ND 471 354 2.16 |ZLP32300H4808C 

20-SSOP| 269-3834-NDt 665 499 3.16 | ZLP12840H2064G 
48-SSOP| 269-4508-NDt 4.71 354 2.16 |ZLP32300H4808G 64K 1K 

28-DIP | 269-3843-NDt 7.53 5.65 3.59 | ZLP12840P2864G 
24 | 28-SOIC| 269-3849-NDt 6.78 5.09 3.23 | ZLP12840S2864G 269-3398-ND 
28-SSOP| 269-3837-NDt 6.78 5.09 3.23 | ZLP12840H2864G 


20-DIP | 269-3406-ND 5.52 414 2.49 | ZLP32300P2016C 
20-DIP | 269-4512-ND¢ 552 414 2.49 |ZLP32300P2016G 


20-SOIC | 269-3407-ND 486 3.65 2.19 |ZLP32300S2016C 
16 269-3398-ND 20-DIP | 269-3841-NDt 819 615 3.90 | ZLP12840P2096G 


20-SOIC | 269-4521-NDt¢ 4.86 3.65 2.19 |ZLP32300S2016G 
16 | 20-SOIC| 269-3847-ND¢ 7.32 5.49 3.49 |ZLP12840S2096G 269-3398-ND 


20-SSOP| 269-3408-ND 5.16 3.87 2.19 |ZLP32300H2016C 
20-SSOP| 269-3835-NDt 7.32 549 3.49 | ZLP12840H2096G 
20-SSOP| 269-4502-NDt 5.16 3.87 2.21 |ZLP32300H2016G 


96k | 1K 28-DIP | 269-3844-ND¢ 8.31 6.24 3.96 | ZLP12840P2896G 
28-DIP | 269-3409-ND 5.61 4.21-«-.2.63_| ZLP32300P2816C mancmeam 7a sel ass lamexescese 

tek | 237 CErDIRG) 26945 15-NDE © eS GUC 2 E2530 (cERSRSO0RZBT BG *4 | pe.solc| 269-4667-NDtA 7.47 561 356 | ZLPt2eq0szegaazt7a| “9? 
ng |2S0IC|269-8410-ND 4.98 9.74 2.25 |zZLPa2800S2816C | 28-SsOPReMeeteMn 7.47 S61 356. | ZLPi2e40HD8080 


28-SOIC | 269-4524-NDt¢ 4.98 3.74 2.25  |ZLP32300S2816G 
28-SSOP| 269-3411-ND 4.98 374 2.25 |ZLP32300H2816C 
28-SSOP| 269-4506-ND¢t 4.98 3.74 2.25 |ZLP32300H2816G 


20-DIP | 269-3825-NDt 9.03 678 4.30 | ZLP12840P2028G 
16 | 20-SOIC| 269-3827-NDt 8.07 6.06 3.84 | ZLP12840S2028G 269-3398-ND 
20-SSOP| 269-3823-NDt 8.07 6.06 3.84 | ZLP12840H2028G 


40-DIP | 269-3412-ND 6.03 4.53 2.74 | ZLP32300P4016C 128K | 1K 
28-DIP | 269-3826-NDt 9.15 6.87 4.36 | ZLP12840P2828G 
40-DIP | 269-4518-NDt 6.03 4.53 2.74 |ZLP32300P4016G 
30 t 269-3398-ND 24 | 28-SOIC| 269-3828-NDt 822 6.17 3.91 |ZLP12840S2828G 269-3398-ND 
48-SSOP| 269-3413-ND 5.01. 3.76 © 2.26 _| ZLP32300H4816C 
28-SSOP| 269-3824-NDt 8.22 6.17 3.91 _| ZLP12840H2828G 
48-SSOP| 269-4509-NDt 5.01 3.76 2.26 _| ZLP32300H4816G } RoHS Compliant A NEW! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 603 


Z Z8 GP™ OTP Microcontrollers 


ZiLOG 


The ZGP323H/L and ZGR163L/323L are OTP and ROM-based members of ZiLOG’s new Z8 GP™ MCU family of general- ranges from 2.0V to 5.5V. Both series offer fast-executing memory use, high GPIO, sophisticated interrupts, input/output 
purpose microcontrollers. Offering 237 bytes of general-purpose RAM and up to 32KB of OTP memory, ZiLOG’s Z8 GP bit manipulation, automated pulse generation/reception, and internal key-scan pull up resistors. * Features: * WDT * LV 
MCU family provides support for standard, extended, and automotive temperature ranges. The low-voltage series supports Detect *POR *2 Comparators * HVD * Speed: 8MHz * Timer/Counters (8/16-bit): 1/1 * Temperature Range: Commercial 
voltage ranges from 2.0V to 3.6V, making it perfect for low-power applications. The high-voltage series supports voltage 0°C ~ 70°C, Extended -40°C ~ 105°C, Automotive -40°C ~ 125°C * Development Tool: 269-3390-ND 


RAM | 1/0 | Operating | Operating Digi-Key Price Each ZiLOG RAM | 1/0 | Operating | Operating Digi-Key Price Each ZiLOG 
(Bytes) | Pins | Voltage Temp. Package | Part No. 1 25 100 | Part No. (Bytes)| Pins | Voltage Temp. Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
4KB Program Memory Size 8KB Program Memory Size 
Automotive | 20-SSOP | 269-4308-NDt 3.69 2.77 1.79 | ZGP323HAH2004G Automotive | 20-SSOP | 269-4309-NDt 3.84 2.88 1.84 | ZGP323HAH2008G 
Automotive | 20-DIP | 269-4320-NDt 4.23 318 2.05 | ZGP323HAP2004G Automotive | 20-DIP | 269-4321-NDt 435 3.27 2.09 | ZGP323HAP2008G 
Automotive | 20-SOIC | 269-4332-NDt 3.66 2.75 1.79 | ZGP323HAS2004G Automotive | 20-SOIC | 269-4333-NDt 3.81 2.86 1.84 | ZGP323HAS2008G 
Extended | 20-SSOP | 269-3502-ND 3.57 2.68 1.75 | ZGP323HEH2004C Extended | 20-SSOP | 269-3503-ND 3.69 2.77 1.79 | ZGP323HEH2008C 
Extended | 20-SSOP | 269-4340-NDt 3.57 2.68 1.75 | ZGP323HEH2004G Extended | 20-SSOP | 269-4341-NDt 3.69 2.77 1.79 | ZGP323HEH2008G 
Extended | 20-DIP | 269-3514-ND 441 3.09 2.01 | ZGP323HEP2004C Extended | 20-DIP | 269-3515-ND 4.23 348 2.05 | ZGP323HEP2008C 
Extended 20-DIP | 269-4352-NDt 411 3.09 2.01 | ZGP323HEP2004G Extended 20-DIP | 269-4353-NDt 4.23 3.18 2.05 | ZGP323HEP2008G 
16 |2.0~5.5V} Extended 20-SOIC | 269-3526-ND 3.54 266 1.75 | ZGP323HES2004C 16 | 2.0~3.6V| Extended 20-SOIC | 269-3527-ND 3.66 2.75 1.79 | ZGP323HES2008C 
Extended 20-SOIC | 269-4364-NDt 3.54 266 1.75 | ZGP323HES2004G Extended 20-SOIC | 269-4365-NDt 3.66 2.75 1.79 | ZGP323HES2008G 
Commercial | 20-SSOP | 269-4372-NDt 3.45 259 1.71 | ZGP323HSH2004G Commercial | 20-SSOP | 269-4373-NDt 3.57 2.68 1.75 | ZGP323HSH2008G 
Commercial | 20-DIP | 269-3549-ND 3.99 3.00 1.96 | ZGP323HSP2004C Commercial | 20-DIP | 269-3550-ND 4.11 3.09 2.01 | ZGP323HSP2008C 
Commercial | 20-DIP | 269-4384-NDt 3.99 3.00 1.96 | ZGP323HSP2004G Commercial | 20-DIP | 269-4385-NDt 4.11 3.09 2.01 | ZGP323HSP2008G 
Commercial | 20-SOIC | 269-3561-ND 3.42 2.57 ~— 1.71 | ZGP323HSS2004C Commercial | 20-SOIC | 269-3562-ND 3.54 2.66 1.75 | ZGP323HSS2008C 
Commercial | 20-SOIC | 269-4396-NDt 3.42 2.57 1.71 _| ZGP323HSS2004G Commercial | 20-SOIC | 269-4397-NDt 3.54 2.66 1.75 | ZGP323HSS2008G 
Automotive | 20-SSOP | 269-4404-NDt 3.39 2.55 1.69 | ZGP323LAH2004G Automotive | 20-SSOP | 269-4405-NDt 3.51 2.64 1.73 | ZGP323LAH2008G 
Automotive | 20-DIP | 269-4416-NDt 3.93 2.95 1.95 | ZGP323LAP2004G Automotive | 20-DIP | 269-4417-NDt 4.05 3.04 1.99 | ZGP323LAP2008G 
Automotive | 20-SOIC | 269-4428-NDt 3.36 2.52 1.69 | ZGP323LAS2004G Automotive | 20-SOIC | 269-4429-NDt 3.48 = 2.61 1.73 | ZGP323LAS2008G 
Extended | 20-SSOP | 269-3569-ND 3.27. 246 1.65 | ZGP323LEH2004C Extended | 20-SSOP | 269-3570-ND 3.39 2.55 1.69 | ZGP323LEH2008C 
Extended | 20-SSOP | 269-4436-NDt 3.27. 246 1.65 | ZGP323LEH2004G Extended | 20-SSOP | 269-4528-NDt 3.39 2.55 1.69 | ZGP323LEH2008G 
Extended 20-DIP | 269-3581-ND 3.81 2.86 1.90 | ZGP323LEP2004C Extended 20-DIP | 269-3582-ND 3.93 2.95 1.95 | ZGP323LEP2008C 
Extended 20-DIP | 269-4447-NDt 3.81 2.86 1.90 | ZGP323LEP2004G Extended 20-DIP | 269-4448-NDt 3.93 2.95 1.95 | ZGP323LEP2008G 
16 | 2.0~3.6V} Extended 20-SOIC | 269-3593-ND 3.24 243 1.65 | ZGP323LES2004C 16 | 2.0~3.6V| Extended 20-SOIC | 269-3594-ND 3.36 2.52 1.69 | ZGP323LES2008C 
Extended 20-SOIC | 269-4459-NDt 3.24 243 1.65 | ZGP323LES2004G Extended 20-SOIC | 269-4460-NDt 3.36 2.52 1.69 | ZGP323LES2008G 
Commercial | 20-SSOP | 269-3601-ND 315 2.37 1.61 | ZGP323LSH2004C Commercial | 20-SSOP | 269-3602-ND 3.27 2.46 1.65 | ZGP323LSH2008C 
Commercial | 20-SSOP | 269-4467-NDt 3.15 2.37 = 1.61 | ZGP323LSH2004G Commercial | 20-SSOP | 269-4468-NDt 3.27, 246 =1.65 | ZGP323LSH2008G 
Commercial | 20-DIP | 269-3616-ND 3.66 2.75 1.86 | ZGP323LSP2004C Commercial | 20-DIP | 269-3617-ND 3.81 2.86 1.90 | ZGP323LSP2008C 
Commercial | 20-DIP | 269-4479-NDt 3.66 2.75 1.86 | ZGP323LSP2004G Commercial | 20-DIP | 269-4480-NDt 3.81 2.86 1.90 | ZGP323LSP2008G 
Commercial | 20-SOIC | 269-3628-ND 3.12 2.34 1.61 | ZGP323LSS2004C Commercial | 20-SOIC | 269-3629-ND 3.24 243 1.65 | ZGP323LSS2008C 
Commercial | 20-SOIC | 269-4491-NDt 3.12 2.34 1.61 | ZGP323LSS2004G Commercial | 20-SOIC | 269-4492-NDt 3.24 2.43 1.65 | ZGP323LSS2008G 
Automotive | 28-SSOP | 269-4312-NDt 3.78 2.84 1.84 | ZGP323HAH2804G Automotive | 28-SSOP | 269-4313-NDt 3.90 2.93 1.89 | ZGP323HAH2808G 
Automotive | 28-DIP | 269-4324-NDt 432 3.24 2.08 | ZGP323HAP2804G Automotive | 28-DIP | 269-4325-NDt 444 3.33 2.13 | ZGP323HAP2808G 
Automotive | 28-SOIC | 269-4336-NDt 3.78 2.84 1.84 | ZGP323HAS2804G Automotive | 28-SOIC | 269-4337-NDt 3.90 2.93 1.89 | ZGP323HAS2808G 
Extended | 28-SSOP | 269-3506-ND 3.66 2.75 1.80 | ZGP323HEH2804C Extended | 28-SSOP | 269-3507-ND 3.78 2.84 1.84 | ZGP323HEH2808C 
Extended | 28-SSOP | 269-4344-NDt 3.66 2.75 1.80 | ZGP323HEH2804G Extended | 28-SSOP | 269-4345-NDt 3.78 2.84 1.84 | ZGP323HEH2808G 
Extended 28-DIP | 269-3518-ND 417 313 2.04 | ZGP323HEP2804C Extended 28-DIP | 269-3519-ND 4.32 3.24 2.08 | ZGP323HEP2808C 
Extended 28-DIP | 269-4356-NDt 417 313 2.04 | ZGP323HEP2804G Extended 28-DIP | 269-4357-NDt 432 3.24 2.08 | ZGP323HEP2808G 
24 |2.0~5.5V} Extended 28-SOIC | 269-3530-ND 3.66 2.75 1.80 | ZGP323HES2804C 24 | 2.0~5.5V| Extended 28-SOIC | 269-3531-ND 3.78 2.84 1.84 | ZGP323HES2808C 
Extended 28-SOIC | 269-4368-NDt 3.66 2.75 1.80 | ZGP323HES2804G Extended 28-SOIC | 269-4369-NDt 3.78 2.84 1.84 | ZGP323HES2808G 
937 Commercial | 28-SSOP | 269-3538-ND 3.51 2.64 1.76 | ZGP323HSH2804C 037 Commercial | 28-SSOP | 269-4377-NDt 3.66 2.75 1.80 | ZGP323HSH2808G 
Commercial | 28-SSOP | 269-4376-NDt 3.51 2.64 1.76 | ZGP323HSH2804G Commercial | 28-DIP | 269-3554-ND 417 3.13 2.04 | ZGP323HSP2808C 
Commercial | 28-DIP | 269-3553-ND 4.05 3.04 2.00 | ZGP323HSP2804C Commercial | 28-DIP | 269-4389-NDt 417 313 2.04 | ZGP323HSP2808G 
Commercial | 28-DIP | 269-4388-NDt 4.05 3.04 2.00 | ZGP323HSP2804G Commercial | 28-SOIC | 269-3566-ND 3.66 2.75 1.80 | ZGP323HSS2808C 
Commercial | 28-SOIC | 269-3565-ND 3.51 2.64 1.76 | ZGP323HSS2804C Commercial | 28-SOIC | 269-4401-NDt 3.66 2.75 1.80 | ZGP323HSS2808G 
Commercial | 28-SOIC | 269-4400-NDt 3.51. 2.64_—*'1.76 | ZGP323HSS2804G Automotive | 28-SSOP | 269-4409-NDt 3.60 2.70 1.79 | ZGP323LAH2808G 
Automotive | 28-SSOP | 269-4408-NDt 3.48 = 2.61 1.74 | ZGP323LAH2804G Automotive | 28-DIP | 269-4421-NDt 414 3.11 2.02 | ZGP323LAP2808G 
Automotive | 28-DIP | 269-4420-NDt 3.99 3.00 1.98 | ZGP323LAP2804G Automotive | 28-SOIC | 269-4433-NDt 3.60 2.70 1.79 | ZGP323LAS2808G 
Automotive | 28-SOIC | 269-4432-NDt 3.48 2.61 1.74 | ZGP323LAS2804G Extended | 28-SSOP | 269-3574-ND 3.48 2.61 1.74 | ZGP323LEH2808C 
Extended | 28-SSOP | 269-3573-ND 3.33. 2.50 1.70 | ZGP323LEH2804C 24 | 2.0~3.6V| Extended 28-DIP | 269-3586-ND 3.99 3.00 1.98 | ZGP323LEP2808C 
Extended | 28-SSOP | 269-4439-NDt 3.33 2.50 1.70 | ZGP323LEH2804G Extended | 28-SOIC | 269-3598-ND 3.48 2.61 1.74 | ZGP323LES2808C 
Extended 28-DIP | 269-3585-ND 3.87 2.91 1.94 | ZGP323LEP2804C Commercial | 28-SSOP | 269-3606-ND 3.33 2.50 1.70 | ZGP323LSH2808C 
Extended 28-DIP | 269-4451-NDf 3.87 92.91 1.94 | ZGP323LEP2804G Commercial | 28-DIP | 269-3621-ND 3.87 2.91 1.94 | ZGP323LSP2808C 
24 | 2.0~3.6V} Extended 28-SOIC | 269-3597-ND 3.33 2.50 1.70 | ZGP323LES2804C Commercial | 28-SOIC | 269-3633-ND 3.33 2.50 1.70 | ZGP323LSS2808C 
Extended | 28-SOIC | 269-4463-NDt 3.33 2.50 1.70 | ZGP323LES2804G Extended | 28-SSOP | 269-4440-NDt 3.48 261 1.74 | ZGP323LEH2808G 
Commercial | 28-SSOP | 269-3605-ND 3.21 241 1.66 | ZGP323LSH2804C Extended 28-DIP | 269-4452-NDt 3.99 3.00 1.98 | ZGP323LEP2808G 
Commercial | 28-SSOP | 269-4471-NDt 3.21 2.41 1.66 | ZGP323LSH2804G 04 |20~3.6V Extended 28-SOIC | 269-4464-NDt 3.48 = 2.61 1.74 | ZGP323LES2808G 
Commercial | 28-DIP | 269-3620-ND 3.75 2.82 1.90 | ZGP323LSP2804C Commercial | 28-SSOP | 269-4472-NDt 3.33 2.50 1.70 | ZGP323LSH2808G 
Commercial | 28-DIP | 269-4483-NDt 3.75 2.82 1.90 | ZGP323LSP2804G Commercial | 28-DIP | 269-4484-NDt 3.87 2.91 1.94 | ZGP323LSP2808G 
Commercial | 28-SOIC | 269-3632-ND 3.21 241 1.66 | ZGP323LSS2804C Commercial | 28-SOIC | 269-4496-NDt 3.33 2.50 1.70 | ZGP323LSS2808G 
Commercial |_28-SOIC_| 269-4495-NDT 3.21 2.41 1.66 | ZGP323LSS2804G Automotive | 40-DIP | 269-4329-NDt 486 3.65 2.30 | ZGP323HAP4008G 
Automotive | 40-DIP | 269-4328-NDt 471 3.54 2.26 | ZGP323HAP4004G Extended 40-DIP | 269-3523-ND 471 3.54 2.26 | ZGP323HEP4008C 
30 |20~55V Extended 40-DIP | 269-4360-NDt 459 3.45 2.22 | ZGP323HEP4004G 32 | 2.0~5.5V| Extended 40-DIP | 269-4361-NDt 471 3.54 2.26 | ZGP323HEP4008G 
Commercial | 40-DIP | 269-3557-ND 447 3.36 2.18 | ZGP323HSP4004C Commercial | 40-DIP | 269-3558-ND 459 3.45 2.22 | ZGP323HSP4008C 
Commercial | 40-DIP | 269-4392-NDt 447 3.36 2.18 | ZGP323HSP4004G Commercial | 40-DIP | 269-4393-NDt 4.59 345 2.22 | ZGP323HSP4008G 
Automotive | 40-DIP | 269-4424-NDt 4.41 3.31 2.16 | ZGP323LAP4004G Automotive | 40-DIP | 269-4425-NDt 453 3.40 2.20 | ZGP323LAP4008G 
Extended 40-DIP | 269-3589-ND 429 3.22 2.12 | ZGP323LEP4004C Extended 40-DIP | 269-3590-ND 4.41 3.31 2.16 | ZGP323LEP4008C 
32 | 2.0~3.6V} Extended 40-DIP | 269-4455-NDf 4.29 3.22 = 2.12 | ZGP323LEP4004G 32 | 2.0~3.6V| Extended 40-DIP | 269-4456-NDt 4.41 3.31 2.16 | ZGP323LEP4008G 
Commercial | 40-DIP | 269-3624-ND 417 313 2.07 | ZGP323LSP4004C Commercial | 40-DIP | 269-3625-ND 4.29 3.22 2.12 | ZGP323LSP4008C 
Commercial | 40-DIP | 269-4487-NDt 417 3.13 2.07 | ZGP323LSP4004G Commercial | 40-DIP | 269-4488-NDt 4.29 3.22 2.12 | ZGP323LSP4008G 
Automotive | 48-SSOP | 269-4316-NDt 3.81 2.86 1.85 | ZGP323HAH4804G Automotive | 48-SSOP | 269-4317-NDt 3.93. 2.95 1.90 | ZGP323HAH4808G 
Extended | 48-SSOP | 269-3510-ND 3.66 2.75 1.81 | ZGP323HEH4804C Extended | 48-SSOP | 269-3511-ND 3.81 2.86 1.85 | ZGP323HEH4808C 
32 | 2.0~5.5V} Extended | 48-SSOP | 269-4348-NDf 3.66 2.75 = 1.81 | ZGP323HEH4804G 32 | 2.0~5.5V| Extended | 48-SSOP | 269-4349-NDt 3.81 2.86 1.85 | ZGP323HEH4808G 
Commercial | 48-SSOP | 269-3542-ND 3.54 2.66 1.77 | ZGP323HSH4804C Commercial | 48-SSOP | 269-3543-ND 3.66 2.75 1.81 | ZGP323HSH4808C 
Commercial | 48-SSOP | 269-4380-NDt 3.54 2.66 1.77 | ZGP323HSH4804G Commercial | 48-SSOP | 269-4381-NDt 3.66 2.75 1.81 | ZGP323HSH4808G 
Automotive | 48-SSOP | 269-4412-NDt 3.48 2.61 1.75 | ZGP323LAH4804G Automotive | 48-SSOP | 269-4413-NDt 3.63 2.73 1.79 | ZGP323LAH4808G 
Extended | 48-SSOP | 269-3577-ND 3.36 2.52 1.71 | ZGP323LEH4804C Extended | 48-SSOP | 269-3578-ND 3.48 = 2.61 1.75 | ZGP323LEH4808C 
32 | 2.0~3.6V} Extended | 48-SSOP | 269-4443-NDf 3.36 2.52 1.71 | ZGP323LEH4804G 32 | 2.0~3.6V) Extended | 48-SSOP | 269-4444-NDt 3.48 9 2.61 1.75 | ZGP323LEH4808G 
Commercial | 48-SSOP | 269-3609-ND 3.24 243 1.67 | ZGP323LSH4804C Commercial | 48-SSOP | 269-3610-ND 3.36 252 1.71 | ZGP323LSH4808C 
Commercial | 48-SSOP | 269-4475-NDt 3.24 2.43 1.67 | ZGP323LSH4804G Commercial | 48-SSOP | 269-4476-NDt 3.36 2.52 1.71 | ZGP323LSH4808G 
t RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Z8 GP™ OTP Microcontrollers (cont) 
ZiLOG 
RAM | 1/0 | Operating | Operating Digi-Key Price Each ZiLOG RAM | 1/0 | Operating | Operating Digi-Key Price Each ZiLOG 
(Bytes) | Pins | Voltage Temp. Package | Part No. i 25 100 | Part No. (Bytes) | Pins | Voltage Temp. Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
16KB Program Memory Size 32KB Program Memory Size 
Automotive | 20-SSOP | 269-4310-NDt 3.96 2.97 1.88 | ZGP323HAH2016G Automotive | 20-SSOP | 269-4311-NDt 4.05 3.04 1.92 | ZGP323HAH2032G 
Automotive | 20-DIP | 269-4322-NDt 450 3.38 2.13 | Z@P323HAP2016G Automotive | 20-DIP | 269-4323-NDt 4.62 3.47 2.18 | ZGP323HAP20326 
Automotive | 20-SOIC | 269-4334-ND¢ 3.93 2.95 1.88 | ZGP323HAS2016G Automotive | 20-SOIC / 269-4335-NDt 4.05 3.04 1.92) ZGP323HAS2032G 
Extended | 20-SSOP | 269-3504-ND 3.84 2.88 1.84 | ZGP323HEH2016C Seca ecg coca emcee | ZOPS2SHEH20920 
Extended | 20-SSOP | 269-4342-NDt 3.84 2.88 ‘1.84 | ZGP323HEH2016G Extended’ [f20:SSOR. | 268-4343-NDF See 2 25088 | ZGP323HEH20326 
Eee NPSGE Tei |S166361 0 NC NTO TNS OM TCT Extended | 20-DIP |269-3517-ND 450 338 2413 | ZGP323HEP2032C 
Extended | 20-DIP | 269-4354-NDt 4.95 3.27 2.09 | ZGP323HEP20166 Sues ee aa es oe aes eee iene 
16 |2.0-5.5V) Extended | 20-SOIC | 269-3528-ND 3.81 286 1.84 | ZGP323HES2016C 16 | 20~ 5.5) ere Eeveeibc es EME igs | zcpar3HES20326 
ECUmpegeocsieccconom §=S61 62.86 1.84 | ZGPS23HES20166 Commercial | 20-SSOP | 269-4375-NDt 3.81 2.86 —_1.84 | 2GP323HSH20326 
CoUISRCGSSURRCCURMeNDIN 3.69 277 1.79 | ZGP328HSH20166 Commercial | 20-CDIP |269-3546-ND 25.50 19.13 9.35 | ZGP323HSK2032E 
Commercial | 20-DIP | 269-3551-ND 4.23 3.18 2.05 | ZGP323HSP2016C Commercial | 20-DIP. | 269-3552-ND 4.35 3.27 2.09 | Z@P323HSP2032¢ 
Commercial | 20-DIP | 269-4386-ND¢ 4.28 3.18 2.05 | ZGP323HSP2016G Commercial | 20-DIP | 269-4387-NDt 4.35 3.27 2.09 | ZGP323HSP2032G 
Commercial | 20-SOIG | 269-3563-ND 3.66 2.75 ‘1.79 | ZGP323HSS2016C Commercial | 20-SOIC | 269-3564-ND 381 2.86 1.84 | ZGP323HSS2032C 
Commercial | 20-SOIC | 269-4398-NDt 3.66 2.75 ‘1.79 | ZGP323HSS20166 Commercial | 20-SOIC | 269-4399-NDt 3.81 2.86 _—_‘1.84_ | ZGP323HSS2032G 
Automotive | 20-SSOP | 269-4406-NDt 366 275 1.78 | ZGP323LAH2016G Automotive | 20-SSOP | 269-4407-NDt 3.75 2.82 1.82 | ZGP323LAH2032G 
Automotive | 20-DIP | 269-4418-NDt 4.17 3.43 2.03 | ZGP323LAP20166 Automotive | 20-DIP | 269-4419-NDt 4.32 3.24 2.07 | ZGP323LAP20326 
Automotive | 20-SOIC | 269-4430-NDt 3.63 273 1.78 | ZGP323LAS2016G Automotive | 20-SOIC | 269-4431-NDt 3.75 2.82 1.82 | ZGP323LAS2032G 
Extended | 20-SSOP | 269-3571-ND 351 264 1.73 | ZGP323LEH2016C Extended | 20-SSOP | 269-3572-ND 3.63 2.73 1.78 | ZGP323LEH20320 
Extended | 20-SSOP | 269-4437-NDt __3.51_—-2.64_—*1.73 | ZGP323LEH2016G Extended | 20-SSOP | 269-4438-NDt 3.63 2.73_1.78 | ZGP323LEH2032G 
Extended | 20-DIP | 269-3583-ND 4.05 3.04 1.99 | ZGP323LEP2016C Pega icoccuuo §=6 4.17 63.13 2.03 | ZEPS2SLEP20320 
Extended | 20-DIP | 269-4449-NDt 4.05 3.04_—‘1.99 | ZGP323LEP2016G ECU comm ccmeou Nog §=6417 «63.13 2.08 | 2GP323LEP20326 
16 |2.0-3.6V| Extended | 20-SOIC | 269-3595-ND 348 261 1.73 | ZGP323LES2016C Tem PORS CU cucu emeraliccuenom $8368 273 1.78 | Z4Pa2aLEs2082C 
Extended | 20-SOIC | 269-4462-NDt 363 273 1.78 | ZGP323LES20326 
extended | 20-8010 eeveeevayy = 348 261 1.78 | 2GP323L S20 ee Commercial | 20-SSOP | 269-3604-ND 3.48 2.61 __1.73 | ZGP323LSH2032C 
Commercial | 20-S80P (ZSRSEOSNDE) 330 2.55 _1.68 | 20P8231 SHAUIBY Commercial | 20-SSOP |269-4470-NDt 348 261 1.73 | ZeP323LSH20326 
Commercial | 20-SSOP | 269-4469-NDf = 3.39. 2.55 1.69 | ZGP323LSH2016G Commercial | 20-CDIP | 269-3613-ND 25.50 19.13 9.35 | Z@P323LSK2032E 
Commercial | 20-DIP (2ECSSUum 69-03 2.05 1.95 | 26Pa ee Commercial | 20-DIP | 269-3619-ND 4.05 3.04 1.99 | ZGP323LSP2032¢ 
Commercial | 20-DIP | 269-4481-NDf 3.93 2.95 1.95 | ZGP323LSP2016G Commercial | 20-DIP | 269-4482-NDt 4.05 © 3.04-—«-1.99 | Z@P323LSP20326 
Commercial | 20-SOIC | 269-3630-ND 3.36 2.52 1.69 | ZGP323LSS2016C Commercial | 20-SOIC | 269-3631-ND 348 261 1.73 | ZGP323LSS2032C 
Commercial | 20-SOIC | 269-4493-NDt 3.36 2.52 1.69 | ZGP323LSS20166 Commercial | 20-SOIC | 269-4494-NDt 3.48 261 1.73 | ZGP323LSS2032G 
Automotive | 28-SSOP | 269-4314-NDt 4.02 3.02 1.93 | Z@P323HAH2816G Automotive | 28-SSOP | 269-4315-NDt 4.17 313 1.97 | ZGP323HAH28326 
Automotive | 28-DIP | 269-4326-NDt 456 342 2.17 | Z@P323HAP2816G Automotive | 28-DIP | 269-4327-NDt 468 3.51 2.21 | ZGP323HAP2832G 
Automotive | 28-SOIC | 269-4338-NDt 4.02 3.02 1.93 | ZaP323HAS2816G Automotive | 28-SOIC | 269-4339-NDt 4.17 3.13 1.97 | ZaP323HAS28326 
Extended | 28-SSOP | 269-3508-ND 3.90 293 1.89 | ZGP323HEH2816C Extended | 28-SSOP | 269-4347-NDt 4.02 3.02 1.93 | ZGP323HEH28326 
Extended | 28-SSOP | 269-4346-NDt 3.90 2.93 __‘1.89 | ZGP323HEH2816G Extended | 28-DIP | 269-3521-ND 456 3.42 2.17 | ZGP323HEP2832C 
Extended | 28-DIP | 269-3520-ND 4.44 3.33 2.13 | ZGP323HEP2816C Extended / 28-DIP | 269-4359-NDt =» 4.56 3.42, 2.17 | ZGP323HEP2832G 
16 |2.0~5.5V) Extended | 28-DIP |269-4358-NDt 4.44 3.33 2.13 | Z@P323HEP2816G TOS/2 0 SSVI) Extended | 28-S0IC )26S437I-NDT 4.02 3.02 1.93 | ZGP823HES28326 
Extended | 28-S01C |269-4370-NDF 3.90 2.98 1.89 | 2apg0aHEsosi6a Gommercial | 28-SSOP | 269-3541-ND 3.90 2.93 1.89 | ZaPS2sHSH28326 
. cms | ie |aassoto| Se eat to (een || Ed aa 
Commercial | 28-SSOP | 269-4378-NDt 3.78 2.84 1.84 | ZGP323HSH2816G conmaTar Sen En aaa — ats 2a DEPESPOREoG 
Commercial | 28-DIP Cer oCm 4S pgm (edi ueiece Commercial | 28-DIP | 269-4391-NDt 4.44 3.33 2.13 | ZGP323HSP28326 
Commercial | 28-DIP | 269-4390-NDt 4.32 -3.242.08 | ZGP323HSP28166 Commercial | 28-S0Ic | 269-3568-ND 3.90 2.93 1.89 | Z4P323HSS2832C 
Commercial | 26-S0IC eee OU GNOM Aso ccmme ammnLcem (Coie uo Ler Commercial | 28-SOIC |269-4403-NDt 3.90 2.93 __1.89 | ZGP323HSS2832G 
Commercial | 26-SOIC |;259:402:N DTS Eminem ese ZELE2sESS2BIbs Automotive | 28-SSOP |269-4411-NDt 3.84 288 1.87 | ZGP323LAH2832G 
Automotive | 28-SSOP | 269-4410-NDt 3.72, 2.79 1.83 | ZGP323LAH2816G Automotive | 28-DIP | 269-4423-NDt 4.38 3.29 2.11 | ZGP323LAP2832G 
Automotive | 28-DIP | 269-4422-NDt 4.26 3.20 2.07 | ZGP323LAP28166 Automotive | 28-SOIC | 269-4435-NDt 3.84 288 1.87 | ZGP323LAS2832G 
Automotive | 28-SOIC | 269-4434-NDt 3.72 279 1.83 | ZGP323LAS28166 Extended | 28-SSOP }269-3576-ND 3.72 2.79 1.83 | ZGP323LEH2832C 
Extended | 28-SSOP | 269-3575-ND 3.60 270 1.79 | ZGP323LEH2816C Extended | 28-SSOP | 269-4442-NDt 3.72 2.79 1.83 | ZGP323LEH28326 
Extended | 28-SSOP | 269-4441-NDt 3.60 2.70 ‘1.79 | ZGP323LEH2816G Extended | 28-DIP |269-3588-ND 4.26 3.20 2.07 | ZGP323LEP2832¢ 
Extended | 28-DIP | 269-3587-ND 4.14 3.41 2.02 | ZGP323LEP2816C Extended | 28-DIP | 269-4454-NDt 4.26 3.20 2.07 | ZGP323LEP28326 
Extended 28-DIP_ | 269-4453-NDt 414 341 2.02 | ZGP323LEP2816G 16 |2.0~-3.6V Extended | 28-SOIC | 269-3600-ND 3.72 2.79 1.83 | ZGP323LES2832C 
16 |2.0~3.6V) Extended | 28-SOIC | 269-3599-ND 3.60 2.70 1.79 | Z@P323LES2816C Extended | 28-SOIC /2684ACGNDT = 3.72 2.79 188) 2GRS23LES26326 
Extended | 28-S01c |269-4465-NDt 360 270 179 | 2qP303LES2816G Commercial | 28-SSOP | 269-3608-ND 3.60 2.70 __‘1.79 | ZGP323LSH2832C 
Commercial | 28-SSOP | 269-3607-ND _-3.48~—«-2.61_—*1.74 ‘| ZGP323LSH2816C Commercial | 28-SSOP | 269-4474-NDt = 3.60 2.70 ¢ 1:79) ZGR3231 S128326 
Commercial | 28-SSOP | 269-4473-NDt 348 261 1.74 | ZGP323LSH2816G rsa liea a ae er ay oe  aapeenee 
Gommercial | reg  acussoccs Oy nc ecm OU mmmocg Lachey 928160 Commercial | 28-DIP | 269-4486-NDt 4.14 3.11 2.02 | zep32aLsP28326 
Commercial (Zag | 2S ase gh OT oo (ge oLSP 20166 Commercial | 28-SOIC | 269-3635-ND 360 270 1.79 | 2GP323LSS2832 
Commercial} 28:S0}C) |/268-3634-ND 5d: 43 5 2 Gy h74 )/(ZGP8231$52816C Commercial | 28-SOIC | 269-4498-NDt 360 2.70 1.79 | ZGP323LSS28326 
Commerélall R2C:SOICR i208 :8827: ND) jians ss Ommeee Clmmualeam|p26P323L9528166 Automotive | 40-DIP |269-4331-NDt 5.10 383 299 | ZGP323HAP4032G 
Automotive | 40-DIP | 269-4330-NDt 498 3.74 2.35 | ZGP323HAP4016G Extended | 40-DIP |269-3525-ND 498 374 2.35 | zGP323HEP4030C 
Extended | 40-DIP | 269-3524-ND 486 3.65 2.30 | ZGP323HEP4016C Extended | 40-DIP | 269-4363-NDt 4.98 3.74 2.35 | ZG@P323HEP4032G 
32 |2.0-5.5V) Extended | 40-DIP | 269-4362-NDt 4.86 365 2.30 | ZGP323HEPA016G 32 [2.0-5.5V) comercial | 40-CDIP | 269-3548-ND 25.50 1913 9.95 | Z@P323HSK4032E 
Commercial | 40-DIP | 269-3559-ND 4.71 3.54 2.26 | ZGP323HSP4016C Commercial | 40-DIP | 269-3560-ND 4.86 3.65 2.30 | ZGP323HSP4032C 
Commercial | 40-DIP | 269-4394-NDt 4.71 3.54 2.26 | ZGP323HSP40166 Commercial | 40-DIP | 269-4395-NDt 4.86 3.65 2.30 | ZGP323HSP4032G 
Automotive | 40-DIP | 269-4426-NDt 468 351 2.24 | ZGP323LAP4016G Automotive | 40-DIP | 269-4427-NDt 4.80 3.60 2.29 | ZGP323LAP4032G 
Extended 40-DIP | 269-3591-ND 453 3.40 2.20 | ZGP323LEP4016C Extended 40-DIP | 269-3592-ND 4.68 3.51 2.24 | ZGP323LEP4032C 
32 |2.0~3.6V| Extended | 40-DIP | 269-4457-NDt 4.53 3.40 2.20 | ZGP323LEP4016G 30 |20~3.6y| Extended | 40-DIP | 269-4458-NDt (4.68 3.51 2.24 | ZGP323LEP40326 
Commercial | 40-DIP | 269-3626-ND 441 931 2.16 | zGPaeaLsp4o1ec Commercial | 40-CDIP | 269-3615-ND 25.50 19.13 9.35 | ZGP323LSK4032E 
Commercial | 40-DIP_| 269-4489-NDt _4.41_—-3.31_—-2.16 | ZGP323LSP4016G Cera (i oge uam iecaee GD mm cmmmeccom| GPS2LSP40320 
Automotive | 48-SSOP | 269-4318-NDt 4.05 3.04 1.94 | ZGP323HAH4816G Corian all RRC: DIES R209 00 ND teal SOS SOIREE 2208) ZGP323, 540826 
Frtended | 4e-ssop ERENT 03 295 1.90 | zepacgHerianiac Automotive | 48-SSOP | 269-4319-NDt 4.17 3.13 1.98 | ZGP323HAH48326 
Extended | 48-SSOP | 269-3513-ND 4.05 3.04_—‘1.94 | ZGP323HEH4832C 
32 |2.0-5.5V) Extended | 48-SSOP | 269-4350-NDt 3.93 295 1.90 | Z@P323HEH4816G x2 |\20~s8v| extended | 4-907 AMMO 403 304 194 | zepacsHEHeagzG 
Commercial | 48-SSOP /268:350-ND) 93.81 286 1.85 / ZGPa23HSH4816C Commercial | 48-SSOP |269-3545-ND 393 295 1.90 | 2GP323HSH4832C 
Commercial | 48-SSOP | 269-4382-NDt _3.81_—-2.86 1.85 | ZGP323HSH4816G Commercial | 48-SSOP | 269-4383-NDt 3.93 2.95 _ 1.90 | ZGP323HSH4832G 
Automotive | 48-SSOP | 269-4414-NDt 3.75 282 1.84 | ZGP323LAH4816G Automotive | 48-SS0P 1269-4415-NDF 3.87 2.91 1.88 | ZGP323LAH48906 
Extended | 48-SSOP | 269-3579-ND 3.63 2.73 ‘1.79 | ZGP323LEH4816C Extended | 48-SS0P |269-3580-ND 3.75 282 1.84 | ZGP323LEH4832C 
32 |2.0~3.6V) Extended | 48-SSOP | 269-4445-ND¢ 3.63 2.73 1.79 | ZGP323LEH4816G 32 |2.0~3.6V| Extended | 48-SSOP | 269-4446-NDt 3.75 282 1.84 | ZGP323LEH48326 
Commercial | 48-SSOP | 269-3611-ND 348 2.61 = 1.75 | ZGP323LSH4816C Commercial | 48-SSOP | 269-3612-ND 3.63 273 1.79 | ZGP323LSH4832C 
Commercial | 48-SSOP | 269-4477-NDt 3.48 2.61 ‘1.75 | ZGP323LSH4816G Commercial | 48-SSOP | 269-4478-NDt 3.63 2.73 ‘1.79 | ZGP323L$H4832G 
t RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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7 , £8 Encore!® Flash Microcontrollers 


ZiLOG 


ZiLOG redefines 8-bit with the new Z8 Encore! family of flash microcontrollers. Featuring flash memory and 
the high-performance register-to-register architecture, Z8 Encore! MCU accelerates design development while 
reducing total system cost. The same CPU core and peripheral interfaces ensure code compatibility across 


the entire family. Incorporate the Z8 Encore! into new designs or upgrade from the existing Z8 architecture. 
Features: * Program Memory Type: Flash * On-Chip Special Features: POR, VBO * WDT * COMM Interfaces: 


12C, UART, OCD * Operating Temp.: Extended -40°C ~ 105°C, Commercial 0°C ~ 70°C 


Memory Size Timer/ 
Program RAM | I/O Serial Clock | Counters | Operating Digi-Key Price Each ZiLOG Development 
(Bytes) (Bytes) |Pins | Communication ADC vcc Speed | (16-bit) Temp. Package | Part No. il 25 100 | Part No. Tools 
Extended | 8-DIP | 269-3745-ND 273 205 1.39 | Z8F0113PBO0SEG 
Commercial] 8-DIP | 269-3746-ND 246 1.85 1.25 | Z8F0113PB005SG 
Extended | 8-MLF | 269-3747-ND 3.00 225 1.50 | Z8FO113QB005EG 
: Water = Bi = EY | GINIREs 2 |\Commercial| 8-MLF | 269-3748-ND 270 203 1.34 | Z8F0113QB005SG ieee eee 
Extended | 8-SOIC | 269-3749-ND 270 203 1.36 | Z8F0113SBO05EG 
Commercial] 8-SOIC | 269-3750-ND 243 1.83 1.20 | Z8F0113SB005SG 
Extended | 20-SSOP | 269-3430-ND 3.48 261 1.66 | Z8FO113HHOOSEC 
Extended | 20-SSOP | 269-3988-ND 3.48 261 1.66 | Z8FO113HHOOSEG 
Commercial | 20-SSOP | 269-3431-ND 3.15 237 1.51 | Z8FO113HHOOSSC 
Commercial | 20-SSOP | 269-3989-ND 315 237 1.51 | Z8FO113HHOOSSG 
Extended | 20-DIP | 269-3434-ND 363 273 1.73 | Z8FO113PHOOSEC 
Extended | 20-DIP | 269-3992-ND 3.63 273 1.73 | Z8FO113PHOOSEG 
| eet Lek = Set Pa G¥.}| SOME 2 | Commercial] 20-DIP_ | 269-3435-ND 3.27 246 1.57 | Z8FO113PHOOSSC eee nD 
Commercial] 20-DIP_ | 269-3993-ND 3.27 246 1.57 | Z8FO113PHOOSSG 
Extended | 20-SOIC | 269-3438-ND 3.48 261 1.66 | Z8FO113SHOOSEC 
Extended | 20-SOIC | 269-3996-ND 3.48 261 1.66 | Z8FO113SHOOSEG 
Commercial| 20-SOIC | 269-3439-ND 312 234 1.49 | Z8F0113SHOOSSC 
Commercial | 20-SOIC | 269-3997-ND 312 234 1.49 | Z8F0113SHO05SG 
Extended | 28-SSOP | 269-3432-ND 3.60 270 1.71 | Z8FO113HJOOSEC 
Extended | 28-SSOP | 269-3990-ND 360 270 1.71 | Z8FO113HJOOSEG 
Commercial | 28-SSOP | 269-3433-ND 3.24 243 1.54 | Z8FO113HJOO5SC 
Commercial | 28-SSOP | 269-3991-ND 3.24 243 1.54 | Z8FO113HJOO5SG 
Extended | 28-DIP | 269-3994-ND 4.08 3.06 1.94 | Z8F0113PJO05EG 
24 | 1UART, IrDA = 2.7~3.6v | 5MHz 2 |Commercial| 28-DIP | 269-3437-ND 3.66 275 1.74 | Z8FO113PJ005SC 269-3389-ND 
Commercial 28-DIP | 269-3995-ND 3.66 275 1.74 | Z8FO113PJ005SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3440-ND 3.57 268 1.70 | Z8FO113SJO05EC 
Extended | 28-SOIC | 269-3998-ND 3.57 268 1.70 | Z8FO113SJ005EG 
Commercial| 28-SOIC | 269-3441-ND 3.21 241 1.53 | Z8FO113SJ005SC 
1K 256 Commercial| 28-SOIC | 269-3999-ND 3.21241 1.53 | Z8FO113SJ005SG 
Extended | 8-DIP | 269-3753-ND 2.85 214 1.44 | Z8F0123PBO05EG 
Commercial 8-DIP | 269-3754-ND 258 1.94 1.29 | Z8F0123PB005SG 
; Extended | 8-MLF | 269-3755-ND 3.15 237 1.59 | Z8FO123QB005EG 
6 ARE PONE DI (2.7 SGN. | SMe 2 |Commercial] 8-MLF | 269-3756-ND 282 212 1.41 | Z8F0123QB005SG 269:3989:ND 
Extended | 8-SOIC | 269-3757-ND 285 214 1.43 | Z8F0123SBO05EG 
Commercial| 8-SOIC | 269-3758-ND 2.55 1.92 1.28 | Z8F0123SB005SG 
Extended | 20-SSOP | 269-3442-ND 3.66 2.75 1.76 | Z8FO123HHOOSEC 
Extended | 20-SSOP | 269-4016-ND 3.66 275 1.76 | Z8FO123HHOOSEG 
Commercial | 20-SSOP | 269-3443-ND 3.30 248 1.58 | Z8F0123HHOOSSC 
Commercial | 20-SSOP | 269-4017-ND 3.30 248 1.58 | Z8F0123HHOOSSG 
Extended | 20-DIP | 269-3446-ND 3.81 286 1.82 | Z8F0123PHOOSEC 
; Extended | 20-DIP | 269-4020-ND 3.81 286 1.82 | Z8FO123PHOOSEG 
16 | TUART, IDA )7-ch. 10-bit) 2.7 = 3.6V | EMR 2 | Commercial] 20-DIP_ | 269-3447-ND 3.42 257 1.64 | Z8F0123PHO0SSC Boe erated 
Commercial| 20-DIP_ | 269-4021-ND 3.42 257 1.64 | Z8F0123PHOOSSG 
Extended | 20-SOIC | 269-3450-ND 3.66 275 1.75 | Z8FO123SHOOSEC 
Extended | 20-SOIC | 269-4024-ND 3.66 275 1.75 | Z8FO123SHOOSEG 
Commercial| 20-SOIC | 269-3451-ND 3.30 248 1.58 | Z8FO123SHOOSSC 
Commercial| 20-SOIC | 269-4025-ND 3.30 248 1.58 | Z8FO123SHO05SG 
Extended | 28-SSOP | 269-3444-ND 3.78 2.84 1.80 | Z8FO123HJOOSEC 
Extended | 28-SSOP | 269-4018-ND 3.78 284 1.80 | Z8FO123HJOOSEG 
Commercial | 28-SSOP | 269-3445-ND 3.39 255 1.61 | Z8FO123HJOOS5SC 
Commercial | 28-SSOP | 269-4019-ND 3.39 255 1.61 | Z8FO123HJOOSSG 
Extended | 28-DIP | 269-3448-ND 426 320 2.05 | Z8F0123PJO05EC 
’ Extended | 28-DIP | 269-4022-ND 426 3.20 2.05 | Z8F0123PJO05EG 
22 | TUART,IDA /8-ch. 10-bii RS gs oe Bolle 2 |\Commercial| 28-DIP | 269-3449-ND 3.84 288 1.83 | Z8FO123PJ005SC e69-5389-ND 
Commercial| 28-DIP | 269-4023-ND 3.84 288 1.83 | Z8FO123PJ005SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3452-ND 3.75 282 1.78 | Z8FO123SJO05EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4026-ND 3.75 282 1.78 | Z8FO123SJ005EG 
Commercial| 28-SOIC | 269-3453-ND 3.36 252 1.60 | Z8FO123SJ005SC 
Commercial | 28-SOIC | 269-4027-ND 3.36 252 1.60 | Z8FO123SJ005SG 
Extended | 8-DIP ] 269-3761-ND 288 216 1.43 | Z8F0213PBO0SEG 
Commercial! 8-DIP | 269-3762-ND 258 1.94 1.30 | Z8F0213PB005SG 
Extended | 8-MLF | 269-3763-ND 3.15 237 1.58 | Z8F0213QB005EG 
S UART a Bu EY | GIR 2 |\Commercial| 8-MLF | 269-3764-ND 285 214 1.42 | Z8F0213QB005SG ee2-3389-ND 
Extended | 8-SOIC | 269-3765-ND 285 214 1.43 | Z8F0213SBO05EG 
Commercial| 8-SOIC | 269-3766-ND 258 1.94 _ 1.29 | Z8F0213SBO05SG 
Extended | 20-SSOP | 269-3454-ND 3.69 2.77 1.76 | Z8FO213HHOOSEC 
Extended | 20-SSOP | 269-4044-ND 3.69 277 1.76 | Z8F0213HHOOSEG 
Commercial | 20-SSOP | 269-3455-ND 3.30 248 1.59 | Z8F0213HHOOSSC 
Commercial | 20-SSOP | 269-4045-ND 3.30 248 1.59 | Z8F0213HHOOSSG 
Extended | 20-DIP | 269-3458-ND 3.84 288 1.83 | Z8FO213PHOOSEC 
Extended | 20-DIP | 269-4048-ND 3.84 288 1.83 | Z8F0213PHOOSEG 
16 eee Eos = 20 2ST || Ge 2 | Commercial] 20-DIP_ | 269-3459-ND 3.45 259 1.65 | Z8F0213PHOOSSC pee cee 
Commercial| 20-DIP_ | 269-4049-ND 3.45 259 1.65 | Z8F0213PHO05SG 
Extended | 20-SOIC | 269-3462-ND 3.66 275 1.74 | Z8FO213SHOOSEC 
Extended | 20-SOIC | 269-4052-ND 3.66 275 1.74 | Z8F0213SHOOSEG 
Commercial| 20-SOIC | 269-3463-ND 3.30 248 1.59 | Z8F0213SHOOSSC 
Commercial | 20-SOIC | 269-4053-ND 3.30 248 1.59 | Z8F0213SHO05SG 
oe of Extended | 28-SSOP | 269-3456-ND 3.78 284 1.81 | Z8F0213HJOOSEC 
Extended | 28-SSOP | 269-4046-ND 3.78 284 1.81 | Z8F0213HJOOSEG 
Commercial | 28-SSOP | 269-3457-ND 3.42 257 1.63 | Z8F0213HJOO5SC 
Commercial | 28-SSOP | 269-4047-ND 3.42 257 1.63 | Z8F0213HJOO5SG 
Extended | 28-DIP | 269-3460-ND 3.75 282 1.78 | Z8F0213PJO05EC 
Extended | 28-DIP | 269-4050-ND 429 322 204 | Z8F0213PJO05EG 
24;|/ TUART, IDA =| Are SGN) | SMe 2 |\Commercial| 28-DIP | 269-3461-ND 3.57 268 1.70 | Z8FO213PJO05SC 269:8989-ND 
Commercial] 28-DIP | 269-4051-ND 3.87 291 1.85 | Z8F0213PJ005SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3464-ND 3.75 282 1.79 | Z8FO213SJO05EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4054-ND 3.75 282 1.79 | Z8F0213SJO05EG 
Commercial | 28-SOIC | 269-3465-ND 3.39 255 1.61 | Z8F0213SJ005SC 
Commercial| 28-SOIC | 269-4055-ND 3.39 255 1.61 | Z8F0213SJ005SG 
Extended | 8-DIP | 269-3769-ND 3.00 225 1.50 | Z8F0223PBO05EG 
Commercial! 8-DIP | 269-3770-ND 270 203 1.35 | Z8F0223PB005SG 
: Extended | 8-MLF | 269-3771-ND 3.30 248 1.66 | Z8F0223QB005EG 
6 ART SECO ADI eet = SOV) OMe 2 | Commercial] 8-MLF | 269-3772-ND 297 223 1.48 | Z8F0223QB005SG Poasnae 
Extended | 8-SOIC | 269-3773-ND 3.00 225 1.51 | Z8F0223SBO05EG 
Commercial| 8-SOIC | 269-3774-ND 2.70 2.03 _ 1.35 | Z8F0223SB005SG 
t RoHS Compliant Note: Temperature Range: * Commercial: -0°C ~ 70°C * Extended: -40°C ~ 105°C (Continued) 
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Z8 Encore!® Flash Microcontrollers (Cont, 


ZiLoG 


Memory Size Timer/ 
Program RAM | I/O Serial Clock | Counters| Operating Digi-Key Price Each ZiLOG Development 
(Bytes) _ | (Bytes) |Pins| Communication ADC vcc Speed| (16-bit) Temp. Package | Part No. 1 25 100 |Part No. Tools 
Extended |20-SSOP| 269-3466-ND 387 291 1.84 |Z8F0223HHOOSEC 
Extended | 20-SSOP| 269-4072-ND 3.87 291 1.84 |Z8F0223HHOOSEG 
Commercial | 20-SSOP | 269-3467-ND 3.48 261 1.66 |Z8F0223HHOOSSC 
Commercial | 20-SSOP | 269-4073-ND 3.48 261 1.66 |Z8F0223HHOO5SG 
Extended | 20-DIP | 269-3470-ND 4.02 3.02 1.91 |Z8F0223PHOOSEC 
: Extended | 20-DIP | 269-4076-ND 4.02 3.02 1.91 |Z8F0223PHOOSEG 
Bey CARI IDEN | rah Aa] Bea’ SLY | Enka 2 | Commercial| 20-DIP | 269-3471-ND 3.60 270 1.72 |Z8F0223PHOOSSC pee 
Commercial | 20-DIP | 269-4077-ND 3.60 270 1.72 |Z8F0223PHO0SSG 
Extended | 20-SOIC | 269-3474-ND 3.84 288 1.83 |z8F0223SHOOSEC 
Extended | 20-SOIC | 269-4080-ND 3.84 288 1.83 |Z8F0223SHOOSEG 
Commercial | 20-SOIC | 269-3475-ND 345 259 1.64 |z8F0223SHOOSSC 
ie a Commercial | 20-SOIC | 269-4081-ND 3.45 259 1.64 |z8F0223SHO05SG 
Extended |28-SSOP| 269-3468-ND 3.96 2.97 1.89 |Z8FO223HJOOSEC 
Extended | 28-SSOP| 269-4074-ND 3.96 297 1.89 |z8F0223HJOOSEG 
Commercial | 28-SSOP | 269-3469-ND 3.57 268 1.71 |Z8F0223HJOOSSC 
Commercial | 28-SSOP | 269-4075-ND 3.57 268 1.71 |Z8F0223HJOO5SG 
Extended | 28-DIP | 269-3472-ND 447 3.36 2.14 |Z8F0223PJ005EC 
; Extended | 28-DIP | 269-4078-ND 447 3.36 214 |Z8F0223PJ005EG 
Poe OR Sgr och. 10-bit) 2.7 ~3.6V | SMHz 2 | commercial} 28-DIP | 269-3473-ND 402 3.02 1.92 |z8F0223PJ005SC 269:8989-ND 
Commercial | 28-DIP | 269-4079-ND 4.02 3.02 1.92 |Z8F0223PJ005SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3476-ND 3.96 297 1.89 |Z8F0223SJO05EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4082-ND 3.96 2.97 1.89 |Z8F0223SJO05EG 
Commercial | 28-SOIC | 269-3477-ND 3.54 266 1.69 |Z8F0223SJ005SC 
Commercial | 28-SOIC | 269-4083-ND 3.54 266 1.69 |Z8F0223SJ005SG 
Extended ] 20-DIP | 269-3208-ND 3.60 270 1.72 |Z8F0411PHO20EC 
Extended | 20-DIP | 269-4102-ND 3.60 270 1.72 |Z8F0411PHO20EG 
; Commercial | 20-DIP | 269-3209-ND 3.42 257 1.64 |Z8F0411PHO20SC 
UART, Ic, Commercial | 20-DIP | 269-4103-ND 3.42 257 1.64 |Z8F0411PHO20SG 
it IDA = Bie SOV. ||20Mbie) «38 Extended |20-SSOP| 269-3206-ND 3.21 241 1.53 |Z@F0411HHO20EC 209-2183 ND 
Extended |20-SSOP| 269-4100-ND 3.21 241 1.53 |Z8F0411HHO20EG 
Commercial | 20-SSOP | 269-3207-ND 3.06 230 1.45 |Z8F0411HHO20SC 
Commercial | 20-SSOP | 269-4101-ND 3.06 2.30 1.45 |Z8F0411HHO20SG 
Extended | 28-DIP | 269-3210-ND 3.84. 2.88 1.83 |Z8FO412PJ020EC 
Extended | 28-DIP | 269-4104-ND 3.84 288 1.83 |Z8F0412PJ020EG 
19 | UART, LC, Commercial | 28-DIP | 269-4105-ND 3.66 275 1.74 |Z8F0412PJ020SG 
SPI, IDA — |27~3.6v |20mHz| 2 Extended | 28-SOIC | 269-3212-ND 333 250 1.58 |Z8F0412SJ020EC 269-3183-ND 
Extended | 28-SOIC | 269-4106-ND 3.33 250 1.58 |Z8F0412SJ020EG 
Commercial | 28-SOIC | 269-3213-ND 318 239 1.51 |Z8F0412SJ020SC 
Commercial | 28-SOIC | 269-4107-ND 3.18 239 1.51 |Z8F0412SJ020SG 
Extended | 8-DIP | 269-3777-ND 3.03. 228 1.51 |Z8F0413PBO05EG 
Commercial] 8-DIP | 269-3778-ND 2.73 2.05 1.37 |Z8F0413PB005SG 
= Extended | 8-MLF | 269-3779-ND 3.33 250 1.67 |Z8F0413QB005EG 
. ARE EF ea GNT LOM 2 | Commercial| 8-MLF | 269-3780-ND 3.00 225 1.52 |Z8F0413QB005SG eee cena 
Extended | 8-SOIC | 269-3781-ND 3.00 225 1.51 |Z8F0413SBO05EG 
Commercial | 8-SOIC | 269-3782-ND 2.70 2.03 1.36 |Z8F0413SB005SG 
Extended |20-SSOP| 269-3478-ND 3.87 2.91 1.85 |Z8F0413HHOOSEC 
Extended |20-SSOP| 269-4108-ND 3.87 291 1.85 |Z8F0413HHOOSEG 
Commercial | 20-SSOP | 269-3479-ND 3.48 261 1.66 |Z8F0413HHOOSSC 
Commercial | 20-SSOP | 269-4109-ND 3.48 261 1.66 |Z8F0413HHOOSSG 
Extended | 20-DIP | 269-3482-ND 4.02 3.02 1.92 |28F0413PHOOSEC 
Extended | 20-DIP | 269-4112-ND 4.02 3.02 1.92 |Z8F0413PHOOSEG 
10 Fl AON - 27 ~ ea 2 | Commercial| 20-DIP | 269-3483-ND 363 273 1.73 |Z8F0413PHOOSSC eee oper 
Commercial | 20-DIP | 269-4113-ND 3.63 273 1.73 |Z8F0413PHOOSSG 
Extended | 20-SOIC | 269-3486-ND 3.87 291 1.85 |Z8F0413SHOOSEC 
Extended | 20-SOIC | 269-4116-ND 3.87 291 1.85 |Z8F0413SHOOSEG 
Commercial | 20-SOIC | 269-3487-ND 3.48 261 1.66 |Z8F0413SHOOSSC 
Commercial | 20-SOIC | 269-4117-ND 3.48 261 1.66 |Z8F0413SHO05SG 
Extended |28-SSOP| 269-3480-ND 3.99 3.00 1.90 |Z8F0413HJOOSEC 
Extended | 28-SSOP| 269-4110-ND 3.99 3.00 1.90 |z8F0413HJOOSEG 
Commercial | 28-SSOP | 269-3481-ND 3.60 270 1.72 |Z8F0413HJOOSSC 
Commercial | 28-SSOP | 269-4111-ND 3.60 270 1.72 |Z8F0413HJOOS5SG 
Extended | 28-DIP | 269-4114-ND 453 3.40 2.17. |Z8F0413PJ005EG 
aK TKS «|e | AU UAB DA = 27/2 URE || EME 2 | Commercial! 28-DIP | 269-4115-ND 4.08 3.06 1.95 |Z8F0413PJ005SG eeegoode-ND 
Extended | 28-SOIC | 269-3488-ND 3.96 297 1.89 |Z8F0413SJO05EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4118-ND 3.96 297 1.89 |Z8F0413SJO05EG 
Commercial | 28-SOIC | 269-3489-ND 3.57 268 1.71 |Z8F0413SJ005SC 
Commercial | 28-SOIC | 269-4119-ND 3.57 268 1.71 |Z8F0413SJ005SG 
Extended | 20-DIP | 269-3216-ND 3.78 2.84 1.79 |Z8F0421PHO20EC 
Extended | 20-DIP | 269-4138-ND 3.78 284 1.79 |z8F0421PHO20EG 
; Commercial | 20-DIP | 269-3217-ND 3.60 270 1.71 |z8F0421PHO20SC 
UART, Ic, : Commercial | 20-DIP | 269-4139-ND 3.60 270 1.71 |Z8F0421PHO20SG 
_ IDA San ea BF SOY Aelae|| a Extended |20-SSOP| 269-3214-ND 3.36 252 1.60 |Z8F0421HHO20EC ee9-3163-ND 
Extended |20-SSOP| 269-4136-ND 3.36 252 1.60 |Z8F0421HHO20EG 
Commercial | 20-SSOP | 269-3215-ND 3.21 241 1.53 |z8Fo421HHOZ0SC 
Commercial | 20-SSOP | 269-4137-ND 3.21 241 1.53 |Z8F0421HHO20SG 
Extended | 28-DIP | 269-4140-ND 4.02 3.02 1.91 |Z8F0422PJ020EG 
s Commercial | 28-DIP | 269-3219-ND 3.81 286 1.82 |Z8F0422PJ020SC 
UART, IC, : Commercial | 28-DIP | 269-4141-ND 3.81 286 1.82 |Z8F0422PJ020SG 
US|! “GaLipoyy |e teas | ee elles a Extended | 28-SOIC | 269-3220-ND 3.48 261 1.66 |Z8F0422SJ020EC 269-3189-ND 
Extended | 28-SOIC | 269-4142-ND 3.48 261 1.66 |Z8F0422SJ020EG 
Commercial | 28-SOIC | 269-4143-ND 3.33 250 1.58 |Z8F0422SJ020SG 
Extended | 8-DIP | 269-3785-ND 318 2.39 1.59 |Z8F0423PBO05EG 
Commercial} 8-DIP | 269-3731-ND 285 214 1.44 |Z8F0423PB005SG 
; Extended | 8-MLF | 269-3786-ND 348 261 1.75 |Z8F0423QB005EG 
c URI BRE TOE | Are SGY || Site 2 | Commercial| 8-MLF | 269-3787-ND 312 234 1.57 |Z8F0423QB005SG eon. soee ND 
Extended | 8-SOIC | 269-3788-ND 315 237 1.57 |z8F0423SBO05EG 
Commercial | 8-SOIC | 269-3732-ND 285 214 1.43. |Z8F0423SB005SG 
Extended |20-SSOP| 269-3490-ND 4.05. 3.04 1.93 |Z8F0423HHOOSEC 
Extended |20-SSOP| 269-4144-ND 4.05 3.04 1.93. |Z8F0423HHOOSEG 
Commercial | 20-SSOP | 269-3491-ND 3.66 275 1.75 |Z8F0423HHOOSSC 
Commercial | 20-SSOP | 269-4145-ND 3.66 275 1.75 |Z8F0423HHOOSSG 
Extended | 20-DIP | 269-3494-ND 423 318 2.03 |Z8F0423PHOOSEC 
; Extended | 20-DIP | 269-4148-ND 423 318 203 |Z8F0423PHOOSEG 
1G) TOART MIDAS 67-ChAO:bIt,) a7 5 8.6V 3 /SMblz 2 | commercial} 20-DIP | 269-3495-ND 3.81 286 1.82 |Z8F0423PHOOSSC ou Sebo ND) 
Commercial | 20-DIP | 269-4149-ND 3.81 286 1.82 |Z8F0423PHO0SSG 
Extended | 20-SOIC | 269-3498-ND 4.05 3.04 1.93 |Z8F0423SHOOSEC 
Extended | 20-SOIC | 269-4152-ND 4.05 3.04 1.93. |Z8F0423SHOOSEG 
Commercial | 20-SOIC | 269-3499-ND 3.66 275 1.75 |Z8F0423SHOOSSC 
Commercial | 20-SOIC | 269-4153-ND 3.66 275 1.75 |Z8F0423SHO05SG 
t RoHS Compliant Note: Temperature Range: * Commercial: -0°C ~ 70°C * Extended: -40°C ~ 105°C (Continued) 
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Z8 Encore!® Flash Microcontrollers (Cont.) 


ZiLoG 


Memory Size Timer/ 
Program RAM | /O Serial Clock | Counters | Operating Digi-Key Price Each ZiLOG Development 
(Bytes) |(Bytes) |Pins | Communication ADC vcc Speed | (16-bit) Temp. Package | Part No. 1 25 100 | Part No. Tools 
Extended |28-SSOP | 269-3492-ND 4473.13 2.00 | Z8F0423HJO05EC 
Extended |28-SSOP | 269-4146-ND: 417 3.13 2.00 | Z8F0423HJOOSEG 
Commercial | 28-SSOP | 269-3493-ND 3.75 282 1.79 | Z8F0423HJOOSSC 
Commercial | 28-SSOP | 269-4147-ND 3.75 282 1.79 |Z8F0423HJOOSSG 
Extended | 28-DIP | 269-3496-ND 471 3.54 2.25 | Z8F0423PJO05EC 
; Extended | 28-DIP | 269-4150-ND 471 3.54 2.25 | Z8F0423PJ005EG 
4K icc)! ARN IES ern ols ir SY || hte 2 | Commercial] 28-DIP | 269-3497-ND 423 318 2.02 |Z8F0423PJ005SC ee0-3o82:ND 
Commercial | 28-DIP | 269-4151-ND 423 318 2.02 |Z8F0423PJ005SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3500-ND 414 341 1.98 |Z8F0423SJO05EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4154-ND 414 3.11 1.98. | Z8F0423SJ005EG 
Commercial | 28-SOIC | 269-3501-ND 3.75 2.82 1.79 |Z8F0423SJ005SC 
Commercial | 28-SOIC | 269-4155-ND 3.75 282 1.79 | Z8F0423SJ005SG 
Extended | 20-DIP | 269-3224-ND 438 3.29 2.08 |Z8F0811PHO20EC 
Extended | 20-DIP | 269-4174-ND 438 3.29 2.08 | Z8F0811PHO20EG 
: Commercial | 20-DIP | 269-3225-ND 417 3.13 1.98 | Z8F0811PHO20SC 
UART, IC, Commercial | 20-DIP_ | 269-4175-ND 417 3.13 1.98 | Z8F0811PHO208G 
id IrDA = exh GY. |x2OMHe 2 Extended |20-SSOP | 269-3222-ND 396 297 1.89 |Z8F0811HHO20EC ect! 
Extended |20-SSOP| 269-4172-ND 3.96 297 1.89 |Z8F0811HHO20EG 
Commercial | 20-SSOP | 269-4173-ND 3.78 2.84 1.80 |Z8F0811HHO20SG 
Extended | 28-DIP | 269-3226-ND 462 3.47 2.19 | Z8F0812PJ020EC 
Extended | 28-DIP | 269-4176-ND 462 3.47 2.19 | Z8F0812PJ020EG 
: Commercial | 28-DIP_ | 269-3227-ND 4.38 3.29 2.09 | Z8F0812PJ020SC 
UART, IC, Commercial | 28-DIP_ | 269-4177-ND 4.38 3.29 2.09 | Z8F0812PJ020SG 
19) spi, IrDA _ ef Saey | cous 2 Extended | 28-SOIC | 269-3228-ND 408 3.06 1.94 |Z8F0812SJ020EC ic 
Extended | 28-SOIC | 269-4178-ND 4.08 3.06 1.94 |Z8F0812SJ020EG 
Commercial | 28-SOIC | 269-3229-ND 390 293 1.85 |Z8F0812SJ020SC 
Commercial | 28-SOIC | 269-4179-ND 3.90 293 1.85 |Z8F0812SJ020SG 
Extended | 8-DIP | 269-3791-ND 3.27 246 1.63 | Z8F0813PBO05EG 
Commercial | 8-DIP | 269-3792-ND 2.94 221 1.48 |Z8F0813PB005SG 
Extended | 8-MLF | 269-3793-ND 357 268 1.79 |Z8F0813QB005EG 
a al = Siemrey. conte 2 | Commercial | 8-MLF | 269-3794-ND 321 241 1.62 |Z8F0813QB005SG ec 
Extended | 8-SOIC | 269-3795-ND 3.24 243 1.63 |Z8F0813SBO05EG 
Commercial | 8-SOIC | 269-3796-ND 2.91 219 1.46 |Z8F0813SB005SG 
Extended |20-SSOP| 269-3713-ND 4473.13 2.10 |Z8F0813HHOOSEC 
Extended |20-SSOP| 269-4180-ND 417 3.13 2.08 | Z8F0813HHOOSEG 
Commercial |20-SSOP | 269-3714-ND 3.75 2.82 1.89 | Z8F0813HHOOSSC 
Commercial | 20-SSOP | 269-4181-ND 3.75 282 1.87 |Z8F0813HHOOSSG 
Extended | 20-DIP | 269-3717-ND 435 3.27 2.17 | Z8F0813PHOOSEC 
Extended | 20-DIP | 269-4183-ND 435 3.27 2.19 | Z8F0813PHOOSEG 
ie vent = epee | ou 2 | Commercial] 20-DIP | 269-3718-ND 3.90 293 1.96 |Z8F0813PHOOSSC eee eeeea i 
Commercial | 20-DIP_ | 269-4184-ND 3.90 293 1.96 |Z8F0813PHOOSSG 
Extended | 20-SOIC | 269-3721-ND 417 3.13 2.09 | Z8F0813SHOOSEC 
Extended | 20-SOIC | 269-4187-ND 417 3.13 2.09 | Z8F0813SHOOSEG 
Commercial | 20-SOIC | 269-3722-ND 3.75 2.82 1.88 | Z8F0813SHOOSSC 
Commercial | 20-SOIC | 269-4188-ND 3.75 2.82 1.88 | Z8F0813SHO0SSG 
Extended |28-SSOP| 269-3715-ND 4.29 3.22 2.15 | Z8F0813HJO0SEC 
Extended |28-SSOP| 269-4182-ND 429 3.22 246 |Z8F0813HJOOSEG 
Commercial | 28-SSOP | 269-3716-ND 387 291 1.94 | Z8F0813HJOOSSC 
Commercial | 28-SSOP | 269-4527-ND 387 291 1.93 | Z8F0813HJO0SSG 
Extended | 28-DIP | 269-3719-ND 483 3.63 2.43 | Z8F0813PJO0SEC 
Extended | 28-DIP | 269-4185-ND 483 3.63 242 |Z8F0813PJO05EG 
Re vant a camer! || Stlare 2 | Commercial] 28-DIP | 269-3720-ND 435 3.27 2.17 | Z8F0813PJO05SC eer 
Commercial | 28-DIP_ | 269-4186-ND 435 3.27 2.17 | Z8F0813PJ005SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3723-ND 426 3.20 2.15 | Z8F0813SJO05EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4189-ND 426 3.20 244 |Z8F0813SJO05EG 
Commercial | 28-SOIC | 269-3724-ND 3.84 288 1.92 | Z8F0813SJ005SC 
8K 1K Commercial | 28-SOIC | 269-4190-ND 3.84 2.88 1.92 | Z8F0813SJ005SG 
Extended | 20-DIP | 269-3232-ND 4.56 3.42 2.17 | Z8F0821PHO20EC 
Extended | 20-DIP | 269-4205-ND 456 3.42 2.17 | Z8F0821PHO20EG 
; Commercial | 20-DIP | 269-3233-ND 4.35 3.27 2.07 | Z8F0821PHO20SC 
UART, IC, ‘ Commercial | 20-DIP_ | 269-4206-ND 435 3.27 2.07 | Z8F0821PHO20SG 
i IDA ear ONE Br BOY | aeine || Extended |20-SSOP | 269-3230-ND 417 3.13 1.98 | Z8F0821HHO20EC ecg 183-ND 
Extended |20-SSOP | 269-4203-ND: 417 3.13 1.98 | Z8F0821HHO20EG 
Commercial | 20-SSOP | 269-3231-ND 3.96 297 1.89 | Z8F0821HHO20SC 
Commercial | 20-SSOP | 269-4204-ND 3.96 297 1.89 |Z8F0821HHO20SG 
Extended | 28-DIP | 269-4207-ND 4.80 3.60 2.29 | Z8F0822PJ020EG 
Commercial | 28-DIP | 269-3235-ND 459 3.45 2.18 | Z8F0822PJ020SC 
19 | UART,I2C, | 5-ch. 10-bit ]2.7~3.6v | 20MHz| 2 |Commercial| 28-DIP | 269-4208-ND 459 3.45 2.48 | Z8F0822PJ020SG 269-3183-ND 
SPI, IrDA Extended | 28-SOIC | 269-4209-ND: 429 322 204 |Z8F0822SJ020EG 
Commercial | 28-SOIC | 269-4210-ND 4.08 3.06 1.94. | Z8F0822SJ020SG 
Extended | 8-DIP | 269-3803-ND 3.42 257 1.71 |Z8F0823PBO05EG 
Commercial | 8-DIP | 269-3733-NDt 3.09 232 1.56 |Z8F0823PB005SG 
: Extended | 8-MLF | 269-3804-ND 372 279 1.87 |Z8F0823QB005EG 
s Waka Cem HSH [aa SOY | tile: 2 | Commercial | 8-MLF | 269-3805-ND 3.36 252 1.8 |Z8F0823QB005SG e09-S686-ND 
Extended | 8-SOIC | 269-3806-ND 339 255 1.69 | Z8F0823SBO05EG 
Commercial | 8-SOIC | 269-3734-NDt 3.08 2.30 1.54 _|Z8F0823SB005SG 
Extended |20-SSOP | 269-3725-ND 4.38 3.29 2.20 | Z8F0823HHOOSEC 
Extended |20-SSOP | 269-4211-ND 4.38 3.29 2.18 |Z8F0823HHOOSEG 
Commercial | 20-SSOP | 269-3687-ND 396 297 1.98 |Z8F0823HHOOSSC 
Commercial | 20-SSOP | 269-4212-ND 3.96 297 1.99 | Z8F0823HHOOSSG 
Extended | 20-DIP | 269-3727-ND 4568 342 228 |Z8F0823PHOOSEC 
: Extended | 20-DIP | 269-4215-ND 456 342 2.28 |Z8F0823PHOOSEG 
its Wekear ec Occits tei CMa oir iz 2 | Commercial | 20-DIP_ | 269-3689-ND 4.08 3.06 2.04 |Z8F0823PHOOSSC 269:9686-ND 
Commercial | 20-DIP_ | 269-4216-ND 4.08 3.06 2.04 |Z8F0823PHO0SSG 
Extended | 20-SOIC | 269-3729-ND 438 329 2.19 |Z8F0823SHOOSEC 
Extended | 20-SOIC | 269-4219-ND 438 3.29 2.19 |Z8F0823SHOOSEG 
Commercial | 20-SOIC | 269-3691-ND 393 295 1.98 |Z8F0823SHOOSSC 
Commercial | 20-SOIC | 269-4220-ND 3.93 2.95 1.98 |Z8F0823SHOOSSG 
Extended |28-SSOP| 269-3726-ND 4.50 3.38 2.26 | Z8F0823HJOOSEC 
Extended |28-SSOP | 269-4213-ND 450 3.38 227 |Z8F0823HJOOSEG 
Commercial | 28-SSOP | 269-3688-ND 4.05 3.04 2.03 | Z8F0823HJOOSSC 
Commercial | 28-SSOP | 269-4214-ND 4.05 3.04 2.04. | Z8F0823HJOOSSG 
Extended | 28-DIP | 269-3728-ND 5.04 3.78 2.53 | Z8F0823PJO05EC 
; Extended | 28-DIP | 269-4217-ND 5.04 3.78 253 | Z8F0823PJO05EG 
22 ART Bron (Obit. 27 S.GV | Miz 2 | Commercial 28-DIP | 269-3690-ND 453 340 2.28 |Zs8F0823PJ005SC eeo-seee: ND 
Commercial | 28-DIP_ | 269-4218-ND 453 340 227 |Z8F0823PJ005SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3730-ND 447 3.36 2.25 | Z8F0823SJ005EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4221-ND 447 3.36 2.24 | Z8F0823SJ005EG 
Commercial | 28-SOIC | 269-3692-ND 4.02 3.02 2.01 | Z8F0823SJ005SC 
Commercial | 28-SOIC | 269-4222-ND 4.02 3.02 2.02 | Z8F0823SJ005SG 
t RoHS Compliant Note: Temperature Range: * Commercial: -0°C ~ 70°C * Extended: -40°C ~ 105°C (Continued) 
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Z8 Encore!® Flash Microcontrollers (Cont.) 


me 
Memory Size Timer/ 
Program RAM | I/O Serial Clock | Counters | Operating Digi-Key Price Each ZiLOG Development 
(Bytes) (Bytes) |Pins | Communication ADC vcc Speed | (16-bit) Temp. Package | Part No. 1 25 100 | Part No. Tools 
31 | 2UARTS,2C |. sont |a0-36v | comHe| 3 Extended | 44-PLCC | 269-3195-ND 12.69 9.52 7.05 | Z8F1601VNO20EC = 
SPI, IrDA Commercial | 44-LFP | 269-3127-ND 11.49 8.62 6.38 | Z8F1601ANO20SC 
Extended | 44-LaFP | 269-3253-ND 684 513 3.43 |Z8F1621ANO20EC 
Extended | 44-LQFP | 269-4234-ND 684 5.13 3.43 |Z8F1621ANO20EG 
Commercial | 44-LQFP | 269-3254-ND 618 4.64 3.08 | Z8F1621ANO20SC 
etn Commercial | 44-LQFP | 269-4235-ND 618 4.64 3.08 | Z8F1621ANO208G 
31 UC. | ech. 10-bit |3.0~3.6v | 20MHz| 3 Extended | 40-DIP | 269-4236-ND 7.08 5.31 3.54 | Z8F1621PM020EG 269-3249-ND 
SiAl(live Commerical | 40-DIP | 269-4237-ND 639 480 3.19 |Z8F1621PMo020SG 
16K 2k Extended | 44-PLCC | 269-4238-ND 6.66 5.00 3.33 | Z8F1621VNO20EG 
Commercial | 44-PLCC | 269-4239-ND 6.00 4.50 3.00 | Z8F1621VNO20SG 
Extended | 64-LaFP | 269-3259-ND 765 5.74 3.82 | Z8F1622AR020EC 
Extended | 64-LQFP | 269-4240-ND 765 5.74 3.82. | Z8F1622AR020EG 
Reeeee Commercial | 64-LOFP | 269-3260-ND 687 516 3.44 |Z8F1622AR020SC 
46 »C, lra-ch. 10-bit] 3.0~3.6v | 20MHz| 4 —- | Commercial | 64-LOFP | 269-4241-ND 687 516 3.44 |Z8F1622AR020SG 269-3249-ND 
Selig Commercial | 64-LQFP | 269-3640-ND 687 5.16 3.44 |Z8F16224R020SC2104 
Extended | 68-PLCC | 269-4242-ND 7.74 5.81 3.88 |Z8F1622VS020EG 
Commercial | 68-PLCC | 269-4243-ND 699 5.25 3.49 | Z8F1622VS020SG 
Extended | 44-LaFP | 269-4244-ND 8.01 6.01 4.00 | Z8F2421ANO20EG 
Commercial | 44-LQFP | 269-4245-ND 7.20 5.40 3.60 | Z8F2421AN0208G 
bale ox | SMREBEBTS. PC. | oo roan |ao<sev | come | a Extended | 40-DIP | 269-4246-ND 825 619 4.12 |Z8F2421PM020EG 3665840-N0 
SPI, IrDA Commercial | 40-DIP_ | 269-4247-ND 7.41 5.56 3.71 | Z8F2421PM020SG 
Extended | 44-PLCC | 269-4248-ND 780 5.85 3.91 | Z8F2421VNO20EG 
Commercial | 44-PLCC | 269-4249-ND 7.02 5.27 3.52 | Z8F2421VNO20SG 
Extended | 64-LaFP | 269-4250-ND 8.79 660 4.40 |Z8F2422AR020EG 
Sie ox | ag | 2UAPTS.PC. |socntopitl3o-sev | cous! 4 | Commercial | 64-LOFP | 269-4251-ND 792 5.94 3.96 | Z8F2422AR0208G SeaeioNE 
SPI Extended | 68-PLCC | 269-4252-ND 891 6.69 4.45 | Z8F2422VS020EG 
Commercial | 68-PLCC | 269-4253-ND 8.01 6.01 4.01 |Z8F2422vS020SG 
2 UARTS, I?C, 
46 | spi ipa [t2ch.to-bit| 3.0~s.6v | 20mHz| 4 | Commercial | 64-LOFP | 269-3140-ND 14.64 10.98 8.14 | Z8F3202AR020SC = 
Extended | 44-LQFP | 269-4254-ND 9.39 7.05 4.70 |Z8F3221ANO20EG 
Commercial | 44-LQFP | 269-4255-ND 846 6.35 4.23 |Z8F3221AN020SG 
a1 | 2UARTS.FC, | 54 some | a0-aev | somes | Ae Extended | 40-DIP | 269-4256-ND 9.63 7.23 4.82 |Z8F3221PM020EG ener 
SPI Commercial | 40-DIP_ | 269-4257-ND 8.67 6.51 4.33 |Z8F3221PMo20SG 
ashe oe Extended | 44-PLCC | 269-4258-ND 9.21 691 4.60 |Z8F3221VNO20EG 
Commercial | 44-PLCC | 269-4259-ND 8.28 6.21 4.14 |Z8F3221VNO20SG 
Extended | 64-LQFP | 269-3279-ND 10.20 7.65 5.09 | Z8F3222AR020EC 
Extended | 64-LQFP | 269-4260-ND 10.20 7.65 5.09 | Z8F3222AR020EG 
ae | 2UARTS.°C, |15 on sosit|3.0~a.6v | 2omrz| 4 | Commercial | 64-LOFP | 269-3280-ND 918 6.89 4.58 |Z8F3222AR020SC Pera 
SPI, IrDA Commercial | 64-LOFP | 269-4261-ND 918 689 4.58 |Z8F3222AR020SG 
Extended | 68-PLCC | 269-4262-ND 10.29 7.72 5.18 |Z8F3222VS020EG 
Commercial | 68-PLCC | 269-4263-ND 9.27 6.96 4.63 |Z8F3222VS020SG 
2 UARTS, °C, 
46 | spi ipa |'2ch.to-bit| 3.0~3.6v | 20mHz| 4 | Commercial J 64-LOFP | 269-3145-ND 16.44 1233 9.13 |Z8F4802AR020SC = 
Extended | 44-LQFP | 269-3283-ND 10.44 7.83 5.21 | Z8F4821ANO20EC 
Extended | 44-LQFP | 269-4264-ND 10.44 7.83 5.21 | Z8F4821ANO20EG 
saaTe eG, Commercial | 44-LAFP | 269-4265-ND 9.39 7.05 4.69 |Z8F4821AN020SG 
31 |” Spi ipa [Sh 10-bit ]3.0-3.6V 2oMHz] 3 Extended | 40-DIP | 269-4266-ND 10.65 7.99 5.33 |Z8F4821PMo20EG 269-3249-ND 
Commercial | 40-DIP_ | 269-4267-ND 9.60 7.20 4.80 |z8F4821PMoz0SG 
dae sie Extended | 44-PLCC | 269-4268-ND 10.23 7.68 5.12 | Z8F4821VNO20EG 
Commercial | 44-PLCC | 269-4269-ND 9.21 6.91 4.61 |Z8F4821VNO20SG 
Extended | 64-LaFP | 269-4270-ND 11.22 842 5.61 |Z8F4822ARO20EG 
2 UAATS, °C, Commercial | 64-LOFP | 269-3290-ND 10.08 7.56 5.05 | Z8F4822R020SC 
46 | spi ipa ['2ch.to-bit| 3.0~s.6v | 20mHz| 4 | Commercial ] 64-LOFP | 269-4271-ND 10.08 7.56 5.05 | Z8F4822AR0208G 269-3249-ND 
Extended | 68-PLCC | 269-4272-ND 11.34 8.51 5.66 | Z8F4822VS020EG 
Commercial | 68-PLCC | 269-4273-ND 10.20 7.65 5.10 | Z8F4822vS020SG 
Bs 2, Extended | 80-QFP | 269-4274-ND 11.52 8.64 5.76 | Z8F4823FT020EG 
60} “spina. |12ch. 10-bit] 3.0~3.6v | 20MHz | 4 | Commercial | 80-QFP | 269-3294-ND 10.38 7.79 5.18 |Z8F4823FT020SC 269-3249-ND 
Commercial | 80-QFP | 269-4275-ND 10.38 7.79 5.18 | Z8F4823FT020SG 
2 UARTS, I7C, : 
31 |” Spi ipa | Bch. 10bit |3.0-3.6V | 2oMHz] 3 Extended | 44-LaFP | 269-3181-ND 19.44 14.58 10.80 | Z8F6401ANO20EC s 
Pc ele eo A Extended | 64-LOFP | 269-3203-ND 20.01 15.01 11.12 |Z8F64024RO20EC Yo 
SPI, IrDA Commercial | 68-PLCC | 269-3152-ND 18.33 13.75 10.18 |Z8Fe402vS020SC 
Extended | 44-LaFP | 269-4276-ND 11.58 8.69 5.79 | Z8F6421ANO20EG 
Commercial | 44-LQFP | 269-3296-ND 10.41 7.81 5.21 | Z8F6421ANO20SC 
Arcee. Commercial | 44-LFP | 269-4277-ND 10.41 7.81 5.21 |Z8F6421AN0208G 
31 | ~ spina. |8ch. 1o-it }3.0~s.6v | 20MHz| 3 Extended | 40-DIP | 269-4278-ND 11.82 8.87 5.91 |Z8Fe421PM020EG 269-3249-ND 
Commercial | 40-DIP_ | 269-4279-ND 10.62 7.97 5.32 |ZsFe421PMo20SG 
Extended | 44-PLCC | 269-4280-ND 11.40 8.55 5.69 | Z8F6421VNO20EG 
64k 4K Commercial | 44-PLCC | 269-4281-ND 10.26 7.70 5.12 |Z8F6421VNO20SG 
Extended | 64-LQFP | 269-3301-ND 12.36 9.27 6.18 |Z8F6422AR020EC 
Extended | 64-LQFP | 269-4282-ND 12.36 9.27 6.18 |Z8F6422AR020EG 
Commercial | 64-LOFP | 269-4283-ND 1113 8.35 5.57 | Z8F6422AR0208G 
46 | 2UARTS, 12, J45 ch. t0-bit| 3.0~3.6v | 20MHz| 4 | Commercial | 64-LQFP | 269-3641-ND 1113 835 5.57 |Z8F6422AR0208C2104 | 560. 3949.ND 
SPL, KDA Extended | 68-PLCC | 269-3303-ND 12.48 9.36 6.24 | Z8F6422VS020EC 
Extended | 68-PLCC | 269-4284-ND 12.48 9.36 6.24 | Z8F6422VS020EG 
Commercial | 68-PLCC | 269-4285-ND 11.22 8.42 5.62 |Z8Fe422VS020SG 
Bp | PUARTSAP GS ap ate celal: — Extended | 80-aFP | 269-4286-ND 12.66 9.50 6.33 | Z8F6423FT020EG seshanieni 
SPI, IrDA Commercial | 80-QFP | 269-4287-ND 11.40 8.55 5.70 | Z8F6423FT0208G 


t RoHS Compliant Note: Temperature Range: * Commercial: -0°C ~ 70°C * Extended: -40°C ~ 105°C 
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y, , 28 Encore! XP® Flash Microcontrollers 4k series 


ZiLOG 


The Z8 Encore!® MCU family of products are the first in a line of ZiLOG microcontroller products based upon the 8-bit 
eZ8 CPU. The Z8 Encore! XP 4K Series products expand upon ZiLOG's extensive line of 8-bit microcontrollers. The Flash 
in-circuit programming capability allows for faster development time and program changes in the field. The new eZ8 CPU 
is upward compatible with existing Z8 instructions. The rich peripheral set of the Z8 Encore! family makes it suitable for 


a variety of applications including motor control, security systems, home appliances, personal electronic devices and 
sensors. Features: * Program Memory Type: Flash * On-Chip Special Features: POR, VBO, Temperature Sensor, Analog 
Comparator, Current Sense Amplifier, Up to 18 vectored interrupts * WDT * COMM Interfaces: UART, OCD * Operating 
Temperature: Extended -40°C ~ 105° C, Commercial 0°C ~ 70°C 


Memory Size Timer/ 
Program RAM | 1/0 NVDS Serial Clock | Counters | Operating Digi-Key Price Each ZiLOG Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins (Bytes) Communication ADC vcc Speed | (16-bit) Temp. Package | Part No. 25 100 Part No. Tools 
Extended | 8-DIP | 269-3642-ND 2.94 2.70 1.49 | Z8F011APBO20EC 
Extended | 8-DIP | 269-4004-ND 2.94 221 1.49 | Z8F011APBO20EG 
Commercial] 8-DIP | 269-3643-ND 2.64 2.42 1.32 | Z8F011APB020SC 
Commercial] 8-DIP | 269-4005-ND: 2.64 1.98 1.32 | Z8F011APB020SG 
Extended | 8-MLF | 269-3751-ND 3.21 241 1.60 | Z8FO11AQBO20EG | 269-3307-ND, 
7 ug ata a Bes.) COM? - Commercial] 8-MLF | 269-3752-ND: 2.91 2.19 1.45 | Z8FO11AQB020SG | 269-3638-ND 
Extended | 8-SOIC | 269-3646-ND 2.91 2.67 1.47 | Z8F011ASBO20EC 
Extended | 8-SOIC | 269-4010-ND 2.91 219 1.47 | Z8F011ASBO20EG 
Commercial] 8-SOIC | 269-3647-ND 2.64 2.42 1.32 | Z8F011ASB020SC 
Commercial] 8-SOIC | 269-4011-ND: 2.64 1.98 1.32 | Z8F011ASB020SG 
Extended | 20-SSOP | 269-3308-ND 3.78 3.15 1.80 | Z8F011AHHO20EC 
Extended | 20-SSOP | 269-4000-ND 3.78 2.84 1.80 | Z8F011AHHO20EG 
Commercial | 20-SSOP | 269-3309-ND 3.39 2.83 1.62 | Z8F011AHHO20SC 
Commercial | 20-SSOP | 269-4001-ND: 3.39 2.55 1.62 | Z8F011AHHO20SG 
Extended | 20-DIP | 269-3312-ND 3.90 3.25 1.87 | Z8F011APHO20EC 
Extended | 20-DIP | 269-4006-ND 3.90 2.93 1.87 | Z8FO11APHO20EG | 269-3307-ND, 
He 6 ren Bel sab. | 20M 2 Commercial) 20-DIP | 269-3313-ND 3.51 2.93 1.69 | Z8FO11APHO20SC | 269-3638-ND 
Commercial] 20-DIP | 269-4007-ND: 3.51 2.64 1.69 | Z8F011APHO20SG 
Extended | 20-SOIC | 269-3316-ND 3.75 3.13 1.79 | Z8F011ASHO20EC 
Extended | 20-SOIC | 269-4012-ND 3.75 2.82 1.79 | Z8F011ASHO20EG 
Commercial) 20-SOIC | 269-3317-ND 3.39 2.83 1.62 | Z8F011ASHO20SC 
Commercial | 20-SOIC | 269-4013-ND: 3.39 2.55 1.62 | Z8F011ASHO20SG 
Extended | 28-SSOP | 269-3310-ND 3.87 3.23 1.85 | Z8F011AHJO20EC 
Extended | 28-SSOP | 269-4002-ND 3.87 2.91 1.85 | Z8F011AHJO20EG 
Commercial | 28-SSOP | 269-3311-ND 3.48 2.90 1.67 | Z8F011AHJO20SC 
Commercial | 28-SSOP | 269-4003-ND: 3.48 2.61 1.67 | Z8F011AHJ020SG 
Extended | 28-DIP | 269-3314-ND 4.35 3.63 2.08 | Z8F011APJO20EC 
Extended | 28-DIP | 269-4008-ND 4.35 3.27 2.08 | Z8FO11APJO20EG | 269-3307-ND, 
2 " al ail 32> 20M Commercial] 28-DIP | 269-3315-ND 3.93 3.28 1.89 | Z8FO11APJO20SC | 269-3638-ND 
Commercial) 28-DIP | 269-4009-ND: 3.93 2.95 1.89 | Z8F011APJ020SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3318-ND 3.84 3.20 1.83 | Z8F011ASJO20EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4014-ND 3.84 2.88 1.83 | Z8F011ASJ020EG 
Commercial | 28-SOIC | 269-3319-ND 3.48 2.90 1.67 | Z8F011ASJ020SC 
1K 256 Commercial | 28-SOIC | 269-4015-ND: 3.48 2.61 1.67 | Z8F011ASJ020SG 
Extended | 8-DIP | 269-3648-ND 3.09 2.84 1.54 | Z8F012APBO20EC 
Extended | 8-DIP | 269-4032-ND 3.09 2.32 1.54 | Z8F012APB020EG 
Commercial] 8-DIP | 269-3649-ND 2.79 2.56 1.39 | Z8F012APB020SC 
Commercial) 8-DIP | 269-4033-ND: 2.79 2.10 1.39 | Z8F012APB020SG 
; Extended | 8-MLF | 269-3759-ND 3.36 2.52 1.68 | Z8F012AQB020EG | 269-3307-ND, 
‘ 16 pan Tech. 10-0 roe 2 Commercial] 8-MLF | 269-3760-ND: 3.03 2.28 1.51 | Z8F012AQB020SG | 269-3638-ND 
Extended | 8-SOIC | 269-3652-ND 3.06 2.81 1.54 | Z8F012ASBO20EC 
Extended | 8-SOIC | 269-4038-ND 3.06 2.30 1.54 | Z8F012ASBO20EG 
Commercial] 8-SOIC | 269-3653-ND 2.76 2.53 1.38 | Z8F012ASB020SC 
Commercial] 8-SOIC | 269-4039-ND: 2.76 2.07 1.38 | Z8F012ASB020SG 
Extended | 20-SSOP | 269-3320-ND 3.96 3.30 1.91 | Z8F012AHHO20EC 
Extended | 20-SSOP | 269-4028-ND 3.96 2.97 1.91 | Z8F012AHHO20EG 
Commercial | 20-SSOP | 269-3321-ND 3.57 2.98 1.70 | Z8F012AHHO20SC 
Commercial | 20-SSOP | 269-4029-ND: 3.57 2.68 1.70 | Z8F012AHHO20SG 
Extended | 20-DIP | 269-3324-ND 411 3.43 1.97 | Z8F012APHO20EC 
5 Extended | 20-DIP | 269-4034-ND 4.11 3.09 1.97 | Z8FO12APHO20EG | 269-3307-ND, 
Mf 18 waa] ecto 7S | OM 2 Commercial) 20-DIP | 269-3325-ND 3.69 3.08 1.76 | Z8FO12APHO20SC | 269-3638-ND 
Commercial] 20-DIP | 269-4035-ND: 3.69 277 1.76 | Z8F012APHO20SG 
Extended | 20-SOIC | 269-3328-ND 3.96 3.30 1.90 | Z8F012ASHO20EC 
Extended | 20-SOIC | 269-4040-ND 3.96 2.97 1.90 | Z8F012ASHO20EG 
Commercial | 20-SOIC | 269-3329-ND 3.54 2.95 1.69 | Z8F012ASHO20SC 
Commercial | 20-SOIC | 269-4041-ND: 3.54 2.66 1.69 | Z8F012ASHO20SG 
Extended | 28-SSOP | 269-3322-ND 4.08 3.40 1.94 | Z8F012AHJO20EC 
Extended | 28-SSOP | 269-4030-ND 4.08 3.06 1.94 | Z8F012AHJO20EG 
Commercial | 28-SSOP | 269-3323-ND 3.66 3.05 1.75 | Z8F012AHJO20SC 
Commercial | 28-SSOP | 269-4031-ND: 3.66 2.75 1.75 | Z8F012AHJ020SG 
Extended | 28-DIP | 269-3326-ND 4.56 3.80 2.19 | Z8FO12APJO20EC 
5 Extended | 28-DIP | 269-4036-ND 4.56 3.42 2.19 | Z8FO12APJO20EG | 269-3307-ND, 
ad iG arte Bice OE pazr 98 (| 2OME . Commercial] 28-DIP | 269-3327-ND 4.08 3.40 1.96 | Z8FO12APJ020SC | 269-3638-ND 
Commercial] 28-DIP | 269-4037-ND: 4.08 3.06 1.96 | Z8F012APJ020SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3330-ND 4.05 3.38 1.93 | Z8F012ASJO20EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4042-ND 4.05 3.04 1.93 | Z8F012ASJ020EG 
Commercial | 28-SOIC | 269-3331-ND 3.63 3.03 1.74 | Z8F012ASJ020SC 
Commercial | 28-SOIC | 269-4043-ND: 3.63 2.73 1.74 | Z8F012ASJ020SG 
Extended | 8-DIP | 269-3654-ND 3.09 2.84 1.56 | Z8F021APBO20EC 
Extended | 8-DIP | 269-4060-ND 3.09 2.32 1.56 | Z8F021APBO20EG 
Commercial] 8-DIP | 269-3655-ND 2.79 2.56 1.40 | Z8F021APB020SC 
Commercial] 8-DIP | 269-4061-ND: 2.79 2.10 1.40 | Z8F021APB020SG 
Extended | 8-MLF | 269-3767-ND 3.39 2.55 1.70 | Z8F021AQBO20EG | 269-3307-ND, 
8 es wet _ 27 | ANU 2 Commercial] 8-MLF | 269-3768-ND: 3.06 2.30 1.52 | Z8F021AQB020SG | 269-3638-ND 
Extended | 8-SOIC | 269-3658-ND 3.09 2.84 1.55 | Z8F021ASBO20EC 
Extended | 8-SOIC | 269-4066-ND 3.09 2.32 1.55 | Z8F021ASBO20EG 
9K 512 Commercial] 8-SOIC | 269-3659-ND 2.76 2.53 1.38 | Z8F021ASB020SC 
Commercial] 8-SOIC | 269-4067-ND: 2.76 2.07 1.38 | Z8F021ASB020SG 
Extended | 20-SSOP | 269-3332-ND 3.96 3.30 1.88 | Z8F021AHHO20EC 
Extended | 20-SSOP | 269-4056-ND 3.96 2.97 1.88 | Z8F021AHHO20EG 
Commercial | 20-SSOP | 269-3333-ND 3.57 2.98 1.71 | Z8F021AHHO20SC 
Commercial | 20-SSOP | 269-4057-ND: 3.57 2.68 1.71 | Z8FO21AHHO20SG | 269-3307-ND, 
ve ae wAey a of 88: | eM : Extended | 20-DIP | 269-3336-ND 4.11 3.43 1.97 | Z8FO21APHO20EC | 269-3638-ND 
Extended | 20-DIP | 269-4062-ND 4.11 3.09 1.97 | Z8F021APHO20EG 
Commercial] 20-DIP | 269-3337-ND 3.72 3.10 1.78 | Z8F021APHO20SC 
Commercial] 20-DIP | 269-4063-ND: 3.72 2.79 1.78 | Z8F021APHO20SG 
t RoHS Compliant Note: Temperature Range: * Commercial: -0°C ~ 70°C * Extended: -40°C ~ 105°C (Continued) 
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Z Z8 Encore! XP® Flash Microcontrollers 4K Series (Cont.) 


ZiLoe 


Memory Size Timer/ 
Program RAM | 1/0 NVDS Serial Clock | Counters | Operating Digi-Key Price Each ZiLOG Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins (Bytes) Communication ADC vec Speed | (16-bit) Temp. Package | Part No. 1 25 100 Part No. Tools 
Extended | 20-SOIC | 269-3340-ND 3.96 3.30 1.88 | Z8F021ASHO20EC 
Extended | 20-SOIC | 269-4068-ND 3.96 2.97 1.88 | Z8F021ASHO20EG 
Commercial} 20-SOIC | 269-3341-ND 3.57 2.98 1.71 |Z8F021ASHO20SC 
Commercial} 20-SOIC | 269-4069-ND: 3.57 2.68 1.71 |Z8F021ASHO20SG 
Extended | 28-SSOP | 269-3334-ND 4.08 3.40 1.96 | Z8F021AHJO20EC 
Extended | 28-SSOP | 269-4058-ND 4.08 3.06 1.96 | Z8F021AHJ020EG 
Commercial| 28-SSOP | 269-3335-ND 3.66 3.05 1.75 | Z8F021AHJ020SC 
Commercial| 28-SSOP | 269-4059-ND- 3.66 2.75 1.75 |Z8FO21AHJ020SG | 269-3307-ND, 
25 fe Ua = 2288 | ANGE 2 Extended | 28-DIP | 269-3338-ND 4.59 3.83 2.20 |Z8FO21APJO20EC | 269-3638-ND 
Extended | 28-DIP | 269-4064-ND 4.59 3.45 2.20 | Z8F021APJO20EG 
Commercial} 28-DIP | 269-3339-ND 414 3.45 1.98 | Z8F021APJO20SC 
Commercial} 28-DIP | 269-4065-ND: 414 3.11 1.98 | Z8F021APJ020SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3342-ND 4.05 3.38 1.94 | Z8F021ASJO20EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4070-ND 4.05 3.04 1.94 | Z8F021ASJO20EG 
Commercial] 28-SOIC | 269-3343-ND 3.66 3.05 1.75 | Z8F021ASJO20SC 
Commercial| 28-SOIC | 269-4071-ND- 3.66 2518) 1.75 | Z8F021ASJ020SG 
Extended | 8-DIP | 269-4088-ND 3.24 2.43 1.63 | Z8F022APB020EG 
Commercial} 8-DIP | 269-4089-ND: 2.94 2.21 1.47 | Z8F022APB020SG 
Extended | 8-MLF | 269-3775-ND 3.54 2.66 1.77 |Z8F022AQB020EG 
F Commercial} 8-MLF | 269-3776-ND: 3.18 2.39 1.60 |Z8F022AQB020SG | 269-3307-ND, 
g i HART FEN OBI <2 Eee: |: 2M 2 Extended | 8-SOIC | 269-3664-ND 3.24 2.97 1.62 |Z8F022ASB020EC | 269-3638-ND 
Extended | 8-SOIC | 269-4094-ND 3.24 2.43 1.62 | Z8F022ASB020EG 
Commercial} 8-SOIC | 269-3665-ND 2.91 2.67 1.45 | Z8F022ASB020SC 
°K 512 Commercial} 8-SOIC | 269-4095-ND: 2.91 2.19 1.45 | Z8F022ASB020SG 
Extended | 20-SSOP | 269-3344-ND 4A7 3.48 1.99 | Z8FO22AHHO20EC 
Extended | 20-SSOP | 269-4084-ND 417 3.13 1.99 | Z8FO22AHHO20EG 
Commercial} 20-SSOP | 269-3345-ND 3.75 3.13 1.78 | Z8FO22AHHO20SC 
Commercial| 20-SSOP | 269-4085-ND- 3.75 2.82 1.78 | Z8FO22AHHO20SG 
Extended | 20-DIP | 269-3348-ND 4.32 3.60 2.07 | Z8FO22APHO20EC 
F Extended | 20-DIP | 269-4090-ND 4.32 3.24 2.07 |Z8FO22APHO20EG | 269-3307-ND, 
i ot me Peet AGE Bet 8: | 20M y Commercial} 20-DIP | 269-3349-ND 3.90 3.25 1.86 | Z8FO22APHO20SC | 269-3638-ND 
Commercial} 20-DIP | 269-4091-ND: 3.90 2.93 1.86 | Z8F022APHO20SG 
Extended | 20-SOIC | 269-3352-ND 4A7 3.48 1.99 | Z8F022ASHO20EC 
Extended | 20-SOIC | 269-4096-ND 4A7 3.13 1.99 | Z8FO22ASHO20EG 
Commercial} 20-SOIC | 269-3353-ND 3.75 3.13 1.78 | Z8FO22ASHO20SC 
Commercial| 20-SOIC | 269-4097-ND- 3.75 2.82 1.78 | Z8F022ASHO20SG 
Extended | 28-SSOP | 269-3346-ND 4.29 3.58 2.05 | Z8F022AHJ020EC 
Extended | 28-SSOP | 269-4086-ND 4.29 3.22 2.05 | Z8FO22AHJ020EG 
Commercial| 28-SSOP | 269-3347-ND 3.84 3.20 1.84 | Z8F022AHJ020SC 
Commercial} 28-SSOP | 269-4087-ND: 3.84 2.88 1.84 | Z8F022AHJ020SG 
Extended | 28-DIP | 269-3350-ND 4.80 4.00 2.29 | Z8FO22APJO20EC 
Extended | 28-DIP | 269-4092-ND 4.80 3.60 2.29 |Z8FO22APJO20EG | 269-3307-ND, 
- sas HARI B-ch. 10-bit oe 2 Commercial} 28-DIP | 269-3351-ND 4.32 3.60 2.06 |Z8FO22APJO20SC | 269-3638-ND 
Commercial} 28-DIP | 269-4093-ND- 4.32 3.24 2.06 | Z8F022APJ020SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3354-ND 4.26 3.55 2.04 | Z8FO22ASJO20EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4098-ND 4.26 3.20 2.04 | Z8F022ASJ020EG 
Commercial] 28-SOIC | 269-3355-ND 3.84 3.20 1.84) Z8F022ASJ020SC 
Commercial} 28-SOIC | 269-4099-ND- 3.84 2.88 1.84 | Z8F022ASJ020SG 
Extended | 8-DIP | 269-3666-ND 3.27 3.00 1.64 | Z8F041APBO20EC 
Extended | 8-DIP | 269-4124-ND 3.27 2.46 1.64 | Z8F041APBO20EG 
Commercial] 8-DIP | 269-3667-ND 2.94 2.70 1.47 | Z8F041APB020SC 
Commercial] 8-DIP |) 269-4125-ND: 2.94 2.21 1.47 |Z8F041APB020SG 
Extended | 8-MLF | 269-3783-ND 3.57 2.68 1.80 |Z8F041AQBO20EG | 269-3307-ND, 
7 128 HART = Bi <8 | ANGE 2 Commercial} 8-MLF | 269-3784-ND 3.21 2.41 1.62 |Z8F041AQB020SG | 269-3638-ND 
Extended | 8-SOIC | 269-3670-ND 3.24 2.97 1.62 | Z8F041ASB020EC 
Extended | 8-SOIC | 269-4130-ND 3.24 2.43 1.62 | Z8F041ASBO20EG 
Commercial} 8-SOIC | 269-3671-ND 2.91 2.67 1.47  |Z8F041ASB020SC 
Commercial| 8-SOIC | 269-4131-ND: 2.91 2.19 1.47 _|Z8F041ASB020SG 
Extended | 20-SSOP | 269-4120-ND 4A7 3.13 2.00 | Z8F041AHHO20EG 
Commercial| 20-SSOP | 269-3357-ND 3.75 3.13 1.79 | Z8F041AHHO20SC 
Commercial] 20-SSOP | 269-4121-ND: 3.75 2.82 1.79 | Z8F041AHHO20SG 
Extended | 20-DIP | 269-3360-ND 4.35 3.63 2.07 | Z8F041APHO20EC 
Extended | 20-DIP | 269-4126-ND 4.35 3.27 2.07 |Z8FOATAPHO20EG | 569 9397-uD 
17 128 UART - 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial} 20-DIP | 269-3361-ND 3.90 3.25 1.86 |Z8FO4TAPHO20SC | 569 a699-ND. 
Commercial} 20-DIP | 269-4127-ND 3.90 2.93 1.86 | Z8F041APHO20SG 
Extended | 20-SOIC | 269-3364-ND 4A7 3.48 2.00 | Z8F041ASHO20EC 
Extended | 20-SOIC | 269-4132-ND 4A7 3.13 2.00 | Z8F041ASHO20EG 
Commercial} 20-SOIC | 269-3365-ND 3.75 3.13 1.79 | Z8F041ASHO20SC 
4K 1K Commercial 20-SOIC | 269-4133-ND: 3.75 2.82 1.79 | Z8F041ASHO20SG 
Extended | 28-SSOP | 269-3358-ND 4.29 3.58 2.06 | Z8F041AHJO20EC 
Extended | 28-SSOP | 269-4122-ND 4.29 3.22 2.06 |Z8F041AHJ020EG 
Commercial} 28-SSOP | 269-3359-ND 3.87 3.23 1.84 | Z8F041AHJ020SC 
Commercial | 28-SSOP | 269-4123-ND: 3.87 2.91 1.84 | Z8F041AHJ020SG 
Extended | 28-DIP | 269-3362-ND 4.83 4.03 2.30 |Z8FOATAPJO20EC | 569 9397-nD 
25 128 UART - 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Extended | 28-DIP | 269-4128-ND 4.83 3.63 2.30 | ZBFO41APJO20EG | n¢9.9638-ND. 
Commercial} 28-DIP | 269-3363-ND 4.35 3.63 2.08 | Z8F041APJ020SC 
Commercial} 28-DIP | 269-4129-ND: 4.35 3.27 2.08 |Z8F041APJ020SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3366-ND 4.26 3.55 2.05 | Z8F041ASJO20EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4134-ND 4.26 3.20 2.05 | Z8F041ASJO20EG 
Commercial} 28-SOIC | 269-4135-ND: 3.84 2.88 1.83 | Z8F041ASJ020SG 
Extended | 8-DIP | 269-4160-ND 3.42 2.57 1.73 | Z8F042APB020EG 
Commercial} 8-DIP | 269-4161-ND: 3.09 2.32 1.56 | Z8F042APB020SG 
Extended | 8-MLF | 269-3789-ND 3.72 2.79 1.85 | Z8F042AQB020EG 
F Commercial} 8-MLF | 269-3790-ND: 3.36 2.52 1.70 |Z8F042AQB020SG | 269-3307-ND, 
7 128 HART CEN A-DI 2108.8: |: 20M 2 Extended | 8-SOIC | 269-3676-ND 3.39 3.11 1.69 |Z8F042ASB020EC | 269-3638-ND 
Extended | 8-SOIC | 269-4166-ND 3.39 2.55 1.69 | Z8F042ASB020EG 
Commercial} 8-SOIC | 269-3677-ND 3.06 2.81 1.54 | Z8F042ASB020SC 
Commercial} 8-SOIC | 269-4167-ND: 3.06 2.30 1.54 | Z8F042ASB020SG 
F Extended | 20-SSOP | 269-3368-ND 4.38 3.65 2.09 |Z8FO42AHHO20EC | 269-3307-ND, 
uf nee uERe Peen AOIE|2t 86: | 2OMH Extended | 20-SSOP | 269-4156-ND 4.38 3.29 2.09 |Z8FO42AHHO20EG | 269-3638-ND 
t RoHS Compliant Note: Temperature Range: * Commercial: -0°C ~ 70°C * Extended: -40°C ~ 105°C (Continued) 
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Z Z8 Encore! XP ® Flash Microcontrollers 4k Series (Cont.) 
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Memory Size Timer/ 
Program RAM | 1/0 NVDS Serial Clock | Counters | Operating Digi-Key Price Each ZiLOG Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins (Bytes) Communication ADC vcc Speed | (16-bit) Temp. Package | Part No. i 25 100 Part No. Tools 

20-SSOP | 269-4580-5-ND} NEW! 2.43 1.83 1.22 |Z8F0130HHO20SG 
: _| 20-DIP | 269-4582-5-NDt NEW! 2.55 1.92 1.28 |Z8F0130PHO20SG 

17 64 _ 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial 90-0FN | 269-4584-ND+ NEW! 2.49 487 425 |Z8F01300H020SG 269-4643-ND 
20-SOIC | 269-4586-ND+ NEW! 2.43 1.83 1.22 |z8F0130SHO20SG 
28-SSOP | 269-4581-5-ND} NEW! 2.52 1.89 1.26 |Z8F0130HJ020SG 
: _| 28-DIP | 269-4583-5-NDt NEW! 2.97 2.23 1.49 |z8F0130PJ020SG 

25 64 = Bch. 10-bit | 2.7~3.6 | 20MHz| 2 | Commercial oe | Seo seus nipt came Be ia) {ze |cerotaoaoosa | 269-4643-ND 
‘i es 28-SOIC | 269-4587-5-NDt NEW! 2.49 1.87 1.25 |Z8F0130SJ020SG 
20-SSOP | 269-4588-5-ND} NEW! 2.31 174 1.46 |Z8F0131HHO20SG 
_| 20-DIP | 269-4590-5-NDt NEW! 2.43 1.83 1.22 |28F0131PHO20SG 

my cs i s 27-36 | 20MHz) 2 | Commercial) 59 gey | 269-4592-NDt NEW! 237 178 4.19 |zeFo13iqHoz0sq | 794643-ND 
20-SOIC | 269-4594-5-NDt NEW! 2.31 1.74 1.16 |z8F0131SH020SG 
28-SSOP | 269-4589-5-NDt NEW! 2.40 1.80 1.21 |z8F0131HJo20SG 
_| 28-DIP | 269-4591-5-NDt NEW! 2.85 2.14 1.43 |z8F0131PJ020SG 

25 Oe a = 27-36 | 20MHZ) 2 | Commercial) 5 oeN | 269-4593-NDt NEW! 2.40 1.80 1.20 |zeFo131qJ0z0sq | 7°9-4643-ND 
28-SOIC | 269-4595-5-NDt NEW! 2.37 178 1.20 |28F0131SJ020SG 
20-SSOP | 269-4596-5-ND+ NEW! 2.55 1.92 1.28 |Z8F0230HHo20SG 
, _| 20-DIP | 269-4598-5-NDt NEW! 2.70 2.03 1.35 |Z8F0230PHO20SG 

17 64 _ 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial 20-0FN | 269-4600-ND+ NEW! 264 1.98 133 |28F02300H020SG 269-4643-ND 
20-SOIC | 269-4602-5-NDt NEW! 2.55 1.92 1.28 |Z8F0230SHO20SG 
28-SSOP | 269-4597-5-ND+ NEW! 2.64 1.98 1.32 |ZsFo230HJ0208G 
; _| 28-DIP | 269-4599-5-NDt NEW! 3.12 2.34 1.57 |z8F0230PJ020SG 

25 64 _ 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial 28-0FN | 269-4601-ND+ NEW! 267 201 435 |ZsF02300J0208G 269-4643-ND 
i 956 28-SOIC | 269-4603-5-NDt NEW! 2.64 1.98 1.32 |z8F0230SJ0208G 
20-SSOP | 269-4604-5-ND+ NEW! 2.43 1.83 1.23 |28F0231HHO20SG 
_| 20-DIP | 269-4606-5-NDt NEW! 2.58 1.94 1.29 |z8F0231PHO20SG 

te ot ~ = 27-36 | 20MHz) 2 | Commercial) 5 geN | 269-4608-NDt NEW! 2.49 1.87 4.25 |zeFo2310Hoz0sq | 7°9-4643-ND 
20-SOIC | 269-4610-5-NDt NEW! 2.43 1.83 1.22 |z8F0231SH020SG 
28-SSOP | 269-4605-5-ND+ NEW! 2.52 1.89 1.26 |Z8F0231HJ020SG 
_| 28-DIP | 269-4607-5-NDt NEW! 3.00 2.25 1.50 |z8F0231PJ020SG 

- 64 — ~ 27-36 | 20MHz) 2 | Commercial) 55 geN | 269-4609-NDt NEW! 255 1.92 4.28 |ZeFo2310J020sq | 709-4643-ND 
28-SOIC | 269-4611-5-NDt NEW! 2.52 1.89 1.26 |28F0231SJ020SG 
20-SSOP | 269-4612-5-ND+ NEW! 2.70 2.03 1.36 |Z8F0430HHO20SG 
; _| 20-DIP | 269-4614-5-NDt NEW! 2.82 2.12 1.42 |Z8F0430PHO20SG 

17 64 _ 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial 20-0FN | 269-4616-ND+ NEW! 276 207 133 |28F04300H020SG 269-4643-ND 
20-SOIC | 269-4618-5-NDt NEW! 2.67 2.01 1.34 |Z8F0430SHO20SG 
28-SSOP | 269-4613-5-ND} NEW! 2.79 2.10 1.40 |zsFo430HJ0208G 
: _| 28-DIP | 269-4615-5-NDt NEW! 3.27 2.46 1.63 |Z8F0430PJ020SG 

25 64 _ 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial 28-0FN | 269-4617-ND+ NEW! 279 10 440 |Z8F0430qJ0208G 269-4643-ND 
_ 28-SOIC | 269-4619-5-NDt NEW! 2.76 2.07 1.38 |Z8F0430SJ020SG 
20-SSOP | 269-4620-5-ND} NEW! 2.55 1.92 1.28 |Z8F0431HHO20SG 
_| 20-DIP | 269-4622-5-NDt NEW! 2.70 2.03 1.35 |Z8F0431PHO20SG 

ui et ~ — | 2f=3.6 | 20MHz) 2 |Commercial) o.gFN | 269-4624-NDt NEW! 2.64 1.98 132 |zaroastaHozosc | 769-4643-ND 
20-SOIC | 269-4626-5-NDt NEW! 2.55 1.92 1.27 |z8F0431$HO20SG 
28-SSOP | 269-4621-5-ND} NEW! 2.67 2.01 1.34 |Z8F0431HJ0208G 
_| 28-DIP | 269-4623-5-NDt NEW! 3.15 237 1.59 |Z8F0431PJ020SG 

2 es - ~ | 2r=3.6 | 20MHz | 2 | Commercial! 55.qFN | 269-4625-NDt NEW! 2.67 2.01 134 |zaro4stquozosc | 269-4648-ND 
28-SOIC | 269-4627-5-NDt NEW! 2.64 1.98 1.33 |z8F0431$J020SG 
Commercial| 20-SSOP | 269-3369-ND 3.96 3.30 1.90 |Z8F042AHHO20SC 
a Commercial | 20-SSOP | 269-4157-ND 3.96 2.97 1.90 |Z8F042AHHO20SG 
Extended | 20-DIP | 269-4162-ND 456 3.42 2.17  |Z8F042APHO20EG 

Commercial] 20-DIP | 269-3373-ND 4.08 3.40 1.95 |ZsF042APHO20SC | 269-3307-ND, 

17 | 128 UART 7-ch.10-bit| 27~3.6 |20MHz| 2 |Commercial] 20-DIP | 269-4163-ND 4.08 3.06 1.95 |ZsF042APHO20SG | 269-3638-ND 
Extended | 20-SOIC | 269-3376-ND 4.38 3.65 2.09 |Z8F042ASHO20EC 
Extended | 20-SOIC | 269-4168-ND 438 3.29 2.09 |Z8F042ASHO20EG 
Commercial| 20-SOIC | 269-3377-ND 3.93 3.28 1.89 |Z8F042ASHO20SC 
Commercial| 20-SOIC | 269-4169-ND 3.93 2.95 1.89 |Z8F042ASHO20SG 
bic Extended | 28-SSOP | 269-3370-ND 4.50 3.75 2.15 |Z8F042AHJO20EC 
Extended | 28-SSOP | 269-4158-ND 450 3.38 2.15 |Z8F042AHJO20EG 
Commercial | 28-SSOP | 269-3371-ND 4.05 3.38 1.94 |Z8F0424HJ020SC 
Commercial | 28-SSOP | 269-4159-ND 4.05 3.04 1.94 |z8F0424HJ020SG 
Extended | 28-DIP | 269-3374-ND 5.04 4.20 2.40 |Z8F042APUO20EC 

‘ Extended | 28-DIP | 269-4164-ND 5.04 3.78 2.40 |Z8F042APUO20EG | 269-3307-ND, 

3) Wha Beh. 10-bit) 27-36 | 20MH2) = 2 | commercial] 28-DIP | 269-3375-ND 4.53 3.78 2.16 |Z8F042APJo20SC | 269-3638-ND 
Commercial] 28-DIP | 269-4165-ND 453 3.40 2.16 |Z8F042APU020SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3378-ND 4.47 3.73 2.14 |Z8F042ASJ020EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4170-ND 447 3.36 2.14 |Z8F042ASJ020EG 
Commercial| 28-SOIC | 269-3379-ND 4.02 3.35 1.92 |z8F042aSJo20SC 
Commercial| 28-SOIC | 269-4171-ND 4.02 3.02 1.92 |z8F042aSJ0208G 
20-SSOP | 269-4631-5-NDt NEW! 2.91 2.19 1.46 |Z8F0830HH020SG 
; | 20-DIP | 269-4530-ND 3.06 2.30 1.54 |ZsF0830PHO20SG 

17 64 _ 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial 20-0FN | 269-4633-ND+ NEW! 297 223 149 |z8F08300H020SG 269-4643-ND 
20-S0IC | 269-4529-ND 2.88 2.16 1.44 |z8F0830SHO20SG 
25 28-SSOP | 269-4632-5-ND} NEW! 3.00 2.25 1.51 |zeFos3oHJo20sG 
23 : _| 28-DIP | 269-4532-ND 3.48 2.61 1.75 |Z8F0830PJ020SG 

25 cs a Bch. 10-bit) 2.73.6 | 20MH2) = 2 |Commercial) 55.qeN | 269-4634-NDt+ NEW! 3.00 2.25 150 |zeFossoqJoz0se | 709-4643-ND 
23 28-SOIC | 269-4531-ND 2.97 2.23 1.49 |zsF0830SJ020SG 
ie ~ 20-SSOP | 269-4635-5-ND} NEW! 2.76 2.07 1.39 |Z8F0831HHO20SG 
_| 20-DIP | 269-4637-5-NDt NEW! 2.91 2.19 1.46 |Z8F0831PHO20SG 

| 08 7 — | 27~3.6 | 20MH2 | 2 Commercial) oo. geN | 269-4639-NDt NEW! 2.85 2.14 1.43 |zaros3taHozosc | 769-4643-ND 
20-SOIC | 269-4641-5-NDt NEW! 2.76 2.07 1.38 |Z8F0831SHO20SG 
28-SSOP | 269-4636-5-ND} NEW! 2.88 2.16 1.44 |Z8F0831HJ0208G 
_| 28-DIP | 269-4638-5-NDt NEW! 3.36 2.52 1.68 |Z8F0831PJ020SG 

a et ~ — | 27~3.6 | 20MHz | 2 | Commercial) 35. gFN | 269-4640-NDt NEW! 2.88 2.16 1.45 |zaros3tquoz0sc | 269-4648-NO 
28-SOIC | 269-4642-5-NDt NEW! 2.85 2.14 1.44 |z8F0831$J020SG 
Extended | 8-DIP | 269-3797-ND 3.51 2.64 1.75 |Z8F081APBO20EG 

C 7 TUART EDA — | 27-36 | 20MH2 | 2 | commercial] 8-DIP | 269-3798-ND 3.18 2.39 1.60 |Z8FoiAPBo20sG | 7°9-9686-ND 

t RoHS Compliant Note: Temperature Range: * Commercial: -0°C ~ 70°C * Extended: -40°C ~ 105°C (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Z Z8 Encore! XP ® Flash Microcontrollers 4k Series (Cont.) 


ziLos 


Memory Size Timer/ 
Program RAM | 1/0 NVDS Serial Clock | Counters | Operating Digi-Key Price Each ZiLOG Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins (Bytes) Communication ADC vcc Speed | (16-bit) Temp. Package | Part No. 1 25 100 Part No. Tools 
Extended | 8-MLF | 269-3799-ND 3.84 2.88 1.92 | Z8F081AQB020EG 
Commercial] 8-MLF | 269-3800-ND 3.45 2.59 1.74 | Z8F081AQB020SG 
6 =. TUART, NIDA — | 27-36 )20MHz) 2 | “Extended | 8-Soic | 269-3801-ND 3.51 2.64 1.76 |ZerosiasBo20EG | 2593686-ND 
Commercial] 8-SOIC | 269-3802-ND 3.15 237 1.58 | Z8F081ASBO20SG 
Extended | 20-SSOP | 269-3695-ND 4.50 413 2.26 | Z8F081AHHO20EC 
Extended | 20-SSOP | 269-4191-NDt 4.50 3.38 2.26 |Z8F081AHHO20EG 
Commercial] 20-SSOP | 269-3696-ND 4.05 3.72 2.03 |Z8F081AHHO20SC 
Commercial] 20-SSOP | 269-4192-ND 4.05 3.04 2.03 |Z8F081AHHO20SG 
Extended | 20-DIP | 269-3699-ND 4.68 4.29 2.34 |Z8F081APHO20EC 
Extended | 20-DIP | 269-4195-ND 4.68 3.51 2.34 |Z8F081APHO20EG 
uf i Orta a 2.7~3.6 |20MHZ) = 2 commercial] 20-DIP | 269-3700-ND 4.20 3.85 2.10 |Z8F08iAPHOZ0sc | 709°3686-ND 
Commercial] 20-DIP | 269-4196-ND 4.20 3.15 2.10 |Z8F081APHO20SG 
Extended | 20-SOIC | 269-3703-ND 4.50 4.13 2.25 |Z8F081ASHO20EC 
Extended | 20-SOIC | 269-4199-ND 4.50 3.38 2.25 |Z8F081ASHO20EG 
Commercial] 20-SOIC | 269-3704-ND 4.05 3.72 2.03 |Z8F081ASHO20SC 
Commercial] 20-SOIC | 269-4200-ND 4.05 3.04 2.03 _|Z8F081ASHO20SG 
Extended | 28-SSOP | 269-3697-ND 4.62 4.24 2.31 |Z8F081AHJO20EC 
Extended | 28-SSOP | 269-4193-ND 4.62 3.47 2.31 |Z8F081AHJO20EG 
Commercial] 28-SSOP | 269-3698-ND 47 3.83 2.08 |Z8F081AHJO20SC 
Commercial] 28-SSOP | 269-4194-ND 47 3.13 2.08 |Z8F081AHJO20SG 
Extended | 28-DIP | 269-3701-ND 5.16 4.73 2.58 |Z8F081APJO20EC 
Extended | 28-DIP | 269-4197-ND 5.16 3.87 2.58 |Z8F081APJO20EG 
ps = Pale ~ 27-36 |20MHz) = 2 commercial] 28-DIP | 269-3702-ND 4.65 427 2.34 |Z8Fo8iAPJo20sc | 709°3686-ND 
Commercial] 28-DIP | 269-4198-ND 4.65 3.49 2.34 |Z8F081APJO20SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3705-ND 4.50 4.13 2.25 |Z8F081ASJO20EC 
Extended ) 28-SOIC | 269-4201-ND 4.50 3.38 2.25 |Z8F081ASJO20EG 
8k 1K Commercial] 28-SOIC | 269-3706-ND 4.05 3.72 2.03 |Z8F081ASJO20SC 
Commercial] 28-SOIC | 269-4202-ND 4.05 3.04 2.03 _|Z8F081ASJO20SG 
Extended | 20-SSOP | 269-4223-ND 474 3.56 2.37 | Z8FO82AHHO20EG 
Commercial] 20-SSOP | 269-4224-ND 4.26 3.20 2.13 |Z8FO82AHHO20SG 
Extended | 20-DIP | 269-3709-ND 4.89 4.49 2.44 |Z8FO82APHO20EC 
Extended  20-DIP | 269-4227-ND 4.89 3.67 2.44 |Z8F082APHO20EG 
17 = UART 7-ch. 10-bit | 2.7~3.6 |20MHz| 2 |Commercial) 20-DIP | 269-3682-ND 4M 4.05 2.20 |Z8FO82APHO20SC | 269-3686-ND 
Commercial] 20-DIP | 269-4228-ND 4M 3.31 2.20 |Z8F082APHO20SG 
Extended ) 20-S0IC | 269-3711-ND 47 4.32 2.37 |Z8FO82ASHO20EC 
Extended ) 20-SOIC | 269-4230-ND 47 3.54 2.37 | Z8FO82ASHO20EG 
Commercial] 20-SOIC | 269-4231-ND 4.26 3.20 2.12 | Z8F082ASHO20SG 
Extended | 8-DIP | 269-3807-ND 3.69 277 1.84 | Z8F082APBO20EG 
Commercial] 8-DIP | 269-3735-ND 3.33 3.06 1.66 | Z8F082APBO20SG 
; Extended | 8-MLF | 269-3808-ND 3.99 3.00 2.00 |Z8F082AQB020EG 
a VARI 4-ch. 10-bit | 2.73.6 Outs 2 | commercial] 8-MLF | 269-3809-ND 3.60 2.70 1.80 |Z8F082AqBoz0sG | 76%8686-ND 
Extended | 8-SOIC | 269-3810-ND 3.66 275 1.83 | Z8F082ASBO20EG 
Commercial] 8-SOIC_| 269-3736-ND 3.30 3.03 1.67 | Z8F082ASBO20SG 
Extended | 28-SSOP | 269-4225-ND 4.86 3.65 2.43 |Z8FO82AHJO20EG 
Commercial] 28-SSOP | 269-3681-ND 4.38 4.02 2.21 |Z8FO82AHJO20SC 
Commercial] 28-SSOP | 269-4226-ND 4.38 3.29 2.21 |Z8FO82AHJ020SG 
Extended | 28-DIP | 269-3710-ND 5.40 4.95 2.71 |Z8FO82APJO20EC 
; Extended | 28-DIP | 269-4229-ND 5.40 4.05 2.71 |Z8FO82APJO20EG 
28 i DARL Bch. 10-bit i a OM 2 | commercial] 28-DIP | 269-3683-ND 4.86 4.46 2.44 | Z8Fo82APJoz0sc | 79-3686-ND 
Extended | 28-SOIC | 269-3712-ND 4.83 4.43 2.41 |Z8FO82ASJO20EC 
Extended ) 28-SOIC | 269-4232-ND 4.83 3.63 2.41 |Z8FO82ASJO20EG 
Commercial] 28-SOIC | 269-3685-ND 4.35 3.99 2.19 |Z8FO82ASJ020SC 
Commercial] 28-SOIC | 269-4233-ND 4.35 3.27 2.19 | Z8F082ASJ020SG 
20-SSOP | 269-4644-5-NDt NEW! 3.15 2.37 1.58 | Z8F1232HH020SG 
; | 20-DIP | 269-4646-5-NDt MEW! 3.27 2.46 1.64 | Z8F1232PH020SG 
tp |e = Fen 10-bit) 2.7=3.6 )20Mi2)) 2 | Commercial!’ oo.0rn | 269-4648-NDt NEWT 3.21 241 1.61 |Z8F12320Ho208q | 769-4643-ND 
20-S0IC | 269-4650-5-NDt NEW! 3.12 2.34 1.56 _| Z8F1232SHO208G 
28-SSOP | 269-4645-5-NDt| NEW! 3.24 2.43 1.62 | Z8F1232HJ020SG 
: | 28-DIP | 269-4647-5-NDt NEW! 3.72 279 1.86 | Z8F1232PJ020SG 
2 | i Bch. 10-bit | 2.7~3.6 )20MHz | = 2) Commercial! o¢.orN | 269-4649-NDt NEW! 3.24 2.43 1.62 |Z8F12320J0208q | 769-4643-ND 
42K aie 28-SOIC | 269-4651-5-NDt NEW! 3.21 241 1.62 | Z8F1232SJ0208G 
20-SS0P | 269-4652-5-ND} NEW! 3.00 2.25 1.51 | Z8F1233HHO20SG 
| 20-DIP | 269-4654-5-NDt MEW! = 3.12 2.34 1.57 | Z8F1233PH020SG 
- 27-36 |20MHz) = 2 Commercial! oo.aeN | 269-4656-NDt NEW! 3.06 2.30 1.53 |Z8F12330Ho20sG | 769-4643-ND 
20-SOIC | 269-4658-5-NDt NEW! 2.97 2.23 1.49 _| Z8F1233SHO208G 
28-SSOP | 269-4653-5-ND} NEW! 3.09 2.32 1.55 | Z8F1233HJ020SG 
| 28-DIP | 269-4655-5-NDt MEW! 3.57 2.68 1.78 | ZeF1233PJ020SG 
2 2.7~3.6 | 20MHz) = 2 | Commercial! og ey | 269-4657-NDt NEW! 3.09 2.32 1.55 |Z8F12330J020sq | 7694643-ND 
28-SOIC | 269-4659-5-NDt NEW! —_3.06 2.30 1.53 |ZeF1233SJ020SG 


t RoHS Compliant 


Note: Temperature Range: * Commercial: -0°C ~ 70°C »* Extended: -40°C ~ 105°C 


Z8 Encore!® MC (Motor Control) Flash Microcontrollers 


The Z8FMCxx100 Series Flash MCU is based on ZiLOG’s advanced eZ8 8-bit CPU core and is optimized for motor control applications. It supports control of single and multiphase variable speed motors. Target applications 
are consumer appliances, HVAC, factory automation, refrigeration, and automotive applications. 


Memory Size 
Program RAM | 1/0 Serial Clock Timer/Counters, Operating Digi-Key Price Each ZiLOG Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins | Communication ADC vec Speed PWM’s Temp. Package | PartNo. 1 25 100 Part No. Tools 
UARTwith DA |. (i) 16-bit 32-LOFP | 269-3811-ND 744558 3.94 | Z8FMCO4IO0AKEG |, 
ak ee | 12¢, SPI Cae | aie || Mine | apa Extended | “39-aFN | 269-3813-ND 744 558 3.94 ‘| zeFMco4tooaKec | 79°3639-ND 
UARTwith IDA, |p) aoa. : (1) 16-bit _ | 32-LorP | 269-3812-ND 678 5.09 359 | Z8FMCO4T00AKSG | 5-0 ann, 
alt geal 2c, SPI Bech. 10-bit | 27~3.6V | 20MHZ |g ch to-bit Commercial | '35-qgN | 269-3814-ND 678 5.09 3.59 _ | zaFMco4io0aKse | 76%-3830-ND 
UART with IDA, |e) ao. 7 (1) 16-bit 32-LOFP | 269-3815-ND 783. 588 4.14 | Z8FMCOB100AKEG |o- on, 
ak oe) || Se 12¢, SPI Bch. 10-bit | 2.7~3.6V | 20MH2 |g oh to-bit Extended | “39-arN | 269-3817-ND 783 588 4.14‘ | ZarmcogiooaKec | 76%3639-ND 
UARTwith DA, |. (i) 16-bit 1 32-LarP | 269-3816-ND 714. ~-<536~~«3.78 | ZeFMCOBIOOAKSG |, 
8k Ble |e 12¢, SPI B-ch. 10-bit | 2.7~3.6V | 20MH2 | go 42-bit Commercial | “35-qen | 269-3818-ND 714 536 3.78 _| zerMcostooaKse | 769°3830-ND 
32-LOFP | 269-3819-ND 750 563 3.96 | Z8FMCIG100AKSG 
UART.with IDA, | pp ana, : (1) 16-bit _ | 32-QFN | 269-3820-ND 750 5.63 —-3.96_| Z8FMC161000KSG | 520 apan, 
16K 512) 17 12¢, SPI Bech. 10-bit | 2.7~3.6V | 20MH2 |g oh to-bit Commercial | 391 arp | 269-3831-ND 825 619 4.36 | Z8FMCi6100AKEG | 2°9-3830-ND 
32-0FN | 269-3832-ND 825 619 4.36‘ | Z8FMC161000KEG 


Note: Temperature Range: * Commercial: -0°C ~ 70°C * Extended: -40°C ~ 105°C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Z eZ80 Acclaim!™ Flash Microcontrollers 


RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ZiLOG 
Flash | SRAM vO DMA Speed 16-bit Other Operating | Temperature Digi-Key Price Each ZiLOG 
(KB) (KB) Lines | Controller | (MHz) | Timers | EMAC Features IrDA Voltage Range Package | Part No. 1 25) 100 | Part No. 
144-LQFP | 269-3867-ND 29.52 22.14 13.12 | EZ80F91AZ050EG 
2 UARTS, SPI. l2C. 144-LQFP | 269-3868-ND 26.85 20.14 11.93 | EZ80F91AZ050SG 
256K 16K 32 ¥. 50 4 Y PLL.RTC | ¥ 3.0-3.6V_ |-40°C ~ 105°C | 144-BGA | 269-3250-ND 30.87 23.16 13.72 | EZ80F91NAO50EC 
: 144-BGA | 269-3869-ND 30.87 23.16 13.72 | EZ80F91NAO50EG 
144-BGA | 269-3870-ND 28.20 21.15 12.53 | EZ80F91NA050SG 
144-LQFP | 269-4563-ND0 NEW! 29.52 2214 13.12 | EZ80F91AZA50EG 
5 op |144-LOQFP | 269-4564-ND) NEW! 26.85 20.14 11.93 | EZ80F91AZA50SG 
eno «BIS = » se 4 ty 2 CAREY C,) Y | 3.0-S.6V |-40°C ~ 108°C | 144-BGA | 269-4565-NDO NEW! 30.87 23.16 13.72 | EZB0F91NAASOEG 
144-BGA | 269-4566-ND0 NEW! 28.20 21.15 12.53 | EZ80F91NAA50SG 
2 UARTS, SPI 269-3200-ND 20.64 15.48 9.17 | EZ80F92AZ020EC 
128K 8K 24 = 20 6 = bec RTC . Y. 3.0-3.6V | -40°~ 105°C |100-LQFP | 269-3871-ND 20.64 15.48 9.17 | EZ80F92AZ020EG 
: 269-3872-ND 18.75 14.07 8.33 | EZ80F92AZ020SG 
269-3201-ND 19.17 14.38 8.52 | EZ80F93AZ020EC 
2 UARTS, SPI, " 40°C ~ ey r 269-3873-ND 19.17 14.38 8.52 | EZ80F93AZ020EG 
SAK 4K ah ar ay 7 a l2C, RTC * 8.0-3.6V 40°C ~ Ee ea 269-3164-ND 17.43 13.08 7.75 | EZ80F93AZ020SC 
269-3874-ND 17.43 13.08 7.75 | EZ80F93AZ020SG 
269-3167-ND 16.59 12.45 7.37 | EZ80L92AZ020EC 
_ _ - _ 2, 7 ase ‘5 269-3875-ND 16.59 12.45 7.37 | EZ80L92AZ020EG 
24 20 6 2 UARTS, SPI, IFC a 3.0-3.6V | -40°C ~ 105°C |100-LQFP 269-3168-ND 1443 1083 6.41 | EZ80L92AzZ020SC 
269-3876-ND 14.43 10.83 6.41 | EZ80L92AZ020SG 
269-3169-ND 18.24 13.68 8.11 | EZ80L92AZ050EC 
— _ 24 = 50 6 = 2 UARTS, SPI, l2C Y 3.0-3.6V_ |-40°C ~ 105°C |100-LQFP | 269-3877-ND 18.24 13.68 8.11 | EZ80L92AZ050EG 
269-3878-ND 15.87 11.91 7.05 | EZ80L92AZ050SG 
4 RoHS Compliant 
Digi-Key Price Digi-Key Price 
Description Part No. Each Description Part No. Each 
Z8 Encore!® Z8 Encore!® 
Z8 Encore! 64K Series 64-pin LQFP Emulator Kit 269-3395-ND 2995.00 78 Ei 1 64K Series 44-pin LOFP ICE Adapt 269-3400-ND 299.00 
78 Encore! 64K Series 68-pin PLCC Emulator Kit 269-3396-ND 2995.00 SRST ae ETIBTCE Adaotor eet pes 
28 Encore! 64K Series 80-pin QFP Emulator Kit 269-3397-ND 2995.00 Moe ener tae baste! : 
Z8 Encore! 64K Series 44-pin PLCC ICE Adapter 269-3402-ND 299.00 
28 GP™ Z8 Encore! 64K Series 64-pin LOFP ICE Adapter 269-3403-ND 299.00 
28 GP ZGP323 In-Circuit Emulator and Development Platform 269-3743-ND 999.00 28 Encore! 64K Series 68-pin PLCC ICE Adapter 269-3404-ND 299.00 
28 GP ZGP323 In-Circuit Emulator 269-3864-ND 498.75 Z8 Encore! 64K Series 80-pin QFP ICE Adapter 269-3405-ND 299.00 
Z8 Encore!® MC Z8GP™ 
28 Encore! MC 28FMC16100 Emulator 269°3830-ND 1999.01 28 GP ZGP323 20-pin SSOP Programming Adapter 269-3738-ND 90.00 
28 Crimzon™ Z8 GP ZGP323 20-pin SOIC Programming Adapter 269-3739-ND 90.00 
78 Crimzon ZLP12840 Emulator 269-3829-ND 1247.95 Z8 GP ZGP323 28-pin SSOP Programming Adapter 269-3740-ND 90.00 
Z8 Crimzon ZLP12840 Emulator 269-4538-NDO NEW! 1247.95 28 GP ZGP323 28-pin SOIC Programming Adapter 269-3741-ND 90.00 
0 RoHS Compliant Z8 GP ZGP323 48-pin SSOP Programming Adapter 269-3742-ND 90.00 
Digi-Key Price Digi-Key Price 
Description Part No. Each Description Part No. Each 
eZ80Acclaim!™ eZ80Acclaim!™ 
Development Kit for eZ80F91 269-3388-ND 99.95 Multipurpose MCU Module 269-3861-NDO 75.00 
Development Kit for eZ80F91 269-4560-NDO NEW! 100.00 Flash Module for eZ80F91 269-4562-ND0 NEW! 75.00 
Development Kit for eZ80F91 269-3154-ND 279.00 Flash Module for eZ80F92 269-3156-ND 84.10 
Development Kit for eZ80F91 269-4561-NDO NEW! 279.00 Ethernet Module for eZ80F92 269-3157-ND 108.00 
Development Kit for eZ80F92 269-3162-ND 399.95 
ezs0® 
28 Encore! XP® 
; : = Webserver-i Ethernet Module 269-3166-ND 57.38 
Z8 Encore! XP 4K Series, (8-pin) Development Kit 269-3638-ND 49.99 Mini Ethernet Module 269-3860-ND0 46.67 
28 Encore! XP 4K Series, (8-pin) Development Kit 269-4628-NDO NEW! 49.99 Mini Ethernet Module 269-4666-ND) NEW! 46.67 
Z8 Encore! XP 4K Series, (28-pin) Development Kit 269-4629-NDO NEW! 39.95 0 RoHS Ci Ii 
28 Encore! XP FO8xA Series, (28-pin) Development Kit 269-3686-ND 39.95 loHS Compliant 
Z8 Encore! XP FO8xA Series, (28-pin) Development Kit 269-4643-NDO NEW! 39.95 
Z8 Encore!® . 
Z8 Encore! Development Kit (8K/4K) 269-3183-ND 39.95 Accessory Kits 
Z8-Encore! Development Kit (8K/4K) 269-4630-ND0 NEW! 39.95 =r 5 
28 Encore! Z8F642 MCU Development Kit 269-4540-NDO NEW! 39.95 ieee Dlg Key Pula 
28 Encore! Motor Control Development Kit 269-3639-ND 199.95 Scouon Cub l ee 
Z8 Encore! Motor Control Development Kit 269-4660-NDO NEW! 200.00 eZ80Acclaim!™ 
ezs0® eZ80Acclaim! Serial Smart Cable Accessory Kit 269-3391-ND 35.00 
a USB Smart Cable Accessory Kit 269-4539-NDO NEW! 29.95 
€280L92 Development Kit 269-3165-ND 399.95 Ethernet Smart Cable Accessory Kit 269-4661-NDO NEW! 69.99 
5 ™ 
comeon Z8 Encore!® 
biddamaimaae 2 ITH pease ooo 28 Encore! Smart Cable Accessory Kit 269-3248-ND 19.95 
RoHS Compliant Modular Development System General Purpose Kit 269-3386-ND 149.95 
Z8 Encore!® Mc™ 
P ro ram mer Opto-isolated USB Smart Cable Accessory Kit 269-2287-ND 75.00 
g Opto-isolated USB Smart Cable Accessory Kit 269-4664-NDO NEW! 75.00 
Digi-Key Price Crimzon™ 
Description Part No. Fach Crimzon ZLP32300 40-DIP/48-SSOP Accessory Kit 269-3859-ND 249.00 
Z8 GP™ Crimzon ZLP32300 40-DIP/48-SSOP Accessory Kit 269-4663-NDO NEW! 248.75 
Crimzon Development Board Accessory Kit 269-4662-NDO NEW! 249.00 
Z8 GP ZGP323 Ethernet Programming System 269-3390-ND 99.00 
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ZiLOG 


Z86CCP01ZEM Emulator/ Programmer for ZiLOG’s Z8° 
Microcontrollers with up to 32K Program Memory 


GENERAL DESCRIPTION: ZiLOG's in-circuit emulator/programmer is an interactive, Windows™ based 
development tool providing a real-time environment for emulation and debugging, which includes a full-featured 
macro cross assembler to enhance programmer productivity. The Z86CCP01ZEM is a member of ZiLOG's 
ICEBOX™ product family of in-circuit emulators providing support for the Z8 microcontrollers. The emulator 
provides essential timing and I/O circuitry to simplify user emulation of the prototype hardware and software 
product. The Z8 CCP emulator provides users with a hardware platform to develop and debug software in a 
real-time environment. In contrast, software simulators provide significantly slower operation making them less 
practical for code development. The Z8 CCP emulator can be connected to a serial port (COM1, COM2, COM3, 
and COM4) of the host computer and uses ZiLOG Developer Studio (ZDS). 


Z8 CCP Emulator Kit Contents: Circuit Board: CMOS Z86C9320VSC, 20MHZ CMOS Z86C5020FSE ICE 
Chip, 32K x 8 Static RAM (for Code Memory) 18-Pin DIP ZIF Programming Socket, Holes Available for 28/40- 
Pin ZIF Programming Sockets, Sockets for 28/40-Pin Target Cables, 25-pin RS-232C Interface Connector: 18- 
Pin DIP Target Cable, Power Cable Documentation: Emulator User's Manual 


Z8® Series Microcontrollers 


Z8 MCU Family 


OVERVIEW: ZiLOG MCU products are targeted for cost-sensitive, high-volume applications including 
consumer, automotive, security, and HVAC. One-time programmable (OTPs) for prototyping as well as 
volume production where time to market or code flexibility is critical. A variety of packaging options are 
available. The same on-chip peripherals are used across the MCU product line with the primary differences 
being the amount of ROM/RAM, number of I/O lines present, and packaging/temperature ranges available. 
This allows code written for one MCU device to be easily ported to another family member. 


FEATURES: ¢ General-Purpose Register (GPR) File Architecture: Every RAM register acts like an 
accumulator, speeding instruction execution and maximizing coding efficiency. Working register groups allow 
fast context switching. ¢ Flexible I/O: |/O byte, nibble, and/or bit programmable as inputs or outputs. Outputs 
are software programmable as open-drain or push-pull on a port basis. Inputs are Schmitt-triggered with 
auto latches to hold unused inputs at a known voltage state. * Analog Inputs: Three input pins are software 
programmable as digital or analog inputs. When in the analog mode, two comparator inputs are provided with 
a common reference input. * Timer/Counter (T/C): The T/C consists of a programmable 6-bit prescaler and 


Real-Time, In-Circuit Emulation and Programming for only $49.95 


Digi-Key® Part No. 269-2002-ND 
(See Z8 chart for applicable devices.) 


NOTE: Power Supply RS-232C not included with Z86CCP01ZEM (recommended wall transformer T404-ND) 


FEATURES: °¢In-Circuit Debug Emulation »* Real-Time Emulation *Z8 GUI ZDS Emulator Software 
¢ Window-Based User Interface * On-Line Help * One-Time Programmable (OTP) Support ¢ Selectable 
Baud Rates: 9600 to 57.6 Kbps *Bisync Error-Correcting Communications Protocol » Source-Level 
Debugging »* Symbolic Disassembly in the Debug Window »ZiLOG Developer Studio (ZDS): — ZMASM, 
— Structured Assembly and Data Code, — Source-Level Debug Support, — Built-In Register Equates, — Linker, 
— Windows 95TM Integrated Editor 


SPECIFICATIONS: Operating Temperature: 20°C + 10°C Supply Voltage: +7.5 VDC to 10VDC Minimum 
Emulation Speed: 1MHz internal SCLK Maximum Emulation Speed: 6MHz internal SCLK12 MHz 
external Crystal (shipped with 8MHZ crystal) Operating Humidity: 10-90% RH (non-condensing) Power 
Requirements: +8VDC @ 0.5A typical, 0.8A maximum Dimensions: Width: 7.0 in. (17.7cm) Length: 9.0 in. 
(22.9cm) Height: 0.9 in. (2.3cm) Serial Interface: RS-232C @ 9600, 19200 (default), 28800, or 57600 Baud 


8-bit downcounter, with maskable interrupt upon end-of-count. ¢ Interrupts: There are six vectored interrupt 
sources with software-programmable enable and priority for each of the six sources. * Watch-Dog Timer 
(WDT): An internal WDT circuit is included as a fail-safe mechanism so that if software strays outside the 
bounds of normal operation, the WDT will timeout and reset the MCU. ¢ Auto Reset: All family devices have 
internal Power-On Reset. * Low-EMI Operation: Mode is programmable via software or as a mask option. 
This new option provides for reduced radiated emission via clock and output drive circuit changes. * Low- 
Power: CMOS with two standby modes; STOP and HALT. ¢ Full Z8 Instruction Set: Forty-eight basic 
instructions, supported by six addressing modes with the ability to operate on bits, nibbles, bytes, and words. 


ACCESSORY KIT 


The Z86CCPOOZAC is the accessory kit for the Z86CCPO1ZEM. The kit contains all accessories to fully 
populate and operate all functions of the Z86CCP01ZEM. 


KIT CONTENTS: ¢ 28-Pin DIP ZIF Socket * 28-Pin Target Connector Cable * 40-Pin DIP ZIF Socket * 40- 
Pin Target Connector Cable * RS-232 Cable * Power Cable 


Memory Oscillator Frequency Supply 
Size vO Type Range Voltage Operating Digi-Key Price Each ZiLOG 
EPROM | RAM| Lines External Min./Max. Range Temperature (°C) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
XTAL/RC DC-8MHz 3.5 ~ 5.5 0~70 18-DIP 269-1012-ND 2.28 1.71 1.04 Z86E0208PSC1925 
XTAL/RC DC-8MHz 3.5 ~5.5 0~70 18-DIP 269-3948-ND0 1.80 1.35 83 Z86E0208PSG1925 
XTAL/RC DC-8MHz 3.5~5.5 0~70 18-SOIC. 269-1014-ND 1.80 1.35 83 Z86E0208SSC1925 
XTAL DC-8MHz 3.5 ~ 5.5 0~70 20-SS OP 269-3069-ND 2.49 1.87 1.12 Z86E0208HSC1925 
0.5K 61 14 XTAL DC-8MHz 3.5~5.5 0~70 20-SSOP 269-3946-ND0 2.49 1.87 1.12 Z86E0208HSG1925 
XTAL/RC DC-8MHz 4.5 ~5.5 -40 ~ 105 18-DIP 269-3947-ND0 2.49 1.87 1.14 Z86E0208PEG1925 
XTAL/RC DC-8MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 18-SOIC. 269-3949-ND0 2.49 1.87 1.14 Z86E0208SEG1925 
XTAL DC-8MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3068-ND 2.73 2.05 1.24 Z86E0208HEC1925 
XTAL DC-8MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3945-ND0 2.73 2.05 1.24 Z86E0208HEG1925 
XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 0~70 18-DIP 269-1095-ND 2.70 2.03 1.20 Z86E0412PSC1866 
RC DC-12MHz 4.5 ~5.5 0~70 18-DIP 269-1096-ND 2.70 2.03 1.20 Z86E0412PSC1903 
XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 0~70 18-SOIC 269-1099-ND 3.54 2.66 1.57 Z86E0412SSC1866 
XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 0~70 18-SOIC. 269-3956-ND0 2.70 2.03 1.20 Z86E0412SSG1866 
XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 0~70 20-SSOP 269-3076-ND 3.75 2.82 1.67 Z86E0412HSC1866 
XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 0~70 20-SSOP 269-3952-ND0 3.75 2.82 1.67 Z86E0412HSG1866 
RC DC-12MHz 4.5~5.5 0~70 20-SSOP 269-3077-ND 3.75 2.82 1.67 Z86E0412HSC1903 
a 55 vr RC DC-12MHz 4.5~5.5 0~70 20-SSOP 269-3953-ND0 3.75 2.82 1.67 Z86E0412HSG1903 
XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 18-DIP 269-1093-ND 3.90 2.93 1.73 Z86E0412PEC 
XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 18-DIP 269-3954-ND0 3.90 2.93 1.73 Z86E0412PEG 
XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 18-SOIC. 269-1097-ND 3.90 2.93 1.73 Z86E0412SEC 
XTAL DC-12MHz 4.5 ~5.5 -40 ~ 105 18-SOIC 269-3955-ND0 3.90 2.93 1.73 Z86E0412SEG 
XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3074-ND 4.14 3.11 1.84 Z86E0412HEC1866 
XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3950-ND0 4.14 3.11 1.84 Z86E0412HEG1866 
RC DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3075-ND 4.14 3.11 1.84 Z86E0412HEC1903 
RC DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3951-NDQ 4.14 3.11 1.84 Z86E0412HEG1903 
XTAL DC-12MHz 4.5 ~5.5 0~70 18-DIP 269-3961-ND0 3.15 2.37 1.40 Z86E0812PSG1866 
RC DC-12MHz 4.5 ~5.5 0~70 18-DIP 269-1026-ND 4.35 3.27 1.93 Z86E0812PSC1903 
RC DC-12MHz 4.5 ~5.5 0~70 18-DIP 269-3962-ND0 3.15 2.37 1.40 Z86E0812PSG1903 
XTAL DC-12MHz 4.5 ~5.5 0~70 18-SOIC. 269-1029-ND 3.15 2.37 1.40 Z86E0812SSC1866 
RC DC-12MHz 4.5~5.5 0~70 20-SSOP 269-3089-ND 4.53 3.40 2.01 Z86E0812HSC1903 
RC DC-12MHz 4.5 ~5.5 0~70 20-SSOP 269-3959-NDO 4.53 3.40 2.01 Z86E0812HSG1903 
XTAL/RC DC-16MHz 3.5 ~5.5 0~70 28-DIP 269-1053-ND 6.39 4.80 3.22 Z86E3116PSC 
XTAL/RC DC-16MHz 3.5 ~5.5 0~70 28-SOIC 269-1055-ND 6.39 4.80 3.22 Z86E3116SSC 
XTAL/RC DC-16MHz 3.5 ~5.5 0~70 28-SOIC 269-3968-ND0 6.39 4.80 3.22 Z86E3116SSG 
2K 125 14 XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 18-DIP 269-3960-ND0 4.77 3.58 2.12 Z86E0812PEG 
XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 18-SOIC 269-3963-ND0 3.45 2.59 1.54 Z86E0812SEG 
XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3086-ND 5.01 3.76 2.23 Z86E0812HEC1866 
XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3957-ND0 5.01 3.76 2.23 Z86E0812HEG1866 
RC DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3087-ND 5.01 3.76 2.23 Z86E0812HEC1903 
RC DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3958-ND0 5.01 3.76 2.23 Z86E0812HEG1903 
XTAL/RC DC-16MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 28-DIP 269-1052-ND 7.05 5.29 3.35 Z86E3116PEC 
XTAL/RC DC-16MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 28-DIP 269-3966-ND0 7.05 5.29 3.35 Z86E3116PEG 
XTAL/RC DC-16MHz 4.5 ~5.5 -40 ~ 105 28-SOIC 269-1054-ND 7.05 5.29 3.35 Z86E3116SEC 
XTAL/RC DC-16MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 28-SOIC 269-3967-ND0 7.05 5.29 3.35 Z86E3116SEG 


( RoHS Compliant 
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V, , 28® Series Microcontrollers (cont, 


ZiLo@ 
Memory Oscillator Frequency Supply 
Size vO Type Range Voltage Operating Digi-Key Price Each ZiLOG 
EPROM | RAM| Lines External Min./Max. Range Temperature (°C) Package Part No. 1 25) 100 Part No. 
XTAL/RC DC-16MHz 3.5 ~5.5 0~70 28-DIP 269-3965-ND0 7.71 5.79 3.43 Z86E3016PSG 
XTAL/RC DC-16MHz 3.5 ~5.5 0~70 28-SOIC 269-4539-5-ND0 7.71 5.79 3.43 Z86E3016SSG 
XTAL/RC DC-16MHz 3.5 ~5.5 0~70 28-PLCC 269-1045-ND 7.71 5.79 3.43 Z86E3016VSC 
XTAL/RC DC-12MHz 3.5~5.5 0~70 28-DIP 269-1036-ND 7.98 5.99 4.27 Z86E3312PSC 
237 24 XTAL/RC DC-12MHz 3.5 ~ 5.5 0~70 28-DIP 269-3969-NDO 7.98 5.99 4.27 Z86E3312PSG 
XTAL/RC DC-12MHz 3.5 ~5.5 0~70 28-SOIC 269-1103-ND 7.98 5.99) 4.19 Z86E3312SSC 
XTAL/RC DC-12MHz 3.5 ~ 5.5 0~70 28-SOIC 269-3970-ND0Q 7.98 SE) 4.19 Z86E3312SSG 
XTAL/RC DC-12MHz 3.5 ~5.5 0~70 28-PLCC 269-1104-ND 7.98 5.99 4.16 Z86E3312VSC 
XTAL/RC DC-12MHz 3.5~5.5 0~70 28-PLCC 269-3971-NDO 7.98 5:99) 4.16 Z86E3312VSG 
4K XTAL/RC DC-16MHz 3.5 ~5.5 0~70 40-DIP 269-3975-ND0 9.18 6.89 4.42 Z86E4016PSG 
XTAL/RC DC-16MHz 3.5 ~5.5 0~70 44-PLCC 269-1074-ND 9.18 6.89 4.42 Z86E4016VSC 
XTAL/RC DC-16MHz 3.5 ~5.5 0~70 44-PLCC 269-3976-ND0 9.18 6.89 4.42 Z86E4016VSG 
236 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5 ~5.5 0~70 40-DIP 269-3977-ND0 9.75 7.32 4.56 Z86E4312PSG 
XTAL/RC DC-12MHz 3.5 ~5.5 0~70 44-PLCC 269-3978-ND0 9.75 7.32 4.32 Z86E4312VSG 
XTAL/RC DC-12MHz 3.5 ~5.5 0~70 44-PQFP. 269-1108-ND 10.17 7.63 4.95 Z86E4312FSC 
XTAL/RC. DC-16MHz 4.5 ~5.5 0~70 44-PQFP. 269-1107-ND EIST 7.18 4.42 Z86E4016FSC 
237 24 XTAL/RC DC-16MHz 4.5 ~5.5 -40 ~ 105 28-DIP 269-3964-ND0 8.49 6.37 3.77 Z86E3016PEG 
236 32 XTAL/RC DC-16MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 40-DIP 269-1071-ND 10.08 7.56 4.87 Z86E4016PEC 
236 32 XTAL/RCG DC-16MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 40-DIP 269-3974-ND0 10.08 7.56 4.87 Z86E4016PEG 
237 24 XTAL/RC DC-12MHz 3.5 ~ 5.5 0~70 28-SOIC 269-1047-ND 9.72 7.29 4.63 Z8673312SSC 
237 24 XTAL/RC DC-12MHz 3.5 ~5.5 0~70 28-SOIC 269-3940-ND0 9.72 7.29 4.63 Z8673312SSG 
8K 237 24 XTAL/RC DC-12MHz 3.5 ~5.5 0~70 28-DIP 269-3939-ND0 9.72 7.29 4.63 Z8673312PSG 
236 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5 ~5.5 0~70 44-PLCC 269-1048-ND 11.28 8.46 5.37 Z8674312VSC 
236 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5 ~5.5 0~70 44-PLCC 269-3942-ND0 11.28 8.46 5.37 Z8674312VSG 
236 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5~5.5 0~70 40-DIP 269-3941-NDO 11.28 8.46 5.37 Z8674312PSG 
237 24 XTAL/RC DC-12MHz 3.5 ~5.5 0~70 28-DIP 269-3972-ND0 12.84 9.63 6.03 Z86E3412PSG 
236 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5 ~5.5 0~70 40-DIP 269-1034-ND 14.43 10.83 6.41 Z86E4412PSC 
236 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5 ~5.5 0~70 40-DIP 269-3980-ND0 14.43 10.83 6.41 Z86E4412PSG 
236 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5 ~5.5 0~70 44-PLCC 269-1046-ND 14.43 10.83 6.41 Z86E4412VSC 
16K 236 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5~5.5 0~70 44-PLCC 269-3981-ND0Q 14.43 10.83 6.41 Z86E4412VSG 
236 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5 ~5.5 0~70 44-PQFP 269-1109-ND 14.82 11.12 6.59 Z86E4412FSC 
236 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5~5.5 0~70 44-PQFP 269-3979-ND0 14.82 11.12 6.59 Z86E4412FSG 
236 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5 ~5.5 0~70 44-LQFP. 269-4577-ND0) NEW! 14.82 11.12 6.59 Z86E4412ASG 
236 32 XTAL DC-16MHz 4.5 ~5.5 0~70 44-PQFP 269-3982-ND0 23.01 17.26 10.23 Z86E6116FSG 
236 32 XTAL DC-16MHz 4.5~5.5 0~70 44-LQFP. 269-4578-ND0 NEW! 23.01 17.26 10.23 Z86E6116ASG 
XTAL DC-16MHz 4.5 ~5.5 0~70 44-PQFP. 269-1111-ND 29.22 21.92 12.99 Z86E6316FSC 
32K 236 32 XTAL DC-16MHz 4.5 ~5.5 0~70 44-PQFP. 269-3983-ND0 29.22 21.92 12.99 Z86E6316FSG 
XTAL DC-16MHz 4.5 ~5.5 0~70 44-LQFP 269-4579-ND0 NEW! 29.22 21.92 12.99 Z86E6316ASG 
4 RoHS Compliant 
Digi-Key Price ZiLOG 
Description Part No. Each Part No. 
Emulators/Programmers 
Z8 Emulator/Programmer Board ..... ...........0..0. + ae nnas este eet ete sereeE ere ane ee tee ets 269-2002-ND 49.95 Z86CCP01ZEM 
OTP Programming Adapters 
18 Pin SOIC Adapter... 066.0000 ones 00. Aaenenn ene fete eee e ese iets ee erie ee ett 269-2006-ND 95.00 Z86E0700ZDP 
Z8 Accessory Kit (28-DIP, 40-DIP) for Z86CCPO1ZEM............... 0. cece cece cee ee sete e eens seen een ene 269-2001-ND 46.43 Z86CCPO0ZAC 
44 Pin PLOC Adapter... :050e:se. 410 oflinnt Rinne ale tset ite at terest tele el tnt telat tweeter ensek wenrerermentaiy 269-2008-ND 74.83 Z86E4001ZDV 
28 Pin Dip Adapter. . 269-2009-ND 35.10 Z86E3400ZDP 
28 Pin SOIC Adapter a 269-2010-ND 52.65 Z86E3400ZDS 
44 Pin PQFP to 40 Dip Adapter... . Aitmenresteeretenrs tent tent ste nt teen ste: st teene tees eeeneGeeneeer ...... 269-2021-ND 198.00 Z86E2101ZDF 
44 Pin PQFP to 40 Dip Adapter .4itpreemrasttetestiemrts atte: tert:) a eteiaetn ee ee ner eeneeeenEREeney,... 5.54. 269-2022-ND 118.83 Z86E4001ZDF 


eZ80 - The Next Generation 


EZ80190AZ050EC AND EZ80190AZ050SC 


Just as the Z80 revolutionized the semiconductor industry, the 
next generation eZ80 is revolutionizing the way that communi- 
cations are happening today. This elegant system-on-a-chip can 
serve web pages over a TCP/IP network, allowing easy system 
monitoring and control, effortless processor code updates, and 
system compatibility. This solution enables any browser with 
access to your network the ability to control and monitor a net- 
work application. The eZ80 executes Z80 code four times faster 
than traditional Z80s at the same clock speed, and can operate 
at speeds up to 50MHz. Unlike most 8-bit microprocessors, which 
can only address 64KB, the eZ80 can address 16MB without a 
Memory Management unit. The eZ80 Webserver also features an 
Embedded Internet Software Suite that enables the transmission 


and reception of HTML form data and the dynamic generation of 
web pages. 

FEATURES: 

¢50MHz Processor » Multiply and Accumulate Engine * 16MB 
Linear Addressing *3.3V Operation *2 DMA Channels ¢ Uni- 
versal ZiLOG Interface (selectable UART, IIC, SPI) *6 PRTs with 
Prescalers *8KB SRAM »¢ 32-Bit GPIO with Interrupt Support 
¢On-Chip Oscillator * Optimized Pipeline Architecture » ZiLOG 
Debug Interface 


EZ801900200ZCO 

Contains an eZ80® Development Platform, an eZ80190 Module, 
a power supply, the ZPAKII Debug Interface Tool, and documen- 
tation on CDROM. For a product-specific listing of items in the kit, 
please see the Kit Contents sheet found inside this kit. 


Digi-Key Price Each ZiLOG 
Description Package Part No. 1 25 100 Part No. 
Webserver IC, Ext. Temperature 100-LQFP 269-3123-ND 24.69 18.52 10.97 EZ80190AZ050EC 
Webserver IC, Ext. Temperature 100-LQFP 269-3865-ND 24.69 18.52 10.97 EZ80190AZ050EG 
Webserver IC 100-LQFP 269-3124-ND 21.48 16.11 9.55 EZ80190AZ050SC 
Webserver IC 100-LQFP 269-3866-ND 21.48 16.11 9.55 EZ80190AZ050SG 
Development Kit = 269-3202-ND 399.95 = = EZ801900200ZCO 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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, , 28Plus™ Microcontrollers 


ZiLOG 


Employing the experience gained from the industry-standard Z80 and 
Z8 cores, the Z8Plus offers increased functionality, significantly higher 
performance, lower power requirements, and greater cost savings over 
other 8-bit microcontrollers. The Z8Plus is designed to be easy to use, 
even for designers who have never used a microcontroller before. 


With single-cycle execution, powerful I/O capabilities and register-to- 
register architecture, the Z8Plus offers state-of-the-art flexibility and 
freedom for any designer in search of a low-cost solution for a variety of 
microcontroller applications. 


The Z8Plus core offers several significant advantages compared to 
the current Z8 core. Foremost is performance improvement due to 
a reduced system clock division and a fixed instruction cycle time. 
The improvement is nearly 50%, depending upon instruction mix. For 
example, a Z8Plus-based part at 10MHz has performance comparable 
to a 16MHz part in production today. This, along with significant design 
improvements, leads to lower power and lower noise operation. 


The Z8PE002 and Z8PE003 microcontrollers are the newest members 
of the popular Z8E001 Z8 Plus 8-bit microcontroller family. New features 
include voltage brown-out protection and power-on reset. Additionally, 
the “RESET” pin has been replaced with a general purpose I/O pin and 
oscillator circuitry to support RC configurations. These new parts are 
targeted at customers who require a powerful, yet small OTP micro- 
controller for use in general purpose applications. 


EMULATOR/PROGRAMMER 


FEATURES: «In-Circuit Program Debug Emulation * Real-Time 
Emulation *ZDS Emulator Software » Window-Based User Interface 
¢ On-Line Help * One-Time Programmable (OTP) Support * Selectable 
Baud Rates: 9600 to 57.6 Kbps » Bisync Error-Correcting Communi- 
cations Protocol 


SPECIFICATIONS: OPERATING TEMPERATURE: 20°C + 10°C 
POWER REQUIREMENT: +9.0 VDC @ 0.5A Minimum (Typical). 


DIMENSIONS: « Width: 6.75 in. (17.15 cm) * Length: 7.50 in. (19.05 
cm) * Height: 0.90 in. (2.30 cm) SERIAL INTERFACE: RS-232C 
@ 9600, 19200 (default), 28800, or 57600 Baud 


HOST COMPUTER: Minimum Requirements: IBM PC (or 100% 
Compatible) 386-Based Machine: *33 MHz *4 MB RAM *VGA 
Video Adapter * Hard Disk Drive (2.5 MB Free Space) *3.5-inch, 
High-Density (HD) Floppy Disk Drive * RS-232C Com Port * Mouse or 
Pointing Device * Microsoft Windows 3.1 


KIT CONTENTS (One of Each): Z8M001 Emulator Board; »* Cable/ 
Pods: 18-Pin Emulation Pod Cable; 9-Pin M-F Serial Cable (6 ft.) 
¢ Host Software: Z8 Graphical User Interface (GUI); ZiLOG Macro 
Cross Assembler (ZMASM)/ZiLOG Developer Studio (ZDS) * Docu- 
mentation: ZiLOG 1999 Technical Library CD ROM, which contains Z8 
device data sheets, user manuals, application notes; Z8M001 Emulator 
User's Manual 


Memory Oscillator Frequency Supply Required Required OTP 
Size 1/0 Type Range Voltage Operating Emulator Programming Digi-Key Price Each ZiLOG 
Eprom Ram | Lines External Min/Max Range Temp. (°C) Package Tools Tools Part No. 1 25 100 | PartNo. 
269-1117-ND 2.10 1.93 1.11 | Z8E00010PSC 
512 32 13 XTAL/LC DC - 10MHz 3.5 ~ 5.5 0~70 18-DIP D D 
269-3984-NDO 2.10 1.58 1.11 | Z8E00010PSG 
18-DIP D 269-1121-ND 2.64 2.42 1.25 | Z8E00110PSC 
18-DIP D 269-3986-NDO 2.64 1.98 1.25 | Z8E00110PSG 
o588 Onde 18-S0IC . 0,2 269-1123-ND 264 242 1.25 | zeE0o1t0ssc 
IK o 8 ANS DG 1OMHE 18-SOIC * D,2 269-3987-NDO 2.64 1.98 1.25 | Z8E00110SSG 
18-DIP D 269-1120-ND 2.91 2.67 1.36 | Z8E00110PEC 
45 ~55 -40 ~ 105 
18-DIP 269-3985-NDO 2.91 2.19 1.36 | Z8E00110PEG 
Z8PE002 / Z8PEOO3 Series 
18-DIP 269-1130-ND 2.25 2.07 117 | Z8PE002PZ010SC 
30-55 0-70 18-DIP 269-4290-NDO 2.25 1.69 1.17 | Z8PE002PZ010SG 
20-SSOP * D,17 269-1132-ND 2.43 2.23 1.27 | Z8PE002HZ010SC 
ale os 4 AIAG DOs 10MHe 20-SSOP * [D), We 269-4289-NDO 2.43 1.83 1.27 | Z8PE002HZ010SG 
45-55 “40 ~105 20-SSOP * D,17 269-1135-ND 2.67 2.45 1.49 | Z8PE002HZ010EC 
; : 20-SSOP * D,17 269-4288-NDO 2.67 2.01 1.49 | Z8PE002HZ010EG 
18-DIP D 269-1136-ND 3.12 2.86 1.57 | Z8PE003PZ010SC 
18-DIP D 269-4293-NDO 3.12 2.34 1.57 | Z8PEQ03PZ010SG 
30-55 0-70 18-SOIC * D,2 269-1137-ND 3.12 2.86 1.57 | Z8PE003SZ010SC 
18-SOIC * D,2 269-4295-NDO 3.12 2.34 1.57 | Z8PE003SZ010SG 
1K 64 14 XTAL/LC DC - 10MHz 20-SSOP * D,17 269-1138-ND 3.30 3.03 1.73 | Z8PE003HZ010SC 
20-SSOP * D,17 269-4291-NDO 3.30 248 1.73 | Z8PEQ03HZ010SG 
18-DIP D D 269-4292-NDO 3.42 2.57 1.73 | Z8PEQO3PZ010EG 
45 ~5.5 -40 ~ 105 18-SOIC * D,2 269-1140-ND 3.42 3.14 1.73 | Z8PE003SZ010EC 
18-SOIC * D,2 269-4294-NDO 3.42 2.57 1.73 | Z8PEQ03SZ010EG 
Digi-Key Price ZiLOG 
Key Description Part No. Each Part No. 
Emulator / Programmer + 
D Z8 Plus Emulator/Programmer (Power supply sold separately T405-P5P-ND recommended) ....................00e cece see cece cece eee eens 269-2033-ND 167.78 Z81CE001ZEM 


* ZiLOG's emulators support this part, but the in-circuit target cable is configured for DIP only. For designs that require a surface mount package, accommodations will have to be made to use the emulator for in-circuit DIP emulation. 


t+ For OTP programming adapters, please refer to Z8 Series. © ROHS Compliant 


Turnkey Universal Remote Control Kit 


The Crimzon RC Bullet™ Reference Design Kits are ideally suited for Universal Remote Control applications. 
These kits feature both learning and non-learning models with both three-in-one (Cable/Satellite, DVD/VCR, 
and TV) and six-in-one feature sets (Cable, Satellite, Audio, TV, DVD,VCR) for the North American and 
European marketplaces. Built on the Z8-based ZLx16300 and ZLx32300 IR MCU, and competitively priced 
the kits give you everything needed to start manufacturing branded universal remote controls today. 


Thermostat Application Module Kit 


Thermostat Application Module provides a flexible platform for training and experimentation on a number of 
microcontroller and microprocessor devices. 


The module contains no processor. It is designed to attach to the eZ80 development platforms, which 
contain both the processors and the control programs that make the development function. 


Features: 

* Simple bit-I/O (LEDs, switches, lamp, and fan) 

* Alphanumeric LCD display via the GPIO interface 
* Temperature sensor via the I?C interface 

* EEPROM data storage via the °C interface 

* Flash program storage for eZ80 family devices 


269-3198-ND... .-.- $85.00 


269-3380-ND USA, 3-Function, Non-Leaming ............ +. Ase eee EEMEEEE. css cncnees $129.00 
269-3381-ND European, 3-Function, Non-Learning .. $129.00 
269-3382-ND USA, 6-Function, Non-Learning ... $129.00 
269-3383-ND European, 6-Function, Non-Learning. $129.00 
269-3384-ND USA, 6-Function, Learning........... $159.00 
269-4665-ND NEW! USA, 6-Function, Learning - ROHS Compliant. .. $160.00 
269-3385-ND PSM re) oteretay Ler Ula lab MEY Tatts) cncapencooescanessonesapsssoces.oncss $159.00 


Z86L99 with IR Solutions 


In-circuit emulators are interactive, Windows-oriented development tools, providing a real-time environment 
for emulation and debugging. Provides essential timing and 1/O circuitry to simplify user emulation of 
prototype hardware and software products. 


Features: * Supports up to 32K of ROM » Varies the operating voltage from 3.0-4.0V * Supports incircuit 
emulation on target systems that operate at 3.0-4.0V * Powers the In-Circuit Emulator (ICE) chip from 
either the emulator or target board * Supports IR devices that operate at up to 8MHz * Emulates 28-pin 
DIP and 40-pin DIP ¢ Provides OTP programming for 28-pin DIP and SOIC packages, 40-pin PDIP, 48-pin 
SSOP ¢ Multi-tasks with other Windows applications while ZiLOG Developer Studio (ZDS) is running 


269-3241-ND Z86L99 In-Circuit Emulator .-. $850.00 
269-3238-ND Z86D990; 48-SSOP .. . $17.97 
269-3943-ND Z86D990; 48-SSOP . $17.97 
269-3239-ND Z86D990; 40-DIP .. . $17.04 
269-3944-ND Z86D990; 40-DIP .. .-.. $17.04 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PSoC® (Programmable System on Chip) Microcontrollers 


The Programmable System-on-Chip (PSoC) microcontrollers integrate a microcontroller and the analog and digital components that typically surround it in an embedded system. Easy-to-use development tools enable designers to select the precise 
peripheral functionality they desire, including analog functions such as amplifiers, ADCs, DACs, filters and comparators and digital functions such as timers, counters, PWMs, SPI and UARTs. The PSoC family’s analog features include rail-to-rail 
inputs, programmable gain amplifiers and up to 14-bit ADCs with exceptionally low noise, input leakage and voltage offset. PSoC devices include up to 32 KB of flash memory, 2 KB of SRAM, an 8x8 multiplier with 32-bit accumulator, power and sleep 
monitoring circuits, and hardware 12C USB and Capsense Technology communications. Operating Voltage from 2.4V to 5.25V. Temperature Range: -40°C ~ 85°C. 


Analog Digital HW Digi-Key Price Each Cypress 
Blocks Blocks Flash RAM Comm Bus 0 Vec Package Part No. 1 25 100 Part No. 
6 8-SOIC 428-1682-ND 178 1.09 89 CY8C21123-245XI 
16 16-SOIC 428-1683-ND 2.08 1.28 1104 CY8C21223-24SXI 
ak 256 Pe 16 2ae5.25 20-8S0P 428-1684-ND 2.13 131 1.07 CY8C21323-24PVXI 
16 24-0FN 428-1685-ND 2.38 146 119 CY8C21323-24LFXI 
4 4 12 16-SOIC 428-1611-ND 2.82 2.20 177 CY8C21234-24SXI 
16 20-8SOP 428-1612-ND 3.04 2.35 1.90 CY8C21334-24PVXI 
8K 512 2c 28 2.45.25 32-OFN 428-1613-ND 3.26 2.50 2.04 CY8C21434-24LFXI 
24 28-SSOP 428-1614-ND 3.28 2.55 197 CY8C21534-24PVXI 
26 32-OFN 428-1615-ND 3.54 275 2.22 CY8C21634-24LFXI 
6 8-Dip 428-1602-ND 2.95 T77 7.48 CY8C24123A-24PXI 
6 8-SOIC 428-1603-1-NDt 273 1.64 137 CY8C24123A-24SXIT 
6 8-SOIC 428-1603-2-ND+ 3270.00/2,500 CY8C24123A-24SXIT 
16 20-Dip 428-1604-ND 3.68 2.21 1.84 CY8C24223A-24PXI 
6 4 4K 256 PC 16 2.45.25 20-8SOP 428-1605-ND 3.35 2.01 1168 CY8C24223A-24PVXI 
16 20-S0IC 428-1606-ND 3.65 2.19 1183 CY8C24223A-24SXI 
24 28-SSOP 428-1608-ND 3.85 231 1.93 CY8C24423A-24PVXI 
24 28-SOIC 428-1609-ND 3.85 231 1193 CY8C24423A-24SXI 
24 32-OFN 428-1610-ND 3.32 2.55 2.08 CY8C24423A-24LFXI 
6 q 18K iK PC, USB 50 3.5.25 56-OFN 428-1651-ND 4.50 3.50 2.82 CY8C24794-24LFXI 
Pr ase 16 ile 3 20-Dip 428-1639-ND 5.95 4.12 3.69 CY8C26233-24PXI 
= 16 : 20-SSOP 428-1640-ND 5.95 4.12 3.69 CY8C26233-24PVXI 
12 8 24 28-SSOP 428-1643-ND 6.15 4.26 3.82 CY8C26443-24PVXI 
16K 256 = 24 3-5.25 28-SOIC 428-1644-ND 6.18 4.28 3.83 CY8C26443-24SXI 
44 48-SSOP 428-1646-ND 6.73 4.66 4.12 CY8C26643-24PVXI 
6 8-Dip 428-1593-ND 5.00 3.00 2.50 CY8C27143-24PXI 
16 20-8SOP 428-1594-ND 5.40 3.24 270 CY8C27243-24PVX 
16 20-S0IC 428-1595-ND 5.40 3.24 270 CY8C27243-24SXI 
24 28-Dip 428-1596-ND 5.90 3.54 2.95 CY8C27443-24PXI 
12 8 16k 256 Po 24 326.25 28-SSOP 428-1597-ND 5.68 3.41 2.84 CY8C27443-24PVXI 
24 28-SOIC 428-1598-ND 5.68 3.41 2.84 CY8C27443-24SXI 
44 48-SSOP 428-1600-ND 6.03 3.62 3.02 CY8C27643-24PVX| 
44 48-OFN 428-1601-ND 6.98 4.19 3.49 CY8C27643-24LFXI 
24 28-Dip 428-1586-ND 8.78 5.27 4.39 CY8C29466-24PXI 
24 28-SSOP 428-1587-ND 7.65 4.80 3.83 CY8C29466-24PVXI 
24 28-SOIC 428-1588-ND 7.65 4.59 3.83 CY8C29466-24SXI 
12 16 32K 2K I2¢ 40 3-5.25 44-TOFP 428-1589-ND 8.53 5.12 4.27 CY8C29566-24AXI 
44 28-SSOP 428-1590-ND 8.03 4.82 4.02 CY8C29666-24PVXI 
44 48-OFN 428-1591-ND 9.15 5.49 458 CY8C29666-24LFXI 
64 100-TOFP 428-1592-ND 9.78 5.87 4.89 CY8C29866-24AXI 


t+ Cut Tape + Tape and Reel 


Emulation Kits and Accessories 
Emulation Kit Foot Kit 


Function: Provides Connection Between ICE-Cube and Target 


Contents: 1 Flexcable, 1 Pod, 2 Pod Feet Contents: 4 Pod Feet 


Function: Replacement Pod Feet 


For use with the 428-1583-ND (CY3215-DK) PSoC® Development Kit 


Pod Kit 


Function: Replacement Pod Kit 
Contents: 2 Pods 


Digi-Key Price Package Digi-Key Part No. Price Each Digi-Key Price 
For Use With Part No. Each 8-Dip 428-1890-ND 94.67 For Use With Part No. Each 
20-Dip 428-1888-ND 109.00 CY8C21x23 428-1904-ND 131.00 
CY8C21x23 428-1886-ND 229.00 ! 
28-Dip 428-1889-ND 94.65 CY8C21x23 QFN Package 428-1881-ND 131.00 
CY8C21x23 QFN Package 428-1871-ND 229.00 8-SOIC 428-1894-ND 109.00 cyaceiad (BRAC RGNTD) 4Haba 
CY8C21x34 428-1887-ND 198.67 16-SOIC 428-1891-ND 109.00 . H 
Oe SOIG LGR 70500 CY8C21x34 QFN Package 428-1882-ND 131.00 
CY8C21x34 QFN Package 428-1872-ND 229.00 CY8C24x23A 428-1901-ND 131.00 
28-SOIC 428-1893-ND 94.67 
CY8C24x23A 428-1883-ND 198.67 20-SSOP 428-1895-ND 94.67 See evan ee foea aha tat oe 
CY8C24x23A QFN Package 428-1868-ND 229.00 28-SSOP 428-1896-ND 94.99 i aaa : 
é Cina CY8C24x94 QFN Package 428-1877-ND 131.00 
CY8C24x94 QFN Package 428-1867-ND 229,00 bicmeaieli Cee STAND) 94.66 
g . 44-TOFP 428-1899-ND 709.00 CY8C27xxx 428-1902-ND 113.32 
CY8C27xxx 428-1884-ND 198.67 100-TQFP 428-1898-ND 256.25 CY8C27xxx QFN Package 428-1879-ND 131.00 
oman on 2. on | bigs) | | | cracamuacrifaaage | eetenons 130 
m i: El 7. XXX ackage fe i A 
CYBC29%0K eeteieto tp 198.99 48-QFN 428-1875-ND 197.00 Replacement Flex Cable 
CY8C29xxx QFN Package 428-1870-ND 229.00 56-QFN 428-1876-ND 197.00 for CY3250 Pod Kits 428-1866-ND 115.00 


PSoC® Basic Evaluation Kit 


CY3210-MiniProg1: This basic evaluation kit allows a user to program PSoC devices via the MiniProg programming unit. 
A MiniEval board is also included in the kit. The MiniEval board is programming and evaluation board which allows socket 
programming of DIP devices. The MiniEval also includes LEDs and a POT for simple evaluation and demonstration, but 
does not include a prototyping area. The MiniProg1 utilizes a 5-pin ISSP header to program PSoC Devices on the MiniEval 
board or directly on a users target board. 


Kit Includes: * MiniProg Programming unit * MiniEval Socket Programming and Evaluation board * CY8C29466-24Px| 
Samples * PSoC Designer Software CD Getting Started Guide * USB 2.0 Cable 


426-1585-ND. MiniProgl Demo Board... a. scnciesecsndennneeswedninciicansaecaneneswsasdiiciisessweuineanenssned $49.50 


PSoC® Evaluation Kit 


CY3210-PSoCEval1: The PSoC™ Evaluation Kit features an evaluation board and MiniProg1 Programming unit. The 
evaluation board includes an LCD module, Potentiometer, LEDs and plenty of bread boarding space to meet all of your 
evaluation needs. The MiniProg1 programming unit will program PSoC devices directly on the evaluation board, or on 
other boards via a 5-pin header. The MiniProg1 is small and compact, and connects to the users PC via a provided USB 
2.0 Cable 


Kit Includes: * Evaluation board with LCD module * MiniProg1 Programming unit * PSoC Designer Software 
CD *CY8C29466-24PXI Samples * USB 2.0 Cable » Getting Started Guide 


428-1584-ND Evaluation Kit for PSoC with MiniProg1 .. .. $93.00 


PSoC® Development Kit 


CY3215-DK: The PSoC™ Development Kit includes an In-Circuit Emulator (ICE) which consists of a base unit, USB 2.0 
cable, and power supply. The base unit is connected to the host PC via the USB port. The ICE is driven by the Debugger 
subsystem of PSoC Designer. This software interface allows the user to run, halt, and single step the processor. It also 
allows the user to set complex event points. Event points can start and stop the trace memory on the ICE, as well as 
break the program execution. In addition to the Development Kit, different Emulation Pods are available to support the 
range of devices in the PSoC family. The ICE-cube also serves as a single-site device programmer via an ISSP (In-System 
Serial Programming) Cable and MiniEval board included in the kit. The MiniEval board is a programming and evaluation 
board that connects to the ICE-Cube via an ISSP Cable and allows programming of DIP devices. There are also other 
Programming boards available for programming other packages. 


System Requirements: 


* 500MHz Processor * 256MB Ram » 150MB Free Space * USB Port * Windows®, NT4.0, 2000, Me, XP » Internet 
Explorer 6.0 * Adobe Acrobat Reader 


Development Kit Includes: 

* ICE-Cube Unit * Emulation Pod for CY8C29466-24PXI » CY8C29466-24PXI Samples * PSoC Designer Software CD 
*ISSP Cable * MiniEval Socket Programming and Evaluation board * Backward compatibility cable (for connecting 
to legacy Pods) » Power Supply European Plug Adapter * USB 2.0 Cable « Getting Started Guide » Development Kit 
Registration form * Image Craft C-Compiler License 


428-1583-ND Development Kit for PSOC .... ... $460.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PSoC® ISSP (In-System Serial 
Programming) Programmer 


The ISSP Programmer programs PSoC ICs with -hex files created with Cypress SemiConductor PSoC Designer™ 
software. The programmer programs a PSoC chip mounted on your PCB, one at a time. It connects to your PCB 
with a 5-wire cable and to your PC with a USB cable. Programming operation can be automated by incorporating the 
programmer into a PC-based test system. The tester software communicates with the programmer-control software 
through a command-line interface. The ISSP programmer can also be operated manually using the supplied Windows® 
GUI software. 


Functions: * Program * Verify * Read ¢ Flexible Connections to Target PSoC Devices: Devices can be inserted directly into 
ISSP, using an on-board 48-ZIF socket, connected via a test fixture or programmed in-system on a product circuit board. 
System Requirements: * Windows®, NT, ME, 2000 or XP * CD-ROM USB Port * 128 MB RAM 

Kit Includes: * ISSP Programmer * ISSP Software CD-ROM » 6-Foot USB Cable » 2-Foot Programming Cable * 9V 
Power Supply * In-System Serial Programming (ISSP) CY3207ISSP User Guide 


428-1495-ND PSoC USB In-System Programmer...........0.. 0002. ceeecee ec eee eee cence ee eeee ete etee este nena $338.00 


PSoC® CapSense Kits 


CY3220-FPD: This PSoC Demonstration Kit features a discrete button demonstration board for the Cypress CapSense 
solution. The board features eight CapSense buttons that control an LCD Module in a car radio configuration. The board is 
built using the CY8C21534-24PVXI PSoC, the only component necessary for sensing. The PSoC senses the presence of a 
finger or other capacitive element through 3mm ABS plastic. 

Kit Includes: * Demonstration Board * User Guide * Documentation and Software CD » Power Supply 
CY3220-SLIDER: This PSoC Demonstration Kit features a slide demonstration board for the Cypress CapSense solution. 
The board features a 8-pin, 16 element slider which interpolated to 100 discrete locations which are displayed on a 2- 
digit, 7-segment LED module. The board also features 2 discrete buttons for incremental up and down control. The board 
is built using the CY8C21534-24PVXI PSoC, the only component necessary for sensing. The PSoC senses the presence of 
a finger or other capacitive element through 1mm ABS plastic. 

Kit Includes: * Demonstration Board * User Guide * Documentation and Software CD * Power Supply 
CY3212-CapSense: This PSoC Training Kit includes software, hardware and example projects to help designers learn how 
to implement PSoC CapSense in their own design. A training board is included that is hardwired for buttons and sliders as 
well as LCD control and 12C communication. 

Kit Includes: * Training board * PSoC Designer and Example Project CD »* CSR User Module * Mini Programmer unit 
«LCD Module * USB Cable 


428-1652-ND PSoC CapSense Demo Kit . $102.00 
428-1653-ND PSoC CapSense Slide Demo Kit . $102.00 
428-1705-ND PSoC CapSense Training Kit.......... 0.2.2... cceceec eee eeceeeeeceeneeeeeeeceeeeeteeeeeeeeaeeneenes $117.00 


CPLDs 


Cypress offers a wide range of Programmable Logic Devices From PALs with 10 macrocells and 200 gates up to CPLDs 
with 3072 macrocells and 200,000 gates. 


Cypress also provides voltages ranging from 2.5V up to the typical 5.0V. 
The Ultra37000™ family of CMOS CPLDs provides a range of high-density programmable logic solutions with unparalleled 
system performance. The Ultra37000 family is designed to bring the flexibility, ease of use, and performance of the 22V10 


to high-density CPLDs. The architecture is based on a number of logic blocks that are connected by a Programmable Inter- 
connect Matrix (PIM). Each logic block features its own product term array, product term allocator, and 16 macrocells. 


PSoC® Express Development Kit 


CY3210-ExpressDK: The PSoC Express development kit provides a feature-rich hardware platform for developing and 
testing designs created with PSoC Express. This kit contains a complete PSoC Express development environment 
including a large, full featured development board, fan modules, proto modules, 28-DIP samples, and a MiniProg 
Programmer. 


Kit Includes: * Development Board * Four Fan Modules * Two Proto Modules * MiniProg Insystem Programmer 
¢ MiniEval PCB Evaluation Board * Power Supply * PSoC Express CD-ROM * Jumper Wire Kit * Cables * PSoC DIP 
Samples 


428-1636-ND PSoC Express Development Kit ... $772.00 
428-1637-ND Fan Module Kit ... $200.00 
428-1638-ND: \ProtoiModule Kit... ccsccas.consesccvceieascateeliangeneceascaesctaashidisbacebeosamaccbialgensit $100.00 


PSoC® with USB Evaluation Kit 


Special features of the board include both USB and capacitive touch sense development and debugging support. 


The evaluation board also includes an LCD module, Potentiometer, LEDs, an enuciator, and plenty of bread boarding 
space to meet all of your evaluation needs. 


The PSoCEvalUSB board features an on-chip debugger and can be connected directly to an ICE-Cube (available in the 
CY3215-DK) for full-featured, in-circuit emulation and debugging. 


Kit Includes: * PSoCEvalUSB Board * LCD Module * MiniProg1 programmer * USB mini cable * Documentation and 
Software 


428-1650-ND Evaluation Kit for CY8C24794-24LFXI..... oe. cece eee cece ee tere erect eee eeeeeee eens $112.00 


CY3202-C ImageCraft C-Compiler 


The CY3202-C ImageCraft C-Compiler is fully integrated into the PSoC Designer IDE. PSoC Designer supports C source 
level debugging. In order to activate the compiler, you must enable and upgrade. 


Features: 


« ANSI C-Compiler * Supports Inline Assembly and can Interface with Assembly Modules * Stack-Based * 7 Basic Data 
Types * Assemble and Linker « Math and String Libraries * C-Interrupt Service Routines « Librarian. 


428-1413-ND Image Craft C-Compiler..............c0.:0.0.ceceeeen sce ceseeeeneeceeeeauaeeecesceuseeeeeeenerteee $168.00 


The PIM distributes signals from the logic block outputs and all input pins to the logic block inputs. All of the Ultra37000 
devices are electrically erasable and In-System Reprogrammable (ISR). 


The Delta39K™ ISR™ CPLD Family based on a 0.18 pm, six-layer metal CMOS logic process, offers a wide range of 
high-density solutions at unparalleled system performance. The Delta39K family is designed to combine the high speed, 
predictable timing, and ease of use of CPLDs with the high densities and low power of FPGAs. With devices ranging from 
15,000 to 200,000 usable gates, the family features devices ten times the size of previously available CPLDs. Even at these 
large densities, the Delta39K family is fast enough to implement a fully synthesizable 64-bit, 66-MHz PCI core. 


Memory Option Digi-Key Price Each Cypress 
Voltage Type Tpd (ns) Macrocells Gates Power vO Package Part No. 1 25 100 | Part No. 
ULTRA 37000 CPLDs — RoHS Compliant 
5.0 Flash 10 64 2000 Standard 69 100-TQFP 428-1722-ND 11.72 9.38 7.92 | CY37064P100-125AXC 
5.0 Flash 10 64 2000 Standard 37 44-TQFP 428-1723-ND 7.98 6.39 5.39 | CY37064P44-125AXC 
5.0 Flash 10 192 5700 Standard 125 160-TQFP 428-1724-ND 30.16 24.13 20.36 | CY37192P160-125AXC 
5.0 Flash 10 256 7700 Standard 133 160-TQFP 428-1725-ND 43.12 34.50 29.11 | CY37256P160-125AXC 
DELTA 39K ISR CPLDs 
2.5-3.3 Flash 10 1536 100K Lp 136 208-PQFP 428-1726-ND§ 95.14 76.12 64.22 | CY39100V208B-125NTXC. 
2.5-3.3 Flash 10 3072 200K Lp 136 208-PQFP 428-1296-ND 127.07 118.60 110.13 | CY39200V208-125NTC 
2.5-3.3 Flash 10 3072 200K Lp 294 388-BGA 428-1297-ND 190.59 177.89 165.18 | CY39200V388-125MGC 
§ RoHS Compliant 


Delta39K™/Ultra37000™ ISR™ 
Programming Kit 


Functional Description: The Delta39K/Ultra37000 ISR Programming Kit enables users to program Ultra37000, Ultra37000V, Quantum38K, Delta39K, 
and PSI CPLDs on board with our ISR Programming Software, the UltralSR Programming Cable, and a personal computer. The UltralSR Programming 
Cable connects to the parallel port of a PC into a standard 10-pin male connector mounted on the user's board. The ISR software provides an easy-to- 
use Graphical User Interface that accepts JEDEC or -hex files as input. The JEDEC/.hex files are used to compose platform independent STAPL files. 


STAPL files contain all the information. 
Features: 


* Supports Cypress Ultra37000, Ultra37000V™, Quantum38K, Delta39K, and PSI™ families of products *STAPL programming language 
support * Standard JTAG programming interface * Multi-device programming ¢ Easy to use Windows 98™, Windows 2000™, Windows ME™, 
and Windows NT™ compatible interface ¢ Eliminates programming insertion to improve manufacturing efficiency * For programming in the lab, on 


manufacturing floor, or at remote sites * ATE support via STAPL on industry leading ATE platforms 
Kit Contents: 


¢ UltralSR™ Programming Cable for use with Ultra37000, Delta39K, and PSI CPLD families * ISR Programming Software Release 3.0 * ISR Application 


Notes » Delta39K/Ultra37000 Prototype Board 
PC System Requirements: 


© IBM PC or compatible running Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows ME, Windows NT 4.0 Service Pack 5 or later or Windows 2000 


Service Pack 1 or later 

* One free parallel port 

* Minimum of 32MB of RAM 

© Approximately 30MB free hard disk space 


428-1305-ND —_Delta39K/Ultra37000 ISR Programming Kit . 


FTG Programming Kit 


CY3670 


The CY3670 FTG programming kit provides users with a PC the ability to program 
Cypress EPROM Field-Programmable Clock Generators quickly and easily. The two setup 
requirements are a power connection and a serial port connection with the PC. 


Features: 

* Supports multiple Cypress EPROM Field Programmable Clock Generators: CY2071AF, 
CY2291F, CY2292F, CY2292FZ, CY2907F8, and CY2907F14 

Separate device-specific socket adapters 

* Allows quick and easy prototyping 

* Compact design for ease of portability 

«Easy to use interface: Windows 95, Windows 98, and Windows NT 4.0 compatible 
User-friendly CYClocks™ software for JEDEC file development 

Kit Includes: 

* Programmer Unit * Serial Port Cable *AC/DC Adapter *CD containing * CyClocks 
Software *CY_FTG_V2 Programmer Software » Data sheets of supported devices 
 Device-specific socket adapters for the CY2071AF and CY2292F (socket adapters for the 
other devices are ordered separately) 


428-1457-ND 


.. $99.00 FTG Programming Kit ................0.0eeeeeeeeeeeeeee eee $433.75 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Cypress offers the industry's broadest line of USB microcontrollers, as well as a full set of development tools, supporting 
cost-driven applications such as keyboards and mice, as well as high-performance applications like printers, scanners, xDSL 
modems, and digital cameras. Cypress has a wide range of solutions for Low-Speed USB applications, Full-Speed USB 
Applications and USB Hub Applications. Temperature range, commercial (0°F ~ 70°F). 


The CY7C63xxx is a family of 8-bit RISC One Time Programmable (OTP) microcontrollers. In addition, the microcontroller 
features 96 ~ 256 bytes of internal RAM depending on the device. The Cypress USB Controller accepts a 6-MHz ceramic 
resonator as its clock source. This clock signal is doubled within the chip to provide a 12-MHz clock for the microprocessor. 


The CY7C64013 is an 8-bit One Time Programmable microcontroller that is designed for full-speed USB applications. The 
instruction set has been optimized specifically for USB operations, although the microcontrollers can be used for a variety of 
non-USB embedded applications. 


The CY7C647XX (EZ-USB FX1™) is a family of full-speed highly integrated, USB microcontrollers. The FX1 family integrates 
the USB transceiver, serial interface engine (SIE), enhanced 8051 microcontroller, and a programmable peripheral interface 
in a single chip. The General Programmable Interface (GPIF) and Master/Slave Endpoint FIFO (8- or 16-bit data bus) provides 
an easy and glueless interface to popular interfaces such as ATA, UTOPIA, EPP, PCMCIA, and most DSP/processors. 


The CY7C68013-56PVC (EZ-USB FX2) is a single-chip integrated USB 2.0 Transceiver, Serial Interface Engine (SIE), and 
Enhanced 8051 Microprocessor, High Speed 480Mbits/sec. Enhanced 8051 microcontroller, and a programmable peripheral 
interface in a single chip. Integrated I°?C-compatible controller, runs at 100 or 400 kHz, 48-MHz, 24 MHz, or 12 MHz 8051 
operation. Four integrated FIFOs, brings glue and FIFO inside for lower system cost. Automatic conversion to and from 16-bit 
buses, master or slave operation. FIFOs can use externally supplied clock or asynchronous strobes. Easy interface to ASIC 
and DSP ICs, up to 40 general purpose I/Os. 


CYPRESS CY7C6XXX Series Of USB Microcontrollers 


The CY7C65 Series offers high-performance, fixed-function Universal Serial Bus (USB) hub devices which comply with USB 
Specification, Revision 1.1. Up to four downstream USB ports are available to expand the USB attachment points available in 
your PC system. These self-contained devices require no firmware development for your design, thereby reducing the design 
risk associated with some microcontroller solutions. These Application-Specific Standard Products (ASSP) can improve 
time-to-market in a number of USB designs, including standalone hubs, motherboard hubs, and monitor hubs. 


The CY7C68001 (EZ-USB SX2™) USB interface device is designed to work with any external master, such as standard 
microprocessors, DSPs, ASICs, and FPGAs to enable USB 2.0 support for any peripheral design. SX2 has a built-in USB 
transceiver and Serial Interface Engine (SIE), along with a command decoder for sending and receiving USB data. The 
controller has four endpoints that share a 4-KB FIFO space for maximum flexibility and throughput, as well as Control 
Endpoint 0. SX2 has three address pins and a selectable 8- or 16- bit data bus for command and data input or output. 


The SL811HS is a single-chip, dual-speed USB Embedded Host controller that can operate as either a USB Host or USB 
peripheral device. The SL811HS can interface to devices such as microprocessors, microcontrollers, DSPs or directly to a 
variety of buses such as ISA, PCMCIA and others. 


The CY7C67300 (EZ-Host™) is Cypress Semiconductor's first full-speed, low-cost multiport host/peripheral controller. EZ- 
Host is designed to easily interface to most high-performance CPUs to add USB host functionality. EZ-Host has its own 16- 
bit RISC processor to act as a coprocessor or operate in standalone mode. EZ-Host also has a programmable 1/0 interface 
block allowing a wide range of interface options. 


The Wireless enCoRe™ II family brings the features and benefits of the enCoRe™ II to non-USB applications. The enCoRe™ 
ll family has an integrated oscillator that eliminates the external crystal or resonator, reducing overall cost. Also integrated 
into this chip are other external components such as wake-up circuitry. 


Memory Speed EXT Config- USB Application Number Core Temperature Pin Count Digi-Key Price Each Cypress 
Size Prom | Ram Oscillator uration Speed 1/0 Arch. Range Voltage Package Part No. 1 25 100 Part No. 
Low Speed USB Microcontrollers 
4K 128 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 12 M-8 O°C~ 70°C | 4.0~5.25 20-DIP 428-1616-NDO 3.30 2.05 1.65 | CY7C63001A-PXC 
4K 128 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 12 M-8 O°C~ 70°C | 4.0~5.25 | 20-SOIC 428-1313-ND 3.30 2.05 1.65 | CY7C63001A-SC 
4K 128 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 12 M-8 OC ~ 70°C | 4.0~5.25 20-DIP 428-1849-NDO 2.64 2.12 1.79 | CY7C63001C-PXC 
4K 128 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 12 M-8 O°C~ 70°C | 4.0~5.25| 20-SOIC 428-1850-ND0 2.64 2.12 1.79 | CY7C63001C-SXC 
4K 128 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 16 M-8 Orc ~ 70°C | 4.0~5.25 | 24-QSOP 428-1314-ND 3.90 2.40 1.95 | CY7C63101A-QC 
4K 128 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 16 M-8 O°C~ 70°C | 4.0~5.25 | 24-QSOP 428-1618-NDO 3.90 2.40 1.95 | CY7C63101A-QXC 
4K 128 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 16 M-8 O°C~ 70°C | 4.0~5.25 | 24-QSOP 428-1851-NDO 3.51 2.81 2.19 | CY7C63101C-QXC 
3K 96 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 10 M-8 O°C~ 70°C | 4.0~5.25 16-DIP 428-1316-ND 3.23 1.98 1.62 | CY7C63221A-PC 
3K 96 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 10 M-8 OC ~ 70°C | 4.0~5.25 16-DIP 428-1861-NDO 2.90 2.33 1.81 CY7C63221A-PXC 
3K 96 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 12 M-8 orc ~ 70°C | 4.0~5.25 | 18-SOIC 428-1719-5-NDO 2.64 2.12 1.79 | CY7C63231A-SXC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 32 M-8 O°C~ 70°C | 4.0~5.25 40-DIP 428-1853-ND0 3.85 3.08 2.40 | CY7C63413C-PXC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 32 M-8 O°C~ 70°C | 4.0~5.25 | 48-SSOP 428-1319-ND 4.28 2.65 2.14 | CY7C63413-PVC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 32 M-8 O°C~ 70°C | 4.0~5.25 | 48-SSOP 428-1852-ND0 3.85 3.08 2.40 | CY7C63413C-PVXC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps "1 M-8 OC ~ 70°C | 4.0~5.25 18-DIP 428-1322-ND 3.60 2.25 1.80 | CY7C63723-PC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps "1 M-8 Orc ~ 70°C | 4.0~5.25 18-DIP 428-1620-NDO 3.60 2.25 1.80 | CY7C63723-PXC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps "1 M-8 OC ~ 70°C | 4.0~5.25 18-DIP 428-1854-NDO 3.24 2.60 2.02 | CY7C63723C-PXC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps "1 M-8 O°C~ 70°C | 4.0~5.25| 18-SOIC 428-1323-ND 3.60 2.25 1.80 | CY7C63723-SC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps "1 M-8 O°C~ 70°C | 4.0~5.25| 18-SOIC 428-1855-ND0 3.24 2.60 2.02 | CY7C63723C-SXC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 17 M-8 O°C~ 70°C | 4.0~5.25 24-DIP 428-1324-ND 3.88 2.40 1.94 | CY7C63743-PC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 17 M-8 orc ~ 70°C | 4.0~5.25 24-DIP 428-1621-NDO 3.88 2.40 1.94 | CY7C63743-PXC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 17 M-8 O°C~ 70°C | 4.0~5.25 24-DIP 428-1856-ND0 3.49 2.79 217 | CY7C63743C-PXC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 17 M-8 O°C~ 70°C | 4.0~5.25 | 24-SOIC 428-1325-ND 3.88 2.40 1.94 | CY7C63743-SC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 17 M-8 O°C~ 70°C | 4.0~5.25 | 24-SOIC 428-1622-ND0 3.88 2.40 1.94 | CY7C63743-SXC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 17 M-8 O°C~ 70°C | 4.0~5.25 | 24-SOIC 428-1857-ND0 3.49 2.79 217 | CY7C63743C-SXC 
Medium Performance Full-Speed Microcontrollers 
8K 256 6-Mkz Xtal OTP 12-Mbps 19 M-8 O°C~ 70°C | 4.0~5.25| 28-SOIC 428-1634-ND 5.02 4.02 3.39 | CY7C64013A-SXC 
8K 256 6-Mkz Xtal OTP 12-Mbps 19 M-8 O°C~ 70°C | 4.0~5.25 | 28-SOIC 428-1847-NDO 5.67 4.54 3.53 | CY7C64013C-SXC 
8K 256 6-Mkz Xtal OTP 12-Mbps 19 M-8 O°C~ 70°C | 4.0~5.25 28-DIP 428-1635-ND 5.04 4.04 3.41 CY7C64013A-PXC 
8K 256 6-Mkz Xtal OTP 12-Mbps 19 M-8 O°C~ 70°C | 4.0~5.25 28-DIP 428-1846-NDO 5.67 4.54 3.53 | CY7C64013C-PXC 
EZ-USB FX1™ Full-Speed USB 
ad 16K 24-MHz Xtal Ram 12-Mbps 40 8051 0°C ~ 70°C 3.3 128-TOFP 428-1678-ND 10.13 6.25 5.07 | CY7C64713-128AXC 
ad 16K 24-MHz Xtal Ram 12-Mbps 40 8051 0°C ~ 70°C 3.3 100-TOFP 428-1679-ND 9.55 5.95 4.78 | CY7C64713-100AXC 
ad 16K 24-MHz Xtal Ram 12-Mbps 24 8051 0°C ~ 70°C 3.3 56-QFN 428-1680-ND 8.65 5.40 4.33 | CY7C64713-56FXC 
USB 2.0 (High Speed) — RoHS Compliant 
_ 16K 24-MHz Xtal Ram 12/480-Mbps 40 8051 0°C ~ 70°C 3.3 100-TOFP 428-1667-ND 15.93 9.85 7.97 | CY7C68013A-100AXC 
_ 16K 24-MHz Xtal Ram 12/480-Mbps 40 8051 0°C ~ 70°C 3.3 128-TOFP 428-1668-ND 16.88 10.40 8.44 | CY7C68013A-128AXC 
_ 16K 24-MHz Xtal Ram 12/480-Mbps 24 8051 0°C ~ 70°C 3.3 56-QFN 428-1669-ND 15.08 9.30 7.54 | CY7C68013A-56LFXC 
_ 16K 24-MHz Xtal Ram 12/480-Mbps 24 8051 0°C ~ 70°C 3.3 56-SSOP 428-1627-ND 14.40 8.95 7.80 | CY7C68013A-56PVXC 
- 16K 24-MHz Xtal Ram 12/480-Mbps 40 8051 0°C ~ 70°C 3.3 100-TOFP 428-1670-ND 18.33 11.30 9.17 | CY7C68014A-100AXC 
_ 16K 24-MHz Xtal Ram 12/480-Mbps 40 8051 0°C ~ 70°C 3.3 128-TOFP 428-1671-ND 19.43 12.00 9.72 | CY7C68014A-128AXC 
_ 16K 24-MHz Xtal Ram 12/480-Mbps 24 8051 0°C ~ 70°C 3.3 56-QFN 428-1672-ND 17.35 10.70 8.68 | CY7C68014A-56LFXC 
— 16K 24-MHz Xtal Ram 12/480-Mbps 24 8051 0°C ~ 70°C 3.3 56-SSOP 428-1673-ND 16.58 10.25 8.29 | CY7C68014A-56PVXC 
_ 16K 24-MHz Xtal Ram 12/480-Mbps 26 8051 0°C ~ 70°C 3.3 56-QFN 428-1674-ND 15.80 9.80 7.90 | CY7C68015A-56LFXC 
— 16K 24-MHz Xtal Ram 12/480-Mbps 26 8051 0°C ~ 70°C 3.3 56-SSOP 428-1675-ND 15.13 9.30 7.57 | CY7C68015A-56PVXC 
— 16K 24-MHz Xtal Ram 12/480-Mbps 26 8051 0°C ~ 70°C 3.3 56-QFN 428-1676-ND 18.18 11.25 9.09 | CY7C68016A-56LFXC 
USB HUB and Integrated HUB Solutions — RoHS Compliant 
8K 256 24-MHz Xtal OTP 12-Mbps Hub 4-port M-8 0°C ~ 70°C 3.3 56-QFN 428-1805-ND 10.71 8.57 6.67 | CY7C65640A-LFXC 
8K 256 6-MHz Xtal OTP 12-Mbps Hub 39 (4-port) M-8 0°C ~ 70°C 4-55 56-TSSOP 428-1808-ND 4.43 4.13 3.84 | CY7C66113C-PVXC 
EZ-USB SX2™ High Speed USB Interface — RoHS Compliant 
_ _ 24MHz N/A 12/480Mbps _ None 0°C ~ 70°C 3.3 56-SSOP 428-1864-ND NEW! = 11.16 7.22 6.77 | CY7C68001-56PVXC 
USB Host/Slave Controller — RoHS Compliant 
_- 256 12-48 MHz Xtal Ram 1.5-12 Mbps 8 NoCPU | 0°C ~ 65°C 3.3 48-TQFP 428-1721-ND 8.36 6.69 5.65 | SL811HST-AXC 
EZ-Host™ USB Host/Peripheral Controller — RoHS Compliant 
8K 16K 12MHz ROM/RAM _ 32 CY16 | -40°C ~ 85°C 3.3 100-TQFP 428-1865-ND NEW! = 12.04 8.71 7.81 CY7C67300-100AXI 
Wireless enCoRe™ II Microcontroller — RoHS Compliant 
8K 256 12MHz - _ 36 M8C OC ~70°C | 2.7~36 | 48-SSOP 428-1795-ND 4.64 3.71 2.89 | CY7C60123-PVXC 
8K 256 12MHz - _ 20 M8C O°C~70°C | 2.7~3.6 | 24-QSOP 428-1798-ND 2.93 2.34 1.82 | CY7C60223-QXC 
8K 256 12MHz - _ 20 M8C OC ~70°C | 2.7~36 | 24-SOIC 428-1799-ND 3.08 2.47 1.92 | CY7C60223-SXC 


4 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ESS CY7B923 HOTLink 
PERFORM 
The CY7B923 HOTLink Transmitter and CY7B933 HOTLink Receiver are point-to-point communications 
building blocks that transfer data over high-speed serial links (fiber, coax, and twisted pair). Standard 
HOTLink data rates range from 160-330 Mbits/second. Higher speed HOTLink is also available for high- 
speed applications (160-400 Mbits/second), as well as for those low-cost applications HOTLink-155 (150- 
160 Mbits/second operations). 
Features: ¢ Fibre-Channel compliant * IBM ESCON compliant * DVB-ASI compliant * ATM compliant 
*B/10B coded or 10-bit unencodede Standard HOTLink: 160-330 Mbps * High-speed HOTLink 160-400 
Mbps for high-speed applications * Low-speed HOTLink: 150-160 Mbps for low-cost fiber 
Applications: * TTL synchronous I/O * No external phase-locked-loop (PLL) components Triple PECL 
100K serial outputs * Dual PECL 100K serial inputs * Low power: 350mW (Tx), 650mW (Rx) * Compatible 
with fiber optic modules, coaxial cable, and twisted pair media Built-In Self-Test * Single +5V supply * 28- 
pin SOIC/PLCC/LCC 0.8 BICMOS 


Digi-Key Price Each Cypress 
Description Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Transmitter, 28-PLCC | 428-1706-5-ND 56.20 44.96 37.94 | CY7B923-JXC 
Standard Speed 28-SOIC | 428-1707-5-ND 56.20 44.96 37.94 | CY7B923-SXC 
Receiver, 28-PLCC | 428-1708-5-ND 56.20 44.96 37.94 | CY7B933-JXC 
Standard Speed 28-SOIC | 428-1709-5-ND 56.20 44.96 37.94 | CY7B933-SXC 


Developer Kits 
CY3674 


The development kits for the EZ-USB FX1™ family provide complete hardware and software solutions for 
accelerating the firmware and device driver development for all the products in the family. The development 
kits use the actual silicon for the entire development. Cypress’s software utilities and example of firmware 
allow the user to generate USB traffic in hours, not weeks! Cypress includes an evaluation version of the 
8051 Keil Software Tools in the Full Speed USB 2.0 development kit. The evaluation version of the C- 
Compiler lets the designer write 8051 microcontroller applications in C and still get the efficiency and speed 
of assembly language. Advanced features from Keil Tools include the ability to single step through code. 
This makes it easy to detect errors, handle source level debugging, and set breakpoints. With the ability to 
debug code one line at a time and to quickly compile and one-step download new code, developers have 
a more efficient means to complete firmware faster than using emulators. The supplied Keil Tools are fully 
functional, but are limited in object size to 4 kilobytes. 

Devices Supported: CY7C64713-56LFXC, CY7C64713-100AXC, CY7C64713-128AXC 

Kit Includes: * EZ-USB Development Board with CY7C64713-128AXC ¢ Peripheral Board for proto- 
typing * USB cable * RS-232 9-pin to 9-pin cable 

428-1681-ND EZ-USB FX1 Development Kit .............. 0.0.0 cccc eee eee ee eee ee eee ee eee eeeeeeeeneee $490.00 


CY3650 


The Cypress USB Developer's Kit is a powerful tool that enables customers to develop USB hardware and 
firmware with emulated Cypress USB ICs. The development system can be run in two modes. In the typical 
development system environment, the board is controlled through a PC-based interface. Software running on 
the PC facilitates debugging through breakpoints, single stepping, and display and modification of registers 
and data RAM. In this mode, firmware can be implemented in on-board EPROM, or downloaded to program 
RAM. The RAM option provides a quick and easy method for testing firmware revisions. 

Devices Supported: CY7C63101A-SC 

Kit Includes: * CY3650 USB Development Board * Power supply * USB cable * RS-232 9-pin to 9-pin cable 
* 9-pin to 25-pin adapter 


428-1342-ND USB Development Kit-LO Speed, Low I/O ............ 0... cccccec eee ee eet ee eet eeeeeee $513.56 


CY3684 


The CY3684 development kit for the EZ-USB FX2LP™ family provides complete hardware and software 
solutions for accelerating the firmware and device driver development for all of the products in the family. 
The development kits use the actual silicon for the entire development. Cypress’s software utilities and 
example firmware allow the user to generate USB traffic in hours, not weeks! Cypress includes an evaluation 
version of the 8051 Keil Software Tools. The evaluation version of the C-Compiler lets the designer write 
8051 microcontroller applications in C and still get the efficiency and speed of assembly language. The 
supplied Keil tools are fully functional, but are limited in object size to 4 kilobytes. 


CY3654 


CY3654 Base-Board: Common base board for a variety of our M8 Series products. To emulate a specific 
USB device within a family, the appropriate personality board needs to be purchased (CY3654-Pxx). Each 
USB family will have a unique personality board. The base board will only work when supplemented by one of 
the family specific personality boards. CY3654 Development Kit includes a CY3654 Base board, a RS-232 
Cable, and a Power Supply. 

Personality Boards: Cypress offers a variety of Personality Boards that accompany the CY3654 Base 
Board for use in specific applications. 

Kits Includes: * CY3654Px00 Personality Board * CY3654Dx00 Applications Board * Target uC Adapters 
* Target Flex Cable * Application Cables 

The following is a list of current offerings: 

CY3654 and CY3654-P02: Base Board and Personality Board is a development environment in support of a 
variety of applications such as keyboards and other low speed devices requiring more I/O. The CY3654 and 
CY3654-P02 is designed for use with Cypress’s CY7C634XX, CY7C635XX, and CY7C636XX M8 based 
parts. 

CY3654 and CY3654-P03:Base Board and Personality Board is a development environment in support of a 
variety of applications such as full-speed peripherals, hubs, and hub plus integrated peripheral applications. 
The CY3654 and CY3654-P03 is designed for use with Cypress’s CY7C64x13 (full-speed), CY7C65x13 and 
CY7C66x13 (hubs) M8 based parts. 

CY3654 and CY3654-P05:Base Board and Personality Board is a development environment in support of a 
variety of applications such as mice or other low speed USB peripherals. The CY3654 and CY3654-P05 is 
designed for use with Cypress’s CY7C632XXA, and CY7C637XX M8 based parts. 

Note: A Complete Development Kit consists of the Base Board plus a Personality Board. Other Personality 
Boards can be used with the same CY3654 Base Board. Please specify both the base-board CY3654, and 
Personality board CY3654-P02, when ordering this particular kit. 


Devices Digi-Key Price | Cypress 
Description Supported Part No. Each _| Part No. 
Base Board All USB Personality Boards CY series 428-1337-ND 868.75 | CY3654 
CY7C634XX, CY7C635XX and CY7C636XX_| 428-1338-ND 400.00 | CY3654-P02 
Personality CY7C64X13 (full-speed), 
Board CY7C65X13 and CY7C66X13 428-1339-ND 720.00 | CY3654-P03 
CY7C632XXA and CY7C637XX 428-1340-ND 400.00 | CY3654-P05 
SL11R-DK 


The SL11R from Cypress, is a low cost, full speed Universal Serial Bus (USB) RISC based Controller. The 
SL11R contains a 16-bit RISC processor with built-in BIOS ROM that greatly reduces firmware development 
time. This unique architecture provides the ability to upgrade products, in the field, without changing the 
peripheral hardware. The processor can execute code either from internal ROM/RAM or external DRAM, 
SRAM and ROM. ¢ Email support 

Kit Includes: * HW reference design for SL11R evaluation board * Assembler/Debugger and built in emulator 
* Application notes * BIOS ROM information * System Software demo program source code » Generic 
WDM mini-port driver for WIN98/2000-object code * 2 sample chips 

Devices Supported: SL11R-IDE 


428-1344-ND SEN Developinient TONS 5.3.25. cceseiatsauareseieeciseniedescresdaniengieecimieane $495.00 


CY4636 


WirelessUSB LP RDK (CY4636) provides an exemplary implementation of a 2:1, bidirectional Wireless 
desktop keyboard and mouse to single wireless receiver. 

The RDK will help jump-start your Keyboard and Mouse development using WirelessUSB LP (CYRF6936) 
Radio System on Chip. 

WirelessUSB LP is the next generation WirelessUSB device, with high data throughput and low power 
designed to operate in 2.4 GHz ISM band. WirelessUSB has many powerful features that allow users to 
create never before seen radio applications. 

Kit Includes: *» CYRF6936 WirelessUSB LS transceiver « Optical Sensor Mouse * WirelessUSB keyboard 
+ Batteries *CD 
428-1858-ND 


WirlessUSB REF Kit. - $248.75 


CY3655 


The enCoRe™ II development system, based on the highly refined PSoC™ (Programmable System-on- 
Chip™) tools, supplies the user with an incircuit emulator (ICE) that works in conjunction with actual silicon to 
provide an accurate and efficient development system. The PSoC Designer™ software consists of a graphical 
user interface, assembler, C-Compiler, linker and debugger for a highly integrated code development 
environment. A compliant USB “User Module” along with PS/2 and other peripheral User Modules simplifies 
the learning curve and speeds development time. 


Kit Includes: Application Board enCoRe II Pod, Wireless enCoRe II Pod, PDIP feet, Modular Programmer base 
board, programming adapter plug, USB cable PS/2 male to male cable, Software, printed documentation. 


Ki cludes: * EZ-USB development board » Peripheral board for prototyping * USB cable * RS232 9-pin 
to 9-pin cable 428-1773-ND Development Kit for enCoRe II . . $947.00 
428-1677-ND Development Kit for EZ-USB FX2LP 2.1.0.0... cece cence eee cere eee e eee eee $525.00 428-1774-ND Extension Kit for enCoRe II .. . $349.00 
TOS [| ] BA Memory Size Supply Digi-Key Price Each Toshiba 
EPROM RAM vo Voltage Package _| Part No. 1 25 100 Part No. 
512K 24KB | 143 | 27~3.6 | 193-FBGA | TMP19A43FDXBG-NDA 12.63. 11.37 (10.09 | TMP19A43FDXBG 
8 1 6 d 32 Bit 2MB 64KB | 209 | 2.7~3.6 | 281-FBGA | TMP19A64F20AXBG-NDA 41.65 37.50 33.25_-— | TMP19A64F20AXBG 
5 5 an -Dl 32K 2K 39 1.8~3.6 | 64-QFP | TMP86FM29FG-ND 5.60 4.48 3.49 | TMP86FM29FG 
. 32K 2K 39 1.8~3.6 | 64-LQFP | TMP86FM29UG-ND 5.60 4.48 3.49 | TMP86FM29UG 
Flash M icrocontrollers 32K 2K 56 1.8~3.6 | 64-QFP | TMP86FM48FG-ND 8.00 6.40 5.40 | TMP86FM48FG 
32K 2K 56 1.8~3.6 | 64-LQFP | TMP86FM48UG-ND 7.90 6.32 5.34 | TMP86FM48UG 
Toshiba 8-bit microcontrollers feature low-power 48k 2K 48 1.8 ~ 3.6 80-LQFP__| TMP86FP24F-ND 6.28 5.03 4.24 TMP86FP24F 
consumption and low voltage operation. 48K 2K 48 1.8~3.6 | 80-LQFP | TMP86FP24FG-NDA 6.28 5.03 4.24 | TMP86FP24FG 
8K 256 22 2.7~5.5 | 30-SSOP | TMP86F807MGEY-ND 5.40 4.32 3.36 | TMP86F807MG (EY) 
The on-chip peripherals options include LCD, VFT and 8K 256 24 2.7~5.5 | 30-SSOP | TMP86F808DMGEY-ND 5.40 4.32 3.36 | TMP86F808DMG (EY) 
LED display drivers. 16K 512 26 4.5~5.5 | 32-SDIP | TMP86FHO9NGZM-NDA 2.54 2.04 1.59 | TMP86FHOSNG(ZM) 
16K 512 24 2.7~5.5 | 30-SSOP | TMP86FH12MGZ-NDA 3.60 2.88 2.24 | TMP86FH12MG(Z) 
The 870/C series has a single register bank to increase 16K 512 33 2.7~5.5 | 42-SDIP | TMP86FH46ANGZ-NDA 5.00 4.00 3.38 | TMP886FH46ANG(Z) 
C-Compiler efficiency. 16K 512 35 2.7~5.5 | 44-LQFP | TMP86FH47UG-ND 2.88 2.31 1.95 | TMP86FH47UG 
60K 2K 48 2.7~5.5 | 64-LQFP | TMP86FS23UGJZ-NDA 4.78 3.83 2.98 | TMP86FS23UG(JZ) 
Features: 60K 1K 55 2.7~5.5 | 80-LQFP_| TMP86FS27FG-ND 9.48 7.59 6.40__| TMP86FS27FG 
: ane 60K 2K 62 2.7~5.5 | 80-LQFP | TMP86FS28DFGJZ-NDA 5.06 4.05 3.42 | TMP86FS28DFG(JZ) 
* Minimum Instruction eyele-time? 0-25ys:atl6Mie 60K 2K 62 | 27~5.5 | 80-QFP | TMP86FS28FGTZ-NDA 5.06 4.05 3.42 | TMP86FS28FG(TZ) 
+ Low-power modes including HALT, IDLE and clock gear 60K 2KB 56 2.7~5.5 | 60-QFP | TMP86FS49AFGZ-NDA 5.20 4.16 3.51 | TMP86FS49AFG (Z) 
‘andi dual dlacks 60K 2KB 56 2.7~5.5 | 60-LQFP | TMP86FS49AUGJZ-NDA 5.20 4.16 3.51 | TMP86FS49AUG (JZ) 
60K 2KB 91 2.7~5.5 | 100-QFP | TMP86FS64FGTZ-NDA 5.54 4.44 3.45 | TMP86FS64FG(TZ) 
* Powerful instruction set with 731 instructions including 16K 512 32 1.8-5.5 | 44-LQFP | TMP86PH22UGJZ-NDA 4.39 3.51 2.73 | TMP86PH22UG(JZ) 
multiply, divide, 16-bit operations, bit manipulations, etc. 128K 4KB 61 2.4~3.6 | 100-LQFP | TMP91FW40FGJZ-NDA 7.46 5.97 5.04 | TMP91FW40FG(JZ) 
256K 16KB 81 2.4~3.6 | 100-LQFP | TMP91FY42FGJZ-NDA 10.21 9.20 8.16 | TMP91FY42FG(JZ) 
* On-chip peripherals including A/D, PWM, UARTS and 128K 8KB 81 2.4~3.6 | 100-QFP | TMP91FW60DFGTZ-NDA 7.46 5.97 5.04 | TMP91FW60DFG(TZ) 
LoD 128K 8KB 83 2.4~3.6 | 100-LQFP | TMP91FW60FGJZ-NDA 7.46 5.97 5.04 | TMP91FW60FG(JZ) 
8K 288KB | 136 | 24~3.6 | 228-FBGA | TMP92CZ26AXBG-NDA 10.55 9.50 8.43 | TMP92CZ26AXBG 
* Operating Temperature: -40° ~ 85°C 86FH47 Starter Kit. BMSKTOPASFM47AND-ND 98.95 — —__| BMSKTOPASFM47(AND) 
- a 86FM29 Starter Kit BMSKTOPASFMA-ND 98.95 _ — | BMSKTOPASFM29(AND) 
Kits Include: 86FM29 Starter Kit .. BMSKTOPASFM48AND-ND 98.95 = — | BMSKTOPASFM48(AND) 
Evaluation Board, C-Compiler (3000 lines per module), TMP86FS49 Evaluation Kit BMSKTOPAS86FS49A-NDA 98.95 — _ BMSKTOPASS86FS49 (A) 
Assembler, Linker, RS-232 Cable, Batteries, Quick Start |_TMP91FY42FG Evaluation BMSKTOPAS91FY42A-ND 103.50 = —__| BMSKTOPAS91FY42(A) 


Guide, Datasheet, Manuals, CD with Tools A RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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65 DALLAS 


The 8051 microcontroller family remains one of the most popular processors in the world. Its ease of use and relatively 
high performance make it ideal for many applications, including portable and handheld products. The introduction of 
a new line of high-performance derivatives has many positive implications for improving the power efficiency of 8051- 
based designs. First, the use of a high-speed 8051 microcontroller can significantly improve power efficiency. A high 
performance CPU allows the processor clock to be slowed, resulting in the same level of performance at less power. 
Alternatively, the performance of an existing system can be increased without increasing power consumption. Second, a 
device which incorporates all needed peripherals should be selected if possible. This includes program memory, which is 


Microcontrollers 8-Bit 8051-Compatible 


not commonly considered a peripheral. If extra data memory is required, a device such as the DS87C520 should be used, 
which incorporates 1 Kbyte of internal MOVX SRAM. One of the strengths of the 8051 product family is the wide variety of 
on-chip peripherals. Features such as watchdog timers, additional UARTs, and precision reset circuits are available on high- 
speed microcontrollers. The introduction of two new low-power modes provides a low-power alternative to the Idle mode. 
In addition to reducing current consumption, Power Management Modes such as those used in the DS87C520 High-Speed 
Microcontroller allow the processor to perform tasks such as polling while in a low state. Conventional 8051 architectures 
require the processor to operate at the maximum clock rate, even if only minimal processing power is required. 


Internal Internal Power Fail} Power Supply 
Program MOVX |Serial| 16-Bit Data Watch- | Reset and| Mgmt. | Ring Voltage Speed Digi-Key Price Each 
Memory SRAM |Ports| Timers | Pointers dog Interrupt | Mode | Osc. (Vv) Feature (MHz) | Package Part No. 1 25 
16kB EPROM 1kB 2 3 2 Yes Yes Yes Yes 4.5~5.5 | 80C52 Compatible 33 40-CDIP DS87C520-WCL-ND 70.49 53.20 
16kB EPROM 1kB 2 3 2 Yes Yes Yes Yes 4.5 ~5.5 | 80C52 Compatible 33 44-PLCC DS87C520-QNL+-NDO 48.84 36.86 
16kB EPROM 1kB 2 3 2 Yes Yes Yes Yes 4.5~5.5 | 80C52 Compatible 33 44-PLCC DS87C520-QCL+-NDO 42.29 31.92 
16kB EPROM 1kB 2 3 2 Yes Yes Yes Yes 4.5 ~5.5 | 80C52 Compatible 33 40-DIP DS87C520-MCL-ND 41.55 31.36 
16kB EPROM 1kB 2 3 2 Yes Yes Yes Yes 4.5 ~5.5 | 80C52 Compatible 33 40-DIP DS87C520-MCL+-ND0 44.20 33.36 
16kB EPROM 1kB 2 3 2 Yes Yes Yes Yes 4.5 ~5.5 | 80C52 Compatible 33 44-TQFP DS87C520-ECL+-ND0 44.31 33.44 
16kB EPROM 1kB 2 3 2 Yes Yes Yes Yes 4.5 ~5.5 | 80C52 Compatible 33 52-PLCC DS87C530-QCL+-NDO 47.33 35.72 
16kB EPROM 1kB 2 3 2 Yes Yes Yes Yes 4.5 ~5.5 | 80C52 Compatible 33 52-PLCC DS87C530-QNL+-NDO 54.38 41.04 
ROM-less = 1 3 2 No No No No 4.5~5.5 | 80C32 Compatible 25 44-PQFP DS80C310+FCG-NDO 12.83 12.38 
ROM-less = 1 3 2 No No No No 4.5 ~5.5 | 80C32 Compatible 25 40-DIP DS80C310-MCG+-NDO 14.10 10.64 
ROM-less = 1 3 2 No No No No 4.5 ~5.5 | 80C32 Compatible 25 44-PLCC DS80C310-QCG+-NDO 12.72 9.60 
ROM-less _ 2 3 2 Yes Yes No Yes 4.5 ~5.5 | 80C32 Compatible 25 44-TQFP DS80C320-ECG+-ND0 22.15 16.72 
ROM-less _ 2 3 2 Yes Yes No Yes 4.5~5.5 | 80C32 Compatible 25 40-DIP DS80C320-MCG+-NDO 14.84 11.20 
ROM-less _ 2 3 2 Yes Yes No Yes 4.5 ~5.6 | 80C32 Compatible 33 40-DIP DS80C320-MCL+-NDO 20.14 15.20 
ROM-less = 2 3 2 Yes Yes No Yes 4.5 ~5.6 | 80C32 Compatible 25 44-PLCC DS80C320-QCG+-NDO 19.13 14.44 
ROM-less = 2 3 2 Yes Yes No Yes 4.5 ~5.6 | 80C32 Compatible 33 44-PLCC DS80C320-QCL+-ND) 22.15 16.72 
ROM-less = 2 3 2 Yes Yes No Yes 4.5~5.5 | 80C32 Compatible 33 44-PLCC DS80C320-QNG+-NDO 22.15 16.72 
64kB ROM 1kB 3 4 4 Yes Yes Yes No 1.8 ~ 3.3 | 80C32 Compatible 75 100-LQFP DS80C400-FNY+-NDO 16.13 15.56 
64kB Flash 1kB 2 3 2 Yes Yes Yes Yes 4.5~5.5 | 80C52 Compatible 33 44-PLCC DS89C450+QNL-ND 22.39 16.90 
64kB Flash 1kB 2 3 2 Yes Yes Yes Yes 4.5~5.5 | 80C52 Compatible 33 40-DIP DS89C450+MNL-ND 22.55 17.02 


RoHS Compliant 


DS89C450 Evaluation Kit 


The DS89C450-K00 Evaluation Kit is a proven platform to conveniently evaluate the capabilities of the Ultra-High-Speed Flash Microcontroller family. The kit contains the DS89C450 in a DIP-40 socket, 128K of SRAM mapped through a 
preprogrammed CPLD, a power-supply regulator, two DB-9 serial connectors, and switches and LEDs to control and display board operation. With the addition of a power-supply and an RS-232 cable connected to a personal computer, the kit 
provides a completely functional system ideal for application development and debug. The DS89C450-K00 can also be used as a programming and development platform for the DS5000(T). Quick-start instructions and sample programs can be 
obtained from the DS5000 directory on the software tool disk. Kit Includes: * DS89C450 Evaluation Board * Power Supply * RS-232 Cable * Quick Start Guide and Software 


DS89C450-K00-ND EvaluatlomiKitoriDS89CAS0) sieves cnciedvevs sce ccreMacandetaae stain ex nteanatinncetaensuiuly gnvedaicnl denayeadcan tee stu dnenddnares damned ay vghasitihceedgeMumionts ey visincidda ses dedenysesoPaciddedad sbabsserendanmeceed $200.47 


Soft Microcontroller Module Module RealTime | 

DS5000(T) Soft Microcontroller Module is a fully 8051-compatible 8-bit CMOS microcontroller that eal Bicryation we Speed | Digi-Key Price Each 
offers “softness” in all aspects of its application. This is accomplished through the comprehensive use of Battery NV RAM Key Clock | Package | (MHz) | Part No. 1 25 
nonvolatile technology to preserve all information in the absence of system Vcc. The internal program/data - 

memory space is implemented using either 8 or 32 K-bytes of nonvolatile CMOS SRAM. Internal data and Yes 32K x 8 Int. 40-Bit No | 40-EDIP | 16 DS5000-32-16+-NDO 125.88 95.00 
key configuration registers are also nonvolatile. An optional real time clock gives permanently powered Yes 32K x 8 Int. 40-Bit No 40-EDIP 16 DS5000T-32-16+-NDO 138.46 104.50 
timekeeping. The clock keeps time to a hundredth of a second using an onboard crystal. Yes 64K x8 Int.) User Defined Yes | 40-SIMM 16 DS$2250-32-16-ND 95.67 72.20 


DS2250-32 has the same features as the DS5000 but with an added feature. The program/data memory 
space is implemented using 8, 32, or 64 Kbytes of nonvolatile CMOS SRAM. An optional real time clock 
gives permanently powered timekeeping. The clock keeps time to a hundredth of a second using an on- 
board crystal. 


0 RoHS Compliant 


Note: All nonvolatile memory and resources are maintained for over 10 years at room temperature in the absence of power. 


MAXQ™ 16-Bit RISC Microcontrollers 


The MAXQ family of 16-bit reduced instruction set computing (RISC) microcontrollers is targeted toward low-cost, low- 
power, embedded-application designs. The flexible, modular architecture design used in these microcontrollers allows 
development of targeted designs for specific applications with minimal effort. Microcontrollers in the MAXQ family provide 


many different combinations of program memory, data memory, and peripherals while supporting a common feature 
set. This shared functionality provides maximum reusability for hardware and software systems developed using these 
microcontrollers. 


Internal Internal Power 

Program MOVX | Serial | 1-Wire Data Management LeD ADC Supply Digi-Key Price Each Dallas 

Memory SRAM Ports | Master | Timers PWM | Pointers | Watchdog Mode Ring Osc. | LCD | Segments | Resolution | Voltage | Package | Part No. al 25 50 | Part No. 
64kB Flash 2kB 2 Yes 3x 16-Bit 3 3 Yes Yes Yes Yes 132 = 1.8 ~ 2.75) 68-QFN | MAXQ2000-RAX+-ND 8.11 6.12 4.00 | MAXQ2000-RAX+ 
32kB Flash 512B 2 _ 3x 16-Bit 3 3 Yes Yes Yes Yes 112 16 Bits | 3.0 ~ 3.6 | 80-MQFP | MAXQ3120-FFN+-ND 11.55 8.72 5.80 | MAXQ3120-FFN+ 


MAXQ2000 Evaluation Kit 


The MAXQ2000 Evaluation Kit (EV kit) is a proven platform to conveniently evaluate the capabilities of the MAXQ2000 
low-power LCD microcontroller. The kit contains the MAXQ2000 with pins brought out to headers, a JTAG programming 
interface, fixed and adjustable power supplies, a DB-9 serial connector, an LCD display, and switches and LEDs to control 
and display board operation. Kit Includes: * MAXQ2000 Evaluation Kit Board » Serial-to-JTAG Interface Board » JTAG 
Cable * MAXQ2000 LCD Display Daughterboard * MAXQ2000 Evaluation Kit CD-ROM 


MAXQ2000-KIT-ND Evaluation Kit for MAXQ2000 ........... 00... eeeee cece eeeeee see eeeeeeeneeeeeeenee 


FD/ LCD Demo Kit 


The LCD Demo Kit is a reference design for a low-cost 
microcontroller and LCD solution. The Demo Board is 
controlled by a simple two-button user interface (MODE 
and SELECT). 


The Demo Board CD includes example code for several 
sample applications: An FM Radio display during a simulated 
channel scan, a 15 minute count down timer, a repeating 
pattern of 4 text lines and a scrolling message window. The 
user can edit this code and download to the reprogrammable 
Flash microcontroller via a 10-pin header included on the 
board using any external ICP style programmer. 


$174.90 


PCA9633 Demo Board 


The PCA9633 Demo Board demonstrates the NXP PCA9633 
Fast Mode Plus 4-bit IC LED Driver IC. Four LEDs are 
connected to the PCA9633 and through individual pulse 
width modulation (PWM) of each LED show different levels of 
intensity. The board supports six different modes of operation 
including color wash and random color. The on-board Flash 
microcontroller is also user reprogrammable for endless 
variations of functionality. It also includes high-current FET 
drivers for off board LED circuitry. Power can be supplied 
by either the onboard 9 VDC battery or through the external 


power connector. 


622-1003-ND (LCD-DEMO-KIT) . 622-1004-ND (PCA9633DEMO) ... 


MAXQ3120 Evaluation Kit 


The MAXQ3120 Evaluation Kit (EV kit) is a proven platform to conveniently evaluate the capabilities of the MAXQ3120 
dual analog-to-digital converter (ADC) microcontroller. The kit contains the MAXQ3120 with the ADC inputs and spare 
GPIO pins brought out to headers, a JTAG programming interface, an on-board 3.3V power supply, and a 3.5 digit LCD. 
Kit Includes: * MAXQ3120 Evaluation Board » Serial-to-JTAG (MAXQJTAG) Interface Board Serial Cable * JTAG Cable 
* MAXQ3120 Evaluation Kit CD * Third Party Compiler Tools Evaluation CD 


MAXQ3120-KIT-ND Evaluation Kit for MAXQ3120 ...... 0.0... cece cece cece eee ee eee e eee eee ee neeeeee 


$174.90 


Programmer Kits 


USB-ICP supports In-Circuit Programming or ICP mode on NXP’s 
microcontroller families such as the LPC9xx, 80051, and ARM. In-Circuit 
Programming uses a two-wire serial interface to program and erase ICP 
enabled microcontroller devices without removing them from the system. 
A small connector is all that is needed to interface your application to the 
USB-ICP programmer. 


Supports: NXP’s P89LPC900, P89C51, and ARM7 families of micro- 
controllers 


Features: * USB port power so no external power supply required * Supports USB 2.0 
Includes: * USB-ICP dongle * 18” cable for direct connection to board * ICP design guide 
622-1001-ND:(USB=ICP*80CS4ISP): .cisicccssccicctcssiasincsansesenidaicatedaasmestiaadaeecssesadnniresntaens $69.00 


622-1002-ND (USB-ICP-LPC9Xx) . 
622-1005-ND (USB-ICP-LPC2K)... 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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A XM founded by Philips www.standardics.nxp.com/microcontrollers 


No-Bottleneck - Extremely High-Bandwidth MCU with Ethernet, USB, & CAN interfaces 


ie eee Come NXP makes your design experience better by providing you: 


¢ Consistently higher-performance peripherals with deeper buffers and better functionality 
¢ Coherent internal architecture using standard cores, peripheral blocks, and internal busses 
e Faster 0-wait-state Flash memory, no-bottleneck, high-bandwidth interfaces, and better DMA engines 
All of which make code re-use easy and assist you to focus on improving your design within your too-short development cycle. 


High-Performance LPC23xx LPC24xx 
Features 

72Mhz ARM7TDMI-S 
Flash (0-wait up to 72Mhz) up to 512KB up to 512KB 
SRAM up to 58KB up to 96KB 
Battery-backed SRAM 2KByte 
External Memory Controller 8-bit MiniBus non-multiplexed 32-bit 
Ethernet 10/100 MAC w/DMA Reduced MIl RMIlI and MIl 
USB 2.0 Full Speed w/DMA Device w/PHY Host and Device w/PHY 
USB 2.0 On-The-Go controller no yes 

a oap E-ICE/RTM interface embedded ORNs (WUC AIT) yes YER 

128-b wide FLASH Mees mecoee Common to both families: 

- On-chip RC-oscillator — 4Mhz trimmed to 1% 
tEAM Sere ane? Four 32-bit general purpose timers 


PWM block supporting 3-Phase Motor Control 
16-/32-bit ARM7TDML-S core Watchdog timer from multiple clock source options 


ADC 8 channel x 10-bit and 10-bit DAC 
Low-power Real Time Clock with 2 KB SRAM and battery back-up 
3x General purpose DMA controllers 


Power management, Watchdog timer, internal RC, PLL 


{0/100 Ethemet MAG High-speed Serial: |2S (digital Audio), 3x I2C, 3x SPI/SSP, 4x UARTs 
with 16-KB SRAM CANO A SD/MMC memory card interface 
— Single 3.3V power supply (3.0 to 3.6V) 
BEY. DMACERT KG RANT win General-purpose DMA controller Multiple Power-Down Modes 
8-channel/10-bit A/D converter 1-channel/10-bit D/A converter 
10/100 Full-Duplex Ethernet Option of full Media Independent Interface, or 
Capture/compare timer 0, 1, 2, 3 PWM, 1 Reduced MIl. Multiple DMA channels & large buffers ensure full bandwidth. 
UART tanto ree SD/MMC card interface True USB 2.0 and True Full-Speed 


Only NXP ARM Microcontrollers support 
all modes and all 32 endpoints. The NXP ARM-based USB interfaces give you 


2S PCO, 1,2 better than 8Mbps data throughput (8x performance over competitor's FS USB). 
Larger buffers and Multi-DMA channels prevent data-bottlenecks and off-load the 
ee RTC with 2-KB battery RAM processor; freeing you to do more with your application code. 
VO Bors 70} Dual CAN 2.0B 


(104 for LPC2378) Two certified CAN 2.0B interfaces provide robust 


communications support for many products including industrial, medical, 
transportation, and sensor interface. Recognizes all 11- and 29-bit identifiers. 


Ordering information 


Flash | Total | External 


SD/ 
Type number —_| Package | (KB) / SRAM | bus CAN | MMC Dedicated and General, Multi-channel DMA Supporting scatter-gather 


Seen [area ee | ee e paltee big-little endian swap, memory-to-memory, peripheral-to-peripheral, memory- 
LPC2366FBD100 |LQFP100| 256 58 KB N 2 N iph | d iph |-to- t f Itiol h | d 
iecoasarani6e (LGEPiOGl| Bids (eexe:|. ao | y to-peripheral, and peripheral-to-memory transfers on multiple channels, an 

2 ¥ 


a wealth of additional features; the LPC23xx makes it easy to keep your code 
focused on your application - not on pushing data around. 


Why waste cycles paging code to RAM, servicing peripherals with small buffers, or managing interface data transfer? 


NXP Semiconductors has always provided the widest range of internally-compatible, highest-bandwidth, ARM-based MCUs 
available: (63-MIPS) LPC2101 - through the (220-MIPS) ARM9-based LPC3180 family, all with 0-wait-state flash and consistent internal 
structure and features, to further protect your code investment, maximize the value of your development schedule, and help you give your 
products the advantages they require. 


LPC2378FBD144 | LQFP144 | 512 | 58KB | MiniBus 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 623 


A NX founded by Philips 


LPC2000 ARM7 Microcontroller 


The LPC2000 architecture is based on a 16/32 bit ARM7TDMI-S™ CPU with real-time emulation and embedded trace support. A 128 bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32 bit code execution at maximum clock rate. 
For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb™ mode reduces code by more than 30% with minimal performance penalty. Due to their tiny size and low power consumption, these microcontrollers are ideal for applications where 
miniaturization is a key requirement. Features: * 16/32 bit ARM7TDMI-S processor * Up to 8/16/32/40/64 kB on-chip Static RAM * In-System Programming (ISP) and In-Application Programming (IAP) via on-chip boot loader software * Vectored 
Interrupt Controller with configurable priorities and vector addresses * Embedded ICE-RT interface enables breakpoints and watch points. Interrupt service routines can continue to execute whilst the foreground task is debugged with the on-chip 
RealMonitor™ software. * Embedded Trace Macrocell enables non-intrusive high speed real-time tracing of instruction execution * Multiple serial interfaces 


LPC2000/LPC3000/8051 Microcontrollers 


Memory No. of Max. Freq. | Temp. (°C) 1/0 CPU Digi-Key Price Each NXP 

RAM | Flash | PWM| Timers ADC DAC 1/0 | USB | UART | PC | CAN SPI (MHz) Range Voltage | Voltage | Package | Part No. 1 25 100 |Part No. 

2x | 8k | Y 8-Ch., 10-Bit ¥(2) Y(2) 70 “40 ~ 85 568-2092-ND 315 252 1.96 |LPC2101FBD48-S 
4x | 16K | Y 8-Ch., 10-Bit ¥(2) y(2) 70 -40 ~ 85 568-2093-ND 396 317 2.47. |LPC2102FBD48-S 
ak | 32x | y | 4 | ech.ioBt | — |32| — | va |v) — | ve 70 -40-85 | 33V | 1.8V | 48-LOFP |568-2094-ND 470 377 2.93. |LPC2103FBD48-S 
16K | 128K] 4 = Y = 60 0~70 568-1220-ND 940 7.52 6.35. |LPC2104BBD48-S 
32K | 128K| Y = Y y 60 0-70 568-2242-ND 819 7.65 7.10 |LPC2105BBD48-S 
64K = 32 y|—|y 0-70 48-LOFP  [568-1221-ND 11.88 10.70 9.49 |LPC2106BBD48-S 
64K = 32 y}/—] y -40 ~ 85 48-HVOFN |568-1324-ND 12.03 1083 9.61 |LPC2106FHN48-S 
64K |128K| y | 4 — — |x}/—|lva}y}— |] y 60 -40-85 | 33V | 1.8V | 48-LOFP |568-1890-ND 11.88 10.70 9.49 |LPC2106FBD48-S 
16K 8-Ch., 10-Bit 12 v(2) | y(2) | ¥(2) -40 ~ 85 64-LOFP |568-1222-ND 998 7.99 6.74 |LPC2114FBD64-S 
16K 4-Ch., 10-Bit 46 y | ye) | v2) -40 ~ 85 64-LOFP |568-1223-ND 950 855 7.59 |LPC2119FBD64-S 
16K | 256K 4Ch.10-Bt | — | 46] — yf lille tv | 64-LOFP |568-1224-5-ND 950 855 7.59 |LPC2124FBD64-S 
16K | 256K 4-Ch.,10-Bt | — | 46| — y | ye) | — tv | 64-LorP |568-1225-ND 10.68 962 8.53 |LPC2129FBD64-S 
32K |512K) Y | 4 |g-ch., t0-Bit(2)|1-ch., t0-8it| 46 | — | y(2) | vy] — | vi) 60 40-85 | 33V | 1.8V | 64-LOFP |568-1226-ND 11.08 998 8.85 |LPC2138FBD64-S 
8k | 32K 6-Ch.,10-8t | — | 45| Y v2) — | — 3.3v | 64-LorP |568-1761-ND 684 5.48 4.62 |LPC2141FBD64-S 
16k | 64K 6-Ch., 10-Bit |1-Ch., 10-Bit] 45 | Y v2) — | — 33v_| 64-LorP |568-1762-ND 798 639 5.39 |LPC2142FBD64-S 
16K | 128K 6-Ch., 10-Bit |1-Ch., 10-Bit| 45 | Y y(2)| — 60 ~40 ~ 85 3.3V | 64LOFP |568-1763-ND 895 806 7.15 |LPC2144FBD64-S 
40K | 256K 846-Ch., 10-Bit|1-Ch., 10-Bit| 45 | Y y(2) | — 60 -40 ~ 85 3.3v | 64-LoFP |568-1764-ND 1068 962 8.53 |LPC2146FBD64-S 
4ok |512K) Y | 4 |8s6-Ch., to-Bit|/1-ch., to-8it| 45} y | y(2) |v} — | ve) 60 -40-85 | 33V | 3.3V | 64-LOFP |568-1765-ND 11.88 10.70 9.49 |LPC2148FBD64-S 
64k | — 8-Ch.,10-Bt | — | 76| — y | — 75 -40 ~ 85 1.8v_ | 144-LorP |568-1896-ND 850 680 5.74 |LPC2220FBD144-S 
64K | — 8-Ch., 10-Bit 76 75 -40 ~ 85 t.8v_|144-TFBGA |568-2020-ND 880 7.04 5.94. |LPC2220FET144/6,55 
16K | 256K 12 Y(4) 60 40 ~ 125 144-LOFP |568-2383-ND 1499 13.55 12.01 |LPC2294HBD144-S 
16K | 128K ; 112 oa 60 -40 ~ 85 144-LOFP |568-1228-ND 11.08 998 8.85 |LPC2212FBD144-S 
tek | 256k] Y | 4 | 8Ch. 10-Bit — laf — |YA] YX | | YA) 60 40-85 | 23V | 18V | sa41orp |568-1229-ND 12.26 11.04 9.79 |LPC2214FBD144-S 
16K | 256K 112 ¥(2) 60 -40 ~ 85 144-LOFP |568-1230-ND 1346 1212 10.75. |LPC2292FBD144-S 
tek [256k] y | 2 | 4ch.to-Bt | — | 46; — | va | y | va | va 30 ~40-105 | 33av | 1.v | 64-LOFP |568-2455-ND 12.20 1098 9.74 |LPC2194HBD64-S 
34K | 128K 70 100-LOFP |568-3995-ND 758 6.07 5.12 |LPC2364FBD100-S 
58K | 256K : | 70 100-LOFP |568-3996-ND 9.02 7.22 6.09 |LPC2366FBD100-S 
sax |si2x| Y | & | &6h. 10-bit jt-ch. toBit) -|) ¥ | ¥ /¥ts)) v2) | ¥ e 40-85 | 33V 7 33V | oo-LarP |568-3997-ND 870 7.83 6.95 |LPC2368FBD100-S 
58K | 512K 104 144-LOFP |568-3998-ND 996 8.97 7.96 |LPC2378FBD144-S 
64K | — 5-Ch.,10-Bt | — | 79 568-3245-ND 948 7.59 6.40 |LPC2880FET180-S 
64k |ima}— | 4 | schtogt | — fa] % | Y | XY} om] a o “40~85 | 3.3V | 1.8V|180-TFBGA | ce 3946-ND 12.64 11.39 10.10 |LPC28seFET180-S 


LPC3000 ARM9 Microcontroller 
The LPC3180 is based on the ARM926EJ-S core and offers a hardware vector floating-point unit for speed and efficiency. An integrated USB OTG interface with full host capability lets this high performance microcontroller 


connect directly to PDAs, smart-card readers, and printers. The large array of peripherals available on chip also include UARTs, SPI, I2C, a real-time clock with a separated power domain, and NAND Flash and DDR memory 


controllers. 
Memory No. of Max. Freq. | Temp. (°C) oO CPU Digi-Key Price Each NXP 
RAM | Flash | PWM | Timers ADC DAC 0 USB | UART | FC | CAN | SPI (MHz) Range Voltage | Voltage| Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
64K | — 2 4 3-Ch., 10-Bit = 55 ¥ y(7) | ¥(2) | — | Y(2) 208 -40 ~ 85 3/1.8V 1.2V |320-LFBGA | 568-3242-ND 11.25 10.13 8.98 | LPC3180FLE320 
8051 Microcontrollers 
Memory No. of ADC DAC Analog Max. Freq. | Temperature Digi-Key Price Each NXP 
RAM | EEPROM | OTP | Flash |Timers| PWM|UART| IC | CAN| SPI |Ch./Bits| Ch./Bits| Compar. | 1/0 | MHz@5V | Range (°C) | Package | PartNo. i 25 100 | Part No. 
128B _ — _ 32 16 44-PLCC | 568-1232-5-ND 2.13 1.70 1.28 | P80C31SBAA 
256B _ _ =_ 32 16 44-PLCC | 568-1233-5-ND 2.20 1.76 1.32 | P80C32SBAA 
256B 3 % 32 33 0~70 44-PLCC | 568-1234-5-ND 2.20 1.76 1.32 | P80C32UBAA 
256B be Y 8/10 48 24 68-PLCC | 568-1235-5-ND. 8.95 8.06 7.15 | P80C552EBA 
256B ba Y 8/10 48 24 80-QFP_| 568-1236-ND 8.95 8.06 7.15 | P80C552EBB 
256B 3 Y = 8/10 48 24 -40 ~ 85 68-PLCC | 568-1237-5-ND 9.85 8.87 7.87 | P80C552EFA 
256B 3 Y ae 8/10 48 24 0~70 68-PLCC | 568-1238-5-ND. 9.31 8.39 7.44 | P80C552IBA 
256B — _ = 3 ba x Y 8/10 48 24 -40 ~ 85 68-PLCC | 568-1239-5-ND. 10.21 9.20 8.16 | P80C552IFA 
512B 3 ¥ = 7/0 48 16 -40 ~ 85 64-LQFP | 568-2086-ND 9.31 8.39 7.44 | P80C554SFBD 
512B 2 Y(2) ¥: 8/10 40 16 -40 ~ 85 68-PLCC | 568-1241-5-ND 15.49 13.95 12.37 | P80C592FFAA 
128B 568-1004-5-ND 2.33 1.86 1.40 | P80C31SBPN 
256B : u 82 38 O10 a00IP 568-1005-5-ND 2.33 1.86 1.40 | P80C32SBPN 
256B 8K 3 Y _— 32 16 -40 ~ 85 568-1242-5-ND 6.12 4.90 4.14 | P87C51FA-4A 
2K 64K 4 Y(2) Y 34 24 0~70 568-1243-5-ND 8.06 6.45 5.45 | P87C51MB2BA/02-S 
3K 96K 4 Y(2) ¥ 34 24 0~70 44-PLCC | 568-1244-5-ND 8.88 7.11 6.00 | P87C51MC2BA/02-S 
512B 16K 3 Ag _ 32 16 0~70 568-1245-5-ND 5.58 4.47 3.48 | P87C51RB+4A 
128B 4K 3 Y _ 32 16 0~70 568-1246-5-ND 2.75 2.20 1.71_| P87C51SBAA 
16 0~70 44-PLCC | 568-1247-5-ND 3.29 2.63 2.05 | P87C52SBAA 
16 0~70 44-PQFP | 568-1248-ND 3.22 2.58 2.01 | P87C52SBBB 
256B 8K 3 ¥: 32 16 -40 ~ 85 44-PLCC | 568-1249-5-ND 3.60 2.88 2.24 | P87C52SFAA 
33 0~70 44-PLCC | 568-1250-5-ND 3.29 2.63 2.05 | P87C52UBAA 
33 0~70 44-PLCC | 568-1251-5-ND 2.48 1.98 1.49 | P87C52X2BA 
256B 16K 3 32 33 0~70 44-PLCC | 568-1252-5-ND 5.11 4.09 3.18 | P87C54SBAA 
256B 8K 2 Y(2) Y|- 8/10 40 16 0~70 68-PLCC | 568-1253-5-ND. 10.30 9.27 8.22 | P87C552SBAA 
512B = 16K _ 2 Y(2) | Y ¥. 8/10 40 16 0~70 68-PLCC | 568-1254-5-ND. 11.65 10.49 9.30 | P87C554SBAA 
512B 16K 2 Y(2) Y|- 8/10 40 16 -40 ~ 85 68-PLCC | 568-1255-5-ND. 13.43 12.09 10.72 | P87C554SFAA 
512B 16K 3 Y(2) Y ¥ 6/10 32 12 -40 ~ 85 44-PLCC | 568-1256-5-ND 9.90 7.92 6.69 | P87C591VFAA 
256B 16K 4 568-1010-5-ND 7.80 6.24 5.27 | P87C51FB-4N 
128B 4K 3 568-1011-5-ND 2.93 2.34 1.82 | P87C51SBPN 
256B 8K 3 Y 32 33 0~70 40-DIP | 568-1012-5-ND 3.40 2.72 2.12 | P87C52SBPN 
256B 8K 3 568-1013-5-ND 2.39 1.91 1.49 | P87C52X2BN 
256B 16K 3 568-1014-5-ND 5.36 4.29 3.34 | P87C54SBPN 
2K _ _ 0~70 20-SOIC | 568-1257-5-ND 2.43 1.94 1.46 | P87LPC762BD 
4K =— =— 0~70 20-SOIC | 568-1258-5-ND 2.39 1.91 1.49 | P87LPC764BD 
128B 4K 2 bg Y|- — _ (2) _ 18 20 0~70 20-TSSOP| 568-1259-5-ND 2.34 1.88 1.46 | P87LPC764BDH 
4K 8/4 8/4 0~70 20-SOIC | 568-1260-5-ND 2.86 2.29 1.78 | P87LPC767BD 
4K 8/4 2/8 -40~125 | 20-SOIC | 568-1261-5-ND 5.06 4.05 3.42 | P87LPC769HD 
CCU: Capture Compare Unit * Tape and Reel Pricing (Continued) 
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LPC2000/LPC3000/8051 Microcontrollers (cont.) 


Memory No. of ADC DAC | Analog Max. Freq. | Temperature Digi-Key Price Each NXP 
RAM | EEPROM | OTP | Flash |Timers | PWM | UART| FC | CAN | SPI | Ch./Bits |Ch./Bits |Compar.| 1/0 | MHz@5V | Range (°C) | Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
1K _ Y - = 12 0~70 |14-TSSOP} 568-1015-5-ND 1.98 1.58 1.19 | P87LPC760BDH 
2K _ Y - Y(2) 18 0~70 20-DIP | 568-1016-5-ND 2.30 1.84 1.43. | P87LPC762BN 
128B 4K 2 Y Y|—-|- - - Y(2) 18 20 0~70 20-DIP | 568-1017-5-ND 2.50 2.00 1.56 | P87LPC764BN 
4K —-|- 4/8 Y(2) 18 0~70 20-DIP | 568-1018-5-ND 3.04 2.43 1.89 | P87LPC767BN 
8K ¥ ¥ 4/8 Y(2) 18 -40~85 |20-TSSOP| 568-1822-5-ND 4.28 3.42 2.66 | P87LPC778FDH-S 
8K - — | 64K 4 ¥ Y ¥ 32 33 0~70 44-PLCC | 568-1275-5-ND 11.08 9.98 8.85 | P89C668HBA 
8K 0~70 44-LQFP | 568-1276-ND 10.93 9.84 8.73 | P89C668HBBD 
8K om i ¥ * a 2 -40~85 | 44-PLCC | 568-1277-5-ND 12.58 11.33 10.05 | P89C668HFA 
¥ - Y(1) 8-DIP | 568-2245-5-ND 62 58 54 | P89LPC901FN-S 
tech. | — Y(1) 8-SOIC | 568-1994-ND 1.14 95 .76 | P89LPC901FD 
128B - _ 1K 4 Y(2) 6 18 -40 ~ 85 8-SOIC | 568-1995-ND 1.30 1.04 .78 | P89LPC902FD 
-—|-— Y(2) 8-DIP | 568-2246-5-ND 83 TT .72_| P89LPC902FN-S 
- Y Y(2) 8-SOIC | 568-1996-ND 1.33 1.06 .80_| P89LPC903FD 
teh. | — - _ Y(1) 6 8-SOIC | 568-1997-ND 1.30 1.04 .78 | P89LPC9O6FD 
_ Y - _ Y(1) 6 8-SOIC | 568-1998-ND 1.43 1.14 .86 | P89LPC907FD 
128B =- _ 1K 4 Y Y(1) 6 18 -40 ~ 85 8-SOIC | 568-1999-ND 1.43 1.14 .86 | P89LPC908FD 
teh. | — Y 1/8 Y(2) 12 14-TSSOP | 568-2003-5-ND 1.50 1.20 .90 | P89LPC912FDH-S 
_ Y 1/8 Y(2) 12 14-TSSOP | 568-2004-5-ND 1.63 1.30 .98 | P89LPC913FDH-S 
128B 1K 1ch. - Y _ 12 14-TSSOP | 568-2005-5-ND 1.63 1.30 .98 | P89LPC914FDH-S 
128B 2K 1ch. - - 4/8 12 14-TSSOP | 568-2006-5-ND 1.95 1.56 1.17 | P89LPC915FDH-S 
128B - _ 2K 4 ich | Y | —|—]|Y 4/8 1/8 Y(2) 14 18 -40~85 |16-TSSOP| 568-2007-5-ND 2.27 1.82 1.42 | P89LPC916FDH-S 
256B 2K Y(2) Y - 4/8 14 16-TSSOP | 568-2247-ND 1.20 1.12 1.04 | P89LPC917FDH-S 
256B 2K 2ch. ¥. - - 18 20-TSSOP| 568-1279-5-ND 2.00 1.60 1.20 | P89LPC920FDH-S 
4K Y(2) - _— 20-DIP | 568-2248-5-ND 1.50 1.40 1.30 | P89LPC921FN 
4K 2ch. - 1/8 20-TSSOP| 568-1280-5-ND 2.36 1.89 1.47 | P89LPC921FDH 
256B - _ 4K 4 2ch.| Y Y|—-|- 4/8 1/8 Y(2) 18 18 -40~85 |20-TSSOP| 568-2008-5-ND 2.40 1.92 1.44. | P89LPC924FDH-S 
8K 2ch. 4/8 1/8 20-TSSOP| 568-2009-5-ND 2.34 1.88 1.46 | P89LPC925FDH-S 
8K Y(2) 4/8 1/8 20-DIP_| 568-2249-5-ND 1.74 1.63 1.51 | P89LPC925FN-S 
256B - 4K 4 2ch. 1/8 18 28-TSSOP| 568-1283-5-ND 2.30 1.84 1.38 | P89LPC930FDH-S 
256B - 8K 4 2ch. 1/8 18 28-TSSOP| 568-1284-5-ND 2.68 2.15 1.67 | P89LPC931FDH-S 
768B 512B ad 8K 5 CCUd] Y Y|-—- | Y - 1/8 Y(2) 26 12 -40~85 | 28-PLCC | 568-1285-5-ND 3.02 2.42 1.88 | P89LPC932A1FA-S 
768B 512B 8K 5 CCU 1/8 12 28-TSSOP| 568-1286-5-ND 2.84 2.27 1.77 | P89LPC932A1FDH-S 
768B 512B 8K 5 CCU _ 12 28-HVQFN| 568-2250-5-ND 1.74 1.63 1.51 | P89LPC932A1FHN-S 
256B - 4K 4 2ch. 4/8 4/8 28-TSSOP| 568-2010-5-ND 2.25 1.80 1.40 | P89LPC933FDH-S 
256B - 8K 4 2ch. 4/8 2x8 28-TSSOP| 568-2011-5-ND 2.48 1.98 1.54 | P89LPC934FDH-S 
68B 512B _ 8K 5 CCUd] Y Y | — | Y | 4/8x2 | 1/8x2 | Y(2) | 26 18 -40~85 | 28-PLCC | 568-1287-5-ND 3.06 2.45 1.91 | P89LPC935FA-S 
768B 512B 8K 5 CCU 4/8 x2 | 1/8 x2 28-TSSOP| 568-1288-5-ND 2.88 2.31 1.80 | P89LPC935FDH-S 
768B 512B 8K 5 CCU 4/8 x2 | 2/8 28-HVQFN| 568-2251-5-ND 2.04 1.91 1.77_| P89LPC935FHN-S 
512B 512B 16K 5 CCUd] Y 4/8 x2 | 2x8 26 28-TSSOP| 568-2012-5-ND 3.76 3.01 2.34 | P89LPC936FDH-S 
768B 512B 8K 5 CCUd] Y 8/10 - 26 28-PLCC | 568-2252-5-ND 2.04 1.91 1.77. | P89LPC938FA-S 
768B 512B ad 8K 5 CCUd] Y Y|-— | Y 8/10 1/8 Y(2) 26 18 -40~85 |28-TSSOP| 568-2013-5-ND 2.88 2.31 1.80 | P89LPC938FDH-S 
512B - 8K 4 2ch. | ¥(2) 8/10 - 42 44-PLCC | 568-2253-5-ND 2.46 2.30 2.14 | P89LPC952FA 
512B - 8K 4 2.ch. | Y(2) 8/10 1/8 40 44-LQFP | 568-2014-5-ND 5.06 4.05 3.15 | P89LPC952FBD 
- Y(1) 8 10-HVSON} 568-2000-1-ND 1.65 1.32 .99 | P89LPC9102FTK-G 
- Y(2) 8 10-HVSON} 568-2000-2-ND» 1201.20/1,400 P89LPC9102FTK-G 
128B - _ 1K 4 2ch} Y |—|—]— 4/8 1/8 Y(1) 8 18 -40~85 |10-HVSON| 568-2001-1-ND 1.65 1.32 .99 | P89LPC9103FTK-G 
Y Y(1) 8 10-HVSON} 568-2001-2-ND» 1201.20/1,400 P89LPC9103FTK-G 
Y Y(1) 10 14-TSSOP | 568-2002-5-ND 1.70 1.36 1.02 | P89LPC9107FDH-S 
1K _ — | 64K 3 Y Y y: 32 40 0~70 44-TQFP | 568-1289-ND 6.32 5.06 4.27 _| P89LV51RD2BBC 
16K 44-PLCC | 568-2427-5-ND 5.36 4.29 3.62 | P89V51RB2FA-S 
16K 40-DIP | 568-3229-5-ND 5.56 4.45 3.76 | P89V51RB2FN 
1K =- — | 32K 4 ¥ Y Y 32 40 -40~85 | 44-PLCC | 568-2428-5-ND 5.64 4.52 3.81 | P89V51RC2FA 
32K 44-TQFP | 568-2429-ND 5.46 4.37 3.69 | P89V51RC2FBC 
32K 40-DIP_| 568-2430-5-ND 5.92 474 4.00 | P89V51RC2FN 
1K 64K 3 _ - 0~70 40-DIP | 568-1019-5-ND 7.02 5.62 4.74 | P89V51RD2BN 
1K 64K 3 _ - 0~70 44-PLCC | 568-1290-5-ND 6.52 5.22 4.41 | P89V51RD2FA 
1K - — | 64K 3 Y hg 32 40 0~70 44-TQFP | 568-1291-ND 6.32 5.06 4.27 | P89V51RD2FBC 
1K 64K 4 Y - -40 ~ 85 40-DIP | 568-2431-5-ND 7.02 5.62 4.74 | P89V51RD2FN 
512B 16K 4 Y Y -40~85 | 44-PLCC | 568-2432-5-ND 7.22 5.78 4.88 | P89V660FA 
512B 16K 44-TQFP | 568-2433-ND 7.10 5.68 4.80 | P89V660FBC 
1K 32K 44-PLCC | 568-2434-5-ND 8.04 6.44 5.43 | P89V662FA 
1K _ — | 32K 4 Y Y Y Y 32 40 -40~85 | 44-TOFP | 568-2435-ND 7.90 6.32 5.34 | P89V662FBC 
2K 64K 44-PLCC | 568-2436-5-ND 8.88 711 6.00 | P89V664FA 
2K 64K 44-TQFP | 568-2437-ND 8.72 6.98 5.89 | P89V664FBC 
1K _ — | 32K 3 _ Y |—|Y Y _ _ _ 32 32 -40~85 | 44-PLCC | 568-3533-5-ND 16.67 15.56 14.45 | PXAC37KFA 
512B _ - 0~70 44-PLCC | 568-1299-5-ND 9.10 7.28 6.15 | PXAG3OKBA-S 
512B _ = 0~70 44-LQFP | 568-1300-ND 9.00 7.20 6.08 | PXAG30KBBD 
512B _— - 0~70 44-LQFP | 568-1302-ND 10.33 9.30 8.25 | PXAG49KBBD 
1K = — - 3 Y(2) 30 30 -40~85 | 44-LQFP | 568-3534-ND 8.88 8.00 7.09 | PXAG3OKFBD 
512B 32K | — 0~70 44-PLCC | 568-1095-5-ND 12.11 10.91 9.67 | PXAG37KBA 
512B — | 64K -40~85 | 44-PLCC | 568-1096-5-ND 12.69 11.43 10.14 | PXAG37KFA 
2K 32K | — 0~70 44-PLCC | 568-1097-5-ND 11.01 9.92 8.80 | PXAG49KBA 
32K 3 Y | Y(2) 0~70 68-PLCC | 568-1099-5-ND 11.10 9.99 8.86 | PXAS30KBA 
_ 3 Y | Y(2) 0~70 80-LQFP | 568-1303-ND 10.00 9.00 7.98 | PXAS30KBBE 
1K 3 ¥ 8/8 50 30 -40~85 | 68-PLCC | 568-3535-5-ND 12.21 11.00 9.75 | PXAS30KFA 
_ 2 _ 2 0~70 68-PLCC | 568-3536-5-ND 16.11 15.04 13.97 | PXAS37KBA 
_ 2 =— 2 0~70 80-LQFP | 568-3537-ND 15.00 14.00 13.00 | PXAS37KBBE 
3 - 33 568-3195-5-ND 2.30 1.84 1.43. | P80C32UFAA 
#508 2 u Y 2 24 eae (Giese 568-3196-5-ND 6.94 5.56 4.69 | P80C652EBAA 
256B 8K 3 _ 16 40-DIP | 568-3198-5-ND 6.28 5.03 4.24 | P87C51FA-4N 
256B 16K 3 Y 32 16 0~70 44-PLCC | 568-3199-5-ND 7.72 6.18 5.22 | P87C51FB-4A 
512B 16K 4 Y 33 40-DIP_| 568-3200-5-ND 4.30 3.44 2.68 | P87C51RB2BN 
+CCU: Capture Compare Unit * Tape and Reel Pricing (Continued) 
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LPC2000/LPC3000/8051 Microcontrollers (cont) 


Memory No. of ADC DAC Analog Max. Freq. | Temperature Digi-Key Price Each NXP 
RAM | EEPROM | OTP | Flash |Timers | PWM | UART| IC | CAN | SPI | Ch./Bits |Ch./Bits |Compar.| 1/0 | MHz@5V | Range (°C) | Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
256B 8K 3 a _ -40 ~ 85 44-PLCC | 568-3201-5-ND 2.84 2.27 1.77 | P87C52X2FA 
256B 16K 2 _ ¥ 0~70 44-LQFP | 568-3202-ND 5.32 4.26 3.60 | P87C654X2BBD 
256B 16K 2 Y Y 32 33 -40 ~ 85 44-LQFP | 568-3203-ND 5.90 4.72 3.99 | P87C654X2FA-S 
§12B 16K 4 ¥ Y 0~70 44-LQFP | 568-3204-ND 6.70 5.36 4.53 | P87C660X2BBD 
512B 16K 4 bé ¥ -40 ~ 85 44-PLCC | 568-3205-5-ND 8.16 6.53 5.51 | P87C660X2FA-S 
512B _ 16K = 4 Y y |v) 30 33 0~70 44-LQFP | 568-3206-ND 7.34 5.88 4.96 | P87C661X2BBD 
-40 ~ 85 44-PLCC | 568-3207-5-ND 8.82 7.06 5.96 | P87C661X2FA-S 
1K 2 12 0~70 14-DIP | 568-3208-5-ND 2.08 1.66 1.25 | P87LPC760BN 
2K 2 14 0~70 16-TSSOP | 568-3209-5-ND 2.13 1.70 1.28 | P87LPC761BDH 
128B 2K 2: ¥ ¥ —|— _ _ 2 14 20 0~70 16-DIP | 568-3210-5-ND 2.28 1.82 1.37 | P87LPC761BN 
2K Y(2) 18 0~70 20-TSSOP | 568-3211-5-ND 2.40 1.92 1.44 | P87LPC762BDH 
2K Y(2) 18 -40 ~ 85 20-SOIC | 568-3212-5-ND 2.72 2.18 1.70 | P87LPC762FD 
2K _ Y(2) -40 ~ 85 20-DIP | 568-3213-5-ND 2.88 2.31 1.80 | P87LPC762FN 
4K _ 2 -40 ~ 85 20-SOIC | 568-3214-5-ND 2.81 2.25 1.75 | P87LPC764FD 
128B 4K 2 Y ¥ —|— =_ - 2 18 20 -40 ~ 85 20-DIP | 568-3215-5-ND 2.99 2.40 1.87 | P87LPC764FN 
4K 4/8 2 -40 ~ 85 20-SOIC | 568-3216-5-ND 3.33 2.67 2.08 | P87LPC767FD 
4K 4/8 2 -40 ~ 85 20-DIP_| 568-3217-5-ND 3.53 2.83 2.20 | P87LPC767FN 
0~70 20-SOIC | 568-3218-5-ND 3.13 2.51 1.95 | P87LPC768BD 
128B — 4K = 2: ha Y Y =")! <= 4/8 = 2 18 20 -40 ~ 85 20-SOIC | 568-3219-5-ND 3.96 3.17 2.47 | P87LPC768FD 
-40 ~ 85 20-DIP | 568-3220-5-ND 3.31 2.65 2.06 | P87LPC768FN 
128B 1K 2 = = = 2/8 1/8 6 12 8-SOIC | 568-3221-5-ND 1.75 1.40 1.05 | P89LPC904FD-S 
128B 1K 2 _ _ — 2/8 1/8 6 12 8-DIP 568-3222-5-ND 1.90 1.52 1.14 | P89LPC904FN-S 
256B = _ 8K 4 2 Y Y _|- _ _ 2 18 18 -40 ~ 85 20-TSSOP | 568-3223-5-ND 2.40 1.92 1.44 | P89LPC9221FDH 
256B 8K 4 2 ¥. — - _ 18 18 20-DIP | 568-3224-5-ND 2.54 2.04 1.59 | P89LPC9221FN 
256B 8K 4 2 Y — _ _- 18 18 20-TSSOP | 568-2452-ND 2.40 1.92 1.44 | P89LPC922FDH 
256B 8K 4 2 ¥ ¥. = - 26 18 28-TSSOP | _568-3225-5-ND 2.34 1.88 1.46 | P89LPC9311FDH-S 
768B 512B 5 CCUf 8/10 26 28-HVQFN| 568-3226-ND 3.06 2.45 1.91 | P89LPC938FHN-S 
256B _— _ 8K 4 2 ¥ Y|— ¥: _- _ 2 23 18 -40 ~ 85 64-LQFP | 568-3227-ND 3.74 2.99 2.33 | P89LPC9401FBD-S 
768B 512B 5 CCUt 8/10 23 64-LQFP | 568-3228-ND 4.50 3.60 2.80 | P89LPC9408FBD 


+CCU: Capture Compare Unit ¢ Tape and Reel Pricing 


Development Tools for LPC2000 


LPC21++ Evaluation Board 


The Keil MCB2100 Evaluation Board introduces you to the NXP LPC2100 ARM 
family and allows you to create and test working programs for this advanced 
architecture. Two CAN and two serial interfaces are available. Debugging is 
supported via the JTAG interface and the Keil ULink USB-JTAG adapter. An 
evaluation copy of the Keil ARM development tool is included. 
Applications: LPC2129/2119/2124/2114 product families 
Includes: 

+ Evaluation Kit for LPC2100 (w/LPC2129) 

© ULINK JTAG Debugger 

© Development Software 

568-1755-ND Eval Board/ULINK JTAG LPC210XARM .. 


LPC2106 Evaluation Board 


The evaluation board is populated with an LPC2106 device and features 2 
serial ports, 2 user-defined buttons, 16 fully configurable LEDs, 20-pin JTAG 
interface connector as well as breakout headers for all pins. The kit also comes 
with a 32K code-limited version of IAR’s Embedded Workbench, including 
IAR’s ARM compiler and C-SPY debugger as well as a free license of the [AR 
MakeApp code generator for the LPC210x. 

Applications: LPC2106 family 

Includes: 

* Development board (w/LPC2106) 

* Development Software 

568-1756-ND Eval Board for LPC210x ARM MCU . 


LPC213x Evaluation Board 


The Keil MCB2130 Evaluation Board introduces you to the NXP LPC2130 ARM 
family and allows you to create and test working programs for this advanced 
architecture. Two serial interfaces, a speaker, analog input (via potentiometer), 
and eight LEDs are available. Debugging is supported via the JTAG interface 
and the Keil ULink USB-JTAG adapter. An evaluation copy of the Keil ARM 
development tools is included. 

Applications: LPC213x family 

Includes: 

* Development Board (with/LPC2138) 

* Development Software 

568-2095-ND Evaluation Board for LPC213x.................05 $163.50 
568-2096-ND 


LPC214x Evaluation Board 


The Keil MCB2140 Evaluation Board introduces you to the NXP LPC2140 ARM 
family and allows you to create and test working programs for this advanced 
architecture. An on-chip USB interface, two serial interfaces, a speaker, analog 
input (via potentiometer), and eight LEDs are available. Debugging is supported 
via the JTAG interface and the Keil ULink USB-JTAG adapter. An evaluation 
copy of the Keil ARM development tools is included 

Applications: LPC214x family 

Includes: 

+ Development Board (with/LPC2148) 

* Development Software 

568-2097-ND —_ Evaluation Board for LPC214x 
568-2098-ND —_ Evaluation Board + ULink LPC214x 


..-. $163.50 
.... $337.50 


LPC2148 IAR KickStart Kit™ 


IAR KickStart Kit for Philips LPC2148 contains all the necessary hardware 
and software and allows you to design, develop, integrate and test your 
applications. 


Applications: LPC2148 family 


Includes: 

« LPC2148 Evaluation Board 
* Development Software 

¢ J-Link-KS JTAG Interface 


568-2099-ND — Eval Board/JLink LPC214x ARM.................... $337.50 


LPC229x Rapid Development Kit 


The phyCORE-ARM7/LPC229x Rapid Development Kit supports high- 
performance LPC2292 and LPC2294 ARM7TDMI-S devices from Philips with 
external bus interface. 


PHYTEC Rapid Development Kits enable immediate and successful start- up of 
our insert-ready Single Board Computers. 


Applications: LPC2292 and LPC2294 families 


Includes: 

* Single Board Computer Module 

* Development Board 

Ethernet Adapter 

* Serial Cable 

* AC adapter 

* PHYTEC Spectrum CD including SBC hardware manual, evaluation compiler, 
software demos and Controller User Manual 


568-1757-ND —_—_Eval Board for LPC220x ARM MCU................. $343.50 


LPC23xx Evaluation Board 


The Keil MCB23XX Evaluation Board introduces you to the newest NXP 
LPC2300 ARM7-based family and allows you to create and test working 
programs for this advanced architecture. 


Two serial interfaces, a speaker, analog input, two CAN interfaces, LCD, USB, 
Ethernet, and eight LEDs make this board a great starting point for your next 
ARM project. 


Applications: LPC23xx family 


Includes: 
* Evaluation Board 
* Software 


568-3999-ND —_ Eval Board LPC23xx .. 


Development Tools 
for LPC900 


MCB900 Evaluation Board 


The Keil MCB900 Evaluation Board is a versatile and flexible prototype board 
for the NXP P89LPC93x microcontroller family. The MCB900 includes the 
Keil pVision2 LPC Development Studio which allows you to create and debug 
programs that you can program into the on-chip Flash ROM using FlashMagic. 


Applications: P89LPC93x family 


Includes: 


* MCB900 Evaluation Board (w/P89LPC932) 
 iNision2 LPC Development Studio 


568-1758-ND Eval Board for LPC93x MCU Family ............... $75.00 


EPM900 In-Circuit Debugger/Parallel 
Programmer 


The Keil EPM900 Emulator supports in-circuit debugging and parallel Flash 
ROM programming for the NXP P89LPC9xx device family. The EPM900 
connects directly to the pVision2 Debugger which provides full control over 
the user program execution. The Keil EPM900 Emulator includes the pVision2 
LPC Development Studio which contains all the tools you need to generate 
small LPC applications. 


Applications: P89LPC9xx family 


Includes: 

* EPM900 Emulator Board 

¢ pVision2 LPC Development Studio 
* USB Cable 


568-1759-ND Emulator Debugger/Programmer LPC9x......... $223.50 


PDS900 Emulator/Programmer 


The PDS900 is a fully featured in circuit emulation and programming 
system supporting the entire NXP P89LPC900 family of high performance 
microcontrollers. It allows complete control and tracing of execution of a 
users program and access to all registers and memory spaces of the target 
microcontroller, without consuming any device resources or introducing wait- 
states or other non-standard behavior. It also allows programming of the Flash 
program memory and configuration options of production microcontroller 
devices. 


Applications: P89LPC9xx family 
Includes: 


* PDS900 emulation and programming system 
¢ Emulation footprint adapters for TSSOP20, TSSOP28 and PLCC28 packages 


568-1760-ND Emulator Programmer LPC9x MCU............... $673.50 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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4 Texas INSTRUMENTS Flash Emulation Tools 


A powerful tool that includes the hardware and software required to complete 
much of your application development work. The flash memory can be 
erased and programmed in seconds with only a few keystrokes, and since the 
MSP430 Flash is extremely low power, no external power supply is required. 
The tool has an integrated software environment and connects directly to the 
PC which greatly simplifies the set-up and use of the tool. 


MSP-FET430P120: Applications: MSP430F11x1, MSP430F12x, 
MSP430F11x2 and MSP430F12x2 product families Includes: * MSP430F12x 
FET development board with 28 SOIC ZIF socket, LED indicator, FET to PC 
cable and header pinouts for prototyping * Two F1232 flash devices * Two 
MSP430F123 flash devices * Integrated IAR Kickstart user interface which 
includes assembler, linker, simulator, source-level debugger and limited 
C-compiler * Full documentation on CD-ROM 


MSP-FET430X110: The Flash Emulation Tool (FET) supports complete 
in-system development and is available for all MSP430Fxx Flash devices. 
Programming, assembler/C-source level debug, single includes IAR Kickstart 
IDE, assembler, linker, simulator and 2-kB C-compiler Includes: 


* MSP430F11x(1) FET development board with 20-SOIC ZIF socket, LED 
indicator, FET to PC cable, and header pinouts for prototyping * Two 
MSP430F1121 flash devices * Integrated IAR Kickstart user interface 
which includes assembler, linker, simulator, source-level debugger and 
function limited C compiler * Full documentation on CD-ROM 


MSP-TRF6903-DEMO: This kit is used to demonstrate a bidirectional 
radio frequency (RF) data link without the need of an external computer and 
for prototyping by downloading new software code to the MSP430F449 
through the JTAG connector. The schematics and layout of the board can be 
used as a reference design if desired. Features: * TRF6903 RF transceiver 
* MSP430F449 microcontroller * JTAG connector * RS-232C connector 
* On-board PCB antenna 


296-16696-ND MSP-FET430P120..................ccc cece eee $126.84 
296-13850-ND MSP-FET430X110........... 00... $55.66 
296-17300-ND MSP-TRF6903-DEMO................0..2eeeeeeee $190.89 


TMS370C756A 8-Bit Microcontroller 


The TMS370Cx5x family of single-chip 8-bit microcontrollers provides 
cost-effective real-time system control through integration of advanced 
peripheral function modules and various on-chip memory configurations. 
This device is implemented using high-performance silicon-gate CMOS 
EPROM and EEPROM technologies. The low-operating power, wide-operating 
temperature range, and noise immunity of CMOS technology, coupled with 


the high performance and extensive on-chip peripheral functions, make the 
TMS370Cx5x devices attractive in system designs for automotive electronics, 
industrial motor control, computer peripheral control, telecommunications 
and consumer application. 

« Maximum Clock Frequency: 20MHz 

¢ Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Memory Size 
Program Data Timer Digi-Key Price Each Texas Instruments 
EPROM | RAM/EEPROM | 1/0 | (16-Bit) ADC Veo Package |Part No. 4 25 100 Part No. 
TMS370 Family 
16K 512/512 46 2 8-Ch., 8-Bit | 5V +10%| 68-PLCC |296-10770-5-ND 16.43 15.33 14.24 | TMS370C756AFNT 


MSP430 USB Development Stick 


Complete Development Tool including all the hardware and software to evaluate the MSP430F2013 and develop a complete project in a 
convenient USB stick form factor. It uses the IAR Embedded Workbench Integrated Development Environment (IDE) to provide full emulation 
with the option of designing with a stand-alone system or detaching the removable target board to integrate into an existing design. The USB 
port provides enough power to operate the ultra-low-power MSP430 so no external power supply is required. 

Features: * Development Tool including a USB debugging interface and detachable target board *LED indicator * Removable USB stick 
enclosure »* Debugging interface supports development with all MSP430F20xx devices «Integrated IAR Kickstart user interface which 
includes an assembler, linker, simulator, source-level debugger and limited C-compiler * Full documentation on CD-ROM 


296-20630-ND (EZ430-F2013)........ 0... cece cece cee ee ee ee ee ee ee eeeeeen es 


MSP430 Ultra-Low Power Microcontrollers 


The MSP430 family of ultra-low power 16-bit RISC mixed-signal processors provides the ultimate solution for battery- 
powered measurement applications. Features: * Ultra-low power architecture extends battery life 0.1uA RAM retention, 
0.8uA real-time clock mode, 250uA/MIPS active »* High-performance analog ideal for precise measurements »* Modern 
16-bit RISC CPU enables new applications at a fraction of the code size * In-system programmable Flash permits code 


MSP-EVK430S320 
Evaluation Kit 


The MSP-EVK430S320 evaluation kit supports the MSP430x32x family of devices 
and comes with the PMS430E325FZ (UV EPROM) assembled in a socket. 


Kit Includes: 


* MSP430 EVK board with UV erasable EPROM, LCD, PC connector 
© MSP-PRGS430 serial programming adapter 


 IAR Kickstart IDE, assembler, linker and limited C compiler 
© CD-ROM with software tools and complete documentation 
296-13849-ND MSP-EVK430S320.. 


MSP-PRGS430 Serial 


Programmer 


..-- $511.19 


This serial programming adapter is a second-generation programming tool that can 
be used to program any MSP430 Flash, OTP or UV-EPROM device. These devices 
can be programmed in-circuit or in stand-alone sockets and software is included to 
facilitate device programming. 
* Power supply not included. Recommend T924-P5P-ND 


Applications: 


MSP430 Flash, OTP or UV-EPROM device 


Includes: 


* MSP-PRGS430 programmer «Serial cable * Target cable *CD-ROM » Doc- 


umentation 


296-16698-ND MSP-PRGS430 


MSP-TRF4903-DEMO 
Evaluation Kit 


The MSP-TRF4903-DEMO kit is used to demonstrate a unidirectional radio 
frequency (RF) data link without the need of an external computer and for 
prototyping by downloading new software code to the MSP430F449 through the 
JTAG connector. This kit is used to evaluate the Texas Instruments TRF4903, a 
single chip multiband RF transmitter. The schematics and layout of the board can 
be used as a reference design if desired, limited by the software system parameters 
of the demonstration firmware. 


Kit Includes: 


* One TRF4903 demonstration board (transmitter) 
* One TRF6903 demonstration board (receiver) 

+ User’s manual 
Software and hardware documentation are downloaded 


296-18053-ND MSP-TRF4903-DEMO 


bh cca caer uiataten aalbonerrmuuntneeans $254.96 


iced eects $190.89 


changes, field upgrades and data logging * 16-Bit MSP430 Architecture, a 16-bit RISC CPU, peripherals and flexible 
clock system are combined by using a von-Neumann common memory address bus (MAB) and memory data bus (MDB). 
Memory Options: « Flash, ROM, OTP versions (from 1KB to 60KB) * DMA controller Modern 16-Bit RISC CPU: * Optimized 
for C and assembler programming * Up to 8 MIPS of performance available Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Memory Size | SRAM LCD | Timer | Timer Freq. Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* Texas Instruments 
Flash (Program) | (Byte) | 1/0 | Seg. | (8-Bit) | (16-Bit) ADC UART | Min./Max. Vec Package | Part No. fl 25 100 | Qty. Pricing [Part No. 
Flash Based F1xx Family 
14 _ = 1 Slope = DC-8MHz 1.8-3.6 V | 20-TVSOP |296-15781-5-ND 2.48 1.98 1.49 = — |MSP430F1101AIDGV 
14 =— - 1 Slope — DC-8MHz 1.8-3.6V | 20-SOIC |296-13768-5-NDA 2.48 1.98 1.49 _ — |MSP430F1101AIDW 
1K 428 14 _ - 1 Slope — DC-8MHz 1.8-3.6 V | 20-TSSOP | 296-13720-5-NDA 2.48 1.98 1.49 _ — |MSP430F1101AIPW 
14 _ - | Slope _— DC-8MHz 1.8-3.6 V 24-QFN | 296-16765-1-ND$ 2.48 1.98 1.49 | 250 346.50 |MSP430F1101AIRGET 
14 _ _ 1 Slope — DC-8MHz 1.8-3.6V | 20-SOIC |296-6505-5-NDA 2.81 2.25 1.75 _ — |MSP430F1101IDW 
14 = = 1 Slope _ DC-8MHz 1.8-3.6 V_| 20-TSSOP |296-9608-5-NDA 2.81 2.25 1.75 = —_|MSP430F1101IPW 
14 =_ — 1 Slope — DC-8MHz 1.8-3.6 V | 20-TVSOP |296-15782-5-NDA 3.04 2.43 1.89 — — |MSP430F1111AIDGV 
°K 128 14 _ _— 1 Slope — DC-8MHz 1.8-3.6V | 20-SOIC |296-12633-5-NDA 3.04 2.43 1.89 _ — |MSP430F1111AIDW 
14 _ _ 1 Slope — DC-8MHz 1.8-3.6V | 20-TSSOP |296-12634-5-NDA 3.04 2.43 1.89 _ — |MSP430F1111AIPW 
14 = = 1 Slope = DC-8MHz 1.8-3.6 V 24-QFN | 296-16762-1-NDt 3.04 2.43 1.89 | 250 449.00_|MSP430F1111AIRGET 
14 _ _ 1 Slope — DC-8MHz 1.8-3.6 V | 20-TVSOP |296-12703-5-ND 3.83 3.06 2.38 _ — |MSP430F1121AIDGV 
14 _ _ 1 Slope — DC-8MHz 1.8-3.6V | 20-SOIC |296-13457-5-ND 3.83 3.06 2.38 _ — |MSP430F1121AIDW 
14 =— _ 1 Slope _ DC-8MHz 1.8-3.6 V | 20-TSSOP | 296-13458-5-NDA 3.83 3.06 2.38 — — |MSP430F1121AIPW 
14 _ _ 1 Slope _ DC-8MHz 1.8-3.6 V 24-QFN | 296-15891-1-ND$A 3.83 3.06 2.38 | 3,000 2168.00/M |MSP430F1121AIRGER 
14 = = 1 Slope = DC-8MHz 1.8-3.6V_ | 20-SOIC | 296-6507-5-NDA 4.84 3.87 3.01 = —_|MSP430F1121IDW 
14 = =— 1 Slope — DC-8MHz 1.8-3.6 VV | 20-TSSOP | 296-6508-5-NDA 4.84 3.87 3.01 = — |MSP430F1121IPW 
14 — _ 1 Slope — DC-8MHz 1.8-3.6 V | 20-TSSOP | 296-9610-5-ND 4.73 3.78 2.94 = — |MSP430F112IPW 
4K 256 | 14 _- _ 1 Slope _ DC-5.35MHz | 2.5-5.5V | 20-SOIC |296-6510-5-NDA 5.40 4.32 3.36 = — |MSP430P112IDW 
14 _ _ 1 8-Ch., 10-Bit — DC-8MHz 1.8-3.6V | 20-SOIC |296-13776-5-NDA 4.50 3.60 2.80 = — |MSP430F1122IDW 
14 _ = 1 8-Ch., 10-Bit = DC-8MHz 1.8-3.6 V_| 20-TSSOP_|296-13777-5-NDA 4.50 3.60 2.80 = —_|MSP430F1122IPW 
14 = = 1 8-Ch., 10-Bit — DC-8MHz 1.8-3.6 V 32-QFN | 296-17137-1-ND$ 4.50 3.60 2.80 | 250 665.00 |MSP430F1122IRHBT 
22 _- — 1 Slope 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V | 28-TSSOP | 296-12082-5-NDA 4.84 3.87 3.01 _ — |MSP430F122IPW 
22 = = 1 Slope 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 32-QFN | 296-15851-1-ND$ 4.84 3.87 3.01 | 3,000 2709.00/M |MSP430F122IRHBR 
22 _- — 1 8-Ch., 10-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6V | 28-SOIC |296-13780-5-NDA 5.40 4.32 3.36 _ — |MSP430F1222IDW 
22 =- — 1 8-Ch., 10-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V | 28-TSSOP |296-13781-5-NDA 5.40 4.32 3.36 _ — |MSP430F1222IPW 
22 = = 1 8-Ch., 10-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 32-QFN | 296-16794-1-ND$ 5.40 4.32 3.36 | 250 798.00 _{MSP430F1222IRHBT 
14 _ — 1 8-Ch., 10-Bit — DC-8MHz 1.8-3.6V | 20-SOIC |296-13778-5-NDA 5.06 4.05 3.15 =_ — |MSP430F1132IDW 
14 - — 1 8-Ch., 10-Bit _ DC-8MHz 1.8-3.6V | 20-TSSOP |296-13779-5-NDA 5.06 4.05 3.15 =_ — |MSP430F1132IPW 
14 — _ 1 8-Ch., 10-Bit _ DC-8MHz 1.8-3.6 V 32-QFN | 296-17133-1-ND$ 5.06 4.05 3.15 | 250 748.25 |MSP430F1132IRHBT 
22 = _- 1 Slope 1 DC-8MHz 1.8-3.6V | 28-SOIC |296-13101-5-NDA 5.18 414 3.22 _ — |MSP430F123IDW 
22 = = 1 Slope 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V_| 28-TSSOP_|296-12083-5-NDA 5.18 414 3.22 = —_|MSP430F1231PW 
22: = — 1 Slope 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 32-QFN | 296-15852-1-ND$ 5.18 4.14 3.22 | 3,000 2898.00/M |MSP430F123IRHBR 
8K 256 | 22 _ _- 1 8-Ch., 10-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6V | 28-SOIC |296-13782-5-NDA 5.00 4.00 3.38 _ — |MSP430F1232IDW 
22 — - 1 8-Ch., 10-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V | 28-TSSOP | 296-13783-5-NDA 5.00 4.00 3.38 _ — |MSP430F1232IPW 
22 _ _- 1 8-Ch., 10-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 32-QFN | 296-16795-1-ND$A 5.00 4.00 3.38 | 3,000 3100.00/M |MSP430F1232IRHBR 
48 = = 2: 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6V_| 64-TQFP | 296-15894-NDA 6.00 4.80 4.05 = —_|MSP430F133IPAG 
48 _ — 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6V | 64-LQFP |296-9611-NDA 6.00 4.80 4.05 = — |MSP430F133IPM 
48 — = 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-QFN | 296-17141-1-ND$A 6.00 4.80 4.05 | 250 975.00 |MSP430F133IRTDT 
48 96 = 2 Slope _ DC-8MHz 1.8-3.6V_ | 64-LQFP | 296-15857-1-NDt 7.50 6.00 5.07 | 1,000 4688.00 |MSP430FW423IPMR 
16K 256 48 =_ _— 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6V | 64-TOFP |296-15892-ND 7.20 5.76 4.86 = — |MSP430F1351IPAG 
48 96 _ 2 Slope _ DC-8MHz 1.8-3.6V | 64-LQFP |296-15858-1-NDt 8.10 6.48 5.47 | 1,000 5063.00 |MSP430FW425IPMR 
A RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND ** Sigma Delta + Cut Tape (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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ae TEXAS INSTRUMENTS MSP430 Ultra-Low Power Microcontrollers (cont) 


Memory Size | SRAM LCD | Timer | Timer Freq. Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* Texas Instruments 
Flash (Program) | (Byte) | 1/0 | Seg. | (8-Bit) | (16-Bit) ADC UART | Min./Max. Vec Package _|Part No. 1 25 100 | ty. Pricing | Part No. 
48 _ _ 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6V | 64-LQFP /296-9612-NDA 7.20 5.76 4.86 al — | MSP430F1351PM 
16K 512 | 48 = = 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-QFN |296-17142-1-ND$A 7.20 5.76 4.86 | 250 1170.00 | MSP430F135IRTDT 
48 = = 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6V_| 64-LQFP |296-16837-NDA 9.90 7.92 6.69 = — | MSP430F1551PM 
24K 1K 48 = = 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6V_| 64-LQFP  |296-16838-NDA 9.25 8.33 7.39 = — | MSP430F1561PM 
256 48 _ = 2 Slope 2 DC-8MHz 1.8-3.6V | 64-TQFP |296-15893-NDA 8.41 7.58 6.72 — — | MSP430F147IPAG 
48 96 = 2 Slope _ DC-8MHz 1.8-3.6V_ | 64-TOFP | 296-15859-1-NDt 8.90 7.12 6.01 | 1,000 5563.00 | MSP430FW427IPMR 
48 = = 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8-3.6V | 64-LQFP |296-9613-NDA 8.41 7.58 6.72 _ — | MSP430F1471PM 
30K 48 _ _ 2 Slope 2 DC-8MHz 1.8-3.6V | 64-LQFP |296-15701-NDA 9.20 7.36 6.21 =_ — | MSP430F1471IPM 
1K 48 = _— 2. 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-QFN |296-17143-1-ND$A 9.20 7.36 6.21 250 1495.00 | MSP430F147IRTDT 
48 _ _ 2 Slope 2 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-QFN |296-17144-1-ND$A 8.41 7.58 6.72 | 250 1609.75 | MSP430F1471IRTDT 
48 - _ 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6V | 64-LQFP |296-16839-NDA 9.75 8.78 7.79 - — | MSP430F1571PM 
48 = = 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6V_| 64-LQFP |296-16840-NDA 11.25 10.13 8.98 = — | MSP430F167IPM 
48 =— _ 2. Slope 2 DC-8MHz 1.8-3.6V | 64-TQFP |296-15856-NDA 9.58 8.63 7.65 = — | MSP430F148IPAG 
48 = _ 2 Slope 2 DC-8MHz 1.8-3.6V | 64-LQFP |296-15702-NDA 8.83 7.95 7.05 =_ — | MSP430F1481IPM 
2K 48 _ _ 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8-3.6V | 64-LQFP /296-9614-NDA 9.58 8.63 7.65 = — | MSP430F1481PM 
48 _ _ 2 Slope 2 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-QFN |296-17145-1-ND$A 8.83 7.95 7.05 | 250 1689.50 | MSP430F1481IRTDT 
48K 48 _ _ 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-QFN |296-17146-1-ND$A 9.58 8.63 7.65 | 250 1832.75 | MSP430F148IRTDT 
48 = _ 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6V_| 64-LQFP |296-16841-NDA 12.41 11.18 9.91 = — | MSP430F168IPM 
10K | 48 = = 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6V_ | 64-LQFP |296-17205-NDA 14.41 12.98 1151 = — | MSP430F1611IPM 
2048 | 48 = = 3 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-QFN _|296-20716-1-ND$A NEW! 12.41 11.18 9.91 250 2374.75 | MSP430F168IRTDT 
10240 | 48 = = 3 8-Ch., 12-Bit 2 DC-4.15MHz | 1.8-3.6 V 64-QFN | 296-18102-1-ND$A 14.41 12.98 11.51 250 2757.25 | MSP430F1611IRTDT 
55K 5120 48 = _ 3 8-Ch., 12-Bit 2 DC-4.15MHz | 1.8-3.6V | 64-LQFP |296-17885-NDA 14.91 13.43 11.91 — — | MSP430F1612IPM 
48 = = 3 8-Ch., 12-Bit 2 DC-4.15MHz |_1.8-3.6 V 64-QFN | 296-18103-1-ND$A 14.91 13.43 11.91 250 2852.75 | MSP430F1612IRTDT 
48 — = 2 Slope — DC-8MHz 1.8-3.6V | 64-LQFP |296-15703-NDA 9.33 8.40 745 = — | MSP430F1491IPM 
48 _ _ 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8-3.6V | 64-TQFP |296-13102-NDA 10.08 9.08 8.05 =— — | MSP430F1491PAG 
48 - _ 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8-3.6V | 64-LQFP /296-9615-NDA 10.08 9.08 8.05 asl — | MSP430F1491PM 
60K 2K 48 _ _ 2 Slope 2 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-QFN |296-17147-1-ND$A 9.33 8.40 745 | 250 1785.00 | MSP430F1491IRTDT 
48 = = 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6V_ | 64-LQFP |296-16842-NDA 13.24 11.93 10.58 = — | MSP430F1691PM 
48 =— = 3 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8-3.6V | 64-LQFP |296-17009-1-ND$A 13.24 11.93 10.58 | 1,000 9818.00 | MSP430F169IPMR 
48 = = 3 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-QFN | 296-17556-1-ND$A 10.08 9.08 8.05 | 250 1928.50 | MSP430F149IRTDT 
2048 | 48 = = 3 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-QFN  |296-21320-1-ND$A NEW! 13.24 11.93 10.58 | 250 2534.00 | MSP430F169IRTDT 
Flash Based F4xx Family with LCD Driver 
4K 256 48 96 2 1 Slope 1 DC-8MHz 1.8-3.6V | 64-LQFP |296-12084-ND 5.20 4.16 3.51 = — | MSP430F4121PM 
48 96 2 1 Slope 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-QFN | 296-17323-1-ND$ 5.20 4.16 3.51 250 845.00 | MSP430F412IRTDT 
48 96 2 1 Slope _— DC-8MHz 1.8-3.6V | 64-LQFP |296-12085-NDA 5.90 4.72 3.99 = — | MSP430F4131PM 
48 96 2 1 Slope 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-QFN | 296-17324-1-NDt 5.90 4.72 3.99 | 250 958.75 | MSP430F413IRTDT 
8K 256 | 48 96 2 di Slope 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-QFN | 296-17412-1-ND$ 5.90 4.72 3.99 | 2,500 3658.00/M | MSP430F413IRTDR 
14 128 2 df 3-Ch., 16-Bit* * 1 DC-8MHz 1.8-3.6V | 64-LQFP |296-17108-NDA 9.00 7.20 6.08 _ — | MSP430F4231PM 
14 128 2 1 3-Ch., 16-Bit* * 1 DC-8.4MHz | 2.7-3.6V | 64-LQFP |296-16991-ND 9.70 7.76 6.55 = — | MSP430FE4231PM 
48 96 2 2 Slope — DC-8MHz 1.8-3.6V | 64-LOFP |296-16766-NDA 6.80 5.44 4.59 =— — | MSP430F4151PM 
48 | 128/160 2 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6V | 80-LQFP |296-13721-NDA 8.90 72 6.01 - — | MSP430F4351PN 
16K 512 | 48 |) 128/160 2 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6V | 100-LQFP |296-12635-ND 8.90 7.12 6.01 _ — | MSP430F4351PZ 
14 128 2 1 3-Ch., 16-Bit* * 1 DC-8MHz 1.8-3.6V | 64-LQFP |296-17109-NDA 9.90 7.92 6.69 _ — | MSP430F4251PM 
14 128 2 1 3-Ch., 16-Bit* * 1 DC-8.4MHz | 2.7-3.6V | 64-LQFP |296-16992-NDA 9.08 8.18 7.25 = — | MSP430FE4251PM 
1K 48 | 128/160 2 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6V | 80-LQFP |296-13722-NDA 9.40 7.52 6.35 = — | MSP430F4361PN 
24K 48 | 128/160 2 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V_| 100-LQFP_|296-12636-ND 9.40 7.52 6.35 = — | MSP430F4361PZ 
256 32 56 = 3 SD16 wl DC-4.15MHz | 1.8-3.6V | 48-SSOP |296-18069-1-ND$A 6.90 5.52 4.66 | 1,000 4313.00 | MSP430F4260IDLR 
32 56 = 3 |5-Ch., 16-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 48-QFN | 296-20939-1-ND$A NEW! 6.90 5.52 4.66 | 250 1121.25 | MSP430F4260IRGZT 
48 96 2 2 Slope = DC-8MHz 1.8-3.6V | 64-LQFP |296-16767-NDA 7.80 6.24 5.27 = — | MSP430F4171PM 
48 | 128/160 2 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6V | 80-LQFP |296-13723-NDA 9.80 7.84 6.62 _ — | MSP430F4371PN 
48 | 128/160 2 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6V | 100-LQFP |296-12637-NDA 9.80 7.84 6.62 = — | MSP430F4371PZ 
30K 1K 48 128 2: 2 |3-Ch., 16-Bit** 1 DC-8MHz 1.8-3.6V | 80-LQFP |296-17011-NDA 10.83 9.75 8.65 _ — | MSP430FG437IPN 
48 160 2 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8-3.6 V_| 100-LQFP |296-12638-NDA 9.58 8.63 7.65 = — | MSP430F4471PZ 
48 128 = 3 12-Ch., 16-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6V | 80-LQFP |296-18611-1-ND$A 10.83 9.75 8.65 | 1,000 8028.00 | MSP430FG437IPNR 
14 128 _ d 3-Ch., 16-Bit* * 1 DC-8.4MHz | 1.8-3.6V | 64-LQFP |296-17110-ND 9.00 8.10 7.19 - — | MSP430F4271PM 
14 128 = 1 3-Ch., 16-Bit** 1 DC-8.4MHz | 2.7-3.6V | 64-LQFP |296-16993-ND 9.91 8.93 7.92 = — | MSP430FE427IPM 
48K 2K 48 160 2: 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8-3.6 VV | 100-LQFP |296-12639-NDA 10.83 9.75 8.65 — — | MSP430F4481PZ 
48 128 2 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6V_| 80-LQFP |296-17012-NDA 12.25 11.03 9.78 = — | MSP430FG438IPN 
60K 2K 48 160 2 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8-3.6V | 100-LQFP |296-12640-ND 11.75 10.58 9.38 = — | MSP430F4491PZ 
48 128 2 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6V | 80-LQFP |296-17013-NDA 13.24 11.93 10.58 =- — | MSP430FG439|PN 
92K 4096 | 80 160 2 3 12-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8-3.6 V_| 100-LQFP_|296-21307-NDA NEW! 15.74 14.18 12.57 = — | MSP430FG46161PZ 
8192 | 80 160 2 3 12-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8-3.6 V_| 100-LQFP_|296-21308-NDA NEW! 16.58 14.93 13.24 = — | MSP430FG46171PZ 
116K 8192 | 80 160 2 3 12-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8-3.6 V_| 100-LQFP |296-21309-NDA NEW! 15.53 14.49 13.46 = — | MSP430FG46181PZ 
120K 4096 | 80 160 2 3 12-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8-3.6 V_| 100-LQFP [296-21294-NDA NEW! 16.58 14.93 13.24 = — | MSP430FG46191PZ 
ROM/OTP Based X3xx Family with LCD Driver — EPROM/OTP (Program) Memory 
fo; — = 2 Slope 1 Do-16MHz | 1.8-3.6V | 14-DIP ]296-19685-5-NDA 1.38 T10 63] — —] MSP430F2007IN 
10 _ - 2 Slope 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V | 14-TSSOP |296-19686-1-ND$A 1.38 1.10 83.) 2,000 715.00/M | MSP430F2001IPWR 
10 _ _ 2 Slope 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V 16-QFN |296-19687-1-ND$A 1.38 1.10 83 | 250 192.50 | MSP430F2001IRSAT 
10 = _ 2 Slope 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V 14-DIP /296-19688-5-NDA 1.50 1.20 90 = — | MSP430F2001TN 
10 = = 2 Slope al DC-16MHz | 1.8-3.6V | 14-TSSOP |296-19689-1-ND$A 1.50 1.20 90 | 2,000 780.00/M | MSP430F2001TPWR 
10 = = 2 Slope 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V 16-QFN |296-19690-1-ND$A 1.50 1.20 90 | 250 210.00 | MSP430F2001TRSAT 
10 =— _ 2: 8-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V 14-DIP )296-19724-5-NDA 2.48 1.98 1.49 = — | MSP430F2002IN 
10 _ _ 2 8-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V | 14-TSSOP |296-19725-1-ND$A 2.48 1.98 1.49 | 2,000 1287.00/M | MSP430F2002IPWR 
10 — — 2 8-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V 16-QFN |296-19726-1-ND$A 2.48 1.98 1.49 | 250 346.50 | MSP430F2002IRSAT 
10 = = 2 8-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz | 1.8-3.6 V 14-DIP__|296-19727-5-NDA 2.36 1.89 1.47 = — | MSP430F2002TN 
10 _ — 2 8-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V | 14-TSSOP /296-19728-1-ND$A 2.36 1.89 1.47 | 2,000 1339.00/M | MSP430F2002TPWR 
10 _ - 2 8-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V 16-QFN |296-19729-1-ND$A 2.36 1.89 1.47 | 250 349.25 | MSP430F2002TRSAT 
1K 428 10 _ _ 2 4-Ch., 16-Bit 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V 14-DIP /296-19691-5-NDA 3.38 2.70 2.10 =_ — | MSP430F20031N 
10 ad _ 2 4-Ch., 16-Bit 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V 16-QFN |296-19692-1-ND$A 3.38 2.70 2.10 | 250 498.75 | MSP430F2003IRSAT 
10 = = 2 4-Ch., 16-Bit 1 DC-16MHz | 1.8-3.6 V 14-DIP__|296-19693-5-NDA 3.49 2.79 2.17 = — | MSP430F2003TN 
10 _ — 2 4-Ch., 16-Bit 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V | 14-TSSOP |296-19694-1-ND$A 3.49 2.79 2.17 | 2,000 1976.00/M | MSP430F2003TPWR 
10 _ _ 2 4-Ch., 16-Bit 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V 16-QFN |296-19695-1-ND$A 3.49 2.79 217 | 250 515.50 | MSP430F2003TRSAT 
10 _ _ 1 3-Ch., 16-Bit _ DC-16MHz | 1.8-3.6V | 14-TSSOP |296-19313-1-ND$A 3.38 2.70 2.10 | 2,000 1913.00/M | MSP430F2003IPWR 
16 — _ 3 Slope 2 DC-6.0MHz | 1.8-3.6V | 20-TVSOP |296-18104-NDA 2.25 1.80 1.35 = — | MSP430F2101IDGV 
16 = = 3 Slope 2 DC-6.0MHz | 1.8-3.6V | 20-SOIC |296-18105-1-ND$A 2.25 1.80 1.35 | 2,000 1170.00/M | MSP430F2101IDWR 
16 — = 3 Slope — DC-6.0MHz | 1.8-3.6V | 20-TSSOP /296-18106-1-ND$A 2.25 1.80 1.35 | 2,000 1170.00/M | MSP430F2101IPWR 
16 _ _ 3 Slope _ DC-6.0MHz | 1.8-3.6 V 24-QFN  |296-18107-1-ND$A 2.25 1.80 1.35 | 250 315.00 | MSP430F2101IRGET 
16 _ _ 3 Slope 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V | 20-TVSOP |296-20749-1-ND$A NEW! 2.38 1.90 1.43 | 2,000 1235.00/M | MSP430F2101TDGVR 
16 = _ 3 Slope 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V | 20-SOIC |296-20750-1-ND$A NEW! 2.38 1.90 1.43 | 2,000 1235.00/M | MSP430F2101TDWR 
16 _ _ 3 Slope 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V | 20-TSSOP |296-20751-1-ND$A NEW! 2.38 1.90 1.43 | 2,000 1235.00/M | MSP430F2101TPWR 
16 = = 3 Slope 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V 24-QFN | 296-20752-1-ND$A NEW! 2.38 1.90 1.43 | 250 332.50 | MSP430F2101TRGET 
10 = = 2 Slope 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V 14-DIP /296-19696-5-NDA 1.75 1.40 1.05 =— — | MSP430F2011IN 
10 _ _ 2 Slope 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V | 14-TSSOP |296-19697-1-ND$A 1.75 1.40 1.05 | 2,000 910.00/M | MSP430F2011IPWR 
10 =_ = 2 Slope 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V 16-QFN |296-19698-1-ND$A 1.75 1.40 1.05 | 250 245.00 | MSP430F2011IRSAT 
10 _ _ 2 Slope 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V 14-DIP /296-19699-5-NDA 1.88 1.50 1.13 al — | MSP430F2011TN 
10 = = 2 Slope 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V | 14-TSSOP |296-19700-1-ND$A 1.88 1.50 1.13 | 2,000 975.00/M | MSP430F2011TPWR 
10 = = 2 Slope 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V 16-QFN = 296-19701-1-ND$A 1.88 1.50 1.13 | 250 262.50 | MSP430F2011TRSAT 
10 _ _ 2 8-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V 14-DIP /296-19730-5-NDA 2.59 2.07 1.61 al — | MSP430F2012IN 
10 _ _ 2 8-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V | 14-TSSOP |296-19731-1-ND$A 2.59 2.07 1.61 | 2,000 1466.00/M | MSP430F2012IPWR 
2K 128 | 10 = = 2 8-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V 16-QFN |296-19732-1-ND$A 2.59 2.07 1.61 250 382.50 | MSP430F2012IRSAT 
10 = = 2 8-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz | 1.8-3.6 V 14-DIP__|296-19733-5-NDA 2.70 2.16 1.68 = — | MSP430F2012TN 
10 _ — 2 8-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V | 14-TSSOP /296-19734-1-ND$A 2.70 2.16 1.68 | 2,000 1530.00/M | MSP430F2012TPWR 
10 _ _ 2 8-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V 16-QFN |296-19735-1-ND$A 2.70 2.16 1.68 | 250 399.00 | MSP430F2012TRSAT 
10 _ _ 2 4-Ch., 16-Bit 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V 14-DIP /296-19702-5-NDA 3.71 2.97 2.31 = — | MSP430F20131N 
10 = = 2 4-Ch., 16-Bit 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V 16-QFN |296-19703-1-ND$A 3.71 2.97 2.31 250 548.75 | MSP430F2013IRSAT 
10 = = 2 4-Ch., 16-Bit 1 DC-16MHz | 1.8-3.6 V 14-DIP__|296-19704-5-NDA 3.83 3.06 2.38 = — | MSP430F2013TN 
10 = _— 2 4-Ch., 16-Bit 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V | 14-TSSOP /296-19705-1-ND$A 3.83 3.06 2.38 | 2,000 2168.00/M | MSP430F2013TPWR 
10 — = 2 4-Ch., 16-Bit 1 DC-16MHz | 1.8-3.6 V 16-QFN |296-19706-1-ND$A 3.83 3.06 2.38 | 250 565.25 | MSP430F2013TRSAT 
A ROHS Compliant « For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND «* Sigma Delta Cut Tape (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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wy TEXAS INSTRUMENTS MSP430 Ultra-Low Power Microcontrollers (cont) 


Memory Size | SRAM LCD | Timer | Timer Freq. Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* Texas Instruments 
Flash (Program) | (Byte) | 1/0 | Seg. | (8-Bit) | (16-Bit) ADC UART | Min./Max. Vec Package | Part No. 1 25 100 | Qty. Pricing | Part No. 
10 _ _ 1 3-Ch., 16-Bit 1 DC-6.0MHz | 1.8-3.6V | 14-TSSOP |296-19262-1-ND$A 3.71 2.97 2.31 | 2,000 2104.00/M | MSP430F2013IPWR 
16 - — 3 Slope — DC-6.0MHz | 1.8-3.6V | 20-TVSOP |296-18108-NDA 2.48 1.98 1.49 _- — | MSP430F2111IDGV 
16 — _ 3 Slope _ DC-6.0MHz | 1.8-3.6V | 20-SOIC |296-18109-1-ND$A 2.48 1.98 1.49 | 2,000 1287.00/M | MSP430F2111IDWR 
16 _ _ 3 Slope _ DC-6.0MHz | 1.8-3.6V | 20-TSSOP |296-18110-1-ND$A 2.48 1.98 1.49 | 2,000 1287.00/M | MSP430F2111IPWR 
2K 128 | 16 = = 3 Slope = DC-6.0MHz | 1.8-3.6 V 24-QFN | 296-18111-1-ND$A 2.48 1.98 1.49 | 250 346.50 | MSP430F2111IRGET 
16 =— = 3 Slope 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V | 20-TVSOP |296-20753-1-ND$A NEW! 2.36 1.89 1.47 | 2,000 1339.00/M | MSP430F2111TDGVR 
16 =_ _ 3 Slope 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V | 20-SOIC |296-20754-1-ND$A NEW! 2.36 1.89 1.47 | 2,000 1339.00/M | MSP430F2111TDWR 
16 - _ 3 Slope 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V | 20-TSSOP |296-20755-1-ND$A NE 2.36 1.89 1.47 | 2,000 1339.00/M | MSP430F2111TPWR 
16 = = 3 Slope 1 DC-16MHz | 1.8-3.6 V 24-QFN | 296-20756-1-ND$A NEW! 2.36 1.89 1.47 | 250 349.25 | MSP430F2111TRGET 
16 = =— 3 Slope _— DC-6.0MHz | 1.8-3.6V | 20-TVSOP /296-18112-NDA 3.04 2.43 1.89 = — | MSP430F2121IDGV 
16 _ _ 3 Slope — DC-6.0MHz | 1.8-3.6V | 20-SOIC |296-18113-1-ND$A 3.04 2.43 1.89 | 2,000 1721.00/M | MSP430F2121IDWR 
16 _ _ 3 Slope — DC-6.0MHz | 1.8-3.6V | 20-TSSOP |296-18114-1-ND$A 3.04 2.43 1.89 | 2,000 1721.00/M | MSP430F2121IPWR 
4K 256 16 ad _ 3 Slope _— DC-6.0MHz | 1.8-3.6 V 24-QFN |296-18115-1-ND$A 3.04 2.43 1.89 | 250 449.00 | MSP430F2121IRGET 
16 _- = 3 Slope 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V | 20-TVSOP |296-20757-1-ND$A NEW! 3.15 2.52 1.96 | 2,000 1785.00/M | MSP430F2121TDGVR 
16 _ _— 3 Slope 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V | 20-SOIC |296-20758-1-ND$A NEW! 3.15 2.52 1.96 | 2,000 1785.00/M | MSP430F2121TDWR 
16 = _ 3 Slope 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V | 20-TSSOP |296-20759-1-ND$A NEW! 3.15 2.52 1.96 | 2,000 1785.00/M | MSP430F2121TPWR 
16 = = 3 Slope 1 DC-16MHz | 1.8-3.6 V 24-QFN | 296-20760-1-ND$A NEW! 3.15 2.52 1.96 | 250 465.50 | MSP430F2121TRGET 
16 _ _ 3 Slope — DC-6.0MHz |] 1.8-3.6V | 20-TVSOP /296-18116-NDA 3.83 3.06 2.38 = — | MSP430F2131IDGV 
16 — _ 3 Slope _ DC-6.0MHz | 1.8-3.6V | 20-SOIC |296-18117-1-ND$A 3.83 3.06 2.38 | 2,000 2168.00/M | MSP430F2131IDWR 
16 _ _ 3 Slope _ DC-6.0MHz | 1.8-3.6V | 20-TSSOP |296-18118-1-ND$A 3.83 3.06 2.38 | 2,000 2168.00/M | MSP430F2131IPWR 
256 16 _ _— 3 Slope — DC-6.0MHz | 1.8-3.6 V 24-QFN |296-18119-1-ND$A 3.83 3.06 2.38 | 250 565.25 | MSP430F2131IRGET 
16 = = 3 Slope 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V | 20-TVSOP |296-20761-1-ND$A NEW! 3.94 3.15 2.45 | 2,000 2231.00/M | MSP430F2131TDGVR 
16 = = 3 Slope 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V | 20-SOIC |296-20762-1-ND$A NEW! 3.94 3.15 2.45 | 2,000 2231.00/M | MSP430F2131TDWR 
8K 16 _ _ 3 Slope 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V | 20-TSSOP |296-20763-1-ND$A NEW! 3.94 3.15 2.45 | 2,000 2231.00/M | MSP430F2131TPWR 
16 = = 3 Slope 1 DC-16MHz | 1.8-3.6 V 24-QFN | 296-20764-1-ND$A NEW! 3.94 3.15 2.45 | 250 582.00 | MSP430F2131TRGET 
32 — _ 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz | 1.8-3.6V | 38-TSSOP |296-21444-1-ND$A NEW! 5.40 4.32 3.36 | 2,000 3060.00/M | MSP430F2232IDAR 
32 = _— 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz | 1.8-3.6V 40-QFN |296-21445-1-ND$A NEW! 5.40 4.32 3.36 | 250 798.00 | MSP430F2232IRHAT 
512 32 _- _— 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz | 1.8-3.6V | 38-TSSOP |296-21446-1-ND$A NEW! 5.30 4.24 3.58 | 2,000 3313.00/M | MSP430F2234IDAR 
32 =— _ 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz | 1.8-3.6V 40-QFN |296-21447-1-ND$A NEW! 5.30 4.24 3.58 | 250 861.25 | MSP430F2234IRHAT 
32 _ _ 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz | 1.8-3.6V | 38-TSSOP |296-21448-1-ND$A NEW! 5.40 4.32 3.65 | 2,000 3375.00/M | MSP430F2234TDAR 
32 = = 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz | 1.8-3.6 V 40-QFN | 296-21449-1-ND$A NEW! 5.40 4.32 3.65 | 250 877.50 | MSP430F2234TRHAT 
256 32 56 _ 3 SD16 — DC-4.15MHz | 1.8-3.6V | 48-SSOP |296-18068-1-ND$A 6.20 4.96 4.19 | 1,000 3875.00 | MSP430F4250IDLR 
32 56 = 3 SD16 = DC-4.15MHz |_ 1.8-3.6 V 48-QFN | 296-19264-1-ND$A 6.20 4.96 4.19 | 250 1007.50 | MSP430F4250IRGZT 
14 | 64/92 2 = Slope — DC-3.3MHz | 2.5-5.5V | 56-SSOP /296-2382-5-NDA 8.75 7.88 6.99 =— — | MSP430P315IDL 
14 | 64/92 2 _ Slope = DC-3.3MHz | 2.5-5.5V | 48-SSOP /296-6512-5-NDA 8.75 7.88 6.99 _ — | MSP430P315SIDL 
14 84 2 _ 6-Ch., 14-Bit _— DC-3.3MHz | 2.5-5.5V | 68-PLCC /296-6513-5-ND 11.58 10.43 9.25 _ — | MSP430P325AlFN 
14 84 2 _ 6-Ch., 14-Bit — DC-3.3MHz | 2.5-5.5 V 64-QFP |296-6514-NDA 11.41 10.28 9.12 _ — | MSP430P325AIPG 
14 84 2 = 6-Ch., 14-Bit = DC-3.3MHz | 2.5-5.5V | 64-LQFP |296-6515-NDA 11.41 10.28 9.12 = — | MSP430P325AIPM 
14 84 2 — 6-Ch., 14-Bit — DC-3.3MHz | 2.7-5.5V | 68-PLCC /296-1409-5-ND 11.58 10.43 9.25 — — | MSP430P3251FN 
16K 14 84 2 — 6-Ch., 14-Bit — DC-3.3MHz | 2.7-5.5V 64-QFP |296-2383-ND 11.50 10.35 9.18 = — | MSP430P3251PG 
512 | 14 84 2: _ 6-Ch., 14-Bit _ DC-3.3MHz | 2.7-5.5V | 64-LQFP /296-6516-NDA 11.41 10.28 9.12 _ — | MSP430P325IPM 
32 _— _- 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz | 1.8-3.6V | 38-TSSOP |296-21450-1-ND$A NEW! 5.40 4.32 3.65 | 2,000 3375.00/M | MSP430F2252IDAR 
32 = _ 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz | 1.8-3.6V 40-QFN | 296-21451-1-ND$A NEW! 5.40 4.32 3.65 | 250 877.50 | MSP430F2252IRHAT 
32 =— _— 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz | 1.8-3.6V | 38-TSSOP |296-21452-1-ND$A NEW! 5.90 4.72 3.99 | 2,000 3688.00/M | MSP430F2254IDAR 
32 ad = 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz | 1.8-3.6V 40-QFN |296-21453-1-ND$A NEW! 5.90 4.72 3.99 | 250 958.75 | MSP430F2254IRHAT 
32 _ _ 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz | 1.8-3.6V | 38-TSSOP |296-21454-1-ND$A NEW! 6.00 4.80 4.05 | 2,000 3750.00/M | MSP430F2254TDAR 
32 = _— 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz | 1.8-3.6V 40-QFN |296-21455-1-ND$A NEW! 6.00 4.80 4.05 | 250 975.00 | MSP430F2254TRHAT 
48 = = 3 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-QFN | 296-21438-1-ND$A NEW! 9.90 7.92 6.69 | 250 1608.75 | MSP430F155IRTDT 
32 — _— 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz | 1.8-3.6V | 38-TSSOP |296-21456-1-ND$A NEW! 6.20 4.96 4.19 | 2,000 3875.00/M | MSP430F2272IDAR 
32 = _— 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz | 1.8-3.6V 40-QFN |296-21441-1-ND$A NEW! 6.20 4.96 4.19 | 250 1007.50 | MSP430F2272IRHAT 
32 =_ _ 3 12-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V | 38-TSSOP |296-21439-1-ND$A NEW! 6.70 5.36 4.53 | 2,000 4188.00/M | MSP430F2274IDAR 
1K 32 _- _ 3 12-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V 40-QFN |296-21459-1-ND$A NEW! 6.70 5.36 4.53 | 250 1088.75 | MSP430F2274IRHAT 
32 = = 3 12-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V | 38-TSSOP |296-21460-1-ND$A NEW! 6.80 5.44 4.59 | 2,000 4250.00/M | MSP430F2274TDAR 
30K 32 — = 3 12-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz | 1.8-3.6V 40-QFN = |296-21440-1-ND$A NEW! 6.80 5.44 4.59 | 250 1105.00 | MSP430F2274TRHAT 
40 120 2 i Slope st DC-3.8MHz | 2.7-5.5V | 100-QFP |296-2384-ND 12.74 11.48 10.18 _ — | MSP430P337AIPJM 
40 120 2 1 Slope 1 DC-3.8MHz | 2.7-5.5V | 100-QFP |296-6517-NDA 12.74 11.48 10.18 = — | MSP430P337IPJM 
056 32 56 = 3 SD16 _— DC-4.15MHz | 1.8-3.6V | 48-SSOP |296-18070-1-ND$A 7.60 6.08 5.13 | 1,000 4750.00 | MSP430F4270IDLR 
32 56 = 3 5-Ch., 16-Bit = DC-8MHz 1.8-3.6 V 48-QFN | 296-19679-1-ND$A 7.60 6.08 5.13 | 250 1235.00 | MSP430F4270IRGZT 
5120 48 =— _— 3 8-Ch., 12-Bit 2 DC-4.15MHz | 1.8-3.6V | 64-LQFP |296-18501-NDA 13.74 12.38 10.98 =— — | MSP430F1610IPM 
48 = = 3 8-Ch., 12-Bit 2 DC-4.15MHz | 1.8-3.6 V 64-QFN | 296-18101-1-ND$A 13.74 12.38 10.98 | 250 2629.75 | MSP430F1610IRTDT 


A RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND ** Sigma Delta + Cut Tape 


Di it | Si | P TMS320C6000™ DSP Platform — Combining high-performance hardware with considerable development resources, Tl’s C6000™ DSP platform provides cost efficiency 
Igi a Igna rocessors and low power dissipation. Raising the bar in performance, the C6000 DSP platform offers the industry’s fastest DSPs running at clock speeds up to 720 MHz and scalable 
to 1 GHz. The platform, which features a wide range of fully code-compatible devices, consists of the TMS320C64x™, TMS320DM64x™ and TMS320C62x™ DSP fixed- 


™ . point generations as well as the TMS320C67x™ DSP floating-point generation. Optimal for designers working on targeted broadband infrastructure, performance audio and 
™ S$320C6000 Fam I ly imaging applications. 


RAM (Bytes) Total Internal 
L1 Program Cache/ Enhanced Operating Power (W) 
L1 Data Cache/ DMA Voltage (V) Frequency (Full Digi-Key Price Each Texas Instruments 
L2 Unified RAM/Cache | McBSP+« | (Channels) com Timers| Core 1/0 | MIPS | (MHz) | Device Power) | Package Part No. 1 25 100 | PartNo. 
TMS320C64x (Fixed Point) 
16K / 16K / 1M 3+UTOPIA 64 PCI / HPI 32/16 3 1.2 3.3 | 4000 500 0.64 532-BGA 296-14386-ND$ 143.06 133.52 123.99 | TMS32C6416DGLZ5E0 
16K / 16K / 1M 3+UTOPIA 64 PCI / HPI 32/16 3 1.4 3.3 | 4800 600 1.06 532-BGA 296-14385-ND$ 156.08 145.67 135.27 | TMS32C6415DGLZ6E3 
2+UTOPIA 64 PCI / HPI 32/16 3 1,2 3.3 | 5760 720 1.70 532-BGA 296-17756-ND 153.00 142.80 132.60 | TMS32006415TGLZ7 
3 64 HPI 32/16 3 1.4 3.3 | 4800« 600 1.06 532-BGA 296-14383-ND$ 148.26 138.38 128.50 | TMS32C6414DGLZ6E3 
16K /16K/1M 3 64 HPI 32/16 3 1.2 3.3 | 4000« 500 0.64 532-BGA 296-14382-ND$ 123.56 115.32 107.09 | TMS32C6414DGLZ5E0 
3 64 HPI 32/16 3 1.2 3.3 | 5760 720 1.70 532-BGA 296-17757-ND 145.43 135.73 126.04 | TMS32006414TGLZ7 
46K / 16K / 256K 2 64 PCI / HPI 32/16 3 1.2 3.3 | 2400* 300 0.64 532-BGA 296-15114-ND$ 59.64 55.67 51.69 | TMS32006411GLZ 
2 64 HPI 32/16 3 1.2 3.3 | 4000 500 1.00 288-BGA 296-17479-ND 38.48 35.91 33.35 | TMS320C6413GTS500 
16K / 16K / 256K 2 64 PCI/HPI/EMAC| 3 1.4 3.3 | 4800 600 1.50 548-BGA 296-18663-ND$ 72.38 67.55 62.73 | TMS320C6412ZDK600 
2 64 HPI 32/16 3 1.2 3.3 | 4000 500 1.00 288-BGA 296-18664-ND$ 38.48 35.91 33.35 | TMS32006413ZTS500 
16K / 16K /512K 2 64 HPI 32/16 3 1.4 3.3 | 4800 600 1.50 288-BGA 296-17480-ND 71.85 67.06 62.27 | TMS320C6418GTS600 
2 64 HPI 32/16 3 1.4 3.3 | 4800 600 1.70 288-BGA 296-19388-ND$ 71.85 67.06 62.27 | TMS32006418ZTS600 
3 64 HPI 32/16 3 1.2 3.3 | 5760 720 1.36 532-BGA 296-19386-ND$ 145.43 135.73 126.04 | TMS32006414TZLZ7 
3 64 HPI 32/16 3 12: 3.3 | 5760 720 1.70 532-BGA 296-17487-ND 192.75 179.90 167.05 | TMS32C6414EGLZ7E3 
16K / 16K / 1024K 3 64 HPI 32/16 3 1.2 3.3 | 5760 720 1.70 532-BGA 296-17488-ND 202.88 189.35 175.83 | TMS32C6415EGLZ7E3 
3 64 HPI 32/16 3 2. 3.3 | 5760 720 1.70 532-BGA 296-17489-ND 223.28 208.39 193.51 | TMS32C6416EGLZ7E3 
2 64 PCI / HPI 32/16 3 1.2 3.3 | 5760 720 1.36 532-BGA 296-19387-ND$ 153.00 142.80 132.60 | TMS320C6415TZLZ7 
32K / 32K / 256K 2 64 PCI / HPI 32/16 3 1.4 3.3 | 5760 600 0.93 548-BGA 296-17478-ND$ 65.40 61.04 56.68 | TMS32006412GNZ600 
30K / 80K / 64K 3 64 HPI 16 3 1:2 3.3 | 4752 594 1.12 361-BGA 296-21260-ND$ NEW! 50.78 47.39 44.01 | TMS320DM6443ZWT 
3 64 HPI 16 3 1.2 3.3 | 4752 594 2 361-BGA 296-21261-ND$ NEW! 59.25 55.30 51.35 | TMS320DM6446ZWT 
Operating Total Internal Power 
RAM (Bytes) DMA Voltage (V) Frequency (W) Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Program Data | McBSPs« | (Channels) com Timers | Core /O | MIPS (MHz) (Full Device Power) | Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
TMS320C62x (Fixed Point) 
1336 167 1.0 256-BGA | 296-12560-ND$ 42.30 39.48 36.66 | TMS32006211BGFN167 
4K / 4K / 64Kt 2 160 HPI/16 2 18 3.3 | 1200 150 0.9 256-BGA | 296-10747-ND$ 33.81 31.56 29.31 | TMS320C6211GFN150 
1200 150 0.9 256-BGA | 296-12559-ND$ 33.83 31.57 29.32 | TMS32006211BGFN150 
1600 200 0.8 288-BGA | 296-12673-ND 15.68 14.63 13.59 | TMS320C6205GHK200 
oa oak : a Poiise 2 a 33 1600 200 0.8 288-BGA | 296-19385-ND$ 15.68 14.63 13.59 | TMS32006205ZHK200 


* Includes on-chip Turbo (TCP) and Viterbi (VCP) co-processors ** Multi-Channel Buffered Serial Port t Format represents cache memory architecture: [program cache] / [data cache] / [unified cache] + ROHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 629 


wy TEXAS INSTRUMENTS Digital Signal Processors TMS320C6000™ Family (Cont) 


Operating Total Internal Power 
RAM (Bytes) DMA Voltage (V) Frequency (W) Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Program Data_| McBSPs« | (Channels) com Timers | Core VO | MIPS (MHz) (Full Device Power) | Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
1600 200 08 288-BGA | 296-13381-5-ND$ 32.93 30.73 28.54 | TMS32006204GLW200 
64K G4K 2 4 [ExpBus/32) 2 | 15 33 | ye00| 200 08 288-BGA | 296-12672-ND+ 16.16 14.55 42.91 | TMS320C6204GHK200 
2400 | 300 T3 384-BGA | 296-13801-ND 712.05 704.58 97.11 | TMS320C6203BGNY300 
2400 | 300 13 352-BGA | 296-14756-5-ND 112.05 104.58 97.11 | TMS320C6203BGNZ300 
384K 512K 3 4 Exp.Bus/32} 2 | 1.5 33 | 9999] 250 14 384-BGA Senne 94.95 88.62 82.29 | TMS320C6203BGNY173 
2000 | 250 11 352-BGA | 296-15124-5-ND¢ 94.95 88.62 82.29 | TMS320C6203BGNZ173 
2400 | 300 TO 384-BGA | 296-14380-NDE 705.53 98.49 91.46 | TMS320C6202BGNY300 
2400 | 300 1.0 352-BGA | 296-14381-ND 105.53 98.49 91.46 | TMS320C6202BGNZ300 
256K 128K 3 4 Exp. Bus/32| 2 | 1.5 33 | 9999] — 950 0.9 384-BGA Paes Ne 87.90 82.04 76.18 | TMS320C6202BGNY250 
2000 | 250 0.9 352-BGA | 296-15123-5-ND¢ 87.90 82.04 76.18 | TMS320C6202BGNZ250 
2000 | 250 21 352-BGA | 296-10745-ND 172.80 161.28 149.76 | TMS320C6202GJL250 
256K 128K 3 4 Exp. Bus/32 | 2 | 1.8 33 | d990 | 950 24 384-BGA Seen 172.80 161.28 449.76 | TMS320C6202GLS250 
ak fan 5 Fi Apia > bas a3 | 1600; 200 TS 352-BGA | 296-10744-NDE 729.90 121.24 112.58 | TMS320C6201GJL200 
; 3 | 1600 | 200 13 384-BGA | 296-10743-ND$ 129.90 121.24 112.58 | TMS320C6201GJC200 
Operating Total Internal Power 
RAM (Bytes) DMA Voltage (V) Frequency (W) Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Program Data | McBSP** | (Channels) COM | Timers | Core 1/0 | MFLOPS (MHz) (Full Device Power) | Package | Part No. il 25 100 Part No. 
TMS320C67x (Floating Point) 

32K / 32K /512Kt 2 160 HPI/i6] 2 | 18 33) 600 100 08 256-BGA | 296-12561-ND$ 33.81 31.56 29.31 | TMS32006711BGFN100 
32K / 32K / 512Kt 2 160 HPI/i6] 2 | 12 33] 1200 200 08 272-BGA_ | 296-17149-ND 24.53 22.89 21.26 | TMS320C6711DGDP200 
4K / 4K / 64Kt 2 160 HPI/i6] 2 | 14 33 1500 250 0.9 272-BGA_ | 296-17464-ND 26.25 24.50 22.75 | TMS320C6711DGDP250 
4K / 4K / 64K 2 160 HPI/i6] 2 | 12 33] 1200 200 09 272-BGA_| 296-19389-ND+ 24.53 22.89 21.26 | TMS320C6711DZDP200 
4K / 4K / 64K 2 160 = 2 [12 33| 900 150 07 272-BGA_| 296-19390-ND+ 19.73 18.41 17.10 | TMS320C6712DZDP150 
4K / 64K /192KF 2 160 HPI/ie] 2. | 14 33 1800 300 = 272-BGA_| 296-17377-ND 49.80 46.48 43.16 | TMS320C6713BGDP300 
4K / 64K / 192K+ 2 160 HPI/i6] 2 | 12 33 1200 200 1.0 208-HLOFP | 296-17378-ND+ 28.50 26.60 24.70 | TMS320C6713BPYP200 
4K / 64K / 192K+ 2 160 HPI/i6] 2 | 12 33] 1000 225 1.0 272-BGA_ | 296-18277-ND+ 37.50 35.00 32.50 | TMS320C6713BZDP225 
4K / 4K / 256K 2 160 HPI/i6| 2 | 14 33) 1800 300 16 272-BGA_ | 296-19391-ND+ 49.80 46.48 43.16 | TMS320C6713BZDP300 
32K /128K/384K | — DMAX = 2 [12 33] 1350 250 08 144-HTOFP | 296-21419-1-ND+ NEW! 17.70 16.52 —_| tws320¢6722RFP250 
32K /128K/384K | — DMAX = 2 | 12 33] 1350 250 08 T44-HTOFP | 296-21419-2-ND+ NEW! 920.40/60 TMS320C6722RFP250 
32K / 256K /384K | = — DMAX = 2 | 12 33] 1500 250 0.9 144-HTOFP | 296-21420-ND¢ NEW! 22.80 21.28 19.76 | TMS320C6726RFP250 
32K / 128K / 384K 2 DMAX = 2 | 12 33] 1200 200 08 144-HTOFP | 296-19448-ND+ 15.23 14.21 13.20 | TMS320C6722RFP200 
32K / 256K / 384K 2 DMAX UHPI 1 | 12 33] 2100 225 1.0 144-TOFP | 296-21424-ND¢ NEW! 17.70 16.52 15.34 | TMSDC6722BRFPA225 
32K / 256K / 684K 2 DMAX UHPI 2 | 12 33] 1200 300 11 256-BGA | 296-19449-ND 32.25 30.10 27.95 | TMS320C6727GDH300 
32K / 256K / 384K 2 DMAX UHPI 2 [12 33] 1200 300 1 256-BGA | 296-19450-ND+ 32.25 30.10 27.95 | TMS320C6727ZDH300 


* Includes on-chip Turbo (TCP) and Viterbi (VCP) co-processors ** Multi-Channel Buffered Serial Port + Format represents cache memory architecture: [program cache] / [data cache] / [unified cache] © Enhanced DMA + RoHS Compliant 


TMS320C5000™ TMS320C5000™ DSP Platform 


The C5000™ DSP platform offers a broad portfolio, including the OMAP5910 processor, which integrates a TMS320C55x™ DSP core with a Tl-enhanced ARM® on a single chip. With the industry's most 


. power-efficient performance, peripheral options and small packaging, this platform provides designers a lead in today’s portable Internet and wireless communication markets. Optimal for designers of 
Family power-sensitive systems, the C5000 DSP platform offers power consumption as low as 0.33 mA/MHz and performance up to 600 MIPS. 
RAM ROM Operating Voltage (V)| Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(Bytes) | (Bytes) USB ADC l2c RTC | McBSP** | MMC/SD Timers MIPS Core V0 (MHz) Package | Part No. dl 25 100 | PartNo. 
TMS320C55x (Fixed Point) 
320K 32K = = = = 3 = 2 400 1.6 3.3 200 240-BGA | 296-14199-5-ND 27.60 25.76 23.92_| TMS320VC5510AGGW2 
288 200 179-BGA | 296-16701-ND 23.48 = 21.91 20.35 | TMS320VC5509AGHH 
256K 64K Y Y Y us 3 Y 2 288 1.6 3.3 200 | 144-LOFP | 296-17351-ND+ 23.48 21.91 _ 20.35 | TMS320VC5509APGE 
400 200 179-BGA | 296-21421-ND¢ NEW! = 10.83 9.75 8.65 | TMS320VC5506GHH 
128 64K Y — Y Y 3 _ 2 400 1.2 3.3 200 144-LQFP | 296-21422-ND¢ NEW! = 10.83 9.75 8.65 | TMS320VC5506PGE 
400 200 179-BGA_| 296-21423-ND¢ NEW! 10.83 9.75 8.65 | TMS320VC5506ZHH 
Y Y Y Y 3 Y 9 400 16 27 200 144-LQFP | 296-17287-ND 15.38 = 14.35 13.33 | TMS320VC5507PGE 
64K 400 : Z 200 179-BGA_| 296-17286-ND 15.38 14.35 13.33_| TMS320VC5507GHH 
= ~~ Y Y 3 = 9 400 16 27 200 179-BGA | 296-17383-ND 13.08 = 11.78 10.45 | TMS320VC5503GHH 
64K 400 : i 200 144-LQFP_| 296-17384-ND 11.33 10.20 9.05 | TMS320VC5503PGE 
400 200 201-BGA | 296-17381-ND 11.33 10.20 9.05 | TMS320VC5502GZZ200 
32K _ — ¥ _ 3 al 3 600 1.26 3.3 200 201-BGA | 296-17405-ND 14.66 13.20 11.71 | TMS320VC5502GZZ300 
600 300 176-LQFP_| 296-17382-ND$ 14.66 13.20 11.71_| TMS320VC5502PGF300 
30K 30K _ _ Y = 9 7 3 600 1.26 33 300 201-BGA | 296-17379-ND 9.00 7.20 6.08 | TMS320VC5501GZZ300 
600 g a 300 176-LQFP_| 296-17380-ND 9.00 7.20 6.08 | TMS320VC5501PGF300 
RAM ROM Operating Voltage (V) Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(Bytes) (Bytes) McBSP+« Timers MIPS Core 1/0 (MHz) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
TMS320C54x (Fixed Point) 
6K 48K 2 1 50 3.3 3.3 50 128-LQFP 296-2014-5-ND 23.42 21.86 20.30 | TMS320LC545APBK-50 
10K 56K 2 1 66 3.3 3.3 66 100-LQFP 296-1930-5-ND$ 15.78 14.73 13.68 | TMS320LC541BPZ-66 
50 1.8 3.3 50 144-LQFP 296-12148-5-ND 6.80 5.44 4.59 | TMS320VC5401PGE50 
16K 8K 2 2 50 18 3.3 50 144-BGA 296-12147-5-ND 6.80 5.44 4.59 | TMS320VC5401GGU50 
50 1.8 3.3 50 144-BGA 296-19392-ND$ 6.80 5.44 4.59 | TMS320VC5401ZGU50 
80 18 1.8-3.6 80 144-BGA 296-10759-ND$ 9.00 8.10 7.19 | TMS320UC5402GGU-80 
8K 9 9 100 1.8 3.3 100 144-BGA 296-10761-ND$ 9.00 8.10 7.19 | TMS320VC5402GGU100 
80 18 1.8-3.6 80 144-LQFP 296-10760-ND$ 9.00 8.10 7.19 | TMS320UC5402PGE-80 
100 1.8 3.3 100 144-LQFP 296-10762-ND$ 9.00 8.10 7.19 | TMS320VC5402PGE100 
32K 160 1.6 3.3 160 144-BGA 296-12676-ND 15.98 14.91 13.85 | TMS320VC5402AGGU16 
32K 3 1 160 1.6 3.3 160 144-LQFP 296-12677-ND$ 15.98 14.91 13.85 | TMS320VC5402APGE16 
160 1.6 3.3 160 144-BGA 296-19393-ND$ 15.98 14.91 13.85 | TMS320VC5402AZGU16 
128K 3 9 120 L5 3.3 120 144-BGA 296-17150-ND 12.99 11.70 10.38 | TMS320VC5404GGU 
120 15 3.3 120 144-LQFP 296-15712-ND$ 12.99 11.70 10.38 | TMS320VC5404PGE 
120 15 3.3 120 144-BGA 296-12073-ND$ 18.15 16.94 15.73 | TMS320VC5409AGGU12 
160 1.6 3.3 160 144-BGA 296-12074-ND 20.18 18.83 17.49 | TMS320VC5409AGGU16 
120 ales 3.3 120 144-LQFP 296-12075-ND$ 18.15 16.94 15.73 | TMS320VC5409APGE12 
30K 3 1 160 1.6 3.3 160 144-LQFP 296-12076-ND$ 20.18 18.83 17.49 | TMS320VC5409APGE16 
80 1.8 1.8-3.6 100 144-BGA 296-12112-ND$ 13.91 12.53 11.11 TMS320UC5409GGU-80 
64K 100 18 3.3 100 144-BGA 296-10763-ND$ 15.45 14.42 13.39 | TMS320VC5409GGU100 
100 1.8 3.3 100 144-LQFP 296-10764-ND$ 15.45 14.42 13.39 | TMS320VC5409PGE100 
80 1.8 1.8-3.6 100 144-LQFP. 296-12146-5-ND$ 13.91 12.53 11.11 TMS320UC5409PGE-80 
80 25 3.3 80 144-BGA 296-1933-5-ND 40.80 38.08 35.36 | TMS320VC549GGU-80 
32K 30 1 100 2.5 3.3 100 144-BGA 296-2016-5-ND 44.93 41.93 38.94 | TMS320VC549GGU-100 
80 25 3.3 80 144-LQFP 296-1935-5-ND 40.80 38.08 35.36 | TMS320VC549PGE-80 
120 16 3.3 120 144-BGA 296-15637-ND$ 13.99 12.60 11.18 | TMS320C54CSTGGU 
118 16 3.3 118 144-BGA 296-15033-ND$ 15.30 14.28 13.26 | TMS320C54V90AGGU 
80K 256K 9 9 118 15 3.3 118 144-LQFP 296-15034-ND$ 15.30 14.28 13.26 | TMS320C54V90APGE 
118 1:6 3.3 118 144-BGA 296-16933-ND$ 15.30 14.28 13.26 | TMS320C54V90BGGU 
118 15 3.3 118 144-LQFP 296-16934-ND$ 15.30 14.28 13.26 | TMS320C54V90BPGE 
120 15 3.3 120 144-BGA 296-19384-ND$ 13.99 12.60 11.18 | TMS320C54CSTZGU 
120 15 3.3 120 144-BGA 296-12077-ND$ 21.75 20.30 18.85 | TMS320VC5410AGGU12 
128K 30K 3 1 160 1.6 3.3 160 144-BGA 296-12078-ND 24.15 22.54 20.93 | TMS320VC5410AGGU16 
120 15 3.3 120 144-LQFP 296-12079-ND$ 21.75 20.30 18.85 | TMS320VC5410APGE12 
160 1.6 3.3 160 144-LQFP 296-12080-ND$ 24.15 22.54 20.93 | TMS320VC5410APGE16 
120 15 3.3 120 144-BGA 296-12168-ND$ 36.30 33.88 31.46 | TMS320VC5416GGU120 
256K 30K 3 1 160 1.6 3.3 160 144-BGA 296-11660-ND 40.35 37.66 34.97 | TMS320VC5416GGU160 
120 1:5 3.3 120 144-LQFP 296-12169-ND$ 36.30 33.88 31.46 | TMS320VC5416PGE120 
160 1.6 3.3 160 144-LQFP 296-12170-ND$ 40.35 37.66 34.97 | TMS320VC5416PGE160 
384K = 6 2 200 18 3.3 100 144-BGA 296-10767-ND$ 88.88 82.95 77.03 | TMS320VC5420GGU200 
** Multi-Channel Buffered Serial Port  1TDM port + RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
630 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


wy Texas INSTRUMENTS Digital Signal Processors TMS320C5000™ Family (Cont.) 


RAM ROM Operating Voltage (V) Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(Bytes) (Bytes) McBSP+« Timers MIPS Core 1/0 (MHz) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
384K _ 6 2 200 1.8 3.3 100 144-LQFP 296-12191-ND$ 88.88 82.95 77.03 | TMS320VC5420PGE200 
512K 8K 6 2 200 1.8 3.3 100 144-BGA 296-10768-ND$ 91.05 84.98 78.91 TMS320VC5421GGU200 
200 1.8 3.3 100 144-LQFP. 296-10769-ND$ 91.05 84.98 78.91 TMS320VC5421PGE200 
1280K _ 12 4 532 1.6 3.3 133 169-BGA 296-15127-5-ND$ 159.75 149.10 138.45 | TMS320VC5441GGU 


** Multi-Channel Buffered Serial Port 0 1TDM port + RoHS Compliant 


OMAP OMAP Processors integrating the command and control functionality of ARM, coupled with low-power, real-time signal processing capabilities of a DSP. The OMAP59xx platform is ideal for portable data terminal 
applications such as portable medical devices (portable defibrillation, home medical test and analysis) asset and inventory management, (parcel tracking and location, stock inventory and replenishment, real-time data 


ARM9 capture with analysis and interpretation) and point of sale (sales and membership processing, merchandising and pricing management verification and authentication) It enables embedded developers to program using 
+ familiar development environments by supporting leading operating systems such as Microsoft® Windows® CE.NET, Linux®, and Tl’s DSP/BIOS real-time scalable kernel. This open development environment makes it 
possible for designers to deliver innovative products to the market faster, utilizing familiar tools, a standard application programming interface (API) and a seamless interface to the DSP through an optimized interprocessor 
C55x communication mechanism. The built-in interprocessor communication mechanism eliminates the need for developers to program the RISC and DSP independently resulting in reduced programming efforts. 
RAM | ROM Operating Volt. (V) | Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
CPU (Bytes) | (Bytes) Serial Ports Timers Miscellaneous Core 0 (MHz) | Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Fixed Point 
2 McBSP, 2 MCSI 3 Video Accel., MMU 
ARNE Ml <a7Ke 32k 1 McBSP, USB 1.1, I2C, 4 ae Wnt og LCD, Camera, 16 aed 5/ | 450 | 289-BGA | 296-16744-ND 37.58 35.07 32.57 | OMAP5910JGZG2 
wire, IRDA, 3 UARTS i Z RTC, MMU 3 
2 McBSP, 2 MCSI 3 Video Accel., MMU 
vier ial ioe 32K | 4 MeBSP, USB 1.1, 12C, 3 con oe fe LCD, Camera, 16 ee 5/ | 450 | 289-BGA | 296-17462-ND 39.00 36.40 — 33.80/ OMAPS910JGDY2 
wire, IRDA, 3 UARTS 5 ; RTC, MMU i 
2 McBSP, 2 MCSI 3 Video Accel., MMU 
seit ae 32K | 4 MeBSP, USB 1.1, 12C, 4 at ore ig LCD, Camera, 16 ee 5/ | 450 | 289-BGA | 296-18502-ND+ 37.58 35.07 32.57| OMAPS910JzzG2 
t wire, IRDA, 3 UARTS J i RTC, MMU i 
2 McBSP, 2 MCSI , : 3 Video Accel., MMU 
tinea — 32K | 4 MoRSP, USB 14, I2c, | 14 92-BINGP, 2 16 Bit WD, LCD, Camera, 16 182-78/ | 492 | 289-868 |296-20671-ND 37.28 34.79 32.31] OMAPS912776 
wire, IRDA, 3 UARTS : RTC, MMU i 
2 McBSP, 2 MCSI, 3 UARTs, 3 Video Accel., MMU 
hfe - ene 32 | Usp 4.1, USB OTG, 1McBSP, 4 ae aren ag LCD, Camera, 16 veer 5/ | 492 | 289-BGA |296-20940-ND+ NEW! 37.28 34.79 32.31 | OMAP5912ZDY 
t = uwire, 12C, HDQ, SPI, V-Link s : RTC, MMU i 
t+ Shared with C55x CPU * External memory interfaces may use 1.8, 2.75, or 3.3V nominal — ROHS Compliant 


TMS320C54x Family — ARM7 + C54x 


RAM ROM Operating Volt. (V)| Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
CPU (Bytes) | (Bytes) Serial Ports Timers Misc. Ethernet Core oO (MHz) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
DSP + RISC (Fixed Point) 
C54x 144K 2 McBSP 1 PLL, API = 100 
ARM7TDMI 16K N/A 12C, SPI, 2 UARTs (1 IRDA) 2 PLL. WO = 18 3.3 475 257-BGA 296-12751-ND 18.75 17.50 16.25 TMS320VC5470GHK 
C54x 144K 2 McBSP 1 PLL, API _ 100 
ARM7TDMI 16K N/A 12C, SPI, 2 UARTs (1 IRDA) 2 PLL. WD | 10/100, MAC 1.8 3.3 47.5 257-BGA 296-12752-ND 20.40 19.04 17.68 TMS320VC5471GHK 
TMS320C3x Family fe 
RAM ROM Operating Frequency | Temperature Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(32-Bit Word) (32-Bit Word) DMA Timers MIPS Voltage (V) (MHz) (°C) Package Part No. if 25 100 Part No. 
TMS320C3x (Floating Point) 
512 Supports Bootloader 2 2 20 5 40 0-85 144-PQFP 296-1928-5-ND 16.56 14.91 13.23 TMS320632PCM40 


™ . The C2000™ DSP platform offers the most comprehensive line of DSP solutions driving the digital control revolution, the C2000 DSP platform provides the industry's highest performing 
TMS320C2000 Family and most code-efficient DSPs. With a unique combination of on-chip peripherals such as Flash memory, ultrafast A/D converters as well as robust CAN modules, the C2000 DSP platform 
sets the standard for performance and peripheral integration. 


Flash RAM | Boot ROM Operating 
(16-Bit | (16-Bit (16-Bit PWM Voltage | Frequency | Temperature Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Word) Word) Word) EMIF Timers Chan. SPI | SCI | CAN | MIPS (V) (MHz) (°C) Package Part No. 1 25 100 | Part No. 
TMS320C 24x (Fixed Point) 
8 _— -40 ~ 125 64-PQFP 296-12545-ND 12.99 11.70 10.38 ) TMS320LF2402APGS 
8 _— -40 ~ 85 64-LQFP 296-12544-ND 11.83 10.65 9.45 | TMS320LF2402APGA 
1K 256 = 2 7 = ae = 40 3.3 40 -40 ~ 85 32-LQFP 296-14411-ND$ 6.30 5.60 4.73 | TMS320LF2401AVFA 
8K 7 =— -40 ~125 32-LQFP 296-19288-1-ND$A 7.70 6.16 5.20 | TMS320LF2401AVFS 
7 = -40 ~ 125 32-LQFP 296-19288-2-ND$0 1251.25/250 TMS320LF2401AVFS 
8 Y 0~70 144-LQFP 296-10755-ND$ 18.48 17.25 16.02 | TMS320F243PGE 
544 _ _ 2 8 ¥ ¥ Y 20 5 20 0~70 64-QFP 296-10753-ND$ 16.37 15.28 14.19 | TMS320F241PG 
8 = 0~70 38-PLCC 296-10750-5-ND$ 17.69 16.51 15.33 | TMS320F241FN 
544 = Y 3 12 Y y _ 20 5 20 -40 ~ 125 132-PQFP 296-2011-5-ND$ 23.57 22.00 20.43 | TMS320F240PQS 
16K 12 = 0~70 132-PQFP 296-2009-5-ND$ 21.45 20.02 18.59 | TMS320F240PQ 
1K 256 = 2 8 Y Y Y 40 33 40 -40 ~ 125 64-LQFP 296-12675-ND 15.08 13.58 12.04 | TMS320LF2403APAGS 
8 ¥ i -40 ~ 85 64-LQFP 296-12674-ND 13.74 12.38 10.98 | TMS320LF2403APAGA 
Y 4 16 Y Y Y 40 33 40 -40 ~ 125 144-LQFP 296-12549-ND$ 16.24 14.63 12.97 | TMS320LF2407APGES 
30K 25K 256 16 Y 2 -40 ~ 85 144-LQFP 296-12548-ND$ 14.74 13.28 11.78 _| TMS320LF2407APGEA 
: _ 4 16 Y y Y 40 33 40 -40 ~ 125 100-LQFP 296-12547-ND 15.33 13.80 12.24 | TMS320LF2406APZS 
16 Y ; -40 ~ 85 100-LQFP 296-12546-ND$ 13.91 12.53 11.11. | TMS320LF2406APZA 
Flash | RAM | ROM | Boot ROM Operating 
(16-Bit| (16-Bit | (16-Bit] (16-Bit PWM Voltage (V) | Frequency | Temperature Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Word) | Word) | Word) | Word) | McBSP | EMIF| Timers|Chan. | SPI| SCI |CAN | MIPS| Core 1/0 (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
TMS320C28x Family (Fixed Point) 
-40~85 | 100-BGA |] 296-18320-ND$ 9.66 8.70 7.72 | TMS320F2801GGMA 
-40~125 | 100-BGA | 296-18321-NDt 10.66 9.60 8.52 | TMS320F2801GGMS 
-40~85 |100-LQFP) 296-18322-ND$ 9.66 8.70 7.72 | TMS320F2801 PZA 
1eK | 6K | 2K 4k — for] 9 | B YY] 1 | ¥ j 100) 1.8 33) 100 | 4g. 495 | 400-LOFP| 296-18323-ND+ 10.66 9.60 8.52 | TMS320F2801PZS. 
-40~85 | 100-BGA | 296-18324-NDt 9.66 8.70 7.72 | TMS320F2801ZGMA 
-40~125 | 100-BGA | 296-18325-NDt 10.66 9.60 8.52 | TMS320F2801ZGMS 
-40~85 |100-LQFP) 296-19599-NDt 11.83 10.65 9.45 | TMS320F2802PZA 
-40~125 |100-LQFP| 296-19600-ND$ 13.08 11.78 10.45 | TMS320F2802PZS 
aie 12k | 64K | 8K — |r] 9 jf 72) 2] 1 | 100) 1.8 33 | 100 -40~85 | 100-BGA | 296-19601-ND$ 41.83 40.65 9.45 | TMS320F2802ZGMA 
-40~125 | 100-BGA | _296-19602-ND$ 13.08 11.78 10.45 | TMS320F2802ZGMS 
-40~85 | 100-BGA | 296-18326-ND$ 14.49 13.05 11.58 | TMS320F2806GGMA 
10K | 2k 4k — fap | 8 PY | 2 | Y | 100) 18 33 | 100) | 49495 | 400-BGa | 296-18327-ND$ 15.99 14.40 12.77 | TMS320F2806GGMS 
-40~85 |100-LQFP) 296-18328-NDt 14.49 13.05 11.58 | TMS320F2806PZA 
-40~125 |100-LQFP| 296-18329-ND$ 15.99 14.40 12.77 | TMS320F2806PZS 
32k | 10K | 2k 4k — fa] % |] 1 Y/Y | 2) ¥ | 100) 1.8 33} 100 -40~85 | 100-BGA | 296-18330-ND$ 14.49 13.05 11.58 |TMS320F28062GMA 
-40~125 | 100-BGA |_296-18331-ND$ 15.99 14.40 12.77 | TMS320F2806ZGMS 
-40~85 | 100-BGA | 296-18332-NDt 17.40 16.24 15.08 | TMS320F2808GGMA 
64K 18K 2K 4K — _ 15 16 | Y 21) Y | 100) 18 3.3 100 -40~125 | 100-BGA | 296-18333-ND$ 19.13 17.85 16.58 | TMS320F2808GGMS 
-40~85 | 100-LQFP| 296-18334-ND$ 17.40 16.24 15.08 | TMS320F2808PZA 
$RoHS Compliant ACutTape 0 Tape and Reel (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 631 


Digital Signal Processors 


4 Texas INSTRUMENTS : 
TMS320C2000™ Family (Cont.) 


Flash | RAM ROM | Boot ROM Operating 
(16-Bit | (16-Bit | (16-Bit} (16-Bit PWM Voltage (V) | Frequency | Temperature Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Word) | Word) | Word) | Word) | McBSP |EMIF| Timers| Chan. | SPI | SCI |CAN | MIPS |Core 1/0 (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
-40~125 |100-LOFP | 296-18335-ND$ 19.13 17.85 16.58 | TMS320F2808PZS 
2K 4K — _ 15 16 Y 2 | ¥ | 100 | 1.8 3.3 100 -40 ~ 85 100-BGA | 296-18336-ND+ 17.40 16.24 15.08 | TMS320F2808ZGMA 
-40~125 | 100-BGA | 296-18337-ND$ 19.13 17.85 16.58 | TMS320F2808ZGMS 
64K 18K -40~85 |128-LQFP | 296-15987-5-ND$ 20.78 19.39 18.01 | TMS320F2810PBKA 
-40~125 /128-LQFP | 296-17277-ND 26.33 24.57 22.82 | TMS320F2810PBKQ 
kK | 4K Yoyo] 4 | @ )¥ | 2) ¥ | 80) 18 38) 150 -40~85 |128-LOFP | 296-15988-5-ND+ 22.13 20.65 19.18 |TMS320F2811PBKA 
-40~125 |128-LQFP | 296-17278-ND$ 28.05 26.18 24.31 |TMS320F2811PBKQ 
-40 ~ 85 179-BGA | 296-15989-5-ND 23.48 21.91 20.35 |TMS320F2812GHHA 
1K 4K Y Y 4 16 Y 2 | Y¥ | 150 )18 33 150 -40~125 | 179-BGA | 296-17279-ND 29.85 27.86 25.87 | TMS320F2812GHHQ 
128K | 18K -40~125 |176-LQFP | 296-17280-ND$ 29.85 27.86 25.87 |TMS320F2812PGFQ 
-40 ~ 85 179-BGA | 296-18338-ND 23.48 21.91 20.35 |TMS320F2812ZHHA 
2k 4K YoEY | 7 | 1% EY | 2 | Y | 190419 33 | 150) | 4p 495 | 4179-BGA | 296-18339-ND$ 25.88 24.15 22.43 | TMS320F28127HHS 
-40~85  |128-LQFP | 296-18916-ND+ 15.24 13.73 12.17 |TMS320R2811PBKA 
-40~125 /128-LQFP | 296-18917-ND 15.08 14.07 13.07 | TMS320R2811PBKQ 
asex | 32K | 1K 8K Yoyo) Ff] 2 )¥ | 2] ¥ |) 18 38) 150 -40~85 /176-LOFP | 296-18918-ND¢ 15.98 14.91 13.85 |TMS320R2812PGFA 
-40~125 |176-LQFP | 296-18919-ND 17.55 16.38 15.21 |TMS320R2812PGFQ 
36K 2K 8K ¥ Y 4 16 ¥ 2] ¥ | 150/19 3.3 150 -40~85 |176-LQFP | 296-15990-5-ND$ 23.48 21.91 20.35 |TMS320F2812PGFA 
Flash RAM ROM Operating Voltage (V) Frequency Temperature Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(16-Bit Word) | (16-Bit Word) | (16-Bit Word) | Timers | Serial | MIPS Core i) (MHz) (°C) Package | PartNo. 1 25 100 Part No. 
TMS320C 20x (Fixed Point) 
32K 4.5K - 1 2 20 3.3 5 40 0~70 100-LQFP | 296-2007-5-ND$ 25.02 23.36 21.69 TMS320F206PZ 
3.3 5 80 0~70 100-TQFP | 296-2001-5-ND$ 16.37 15.28 14.19 TMS320C206PZ80 
_ 45K 30K 1 2 40 3.3 5 80 -40 ~ 85 100-TQFP | 296-2002-5-ND 18.02 16.82 15.62 TMS320C206PZA80 
" 3.3 3.3 80 0~70 100-LQFP | 296-2012-5-ND 18.02 16.82 15.62 TMS320LC206PZ80 
3.3 3.3 80 -40 ~ 85 100-LQFP | 296-2013-5-ND 19.80 18.48 17.16 TMS320LC206PZA80 
$ROHS Compliant ACutTape Tape and Reel 
TMS470 Famil The TMS470 is derived from the 32-bit ARM7TDMI® core. This industry standard architecture includes two instruction sets a 32-bit instructions for fast execution and 16-bit instructions for high code 
y density. It allows unlimited switching between instruction sets and also provides run time decompression. Typical applications include industrial systems, medical instrumentation, consumer electronics, 
data processing and many other general purpose embedded applications. 
Flash RAM Timer 0 Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(KB) (KB) Channels ADC spi | sci | CAN2 | 3.3V (MHz) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
TMS470R1x 
64 8 13 8 Ch, 10-Bit 2 SCC 40 48 80-LQFP 296-19270-ND$ 8.70 6.96 5.88 TMS470R1A64PNT 
16 i 50 100-LQFP 296-17627-ND$ 8.48 7.64 6.77 TMS470R1A128PZ 
128 8 16 16Ch,10-Bit | 2 sce 50 48 400-LOFP | 296-19267-ND+ 9.50 7.60 6.42 TMS470R1A128PZ-T 
16 A 50 100-LQFP 296-17754-ND$ 9.76 8.79 7.80 TMS470R1A256PZ 
256 12 16 16 Ch, 10-Bit | 2 2 sce 50 48 100-LOFP | 296-19268-ND+ 9.50 8.55 7.59 TMS470R1A256PZ-T 
16 i 93 144-LQFP 296-18723-ND 11.08 9.98 8.85 TMS470R1A288PGEA 
288 16 12 12Ch 10-bit | 2 | 2 | See 57 48 100-LOFP | 296-19269-ND 12.74 11.48 10.18 TMS470R1A288PZA 
16 , 94 144-LQFP 296-18724-ND 12.66 11.40 10.11 TMS470R1A384PGET 
age 82 12 12Ch,10-Bit | 2 | 2 | See 55 48 100-LOFP | 296-19292-ND 12.16 10.95 971 TMS470R1A384PZ-T 
512 32 32 16 Ch, 10-Bit 3 2 HECC 86 60 144-LQFP 296-19855-ND NEW! 14.74 13.28 11.78 TMS470R1B512PGET 
32 i 87 144-LQFP 296-19271-ND 19.43 18.13 16.84 TMS470R1B768PGE 
768 48 32 16 Ch, 10-Bit | 5 2 | HECC | a7 80 144-LOFP | 296-19335-ND+ 17.55 16.38 15.21 TMS470R1B768PGET 
1000 64 16 12 Ch, 10-Bit 2 3 HECC 93 60 144-LQFP 296-18591-ND 20.33 18.97 17.62 TMS470R1B1MPGEA 
+ RoHS Compliant 
NEW! Dolphin Low Power Evaluation Kit 
Dolphin is a Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) Wireless UART chipset for the 902-928MHz US ISM Band. Digi-Ker Price Each Tl 
With this hardware the user is able to demonstrate, test and evaluate two way point-to-point communication. Kit Deserntlun al fia 1 25 100 Part No 
Contents: * Two Low Power daughter cards »* Two Interface cards * Two RS-232 Serial Cables to connect to ue - 5 ~ 
A ; 3 Hi i Evaluation Kit for Low Power Dolphin Chipset 296-20846-ND 611.19 477.11 443.03 | DOLPHIN-LP-EVM 
a computer * Graphical evaluation software » All applicable literature and data sheets. To demonstrate the Low P ‘Adder Kit for Li High P Dolphin EVM | 296-20845-ND 254.96 23796 220.97| DOLPHIN-LP-ADDER 
broadcast capability of the Dolphin chipset, an additional adder kit (DOLPHIN-LP-ADDER) is available. OWA WGK ACUBT NIETO GROW OF IG N-OWSt: ZOIpIIn : : E 


DSP Starter Kits 


A wide variety of DSP boards and development kits are available from TI and TI's third party network. Products include development boards, evaluation modules, hardware/ 
software bundles and DSP Starter Kits (DSKs) designed to accelerate the application design process from concept through production. DSP Starter Kits are bundled with a 
DSK-version of TI's Code Composer Studio Development Tools. These provide an excellent platform to evaluate Tl DSP and development tools, quickly develop prototypes, 
demos and proof-of-concept applications at a very affordable getting started price. Kit Contents: * Development Board * Parallel PC Cable * US Power Supply * CD-ROM 
containing documentation and DSK version of Code Composer Studio (TMDSEZD2407: EzDSP version of Code Composer Studio) 


eXpressDSP™ Code Composer Studio™ 


CCStudio’s comprehensive, integrated development environment brings complete build and debug tooling, world-class 
compilers and industry unique analysis and visualization capabilities via JTAG Real-Time Data Exchange (RTDX) to 
quickly find and fix problems. The real-time foundation provided by Tl’s DSP/BIOS™ kernel, RTDX™ and TI's simulation 
capabilities, offers key features such as real-time analysis and advanced data and system visualization, which results in 
the highest level of host/target integration in the DSP industry. In addition, CCStudio is engineered around an open plug- 
in architecture that enables developers to integrate additional third-party plug-in tools to customize their development 
environment for specific project requirements. 

Includes: * C/C++ compiler, assembler and linker (code generation tools) with C++, UML, MATLAB and VAB support in 
compiler CCStudio Key Features: © Integrated development environment with tightly integrated editor, debugger, visual 
project management system, profiler and Probe Points™ * Advanced watch windows, local and global variable windows 


Digi-Key Price Texas Instruments 
Part No. Each Part No. 
296-15828-ND 455.40 TMDSEZD2407 
296-15827-ND 521.40 TMDSDSK5510 
296-15829-ND 521.40 TMDSDSK5416 
296-15831-ND 521.40 TMDSDSK6713 


and profiler capabilities »* Update Advisor - live update capability for the latest tools, drivers and software 
releases » Real-Time Data Exchange (RTDX) between host and target * Real-time analysis and data visualization tools 
* File 1/0 Probe Points and graphical algorithm scope probes « Interactive profiling and advanced graphical signal analysis 
GEL function support for automation activities such as regression testing * Automated testing and customization via 
scripting * Multiprocessor debugging 

Minimum System Requirements: * 233MHz or higher Pentium compatible CPU * GOOMB of free hard disk space 
* 64MB of RAM »* SVGA (800 x 600) display * Internet Explorer (4.0 or later) or Netscape Navigator (4.7 or later) * Local 
CD-ROM drive 

Supported Operating Systems for Code Composer Studio: * Microsoft Windows 98 (SP1 and SE) * Microsoft Windows NT 
(SP6) * Microsoft Windows 2000 (SP1 and SP2) Microsoft Windows XP 


Digi-Key Price Texas Instruments 
Description Part No. Each Part No. 
C6000 Code Composer Studio Software for 320C6X 296-16633-ND 4044.38 TMDSCCS6000-1 
C5000 Code Composer Studio Software for 320C5X 296-16631-ND 4044.38 TMDSCCS5000-1 
C2000 Code Composer Studio Software for 320C2X 296-16632-ND 556.88 TMDSCCS2000-1 


5-6K Interface Evaluation Module 


The interface board consists of two signal conditioning sites, two serial EVM sites and a parallel EVM site. Three position 
screw terminals J1 and J2 and two position screw terminals J6, J8, J9 and J11 provides access to a common power bus 
routed to all sites. The 5-6K Interface board is intended to provide Data Converter customers with the greatest amount of 
flexibility for the evaluation of Data Acquisition Products from Texas Instruments. It maintains a compatible interface with 
the TMS320 Series (DSP). 

Features: * Provides all necessary voltages for device under test ¢ Bit clock for codecs « Flexible interface to popular TI 
DSP’s » General codec requirements are addressed 


Digi-Key Price Texas Instruments 
Part No. Each Part No. 
296-18350-ND 62.78 5-6KINTERFACE 


DAP Signal Conditioning Boards 


The DAPSigCndBrdBPEVM can be used with Data Acquisition Products (DAPs), 5-6K Interface and C2000 Interface 
boards. This signal conditioning board, provides up to eight single ended or four differential conditioning channels for 
use with a wide selection of data converter evaluation boards. The DAPSigCndBrdBPEVM board has four dual supply 
OPA2132 operational amplifiers that operate at +/- 15 volts. This is a circuit board that gives the designer the ability to 
condition the input/output signal going to and from ADCs or DACs, through the use of bi-polar (OPA2132UA) amplifiers 
in the conditioning circuits. 


Digi-Key Price Texas Instruments 

Part No. Each Part No. 

296-18418-ND 62.78 DAPSIGCNDBRDBPEVM 
296-18419-ND 62.78 DAPSIGCNDBRDUNPEVM 


More Product Available Online: www.digikey.com 


632 1073) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(parts other than indicated may be available 


Flash Programmable System Devices as RoliS compliant) 


uPSD is a family of 8-bit microcontrollers built on an 8032 microcontroller core. uPSD features a flexible memory structure, programmable logic, and rich peripheral set that includes devices with USB and JTAG debug/emulation. These along with 
analog and supervisor functions, makes uPSD an ideal solution for a wide variety of embedded control applications. 


d yf 8032 Microcontroller Core RoHS Compliant Parts Available 


Flash Size Main Flash SRAM Device Speed No. of Operating Timer/ Supply Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
(Kbit) (Bytes) (Bytes) (MHz) 1/0 Pins Counters Voltage Package Part No. a 10 100 Part No. 
40 37 5.0 52-TOFP 497-2363-ND 9.44 8.63 6.82 UPSD3212C-40T6 
512 64K 9K 40 46 3 5.0 80-TQFP 497-2364-ND 10.61 9.70 7.67 UPSD3212C-40U6 
24 37 3.0 52-TQFP 497-2365-ND 9.44 8.63 6.82 UPSD3212CV-24T6 
24 46 3.0 80-TQFP 497-2366-ND 10.61 9.70 7.67 UPSD3212CV-24U6 
40 37 5.0 52-TQFP 497-2367-ND 12.03 11.13 8.42 UPSD3233B-40T6 
8K 40 46 3 5.0 80-TQFP 497-2368-ND 12.91 11.95 9.04 UPSD3233B-40U6 
1K 128K 24 37 3.0 52-TQFP 497-2369-ND 12.03 11.13 8.42 UPSD3233BV-24T6 
24 46 3.0 80-TQFP 497-2370-ND 12.91 11.95 9.04 UPSD3233BV-24U6 
30K 40 37 3 5.0 52-TQFP 497-2374-ND 14.51 13.43 10.16 UPSD3253B-40T6 
24 37 3.0 52-TQFP 497-2375-ND 13.72 12.70 9.61 UPSD3253BV-24T6 
40 37 5.0 52-TQFP 497-2371-ND 13.51 12.50 9.46 UPSD3234A-40T6 
8K 40 46 3 5.0 80-TQFP 497-2372-ND 14.40 13.32 10.08 UPSD3234A-40U6 
9K 256K 24 46 3.0 80-TQFP 497-2373-ND 13.57 12.56 9.50 UPSD3234BV-24U6 
40 37 5.0 52-TQFP 497-2376-ND 16.00 14.80 11.20 UPSD3254A-40T6 
32K 40 46 3 5.0 80-TQFP 497-2377-ND 16.88 15.62 11.82 UPSD3254A-40U6 
24 46 3.0 80-TQFP 497-2378-ND 15.18 14.05 10.63 UPSD3254BV-24U6 
40 3x 8 Bit 5 52-TQFP 497-5655-ND@ NEW! 8.04 7.34 5.81 UPSD3422EB40T6 
64K 4K 40 3x 8 Bit 3 5 80-TQFP 497-5656-ND@ NEW! 8.50 7.77 6.14 UPSD3422EB40U6 
40 3x 8 Bit 3 52-TQFP 497-5657-ND@ NEW! 8.04 7.34 5.81 UPSD3422EVB40T6 
40 3x 8 Bit 3 80-TOFP 497-5658-ND@ NEW! 8.51 7.77 6.15 UPSD3422EVB40U6 
40 3x 8 Bit § 52-TOFP 497-5659-ND@ NEW! 9.57 8.74 6.91 UPSD3433EB40T6 
128K 8K 40 3x 8 Bit 3 5 80-TQFP 497-5660-ND@ NEW! 10.03 9.17 7.25 UPSD3433EB40U6 
40 3x 8 Bit 3 52-TQFP 497-5661-ND@ NEW! 9.57 8.74 6.91 UPSD3433EVB40T6 
30K 40 3x 8 Bit 3 80-TQFP 497-5662-ND@ NEW! 10.03 9.16 7.24 UPSD3433EVB40U6 
40 3x 8 Bit 5 52-TQFP 497-5663-ND@ NEW! 9.94 9.08 7.18 UPSD3434EB40T6 
8K 40 3x 8 Bit 3 5 80-TQFP 497-5664-ND@ NEW! 10.42 9.52 7.53 UPSD3434EB40U6 
40 3x 8 Bit 3 52-TOFP 497-5665-ND@ NEW! 9.94 9.08 7.18 UPSD3434EVB40T6 
256K 40 3x 8 Bit 3 80-TQFP 497-5666-ND@ NEW! 10.42 9.52 7.53 UPSD3434EVB40U6 
40 3x 8 Bit 3 52-TOFP 497-5667-ND@ NEW! 10.57 9.79 741 UPSD3454EB40T6 
30K 40 3x 8 Bit 3 3 80-TQFP 497-5668-ND@ NEW! 10.99 10.17 7.70 UPSD3454EB40U6 
40 3x 8 Bit 5 52-TQFP 497-5669-ND@ NEW! 10.57 9.79 7A1 UPSD3454EVB40T6 
40 3x 8 Bit 5 80-TQFP 497-5670-ND@ NEW! 10.99 10.17 7.70 UPSD3454EVB40U6 
16K 2K 40 37 3 3.3 52-TQFP 497-4890-ND® 9.48 8.66 6.84 UPSD3312D-40T6 
40 37 3.3 52-TOFP 497-4891-ND® 9.48 8.66 6.84 UPSD3312DV-40T6 
64K 40 35 3.3 52-TOFP 497-4904-ND® 10.71 9.78 7.74 UPSD3422EV-40T6 
32K 4K 40 46 3 3.3 80-TQFP 497-4903-ND® 10.36 9.59 7.26 UPSD3422E-40U6 
40 46 3.3 80-TQFP 497-4905-ND® 10.36 9.59 7.26 UPSD3422EV-40U6 
40 37 3.3 52-TQFP 497-4892-ND® 11.44 10.59 8.01 UPSD3333D-40T6 
40 37 3.3 52-TQFP 497-4894-ND® 11.44 10.59 8.01 UPSD3333DV-40T6 
40 46 3.3 80-TQFP 497-4893-ND® 12.21 11.30 8.55 UPSD3333D-40U6 
428K 30K 8K 40 46 3 3.3 80-TOFP 497-4895-ND® 12.91 11.95 9.04 UPSD3333DV-40U6 
40 35 3.3 52-TQFP 497-4906-ND® 9.57 8.74 6.91 UPSD3433E-40T6 
40 35 3.3 52-TOFP 497-4908-ND® 9.57 8.74 6.91 UPSD3433EV-40T6 
40 46 3.3 80-TQFP 497-4907-ND® 13.71 12.69 9.60 UPSD3433E-40U6 
40 46 3.3 80-TQFP 497-4909-ND® 14.46 13.38 10.13 UPSD3433EV-40U6 
40 46 3.3 80-TQFP 497-4896-ND® 12.90 11.94 9.03 UPSD3334D-40U6 
40 46 3.3 80-TOFP 497-4897-ND® 12.90 11.94 9.03 UPSD3334DV-40U6 
8K 40 35 3 3.3 52-TOFP 497-4910-ND® 9.94 9.08 7.18 UPSD3434E-40T6 
40 35 3.3 52-TOFP 497-4912-ND@ 9.94 9.08 7.18 UPSD3434EV-40T6 
256K 30K 40 46 3.3 80-TQFP 497-4911-ND® 10.42 9.52 7.53 UPSD3434E-40U6 
40 46 3.3 80-TQFP 497-4913-ND® 10.42 9.52 7.53 UPSD3434EV-40U6 
40 37 3.3 52-TQFP 497-4898-ND® 15.17 14.03 10.62 UPSD3354D-40T6 
30K 40 37 3 3.3 52-TQFP 497-4900-ND® 15.17 14.03 10.62 UPSD3354DV-40T6 
40 46 3.3 80-TQFP 497-4899-ND® 16.06 14.86 11.24 UPSD3354D-40U6 
40 46 3.3 80-TQFP 497-4901-ND® 16.06 14.86 11.24 UPSD3354DV-40U6 
@ RoHS Compliant 
Low Cost Field Programmable Microcontroller Peripherals RoHS Compliant Parts Available 


The low cost PSD3XX family integrates high-performance and user-configurable blocks of EPROM, programmable logic SRAM «Input latches * Programmable I/O ports * Page logic * Programmable security 

and optional SRAM into one part. The PSD3XX products also provide a powerful microcontroller interface that eliminates A . r ‘ . ‘ 
the need for external “glue logic”. The part's integration, small form factor, low power consumption and ease of use make it The ZS 3 fas improved fecneogy taal ielbs reduce current consumption using the Turbo bit. Excellent if you require 
ideal for interfacing to virtually any microcontroller. p : 
Major functional blocks of the PSD3XX: * Two programmable logic arrays *256Kb to 1Mb of EPROM * Optional 16Kb Speed: -70 = 70ns, -90 = 90ns 


No. PLD EPROM SRAM Page Turbo Bus Typical Standby Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
Inputs Size Size Reg. Voltage Bit Width Current Part No. 1 10 100 Part No. 
18 512Kb 16Kb Yes 497-3693-ND 12.48 11.55 8.74 PSD312B-70J 
18 512Kb 16Kb Yes 5V = x8 50uA 497-3694-ND 12.72 11.77 8.91 PSD312B-90J1 
18 1Mb 16Kb Yes 497-3695-ND 14.38 13.31 10.07 PSD313B-70J 
18 1Mb 16Kb Yes 497-3696-ND 14.64 13.55 10.25 PSD313B-90JI 
14 256Kb 16Kb _ 497-3698-ND 14.26 13.19 9.99 ZPSD301B-90u! 
18 512Kb 16Kb Yes 5V Yes x8 or x16 10pA 497-3699-ND 14.80 13.69 10.36 ZPSD302B-70J 
18 512Kb 16Kb Yes 497-3700-ND 15.06 13.94 10.55 ZPSD302B-90uI 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 633 


ky Low Cost Field Programmable Microcontroller Peripherals (cont) 


DK3300-ELCD Development Kit 


The DK3300-ELCD board is a demo board for the uPSD3300 family which is a series of 8051 class 
microcontrollers (MCUs) that contain a new fast Turbo 8032 core with a large Dual Bank Flash memory, a 
large SRAM, many peripherals, programmable logic and a JTAG Debug/In System Programming (ISP) port. 
The DK3300-ELCD contains all the items needed to explore the Turbo uPSD3300 MCU. Included in the kit 
are demonstration application examples along with an evaluation copy of the tools needed to develop and 
compile code for the uPSD3300. The kit also contains the adapters necessary for programming the Flash 
inside the uPSD and for accessing the built-in JTAG debug port. 


AQ7-STSOND.....23chc2cciacirisarsaaaicdonisasesedaguestaioianessagacihadaabehsgneasasedeabediataneghenest $278.60 


DK3400 Development Kit 


To enhance the feature set of UPSD Turbo Family, the USB Microcontroller Development Kit DK3400 has 
been released from STMicroelectronics. The kit is a demo board for the uPSD3400 family which is a series 
of 8051 class microcontrollers (MCUs) that contain a fast Turbo Plus 8032 core with 16-bit code fetch path, 
full-speed USB port, a large Dual Bank Flash memory, a large SRAM, many peripherals, programmable 
logic and a JTAG Debug/In System Programming (ISP) port. 

The DK3400 kit consists of an ED3K4 module and DK3400 motherboard as well as all the items needed to 
explore the uPSD3400 MCU. There are also demonstration application examples along with an evaluation 
copy of the tools needed to develop and compile code for the uPSD3400. 
Q97-S21GND...2..ccicccsrscccdsacsssesisacsaressadaseaesasasearesnaraseasesnresoanesoerescasesiedesnan $362.60 


Microcontrollers 


For the mass market ST offers several families of microcontrollers, e.g. the ST62, the ST7 and the ST9 ranges, with the result 
that there is a ST microcontroller to suit every kind of application, from those where minimum cost is the primary requirement 
to those that need powerful real-time performance and high-level language support. The recently introduced ST FIVE family 
integrates all the benefits of microcontrollers, together with a dedicated architecture, the “Decision Processor”, oriented to high- 


DK900 Development Kit 


Kit Includes: 

¢ DK900 Evaluation Board with an 8051 MCU ¢FlashLINK JTAG In-System Programmer (ISP) * Detailed 
DK900 Manual for the 8051 MCU ¢ Flash PSD sample in PLCC52 * UART and JTAG cables * 110V power 
supply 

Download Software: 

*PSDsoft Express * PSDload (version 1.10) - A Windows serial communications program (download self 
extracting archive load.exe) *DK900 8051 Demo contains demos for 8051 and 8051XA implementations 
¢PSDstep - Serial communications protocol manual (MS Word doc format) *PSDloadman - Serial 
communications reference document (MS Word doc format) 


497-2380-ND: s..200i.2sddeecidrsiriacnsdekehaasanatgeieancambidh setianeaaa neesbebchagesdmagnartadeabeneat $102.96 


DK3200 Development Kit 


Features: 

¢ Flexing and Debugging «Keil ISD51 background debugger runs on UART »* Easily connect In-Circuit 
Emulator with no adapter needed »* Connect HP logic analyzer cables directly to expansion connectors 
Reliable 0.15um NOR Flash Technology 


AQ TAS 7OAND.. oie asisie wens a isleeersuide tina ees ddledoensuignihsidtesnaucsild eeinnaweidsdlelsauuls dd yaanagitadnnednns $156.00 


level algorithms and a visual programming approach. ST also offers the innovative Programmable System Memory (FlashPSD, 
DSM) products, which combine memory functions such as Flash, EEPROM and SRAM with programmable logic on a single 
chip. Designed to interface with all standard microcontrollers to provide a complete system implementation, Programmable 
System Memories can be quickly and easily programmed without special manufacturing equipment, even in the field. 


ST6 8-Bit RoHS Compliant Parts Available 
Program Number Operating Operating 
Memory / Type RAM of Supply Temperature Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
(Bytes) (Bytes) Timers 1/0 Pins A/D Voltage Range Package Part No. 1 10 100 Part No. 
3K / OTP 128 21 13-Ch., 8-Bit 28-SOIC 497-2103-5-ND 5.95 5.43 4.30 ST62T65CM6 
3K / OTP 128 13 7-Ch., 8-Bit 20-SOIC 497-2102-5-ND 6.62 5.77 4.30 ST62T60CM6E 
4K/ OTP 64 Yes 20 16-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 28-SOIC 497-2101-5-ND 5.64 4.92 3.66 ST62T25CM6 
4K/ OTP 64 20 16-Ch., 8-Bit 28-DIP 497-2100-5-ND 5.64 4.92 3.66 ST62T25CB6 
4K / OTP. 64 12 8-Ch., 8-Bit 20-SOIC 497-2099-5-ND 5.18 4.52 3.36 ST62T20CM6 
4K / OTP 64 12 8-Ch., 8-Bit 20-DIP 497-2098-5-ND 5.18 4.52 3.36 ST62T20CB6 
2K/ OTP 64 12 8-Ch., 8-Bit 20-SOIC 497-2097-5-ND 3.81 3.32 2.47 ST62T10CM6 
2K / OTP 64 Ves 12 8-Ch., 8-Bit 3.0 ~6.0 -40°C ~ 85°C 20-DIP 497-2096-5-ND 4.06 3.54 2.64 ST62T10CB6 
2K / OTP 64 9 4-Ch., 8-Bit % 16-SOIC 497-2095-5-ND 3.15 2.74 2.04 ST62T01CM6 
2K/ OTP 64 9 4-Ch., 8-Bit 16-DIP 497-2094-5-ND 2.99 2.61 1.94 ST62T01CB6 
1K / OTP 64 9 4-Ch., 8-Bit 16-DIP 497-2093-5-ND 2.84 2.37 1.99 ST62TOOCB6 
C RoHS Compliant Parts Available 
ST7 8-Bit (parts other than indicated ey be available as ROHS compliant) 
Flash RAM Number of Operating Operating Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
(Bytes) (Bytes) Timers 1/0 Pins A/D Supply Voltage Temperature Range Package Part No. 1 10 100 Part No. 
13 5-Ch., 8-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 16-DIP 497-4860-ND® 2.25 1.88 1.58 ST7FLITES2Y0B6 
13 5-Ch., 8-Bit 2.4 ~5.5 -40°C ~ 85°C 16-SOIC 497-4861-ND® 2.10 1.75 1.47 ST7FLITES2YOM6 
128 Yes 13 5-Ch., 8-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 16-DIP 497-4862-ND® 2.34 1.95 1.64 ST7FLITESSYOB6 
1K 13 5-Ch., 8-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 16-SOIC 497-4863-ND® 2.34 1.95 1.64 ST7FLITESSYOM6 
§ 5-Ch., 10-Bit 2.7 ~5.5 -40°C ~ 85°C 8-DIP 497-5636-5-ND® NEW! 1.79 1.50 1.26 ST7FLITEUSSB6 
5 5-Ch., 10-Bit 2.7 ~5.5 -40°C ~ 85°C 8-SOIC 497-5637-5-ND® NEW! 1.89 1.58 1.33 ST7FLITEUSSM6 
128 Yes 5 5-Ch., 10-Bit 2.7 ~5.5 -40°C ~ 85°C 8-DFN 497-5638-1-ND@ NEW! 1.65 1.38 1.16 ST7FLITEUSSU6/TR 
5 5-Ch., 10-Bit 2.7 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 8-DFN 497-5638-2-ND@ NEW! 2145.00/3,000 ST7FLITEUSSU6/TR 
13 5-Ch., 8-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 16-DIP 497-4852-ND® 2.49 2.08 1.75 ST7FLITEO2YOB6 
15K 128 Yes 13 5-Ch., 8-Bit 2.4 ~5.5 -40°C ~ 85°C 16-SOIC 497-4853-ND® 2.49 2.08 1.75 ST7FLITEO2YOM6 
: 13 5-Ch., 8-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 16-DIP 497-5632-5-ND@ NEW! 3.13 2.73 2.04 ST7FLITEO9YOB6 
13 5-Ch., 8-Bit 2.4 ~5.5 -40°C ~ 85°C 16-SOIC 497-5633-5-ND@ NEW! 3.13 2.73 2.04 ST7FLITEOQYOM6 
9K 256 Yes ile. 7-Ch., 10-Bit 2.7 ~5.5 -40°C ~ 70°C 20-Dip 497-5626-5-ND® NEW! 3.67 3.20 2.38 ST7FLIT19BF1B6 
17 7-Ch., 10-Bit 2.7 ~ 5.5 -40°C ~ 70°C 20-SOIC 497-5627-5-ND@ NEW! 3.67 3.20 2.38 ST7FLIT19BF1M6 
22 6-Ch., 10-Bit 2.7 ~5.5 -40°C ~ 85°C 28-SOIC 497-4840-ND® 5.02 4.38 3.26 ST72F260G1M6 
22 6-Ch., 10-Bit 2.7 ~5.5 -40°C ~ 85°C 28-SOIC 497-5581-5-ND® NEW! 451 3.93 2.93 ST72F262G1M6 
256 Yes 22 6-Ch., 10-Bit 2.4 ~5.5 -40°C ~ 85°C 28-SOIC 497-2105-5-ND 6.21 5.41 4.03 ST72F264G1M6 
17 7-Ch., 10-Bit 2.7 ~5.5 -40°C ~ 70°C 16-Dip 497-5629-5-ND@ NEW! 86 69 52 ST7FLIT19BY1B6 
17 7-Ch., 10-Bit 2.7 ~ 5.5 -40°C ~ 70°C 16-SOIC 497-5630-5-ND@ NEW! 3.38 2.94 2.19 ST7FLIT19BY1M6 
15 7-Ch., 10-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 20-SOIC 497-2133-5-ND 4.21 3.67 2.73 ST7FLITE19F1M6 
4K 256 Yes 15 7-Ch., 10-Bit 2.4 ~5.5 -40°C ~ 85°C 20-DIP 497-2132-5-ND 4.21 3.67 2.73 ST7FLITE19F1B6 
15 7-Ch., 10-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 20-SOIC 497-4854-ND® 3.70 3.22 2.40 ST7FLITE10F1M6 
15 7-Ch., 10-Bit 2.4 ~5.5 -40°C ~ 85°C 20-SOIC 497-4855-ND 3.92 3.41 2.54 ST7FLITE15F1M6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8~55 -40°C ~ 125°C 32-SDIP 497-5609-5-ND® NEW! 3.67 3.20 2.38 ST72F32AK1B6 
384 Vas 19 _ 4.0~5.5 0°C ~ 70°C 24-SOIC 497-5620-5-ND@ NEW! 2.55 2.13 1.79 ST72F60E1M1 
19 - 4.0~5.5 0°C ~ 70°C 40-QFN 497-5622-1-ND@ NEW! 2.82 2.35 1.98 ST72F60K1U1TR 
19 = 4.0 ~ 5.5 0°c ~ 70°C 40-QFN 497-5622-2-ND@ NEW! 3666.00/3,000 ST72F60K1U1TR 
8K/ OTP 256 Yes 14 8-Ch., 8-Bit 4.0~5.5 -40°C ~ 85°C 34-SOIC 497-2117-5-ND 7.48 6.83 5.40 ST72T141K2M6 
14 8-Ch., 8-Bit 4.0 ~5.5 -40°C ~ 85°C 32-DIP. 497-2116-5-ND 8.03 7.33 5.80 ST72T141K2B6 
22 6-Ch., 10-Bit 2.7 ~5.5 -40°C ~ 85°C 28-SOIC 497-4841-ND 5.10 4.45 3.31 ST72F262G2M6 
256 Yes 22 6-Ch., 10-Bit 2.4 ~5.5 -40°C ~ 85°C 28-SOIC 497-2106-5-ND 5.85 5.09 3.80 ST72F264G2M6 
22 6-Ch., 10-Bit 2.7 ~5.5 -40°C ~ 85°C 32-DIP 497-5570-ND® 5.85 5.09 3.80 ST72F264G2B6 
15 7-Ch., 10-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 20-SOIC 497-2135-5-ND 4.64 4.05 3.01 ST7FLITE29F2M6 
15 7-Ch., 10-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 20-DIP 497-2134-5-ND 5241 4.54 3.38 ST7FLITE29F2B6 
384 Yes 19 _ 4.0~5.5 0°C ~ 70°C 24-SOIC 497-5621-5-ND® NEW! 2.94 2.45 2.06 ST72F60E2M1 
1 3-Ch., 10-Bit 4.0 ~5.5 0°C ~ 70°C 20-SOIC 497-2114-5-ND 6.62 5.76 4.29 ST72F623F2M1 
23 8-Ch., 10-Bit 4.0 ~5.5 0°C ~ 70°C 34-SOIC 497-2113-5-ND 6.62 5.76 4.29 ST72F622L2M1 
8K 27 8-Bit 4.0~5.5 0°C ~ 70°C 24-SOIC 497-5624-5-ND® NEW! 3.48 3.04 2.26 ST72F63BE2M1 
27 8-Bit 4.0~5.5 0°C ~ 70°C 34-SOIC 497-5625-5-ND® NEW! 5.84 5.34 4.22 ST72F63BK6M1 
384 Yes 15 7-Ch., 10-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 20-SOIC 497-2131-5-ND 5.27 4.59 3.42 ST7FDALIF2M6 
44 6-Ch., 8-Bit 3.2 ~5.5 -40°C ~ 85°C 44-TOFP 497-4837-ND® 10.36 9.46 7.48 ST72C334J2T6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 44-TQFP 497-4847-ND 4.83 4.21 3.13 ST72F324J2T6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 32-TQFP 497-4850-ND 527. 4.59 3.42 ST72F324K2T6 
15 12-Ch., 10-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 20-DIP 497-4856-ND® 4.16 3.62 2.70 ST7FLITE20F2B6 
384 Yes 15 12-Ch., 10-Bit 2.4 ~5.5 -40°C ~ 85°C 20-SOIC 497-4857-ND® 4.16 3.62 2.70 ST7FLITE20F2M6 
15 12-Ch., 10-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 20-DIP 497-4858-ND® 4.32 3.76 2.80 ST7FLITE25F2B6 
15 12-Ch., 10-Bit 2.4 ~5.5 -40°C ~ 85°C 20-SOIC 497-4859-ND 4.32 3.76 2.80 ST7FLITE25F2M6 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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Microcontrollers 


ST7 8-Bit (Cont.) 


Flash RAM Number of Operating Operating Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
(Bytes) (Bytes) Timers 1/0 Pins A/D Supply Voltage Temperature Range Package Part No. 1 10 100 Part No. 
60 16-Ch., 10-Bit 45~5.5 -40°C ~ 85°C 32-TQFP 497-4865-ND 5.96 5.44 4.30 ST7FMC1K2T6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 32-SDIP 497-5591-5-ND@ NEW! 4.16 3.62 2.70 ST72F324BK2B6 
384 Yes 32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 32-TQFP 497-5592-ND@ NEW! 3.92 3.41 2.54 ST72F324BK2T6 
32 12-Ch., 10-Bit 2.85 ~ 3.6 -40°C ~ 85°C 32-TQFP 497-5598-ND@ NEW! 5.94 5.17 3.85 ST72F324LK2T6 
8K 32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 44-TQFP 497-5608-ND@ NEW! 4.16 3.62 2.70 ST72F32AJ2T6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 32-TQFP 497-5610-ND@ NEW! 3.67 3.20 2.38 ST72F32AK2T6 
384 Yes 15 7-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 125°C 20-DIP 497-5634-5-ND@ NEW! 4.02 3.51 2.61 ST7FLITE39F2B6 
16 7-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 125°C 20-SOIC 497-5641-5-ND@ NEW! 4.02 3.51 2.61 ST7FLITES9F2M6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 44-LQFP 497-5588-ND@ NEW! 4.40 3.84 2.86 ST72F324BJ2T6 
16K 612 Yes 32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 10°C ~ 85°C 42-DIP. 497-4848-ND® 6.51 5.67 4.22 ST72F324J4B5 
44 8-Ch., 8-Bit 3.2 ~5.5 -40°C ~ 85°C 44-TQFP 497-4836-ND® 8.63 7.88 6.23 $1720314J4T6 
44 6-Ch., 8-Bit 3.2~5.5 -40°C ~ 85°C 44-TQFP 497-4838-ND@ 10.79 9.85 7.79 $1720334J4T6 
512 Yes 44 8-Ch., 8-Bit 3.2~5.5 -40°C ~ 85°C 64-TQFP 497-4839-ND® 11.11 10.15 8.02 $T72C334N4T6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~5.5 -40°C ~ 85°C 44-TQFP 497-4849-ND 6.37 5.55 4.13 ST72F324J4T6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 32-TQFP 497-4851-ND 6.21 5.41 4.03 ST72F324K4T6 
19 8-Ch., 8-Bit 4.0~5.5 0°C ~ 70°C 34-SOIC 497-2115-5-ND 6.35 5.53 4.12 ST72F63BK4M1 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 32-SDIP 497-5593-5-ND@ NEW! 4.62 4.02 3.00 ST72F324BK4B6 
512 Yes 32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 32-TQFP 497-5594-ND@ NEW! 4.40 3.84 2.86 ST72F324BK4T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 44-TOFP 497-5601-ND@ NEW! 5.37 4.68 3.49 ST72F325J4T6 
16K 48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 32-TQFP 497-5605-ND@ NEW! 5.13 447 3.33 ST72F325K4T6 
23 8-Ch., 10-Bit 4.0~5.5 0°C ~ 70°C 34-SOIC 497-2112-5-ND 6.92 6.33 5.00 ST72F621L4M1 
31 8-Ch., 10-Bit 4.0~55 0°C ~ 70°C 44-TQFP 497-2111-ND 8.51 7.77 6.15 $T72F621J4T1 
768 Yes 31 8-Ch., 10-Bit 4.0~5.5 0°C ~ 70°C 42-DIP 497-2110-5-ND 8.51 7.77 6.15 ST72F621J4B1 
60 16-Ch., 10-Bit 45~5.5 -40°C ~ 85°C 32-TQFP 497-4866-ND® 5.93 5.17 3.85 ST7FMC1K4T6 
60 16-Ch., 10-Bit 4.5 ~5.5 -40°C ~ 85°C 44-TQFP 497-4870-ND® 6.28 5.74 4.54 ST7FMC2S4T6 
768 Yes 35 _ 4.0~5.5 0°C ~ 70°C 24-SOIC 497-5639-5-ND@ NEW! 7.50 6.85 5.42 ST7FSCR1E4M1 
35 = 4.0 ~5.5 0°C ~ 70°C 64-TQFP 497-5640-ND@ NEW! 8.35 7.63 6.03 ST7FSCR1R4T1 
1K Yes 34 12-Ch., 10-Bit 2.7~55 -40°C ~ 85°C 32-LQFP 497-5611-ND@ NEW! 4.26 3.71 2.76 ST72F344K4T6 
34 8-Ch., 10-Bit 2.7 ~5.5 40°C ~ 85°C 44-LQFP 497-5872-ND@ NEW! 4.61 4.01 2.99 ST72F344S4T6 
32 8-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 32-TQFP 497-2109-ND 5.76 5.26 4.16 ST72F324K6T6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~5.5 -40°C ~ 85°C 44-TQFP 497-2108-ND 5.80 5.30 4.19 ST72F324J6T6 
1K Yes 32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~5.5 -40°C ~ 85°C 42-DIP 497-2107-5-ND 6.07 5.54 4.38 ST72F324J6B6 
48 16-Ch., 10-Bit 45~5.5 -40°C ~ 125°C 44-LQFP 497-5617-ND@ NEW! 7.43 6.79 5.37 ST72F561J6T6 
48 16-Ch., 10-Bit 4.5 ~5.5 40°C ~ 125°C 32-LQFP 497-5618-ND@ NEW! 6.46 5.91 4.67 ST72F561K6T6 
27 8-Bit 4.0~5.5 0°C ~ 70°C 40-QFN 497-5623-1-ND@ NEW! 6.16 5.36 3.99 ST72F63BD6U1TR 
27 8-Bit 4.0~5.5 0°C ~ 70°C 40-QFN 497-5623-2-ND@ NEW! 8754.00/3,000 ST72F63BD6U1TR 
1024 Yes 19 16/11-Ch., 10-Bit 4.0~5.5 0°C ~ 70°C 32-SDIP 497-5873-ND@ NEW! 7.50 6.85 5.42 ST72F63BK6B1 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 42-SDIP 497-5589-5-ND@ NEW! 5.54 4.82 3.59 ST72F324BJ6B6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 44-TQFP 497-5590-ND@ NEW! 5.37 4.68 3.49 ST72F324BJ6T6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 32-SDIP 497-5595-5-ND@ NEW! 5.13 4.47 3.33 ST72F324BK6B6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 32-TQFP 497-5596-ND@ NEW! 4.89 4.26 3.17 ST72F324BK6T6 
30K 1024 Yes 32 12-Ch., 10-Bit 2.85 ~ 3.6 -40°C ~ 85°C 44-TQFP 497-5597-ND@ NEW! 5.40 4.70 3.50 ST72F324LJ6T6 
32 12-Ch., 10-Bit 2.85 ~ 3.6 -40°C ~ 85°C 32-TQFP 497-5599-ND@ NEW! 5.98 5.46 4.32 ST72F324LK6T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 64-LQFP 497-5582-ND@ NEW! 6.05 5.53 4.37 $T72F321BAR6T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 44-LQFP 497-5584-ND@ NEW! 5.78 5.03 3.75 $T72F321BJ6T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 125°C 42-SDIP 497-5602-5-ND@ NEW! 6.13 5.34 3.98 ST72F325J6B6 
1024 Yes 48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 44-TQFP 497-5603-ND@ NEW! 5.89 5.13 3.82 ST72F325J6T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 32-TQFP 497-5606-ND@ NEW! 5.37 4.68 3.49 ST72F325K6T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 64-TQFP 497-4842-ND@ 7.33 6.70 5.29 ST72F321AR6T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 64-TQFP 497-4845-ND® 8.40 7.68 6.07 $T72F321R6T6 
1024 Yes 60 16-Ch., 10-Bit 45~5.5 -40°C ~ 85°C 64-TQFP 497-4868-ND® 8.53 7.80 6.16 ST7FMC2R6T6 
60 16-Ch., 10-Bit 4.5 ~5.5 40°C ~ 85°C 44-TQFP 497-4871-ND@ 7.50 6.85 5.42 ST7FMC2S6T6 
48 16-Ch., 10-Bit 45~5.5 -40°C ~ 125°C 64-LQFP 497-5612-ND@ NEW! 6.35 5.80 4.59 ST72F361AR6T6 
1.5K Yes 48 16-Ch., 10-Bit 45~5.5 -40°C ~ 125°C 44-LQFP 497-5613-ND@ NEW! 6.37 5.55 4.13 ST72F361J6T6 
48 16-Ch., 10-Bit 4.5 ~5.5 -40°C ~ 125°C 32-LQFP 497-5614-ND@ NEW! 5.78 5.03 3.75 ST72F361K6T6 
48K 1536 Yes 48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 44-TQFP 497-4843-ND® 7.06 6.45 5.10 ST72F321J7T6 
60 16-Ch., 10-Bit 4.5 ~5.5 -40°C ~ 85°C 64-TQFP 497-4869-ND@ 9.38 8.57 6.78 ST7FMC2R7T6 
1536 Yes 60 16-Ch., 10-Bit 4.5 ~5.5 -40°C ~ 85°C 80-TQFP 497-4867-ND 10.44 9.54 7.54 ST7FMC2M9T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 44-TQFP 497-4844-ND® 8.46 7.73 6.11 ST72F321J9T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~5.5 -40°C ~ 85°C 64-TQFP 497-4846-ND@ 10.85 9.91 7.84 $T72F321R9T6 
2048 Yes 48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 64-LQFP 497-5583-ND@ NEW! 6.67 6.09 4.82 ST72F321BAR9T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 44-LQFP 497-5585-ND@ NEW! 6.22 5.68 4.49 $T72F321BJ9T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 64-LQFP 497-5586-ND@ NEW! 7.18 6.56 5.18 $T72F321BR9T6 
60K 64 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 80-LQFP 497-5587-ND@ NEW! 7.75 7.08 5.60 ST72F321M9T6 
2048 Yes 48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 64-TQFP 497-5600-ND@ NEW! 6.88 6.28 4.97 ST72F325AR9T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 44-TQFP 497-5604-ND@ NEW! 5.84 5.34 4.22 ST72F325J9T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 64-TQFP 497-5607-ND@ NEW! 7.08 6.47 5.12 ST72F325R9T6 
48 16-Ch., 10-Bit 45~5.5 -40°C ~ 125°C 32-LQFP 497-5615-ND@ NEW! 5.84 5.34 4.22 ST72F361K9T6 
2K Yes 48 16-Ch., 10-Bit 45 ~5.5 -40°C ~ 125°C 64-LQFP 497-5616-ND@ NEW! 10.37 9.48 7.49 ST72F561AR9T6 
48 16-Ch., 10-Bit 4.5 ~5.5 -40°C ~ 125°C 32-LQFP 497-5619-ND@ NEW! 8.72 7.96 6.30 ST72F561K9T6 
@ RoHS Compliant 
ST9 8-Bit 
Program Number Operating Operating 
Memory / Type RAM of Supply Temperature Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
(Bytes) (Bytes) Timers 1/0 Pins A/D Voltage Range Package Part No. al 10 100 Part No. 
A " a 100-PQFP 497-4882-ND 14.10 13.05 9.87 ST92F150CV10B 
aus a ms o 1 he AONE: SRR de cieaty 100-TOFP 497-4883-ND 13.82 12.79 9.68 | _ST92F150CV1TB 
. RoHS Compliant Parts Available 
ST1 0 1 6-Bit (parts other than indicated Tay be available as ROHS compliant) 
Program Number Operating Operating 
Memory / Type RAM of Supply Temperature Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
(Bytes) (Bytes) Timers 1/0 Pins A/D Voltage Range Package Part No. 1 10 100 Part No. 
Romless 1K 77 = 3.3 -40°C ~ 85°C 100-TQFP 497-2045-ND 8.63 7.88 6.23 ST10R272LT6 
Romless 1K 77 _- 3.3 -40°C ~ 85°C 100-TQFP 497-2044-ND 9.10 8.32 6.58 ST10R172LT6 
Romless 2K Yes 11 16-Ch., 10-Bit 5.0 -40°C ~ 125°C 144-PQFP 497-2043-ND 21.18 18.16 16.10 ST10R167-03 
128K 12K 11 16-Ch., 10-Bit 5.0 -40°C ~ 125°C 144-PQFP 497-4832-ND® 28.43 24.38 21.61 ST10F269Z103 
256K 12K 111 16-Ch., 10-Bit 5.0 40°C ~ 85°C 144-PQFP 497-4833-ND 30.63 26.25 23.28 ST10F269Z206 
256K 20K Yes 11 24-Ch., 10-Bit 5.0 -40°C ~ 125°C 144-PQFP 497-5579-ND@ NEW! 20.36 17.46 15.48 ST10F272Z203 
832K 68K 11 24-Ch., 10-Bit 5.0 40°C ~ 125°C 144-PQFP 497-5580-ND@ NEW! 35.15 30.14 26.72 ST10F276Z503 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Ky/ ST7 Programmers and Evaluation Boards 


STX-RLINK Programmer 


The RLink is Raisonance’s versatile, low-cost, in-circuit debugger/programmer for ST7, uPSD, and STR7 microcontrollers. It connects to application or evaluation boards for programming and 
debugging via a JTAG standard connection for ARM core-based and uPSD microcontrollers, or via STMicroelectronic’s In-Circuit Communication (ICC) connection for ST7 microcontrollers. 


The RLink can be driven by Raisonance’s RIDE integrated development environment for in-circuit debugging and programming of applications for ST7 and uPSD, and in-circuit programming of STR7 
microcontroller applications. In combination with Raisonance’s free RFlasher programming software, RLink can be used as a very-low cost, dedicated in-circuit programmer for ST7 and STR7. 


ST7 application developers can also drive RLink using the STVD7 (version 3.3 or later) integrated development environment for in-circuit debugging/programming and STVP7 (version 2.0 or later) for 


in-circuit programing. Both are available for free download in the ST7 Toolset. 


Note: RLinks included with REva starter kits for STR7 (ST part number: STRxxx-SK/RAIS) and Professional Kits for STR7 (Raisonance part number: RKITPSTRxxx) provide debugging of STR7 


devices. 


497-5046-ND. 


ST7 Programmers 


The ST7 EPB series of programming boards is able to program all ST7 microcontrollers with OTP, EPROM, EEPROM or 
FLASH memories, regardless of the socket type. Certain programming boards also support In-Situ Programming (ISP) or In- 
Circuit Programming (ICP). These boards are driven by ST programming software: ST7 Visual Programmer (STVP7), which 
includes all useful functions such as Verify, Blank Check, Read Master and others. 


FEATURES: 


*ISP/ICP Programming * Handled Formats: Intel HEX » Host Interface: Parallel Port (LPT) » Power Supply: Delivered 
inside the package * User Manual Software: * STVP7 (Free, available on ST CD-ROM and web site) 


ST7 Evaluation Boards 


ST7FOPTIONS-EVAL: The Safe ST7 Evaluation Board is intended for starting with the ST72F264 
microcontroller and evaluating the features of the ST7 Flash family. The ST72F264 sample installed on-board 
is programmed with an example software application. 

FEATURES: Evaluate ST72F264: « Integrated Low Voltage Detector/Auxiliary Voltage Detector (LVD/AVD) 
¢ Safe backup clock (CSS: Clock Nested Interrupts) Develop your own application using: ¢ |/O port 
connectors * Wire-wrap area * LEDs, 7-segment displays, buzzer * EEPROMs (SPI, I12C) * Trimmers 
and buttons for reset and interrupts Standalone Board: *A QV battery is provided » Input connector for 
external power 

Devices Supported: ST72F26x 

Contents: * Safe ST7 Evaluation Board * 9V Battery * One ST72F264 MCU programmed with the example 
software application code * CD-ROMs * User Manual ¢ Selection Guide * Documentation 
ST7MDTULS-EVAL: FEATURES: « Low-speed USB Evaluation Board »* Can be used to develop USB Class 
applications: In-Application Programming (IAP) hardware support Device Firmware Upgrade (DFU) and 
Human Interface Device (HID) application demonstrator (LEDs, buttons, trimmer) * ST72F61/62/63B MCU 
Family support * Wrapping area * Windows 98 applet, as well as USB firmware libraries for running the 
peripheral device 

Devices Supported: ST72611, ST7262, ST263B 

Contents: * Two ST7 Low-speed USB microcontroller devices: ST72F62 in SDIP42 package and 


Devices Digi-Key Price STMicroelectronics 
Supported* Part No. Each Part No. 

DITOO2K, 222s psacateangeeseacksgaseeucaibesies 497-2901-ND 1036.00 ST7MDTU2-EPB/US 
DIM 2OS Be. 05 vcncsdiess eve deaced eae viudindadees 497-2902-ND 896.00 ST7MDTU3-EPB/US 


* Socket: All packages except TOFP64 10*10 


ST72F63B in SDIP32 package * One USB evaluation board * CD-ROMs 

ST7MDT20-EVY/US and ST7MDT20-EVC/US: These boards have been designed to help people begin 
working with ST7 devices or perform some tests and peripheral evaluation (SPI, I2C, ADC...). They can be 
used with a device, the emulator or development kit. 

FEATURES: *LEDs «Trimmer ISP connector for Flash devices programming ¢ Reset button » External 
Interrupt Management * Buzzer * SPI, 2c, EEPROM * CAN communication 

Devices Supported: ST72124, ST72311, ST72311Rx, ST72314, ST72321, ST72324, ST72331, ST72334, 
ST7251x, ST72521 in QFP64 

Contents: * MDT20 board »* Power Supply *ISP/ICP Connector for Flash devices programming »* Exercise 
manual (with detailed description of the board) 


Digi-Key Price STMicroelectronics 
Description Part No. Each Part No. 
Evaluation Board for ST7 Series... 497-2895-ND 328.90 ST7FOPTIONS-EVAL 
Low-Speed USB Evaluation Board 497-2903-ND 224.00 ST7MDTULS-EVAL 
Evaluation Board for Training... 497-2898-ND 647.40 ST7MDT20-EVY/US 
Evaluation Board for Training.. 497-2897-ND 1267.50 ST7MDT20-EVC/US 


ST7 Emulators 


STMicroelectronics continuously invests in efforts to offer a high-end emulator to support ST7 microcontrollers. The ST7-EMUS series of emulators is the third generation of high-end emulators for ST7. EMU3 series emulators 
are designed to speed up the development of complex software applications for ST7 microcontrollers by providing a complete range of advanced emulator debugging features, as well as In-Circuit Debugging (ICD) and In- 


Circuit Programming (ICP) capability. 


Features: 

*A common hardware development system mainframe supports the 
entire ST7 family of microcontrollers. 

°64Kbytes of user modifiable and configurable emulation RAM, 
allows memory mapping of all ST7 family devices as well as modeling 
hypothetical memory configurations. 

* Logic analyzer events may trigger a breakpoint or simply define data 
capture parameters, in accordance to user preferences. 

* Simple connection of the emulator system to the host PC via RS-232 
serial channel or parallel port. 


¢ Log files allow storage and subsequent re-display of any display screen 
for subsequent analysis. 

¢ Real-time source level emulation allows viewing and breakpoint setting 
on high level source code rather than on disassembled target code for 
optimum user friendliness. 

¢ Unlimited breakpoints may be set for any op-code fetch or any address 
access, and conditions may be defined for the generation of 2 external 
synchronization signals 

° 1K by 32-bit wide trace memory for logic analyzer allows complex and 
sequential events to be defined on any combination of address and data, 


as well as 3 internal and 5 external logic signals 

¢ Emulation system may be driven by a Windows-based GNU debugger 
software or DOS software running on host PC, allowing full control and 
monitoring of hardware resources. 

* Multiple windows allow concurrent real-time display of source code, 
microcontroller resources, internal registers, trace data, etc. 

* Command files can be used to execute a set of debugger commands 
in batch mode. 

¢ Editable configuration files ensure tailoring of working environment to 
user preferences. 


Supported Digi-Key Price STMicroelectronics 
Devices Part No. Each Part No. 
ST72260G1, ST72262G1, ST72262G2, ST72264G1, ST72264G2, ST7FLITEOS, ST7FLITEO9, ST7FLITE20, ST7FLITE25, 

497-4872-ND 5320.00 ST7MDT10-EMU3 
ST7FLITE29, and ST7FDALI 
ST72F321J9, ST72F321J7, ST72F324J6, ST72F324J4, ST72324J2, ST72F324K6, ST72F324K4, ST72324K2, ST72F344J4, 

497-4879-ND 5320.00 ST7MDT20J-EMU3 
ST72344J2, ST72F344K4, and ST72344K2 
ST72321M9, ST72F321M9, ST72321M7, ST72F321M7, ST72521M9, ST72F521M9, ST72521M7, and ST72F521M7 497-4880-ND 6300.00 ST7MDT20M-EMU3 
$T72621J4, ST72621J2, ST72621L4, ST72622L2, ST72621K4, ST72622K2, ST72623F2, ST72611F1, ST72F611F1, and ST72P611F4 497-4881-ND 4620.00 ST7MDTU2-EMU2B 


ST7 Development Kits 


The ST7-DVP3 consists of two boards. The main emulation board (MEB) is identical for every ST7-DVP3 
development kit and the target evaluation board (TEB) is specific to one, or a family of ST7MCUs. Therefore, 


it contains. The ST7MDT20-DVP2 TEB is capable of emulating all of the microcontrollers listed in the supported 
devices, however, to perform in-situ emulation (where the development kit is connected to your application 


what makes each ST7-DVP3 development kit distinct (and defines its emulation capabilities) is the type of TEB__ board as if it were the actual microcontroller), you need to have the appropriate connectors. 


Supported Digi-Key Price STMicroelectronics 
Devices Part No. Each Part No. 

$T72321J7, ST72321J9, ST72324J2, ST72324J4, ST72324J6, ST72324K2, ST72324K4, and ST72324K6 497-4874-ND 1400.00 ST7MDT20-DVP3 
ST72324K2, ST72324K4, and ST72324K6 497-4875-ND 672.00 ST7MDT20-T32/DVP 
$T72321J7, ST72321J9, ST72324J2, ST72324J4, and ST72324J6 497-4876-ND 490.00 ST7MDT20-T44/DVP 
ST72321R6, ST72321R7, ST72321R9, ST72521R6, ST72521R7, and ST72521R9 497-4877-ND 780.00 ST7MDT20-T64/DVP 
ST72521M9 497-4878-ND 616.00 ST7MDT20-T80/DVP 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ky 32-Bit ARM Microcontrollers and Tools 


The STR7 is a range of innovative 32 bit microcontrollers built on the industry 
standard ARM7 RISC core. The STR7 devices include high quality embedded 
Flash and feature powerful peripheral functions including USB and CAN. They 
are ideal for embedded applications requiring a compact yet powerful MCU and 
a versatile scalable solution. STR7 are used in various applications like user 
interfaces, factory automation systems, point of sale, appliances and many 
others. Built on the leading ARM™ architecture, STR7 allows fast response 
to emerging requirements, enabling the rapid implementation of changes at 
low cost. The flexibility of the family, with its rich options for Flash, RAM, the 
largest peripherals set and its versatile package options helps you reuse it for a 
whole range of products, optimizing your developments. It helps you build cost 
effective and powerful solutions that bring innovation in your market. ARM core 
with embedded Flash and RAM. 

The STR71xF series is a family of ARM powered 16/32-bit Microcontrollers with 
embedded Flash and RAM. It contains the high performance ARM7TDMI CPU 


with an extensive range of peripheral functions and enhanced 1/0 capabilities. 
All devices have on-chip high speed single voltage FLASH memory and high 
speed RAM. The STR71xF family has an embedded ARM core and is therefore 
compatible with all ARM tools and software. For more information on the ARM 
Realview Developer Kit for ST and third party development tools, please refer to 
the www.st.com/mcu 

STR730F Flash microcontrollers from STMicroelectronics combine the industry 
standard ARM7TDMI®@ RISC microprocessor with embedded Flash and powerful 
peripheral functions, including up to 20 timers, 4xUARTs and 3xCANs. They 
are ideal for embedded applications requiring a compact yet powerful MCU, as 
well as versatile, scalable solutions such as user interfaces, factory automation 
systems and appliances. Additionally, the STR730F family features a single 5V 
power supply particularly suited to industrial applications. Features: * High- 
performance industry standard core ARM7TDMI RISC 32-bit CPU Extensive 
software and tools including the complete STR7 library supporting all standard 


RoHS Compliant Parts Available 
(parts other than indicated may be available 
as RoHS compliant) 


peripherals and the CAN * Largest choice of peripherals and interfaces including 
4xUARTs, up to 20 timers and up to 3xCANs Flexible power and clock 
management, five low-power modes, low-power voltage regulator, dual APB 
buses architecture, multiple clock sources » Single 5V power supply * High- 
quality embedded Flash (data retention 20 years at 85°C) *16 x channels 
DMA Rich package options including the tiny proven 10x10 LFBGA144 
* Temperature range: -40°C ~ 85°C and -40°C ~ 105°C Benefits: * Future-proof 
microcontrollers that easily adapt to customer requirements ¢ Dramatically 
reduces development time and increases ease-of-use » Reduces system cost 
with all peripherals in one chip ¢ Gives you full control over your power 
consumption and performance/power trade-offs » Native supply of industrial 
applications. No 3.3V conversion needed » Suitable for long-life equipment 
* Lower CPU load, optimized access to memory » Optimizes your developments: 
the same device in different options will fit all your product range « Increase 
domain of validity for the application to +105°C 


Internal Internal Internal Temperature Digi-Key Price Each Tape & Reel§ STMicroelectronics 
ROM Type ROM Size RAM Size USB CAN 1/0 Ports Package Range Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
128K 32K Yes Yes 48 144-TQFP -40°C ~ 85°C 497-4510-ND 14.50 13.42 10.15 = — | STR710FZ1T6 
256K 64K Yes Yes 48 144-LFBGA -40°C ~ 85°C 497-5642-ND@ NEW! 16.10 14.90 11.27 _ —j| STR710FZ2H6 
256K 64K Yes Yes 48 144-TQFP -40°C ~ 85°C 497-4511-ND 16.10 14.90 11.27 _- —|  STR710FZ2T6 
64K 16K Yes No 30 64-TOFP -40°C ~ 85°C 497-4885-ND® 10.24 9.35 7.39 = —j| STR711FROT6 
128K 32K Yes No 30 64-TOFP -40°C ~ 85°C 497-4512-ND 11.50 10.64 8.05 = —j| STR711FR1T6 
256K 64K Yes No 30 64-LFBGA -40°C ~ 85°C 497-5643-ND@ NEW! 11.64 10.77 8.15 _ —| STR711FR2H6 
256K 64K Yes No 30 64-TQFP -40°C ~ 85°C 497-4513-ND 13.10 12.12 9.17 _ —j| STR711FR2T6 
64K 16K No Yes 32 64-TOFP -40°C ~ 85°C 497-4887-ND® 10.24 9.35 7.39 = —j| STR712FROT6 
128K 32K No Yes 32 64-TOFP -40°C ~ 85°C 497-4514-ND 10.10 9.35 7.07 = —j| STR712FR1T6 
256K 64K No Yes 32 64-TOFP -40°C ~ 85°C 497-4515-ND 11.80 10.92 8.26 _ —j| STR712FR2T6 
64K 16K No No 32 64-TOFP -40°C ~ 85°C 497-4888-ND® 8.97 8.19 6.48 = —j| STR715FROT6 
256K 16K Yes Yes 112 144-LQFP -40°C ~ 105°C 497-5645-ND@ NEW! 15.80 14.62 11.06 = —| STR730FZ2T6 
128K 16K Yes Yes 112 144-TQFP -40°C ~ 105°C 497-5139-1-NDt® 17.46 16.16 12.23 360 4179.96) STR730FZ1T7 
256K 16K Yes Yes 112 144-LFBGA -40°C ~ 105°C 497-5644-ND@ NEW! 15.80 14.62 11.06 =— —J| STR730FZ2H6 
256K 16K Yes Yes 112 144-TQFP -40°C ~ 105°C 497-5140-1-NDt@ 19.74 18.26 13.82 360 4725.72) STR730FZ2T7 
128K 16K Yes Yes 72 100-TQFP -40°C ~ 105°C 497-5141-1-NDt@ 16.62 15.38 11.64 540 5699.16) STR731FV1T7 
256K 16K Yes Yes 72 100-TQFP -40°C ~ 105°C 497-5142-ND® 18.70 17.30 13.09 540 6412.50) STR731FV2T7 
256K 16K Yes Yes 72 100-TQFP -40°C ~ 105°C 497-5646-ND@ NEW! 14.96 13.84 10.48 = —| STR731FV2T6 
Flash 128K 16K Yes No 112 144-TQFP -40°C ~ 105°C 497-5143-1-NDt® 14.38 13.31 10.07 360 3442.68) STR735FZ1T7 
256K 16K Yes No 112 144-LQFP -40°C ~ 105°C 497-5647-ND@ NEW! 13.16 12.18 9.22 =— —| STR735FZ2T6 
256K 16K Yes No 112 144-TQFP -40°C ~ 105°C 497-5144-1-NDt@ 16.46 15.23 11.53 360 3940.56) STR735FZ2T7 
128K 16K Yes No 72 100-TQFP -40°C ~ 105°C 497-5145-1-NDt@ 14.60 13.51 10.22 540 5006.34) STR736FV1T7 
256K 16K Yes No 72 100-TQFP -40°C ~ 105°C 497-5648-ND@ NEW! 12.46 11.53 8.73 = —| STR736FV2T6 
256K 16K Yes No 72 100-TQFP -40°C ~ 105°C 497-5146-1-NDt® 15.58 14.42 10.91 540 5342.22) STR736FV2T7 
256K 16K Yes Yes 72 100-LQFP -40°C ~ 105°C 497-5650-ND@ NEW! 11.40 10.41 8.23 _ —| STR750FV2T6 
64K 16K Yes Yes 72 100-LQFP -40°C ~ 85°C 497-5749-ND@ NEW! 9.05 8.26 6.53 =— —|  STR750FVOT6 
128K 16K Yes Yes 72 100-LQFP -40°C ~ 85°C 497-5750-ND@ NEW! 9.79 8.95 7.07 _ —| STR750FV1T6 
256K 16K Yes Yes 72 100-LFBGA -40°C ~ 105°C 497-5649-ND@ NEW! 11.40 10.41 8.23 - — | STR750FV2H6 
64K 16K Yes No 38 64-LQFP -40°C ~ 85°C 497-5755-ND@ NEW! 8.78 8.02 6.34 = —j| STR751FROT6 
128K 16K Yes No 38 64-LQFP -40°C ~ 85°C 497-5756-ND@ NEW! 9.53 8.71 6.88 _ —j| STR751FR1T6 
256K 16K Yes No 38 64-LFBGA -40°C ~ 105°C 497-5651-ND@ NEW! 11.26 10.42 7.89 =— —| STR751FR2H6 
256K 16K Yes No 38 64-LQFP -40°C ~ 105°C 497-5652-ND@ NEW! 11.03 10.07 7.96 = —j| STR751FR2T6 
256K 16K No Yes 38 64-LQFP -40°C ~ 105°C 497-5653-ND@ NEW! 11.03 10.07 7.96 =_ —J| STR752FR2T6 
256K 16K No No 38 64-LQFP -40°C ~ 105°C 497-5654-ND@ NEW! 10.43 9.53 7.53 = —j| STR755FR2T6 
64K 16K No No 72 100-LQFP -40°C ~ 85°C 497-5757-ND@ NEW! 8.56 7.82 6.18 = —| STR755FVOT6 
128K 16K No No 72 100-LQFP -40°C ~ 85°C 497-5758-ND@ NEW! 9.31 8.50 6.72 = —| STR755FV1T6 
256K 16K No No 72 100-LFBGA -40°C ~ 85°C 497-5871-ND@ NEW! 10.80 9.87 7.80 - —j|  STR755FV2H6 
256K 16K No No 72 100-LQFP -40°C ~ 85°C 497-5759-ND@ NEW! 10.80 9.87 7.80 _ —| STR755FV2T6 
@ RoHS Compliant § For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Cut Tape 


STMicroelectronics brings the power of an ARM9E™ processor core to the world of general purpose 
Flash microcontrollers, opening endless opportunities to embedded system designers by making 


networking and other demanding applications easy and affordable. 


The STR910F family of MCUs delivers up to 96 MIPS peak performance while executing code directly 


from its Flash memory, executes single-cycle DSP instructions within its ARM966E-S® core, and 
includes Ethernet, USB, and CAN interfaces. These features, combined with Flash memory sizes 
reaching 544Kbytes and a vast 96Kbytes SRAM, make the STR910F an ideal single-chip solution to 
transform embedded control applications into low cost nodes on a local network, or on the internet. 


Major Flash RAM Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
Peripherals KB KB Package Part No. 1 10 100 Part No. 

CAN, 48 I/O's 256+32 64 80-LQFP 497-5058-ND 14.86 13.75 10.41 STR910FM32X6 
CAN, EMI, 80 I/O’s 256+32 64 128-LQFP 497-5059-ND 16.22 15.01 11.36 STR910FW32X6 
USB, CAN, 48 I/O’s 256+32 96 80-LQFP 497-5060-ND 18.22 16.86 12.76 STR911FM42X6 
USB, CAN, 48 I/O’s 512+32 96 80-LQFP 497-5061-ND 17.82 15.27 13.54 STR911FM44X6 
Ethernet, USB, CAN, EMI, 80 I/O's 256+32 96 128-LQFP 497-5062-ND 19.67 16.86 14.95 STR912FW42X6 
Ethernet, USB, CAN, EMI, 80 I/O's 512+32 96 128-LQFP 497-5063-ND 21.53 18.45 16.36 STR912FW44X6 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ky 32-Bit ARM Microcontrollers and Tools (cont) 
STR7 KickStart Kits from IAR 


IAR KickStart Kits™ are cost effective and complete evaluation and development systems in a single package that are designed to help you 
to a flying start with all the necessary hardware and software you need to design, implement and test your application. 


Kit Includes: 
¢ STR7 Development Board 
 J-Link-KS — IAR Systems’ USB-to-JTAG Debugger 


*CD containing Embedded Workbench® for ARM — IAR’s easy-to-use, powerful integrated development environment that seamlessly 
integrates a complete range software tools in a comprehensive toolkit, recognized for its efficient code generation and unique debugging 
properties. It includes the 32KB KickStart version of the C/C++ compiler, built in Flash loader and many useful sample projects covering 
the full range of STR7 peripherals 


497-4550-ND $418.60 
497-5047-ND $418.25 
497-4886-ND $418.60 


STR7 REva Starter Kits from Raisonance 


The REva starter kits from Raisonance are cost effective and complete solutions for evaluating and starting application development with 
ST microcontrollers. 


Kit Package Includes: 

¢ REva Mother Board: Universal evaluation board designed to easily and quickly evaluate a range of ST microcontrollers. The mother 
board provides a host of evaluation features including LEDs, push buttons, switches, temperature sensor, potentiometer and interfaces 
for I2C, SPI and UART. * REva Daughter Boards: Dedicated boards that contain all the specific components for a given microcontroller, 
including the MCU itself, a clock selector and other device dependant features. * RLink: In-circuit debugger/programmer, featuring USB host 
interface. The RLink is attached to the REva mother board so that no additional connection cables are required for in-circuit programming 
and debugging with the REva. In addition, the user can power the MCU, REva evaluation board and the RLink all from the USB connection. 
* Raisonance’s RIDE: The full-featured Integrated Development Environment, which provides seamless integration of C and Assembler 
tools and a full-featured debug interface. 


AQT-SO4AB*ND iio cea sinateeacisieatsistionmutest sendin didtateiwndia ulti y vandlend gS auinuislea.teipleauieNie a able euatle da silence Stee nndtdatsinite’s amacesiabliain $265.91 
497-5049-ND... -. $208.25 
497-4889-ND. .. $278.60 


STR71x Evaluation Board 


The STR710-EVAL board is a complete development platform for the STR71x series. The STR710-EVAL board is a cost effective, flexible 
and open design to demonstrate the capability of the STR71x series of flash microcontrollers and to enable rapid evaluation of the STR71x 
devices and available peripherals. It includes the high performance STR710FZ2T6 ARM7TDMITM device that boasts 2Mbits embedded 
flash with “best-in-class” random access time, 64KB on-chip high speed SRAM as well as up to 10 serial communication interfaces, 
including USB and CAN. 


The STR710-EVAL board includes SRAM and flash memory on the EMI to enable full freedom in development of large programs before 
custom hardware is designed. It integrates a 2x16 LCD, LED’s, UART, CAN, USB interfaces, piezo buzzer and test buttons to create a 
versatile stand alone test platform. A wide choice of development tool support is readily available, including tools from: STMicroelectronics 
and 3rd parties. 


497-4516-ND $420.00 


NEW! STR750 Evaluation Board 


The STR750 Evaluation Board (STR750-EVAL) is a complete, development platform for STMicroelectronic’s ARM® core-based STR75xF 
microcontrollers. Based on a cost effective, flexible and open design, it allows easy demonstration of STR75xF capabilities and enables 
rapid evaluation of the microcontroller’s peripheral and other features. 

It includes the high performance STR750F microcontroller, which is based on the ARM7TDMI-S core and includes USB 2.0 compliant port 
with full speed data transmission, CAN 2.0A/B compliant interface, 3 UART channels, internal Flash and internal SRAM memory. 


The STR750-EVAL features a complete range of connectors and hardware features for developing applications based on STR75xF 
peripherals including motor control, USB and RS232 connectors, microphone, speaker, joystick and LCD display. 

The STR750-EVAL uses a JTAG standard interface to connect to your host PC via any of a range of in-circuit emulators (ICE) for ARM 
core-based microcontrollers. 


Features: * Three 5V power supply options: Power jack, USB connection or daughter board * RTC * Audio play and record * 3 RS232 
connectors, one with hardware flow control * USB 2.0 compliant with full speed (12Mb/s) data transmission * CAN 2.0A/B connection 
* Inductor Motor Control connector with 6 PWM output and Emergency Stop * Debug and programming support via 20-pin JTAG connector 
* Dot-matrix LCD module ¢ Joystick with 4-direction control and selector * Extension connectors for daughter board or wrapping board 


497-5748-ND $334.60 


NEW! Hitex Starter Kit for STR7 


The Hitex Starter Kits for ST ARM® are complete, full-featured solutions for starting application development and evaluating the features of 
STMicroelectronic’s ARM core-based microcontrollers. They come with all the hardware and software developers need to start developing 
applications for STR7 and STR9 devices, including full-featured evaluation board, target microcontroller, Tantino JTAG interface and the 
HiTOPS Integrated Development Environment with GNU C/C++ toolset. 

Starter kit architecture: 

Tantino: In-circuit debugging and programming tool for ARM7TDMI™ and ARM966E™ core-based microcontrollers features USB host 
interface and industry standard JTAG application board interface. 

Hitex Evaluation Board: Full-featured evaluation board with target microcontroller is designed for quick and easy evaluation of a complete 
range of microcontroller features such as Ethernet, USB, CAN, UART, 12C and SPI as well as the ADC peripheral. Power supply is 
included. 

HiTOPS5 Software: Hitex’s integrated development environment that drives the hardware and offers a full range of project management, 
source code editing and debugging features from an intuitive graphical interface. Includes the GNU C/C++ toolset for compiling application 
source files. The starter kit comes with 16K code-size limited version of the HiTOP5 IDE. HiTOP5 also supports the Tanto in-circuit 
debugging tool and Tanto Port Trace for STR9 microcontrollers with Embedded Trace Macrocell 

Starter Kit Key Features: 

Tantino: + USB interface to host PC * JTAG standard interface * Supports ARM7TDMI™ and ARM966E™ core-based microcontrollers 
HiTOPS: * GNU C/C++ Toolset * HiSIM instruction simulator for ARM® »¢ Projected management ¢ Integrated editor * High-level language 
debugging * Trace support ¢ Drives both Tantino and Tanto JTAG interfaces 


497-5751-ND $211.47 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ky 32-Bit ARM Microcontrollers and Tools (cont) 
Keil Starter Kit for STR7 and STR91XxF 


The Keil starter kits are complete solutions for starting application development and evaluating STMicroelectronic’s families of 
ARM® core-based microcontrollers. 

They come with all the hardware and software you need to start developing applications for the STR7 ARM7TDMI™ and STR9 
ARM966E™ core-based microcontrollers. The kits come complete with evaluation board and target microcontroller, the ULink™ 
USB-to-JTAG in-circuit debugger/programmer Keli’s uVision3 integrated development environment for ARM and the 16KB code- 
size limited version of the ARM RealView Compilation Tools. 

Starter Kit Architecture 

ULink: USB-to-JTAG in-circuit debugger/programmer integrates fully with uVision3, allowing users to download the application to 
the target and debug it while it runs on the ST ARM core-based microcontroller on the evaluation board. 

Evaluation Board: An application board that provides a full range of features (I/Os, ADC, UART, SPI, USB...etc.) to help users 
evaluate and start developing applications for the included microcontroller. 

Keil Development Software: A suite of software tools for developing and debugging applications for STR7 and STR@ including: 
* uVision3 integrated development environment integrating the ARM RealView Compilation Tools and Keil’s debugging software 
so that users can quickly and easily develop and debug their applications while they run on a target microcontroller. * ARM 
RealView Compilation Tools (RVCT) 16K code-size limited version of the optimizing C/C++ compiler for ARM core-based 
microcontrollers. 

Starter Kit Key Features 

ULink: * USB interface to the host PC * 20-pin JTAG application interface * Supports ARM7TDMI and ARM966E core-based 
microcontrollers. 


497-5753-ND NEW! (STR750-SK/KEIL). 
497-5066-ND (STR91X-SK/KEl) 


$211.47 
.- $199.00 


KickStart Starter Kit for STR7 and STR9 


The KickStart Kits™ (STR711-SK/IAR, STR712-SK/IAR, STR730-SK/IAR, STR731-SK/IAR and STR91x-SK/IAR) are IAR's 
complete, cost-effective solutions for starting application development and evaluating STMicroelectronic’s ARM® core-based 
microcontrollers. 

They come with all the hardware and software you need to start developing applications for a full range of STMicroelectronic’s 
ARM7TDMI™ and ARM966E™ core-based microcontrollers. The kits include the KickStart Development Board with target 
microcontroller, the IAR JLink USB-to-JTAG debugger and IAR Embedded Workbench® for ARM (EWARM) integrated 
development environment with the 32KB KickStart version of the C/C++ compiler, built in Flash loader and sample projects for 
all device peripherals. 

Starter Kit Architecture 

JLink: USB-to-JTAG in-circuit debugger/programmer integrates fully with EWARM, allowing you to download the application to 
your target and debug it while it runs on your ST ARM core-based microcontroller. 

KickStart Development Board: Evaluation board that provides a full range of features (I/Os, ADC, UART, SPI, 2c, USB...etc.) 
to help you evaluate and start developing applications for the included microcontroller. The board is powered from the JLink’s 
USB connection with the host PC. 

IAR Development Software: A suite of software tools for all phases of application development that includes: « IAR Embedded 
Workbench for ARM integrated development environment with the KickStart 32KB C/C++ compiler to build the application and the 
C-SPY™ debugger for debugging the application while it runs on your micrcontroller * VisualSTATE® 20-state version of IAR’s 
graphical design environment with C/C++ code generator for developing application code based on machine states. 

Starter Kit Key Features: JLink: * Supplies power from USB connection via pin 19 of the JTAG connector (no additional power 
supply required). * Download speed up to 50KB/sec * Maximum JTAG speed 8MHz * Auto speed recognition » 20-pin standard 
JTAG connector * USB and 20-pin flat cable included ¢ Level shifter for 3.3V to 5V conversion (STR73X-SK/IAR, STR91X-SK/ 
IAR * Supported platforms: Microsoft® Windows® 2000 and XP 


497-5752-ND NEW! (STR750-SKIIAR)... 0. 0cccseecnnedaddnanncsaaaiiaeneseaiinde semaeadsaaweindseddsdmaiaasdddeansaseiiiaee $317.87 
497-5065-ND = (STR91X-SK/IAR) $299.00 


REva Starter Kit for STR7 and STR9 


The REva Starter Kits (STR71X-SK/RAIS, STR730-SK/RAIS, STR91X-SK/RAI) are Raisonance’s complete, low-cost solutions 
for starting application development and evaluating the features of STMicroelectronic’s ARM7TDMI™ and ARM966E™ core- 
based microcontrollers. 

Kits come with all the hardware and software developers need to start developing applications for STR7 and STR9 devices, 
including the REva evaluation board, microcontroller(s), embedded RLink JTAG in-circuit debugger/programmer and Raisonance 
Integrated Development Environment (RIDE). 

Starter Kit Architecture 

Embedded RLink: In-circuit debugging and programming tool with JTAG application board interface and USB connection to 
the host PC. 

REva Motherboard: Universal evaluation board designed for quick and easy evaluation of a complete range of device features. 
It is powered from the RLink’s USB connection to the host PC. 

REva Daughter Boards: Interchangeable boards featuring different target microcontrollers, make it easy to evaluate and 
develop applications for a complete range of MCUs from a single evaluation platform. 

RIDE Software: Raisonance’s integrated development environment drive the hardware and offers seamless control of all 
software development tools (compiler, assembler, linker, debugger, etc.) from an intuitive graphical interface. Fully integrates 
control of the GNU C/C++ tools. The starter kit comes with the 16K code size limited version of RIDE. 

REva Starter Kits: Based on the same mother/daughter board design, with embedded RLink, and driven by RIDE are available 
for the ST7 and uPSD 8-bit microcontroller families. 

Starter Kit Key Features: Embedded RLink: « USB interface to host PC » Industry standard JTAG application interface REva 
Motherboard: * One standard SO-DIMM connector to plug in daughter boards * Digital and analog I/O evaluation features, 
including on-board LEDs, buttons, switches, external analog connector, temperature sensor and potentiometer * |?C EEPROM 
and bus * RS232 driver and 2 DBY connectors * Prototyping area * VDD settings for 1.8V, 3.3V and 5V * USB powered, no 
external power required 


497-5754-ND NEW! (STR750-SK/RAIS) ........... 00.00 cc cece ence eee eee eee e een e eect eens eee e eee e eee eee $211.47 
497-5064-ND (STR91X-SK/RAI) $199.00 


STR910 Family Evaluation Board 


The STR910 evaluation board (STR910-EVAL) is a complete development platform for the STMicroelectronic’s ARM® core- 
based STR91xF. Based on the ARM966E-S® core. 


The STR91xF includes Pre-Fetch Queue and Branch cache, full speed USB 2.0 compatible port, Ethernet 100/10 interface, 
embedded MAC, CAN2.0B compliant interface, a large Dual Bank Flash memory, a large SRAM and many peripherals. 

It includes a STR910F microcontroller, pre-loaded demonstration software and a full range of hardware features to help you 
evaluate device peripherals (Motor control, IrDA, USB, Ethernet, CAN,...etc.) and develop your own applications. Extension 
headers make it possible to easily connect a daughter board or wrapping board for your specific application. 


Features: 

¢ Three 5V power supply options: Jack, USB connection or a Daughter board * RTC with tamper detection * Audio play and 
record * 3 RS232 connectors with support of full modem control on one connector ¢ Infrared Data Access (IrDA) * USB 2.0 
compliant with full-speed (12Mb/s) data transmission * CAN 2.0B connection * Inductor Motor Control connector with 6 PWM 
output, emergency stop and Tachometer input * IEEE-802.3-2002 compliant Ethernet connection * Debug support via 20-pin 
JTAG connector * 38-pin ETM connector for optional trace module » Dot-matrix LCD module « Joystick with 4-direction control 
and selector * Extension connectors for daughter board or wrapping board 


497-5067-ND. . $289.90 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (1073) 639 


KyJ MEMS Accelerometers 


ST offers a portfolio of MEMS-based sensors able to sense acceleration in two or three axis. The mechanical 
part of linear accelerometer sensor is based on a silicon inter-digitated structure done by fixed and movable 
fingers. To sense the acceleration in each axis, these structures are packaged in orthogonally groups and the 
acceleration in each direction is sensed by measuring the change of capacitance between fixed and movable 


elements correlated to that axis. The changing of capacitance per axis is than translated into an analog or 
digital output signal in the interface chip. The whole process of design and production of sensors is managed by 
STMicroelectronics. This guarantees to the customer high volume production, long term security, high precision 
and reliability since all the devices are tested by Standards and Proprietary Test Systems. 


Acceleration Digi-Key Price Each STMicroelectronics 

Output Axis Range Package Calibration Part No. al 10 100 Part No. 

Analog 2 +29 8-LGA @3.3V 497-4915-ND 9.20 8.40 6.64 LIS2LO2AL 

Analog 2 +2/+6g 8-LGA @3.3V 497-4916-ND 10.12 9.24 7.31 LIS2LO6AL 

Analog 3 +29 8-LGA @3.3V 497-4917-ND 11.90 11.01 8.33 LIS3LO2AL 

Analog 3 +2/+6g 8-LGA @3.3V 497-4918-ND 13.20 12.21 9.24 LIS3LO6AL 

3 @2.5V, specified 
Digital 3 +2/+6g 28-QFPN at 2.5 and 3.3V 497-4919-ND 15.30 14.16 10.71 LIS3LV02DQ 


EK3LV02DQ Evaluation Board 


The EK3LV02DQ will help you in evaluating the LISSLV02DQ 3-axis, +2g/+6g Digital Output Low Voltage 
Linear Accelerometer MEMS accelerometers. The kit implements a typical application which enables the user 
to acquire the acceleration data sensed by the LIS3LV02DQ product. In detail, the signal measured by the 
sensor are read by the microcontroller of the ST7 family mounted on the board and they are sent to a PC for 
further processing via USB link. 


AQTAOZSND oii inc sw asine senate Sivats haste aos aie anaes dle mnauelsdteaind satis Gnneleea a gedinaulaa Adie sinn ales tile $91.00 


EK3L02AQ Evaluation Board 


Helps you in evaluating the LISSLO2AQ MEMS accelerometers in QFN package with the analog output. It 
implements a typical application composed by the accelerometer and the rail to rail precision buffer TS924. 
The supply voltage is generated through a LEOOAB/C voltage regulator, it manages the correct power supply 
allowed by the LIS3L02AQ product. 

All parts on board of the EK3L02AQ evaluation kit are STMicroelectronics components. 

497-3588-ND... 


Soflec 


PAICROSYSTEMS 


$52.00 


inDART Series and Starter Kits 


inDART SERIES: They are a powerful entry-level tool for Freescale Semiconductor, Inc. (Formerly Motorola 
SPS) MCU-based systems. INDART takes advantage of Metroworks CodeWarrior Integrated Development 
environment and the ISP (In-System Programming) feature to program the flash memory of the Freescale 
family of MCU’s. InDART provides you with everything you need to download (program), in-circuit emulate 
and debug end-user code. Full speed program execution allows you to perform hardware and software 
testing in real-time. 

Features: * Low cost and easy to use kits 
debugging 

Kit Includes: *inDART board and demo board with prototyping area 
CodeWarrior CD and Softec System CD * Getting started guide 


Development Tools 
for the EmbeddedWorld 


¢ISP/ICP programming * USB interface » In-circuit 


¢USB Cable »* Software 


STARTER KITS: These starter kits are entry-level tools which allow you to get familiar with the different 
Freescale Semiconductor, Inc. (formerly Motorola SPS) microcontrollers. These kits along with the included 
CodeWarrior software allow for easy write, compile, download, in-circuit emulation and debug of user code. 
Includes a prototyping area to develop your own small applications. 

Features: * Low cost and easy to use kits * Full-speed program execution for hardware and software 
testing ¢ In-circuit debug and emulation » Serial interface 

Kit Includes: « Evaluation board with prototyping area ¢ Starter guide * Serial cable 


APPLICATION KIT: Integrated system designed to provide the user with a complete, embedded Ethernet 
application. 

Features: * MC9S12NE64 microcontroller * 10/100 BaseT » 8Mbit serial FLASH memory ° 4kbit serial 
EEPROM *BDM connector for in-circuit debugging * RS-232 connector with transceiver * 8 user LEDs 
°LAN status LEDs * Speaker * Temperature Sensor * 12VDC Motor with MC33887 H-bridge driver 
Prototype area 

Kit Includes: ¢ Evaluation Board ¢ Ethernet core module * AC Adapter * Ethernet cross cable and a serial 
cable »* “System Software” CD-ROM * CodeWarrior CD-ROM « User's Manual 


Devices Digi-Key Price | Soffec 
Supported Part No. Each | Part No. 
HCcos 
MC68HC908xx, MC68HLC908xx..........- 520-1000-ND 249.00 | INDART-HC08/D 
MC68HC908GPxx, MC68HC908GTxx . 520-1001-ND 299.00 | INDART-HC08/GP 
MC68HC908GRxx, MC68HC908GZxx. 520-1002-ND 299.00 | INDART-HC08/GZ 
MC68HC908GZ32, 48, 60 . 520-1003-ND 299.00 | INDART-HC08/GZ64 
MC68HC908JKxx 520-1004-ND 299.00 | INDART-HCO8/JK 
MC68HC908JLxx. 520-1005-ND 299.00 | INDART-HCO8/JL 
MC68HC908QBxx, MC68HLC908QYxx ... | 520-1006-ND 299.00 | INDART-HC08/QY 
MC68HC908APxx . 520-1007-ND 299.00 | INDART-HC08/AP 
HCSo8 
MC9S08xx.... 520-1008-ND 249.00 | INDART-HCS08/D 
MC9SO08GB60 .. | 520-1009-ND 299.00 | INDART-HCS08/GB 
MC9SO8RG60............. 20. 6cccc eee cece 520-1029-ND 299.00 | INDART-HCS08/RG60 
HCS12 
MOOS I 2K sa sitiitvcsiaaniuilndae ae vuelleaans eis 520-1010-ND 449.00 | INDART-HCS12/D 
MC9S12C32.... 520-1011-ND 499.00 | INDART-HCS12/C32 
MC9S12DP256. 520-1012-ND 499.00 | INDART-HCS12/DP256 
MC9S12E128... 520-1013-ND 499.00 | INDART-HCS12/E128 
Starter Kits 
MC68HC908QY4 520-1028-ND 99.00 | PK-HCO8QY4 
MC9SO08GB60.. 520-1014-ND 99.00 | PK-HCSO8GB60 
MC9S12C32.. 520-1015-ND 99.00 | PK-HCS12C32 
MC9S12E128. 520-1016-ND 99.00 | PK-HCS12E128 
MC9S12XDP512 . 520-1032-ND 395.00 | SK-S12XDP512-A 
MC68HC908AB/AS/AZ. 520-1033-ND 360.00 | ZK-HCO8AX-A 
MC68HC908EY 520-1034-ND 395.00 | ZK-HCO8EY-A 


EK3L02AS4 Evaluation Board 


Helps you in evaluating the LISSLO2AS4 MEMS accelerometers in SO24 package with the analog output. It 
implements a typical application composed by the accelerometer and the rail to rail precision buffer TS924. 
The supply voltage is generated through a LEOOAB/C voltage regulator, it manages the correct power supply 
allowed by the LISSLO2AS4 product. 

All parts on board of the EK3L02AS4 evaluation kit are STMicroelectronics components. 


AQT-B5OGND: oo cons citiadicdenierdencs diese bieragardadecabeeean neeahadgiaasemehadbhwersandgededsaad seedeacs $52.00 


Accelerometers for EK3L02DQ 
497-4127-ND 
497-4128-5-ND Inertial Sensor: 2Axis - 2g/6g Linear Accelerometer . 
497-4924-5-ND0 Inertial Sensor: 3Axis - 2g/6g Linear Accelerometer 
0 RoHS Compliant 


Inertial Sensor: 3Axis - 2g/6g Linear Accelerometer . 


Devices Digi-Key Price | Soffec 

Supported Part No. Each | Part No. 

MC68HC908LJ/LK . 520-1035-ND 360.00 | ZK-HCO8LX-A 
520-1036-ND 650.00 | ZK-S12-A 
520-1037-ND 395.00 | ZK-S12-B 

Application Kit 
MC9S12NE64 ........... 0.00 eee ee eee ee eee 520-1027-ND 449.00 | AK-S12NE64-A 
Universal Programmer/Debugger 
HCO08, S08, RSO08, $12, S12X.............. 520-1038-ND 399.00 | INDART-ONE/FSL 


ST5 and ST7 Development Kits 


The easy-to-use inDART series development kits are powerful entry-level tools for ST5 and ST7 based 
systems. These kits give you the ability to write, compile, download and in-circuit emulate and debug your 
code. Supports ISP (in-system programming) to program the flash on the target MCU. 

Features: * Low cost and easy to use *ISP/ICP programming * USB Interface » In-circuit debug 

Kit Includes: * inDART board, Demo board, Starter guide, CodeWarrior, STVD7 (ST Visual Debug) 
and DataBlaze software 


Digi-Key Price SofTec 

Description Part No. Each Part No. 

ST52F Design Kit. 520-1018-ND 299.00 | INDART-STX/500 
ST72F6 Design Ki 520-1019-ND 299.00 | INDART-STX/264 
ST72F321, F521 Design Kit 520-1020-ND 349.00 | INDART-STX/521 
ST7FLITEO Design Kit . 520-1021-ND 299.00 | INDART-STX/LITEO 
ST7FLITE1x, ST7FLITE2x Design Kit. 520-1022-ND 299.00 | INDART-STX/LITE2 
ST72C1xx, 2xx Design Kit 520-1024-ND 249.00 | INDART-ST72C254 
ST72C3xx Design Kit .... 520-1025-ND 249.00 | INDART-ST72C334 


ST5 and ST7 Tools 


INDART-STX/D: * Powerful tool for in-circuit programming/debugging *Large device support * USB 
interface 


IPL-ST7: * This Dynamic Link Library includes all low-level functions that allow users to set up and perform 
commands and functions from the DataBlaze user interface within their own windows application 


INDART-ST72C/SK: ¢ Low cost solution for writing, compiling, downloading and in-circuit debugging user 
code ¢ Full speed program execution allows for software and hardware testing in real-time 
Kit Includes: * Evaluation board * STVD7 (ST Visual Debug) and DataBlaze software « Starter guide 


PK-ST7FLITE2: Entry level tool which allows you to get started with the ST7FLITE2 MCU. Features: 
¢ Real-time code execution » In-circuit debugging * In-system programming and debugging * Demo area 
Prototyping area 

Kit Includes: * Evaluation board 
¢ “Quickstart” poster » User's manual 


*USB cable *STVD7, CodeWarrior, and Cosmic C Software 


AK-ST7FMC: Demonstrates how effectively the ST7FMC of microcontrollers can be used in real-world motor 
control applications. Kit Includes: * Motor control board * BLDC Motor  In-Circuit debugger/programmer 
* Optoisolation board * Motor cable, power supply cable, USB cable, ISP Cables » “System Software” CD- 
ROM ° “Quickstart” poster * User's manual 


Digi-Key Price SofTec 
Description Part No. Each Part No. 
ST5/ST7 In-Circuit Debug Kit. 520-1017-ND 249.00 | INDART-STX/D 
Programming Library for ST7. 520-1026-ND 360.00 | IPL-ST7 
ST72C Starter Kit .... 520-1023-ND 149.00 | INDART-ST72C/SK 
ST7FLITE2 Starter Kit 520-1030-ND 99.00 | PK-ST7FLITE2 
ST7MC Application Kit. 520-1031-ND 695.00 | AK-ST7FMC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Ps. 


Ps ** freescale Microcontrollers — 8 and 16 Bit 


semiconductor 


HC705 Family — 8-Bit 


Features: * 68HC705 CPU with the addition of EPROM memory ° Fully static design allowing operation down to DC *8- bit MFT timer *COP watchdog protection * Low power STOP and WAIT modes * Available SPI, SCI, SIOP or CAN * Eight 
accumulator ¢ 8-bit index register * 16-bit stack pointer * On-chip oscillator * 16-bit timer with built in prescaler, or 15-bit addressing modes 


EPROM/ Operating | Max. Bus 
RAM |EEPROM| OTP Voltage Freq. | Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes)| (Bytes) | (Bytes) | 1/0 A/D Timer Serial PWM coP (V) (MHz) (°C) | Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 

= 1.2K | 10 _ MFT, RTI = = Be 3.3, 5.0 40 -40 ~ 85 | 16-SOIC | MCHC705KJ1CDWE-NDO NEW! 2.58 1.66 1.50 | MCHC705KJ1CDWE 

64 _ 1.2K | 14 — MFT, RTI - _ Y 3.3, 5.0 4.0 -40 ~ 85 | 20-DIP | MC68HC705J1ACP-ND 3.88 2.49 2.25 | MC68HC705J1ACP 
_ 1.2K | 14 = MFT, RTI = = Y 3.3, 5.0 4.0 -40 ~ 85 | 20-DIP_| MC68HC705J1ACPE-ND) NEW! 3.88 2.49 2.25 | MC68HC705J1ACPE 
= 4.5K | 21 | 4-Ch., 8-Bit | 16-Bit, 11C, 10C SIOP. _ iv 3.3, 5.0 241 |-40~ 125) 28-PDIP | MC705P6AMPE-NDO 5.37 3.84 3.49 | MC705P6AMPE 

176 = 4.5K | 21 | 4-Ch., 8-Bit | 16-Bit, 11C, 10C SIOP. _ 48 3.3, 5.0 21 -40 ~ 85 | 28-DIP_ | MC705PGACPE-NDO 5.78 3.51 3.35 | MC705P6ACPE 
= 4.5K | 21 | 4-Ch., 8-Bit | 16-Bit, 1 IC, 10C SIOP = vs 3.3, 5.0 24 -40 ~ 85 | 28-SOIC | MC705P6ACDWE-NDO 5.78 3.51 3.35 | MC705P6ACDWE 
= 4.6K | 21 | 4-Ch., 8-Bit 2-Ch. SIOP. = Y 3.3, 5.0 21 -40 ~ 85 | 28-SOIC | MC705PGAMDWE-NDO 6.33 3.84 3.67 | MC705P6AMDWE 

492 _ 3.75K | 32 | 4-Ch., 8-Bit 8-Bit — _- — | 3.3,5.0 21 -40 ~ 85 | 40-DIP | MC68HC705SR3CP-ND 15.80 11.95 11.02 | MC68HC705SR3CP 
= 4K 32 | 8-Ch., 8-Bit 8-Bit SCI/SPI _ — | 30-55 21 -40 ~ 85 | 44-PQFP | MC705SR3CFBE-NDO 14.50 11.37 10.71 | MC705SR3CFBE 

224 _ 6.0K | 22 |4-Ch., 12-Bit 16-Bit SIOP - Y 3.3, 5.0 21 -40 ~ 85 | 28-SOIC | MC68HC705JP7CDW-ND 5.94 4.25 3.86 | MC68HC705JP7CDW 
_ 8.0K | 31 _ 16-Bit, 11C,1.0C | SCI, SPI _ iy) 3.3, 5.0 4.0 -40 ~ 85 | 40-DIP | MC68HC705C8ACP-ND 10.25 7.00 6.66 | MC68HC705C8ACP 
=, 8.0K | 31 _ 16-Bit, 11C,10C | SCI, SPI = NY: 3.3, 5.0 4.0 -40 ~ 85 | 40-DIP | MC705C8ACPE-ND) NEW! 10.25 7.00 6.66 | MC705C8ACPE 

304 _ 8.0K | 31 = 2-Ch. SCI/SPI _ Y 3.3, 5.0 21 -40 ~ 85 | 44-PLCC | MC68HC705C8ACFNE-NDO 10.25 7.00 6.66 | MC68HC705C8ACFNE 
_ 8.0K | 31 =_ 16-Bit, 11C,1OC | SCI, SPI _ Y 3.3, 5.0 4.0 -40 ~ 85 | 44-QFP | MC68HC705C8ACFB-ND 10.25 7.00 6.66 | MC68HC705C8ACFB 
_ 8K +8K] 31 - 2-Ch. SCI, SPI _- Y 3.3, 5.0 21 -40 ~ 85 | 42-DIP_ | MC68HC705C8AB-ND 10.25 7.00 6.66 | MC68HC705C8AB 
=, 16K | 31 = 16-Bit, 11C,1.0C | SCI, SPI = Y 3.3, 5.0 24 -40 ~ 85 | 40-DIP | MC705C9ACPE-ND) NEW! 11.59 8.77 8.08 | MC705C9ACPE 
_ 16K | 31 _ 16-Bit, 11C, 1 OC | SCI, SPI _ Y 3.3, 5.0 21 -40 ~ 85 | 44-PLCC | MC68HC705C9ACFN-ND 11.59 8.77 8.08 | MC68HC705C9ACFN 

352 256 15K | 32 | 8-Ch., 8-Bit | 16-Bit, 2 1C, 2 0C SCI 2-Ch., 8-Bit | Y 3.3, 5.0 21 -40 ~ 85 | 52-PLCC | MC68HC705B16NCFN-ND 15.09 11.42 10.52 | MC68HC705B16NCFN 
256 16K | 32 | 8-Ch., 8-Bit | 16-Bit, 21C,20C SCI 2-Ch., 8-Bit | Y | 3.0-5.5 4.0 -40 ~ 85 | 52-PLCC | MC705B16NCFNERCT-NDO§ 15.38 11.63 10.73 _| MC705B16NCFNER 
256 16K | 32 | 8-Ch., 8-Bit | 16-Bit, 2 1C,20C SCI 2-Ch., 8-Bit] Y | 3.0-5.5 40 -40 ~ 85 | 52-PLCC | MC705B16NCFNERTR-NDO$ 4538.70/450 MC705B16NCFNER 
256 16K | 32 | 8-Ch., 8-Bit | 16-Bit, 2 1C,20C SCI 2-Ch., 8-Bit | Y | 3.0-5.5 4.0 _|-40 ~ 105| 52-PLCC | MCHC705B16NVFNE-NDO 15.23 11.95 11.26 | MCHC705B16NVFNE 

512 496 16K | 62 |8-Ch., 16-Bit 4-Ch. SCI _ Y 5.0 4.0 -40 ~ 85 | 80-PQFP | MC68HC705L5FUE-NDO 14.92 11.70 11.02 | MC68HC705L5FUE 
256 82K | 32 8-Ch. 4-Ch. SCI 2-Ch. 8-Bit | Y 3.0, 5.5 24 -40 ~ 85 | 52-PLCC | XC705B32CFNE-NDO 21.17 16.61 15.65 | XC705B32CFNE 

528 256 82K | 32 8-Ch. 4-Ch. SCI 2-Ch., 8-Bit | Y 3.3, 5.0 21 -40 ~ 85 | 56-DIP | XC68HC705B32CB-ND 21.17 16.61 15.65 | XC68HC705B32CB 
256 82K | 32 | 8-Ch., 8-Bit 16-Bit SCI, CAN | 2-Ch., 8-Bit} Y | 4.5-5.5 4.0 |-40 ~ 125] 64-PQFP | MC705X32MFUE4RCT-NDO§ 26.74 20.98 19.76 | MC705X32MFUE4R 
256 32K | 32 | 8-Ch., 8-Bit 16-Bit SCI, CAN | 2-Ch., 8-Bit] Y | 4.5-5.5 4.0 _|-40 ~ 125] 64-PQFP | MC705X32MFUE4RTR-NDO$ 13698.00/750 MC705X32MFUE4R 

RoHS Compliant § Cut Tape $ Tape and Reel 


HC711 Family — 8-Bit 


Features: * 68HC11 CPU with the addition of EPROM memory * Fully static design allowing operation down to DC + * COP watchdog protection * Low power STOP and WAIT modes *SPI, SCI * Six addressing modes (immediate, direct, 
© Two 8-bit accumulators * Two 16-bit index registers * 16-bit stack pointer * 16-bit timer with built in prescaler extended, indexed, inherent, and relative) * 16/16 integer and fractional divides * 8 x 8 multiply 


RAM |EEPROM | EPROM/OTP Operating Max. Bus Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) | (Bytes) (Bytes) Timer 1/0 A/D Volt. (V) | Freq. (MHz) (°C) Package | PartNo. al 25 100 Part No. 
— 4K 16-Bit, RTI 32 = 5.0 3.0 -40 ~ 85 44-PLCC | MC68HC711D3CFNE2-ND) NEW! 10.95 8.29 7.64 MC68HC711D3CFNE2 
192 = 4K 16-Bit, RTI 32 _ 5.0 2.0 -40 ~ 105 44-PLCC | MC68HC711D3VFNE2-NDO 11.49 8.69 8.01 MC68HC711D3VFNE2 
a 4K 16-Bit 32 = 5.0 2.0 -40 ~ 85 44-PLCC | MC711D3CFNE2RCT-NDO§ 11.18 8.46 7.80 MC711D3CFNE2R 
= 4K 16-Bit 32 = 5.0 2.0 -40 ~ 85 44-PLCC__| MC711D3CFNE2RTR-NDO$ 3300.75/450 MC711D3CFNE2R 
512 16K 16-Bit, RTI 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 2.0 -40 ~ 85 52-PLCC | MC711E9CFNE2RCT-NDO§ 18.77 14.20 13.09 MC711E9CFNE2R 
512 16K 16-Bit, RTI 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 2.0 -40 ~ 85 52-PLCC | MC711E9CFNE2RTR-NDOF 5539.05/450 MC711E9CFNE2R 
512 512 12K 16-Bit, RTI 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 2.0 -40 ~ 85 52-PLCC | MC68S711E9CFNE2-NDO 18.69 14.67 13.82 MC68S711E9CFNE2 
512 12K 16-Bit, RTI 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 3.0 -40 ~ 85 52-PLCC | MC68HC711E9CFNE3-NDO 19.48 14.73 13.58 MC68HC711E9CFNE3 
512 12K 8-Ch., 16 Bit 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 2.0 -40 ~ 85 64-QFP MC68HC711E9CFU2-ND 18.54 14.02 12.93 MC68HC711E9CFU2 
512 32K 16-Bit 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 4.0 -40 ~ 85 52-PLCC__| MC68HC711E9CFNE2-ND) NEW! 18.54 14.02 12.93 MC68HC711E9CFNE2 
_ 512 20K 16-Bit, RTI 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 2.0 -40 ~ 85 52-PLCC | MC68711E20CFNE2-ND0 NEW! 24.32 19.08 17.97 MC68711E20CFNE2 
768 512 20K 16-Bit, RTI 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 3.0 -40 ~ 85 52-PLCC | MC68HC711E20CFN3-ND 25.53 20.03 18.86 MC68HC711E20CFN3 
768 512 20K 8-Ch., 16 Bit 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 4.0 -40 ~ 85 52-PLCC__| MC68711E20CFNE4-NDO NEW! 26.76 20.99 19.77 MC68711E20CFNE4 
768 640 24K 16-Bit, RTI 62 8-Ch., 8-Bit 5.0 4.0 -40 ~ 85 80-QFP MC68HC711K4CFU4-ND. 30.61 24.01 22.62 MC68HC711K4CFU4 
768 640 24K 8-Ch., 16 Bit 62 8-Ch., 8-Bit 5.0 4.0 -40 ~ 85 84-PLCC | MC711K4CFNE4-ND) NEW! 30.61 24.01 22.62 MC711K4CFNE4 
1K 640 32K 8-Ch., 16 Bit 62 8-Ch., 8-Bit 5.0 4.0 -40 ~ 85 84-PLCC | MC68HC711P2CFN4-ND 44.39 36.97 34.78 MC68HC711P2CFN4 
RoHS Compliant § Cut Tape $ Tape and Reel 


HC11 Family — 8-Bit 
Features: » Fully static design allowing operation down to DC * Two 8-bit accumulators * Two 16-bit index registers modes *SPI, SCI * Six addressing modes (immediate, direct, extended, indexed, inherent, and relative) » 16/16 integer 
¢ 16-bit stack pointer »* 16-bit timer with built in prescaler * COP watchdog protection * Low power STOP and WAIT _ and fractional divides * 8 x 8 multiply 


RAM | EEPROM Operating Max. Bus Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) | (Bytes) PWM Timer 1/0 A/D Volt. (V) | Freq. (MHz) (°C) Package | Part No. a 25 100 | Part No. 
512 = 16-Bit, RTI, PWM 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 3.0 -40 ~ 125 52-PLCC | MC68HC11A1MFNE-NDO 14.41 11.30 10.65 | MC68HC11A1MFNE 
256 512 = 16-Bit, RTI, PWM 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 3.0 -40 ~ 125 52-PLCC | MC68HC11A1MFNERCT-NDO§ 15.99 12.10 11.15 | MC68HC11A1MFNER 
512 - 16-Bit, RTI, PWM 38 8-Ch., 8-Bi 5.0 3.0 -40 ~ 125 52-PLCC_ | MC68HC11A1MFNERTR-NDO$ 4719.60/450 MC68HC11A1MFNER 
512 _ 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 3.0 -40 ~ 85 52-PLCC | MC68HC11E1CFN3-ND 11.93 8.93 8.34 | MC68HC11E1CFN3 
_- _ 38 8-C i 5.0 2.0 -40 ~ 85 52-PLCC | MC68HC11E0CFN2-ND 11.05 8.36 7.71 | MC68HC11E0CFN2 
512 512 _ 38 8-C i 5.0 2.0 -40 ~ 85 52-PLCC | MC68HC11E1CFN2-ND 11.41 8.63 7.96 | MC68HC11E1CFN2 
512 _ 38 8-Ch., 5.0 2.0 -40 ~ 85 52-PLCC | MC68HC11E1CFN2TR-ND$ 3504.15/450 MC68HC11E1CFN2R2 
512 See Timer 16-Bit, RIT, PWM 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 2.0 -40 ~ 85 52-PLCC | MC68HC11E1CFNE2-NDO NEW! 11.41 8.63 7.96 | MC68HC11E1CFNE2 
4-Ch., 8-Bit or 5 : MC68HC11K1CFN4-ND 18.73 14.69 13.84 | MC68HC11K1CFN4 
768 at 2-ch., 16-Bit_| '6-Bit, RTI, PWM a6 || Benes a0 a0 #0~85 | BAPLCC | sicesC11K1CFNE4-NDO NEW! 1873 14.69 13.84 | MC68HC11K1CFNE4 
640 4-Ch., 8-Bit 16-Bit, RTI, PWM 37 8-Ch., 8-Bit 5.0 4.0 -40 ~ 85 80-PQFP | MC68L11K1FUE2-NDO 18.73 14.69 13.84 | MC68L11K1FUE2 
512 30 8-Ch., 8-Bit 5.0 2.0 -40 ~ 85 68-PLCC | MCHC11F1CFNE2-NDO NEW! 12.24 9.26 8.54 | MCHC11F1CFNE2 
1K 512 30 —_ 5.0 3.0 -40 ~ 85 68-PLCC | MC68HC11F1CFNSTR-ND$ 2343.00/250 MC68HC11F1CFN3R2 
512 , 30 5.0 4.0 -40 ~ 85 68-PLCC | MC68HC11F1CFN4RCT-ND§ 16.05 11.47 10.42 | MC68HC11F1CFN4R2 
512 16-Bit , RTI, PWM 30 5.0 3.0 -40 ~ 85 68-PLCC | MCHC11F1CFNE3-NDO NEW! 12.19 9.57 9.01 | MCHC11F1CFNE3 
RoHS Compliant § Cut Tape $ Tape and Reel (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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M68HC908 Family — 8-Bit 


The MC68HCO8 Family is a low cost, high performance, Complex Instruction Set Computer (CISC) with a Von Neumann Flexible 1/0 allows direct drive of LED and other circuits to eliminate external drivers and help reduce system 
architecture. Features: « Enhanced HC05 Programming Model * Extensive loop control functions * 16 Addressing modes costs * System Protection features, including Watchdog Timer and On-chip Low Voltage Detect/Reset to help reduce cost 
© 16-bit Index Register and Stack Pointer * Memory to memory data transfers * Object-code compatible with Freescale’s and increase reliability 68HC9080T4 Demonstration Board (M68DEMO908QT4) This demo board enables you to use the 
68HCO5 architecture for easy migration * Designed to allow efficient, compact modular coding in assembly or C with full 16- included CodeWarrior Development Studio Special Edition to modify demo code or develop new code using ASM or C, then 


bit Stack Pointer and stack relative addressing ¢ Efficient instruction set with multiply and divide that is easy to learn and use —_ program the Flash, and debug in real time all with no additional hardware. 


Memory: « In-application, In-circuit Re-Programmable Flash Memory (1.5K to 4K Bytes) *128 Bytes of random access Features: « Battery-Powered 8-pin QT4 Device *LEDs for user feedback » Potentiometer for A/D Input * Push Buttons 


memory (RAM) Peripherals: * Two-Channel, 16-bit Timer with selectable input capture, output compare or pulse width for user Input » Access to all I/O for user-provided prototyping * Software demo with application code utilizing the A/D, 


modulation (PWM) » Internal Clock Oscillator reduces board space and system costs by eliminating external components _ timers, and I/O 


Operating Maximum Bus 
RAM Flash Voltage Frequency Temperature Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) (Bytes) Timer 1/0 A/D (V) @5.0V (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 Part No. 
2-Ch., 16-Bit 5 — 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-DIP MC68HC908QT1 CPE-NDO 2.02 1.23 1.07 MC68HC9080QT1CPE 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.6 8.0 -40 ~ 85 8-DIP MCHLC908QT1CPE-NDO 2.02 1.23 1.07 MCHLC908QT1CPE 
2-Ch., 16-Bit 5 = 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 105 8-DIP MC68HC9080T1VPE-NDO 2.14 1.30 1.13 MC68HC9080T1VPE 
2-Ch., 16-Bit 5 _ 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-SOIC | MCHC908QT1CDWE-NDO 2.02 1.23 1.07 MCHC9080T1CDWE 
2-Ch., 16-Bit § 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-PDIP__| MCL908QT1CDWERCT-NDO§ 2.17 1.32 1.14 MCL908QT1CDWER 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-PDIP | MCL908QT1CDWERTR-NDO$ 2010.00/2,000 MCL908QT1CDWER 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 5.0 8.0 -40 ~ 125 8-SOIC | MCHC908QT1MDWE-NDO 2.22 1.36 1.17 MCHC9080T1MDWE 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 105 8-SOIC | MCHC908QT1VDWE-NDO 2.14 1.30 1.13 MCHC9080T1VDWE 
2-Ch., 16-Bit Ey} 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-DIP MC68HC908QT2CP-ND 2.43 1.48 1.28 MC68HC908QT2CP 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-DIP MC68HC908QT2CPE-NDO 2.43 1.48 1.28 MC68HC908QT2CPE 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.6 8.0 -40 ~ 85 8-DIP MCHLC908QT2CPE-NDO 2.43 1.48 1.28 MCHLC908QT2CPE 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 8-DIP MC68HC908QT2MPE-NDO 2.66 1.62 1.40 MC68HC908QT2MPE 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-SOIC | MCHC908QT2CDWE-NDO 2.43 1.48 1.28 MCHC9080T2CDWE 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 5.0 8.0 -40 ~ 125 8-SOIC | MCHC908QT2MDWE-NDO 2.66 1.62 1.40 MCHC9080T2MDWE 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 5.0 8.0 -40 ~ 105 8-SOIC__| MCHC908QT2VDWE-NDO 2.54 1.55 1.34 MCHC9080T2VDWE 
2-Ch., 16-Bit 13 = 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-DIP | MC68HC908QY1CPE-NDO 2.28 1.39 1.20 MC68HC908QY1CPE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-DIP | MCHLC908QY1CPE-NDO 2.28 1.39 1.20 MCHLC908QY1CPE 
15K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-DIP | MCHLC908QY1PE-NDO 2.28 1.39 1.20 MCHLC908QY1PE 
r 2-Ch., 16-Bit 13 = 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 105 16-DIP | MC68HC908QY1VPE-NDO 2.40 1.46 1.26 MC68HC908QY1VPE 
2-Ch., 16-Bit 13 = 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-SOIC_ | MCHC908QY1CDWE-NDO 2.28 1.39 1.20 MCHC908QY1CDWE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-SOIC | MCHC908QY1MDWE-NDO 2.51 1.53 1.32 MCHC908QY1MDWE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 5.0 8.0 -40 ~ 105 16-SOIC_ | MCHC908QY1VDWE-NDO 2.40 1.46 1.26 MCHC9080Y1VDWE 
2-Ch., 16-Bit 13 —= 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC68HC908QY1CDTE-NDO 2.54 1.55 1.34 MC68HC908QY1CDTE 
2-Ch., 16-Bit 13 = 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-TSSOP | MC68HC908QY1MDTE-NDO 2.80 1.71 1.48 MC68HC908QY1MDTE 
2-Ch., 16-Bit 13 = 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 105 16-TSSOP | MC68HC908QY1VDTE-NDO 2.66 1.62 1.40 MC68HC9080Y1VDTE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-DIP | MC68HC908QY2CPE-NDO 2.69 1.64 1.41 MC68HC908QY2CPE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.6 8.0 -40 ~ 85 16-DIP | MCHLC908QY2CPE-NDO 2.69 1.64 1.41 MCHLC908QY2CPE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-DIP | MC68HC908QY2MPE-NDO 2.95 1.80 1.55 MC68HC908QY2MPE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 105 16-DIP | MC68HC908QY2VPE-NDO 2.83 1.73 1.49 MC68HC9080Y2VPE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-SOIC_ | MCHC908QY2CDWE-NDO 2.69 1.64 1.41 MCHC9080Y2CDWE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-PDIP | MCL908QY2CDWE-NDO 2.69 1.64 1.41 MCL908QY2CDWE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-SOIC | MCHC908QY2MDWE-NDO 2.95 1.80 1.55 MCHC908QY2MDWE 
128 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC68HC908QY2CDT-ND 2.86 1.74 1.51 MC68HC9080Y2CDT 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC68HC908QY2CDTE-NDO 2.86 1.74 1.51 MC68HC908QY2CDTE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-PDIP | MCL908QY2CDTE-NDO 2.86 1.74 1.51 MCL908QY2CDTE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-TSSOP | MC68HC908QY2MDTE-NDO 3.15 1.92 1.66 MC68HC9080Y2MDTE 
2-Ch., 16-Bit 13 6-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-PDSO | MC908QL3CDWE-NDO 4.48 2.87 2.60 MC9080L3CDWE 
2-Ch., 16-Bit 13 6-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-TSSOP | MC908QL3MDTE-NDO 5.20 3.16 3.02 MC908QL3MDTE 
2-Ch., 16-Bit 13 6-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 105 16-TSSOP | MC908QL3VDTE-NDO 4.95 3.18 2.87 MC908QL3VDTE 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-DIP MC68HC908QT4CPE-NDO 2.86 1.74 1.51 MC68HC908QT4CPE 
2-Ch., 16-Bit § 4-Ch., 8-Bit 3.6 8.0 -40 ~ 85 8-DIP MCHLC908QT4CPE-NDO 2.86 1.74 1.51 MCHLC908QT4CPE 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-SOIC | MCHC908QT4CDWE-NDO 2.86 1.74 1.51 MCHC9080T4CDWE 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 5.0 8.0 -40 ~ 125 8-SOIC | MCHC908QT4MDWE-NDO 3.15 1.92 1.66 MCHC908QT4MDWE 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 5.0 8.0 -40 ~ 105 8-SOIC | MCHC908QT4VDWE-NDO 3.00 1.83 1.58 MCHC9080T4VDWE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-DIP | MC68HC908QY4CPE-NDO 3.49 2.13 1.84 MC68HC908QY4CPE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-DIP__| MCHLC908QY4CPE-NDO 3.49 2.13 1.84 MCHLC908QY4CPE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-DIP | MC68HC908QY4MPE-NDO 3.84 2.34 2.02 MC68HC908QY4MPE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 105 16-DIP | MC68HC908QY4VPE-NDO 3.67 2.24 1.93 MC68HC908QY4VPE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-SOIC | MCHC908QY4CDWE-NDO 3.49 2.13 1.84 MCHC9080Y4CDWE 
4K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-SOIC | MCHC908QY4MDWE-NDO 3.84 2.34 2.02 MCHC908QY4MDWE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-PDIP_| MC908QY4MDWERCT-NDO§ 3.53 2.27 2.05 MCc9080Y4MDWER 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-PDIP | MC908QY4MDWERTR-NDOF 1830.00/1,000 MC908QY4MDWER 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC68HC908QY4CDTE-NDO 3.84 2.34 2.02 MC68HC908QY4CDTE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 2.2, 3.6 2.0 0-70 32-LQFP | MC908QF4FJ-ND 5.48 3.32 3.18 MC908QF4FJ 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 2.2, 3.6 2.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC908QF4CFJ-ND 5.73 3.48 3.32 MC908QF4CFJ 
2-Ch., 16-Bit 13 6-Ch., 10-Bit 3.3 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-SOIC_| MC908QL4MDW-ND 5.48 3.32 3.18 MC9080L4MDW 
2-Ch., 16-Bit 13 6-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-SOIC | MC908QL4MDWE-NDO 5.48 3.32 3.18 MC908QL4MDWE 
2-Ch., 16-Bit 13 6-Ch., 10-Bit 3.3 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-TSSOP | MC908QL4MDT-ND 5.75 3.49 3.34 MC9080L4MDT 
2-Ch., 16-Bit 13 6-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.5 8.0 -40 ~ 125 16-TSSOP | MC908QL4MDTE-NDO 6.75 3.49 3.34 MC908QL4MDTE 
4-Ch., 16-Bit 13 10-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC908QB4CDTE-NDO 2.63 1.85 1.68 MC9080B4CDTE 
4-Ch., 16-Bit 13 10-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-SOIC_| MC908QB4CDWE-NDO 2.83 1.73 1.49 MC908QB4CDWE 
4-Ch., 16-Bit 13 10-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-DIP | MC908QB4CPE-NDO 2.83 1.73 1.49 MC9080B4CPE 
2-Ch., 16-Bit 14 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC68HC908QY4MDTE-NDO 3.65 2.35 212. MC68HC908QY4MDTE 
2-Ch., 16-Bit 14 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC68HC908QY4VDTE-NDO 4.04 2.46 2.13 MC68HC9080Y4VDTE 
4-Ch., 16-Bit 13 10-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC908QB8CDTE-NDO 2.94 1.89 1.77 MC9080B8CDTE 
4-Ch., 16-Bit 13 10-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-SOIC | MC908QB8CDWE-NDO 2.78 1.78 1.67 MC908QB8CDWE 
256 8K 4-Ch., 16-Bit 13 10-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-DIP | MC908QB8CPE-NDO 2.78 1.96 1.78 MC9080B8CPE 
4-Ch., 16-Bit 13 10-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-PDSO | MC908QB8CDWERCT-NDO§ 3.90 2.51 2.26 MC908QB8CDWER 
4-Ch., 16-Bit 13 10-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-PDSO | MC908QB8CDWERTR-NDO$ 2025.00/1,000 MC9080B8CDWER 
2-Ch., 16-Bit 23 12-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 28-SOIC | MC908JL16CDWE-NDO 3.02 1.94 1.82 MC908JL16CDWE 
2-Ch., 16-Bit 23 12 Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 28-DIP | MC908JL16CPE-NDO 3.23 2.46 2.20 MC908JL16CPE 
512 16K 2-Ch., 16-Bit 26 13 Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC908JL16CFJE-NDO 3.11 2.00 1.87 MC908JL16CFJE 
2-Ch., 16-Bit 26 13-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 32-DIP | MC908JL16CSPE-NDO 3.33 2.53 2.40 MC908JL16CSPE 
4-Ch., 16-Bit 14 10-Ch., 10-Bit 3.3 ~ 5.5 8.0 -40 ~ 85 16-SOIC | MC908QC16CDXE-ND) NEW! 3.58 2.52 2.29 MC9080C16CDXE 
Accessories 
Demo Board for 908Q:MCU G8HCO8 Sees ine iiccccerrttneccmnaandaecsccnaaddcineameaernenasccemsand nsgabbana sanctieneabbonoamasnamncaacans M68DEMO9080T4-ND 42.50 36.13 31.88 M68DEMO0908QT4 
Demo Board for MC908JL16. DEMO908JL16-ND 56.53 — - DEMO908JL16 
Demo Board for MC908JL16. DEMO908JL16E-NDO NEW! 56.53 _ _ DEMO908JL16E 
Demo Board for MC9080C16 DEMO9080C16-ND 84.79 = = DEMO908QC16 
Evaluation Board for MC908QL4 .. | M68EVB908QL4-ND 338.48 287.71 253.86 M68EVB9080L4 
Evaluation: Board for: Q08OF4: iocccrcc.cccsecaraseteesecesiattacdas\sedseddeesss haastasshiaaibedarcssaagscasslaneadeatieiaanacctSaabcansiadsees SCEBO8QF4-ND 96.65 82.75 78.23 SCEBO8QF4 
RoHS Compliant § Cut Tape $ Tape and Reel (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
642 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


eS. 


semiconductor 


HC908 Family — 8-Bit 


Features: * 68HC08 CPU with Flash memory « Fully upward code compatible with the 68HC05 family for easy migration * Fully static design allowing operation down to DC » 16-bit index register * 16-bit stack pointer * 2, 4 or 6 channel 16-bit 
timers with built in prescalers * COP watchdog protection * Low-power STOP and WAIT modes * Available USB, SPI, SCI and CAN2 « Available A/D converter * 16 addressing modes * LVI (Low Voltage Inhibit) supply voltage monitor * 16/8 divide 
*8x8 multiply * 68HC908AZ additional feature: MSCAN (Motorola Scalable Controller Area Network) interface conforms to CAN 2.0B 


a 
oe ; 
S* freescale: siicrocontrotiers - 8 and 16 Bit (Cont, 


Operating | Max. Bus 
FLASH | RAM | EEPROM Timer (s) Voltage Freq. Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) |(Bytes)| (Bytes) | 1/0 A/D 16-Bit Serial PWM (V) (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
= 15 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. _— See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 20-SOIC | MC908JK1ECDWE-NDO 3.13 2.01 1.81} MC908JK1ECDWE 
= 15 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. _ See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0  |-40~125} 20-SOIC | MC908JK1EMDWE-NDO 3.45 2.22 2.00) MC908JK1EMDWE 
= 6 _ 2-Ch. SPI ad 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 8-SOIC | MC908QT1ACDWE-NDO NEW! 1.53 94 .85| MC908QT1ACDWE 
_ 6 _ 2-Ch. SPI = 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 8-DFN | MC908QT1ACFQE-NDO NEW! 1.73 1.06 .96 | MC908QT1ACFQE 
= 6 _ 2-Ch. SPI = 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 8-DIP | MC908QT1ACPE-NDO NEW! 1.53 94 -85 | MC908QT1ACPE 
= 6 | 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI = 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 8-SOIC | MC908QT2ACDWE-NDO) NEW! 1.82 111 1.01} MC908QT2ACDWE 
15K 128 — 6 | 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI — 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 8-DFN | MC908QT2ACFQE-NDO NEW! 2.05 1.25: 1.14} MC908QT2ACFQE 
_ 6 | 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI — 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85| 8-DIP | MC908QT2ACPE-NDO NEW! 1.82 1.11 1.01} MC908QT2ACPE 
=_ 16 _ 1-Ch. SPI — 2.7 ~5.5 8.2 -40 ~ 85 | 16-TSSOP | MC908QY1ACDTE-NDO NEW! 1.91 1.16 1.01} MC908QY1ACDTE 
- 16 - 1-Ch. SPI = 2.7 ~5.5 8.2 -40~85 | 16-SOIC | MC908QY1ACDWE-ND) NEW! 1.70 1.04 -90| MC908QY1ACDWE 
_ 16 _ 1-Ch. SPI — 2.7 ~5.5 8.2 -40~85 | 16-DIP | MC908QY1ACPE-NDO NEW! 1.70 1.04 .90| MC908QY1ACPE 
_ 14 | 6-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI = 2.7 ~5.5 8.2 -40 ~ 85 | 16-TSSOP | MC908QY2ACDTE-ND) NEW! 2.14 1.30 1.13} MC908QY2ACDTE 
_ 14 | 6-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI = 2.7 ~5.5 8.2 -40~85 | 16-SOIC | MC908QY2ACDWE-ND) NEW! 2.02 1.23 1.12} MC908QY2ACDWE 
= 14 | 6-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI _ 2.7 ~5.5 8.2 -40~85 | 16-DIP | MC908QY2ACPE-ND) NEW! 2.02 1.23 1.12 | MC908QY2ACPE 
128 = 12 - 2-Ch. = See Timer 2.0 4.0 -40 ~ 85 | 32-LQFP | MC68HC908RF2MFA-ND 6.88 4.92 4.47| MC68HC908RF2MFA 
= 13 | 4-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI See Timer | 3.0~5.0 8.0 -40~85 | 16-SOIC | MC908KX2CDWE-NDO 4.88 3.13 2.83 | MC908KX2CDWE 
= 13 | 4-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI See Timer | 3.0~5.0 8.0  |-40~125} 16-SOIC | MC908KX2MDWE-NDO 5.38 3.26 3.12] MC908KX2MDWE 
2K 492 _ 13 | 4-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI See Timer | 3.0~5.0 8.0  |-40~105} 16-SOIC | MC908KX2VDWE-NDO 5.13 3.11 2.97 | MC908KX2VDWE 
= 13 | 4-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCl See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 16-DIP | MC908KX2CPE-NDO 4.88 3.13 2.83 | MC908KX2CPE 
_ 13 | 4-Ch., 8-Bit 1-Ch. SCI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 |-40~ 125} 16-PDSO | MC908KX2MDWERCT-NDO§ 5.58 3.39 3.23) MC908KX2MDWER 
- 13 | 4-Ch., 8-Bit 1-Ch. SCl See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0  |-40~ 125} 16-PDSO | MC908KX2MDWERTR-NDO+ 2895.00/1,000 MC908KX2MDWER 
= 15 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. = See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 20-SOIC | MC908JK3ECDWE-NDO 4.13 2.65 2.39| MC908JK3ECDWE 
= 23 =| 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. — 16-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 28-SOIC | MC908JL3ECDWE-NDO 3.94 2.53 2.37 | MC908JL3ECDWE 
= 15 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. _ See Timer 5.0 8.0 -40~85 | 20-DIP | MCHC908JK3ECPE-NDO 3.09 1.99 1.86 | MCHC908JK3ECPE 
= 23 =| 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. _ See Timer | 3.0~5.0 8.0 -40~85 | 20-DIP | MCR908JK3ECPE-NDO 4.13 2.65 2.39) MCR908JK3ECPE 
= 23 | 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. = See Timer 3.0 8.0 -40~85 | 28-DIP_ | MC908JL3ECPE-NDO 3.94 2.53 2.37 | MC908JL3ECPE 
128 = 23 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. — See Timer | 3.0~5.0 8.0 -40 ~ 85 | 48-LOFP | MC908JL3ECFAE-NDO 4.22 271 2.54) MC908JL3ECFAE 
= 6 | 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI — 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 8-SOIC | MC908QT4ACDWE-NDO) NEW! 2.14 1.30 1.19} MC908QT4ACDWE 
= 6 | 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI = 3.0 ~ 5.0 8.2 -40~85 | 8-DFN | MC908QT4ACFQE-NDO NEW! 2.37 1.45 1.32} MC908QT4ACFQE 
4K _ 6 | 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI — 3.0 ~ 5.0 8.2 -40~85| 8-DIP | MC908QT4ACPE-NDO NEW! 2.14 1.30 1.19} MC908QT4ACPE 
_ 14 | 6-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI = 2.7 ~5.5 8.2 -40 ~ 85 | 16-TSSOP | MC908QY4ACDTE-ND) NEW! 2.50 1.61 1.45 | MC908QY4ACDTE 
=_ 14 | 6-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI — 2.7 ~5.5 8.2 -40~85 | 16-SOIC | MC908QY4ACDWE-ND) NEW! 2.63 1.60 1.46 | MC908QY4ACDWE 
- 14 | 6-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI = 2.7 ~5.5 8.2 -40~85 | 16-DIP | MC908QY4ACPE-ND) NEW! 2.63 1.60 1.46 | MC908QY4ACPE 
= 26 = 2-Ch. SCI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 28-SOIC | MC908KK3ECDWE-NDO 3.30 2.12 1.92} MC908KK3ECDWE 
256 = 26 = 2-Ch. SCI See Timer | 3.0~5.0 8.0 -40~85 |} 28-DIP | MC908KK3ECPE-NDO 3.30 2.12 1.92} MC908KK3ECPE 
— 26 | 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 28-SOIC_| MC908KL3ECDWE-NDO 4.20 2.70 2.44| MC908KL3ECDWE 
384 _ 21 =| 6-Ch., 8-Bit 3-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 8.2 -40 ~ 85 | 32-LQFP | MC68HC908GR4CFAE-NDO 4.22 271 2.54| MC68HC908GR4CFAE 
= 21 =| 6-Ch., 8-Bit 3-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 8.0 -40 ~ 85 | 28-SOIC_| MC908GR4CDWE-NDO 4.23 2.97 2.71 | MC908GR4CDWE 
75K 384 — 21 =| 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. + 1-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 8.0 -40 ~ 85 | 32-LQFP | MC68HC908GR8CFA-ND 7.01 5.01 4.55 | MC68HC908GR8CFA 
= 21 =| 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. + 1-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0 ~5.0 8.0 -40 ~ 85 | 32-LQFP_| MCHC908GR8CFAE-NDO 6.19 4.95 4.34| MCHC908GR8CFAE 
= 18 | 7-Ch., 8-Bit 2-Ch. = See Timer 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 20-SOIC | MC68HC908LB8CDWE-NDO 6.13 3.72 3.55 | MC68HC908LB8CDWE 
428 = 18 | 7-Ch., 8-Bit 2-Ch. = See Timer 5.0 8.0 -40~85 | 20-DIP | MC68HC908LB8CPE-NDO 6.13 3.72 3.55 | MC68HC908LB8CPE 
= 18 | 7-Ch., 8-Bit 2-Ch. — See Timer 5.0 8.0  |-40~125} 20-SOIC | MC68HC908LB8MDWE-NDO 5.73 4.10 3.73] MC68HC908LB8MDWE 
= 18 | 7-Ch., 8-Bit 2-Ch. = See Timer 5.0 8.0 |-40~125| 20-DIP | MC68HC908LB8MPE-NDO 5.73 4.10 3.73| MC68HC908LB8MPE 
= 13 | 4-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~ 85 | 16-SOIC | MC908KX8CDWE-NDO 5.73 4.10 3.73] MC908KX8CDWE 
192 — 13 | 4-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI See Timer 5.0 8.0  |-40~125] 16-SOIC | MC908KX8MDWE-NDO 6.37 4.55 4.14] MC908KX8MDWE 
= 13. | 4-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI See Timer | 3.0 ~5.0 8.0 -40~85 | 16-DIP | MC908KX8CPE-NDO 5.73 4.10 3.73 | MC908KX8CPE 
= 21 = 2-Ch. USB1.1 See Timer 5.0 3.0 -40 ~ 85 | 28-SOIC | MC908JB8ADWE-NDO 2.78 1.78 1.67 | MC908JB8ADWE 
— 37 = 2-Ch. USB1.1 See Timer 5.0 3.0 -40~85 | 44-QFP | MC908JB8FBE-NDO 3.21 2.06 1.93} MC908JB8FBE 
= 13 = 1-Ch. USB1.1 See Timer 5.0 3.0 -40 ~ 85 | 20-SOIC | MC908JB8JDWE-NDO 2.75 1.94 1.76 | MC908JB8JDWE 
= 37 = 2-Ch. USB1.1 See Timer | 4.0~5.5 6.0 -40~85 | 20-DIP | MC68HC908JB8JPE-NDO 2.83 1.82 1.70} MC68HC908JB8JPE 
= 15 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCl See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 20-SOIC_ | MC908JK8CDWE-NDO 5.16 4.13 3.61 | MC908JK8CDWE 
= 15 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI 16 3.0 8.0 -40~85 | 28-DIP | MCHC908JK8CPE-NDO 5.16 4.13 3.61 | MCHC908JK8CPE 
= 15 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCl 16 3.0 8.0 |-40~125| 20-DIP | MCHC908JK8MPE-NDO 5.68 3.99 3.45 | MCHC908JK8MPE 
= 23 =| 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. = See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 28-SOIC | MC908JL8CDWE-NDO 5.53 4.43 3.88] MC908JL8CDWE 
_ 23 =| 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCl 2-Ch., 16-Bit} 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 28-SOIC | MC9085JL8CDWERCT-NDO§ 6.43 4.60 4.18] MC908JL8CDWER 
_ 23 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI 2-Ch., 16-Bit] 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 28-SOIC | MC908JL8CDWERTR-NDOF 3806.00/1,000 MC908JL8CDWER 
=— 23 =| 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. - See Timer | 3.0~5.0 8.0 -40 ~ 85 | 32-LQFP | MC68HC908JL8CFA-ND 6.86 4.90 4.46 | MC68HC908JL8CFA 
8K = 23 =| 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. _ See Timer | 3.0~5.0 8.0 -40 ~ 85 | 32-LOFP | MC68HC908JL8CFAE-NDO 6.05 4.26 3.67 | MC68HC908JL8CFAE 
= 26 | 13-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI 16 3.0 ~ 5.0 8.0  |-40~ 125} 32-LQFP | MC68HC908JL8MFAE-NDO 5.65 4.68 4.04] MC68HC908JL8MFAE 
= 26 = 2-Ch. SPI See Timer | 3.0~5.0 8.0 -40 ~ 85 | 32-LQFP | MC9O8EY8CFAE-NDO 5.31 3.79 3.45 | MC908EY8CFAE 
= 26 = 2-Ch. SPI See Timer | 3.0 ~5.0 8.0 _|-40~ 125] 32-LQFP_ | MC9O8EY8MFAE-NDO 5.84 4AT 3.79| MC908EY8MFAE 
256 = 26 = 2-Ch. SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0  |-40~ 105] 32-LOFP | MC908EY8VFAE-NDO 5.58 3.99 3.63) MC9O8EY8VFAE 
= 24 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 4.5 ~ 5.5 8.0 -40 ~ 85 | 32-LOFP | MC908EY8ACFJE-NDO 4.69 3.75 3.29) MC9O8EY8ACFJE 
= 24 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 4.5 ~ 5.5 8.0  |-40~ 125] 32-LOFP | MC9O8EY8AMFJE-NDO 5.16 4.13 3.61] MC908EY8AMFJE 
= 24 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 4.5 ~ 5.5 8.0  |-40~ 105] 32-LOFP | MC908EY8AVFJE-NDO 4.93 3.47 2.99] MC9O8EY8AVFJE 
- 12 | 7-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCl 6-Ch., 12-Bit| 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 28-SOIC_| MC68HC908MR8CDW-ND 7.64 5.46 4.97 | MC68HC908MREBCDW 
= 16 | 7-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCl See Timer 5.0 8.0  |-40~125} 28-SOIC | MC9O8MR8MDWE-NDO 8.41 6.01 5.46 | MC908MR8MDWE 
= 12 | 7-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI 6-Ch., 12-Bit} 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 28-SOIC | MC9O8MR8CDWE-NDO 5.73 4.75 4.10) MC908MR8CDWE 
= 12 | 7-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI 6-Ch., 12-Bit} 5.0 8.0 -40~85 | 28-DIP | MC9O8MR8CPE-NDO NEW! 6.75 4.33 4.05 | MC908MR8CPE 
= 16 | 7-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI 12 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 32-LQFP | MCHC9O08MR8CFAE-NDO 5.73 4.73 4.32 | MCHC908MR8CFAE 
— 16 | 7-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI 12 5.0 8.0 |-40~ 125] 32-LQFP | MCHC908MR8MFAE-NDO 6.31 5.22 4.51 | MCHC908MR8MFAE 
= 16 | 7-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI 12 5.0 8.0  |-40~ 105} 32-LQFP | MCHC908MR8VFAE-NDO 6.03 4.99 4.31] MCHC908MR8VFAE 
_ 12 | 7-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCI 6-Ch., 12-Bit} 5.0 8.0 -40~85 | 28-DIP | MC68HC908MR8CP-ND 7.64 5.46 4.97 | MC68HC908MR8CP 
= 23 =| 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. — See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 28-DIP | MC908JL8CPE-NDO 5.53 4.43 3.88] MC908JL8CPE 
= 26 = 2-Ch. SCI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 |-40~125} 28-DIP | MC908JL8MPE-NDO 6.10 4.29 3.70] MC908JL8MPE 
= 23 | 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. = See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 32-DIP_| MC68HC908JL8CSPE-NDO 6.09 4.88 4.27| MC68HC908JL8CSPE 
_ 14 | 4-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI 2-Ch., 16-Bit} 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 16-TSSOP | MC908QY8CDTE-NDO NEW! 2.63 1.69 1.62} MC908QY8CDTE 
=- 16 | 4-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI 2-Ch., 16-Bit} 2.7 ~ 5.5 8.0 -40~85 | 16-SOIC | MC908QY8CDWE-ND) NEW! 2.83 1.73 1.57} MC908QY8CDWE 
0 RoHS Compliant § Cut Tape $ Tape and Reel (Continued) 
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So * treescale Microcontrollers — 8 and 16 Bit 


semiconductor HC908 Family — 8-Bit (Cont.) 
Operating | Max. Bus 
FLASH | RAM | EEPROM Timer (s) Voltage Freq. Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) | (Bytes)| (Bytes) | 1/0 A/D 16-Bit Serial PWM (Vv) (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
— | a | &Ch,e-Bit | 2-Ch.+1-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 80 |-40~85] 28-SoIc | mc908GRECDWE-NDO 6.19 495 4.34] MC908GRECDWE 
— | 21 | 6Ch.,8-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 5.0 8.0 |-40~85| 28-DIP | MC908GR8CPE-NDO 6.19 495 4.34] MC908GRECPE 
— | 21 | 6Ch.,8-Bit 2-Ch. SCI, SPI = 5.0 8.0 | -40~85 | 32-LQFP | MCHC9O8GRBACFAE-NDO 6.20 4.36  3.76/ MCHC908GR8ACFAE 
— | 21 | 6Ch.,8-Bit 2-Ch. SCI, SPI _ 5.0 8.0 |-40~85 | 32-LQFP | MCHC9O8GRBAVFAE-NDO 5.52 4.57 3.95] MCHC908GR8AVFAE 
ge |_—__|_14 |10-6n., 10-bit 4-Ch. SCI, SPI 6-Ch., 16-Bit| 3.3~5.5 | 8.0 | -40 ~ 85 | 16-TSSOP | MC908QC8CDTE-ND) NEW! 3.13 2.20 _2.00| MCgosacscDTE 
— | 14 |10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 6-Ch., 16-Bit| 33-55 | 8.0 |-40~85| 16-SOIC | MC908QC8CDXE-NDO NEW! 3.10 2418 — 1.99) MCgosacscDXE 
— | 18 | 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 6-Ch., 16-Bit| 33-55 | 8.0 | -40~85) 20-SOIC | MC908QC8CDYE-NDO NEW! 313 2.20 2.00) McgosacscDYE 
— | 26 | 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 6-Ch., 16-Bit| 33-55 | 8.0 | -40~85] 28-SOIC | MC908QC8CDZE-ND) NEW! 3.15 2.22 2.02) McgosacscDZE 
— | 26 | 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 6-Ch., 16-Bit| 33-55 | 8.0 |-40 ~ 125] 28-TSSOP | MC908QC8MDRE-ND) NEW! 350 225 2.16] MC908QC8MDRE 
8K — | 18 | 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 6-Ch., 16-Bit| 3.3-5.5 | 8.0 _ |-40 ~ 125| 20-TSSOP | MC908QC8MDSE-ND) NEW! 3.48 2.45 _-2.23| MC908QC8MDSE 
512 | — | 36 | &Ch..8-Bit | Dual 2-ch. SCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 80 |-40~85| 44-OFP | mc908GT8CFBE-NDO 5.58 463 3.99] MC908GT8CFBE 
— | 34 | 8Ch.,8-Bit 2-Ch. ESCI, SPI See Timer | 5.0 8.0 | -40~85| 42-DIP_ | MC68HC908GT8CB-ND 7.43 5.31 __4.83| MC68HC908GTSCB 
— | 30 | &Ch, 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI — |30-50] 80 |-40-85) 42-DiP | MC908AP8CBE-NDO 5.31 3.79 3.45] MC908AP8CBE 
— | 32 | &Ch, 10-Bit | Dual 2-Ch. 2c, 2-SCI, SPI | See Timer | 3.0~5.0 | 80 |-40~85| 44-QFP | MC9O8AP8CFBE-NDO 5.31 3.79  3.45| MC908AP8CFBE-ND 
ax | | 37 | 8Gh. 10-Bit ] Dual 2-ch. SCI, SPI,CAN2 | SeeTimer | 5.0 8.0 |-40~85 | 48-LOFP | MC68908GZ8CFAE-NDO 5.73 4.73 4.32) MC68908GZ8CFAE 
— | 37 | 8&Ch, 10-Bit 2-Ch. SPI, CAN2 = 55 8.0 | -40~85 | 32-LQFP | MC68908GZ8CFJE-NDO 5.73 4.73 — 4.32| MC68908GZ8CFJE 
— | 21 | &Ch, 10-Bit 2-Ch. SPI 6-Ch. | 3.0~55 | 80 |-40~85| 32-LOFP | MC68908GZ8CFJERCT-NDO§ 7.86 5.61 5.10 MC68908GZ8CFJER 
— | 21 | &Ch, 10-Bit 2-Ch. SPI 6-Ch. | 3.0~5.5 | 8.0 | -40~85| 32-LOFP | MC68908GZ8CFJERTR-NDO$ 9080.00/2,000 MC68908GZ8CFJER 
2k | — | 39 | 6-Ch.,8-Bit 2-Ch. USB, IIC See Timer | 3.3 6.0 | -40~85| 64-aFP | MC908LD64IFUE-NDO 8.36 6.93 _ 5.98] MC908LD64IFUE 
aa | — | 2 — 2-Ch. USB, SCI See Timer | 4.0~5.5 | 6.0 |-40~85| 28-SoIc | mc908JB12DWE-NDO 413 265 — 2.39| MC908JB12DWE 
— [a = 2-Ch. USB, SCI See Timer | 4.0~5.5 | 6.0 | -40~85| 20-SOIC | MC908JB12JDWE-NDO 455 2.92 2.64] MC908JB12JDWE 
— | 30 |11-Ch., 10-Bit 4-Ch. 1IC, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 8.0 |-40~85| 42-DIP | mc908SR12CBE-NDO 10.00 6.07 — 5.80| MC908SR12CBE 
— | 33 | 14-Ch., 10-Bit 4-Ch. lIC, SCI See Timer | 5.0 8.0 |-40~85 | 48-LOFP | MC908SR12CFAE-NDO 10.00 6.07 —_5.80| MC908SR12CFAE 
‘0K — | 33 | 14-Ch., 10-Bit 4-Ch. lIC, SCI See Timer | 5.0 8.0 |-40~125] 48-LOFP | Mc908SR12MFAE-NDV 9.34 6.38  6.07/ MC908SR12MFAE 
sia. | — | 20 | 4Ch. 10-8it 2-Ch. scl See Timer | 3.0~5.0 | 80 |-40~85| 52-QFP | MC68HC908LJ12CFB-ND 883 598 5.57 MC68HC908JL12CFB 
— | 2 | 4h, 10-Bit 2-Ch. scl See Timer | 3.0~5.0 | 8.0 |-40~85| 52-QFP_| MC9O8LJ12CFBE-NDO 6.64 5.50 __4.75| MC908LJ12CFBE 
— | 32 | 6Ch, 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 8.0 |-40~85| 64-LOFP | MC908LJ12CPBE-NDO 6.64 548 5.01 MC9O8LJ12CPBE 
— | 32 | 6Ch, 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 8.0 |-40~85| 64-LQFP | MCL908LJ12CPBE-NDO 6.64 4.75 4.51) MCL908LJ12CPBE 
—__| 32 | Ch, 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 8.0 |-40~85| 64-QFP_| MC68HC98LJ12CFUE-NDO 6.64 5.50 _4.75| MC68HC98LJ12CFUE 
= | — 2-Ch. USB, SCI See Timer | 4.0~5.5 | 6.0 |-40~85| 28-SOIC | mc908JB16DWE-NDO 341 2419 2.05] MC908JB16DWE 
384] — | at = 2-Ch. USB, SCI See Timer | 4.0~5.5 | 6.0 |-40 ~85| 32-LQFP | MC908JB16FAE-NDO 3.45 2.22 —-2.07| MC908JB16FAE 
— | a = 2-Ch. USB, SCI See Timer | 4.0~5.5 | 6.0 | -40~85| 20-SOIC | MC908JB16JDWE-NDO 3.40 2.39 2.18] MC908JB16JDWE 
— | 24 | &Ch, 10-Bit 2-Ch. ESCI, SCI, SPI | SeeTimer| 5.0 8.0 | -40~85 | 32-LQFP | MC9O8EY16ACFJE-NDO 6.29 519 4.74] MC9O8EY16ACFJE 
— | 24 | &Ch, 10-Bit 2-Ch. ESCI, SCI, SPI | SeeTimer| 5.0 8.0 |-40~125] 32-LOFP | MCQO8EY16AMFJE-NDO 6.92 5.71 5.22) MC908EY16AMFJE 
— | 24 | &Ch, 10-Bit 2-Ch. ESCI, SCI, SPI | SeeTimer| 5.0 8.0 |-40~105] 32-LQFP | MC9O8EY16AVFJE-NDO 6.60 547 4.72) MC908EY16AVFJE 
— | 36 | 8Ch.,8-Bit 2-Ch. ESCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 80 |-40~85| 42-DIP | MC908GT16CBE-NDO 717 5.91 5.40 MC908GT16CBE 
512 | — | 36 | 8-Ch.8-Bit 2-Ch. ESCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 8.0 _|-40~85| 44-POFP | MC908GT16CFBE-NDO 7.17 5.91 5.40| MC908GT16CFBE 
— | 26 | 13-Ch., 10-Bit 2-Ch. scl See Timer | 3.0~5.0 | 80 |-40~85] 32-LOFP | MC9O8JL16CFJERCT-NDOS§ 440 283 2.55] MC9O8JL16CFJER 
— | 26 | 13-Ch., 10-Bit 2-Ch. scl See Timer | 3.0~5.0 | 80 |-40~85| 32-LQFP | MC908JL16CFJERTR-NDO$ 4422.00/2,000 MC908JL16CFJER 
— | 14 | 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 6-Ch., 16-Bit| 33-55 | 8.0 | -40~ 85 | 16-TSSOP | MC908QC16CDTE-NDO NEW! 3.65 2.35 — 2.25| MC908QC16CDTE 
— | 18 | 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 6-Ch., 16-Bit| 33-55 | 8.0 | -40~85| 20-SOIC | MC908QC16CDYE-NDO NEW! 3.60 231 2.22 MC908QC16CDYE 
ie — | 26 |10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 6-Ch., 16-Bit| 33-55 | 8.0 | -40~85 | 28-SOIC | MC908QC16CDZE-NDO NEW! 3.68 2.36 __2.27| MC908QC16CDZE 
— | 26 | 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 6-Ch., 16-Bit| 33-55 | 8.0  |-40 ~ 125] 28-TSSOP | MC908QC16MDRE-NDO NEW! 413 2.65 2.55] MC908QC16MDRE 
— | 18 |10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 6-Ch., 16-Bit| 33-55 | 8.0 _ |-40 ~ 125] 20-TSSOP | MC908QC16MDSE-ND) NEW! 4.05 2.60 _2.50| MC908QC16MDSE 
— | 44 |10-Ch.,10-Bit | 4-Ch. + 2-Ch. SCI, SPI Pita eA 5.0 8.0 |-40~85| 64-QFP | MC9O8MR16CFUE-NDO 718 592 5.41) MC908MR16CFUE 
18 a7 9-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 5.0 8.2 |-40~85| 56-DIP | MC6sHC908MR16CB-ND 955 652 6.21] MC68HC908MR16CB 
—__| 37 | 9h, 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 5.0 8.2 |-40~85 | 56-DIP_| MC908MR16CBE-NDO 7.17 5.91 _5.40| MC908MR16CBE 
— | a1 | ech, 10-bit | Dual 2-ch. SCI, SPI See Timer | 3.3~5.0 | 80 |-40~85 | 32-LaFP | mc6s908GR16CFJE-NDO 6.37 5.28 —4.55| MC68908GR16CFJE 
— | 37 | &Ch, 10-Bit 2-Ch. ESCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 8.0 |-40~85 | 32-LOFP | MC908GR16ACFJE-NDO 6.37 5.28 4.55) MC908GRIGACFJE 
— | 37 | 8&Ch, 10-Bit 2-Ch. ESCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 80 |-40~125] 48-LFP | MC908GR16MFAE-NDO 7.01 580 5.01) MC908GRI6MFAE 
— | 37 | &Ch, 10-Bit | Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.3~5.0 | 80 |-40~85]| 48-LOFP | MC908GRI6CFAE-NDO 6.37 5.28 —4.55| MC908GRI6CFAE 
— | 37 | 8Ch, 10-Bit 2-Ch. ESCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 8.0 _|-40~85| 48-LQFP | MC908GR16ACFAE-NDO 6.37 5.28 __4.55| MC908GR16ACFAE 
1K | — | 32 | 8Ch, 10-Bit | Dual 2-Ch. 126, 2-SCI, SPI | SeeTimer | 3.0~5.0 | 80 |-40~85] 44-GFP | MC9O8AP16CFBE-NDO 5.84 417 3.79] MC9O8AP16CFBE 
— | 30 | &Ch, 10-Bit 2-Ch. 12, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 80 |-40~85| 42-DIP | MC9O8AP16CBE-NDO 5.84 417 3.79) MC908AP16CBE 
— | 37 | &Ch, 10-Bit 2-Ch. ESCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 80 |-40~85| 44-QFP | MC908GP16CFBE-NDO 5.63 396  3.42| MC908GP16CFBE 
— | 37 | &Ch, 10-Bit 2-Ch. ESCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 8.0 | -40~ 85 | 42-PSDIP | MC908GP16CBE-NDO 5.63 396 3.42) MC908GP16CBE 
— | 21 | &Ch, 10-Bit 2-Ch. ESCI, SPI See Timer | 3.3~5.0 | 80 |-40~85| 32-LOFP | MC68908GZ16CFJE-NDO 6.69 554 4.78] MC68908GZ16CFJE 
— | 21 | 8h, 10-Bit 2-Ch. ESCI, SPI See Timer | 3.3~5.0 | 8.0 _|-40~85| 48-LOFP | MC908GZ16CFAE-NDO 6.69 5.52 _5.04| MC908GZ16CFAE 
— | 40 | 6Ch, 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.3~8.0 | 8.0 |-40~85| 80-POFP | MC908LJ24CFQE-NDO 8.28 683 6.24] MC908LJ24CFQE 
— | 40 | 6Ch, 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.3~7.0 | 8.0 |-40~85| 64-POFP | MC908LJ24CFUE-NDO 7.80 644 — 5.88| MC908LJ24CFUE 
oax | 763 | — | 40 | 6:Ch.,10-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.3~6.0 | 8.0 |-40~85| 64-LOFP | MC908LJ24CPBE-NDO 7.81 647 5.58) MC908LJ24CPBE 
— | 40 | 6Ch, 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.3~5.0 | 8.0 |-40~85| 80-POFP | MC908LJ24CPKE-NDO 7.81 5.89 5.30] MC908LJ24CPKE 
— | 40 | 6Ch, 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.3~5.0 | 8.0 |-40~85| 64-POFP | MC9O8LK24CFUE-NDO 7.32 6.04 5.52 MC908LK24CFUE 
— | 40 | 6Ch, 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI = 5.0 8.0 | -40~85 | 80-PQFP | MCHC908LK24CFQE-NDO 7.80 6.44 __5.88| MCHC908LK24CFQE 
— | 33 | 8Ch,8-sit | Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 80 |-40~85] 44-QFP | MC908GP32CFBE-NDO 8.77 7.26 —-6.27| MC908GP32CFBE 
— | 30 | 8Ch.,8-Bit 2-Ch. SCI, SPI 8-ch. | 3.0~5.0 | 80 |-40~85| 40-DIP | mc908GP32CPE-NDO 8.77 7.26 ~—«6.27| MC908GP32CPE 
— | 33 | 8Ch.,8-Bit 4-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 82 |-40~85| 44-QFP | MC908GP32CFBR2CT-ND§ 10.76 814 7.51] MC908GP32CFBR2 
512 | — | 33 | 8-Ch.,8-Bit 4-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 82 |-40~85| 44-QFP | MC908GP32CFBERCT-ND§0 11.93 852 7.75] MC908GP32CFBER 
— | 33 | 8Ch.,8-Bit 4-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 82 |-40~85| 44-QFP_ | MC908GP32CFBR2TR-ND$ 5294.04/750 MC908GP32CFBR2 
32K — | 33 | 8Ch.,8-Bit 4-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 82 |-40~85| 44-QFP | MC908GP32CFBERTR-ND$0 5294.04/750 MC908GP32CFBER 
— | 31 | 8Ch.,8-Bit 4-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 8.0 |-40~85| 42-DIP_| MC908GP32CBE-NDO 8.77 7.26 6.27 | MC908GP32CBE 
— | 44 |10-Ch., 10-Bit | 4-Ch. + 2-Ch. SCI, SPI Pre 5.0 8.0 |-40~85| 64-QFP | MC908MR32CFUE-NDO 963 7.95 7.26] MC908MR32CFUE 
768 | — | 36 |10-Ch., 10-Bit 6-Ch. SCI, SPI 6-Ch., 12-Bit| 5.0 8.2 |-40~85| 56-DIP | MC908MR32CBE-NDO 9.63 7.95 7.26] MC908MR32CBE 
— | 36 | 10-Ch.,10-Bit | 4-Ch. +2-Ch. SCI, SPI See Timer | 5.0 8.0 |-40~105] 56-PDIP | MC908MR32VBE-NDO 10.11 7.62 6.86] MC908MR32VBE 
RoHS Compliant § Cut Tape $ Tape and Reel (Continued) 
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= freescale Microcontrollers — 8 and 16 Bit 


HC908 Family — 8-Bit (Cont.) 


semiconductor 
Operating) Max. Bus 
FLASH | RAM | EEPROM Timer (s) Voltage Freq. Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) |(Bytes)| (Bytes) | 1/0 A/D 16-Bit Serial PWM (V) (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
512 40 15-Ch., 8-Bit 6-Ch. J1850, SCI, SPI See Timer 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 52-PLCC | MC908AS32ACFNE-NDO 11.39 8.62 7.95 | MC908AS32ACFNE 
512 40 6-Ch. J1850, SCI, SPI See Timer 5.0 8.0  |-40~ 125 | 52-PLCC | MC908AS32AMFNE-NDO 12.54 9.49 8.75 | MC908AS32AMFNE 
512 51 8-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 8.0 -40~ 85 | 64-QFP | MC908AB32CFUE-NDO 9.47 7.84 6.77 | MC908AB32CFUE 
512 51 8-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 8.0 -40~ 85 | 64-QFP | MCHC908AB32CFURCT-ND§ 11.68 8.84 8.15 | MCHC908AB32CFUR2 
512 51 8-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 8.0 -40~ 85 | 64-QFP | MC908AB32CFUERCT-ND§0 11.68 8.84 8.15 | MC908AB32CFUER 
1K 512 51 8-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 8.0 -40~ 85 | 64-QFP | MCHC908AB32CFURTR-ND$ 5746.20/750 MCHC908AB32CFUR2 
512 51 8-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 64-QFP | MC908AB32CFUERTR-ND$0 5746.20/750 MC908AB32CFUER 
512 50 15-Ch., 8-Bit 6-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 8.4 -40~ 85 | 64-QFP | MC908AZ32ACFU-ND 11.39 8.62 7.95 | MC908AZ32ACFU 
512 50 15-Ch., 8-Bit 6-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 8.4 -40~ 85 | 64-QFP | MC908AZ32ACFUE-NDO 9.47 7.81 7.14 | MC908AZ32ACFUE 
512 50 15-Ch., 8-Bit 6-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 8.4 — |-40~125| 64-QFP | MC908AZ32AMFUE-NDO 10.42 8.63 7.45 | MC908AZ32AMFUE 
512 50 15-Ch., 8-Bit 6-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 8.4  |-40~ 105] 64-QFP | MC908AZ32AVFUE-NDO 9.96 8.25 7.11 | MC908AZ32AVFUE 
30K _ 29 = 2-Ch. USB, SPI See Timer | 3.3 ~5.0 8.0 0~70 | 48-QFN | MCHC908JW32FC-NDO 5.90 4.15 3.58 | MCHC908JW32FC 
_ 21 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 - 40 ~ 85 | 48-LOFP | MC908GR32ACFAE-NDO 6.69 5.54 4.78 | MC908GR32ACFAE 
= 21 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 32-LQFP | MC908GR32ACFJE-NDO 6.69 5.54 4.78 | MC908GR32ACFJE 
15K _ 21 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~ 85 | 64-QFP | MC908GR32ACFUE-NDO 6.92 5.73 4.95 | MC908GR32ACFUE 
= 37 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. CAN, SPI See Timer | 3.6 ~5.5 8.0 -40 ~ 85 | 48-LQFP | MC908GZ32CFAE-NDO 7A7 5.91 5.40 | MC908GZ32CFAE 
= 37 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. CAN, SPI See Timer | 3.6 ~5.5 8.0 -40 ~ 85 | 32-LQFP | MC908GZ32CFJE-NDO 7.18 5.94 5.13 | MC908GZ32CFJE 
= 37 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. CAN, SPI See Timer | 3.6 ~ 5.5 8.0 -40~ 85 | 64-QFP | MC908GZ32CFUE-NDO 741 6.14 5.30 | MC908GZ32CFUE 
_ 30 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 12C, 2-SCl, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~ 85 | 42-DIP | MC68HC908AP32CB-ND 7.43 5.31 4.83 | MC68HC908AP32CB 
_ 30 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 12C, 2-SCI, SPI See Timer | 3.3 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 42-DIP | MC908AP32CBE-NDO 7.43 5.31 4.83 | MC908AP32CBE 
2K _ 32 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 12C, 2-SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~ 85 | 44-QFP | MC908AP32CFBE-NDO 7.43 5.31 4.83 | MC908AP32CFBE 
_ 32 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. IIC, SCI, SPI See Timer | 3.3 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 44-LQFP | MC908AP32CFAE-NDO 7.43 5.31 4.83 | MC908AP32CFAE 
_ 32 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. IIC, SCI, SPI See Timer | 3.3 ~ 5.0 8.0  |-40~ 125] 64-QFP | MC908AB32MFUE-NDO 10.42 8.63 7.45 | MC908AB32MFUE 
_ 32 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. lIC, SCI, SPI See Timer | 3.3 ~ 5.0 8.0 |-40~105| 64-QFP | MC908AB32VFUE-NDO 9.94 8.23 7.10 | MC908AB32VFUE 
1K _ 32 6-Ch., 8-Bit 2-Ch. = 16-Ch., 8-Bit 5.0 6.0 -40~85 | 42-DIP | MC908BD48IBE-NDO 5.90 4.89 4.22 | MC908BD481BE 
_ 21 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0 ~5.0 8.0 -40 ~ 85 | 48-LQFP | MC908GR48ACFAE-NDO 7.49 6.21 5.36 | MC908GR48ACFAE 
_ 21 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 32-LQFP | MC908GR48ACFJE-NDO 7.49 6.21 5.36 | MC908GR48ACFJE 
_ 1.5K _ 21 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0 ~5.0 8.0 -40 ~ 85 | 64-QFP | MC908GR48ACFUE-NDO 7.73 6.40 5.52 | MC908GR48ACFUE 
_ 37 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, CAN See Timer | 3.6 ~ 5.5 8.0 -40 ~ 85 | 48-LQFP | MC908GZ48CFAE-NDO 7.96 6.59 5.69 | MC908GZ48CFAE 
- 37 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, CAN See Timer | 3.6 ~ 5.5 8.0 -40~ 85 | 64-QFP | MC908GZ48CFUE-NDO 8.19 6.79 5.86 | MC908GZ48CFUE 
1K 42 15-Ch., 8-Bit 6-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 8.4 -40 ~ 85 | 52-PLCC | MC9O08AS60ACFNE-NDO 16.76 12.67 11.69 MC908AS60ACFNE 
1K 50 15-Ch., 8-Bit | 6-Ch. + 2-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 8.4 -40 ~ 85 | 64-QFP | MC908AZ60ACFUE-NDO 16.76 12.67 11.69] MC908AZ60ACFUE 
1K 50 15-Ch., 8-Bit | 6-Ch. + 2-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 8.4 |-40~125| 64-QFP | MC908AZ60AMFU-ND 18.42 13.93 12.85 | MC908AZ60AMFU 
1K 50 15-Ch., 8-Bit | 6-Ch. + 2-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 8.4  |-40~ 125] 64-QFP | MC908AZ60AMFUE-NDO 16.92 13.27 12.50 | MC908AZ60AMFUE 
1K 52 15-Ch., 8-Bit 6-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 8.4 -40 ~ 85 | 64-QFP | MC9O08AS60ACFUE-NDO 16.76 12.67 11.69 | MC908AS60ACFUE 
1K 52 15-Ch., 8-Bit 6-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 8.4  |-40~125) 64-QFP | MC908AS60AMFUE-NDO 18.44 13.95 12.86 | MC908AS60AMFUE 
1K 52 15-Ch., 8-Bit 6-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 8.4  |-40~105) 64-QFP | MC908AS60AVFUE-NDO 17.60 13.31 12.27 | MC908AS60AVFUE 
_ 21 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 48-LQFP | MC908GRG0ACFAE-NDO 8.28 6.86 5.92 | MC908GR60ACFAE 
= 21 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 32-LQFP | MC908GR60ACFJE-NDO 8.28 6.86 5.92 | MC908GR60ACFJE 
60K 2K =- 21 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 64-QFP | MC908GRG0ACFUE-NDO 8.58 7.10 6.13 | MC908GRE0ACFUE 
_ 37 | 24-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI, ESCI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 48-LQFP | MC908GZ60CFAE-NDO 8.76 7.22 6.60 | MC908GZ60CFAE 
_ 37 | 24-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI, ESCI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 |-40~ 125 | 48-LQFP | MC908GZ60MFAE-NDO 9.64 7.98 6.89 | MC908GZ60MFAE 
_ 37 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, CAN See Timer | 3.6 ~ 5.5 8.0 -40 ~ 85 | 32-LQFP | MC908GZG0CFJE-NDO 8.77 7.26 6.27 | MC908GZ60CFJE 
_ 53 | 20-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, CAN See Timer | 3.3 ~ 5.0 8.0 -40~ 85 | 64-QFP | MC908GZG0CFUE-NDO 9.04 7.46 6.82 | MC908GZ60CFUE 
=— 37 | 24-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI, ESCI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 32-LQFP | MC68HC908GZ60CFJ-ND 10.53 7.97 7.35 | MC68HC908GZ60CFJ 
_ 37 | 24-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI, ESCI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~ 85 | 64-QFP | MC68HC908GZ60CFU-ND 10.88 8.23 7.59 | MC68HC908GZ60CFU 
_ 37 | 24-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI, ESCI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0  |-40~105) 64-QFP | MC68HC908GZ60VFU-ND 11.39 8.62 7.95 | MC68HC908GZ60VFU 
_ 52 15-Ch., 8-Bit 8-Ch. MSCAN12, SPI See Timer 5.0 8.4 -40 ~ 85 | 64-QFP | MC908AZ60ACFUERCT-ND§O 17.04 12.89 11.89] MC908AZ60ACFUER 
_ 52 15-Ch., 8-Bit 8-Ch. MSCAN12, SPI See Timer 5.0 8.4 -40 ~ 85 | 64-QFP | MC9O08AZ60ACFUERTR-ND$0 8190.23/750 MC908AZ60ACFUER 
1K 52 15-Ch., 8-Bit 8-Ch. MSCAN12, SCI, SPI} See Timer 5.0 8.4 -40~ 85 | 64-QFP | MC908AZ60AVFUR2CT-ND§ 17.89 13.53 12.47 | MC908AZ60AVFUR2 
61K 2K 1K 52 15-Ch., 8-Bit 8-Ch. MSCAN12, SCI, SPI} See Timer 5.0 8.4 -40~ 85 | 64-QFP | MC908AZ60AVFUR2TR-ND¥ 8595.14/750 MC908AZ60AVFUR2 
1K 52 15-Ch., 8-Bit 8-Ch. MSCAN12, SCI, SPI} See Timer 5.0 8.4 -40 ~ 85 | 64-QFP | MC908AZ60AVFUE-NDO 17.60 13.31 12.27 | MC908AZ60AVFUE 
_— 30 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 12C, 2-SCl, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~ 85 | 42-DIP | MC68HC908AP64CB-ND 9.55 6.52 6.21 | MC68HC908AP64CB 
64K 2K _ 30 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. IC, SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 42-DIP | MC908AP64CBE-NDO 9.55 6.52 6.21 | MC908AP64CBE 
_ 32 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 12C, 2-SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~ 85 | 44-QFP | MC908APG4CFBE-NDO 9.55 6.52 6.21 | MC908AP64CFBE 
_ 32 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. IIC, SCI, SPI See Timer | 3.3 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 48-LQFP | MC9O08APG4CFAE-NDO 9.55 6.52 6.21 | MC908AP64CFAE 
RSO8KA 
_ 2 _ 1-Ch. (8-Bit) _ _ 1.8 ~5.5 10 -40~85 | 6-DFN | MC9RSO8KA1CDB-NDO 84 62 .50 | MC9RSO8KA1CDB 
= 4 — 1-Ch. (8-Bit) — = 1.8 ~5.5 10 -40~ 85 | 8-PDIP | MC9RSO8KA1CPC-NDO 84 51 -47 | MC9RSO8KA1CPC. 
1K 63 = 4 = 1-Ch. (8-Bit) _ = 1.8~5.5 10 -40~85 | 8-SOIC | MC9RSO8KA1CSC-NDO 88 56 .52 | MC9RSO8KA1CSC 
— 4 — 1-Ch., 16-Bit _ = 1.8 ~5.5 10 -40~ 85 | 8-SOIC | MC9RSO8KAICSCRCT-ND§) NEW! = 1.36 ral .56 | MC9RSO8KA1CSCR 
_ 4 _ 1-Ch., 16-Bit = = 1.8 ~5.5 10 -40~ 85 | 8-SOIC | MC9RSO8KAICSCRTR-ND$0 NEW! 1335.00/2,500 MC9RSO8KA1CSCR 
= 2 = 1-Ch. (8-Bit) _ = 1.8~5.5 10 -40~85 | 6-DFN | MC9RSO8KA2CDB-NDO 1.02 75 .60 | MC9RSO8KA2CDB 
2K 63 _ 4 = 1-Ch. (8-Bit) = = 1.8 ~5.5 10 -40~ 85 | 8-PDIP | MC9RSO8KA2CPC-NDO 1.19 88 .70 | MC9RSO8KA2CPC 
_ 4 _ 1-Ch. (8-Bit) _ = 1.8 ~5.5 10 -40~85 | 8-SOIC | MC9RSO8KA2CSC-NDO 1.07 67 .63 | MC9RSO8KA2CSC 
HC9S08 
_ 23 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. _ See Timer 3.0 8.0 -40 ~ 85 | 28-SOIC | MC68HRC98JL3ECDW-ND 5.25 3.19 3.05 | MC68HRC98JL3ECDW 
128 = 23 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. — See Timer 3.0 8.0 -40 ~ 85 | 28-SOIC | MCR908JL3ECDWE-NDO §.25 3.37 3.05 | MCR908JL3ECDWE 
= 23 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. = 2Ch., 16-Bit | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 20-SOIC | MCR908JK3ECDWE-NDO 4.13 2.65 2.39 | MCR908JK3ECDWE 
_ 4 4-Ch., 10-Bit 2-Ch. _ 2Ch., 16-Bit | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 8-DIP | MC9SO8QD4CPC-NDO 1.56 95 .82 | MC9SO8QD4CPC 
_ 4 4-Ch., 10-Bit 2-Ch. = 2Ch., 16-Bit | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 8-SOIC | MC9SO8QD4CSC-NDO 1.53 94 .85 | MC9SO8QD4CSC 
_ 4 4-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI = 1.8 20.0 |-40~105} 8-SOIC | MC9SO08QD4VSC-ND) NEW! 1.64 1.03 .92 | MC9SO8QD4VSC 
4K _ 4 4-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI _ 1.8 20.0 |-40~105] 8-DIP | MC9SO8QD4VPC-ND) NEW! 1.70 1.07 .95 | MC9SO8QD4VPC 
256 _ 6 4-Ch., 10-Bit = = _ 1.8 ~ 3.6 8.0 -40~85 | 8-SOIC | MC9SO8QG4CDNE-NDO 2.01 1.23 1.12 | MC9SO8QG4CDNE 
_ 14 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 2Ch., 16-Bit | 1.8 ~ 3.6 10.0 | -40~ 85 |16-TSSOP | MC9SO8QG4CDTE-NDO 2.27 1.39 1.26 | MC9SO8QG4CDTE 
_ 14 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 2Ch., 16-Bit | 1.8 ~ 3.6 10.0 |-40~85 | 16-QFN | MC9SO8QG4CFFE-NDO 2.32 1.41 1.29 | MC9SO8QG4CFFE 
_ 6 4-Ch., 10-Bit _ _ _ 1.8 ~3.6 8.0 -40 ~ 85 | 8-QFN-D | MC9SO8QG4CFQE-NDO 2.08 1.27 1.16 | MC9SO8QG4CFQE 
_ 6 4-Ch., 10-Bit — — = 1.8 ~ 3.6 8.0 -40~85 | 8-DIP | MC9SO8QG4CPAE-NDO 1.93 1.18 1.07 | MC9SO8QG4CPAE 
= 6 4-Ch., 10-Bit = ad = 1.8 ~ 3.6 8.0 -40 ~ 85 | 16-PDIP_ | MC9SO8QG4CPBE-NDO 2.08 1.27 1.10 | MC9SO08QG4CPBE 
8K 512 _— 6 4-Ch., 10-Bit = — = 1.8 ~ 3.6 8.0 -40~85 | 8-SOIC | MC9SO8QG8CDNE-NDO 2.14 1.31 1.19 | MC9SO8QG8CDNE 
- 14 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 2Ch., 16-Bit | 1.8 ~ 3.6 10.0 | -40~ 85 |16-TSSOP | MC9SO8QG8CDTE-NDO 2.45 1.49 1.36 | MC9SO8QG8CDTE 
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Microcontrollers — 8 and 16 Bit 
HC908 Family — 8-Bit (Cont.) 


semiconductor 
Operating) Max. Bus 
FLASH | RAM |EEPROM Timer (s) Voltage Freq. Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) | (Bytes) | (Bytes) | 1/0 A/D 16-Bit Serial PWM (V) (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
_ 14 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 12C, SPI, SCI See Timer | 1.8~3.6 8.0 -40 ~ 85 | 16-TSOP |MC9SO8QG8CDTERCT-NDO§ 3.03 1.94 1.76 | MC9SO8QG8CDTER 
— 14 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 12C, SPI, SCI See Timer |1.8~3.6 8.0 -40 ~ 85 | 16-TSOP |MC9SO8QG8CDTERTR-NDOF 3800.00/2,500 MC9S08QG8CDTER 
512 _ 14 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 2Ch., 16-Bit | 1.8 ~ 3.6 10.0 |-40~85 | 16-QFN |MC9SO8QG8CFFE-NDO 2.49 1.52 1.38 | MC9SO8QG8CFFE 
_ 6 4-Ch., 10-Bit — _ — 1.8 ~ 3.6 8.0 -40~ 85 | 8-QFN-D |MC9SO8QG8CFQE-NDO 2.21 1.35 1.23 | MC9SO8QG8CFQE 
a 14 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 2Ch., 16-Bit | 1.8 ~ 3.6 10.0 |-40~85 | 16-DIP |MC9SO8QG8CPBE-NDO 2.34 1.43 1.30 | MC9SO8QG8CPBE 
al 39 | 8-Ch., 10-Bit | 3-Ch., + 2-Ch. 2 SCI, SPI 5-Ch., 16-Bit 18 20.0 |-40~125 | 48-QFN |MC9SO8GT8AMFDE-NDO NEW! 2.98 1.91 1.79 | MC9SO8GT8AMFDE 
= 36 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 2 SCI, SPI 5-Ch., 16-Bit 1.8 20.0 |-40~125 | 44-QFP /MC9SO8GT8AMFBE-ND) NEW! 2.90 1.86 1.74 | MC9SO8GT8AMFBE 
8K _ 24 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI 5-Ch., 16-Bit 18 20.0 |-40~125 | 32-QFN /MC9SO8GT8AMFCE-ND) NEW! 2.90 1.86 1.74 | MC9SO8GT8AMFCE 
al 39 | 8-Ch., 10-Bit | 3-Ch., + 2-Ch. 2 SCI, SPI 5-Ch., 16-Bit 18 20.0 |-40~85 | 48-QFN |MC9SO8GT8ACFDE-ND) NEW! 2.73 1.75 1.64 | MC9SO8GT8ACFDE 
= 36 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 2 SCI, SPI 5-Ch., 16-Bit 1.8 20.0 | -40~85 | 44-QFP_|MC9SO8GT8ACFBE-ND) NEW! 2.63 1.69 1.58 | MC9SO8GT8ACFBE 
1K = 34 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 2 SCI, SPI 5-Ch., 16-Bit 18 20.0 |-40~85 | 42-SDIP |MC9SO8GT8ACBE-NDO NEW! 2.63 1.69 1.58 | MC9SO8GT8ACBE 
= 24 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI 5-Ch., 16-Bit 18 20.0 |-40~85 | 32-QFN /MC9SO8GT8ACFCE-ND) NEW! 2.63 1.69 1.58 | MC9SO8GT8ACFCE 
= 39 = 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 Q~70 | 32-LQFP |MC9SO8RE8FJE-NDO 5.63 3.42 3.26 | MC9SO8RE8FJE 
= 39 = 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 Q~70 | 44-LQFP /MC9SO8RE8FGE-NDO 5.63 3.42 3.26 | MC9SO8RE8FGE 
= 39 = 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 -40 ~ 85 | 32-LOFP |MC9SO8RE8CFJE-NDO 5.63 3.42 3.26 | MC9SO8RE8CFJE 
om 39 = 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 -40~ 85 | 44-LOFP |MC9SO8RE8CFGE-NDO 5.63 3.42 3.26 | MC9SO8RE8CFGE 
= 36 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 1.8~ 3.6 20.0 |-40~85 | 44-QFP |MC9SO8GT16CFBE-NDO 4.98 3.50 3.02 | MC9SO8GT16CFBE 
= 36 = 2-Ch. SCI, SPI 2Ch., 16-Bit | 1.8 ~ 3.6 20.0 |-40~85 | 48-QFN |MC9SO8GT16CFDE-NDO 6.15 3.62 3.13 | MC9SO8GT16CFDE 
— 39 = 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 0~70 | 32-LQFP /MC9SO8RD16FJE-NDO 6.48 4.63 4.21 | MC9SO8RD16FJE 
= 39 = 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 0~70 | 32-LQFP |MC9SO8RE16FJE-NDO 6.79 4.86 4.41 | MC9SO8RE16FJE 
om 39 = 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 Q~70 | 44-LQFP |MC9SO8RE16FGE-NDO 6.79 4.86 4.41 | MC9SO8RE16FGE 
1K — 39 = 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 -40 ~ 85 | 32-LOFP /MC9SO8RE16CFJE-NDO 6.79 4.86 4.41 | MC9SO8RE16CFJE 
= 39 = 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 -40~ 85 | 44-LOFP |MC9SO8RE16CFGE-NDO 6.79 4.86 4.41 | MC9SO8RE16CFGE 
_ 38 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2 SCI, I2¢ See Timer | 3.0 ~ 5.0 20.0 |-40~85 | 48-OFN |MC9SO8AW16CFDE-NDO 3.84 2.47 2.31 | MC9SO8AW16CFDE 
16K = 34 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2 SCI, I2¢ See Timer | 3.0 ~ 5.0 20.0 |-40~85 | 44-LQFP |MC9SO8AW16CFGE-NDO 3.66 2.35 2.20 | MC9SO8AW16CFGE 
= 54 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2 SCI, I2¢ See Timer | 3.0 ~ 5.0 20.0 |-40~85 | 64-QFP |MC9SO8AW16CFUE-NDO 4.13 2.65 2.48 | MC9SO8AW16CFUE 
= 54 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2 SCI, I2C See Timer | 3.0 ~ 5.0 20.0 | -40~85 | 64-LQFP |/MC9SO8AW16CPUE-NDO 4.13 2.65 2.48 | MC9SO8AW16CPUE 
— 39 | 8-Ch., 10-Bit | 3-Ch., + 2-Ch. 2 SCI, SPI 5-Ch., 16-Bit 1.8 20.0 |-40~125 | 48-QFN |MC9SO8GT16AMFDE-NDO NEW! 3.60 2.31 2.16 | MC9SO8GT16AMFDE 
_ 36 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 2 SCI, SPI 5-Ch., 16-Bit 1.8 20.0 |-40~125 | 44-QFP /MC9SO8GT16AMFBE-ND) NEW! 3.50 2.25 2.10 | MC9SO8GT16AMFBE 
_ 24 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI 5-Ch., 16-Bit 1.8 20.0 |-40~125 | 32-QFN /MC9SO8GT16AMFCE-ND) NEW! 3.50 2.25 2.10 | MC9SO8GT16AMFCE 
2K _ 39 | 8-Ch., 10-Bit | 3-Ch., + 2-Ch. 2 SCI, SPI 5-Ch., 16-Bit 18 20.0 |-40~85 | 48-QFN |MC9SO8GT16ACFDE-ND) NEW! 3.28 2.10 1.97 | MC9SO8GT16ACFDE 
— 36 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 2 SCI, SPI 5-Ch., 16-Bit 1.8 20.0 |-40~85 | 44-QFP |MC9SO8GT16ACFBE-NDO NEW! 3.20 2.06 1.92 | MC9SO8GT16ACFBE 
= 34 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 2 SCI, SPI 5-Ch., 16-Bit 1.8 20.0 |-40~85 | 42-SDIP |MC9SO8GT16ACBE-ND) NEW! 3.20 2.06 1.92 | MC9SO8GT16ACBE 
= 24 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI 5-Ch., 16-Bit 18 20.0 |-40~85 | 32-QFN |MC9SO8GT16ACFCE-NDO NEW! 3.20 2.06 1.92 | MC9SO8GT16ACFCE 
_ 36 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 20.0 |-40~85 | 42-SDIP |/MC9SO8GT32ACBE-NDO 5.45 3.84 3.31 | MC9SO8GT32ACBE 
_ 36 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer 3.6 20.0 |-40~85 | 44-QFP |MC9SO08GT32CFBE-NDO 6.14 5.08 4.39 | MC9SO8GT32CFBE 
— 36 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer |1.8~3.6 20.0 |-40~85 | 48-QFN |MC9SO8GT32CFDE-NDO 6.28 5.21 4.49 | MC9SO8GT32CFDE 
_ 39 _ 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 -40 ~ 85 | 32-LOFP |MC9SO8RG32CFJE-NDO 8.60 5.87 5.59 | MC9SO8RG32CFJE 
_ 39 _ 2-Ch. SCI 2 Ch., 16-Bit 3.0 8.0 -40 ~ 85 | 44-LOFP |MC9SO8RG32CFGE-NDO 8.60 5.87 5.59 | MC9SO8RG32CFGE 
32K 2K _ 39 = 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 0~70 | 44-LQFP |MC9SO8RG32FGE-NDO 8.60 5.87 5.59 | MC9SO8RG32FGE 
_ 56 | 8-Ch., 10-Bit | 3-Ch. + 5-Ch. SCI, SPI See Timer 3.6 20.0 | -40~85 | 64-LQFP |MC9S08GB32CFU-ND 8.81 6.01 5.72 | MC9SO8GB32CFU 
_ 56 | 8-Ch., 10-Bit | 3-Ch. + 5-Ch. SCI, SPI See Timer 3.6 20.0 |-40~85 | 64-LQFP |MC9SO8GB32CFUE-NDO 6.60 5.47 4.72 | MC9SO8GB32CFUE 
— 38 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2 SCI, I2C See Timer | 3.0 ~ 5.0 20.0 |-40~85 | 48-OFN |MC9SO8AW32CFDE-NDO 4.13 2.65 2.48 | MC9SO8AW32CFDE 
= 34 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2 SCI, I2C See Timer | 3.0 ~ 5.0 20.0 | -40~85 | 44-LQFP |MC9SO8AW32CFGE-NDO 3.94 2.53 2.37 | MC9SO8AW23CFGE 
= 54 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2 SCI, I2C See Timer | 3.0 ~ 5.0 20.0 |-40~85 | 64-QFP |MC9SO8AW32CFUE-NDO 4.41 2.83 2.65 | MC9SO8AW32CFUE 
= 54 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2 SCI, I2C See Timer | 3.0 ~ 5.0 20.0 | -40~85 | 64-LQFP |/MC9SO8AW32CPUE-NDO 4.41 2.83 2.65 | MC9SO8AW32CPUE 
36K 9K — 18 | 2-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI a 1.8 ~ 3.6 40.0 |-40~85 | 64-LQFP |MC9SO8LC36LH-ND) NEW! 5.56 4.61 3.98 | MC9SO8LC36LH 
- 23 | 8-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI — 1.8 ~ 3.6 40.0 |-40~85 | 80-LQFP |MC9SO8LC36LK-ND) NEW! 5.77 4.78 4.13 | MC9SO8LC36LK 
_ 38 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. 2-Ch. + 6-Ch. See Timer | 3.0 ~ 5.0 20.0 |-40~85 | 48-OFN |MC9SO8AW48CFDE-NDO 4.93 3.95 3.46 | MC9SO8AW48CFDE 
= 34 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. 2-Ch. + 6-Ch. See Timer | 3.0 ~ 5.0 20.0 |-40~85 | 44-LQFP |MC9SO8AW48CFGE-NDO 4.74 3.80 3.33 | MC9SO8AW48CFGE 
48K 2K — 54 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. 2-Ch. + 6-Ch. See Timer | 3.0 ~ 5.0 20.0 |-40~85 | 64-QFP |MC9SO8AW48CFUE-NDO 5.21 417 3.65 | MC9SO8AW48CFUE 
= 54 | 16-Ch., 10-Bit } 2-Ch. + 6-Ch. 2-Ch. + 6-Ch. See Timer | 3.0~5.0 20.0 |-40~85 | 64-QFP /MC9SO8AW48CFUERTR-ND40 3911.25/750 MC9SO8AW48CFUER 
= 54 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. 2-Ch. + 6-Ch. See Timer | 3.0 ~ 5.0 20.0 | -40~85 | 64-LQFP /MC9SO8AW48CPUE-NDO 6.21 417 3.65 | MC9SO8AW48CPUE 
= 39 = 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 1.8~ 3.6 8.0 -40~85 | 44-LOFP |MC9SO8RG6OCFGE-NDO 9.67 7.32 6.75 | MC9SO8RG6OCFGE 
_ 38 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2-ESCI, |2C | See Timer | 3.0~5.0 20.0 |-40~85 | 48-OFN |MC9SO8AW6O0CFDE-NDO 5.34 4.28 3.75 | MC9SO8AW60CFDE 
_ 34 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2-ESCI, I2C | See Timer | 3.0~5.0 20.0 |-40~85 | 44-LQFP |MC9SO8AW60CFGE-NDO 5.16 4.13 3.61 | MC9SO8AW60CFGE 
_ 54 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2-ESCI, I2C | See Timer | 3.0~5.0 20.0 |-40~85 | 64-QFP |MC9SO8AW6OCFUE-NDO 5.63 4.50 3.94 | MC9SO8AW6OCFUE 
9K - 54 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2-ESCI, I2C_| See Timer | 3.0 ~5.0 20.0 | -40~85 | 64-QFP |MC9SO8AWG6OCFUERTR-ND40 4134.75/750 MC9SO8AW6OCFUER 
= 54 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2-ESCI, I2C | See Timer | 3.0~5.0 20.0 | -40~85 | 64-LQFP /MC9SO8AWG6OCPUE-NDO 5.63 4.50 3.94 | MC9SO8AW6OCPUE 
_ 39 = 2-Ch. SCI = 3.0 8.0 0~70 | 32-LQFP /MC9SO8RG6OFJE-NDO 9.67 7.32 6.75 | MC9SO8RG6OFJE 
_ 39 = 2-Ch. SCI = 3.0 8.0 0~70 | 44-LQFP |MC9SO8RG60FGE-NDO 9.67 7.32 6.75 | MC9SO8RG60FGE 
60K — 27 _ 2-Ch. SCI, SPI See Timer |1.8~3.6 8.0 -40 ~ 85 | 32-LQFP |MC9SO8RG6OCFJ-ND 9.67 7.32 6.74 | MC9SO8RG6OCFJ 
= 27 = 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 1.8 ~ 3.6 8.0 -40 ~ 85 | 32-LOFP |MC9SO8RGGOCFJE-NDO 9.67 7.32 6.75 | MC9SO8RG6OCFJE 
_ 36 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer 3.6 20.0 |-40~85 | 42-SDIP |/MC9SO8GT60ACBE-NDO 6.22 5.15 4.45 | MC9SO8GT60ACBE 
_ 36 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer 3.6 20.0 |-40~85 | 44-QFP |MC9SO8GT60CFB-ND 10.51 TAT 6.83 | MC9SO8GT6OCFB 
= 36 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer 3.6 20.0 |-40~85 | 44-QFP |MC9SO8GT6OCFBE-NDO 7.88 6.52 5.63 | MC9SO8GT6OCFBE 
4K _ 36 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer |1.8~3.6 20.0 |-40~85 | 48-QFN |MC9SO8GT6OCFDE-NDO 8.05 6.66 5.75 | MC9SO8GT6OCFDE 
- 56 | 8-Ch., 10-Bit | 3-Ch. + 5-Ch. SCI, SPI See Timer 3.6 20.0 | -40~85 | 64-LQFP |MC9SO8GB60CFU-ND 10.05 7.61 7.01 | MC9SO8GB60CFU 
_ 56 | 8-Ch., 10-Bit | 3-Ch. + 5-Ch. SCI, SPI See Timer 3.6 20.0 | -40~85 | 64-LQFP /MC9SO8GB60CFUE-NDO 8.36 6.93 5.98 | MC9SO8GB60CFUE 
_ 18 | 2-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI = 1.8 ~ 3.6 20.0 |-40~85 | 64-LQFP |MC9SO8LC60LH-NDO NEW! 6.54 5.42 4.67 | MC9SO8LC60LH 
= 18 | 2-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI = 1.8 ~ 3.6 20.0 | -40~85 | 80-LQFP_|MC9SO8LC60LK-ND) NEW! 6.75 5.59 4.83 | MC9SO8LC60LK 
Demo Boards 
Damo Boardifor MCOSOBAW GO st whi Ri is rerre tr lueydes uae tedden or eweetnadteer nahin un ivenrsstaare tennis td A teunbne daub it Ah Ges DEMO9SO8AW60E-NDO 96.09/1 DEMO9SO8AW60E 
Demo Board for 9SO8LC60 / LCD Controller. DEMO9S08LC60-ND) NEW! 91.80/1 DEMO9SO08LC60 
Demo Board for 908AP64. DEMO908AP64-ND 83.30/1 DEMO908AP64 
Demo Board for 908GZ60. DEMO908GZ60-ND 84.92/1 DEMO0908GZ60 
Demo Board for 908GZ60. DEMO908GZ60E-NDO 56.47/1 DEMO908GZ60E 
Demo Board for 908LB8 .. DEMO908LB8-ND 66.76/1 DEMO908LB8 
Demo Board for 9SO8RG60. DEMO9S08RG60-ND 68.06/1 DEMO9S08RG60 
Demo Board for 9RSO8KA2. DEMO9RSO8KA2-NDO 57.92/1 DEMO9RSO8KA2 
Evaluation Board for HC908GP32... M68EVB908GP32-ND 285.94/1 M68EVB908GP32 
Evaluation Board for MC9SO8GB60. M68EVB908GB60E-NDO 281.61/1 M68EVB908GB60E 
USB Programmer / ISP Programmer .. . |USBSPYDERO8-ND) NEW! 36.81/1 USBSPYDER08 
Damio!Roard for: MCOSQ8QGB!. .1252scieccea: asavenenas.tsiaanteesasaavnssrseas bidddeaenbsaiienesns tUdbs dest abana AaESeke badlisemen saan agentahaasoetoeEts DEMO9S08QG8E-ND) NEW! 67.92/1 DEMO9S08QG8E 
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semiconductor 


HC912 Family — 16-Bit 


The 68HC12 CPU is upwardly compatible with the 68HC11 core and supports all registers, instructions, addressing modes __ intrusive, real time read/write capability to the memory and registers * SAE J1850 BDLC-D (Byte Data Link Control Module) 
and operating modes of the 68HC11. Features: ¢ Fully static design allowing operation down to DC * 16-bit Accumulator for single wire communication with other BDLC MCUs * COP Watchdog Timer * Low power STOP and WAIT modes « SPI, 
© 20-bit ALU * 16-bit Timer with built-in prescaler *BDM (Background Debug Module) for faster debugging and non- SCI » High-level language optimization * 32/16 Divide * 16 x 16 Multiply 


Operating | Max. Bus 
Flash | RAM |EEPROM Voltage Freq. Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes)|(Bytes)| (Bytes) Timer PWM oO A/D Features (Vv) (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 | PartNo. 
1K 768 8-Ch., 16-Bit 2-Ch., 8-Bit | 63 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 8.0 -40~85 | 80-QFP | MCHC912B32CFUE8-NDO 19.49 15.29 14.40 | MCHC912B32CFUE8 
768 8-Ch., 16-Bit 2-Ch., 8-Bit_ | 63 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 8.0 -40~105| 80-QFP | MCHC912B32VFUE8-NDO 20.43 16.03 15.10 | MCHC912B32VFUE8 
sek 35K = 8-Ch., 16-Bit See Timer 16 a USB 2.0 5.0 30.0 0~70 | 100-LQFP | MC9S12UF32PUE-NDO TAT 5.91 5.40 | MC9S12UF32PUE 
Z = 8-Ch., 16-Bit See Timer 37 = USB 2.0 5.5 30.0 -40~ 85 | 64-LQFP | MC9S12UF32PBE-NDO 6.69 5.52 5.04 | MC9S12UF32PBE 
60K | 2K 1K 8-Ch., 16 Bit 4-Ch., 8-Bit 48 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 8.0 -40~85 | 80-QFP |) MC912D60ACFU8-ND 18.04 14.16 13.34 | MC912D60ACFU8 
1K 8-Ch., 16 Bit 4-Ch., 8-Bit | 48 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 8.0 -40~85 | 80-QFP | MC912D60ACFUE8-ND) NEW! 18.04 14.16 13.34 | MC912D60ACFUE8 
64k | 4K 1K 8-Ch., 16-Bit 6-Ch., 8-Bit 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 25.0 -40~85 | 80-QFP | MCS12GC64CFUE-NDO 6.60 5.47 4.72 | MCS12GC64CFUE 
1K 8-Ch., 16-Bit 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 25.0 -40~125| 80-QFP | MCS12GC64MFUE-NDO 7.28 6.86 6.01 | MCS12GC64MFUE 
2K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 69 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC912DG128ACPVE-NDO 31.61 24.80 23.36 | MC912DG128ACPVE 
128K | 8K 2K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch.,16-Bit | 69 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 8.0 -40 ~ 125 | 112-LQFP | MC912DG128AMPVE-NDO 34.44 27.01 25.45 | MC912DG128AMPVE 
2K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch.,16-Bit | 69 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC912DG128ACPVERCT-NDO§ 32.01 25.11 23.65 | MC912DG128ACPVER 
2K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 69 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC912DG128ACPVERTR-NDO+ 11199.00/500 MC912DG128ACPVER 
HC9S12 
6K 9K 1K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 16 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC912D60ACPV8-ND 18.04 14.16 13.34 | MC912D60ACPV8 
1K 8-Ch., 16-Bit_ | 4-Ch., 16-Bit | 16 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP_| MC912D60ACPVE8-NDO NEW! 18.04 14.16 13.34 | MC912D60ACPVE8 
= 8-Ch., 16-Bit See Timer 60 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 |3.15~5.55} 25.0 -40~125|) 80-QFP | MC9S12C32MFU25-ND 11.16 8.45 7.79 | MC9S12C32MFU25 
30k | 2K = 8-Ch., 16-Bit See Timer 60 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 |3.15~5.55} 25.0 -40~125| 80-QFP | MC9S12C32MFUE25-NDO 9.28 7.66 7.00 | MC9S12C32MFUE25 
= 8-Ch., 16-Bit See Timer 60 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 |3.15~5.55} 25.0 -40~ 125] 52-LQFP | MC9S12C32MPB25-ND 10.65 8.06 7.43 | MC9S12C32MPB25 
= 8-Ch., 16-Bit See Timer 60 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 |3.15~5.55| 25.0 -40 ~ 125 | 52-LQFP | MC9S12C32MPBE25-NDO 8.76 7.22 6.60 | MC9S12C32MPBE25 
1K 8-Ch., 16-Bit 8-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 -40~85 | 80-QFP | MC9S12B64CFUE-NDO 9.83 8.14 7.02 | MC9S12B64CFUE 
1K 8-Ch., 16-Bit 8-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 -40~125| 80-QFP | MC9S12B64MFUE-NDO 9.91 9.06 8.28 | MC9S12B64MFUE 
2K 1K 8-Ch., 16-Bit 8-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12B64CPVE-NDO 10.30 8.53 7.36 | MC9S12B64CPVE 
1K 8-Ch., 16-Bit 8-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 -40 ~ 125 | 112-LQFP | MC9S12B64MPVE-NDO 10.27 9.39 8.58 | MC9S12B64MPVE 
1K 8-Ch., 16-Bit 8-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 -40 ~ 105 | 112-LQFP_| MC9S12B64VPVE-NDO 9.80 9.00 7.77 | MC9S12B64VPVE 
1K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch.,16-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 -40~125| 80-QFP | MC9S12D64MFUE-NDO 12.02 10.99 10.05 | MC9S12D64MFUE 
1K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 -40 ~ 125 | 112-LQFP | MC9S12D64MPV-ND 17.06 12.91 11.90 | MC9S12D64MPV 
1K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 -40 ~ 125 | 112-LQFP | MC9S12D64MPVE-NDO 12.50 11.42 10.44 | MC9S12D64MPVE 
64K 4K 1K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch.,16-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 -40~85 | 80-QFP | MC9S12D64CFUE-NDO 10.93 10.04 8.66 | MC9S12D64CFUE 
1K 8-Ch., 16-Bit_| 4-Ch., 16-Bit | 59 8-Ch., 10Bit CAN 2.0 5.0 25.0 -40~105| 80-QFP | MC9S12D64VFU-ND 15.78 11.94 11.01 | MC9S12D64VFU 
1K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 -40~105| 80-QFP | MC9S12D64VFUE-NDO 11.47 10.53 9.09 | MC9S12D64VFUE 
= (3) 4-Ch., 16-Bit} See Timer 90 | 16-Ch., 10-Bit — 3.3 ~ 5.0 25.0 -40~85 | 80-QFP |) MC9S12E64CFU-ND 12.26 9.27 8.55 | MC9S12E64CFU 
= (3) 4-Ch., 16-Bit| See Timer 90 | 16-Ch., 10-Bit = 3.3 ~ 5.0 25.0 -40~ 85 | 80-QFP | MC9S12EG4CFUE-NDO 9.43 7.81 6.74 | MC9S12E64CFUE 
an 4-Ch.,16-Bit | SeeTimer | 36 | 8-Ch.,10-Bit | Ethernet | 3.3~5.0 | 25.0 |-40~105] 80-TOFP | MC9S12NE64VTU-ND 17.24 13.04 —- 12.02 | MC9S12NE64VTU 
_ 4-Ch., 16-Bit See Timer 38 | 8-Ch., 10-Bit Ethernet | 3.3 ~ 5.0 25.0 -40~105| 80-TOFP | MC9S12NE64VTUE-NDO 9.84 9.00 8.23 | MC9S12NE64VTUE 
8k _ 4-Ch., 16-Bit See Timer 70 | 8-Ch., 10-Bit Ethernet | 3.3 ~ 5.0 25.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12NE64CPV-ND 15.74 11.91 10.98 | MC9S12NE64CPV 
= 4-Ch., 16-Bit See Timer 70 | 8-Ch., 10-Bit Ethernet | 3.3 ~ 5.0 25.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP_| MC9S12NE64CPVE-NDO 11.81 10.79 9.87 | MC9S12NE64CPVE 
tox | — | (9)4Ch, 16-Bit] See Timer | 90 ] 16-Ch., 10-Bit —_ 3.3~5.0 | 250 |-40~125] 80-QFP | MC9S12E64MFU-ND 1348 1020 9.40 MC9S12E64MFU 
= (3) 4-Ch., 16-Bit} See Timer 90 | 16-Ch., 10-Bit _ 3.3 ~ 5.0 25.0 -40~125| 80-QFP | MC9S12E64MFUE-NDO 10.37 8.55 7.82 | MC9S12E64MFUE 
96k | 4K — 8-Ch., 16-Bit 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 | 3.3~5.0 25.0 -40~85 | 80-QFP | MC9S12C96CFUERCT-NDO§ 14.27 10.79 9.95 | MC9S12C96CFUER 
= 8-Ch., 16-Bit 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 | 3.3~5.0 25.0 -40~85 | 80-QFP | MC9S12C96CFUERTR-NDO+ 6873.00/750 MC9S12C96CFUER 
1K 8-Ch., 16-Bit 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.5 25.0 -40~ 125} 80-QFP | MC9S12B128MFUE-NDO 12.91 11.80 10.79 | MC9S12B128MFUE 
1K 8-Ch., 16-Bit 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.5 25.0 -40~ 105] 80-QFP | MC9S12B128VFUE-NDO 12.33 11.32 9.77 | MC9S12B128VFUE 
1K 8-Ch., 16-Bit 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.5 25.0 -40~ 85 | 112-LQFP | MC9S12B128CPVE-NDO 12.16 11.16 9.63 | MC9S12B128CPVE 
4K 1K 8-Ch., 16-Bit 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.6 25.0 -40 ~ 125 | 112-LQFP | MC9S12B128MPVE-NDO 13.34 12.20 11.15 | MC9S12B128MPVE 
1K 8-Ch., 16-Bit 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.5 25.0 -40 ~ 105 | 112-LQFP_| MC9S12B128VPVE-NDO 12.75 11.71 10.10 | MC9S12B128VPVE 
2K 8-Ch., 16-Bit 8-Ch., 8-Bit | 91 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 -40~85 | 48-LQFP | MC9S12C128CFAE-NDO 10.78 9.01 8.11 | MC9S12C128CFAE 
2K 8-Ch., 16-Bit 6-Ch., 8-Bit | 37 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 -40~ 125 | 48-PQPF | MC9S12GC128MFAE-NDO 10.03 8.65 7.55 | MC9S12GC128MFAE 
6K 2K 8-Ch., 16-Bit 6-Ch., 8-Bit | 85 | 16-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 -40 ~ 105 | 112-LQFP_ | MC9S12HZ128VAL-NDO 15.78 13.19 11.87 | MC9S12HZ128VAL 
2K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch.,16-Bit | 91 |(2) 8-Ch., 10-Bit} CAN 2.0 5.0 25.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12DB128CPV-ND 18.45 14.47 13.63 | MC9S12DB128CPV 
2K 8-Ch. 8-Ch., 8-Bit | 91 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12DT128CPVE-NDO 13.86 12.73 10.98 | MC9S12DT128CPVE 
428K 2K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 91 |(2) 8-Ch., 10-Bit | (2) CAN 2.0 5.0 25.0 -40 ~ 125 | 112-LQFP | MC9S12DG128MPV-ND 19.13 15.01 14.14 | MC9S12DG128MPV 
2K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 91 |(2) 8-Ch., 10-Bit | (2) CAN 2.0 5.0 25.0 -40 ~ 105) 112-LQFP | MC9S12DG128VPV-ND 18.27 14.34 13.50 | MC9S12DG128VPV 
2K 8-Ch., 16-Bit See Timer 59 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 -40~85 | 80-QFP | MC9S12DB128CFUE-NDO 13.86 12.73 10.98 | MC9S12DB128CFUE 
2K 8-Ch., 16-Bit See Timer 59 | 8-Ch.,10-Bit | (2) CAN 2.0 5.0 25.0 -40~85 | 80-QFP | MC9S12DG128CFUE-NDO 13.62 12.50 10.78 | MC9S12DG128CFUE 
8K 2K 8-Ch., 16-Bit See Timer 59 | 8-Ch.,10-Bit | (2) CAN 2.0 5.0 25.0 -40~85 | 80-QFP | MC9S12DG128CFUERTR-ND$0 8907.75/750 MC9S12DG128CFUER 
2K 8-Ch., 16-Bit See Timer 59 | 8-Ch., 10-Bit | (2) CAN 2.0 5.0 25.0 -40~85 | 80-QFP | MC9S12DJ128CFUE-NDO 13.88 12.74 11.00 | MC9S12DJ128CFUE 
2K 8-Ch., 16-Bit See Timer 91 |(2) 8-Ch., 10-Bit | CAN 2.0 5.0 25.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12DB128CPVE-NDO 14.29 13.11 11.31 | MC9S12DB128CPVE 
2K 8-Ch., 16-Bit See Timer 91 | (2) 8-Ch., 10-Bit | (2) CAN 2.0 5.0 25.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP_| MC9S12DG128CPVE-NDO 14.06 12.90 11.13 | MC9S12DG128CPVE 
2K 8-Ch., 16-Bit See Timer 91 | (2) 8-Ch., 10-Bit | (2) CAN 2.0 5.0 25.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12DJ128CPVE-NDO 14.31 13.13 11.33 | MC9S12DJ128CPVE 
= (3) 4-Ch., 16-Bit} See Timer 59 | 16-Ch., 10-Bit _ 3.3 ~ 5.0 25.0 -40~85 | 80-QFP | MC9S12E128CFUE-NDO 10.57 8.75 7.55 | MC9S12E128CFUE 
= (3) 4-Ch., 16-Bit} See Timer 59 | 16-Ch., 10-Bit — 5.0 25.0 -40~ 125} 80-QFP | MC9S12E128MFUE-NDO 10.48 9.59 8.76 | MC9S12E128MFUE 
= 12-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 = CAN 2.0 5.0 25.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12E128CPVE-NDO 10.92 10.02 8.65 | MC9S12E128CPVE 
4K 8-Ch., 16-Bit See Timer 59 | 8-Ch., 10-Bit | (2) CAN 2.0 5.0 25.0 -40~85 | 80-QFP | MC9S12DG256CFUE-NDO 16.91 15.52 13.39 | MC9S12DG256CFUE 
4K 8-Ch., 16-Bit See Timer 91 | (2) 8-Ch., 10-Bit | (2) CAN 2.0 5.0 25.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12DG256CPVE-NDO 17.33 15.91 13.72 | MC9S12DG256CPVE 
12K 4K 8-Ch., 16-Bit See Timer 59 | 8-Ch.,10-Bit | (2) CAN 2.0 5.0 25.0 -40~85 | 80-QFP | MC9S12DJ256CFUE-NDO 18.56 17.03 14.69 | MC9S12DJ256CFUE 
256K 4K 8-Ch., 16-Bit See Timer 91 | (2) 8-Ch., 10-Bit | (2) CAN 2.0 5.0 25.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12DJ256CPVE-NDO 19.00 17.43 15.04 | MC9S12DJ256CPVE 
4K 8-Ch., 16-Bit 6-Ch., 8-Bit | 117 | 16-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 -40 ~ 105] 144-LQFP | MC9S12H256VFVERCT-NDO§ 26.20 20.55 19.36 | MC9S12H256VFVER 
4K 8-Ch., 16-Bit 6-Ch., 8-Bit | 117 | 16-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 -40 ~ 105 | 144-LQFP | MC9S12H256VFVERTR-NDOF 9169.50/500 MC9S12H256VFVER 
16K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 16-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 40.0 -40~ 105 | 80-PQFP | MC9S12XA256CAARCT-NDO§ 17.60 13.31 12.27 | MC9S12XA256CAAR 
4K 8-Ch., 16-Bit_ | 8-Ch., 16-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 40.0 -40~ 105 | 80-PQFP | MC9S12XA256CAARTR-NDO$ 8657.25/750 MC9S12XA256CAAR 
4K 8-Ch., 16-Bit 8-Ch., 8-Bit | 89 |(2) 8-Ch., 10-Bit | (5) CAN 2.0 5.0 25.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12DP512CPV-ND 25.48 19.99 18.83 | MC9S12DP512CPV 
512K | 14K 4K 8-Ch., 16-Bit 8-Ch., 8-Bit | 91 |(2) 8-Ch., 10-Bit | (5) CAN 2.0 5.0 25.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12DP512CPVERCT-NDO§ 25.07 19.67 18.53 | MC9S12DP512CPVER 
4K 8-Ch., 16-Bit 8-Ch., 8-Bit | 91 |(2) 8-Ch., 10-Bit | (5) CAN 2.0 5.0 25.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12DP512CPVERTR-NDO$ 8776.00/500 MC9S12DP512CPVER 
HC16 
_ 1K = 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 16 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 16.0 -40 ~ 85 | 132-PQFP | MC68HC16Z1VEH16-NDO 22.24 17.45 16.44 | MC68HC16Z1VEH16 
Demo Boards 
Evaluation Board for MC9S12E128/64. ..| M68EVB912E128-ND 253.48/1 M68EVB912E128 
Evaluation Board for NE64 EVB9S12NE64-ND 281.61/1 EVB9S12NE64 
Demo Kit for NE64........ DEMO9S12NE64-ND 84.79/1 DEMO9S12NE64 
Evaluation Board for MC9S12XDT512 . DEMO9S12XDT512E-ND) NEW! 84.79/1 DEMO09S12XDT512E 
Evaluation Board for MC9S12XDP512 EVB9S12XDP512E-ND0 NEW! 446.61/1 EVB9S12XDP512E 
Development Kit for 912D60A with Serial Debugge M68KIT912D60A-ND §27.79/1 M68KIT912D60A 
Development Kit for 912D128A with Serial Debugger M68KIT912DG128A-ND 766.02/1 M68KIT912D128A 
Development Kit for 912DP256 with Multilink M68KIT912DP256-ND 842.02/1 M68KIT912DP256 
Development Kit for 912UF32 with Multilink. . M68KIT912UF32-ND 850.00/1 M68KIT912UF32 


RoHS Compliant § Cut Tape $ Tape and Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 647 


i Introducing MC9S08LC60/36 


C4 
y a 


= freescale Freescale’s LCD Microcontroller 


semiconductor 


Driving your display with the speed, low voltage, and C compatibility of S08 architecture 


The SO8LC microcontroller expands the Freescale 8-bit portfolio by offering an integrated LCD controller with the low power and feature-rich capabilities of 
the S08 family. It is the first LCD S08 8-bit microcontroller for battery-powered and handheld applications. The SO8LC is a flash-based device with enhanced 
EEPROM emulation, eliminating the need for off-chip EEPROM, saving both board space and cost. 


It is specifically crafted to provide high segment count that is easy on the batteries. A larger segment display of up to 160 segments offers total flexibility with 
a graphical display and sufficient memory to act as application and LCD controller without added cost of a dot matrix or “chip-on-glass,” fulfilling the need for a 


broad spectrum of applications with displays. 


Target Applications 


¢ Battery operated hand-held devices ¢ Exercise equipment 

¢ Thermostat ¢ Personal diagnostics 

* Calculators ¢ Low-end utility metering 

¢ Alarms/Clocks * ZigBee™ nodes with display 
¢ Small appliances * Scrolling text displays 


* Portable health care devices 


Features 


Operating Voltage/ Performance 

¢ 1.8V / 8MHz — 3.6V / 20MHz, -40°C to +85°C 
Memory 

¢ 2.5/4K RAM / 36/60K Flash 

¢ Two Flash arrays for enhanced EEPROM emulation 
Communications 

¢ SCI, 2xSPI, 12C bus module up to 100kbps 
Features/ Benefits 

¢ 40/41 frontplanes, 4/3 backplane LCD driver 

¢ 3V and 5V glass LCD voltages supported 

¢ 8 channel, 12-bit A/D with internal bandgap reference voltage 

¢ Analog comparator 

¢ Two configurable 16-bit TIM modules (4-ch total) 

¢ Real time interrupt for SW time of day 
Power Consumption 

¢ <10uA in Stop 3 with LCD & OSC enabled (typical) 


Development Tools 


CWX-HXX-SE — Complimentary 


Special Edition: CodeWarrior Development Studio 

CodeWarrior Special Edition for HC(S)08/RSO08 MCUs. Includes integrated 
development environment (IDE), linker, debugger, unlimited assembler, Processor 
Expert™ auto-code generator and full-chip simulation. 16 KB C Compiler included 
for HC(S)08 MCUs. 


M68CYCLONEPROE 


The Cyclone Pro provides all the capabilities of the BDM Multilink plus USB/ 
Ethernet interfaces, the ability to function as a standalone programmer with 
pushbuttons and LEDs to control operation, and support for all MONO8 HCO8s and 
BDM HCS08s and HCS12s. 


USBMULTILINKBDME 


The USBMULTILINKBDME is a cost effective in-circuit emulator, debugger and 
programmer for all HCSO8 and HCS12 MCUs. 


Package Options 


Part Number Package Temp. Range 
MC9S08LC36LH 64-pin LQFP -40°C to 85°C 
MC9S08LC36LK 80-pin LQFP -40°C to 85°C 
MC9S08LC60LH 64-pin LQFP -40°C to 85°C 
MC9S08LC60LK 80-pin LQFP -40°C to 85°C 
DEMO9S08LC60 


The cost effective DEMO9S08LC60 demonstration kit contains everything a designer 
needs to develop and evaluate application code. The integrated USB multilink allows 
a designer to communicate with the board and target device with only a USB cable. 
Included custom LCD glass demonstrates the capabilities of all LCD segments in “an 
end-application format”. 


Digi-Key Product Training Module 


To learn more about the technical features and benefits of the MC9SO8LC60/36, 
check the web-based product overview at http://dkc1.digikey.com/us/en/PTM/ 
Modules.html 


Virtual Lab 


Avoid the hassles of shipping, installation and configuration until you have evaluated 
the solution you really need. Run the available demos, go through tutorials, and try 
out your own code. 


Virtual Labs can be used on demand when available or reserved for use at a specific 
time. Find quick start guides, development board information, manuals, product 
information, product summary, schematics tools, demos, tools and software. 


For more information, development tools, Virtual Lab, and to get started now, go to: 
http://www.freescale.com/s08 and click on the LC60 page 


USBSPYDER08 


To aid fast and easy development for embedded systems engineers working 
on our low-end microcontrollers, Freescale has developed the low-cost, high- 
performance USB debug tool — the USBSPYDERO8. 


With the USBSPYDER0O8 you can: 


¢ SPY into your application software 
* DEBUG 8 leg 8-bit microcontrollers before you have your application 
board 
¢ KILL bugs in your application software 
This complete package delivers a low cost, yet powerful way to develop your 
products and speed time to market. 


Features: 
Small 


¢ Targeted for small 8-pin 8-bit microcontrollers 
* Dimensions: 25mm x 15mm x 75mm (approximately) 


Simple 
Basic Hardware interfaces included: 
¢ USB to BDM built-in circuitry - Allows communication between Host PC 
and target microcontroller. 


¢ 8-pin socket for the 8-bit device - Supports QG, QD and KA 8-pin 
microcontrollers. 

¢ Header connector - Allows easy access to MCU GPIOs 

¢ BDM header connector - Allows the use of the USBSPYDER kit as a 
BDM interface to program or debug external QG, QD or KA devices. 


Complete 
Development environment completed with CodeWarrior Software package 
and Supporting Information. 


The USBSPYDER0O8 supports RSO8KA, SO8QD and S08QG microcontroller 
families, all members of our pin and software compatible Freescale’s Low- 
end Portfolio. 


USBSPYDERO8 Kit Contains 
USBSPYDER Discovery Kit 
CodeWarrior 5.1 Special Edition™ CD 
User Manual 
Quick Start Guide 
Softec Microsystems Additional Components 


More Product Available Online: www.digikey.com 
648 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Modular Development System (MMDS) 


8-1 6 Bit Contents: * Station Module with Built-in Power Supply: Compact: 15.38" D x 10.19" W x 2.75" H (39cm D 


PS 
<4 u 
eS, fre e ‘SC. a le x 25.9cm W x 7cm H). Lightweight: 6lbs. (2.7kg). Built-in Power: 85 to 264VAC. Device-specific Emulator 
f- Development Tools Module and flexible Target System Cable * Two Logic Clip Cable Assemblies _* 9-lead RS-232 Serial 


semiconductor Cable 9 to 25 per Serial Cable Adapter * IDE with Editor, Assembler, and Debugger * MMDS User 
Manuals * MMDS tutorial 

In-Circuit Simulator (ICS) Digi-Key Price 

Description Part No. Each 
Digi-Key Price Modular Development Kit for 68HC705B16 KITMMDSO5B-ND 3662.53 
Description Part No. Each Modular Development Kit for 68 HC705JP7/JJ7 KITMMDSO5JP-ND 3662.53 
; Modular Development Kit for 68HC705KJ1/J1A KITMMDS05KJ-ND 3662.53 
Simulator/Programmer for 68HC908MR16/MR32 M68ICSO8MR-ND 333.83 Modular Development Kit for 68HC908JL3/JK3/JK1 KITMMDS08JL-ND 4174.09 
: Modular Development Kit for 68HC908JB8 KITMMDS08JB8-ND 4174.09 
Simulator/Programmer for 68HCSO8RK2 METOS EIEN 333.83 Modular Development Kit for 68HC908AB32 KITMMDS08AB32-ND 4174.09 
Simulator/Programmer for 68HC908AB32 M6siCS08AB-ND 993.83 Modular Development Kit for 68 HC908MR32/MR16 KITMMDS08MR32-ND 4174.09 
Modular Development Kit for 68 HC908KX8/KX2 KITMMDS08KX-ND 4174.09 


MultiLink 


The MultiLink is an easy-to-use, low cost development 
tool for the Freescale HC(S)08 and HC(S)12 MCUs. 
It provides In-Circuit emulation, debugging and 
programming through the MONO8 (HCO8) and BDM 
(HC12, HCS08) interfaces. 


Features: ¢ Universal development tool for HC(S)08 
and HC(S)12 MCUs »¢ Real-Time In-Circuit emulation 


Modular Evaluation System (MMEVS) 


Contents: 


¢ MMEVS Platform Board: IDE (including editor, assembler, debugger), 9-Lead RS-232 Serial Cable, 9-to- 
25-Pin Serial Cable Adapter, MMEVS User Manuals, Power Supply 


* Device Specific Emulation Module 


Digi-Key Price cao 7 

herr and debug ° Fast In-Circuit programming * Auto- 

Description Baninc Each detects baud rate and frequency ¢ Provides optional 

Evaluation System for 6BHC908JL3/JK3/JK1 KITMMEVS08JL-ND 1587.80 overdrive clack to target * Small size. * Supports 2V 

to 5.5V *Auto-cycle power for security checks (up 

Evaluation System for 6BHC908JB8 KITMMEVS08JB8-ND 1587.80 to 125mA) Universal power supply (included). The 

NEI ENOn Serer Oe ae M68CYCLONEPRO provides all the same capabilities of 

Evaluation System for 68HC908AB32 KITMMEVS08AB32-ND 1587.80 the MultiLinks, with the ability to function as a standalone 

programmer, with pushbuttons and LEDs to control 

Evaluation System for 6BHC908MR32/MR16 KITMMEVS08MR32-ND 1587.80 operation. Also provides support for 1.8V operation. 

Evaluation System for 6BHC908KX8/KX2 KITMMEVS08KX-ND 1587.80 M68CYCLONEPROE-ND HC(S)08, HC(S)12, USB $563.89 
Evaluation System for 6BHC908QT/QY KITMMEVSO8QTQY-ND 1600.43 USBMULTILINKOSE-ND HC08s, USB $111.92 
Evaluation System for 68HC05/08 M68MMPFB0508-ND. 456.52 USBMULTILINKBDME-ND HC(S)08, HC(S)12, USB $111.92 


32-Bit Microcontrollers 


ColdFire™ the highly integrated ColdFire series of processors allow for advanced performance at low cost. Rich peripheral sets and development tools make these processors both easy to use and highly functional. The 
variable length RISC architecture enable this processor to save system memory and cost. PowerPC™ series of processors from Freescale Semiconductor, Inc. are the ideal foundation for RISC embedded applications. 
Features include high scalability and code compatibility over the entire line. M-Core™ with an emphasis on low power consumption, the M-CORE series of processors are the ideal match for handheld and other low-power 
applications, which require high performance. 68K series of processors are ideal for the engineer looking for high performance at a reduced cost. The wide array of 68K processors can suit most any application. 


Operating | Oper. 
RAM | SRAM | Flash Voltage | Freq.| Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes)|(Bytes)|(Bytes)| Timer Serial a) PWM (V) (MHz)} (°C) Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
ColdFire Processors 
1K 4K — 4 TDM, USB _ = 3.3 66 | -40~ 85 196-BGA | MCF5272VM66-NDO 15.65 14.36  12.39)MCF5272VM66 
4K = 4 TDM, USB _ — 3.3 66 | -40~ 85 196-BGA _| MCF5272CVM66-NDO 17.87 16.33 14.93 | MCF5272CVM66 
64K | 256K | 8+4DmA 3 Asynch., QSPI 8-Ch., 10-Bit QADC = 3.3, 5.0 66 0~70 | 256-MAPBGA | MCF5214CVM66-NDO 19.00 17.36 15.88)MCF5214CVM66 
64K | — 8 3 Asynch., QSPI, CAN 2.0b, IIC 8-Ch., 10 BitQADC | SeeTimer| 3.3, 5.0 66 | -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5280CVM66-NDO 20.95 19.08  17.89|MCF5280CVM66 
64K | — 8 3 Asynch., QSPI, CAN 2.0b, IIC | 8-Ch.,10-BitQADC | SeeTimer| 3.3, 5.0 80 | -40~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5280CVM80-NDO 25.14 22.90 21.47 | MCF5280CVM80 
2K | 64K | 256K 8 3 Asynch., QSPI, CAN 2.0b, IIC | 8-Ch.,10-BitQADC | SeeTimer| 3.3, 5.0 66 | -40~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5281CVM66-NDO 23.50 21.40 20.06 |MCF5281CVM66 
64K | 256K 8 3 Asynch., QSPI, CAN 2.0b, IIC_| 8-Ch.,10-BitQADC | See Timer| 3.3, 5.0 80 | -40~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5281CVF80-ND 29.08 26.48 24.83 | MCF5281CVF80 
64K | 256K 8 3 Asynch., QSPI, CAN 2.0b, IIC | 8-Ch.,10-BitQADC | SeeTimer| 3.3, 5.0 80 | -40~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5281CVM80-NDO 29.08 26.48 24.83 |MCF5281CVM80 
64K | 512K | 8+4DmA 3 Asynch., QSPI 8-Ch., 10-Bit QADC = 3.3, 5.0 66 | -40~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5216CVM66-NDO 20.51 18.75 17.14 | MCF5216CVM66 
8K = 2 2 Asynch. —= = 3.3 40 0~70 160-QFP MCF5206ECAB40-NDO 15.94 14.57 13.32 |MCF5206ECAB40 
4K 8K _ 2 2 Asynch. _ = 3.3 40 0~70 160-QFP MCF5206EAB40-NDO 12.87 11.76 10.76 | MCF5206EAB40 
8K = 2 2 Asynch. = — 3.3 54 0~70 160-QFP MCF5206EAB54-NDO 15.94 14.57 13.32 | MCF5206EAB54 
4K _ 2 12C, UART = = 3.3 66 | -40~ 85 208-FQFP | MCF5307CAI66B-NDO 23.19 21.12 19.80} MCF5307CAI66B 
64K | — 24 3 Asynch., QSPI, CAN 2.0b =— =— 1.5, 3.3 80 | -40~ 85 160-QFP MCF5232CAB80-ND 16.07 14.69 13.43 |MCF5232CAB80 
64K | — 24 3 Asynch., QSPI, CAN 2.0b = = 1.5, 3.3 100 | -40 ~ 85 | 196-MAPBGA | MCF5232CVM100-ND 16.07 14.69 13.43 )MCF5232CVM100 
64K | — 24 3 Asynch., QSPI, CAN 2.0b — = 1.5, 3.3 150 | -40~ 85 | 196-MAPBGA | MCF5232CVM150-ND 19.52 17.78 16.67 |MCF5232CVM150 
64K | — 40 3 Asynch., QSPI, 2-CAN 2.0b - - 1.5, 3.3 100 | -40~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5233CVM100-ND 19.90 1812 16.99|MCF5233CVM100 
64K | — 40 3 Asynch., QSPI, 2-CAN 2.0b —— = 1.5, 3.3 150 | -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5233CVM150-ND 24.66 22.46 21.05) MCF5233CVM150 
64K | — 24 3 Asynch. QSPI, IIC =_ = 1.5, 3.3 100 | -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5234CVM100-ND 19.16 17.45 16.36 |MCF5234CVM100 
64K | — 24 3 Asynch, QSPI, IIC _ _ 1.5, 3.3 150 | -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5234CVM150-ND 23.92 21.78 20.42) MCF5234CVM150 
8K | 64K | — 24 3 Asynch., QSPI, 2-CAN 2.0b — a 1.5, 3.3 100 | -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5235CVM100-ND 22.11 20.14 = 18.88) MCF5235CVM100 
64K | — 24 3 Asynch., QSPI, 2-CAN 2.0b, IIC = = 1.5, 3.3 150 | -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5235CVM150-ND 26.87 24.47 22.94 | MCF5235CVM150 
64K | — 8 3 Asynch., QSPI, lIC _ = 1.5, 3.3 100 | 0~70 160-QFP MCF5270AB100-ND 11.78 10.77 9.84 | MCF5270AB100 
64K | — 8 3 Asynch., QSPI, IIC _ = 1.5, 3.3 100 | -40 ~ 85 | 196-MAPBGA | MCF5271CVM100-ND 14.91 13.63 12.46 |MCF5271CVM100 
64K | — 8 3 Asynch., QSPI, IIC = _ 1.5, 3.3 100 | -40 ~ 85 160-QFP MCF5271CAB100-ND 14.91 13.63 12.46 |MCF5271CAB100 
96K | — 2 12C, UART = i 3.3 140 | -40 ~ 85 160-BGA | MCF5249VM140-NDO 15.40 14.07 12.87 |MCF5249VM140 
96K | — 2 12C, UART = = 3.3 120 | -40 ~ 85 144-LQFP | MCF5249LCAG120-NDO 15.41 14.09 12.88 | MCF5249LCAG120 
96K | — 2 12C, UART = = 3.3 120 | -40~ 85 144-LQFP | MCF5249LAG120-NDO 14.64 13.38 12.23)MCF5249LAG120 
96K | — 2 12C, UART =: = 3.3 140 | -40~ 85 | 160-MAPBGA | MCF5249CVM140-NDO 16.14 14.76 13.49 |MCF5249C0VM140 
64K | — 8 3 Asynch., QSPI, IIC = 4-Ch. | 1.5, 2.5,3.3) 166 | 0~70 | 196-MAPBGA | MCF5274LVM166-ND 12.94 11.83 10.82) MCF5274LVM166 
16K 64K | — 8 3 Asynch., QSPI, IIC, USB 2.0 _ 4-Ch. | 1.5, 2.5,3.3) 166 | 0~70 | 256-MAPBGA | MCF5274VM166-ND 16.09 14.70 13.44 |MCF5274VM166 
64K | — 8 3 Asynch., QSPI, IIC, USB 2.0 _ 4-Ch. | 1.5, 2.5, 3.3) 166 | -40~ 85 | 196-MAPBGA | MCF5275LCVM166-ND 16.09 14.70 13.44 |MCF5275LCVM166 
64K | — 8 3 Asynch, QSPI, IIC, USB 2.0 =- 4-Ch. | 1.5, 2.5, 3.3] 166 | -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5275CVM166-ND 17.64 16.07 15.07 |MCF5275CVM166 
4K = 2 12C, UART = = 3.3 220 | -40 ~ 85 208-FQFP | MCF5407CAI220-NDO 41.93 40.55  39.24|MCF5407CAI220 
24K 4K _ 2 12C, UART _ = 3.3 162 | -40~ 85 208-FQFP | MCF5407CAI162-NDO 40.65 37.02 34.71 | MCF5407CAI162 
4K _ 2 12C, UART = = 3.3 220 | -40 ~ 85 208-FQFP | MCF5407Al220-NDO 40.65 37.02 34.71 | MCF5407A1220 
4K = 2 12C, UART = = 3.3 162 | -40 ~ 85 208-FQFP | MCF5407Al162-ND0 33.56 30.57 28.66 | MCF5407A1162 
64K | 512K 8-16 Bit 12C, UART — _ 5.0 66 | -40~ 85 256-BGA | MCF5282CVM66-NDO 25.54 23.26 =. 21.81 | MCF5282CVM66 
64K | 512K 8-16 Bit 12C, UART _ = 5.0 80 | -40~ 85 256-BGA | MCF5282CVM80-NDO 30.65 27.92 26.17 | MCF5282CVM80 
64K | 32K | — 6 4 Asynch., SPI, lIC - _ 1.5, 2.5, 3.3] 200 | 0~70 388-PBGA | MCF5471ZP200-ND 31.18 29.45 27.72 |MCF5471ZP200 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, lIC _ _ 1.5, 2.5,3.3 | 200 | 0~70 388-PBGA | MCF5471VR200-NDO 29.52 26.88 25.20) MCF5471VR200 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IIC, USB 2.0 _ _— 1.5, 2.5,3.3 | 200 | 0~70 388-PBGA | MCF5472ZP200-ND 26.50 25.03 23.56) MCF5472ZP200 
*4-Channel DMA RoHS Compliant §CutTape + Tape and Reel (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 649 
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semiconductor 
Operating | Oper. 
RAM | SRAM | Flash Voltage | Freq. | Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes)|(Bytes)|(Bytes)| Timer Serial A/D PWM (V) (MHz)| (°C) Package Part No. 1 25 100 | Part No. 

32K | — 6 4 Asynch., SPI, IC, USB 2.0 = _ 1.5, 2.5,3.3} 200 | 0~70 | 388-PBGA | MCF5472VR200-NDO 25.08 22.84 = 21.41) MCF5472VR200 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IC, USB 2.0 _ _ 1.5,2.5,3.3) 200 | 0~70 | 388-PBGA | MCF5473ZP200-ND 31.18 29.45 27.72) MCF5473ZP200 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IC, USB 2.0 = = 1.5, 2.5,3.3} 200 | 0~70 | 388-PBGA | MCF5473VR200-NDO 29.52 26.88 25.20) MCF5473VR200 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IIC, USB 2.0 _ = 1.5,2.5,3.3) 200 | 0~70 | 388-PBGA | MCF5474ZP200-ND 29.68 28.04 26.39) MCF5474ZP200 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IIC, USB 2.0 — = 1.5, 2.5,3.3} 200 | 0~70 | 388-PBGA | MCF5474VR200-NDO 28.12 25.61 24.01 | MCF5474VR200 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IC, USB 2.0 = _ 1.5, 2.5,3.3] 266 | 0~70 | 388-PBGA | MCF5474VR266-ND0 29.52 26.88 25.20) MCF5474VR266 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IC, USB 2.0 _ _ 1.5, 2.5,3.3} 200 | 0~70 | 388-PBGA | MCF5475VR200-NDO 32.55 29.64 27.79) MCF5475VR200 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IC, USB 2.0 = _ 1.5, 2.5,3.3] 266 | 0~70 | 388-PBGA | MCF5475VR266-NDO 33.96 30.93 29.00) MCF5475VR266 

64K | 32K | — 6 4 Asynch., SPI, IC, 2-CAN = _ 1.5, 2.5, 3.3] 166 | -40~85 | 388-PBGA | MCF5480CVR166-NDO 29.50 26.87 25.19 | MCF5480CVR166 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IC, 2-CAN - _ 1.5,2.5,3.3| 166 | -40~85 | 388-PBGA | MCF5481CZP166-ND 35.87 33.89 31.89 | MCF5481CZP166 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, lIC, 2-CAN = _ 1.5, 2.5, 3.3] 166 | -40~85 |) 388-PBGA | MCF5481CVR166-NDO 33.95 30.92 28.98 | MCF5481CVR166 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IC, 2-CAN, USB 2.0 — = 1.5, 2.5, 3.3} 166 | -40~85 | 388-PBGA | MCF5482CVR166-NDO 29.50 26.87 25.19 | MCF5482CVR166 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IC, 2-CAN, USB 2.0 _ =— 1.5,2.5,3.3) 166 | -40~85 | 388-PBGA | MCF5483CZP166-ND 35.87 33.89 31.89) MCF5483CZP166 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IC, 2-CAN, USB 2.0 _ _ 1.5, 2.5,3.3] 166 | -40~85 | 388-PBGA | MCF5483CVR166-NDO 33.95 30.92 28.98 | MCF5483CVR 166 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IIC, 2-CAN, USB 2.0 = = 1.5, 2.5, 3.3} 200 | -40~85 | 388-PBGA | MCF5484CVR200-NDO 34.72 31.62 29.65 | MCF5484CVR200 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IC, 2-CAN, USB 2.0 _ _ 1.5, 2.5,3.3} 200 | -40~85 | 388-PBGA | MCF5485CVR200-NDO 39.16 35.67 33.44 | MCF5485CVR200 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, lIC = = 1.5, 2.5,3.3} 200 | 0~70 | 388-PBGA | MCF5470VR200-NDO 25.08 22.84 21.41 | MCF5470VR200 
512 _ 2 2 Asynch. _ _ 5.0 16 | 0~70 160-QFP MCF5206FT16A-ND 22.30 17.49 16.48 | MCF5206FT16A 
512 _ 2 2 Asynch. _ _ 5.0 25 | 0~70 160-QFP MCF5206FT25A-ND 24.39 19.13 18.02 | MCF5206FT25A 

— | 512 — 2 2 Asynch. _ _ 5.0 33 | 0~70 160-QFP MCF5206FT33A-ND 27.73 21.75 — 20.49 | MCF5206FT33A 
4K _ 2 2 Asynch. = = 3.3 66 | 0~70 | 208-FQFP | MCF5307AI66B-ND*0 18.87 17.19 16.11 |MCF5307AI66B 
4K =— 2 2 Asynch. = _ 3.3 90 | 0~70 | 208-FQFP | MCF5307AI90B-ND*0 24.85 22.64 21.22 | MCF5307AI90B 

PowerPC Processors 

— — 2-16 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI _ = 3.3 100 | -40~85) 256-PBGA | MPC852TCVR100A-ND 26.85 21.06 19.84} MPC852TCVR100A 
— _ 2-16 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI — _ 3.3 50 |-40~ 85) 256-PBGA |/MPC852TCVR50A-ND 18.27 14.34 13.50 |MPC852TCVR50A 
_ _ 2-16 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI _ _ 3.3 66 |-40~ 85] 256-PBGA |/MPC852TCVR66A-ND 20.66 16.21 15.27) MPC852TCVR66A 
— _— 2-16 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI — _ 3.3 80 |-40~ 85) 256-PBGA |/MPC852TCVR80A-ND 23.33 18.30 17.24) MPC852TCVR80A 
= = 2-16 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI _ ol 3.3 80 | -40~85| 256-PBGA | MPC852TCZT80A-ND 23.33 18.30 17.24 | MPC852TCZT80A 
— _ 2-16 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI — _ 3.3 100 | -40~85) 256-PBGA |MPC852TVR100A-ND 24.86 19.50 18.37) MPC852TVR100A 
= _ 2-16 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI _ = 3.3 50 |-40~ 85] 256-PBGA |/MPC852TVR50A-ND 18.44 13.95 12.86 | MPC852TVR50A 
_ _ 2-16 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI _ _ 3.3 80 |-40~ 85] 256-PBGA |/MPC852TVR80A-ND 21.61 16.95 15.97 |MPC852TVR80A 
_ _ 2-16 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI —— = 3.3 66 |-40~85| 256-PBGA | MPC852TVR66A-NDO 19.13 15.01 14.14) MPC852TVR66A 
- ad 2-16 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI _- - 3.3 80 |-40~85| 256-PBGA | MPC852TZT80A-ND 21.61 16.95 15.97 | MPC852TZT80A 
_ _ = PCMCIA, SPI —- = 3.3 66 | 0~105 | 256-PBGA | MPC853TVR66A-NDO 21.07 16.53 15.57 | MPC853TVR66A 
_ _ = PCMCIA, SPI _ _ 3.3 100 | 0~105 | 256-PBGA | MPC853TVR100A-NDO 26.79 21.02 19.80 | MPC853TVR100A 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI = = 3.3 50 |-40~85] 357-PBGA | MPC855TCVR50D4-NDO 43.75 33.25 32.33 | MPC855TCVR50D4 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 66 |-40~ 115} 357-PBGA | MPC855TCVR66D4-NDO 44.66 37.20 35.00 | MPC855TCVR66D4 
_ = 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 50 | 0~105 | 357-PBGA | MPC855TVR50D4-NDO 40.52 30.79 29.94 | MPC855TVR50D4 
_ = 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 66 | 0~105 | 357-PBGA | MPC855TVR66D4-NDO 41.36 34.45 32.41 | MPC855TVR66D4 
— = 4-16 Bit PCMCIA, SPI = — 3.3 80 |-40~ 105} 357-PBGA | MPC855TVR80D4-NDO 46.42 38.67 36.38) MPC855TVR80D4 
— = 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 50 |-40~105) 357-PBGA |MPC857DSLVR50B-NDO 33.38 26.19 24.67 | MPC857DSLVR50B 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ = 3.3 66 |-40~ 105) 357-PBGA | MPC857DSLVR66B-ND0 36.72 27.91 27.13) MPC857DSLVR66B 
= = 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 66 | -40~85| 357-PBGA | MPC857DSLCVR66B-NDO 39.66 30.14 29.30 | MPC857DSLCVR66B 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 66 |-40~85| 357-PBGA | MPC857TCVR66B-NDO 52.32 43.58 41.00 | MPC857TCVR66B 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, SPI = — 3.3 80 |-40~85| 357-PBGA | MPC857TCVR80B-NDO 57.77 48.12 45.27 | MPC857TCVR80B 
—_ _ 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ = 3.3 50 |-40~105) 357-PBGA |) MPC857TVR50B-NDO 44.03 36.68 34.51) MPC857TVR50B 
= — 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 66 |-40~105) 357-PBGA |/MPC857TVR66B-NDO 48.44 40.35 37.96 | MPC857TVR66B 
= _ 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ = 3.3 80 |-40~ 105] 357-PBGA | MPC857TVR80B-NDO 53.49 44.55 41.92 | MPC857TVR80B 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ = 3.3 100 |-40~105| 357-PBGA | MPC857TVR100B-NDO 63.30 52.72 49.60 |MPC857TVR100B 
— _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI _ = 3.3 50 |-40~85| 357-PBGA | MPC859DSLCVR50A-NDO 30.75 24.12 22.72) MPC859DSLCVR50A 
= _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI =— = 3.3 66 |-40~85) 357-PBGA |MPC859DSLCZP66A-ND 34.21 26.83 25.28 | MPC859DSLCZP66A 

8K — _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI _ _ 3.3 66 |-40~85| 357-PBGA | MPC859DSLCVR66A-NDO 34.21 26.83 25.28 | MPC859DSLCVR66A 
- = 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI = = 3.3 50 |-40~85| 357-PBGA | MPC859DSLVR50A-NDO 28.46 22.33 21.03 | MPC859DSLVR50A 
_ = 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI — = 3.3 66 |-40~85] 357-PBGA | MPC859DSLVR66A-NDO 31.68 24.85 23.41) MPC859DSLVR66A 
— _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI _ _ 3.3 100 | -40~ 85) 357-PBGA | MPC859TCZP100A-ND 50.29 41.88 39.41) MPC859TCZP100A 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI = = 3.3 100 |-40~85| 357-PBGA | MPC859TCVR100A-NDO 50.29 41.88 39.41 | MPC859TCVR100A 
— _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI _ _ 3.3 100 | -40~85) 357-PBGA | MPC859TZP100A-ND 46.57 38.79 36.49 | MPC859TZP100A 
= = 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI = _ 3.3 100 | -40~85| 357-PBGA | MPC859TVR100A-NDO 46.57 38.79 36.49 | MPC859TVR100A 
= _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI _ _ 3.3 133 |-40~85| 357-PBGA | MPC859TVR133A-NDO 50.98 42.46 39.95) MPC859TVR133A 
= = 4-16 Bit PCMCIA, SPI — = 3.3 50 |-40~ 85) 357-PBGA |MPC860DECVR50D4-NDO 59.42 49.49 46.56 | MPC860DECVR50D4 
— = 4-16 Bit PCMCIA, SPI — = 3.3 66 |-40~ 85) 357-PBGA |MPC860DECVR66D4-NDO 65.37 52.94 51.22 | MPC860DECVR66D4 
— _ 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 50 |-40~ 105) 357-PBGA | MPC860DEVR50D4-NDO 55.01 45.82 43.11) MPC860DEVR50D4 
= = 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ = 3.3 66 |-40~ 105} 357-PBGA | MPC860DEVR66D4-NDO 60.53 50.41 47.43 | MPC860DEVR66D4 
= _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI _ _ 3.3 80 |-40~85) 357-PBGA | MPC860DEVR80D4-ND0 72.63 58.82 56.91 ) MPC860DEVR80D4 
— _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI =— _ 3.3 50 |-40~ 85) 357-PBGA |MPC860DEZQ50D4-ND 55.01 45.82 43.11} MPC860DEZQ50D4 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI — = 3.3 80 |-40~85| 357-PBGA | MPC860DEZQ80D4-ND 72.63 58.82 56.91 | MPC860DEZQ80D4 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ = 3.3 50 |-40~85| 357-PBGA | MPC860DTCVRS50D4-NDO 65.55 53.08 51.36 | MPC860DTCVR50D4 
= = 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI = = 3.3 50 |-40~85| 357-PBGA | MPC860DTVR50D4-NDO 60.69 50.55 47.56 | MPC860DTVR50D4 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 66 |-40~ 105) 357-PBGA | MPC860DTVR66D4-NDO 66.19 53.60 51.87 | MPC860DTVR66D4 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI = = 3.3 80 |-40~ 85] 357-PBGA | MPC860DTVR80D4-NDO 78.29 63.40 61.35 | MPC860DTVR80D4 
— _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI _ _ 3.3 50 |-40~ 85) 357-PBGA | MPC860DTZQ50D4-ND 60.69 50.55 47.56 | MPC860DTZQ50D4 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 50 |-40~85| 357-PBGA | MPC860ENCVRS50D4-NDO 71.65 58.03 56.15 | MPC860ENCVR50D4 
= = 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 66 |-40~85| 357-PBGA | MPC860ENCVR66D4-NDO 77.60 62.84 60.81 | MPC860ENCVR66D4 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI = = 3.3 50 |-40~ 85) 357-PBGA |MPC860ENCZQ50D4-ND 71.65 58.03 56.15 | MPC860ENCZQ50D4 
— _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI = = 3.3 80 |-40~ 85) 357-PBGA | MPC860ENZQ80D4-ND 79.39 67.98 64.26 | MPC860ENZQ80D4 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 50 |-40~ 105) 357-PBGA | MPC860ENVR50D4-NDO 66.35 53.73 51.99) MPC860ENVR50D4 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 66 |-40~ 105) 357-PBGA | MPC860ENVR66D4-NDO 71.85 58.18 56.30) MPC860ENVR66D4 
= _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI _ = 3.3 80 |-40~ 85] 357-PBGA | MPC860ENVR80D4-NDO 84.68 67.98 64.26 | MPC860ENVR80D4 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ = 3.3 50 |-40~85| 357-PBGA | MPC860SRCVR50D4-NDO 77.78 62.98 60.95 | MPC860SRCVR50D4 
= _ 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 66 |-40~85| 357-PBGA | MPC860SRCVR66D4-NDO 84.44 67.79 64.08 | MPC860SRCVR66D4 

*4-ChannelDMA RoHS Compliant §CutTape + Tape and Reel (Continued) 
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&* freescale’ 32-bit microcontrollers ae 


semiconductor 
Operating | Oper. 
RAM | SRAM | Flash Voltage | Freq. | Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes)|(Bytes)|(Bytes)| Timer Serial A/D PWM (V) (MHz)| (°C) Package Part No. i 25 100 | Part No. 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI _ = 3.3 50 |-40~85| 357-PBGA | MPC860SRVR50D4-NDO 72.01 58.31 56.42) MPC860SRVR50D4 
_ — 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ _ 3.3 66 |-40~ 105} 357-PBGA | MPC860SRVR66D4-NDO 77.52 62.78 60.75 | MPC860SRVR66D4 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI = _ 3.3 80 |-40~85| 357-PBGA | MPC860SRVR80D4-NDO 90.41 72.58 68.61) MPC860SRVR80D4 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI = _ 3.3 80 | -40~ 85] 357-PBGA | MPC860SRZQ80D4-ND 84.76 72.58 68.61) MPC860SRZQ80D4 
= = 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI = = 3.3 50 |-40~85| 357-PBGA | MPC860TCVR50D4-NDO 77.78 62.98 60.95 | MPC860TCVR50D4 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 66 |-40~ 115} 357-PBGA | MPC860TCVR66D4-NDO 84.44 67.79 64.08 | MPC860TCVR66D4 
= = 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI = = 3.3 50 |-40~85| 357-PBGA | MPC860TVR50D4-NDO 72.01 58.31 56.42 | MPC860TVR50D4 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI _ = 3.3 66 |-40~85| 357-PBGA | MPC860TVR66D4-NDO 77.52 62.78 — 60.75 | MPC860TVR66D4 
8K _ = 4-16 Bit PCMCIA, SPI = — 3.3 80 | 0~105 | 357-PBGA | MPC860TVR80D4-NDO 90.41 72.58 68.61) MPC860TVR80D4 
= = 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 50 |-40~115| 357-PBGA | MPC862TCVR50B-NDO 81.77 65.64 62.05 | MPC862TCVR50B 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ = 3.3 66 |-40~115| 357-PBGA | MPC862TCVR66B-NDO 88.68 71.19 67.29) MPC862TCVR66B 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ = 3.3 80 |-40~115| 357-PBGA | MPC862TCVR80B-NDO 102.53 82.31 77.81 | MPC862TCVR80B 
_ = 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ _ 5.0 100 |-40~ 85] 357-PBGA | MPC866PCVR100A-NDO 87.58 70.30 66.46) MPC866PCVR100A 
= = 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 5.0 100 |-40~ 105} 357-PBGA | MPC866PVR100A-NDO 78.93 63.92 61.85) MPC866PVR100A 
- = 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI = = 3.3 100 | -40~85| 357-PBGA | MPC866TCVR100A-NDO 82.01 65.84 62.24 | MPC866TCVR100A 
— = 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI = — 3.3 100 |-40~85| 357-PBGA | MPC866TVR100A-NDO 73.91 59.86 57.92) MPC866TVR100A 
- = 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI _ = 3.3 133 | -40~85| 357-PBGA | MPC866TVR133A-NDO 78.93 63.92 61.85 | MPC866TVR133A 
a _ 4-16 Bit 12C, SPI, TDM, IrDA _ _ 3.3 50 |-40~105| 357-PBGA | MC8G0DECVR50D4R2CT-ND§0 59.42 49.49 46.56 | MC860DECVR50D4R2 
— =— 4-16 Bit 12C, SPI, TDM, IrDA _ = 3.3 50 |-40~ 105} 357-PBGA | MC860DECVR50D4R2TR-ND+O 8187.28/180 MC860DECVR50D4R2 
_ _ 4-16 Bit 12C, SPI, TDM, IrDA _ = 3.3 50 |-40~ 105} 357-PBGA | MC8G60ENCVR50D4R2CT-ND§0 71.65 58.03 56.15 | MC860ENCVR50D4R2 
_ _ 4-16 Bit 12C, SPI, TDM, IrDA _ = 3.3 50 |-40~ 105} 357-PBGA | MC860ENCVR50D4R2TR-ND+O 9872.44/180 MC860ENCVR50D4R2 
= _ 4-16 Bit 12C, SPI, TDM, IrDA = = 3.3 50 |-40~105| 357-PBGA | MC860SRCVR50D4R2CT-ND§0 77.78 62.98 _ 60.95 | MC860SRCVR50D4R2 
= = 4-16 Bit 12C, SPI, TDM, IrDA = = 3.3 50 |-40~ 105} 357-PBGA | MC860SRCVR50D4R2TR-ND+0 10716.13/180 MC860SRCVR50D4R2 
al _ _ 60X — _ 25. 200 |-40~85| 255-PBGA |MPC603RZT200LC-ND 41.10 34.23 32.21 | MPC603RZT200LC 
al _ _ 60X _ _ 25 300 |-40~85| 256-CBGA | MPC603RRX300LC-ND 82.76 _ —|MPC603RRX300LC 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB _ = 3.3 133 |-40~85| 256-PBGA | MPC870CVR133-NDO 23.67 18.57 = 17.49) MPC870CVR133 
= _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB = = 3.3 66 |-40~85| 256-PBGA | MPC870CVR66-NDO 21.45 16.83 15.85 | MPC870CVR66 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB = = 3.3 133 | -40~85 | 256-PBGA | MPC870VR133-NDO 21.91 17.19 16.19) MPC870VR133 
— _— 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB — _ 3.3 66 |-40~ 85] 256-PBGA | MPC870ZT66-ND 19.87 15.59 14.69) MPC870ZT66 
= = 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI, USB — = 3.3 66 |-40~ 85] 256-PBGA | MPC870VR66-NDO 19.87 15.59  14.69|MPC870VR66 
_ = 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB —— = 3.3 80 |-40~ 85] 256-PBGA | MPC870VR80-NDO 20.87 16.38 15.43 | MPC870VR80 
- = 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB = = 3.3 133 | -40~85| 256-PBGA | MPC875CVR133-NDO 82.91 25.81 24.32 | MPC875CVR133 
16K | — _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB = = 3.3 66 |-40~85) 256-PBGA | MPC875CVR66-NDO 29.83 23.40 22.04 | MPC875CVR66 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB = _ 3.3 133 |-40~ 85] 256-PBGA | MPC875VR133-NDO 30.47 23.90 = 22.51 | MPC875VR133 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB _ = 3.3 66 |-40~85] 256-PBGA | MPC875VR66-NDO 27.62 21.67 20.41) MPC875VR66 
= _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB _ _ 3.3 80 |-40~85] 256-PBGA | MPC875VR80-NDO 29.01 22.76 21.43 | MPC875VR80 
= = 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB = - 3.3 133 | -40~85| 357-PBGA | MPC880CZP133-ND 42.13 32.02 31.13 | MPC880CZP133 
= = 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB = = 3.3 133 |-40~ 85) 357-PBGA | MPC880CVR133-NDO 42.13 32.02 31.13 | MPC880CVR133 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB _ _ 3.3 66 |-40~85) 357-PBGA | MPC880CZP66-ND 38.21 29.04 28.24) MPC880CZP66 
_ = 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB — = 3.3 66 |-40~85) 357-PBGA | MPC880CVR66-NDO 38.21 29.04 28.24 | MPC880CVR66 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB <= = 3.3 133 |-40~85] 357-PBGA | MPC880VR133-NDO 39.01 29.64 28.82) MPC880VR133 
= = 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB _ = 3.3 66 | -40~85| 357-PBGA | MPC880VR66-NDO 35.39 26.89 26.15 | MPC880VR66 
= = 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB — = 3.3 80 |-40~85] 357-PBGA | MPC880VR80-NDO 37.14 28.23 27.44) MPC880VR80 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB = = 3.3 133 |-40~85| 357-PBGA | MPC885CVR133-NDO 46.84 39.01 36.71 | MPC885CVR133 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB = — 3.3 66 |-40~85) 357-PBGA | MPC885CVR66-ND0 42.50 35.40 33.30 |MPC885CVR66 
= = 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB — = 3.3 133 |-40~85] 357-PBGA | MPC885VR133-NDO 43.38 36.13 33.99) MPC885VR133 
= _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB - - 3.3 66 |-40~85| 357-PBGA | MPC885ZP66-ND 43.13 32.78 31.87 | MPC885ZP66 
= = 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB — = 3.3 66 |-40~85] 357-PBGA | MPC885VR66-NDO 43.13 32.78 31.87 | MPC885VR66 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB — = 3.3 80 |-40~85] 357-PBGA | MPC885VR80-NDO 41.31 34.41 32.37 | MPC885VR80 
_ = = 12C, SPI _ = 3.3 400 |-40~85| 272-PBGA | MPC5200CVR400B-ND) NEW! 26.76 25.13 22.85 | MPC5200CVR400B 
— _— 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI _ _ 3.3 100 | -40~85) 357-PBGA | MPC859PCZP100A-ND 55.46 46.20 43.46 | MPC859PCZP100A 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI —= _ 3.3 100 |-40~85] 357-PBGA | MPC859PCVR100A-NDO 55.46 46.20 43.46 | MPC859PCVR100A 
_- — 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI = =_ 3.3 100 | -40~85) 357-PBGA | MPC859PZP100A-ND 51.36 42.78 40.25 | MPC859PZP100A 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI _ = 3.3 100 |-40~85| 357-PBGA | MPC859PVR100A-NDO 51.36 42.78 40.25) MPC859PVR100A 
= = 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI = = 3.3 133 | -40~85| 357-PBGA | MPC859PVR133A-NDO 56.36 46.94 44.17 | MPC859PVR133A 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI = = 3.3 50 |-40~85| 357-PBGA | MPC860DPCVR50D4-NDO 74.72 60.50 58.55 | MPC860DPCVR50D4 
— = 4-16 Bit PCMCIA, SPI — = 3.3 66 |-40~85| 357-PBGA | MPC860DPCVR66D4-NDO 81.37 65.32 61.75 | MPC860DPCVR66D4 
_- _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI = = 3.3 50 |-40~ 85) 357-PBGA |MPC860DPCZQ50D4-ND 74.72 60.50 58.55 | MPC860DPCZQ50D4 
_ — 4-16 bit PCMCIA, SPI = — 3.3 50 |-40~ 105} 357-PBGA | MPC860DPVR50D4-NDO 69.19 56.03 54.21) MPC860DPVR50D4 
= = 4-16 bit PCMCIA, SPI = _ 3.3 66 |-40~105| 357-PBGA | MPC860DPVR66D4-NDO 74.68 60.48 58.52 | MPC860DPVR66D4 
= _ 4-16 bit PCMCIA, 12C, SPI _ _ 3.3 80 |-40~85| 357-PBGA | MPC860DPVR80D4-NDO 87.54 70.28 66.43) MPC860DPVR80D4 
— _ 4-16 bit PCMCIA, 12C, SPI _ = 3.3 50 |-40~85| 357-PBGA | MPC860DPZQ50D4-ND 69.19 56.03 54.21) MPC860DPZQ50D4 
— _ 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 50 |-40~ 85) 357-PBGA |MPC860PCVR50D4-NDO 87.71 70.41 66.56 | MPC860PCVR50D4 
= = 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 66 |-40~85) 357-PBGA | MPC860PCVR66D4-NDO 93.71 75.22 71.11) MPC860PCVR66D4 
24K | — _- 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI = = 3.3 50 | -40~85| 357-PBGA | MPC860PCZQ50D4-ND 82.23 70.41 66.56 | MPC860PCZ050D4 
_ = 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 50 |-40~ 105) 357-PBGA | MPC860PVR50D4-NDO 81.21 65.19 61.62) MPC860PVR50D4 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 66 |-40~ 105) 357-PBGA | MPC860PVR66D4-NDO 86.77 69.66 65.85 / MPC860PVR66D4 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI — = 3.3 80 |-40~85] 357-PBGA | MPC860PVR80D4-NDO 98.98 79.46 75.11)/MPC860PVR80D4 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ = 3.3 66 |-40~ 115) 357-PBGA | MPC862PCVR66B-NDO 98.39 78.99 74.67 |MPC862PCVR66B 
= _ 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 80 |-40~ 115] 357-PBGA | MPC862PCVR80B-NDO 112.24 90.10 85.17 | MPC862PCVR80B 
— = 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 50 | 0~105 | 357-PBGA | MPC862PVR50B-NDO 85.26 68.45 64.70 |MPC862PVR50B 
— = 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 66 | 0~105 | 357-PBGA | MPC862PVR66B-NDO 91.10 73.13 69.13 |MPC862PVR66B 
= = 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 80 | 0~105 | 357-PBGA | MPC862PVR80B-NDO 103.92 83.43 78.86 | MPC862PVR80B 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ = 3.3 100 | 0~105 | 357-PBGA | MPC862PVR100B-NDO 112.24 90.10 85.17] MPC862PVR100B 
= = 4-16 Bit 12C, UART = = 5.0 50 |-40~105| 357-PBGA | MPC862TVR50B-NDO 73.69 59.67 57.74 | MPC862TVR50B 
_ _ 4-16 Bit 12C, UART _ = 5.0 66 |-40~105| 357-PBGA | MPC862TVR66B-NDO 82.11 65.92 62.31) MPC862TVR66B 
= _ 4-16 Bit 120, UART _ _ 5.0 80 |-40~105| 357-PBGA | MPC862TVR80B-NDO 94.93 76.21 72.04) MPC862TVR80B 
= = 4-16 Bit 12C, UART = = 5.0 100 |-40~105| 357-PBGA | MPC862TVR100B-NDO 105.77 84.91 80.26 | MPC862TVR100B 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C,SPI = = 3.3 133 |-40~85| 357-PBGA | MPC866PVR133A-NDO 87.25 70.04 66.21 | MPC866PVR133A 
*4-ChannelDMA (RoHS Compliant §CutTape + Tape and Reel (Continued) 
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&* freescale’ 32-8: microcontrollers a 


semiconductor 
Operating | Oper. 
RAM | SRAM | Flash Voltage | Freq. | Temp. Digi-Key Price Each Freescale 

(Bytes)|(Bytes)|(Bytes)| Timer Serial A/D PWM (Vv) (MHz)| (°C) Package Part No. 1 25 100 | Part No. 
_ = — QSMCM _ _ 3.3 40 |-40~105| 272-PBGA | MPCS555LFCVR40-NDO 71.33 65.45 56.48 | MPC555LFCVR40 
— | 448K 50-Ch. QSMCM 2 QADC64 8 3.3 40 |-40~85| 272-PBGA |MPC555LFMVR40-NDO 81.94 71.70 65.56 | MPC555LFMVR40 
— = _ 60X _ _ 2.6,3.3 | 233 | -40~85| 256-CBGA | MPC740ARX233LH-ND 40.84 _ — | MPC740ARX233LH 
= — — 60X = _ 2.6,3.3 | 266 |-40~85| 256-CBGA | MPC740ARX266LH-ND 89.73 _ —|MPC740ARX266LH 
= = = SPI, 12 = — 3.3 266 |-40~105| 272-PBGA | MPC5200CVR266-NDO 46.74 38.93 36.63 | MPC5200CVR266 
_ = 8-Ch. lIC, SPI, CAN 2.0, USB 1.1 = See Timer 3.3 400 |-40~ 85] 272-PBGA | MPC5200CVR400-NDO 51.55 42.94 40.40 | MPC5200CVR400 
= = — SPI, 126 = = 3.3 400 |-40~ 85] 272-PBGA |MPC5200VR400-NDO 50.41 41.99 39.51 | MPC5200VR400 
_ = 4-Ch. DUART, IIC = = 3.3 166 |-40~ 85) 357-PBGA | MPC8241LVR166D-NDO 26.57 20.84 19.63 | MPC8241LVR166D 
= = 4-Ch. DUART, IIC = = 3.3 200 |-40~85| 357-PBGA | MPC8241LVR200D-NDO 29.94 23.49 22.12)MPC8241LVR200D 
- _ = 12¢ _ = 3.3 266 | 0~105 | 357-PBGA | MPC8241LVR266D-NDO 87.72 28.67 _ 27.87 | MPC8241LVR266D 
_ = 4-Ch. DUART, IIC = = 3.3 400 |-40~85| 352-TBGA | MPC8245ARVV400D-NDO 91.64 73.56 69.54 |MPC8245ARVV400D 
_ _ 4-Ch. DUART, IIC = _ 3.3 266 |-40~85| 352-TBGA | MPC8245LVV266D-NDO 53.51 44.57 41.93 | MPC8245LVV266D 
_ _ 4-Ch. DUART, IIC = = 3.3 300 |-40~85| 352-TBGA | MPC8245LVV300D-NDO 63.64 53.00 49.87 | MPC8245LVV300D 
_ _ 4-Ch. DUART, IIC _ — 3.3 333 |-40~85| 352-TBGA | MPC8245LVV333D-NDO 67.29 54.49 52.73 | MPC8245LVV333D 
_ _ 4-Ch. DUART, IIC _ = 3.3 350 |-40~85| 352-TBGA | MPC8245LVV350D-NDO 79.24 64.16 62.09 | MPC8245LVV350D 
_ _ 4-Ch. DUART, IIC _ = 3.3 266 |-40~85| 352-TBGA | MPC8245TVV266D-NDO 69.57 56.34 54.52 | MPC8245TVV266D 
_ _ = 12¢ _ = 3.3 300 | 0~105 | 352-TBGA | MPC8245TVV300D-NDO 83.45 66.99 63.33 | MPC8245TVV300D 
— = = 12¢ = = 3.3 333 |-40~ 115} 352-TBGA | MPC8245TVV333D-NDO 88.24 70.84 66.96 | MPC8245TVV333D 
— _ = 12¢ = = 3.3 350 |-40~115| 352-TBGA | MPC8245TVV350D-NDO 103.91 83.41 78.85 | MPC8245TVV350D 
= = 4-Ch. SPI, 120, TDM, USB = = 3.3 400 |-40~ 115} 516-FPBGA | MPC8247CVRMIBA-NDO 36.71 30.58 — 28.77 | MPC8247CVRMIBA 
— = 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = = 3.3 400 |-40~115| 516-FPBGA | MPC8247CVRPIEA-NDO 41.49 34.55 32.51 | MPC8247CVRPIEA 
= = 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = = 3.3 400 |-40~115| 516-FPBGA | MPC8247CVRTIEA-NDO 49.77 41.46 39.00 |MPC8247CVRTIEA 
_ = 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = = 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA | MPC8247VRMIBA-NDO 36.58 27.80 27.03 |MPC8247VRMIBA 
_ _ 4-Ch. SPI, 120, TDM, USB = = 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA | MPC8247VRPIEA-NDO 37.72 31.42 29.56 | MPC8247VRPIEA 
= = 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = = 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA | MPC8247VRTIEA-NDO 45.27 37.71 35.47 |MPC8247VRTIEA 
_ _ 4-Ch. SPI, 120, TDM, USB = = 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA | MPC8247VRTMFA-NDO 50.70 42.23 39.73) MPC8247VRTMFA 
— _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB _ = 3.3 400 |-40~ 115) 516-FPBGA | MPC8248CVRMIBA-NDO 38.50 32.07 30.17 | MPC8248CVRMIBA 
_ _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB _ = 3.3 400 |-40~115| 516-FPBGA | MPC8248CVRPIEA-NDO 43.52 36.25 34.11 | MPC8248CVRPIEA 
= _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB _ _ 3.3 400 |-40~115| 516-FPBGA | MPC8248CVRTIEA-NDO 52.23 43.50 40.93 | MPC8248CVRTIEA 
= _ 4-Ch. SPI, 120, TDM, USB = = 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA | MPC8248VRMIBA-NDO 35.01 29.16 27.44 | MPC8248VRMIBA 
_ = 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = = 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA | MPC8248VRPIEA-NDO 43.38 32.97 32.05 | MPC8248VRPIEA 
_ ars 4-Ch. SPI, 120, TDM, USB 2 = 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA | MPC8248VRTIEA-NDO 4746 39.53 37.20 |MPC8248VRTIEA 
= = 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = = 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA | MPC8248VRTMFA-NDO 53.19 44.30 41.68 | MPC8248VRTMFA 
_ _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, UTOPIA — = 3.3 300 |-40~115| 516-PBGA | MPC8250ACVRIHBC-NDO 66.28 53.68 51.94) MPC8250ACVRIHBC 
= = 4-Ch. SPI, 12C, TDM, UTOPIA ae = 3.3 300 | 0~105 | 516-PBGA | MPC8250AVRIHBC-NDO 60.26 50.19 47.22 | MPC8250AVRIHBC 
_ _ 4-Ch. IC, MI, SPI, UART _ = 3.3 200 | 0~105 | 480-TBGA | MPC8250AVVMHBC-NDO 103.62 83.18 78.63 |MPC8250AVVMHBC 
_ _ 4-Ch. IC, MI, SPI, UART _ = 3.3 200 | 0~105 | 480-TBGA | MPC8250AVVPIBC-NDO 113.98 91.50 86.50] MPC8250AVVPIBC 
_ _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, UTOPIA _ _ 3.3 300 |-40~ 115} 480-TBGA | MPC8255ACVVMIBB-NDO 144.24 115.79 109.45 | MPC8255ACVVMIBB 
_ _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, UTOPIA = = 3.3 300 |-40~115| 480-TBGA | MPC8255ACVVMHBB-NDO 144.24 115.79 109.45 | MPC8255ACVVMHBB 

30K = = 4-Ch. 11C, Ml, SPI, UTOPIA = = 3.3 300 | 0~105 | 480-TBGA | MPC8255AVVMHBB-NDO 131.12 105.26 99.50 | MPC8255AVVMHBB 

_ _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, UTOPIA = = 3.3 300 | 0~105 | 480-TBGA | MPC8255AVVPIBB-NDO 144.24 115.79 109.45 | MPC8255AVVPIBB 
= = 4-16 Bit 12C, Ml, SPI, TDM = = 3.3 300 |-40~85| 480-TBGA | MPC8260ACVVMHBB-NDO 146.39 126.99 121.32 | MPC8260ACVVMHBB 
_ _ 4-Ch. IC, Ml, SPI, UTOPIA — = 3.3 300 |-40~ 105} 480-TBGA | MPC8260ACVVMIBB-NDO 152.91 132.64 126.72 | MPC8260ACVVMIBB 
— = 4-16 Bit 12C, Ml, SPI, TDM = = 3.3 300 |-40~85| 480-TBGA | MPC8260AVVMHBB-NDO 148.55 119.25 112.73] MPC8260AVVMHBB 
= _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, UTOPIA = = 3.3 300 | 0~105 | 480-TBGA | MPC8260AVVPIBB-NDO 146.39 126.99 121.32 | MPC8260AVVPIBB 
— = 4-16 Bit 12C, Ml, SPI, TDM — = 3.3 300 |-40~85| 480-TBGA | MPC8260AVVPJDB-NDO 168.26 145.95 139.44 | MPC8260AVVPJDB 
_ _ 4-16 Bit 12C, Ml, SPI, TDM _ _ 3.3 300 |-40~85| 480-TBGA | MPC8260AZUMHBB-ND 139.27 _ —|MPC8260AZUMHBB 
_ _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, UTOPIA _ = 3.3 300 |-40~ 115} 480-TBGA | MPC8264ACVVMIBB-NDO 192.15 166.68 159.24 | MPC8264ACVVMIBB 
_ _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, UTOPIA _ = 3.3 300 | 0~105 | 480-TBGA | MPC8264AVVMHBB-NDO 167.10 144.95 138.48 | MPC8264AVVMHBB 
= _ 4-16 Bit 12C, Mil, SPI, TDM _ _ 3.3 300 |-40~85| 480-TBGA | MPC8264AVVPIBB-NDO 183.90 159.52 152.40 | MPC8264AVVPIBB 
_ _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, UTOPIA _ _ 3.3 300 | 0~105 | 480-TBGA | MPC8264AVVPJDB-NDO 211.41 183.38 175.20 | MPC8264AVVPJDB 
- _— 4-16 Bit 12C, Ml, SPI, TDM = _ 3.3 300 |-40~85| 480-TBGA | MPC8264AZUPIBB-ND 183.90 _ — | MPC8264AZUPIBB 
= _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, UTOPIA _ _ 3.3 300 | 0~105 | 480-TBGA | MPC8265AVVPIBC-NDO 163.62 141.93 135.60] MPC8265AVVPIBC 
= = 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = = 3.3 450 |-40 ~ 115} 516-FPBGA | MPC8270CVRMIBA-NDO 66.27 53.66 51.93 | MPC8270CVRMIBA 
- _- 4-Ch. SPI, 120, TDM, USB = = 3.3 450 |-40~115| 480-FTBGA | MPC8270CVVQLDA-NDO 85.93 73.58 69.55 | MPC8270CVVOLDA 
— _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = = 3.3 450 |-40~ 115} 480-FTBGA | MPC8270CVVUPEA-NDO 109.96 88.27 83.44) MPC8270CVVUPEA 
= = 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB — = 3.3 450 | 0~105 | 516-FPBGA | MPC8270VRMIBA-NDO 60.22 50.16 47.19} MPC8270VRMIBA 
_ _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB —- = 3.3 450 | 0~105 | 480-FTBGA | MPC8270VVQLDA-NDO 78.09 66.86 63.21 |MPC8270VVOLDA 
_ — 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = = 3.3 450 | 0~105 | 480-FTBGA | MPC8270VVUPEA-NDO 99.96 80.25 75.86 |MPC8270VVUPEA 
= _ 4-Ch. SPI, 120, TDM, USB = = 3.3 400 |-40~115| 516-FPBGA | MPC8271CVRMIBA-NDO 42.11 35.08 33.00 | MPC8271CVRMIBA 
_ _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB _ = 3.3 400 |-40~115| 516-FPBGA | MPC8271CVRPIEA-NDO 47.59 39.64 37.30 | MPC8271CVRPIEA 
_ = 4-Ch. SPI, 120, TDM, USB _ — 3.3 400 |-40~115| 516-FPBGA | MPC8271CVRTIEA-NDO 57.11 47.57 44.76 | MPC8271CVRTIEA 
_ _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB _ = 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA | MPC8271VRMIBA-NDO 38.28 31.88 — 30.00 |MPC8271VRMIBA 
_ = 4-Ch. SPI, 120, TDM, USB _ _ 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA | MPC8271VRPIEA-NDO 43.26 36.04 33.90 | MPC8271VRPIEA 
= _ 4-Ch. SPI, 120, TDM, USB = = 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA | MPC8271VRTIEA-NDO 51.92 43.25 40.69 | MPC8271VRTIEA 
_ = 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB — = 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA | MPC8271VRTMFA-NDO 58.14 47.08 45.56 | MPC8271VRTMFA 
= _ 4-Ch. SPI, 120, TDM, USB = = 3.3 400 |-40 ~ 115} 516-FPBGA | MPC8272CVRMIBA-NDO 43.91 36.57 34.41 | MPC8272CVRMIBA 
= = 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB — = 3.3 400 |-40~115| 516-FPBGA | MPC8272CVRPIEA-NDO 49.61 41.32 38.88 | MPC8272CVRPIEA 
= _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB — = 3.3 400 |-40~ 115) 516-FPBGA | MPC8272CVRTIEA-NDO 59.55 49.60 46.67 |MPC8272CVRTIEA 
= = 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB — = 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA | MPC8272VRMIBA-NDO 39.91 33.25 31.28 | MPC8272VRMIBA 
_ = 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB _ = 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA | MPC8272VRPIEA-NDO 45.12 37.59 35.36 | MPC8272VRPIEA 
_ _ 4-Ch. SPI, 120, TDM, USB ae = 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA | MPC8272VRTIEA-NDO 54.13 45.09 42.42 | MPC8272VRTIEA 
= _ 4-Ch. SPI, 120, TDM, USB = = 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA | MPC8272VRTMFA-NDO 60.63 49.10 47.51) MPC8272VRTMFA 
_ _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = = 3.3 266 |-40~ 115) 516-FPBGA | MPC8275CVRMIBA-NDO 83.59 71.58 67.66) MPC8275CVRMIBA 
= _ 4-Ch. SPI, 120, TDM, USB = = 3.3 266 |-40~115| 516-FPBGA | MPC8275CZQMIBA-NDO 83.59 71.58 67.66 | MPC8275CZQMIBA 
_ _ 4-Ch. SPI, 120, TDM, USB = = 3.3 266 | 0~105 | 516-FPBGA | MPC8275VRMIBA-NDO 81.04 65.06 61.50 | MPC8275VRMIBA 
= — 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB =. = 3.3 300 |-40~ 115) 480-FTBGA | MPC8280CVVQLDA-NDO 149.88 130.01 124.22 |MPC8280CVVQLDA 
- = 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB os = 3.3 300 |-40~ 115) 480-FTBGA | MPC8280CVVUPEA-NDO 179.86 156.01 149.06 | MPC8280CVVUPEA 
_ = 4-Ch. SPI, 120, TDM, USB — = 3.3 300 | 0~105 | 480-FTBGA | MPC8280VVUPEA-NDO 163.51 141.83 135.51 | MPC8280VVUPEA 
— _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = = 3.3 300 | 0~105 | 480-FTBGA | MPC8280VVOLDA-NDO 142.67 122.16 115.48 ]MPC8280VVQLDA 

*4-ChannelDMA (RoHS Compliant §CutTape + Tape and Reel (Continued) 
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&* freescale 32-bit microcontrollers (Cont) 


semiconductor 
Operating | Oper. 
RAM | SRAM | Flash Voltage | Freq. | Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes)|(Bytes)|(Bytes)| Timer Serial A/D PWM (Vv) (MHz)| (°C) Package Part No. 1 25 100 | Part No. 
_ _ 54-Ch. SCI, QSPI, TouCAN = = 3.3 40 |-40~85| 388-PBGA |/MPC561CVR40-NDO 33.13 30.40 26.23 | MPC561CVR40 
— _ 54-Ch. SCI, QSPI, TouCAN 2 QADC 12 2.6 56 |-40~125) 388-PBGA | MPC561MZP56-ND 33.43 30.45 = 28.55 | MPC561MZP56 
= = 54-Ch. QsMcM 2 QADC64E 12 2.6 40 |-40~ 85] 388-PBGA | MPC562CZP40-ND 34.93 31.82 29.83) MPC562CZP40 
4ok | = 54-Ch. SCI, QSPI, TouCAN 2 QADC 12 2.6 56 |-40~ 125) 388-PBGA | MPC562MZP56-ND 38.44 35.01 32.82 | MPC562MZP56 
— | 512K 54-Ch. QSMCM 2 QADC64E 12 2.6 40 |-40~85| 388-PBGA | MPC563CVR40-NDO 54.39 49.90 43.06 | MPC563CVR40 
— | 512K = SCI, QSPI, TouCAN 32-Ch., 10-Bit = 5.0 56 |-40~ 105) 388-BGA | MPC563MVR56-NDO 50.07 48.42 46.86 | MPC563MVR56 
— | 512K 54-Ch. QsSMCM 2 QADC64E 12 2.6 40 |-40~85| 388-PBGA |/MPC564CVR40-NDO 66.76 54.07 52.32 |MPC564CVR40 
— | 512K = SCI, QSPI, TouCAN 32-Ch., 10-Bit = 5.0 56 |-40~105} 388-BGA | MPC564MVR56-NDO 55.08 53.26 51.54 | MPC564MVR56 
_ 1M 70-Ch. QSMCM 2 QADC64E 12 2.6 40 |-40~85] 388-PBGA | MPC565CVR40-NDO 77.71 71.30 61.52 | MPC565CVR40 
_ 1M 70-Ch. QsMcM 2 QADC64E 12 2.6 56 |-40~85) 388-PBGA | MPC565CVR56-NDO 81.60 74.87 64.60 | MPC565CVR56 
_ 1M _ SCI, QSPI, TouCAN 40-Ch., 10-Bit = 5.0 56 |-40~105) 388-BGA | MPC565MVR56-NDO 74.80 72.34 70.00} MPC565MVR56 
ask | 1M = SCI, QSPI, TouCAN 40-Ch., 10-Bit = 5.0 56 |-40~105) 388-BGA | MPC566AVR56-NDO 158.13 136.44 129.60) MPC566AVR56 
= 1M 70-Ch. QsSMCM 2 QADC64E 12 2.6 40 |-40~85| 388-PBGA | MPC566CVR40-NDO 85.49 78.44 67.68 | MPC566CVR40 
_ 1M _ SCI, QSPI, TouCAN 40-Ch., 10-Bit = 5.0 56 |-40~105) 388-BGA | MPC566CVR56-NDO 89.76 82.36 71.06 | MPC566CVR56 
_- 1M 70-Ch. QSMCM 2 QADC64E 12 2.6 40 |-40~85| 388-PBGA | MPC566CZP40-ND 90.23 77.26 73.04) MPC566CZP40 
= 1M = SCI, QSPI, TouCAN 40-Ch., 10-Bit = 5.0 56 |-40~ 105} 388-BGA | MPC566MVR56-NDO 78.71 76.11 73.66 | MPCS66MVR56 
_ _ = 60X, MPX —= — 3.3 400 |-40 ~ 105] 360-FCCLGA | MPC7410VS400LE-NDO 85.39 68.55 64.80 | MPC7410VS400LE 
_ _ = 60X, MPX = = 3.3 400 |-40 ~ 105] 360-FCCLGA | MPC7410VS400NE-NDO 143.12 124.15 118.61 | MPC7410VS400NE 
_ _ = 60X, MPX a = 3.3 450 |-40 ~ 105] 360-FCCLGA | MPC7410VS450LE-NDO 102.57 82.34 77.83] MPC7410VS450LE 
_ — = 60X, MPX = — 3.3 450 |-40 ~ 105] 360-FCCLGA | MPC7410VS450NE-NDO 206.05 178.73 170.76 |MPC7410VS450NE 
= _ = 60X = = 2.5, 3.3 | 500 |-40~85| 360-CBGA | MPC7410VSS500LE-NDO 163.04 141.43 135.12 | MPC7410VSS500LE 
_ _ _ 60X — _ 3.3 300 |-40~85| 360-CBGA |MPC755BPX300LE-ND 77.21 66.11 62.50 | MPC755BPX300LE 
al _ _ 60X _ _ 3.3 300 |-40~ 85] 360-CBGA | MPC755BRX300LE-ND 77.21 66.11 62.50 | MPC755BRX300LE 
= _ _ 60X = _ 3.3 400 |-40~85| 360-PBGA |MPC755CPX400LE-ND 132.42 113.39 107.18 | MPC755CPX400LE 
— _ _ 60X _ = 3.3 400 |-40~ 85} 360-CBGA | MPC755CRX400LE-ND 132.42 113.39 107.18 | MPC755CRX400LE 
om = 4-Ch. lIC, Ml, SPI, UTOPIA, USB = = 3.3 333 |-40 ~ 105} 480-FTBGA | MPC8270ZUQLDA-ND 78.09 66.86 63.21 | MPC8270ZUQLD 
- _ 4-Ch. IIC, Ml, SPI, UTOPIA, USB — _ 3.3 450 |-40 ~ 105} 480-FTBGA | MPC8270ZUUPEA-ND 93.72 80.25 75.86 | MPC8270ZUUPE 
— — 4-Ch. IIC, Ml, SPI, UTOPIA, USB _ _ 3.3 450 |-40 ~ 105} 480-FTBGA | MPC8280ZUUPEA-ND 163.51 141.83 135.51 | MPC8280ZUUPE 
— = = SPI, 12C, DUART = = 2.5, 3.3 | 667 |-40 ~ 115] 783-FCPBGA | MPC8540CVT667JB-NDO 167.20 145.04 138.57 | MPC8540CVT667JB 
_ _ = SPI, 12C, DUART _ = 2.5, 3.3 | 667 | 0~ 105 | 783-FCPBGA | MPC8540VT667LB-NDO 152.00 131.85 125.97 | MPC8540VT667LB 
64k _ _ SPI, 12C, DUART = = 2.5, 3.3 | 833 | 0~ 105 | 783-FCPBGA | MPC8540VT833LB-NDO 174.80 151.63 144.87 | MPC8540VT833LB 
— = — SPI, 12C, DUART = = 2.5, 3.3 | 333 |-40 ~ 115] 783-FCPBGA | MPC8541ECVTAJD-NDO 143.84 123.16 116.42 |MPC8541ECVTAJD 
_ = = SPI, 120, DUART — = 2.5, 3.3 | 333 |-40 ~ 115] 783-FCPBGA | MPC8541ECVTALF-NDO 151.11 131.08 125.24 | MPC8541ECVTALF 
=) _ = SPI, 12C, DUART = — 2.5, 3.3 | 333 | 0~ 105 | 783-FCPBGA | MPC8541EVTAJD-NDO 130.76 111.96 105.83) MPC8541EVTAJD 
— = = SPI, 120, DUART — = 2.5, 3.3 | 333 | 0~ 105 | 783-FCPBGA | MPC8541EVTALF-NDO 143.84 123.16 116.42 |MPC8541EVTALF 
= _ = SPI, 120, DUART = = 2.5,3.3 | 333 | 0~ 105 | 783-FCPBGA | MPC8541EVTAPF-NDO 157.99 137.05 130.94 | MPC8541EVTAPF 
= _ _ SPI, 12C, DUART _ _ 2.5, 3.3 | 333 | 0~ 105 | 783-FCPBGA | MPC8541EVTAQF-NDO 189.59 164.45 157.12 |MPC8541EVTAQF 
— = = SPI, TDM, 12C = = 2.5, 3.3 | 333 |-40 ~ 115] 783-FCPBGA | MPC8555ECVTAJD-NDO 151.11 131.08 125.24 | MPC8555ECVTAJD 
_ _ = SPI, TDM, 12C ee = 2.5, 3.3 | 333 |-40 ~ 115] 783-FCPBGA | MPC8555ECVTALF-NDO 166.23 144.19 137.76 | MPC8555ECVTALF 
_ _ = SPI, TDM, 12C —= = 2.5, 3.3 | 333 | 0~ 105 | 783-FCPBGA | MPC8555EVTAJD-NDO 143.84 123.16 116.42) MPC8555EVTAJD 
= _ = SPI, TDM, 12C = = 2.5, 3.3 | 333 | 0~ 105 | 783-FCPBGA | MPC8555EVTALF-NDO 151.11 131.08 125.24 | MPC8555EVTALF 
— _ = SPI, TDM, 12C = = 2.5, 3.3 | 333 | 0~ 105 | 783-FCPBGA | MPC8555EVTAPF-NDO 173.79 150.75 144.03 | MPC8555EVTAPF 
_ _ = SPI, TDM, 12C = _ 2.5, 3.3 | 333 | 0~ 105 | 783-FCPBGA | MPC8555EVTAQF-NDO 208.54 180.89 172.83 | MPC8555EVTAQF 
_ _ = SPI = = 2.5,3.3 | — | -40~ 85 | 783-FCPBGA | MPC8560CVT667JB-NDO 200.63 174.04 166.28 | MPC8560CVT667JB 
_ _ = SPI os = 2.5,3.3 | — |-40~ 105] 783-FCPBGA | MPC8560VT667LB-NDO 182.40 158.22 151.17] MPC8560VT667LB 
_ = — SPI — = 2.5, 3.3 | — _ |-40 ~ 105] 783-FCPBGA | MPC8560VT833LB-NDO 209.76 181.95 173.84 | MPC8560VT833LB 
M-CORE Processors 
= 8K | 128K 4-Ch. Dual, SCI, SPI Queued 8-Ch., 10-Bit = 2.7~3.6 | 33 |-40~85| 100-LQFP | MMC2107CFCAF33-NDO 19.92 18.28 15.77 |MMC2107CFCAF33 
8K | 128K 4-Ch. Dual, SCI, SPI Queued 8-Ch., 10-Bit = 27~3.6 | 33 |-40~ 85} 144-LQFP | MMC2107CFCAG33-NDO 19.92 18.28 15.77 |MMC2107CFCAG33 
68K Family Processors 
— _ 4-Ch. SCP, TDM = = 5.0 16 | 0~105) 144-LQFP | MC68302AG16C-NDO 28.78 22.58 21.27 | MC68302AG16C 
= = 4-Ch. SCP, TDM = = 5.0 16 |-40~120} 144-LQFP | MC68302AG16VC-NDO 35.97 27.33 26.58 | MC68302AG16VC 
_ _ 4-Ch. SCP, TDM = = 5.0 20 | 0~105) 144-LQFP | MC68302AG20C-NDO 31.94 25.06 23.60 | MC68302AG20C 
_ _ 4-Ch. SCP, TDM _ = 5.0 25 |0~105) 144-LQFP | MC68302AG25C-NDO 35.12 27.55 25.95 | MC68302AG25C 
- = 4-Ch. SCP, TDM = = 5.0 33 | 0~105 | 144-LQFP | MC68302AG33C-NDO 38.29 29.09 28.29 | MC68302AG33C 
_ _ 4-Ch. SCP, TDM _ = 5.0 16 |-40~120} 144-LQFP | MC68302CAG16VC-NDO 43.15 32.79 31.88 | MC68302CAG16VC 
_ _ 4-Ch. SCP, TDM _ _ 5.0 16 | 0~70 | 132-PQFP |MC68302CFC16C-ND 32.99 26.95 25.54 | MC68302CFC16C 
= = 4-Ch. SCP, TDM = = 5.0 16 | 0~105) 132-PQFP | MC68302CEH16C-NDO 35.49 26.97 26.22 | MC68302CEH16C 
_ _ 4-Ch. SCP, TDM _ = 5.0 16 | 0~70 | 132-PQFP | MC68302EH16C-NDO 29.57 23.20 21.85 | MC68302EH16C 
1K _ _ 4-Ch. ScP, TDM = = 5.0 20 | 0~105 | 132-PQFP | MC68302EH20C-NDO 32.73 25.68 — 24.19 |MC68302EH20C 
= = 4-Ch. SCP, TDM — = 5.0 25 |0~105 | 132-PQFP | MC68302EH25C-NDO 35.91 27.29 26.54 | MC68302EH25C 
_ _ 4-Ch. SCP, TDM = = 5.0 16 | 0~70 | 144-LQFP | MC68302PV16C-ND 27.31 22.06 20.88 | MC68302PV16C 
_ _ 4-Ch. SCP, TDM = _ 5.0 33 | 0~70 | 144-LQFP | MC68302PV33C-ND 38.29 29.09 28.29 | MC68302PV33C 
_ _ 4-Ch. SCP, TDM _ _ 5.0 16 | 0~70 132-PGA | MC68302RC16C-ND 76.93 _ —|MC68302RC16C 
= _ 4-Ch. SCP, TDM = = 5.0 20 | -40~85| 144-TQFP | MC68EN302PV20BT-ND 36.74 30.18 28.64 | MC68EN302PV20BT 
= _ 4-Ch. SCP, TDM _ _ 3.3 16 |-40~85] 100-TQFP | MC68LC302AF16CT-NDO 19.96 15.66 14.75 |MC68LC302AF16CT 
— = 4-Ch. SCP, TDM = = 3.3 16 |-40~105) 100-LQFP | MC68LC302PU16VCT-ND 27.88 21.87 20.60 | MC68LC302PU16VCT 
_ cers 4-Ch. SCP, TDM = = 3.3 16 |-40~ 105) 100-LQFP | MC68LC302AF16VCT-NDO 27.88 21.87 20.60 | MC68LC302AF16VCT 
_ _ 4-Ch. SCP, TDM = _ 3.3 20 |-40~85] 100-TQFP | MC68LC302AF20CT-NDO 23.91 18.76 17.67 | MC68LC302AF20CT 
= = 4-Ch. SCP, TDM = = 3.3 20 |-40~ 105) 100-LQFP | MC68LC302PU20VCT-ND 28.71 22.52 21.21 | MC68LC302PU20VCT 
= = TPU SCI, Queued, SPI = = 5.0 25 |-40~85) 132-PQFP | MC68332ACEH25-NDO 26.00 20.40 19.22 |MC68332ACEH25 
_ _ TPU SCI, Queued, SPI = = 5.0 16 |-40~85| 132-PQFP | MC68332GCEH16-NDO 23.61 18.53 17.45 | MC68332GCEH16 
_ _ TPU SCI, Queued, SPI _ = 5.0 16 |-40~85) 144-LQFP | MC68332GCPV16-ND 19.66 15.42 14.53)MC68332GCPV16 
9K = = TPU SCI, Queued, SPI = = 3.5 16 |-40~85| 144-LQFP | MC68LK332ACAG16-NDO 21.61 16.95 15.97 | MC68LK332ACAG16 
= _ TPU SCI, Queued, SPI = = 5.0 16 | -40~85| 144-LQFP | MC68332GCPV16B1-ND 19.66 15.42 14.53 |MC68332GCPV16B1 
— — TPU SCI, Queued, SPI _ _ 5.0 16 |-40~85) 132-PQFP | MC68332ACEH16-NDO 23.61 18.53 17.45 | MC68332ACEH16 
= = TPU SCI, Queued, SPI = = 5.0 20 |-40~85) 132-PQFP | MC68332ACEH20-NDO 24.83 19.48 18.35 |MC68332ACEH20 
= = = _ _ = 5.0 16 | -40~85| 132-PQFP | MC68334GCEH16-NDO 24.25 19.02 17.92 | MC68334GCEH16 
*4-Channel DMA RoHS Compliant §CutTape + Tape and Reel (Continued) 
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** freescale’ = 32-Bit microcontrollers com) 
semiconductor 
Operating | Oper. 
RAM | SRAM | Flash Voltage | Freq. | Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes)|(Bytes)|(Bytes)| Timer Serial A/D PWM (V) (MHz)| (°C) Package Part No. i 25 100 | Part No. 
25K | — = 4-16 Bit SCP, TDM _- - 3.3~5.0 | 25 |-40~85| 357-PBGA | MC68MH360ZP25VL-ND 77.39 66.27 62.64 | MC68MH360ZP25VL 
7.5K | — —__|TPU, CTM4 SCI, Queued, SPI Queued 16-Ch., 10-Bit = 5.0 20 |-40~85| 160-QFP MC68336GCAB20-NDO 83.17 26.02 24.51 | MC68336GCAB20 
— _ _ =_ _ _ 5.0 33 | -40~ 85] 184-CQFP /MC68ECO40FE33A-ND 132.88 _ — | MC68ECO40FE33A 
al _ _ _ _ _ 5.0 25 |-40~85) 179-PGA | MC68ECO040RC25A-ND 119.34 _ —|MC68EC040RC25A 
8K _ _ _ _— _ _ 5.0 33 | -40~85) 179-PGA | MC68ECO040RC33A-ND 160.81 _ —|MC68EC040RC33A 
_- _ = =- - =- 5.0 25 | -40~85| 179-PGA | MC68LC040RC25A-ND 173.70 = —|MC68LC040RC25A 
_ _ _ _ _ _ 3.3 50 |-40~85) 206-PGA | MC68ECO60RC50-ND 149.53 _ —|MC68ECO60RC50 
16K | — _ _- _ _ _ 3.3 66 |-40~85) 206-PGA | MC68ECO60RC66-ND 321.05 _ —|MC68ECO60RC66 
= = = = = = 3.3~5.0 | 66 |-40~85| 206-PGA |MC68LCO60RC66-ND 508.73 = —|MC68LCO60RC66 
— _ 4-Ch. SCP, TDM _ _ 3.3~5.0 | 25 |-40~85) 240-FOFP | MC68MH360EM25L-ND 67.94 55.01 53.23 | MC68MH360EM25L 
_ _ _ _ _ = 5.0 16 | -40~ 85 64-QFP MC68SECO00AA16-NDO 13.39 10.13 9.34 | MC68SECOOOAA16 
— = GPT SCI, Queued, SPI = = 5.0 16 |-40~85) 144-LQFP | MC68331CAG16-NDO 18.88 14.28  13.17|MC68331CAG16 
= _ = UART, SCP, TDM _ _ 5.0 16 |-40~85| 144-LQFP | MC68CK331CAG16-NDO 16.04 12.59 11.86 |MC68CK331CAG16 
- = GPT SCI, Queued, SPI = = 5.0 16 |-40~85| 132-PQFP | MC68331CEH16-NDO 21.28 16.69 15.72 | MC68331CEH16 
- _ _- _ = _ 5.0 16 |-40~85) 114-PGA |MC68020RC16E-ND 176.19 _ —|MC6802RC16E 
— _ _ _ - _ 5.0 50 |-40~85) 206-PGA | MC68060RC50-ND 520.31 _ —|MC68060RC50 
al _ _ _ _ _ 5.0 16 |-40~ 85] 132-PQFP /MC68334GCFC16-ND 24.25 19.02 17.92) MC68334GCFC16 
_- _ 2-16 Bit DUART = =— 3.3~5.0 | 16 |-40~85) 144-CQFP | MC68340FE16E-ND 63.94 54.35 47.96 | MC68340FE16E 
= ad 2-16 Bit DUART - - 3.3~5.0 | 25 |-40~85| 144-CQFP | MC68340FE25E-ND 86.32 73.38 64.74 | MC68340FE25E 
_ — 4-Ch. SPI, UART = = 5.0 33 |-40~85| 240-PQFP | MC68360AI25L-NDO 56.25 46.85 44.08) MC68360AI25L 
al _ 4-Ch. SCP, TDM _ _ 3.3~5.0 | 25 |-40~85) 240-PQFP | MC68360EM25L-ND 56.25 46.85 44.08) MC68360EM25L 
= — 4-Ch. SCP, TDM = _ 3.3~5.0 | 25 |-40~85] 240-PQFP | MC68360EM25VL-ND 64.94 54.79 52.18) MC68360EM25VL 
— _ 4-Ch. SCP, TDM _ = 3.3~5.0 | 25 |-40~85] 357-PBGA | MC68360ZP25L-ND 56.25 46.85 44.08) MC68360ZP25L 
= _ 4-Ch. SCP, TDM - - 3.3~5.0 | 25 |-40~85| 357-PBGA | MC68360ZP25VL-ND 67.81 54.91 53.13 | MC68360ZP25VL 
512 _ _ _ = = 5.0 25 |-40~ 85] 132-CQFP /MC68ECO30FE25C-ND 59.22 50.34 44.42) MC68ECO30FE25C 
512 — _ — _ _ 5.0 40 | 0~70 | 132-COQFP | MC68ECO30FE40C-ND 82.14 69.82 61.61 | MC68ECO30FE40C 
_ _ 3-Ch. SCP, DUART = _ 5.0 20 |-40~85| 144-TQFP | MC68EN302AG20BT-NDO 39.94 30.35 29.51 | MC68EN302AG20BT 
_ = 3-Ch. SCP, DUART = = 5.0 25 |-40~85| 144-TQFP | MC68EN302AG25BT-NDO 43.71 36.41 34.26 | MC68EN302AG25BT 
- _- 4-Ch. SCP, TDM - - 3.3~5.0 | 25 |-40~85| 240-FQFP | MC68EN360CEM25L-ND 70.04 56.71 54.88 | MC68EN360CEM25L 
_ = 4-Ch. SCP, TDM _ — 3.3~5.0 | 25 |-40~85] 240-FOFP | MC68EN360EM25L-ND 61.80 52.04 49.54 | MC68EN360EM25L 
al _ 4-Ch. SCP, TDM — _ 3.3~5.0 | 25 |-40~85} 240-PGA | MC68EN360RC25K-ND 133.62 _ — | MC68EN360RC25K 
_ _ 4-Ch. UART, SPI, TDM = = 5.0 25 |-40~85| 357-PBGA | MC68EN360VR25L-NDO 63.62 52.99 49.86) MC68EN360VR25L 
— _ = = _ = 5.0 16 |-40~85) 68-PLCC MC68HCOO0EI16-NDO 15.03 11.37 10.48 | MC68HCOOOEI16 
= = = = = = 5.0 16 | -40~85| 68-PLCC MC68HCOOOFN16TR-ND$ 2317.00/250 MC68HCOOOFN16 
_ _ _ = = = 5.0 16 | 0~70 68-PLCC MC68HCOO0EI1 6R2CT-ND§O 13.65 10.33 9.52 | MC68HCOO0EI16R2 
_ _ = = — = 5.0 16 | 0~70 68-PLCC MC68HCOO0EI1 6R2TR-ND$0 2547.25/250 MC68HCOO0EI16R2 
_ _ = = = _ 5.0 16 | 0~70 68-PLCC MC68HCOOODIE!16-NDO 26.34 20.66 = 19.46 | MC68HCOODIEI16 
= = = = — = 5.0 16 | 0~70 64-TQFP MC68SECOO0AA16R2CT-ND§0 12.18 9.21 8.50 | MC68SECOO0AA16R2 
= = _ _ = = 5.0 16 | 0~70 64-TQFP MC68SECOOOAA16R2TR-ND$O 6584.25/750 MC68SECOO0AA16R2 
1.MX™ Processors 
_ _— 2-32 Bit IIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7~3.3 | 200 |-40~ 85] 256-PBGA | MC9328MX1DVH20-ND 27.41 21.50 20.25 | MC9328MX1DVH20 
_ _ 2-32 Bit IIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7 ~3.3 | 200 |-40~ 85} 256-PBGA | MC9328MX1DVM20-NDO 28.27 = 22.18 20.89 | MC9328MX1DVM20 
al _— 2-32 Bit lIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7 ~3.3 | 200 |-40~ 85] 256-PBGA | MC9328MX1DVM20R2CT-ND§0 28.27 = 22.18 — 20.89 | MC9328MX1DVM20R2 
_ _— 2-32 Bit IIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7 ~3.3 | 200 |-40~ 85} 256-PBGA | MC9328MX1DVM20R2TR-ND$0 19308.00/1,000 MC9328MX1DVM20R2 
= = 2-32 Bit lIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7 ~3.3 | 200 |-40~85| 256-PBGA | MC9328MX1VM20-NDO 28.27 22.18 20.89 | MC9328MX1VM20 
_ _ 2-32 Bit IIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7 ~3.3 | 150 | -40 ~ 85 |256-MAPBGA | MC9328MX1CVM15-NDO 27.08 21.24 20.01 |MC9328MX1CVM15 
32K | — _ 2-32 Bit lIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7 ~3.3 | 266 | -40 ~ 85 |289-MAPBGA | MC9328MX21CVK-NDO 27.02 21.20 19.97 | MC9328MX21CVK 
= = 2-32 Bit lIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7 ~3.3 | 266 | -40 ~ 85 |289-MAPBGA | MC9328MX21CVM-NDO 23.60 18.51  17.44|MC9328MX21CVM 
_ _ 2-32 Bit IIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7 ~3.3 | 266 | -40 ~ 85 |289-MAPBGA | MC9328MX21DVK-NDO 23.47 18.41 17.35 | MC9328MX21DVK 
= = 2-32 Bit lIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7 ~3.3 | 266 | 0~70 |289-MAPBGA | MC9328MX21VK-NDO 23.47 18.41 17.35 | MC9328MX21VK 
_ = 2-32 Bit IIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7 ~3.3 | 266 | 0~70 |289-MAPBGA | MC9328MX21VM-NDO 20.52 16.10 15.17)MC9328MxX21VM 
— _ 2-32 Bit lIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7 ~3.3 | 150 | -40 ~ 85 |256-MAPBGA | MC9328MXLCVM15-NDO 17.58 13.30 12.26 |MC9328MXLCVM15 
_ _ 2-32 Bit IIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7 ~3.3 | 150 | -40 ~ 85 |225-MAPBGA | MC9328MXLCVP15-NDO 16.56 1253 11.55 |MC9328MXLCVP15 
*4-Channel DMA RoHS Compliant §CutTape + Tape and Reel 
32-Bit Development Tools 
Digi-Key Price Freescale 
Device Numbers Series Part No. Each Part No. 
MX21 IL.MX M9328MX21LITEKIT-ND 564.19 M9328MX21LITEKIT 
MCF5206 ColdFire™ M5206AN-ND 508.73 M5206AN 
MCF5211 ColdFire M5211DEMO-ND 111.92 M5211DEMO 
MCF5270 ColdFire M5270PROMO-ND 281.61 M5270PROMO 
MCF5307 ColdFire M5307C3-ND 609.46 M5307C3 
MCF537X ColdFire M5373EVB-ND 790.22 M5373EVB 
MCF5280/81/82 ColdFire M5282LITEE-ND0 NEW! 197.91 M5282LITEE 
MCF5280/81/82 ColdFire M5282LITEKIT-ND 291.78 M5282LITEKIT 
MCF5270/71 ColdFire M5271EVB-ND 733.69 M5271EVB 
MCF5270/71 ColdFire M5271EVBE-NDO 717.15 M5271EVBE 
MCF547X ColdFire M5474LITEKIT-ND 395.68 M5474LITEKIT 
MCF547X ColdFire M5475EVB-ND 960.93 M5475EVB 
MCF548X ColdFire M5484LITEKITE-NDO 395.68 M5484LITEKITE 
MCF5282 ColdFire M5282EVB-ND 1105.00 M5282EVB 
MCF5282 with MC9SO8GT60, MC13192, MMA6261, MPXM2053 ColdFire M5282ZIGBEE-ND 510.00 M5282ZIGBEE 
MPC555 PowerPC™ MPC555CME-ND 734.83 MPC555CME 
MPC561/62/63/64 PowerPC MPC564EVB-ND 1011.92 MPC564EVB 
MCIMX31 IL.MX MCIMX31LITEKIT-NDO NEW! 688.50 MCIMX31LITEKIT 
I.MX31 I.MX MIMX31CSOM-NDO NEW! 288.61 MIMX31CSOM 
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Flash Digital Signal Processors 
Prog. | Prog. Flash RAM Boot Operating Bus 
Flash RAM | (Data) (Data) Flash Voltage Freq. Digi-Key Price Each Freescale 
(16-Bit) | (16-Bit) | (16-Bit) | (16-Bit) | (16-Bit) | Timers | 1/0 Serial A/D PWM (Vv) (MHz) | Package | Part No. 1 25 100 | PartNo. 
1K 2K 1K 2K 8 1 SPI, SCI 8-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 60 48-LQFP | DSP56F801FA60E-ND 6.58 545 4.70} DSP56F801FA60E 
8K 1K 2K 1K 2K 8 an SPI, SCI 8-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 80 48-LQFP | DSP56F801FA80E-ND 947 7.81 7.14} DSP56F801FA80E 
1K 2K 1K 2K 8 4 SCl 8-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 60 32-LQFP | DSP56F802TAGOE-ND 5.72 4.72 4.31 | DSP56F802TAGOE 
1K 2K 1K 2K 8 4 SCI 8-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 80 32-LQFP | DSP56F802TA80E-ND 748 6.17 5.64} DSP56F802TA80E 
0.5K 4K 2K 2K 16 16 SPI, SCI 8-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 80 100-LQFP | DSP56F803BU80E-ND 13.79 12.66 10.92 | DSP56F803BU80E 
31.5K 0.5K 4K 2K 2K 16 32 SPI, 2 SCI 8-Ch., 12-Bit (2) 6-Ch. 3.3 80 144-LQFP | DSP56F805FV80E-ND 14.52 13.27 12.14 | DSPS6F805FV80E 
0.5K 2K 4K 2K 4,1 TOD 16 2 SPI, 2 SCI, SSI _ = 2.5/3.3 80 100-LQFP | DSP56F826BU80E-ND 12.83 11.78 10.16 | DSP56F826BU80E 
60K 2K 8K 4K 2K 16 32 SPI, 2 SCI 16-Ch., 12-Bit | (2) 6-Ch. 3.3 80 160-LQFP | DSP56F807PY80E-ND 17.26 15.78 14.43 | DSP56F807PY80E 
2K 8K 4K 2K 16 32 SPI, 2 SCI 16-Ch., 12-Bit | (2) 6-Ch. 3.3 80 160-BGA | DSP56F807VF80E-ND 18.11 16.49 15.46 | DSP56F807VF80E 
4K 8K 8K 8K 8 21 SCI, SPI 6-Ch., 12-Bit _ 3.3 40 48-LQFP | MC56F8122VFAE-ND 6.97 5.75 5.26 | MC56F8122VFAE 
4K 8K 8K 8K 8 27 SCI, SPI 8-Ch., 12-Bit _ 3.3 40 64-LQFP | MC56F8123VFBE-ND 7.21 5.95 5.44 | MC56F8123VFBE 
32K 4K 8K 8K 8K 8 21 SCI, SPI 6-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 60 48-LQFP | MC56F8322MFAE-ND 10.38 8.56 7.83 | MC56F8322MFAE 
4K 8K 8K 8K 8 21 SCI, SPI 6-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 60 48-LQFP | MC56F8322VFAE-ND 885 7.33 6.33 | MC56F8322VFAE 
4K 8K 8K 8K 8 27 SCI, SPI 8-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 60 64-LQFP | MC56F8323MFBE-ND 9.64 8.81 8.06 | MC56F8323MFBE 
4K 8K 8K 8K 8 27 SCI, SPI 8-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 60 64-LQFP | MC56F8323VFBE-ND 917 7.60 6.55 | MC56F8323VFBE 
4K 8K 8K 8K 8 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 40 128-LQFP | MC56F8145VFGE-ND 10.18 9.31 8.51 | MC56F8145VFGE 
4K 8K 8K 8K 8 62 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 40 144-LQFP | MC56F8146VFVE-ND 10.27 9.39 = 8.58 | MC56F8146VFVE 
4K 8K 8K 8K 8 76 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 40 160-LQFP | MC56F8147VPYE-ND 10.90 9.97 9.11 | MC56F8147VPYE 
428K 4K 8K 8K 8K 16 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 128-LQFP | MC56F8345MFGE-ND 15.57 14.23 13.01 | MC56F8345MFGE 
4K 8K 8K 8K 16 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 128-LQFP | MC56F8345VFGE-ND 13.08 12.01 10.36 | MC56F8345VFGE 
4K 8K 8K 8K 16 62 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 144-LQFP | MC56F8346MFVE-ND 19.19 17.48 16.38 | MC56F8346MFVE 
4K 8K 8K 8K 16 62 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 144-LQFP | MC56F8346VFVE-ND 13.18 12.09 10.44 | MC56F8346VFVE 
4K 8K 8K 8K 16 76 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 160-LQFP | MC56F8347VPYE-ND 14.00 12.85 11.09 | MC56F8347VPYE 
4K 8K 16K 16K 8 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 40 128-LQFP | MC56F8155VFGE-ND 13.52 12.36 11.30 | MC56F8155VFGE 
4K 8K 16K 16K 8 62 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 40 144-LQFP | MC56F8156VFVE-ND 13.62 12.45 11.38 | MC56F8156VFVE 
4K 8K 16K 16K 8 76 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 40 160-LQFP | MC56F8157VPYE-ND 14.65 13.39 12.24 | MC56F8157VPYE 
4K 8K 16K 16K 8 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 40 128-LQFP | MC56F8165VFGE-ND 17.88 16.29 15.27 | MC56F8165VFGE 
256K 4K 8K 16K 16K 16 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 128-LQFP | MC5S6F8355MFGE-ND 18.45 16.80 15.75 | MC56F8355MFGE 
4K 8K 16K 16K 16 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 128-LQFP | MC56F8355VFGE-ND 17.29 15.87 13.69 | MC56F8355VFGE 
4K 8K 16K 16K 16 62 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 144-LQFP | MC56F8356MFVE-ND 18.69 17.02 15.96 | MC56F8356MFVE 
4K 8K 16K 16K 16 62 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 144-LQFP | MC5S6F8356VFVE-ND 17.41 15.98 13.79 | MC56F8356VFVE 
4K 8K 16K 16K 16 76 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 160-LQFP | MC56F8357VPYE-ND 18.73 17.19 14.83 | MC56F8357VPYE 
4K 32K 32K 32K 8 62 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 40 144-LQFP | MC56F8166VFVE-ND 18.00 16.40 15.37 | MC56F8166VFVE 
4K 32K 32K 32K 16 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 128-LQFP | MC56F8365MFGE-ND 25.46 23.19 21.74) MCS6F8365MFGE 
512K 4K 32K 32K 32K 16 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 128-LQFP | MC56F8365VFGE-ND 24.40 22.39 19.32 | MCS6F8365VFGE 
4K 32K 32K 32K 16 62 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 144-LQFP | MC5S6F8366MFVE-ND 25.74 23.44 21.98 | MCS6F8366MFVE 
4K 32K 32K 32K 16 62 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 144-LQFP | MC56F8366VFVE-ND 24.55 22.53 19.44) MCS6F8366VFVE 
4K 32K 32K 32K 16 76 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 160-LQFP | MC56F8367VPYE-ND 25.64 23.53 20.30 | MC56F8367VPYE 
Digital Signal Processors 
Operating Bus 
On Chip Bootstrap Other Voltage Frequency Digi-Key Price Each Freescale 
RAM ROM Timer 1/0 Serial Features (V) (MHz) Package Part No. 1 25 100 | PartNo. 
= 3 4-Ports ESAI, SHI On-Chip Emulation 3.3 120 144-LQFP DSPB56362AG120-NDO 15.61 11.24 = 10.89| DSPB56362AG120 
_ = 1 3-Ports ESAI, SHI On-Chip Emulation 3.3 100 100-LQFP DSPB56364AF100-NDO 9.83 7.02 6.39 | DSPB56364AF100 
= 3 5-Ports ESAI, SHI On-Chip Emulation 3.3 120 144-LQFP DSPB56366AG120-NDO 21.18 16.02 14.77| DSPB56366AG120 
3K 3 42 2-ESSI DMA, JTAG 3.3 80 208-TQFP DSP56301PW80-ND 51.44 42.84 40.31} DSP56301PW80 
8K 3K 3 42 2-ESSI DMA, JTAG 3.3 80 208-TQFP DSP56301AG80-ND) NEW! 51.62 42.99 40.45} DSP56301AG80 
3K 3 42 2-ESSI, SCI PCI, ISA, JTAG 3.3 100 208-LQFP DSP56301PW100-ND 54.68 45.54 42.85} DSP56301PW100 
3K 3 42 2-ESSI, SCI PCI, ISA, JTAG 3.3 100 252-BGA DSP56301VF100-ND 54.68 45.54 42.85 | DSP56301VF100 
10K 1K 4 an ISSI, SCI, SPI On-Chip Emulation 3.3 120 81-MAPBGA DSP56852VFE-NDO 7.44 6.13 5.61 | DSP56852VFE 
16K 1K 4 41 ISSI, SCI, SPI DMA Controller 3.3 120 128-LQFP DSP56853FGE-NDO 10.41 8.59 7.85 | DSP56853FGE 
32K 1K 4 41 ISSI, SCI, SPI DMA Controller 3.3 120 128-LQFP DSP56854FGE-NDO 10.18 9.31 8.51} DSP56854FGE 
48K 1K 4 18 ESSI, SCI DMA Controller 1.8~3.3 120 100-LQFP DSP56855BUE-NDO 10.96 10.02 9.16 | DSP56855BUE 
64K 1K 4 47 ISSI, SCI, SPI DMA Controller 1.8~3.3 120 100-LQFP DSP56857BUE-NDO 11.79 10.78 9.86 | DSP56857BUE 
1K 4 47 ISSI, SCI, SPI DMA Controller 1.8~3.3 120 144-LQFP DSP56858FVE-NDO 12.42 11.36 10.38 | DSP56858FVE 
192 3 34 2-ESSI DMA, JTAG 3.3 100 196-BGA DSP56303VF100-ND 30.11 23.62 22.25 | DSP56303VF100 
192 3 5 2-ESSI, SCI On-Chip Emulation 3.3 100 144-TQFP DSP56303AG100-NDO 31.19 24.46 23.04} DSP56303AG100 
428K 192 3 = 1-ESSI, SCI 2 On-Chip Emulation 3.3 150 196-MAPBGA DSP56311VL150B1-NDO 43.02 35.84 33.72 | DSP56311VL150B1 
192 3 _ 1-ESSI, SCI 2 On-Chip Emulation 3.3 150 196-MAPBGA DSP56311VL150R2CT-NDO 43.02 35.84 33.72 | DSP56311VL150R2 
192 3 _— 1-ESSI, SCI 2 On-Chip Emulation 3.3 150 196-MAPBGA DSP56311VL150R2TR-NDO 24156.00/750 DSP56311VL150R2 
192 3 42 2-ESSI, SCI DMA, JTAG 1.8/3.3 150 196-BGA DSP56311VL150-NDO 43.02 35.84 33.72 | DSP56311VL150 
192 3 18 1-ESSI, SCI 2 On-Chip Emulation 3.3 200 196-MAPBGA DSP56321VL200-NDO 63.37 52.78 49.65} DSP56321VL200 
192 3 18 1-ESSI, SCI 2 On-Chip Emulation 3.3 220 196-MAPBGA DSP56321VL220-NDO 66.68 54.00 52.25} DSP56321VL220 
192K 192 3 18 1-ESSI, SCI 2 On-Chip Emulation 3.3 240 196-MAPBGA DSP56321VL240-NDO 70.40 57.01 55.17} DSP56321VL240 
192 3 18 1-ESSI, SCI 2 On-Chip Emulation 3.3 275 196-MAPBGA DSP56321VL275-NDO 74.54 60.36 58.41} DSP56321VL275 
192 3 34 SSI, SCI PWM, Watchdog 3.3 160 196-BGA XC56L307VL160-NDO 42.20 82.07 31.18 | XC56L307VL160 
2K 4 66 HDLC, SPI DMA Controller 3.3 250 332-FCPBGA MSC8101VT1250F-NDO 125.12 107.13 101.27 | MSC8101VT1250F 
2K 4 66 HDLC, SPI DMA Controller 3.3 250 332-FCPBGA MSC8101VT1375F-NDO 129.19 110.62 104.57} MSC8101VT1375F 
512K 2K 4 66 HDLC, SPI DMA Controller 3.3 250 332-FCPBGA MSC8101VT1500F-NDO 150.11 128.53 121.50} MSC8101VT1500F 
2K 4 66 HDLC, SPI DMA Controller 3.3 275 332-FCPBGA MSC8103VT1100F-NDO 115.14 98.59 93.20} MSC8103VT1100F 
2K 4 66 HDLC, SPI DMA Controller 3.3 300 332-FCPBGA MSC8103VT1200F-NDO 124.37 106.49 100.67 | MSC8103VT1200F 
4K 32 32 TDM, 12C DMA Controller 3.3 300 431-FCPBGA MSC8122TVT4800V-NDO 161.13 139.77 133.54] MSC8122TVT4800V 
4K 32 32 TDM, 12 DMA Controller 3.3 400 431-FCPBGA MSC8122TVT6400V-NDO 177.13 153.65 146.80} MSC8122TVT6400V 
1436K 4K 32 32 TDM, 12C DMA Controller 3.3 500 431-FCPBGA MSC8122VT8000-NDO 204.20 177.13 169.23) MSC8122VT8000 
4K 32 32 TDM, |2C DMA Controller 3.3 500 431-FCPBGA MSC8126VT8000-NDO 214.41 185.98 177.69) MSC8126VT8000 
4K 32 32 TDM, 12C DMA Controller 3.3 400 431-FCPBGA MSC8126TVT6400-NDO 186.00 161.34 154.14} MSC8126TVT6400 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 655 


2° freescale’ DSP Bit Development 


semiconductor 


DSP56303EVM Kit 


The DSP56303 Evaluation Module is designed as a low-cost platform for developing real-time software and hardware 
products to support applications in wireless, telecommunications and multimedia products using multi-line voice/date/fax 
processing, videoconferencing, audio applications, control and general digital signal processing. PC-compatible computer 
(90MHz or higher) running Windows 95 or NT4 with an RS-232 serial port. 12 Mbytes RAM, 3-1/2 inch diskette drive, 
CD-ROM drive, hard drive with 20 Mbytes of free disk space. Power supply 7-9 V AC or DC 500 mA with 2.1 mm coaxial 
connector, (not included) (recommended Digi-Key part number T353-P5P-ND). Kit Contents: * DSP56303EVM 
board * DSP56300 literature * Suite56 for Freescale DSP 563xx * Freescale The DSP56300 Family Documentation 
* Domain Technologies Debugger for DSP563xxEVM 


DSP56303EVM-ND 
DSP563XXEVME-ND NEW! 


$282.63 
$282.63 


— RoHS Compliant 


DSP56309EVM Kit 


The DSP56309 Evaluation Module (DSP56309EVM) is a low-cost platform for developing real-time software and 
hardware products to support a new generation of wireless, telecommunications and multimedia applications. The 
DSP56309EVM targets applications requiring a large amount of on-chip memory, such as wireless infrastructure 
applications. PC compatible computer (Pentium-90 MHz or higher) running Windows 95 (or higher) with an RS-232 
serial port. Requires Power supply 7-9 VDC, 500mA, (not included) (recommended Digi-Key part number T353-P5P-ND). 
Kit Contents: * DSP56309EVM Board »* GUI Debugger Software Disk * DSP56309EVM User's Manual and Other 
Documentation * Assembler Linker-Test files disk 


DSP56309EVM-ND $310.95 


DSP56311EVM Kit 


The DSP56311 Evaluation Module (EVM) is used to demonstrate the abilities of the DSP56311 device and provide a 
hardware tool to allow development of applications that use the DSP56311. The DSP56311EVM includes a DSP56311 
device, peripheral expansion connectors, external memory and a voice codec. The peripheral expansion connectors allow 
for signal monitoring and user-feature expandability. Kit Contents: * DSP56311EVM Board » Parallel port extender cable 
* Plastic standoffs and plastic screws * DSP56300 Tools Software * Device and Tools Documentation * Tutorial/example 
software * DSP56311EVM Development Tools Release Notes * DSP56311EVM Product Installation Guide 


DSP56311EVM-ND $395.68 


CodeWarrior™ Software 


Tools 


DSP56L307EVM Kit 


The DSP56L307 Evaluation Module (EVM) is used to demonstrate the abilities of the DSP56L307 and provide a hardware 
tool allowing the development of applications that use the DSP56L307. It is an evaluation module board that includes 
a DSP56L307 part, peripheral expansion connectors, external memory and a voice codec. The peripheral expansion 
connectors are used for signal monitoring and user-feature expandability. The DSP56L307EVM is used to facilitate the 
evaluation of various features of the DSP56L307. It can be used to develop real-time software and hardware products 
based on the DSP56L307. It provides the features necessary for a user to write and debug software, to demonstrate 
the functionality of that software and to be able to interface with the customer's application specific device(s). The 
DSP56L307EVM is flexible enough to allow the user to fully exploit the features of the DSP56L307. 


Kit Contents: * DS56L307EVM board » Parallel port extender cable * Plastic standoffs and plastic screws * Power sup- 
ply, 12V, 1.2 Amps * Suite56 Software Development Tools CD-ROM * Documentation CD-ROM 


DSP56L307EVM-ND $452.20 


DSP56F800DEMO Kit 


The 56F800 Demonstration Board is used to demonstrate the abilities of the 56F800 family and to provide a hardware 
tool allowing the development of applications that use the 56F800 devices. The DSP56F800DEMO Kit is a low cost kit 
that contains everything you need to quickly evaluate the features and capabilities of the DSP56F800 silicon and tools. 
It also provides an excellent cost effective vehicle for hardware and software development. The DSP56F800DEMO Kit is 
targeted for use on PC Compatible systems running Windows 95, Windows 98 and Windows NT 4.0. 


Kit Contents: * Demo board « Parallel cable * Complimentary CodeWarrior™ license, 8K word program memory limit 
* SDK CD * Instructions for kit * Training CD * US power supply 


DSP56F800DEMO-ND 


MC56F8323EVM Kit 


The MC56F8323EVM is a low-cost kit that contains everything you need to quickly evaluate the features and capabilities 
of the MC56F8322 and MC56F8323 hybrid controller silicon and tools. Kit Contents: * MC56F8323EVM board 
Installation guide * Switch mode power supply (12 Volt) * Parallel cable * CodeWarrior™ * Development studio 
for 56800/E special edition 


MC56F8323EVM-ND $337.91 


This industry-leading Integrated Development Environment (IDE) enables the engineer to generate highly 
optimized, ANS!-Compliant C and Assembly code. 


Features: * Processor Expert generator for on-chip peripherals ¢ Full Chip simulation * Includes assembler, 
linker, debugger and flash programmer 


The Dongle allows for a single node-lock copy of CodeWarrior™ to be used on multiple computers 


License Complier Digi-Key Price Freescale 
Type Code Size Part No. Each Part No. 
Node Unlimited CWS-H08-STDED-CX-ND 3184.02 CWS-H08-STDED-CX 
Node 32K CWS-H08-C32K-CX-ND 559.72 CWS-H08-C32K-CX 
Node 64K CWS-H08-C64K-CX-ND 1124.97 CWS-H08-C64K-CX 
Node Unlimited CWS-H12-STDED-CX-ND 3982.02 CWS-H12-STDED-CX 
- - CWH-DONGLE-ND 111.92 CWH-DONGLE 


Panasonic. Flash Microcontrollers — 8-Bit 


The MN101C series of 8-bit single-chip microcontroller incorporates multiple types of peripheral functions. This chip series is well suited for camera, VCR, MD, TV, CD, LD, printer, telephone, home automation products, pager, air conditioner, PPC 


remote control, fax machine, musical instrument and other applications. The MN101C series brings to embedded microcontr 


oller applications flexible, optimized hardware configurations and simple efficient instruction set. 


RAM Flash Timer/ vO Speed Operating Serial A/D D/A Digi-Key Price Each 
(Bytes) | (Bytes) | Counter Pins (us) Voltage Interfaces Interrupts Pins Pins LcD Package Part No. i 25 100 
0.1 3.0 ~ 3.6 Synchronous Type/UART x 2 
sk | ax | BBXS | go | Boe | 22788 tsi ae Mester BY aa 22 7 — Coma | 48:TQFP | MNIOICF78AXN-ND 9.41 8.48 7.52 
62.5 18 ~3.6 I2C Slave x 1 
04 25-36 Synchronous Type/UART x 2 
8-Bit x 5 ; eet Synch Type/ 
6k | 128K | depinyy | 53 0.2 2.1~3.6 Single-Master 20 x 1 22 7 2 — 64-LQFP | MNIO1CF77GXN-ND 1543 1389 12.32 
62.5 1.8~3.6 12C Slave x 1 
Synchronous Type x 1 
8-Bit x 6 o.4 4.5~5.5 | Synch Type/UART x 2 
toK | 224K |iepirx1 | 88 625 | 20-55 |” Synchronous Type! 23 8 4 = 100-QFP | MNIOICF49KXN-ND 17.49 16.33 15.16 
Single-Master I2C x 1 


AM1 Starter Kit 


Introductory starter kit for the FLASH MEMORY version of an 8-bit 1-chip CPU manufactured by Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 
Features: * Equipped toggle-switches, serial communication function and LCD/LED display » C compiler and source code debugger * One-time C compiler upgrading is allowed from our 


website after purchasing * Simple debugger compatible with PanaX series with USB I/F »* USB 1.1 for Host PC interface * 
power supply * CPU Board can be separately put in the evaluation system * Sample program and tutorial are included 


Kit Contents: » USB Cable * External connection cable * CD » Software license and product warranty * Quick start up guide and registration guide * C source code debugger (Debug Factory 
Builder AM1 Starter Kit) * C compiler * CPU manual and sample program (MN101CF49K/70G/78A) * Online help-setup manual 


Choice of USB 1.1 bus power or an external extension connector for 


110 70 


MMK01-C49-ND Evaluation Kit for MN101CF49KXN.... .. $358.50 MMCO1-C49-ND CPU Board for MN101CF49KXN .....cccccscescssesseee $148.50 

MMK01-C77-ND Evaluation Kit for MN101CF77GXN “$358.50 

MMKO01-C78-ND Evaluation Kit for MN101CF78AXN 2 $358.50  MMCOI-C77-ND CPU Board for MN101CF77GXN... es danaey 

MMB01-001-ND Base Board for MN101C Evaluation Kit "$295.50 | MMC01-C78-ND CPU Board for MN101CF78AXN... .. $148.50 | —s0—J\¢pu soaro 


AM1 Debug Probe 


Features: * AM1 Debug Probe achieves onboard debugging by containing the debug monitor in the AM1 (MN101C) built-in 
of the user target and utilizing the AM1 (MN101C) serial port to communicate with PC. * The hardware of AM1 Debug Pro 


to AM1 (MN101C) series. When developing the other AM1 (MN101C) series, the new types can be added by purchasing the appropriate 
Debug Factory Builder. * Usable as a flash writer by programming the debug monitor in your AM1 (MN101C) in advance. * Simply started 


up with USB connection to PC. No external power supply is needed because AM1 Debug Probe operates by USB bus power. 


Contents: * AM1 Debug Probe « Target connection cable * USB cable » Integrated programming development tool “DebugFactory 


Builder” (supporting 1 type) * Debug monitor programmed AM1 chip 
MDP01-C49-ND Debug Probe for MN101CF49KXN. 
MDP01-C77-ND Debug Probe for MN101CF77GXN 
MDP01-C78-ND Debug Probe for MN101CF78AXN 


DebugFactory Builder 
for AM1 Debug Probe 


Features: + Integrated development tool for the programming of AM1 (MN101C) series » Provides efficient 
debug environments, such as C source code leveled step execution, inspection, watching, breakpoint 
setting, etc. * Easy-to-switch with simple operation eases effective development work « Included with 
Evaluation Kits 


Contents: * Editor * Make tool * Debugger 


flash memory 
be is common 


... $636.00 MDS01-C49-ND Debug Factory for MN101CF49KXN .. .$358.50 
... $636.00 MDS01-C77-ND Debug Factory for MN101CF77GXN... .$358.50 
.... $636.00 MDS01-C78-ND Debug Factory for MN101CF78AXN ........ 0... eee cece eee eee ce eteeee eee $358.50 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Infineon 


8-Bi 


This XC800 family of 8-bit microcontrollers offer a wide selection of products, combining a high performance 8051 core 
with on-chip Flash and ROM memory as well as a powerful mix of peripherals such as an enhanced CAPCOM6 (CC6), CAN, 


t 


NEW! Microcontrollers 


Based on the 8051 the C505CA enhances the C500 family of 8-bit microcontrollers by providing 32KByte of OTP or 16/32 
KByte of ROM, 256 Byte of RAM, 1 KByte of XRAM, Controller Area Network (CAN) Version 2.0B, an asynchronous/ 


LIN and 10 bit ADC. synchronous serial interface and highly accurate 10-bit Analog to Digital Converter integrated on chip. 
Max. ROM/ Data ADC- On-Chip 
Clock OTP Flash Inputs/ | Timers/ CAN On-Chip | Voltage 
Rate Flash EEPROM | RAM | 1/0 |Max. Res.|Counters Serial 2.0B Oscil- Regu- Digi-Key Price Each Infineon 
(MHz) (Byte) (Byte) | (Byte) |Lines| (Bit) | (16 Bit) i) Active lator lator | PWM | Package | PartNo. 1 25 Part No. 
20 |32K OTP/ROM = 1028 | 34 8/10 3 USART Vv ri 4-ch | MQFP-44 | SAB-C505CA-4EMCAIN-ND 13.79 10.86 SAB-C505CA-4EM CA 
20 |32K OTP/ROM _ 1028 | 34 8/10 3 USART i A 4-ch | MQFP-44 | SAF-C505CA-4EMCAIN-ND 14.48 11.40 SAF-C505CA-4EM CA 
20 = = 1028 | 34 8/10 3 USART v v 4-ch | MQFP-44 | SAF-C505CA-LMCAIN-ND 10.48 7.87 SAF-C505CA-LM CA 
10 64K OTP _ 2304 | 57 8/10 3 USART+SSC Vv v 4-ch | MQFP-80 | SAF-C515C-8EMCAIN-ND 19.99 15.74 SAF-C515C-8EM CA 
26.67 | 8K Flash upto4K | 768 | 27 8/10 3 UART, SSC — Vv 3+1-ch | TSSOP-38 | SAF-XC866-2FRIBCINCT-ND& 4.10 2.87 SAF-XC866-2FRI BC 
26.67) 8K Flash upto4K | 768 | 27 8/10 3 UART, SSC — ri 3+1-ch | TSSOP-38 | SAF-XC866-2FRIBCINTR-NDO 6072.00/3,000 SAF-XC866-2FRI BC 
26.67 | 16KFlash | upto4K| 768 | 27 8/10 3 UART, SSC = v 3+1-ch | TSSOP-38 | SAF-XC866-4FRIBCINCT-ND& 415 2.90 SAF-XC866-4FRI BC 
26.67] 16KFlash | upto4k| 768 | 27 8/10 3 UART, SSC = v 3+1-ch | TSSOP-38 | SAF-XC866-4FRIBCINTR-NDO 6141.00/3,000 SAF-XC866-4FRI BC 
20 |32K OTP/ROM _ 1028 | 34 8/10 3 USART v af’ 4-ch | MQFP-44 | SAK-C505CA-4EMCAINCT-ND& 13.79 10.86 SAK-C505CA-4EM CA 
20 |32K OTP/ROM = 1028 | 34 8/10 3 USART v v 4-ch | MQFP-44 | SAK-C505CA-4EMCAINTR-NDO 8693.00/1,000 SAK-C505CA-4EM CA 
26.67) 8K Flash upto4kK | 768 | 27 8/10 3 UART, SSC _ ¥ 3+1-ch | TSSOP-38 | SAK-XC866-2FRIBCINCT-ND& 411 2.88 SAK-XC866-2FRI BC 
26.67) 8K Flash upto4K | 768 | 27 8/10 3 UART, SSC — v 3+1-ch | TSSOP-38 | SAK-XC866-2FRIBCINTR-NDO 6081.00/3,000 SAK-XC866-2FRI BC 
26.67] 16KFlash | upto4k| 768 | 27 8/10 3 UART, SSC = ra 3+1-ch | TSSOP-38 | SAK-XC866-4FRIBCINCT-ND& 4.43 3.10 SAK-XC866-4FRI BC 
26.67 | 16KFlash | upto4K| 768 | 27 8/10 3 UART, SSC = v 3+1-ch | TSSOP-38 | SAK-XC866-4FRIBCINTR-NDO 6558.00/3,000 SAK-XC866-4FRI BC 
24 32K Flash | upto8K | 1792 | 48 8/10 4 2xUART, SSC ene ¥ 3+1-ch | TQFP-64 | SAK-XC888CM-8FFAABINCT-ND& 24.18 18.83 SAK-XC888CM-8FFA AB 
w/2 Nodes 
24 32K Flash | upto8K | 1792 | 48 8/10 4 2xUART, SSC nh ra 3+1-ch | TQFP-64 | SAK-XC888CM-8FFAABINTR-NDO 31559.53/1,900 SAK-XC888CM-8FFA AB 
w/2 Nodes 
24 32K Flash | upto8K | 1792 | 48 8/10 4 2xUART, SSC ae J. 341-ch | TQFP-64 | SAK-XC888CM-8FFAACINCT-ND& 7.10 5.34 SAK-XC888CM-8FFA AC 
w/2 Nodes 
24 32K Flash | upto8K | 1792 | 48 8/10 4 2xUART, SSC ee ri 3+1-ch | TQFP-64 | SAK-XC888CM-8FFAACINTR-NDO 7666.50/1,900 SAK-XC888CM-8FFA AC 
w/2 Nodes 
ACutTape Tape and Reel 
16-Bit 


Infineon’s C166 Family, with pipelined 16-bit core architecture and optimized real-time embedded control peripherals, offers 
a wide range of performance variations. «C161: Cost optimized CPU and peripheral set control * C164: Lower pin count 
and price with excellent PWM capabilities and CAN apps * C165: Processor-oriented microcontroller with basic peripheral 


set ©0167: High-end 16-bit microcontroller with on-chip CAN. The XC164CM series is the new family of enhanced 16- 
bit microcontroller XC166 which offers impressive DSP performance and advanced interrupt handling combined with a 
powerful integrated peripheral set, high performance and reliable on-chip Flash memory 


Max. ADC CAN 

CPU ROM/OTP/ Inputs/ | Timers/ Real | Interface 

Clock Flash RAM | 1/0 |Max. Res./Counters| Serial Time 2.08 Digi-Key Price Each Infineon 

(MHz) Oscillator 3V (Byte) | (Byte) |Lines (Bit) | (16-Bit) 0 Clock| active Package | Part No. 1 25 |Part No. 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — _ 4K / 111 16/10 9 UART+SSC V CAN MQFP-144 | SAB-C167CR-LMHAIN-ND 26.22 21.50 )SAB-C167CR-LM HA+ 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — _ 10K | 93 12/10 9  JASC+SSC+I2C+J1850}  / 2xCAN | TQFP-128 | SAF-C161CS-LFCAINCT-ND& 30.22 24.78 |SAF-C161CS-LF CA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — _ 10K | 93 12/10 9  JASC+SSC+I2C+J1850}  / 2xCAN | TQFP-128 | SAF-C161CS-LFCAINTR-NDO 20328.00/1,000 | SAF-C161CS-LF CA 
20 Prescaler/Direct Input J = 1K 63 — 3 ASC+SSC — — MQFP-80 | SAF-C161K-LM3VHAINCT-ND& 12.36 10.63 | SAF-C161K-LM 3V HA 
20 Prescaler/Direct Input J _ 1K 63 — 3 ASC+SSC — = MQFP-80 | SAF-C161K-LM3VHAINTR-NDO 7232.65/850 SAF-C161K-LM 3V HA 
20 Prescaler/Direct Input = _ 1K 63 _ 3 ASC+SSC _ _ MQFP-80 | SAF-C161K-LMHAIN-ND 12.09 9.53 | SAF-C161K-LM HA 
25 Prescaler/Direct Input _ = 2K 63 — 5 ASC+SSC _ _ MQFP-80 | SAF-C1610-L25MHAINCT-ND& 12.25 10.54 | SAF-C1610-L25M HA 
25 Prescaler/Direct Input = = 2K 63 = 5 ASC+SSC — — MQFP-80 | SAF-C1610-L25MHAINTR-NDO 7171.45/850 SAF-C1610-L25M HA 
20 Prescaler/Direct Input J _ 2K 63 —= 5 ASC+SSC —_ = MQFP-80 | SAF-C1610-LM3VHAINCT-ND& 12.25 10.54 | SAF-C1610-LM 3V HA 
20 Prescaler/Direct Input J = 2K 63 — 5 ASC+SSC — = MQFP-80 | SAF-C1610-LM3VHAINTR-NDO 7171.45/850 SAF-C1610-LM 3V HA 
20 Prescaler/Direct Input = = 2K 63 = 5 ASC+SSC _ _ MQFP-80 | SAF-C1610-LMHAINCT-ND& 11.67 10.04 | SAF-C1610-LM HA 
20 Prescaler/Direct Input _ _ 2K 63 _ 5 ASC+SSC _ _ MQFP-80 | SAF-C1610-LMHAINTR-NDO 6830.60/850 SAF-C1610-LM HA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — _ 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C V _ TQFP-100 | SAF-C161PI-L25FCAINCT-ND& 12.16 10.46 | SAF-C161PI-L25F CA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — = 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C V aes TQFP-100 | SAF-C161PI-L25FCAINTR-NDO 11722.20/1,400 | SAF-C161PI-L25F CA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — _ 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C Vv _ MQFP-100 | SAF-C161PI-L25MCAINCT-ND& 12.83 11.04 | SAF-C161PI-L25M CA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — _ 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C Vv = MQFP-100 | SAF-C161PI-L25MCAINTR-NDO 4529.00/500 SAF-C161PI-L25M CA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input ) / _ 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C V — TQFP-100 | SAF-C161PI-LF3VCAINCT-ND& 12.16 10.46 | SAF-C161PI-LF 3V CA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input ) / = 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C V = TQFP-100 | SAF-C161PI-LF3VCAINTR-NDO 11722.20/1,400 | SAF-C161PI-LF 3V CA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — _ 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C V _ TQFP-100 | SAF-C161PI-LFCAINCT-ND& 11.23 9.66 | SAF-C161PI-LF CA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — = 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C Vv _ TQFP-100 | SAF-C161PI-LFCAINTR-NDO 10829.00/1,400 |SAF-C161PI-LF CA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | / _ 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C V _ MQFP-100 | SAF-C161PI-LM3VCAINCT-ND&A 12.83 11.04 | SAF-C161PI-LM 3V CA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | / = 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C i — MQFP-100 | SAF-C161PI-LM3VCAINTR-NDO 4529.00/500 SAF-C161PI-LM 3V CA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — _ 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C V _ MQFP-100 | SAF-C161PI-LMCAINCT-ND& 12.23 10.52 | SAF-C161PI-LM CA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — _ 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C Vv _ MQFP-100 } SAF-C161PI-LMCAINTR-NDO 4316.00/500 SAF-C161PI-LM CA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — _ 2K 63 _ 5 ASC+SSC Vv = MQFP-80 | SAF-C161S-L25MAAINCT-ND& 7.18 5.40 | SAF-C161S-L25M AA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — _ 2K 63 _ 5 ASC+SSC Vv = MQFP-80 | SAF-C161S-L25MAAINTR-NDO 3554.70/850 SAF-C161S-L25M AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | / _ 2K 63 _ 5 ASC+SSC V _ MQFP-80 | SAF-C161S-LM3VAAINCT-ND& 7.18 5.40 | SAF-C161S-LM 3V AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | / = 2K 63 — 5 ASC+SSC V — MQFP-80 | SAF-C161S-LM3VAAINTR-NDO 3554.70/850 SAF-C161S-LM 3V AA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64KOTP | 4K 59 8/10 5 ASC+SSC Vv CAN MQFP-80 | SAF-C164CI-8E25MDBIN-ND 22.70 18.62 | SAF-C164CI-8E25M DB 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64KOTP | 4K 59 8/10 § ASC+SSC Vv CAN MQFP-80 | SAF-C164CI-8EMCBINCT-ND& 21.57 17.69 | SAF-C164CI-8EM CB 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64KOTP | 4K 59 8/10 5 ASC+SSC Vv CAN MQFP-80 | SAF-C164CI-8EMCBINTR-NDO 12330.95/850 | SAF-C164CI-8EM CB 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64KOTP | 4K 59 8/10 5 ASC+SSC vf CAN MQFP-80 | SAF-C164CI-8EMDBINCT-ND& 21.57 17.69 | SAF-C164CI-8EM DB 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64KOTP | 4K 59 8/10 5 ASC+SSC Vv CAN MQFP-80 | SAF-C164CI-8EMDBINTR-NDO 12330.95/850 | SAF-C164CI-8EM DB 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32KOTP | 2K 50 8/12 5 ASC+SSC Vv CAN TQFP-64 | SAF-C164CM-4EFABINCT-ND&A 18.20 14.92 | SAF-C164CM-4EF AB 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32KOTP | 2K 50 8/12 5 ASC+SSC V CAN TQFP-64 | SAF-C164CM-4EFABINTR-NDO 23254.10/1,900 | SAF-C164CM-4EF AB 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — — 2K 77 _= 5 ASC+SSC — — TQFP-100 | SAF-C165-L25FHAINCT-ND& 19.12 15.68 | SAF-C165-L25F HA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — _ 2K 77 = 5 ASC+SSC — = TQFP-100 | SAF-C165-L25FHAINTR-NDO 18004.00/1,400 | SAF-C165-L25F HA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — _ 3K 72 = 5 ASC+SSC = _ MQFP-100 | SAF-C165-L25MHAINCT-ND& 20.67 16.95 | SAF-C165-L25M HA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — _ 3K 72 _ 5 ASC+SSC i _ MQFP-100 | SAF-C165-L25MHAINTR-NDO 7118.50/500 SAF-C165-L25M HA 

ACutTape Tape and Reel (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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infineon NEW! Microcontrollers 


ee 


16-Bit (Cont) 


Max. ADC CAN 

CPU ROM/OTP/ Inputs/ | Timers/ Real | Interface 

Clock Flash RAM | 1/0 | Max. Res. Counters} Serial Time 2.08 Digi-Key Price Each Infineon 

(MHz) Oscillator 3V (Byte) _|(Byte) | Lines (Bit) | (16-Bit) V0 Clock} active Package | Part No. Part No. 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | / = 2K 77 = 5 ASC+SSC = = TQFP-100 | SAF-C165-LF3VHAINCT-ND& 19.12 15.68 | SAF-C165-LF 3V HA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | / _ 2K 77 = 5 ASC+SSC = _ TQFP-100 | SAF-C165-LF3VHAINTR-NDO 18004.00/1,400 | SAF-C165-LF 3V HA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — _ 2K 77 — 5 ASC+SSC = _ TQFP-100 | SAF-C165-LFHAINCT-ND& 19.35 15.87 | SAF-C165-LF HA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — — 2K 7 — 5 ASC+SSC = = TQFP-100 | SAF-C165-LFHAINTR-NDO 18223.80/1,400 | SAF-C165-LF HA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | / = 2K 77 = 5 ASC+SSC = — MQFP-100 | SAF-C165-LM3VHAINCT-ND& 19.97 16.38 | SAF-C165-LM 3V HA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | / _ 2K 77 = 5 ASC+SSC _ _ MQFP-100 | SAF-C165-LM3VHAINTR-NDO 6877.00/500 SAF-C165-LM 3V HA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — = 3K 72 = 5 ASC+SSC _ a MQFP-100 | SAF-C165-LMHAINCT-ND& 20.22 16.58 | SAF-C165-LM HA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — — 3K 72 = 5 ASC+SSC = ae MQFP-100 | SAF-C165-LMHAINTR-NDO 6961.00/500 SAF-C165-LM HA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32KFlash | 4K 47 14 7 2xASC + 2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164CM-4F20FAAINCT-ND& 11.39 8.97 | SAF-XC164CM-4F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32KFlash | 4K 47 14 7 2xASC + 2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164CM-4F20FAAINTR-NDO 13324.70/1,900 | SAF-XC164CM-4F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC + 2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164CM-4F40FAAINCT-ND& 11.96 9.42 | SAF-XC164CM-4F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32KFlash | 4K 47 14 7 2xASC + 2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164CM-4F40FAAINTR-NDO 13991.60/1,900 | SAF-XC164CM-4F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC + 2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164CM-8F20FAAINCT-ND& 11.76 9.26 | SAF-XC164CM-8F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC + 2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164CM-8F20FAAINTR-NDO 13761.70/1,900 | SAF-XC164CM-8F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC + 2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164CM-8F40FAAINCT-ND& 12.35 9.73 | SAF-XC164CM-8F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64KFlash | 6K 47 14 7 2xASC + 2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164CM-8F40FAAINTR-NDO 14449.50/1,900 | SAF-XC164CM-8F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC + 2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164GM-4F20FAAINCT-ND& 11.05 8.70 | SAF-XC164GM-4F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC + 2xSSC Jv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164GM-4F20FAAINTR-NDO 12925.70/1,900 | SAF-XC164GM-4F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32KFlash | 4K 47 14 7 2xASC + 2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164GM-4F40FAAINCT-ND& 11.60 9.14 | SAF-XC164GM-4F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32KFlash | 4K 47 14 7 2xASC + 2xSSC Jv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164GM-4F40FAAINTR-NDO 13571.70/1,900 | SAF-XC164GM-4F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC + 2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164GM-8F20FAAINCT-ND& 11.41 8.99 | SAF-XC164GM-8F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64KFlash | 6K 47 14 7 2xASC + 2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164GM-8F20FAAINTR-NDO 13347.50/1,900 | SAF-XC164GM-8F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64KFlash | 6K 47 14 7 2xASC + 2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164GM-8F40FAAINCT-ND& 11.98 9.43 | SAF-XC164GM-8F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC + 2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164GM-8F40FAAINTR-NDO 14016.30/1,900 | SAF-XC164GM-8F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 = 7 2xASC + 2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164KM-4F20FAAINCT-ND& 10.71 8.44 | SAF-XC164KM-4F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 = 7 2xASC + 2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164KM-4F20FAAINTR-NDO 12538.10/1,900 | SAF-XC164KM-4F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 = 7 2xASC + 2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164KM-4F40FAAINCT-ND& 11.25 8.86 | SAF-XC164KM-4F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 = 7 2xASC + 2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164KM-4F40FAAINTR-NDO 13165.10/1,900 | SAF-XC164KM-4F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64KFlash | 6K 47 — 7 2xASC + 2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164KM-8F20FAAINCT-ND& 11.07 8.72 | SAF-XC164KM-8F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64KFlash | 6K 47 is 7 2xASC + 2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164KM-8F20FAAINTR-NDO 12948.50/1,900 | SAF-XC164KM-8F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 = 7 2xASC + 2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164KM-8F40FAAINCT-ND& 11.62 9.15 | SAF-XC164KM-8F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 = 7 2xASC + 2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164KM-8F40FAAINTR-NDO 13594.50/1,900 | SAF-XC164KM-8F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 = 7 2xASC + 2xSSC J _ TQFP-64 | SAF-XC164LM-4F20FAAINCT-ND& 10.18 8.02 | SAF-XC164LM-4F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 = 7 2xASC + 2xSSC Vv = TQFP-64 | SAF-XC164LM-4F20FAAINTR-NDO 11911.10/1,900 | SAF-XC164LM-4F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 = 7 2xASC + 2xSSC v = TQFP-64 | SAF-XC164LM-4F40FAAINCT-ND& 10.69 8.42 | SAF-XC164LM-4F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32KFlash | 4K 47 = 7 2xASC + 2xSSC f _ TQFP-64 | SAF-XC164LM-4F40FAAINTR-NDO 12505.80/1,900 | SAF-XC164LM-4F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 = 7 2xASC + 2xSSC v = TQFP-64 | SAF-XC164LM-8F20FAAINCT-ND& 10.51 8.28 | SAF-XC164LM-8F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 = 7 2xASC + 2xSSC v = TQFP-64 | SAF-XC164LM-8F20FAAINTR-NDO 12300.60/1,900 | SAF-XC164LM-8F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64KFlash | 6K 47 = 7 2xASC + 2xSSC Vv _ TQFP-64 | SAF-XC164LM-8F40FAAINCT-ND& 11.04 8.69 | SAF-XC164LM-8F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 = 7 2xASC + 2xSSC Vv = TQFP-64 | SAF-XC164LM-8F40FAAINTR-NDO 12914.30/1,900 | SAF-XC164LM-8F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC + 2xSSC Vv = TQFP-64 | SAF-XC164SM-4F20FAAINCT-ND& 10.82 8.52 | SAF-XC164SM-4F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC + 2xSSC if _ TQFP-64 | SAF-XC164SM-4F20FAAINTR-NDO 12657.80/1,900 | SAF-XC164SM-4F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32KFlash | 4K 47 14 7 2xASC + 2xSSC Vv _ TQFP-64 | SAF-XC164SM-4F40FAAINCT-ND& 11.36 8.95 | SAF-XC164SM-4F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC + 2xSSC Vv = TQFP-64 | SAF-XC164SM-4F40FAAINTR-NDO 13290.50/1,900 | SAF-XC164SM-4F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC + 2xSSC Vv = TQFP-64 | SAF-XC164SM-8F20FAAINCT-ND& 11.17 8.80 | SAF-XC164SM-8F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC + 2xSSC if _ TQFP-64 | SAF-XC164SM-8F20FAAINTR-NDO 13072.00/1,900 | SAF-XC164SM-8F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC + 2xSSC Vv et TQFP-64 | SAF-XC164SM-8F40FAAINCT-ND& 11.73 9.24 | SAF-XC164SM-8F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC + 2xSSC v ae TQFP-64 | SAF-XC164SM-8F40FAAINTR-NDO 13725.60/1,900 | SAF-XC164SM-8F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC + 2xSSC Vv _ TQFP-64 | SAF-XC164TM-4F20FAAINCT-ND& 10.82 8.52 | SAF-XC164TM-4F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32KFlash | 4K 47 14 7 2xASC + 2xSSC A — TQFP-64 | SAF-XC164TM-4F20FAAINTR-NDO 12657.80/1,900 | SAF-XC164TM-4F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC + 2xSSC v = TQFP-64 | SAF-XC164TM-4F40FAAINCT-ND& 11.36 8.95 | SAF-XC164TM-4F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC + 2xSSC if = TQFP-64 | SAF-XC164TM-4F40FAAINTR-NDO 13290.50/1,900 | SAF-XC164TM-4F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64KFlash | 6K 47 14 7 2xASC + 2xSSC if — TQFP-64 | SAF-XC164TM-8F20FAAINCT-ND& 11.17 8.80 | SAF-XC164TM-8F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC + 2xSSC Vv = TQFP-64 | SAF-XC164TM-8F20FAAINTR-NDO 13072.00/1,900 | SAF-XC164TM-8F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC + 2xSSC v = TQFP-64 | SAF-XC164TM-8F40FAAINCT-ND& 11.73 9.24 | SAF-XC164TM-8F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64KFlash | 6K 47 14 7 2xASC + 2xSSC Jf _ TQFP-64 | SAF-XC164TM-8F40FAAINTR-NDO 13725.60/1,900 | SAF-XC164TM-8F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — = 10K | 93 12/10 9  JASC+SSC+I2C+J1850} / 2xCAN | TQFP-128 | SAK-C161CS-LFCAINCT-ND& 31.45 25.78 | SAK-C161CS-LF CA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — = 10K | 93 12/10 9  JASC+SSC+I2C+J1850} / 2xCAN | TQFP-128 | SAK-C161CS-LFCAINTR-NDO 21150.00/1,000 | SAK-C161CS-LF CA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K OTP 4K 59 8/10 5 ASC+SSC Vv CAN MQFP-80 | SAK-C164CI-8E25MDBIN-ND 23.84 19.55 | SAK-C164CI-8E25M DB 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K OTP 4K 59 8/10 5 ASC+SSC Vv CAN MQFP-80 | SAK-C164CI-8EMCBIN-ND 22.70 18.62 | SAK-C164CI-8EM CB 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K OTP 4K 59 8/10 5 ASC+SSC Vv CAN MQFP-80 | SAK-C164CI-8EMDBIN-ND 22.70 18.62 | SAK-C164CI-8EM DB 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K OTP 2K 50 8/12 5 ASC+SSC Vv CAN TQFP-64 | SAK-C164CM-4EFABINCT-ND& 18.77 15.39 | SAK-C164CM-4EF AB 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K OTP 2K 50 8/12 5 ASC+SSC Vv CAN TQFP-64 | SAK-C164CM-4EFABINTR-NDO 23983.70/1,900 | SAK-C164CM-4EF AB 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC + 2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAK-XC164CM-4F20FAAINCT-ND& 12.19 9.60 ) SAK-XC164CM-4F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC + 2xSSC Jv | TwinCAN | TQFP-64 | SAK-XC164CM-4F20FAAINTR-NDO 14257.60/1,900 | SAK-XC164CM-4F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32KFlash | 4K 47 14 7 2xASC + 2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAK-XC164CM-4F40FAAINCT-ND& 12.79 10.08 | SAK-XC164CM-4F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC + 2xSSC Jv | TwinCAN | TQFP-64 | SAK-XC164CM-4F40FAAINTR-NDO 14970.10/1,900 | SAK-XC164CM-4F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC + 2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAK-XC164CM-8F20FAAINCT-ND& 12.58 9.91 ) SAK-XC164CM-8F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC + 2xSSC Jv | TwinCAN | TQFP-64 | SAK-XC164CM-8F20FAAINTR-NDO 14725.00/1,900 | SAK-XC164CM-8F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC + 2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAK-XC164CM-8F40FAAINCT-ND& 13.21 10.41 | SAK-XC164CM-8F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC + 2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAK-XC164CM-8F40FAAINTR-NDO 15460.30/1,900 | SAK-XC164CM-8F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 256K Flash | 12K | 79 14 an 2xASC + 2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-100 | SAK-XC164CS-32F40FBB-AINCT-ND& 24.18 18.83 | SAK-XC164CS-32F40F BB-A 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 256K Flash | 12K | 79 14 an 2xASC + 2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-100 | SAK-XC164CS-32F40FBB-AINTR-NDO 23254.39/1,400 | SAK-XC164CS-32F40F BB-A 
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o. 
Infineon NEW! Microcontrollers (cont) 
32-Bit 


The TriCore™ is the first unified, single-core, 32-bit microcontroller-DSP architecture optimized for real-time embedded 
systems. The TriCore Instruction Set Architecture (ISA) combines the real-time capability of a microcontroller, the 


computational power of a DSP, and the high performance/price features of a RISC load/store architecture, in a compact 
re-programmable core. 


Max. ROM/OTP/ 

cPU Flash/ 

Clock SRAM eDRAM 0 Digi-Key Price Each Infineon 

(MHz) FPU MMU PCP (Byte) (Byte) Lines CAN Package Part No. 1 25 Part No. 

100 / Vv _ 144K - 72 - LBGA-208 SAF-TC1100-L100EB-GBBINCT-ND&A 22.66 18.58 | SAF-TC1100-L100EB-G BB 
100 Vv Vv _ 144K _ 72 = LBGA-208 SAF-TC1100-L100EB-GBBINTR-NDO 15242.00/1,000 SAF-TC1100-L100EB-G BB 
150 aft J _ 144K _ 72 _ LBGA-208 SAF-TC1100-L150EB-GBBINCT-ND&A 25.52 20.93 | SAF-TC1100-L150EB-G BB 
150 Vv J = 144K = 72 = LBGA-208 SAF-TC1100-L150EB-GBBINTR-NDO 17167.00/1,000 SAF-TC1100-L150EB-G BB 
100 if Vv _ 144K _ 72 MultiCAN LBGA-208 SAF-TC1115-L100EB-GBBINCT-ND&A 25.52 20.93 | SAF-TC1115-L100EB-G BB 
100 v Vv = 144K _ 72 MultiCAN LBGA-208 SAF-TC1115-L100EB-GBBINTR-NDO 17166.00/1,000 SAF-TC1115-L100EB-G BB 
150 v J =_ 144K _ 72 MultiCAN LBGA-208 SAF-TC1115-L150EB-GBBINCT-ND& 28.06 23.01 SAF-TC1115-L150EB-G BB 
150 ff Vv = 144K = 72 MultiCAN LBGA-208 SAF-TC1115-L150EB-GBBINTR-NDO 18875.00/1,000 SAF-TC1115-L150EB-G BB 
100 V Vv _ 144K _ 72 MultiCAN LBGA-208 SAF-TC1130-L100EB-GBBINCT-ND& 30.03 24.62 | SAF-TC1130-L100EB-G BB 
100 v d _ 144K _ 72 MultiCAN LBGA-208 SAF-TC1130-L100EB-GBBINTR-NDO 20196.00/1,000 SAF-TC1130-L100EB-G BB 
150 V J =— 144K — 72 MultiCAN LBGA-208 SAF-TC1130-L150EB-GBBINCT-ND&A 33.02 27.07 | SAF-TC1130-L150EB-G BB 
150 7 J — 144K = 72 MultiCAN LBGA-208 SAF-TC1130-L150EB-GBBINTR-NDO 22206.00/1,000 SAF-TC1130-L150EB-G BB 
66 Vv = = 48K 1M Flash 81 = LOFP-176 SAF-TC1161-128F66HLAAIN-ND 24.52 20.10 | SAF-TC1161-128F66HL AA 
66 v - =— 48K 1M Flash 81 MultiCAN LOFP-176 SAF-TC1162-128F66HLAAIN-ND 25.96 21.28 | SAF-TC1162-128F66HL AA 
80 V _ Vv 80K 1.5M Flash 81 _ LOFP-176 SAF-TC1165-192F80HLAAIN-ND 29.71 24.36 | SAF-TC1165-192F80HL AA 
80 v _ Vv 80K 1.5M Flash 81 MultiCAN LOFP-176 SAF-TC1166-192F80HLAAIN-ND 31.15 25.54 | SAF-TC1166-192F80HL AA 
80 v = Ri 76K 1.5M Flash 81 MultiCAN LOFP-176 SAK-TC1766-192F80HLBBIN-ND 38.16 31.29 | SAK-TC1766-192F80HL BB 
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PK51 Professional Developer’s Kit 


The PK51 Professional Developer's Kit for the 8051 microcontroller family supports all 8051 derivatives 
including new devices with extended memory and instruction sets. On-chip peripherals and other key 
features of the 8051 are easy to access with the PK51 Professional Developer's Kit. 


IPRS TEND evince te 2 ccccen cde sasetcacaent tess dedeecavepie dees leevaxcgessdseheSesececscsseretes¥s8s¢c> aces dete $2895.00 


CA51 Compiler Kit 


The CA51 Compiler Kit for the 8051 microcontroller family supports all 8051 derivatives including classic 
devices and IP cores from companies like Analog Devices, Atmel, Cypress Semiconductor, Dallas 
Semiconductor, Infineon, Intel, NXP, Silicon Labs, STMicroelectronics, Texas Instruments, and Winbond. On 
Chip peripherals and other key features of the 8051 are easy to access with the CA51 Compiler Kit. 


CAS TN Dives siceitcins « satcsivs snctinins nevtes ainadiveasinteisvaainisdaivas scgubaa edna s axauiewsealised Seedeeaiceddacaiiec ee! $1695.00 


RealView® Microcontroller Development Kit 


The RealView Microcontroller Development Kit (MDK) supports ARM7, ARM9, and Cortex-M3 technology- 
based microcontrollers from Analog Devices, Atmel, Freescale, Luminary, NXP, OKI, Samsung, Sharp, 
STMicroelectronics, and Texas Instruments. 


MDK-ARM-ND.. -- $4095.00 


RealView® Real-Time Library 


The RealView Real-Time Library is a collection of tightly-coupled libraries that are designed to solve the real- 
time and communication challenges of embedded systems based on ARM powered MCU devices. It also 
includes several drivers that interface the RTX Real-Time with various communication interfaces. 


FITL-ARMEND.........0.c0csceeencscncencscncenceeaeenceesececeseeaeceeceeecnenscesasneaecesneaecesneanonses $4195.00 


DB-ARM Debugger Kit 


The DB-ARM Debugger Kit for the ARM microcontroller family supports ARM derivatives from Analog 
Devices, Atmel, NXP, Samsung, Sharp, and STMicroelectronics. This kit is perfect for the developer who 
requires sophisticated debugging support for existing GNU or RealView/ADS projects. 


DB “ARMAND .icccesctecacccvcsecsiccesme. ccciedacavans sonetedecawarscdsdec deGeteedsiuade ansedeenceceeamenaet $2295.00 


ULINK USB-JTAG Adapter 


The ULINK USB Interface Adapter connects your PC’s USB port to your target hardware (via JTAG or 
OCDS) and allows you to debug embedded programs running on target hardware. 


WEINK: 22ND vicscesecascescedseddtvasnescicsecesinaeiee secvas decauaediecdacdteeseeavecteeaneainancmeteeaees $300.00 


MCB2140 Evaluation Board 


The MCB2140 Evaluation Board introduces you to the NXP LPC2140 ARM family and allows you to create 
and test working programs for the advanced architecture. The board connects to your PC using the serial 
port (for Flash download using the NXP LPC210x FLASH ISP Utility) or the JTAG interface (for program 
debug using Keil ULINK USB-JTAG Adapter and the pVision IDE and Debugger). An on-chip USB interface, 
two serial interfaces, a speaker, analog input (via potentiometer), and eight LEDs make this board a great 
starting point for your next ARM project. 


MCB2140-ND... -.. $179.00 


MCBXC866 Evaluation Board 


The MCBXC866 Evaluation Board introduces you to the Infineon XC800 microcontroller family and allows 
you to create and test working programs for this 8051-based architecture. Serial and CAN interfaces, analog 
input (via potentiometer), and eight LED’s (on Port 3) make this board a great starting point for your next 
8051 project. 


MCBXCS66-ND ies acisna casts secccieacssicie s sathie a scien heazsueiesaniies didden sleeaiiea stcateesiendiines asceees $149.00 


MCBXC88x Evaluation Board 


The MCBXC88x Evaluation Board introduces you to the Infineon XC88x microcontroller family and allows 
you to create and test working programs for this 8051-based architecture. The CAN interface, analog input 
(via potentiometer), and eight LED’s (on Port 3) make this board a great starting point for your next 8051 
project. 


MCBXC8SxOND: scisiccasans cesses stcauees cewsedsceganes ccdacedinnihes sieves dteawalareedas tease sesaee teens $149.00 


MCBXC167 Evaluation Board 


The MCBXC167 Evaluation Board introduces you to the Infineon XC16x microcontroller family and allows 
you to create and test working programs for this advanced architecture. The board connects to your PC 
using the serial port (for Flash download) or the OCDS interface (for program debug using Keil ULINK USB- 
JTAG Adapter and the pVision IDE and Debugger). 


MCBXC167-BASIC-ND ..........:0cecceceeeec sence eee eeeeee eee ee en eenee eens sea eeeseseeseseeeeseneeeesenees $149.00 


MCBSTR7 Evaluation Board 


The MCBSTR7 Evaluation Board introduces you to the STMicroelectronics STR710 ARM family and allows 
you to create and test working programs for this advanced architecture. The board connects to your PC 
using the serial port (for Flash download) or the JTAG interface (for program debug using Keil ULINK USB- 
JTAG Adapter and the Vision IDE and Debugger). 


MCBSTIRIOND isc2scciwescedecdstecanttnctnesiccatans sdewed astedeeiwareesdceaieas sesaicaesieenvssacseoeaets $149.00 


MCBSTR9 Evaluation Board 


The MCBSTR¢9 Evaluation Board introduces you to the STMicroelectronics ARM9 family and allows you 
to create and test working programs for this advanced architecture. The board connects to your PC using 
the JTAG interface (for program debug using Keil ULINK USB-JTAG Adapter and the Vision IDE and 
Debugger). It provides serial (RS-232), CAN, Ethernet, and USB interfaces as well as eight LEDs, analog 
input (via potentiometer) and several push buttons. 


MCBSTRO-ND........:00ccceceececee eet ee eee nee e eee e eee e eee een e nese ent eee e eS eee Ee Et ESS seen ee ee een eee $229.00 


MCBx51 Evaluation Board 


The MCBxS51 single-board computer is an evaluation board that supports numerous 8051-compatible and 
251-compatible devices. The MCBx51 allows you to investigate the capabilites of the 8051 and 251 and 
create real working programs with the Keil development tools. The MCBx51 works with any 44-pin 8051- 
compatible or 251-compatible device. 


MCBXS1¢ND a ccsecacecsnescccseetwages deine deeabate swede deeeestdncasas decssedicadananbeeies thedsaanesee tS $295.00 


MCB950 Evaluation Board 


The MCB950 Evaluation Board is a versatile, flexible prototype board for the NXP P89LPC952 
microcontroller family. It includes the Keil Vision LPC Development Studio which allows you to create and 
debug programs that program into the on-chip Flash ROM using FlashMagic. 


MCB950-ND .. -. $129.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Kodak} CMOS Image Sensors 
Image Sensors 

Specifications KAC-9618 KAC-9619 KAC-9628 KAC-9647 KAC-9648 KAC-5000 
Array Format Total 664 x 504 664 x 504 664 x 504 672 x 488 1312 x 1032 2688 x 2048 
(H x V) Active 648 x 488 648 x 488 648 x 488 648 x 488 1288 x 1032 2592 x 1944 
Effective Image Area Total 4.98 x 3.78 4.98 x 3.78 4.98 x 3.78 2.93 x 4.03 6.30 x 7.83 7.00 x 5.25 
(H x V in mm) Total 4.86 x 3.66 4.86 x 3.66 4.86 x 3.66 2.93 x 3.89 6.27 x 7.81 7.00 x 5.25 
Optical Format (Inch) 1/3 1/3 1/3 1/4 1/2 1/8 
Pixel Size (um) 75x75 75x75 75X75 6.0 x 6.0 6.0 x 6.0 2.7X2.7 
Video Outputs (Bit Digital) 8, 10 and 12 8, 10 and 12 8, 10 and 12 8 and 10 8 and 10 10 
Frame Rate (Frames per second) 30 30 30 68 18 6 
Dynamic Range (dB linear mode) 62 62 62 57 57 52 

(dB non-linear mode) 110 110 110 _ _ —_ 
Electronic Shutter Rolling Reset Rolling Reset Rolling Reset Rolling Reset Rolling Reset Rolling Reset 
FPN (%) 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 2.8 
PRNU (%) 1.5 1.5 1.5 Le 1.7 1 
Sensitivity (V/lux.s) 5 5 2% 2.5 25 25 
Quantum Efficiency (%) 27 27 27 _ _ 40 
Color Mosaic _- _ Bayer Pattern Bayer Pattern Bayer Pattern Bayer Pattern 
Fill Factor (%) 47 47 47 49 49 46 
Package 48 CLCC 48 CLCC 48 CLCC 32 CLCC 48 CLCC 48 CLCC 
Single Supply (V +10%) 3.3 3.3 3.3 3.0 3.0 3.3 
Power Consumption (mW) 120 120 120 130 150 150 
Operating Temperature -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C -10°C ~ 50°C -10°C ~ 50°C -20°C ~ 70°C 

Sensors Sensor Head Board Sensor Lens Kits 
1/5” lens kit for the KAC-9630 image sensor includes 2 lenses (single element plastic lens and 

a r low profile single element lens). 

pansy Fl ena aan B small:PCE that:housessNe SensOr!” I) SF ESOMIND ya sascdes.cdccandedaavsssaked tue sadtestcnaaittiatanethh sade aaesbaassoases $105.00 
E together with all necessary discrete com- 

KAC-9618-ND 25.05 23.38 21.71 ponents. Head board is compatible with Sensor Evaluation Kit 
ee ina Se || eee dig evaluation todloot Stapehicts of any sone can be ten ared the ow da of te Cape 
KAC-9628-ND 26.25 24.50 22.75 Note: Head Board is not included with tured image can be downloaded to a PC through the parallel port. Also included is SNAPS 
KAC-9647-ND 21.15 19.74 18.33 Evaluation Kit image processing software, which can be used to view and apply different image processing 
KAC-9648-ND 244.65 34.08 32.32 oo eieee pareronoW caputed image. Kit Contents: ¢ Dual-board base * C-mount block 
Se ey esi60 nae Laie KAC-9637/HDBRD-ND......... $270.00 IAC-OGXXEVALSKITND? <5,.2:.555caccsdsas sca decnsitassncnsodeadeandasunsisucenarats $2992.50 


Sensor Evaluation Kit for KAC-5000 


The Compact Demo Unit (CDU) has been designed specifically for Kodak’s CMOS image sensors. This system allows camera designers to evaluate the performance of the CMOS image sensors. Snapshots or video clips 
can be taken and uploaded to a PC through a standard USB 2.0 port. The evaluation system includes Kodak Sensor Studio 2 (SS2) which is used to view, analyze, process and save the acquired data. All internal registers 
of the CMOS image sensor attached to a CDU system can be programmed directly via SS2. 


Features: 


Hardware: »* Connection to USB 2.0 port for upload commands ¢ Image and video clips capture Software: * Control of the CDU Hardware » Reading and writing to all user registers * Upload and viewing of an image 
¢ Export of data of captured images to external image processing software * Image Analysis Tools 


KEK-4H0801-KAC-5000-ND Kit Contents: + Imager Board * USB CDU Board * SS2 Software .......... 0... c cece ccc eee e eee eee ence teen eee cee ee cee en see ee see ee see eeseeeeseeesseseeseeeeseeeeseeessnteeseeeeeeees $2660.00 


lad. Cron CMOS Image Sensors 


VGA 


Micron’s VGA resolution sensors feature a resolution of 640 X 480 and offer on-chip camera functions and very low power consumption for extending battery life. Plus, variable functions; including gain, frame rate, and exposure; 
can be programmed through a simple two-wire serial interface. 


Optical Color Supply Frame Digi-Key Price Each Micron 
Format Array Resolution Filter Voltage Rate (fps) Package Part No. 1 5 10 Part No. 
1/4” 640H x 480V VGA Color 2.8 30-90 44-ICSP 557-1147-ND 29.87 25.69 24.49 MT9V111199STC 
1/3” 750H x 480V W-VGA Color 3.3 60 52-IBGA 557-1166-ND 33.19 28.54 27.21 MT9VO22IA7ATC 
1/3” 752H x 480V W-VGA Mono 3.3 60 52-IBGA 557-1205-ND 33.19 28.54 27.21 MT9V022IA7ATM 
Megapixel 


Micron’s megapixel-resolution sensors combine the image quality of CCD technology with the compact size, adaptability, and ease-of-design of CMOS. CMOS-based technology can simplify camera designs compared to 
conventional CCD technology, thereby enabling designers to create smaller, high-performance applications with shorter development periods. 


Optical Color Supply Frame Digi-Key Price Each Micron 
Format Array Resolution Filter Voltage Rate (fps) Package Part No. u by 10 Part No. 
1/2” 1,280H x 1,024V 1.3 MP Mono 3.3 30 48-CLCC §57-1151-ND 33.19 28.54 27.21 MT9M001C12STM 
1 1,280H x 1,024V 1.3 MP Mono 3.3 500 280-PGA 557-1153-ND 1188.89 1120.00 1093.93 MT9M413C36STM 
a? 1,280H x 1,024V 1.3 MP Color 3.3 500 280-PGA §57-1152-ND 1364.79 1285.71 1255.79 MT9M413C36STC 
1/2” 2,048H x 1,536V 3 MP Color 3.3 12-93 48-PLCC 557-1164-ND 41.49 34.01 32.30 MT9T001P12STC 


Image Sensor Evaluation Kits 


Micron Imaging’s Demonstration system family supports the full line of Micron’s CMOS image sensor products. Several software applications are 
provided with the demonstration system, which allows the user to display the data from the sensor on the host computer, and to change some basic 
settings of the sensor for evaluation purposes. A Software Development Kit (SDK) is also provided to customers who wish to write their own software 


applications to access the sensor on the Demo System. 


Kit Includes: * Imaging Demo Camera Board * Sensor Head with Lens * USB 2.0 Cable * Tripod » Software * Users Manual 


Sensor Head Boards 


with all necessary components. 


The Sensor Head Boards include the image sensor and lens mounted 


The Sensor Head Boards will connect to the Demo02 board (not 


included) to make a complete development system. 


557-1156-ND For use with MT9MO01 .$1091.84 557-1157-ND For use with MT9M413, Color .. $7975.89 
557-1170-ND For use with MT9V403, Color $10973.07 557-1160-ND* For use with MT9M413, Monochrome ...... $10634.52 - 
: 557-1165-ND — For use with MT9TOO1..............00028+ $323.00 
gs OND: «A On US MMT TON Wecaseaneetaehetesrenes $1124.33 §57-1158-ND* For use with MT9M413, Color............... $10634.52 
557-1159-ND For use with MT9M413, Monochrome ...... $10973.07 * With Frame Grabber 557-1204-ND For use with MT9V022 .. $323.00 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Loan 
iSensor™ Motion Sensor Products 


By embedding motion sensing in your application, valuable improvements can be realized in precision, response time, reliability, safety, and 
security. Analog Devices’ highly integrated, calibrated, and simple-to-implement iSensor™ products make realizing those improvements 


easier and more cost-effective than ever before. 


2006 WINNER 


iSensor Applications Quick Reference 


Part ADISEVAL 
Number Acceleration | Rotation | Tilt Shock | Daughter Boards 
ADIS16003CCCZ 7 ADIS16003/PCBZ 
ADIS16006CCCZ . ADIS16006/PCBZ 
ADIS16080ACCZ . ADIS16080/PCBZ 
ADIS16100ACC . ADIS16100/PCB 
ADIS16120AML ° ADIS16120/PCB 
ADIS16201CCCZ oO ° ADIS16201/PCBZ 
ADIS16203CCCZ ° ADIS16203/PCBZ 
ADIS16250ACCZ Oo ADIS16250/PCBZ 
ADIS16251ACCZ . ADIS16251/PCBZ 
ADIS16255ACCZ ° ADIS16255/PCBZ 
ADIS16204BCCZ ° ADIS16204/PCBZ 


Introduction 

Typical iSensor integration allows system insertion with only power supply and a se- 
rial port interface. Precision factory calibration means no additional in-system motion 
test or calibration is required, which saves substantial equipment costs and produc- 
tion test time. Basic sensor tuning is accomplished post system insertion, via simple 
SPI commands. With solutions ranging from simple digital output inertial sensors to 
full six-degree-of-freedom IMUs, iSensor products make motion sensing accessible 
to everyone, at 10x to 100x size savings and 5x to 10x cost savings. 


ADIS16003/ADIS16006/ADIS16080/ADIS16100 


Digital Output Accelerometers and Gyroscopes 


For lowest cost and power, as well as smallest form factor, the following iSensor 
products provide simple interfacing to combined inertial plus temperature sensors, 
over the industry standard SPI interface. 


¢ ADIS16003: +1.7 g acceleration sensing, dual axis 

* ADIS16006: +5 g acceleration sensing, dual axis 

* ADIS16080: 80°/sec angular rate sensing, single axis 
* ADIS16100: 300°/sec angular rate sensing, single axis 


ADIS16120 


Low Noise Angular Rate Sensor 


The ADIS16120 gyros provide angular rate detection to the highest performance 
applications. Employs unique internal architectures to minimize noise and reduce 
sensitivity to vibration, supply, and temperature variations. The ADIS16120 has an 
analog interface. With a dynamic range of 300°/sec, 320 Hz bandwidth response, 
and fast turn-on time of 35 ms, they are ideally suited for standby navigation systems 
and precision instrumentation applications. 


a analog is everywhere> 


www.analog.com/isensor 


ADIS16201/ADIS16203 


Programmable Dual-Axis Accelerometers and Inclinometers 


The ADIS16201 is a dual-axis accelerometer, factory calibrated and fully program- 
mable over a simple SPI interface. The core sensor provides a 1.7 g response in the 
x and y axis, and also has an embedded temperature sensor. The ADIS16201 also 
directly outputs the linear inclination (tilt) angle of the component. Factory calibration 
provides a highly stable bias and sensitivity, which can also be in-system tuned with 
a simple auto-zero command, which, for instance, will align the components zero- 
degree reference with the system axis. All critical parameters are programmable over 
the SPI port, allowing in-system tuning of digital filtering, rate/threshold alarms, sam- 
ple rate, and power modes. Design complexity and implementation time are further 
reduced with single supply operation, auxiliary I/O ports, and a digital self test feature. 
For tilt sensing, the ADIS16201 provides two axes of linear inclination angle across 
+90°, while the ADIS16203 provides a single-axis 360° response. These components 
are available in an 9.2 mm x 9.2 mm x 3.9 mm laminate-based land grid array pack- 
age, and operate from -40°C to +125°C. 


ADIS16250/ADIS16251/ADIS16255 


Programmable Low Power Angular Rate Sensors 


The ADIS16250, ADIS16251, and ADIS16255 gyroscopes provide angular rate and 
temperature sensing via a simple programmable SPI interface. The core gyro sensor 
is factory calibrated, delivering an in-run bias stability of 0.016°/sec. The ADIS16255 
includes temperature calibration, improving in-system stability to as tight as 0.005°/ 
sec/°C. These are the industry’s first devices to provide digital range scaling, with 
options covering +20°/sec to +320°/sec, allowing selection of the best device sensitiv- 
ity for the target application. All critical parameters are programmable over the SPI 
port, allowing in-system tuning of digital filtering, rate/threshold alarms, sample rate, 
and power modes. Design complexity and implementation time are further reduced 
with single-supply operation, auxiliary I/O ports, and a digital self test feature. These 
components are available in 11 mm x 11 mm x 5.5 mm laminate-based land grid 
array packages. 


ADIS16204 


Programmable Dual-Axis Digital High-g Accelerometer and 

Impact Sensor 

With an internal high-g MEMS sensor (+70 g x-axis, +37 g y-axis), the ADIS16204 is 
ideally suited for applications in impact detection, condition monitoring, safety/shut- 
off sensing, shock recording, and security systems. The only required interfaces are 
power supply and an SPI interface. The device includes an embedded programmable 
event recorder which captures peak events, RSS values, and a user-selectable 250 
ms window of data around the desired event. The SPI port also provides access 
to temperature and power-supply readings. Design complexity and implementation 
time are further reduced with single-supply operation, auxiliary I/O ports, configurable 
trigger levels and power modes, and a digital self test feature. It is available in a 9.2 
mm x 9.2 mm x 3.9 mm laminate-based land grid array package, and operates from 
-40°C to +105°C. 


° TILT 

* ROTATION 

* SHOCK 

¢ VIBRATION 

¢ ACCELERATION 


IT’S THAT EASY. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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Blackfin Processor with Flash Memory for 
DEVICES Industrial and Peripheral Intensive Applications 


ANALOG BUICK Be 


The Blackfin® Processor family has been expanded to address the ever-increasing need for more connection possibilities with two new family members. This connectivity 
is coupled with the high performance 16-/32-bit Blackfin embedded processor core, the flexible cache architecture, the enhanced DMA subsystem, and the Dynamic Power 
Management (DPM) functionality. System designers can take advantage of the combined control and signal processing capabilities of the processor core across a wide 
range of end applications through code compatibility of these new family members with existing Blackfin offerings. 


A new addition to the Blackfin Processor family is the inclusion of integrated FLASH memory alongside the processor. There are two choices available in the ADSP-BF538F 
family, one with 512KB of onboard FLASH memory and one with 1MB of onboard FLASH memory. Both offer large code space for complex embedded systems and fast 
access time to the Blackfin core. This is in addition to the complementary Blackfin Processor memory system that offers a powerful and flexible cache architecture that can 
dynamically balance between the hard real-time tasks desired in SRAM and soft real-time control tasks and an Operating System (OS) requiring cache functionality. 


Designed as an Integrated System 


In addition to the embedded connectivity of CAN, the ADSP-BF538 processors include a variety of general purpose functions designed to minimize external IC count and 
offer broad control and communication. Peripherals include three SPI®-compatible ports, three UARTs, four SPORT ports, three multifunction timers, 54 general-purpose 
/Os, dual Two-Wire Interface for 12C operation, a real-time clock, a watchdog timer, an event controller, and a JTAG/debug interface. The flexible Parallel Peripheral 
Interface (PPI) offers a direct connection to a variety of video encoders/decoders, display drivers, image sensors, and general-purpose converters. 


Development Tools 
Blackfin Processors are supported by: 


— Analog Devices CROSSCORE® brand of industry leading development tools. The CROSSCORE components include the VisualDSP++® software development 
environment, EZ-KIT Lite® evaluation systems, EZ-Extender™ daughter boards, and PCl-based or USB-based emulators. 


— Green Hills® Software award-winning MULTI® Embedded Software Development Environment and associated emulators. 


The Blackfin Processor is Supported by Analog Devices Line of Robust 
and Flexible Development Tools 


VisualDSP++® 


VisualDSP++ delivers efficient project management, 
enabling programmers to move easily between editing, 
building, and debugging within a single interface. 


EZ-KIT Lite® Evaluation Platform | Blackfin Test Integration 
Toolkit for NI LabVIEW 


National Instruments LabVIEW toolkit provides a high 
level method for easily building test systems and utilities 
for Blackfin Processor systems. 


A cost-effective method for initial evaluation and for 
learning more about ADI hardware and software 
development and prototype applications. 


Key features include: 

* Optimizing C/C++ compiler 

¢ Advanced plotting tools 

¢ Embedded OS support (VDK) 


Green Hills® Software (GHS) 


By integrating testing, engineers can iteratively verify 
their design throughout the development process. 


¢ Award-winning statistical profiling 
¢ TCP/IP and USB support 

¢ Free software upgrades 

¢ Free technical support 


EZ-Extender® 


A variety of Blackfin EZ-Extender daughter boards are 
available that allow developers to connect to a number of 
Analog Devices High Speed Converter (HSC) evaluation 
boards, camera evaluation boards, and external displays. 
Some of the EZ-Extenders contain a USB 2.0 interface 
and 10/100 Ethernet MAC and advanced audio and video 
circuitry. 


Emulators 


Analog Devices offers two High Performance (HP) emulator options for 
the Blackfin Processor. The HP PCI based emulator and the HP USB 
2.0 based emulator deliver seamless exchange of real-time data from 
the host to the target application. These emulators are designed to take 
advantage of advanced features, such as the Background Telemetry 
Channel (BTC), a non-intrusive method for exchanging data between 
the host and target application without affecting the target system’s real- 


time extended support characteristics. 


Analog Devices also offers a USB 1.0 based emulator for the Blackfin 
Processor. This emulator offers the ease of use and portability 


associated with USB technology at a reduced price point. 


> ANALOG 


DEVICES 


Along with Analog Devices, Green Hills Software has 
developed a multiyear product road map for hardware 
and software development tools, providing full support 
for the Blackfin Processor. 


These include: 
* MULTI Integrated Development Environment (IDE) 
°C, C++, and EC++ compilers 


* Green Hills® Probe and Slingshot™ Hardware Debug 
Devices 


* INTEGRITY® Real-Time Operating System 
¢ velOSity™ Microkernel 


From simulation to deployment, GHS technology saves 
time throughout a project development life cycle with 
powerful features and an efficient design that eliminates 
having to learn different tools and user interfaces. 


For more information: www.analog.com/processors 


Early use of the Test Integration Toolkit reduces overall 
development time and improves the quality of products 
that use the Blackfin Processor. 


LabVIEW Embedded Module 
for Blackfin Processors 


The NI LabVIEW™ Embedded Module for Analog 
Devices Blackfin®® Processors is a comprehensive 
graphical development environment for embedded 
design. 


Jointly developed by ADI and NI, this module seamlessly 
integrates the LabVIEW Development Environment and 
Blackfin Embedded Processors. 


Included in the LabVIEW Embedded Module is everything 
required to develop your application quickly in LabVIEW 
and ultimately target a custom-developed hardware 
solution, taking designs from concept to production in a 
single integrated development environment. 


By using this approach, engineers and scientists can 
achieve faster development times, lower development 
cost, and still deliver a high performance embedded 
processing solution. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


p> faktees Digital Signal Processors 


ADI's embedded architectures feature simple yet powerful programming models and are supported by high quality development tools. @ SHARC® DSPs: Using ADI’s “Super” Harvard architecture, the SHARC family is optimized to 
Blackfin® Processors: A new breed of embedded media processor designed specifically to meet the computational SHARC enable a variety of real-time embedded signal processing applications and is known as a leader 


> demands and power constraints of today's embedded audio, video and communications applications. Blackfin in premium audio applications. 
BLACK Ze Processors combine a 32-bit RISC-like instruction set and dual 16-bit Multiply Accumulate signal processing ' 7 , . Perea 
functionality with the ease-of-use attributes found in general purpose microcontrollers. ADSP-21xx/2199x and Mixed-Signal DSPs: The ADSP-21xx family architecture is built around a common 


_ TigerSHARC® Processors: This family offers the industry's highest performance per watt and per square inch of _ instruction set architecture. All family members are code-compatible, fixed-point 16-bit DSPs. In addition, the 
Tee SHARC board space for the most demanding signal and image processing applications. The TigerSHARC’s patented link port | ADSP-2199x family of mixed-signal DSPs provides a single-chip solution with signal processing and 14-bit 


technology allows glueless interprocessor communication with arrays of two or more TigerSHARC Processors. ADC mixed signal integration. 
MMACs | Memory | External Memory USB | UARTs | Watchdog | Core Voltage | Clock Speed Digi-Key Price Each Evaluation Development 
Max. | (kBytes) Bus PCI | Device | Timers | Timer/RTC| (V) Max. (MHz) Package | PartNo. 1 25 100 Platform Software 
Blackfin® Processors 
800 52 16-bit No No Yes Yes 1.2 400 160-MBGA | ADSP-BF531SBBCZ400-NDt 14.33 12.90 11.44 | ADZS-BF533-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 52 16-Bit No No Yes Yes 1:2 400 169-BGA | ADSP-BF531SBBZ400-NDt 16.91 15.78 14.66 | ADZS-BF533-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 52 16-Bit No No Yes Yes 12 400 176-LQFP | ADSP-BF531SBST400-ND 1418 1277 11.32 | ADZS-BF533-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 52 16-Bit No No Yes Yes 1:2 400 176-LQFP | ADSP-BF531SBSTZ400-NDt 14.18 12.77 11.32 | ADZS-BF533-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 84 16-Bit No No Yes Yes 1.2 400 160-MBGA | ADSP-BF532SBBCZ400-NDt 14.51 13.07 11.59 | ADZS-BF533-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 84 16-Bit No No Yes Yes 1.2 400 169-BGA | ADSP-BF532SBBZ400-NDt 17.33. 1617 15.02 | ADZS-BF533-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 84 16-Bit No No Yes Yes 1.2 400 176-LQFP | ADSP-BF532SBSTZ400-NDt 14.51 13.07 11.59 | ADZS-BF533-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1000 148 16-Bit No No Yes Yes 14 500 160-MBGA | ADSP-BF533SBBCZ500-NDt 22.55 21.05 19.54 | ADZS-BF533-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1000 148 16-Bit No No Yes Yes 1.4 500 169-BGA | ADSP-BF533SBBZ500-NDt 26.03 24.29 22.56 | ADZS-BF533-EZLITE \VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1200 148 16-Bit No No Yes Yes 1.4 600 160-MBGA | ADSP-BF533SKBCZ600-NDt 27.78 25.93 24.08 | ADZS-BF533-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 132 16-Bit No No Yes Yes 1.2 400 182-MBGA | ADSP-BF534BBCZ-4A-NDt 16.64 15.53 14.42 | ADZS-BF537-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 132 16-Bit No No Yes Yes 1.2 400 208-BGA | ADSP-BF534BBCZ-4B-NDt 16.64 15.53 14.42 | ADZS-BF537-EZLITE \VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1000 132 16-Bit No No Yes Yes 1.2 500 182-MBGA | ADSP-BF534BBCZ-5A-NDt 22.64 21.13 19.62 | ADZS-BF537-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
700 308 32-Bit Yes | Yes Yes Yes 1.6 300 260-BGA | ADSP-BF535PKB-300-ND 47.73, 44.55 41.37 | ADDS-BF535-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
700 308 32-Bit Yes | Yes Yes Yes 1.6 350 260-BGA | ADSP-BF535PKB-350-ND 59.67 55.70 51.72 | ADZS-BF533-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 100 16-Bit No No Yes Yes 1.2 400 182-MBGA | ADSP-BF536BBCZ-4A-NDt 17.33. 1617 15.02 | ADZS-BF537-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1000 132 16-Bit No No Yes Yes 1:2 500 182-MBGA | ADSP-BF537BBCZ-5A-NDt 23.52 21.96 20.39 | ADZS-BF537-EZLITE \VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1200 132 16-Bit No No Yes Yes 1:2 600 182-MBGA | ADSP-BF537KBCZ-6A-NDt 28.82 26.90 24.98 | ADZS-BF537-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
2400 328 32-Bit No No Yes Yes/No 1.2 600 297-PBGA | ADSP-BF561SBBZ600-NDt 38.93 36.33 33.74 _ | ADZS-BF561-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
2400 328 32-Bit No No Yes Yes/No 1.2 500 297-PBGA | ADSP-BF561SKBZ500-NDt 32.96 30.76 28.57 | ADZS-BF561-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
2400 328 32-Bit No No Yes Yes/No 1.2 600 297-PBGA | ADSP-BF561SKBZ600-NDt 35.91 33.52 31.13 | ADZS-BF561-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
t+ RoHS Compliant 


Blackfin® DSP uClinux Kernel Board Support Package for the ADSP-BF537/533 Processor 


The STAMP includes an ADSP-BF533 development board and a recent copy of the open source Daughter Boards 
development tools (GCC 3.3.x) and the uClinux 2.6.x Kernel. The CD also includes documentation and the AD7476A-DBRD-ND Evaluation Board for AD7476A..----eocccccccceccccececcccecececeeeceseesee $37.50 


board schematics, Gerbers, and layout files. : 
The latest version of all the tools can be found on the http://blackfin.uclinux.org website. ADTATODERD-ND: Evaluation Board tor/AD7476 


AD7940-DBRD-ND Evaluation Board for AD7940 Stamp SPI. 
ADZS-BF537-STAMP=ND iio. ices ncca viniete snes d diate s nsseisie hslele 4 rns a bbe s neudsie bbs ninaare kbdloanouieliind sen $226.10 AD1836A-DBRD-ND Evaluation Board for AD1836A. 
On-Chip External Parallel Core Voltage /10 | Clock Speed Digi-Key Price Each Evaluation Development 
MMACs Memory (M-Bit) Memory (M-Bit) Bus (V) (MHz) Package | PartNo. ul 25 100 Platform Software 
TigerSHARC® Processors 
2000 6 32/64 Yes 1.2/3.3 250 625-BGA | ADSP-TS101SAB1000-ND 261.87 244.42 226.96 | ADDS-TS101S-EZLITE VDSP-TS-PC-FULL 
2000 6 32/64 Yes 1.2/3.3 250 484-BGA | ADSP-TS101SAB2000-ND 261.87 244.42 226.96 | ADDS-TS101S-EZLITE VDSP-TS-PC-FULL 
2400 6 32/64 Yes 1.2/3.3 300 484-BGA | ADSP-TS101SAB2100-ND 312.18 291.37 270.56 | ADDS-TS101S-EZLITE VDSP-TS-PC-FULL 
2400 6 32/64 Yes 1.2/3.3 300 625-BGA | ADSP-TS101SAB1100-ND 312.18 291.37 270.56 | ADDS-TS101S-EZLITE VDSP-TS-PC-FULL 
On-Chip On-Chip Serial| Link Core Clock Speed Digi-Key Price Each Evaluation Development 
MMACs | MFLOPs | SRAM(M-Bit) | ROM(M-Bit) | Ports | Ports| Voltage (V) (MHz) Package Part No. 1 25 100 | Platform Software 
SHARC? DSPs 
33 99 4 0 2 6 5 33 240-MQFP ADSP-21060KS-133-ND 364.68 340.37 316.06} ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 4 0 2 6 § 40 240-MQFP ADSP-21060KSZ-160-NDt 459.95 429.29 398.62} ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 4 0) 2 6 3.3 40 240-CQFP ADSP-21060LCWZ-160-NDt 882.11 823.30 764.50} ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 4 0 2 6 3.3 40 225-BGA ADSP-21060LKB-160-ND 528.95 493.69 458.42} ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
33 99 1 0 2 0 § 33 240-MQFP ADSP-21061KS-133-ND 81.35 75.93 70.50 | ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 1 0 2 0 § 40 240-MQFP ADSP-21061KSZ-160-NDt 84.48 78.85 73.22 | ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 1 0 2 0 3.3 40 225-BGA ADSP-21061LKB-160-ND 64.14 59.87 55.59 | ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 1 0 2 0 3.3 40 240-MQFP ADSP-21061LKSZ-160-NDt 54.77 51.12 47.47| ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
44 132 1 0 2 0 3.3 44 240-MQFP ADSP-21061LKSZ-176-NDt 64.14 59.87 55.59 | ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
33 99 2 0 2 0 § 33 240-MQFP ADSP-21062KSZ-133-NDt 146.37 136.62 126.86] ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 2 0 2 0 5 40 240-MQFP ADSP-21062KS-160-ND 167.57 156.40 145.23) ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 2 0) 2 0 3.3 40 240-MQFP ADSP-21062LCS-160-ND 238.19 222.31 206.43} ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 2 0 2 6 3.3 40 225-BGA ADSP-21062LKB-160-ND 208.62 194.72 180.81} ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 2 0 2 6 3.3 40 225-BGA ADSP-21062LKBZ-160-NDt 208.62 194.72 180.81} ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 2 0 2 6 3.3 40 240-MQFP. ADSP-21062LKSZ-160-NDt 190.55 177.85 165.14] ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
60 180 0.5 0 2 0 3.3 66 196-MBGA ADSP-21065LKCAZ240-NDt 54.83 51.17 47.52) ADDS-21065L-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
66 198 0.5 0 2 0 3.3 66 196-MBGA ADSP-21065LKCAZ264-NDt 57.02 53.22 49.42 | ADDS-21065L-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
60 180 0.5 0 2 0 3.3 66 208-MQFP ADSP-21065LKSZ-240-NDt 34.83 32.51 30.19} ADDS-21065L-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
66 198 0.5 0 2 0 3.3 66 208-MQFP ADSP-21065LKSZ-264-NDt 55.47 51.78 48.08 | ADDS-21065L-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
160 480 4 0 2 6 2.5 80 400-BGA ADSP-21160MKBZ-80-NDt 254.00 237.07 220.13} ADDS-21160-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
200 600 4 0 2 6 1.9 100 400-BGA ADSP-21160NCB-100-ND 271.04 252.97 234.90} ADDS-21160-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
200 600 4 0 2 6 1.9 100 400-BGA ADSP-21160NKB-100-ND 254.00 237.07 220.13} ADDS-21160-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
200 600 1 0 4 2 1.8 100 225-MBGA ADSP-21161NCCA100-ND 43.32 40.44 37.55 | ADDS-21161N-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
200 600 1 0 4 2 18 100 225-MBGA ADSP-21161NKCA100-ND 36.09 33.69 31.28 | ADDS-21161N-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
800 2400 2 6 8 4 1.3 400 256-SBGA ADSP-21367KBPZ-2A-NDt 46.20 43.12 40.04 | ADZS-21369-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
800 2400 2 6 8 4 1.3 400 256-SBGA ADSP-21368BBPZ-2A-NDt 57.99 54.13 50.26 | ADZS-21369-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
800 2400 2 6 8 4 1.3 400 256-SBGA ADSP-21368KBPZ-2A-NDt 43.49 40.59 37.69 | ADZS-21369-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
800 2400 2 6 8 4 1.3 400 256-SBGA ADSP-2 1369BBPZ-2A-NDt 45.66 42.62 39.58 | ADZS-21369-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
800 2400 2 6 8 4 1.3 400 256-SBGA ADSP-21369KBPZ-2A-NDt 36.53 34.09 31.66 | ADZS-21369-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
800 2400 2 6 8 4 1.3 400 208-MQFP ADSP-21369KSZ-1A-NDt 27.39 25.57 23.74 | ADZS-21369-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
400 1200 2 4 6 0 1.2 200 144-LOF ADSP21262SKBCZ200-NDt 23.66 22.08 20.51 | ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
t+ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 663 


Beaee Digital Signal Processors (cont.) 


Program Data External Core Clock 
RAM Words | RAM Words | Memory Bus | Host SPI/ Voltage Speed Digi-Key Price Each Evaluation Development 
(KWords) | (KWords) (Bits) Port | SPORT | UART|Timers| (V) ADC (MHz) Package Part No. 1 25 100 | Platform Software 
ADSP-21xx/2199x and Mixed-Signal DSPs 
2 1 24 No} 2 | No] 14 5 = 25 68-PLCC | ADSP-2101BPZ-100-NDt 46.70 43.59 40.47 |— VDSP-21XX-PC-FULL 
2 1 24 No} 2 | No} 1 5 = 25 80-POFP | ADSP-2101BS-100-ND 53.72 5014 46.56 |— VDSP-21XX-PC-FULL 
1 05 24 No} 1 | No] 14 5 = 20 68-PLCC | ADSP-2105BPZ-80-NDt 2136 1994 1852 |— VDSP-21XX-PC-FULL 
2 1 24 Yes| 2 | No] 1 5 = 20 100-PGA | ADSP-2111BG-80-ND 245.64 229.27 212.89 |— VDSP-21XX-PC-FULL 
2 2 24 Yes| 2 | No] 1 5 = 33.3 | 128-PaFP | ADSP-2171BS-133-ND 67.83 63.31 58.79 |— VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No} 2 | No] 14 5 = 33.3 | 128-PQFP | ADSP-2181BSZ-133-NDt 35.99 3359 31.19 |— VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No} 2 | No] 14 5 = 33.3 | 128-TOFP | ADSP-2181BSTZ-133-NDt 39.98 37.81 34.65 |— VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No} 2 | No] 14 5 = 33.3 | 128-PQFP | ADSP-2181KSZ-133-NDt 35.99 3359 31.19 |— VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No} 2 | No] 14 5 = 33.3 | 128-TOFP | ADSP-2181KSTZ-133-NDt 39.98 37.81 34.65 |— VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No} 2 | No] 14 5 = 40 | 128-TOFP | ADSP-2181KSTZ-160-NDt 39.98 37.81 34.65 |— VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No} 2 | No] 1 | 33 = 28.8 | 128-LOFP | ADSP-2183BST-115-ND 37.68 35.17 32.66 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No} 2 | No] 1 | 33 = 40 | 128-LOFP | ADSP-2183BST-160-ND 41.45 38.69 35.92 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No] 2 | No] 1 | 33 = 52 | 128-LOFP | ADSP-2183KST-210-ND 41.45 38.69 35.92 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No} 2 | No] 1 | 33 = 52 | 128-LOFP | ADSP-2183KSTZ-210-NDt 41.45 38.69 35.92 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
4 4 24 No} 2 | No] 14 5 = 40 | 100-LOFP | ADSP-2184BSTZ-160-NDt 15.76 14.19 12.59 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
4 4 24 No] 2 | No] 1 | 33 = 40 | 100-LOFP | ADSP-2184LBST-160-ND 15.76 14.19 12.59 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No} 2 | No] 1 5 - 28.8 | 100-LOFP | ADSP-2185KSTZ-115-NDt 32.72 30.54 28.36 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No} 2 | No] 14 5 = 33.3 | 100-TOFP | ADSP-2185BST-133-ND 39.57 36.94 34.30 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No} 2 | No] 14 5 - 33.3 | 100-LOFP | ADSP-2185BSTZ-133-NDt 35.97 38.58 31.18 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No} 2 | No] 1 5 = 33.3 | 100-TOFP | ADSP-2185KST-133-ND 35.99 33.59 31.19 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No} 2 | No] 14 5 = 33.3 | 100-LOFP | ADSP-2185KSTZ-133-NDt 35.99 33.59 31.19 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No] 2 | No] 1 | 33 = 33.3 | 100-LOFP | ADSP-2185LBST-133-ND 37.68 3517 32.66 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No] 2 | No} 1 | 33 = 40 | 100-LOFP | ADSP-2185LBST-160-ND 41.45 38.69 35.92 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 Yes| 2 | No] 1 | 25 = 66 | 100-LOFP | ADSP-2185MBST-266-ND 16.32 15.24 14.16 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 Yes} 2 | No] 1 | 25 = 75 | 100-LOFP | ADSP-2185MKST-300-ND 16.32 15.24 14.16 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 yes| 2 | No] 1 | 18 = 80 | 100-LOFP | ADSP-2185NKST-320-ND 15.98 14.91 13.85 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 yes| 2 | No] 1 | 18 = 80 | 100-LOFP | ADSP-2185NKSTZ-320-NDt 15.98 14.91 13.85 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
8 8 24 Yes} 2 | No] 1 5 = 28.8 | 100-LOFP | ADSP-2186KSTZ-115-NDt 24.53 22.89 21.26 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
8 8 24 No} 2 | No] 1 5 = 33.3 | 100-LOFP | ADSP-2186KSTZ-133-NDt 26.97 2518 23.38 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
8 8 24 Yes} 2 | No] 1 | 25 = 75 | 100-LOFP | ADSP-2186MKST-300-ND 1418 12.77 11.32 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
8 8 24 yes| 2 | No] 1 | 18 = 80 | 100-LOFP | ADSP-2186NBST-320-ND 13.39 12.08 10.70 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
32 32 34 yes} 2 | No] 1 | 33 = 52 | 100-TOFP | ADSP-2187LBSTZ-210-NDt 60.75 56.70 52.65 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
32 32 34 yes} 2 | No] 1 | 33 = 52 | 100-TOFP | ADSP-2187LKST-210-ND 55.22 51.54 47.86 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
32 32 24 ves| 2 | No] 1 | 18 = 80 | 100-LOFP | ADSP-2187NKST-320-ND 28.38 26.49 24.60 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
32 32 24 yes} 2 | No] 1 | 18 = 80 | 100-LOFP | ADSP-2187NKSTZ-320-NDt 28.38 26.49 24.60 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
48 56 24 Yes} 2 | No] 1 | 25 = 75 | 100-LOFP | ADSP-2188MKST-300-ND 45.41 42.38 39.36 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
32 48 24 yes} 2 | No| 1 | 25 = 66 | 100-LOFP | ADSP-2189MBST-266-ND 37.61 3510 32.60 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
32 48 24 yes} 2 | No] 1 | 18 = 80 | 144-MBGA | ADSP-2189NBSTZ-320-NDt 35.48 33.11 30.75 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
32 48 24 ves} 2 | No] 1 | 18 = 80 | 100-LOFP | ADSP-2189NKST-320-ND 35.48 33.11 30.75 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
32 32 ts |Yes| 3 | Yes| 3 | 25 = 160 | 144-LOFP | ADSP-2191MKSTZ-160-NDt 26.31 24.56 22.81 | ADDS-2191-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 1s |Yes| 3 | Yes| 3 | 25 = 140 | 144-LaFP | ADSP-2195MBST-140-ND 21.71 20.26 18.82 } ADDS-2191-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 te |Yes| 3 | Yes| 3 | 25 = 160 | 144-LOFP | ADSP-2195MKST-160-ND 21.71 20.26 18.82 } ADDS-2191-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
8 8 ts |Yes| 3 | Yes| 3 | 25 = 140 | 144-LaFP | ADSP-2196MBST-140-ND 17.33 16.17 15.02 | ADDS-2191-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
8 8 ts |Yes| 3 | Yes| 3 | 25 = 160 | 144-LaFP | ADSP-2196MKST-160-ND 1733 16.17 15.02 | ADDS-2191-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
4 4 24 yes} 1 | Yes} 3 | 25 [PualCh..14-Bit) 469 | 176-LarP | ADSP-21990BST-ND 31.05 28.98 26.91 | ADDS-21992-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
20 MSPS 
32 8 24 yes| 1 | Yes| 3 | 25 [DualCh.,14-Bitl 469 | 176-LaFP | ADSP-21991BST-ND 36.36 33.94 31.52 | ADDS-21992-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
20 MSPS 
32 8 24 Yes| 1 | Yes} 3 | 25 PualCh.14-Bit? 469 | 196-mBGA | ADSP-21991BBCZ-NDt 38.93 36.33 33.74 | ADDS-21992-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
20 MSPS 
32 16 24 yes| 1 | Yes| 3 | 25 PualCh.14-Bitl 169 | 4176-LaFP | ADSP-21992BSTZ-NDt 39.92 37.26 34.60 | ADDS-21992-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
20 MSPS 
32 16 24 yes| 1 | Yes| 3 | 25 [DualCh.,14-Bitl 499 | 176-LaFP | ADSP-21992YST-ND 39.92 37.26 34.60 | ADDS-21992-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
20 MSPS 
+ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ANALOG 
DEVICES 


Emulator Development Tools 


Digital Signal Processors (cont.) 


VisualDSP++™ Integrated Development Environment 


VisualDSP++ is an easy to install and easy to use integrated software development and debugging environment that enables 
efficient management of projects from start to finish from within a single interface. VisualDSP++ supports all Analog Devices 
processor families. Contents: Assembler «Linker * Simulator *C/C++ compiler * Debugger * PROM splitter » Graphical 
plotting * Expert Linker * Math, DSP and C/C++ runtime library * Integrated development environment » VisualDSP++ Kernel 


All emulators require VisualDSP++software for the corresponding processor. 


ADDS-218X-ICE2.5V-ND . 
ADDS-HPPCI-ICE-ND... 
ADZS-HPUSB-ICE-NDO 
ADZS-USB-ICE-ND0O.. 


RoHS Compliant 


VDSP-21XX-PC-FULL-ND .. 
VDSP-BLKFN-PCFULL-ND. 
VDSP-BLKFNPCFLOAT-ND . 
VDSP-SHARC-PCFULL-ND 
VDSP-TS-PC-FULL-ND... 


© Statistical profiling * VisualDSP++ Component Software Engineering (Note: ADSP-218x does not have C++ support.) 


. $3500.00 
. $3500.00 
. $4250.00 
. $3500.00 
. $3500.00 


EZ-KIT Lite™ Evaluation Kit 


The EZ-KIT Lite provides an easy way to evaluate the power of ADI’s processors and begin to develop 
applications. Kit Contents: * Stand-alone evaluation board * Evaluation suite of VisualIDSP++ to facilitate 
architecture evaluations via a PC-hosted tool set. 

ADDS-21065LEZLITE-ND 
ADDS-211 61 NEZLITE-ND igi cciesinnsdsunsssinnadsdaay scaadsdabeataudadsabedeagedaaeediadediabadnededsaae an 


$381.23 
$495.00 


EZ-KIT Lite users can: 
* Evaluate ADI’s processors * Learn about DSP applications * Simulate and debug applications + Prototype 
applications 

ADDS-TS101SEZLITEAND oie ccciesinndernonepioaierdades nae Gsneaseiad sdeage dos daeansedauGedenivacaiorean se 
ADDSTS2Z01SEZEITEGND, onic dcosesnciieaiesepnndeanepesned dsnenssnagdadeagesasgadaneacausadansedangedan se 


$995.00 
$995.00 


ADDS-21262-EZLITE-ND.... .. $525.94 ADZS-BF-EZEXT-1-ND} Daughter Board for BF533/561 Kit. .. $195.00 
ADZS-BF533-EZLITE-ND$ $400.00 ADZS-BFAV-EZEXT-NDf. $254.36 
ADDS-BF535-EZLITE-ND ... .. $295.00 ADZS-BF561-EZLITE-ND} .. .. $525.94 
ADZS-BF537-EZLITE-NDF ices cssissainsagscisd steady sd os caagee says cages sien cuaeee diene race diene unueeniasen $371:88' ADZS-BFAUDIO-EZEXT-NDS es ess sccscesssunod ictus sncuiteitny ptendulee cies saadvaszuenegusute dances tis $286.88 
ADZS-BF538F-EZLITE-ND#... .. $371.88 ADZS-BFFPGA-EZEXT-ND¢$ .. .. $286.88 
ADZS-BF561-MMSKIT-ND$ ... .. $988.98 ADZS-USBLAN-EZEXT-ND}.. .. $286.88 
+ RoHS Compliant 
DSP Based Motor Control Applications (ADSP-2100 Family Code Compatible) _{ aowcsoiapvevatkrr-np .......... $521.40 
Program Program Data Program Voltage Clock Digi-Key Price Each 
RAM ROM RAM FLASH Reference (MHz) Package Part No. 1 25 100 

4K x 24-Bit 2K x 24-Bit 1K x 16-Bit = 2.5V 25 80-TOFP ADMC300BST-ND 28.32 26.44 24.55 

512 x 24-Bit 4K x 24-Bit 512 x 16-Bit 4K x 24-Bit 2.5V 20 28-DIP ADMCF326BN-ND 27.12 25.32 23.51 

512 x 24-Bit 4K x 24-Bit 512 x 16-Bit 4K x 24-Bit 2.5V 20 28-SOIC ADMCF328BR-ND 22.31 20.82 19.34 

2K x 24-Bit 2K x 24-Bit 1K x 16-Bit = 2.5V 26 144-LOFP ADMC401BSTZ-NDt 35.42 33.06 30.70 
t+ RoHS Compliant 


Precision Analog Microcontrollers 


MicroConverter™ ICs were the first to integrate true 12-bit to 24-bit analog precision ADCs, in-circuit 
reprogrammable Flash/EE memory and an on-chip 8052 or ARM core. Applications include industrial, 
instrumentation, communications, and automotive control. Features: Precision Analog: ¢ 12-bit to 24- 
bit ADC resolution * Sample rates up to 1Msps * Flexible ADC input multiplexing * Programmable gain 


differential inputs * Self-calibration * On-chip 2.5V band gap reference ¢ Single, dual or quad rail-to-rail 
DAC Integrated Programmable Peripherals: * 8052 or ARM7 MCU core (up to 45 MIPS) * Flash/EE code 
memory (up to 62k) »* Flash/EE data memory (up to 4k) * RAM (up to 8k) * Flexible SPI, °C, and UART 
serial ports * High speed baud rate generator * Multiple PWM outputs 


Program Flash Operating 

Memory Data RAM PWM Timers Temperature Digi-Key Price Each 

(Kbytes) (Bytes) (Bytes) i) ADC DAC (16-Bit) (16-Bit) Range Package Part No. 1 25 100 
8 640 256 32 Dual, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit — Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC812BCP-ND 13.51 12.17 10.79 
8 640 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit =— Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC812BSZ-ND+ 13.51 12.17 10.79 
8 640 256 16 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit _ Yes -40°C ~ 125°C 28-TSSOP | ADUC814ARUZ-ND+ 8.84 7.08 5.97 
8 640 256 16 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit —_ Yes -40°C ~ 125°C 28-TSSOP | ADUC814BRUZ-ND+ 8.60 7.74 6.87 
8 640 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit = Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC816BCP-ND 14.83 13.35 11.84 
8 640 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit — Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC816BS-ND 14.83 13.35 11.84 
8 640 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit — Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC816BSZ-ND+ 14.83 13.35 11.84 
8 640 256 32 16 and 24 Bit 1-Ch., 12-Bit = Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC824BCP-ND 16.58 15.47 14.37 
8 640 256 32 16 and 24 Bit 1-Ch., 12-Bit _ Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC824BS-ND 16.58 15.47 14.37 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC831BCP-ND 14.26 12.84 11.39 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC831BSZ-ND+ 14.26 12.84 11.39 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC832BCP-ND 14.26 12.84 11.39 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC832BSZ-ND+ 14.26 12.84 11.39 
62 4K 2K + 256 32 16 and 24 Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC834BCP-ND 18.06 16.86 15.66 
62 4K 2K + 256 32 16 and 24 Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC834BSZ-ND+ 18.06 16.86 15.66 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 16 Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC836BCP-ND 16.13 14.52 12.88 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 16 Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC836BSZ-ND+ 16.13 14.52 12.88 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC841BCP62-3-ND 15.69 14.13 12.53 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC841BSZ62-3-ND+ 15.69 14.13 12.53 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC841BCP62-5-ND 15.69 14.13 12.53 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC841BSZ62-5-NDt 15.69 14.13 12.53 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC841BCP8-3-ND 10.68 9.62 8.53 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC841BCP8-5-ND 10.68 9.62 8.53 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC842BCP32-3-ND 11.61 10.46 9.28 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC842BCP32-5-ND 11.61 10.46 9.28 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC842BCPZ62-3-ND+ 15.69 14.13 12.53 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC842BS62-3-ND 15.69 14.13 12.53 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC842BSZ62-3-NDt 15.69 14.13 12.53 

t+ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ANALOG a 
DEVICES Precision Analog Microcontrollers (cont) 


Program Flash Operating 

Memory Data RAM PWM Timers Temperature Digi-Key Price Each 

(Kbytes) (Bytes) (Bytes) 1/0 ADC DAC (16-Bit) (16-Bit) Range Package Part No. 1 25 100 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC842BCP62-5-ND 15.69 14.13 12.53 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC842BSZ62-5-NDt 15.69 14.13 12.53 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC842BCP8-3-ND 10.68 9.62 8.53 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC842BCP8-5-ND 10.68 9.62 8.53 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit _ 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC843BCP32-3-ND 9.56 8.61 7.64 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit =_ 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC843BCP32-5-ND 9.56 8.61 7.64 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit al 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC843BCP32Z-5-ND+ 9.56 8.61 7.64 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit _ 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC843BCP62-3-ND 11.25 10.13 8.98 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit =— 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC843BSZ62-3-NDt 11.25 10.13 8.98 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit _ 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC843BCP62-5-ND 11.25 10.13 8.98 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit _ 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC843BSZ62-5-NDt 11.25 10.13 8.98 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit _ 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC843BCP8-3-ND 8.38 7.55 6.69 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit = 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC843BCP8-5-ND 8.38 7.55 6.69 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP ADUC845BCP62-3-ND 17.87 16.68 15.49 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP ADUC845BCPZ62-3-NDt 17.87 16.68 15.49 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP ADUC845BCP62-5-ND 17.87 16.68 15.49 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP ADUC845BCPZ62-5-NDt 17.87 16.68 15.49 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC845BSZ62-5-NDt 17.87 16.68 15.49 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC845BSZ62-3-NDt 17.87 16.68 15.49 
8 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC845BS8-5-ND 14.54 13.10 11.62 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP ADUC847BCP62-3-ND 15.69 14.13 12.53 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC847BS62-3-ND 15.69 14.13 12.53 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP ADUC847BCP62-5-ND 15.69 14.13 12.53 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC847BSZ62-5-NDt 15.69 14.13 12.53 
32 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC847BSZ32-5-NDt 12.83 11.55 10.25 
8 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP ADUC847BCP8-3-ND 9.53 8.58 7.61 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC848BS62-3-ND 16.00 12.80 10.80 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP ADUC848BCP62-5-ND 13.33 12.00 10.64 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC848BCPZ62-5-NDt 13.33 12.00 10.64 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC848BSZ62-5-NDt 13.33 12.00 10.64 
32 4K 2K + 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC848BSZ32-5-NDt 10.68 9.62 8.53 
8 4K 2K + 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP ADUC848BCP8-5-ND 9.74 7.80 6.58 
8 4K 2K + 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC848BSZ8-5-NDt 9.74 7.80 6.58 

t RoHS Compliant 


ARM7 Core Microconverter 


RAM FLASH GP PWM Temperature Digi-Key Price Each 
(Kbytes) (Kbytes) Downloader 1/0 ADC Channels DAC Channels (16 Bit) Range Package Part No. 1 25 100 
ADuC702x Series 
8 62 PC 14 5 (12-Bit) 3 (12-Bit) Single -40°C~125°C 40-Lead LFCSP_VQ | ADUC7019BCPZ62I-ND 10.31 9.29 8.24 
8 62 UART 14 5 (12-Bit) 4 (12-Bit) Single -40°C~125°C 40-Lead LFCSP_VQ | ADUC7020BCPZ62-ND 11.08 9.98 8.85 
8 62 PC 14 5 (12-Bit) 4 (12-Bit) Single -40°C~125°C 40-Lead LFCSP_VQ | ADUC7020BCPZ62I-ND 12.88 11.60 10.29 
8 62 UART 13 8 (12-Bit) 2 (12-Bit) Single -40°C~125°C 40-Lead LFCSP_VQ | ADUC7021BCPZ62-ND 8.91 8.03 7.12 
8 62 PC 13 8 (12-Bit) 2 (12-Bit) Single -40°C~125°C 40-Lead LFCSP_VQ | ADUC7021BCPZ62I-ND 8.91 8.03 7.12 
8 62 UART 13 10 (12-Bit) _ Single -40°C~125°C 40-Lead LFCSP_VQ | ADUC7022BCPZ62-ND 8.94 7.16 6.04 
8 62 UART 30 10 (12-Bit) 2 (12-Bit) 3-Phase -40°C~125°C 64-Lead LFCSP_VQ | ADUC7024BCPZ62-ND 11.40 10.26 9.10 
8 62 UART 30 10 (12-Bit) 2 (12-Bit) 3-Phase -40°C~125°C 64-Lead LOFP ADUC7024BSTZ62-ND 11.40 10.26 9.10 
8 62 UART 30 12 (12-Bit) _ 3-Phase -40°C~125°C 64-Lead LFCSP_VQ | ADUC7025BCPZ62-ND 9.75 8.78 7.79 
8 62 UART 30 12 (12-Bit) _ 3-Phase -40°C~125°C 64-Lead LOFP ADUC7025BSTZ62-ND 9.75 8.78 7.79 
8 62 PC 40 12 (12-Bit) 4 (12-Bit) 3-Phase -40°C~125°C 80-Lead LOFP ADUC7026BSTZ62I-ND* 14.33 12.90 11.44 
8 62 UART 40 12 (12-Bit) 4 (12-Bit) 3-Phase -40°C~125°C 80-Lead LOFP ADUC7026BSTZ62-ND* 14.33 12.90 11.44 
8 62 UART 40 16 (12-Bit) al 3-Phase -40°C~125°C 80-Lead LOFP ADUC7027BSTZ62-ND* 10.46 9.42 8.36 
8 62 PC 40 16 (12-Bit) _ 3-Phase -40°C~125°C 80-Lead LOFP ADUC7027BSTZ62I-ND 12.16 10.95 9.71 


* Includes external memory interface 


ARN Development Kits 


Kit Contents: 

* Software Development Tools 

* Power Supply (Not included in Mini-Kit) 
* Cables 

* Evaluation Board 

¢ JTAG Emulator (QSP only) 


QuickStart Development Kit 


The “entry level” QuickStart Development System allows designers to rapidly evaluate MicroConverter performance and functionality, and then begin a prototype 
development. It fully supports assembly level code development via a serial port debug path and provides designers with access to a demonstration project of the 
C-level development environment available in QuickStart-Plus. 


Kit Contents: * Evaluation Board * Serial Download/Debug Cable * Sample Device(s) * International Power Supply * Software and Documentation 


EVAL-ADUC812QS-ND..............00000005 $75.00 EVAL-ADUC831QSZ-ND ..............0..00.. $75.00 EVAL-ADUC841QSZ-ND ..............0.0005. $75.00 EVAL-ADUC7024QS-ND .....-----cccsce $90.67 
EVAL-ADUC814QS-ND...........0..002000 $75.00 EVAL-ADUC832QSZ-ND .................6055 $75.00 EVAL-ADUC842QS-ND............0...0.00065 $75.00 EVAL-ADUC7026QSZ-ND................... $90.66 
EVAL-ADUC816QS-ND..............00.000065 $75.00 EVAL-ADUC834QS-ND................0.00055 $75.00 EVAL-ADUC845QSZ-ND ..............0..0.55 $75.00 EVAL-ADUC7026QSP-ND................- $313.33 
EVAL-ADUC824QS-ND...........0..005000065 $75.00 EVAL-ADUC836QS-ND................0..0055 $75.00 EVAL-ADUC847QS-ND................0.00055 $75.00 EVAL-ADUC7020MI-ND .............0..0055 $33.33 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Everywhere you imagine. 


SuperH Flash MCU — Superscalar performance, high- 
speed on-chip flash memory access, and much more 


The 32-bit microcontrollers in the Renesas SuperH family span a 
wide performance range. They deliver the processing required by 
today’s sophisticated designs and those of tomorrow — and do so at 
the moderate levels of power consumption essential for embedded 
system designs. From devices with the 50MHz SH-2 CPU to those with 
the 200MHz superscalar SH-2A CPU, the upward-compatible product 
series in the SuperH family are modern microcontrollers that span many 
price/performance points and provide optimized peripheral sets. 


Enhanced features, including a floating-point unit (FPU), MAC, 
high-speed barrel shifter, and abundant addressing modes, offer 
DSP-like performance with RISC-style programming. Renesas’ 
high-density, high-performance MONOS flash memory technology 
offers single-cycle access to on-chip flash memory at up to 160MHz 
clock rates for high throughput. These and other SuperH features 
enable cost-effective system implementations with major advantages. 
The microcontrollers shorten design cycles for capitalizing on market 
opportunities, too, because they’re supported by comprehensive, 
easy-to-use Renesas HW/SW tools, plus operating systems, drivers, 
middleware, consulting services, etc., from many suppliers. 


The SH7125, a member of the SH Tiny series, is a solid performer—a low- 
cost MCU with up to 128KB of on-chip flash, 32-bit MAC, and 6-channel 
timer, among other peripherals. It is ideal for applications in areas such 


SuperH MCU Roadmap 


F*: Devices with FPU 


FUE* : Devices with FPU, USB and Ethernet 


SH7125 Block Diagram 
User Break SH-2 Core 
Controller 


On-chip Debug 


50MHz (max) 


32-bit MAC 


Interrupt Controller 


as industrial (inverters, factory automation), white goods (air conditioners, Flash Motor Timer Unit 
clothes washers), automotive (electric power steering) and more. 10-bit A/D VERSIE NRE MeFELe sete 
Take advantage of the inexpensive SuperH development kit. This Sie eta RAM 8KB Compare 
reference platform is an excellent tool for learning and evaluating Serial Communication Match Timer 
the SH7125 and discovering the benefits of the SuperH architecture. Interface: 3ch Watch Dog ainey Meneliee eeu 
It's a great way to jump-start new system designs, too! 
Specifications for SH7125 MCUs 
Part Number ROM RAM Package Oper. Temperature 

Operating Voltage: 5.0v DF71252D50FAV 64K 8K PRQP0064GB-A -40°C to 85°C 
Max. Operating Frequency: 50MHz DF71252D50FPV 64K 8K PLQPO064KB-A -40°C to 85°C 
Multiplier: 32-bit x 32-bit DF71252N50FAV 64K 8K PRQPO0064GB-A -20°C to 85°C 

7 DF71252N50FPV 64K 8K PLQPO064KB-A -20°C to 85°C 
Serial I/O: Serial Communication Interface (3ch) DF71253D50FAV 128K 8K PRQPO064GB-A -40°C to 85°C 
Multifunction Motor Timer Unit: 16-bit x 6ch DF71253D50FPV 128K 8K PLQP0064KB-A -40°C to 85°C 
Compare Match Timer: 16-bit x 2ch DF71253N50FAV 128K 8K PRQP0064GB-A -20°C to 85°C 

. DF71253N50FPV 128K 8K PLQPO064KB-A -20°C to 85°C 

WatenDag Timer DF71242D50FPV 64K 8K PLQPOO48JA-A -40°C to 85°C 
A/D Converter: 10-bit, 8ch DF71242N50FPV 64K 8K PLQPO048JA-A -20°C to 85°C 
Interrupt Controller: 4-External, 1-NMI DF71243D50FPV 128K 8K PLQP0048JA-A -40°C to 85°C 
Port Output Function Controller DF71243N50FPV 128K 8K PLQPO048JA-A -20°C to 85°C 


SH7125 Development Kits 
Renesas Starter Kit: 


e SuperH MCU Dev. Board 


¢ HEW (High Performance 
Embedded Workshop) 


¢ Sample Projects 

¢ Quick-start Guide 

¢ E8 On-Chip Debug Emulator 
¢ Reference Schematics 


SuperH MCU Key Application Areas: 


¢ Industrial Control 
¢ HVAC 


¢ Motor Control 


¢ General Purpose 


Order Now! Renesas Starter Kit for SH7125 
http://america.renesas.com 


Part number ROK571242SO00BE 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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2tENESAS _ Microcontrollers 


H8 Family 


H8 Value Series 
Renesas Value Series Microcontrollers are low-cost embedded solutions with a 16-bit high performance CPU with up to 128KB of flash memory and high integration of on-chip peripherals 


Memory | ROM | Data Flash} RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 |GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. a 25 100 
External A A 25MHz/4.5 ~5.5V | -20°C ~ 75°C HD6413008FBL25NF-ND 5.10 4.08 3.45 
ROMless ROM = 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 USART, IrDA, Smart Card 4/3/— | 47 25MHZ/3.0~3.6V | -20°C ~ 75°C 100-QFP HD6413008FBL25V-NDA 510 4.08 3.45 
Flash 128K = 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 2/6/— | 95 25MHz/3.0 ~ 3.6V__| -20°C ~ 75°C _| 128-QFP | DF2327BVFBL25V-ND& 10.00 8.99 7.97 
Flash 128K = 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 USART, IrDA, Smart Card 4/3/— | 79 25MHz/3.0 ~ 3.6V__| -20°C ~ 75°C _| 100-QFP | DF3024FBL25V-ND& 7.98 6.39 5.39 
; ; 9 USART. IrDA. DF3062BF25V-ND& 9.55 8.58 7.61 
Flash 128K = 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit Smart Card ‘ 4/3/— | 79 25MHz/4.5 ~5.5V | -20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF3062BFBL25V-ND& 7.98 6.39 5.39 
HD64F3062BFBL25L-ND 7.98 6.39 5.39 
H8 Tiny Series 
The H8/Tiny series of MCUs provide 16-bit performance and high peripheral integration ideal for many 8-bit applications. 
Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
-20°C ~ 75°C | 64-LOFP | DF36012FPV-ND& 8.38 6.71 5.66 
-20°C ~ 75°C | 48-QFN | DF36012FTV-ND& NEW! 8.38 6.71 5.66 
-20°C ~ 75°C | 48-LOFP | DF36012FXV-ND& NEW! 8.38 6.71 5.66 
-20°C ~ 75°C | 48-LQFP | DF36012FYV-ND& NEW! 8.38 6.71 5.66 
: -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF36012GFPV-NDA 8.64 6.92 5.84 
Flash 16K _ 2K | 4-ch. 10-bit _ 2 USART W/— 34 20MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LOFP | HD64F36012GFP-ND 864 6.92 5 84 
-40°C ~ 85°C | 64-LQFP | HD64F36012GFPJ-ND 9.70 7.76 6.55 
-20°C ~ 75°C | 48-QFN | DF36012GFTV-ND& NEW! 8.64 6.92 5.84 
-20°C ~ 75°C | 48-LQFP | DF36012GFXV-NDA 8.64 6.92 5.84 
-20°C ~ 75°C | 48-LOFP | DF36012GFYV-NDA 8.64 6.92 5.84 
-20°C ~ 75°C | 64-LOFP | DF36014FPV-ND& 8.64 6.92 5.84 
-20°C ~ 75°C | 64-LOFP | DF36014GFPV-NDA 8.88 7.11 6.00 
-20°C ~ 75°C | 48-QFP | DF36014GFYV-NDA 8.88 7.11 6.00 
-40°C ~ 85°C | 64-LQFP | HD64F36014FPJ-ND 9.82 7.86 6.63 
-40°C ~ 85°C | 64-LOQFP | HD64F36014FPJE-ND 8.86 7.98 7.08 
-40°C ~ 85°C | 64-LQFP | DF36014FPJV-ND& 9.82 7.86 6.63 
2 -40°C ~ 85°C | 64-LQFP | HD64F36014FPW-ND 8.60 7.73 6.85 
Flash 32K = 2K | 4-ch. 10-bit = 2 USART 1h/— 34 20MHz/3 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 64-LOFP | DF36014EPWV-NDA 8.60 773 685 
-20°C ~ 75°C | 64-LOFP | HD64F36014GFP-ND 8.88 7.11 6.00 
-20°C ~ 75°C | 48-QFN | DF36014GFTV-ND& NEW! 8.88 7.11 6.00 
-20°C ~ 75°C | 48-LQFP | DF36014GFXV-NDA 8.88 7.11 6.00 
-20°C ~ 75°C | 48-QFN | DF36014FTV-ND& NEW! 8.64 6.92 5.84 
-20°C ~ 75°C | 48-LOFP | DF36014FYV-ND& NEW! 8.64 6.92 5.84 
-20°C ~ 75°C | 48-LOFP | DF36014FXV-ND& 8.64 6.92 5.84 
64-LQFP | DF36022FPV-ND& NEW! 8.64 6.92 5.84 
48-QFN | DF36022FTV-NDA NEW! 8.64 6.92 5.84 
48-LQFP | DF36022FXV-ND& NEW! 8.64 6.92 5.84 
Flash 16K = 2K | 4-ch. 10-bit — 3 USART W/— 34 20MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-LOFP | DF36022FYV-ND& NEW! 8.64 6.92 5.84 
64-LQFP | DF36022GFPV-ND& NEW! 8.88 7.11 6.00 
48-QFN | DF36022GFTV-NDA NEW! 8.88 7.11 6.00 
48-LQFP | DF36022GFYV-ND& NEW! 8.88 7.11 6.00 
64-LQFP | DF36024FPV-ND& 8.88 7.11 6.00 
48-QFN | DF36024FTV-ND&A NEW! 8.88 7.11 6.00 
48-LQFP | DF36024FYV-ND& NEW! 8.88 7.11 6.00 
> a op | 48-LQFP | DF36024FXV-NDA 8.88 7.11 6.00 
Flash 32K = 2K =| 4-ch. 10-bit = 3 USART Thi 34 20MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C 64-LOFP | DF36024GFPV-NDA 914 732 617 
48-QFN | DF36024GFTV-NDA NEW! 9.14 7.32 6.17 
48-LQFP | DF36024GFXV-ND& NEW! 9.14 7.32 6.17 
48-LQFP | DF36024GFYV-ND& NEW! 9.14 7.32 6.17 
64-LQFP | DF36034FZV-ND& NEW! 9.34 8.39 7.44 
. s op | 64-LQFP | DF36034GFZV-ND& NEW! 9.55 8.58 7.61 
Flash 32K _ 2K =} 8-ch. 10-bit _ 1 USART, 1 SSU, 1 CAN 2/2/— 53 20MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C 64-OFP | DF36034GHV-NDA NEW! 955 858 761 
64-QFP_| DF36034HV-ND& NEW! 9.34 8.39 7.44 
64-LQFP | DF36037FZV-ND& NEW! 9.75 8.76 7.77 
. s op | 64-LQFP | DF36037GFZV-ND& NEW! 9.97 8.96 7.95 
Flash 56K _ 3K | 8-ch. 10-bit = 1 USART, 1 SSU, 1 CAN 2/2/— 53 20MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C 64-OFP | DF36037GHV-NDA NEW! 9.97 8.96 795 
64-QFP_|DF36037HV-ND& NEW! 9.75 8.76 hE 
80-QFP | DF36049GHV-ND& 9.73 8.76 7.77 
Flash 96K _ 4K | 8-ch. 10-bit = 3 USART, 1 I2C 2/3/— 67 20MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 80-QFP | DF36049HV-ND& 9.53 8.58 7.61 
80-QFP_| HD64F36049H-ND 9.53 8.58 7.61 
64-LQFP | DF36054FZV-ND& NEW! 9.55 8.58 7.61 
A i op | 64-LQFP | DF36054GFZV-ND& NEW! 9.75 8.76 777 
Flash 32K = 2K | 8-ch. 10-bit = 2 USART, 1 SSU, 1 CAN 2/2/— 53 20MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C 64-QFP |DF36054GHV-NDA NEW! 975 8.76 77 
64-QFP_| DF36054HV-ND& NEW! 9.55 8.58 7.61 
64-LQFP | DF36057FZV-ND& NEW! 9.97 8.96 7.95 
Flash | 56K — | 3K | &ch. 10-bit = 2USART,1SSU,1cAN | 2a/-— | 53 | 2omas~s.6v | -20°0~ 7590 | SLOP | DRASNE GED OA NEN late ta edb 
64-QFP_| DF36057HV-ND& NEW! 9.97 8.96 7.95 
F y op | 64-LQFP | DF36064GFPV-ND& NEW! 5.29 4.76 4.22 
Flash 32K — 2K | 8-ch. 10-bit = 2 USART, 1 26 2/2/— 53 20MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C 64-OFP | DF36064GHV-NDA 634 5.08 428 
-20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF36074GFZV-ND& NEW! 5.95 5.34 4.74 
Flash 32K = 4K | 8-ch. 10-bit = 2 USART, 1 12C 2/2/— 55 | 20MHz/4.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-QFP | DF36074GHV-ND& NEW! 5.95 5.34 4.74 
-40°C ~ 85°C | 64-QFP_| DF36074GHWV-ND& NEW! 7.92 6.34 5.35 
s 5 op | 64-LOFP | DF36077GFZV-NDA 7.62 6.10 5.15 
Flash 56K _ 4K | 8-ch. 10-bit _ 2 USART, 1 I2C 2/2/— 55 | 20MHz/4.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C 64-OFP | DF36077GHV-NDA 762 610 515 
Fi e y 64-QFP | DF36087FPV-ND& 8.66 7.80 6.92 
Flash 56K — 4K | 8-ch. 10-bit = 2 USART, 1 I2C 2/2/— 53 18MHz/3 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C 64-OFP | DF36087HV-NDA NEW! 868 780 6.92 
100-QFP | DF36109FV-ND& NEW! 10.60 9.53 8.45 
Flash | 128K — | 5k | 16-ch. 10-bit} = — 3 USART, 1 °C a-— | 87 | 2omHas~ssv | -20°0 - 75°¢ | 10 Ore aN eg eae aes 
100-LQFP | DF36109HV-ND& NEW! 10.60 9.53 8.45 
Flash 32K _ 2K_|_8-ch. 10-bit = 12C, 2 USART 2A/— 29 | 16MHz/4.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LOFP | HD64F3664FPV-ND&A 9.50 7.60 6.42 
64-LQFP | HD64F3670FPV-ND& NEW! 5.42 4.34 3.38 
Flash 8K _ 2K | 4-ch. 10-bit = 1 USART Wl 30 16MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-LOQFP | HD64F3670FXV-ND& NEW! 5.42 4.34 3.38 
48-LQFP | HD64F3670FYV-ND& NEW! 5.42 4.34 3.38 
64-LQFP | HD64F3672FPV-ND& NEW! 5.06 4.05 3.42 
Flash 16K _ 2K =| 4-ch. 10-bit _ 1 USART WM/— 30 16MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-LQFP | HD64F3672FXV-ND& NEW! 5.06 4.05 3.42 
48-LQFP | HD64F3672FYV-ND& NEW! 5.06 4.05 3.42 
64-LQFP | HD64F3684FPV-ND& 9.90 7.92 6.69 
64-LOFP | HD64F3684GFPV-ND& 8.46 7.62 6.76 
Flash 32K _ 4K | 8-ch. 10-bit = 2 USART, 1 IC 2/2/— 53 20MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-QFP | HD64F3684GH-ND 10.16 8.13 6.86 
64-QFP | HD64F3684GHV-ND&A 8.48 7.62 6.76 
64-QFP | HD64F3684HV-NDA& 9.90 7.92 6.69 
A ROHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 
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Microcontrollers 


H8 Family H8 Tiny Series (Cont.) 


Memory | ROM | Data Flash) RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
Flash 56K 500.0 4K | 8-ch. 10-bit = 2 USART, 1 I2C 2/2/— 61 20MH2/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C_| 64-LOFP | DN3687GFPV-NDA NEW! 9.97 8.96 7.95 
64-LQFP | HD64F3687FPV-ND& 8.66 7.80 6.92 
64-LQFP | HD64F3687GFPV-ND& 8.88 8.00 7.09 
‘ 5 * 64-QFP | HD64F3687GH-ND 8.88 8.00 7.09 
Flash 56K = 4K | 8-ch. 10-bit = 2 USART, 1 I2C 2/2/— 53 20MH2/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C 64-OFP | HD64F3687GHV-NDA 8.90 8.00 709 
64-QFP | HD64F3687H-ND 8.66 7.80 6.92 
64-QFP_| HD64F3687HV-ND& 8.68 7.80 6.92 
32-QFP | DF36902GFHV-ND& 5.42 4.34 3.38 
Flash 8K _ 1.5K | 4-ch. 10-bit _ 1 USART W/— 22 12MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 32-QFP | HD64F36902GFH-ND 5.42 4.34 3.38 
32-SOP_| DF36902GTPAFV-ND& NEW! 5.42 4.34 3.38 
ot anti _ 3 _ onon . qeor | 32-LOFP | DF36912GFHV-ND A 5.06 4.05 3.42 
Flash 8K _ 1.5K | 4-ch. 10-bit 1 USART, 1 I?C 2/1/- 22 12MHz/3 ~ 5.5V 20°C ~ 75°C 32-SOP | DF36912GTPAFV-NDA 5.06 4.05 3.49 
Flash 32K 500.0 2K _| 8-ch. 10-bit 1 USART, 1 12C 2A/— 35 20MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C_| 64-LQFP | DN3694GFPV-ND&A NEW! 8.93 8.03 7.12 
64-LQFP | HD64F3694FP-ND 9.38 7.51 6.34 
64-LQFP | HD64F3694FPV-ND& 9.38 7.51 6.34 
48-QFN | HD64F3694FTV-ND& NEW! 9.38 7.51 6.34 
48-LQFP | HD64F3694FXV-ND& 9.38 7.51 6.34 
48-LQFP | HD64F3694FYV-ND& 9.38 7.51 6.34 
64-LQFP | HD64F3694GFP-ND 9.66 7.73 6.53 
‘ " op | 64-LOFP | HD64F3694GFPV-ND&A 9.66 7.73 6.53 
Flash 32K _ 2K | 8-ch. 10-bit = 1 USART, 1 I2C 2A/— 37 20MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C 48-OFN | HD64F3694GFTV-NDA 966 773 653 
48-LQFP | HD64F3694GFY-ND 9.66 7.73 6.53 
48-QFP | HD64F3694GFYV-ND& 9.66 7.73 6.53 
48-LQFP | HD64F3694GFXV-ND& 9.66 7.73 6.53 
64-LQFP | HD64F3694GH-ND 9.66 7.73 6.53 
64-QFP | HD64F3694GHV-ND&A 9.66 7.73 6.53 
64-QFP | HD64F3694HV-ND& 9.38 7.51 6.34 


H8 Super Low Power 


H8/300L and H8/300H Super Low Power series of MCUs are designed for optimum power consumption and fit in applications where battery life is cri 


itical. A built-in LCD controller is included on large packages (64-100 pins). 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi Key Price Each 
Type | Bytes; Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
10MHz/2.7 ~ 3.6V_| -40°C ~ 85°C | 64-LQFP | DF38002FP10WV-ND& NEW! 9.08 8.16 7.24 
. 4MHz/2.2 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C | 64-LOFP | DF38002FP4V-ND& NEW! 8.27 7.43 6.59 
Flash |G) PIR | Arch 10: 7 MUSART 2/20 | 50 | gunze2~3.ev | -20°C~75°C | 64-FP | DF38002H4V-NDA 986 7.89 6.66 
10MHz/2.7 ~ 3.6V__| -20°C ~ 75°C | 64-QFP_| DF38002H10V-ND& 9.86 7.89 6.66 
64-LQFP | HD64F38004FP4-ND 10.40 8.32 7.02 
Flash | 32K = 1K 4-ch. 10-bit _ 1 USART 2/2/0 50 4MHz/2.2 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF38004FP4V-ND&A 8.68 7.80 6.92 
64-QFP_| DF38004H4V-ND& 8.68 7.80 6.92 
64-LQFP | DF38004FP10V-ND& 8.66 7.80 6.92 
Flash | 32K — 1K 4-ch. 10-bit — 1 USART 2/2/0 50 10MHz/2.7 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 64-QFP | DF38004H10V-ND& 8.66 7.80 6.92 
64-LQFP | HD64F38004FP10-ND 10.40 8.32 7.02 
: : op | 64-LOFP | DF38004FP10WV-ND& 9.55 8.58 7.61 
Flash | 32K _ 1K 4-ch. 10-bit = 1 USART 2/2/0 50 10MHz/2.7 ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C 64-QFP | DF38004H10WV-NDA 955 8.58 761 
Flash | 32K = 1K 8-ch. 10-bit = 1 USART 4/2/0 66 10MHz/2.7 ~ 3.6V__| -40°C ~ 85°C | 80-QFP | HD64F38024DV-NDA& 11.44 10.28 9.12 
-20°C ~ 75°C | 80-QFP | HD64F38024H-ND 12.46 9.97 8.42 
-20°C ~ 75°C | 80-QFP | HD64F38024HV-NDA 10.40 9.35 8.29 
-40°C ~ 85°C | 80-QFP | HD64F38024RDV-ND&A 10.54 9.47 8.40 
-20°C ~ 75°C | 80-QFP | HD64F38024RH-ND 11.46 9.17 7.74 
: -20°C ~ 75°C | 80-QFP | HD64F38024RHV-ND&A 9.57 8.60 7.63 
Flash | 32K — 1K 8-ch. 10-bit = 1 USART 4/2/0 66 10MHz/2.7 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C | 80-TOFP | HD64F38024RW-ND 11.46 917 774 
-40°C ~ 85°C | 80-TOFP | HD64F38024RWIV-ND& 10.54 9.47 8.40 
-20°C ~ 75°C | 80-TOFP | HD64F38024RWV-ND&A 9.57 8.60 7.63 
-20°C ~ 75°C | 80-TOFP | HD64F38024W-ND 11.41 10.28 9.12 
-20°C ~ 75°C | 80-TOFP | HD64F38024WV-ND& 11.44 10.28 9.12 
-20°C ~ 75°C | 80-QFP | HD64F38024RFV-ND&A NEW! 9.57 8.60 7.63 
Flash | 32K — 1K 8-ch. 10-bit = 1 USART 3/1/— | 66 10MHz/2.7 ~ 3.6V_| -40°C ~ 85°C | 85-TFLGA| HD64F38024RLPIV-ND& NEW! 10.60 9.53 8.45 
-20°C ~ 75°C |85-TFLGA| HD64F38024RLPV-ND& NEW! 9.57 8.60 7.63 
-20°C ~ 75°C | 80-QFP | DF38076RH4V-ND& 11.33 10.20 9.05 
-40°C ~ 85°C | 80-QFP | DF38076RH4WV-NDA 12.49 11.22 9.95 
. -20°C ~ 75°C | 85-TFLGA| DF38076RLP4V-NDA 12.33 11.10 9.85 
Flash | 52K = 2K 8-ch. 10-bit _ 3 USART, IrDA, 1 12C 2/4/0 63 4.2MHz/1.8 ~ 3.6V -40°C ~ 85°C |85-TFLGA| DF38076RLP4WV-NDA NEW! 13.84 12.44 11.03 
-20°C ~ 75°C | 80-TQFP | DF38076RW4V-ND& 11.36 10.20 9.05 
-40°C ~ 85°C | 80-TOFP | DF38076RW4WV-ND& 12.49 11.22 9.95 
-20°C ~ 75°C | 80-QFP | DF38076RH10V-ND&A 11.57 10.40 9.22 
-40°C ~ 85°C | 80-QFP | DF38076RH10WV-ND&A 12.74 11.45 10.15 
‘ -20°C ~ 75°C | 85-TFLGA| DF38076RLP10V-ND& 12.58 11.30 10.02 
Flash | 52K — 2K 8-ch. 10-bit — 3 USART, IrDA, 1 1?C 2/4/0 63 10MHz/2.7 ~ 3.6V -40°C ~ 85°C |85-TFLGA| DF38076RLP10WV-ND& NEW! 13.84 12.44 11.03 
-20°C ~ 75°C | 80-TOFP | DF38076RW10V-ND& 11.57 10.40 9.22 
-40°C ~ 85°C | 80-TOFP | DF38076RW10WV-ND&A 12.74 11.45 10.15 
2-ch. 14-bit(A) 80-QFP | DF38086RH4V-ND& 12.66 11.40 10.11 
Flash | 52K = 2K 3-ch ‘1 O-bit (SAR) = 3 USART, IrDA, 1 °C 2/4/0 63 4.2MHz/1.8 ~ 3.6V_ | -20°C ~ 75°C | 85-TFLGA| DF38086RLP4V-ND& 13.66 12.30 10.91 
: 80-TQFP | DF38086RW4V-NDA 12.69 11.40 10.11 
-20°C ~ 75°C | 80-QFP | DF38086RH10V-NDA 12.91 11.60 10.29 
-40°C ~ 85°C | 80-QFP | DF38086RH10WV-ND&A 14.21 12.77 11.32 
2-ch. 14-bit(A) -20°C ~ 75°C | 85-TFLGA| DF38086RLP10V-ND&A 13.91 12.50 11.08 
Flash | 52K | = — 2K | 3-ch. 10-bit (SAR)| 3 USART, IrDA, 11°C 2/40 | 63 | 10MHZ/2.7~3.6V | goo . g5e¢ | 85-TFLGA| DF38086RLP10WV-NDA 13.76 1284 11.93 
-20°C ~ 75°C | 80-TOFP | DF38086RW10V-ND& 12.91 11.60 10.29 
-40°C ~ 85°C | 80-TOFP | DF38086RW10WV-ND& 14.21 AQT 11.32 
Flash | 128K = 4K 8-ch. 10-bit = 4 USART, IrDA, 1 12C 4/4/0 83 10MHz/1.8 ~ 3.6V_| -20°C ~ 75°C | 100-LQFP| DF38099FP10V-ND& NEW! 9.00 7.20 6.08 
-20°C ~ 75°C | 64-LOFP | DF38102FPV-ND& NEW! 8.47 7.61 6.75 
Flash | 16K = 1K 4-ch. 10-bit = 1 USART 2/2/0 49 20MH2/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 75°C | 64-QFP | DF38102HV-NDA 8.47 7.61 6.75 
-40°C ~ 85°C | 64-QFP | DF38102HWV-ND& NEW! 9.30 8.36 7A1 
-40°C ~ 85°C | 64-LQFP | DF38104FPWV-ND& 9.80 8.81 7.81 
. -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF38104FPV-ND&A 8.88 8.00 7.09 
Flash | 32K _ 1K 4-ch. 10-bit _ 1 USART 2/2/0 49 20MHZ2/2.7 ~ 5.5V 20°C ~ 75°C | 64-QFP | DF38104HV-NDA 8.88 8.00 709 
-40°C ~ 85°C | 64-QFP | DF38104HWV-ND&A 9.80 8.81 7.81 
-40°C ~ 85°C | 80-QFP | DF38122HWV-ND& NEW! 10.29 9.24 8.20 
Flash | 16K — 1K 8-ch. 10-bit —= 1 USART 4/2/0 65 20MH2/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 75°C | 80-TQFP | DF38122WV-ND& NEW! 9.35 8.40 7.45 
-40°C ~ 85°C | 80-TOFP | DF38122WWV-ND& NEW! 10.29 9.24 8.20 
-20°C ~ 75°C | 80-QFP | DF38124HV-ND& NEW! 9.80 8.81 7.81 
F -40°C ~ 85°C | 80-QFP | DF38124HWV-ND& NEW! 10.77 9.68 8.58 
Flash | 32K — 1K 8-ch. 10-bit = 1 USART 4/2/10 65 20MH7z/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 80-TOFP | DF38124WV-NDA NEW! 9.80 3.81 781 
-40°C ~ 85°C | 80-TOFP | DF38124WWV-ND& NEW! 10.77 9.68 8.58 
-20°C ~ 75°C | 80-QFP | DF38324HV-ND& NEW! 10.17 9.14 8.10 
; -40°C ~ 85°C | 80-QFP | DF38324HWV-ND&A NEW! 11.04 9.92 8.80 
Flash | 32K = 2K 8-ch. 10-bit = 2 USART 4/2/10 64 16MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 80-TOFP | DF38324WV-NDA NEW! 1017 914 810 
-40°C ~ 85°C | 80-TOFP | DF38324WWV-ND& NEW! 11.04 9.92 8.80 
A ROHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 
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Microcontrollers 
H8 Family H8 Super Low Power (Cont.) 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi Key Price Each 
Type | Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
-20°C ~ 75°C | 80-QFP | DF38327HV-ND& NEW! 10.82 9.72 8.62 
i -40°C ~ 85°C | 80-QFP | DF38327HWV-ND& NEW! 11.91 10.70 9.49 
Flash | 60K — 2K 8-ch. 10-bit = 2 USART 4/2/0 64 16MH7/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 80-TOFP |DF38327WV-NDA NEW! 10.82 972 8.62 
-40°C ~ 85°C | 80-TOFP |DF38327WWV-ND& NEW! 11.91 10.70 9.49 
-20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF38344HV-ND& NEW! 11.02 9.90 8.78 
-40°C ~ 85°C | 100-QFP | DF38344HWV-ND& 12.24 11.00 9.75 
-20°C ~ ( )- | i 
Flash | 32K | — 2k | 12-ch. 10-bit _ 3 USART api | 84 | 16M? = 5a ee ae ea ee TT ATTN Atta ane ee 
-20°C ~ 75°C | 100-TQFP | DF38344XV-ND& NEW! 11.02 9.90 8.78 
40°C ~ 85°C | 100-TQFP | DF38344XWV-ND& NEW! 12.14 10.91 9.67 
-20°C ~ 75°C | 100-OFP |DF38347HV-NDA 11.65 10.49 9.30 
-40°C ~ 85°C | 100-QFP | DF38347HWV-ND& NEW! 12.83 11.52 10.22 
-20°C ~ > )- | v 
Flash | 60K | — 2k | 42-ch. 10-bit = 3 USART ao | 84 | temHae7~s.sv | “aoe” aeen | iooctare | DeaRea TWN ROE ee dee dee 
-20°C ~ 75°C | 100-TQFP | DF38347XV-ND& NEW! 11.67 10.49 9.30 
-40°C ~ 85°C | 100-TQFP | DF38347XWV-ND&A NEW! 12.83 11.52 10.22 
Flash_| 60K = 2K 8-ch. 10-bit = 2 USART 47210 | 64 | 16MHz/2.7~5.5V | -20°C-75°C | 80-OFP |DF38427HV-NDA NEW! 11.67 10.49 9.30 
Flash | 16K _ 1K 6-ch. 10-bit = 1 USART, 1 SSU*, IrDA, 1 12C | 3/2/0 19 10MH7Z/2.7 ~ 3.6V__| -20°C ~ 75°C | 32-QFN |DF38602RFT10V-ND&A 9.86 7.89 6.66 
Flash | 16K = 1K 6-ch. 10-bit = 1 USART, 1 SSU*, IrDA, 1 12C | 3/2/0 19 4.2MHz/1.8 ~3.6V_ | -20°C ~ 75°C | 32-QFN | DF38602RFT4V-ND& 9.86 7.89 6.66 
H8/300 Series 
H8/300H and H8/300L Series of MCUs provide extensive support of customers system requirements with a high level of peripheral functionality. 
Memory | ROM | DataFlash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 |GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. al 25 100 
ROMless [_— = 512 | 8-ch. x 10-bit = 2 UART —/i— | 38 [| 16MHz/4.5~5.5V_| -20°C ~ 75°C | 100-OFP | D13002F16V-NDA 11721053 9.34 
ROMless — = 512 | 8-ch. x 10-bit = 2 UART —/5/— | 50 16MHz/4.5 ~5.5V__| -20°C ~ 75°C |100-TOFP | D13003TF16V-NDA 16.32 15.24 14.15 
5’ i 1 Smart Card, 25MHz/4.5 ~ 5.5V = oe | 100-QFP | D13008F25V-ND&A 9.50 7.60 6.42 
BONES = = ak | Sonos 10-bit | each: x Bolt 2 SCI ais _| 47 | o5mnai.0~3.6v_| “20°C ~ 75°C | 100-0FP | D13008VF25V-NDA 8.33 7.506.685 
Flash 256K = 8K_| 8-ch. x 10-bit_| 2-ch. x 8-bit 2 UART —/s— | 79 25MHz/3.0 ~ 3.6V__| -20°C ~ 75°C [100-TOQFP | DF3026XBL25V-ND& 14.63 13.65 12.68 
Flash 512K = 16K | 8-ch. x 10-bit | 2-ch. x 8-bit 3 UART —/g— | 79 25MHz/3.0 ~ 3.6V__| -20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF38029F25V-NDA 16.58 15.47 14.37 
Flash | 128K | — — | 4K | 8ch.x 10-bit | 2-ch. x bit 2 UART —isi— | 78 | 25mHa/3.0~3.6v | -20°c~ 75°¢ | ,iUO-OF | DFSOIBEVEZSY NDA a ae 
Flash 128K = 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 4/3/— | 79 20MHz/3.0 ~ 5.5V_ | -20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF3067RF20V-ND&A 20.55 19.18 17.81 
Flash 512K = 16K | 8-ch. x 10-bit | 2-ch. x 8-bit Smart Card 43/— | 79 25MHz2/4.5 ~5.5V__| -20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF3069RF25V-NDA 16.58 15.47 14.37 
64-QFP | HD64F3644DV-ND& NEW! 11.11 9.98 8.85 
Flash 32K — 1K | 8-ch. x 10-bit = 1 UART, 2 SCI 3fi/— | 45 5MH7z/2.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-QFP | HD64F3644HV-ND& 10.19 9.15 8.12 
64-SDIP | HD64F3644PV-ND& NEW! 12.15 11.34 10.53 


H8S Family 


The H8S Family meets the growing demands for system designs requiring the performance of 16-bit microcontrollers with sophisticated peripherals integrated on-chip. The H8S is the leader in memory size capacity with up to 
512K on-chip flash. It includes performance speeds as high as 33MHz, extremely low power consumption, and offers a wide selection of peripherals for optimizing system cost, development time, performance, and features. 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. i 25 100 
20MHZ/3 ~ 3.6V 100-OFP |D12312SVF20V-ND& NEW! 960. 768 6.48 
; ; 25MHz/3 ~ 3.6V op. peop | 100-QFP |D12312SVF25V-NDA NEW! 960 768 648 
ROMless | — = 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. &-bit 2USART, Smart Card | 26/—| 79 | Seriya sey | -20°%~75°C | soqctarp | p12319SVTE0V-NDA NEW! Ree lea pa 
25MHz/3 ~ 3.6V 100-TOFP |D12312SVTE25V-NDA 860 774 6.87 
20MHz/2.7 ~ 3.6V 128-QFP |D12320VF20V-NDA NEW! 960 7.68 6.48 
; ; 25MHz/3 ~ 3.6V op. prop. | 128-QFP |D12320VE25V-NDA 960 768 648 
ROMless | — - 4k | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit BUSART, Smart Card | 2/6/— | 95 | chimps “aay | -20°C~75°C | arta |p1D300VFES0V-NO A. NEW! Bes. aa" eer 
25MHz/3 ~ 3.6V 120-TOFP |D12320VTE25V-NDA NEW! 862 774 6.87 
20MHz/2.7 ~ 3.6V 128-OFP |D12321VF20V-ND& NEW! 960. 768 648 
F : 25MHz/3 ~ 3.6V op prop | 128-QFP |D12321VF25V-NDA 960 768 648 
ROMless | — = 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit SUSART, SmartCard | 2/6/—| 95 | coamuve7—aey | -20°C~75°C | ontop |pioac1VTEDOV-NO A. NEW! Apo? Gyadt. <eer 
25MHz/3 ~ 3.6V 120-TOFP |D12321VTE25V-NDA NEW! 862 774 «687 
20MHz/2.7 ~ 3.6V 128-OFP |D12322RVF20V-NDA NEW! 902. 810 7.19 
25MHz/3 ~ 3.6V 128-QFP |12322RVF25V-NDA 882 792 7.03 
ROMless | — = 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. &-bit B3USART, Smart Card | 2/6/— | 95 | 25MHz/3~3.6V | -20°C ~ 75°C | 128-OFP |HD6412322RVFBL25-ND 758 607 5.12 
20MHz/2.7 ~ 3.6V 120-TOFP |D12322RVTE20V-NDA NEW! 962 864 767 
25MHz/3 ~ 3.6V 120-TOFP |D12322RVTE25V-NDA NEW! 962 864 7.67 
25MHz/3 ~ 3.6V 128-OFP |D12324SVF25V-NDA 7700 990 878 
' ; 25MHz/3 ~ 3.6V op. prop | 128-QFP | HD6412324SVF25-ND 1100 990 878 
ROMless | — — | 82K") Bech 10-bit: | 2-ch..B-bit SUSART, Smart Card | 2/6/— | 95 | sonmpzi2.7~3.ev | 20°C ~ 75°C | 459-TaFP |D12324SVTE2OV-NDA NEW! 1162 1044 «= 9.26 
25MHz/3 ~ 3.6V 120-TOFP |D12324SVTE25V-ND.A NEW! 1162 1044 9.26 
; ; 20MHz/2.7 ~ 3.6V cn peo | 144-QFP [D12332VEC20V-NDA NEW! 1187 1067 9.46 
ROMless | — = 8K | 12-ch. 10-bit | 4-ch. bit BUSART, Smart Card | 2/6/—| 118 | “anna!” 3.8Y | -o0°c ~ 75°C | taa-arp |p10339VE C2BV.NDu& aieee - igen cue 
13MHz/3 ~ 5.5V 128-QFP |D12352F13V-NDA NEW! 1401 1259 11.16 
ROMless | — = 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. &-bit 3USART, Smart Card | 2/6/— | 95 | 13MHz/3~5.5V | -20°C ~ 75°C |120-TOFP |D12352TE13V-NDA NEW! 1373 1281 © 11.90 
20MHz/4.5 ~ 5.5V 120-TOFP |D12352TE20V-ND.A NEW! 1373 1281 11.90 
; F 5 USART, IrDA, cn eon | 128-OFP |D12363VF33V-NDA NEW! 11.02. 990 878 
ROMless | — —__| 16K | 10-ch. 10-bit | 2-ch. B-bit Smart Card, 2 2C 216/— | 94 |  33MH2/3~3.6V | -20°C ~ 75°C | 190-TaFP |D12363VTES3V-NDA NEW! 111621044 9.26 
; ; 5 USART, IrDA, on peop 1144-LOFP |D12373RVEO33V-NDA 1403. 1260 11.18 
ROMless | — —__| 16K | 16-ch. 10-bit | 6-ch. B-bit Smart Card, 2 126 26/-— | 113 | S3MH2/3~3.6V | -20°C ~ 75°C | 144-1 0FP |D12373VF033V-NDA NEW! 13.03 11.70 10.38 
; 3 cn pean | 128-OFP /D12390F20V-NDA 960. 768 648 
ROMless | — = 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3USART, Smart Card | 2/6/— | 95 | 20MHZ/4.5~5.5V | -20°C~75°C | 499 tarp | piosQ0TEDOV-NO.a NEW! Reo Gaga .f eer 
; ' cn pean | 128-OFP /D12302F20V-NDA 902. 810 7.19 
ROMless | — = 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. &-bit SUSART, Smart Card | 2/6/— | 95 | 20MHZ/4.5~5.5V | -20°C~75°C | 15y tarp | pios9TEDOV-NO.a NEW! en. Sned. “er 
; ; on pean | 128-OFP [D12394F20V-NDA NEW! 1102. 990 878 
ROMless | — — | 32k | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3USART, Smart Card | 2/6/—| 95 | 20MHZ/4.5~5.5V | -20°C~75°C | 499 tarp | piosa4TEDOV-NO.aA NEW! We5 gaa oe 
Romless | _— = 8K _| 12-ch. 10-bit | 4-ch. 8-bit_| SUSART, MDA, SmartCard | 2e/— | 115 | 33MHad-3.6V | -20°C~ 75°C | 144-OFP [D12670VFC33V-NDA NEW! 11.14 10.01 8.88 
ROMless | — — — | 32k | 12-ch. 10-bit | 4-ch. 8-bit a USAR MDA, 2e-— | 115 | 33MHz/3~3.6V | -20°C ~ 75°C |144-LOFP | D12674RVFO33V-NDA 1333 1200 10.64 
Flash | 64K = 2K = = TUSART, 2 FC 3i— | 82 | 10MHZ3~ 3.6V_| -20°C ~ 75°C |100-TOFP |DF2110BVTE10V-NDa& NEW! 14631314 11.66 
Flash | 64K = 2K | 6-ch. 10-bit = TUSART 2 2C 3A/— | 122 | 10MHz/3~3.6V _| -20°C ~ 75°C |144-TOFP | DF2111BVTE10BV-NDA NEW! 13731281 11.90 
Flash | 64K = 3K_| 6-ch. 10-bit = TUSART 2 PC 3A | 122 | 10MHz/3~3.6V _| -20°C ~ 75°C |144-TOFP | DF2111BVTE10CV-NDA NEW! 1406 13.12 ~~12.19 
Flash | 1M = 8K | 8-ch. 10-bit = cape an-— | 119 | 20MHz/3~3.6v | -20°C ~ 75°C |144-TOFP |DF2114RVTEZOV-NDA NEW! 20.96 1956 18.17 
Flash | 128K = 8K_| 16-ch. 10-bit = TUSART, Smart Card, 31°C | 2i/— | 125 | 20MAZG~3.6V | -20°C- 75°C |144-TOFP |DF2T16VTE2OV-NDA NEW! 7060953. 845 
20MHz/4 ~5.5V 80-OFP |DF2132RFA20V-NDA NEW! 1352. 1262 11.72 
Flash | 64K = 2K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. &-bit 3 USART, IrDA ai-— | 66 | 20MHz/4~5.5V | -20°C ~ 75°C | 80-TOFP |DF2132RTF20V-NDA NEW! 1487 1388 © 12.89 
10MHz/3 ~ 5.5V 80-TOFP |DF2132RVTFIOV-NDA NEW! 1487 1388 ~——:12.89 
20MHz/4 ~5.5V 100-QFP |HD64F2134AFA20-ND 1373. 1281 ~~+11.90 
20MHz/4 ~ 5.5V 80-QFP | DF2134AFA20V-ND.A 1373 1281 11.90 
Flash | 128K = 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, IrDA a-— | 66 | 10MHz/2.7~3.6V | -20°C~75°C | 80-QFP |DF2134AVFA10V-NDA NEW! 1373 1281 © 11.90 
10MHz/2.7 ~ 3.6V 80-TOFP | DF2134AVTF1OV-ND.A NEW! 15.05 1405 13.04 
20MHz/4.0 ~ 5.5V 80-QFP_|DF2134BFA20V-ND.A NEW! 1167 1049 «9.30 
20MHZ/4.0 ~5.5V 80-OFP |DF2138AFA20V-NDA NEW! 15.00 14.00 13.00 
; ; 20MHz/4.0 ~ 5.5V cp. peop | 80-TOFP | DE2138ATF20V-NDA NEW! 1560 1456 13.52 
Flash | 128K = 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, IrDA, 2 12C 4ti—| 66 | Touito7 sey | 20°%~75°C | So ee Ineo aaR vee ANAT aeoo) “Gaon, Aad 
10MHz/2.7 ~ 3.6V 80-TOFP | DF2138AVTF1OV-ND.A NEW! 1560 1456 13.52 

A ROHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 
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Microcontrollers 
H8S Family (Cont) 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package |Part No. al 25 100 
Flash_|_ 64K — | 4K | 8ch. 10-bit_| 2-ch. 8-bit SUSART, IrDA, 21°C | 4//— | 82 | 10MHZ/2.7 ~3.6V_| -20°C ~ 75°C | 100-TOFP |DF2140BVTE10V-NDA 14.63 13.14 (11.66 
20MHZ/4.5 ~ 5.5V 100-TOFP |DF2145BTE20V-ND& 15.84. 1479 ~~+13.73 
20MHZ/4.5 ~ 5.5V 100-TOFP |HD64F2145BTE20-ND 1584 1479 «13.73 
; ; toMHz/2.7~3.6V |... -...| 100-QFP |DF2145BVFA10V-NOA NEW! 1530 1428 13.26 
Flash | 256K — | 8k | Bch. to-bit | 2-ch. 8-bit BUSART, IrDA, 22C | ati | 82 | ioKo's sey | -20°C~75°C | soy-rarp IppoiaeBVTEOVAND A, wear? Giese iqae 
10MHZ/2.7 ~ 3.6V 100-QFP |HD64F2145BVFA10-ND 1530 1428 += 13.26 
10MHZ/2.7 ~ 3.6V 100-TOFP |HD64F2145BVTE10-ND 15841479 13.73 
20MHz/4.0~ 5.5V | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP |HD64E2148ATE2OV-NDA 1845 17.22 15.99 
20MHz/4.0 ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-TOFP |DF2148ATE2OIV-NDA 1886 17.60 16.35 
20MHz/4.0 ~ 5.5V | -20°C ~ 75°C | 100-OFP |DF2148BFA20V-NOD.A NEW! 1350 1260 11.70 
‘ ; 20MHz/4.0 ~ 5.5V | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP |DF2148BTE20V-NDA NEW! 1404 13.41.—«12.17 
Flash |) 128K. - A | SenedO-bits | ech: Bolt SUSART, IrDA, 21°C | 4//—~ | 82 | Sonzi4io~5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-TOFP |DF2148BFAZOIV-NDA 1692 15.80 14.67 
20MHz/4.0 ~ 5.5V | -20°C ~ 75°C | 100-OFP |DF2148BFA20V-NDA 1350 1260 11.70 
1OMHz/2.7 ~ 3.6. | -20°C ~ 75°C | 100-OFP |DF2148BVFA10V-NDA 1503 1350 11.97 
toMHz/2.7 ~ 3.6V_ | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP |DF2148BVTE10V-NOA NEW! 1404.13.11 12.17 
Flash_| 64K — | 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. B-bit BUSART, IrDA, 210 | 4//— | 122 | 10MHz/2.7~3.6V | -20°C ~ 75°C | 144-TOFP |DF2160BVTE10V-NDA 15.32 1430 13.28 
Flash_| 128K — | 4K | 8ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit BUSART, IrDA, 21C | 4//— | 122 | 10MHz/2.7~3.6V_| -20°C ~ 75°C | 144-TOFP |DF2161BVTE10V-NDA 16.20 15.12 14.04 
2 
Flash | 512k — | 40k | sch. 10-bit | 2-ch. 8-bit SR ome e | an 115 | 33ntz/3~3.ev | -20°° ~ 75°¢ | 144-ToFP |DF2166VTES3V-NDA 30.00 28.00 26.00 
; ; 3 USART, IrDA, 6 [°C, sn geen | 144-TOFP |DF2167VTESSV-NDA 28.01 26.14 ~~ 24.28 
Flash | 384K 40k | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit cue ani ] 115 | aantbig~s.ev | -20°0~ 75:0 | 140 Top Inpeuoyerwese nb a ee 
, ; 3 USART, IrDA, 6 IC, sn geen | 144-TOFP |DF2168VTES3V-NDA 25.01 23:34 ~~ 21.68 
Flash | 256K 40k | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit satan ani— | 115 | aantizs~3.6v | -20° ~75°C | 1A Torp |ripaavoy payreaa- nin Seat. asaa. bea 
64-LOFP |DF2211FP24V-NDA 11.65. 10.49. 9.30 
Flash | 64K — | 8k | 6-ch. 10-bit _ 2USART, Smart Card | —/3/—| 37 | 24MHz/2.7~3.6v | -20°C ~ 75°C | 64-LOFP |DF2211UFP24V-ND& 1165 10.49 9.30 
64-LOFP |HD64F2211UFP24-ND 1165 10.49 9.30 
64-LOFP |DF2212FP24V-NDA 1248 1124 ~~9:97 
: on geen | 64-LOFP |DE2212UFP24V-NDA 1248 «1124 = «9.97 
Flash | 128K — — | 42k | 6-ch. 10-bit = 2USART, Smart Card | 9] 37 | 2amne/2.7~s.ev | -20°C~75°C | PATOE Itncarontoreod ND Sa tga Bee 
64-LOFP |HD64F2212UFP24-ND 1248 1124 997 
Flash_| 128K — [12k = T-ch, &-bit 3 USART —— | 81 | 16MHz2.7~3.6V | -20°C ~ 75°C [112-TFBGA|DF2214B016V-NDA NEW! 15.30 1428 13.26 
112-LFBGA|DF2215RBR24V-NDA NEW! 1710 15.96 14.82 
; ; cp onop | 120-TOFP |DF2215RTE24V-NDA NEW! 1532 1430 13.28 
Flash | 256K 20K | 6-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit SUSART, SmartCard | 2//— | 75 | 2ambe/27~3.eV | -20°c~rsec ||\> Tare PPACIORT EC T NEE Wea? sie’ Claas 
120-TOFP |DF2215RUTE24V-NDA NEW! 1532 1430 13.28 
112-LFBGA|DF2215BR16V-ND& 21.00 19.60 18.20 
120-TOFP |DF2215TE16V-NDA 1901 1774 ~~ 16.48 
; ; cp geop [112-LFBGA)DF2215UBR16V-NOA NEW! 21.00 19.60 18.20 
Flash | 256K — | 46k | 6-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit SUSART, SmartCard | 2//— | 75 | 1eMbz27~3.6V | -20°C~r5ec free IDTee Da AT font. aie Fleas 
120-TOFP |HD64F2215TE16-ND 2111 19.01 16.86 
120-TOFP |HD64F2215UTE16-ND 2111 19.01 16.86 
112-LFBGA|DF2218BR24V-NOA NEW! 1620. 15.12 14.04 
100-TOFP |DF2218TF24V-ND& 1440 13.44 12.48 
; cp onop | 100-TOFP |DE2218UTF24V-ND A 1440 13.44 12.48 
Flash | 128K 12K | 6-ch. 10-bit 2 USART, Smart Card 3 | 69 | 24wiei2.7~ s.6v | -20°c ~ 75% | JOO TOR DFAS TEN jogo “dag sae 
112-LFBGA|DF2218UBR24V-NDA NEW! 1620 15.12 14.04 
100-TOFP |HD64F2218UTF24-ND 1599 1440 12.77 
73.5MHZ2.7 ~ 5.5V 100-FP |DF2238BF13V-NDA 1811 16.90 15,70 
13.5MHz/2.7 ~ 5.5V 100-FP |DF2238BFA13V-NDA 1811 16.90 15.70 
13.5MHz/2.7 ~ 5.5V 100-TOFP |DF2238BTE13V-NDA 20.00 1867 17.33 
13.5MHz/2.7 ~ 5.5V 100-TOFP |DF2238BTF13V-NDA 20.00 1867 17.33 
13.5MHz/2.7 ~ 3.6V 112-TFBGA|DF2238RB013V-NDA NEW! 1710 15.96 14.82 
6.25MHz/2.2 ~ 3.6V 112-TFBGA|DF2238RBQ6V-NDA NEW! 1710 15.96 14.82 
Aisin 6.25MHz/2.2 ~ 3.6V 112-LFBGA|DF2238RBR6V-NDA 1710 15.96 14.82 
Flash | 256K — — | 46k | sch. 10-bit | 2-ch. 8-bit Peni cash tien 4ig-— | 82 | 6.25MHz/2.2~3.6v | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP |DF2238RTEGV-NDA 1584 1479 ~—«13.73 
} 6.25MHz/2.2 ~ 3.6V 100-TOFP |DF2238RTFeV-NDA 1584 1479 «13.73 
13.5MHz/2.7 ~ 3.6V 112-BGA |DF2238RBR13V-NDA 1710 15.96 14.82 
6.25MHz/2.2 ~ 3.6V 100-FP |DF2238RFAGV-NDA 1530 1428 = 13.26 
13.5MHz/2.7 ~ 3.6V 100-FP |DF2238RFA13V-NDA 1530 1428 «== 13.26 
13.5MHz/2.7 ~ 3.6V 100-TOFP |DF2238RTE13V-NDA 1584 1479 ~—«13.73 
13.5MHz/2.7 ~ 3.6V 100-TOFP |DE2238RTF13V-NDA 1584 1479 «13.73 
6.25MHz/2.2 ~ 3.6V 100-0FP_|HD64F2238RFAG-ND 1530 1428 13.26 
16MHZ/2.7 ~ 3.6V 112-TFBGA|DF2239B016V-NDA 1980 18.48 17.16 
20MHz/3 ~ 3.6V 112-TFBGA|DF22398020V-NOA NEW! 1980 1848 17.16 
16MHz/2.7 ~ 3.6V 100-FP |DF2239FA16V-NDA 1800 1680 15.60 
20MHZ/3.0 ~ 3.6V 100-FP |DF2239FA20V-NDA 1800 1680 15.60 
' ' 4 USART, toMHz/2.7~3.6V |... -...| 100-QFP |HD64F2239FA16-ND 1800 1680 15.60 
Blasi -)//2984i ee sek Genel Ore | each Bit Smart Card, 2 °C 41— | 82 | oomuzs.0~3.ev | 2O°C~75°C | so0-aFP |HD64E2239FA20-ND 1800 1680 15.60 
16MHz/2.7 ~ 3.6V 100-aFP |DF2239TE16V-NDA 1854 1731 16.07 
20MHZ/3.0 ~ 3.6V 100-FP |DF2239TE20V-NDA 1854 1731 16.07 
16MHz/2.7 ~ 3.6V 100-TOFP |DE2239TF16V-NDA 1854 1731 16.07 
20MHz/3 ~ 3.6 100-TOFP |DF2239TF20V-NO.A NEW! 1854 1731 16.07 
Flash_| 256K — | 46K | Bch. 10-bit_| 2-ch. 8-bit_| 4USART, Smart Card,21°C | 4/6/— | 82 | 13.5MHz/4~5.5V | -20°C- 75°C | 100-OFP |DF2258FA13V-NDA NEW! 19.25 17.97 16.68 
13.5MHz/3 ~ 5.5V 100-OFP |DF2265FA13V-NDA NEW! 1440 13.44 ~*12.48 
Flash | 128K — | 4K | toch. to-bit | 2-ch.8-pit | 3USART, Smart Card,212¢ | 4/3/— | 78 | 20.5MHz/4~5.5V | -20° ~ 75°C | 100-OFP |DF2265FA20V-NDA NEW! 1440 13.44 12.48 
13.5MHz/3 ~ 5.5V 100-TOFP |DF2265TE13V-NDA NEW! 15.00 14.00 13.00 
13.5MHz/3 ~ 5.5V 100-OFP |DF2266FA13V-NDA NEW! 15.00 14.00 13.00 
Flash | 128K — | 8k | 4o-ch. 10-bit | 2-ch.8-bit | 3USART, SmartCard,212¢ | 4/3/— | 78 | 13.5MHz/3~5.5V | -20°C-75°C | 100-TOFP |DF2266TFI3V-NDA NEW! 1560 1456 13.52 
20.5MHz/4 ~ 5.5V 100-TOFP |DF2266TF20V-NOA NEW! 1560 1456 13.52 
13.5MHz/3 ~ 5.5V 100-FP |DF2268FA13V-NDA NEW! 17.00 1587 1473 
20.5MHz/4 ~ 5.5V 100-FP |DF2268FA20V-NOA NEW! 1700 1587-1473 
Flash | 256K — | 46k | to-ch. 10-bit | 2-ch.8-bit | 3USART, Smart Card,212%¢ | 4/3/— | 78 | 13.5MHz/3~5.5V | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP |DF2268TE13V-NDA NEW! 1760 16.43 15.25 
20.5MHz/4 ~ 5.5V 100-TOFP |DF2268TE20V-NDA NEW! 1760 16.43 15.25 
20.5MHz/4 ~ 5.5V 100-TaFP |DF2268TF20V-NOA NEW! 1760 16.43 15.25 
Flash_| 384K — | 4K | Bch. 10-bit | 2ch. B-bit 2USART, Smart Card | 2/6/— | 79 | 25MHz/3~3.6V _| -20°C ~ 75°C | 100-TOFP |DF2314VTE25V-NDA NEW! 18.35 17.13 15.90 
; ; cn geen | 100-OFP |DF2315VF25V-NDA NEW! 18.00. 1680 15.60 
Flash | 384K — | 8k | Bch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2USART, SmartCard | 2/6/— | 79 | 25MH2/3~3.6V | -20°C~75°C | shn'thep Inpoateyteasy Noe feet! feat eee 
100-TOFP |DF2317VTE25V-NDA 14481351 (12.55 
: : cp oper. | 100-TOFP |DF2317VTEBL25V-NDA 998 799 674 
Flash | 128K — | 8k | Bch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2USART, SmartCard | 2/6/— | 79 |  25Mi/3~3.6V | -20°C~75°C | 109 tarp IHpearoatVTERLIS-ND Seg: vigae Seta 
100-TOFP |DF2317VTF25V-NDA NEW! 1448 1351.12.55 
100-FP |DF2318VF25V-NDA 1530 1428 13.26 
Flash | 256K — | 8k | Bch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2USART, Smart Card | 2e/— | 79 | 25MHz/3~3.6V | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP |HD64F2318VTE25-ND 1584 1479 «13.73 
100-TOFP |DF2318VTE25V-ND a 15841479 13.73 
113-TFLGA|DF2319CVLP25V-NDA NEW! 2286 21.34 +1982 
Flash | 512K — | 46k | sch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2USART, Smart Card | 2e/— | 79 | 25MHz/3~3.6V | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP |DF2319CVTE25V-NDA 2034 18.99 17.63 
100-FP |DF2319CVF25V-ND A 1980 1848 17.16 
A ROHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 
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Microcontrollers 
H8S Family (Cont) 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package |Part No. 1 25 100 
100-OFP |DF2319EVF25V-NDA 24.00 22.40 20.80 
100-TOFP |DF2319EVTE25V-NDA 2648 ©2471 22.95 
100-QFP |HD64F2319EVF25-ND 2400 2240 20.80 
; : cn gop | TFP-100B |HD64F2319EVTE25-ND 2648 ©2471 22.95 
Flash | 512k | — | 8k | 8ch. to-bit | 2-ch. 8-bit 2USART, Smart Card | 26 | 79 | 25MHa/3~3.6v | -20°¢ ~ 750 | TF, 1008 [HDG AFAR SEVTEZS eee aun ape 
100-TOFP |DF2319VTE25V-ND& 23.04 21.51 19.97 
100-QFP |HD64F2319VF25-ND 2076 1938 18.00 
100-TOFP |HD64F2319VTE25-ND 2304-2151 ‘19.97 
; ; wn ymon | 128-OFP [DE2326VF25V-NDA NEW! 21.90 20.44 ~~ 18.98 
Flash | 512k | — | 8K | 8ch. to-bit | 2-ch. 8-bit SUSART, Smart Card | 26 | 95 | 25MHZ/3~3.6v | -20¢ ~ 75°C | \RB GFE |DERSEEUEDSY NOM NEW Bre co eee 
128-OFP |DF2328BVF25V-NDA 16.20. 15.12 14.04 
120-TOFP |DF2328BVTE25V-NDA 1674 15.63 «14.51 
; : sp gop | 128-QFP |DE2328VE25V-NDA 1638 15.29 14.20 
Flash | 256k | — | 8K | 8ch. to-bit | 2-ch. 8-bit SUSART, SmartCard | 2/6/— | 95 | 25MHe/3~3.6V | -20°C~75°C | son them InroaoRYTEDSV ND ied deep ean 
128-QFP_ |HD64F2328VF25-ND 1638 15.29 14.20 
120-TOFP |HD64F2328VTE25-ND 1811 16.90 _ 15.70 
20°C ~ 75°C | 128-OFP |DF2329BVF25V-NDA 1890 17.64 16.38 
20°C ~ 75°C | 120-TOFP |DF2329BVTE25V-NDA 1944 18.15 16.85 
-20°C ~ 75°C | 128-QFP |HD64F2329BVF25-ND 1890 17.64 16.38 
20°C ~ 75°C | 120-TOFP |HD64F2329BVTE25-ND 1944 1815 16.85 
' 20°C ~ 75°C | 128-QFP |DF2329EVF25V-NDA 2724 25.43 ~—«23.61 
Flash | 384k | — | 32k | 8ch. to-bit | 2-ch. 8-bit SUSART, Smart Card | 2/6/— | 95 | 25MIH/3~ 3.60 | ee Oe | ee re Oe ETO NO ec ee 
20°C ~ 75°C | 120-TOFP |HD64F2329EVTE25-ND 2972 2774 25.76 
-20°C 75°C | 128-QFP |HD64F2329VE25-ND 2724 25.43 «23.61 
-40°C ~ 85°C | 128-QFP |DF2329VF251V-NDA 2972 2774 «© 25.76 
-20°C ~ 75°C | 128-QFP |DF2329VF25V-ND& 2724 25.43 23.61 
Flash | 256k | — | 8K | t2-ch. 10-bit | 4-ch. B-bit 3USART, Smart Card | 2/6— | 118 | 25MHz/3~3.6V_| -20°C ~ 75°C | 144-OFP |DF2338VFC25V-NDA 18.66 17.42 16.18 
: 7 on geon | 144-OFP |DF2339EVFC25V-NDA 28.20 26.32 24.44 
Flash | 384k | — — | 32k | 42-ch.10-bit | 4-ch. 8-bit 3USART, Smart Card | 26 | 118 | 25MHa/3~3.6v | -20°C~75°C| {44 orp IncescguEesey-NDM ee ey 
Flash | 128K | — | 4K | B-ch. 10-bit | 2-ch. B-bit DUSART, Smart Card | 2/6 | 79 | 20MHZ/45~55V | -20°%C ~ 75°C | 100-TOFP |DF2345TE20V-NDA NEW? 23.04 21.51 19.97 
20MHZ/4.5 ~ 5.5V 120-TOFP |DF2357TE20V-NDA 25.34 23.65 ~-21.96 
Flash | 128k | — | 8k | 8ch.to-bit | 2-ch. 8-bit 3USART, Smart Card | 2e/— | 95 | 13MHz/3~5.5V. | -20°C ~ 75°C) 128-QFP |DF2357VF13V-NDA NEW! 2304 21.51 19.97 
13MHZ/3 ~ 5.5V 120-TOFP |DF2357VTE13V-NDA NEW! 2534 23.65 21.96 
Flash | 256k | — | 16K | t0-ch.10-bit | 2-ch. 8-bit SN 2iei— | 94 | 34MHz/3~3.6V | -20°C ~ 75°C | 120-TOFP |DF2360VTE34V-NDA NEW! 13141181 10.47 
Flash | 256K — — | 24K | 4o-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit pe ue 2e/— | 94 | 34MHa/3~3.ev | -20°C ~ 75°C | 120-TOFP |DF2361VTES4V-NDA NEW! 1358 1220 10.82 
Flash | 384K — — | 32K | 40-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit oe 2— | 94 | 34MHa/3~3.ev | -20°C ~ 75°C | 120-TOFP |DF2364VTES4V-NDA NEW! 1485 1334.11.83 
: : 5 USART, IrDA, te DF2366VF33V-NDA NEW! 1697 1584 ~~1471 
Flash | 384K | — | 30K | t0-ch.10-bit | 2-ch. 8-bit a cao re 2i6s/— | 94 | 34MHz/3~3.6V | -20°C ~ 75°C | 120-TaFP |PFASSOVFASV NDA NEWT eae. dene, ae 
: ; 5 USART, IrDA, wr ymen | 128-OFP [DE2367VF33V-NDA NEW! 1697 15.84 ‘14.71 
Flash | 384k | — — | 24K | t0-ch.10-bit | 2-ch. 8-bit ea oe 26i— | 94 | 33MHz/3~3.ev | -20°C~ 75°C) {BOF |DRSGAUFSSV NDA NEW ee mee 
Flash | 512k | — — | 32k | t0-ch.10-bit | 2-ch. 8-bit UE ues 2iei— | 94 | 34MHz/3~3.6V | -20°C ~ 75°C | 120-TOFP |DE2368VTE34V-NDA NEW! 1466 13.68 «= 12.71 
144-LOFP |DF2370RVFO34V-NDA NEW? 73.91 12.98 12.06 
; ; 5 USART, IrDA, op. gnep |145-TFLGA|DF2370RVLP34V-NDA NEW! 1676 15.64 14.53 
Flash | 256k | — | 16K | 16-ch.10-bit | 6-ch. 8-bit snare we aer— | 113 | sama -aev | 200 ~ 75° |, ore lpcosvuvragay-No a MEW? ee os oS 
145-TELGA|DF2370VLP34V-NDA NEW! 1601 1494 13.88 
Flash | 256K — | 24K | 46-ch. 10-bit | @-ch. 8-bit Se 2e— | 113 | 34MHz/3~3.6v | -20°C ~ 75°C | 144-LOFP |DF2371RVFO34V-NDA NEW! 1428 © 1333-=«‘12.38 
SUSAR HDA 145-TFLGA|DF2371RVLP34V-NDA NEW! 1715. 16.01 14.86 
Flash | 256k | — | 24K | 16-ch.10-bit | 6-ch. 8-bit Se 2iei— | 113 | 34MHz/3~3.6v | -20°C ~ 75°C | 144-LOFP |DF2371VF034V-NDA NEW! 1352 1262 «= «11.72 
mare yarns 145-TFLGA|DF2371VLP34V-NDA NEW! 16.38 15.29 14.20 
144-LOFP |DF2372RVFO34V-NDA NEW! 14.66. 13.68 12.71 
; ; 5 USART, IrDA, op gpep |145-TFLGA|DE2372RVLP34V-NDA NEW! 1752 1636 «© 15.19 
Flash | 256k | — | 32k | 16-ch.10-bit | 6-ch. 8-bit har cant ORE ae | 113] sama -aev | -20°c~ 75° |, ore lproavovrasay Noa MEW iugi “igbee dene 
145-TELGA|DF2372VLP34V-NDA NEW! 1676 15.64 14.53 
FUSART EDA 144-LOFP |DF2374RVFO34V-NDA NEW! 15421440 13.37 
Flash | 384k | — — | 32K | 16-ch.10-bit | 6-ch. 8-bit Feb stills 2iei— | 113 | 34MHz/3~3.6V_ | -20°C ~ 75°C |145-TFLGA|DF2374RVLP34V-NDA NEW! 1829 17.07 15.85 
mar heale, 144-LOFP |DF2374VFO34V-NDA NEW! 14.67 13.70 12.72 
Flash | 384K — — | 30K | 46-ch. 10-bit | 4-ch. 8-bit ea OT 2i— | 97 | 33MHw3~3.6v | -20°C ~ 75°C | 144-LOFP |DF2376VFQ33V-NDA NEW! 1734 1619 15.03 
20°C ~ 75°C | 144-LOFP |DF2377RVFO33V-NDA 1790 1671 18.51 
cueaRe -40°C ~ 85°C | 144-LOFP |DF2377RVFO33WV-ND A 1880 1755 16.29 
Flash | 384K | — | 24K | 16-ch. 10-bit] 6-ch.8-bit | ine SUSART. 4. | aie— | 119 |  samies~s.ev | -20°C ~ 75°C | 144-LOrP |HD64F2377RVEO33-ND 1790 1671 15.51 
; , 40°C ~ 85°C | 144-LOFP |HD64F2377RVFO33W-ND 1880 1755 16.29 
20°C ~ 75°C | 144-LOFP |DF2377VFO33V-NDA NEW! 17341619 15.03 
35MHZ/3 ~ 3.6V 144-LOFP |DF2378BVFO35V-NDA NEW! 15421440 1337 
; : 5 USART , 35MHZ/3 ~ 3.6V ep gpep |145-TFLGA|DF2378BVLP35V-ND&A NEW! 1829 1707 15.85 
Flash: | ‘512K — | 82K | 16-ch. 10-bit | Gch. S-bit | IrDA smartcard, 2c | 2/— | 13) sannas~s.ev | “20°C ~ 75°C | 144-LaFP |DF237@RVEO34V-NDA 1620 1512 14.04 
34MHZ/3 ~ 3.6V 144-LOFP |DF2378AVFO34V-ND A 1620 1512 14.04 
120-TOFP |DF2398TE20V-NDA 16.74 15.63. 14.51 
Flash | 256k | — | 8K | 8ch. to-bit | 2-ch. 8-bit BUSART, Smart Card | 2/6/— | 95 | 20MHZ/4.5~5.5V | -20°C ~ 75°C) 128-QFP |DE2398F20TV-NDA NEW! 1782 16.64 15.45 
128-QFP_ |DF2398F20V-NDA 1620 15.12 14.04 
Flash_| 256K | — | 16K | 16h 10-bit | — 5 USART, 4 °C a5/— | 110 | 20MHz3~3.6V | -20°C ~ 75°C | 128-OFP [DF2437FV-NDA NEW! 16.20. 15.12 14.04 
; ; 5 USART, 40°C ~ 75°C |176-LFBGA|DF2505BR26DV-NDA NEW! 25.01 23:34. ~«21.68 
Flash | 984K = _| 82K: | 16:ch. 10-bit] 2-ch: B-bit Smart Card, 2 [°C A1G/— | 120 | 26MHZ/3~5.5V | -ooe¢ ~ 75°C | 144-QFP_ |DF2505FC26V-NDA NEW! 2286 21.34 —_—‘19.82 
Flash_| 512K | — | 32K | té-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit_| 5S USART, Smart Card, 2/2C | 4/6/— | 120 | 26MHz3~5.5V _| -40°C - 75°C |176-LFBGA|DF2506BR26DV-NDA NEW! 27.00 25.20 23.40 
; ; 5 USART, on gnen |176-LFBGA|DF2551BR26DV-NDA NEW! 26.00 24.27 ~~ 22.53 
Flash | 384K | — | 24K | 16-ch.10-bit | 2-ch. 8-bit ten ae 4ji— | 120 | 26mbz/3 ~5.5v | 40°C ~ 75e¢ | 76-LFBGA| DFFSSIBRZGDY NDA NEW! ae ees 
: ; 5 USART, ~ gaan |176-LFBGA)DF2552BR26DV-NDA NEW! 27.90 26.04 24.18 
Flash | 512k | — — | 32k | 16-ch.10-bit | 2-ch. 8-bit Seer 4j6i— | 120 | 26MH/3 ~5.5V | 40°C ~ 76°0 a ee ae ee ae mewn Suan, orge’ Gone 
Flash | Stak | — | 32k | 16-ch.to-pit} 2-ch.a-pit | USSR Smart Card, | ie, | 409 | gontia3 ~5.5v | -40°c ~ 75°C | 144-0FP |DF2556FCZODV-NDA NEW! 26.00 24.27 «22.53 
Flash | 128K | — | 4K | tach 10-bit | — 3USART, Smart Card, 1CAN | —/6/— | 56 | 20MHz/45~5.5V | -20°C-75°C| 80-OFP |DF2612FA20V-NDA 16.01 1404_~~*13:88 
; ~40°C ~ 85°C | 100-FP |DF2623FA20JV-NDA 28.97 27.04 25.11 
Flash | 256K | — | 12K | t6-ch.10-bit} = — 3USART, Smart Card, 1 CAN | —/6/—| 70 | 20MIHZ/4.5 ~ 5.5V | 9 OE OE | i EE OE a oe ee ee 
; 2USART, 2 SSU, er 
Flash | 128K | — | 8K | t6-ch.10-bit}|  — rich Cod CAN 4isi— | 76 | 24MHz/4.5~5.5V | -20°C ~ 75°C | 100-OFP |DF2628FA24V-NDA NEW! 16.01 14.94 13.88 
; ; 3 USART, arya 
Flash | 384K | — — | 16K | 12-ch.10-bit | 2-ch. 8-bit smart Cad 2can | 1S] 84 | 20Mba4.5~Ssv | -20°- 75°C) 128-0FP |DF2630F20V-NDw 36.20 33.79 31.37 
: : 3 USART, eel anes % 
Flash | 384k | — | 16K | 12-ch. 10-bit } 2-ch.8-bit | gman cara 2G, 2can || 84 | 20sMH45~5.5v | -20°C~75°C| 128-0FP |oF26a0WF20V-NDA 38.48 35.91 33.35 
BiGARE TéMHz/3 ~ 3.6V 728-OFP |DF2633F16V-NDA NEW? 21.90 2044 18.98 
Flash | 256k | — | 16K | 16-ch.10-bit } 4-ch.8-bit | ting sronewa ge¢ | 4/6— | 89 | 25MHz/3~3.6v | -20°C~ 75°C | 128-OFP |DF2633F25V-NDA 2190 20.44 += 18.98 
; , 25MHz/3 ~ 3.6V 120-TOFP |DF2633TE25V-NDA 24.00 22.40 20.80 
San 728-OFP |DF2633RF28V-NDA 19.01 17.74 16.48 
Flash | 256K | — | 16K | 16-ch. 10-bit] 4ch.8bit | ny QUART. 4. | a/e-— | 99 | 2aMie/4s~s.sv | -20°C ~ 75°C | 120-ToFP |DF2633RTEZBV-NDA 1961 1830 17.00 
; ; 120-TOFP |HD64F2633RTE28-ND 1961 1830 17.00 
Flash | 256K — — | 16K | 46-ch. 10-bit | 4-ch. 8-bit Ss 4/6/— | 89 | temHz/3~3.6v | -20°C ~ 75°C | 120-TOFP |DF2633TE16V-NDA 23.81 22.22 ~—-20.64 
A ROHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 
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Microcontrollers 
H8S Family (Cont.) 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package| Part No. 1 25 100 
: ' 3 USART, on gree | 128-QFP| DF2636F20V-NDA 22.28 20.79 ~+~«*19.31 
Flash | 128K = 4K | 12-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit smart Card, 2 CAN —/6I— | 84 | 20MHz/4.5~5.5V | -20°C~75°C | 458-arp| pFoe36UF20V-NDA 9363 «(0205 «(20.48 
Si/SART 128-OFP| DF2638F20V-NDA 25.14 23.47 21.79 
Flash | 256K = 16K | 12-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit Sickest OAH —/6/— | 84 | 20MHz/4.5~5.5V | -20°C ~ 75°C | 128-QFP| HD64F2638F20J-ND 30.66 28.62 —-26.58 
tart cand, 128-OFP| DF2638UF20V-ND& NEW! 26.28 «2453 «22.78 
aSART -20°C ~ 75°C | 128-QFP| DF2638WF20V-NDA 27.42 25.60 23.77 
Flash | 256K = 46K | 12-ch. 10-bit } 2-ch.8-bit | ge cone can | —/S/— | 84 | 20MHZId.5 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 128-OFP) HD64F2638WF20J-ND 33.29 31.07 28.85 
rd -40°C ~ 85°C | 128-QFP| DF2638WF20JV-NDA 33.29 31.07 —-28.85 
Flash [256K = 16K | 42-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit_| 3 USART, Smart Card, 2CAN| —/6/-— | 84 | 20MHz/45~5.5V | -20°C ~ 75°C | 128-QFP| DF2639UF20V-NDA NEW! 27.80 25.95 24.09 
Flash | 256K - 16K | 12-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit A TSART: Sinatt Gard, —/6/— | 84 | 20MHz/4.5~5.5V | -20°C ~ 75°C | 128-QFP| DF2639WF20V-ND&A NEW! 28.76 26.84 ~—-24.93 
; : 5 USART, IrDA, T6MHZ/3~3.6V | 5... ono, | 144-QFP| DF2643FC16V-NDA NEW! 23.04 21.51 19.97 
Flash | 256K =| 16K | 16h. 10-bit | Ach: B-bit Smart Card, 2 I2C 4ii— | 111 | osmzi3~3.ev_| “20°C ~75°C | 444-0FP| DF2643FC25V-NDA NEW! 23.04 21.51 ‘19.97 
Flash | 128K = 4K | 42-ch. 10-bit = 2USART, Smart Card, 1 CAN] —/6/— | 108 | 2omtHai4.5 -5.6v | —90C~ OEE ti a Oe ONE ye Ome 
F -40°C ~ 85°C | 144-QFP| DF2648RFC20JV-NDA NEW! 3162295271 
Flash | 128K - 4K | 12-ch. 10-bit - 3 USART, Smart Card, 1 CAN | —/6/— | 108 | 20MHz/4.5~5.5V | “gsc 750c | 144-QFP| DF264SRFC2OV-ND.A NEW! 858 2667 «24.77 
Flash_| 384K = 16K | 12-ch. 10-bit | 4-ch. 8-bit | 3USART, IrDA, SmartCard | 2/6/— [115 |  33MHz/3~3.6V | -20°C ~ 75°C | 144-LOFP| DF2667VFO33V-NDA NEW! 1866 1742 16.18 
d ; 3 USART, on gen | 144-QFP| DF2676VFC33V-NDA 20.00 1867 17.33 
Flash | 256K - 8K | 12-ch. 10-bit | 4-ch. 8-bit IrDA, Smart Card 2G/— | 115 |  33MHz/3~3.6V | -20°C ~ 75°C | 444-QFP| HDGAF2676VEC33-ND 0.00 1867 1733 
H8SX Series 
Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
Flash | 256K = 12K | 16-ch. 10-bit = 2 USART, 3 SSU, Smart Card |—/12/—| 99 | 48MHz/45~5.5V | -20°C ~ 85°C | 120-LOFP |DF61582N48FPV-NDA NEW! 22.86 21.34 19.82 
Romless | — = 40K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 4USART, IrDA, Smart Card | 4/6/— | 90 | 50MHZ/3.0~3.6V | -20°C ~ 75°C | 120-LOFP |DS61651NS5OFPV-ND&A NEW! 9.69 8.70 772 
Flash | 384K = 40K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit SUS ART DA USB ES: 8/6/— | 75 | SOMHZ/3.0~3.6V | -20°C ~ 75°C | 120-TOFP | R5F61653N50FTV-NDA 17.15 16.01 14.86 
Flash | 512K — | 40K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit Rea s/6— | 84 | SOMHZ/3.0~3.6V | -20°C ~ 75°C | 120-TOFP | DF61654NSOFTV-NDA NEW! 1859 1735 16.11 
= , ; -20°C ~ 75°C | 120-TOFP | DF61656N35FTV-NDA NEW! 1752 16.36~=——15.19 
Flash | 512K 24K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 4 USART, Smart Card 4/6/— | 90 | 35MHZ/3~3.6V | “ance” gece | 490-TOFP |DF61656W35FTV-NDA NEW? 1908 1799 «1671 
Flash | 768K = 24K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 4 USART, Smart Card 4/6/— | 90 | 35MHz/3.0~3.6V | -20°C ~ 75°C | 120-TOFP | DF61657BN35FTV-ND& NEW! 19.01 17.74 ~——«‘16.48 
Flash | 384K = 40K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 6 USART, IrDA, 2 2C 8/6— | 101 | 50MHz/3~3.6V | -40°C ~ 85°C | 144-LOFP |DF61663W50FPV-NDA NEW! 1928-1799 «1671 
Flash | 512K = 40K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 6 USART, IrDA, 2 2C 8/6/— | 101 | 50MHz/3~3.6V | -40°C ~ 85°C | 144-LOFP |DF61664W50FPV-NDA NEW! 20.85 19.46 18.07 


M16C Family 


The M16C family offers the industry's broadcast multi-purpose microcontroller platform, with seamless code and pin compatibility — all the way from 8-bit to 32-bit functionality. A robust platform of 16/32-bit CISC microcontrollers 
with speeds form 16 MHz to 64 MHz, up to 512K on-chip flash memory, high ROM code efficiency, extensive EMI /EMS noise immunity, and very low power consumption. It also features a broad choice of standard on-chip 
peripheral options and the highest pin-to-pin compatibility (up to 144 pins) in the industry. 


M16C Platform Series 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi Key Price Each 

Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
Flash 64K = 3K_| 14-ch. 10-bit | 1-ch. 8-bit 2 USART, 1 CAN 4i— 37 | 16MHz/4.2 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 48-LQFP |M301N2F8TFP#U3-ND& NEW! 14.52 13.56 12.59 
Flash 128K = 10K | 8-ch. 10-bit = 4 USART, 1 I?C —/5i— | 85 16MHz/3 ~ 3.6V -20°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30245FCGP#U1-ND& NEW! 16.01 14.94 13.88 
F -40°C ~ 85°C | 100-QFP |M30302FAPFP#U3-ND& NEW! 6.30 5.04 4.26 
Flash 96K 4K 5K | 18-ch. 10-bit — 3 USART, 3 I?C —/6/— | 88 | 16MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 95°C | 100-OFP |M30302FAPFP4U5-NDA NEW! 6.00 4.80 4.05 
: -40°C ~ 85°C |100-LQFP | M30302FAPGP#U3-ND& NEW! 5.88 471 3.97 

=| -| — 2 —/5/— $5; 
Flash 96K 4K 5K | 18-ch. 10-bit 3 USART, 3 [°C 16/- 88 | 16MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C |100-LOFP |M30302FAPGP4U5-NDA NEW! 5.60 4.48 3.78 
i -40°C ~ 85°C | 100-QFP |M30302FCPFP#U3-ND& NEW! 6.52 5.22 441 
Flash 128K 4K 5K | 18-ch. 10-bit = 3 USART, 3 I2C —/6/— | 88 | 16MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 100-OFP |M30302FCPFP4U5-NDA NEW! 620 1.96 419 
F -40°C ~ 85°C |100-LQFP | M30302FCPGP#U3-ND& NEW! 6.10 4.88 412 
Flash 128K 4K 5K | 18-ch. 10-bit = 3 USART, 3 I?C —/6/— | 88 | 16MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C |100-LOFP |M30302FCPGP#U5-NDA NEW! 5.80 464 3.99 
f -40°C ~ 85°C | 100-QFP |M30302FEPFP#U3-ND& NEW! 6.94 5.56 4.69 
Flash 192K 4K 6K | 18-ch. 10-bit _ 3 USART, 3 I2C —/6/— | 88 | 16MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 100-OFP |M30302FEPFP#US-NDA NEW! 660 5.28 4.46 
. -40°C ~ 85°C |100-LQFP | M30302FEPGP#U3-ND& NEW! 6.52 5.22 441 

had ia _ 2 —/5/— os 
Flash 192K 4K 6K | 18-ch. 10-bit 3 USART, 3 [°C 16/- 88 | 16MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C |100-LOFP |M30302FEPGP#U5-NDA NEW! 620 4.96 419 
-40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30302SPFP#U3-ND& NEW! 6.10 4.88 412 
ROMless = = 6K | 18-ch. 10-bit = 3 USART, 3 I?C —/6/— | 88 | 16MHz/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C |100-LQFP | M30302SPGP#U3-ND& NEW! 4.38 4.09 3.80 
-20°C ~ 85°C _|100-LQFP |M30302SPGP#U5-ND& NEW! 5.06 4.05 3.42 
Flash 128K _ 5K | 10-ch. 10-bit = 5 USART, 3 I2C —/11/—|_89 | 10MHZ/4.75 ~ 5.25V_| -20°C ~ 85°C |116-LQFP | M306H3FCFP#U0-ND&A NEW! 37.34 34.85 32.36 
89 5 on |116-LQFP | M306H5FGFP#U0-NDA NEW! 38.10 35.56 33.02 
ci gc re = = SUSAR NIG TV | ao | 1OMHz/2~5.5V | -20°C ~ 70°C | 400-aFP [M306H7FGFPUO-NDA NEW! 1962 18.32 ‘17.01 
Flash 384K = 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C, 1 CAN —/l1/—|_ 88 24MH2/3 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M306NLFHGP#U3-ND& 21.00 19.60 18.20 
Flash 512K = 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C, 1 CAN —/1/—|_ 88 24MHz/3 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C |100-LQFP | M306NLFJGP#U3-ND& NEW! 23.00 21.47 19.93 
Flash 384K = 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 7 USART, 3 I2C, 1 CAN —/i/—|_ 114 24MHz/3 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 128-LQFP | M306NNFHGP#U3-ND& 22.01 20.54 19.08 
Flash 512K — 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 7 USART, 3 I2C, 1 CAN —/Ni/—|_ 114 24MH2/3 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C |128-LQFP | M306NNFJGP#U3-ND& NEW! 24.00 22.40 20.80 
-40°C ~ 85°C | 64-LQFP | M306SOFAGP#U3-ND& NEW! 15.72 14.68 13.63 
lash (|| i268 Eat |e = = SUSART, 3 PC TSI | 22 | 15.36MH2/3~3.6V | ogc ~ 35°C | 64-LOFP |M306SOFAGP#U5-ND.A NEW! 14.28 18.33 12.38 
Flash 512K = 10K = 2-ch. 8-bit 2 USART, 3 I2C —/8/— | 76 | 16MHz/4.75 ~ 5.25V_| -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M306V7FJFP#U0-ND& NEW! 31.04 28.97 26.90 
— -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M3062LFGPFP#U3C-ND& NEW! 15.96 14.90 13.84 
— : . -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M3062LFGPFP#U5C-ND& NEW! 15.20 14.19 13.17 
Flash 256K 4K 20K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —/1/—| 88 | 24MHz/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 100-OFP |M3062LFGPFP#U7C-NDA NEW! 1616 15.08 14.01 
4K -20°C ~ 85°C | 100-QFP |M3062LFGPFP#U9C-ND& NEW! 15.41 14.38 13.36 
_ -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M3062LFGPGP#U3C-ND& NEW! 15.35 14.33 13.30 
— F ‘ -20°C ~ 85°C |100-LQFP | M3062LFGPGP#U5C-ND& NEW! 14.60 13.63 12.65 
Flash 256K 4K 20K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —/1/—| 88 | 24MHz/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C |100-LOFP |M3062LFGPGP#U7C-NDA NEW! 1554 14.51 13.47 
4K -20°C ~ 85°C | 100-LQFP | M3062LFGPGP#U9C-ND& NEW! 14.81 13.82 12.84 
_ -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30620FCPFP#U3C-ND& 14.81 13.82 12.84 
_ ‘ é -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30620FCPFP#U5C-ND& 14.10 13.16 12.22 

bel -| lad a 2 —_ j— és 
Flash 128K 4K 10K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART. 3 [°C MAL 88 | 24MHz/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 100-OFP |M30620FCPFP#U7C-NDA 15.00 14.00 13.00 
4K -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30620FCPFP#U9C-ND& NEW! 14.30 13.35 12.39 
= -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30620FCPGP#D3C-ND 15.74 14.18 12.57 
= -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30620FCPGP#U3C-ND& 14.18 13.23 12.29 
— . . -20°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30620FCPGP#D5C-ND 14.99 13.50 11.97 
Flash 128K _ 10K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —/11/—| 88 | 24MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C |100-LOFP |M30620FCPGP#USC-NDA. 13.50 1260 11.70 
4K -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30620FCPGP#U7C-ND&A 14.39 13.43 12.47 
4K -20°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30620FCPGP#U9C-ND& 13.70 12.79 11.87 
i , -40°C ~ 85°C | 100-QFP |M30620SPFP#U3C-ND& NEW! 10.54 9.47 8.40 
ROMless _ _ 10K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —/11/—| 88 | 24MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 100-OFP | M30620SPFP#USC-NDA 957 8.60 763 
fi : -40°C ~ 85°C |100-LQFP | M30620SPGP#U3C-ND& 9.80 8.81 7.81 
ROMless _ _ 10K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —/1/—| 88 | 24MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C |100-LOFP |M30620SPGP#US5C-NDA. 8.90 8.00 709 

A ROHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 
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ztENESAS 


Microcontrollers 


M16C Family m16éc Platform Series (Cont.) 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. il 25 100 
_ -40°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30621FCPGP#U3C-ND& 14.18 13.23 12.29 
Flash 128K = 10K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I?C —/11/—} 71 | 24MH7z/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 80-QFP | M30621FCPGP#U5SC-NDA 13.50 12.60 11.70 
4K -20°C ~ 85°C | 80-QFP_ | M30621FCPGP#U9C-ND& NEW! 13.70 12.79 11.87 
_ -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30622F8PFP#U3C-ND&A 13.76 12.84 11.93 
_ : i -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30622F8PFP#U5C-ND&A 14.54 13.10 11.62 
v | -ch. 8- 2 aia s 
Flash 64K 4K 4K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I?C /11/ 88 | 24MHz/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30622F8PFP4U7C-NDA 13.97 13.04 1211 
4K -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30622F8PFP#U9C-ND& 14.78 13.31 11.80 
_ -40°C ~ 85°C |100-LQFP| M30622F8PGP#U3C-ND& 14.58 13.13 11.64 
_ : i -20°C ~ 85°C |100-LQFP| M30622F8PGP#D5C-ND 13.88 12.50 11.08 
Flash 64K _ 4K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I?C —/11/—|} 88 | 24MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C |100-LOFP| M30622F8PGP#U5C-NDA 13.88 1250 11.08 
4K -40°C ~ 85°C |100-LQFP| M30622F8PGP#U7C-ND& 14.79 13.32 11.82 
ROMless _ = 8K | 10-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 1 [2C —/11/—|} 88 | 16MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30622SAFP#U5-ND& 9.86 7.89 6.66 
-40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30622SPFP#U3C-ND.& NEW! 9.30 8.36 7A 
‘ -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30622SPFP#USC-ND& 8.47 7.61 6.75 
ROMless _ _ 4K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 °C —/11/—|} 88 | 24MHz/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C 100 -LOFP! M30622SPGP4U3C-NDA 8.57 770 683 
-20°C ~ 85°C |100-LQFP| M30622SPGP#U5C-ND& NEW! 9.34 7.48 6.31 
Flash 64K = 4K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I?C —/t/—| 71 | 24MH7z/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 80-OQFP | M30623F8PGP#U5C-ND& 13.88 12.50 11.08 
‘ qi -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30624FGAFP#U3-ND&A 37.68 35.17 32.66 
Flash 256K _ 20K | 10-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 1 ?C —/11/—|} 88 | 16MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 100-OFP | M30624FGAFP#U5-NDA 35.87 33.48 31.09 
2 
Flash 256K = 20K |10-ch. x 10-bit | 2-ch. x 8-bit eer —/11/—} 85 | 16MHz/4.2 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30624FGMFP#D3-ND 37.68 35.17 32.66 
_ -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30624FGPFP#U3C-ND& 16.38 15.29 14.20 
_ : 3 -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30624FGPFP#USC-ND& 15.60 14.56 13.52 
Flash 256K 4K 20K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I?C —/11/—|} 88 | 24MHz/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 100-OFP | M30624FGPFP#U7C-NDA 16.58 15.47 14.37 
4K -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30624FGPFP#U9C-ND& 15.80 14.75 13.69 
= -40°C ~ 85°C |100-LQFP| M30624FGPGP#U3C-ND& 15.74 14.69 13.64 
_ ‘ ‘ -20°C ~ 85°C |100-LQFP| M30624FGPGP#U5C-ND& 15.00 14.00 13.00 
-( | = a 2 = = = 
Flash 256K 4K 20K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I?C /11/ 88 | 24MHz/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C |100-LOFP| M30624FGPGP#U7C-NDA 15.95 14.89 13.82 
4K -20°C ~ 85°C |100-LOFP| M30624FGPGP#U9C-ND& 15.20 14.19 13.17 
4 A -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30624SPFP#U3C-ND& NEW! 12.37 11.12 9.86 
— — =f | hay ‘al 2 _ — Pm 
ROMless 20K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I?C /11/ 88 | 24MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 100-OFP | M30624SPFP#USC-NDA NEW! 11.24 10.10 8.96 
; ‘ -40°C ~ 85°C |100-LQFP| M30624SPGP#U3C-ND& NEW! 11.07 9.95 8.82 
— ose =( s kof a 2 ae a a 
ROMless 20K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I?7C /11/ 88 | 24MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C 1100-LOFP| M30624SPGP4USC-NDA NEW! 10.07 905 8.02 
= -40°C ~ 85°C |128-LQFP| M30625FGPGP#U3C-ND&A 16.80 15.68 14.56 
_ -20°C ~ 85°C /100-LQFP| M30625FGPGP#D5C-ND 17.78 16.01 14.20 
Flash 256K = 20K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I?C —/11/—} 114 | 24MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C |128-LQFP| M30625FGPGP#U5C-ND& 16.01 14.94 13.88 
4K -40°C ~ 85°C |128-LOQFP| M30625FGPGP#U7C-ND& 17.00 15.87 14.73 
4K -20°C ~ 85°C |128-LQFP| M30625FGPGP#U9C-ND& 16.20 15.12 14.04 
_ -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30626FHPFP#D3C-ND 18.48 17.25 16.02 
=_ -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30626FHPFP#U3C-ND& 18.48 17-25 16.02 
_ -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30626FHPFP#USC-ND& 17.60 16.43 15.25 
-40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30626FHPFP#U7C-ND& 18.68 17.43 16.19 
Flash 384K 4K 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —/11/—| 88 | 24MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30626FHPFP#U9C-ND& 17.81 16.62 15.44 
_ -40°C ~ 85°C |100-LQFP| M30626FHPGP#D3C-ND 17.84 16.65 15.46 
= -40°C ~ 85°C |100-LQFP| M30626FHPGP#U3C-ND& 17.84 16.65 15.46 
— -20°C ~ 85°C |100-LQFP) M30626FHPGP#U5C-ND& 17.00 15.87 14.73 
4K -40°C ~ 85°C |100-LQFP| M30626FHPGP#U7C-ND& 18.05 16.85 15.64 
4K -20°C ~ 85°C |100-LOFP| M30626FHPGP#U9C-ND& 17.21 16.06 14.92 
= -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30626FJPFP#U3C-ND& NEW! 20.58 19.21 17.84 
_ F ‘ -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30626FJPFP#U5C-ND& 19.61 18.30 17.00 
-( | = if 2 saad = “és 
Flash 512K 4K 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I?C /11/ 88 | 24MHz/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 100-OFP | M30626FJPFP#U7C-NDA NEW! 20.78 1939 18.01 
4K -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30626FJPFP#U9C-ND& NEW! 19.80 18.48 17.16 
— -40°C ~ 85°C |100-LQFP| M30626FJPGP#U3C-ND& 19.97 18.64 17.31 
— “ i -20°C ~ 85°C |100-LOFP| M30626FJPGP#USC-ND& 19.01 17.74 16.48 
7 | -ch. 8- 2 —1/— S 
Flash 512K 4K 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I?C /11/ 88 | 24MHz/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C |100-LOFP| M30626FJPGP4U7C-ND&A NEW! 20.16 18.82 17.48 
4K -20°C ~ 85°C |100-LQFP| M30626FJPGP#U9C-ND& NEW! 19.20 17.92 16.64 
-40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30626SPFP#U3C-ND& NEW! 12.89 11.58 10.27 
: . -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30626SPFP#U5C-ND& NEW! 11.71 10.52 9.33 
= = e ft -ch 8- 2 —1/— es 
ROMless 31K | 26-ch 10-bit | 2-ch 8-bit 5 USART 3 I?C /141/ 88 | 24MHz/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C |100-LOFP| M30626SPGP#U3C-NDA NEW! 11441 909 909 
-20°C ~ 85°C |100-LQFP| M30626SPGP#USC-ND& NEW! 10.35 9.30 8.25 
_ -40°C ~ 85°C |128-LQFP| M30627FHPGP#U3C-ND& 18.90 17.64 16.38 
_ -20°C ~ 85°C /128-LQFP| M30627FHPGP#D5C-ND 18.00 16.80 15.60 
Flash 384K — 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —/11/—} 114 | 24MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C |128-LQFP| M30627FHPGP#U5C-ND& 18.00 16.80 15.60 
4K -40°C ~ 85°C |128-LQFP| M30627FHPGP#U7C-ND& 19.10 17.83 16.55 
4K -20°C ~ 85°C |128-LOFP| M30627FHPGP#U9C-ND& 18.20 16.99 15.77 
— -40°C ~ 85°C |128-LQFP| M30627FJPGP#U3C-ND& NEW! 21.00 19.60 18.20 
_ 3 A -20°C ~ 85°C |128-LOFP| M30627FJPGP#USC-ND& 20.00 18.67 17.33 
Flash 512K 4K 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —/11/—} 114 | 24MH72/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C 1128-LOFP| M30627FJPGP#U7C-NDA NEW! 21.20 1979 18.37 
4K -20°C ~ 85°C |128-LQFP| M30627FJPGP#U9C-ND& NEW! 20.21 18.86 17.52 
Flash 256K = 10K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 4 USART, 3 IC, 2CAN —/i1/—| 88 24MHz/3 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C |100-LQFP| M306N4FGGP#U3-ND& NEW! 19.01 17.74 16.48 
Flash 512K = 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 7 USART, 3 IC, 2CAN —/1/—|}_ 114 | _24MH2/3 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C |128-LQFP| M306NMFJGP#U3-ND& 25.01 23.34 21.68 
Flash 384K = 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 IC, 2CAN —/l1/—| 88 24MHz/3 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C |100-LQFP| M306NKFHGP#U3-ND& 22.01 20.54 19.08 
Flash 512K _ 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C, 2CAN —/11/—} 88 24MHz/3 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C )100-LQFP| M306NKFJGP#U3-ND& 24.00 22.40 20.80 
M16C Tiny Series 
Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 100 
= -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | M30260F3AGP#U3-ND& 9.38 7.51 6.34 
— -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | M30260F3AGP#U3A-ND& NEW! 9.38 7.51 6.34 
— -20°C ~ 85°C | 48-LQFP | M30260F3AGP#D5-ND 8.88 Ad 6.00 
Flash 24K _ 1K | 12-ch. 10-bit _ 3 USART, 1 ?C —/8/—| 39 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 48-LQFP | M30260F3AGP#U5-ND&A 8.88 7.11 6.00 
— -20°C ~ 85°C | 48-LQFP | M30260F3AGP#U5A-ND& NEW! 8.88 eal 6.00 
4K -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | M30260F3AGP#U7A-ND& NEW! 9.66 7.73 6.53 
4K -20°C ~ 85°C | 48-LQFP | M30260F3AGP#U9A-ND& NEW! 9.14 7.32 6.17 
al -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | M30260F6AGP#U3A-ND& NEW! 8.48 7.62 6.76 
= -20°C ~ 85°C | 48-LQFP | M30260F6AGP#D5-ND 9.66 7.73 6.53 
Flash 48K = 2K | 12-ch. 10-bit = 3 USART, 1 I2C —/8/—| 39 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30260F6AGP#U5A-ND& 9.66 7.73 6.53 
4K -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | M30260F6AGP#U7A-ND& NEW! 8.70 7.82 6.93 
4K -20°C ~ 85°C | 48-LQFP | M30260F6AGP#U9A-ND& NEW! 9.92 7.94 6.70 
_ -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | M30260F8AGP#U3-ND&A 8.88 8.00 7.09 
— -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | M30260F8AGP#U3A-ND& NEW! 8.90 8.00 7.09 
— F -20°C ~ 85°C | 48-LQFP | M30260F8AGP#D5-ND 8.48 7.62 6.76 
Flash 64K 2 2K =| 12-ch. 10-bit = 3 USART, 1 °C —/8/—| 39 | 20MH2/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C. | 48-LOFP | M30260F8AGP#USA-NDA NEW! 8.48 762 676 
4K -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | M30260F8AGP#U7A-ND& NEW! 9.13 8.21 7.28 
4K -20°C ~ 85°C | 48-LQFP | M30260F8AGP#U9A-ND& NEW! 8.70 7.82 6.93 
A ROHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 
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Microcontrollers 
M16C Family m16C Tiny Series (Cont.) 


stENESAS 


M16C Tiny Series 
Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
; en anon | 48-LOFP | MIG0262F4GPADS-ND 960. 773. 653 
Flash | 32K — | 4K | 8-ch. 10-bit = 3 USART, 1 [°C —ei—| 38 | 2omrz27~ssv | -4orc~ 85° | 4° Tarp | meooeoracp elie Nba oe eee 
= 40°C ~ 85°C | 48-LOFP | WI30262F6GP#D3-ND 1016 8.13 ~~ 6.86 
— ; -40°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30262F6GP#U3-ND A 848 «9762 ©6.76 
Flash | 48K — | 2K | 8-ch. 10-bit = 3 USART, 1 °C —1si—| 38 | 20MH22.7~5.5V | “oor” prec | amLOEP | MaboeORGPADE ND Sa. eee. hee 
4k -40°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30262F6GP#U7-NDA 870 782 6.93 
= “40°C ~ 85°C | 48-LOFP | W30262F8GP/D3-ND 888 8.00. 7.09 
Flash | 64K — | 2x | 8-ch. 10-bit — 3 USART, 1 °C —is/—| 38 | 20MHz2.7~5.5v | -40°C ~ 85°C | 48-LaFP | 30262F8GP#U3-ND& 890 800 7.09 
= -40°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30262F8GP#U7-NDA 913 8217.28 
Flash_| 24K —__ [aK [och 10-pt | 2USART, 1 °C —e—| 33 | 20MHz2.7~5.5V | -20°C - 85°C |42-SSOP| M30263F3AFP#USA-NDA NEW! 8.88 7.11_6.00 
Flash | 48K =| 2K [0-ch. 10-bit] 2USART, 1 FC —is/—| 33 | 20MHz/2.7~5.5V | -20°C- 85°C |42-SSOP| M30263F6AFP#USA-NDA NEW! 9.66. 7.73653 
= . on anon |42-SSOP| M30263FSAFPFUSA-NDA NEW! 8.48 7.62 ~«6.76 
Flash | 64K mx | 2K | toch. 10-bit} — 2 USART, 1 °C ——| aa | 2omHae7~ssv | -20¢~ ase | 42 SOF DMSO Ne = EB 
= “20°C ~ 85°C | 80-LOFP | W30280F6HP#D5-ND 144. ~«29.16~—~=O773 
= ~40°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280F6HP#U3B-NDA 99 895 7.95 
= -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280F6HP#U5-ND A 953 «8.58 = 761 
Flash | 48K — | 4K | 24ch.to-pit} = — 5 USART, 2 [°C —i—| 71 | 20MHz2.7~5.5v | -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280F6HP#USB-NDA NEW! 955 858 761 
4k -40°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280F6HP#U7-NDA 1018 ©6917-8113 
4k -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280F6HP#U9-ND A 975 «878 7.79 
4k -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280F6HP#USB-NDA NEW! 977878 7.79 
= 40°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280F8HP#U3-NDA 1038. 935 ~~8.29 
= -40°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280FSHP#U3B-NDA NEW! 1040 «9.35 8.29 
= -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280FSHP#D5-ND 1194 «956 «8.06 
Flash | 64K = 4K | 24-ch. 10-bit = 5 USART, 2 [°C ei] 71 | 20MHe27~s.5y | ee ae Oo aE TE eee ance Hoa Rea ne eee 
4k -40°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280F8HP#U7-ND A 1060 954 8.46 
4k -40°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280FSHP#U7B-NDA NEW! 1062 «9548 46 
4k -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280FSHP#USB-NDA 1018 9178.13 
= ~40°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280FAHP#U3B-NDA NEW! 11.24 10.10 8.96 
= -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280FAHP#D5-ND 1298 1037 875 
= . -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280FAHP#U5B-ND& NEW! 1082 972 862 
Flash | 96K ae BK | 24-ch. 10-bit] — 5 USART, 2 °C —/'—| 71 | 20MHZ2.7 ~ 5.50 | ee eee eae MSO DSOEAHPAUC-NDAL by mm EP 
4k -40°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280FAHP#U7B-ND& NEW! 1147 1031 «9.14 
4k -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280FAHP#U9B-ND&A NEW! 11.04 «9.928 80 
= ~40°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280FCHP#U3B-NDA NEW! 12.26 11.02 ~~<9.76 
= ; -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280FCHP#U5B-ND&A NEW! 1167 1049 9.30 
Flash | 128K | 12K | 24ch. 10-bit} — 5 USART, 2 [2C —ii—| 71 | 2omHa27~5.5V | “Zo” seer | soLarP |MA0SBUECHPAITBNDA EW? ipa? diay Gta 
4k -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280FCHP#U9B-ND& NEW! 1189 1068 9.47 
= 40°C ~ 85°C | 64-LOFP | M130287FGHP#U3-NDA 953. 858 7.61 
= -40°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30281F6HP#U3B-NDA NEW! 955 858 761 
= -20°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30281F6HP#D5-ND 1094 = 876 = 7.39 
= -20°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30281FEHP#U5-ND A 911821 7.28 
Flash | 48K — | 4K |4sch.to-pit}] = — 4 USART, 2 [°C —ij—| 55 | 20MHz/2.7~5.5v | -20°C - 85°C | 64-LOFP | M30281F6HP#USB-NDA NEW! 913 «8217.28 
4k -40°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30281FEHP#U7-NDA 975 «8787.79 
4k -40°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30281F6HP#U7B-NDA NEW! 977 «878 7.79 
4k -20°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30281F6HP#U9-ND A 933 «8407.45 
4k -20°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30281F6HP#USB-NDA NEW! 935-840 7.45 
= ~40°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30287FSHP#U3-NDA 995. 896 7.95 
= -40°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30281FSHP#U3B-NDA NEW! 997 898 «= 7.95 
= -20°C ~ 85°C |100-LOFP| M30281FHP#D5-ND 144916773 
Flash | 64K — | aK f4sch.to-pit}] = — 4 USART, 2 [°C —i—| 55 | 20MHz2.7~5.5v | -20°C ~ 85°C | 64-LOFP | 30281F8HP#US-NDA 953 «858 = 7.61 
~ -20°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30281FSHP#USB-NDA NEW! 955 858 761 
4k -40°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30281FSHP#U7B-NDA NEW! 1020 9.17813 
4k -20°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30281FSHP#USB-NDA NEW! 977-878 7.79 
= 40°C ~ 85°C | 64-LOFP | WI30281FAHP#US-NDA 70.80 9.72 8.62 
= ; -40°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30281FAHP#U3B-ND& NEW! 1082 972 862 
Flash | 96K i 8K | 13-ch. 10-bit] = — 4 USART, 2 °C —/'—| 55 | 20MHZ2.7~5.5V | ee oe eee TE OCcEANEAENDAUMEREE ilot sana 
4k -20°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30281FAHP#U9B-ND& NEW! 1062 «9.548 46 
Flash | 96K — | 8K [isch 10-bt | 4USART, 2 PC ——| 55 | _20MHz3~5.5V | -40°C - 85°C | 64-LOFP | M30281FATHP#U3A-NDA NEW! 12.86 12.00 11.15 
= “40°C ~ 85°C | 64-LOFP | M3028FCHP#USB-ND&A NEW! 1187 10.61 9.41 
Flash | 128K 4k | 12K | 13-ch. 10-bit] — 4 USART, 2 [°C —i—| 55 | 20MHz2.7~5.5v | -40°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30281FCHP#U7B-NDA NEW! 12.02 10.80 «9.58 
4k -20°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30281FCHP#U9B-ND& NEW! 1147 10.31 9.14 
= 40°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30290FAHP#USA-NDA NEW! 12.94. 11.63 10.31 
= : -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30290FAHP#U5A-NDA NEW! 1229 «11.04 «= 9.79 
Flash | 96K x | 8K f2rch. 10-bit} — SUSART, 21°C, 1cAN | —/9/—| 71 | 20MHZ/2.7~5.5V | “ance” been | So tOFP | MSboeDEAHPSUSANDAL isaie Jigen” 04048 
4k -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30290FAHP#U9A-ND& 1248 1124 9.97 
- ~40°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30290FCHPU3A-NDA NEW! 14.01. 12:59 ~‘11.16 
= ; -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30290FCHP#U5A-ND&A NEW! 1336 1200 10.64 
Flash | 128K | 12K | 2rch. 10-bit} — SUSART, 21°C, 1CAN | —/9/—| 71 | 20MHZ2.7~5.5V | “ane” aren |eocLarP | MBQ29DECHPAUCANDa NEW? {aah tD7R dha 
4k -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30290FCHPU9A-ND&A NEW! 1358 12.20 ‘10.82 
- ~40°C ~ 85°C | 64-LOFP | 130297 FAHP#U3A-NDA 1248 11.24 9.97 
- ; -20°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30291FAHP#U5A-ND& 1185 10.67 «9.46 
Flash | 96K i 8K | 16-ch. 10-bit] = — 4USART, 21°C, 1CAN | —/9/—| 55 | 20MHZ2.7~5.5V | “ance” gece | ea tor | MSboeIEAHPSUSANDA, oer tag: -4eue 
4k -20°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30291FAHP#U9A-ND& NEW! 1209 10.86 ~——«9.63 
= 40°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30297FCHPU3A-NDA NEW! 1358 12.20 10.82 
= ; -20°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30291FCHP#U5A-ND& 1291 1163 =~ 10.31 
= af ome 2 —/9/— “ 
Flash | 128K x | 12K | 16h. 10-bit 4 USART, 2 I°C, 1 CAN fr—| 55 | gomiz27-55V | “Ain” geet | eatorp MMGRECIEEECAGALINAUMEME oo igel deat 44°00 
4k -20°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30291FCHP#U9A-ND& NEW! 1316 11.82 ~—«10.49 
M32C Series 
Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
-20°C ~ 85°C | 100-OFP | M30800SAFP#US-NDA NEW? 9578.60 7.63 
ROMless | | — — | 8k | 10-ch. 10-bit | 2-ch. B-bit 5 USART, 5 °C 1) 48 | aaMtaa~sev | eee Be | OE EEC SR ERMC cc2 | 200 7.88 
-20°C ~ 85°C |100-LOFP| M30800SAGP-BL#US-NDA NEW! 935 840 7.45 
Flash | 512K — | 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch.e-bit | SUSART,S/°C,1 CAN |—/11/—-) 88 | S2MHZ’3~5.6V | oe a ee oe ae Noa NEW ee 
Flash | 512K — | 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. e-bit | SUSART,S/°¢,1 CAN |—/11/—] 88 | S2MHZ/3~ 5.6V | oe Oe a ote ae eee OA NEW! Ste eae aoe 
Flash | 512K — | 31K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. e-bit | SUSART,S1°¢,1 CAN |—11/—] 124 | S2MHZ/3 ~ 58.6V | ee a ie ore ae eee OA NEW! a ee 
ROMless | _— — [40K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | _SUSART,5/°C,1CAN _|—/11/—| 88 | 32MHz/3~5.5V__| -20°C ~ 85°C |100-LOFP|M30840SGP#U5-NDA NEW! 887 8.28 7.69 
ROMless | _— — [40K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | _5USART,5/2c,1CAN _|—/11/—| 124 | _32MHz/3~5.5V__| -20°C ~ 85°C |144-LOFP|M30842SGP#US-NDA 7088 980 8.69 
Flash | 384K — | 24k | 26-ch. 10-bit | 2-ch. e-bit | SUSART,S/°¢,1 CAN |—/11/—] 88 | S2MHZ3~5.6V | ee ae eae a a ee NDA NEW! eT 
Flash | 384K —__| 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch.8-bit | _SUSART,5/°C,1CAN |—/11/-| 88 | 32MHZ/3~5.5V | -40°C ~ 85°C |100-LOFP|M30843FHGP#U3-NDA NEW! 24.20 22.59 20.97 
; : on pron |100-LOFP| M30843FHGP#D5-ND 22.01 2054 19.08 
Flash | 384K — | 24k | 26-ch. 10-bit | 2-ch.ebit | susART,512c,1cAN [11] 98 | s2mHa/3~s.ev | -20°¢~ aso [JOO EOER) MB0BASFHGREDS ND Sen eee aes 
A ROHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 675 
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M16C Family m32c Series (Cont.) 


7tENESAS 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi Key Price Each 

Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 |GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
~40°C ~ 85°C |100-LOFP| M30843FJFPFU3-NDA 27.06 25.26 23.46 

-40°C ~ 85°C |100-LOFP| M30843FJGP4U3-NDA 2640 2464 22.88 

Flash | 512K | — | 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch.8-bit | SUSART,512C,1cAN |—/11/—] 88 | 32MHz3~ssv | “SOG ~ GSE | INO. OER) ManpaSr.FRsDS ND prey. caoan. one 
-20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30843FJFP#U5-NDA 24.60 2296 21.32 

20°C ~ 85°C |100-LOFP| M30843FJGP4U5-NDA 24.00 22.40 20.80 

Flash | 320K — | 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch.e-bit | SUSART,S/°C,1 CAN |—/11/—| 88 | 32MHa/3~s.sv | “40°C ~ 85.0 | TOO Ore a ie ee oe eee, ques 
Flash | 384K — | 24K | atch. to-it | 2-ch.e-bit | susarT,srec,1can || 124] somias~s.sv | “40.6 BS: | IAL OFR) MBOBASFHGRAUS NDA Bet ea er ees 
Flash | 512K — | 24K | 34-ch. to-pit | 2-ch.e-bit | SUSART,SIPC,1 CAN | —/11/-—] 124] sma’ ~s.sv | “AOC 85.0 | A Ore a ee ea a gee A 
Flash | 320K — | 24k | 34-ch. 10-bit | 2-cn.8-bit | SUSART,51°0,1cAN |—/11/-—| 124] saMHzs~5.6v | “Soc peme |taa-cOrP| ManoderWePsUEND ae re 
20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30853FHFP4D5-ND 23.60 22.03 20.45 

-40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30853FHFPAU3-NDA 2597 2424 22.51 

Flash | 384K | — | 24K | 26-ch.10-bit | 2-ch.8-bit | 5USART,512c,2cAN |—/11/—| 88 | 32MHz3~5.5V | -20°C - 85°C | 100-QFP | M30853FHFP#US-NDA 2360 2203 2045 
-40°C ~ 85°C | 100-LOFP| M30853FHGPU3-NDA 2531 2362 21.94 

20°C ~ 85°C | 100-LOFP| M30853FHGP#U5-ND A 2300 2147 19.93 

40°C ~ 85°C |100-LOFP| M30853FJGPAU3-NDA 2750 25.67 23.83 

20°C ~ 85°C | 100-LOFP| M30853FJGP#D5-ND 25.01 2334 21.68 

Flash | 512K | — | 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch.8-bit | SUSART,512c,2cAN |—/11/-| 88 | s2MHz3~s.sv | “2.6 ~ BO:E | INO LOFP) MSOBSSF REDS NO Bein conan. das 
20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30853FJFP#U5-NDA 25.61 2390 22.20 

20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30853FWFP#US-NDA 3158 29.47 27.37 

Flash | 320K — | 24K | 26-ch. to-pit | 2-ch.e-bit | SUSART,S/°c,2cAN |—/11/--| 88 | 32MHa/~s.sv | “30°C ~ 85.6 | 100 Ore eS ier Oo a eeee oe te 
-40°C ~ 85°C |100-LOFP| M30853FWGP#U3-ND A 3290 3071 28.51 

Flash | 384K — | 24k | 34-ch. 10-bit | 2-cn.8-bit | SUSART,51°c,2cAN | —/11/—| 124]  saMHizis~5.5v | AOE” BOE | aOR ManessrhiGhas AOA NEW! Se jr Bae oo 
Flash | 320K — | 24K | 34-ch. to-pit | 2-ch.e-bit | SUSART,S1°6,2cAN |—/11/—| 124} soma ~s.sv | “40°C ~ 85.6 | Mn Or eS ier a ee ee Se 
lsh | 512K | — | 24K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. Bit | SUSART,5I°C,2cAN |—11/—] 124] 32MHZ3~5.8V | “So.” geew |raaccORPl MSOReERIGP aie Nba ON ee oe 
Flash | 512K — | 24K | 34-ch. to-bit | 2cn.s-bit | SUSART,512c,2cAN | —/11/—] 124]  aaMizs Sev | “ON” BOLE | ae Ree Manpeoruaeghs AD So eral gee 
Flash | 384K — | 24k | 26-ch. 10-bit | 2-cn.8-bit | 6USART, IDA, 5 1°c,1 CAN |—/11/—| 88 | saMHz3~5.5v | “orn” Boe | ADDER ManazSrHNAG ENS. Ne EN deen Hee aa 
Flash | 384K — — | 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit GUSART, IDA,5 °C |—/11/—] 88 | 32MH28 5.50 | ee ase eee OR SEIBGP IVE NDa NEW? ae camerer 
Flash | 384k | — — | 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. Bit | 6USART, IDA,5—°C,2CAN |—/11/—] 88 | 32MHZ3~5.8V | “0.6 Seco lino CORP! MSORTERGPSUSND&, MEW oe eee eee 
Flash | 384K — | 2aK | 34-ch. 10-bit | 2-ch.e-bit | 7USART, IrDA, 51°C, 1 CAN |—/11/—| 124]  32MHa/3~5.5v | “406 Be. | oe ae ti a eA NEW Pe ae 
Flash | 384K — | 24k | 34-ch. 10-bit | 2-cn.e-bit | 7UsART, IDAs Ic | | —11/—| 124] saMtiz3~5.5v | 30E~ Br ae oe eae rae ee a eae NEW seer. dais. Sand 
Flash | 384K — | 24K | 34-ch. to-pit | 2-cha-bit | 7USART, IrDA, 51°C, 2.CAN |—/11/—| 124]  32MHZ/3~5.5v | “40.6 ~ Boe ti oe eee eC a eee ae 
Flash | sak | — — | 31k | 26-ch. to-bit | 2-ch.8-bit | 6USART, IDA,5 °C,1CAN |—/11/-—| 88 | S2MHz/3~5.v | “poe” Bove | AnD BEE ManarorInGraus NOM NEM ee teay den 
Flash | 512K — | 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit GUSART, IDA,5 2c |—/11/—] 88 | 32MHZ3 5.50 | ee een ee OSG aUCNDa NEUE Ie 7G oe dee 
Flash | 512K — | 31k | 26-ch. 10-bit | 2-cn.8-bit | 6USART, IDA, 5120, 2CAN |—/11/-—| 88 | 32MHZ/3~5.6v | oc Pexc | 4on-rorp| MenpsecICpsDO Nba: NEWa a ae 
Flash | 512K — | 31K | 34-ch. to-bit | 2-ch.e-bit | 7USART, IrDA, 51°C, 1CAN |—/11/—| 124] 32MHZ/3~5.5v | 4) e OOS ie oe ae A eT a eee a ee eat 
Flash | stax | — | 31k | 34-ch.to-pit | 2-ch.8-bit | 7 USART, IDA, SC | |—t/—| 124] 2MH3~5.5v | “phe” BOE | Aad BE MANBZBRUBGaUS NDA EM ican 4eeo~ datas 
Flash | 512K — | 31K | 34-ch. to-bit | 2-ch. e-bit | 7USART, IrDA, 5126, 2.CAN |—/11/— | 124} S2MIHZ/3~5.6V | ee a en ae ae eee eee NEW Se eral cee 
Flash | 768K — | 48k | 26-ch. 10-bit | 2-cn.8-bit | 6USART, IDA, 5 126,1CAN |—/11/-—| 88 | gaMizs~56v | poe” BEE | AOL CER) ManererGhslS ROA NEWT foue . bhad-~ Ghee 
Flash | 768K — — | 48k | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit BUSART, IrDA, 5 2c = |—/11/-—-| 88 | 32MHZ/3~5.6v | ee a a ee NEW! ee ee ee 
Flash | 768K | — | 48K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit_| OUSART, IDA, 51°C, 2CAN |—/11/—| 88 | 32MHz3~5.5V | -40°C - 85°C |100-LOFP| M30879FKGP#U3-NDA NEW! 36.30 33.88 31.46 
Flash | 1M — | 48k | 26-ch. 10-bit | 2-ch.e-bit | 6USART, IrDA, 51°C, 1 CAN |—/11/—| 88 | 32MHa/s~s.ev | “40. ~ 85.6 | (ON OEE ae eee ew Breet sate ge 
Flash | 1M — | 48k | 26-ch. 10-bit | 2-ch.8-bit | USART, IDA, 5126,1 CAN | —/11/-—| 88 | 32MHzZ/3~5.6V | “>o-C~ Reve |19OcCORP| MaGOVOELACPAICND A MEW poe ae ae 
Flash | 1M — | 48k | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit GUSART, IrDA, Sec | |—/11-—-| 88 | 32MHZ3~5.5v | eo | a a ION CA NEW! Se ees 
Flash | 1M — | 48k | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit GUSART,IDA,5 °C |—/1/-—| 88 | s2mHa3~5.5v | “oo.” See |iontarp| MsORvORLREPHUSNDa: MEW een ena aeoe 
Flash | 1M — | 48k | 26-ch. 10-bit | 2-ch.e-bit | 6USART, IrDA, 51°C, 2CAN |—/11/-| 88 | 32MHa/s~s.ev | “40,6 ~ B5°G | IOO-OFF | MS087oF FNS OA NEW! Sor 8088 «sas 
Flash | 1M — | 48k | 26-ch. to-bit | 2-ch. e-bit | BUSART, IrDA, 5 2c, 2cAN |—/11/—| 88 | s2MHae~s.5v | “AC B5.e | OO Oe ae ee oe ee a 
Flash | 768K — | 48k | 34-ch. to-bit | 20h. s-bit | 7USART, IDA, 5 2c, 1 CAN |—/11/—| 124] 3aMHiz3~5.5v | 30.7" BRT | Ar Oe a are ee NEW! cee eqs ones 
Flash | 768K — | 48K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 7USART, IDA, SPC | 711 | 124] 3223 ~ 5.60 | pe aoe ii oe ae eo le Nba NEW eee 
Flash _| 768K —__[ 48K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit_| 7USART, IDA, 51°C, 2CAN |—/11/— | 124| _32MHz/3~5.5V _| -40°C ~ 85°C |144-LOFP| M3087BFKGP#U3-ND&A NEW! 39.60 36.96 34.32 
Flash | 1M — | 48k | 34-ch. 10-bit | 2-ch.8-bit | 7 USART, IDA, 5 6,1,caN | —/11/-—| 124] gamizs~5.5V | Sorc“ Bere [t4accORP| MaCasRELAGPAUSAND®, MEWS ee 
; : ~40°C ~ 85°C | 144-LOFP] M3087BFLBGP#U3-ND& NEW! 25.46 23.76 22.07 

Flash | 1M — | 48k | 34-ch. to-bit | 2-ch.e-bit | 7 USART,IDAS PC | ft | 124} sMHas~5.5v | AOC Oe ee oe ae OT Se Oe NEW! See. ota aage 
Flash | 1M — | 48k | a4-ch. 10-bit | 2-ch. e-bit | 7USART, IDA,S2C,2caN |—/11/—| 124} samHas~5.5v | 740.C~ 85° | AIL OFR) MSOS7EFL GRAS NDA NEW! aval 3002 see8 

R8C Tiny Series 


The R8C 16-bit microcontrollers are small in size, yet big in performance and value. They excel for 8-bit embedded system applications that need low-cost devices and deliver high performance, yet save space with small, 
low-pin count packages. These microcontrollers for general purpose applications deliver up to 2OMHz speed, up to 96K of on-chip flash memory, offer versatile peripherals, and are packaged with 80 pins or less. Based on the 
MC16 family of 16-bit microcontrollers, the R8C Tiny inherits the same features of high performance, ROM code efficiency, low power consumption, and low noise, while its instruction compatibility allows the use of existing 
M16C family software resources. 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package |Part No. 1 25 100 
Flash 4K = 375 | 4-ch. 10-bit = 2 USART, 1 SSU*, 1 12C 2i/— | 16 20MHz/2.7 ~5.5V__| -20°C ~ 85°C | 20-SDIP |R5F211A1DD#U0-ND&A 3.89 3.12 2.43 
4 -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F211A1DSP#U0-ND& 3.60 2.88 2.24 
= e | = * 412 i— PS 
Flash 4K 375 | 4-ch. 10-bit 2 USART, 1 SSU*, 1 1?C 2/1/- 16 20MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F211A1SP#U0-NDA 331 265 206 
A ROHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
676 (T073) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


2tENESAS Microcontrollers 


M16C Family R&C Tiny Series (Cont.) 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 |GPIO Supply Voltage Temperature | Package |Part No. 1 75) 100 
Flash | 4K 2k — | 375 | 4-ch. 10-bit = 2usarT,1ssu*,1rc¢ | 2n— | 16 | zombea7~s.sv | 200 ~85°0 | 20 SOF Reet TOO UO NDA aah, Se ea 
Flash | 4K 2K | 375 | 4eh. 10-bit = DUSART, 1S5U",1 0 | 2A-— | 16 | 20MHZ2.7~5.5V | -20°C ~ 85°C |20-LSSOP |R5E211B1SP#UO-NDA 376301 2.34 
Flash | 4K — | 375 |. %0h = 2 USART ani— | 16 | 2ome27~5.5v | -20°C ~ 85°C | 20-SSOP |R5F21181SP#UO-NDA 315 2521.96 

Comparator 

am 20°C 85°C | 20-SDIP [R5F21191DD#U0-NDA 421. -337.~«2.62 
Flash | 4K ak | 875 | oth = 2 USART ani— | 16 | 2ome27~5.5v | -20°C ~ 85°C | 20-SSOP |R5E21191SP#U0-NDA 360 288 224 
ono -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F21191DSP#U0-ND.& 3.89 3.12 2.43 
20°C ~ 85°C | 20-SDIP_ |R5F211A2DD4U0-NDA 421-337 2.62 
Flash | 8K — | 500 | 4-ch. 10-bit — 2usart,1ssur.1r | a— | 16 | 2omHae7~55V | Jc” Some lag iwernl ReroTIADNREUD NDAs ia 
-20°C ~ 85°C |20-LSSOP |R5F211A2SP#U0-ND A 360 288 2.24 
20°C ~ 85°C | 20-SDIP_ |R5F211B2DDAU0-NDA 466-373. 2.90 
Flash | 8K 2k | 500 | 4-ch. 10-bit — 2usart,1ssur.1 | an | 16 | 2omHa27~55v | oc” bene lag niwernl nero IRONREUD NDA. Motos sae aia 
-20°C ~ 85°C |20-LSSOP |R5F211B2SP#U0-ND A 405 324-252 
Flash | 8K — | 500 | 8-ch. 10-bit = 2 USART an— | 24 | teme7~ssv | ACC ~ BC | eer aT TO aoe ee Se ee 
Flash | 16K = 1K | &ch. 10-bit = 2USART 3A | 24 | T6MHe2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F27104DFP#U0-NDA 540432 3.36 
“40°C ~ 85°C | 32-LOFP [R5F21112DEPAUO-NDA 4.95. 396 3.08 
Flash | 8K — | 500 |12-ch.to-pit} = — 2 USART 3t/— | 24 | 2ombe27~5.5v | -20°C ~ 85°C | 32-LOFP /R5F21112FP-ND 466 ©6373 ~=—«2.90 
-20°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21112FP#U0-NDA 466 373 «2.90 
Flash | 12K = [750 | 2-ch. 10-bit | 2USART 3 | 24 | 20MH22.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 32-LOFP [R5F21113DFP#U0-NDA 5244.20 3.27 
Flash | 16K = 1K | 12-ch. 10-bit | — 2USART 3A | 24 | 20MHz/2.7~5.5V | -40°C ~ 85°C | 32-LOFP [R5F21114DFP#UO-NDA 556 4453.46 
Flash | 8K 4k — | 500 | 8-ch. 10-bit = 2 USART a— | 24] temize7~ssv | ATC ~ Br | ear oT Or Noa ne ie 
Flash | 12K 4K | 750 | &ch. 10-bit = 2USART 3A | 24 | T6MH22.7~5.5V | -40°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F27123DFP#U0-NDA 556 4453.46 
Flash | 8K 4k | 500 | 12-ch. 10-bit = 2 USART ar— | 24 | 2omize7~S.ev | ee ee a a TS OE nae a ee ane 
Flash | 8K — | 500 | 4-ch. 10-bit = 1 USART, 1 SSU* an— | 15 | 20Mize.7~S.5v | ee ee eee EO TOS Ce oan qo eat, eee 
Flash | 12K = [750 | 4-ch. 10-bit = TUSART, 1 SU 3A | 15 | 20MHZ2.7~5.5V | -40°C ~ 85°C |20-LSSOP |R5F21143DSPAU0-NOA NEW! 450 3602.80 
Flash | 16K = 1K | 4-ch. 10-bit = TUSART, 1 SU 3A | 15 | 20MHz/2.7~5.5V | -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F21144DSPAU0-NOA NEW! 4793.84 2.99 
Flash | 8K 2k — | 500 | 4-ch. 10-bit = 1 USART, 1 SSU* ani— | 15 | 20MHZI2.7~5.6v | ee oe eee ee Na NDA fais eae. oat 
; 40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F21162DSP#U0-NDA NEW! 434. 3482.74 
Flash | 8K — | 500 | 4-ch. 10-bit = 1 USART, 1 2C ani— | 15 | 20MHzI2.7~5.5v | ee a a ee TG ND. ane. ea 1 ge 
Flash | 12K —__ [750 | 4ch. 10-bit = TUSART, 1 °C 2A | 15 | 20MHZ2.7~5.5V _| -40°C ~ 85°C |20-LSSOP [R5F27163DSPAU0-NDA NEW! 4.66 3732.90 
Flash | 16K = 1K | 4-ch. 10-bit = TUSART, 1 °C 2Ar— | 15 | 20MHz/2.7~5.5V_| -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP [R5F21164DSPAU0-ND&A NEW! 4.95 396 3.08 
: 20°C ~ 85°C | 20-SSOP |R5F21172SPAU0-NDA 450 360 2.80 
Flash | 8K 2k | 500 | 4-ch. 10-bit = 4 USART, 1 2C ani— | 15 | 20MHZI27~5.5V | oe ae eee REED soRSPFUO-NDa ay ean. “bee 
20°C ~ 85°C | 20-SDIP_ [R5F21182DD#U0-NDA 4.05. 3.24. ~~-2.52 
4-ch. -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F211820SP#U0-NDA 376 3.01 2.34 
Flash | 8K = 500 | Comparator — 2 USART 2 | 16 | 20MHZ/2.7~5.5V | ooe¢ _ gse¢ |28-HWOFN|RSF21182NP#U0-NDA 421 337 2.62 
-20°C ~ 85°C | 20-SSOP |R5F21182SP4U0-NDA 344-276 2.15 
-20°C ~ 85°C | 20-SDIP_ |R5F21192DD#U0-NDA 450 360 2.80 
4-ch. 40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F21192DSP#U0-NDA 421 3372.62 
Flash 8K 2k 500 | Comparator = 2 USART 2/— | 16 | 20MHZ/2.7~5.5V | oqe¢ ~ sec |28-HWOFN|R5F21192NP#U0-ND A 4.66 3.73 2.90 
-20°C ~ 85°C | 20-SSOP |R5F21192SP4U0-NDA 389 3122.43 
20-SDIP_|R5F211A3DD#U0-NDA 450360 2.80 
Flash | 12K — | 750 | 4-ch 10-bit — 2usarT,1ssu*,1r | 2t— | 16 | zombe27~5.5v | 40°C ~ asec |S LGOr REEETIASDSEALC ND & aol get bee 
20-LSSOP |R5F211A3SP#U0-ND A 389 3122.43 
20°C ~ 85°C | 20-SDIP. [R5F211B3DDFU0-NDA 4.95. 396 3.08 
Flash | 12K 2k — | 750 | 4-ch 10-bit — 2usarT,1ssu*,1P¢ | 2/— | 16 | 2oMiz2.7~5.5V | pee oe eet ee ee oe ate ce me 
-20°C ~ 85°C |20-LSSOP |R5F211B3SP#U0-ND A 434348274 
Flash | 12K — | 750 | 8-ch 10-bit = 2 USART ati— | 24 | temHzie.7~5.sv | -20°c~ a5%c | Se LGR |REERTTOSDEFA NO NDA ee ee 
Flash | 12K = [750 | 12-ch 10-bit = 2DUSART BA | 24 | 20MHe2.7~5.5V | -20°C ~ 85°C | 32-LOFP [R5F21113FPAUO-NDA 4.95396 3.08 
Flash | 12K 4K | 750 | 8-ch 10-bit = 2USART 3A | 24 | t6MHz/2.7~5.5V | -20°C ~ 85°C | 32-LOFP [R5F21123FP#U0-NDA 5244.20 3.27 
Flash | 12K 4K | 750 | 12-ch 10-bit = 2USART 3 | 24 | 20MHZ/2.7~5.5V | -20°C ~ 85°C | 32-LOFP [R5F21133FPAU0-NDA 540 4323.36 
Flash | 12K — [750 | 4-ch 10-bit = TUSART, 1 SSU* 3A | 15 | 20MHz/2.7~5.5V | -20°C ~ 85°C | 20-SSOP |R5F21143SP#U0-NDA 4213.37 2.62 
Flash | 12K 2k — | 750 | 4-ch 10-bit = 1 USART, 1 SSU* an— | 15 | 2omnze7~ssv | 20 G~ 85°C | 20.880 Rois SEU seh os Toot 
Flash | 12K = [750 | 4ch 10-bit = TUSART, 1 °C 2A | 15 | 20MHz2.7~5.5V | -20°C ~ 85°C | 20-SSOP |R5F21163SPFU0-NDA 434.348.2714 
Flash | 12K 2k — | 750 | 4-ch 10-bit = 4 USART, 1 °C an— | 15 | 2omize7~ssv | 200 ~ 85°C | 20S8Or et ESSE a ee ee 
20°C ~ 85°C | 20-SDIP_ |R5F21183DD#U0-NDA 434. 3.48271 
4-ch. -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F21183DSP#U0-NDA 405 3.24252 
Flash | 12K = 750 | Comparator a 2 USART 2— | 16 | 20MHZ/2.7~5.5V | oqe¢ ~ a5°¢ |28-HWOFN|R5F21183NP#U0-NDA 4:50 3.60 2.80 
-20°C ~ 85°C | 20-SSOP |R5F21183SP4U0-NDA 376 3.01 «2.34 
20°C ~ 85°C | 20-SDIP |R5F21193DD#U0-NDA 4793.84 2.99 
4-ch. -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F21193DSP#U0-NDA 450 360 280 
Flash | 12K 2k 750 | comparator = 2 USART 2i— | 16 | 20MHZ/2.7~5.5V | ogee ~ g5°C |28-HWOFN|R5F21193NP#U0-NDA 4.95 3.96 3.08 
-20°C ~ 85°C | 20-SSOP |R5F21193SP4U0-NDA 421-337-262 
Flash | 16K = 1k | 8ch 10-bit = 2 USART ati— | 24 | temHzie.7~5.sv | -20°c~a5%c | Se LGR |REERTIOIRE ND a. ae ee 
20°C 85°C | 20-SDIP. |R5F211A4DDAU0-NDA 4793.84 2.99 
Flash | 16K = 1k | 4-ch. 10-bit = 2usart,1ssur,1%0 | an/— | 16 | 20MHz2.7~55V | “Jc” Beet lap siwepN ReRSTIAANPEUD Nas MEWE 4oD a segs aan 
-20°C ~ 85°C |20-LSSOP |R5F211A4SP#U0-ND A 421-337-262 
20°C ~ 85°C | 20-SDIP_ |R5F211B4DDAU0-NDA 524 4.20 3.27 
Flash | 16K 2k | 1k | 4-ch. 10-bit = 2USART,1SSU*,1F¢ | 2//— | 16 | 20MHI2.7-5.5V | ie oe eet ae RANREOD ND. wa geet Auge 
20°C ~ 85°C |20-LSSOP |R5F211B4SP#U0-ND A 466 3732.90 
Flash | 16K = 1K [12-ch. 10-bit | 2USART Bi | 24 | 2OMHa2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 32-LOFP [R5F21114FPAU0-NDA 5244.20 3.27 
, 40°C ~ 85°C | 32-LOFP [R5F21124DFPAUO-NDA 520. 4163.51 
Flash | 16K 4k | 1k | &ch. 10-bit — 2 USART aii— | 24] tembz27~5.5v | Joc bee | Sotorp IReEDIIoAFRRUD Na Dee ee a as 
Flash | 12K aK | 750 [12-ch. 10-bit | 2USART 3A | 24 | D0MH2.7~5.5V | -40°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F27133DFP#U0-NDA 5.06405 3.42 
; 20°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21134FP#U0-NDA 569 4563.55 
Flash | 16K 4k | tk | 42ch. 10-bit] = — 2 USART aiv— | 24] 20MHzi2.7~5.5V | ee ee ee are RoE aby eAO-NOA eee 
Flash | 16K = 1K | 4-ch. 10-bit = TUSART, 1 SSU* 2nr— | 15 | 20MHz2.7~5.5V _| -20°C ~ 85°C | 20-SSOP |R5F21144SP#U0-NDA 450 360 2.80 
Flash | 16K 2K 1K | 4-ch. 10-bit = 1 USART, 1 SSU* an— | 15 | 2omnze7~ssv | 20 G~ 85°C | 20-SSOF (RSET IOISPAUD NDA Hee Seen oat 
Flash | 16K = 1K | 4ch. 10-bit = TUSART, 1 °C 2A | 15 | 20MHz2.7~5.5V | -20°C ~ 85°C | 20-SSOP |R5F21164SPFU0-NDA 4.66373 2.90 
; 20°C ~ 85°C | 20-SSOP |R5F21174SPAUO-NDA 511 -4.09.~~3.18 
Flash | 16K 2k | 1k | 4-ch. 10-bit = 1 USART, 1 12 ani | 18 | 20MHR2.7- 8.60 | ee ee ee er IREESIOARGEALITENDIA a aes eae 
4h. 20°C ~ 85°C | 20-SDIP_ |R5F21181DD#U0-NDA 376 3.01 2.34 
Flash 4K = 375 | Comparator = 2 USART 2i— | 16 | 20MHZ/2.7~5.5V | _4qec ~ sec | 20-LSSOP |R5F21181DSPZU0-NDA 3.44 276 245 
A ROHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 677 
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Microcontrollers 
M16C Family R&C Tiny Series (Cont.) 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package |Part No. 1 25 100 
-20°C ~ 85°C | 20-SDIP_ |R5F21184DD4U0-NDA 466. 373 2.90 
4-ch. -40°C ~ 85°C |20-LSSOP |R5F21184DSP#U0-NDA 434348271 
Flash | 16K = 1K | comparator _ 2 USART 2Mi— | 16 | 20MH2I2.7~5.5V | ogee. g5°¢ \28-HWOFN|R5F21184NP#U0-ND A. 479 3842.99 
-20°C ~ 85°C | 20-SSOP |R5F21184SPAU0-NDA 405 3.24252 
-20°C ~ 85°C | 20-SDIP_ |R5F21194DD#U0-NDA 511 4.09. ~~«3.18 
4-ch. -40°C ~ 85°C |20-LSSOP |R5F21194DSP#U0-NDA 479 3.84 2.99 
Flash | 16K 2k 1K | Comparator = 2 USART 2M— | 16 | 20MH2I2.7~5.5V | oqe¢ ~ g5°¢ \28-HWOFN|R5F21194NP#U0-NDA. 524 420 3.27 
-20°C ~ 85°C |20-LSSOP |R5F21194SP#U0-ND& 450 360 2.80 
Flash | 96K — | 7% | i2ch. 10-bit | 2-ch.8-bit | _3USART,1SSU,1"C | 3/4/— | 57 | 20MH222~5.5V | -20°C ~85°C | 64-LOFP [R5F212AASNFPAUO-NDA NEW! 6.66. 5.33. 4.50 
Flash | 48K — [25K | 12-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 3USART,1SSU,1°C | 3/2/— | 57 | 20MHz2.2~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LOFP [RSF212A7SNFPAUO-NDA NEW! 5.86. 4.69 ~~~3:96 
Flash | 48K 2K | 2.5K | 12-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit_| _3USART,1SSU,1/°C | 3//— | 57 | 20MHz2.2~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LOFP [R5F212B7SNFPAUO-NDA NEW! 6.26 5.01 4.23 
Flash | _ 64K — | 3K | 12-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 3USART,1SSU,1?C | 3//— | 57 | 20MHz22~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LOFP [R5E212A8SNFPAUO-NDA NEW! 6.14. 4.92 4.15 
Flash | 64K 2K 3k | 12-ch.10-bit | 2-ch.8-bit | 3 USART,1SSU,12¢ | 3-—| 57 | 2oMHz2.2~5.5v | Fee oon | oe pore a or ew = oe 8 
Flash | 96K 2K | 7K | 20-ch. 10-bit | 2-ch.8-bt | 3USART,1SSU,1"C | 34/— | 73 | 20MH222~55V | -40°C ~ 85°C | 80-LOFP |R5F212DASDFP#UO-NDA NEW! 7.86. 6.29 ~<5.31 
Flash__| 32K — | 2K | 12ch.10-vit | — 2USART,1SSU,12C | 3/2/— | 44 | 20MH2/2.7~5.5V |-40°C -125°C| 48-LOFP |R5F21206KFPAU0-NDA NEW! 584468 3.95 
Flash | 48K — — | 25k | 12-ch. 10-bit = 2usart,1ssu,1%¢ | 3 | 44 | 2omna2.7~5.5V | ane ctoee| antarp [ReEoronrKFe#UOND a. MET aoe ee 
Flash | _ 64K — | 3K | 12ch. 10-bit | — 2USART, 1SSU,12C | 3/2/— | 44 | 20MHZ/2.7~55V | -40°C ~ 85°C | 48-LOFP |R5F21208JFP#U0-NDA NEW! 634.508 4.28 
Flash | 32K 2K 2k | 12-ch. 10-bit = 2usart,1ssu,1%¢ | 3 | 44 | 2ommae.7~5.5V | ane ctome| ancurp IReEotoleKFeAUOND a, MEY ae ae 
Flash | 48K 2K =| 2.5K | 12-ch. 10-bit | — 2USART,1SsuU,1°¢ | 3] 44 | 20MHZ2.7~5.5V | OO Oe | to oe eae AOA NEW a 
Flash | 32K = aK | 12-ch.to-it |  — — | 2usarT,1ssu,1c,1can] sa | 44 | 2omHz27~5.8V | ire Gucol antorp (repo ooeKFpAURCNDa EW a ee 
Flash | 48K — — | 25k | 12-ch. 10-bit = 2USART, 1 SSU,11°6,1 CAN) 3/2/— | 44 | 2oMHZ/2.7~5.5V | Jiow“yomsn| aLOED REEDIOOUKEPHUG Na, MEW! Gee eae. ee 
Flash | 64K — | 3K | i2ch. 10-bit | _— | 2USART,1SSU,11°C,1CAN| 3//— | 44 | 20MHz27~5.5V | -40°C ~ 85°C | 48-LOFP [R5F21228JFP#U0-NDA NEW! 736589 4.97 
Flash | 32K 2K 2K | 12-ch. 10-bit = 2USART, 1 SSU,11°6,1 CAN) 3/2/— | 44 | 2oMHZ/2.7~5.5V | Aiow“qomo| aRLOED REEDIOReKEPEUGCNDa, MEW! Te eee ee 
Flash | 48K ak | 25K | 12-ch. 10-pit | = — | 2USART,1SSU,11¢,1 CAN] 3/2] 44 | 20MHZ2.7~ 5.5V | OO Oe | ae RT a Oe NeW ree Re et 
Flash__| 64K 2K___| 3K | 12-ch. 10-bit | ___— | 2USART,1SSU,11°C,1CAN| 3//— | 44 | 20MHz27~5.5V | -40°C ~ 85°C | 48-LOFP [R5F21238JFP#U0-NDA NEW! 838671 5.66 
Flash | 16K = 1k | t2-ch. 10-bit | = — 2uSART,1ssu*,12¢ | 3/7 | 44 | 2oMHa2.2~5.5V | on ee Oe ee aa OMaSNED AON oe Se 
Flash | 32K = 2K | t2-ch. 10-bit | = — 2usaRT,1ssu*,1r¢ | 3 | 44 | 2omr22.2~5.5V | oo ee oe ee ae ASMP ALON ne ae 
Flash | 48K — — |2sk | 12ch. to-vit} = — 2USART,1ssu,1P¢ | 3— | 44 | 2omiiz2.2~55v | eee eee TOT IMNERa oo «sn 
Flash | 64K = 3K | t2-ch. 10-bit | = — 2USART,188U,12¢ | 3/2/— | 44 | 20MH/2.2~5.60 ee ae | ae ae ee aS RPAUNNDA NEW! oo fey aus 
Flash | 16K 2K 1K | t2-ch. 10-bit | = — 2usaRT,1ssu*,1r¢ | 3 | 44 | 2omHa22~5.5V | oe | oe eee ae ASMP ION ae See 
Flash | 32K 2K | 2K | 12-ch. to-vit | = — 2USART,1sSU*,1°¢ | 3/2 | 44 | 2oMHae.2~5.5V | orn Oe oe ee oO reNED AIAN ae ae 
Flash | 48K 2K =| 2.5K | 12-ch. 10-bit | — 2USART,188U,11%¢ | 3%] 44 | 2omHa22-ssv | One Bec | Porcep IReroiocrenERAINDa NEW? oof auoae 
Flash | 64K 2K 3K | 12-ch. 10-bit | = — 2USART,1SSU,11°¢ | 3/2/— | 44 | 20MH2/2.2~5.60 |e en ae ae eee aE PAUWNDa NEW! bona 
Flash | 8k — | 500 | 12-ch. to-vit } = — 2USART,188U,1P¢ | 3//— | 28 | 20Mn222~5.50 | ee ee a ET OMIGRRER aoe) Ree 
Flash | 16K = 1k | t2-ch. 10-bit | = — 2USART,188U,11%¢ | 3t/—| 28 | 20mH22-ssv | One Ben | sorcep IReroincacheRsnNDa NEW? cy) obese 
Flash | 24K —  |45K | 12-ch.t0-bit | = — 2USART,188U,11°¢ | 3f/— | 28 | 20MHZ2.2~5.5V | “On” Be | ee oe TT a ee NDA NEW oct, awa 
Flash | 32K — | ask} 12ch. to-vit} = — 2USART,188U,1P¢ | 3//— | 28 | 20Mn222~5.50 | ee ee a a RT NGRRER C06 ooae 
Flash | 8K 2% | 500 | 12-ch. 10-bit | — 2USART,188U,112¢ | 3 | 28 | 20mHa22-ssv | “One Ben | Soren IReroioroSnEPAGNDa NEW? cas ogee 
Flash | 16K 2K 1K | t2-ch. 10-bit | = — 2USART,188U,11%¢ | 34/—| 28 | 20mHa22-ssv | ore Bee | sorcen [to orasreyO Noe NEW, fee aoe 
Flash | 24K 2K | 4.5K | 12-ch. to-vit | — 2USART,1ssu,1P¢ | at | 28 | 2omtiZ2.2~55V | he ee eo TET  IGMINERT occ 4ae eae 
Flash | 32K 2% | 4.5K | 12-ch. 10-bit | — 2USART,188U,112¢ | 3f/— | 28 | 20MHZ22~5.5v | OIE” Be | a een Ee a eee NDA NEW! 6 fae 

740 Family 

Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
Flash_| _ 36K —__| 1K | 8ch. 10-bit = 2 USART 2ei— | 29 | _8MH7z/2.2~5.5V _| -20°C ~ 85°C | 36-SSOP | M37542F8FP#U0-NDA NEW! 864 6.92 5.84 
Flash_| 32K = IK = = SUSART, USB 3/2— | 66 | 24MHZ/3.0~5.25V_| -20°C ~ 70°C _| 80-LOFP | M37641FSHP#UO-ND A. 10.80 9.72 8.62 
Flash | 60K = [2K een. 10-bit | och, B-bit 3 USART a= [56] 16MHZ/2.7~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-OFP | M38039FFHFPFU0-ND& NEW! 9867.89 6.66 


SuperH™ Family 


SuperH is an embedded RISC developed for high performance, miniaturization and performance per power consumption (MIPS/W). We are developing CPU cores for a wide range of applications and functions and have many 
products. Our product lines include the series with SH-2 as the CPU core with on-chip large capacity flash memory and peripheral functions such as timer, serial and AD converter, and the series with SH-3 and SH-4 as the CPU 
core which enable high-speed data processing and come equipped with cache and MMU. Additionally, there is lineup of series with SH2-DSP and SH3-DSP as the CPU core, which have full DSP funcitons and an emphasis 
on multimedia processing and communications processing. Currently available series (products) also have lots of features such as low power mode, contributing to low power consumption and miniaturization for application 
hardware. Various versatile operating systems and development tools have been improved and, crucially, more effecient development can be achieved. 


SH Series 
Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi Key Price Each 

Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package |Part No. 1 100 

ROMless | _— — | 4k = = 3 USART, IrDA —i—|_78 | 100MHz/1.4~1.6V_| -20°C ~ 75°C [176-LFBGA|D17618RBG100V-NDA 1481 13.34 (11.83 

<n. anon [176-LFBGA|DS76190B125BGV-ND A 18.09 16.89 15.68 

ROMless | — — | 46k = — 4 USART, IrDA —ri—| 78 | 126Mier1.71 ~ 1.89v | -20°¢ ~ 70° [1 FE LFBGADS76 {SOB IPSBGY NDA Mey deg deen 

ROMless | — — | 8k | ch, 10-bit _ ca eae —/5/—| 106 | SOMHz/3~3.ev | -20°C ~ 75°C | 114-LOFP |HD6417145F50V-ND& 1102 990 8.78 

ROMless | — — | 16k = a eNews 1-3 | 24 | 200MHat5v | -20°C~ 75°C | 256-QFP /HD6417710FV-ND& 23.93 © -22.33—«(20.74 

; ; 3 UART, 2 USB, on gon | 240-OFP |HD6417727F160CV-NDA 3120. 2912 27.04 

ROMless | — — | 46K | 6-ch.x 10-bit | 2-ch. x 8-bit van 2S 3} 104] t67MHz.9v | -20°6 ~ 75°C | eae Oe eT ee ae ee ey 

Flash | 256K — | 42K | tech. 10-bit | — 3USART, IrDA, 1CAN _|—/5/—| 69 | SOMHZ/45~55V | -20°C~75°C| 100-OFP [HD64F7047F50V-NDA 19.04. 17.77 1650 
A ROHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 
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SuperH™ Family (Cont.) 


SH-2 Series 
Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
; cp. geen | 112-QFP | HD6417014F28V-NDA NEW! 1650 15.40 14.30 
ROMless | | — = 3k | 8-ch. 10-bit | — 2 USART, IrDA —1/— 43 | 287MH245~58V |-200~76°C| jo | RMCRONROMEGEE ieo4 4708 {53H 
ROMless | — = 4K | 8-ch.10-bit_| — 2 USART, IrDA —/5/— 82 | 16.7MHz3 ~3.6V_| -20°C ~ 75°C | 112-OFP |HD6417040AVCFI6V-NDA NEW! 2250 21.00 19.50 
28.7MHz/4.5 ~ 5.5V 144-QFP |HD6417041ACF28V-NDA NEW! 1950 18.20 16.90 
ROMless | | — = 4K | 8-ch. 10-bit | — 2 USART, IrDA —5/— 82 | 28.7MHz/4.5 ~5.5V | -20°C ~ 75°C | 144-QFP |HD6417041AF28V-NDA NEW! 18.48 ~=—«17.25 ‘16.02 
16.7MHz/3 ~ 3.6V 144-QFP | HD6417041AVF1GV-NDA NEW! 19.25 17.97 ‘16.68 
; 4 USART, IrDA, “20°C ~ 75°C | 112-QFP | HD6417144FS0V-NDA NEW! 1336 1200 1064 
ROMless | — > | ee tO Smart Card, 1 12C cep 82 | SOMHZ/3~3.6V | foc. g5c | 112-0FP |HDG417144FWS50V-NDA NEW! 13.50 1260 ‘11.70 
ROMless | | — = 8k | 8-ch. 10-bit | — So udie —5/— 106 | SOMHz/3~3.ev | -40°C ~ 85°C | 114-LOFP | HD6417145FWSOV-NDA NEW! 1350 1260 11.70 
-20°C ~ 75°C |176-LFBGA | D17606BG100V-NDA 1485 «1334 ~—«11.83 
ROMless | | — = aK = = 3 USART, IrDA -l— 73 | 100MHz/3~3.6v | -20°C ~ 75°C 1176-LFBGA | D17606BGN100V-NDA NEW! 1485 1334 11.83 
-40°C ~ 85°C |176-LFBGA | D176068GW100V-NDA NEW! 1466 13.68 12.71 
-20°C ~ 75°C [240-LFBGA|HD6417615ARBPV-NDA NEW! 28.50 26.60 24.70 
ROMless | — 7 aK 7 = eUSAAT IDA =A 50 | 62.5MHZ/3~3.6V | osc. 75°C | 208-LOFP | HD6417615ARFV-NDA NEW! 21.90 20.44 ‘18.98 
“20°C ~ 75°C |[176-LFBGA| D17618ABG100V-NDA NEW! 1524 1423 .~—«13.21 
-20°C ~ 75°C |176-LFBGA|D17618ABGN100V-NDA NEW! = 15.24 = 14.23 13.21 
ROMIess') — ~ aK _ ~ SUSARTIIDA = 78 | 1OOMH2/14~1.6V | osc. g59¢ 1176-LFBGA| D17618ABGW100V-NDA NEW! 15.24 © 14.23.——13.21 
-40°C ~ 85°C |176-LFBGA|D17618RBGW100V-NDA NEW! 14.66 13.68 ‘12.71 
on peor [176-LFBGA | D17618RBG100V-NDA 1481 1334 ~~«11.83 
ROMless | — = 4K = = 3 USART, IrDA —/2)— 71 | 100MHHZ/3.0~3.6V | -20°0 ~ 75°C ee OV -ND~ ‘day aaa. A 
Flash | 128K = 4K | 8-ch.10-bit_| — 2 USART, IrDA WOT, MTU, CMT| 62 | 28.7MHz/4.5 ~5.V | -20°C - 75°C | 112-QFP | HD64F7017F28V-NDA NEW! 24.00 2240 20.80 
Flash | 256K = 4K | 8-ch. 10-bit | — 2 USART, IrDA WOT, MTU, CMT| 82 | 28.7MHz/4.5 ~ 5.5V | -20°C ~ 75°C | 112-QFP | HD64F7044F28V-NDA NEW! 3042 36.80 34.17 
Flash | 256K — [42k | 12-ch. 10-bit | — 2 USART, IrDA WOT, MTU,CMT| 54 | SOMHz/4~5.5V | -20°C - 75°C | 80-OFP | HD64F7046F50V-NDA NEW! 18.11 16.90 15.70 
: WOT, MTU2 -40°C ~ 85°C | 100-TOFP | DF70834AD80FTV-NDA NEW! 1336 1200 1064 
= ch. 104 = 2 , MTU2, 
ast.) 2088 1: een ae AUSART.1S8U, 11°C 1 uatyos cur | 73 | SOMHZS~5.5V |) soc g5ec | 100-TOFP | DF70834ANBOFTV-NDA NEW! 1838 1715 15.93 
; WOT, MTU2 ~40°C ~ 85°C | 100-TOFP | DF70835AD80F1V-NDA NEW! 20.25. +1890 ‘17.55 
= are a :  MTU2, : 
Figs: | cadets ca lease AUSART, 1SSU,1C | wtyas, cmt | 73 | SOMHZS~5.5V | 596. asco | 100-TOFP | DF7O835ANSOFTV-NDA NEW! 20.00 1867 «17.33 
P WOT, MTU2 -40°C ~ 85°C | 112-LOFP | DF70844AD80FPV-NDA NEW! 22.50 21.00 —‘19.0 
= ae _ 3 , MTU2, : 
Fash. | 266K 16K" “Been: 10-bit AUSART, 1:S8t TEC wtu2s, cmt | 84 | 80MH2S~5.5V | 59:6 | gsec | 112-LOFP | DF70844ANSOFPV-NDA NEW! 2250 21.00 19.50 
F WOT, MTU2 ~40°C ~ 85°C | 112-LOFP | DF70845AD80FPV-NDA NEW! 2693 25.13 23.34 
— i | — 2 bd . Ps 
Fiasir’ | <S12K Sek | “Betis 0-bi ANSARI, 18811, EG wtuzs, cut | 84 | 80MH2S~5.5V | 59:6 gsec | 112-LOFP | DF70845ANSOFPV-NDA NEW! 26.93 25.13 23.34 
; WOT, MTU2 ~40°C ~ 85°C | 144-LOFP | DF70854AD80FPV-NDA NEW! 2250 21.00 ‘19.50 
— * | — 2 id : ry 
Flash | 256K TKS seen Acar AUSART, 1S8U, 11°C | wrtyps, ct | 108 | SOMHZS~5.5V | oo¢_ gee | 144-LOFP | DF7O854ANSOFPV-NDA NEW! 20.25 1890 17.55 
; WOT, MTU2 -40°C ~ 85°C | 144-LOFP | DF70855AD80FPV-NDA NEW! 21.75 20.30 ~—«*18.85 
x ert = 7 , MTU2, 2 
Fast.’ | 251ek 22 | 2 een 0D AUSART, 1881.1 wtuzs, cmt | 108) 80MH2S~5.5V | oo:¢ | gsec | 444-LOFP | DF70855ANSOFPV-NDA NEW! 21.75 20.30 18.85 
WOT, MTU2 ~40°C ~ 85°C | 176-LOFP | DF70865AD80FPV-NDA NEW! 2250 21.00 ‘19.50 
2 anina | a i , MTU2, 5 
Fast | 25128 S28. | Tren 10coKt AUSART, 1.981, 1 0 wtuzs, cmt | 134) 80MH2S~5.5V | 59:6 | gsec | 176-LOFP | DF70865ANSOFPV-NDA NEW! 21.75 20.30 ~—-*18.85 
ROMless | — = 8K = = 5 USART, IrDA —/aj— 30 | 625MHz3 ~3.6v | -20°C ~ 75°C | 208-LOFP | HD6417616SFV-NDA 20.28 1893 17.58 
; cp. pron | 144-QFP. | HDG4F7045F28-ND 4152 38.76 35.99 
Flash | 256K oa 4K | 8-ch 10-bit | — 2 USART WOT, MTU, CMT} 106 | 28.7MHz/4.5 ~5.5V | -20°% ~75°C | AES [ioe oat omr ny g Me. eee’ neice 
; ~40°C ~ 85°C | 48-LOFP | DF71242D50FPV-NDA NEW! 15.00 1400 13.00 
Flash | 64K = 8k | 8-ch. 10-bit | — 3 USART WOT, MTU2, CMT) 31 | SOMEZ/4.5 ~ 5.50 oe ee ee COPD MEWe ae ae re? 
; -40°C ~ 85°C | 48-LOFP | DF71243D50FPV-NDA NEW! 1348 1241 10.74 
Flash | 128K = 8K | 8-ch. 10-bit | — 3 USART WOT, MTU2, CMT} 31 | SOMHZ/45~5.5V |"Oo0” Bec | ae orp | pevip43NSORPVNDa MEW? (don Abas 
-40°C ~ 85°C | 64-OFP | DF71252D50FAV-NDA NEW! 13.36 1200 10.64 
‘ -40°C ~ 85°C | 64-LOFP | DF71252D50FPV-NDA NEW! 1294 1163 «= 10.31 
Flash | 64K = 8k | 8-ch. 10-bit | — 3 USART WOT, MTU2, CMT} 45 | SOMHZ/45~5.5V |"o.0” Ben | ‘ea-arp | DEyDBONSOFAVNDA MEW? tien, joven 
-20°C ~ 85°C | 64-LOFP_| DF71252NS0FPV-ND.A NEW! 1420 1275 11.31 
-40°C ~ 85°C | 64-OFP | DF71253D50FAV-NDA NEW! 14.01 1259 11.16 
: -40°C ~ 85°C | 64-LOFP | DF71253D50FPV-NDA NEW! 14.01 1259 © 11.16 
Flash | 128K = 8k | 8-ch. 10-bit | — 3 USART WOT, MTU2, CMT} 45 | SOMHZ/45~5.5V |"Oo0” Bec | ‘ea-arp | DEvDeNSOFAVND A MEW? ‘sOh, teas. 4Ee0 
-20°C ~ 85°C | 64-LOFP | DF71253NS0FPV-ND.A NEW! 16.49 15.39 14.29 
f 4 USART, -20°C ~ 75°C | 112-QFP | HD64F7144F50V-ND A 18.11 1690 15.70 
Fast || 286K Z SK: | Sen OBIE | (= Smart Card, 1 2C WOT, MTU, CMT] 82 | SOMHZ/3~3.6V | osc asec | 112-QFP_| HDG4F7144FWSOV-NDA 1943 18.13 16.84 
Flash | 256K _ 8k | sch1o-bit | — gee its WDT, MTU, CMT] 106} SOMHz/3~3.6v | -20°C~ 75°C | 144-QFP | HD64E7145F50V-NDA 1866 1742 16.18 
Flash | 256K — 8k | &ch. 10-bit | — Secrest i WDT, MTU, CMT| 106 | S0OMHz/3~3.6V | -40°C~ 85°C | 114-LOFP | HD64F7145FWSOV-NDA NEW! 21.00 «19.60 «18.20 
WOT, MTU2, ~40°C ~ 85°C | 80-LOFP |DF71464RD80FPV-NDA NEW! 1800 1680 15.60 
Flash | 256K Te ORE eR IO ae mtuzs, cmt | 5” | 80MHZ4~5.5V | 506 gse¢ | 80-LOFP | DF71464RNSOFPV-NDA NEW! 18.00 1680 15.60 
Flash | 256K — | 12k = — | 3USART, 1 SSU, 1 CAN orice ture 73 | 64MHz/3~3.ev  |-40°C ~ 125°C| 100-LOFP | DF71474AK64FPV-NDA NEW! 58.35 54.46 50.57 
Flash | 256K = 8K | 12-ch. 10-bit | — 3 USART wiise cure 75 | 80MH/4~5.5V | -20°C~ 85°C | 100-OFP | DF71491RNGOFAV-NDA NEW! 16.20.1512 14.04 
WOT, MTU2, -40°C ~ 85°C | 100-LOFP | DF71494RDS0FPV-NDA NEW! 17.00 15.87 «14.73 
ash |. 266K 7 BK | Teen Ibe | SUSART wtu2s, cmt | > | 80MHa4~5.5V | 59:6 ~ asec | 100-LOFP | DE71494RNGOFPV-NDA NEW! 16.20 1512 14.04 
ROMless | — — ‘| 16K = = 4 USART —/2|— 78. | 125MHz/1.71 ~ 1.89V| -20°C ~ 85°C 176-LFBGA|DS76190W125BGV-NDA NEW! 21.00 1960 18.20 
NEW! SH-2A Series 
Memory| ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi Key Price Each 
Type | Bytes Bytes | Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. il 100 
Flash | 512K| — | 32K | 8-ch. 12-bit | 2-ch. 8-bit| 4 USART,1 °c | WOT/MTUg/MTU2S/CMT | 75 | 160MHZ/1.4~1.6V | -40°C ~ 85°C] 144-LOFP | DF72115D160FPV-NDA 24.00 2240 20.80 
Romless | — —__| 128K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 4 USART, IrDA, 1 2C —1/— 79 | 200MHz/1.15 ~ 1.35V | -20°C ~ 85°C| 176-LOFP | DS72060W200FPV-ND& 25.50 23.80 22.10 
SH-3/SH4 Series 
Memory | ROM | Data Flash| RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
lena tast 2 UART, = > “coner ..75ec.| 240-BGA | D6417709SBP167BV-ND& 2954 2757 25.60 
ROMs ie =o), | 2 Pena tOon eS eene Smart Card, IrDA I8 | 96 | T67MHDI.9- 38 |-20°- 75°C) oe. oFP | D6417709SF167BV-ND A 26.82 25.04 23.25 
; f 2 UART, nee. quer | 208-QFP | HD6417709AF133B-ND 30.23 28.21 26.20 
ROMless | — — | 16k |8-ch. x 10-bit | 2-ch. x 8-bit eG GA 13 | 96 | 133MHe1.8~3.3v |-20°~75°C| oe are | nest 7rOOARtaSBV-NDA Seah. Cougs: <obA 
ROMless | | — — | 416k |8-ch. x 10-bit | 2-ch. x 8-bit 2 UART, —/1/3 | 96 | 200MHz2.0~3.3V | -20°C ~ 75°C | 208-LOFP | D6417709SHF200BV-ND.A 31.32 29.24.2715 
Smart Card, IrDA 
A ROHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 
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Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 100 
iinet 133MHZ/1.8 ~ 3.3V 208-LQFP | D6417729RF133BV-ND A 26.82 25.04 23.25 
ROMless | — = 16K | 8-ch.x 10-bit | 2-ch. x 8-bit Sacer iOk —/1/3 | 96 | 133MHz/1.8~3.3V | -20°C ~ 75°C | 208-QFP | HD6417729RF133B-ND 26.82 25.04 23.25 
' 200MHz/2.0 ~ 3.3V 208-QFP_| D6417729RHF200BV-ND A 3441 32.12 29.83 
1 UART, eg | 39 | 167MHZ/1.9~3.3V | 5... -.., | 208-QFP | HD6417750F167-ND 4530 42.28 39.26 
ec Smart Card I | 99 | o4omuzi.5~3.3v | 20C~ 75°C | o56-8Ga | D6417750RBP240DV-NDA 46.35 43.26 40.17 
1 UART, ie 240MHZ/1.5~3.3V | onan pop | 256-BGA | HD6417750RBP240-ND 38.63 36.05 33.48 
ROMless Smart Card HB | 28 | oaompaits~3.3v | 20°C ~ 75°C | oog.arp | HD6417750RF240-ND 34.86 32.54 30.22 
1 UART, 200MHZ/2.0~3.3V | 54, 2po, | 256-BGA | HD6417751RBP200-ND 41.07 38.34 ~—«35.60 
ROMless Smart Card THB | 39 | coomize.0~3.3v | 2O°C~ °C | o66-BGa | D6417751RBP2O0DV-NDA 4922 45.94 42.66 
2 
ROMless | — — | = |4ch.xto-bit)  — SRA yee Ca |e | 69 | 2ooniz/2.0-3.9v | -20°6- 75°C | 256-8GA | D6417760BP200ADV-ND.A 49.88 © 46.55 «43.23 
ROMless | — = 16K = = PC, SSU, EthemetvUSB _|—/—/6 | 77 324MHZ/3.3V | -20°C ~ 85°C | 404-BGA | R5S77640N300BG-ND 4913 45.85 42.58 
A ROHS Compliant *SSU = SPI® 
Tools 
Digi-Key Price Digi-Key Price 
Description Part No. Each Description Part No. Each 
Kits — Evaluation, Development, and Starter On Chip Debug Emulator E10A Lite . HSO005KCU11H-ND NEW! 900.00 
Development Evaluation Kit H8SX/1657... 3DK1657-ND 270.00 Emulator Base Unit H6S/2168.-..; SEALER BLD 8275.20 
Development Evaluation Kit H8S/2218 . 30K2218-ND 418.25 Emulator Base Unlnesi22 4. BAC HIe AAD a 
Development Evaluation Kit H8S/2218 . 30K2218-SS-ND 1020.00 Einblator Base UNlHG/SB6e Bee See een 
Development Evaluation Kit H8/38076R 3DK38076-ND 267 68 Compact Emulator for M16C/26A/28/29 . M30290T2-CPE-NDA NEW! 1620.00 
Development Evaluation Kit H8/38086R... 3DK38086R-ND 235.20 Compact Emulator for M16C/Tiny M30290T2-CPE-HP-ND 1829.23 
Development Evaluation Kit H8S/2216 FRROSTENID aged Compact Emulator for M16C/26A/28/29 . M3062PT3-CPE-3-NDA NEW! 1865.94 
Development Evaluation Kit H8S/2215 . EDK2215R-ND NEW! 403.20 Emulator Base Unit M16C/60, M3062 Sa B RESEND) 3589.40 
Development Evaluation Kit H8S/2239 £DK2239-ND 366.24 Compact Emulator for M16C/80 M30800T-CPE-ND& NEW! 1632.00 
Development Evaluation Kit H8S/2282 . EDK2282-ND 366.24 Emulator Base Unit M16C Platform . PC7501-ND 8727.50 
Development Evaluation Kit H8S/2329 . EDK2329-ND 319.20 E8 Emulator for H8 and M16C... ROEOO0080KCE00-ND 175.67 
Development Evaluation Kit H8S/2377 . EDK2377-ND 366.24 Compact Emulator for H8/8664 ilsseissdde eit He) 2586.17 
Development Evaluation Kit H8S/2378 £DK2378-ND 504.00 Compact Emulator for H8/TINY ROE436640CPE20-ND 2527.20 
Development Evaluation Kit HBS/2398 . Papen 26 oN Compact Emulator for M16C/62P ROKZ1SNY003001R-ND 3593.13 
Development Evaluation Kit HBS/2638 eB eon ON Emulator Personality Kit H8/3664 ROE436640CPEO0-ND 2864.31 
Development Evaluation Kit 8/3069... EDK3069-ND 588.00 Emulator Personality Kit R8C/13 . ROE521000EPB00-ND 1145.73 
Development Evaluation Kit H8/3687... EDK3687-ND 341.04 Emulator Personality Kit R8C/13 .... ROE521134CPE00-ND 2047.50 
aber Emulator Personality Kit R8C/10-13. ROE521134EPB00-ND 1472.40 
Development Evaluation Kit SH7047 ... EDK7047-ND 612.00 ii ibe 
Een Emulator Personality Kit R8C/17 . ROE521174CPE00-ND 3750.00 
Development Evaluation Kit SH7145 EDK7145-ND 403.20 
Development Evaluation Kit H8S/2674 Sera ogi ad Emulator for R8C/18/19/1A/1B. ROES21174CPE10-NDA NEW! 1939.62 
Flash Programmer. ; FDM-ND NEW! 504.00 Emulator Personality Kit R8C/20-23. ROES21237CPE00-ND 2094.36 
Development H8 HEW and E10A HEWH8E10A-NDA NEW! 1434.71 On Chip Debug Emulator ATAsROUSEMON-ND 60.86 
Development E10A-USB 14-pin Cabl HSO005PUU01H-ND NEW! 147.36 Accessories 
Development Evaluation Kit M16C/26A... QSK26A-ND 54.81 Development Emulator Accessory EGEIOEXT-ND 369.60 
Development Evaluation Kit for M16C/62P QSK62P-ND NEW! 70.00 Emulator PCB Adapter 100-QFP EHB21480100B-ND 464.40 
Development Add-On Board RSK38347 ROKOAPPBDB010BE-ND NEW! 252.00 Emulator PCB Adapter 100-QFP... £HB22380100B-ND 554.40 
Development RSK Add-On Board Ethernet and USB ROKOAPPBDBO20BE-ND NEW! 546.00 Emulator PCB Adapter 100-QFP.. EHB23180100B-ND 586.32 
Development Evaluation Kit M16C/26A. ROK33026ASO00BE-ND NEW! 270.00 Emulator PCB Adapter 128-QFP £HB23280128-ND 925.20 
Development Evaluation Kit M16C/29.... ROK330290S000BE-ND 270.00 Emulator PCB Adapter 128-QFP EHB26330128-ND 1267.20 
Development Evaluation Kit M16C/6NK ROK3306NKSOOOBE-ND NEW! 252.00 Emulator PCB Adapter 144-QFP EHB2678R0144-ND 976.08 
Development Evaluation Kit M16C/62P.... ROK33062PS000BE-ND 270.00 Emulator PCB Adaptor 100-QFP EHB3064B0100B-ND 520.80 
Development Evaluation Kit M32C/87 .. ROK330879S000BE-ND NEW! 270.00 Emulator PCB Adaptor 120-TOFP HS1650ECN61H-ND 1226.40 
Development Evaluation Kit M37542 ROK337542SO00BR#ES-ND NEW! 252.00 Personality Kit H8SX/1650 HS1650EPH60H-ND 9464.28 
Development Evaluation Kit H8S/2215R, ROK42215RSO00BE-ND NEW! 252.00 Emulator PCB Adapter 100-QFP HS2148ECH61HE-ND 1428.42 
Development Evaluation Kit H8/38347 . ROK438347S000BE-ND NEW! 252.00 Emulator PCB Adapter 144-TOFP. HS2168ECN61H-ND 2761.08 
Development Evaluation Kit R8C/1B. ROK5211B4S000BE-ND NEW! 252.00 Emulator PCB Adapter 64-QFP ... HS2212ECH61H-ND 2911.37 
Development Evaluation Kit R8C/13. ROK521134S000BE-ND 270.00 Emulator PGB Adapter 112-LFBGA sez ECEC Cue $370.86 
Development Evaluation Kit R8C/23. ROK521237S000BE-ND NEW! 270.00 Emulator PGB Adapter 120-TOFP.... See i DECNGIEEND) 2761.08 
Development Evaluation Kit R8C/25. ROK521256S000BE-ND 270.00 Emulator PCB Adapter 120 TOFP. HS2215RECNG1H-NDA NEW! 3114.00 
Development Evaluation Kit R8C/26-29 ROK521276S000BE-ND NEW! 252.00 Emulator PCB Adapter 100-QFP... HS2218ECN61H-ND 3100.50 
Development Evaluation Kit H8SX/1582F. ROK561582S000BE-ND NEW! 270.00 Emulator PCB Adapter 100-QFP... HS2238ECH61H-ND 1428.42 
Development Evaluation Kit H8S/1664F .. ROKS561664S000BE-ND NEW! 252.00 EInUleOr Oe Peano ue Thee Bee RisO eat ae 
Development Evaluation Kit R8C/2D. ROK5212D8S000BE-ND NEW! 252.00 Emulator: BCH Adapter UA-OER: us2ssEG LG IUD) unebe 
Development Evaluation Kit SH7124 ROK571242S000BE-ND NEI 270.00 Emulator PCB Adapter 144-QFP.. HS2378ECH61H-ND 1819.44 
Development Evaluation Kit SH7203 ROK572030S000BE-ND NEW! 1554.00 Emulator Personality Kit H8S/2633 HS2633ECH61HE-ND 1428.42 
Development Evaluation Kit CAN R8C/23. RCDK8C-ND NEW! 588.00 Emulator PCB Adapter 64-QFP ... HS36014ECH61H-ND 1428.42 
Demo Kit Zigbee 24GHZ............... RZB-CC16C-ZDK-ND 1275.00 Emulator PCB Adapter 48-QFP ... 183601 4ECHESH-ND 1428.42 
Development Evaluation Kit ZigBee 2.46Hz... RZB-CC28FC-BRD-NDA NEW! 286.88 Emulator Accessory H8/36024 . HS36024E1061H-ND 1296.00 
Demo Kit ZigBee ZMD 900MHz. RZB-ZMD16C-ZDK-ND NEW! 1190.00 Emulator PCB Adapter 80-QFP ... HS36049ECH61H-ND 1620.00 
Development Evaluation Kit H8S/2612 . US2612EDK1-ND 366.24 Emulator PCB Adapter 64-QFP ... HS3664ECH61H-ND 1428.42 
Development Evaluation Kit H8S/2623 . US2623EDK1-ND 693.84 Emulator PCB Adapter 64-QFP . HS3664ECH62H-ND 1428.42 
Development Evaluation Kit 8/3068... US3068EDK1-ND B18 ee ee Ate aR oee rece tee 
Development Evaluation Kit H8/38024 . SKP38024-ND 127.50 TET aprer te : 
Development Evaluation Kit H8/38602R SKP38602-ND 127.50 Emulator PCB Adapter 64-QFP . HS3687ECH61H-ND 1657.80 
Development Evaluation Kit H8/36077 .... . SKP36077-ND& NEW! 154.56 Emulator PCB Adapter 64-QFP ... HS3687ECH62H-ND 1613.25 
eoeieate Emulator Personality Kit M16C/2 M30260T-EPB-GP-ND 1374.24 
: Emulator Personality Kit M16C/26 M30262T-PTC-ND 463.50 
C Compiler H8 1 User RTA-HEWH8-1U-ND 1363.25 Emulator Personality Kit M16C/28. M30290T-EPB-HP-ND 1374.24 
C Compiler H8 1 User LAN RTA-HEWH8-1UL-ND 1734.79 Emulator Personality Kit M16C/28... M30291T-EPB-HP-ND 1374.24 
C Compiler M16C 1 User... RTA-HEWNC30-1U-ND 1363.25 Emulator Personality Kit M16C/62P . M3062PT-EPB-ND 1359.00 
© Compiler M16C 1 User LAN RTA-HEWNC30-1UL-ND 1734.79 Emulator Probe MI6C/GN . M@06NKT-EPB-ND 1472.40 
C Compiler M32C 1 User... RTA-HEWNC308-1U-ND 1363.25 MI6C/26 Socket Board (48: M3A-0286G01-ND 995 90 
C Compiler M32C 1 User LAN RTA-HEWNC308-1UL-ND 1734.79 Emulator Accessory MB3T-100LCC-DMS-ND 108.00 
© Compiler SH 1 User... BOS BEWS a IU ND) 2603.25 Emulator PCB Adapter 100-QFP... MST-DIRECT100S-ND 76.50 
© Compiler SH 1 User LAN... BAS BEWS al UNG) 2691.90 Emulator PCB Adapter 100-QFP M3T-DUMMY100S-ND 196.50 
Emulators Emulator PCB Adapter 100-LOFP. M3T-F160-100NSD-ND 381.00 
Development Emulator Base Unit H8S/2100 .. £62140-ND 8658.30 Emulator PCB Adapter 128-LOFP. M3T-F160-128NRD-ND 403.65 
Development Emulator Base Unit H8S/2300 £62339-ND 9904.50 Emulator PCB Adapter 100-QFP M3T-FLX-100NRB-ND 558.60 
Development Emulator Base Unit H8S/2633 . . £62633R-ND 9336.60 Emulator PCB Adapter 100-LOFP. M8T-FLX-100NSD-ND 598.50 
Development Emulator Base Unit H8S/2678 ... £62678R-ND 11299.50 Emulator PCB Adapter 144-LOFP. M3T-FLX-144NSD-ND 417.15 
Development Emulator Base Unit H8/3064.... £63064B-ND. 9647.82 Emulator Accessory .. M8T-FLX100-R-ND 154.00 
Development Emulator Base Unit H8/300L £63800-ND 7734.22 Emulator Accessory .. f Herap ste yy 194,00 
On Chip Debug Emulator .......... HS0005KCU01H-ND 1476.00 Development Evaluation PSU and Serial Cable... U SBAG-PSU1-ND 23.25 
On Chip Debug Emulator with Trace. HS0005KCU02H-ND 2322.00 RoHS Compliant 


Je 
Qi OPTICHRON 


Analog-to-Digital Converters 


Optichron’s high performance 14-bit, 80 to 125 MSPS data converter modules in BGA form factor powered by 
Turbolinear™ technology offer ultra-high linearity for designs requiring a critical boost in ADC performance. 
The advanced buffer-amplifier plus analog-to-digital converter modules not only provide system designers 
much-valued linearity but also a greater command of design tradeoffs between speed, performance power 
dissipation and cost. 

By eliminating a key performance constraint, nonlinear distortion in the buffer amp and ADC, our ultra-linear 
modules, powered by our Turbolinear technology, offer design engineers high signal fidelity at very high signal 
frequencies while increasing system speed and improving analog performance. 


OM1400A-105 


This is a high-speed and high-performance analog-to-digital converter module optimized to achieve and 
exceptionally high linearity when digitizing signals of very high IF. 


The module has a sampling rate of 105 MSPS and is primarily built around Optichron’s Linearizer with 
Turbolinear technology in addition to a 14-bit AD6645 analog-to-digital converter and AD8351 buffer amplifier, 
which provides a buffered, single-ended 50 ohm input. 


The module output is a digitized signal optimized for up to 25 dB improvement in SFDR when sub-sampling 
signals in the 1st, 2nd, 3rd and 4th Nyquist zones. 


Features: 

* 14-bit resolution, 105 MSPS sampling rate * IF sampling to 205 MHz * 5 dBm full scale input power ¢ Single- 
ended, 50 ohm analog input buffer * Selectable 2’s complement or binary outputs * 3.3V CMOS compatible 
* Output clock for data output latching * Module power dissipation: 2.8W * BGA footprint 


578-1001-ND = Evaluation Board .................cccecccseneeesesesnenes ea eeeecesesnensasesneneaeaeees $895.00 
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==> CIRRUS LOGIC’ 
CODEC 


CS4270 Evaluation Board 


Using the CDB4270 is an excellent way to evaluate the CS4270 CODEC. System timing for the PS, Left- 
Justified or Right-Justified audio data formats can be provided by the CS4270, by the CS8416, or by a 
device connected to the on-board DSP I/O header. 

The board may also be configured to accept external timing and data signals. RCA jacks are provided for 
the analog audio inputs and outputs. Digital S/PDIF transmit or receive data I/O is available via either RCA 
jacks or optical connectors. 

The Windows® GUI software provided allows for easy configuration of the CDB4270. The GUI software 
communicates with the board via a serial port connection to configure the CS4270 Control Port registers so 
that all features of the CS4270 can be evaluated. 

Features: 

« Header for External Configuration of CS4270 * Header for External DSP Serial Audio I/O * Pre-Defined 
Software Scripts * Demonstrates Recommended Layout 

598-1002-ND (CDB4270) iisiiasicutsearcasleitnadettaiiessiGaieasedhabedealyasantedsaretmabadedvermadiadens 


$360.00 


CS4272 Evaluation Board 


The CDB4272 demonstrates the CS4272 stereo CODEC. Evaluation requires an analog/digital signal 
source and analyzer, and power supplies. Optionally, a Windows® PC compatible computer may be used to 
evaluate the CS4272 in control port mode. 

System timing can be provided by the CS4272, by the CS8416 phase-locked to its S/PDIF input, by an I/O 
stake header or by an on-board oscillator. RCA phone jacks and Balanced XLR jacks are provided for the 
CS4272 analog inputs. Digital data I/O is available via RCA phone or optical connectors to the CS8416 and 
CS8406. 

Microsoft Windows® software provides a GUI to make configuration of the board easy. The software 
communicates through the PC’s parallel port to configure the hardware so that all features can be evaluated. 
The board may also be configured to accept external timing and data signals for operation in a user 
application during system development. 


598-1004-ND (GDB4272) sicis vaca xdaien wasaSdahiatacaskasias aie atagihedaateassazdiabeniaseesseaeds $360.00 


CS4265 Evaluation Board 


The CDB4265 evaluation board is an excellent means for evaluating the CS4265 CODEC. System timing for 
Ps, Left-Justified and Right-Justified interface formats can be provided by the CS4265, the CS8416, or bya 
PCM I/O stake header with an external source connected. 

RCA phono jacks are provided for the CS4265 analog inputs and outputs. Digital data I/O is available via 
RCA phono or optical connectors to the CS8416 and CS4265. The Windows® software provides a GUI 
to make configuration of the CDB4265 easy. The software communicates through the PC’s serial port to 
configure the control port registers so that all features of the CS4265 can be evaluated. 

The board may also be configured to accept external timing and data signals for operation in a user 
application during system development. 

Features: 

* Coaxial and Optical Connections for CS4265 S/PDIF Transmitter Output *CS8416 S/PDIF Digital Audio 
Receiver * Header for external PCM serial audio I/O * 3.3 V Logic Interface * Pre-defined Software Scripts 
¢ Windows Compatible Software Interface 


598-1001-ND (CDB4265) seins naacictseicanaasdsateenndeiiide vnsleeida'g sanaulla td psiiciiga sais daiiieea sis $480.00 


CS4271 Evaluation Board 


This is an excellent means for evaluating the CS4271 stereo CODEC. Evaluation requires an analog/digital 
signal source, and analyzer, and power supplies. Windows PC compatible computer may be used to 
evaluate the CS4271 in control port mode. 

System timing can be provided by the CS4271, by the CS8416 phase-locked to its S/PDIF input, by an I/O 
stake header or by an on-board oscillator. RCA phono jacks are provided for the CS4271 analog outputs and 
inputs. Digital data I/O is available via RCA phono or optical connectors to the CS8416 and CS8406. 
Microsoft Windows® software provided a GUI to make configuration of the board easy. The software 
communicates through the PC’s parallel port to configure the hardware so all features can be evaluated. 
Features: 

* Single-ended inputs »*CS8406 S/PDIF digital audio transmitter *CS8416 S/PDIF digital audio receiver 
* Header for optional external configuration of CS4271 * Header for external DSP serial audio I/O * 3.3V to 
5.0V Logic Interface 


598-1003-ND (CDB42741) ciccsvaciscacdavasnsdeniawasisPesiah eat at iseaaradeaigaacasednid tenisazedd $360.00 


Analog-to-Digital Converters 
CS5381 Evaluation Board 


The CDB5381 evaluation board is an excellent means for quickly evaluating the CS5381 24-bit, stereo A/D 
converter. Evaluation requires a digital signal analyzer, an analog signal source, and a power supply. Also 
included is a CS8406 digital audio interface transmitter which generates S/PDIF, and ElAJ-340 compatible 
audio data. The digital audio data is available via RCA phono and optical connectors. 


Features: 
¢ Demonstrates recommended layout and grounding arrangements »* CS8406 generates S/PDIF and EIAJ- 
340 compatible digital audio 


598-1008-ND (CDB5381) 22... <iciskdsaacitadadoriadiaieaiecadiabasigdetoneacaacaheheamadaaienintvia $360.00 


CS42L51 Evaluation Board 


The CDB42L51 evaluation board is an excellent means for evaluating the CS42L51 CODEC. System timing 
can be provided by the CS8415, by the CS42L51 with supplied master clock, or b and I/O stake header with 
a DSP connected. 


RCA phono jacks are provided for the CS42L51 analog inputs and outputs. 1/18th inch jacks are also 
available for microphone input and headphone output. Digital data I/O is available via RCA phono or optical 
connectors. 

The Windows® software provides a GUI to make configuration of the CDB42L51 easy. The evaluation board 
may also be configured to accept external timing and data signals for operation in a user application during 
system development. 


Features: * MUX’s Analog Output * 8-96 kHz S/PDIF Interface » I/O Stake Headers * 1.8-3.3V Logic 
Interface * Layout and Grounding Recommendations 


598-1005-ND (CDB42ES1))\..03sctescctasccsasecmatetiateciassasasecrasestasearasodseseasaseaeas’ aoas $660.00 
Digi-Key Price Each Cirrus Logic 
Description Part No. i 25 | Part No. 
Audio CODEC 
102 dB, 2-Ch. AD, 105 dB 6-Ch. 
DA Surround 24-Bit, 192 kHz, 598-1027-ND 7.04 5.64 | CS42406-CQZ 
48-LQFP 
110 dB 2-Ch. AD, 114 dB 6-Ch. 
DA Surround 24-Bit, 192 kHz, 598-1028-ND 7.66 6.13 | CS42416-CQZ 
64-LOFP, 6-Ch. with PLL 
110 dB 2-Ch. AD, 114 dB 8-Ch. 
DA Surround 24-Bit, 192 kHz, 598-1029-ND 7.87 7.11 CS42418-CQZ 
64-LQFP, 6-Ch. with PLL 
114 dB 2-Ch. AD, 114 dB 6-Ch. 
DA Surround 24-Bit, 192 kHz, 598-1030-ND 9.43 8.52 | CS42426-CQZ 
64-LQFP with PLL 
114 dB 2-Ch. AD, 114 dB 8-Ch. 
DA Surround 24-Bit, 192 kHz, 598-1031-ND 12.46 11.22 | CS42428-CQZ 
64-LOFP with PLL 
110 dB 2-Ch. AD, 114 dB 6-Ch. 
DA Surround 24-Bit, 192 kHz 598-1035-ND 7.60 6.84 | CS42516-CQZ 
64-LQFP 6-Ch. with S/PDIF Rx 
110 dB 2-Ch. AD, 114 dB 8-Ch. 
DA Surround 24-Bit, 192 kHz, 598-1036-ND 9.08 8.21 CS42518-CQZ 
64-LOFP 6-Ch. with S/PDIF Rx 
114 dB 2-Ch. AD, 114 dB 6-Ch. 
AD Surround 24-Bit, 192 kHz, 598-1037-ND 10.64 9.62 | CS42526-CQZ 
64-LQFP with S/PDIF Rx 
114 dB 2-Ch. AD, 114 dB 8-Ch. 
DA Surround 24-Bit, 192 kHz, 598-1038-ND 13.68 12.32 | CS42528-CQZ 
64-LOFP with S/PDIF Rx 
Multi-Channel CODEC 
105 dB 6-Ch. AD, 108 dB 8-Ch. DA, 
192 kHz, 52-MQFP, TDM 598-1032-ND 11.43 10.29 | CS42438-CMZ 
105 dB 6-Ch. Ad, 108 dB 8-Ch. DA, 
192 kHz, 64-LOFP with Input MUX 598-1033-ND 11.58 10.43 | CS42448-CQZ 
Stereo Audio CODEC 
105 dB, 24-Bit, 192 kHz, 48-LQFP 
with MUX, PGA and 598-1034-ND 6.92 5.54 | CS4245-CQZ 
Asynchronous Support 
105 dB, 24-Bit, 192 kHz, 
32-QEN with S/PDIF Tx 598-1039-ND 7.74 6.20 | CS4265-CNZ 
105 dB, 24-Bit, 192 kHz, 
24-TSSOP with 3.3V Operation 598-1040-5-ND 5.02 4.02 | CS4270-CZZ 
108 dB AD, 114 dB DA, 24-Bit, 
192 kHz, 28-TSSOP with Oscillator, _598-1041-5-ND net B26" Corer Gee 
114 dB, 24-Bit, 192 kHz, 28-TSSOP 
with Oscillator 598-1042-5-ND 9.60 7.68 | CS4272-CZZ 
AC ‘97 2.1 Compatible Stereo 
Audio, 48-TQFP 598-1044-ND 5.64 4.52 | CS4299-JQZ 
Low Power, Stereo CODEC 
with Headphone Amp, 32-QFP 598-1045-ND 6.96 5.57 | CS42L51-CNZ 


CS5451A Evaluation Board and Software 


This is an inexpensive tool designed to evaluate the functionality/performance of the CS5451A 6-channel A/D 
Converter. Six terminal block connectors serve as inputs to the CS5451A’s six analog input pairs. It includes 
an optional voltage reference source. A 4.096MHz crystal is provided as a source for the CS5451A XIN pin, or 
an external clock source can be supplied by the user. Digital output data from the CS5451A is transferred to 
the user's PC via the included 25-pin parallel port cable. 

The CDB5451A includes PC software, allowing the user to perform data capture (includes option for time 
domain analysis, histogram analysis and frequency domain analysis). The software also allows real-time RMS 
calculation/analysis to be performed simultaneously on all six channels. 

Features: 

* Direct Shunt Sensor and Current Transformer Interface for 3-Phase Power * On-Board Voltage Reference 
* On-Board Crystal for XIN 

598-1009-ND (COB SAS IAs ccxanat onto ctens scent siaci al tele vile tibet ni Ltt h bee aici hak ta alas EES Cae $495.00 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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SS CIRRUS LOGIC’ 
CS5466 Evaluation Board 


The CS5466 is a low cost power/energy IC with pulse output for power measurement solutions. The 
CDB5466U Evaluation Board is an inexpensive tool designed to evaluate the functionality and performance 
of the CS5466. 

The evaluation board is designed to output energy-to-pulse conversions upon power up. It includes a 
microcontroller with a USB interface. The microcontroller and GUI (Graphical User Interface) provide a 
means to quickly register and evaluate the CS5466’s energy-to pulse outputs. 


Analog-to-Digital Converters (Cont) 


Features: 


* Active Energy-to-Pulse Conversions * Simple Configuration Jumpers * Energy Pulses * Multiple Supply 
Voltage Selections * USB Communication with PC * On-Board Voltage Reference 


598-1011-ND (CDBS466U) 3 j:n dsc dues 'sddag ediaine ddeuieddelaas tawigeidaaiohindicc clad oniniasaliebie Dinan baleen $495.00 


CS5524 Evaluation Board and Software 


The CSB5524 is an inexpensive tool designed to evaluate the performance of the CS5524 Analog-to-Digital 
Converters (ADC). The board includes a 2.5V voltage reference, an 80C51 microcontroller, an RS232 driver/ 
receiver and firmware. The 8051 controls the serial communication between the evaluation board and the 
PC via the firmware, thus enabling quick and easy access to all of the CS5524 registers. 


It also includes one installed ADC sample and software for Data Capture, Time Domain Analysis, Histogram 
Analysis and Frequency Domain Analysis. 


Digi-Key Price Each Cirrus Logic 
Description Part No. al 25 Part No. 
24-Bit Delta-Sigma, 24-SSOP 598-1106-5-ND 7.88 6.31 | CS5524-ASZ 
16-Bit Latch, 20-SSOP 598-1107-5-ND 6.04 4.84 | CS5525-ASZ 
20-Bit Latch, 20-SSOP 598-1108-5-ND 7.20 5.76 | CS5526-BSZ 
24-Bit Delta-Sigma, 24-SSOP 598-1109-5-ND 8.22 6.58 | CS5528-ASZ 
16-Bit Delta-Sigma, 20-SSOP 598-1110-5-ND 6.22 4.98 | CS5529-ASZ 
16-Bit PGIA, 2-Ch, 20-SSOP 598-1111-5-ND 9.06 7.25 | CS5531-ASZ 
16-Bit PGIA, 2-Ch, 20-SSOP 598-1112-5-ND 8.81 7.94 | CS5532-ASZ 
24-Bit PGIA, 2-Ch, 20-SSOP 598-1113-5-ND 11.80 10.62 | CS5532-BSZ 
16-Bit PGIA, 2-Ch, 24-SSOP 598-1114-5-ND 9.36 7.49 | CS5533-ASZ 
24-Bit PGIA, 4-Ch, 24-SSOP 598-1115-5-ND 9.20 8.28 | CS5534-ASZ 
24-Bit PGIA, 4-Ch, 24-SSOP 598-1116-5-ND 12.18 10.97 | CS5534-BSZ 
24-Bit Delta-Sigma, 16-SSOP 598-1117-5-ND 7.36 5.89 | CS5540-ASZ 
24-Bit Delta-Sigma, 16-SSOP 598-1118-5-ND 8.82 7.06 | CS5541-BSZ 
2-Ch., 24-SSOP 598-1119-5-ND 4.61 3.69 | CS5550-ISZ 


Digital-to-Analog Converters 
CS4344 Evaluation Board 


This board is an excellent means for quickly evaluating the CS4344 24-bit, 10 pin stereo D/A Converter. 
The CS8416 digital audio receiver IC provides the system timing necessary to operate the Digital-to-Analog 
converter and will accept S/PDIF and EIAJ-340 compatible audio data. The board may also be configured to 
accept external timing and data signals for operation in a user application during system development. 


Features: Features: 
¢ Direct Thermocouple Interface »* RS-232 to PC with Test Modes * On-Board 80C51 Microcontroller * On- * Demonstrates recommended layout and grounding arrangements * Header for external PCM audio 
Board Voltage Reference * Lab Windows/CVI™ Evaluation Software »* On-Board Charge Pump Drive S9G-1006-ND) = (CD BA844) oo. eien cnc sccstaecnnse ettind anid dtita’s antnalsiciigneialesidiialsaanieus ddida ential sien $300.00 
Circulatory 
Price Each Cirrus Logic 
598-1012-ND (CDB5524) .. $495.00 Description i 25 Part No. 
Audio DAC 
8-Pin, 96 dB, 96 kHz, 24-Bit, 12S, 8-SOIC | 598-1046-5-ND 2.57 2.06 | CS4334-KSZ 
CS5529 Evaluation Board and Software 8-Pin, 96 dB, 96 kHz, 24-Bit, LJ, 8-SOIC | 598-1047-5-ND 2.57 2.06 | CS4335-KSZ 
The CDB5529 is a tool designed to evaluate the performance of the CS5529 16-bit Analog-to-Digital eae cpradeivgh grelee-ttoaatad Pee RRee Ee no Renee 
Converter (ADC). The board includes an LT1019 voltage reference, an 80C51 microcontroller, an RS232 101 aB. 192 kH 34 Bi 2 Vol C i - - 
driver/receiver and firmware. The 8051 controls the serial communication between the evaluation board and i Zoi, Volume Conga! 598-1050-5-ND 4.25 3.41 | CS4341-CZZ 
5 ‘ ‘ 4 16-TSSOP 
the PC visa the firmware, enabling quick and easy access to all of the CS5529’s registers. - 
10-Pin, 105 dB, 192 kHz, 12S, 10-TSSOP | 598-1051-5-ND 2.86 2.29 | CS4344-CZZ 
The CDB5529 also includes software for Time Domain Analysis, Histogram Analysis and Frequency Domain -Pi -Bi 
Analysis. ae Hees: SeIRe 28 Bly 598-1052-5-ND 2.86 2.29 | CS4345-CZZ 
Features: * RS-232 Serial Communication with PC * On-Board 80C51 Microcontroller * On-Board Voltage Ne asecan 82'kHz; 24-Bit, 598-1053-5-ND 2.86 2.29 | CS4346-CZZ 
Reference * Lab Windows/CVI™ Evaluation Software ¢ Integrated RS-232 Test Mode 10 Pi 08 ap 192 REE DAB 
Pin, qi Z, 24-Bit, 5 Ua B 
598-1015-ND (CDBS529) u...c.cicrcccaarsiersetaascsarscseasesenseseaneseaeaseiacieaasdenacbaae ste $495.00 RJ, 10-TSSOP PECs RD) 2.86 2:29: | COASABCZE 
eae eee 598-1055-5-ND 5.26 4.21 | C84351-CZZ 
CS5534 Evaluation Board and Software 102 dB, 192 kHz, 6-Ch., S/E 
clini CortaloecTssOr 598-1056-5-ND 9.68 7.75 | CS4360-DZZ 
The CDB5534U is a tool designed to evaluate the functionality and performance of CS5534. The board olume Control, 28- 
includes a C8051F320 microcontroller with a USB interface. The microcontroller controls the serial 105 dB, 192 kHz, 6-Ch., S/E, 20-TSSOP | 598-1057-5-ND 6.68 5.35 | CS4361-CZZ 
communication between the evaluation board and the PC via the firmware, enabling quick and easy access 114 dB, 192 kHz, 6-Ch., DSD, 48-LQFP 598-1058-ND 9.06 8.16 | CS4362A-CQZ 
to all of the CS5534’s registers and functions. 103 dB, 192 kHz, 6-Ch., DSD, bi -| a 
a he : ae i . me ae a TDM, S/E, 48-LQFP 598-1059-ND 8.61 7.76 | CS4364-CQZ 
is includes software for Data Capture, Time Domain Analysis, Histogram Analysis and Frequency Domain a 
Analysis. ete ase pen DSe 598-1060-ND 9.70 8.73 | CS4365-CQZ 
Features: 114 dB, 192 kHz, 8-Ch., DSD, 48-LQFP | 598-1061-ND 11.85 10.67 | CS4382A-CQZ 
*USB Communication with PC * On-Board Microcontroller * On-Board Voltage Reference * Evaluation Toe umtoce 598-1062-ND 9.55 8.60 | CS4384-Caz 
Software ¢ Interface Header for External Microcontroller 114 dB. 192 kHz, 8-Ch.. DSD 
‘ lati 598-1063-ND 12.48 11.24 | CS4385-CQz 
598-1016-ND (CDBS534U) ..cccicacccccesssedsasdssaaesveareiarsatearciaaseteasessnateraeseanedes $495.00 TDM, 48-LQFP 
108 dB, 192 kHz, DSD Support, ere i 
Digi-Key Price Each _| Cirrus Logic 20-TSSOP SREMICE: Re) 5.26 Hell | COSCO Aas 
Description Part No. 1 25 Part No. 114 dB, 192 kHz, DSD Support, 598-1065-5-ND 7.92 6.34 | CS4392-KzZ 
Audio ADCs 20-TSSOP 
101 dB, 192 kHz, Multi-Bit, 16-TSSOP | 598-1081-5-ND 6.34 5.08 | CS5340-CZZ be ea 1 Pon eeee 598-1067-5-ND 7.89 7.13 | CS4398-CZZ 
105 dB, 192 kHz, Multi-Bit, 16-TSSOP | _598-1082-5-ND 7.30 5.84 | CS5341-CZZ AGETMP Ee. 
105 dB, 192 kHz, MUX, PGA, Sosa | 
Mic-Pre, 48-LQFP 598-1083-ND 6.52 5.22 | CS5345-CQZ 
i-Bil TM 
aoe 598-1085-5-ND 8.72 6.98 | CS5351-KZZ CobraNet 
414 dB, 192 kHz, Multi-Bit, 24-SOIC 598-1086-5-ND 8.73 7.86 | CS5361-KSZ The CobraNet solution leverages the rapid developments in the computer networking industry to provide an 
414 dB, 192 kHz, Multi-Bit, 24-TSSOP 598-1087-5-ND 8.73 7.86 | CS5361-KZZ increasingly cost effective connectivity solution for audio professionals worldwide. It’s based on the highly 
114 dB, 192 kHz, 4-Ch., TDM, 48-LQFP | 598-1088-ND 16.17 15.10 | CS5364-CQZ integrated CS1810xx CobraNet Silicon Series, providing an interface in the form of a compact, low power, low 
114 dB, 192 kHz, 6-Ch., TDM, 48-LQFP | 598-1089-ND 18.42 17.20 | CS5366-CQZ cost module. Featuring 8 or 16 simultaneous channels of digital audio input and output, the CM-2 is designed 
114 dB, 192 kHz, 8-Ch., TDM 48-LQFP 598-1090-ND 20.66 19.28 | CS5368-CQZ to be easily integrated into a wide variety of audio products such as signal processors, mixers, amplifiers, 
i-Bi ceiling speakers and self-powered loudspeakers. 
ee ae See eu 598-1091-5-ND 19.74 18.43 | CS5381-KSZ a p ° 
Soha rr EAEMOnEaI Features: + 100BASE-TX Ethernet Interface - 100Mbps, full-duplex Ethernet, fully compliant with IEEE 802.3u 
on 2, Multi-Bit, 598-1092-5-ND 19.74 18.43 | CS5381-KZZ Standard * Secondary 100BASE-TX Ethernet Interface - redundant network connection for fault tolerance 
Flagship, 24-TSSOP + A ve 
7 * Quad Synchronous Serial Output Ports - capable of supplying and receiving 8 or 6 channels * TFTP Support 
: . = Industrial ADCs - firmware updates over the network ¢ Low Latency - selectable 1.33, 2.66 or 5.33ms across network * Status 
12-Bit Self-Calibrating ADC, 44-PLCC 598-1074-5-ND 35.48 33.11 | CS5012A-BL7Z LEDs - Link, Activity and CobraNet conductor status for each Ethernet jack » Ability to send audio from any 
14-Bit Self-Calibrating ADC, 44-PLCC 598-1075-5-ND 78.06 72.86 | CS5014-BL14Z CobraNet interface to any other - unlimited addressing, unlimited capacity 
16-Bit Self-Calibrating ADC, 44-PLCC 123.75 115.50 | CS5016-BL16Z ‘ 
46-Bit, 100/20 kHz, 28-PLCC. 598-1077-5-ND 74.25 69.30 | CS5101A-BL8Z 598-1007-ND Evaluation Board CS496122......... cece cece cece ee tenet teen eee ee $2330.00 
16-Bit, 100/20 kHz, 28-PLCC 598-1078-5-ND 67.65 63.14 | CS5101A-JL8Z 598-1023-ND — Evaluation Board for CS44600..............00cc0ccceecce cece ceeueeeueceueecueeeueeeuee $699.00 
16-Bit, 100/20 kHz, 28-PLCC 598-1079-5-ND 60.24 56.23 | CS5102A-BLZ 
16-Bit, 100/20 kHz, 28-PLCC 598-1080-5-ND 52.80 49.28 | CS5102A-JLZ Digi-Key Price Each Cirrus Logic 
6-Ch Delta/Sigma ADC, 28-SSOP 598-1093-5-ND 8.82 7.06 | CS5451A-ISZ Description Part No. 1 25 Part No. 
Single Phase Bi-Directional IC, 24-SSOP| 598-1095-5-ND 5.38 4.31 | CS5461A-ISZ Module CobraNet 1810 CM2 MT 598-1020-ND 189.00 — | CPB181022-CM2-MT 
Low-Power 16-Bit, 20-SOIC 598-1098-5-ND 16.38 15.29 | CS5507-ASZ Module CobraNet 4961 CM2 FB 598-1021-ND 150.00 — | CPB496122-CM2-FB 
Low-Power 20-Bit, 20-SOIC 598-1099-5-ND 17.79 16.61 | CS5508-BSZ Module CobraNet 4961 CM2 MT 598-1022-ND 150.00 — | CPB496122-CM2-MT 
Single-Supply, 16-Bit, 16-SOIC 598-1100-5-ND 12.83 11.55 | CS5509-ASZ 2x2-Ch, 144-LQFP 598-1024-ND 16.62 15.52 | CS181002-CQZ 
16-Bit Bridge Transducer, 24-SOIC 23.10 21.56 | CS5516-ASZ 8x8-Ch, 144-LQFP 598-1025-ND 17.45 16.29 | CS181012-CQZ 
20-Bit Bridge Transducer, 24-SOIC 598-1102-5-ND 26.40 24.64 | CS5520-BSZ 16x16-Ch, 144-LQFP 598-1026-ND 18.29 17.07 | CS181022-CQzZ 
16-Bit Delta-Sigma, 20-SSOP 598-1103-5-ND 6.36 5.09 | CS5521-ASZ Audio DSP CobraNet 144-LQFP 598-1071-ND 19.04 17.77 | CS496102-CQZ 
24-Bit Delta-Sigma, 20-SSOP 598-1104-5-ND 7.54 6.04 | CS5522-ASZ Audio DSP CobraNet 144-LQFP 598-1072-ND 20.00 18.67 | CS496112-CQZ 
16-Bit Delta-Sigma, 24-SSOP 598-1105-5-ND 6.70 5.36 | CS5523-ASZ Audio DSP CobraNet 144-LQFP 598-1073-ND 20.94 19.55 | CS496122-CQZ 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


"CIRRUS LOGIC’ 
ARM® Engineering Development Kit for the EP9302 Processor 


The EDB9302A-Z development kit is a convenient, user-friendly, system-oriented platform that provides 
engineers with the necessary hardware, software, and drivers to evaluate and utilize the EP9302 processor 
capabilities, features and state-of-the-art technology. Performance is provided by a 200MHz ARM920T 
processor and features highly integrated peripheral interfaces. 

Applications: ¢ Digital Media Servers * Jukeboxes * Telematic Control Systems * Set-Top Boxes ° Point- 
of-Sale Terminals ¢ Industrial Controls * Biometric Security Systems * GPS Devices * Touch screens 
* Highly integrated Remote Controls 

EDB9302 Platform Support and Features: * EP9302A processor »* Linux® and Microsoft Windows® 
WinCE 4.2 and 5.0 Operating Systems »*32MB of SDRAM *16MB of Flash Memory * Serial EEPROM 
interface * Real Time Clock * USB Host and Slave Connector * Two UARTS «* Stereo audio input and output 
* 10/100Mbps Ethernet * IR Receiver * JTAG * Memory bus expansion connector 

Downloadable Development Software: * A complete Linux® Operating System with drivers (source code 
included) * BSP for Microsoft® Windows® WinCE 5.0 Operating Systems with drivers included * Evaluation 
copies of popular tools * Schematics and Gerbers * User Documentation 

Kit Includes: * Quick Start Guide » 4” x 6” form factor EDB9302A-Z Processor Board with 200MHz processor 
* Microsoft® Windows® WinCE 5.0 Operating System * Power Supply * Serial Cable 


598-1132-ND (EDBOSO2ZACZ) ss staicedsase taeda sineautuis a tia dnaeeatiewatnaiels « Maat snadsleattindeuimade niin: $295.00 
Processors 
Digi-Key Price Each Cirrus Logic 
Description Part No. il 25) Part No. 
ARM720T Processor, 48KB on-chip, SRAM, 
LCD Controller, 90mW at 74MHz, 208-LQFP | _598-1194-ND Te aie ee 
ARM720T Processor, 48KB on-chip, SRAM, 
LCD Controller, 90mW at 74MHz, 208-LQFP | 598-1195-ND ABOB! Sa OF "| AERIS IE INZ 
166MHz ARM920T Processor, Ethernet, USB, 
208-TQFP 598-1136-ND 13.33 12.00 | EP9301-CQZ 
200MHz ARM¢9 Processor with Math Crunch 
Engine, Ethernet, USB 208-LQFP 598-1137-ND 14.66 13.20 | EP9302-CQZ 
200MHz ARMS9 Processor, Graphics and Math 
Engine, Ethernet, USB, LCD, Touchscreen, §98-1138-ND 17.84 16.65 | EP9307-CRZ 
272-TFBGA 
200MHz ARMS9 Processor, PCMCIA, Graphics 
and Math Engine, Ethernet, USB, LCD, 598-1139-ND 24.75 23.10 | EP9315-CBZ 
Touchscreen, 352-PBGA 


Embedded Processor 
Development System for EP9312/EP9315 


The EDB9315A-Z development kit is a convenient, user-friendly, system-oriented platform that provides 
engineers with the necessary hardware, software, and drivers to evaluate and utilize the EP9312/EP9315 
processor capabilities, features and state-of-the-art technology. Performance is provided by a 200MHz 
ARM920T processor and features highly integrated peripheral interfaces including XGA LCD support with 
graphics accelerator and optional PCMCIA support. EDB9315A-Z Platform Support and Features: 
* EP9315 processor * Linux® and Microsoft® Windows® WinCE 5.0 Operating Systems * 64MB of SDRAM 
* 32MB of Flash Memory »¢ Serial EEPROM interface *512KB SRAM »* Real Time Clock * 2D Graphic 
Accelerator * Video Raster/LCD interface to provided data and interface signals for a variety of display types 
* Four-wire touchscreen interface * Supports analog VGA connection * Two full-speed USB host connections 
¢ USB slave connector * Two UARTS * Up to six-channel 24-bit audio output * AC’97 audio * 10/100Mbps 
Ethernet * IR Receiver *JTAG * Memory bus expansion connector Downloadable Development Software: 
* A complete Linux® Operating System with drivers (source code included) * BSP for Microsoft® Windows® 
WinCE 5.0 Operating Systems with drivers included »* Evaluation copies of popular tools * Schematics 
and Gerbers * User Documentation Kit Includes: * Quick Start Guide ¢ 4” x 6” form factor EDB9315A-Z 
Processor Board with 200MHz processor * Microsoft® Windows® WinCE 5.0 Operating System * Power 
Supply ¢ Serial Cable 


S9B1144-ND ((EDBOSISARZ)!..tsicreccessscctedesadadsanenstatenbenesmonsaageesneneda arersbeenandons $295.00 


Op Amp 


Digi-Key Price Each | Cirrus Logic 
Description Part No. if] 25 | Part No. 
Single, Ultra Low Noise Op Amp, 2.1mA 125nVp-p | 598-1140-5-ND. 2.30 1.84 |CS3001-ISZ 
Single, Ultra Low Noise Op Amp, 0.9mA 250nVp-p | 598-1142-5-ND. 2.30 1.84 |CS3011-ISZ 


3.42 2.74 |CS3002-ISZ 
598-1143-5-ND_ 3.42 2.74 |CS3012-ISZ 
598-1145-1-ND+ 2.97 2.38 S$3004-FSZR 


Dual, Ultra Low Noise Op Amp, 3.6mA 125nVp-p 
Dual, Ultra Low Noise Op Amp, 1.7mA 250nVp-p 
Dual, Precision Low Voltage, Low Power Op Amp, 


2.1mA = 598-1145-2-NDf¢ 3300.00/2,000 
(toma Low Voltage, Low Power Op Amp, See Veunen SAO OOH 00R CS3014-FSZR 
ri ee | ee 
i ie Re 
+CutTape t+ Tape and Reel 


Interface and Sample Rate Converters 
Evaluation Board for CS8416 and CS8406 


The CDB8416 is designed to allow easy evaluation of the CS8416 and CS8406. The board is designed for 
easy connection to an Audio Precision or other digital audio test system. Input and output data may be set for 
either balanced using the XLR connectors or unbalanced using the coax or optical connectors. Windows PC 
software provides a GUI to make configuration easy in software mode. The software communicates through 
the PC’s parallel port to control the internal registers so that all the possible software modes of the CS8416 
may be tested. 

Features: ¢ CS8416 Digital Audio Receiver * Receives and transmits AES/EBU, S/PDIF and ElAJ-340 com- 
patible digital audio * Analog and Digital 3.3V Supply * 3.3 ~ 5.0V Logic Interface Supply * Operates in stand 
alone Hardware Mode or computer controlled Software Mode « Balanced and unbalanced inputs available. 
598-1017-ND (CDB8416). $510.00 


Evaluation Board for CS8421 


The CDB8421 demonstration board is an excellent means for evaluating the CS8421 sample rate converter. 
System timing can be provided by the CS8421, by the CS8416 phase-locked to its S/PDIF input, by an I/O 
stake header or by an on-board oscillator. Digital I/O is available via coaxial (RCA) or optical connectors to the 
CS8416 and SC8406. All configuration control is handled from onboard switches. 

Features: * CS8416 S/PDIF Digital Audio Receiver * CS8406 S/PDIF Digital Audio Transmitter * Header for 
External Serial Audio I/O * 3.3 ~ 5.0V Logic Interface * No software required to operate 


SOS AOIG:NDix {(CDBB4O I) iiss ts teaeale Maeda atin tel Ncsaula Ma edict abe Sukie Mesa? $480.00 

Digi-Key Price Each Cirrus Logic 

Description Part No. 1 25 Part No. 

Interface and Sample Rate Converters 

192 kHz Digital Transmitter, 28-TSSOP. 598-1121-5-ND 5.04 4.04 | CS8406-CZZ 

192 kHz Digital Receiver, 28-SOIC 598-1123-5-ND 6.42 5.14 | CS8416-CSZ 

192 kHz Digital Receiver, 28-TSSOP 598-1124-5-ND 6.42 5.14 | CS8416-CZZ 

Digital-Audio Sample Rate, 28-SOIC 598-1125-5-ND 20.06 18.06 | CS8420-CSZ 

32-Bit Asynchronous Sample, 20-TSSOP | 598-1126-5-ND 9.10 8.19 | CS8421-CZZ 


Cr. Programmable 
Quickfilter” Digital Filters 


Technologies 


The QF1D512 is a single channel, programmable digital filter designed for seamless insertion in the 
serial data path of a digital signal or used as an FIR coprossesor. The circuit shows the QF1D512 
operating between an ADC and an MCU. The device can be programmed using the Quickfilter Design 
Software which supports most FIR digital filter configurations. The FIR filter has 512 taps capable of 
generating “brick wall” filters such as a low pass filter with a 1 kHz cutoff frequency, 140dB of rejection, 
and a total transition band of only 10 Hz. The filter can operate over a broad range of ADC data 
rates - from 10sps up to 500ksps and can support ADCs with resolutions ranging from 12 to 24 bits. 


TSI 
3 
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Registers 


DCLK DDS) aa SCLK 
DIN er at [8] sol 
DSEL [9] cs_N 
Cik Gen [6] soo 

(ring osc) RAM 


RVOD18 VDD18 GND VDD33 TST RST_N 


The QF4A512 Programmable Signal Converter is a 4-channel, signal conditioner and signal 
converter. Each channel can be individually programmed for the gain, anti-aliasing filter 
cutoff frequency, A-to-D sampling frequency, and unique filter requirements. This is accomplished 
with 4 separate high-precision 512-tap FIR filters. Quickfilter software has been created for rapid 
device configuration and filter design at performance levels unattainable with analog components. 


Anti-Alias 512-Tap 


Filters Digital Filters 
- igital Filters 
FIR | 


SCL 


oe age AIN2s ai 12 to 16 Bit 
Digital Amplifiers/Power Technology at Dale er a0 
sDO 
Digi-Key Price Each Cirrus Logic AINE Bu |, iss 
Description Part No. 1 25 Part No. Awns- [| Bang 
6-Ch. Digital Amplifier Controller 598-1068-5-ND 7.00 5.60 | CS44600-CQZ AINA }+| SEL 
8-Ch. Digital Amplifier Controller 598-1070-ND 7.30 5.84 | CS44800-CQZ ain AL P>L FIR | 
Multi-Bit A/D Real Time PSR Feedback | 598-1069-5-ND 5.04 4.04 | CS4461-CZZ ie ae 
t Frequency Clocks t 
Power Measurement 
Digi-Key Price Each Cirrus Logic AVDD AGND DYDD DGND = /RST XIN XOUT 
Description Part No. 1 25 Part No. 
Single Phase Bi-Directional IC, 24-SSOP | 598-1094-5-ND 5.30 4.24 | CS5460A-BSZ 
Single Phase Bi-Directional IC, 24-SSOP_| 598-1096-5-ND 5.24 4.20 | CS5463-ISZ Digi-Key Price Each | Quickfilter Technologies 
Power Meter with Pulse Output, 24-SSOP | 598-1097-5-ND 4.55 3.64 | CS5466-ISZ Description Part No. 25 | Part No. 
IC SavFiRe Digital Filter 1-Ch. 16-QFN 686-1001-1-NDE 7.13 5.25| QFN1D512-QN-T 
Ethernet IC SavFiRe Digital Filter 1-Ch. 16-QFN 686-1001-2-NDt 398.99/100 | QFN1D512-QN-T 
IC Programmable Signal Conv. 4-Ch. 32-LOFP ‘| 686-1002-ND 19.87 15.64] OF4A512A-L0-B 
Digi-Key Price Each Cirrus Logic Development Kit for QF1D512 686-1003-ND 199.00 —| QF1D512-DK 
Description Part No. 1 25 _| Part No. Development Kit for QF44512 686-1004-ND 199.00 —| QF4A512-DK 
LAN Controller, 3.3V, 100-LQFP 598-1127-ND 9.46 7.57 | CS8900A-CQ3Z Programmable Adapter for QF4A512-DK 686-1005-ND 149.00 —] QF4A512-PA 
LAN Controller, 5V, 100-LQFP 598-1128-ND 9.46 7.57 | CS8900A-CQZ Board MSP-MOJO and Expansion Header 686-1006-ND 39.95 —| QF1D512-EZ430 
LAN Controller, 3.3V, 100-LQFP 598-1129-ND 10.51 9.47 | CS8900A-IQ3Z Prototyping Adapter for QF1D512 686-1007-ND 19.95 —| QF1D512-DIPSTER 
LAN Controller, 5V, 100-LQFP 598-1130-ND 10.51 9.47 | CS8900-IOZ Cut Tape +t Tape and Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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STATIC PROTECTION va Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
~~ Protecti f stati iti rts is a MUST in today’ iconduct ADCMP371AKS-REEL7 |ADCMP371AKSREELCT-ND |Comparator, Push-Pul 84 wil o6) 
FOLSCHON OFS ANG Sense Pals sia Mintode y's Se miconauetor ADCMP371AKS-REEL7 |ADCMP371AKSREELTR-ND |Comparator, Push-Pul 975.00/3,000 
. __ market. ADCMP551BRQZ  |ADCMPS551BRQZ-ND |Comparator, Single Supply, High Speed 
To ensure the quality that Digi-Key customers have come to expect, PECL/LVPECL* 16-QSOP 5.22 418 3.25 
the Digi-Key static control program includes proper static safety protection in the following areas: ADCMP552BRQZ —_|ADCMPS552BRQZ-ND |Comparator, Single Supply, High Speed 
* Receiving, Incoming Inspection, and QC PECL/LVPECL* 20-QSOP 5.94 4.76 4.01 
* Order Picking EVAL-ADCMP552BRQ |EVAL-ADCMPS552BRO-ND [Evaluation Board for ADCMP552 «0.0.0... — 2750 — — 
Final I tie ADCMP553BRMZ ADCMP553BRMZ-ND |Comparator, Single Supply, High Speed 
SEINBEISPOCHOn PECL/LVPECL* NEW!... 4.57 3.66 2.85 
* Packaging and Shipping ADCMPS61BRQ_ —- |ADCMP561BRQ-ND Comparator Dual High-Speed PEC 5.22 4.18 3.25 
Shielded metallized bags are used in order picking, and 100% recyclable paper packaging is used ADCMP562BRQZ___|ADCMP562BRQZ-ND_|Comparator Dual HS PECL* NEW: 5.40 4.32 3.65 
in packaging and shipping. ADCMPS63BRQZ ADCMP563BRQZ-ND Comparator Dual HS ECL* NEW! 464 372 3.14 
As our program is continuously updated with the latest static control technolo ‘ou can be ADCMPSG4BROZ BDGM iS GIBR OZ. Dig Comparator Dual HS ECL* MEW! A Sune Si 
Program: 1s ‘con usly UPC! i oy Yon ADCMP565BP ADCMP565BP-ND Comparator Dual Ultra-Fast ... 9.04 7.24 6.11 
reassured that Digi-Key's static sensitive parts are quality safe, all the way to your door step! ADCMP565BPZ ADCMP565BPZ-ND — |Comparator Dual Ultra-Fast* . 904 724 641 
ADCMP566BCPZ ADCMP566BCPZ-ND__|Comparator Dual Ultra-Fast* . 6.88 5.51 4.65 
° Please Note: SO-x packages are the same as x-SOIC packages ° ADCMP567BCPZ __ |ADCMP567BCPZ-ND Comparator Dual Ultra-Fast*. 688 5.51 465 
EVAL-ADCMP567BCP |EVAL-ADCMP567BCP-ND| Evaluation Board for ADCMP567 — 247.50 => = 
AN IG ADCMP572BCPZ-R2 |ADCMP572BCPZ-R2CT-ND|Comparator Single Ultra-Fast* .. 6-LFCSP 17.28 15.56 13.80 
DEVICES AMPL' RS ADCMP572BCPZ-R2 |ADCMP572BCPZ-R2TR-ND|Comparator Single Ultra-Fast- ..........16-LECSP 2843.25/250 
Analoa| Devices Digi-Ke Price Each EVAL-ADCMP572BCP _|EVAL-ADCMP572BCP-ND | Evaluation Board for ADCMP572 .— (297-50 - = 
ae Pain Description ‘unto il 00 ADCMP573BCPZ-R2_ |ADCMPS573BCPZ-R2CT-ND|Comparator Single Ultra-Fast. 6-LFCSP 17.28 15.56 13.80 
5 ADCMP573BCPZ-R2 |ADCMP573BCPZ-R2TR-ND| Comparator Single Ultra-Fast’ 6-LFCSP 2843.25/250 
AD8015ARZ AD8015ARZ-ND Transimpedance Amp® .... 6.64 5.32 4.49 EVAL-ADCMP573BCP_ | EVAL-ADCMPS573BCP-ND Evaluation Board for ADCMPS573... — 297.50 — — 
Audio/Video ADCMP580BCPZ-WP |ADCMP580BCPZ-WP-ND |Comparator Ultra-Fast SiGe* NEW! 13.38 12.49 11.60 
AD813ARZ-14 AD813ARZ-14-ND Triple Video Amp Single LP... 14-S0IC 8.32 6.66 5.62 ADGMPS582BGPZ-R2_|BOGMEISZECRaR2UIND Comparator Uttra-Fast SiGe*. 2B OG NEIE 80 
AD830ANZ AD830ANZ-ND Video Differential Amp HS* . 8-Dip 5.40 4.32 3.65 ADCMP582BCPZ-R2 |ADCMP582BCPZ-R2TR-ND| Comparator Ultra-Fast SiGe*. 2843.25/250 
AD830AR AD830AR-ND Video Differential Amp HS. 5.40 4.32 3.65 ADCMPG600BKSZ-REEL7 |ADCMP600BKSZ-REEL7CT-ND/ Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, 
AD830JR AD830JR-ND Video Differential Amp HS. 5.40 4.32 3.65 TTLICMOS* NEW! 3.83 3.06 2.38 
AD830JURZ-R7 AD830JRZ-R7CT-ND |Video Differential Amp HS* . 5.40 4.32 3.65 ADCMPG600BKSZ-REEL7 |ADCMPG00BKSZ-REEL7TR-ND/ Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, 
‘AD830JRZ-R7 AD830JRZ-R7TR-ND |Video Differential Amp HS* . 2571.75/750 TIL/CMOS* NEW!. 6426.00/3,000 
AD1990ACPZ ADI990ACPZ-ND | Audio Switching Amp*..... -LFCSP 12.56 10.05 8.48 ADCMPGOOBRJZ-REEL7 |ADCMPBOOBRJZ-REEL7CT-ND [Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, 
EVAL-AD1990EB EVAL-AD1990EB-ND | Evaluation Board for AD19: — 250.01 => = TTL/CMOS* NEW! 3.83 3.06 2.38 
AD1991ASV AD1991ASV-ND Audio Power Stage Class-D/1-Bit. 2-TQFP 12.54 11.30 10.02 ADCMP600BRJZ-REEL7 | ADCMP600BRVZ-REEL7TR-ND| Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, 
AD1991ASVZ AD1991ASVZ-ND Audio Power Stage Class-D/1-Bit 11.30 10.02 TTL/CMOS* NEW! 6426.00/3,000 
AD1992ACPZ AD1992ACPZ-ND Audio Switching Amp*. 10.26 8.66 ADCMPG601BKSZ-REEL7 |ADCMP601BKSZ-REEL7CT-ND/ Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, 
EVAL-AD1992EB EVAL-AD1992EB-ND | Evaluation Board for AD - = TTL/CMOS* NEW! 3.94 3.15 2.45 
AD1994ACPZ AD1994ACPZ-ND Audio Switching Amp* .... 10.47 8.83 ADCMP601BKSZ-REEL7 |ADCMP601BKSZ-REEL7TR-ND|Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, 
EVAL-AD1994EB EVAL-AD1994EB-ND | Evaluation Board for AD1994 — 225.00 - — TTL/CMOS* NEW! 6615.00/3,000 
AD8013ARZ-14 AD8013ARZ-14-ND _|Triple Video Amp*..... 4-SOIC 834 668 5.63 ADCMP602BRMZ ADCMP602BRMZ-ND |Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, 
AD8023ARZ AD8023ARZ-ND Triple Video Amp, High Current TTL/CMOS* NEW! §.06 4.05 3.15 
Output* NEW!. 6.66 5.91 ADCMP603BCPZ-R7 |ADCMP603BCPZ-R7CT-ND |Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, 
AD8073JNZ AD8073JNZ-ND Triple Video Amp* 3.55 2.76 TTL/CMOS* NEW! 416 3.33 2.59 
AD8073JRZ AD8073JRZ-ND Triple Video Amp* NEW! 3.55 2.76 ADCMP603BCPZ-R7 |ADCMP603BCPZ-R7TR-ND |Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, 
AD8074ARUZ AD8074ARUZ-ND HS Triple Video Buffer* 3.62 2.82 TTL/CMOS* NEW! 3538.50/1,500 
AD8074-EVAL AD8074-EVAL-ND Evaluation Board for AD8074... == ADCMP604BKSZ-REEL7 | ADCMP604BKSZ-REEL7CT-ND/ Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, 
AD8074Z-EVAL-ND |AD8074Z-EVAL-ND Evaluation Board for AD8074* = = LVDS* NEW! 484 3.87 3.01 
AD8075ARU AD8075ARU-ND Triple Video Buffer High-Speed 3.62 2.82 ADCMPG04BKSZ-REEL7 |ADCMP604BKSZ-REEL7TR-ND| Comparator R- 
AD8075ARUZ AD8075ARUZ-ND Triple Video Buffer High-Speed * 3.62 2.82 LVDS* NEW! 8127.00/3,000 
AD8075Z-EVAL AD8075Z-EVAL-ND Evaluation Board for AD8075* ..... — 84.38 So ADCMP605BCPZ-R7 |ADCMP605BCPZ-R7CT-ND |Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, 
AD8079ARZ AD8079ARZ-ND Dual 260MHz Buffer* 7.80 6.24 5.27 LVDS* NEW! 5.29 4.23 3.29 
AD8079BRZ AD8079BRZ-ND Dual 260MHz Buffer* 7.80 6.24 5.27 ADCMP605BCPZ-R7 |ADCMP605BCPZ-R7TR-ND |Comparator R- 
ADD8504WRUZ ADD8504WRUZ-ND | 4-Ch. Muxed Input Line Inversion LVDS* NEW!. 4494.00/1,500 
LCD Gamma Buffer* 215 1.72 1.29 ADCMP606BKSZ-REEL7 | ADCMP606BKSZ-REEL7CT-ND/ Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, 
ADD8505WRUZ ADD8505WRUZ-ND | 5-Ch. Muxed Input Line Inversion CML* NEW! 4.84 3.87 3.01 
LCD Gamma Buffer* .. 2.38 1.90 1.43 ADCMP606BKSZ-REEL7 | ADCMPG06BKSZ-REEL7TR-ND| Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, 
OP275GPZ OP275GPZ-ND Op Amp Bipolar/JFET Audio* 8-Dip 213 1.70 1.28 CML* NEW! 8127.00/3,000 
OP275GSZ OP275GSZ-ND Op Amp Bipolar/JFET Audio* 8-SOIC 2.03 1.62 1.22 ADCMP608BKSZ-REEL7 | ADCMP608BKSZ-REEL7CT-ND |Comparator R-R, Fast, LP, 2.5V~5.5V, 
SSM2211CP-REEL7 |SSM2211CP-REEL7CT-ND | Audio Amp Low Distortion 1.5) -LFCSP = 1.02 85 68 TTL/CMOS* NEW‘... .SC70-6 145 1.16 87 
$SM2211CPZ-REEL7 | SSM2211CPZ-REEL7CT-ND | Audio Amp Low Distortion 1.5W* -LFCSP 1.20 1.00 .80 ADCMP608BKSZ-REEL7 | ADCMP608BKSZ-REEL7TR-ND |Comparator R-R, Fast, LP, 2.5V~5.5V, 
SSM2211CPZ-REEL7 | SSM2211CPZ-REEL7TR-ND | Audio Amp Low Distortion 1.5W* -LFCSP. 678.00/1,500 TTL/CMOS* NEW... 2226.00/3,000 
SSM2211SZ $SM2211SZ-ND Audio Amp Low Distortion 1.5W* 8-SOIC 1.08 20) 72! ADM4073FWRJZ-REEL7 | ADM4073FWRJZ-REEL7CT-ND|Current-Sense Amp, 50V/V* . OT-23-6 1.30 1.04 78 
SSM2301CPZ-REEL7 | SSM2301CPZ-REEL7CT-ND | Audio Amp Class-D 1.4W* NEW! -LFCSP = 1.23 «1.03.82 ADM4073FWRJZ-REEL7 | ADM4073FWRJZ-REEL7TR-ND|Current-Sense Amp, 50V/V* . OT-23-6 1998.00/3,000 
SSM2301CPZ-REEL7 | SSM2301CPZ-REEL7TR-ND| Audio Amp Class-D 1.4W* NEW! -LFCSP. 817.50/1,500 ADM4073HWRJZ-REEL7 | ADM4073HWRUZ-REEL7CT-ND|Current-Sense Amp, 100V/V* OT-23-6 1.30 1.04 78 
SSM2302CPZ-REEL7 | SSM2302CPZ-REEL7CT-ND | Audio Amp Class-D Stereo* . 2.28 1.82 1.37 ADM4073HWRJZ-REEL7 | ADM4073HWRUZ-REEL7TR-NOCurrent-Sense Amp, 100V/V* OT-23-6 1998.00/3,000 
SSM2302CPZ-REEL7 | SSM2302CPZ-REEL7TR-ND | Audio Amp Class-D Stereo* . 1521.00/1,500 ADM4073TWRJZ-REEL7 | ADM4073FWRJZ-REEL7CT-ND|Current-Sense Amp, 20V/V* . OT-23-6 1.30 1.04 78 
Buffer ADM4073TWRJZ-REEL7 | ADM4073FWRJZ-REEL7TR-ND|Current-Sense Amp, 20V/V* . OT-23-6 1998.00/3,000. 
1 e = CMPO04FSZ CMPO04FSZ-ND Comparator Quad Low Power* . 8.53 7.68 6.81 
AD8570ARU AD8570ARU-ND ae Amp 16V R-R In/Out............... 20-TSSOP 5.38 4.31 3.35 CMP40168Z CMP401687-ND Comparator Low Voltage 23nS* 608 487 411 
omparator CMP402GSZ CMP402GSZ-ND Comparator Low Voltage 65nS* 642 514 4.33 
AD790AQ AD790AQ-ND Precision Comparator High-Speed 11.33 10.20 9.05 Differential 
AD790JN AD790JN-ND Precision Comparator High-Speed 7.02 5.62 4.74 - ~ - 
AD790JNZ AD790JNZ-ND Precision Comparator High-Speed* ip 7.02 562 4.74 AD8129AR AD8129AR-ND Differential Receiver Amp 270MHz 3.53 283 2:20 
AD790JRZ AD790JRZ-ND Precision Comparator High-Speed* ......8-SOIC 7.02 5.62 4.74 AD8129ARMZ AD8129ARMZ-ND Diff. Receiver Amp 270MH2* .... 3.53 2.83 2.20 
AD8210YRZ AD8210YRZ-ND High Voltage, Bidirectional Current AD8129ARZ AD8129ARZ-ND Differential Receiver Amp 270MHz* .. 3.53 283 2.20 
Shunt Monitor: 3.60 2.88 2.24 AD8130ARZ AD8130ARZ-ND Diff. Receiver Amp 270MHz HS*. 3.63 2.83 2.20 
ADBSGTAN ADES6IAN-ND Comparator Single 78. 358 087 9.03 AD81304RM AD8130ARM-ND _|Diff. Receiver Amp 270MHz HS . 3.53 2.83 2.20 
AD8561ANZ AD8561ANZ-ND Comparator Single 7nS 358 2.87 2.23 AD8130ARMZ AD8130ARMZ-ND Diff. Receiver Amp 270MHz HS* 3.53 2.83 2.20 
AD8561AR-REEL7 | ADB561AR-REEL7CT-ND Comparator Single 7nS.. 416 3.33 2.59 AD8131AR AD8131AR-ND Differential Driver 400MHz HS 410 3.28 2.55 
AD8561AR-REEL7 | AD85G1AR-REEL7TR-ND | Comparator Single 7nS.. 2027.00/1,000 AD8131ARZ AD8131ARZ-ND Differential Driver 400MHz HS*. 410 3.28 2.55 
AD8561ARUZ AD8561ARUZ-ND Comparator Single 7nS* NEW! 416 3.33 2.59 AD8131ARM-REEL7 |AD8131ARM-REEL7CT-ND | Differential Driver 400MHz HS 410 3.28 2.55 
ADBE61ARZ ADB561ARZ-ND Comparator Single 7nS* 358287 2.03 AD8131ARMZ AD8131ARMZ-ND _| Differential Driver 40MHz HS*. 410 3.28 2.55 
416 333 259 AD8131ARMZ-REEL? |AD6131ARMZ-REEL7CT-ND | Differential Driver 400MHz HS*. 477 3.82 297 


AD8561ARZ-REEL7 | AD8561ARZ-REEL7CT-ND | Comparator Single 7nS 
AD8561ARZ-REEL7 | AD8561ARZ-REEL7TR-ND| Comparator Single 7nS 
AD8564AR AD8564AR-ND Comparator Quad 7nS ... 
AD8564ARZ AD8564ARZ-ND Comparator Quad 7nS* 


AD8564ARU-REEL | AD8564ARU-REELCT-ND | Comparator Quad 7nS 


2027.00/1,000 
7.06 5.65 4.77 
7.06 5.65 4.77 


7.38 5.91 4.99 


AD8564ARU-REEL | AD8564ARU-REELTR-ND | Comparator Quad 7n: 9827.50/2,500 
AD8564ARUZ-REEL | AD8564ARUZ-REELCT-ND | Comparator Quad 7nS* 7.38 5.91 4.99 
AD8564ARUZ-REEL | AD8564ARUZ-REELTR-ND | Comparator Quad 7nS* 9827.50/2,500 


AD8611ARZ AD8611ARZ-ND Comparator Single 4nS 
AD8611ARMZ-R2 AD8611ARMZ-R2CT-ND| Comparator Single 4nS HS*. 
AD8611ARMZ-R2 AD8611ARMZ-R2TR-ND| Comparator Single 4nS HS*. 


461 3.69 2.87 
5.72 458 3.87 
818.00/250 


AD8612ARUZ AD8612ARUZ-ND Comparator Dual 4nS Fast* . 6.88 5.51 4.65 
AD96685BR AD96685BR-ND Comparator Single Ultra-Fast. 5.84 468 3.95 
AD96687BP AD96687BP-ND Comparator Dual 2.5nS..... 640 5.12 4.32 


AD96687BPZ AD96687BPZ-ND Comparator Dual 2.5nS* NEW! 640 512 4.32 


AD96687BQ AD96687BQ-ND Comparator Dual 2.5nS.. 983 8.85 7.85 
AD96687BR AD96687BR-ND Comparator Dual 2.5nS.. 5.84 468 3.95 
AD96687BRZ AD96687BRZ-ND Comparator Dual 2.5nS*.. : 5.84 468 3.95 
ADCMP370AKS-REEL7 | ADCMP370AKSREELCT-ND | Comparator, Open-Drain, High Voltage...SC70-5 84 70.56 
ADCMP370AKS-REEL7 | ADCMP370AKSREELTR-ND | Comparator, Open-Drain, High Voltage...SC70-5 975.00/3,000 
ADCMP370AKSZ-REEL7 | ADCMP370AKSZ-REEL7CT-ND| Comparator, Open-Drain, 

High Voltage* $C70-5 84 270) 256) 


ADCMP370AKSZ-REEL7 | ADCMP370AKSZ-REEL7TR-ND| Comparator, Ope! 
High Voltage* 


$C70-5 975.00/3,000 


AD8131ARMZ-REEL7 
AD8133ACPZ-REEL7 


AD8133ACPZ-REEL7 


AD8131ARMZ-REEL7TR-ND 
AD8133ACPZ-REEL7CT-ND 


AD8133ACPZ-REEL7TR-ND 


Differential Driver 400MHz HS*. 
Triple Differential Driver with Output 
Pull-Down* .. 
Triple Differential Driver with Output 
Pull-Down* .. 


5.18 


2321.00/1,000 


4.15 


3.50 


4264.50/1,500 


AD8145YCPZ-R7 
AD8145YCPZ-R7 


AD8145YCPZ-R7CT-ND 
AD8145YCPZ-R7TR-ND 


Triple Differential Receiver with 
Comparators* NEW!. 
Triple Differential Receiver with 
Comparators* NEW!..... 


32-LFCSP 


32-LFCSP 


5.98 


4.79 


4.04 


5607.00/1,500 


AD8202YRMZ AD8202YRMZ-ND High Common-Mode Volt., Single-Supply 

Differential Amp* ..... ...8-MSOP 2.70 2.16 1.68 
AD8202YRZ AD8202YRZ-ND High Common-Mode Volt., Single-Supply 

Differential Amp* ..... 8-SOIC 2.70 2.16 1.68 
AD8203YRMZ AD8203YRMZ-ND High Common-Mode Volt., Single-Supply 

Differential Amp* ..... ...8-MSOP 2.70 2.16 1.68 
AD8203YRZ AD8203YRZ-ND High Common-Mode Volt., Single-Supply 

Differential Amp* ..... 8-SOIC 2.70 2.16 1.68 
AD8205YRZ AD8205YRZ-ND 42\ System Differential Amp* 2.70 216 1.68 
AD8206YRZ AD8206YRZ-ND 42\ System Differential Amp* 2.70 216 1.68 
AD8324ACPZ AD8324ACPZ-ND 3.3V Cable Line Driver 3.87 310 241 
AD8324JRQ AD8324JRQ-ND 3.3V Cable Line Driver 3.94 315 2.45 
AD8324JRQZ AD8324JRQZ-ND 3.3V Cable Line Driver* 3.94 3.15 2.45 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
684 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ANALOG AMPLIFIERS (Continued) 


DEVICES 

Analog Devices Digi-Key Price Each Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
AD8328ACP ‘AD8328ACP-ND 5V Cable Line Driver . 4.23 3.39 2.64 AD8531ARTZ-REEL7 |AD8531ARTZ-REEL7TR-ND |Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out .... SOT-23-5 897.00/3,000 
AD8328ACPZ AD8328ACPZ-ND 5V Cable Line Driver* 20-LFCSP 4.23 3.39 2.64 AD8531ARZ AD8531ARZ-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* 81 «68 «54 
AD8328ARQ AD8328ARQ-ND 5V Cable Line Driver . 20-QSOP 4.46 357 2.78 AD8531AKSZ-REEL7 | AD8531AKSZ-REEL7CT-ND |Op Amp Single R-R In/Out* NEW! 90 75 60 
AD8328ARQZ AD8328ARQZ-ND 5V Gable Line Driver* 20-QSOP 446 3.57 2.78 AD8531AKSZ-REEL7 |AD8531AKSZ-REEL7TR-ND |Op Amp Single R-R In/Out* NEW....... 1170.00/3,000 
AD8390AGP-R2 AD8390ACP-R2CT-ND |Voltage Feedback Differential Amp 4.80 3.84 3.24 AD8532ARMZ-R2__|AD8532ARMZ-R2CT-ND|Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out*.........8-MSOP__ 1.35 1.08.81 

AD8390ACPZ-REEL7 | ADS8390ACPZ-REEL7CT-ND|Voltage Feedback Diff. Amp*... 5.09 407 3.17 AD8532ARMZ-R2 —)AD8532ARMZ-R2TR-ND|Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out 172.50/250 
AD8390ACPZ-REEL7 | AD8390ACPZ-REEL7TR-ND| Voltage Feedback Diff. Amp*... 3787.50/1,500 AD8532ARUZ AD8532ARUZ-ND Op Amp Dual R-R In/Out* NE 1.23 1.03 82 
ADB8390ARCZ AD8390ARCZ-ND Voltage Feedback Amp ADSL, LP 5.60 449 3.49 erie Pere GU AaRen GE ATO ae 10 48 i 
ADAASATAIVGPE-AT | aaa 9 ¢ Sunol. Diferential 1e-Bit 538 431 335 | _AD8S34ARZ ADB534ARZ-ND [Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out... 1.28 1.0277 
sayop7. Sa UREFRTTRTTIS| Serer ‘AD8541AKSZ-REEL7 [AD8541AKSZ-REEL7CT-ND [Op Amp Single R-R In/Out* NEW! 78 #465 52 
ADAAS41-1YCPZ-R7 Oa oD pirate Supply Difjenenitali|B-Bit SONDRI GAR ‘AD8541AKSZ-REEL7 |AD8541AKSZ-REEL7TR-ND |Op Amp Single R-R In/Out* NEW!. 1014.00/3,000 
as AD8541AR AD8541AR-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out . 81 «468 54 
General Purpose AD8541ARZ AD8541ARZ-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* SOIC 81 68 54 
AD582KD ‘AD582KD-ND Sample/Hold Amp 34.88 32.55 30.23 AD8541ARTZ-REEL7 |AD8541ARTZ-REEL7CT-ND|Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out*....SOT-23-5 816854 
AD684AQ AD684AQ-ND Sample/Hold Amp Quad 58.35 54.46 50.57 AD8541ARTZ-REEL7 |AD8541ARTZ-REEL7TR-ND|Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* 897.00/3,000 
AD684JQ AD684JQ-ND Sample/Hold Amp Quad 48.63 45.39 42.15 AD8542ARZ-REEL7 |AD8542ARZ-REEL7CT-ND |Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out SOIC 1.23 1.03 82 
AD684SQ AD684SQ-ND Sample/Hold Amp Quad 190.92 178.20 165.47 AD8542ARZ-REEL7 |AD8542ARZ-REEL7TR-ND |Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out -SOIC 466.00/1,000 


AD708AQ AD708AQ-ND Op Amp Dual Low Offset Voltage. 7.82 6.26 5.28 AD8542ARUZ AD8542ARUZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out “TSSOP 1.05 88 .70 
AD708BQ AD708BQ-ND Op Amp Dual Low Offset Voltage. 11.00 9.90 878 AD8542ARZ AD8542ARZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out 8-SOIC 1.05 88 70 
AD708JNZ AD708JNZ-ND Op Amp Dual Low Offset Voltage* 5.28 4.23 3.57 AD8544AR AD8544AR-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail In/Ou 14-SOIC 1.28 1.02 77 
AD712AQ AD712AQ-ND Precision Op Amp Dual BiFET.. 936 7.49 6.32 AD8544ARUZ AD8544ARUZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail In/Out* ....14-TSSOP 1.28 1.02.77 
AD712JN AD712JN-ND Precision Op Amp Dual BiFET 3.56 285 2.22 AD8544ARZ AD8544ARZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail In/Out* 1.28 1.02 77 
AD712JNZ AD712UNZ-ND Precision Op Amp Dual BiFET* 3.40 272 212 AD8551ARZ AD8551ARZ-ND Op Amp Single Rail-to-Rail 0-Drift* .. 2.32 1.86 1.45 
AD712JRZ AD712JRZ-ND Precision Op Amp Dual BiFET* 3.40 2.72 242 AD8551ARMZ-REEL |AD8551ARMZ-REELCT-ND |Op Amp Single Rail-to-Rail 0-Drift* . 2.33 1.86 1.40 
AD712JUR-REEL7 AD712JR-REEL7TR-ND |Precision Op Amp Dual BiFET 1540.50/750 AD8551ARMZ-REEL |AD8551ARMZ-REELTR-ND |Op Amp Single Rail-to-Rail 0-Drift* . 3570.00/3,000 

AD712KN AD712KN-ND Brecon On el Bal _ 6.32 5. a 427 AD8552AR AD8552AR-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail 0-Drift. 3.67 2.94 2.29 
AD712KNZ AD712KNZ-ND Precision Op Amp Dual BiFET* 602 482 407 AD8552ARUZ AD8552ARUZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail 0-Drift* . 3.67 2.94 2.29 
AD712KR AD712KR-ND Precision Op Amp Dual BiFE 6.06 485 410 AD8552ARZ AD8552ARZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail 0-Drift* . 245 2.29 2.12 


5.76 461 3.89 

5.76 461 3.89 

108 86 65 
1650.00/3,000 


AD8554ARUZ AD8554ARUZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail 0-Drift* 
AD8554ARZ AD8554ARZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail 0-Drift* 
AD8565AKSZ-REEL7 | AD8565AKSZ-REEL7CT-ND |Op Amp 16V R-R In/Out* NEW! 
AD8565AKSZ-REEL7 | AD8565AKSZ-REEL7TR-ND /Op Amp 16V R-R In/Out* NEW! 


AD712KRZ AD712KRZ-ND Precision Op Amp Dual BiFET* 
AD712KR-REEL7 AD712KR-REEL7CT-ND [Precision Op Amp Dual BiFET 

AD712KR-REEL7 AD712KR-REEL7TR-ND Precision Op Amp Dual BiFE 
AD713AQ AD713AQ-ND Precision Op Amp Quad BiFET. 


5.76 461 3.89 

6.06 485 4.10 
2886.00/750 

10.03 9.03 8.01 


ba } AD8566ARMZ-R2 | AD8566ARMZ-R2CT-ND |Op Amp 16V Rail-to-Rail In/Out 3.04 2.43 1.89 
ole At pease pe Ane pu sige ae ae ae AD8566ARMZ-R2 __|AD8566ARMZ-R2TR-ND |Op Amp 16V Rail-to-Rail In/Out 385.75/250 
Bi Fectsion Up Amp:Quad BIE: é P B AD8571ARZ AD8571ARZ-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out 0-Drift* . 2.23 1.79 1.39 
AD713JNZ AD713JNZ-ND Precision Op Amp Quad BiFET* 7.92 6.34 5.35 AD8572AR AD8572AR-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out 3.58 2.87 2.23 
AD713JR-16-REEL7 | AD713JR-16REEL7CT-ND |Precision Op Amp Quad BiFET. 7.92 634 5.35 AD8572ARZ AD8572ARZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out 358 287 2.23 
AD713JR-16-REEL7 | AD713JR-16REEL7TR-ND |Precision Op Amp Quad BiFET. 2163.20/400 AD8572ARU AD8572ARU-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out 358 287 2.23 
AD713UR-16 AD713JR-16-ND Precision Op Amp Quad BiFET. 8.32 6.66 5.62 AD8574AR AD8574AR-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail 0-Drift 5.68 4.55 3.84 
AD713JRZ-16 AD713JRZ-16-ND [Precision Op Amp Quad BiFET* 7:92 6.34 5.35 ‘AD8574ARZ AD8574ARZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail O-Drift®.......14-SOIC 5.68 4.55 3.84 
AD713KN AD713KN-ND Precision Op Amp Quad BiFET. 10.70 9.63 8.54 AD8574ARUZ AD8574ARUZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail 0-Drift*.....14-TSSOP 5.68 455 3.84 
AD713KNZ AD713KNZ-ND Precision Op Amp Quad BiFET* 10.18 9.17 8.13 AD8592ARM-REEL |AD8592ARM-REELCT-ND |Op Amp Dual R-R with Shutdow 117.98 78 
AD743JN AD743JN-ND Op Amp BiFET Low Noise . 916 7.33 6.19 AD8592ARM-REEL | AD8592ARM-REELTR-ND Op Amp Dual R-R with Shutdow 1326.00/3,000 
AD743JNZ AD743JNZ-ND Op Amp BiFET Low Noise* 874 7.00 5.90 AD8594AR AD8594AR-ND Op Amp Dual R-R with Shutdown.. 1.33 1.06.80 
AD743JRZ-16 ‘AD743JRZ-16-ND [Op Amp BiFET Low Noise*.. 8.66 6.93 5.85 AD8594ARZ AD8594ARZ-ND Op Amp Dual R-R with Shutdown* 1.33 1.06 80 
AD744JN AD744JN-ND Precision Op Amp BiFET Mono 452 362 2.82 AD8602AR AD8602AR-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out 188 150 113 
AD744JNZ AD744JNZ-ND Precision Op Amp BiFET Mono 452 362 2.82 AD8602ARZ AD8602ARZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out 1.88 1.50 1.13 


AD744JR AD744JR-ND Precision Op Amp BiFET Mono 5.00 400 3.11 AD8602AR-REEL7 | AD8602AR-REEL7CT-ND /Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out 1:88) 1:50) E13 
AD744JRZ AD744JRZ-ND Precision Op Amp BiFET Mono 5.00 4.00 3.11 AD8602AR-REEL7 —_|AD8602AR-REEL7TR-ND [Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out 975.00/1,000 
AD744KNZ AD744KNZ-ND Precision Op Amp BiFET Mono 5.72 458 3.87 AD8602ARM-REEL AD8602ARM-REELCT-ND /Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out 1.88 1.50 1.13 
ee ee eceien Op Amp BIFET Mono 630 504 426 | ADGGDOARMZ-REEL {ADBSDARMZAEELTRAD|Op Amp Dual Ral-to-Ral vOut 2727 0/8000 
A isi fl - - | p Amp Dual Rail-to-Rail In/Out .00/3, 
tai SONGS Sesto anil ey oy ngs dae. | AD8602ARMZ-R2  |ADBG02ARMZ-R2CT-ND|Op Amp Dual Railto-Rail In/Out 2.23 1.78 1.34 
AD746JNZ ‘AD746JNZ-ND Precision Op Amp BiFET Dual 730 586 495 AD8602ARMZ-R2 __|AD8602ARMZ-R2TR-ND [Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out 311.50/250 
5 sei 7 AD8G03AUJZ-REEL7 |AD8603AUJZREEL7CT-ND [Op Amp CMOS R-R In/Out* “TSOT-23-5 1.68 1.34 1.01 
Raeieie POET ee ae aaa Bae oe ae Hee AD8603AUJZ-REEL7 |ADSGO3AUJZREEL7TR-ND |Op Amp CMOS R-R In/Out* “TSOT-23-5 2226.00/3,000 
ADTBLINZ AIRED Sample and Hold Amp 700nS* ‘ail O63 AEs AD8604AR AD8604AR-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail In/Ou 14-SOIC 2.27 1.82 1.42 
ADai7AN ARNEANAD oiarro Lia Sneeul lie Paw aa) Ge Bon AD8604ARZ AD8604ARZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail In/Out* ......14-SOIC 2.27 1.82 1.42 
ADSI7AN? ARLEN te eed Hisheese ite poke BoD ae) De AD8604ARU AD8604ARU-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail In/Out.......14-TSSOP 2.27 1.82 1.42 
DAMP Tig) SP : : : ‘ADB604ARUZ AD8604ARUZ-ND [Op Amp Quad Rail-to-Rail In/Out* ....14-TSSOP 2.27 1.82 1.42 
AD817ARZ AD817ARZ-ND Op Amp High Speed Low Power* 3.60 2.88 2.24 AD8GOS5ART-REEL7 | ADSGOSART-REEL7CT-ND |Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out . 168 1.34 1.01 
AD825AR AD825AR-ND Op Amp JFET High Speed . 3.76 3.01 2.34 AD8G05ART-REEL7 | AD8605ART-REEL7TR-ND |Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out . 2226.00/3,000 
ADB825ARZ AD825ARZ-ND Op Amp JFET High Speed 3.76 3.01 2.34 AD8605ARTZ-REEL7 |ADSG05ARTZREEL7CT-ND |Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out... 168 134 1.01 
AD827JNZ AD827JNZ-ND Op Amp Dual High Speed Low Power* 838 7.55 6.69 AD8605ARTZ-REEL7 |AD8605ARTZREEL7TR-ND |Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* 2226.00/3,000 
AD827JRZ-16 AD827JRZ-16-ND___|Op Amp Dual High Speed LP. 8.38 7.55 6.69 ‘AD8606AR ‘AD8606AR-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out 270 216 1.68 
AD828AN AD828AN-ND Op Amp Video Dual Low Power 4.97 3.98 3.10 AD8606ARZ AD8606ARZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out 270 216 1.68 
AD828ARZ AD828ARZ-ND Op Amp Video Dual Low Powers. 4.97 3.98 3.10 AD8606ARM-REEL | AD8606ARM-REELCT-ND /Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out 266 213 1.66 
AD841JNZ AD841JNZ-ND Op Amp Fast Settling Wideband AD8G0GARM-REEL |AD8606ARM-REELTR-ND /Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out 3819.00/3,000 
Unity-Gain Stable* NEWE.... x 714 5.72 4.82 AD8606ARMZ-REEL | AD8606ARMZREELCT-ND [Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out 266 213 1.66 
AD842JNZ AD842JNZ-ND Op Amp Fast Settling Wideband AD8606ARMZ-REEL |AD8606ARMZREELTR-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out 3819.00/3,000 
High Output Current* NEW! ip 8.04 6.44 5.43 AD8607AR AD8607AR-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out LI 232 1.86 1.45 
AD843JNZ AD843JNZ-ND Op Amp Fast Settling High Speed 856 6.85 5.78 AD8607ARZ AD8607ARZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out LN* 232 186 1.45 
AD843JR-16 AD843JR-16-ND Op Amp Fast Settling High Speed 942 754 6.36 AD8607ARMZ-REEL | AD8607ARMZ-REELCT-ND |Op Amp Dual R-R In/Out LN* 227 162 142 
AD843KNZ AD843KNZ-ND Op Amp Fast Settling High Speed 976 7.81 659 AD8607ARMZ-REEL | AD8607ARMZ-REELTR-ND [Op Amp Dual R-R In/Out LN* 3342.00/3,000 
AD843SQ AD843SQ-ND Op Amp Fast Settling High Speed 32.12 29.98 27.84 ‘AD8608AR AD8608AR-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail In/Ou 358 287 2.23 
AD845JNZ AD845JNZ-ND Op Amp Precision 16MHz* 640 5.12 432 AD8608ARZ AD8608ARZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail In/Out* 358 287 2.23 
AD845JR-16 AD845JR-16-ND Op Amp Precision 16MHz. 7.06 565 4.77 AD8608ARU AD8608ARU-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail In/Out.......14-TSSOP 3.58 = 2.87 2.23 
AD845JRZ-16 AD845JRZ-16-ND Op Amp Precision 16MHz* .. 7.06 565 4.77 AD8608ARUZ AD8608ARUZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail In/Out* ....14-TSSOP 3.58 2.87 2.23 
ADB45KN ‘ADB45KN-ND Op Amp Precision 16MHz. 740 592 5.00 AD8609AR AD8609AR-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail CMOS 14-SOIC 4.21 3.37 2.62 
AD845KNZ AD845KNZ-ND Op Amp Precision 16MHz* NEW: 8-Dip 7.40 5.92 5.00 AD8609ARZ AD8609ARZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail cMos* 14-SOIC 4.21 337 2.62 
AD8017ARZ AD8017ARZ-ND Amp, HS, Dual High Out* SOIC 4.57 3.66 2.85 AD8609ARU AD8609ARU-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail CMO -14-TSSOP 4.21 3.37 2.62 
AD8214ARMZ-R7 | AD8214ARMZ-R7CT-ND [High Voltage Threshold AD8609ARUZ AD8609ARUZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail CMOS*....14-TSSOP 4.21 3.37 2.62 


AD8614ART-REEL7 | AD8614ART-REEL7CT-ND |Op Amp Single Rail-to-Rail for LCD....SOT-23-5 2.48 1.98 1.49 


Detector * MEW? AD614ARTZ-REEL7 |AD8614ARTZ-REELICT-ND |Op Amp Single Rail-to-Rail for LCD*..SOT-23-5 248 198 149 


AD8214ARMZ-R7 —_| AD8214ARMZ-R7TR-ND |High Voltage Threshold 


195 1.56 1.17 


Iietactnre AEG “avanti ADBG14ARTZ-REEL7 |ADBOTAARTZ-REELTTR-ND [Op Amp Single Rail-to-Rail for LCD* 3801.00/3,000 
: hed Gear bee: AD8617ARMZ-REEL |AD8617ARMZ-REELCT-ND Op Amp Dual R-R In/Out® NEW! 150 120° 90 

ADB307ARZ BDSS27E32.ND Eee 00 Amp R-R High Output+ NEW: Glos ORY AD8617ARMZ-REEL |AD8617ARMZ-REELTR-ND | Op Amp Dual R-R In/Out® NE 2304.00/3,000 

AD8515AKSZ-R2 | ADB515AKSZ-R2CT-ND [Op Amp 1.8V R-R In/Out LP* 135.113 90 | Angersany ADS617ARZ-ND|Op Amp Dual RR In/Out™ NEW Flee RcueO 

AD8515AKSZ-R2 | ADB515AKSZ-R2TR-ND |Op Amp 1.8V R-R In/Out LP. 146.25/250 ADBG29ARMZ-REEL | ADBE2GARMZ-REELCT-ND| Op Amp Zero-Drift, Single B-R 

AD8515ARTZ-R2 | ADB515ARTZ-R2CT-ND |Op Amp 1.8V R-R In/Out LP* 126 105 84 vOut EWE: 928 261 2.03 

AD8515ARTZ-R2 | ADB515ARTZ-R2TR-ND [Op Amp 1.8V R-R In/Out LP 135,00/250 - ae shi 

AD8515ARTZ-REEL7 |ADS515ARTZREEL7CT-ND [Op Amp 1.8V R-R In/Out LP*.. 112.8463 ADBB2OARM2 REEL ee aaa | OP ih Zev Or, Single R-R 5481.00/3,000 


AD8515ARTZ-REEL7 | AD8515ARTZREEL7TR-ND /Op Amp 1.8V R-R In/Out LP*.. 
AD8519AKSZ-REEL7 | AD8519AKSZ-REEL7CT-ND |Op Amp Rail-to-Rail 8MHz* NE’ 
AD8519AKSZ-REEL7 | AD8519AKSZ-REEL7TR-ND |Op Amp Rail-to-Rail 8MHz* NE’ 
AD8519ARTZ-REEL7 | AD8519ARTZ-REEL7CT-ND /Op Amp Rail-to-Rail 8MH2* .... 


936.00/3,000 AD8629ARZ AD8629ARZ-ND Op Amp Zero-Drift, Single R-R 

2.08 1.66 1.25 In/Out* NEWS... 
3186.00/3,000 AD8630ARUZ AD8630ARUZ-ND Op Amp Zero-Drift, Single R-R 
2.08 1.66 1.25 In/Out NEW! 


3.87 3.10 2.41 


6.40 5.12 4.32 


AD8519ARTZ-REEL7 | AD8519ARTZ-REEL7TR-ND |Op Amp Rail-to-Rail 8MH2* .... 2727.00/3,000 AD8630ARZ AD8630ARZ-ND Op Amp Zero-Drift, Single R-R 

AD8519ARZ AD8519ARZ-ND Op Amp Rail-to-Rail 8IMHz* NE! 2.30 1.84 1.38 In/Out* NEW!........... 6.40 512 4.32 
AD8529AR AD8529AR-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail Out .. 2.36 1.89 1.47 AD8642ARZ AD8642ARZ-ND Amp JFET Prec. R-R Out* NE! 5.80 464 3.92 
AD8529ARZ AD8529ARZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail Out* 2.36 1.89 1.47 AD8643ACPZ-REEL7 | AD8643ACPZ-REEL7CT-ND |Amp JFET Prec. R-R Out* NEt 7.60 6.08 5.13 
AD8531AR AD8531AR-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/O 81 68 54 AD8643ACPZ-REEL7 |AD8643ACPZ-REEL7TR-ND |Amp JFET Prec. R-R Out* NEI 7125.00/1,500 


ADB531ARTZ-REEL7 |ADBS31ARTZ-REELICT-ND |Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out*....SOT-23-5 __—.81_—=68_—=s54_—«| RoHS Compliant , (Continued) 
%& CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 685 


ANALOG 


AMPLIFIERS (Continued) 


DEVICES 
Analog Devices Digi-Key Price Each Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
AD8643ARZ AD8643ARZ-ND Amp JFET Prec. R-R Out* NEWH.......14-SOIC 9.50 7.60 6.42 OP400GPZ OP400GPZ-ND Op Amp Quad Low Offset* 878 7.03 5.93 
AD8648ARUZ AD8648ARUZ-ND Amp Quad 24MHz Rail-to-Rail* 4-TSSOP 2.38 1.90 1.43 OP400GSZ OP400GSZ-ND Op Amp Quad Low Offset* 878 7.03 5.93 
AD8648ARZ AD8648ARZ-ND Amp Quad 24MHz Rail-to-Rail* .14-S0IG 2.38 1.90 1.43 OP400HPZ OP400HPZ-ND Op Amp Quad Low Offset* 956 7.65 6.46 
AD8652ARZ AD8652ARZ-ND Op Amp 50MHz, Prec. CMOS* NEW! 540 4.32 3.36 OP400HSZ OP400HSZ-ND Op Amp Quad Low Offset* 956 7.65 6.46 
AD8661ACPZ-REEL7 | AD8661ACPZ-REEL7CT-ND [Op Amp R-R Precision 16V* 195 156 117 OP492GSZ OP492GSZ-ND Op Amp Quad Single Supply 14-SOIC 5.24 4.20 3.27 
‘AD8661ACPZ-REEL7 | AD8661ACPZ-REEL7TR-ND [Op Amp R-R Precision 16V* 1306.50/1,500 OP495GSZ OP495GSZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail* 778 6.23 5.26 
AD8661ARZ AD8661ARZ-ND Op Amp R-R Precision 16V* 205 1.64 1.23 SMPO4EPZ SMPO4EPZ-ND Amp Quad Sample-Hold 940 7.52 6.35 
AD8662ARZ AD8662ARZ-ND Op Amp R-R Precision 16V* 3.17 254 1.98 SMPO4ESZ SMPO4ESZ-ND Amp Quad Sample-Hold*.. 950 7.60 6.42 
AD8664ARUZ AD8664ARUZ-ND Op Amp R-R Precision 16V* 518 414 3.22 SMPO8FSZ SMPO8FSZ-ND Amp Octal Sample-Hold* .16-SOIC 11.38 10.25 9.09 
ADB664ARZ AD8664ARZ-ND Op Amp R-R Precision 16V* 518 414 3.22 High-Speed 
ADBG65ARJZ-REEL7 | ADBGGSARJZ-REEL7CT-ND /Op Amp 16V, 4MHz R-R* NEW! 147 1.23 98 ADS85AQ ADS585A0-ND Prec. Sample and Hold Amp Mono HS ....14-Dip 24.75 23.10 21.45 
AD8665ARJZ-REEL7 | ADS665ARJZ-REEL7TR-ND [Op Amp 16V, 4MHz R-R* NEW! 1911.00/3,00 AD810AN ‘AD810AN-ND Current-Feedback Amp Video LP... '8-Dip 493 395 307 
ADBG6SARZ ADB665ARZ-ND Op Amp 16V, 4MHz R-R* NEW! 1.50 1.20.90 ADB10ANZ AD810ANZ-ND Current-Feedback Amp Video LP*. ip 4.93 3.95 3.07 
AD8666ARZ AD8666ARZ-ND Op Amp 16V, 4MHz R-R*. 2.05 1.64 1.23 AD810AR AD810AR-ND Current-Feedback Amp Video LP 493 3.95 3.07 
AD8668ARUZ AD8668ARUZ-ND [Op Amp 16V, 4MHz R-R*. 3.53 2.83 2.20 AD810ARZ ‘AD810ARZ-ND Current-Feedback Amp Video LP. 493 3.95 3.07 
AD8668ARZ AD8668ARZ-ND Op Amp 16V, 4MHz R-R*.. 3.53 2.83 2.20 ADB1TANZ ‘AD811ANZ-ND High Performance Video Op Amp* 660 5.28 4.46 
AD8675ARZ AD8675ARZ-ND Op Amp 36V Precision R-R* 270 2.16 1.68 AD811AR-16 AD811AR-16-ND High Performance Video Op Amp... 7.26 5.81 4.91 
AD8676ARMZ-REEL | AD8676ARMZ-REELCT-ND |Op Amp 36V Prec. 3.69 2.96 2.30 AD811ARZ-16 AD811ARZ-16-ND | High Performance Video Op Amp* 7.26 5.81 4.91 
AD8676ARMZ-REEL | AD8676ARMZ-REELTR-ND |Op Amp 36V Prec. 6198.00/3,000 AD811ARZ-20 AD811ARZ-20-ND High Perf. Video Op Amp* 7.26 581 4.91 
AD8676ARZ AD8676ARZ-ND Op Amp 36V Prec. Dual R-R* NEW: 4.39 3.51 2.73 AD811JRZ AD811JRZ-ND Current-Feedback Amp Video HS* 6.60 5.28 4.46 
AD8676BRMZ-REEL | AD8676BRMZ-REELCT-ND |Op Amp 36V Prec. Dual R-R* NEWS... 4.75 380 2.96 AD812ANZ AD812ANZ-ND Current-Feedback Amp Dual LP* 5.02 4.02 3.39 
AD8676BRMZ-REEL |AD8676BRMZ-REELTR-ND |Op Amp 36V Prec. Dual R-R* NEW!... 7977.00/3,000 AD812ARZ AD812ARZ-ND Current-Feedback Amp Dual LP 502 402 339 
AD8676BRZ AD8676BRZ-ND Op Amp 36V Prec. Dual R-R* NEW! 5.00 4.00 3.38 AD826ANZ AD826ANZ-ND \Voltage-Feedback Amp Dual HS: 497 3.98 3.10 
AD8677ARZ AD8677ARZ-ND Op Amp 130pV Offset Voltage* 210 1.68 1.26 AD82GARZ ‘AD826ARZ-ND \Voltage-Feedback Amp Dual HS 497 3.98 3.10 
AD8677AUJZ-REEL7 | AD8677AUJZ-REEL7CT-ND|Op Amp 130pV Offset Voltage* 1.88 1.50 1.13 AD827SQ AD827SQ-ND Op Amp HS Dual LP vi 30.14 28.13 26.12 
‘AD8677AUJZ-REEL/ | AD8677AUJZ-REEL7TA-ND|Op Amp 130yV Offset Voltage* 2496.00/3,000 ADB2OARZ ‘ADB29ARZ-ND Video Op Amp Low Noise HS* 533 427 332 
AD8682ARMZ-REEL | AD8682ARMZ-REELCT-ND |Op Amp Dual LP, HS, JFET* NE! 3.69 2.96 2.30 AD829UNZ AD829JNZ-ND Video Op Amp Low Noise HS 560 448 3.78 
AD8682ARMZ-REEL | AD8682ARMZ-REELTR-ND/Op Amp Dual LP, HS, JFET* NEI 6198.00/3,000 AD829JR AD829JR-ND Video Op Amp Low Noise HS. 560 448 3.78 
ADB682ARZ AD8682ARZ-ND Op Amp Dual LP, HS, JFET* NET 466 3.73 2.90 AD829JR-REEL7 | AD829JR-REEL7TR-ND |Video Op Amp Low Noise HS. 2667.00/750 
AD8684ARUZ AD8684ARUZ-ND Op Amp Quad LP, HS, JFET* NEW!. 5.90 4.72 3.99 AD829JRZ AD829JRZ-ND Video Op Amp Low Noise HS 560 448 3.78 
ADB8684ARZ AD8684ARZ-ND Op Amp Quad LP, HS, JFET* NEW! 5.90 4.72 3.99 AD843JRZ-16 AD843JRZ-16-ND |34MHz, CBFET Fast Settling Op Amp*..16-SOIC 942 7.54 6.36 
AD9631ANZ AD9631ANZ-ND Op Amp Voltage-Feedback* . 8.66 6.93 5.85 AD844ANZ AD844ANZ-ND Op Amp Mono 60MHz* . 8-Dip 5.82 466 3.93 
AD9632ARZ AD9632ARZ-ND Op Amp Voltage-Feedback* . 8.34 668 5.63 AD844JR-16 AD844JR-16-ND Op Amp Mono 60MHz 6.68 5.35 4.51 
ADA4310-1ACPZ-R7 | ADA4310-1ACPZ-R7CT-ND |Op Amp, High Speed, Current AD844JRZ-16 AD844JRZ-16-ND Op Amp Mono 60MHz* . 668 5.35 4.51 
Feedback* NEW/..... 3.92 3.14 2.44 AD847AQ AD847AQ-ND Op Amp Mono 50MHz High Speed 7.60 6.08 5.13 
ADA4310-1ACPZ-R7 | ADA4310-1ACPZ-R7TR-ND [Op Amp, High Speed, Current AD847ARZ ‘AD847ARZ-ND Op Amp Mono 50MHz High Speed*. 582 466 3.93 
Feedback* NEW!. 2869.50/1,500 AD847JN AD847JN-ND Op Amp Mono 50MHz High Speed 5.28 4.23 3.57 
ADA4310-1ARHZ | ADA4310-1ARHZ-ND /Op Amp, High Speed, Current AD847JNZ AD847JNZ-ND Op Amp Mono 50MHz High Speed. 528 4.23 3.57 
Feedback* NEW................ 3.67 2.94 2.29 AD847JRZ AD847JRZ-ND Op Amp Mono 50MHz High Speed*. 6.60 5.28 4.46 
ADA4841-2YRMZ — | ADA4841-2YRMZ-ND |Op Amp Low Noise/Low Distortion AD848JNZ AD848JNZ-ND Op Amp Mono 175MHz High Speed*... 5.34 4.28 3.61 
Rail-to-Rail* 5.20 4.16 3.24 ‘AD848JRZ ‘AD848JRZ-ND Op Amp Mono 175MHz High Speed* 5.34 4.28 3.61 
ADA4841-2YRZ ADA4841-2YRZ-ND Op Amp Low Noise/Low Distortion AD8000YCPZ-R2 | AD8000YCPZ-R2CT-ND |Op Amp 1.5GHz Ultra HS*. 4.07 3.26 2.54 
Rail-to-Rail* . . 5.20 4.16 3.24 AD8000YCPZ-REEL7 | AD8000YCPZ-REEL7CT-ND |Op Amp 1.5GHz Ultra HS*. 3.78 3.03 2.36 
ADA4851-1YRJZ-R2_ | ADA4851-1YRJZR2CT-ND |Op Amp High Speed Rail-to-Rail* 1.73 1.38 1.04 AD8000YCPZ-REEL7 | ADSO00YCPZ-REEL7TR-ND |Op Amp 1.5GHz Ultra HS*. 2754.00/1,500 
ADA4851-1YRJZ-R2_ | ADA4851-1YRJZR2TR-ND |Op Amp High Speed Rail-to-Rail* 206.50/250 AD8000YRDZ AD8000YRDZ-ND Op Amp 1.5GHz Ultra HS*. 3.51 281 2.19 
ADA4851-2YRMZ | ADA4851-2YRMZ-ND [Op Amp High Speed R-R* NEW!.......8-MSOP 2.15 1.72 1.29 ADBOOTAN ADSOOTAN-ND Current-Feedback Amp, 800MHz 560448378 
ADA4851-4YRUZ ADA4851-4YRUZ-ND |Op Amp High Speed Rail-to-Rail* 263 211 1.64 AD8001ANZ AD8001ANZ-ND Current-Feedback Amp, 800MHz*. 560 448 3.78 
ADA4853-1AKSZ-R2_ | ADA4853-1AKSZ-R2CT-ND|Op Amp Video, Rail-to-Rail Out* .. 1.73 1,38) 1,04 AD8001AR AD8001AR-ND Current-Feedback Amp, 800MHz 560 448 3.78 
ADA4853-1 AKSZ-R2_| ADA4853-1AKSZ-R2TR-ND/Op Amp Video, Rail-to-Rail Out® . 206.50/250 AD8001ARTZ-REEL7 |AD8O01ARTZREEL7CT-ND |Current-Feedback Amp, 800MHz*. 3.04 243 1.89 
ADA4853-2YCPZ-RL7| ADA4853-2VCPZ-RL7CT-ND |Op Amp Video, R-R Output* 1.73 1.38 1.04 AD8001ARTZ-REEL7 |AD8001ARTZREEL7TR-ND [Current-Feedback Amp, 800MHz*. 4386.00/3,000 
ADA4853-2VCPZ-RL7| ADA4853-2VCPZ-RL7TR-ND |Op Amp Video, R-R Output* 1150.50/1,500 ADBOOTARTZ-R2 __[ADBOO{ARTZ-R2CT-ND |Current-Feedback Amp, B0OMHz*. 3.04 2.43 1.89 
ADA4853-3YCPZ-R7 | ADA4853-3YCPZ-R7CT-ND|Op Amp Video, R-R Output* NEW!..16-LFCSP 2.13 1.70 1.28 AD8001ARTZ-R2 AD8001ARTZ-R2TR-ND |Current-Feedback Amp, 800MHz*. 385.75/250 
ADA4853-3YCPZ-R7 | ADA4853-3YCPZ-R7TR-ND|Op Amp Video, R-R Output* NEW!..16-LFCSP 1423.50/1,500 AD8002AR ‘AD8002AR-ND Current-Feedback Amp Dual, 600MHz....8-SOIC 5.58 4.47 3.77 
ADA4853-3YRUZ | ADA4853-3YRUZ-ND /Op Amp Video, R-R Output* NEW!..14-TSSOP 2.28 1.82 1.37 AD8002ARZ AD8002ARZ-ND Current-Feedback Amp Dual, 600MHz*...8-SOIC 5.58 4.47 3.77 
ADA4861-3YRZ ADA4861-3YRZ-ND Op Amp Triple High Speed* NEW!....14-SOIC 268 215 1.67 AD8002ARMZ AD8002ARMZ-ND —_|Current-Feedback Amp Dual, 
ADA4862-3YRZ ADA4862-3YRZ-ND Op Amp Triple High Speed* NEW!....14-SOIC 268 2.15 1.67 600MHz* 549 440 3.42 
ADA4899-1YCPZ-R7 | ADA4899-1YCPZ-R7CT-ND/Op Amp Unity Gain Stable, Ultralow ADBO03ACPZ-REEL7 | ADS003ACPZ-REEL7CT-ND [Op Amp Triple, 1.5GHz* 4-LFCSP 5.78 4.63 3.91 
Distortion* . 425 3.41 2.65 AD8003ACPZ-REEL7 | AD8003ACPZ-REEL7TR-ND Op Amp Triple, 1.5GHz* 4-LFCSP 4762.50/1,500 
ADA4899-1YCPZ-R7 | ADA4899-1YCPZ-R7TR-ND|Op Amp Unity Gain Stable, Ultralow AD8004ANZ AD8004ANZ-ND Current-Feedback Amp Q 14-Dip 8.00 6.40 5.40 
Distortion* 3117.00/1,500 AD8004AR-14 AD8004AR-14-ND —_|Current-Feedback Amp Quad . 14-SOIC 8.00 6.40 5.40 
ADA4899-1YRDZ | ADA4899-1YRDZ-ND /Op Amp Unity Gain Stable, Ultralow AD8004ARZ-14 AD8004ARZ-14-ND __|Current-Feedback Amp Quad* 14-SOIC 8.00 6.40 5.40 
Distortion 4.30 3.44 2.68 ADB007AKS-REEL7 | ADBO07AKS-REEL7CT-ND |Current-Feedback Amp, 650MHz (70-5 268 215 167 
ADA4941-1YRZ ADA4941-1YRZ-ND Single Supply Differential 18-Bit AD8007AKS-REEL7 | AD8007AKS-REEL7TR-ND |Current-Feedback Amp, 650MHz 670-5 3855.00/3,000 
ADC Driver* 545 4.36 3.39 AD8007AR ‘AD8007AR-ND Current-Feedback Amp, 650MHz SOIC 2.70 216 1.68 
ADEL2020ANZ ADEL2020ANZ-ND —_|Improved Second Source to AD8007ARZ AD8007ARZ-ND Current-Feedback Amp, 650MHz*. 2.70 216 1.68 
the EL2020* NEW! 452 362 282 AD8008ARZ AD8008ARZ-ND Current-Feedback Amp Dual* 452 3.62 2.82 
ADM1191-2ARMZ-R7| ADM1191-2ARMZ-R7CT-ND [Digital Power Monitor. 428 342 2.66 ADBO08ARM ‘AD8008ARM-ND Current-Feedback Amp Dual. 452362 2.82 
ADM1191-2ARMZ-R7| ADM1191-2ARMZ-R7TR-ND Digital Power Monitor. 2078.00/1,000 AD8008ARMZ AD8008ARMZ-ND —|Current-Feedback Amp Dual* 452 3.62 2.82 
EVAL-ADM1191EBZ | EVAL-ADM1191EBZ-ND Evaluation Board for AD —10875 — — AD8009AR AD8009AR-ND Current-Feedback Amp, 1GHz 3.62 2.90 2.26 
ADM1192-1ARMZ-R7| ADM1192-1ARMZ-R7CT-ND | Digital Power Monitor. 428 342 2.66 ADB009ARZ AD8009ARZ-ND Current-Feedback Amp, 1GHz* . 3.62 2.90 2.26 
ADM1192-1ARMZ-R7| ADM1192-1ARMZ-R7TR-ND | Digital Power Monitor*. 2078.00/1,000 AD8009AR-REEL7 _|AD8009AR-REEL7CT-ND |Current-Feedback Amp, 1GHz 421 3.37 2.62 
EVAL-ADM1192EBZ_|EVAL-ADM1192EBZ-ND_|Evaluation Board for ADM1192* NEI — 168.75 =! we AD8009AR-REEL7 |AD8009AR-REEL7TR-ND |Current-Feedback Amp, 1GHz 1569.75/750 
ADTLO82ARZ ADTLOB2ARZ-ND Op Amp JFET Input NEW! 90 75 60 AD8009JRT-REEL7 | AD8009JRT-REEL7CT-ND |Current-Feedback Amp, 1GHz 358 287 2.23 
ADTLO82JRZ ADTLO82JRZ-ND Op Amp JFET Input* NEW! 84 70 56 AD8009JRT-REEL7 | AD8009JRT-REEL7TR-ND |Current-Feedback Amp, 1GHz 5178.00/3,000 
ADTLO84ARUZ ADTLO84ARUZ-ND Op Amp JFET Input* NE! 1.26 1.05 84 AD8O09JRTZ-R2 | ADBOOQJRTZ-R2CT-ND |Current-Feedback Amp, 1GHz* . 5.04 4.04 3.14 
ADTLO84ARZ ADTLO84ARZ-ND Op Amp JFET Input* NEI 114 95 76 AD8009JRTZ-R2 __ | AD8009JRTZ-R2TR-ND |Current-Feedback Amp, 1GHz* . 641.75/250 
ADTLO84JRZ ADTLO84JRZ-ND Op Amp JFET Input» NEW! 102 85 68 AD8O09JRTZ-REEL7 |AD8009JRTZ-REEL/CT-ND |Current-Feedback Amp, 
OPT1EPZ OP11EPZ-ND Op Amp Quad 741-Type* . 931 839 7.44 1GHz* NEW!. 3.58 2.87 2.23 
OP11GPZ OP11GPZ-ND Op Amp Quad 741-Type* . 583 427 3192 AD8009JRTZ-REEL7 | AD8009JRTZ-REEL7TR-ND|Current-Feedback Amp, 
OP179GRTZ-REEL7 | OP179GRTZ-REEL7CT-ND |Op Amp Rail-to-Rail In/Out*. 1.30 1.04 78 1GHz* NEW!. “8 6009.00/3,00 
OP179GRTZ-REEL7 | OP179GRTZ-REEL7TR-ND |Op Amp Rail-to-Rail In/Out*. 1998.00/3,000 AD8010AN AD8010AN-ND Op Amp Low Power High Speed 612 490 4. 
OP183GSZ OP183GSZ-ND Op Amp 5MHz Low Noise*... 3.38270 2.10 AD8010AR ‘AD8010AR-ND Op Amp Low Power High Speed 612 4.90 4.14 
OP200EZ OP200EZ-ND Op Amp Dual Low Offset... 11.00 9.90 878 AD8010ARZ AD8010ARZ-ND Op Amp Low Power High Speed* . 612 4.90 4.14 
OP275GS-REEL7 OP275GS-REEL7CT-ND /Op Amp Dual Bipolar/JFET, Audio 2.03 1.62 1.22 AD8011AN AD8011AN-ND Current-Feedback Amp, 300MHz 486 3.89 3.03 
OP275GSZ-REEL7 | OP275GSZ-REEL7CT-ND |Op Amp Dual Bipolar/JFET, Audio* . 2.03 1.62 1.22 AD8011ANZ AD8011ANZ-ND Current-Feedback Amp, 300MHz*. 486 3.89 3.03 
OP275GSZ-REEL7 | OP275GSZ-REEL7TR-ND |Op Amp Dual Bipolar/JFET, Audio* . 1053.00/1,000 AD8011AR AD8011AR-ND Current-Feedback Amp, 300MEZ ... 486 3.89 3.03 
OP279GSZ OP279GSZ-ND Op Amp Dual Single Supply AD8011ARZ ‘AD8011ARZ-ND Current-Feedback Amp, 300MHz*. 486 3.89 3.03 
Rail-to-Rail 6OMA+ .... 2.57 2.06 1.60 AD8011AR-REEL7 | AD8011AR-REEL7CT-ND |Current-Feedback Amp, 300MHz 4.86 389 3.03 
OP281GSZ OP281GSZ-ND Op Amp R-R Out, Ultralow AD8011AR-REEL7 | AD8011AR-REEL7TR-ND |Current-Feedback Amp, 300MHz 2106.00/750 
Power* NEW!...... 4.46 3.57 3.02 AD8012AR AD8012AR-ND Current-Feedback Dual Amp, 350MH: 477 3.82 2.97 
OP291GSZ 0P291GSZ-ND Op Amp Dual Single Supply R-R* 8SOIC 4.25 3.41 2.65 AD8012ARMZ AD8012ARMZ-ND —_|Current-Feedback Dual Amp, 
OP292GSZ OP292GSZ-ND Op Amp Dual Single Supply* 8-SOIC 3.02 242 1.88 350MHz* . 8-MSOP 4.77 3.82 2.97 
OP293ESZ OP293ESZ-ND Op Amp Dual Micropower R- 8-SOIC 8.82 7.06 5.96 AD8012ARZ ‘AD8012ARZ-ND Current-Feedback Dual Amp, 350MHz*...8-SOIC 4.77 3.82 297 
OP293FSZ OP293FSZ-ND Op Amp Dual Micropower R-R* BSOIC 452 362 282 AD8013AR-14 AD8013AR-14-ND [Op Amp Single Supply 14-SOIC 8.34 6.68 5.63 
OP293FSZ-REEL7 | OP293FSZ-REEL7CT-ND |Op Amp Dual Micropower R-R 452 362 2.82 AD8014ART-REEL7 | AD8014ART-REEL7CT-ND |Current-Feedback Amp, 400MHz 268 215 1.67 
OP293FSZ-REEL7 | OP293FSZ-REEL7TR-ND |Op Amp Dual Micropower R-R 2563.00/1,000 AD8014ARTZ-REEL7 | AD8014ARTZ-REEL7CT-ND |Current-Feedback Amp, 400MH7*...... 268 215 1.67 
OP295GPZ OP295GPZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail* 4.07 3.26 2.54 AD8014ARTZ-REEL7 |AD8014ARTZ-REEL7TR-ND |Current-Feedback Amp, 400MHz*. 3855.00/3,000 
OP295GS-REEL7 _| OP295GS-REEL7TR-ND_|Op Amp Dual Rail-to-Rail 2244.00/1,000 AD8014ARZ ‘AD8014ARZ-ND Current-Feedback Amp, 400MHz*. 263 2.11 1.64 
OP295GSZ OP295GSZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail* 396 3.17 247 AD8021ARZ AD8021ARZ-ND \Voltage-Feedback Amp, 200MHz HS* 295 236 1.84 
OP296GSZ OP296GSZ-ND Op Amp Dual R-R Low Power* 8-SOIG 356 285 2.22 AD8021ARM AD8021ARM-ND \Voltage-Feedback Amp, 200MHz HS.....8-MSOP 2.95 2.36 1.84 
OP400AY OP400AY-ND Op Amp Quad Low Offs 4-CDip 30.03 28.03 26.03 AD8021ARMZ AD8021ARMZ-ND — |Voltage-Feedback Amp, 200MHz HS*..8-MSOP 2.95 2.36 1.84 
OP400EY OP400EY-ND Op Amp Quad Low Offs 4-CDip 15.83 14.25 12.64 AD8022ARMZ AD8022ARMZ-ND __|Op Amp Dual HS Low Noise*............8-MSOP 4.93 3.95 3.07 
OP400FY OP400FY-ND Op Amp Quad Low Offs 4-CDip 10.71 9.65 8.56 * RoHS Compliant (Continued) 
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DEVICES 
Analog Devices Digi-Key Price Eacho Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
AD8022ARZ AD8022ARZ-ND Op Amp Dual HS Low Noise 493 3.95 3.07 AD8057ARTZ-REEL7 | AD8057ARTZ-REEL7TR-ND |Volt.-Feedback Amp Single* NEW! 2802.00/3,000 
AD8024ARZ AD8024ARZ-ND Amp Quad 24V 350MH7* .... 694 5.56 4.69 AD8057ARZ AD8057ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Single* . SOIC 215 172 1.29 
AD8027ARZ AD8027ARZ-ND Op Amp R-R In/Out High Speed* 3.15 2.52 1.96 AD8058ARMZ AD8058ARMZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual* 8-MSOP 3.65 292 2.27 
AD8027ART-REEL7 | AD8027ART-REEL7CT-ND | Op Amp R-R In/Out High Speed 268 215 1.67 AD8058ARZ AD8058ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual* 3.65 292 2.27 
AD8027ART-REEL7 | AD8027ART-REEL7TR-ND | Op Amp R-R In/Out High Speed 4497.00/3,000 AD8061ART-REEL7 _|AD8061ART-REEL7CT-ND |Voltage-Feedback Amp R-R 183 146 1.10 
AD8027ARTZ-REEL7 | AD8027ARTZ-REEL7CT-ND | Op Amp R-R In/Out High Speed* 268 2.15 1.67 pee ga ADIDGI ARTZ REELTGT-ND Voltage: Feedback Amp BRE ae AN 
y 4 | i i * | -| + oltage-Feedback Amp R-R*.. .00/3, 
ADSOBARM |ADBOZBAAMND | Op Amp FA In/Out High Speed 420 344253 | ADSOBZAR ADBOGZAR-ND ——|Voltage-Feedback Amp F-R 365 292 227 
ADBO28ARMZ ADBO28ARMZ-ND | Op Amp R-R In/Out High Speed 430 344 268 AD8062ARZ AD8062ARZ-ND Voltage-Feedback Amp R-R*. 3.65 2.92 2.27 
AD8028ARZ AD8028ARZ-ND Op Amp R-R In/Out High Speed* 430 344 2.68 AD8062ARM ANSOG2ARMEND IEE | Vottage-Faedback Amp R-R SUED ZR es 
ADBO29AKS-R2 | ADBO29AKS-RACT-ND | Op Amp R-R In/Out High Speed LP. 270 216 168 perce eaicim e Te Noleee eae eae ne See RECA GGT 
AD8029AKS-R2 AD8029AKS-R2TR-ND | Op Amp R-R In/Out High Speed LP . 342.50/250 peteanne ACGROPEAD Voltage! a an 
ge-Feedback Amp R-R Py Aa) 126) 
AD8029AKSZ-REEL7 | AD8029AKSZ-REEL7CT-ND | Op Amp R-R In/Out HS Low Power* 213 1.70 1.28 i ¢ ‘ " 
ADB065ARZ AD8065ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Single H SOIC 362 290 2.26 
AD8029AKSZ-REELT | ADB029AKSZ-REEL7TR-ND | Op Amp R-R In/Out HS Low Power* 3033.00/3,000 AD8065ARTZ-REELT | ADS0GSARTZ-REEL7CT-ND |Voltage-Feedback Amp Single HS* .... SOT-23-5 3.58 287 2.23 
ADB029ARZ BDE02vaRZND On Amp R-R In/Out HS Low Power* atk) Lies iN) ADBOG5ARTZ-REEL7 | ADB0G5ARTZ-REELTTR-ND | Voltage-Feedback Amp Single HS* 5178.00/3,000 
AD8030ARZ AD8030ARZ-ND Op Amp R-R In/Out High Speed LP*.....6-SOIGC 3.17 254 1.98 ADB0G6ARZ AD8066ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual HS* 520 416 3.24 
AD8030ARJZ-REEL7 | AD8030ARJZ-REEL7CT-ND | Op Amp Dual R-R In/Out HS LP*.......SOT-23-8 2.70 2.16 1.68 AD8066ARMZ AD8066ARMZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual HS*. 520 416 3.24 
AD8030ARJZ-REELT | AD8030ARJZ-REEL7TR-ND | Op Amp Dual R-R In/Out HS LP*....... SOT-23-8 4536.00/3,000 AD8067ART-R2 AD8067ART-R2CT-ND |Precision FastFET™ Op Amp. 646 517 437 
AD8031ANZ AD8031ANZ-ND Voltage-Feedback Amp Single R-R* 8-Dip 2.86 2.29 1.78 AD8067ART-R2 AD8067ART-R2TR-ND | Precision FastFET™ Op Amp. 903.50/250 
AD8031ARZ AD8031ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Single R-R*.......8-SOIC_ 2.86 2.29 ‘1.78 AD8067ART-REEL? [AD8067ART-REEL7CT-ND [Precision FastFET™ Op Amp. 515 413 3.21 
AD8031ARTZ-REEL7 | ADBO31ARTZ-REEL7CT-ND | Voltage-Feedback Amp Single R-R*...SOT-23-5 252 202 157 AD8067ART-REEL7 | AD8067ART-REEL7TR-ND |Precision FastFET™ Op Amp. 7446.00/3,000 
AD8031ARTZ-REEL7 | AD8031ARTZ-REEL7TR-ND | Voltage-Feedback Amp Single R-R*... SOT-23-5 4233.00/3,000 AD8067ARTZ-REEL7 | AD8067ARTZ-REEL7CT-ND |Precision FastFET™ Op Amp 515 413 3.21 
AD8031BNZ AD8031BNZ-ND Voltage-Feedback Amp Single R-R* 479 3.84 2.99 AD8067ARTZ-REEL7 | AD8067ARTZ-REEL7TR-ND | Precision FastFET™ Op Amp 7446.00/3,000 
AD8031BR AD8031BR-ND Voltage-Feedback Amp Single R-R 4.79 384 2.99 AD8091AR AD8091AR-ND Voltage-Feedback Amp Single R-R 1.75 1.40 1.05 
AD8031BRZ AD8031BRZ-ND Voltage-Feedback Amp Single R-R* 4.79 3.84 2.99 ADBO91ARTZ-R7 _|ADBO91ARTZ-R7CT-ND |Voltage-Feedback Amp 
‘AD8032ANZ AD8032ANZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual R-R* 443 3.55 2.76 Single R-R* NEW........ 1.65 132 .99 
AD8032AR AD8032AR-ND Voltage-Feedback Amp Dual R-R. 443 355 2.76 AD8091ARTZ-R7 —_ | AD8091ARTZ-R7TR-ND | Voltage-Feedback Amp 
AD8032ARMZ AD8032ARMZ-ND | Voltage-Feedback Amp Dual R-R* 443 3.55 2.76 Single R-R* NEW! 2535.00/3,000 
AD8032ARZ AD8032ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual R-R* 443 3.55 2.76 AD8091ARZ AD8091ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Single R-R*. 1.75 1.40 1.05 
AD8032BNZ AD8032BNZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual R-R* 618 4.95 4.18 AD8092AR AD8092AR-ND Voltage-Feedback Amp Dual R-R SOIC 2.25 1.80 1.35 
‘AD8032BRZ-REEL7 | ADB032BRZ-REELTCT-ND | Voltage-Feedback Amp Dual R-R* 618 495 4.18 ADB092ARMZ ADB092ARMZ-ND | Voltage-Feedback Amp Dual R-R SOIC 2.03 1.62 1.26 
ADBO32BRZ-REEL7 | ADSOG2BRZ-REEL7TRAND | Voltage- coe AD8092ARZ AD8092ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual R-R* SOIC 2.25 1.80 1.35 
ge Feedback Amp Dual R:R BONED ADB092ARZ-REEL7 |AD8092ARZ-REEL7CT-ND |Voltage-Feedback Amp Dual R-R* 236 189 14 
AD8033AKSZ-REELT | ADBOS3AKSZ-REEL7CT-ND | Voltage-Feedback Amp with set Bee g| V0 tage Feedback Amp Dual R DUD ee 
Parents ae) set ade AD8092ARZ-REEL7 | AD8092ARZ-REEL7TR-ND |Voltage-Feedback Amp Dual R-R* 1170.00/1,000 
: : : ADBO99ACPZ-R2  [ADBO99ACPZ-R2-ND _ |Voltage-Feedback HS Op Amp*. 542 434 3.38 
ADBOSSAKSZ-REEL? (eee eae y votage: Feedback Amba ceRpaNEORD ADB099ACPZ-REEL7 | ADB099ACPZ-REEL7CT-ND Voltage Feedback HS Op Aap 446 357 2.78 
se AD8099ACPZ-REEL7 | ADS099ACPZ-REEL7TR-ND | Voltage-Feedback HS Op Amp*. 3252.00/1,500 
AD8033AR ‘AD8033AR-ND Voltage-Feedback Amp with FastFET™...8-SOIC 2.43 1.95 1.52 ADBNSBARD? ADBOS9ARDZ-ND  |Voltaye-Feedback HS Op Amp#. hereaeears 
AD8033ARZ AD8033ARZ-ND Voltage-Feedback Amp w/FastFET™™*...8-SOIG 2.43 1.95 1.52 AD8132AR AD8132AR-ND Differential Amp 350MHz HS. 378 303 236 
ADBOS4ARTZ-REEL? [GIS IE) 00) Voltage-Feadback Amp Dual ADB132ARZ ‘AD8132ARZ-ND Differential Amp 350MHz HS* 3.78 3.03 2.36 
with FastFET® 3.58 287 2.23 AD8132ARMZ AD8132ARMZ-ND | Differential Amp 350MHz HS* 3.78 3.03 2.36 
AD8034ARTZ-REEL7 | AD8034ARTZ-REEL7TR-ND Voltage-Feedback Amp Dual AD8137YCPZ-REEL7 |AD8137YCPZ-REEL7CT-ND | Differential 12-Bit ADC Driver 245 197 1.53 
with FastFET™ * 5178.00/3,000 AD8137YCPZ-REEL7 |AD8137YCPZ-REEL7TR-ND | Differential 12-Bit ADC Driver 1833.00/1,500 
‘AD8034ARZ AD8034ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual AD8137YRZ AD8137YRZ-ND Differential 12-Bit ADC Driver 2.48 1.98 1.54 
with FastFET™*. 3.62 2.90 2.26 AD8138ARZ AD8138ARZ-ND Diff. ADC Driver Low Distortion. 732 5.86 4.95 
AD8036ANZ AD8036ANZ-ND Voltage-Feedback Clamp Amp 7.21 6.50 5.76 AD8138ARMZ AD8138ARMZ-ND Diff. ADC Driver Low Distortion* 7.32 5.86 4.95 
AD8036ARZ AD8036ARZ-ND Voltage-Feedback Clamp Amp*... 8.66 6.93 5.85 AD8139ACPZ-REEL7 | ADB139ACPZ-REEL7CT-ND | Differential LN R-R ADC Driver* 718 5.75 4.85 
AD8037ANZ AD8037ANZ-ND Volt.-Feedback Amp Output Clamping* 8.34 6.68 5.63 AD8139ACPZ-REELT | ADB139ACPZ-REEL7TR-ND | Differential LN R-R ADC Driver 5794.50/1,500 
‘AD8037ARZ AD8037ARZ-ND Volt.-Feedback Amp Output Clamping*..8-SOIC 8.34 668 5.63 AD8139ARDZ AD8139ARDZ-ND__|Differential LN R-R ADC Driver* 7.26 5.81 4.91 
AD8038AKSZ-REEL7 | AD8038AKSZ-REEL7CT-ND| Voltage-Feedback Amp 350MHz LP* 213 1.70 1.28 AD8644ARZ AD8644ARZ-ND Op Amp 18V Quad 5.5MHz*.. 475 3.80 2.96 
AD8038AKSZ-REEL7 | AD8038AKSZ-REEL7TR-ND| Voltage-Feedback Amp 350MHz LP* 2802.00/3,000 AD9631ARZ AD9631ARZ-ND Voltage-Feedback Op Amp WB* 8-SOIC 866 693 5.85 
AD8038ARZ AD8038ARZ-ND Voltage-Feedback Amp 350MHz LP* Ce alee Teel ADA4850-1YCPZ-R2 | ADA4850-1YCPZ-R2CT-ND |Op Amp HS Rail-to-Rail Out* 8-LFCSP 1.73 1.38 1.04 
AD8039AR AD8039AR-ND Voltage-Feedback Amp 350MHz LP. 272 218 170 ADA4B50-1YCPZ-R2_ |ADA4850-1YCPZ-R2TR-ND |Op Amp HS Rail-to-Rail Out* 8-LFCSP 206.50/250 
ADBO39ARZ ADBO39ARZ-ND Voltage-Feedback Amp 350MHz LP* 0722.48 1.70 ADA4850-2YCPZ-R2_| ADA4860-2¥CPZ-R2CT-ND [Op Amp HS Rail-to-Rall Out* 6-LFCSP 2.15 1.72 1.29 
AD8039ART-REEL7 | AD8039ART-REEL7CT-ND | Voltage-Feedback Amp 350MHz LP. 2.70 216 1.68 eee Ee Cer iM aoe is Rall io Fall ee wis ae ee 
AD8039ART-REEL7 | AD8039ART-REEL7TR-ND | Voltage-Feedback Amp 350MH7z LP..... SOT-23-8 3894.00/3,000 . p Amp Precision HS Fast Se -CDip 6. - . 
AD8039ARTZ-REEL7 | ADBO39ARTZREEL7CT-ND | Voltage-Feedback Amp 350MHzLP*..SOT-23-8 2.70 216 1.68 Op4aGPz OP42GPZ-ND Op Amp PrecisloniHis Fast gate Dip 4.37 3.50 2.72 
ADBO39ARTZ-REEL7 | AD8039ARTZREEL7TR-ND | Voltage-Feedback Amp 350MHz LP*.. SOT-23-8 3894.00/3,000 oe taene Lace Ho race Te raee ae! ee ee ae 
‘AD8040AR ‘AD8040AR-ND Low Power, HS, R-R In/Out Amp. 4S0IC 3.65 292 227 ae a ; : : : 
OP249AZ OP249AZ-ND Op Amp Dual JFET Precision HS 8-CDip 16.31 1469 13.03 
AD8040ARZ AD8040ARZ-ND Low Power, HS, R-R In/Out Amp* 4-SOIC 3.65 2.92 227 ie! 4 
AD8041ANZ AD8041ANZ-ND V ave . OP249FZ OP249FZ-ND Op Amp Dual JFET Precision HS 8-CDip 884 7.08 5.97 
oltage-Feedback Amp with Disabl 8-Dip 3.76 3.01 2.34 | -_ . 7 
me OP249GPZ OP249GPZ-ND Op Amp Dual JFET Precision HS 3.53 2.83 2.20 
AD8041ARZ AD8041ARZ-ND Voltage-Feedback Amp with Disable*....8-SOIC 3.76 3.01 2.34 opoaags 0P2496S-ND Op Amp Dual JFET Precision HS... 353 283 2.20 
ae etanetin as Tena io re ae au a OP249GSZ OP249GSZ-ND Op Amp Dual JFET Precision HS* 3.53283 2.20 
i oltage-Feedback Amp R-R Quad* . : ; ; OP271GPZ OP271GPZ-ND Op Amp Dual High Speed* 511 409 3.18 
AD8044ARZ-14 | ADB044ARZ-14-ND _| Voltage-Feedback Amp R-R Quad* . 8.00 640 540 opas2asz OP4626S7.ND Op Amp Quad Rail-to-Rail HS 892 554 468 
AD8045ACPZ-REEL7 | AD8045ACPZ-REEL7CT-ND Voltage-Feedback Amp Ultralow OP467GPZ OP467GPZ-ND Op Amp Quad Precision HS*. 14-Dip 1066 9.60 8.52 
Distortion* 3.13 2.51 1.95 OP467GSZ OP467GSZ-ND Op Amp Quad Precision HS*. 16-SOIC 11.48 10.34 9.17 
AD8045ACPZ-REEL7 | AD8045ACPZ-REEL7TR-ND Voltage-Feedback Amp Ultralow OP482GPZ OP482GPZ-ND Op Amp Quad JFET HS LP* i Ao, 337) (2162: 
Distortion* 2295.00/1,500 OP482GSZ OP482GSZ-ND Op Amp Quad JFET HS LP* 3.78 3.03 2.36 
AD8045ARDZ AD8045ARDZ-ND Voltage-Feedback Amp Ultralow Instrumentation 
Distortion* Bsa 3.17 «(2.54 1.98 A 7 * 7 
ADEOATANZ | ADBOATANZ-ND | otage-Feedback Amp 250HHzs 486 389 303° | Apsaixoz ADS2IKDZND instrumentation Amp Prec» NEW! 4223 30d1 3660 
AD8047ARZ AD8047ARZ-ND Voltage-Feedback Amp 250MHz* 486 3.89 3.03 AD521LDZ AD521LDZ-ND Instrumentation Amp Prec.* NEW! 61.58 57.47 53.37 
AD8048AR AD8048AR-ND Voltage-Feedback Amp GP....... 4.86 3.89 3.03 AD524AD AD524AD-ND Instrumentation Amp Precision .... 16.08 15.01 13.94 
AD8048ARZ AD8048ARZ-ND Volt.-Feedback Amp GP* NEW! 486 3.89 3.03 AD524ADZ AD524ADZ-ND Instrumentation Amp Prec.* NEW! 16.08 15.01 13.94 
AD8051ARZ AD8051ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Single HS* . 213 1.70 1.28 AD524ARZ-16 AD524ARZ-16-ND ___ [instrumentation Amp Precision* 12.25 11.03 9.78 
AD8051ART-REEL7 | ADB8051ART-REEL7CT-ND | Voltage-Feedback Amp Single HS 213 1.70 1.28 AD524BD AD524BD-ND Instrumentation Amp Precision . 25.23 23.55 21.87 
AD8051ART-REEL7 | AD8051ART-REEL7TR-ND | Voltage-Feedback Amp Single HS 3264.00/3,000 AD524BDZ AD524BDZ-ND Instrumentation Amp Prec.* NEW!. 25:23) 23/55) 21.87; 
AD8051ARTZ-REEL7 | AD8051ARTZ-REEL7CT-ND | Voltage-Feedback Amp Single AD524CD AD524CD-ND Instrumentation Amp Precision .... 40.59 37.89 35.18 
HS* NEW! 213 1.70 1.28 AD524CDZ AD524CDZ-ND Instrumentation Amp Prec.* NEW! 40.59 37.89 35.18 
AD8051ARTZ-REEL7 | ADB0S1ARTZ-REEL7TR-ND | Voltage-Feedback Amp Single ADS26ADZ ‘AD526ADZ-ND Gain Amp Software Prog.* NEW! 1489 13.41 11.90 
HS* NEW!....... os 3264.00/3,000 AD526BDZ AD526BDZ-ND Gain Amp Software Prog.* NEW: 16.16 15.08 14.01 
AD8052ARZ AD8052ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual HS* 3.65 2.92 2.27 AD526CDZ AD526CDZ-ND Gain Amp Software Prog.* NEW! 34.74 32.43 30.11 
AD8052ARMZ AD8052ARMZ-ND | Voltage-Feedback Amp Dual HS* 3.65 2.92 2.27 AD526JN AD526JN-ND Gain Amp Software Programmable 910 8.19 7.27 
AD8054AR-REEL7 | AD8054AR-REEL7CT-ND | Voltage-Feedback Amp Quad H 5.76 461 3.89 ADS526JNZ ADS526JNZ-ND Gain Amp Software Programmable* Chi) Gb) reer 
AD8054AR-REEL7 | ADB054AR-REEL7TR-ND | Voltage-Feedback Amp Quad H 2743.50/750 ADS94ADZ AD594ADZ-ND Mono Thermocouple Amp* NEW! 17.84 16.65 15.46 
AD8054ARZ AD8054ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Quad HS* 576 4.61 3.89 ADS94CDZ AD594CDZ-ND Mono Thermocouple Amp* NEW! 27.23 25.41 23.60 
AD8054ARUZ AD8054ARUZ-ND | Voltage-Feedback Amp Quad HS* 6.06 4.85 4.10 pee OSS ADEN Thermocouple {nstrumentation:Amp 17.84 16.65 15.46 
AD8055AN AD8055AN-ND Voltage-Feedback Amp Single... 245) de 129 Amp* pe 1784 16.65 15.46 
AnsOseANZ ADSOSSANZND) Voltage Feedback Amp Singles: NEW! 2 Sie 2 ee 2 AD595CD AD595CD-ND Thermocouple instrumentation Ami 27.23 25.41 23.60 
AD8055AR AD8055AR-ND Voltage-Feedback Amp Single... ake We eS ADS595CDZ AD595CDZ-ND SP aTasenible Instrumentation P : fe ; 
AD8055ARZ AD8055ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Single* BSOIC 215 1.72 1.29 Amp* NEW! See) ARIA PRG 
AD8055ART-REEL7 | AD8055ART-REEL7CT-ND | Voltage-Feedback Amp Single... SOT-23-5 183 1.46 1.10 5 faa Ania ; ‘ i 
ADBOSSARTZ-REELT | ADBOSSARTZ-REELICT-ND |Voltage-Feedback Amp Single"... SOT-23-5 183 146 140 | dpeonany Arete Une tee ch ey ees aaa tira 
AD8055ARTZ-REEL7 | ADS0SSARTZ-REEL7TR-ND | Voltage-Feedback Amp Single* 2802.00/3,000 ADG20AR-REELT ~~ [AD62OAR-REELTTR-ND [instrumentation Amp Low Power see aIOUTTET 
AD8056AR-REEL7 | AD8056AR-REEL7TR-ND | Voltage-Feedback Amp Dual 1579.50/750 ADG20ARZ ‘AD620ARZ-ND instrumentation Amp Low Power* 662 530 4.47 
AD8056ARMZ AD8056ARMZ-ND _| Voltage-Feedback Amp Dual 3.65 2.92 2.27 AD620BN AD620BN-ND Instrumentation Amp Low Power . 9.94 7.96 6.71 
AD8056ARZ AD8056ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual*... 3.65 2.92 2.27 AD620BNZ AD620BNZ-ND Instrumentation Amp Low Power* 994 7.96 6.71 
AD8057AR AD8057AR-ND Voltage-Feedback Amp Single uk ee et) AD620BRZ AD620BRZ-ND Instrumentation Amp Low Power* 9.94 7.96 6.71 
AD8057ARTZ-REEL7 | AD8057ARTZ-REEL7CT-ND| Volt.-Feedback Amp Single* NEW/!..SOT-23-5 183 146 1.10 © RoHS Compliant (Continued) 
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DEVICES 
Analog Devices Digi-Key Price Each Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description fl 25 100 
AD620BR-REEL7 AD620BR-REEL7CT-ND | Instrumentation Amp Low Power 9.94 7.96 6.71 AMPO2EPZ AMPO02EPZ-ND Amp Instrument Precision* 14.36 12.93 11.47 
AD620BR-REEL7 AD620BR-REEL7TR-ND Instrumentation Amp Low Power 4734.00/750 AMPO2FPZ AMPO02FPZ-ND Amp Instrument Precision* 8.61 7.76 6.88 
AD621AN AD621AN-ND Instrumentation Amp LP Low Drif 7.74 6.20 5.23 AMPO2FSZ AMPO02FSZ-ND Amp Instrument Precision*.... 8.61 7.76 6.88 
AD621ANZ AD621ANZ-ND Instrumentation Amp LP Low Drift* 774 6.20 5.23 AMPO4EPZ AMPO4EPZ-ND Amp Instrument Precision Single 10.96 9.87 8.76 
AD621AR ADG621AR-ND Instrumentation Amp LP Low Drift 774 6.20 5.23 AMPO4ESZ AMPO4ESZ-ND Amp Instrument Precision Single* 10.96 9.87 8.76 
AD621ARZ AD621ARZ-ND Instrumentation Amp LP Low Drift* 7.74 6.20 5.23 AMPO4FPZ AMPO4FPZ-ND Amp Instrument Precision Single* 938 7.51 6.34 
AD621BN AD621BN-ND Instrumentation Amp LP Low Drif 968 872 7.73 AMPO4FSZ AMPO4FSZ-ND Amp Instrument Precision Single* 938 7.51 6.34 
AD621BNZ AD621BNZ-ND Instrumentation Amp LP Low Drift* 9168) 8:72) 7.73 Isolati 
AD621BR AD621BR-ND Instrumentation Amp LP Low Drift . 968 872 7.73 isolation _ 
AD621BRZ AD621BRZ-ND Instrumentation Amp LP Low Drift* 9.68 872 7.73 fOr ADENZINND Peele inp 2s ant ize oO #200 ag 20 S540 
AD622AN AD622AN-ND Instrumentation Amp 5.13 411 3.20 4 solated Amp 2-Fol ralp s bi i 
AD622ANZ ‘AD622ANZ-ND instrumentation An 513 411 3.20 AD202KN AD202KN-ND Isolated Amp 2-Port 2kH 38-Dip 48.00 44.80 41.60 
AD622AR ‘AD622AR-ND tistriientation ARB 543 441 320 AD202KY AD202KY-ND Isolated Amp 2-Port 2kH ip 48.00 44.80 41.60 
AD622ARZ ‘(AD622ARZ-ND Instrumentation Amp 513 411 3.20 AD203SN AD203SN-ND Isolated Amp 10kHz.... 137.21 128.06 118.92 
AD622AR-REEL7 _| AD622AR-REEL7CT-ND [Instrumentation Amp 513 4.11 3.20 AD204JN AD204JN-ND Isolated Amp 4-Channel. 37.50 35.00 32.50 
AD622AR-REEL7 | AD622AR-REEL7TR-ND Instrumentation Amp 2223.00/750 AD204KN AD204KN-ND Isolated Amp 4-Channel. 43.50 40.60 37.70 
AD623AN AD623AN-ND Instrumentation Amp R-R Out. 3.53 2.83 2.20 AD204KY AD204KY-ND Isolated Amp 4-Channel. 43.50 40.60 37.70 
AD623ANZ AD623ANZ-ND Instrumentation Amp R-R Qut* 3.53 2.83 2.20 AD204JY AD204JY-ND Isolated Amp 2-Port SkH 37.50 35.00 32.50 
AD623AR AD623AR-ND Instrumentation Amp R-R Out. 2.99 2.40 1.87 AD210AN AD210AN-ND Isolated Amp 3-Port 20kHz 73.50 68.60 63.70 
AD623ARZ AD623ARZ-ND Instrumentation Amp R-R Out* 2.99 240 1.87 AD210BN AD210BN-ND Isolated Amp 3-Port 20kHz 88.50 82.60 76.70 
AD623AR-REEL7 AD623AR-REEL7TR-ND | Instrumentation Amp R-R Out . 1696.00/1,000 AD210JN AD210JN-ND Isolated Amp 3-Port 20kHz 66.00 61.60 57.20 
AD623ARMZ AD623ARMZ-ND Instrumentation Amp R-R Out* 299 240 187 AD215BY AD215BY-ND Isolated Amp 120kHz 75.00 70.00 65.00 
nps2seh2 «| ADS2GBRZ-ND —_|instumentaton Amp RR Out® bar 438 3.1 Line Driver 
i nstrumentation Amp R-F Out Beal ae ADB15ARBZ-24 ]ADB15ARBZ-24-ND [High Out Current Diff. Driver* 838 7.55 6.69 
AD624ADZ AD624ADZ-ND Instrumentation Amp Prec. Low 19.32 18.04 16.75 7 ‘ 
: - AD8016ARBZ AD8016ARBZ-ND Amp xDSL Line Driver*. 714 5.72 4.82 
AD624BDZ AD624BDZ-ND Instrumentation Amp Prec. Low Noise*.. 31.65 29.54 27.43 AD8016ARE AD8016ARE-ND Amp xDSL Line Driver. 98-TSSOP 714 5.72 4.282 
AD624CDZ AD624CDZ-ND Instrumentation Amp Prec. Low Noise 47.42 44.26 41.10 | i ivare “99- ” f i 
ADEOSAD pnessaNTD I RRSeetiGn Aas Brae ican TAA aos cio AD8016AREZ AD8016AREZ-ND Amp xDSL Line Driver*. .28-TSSOP 7.14 5.72 4.82 
ADED 2 instrumentation Amp Prog. sain. : b ; AD8016ARRZ AD8016ARRZ-ND Amp xDSL Line Driver . 20-PSOP 9.32 7.46 6.30 
SADZ AD625ADZ-ND Instr. Amp Prog. Gain* NEW! 16.23 15.15 14.07 7 : 5 - 7 ee 7 
ADG25BD ‘ADG25BD-ND Instrumentation Amp Prog. Gain 97.44 2561 2378 AD8018AR-REEL7 | AD8018AR-REEL7CT-ND [xDSL Line Driver Rail-to-Rai SOIC 590 472 3.99 
; —— - : : AD8018AR-REEL7 | AD8018AR-REEL7TR-ND |xDSL Line Driver Rail-to-Rai SOIC 3175.00/1,000 
AD625JN AD625JN-ND Instrumentation Amp Prog. Gain . 12.53 11.28 10.01 i ; i 7 
: ’ AD8018ARZ AD8018ARZ-ND XDSL Line Driver Rail-to-Rail* SOIC 5.08 4.07 3.43 
AD625JNZ AD625JNZ-ND Instrumentation Amp Prog. Gain* 12.53 11.28 10.01 i 3 a 
: : : AD8019ARZ AD8019ARZ-ND XDSL Line Drivers .......... SOIC 5.44 4.36 3.68 
AD625KN AD625KN-ND Instrumentation Amp Prog. Gain . 15.99 14.93 13.86 AD8392AACPZ-R7 | AD8392AACPZ-R7CT-ND |Amp 2-Ch: | ADSL/ADSL2. 
AD625KNZ AD625KNZ-ND Instrumentation Amp Prog. Gain* 15.99 14.93 13.86 ahs ninare NEWT ‘J Se) Ale AGE 
AD626AN ADG26AN-ND Differential Amp True Single Supply 6.34 5.08 4.28 ee said : : : 
AD626ANZ ‘AD626ANZ-ND Differential Amp True Single Supply 6.34 5.08 4.28 ADB392AACPZ-R7 | ADBSB2AACEZBTBSND) ee ADST/ADSLE+ aces eer 
AD626BNZ AD626BNZ-ND Differential Amp True Single Supply 8.66 6.93 5.85 ine Driver* NEWH....... "| 9282,00/1,5 
ij ‘ icte.Bei AD8392AAREZ AD8392AAREZ-ND Amp 2-Channel ADSL/ADSL2+ 
AD627AN AD627AN-ND Instrumentation Amp Rail-to-Rail §.24 420 3.27 i : 
AD627ANZ AD627ANZ-ND instrumentation Amp Rail-to-Rail 5.24 4.20 3.27 Eine Driver? NEW? 26-TSSOP ee em 
AD627ARZ ‘AD627ARZ-ND instrumentation Amp Rail-to-Rail* 524 420 327 AD45048AR AD45048AR-ND. ADSL Line Driver Rail-to-R 8-SOIC 5.20 416 3.24 
AD627ARZ-R7 ‘AD627ARZ-R7CI-ND_| Instrumentation Amp Rail-to-Rail* 542 434 3.66 Log 
AD627ARZ-R7 AD627ARZ-R7TR-ND Instrumentation Amp Rail-to-Rail* 2971.00/1,000 ADL5306ACP-R2 ADL5306ACP-R2CT-ND |Logarithmic Converter 60d! 6-LFCSP 860 7.74 6.87 
AD627BNZ AD627BNZ-ND Instrumentation Amp Rail-to-Rail 6.52 5.22 4.41 ADLS5306ACP-R2 ADL5306ACP-R2TR-ND Logarithmic Converter 60d 6-LFCSP 1443.00/250 
AD627BRZ AD627BRZ-ND Instrumentation Amp Rail-to-Rail* 6.52 5.22 4.41 ADL5306ACPZ-R2 | ADL5306ACPZ-R2CT-ND |Log. Converter 60dB* NEW: 6-LFCSP 8.88 7.11 6.00 
AD628-EVAL AD628-EVAL-ND Evaluation Board for AD628. — aS ADL5306ACPZ-R2 | ADLS306ACPZ-R2TR-ND |Log. Converter 60dB* NEW! 6-LFCSP 1443.00/250 
AD628AR AD628AR-ND Diff. Amp High-Common Mode ADL5310ACP-R2 _| ADL5310ACP-R2CT-ND |Dual Logarithmic Converter 120dB.....24-LFCSP 18.69 17.45 16.20 
Voltage Programmable ......-...:esesssees 8-SOIC 3.74 2.99 2.33 ADL5310ACP-R2 | ADL5310ACP-R2TR-ND |Dual Logarithmic Converter 120dB......24-LFCSP 3417.00/250 
AD628ARZ AD628ARZ-ND Diff. Amp High-Common Mode ADL5310ACPZ-REEL7 | ADL5310ACPZ-REEL7CT-ND | Dual Log. Converter 120dB* NEW!...24-LFCSP 16.23 14.61 12.96 
Voltage Programmable .....--.-oesee 8SOIC 3.74 2.99 2.33 ADL5310ACPZ-REEL7 | ADL5310ACPZ-REEL7TR-ND| Dual Log. Converter 120dB* NEW!...24-LFCSP 18043.50/1,500 
AD628ARM ADG628ARM-ND Diff. Amp High-Common Mode ADL5315ACPZ-R7 | ADL5315ACPZ-R7CT-ND |Precision Wide Range High Side 
Voltage Programmiable............---0 8-MSOP 3.74 2.99 2.33 Current Mirror* ..8-LFCSP 4.34 3.48 2.71 
AD628ARMZ AD628ARMZ-ND Diff. Amp High-Common Mode ADL5315ACPZ-R7 | ADL5315ACPZ-R7TR-ND [Precision Wide Range High Side 
Voltage Programmable® .... 3.74 2.99 2.33 Current Mirror* 8-LFCSP 6615.00/3,000 
AD629-EVAL AD629-EVAL-ND Evaluation Board for AD629.. — oi ADL5315-EVAL ADL5315-EVAL-ND Evaluation Board for — fas 
AD629AN AD629AN-ND Diff. Amp High-Common Mode Voltage.....8-Dip 5.18 4.15 3.50 ADL5317ACPZ-REEL7 | ADL5317ACPZ-REEL7CT-ND [Avalanche Photodiode Bias Controller/ 
AD629ANZ AD629ANZ-ND Diff. Amp High-Common Mode Voltage* ..8-Dip 5.18 4.15 3.50 Wide Range Current 
Megat [Abssiceo [amr arbuprionnaryeevats-esoe fi aie 3a Seca EOD 
I if. AMp High-Common Mode Volt. x . i a x | 1 7 
AD629BN ‘AD629BN-ND Diff, Amp High-Common Mode Volt. 300 640 540 ADL5317ACPZ-REEL7 | ADL5317ACPZ-REEL7TR-ND pratanene ehotodlau Bias Controller/ 
AD629BNZ AD629BNZ-ND Diff. Amp High-Common Mode Volt. 8.00 640 5.40 Moniore WET 7069.50/1,500 
AD629BR AD629BR-ND Diff. Amp High-Common Mode Volt. 8.00 6.40 5.40 — a 
AD629BRZ ‘AD629BRZ-ND Diff. Amp High-Common Mode Volt. 8.00 640 5.40 Low Noise 
AD8220ARMZ AD8220ARMZ-ND JFET Input Instrumentation Amp* 5.40 432 3.36 AD795JR AD795JR-ND Precision Op Amp FET LP LN. 5.68 455 3.84 
AD8220-EVALZ AD8220-EVALZ-ND | Evaluation Board for AD8220ARMZ* 313 — — AD795JRZ AD795JRZ-ND Precision Op Amp FET LP LN 568 455 3.84 
AD8220BRMZ AD8220BRMZ-ND _| JFET Input Instrumentation Amp*... 7.32 5.86 4.95 AD797AN AD797AN-ND Op Amp Low Distortion LN 8.66 6.93 5.85 
AD8222ACPZ-R7 AD8222ACPZ-R7CT-ND | Instrumentation Amp Precision, AD797ANZ AD797ANZ-ND Op Amp Low Distortion LN 8.24 660 5.57 
Dual Channel* 718 5.75 4.85 AD797ARZ AD797ARZ-ND Op Amp Low Distortion LN 8.24 660 5.57 
AD8222ACPZ-R7 AD8222ACPZ-R7TR-ND | Instrumentation Amp Precision, AD797BRZ AD797BRZ-ND Op Amp Low Distortion LN 9.33 840 7.45 
Dual Channel* 5794.50/1,500 AD8350AR15-EVAL | AD8350AR15-EVAL-ND Evaluation Board for AD8350. — 9.00 — — 
AD8222BCPZ-R7 AD8222BCPZ-R7CT-ND | Instrumentation Amp Precision, AD8350AR20 AD8350AR20-ND Differential Amp Low Distortion... 5.50 440 3.72 
Dual Channel* NEW! 10.82 866 7.31 AD8350AR20-EVAL | AD8350AR20-EVAL-ND |Evaluation Board for AD8350.. 99.00 -> = 
AD8222BCPZ-R7 —_| AD8222BCPZ-R7TR-ND | Instrumentation Amp Pr AD8350ARZ20-REEL7 | AD8350ARZ20-REEL7CT-ND | Differential Amp Low Distortion 6.40 5.12 4.32 


Dual Channel* NEW! 


10021.50/1,500 


AD8224ACPZ-R7 
AD8224ACPZ-R7 
AD8225-EVAL 


AD8224ACPZ-R7CT-ND 
AD8224ACPZ-R7TR-ND 
AD8225-EVAL-ND 


Instrument Amp Precision, Dual Ch., 
JFET Input R/R* NEW!... sai 

Instrument Amp Precision, Dual Ch., 
JFET Input R/R* NEW! 

Evaluation Board for AD822: 


7.08 


5.67 


478 


6637.50/1,500 
67 a 


AD8225AR AD8225AR-ND Instrument Amp Precision Gain of 5 6.98 4.79 4.04 
AD8225ARZ AD8225ARZ-ND Instrument Amp Precision Gain of 5* .. 5.98 479 4.04 
AD8230-EVAL AD8230-EVAL-ND Evaluation Board for AD8230 — (55:93 _ _ 
AD8230YRZ AD8230YRZ-ND 16V, R-R, 0-Drift, Precision | p 6.00 480 4.05 
AD8250ARMZ AD8250ARMZ-ND Instrumentation Amp, 10MHz, CMO; 

Programmable Gain* NEW!. 8145) 7.61) 6:75 
AD8553ARMZ-REEL | AD8553ARMZ-REELCT-ND | 1.8V-5V Auto Zero, In Amp* 2.93 2.34 1.82 
AD8553ARMZ-REEL | AD8553ARMZ-REELTR-ND| 1.8V-5V Auto Zero, In Amp* 4233.00/3,000 
AD8555ACPZ-REEL7 | AD8555ACPZ-REEL7CT-ND | 0-Drift, Digitally Programmable Sensor 

Signal Amp* 5.80 464 3.92 
AD8555ACPZ-REEL7 | AD8555ACPZ-REEL7TR-ND | 0-Drift, Digitally Programmable Sensor 

Signal Amp* 4762.50/1,500 
AD8555AR-EVAL AD8555AR-EVAL-ND_ | Evaluation Board for AD8555 — 68.80 _ = 
AD8555ARZ AD8555ARZ-ND 0-Drift, Digitally Programmable Sensor 

Signal Amp? ....... 6.02 482 4.07 
AD8556ACPZ-REEL7 | AD8556ACPZ-REEL7CT-ND J Digitally Programmable Sensor Signal 

Amp with EMI Filter* 5.78 463 3.91 


AD8556ACPZ-REEL7 


AD8556ACPZ-REEL7TR-ND 


Digitally Programmable Sensor Signal 
Amp with EMI Filter: 1 


4762.50/1,500 


AD8556ARZ AD8556ARZ-ND Digitally Programmable Sensor Signal 

Amp with EMI Filter* 6.44 516 4.35 
AD22050NZ AD22050NZ-ND Single Supply Sensor Interface Amp* . 818 6.55 5.53 
AD22050RZ AD22050RZ-ND Single Supply Sensor Interface Amp* . 964 7.72 6.51 
AD22057RZ AD22057RZ-ND Single Supply Sensor Interface Amp* .. 8145" 7.61) (6:75 
AMPO1EX AMPO1EX-ND. Amp Instrument Precision Low Noise 24.93 23.27 21.61 
AMPO1FX AMPO1FX-ND Amp Instrument Precision Low Nois: 16.23 14.61 12.96 
AMP01GS AMP01GS-ND Amp Instrument Precision Low Noise...20-SOIC 14.58 13.13 11.64 


AD8350ARZ20-REEL7 


AD8350ARZ20-REEL7TR-ND 


Differential Amp Low Distortion 


3438.00/1,000 


AD8350ARM15 AD8350ARM15-ND Differential Amp Low Distortion. 5.50 440 3.72 
AD8510AR AD8510AR-ND Precision Op Amp JFET Single LN . 248 1.98 1.49 
AD8510ARZ AD8510ARZ-ND Precision Op Amp JFET Single LN 248 1.98 1.49 
AD8510ARMZ-R2__| AD8510ARMZ-R2CT-ND |Precision Op Amp JFET Single LN 3.11 2.49 1.94 
AD8510ARMZ-R2 | AD8510ARMZ-R2TR-ND Precision Op Amp JFET Single LN 412.25/250 

AD8510BR AD8510BR-ND Precision Op Amp JFET Single LN . 473 3.78 2.94 
AD8510BRZ AD8510BRZ-ND Precision Op Amp JFET Single LN* 473 3.78 2.94 
AD8512AR AD8512AR-ND Precision Op Amp JFET Dual LN 3.53 2.83 2.20 
AD8512ARZ AD8512ARZ-ND Precision Op Amp JFET Dual LN* . 3.35 2.69 2.09 
AD8512ARMZ-REEL | AD8512ARMZ-REELCT-ND |Precision Op Amp JFET Dual LN* . 3.31 2.65 2.06 


AD8512ARMZ-REEL 


AD8512ARMZ-REELTR-ND 


Precision Op Amp JFET Dual LN* . 


4764.00/3,000 


AD8512BR AD8512BR-ND Precision Op Amp JFET Dual LN 9.02 7.22 6.09 
AD8512BRZ AD8512BRZ-ND Precision Op Amp JFET Dual LN* . 8.58 6.87 5.80 
AD8599ARZ AD8599ARZ-ND Op Amp Dual Ultralow Distortion, 

Ultralow Noise* NEW!.. 6.70 5.36 4.53 
AD8610AR AD8610AR-ND Op Amp Precision JFET LN 6.88 5.51 4.65 
AD8610BR AD8610BR-ND Op Amp Precision JFET LN 15.04 13.55 12.01 
AD8619ARZ AD8619ARZ-ND Op Amp LN CMOS R-R In/Out*.. 259 2.07 1.61 
AD8651AR AD8651AR-ND Op Amp 50MHz Low Distortion LN 2438 1.95 1.52 
AD8651ARZ AD8651ARZ-ND Op Amp 50MHz Low Distortion LN* 243 1.95 1.52 
AD8651ARM-R2 AD8651ARM-R2CT-ND )Op Amp 50MHz Low Distortion LN 3.76 3.01 2.34 
AD8651ARM-R2 AD8651ARM-R2TR-ND )Op Amp 50MHz Low Distortion LN 478.75/250 
AD8651ARMZ-R2 AD8651ARMZ-R2CT-ND |Op Amp 50MHz Low Distortion LN* 3.76 3.01 2.34 
AD8651ARMZ-R2 AD8651ARMZ-R2TR-ND |Op Amp 50MHz Low Distortion LN* 478.75/250 
AD8655ARMZ-REEL | AD8655ARMZ-REELCT-ND |Op Amp Prec. Low Noise*. 1.75 1.40 1.05 
AD8655ARMZ-REEL | AD8655ARMZ-REELTR-ND |Op Amp Prec. Low Noise*. 2304.00/3,000 
AD8655ARZ AD8655ARZ-ND Op Amp Prec. Low Noise*. 1.90 152 1.14 
AD8656ARMZ-REEL | AD8656ARMZ-REELCT-ND |Op Amp Precision Dual LN 2.48 1.98 1.54 
AD8656ARMZ-REEL | AD8656ARMZ-REELTR-ND |Op Amp Precision Dual LN 3648.00/3,000 
AD8656ARZ AD8656ARZ-ND Op Amp Precision Dual LN*....... 2.68 2.15 1.67 
* RoHS Compliant (Continued) 
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DEVICES 

Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 
AD8671AR AD8671AR-ND Op Amp Precision Single LN. 241 1.93 1.50 
AD8671ARZ AD8671ARZ-ND Op Amp Precision Single LN* .. 8-SOIC 241 1.93 1.50 
AD8671ARM-R2 AD8671ARM-R2CT-ND |Op Amp Precision Single LN. 8-MSOP 3.35 2.69 2.09 
AD8671ARMZ-R2 AD8671ARMZ-R2CT-ND |Op Amp Precision Single LN* .. 8-MSOP 3.35 2.69 2.09 
AD8671ARMZ-R2 AD8671ARMZ-R2TR-ND | Op Amp Precision Single LN* . .8-MSOP 425.50/250 
AD8672ARZ AD8672ARZ-ND Op Amp Precision Dual LN*. 8-SOIC 3.92 3.14 2.44 
AD8672ARM-R2 AD8672ARM-R2CT-ND |Op Amp Precision Dual LN 8-MSOP 468 3.75 2.92 
AD8672ARMZ-R2 AD8672ARMZ-R2CT-ND |Op Amp Precision Dual LN*. 8-MSOP 5.45 4.36 3.39 
AD8672ARMZ-R2 AD8672ARMZ-R2TR-ND |Op Amp Precision Dual LN*. 8-MSOP 691.50/250 
AD8674AR AD8674AR-ND Op Amp Precision Quad LN 14-SOIC 6.54 5.24 4.42 
AD8674ARZ AD8674ARZ-ND Op Amp Precision Quad LN* 6.54 5.24 442 
AD8674ARU AD8674ARU-ND Op Amp Precision Quad LI 6.54 5.24 442 
AD8674ARUZ AD8674ARUZ-ND Op Amp Precision Quad LN 6.54 5.24 4.42 
AD8692ARMZ-R2 AD8692ARMZ-R2CT-ND |Op Amp Low Noise, CMOS R-R Out*...8-MSOP 2.41 1.93 1.50 
AD8692ARMZ-R2 AD8692ARMZ-R2TR-ND |Op Amp Low Noise, CMOS R-R Out®... 8-MSOP 322.00/250 
AD8692ARZ AD8692ARZ-ND Op Amp Low Noise, CMOS R-R Out 1.83 1.46 1.10 
AD8694ARUZ AD8694ARUZ-ND Op Amp Low Noise, CMOS 

R-R Out* NEW!... 2.32 1.86 1.45 
OP27AZ OP27AZ-ND Op Amp Precision Low Noise. 30.18 28.17 26.16 
OP27EPZ OP27EPZ-ND Op Amp Precision Low Noise* 5.29 4.23 3.29 
OP27EZ OP27EZ-ND Op Amp Precision Low Noise. 14.34 12.92 11.46 
OP27GPZ OP27GPZ-ND Op Amp Precision Low Noise 2.48 1.98 1.54 
OP27GS OP27GS-ND Op Amp Precision Low Noise. 2.48 1.98 1.54 
OP27GSZ OP27GSZ-ND Op Amp Precision Low Noise* 248 1.98 1.54 
OP113ESZ OP113ESZ-ND Op Amp Single Supply LN 5.86 469 3.96 
OP113FSZ OP113FSZ-ND Op Amp Single Supply LN* .. 3.40 2.72 212 
OP213ESZ OP213ESZ-ND Op Amp Dual Single Supply LN*. 9.30 837 7.43 
OP213FPZ OP213FPZ-ND Op Amp Dual Single Supply LN*. 4.05 3.24 2.52 
OP213FSZ OP213FSZ-ND Op Amp Dual Single Supply LN*. 4.05 3.24 252 
OP270EZ OP270EZ-ND Op Amp Dual Precision LN 11.18 10.07 8.93 
OP270FZ OP270FZ-ND Op Amp Dual Precision LN 8.38 7.55 6.69 
OP270GPZ OP270GPZ-ND Op Amp Dual Precision LN*. 5.11 4.09 3.18 
OP270GSZ 0P270GSZ-ND Op Amp Dual Precision LN* . 540 4.32 3.36 
OP413ESZ OP413ESZ-ND. Op Amp Quad Low Drift* .. 13.39 12.06 10.70 
OP413FSZ OP413FSZ-ND Op Amp Quad Low Drift* .. 7.76 6.21 5.24 
OP470EY OP470EY-ND Op Amp Quad Very Low Noise. 14-Dip 16.31 14.69 13.03 
OP470GPZ OP470GPZ-ND Op Amp Quad Very Low Noise* i 7.16 5.73 4.84 
OP470GSZ OP470GSZ-ND Op Amp Quad Very Low Noise* 7.60 608 5.13 
OP471EY OP471EY-ND Op Amp Quad High Speed LN... 16.85 15.73 14.60 
OP471GPZ 0P471GPZ-ND Op Amp Quad High Speed LN* 3.50 2.80 2.37 
OP471GSZ 0P471GSZ-ND Op Amp Quad High Speed LN* 8.10 648 5.47 
OP490GSZ-REEL OP490GSZ-REELCT-ND |Op Amp Quad Micropower* . 8.32 6.66 5.62 
OP490GSZ-REEL OP490GSZ-REELTR-ND |Op Amp Quad Micropower* . 4475.00/1,000 
OP495GPZ OP495GPZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail 7.78 6.23 5.26 
OP2177ARZ 0P2177ARZ-ND Op Amp Dual Precision LN*. 3.24 2.60 2.02 
OP2177AR-REEL7 | OP2177AR-REEL7TR-ND |Op Amp Dual Precision LN 1836.00/1,000 
OP2177ARZ-REEL7 | OP2177ARZ-REEL7CT-ND |Op Amp Dual Precision LN*. 3.78 3.03 2.36 
OP2177ARZ-REEL7 | OP2177ARZ-REEL7TR-ND |Op Amp Dual Precision LN*. 1836.00/1,000 
OP2177ARMZ-REEL | 0P2177ARMZ-REELCT-ND | Op Amp Dual Precision LN* . 340 2.72 212 
OP2177ARMZ-REEL | 0P2177ARMZ-REELTR-ND|Op Amp Dual Precision LN*. 4914.00/3,000 

Low Power 

ADA4860-1YRJZ-RL7| ADA4860-1YRJZ-RL7CT-ND | HS, Low Cost, Op Amp*...........00:0 SOT-23-6 1.38 1.10 .83 
ADA4860-1YRJZ-RL7| ADA4860-1YRJZ-RL7TR-ND | HS, Low Cost, Op Amp* SOT-23-6 1833.00/3,000 
AD818AN AD818AN-ND Video Op Amp 130MHz Low Power .. 4.01 3.21 2.50 
AD818ANZ AD818ANZ-ND Video Op Amp 130MHz Low Power* 4.01 3.21 2.50 
AD818AR AD818AR-ND Video Op Amp 130MHz Low Power... 4.01 3.21 2.50 
AD818ARZ AD818ARZ-ND Video Op Amp 130MHz Low Power‘... 4.01 3.21 2.50 
AD820AN AD820AN-ND Op Amp FET-In Rail-to-Rail Low Powel 3.78 3.03 2.36 
AD820ANZ AD820ANZ-ND Op Amp FET-In Rail-to-Rail Low Power*. 3.60 2.88 2.24 
AD820ARZ AD820ARZ-ND Op Amp FET-In Rail-to-Rail LP* 3.53 2.83 2.20 
AD820ARZ-REEL7 | AD820ARZ-REEL7CT-ND | Op Amp FET-In R-R LP*... 3.53 2.83 2.20 
AD820ARZ-REEL7 | AD820ARZ-REEL7TR-ND | Op Amp FET-In R-R LP* 1530.75/750 
AD820BR AD820BR-ND Op Amp FET-In Rail-to-Rail LP. §.38 4.31 3.35 
AD820BRZ AD820BRZ-ND Op Amp FET-In Rail-to-Rail LP* 6.13 411 3.20 
AD824ARZ-14 AD824ARZ-14-ND Op Amp FET Rail-to-Rail Low Power*..14-SOIC 7.80 6.24 5.27 
AD826AR-REEL7 AD826AR-REEL7CT-ND _|Op Amp Dual High Speed Low Power.....8-SOIC 4.97 3.98 3.10 
AD826AR-REEL7 AD826AR-REEL7TR-ND |Op Amp Dual High Speed Low Powe 2154.75/750 
AD827AQ AD827AQ-ND Op Amp Dual High Speed Low Powe: 12.05 10.85 9.62 
AD8002ARM AD8002ARM-ND Op Amp Current-Feedback Dual 5.49 440 3.42 
AD8005ART-REEL7 | AD8005ART-REEL7CT-ND |Op Amp Current-Feedback LI 2.84 2.27 1.77 
AD8005ARTZ-REEL7 | AD8005ARTZ-REEL7CT-ND | Op Amp Current-Feedback LP 2.84 2.27 1.77 
AD8005ARTZ-REEL7 | AD8005ARTZ-REEL7TR-ND | Op Amp Current-Feedback LP* 4764.00/3,000 
AD8005ARZ AD8005ARZ-ND Op Amp Current-Feedback LP* NEW!...8-SOIC 3.15 252 1.96 
AD8538ARZ AD8538ARZ-ND Op Amp Precision Auto-Zero LP* 8-SOIC 225 1.80 1.35 
AD8538AUJZ-REEL7 | AD8538AUJZ-REEL7CT-ND | Op Amp Precision Auto-ZeroLP*. 8-SOIC 2.23 1.78 1.34 
AD8538AUJZ-REEL7 | AD8538AUJZ-REEL7TR-ND | Op Amp Precision Auto-Zero LP* 2958.00/3,000 
AD8625AR AD8625AR-ND Op Amp Quad JFET Rail-to-Rail 7.68 615 5.19 
AD8625ARU AD8625ARU-ND Op Amp Quad JFET Rail-to-Rail 7.68 615 5.19 
AD8625ARUZ AD8625ARUZ-ND Op Amp Quad JFET Rail-to-Rail*. 7.68 615 5.19 
AD8625ARZ AD8625ARZ-ND Op Amp Quad JFET Rail-to-Rail*. 14-SOIC 7.68 615 5.19 
AD8626AR AD8626AR-ND Op Amp Precision JFET Low Power. 8-SOIC 5.18 414 3.22 
AD8626ARM-R2 AD8626ARM-R2CT-ND |Op Amp Precision JFET Low Power......8-MSOP 6.44 5.16 4.35 
AD8626ARM-R2 AD8626ARM-R2TR-ND |Op Amp Precision JFET Low Power......8-MSOP 900.25/250 
AD8626ARMZ-R2 AD8626ARMZ-R2CT-ND |Op Amp Precision JFET Low Power* ...8-MSOP 6.44 5.16 4.35 
AD8626ARMZ-R2 AD8626ARMZ-R2TR-ND |Op Amp Precision JFET Low Power* ...8-MSOP 900.25/250 
AD8626ARZ AD8626ARZ-ND Op Amp Precision JFET Low Power*.....8-SOIC 5.18 4.14 3.22 
AD8627AKS-R2 AD8627AKS-R2CT-ND | Op Amp Precision JFET Low Power. 4.73 3.78 2.94 
AD8627AKS-R2 AD8627AKS-R2TR-ND | Op Amp Precision JFET Low Power. 601.75/250 
AD8627AKSZ-R2 AD8627AKSZ-R2CT-ND | Op Amp Precision JFET Low Power* 4.73 3.78 2.94 
AD8627AKSZ-R2 AD8627AKSZ-R2TR-ND | Op Amp Precision JFET Low Power* 601.75/250 
AD8627AKSZ-REEL7 | AD8627AKSZ-REEL7CT-ND | Op Amp Precision JFET LP* NEI 2.79 2.24 1.74 
AD8627AKSZ-REEL7 | AD8627AKSZ-REEL7TR-ND | Op Amp Precision JFET LP* NEI 4686.00/3,000 
AD8627AR AD8627AR-ND Op Amp Precision JFET Low Power.. 3.40 2.72 212 
AD8627ARZ AD8627ARZ-ND Op Amp Precision JFET Low Power* 3.40 2.72 212 
OP90GPZ OP90GPZ-ND Op Amp Precision Low Power* -Dip 3.67 294 2.29 
OP90GSZ OP90GSZ-ND Op Amp Precision Low Power* SOIC 3.67 2.94 2.29 
OP97EPZ OP97EPZ-ND Op Amp Low Power OPO07*.. “Dip 608 4.87 4.11 
OP97FPZ OP97FPZ-ND Op Amp Low Power OP07 i 2.27 1.82 1.42 
OP97FSZ OP97FSZ-ND Op Amp Low Power OP07 2.27 1.82 1.42 
OP97FSZ-REEL7 OP97FSZ-REEL7CT-ND |Op Amp Low Power OPO7 253 2.02 1.52 


OP97FSZ-REEL7 


OP97FSZ-REEL7TR-ND 


Op Amp Low Power OP07*.. 


1288.00/1,000 


Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description i 25 100 
OP193FSZ OP193FSZ-ND Op Amp Micropower R-R* 2.99 240 1.87 
OP220GSZ OP220GSZ-ND Op Amp Dual Low Power* 452 3.62 2.82 
OP221GSZ OP221GSZ-ND Op Amp Dual Single Supply 412 330 257 
OP490GPZ OP490GPZ-ND Op Amp Quad Low Voltage LP* 7.16 573 4.84 
OP490GSZ OP490GSZ-ND Op Amp Quad Low Voltage LP* 7.16 5.73 4.84 
OP496GSZ OP496GSZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail LP* .. 5.13 411 3.20 
OP497FPZ OP497FPZ-ND Op Amp Quad Precision Voltage LP* 836 7:53) 6168 
OP497FSZ OP497FSZ-ND Op Amp Quad Precision Voltage LP* 9.96 7.97 6.73 
OP497GPZ OP497GPZ-ND Op Amp Quad Precision Voltage LP* 6.88 5.51 4.65 
OP497GS OP497GS-ND Op Amp Quad Precision Voltage LP.. 6.88 5.51 4.65 
OP497GSZ OP497GSZ-ND Op Amp Quad Precision Voltage LP* ... 6.56 5.25 4.43 
Precision 
AD548JR AD548JR-ND. Precision BiFET Op Amp Low Power....... 2.36 1.89 1.47 
AD548JRZ AD548JRZ-ND Precision BiFET Op Amp Low Power* 2.36 1.89 1.47 
AD548KN AD548KN-ND Precision BiFET Op Amp Low Power. i 516 413 3.49 
AD548KNZ AD548KNZ-ND Precision BiFET Op Amp Low Power* 8-Dip 5.16 413 3.49 
AD549JH AD549JH-ND Low Bias Current Op Amp.. 15.86 14.80 13.75 
AD549KH AD549KH-ND Low Bias Current Op Am 22.14 20.67 19.19 
AD549LH AD549LH-ND Low Bias Current Op Amp.. 27.36 25.54 23.72 
AD585JPZ AD585JPZ-ND Precision Sample/Hold Amp* 20.64 19.27 17.89 
AD585SQ AD585SQ-ND Precision Sample/Hold Amp ... 68.48 63.91 59.35 
AD648JN AD648JN-ND Op Amp Dual Precision LP BiF| 3.51 2.81 2.19 
AD648JNZ AD648JNZ-ND Op Amp Dual Precision LP BiFET* 3.61 2.81 219 
AD648JR AD648JR-ND Op Amp Dual Precision LP BiFET. 3.51 2.81 2.19 
AD648JRZ AD648JRZ-ND Op Amp Dual Precision LP BiFET* 3.51 2.81 219 
AD648KN AD648KN-ND Op Amp Dual Precision LP BiFET. 7.94 636 5.36 
AD648KNZ AD648KNZ-ND Op Amp Dual Precision LP BiFET 7.94 6.36 5.36 
AD704AR-16 AD704AR-16-ND Bipolar Op Amp Quad 8.58 6.87 5.80 
AD704ARZ-16 AD704ARZ-16-ND Bipolar Op Amp Quad 818 655 5.53 
AD704JN AD704JN-ND Bipolar Op Amp Quad 8.00 640 5.40 
AD704JNZ AD704JNZ-ND Bipolar Op Amp Quad 7.62 610 5.15 
AD704JRZ-16 AD704JRZ-16-ND Bipolar Op Amp Quad M62 610M 5:15) 
AD706ARZ AD706ARZ-ND Bipolar Op Amp Dual* 475 3.80 2.96 
AD706JN AD706JN-ND Bipolar Op Amp Dual... 466 373 2.90 
AD706JNZ AD706JNZ-ND Bipolar Op Amp Dual* 3.94 316 2.66 
AD706JR AD706JR-ND Bipolar Op Amp Dual 439 351 2.73 
AD706JRZ AD706JRZ-ND Bipolar Op Amp Dual 419 3.35 2.61 
AD711AQ AD711AQ-ND Precision Op Amp BiFET High Speed 5.47 438 3.41 
AD711JNZ AD711JUNZ-ND Precision Op AMp BiFET High Speed 2.36 1.89 1.47 
AD711JRZ AD711JRZ-ND Precision Op Amp BiFET High Speed 2.32 1.86 1.45 
AD711KN AD711KN-ND Precision Op Amp BiFET High Speed 448 359 2.79 
AD711KR AD711KR-ND Precision Op Amp BiFET High Speed 4.28 342 2.66 
AD711KRZ AD711KRZ-ND Precision Op Amp BiFET High Speed 407 3.26 254 
AD745KR-16 AD745KR-16-ND Op Amp Low Noise BiFET .. 980 882 7.83 
AD745KRZ-16 AD745KRZ-16-ND Op Amp Low Noise BiFET* 933 840 7.45 
AD746AQ AD746AQ-ND Precision Op Amp Dual BiFET 8.95 806 7.15 
AD783JRZ AD783JRZ-ND Amp Mono Sample and Hold* 17.55 16.38 15.21 
AD822ANZ AD822ANZ-ND Dual Precision, Low Power FET 
Input Op Amp* 542 434 3.38 
AD822AR-REEL7 AD822AR-REEL7CT-ND Dual Precision, Low Power FET 
Input Op Amp 5.60 449 3.49 
AD822ARM-REEL AD822ARM-REELCT-ND | Dual Precision, 
Input Op Amp 5.58 447 3.48 
AD822ARMZ-REEL | AD822ARMZ-REELCT-ND| Dual Precision, Low Power FET 
Input Op Amp* 479 384 2.99 
AD822ARMZ-REEL | AD822ARMZ-REELTR-ND] Dual Precision, Low Power FET 
Input Op Amp* 8052.00/3,000 
AD822ARZ AD822ARZ-ND Dual Precision, Low Power FET 
Input Op Amp* bee Lieve ekeve 
AD822ARZ-REEL7 — | AD822ARZ-REEL7TR-ND | Dual Precision, Low Power FET 
Input Op Amp*.. 2310.75/750 
AD822BRZ AD822BRZ-ND Dual Precision, Lo\ 
Input Op Amp* Aula eG} od rr 
AD823AN AD823AN-ND Dual Prec., 16IMHz JFET Input Op Amp. 5.00 4.00 3.38 
AD823ANZ AD823ANZ-ND Dual Prec., 16IMHz JFET Input Op Amp* .. 5.00 4.00 3.38 
AD823ARZ AD823ARZ-ND Dual Prec., 16MHz JFET Input 
Op Amp* .8-SOIC 5.00 4.00 3.38 
AD823AR-REEL7 AD823AR-REEL7TR-ND | Dual Prec., 16MHz JFET Input Op Amp... 8-SOIC 2381.25/750 
AD823ARZ-R7 AD823ARZ-R7CT-ND Dual Prec., 16MHz JFET Input 
Op Amp* as 5.00 4.00 3.38 
AD845BQ AD845BQ-ND Op Amp JFET Precision 16MHz . 8-CDip 10.58 9.53 8.45 
AD8221AR AD8221AR-ND Precision Instrumentation Amp . “SOIC 895.31 4.25 3.31 
AD8221ARZ AD8221ARZ-ND Precision Instrumentation Amp* “SOIC 85.31 4.25 3.31 
AD8221ARM AD8221ARM-ND Precision Instrumentation Amp . 8-MSOP 4.55 3.64 2.83 
AD8221ARMZ AD8221ARMZ-ND Precision Instrumentation Amp* 8-MSOP 4.55 3.64 2.83 
AD8221BR AD8221BR-ND Precision Instrumentation Amp . “SOIC 8.24 660 5.57 
AD8221BRZ AD8221BRZ-ND Precision Instrumentation Amp* “SOIC 824 6.60 5.57 
AD8221-EVAL AD8221-EVAL-ND Evaluation Board for AD8221 . .— 63.60 => = 
AD8500AKSZ-REEL7 | AD8500AKSZ-REEL7CT-ND| Micropower Precision CMOS Op Amp*..SC70-5 1.75 «1.40 1.05 
AD8500AKSZ-REEL7 | AD8500AKSZ-REEL7TR-ND | Micropower Precision CMOS Op Amp*..SC70-5 2304.00/3,000 
AD8502ARUZ-REEL7 | AD8502ARJZ-REEL7CT-ND | 1A Micropower CMOS 
Op Amp* NEWS!.....000.0... SOT-23-8 148 118 .89 
AD8502ARUZ-REEL7 | AD8502ARJZ-REEL7TR-ND | 1p1A Micropower CMOS 
Op Amp* NEWS!.....0.. SOT-23-8 2265.00/3,000 
AD8504ARUZ AD8504ARUZ-ND 1p1A Micropower CMOS 
Op Amp* NEWS... 14-TSSOP 2.68 2.15 1.67 
AD8513AR AD8513AR-ND Wide-Bandwidth Quad JFET Op Amp....14-SOIC 7.06 565 4.77 
AD8513ARZ AD8513ARZ-ND Wide-Bandwidth Quad JFET Op Amp* ..14-SOIC =6.70 = 5.36 = 4.53 
AD8513ARU AD8513ARU-ND Wide-Bandwidth Quad JFET 
Op Amp... 7.06 5.65 4.77 
AD8513ARUZ AD8513ARUZ-ND Wide-Bandwidth Quad JFET 
6.70 5.36 4.53 
AD8572ARUZ AD8572ARUZ-ND 0-Drift R-R 1/0 Op Amp* 3.58 2.87 2.23 
AD8601ARTZ-REEL7 | AD8601ARTZREEL7CT-ND | Precision CMOS Single R-R In/Out 
Wideband Op Amp*.... 133 1.06 .80 
AD8601ARTZ-REEL7 | AD8601ARTZREEL7TR-ND | Precision CMOS Single R-R In/Out 
Wideband Op Amp*.... 2034.00/3,000 
AD8610ARZ AD8610ARZ-ND Precision JFET Input Op Amp* 6.88 5.51 4.65 
AD8610BRZ AD8610BRZ-ND Precision JFET Input Op Amp 15.04 13.55 12.01 
AD8615AUJZ-REEL7 | AD8615AUJZ-REEL7CT-ND | Precision 20MHz CMOS R-R In/Out 
Op Amp*...... ... TSOT-23-5 1.88 «1.50 1.13 
AD8615AUJZ-REEL7 | AD8615AUJZ-REEL7TR-ND | Precision 20MHz CMOS R-R In/Out 
. TSOT-23-5 2496.00/3,000 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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ANALOG Analog Devices Digi-Key Price Each 
DEVICES AMPLIFIERS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 

b : : OP777ARMZ-REEL  |OP777ARMZ-REELTR-ND [Op Amp Precision Single 
Analog Devices Digi-Key ae Price Each Supply R-R* NEW!........... .... 8-MSOP 4083.00/3,000 
Part No. Part No. Description 1 25 100 OP777ARZ 0P777ARZ-ND Op Amp Precision Single Supply R-R*...8-SOIC 2.32 1.86 1.45 
‘AD8616AR AD8616AR-ND 20MHz, Rail-to-Rail Op Amp Dual 270 216 1.68 OP1177ARZ OP1177ARZ-ND Op Amp Precision LN Bias Current* 2.08 166 1.25 
AD8616ARZ AD8616ARZ-ND 20MHz, Rail-to-Rail Op Amp Dual* .. 2.70 216 1.68 OP1177ARM-REEL |OP1177ARM-REELCT-ND [Op Amp Precision LN Bias Current 2.00 1.60 1.20 
AD8616ARMZ-R2 | AD8616ARMZ-R2CT-ND | 20MHz, Rail-to-Rail Op Amp Dual* .. 416 3.33 2.59 OP1177ARMZ-REEL |OP1177ARMZ-REELCT-ND |Op Amp Precision LN Bias Current*. 2.00 160 120 
AD861GARMZ-R2 | AD8616ARMZ-R2TR-ND | 20MHz, Rail-to-Rail Op Amp Dual» . 528.75/250 OP1177ARMZ-REEL |OP1177ARMZ-REELTR-ND |Op Amp Precision LN Bias Current. 2649.00/3,000 
AD8618ARZ AD8618ARZ-ND Precision 20MHz CMOS Rail-to-Rail OP4177ARZ OP4177ARZ-ND Op Amp Quad Precision LN*. 6.82 5.46 4.61 

In/Out Op Amp* 484 3.87 3.01 OP4177ARUZ OP4177ARUZ-ND Op Amp Quad Precision LN*. 6.82 546 4.61 
‘AD8620AR AD8620AR-ND Op Amp Precision JFET Low Nois 8-SOIC 1146 10.32 9.16 Trans Line Driver 
aie ppeeeten Ne ae Ee re aa meals ue oe eee ADB323ARU ‘AD8323ARU-ND Low Noise Driver CATV Fine-Step.....28-TSSOP 6.60 528 446 
AD8620BRZ AD8620BRZ-ND Op Amp Precision JFET Low Noise* ......8-SOIC 22.97 21.44 19.91 Variable Gain Amplifiers 

7 ROCT- il-to-Rail 0-Dri AD600AQ ‘AD600AQ-ND VGA Dual, Adjustable Gai 33.21 31.00 28.79 

AD8628ART-R2 AD8628ART-R2CT-ND | Op Amp Rail-to-Rail 0-Drift, In/Out 297 2.38 1.85 ! f 

: roe AD600A R AD6O0AR-ND VGA Dual, Adjustable Gait 27.68 25.83 23.99 
AD8628ART-R2 AD8628ART-R2TR-ND | Op Amp Rail-to-Rail O-Drift, In/Out 379.00/250 ADBOOARZ (BERGE CA Duell Aal ! 

5 i i , Adjustable Gain* 27.68 25.83 23.99 
AD8628ARTZ-REEL | AD8628ARTZ-REEL7CT-ND | Op Amp Rail-to-Rail O-Drift, In/Out*..SOT-23-5 2.38 1.90 1.43 i 1 ine 

: Heese AD600JNZ AD600JNZ-ND VGA Dual, Adjustable Gain 21.29 19.87 18.45 
AD8628ARTZ-REEL | AD8628ARTZ-REEL7TR-ND | Op Amp Rail-to-Rail O-Drift, In/Out* .. SOT-23-5 3150.00/3,000 i 1 f 

! hea AD600JR AD600JR-ND VGA Dual, Adjustable Gai 21.29 19.87 18.45 
AD8628ARZ AD8628ARZ-ND Op Amp Rail-to-Rail 0-Drift, In/Out® ..... 238 1.90 1.43 ADGOOIRZ SIRE VGA) : - 

z i “BO -Dri 4 ual, Adjustable Gain* 21.29 19.87 18.45 
AD8628AUJZ-REEL7 | ADS628AUJZ-REEL7CT-ND | Op Amp R-R O-Drift, /O* NEWI..... 2.05 164 1.23 ADGO2AR WEED VGA Dual asMliz Low Nols SG GREA Bone 
AD8628AUJZ-REEL7 | AD8628AUJZ-REEL7TR-ND | Op Amp R-R 0-Drift, |/O* NE! . TSOT-23-5 3150.00/3,000 ADG02ARZ AD602ARZ-ND VGA Dual 35MHz Low Noise* 16-SOIC 27.68 25.83 93,99 
AD8641ARZ AD8641ARZ-ND Precision JFET Amp, R-R Out* NEW!...8-SOIC 351 2.81 2.19 ADG02JR ‘AD602JR-ND VGA Dual 35MHz Low Noise 16-SOIC 2129 1987 1845 
7 | oe ess Sie tgs 22 | tome __laomaieno _et na ie Ln aa ian ts 

nee Pe 7 b b : AD603AQ ‘AD603AQ-ND VGA 90MHz Low Nois Dip 855 7.70 683 
ADA4O04-4ACPZ-R7 | ADA4OO4-4ACPZ-R7TR-ND | Amp 36V Precision Quad* NEW! 5737.50/1,500 AD6O3AR ADGO3AR-ND VGA 90MHz Low Nois “sole 936 «6749 «632 
ADA4004-4ARZ ADA4004-4ARZ-ND | Amp 36V Precision Quad* NEW! 7.46 5.97 5.04 AD6O3AR-REEL7 | AD603AR-REEL7CT-ND | VGA 90MHz Low Nois SOIC 9.36 7.49 6.32 
AMPO3GPZ AMPO3GPZ-ND Amp Diff. Precision Unity Gain* .. 5.22 418 3.53 AD603ARZ AD603ARZ-ND VGA 90MHz Low Noise SOIC 9.36 7.49 6.32 
AMPO3GSZ AMP03GSZ-ND Amp Diff. Precision Unity Gain* 5.22 4.18 3.53 AD604AN AD604AN-ND Amp Dual Adj. Gain Linear. 24-Dip 21.08 19.67 18.27 
OPO7CPZ OPO7CPZ-ND Op Amp Ultra Low Offset 147 1.23.98 ADGO4ARZ AD604ARZ-ND Amp Dual Adj. Gain Linear* 24-SOIC 21.08 19.67 18.27 
OPO7CSZ OPO7CSZ-ND Op Amp Ultra Low Offset* 147° 1.23.98 ADGO4ARSZ ADG04ARSZ-ND Amp Dual Adj. Gain Linear* 24-SSOP 25.29 23.61 21.92 
OPO7DNZ OPO7DNZ-ND Op Amp Ultra Low Offset* 1.23 1.03.82 ADGOSANZ AD605ANZ-ND VGA Dual 40MHz Low Noise* ip 15.94 14.36 12.73 
OPO7DRZ OPO7DRZ-ND Op Amp Ultra Low Offset 123 1.03 82 AD605AR AD605AR-ND VGA Dual 40MHz Low Nois 15.94 14.36 12.73 
OPO7EPZ OPO7EPZ-ND Op Amp Ultra Low Offset* 3.04 2.43 1.89 ADB05ARZ AD605ARZ-ND VGA Dual 40MHz Low Nois 15.94 14.36 12.73 
OP27GS-REEL7 OP27GS-REEL7TR-ND | Op Amp Precision Low Noise. 1403.00/1,000 AD8320ARPZ ‘AD8320ARPZ-ND _ |VGA Serial Digital Controlled 
OP27GZ OP27GZ-ND Op Amp Precision Low Noise* 9.34 7.48 631 8-Bit* NEWS........... 15.41 13.88 12.31 
OP37EPZ OP37EPZ-ND Op Amp Precision LN 63MHz HS* 491 3.93 3.06 AD8330-EVAL AD8330-EVAL-ND Evaluation Board for AD8330. -— 113.72 = _ 
OP37EZ OP37EZ-ND Op Amp Prec. LN 63MHz HS* INI 15.06 13.56 12.03 AD8330ACPZ-R7 —_| AD8330ACPZ-R7CT-ND |VGA Single* 6-LFCSP 9.34 7.48 6.31 
OP37GPZ OP37GPZ-ND Op Amp Precision LN 63MHz HS* 230 1.84 1.38 AD8330ACPZ-R7__ | AD8330ACPZ-R7TR-ND |VGA Single* 7537.50/1,500 
OP37GS OP37GS-ND Op Amp Precision LN 63MHz HS. 210 1.68 1.26 AD8330ARQZ AD8330ARQZ-ND __ |VGA Single* 804 644 5.43 
OP37GSZ OP37GSZ-ND Op Amp Precision LN 63MHz HS* 2.00 1.60 1.20 AD8331-EVAL AD8331-EVAL-ND _|Evaluation Board for AD8331. 6303 = = 
OP42AZ OP42AZ-ND Op Amp Precision High Speed. 20.64 19.27 17.89 AD8331ARQ AD8331ARQ-ND VGA Single with Preamp 936 7.49 6.32 
OP42EJ OP42EJ-ND Op Amp Precision High Speed. 15.46 13.92 12.35 AD8331ARQZ AD8331ARQZ-ND —_|VGA Single with Preamp* . 936 7.49 6.32 
Opa2EZ OP42E7-ND Op Amp Precision High Speed. 4361 1226 1087 AD8332-EVAL AD8332-EVAL-ND [Evaluation Board for AD8332. — 14333 — — 
OP77EZ OP77EZ-ND Op Amp Super Precision OPO7 924 7.40 6.24 AD8332ACP-R2 AD8332ACP-R2CT-ND VGA Dual with Preamp Low Noise. 16.74 15.63 14.51 
cet er ses to S| ocau"  AeccMuas' Vecou un ptne intake ar ear 

x jak a ual Wh reamp Low Noisé.....28- i ! zi 
Lah an ala eee Op, inp Super Eteeston OF SHO ee a AD8332ARUZ AD8332ARUZ-ND VGA Dual with Preamp Low Noise*...28-TSSOP 15.99 14.40 12.77 
p Amp Precision Micropower SO, ae oe AD8334-EVAL AD8334-EVAL-ND _|Evaluation Board for AD8334 186.13 
OP90GS-REEL7 OP90GS-REEL7TR-ND | Op Amp Precision Micropower 2078.00/1,000 fe aOFL ALOE — a 
OP177FPZ OP177FPZ-ND Op Amp Ultra-Precision High Gain* 450 360 2.80 AD8334ACPZ-REEL7 | AD8334ACPZ-REEL7CT-ND Nan alae Ei Ereamne Ultralow rote 
OP177FSZ OP177FSZ-ND Op Amp Ultra-Precision High Gain* 450 3.60 2.80 mrt ; 3 H 
TSE OEITECRIND Op Amp Uttra-Precision* AICO ICA mENTOG AD8334ACPZ-REEL7 | AD8334ACPZ-REEL7TR-ND VGA Quad ft Preamp Ultralow eee 
OP177GSZ OP177GSZ-ND Op Amp Ultra-Precision 160 128 96 “paps ; Bas : 
OP177GS-REEL7 | OP177GS-REEL7CT-ND | Op Amp Ultra-Precision 160 1.28 96 AD ESBOACP LRT ec aaeaauataa (cero, Oe coupled 18 7.35 620 
OP177GS-REEL7 | OP177GS-REEL7TR-ND | Op Amp Ultra-Precision 8-SOIC 832.00/1,000 : a ’ = : : : 
OP184ESZ OP184ESZ-ND Op Amp Precision Single Supply R-R*..8-SOIG 4.82 3.86 3.00 ADS336ACPZ-R7 — / ADB336ACRZ-R7TR-ND Ge Wide Band C-Coupled ae 
OP184FSZ OP184FSZ-ND Op Amp Precision Single Supply R-R* 3.20 2.56 1.99 AD8336-EVALZ AD8336-EVALZ-ND _ |Evaluation Board for AD8336* NEW! — 119, = Ss 
OP191GSZ OP191GSZ-ND Op Amp Single Supply R-R LP* 3.26 2.61 2.03 AD8337BCPZ-R2 | AD8337BCPZ-R2CT-ND |GP, Low Cost, DC-Coupled VGA*.. 5.98 4.79 4.04 
aelenaee a nied aA Suny R-R Ere ee jae ae AD8337BCPZ-R2 _| AD8337BCPZ-R2TR-ND |GP, Low Cost, DC-Coupled VGA 8-LFCSP 835.25/250 
i Dane aud tert FecisiOn® : ; AD8337BCPZ-WP | AD8337BCPZ-WP-ND GP, Low Cost, DC-Coupled VGA 8-LFCSP 5.14 4.12 3.47 
OP200GPZ OP200GPZ-ND Op Amp Dual Ultra-Precision*. 5.60 4.49 3.49 AD8337-EVAL-INV | AD8337-EVAL-INV-ND |Evaluation Board for AD8337 IN — Fag 
OP200GSZ OP200GSZ-ND Op Amp Dual Ultra-Precision.... 560 4.49 3.49 AD8337-EVAL-SS_— | AD8337-EVAL-SS-ND Evaluation Board for AD8337 SS — 493 — — 
OP262GSZ OP262GSZ-ND Op Amp Dual 15MHz Rail-to-Rail* 4.07 3.26 2.54 AD8337-EVALZ AD8337-EVALZ-ND __ Evaluation Board for AD8337* NEW! — 7493 — — 
OP262HRUZ OP262HRUZ-ND Op Amp Dual 15MHz R-R* NEW: 488 3.91 3.04 AD8367-EVALZ AD8367-EVALZ-ND _|Evaluation Board for AD8367* NEW! — 900 —- — 
OP282GS OP282GS-ND Op Amp Dual JFET Inpu 2.39 1.91 1.49 ‘AD8367ARUZ AD8367ARUZ-ND __|VGA with AGC Detector* -14-TSSOP 8.56 6.85 5.78 
OP282GS-REEL7 _| OP282GS-REEL7TR-ND | Op Amp Dual JFET Inpu 1352.00/1,000 AD8368ACPZ-WP | AD8368ACPZ-WP-ND |VGA with AGC Detector* 4-LFCSP 8.56 6.85 5.78 
0P282GS-REEL OP282GS-REELTR-ND |Op Amp Dual JFET Inpu 3340.00/2,500 AD8368-EVALZ AD8368-EVALZ-ND —_|Evaluation Board for AD8368 — 3167 — — 
OP282GSZ OP282GSZ-ND Op Amp Dual JFET Input* 239 191 1.49 AD8369ARU AD8369ARU-ND VGA Digital Controller .16-TSSOP 8.56 6.85 5.78 
OP284EPZ OP284EPZ-ND Op Amp Dual Precision Rail-to-Rail* 7.70 616 5.20 AD8369ARUZ AD8369ARUZ-ND __|VGA Digital Controller .16-TSSOP_ 8.56 6.85 5.78 
OP284ESZ OP284ESZ-ND Op Amp Dual Precision Rail-to-Rail* 7.56 6.05 5.11 AD8370AREZ AD8370AREZ-ND Digital VGA LF to 750MHz* 16-TSSOP 8.56 6.85 5.78 
OP284FSZ OP284FSZ-ND Op Amp Dual Precision Rail-to-Rail* 516 413 3.49 ADL5330ACPZ-R2 | ADL5330ACPZ-R2CT-ND |VGA 10MHz to 3GHz* 4-LFCSP 9.15 8.24 7.31 
OP284FS-REEL7 OP284FS-REEL7CT-ND | Op Amp Dual Precision Rail-to-Ra 6.30 5.04 4.26 ADLS330ACPZ-R2 | ADL5330ACPZ-R2TR-ND |VGA 10MHz to 3GHz* 4-LFCSP 1534.00/250 
OP284FS-REEL7 —_| OP284FS-REEL7TR-ND | Op Amp Dual Precision Rail-to-Rai 3388.00/1,000 ADL5330-EVAL ADL5330-EVAL-ND__|Evaluation Board for ADL5330 es 
OP285GSZ OP285GSZ-ND Op Amp Dual Precision 9MHz* 461 3.69 2.87 
OP290GP OP290GP-ND Op Amp Dual Precision Single Supply .. 5r22e AN Gedlod| ANALOG 
OP290GPZ OP290GPZ-ND Op Amp Dual Precision Single Supply* Gee “GE Bes) EVICES ANALOG COMPUTATION CIRCU 
oP2avFP Opza7p-ND | op Amp Dual Law OMB "328 423 357 | Analog Devices |DigrKey Price Each 
H p Amp Dual Low ias .. ; E Fh a 
OP297FPZ OP297FPZ-ND Op Amp Dual Low Off/Bias* . 5.02 4.02 3.39 Part No. Part No. Description 125 __100 
OP297FSZ OP297FSZ-ND Op Amp Dual Low Off/Bias* . 5.47 438 3.41 AD630AD ‘AD630AD-ND Balanced Mod/Demod 2MHz.. 16.23 15.15 14.07 
op297GP OP297GP-ND Op Amp Dual Low Off/Bias 466 3.73 2.90 ADESOAR ADSSOAENDR art Mad Domed en ee eh is 
OP297GPZ OP297GPZ-ND Op Amp Dual Low Off/Bias*. 443° 355 276 alanced Mod/Demod 2MHz* b : k 
op297asz 0P297S7-ND Op Amp Dual Low Off/Bias*. 419 335 261 AD630JNZ AD630JNZ-ND Balanced Mod/Demod 2MHz* 16.14 14.54 12.89 
0P297GS-REEL7 _| 0P297GS-REEL7CT-ND | Op Amp Dual Low Off/Bias 439 351 273 AD630KN ADG630KN-ND Balanced Mod/Demod 2MEz.. 2S 2163820108 
OP297GS-REEL7 —_| 0P297GS-REEL7TR-ND | Op Amp Dual Low Off/Bias. 2486.00/1,000 AD630KNZ AD630KNZ-ND Balanced Mod/Demod 2MHz* ... 23.18 21.63 20.09 
OP484ESZ OP484ESZ-ND Op Amp Quad Precision Rail-to-Rail*...14-SOIC 11.25 10.13 8.98 AD632ADZ AD632ADZ-ND Precision Multiplier Mono* NE 33.54 31.31 29.07 
OPisFPZ J OPIERZND [Op Amp Oud Pein aoa. -09 oat rar. | AM) JADEN, Pn Muto ee 
OP484FSZ OP484FSZ-ND Op Amp Quad Precision Rail-to-Rail 8.60 688 5.81 ADSS3AN Aapsaaney Multiglet-Analée A) aGh) Aen) 
OP484FS-REEL7 —_| OP484FS-REEL7CT-ND | Op Amp Quad Precision Rail-to-Rail 8.33 7.50 6.65 wv 9. : : : 
OP484FS-REEL7 —_| OP484FS-REEL7TR-ND | Op Amp Quad Precision Rail-to-Rail 5650.00/1,000 AD633ANZ AD633ANZ-ND Multiplier Analog® .. 710 9.68 4.80 
OP484FSZ-REEL7 _ | OP484FSZ-REEL7CT-ND | Op Amp Quad Precision Rail-to-Rail 8.33 7.50 6.65 er AD SSSA ND eee me nos fat 
OP484FSZ-REEL7 | OP484FSZ-REEL7TR-ND | Op Amp Quad Precision Rail-to-Rail* 5375.00/1,000 | ie a: , i ( 
i AD633JNZ AD633JNZ-ND Multiplier Analog 710 568 4.80 
OP491GPZ OP491GPZ-ND Op Amp Quad Single Supply R-Re .. 620 4.96 4.19 ADG33)RZ ‘AD633JRZ-ND Multiplier Analog 740 568 480 
OP491GRUZ-REEL | OP491GRUZ-REELCT-ND | Op Amp Quad Single Supply AD7502INZ AD7502JNZ-ND Analog Multiplexer 4-Channel* NEI 7035932 8.26 
R-R* NEW!......... 5.58 4.47 3.77 AD7502KN AD7502KN-ND Analog Multiplexer 4-Channel 1085 977 866 
OP491GRUZ-REEL | OP491GRUZ-REELTR-ND | Op Amp Quad Single Supply AD7569JP AD7569JP-ND LC2MOS Complete, 8-Bit Analog : : ; 
R-R* NEW! 8650.00/2,500 V/O System... 13.83 12.45 11.04 
OP491GSZ 0P491GSZ-ND Op Amp Quad Single Supply R-R 6.20 4.96 4.19 AD7569JRZ AD7569JRZ-ND LC2MOS Complete, 8-Bit Analog 
peli patie op im aa Precision aaa oy ae Be ae 1/0 System* NEW?............ 12.03 10.83 9.61 
727 727ARU- p Amp Dual Precision R-R Ou . 19 2.17 ADL5370ACPZ-R7 _ [ADLS370ACPZ-R7CT-ND [Quad Modulator 300MHz t 
OP727ARUZ OP727ARUZ-ND Op Amp Dual Precision R-R Out* 349) 2:79) 27 TROOMIES EWE ua 24-LFCSP 9.96 7.97 6.73 
OP727ARZ OP727ARZ-ND Op Amp Dual Precision R-R Out* 3.49 2.79 217 ADL5370ACPZ-R7 | ADL5370ACPZ-R7TR-ND |Quad Modulator 300MHz to 
OP747ARZ OP747ARZ-ND Op Amp Quad Precision R-R Out* 5.68 455 3.84 1000MHz* NEW!.. 24-LFCSP 8025.00/1,500 
OP747ARU OP747ARU-ND Op Amp Quad Precision R-R. 5.68 4.55 3.84 ADL5385ACPZ-R7 | ADL5385ACPZ-R7CT-ND |Quad Modulator 50MHz to 
OP747ARUZ OP747ARUZ-ND Op Amp Quad Precision R-R*. 568 455 3.84 2200MHz* NEWI............. 24-LFCSP 9.96 7.97 6.73 
OP777AR OP777AR-ND Op Amp Precision Single Supply R- 2.32 1.86 1.45 ADL5S385ACPZ-R7 | ADL5385ACPZ-R7TR-ND [Quad Modulator 50MHz to 
OP777ARMZ-REEL | OP777ARMZ-REELCT-ND| Op Amp Precision Single 2200MHz* NEW!... 24-LFCSP 8025.00/1,500 
Supply R-R* NEW!.. 243 1.95 1.52 


* RoHS Compliant 
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ANALOG Analog Devices Digi-Key Price Each 
DEVICES ANALOG/DIGIT. DIO Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
= — 5 CODEC 
Analog D Digi-Ki Price Each 
Bee Ee Description am ee AD1835AAS AD{@35AAS-ND | Codec 2ADC/8DAC 24-Bi 52-MOFP 1433 12.90 11.44 
- ER - AD1835AASZ AD1835AASZ-ND | Codec 2ADC/8DAC 24-Bit* 14.33 12.90 11.44 
AD1940YST AD1940YST-ND SigmaDSP™ Multichannel 28-Bit AD1836AASZ AD1836AASZ-ND Codec Stereo 4ADC/6DAC* 15.04 13.55 12.01 
siadast Pe ares Peta epee fe oa 11.65 10.49 9.30 AD1837AAS AD1837AAS-ND Codec 2ADC/8DAC 24-Bi 13.98 12.59 11.16 
7 vain Unenantiehce ey ‘AD1838AAS AD1838AAS-ND Codec 2ADC/6DAC 24-Bit 13.79 1242 11.02 
Audio Processor® .. ABLOFP 14.18 12.77 11.32 AD1845JSTZ AD1845JSTZ-ND Parallel-Port 16-Bit SoundPort® 
EVAL-AD1940EB _| EVAL-AD1940EB-ND_| Evaluation Board for Al — 94365 — — Stereo Codec* NEW! 1468 13.22 11.72 
$SM2018PZ $8M2018PZ-ND ‘Amp Voltage Control Audio* 5.68 4.55 3.84 AD1881AJSTZ AD1881AJSTZ-ND | Audio Codec AC'97*.. 7.26 581 4.91 
$SM2018TPZ $SM2018TPZ-ND | Amp Voltage Control Audio/Trimless*. 710 5.68 4.80 AD1884JCPZ AD1884JCPZ-ND HD Audio SoundMAX® 
$SM2019BNZ $SM2019BNZ-ND | Amp Audio Self-Contained Preamp* 3.96 317 247 Codec* NEW! 5.29 4.23 3.29 
SSM2019BRN SSM2019BRN-ND Amp Audio Self-Contained Pream, 3.96 3.17 2.47 ‘AD1885JST AD1885JST-ND Audio Codec AC’97 .. 5.64 452 3.81 
$SM2019BRW $SM2019BRW-ND [Amp Audio Self-Contained Pream 3.96 317 2.47 AD1885JSTZ AD1885JSTZ-ND | Audio Codec AC’97* 5.64 452 3.81 
SSM2019BRWZ  |SSM2019BRWZ-ND | Amp Audio Self-Contained Preamp* 3.96 317 247 AD1938YSTZ AD1938YSTZ-ND | Codec 4ADC/8DAC 24-Bit* 11.20 10.08 8.94 
SSM2135SZ S$SM2135SZ-ND Amp Dual Audio Single Supply*.. - 502 402 313 AD1939YSTZ AD1939YSTZ-ND Codec 4ADC/8DAC 24-Bit* 64-LQFP 12.10 10.89 9.66 
SSM2141PZ SSM2141PZ-ND Amp Differential Line Receiver High AD1980JST AD1980JST-ND Codec Stereo 6DAC 20-Bit 48-LQFP 6.54 5.24 4.42 
Common-Mode* 351 281 2.19 AD1980JSTZ AD1980JSTZ-ND Codec Stereo 6DAC 20-Bit* 48-LOFP 654 5.24 442 
SSM2141SZ $SM2141SZ-ND Amp Differential Line Receiver High AD1981BBSTZ AD1981BBSTZ-ND | AC’97 SoundMAX® Codec* NEW!....48-LOFP 9.02 7.22 6.09 
Common-Mode*... 351 281 2419 AD1981BJSTZ AD1981BJSTZ-ND | AC’97 SoundMAX® Codec* 6.82 5.46 4.61 
7 =lanaIDTh AD1981BLJSTZ | AD1981BLJSTZ-ND | AC’97 SoundMAX® Codec*.... 8.02 642 5.42 
ae Seen - see Bee as he a AD1983JCPZ AD1983JCPZ-ND _|HD Audio SoundMAX® Codec* . 5.29 423 3.29 
SSM2143PZ SSM2143PZ-ND _| Amp Differential Line Receiver High a Pare AD1984JCPZ AD1984JCPZ-ND HD Audio SoundMAX® 
AL asad $35 269 2.09 | apigesJsT apivesist-no —_|coder Stereo 6DAC 208 Bad 324 4a 
1 : ial | i 5. 5 JST- ‘codec Stereo -Bit . 5s Ry i 
SSMeTase2 SSUEESSEAUD Sear re Recelver High Are ai AD1988AJSTZ AD1988AJSTZ-ND —_|HD Audio SoundMAX® 
ies US: Codec* NEW! e 48-LOFP 5.84 4.68 3.95 
Se SSCS Cocca cage Contra! Digi (oo Re eeomece) | ADraiTivRD AD74111YRU-ND [Codec Mono Audio Low Power........16-TSSOP 5.06 405 3.42 
ang Saw votage VOnroner he ‘ : EVAL-AD74111EB — | EVAL-AD74111EB-ND | Evaluation Board for AD74111 — 12750 — — 
SSM216482Z SSM216482-ND Amp Quad Voltage Contraller* 5186 4169 3.96 ADAU1328BSTZ | ADAU1328BSTZ-ND | Codec 2ADC/SDAC 24-Bit* 914 7.32 6.17 
SSM2165-18 SSM2165-1S-ND Preamp Microphone SV 3.87 3.10 2.41 ADAV801ASTZ ADAV801ASTZ-ND | Audio Codec for Recordable 13.86 12.48 11.07 
SSM2165-282 SSM216522S2: NDI Preamp Microphone SV Sieiis 0B a ADAV803ASTZ ADAV803ASTZ-ND__|Audio Codec for Recordable DVD* 14.68 13.22 11.72 
SSM2166SZ SSM2166SZ-ND Preamp Microphone 5V 5.16 4.13 3.49 ‘ADV212-ASD-P160-EB | ADV212-ASD-P160-EB-ND | Evaluation Board for ADV212 NEW! — 950 — — 
SSM2210PZ SSM2210PZ-ND Transistor Audio Dual NPN Match». 479 3.84 2.99 ADV212BBCZ-115 | ADV212BBCZ-115-ND |Codec JPEG 2000 Video* NEW!..121-CSPBGA 44.12 41.18 38.24 
S$SM2210SZ $SM2210SZ-ND Transistor Audio Dual NPN Match». 4.79 3.84 2.99 ADV212BBCZ-150 | ADV212BBCZ-150-ND |Codec JPEG 2000 Video* NEW!..144-CSPBGA 52.94 49.41 45.88 
SSM2220PZ SSM2220PZ-ND Audio Dual Matched PNP ADV212BBCZRL-115 | ADV212BBCZRL-115CT-ND | Codec JPEG 2000 Video* NEW!..121-CSPBGA 44.12 41.18 38.24 
Transistor* NEW!.... 5.22 418 3.53 ADV242BBCZRL-115 | ADV212BBCZRL-115TR-ND | Codec JPEG 2000 Video* NEW!..121-CSPBGA _54481.50/1,500 
SSM2304CPZ-REEL7 | SSM2304CPZ-REEL7CT-ND | Amp Stereo Audio 2W Filterless ADV212BBCZRL-150 | ADV212BBCZRL-150CT-ND | Codec JPEG 2000 Video* NEW!..144-CSPBGA 52.94 49.41 45.88 
Class-D* NEW! 1.33 1.06 80 ADV212BBCZRL-150 | ADV212BBCZRL-150TR-ND | Codec JPEG 2000 Video* NEW!..144-CSPBGA  _43583.00/1,000 
SSM2304CPZ-REEL7 | SSM2304CPZ-REEL7TR-ND| Amp Stereo Audio ADV601JS12 ADV601JS12-ND Codec Video 32-Bit. 160-POFP 65.73 61.35 56.97 
Class-D* NEW........ 1033.50/1,500 ADV611JST ADV611JST-ND Codec Digital CCTV. 20-LOFP 59.28 55.33 51.38 
ADV611JSTZ ADV611JSTZ-ND __| Codec Digital CCTV 20-LOFP 59.28 55.33 51.38 
‘ADV7202KST ADV7202KST-ND _ |Codec Video 10-Bit. 64-LOFP 17.00 9.90 878 
peaked E AND TIME DOMAIN EVAL-ADV7202EB | EVAL-ADV7202EB-ND | Evaluation Board for ADV7202 — 19500 
DAS 
Analog) Devices (Digi Ney price Each ADOT4ARSZ ADO74ARSZ-ND DAS 16-Bit, 4-Ch., 200ksps* 
ae 4 -Bit, 4-Ch., 200ksps* NEW! 39.98 37.31 3465 
EartiNo? RartiNo! Description bp a) AD7AARZ AD974ARZ-ND DAS 16-Bit, 4-Ch.. 200ksps* NEW!....28-SOIG 39.98 37.31 34.65 
AD53033JSTP. AD53033JSTP-ND Driver/Comparator with Heatsink . .52-LQFP 47.73 44.55 41.37 AD974BRZ AD974BRZ-ND DAS 16-Bit, 4-Channel 200ksps* 49.85 46.53 43.20 
AD53040KRP AD53040KRP-ND —_| Pin Driver with Inhibit 20-PSOP 36.12 33.72 31.31 AD974BRSZ AD974BRSZ-ND DAS 16-Bit, 4-Channel 200ksps 49.85 46.53 43.20 
AD53041KRP AD53041KRP-ND —_| Current Switch Load . 20-PSOP 36.12 33.72 31.31 AD7581KN AD7581KN-ND DAS 8-Bit, 8-Channel 25.67 23.96 22.25 
AD53500JRP AD53500JRP-ND Pin Driver High Current, High Speed.....20-SOIC 36.12 33.72 31.31 AD7581KNZ AD7581KNZ-ND DAS 8-Bit, 8-Channel* NEW: 25.67 23.96 22.25 
AD5520JST AD5520JST-ND Single Parametric Measure... .64-LQFP 27.24 25.43 23.61 AD7581LN AD7581LN-ND DAS 8-Bit, 8-Channel 29.81 27.82 25.84 
ADS520JSTZ ‘AD5520JSTZ-ND Single Parametric Measure*. G4-LOFP 27.24 25.43 23.61 AD7716BP AD7716BP-ND DAS 22-Bit LC2MOS 55.64 51.93 48.22 
EVAL-AD5520EB _| EVAL-AD5520EB-ND_| Evaluation Board for AD5520 — (e750 AD7716BSZ AD7716BSZ-ND DAS 22-Bit LC2MOS*. 55.64 51.93 48.22 
AD7874ANZ AD7874ANZ-ND DAS 12-Bit, 4-Channel LC2MOS 4952 46.22 42.92 
ANALOG AD7874ARZ AD7874ARZ-ND DAS 12-Bit, 4-Channel LC2MOS*.........28-SOIC 48.06 44.86 41.66 
DEVICES AUDIO/VIDEO AD7874SQ AD7874SQ-ND DAS 12-Bit, 4-Channel LC2MOS...........28-CDip 186.77 174.32 161.87 
AD7890ARZ-10 AD7890ARZ-10-ND i 24-SOIC 15.48 14.45 13.42 
Analog Devices —_| Digi-Key Price Each AD7890BRZ-10 AD7890BRZ-10-ND i 24-SOIC 20.39 19.03 17.67 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25100 AD7891APZ-1 AD7891APZ-1-ND __|DAS 12-Bit, 8-Channel High Speed* ....44-PLCC 22.58 21.07 19.57 
AD8191ASTZ AD8191ASTZ-ND 4:1 HDMI/DVI Switch with AD7891AS-1 AD7891AS-1-ND DAS 12-Bit, 8-Channel High Speed......44-MQFP 22.58 21.07 19.57 
cue Me vie om om | ress, [Be ea tne ee te oe ae Me 
AD9389AKCPZ-80 | AD9389AKCPZ-80-ND | High Performance HDMI/DVI 7 - a -Bit, 8-Channel High Speed* ...44- 98 21. 5 
Transmitter* NEW!. 946 852 7.56 AD7891YP-1 AD7891YP-1-ND DAS 12-Bit, 8-Channel High Speed.....44-PLOG 48.51 45.28 42.05 
AD9880KSTZ-150 | AD9880KSTZ-150-ND | Analog/HDMI Dual Display Modem Applications 
Interface* NEWS...... 15.56 14.01 12.43 AD9860BST AD9860BST-ND Front-End Mixed-Signal . 28-LOFP 20.87 19.48 18.09 
AD9983KSTZ-110 AD9983KSTZ-110-ND | Analog Interface 8-Bit* NEW! 8.04 6.44 5.43 AD9861BCP-50 AD9861BCP-50-ND Front-End Mixed-Signal . 4-LFCSP 16.26 15.18 14.10 
ADA4417-3ARMZ | ADA4417-3ARMZ-ND | Integrated Triple Video Filter for AD9861BCPZ-50 | AD9861BCPZ-50-ND | Front-End Mixed-Signal* 4-LFCSP 16.26 15.18 14.10 
Definition Video*.... 268) 245 467 AD9861BCP-80 AD9861BCP-80-ND Front-End Mixed-Signal . A4-LFCSP 20.55 19.18 17.81 
ADA4430-1YKSZ-R7 | ADA4430-1YKSZ-R7CT-ND| Ultra Low Power Video Filter. 147 1.23 98 AD9862BST AD9862BST-ND Front-End Mixed-Signal . 28-LOFP 45.15 42.14 39.13 
ADA4430-1YKSZ-R7_| ADA4430-1YKSZ-R7TR-ND| Ultra Low Power Video Filter. 1890.00/3,000 AD9862BSTZ AD9862BSTZ-ND _ | Front-End Mixed-Signal* 28-LOFP 45.15 42.14 39.13 
HTT POATTOTEA. pret Be weer, eee, (reales ied. — See oa St a 
ith 2 ADC and 4 DACs* NEW!......48-LOFP 9.90 7.92 6.69 . -50- a EH el ; . ; 
apautzooustz | ADAU1702NSTZ-ND _ | sigmaDSP® 26/56-Bit Audio Processor ADSB65BCP ADSB65BCP-ND _| Front-End Mixed-Signal . 4-LFCSP 15.11 1410 1310 
with 2 ADC and 4 DACs* NEW!....48-LOFP 7.80 624 5.27 AD9866BCP AD9866BCP-ND Front-End Mixed-Signal . 4-LFCSP 28.16 26.28 24.41 
‘AD9878BST AD9878BST-ND Front-End Mixed-Signal . O0-LOFP 20.52 19.16 17.79 
ANALOG AD9879BS AD9879BS-ND Front-End Mixed-Signal . 100-MOFP 18.18 16.97 15.76 
; AD9975BST AD9975BST-ND Front-End Mixed-Signal . 48-LOFP 14.04 13.11 12.17 
DEVICES CCD — RoHS Compliant 
Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 DATA CONVERSION 
AD9824KCPZ AD9824KCPZ-ND | CCD Signal Processor 14-Bit 23.27 21.72 20.17 - _ : 
AD9B40AJSTZ AD9840AJSTZ-ND | CCD Signal Processor 10-Bit 955 8.60 7.63 Analog Devices out Key esonintion Pkg a Priel Each 
AD9842AJSTZ AD9842AJSTZ-ND | CCD Signal Processor 12-Bit 13.66 12.30 10.91 : : _ : 
AD9B45BUSTZ AD9845BJSTZ-ND | CCD Signal Processor 12-Bit 15.41 14.10 13.10 Analog-to-Digital 
AD9927BBCZ AD9927BBCZ-ND __|CCD Signal Processor 14-Bit 17.46 16.30 15.14 AD570JD AD570JD-ND ADC 8-Bit Mono with Clock. 5811 54.24 50.37 
‘AD9920BBCZ ‘AD9929BBCZ-ND [CCD Signal Processor... ~64-BGA 18.24 17.03 15.81 ADS73JNZ ADS73JNZ-ND ADC 10-Bit SAR Register. 34.88 32.55 30.23 
: ; ci i AD573JPZ ADS573JPZ-ND ADC 10-Bit SAR Register*. 34.88 32.55 30.23 
AD9943KCPZ AD9943KCPZ-ND | CCD Signal Processor 10-Bit............ 32-LFCSP 7.26 5.81 4.91 it SF 
aposeikcps AD9944KCPZ-ND | CCD Signal Processor ADS74AJD ADS574AJD-ND ADC 12-Bit with Reference. 42.90 40.04 37.18 
4 ADS74AJNZ AD574AJNZ-ND ADC 12-Bit with Reference 31.83 2971 27.59 
12 BI EMT S20le 205 ot ADS74AJP AD574AJP-ND ADC 12-Bit with Ref 33.39 3147 28.94 
H i 57. 7 -| -Bit with Reference. ' i i 
SOO AKEB asa Sam ae aon rioeesse S03 BB TEN OEY AD574AKD AD574AKD-ND ADC 12-Bit with Reference. 5621 5246 48.72 
(ORIPMEWT sae) HOR <tAGD ADS74AKNZ ADS74AKNZ-ND ADC 12-Bit with Reference 42.14 39.33 36.52 
: bh ; ee AD574AKP ADS574AKP-ND ADC 12-Bit with Reference. 37.35 34.86 32.37 
AD9973BBCZ AD9973BBCZ-ND CCD Signal Processo 65.18 60.83 56.49 AD574ASD AD574ASD-ND ADC 12-Bit with Reference. .28-CDip 136.64 127.53 118.42 
‘AD574AUD AD574AUD-ND ADC 12-Bit with Reference. 256.26 239.18 222.10 
ANALOG COMMUNICATION AD670JNZ AD670JNZ-ND ADC 8-Bit Signal Condition 16.41 15.32 14.23 
eee ADSTOIN ADSTSIN.ND | ADGB-Bt with Ret lock Comparat Todt 1532 1423 
mn ran r 7: 7 3JN-| Bit with Ref./Clock/Comparato: . bk i 
Analog Devices Digi-Key Price Each H 
partied Partinee Description Pho. 1 25 100 AD674BAD AD674BAD-ND ADC 12-Bit Mono 3-Output 28-Dip 46.91 43.78 40.66 
ASRC AD674BBRZ AD674BBRZ-ND ADC 12-Bit Mono 3-Output* . 57.83 53.97 50.12 
AD676BD AD676BD-ND ADC 16-Bit, 100ksp: 91.64 85.53 79.42 
AD1890JPZ AD1890JPZ-ND Converter Sample Rate Async.*.........28-PLCC 30.96 28.90 26.84 AD676JN AD676JN-ND ADC 16-Bit, 100ksp 46.50 43.40 40.30 
AD1895AYRSZ AD1895AYRSZ-ND — | Converter Sample Rate Async. * 28-SSOP 9.12 7.30 6.16 AD676KD AD676KD-ND ADC 16-Bit, 100ksp: 73.32 68.44 63.55 
AD1896AYRSZ AD1896AYRSZ-ND | Converter Sample Rate Async. * 28-SSOP 16.13 15.05 13.98 AD677AD AD677AD-ND ADC 16-Bit, 100ksps 71.79 67.01 62.22 
EVAL-AD1896EB _| EVAL-AD1896EB-ND_| Evaluation Board for AD1896 — ter * RoHS Compliant (Continued) 
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ANALOG 


DATA CONVERSION (Continued) 


DEVICES 
Analog Devices Digi-Key Price Each Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description i 25 100 
AD677JNZ AD677JNZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps* 16-Dip 43.11 40.24 37.37 AD7451BRT-R2 AD7451BRT-R2CT-ND | ADC 12-Bit PSDO-In 1Msps. 8.91 803 7.12 
AD677JR AD677JR-ND ADC 16-Bit, 100ksps. .28-SOIC 41.87 39.08 36.29 AD7451BRT-R2 AD7451BRT-R2TR-ND | ADC 12 1495.00/250 


AD677JRZ AD677JRZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps .28-SOIC 41.87 39.08 36.29 AD7453BRT-R2 AD7453BRT-R2CT-ND 694 5.56 4.69 
AD677KN AD677KN-ND ADC 16-Bit, 100ksps. 16-Dip 50.73 47.35 43.97 AD7453BRTZ-R2 | AD7453BRTZ-R2CT-ND 6.94 556 469 
AD677KR AD677KR-ND ADC 16-Bit, 100ksps. .28-SOIC 49.25 45.97 42.68 AD7453BRTZ-R2__| AD7453BRTZ-R2TR-ND 968.50/250 
AD677KRZ AD677KRZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps -28-S0IC 49.25 45.97 42.68 AD7457BRTZ-REEL7 | AD7457BRTZ-REEL7CT-ND 461 369 2.87 
AD678AJ AD678AJ-ND ADC 12-Bit, 200ksps. .44-JLCC 103.71 96.80 89.89 ADHOTBRIZ REEL UMSTEAD pe obs OU MOO 
AD678BD AD678BD-ND ADC 12-Bit, 200ksps. 108.35 101.13 93.90 H b ! . 
AD678JNZ AD678JNZ-ND ADC 12-Bit, a00ksps 49.67 46.36 43.05 AD7466BRMZ AD7466BRMZ-ND ADC 12-Bit Micropower 1.6V’ iso) eT | aide. 
AD679JUNZ AD679JNZ-ND ADC 14-Bit, 128ksps 54.63 50.99 47.35 AD7466BRT-R2 AD7466BRT-R2CT-ND | ADC 12-Bit Micropower 1.6V. OT-23-6 5.52 4.42 3.73 
ADG79KNZ ‘AD679KNZ-ND ADC 14-Bit, 128ksps* NEW: 64.37 60.08 55.79 AD7466BRT-R2 AD7466BRT-R2TR-ND | ADC 12-Bit Micropower 1.6V. OT-23-6 788.00/250 
AD774BARZ AD774BARZ-ND ADC 12-Bit Mono* NEW! “3B-SOIC 3663 3419 31.75 AD7466BRTZ-REEL7 | AD7466BRTZREEL7CT-ND | ADC 12-Bit Micropower 1.6V* SOT-23-6 5.29 4.23 3.29 
AD779KD AD779KD-ND AGLI Samal 28-CDip 91.35 8526 79.17 AD7466BRTZ-REEL7 | AD7466BRTZREEL7TR-ND | ADC 12-Bit Micropower 1.6V* SOT-23-6 7635.00/3,000 
AD872AJD AD872AJD-ND ADC 12-Bit, 10Msps.. 8-CDip 24117 22510 209.02 AD7467BRM AD7467BRM-ND ADC 10-Bit Micropower 1.6V. 8-MSOP 4.34 3.48 2.71 
ADB76JR AD876JR-ND ADC CMOS 10-Bit, 20MSp: “be-S0lc 740 592 5.00 AD7467BRT-R2 AD7467BRT-R2CT-ND | ADG 10-Bit Micropower 1.6V.. OT-23-6 5.04 4.04 3.14 
AD876JSTZ AD876JSTZ-ND ADC CMOS 10-Bit, 20Msps* “48-TOFP 12.41 11.18 9.91 AD7467BRT-R2 == AD7467BRT-R2TR-ND | ADC 10-Bit Micropower 1.6V. OT-23-6 641.75/250 
i al = AD7468BRM AD7468BRM-ND ADC 8-Bit Micropower 1.6V 8-MSOP 261 2.09 1.63 
AD976AANZ AD97GAANZ-ND ADC 16-Bit, 200ksps 40.65 37.94 35.23 a 
sai AD7468BRMZ AD7468BRMZ-ND ADC 8-Bit Micropower 1.6V* 8-MSOP 261 2.09 1.63 
AD976AARZ AD97GAARZ-ND ADC 16-Bit, 200ksps 39.47 36.84 34.21 it Mi 
t AD7468BRT-R2 AD7468BRT-R2CT-ND | ADC 8-Bit Micropower 1.6V 0T-23-6 3.04 243 1.89 
AD976ABNZ AD976ABNZ-ND ADC 16-Bit, 200ksps 50.82 47.44 44.05 rere ae ADeTSeRE SOTA ADC abit Mi 
AD976ABRSZ AD976ABRSZ-ND __| ADC 16-Bit, 200ksps 49.34 46.05 42.76 7 : 7 “R2TR- Bit Micropower 1.6V OT-23-6 385.75/250 
= AD7468BRTZ-REEL7 | AD7A6BBRTZREEL7CT-ND | ADC 8-Bit Micropower 1.6V* 0T-23-6 259 207 1.61 
ADS76ABRZ AD97GABRZ-ND ADC 16-Bit, 200ksps* 49.34 46.05 42.76 tat 
! AD7468BRTZ-REEL7 | AD7468BRTZREEL7TR-ND | ADC 8-Bit Micropower 1.6V* OT-23-6 3801.00/3,000 
AD976ANZ AD976ANZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps 32.51 30.34 28.18 ; 
! AD7470ARU AD7470ARU-ND ADC 10-Bit, 1.75Msps .24-TSSOP 6.08 4.87 4.11 
AD976AR AD976AR-ND ADC 16-Bit, 100ksps. 31.56 29.46 27.36 7 oy k 
! AD7470ARUZ AD7470ARUZ-ND | ADC 10-Bit, 1.75Msps*. .24-TSSOP 6.08 4.87 4.11 
AD976ARZ AD976ARZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps 31.56 29.46 27.36 2 r 7 fy : i 
! AD7475ARMZ-REEL7| AD7475ARMZ-REEL7CT-ND | ADC 12-Bit, 1Msps* NEI 8-MSOP 8.33 7.50 6.65 
AD976ARS AD97GARS-ND ADC 16-Bit, 200ksps. 31.56 29.46 27.36 - 
d AD7475ARMZ-REEL7 | AD/A75ARMZ-REEL7TR-ND | ADC 12-Bit, 1Msps* NEW! 8-MSOP 6175.00/1,000 
‘AD976ARSZ AD97GARSZ-ND ADC 16-Bit, 200ksps* ...... 31.56 29.46 27.36 AD7475BR ‘AD7475BR-ND ADC 12-Bit, 1Msps.. “SOIC 9.90. 792 669 
AD976BNZ AD976BNZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps* NEI 40.65 37.94 35.23 AD7475BRM AD7475BRM-ND ADC 12-Bit, 1Msps . 8-MSOP 843 7.59 6.73 
AD976BRZ AD976BRZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps 39.47 36.84 34.21 AD7475BRZ AD7475BRZ-ND ADC 12-Bit, 1Msps* SOIC 9.90 7.92 6.69 
AD976CN AD976CN-ND ADC 16-Bit, 100ksps. 24.96 23.30 21.64 AD7476ABKSZ-REEL7 | AD7476ABKSZREELCT-ND | ADC 12-Bit, 2.35V, 1Msp C70-6 8.33 7.50 6.65 
EVAL-AD976ACB__| EVAL-ADS7GACB-ND_| Evaluation Board for AD976 — 1 AD7476ABKSZ-REEL? | AD/476ABKSZREELTR-ND| ADC 12-Bit, 2.35V, 1Msps* 070-6 15996.00/3,000 
Pa ROSTERARS7 AD ADC 16-Bit 200ksps* Be SS0r ey Bae ol AD7476ABRM AD7476ABRM-ND | ADC 12-Bit, 2.35V, 1Msps.. 8-MSOP 9.10 7.28 6.15 
4 -Bit, 200ksps -Dip 50. d i AD7476ABRMZ AD7476ABRMZ-ND it, 2.35V, 1Msps* 8-MSOP 9.10 7.28 6.15 
AD977ABR AD977ABR-ND ADC 16-Bit, 200ksps. .20-S0IC 49.34 46.05 42.76 AD7476ARTZ-500RL7 | AD7476ARTZ-SOORL7CT-ND 2.35V, 1Msps* 0T-23-6 842 6.74 5.69 
AD977ABRZ AD977ABRZ-ND ADC 16-Bit, 200ksps .20-S0IC 49.34 46.05 42.76 AD7476ARTZ-500RL7 | AD7476ARTZ-S0ORL7TR-ND 2.35V, 1Msps* OT-23-6 2298.50/500 
AD977ANZ AD977ANZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps 32.51 30.34 28.18 AD7476AYRMZ AD7476AYRMZ-ND [ADC 12-Bit, 2.35V, 1Msps* 8-MSOP 1011 9.11 8.08 
AD977AR ‘AD977AR-ND ADC 16-Bit, 100ksps. 31.56 29.46 27.36 AD7477AARM AD7477AARM-ND it, 2.35V, 1Msps 8-MSOP 5.06 4.05 3.42 
AD977ARZ AD977ARZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps 31.56 29.46 27.36 AD7477AARMZ AD7477AARMZ-ND 2.35V, 1Msps* 8-MSOP 5.06 4.05 3.42 
AD977CNZ AD977CNZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps 24.96 23.30 21.64 AD7477ARTZ-5OORL7 | AD7477ARTZ5OORLCT-ND , 2.35V, 1Msps* 0T-23-6 550 440 3.72 
AD977CRSZ AD977CRSZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps 28.19 26.31 24.43 AD7477ARTZ-500RL7 | AD7477ARTZ5OORLTR-ND | ADC 10-Bit, 2.35V, 1Msps* 1540.50/500 
AD1376KD AD1376KD-ND ADC Single 16-Bit . 375.00 350.00 325.00 AD7478AARM AD7478AARM-ND ADC 8-Bit, 2.35V, 1Msps 940 1.92 1.44 
AD1377JD AD1377JD-ND ADC Single 16-B 420.69 392.65 364.60 AD7478AARMZ AD7478AARMZ-ND | ADC 8-Bit, 2.35V, IMsps*. 240 1.92 1.44 
AD1377KD AD1377KD-ND 525.87 490.82 455.76 AD7478ART-5SOORL7 | AD7478ARTSOORL7CT-ND | ADC 8-Bit, 2.35V, 1Msps ... 270 216 1.68 
AD1555APZ AD1555APZ-ND : 105.21 98.20 91.19 AD7478ART-5OORL7 | AD7478ARTSOORL7TR-ND | ADC 8-Bit, 2.35V, 1Msps.... 669.50/500 
AD1555BPZ AD1555BPZ-ND ADC 24-Bit with Low Noise PGA*........28-PLCG 137.07 127.94 118.80 AD7478ARTZ-REELZ | AD7478ARTZREEL7CT-ND | ADC 8-Bit, 2.35V, 1Msps*. 2.38 1.90 1.43 
AD1674ARZ AD1674ARZ-ND ADG 12-Bit, 100ksps* .28-SOIC 25.47 23.78 22.08 AD7478ARTZ-REEL? | AD/47BARTZREEL/TR-ND | ADC 8-Bit, 2.35V, 1Msps*. 3150.00/3,000 
AD16748D ‘AD1674BD-ND ADC 12-Bit, 100ksps. 28-Dip 58.74 54.83 50.91 AD7482AST AD7482AST-ND ADC 12-Bit SAR 3Msps... 11.71 10.55 9.35 
AD1674BRZ AD1674BRZ-ND ADC 12-Bit, 100ksps* .28-SOIC 35.34 32.99 30.63 AD7482BSTZ AD7482BSTZ-ND ADC 12-Bit SAR 3Msps* 14.06 12.66 11.23 
ADIerain2 | ADIe7AIRZ-ND JDC 12-B 1oOKspS seeoe Fas base ieee | _abrasassr2 _[ADraBdBSTZND [ADC 1451 SAR SMsps* 18211700 1879 
- -Bit, ‘SPS .28- i I i si a . 5 - 
AD1674KNZ AD1674KNZ-ND ADC 12-Bit, 100ksps 28-Dip 31.47 29.38 27.28 EVAL-AD7484CB | EVAL-AD7484CB-ND Evaluation Board for AD7484. Sos = — 
AD1674KRZ AD1674KRZ-ND ADC 12-Bit, 100ksps* ~28-SOIC 30.54 28.51 26.47 AD7485BST AD7485BST-ND ADC 14-Bit SAR 1Msps...... 48-LOFP 15.18 13.67 12.12 
AD1674TD AD1674TD-ND ADC 12-Bit. 100ksps. 28-Dip 110.15 102.81 95.46 AD7485BSTZ AD7485BSTZ-ND ADC 14-Bit SAR 1Msps* NEWS........48-LOFP 15.89 14.83 13.77 
AD1871YRSZ AD1871YRSZ-ND ADC St Audio 24-Bit* 28-SSOP 9.68 7.75 6.54 AD7490BCPZ AD7490BCPZ-ND ADC 12-Bit, 16-Channel, 1Msps: 2-LFCSP 10.03 9.03 8.01 
EVAL-ADI871EB | EVAL-AD1871EB-ND | Evaluation Board for AD1871 — 22545 — — ae ae ae pe Bt eee sees -28-TSSOP Ee 9.03 _ 8.01 
AD1877JRZ AD1877JRZ-ND ADG Stereo 16-Bit* .28-SOIC_ 12.03 10.83 9.61 -AD7 -AD74900B- valuation Board for AD7490. — 14625 — — 
AD6600ASTZ AD66O0ASTZ-ND [ADC 2-Ch., Gain Ranging with RSSI*...44-LOFP 50.64 47.27 43.89 AD7S72AJN10 ADTS72AJNIO-ND) | ADC 12-Bit High Speed LC2MOS 18160)" 17-20) 16:12 
5 xr ‘ AD7572AQ05 AD7572AQ05-ND | ADC 12-Bit High Speed LC2M0S 66.27 61.86 57.44 
AD6640AST AD6640AST-ND ADC 12-Bit, 65Msps . A4-LOFP 51.29 47.87 44.45 . 
AD6644ASTZ-40 | AD6G44ASTZ-40-ND ADC 14-Bit, 40Msps* S2-LOFP 44.12 41.18 38.24 ADTST SING inverse 9) DG Ebr CMOS eT HE) eal 
: : ‘ : ; AD7575JP AD7575JP-ND ADC 8-Bit LC2MOS with Hold. 9.48 8.54 7.57 


52-LOFP 59.21 55.26 51.32 L 
— [soRlonh as es AD7575JPZ AD7575JPZ-ND ADC 8-Bit LC2MOS w/Hold* NEW! 


AD7578KNZ AD7578KNZ-ND ADC 12-Bit Low Power* 
AD7582KNZ AD7582KNZ-ND ADC 12-Bit CMOS*. 
AD7582KPZ AD7582KPZ-ND ADC 12-Bit CMOS*. 


AD6644ASTZ-65 AD6644ASTZ-65-ND | ADC 14-Bit, 65Msps* 
AD6645-80/PCB AD6645-80/PCB-ND _| Evaluation Board ADC 80Msps 
AD6645-105/PCB AD6645-105/PCB-ND | Evaluation Board ADC 105Msps — 258.00 = = 
AD6645ASQZ-80 AD6645ASQZ-80-ND | ADC 14-Bit, 80Msps*.... .52-LQFP 66.32 61.90 57.48 
AD6645ASQZ-105 | AD6645ASQZ-105-ND | ADC 14-Bit, 105Msps* NEW! -52-LOFP 98.82 92.24 85.65 


9.48 8.54 7.57 
29.73 27.75 25.77 
35.57 33.20 30.83 
40.76 38.04 35.33 


AD7266BCPZ AD7266BCPZ-ND ADC 12-Bit, 3-Ch. SAR Dual 2Msps* ..32-LFCSP 12.73 11.46 10.17 ep rolNEtre AMT Per eae ee BR AER OE 
AD7266BSUZ AD7266BSUZ-ND __| ADC 12-Bit, 3-Ch. SAR Dual 2Msps* ...32-TOFP_ 12.73 11.46 10.17 ADTEIOSSTZ PUTA TSUN ADCIGIE D50kepe : ae 
‘AD7321BRUZ AD7321BRUZ-ND ADC 500ksps, 2-Ch., Software Selectable, DiiSAR@s EWE aa-Locp MOTI atoamestse 
Trus Bipolar In, 12-Bit+*.... 14-TSSOP 6.08 4.87 4.11 AD7612BCPZ AD7612BCPZ-ND | ADC 16-Bit, 750ksps 8-LFCSP 42.03 39.23 36.43 
AD7322BRUZ AD7322BRUZ-ND) | ADC 2-Ch., Software Selactable, True Bipolar AD7612BSTZ AD7612BSTZ-ND | ADC 16-Bit, 750ksps PUISAR®*.........48-LOFP 42.03 39.23 36.43 
In, 1Msps, 12-Bit+* .... 14-TSSOP 9.62 7.70 6.50 AD7621ASTZ AD7621ASTZ-ND ADC 16-Bit, 3Msps PuISAR®* NEW!..48-LOFP 49.70 46.39 43.07 
AD7323BRUZ AD7323BRUZ-ND | ADC 500ksps, 4-Ch., Software Selectable, 


True Bipolar In, 12-Bit+*... 16-TSSOP 7.32 5.86 4.95 pDIESIEOEE Hai GesMSte2es SIMTAGARe EW Prog. 


AD7324BRUZ AD7324BRUZ-ND ADC 4-Ch., Software Selectable, True AD7631BSTZ AD7631BSTZ-ND ADC 18-Bit, 250ksps, Diff 


8-LFCSP 42.03 39.23 36.43 


Bipolar In, 12-Bit+* 9.68 872 7.73 Input PulSAR®* NEWS..... 42.03 39.23 36.43 
AD7327BRUZ AD7327BRUZ-ND | ADC 500ksps, 8-Ch., AD7634BCPZ AD7634BCPZ-ND ADC 18-Bit PulSAR® 

True Bipolar In, 12-Bit+*.... 7.98 6.39 5.39 Bipolar Programmable NEW: 52.19 48.71 45.23 
AD7328BRUZ AD7328BRUZ-ND —_| ADC 8-Ch., Software Selectable, True AD7641BCPZ ‘AD7641BCPZ-ND ‘ADC 18-Bit, SAR 2Msps* -LFCSP 47.03 43.89 40.76 

Bipolar In, 12-Bit+*.... 20-TSSOP 10.53 9.48 8.41 AD7641BSTZ AD7641BSTZ-ND ADC 18-Bit, SAR 2Msps 48-LOFP 47.03 43.89 40.76 
EVAL-AD7328CB EVAL-AD7328CB-ND | Evaluation Board for AD7328 seotesseeenseee— 168.75 _ — EVAL-AD7641CB EVAL-AD7641CB-ND_ | Evaluation Board for AD7641 .....ceccccccsecssseecsose: — 146.25 = av 
AD7329BRUZ AD7329BRUZ-ND —_| ADC 8-Ch., Software Selectable, True AD7643BCPZ AD7643BCPZ-ND | ADC 18-Bit, 1.25Msps PulSAR® 42.74 39.89 37.04 


Bipolar In, 12-Bit+*.... 24-TSSOP 10.53 9.48 8.41 AD7650AST AD7650AST-ND ADC 16-Bit, 570ksps 11.90 10.71 9.50 


EVAL-AD7329CB EVAL-AD7329CB-ND | Evaluation Board for AD7329 — 168.75 =S = AD7651ACP AD7651ACP-ND ADC 16-Bit, 100ksps PulSAR® .. 11.81 10.64 9.43 
AD7440BRM AD7440BRM-ND ADC 10-Bit Differential-In 1Msps. 5.06 4.05 3.42 AD7651ASTZ AD7651ASTZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps PulSAR®* 11.81 10.64 9.43 
AD7440BRT-R2 AD7440BRT-R2CT-ND | ADC 10-Bit Differential-In 1Msps........ 5.88 471 3.97 AD7652ACP AD7652ACP-ND ADC 16-Bit, 500ksps w/Reference . 14.91 13.43 11.91 
AD7440BRTZ-R2 AD7440BRTZ-R2CT-ND | ADC 10-Bit Differential-In 1Msps* 5.88 471 3.97 AD7652AST AD7652AST-ND ADC 16-Bit, 500ksps with Reference ....48-LQFP 14.91 13.43 11.91 
AD7440BRTZ-R2 AD7440BRTZ-R2TR-ND | ADC 10-Bit Differential-In 1Msps* 822.25/250 AD7653ACP AD7653ACP-ND ADC 16-Bit, 1Msps with Reference.....48-LFCSP 16.41 15.32 14.23 
AD7441BRM AD7441BRM-ND ADC 10-Bit PSDO-In 1Msps.. 5.06 4.05 3.42 AD7653ASTZ AD7653ASTZ-ND ADC 16-Bit, 1Msps with Reference* ...48-LOFP 16.41 15.32 14.23 
AD7441BRMZ AD7441BRMZ-ND__| ADC 10-Bit PSDO-In 1Msps* 5.06 4.05 3.42 EVAL-AD7653CB | EVAL-AD7653CB-ND | Evaluation Board for AD7653 — 16875 — — 
AD7441BRT-R2 AD7441BRT-R2TR-ND | ADC 10-Bit PSDO-In 1Msps.. 822.25/250 AD7654ACPZ AD7654ACPZ-ND ADC 16-Bit, 500ksps Dual 2-Channel 

AD7450ABRM AD7450ABRM-ND ADC 12-Bit Differential-In 1Msps.. 8.80 7.04 5.94 PulSAR®* .... cis 22.01 20.54 19.08 
AD7450ABRMZ AD7450ABRMZ-ND | ADC 12-Bit Diff.-In 1Msps* NEW! 853 7.68 6.81 AD7654ASTZ AD7654ASTZ-ND ADC 16-Bit, 500ksps Dual 2-Channel 

AD7450ABRT-R2 AD7450ABRT-R2CT-ND ADC 12-Bit Differential-In 1Msps. 853 7.68 6.81 PulSAR®* .... ahs omy 22.01 20.54 19.08 
AD7450ABRT-R2 AD7450ABRT-R2TR-ND | ADC 12-Bit Differential-In 1Msps. 1430.00/250 EVAL-AD7654CB EVAL-AD7654CB-ND | Evaluation Board for AD7654. AGi2 5 ae 
AD7450AR AD7450AR-ND ADC 12-Bit Differential-In 1Msps... 810 648 5.47 AD7655ACPZ AD7655ACPZ-ND ADC 16-Bit, 1Msps Quad*. 14.98 13.49 11.96 
AD7450ARM AD7450ARM-ND ADC 12-Bit Differential-In 1Msps... 810 648 5.47 AD7655ASTZ AD7655ASTZ-ND ADC 16-Bit, 1Msps Quad*. 14.98 13.49 11.96 
AD7450BR AD7450BR-ND ADC 12-Bit Differential-In 1Msps. 733 660 5.86 EVAL-AD7655CB EVAL-AD7655CB-ND Evaluation Board for AD7655. 146.25 — _ 
AD7450BRZ AD7450BRZ-ND ADC 12-Bit Differential-In 1Msps* .. 8.80 7.04 5.94 AD7656BSTZ AD7656BSTZ-ND ADC 16-Bit 250ksps, 6-Channel 25.80 24.08 22.36 
AD7450BRMZ AD7450BRMZ-ND ADC 12-Bit Differential-In 1Msps* 8.80 7.04 5.94 EVAL-AD7656CB EVAL-AD7656CB-ND | Evaluation Board for AD7656 168.75 — 
EVAL-AD7450CB EVAL-AD7450CB-ND | Evaluation Board for AD7450 — 146.25 = EVAL-AD7656CBZ | EVAL-AD7656CBZ-ND | Evaluation Board for AD7656* NEI 168.75 => = 
AD7451ARM AD7451ARM-ND ADC 12-Bit PSDO-In 1Msp: 8.60 688 5.81 AD7657BSTZ AD7657BSTZ-ND ADC 14-Bit 250ksps, 6-Channel* ... 19.67 18.36 17.05 
AD7451ART-R2 AD7451ART-R2CT-ND | ADC 12-Bit PSDO-In 1Msp: 8.33 7.50 6.65 EVAL-AD7657CBZ —_| EVAL-AD7657CBZ-ND | Evaluation Board for AD7657* NEW! 168.75 -> - 
AD7451ART-R2 AD7451ART-R2TR-ND | ADC 12-Bit PSDO-In 1Msp: 4397.50/250 AD7658BSTZ AD7658BSTZ-ND ADC 12-Bit 250ksps, 6-Channelr ... 16.08 15.01 13.94 
AD7451BRM AD7451BRM-ND ADC 12-Bit PSDO-In 1Msps.. 9.20 7.36 6.21 * RoHS Compliant (Continued) 
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ANALOG 


DATA CONVERSION (Continued) 


DEVICES 
Analog Devices Digi-Key Price Each Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
AD7658YSTZ AD7658YSTZ-ND ADC 12-Bit 250ksps, 6-Channel* .... 17.84 16.65 15.46 AD7715ARZ-5 AD7715ARZ-5-ND ADC 16-Bit, 5V*. 16-SOIC 953 8.58 7.61 
EVAL-AD7658CBZ | EVAL-AD7658CBZ-ND | Evaluation Board for AD7658* NE| 168.75 _ _ AD7715AR-5REEL | AD7715AR-5REELCT-ND 16-SOIC 11.08 9.98 8.85 
AD7660AST AD7660AST-ND ADC 16-Bit Unipolar ie 13.46 12.12 10.75 AD7715AR-5REEL | AD7715AR-5REELTR-ND 16-SOIC 7064.00/1,000 
AD7661AST AD7661AST-ND Se PulSAR® Mateegnen ais AD7716BPZ AD7716BPZ-ND 44-PLCC 55.64 51.93 48.22 
nipolar... | L : AD7718BRUZ AD7718BRUZ-ND __| ADC 8/10-Channel, 24-Bit .28-TSSOP__ 8.83 7.95 7.05 
AD7661ASTZ AD7661ASTZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps PulSAR® AD7718BRUZ-REEL7 | AD7718BRUZ-REEL7CT-ND| ADC 8/10-Channel, 24-Bit* .28-TSSOP 10.26 9.24 8.20 
Unipolar* NEW....... 1418 12.77 11.32 AD7718BRUZ-REEL7 | AD7718BRUZ-REEL7TR-ND| ADC 8/10-Channel, 24-Bit* .28-TSSOP 6546.00/1,000 
EVAL-AD7661CB EVAL-AD7661CB-ND | Evaluation Board for AD7661 146.25 — _ AD7718BRZ AD7718BRZ-ND ADC 8/10-Channel, 24-Bit* 28-SOIC 8.83 7.95 7.05 
py tieane ADTEESASTZND a Oo eee aes 15.99 14.85 EVAL-AD7718EB | EVAL-AD7718EB-ND | Evaluation Board for AD7718. .— 168.75 — — 
a valuation Board for — 146. ee AD7719BR AD7719BR-ND ADC 16/24-Bit Dual 28-SOIC 14.76 13.29 11.79 
AD7664ASTZ AD7664ASTZ-ND ADC 16-Bit Unipolar* ... -48-LOFP 26.61 24.84 23.07 AD7719BRUZ AD7719BRUZ-ND | ADC 16/24-Bit Dual* . .28-TSSOP 14.76 13.29 11.79 
AD7665ASTZ AD7665ASTZ-ND ADC 16-Bit CMOS 5V*. -48-LQFP 27.11 25.30 23.50 AD7719BRZ AD7719BRZ-ND ADC 16/24-Bit Dual* . 28-SOIC 14.76 13.29 11.79 
AD7665ASTZRL AD7665ASTZRLCT-ND | ADC 16-Bit CMOS 5V* . -48-LQFP 31.52 29.42 27.32 AD7722ASZ AD7722ASZ-ND ADC 16-Bit 195ksps* NEW! 44-MQFP 30.00 28.00 26.00 
AD7665ASTZRL AD7665ASTZRLTR-ND| ADC 16-Bit CMOS 5V* . .48-LQFP 44632.00/2,000 AD7723BSZ AD7723BSZ-ND ADC 16-Bit Sigma-Delta* .. 44-MQFP 34.91 32.58 30.26 
AD7666ACP AD7666ACP-ND ADC 16-Bit, 500ksps Unipolar . 48-LFCSP 25.68 23.97 22.26 EVAL-AD7723¢8 | EVAL-AD7723CB-ND | Evaluation Board for AD7723. “44625 
AD7666AST ‘AD7666AST-ND ‘ADC 16-Bit, 500ksps Unipolar . -48-LOFP 25.68 23.97 22.26 AD7725BS ‘AD7725BS-ND ADC 16-Bit P ble. 44-MOFP 2580 24.08 22.36 
AD7667ACP AD7667ACP-ND ADC 16-Bit, 1Msps Unipolar . 48-LFCSP 33.54 31.31 29.07 EVAL-AD7725CB _| EVAL-AD7725CB-ND evaiaicn BAA Or ADTTBE: Oe VISGI eae 
AD7667AST AD7667AST-ND ADC 16-Bit, 1Msps Unipolar AB-LOFP 93.54 31.31 29.07 AD7729ARU AD7729ARU-ND ADC 15-Bit Dual with DAC . .28-TSSOP 13.11 11.81 10.47 
AD7667ASTZ AD7667ASTZ-ND ADC 16-Bit, 1Msps Unipolar .48-LOFP 33.54 31.31 29.07 AD7730BN ‘AD7730BN-ND ADC Bridge Transducer.. 24-Dip 15.42 1440 13.37 
EVAL-AD7667CB__| EVAL-AD7667CB-ND _| Evaluation Board for AD7667 — [SSS eas AD7730BNZ AD7730BNZ-ND ADC Bridge Transducer* 24-Dip 15.42 14.40 13.37 
Cee AD Er ASTCND An Bone eT CMOS Maps foes 37.23 34.57 AD7730BR ‘AD7730BR-ND ADC Bridge Transducer. 24-8010 16.63 14.97 13.28 
z : * — ee: Tait AD7730BRU AD7730BRU-ND ADC Bridge Transducel .24-TSSOP 16.63 14.97 13.28 
AD7674ACP ADTGTAACEEND) ADC 18-Bit, 800ksps.. $9.89 37.28 34/57 AD7730BRUZ AD7730BRUZ-ND | ADC Bridge Transducer* 24-TSSOP 16.63 14.97 13.28 
AD7674AST AD7674AST-ND | ADC 18-Bit, 800ksps. 39.89 37.23 34.57 AD7730BRZ AD7730BRZ-ND | ADC Bridge Transducer 24-801 16.63 14.97 13.28 
AD7674ASTZ AD7674ASTZ-ND ADC 18-Bit, 800ksps 39.89 37.23 34.57 AD7730LBRUZ AD7730LBRUZ-ND _| ADC Bridge Transducer* “24-TSSOP 13.68 12.32 10.92 
EVAL-AD7674CB_ | EVAL-AD7674CB-ND | Evaluation Board for AD7674.... — (Be == AD7730LBRZ AD7730LBRZ-ND ‘ADC Bridge Transducer* 24-SOIC 13.68 12.32 10.92 
AD7676ASTZ AD7676ASTZ-ND ADC 16-Bit, 500ksps Differential*........48-LOFP 35.61 33.24 30.87 AD7731BR ‘AD7731BR-ND ADC 24-Bi 24-8010 1663 1497 1328 
- Bi ifferential * 47.03 43.89 40.76 ; ‘ ; : 
AD?677AGPZ OnoHi ACE 7 Die) ADC 16-Bit, 1Msps Differential AD7731BRZ AD7731BRZ-ND ADC 24-Bit* 24-S0IC 16.63 14.97 13.28 
pli Paine Aneta Men laa aoe see abi AD7731BRUZ AD7731BRUZ-ND | ADC 24-Bit.... \24-TSSOP 16.63 14.97 13.28 
a al : : : EVAL-AD7731EB | EVAL-AD7731EB-ND_| Evaluation Board for AD7731. — 14625 
a POLS TECbaN | AG 18-Bit, 100ksps.. 27.41 25.58 23.76 | “Ap7732BRUZ AD7732BRUZ-ND | ADC 24-Bit, 2-Channel*. “28-1SS0P 14.33 12.90 11.44 
AD7678ASTZ AD7678ASTZ-ND ADC 18-Bit, 100ksps 27.41 25.58 23.76 roe : i 
: AD7734BRUZ AD7734BRUZ-ND —_| ADC 24-Bit, 4-Channel*. .28-TSSOP 14.33 12.90 11.44 
EVAL-AD7678CB | EVAL-AD7678CB-ND Evaluation Board for AD7678 14625 — — i ‘ . ‘ 
: AD7738BRUZ AD7738BRUZ-ND 8-Channel*. .28-TSSOP 13.09 11.79 10.46 
AD7679ACP AD7679ACP-ND ADC 18-Bit, 570ksps. 48-LFCSP 36.54 34.11 31.67 i ‘ K : 
ADIETOASTE ERG SR Aiea 70k AaLore RESET TtGy AD7739BRUZ AD7739BRUZ-ND 8-Channel*. .24-TSSOP 12.89 11.61 10.30 
2 Bilbo AUS PST zal s : : AD7760BSVZ AD7760BSVZ-ND ADC 24-Bit, 2.5Msps* NEW! 64-TOFP 63.96 59.70 55.44 
Faeroe Reema eee rretiamm| gra anor! Board for AD767@ cop [Meee oa EVAL-AD7762EB | EVAL-AD7762EB-ND | Evaluation Board for AD7762. S20 = = 
AD76es0RMZ AG TRERAND ADC 16-Bit, 100ksps a jan Bae OD AD7783BRU AD7783BRU-ND ADC 24-Bit, Sigma-Delta 16-TSSOP 8.60 6.88 5.81 
Hy : ; ; AD7783BRUZ AD7783BRUZ-ND | ADC 24-Bit, Sigma-Delta* . .16-TSSOP 8.60 6.88 5.81 
AD7684BRM AD7684BRM-ND ADC 16-Bit, 100ksps.. 10.30 9.27 8.22 EVAL-AD7783EB | EVAL-AD7783EB-ND | Evaluation Board for AD7783 = = 
AD7685ARMZ AD7685ARMZ-ND _| ADC 16-Bit, 250ksps 10.30 9.27 8.22 oe : =r ‘ 
AD7685BRMZ AD7685BRMZ-ND [ADC 16-Bit, 250ksps PulSAR® 12.68 11.42 10.13 AOTTBSARM poe eones BOC 16-Bit Low Power — 
Mt, AD7788ARMZ AD7788ARMZ-ND [ADC 16-Bit Low Power* 452 3.62 2.82 
AD7685BRMRL7 —_| AD7685BRMRL7TR-ND | ADC 16-Bit, 250ksps PulSAR® 9398.00/1,000 ; 5 : 
AD7685CRMZ AD7685CRMZ-ND ADC 16-Bit, 250ksps PulSAR® 15.21 13.70 12.1 AD TZOSERMZ POURRA Bag ADC 16-Bit Low Power US Se 
FvAL-ap7easca  FNAIMANCaSee ENDL Evaluation ed Haves aye ea es AD7789BRMZ AD7789BRMZ-ND | ADC 24-Bit Low Power* 596 4.77 4.03 
FVAL-AD7e8ccB7. TRORMARCRREGHANTTN| Eualection Board tor AD7@ARS BIE ap =. = EVAL-AD7789EB —_| EVAL-AD7789EB-ND | Evaluation Board for AD7789. 12870 — — 
NelanOMEOareOr: : AD7790BRM AD7790BRM-ND ADC 16-Bit Buffered Low Power 5.96 477 4.03 
ae ecru 00, LOD. S00ksps jsasAnlen aes AD7790BRMZ AD7790BRMZ-ND | ADC 16-Bit Buffered Low Power*. 596 477 4.03 
AD7687BRMZ PORE TOME ANG 16-Bh Os0kene Diieronial : : : EVAL-AD7790EB | EVAL-AD7790EB-ND | Evaluation Board for AD7790...... — 128.70 — — 
PuSARes NEWT “ae ER RL AD7791BRMZ AD7791BRMZ-ND | ADC 24-Bit Buffered Low Power*.......10-MSOP 7.74 6.20 5.23 
AD7688BRIZ POTACEERNT IEE ADC 16-Bit. 5ODks0s PulGAR® ‘ : ! EVAL-AD7791EB | EVAL-AD7791EB-ND | Evaluation Board for AD7791 — 128.70 — — 
inferential P See TOR SES AD7792BRUZ AD7792BRUZ-ND __| ADC 16-Bit, 3-Channel*. .16-TSSOP_ 8.06 6.45 5.45 
, : : . AD7793BRUZ AD7793BRUZ-ND | ADC 24-Bit, 3-Channel*. 16-TSSOP 8.60 7.74 6.87 
| ia ® * 
pn Seven oe EEN Ig 00 16-bit, 400ksps PulsAR aml onar dada EVAL-AD7793EB | EVAL-AD7793EB-ND_| Evaluation Board for AD7793.. a = 
: : : : EVAL-AD7793EBZ | EVAL-AD7793EBZ-ND | Evaluation Board for AD7793* NEW! 145.13 — — 
My q ® 
AD (OAIBRMZ AOSD LEALD aired a AN) {OR <HER AD7794BRUZ AD7794BRUZ-ND —_| ADC 24-Bit, 6-Channel*. .24-TSSOP 9.78 8.81 7.81 
AD7699BCPZ Apvegsecrz-no —_| ADC 16-Bit, S00ksps AD7794CRUZ AD7794CRUZ-ND___| ADC 24-Bit, 6-Channel*. .24-TSSOP 10.56 9.51 8.44 
PulSAR®* NEW! 29.87 27.88 25.89 EVAL-AD7794EB EVAL-AD7794EB-ND | Evaluation Board for AD7794. — 125.78 = = 
‘i a AD7795BRUZ AD7795BRUZ-ND | ADC 16-Bit, 6-Channel*..... .24-TSSOP 8.94 7.16 6.04 
ADIGOSERMZ DARE INEE TTD AOC ea Sudksbs 95.68 23.97 22.6 EVAL-AD7795EB | EVAL-AD7795EB-ND | Evaluation Board for AD7795. — 18.7 — — 
AD7701ANZ AD7701ANZ-ND ADC 16-Bit LC2MOS* 2073 1935 17.97 AD7796BRUZ AD7796BRUZ-ND —_| ADC 16-Bit Sigma Delta* : P 560 4.48 3.78 
AD7701BN AD7701BN-ND ADC 46-bit LC2MO 9763 2579 23.95 AD7797BRUZ AD7797BRUZ-ND___| ADC 24-Bit Sigma Delta* .16-TSSOP_ 6.80 5.44 4.59 
AD7701BNZ AD7701BNZ-ND ADC 16-Bit LC2MO 27.63 25.79 23.95 AD7798BRUZ AD7798BRUZ-ND ADG 16-Bit, 3-Channel*. -16-TSSOP 7.68 6.15 5.19 
AD7703AN AD77O3AN-ND ADC 20-Bit LC2MO 94.59 02.95 01.31 EVAL-AD7798EB | EVAL-AD7798EB-ND | Evaluation Board for AD7798. 14513 — — 
rorman [aaron A 034 0 TS ee ae 
AD7703ARZ AD7703ARZ-ND ADC 20-Bit LC2MOS* 23.87 22.28 20.69 : a : ' : ; ge ier 
AD7703BN AD7703BN-ND ADC 20-Bit LC2MOS.. 29.24 27.29 25.34 AD7810YR AD7810YR-ND ADC 10-Bit, 2.7V.... 5.38 4.31 3.64 
AD7703BR AD7703BR-ND ADC 20-Bit LC2MOS. 28.38 26.49 24.60 Peete ARSE ATEN ADC 10-Bi He oy a8 eu He 
- -Bi 2| zs Channel, 2. . ¥ « Re 
oe Pie Pao a evcee NEW: so 88 sae aut AD7811YRUZ AD7811YRUZ-ND it, 4-Ch., 2.7V* NEWH.....16-TSSOP 6.38 5.11 4.31 
: -Bit Lee AD7811YRZ AD7811YRZ-ND it, 4-Channel, 2.7V* 16-SOIC 6.38 5.11 4.31 
AD7703CR AD7703CR-ND ADC 20-Bit LC2MOS.. 34.83 32.51 30.19 ‘ 
AD7705BNZ ‘AD7705BNZ-ND ADC 16-Bit, 2-Channe 360 688 581 AD7812YRZ AD7812YRZ-ND ADC 10-Bit, 8-Channel, 2.7V 20-SOIC 7.26 5.81 4.91 
AD7705BRZ AD7705BRZ-ND ADC 16-Bit, 2-Channel* 16-SOIC 8.34 6.68 5.63 Bee ay ae Ae peau pe or eene 38 oe ne 
AD7705BRUZ AD7705BRUZ-ND [ADC 16-Bit, 2-Channel* 6-TSSOP 834 668 5.63 = “Bit, 8-Channel, 2. 20: : 5 : 
EVAL-AD7v05e8 [EVAL-AD770SEB-ND_ | Evaluation Board for ADTi/S — 14625 — — AD7813YN ADIBISYNEND) ADC 10-Bit Paralle... 16-Dip (poo 635G3-31 
AD7706BN AD7706BN-ND ADC 16-Bit. 3-Channel... 860 688 5.81 AD7813YNZ AD7813YNZ-ND ADC 10-Bit Parallel* NEW! 16-Dip 6.72 5.38 4.54 
AD7706BNZ AD7706BNZ-ND ADC 16-Bit, 3-Channel* 8.60 6.88 5.81 AD7813YRZ AD7813YRZ-ND ADC 10-Bit Parallel* NEW! 16-SOIC 6.52 5.22 4.41 
AD7706BRZ AD7706BRZ-ND ADC 16-Bit, 3-Channel* 8.34 6.68 5.63 ADOT ADTOITARNDS AD 10-8 40h. Temp. Senso 1e-SOIC age ae ee 
EVAL-AD7706EB | EVAL-AD7706EB-ND | Evaluation Board for AD7706 — 142 — — l “Bit, 4-Ch., Temp. Sensor* i ; : . 
AD7708BRUZ AD7708BRUZ-ND Ramee a aN Chante 8.04 6.44 5.43 AD7817ARU AD7817ARU-ND ADC 10-Bit, 4-Ch., Temp. Sensor.......16-TSSOP 6.48 5.19 4.38 
AD7708BRZ ‘AD7708BRZ-ND ADC 16-Bit R-R 8/10-Ch.* NEW! 936 749 6.32 AD7819YNZ AD7819YNZ-ND ADC 8-Bit Sampling Parallel* NEWE....16-Dip 516 413 3.49 
EVAL-AD7708EBZ | EVAL-AD7708EBZ-ND | Evaluation Board for AD7708* Miya - AD7819YRZ AD7819YRZ-ND ADC 8-Bit Sampling Parallel... 6-SOIC 4.84 3.87 3.01 
AD7709BRU AD7709BRU-ND ADC 16-Bit Sigma-Delta... 9.04 7.24 6.11 AD7820KNZ AD7820KNZ-ND Re anes eas ca ae 
AD7709BRUZ AD7709BRUZ-ND ADC 16-Bit Sigma-Delta* . 904 7.24 6.41 igh Speed* . : : ; 
ADTZADANZ: TB HAGEGEARD) ADC Signal Conuitioning* Ber DOGS BGA AD7821KNZ AD7821KNZ-ND ADC 8-Bit LO2MOS TracHold HS* 15.28 13.76 12.20 
AD7710ARZ AD7710ARZ-ND ADC Signal Conditioning* 25.34 23.65 21.96 AD7821KR AD7821KR-ND ADC 8-Bit LC2MOS Track/Hold HS 15.30 14.28 13.26 
AD7711ANZ AD7711ANZ-ND ADC 24-Bit RTD Current Source* 26.82 25.04 23.25 AD7822BR AD7822BR-ND ADC 8-Bit 1-Channel, 2Msps . 6.48 5.19 4.38 
AD7711ARZ AD7711ARZ-ND ADC 24-Bit RTD Current Source* 26.82 25.04 23.25 AD7822BRZ AD7822BRZ-ND ADC 8-Bit 1-Channel, 2Msps* 648 5.19 4.38 
AD7712ANZ AD7712ANZ-ND ADC Signal Conditioning AD7822BRZ-REEL7 | AD7822BRZ-REELTCT-ND | ADC 8-Bit 1-Channel, 2Msps* 754 6.04 5.09 
LC2MOS*.... 93.09 21.55 20.01 AD7822BRZ-REEL7 | AD7822BRZ-REEL7TR-ND | ADC 8-Bit 1-Channel, 2Msps* 1684.80/400 
AD7712ARZ AD7712ARZ-ND ADC Signal Conditioning LC2MOS*. 23.09 21.55 20.01 AD7823YN AD7823YN-ND ADC 8-Bit Serial 2.7/5.5V 5.00 4.00 3.11 
AD7713ANZ AD7713ANZ-ND ADC Signal Conditioning LC2MOS*. 28.32 26.44 24.55 AD7823YRZ AD7823YRZ-ND ADC 8-Bit Serial 2.7/5.5V* 484 3.87 3.01 
AD7713ARZ AD7713ARZ-ND ADC Signal Conditioning LC2MOS*. 28.32 26.44 24.55 AD7824B0 ‘AD7824B0-ND ADC 8-Bit LC2MOS 4-Channel 25.77 24.06 22.34 
AD7714ANZ-3 AD7714ANZ-3-ND | ADC Signal Conditioning 3V* NEW! 17.06 15.92 14.79 AD7824KN AD7824KN-ND ADC 8-Bit LC2MOS 4-Channel 16.04 14.45 12.81 
AD7714ANZ-5 AD7714ANZ-5-ND | ADC Signal Conditioning 5V* 24-Dip 16.29 14.67 13.01 AD7824KNZ AD7824KNZ-ND ADC 8-Bit LC2MOS 4-Channel 16.04 14.45 12.81 
AD7714ARS-5 AD7714ARS-5-ND | ADC Signal Conditioning 5V... 28-SSOP 15.81 14.24 12.63 AD7824KR AD7824KR-ND ADC 8-Bit LC2MOS 4-Channeél.... 15.58 14.03 12.44 
AD7714ARZ-5 AD7714ARZ-5-ND —_| ADC Signal Conditioning 5V* .24-SOIC 15.81 14.24 12.63 AD7824KRZ AD7824KRZ-ND ADC 8-Bit LC2MOS 4-Ch.* NE! 15.58 14.03 12.44 
AD7714YNZ AD7714YNZ-ND ADC Signal Conditioning .... 24-Dip 14.38 12.95 11.48 AD7825BR ‘AD7825BR-ND ADC 8-Bit, 4-Channel, 2Msps 748 5.99 5.05 
AD7714YRUZ AD7714YRUZ-ND ADC Signal Conditioning 3V/5V*.......24-TSSOP 13.96 12.57 11.15 AD7828KN AD7828KN-ND ADC 8-Bit LC2MOS 8-Channel 16.16 14.55 12.91 
AD7715ANZ-5 AD7715ANZ-5-ND ADC 16-Bit, 5V* 16-Dip 981 884 7.84 AD7828KP AD7828KP-ND ADG 8-Bit LC2MOS 8-Channel 16.13 15.05 13.98 
AD7715AR-3 AD7715AR-3-ND ADC 16-Bit, 3 -16-SOIC 953 8.58 7.61 AD7828KPZ AD7828KPZ-ND ADG 8-Bit LC2MOS 8-Channel*. 16.13 15.05 13.98 
AD7715ARZ-3 AD7715ARZ-3-ND ADC 16-Bit, 3V’ -16-SOIC 953 8.58 7.61 AD7828LP AD7828LP-ND ADC 8-Bit LC2MOS 8-Channel 21.93 20.47 19.01 
AD7715AR-5 AD7715AR-5-ND ADC 16-Bit, 5V.. 16-SOIGC 9.53 8.58 7.61 * RoHS Compliant (Continued) 
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ANALOG 


DATA CONVERSION (Continued) 


DEVICES 


Analog Devices Digi-Key Price Each Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AD7829BR AD7829BR-ND ADC 8-Bit, 8-Channel, 2Msps ... 28-SOIC 8.14 6.52 5.50 AD7940BRM-REEL7 | AD7940BRM-REEL7TR-ND | ADC 14-Bit, 100ksps, Unipolar ... 5188.00/1,000 
AD7829BRZ AD7829BRZ-ND ADC 8-Bit, 8-Channel, 2Msps* 28-SOIC 8.14 6.52 5.50 AD7942BCPZRL7 —_| AD7942BCPZRL7CT-ND| ADC 14-Bit, 250ksps PulSAR®* 9.50 7.60 6.42 
AD7829BRUZ AD7829BRUZ-ND | ADC 8-Bit, 8-Channel, 2Msps* 8-TSSOP 8.14 652 5.50 AD7942BCPZRL7 —_| AD7942BCPZRL7TR-ND| ADC 14-Bit, 250ksps PulSAR®* 7669.50/1,500 
AD7829BRUZ-1 AD7829BRUZ-1-ND | ADC 8-Bit, 8-Channel, 2Msps* 8-TSSOP 8.14 6.52 5.50 AD7942BRMZ AD7942BRMZ-ND ADC 14-Bit, 250ksps 
AD7829BRWZ-1 AD7829BRWZ-1-ND__| ADC 8-Bit, 8-Channel, 2Msps* 28-SOIC 8.14 6.52 5.50 PUlSAR®* NEW! 931 839 7.44 
AD7843ARU AD7843ARU-ND ADC 12-Bit Touch Screen Digitize 6-TSSOP 2.45 1.97 1.53 AD7946BRMZ AD7946BRMZ-ND ADC 14-Bit, 500ksps PulSAR®* 11.68 10.52 9.33 
AD7843ARUZ AD7843ARUZ-ND | ADC 12-Bit Touch Screen ‘AD7951BCPZ AD7951BCPZ.ND ADC 14-Bit 1Msps 
Digitizer* NEW'....... 2.45 1.97 1.53 PUISAR®* NE 15.69 14.65 13.60 
AD7854ARSZ AD7854ARSZ-ND | ADC 12-Bit Parallel LP* NEW: 16.50 15.40 14.30 AD7951BSTZ AD7951BSTZ-ND ADC 14-Bit, 1Msps 
AD7ASALARZ | ADTESALARZND ADC T-B4 Pale ina 903 BT Piss seme: = ee smo 
a -Bit Parallel ide iM A i > 2 | i = = — 
AD7856AN AD7856AN-ND ADC 14-Bit, 8-Channel, 285ksp 45.48 14.45 13.42 EVAL-AD7951CB —/EVAPAD7251CB-ND) 1} Evaluation Board for AD7951 NEI 168.75 
i . AD7952BSTZ AD7952BSTZ-ND ADC 14-Bit, 1Msps, Differential Prog. 
AD7858AN AD7858AN-ND ADC 12-Bit, 8-Channel Serial... 15.08 14.07 13.07 input PulSaR®® NEWT “BGh VGA (BGO 
AD7858ANZ AD7858ANZ-ND ADC 12-Bit, 8-Channel Serial* NEW! 17.54 16.37 15.20 ete AVERETT ADCHEBI aM Pee ~ : : : 
AD7858AR AD7858AR-ND ADC 12-Bit, 8-Channel Serial 16.26 14.64 12.99 PuISAROS pene Gace FAR) AME 
AD7858BN ‘AD7858BN-ND ADC 12-Bit, 8-Channel Serial 19.28 17.99 16.71 d a : : : 
AD7858LAR AD7858LAR-ND ADC 12-Bit, 8-Channel Serial 11.68 1052 9.33 AD7992BRMZ-1 AD7992BRMZ-1-ND | ADC 12-Bit, 2-Ch., 2C* NE 7.06 5.65 4.77 
AD7859APZ AD7859APZ-ND ADC 12-Bit, 8-Channel, 200ksps*........44-PLCC 11.83 10.65 9.45 AD7993BRUZ-0 | AD7993BRUZ-0-ND | ADC 10-Bit, 4-Channel, |2C* -I6-TSSOP 4.30 3.44 2.68 
AD7859ASZ AD7859ASZ-ND ADC 12-Bit, 8-Channel, 200ksps*........44-PQFP 11.83 10.65 9.45 AD7998BRUZ-1 AD7998BRUZ-1-ND | ADC 12-Bit, 8-Channel, |2C -20-TSSOP 7.58 6.07 5.12 
AD7859LASZ AD7859LASZ-ND ADC 12-Bit, 8-Channel, 200ksps*........44-PQFP 11.31 10.19 9.04 AD9012AJ AD9012AJ-ND ADC 8-Bit, 100Msps ... 28-CLCC 108.47 101.24 94.01 
AD7862ARZ-10 | AD7862ARZ-10-ND | ADC 12-Bit Dual 250ksps* “28-S0IC 16.71 15.60 14.49 AD9042ASTZ ADS042ASTZ-ND | ADC 12-Bit, 41Msps*. A4-TOFP 40.25 97.57 34.88 
AD7862ARS-3 AD7862ARS-3-ND —_| ADC 12-Bit Dual 250ksp 28-SSOP 16.71 15.60 14.49 AD9048JQ AD9048JQ-ND Video ADC 8-Bit.. .28-CDip 38.03 35.49 32.96 
AD7862ARS-10 AD7862ARS-10-ND | ADC 12-Bit Dual 250ksp 28-SSOP 16.71 15.60 14.49 AD9050BR AD9050BR-ND ADC 10-Bit, 40Msps 28-SOIC 14.76 13.29 11.79 
AD7863ARZ-3 AD7863ARZ-3-ND | ADC 14-Bit Dual 175ksps* NEW! 25.50 23.80 22.10 AD9051BRS AD9051BRS-ND ADC 10-Bit, 6OMsps 28-SSOP 10.53 9.48 8.41 
AD7864AS-1 AD7864AS-1-ND ADC 12-Bit Dual 4-Channeél...... 20.64 19.27 17.89 AD9051BRS-2V AD9051BRS-2V-ND | ADC 10-Bit, 60Msps 28-SSOP 10.53 9.48 8.41 
AD7864ASZ-1 AD7864ASZ-1-ND ADC 12-Bit Dual 4-Channel* 20.64 19.27 17.89 AD9054ABSTZ-135 | AD9054ABSTZ-135-ND | ADC 8-Bit, 135Msps*. 44-LQFP 25.25 23.57 21.88 
EVAL-AD7864-1CB | EVAL-AD7864-1CB-ND| Evaluation Board for AD7864 a 14625 — — AD9054ABSTZ-200 | ADS054ABSTZ-200-ND | ADC 8-Bit, 200Msps*. 44-LOFP 28.91 26.98 25.06 
AD7865ASZ-1 AD7865ASZ-1-ND | ADC 14-Bit Dual 4-Channel* 44-MQFP 21.80 20.35 18.89 AD9058AJJ AD9O58AJJ-ND ADC 8-Bit Dual 50Msps . 44-JLCC 44.94 41.95 38.95 
AD7866ARUZ AD7866ARUZ-ND | ADC 12-Bit, 2-Channel Dual* O-TSSOP 9.96 8.97 7.96 AD9058AKJ AD9058AKJ-ND ADC 8-Bit Dual 50Msps . 4g-JLCC 88.32 82.44 76.55 
AD7866BRUZ AD7866BRUZ-ND ADC 12-Bit, 2-Channel Duals ... 0-TSSOP 11.63 10.47 9.29 AD9200ARSZ AD9200ARSZ-ND ADC CMOS 10-Bit, 20Msps* .. 98-SSOP 5.06 4.05 3.42 
EVAL-AD7866CB | EVAL-AD7866CB-ND_| Evaluation Board for AD7866... —13950 AD9200JRSZ AD9200JRSZ-ND ADC CMOS 10-Bit, 20Msps* 28-SSOP_ 5.88 4.71 3.97 
AD7870JNZ AD7870JNZ-ND ADC 12-Bit LC2MOS 100kHz* . 24-Dip 30.09 28.09 26.08 AD9200SSOP-EVAL | AD9200SSOP-EVAL-ND | Evaluation Board for AD9200. — 18750 = — 
vob: (avons |iseleartowes tones. aonist ae aap aa | WORT [AERO tt a Meee oa 
; ‘: . 28-1 . : . AD9201ARS AD9201ARS-ND ADC CMOS 10-Bit 2-Channel. 28-SSOP 835 7.52 6.67 
ADTS71N ADSI UNEND, ADG 14-bit Sampling .... 28-Dip Be2:boAgOaRAbIse AD9201ARSZ ADSOUIARSZAND ADC CMOS 10-Bit 2-Channel® 28-SSOP 8.35 7.52 6.67 
AD7871JNZ AD7871JNZ-ND ADC 14-Bit Sampling* NEW! 28-Dip 52.55 49.05 45.54 AD9203ARUZ AD9203ARUZ-ND ADC 10-Bit, 40Msps, 3V*.. .28-TSSOP 7.58 6.07 5.12 
AD7871JP AD7871JP-ND ADC 14-Bit Sampling -28-PLCC 51.00 47.60 44.20 ‘AD9212BCPZ-40 | AD9212BCPZ-40-ND | ADC 10-Bit, 40Msps, 1.8V* NEW!...64-LFCSP 49.38 46.09 42.80 
AD7871JPZ AD7871JPZ-ND ADC 14-Bit Sampling .28-PLCC 51.00 47.60 44.20 ‘ cae “ai 
; : AD9214BRSZ-65 | AD9214BRSZ-65-ND | ADC 10-Bit, 65Msps, 1.8V* NEW!....28-SSOP 12.25 11.03 9.78 
AD7871KN AD7871KN-ND ADC 14-Bit Sampling 61.91 57.78 53.66 : 
‘ : AD9214BRSZ-105 | AD9214BRSZ-105-ND | ADC 10-Bit, 105Msps, 3V* 28-SSOP 15.35 14.33 13.30 
AD7871KPZ AD7871KPZ-ND ADC 14-Bit Sampling 60.11 56.10 52.10 AD : 
: : 9215BCP-65 AD9215BCP-65-ND | ADC 10-Bit, 65Msps 2-LFCSP 8.43 7.59 6.73 
AD7872JNZ ‘AD7872JNZ-ND ADC 14-Bit Sampling* 45.02 42.02 39.02 AD921SBCP-105  |AD921SBCP-105-ND ADC 10-Bit, 105Ms; ; 
: : ps . 2-LFCSP_ 11.80 10.62 9.42 
AD7872JRZ AD7872JRZ-ND ADC 14-Bit LC2MOS* 43.71 40.80 37.89 - 
AD7872KN ‘AD7872KN-ND ‘ADC 14-Bit LC2MOS... 53.06 49.52 45.99 AD9215BRU-65 AD9215BRU-65-ND [ADC 10-Bit, 65Msps, 3V.... .28-TSSOP 8.43 7.59 6.73 
AD7872KNZ AD7872KNZ-ND ADC 14-Bit LC2MOS* 53.06 49.52 45.99 AD9215BRUZ-105 | AD9215BRUZ-105-ND | ADC 10-Bit, 105Msps, 3V* .28-TSSOP 11.80 10.62 9.42 
AD7873ACP AD7873ACP-ND ADC 12-Bit Touch Screen Digitize 4.84 3.87 3.01 apeptoeraae ADP IOBGEL Be-ND aoe Dial Oa ee NEW: Pa 48 ios Me 
q “Bi ~ -40- }-Bit, 4OMsps Dual | - 1 L 
ADEBTERKE i Coie: wee 340 272 212 | _AD9218BST-65 | AD9218BST-65-ND | ADC 10-Bit, 65Msps Dual. 48-LOFP 16.86 15.74 14.62 
AD7875KNZ AD7875KNZ-ND ADC 12-Bit LC2MOS 100kHz* .. 24-Dip 40.47 37.78 35.08 AD9218BSTZ-65 AD9218BSTZ-65-ND | ADC 10-Bit, 65Msps Dual* 48-LQFP 16.86 15.74 14.62 
AD7876BN AD7876BN-ND ADC 12-Bit Sampling 10V...... 24-Dip 31.83 2971 27.59 AD9218BST-80 AD9218BST-80-ND — | ADC 10-Bit, 80Msps Dual 48-LOFP 19.16 17.88 16.61 
AD7877ACBZ-REELT | AD7877ACBZ-REEL7CT-ND | ADC 12-Bit Touch Screen* NEW!...25-WLCSP 3.80 3.05 2.37 AD9218BSTZ-RL65 | AD9218BSTZ-RLO5CT-ND | ADC 10-Bit, 65Msps Dual* 48-LOFP 19.61 18.30 17.00 
AD7877ACBZ-REEL7 | AD7877ACBZ-REEL7TR-ND | ADC 12-Bit Touch Screen* NEW! ... 25-WLCSP 6387.00/3,000 AD9218BSTZ-RL65 | AD9218BSTZ-RLGSTR-ND | ADC 10-Bit, 65Msps Dual* 48-LOFP 27762.00/2,000 
AD7880BNZ AD7880BNZ-ND ADC 12-Bit LC2MOS 5V Low Power*......24-Dip 22.52 21.02 19.52 AD9220AR AD9220AR-ND ADC 12-Bit, 10Msps ... 28-SOIC 9.26 8.34 7.40 
AD7880BR AD7880BR-ND ADC 12-Bit LC2MOS 5V Low Power......24-SOIC 21.86 20.40 18.95 AD9220ARZ AD9220ARZ-ND ADC 12-Bit, 10Msps*. 28-SOIC 9.26 8.34 7.40 
AD7880CNZ AD7880CNZ-ND ADC 12-Bit LC2MOS 5V Low Power*......24-Dip 25.73 24.01 22.30 AD9220ARSZ AD9220ARSZ-ND | ADC 12-Bit, 10Msps*. 28-SSOP 9.26 8.34 7.40 
AD7884AQ AD7884AQ-ND ADC 16-Bit Sampling High Speed..........40-CDip 79.59 74.29 68.98 AD9222BCPZ-40 | AD9222BCPZ-40-ND | ADC 12-Bit, 40Msps, Octal* NEW!..64-LFCSP 60.68 56.63 52.59 
AD7885AAPZ ‘AD7885AAPZ-ND ADC 16-Bit Sampling High Speed*......44-PLCC 70.25 65.57 60.88 AD9222BCPZ-50 | AD9222BCPZ-50-ND | ADC 12-Bit, 50Msps, Octal* NEW!..64-LFCSP 72.81 67.96 63.11 
AD7885AQ AD7885AQ-ND ADC 16-Bit Sampling High Speed 28-CDip 79.59 74.29 68.98 AD9223ARSZ AD9223ARSZ-ND _| ADC 12-Bit, 3Msps* 28-SSOP_ 11.71. 10.55 9.35 
Ae ire OZERBARZ NDS BOG Ae Bt Channel (eakshe a be 235 ‘AD9224ARSZ AD9224ARSZ-ND ADC 12-Bit, 40Msps*. 28-SSOP 16.62 15.52 14.41 
: -Bit, 8-Channel, 125ksps : 5 ; AD9225ARZ AD9225ARZ-ND ADC 12-Bit, 25Msps*. 28-SOIC 19.73 18.41 17.10 
AD7892AR-1 AD7892AR-1-ND ADC 12-Bit, 600ksps, LC2MOS 19.35 18.06 _ 16.77 AD9225ARSZ AD92254RSZ-ND ADC 12.Bit a5Msps*. 28-SSOP 19.73 18.41 17.10 
AD7892ARZ-1 AD7892ARZ-1-ND ADC 12-Bit, 500ksps, LC2MOS*.. 19.35 18.06 16.77 AD9226ARSZ AD9226ARSZ-ND ADC 12-Bit, 65Msps*. 28-SSOP 24.93 23.27 21.61 
AD7892BNZ-1 AD7892BNZ-1-ND ADC 12-Bit, 600ksps, LC2MOS* 23.91 22.32 20.73 AD9226ASTZ AD9226ASTZ-ND ADC 12-Bit, 65Msps*. 48-LQFP 24.93 23.27 21.61 
AD7892BR-1 AD7892BR-1-ND ADC 12-Bit, 600ksps, LC2MOS 23.22 21.68 20.13 = aie ; _ ——— 
AD7892BR-3 AD7892BR-3-ND_ | ADC 12-Bit, 600ksps, LO*MOS 20122) 216820113 apeooaecez40 | |Aaeseeaetaa ines Oke oa ieince (eae ee 
AD7892BRZ-1 AD7892BRZ-1-ND _| ADC 12-Bit, 500ksps, LC2MOS 23.22 21.68 20.13 be : : : 
; AD9228BCPZ-65 | AD9228BCPZ-65-ND | ADC 12-Bit, 65Msps Quad* 8-LFCSP 41.57 38.80 36.03 
AD7893ANZ-2 ‘AD7893ANZ-2-ND [ADC 12-Bit LC2MOS* NEW! 16.50 15.40 14.30 mae Bi . : 
; AD9230BCPZ-170 | AD9230BCPZ-170-ND | ADC 12-Bit, 170Msps, 1.8V* NEW!..56-LFCSP 53.12 49.58 46.04 
AD7893ARZ-2 PO IES BZ -NE am) ADC 12-Bit LC2MOS* NEW! 1O:SOT LS AO 1430 AD9233BCPZ-80 | AD9233BCPZ-80-ND | ADC 12-Bit, 80Msps, 1.8V* 8-LECSP 25.35 23.66 21.97 
AD7893AR-5 AD7893AR-5-ND ADC 12-Bit LC2MOS.. 15.76 14.19 12.59 2 est: : : : 
AD7893ARZ.5 AD7893ARZ.5-ND | ADC 12-Bit LC2MOS* 4576 1419 1259 AD9233BCPZ-125 | AD9233BCPZ-125-ND [ADC 12-Bit, 125Msps, 1.8V*. 48-LFCSP 40.91 38.18 35.46 
AD7893ARZ-10 AD7893AR7-10-NO | ADC 12-Bit LC2MOS* 4576 1419 1259 AD9235BCPZ-65 | AD9235BCPZ-65-ND | ADC 12-Bit, 65Msps*.... 2-LFCSP 18.21 17.00 15.79 
; AD9235-65PCB AD9235-65PCB-ND —_| Evaluation Board for AD9235-65. — 2500 — — 
a -10- | 2| 
nD TER AD ADZSSSBRSTOND Aa ADC 12-Bit LO2MOS.. SoBe aL 94 AD9235BRUZ-20 | AD9235BRUZ-20-ND | ADC 12-Bit, 20Msps*. .28-TSSOP 11.81 10.64 9.43 
AD7894AR-2 AD7894AR-2-ND ADC 14-Bit Serial Trac 13.39 12.06 10.70 : : 
AD7B894ARZ-2 ‘AD7894ARZ.2-ND | ADC 14-Bit Serial Track/Hold AD9235BRUZ-40 _| AD9235BRUZ-40-ND_| ADC 12-Bit, 40Msps*. .28-TSSOP 13.33 12.00 10.64 
LP* NEW!... 15.58 14.03 12.44 ‘AD9235BRUZ-65 | AD9235BRUZ-65-ND [ADC 12-Bit, 65Msps*. -28-TSSOP 18.21 17.00 15.79 
AD7894ARZ-3 AD7894ARZ-3-ND ADC 14-Bit Serial Track/Hold LP* 13.39 12.06 10.70 AD9236BCP-80 AD9236BCP-80-ND | ADC 12-Bit, 80Msps, 3V 2-LFCSP 25.05 23.38 21.71 
AD7894BRZ-10 AD7894BRZ-10-ND | ADC 14-Bit Serial Track/Hold LP* 15.93 14.87 13.81 AD9236BCPZ-80 | AD9236BCPZ-80-ND | ADC 12-Bit, 80Msps, 3V. 2-LFCSP 25.05 23.38 21.71 
AD7895AR-2 AD7895AR-2-ND ADC 12-Bit Serial 5V. 8.38 7.55 6.69 AD9236BCP-80EB | AD9236BCP-80EB-ND Evaluation Board for AD9236-80. .— 225.00 - = 
AD7895ARZ-3 AD7895ARZ-3-ND ADC 12-Bit Serial 5V* 8.38 7.55 6.69 AD9236BRU-80 AD9236BRU-80-ND | ADC 12-Bit, 80Msps, 3V -28-TSSOP 25.05 23.38 21.71 
AD7895AR-10 AD7895AR-10-ND | ADC 12-Bit Serial 5V. 8.38 7.55 6.69 ‘AD9238BSTZ-20 | AD9238BSTZ-20-ND | ADC 12-Bit Dual 20Msps*. 1671 15.60 14.49 
AD7896BR AD7896BR-ND ADC 12-Bit Serial Track/Hold HS . 13.35 12.46 11.57 AD9238BSTZ-40 | AD9238BSTZ-40-ND | ADC 12-Bit Dual 40Msps*. 18.21 17.00 15.79 
AD7896BRZ ‘AD7896BRZ-ND ‘ADC 12-Bit Serial Track/Hold HS* 7483 13.35 11.84 AD9238BSTZ-65 | AD9238BSTZ-65-ND | ADC 12-Bit Dual 65Msps*. 27.32 25.50 23.68 
AD7899ARSZ-1 AD7899ARSZ-1-ND | ADC 14-Bit, 400ksps, 5V* 15.03 14.03 13.03 AD9240ASZ AD9240ASZ-ND ADC 14-Bit, 10Msps*. 25.04 23.37 21.70 
AD7899ARSZ-2 AD7899ARSZ-2-ND | ADC 14-Bit, 400ksps, 5V* NE 17.48 16.31 15.15 AD9241ASZ AD9241ASZ-ND ADC 14-Bit, 1.25Msps*. 14.33 12.90 11.44 
AD7904BRU AD7904BRU-ND ADC 8-Bit, 4-Channel, 1Msps .. 3.53 2.83 2.20 ADO243ASZ AD9243ASZ-ND ADC 14-Bit, 3Msps* 15.93 14.87 13.81 
AD7904BRUZ AD7904BRUZ-ND | ADC 8-Bit, 4-Channel, 1Msps* 3.53 2.83 2.20 ‘AD9244BST-40 AD9244BST-40-ND | ADC 14-Bit. 40Msps 9829 2641 2452 
AD7908BRUZ AD7908BRUZ-ND —_| ADC 8-Bit, 8-Channel, 1Msps* 4.21 3.37 2.62 AD9244BSTZ-40 | AD9244BSTZ-40-ND | ADC 14-Bit, 4Msps*. 28.29 26.41 24.52 
AD7910ARM AD7910ARM-ND ADC 10-Bit, 250ksps 3.98 3.19 2.48 AD9244BST-65 AD9244BST-65-ND | ADC 14-Bit, 65Msps 37.71 35.20 32.69 
AD7911ARMZ ADQUIARMZND) | ADC 10-Bit, 2-Channel, 250ksps* 455 3.64 2.83 AD9244BSTZ-65 _ | AD9244BSTZ-65-ND_| ADC 14-Bit, 65Msps*. 37.71 35.20 32.69 
AD7911ARMZ-REEL7| AD7911ARMZREEL7TR-ND | ADC 10-Bit, 2-Channel, 250ksps 2576.00/1,000 ‘AD9245BCPZ-80  TAD9245BCPZ-80-ND [ADC 14-Bit, 8OMsps, 3V 4704 43.91 40.77 
AD7912AUJ-R2 AD7912AUJ-R2TR-ND | ADC 10-Bit, 2-Channel, 1Msps 906.75/250 : 
- AD9245BCP-80EB | AD9245BCP-80EB-ND | Evaluation Board for AD9245BCP+C757-80...— 22500 — — 
EVAL-AD7912CB | EVAL-AD7912CB-ND | Evaluation Board for AD7912 —750 — — i oh we . 
' AD9246BCPZ-80 | AD9246BCPZ-80-ND | ADC 14-Bit, 80Msps, 1.8V*.... 48-LFCSP 37.94 35.41 32.88 
AD7914BRU AD7914BRU-ND ADC 10-Bit, 4-Channel, 1Msps 6-TSSOP 6.08 487 4.11 : eo o ‘ 
: AD9246BCPZ-125 | AD9246BCPZ-125-ND | ADC 14-Bit, 125Msps, 1.8V*. 8-LFCSP 73.61 68.70 63.80 
AD7918BRUZ AD7918BRUZ-ND | ADC 10-Bit, 8-Channel, 1Msps O-TSSOP 6.58 5.27 4.45 : can - : : 
AD TaoUBRIAZ AD7920BRMZ-ND | ADC 12-Bit, 250ksps* S-MSOP HERTS RTTEMETCT AD9248BSTZ-20 _| AD9248BSTZ-20-ND | ADC 14-Bit, 20Msps, Dual*.... 64-LOFP 31.86 29.74 27.62 
AD7921ARM ‘AD7924ARM-ND ADC 12-Bit, 250ksps, 2-Channel 8MSOP 524 420 3.97 AD9248BSTZ-40 JAD9248BSTZ-40-ND ADC 14-Bit, 40Msps, Dual¥ 64-LOFP 45.00 42.00 39.00 
AD7921ARM-REEL7 | AD7921ARM-REEL7TR-ND| ADC 12-Bit, 250ksps, 2-Channel.......... 8-MSOP 2971.00/1,000 ADQ248BSTZ-65 | ADB248BSTZ-Go-ND! | ADC 14-Bit, 6SMsps, Dual 64-LOFP | 60163' 56.59) 52'55 
A oa : ‘ AD9252BCPZ-50 | AD9252BCPZ-50-ND | ADC 14-Bit, 50Msps, Octal* NEW!...64-LFCSP 81.92 76.46 71.00 
AD7921ARMZ AD7921ARMZ-ND | ADC 12-Bit, 250ksps, 2-Channel*........8-MSOP 5.24 4.20 3.27 : 
AD7922ARMZ AD7922ARMZ-ND | ADG-12-Bit, 1Msps, 2-Channel* BMSOP 860 688 581 AD9254-150EBZ | AD9254-150EBZ-ND | Evaluation Board for AD9254* NEW!.........— 25800 — — 
EVAL-AD79220B | EVAL-AD7922CB-ND | Evaluation Board for AD7922..  — eC AD9254BCPZ-150 _ | AD9254BCPZ-150-ND | ADC 14-Bit, 150Msps, 1.8V* NEW!..48-LFCSP 97.05 90.58 84.11 
AD7923BRUZ AD7923BRUZ-ND _| ADC 12-Bit, 4-Channel, 200ksps*.....16-TSSOP_ 5.16 4.13 3.49 ‘AD9259-50EBZ AD9259-50EBZ-ND | Evaluation Board for AD9259* NEW!........— 22876 = — = — 
AD7924BRUZ AD7924BRUZ-ND [ADC 12-Bit, 4-Channel, (Msps*....... 16-TSSOP 910 7.28 6.15 AD9260ASZ AD9260ASZ-ND ADC CMOS 16-Bit Oversampled 60.57 56.54 52.50 
AD7927BRUZ AD7927BRUZ-ND ADC 12-Bit, 8-Channel, 200ksps*.....20-TSSOP 5.66 4.53 3.83 AD9280ARSZ AD9280ARSZ-ND ADC CMOS 8-Bit, 32Msps* 452 3.62 2.82 
AD7928BRUZ AD7928BRUZ-ND | ADC 12-Bit, 8-Channel, 1Msps*........20-TSSOP 9.62 7.70 6.50 AD9281ARS AD9281ARS-ND ADC 8-Bit Dual CMOS.... 7.00 560 4.73 
AD7933BRUZ AD7933BRUZ-ND | ADC 10-Bit, 4-Channel, 1.5Msps*.....28-TSSOP 7.08 5.67 4.78 AD9281ARSZ AD9281ARSZ-ND__| ADC 8-Bit Dual CMOS* 7.00 560 4.73 
AD7940BRM AD7940BRM-ND ADC 14-Bit, 100ksps, Unipolar.............8-MSOP 8.30 6.64 5.61 * RoHS Compliant (Continued) 
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DEVICES 
Analog Devices Digi-Key Price Each Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
AD9283BRS-50 AD9283BRS-50-ND _| ADC 8-Bit, 50Msps, 3V.. 5.06 4.05 3.42 ADS69KNZ ADS569KNZ-ND DAC 16-Bit Mono* NEW! 47.24 44.09 40.94 
AD9283BRS-80 AD9283BRS-80-ND | ADC 8-Bit, 80Msps, 3V.. 6.06 4.85 4.10 ADS69KPZ ADS569KPZ-ND DAC 16-Bit Mono* .... 51.96 48.50 45.04 
AD9283BRSZ-50 —_| AD9283BRSZ-50-ND_ | ADC 8-Bit, 50Msps, 3V* NEW! 588 471 3197 AD660AN AD660AN-ND DAC 16-Bit Mono with Voltage Ref. 23.39 21.83 20.27 
AD9283BRSZ-100 | AD9283BRSZ-100-ND | ADC 8-Bit, 100Msps, 3V*. 926 834 7.40 ADG6OANZ AD660ANZ-ND DAC 16-Bit Mono with Voltage Ref.* 23.39 21.83 20.27 
AD9287-100EB AD9287-100EB-ND _| Evaluation Board for AD92 ae — AD6G0AR AD660AR-ND DAC 16-Bit Mono with Voltage Ref. 22.71 21.20 19.69 
AD9287-100EBZ AD9287-100EBZ-ND | Evaluation Board for AD9287* NEW!. 22876 — — AD660ARZ AD660ARZ-ND DAC 16-Bit Mono with Voltage Ref. 22.71 21.20 19.69 
AD9287BCPZRL7-100 | AD9287BCPZRL7-100CT-ND| ADC 8-Bit Quad 100Msps 48-LFCSP 28.50 26.60 24.70 AD660BN AD6G0BN-ND DAC 16-Bit Mono with Voltage Ref 35.07 32.74 30.40 
AD9287BCPZRL7-100 | AD9287BCPZAL7-100-ND | ADC 8-Bit Quad 100Msps 48-LFCSP 13275.00/750 AD660BR AD6G0BR-ND DAC 16-Bit Mono with Voltage Ref. 34.05 31.78 29.51 
AD9288BSTZ-100 | AD9288BSTZ-100-ND | ADC 8-Bit Dual 100Msps* 15.93 14.87 13.81 AD660BRZ AD660BRZ-ND DAC 16-Bit Mono with Voltage Ref. IC 34.05 31.78 29.51 
AD9410BSQZ AD9410BSQZ-ND ADC 10-Bit, 210Msps*. 76.11 71.04 65.97 AD664BD-BIP AD664BD-BIP-ND DAC 12-Bit Quad Mono... 28-Dip 123.54 115.31 107.07 
AD9411BSV-170 | AD9411BSV-170-ND | ADC 10-Bit, 170Msps, 3.3 54.59 50.95 47.31 preeaey Leela eae pad von eee ee aa ae 
AD9411BSV-200 | AD9411BSV-200-ND | ADC 10-Bit, 200Msps, 3.3V.. 63.72 59.48 55.23 : BI d sje ‘ , : 
AD9430BSVZ-170 | AD9430BSVZ-170-ND ADC 12.Bit 170Msps, 3.3" 59.97 55.98 51.98 AD664JN-BIP Fear ae encom OAC 12-Bit Quad Bipolar. 7116 66.42 61.68 
AD9430BSVZ-210 | AD9430BSVZ-210-ND | ADC 12-Bit, 210Msps, 3.3V* 83.51 77.94 72.38 ADG64JNZ-BIP ADGG4JNZ-BIP-ND | DAC 12-Bit Quad Bipolar* . 7116 66.42 61.68 
AD9432BSQZ-105 | AD9432BSQZ-105-ND | ADC 12-Bit, 105Msps* 4479 41.81 38.82 AD664JP AD664JP-ND DAC 12-Bit Quad Mono 82.43 76.93 71.44 
AD9432BSTZ-80 | AD9432BSTZ-80-ND | ADC 12-Bit, B0Msps* 36.06 33.66 31.26 | ADBG4KP ADE RND DAG 12-Bit Quad Mon AAP CO eo eure 
AD9432BSTZ-105 | AD9432BSTZ-105-ND |ADC 12-Bit, 105Msps*. 44.79 41.81 38.82 aN AMSAT DAC 12-Bit Voltage Ou 26-Dip ALGO ago OUI 
‘ : sil Hie eaks AD667JNZ AD667JNZ-ND DAC 12-Bit Voltage Out* 16.07 15.00 13.93 
AD9432/PCB AD9432/PCB-ND Evaluation Board for AD9432 225.00 ADeezIP ABRGEER DAG {OBI Volare Olt ‘Ruy 4G) age 
AD9433BSQZ-105 | AD9433BSQZ-105-ND | ADC 12-Bit, 105Msps IF Sampling*.....52-LOFP 44.79 41.81 38.82 It Voltage Ou y H H é 
AD9433BS07-125 | AD9433BSQZ-125-ND | ADC 12-Bit. 125Msps IF Sampling* ...52-LOFP 47.06 43.92 40.79 AD6675D ADBGTSDEND DAG 12-Bit Voltage Ou 28-CDip (0413 197.197 90:25 
= AD669AN ‘AD669AN-ND DAC 16-Bit Mono with Voltage Ref. ip 23.39 21.83 20.27 
‘AD9433/PCB AD9433/PCB-ND Evaluation Board for AD9433 775 — ‘ ra ; 
: AD6G9ANZ AD669ANZ-ND DAC 16-Bit Mono with Voltage Ref. 23.39 21.83 20.27 
AD9460BSVZ-80 | AD9460BSVZ-80-ND_ | ADC 16-Bit, 80Msps*... 73.35 68.46 63.57 fi ey : 
: AD669BN AD669BN-ND DAC 16-Bit Mono with Voltage Ref... 35.07 32.74 30.40 
AD9460-80LVDS/PCB | AD9460-80LVDS/PCB-ND | Evaluation Board for AD9460-80* 2876 — — i si : 
y AD669BNZ AD669BNZ-ND DAC 16-Bit Mono with Voltage Ref. 35.07 32.74 30.40 
AD9460BSVZ-105 | AD9460BSVZ-105-ND | ADC 16-Bit, 105Msps* 86.01 80.28 74.55 ‘ Soe ii : 
d AD760AQ AD760AQ-ND DAG 16-Bit with Amp Serial 96.47 90.04 83.61 
AD9460-105LVDS/PCB | AD9460-105LVDS/PCB-ND | Evaluation Board for AD9460-105* wn 228.76 ra PRE REnARIE aeEr Ear REISMAN 
AD9461BSVZ AD9461BSVZ-ND [ADC 16-Bit, 130Msps IF Sampling* ..100-TQFP 98.64 92.07 85.49 AD766JN ‘AD766JN-ND DAC 16-Bit DS 4875 1750 1625 
AD9461-LVDS/PCB | AD9461-LVDS/PCB-ND | Evaluation Board for AD9461* .... — 287 — — AD766JNZ ‘AD766JNZ-ND DAC 16-Bit DS 4875 1750 1625 
AD9481BSUZ-250 | AD9481BSUZ-250-ND | ADC 8-Bit, 250Msps, 3.3V* NEW!.....44-TOFP 28.23 26.35 24.47 AD767AD ‘(AD767AD-ND 9543 23.45 21.78 
AD9823KRUZ AD9823KRUZ-ND Correlated Double Sampler* NEW! TSSOP 5.96 477 4.03 AD767JN AD767JN-ND 16.49 15.39 14.29 
AD10465BZ AD10465BZ-ND ADC 2-Ch., 14-Bit, 65Msps NEW!.....68-CLCC 799,55 746.25 692.94 ADT67INZ AD767INZ-ND 16.49 15.39 14.09 
AD10678BWS AD10678BWS-ND ADC 16-Bit, 80Msps ..... .60-SMD 774.19 = = AD767JP AD767JP-ND 16.01 14.94 13.88 
AD10678/PCB AD10678/PCB-ND Evaluation Kit for AD10678 — 1187.15 = = AD767KN AD767KN-ND 21.74 20.29 18.84 
ADA4922-1ACPZ-RL7 | ADA4922-1ACPZ-RL7CT-ND | ADC 18-Bit Differential Dri 718 5.75 4.85 AD767KNZ AD767KNZ-ND 21.74 20.29 18.84 
ADA4922-1AGPZ-RL7 | ADA4922-1ACPZ-RL7TR-ND) ADC 18-Bit Differential Driver* -LFCSP 5794.50/1,500 AD768ARZ AD768ARZ-ND DAC 16-Bit, 30Msps* NE! 38.55 35.98 33.41 
ADA4922-1ARDZ__| ADA4922-1ARDZ-ND_| ADC 18-Bit Differential Driver* 8-SOIGC 668 5.35 4.51 AD11394 AD1739J-ND DAC Single 18-Bi 32-Dip 906.92 846.46 786.00 
ADADC71JD ADADC71JD-ND ADC 16-Bit High Resolutio 2-CDip 344.03 321.09 298.16 AD1139K AD1139K-ND DAC Single 18- 32-Dip 1133.64 1058.07 982.49 
ADADC80-12 ADADC80-12-ND ADC 12-Bit, Integrated 2-CDip 148.23 138.35 128.47 AD1833ACST AD1833ACST-ND DAC Audio 24-Bit, 6-Channel.. 48-LOFP 7.48 5.99 5.05 
ADADC80-2-12 ADADC80-2-12-ND | ADC 12-Bit, ip 148.23 138.35 128.47 AD1851NZ AD1851NZ-ND DAC Audio 16-Bit POM* 16-Dip 10.00 9.00 7.98 
ADADC85-12 ADADC85-12-ND ADC 12-Bi 256.55 239.45 222.34 AD1851RZ AD1851RZ-ND DAC Audio 16-Bit PCM* 16-SOIC 10.00 9.00 7.98 
ADADC85S2Z-12 ADADC85SZ-12-ND__| ADC 12-Bi 304.83 284.51 264.19 AD1852JRS AD1852JRS-ND DAC Stereo 24- 28-SSOP 11.46 10.32 9.16 
ADC912AFP ADC912AFP-ND ADC 12-Bit CMOS MPU Compatible. 1875 17.50 16.25 AD1852URSZ AD1852JRSZ-ND DAC Stereo 24-Bi 28-SSOP 11.46 10.32 9.16 
ADC912AFS ADC912AFS-ND ADC 12-Bit CMOS MPU Compatible. 18.74 17.49 16.24 EVAL-AD1852EB | EVAL-AD1852EB-ND | Evaluation Board for AD1852. — 18750 — 
HSC-ADC-EVALB-DC | HSC-ADC-EVALB-DC-ND | HS ADC FIFO Evaluation Kit . 103200 — = — AD1853JRSZ AD1853JRSZ-ND DAC Stereo 24-Bit* ... 12.89 11.61 10.30 
HSC-ADG-EVALB-DCZ | HSC-ADC-EVALB-DCZ-ND | HS ADC FIFO Evaluation Kit* NEW! 573.32 — — AD1861R-J AD1861R-J-ND DAC Audio Fastset 18- 11.83 10.65 9.45 
HSC-ADC-EVALB-SC | HSC-ADC-EVALB-SC-ND | HS ADC USB FIFO Evaluation Kit 645.00 — — AD1865N ‘AD1865N-ND DAC Audio Dual 18-Bit 21.08 19.67 18.27 
HSC-ADC-EVALB-SCZ | HSC-ADC-EVALB-SCZ-ND| HS ADC USB FIFO Evaluation Kit* NEW: 53322 — — AD1866N AD1866N-ND DAC Audio 16-Bit Dual 16.54 14.90 13.21 
HSC-ADC-FPGA-4 | HSC-ADC-FPGA-4-ND Evaluation Kit, High Speed ADC USB FIFO 28595  — AD1866R AD1866R-ND DAC Audio 16-Bit Dual 16.54 14.90 13.21 
HSC-ADC-FPGA-8 | HSC-ADC-FPGA-8-ND | Evaluation Kit, High Speed ADC USB FIFO 29928 — — AD1868N AD1868N-ND DAC Audio 18-Bit Dual 16.62 15.52 14.41 
HSC-ADC-FPGA-9289| HSC-ADG-FPGA-9289-ND| Evaluation Board for FPGA AD9289 32250 — — AD1868R AD1868R-ND DAC Audio 18-Bit Dual 16.62 15.52 14.41 
Capacitance-to-Digital Converters ADIOGAST.— [ADIOSAYSTND. | DAC AUsio®-Channel 26-8... aBLGRP “1120 1008 84 
AD7142ACPZ-1REEL | AD7142ACPZ-1REELCT-ND | Programmable CDC with Environmental AD1955ARSZ AD1955ARSZ-ND DAC Audio Multi-Bit* .... 28-SSOP 10.75 9.68 8.58 
Compensation* 32-LFCSP 3.71 2.97 2.31 AD5040BRJZ-REEL7 | ADSO40BRJZ-REEL7CT-ND | DAC 14-Bit, 2.7V-5.5V SPI 0T-23-8 991 8.93 7.92 
AD7142ACPZ-1REEL | AD7142ACPZ-1REELTR-ND | Programmable CDC with Environmental AD5040BRJZ-REEL7 | ADSO40BRJZ-REEL7TR-ND | DAC 14-Bit, 2.7V-5.5V SPI*.. 19101.00/3,000 
Compensation* 32-LFCSP 8875.00/5,000 ADSO60ARJZ-TREEL? | ADSOGOARJZ-IREELTOT-ND 991 8.93 7.92 
AD7142ACPZ-REEL | AD7142ACPZ-REELCT-ND | Programmable CDC with Environmental ADS5060ARJZ-1REEL7 | ADSOB0ARJZ-1REEL7TR-ND| 49101.00/3,000 
Compensation* S2-LFCSP 3.71 2.97 2.31 ADS060ARJZ-2REEL7 | ADSOG0ARJZ-2REEL7CT-ND 9.91 893 7.92 
AD7142ACPZ-REEL | AD7(42ACPZ-REELTR-ND | Programmable CDC with Environmental ADS060ARJZ-2REELT | ADSO60ARJZ-2REEL7TR-ND| DAC 16-Bit, 2.7V-5.5V SPI 19101.00/3,000 
Compensation .. 32-LFCSP 8875.00/5,000 ADS5060BRJZ-1REEL7 | ADSO60BRJZ-1REEL7CT-ND| DAC 16-Bit, 2.7V-5.5V SPI 12.50 11.25 9.98 
EVAL-AD7142-1EBZ | EVAL-AD7142-1EBZ-ND | Evaluation Board fo — ese AD5060BRJZ-1REEL7 | ADSO60BRJZ-1REEL7TR-ND 2.7V-5.5V SPI 24057.00/3,000 
EVAL-AD7142EBZ _| EVAL-AD7142EBZ-ND | Evaluation Board for AD7142* 1500 AD5060BRJZ-2REEL7 | ADSO60BRJZ-2REEL7CT-ND it, 2.7V-5.5V SPI 12.50 11.25 9.98 
AD7143ACPZ-1500RL7 | AD7143ACPZ-1500RL7CT-ND | Programmable Controller for Capacitance AD5060BRUZ-2REEL7 | ADSO60BRJZ-2REEL7TR-ND| it, 2.7V-5.5V SPI 24057.00/3,000 
Touch Sensor* NEWS... 16-LFCSP_ 2.70 216 1.68 AD5060YRJZ-1REEL7 | ADSO60VRJZ-1REEL7CT-ND) DAC 16-Bit, 2.7V-5.5V SPI* .. 12.74 11.48 10.18 
‘AD7143ACPZ-1500RL7 | AD7143ACPZ-1500RL7TR-ND | Programmable Controller for Capacitance AD5060YRJZ-1REEL7 | ADSO60VRJZ-1REEL7TR-ND| DAC 16-Bit, 2.7V-5.5V SPI*.. 24531.00/3,000 
Touch Sensor* NEW!.. 16-LFCSP 780.00/500 ‘AD5061BRJZ-2REEL? | ADSOG1BRJZ-2REELTCT-ND| DAC 16-Bit, 2.7V-5.5V SPI* 670 5.36 4.53 
EVAL-AD7143-1EBZ | EVAL-AD7143-1EBZ-ND | Evaluation Board for AD7143-1* NEW!.....— 196.88 — — AD5061BRJZ-2REEL7 | AD5061BRJZ-2REEL7TR-ND| DAC 16-Bit, 2.7V-5.5V SPI* .. 10974.00/3,000 
AD7745ARUZ AD7745ARUZ-ND —_| 24-Bit Capacitance-to-Digital Converter AD5063BRMZ ADS5063BRMZ-ND | nanoDAC® 16-Bit, 
with Temperature Sensor*. 6-TSSOP 9.28 7.43 6.27 2.7V-5.5V SPI* NEW! 13.21 11.90 10.55 
AD7746ARUZ AD7746ARUZ-ND 24-Bit Capacitance-to-Digital Converter ADS5300BRMZ AD5300BRMZ-ND DAC 8-Bit Rail-to-Rail 2.7V-5.5V* . 2.95 2.36 1.84 
with Temperature Sensor*. 6-TSSOP 838 7.55 6.69 ADS300BRTZ-REEL/ | ADSS00BRTZREEL/CT-ND | DAC 8-Bit Rail-to-Rail 2.7V-5.5V*. 281 225 1.75 
EVAL-AD7746EB | EVAL-AD7746EB-ND | Evaluation Board for AD7746 — 14623 — — ADS300BRTZ-REEL7 | ADS3O0BRTZREEL7TR-ND | DAC 8-Bit Rail-to-Rail 2.7V-5.5V*.. 4119.00/3,000 
EVAL-AD7746EBZ | EVAL-AD7746EBZ-ND | Evaluation Board for AD7746* NEW! 1687 — — AD5301BRM AD5301BRM-ND DAC 8-Bit, 2.5V, 2-Wire. 3.31 2.65 2.06 
AD7747ARUZ AD7747ARUZ-ND 24-Bit Capacitance-to-Digital Converter AD5301BRMZ AD5301BRMZ-ND DAC 8-Bit, 2.5V, 2-Wire* 3.31 2.65 2.06 
w/Temperature Sensor* NEWS... 928 743 627 AD5301BRT-5OORL7 | AD5301BRTSOORL7CT-ND | DAC 8-Bit, 2.5V, 2-Wire. 3.15 252 1.96 
EVAL-AD7747EBZ__| EVAL-AD7747EBZ-ND [Evaluation Board for AD7747* NEW! 129900 — — ‘AD5301BRT-5SOORL7 | AD5301BRTSOORL7TR-ND | DAC 8-Bit, 2.5V, 2-Wire. 780.00/500 
Digita-to-Analog serfs esha) Sn hth 
ee ee pac eee ae HUE late AD53024RMZ ADS302ARMZ-ND —_| DAC 8-Bit Dual R-R 2.5V- 254 204 1.59 
a Quad 12-Bit 760.20 709.52 658.84 AD5302BRM-REEL7 | ADS302BRM-REEL7CT-ND | DAC 8-Bit Dual R-R, 2.5V-5.5V 536 429 3.34 
AD420ANZ-32 AD420ANZ-32-ND —_| DAC Serial 16-Bit* 16.82 15.70 14.58 - 
: oS bergen AD5302BRM-REEL7 | AD5302BRM-REEL7TR-ND | DAC 8-Bit Dual R-R, 2.5V-5.5 2614.00/1,000 
en Coe eee 28 toss oar | ADS302BRMZ | ADS302BRMZ-ND | DAC 8-Bit Dual B-R, 2.5V-5.5V* 461 369 287 
: a : : : AD5304BRM AD5304BRM-ND DAC 8-Bit Quad Voltage Out... 620 4.96 4.19 
AD421BRZ AD421BRZ-ND DAC Serial 16-Bit* 11.40 10.26 9.10 AD5304BRMZ AD5304BRMZ-ND DAC 8-Bit Quad Voltage Out* 6.20 4.96 4.19 
yeaa ADSSTANEND me SI Vollge nee ae eat a AD5305ARMZ AD5305ARMZ-ND DAC 8-Bit Quad Voltage Out, 2-Wire 
A -Bit Voltage Ou ! 3 i Interface, 2.5V-5.5V* 450 3.60 2.80 
BD SeIEE ADEE REND DAGie"8it Voltage Out® 876 7.01 5.92 | “ADS305BRMZ  [ADSG05BRMZ-ND | DAC 8-Bit Quad Voltage Out, 2-Wire 
ADS58JNZ AD558JNZ-ND DAC 8-Bit Vottage Out 11.73 10.56 9.37 Interface, 2.5V-5.5V* {0-MSOP 6.20 4.96 4.19 
AD558JPZ AD558JPZ-ND DAC 8-Bit Voltage Out* 20-PLCC 11.18 10.07 8.93 AD5306ARUZ AD5306ARUZ-ND DAC 8-Bit Quad Voltage Out, 2-Wire 
ADS58KNZ AD558KNZ-ND DAC 8-Bit Voltage Out* 16-Dip 16.01 14.94 13.88 Interface, 2.5V-5.5V* 16-TSSOP 5.06 4.05 3.15 
ADS58KP AD558KP-ND DAC 8-Bit Voltage Ou! 20-PLCC 16.01 14.94 13.88 ADS306BRUZ ADS5306BRUZ-ND —_| DAC 8-Bit Quad Voltage Out, 2-Wire 
ADS58KPZ AD558KPZ-ND DAC 8-Bit Voltage Out* 20-PLCC 16.01 14.94 13.88 Interface, 2.5V-5.5V* 16-TSSOP 6.60 5.28 4.46 
AD558SD AD558SD-ND DAC 8-Bit Voltage Ou 6-CDip 31.11 29.04 26.97 AD5308ARUZ ‘AD5308ARUZ-ND DAC 8-Bit, 2.5V Octal* 16-TSSOP 5.20 4.16 3.51 
‘AD561KD AD561KD-ND DAC 10-Bit, 5V-15V Input Moni 16-Dip 82.41 76.92 71.43 AD5308BRU AD5308BRU-ND DAC 8-Bit, 2.5V Octal. 16-TSSOP 848 6.79 5.73 
ADS65AJD ADS65AJD-ND DAC 12-Bit Mono High Spee 24-Dip 28.40 26.51 24.61 AD5308BRUZ AD5308BRUZ-ND —_| DAC 8-Bit, 2.5V Octal* 16-TSSOP 848 6.79 5.73 
ADS65AJR ADS65AJR-ND DAC 12-Bit Mono High Spee 28-SOIC 21.93 20.47 19.01 AD5310BRM AD5310BRM-ND DAC 10-Bit R-R with Buffer 4.01 3.21 250 
AD567JD AD567JD-ND DAC 12-Bit Mono... 28-Dip 43.67 40.76 37.85 AD5310BRMZ AD5310BRMZ-ND __| DAC 10-Bit R-R with Buffer. 4.01 3.21 2.50 
AD568JQ AD568JQ-ND DAC 12-Bit High Sp ip 50.16 46.82 43.48 ADS310BRT-REEL | ADS310BRT-REELCT-ND_ | DAC 10-Bit R-R with Buffer 383 3.06 2.38 
AD569AD ADS69AD-ND DAC 16-Bit Mono... 63.69 59.45 55.20 AD5310BRTZ-REEL | ADS310BRTZ-REELCT-ND | DAC 10-Bit R-R with Buffer . 3.83 3.06 2.38 
ADS6QJNZ ADS69JNZ-ND DAC 16-Bit Mono* 37.53 35.03 32.53 ADS310BRTZ-REEL | AD5310BRTZ-REELTR-ND | DAC 10-Bit R-R with Buffer* . 17890.00/10,000 
AD569JP AD569JP-ND DAC 16-Bit Moni 28-PLCC 41.07 38.34 35.60 AD5311BRM AD5311BRM-ND DAC 10-Bit, 2-Wire with Buffe 461 369 2.87 
AD569JPZ AD569JPZ-ND DAC 16-Bit Mono 28-PLCC 41.07 38.34 35.60 AD5311BRMZ AD5311BRMZ-ND DAC 10-Bit, 2-Wire with Buffer* 8-MSOP 4.61 3.69 2.87 
ADS69KN ADS69KN-ND DAC 16-Bit Mono... 28-Dip 47.24 44.09 40.94 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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DATA CONVERSION (Continued) 


DEVICES 
Analog Devices Digi-Key Price Each Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
AD5311BRTZ-REEL7 | AD5311BRTZ-REEL7CT-ND | DAC 10-Bit, 2-Wire with Buffer. 439 351 273 AD5398BCBZ-REELZ | AD5398BCBZ-REEL7TR-ND | DAC 10-Bit, 120mA Current 
AD5311BRTZ-REEL7 | AD5311BRTZ-REEL7TR-ND| DAC 10-Bit, 2-Wire with Buffer* 6351.00/3,000 Sinking* n 5028.00/3,000 
AD5312ARMZ AD5312ARMZ-ND | DAC 10-Bit Dual R-R Out» NEW: 4.25 3.41 2.65 AD5398BCPZ-REEL7 | ADS398BCPZ-REEL7CT-ND | DAC 10-Bit, 120mA Current Sinking* 340 272 2.12 
AD5312BRMZ AD5312BRMZ-ND | DAC 10-Bit Dual Rail-to-Rail Out* 5.04 4.04 3.41 AD5398BCPZ-REELZ | ADS398BCPZ-REEL7TR-ND | DAC 10-Bit, 120mA Current Sinking* 2544.00/1,500 
AD5313ARUZ AD5313ARUZ-ND | DAC 10-Bit Dual R-R Voltage Out, EVAL-AD5398EB _| EVAL-AD5398EB-ND | Evaluation Board for AD5398. — 11138 — — 
2.5V to 5.5V* NEWS... 5.36 4.29 3.34 ADS399YRMZ AD5399YRMZ-ND [DAC 12-Bit Dual with Reference 856 6.85 578 
AD5314ARMZ ADS5314ARMZ-ND | DAC 10-Bit Quad Voltage Out AD5405YCP AD5405YCP-ND DAG 12-Bit Dual, Multip! 986 7.89 6.66 
2.5V to 5.5V* 546 437 3.69 AD5405YCPZ AD5405YCPZ-ND DAC 12-Bit Dual, Multiply* 9.86 7.89 6.66 
AD5314BRMZ AD5314BRMZ-ND —_| DAC 10-Bit Quad Voltage Out EVAL-AD5405EB | EVAL-AD5405EB-ND Evaluation Board for AD5405. 900 — — 
2.5V to 5.5V* 744 5.96 5.03 AD5415YRU AD5415YRU-ND DAC 12-Bit Multiplying, High 
AD5315ARMZ-REEL7| AD5315ARMZ-REEL7CT-ND | DAC 10-Bit, 2-Wire Interface, Bandwidth: 9.86 7.89 6.66 
Volt. Out, 2.5V to 5.5V* NEWH......10-MSOP 5.56 4.45 3.76 AD5415YRUZ ADS415YRUZ-ND [DAC 12-Bit Multiplying, High 
AD5315ARMZ-REEL7| AD531SARMZ-REELTTR-ND | DAC 10-Bit, 2-Wire Interface, Quad Bandwidth*.. 24-TSSOP 9.86 7.89 6.66 
Volt. Out, 2.5V to 5.5V* NEW....... 10-MSOP 3475.00/1,000 AD5415YRU-REEL7 | ADS415YRU-REEL7TR-ND | DAC 12-Bit Multiplying, High 
AD5315BRMZ AD5315BRMZ-ND | DAC 10-Bit, 2-Wire Interface, Quad Bandwidth. .24-TSSOP 6162.50/1,000 
Volt. Out, 2.5V to 5.5V* . 10-MSOP 7.44 5.96 5.03 EVAL-AD5415EB | EVAL-AD5415EB-ND [Evaluation Board for AD5415.....cvcsscsceenn — 11138 — — 
AD5316BRU AD5316BRU-ND DAC 10-Bit Quad with Buffer. 6-TSSOP 7.86 6.29 5.31 AD5424YRU ‘AD5424YRU-ND DAC 8-Bit Multiplying. “T6-TSSOP 367 2.94 2.29 
‘AD5316BRUZ ADS316BRUZ-ND | DAC 10-Bit Quad with Buffer. 6-TSSOP 7.86 6.29 5.31 AD5424YRUZ ADS424YRUZ-ND | DAC 8-Bit Multiplying* -16-TSSOP 3.67 2.94 2.29 
AD5317ARUZ AD5317ARUZ-ND | DAC 10-Bit Quad w/Buffer* NEW!...16-TSSOP 6.64 532 4.49 EVAL-AD5S424EB | EVAL-ADS424EB-ND Evaluation Board for ADS424..... — 
AD5317BRUZ AD5317BRUZ-ND DAC 10-Bit Quad with Buffers .. 7.86 629 5.31 AD5425YRM AD5425YRM-ND DAC 8-Bit Multiply, High Bandwidth ..10-MSOP 3.42 2.74 2.13 
AD5317BRUZ-REEL7 | AD5317BRUZREEL7CT-ND | DAC 10-Bit Quad with Buffer* . 914 7.32 6.17 EVAL-AD5425EB | EVAL-AD5425EB-ND_| Evaluation Board for AD5425. 99.00 — — 
AD5317BRUZ-REEL7 | ADS317BRUZREEL7TR-ND | DAC 10-Bit Quad with Buffer* . 4913.00/1,000 AD5426YRM AD5426VRM-ND DAC 8-Bit Multiply, High Bandwidth... 10-MSOP 342 274 243 
AD5318ARUZ AD5318ARUZ-ND DAC 10-Bit, 2.5V Octal* 6.18 655 553 AD5428YRU AD5428YRU-ND DAC 8-Bit Multiply, High Bandwidth .. 20-TSSOP 5.72 458 3.87 
AD5318BRUZ AD5318BRUZ-ND DAC 10-Bit, 2.5V Octal* 9.98 7.99 674 ADS5429YRU AD5429YRU-ND DAC 8-Bit Multiply, High 
AD5320BRM AD5320BRM-ND DAC 12-Bit, 2.7V Rail-to ; 5.24 420 3.54 Bandwidth.............. 16-TSSOP 5.50 4.40 3.72 
AD5320BRMZ AD5320BRMZ-ND DAC 12-Bit, 2.7V Rail-to-Rail Out 5.24 4.20 3.54 ADS5429YRU-REEL7 | AD5429VRU-REEL7TR-ND | DAC 8-Bit Multiply, High 
AD5320BRT-5OORL7 | ADS320BRTSOORL7CT-ND | DAC 12-Bit, 2.7V Rail-to-Rail Out. 5.40 4.32 3.65 Bandwidth, -16-TSSOP 3438.00/1,000 
AD5320BRT-REEL7 | ADS320BRT-REEL7CT-ND | DAC 12-Bit, 2.7V Rail-to-Rail Out. 00 4.00 3.38 EVAL-AD5429EB =| EVAL-AD5429EB-ND _ | Evaluation Board for AD5429. (ilo 
AD5320BRT-REEL7 | ADS320BRT-REEL7TR-ND | DAC 12-Bit, 2.7V Rail-to-Rail Out. 8127.00/3,000 AD5432VRMZ AD5432YRMZ-ND DAG TD a Mul High Eyre cues 
AD5320BRTZ-REEL | ADS320BRTZREEL7CT-ND | DAC 12-Bit, 2.7V Rail-to-Rail Out 5.00 4.00 3.38 ith*..... ; : . 
AD5320BRTZ-REEL | AD5320BRTZREEL7TR-ND | DAC 12-Bit, 2.7V Rail-to-Rail Out 8127.00/3,00 AD5433YRU ADS433YRU-ND DAC 10-Bit Multiply -20-TSSOP 5.08 4.07 3.43 
AD5321BRM AD5321BRM-ND DAG 12-Bit, 2.5V 2-Wire 20 4.96 4.19 ADS439YRUZ AD5439YRUZ-ND DAE Set Muley, Pe am AGS 
‘AD5321BRMZ ADS5321BRMZ-ND | DAC 12-Bit, 2.5V 2-Wire*. 620 496 4.19 Terabe s : : : 
AD5322BRMZ AD5322BRMZ-ND | DAC 12-Bit Dual Rail-to-Rail Out* 8.90 712 6.01 ADS439YRUZ-REEL? | ADS439YRUZ-REEL7TR-ND| DAC 10-Bit Multiply, High 
AD5323BRU AD5323BRU-ND DAC 12-Bit Dual Rail-to-Rail 9.44 7.56 6.38 Bandwidth... -16-TSSOP 4575.00/1,000 
z Bi il-to-Rai EVAL-AD5439EB | EVAL-AD5439EB-ND Evaluation Board for AD5439. —11138 — — 
AD5323BRUZ AD5323BRUZ-ND —_| DAC 12-Bit Dual Rail-to-Rail 944 7.56 6.38 NBoareOr ey 
AD5324BRMZ ADS324BRMZ-ND___|DAC 12-Bit Quad 2.5V* 10-MSOP 12.15 10.94 9.70 ADS AAO YRU PID EU DAG OB Muleoly, High oa-tssop MAREE 
AD5325BRMZ AD5325BRMZ-ND | DAC 12-Bit, 2 Wire 2C* 10-MSOP 12.15 1094 9.70 AOSV? AOSGEWANIEND ee aaa : ae 
AD5326ARUZ AD5326ARUZ-ND | DAC 12-Bit Quad w/Butt 6-TSSOP 10.76 9.69 8.60 5 E H Rent owsop Wresamense ated 
ADS5326BRU AD5326BRU-ND DAC 12-Bit Quad with Buffer. 6-TSSOP 12.66 11.40 10.11 andwictt . : 5. : 
i ai ; : € EVAL-AD5443EB | EVAL-AD5443EB-ND Evaluation Board for AD5443. — 900 — — 
AD5326BRUZ AD5326BRUZ-ND —_| DAC 12-Bit Quad with Buffer. 6-TSSOP 12.66 11.40 10.11 Aneaaayoe OaeveRIA BACH OBI Miniolye Hak 
AD5327BRUZ AD5327BRUZ-ND DAC 12-Bit Quad 2.5V* 6-TSSOP 12.66 11.40 10.11 Banda ath Uraply, HM oo-urcsp WREMOMERH ome 
AD5328ARU AD5328ARU-ND DAC 12-Bit, 2.5V Octal 6-TSSOP 12.15 10.94 9.70 ADSAASYAUZ PO PiGtRWENTaM DACT2BRMUNOW Hak : : : 
AD5328ARUZ AD5328ARUZ-ND | DAC 12-Bit, 2.5V Octal 6-TSSOP 12.15 10.94 9.70 dae 20-1880 WREROMMET ORCS 
AD5328BRUZ AD5328BRUZ-ND DAC 12-Bit, 2.5V Octal* 6-TSSOP 14.28 12.86 11.40 incite le ‘ : : : 
§ aaa ¢ EVAL-AD5445EB | EVAL-AD5445EB-ND Evaluation Board for AD5445. 9.00 — — 
AD5330BRU AD5330BRU-ND DAC 8-Bit Single Voltage Out 0-TSSOP 4.61 369 2.87 hina ROSA TAH CNM DAC 14-bit Maktiphy dich 
AD5330BRUZ AD5330BRUZ-ND _| DAC 8-Bit Single Voltage Out* 0-TSSOP 4.61 3.69 2.87 pacdiidthfoe ce ak) ZEA aR 
‘AD5331BRUZ AD5331BRUZ-ND _| DAC 10-Bit Single Voltage Out* O-TSSOP 4.95 396 3.08 ; —— — - - - 
AD5333BRUZ AD5333BRUZ-ND _| DAC 10-Bit Dual Voltage Out®. 4-TSSOP 630 5.04 4.26 ADS447YRUZ AD5447YRUZ-ND DAG 12 BIE Multply; High Pk 6 AG 
AD5334BRU AD5334BRU-ND DAC 8-Bit Quad Voltage Out.. 4-TSSOP 7.04 5.64 4.76 ADS449VRU ADS449VRU-ND DAC 12-Bit Maltishy High : : : 
AD5334BRUZ AD5334BRUZ-ND —_| DAC 8-Bit Quad Voltage Out* 7.04 5.64 4.76 Bandit ee 1@-TSSOP 9.86 7.89 6.66 
AD5336BRU AD5336BRU-ND DAC 10-Bit Quad Voltage Ou 840 6.72 5.67 ADSA49YRUZ ADs44ovRUZND  |DAC 12-Bit Mult a : : ‘ 
: 4 | ply, 
AD5336BRUZ AD5336BRUZ-ND DAC 10-Bit Quad Voltage Out* 840 6.72 5.67 Bandwidth .. ae 16-TSSOP 9.86 7.89 6.66 
eee Fa ea Cag BE Dual 2 Wire ay ons ee ADS449YRU-REEL7 | ADS440VRU-REELTTR-ND | DAC 12-Bit Multiply, High 
| : : ; ; Bandwidth ss 16-TSSOP 6163.00/1,000 
AD5337BRM AD5337BRM-ND DAC 8-Bit Dual 2-Wir 3.67 2.94 2.29 : ; 
, : EVAL-AD5449EB | EVAL-AD5449EB-ND | Evaluation Board for AD5449. 1138 — — 
ADS338ARM ADS338ARM-ND DAC 10-Bit Dual 2-Wire 4.50 3.60 2.80 AD5516ABC-1 AD5516ABC-1-ND | DAC 12-Bit, 16-Channel. 40.70 37.99 35.27 
SS SeARM Oe EAE porate Suet WEW 8-MSOP aa aod ae AD5516ABC-2 AD5516ABC-2-ND DAC 12-Bit, 16-Channel . 40.70 37.99 35.27 
PI }-Bit Dual 2-Wire .! 3 a 
! : AD5516ABCZ-2 ‘AD5516ABCZ-2-ND 76-Channel* 40.70 37.99 35.27 
ADS5339ARM AD5339ARM-ND DAC 12-Bit Dual 2-Wire 670 5.36 453 ADS516ABC-3 ‘ADSS16ABC-3-ND 4070 3799 35.27 
AD5339BRM AD5339BRM-ND DAC 12-Bit Dual 2-Wire 8.38 7.55 6.69 fi 
ue AD5530BRUZ AD5530BRUZ-ND 16-TSSOP 8.90 7.12 6.01 
AD5341BRU AD5341BRU-ND DAG 12-Bit Single Voltage Out. 6.30 5.04 4.26 ADS531BRU ‘AD5531BRU-ND “W6TSSOP 1213 1092 9.69 
eee ADAH TBRUEND DAG (2-H Single Volage Outs oa 4 420 AD5531BRUZ AD5531BRUZ-ND wu. 16-TSSOP 12.13 10.92 9.69 
é “Bit Dual Voltage Out® . . : 5 AD5532ABC-1 ‘AD5532ABC-1-ND 32-Ch. Sample/Hold 74.94 69.95 64.95 
AD5344BRU AD5344BRU-ND _| DAC 12-Bit Quad Voltage Out TSSOP 13.89 1251 11.10 i By false 
: AD5532ABCZ-1 AD5532ABCZ-1-ND | DAC 14-Bit, 32-Ch. Sample/Hold*.. 70.44 65.75 61.05 
AD5344BRUZ AD5344BRUZ-ND ——_| DAC 12-Bit Quad Voltage Out®. 8-TSSOP 13.89 12.51 11.10 fF 3. | 
: AD5532ABC-2 AD5532ABC-2-ND | DAC 14-Bit, 32-Ch. Sample/Hold 70.44 65.75 61.05 
ADS346BCP AD5346BCP-ND DAC 8-Bit Octal Voltage Out.. 6.28 5.03 4.24 AD5532BBC-1 AD5532BBC-1-ND —_| DAC 14-Bit, 32-Ch. Sample/Hold 77.40 72.24 67.08 
ADS5346BRU AD5346BRU-ND DAC 8-Bit Octal Voltage Out.. 6.20 496 4.19 AD5533ABC-1 AD5533ABC-1-ND DAC 14-Bit, 32-Channel......... 66.44 62.01 57.58 
ADS347BCP ADS347BCP-ND DAC 10-Bit Octal Voltage Out 865 7.79 6.91 ADS541AR ‘AD5541AR-ND it Serial-In/Voltage Out SOIC 15.76 14.19 12.59 
AD5347BRU AD5347BRU-ND DAC 10-Bit Octal Voltage Out 860 7.74 6.87 AD5541ARZ AD5541ARZ-ND DAG 16-Bit Serial-In/Voltage Out. SOIC 15.76 14.19 12.59 
AD5348BCP ADS348BCP-ND DAC 12-Bit Octal Voltage Out 14.76 13.29 11.79 AD5541CR AD5541CR-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out SOIC 25.80 24.08 22.36 
AD5348BRUZ ADS348BRUZ-ND__| DAC 12-Bit Octal Voltage Out* 14.69 13.23 11.74 AD5541CRZ AD5541CRZ-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out. SOIC 25.80 24.08 22.36 
AD5S360BCPZ AD5360BCPZ-ND DAC 16-Bit, 16-Ch., Serial Input, AD5541JR AD5541JR-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out SOIC 14.33 12.90 11.44 
Voltage Output* NEW..... 45.38 42.35 39.33 AD5541JRZ ‘AD5541JRZ-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out®. SOIC 14.33 12.90 11.44 
AD5360BSTZ AD5360BSTZ-ND PaiGes Ra Ae a Rage ae RT AD5541LR AD5541LR-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out “SOIC 19.35 18.06 16.77 
oltage Outpul M1... ; h ; ! AD5541LRZ AD5541LRZ-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out. SOIC 19.35 18.06 16.77 
AD5379ABC AD5379ABC-ND DAC 14-Bit, 40-Ch., Serial Input, Bipolar EVAL-AD5541/42EB | EVAL-AD5541/42EB-ND | Evaluation Board for AD5541/42 14625 — — 
Voltage Output O8-CSPBGA 90.68 84.63 78.59 AD5542AR AD5542AR-ND DAC 16-Bit Serial-In 15.76 14.19 12.59 
EVAL-AD5379EB EVAL-AD5379EB-ND | Evaluation Board for AD5379 .— 199.00 _ = AD5542ARZ AD5542ARZ-ND DAC 16-Bit Serial-In* 15.76 14.19 12.59 
AD5380BSTZ-5 ADS5380BSTZ-5-ND DAC 14-Bit, 40-Channel*... 100-LQFP 75.14 70.13 65.12 AD5542CRZ AD5542CRZ-ND DAC 16-Bit Serial-In* 25.80 24.08 22.36 
EVAL-AD5380EB EVAL-AD5380EB-ND Evaluation Board for AD5380 — 223.50 _ _ AD5542LRZ AD5542LRZ-ND DAC 16-Bit Serial-In* 19.35 18.06 16.77 
AD5381BSTZ-5 AD5381BSTZ-5-ND | DAC 12-Bit, 40-Channel*.. 59.94 55.95 51.95 AD5543BRZ AD5543BRZ-ND DAC 16-Bit Serial-In/Current Out®. 14.68 13.22 11.72 
EVAL-AD5381EB EVAL-AD5381EB-ND_| Evaluation Board for AD5381... (990052 AD5543BRM AD5543BRM-ND DAC 16-Bit Serial-In/Current Out 14.68 13.22 11.72 
‘AD5382BST-5 AD5382BST-5-ND | DAC 14-Bit, 32-Channel Volt. Out 64.50 60.20 55.90 AD5544ARSZ ADS5544ARSZ-ND [DAC 16-Bit Quad Serial-In* 28-SSOP 30.30 28.28 26.26 
AD5382BSTZ-5 AD5382BSTZ-5-ND | DAC 14-Bit, 32-Channel Volt. Out 64.50 60.20 55.90 AD5545BRUZ AD5545BRUZ-ND —_| DAC 16-Bit Dual Serial-In* .16-TSSOP 15.59 14.55 13.51 
EVAL-AD5382EB | EVAL-AD5382EB-ND | Evaluation Board for ADS5382 199.00 — — AD5S546BRUZ AD5546BRUZ-ND | DAC 16-Bit Multiplying* .28-TSSOP 14.84 13.37 11.86 
AD5383BSTZ-5 AD5383BSTZ-5-ND | DAC 12-Bit, 32-Channel*.. 52.37 48.88 45.39 AD5547BRUZ AD5547BRUZ-ND —_| DAC 16-Bit Multiplying* .38-TSSOP 16.05 14.98 13.91 
EVAL-AD5383EB _| EVAL-AD5383EB-ND [Evaluation Board for AD5383 19900 — — AD5S551BRZ AD5551BRZ-ND DAC 14-Bit Serial-In* 8-SOIC 11.01 9.92 8.80 
AD5384BBC-5 ADS384BBC-5-ND | DAC 14-Bit, 40-Channel, ADS553CRMZ ADS5553CRMZ-ND [DAC 14-Bit Serial-In/Current Out®. 953 8.58 7.61 
Voltage Out... 00-CSPBGA 75.14 70.13 65.12 AD5S554BRSZ AD5554BRSZ-ND DAC 14-Bit Quad Serial-In/ 
AD5S390BCP-3 ADS390BCP-3-ND_ | DAC 14-Bit, 16-Channel 64-LFCSP 36.27 33.86 31.44 Current Out® .... 22.59 21.09 19.58 
AD5390BCPZ-3 AD5390BCPZ-3-ND | DAC 14-Bit, 16-Channel 64-LFCSP 36.27 33.86 31.44 ADS555CRU AD5555CRU-ND DAC 14-Bit Dual Serial-In .16-TSSOP 12.56 11.31 10.03 
AD5390BST-3 AD5390BST-3-ND _| DAC 14-Bit, 16-Channel 52-LOFP 36.27 33.86 31.44 ADS555CRUZ AD5555CRUZ-ND _[DAC 14-Bit Dual Serial-In .16-TSSOP 12.56 11.31 10.03 
AD5390BSTZ-5 ADS390BSTZ-5-ND | DAC 14-Bit, 16-Channel 52-LOFP 36.27 33.86 31.44 ADS556CRUZ ADS5556CRUZ-ND [DAC 14-Bit Multiplying* .... -28-TSSOP 9.78 881 7.81 
EVAL-AD5390EB | EVAL-AD5390EB-ND | Evaluation Board for AD5390 — 22350 — — AD5570ARS AD5570ARS-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out 22.67 21.16 19.65 
AD5391BCPZ-3 AD5391BCPZ-3-ND | DAC 12-Bit, 16-Ch. Voltage Out®. 30.20 2819 26.17 AD5570WRSZ ADS5570WRSZ-ND | DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out®. 27.20 25.39 23.57 
AD5391BCP-5 AD5391BCP-5-ND | DAC 12-Bit, 16-Ch. Voltage Out 30.20 28.19 26.17 EVAL-AD5570EB | EVAL-AD5570EB-ND Evaluation Board for AD5570. 14625 — — 
AD5391BCPZ-5 AD5391BCPZ-5-ND _| DAC 12-Bit, 16-Ch. Voltage Out®. 30.20 28.19 26.17 AD5582YRVZ AD5582VRVZ-ND _| DAC 12-Bit Quad Voltage Out 16.04 14.45 12.81 
EVAL-AD5391EB | EVAL-AD5391EB-ND | Evaluation Board for AD5391.... — 220 AD5583YRVZ AD5583YRVZ-ND __|DAC 10-Bit Quad Voltage Out 986 8.88 7.88 
AD5392BCP-3 AD5392BCP-3-ND | DAC 14-Bit, 8-Channel Voltage Ou 22.62 2112 1961 AD5601BKSZ-REELZ | ADS5601BKSZ-REEL7CT-ND | 8-Bit nanoDAC®, 2.7V to 5.5V, 
AD5392BCP-5 AD5392BCP-5-ND | DAC 14-Bit, 8-Channel Voltage Out.....64-LFCSP 22.62 21.12 19.61 SPI* NEW!.. wd 238 1.90 1.43 
EVAL-AD5392EB —_| EVAL-AD5392EB-ND | Evaluation Board for AD5392 250 AD5601BKSZ-REEL | ADS601BKSZ-REEL7TR-ND | 8-Bit nanoDAC®, 2.7V to 5.5V, 
AD5398BCBZ-REEL7 | ADS398BCBZ-REEL7CT-ND | DAC 10-Bit, 120mA Current SPI* NEW!.. Bs 3648.00/3,000 
Sinking* Son) U2 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


696 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ANALOG DATA CONVERSION (Continued) 


DEVICES 
Analog Devices Digi-Key Price Each Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AD5620CRMZ-2 AD5620CRMZ-2-ND | 12-Bit nanoDAC® Buffered AD7224LR-18 AD7224LR-18-ND DAC 8-Bit LC2MOS.. 18-SOIC 886 7.98 7.08 


Voltage-Out* NEW!... 5.62 4.50 3.80 AD7224LRZ-18 AD7224LRZ-18-ND DAC 8-Bit LC2MOS* 18-SOIC 886 7.98 7.08 
AD5621AKSZ-REEL7 | ADS621AKSZ-REEL7CT-ND | 12-Bit nanoDAC®, 2.7V to 5.5V, AD7225KNZ AD7225KNZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS Quad*. 23.78 22.19 20.61 


SPI* NEW!... 2.90 233 1.81 AD7226KNZ AD7226KNZ-ND DAG 8-Bit LC2MOS Quad*. 22.29 20.81 19.32 
AD5621AKSZ-REEL7 | ADS621AKSZ-REEL7TR-ND| 12-Bit nanoDAC®, 2.7V to 5.5V, AD TIBET (GEDA GEND BAGS BINLCOMOS Glade: SiG? Ba Bien 
SPI* NEW... 4875.00/3,000 : ee 
ADSG22AKSZ-2REELT | ADSOOZAKSZ-OREELTCT-ND| 12-Bit nanoDAC® 2.7V-5.5V* NEW!...SC70-6 2.97 2.38 1.85 pecs Rae oe cot Leaks Ga SESH Ente 
AD5622AKSZ-2REEL7 | ADS622AKSZ-2REELTR-ND| 12-Bit nanoDAC® 2.7V-5.5V* NEW! 4989,00/3,000 ! ; bee 
i AD7228ABRZ AD7228ABRZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS Octal*. 23.15 21.61 20.06 
AD5622BKSZ-2REEL7 | ADS622BKSZ-2REELICT-ND| 12-Bit nanoDAC® 2.7V~5.5V* NEI 3.45 252 | 1,96 ! 
AD5622BKSZ-2REEL7 | ADS620BKSZ-2REEL7TR-ND| 12-Bit nanoDAC® 2.7V~5.5V* NE! 5292.00/3,000 ADT22BACHZ DPB RCE NORE OAC 8-Bit LOPMOS Octal BM eal Boe 
: es aes AD7228ACRZ AD7228ACRZ-ND __|DAC 8-Bit LC2MOS Octal*. 2717 25.36 23.55 


AD5623RBCPZ-3REEL7 | ADS623RBCPZ-3REEL7CT-ND | Dual 12-Bit nanoDAC® 5.78 4.63 3.91 


; = AD7228KNZ ‘AD7228KNZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS Octal*. 44.22 41.28 38.33 
AD5623RBCPZ-SREEL? | ADS62SRBCPZ-OREEL7TR-ND| Dual 12-Bit nanoDAC@* 4762.50/1,500 ! 

AD5623RBRMZ-3 | AD5623RBRMZ-3-ND | Dual 12-Bit nanoDAC@® 6.08 487 4.11 AD7228KP AD7228KP-ND DAG SIELEMOS Octal 49.37 46.08 42.79 
AD5623RBRMZ-5 _ | AD5623RBRMZ-5-ND | Dual 12-Bit nanoDAC® 6.08 487 4.11 AD7228KPZ AD7228KPZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS Octal*. 49.37 46.08 42.79 
AD5624BCPZ-REEL7 | AD5624BCPZ-REEL7CT-ND | Quad 12-Bit nanoDAC@* . 9.15 8.24 7.31 AD7228LNZ AD7228LNZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS Octal*. 51.83 48.37 44.92 


9057.00/1,500 AD7237AAN AD7237AAN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual 


AD5624BCPZ-REEL7 | ADS624BCPZ-REEL7TR-ND | Quad 12-Bit nanoDAC®+ . 23.39 21.83 20.27 


AD5624RBCPZ-3REEL7 | ADS624RBCPZ-3REEL7CT-ND| Quad 12-Bit nanoDAC®* . SOBs 097.07 AD7237ABN AD7237ABN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual .. 27.44 25.61 23.78 
AD5624RBCPZ-3REEL7 | ADS624RBCPZ-3REEL7TR-ND| Quad 12-Bit nanoDAC®+ . 9762.00/1,500 AD7237ABR AD7237ABR-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual .. 24.98 23.31 21.65 


9.60 864 7.67 AD7237ABRZ AD7237ABRZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual* 
11.36 10.23 9.08 AD7237JN AD7237JN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual 
11.36 10.23 9.08 AD7237JNZ AD7237JNZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual* 

9.66 7.73 6.53 AD7237JR AD7237JR-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual. 

9057.00/1,500 AD7237KN AD7237KN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual 


24.98 23.31 21.65 
21.93 20.47 19.01 
21.93 20.47 19.01 
21.29 19.87 18.45 
25.73 24.01 22.30 


ADS5624BRMZ AD5624BRMZ-ND Quad 12-Bit nanoDAC@+ .. 
ADS5624RBRMZ-3 | AD5624RBRMZ-3-ND | Quad 12-Bit nanoDAC®* . 
ADS5624RBRMZ-5 _| AD5624RBRMZ-5-ND | Quad 12-Bit nanoDAC@* . 
AD5625BCPZ-REEL7 | ADS625BCPZ-REEL7CT-ND ) Quad 12-Bit nanoDAC@* NEW! 
AD5625BCPZ-REEL7 | ADS625BCPZ-REEL7TR-ND | Quad 12-Bit nanoDAC@* NEW! 


AD5625BRUZ AD5625BRUZ-ND Quad 12-Bit nanoDAC@* NEW! 9.60 864 7.67 AD7243ANZ AD7243ANZ-ND Serial DAC 12-Bit LC2MOS 11.36 10.23 9.08 
AD5625RBRUZ-1 AD5625RBRUZ-1-ND | Quad 12-Bit nanoDAC@* NEW! 11.36 10.23 9.08 AD7243AR AD7243AR-ND Serial DAC 12-Bit LC2MOS. 11.03 9.93 8.81 


AD5625RBRUZ-2 AD5625RBRUZ-2-ND_ | Quad 12-Bit nanocDAC@* NEW! 
AD5627BCPZ-REEL7 | ADS627BCPZ-REEL7CT-ND| Dual 12-Bit nanoDAC@* NEW! 
AD5627BCPZ-REEL7 | ADS627BCPZ-REEL7TR-ND) Dual 12-Bit nanoDAC@* NEW! 
AD5627BRMZ AD5627BRMZ-ND Dual 12-Bit nanoDAC@* NEW! 


12.06 10.86 9.63 AD7243ARZ AD7243ARZ-ND Serial DAC 12-Bit LC2MOS 


466 3.73 2.90 AD7243BR AD7243BR-ND DAC 12-Bit with Amp/Reference.... 


3958.50/1,500 iH -Bit LC2! 
556 445 3.46 AD7244JNZ AD7244JNZ-ND DAC 14-Bit LC2MOS Dual* NEW: 


11.03 9.93 8.81 
13.39 12.06 10.70 
24-Dip 36.93 34.47 32.01 


af -Bi 2 bal 
ADS627RBCPZ-REELT | ADS627RBCPZ-REELCT-ND | Dual 12-Bit nanoDACe* NEW! 524 420 327 AD 7244JR Elokee dle Dee ene Ms Dual 26-S0IC FRAO Boao lace 
ADS627RBCPZ-REEL? | ADS627RBCPZ-REEL7TR-ND | Dual 12-Bit nanoDAC@* NEW! 4456.50/1,500 ue arate Eloise) BAG 14 Bit EG: MOS Dual: SEE) egies 
poy AD7245AANZ AD7245AANZ-ND [DAC 42-Bit with Reference 13.66 12.30 10.91 


AD5627RBRMZ-1 AD5627RBRMZ-1-ND | Dual 12-Bit nanoDAC@* NEW! 
AD5627RBRMZ-2 | ADS627RBRMZ-2-ND | Dual 12-Bit nanocDAC@* NEW! 


620 496 4.19 
6.70 5.36 4.53 


AD7245AAPZ AD7245AAPZ-ND DAC 12-Bit with Reference 15.23 14.21 13.20 


i AD7245AAR AD7245AAR-ND DAC 12-Bit with Reference. 13.26 11.94 10.59 
AD5641AKSZ-500RL7 | ADS641AKSZ500RLCT-ND | DAG 14-Bit Voltage Out* 488 3.91 3.30 He 

AD5641AKSZ-500RL7 | ADS641AKSZ500RLTR-ND | DAC 14-Bit Voltage Out 1365.00/500 AD7245AARZ AD7245AARZ-ND DAC 12-Bit with Reference 13.26 11.94 10.59 
AD5643RBRMZ-3 _ | AD5643RBRMZ-3-ND | Dual 14-Bit nanoDAC® 9.98 7.99 6.74 AD7245JN AD7245JN-ND DAC 12-Bit with Reference. 15.11 13.61 12.07 
ADSG43RBRMZ5 1 ADSG43RBRMZ-5-ND | Dual 14-Bit nanoDAC® 398 7.99674 AD7245JPZ AD7245JPZ-ND DAC 12-Bit with Reference 15.23 14.21 13.20 


AD5S644RBRMZ-3 | ADS644RBRMZ-3-ND | Quad 14-Bit nanoDAC@* . 13.89 1251 11.10 AD7247AAN AD7247AAN-ND DAC 12-Bit Dual Voltage Ou 21.93 20.47 19.01 
ADS644RBRMZ-5 | ADS644RBRMZ-5-ND | Quad 14-Bit nanoDAC@* . 13.89 1251 11.10 AD7247AANZ AD7247AANZ-ND | DAC 12-Bit Dual Voltage Out* 21.93 20.47 19.01 
ADS645RBCPZ-REEL7 | ADS645RBCPZ-REEL7CT-ND | Quad 14-Bit nanoDAC@* " 11.00 9.90 8.78 AD7247AARZ AD7247AARZ-ND —_|DAC 12-Bit Dual Voltage Out* 21.29 19.87 18.45 
ADS645RBCPZ-REEL7 | ADS645RBCPZ-REELTTR-ND | Quad 14-Bit nanoDAC@* NEW! 12226.50/1,500 AD7247ABNZ AD7247ABNZ-ND _|DAC 12-Bit Dual Voltage Out* NE 29.91 27.92 25.93 
AD5S645RBRUZ ADS645RBRUZ-ND | Quad 14-Bit nanoDAC@* NEW! 13.89 1251 11.10 AD7247ABRZ AD7247ABRZ-ND__|DAC 12-Bit Dual Voltage Out* 24.98 23.31 21.65 
AD5647RBCPZ-REEL7 | ADS647RBCPZ-REELTCT-ND | Dual 14-Bit nanoDAC@* NEW!. 818 655 5.53 AD7247JN ‘AD7247JN-ND DAC 12-Bit Dual Voltage Ou 21.93 2047 19.01 


ADS5647RBCPZ-REEL7 | ADS647RBCPZ-REEL7TR-ND | Dual 14-Bit nanocDAC@* NEW! 
AD5647RBRMZ AD5647RBRMZ-ND | Dual 14-Bit nanoDAC@ * NEW! 


7669.50/1,500 AD7247JNZ AD7247JNZ-ND DAC 12-Bit Dual Voltage Ou 
865 7.79 6.91 AD7248AANZ AD7248AANZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS*..... 


21.93 20.47 19.01 
13.66 12.30 10.91 


AD5662ARMZ-1 AD5662ARMZ-1-ND | Single 16-Bit nanoDAC®*.... 5.94 4.76 4.01 AD7248AAR AD7248AAR-ND DAC 12-Bit with Reference. 13.26 11.94 10.59 
AD5662BRJZ-1REEL7 | AD5662BRJZ-1REEL7CT-ND | Single 16-Bit nanoDAC@®* NEW! 5.90 472 3.99 AD7248AARZ AD7248AARZ-ND. DAC 12-Bit with Reference 13.26 11.94 10.59 


AD5662BRJZ-1REEL7 | ADS662BRJZ-1REEL7TR-ND | Single 16-Bit nanoDAC@* NEW! 10974.00/3,000 AD7248JNZ ‘AD7248JNZ-ND DAC 12-Bit with Reference* 15.11 13.61 12.07 
ADS5G62BRUZ-2REEL | ADS662BRIZ-2REEL7CT-ND| Single 16-Bit nanoDAC® * 5.90 472 3.99 AD7249ANZ AD7249ANZ-ND DAC 12-Bit Serial with Ref 16.01 1442 1279 
AD5662BRUZ-2REEL7 | ADS662BRIZ-2REEL7TR-ND| Single 16-Bit nanoDAC® * 9672.00/3,000 AD7249ARZ AD7249ARZ-ND ACS Bit Serlel with Aeronces 1554 14.00 1241 
ADS663ARMZ ADS663ARMZ-ND __| Dual 16-Bit nanoDAC@* 8.83 7.95 __7.05 AD73028N AD7302BN-ND DAC 8-Bit Dual 2.7V to 5.5V 5.13 4.11 3.20 


AD5663BCPZ-REEL7 | ADS663BCPZ-REEL7CT-ND} Dual 16-Bit nanoDAC® 8.91 8.03 7.12 AD7302BNZ AD7302BNZ-ND DAC 8-Bit Dual 2.7V to 5.5V* NEW! 5.30 4.24 3.58 
ADSG63BCPZ-REEL7 | ADS663BCPZ-REEL7TR-ND| Dual 16-Bit nanoDAC® 8832.00/1,500 d 

i e , ‘AD7302BR ‘AD7302BR-ND DAC 8-Bit Dual 2.7V to 5.5V 497 3.98 3.10 
Peels cseee: RM) Dual 16-Bit nanoDAC@ eS SB) 1 AD7302BRZ AD7302BRZ-ND DAC 8-Bit Dual 2.7V to 5.5V* 497 398 310 


ADS663BRMZ-1 AD5663BRMZ-1-ND _| Dual 16-Bit nanoDAC® 
AD5663RBCPZ-3REEL7 | ADS663RBCPZ-3REEL7CT-ND| Dual 16-Bit nanoDAC® 
ADS663RBCPZ-3REEL7 | ADS663RBCPZ-3REEL7TR-ND| Dual 16-Bit nanoDAC® 
ADS663RBRMZ-3 | ADS663RBRMZ-3-ND | Dual 16-Bit nanocDAC® 
ADS663RBRMZ-5 | ADS663RBRMZ-5-ND | Dual 16-Bit nanoDAC® 


oe eb oeieae AD7302BR-REEL7 | AD7302BR-REEL7CT-ND DAC 8-Bit Dual 2.7V to 5.5V 


9075.00/1,500 AD7302BR-REEL7 | AD7302BR-REEL7TR-ND | DAC 8-Bit Dual 2.7V to 5.5V 
10.30 927 822 AD7302BRUZ AD7302BRUZ-ND DAC 8-Bit Dual 2.7V to 5.5V 
40.30 927 822 AD7303BNZ AD7303BNZ-ND DAC 8-Bit Dual 2.7V* 


514 412 3.47 
1175.60/400 

4.97 3.98 3.10 

5.34 4.28 3.61 


AD5664ARMZ ADS5664ARMZ-ND —_| Quad 16-Bit nanoDAC@* . 15.66 14.62 13.58 AD7303BR AD7303BR-ND DAC 8-Bit Dual 2.7V 5.18 4.15 3.50 
ADS5664BCPZ-REEL | AD5664BCPZ-REEL7CT-ND| Quad 16-Bit nanoDAC@* . 15.45 14.42 13.39 AD7303BRZ AD7303BRZ-ND DAC 8-Bit Dual 2.7V* 518 4.15 3.50 


AD5664BCPZ-REEL7 | ADSG64BCPZ-REEL7TR-ND| Quad 16-Bit nanoDAC®* . 16783.50/1,500 AD7303BRM AD7303BRM-ND DAC 8-Bit Dual 2.7V. 5.50 4.40 3.72 
ADS5664BRMZ ADS5664BRMZ-ND —_| Quad 16-Bit nanoDAC@* . 16.22 15.14 14.06 AD7303BRMZ AD7303BRMZ-ND___ [DAC 8-Bit Dual 2.7V* 5.50 4.40 3.72 


ADS664RBCPZ-3REEL7 | ADS664RBCPZ-3REEL7CT-ND| Quad 16-Bit nanoDAC@* .. 15.68 14.63 13.59 AD7304BRU AD7304BRU-ND DAC 8-Bit Quad 3V/5V R 16-TSSOP 7.14 5.72 4.82 
ADS664RBCPZ-3REEL7 | ADS664RBCPZ-3REEL7TR-ND| Quad 16-Bit nanoDAC@* .. 17043.00/1,500 AD7304BRUZ AD7304BRUZ-ND DAC 8-Bit Quad 3V/5V 

ADS664RBRMZ-3 _| ADS664RBRMZ-3-ND | Quad 16-Bit nanoDAC@* .. 17.39 16.23 15.07 Rail-to-Rail* NEW!.... 16-TSSOP 7.14 5.72 4.82 
ADS664RBRMZ-5 —_| ADS664RBRMZ-5-ND | Quad 16-Bit nanoDAC@* . 17.39 16.23 15.07 AD7304BRZ AD7304BRZ-ND DAC 8-Bit Quad 3V/5V R 7.14 5.72 4.82 
ADS665BCPZ-REEL7 | ADSG65BCPZ-REEL7CT-ND | Quad 16-Bit nanoDAC®* NEW! 14.59 13.14 11.66 AD7304YRZ AD7304YRZ-ND DAC 8-Bit Quad 3V/S5V Rail-to-Rail» . 8.75 7.88 6.99 
AD5665BCPZ-REEL7 | ADS665BCPZ-REEL7TR-ND ) Quad 16-Bit nanoDAC@* NEW! 16228.50/1,500 AD7305BRZ AD7305BRZ-ND DAC 8-Bit Quad 5V Rail-to-Rail* 826 6.61 5.58 
ADS665BRUZ AD5665BRUZ-ND Quad 16-Bit nancDAC®* NEW! 15.66 14.62 13.58 AD7305BRU AD7305BRU-ND DAC 8-Bit Quad 5V Rail-to-Rail 8.26 6.61 5.58 
ADS665RBCPZ-REEL7 | ADS665RBCPZ-REEL7CT-ND | Quad 16-Bit nanoDAC@®* NEW!. 15.33 13.80 12.24 AD7305BRUZ AD7305BRUZ-ND DAC 8-Bit Quad 5V Rail-to-Rail 8.26 6.61 5.58 
ADS665RBCPZ-REEL7 | ADS665RBCPZ-REEL7TR-ND | Quad 16-Bit nanoDAC@* NEW! 17043.00/1,500 AD7390AR AD7390AR-ND DAC 12-Bit, 3V Serial-In. 964 7.72 6.51 
ADS665RBRUZ-1 AD5665RBRUZ-1-ND | Quad 16-Bit nanoDAC@* NEW! 17.39 16.23 15.07 AD7390ARZ AD7390ARZ-ND DAC 12-Bit, 3V Serial-In 964 7.72 6.51 


ADS665RBRUZ-2 AD5665RBRUZ-2-ND | Quad 16-Bit nanocDAC@®* NEW! 18.02 16.82 15.62 


ADSG66ARUZ-2 | ADS66GARUZ-2-ND _| Quad 16-Bit nanoDAC@* ..... 16.24 1463 12.97 ene ee ee vee arilag SO ee 
AD5667BCPZ-REEL7 | ADSG67BCPZ-REEL7CT-ND | Dual 16-Bit nanoDAC@* NEW! g98 719 607 | Aran ATETTERE TIO DAG 1O-BK BY Sercily Ae aie cag 
ADSG67BCPZ-REEL/ | ADSOG7BCPZ-REELTR-ND | Dual 16-Bit nanoDAC@* NEW! 8479.50/1,500 ADTAGOA SEO DAC aD-BI av Patala 853 768 68t 


AD5667BRMZ AD5667BRMZ-ND Dual 16-Bit nanoDAC@* NEW! 
AD5667RBCPZ-REEL7 | ADS667RBCPZ-REEL7CT-ND | Dual 16-Bit nanocDAC@* NEW! 
ADS5667RBCPZ-REEL7 | ADS667RBCPZ-REEL7TR-ND |) Dual 16-Bit nancDAC@* NEW! 
AD5667RBRMZ-1 AD5667RBRMZ-1-ND | Dual 16-Bit nanoDAC@* NEW!. 


8.91 8.03 7.12 Ht 
936 789 666 AD7392ARZ AD7392ARZ-ND DAC 12-Bit, 3V Parallel* 


9244'50/1.50 AD7393AR ‘AD7393AR-ND DAC 10-Bit, 3V Parallel . 
40.30 9.27 8.22 AD7393ARZ AD7393ARZ-ND DAC 10-Bit, 3V Parallel* NEW! 


853 7.68 6.81 
658 5.27 4.45 
6.58 5.27 4.45 


ADS667RBRMZ-2 | ADS667RBRMZ-2-ND | Dual 16-Bit nanoDACe* NEW!. 10.83 9.75 8.65 AD7396ARZ ADTSSCARZND DAG 12:Bit, 3V Parallel 10103) 9.03) 8101 
ADS5668ARUZ-3 AD5668ARUZ-3-ND | Octal 16-Bit nanoDAC@* ..... 6-TSSOP 21.95 20.49 19.02 AD7397ARU AD7397ARU-ND DAC 10-Bit, 3V Parallel -24-TSSOP 7.08 5.67 4.78 
AD5678BRUZ-1 AD5678BRUZ-1-ND | 4x12-Bit and 4x16-Bit Octal DAC* 20.06 1872 17.39 AD7398BRZ AD7398BRZ-ND DAC 12-Bit Quad Serial-In 16-SOIG 15.41 13.88 12.31 
AD5S678BRUZ-2 | ADS678BRUZ-2-ND | 4x12-Bit and 4x16-Bit Octal DAC* 20.06 18.72 17.39 AD7398BRUZ AD7398BRUZ-ND DAC 12-Bit Quad Serial-In* 16-TSSOP 15.41 13.88 12.31 
ADS680BRJZ-2REELT | ADS680BRJZ-2REEL7CT-ND| 5V, 18-Bit nanoDAC@*.... 6.78 543 458 AD7399BRUZ AD7399BRUZ-ND _|DAC 10-Bit Quad 

ADS680BRJZ-2REEL7 | ADS6B0BRIZ-2REELTTR-ND| SV, 18-Bit nanoDAC@* 10863.00/3,000 Serial-In* NE 16-TSSOP 9.46 7.57 6.39 


ADS5764ASUZ AD5764ASUZ-ND DAC 16-Bit Quad, Serial-In/Bipolar AD7524JNZ AD7524JNZ-ND DAC 8-Bit Multiplying 16-Dip 7.24 580 4.89 


Voltage Out* 42.00 39.20 36.40 AD7524JR AD7524JR-ND DAC 8-Bit Multiplying. 16-SOIC 7.66 6.13 5.18 
ADS5764BSUZ AD5764BSUZ-ND DAC 16-Bit Quad, Serial-In/Bipolar AD7524JRZ ‘AD7524JRZ-ND DAC 8-Bit Multiplying* 16-SOIC 7.66 6.13 5.18 
Voltage Out* 46.20 43.12 40.04 AD7524KNZ AD7524KNZ-ND DAC 8-Bit Multiplying* NEW! 7.56 6.05 5.11 
AD5764CSUZ AD5764CSUZ-ND DAC 16-Bit Quad, Serial-In/Bipolar AD7528JN AD7528JN-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying 915 824 7.31 


Voltage Out* 
EVAL-AD5764EB EVAL-AD5764EB-ND | Evaluation Board for AD5764 
AD5821BCBZ-REEL7 | AD5821BCBZ-REEL7CT-ND | DAC 12C@, 120mA, Current Sinking 


915 8.24 7.31 
10.13 9.12 8.09 
1013 9.12 8.09 


-32-TOFP 54.18 50.57 46.96 AD7528JNZ AD7528JNZ-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying 
we 168.75 ta AD7528JP AD7528JP-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying 


AD7528JRZ AD7528JRZ-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying 


10-Bit* NEW!.. ac) Bye ae ! iplyi 

* es AD7528KN AD7528KN-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying 9.45 851 7.55 
ADS821BCB2-REEL7 |ADS62]BCRz-AEEUIEAND mee eomns Current Sinking pee AD7528KNZ AD7528KNZ-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying 9.45 851 7.55 
EVAL-ADS821EBZ | EVAL-AD5821EBZ-ND | Evaluation Board for N — filfce yeaa AD7528LNZ ADTe2eENZND DAC 8-Bit Dual Multiplying 15.28 13.76 12.20 
AD7111ABNZ AD7111ABNZ-ND | DAC Logarithmic LC2MOS*..... 16-Dip 10.36 9.33 8.28 AD7528LR ADTE2EE AND) DAC 8-Bit Dual Multiplying 15.23 14.21 13.20 
AD7111ACNZ AD7114ACNZ-ND DAC Logarithmic LC2MOS* NE! 14.11 12.71 11.27 fei Aer Pra TE ren aeen oat a6 He 
eae PES eS eat MOS ore Eso bs AD7533LNZ AD7533LNZ-ND DAC 10-Bit Multiplying 834 6.68 5.63 
AD7224KR-18 AD7224KR-18-ND DAC 8-Bit LC2MOS. 8.08 647 5.46 AD7533UQ AD7533UQ-ND DAC 10-Bit Multiplying. 25.17 23.50 21.82 
AD7224KRZ-18 AD7224KRZ-18-ND DAC 8-Bit LC2MOS* NEI 8.08 647 5.46 AD7537KN AD7537KN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual... 21.41 19.98 18.56 
AD7224LNZ AD7224LNZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS*. 18-Dip 10.68 962 853 | % RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 697 


ANALOG DATA CONVERSION (Continued) 


DEVICES 
Analog Devices Digi-Key Price Each Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description a 25 100 
AD7537KPZ ‘AD7537KPZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual* 28-PLCC 22.88 21.35 19.83 AD8522ARZ AD8522ARZ-ND DAC 12-Bit Dual 5V*. 1426 12.84 11.39 
AD7537LN AD7537LN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual . 24-Dip 27.72 25.88 24.03 AD8582AN AD8582AN-ND DAC 12-Bit Dual 5V. 17.46 16.30 15.14 
AD7541AJN AD7541AJN-ND DAC 12-Bit Multiplyin ip 11.51 10.37 9.20 AD8582AR AD8582AR-ND DAC 12-Bit Dual 5V. 16.97 15.84 14.71 
AD7541AJNZ AD7541AJNZ-ND DAC 12-Bit Multiplying* 11.51 10.37 9.20 AD8582ARZ AD8582ARZ-ND DAC 12-Bit Dual 5V*. 16.97 15.84 14.71 
AD7541AKN AD7541AKN-ND DAC 12-Bit Multiplying. 12.79 11.52 10.22 AD8801AR AD8801AR-ND DAC 8-Bit Octal with Shutdown . 658 5.27 4.45 
AD7541AKNZ ‘AD7541AKNZ-ND DAC 12-Bit Multiplying* 18-Dip 12.79 11.52 10.22 AD8801ARZ AD8801ARZ-ND DAC 8-Bit Octal with Shutdown* 658 527 445 
AD7541AKRZ AD7541AKRZ-ND DAC 12-Bit Multiplying* NEI 18-SOIG 8.96 8.07 7.16 AD8803ARZ AD8803ARZ-ND DAC 8-Bit Octal with Shutdown* 658 5.27 4.45 
AD7542JNZ AD7542JNZ-ND DAC 12-Bit Multiplying* ip 18.93 17.67 16.41 AD8842AR AD8842AR-ND DAC 8-Bit Octal Multiplying 24-SOIC 13.11 11.81 10.47 
AD7542KNZ AD7542KNZ-ND DAC 12-Bit Multiplying* 20.93 19.53 18.14 AD8842ARZ AD8842ARZ-ND DAC 8-Bit Octal Multiplying. 13.11 11.81 10.47 
AD7542KR AD7542KR-ND DAC 12-Bit Multiplying. 20.33 18.97 17.62 AD9704BCPZ AD9704BCPZ-ND DAC 8-Bit, 175Msps*..... 596 477 4.03 
AD7543GKR AD7543GKR-ND DAC 12-Bit Serial Input Multiplying... 16-SOIC 24.29 22.67 21.05 AD9705BCPZ AD9705BCPZ-ND DAC 10-Bit, 175Msps*.. 850 680 5.74 
AD7543JN AD7543JN-ND DAC 12-Bit Serial Input Multiplying . 1718 16.03 14.89 AD9706BCPZ AD9706BCPZ-ND DAC 12-Bit, 175Msps*.. 2-LFCSP 10.03 9.03 8.01 
AD7543JNZ AD7543JNZ-ND DAC 12-Bit Serial Input AD9707-EB AD9707-EB-ND Evaluation Board for ADQ7O7 * ......c.cescesese — 25000 — — 
Multiplying* NEW!.. 17.18 16.03 14.89 AD9707BCPZ AD9707BCPZ-ND DAC 14-Bit, 175Msps* 2-LFCSP 12.40 11.16 9.90 
AD7543KN AD7543KN-ND DAC 12-Bit Serial Input Multiplying . 18.99 17.73 16.46 AD9708ARZ AD9708ARZ-ND DAC 8-Bit, 100Msps* 28-SOIC 6.38 5.11 4.31 
AD7545AKN AD7545AKN-ND DAC 12-Bit Multiplying. 10.11 9.11 8.08 AD9708ARUZ AD9708ARUZ-ND DAC 8-Bit, 100Msps* “28-TSSOP 6.38 5.11 4.31 
AD7545AKNZ AD7545AKNZ-ND DAC 12-Bit Multiplying* 10.11 9.11 8.08 AD9709AST AD9709AST-ND DAC 8-Bit, 125Msps 48-LOFP 9.10 7.28 6.15 
AD7545AKP AD7545AKP-ND 11.86 10.68 9.47 AD9709ASTZ AD9709ASTZ-ND DAC 8-Bit, 125Msps 48-LOFP 9.10 7.28 6.15 
AD7545GLN AD7545GLN-ND 23.15 21.61 20.06 AD9726BSVZ AD9726BSVZ-ND DAC 16-Bit, 400Msps* NEI 80-TOFP 61.68 57.57 53.46 
AD7545JNZ AD7545JNZ-ND DAC 12-Bit Multiplying» 4228 11.06 981 AD9731BRS AD9731BRS-ND DAC 10-Bit, 170Msps 28-SSOP_ 14.58 13.13 11.64 
AD7547JN AD7547JN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual. 20.04 18.71 17.37 AD9740ACPZ AD9740ACPZ-ND DAC 10-Bit, 210Msps' 2-LFCSP 8.50 6.80 5.74 
AD7547JNZ AD7547JNZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual* 20.04 18.71 17.37 AD9740AR AD9740AR-ND DAC 10-Bit, 210Msps 28-SOIC 8.50 6.80 5.74 
AD7547JPZ AD7547JPZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual* 92.41 20.92 19.43 AD9740ARUZ AD9740ARUZ-ND DAC 10-Bit, 210Msps: .28-TSSOP 8.50 6.80 5.74 
AD7547JR AD7547JR-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual . 19.46 18.16 16.87 AD9740ARZ AD9740ARZ-ND DAC 10-Bit, 210Msps: 28-SOIC 850 6.80 5.74 
AD7547JRZ AD7547JRZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual* 19.46 18.16 16.87 AD9742ACPZ AD9742ACPZ-ND DAC 12-Bit, 210Msps. 2-LFCSP 10.03 9.03 8.01 
AD7547KN ‘AD7547KN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual. 23.49 21.93 20.36 AD9742AR AD9742AR-ND DAC 12-Bit, 210Msps 28-SOIC 10.03 9.03 8.01 
AD7547KNZ AD7547KNZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual* 93.49 21.93 20.36 AD9742ARUZ AD9742ARUZ-ND DAC 12-Bit, 210Msps: .28-TSSOP 10.03 9.03 8.01 
AD7547KPZ AD7547KPZ-ND DAC 12-Blt LC2MOS Dual .28-PLCC 26.22 24.48 22.73 AD9742ARZ AD9742ARZ-ND DAC 12-Bit, 210Msps 28-SOIC 10.03 9.03 8.01 
AD7547LPZ AD7547LPZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual* .28-PLCC 35.49 33.13 30.76 AD9744ACPZ AD9744ACPZ-ND DAC 14-Bit, 210Msps 2-LFCSP 12.40 11.16 9.90 
AD7548JNZ AD7548JNZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS*... 20-Dip 14.56 13.11 11.63 AD9744ARUZ AD9744ARUZ-ND DAC 14-Bit, 210Msps_ -28-TSSOP 12.40 11.16 9.90 
AD7548KNZ ‘AD7548KNZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS* 20-Dip 15.90 14.84 13.78 AD9744ARZ AD9744ARZ-ND 28-SOIC 12.40 11.16 9.90 
AD7548KP AD7548KP-ND DAC 12-Bit LC2MOS.. .20-PLCC 17.57 16.40 15.23 AD9748ACP AD9748ACP-ND 165Msps .. 2-LFCSP 5.96 4.77 4.03 
AD7564BRZ AD7564BRZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Quad .28-SOIC 18.06 16.86 15.66 AD9748ACPZ AD9748ACPZ-ND , 165Msps* 2-LFCSP 6.94 5.56 4.69 
AD7564BRS AD7564BRS-ND DAC 12-Bit LC2MOS Quad 28-SSOP 18.06 16.86 15.66 AD9750ARZ AD9750ARZ-ND DAC 10-Bit, 125Msps*.. 28-SOIC 9.02 7.22 6.09 
AD7564BRSZ AD7564BRSZ-ND__|DAC 12-Bit LC2MOS Quad 28-SSOP_ 18.06 16.86 15.66 AD7S1ASTZ AD9751ASTZ-ND___| DAC 10-Bit, 300Msps* 48-LOFP 27.09 25.29 23.48 
‘AD7568BPZ AD7568BPZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Octal* NEW!.....44-PLCC 39.74 37.09 34.44 AD9752ARZ AD9752ARZ-ND DAC 12-Bit, 125Msps*.. 28-SOIC 10.11 9.11 8.08 
AD7568BS AD7568BS-ND DAC 12-Bit LC2MOS Octal. .44-PQFP 39.74 37.09 34.44 peer ADS TSCART ND eee hel ed Petf.* . got TeS0R eh al ae 
AD7568BSZ AD7568BSZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Octal 44-POFP 39.74 37.09 34.44 z Bit, 4 , . : 
AD7628KN AD7628KN-ND DACs BRIA Multiplying ma 488 391 3.04 AD9754ARZ AD9754ARZ-ND DAC 14-Bit, 125Msps Hig vee 28-SOIC 12.56 11.31 10.03 
AD7628KRZ AD7628KRZ-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying*. 475 3.80 2.96 AD9754ARUZ AD9754ARUZ-ND DAC 14-Bit, 125Msps* .. .28-TSSOP 12.56 11.31 10.03 
AD7801BR AD7801BR-ND DAC 8-Bit, 2.7V. 748359279 ADO755ASTZ ‘AD9755ASTZ-ND DAC 14-Bit, 300Msps*.. 48-LOFP 53.87 50.28 46.69 
AD7801BRU AD7801BRU-ND DAC 8-Bit, 2.7V.. 448 3.59 2.79 AD9755-EB AD9755-EB-ND Evaluation Board for AD9755 .. — $37.50 = = 
AD7801BRUZ AD7801BRUZ-ND DAC 8-Bit. 2.7V* 448 3.59 2.79 AD9760AR AD9760AR-ND DAC 10-Bit, 125Msps 28-SOIC 835 7.52 6.67 
AD7801BRZ AD7801BRZ-ND DAC 8-Bit. 2.7V* 448 3.59 2.79 AD9760AR50 AD9760AR50-ND DAC 10-Bit, 50Msps 28-SOIC 9.90 7.92 6.69 
ADs _ EA DAC 0-8, 3:50 1066 S60 852 | ee eaRUZ ——ADOTSORRUZ-ND | DAC TO-BE 125Mape “becS80P 835 752667 
A -Bil * A -Bit, sps 28- i i i 
AD BOAR ADZBOABREND DAG OBIE Sey Quad NEW eae AD9760ARU50 AD9760ARUS0-ND | DAC 10-Bit, 50Msps .. .28-TSSOP 9.90 7.92 6.69 
AD7805BRS AD7805BRS-ND DAC 10-Bit, 3.3V Quad.. 1053 948 8.41 : 
7 Bi i AD9760ARZ AD9760ARZ-ND DAC 10-Bit, 125Msps* NEW! 28-SOIC 9.70 8.73 7.75 
AD7805BRSZ AD7805BRSZ-ND DAC 10-Bit, 3.3V Quad 1053 948 8.41 : 
AD7808BR ‘AD7808BR.ND DAC 10-Bit. 3.3V Octal.. 4569 1413 1253 AD9760ARZ50 ADS7G0ARZ50-ND | DAC 10-Bit, 50Msps* NEW! 28-SOIC 9.58 8.63 7.65 
AD7808BRZ AD7808BRZ-ND DAC 10-Bit, 3.3V Octal* NEW! 16.43 15.33 14.24 ee eee a 10 Dual AOMSps*. a ae es i 
A -Bi & -| -Bit, sps - i F i 
Ao reoeeST ADTROSBSTEND Da PB ctl preg eo ert) es AD9762ARUZ AD9762ARUZ-ND DAC 12-Bit, 125Msps*.. .28-TSSOP 10.28 9.26 8.21 
AD7809BSTZ AD7809BSTZ-ND DAC 10-Bit Octal*. .44-TOFP 17.99 16.79 15.59 4 
AD7834AN ‘AD7834AN-ND DAC 14-Bit Quad 28-Dip 3323 31.01 2880 AD9763ASTZ AD9763ASTZ-ND DAC 10-Bit, Dual 125Msps 48-LOFP 10.11 9.11 8.08 
| Bi i : AD9764ARZ AD9764ARZ-ND DAC 14-Bit, 125Msps*.. 28-SOIC 13.24 11.93 10.58 
AD7834ARZ AD7834ARZ-ND DAC 14-Bit Quad .28-SOIC 32.25 30.10 27.95 ARO7EAARIT? OSLO Hn a TESOP GME ToaNeT ates 
ees ae DAG 14-Bit Quad 3 ROSTEBAST AD9765AST ND DAG T2BI Dual 125Ms 8 LOFP 16.93 14.87 me 
A Bi i" E -Bit, Dual sps | K A Y 
ADTesabRe AOS AD DA Ton Gua Pree ee ee ADS765ASTZ ADS765ASTZ-ND | DAG 12-Bit, Dual 125Msps 48-LOFP 15.93 1487 1381 
AD7B35AS7 ‘AD7835ASZ-ND DAC 14-Bit Quad 44MOFP 3393 3167 2941 AD9767ASTZ AD9767ASTZ-ND DAC 14-Bit, Dual 125Msps 48-LOFP 18.21 17.00 15.79 
‘ fey ‘ ; ; AD9772AAST AD9772AAST-ND DAC 14-Bit, 160Msps..... 48-LOFP 22.70 21.19 19.67 
AD7836AS AD7836AS-ND DAC 14-Bit Quad LC2MOS 44-MOFP 33.93 31.67 29.41 : 
AD7837ANZ ‘AD7837ANZ-ND DAC 12-Bit Multiplyi =e AD9772AASTZ AD9772AASTZ-ND__| DAC 14-Bit, 160Msps* NEW! 48-LOFP 22.70 21.19 19.67 
plying Dual 24-Dip 21.93 20.47 19.01 = = : 
AD7BS7ARZ -AD737ARZ-ND DAC 13-Bit Multiply; ADO773BSV AD9773BSV-ND DAC 12-Bit, Dual T60Msps 80-TOFP 34.37 32.08 20.79 
4 -Bit Multiplying Duals... .24-SOIC 21.29 19.87 18.45 i Bi if 
AD7837BRZ AD7837BRZ-ND DAC 12-Bit Multiplying Dual* 2A-SOIC 24.98 2331 21.65 ADST?AAS ABIES LID DAG 14-Bit, 32Msps .... A MOFP Be So mole 
Hi ete - : : : : AD9775BSVZ AD9775BSVZ-ND DAC 14-Bit, Dual 160Msps 80-TOFP 46.91 43.78 40.66 
AD7839ASZ AD7839ASZ-ND DAC 13-Bit Octal Voltage Out* 44-MQFP 41.73 38.95 36.17 : a 2 
d AD9777BSVZ AD9777BSVZ-ND DAC 16-Bit, Dual 160Msps 80-TOFP 51.60 48.16 44.72 
AD7840ARSZ AD7840ARSZ-ND DAC 14-Bit Low Power 5V*.. 24-SSOP 17.15 16.01 14.86 AD9777-EB AD9777-EB-ND Evaluation Board for AD9777 — osc 
AD7840JN AD7840JN-ND DAC 14-Bit LC2MOS Voltage Out. 24-Dip 16.54 14.90 13.21 : : = : 
a 7 ¥ 5 
z : ADO779BSVZ AD9779BSVZ-ND DAC 16-Bit, Dual 1.0Gsps {O0-TOFP 43.94 41.01 38.08 
AD7840JNZ ‘AD7840JNZ-ND DAC 14-Bit LC2MOS Voltage Out* 24-Dip 16.54 14.90 13.21 ner 4 7 = sue 
: AD9779-EBZ AD9779-EBZ-ND Evaluation Board for AD9779* NEI 228.76 
AD7840JP AD7840JP-ND DAC 14-Bit LC2MOS Voltage Out..........28-PLCC 17.15 16.01 14.86 AD9786BSV AD9786BSV-ND DAC 16-Bit, Interpolation and 
AD7840JPZ AD7840JPZ-ND DAC 14-Bit LC2MOS Voltage Out®........28-PLCC 17.15 16.01 14.86 Signal Processing 45.48 42.45 39.42 
AD7840KP AD7840KP-ND DAC 14-Bit LC2MOS Voltage Out..........28-PLCC 19.58 18.27 16.97 i Bi on : : ; 
AD7840KPZ AD7840KPZ-ND DAC 14-Bit LC2MOS Voltage Out*......28-PLCC 1958 1827 16.97 a a aap mea SLL Buffer. ae ae ae 
AD7841ASZ ‘AD7841ASZ-ND DAC 14-Bit Octal Voltage Out*..........44-MOFP 43.47 4058 37.68 ADDAC8OD-CBI-V | ADDAC8OD-CBI-V-ND | DAG 42-Bit. Low Gost 2751 2568 23.85 
AD7841BS AD7841BS-ND DAC 14-Bit Octal Voltage Out... 44-MOFP 51.29 47.87 44.45 ADDACRONZ-CBI-V | ADDAC8ONZ-CBI-V-ND | DAC 12-Bit. Binary Mono* 4811 1690 15.70 
AD7841BSZ AD7841BSZ-ND DAC 14-Bit Octal Voltage Out* 44-MQFP 51.29 47.87 44.45 ADV7120KSTZ30 | ADV7120KST730-ND | DAC Video 3-Channel 30MHz 923 831 737 
EVAL-AD7841EB EV ATSB 73 @1r Zab Evaluation Board for AD7841 a) SS ADV7122KST50 _| ADV7122KST50-ND _| DAC Video 3-Channel SOMHz. 12.33 11.10 9.85 
ala AD7845JN-ND DAG 12-bit Mlablying.. 24-Dip 10.91 9.83 8.72 ADV7123JSTZ240 | ADV7123JSTZ240-ND | DAC Video Triple HS 240MHz 18.71 17.46 16.22 
7845JNZ AD7845JNZ-ND DAC 12-Bit Multiplying 24-Dip 10.91 9.83 8.72 ADV7123JSTZ330 | ADV7123JSTZ330-ND | DAC Video Triple HS 
AD7845JP AD7845JP-ND DAC 12-Bit Multiplyin .28-PLCC 12.20 10.98 9.74 330MHz7* NEW! 94.32 22.70 21.08 
AD7845JPZ AD7845JPZ-ND DAC 12-Bit Multiplying -28-PLCG 12.20 10.98 9.74 ADV7123KSTZ50 | ADV7123KSTZ50-ND_| DAC Video 3-Channel 50MHz 10.03 9.03 8.01 
AD7845JR AD7845JR-ND DAC 12-Bit Multiplyin -24-SOIG 10.60 9.54 8.46 ADV7123KSTZ140__ | ADV7123KSTZ140-ND | DAC Video Triple High Speed 12.68 11.42 10.13 
AD7845JRZ AD7845JRZ-ND DAC 12-Bit Multiplying» -24-S0IC 10.60 9.54 8.46 ADV7125JST330 | ADV7125JST330-ND | DAC Video 3-Channel 330MH 19.46 18.16 16.87 
AD7845KPZ AD7845KPZ-ND DAC 12-Bit Multiplying* -28-PLCC 16.41 14.78 13.11 ADV7125JSTZ240 | ADV7125JSTZ240-ND | DAC Video 3-Channel 240MHz* 16.63 14.97 13.28 
AD7846JNZ AD7846JNZ-ND DAC 16-Bit LC2MOS Voltage Out* 28-Dip 31.77 29.66 27.54 ADV7125KSTZ50 | ADV7125KSTZ50-ND_| DAC Video 3-Channel 50MHz* 964 7.72 651 
AD7846JPZ AD7846JPZ-ND DAC 16-Bit LC2MOS Voltage ADV7125KSTZ140 | ADV7125KSTZ140-ND | DAC Video 3-Channel 140MHz 10.15 9.14 8.10 
Out* NEWS.............. -28-PLCC 33.93 31.67 29.41 ADV7127JRUZ240__| ADV7127JRUZ240-ND | DAC Video 240MHz, 3.3/5V*. 15.62 14.58 13.54 
AD7846KNZ AD7846KNZ-ND. DAC 16-Bit LC2MOS Voltage Out* 28-Dip 40.13 37.45 34.78 ADV7127KRUZ50 | ADV7127KRUZ50-ND |DAC Video 240MHz Single HS*.........24-TSSOP 9.74 7.80 6.58 
AD7846KP AD7846KP-ND DAC 16-Bit LC2MOS Voltage Out.........28-PLCC 38.96 36.36 33.77 ADV7127KRUZ140 | ADV7127KRUZ140-ND) DAC Video 140MHz, 3.3/5V*. .24-TSSOP 12.64 11.39 10.10 
AD7846KPZ AD7846KPZ-ND DAC 16-Bit LC2MOS Voltage ADV7129KS ADV7129KS-ND DAC Video Color 192-Bit.... 304-POFP 1085.54 1013.17 940.80 
Out* NEWS... .28-PLCC 38.96 36.36 33.77 ADV7171KSZ ADV7171KSZ-ND DAC Video Encoder PAL/NT! 44-PQFP 10.03 9.03 8.01 
AD7847AN AD7847AN-ND DAC 12-Bit Multiplying Dual . 24-Dip 22.80 21.28 19.76 ADV7171KSUZ ADV7171KSUZ-ND__| DAC Video Encoder PAL/NTSC * 44-TOFP 8.60 7.74 6.87 
AD7847ANZ AD7847ANZ-ND DAC 12-Bit Multiplying Dual* 24-Dip 22.80 21.28 19.76 EVAL-ADV71/1EBM | EVAL-ADV7171EBM-ND| Evaluation Board for ADV7171 — 19.00 — — 
AD7847AR AD7847AR-ND DAC 12-Bit Multiplying Dual . .24-SOIC 22.14 20.67 19.19 ADV7173KSTZ ADV7173KSTZ-ND —_| DAC Video NTSC 6-Channel* 48-LOFP 9.68 8.72 7.73 
AD7847ARZ AD7847ARZ-ND DAC 12-Bit Multiplying Dual® .. .24-SOIC 22.14 20.67 19.19 ADV7177KSZ ADV7177KSZ-ND DAC Video NTSC 3-Channel* 4-MQFP 8.38 7.55 6.69 
AD7847BRZ AD7847BRZ-ND DAC 12-Bit Multiplying Dual* NEW!...24-SOIC 25.97 24.24 22.51 ADV7179BCPZ ADV7179BCPZ-ND —_| DAC Video NTSC 3-Channel* O-LFCSP 11.28 10.16 9.01 
AD7849BR AD7849BR-ND DAC 14/16-Bit Serial-In. .20-SOIC 16.77 15.66 14.54 ADV7179KCP ADV7179KCP-ND DAC Video NTSC 3-Channel O-LFCSP_ 940 846 7.51 
AD7943ARS-B AD7943ARS-B-ND__| DAC 12-Bit Multiplyin 20-SSOP__ 8.00 6.40 _5.40 ADV7179KCPZ ADV7179KCPZ-ND _ | DAC Video NTSC 3-Channel* O-LFCSP 940 846 7.51 
AD7943BRZ ‘AD7943BRZ-ND DAC 12-Bit Multiplying* 16-S0IC 8.00 640 5.40 ADV7179KCPZ-REEL | ADV7179KCPZ-REELCT-ND | DAC Video NTSC 3-Channel* O-LFCSP 10.93 9.84 8.73 
AD7945BR AD7945BR-ND DAC 12-Bit Multiplying. .20-SOIC 8.00 640 5.40 ADV7179KCPZ-REEL | ADV7179KCPZ-REELTR-ND | DAC Video NTSC 3-Channel* 0-LFCSP 17132.50/2,500 
AD7945BRZ AD7945BRZ-ND DAC 12-Bit Multiplying* 8.00 640 5.40 ADV7301AKST ADV7301AKST-ND | DAC Video HDTV 6-12-Bit 64-LOFP 31.97 29.84 27.71 
AD7945BRS AD7945BRS-ND DAC 12-Bit Multiplyin 8.00 640 5.40 ADV7311KST ADV7311KST-ND DAC Six NSV® 12-Bit Video Encoder ....64-LOFP 28.92 27.00 25.07 
AD7945BRSZ AD7945BRSZ-ND DAC 12-Bit Multiplying 8.00 640 5.40 ADV7321KSTZ ADV7321KSTZ-ND | DAC Six NSV® 12-Bit Video Encoder*..64-LOFP 28.92 27.00 25.07 
AD7948BR ‘AD7948BR-ND DAC 12-Bit Multiplyin 8.00 640 540 ADV7393BCPZ ADV7393BCPZ-ND —_| DAC 10-Bit SD/HD Video 
AD7948BRZ AD7948BRZ-ND DAC 12-Bit Multiplying* 8.00 640 5.40 Encoder* NEWS!........... 9.03 813 7.21 
AD8300AR AD8300AR-ND DAC 12-Bit 3V Serial-In. 9.94 7.96 6.71 DACOSAQ DACO8AQ-ND DAC 8-Bit Multiply High Spee 998 7.99 6.74 
AD8300ARZ AD8300ARZ-ND DAC 12-Bit 3V Serial-In 9.94 7.96 6.71 DACO8CPZ DACO8CPZ-ND DAC 8-Bit Multiply High Spee 240 1.92 1.44 
AD8522AR AD8522AR-ND DAC 12-Bit Dual 5V... .14-SOIC 14.26 12.84 11.39 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 
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ANALOG f ANALOG 
DEVICES DATA CONVERSION (Continued) DEVICES DIGITAL POTENTIOMETERS 
Analog Devices Digi-Key Price Each Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description il 25 100 
DACO8CSZ DACO8CSZ-ND DAC 8-Bit Multiply High Speed*..........16-SOIC 240 1.92 1.44 AD5160BRJZ5-R2 — | ADS160BRJZ5-R2CT-ND | Pot. Digital 5K, 256 Position* 2.30 184 1.38 
DACO8EPZ DACO8EPZ-ND DAC 8-Bit Multiply High Speed 16-Dip 270 216 1.68 AD5160BRJZ5-R2 | ADS160BRJZ5-R2TR-ND | Pot. Digital 5K, 256 Position* 276.50/250 
DACO8EQ DACO8EQ-ND DAC 8-Bit Multiply High Speed 6-CDip 349 2.79 2.17 AD5160BRJ10-R2 | ADS160BRJ10-R2CT-ND | Pot. Digital 10K, 256 Position 230 184 1.38 
DACO8HPZ DACO8HPZ-ND DAC 8-Bit Multiply High Speed 16-Dip 4.05 3.24 2.52 AD5160BRJ10-R2 | ADS160BRJ10-R2TR-ND | Pot. Digital 10K, 256 Position 276.50/250 
DAC10GP DAC10GP-ND DAC 10-Bit Multiply High Speed 18-Dip 5.60 4.48 3.78 AD5160BRJZ10-RL7 | ADS160BRJZ10-RL7CT-ND | Pot. Digital 10K, 256 
DACT6FS DACT6FS-ND DAC 16-Bit Current Out. 24-SOIC 39.03 36.43 33.83 Position* NEW........... 1.40112 .84 
DAC166S DAC16GS-ND DAC 16-Bit Current 0 24-SOIC 49.97 46.64 43.31 AD5160BRJZ10-RL7 | ADS160BRJZ10-RL7TR-ND | Pot. Digital 10K, 256 
DAC312HP DAC312HP-ND DAC 12-Bit Multiply High Speed ip 7.74 6.20 5.23 Position* NEWS... 2151.00/3,000 
DAC312HSZ DAC312HSZ-ND DAC 12-Bit Multiply High Speed* 774 6.20 5.23 AD5160BRJZ50-RL7 | ADS160BRJZ50-RL7CT-ND | Pot. Digital 50K, 256 Position 1.58 126 .95 
DAC8043AFPZ DAC8043AFPZ-ND DAC 12-Bit Multiply Serial In*.. 858 6.87 5.80 AD5160BRJZ50-RL7 | ADS160BRJZ50-RL7TR-ND | Pot. Digital 50K, 256 Position 2151.00/3,000 
DACBO43AFSZ DACBO43AFSZ-ND [DAC 12-Bit Multiply Serial In*. 858 6875.80 AD5160BRJ100-R2 | AD5160BRJ100-R2CT-ND | Pot. Digital 100K, 256 Position 2.30 1.84 1.38 
DAC8043FP DAC8043FP-ND DAC 12-Bit Multiply CMOS 4241 11.18 9.91 AD5160BRJ100-R2 | AD5160BRJ100-R2TR-ND | Pot. Digital 100K, 256 Positior 276.50/250 
DAC8043FPZ DAC8043FPZ-ND DAC 12-Bit Multiply CMOS*. 12.41 11.18 9.91 ADS5160BRJZ100-RL7 | ADS160BRJZ100-RL7CT-ND | Pot. Digital 100K, 256 
DAC8043GP DAC8043GP-ND DAC 12-Bit Multiply CMOS ... 16.59 15.49 14.38 Position* NEW........... 140 142 84 
DAC8043GPZ DAC8043GPZ-ND DAC 12-Bit Multiply CMOS* NE 16.59 15.49 14.38 ADS5160BRJZ100-RL7 | ADS160BRUZ100-RL7TR-ND Pot Digital 100K. 256 sae aAAiOD 
DAC8143FP DAC8143FP-ND DAC 12-Bit Daisy-Chain 936 843 7.48 osition LEE 00/3, 
DAC8143FSZ DAC8143FSZ-ND DAC 12-Bit Daisy-Chain 936 843 7.48 AD5160EVAL AD5160EVAL-ND Evaluation Board for AD5160. 58.50 - - 
DAC8221FP DAC8221FP-ND DAC 12-Bit Dual Buffere 24-Dip 20.42 19.06 17.70 AD5161BRMZ5 ADS161BRMZ5-ND | Pot. Digital 5K, 256 Position 1.53 122 92 
DAC8222FS DAC8222FS-ND DAC 12-Bit Dual Buffere 24-8016 28.19 2631 2443 ADS161BRMZ10 | ADS161BRMZ10-ND | Pot. Digital 10K, 256 Position 1.53 1.22 92 
DAC8222FSZ DAC8222FSZ-ND DAC 12-Bit Dual Buffere 24-SOIC 28.19 26.31 24.43 ADSIGBRMZ50, = (ROSIE IBRNIZ Sey bag Pot. Digital SOK, 256 Position*.. 1.53 1.22 92 
DACS2290P DACB222GP-ND DAC 12-Bit Dual Butfere 24-Dip 33.17 30.98 28.75 ADS161BRMZ100_ | AD5161BRMZ100-ND | Pot. Digital 100K, 256 Position 150 123) 82 
DAC8248FPZ DAC8248FPZ-ND DAC 12-Bit Dual Buffered* 24-Dip 23.01 21.48 19.95 ADs eres OS Tee E ANS ND a Dual ooh web Positions a8 120 ue 
DAC8408FSZ DAC8408FSZ-ND DAC 8-Bit Quad with Memory* .28-SOIG 14.61 13.16 11.67 ss : ; io . : : 
DAC8408FPCZ DAC8408FPCZ-ND | DAC 8-Bit Quad with Memory* ‘OB-PLCC 1461 1316 11.67 AD5162BRMZ100 | ADS162BRMZ100-ND | Pot. Dual 100K, 256 Position 238 1.90 1.43 
DAC8412EP DAC8412EP-ND DAC 12-Bit Quad Readback... 28-Dip 44.21 41.26 38.32 ADS162EVAL ADS5162EVAL-ND Evaluation Board for AD5162. 4.00 —-— — 
DAC8412FPZ DAC8412FPZ-ND _ |DAC 12-Bit Quad Readback* 28-Dip 36.17 33.76 31.35 ADS165BUJZ100-R2 | ADS165BUJZ100-R2CT-ND ee nen ae Gee 
DAC8412FPCZ DAC8412FPCZ-ND DAC 12-Bit Quad Readback* 28-PLCC 36.17 33.76 31.35 ult sisal : : : 
DAC8420EP DAC8420EP-ND DAC 12-Bit Quad Serial-Out.. 16-Dip 45.09 42.09 39.08 AD5165BUJZ100-R2 | AD5165BUJZ100-R2TR-ND ser ging conviasa 
| Bj jal-( * fal 1B suse. a 
Bere SE ESC ns 12-Bit Quad Serial-Out® 16501 ES amos AD5170BRMZ2.5 | ADS170BRMZ2.5-NO | Pot. Digital 2.5K, 256 Position*........10-MSOP 2.38 1.90 1.43 
DAC8420FPZ DAC8420FPZ-ND DAC 12-Bit Quad Serial-Out 38.64 36.07 33.49 ADETORRMCIG  (RGERECEEAIAA RAIMA pot Wott 10K 256 Peat César MSE mTOR 
DACB420FSZ DAC8420FSZ-ND DAC 12-Bit Quad Serial-Out* 38.64 36.07 33.49 ‘ OE ROE IERIC SER DOSES 5 : eee 
; ° AD5170BRM50 AD5170BRMS50-ND _| Pot. Digital 50K, 256 Position O-MSOP 2.38 1.90 1.43 
DAC8426FS DAC8426FS-ND DAC 8-Bit Quad with Volt. Reference 26.15 24.41 22.66 ADSI 70BRMZ50—— REREAD aRER aie Pot Dials SOIC DEG Pastd T:MSOP Mee 
DAC8512FPZ DAC8512FPZ-ND DAC 12-Bit, 5V Complete 956 7.65 6.46 ABEISOBRM#00 ADE IOOBRAC an as a aaoK ee een : a ey ey oe 
DAC8512FSZ DAC8512FSZ-ND DAC 12-Bit, 5V Complete ... 9.48 7.59 6.40 ADSI7IBRIZE-R2 (ARI rtaRiaStRoGT er biel ‘i KGiPe Bsition 5 3 dD 
DAC8562FPZ DAC8562FPZ-ND _|DAC 12-Bit, 5V Parallel* NE 14.41 12.71 11.27 AE Beebo URReTRR eS bor beelee orbs: BS eS aa 
DAC8562FSZ DAC8562FSZ-ND DAC 12-Bit, 5V Parallel* 14a 1271 11.27 : beeAey TOIGRC OTe ‘ 
; AD5171BRJZ10-R2_| AD5171BRJZ10-R2CT-ND | Pot. Digital 10K, OTP 243 1.95 1.52 
DAGSSODKEZ DAGESOOR RAND DAG eI Octal CMOS WS Ui) ieee AD5171BRJZ10-R2 | AD5171BRJZ10-R2TR-ND | Pot. Digital 10K, OTP* 325.50/250 
DAC8800FS DAC8800FS-ND DAC 8-Bit Octal CMO: 15.03 13.53 12.00 ad eNner ‘ 
m ‘ i fi AD5171BRJZ50-R2 | AD5171BRJZ50-R2CT-ND | Pot. Digital 50K, OTP* 243 1.95 1.52 
DAC8800FS-REEL | DAC8800FS-REELCT-ND |DAC 8-Bit Octal CMO 15.03 13.53 12.00 '9t 
‘ i : on AD5171BRJZ50-R2 | AD5171BRJZ50-R2TR-ND | Pot. Digital 50K, OTP* 325.50/250 
DAC8800FS-REEL _ |DAC8800FS-REELTR-ND |DAC 8-Bit Octal CMO 11140.00/1,000 "9! 
- AD5171BRJZ100-R2 | AD5171BRJZ100R2CT-ND | Pot. Digital 100K, OTP». 243 1.95 1.52 
DAC8B00FSZ DAC8800FSZ-ND DAC 8-Bit Octal CMOS* NEW: 15.03 13.53 12.00 AD5171BRJZ100-R2 | ADS171BRJZ100R2TR-ND | Pot. Digital 100K, OTP* 325.50/250 
DAC8840FP DAC8840FP-ND DAC 8-Bit Octal Multiply 16.32 15.24 14.15 4 ; : = — 
DACESADES Gee DAC ERI 4 ADS171EVAL ‘AD5171EVAL-ND Evaluation Board for AD5171. — 39.38 
I Bit Octal Multiply 16.32 15.24 14.15 a ia 2 
DACRBAOES? SAGRSTReeTID DAG BB ! AD5172BRM2.5 AD5172BRM2.5-ND | Pot. Dual 2.5K, 256 Positio O-MSOP 2.79 224 1.74 
a -Bit Octal Multiply*. 16.32 15.24 14.15 a ai 
: AD5172BRMZ2.5 | AD5172BRMZ2.5-ND_ | Pot. Dual 2.5K, 256 Position* 279 224 1.74 
an BEGEeaMES NU OAC 8-Bit Octal 2-Quad® LESS mala AD5172BRM50 | AD5172BRM50-ND | Pot. Dual 50K, 256 Position 279 224 174 
PM7226HP PM7226HP-ND DAC 8-Bit Quad CMO 17.76 16.58 15.40 AD5172BRMZ50 _ | AD5172BRMZ50-ND_| Pot. Dual 50K, 256 Position* 2.79 2.24 1.74 
PM7226HS PM7226HS-ND DAC 8-Bit Quad CMO 20.16 18.82 17.48 ~" 
ee AD5172BRMZ100 | AD5172BRMZ100-ND | Pot. Dual 100K, 256 Position 279 224 1.74 
PM7S545FP PM7S45FP-ND DAC 12-Bit Multiplying. 853 7.68 6.81 AD5172BRMZ100-RL7) ADS172BRMZ100RLCT-ND | Pot. Dual 100K, 256 Position 3.24 260 202 
PM7S4SHP PM7S4SHP-ND DAC 12-Bit Multiplyin 853 7.68 6.81 AD5172BRMZ100-RL7) AD5172BRMZ100RLTR-ND | Pot. Dual 100K, 256 Position "4581.00/1,000 
PM7528HP PM7528HP-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying 560 4.48 3.78 3 Riraal ie Pate 
PAT/BDBEP: Baepacattnl DAG Bail DiclMiltoki Go. ie AD5173BRM2.5 AD5173BRM2.5-ND | Pot. Digital Dual 2.5K OTP. 279 224 1.74 
7 Ui x RMS: CC B b 07 AD5173BRM100 AD5173BRM100-ND | Pot. Digital Dual 100K OTP 279 224 1.74 
-to- ADS5200BRMZ10 _|AD5200BRMZ10-ND | Pot. Digital 10K, 256 Pos.* NEW. 245 196 147 
ADS36AJD ADS36AJD-ND True RMS/DC Converter... ip 15.48 14.45 13.42 AD5201BRMZ50 ‘| AD5201BRMZ50-ND | Pot. Digital 50K, 33 Pos.* NEW!. 1.35 1.08 81 
AD536AJDZ AD536AJDZ-ND True RMS/DC Converter NEI 4-CDip 15.48 14.45 13.42 AD5203ARUZ10 | AD5203ARUZ10-ND | Pot. Digital 10K, Quad 
ADS36AJH ADS536AJH-ND True RMS/DC Converter... TO-100 11.25 10.13 8.98 64 Position* NEWS....... 3.60 288 2.24 
ADS36AJHZ ADS536AJHZ-ND True RMS/DC Converter* NEWE.........T0-100 11.25 1013 8.98 AD5203ARUZ100 | AD5203ARUZ100-ND | Pot. Digital 100K, Quad 
AD536AJQ AD536AJQ-ND True RMS/DC Converter... 4-CDip 11.25 10.13 8.98 64 Position* NEWS... .24-TSSOP__ 3.11 2.49 1.94 
ADS536AKDZ ‘AD536AKDZ-ND True RMS/DC Converter* NEI ip 32.21 30.06 27.92 ‘AD5204BRZ10 ‘AD5204BRZ10-ND Pot. Digital 10K, Quad 256 Position* ...24-SOIC 4.32 346 2.69 
ADS36AKH ADS536AKH-ND 17.64 16.47 15.29 AD5204BRUZ50 | AD5204BRUZ50-ND | Pot. Digital 50K, Quad 256 
AD536ASD AD536ASD-ND 77.82 72.64 67.45 Position*.. .24-TSSOP 4.32 3.46 2.69 
AD536ASH ADS536ASH-ND True RMS/DC Converter.... ..T0-100 38.03 35.49 32.96 AD5206BN10 AD5206BN10-ND Pot. Digital 6-Channel 256 Position ip 5.14 412 3.47 
AD636JDZ AD636JDZ-ND True RMS/DC Converter Mono* NEW!..14-Dip 14.89 13.41 11.90 AD5206BRU10 AD5206BRU10-ND _| Pot. Digital 6-Channel 256 Position ... 5.60 4.49 3.49 
AD636JH ‘AD636JH-ND True RMS/DC Converter Mono 931 839 7.44 AD5207BRU100-REEL7 | ADS207BRUTOORL7CT-ND | Pot. Digital Dual 256 Position T4-TSSOP 2.61 2.09 1.63 
AD636JHZ ‘AD636JHZ-ND True RMS/DC Converter AD5207BRU100-REEL7 | AD5207BRU100RL7TR-ND | Pot. Digital Dual 256 Position .14-TSSOP 1275.00/1,000 
Mono* NEW!....... 931 839 7.44 AD5220BNZ10 AD5220BNZ10-ND —_| Pot. Digital 10K, 128 Position 8-Dip 2.20 1.76 1.32 
AD637AQ ‘AD637AQ-ND True RMS/DC Converter WB. 28.91 26.98 25.06 AD5220BR10 AD5220BR10-ND Pot. Digital 10K, 128 Position SOIC 2.13 1.70 1.28 
AD637ARZ ‘AD637ARZ-ND True RMS/DC Converter WB* . 26.61 24.84 23.07 AD5220BRZ10 AD5220BRZ10-ND _| Pot. Digital 10K, 128 Position SOIC 213 1.70 1.28 
AD637BRZ ‘AD637BRZ-ND True RMS/DC Converter WB* . T6-SOIC 31.56 29.46 27.36 AD5222BR1M ‘AD5222BRIM-ND | Pot. Digital Dual 128 Position 14-S0IC 3.44 2.76 2.15 
AD637JD AD637JD-ND. True RMS/DC Converter WB. 14-Dip 36.90 34.44 31.98 AD5222BRZ10 AD5222BRZ10-ND Pot. Digital Dual 128 Pos.* NEW! 3.44 276 215 
AD637JDZ AD637JDZ-ND True RMS/DC Converter WB* NEW! 4 36.90 34.44 31.98 AD5227BUJZ10-RL7 | AD5227BUJZ10RL7CT-ND | Pot. Digital Up/Down 10K* iets late) ae] 
AD637JQ AD637JQ-ND True RMS/DC Converter WB. 16.08 15.01 13.94 AD5227BUJZ10-RL7 | AD5227BUJZ10RL7TR-ND | Pot. Digital Up/Down 10K* 1560.00/3,000 
AD637JRZ AD637JRZ-ND True RMS/DC Converter WB* . 16.43 14.79 13.12 AD5227BUJZ100-RL7 | AD5227BUJZ100RLCT-ND | Pot. Digital Up/Down 100K* TSOT-23-8 1.35 113 .90 
AD637KQ ‘AD637KQ-ND True RMS/DC Converter WB. 97.47 25.64 23.81 AD5227BUJZ100-RL7 | AD5227BUJZ100RLTR-ND | Pot. Digital Up/Down 100K’ TSOT-23-8 1560.00/3,000 
AD637SD AD637SD-ND True RMS/DC Converter WB. 95.07 88.74 82.40 AD5228BUJZ10-RL7 | AD5228BUJZ10RL7CT-ND | Pot. Digital Up/Down 10K* TSOT-23-8 1.17 98  .78 
AD736ARZ AD736ARZ-ND True RMS/DC Converter Low Power* . 754 6.04 5.09 AD5228BUJZ10-RL7 | AD5228BUJZ10RL7TR-ND | Pot. Digital Up/Down 10K* TSOT-23-8 1365.00/3,000 
AD736AQ AD736AQ-ND True RMS/DC Converter Low Power 8-Dip 12.20 10.98 9.74 AD5228BUJZ100-RL7 | AD5228BUJZ100RLCT-ND | Pot. Digital Up/Down 100K TSOT-23-8 1.17 98 78 
AD736JN ‘AD736JN-ND True RMS/DC Converter Low Power in 754 6.04 5.09 AD5228BUJZ100-RL7 | AD5228BUJZ100RLTR-ND | Pot. Digital Up/Down 100K*.. TSOT-23-8 1365.00/3,000 
AD736JNZ AD736JNZ-ND True RMS/DC Converter Low Power* . 754 6.04 5.09 AD5231BRUZ10 AD5231BRUZ10-ND | Pot. Digital 10K, 1024 Position*........16-TSSOP 4.25 3.41 2.65 
Wrare —bageens eer Gow oro, EGKe iek Go GB | slain astern | Suaionciecwe'™ ieee 8 4g) Ee 
AD736KRZ AD736KRZ-ND True RMS/DC Converter Low Power ....8-SOIC 11.80 10.62 9.42 | . Di . eee 6 : : / 
AD737ANZ AD737ANZ-ND thie SID Gouverhloe NEW! 8-Dip 11.11 10.01 8.88 AD5232BRUZ10 AD5232BRUZ10-ND | Pot. Digital Dual 256 Position*..........16-TSSOP 5.08 4.07 3.43 
AD737ARZ AD737ARZ-ND True RMS/DC Converter LP* NEW! 11.71 10.55 9.35 eee pean valation Board ti tor ADSA32 — as oe 
zB * a ot. Quai . osition -24- is * K 
HOTS T NE Abr Seng ND Pe TT Roo rly Boree: oes AD5233BRU100 | AD5233BRU100-ND | Pot. Quad 100k, 64 Positio ‘24-TSSOP 5.31 4.25 3.31 
- - - - AD5233BRUZ50 | AD5233BRUZ50-ND | Pot. Quad 50K, 64 Position* NEW!..24-TSSOP 4.72 3.78 3.19 
Voltage-to-Frequency AD5235BRUZ25 ‘| AD5235BRUZ25-ND_ | Pot. Dual 25K, 1024 Position*..........16-TSSOP 9.68 7.75 6.54 
AD537JD ‘AD537JD-ND Voltage/Frequency Converter... T4CDip 47.63 44.45 47.28 AD5235BRUZ250__| AD5235BRUZ250-ND_| Pot. Dual 250K, 1024 Position* .......16-TSSOP 9.68 7.75 6.54 
ADS37JH ADS37JH-ND Voltage/Frequency Converter 13.74 12.38 10.98 AD5235EVAL AD5235EVAL-ND _| Evaluation Board for AD5235. —) 5850 — — 
AD650BD AD650BD-ND Voltage Freq./Freq. Voltage Convel 28.64 26.73 24.82 AD5241BR1M AD5241BR1M-ND | Pot. Digital !2C, 256 Position . 14-SOIC 2.18 1.74 1.31 
AD650JNZ ADG50JNZ-ND Voltage Freq./Freq. Voltage Converters 13.76 12.39 10.99 AD5241BRUZ10 | AD5241BRUZ10-ND | Pot. Digital |2C, 256 Pos.* NEW!....14-TSSOP 1.96 157 1.22 
ADGSOKNZ AD650KNZ-ND Voltage Freq./Freq. Voltage Converter* 15.50 14.47 13.43 AD5241BRZ10 AD5241BRZ10-ND —_| Pot. Digital 12C, 256 Position* NEW!..14-SOIC 2.27 1.82 1.42 
AD652BQ AD652BQ-ND Voltage/Frequency Converter Sync. .. 20.97 19.58 18.18 AD5242-EVAL AD5242-EVAL-ND Evaluation Board for AD5242. — 6750) = = 
AD652JPZ AD652JPZ-ND Voltage/Frequency Converter Sync.*....20-PLCC 14.99 13.50 11.97 AD5242BR1M AD5242BR1M-ND Pot. Digital Dual 256 Position T6-SOIC 270 216 1.68 
AD652KPZ AD652KPZ-ND Voltage/Frequency Converter Sync.* 17.58 16.41 15.24 AD5242BRU10 AD5242BRU10-ND _ | Pot. Digital Dual 10K, 256 Position....16-TSSOP 2.70 2.16 1.68 
AD654JNZ AD654JNZ-ND Voltage/Frequency Converter Mono* 7.34 5.88 4.96 AD5242BRU100-REEL7 | AD5242BRU100RL7CT-ND | Pot. Digital Dual 100K, 256 
AD654JR AD654JR-ND Voltage/Frequency Converter Mono. 7.14 5.72 4.82 Position... 16-TSSOP 3.13 2.51 1.95 
AD654JR-REEL7  [AD654JR-REEL7TR-ND | Voltage/Frequency Converter Mono. 3400.50/750 AD5242BRU100-REEL7 | AD5242BRU100RL7TR-ND | Pot. Digital Dual 100K, 256 
AD654JRZ AD654JRZ-ND Voltage/Frequency Converter Mono* 7.14 572 4.82 Position ..... .16-TSSOP 1530.00/1,000 
AD7740YRMZ AD7740YRMZ-ND Voltage/Frequency Converter Sync. AD5242BRUZ1M | AD5242BRUZiM-ND Pot. Digital Dual 256 Pos.* NEW!...16-TSSOP 3.13 2.51 1.95 
3V/5V* NEWS... 2.93 2.34 1.82 AD5242BRUZ10 ‘| AD5242BRUZ10-ND__| Pot. Digital Dual 10K, 256 
AD7741BN AD7741BN-ND Voltage/Frequency Converter Syn 4.07 3.26 2.54 Position* 270 216 1.68 
AD7741BRZ AD7741BRZ-ND Voltage/Freq. Converter Sync.* NEW! 461 369 287 AD5242BRUZ100 | AD5242BRUZ100-ND | Pot. Digital Dual 100K, 256 
EVAL-AD7741/42EB_ | EVAL-AD7741/42EB-ND |Evaluation Board for AD7741....... — 9750) = — Position* NEW! 3.13 251 1.95 
EVAL-AD7741/42EBZ |EVAL-AD7741/42EBZ-ND [Evaluation Board for AD7741* NEW! 750 — — * RoHS Compliant (Continued) 
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ANALOG Analog Devices Digi-Key Price Each 
DEVICES ‘AL POTENTIOMETERS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
- _ 5 AD5280BRUZ50 | AD5280BRUZ50-ND | Pot. Digital 50K, 256 Position 14-TSSOP 3.80 3.05 237 
Analog/Devicas biol Key Description Pkg a juee Eachs AD5280BRU200 —_| AD5280BRU200-ND | Pot. Digital 200K, 256 Positio ‘14-TSSOP 3.80 3.05 237 
: : us : AD5282-EVAL AD5282-EVAL-ND | Evaluation Board for AD5282 .......ccccccsesne — 67/50 
AD5242BRUZ100-RL7 | AD5242BRUZ100-RL7CT-ND | Pot. Digital Dual 100K, 256 AD5282BRUZ20 AD5282BRUZ20-ND | Dual Pot. 20K, 256 Position* 16-TSSOP 4.19 3.35 2.61 
Position* 3.13 2.51 1.95 AD5282BRUZ50__| AD5282BRUZ50-ND _| Dual Pot. 50K, 256 Position* .16-TSSOP 4.19 3.35 2.61 
ADB2A2BRUZIOO-ALT SE Sg Pot. ital Dual 100K, 256 sce IGTE AD5282BRUZ200 | AD5282BRUZ200-ND |Dual Pot. 200K, 256 Position*.......16-TSSOP 4.19 3.35 2.61 
AD5242BRZ1M | AD5242BRZ1M-ND _|Pot. Digital Dual 256 Position*.........16-SOIC_ 270 216 168 Pree ln ane Oe Serpe tien beg oe Ee 
AD5242BRZ10 ‘AD5242BRZ10-ND | Pot. Digital Dual 10K, 256 Position*... 16-SOIC 270 216 1.68 4 Digi k ition* i \ i \ 
"9! AD5290YRMZ100 | AD5290YRMZ100-ND J Pot. Digital 100K, 256 Position O-MSOP 419 3.35 261 
ADS242BRZ100 | ADS242BRZ100-ND eee 256 1esoc MTree AD7376AR10 AD7376AR10-ND _[Pot. Digital 10K, 128 Position 16-SOIC 5.08 4.07 3.43 
ADS249BRM10 ADS243BRMA0-ND  |Pot, Digital Dual 10K 12C ‘O-MSOP 238 190 143 AD7376ARUZ10-R7 | ADS76ARUZIO-R7CT-ND | Pot. Digital 10K, 128 Position*........14-TSSOP 5.08 4.07 3.43 
Gi hat " 7 AD7376ARUZ10-R7 | AD7376ARUZ10-R7TR-ND | Pot. Digital 10K, 128 Position .14-TSSOP 3175.00/1,000 
AD5243BRM50 AD5243BRM50-ND _[Pot. Digital Dual 50K I2C 10-MSOP 2.38 190 1.43 ‘gi it 
a AD7376ARUZ50 ‘| AD7376ARUZ50-ND | Pot. Digital 50K, 128 Position 14-TSSOP 5.49 4.40 3.42 
AD5S243BRM100  |AD5243BRM100-ND  |Pot. Digital Dual 100K [2c. JOMSOP 238 190 143 . Hed Hi t 
"9 AD7376ARUZ100 | AD7376ARUZ100-ND | Pot. Digital 100K, 128 Position*.......14-TSSOP 5.49 4.40 3.42 
SC oe ee aa Berraceor berg a he AD7376ARUZ100-R7 | AD7376ARUZ100-R7CT-ND | Pot, Digital 100K, 128 Position*......14-TSSOP 5.49 440 3.42 
AD5243BRMZ50 AD5243BRMZ50-ND Pot. Digital Dual 50K 2c* NEW! 10-MSOP 214 171 133 AD7376ARUZ100-R7 | AD7376ARUZ100-R7TR-ND/ Pot. Digital 100K, 128 Position* .14-TSSOP 3111.00/1,000 
AD5243BRMZ100 | AD5243BRMZ100-ND | Pot. Digital Dual 100K l2c* 10-MSOP 2.38 1.90 1.43 AD7376ARWZ10 | AD7376ARWZ10-ND _ | Pot. Digital 10K, 128 Position 16-SOIG 5.49 4.40 3.42 
AD5245BRJZ5-R2 | ADSO45BRIZS-R2CT-ND | Pot. Digital 5K, 256 Position* $0T-23-8 2.30 184 1.38 AD7376ARWZ50 | AD7376ARWZ50-ND_| Pot. Digital SOK, 128 Position 16-SOIC 5.49 4.40 3.42 
i heat hat 7 boa AD7376ARWZ100 | AD7376ARWZ100-ND | Pot. Digital 100K, 128 Position* 16-SOIC 5.49 4.40 3.42 
AD5245BRJZ5-R2 | ADS245BRVZ5-R2TR-ND | Pot. Digital 5K, 256 Position SOT-23-8 276.50/250 ADTELVAL ASS E raliinalaeand ioe aurazee ie 
AD5245BRJZ10-R2 | ADS245BRJZ10-R2CT-ND | Pot. Digital 10K, 256 Position SOT-23-8 2.30 184 1.38 737 MOEVALS valuation Board for AD737 -— Bak =o 
AD5245BRJZ10-R2 | ADS245BRJZ10-R2TR-ND | Pot. Digital 10K, 256 Position* 276.50/250 AD8400AR1 AD8400AR1-ND Pot. Digital 8-Bit, 1K, 1-Channel SOIC 2.50 2.00 1.56 
AD5245BRJZ50-R2 _| ADS245BRJZ50-R2CT-ND |Pot. Digital 50K, 256 Position* 2.30 1.84 1.38 ADEADOARIO ADSI OAEONG Bae Dial B-Bit aK, 1 Channa) pee a am iss 
AD5245BRJZ50-R2 | ADS245BRJZ50-ROTR-ND |Pot. Digital 50K, 256 Position® 276.50/250 H ot. Digital 8-Bit, 50K, 1-Channel .. i . / : 
AD5245BRJZ100-R2 | AD5245BRJZ100-R2CT-ND | Pot. Digital 100K, 256 Position 230 184 1.38 ADB8400ARZ50 AD8400ARZ50-ND —_| Pot. Digital 8-Bit, 50K, 1-Ch.* NEWH....8-SOIC 2.50 2.00 1.56 
AD5245BRJZ100-R2 | AD5245BRJZ100-R2TR-ND | Pot. Digital 100K, 256 Position 276.50/250 AD8400AR100 AD8400AR100-ND__| Pot. Digital 8-Bit, 100K, 1-Channel 2.50 2.00 1.56 
AD5246BKS5-R2 | ADS246BKS5-R2CT-ND_ | Pot. Digital 5K, 128 Position. 1.88 150 1.13 ‘AD8400ARZ1 ADB400ARZ1-ND | Pot. Digital 8-Bit, 1K, 1-Channel*.. 250 200 1.56 
AD5246BKS5-R2 _ | AD5246BKS5-R2TR-ND_|Pot. Digital 5K, 128 Position. 227.50/250 AD8400ARZ10 AD8400ARZ10-ND | Pot. Digital 8-Bit, 10K, 1-Channel* 250 2.00 1.56 
AD5246BKSZ5-RL7 | ADS246BKSZ5-RL7CT-ND |Pot. Digital 5K, 128 Position* 145 116 87 AD8400ARZ100 AD8400ARZ100-ND | Pot. Digital 8-Bit, 100K, 1-Channel*. 250 2.00 1.56 
AD5246BKSZ5-RL7 | ADS246BKSZ5-RL7TR-ND | Pot. Digital 5K, 128 Position 1920.00/3,000 AD8402AN10 AD8402AN10-ND | Pot. Digital 8-Bit, 10K, 2-Channel 3.89 3.12 2.43 
AD5246BKS50-R2 | AD5246BKS50-R2CT-ND |Pot. Digital 50K, 128 Position 1.88 150 1.13 AD8402AR1 AD8402AR1-ND Pot. Digital 8-Bit, 1K, 2-Channel 3.78 3.03 2.36 
AD5246BKS50-R2 | AD5246BKS50-R2TR-ND | Pot. Digital 50K, 128 Position 227.50/250 AD8402AR100 ADB402AR100-ND | Pot. Digital 8-Bit, 100K, 2-Channel......14-SOIC 3.78 3.03 2.36 
AD5246BKS100-R2_| AD5246BKS100-R2CT-ND_|Pot. Digital 100K, 128 Position 1.88 1.50 1.13 AD8402ARUZ1 AD8402ARUZ1-ND | Pot. Digital 8-Bit, 1K, 2-Ch.* NEW!..14-TSSOP 3.78 3.03 2.36 
AD5246BKS100-R2 | ADS246BKS100-ROTR-NO |Pot. Digital 100K, 128 Position............ 227,50/250 AD8402ARUZ10 | AD8402ARUZ10-ND | Pot. Digital 8-Bit, 10K, 2-Channel*....14-TSSOP 3.78 3.03 2.36 
AD5246BKSZ10-RL7 | ADS246BKSZ10-RL7CT-ND | Pot. Digital 10K, 128 Position* NEW! 1.25 100 75 AD8402ARZ10 AD8402ARZ10-ND | Pot. Digital 8-Bit, 10K, 2-Channel*.......14-SOIC 3.78 3.03 2.36 
AD5246BKSZ10-RL7 | AD5246BKSZ10-RL7TR-ND | Pot. Digital 10K, 128 Position* NEWS... 1920.00/3,000 AD8402ARZ50 AD8402ARZ50-ND __| Pot. Digital 8-Bit, 50K, 2-Channel*.......14-SOIC__3.78 3.03 2.36 
AD5246BKSZ50-RL7 | AD5246BKSZ50-RL7CT-ND | Pot. Digital 50K, 128 Position* NEW!... 25h OO ero) AD8402ARZ100 AD8402ARZ100-ND — | Pot. Digital 8-Bit, 100K, 
AD5246BKSZ50-RL7 | AD5246BKSZ50-RL7TR-ND | Pot. Digital 50K, 128 Position* NEWS... 1920.00/3,000 9-Channel* NEW!. 14-S0IC 3.78 3.03 2.36 
AD5246BKSZ100-R2 | ADS246BKSZIOOR2CT-ND |Pot. Digital 100K, 128 Position*.. 188 150 1.13 AD8403AR10-REEL | AD8403AR10-REELCT-ND | Pot. Digital 8-Bit, 10K, 4-Channi 24-SOIC 5.08 4.07 3.43 
AD5246BKSZ100-R2 | ADS246BKSZ100R2TR-ND | Pot. Digital 100K, 128 Position* 227.50/250 AD8403AR10-REEL | AD8403AR10-REELTR-ND | Pot. Digital 8-Bit, 10K, 4-Channe 24-SOIC 3175.00/1,000 
AD5246BKSZ100-RL7 | ADS246BKSZ100RLCT-ND | Pot. Digital 100K, 128 Position 1.45 146 87 AD8403AR50 AD8403AR50-ND __| Pot. Digital 8-Bit, 50K, 4-Channe 24-SOIC 5.08 4.07 3.43 
ADS5246BKSZ100-RL7 | ADS246BKSZ100RLTR-ND | Pot. Digital 100K, 128 Position 1920.00/3,000 ‘AD8403AR100 AD8403AR100-ND Pot. Digital 8-Bit, 100K, 4-Channel ......24-SOIC 5.08 4.07 3.43 
ADS247BKS100-R2_| ADS247BKS100-R2CT-ND_|Pot. Digital 100K, 128 Position 1.63 1.30__ .98 AD8403ARU10-REEL | AD8403ARU10-RLCT-ND | Pot. Digital 8-Bit, 10K, 4-Channel......24-TSSOP 5.08 4.07 3.43 
AD5247BKSZ5-RL7 | ADS247BKSZ5-RL7CT-ND Pot. Digital 5K, 128 Position* 145 116 87 AD8403ARU10-REEL | AD8403ARUT0-RLTR-ND | Pot. Digital 8-Bit, 10K, 4-Channel......24-TSSOP 7875.00/2,500 
AD5247BKSZ5-RL7_ | AD5247BKSZ5-RL7TR-ND_ | Pot. Digital SK, 128 Position 1920.00/3,000 AD8403ARU100 | AD8403ARU100-ND | Pot. Digital 8-Bit, 100K, 4-Channel....24-TSSOP 5.14 412 3.47 
AD5247BKSZ10-RL7 | AD5247BKSZ10-RL7CT-ND | Pot. Digital 10K, 128 Position* MAS SIGE 87, AD8403ARUZ1 AD8403ARUZ1-ND | Pot. Digital 8-Bit, 1K, 4-Channel*......24-TSSOP 5.08 4.07 3.43 
AD5247BKSZ10-RL7 | AD5247BKSZ10-RL7TR-ND | Pot. Digital 10K, 128 Position* 1920.00/3,000 ADB403ARUZIO | ADB4OBARUZAO-ND | Pot. Dicital 8-Bi : : 
"9! Wi - Digital 8-Bit, 10K, 4-Channel*....24-TSSOP 5.08 4.07 3.43 
AD5247BKSZS0-RL7 | AD52478KSZ50-RL7CT-ND | Pot. Digital SOK, 128 Position» 145 116 87 ADB403ARUZ50 | ADB403ARUZ5O-ND | Pot Digital 8-Bit, 50K’ 
AD5247BKSZ50-RL7 | ADS247BKSZ50-RL7TR-ND | Pot. Digital 50K, 128 Position* 1920.00/3,000 4-Channel* NEW!. .24-TSSOP 5.14 412 3.47 
AD5247BKSZ100-RL7 | AD5247BKSZ100-RL7CT-ND | Pot. Digital 100K, 128 Position 145 146 87 ADB403ARUZ100 | AD8403ARUZ100-ND |Pot. Digital 8-Bit. 100K 4.channel* .24-TSSOP 544 442 347 
‘AD5247BKSZ100-RL7 | AD5247BKSZ100-RL7TR-ND| Pot. Digital 100K’ 128 Position 1920.00/3,000 ADB4O3ARZ1 ADB403ARZI-ND | Pot. Digital 8-8 1K, 4.Ch.* NEW!....24-SOIC 508 407 3.43 
AD5S247EVAL ‘AD5247EVAL-ND Evaluation Board for AD5247 49.00 eee 
# ta AD8403ARZ10 ADB403ARZ10-ND | Pot. Digital 8-Bit, 10K, 4-Channel*......24-SOIC 5.08 4.07 3.43 
ADS248BRM2.5 | AD5248BRM2.5-ND _|Pot. Digital Dual 2.5K I2C.. 2.38 1.90 1.43 Hd 
ae AD8403ARZ100 | AD8403ARZ100-ND | Pot. Digital 8-Bit, 100K, 4-Ch.* NEW!..24-SOIC 5.08 4.07 3.43 
ADS248BRMZ2.5  |AD5248BRMZ2.5-ND |Pot. Digital Dual 2.5K 2C* 238 1.90 143 ADB4O3EVAL ADB40SEVAL-ND Evaluation Board for AD8403 Per eae 
AD5248BRM10 AD5248BRM10-ND Pot. Digital Dual 10K I2G 238 1.90 1.43 : 
AD5248BRM50 AD5248BRM50-ND | Pot. Digital Dual 50K !2C 238 1.90 1.43 Rheostat 
AD5248BRM100 | AD5248BRM100-ND | Pot. Digital Dual 100K I2C. 238 1.90 1.43 ADN2850BCP25 | ADN2850BCP25-ND | Pot. Digital Dual 25K 10-Bit 931 839 7.44 
AD5S248EVAL AD5248EVAL-ND Evaluation Board for AD5248 41.65 — — ADN2850BCPZ25 | ADN2850BCPZ25-ND Pot. Digital Dual 25K 10-Bit*. 9.31 8.39 7.44 
AD5252BRU1 AD5S252BRUI-ND | Pot. Digital Dual 1K, 256 Position 5.09 4.07 3.17 ADN2850BCP250 | ADN2850BCP250-ND_ | Dual 1024 Position Prog. Resistor. 931 8.39 7.44 
AD5252BRUZ1 AD5252BRUZ1-ND —_|Pot. Digital Dual 1K, 256 Pos.* 5.09 407 3.17 ADN2860ACPZ250-RL7 | ADN2860ACPZ250RCT-ND | Pot. Digital 250K, 3-Channel* 983 8.85 7.85 
AD5252BRUZ10 | AD5252BRUZ10-ND__| Pot. Digital Dual 10K, 256 Pos.* . 5.09 4.07 3.17 ADN2860ACPZ250-RL7 | ADN2860ACPZ250RTR-NO | Pot. Digital 250K, 3-Channel* 9726.00/1,500 
AD5252BRUZ100 | AD5252BRUZ100-ND |Pot. Digital Dual 100K, 256 Pos.* 5.09 4.07 3.17 
AD5253BRU1 AD5S253BRU1-ND _[Pot. Digital Quad 1K, 64 Position. 5.29 4.23 3.29 
AD5253BRU10 ‘ADS5253BRU10-ND _|Pot. Digital Quad 10K, 64 Position... 20-TSSOP 5.29 423 3.29 Cee IDEO [aie oe 
AD5253BRU100 | AD5253BRU100-ND | Pot. Digital Quad 100K, 64 Position...20-TSSOP 5.29 4.23 3.29 viD ERT 
AD5254BRUZ1 AD5254BRUZ1-ND Pot. Digital Quad 1K, 256 Pos.* 0-TSSOP 5.70 4.56 3.85 Analog Devices Digi-Key Price Each 
AD5S254BRUZ10 | ADS254BRUZ10-ND Pot. Digital Quad 10K, 256 Pos.*.....20-TSSOP 5.70 4.56 3.85 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25-100 
ae ee ee ra ae aa TO 28 Pos.* sat a a se AD723ARUZ AD723ARUZ-ND RGB to NTSC/PAL Encoder* -28-TSSOP 7.62 6.10 5.15 
H . 1 3° I ; : : AD724JRZ AD724JRZ-ND RGB to NTSC/PAL Encoder* NEW!....16-SOIC 9.65 869 7.71 
ADS5255BRU250 | AD5255BRU250-ND | Pot. Digital 250K, 3-Channel. 4-TSSOP 968 775 654 Ace BPS AnE ND A NISC PALE ee 16801 MTEC Teter 
AD5258BRMZ1 AD5258BRMZ1-ND | Pot. Digital 1K, 64 Position* NEW!...10-MSOP 160 128 96 AD725ARZ AD725ARZ-ND RGB to NTSC/PAL Encoders 16-S0IC 980 784 662 
AD5258BRMZ10 | AD5258BRMZ10-ND |Pot. Digital 10K, 64 Pos.* NEW!.....10-MSOP 160 1.28 96 ‘i feat ; : — faa ae ae 
Bed AD725-EB AD725-EB-ND Evaluation Board for AD725... — 394.50 
AD5258BRMZ50 | AD5258BRMZ50-ND _|Pot. Digital 50K, 64 Pos.* NEW!.....10-MSOP 160 1.28 96 ADVDODBBCA1S ~~ BEBE HeMTee ERIM [PEGO000'Video Codec ON ee ae ae 
AD5258BRMZ100 | AD5258BRMZ100-ND |Pot. Digital 100K, 64 Pos.* NEW! 760 128 96 Lapa ; : te : ; f 
“0 ADV202BBCZ-150 | ADV202BBCZ-150-ND | JPEG2000 Video Codec* 44-CSBGA 60.71 56.66 52.62 
AD5259BRMZ5 AD5S259BRMZ5-ND Pot. Digital 5K, 256 Pos.* NEW! 213 1.70 1.28 DUBDILEIE TZ AGUILAS RG 
ii ia Hane i 4 ideo Encoder/Decoder* “ 51.54 48.11 44.67 
AD5259BRMZ10 | AD5259BRMZ10-ND | Pot. Digital 10K, 256 Position 10-MSOP 213 1470 1.28 ADVIIROBCEZ AURORE ANAM 10-Bit 4x Oversarnpling SOiRl Video 
AD5259BRMZ50 | ADS259BRMZ50-ND_ |Pot. Digital 50K, 256 Pos.* NEW!...10-MSOP 248 198 1.49 Decades ping Har) STORIS UT 
AD5259BRMZ100 _| AD5259BRMZ100-ND | Pot. Digital 100K, 256 Position 213 170 128 weeer: ae : : : 
ADS259EVAL ADS259EVAL-ND [Evaluation Board for AD5259... io =| = ADV7180BSTZ ADV7180BSTZ-ND vere DTV Video ase her nade 
AD5260BRUZ20 | AD5260BRUZ20-ND | Pot. Digital 20K, 256 Position* 3.80 3.05 2.37 : 5 . 
ADeDeORALISD ADS260BRUSO-ND _|Pot. Digital SOK’ 256 Position aa) OGG Bab ADV7181BBCPZ | ADV7181BBCPZ-ND _| Multiformat SDTV Video Decoder* 11.46 10.32 9.16 
AD5260BRUZ50 AD5260BRUZ50-ND | Pot. Digital 50K, 256 Position 3.80 3.05 237 ADV7181BBSTZ ADV7181BBSTZ-ND | Multiformat SDTV Video 
AD5260BRUZ200 _ | AD5260BRUZ200-ND_|Pot. Digital 200K, 256 Position 3.80 3.05 2.37 Decoder* NEW!.. 11.46 10.32 9.16 
AD5262-EVAL AD5262-EVAL-ND Evaluation Board for AD5262 — Ws7i50) = = ADV7181BCP ADV7181BCP-ND Multiformat SDTV Video Decode 11.46 10.32 9.16 
AD5262BRU20 AD5262BRU20-ND —_ Pot. Dual 20K, 256 Positior 6-TSSOP 4.19 3.35 261 ADV7181BST ADV7181BST-ND | Multiformat SDTV Video Decodei 11.46 10.32 9.16 
AD5262BRUZ20 | AD5262BRUZ20-ND | Pot. Dual 20K. 256 Positiol 6-TSSOP 419 335 261 ADV7183BBSTZ | ADV7183BBSTZ-ND | Multiformat SDTV Video Decoder* 13.69 12.33 10.94 
AD5262BRU50 AD5262BRU50-ND Pot. Dual 50K, 256 Position... 6-TSSOP 419 335 261 ADV7189BBSTZ | ADV7189BBSTZ-ND | Multiformat SDTV Video Decoder* 32.58 30.41 28.24 
AD5262BRUZ50 __| AD5262BRUZ50-ND _|Pot. Dual 50K, 256 Position* 6-TSSOP 419 3.35 2.61 ADV7183BKSTZ_ _| ADV7183BKSTZ-ND__| Multiformat SDTV Video Decoder* 12.91 11.63 10.31 
‘AD5262BRU200 | AD5262BRU200-ND _|Pot. Dual 200K, 256 Position 6-TSSOP 419 335 261 ADV7183KST ADV7183KST-ND _| Multiformat SDTV Video Decode 1661 15.50 14.40 
AD5262BRUZ200 | AD5262BRUZ200-ND |Pot. Dual 200K, 256 Position* 6-TSSOP 419 3.35 261 EVAL-ADV7183BEBM| EVAL-ADV7183BEBM-ND| Evaluation Board for ADV7183 — (389103) 
AD5263BRU20 AD5263BRU20-ND Pot. Quad 20K, 256 Position. 4-TSSOP 6.02 4.82 4.07 ADV7189BKSTZ | ADV7189BKSTZ-ND | Multiformat SDTV Video Deco P 29.61 27.64 25.67 
AD5263BRUZ20 | AD5263BRUZ20-ND | Pot. Quad 20K, 256 Position* . 4-TSSOP 6.02 4.82 4.07 ADV7189KST ADV7189KST-ND —_| Multiformat SDTV Video Decode 80-LOFP 29.61 27.64 25.67 
AD5263BRUZ50 AD5263BRUZ50-ND _|Pot. Quad 50K, 256 Position* .. 4-TSSOP 6.02 4.82 4.07 ADV7194KSTZ ADV7194KSTZ-ND Video Encoder EXT-10*...... 80-LOFP 38.64 36.07 33.49 
AD5263BRUZ200 AD5263BRUZ200-ND |Pot. Quad 200K, 256 Position* 4-TSSOP 6.02 4.82 4.07 EVAL-ADV7194EB __ | EVAL-ADV7194EB-ND | Evaluation Board for ADV719. — 292.50 = 
AD5263EVAL AD5263EVAL-ND Evaluation Board for AD5263... 67.50 _ _ ADVFC32BH ADVFC32BH-ND Voltage/Freq. and 
AD5273BRJ1-R2 AD5273BRJ1-R2CT-ND | Pot. Digital 1K, 64 Position 1.88 1.50 1.13 Freq./Voltage Converter -25°C~85°C.....T0-100 12.06 10.86 9.63 
AD5273BRJ1-R2 AD5273BRJ1-R2TR-ND | Pot. Digital 1K, 64 Positio 259.00/250 ADVFC32KNZ ADVFC32KNZ-ND Voltage/Freq. and Freq./ 
AOEZTSBRITO-RD —|ROSOTERITORZTAANG [Po Dita TOK 64 Posten: SO Notage Converter +70 m1 
- - | ot. Digital ss ‘osition. . i 
AD5273BRJ50-R2 | AD5273BRJS0-R2CT-ND | Pot. Digital 50K, 64 Position . 1.88 1.50 1.13 ANE See Cr res Converter -55°~125°0...10-100 WOES TRE 
AD5273BRJ50-R2 | AD5273BRJ50-R2TR-ND | Pot. Digital 50K, 64 Position 259.00/250 : =: - : : 
AD5273BRJ100-R2 | AD5273BRJ100-R2CT-ND | Pot. Digital 100K, 64 Posit 1.88 150 1.13 Analog 
AD5273BRJ100-R2 | ADS273BRJ100-R2TR-ND |Pot. Digital 100K, 64 Position 259.00/250 AD9882AKSTZ-140  AD9882AKSTZ-140-ND | Dual Interface for Flat Panel 
AD5273BRJZ10-R7 | ADS273BRIZTO-R7CT-ND |Pot. Digital 10K, 64 Position* . 788 150 1.13 Display* NEW!.. 100-LQFP 12.89 11.61 10.30 
AD5273BRJZ10-R7 | ADS273BRJZ10-R7TR-ND |Pot. Digital 10K, 64 Position 2496.00/3,000 AD9882KST-100 | AD9882KST-100-ND | Analog Interface Dual. O0-LOFP 11.18 10.07 8.93 
AD5280BRU20 AD5280BRU20-ND —_| Pot. Digital 20K, 256 Position 3.80 3.05 2.37 AD9882KSTZ-100 | AD9882KSTZ-100-ND | Analog Interface Dual* 100-LOFP 11.18 10.07 8.93 
AD5280BRUZ20 | AD5280BRUZ20-ND | Pot. Digital 20K, 256 Position 3.80 3.05 2.37 AD9882KSTZ-140 _ | AD9882KSTZ-140-ND | Analog Interface Dual* 100-LOFP 12.89 11.61 10.30 
AD5280BRU50 AD5280BRU50-ND _[Pot. Digital 50K, 256 Position... 3.80 3.05 2.37 * RoHS Compliant (Continued) 
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ANALOG Z Analog Devices Digi-Key Price Each 
DEVICES DISPLAY AND VIDEO CONVERTERS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
‘Analog Devices Digi-Key 7 Price Eachse ADM1064ACPZ ADM1064ACPZ-ND pune Seuuencat with Voltage saeeaiaeh ices 
BartiNos BariNoy ipsctiptioly up lA) ADM1064ASUZ  |ADM1064ASUZ-ND —_|Super Sequencer™ with Voltage 
AD9883ABSTZ-110 | AD9883ABSTZ-110-ND | Flat Panel Interface* . .80-LOFP 12.03 10.83 9.61 Readback ADC* 1233 1110 9.85 
AD9883AKSTZ-110 | AD9883AKSTZ-110-ND | Flat Panel Interface* . .80-LQFP 7.22 «5.78 4.88 ADM1065ASUZ ADM1065ASUZ-ND —_|Super Sequencer™/Monitor* NEW! 946 852 7.56 
AD9883AKSTZ-140 | AD9883AKSTZ-140-ND| Flat Panel Interface* . .80-LOFP 7.73 6.96 6.18 CABLE-SMBUS-GPIN |CABLE-SMBUS-3PIN-ND [SMBus Cable designed to use with the 
AD9884AKS-100 | AD9884AKS-100-ND | Analog Interface, 100Msps 28-MQFP 12.46 11.22 9.95 ADM 06x Series of Programmable Power 
AD9884AKS-140 | AD9884AKS-140-ND_| Analog Interface, 140Msps 28-MQFP 17.03 15.89 15.10 Supply Sequencers NEW!. 250 — — 
AD9884AKSZ-140 | AD9884AKSZ-140-ND | Analog Interface, 140Msps*. 28-MQFP 17.03 15.89 14.76 CABLE-SMBUS-5PIN | CABLE-SMBUS-5PIN-ND |SMBus Cable designed to use with the 
AD9887AKS-100 AD9887AKS-100-ND | Analog Interface Dual 60-MQFP 17.37 16.22 15.06 ADM106x Series of Programmable Power 
AD9887AKS-140 AD9887AKS-140-ND | Analog Interface Dual 60-MQFP 19.85 18.53 17.20 Supply Sequencers.. — e250) _- _ 
AD9887AKSZ-140 | AD9887AKSZ-140-ND | Analog Interface Dual 60-MOFP 19.85 18.53 17.20 EVAL-ADM1064TQEB | EVAL-ADNM064T0EB-ND [Evaluation Board for ADM106 — 72500 = = 
AD9887AKSZ-170 _ | AD9887AKSZ-170-ND | Analog Interface Dual* . 60-MQFP 26.31 24.56 22.81 ADM1066ASUZ ADM1066ASUZ-ND [Super Sequencer™ with Margining Control and 
‘AD9887KS-140 ‘AD9887KS-140-ND [Analog Interface Dual “160-MOFP 19.85 1853 17.20 Auxiliary ADC Input* 48-TOFP 13.33 12.00 10.64 
AD9888KSZ-140 | AD9888KSZ-140-ND | Analog Interface, 140Msps*. .128-MOFP 15.48 13.94 12.36 EVAL-ADM1066LFEB | EVAL-ADMMO66LFEB-ND Evaluation Board for ADM106 — [292150 
AD9888KSZ-170 AD9888KSZ-170-ND | Analog Interface, 170Msps*. 18.57 17.34 16.10 ADM1067ASU ADM1067ASU-ND Super Sequencer™ with Open-Loop 
AD9888KSZ-205 __| AD9888KSZ-205-ND_| Analog Interface, 205Msps*. 26.31 24.56 22.81 Margining DACs.... 10.46 9.42 8.36 
ADM1068ASTZ ADM1068ASTZ-ND Super Sequencer™ and Monitor’ 740 5.92 5.00 
ANALOG ADM1069ASTZ ADM1069ASTZ-ND Super Sequencer™ with Margining 
N BOARDS Control* dts 8.00 640 5.40 
DEVICES Cl) ADIM1085AKSZ-REEL7 | ADMO85AKSZ-REEL7CT-ND |Simple Sequencer™ 1.02 85 68 
‘Analog Devices Digi-Key Price Eachs ADM1085AKSZ-REEL7 | ADM1085AKSZ-REEL7TR-ND [Simple Sequencer™ * 1170.00/3,000 
Part No. Part No. Description if 25 100 ADM1086AKS-REEL7 | ADM1086AKSREEL7CT-ND |Simple Sequencer™ 1.02 85 68 
5 ; Gt ADIM1086AKS-REEL7 | ADNMO86AKSREEL7TR-ND |Simple Sequencer™ 1170.00/3,000 
Ard RR Cee coon Board for A 5Ps8 — i ey ADM1087AKS-REEL7 | ADMHO87AKSREELZCT-ND [Simple Sequencer™ 4.02 85 | 68 
‘ADBSI7-EVALT ROE IEUAICATIGIMET Evaluation Board for ADB317 a5 - = ADIM1087AKS-REEL7 | ADMM0B7AKSREEL7TR-ND Simple Sequencer™ 1170.00/3,000 
ADRSAO-EVAL ROTI AIENDMME| Evaiustion Board for AD8340 ean ADM1087AKSZ-REEL7 | ADM1087AKSZ-REEL7CT-ND |Simple Sequencer™* NI 90 75 60 
‘AD8341-EVALZ AD8341-EVALZ-ND | Evaluation Board for ADB341* So . = ADM1087AKSZ-REEL7 | ADMI087AKSZ-REEL7TR-ND |Simple Sequencer™* NEW! 670-6 1170.00/3,000 
ADS364-EVAL-500 ~ WARRSEAEEVAIESDOAID| Evaluation Board for ADSAG4 — EVAL-ADM1087EB _|EVAL-ADM1087EB-ND |Evaluation Board for ADM1087* .— 1491 = = 
ADBS4-EVAL2140 (ARARERESTREGTARIIE| Erciuction Bocrd for ADB3e4 a ADM1088AKS-REEL7 | ADMMO088AKSREEL7CT-ND |Simple Sequencer™ .. 670-6 102 85 68 
ADSDL1-a00cR7  (ARGETRESTER ARIAT Evelustion Bocrd tor ADODT4-800% IES Bae ADM1088AKS-REEL7 | ADM1088AKSREEL7TR-ND |Simple Sequencer™ .. 670-6 1326.00/3,000 
ADSO30-050687  WARBSARSEDER ZANT Evelustion Bord for Ab9030250* NEW?” Bectvi—— ADM6819ARJZ-REEL? | ADM6819ARJZ-REEL7CT-ND |FET Drive Simple Sequencer’ 0T-23-6 2.32 1.86 1.45 
ADS985A/PCB ADSGBSA/PCB-ND _| Evaluation Board for AD9B5A* ‘- i ADM6819ARJZ-REEL7 | ADMOB19ARJZ-REELTTR-ND |FET Drive Simple Sequencer™* (OT-23-6 3894.00/3,000 
ADLB317:EVAL FE SReAeee una Evaluation Board {or ADLE31 ann ADM6820ARJZ-REEL7 | ADM6820ARJZ-REEL7CT-ND |FET Drive Simple Sequencer™* 0T-23-6 2.32 186 1.45 
ae SRS valuation Boar tou ADT S317) — 2a ADM6820ARJZ-REEL7 | ADM6820ARJZ-REEL7TR-ND |FET Drive Simple Sequencer™* OT-23-6 3894.00/3,000 
AOS oO EVAL I area ame | cvaluation Board for ADLS390 — 12870 — | ADiie843ACPZ-REEL?7| ADMBB43ACPZ-REEL7CT-ND /4 White LED Backlight Driver* 6-LFCSP 147 1.23 98 
ADPSOSO-EVAL | RU HSOSOAE NA «Dmg Evaluation Board for ADP30S0.. — OR aan ADM8843ACPZ-REEL? | ADM8843A0PZ-REEL7TR-ND |4 White LED Backlight Driver 6-LFCSP 877.50/1,500 
EVAL-110VAC-US | EVAL-110VAC-US-ND | Evaluation Board for 110VAG 22.50 FADMS845AGP7-REELT PIV eines anew Charae Purp Driver for LCD Whi 
EVAL-AD7472CB _| EVAL-AD7472CB-ND_| Evaluation Board for AD7472 — 14625 —  — LED Backlights* oe ae Ae diy “ln 
EVAL-AD7622CB | EVAL-AD7622CB-ND | Evaluation Board for AD7622 — eee ADM8845ACPZ-REEL7| ADM8845ACPZ-REEL7TR-ND |Charge Pump Driver for LCD White 
EVAL-AD7687CB EVAL-AD7687CB-ND | Evaluation Board for AD7687 146.25 = = LED Backlights* 4267.50/1,500 
SAAT eae Sipe Sep board eer tae ie ADN8830ACPZ ADN8830ACPZ-ND __|Thermo Cooler Controller* NEW! 10.83 9.75 8.65 
: P i pas ! E ADN8B31ACPZ-REEL7 | ADNBB31ACPZ-REEL7CT-ND [Thermoelectric Cooler Controller*. 17.66 10.50 931 
EVAL-ADCMPS81BCP | EVAL-ADCMP581BCP-ND) Evaluation Board for ADCMP581 .. — S00 ADN8831ACPZ-REEL7 | ADNSB31ACPZ-REEL7TR-ND | Thermoelectric Cooler Controller. 41152.50/1,500 
EVAL-ADE7755EB | EVAL-ADE7755EB-ND | Evaluation Board for ADE7755. 13750 EVAL-ADN8831 EVAL-ADN8831-ND — Evaluation Board for ADN8831 NEW! — 17550 = | — 
EVAL-ADG888EB EVAL-ADG888EB-ND_| Evaluation Board for ADG888 ... 180.00 — — ADT7316ARQ ADT7316ARQ-ND Digital Temp. Sensor Quad DAC 9.58 8.63 7.65 
EVAL-ADT7462EB | EVAL-ADT7462EB-ND | Evaluation Board for ADT7462.. — i950) = ADT7317ARQ ADT7317ARQ-ND —_|Digital Temp. Sensor Quad DAC 6.24 5.00 4.22 
EVAL-ADUSB1 EVAL-ADUSBI-ND | Evaluation Board for ADUSB1 — [0 oO an ae ADT7318ARQ ADT7318ARQ-ND [Digital Temp. Sensor Quad DAC 448 359 2.79 
EVAL-ADV7195EB___| EVAL-ADV7195EB-ND | Evaluation Board for ADV7195.. — 1S ADT7411ARQZ ADT7411ARQZ-ND Digital Temp. Sensor 8-Ch. ADC 443° 355 2.76 
EVAL-CONTROL BRD3Z | EVAL-CONTROL BRD3Z-ND | Evaluation Board Control — 21 —  — ADT7460ARQ ADT7460ARQ-ND —_|Remote Thermal/Fan Controller. 5.08 4.07 3.43 
SSM2167-EVAL___| SSM2167-EVAL-ND__| Evaluation Board for SS 5625 —  — ADT7460ARQZ ADT7460ARQZ-ND Remote Thermal/Fan Controller* 6-OSOP 5.08 4.07 3.43 
ADT7463ARQ ADT7463ARQ-ND __|Remote Thermal Controller... 24-QSOP 6.02 4.82 4.07 
EVAL-ADT7463EB  |EVAL-ADT7463EB-ND |Evaluation Board for ADT7463 .— 1500 ——— 
tes pupainoa cure ADT7467ARQZ ADT7467ARQZ-ND dBCool™ Remote Thermal Monitor 
and Fan Controller* 16-QSOP 5.08 4.07 3.43 
Analog Devices Digi-Key Price Each EVAL-ADT7467EB EVAL-ADT7467EB-ND Evaluation Board for ADT74 — 195.00 = = 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 ADT7466ARQZ ADT7466ARQZ-ND dBCool™ Remote Thermal Controller 
AD809BR AD809BR-ND Synth. Frequency 155.52MHz 16-SOIG 8.26 6.61 5.58 and Voltage Monitor* MEW... TASS 80320 
ADN2807ACP ADN2807ACP-ND Clock/Data Recovery with Amp 16.29 15.21 14.12 ADT7468ARQZ ADT7468ARQZ-ND | dBCool™ Remote Thermal Controller 
ADN2811ACP-CML | ADN2811ACP-CML-ND | Clock/Data Recovery... 55.47 51.78 48.08 and Voltage Monitor* 4.82 4.07 
ADN2812ACPZ ADN2812ACPZ-ND | Clock/Data Recovery with Amp* .. 79.85 74.53 69.20 EVAL-ADT7468EB | EVAL-ADT7468EB-ND Evaluation Board for ADT74 os 
ADN2819ACP-CML | ADN2819ACP-CML-ND | Clock/Data Recovery 71.79 67.01 62.22 ADT7475ARQZ ADT7475ARQZ-ND gene Ee ee my 
ADN2830ACP32 | ADN2830ACP32-ND | Controller Power Wave Laser 15.99 14.93 13.86 ee 
ADN2841ACP-32 | ADN2841ACP-32-ND_| Driver Laser Diode 5V.... 24.06 22.46 20.86 ADT?476AARO2 — /ADIA/CRRBOZND) AT aVaied Monier Controller 
ADN2841ACPZ-32 | ADN2841ACPZ-32-ND | Driver Laser Diode 5V* 24.06 22.46 20.86 
ADN2847ACP-32 | ADN2847ACP-32-ND_| Driver Laser Diode 3.3V 15.98 1439 12.76 ADT?S1GARQZ = DIS PAROZN Dia Temperature Sensor Quad DAC 
7 ; ADT7517ARQ ADT7517ARQ-ND Temperature Sensor Quad DAC . 
ADN2847ACP-48 _| ADN2847ACP-48-ND_| Driver Laser Diode 3.3V.... 15.98 14.39 12.76 ADT7512ARQ ADT7518ARQ-ND __|Temperature Sensor Quad DAC 
EVAL-ADN2847-32-OP | EVAL-ADN284732-OP-ND | Evaluation Board for ADN2847 Soo =| — : 
ADN2848ACP-32 | ADN2848ACP-32-ND_ | Driver Laser Diode 3.3V 913 8.22 7.29 ANALOG 
ADN2848ACPZ-32 | ADN2848ACPZ-32-ND | Driver Laser Diode 3.3V* . 913 8.22 7.29 DEVICES 
ADN2870ACPZ ADN2870ACPZ-ND —_| Driver Laser Diode 3.3V* 946 7.57 6.39 
ADN2890ACPZ-RL7 | ADN2890AGPZ-RL7CT-ND | 3.3V, 2.7Gb/s Limiting Amp* 16-LFCSP 8.00 6.40 5.40 ‘Analog Devices Digi-Key Price Each 
ADN2890ACPZ-RL7_| ADN2890ACPZ-RL7TR-ND | 3.3V, 2.7Gb/s Limiting Amp* .. 6450.00/1,500 Part No. Part No. Description i rn ee 
Analog 
ANALOG HARDWARE MONITORS MATO1GH MATO1GH-ND TX Matched Mono Dual 976 7.81 6.59 
DEVICES AND THERMAL MANAGEMENT MATO2EH MATO2EH-ND TX Matched Mono Dual Low Noise 10-78 15.03 14.03 13.03 
: = 2 MATO2FH MATO2FH-ND TX Matched Mono Dual Low Noise 0-78 860 7.74 6.87 
Analog Devices Digi-Key ae Price Each MATO3EHZ MATO3EHZ-ND TX Matched Dual PNP* NE TO-78 18.03 16.83 15.63 
Part No. Part No. Description 125 100 MATO3FHZ MATO3FHZ-ND TX Matched Dual PNP* NEI T0-78 10.50 9.45 8.38 
ADM1027ARQ ADM1027ARQ-ND | Thermal Controller Volt./Monitor . 7.74 6.20 5.23 MATO4FPZ MATO4FPZ-ND TX Matched Mono Quad*.. ip 676 543 458 
ADM1027ARQZ ADM1027ARQZ-ND | Thermal Controller Volt./Monitor* 774 6.20 5.23 MATO4FSZ MATO4FSZ-ND TX Matched Mono Quad*.. 6.78 5.43 4.58 
ADM1031ARQZ ADM1031ARQZ-ND | Sensor 2-Temp/Fan Control* .. 7.56 6.05 5.11 Audio/Video 
EVAL-ADM1031EB | EVAL-ADM1031EB-ND| Evaluation Board for ADM1031 — 9900) = 7 
ADM1032ARZ ADM1032ARZ-ND __| Temp. Monitor Default Set at 85 5.08 4.07 3.43 ERDOTEEZ ERDOTEEZ ND Meng teak nae iesdy bate tee ana 1085 
ADM1032AR-1 ADM1032AR-1-ND —_| Temp. Monitor Default Set at 108°C. 5.08 4.07 3.43 PKDO1FPZ PKDO1FPZ-ND Mono Peak Detector Reset/Hold 10.80 9.72 8.62 
ADM1032ARMZ | ADM1032ARMZ-ND__| Temp. Monitor Default Set at 85°C* 5.08 4.07 3.43 jai 
ADM1032ARM-1 | ADM1032ARM-1-ND_ | Temp. Monitor Default Set at 108°C. 5.08 407 343 <= a Digital Isolators =a 
ADM1033ARQ ABNER TES Lee eel Speed Bad eo as AD260BND-2 AD260BND-2-ND __|Logic Isolator 3.5KV, 2:3 In/Out. 76.26 71.18 66.10 
ADMTO033ARQZ | ADM1033ARQZ-ND | Thermal Monitor/Fan Speed Multiplexer 
cote core | Te ee fing is 2g 
| i 75 5 H ux Analog 8-Channe! .35 . i 
ADMIIDHARG: OTAGO) [Retna Montell ransneed ach vate ie. AD7501JNZ AD7501JNZ-ND Mux Analog 8-Channel* NEW! 10.35 932 826 
F é : : AD7501KN AD7501KN-ND Mux Analog 8-Channél....... 1085 9.77 866 
ADM1034ARQZ =| ADM1034ARQZ-ND Thera omnouran Speed aie Sate es AD7501KNZ AD7501KNZ-ND Mux Analog 8-Channel* NEW! 10.85 977 866 
ADM1060ARUZ ADM1060ARUZ-ND | Supervisor/Sequencer 7-Channel 10.30 9.27 8.22 Soren ee Mi araieg Hal #ofanng 1035 32 826 
ADM1062ACPZ ADM1062ACPZ-ND | Super Sequencer™ with Margining Control AD7503JNZ AD7503JNZ-ND Mux Analog 8-Channel* 10.35 932 8.26 
and Temp. Monitoring *.. -AO-LFCSP 14.04 12.65 11.22 AD7503KN AD7503KN-ND Mux Analog 8-Channel... 10.85 9.77 8.66 
ADM1062ASUZ ADM1062ASUZ-ND Super Sequencer™ with Margining Control AD7503KNZ AD7503KNZ-ND Mux Analog 8-Channel* 10.85 9.77 8.66 
and Temp. Monitoring* -A8-TOFP 14.04 12.65 11.22 AD7506JN AD7506JN-ND Mux Analog 16-Channel. 17.13 15.99 14.85 
EVAL-ADM1062LFEB| EVAL-ADM1062LFEB-ND | Evaluation Board for ADM1062LF =— — AD7506KN AD7506KN-ND Mux Analog 16-Channel. 1788 16.69 15.50 
EVAL-ADM1062LFEBZ | EVAL-ADM1062LFEBZ-ND | Evaluation Board for ADM1062LF* NEW: = = AD7506KNZ AD7506KNZ-ND Mux Analog 16-Channel* 17.88 16.69 15.50 
ADM1063ASUZ ADM1063ASUZ-ND | Multisupply Supervisor/Sequencer with ADC AD8170AR AD8170AR-ND Mux 250MHz, 10nS, 2:1 with Amp 5.00 4.00 3.11 
10.30 AD8170ARZ AD8170ARZ-ND Mux 250MHz, 10nS, 2:1 with Amp 5.00 4.00 3.11 
EVAL-ADM1063TQEB| EVAL-ADM1063TOEB-ND = * RoHS Compliant (Continued) 
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DEVICES 
Analog Devices Digi-Key Price Each Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 25 100 
AD8174AN ‘AD8174AN-ND Mux 250MHz, 10nS, 4:1 with Amp .. 6.86 549° 4.64 ADG731BSUZ ADG731BSUZ-ND | Mux SP! 32-Channel, 1.8V to 5.5V*.....48-TOFP 9.64 7.72 6.51 
noe eames Pera He eer 4:1 with Amp* 6 oa oH ADG732BCPZ ADG732BCPZ-ND Mux Analog 32-Channel, 
4 ux 250MHz, 10nS, ; K \ 1.8V to 5.5V* NEW!..... 916 8.25 7.32 
noe SOAR Pete Mo Swi a ie an ree os ADG732BSUZ ADG732BSUZ-ND Mux Single 32-Ch., 1.8V to 5.5V* .. 946 7.57 6.39 
ux Switching Dual : : i ADG738BRUZ ADG738BRUZ-ND __| Mux SPI 8-Channel, 2.7V to 5.5V* 3.78 3.03 2.36 
ae ea Bit 22 38 | soostooz ors — an eh 
H . ; ; 1.8V to 5.5V* NEW!..... 342 274 2.13 
AD8184ANZ AD8184ANZ-ND Video Mux 4:1, 700MHz* NEW. 5.02 4.02 3.13 ADG759BCPZ ADG759BCPZ-NO | Mux Dual 4-channel, 1.6V to 5.8V 2.95 2.36 1.84 
AD8184AR-REEL7 | ADB184AR-REEL7CT-ND | Video Mux 4:1, 700MHz 5.02 402 3.13 ADG774BROZ ADG774BRQZ-ND | Mux Quad 200MHz 
AD8184AR-REEL7 | ADB184AR-REEL7TR-ND_| Video Mux 4:1, 700MHz 2843.00/1,000 Low Voltage* NEW!..... Ae eo Ee 
AD8184ARZ AD8184ARZ-ND Video Mux 4:1, 700MHz* . 5.02 4.02 3.13 ADG774BRZ ADG774BRZ-ND Mux Quad 200MHz Low Voltage* . 3.60 2.88 2.24 
oe eoants Aaa eat ee Sate Mux a aoe aes ADG1204YCPZ-500RL7| ADG1204YCPZ-500RL7CT-ND| Mux Low Capacitance, Low Charge 
z f : I jection, 4: “i 
AD8186ARU AD8186ARU-ND | Triple Mux 2:1, 480MHz 5.24 4.20 3.54 ADG1204YCPZ-5OORL7| ADG1204VCPZ-S00RL7TR-ND Mune Low Gapeetincn Low Charge cee ae 
AD818GARUZ AD8186ARUZ-ND | Triple Mux 2:1, 480MHz* . 5.24 4.20 3.54 Injection, 4:1 MOS™* 1606.50/500 
AOE STARL ABT AR NDE Tear scOME re 420 a4 ADG1204YRUZ ADG1204YRUZ-ND | Mux Low Capacitance, Low Charge 
ru ‘ : . iecti . T™, Bs 
AD8189ARUZ AD8189ARUZ-ND | Triple Mux 2:1 350MHz* NE 484 387 3.01 ' Injection. 4:1 MOSe*. 14-TSSOP |) 5:92) 14126) 3.60 
ADG406BNZ ADG406BNZ-ND | Mux 16-Channel High Perf.* 868 782 6.93 ADGI206YRUZ = BDU E EE Mux Low Capacitance, 16-Channel 
ADG406BPZ ADG406BPZ-ND Mux 16-Channel High Perf.* 9.00_ 8.10 _7.19 ADG1308BRZ ADG1308BRZ-ND Pd re Amloge annel een a ey ae 
ADG406BP-REEL | ADG406BP-REELCT-ND | Mux 16-Channel High Pert 28-PLCC 9.00 6.10 7.19 ADGIA0BRZ Pie Rea WA Mone Avalon 4:Channet 16-S0IC REECE 
ADG406BP-REEL —_| ADG406BP-REELTR-ND | Mux 16-Channel High Perf. .28-PLCC 5062.50/750 ADGI409YRUZ GC UOOTEU-EROMME| Mun CMOS™ 4.Dhim Rowe Je-TSSOP WRGTEORMRIC omnes 
ADG407BNZ ADG407BNZ-ND Mux Analog 8-Channel High Perf.*.......28-Dip 9.35 842 7.47 MUubec? MUMOSEeA NIA: Mn Mralbe JECTS: Chen oe ae cy Be ts 
ADG407BPZ ADG407BPZ-ND Mux Analog 8-Channel High Perf.* ......28-PLCC 9.68 8.72 7.73 MUNORES? MR Min awien SPELA Channa a ie _ Av aa Gal 
ADG408BNZ ADG408BNZ-ND Mux Analog 8-Channel High Perf.* .........16-Dip 5.42 4.34 3.38 di ux Analog -Channel* NEW... 16-SO| é b b 
AGANGBRT a + MUX24FP MUX24FP-ND Mux Analog Dual JFET 4-Channel 16-Dip 8.53 7.68 6.81 
6408BRZ-ND Mux Analog 8-Channel High Perf.*......16-SOIC 5.27 4.22 3.28 ; 
ADG408BRUZ ADG408BRUZ-ND | Mux Analog 8-Channel High Perf.* ...16-TSSOP 5.27 4.22 3.28 SMPOBFP SMPO8FP-ND Mux Octal Sample-Hold ..... 16-Dip 11.38 10.25 9.09 
ADG409BNZ ADG409BNZ-ND Mux Dual 4-Channel High Perf.* . 16-Dip 542 434 3.38 SMP18FSZ SMP18FSZ-ND Mux In, Octal Sample-Hold* NEW!.....16-SOIC 10.96 9.87 8.76 
ADG409BRZ ADG409BRZ-ND Mux Dual 4-Channel High Perf.* . 5.27 4.22 3.28 Multiplier/Divider 
ADG426BRSZ ADG426BRSZ-ND Mux Analog 16-Channel High Perf.* 9.05 8.15 7.23 AD532JDZ ‘AD532JDZ-ND Trimmed Multiplier/Divider* NEW: 29.52 27.56 25.59 
ADG428BNZ ADG428BNZ-ND Mux Analog 8-Channel Lc2Mos , AD532JH AD532JH-ND. Trimmed Multiplier/Divider ..... 22.80 21.28 19.76 
Latchable, High Performance®.......... 18-Dip 6.54 5.24 4.42 ADS532JHZ AD532JHZ-ND Trimmed Multiplier/Divider* NEW! 22.80 21.28 19.76 
ADG428BP ADG428BP-ND Mux Analog 8-Channel LC2MOS AD532KD AD532KD-ND Trimmed Multiplier/Divider.... 53.67 50.10 46.52 
ADG428RRZ ARECORERRAT paceaable: lan Rertormancs 6.62 5.30 4.47 AD532KDZ AD532KDZ-ND Trimmed Multiplier/Divider* NIE! 53.67 50.10 46.52 
z Ux Analog e-Unanns AD532SD ‘AD532SD-ND Trimmed Multiplier/Divider 80.49 75.13 69.76 
AOGASEFaR——[ROGAGEFERENO or Artoo& Channel gh Per Cn ae rod Muller ea 
E ; b i | rimmed Multiplier/Divider iY d H 
ADG438FBRZ ADG438FBRZ-ND | Mux Analog 8-Channel High Perf.* ..... 736 589 497 ADS34JH ADS34JH-ND Trimmed Multiplier/Divider 99.74 2193 19.71 
ADG439FBRWZ | ADG439FBRWZ-ND | Mux Analog 4-Ch. High Perf.* NEW! . 736 589 497 ADS4JHZ ADS34JHZ-ND Trimmed Multiplier/Divider® NEI 2274 2123 19.71 
ADG439FBRZ ADG439FBRZ-ND | Mux Analog 4-Channel High Perf.» . 736 589 4.97 ee : eee 
ADGSOGAKNZ ADGSO6AKNZ-ND —_| Mux Analog Single 16-Channel* 938 845 7.49 Seta A nen Lee Pulte ey ao88 hae seal 
ADG5SO6AKPZ ADGSO6AKPZ-ND | Mux Analog Single 16-Channel* . 10.55 9.50 6.42 ADS34KHZ ADS34KHZ-ND THinthad MultiollerDivider 49.37 46.08 49.79 
ADG506AKRZ ADG506AKRZ-ND | Mux Analog Single 16-Channel* . 911 821 7.28 ; ree ; feet 
ADG507AKNZ ADGSO7AKNZ-ND | Mux Analog Dual 8-Channel* 936 843 7.48 ADS ast) Avert ‘Trimmed Mulnplier/ Divider: Gis GAG Tee 
ADGS5O7AKPZ ADG507AKPZ-ND | Mux Analog Dual 8-Channel* 10.55 9.50 842 Aner aw femes Tee ae ae ae 
ADGS507AKRUZ ADGSO7AKRUZ-ND | Mux Analog Dual 8-Channel* 11.93 10.74 9.53 iB eae immed iuuptien ONidel eer e 
ADGSO7AKRZ ADGSO7AKRZ-ND —|Wux Analog Dual 8-Channel* 911 821 7.28 ADS S41D usecase Trimmed Mujaplier Divider Ip Racers Taae seo 
ADG507ATO ADGS507ATQ-ND Mux Analog Dual 8-Channel 9995 2142 19.89 ADS38AD AD538AD-ND Multiplier/Divider Real-Time 39.54 36.91 34.27 
ADGSOBAKNZ ADG508AKNZ-ND Mix Atalog Single 8-Channel* 5.26 421 3.56 AD538BD ADS38BD-ND Muttiplier/Divider Real-Time ACU..........18-CDip 50.19 46.85 43.50 
ADGSDAARE AUR Mux Analog Single &-Channel Sa aan S54 AD538SD AD538SD-ND Multiplier/Divider Real-Time ACU 18-CDip 90.15 84.14 78.13 
ADG508AKR ADG508AKR-ND Mux Analog Single 8-Channe 510 4.08 3.45 AD632AD AD632AD-ND Precision Multiplier Pretrimmabl 33.54 31.31 29.07 
ADGSOBAKR-REELY | ADGS08AKR-REEL7CT-ND | Mux Analog Single 8-Channe 5.10 4.08 3.45 AD632AHZ PAUlsseastare st Internally Wimmer recieon SE RLaor ages 
ADGS08AKR-REEL7 | ADGS0BAKR-REEL7TR-ND| Mux Analog Single 8-Channe 3188.00/1,000 Pareivt ANN MARGIE ONdler ei i aye 
ADG508AKRZ ADG508AKRZ-ND | Mux Analog Single 8-Channel* 510 4.08 | 3.45 Hl ultiplier/Divider 4-Quadrant. 17.97 16.78 15.58 
ADG508ATO ADGS508ATO-ND Mux Analog Single 8-Channel.. ip 12.08 10.88 965 AD734ANZ AD734ANZ-ND Multiplier/Divider 4-Quadrant 17.97 16.78 15.58 
ADG508FBN ADG508FBN-ND Mux Single 8-Ch. Fault-Protecte 16-Dip 6.82 5.46 4.61 Sore AO rsa ND Ma er liidae ee auadant pbs 138! 1788 
ADG508FBNZ ADG508FBNZ-ND Mux Single 8-Ch. Fault-Prot.* NE 16-Dip 682 546 461 : Une vier ae Uacr ant. : ; : 
ADGSO8EBRNZ | ADGSOBFBRNZ-ND | Mux Single 8-Ch. Fault-Protected*...... 16-SOIC 6.82 5.46 4.61 AD TgIBNe Pie ey Muttitier/Divider 4-Quadrant SED) Bos ae 
ADGSO8FBRWZ | ADGSO8FBRWZ-ND | Mux Single 8-Ch. Fault-Prot.* NEW!...16-SOIC | 6.62 5.30 4.47 AD834A0 ADSSAAGEND Multiplier 4-Quadrant.. 4251) 30168" 36.85 
ADG5SO9AKNZ ADG509AKNZ-ND | Mux Analog Dual 4-Channel* ip 5.00 4.00 3.11 AD834AR AD834AR-ND Multiplier 4-Quadrant. 24.20 22.59 20.97 
ADGS09AKP ADG509AKP-ND Mux Analog Dual 4-Channel 5.27 4.22 3.28 ADB34ARZ AD834ARZ-ND Multiplier 4-Quadrant* 24.20 2259 20.97 
ADG509FBN ADG509FBN-ND Mux Analog Dual 4-Channel.. 6.82 546 4.61 AD834JN AD834JN-ND Multiplier 4-Quadrant. 23.61 22.04 20.47 
ADGSO9FBRNZ ADGS509FBRNZ-ND Mux Analog Dual 16-Channel AD834JRZ AD834JRZ-ND Multiplier 4-Quadrant* 22.71 21.20 19.69 
Fault-Protected* 682 546 461 ADB35ANZ AD835ANZ-ND Multiplier 4-Quadrant* 1441 12.71 11.27 
ADG526AKN ADG526AKN-ND Mux Analog Single 16-Channel 933 840 7.45 AD835ARZ AD835ARZ-ND Multiplier 4-Quadrant* LANA 2srie27, 
ADG526AKNZ ADG526AKNZ-ND __|Mux Analog Single 16-Ch.* NEW! 9.33 840 7.45 AD835AR-REEL7 | ADB35AR-REEL7CT-ND | Multiplier 4-Quadrant. 1441 12.71 11.27 
ADG526AKPZ ADGS526AKPZ-ND Mux Analog Single 16-Channel* ..........28-PLCC 9.51 8.57 7.60 MLTO4GPZ MLTO4GPZ-ND Multiplier 4-Quadrant* 16.97 15.84 14.71 
ADG526AKR ADG526AKR-ND Mux Analog Single 16-Channel -28-SOIG 9.06 816 7.24 MLTO4GSZ MLTO4GSZ-ND Multiplier 4-Quadrant* 16.97 15.84 14.71 
ean faerie coe, —— 200 ae zara stat 
5 He Analog 2 ua eeu nenne) oD ee ; : AD7306ARZ AD7306ARZ-ND TX/RX RS-232/RS-422, 5V*.. 11.46 10.32 9.16 
ADG527AKPZ ADGS527AKPZ-ND [Mux Analog Dual 8-Channel* 28-PLCC 915 824 7.31 AD7306JNZ AD7306JNZ.ND TWRX RS-232/RS-422. BV {131 4019 904 
ADGS2GAKNZ —[ADGSZBAKNZND —|Mux Analog 8-Channel® nnn 28-Dip G78 48468 | AOMIOLEARMZ | ADMIOIEARMZ-ND _/TXIRK RS-232 Single SV dia vee vee 
ADG528AKP ADG528AKP-ND Mux Analog 8-Channel.. .20-PLCC 6.88 «5.51 4.65 ADM202EARNZ ADM202EARNZ-ND | TX/RX RS-232, BV. 15kV*. 410 88 66 
eee FOE oC A aioe nao Bh. Fault Protected 20 EG mer ees ADMZO2EARNZ-REEL | ADM2O2EARNZ-REEL-ND| TX/RX RS-232, BV, 15KV™. 16-SOIC 7430.0072,500 
MoeAnalog! Pua ee ani B : : ADM202EARNZ-REEL7 | ADM202EARNZ-REEL7TR-ND | TX/RX RS-232, 5V, 15kV*. 16-SOIC 585.00/1,000 
ADGS29AKPZ ADGS29AKPZ-ND —_| Mux Analog Dual 4-Channel 688 5.51 4.65 ADM202EARUZ ADM202EARUZ-ND | TX/RX RS-232, 5V, 15kV*. 16-TSSOP 110 88  .66 
ADGBO4YRUZ ADG6O4YRUZ-ND | Mux 4-Channel, 2.7V to 5.5V*. P 3.53 2.83 2.20 ADM202EARUZ-REEL7| ADM202EARUZ-REEL7TA-ND | TX/RX RS-232, 5V, 15kV*. “16-TSSOP 585.00/1,000 
ee Fa eet | ux Channel, SY to SY High Part. IP ie oe ee eee ADM202EARWZ | ADM202EARWZ-ND _| TX/RX RS-232, 5V, 15kV*. 16-SOIC 1.10 88.66 
ADG608BRZ ADG608BRZ-ND Mux 8-Channel, 5V to 3V High Pert*..16-SOIC 446 357 278 ADM202EARW-REEL| ADM202EARW-REELTR‘ND | TX/RX RS-232, SV, 1SkV 16-SOIC 585.00/1,000 
ADG608BRU ADG6O8BRU-ND Mux 8-Channel, 5V to 3V High Perf...16-TSSOP 446 357 2.78 Sone POH Saat ati Ae EN res 08 82 pe 
ADG608BRUZ-REEL?| ADGBO8BRUZ-REEL/CT-ND| Mux 8-Ch., SV to 3V High Perf.» . 5.18 414 3.22 ADM202JRNZ-REEL7 | ADM202URNZ-REEL7TR-ND | TX/RX RS-232, 5V, 15kV*, 16-SOIC —_-545.00/1,000 
ADG608BRUZ-REEL7| ADGG08BRUZ-REEL7TR-ND| Mux 8-Ch., 5V to 3V High Perf. 2525.00/1,000 7 Seas Car ; : aa” 
ADCANGEN fa ean Mie DR ch. eV te a Precloten Aga a aa ADM202JRW ADM202JRW-ND | TX/RX RS-232, 5V, 15kV 16-SOIC 1.23 1.03 82 
ADGBO9BRZ ADG6O9BRZ-ND —_| Mux Diff. 4-Ch., 5V to 3V Precision®... 446 3.57 2.78 ADM202JRW2 | ROMCORIR WZeNE amg) TX/RX RS-232, SV, 1SKV*. Ly ee ee 
Aaa e PROC TEP Wigs Diff 4-Cho-5V to 3V Prec ae aa ADM202JRW-REEL | ADM202JRW-REELCT-ND | TX/RX RS-232, 5V, 15kV 16-SOIC 1.03 82 62 
ADCESEVALIZ ADCESAVHUZMIRIMEI Misc Sinsle 8-Ghonnal BV te ave me foo aa ADM202JRW-REEL | ADM202JRW-REELTR-ND | TX/RX RS-232, 5V, 15kV 16-SOIC 545.00/1,000 
MDCESavELIZ RRECEOCRUTAAMMI Mac und 8-Chamal SN to sue cee ake tas ADM206ANZ ADM206ANZ-ND TX/RX RS-232, 5V Shutdown/Enable* ....24-Dip 3.49 279 2.17 
AE POTREMENGANIDIM Mine 4-Chanre 1 87io Sar" ea cee ama ADM206EARZ ADM206EARZ-ND | TX/RX RS-232, 5V ShutdownEnable* ..24-SOIC_ 3.49 2.79 2.17 
ADG704BRM-REEL7 | ADG7O4BRM-REELICT-ND_| Mux 4-Channel, 1.8V to 5.5V... 243 1.95 1.52 ADMZO7EARSZ = [ROMEOTEARSENDigg) UTXRX RS-252, OV, 15kV" NEW.....24 SSOP eo mma emai 
ADG704BRM-REEL7 | ADG/O4BRM-REEL7TR-ND | Mux 4-Channel, 1.8V to 5.5V... 7209.00/1,000 fata a PAN oak ov LORY ee : ome. 
ADG706BRUZ ADG7O6BRUZ-ND | Mux 16-Channel, 1.8V to 5.5V* 534 428 3.61 vEAE Pee ER ZN Dig VX/RX RS-232, SY, 15kV*. 24°S0IC BUG em 
ADG70GBRU-REEL7 | ADG7OSBRU-REEL7CT-ND | Mux 16-Channel, 1.8V to 5.5V. 6.22 498 420 pra PON TETRA DCR Revo’ Sv gare reed oe ce 
ADG706BRU-REEL7 | ADG7OBBRU-REEL7TR-ND | Mux 16-Channel, 1.8V to 5.5V. 3338.00/1,000 1 SV, 0-1 d C2 
ADG707BRUZ ADG707BRUZ-ND __|Mux 16-Ch., 1.8V to 5.5V* NEW! 6.22 4.98 4.20 ADM208ARZ ADM208ARZ-ND TX/RX RS-232, SV, 0.1pF* 24-SOIC 2.03 1.62 1.26 
5 Tre ADM208EANZ ADM208EANZ-ND | TX/RX RS-232, 5V, 0.1pF* 24-Dip 2.03 1.62 1.26 
ADT BBR AEDS at Om Mux Single G-Ch., 1-8V to 5.8" BG ee 0 ee ADM208EAR ADM208EAR-ND TX/RX RS-232, 5V, 0.1 24-S0IC 2.25 1.80 1.35 
ADG708CRUZ ADG708CRUZ-ND —_| Mux Single 8-Ch., 1.8V to 5.5V*. 3.53 283 2.20 
ADG709BRUZ ADG7O9BRUZND | Mux Dual 4-Channel, 1.8V to 5.5V. 295 236 184 ADM208EAR-REEL | ADM208EAR-REELCT-ND | TX/RX RS-232, SV. O.1y 24-S0IC 3.29 263 2.05 
ADG709BRU-REEL7 | ADG7O9BRU-REEL7CT-ND | Mux Dual 4-Channel, 1.8V to 5.5V... 295 236 1.84 ADM208EAR-REEL _| ADM208EAR-REELTR-ND | TX/RX RS-232, SV, 0.14 24-SOIC 1170.00/1,000 
ADG709BRU-REEL7 | ADG709BRU-REEL7TR-ND | Mux Dual 4-Channel, 1.8V to 5.5V... 1670.00/1,000 ADM208EARSZ ADM208EARSZ-ND | TX/RX RS-232, 5V, 0.1pF* 24-SSOP 2.03 1.62 1.26 
ADG709BRUZ-REEL/| ADG709BRUZ-REEL7TR-ND | Mux Dual 4-Channel, 1.8V to 5.5V* .. 16-TSSOP 1670.00/1,000 ADM208EARZ ADM208EARZ-ND | TX/RX RS-232, 5V, 0.1pF* NEW!......24-SOIC 2.25 1.80 1.35 
ADG709CRUZ ADG709CRUZ-ND Mux Dual 4-Channel, ADM211ARS-REEL | ADM211ARS-REELCT-ND | TX/RX RS-232, 5V, 0.1pF... 3.29 2.63 2.05 
1.8V to 5.5V* NEW!.... AG-TSSOP 4.12 3.30 257 ADM211ARS-REEL | ADM211ARS-REELTR-ND | TX/RX RS-232, 5V, O.1pF.. 1404.00/1,500 
ADG725BSUZ ADG725BSUZ-ND Mux SPI 16-Channel, 1.8V to 5.5V 9.64 7.72 6.51 ADM211ARSZ ADM211ARSZ-ND | TX/RX RS-232, 5V, 0.1pF*.... 1.62 1.30 1.01 
ADG726BSUZ ADG726BSUZ-ND __| Mux Diff. 16-Channel, 1.8V to 5.5V*....48-TOFP 9.46 7.57 6.39 * RoHS Compliant (Continued) 
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DEVICES 


Analog Devices Digi-Key Price Each Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 0 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. ‘il 25 100 
ADM211EAR-REEL | ADM211EAR-REELCT-ND|TX/RX RS-232, 5V, 0.1pF. 3.29 2.63 2.05 ADM3074EYRZ ADM3074EYRZ-ND | TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 
ADM211EAR-REEL | ADM211EAR-REELTR-ND|TX/RX RS-232, 5V, 0.1pF. 936.00/1,000 3.3V* ... 353 283 2.20 
ADM211EARS-REEL | ADM211EARS-REELCT-ND |TX/RX RS-232, 5V, 0.1pF. 3.29 2.63 2.05 ADM3075EARZ ADM3075EARZ-ND | TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex 
ADM211EARS-REEL | ADM211EARS-REELTR-ND | TX/RX RS-232, 5V, 0.1pF. 1404.00/1,500 3.20 256 1.99 
ADM211EARSZ ADM211EARSZ-ND __|TX/RX RS-232, 5V, 0.1yF 1.62 130 1.01 ADM3075EYRZ ADM3075EYRZ-ND 
ADM211EARUZ ADM211EARUZ-ND _ |TX/RX RS-232, 5V, 0.1F* NEI 210 168 1.26 3.53 2.83 2.20 
ADM211EARZ ADM211EARZ-ND —_ |TX/RX RS-232, 5V, 0.1pF*...... 8-SOIC 180 1.44 1.08 ‘ADM3076EARZ ADM3076EARZ-ND | TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 
ADM211EARZ-REEL | ADM211EARZ-REELCT-ND |TX/RX RS-232, 5V, 0.1pF* NEW!......28-SOIC 180 144 1.08 3.3V¥ ... e 340 272 212 
ADM211EARZ-REEL | ADM211EARZ-REELTR-ND |TX/RX RS-232, SV, 0.1F* NEW! 8-SOIC 936.00/1,000 ADM3076EYRZ ADM3076EYRZ-ND | TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 
ADM213EARS-REEL | ADM213EARS-REELCT-ND_|TX/RX RS-232, 5V, 0.1yF 3.29 2.63 2.05 33V* : 374 2.99 233 
ADM213EARSZ-REEL | ADM2T3EARSZ-REELTA-ND |TX/RX RS-232, 5V, 0.1yF* 7404.00/1,500 ADM3077EARZ ADM3077EARZ-ND —_ |TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 
ADM213EARSZ ADM213EARSZ-ND — |TX/RX RS-232, 5V, 0.1yF 162 130 1.01 3.3V* NEW!... 3.31 2.65 2.06 
ADM213EARU ADM213EARU-ND | TX/RX RS-232, 5V, 0.1pF. 180 144 1.08 5 5 
ADM213EARUZ | ADM213EARUZ-ND | TX/RX RS+232, 5, 0.1pF 162 130 1.01 ADNIGO77EYRZ  apeemnat laced OCH FS: BBS/RS-422 Full Duplex a men AoE 
ADM213EARZ ADM213EARZ-ND___ |TX/RX RS-232, 6V, 0.1uF 1.62 130 1.01 ADM3078EARZ ADM3078EARZ-ND _ |TX/RX RS-485/RS 
ADM222ANZ ADM222ANZ-ND TX/RX RS-232, 5V with Shutdown* 167 134 1.04 3.3V* NEW!... 3.24 2.60 2.02 
ADM222ARZ ADM222ARZ-ND TX/RX RS-232, 5V with Shutdown* 167 134 1.04 ADM3078EYRZ ADM3078EYRZ-ND _ |TX/RX RS-485/RS.429 Half Dupl 
ADM231LJN ADM231LJN-ND | TX/RX RS-232’ Dual SV.... 145 116 87 SRS eat ota Duplex 9G) 2ER BDR 
Aue ee ea Oem 2VRX RS-282, Dual SVs NE He HG Ey ADM3202ANZ ADM3202ANZ-ND _|TX/RX Dual RS-232, 3.3V* 173138 1.04 
ADM232AANZ ADM232AANZ-ND _|TX/RX RS-232, Dual 5V 99 80 62 
ADM3202ARNZ ADM3202ARNZ-ND _ |TX/RX Dual RS-232, 3.3V* 135 1.08 84 
ADM232AARNZ ADM232AARNZ-ND _ [TX/RX RS-232, Dual 5V 99 ~80 SCD : ‘ 
ADM3202ARN-REEL7 | ADMS202ARNREELCT-ND |TX/RX Dual RS-232, 3.3V 254 2.04 1.59 
ADM232AARN-REEL | ADM232AARN-REELCT-ND |TX/RX RS-232, Dual 5V 6-SOIC 225 1.80 1.40 \ : : 7 i" 
ADM3202ARNZ-REEL7 | ADM3202ARNZ-REEL7TR-ND| TX/RX Dual RS-232, 3.3V 780.00/1,000 
ADM232AARN-REEL | ADM232AARN-REELTR-ND |TX/RX RS-232, Dual 5V 6-SOIC 1430.00/2,500 ‘ ‘ 
ADM3202ARUZ ADM3202ARUZ-ND __|TX/RX Dual RS-232, 3.3V* .16-TSSOP 1.35 1.08 84 
ADM232AARWZ | ADM232AARWZ-ND _ |TX/RX RS-232, Dual 5V 6SOIG 99 80 62 
if LPEEICTS é ‘ ADM3202ARU-REEL | ADMS202ARU-REELCT-ND |TX/RX Dual RS-232, 3.3V 16-TSSOP 254 204 1.59 
ADM232AARW-REEL | ADM232AARW-REELCT-ND |TX/RX RS-232, Dual 5V 6-SOIGC 225 1.80 1.40 
7 a : - ADM3202ARU-REEL | ADM3202ARU-REELTR-ND |TX/RX Dual RS-232, 3.3 .16-TSSOP 1920.00/2,500 
ADM232AARW-REEL | ADM232AARW-REELTR-ND |TX/RX RS-232, Dual 5V 6-SOIC 585.00/1,000 
: ah ADM3202ARWZ | ADM3202ARWZ-ND | TX/RX Dual RS-232, 3.3V* 16-SOIC 1.50 1.20 90 
ADM232LAN ADM232LAN-ND TX/RX RS-232, Dual 5V 16-Dip 1.26 1.05 84 : : 
; G ADM3222ANZ ADM3222ANZ-ND | TX/RX RS-232, 3.3V with Shutdown*.....18-Dip 155 1.25 97 
Pere PON eer pat ammm | X/RX RS-292, Dual SV ag eS ADM3222ARSZ ADM3222ARSZ-ND __|TX/RX RS-232, 3.3V with SD* 20-SSOP_ 1.46 1.17 91 
ADM232LAR-REEL |ADM232LAR-REELCT-ND | TX/RX RS-232, Dual 5V 6-SOIC 126 1.05 84 208 Wl : : : 
ADM232LAR-REEL | ADM232LAR-REELTR-ND |TX/RX RS-232, Dual 5V 6-SOIC 559.00/1,000 ADM3222ARUZ ADM3222ARUZ-ND TX/RX RS-232, 3.3V with se = .20-TSSOP 1.46 1.17 91 
ADMO3SLINZ ADMOSOLINZND ~~ }TK/RXRS-232 Dual SV Té-Dip 1.159269 ADM3222ARWZ | ADM3222ARWZ-ND | TX/RX RS-232, 3.3V w/SD* NE 18-SOIC 1.63 1.30 98 
a ADM3232EARNZ | ADM3232EARNZ-ND |TX/RX RS-232, 3.3V* NEW! 16-SOIC 2.88 231 1.80 
ADM232LJRZ ADM232LJRZ-ND | TX/RX RS-232, Dual 5V 6SOIG 110 88 66 
i + ADM3232EARUZ | ADM3232EARUZ-ND | TX/RX RS-232, 3.3V* NEW! .16-TSSOP 2.88 231 1.80 
ADMeg3LAN AAD DORK RS:282, Dual SV 20-Dip (eens Seo ADM3310EARU ADM3310EARU-ND __|TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V 28-TSSOP 3.20 2.56 1.99 
ADM233LANZ ADM233LANZ-ND | TX/RX RS-232, Dual 5V 20-Dip 410 3.28 2.55 A XIRK RS-232, 3:5, 2.7V... ac z wa 
sonra a 2 2 | ee eco ae a 
ADM237LINZ ADM237LJNZ-ND __ [TX/RX RS-232, 5V*.. 2-Dip 223 179 1.39 - 232, 3:5, 2.7. ‘ : : : 
ADM238LARZ ADM238LARZ-ND Re RS-232, Quad 5V* NE! is 185 148 1.15 ADM3311EARS-REEL | ADM3311EARSREELCT-ND | TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V 28-SSOP 3.15 252 1.96 
‘ADM238LJNZ ADM238LJNZ-ND _ |TX/RX RS-232. Quad 5V*. 191 153 119 ADM3311EARSZ-REEL | ADM3311EARSZ-REELTR-ND| TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V*. 28-SSOP 975.00/1,000 
ADM238LJRZ ADM238LJRZ-ND TX/RX RS-232, Quad 5V*. 1.82 146 1.14 ADM3311EARUZ ADM3311EARUZ-ND | TX/RX RS-232, 2.7 to 3.6V .28-TSSOP 1.69 1.35 1.05 
ADM239LANZ ADM239LANZ-ND —_|TX/RX RS-232, Triple 5V* 288 231 1.80 ADM3311EARU-REEL7 | ADM3311EARU-RL7CT-ND | TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V (28-TSSOP 3.15 252 1.96 
ADM239LARZ ADM239LARZ-ND TX/RX RS-232, Triple 5V* 2.00. 1.61. 1.25 ADM3311EARU-REEL7 | ADM3311EARU-RL7TR-ND | TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V .28-TSSOP 975.00/1,000 
ADM239LJNZ ADM239LJNZ-ND TX/RX RS-232, Triple 5V* 2.88 231 1.80 ADM3312EARUZ — | ADM3312EARUZ-ND | TX/RX RS-232, 2.7V 
ADM241LARZ ADM241LARZ-ND | TX/RX RS-232, 5V* NEW! 2.00 1.60 1.20 to 3.6V* NEW! .24-TSSOP 1.93 1.54 1.16 
ADM242AN ADM242AN-ND TX/RX RS-232 with Enable and SD... 180 144 1.08 ADM3315EARUZ | ADM3315EARUZ-ND_|TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V*. .24-TSSOP_ 3.20 2.56 1.99 
ADM242ANZ ADM242ANZ-ND TX/RX RS-232 with Enable and SD* 180 144 1.08 ADM3483ARZ ADM3483ARZ-ND __ |TX/RX RS-485/RS-422, Half 
ADM242ARZ ADM242ARZ-ND TX/RX RS-232 with Enable and SD* 155 125 97 Duplex 3.3V* 2.38 1.90 1.43 
ADM242AR-REEL | ADM242AR-REELTR-ND |TX/RX RS-232 with Enable and SD.. 897.00/1,000 ADM3483EARZ ADM3483EARZ-ND | TX/RX RS-485/RS-422, Half 
ADM483ARZ ADM483ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Low Power, suieene poy eae Bula ae MEW. ory 222 73 
Slew-Rate Limited* 163 1.30 98 5, }SARZ-I -485/RS- al 
ADM483EANZ ADM483EANZ-ND __|TX/RX RS-485 Low-SI ; 1.71 1.37 1.07 Duplex 3.3V* 2.36 189 1.47 
ADM483EARZ ADM483EARZ-ND __|TX/RX RS-485 Low-Slew 5V*. 171 137 «+107 ADM3485EARZ ADM3485EARZ-ND  |TX/RX RS-485/RS-422 Half 
ADM483EARZ-REEL | ADM483EARZ-REELTR-ND| TX/RX RS-485 Low-Slew 5V*. 2432.50/2,500 Duplex 3.3V* ... 198 159 1.24 
ADM485ANZ ADM485ANZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half ADM3485EAR-REEL7 | ADMS485EARREEL7CT-ND |TX/RX RS-485/RS-422 Half 
Duplex, 5V* ... 1.28 1.02 77 Duplex 3.3V.. 198 159 1.24 
ADM485ARZ ADM485ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half ADM3486EARZ ADM3486EARZ-ND | TX/RX RS-485/RS-422 Half 
Duplex, 5V* .8-SOIC 1.38 1.15 92 Duplex 3.3V* 277 2.22 1.73 
ADM485AR-REEL ADM485AR-REELTR-ND |TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex, 5V.. 8-SOIC 1495.00/2,500 ADM3488ARZ ADM3488ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full 
ADM485EARZ ADM485EARZ-ND | TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex 3.3V* .. 2.38 1.90 1.43 
Duplex, 5V* NEW!... 8SOIC 275 2.20 1.71 ADM3488EARZ ADM3488EARZ-ND —_|TX/RX RS-485/RS-422 Full 
ADM485JNZ ADM485JNZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex, 5V*...8-Dip 1.38 115 92 Duplex 3.3V* NEW... 277 222 173 
ADM485JRZ ADM485JRZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half ADM3490ARZ ADM3490ARZ-ND —_| TX/RX RS-485/RS-422 Full 
Duplex, 5V* ..8-SOIC 1.38 115 92 Duplex 3.3V* ... 236 1.89 1.47 
ADM485JR-REEL ADM485JR-REELTR-ND |TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex, 5V.. 8-SOIC 1495.00/2,500 ADM3490EARZ ADM3490EARZ-ND | TX/RX RS-485/RS-422 Full 
ADM487EARZ ADM487EARZ-ND | TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex 3.3V* 288 231 1.80 
Duplex, 5V* NEW!... IC 275 2.20 1.71 ADM3491ANZ-1 | ADM3491ANZ-1-ND | TX/RX RS-485 HS Full Duplex 3. 210 1.68 1.26 
ADM488ANZ ADM488ANZ-ND TXIRX RS-485 Low-Slew* 1.83 1.46 1.10 ADM3491ARZ ADM3491ARZ-ND | TX/RX RS-485 HS Full Duplex 3.3V*....14-SOIC 1.78 1.43 1.11 
ADM488ARZ BOM S08 Zaman TX/RX RS-485 Low-Slow* SOIC aS 2 ao ADM3491ARU-1REEL7 | ADM3491ARU-IREEL7CT-ND | TX/RX RS-485 HS Full 
ADM489ANZ ADM489ANZ-ND TX/RX RS-485 Low-Slew/Enable* 14-Dip 1.98 1.58 1.19 Duplex 3.3V* NEW!...... 16-TSSOP 2.90 2.33 1.81 
ADM489ARZ ADM489ARZ-ND TX/RX RS-485 Low-Slew/Enable* 4-SOIG 185 1.48 1.11 : E z 7 
ADM1181AAN ADM1181AANZ-ND — |TX/RX RS-232 EMI/EMC Compliant®......16-Dip 2.25 1.80 1.35 ia a lac UES yee ee 46-TSSOP 1645,00/1,000 
ADM1385ARS ADM1385ARS-ND | TX/RX RS-232 High Speed 3.3V 3.02 2.42 1.88 ADMa4otaRUz-1  |apMa491ARUZ-1-ND [TYR RS-485 HS Full fs 
ADM1385ARSZ ADM1385ARSZ-ND __|TX/RX RS-232 High Speed 3.3V’ 3.02 2.42 1.88 Duplex 3.3V* 16-1SS0P 290 293 181 
ADM1485ARZ ADM1485ARZ-ND TX/RX RS-485 High Speed 5V* 2.48 1.98 1.54 ADM3491EARZ ADM3491EARZ-ND  |TX/RX RS-485/RS-422 Full : , 
ADM1485JN ADM1485JN-ND TX/RX RS-485 High Speed 5V .. 238 1.90 1.43 Duplex 3.3V* 14-S0IC 297 238 1.85 
ADM1485JNZ ADM1485JNZ-ND —_|TX/RX RS-485 High Speed 5V* 238 1.90 1.43 - ~ - : : : 
ADM1485JRZ ADM1485JRZ-ND _ |TX/RX RS-485 High Speed 5V* 213 170 1.28 ADM3493ARZ ADM3493ARZ-ND eee aati . fairs Duplex Bee 
ADM1486ARZ ADM1486ARZ-ND __|TX/RX RS-485 PROFIBUS 5V* 437 3.50 272 nN os : : ! 
ADMT487EARZ __|ADMT487EARZ-ND __ |TX/RX RS-485/RS-422 ee cea OCRX RS 485/R5-122. Half Duplex “em sy ae 
Half Duplex, 5V* NEW! 275 220 171 : : 2 : : ‘ 
ADM2209EARUZ | ADM2209EARUZ-ND_ |TX/RX 6/10 RS-232, 12V* 497 3.98 3.10 ADMSEOONNE ONS SOR Gen bimmg OVRX RS-4B5/RS-422, Half Duplex 
‘ADM2483BRWZ ADM2483BRWZ-ND  |TX/RX RS-485 Half Duplex Slew Rate Limited, 5V* NEW!........... 8-SOIC 1.50 1.20 .90 
iCouplero * ‘ 568 455 3.84 ADM4851ARZ ADM4851ARZ-ND  |TX/RX RS-485/RS-422, Half Duplex 
: = = = Slew Rate Limited, 5V* 150 1.20 90 
ADM2485BRWZ 0 DRAGS EZ Diag) MX/RX RS~485, High Speed, Half Duplex Aes Hen Aan ADM4852AR ADM4852AR-ND —_| TX/RX RS-485/RS-422, Half Duplex 
‘s 3 ‘ Slew Rate Limited, 5V. 1.50 1.20 90 
ADM2486BRW ADM2486BRW-ND poten High Speed, Half Duplex ee ae ADNASBDABZ ADM4852ARZ-ND  |TX/RX RS-485/RS-490. Tal 
ADM2486BRWZ | ADM2486BRWZ-ND |TX/RX RS-485, High Speed, Half Duplex Slew Rate Limited, 5V* 1.50 1.20.90 
iCoupler* 16-SOIC 9.46 7.57 6.39 ADM4853AR ADM4853AR-ND TX/RX RS-485/RS-422, Half Duplex 
5 e a Slew Rate Limited, 5' 1.50 1.20 .90 
‘ADM3070EARZ ADM3070EARZ-ND THAKRS 485/RS-422 Full Duplex ae apmanesanz ADM4853A4RZ-ND _|TX/RX RS-486/RS- 420. 
4 JRX RS. i i e g Slew Rate Limited, 5V* 150 1.20 .90 
ADM3070EYRZ ADM3070EYRZ-ND TURES 485/RS-422 Full Duplex ees Apiaasaane ADMABS4ARZ-ND | TX/RX RS-485/RS-422, Fl Duploe 
ADM3071EARZ ADM3071EARZ-ND | TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex Slew Rate Limited, 5V* 1501.20.90 
3.3V* 3.31 2.65 2.06 ADM4855AR ADM4855AR-ND TX/RX RS-485/RS-422, Full Duplex 
ADM3071EYRZ ADM3071EYRZ-ND — |TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex Slew Rate Limited, 5V. 150 1.20 .90 
33V* 362 2.90 2.26 ADM4855ARZ ADM4855ARZ-ND | TX/RX RS-485/RS-422, Full Duplex 
ADM3072EARZ ADM3072EARZ-ND —_|TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex Slew Rate Limited, 5V* 150 1.20 90 
3.3V* .. 8-SOIC 3.20 2.56 1.99 ADM4856AR ADM4856AR-ND TX/RX RS-485/RS-422, Full Duplex 
ADM3072EYRZ ADM3072EYRZ-ND — |TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex Slew Rate Limited, 5V 150 1.20.90 
3.3V* 8-SOIC 353 2.83 2.20 ADM4857ARZ ADM4857ARZ-ND _ |TX/RX RS-485/RS-422, Full Duplex 
ADM3073EARZ ADM3073EARZ-ND _ |TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex Slew Rate Limited, 5V* 150 120 90 
3.3V¥ .. 14-S0IC 3.40 272 2.12 ADM5170APZ ADMS5170APZ-ND | TX/RX RS-232/423 Octal. 28-PLCC 6.36 5.09 4.30 
ADM3073EYRZ ADM3073EYRZ-ND — |TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex ADM5170JP ADM5170JP-ND TX/RX RS-232/423 Octal 514 412 3.47 
3.3V 374 2.99 2.33 ADM5180JP ADM5180JP-ND TX/RX RS-232/423 Octal 514 412 347 
ADM3074EARZ ADM3074EARZ-ND ADM5180JPZ ADMS5180JPZ-ND _| TX/RX RS-232/423 Octal* 514 412 3.47 
3.20 256 1.99 * RoHS Compliant 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 703 


ANALO! 


MOTION/MOTOR CONTR 


Analog Devices 
Part No. 


Digi-Key 
Part No. 


Description 


Price Each 
1 25 100 


ADP2107ACPZ-1.5-R7 


ADP2107-1.8-EVAL 
ADP2107ACPZ-1.8-R7 


ADP2107ACPZ-1.5-R7TR-ND 


ADP2107-1.8-EVAL-ND 
ADP2107ACPZ-1.8-R7CT-ND 


2A, 1.5V Sync. Step-Down DC-DC 

Converter* 
Evaluation Board for ADP2107, 
2A, 1.8V Sync. Step-Down DC-DC 


3711.00/1,500 
56.00 = = 


Converter* ... 5.06 4.05 3.15 
ADP2107ACPZ-1.8-R7| ADP2107ACPZ-1.8-R7TR-ND) 2A, 1.8V Sync. “Step: Down DG DC 

Converter* .. 16-LFCSP 3711.00/1,500 
ADP2107ACPZ-3.3-R7| ADP2107ACPZ-3.3-R7CT-ND | 2A, 3.3V Sync. ‘Step- Down DC-DG 

Converter* .. 16-LFCSP 5.06 4.05 3.15 
ADP2107ACPZ-3.3-R7| ADP2107ACPZ-3.3-R7TR-ND| 2A, 3.3V Sync. ‘Step- -Down DC-DC 

Converter* .. 16-LFCSP 3711.00/1,500 
ADP3041ARU-REEL | ADP3041ARU-REELCT-ND | TFT LCD Panel Power Module .20-TSSOP 4.64 3.71 2.89 
ADP3041ARU-REEL | ADP3041ARU-REELTR-ND ) TFT LCD Panel Power Module. .20-TSSOP 6490.00/2,500 
ADP3162JRZ-REEL7 | ADP3162JRZREEL7CT-ND | 5-Bit Prog. 2-Phase Sync. Buck 

Controller* ... .16-SOIC 4.03 3.23 2.51 
ADP3162JRZ-REEL7 | ADP3162JRZREEL7TR-ND | 5-Bit Prog. 2-Phase Sync. Buck 

Controller ... . 16-SOIC 1964.00/1,000 
ADP3163JRUZ-REEL | ADP3163JRUZREELCT-ND| 5-Bit Prog. 2/3-Phase Sync. Buck 

Controller* 405 3.24 252 
ADP3163JRUZ-REEL | ADP3163JRUZREELTR-ND) 5-Bit Prog. 2/3-Phase Syne. Buck 

Controller* ... 4882.50/2,500 


ADP3164JRUZ-REEL7 | ADP3164JRUZREELCT-ND | 5-Bit Prog. 4-Phase Sync. Buck 

Controller* ... 3.65 292 2.27 
ADP3164JRUZ-REEL7 | ADP3164JRUZREELTR-ND| 5-Bit Prog. 4-Phase Sync. Buck 

Controller* .20-TSSOP 2066.00/1,000 
ADP3171JR ADP3171JR-ND Controller Buck Dual Regulato 14-SOIC 261 2.09 1.63 
ADP3178JRZ-REEL7 | ADP3178JRZREEL7CT-ND | 4-Bit Prog. Sync. Buck Controller* 16-SOIC 3.13 2.51 1.95 
ADP3178JRZ-REEL7 | ADP3178JRZREEL7TR-ND | 4-Bit Prog. Sync. Buck Controller* 16-SOIC 1530.00/1,000 


ADP3190AJRUZ-RL 
ADP3190AJRUZ-RL 
ADP3191AJRQZ-RL 


ADP3190AJRUZ-RLCT-ND 
ADP3190AJRUZ-RLTR-ND 
ADP3191AJRQZ-RLCT-ND 


6-Bit Programmable Multiphase, 
Sync. Buck Controller* ... 
6-Bit Programmable Multiphase, 
Sync. Buck Controller* ... 
6-Bit Programmable Multiphase, 
Sync. Buck Controller* NEW! 


.28-TSSOP 


.28-TSSOP 


2.40 1.92 1.44 


2655.00/2,500 
2.05 


1.64 1.23 


ADP3191AJRQZ-RL 


ADP3191AJRQZ-RLTR-ND 


6-Bit Programmable Multiphase, 
Sync. Buck Controller* NEW! 


2625.00/2,500 


DEVICES 

Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 
1B31AN 1B31AN-ND Signal Condition Strain Gage 210.06 196.06 182.06 
AC1059 AC1059-ND Socket for Model AD210 IC... 29.49 27.53 25.56 
AC2626L4 AC2626L4-ND Temperature Probe 4" General Purpose 143.66 134.08 124.51 
AD2S80ABD AD2S80ABD-ND R/D Converter Tracking. 181.77 169.66 157.54 
AD2S80AJD AD2S80AJD-ND R/D Converter Tracking. 118.40 110.51 102.61 
AD2S80ALD AD2S80ALD-ND R/D Converter Tracking. 236.78 220.99 205.21 
AD2S80ASD AD2S80ASD-ND R/D Converter Tracking. 326.24 304.49 282.74 
AD2S81AJD AD2S81AJD-ND R/D Converter Tracking. 111.62 104.18 96.74 
AD2S82AHPZ AD2S82AHPZ-ND R/D Converter Tracking 66.57 62.14 57.70 
AD2S82AJPZ AD2S82AJPZ-ND R/D Converter Tracking “‘A4-PLOC 132.42 123.60 114.77 
AD2S82AKPZ AD2S82AKPZ-ND R/D Converter Tracking -44-PLCC 161.52 150.76 139.99 
AD2S83APZ AD2S83APZ-ND R/D Converter Tracking A4-PLCC 126.72 118.28 109.83 
AD2S90APZ AD2S90APZ-ND R/D Converter 12-Bit* .. .20-PLCC 37.62 35.12 32.61 
AD2S99APZ AD2S99APZ-ND Programmable Oscillator .20-PLCC 12.01 10.82 9.59 
AD2S1200WST AD2S1200WST-ND R/D Converter 12-Bit with Reference 

Oscillator 18.06 16.86 15.66 
AD2S1200WSTZ AD2S1200WSTZ-ND _|R/D Converter 12-Bit with Reference 

Oscillator* 18.06 16.86 15.66 
AD2S1200YSTZ AD2S1200YSTZ-ND —_|R/D Converter 12-Bit with Reference 

Oscillator* 22.58 21.07 19.57 
EVAL-AD2S1200CBZ | EVAL-AD2S12000BZ-ND |Evaluation Board for AD2S1200* NEW! 150.00 - 
AD2S1205WSTZ AD2S1205WSTZ-ND _|R/D Converter 12-Bit with Reference 

Oscillator* NEWS... 18.06 16.86 15.66 
EVAL-AD2S1205CBZ | EVAL-AD2S1205CBZ-ND |Evaluation Board for AD2S1205* NEW! 150.00 - - 
ADS598AD AD598AD-ND LVDT Signal Conditioning . 47.76 44.58 41.40 
ADS598JRZ AD598JRZ-ND LVDT Signal Conditioning 30.89 28.83 26.77 
AD698AP AD698AP-ND LVDT Signal Conditioning . 284 PLCC 23.15 21.61 20.06 
AD698APZ AD698APZ-ND LVDT Signal Conditioning .28-PLCC 23.15 21.61 20.06 
AD698SQ AD698SQ-ND LVDT Signal Conditioning . 24-Dip 70.88 66.15 61.43 

ee POWER MANAGEME 
Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Battery Chargers 

ADP2291ACPZ-R7 | ADP2291ACPZ-R7CT-ND /Compact, 1.5A Linear Charger for Single-Cell 

Li+ Battery*..... .8-LFCSP 92.75 «2.20 1.71 
ADP2291ACPZ-R7 | ADP2291ACPZ-R7TR-ND |Compact, 1.5A Linear Charger for Single-Cell 

Li+ Battery*..... .8-LFCSP 2085.00/1,500 
ADP2291ARMZ-R7_ | ADP2291ARMZ-R7CT-ND |Compact, 1.5A Linear Charger for Single-Cell 

Li+ Battery*. .8-MSOP 2.52 2.02 1.57 
ADP2291ARMZ-R7 | ADP2291ARMZ-R7TR-ND /Compact, 1.5A Linear Charger for Single-Cell 

Li+ Battery* . 8-MSOP 1275.00/1,000 
ADP2291-EVAL ADP2291-EVAL-ND __ [Evaluation Board for ADP2291* — | 66:50’ - - 
ADP3806JRUZ-REEL7 | ADP3806JRUZ-REEL7CT-ND |High Frequency Switch Mode Li-lon 

Battery Charger* NEWS... 24-TSSOP 4.80 3.84 3.24 


ADP3194JRUZ-RL | ADP3194JRUZ-RLCT-ND | 6-Bit Programmable Multiphase, 

Sync. Buck Controller* NEW!.......28-TSSOP 2.40 1.92 1.44 
ADP3194JRUZ-RL | ADP3194JRUZ-RLTR-ND | 6-Bit Programmable Multiphase, 

Sync. Buck Controller* NEW! .28-TSSOP 3072.50/2,500 
ADP3208JCPZ-RL | ADP3208JCPZ-RLCT-ND J 7-Bit Programmable, Dual Phase, 

Sync. Buck Controller* NEW! 439 3.51 2.73 


ADP3208JCPZ-RL 
ADP3209JCPZ-RL 


ADP3208JCPZ-RLTR-ND 
ADP3209JCPZ-RLCT-ND 


7-Bit Programmable, Dual Phase. 
Sync. Buck Controller* NEW! 
5-Bit Programmable, Single Phase, 
Sync. Buck Controller* NEW! 


6142.50/2,500 


401 3.21 2.50 


ADP3806JRUZ-REEL7 


‘ADP3806JRUZ-REEL7TR-ND 


High Frequency Switch Mode Li-! 


Battery Charger* NEWS... 24-TSSOP 


3000.00/1,000 


ADP3209JCPZ-RL 


ADP3605AR 
ADP3820ARTZ-4.2RL7 
ADP3820ARTZ-4.2RL7 


ADP3209JCPZ-RLTR-ND 


ADP3605AR-ND 
ADP3820ARTZ4.2RCT-ND 
ADP3820ARTZ4.2RTR-ND 


5-Bit Programmable, Single Phase, 

Sync. Buck Controller* NEW! 
Inverted Volt 120mA Switch Cap. 
4.2\V, Lithium-lon Battery Charger* 
4.2\V, Lithium-lon Battery Charger*.... 


SOT-23-6 


11215.00/5,000 
3.13 2.51 1.95 
195 1.56 1.17 
2574.00/3,000 


Hot Swap Controllers 


DC-to-DC 


AD8240YRM AD8240YRM-ND LED Driver/Monitor.... 241 1.93 1.50 
AD8240YRMZ AD8240YRMZ-ND LED Driver/Monitor* 241 193 1.50 
ADM660AN ADM660AN-ND Converter Switch Capacito} 1:38) 10) 283) 
ADM660ANZ ADM660ANZ-ND Converter Switch Capacito' 1.38 1.10 .83 
ADM660ARZ ADM660ARZ-ND Converter Switch Capacitor* 119 96.75 
ADP1611ARMZ-R7 | ADP1611ARMZ-R7CT-ND |20V, 1.2MHz Step-Up DC-DC Switching 

Converter* 8-MSOP 3.53 2.83 2.20 
ADP1611ARMZ-R7 |ADP1611ARMZ-R7TR-ND |20V, 1.2MHz Step-Up DC-DC Switching 

Converter* . 8-MSOP 1721.00/1,000 
ADP1821-EVAL ADP1821-EVAL-ND _|Evaluation Board for ADP1821. —__ 90.00 = = 
ADP1821ARQZ-R7 | ADP1821ARQZ-R7CT-ND |20A Step-Down DC-DC Controller*.....16-QSOP 3.38 2.70 2.10 


ADP1821ARQZ-R7 
ADP1822-EVAL 

ADP1822ARQZ-R7 
ADP1822ARQZ-R7 


ADP1821ARQZ-R7TR-ND 


20A Step-Down DC-DC Controller* .....16-QSOP 


3.24 


1645.00/1,000 


2.52 


1976.00/1,000 


ADM1170-1AUJZ-RL7 | ADM1170-1AUJZ-RL7CT-ND) 1.6V to 16.5V Hot Swap Controller with 

Soft Start*.... i 473 3.78 2.94 
ADM1170-1AUJZ-RL7 | ADM1170-1AUJZ-RL7TR-ND) 1.6V to 16.5V Hot Swap Controller with 

Soft Start*.... ail 6843.00/3,000 
ADM1170-2AUJZ-RL7 | ADM1170-2AUJZ-RL7CT-ND) 1.6V to 16.5V Hot Swap Controller with 

Soft Start*.... ei 4.73 3.78 2.94 
ADM1170-2AUJZ-RL7 | ADM1170-2AUJZ-RL7TR-ND) 1.6V to 16.5V Hot Swap Controller with 

Soft Start*.... i 6843.00/3,000 
ADM1171-1AUJZ-RL7 | ADM1171-1AUJZ-RL7CT-ND 2.7V to 16.5V Hot Swap Controller with 

Current Sense Output*: 440 352 2.97 


ADM1171-1AUJZ-RL7 


ADM1171-1AUJZ-RL7TR-ND 


2.7V to 16.5V Hot Swap Controller with 
Current Sense Output* 


7143.00/3,000 


ADP1823-EVAL 
ADP1823ACPZ-R7 


ADP1823ACPZ-R7 


ADP1822-EVAL-ND _|Evaluation Board for ADP1822 NEW! 90.00 
ADP1822ARQZ-R7CT-ND |PWM Step-Down DC-DC Controller*...24- “GSoP 4.05 
ADP1822ARQZ-R7TR-ND |PWM Step-Down DC-DC Controller*...24-QSOP 
ADP1823-EVAL-ND Evaluation Board for ADP1823 79.98 
ADP1823ACPZ-R7CT-ND |Dual, Interleaved, Step-Down DC-DC 

Controller* 4.73 
ADP1823ACPZ-R7TR-ND |Dual, Interleaved, Step-Down DC-DC 


Controllers .. 


3.78 


2.94 


3462.00/1,500 


ADM1171-2AUJZ-RL7 
ADM1171-2AUJZ-RL7 
ADM1172-1AUJZ-RL7 


ADM1171-2AUJZ-RL7CT-ND 
ADM1171-2AUJZ-RL7TR-ND 
ADM1172-1AUJZ-RL7CT-ND 


2.7V to 16.5V Hot Swap Controller with 
Current Sense Output* 3 

2.7V to 16.5V Hot Swap Controller with 
Current Sense Output*: i 

2.7V to 16.5V Hot Swap Controller with 
Power-Fail Comparator* 


440 352 2.97 
7143.00/3,000 


450 3.60 2.80 


ADM1172-1AUJZ-RL7 
ADM1172-2AUJZ-RL7 


ADM1172-2AUJZ-RL7 


ADM1172-1AUJZ-RL7TR-ND 
ADM1172-2AUJZ-RL7CT-ND 


ADM1172-2AUJZ-RL7TR-ND 


2.7V to 16.5V Hot Swap Controller with 
Power-Fail Comparator* Fa 

2.7V to 16.5V Hot Swap Controller with 
Power-Fail Comparator* i 

2.7V to 16.5V Hot Swap Controller with 
Power-Fail Comparator* 


6501.00/3,000 
450 3.60 2.80 


6501.00/3,000 


ADM1175-1ARMZ-R7 
ADM1175-1ARMZ-R7 
ADM1175-2ARMZ-R7 


ADM1175-1ARMZ-R7CT-ND 
ADM1175-1ARMZ-R7TR-ND 
ADM1175-2ARMZ-R7CT-ND 


3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor* 
3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor* 
3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor* 10-MSOP. 


5.00 4.00 3.38 
2741.00/1,000 


5.00 4.00 3.38 


ADP1864AUJZ-R7 —_| ADP1864AUJZ-R7CT-ND |Constant Freq., Current-Mode Step-| Down 

DC-DC Controller* SOT-23-6 2.36 1.89 1.47 
ADP1864AUJZ-R7 —_| ADP1864AUJZ-R7TR-ND |Constant Freq., Current-Mode Step-Down 

DC-DC Controller* SOT-23-6 3456.00/3,000 
ADP2105-EVAL ADP2105-EVAL-ND _|Evaluation Board for ADP2105. _ 80 = - 
ADP2105-EVALZ ADP2105-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP2105* NEWI......... 80.00 >_> = 
ADP2105ACPZ-R7 | ADP2105ACPZ-R7CT-ND |1A Sync. Step-Down DC-DC 

Converter* .. 16-LFCSP 5.06 4.05 3.15 
ADP2105ACPZ-R7 | ADP2105ACPZ-R7TR-ND |1A Sync. Step- Down DC-DC 

Converter* 16-LFCSP 3711.00/1,500 
ADP2106-EVAL ADP2106-EVAL-ND Evaluation Board for ADP2106 79.80 - = 
ADP2106-EVALZ ADP2106-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP2106* NE! 90.00 - - 
ADP2106ACPZ-R7 | ADP2106ACPZ-R7CT-ND |1.5A, Sync. Step-Down DC-DC 

Converter* 5.06 4.05 3.15 


ADP2106ACPZ-R7 


ADP2106ACPZ-R7TR-ND 


1.5A, Sync. Step- Down DC-DC 
Converter* 


3711.00/1,500 


ADM1175-2ARMZ-R7 
ADM1175-3ARMZ-R7 


ADM1175-3ARMZ-R7 


ADM1175-2ARMZ-R7TR-ND 
ADM1175-3ARMZ-R7CT-ND 


ADM1175-3ARMZ-R7TR-ND 


3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 

Digital Power Monitor* 10-MSOP 
3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 

Digital Power Monitor* 
3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 

Digital Power Monitor* 10-MSOP. 


2741.00/1,000 
5.00 4.00 3.38 


2741.00/1,000 


ADP2106ACPZ-3.3-R7 


ADP2106ACPZ-3.3-R7CT-ND 


1.5A, 3.3V Sync. Step-Down DC-DC 


ADM1175-4ARMZ-R7 


ADM1175-4ARMZ-R7 


ADM1175-4ARMZ-R7CT-ND 


ADM1175-4ARMZ-R7TR-ND 


3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 

Digital Power Monitor* 10-MSOP 
3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 

Digital Power Monitor* 0-MSOP 


5.00 4.00 3.38 


2741.00/1,000 


Converter* “ 5.06 4.05 3.15 
ADP2106ACPZ-3.3-R7 | ADP2106ACPZ-3.3-R7TR-ND |1.5A, 3.3V Sync. Step-Down DC- DC 

Converter* .. 3711.00/1,500 
ADP2107-EVAL ADP2107-EVAL-ND _|Evaluation Board for 79.80 a 
ADP2107-EVALZ ADP2107-EVALZ-ND [Evaluation Board for ADP2107* NEW! 90.00 -_- -— 
ADP2107ACPZ-R7 | ADP2107ACPZ-R7CT-ND |2A, Sync. Step-Down DC-DC 

Converter* 16-LFCSP 5.06 4.05 3.15 
ADP2107ACPZ-R7 | ADP2107ACPZ-R7TR-ND |2A, Sync. Step-| -Down DC-DC 

Converter* 16-LFCSP 3711.00/1,500 
ADP2107ACPZ-1.2-R7 | ADP2107ACPZ-1.2-R7CT-ND |2A, 1.2V Sync. Step-Down DC-DC 

Converter* 16-LFCSP 5.06 4.05 3.15 
ADP2107ACPZ-1.2-R7 | ADP2107ACPZ-1.2-R7TR-ND |2A, 1.2V Sync. Step-Down DC-DC 

Converter* 16-LFCSP 3711.00/1,500 
ADP2107ACPZ-1.5-R7 | ADP2107ACPZ-1.5-R7CT-ND |2A, 1.5V Sync. Step-Down DC-DC 

Converter* 16-LFCSP 5.06 4.05 3.15 


EVAL-ADM1175EBZ | EVAL-ADM1175EBZ-ND | Evaluation Board for ADM1175* NEWE.......— 168.75 _ _ 
ADM1176-1ARMZ-R7 | ADM1176-1ARMZ-R7CT-ND/ 3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 

Digital Power Monitor* 6.00 4.00 3.38 
ADM1176-1ARMZ-R7 | ADM1176-1ARMZ-R7TR-ND| 3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 

Digital Power Monitor* 10-MSOP 2741.00/1,000 
ADM1176-2ARMZ-R7 | ADM1176-2ARMZ-R7CT-ND/ 3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 

Digital Power Monitor* O-MSOP 5.00 4.00 3.38 
ADM1176-2ARMZ-R7 | ADM1176-2ARMZ-R7TR-ND| 3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 

Digital Power Monitor* 2741.00/1,000 
EVAL-ADM1176EBZ | EVAL-ADM1176EBZ-ND | Evaluation Board for ADM1176* NEWI.......— 168.75 _ _ 
ADM1177-1ARMZ-R7 | ADM1177-1ARMZ-R7CT-ND | 3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 

Digital Power Monitor* 10-MSOP 5.00 4.00 3.38 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


704. (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ANALOG 


POWER MANAGEMENT (Continued) 


DEVICES 

Analog Devices Digi-Key Price Each Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ADM1177-1ARMZ-R7 | ADM1177-1ARMZ-R7TR-ND | 3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and ADP1711AUJZ-3.0-R7 | ADP1711AUJZ-3.0-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 

Digital Power Monitor® «0... 10-MSOP 2741.00/1,000 3.0V* NEW!... 1677.00/3,000 
ADM1177-2ARMZ-R7 | ADM1177-2ARMZ-R7CT-ND | 3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and ADP1711AUJZ-3.3-R7 | ADP1711AUJZ-3.3-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 

Digital Power Monitor® ........0...0.. 10-MSOP 5.00 4.00 3.38 3.3V* NEW!... 1.26 1.05 .84 
ADM1177-2ARMZ-R7 | ADM1177-2ARMZ-R7TR-ND | 3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and ADP1711AUJZ-3.3-R7 | ADP1711AUJZ-3.3-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 

Digital Power Monitor® ...............-+ 10-MSOP 2741.00/1,000 3.3V* NEW!... 1677.00/3,000 
EVAL-ADM1177EBZ | EVAL-ADM1177EBZ-ND |Evaluation Board for ADM1177* NEW!.......— 168.75 = = ADP1715-EVALZ ADP1715-EVALZ-ND | Evaluation Board for ADP1715* NEW! 90.00 == 
ADM1178-1ARMZ-R7 | ADM1178-1ARMZ-R7CT-ND |3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and ADP1715ARMZ-R7 | ADP1715ARMZ-R7CT-ND| Reg. CMOS LDO, 500mA* NEW! 230 1.84 1.38 


Digital Power Monitor* ................. 10-MSOP 540 4.32 3.65 
ADM1178-1ARMZ-R7 | ADM1178-1ARMZ-R7TR-ND | 3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 

Digital Power Monitor® ...............-+ 10-MSOP 2958.00/1,000 
ADM1178-2ARMZ-R7 | ADM1178-2ARMZ-R7CT-ND | 3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 

Digital Power Monitor* ................... 10-MSOP 540 4.32 3.65 


ADM1178-2ARMZ-R7 


‘ADM1178-2ARMZ-R7TR-ND 


3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor* ................... 10-MSOP 


2958.00/1,000 


EVAL-ADM1178EBZ | EVAL-ADM1178EBZ-ND | Evaluation Board for ADM1178* NEW!.......— 168.75 _ 
ADM4210-1AUJZ-RL7 | ADM4210-1AUJZ-RL7CT-ND| 2.7V to 16.5V Hot Swap Controller*......6-TSOT 512 4.10 3.46 
ADM4210-1AUJZ-RL7 | ADM4210-1AUJZ-RL7TR-ND] 2.7V to 16.5V Hot Swap Controller* 9522.00/3,000 
ADM4210-2AUJZ-RL7 | ADM4210-2AUJZ-RL7CT-ND| 2.7V to 16.5V Hot Swap Controller* 5.12 410 3.46 
ADM4210-2AUJZ-RL7 | ADM4210-2AUJZ-RL7TR-ND 2.7V to 16.5V Hot Swap Controller* 9522.00/3,000 
MOSFET Driver 

ADP3110AKRZ ADP3110AKRZ-ND Dual Bootstrapped 12V MOSFET 

Driver*.... 1.30 1.04 78 
ADP3120AJCPZ-RL | ADP3120AJCPZ-RLCT-ND | Dual Bootstrapped 12V MOSFET 

Driver* NEW!.......... 1.50 1.20 90 
ADP3120AJCPZ-RL | ADP3120AJCPZ-RLTR-ND | Dual Bootstrapped 12V MOSFET 

Driver* NEW! 3750.00/5,000 
ADP3120AJRZ ADP3120AJRZ-ND Dual Bootstrapped 12V MOSFET 

Driver... 1.30 1.04 78 
ADP3414JRZ ADP3414JRZ-ND Dual Bootstrapped MOSFET Driver* 248 1.98 1.54 
ADP3415LRMZ-REEL | ADP3415LRMZREELCT-ND | Dual Bootstrapped MOSFET Driver*...10-MSOP 248 1.98 1.54 
ADP3415LRMZ-REEL | ADP3415LRMZREELTR-ND | Dual Bootstrapped MOSFET Driver*... 10-MSOP 3648.00/3,000 
ADP3419JRM-REEL | ADP3419JRM-REELCT-ND | Dual Bootstrapped, High Voltage 

MOSFET Driver... 155 1.24 93 
ADP3419JRMZ-REEL | ADP3419JRMZ-REELCT-ND | Dual Bootstrapped, High Voltage 

MOSFET Driver* 1.80 1.44 1.08 
ADP3419JRMZ-REEL | ADP3419JRMZ-REELTR-ND | Dual Bootstrapped, 

MOSFET Driver* 2382.00/3,000 

Regulators 

ADP667ANZ ADP667ANZ-ND Regulator LDO 5V or Adj.* 3.83 3.06 2.38 
ADP667ARZ ADP667ARZ-ND Regulator LDO 5V or Adj.* 3.67 2.94 2.29 
ADP1111AN ADP1111AN-ND Regulator Switching Adj. Voltage. 452 3.62 2.82 
ADP1710-EVALZ ADP1710-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP1710* NEW! 90.00 => = 
ADP1710AUJZ-R7 _| ADP1710AUJZ-R7CT-ND | Reg. CMOS LDO, 150mA* NEW!.. 1.11 93.74 
ADP1710AUJZ-R7 | ADP1710AUJZ-R7TR-ND | Reg. CMOS LDO, 150mA* NEW!......... TSOT-5 1476.00/3,000 
ADP1711AUJZ-0.75R7| ADP1711AUJZ-0.75R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 

0.75V* NEW! TSOT-5 «61.26 «61.05 84 
ADP1711AUJZ-0.75R7| ADP1711AUJZ-0.75R7TR-ND| Regulator CMOS LDO, 150mA, 

0.75V* NEW! TSOT-5 1677.00/3,000 
ADP1711AUJZ-0.8-R7 | ADP1711AUJZ-0.8-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 

0.8V* NEW!. TSOT-5 1.26 1.05 .84 
ADP1711AUJZ-0.8-R7 | ADP1711AUJZ-0.8-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 

0.8V* NEW!...... TSOT-5 1677.00/3,000 
ADP1711AUJZ-0.85R7| ADP1711AUJZ-0.85R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 

0.85V* NEW! TSOT-5 1.26 «61.05 —.84 
ADP1711AUJZ-0.85R7| ADP1711AUJZ-0.85R7TR-ND| Regulator CMOS LDO, 150mA, 

0.85V* NEWS... TSOT-5 1677.00/3,000 
ADP1711AUJZ-0.9-R7 | ADP1711AUJZ-0.9-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 

0.9V* NEW!. TSOT-5 1.26 1.05 .84 
ADP1711AUJZ-0.9-R7 | ADP1711AUJZ-0.9-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 

0.9V* NEW!...... TSOT-5 1677.00/3,000 
ADP1711AUJZ-0.95R7| ADP1711AUJZ-0.95R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 

0.95V* NEW! TSOT-5 1.26 1.05 .84 
ADP1711AUJZ-0.95R7| ADP1711AUJZ-0.95R7TR-ND| Regulator CMOS 

0.95V* NEW! TSOT-5 1677.00/3,000 
ADP1711AUJZ-1.0-R7 | ADP1711AUJZ-1.0-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 

1.0V* NEW!. TSOT-5 1.26 «1.05.84 
ADP1711AUJZ-1.0-R7 | ADP1711AUJZ-1.0-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 

1.0V* NEW!...... TSOT-5 1677.00/3,000 
ADP1711AUJZ-1.05R7| ADP1711AUJZ-1.05R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 

1.05V* NEW!... TSOT-5 «61.26 «61.05 84 
ADP1711AUJZ-1.05R7| ADP1711AUJZ-1.05R7TR-ND| Regulator CMOS LDO, 150mA, 

1.05V* NEW! TSOT-5 1677.00/3,000 
ADP1711AUJZ-1.10R7| ADP1711AUJZ-1.10R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 

1.10V* NEW! ..TSOT-5 1.26 «1.05 89.84 
ADP1711AUJZ-1.10R7| ADP1711AUJZ-1.10R7TR-ND| Regulator CMOS LDO, 150mA, 

1.10V* NEW! TSOT-5 1677.00/3,000 
ADP1711AUJZ-1.15R7| ADP1711AUJZ-1.15R7CT-ND | Regulator CMOS 

1.15V* NEW! TSOT-5 1.26 «1.05.84 
ADP1711AUJZ-1.15R7| ADP1711AUJZ-1.15R7TR-ND| Regulator CMOS LDO, 150mA, 

1.15V* NEWS... TSOT-5 1677.00/3,000 
ADP1711AUJZ-1.2-R7 | ADP1711AUJZ-1.2-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 

1.2V* NEW!. TSOT-5 «1.26 «61.05 ~=.84 
ADP1711AUJZ-1.2-R7 | ADP1711AUJZ-1.2-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 

1.2V* NEW!. TSOT-5 1677.00/3,000 
ADP1711AUJZ-1.3-R7 | ADP1711AUJZ-1.3-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 

1.3V* NEW! TSOT-5 «61.26 «61.05 84 
ADP1711AUJZ-1.3-R7 | ADP1711AUJZ-1.3-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 

1.3V* NEW!. TSOT-5 1677.00/3,000 
ADP1711AUJZ-1.5-R7 | ADP1711AUJZ-1.5-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 

1.5V* NEW!...... TSOT-5 1.26 «1.05.84 
ADP1711AUJZ-1.5-R7 | ADP1711AUJZ-1.5-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 

1.5V* NEW!...... TSOT-5 1677.00/3,000 
ADP1711AUJZ-1.8-R7 | ADP1711AUJZ-1.8-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 

1.8V* NEW!. TSOT-5 1.26 1.05 .84 
ADP1711AUJZ-1.8-R7 | ADP1711AUJZ-1.8-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 

1.8V* NEW!. TSOT-5 1677.00/3,000 
ADP1711AUJZ-2.5-R7 | ADP1711AUJZ-2.5-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 

2.5V* NEW!. TSOT-5 «61.26 «41.05 84 
ADP1711AUJZ-2.5-R7 | ADP1711AUJZ-2.5-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 

2.5V* NEW! TSOT-5 1677.00/3,000 
ADP1711AUJZ-3.0-R7 | ADP1711AUJZ-3.0-R7CT-ND | Regulator CM 

3.0V* NEW!. TSOT-5 1.26 «1.05.84 


ADP1715ARMZ-R7 
ADP1716ARMZ-0.75R7 


ADP1715ARMZ-R7TR-ND} 
ADP1716ARMZ-0.75R7CT-ND 


Reg. CMOS LDO, 500mA* NE! 
Regulator CMOS LDO, 500mA 
0.75V* NEW! 


1027.00/1,000 


240 1.92 1.44 


ADP1716ARMZ-0.75R7 


ADP1716ARMZ-0.8-R7 


ADP1716ARMZ-0.8-R7 


‘ADP1716ARMZ-0.75R7TR-ND| 


ADP1716ARMZ-0.8-R7CT-ND 


ADP1716ARMZ-0.8-R7TR-ND 


Regulator CMOS LDO, 500mA 
0.75V* NEW! 
Regulator CMOS LDO, 500mA 
0.8V* NEW!.. 
Regulator CMOS LDO, 500mA 
0.8V* NEW: 


1079.00/1,000 


240 1.92 1.44 


1079.00/1,000 


ADP1716ARMZ-0.85R7 
ADP1716ARMZ-0.85R7 


ADP1716ARMZ-0.9-R7 


ADP1716ARMZ-0.85R7CT-ND 
ADP1716ARMZ-0.85R7TR-ND| 


ADP1716ARMZ-0.9-R7CT-ND 


Regulator CMOS LDO, 500mA 
0.85V* NEW! 
Regulator CMOS LDO, 500mA 
0.85V* NE! 
Regulator CMO: 
0.9V* NEW!.. 


240 1.92 1.44 


1079.00/1,000 
2.40 


1.92 1.44 


ADP1716ARMZ-0.9-R7 
ADP1716ARMZ-0.95R7 


ADP1716ARMZ-0.95R7 


ADP1716ARMZ-0.9-R7TR-ND 
ADP1716ARMZ-0.95R7CT-ND 


‘ADP1716ARMZ-0.95R7TR-ND) 


Regulator CMOS LDO, 500mA 


Regulator CMOS LDO, 500mA 


1079.00/1,000 


240 1.92 1.44 


0.95V* NEW!.... 1079.00/1,000 
ADP1716ARMZ-1.0-R7 | ADP1716ARMZ-1.0-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA 

1.0V* NEW!.. 240 1.92 1.44 
ADP1716ARMZ-1.0-R7 | ADP1716ARMZ-1.0-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA 

1.0V* NEW!...... 1079.00/1,000 
ADP1716ARMZ-1.1-R7 | ADP1716ARMZ-1.1-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA 

1.1V* NEW!.. 240 1.92 1.44 
ADP1716ARMZ-1.1-R7 | ADP1716ARMZ-1.1-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA 

1.1V* NEW!..... 1079.00/1,000 
ADP1716ARMZ-1.15R7 | ADP1716ARMZ-1.15R7CT-ND| Regulator CMOS LDO, 500mA 

1.15V* NEW! 240 1.92 1.44 
ADP1716ARMZ-1.15R7 | ADP1716ARMZ-1.15R7TR-ND| Regulator CMOS LDO, 500mA 

1.15V* NEW! 1079.00/1,000 
ADP1716ARMZ-1.2-R7 | ADP1716ARMZ-1.2-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA 

1.2V* NEW!.. 240 1.92 1.44 
ADP1716ARMZ-1.2-R7 | ADP1716ARMZ-1.2-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA 

1.2V* NEW!.. 1079.00/1,000 
ADP1716ARMZ-1.3-R7 | ADP1716ARMZ-1.3-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA 

1.3V* NEW!.. 240 1.92 1.44 
ADP1716ARMZ-1.3-R7 | ADP1716ARMZ-1.3-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA 

1.3V* NEW!.. 1079.00/1,000 
ADP1716ARMZ-1.5-R7 | ADP1716ARMZ-1.5-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA 

1.5V* NEW!.. 240 1.92 1.44 
ADP1716ARMZ-1.5-R7 | ADP1716ARMZ-1.5-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA 

1.5V* NEW!.. 1079.00/1,000 
ADP1716ARMZ-1.8-R7 | ADP1716ARMZ-1.8-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA 

1.8V* NEW!.. 240 1.92 1.44 
ADP1716ARMZ-1.8-R7 | ADP1716ARMZ-1.8-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA 

1.8V* NEW!.. 1079.00/1,000 
ADP1716ARMZ-2.5-R7 | ADP1716ARMZ-2.5-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA 

2.5V* NEW! 240 1.92 1.44 
ADP1716ARMZ-2.5-R7 | ADP1716ARMZ-2.5-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA 

2.5V* NEW!.. 1079.00/1,000 
ADP1716ARMZ-3.0-R7 | ADP1716ARMZ-3.0-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA 

3.0V* NEW! 240 1.92 1.44 
ADP1716ARMZ-3.0-R7 | ADP1716ARMZ-3.0-R7TR-ND | Regulator CMO: 

3.0V* NEW!.. 1079.00/1,000 
ADP1716ARMZ-3.3-R7 | ADP1716ARMZ-3.3-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA 

3.3V* NEW! 240 1.92 1.44 
ADP1716ARMZ-3.3-R7 | ADP1716ARMZ-3.3-R7TR-ND | Regulator CMO: 

3.3V* NEW!.. 8-MSOP 1079.00/1,000 
ADP3181JRUZ-REEL | ADP3181JRUZREELCT-ND | Buck Regulator Multiphase Sync.*....28-TSSOP_ 2.32 -1.86 1.45 
ADP3181JRUZ-REEL | ADP3181JRUZREELTR-ND| Buck Regulator Multiphase Sync.* ....28-TSSOP 2847.50/2,500 
ADP3300ARTZ-2.7RL7 | ADP3300ARTZ2.7RCT-ND | Regulator LDO 2.7V, 50mA+* .. ineGy ely 5 
ADP3300ARTZ-2.7RL7 | ADP3300ARTZ2.7RTR-ND | Regulator LDO 2.7V, 50mA+* .. 2418.00/3,000 
ADP3300ARTZ-3.3RL7 | ADP3300ARTZ3.3RCT-ND | Regulator LDO 3.3V, 50mA+* .. ineey ely 5 
ADP3300ARTZ-3.3RL7 | ADP3300ARTZ3.3RTR-ND | Regulator LDO 3.3V, 50mA+* .. 2418.00/3,000 
ADP3301AR-3.3 ADP3301AR-3.3-ND | Regulator LDO 3.3V, 100mA 2.32 1.86 1.45 
ADP3303AR-5 ADP3303AR-5-ND Regulator LDO 5V, 200mA. 2.79 2.24 1.74 
ADP3303ARZ-3.3 ADP3303ARZ-3.3-ND | Regulator LDO 3.3V, 200mA* 2.79 2.24 1.74 
ADP3303ARZ-5 ADP3303ARZ-5-ND | Regulator LDO 5V, 200mA* NEW! 2.79 2.24 1.74 
ADP3309ARTZ-3.3-R7 | ADP3309ARTZ-3.3-R7CT-ND | Regulator LDO 3.3V, 100mA* 1.68 1.34 1.01 
ADP3309ARTZ-3.3-R7 | ADP3309ARTZ-3.3-R7TR-ND | Regulator LDO 3.3V, 100mA* 2574.00/3,000 
ADP3330ARTZ-2.5-R7| ADP3330ARTZ-2.5-R7CT-ND | Regulator LDO 2.5V, 200mA* 2.20 1.76 1.32 
ADP3330ARTZ-2.5-R7| ADP3330ARTZ-2.5-R7TR-ND | Regulator LDO 2.5V, 200mA* 2919.00/3,000 
ADP3330ARTZ3.3-RL7 | ADP3330ARTZ3.3-RL7CT-ND| Regulator LDO 3.3V, 200mA* 2.20 1.76 1.32 
ADP3330ARTZ3.3-RL7 | ADP3330ARTZ3.3-RL7TR-ND| Regulator LDO 3.3V, 200mA* 2919.00/3,000 
ADP3331ARTZ-REEL7 | ADP3331ARTZ-REEL7CT-ND| Regulator LDO Adj. 200mA* .. 2.20 1.76 1.32 
ADP3331ARTZ-REEL7 | ADP3331ARTZ-REEL7TR-ND| Regulator LDO Adj. 200mA* . 2919.00/3,000 
ADP3334ARZ ADP3334ARZ-ND Regulator LDO Adj. 500mA* .. 252,202.) 1:57, 
ADP3335ACPZ-3.3-R7 | ADP3335ACPZ-3.3-R7CT-ND | Regulator LDO 3.3V, 500mA* NEW! 266 213 1.66 
ADP3335ACPZ-3.3-R7 | ADP3335ACPZ-3.3-R7TR-ND | Regulator LDO 3.3V, 500mA* NEW! 2257.50/1,500 
ADP3335ARM-3.3-RL7 | ADP3335ARM3.3R7CT-ND | Regulator LDO 3.3V, 500m: 3.29 2.63 2.05 
ADP3335ARM-3.3-RL7 | ADP3335ARM3.3R7TR-ND | Regulator LDO 3.3V, 500m: 1607.00/1,000 
ADP3335ARMZ-2.5-RL | ADP3335ARMZ-2.5-RLCT-ND| Regulator LDO 2.5V, 500mA* NEW! ya) aed an A 
ADP3335ARMZ-2.5-RL | ADP3335ARMZ-2.5-RLTR-ND| Regulator LDO 2.5V, 500mA* NEW! 4764.00/3,000 
ADP3335ARMZ-3.3-RL | ADP3335ARMZ-3.3-RLCT-ND| Regulator LDO 3.3V, 500mA* 3.29 2.63 2.05 
ADP3335ARMZ-3.3-RL | ADP3335ARMZ-3.3-RLTR-ND| Regulator LDO 3.3V, 500mA* 4764.00/3,000 
ADP3336ARMZ-REEL7 | ADP3336ARMZ-REEL7CT-ND | Regulator LDO 500mA, Adj.* 3.29 263 2.05 
ADP3336ARMZ-REEL7 | ADP3336ARMZ-REEL7TR-ND| Regulator LDO 500mA, Adj.* 1607.00/1,000 
ADP3338AKCZ-1.5-R7| ADP3338AKCZ-1.5-R7CT-ND | Regulator LDO 1A Precision 1.5V* 3.33 2.67 2.08 
ADP3338AKCZ-1.5-R7 | ADP3338AKCZ-1.5-R7TR-ND | Regulator LDO 1A Precision 1.5V* 825.50/500 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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ANALOG 


POWER MANAGEMENT (Continued) 


DEVICES 
Analog Devices Digi-Key Price Each Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
ADP3338AKCZ-1.8-R7 | ADP3338AKCZ-1.8-R7CT-ND |Reg. LDO 1A Precision 1.8V* NEW!..SOT-223 3.33 267 2.08 AD1583BRTZ-REEL7 | AD1583BRTZ-REEL7CT-ND | Voltage Reference 3V* .. 272 248 1.70 
ADP3338AKCZ-1.8-R7 | ADP3338AKCZ-1.8-R7TR-ND |Reg. LDO 1A Precision 1.8V* NEW! ...SOT-223 962.00/500 AD1583BRTZ-REEL7 | AD1583BRTZ-REEL7TR-ND | Voltage Reference 3V* 4647.00/3,000 
ADP3338AKCZ-2.5RL7 | ADP3338AKCZ-2.5AL7CT-ND | Regulator LDO 1A Precision 2.5V*.......SOT-223 3.33 267 2.08 AD1584ART-REEL7 | AD1584ART-REEL7CT-ND | Voltage Reference 4.096 143 114 86 
ADP3338AKCZ-2.5RL7 | ADP3338AKCZ-2.5RL7TR-ND | Regulator LDO 1A Precision 2.5V -SOT-223 825.50/500 AD1584ARTZ-REEL7 | AD1584ARTZ-REEL7CT-ND | Voltage Reference 4.096V* 143 114 86 
ADP3338AKCZ-2.85R7 | ADP3338AKCZ-2.85R7CT-ND | Regulator LDO 1A Precision 2.85V*....SOT-223 3.33 267 2.08 AD1584ARTZ-REEL7 | AD1584ARTZ-REEL7TR-ND | Voltage Reference 4.096V* 2190.00/3,000 
‘ADP3338AKCZ-2.85R7 | ADP3338AKCZ-2.85R7TR-ND| Regulator LDO 1A Precision 2.85V*.... SOT-223 825.50/500 AD1584BRT-REEL? | AD1584BRT-REEL/CT-ND |Voltage Reference 4.096V.. om ans 176 
ADP3338AKCZ-3.3RL7 | ADP3338AKCZ-3.3RL7CT-ND| Regulator LDO 1A Precision 3.3V -SOT-223 3.33 2.67 2.08 AD1584BRTZ-REEL7 | AD1584BRTZ-REELCT-ND | Voltage Reference 4.096V* ey Pals) sled) 
ADP3338AKCZ-3.3RL7 | ADP3338AKCZ-3.3RL7TR-ND| Regulator LDO 1A Precision 3.3V -SOT-223 825.50/500 AD1584BRTZ-REEL7 | AD1584BRTZ-REEL7TR-ND | Voltage Reference 4.096V* 4575.00/3,000 
ADP3338AKCZ-5-R7 —_| ADP3338AKCZ-5-R7CT-ND | Regulator LDO 1A Precision 5V*.. -SOT-223 3.33 267 2.08 ADRO1ARZ ADRO1ARZ-ND Precision Voltage Ref. 10V, 10PPM* 950 2102 4157 
ADP3338AKCZ-5-R7__| ADP3338AKCZ-5-R7TR-ND | Regulator LDO 1A Precision 5V*..........SOT-223 825.50/500 ADRO1AUJ-R2 ADRO1AUJ-R2CT-ND [Precision Voltage Ref. 10V, 25PPM..TSOT-23-5 2.48 1.98 1.54 
ADP3339AKCZ-1.5-R7 | ADP3339AKCZ-1.5-R7CT-ND | Regulator LDO 1.5A, 1.5V* ... .S0T-223 3.94 3.15 2.45 ADROTAUJ-R2 ADRO1AUJ-R2TR-ND [Precision Voltage Ref. 10V, 25PPM.. TSOT-23-5 332.50/250 
ADP3339AKCZ-1.5-R7 | ADP3339AKCZ-1.5-R7TR-ND | Regulator LDO 1.5A, 1.5V* -SOT-223 981.50/500 ADRO1BRZ ADRO1BRZ-ND Precision Voltage Ref. 10V, 3PPM 6.88 5.51 4.65 
ADP3339AKCZ-2.5-R7 | ADP3339AKCZ-2.5-R7CT-ND | Regulator LDO 1.5A, 2.5V -SOT-223 3.94 315 2.45 ADRO2AKS-R2 ADRO2AKS-R2CT-ND Precision Voltage Ref. 5V, 10mA Out. 248 1.98 1.54 
ADP3339AKCZ-2.5-R7 | ADP3339AKCZ-2.5-R7TR-ND | Regulator LDO 1.5A, 2.5V .SOT-223 981.50/500 ADRO2AKS-R2 ADRO2AKS-R2TR-ND Precision Voltage Ref. 5V, 10mA Out. 332.50/250 
APACS ALT eee Repifator 108 eh # ae an Ae aa ADRO2ARZ ADRO2ARZ-ND Precision Voltage Ref. 5V, 10PPM* 252 2.02 1.57 
"3-RL? “S-RLICT-ND | Regulator LDO 1.5A, 3V* . -S0T- : 15 2.45 ADRO2AUJ-R2 ADRO2AUJ-R2CT-ND [Precision Voltage Ref. 5V, 25PPM....TSOT-23-5 248 1.98 1.54 
ADP333QAKCZ-3-RL7 | ADP3339AKCZ-3-AL7TR-ND | Regulator LDO 1.5A, 3. “SOT-223 981.50/500 ADROOALR? | Netgeele seaIEMN precision Voltage Ret SV. OSPPM.. Teor238 sepanee 
ADP3339AKCZ-3.3-R7 | ADP3339AKCZ-3.3-R7CT-ND | Regulator LDO 1.5A, 3.3V .SOT-223 3.94 315 2.45 ADRO2AUJZ-REEL7 | ADRO2AUJZ-REEL7CT-NO |Precision Volt. Ref. 5V.25PPM*....TSOT-23-5 236 189 1.47 
ADPS330AKCZ-8.3-R7 | ADESSSeOKOZO See MITEMD| Regulator LDO 7.5A, 3.3V S0T-228 Sb1i50/500 ADRO2AUJZ-REEL7 | ADRO2AUJZ-REELITR-ND [Precision Volt. Ref. 5V, 25PPM*..... TSOT-23-5 __3456.00/3,000 
ADP3339AKCZ-5-R7 | ADP3339AKCZ-5-R7CT-ND |Regulator LDO 1.5A, 5V*. .SOT-223 3.94 3.15 2.45 ‘ak saat | ane 
ARDS cy HDDS Reece bo tek ave San Beeaea ADRO2BKS-R2 ADRO2BKS-R2CT-ND [Precision Voltage Ref. 5V, 10mA Out. 216 173 1.46 
-5- -5-R7TR- ‘egulator 5A, 5 -SOT- : a 7" a isi 
ADP3367AR ‘ADP3367AR-ND Regulator LDO Adjustable 5V. 3.76 3.01 234 pee Re oer ty) pecsion uohage re oy sok ut ate en 83 
ADP3367ARZ ADP3367ARZ-ND Regulator LDO Adjustable 5V* 3.76 3.01 2.34 cette : : : 
ADRO2BUJZ-REEL7 | ADRO2BUJZ-REEL7CT-ND |Precision Voltage Ref. 5V, 9PPM* 230 184 1.43 
Voltage Reference ADRO2BUJZ-REEL7 | ADRO2BUJZ-REEL7TR-ND | Precision Voltage Ref. 5V, 9PPM* 3795.00/3,000 
AD580JH ‘AD580JH-ND Precision Voltage Reference 2.5V 547 438 3.41 ADRO3AKS-R2 ADRO3AKS-R2CT-ND_ [Precision Voltage Ref. 2.5V, 10mA 4.23 3.39 2.64 
ADS580LH ADS580LH-ND Precision Voltage Reference 2.5V 11.28 10.16 9.01 ADRO3AKS-R2 ADROSAKS-R2TR-ND [Precision Voltage Ref. 2.5V, 10mA 365.75/250 
eon ea Berccn Valine Reteronce Sy i ues 1BB4 ADROSAKSZ-REEL7 | ADRO3AKSZ-REEL7CT-ND |Prec. Volt. Ref. 2.5V, 10mA* NEI 2.03 162 1.26 
: isi : : 5 ; ADRO3AKSZ-REEL7 | ADRO3AKSZ-REEL7TR-ND |Prec. Volt. Ref. 2.5V, 10mA* NEI 3402.00/3,000 
ADS81KH ADS81KH-ND Precision Voltage Reference 10V.. 9.75 8.78 7.79 ADROSARZ ADRO3ARZ-ND Precision Voltage Ref. 2.5V, 10mA 252 2.02 1.57 
ADEA ARENA Brscician Vollsic Bek tv nal ora ones fl | G recision Voltage Ref. 2.5V, 10mA...TSOT-23-5 2.48 1.98 1.54 
P TEE tie Hoe oe aa ‘ : ; ADROSAUJ-R2 ADROSAUJ-R2TR-ND [Precision Voltage Ref. 2.5V, 10mA ... TSOT-23-5 365.75/250 
Alor RopeaeNe Precision Voltage Ref. Programmable . OED ay ae ADROSBKS-R2 | ADRO3BKS-R2CT-ND Precision Voltage Ref. 2.5V, 10mA........9C70-5 216 173 146 
AD584JNZ AD584JNZ-ND Precision Voltage Ref. Programmable* 5.54 444 3.74 ns 
Ft ADRO3BKS-R2 ADRO3BKS-R2TR-ND |Precision Voltage Ref. 2.5V, 10mA 670-5 351.00/250 
ue a Precision valeee Ret. SEG 0-99 oe oe a ADROSBKSZ-REEL7 | ADROSBKSZ-REEL7CT-ND |Prec. Volt. Ref. 2.5V, 10mA* NE! 070-5 230 1.84 1.43 
? . ; . : ADROSBKSZ-REEL7_| ADRO3BKSZ-REEL7TR-NO | Prec. Volt. Ref. 2.5V, 10mA* NEWS.....SC70-5 3855.00/3,000 
AD584LH AD584LH-ND Precision Voltage Ref. Programmable .. 21.98 20.51 19.05 aT 
4 He ADROSBRZ ADRO3BRZ-ND Precision Voltage Ref. 2.5V, 10mA.......8-SOIC 688 5.51 4.65 
et AD SEATED Etetision: ofiage fat LooranmaD i) ZAR ADROSBUJ-R2 ADRO3BUJ-R2CT-ND |Precision Voltage Ref. 2.5V,10mA...TSOT-23-5 243 1.95 1.52 
ge Reference 5V... 8.78 7.03 5.93 ADRO3BUJ-R2 ADROBBUJ-R2TR-ND | Precisi 
AD586ARZ AD586ARZ-ND Precision Volt. Reference 5V* NE! 850 7.65 6.79 el -R2TR- recision Voltage Ref. 2.5V, 10mA ... TSOT-23-5 351.00/250 
— ADROSBUJZ-REEL7 | ADRO3BUJZ-REEL7CT-ND | Precision Voltage Ref. 2.5V, 
ADS586ARZ-REEL ADS586ARZ-REELCT-ND | Precision Voltage Reference 5V*. 8.50 7.65 6.79 10mA* NEW!. TSOT-23-5 230 1.84 1.43 
ADS586ARZ-REEL | ADS86ARZ-REELTR-ND | Precision Voltage Reference 5V*. 13610.00/2,500 = * a : : : 
AD586BRZ AD586BRZ-ND Precision Voltage Reference 5V*. 1018 917 813 ADROSBUJZ-REEL7 [EDROSE Zo E iL) Precision Voltage Ref. 2.6V, 
ADS86BRZ-REEL | ADS86BRZ-REELCT-ND_| Precision Voltage Reference 5V*. 11.83 10.65 9.45 T0mA* NEWT. TSOT-23-5 3855.00/3,000 
ADS86BRZ-REEL _| ADS86BRZ-REELTR-ND [Precision Voltage Reference 5V*. 18560.00/2,500 toate PO BDOAS Reg AD Frecsion oes ne oy as out se 8670-5 2.36 See 
AD586JN AD586JN-ND Precision Voltage Reference 5V 5.00 4.00 3.38 ss 5 . pet Sey : : 
AD586JNZ ADS86JNZ-ND Precision Voltage Reference 5V*. 5.00 4.00 3.38 ADROBAR BD RGEABING Precision Voltage Ref. 3V, 10PPM. eee ae Asi 
AD586JURZ AD586JRZ-ND Precision Voltage Reference 5V*. 5.28 423 3.57 ADROGAUJ-R2 ADROGAUJ-R2CT-ND Precision Voltage Ref. 3V, 10mA 4.23 3.39 2.64 
ADS86KN AD586KN-ND Precision Voltage Reference 5V.... 6.44 516 4.35 ADROGAUJ-R2 ADROGAUJ-R2TR-ND Precision Voltage Ref. 3V, 10mA 315.00/250 
AD586KNZ ADS586KNZ-ND Precision Voltage Reference 5V*. 6.44 516 4.35 ADROGBKS-R2 ADRO6BKS-R2CT-ND Precision Voltage Ref. 3V, 10mA Out. 2.30 1.84 1.43 
ADS86KR-REEL7 | ADS8GKR-REEL7CT-ND | Precision Voltage Reference 5V 72 650 5.49 ADROG6BKS-R2 ADROGBKS-R2TR-ND Precision Voltage Ref. 3V, 10mA Out. 331.50/250 
AD586KR-REEL7 —_| ADS86KR-REEL7TR-ND |Precision Voltage Reference 5V 3324.00/750 ADROGBRZ ADROG6BRZ-ND Precision Voltage Ref. 3V, 3PPM* 6.88 5.51 4.65 
AD586KRZ ADS586KRZ-ND Precision Voltage Reference 5V*. 6.98 5.59 4.72 ADROGBUJ-R2 ADRO6BUJ-R2CT-ND | Precision Voltage Ref. 3V, 10mA 2.04 1.64 1.38 
ADS86LN AD586LN-ND Precision Voltage Reference 5V.... 9.02 7.22 6.09 ADROGBUJ-R2 ADRO6BUJ-R2TR-ND Precision Voltage Ref. 3V, 10mA 331.50/250 
ADS586LNZ AD586LNZ-ND Precision Voltage Reference 5V*. 9.02 7.22 6.09 ADR121AUJZ-REEL7 | ADR121AUJZ-REEL7CT-ND | Precision Voltage Ref. 2.5V*. 193 154 1.16 
AD586LQ ‘AD586LQ-ND Precision Voltage Reference 5V 10.18 917 813 ADR121AUJZ-REEL7 | ADR121AUJZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Ref. 2.5V*. 2535.00/3,000 
ADS586LR-REEL7 ADS586LR-REEL7CT-ND | Precision Voltage Reference 5V 9.28 836 7.41 ADR125AUJZ-REEL7 | ADR125AUJZ-REEL7CT-ND_| Precision Voltage Ref. 5V* 1.93 1.54 1.16 
AD586LR-REEL7 ADS86LR-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 5V 4562.25/750 ADR125AUJZ-REEL7 | ADR125AUJZ-REEL7TR-ND | Precision Voltage Ref. 5V* 2535.00/3,000 
AD586LR AD586LR-ND. Precision Voltage Reference 5V 958 7.67 647 ADR127AUJZ-REEL7 | ADR127AUJZ-REEL7CT-ND | Precision Voltage Ref. 1.25' OS eo aes eed 6) 
AD586LRZ AD586LRZ-ND Precision Voltage Reference 5V*.. 958 7.67 647 ADR127AUJZ-REEL7 | ADR127AUJZ-REEL7TR-ND | Precision Voltage Ref. 1.25V* 2535.00/3,000 
AD586MN AD586MN-ND Precision Voltage Reference 5V 8.61 7.76 6.88 ADR130AUJZ-REEL7 | ADR130AUJZ-REEL7CT-ND | Precision Voltage Ref. Sub-Band 
AD586MNZ AD586MNZ-ND Precision Voltage Reference 5V*. 8.61 7.76 6.88 Gap* NEW!.... 2.08 1.66 1.25 
AD587JNZ AD587JNZ-ND Precision Voltage Reference 10V* 5.22 4.18 3.25 ADR130AUJZ-REEL7 | ADR130AUJZ-REEL7TR-ND | Precision Voltage Ref. Sub-Band 
AD587JRZ AD587JRZ-ND Precision Voltage Reference 10V* 5.28 423 3.57 Gap* NEW! 3186.00/3,000 
ue aE Rea a voltage Reference 1 ae a oe ADR130BUJZ-REEL7 | ADR130BUJZ-REEL7CT-ND | Precision Voltage Ref. Sub-Band 
587! 587KRZ-| recision Voltage Reference 10V* 5. wl i Gap* NEW! 3.11 2.49 1.94 
eee SET A NDE Etats yoo Referee 1 ls an bee ADR130BUJZ-REEL7 | ADR130BUJZ-REEL7TR-ND | Precision Voltage Ref. Sub-Band 
- recision Voltage Reference * i i i Gap* NEW!. 5217.00/3,000 
ADS87UQ ADS87UQ-ND Precision Voltage Reference 10V. 16.20 15.12 14.04 ADR280AKSZ-REEL/ | ADROBOAKSZ-REEL/CT-ND |Voltage Reference High PSRR1.2V*.......SC70 1.70 1.36 1.02 
AD588AQ ADS88AQ-ND Precision Voltage Ref. Programmable .. 22.73 21.21 19.70 ADR280AKSZ-REEL7 | ADR280AKSZ-REEL7TR-ND |Voltage Reference High PSRR 1.2V™......... SC70 2304.00/3,000 
AD588B0 AD588BQ-ND Precision Voltage Ref. Programmable . 41.85 39.06 36.27 ADR280ARTZ-REEL7 | ADR280ARTZ-REEL7CT-ND | Voltage Reference High PSRR 1.2V*. 170 1.36 1.02 
AD588JQ ADS588JQ-ND Precision Voltage Ref. Programmable . 19.49 18.19 16.89 ADR280ARTZ-REEL7 | ADR2B0ARTZ-REEL7TR-ND | Voltage Reference High PSRR 1.2V*. 2304.00/3,000 
tea Fenn piace lan Yolage et fgranmab oe ou Buss see ADR291ERZ ADR291ERZ-ND Precision Voltage Ref. 2.5V, 5mA Out®. 12.26 11.04 9.79 
. oltage Reference 1.2V, 2-lerminal. i hs - | Tel, 
ADS89JR AD589JR-ND Voltage Reference 1.2V, 2-Terminal. 333 267 208 AR RoS ea ee Mia Bee evroma Outs PEE Eas 
AD589JRZ AD589JRZ-ND Voltage Reference 1.2V, 2-Terminal 3.33 2.67 2.08 5mA Out® NEW! 547 438 3.41 
AD589KH AD589KH-ND Voltage Reference 1.2V, 2-Terminal. 7.48 5.99 5.05 ADR291GRZ ADR291GRZ-ND Precision Voltage Re 560 4.49 3.49 
ADS89LH ADSBOLH-ND Voltage Reference 1.2V, 2-Terminal. 12.74 11.48 10.18 ADR292ERZ ADR292ERZ-ND Precision Voltage Ref. 4.096V, 5mA*... 12.26 11.04 9.79 
AD680ANZ AD680ANZ-ND Voltage Ref. 2.5V, Low Power* NEW! 662 5.30 4.47 = ; 
i ADR292GRZ ADR292GRZ-ND Precision Voltage Ref. 4.096V, 5mA* 560 449 3.49 
AD680JN AD680JN-ND Voltage Reference 2.5V Low Power. 3.53 2.83 2.20 ADR292GRUZ ADR292GRUZ-ND Precisi 7 
5 = -| recision Voltage Ref. 4.096V, 5mA*...8-TSSOP 4.70 3.77 2.93 
AD680JNZ AD680JNZ-ND Voltage Reference 2.5V Low Power* Dip 353 283 2.20 fay 
ADR293GRZ ADR293GRZ-ND Precision Voltage Ref. 5V* NEW! 4.98 399 3.37 
AD680JR-REEL7 AD680JR-REEL7CT-ND | Voltage Reference 2.5V Low Power. An2) 330) 2.57, ADR293ERZ ADR293ERZ-ND Precision Voltage Ref. 5V* NEW! 14.26 1284 11.39 
AD680JR-REEL7 AD680JR-REEL7TR-ND | Voltage Reference 2.5V Low Power. 1530.75/750 i" iy 7 fei ; i ' i ‘ 
ADR318ARJ-R2 ADR318ARJ-R2CT-ND |Precision Reference Low Drift CRN ara alee) 
AD680JRZ AD680JRZ-ND Voltage Reference 2.5V Low Power* 98) i200) 2.20 a7 7 
AD680JT AD680JT-ND Voltage Reference 2.5V Low Power. 353 283 2.20 ADR318ARU-R2 ADR318ARJ-R2TR-ND Precision Reference Low Drift. 415.75/250 
ADR360AUJZ-R2 | ADR360AUJZ-R2CT-ND Precision Ref. LP 2.048V* NEW!...TSOT-23-5 2.23 1.78 1.34 
tel ateiou-At Voltage Reference 2.5V Low Powar®......10-2 ARTS Commiaiay ADR360AUJZ-R2 | ADR3GOAUJZ-R2TR-ND [Precision Ref. LP 2.048V* NEWS... TSOT-23-5 311.50/250 
AD688AQ AD688AQ-ND Precision Voltage Reference +/-10V. ip 20.81 19.42 18.04 4 < : aie F 
: . : ADR360BUJZ-R2 | ADR360BUJZ-R2CT-ND Precision Ref. LP 2.048V* NEW!...TSOT-23-5 3.06 245 1.91 
AD688BQ AD688BQ-ND Precision Voltage Reference +/-10V. 35.09 32.75 30.41 ADR360BUJZ-R2 ADR360BUJZ-R2TR-ND |Precision Ref. LP 2.048V* NEW! 452.25/250 
AD780AN AD780AN-ND Precision Voltage Reference 2.5V/3. 7.38 5.91 4.99 — - - * = 
AD780ANZ AD780ANZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V/3.0V* . 7.38 5.91 4.99 ARSE TAU Re Re rregeculg ay) Precision Ref, LP 2.5V* NEWT 2.03 162 1.22 
AD780AR-REEL7 | AD780AR-REEL7TR-ND [Precision Voltage Reference 2.5V/3.0V 3514.50/750 pe net poe eee peel Me isaue NEW! ae ee - 
AD780ARZ AD780ARZ-ND Precision Voltage Ref. 2.5V/3.0V* 7.38 591 4.99 : FR2C TEND’ Precision Ref. NEW ! au 
z 7 3 isi % ADR363BUJZ-R2 —_| ADR363BUJZ-R2TR-ND [Precision Ref. LP 3V* NEW! 425.50/250 
AD780ARZ-REEL7 | AD780ARZ-REEL7CT-ND | Precision Voltage Ref. 2.5V/3.0V 10.73 858 6.44 eI . 
AD780ARZ-REEL7 | AD780ARZ-REEL7TR-ND | Precision Voltage Ref. 2.5V/3.0V* 4613.00/1,000 ADRS65AUJZ-R2__| ADR3G5AUJZ-R2CT-ND | Precision Ref. LP SV* NEW! 2.03 1.62 _1.22 
AD780BN AD780BN-ND Precision Voltage Reference 2.5V/3.0V 10.25 9.23 8.18 ADR365AUJZ-R2 | ADR3G5AUJZ-R2TR-ND | Precision Ref. LP 5V* NEW! 283.50/250 
AD780BNZ AD780BNZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V/3.0V*. 10.25 9.23 8.18 ADRS66AUJZ-R2 —_| ADRS6GAUJZ-R2CT-ND | Precision Ref. LP 3.3V* NEW! 2.03 1.62 1.22 
AD780BRZ AD780BRZ-ND Precision Voltage Ref. 2.5V/3.0V*........ 10.25 9.23 8.18 ADRS66AUJZ-R2 —_/ ADR36GAUJZ-R2TR-ND | Precision Ref. LP 3.3V* NEW!. 283.50/250 
AD1580ARTZ-REEL7 | ADI580ARTZ-REEL7CT-ND | Voltage Reference 1.225V* .. SOT-23 148 1418 89 ADR370ART-R2 ADR370ART-R2CT-ND Precision Ref. Low Power 2.048 281 2.25 1.75 
AD1580ARTZ-REEL7 | AD1580ARTZ-REEL7TR-ND | Voltage Reference 1.225V* SOT-23 2265.00/3,000 ADR370ARTZ-REEL7 | ADR370ARTZ-REEL7CT-ND | Precision Ref. Low Power 2.048V* OT-23 2.30 1.84 1.43 
AD1580BRTZ-REELZ | AD1580BRTZ-REEL7CT-ND | Voltage Reference 1.225V SOT-23 2.55 2.04 1.53 ADR370ARTZ-REEL | ADR370ARTZ-REEL7TR-ND [Precision Ref. Low Power 2.048V* 3378.00/3,000 
AD1580BRTZ-REEL7 | AD1580BRTZ-REEL7TR-ND | Voltage Reference 1.225V SOT-23 3918.00/3,000 ADR370BRTZ-REEL7 | ADR370BRTZ-REEL7CT-ND Precision Ref. Low Power 2.048V* 3.31 265 2.06 
AD1582ARTZ-REEL7 | AD1582ARTZREEL7CT-ND | Voltage Reference 2.5V* .. SOT-23 1.48 118 .89 ADR370BRTZ-REEL7 | ADR370BRTZ-REEL7TR-ND Precision Ref. Low Power 2.048V* 4764.00/3,000 
AD1582ARTZ-REEL7 | AD1582ARTZREEL7TR-ND | Voltage Reference 2.5V* SOT-23 2265.00/3,000 ADR380ARTZ-REELZ | ADR3B0ARTZ-REEL7CT-ND |Precision Volt. Ref. 2.048V 
AD1582BRTZ-REEL7 | AD1582BRTZREEL/CT-ND | Voltage Reference 2.5V SOT-23 297 238 1.85 Low Drift* NEWI............ 193 154 1.16 
AD1582BRTZ-REEL7 | AD1582BRTZREEL7TR-ND | Voltage Reference 2.5V SOT-23 4989.00/3,000 * RoHS Compliant (Continued) 
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ANALOG : Analog Devices Digi-Key "a Price Each 
DEVICES POWER MANAGEMENT (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 


ADR5S0BKS-R2 ADRSSOBKS-R2CT-ND |Voltage Reference Shunt 5.0V SC-70 243 1.94 1.46 


Analg) Devices |) | Dll Key Deseription ae ee ae ADRSSOBKS-R2 | ADRSSOBKS-R2TR-ND |\Voltage Reference Shunt 5.0V Sc-70 290.50/250 
; : - ADR550BRT-R2 ADR550BRT-R2CT-ND | Voltage Reference Shunt 5.0V 0T-23 223 1.78 1.34 
ADR380ARTZ-REEL7 | ADR380ARTZ-REELTTR-ND ieee a ele Deen OO O00 ADRSSOBRT-R2 | ADRSSOBRT-R2TR-ND | Voltage Reference Shunt 5.0V OT-23 269.50/250 
ADR&8( ARTZ-AEEL7 RURERPIAREEORMNM| Practolon Volt. Ret. DEN Lowe Dike ane a Ge ADR5040ARTZ-REEL7 | ADRSO40ARTZ-REEL7CT-ND | Volt. Reference Shunt 2.048V* NEW!..SOT-23 1.23 1.03 82 
ADR381ARTZ-REEL7 | ADR381ARTZ-REEL7TR-ND | Precision Volt. Ref. 2.5V Low Drift® 2958.00/3,000 ADRS5040ARTZ-REEL7 | ADRSO40ARTZ-REEL7TR-ND | Volt. Reference Shunt 2.048V* NEW!...SOT-23 1599.00/3,000 
ADR390AUJZ-REEL7 | ADRS9OAUJZREEL7CT-ND | Micropower, LN Precision Voltage ADR5041ARTZ-REEL7 | ADR5041ARTZ-REEL7CT-ND | Volt. Reference Shunt 2.5V* NEWI!.......SC-70 1.23 103 82 
* 03 ADR5041ARTZ-REEL7 | ADR5041ARTZ-REEL7TR-ND | Volt. Reference Shunt 2.5V* NEWI.........SC-70 1599.00/3,000 
Heforence 2 Oey 180125 ADR5041BKSZ-REEL7 | ADR5041BKSZ-REEL7CT-ND | Volt. Ref Shunt 2.5V* NEW! 165 132 99 
ADR3Q0AUJZ-REEL7 | ADR3Q0AUJZREEL7TR-ND | Mi INP Volt : rg) 0) eterence onunt 2. : : é 
Retorercs DOABV eS oe TSOT-23-5 2535.00/3,000 ADR5041BKSZ-REEL? | ADR50418KS7-REEL7TR-ND |Volt. Reference Shunt 2.5V* NEW! 2535.00/3,000 
ADR390BUJZ-REEL7 | ADR390BUJZREEL7CT-ND | Micropower, LN Precision Voltage REFOICP REFO1CP-ND Precision Voltage Reference 10V 234 1.88 1.46 
Reference 2.048V*.. TSOT-23-5 240 1.92 1.62 REFO1CPZ REFO1CPZ-ND Precision Voltage Reference 10V*. 2.48 1.98 1.49 
ADR390BUJZ-REEL7 | ADR390BUJZREEL7TR-ND | Micropower, LN Precision Voltage REFO1CSZ REFO1CSZ-ND Precision Voltage Reference 10V*.. 2.38 1.90 1.43 
Reference 2.048V* TSOT-23-5 3894.00/3,000 REFO1EJ REFO1EJ-ND Precision Voltage Reference 10V 15.09 14.09 13.08 
ADR391AUJZ-REEL7 | ADR391AUJZREEL7CT-ND | Micropower, LN Precision Voltage REFO1EZ REFO1EZ-ND Precision Voltage Reference 10V*. 8.58 7.73 6.85 
Reference 2.5V..... TSOT-23-5 1.93 1.54 1.16 REFO1HP REFO1HP-ND Precision Voltage Reference 10V 3.58 2.87 2.23 
ADR391AUJZ-REEL7 | ADRSQ1AUJZREEL7TR-ND Micropower, TN red jon Voltage eG 395 Pee REFO1HPZ REFO1HPZ-ND Precision Voltage Reference 10V*. 340 272 212 
FEFENCE 2.SV¥ aa ncessntsctseeee “23 00/3, REFO1HSZ REFO1HSZ-ND Precision Voltage Ref. 10V* NEW! 3.76 3.01 234 
ADR391BUJZ-REEL7 | ADR391BUJZREEL7CT-ND |Micropower, LN Precision Voltage REFO2AZ REFO2A7-ND Pree. Volt Ret fremp 5V Transducer* 9709 25.29 23.48 
Reference 2.5V* TSOT-23-5 2.70 216 1.62 ‘elon Valea : ; E ; 
REFO2CPZ REFO2CPZ-ND Precision Voltage Reference 5V* 2.48 1.98 1.49 
ADR391BUJZ-REEL7 | ADR391BUJZREEL7TR-ND | Micropower, LN Precision Voltage REFO2CS REFO2CS-ND Precision ae Reference 5V 225. 1.80 140 
Reference 2.5V* TSOT-23-5 3894.00/3,000 " Z cs on : : : : 
ADR392AUJZ-REEL7 | ADR392AUJZREELTCT-ND |Micropower, LN Precision Voltage A eee BERR ESA Decor yonaue Reference SY Be) WD AG 
Reference 4.096V* . “TSOT-23-5 1.93 1.54 1.16 | 7 REFO2CS-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 5V .. 1275.00/1,000 
ADR392AUJZ-REEL7 | ADR392AUJZREEL7TR-ND | Micropower, LN Pr REFO2CSZ REFO2CSZ-ND Precision Voltage Reference 5V* 2.38 1.90 1.43 
Reference 4.096V*. TSOT-23-5 2535.00/3,000 REFO2EZ REFO2EZADI-ND. Precision Voltage Reference 5V* 8.58 7.73 6.85 
ADR392BUJZ-REELT | ADR3Q2BUJZREEL7CT-ND |Micropower, LN Precision Voltage REFO2HPZ REFO2HPZ-ND Precision Voltage Reference 5V* 3.40 2.72 2.12 
Reference 4.096V*.. TSOT-23-5 240 1.92 1.62 REFO2HSZ REFO2HSZ-ND Precision Voltage Ref. 5V* NEW! 3.76 3.01 2.34 
ADR392BUJZ-REEL7 | ADR392BUJZREEL7TR-ND | Micropower, LN Precision Voltage REFO3GPZ REFO3GPZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V* 248 1.98 1.49 
Reference 4.096V* TSOT-23-5 3894.00/3,000 REFO3GSZ REFO3GSZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V* 2.38 1.90 1.43 
ADR395AUJZ-REEL7 | ADR395AUJZREEL7CT-ND | Micropower, LN Precision Voltage REF43FZ REF43FZ-ND Precision Voltage Reference LP 2.5V* ....8-CDip 13.31 11.99 10.63 
Reference 5V*..... TSOT-23-5 1.93 1.54 1.16 REF43GPZ REF43GPZ-ND Precision Voltage Reference LP 2.5V* . 6.70 5.36 4.53 
ADR395AUJZ-REEL7 | ADR395AUJZREEL7TR-ND | Micropower, LN Precision Voltage REF43GS REF43GS-ND Precision Voltage Reference LP 2.5V. 6.70 5.36 4.53 
Reference 5V¥.........cesscesssseeseeesenee TSOT-23-5 2535.00/3,000 REF43GSZ REF43GSZ-ND Precision Voltage Reference LP 2.5V* ...8-SOIC 6.70 5.36 4.53 
ADR395BUJZ-REEL7 | ADR395BUJZREEL7CT-ND | Micropower, LN Precision Voltage REF43GZ REF43GZ-ND Precision Voltage Reference LP 2.5V*....8-CDip 632 5.06 4.27 
Reference 5V*.... TSOT-23-5 2.70 2.16 1.68 REFIQ1ESZ REF191ESZ-ND Voltage Reference LDO 2.048V* 437 350 2.72 
ADR395BUJZ-REEL7 | ADRS9SBUJZREEL7TR-ND Micropowet TN Precision Voltage aa4O0/8 O00 REFIQ1GSZ REFI91GSZ-ND Voltage Reference LDO 2.048V* 243. 1.95 1.52 
zis oe REF192ESZ REF192ESZ-ND Voltage Ref LDO 2.5V* 437 3.50 2.72 
ADRAD0BRZ ADR420BRZ-ND Prec. Voltage Ref. 2.048V, 10mA* 360 6.88 5.61 REFIBOFSz Rec oaeeaN Voltage Reference LDO 2.5V* Sy BEY BLE) 
ADR421ARZ ADR421ARZ-ND Prec. Reference Low Noise 2.50V* . 5.45 4.36 3.39 zi B\ ae ' i ‘ 
! REF192GPZ REF192GPZ-ND Voltage Reference LDO 2.5V* NEW! 243 1.95 1.52 
ADR421ARMZ ADR421ARMZ-ND Prec. Reference Low Noise 2.50V* . 545 436 3.39 7 < 
: REF192GRUZ REF192GRUZ-ND Voltage Ref. LDO 2.5V* NEW! 3.83 3.06 2.38 
ADR421BRZ ADR421BRZ-ND Prec. Reference Low Noise 2.50V* . 8.60 688 5.81 7 
ADR423AR ADR423AR-ND Precision Voltage Ref. 3V, 10mA Ou 5.45 4.36 3.39 Ae eR REELS REE ee ee eee ee permed 
ADR423ARZ ADR423ARZ-ND Precision Voltage Ref. 3V, 10mA Out* 545 436 3.39 peo if RGaSSonn Ware Bacon ian siya Bee ci OCH 
ADR425ARZ ADR425ARZ-ND Prec. Volt. Ref. 5V, 10mA Out* NEW! 484 3.88 3.27 4 ortage ReterenGe! DO ze ‘ 95" 15 
ADR425BRZ ADR425BRZ-ND Precision Voltage Ref. 5V, 10mA Out* 8.60 6.88 5.81 REF193GSZ REF193GSZ-ND Voltage Reference LDO 3V 243 1.95 1.52 
ADR430ARMZ ADR430ARMZ-ND —_|2.048V, XFET® Voltage Reference*. 551 441 3.43 REF194ESZ REFI94ESZ-ND Voltage Reference LDO 4.5V* 437 3.50 2.72 
ADR430BRZ ADR430BRZ-ND 2.048V. XFET® Volt, Ref.* NEW! 732 586 4.95 REF194GP REF194GP-ND Voltage Reference LDO 4.5V 243° 195 1.52 
ADR431ARMZ ADR431ARMZ-ND —_‘[2.5V, XFET® Voltage Ref.* NEW! 5.70 456 3.85 REF194GS REF194GS-ND Voltage Reference LDO 4.5 243 1.95 1.52 
ADR431ARZ ADR431ARZ-ND 2.5V, XFET® Voltage Ref.* NEW! 490 3.92 3.31 REF194GSZ REF194GSZ-ND Voltage Reference LDO 4.5V* NEW! Pky qe alesve 
ADR431BRZ ADR431BRZ-ND 2.5V, XFET® Voltage Ref.* NEW! 850 6.80 574 REF195ESZ REF195ESZ-ND Voltage Reference LDO 5V* 437 350 2.72 
ADR433BRZ ADR433BRZ-ND 3V, XFET® Voltage Ref.* NEW! 8.50 6.80 5.74 REF195FSZ REF195FSZ-ND Voltage Reference LDO 5V* 340 272 212 
ADR434AR ADR434AR-ND 4.096V, XFET® Voltage Reference 5.51 4.41 3.43 REFI95FS-REEL | REFI95FS-REELCT-ND | Voltage Reference LDO 5V. 455 3.64 2.83 
ADR434ARMZ ADR434ARMZ-ND | 4.096V, XFET® Voltage Ref.* NEW... 490 3.92 3.31 REF195FS-REEL | REF195FS-REELTR-ND Voltage Reference LDO 5V. 4757.50/2,500 
ADR434ARZ ADR434ARZ-ND 4.096V, XFET® Voltage Ref.* NEW! 8.50 6.80 5.74 REF195GP REF195GP-ND Voltage Reference LDO 5V. 2.43 1.95 1.52 
ADR434BRZ ADR434BRZ-ND 4.096V, XFET® Voltage Ref.* NEW! 8.50 680 5.74 REF195GPZ REF195GPZ-ND Voltage Reference LDO 5V* .. 943 195 1.52 
ADR435ARZ ADR435ARZ-ND 5V, xe Voltage Reference* 5.51 441 343 REF195GSZ REF195GSZ-ND Voltage Reference LDO 5V* 943 195 1.52 
ADR435ARM ADR435ARM-ND___|5V, XFET® Voltage Reference 5.51 4.41 3.43 REFI96GSZ REFI96GSZ-ND Voltage Reference LDO 3.3V* 2431.95 1.52 
ADR435ARMZ ADR435ARMZ-ND _ [5V, XFET® Voltage Reference* 551 441 3.43 7 * 
REF198ESZ REF198ESZ-ND Voltage Reference LDO 4.096V’ 437 350 272 
ADR435BRZ ADR435BRZ-ND 5V, XFET® Voltage References NEW!...8-SOIC 8.50 6.80 5.74 
REF198FS REF198FS-ND Voltage Reference LDO 4.096V... 340 272 212 
ADR439AR ADR439AR-ND 4.5V, XFET® Voltage Reference 8SOIG 551 4.41 3.43 i 
: REF198FSZ REF198FSZ-ND Voltage Reference LDO 4.096V* 340 272 242 
ADR439ARM ADR439ARM-ND 4.5V, XFET® Voltage Reference 551 4.41 3.43 
ADRASOBRZ ADR440BRZ-ND 2-048 LDO XFET Voltage Ret * ea. 548 46! REF198GP REF198GP-ND Voltage Reference LDO 4.096V... 243 1.95 1.52 
REF198GRUZ REF198GRUZ-ND Voltage Ref. LDO 4.096V* NEW! 383 3.06 2.38 
ADR443ARZ ADR443ARZ-ND 3V, LDO XFET® Voltage Reference* 515 413 3.21 REFIQCS? Peeasceonn Waltsde Bek ing danas a colt MEE ToRMneTES 
ADR443BRZ ADR443BRZ-ND 3V, LDO XFET® Voltage Reference* 6.82 546 4.61 eee oltage: HateremceiEDO SOSRVE ssid x : SOMES 
ADR444ARMZ ADR444ARMZ-ND — | 4.096V, LDO XFET® Reference. 515 413 3.21 ANALOG 
ADR444ARZ ADR444ARZ-ND 4.096V, LDO XFET® Reference*.. 515 413 3.21 
ADR444BRZ ADR444BRZ-ND 4.096V, LDO XFET® Voltage Ref.* . 682 546 4.61 DEVICES WAVEFORM GENERATORS 
ADR445ARMZ ADR445ARMZ-ND _ [5V, LDO XFET® Voltage Reference* 515 413 321 = “a - 
ADR445ARZ ADR445ARZ-ND 5V, LDO XFET® Voltage Reference* 515 413 3.21 Analog Devices || Dio! Key Rota i y Rice Each 
ADR445BRZ ADR445BRZ-ND 5V, LDO XFET® Voltage Reference* 682 5.46 4.61 : : - iP ws 
ADR510ARTZ-REEL7 | ADR510ARTZ-REEL7CT-ND | 1V, Precision Reference Shunt*.. 168 134 1.01 Sine/Tri/Square Waves 
ADR510ARTZ-REEL7 | ADR5S10ARTZ-REEL7TR-ND | 1V, Precision Reference Shunt* 2226.00/3,000 AD5930YRUZ AD5930YRUZ-ND Prog. Frequency Sweep/Output Burst 
ADR512ART-R2 ADR512ART-R2CT-ND |1.2V, Precision Reference Shunt Ee Waveform Generator* .20-TSSOP 11.01 9.92 8.80 
ADR512ART-R2 ADR512ART-R2TR-ND |1.2V, Precision Reference Shun 359.00/250 AD5932YRUZ AD5932VRUZ-ND Prog. Single-Scan Generator* .16-TSSOP 8.60 688 5.81 


ADR520ARTZ-REEL7 | ADR520ARTZ-REEL7CT-ND | Voltage Reference Shunt 2.048V* 111 93 74 AD5933YRSZ AD5933YRSZ-ND 1Msps, 12-Bit Impedance Converter, 

ADR520ARTZ-REEL7 | ADR520ARTZ-REEL7TR-ND | Voltage Reference Shunt 2.048V* 1443.00/3,000 Network Analyzer* .16-SSOP 21.45 20.02 18.59 
ADR520BKS-R2 __| ADR520BKS-R2CT-ND |Voltage Reference Shunt 2.048V . 2.43 1.94 | 1.46 ADSO4VRST ‘AD5O34VRSZ-ND 1250Ksps, 12-Bit Impedance Converter 

ADR520BKSZ-REEL7 | ADR520BKSZ-REEL7CT-ND | Voltage Reference Shunt 2.048V* ESS Lo danled | Network Analyzer* "46-SSOP 15.59 14.04 12.45 
ADR520BKSZ-REEL7 | ADR520BKSZ-REEL7TR-ND | Voltage Reference Shunt 2.048V* 2958.00/3,000 EVAL-ADS934EB —_| EVAL-ADS934EB-ND Evaluation Board for ADS934. "_— Hes 
ADR520BRTZ-REEL? | ADR520BRTZ-REEL7CT-ND | Voltage Reference Shunt 2.048V* 1.78 1.42 1.07 AD9833BRM AD9833BRM-ND Pion. SWaisioriGeanice OMSOP 800 640 540 
ADR520BRTZ-REEL7 | ADRS20BRTZ-REEL7TR-ND | Voltage Reference Shunt 2.048V* 2727.00/3,000 AD9833BRMZ AD9833BRMZ-ND __|Prog. Waveform Generator O-MSOP 800 640 540 
ADR525ART-R2 ADR525ART-R2CT-ND [Voltage Reference Shunt 2.5V 144 1.20.96 ~ ~ - - 


ADR525ART-R2 ADR525ART-R2TR-ND | Voltage Reference Shunt 2.5V ..... 

ADR525ARTZ-REEL7 | ADRS25ARTZ-REEL7CT-ND | Voltage Reference Shunt 2.5V* NEI 
ADR525ARTZ-REEL7 | ADRS25ARTZ-REEL7TR-ND | Voltage Reference Shunt 2.5V* NEI 
ADR525BKS-R2 ADR525BKS-R2CT-ND Voltage Reference Shunt 2.5V . 
ADR525BKS-R2 ADR525BKS-R2TR-ND | Voltage Reference Shunt 2.5V . 


153.75/250 
 rcntaain eee SENSOR/SIGNAL CONDITIONING 


en Bee cRNERERN Analog Devices Digi-Key Price Each+ 


ADRS25BKSZ-REELT | ADRG2SBKSZ-REELTCT-AND | Voltage Reference Shunt 2.5V* NEW!...SC-70193 154 116 Bartn: BEtuLD. Desettony op _i)__4) _i) 
ADR525BKSZ-REEL7 | ADRS25BKS7-REEL7TR-ND_|Voltage Reference Shunt 2.5V* NEW! ...SC-70 1443.00/3,000 Energy Measurement 
ADRS25BRT-R2 | ADR525BRT-R2CT-ND_|Voltage Reference Shunt 2.5V . 223 178 | 134 AD71056ARZ ADTIOS6ARZ-ND [Energy Metering IC* T6-S0IC 277 222 1.73 


ADR525BRT-R2 ADR525BRT-R2TR-ND | Voltage Reference Shunt 2.5V . 269.50/250 ADE7751ARSZ ADE7751ARSZ-ND Energy Metering Detector* 24-SSOP 4.01 3.21 2.50 
ADR530ART-R2 ADR530ART-R2CT-ND | Voltage Reference Shunt 3.0V . 144 120 96 ADE7752ARZ ADE7752ARZ-ND Energy Metering Detector* 94-SOIC 7.54 6.04 5.09 
ADR530ART-R2 ADR530ART-R2TR-ND | Voltage Reference Shunt 3.0V . 153.75/250 EVAL-ADE7752AEB | EVAL-ADE7752AEB-ND |Evaluation Board for ADE7752A. — 337.50 — — 
ADR530BKS-R2 ADR530BKS-R2CT-ND | Voltage Reference Shunt 3.0V . 243 194 1.46 EVAL-ADE7752EB EVAL-ADE7752EB-ND |Evaluation Board for ADE7752 — 292.50 _— = 


ADR530BKS-R2 | ADR530BKS-R2TR-ND |Voltage Reference Shunt 3.0V . 290.50/250 7 5 
ADRS30BRT-R2 | ADRS30BRT-R2CT-ND | Voltage Reference Shunt 3.0V . 223 178 1.34 AoE ARS ng (RR eee recta Detector “ee els 
ADR530BRT-R2 _| ADR530BRT-R2TR-ND | Voltage Reference Shunt 3.0V.. 269.50/250 ; ay 

ADE7754ARZ ADE7754ARZ-ND Energy Meter with Serial* . 7.68 6.48 
ADRSS0BRTZ-REELT | ADRSS0BRTZ-REEL/CT-ND |Volt. Reference Shunt 3.0V* NEW! 778 142 1.07 aay : 

ADE7757ARNZ ADE7757ARNZ-ND Energy Metering 16-SOIC 277 2.22 173 
ADR530BRTZ-REEL7 | ADRS30BRTZ-REEL7TR-ND |Volt. Reference Shunt 3.0V* NEW! 2727.00/3,000 : nae é 
ADRS40ART-R2  |ADRS40ART-RECT-ND |Voltage Reference Shunt 4.096V . 144 120 96 ADE77S@ARW2Z [ADE SARW2sNDag| Ensray Metering 24°S0IC 10.75 9.68 _ 8.58 
ADRS40ART-R2 | ADR540ART-R2TR-ND Voltage Reference Shunt 4.096V . 153.75/250 EVAL-ADE7758EB | EVAL-ADE7758EB-ND | Evaluation Board for ADE7758 are 
ADR540BKS-R2 ADR540BKS-R2CT-ND_ | Voltage Reference Shunt 4.096V .. 243 1.94 1.46 ADE7759ARS ADE7759ARS-ND Energy Meter with Sensor Interfac 3.91 3.04 
ADR540BKS-R2 ADR540BKS-R2TR-ND | Voltage Reference Shunt 4.096V . 290.50/250 ADE7759ARSZ ADE7759ARSZ-ND __ | Energy Meter with Sensor Interface* 3.91 3.04 
ADRS540BRT-R2 | ADR540BRT-R2CT-ND | Voltage Reference Shunt 4.096V . 2.23 1.78 1.34 EVAL-ADE7759EB | EVAL-ADE7759EB-ND | Evaluation Board for ADE7759... => 
ADR540BRT-R2 ADR540BRT-R2TR-ND | Voltage Reference Shunt 4.096V . 269.50/250 ADE7760ARS ADE7760ARS-ND Energy Meter with On-Chip 
ADRSS0ART-R2 | ADRSSOART-R2CT-ND | Voltage Reference Shunt 5.0V . 144 120 96 Fault Detection . 3.21 2.50 
ADRSS0ART-R2 _| ADR5S0ART-R2TR-ND | Voltage Reference Shunt 5.0V.. 153.75/250 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 707 


ANALOG 


SENSOR/SIGNAL CONDITIONING (Continued) 


DEVICES 
Analog Devices Digi-Key Price Each Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. a 25 100 
ADE7761ARS ADE7761ARS-ND Energy Meter with On-Chip EVAL-ADT7316EB —_| EVAL-ADT7316EB-ND | Evaluation Board for ADT7316... — 196.88 = = 
Fault Detection... 6.68 5.35 4.51 ADT7318ARQZ ADT7318ARQZ-ND _| Digital Tempearture Sensor Quad 
ADE7763ARSZ ADE7763ARSZ-ND Energy Meter Single Phase Active 8-Bit DACs* . 6-QSOP 448 3.59 2.79 
and Apparent* NEW! 3.38 2.70 2.10 ADT7408CCPZ-REELY | ADT7408CCPZ-REEL7CT-ND| Digital Temp. Si 8-LFCSP 1.95 1.56 1.17 
ADE7763ARSZRL | ADE7F63ARSZRCCTEND | Energy Meter Single Phat ADT7408CCPZ-REEL7 | ADT7408CCPZ-REEL7TR-ND| Digital Temp. Sensor 12-Bit* 8-LFCSP 1443.00/1,500 
and Apparent* NEWI......... 2.90 2.33 1.81 EVAL-ADT7411EB | EVAL-ADT7411EB-ND | Evaluation Board for ADT7411 Sa = = 
ADE7763ARSZRL_ | ADE7763ARSZRLTR-ND ge eae nicee Active econ EVAL-ADT7411EBZ_ | EVAL-ADT7411EBZ-NDJ Evaluation Board for ADT7411* NEWI........— 196.88 — — 
(ae . D ADT7461AARMZ ADT7461AARMZ-ND | Temperature Monitor with Series 
EVAL-ADE7763EB EVAL-ADE7763EB-ND |Evaluation Board for ADE7763.. 225.00 = = Resistance Cancellation* .... ..8-MSOP 4.84 3.87. 3.01 
Temperature ADT7461AARMZ-2 | ADT7461AARMZ-2-ND/J 2-Channel, Temperature Monitor with 
AD590JF ADS590JF-ND Temperature Transducer 2-Terminal 14.38 12.95 11.48 Series Resistance Cancellation*......... 8-MSOP 4.84 3.87 3.01 
AD590JH ADS590JH-ND Temperature Transducer 2-Terminal 710 568 4.80 ADT7461ARZ ADT7461ARZ-ND Temperature Monitor +/-1C Dual*. 8-SOIC 484 3.87 3.01 
AD590JRZ AD590JRZ-ND Temperature Transducer 2-Terminal* . 5.31 4.25 3.31 ADT7461ARMZ ADT7461ARMZ-ND | Temperature Monitor +/-1C Dual*........8-MSOP 4.84 3.87 3.01 
ADS90KF ADS90KF-ND Temperature Transducer 2-Terminal 15.71 14.15 12.55 EVAL-ADT7461AEB | EVAL-ADT7461AEB-ND | Evaluation Board for ADT7461AI a 
ADS90KH ADS90KH-ND Temperature Transducer 2-Terminal........ 8.95 8.06 7.15 EVAL-ADT7461AEBZ | EVAL-ADT7461AEBZ-ND | Evaluation Board for ADT7461AE* NEW! - = 
AD590KRZ AD590KRZ-ND Temperature Transducer 2-Terminal* ....8-SOIC 7.80 6.24 5.27 EVAL-ADT7461EB EVAL-ADT7461EB-ND | Evaluation Board for ADT7461E = = 
ADS90LF ADS590LF-ND Temperature Transducer 2-Terminal 35.19 32.85 30.50 ADT7470ARQZ ADT7470ARQZ-ND Temperature Sensor Hub and Fan 
ADS90LH ADS90LH-ND Temperature Transducer 2-Terminal 17.93 16.73 15.54 Controller* 3.50 2.72 
AD590MF ADS90MF-ND Temperature Transducer 2-Terminal 64.65 60.34 56.03 EVAL-ADT7470EB EVAL-ADT7470EB-ND | Evaluation Board for ADT7470 ee os 
AD590MH ADS590MH-ND Temperature Transducer 2-Terminal 42.65 39.81 36.96 EVAL-ADT7470EBZ | EVAL-ADT7470EBZ-ND) Evaluation Board for ADT7470 —_ ae 
AD592AN AD592AN-ND Temperature Transducer 2-Terminal 4.28 3.42 2.66 ADT7481ARMZ ADT7481ARMZ-ND 2-Channel, Temperature Sensor and 
ADS92ANZ AD592ANZ-ND Temperature Transducer 2-Terminal* . 428 342 2.66 Over Temperature Alarm® .........-..... 10-MSOP 4.84 3.87 3.01 
AD592BN AD592BN-ND Temperature Transducer 2-Terminal 985 887 7.87 z 4s 3 
ADS592BNZ AD592BNZ-ND Temperature Transducer 2-Terminal* 985 887 787 ADTZAB1ARMZ-1 TRIS AEM 2 Channel, Temperature Sensor and 
: Over Temperature Alarm®.............. 10-MSOP 484 3.87 3.01 
AD592CN AD592CN-ND Temperature Transducer 2-Terminal 13.13 11.82 10.49 
- ADT7483AARQZ ADT7483AARQZ-ND | 2-Channel, Temperature Sensor and 
AD592CNZ AD592CNZ-ND Temperature Transducer 2-Terminal* . 13.13 11.82 10.49 * 
AD594A0 ‘AD594AQ-ND Thermocouple Amp with Comp 10.43 9.39 8.33 Svar Temperature Alarm wissen Bee ue ele 
AD594CO ‘AD594C0-ND Thermocouple Amp with Comp. 16.98 1585 1472 ADT7484AARMZ-REEL7 | ADT7484AARMZ-REEL7CT-ND eee Sensor with SST eee err 
AD595AQ AD595AQ-ND Thermocouple Amp with Comp. 10.43 9.39 8.33 — — - - ~ 
AD595CQ AD595CQ-ND Thermocouple Amp with Comp 16.98 15.85 14.72 ADT7484AARMZ-REEL7 | ADT7484AARMZ-REEL7TR-ND pia) Temperate Sensor with SST aie OtOOR 
AD596AH AD596AH-ND Thermocouple Conditioning 11.60 10.44 9.26 Hoh Palais eee 
AD596AHZ AD596AHZ-ND Thermocouple Conditioning* NEW! 11.60 1044 926 ADT?485AARMZ-REEL?| ADT74B5AARMZ-REELICT-ND ica aa Sensor with aaa Gano aa 
AD597AH AD597AH-ND Thermocouple Conditioning 11.60 10.44 9.26 ome i ‘ ‘ 
AD597AHZ AD597AHZ-ND Thermocouple Conditioning* NEW! 11.60 1044 926 ADT7485AARMZ-REEL7 | ADT7485AARMZ-REELTTR-ND | SST Digital Temperature Sensor with 
ADS97AR ADS597AR-ND Thermocouple Conditionini 516 4.13 3.49 Voltage Monitor 1862.00/1,000 
ADS97ARZ AD597ARZ-ND Thermocouple Conditioning 516. 4.13 3.49 ADT7486AARMZ-REEL7 | ADT7486AARMZ-REEL7CT-ND | Digital Temperature Sensor with SST 
AD22100ARZ AD22100ARZ-ND Temperature Sensor Voltage Out* 5.60 4.49 3.49 Interface 3.83 3.06 2.38 
AD22100ATZ AD22100ATZ-ND Temperature Sensor Voltage Out* 5.09 4.07 3.17 ADT7486AARMZ-REEL7 | ADT7486AARMZ-REEL7TR-ND | Digital Temperature Sensor with SST 
AD22100KRZ AD22100KRZ-ND Temperature Sensor Voltage Out* 3.40 272 242 Interface* 1862.00/1,000 
AD22100KTZ AD22100KTZ-ND Temperature Sensor Voltage Out* 299 240 1.87 ADT7488AARMZ-REEL7 | ADT7488AARMZ-REEL7CT-ND| SST Digital Temp. Sensor and Voltage 
AD22100SRZ AD22100SRZ-ND Temperature Sensor Voltage Out® 546 4.37 3.69 Monitor* NEW! 3.38 2.70 2.10 
AD22100STZ AD22100STZ-ND Temperature Sensor Voltage Out* 5.60 449 3.49 ADT7488AARMZ-REEL7 | ADT7488AARMZ-REEL7TR-ND| SST Digital Temp. Sensor and Voltage 
AD22103KRZ AD22103KRZ-ND Temp. Sensor Voltage Out* NEW! 2.99 240 1.87 Monitor* NEW!..... .. 10-MSOP 1645.00/1,000 
AD22105ARZ AD22105ARZ-ND Thermostatic Switch Solid State* elit ea) SEG} ADT7517ARQZ ADT7517ARQZ-ND SPI/I2C Compatible, Temp. Sensor, 4-Ch. 
AD7314ARMZ AD7314ARMZ-ND Temp. Sensor 10-Bit Digital* NE 1.70 1.36 1.02 ADC and Quad Volt. DAC* 16-QSOP 864 6.92 5.84 
AD7414ARM-OREEL? |AD74144RMOREEL7CT-ND [Temperature Sensor 10-Bit Digital 259 2.07 1.61 ADT7518ARQZ ADT7518ARQZ-ND — | SPI/2C Compatible, Temp. Sensor, 4-Ch. 
AD7414ARM-OREEL7 | AD7414ARMOREEL7TR-ND |Temperature Sensor 10-Bit Digital 1287.00/1,000 ADC and Quad Volt. DAC* 16-QSOP_ 6.34 5.08 4.28 
AD7414ARM-1REEL7 /AD7414ARMIREEL7CT-ND |Temperature Sensor 10-Bit Digital 2:59) 2.07 1.61 ADT7519ARQZ ADT7519ARQZ-ND SPI/2C Compatible, Temp. Sensor, 4-Ch. 
AD7414ARM-1REEL7 |AD7414ARMIREEL7TR-ND |Temperature Sensor 10-Bit Digital 1287.00/1,000 ADC and Quad Volt. DAC*.... 6.34 5.08 4.28 
AD7414ART-OREEL7 |AD7414ARTOREEL7CT-ND [Temperature Sensor 10-Bit 2.35 1.88 1.41 TMPO1ESZ TMPO1ESZ-ND Temperature Sensor/Controller 838 6.71 5.66 
AD7414ART-OREEL7 |AD7414ARTOREEL7TR-ND |Temperature Sensor 10-Bi 3378.00/3,000 TMPO1FPZ TMPO1FPZ-ND Temperature Sensor/Controller* 6.10 408 3.45 
AD7414ART-1REEL7 |AD7414ARTIREEL7CT-ND / Temperature Sensor 10- 235 1.88 1.41 TMPO1FSZ TMPO1FSZ-ND Temperature Sensor/Controller* 613 411 3.20 
AD7414ART-1REEL7 | AD7414ARTIREEL7TR-ND |Temperature Sensor 10-Bi 3378.00/3,000 TMPO3FT9Z TMPO3FT9Z-ND Thermometer Serial Digital Out* 560 448 3.78 
AD7414ARTZ-OSOORL7 | AD7414ARTZOSOORCT-ND | Temperature Sensor 10-Bit* 2.30 1.84 1.43 TMPO4FSZ TMPO4FSZ-ND Temperature Sensor/Serial* 5.60 4.48 3.78 
AD7414ARTZ-0500RL7 | AD7414ARTZOSOORTR-ND |Temperature Sensor 10-Bit* 594.00/500 TMPO4FS-REEL | TMPO4FS-REELCT-ND | Temperature Sensor/Serial 560 448 378 
AD7415ARTZ-O500RL7 | AD7415ARTZ-0500RL7CT-ND | Temperature Sensor 10-Bit* 2.30 1.84 1.43 TMPO4FSZ-REEL TMPO4FSZ-REELCT-ND | Temperature Sensor/Serial 5.60 448 3.78 
AD7415ARTZ-O500RL7 | AD7415ARTZ-O500RL7TR-ND | Temperature Sensor 10-Bit* 594.00/500 TMPO4FSZ-REEL TMPO4FSZ-REELTR-ND | Temperature Sensor/Serial 8680.00/2,500 
AD7416ARM AD7416ARM-ND Temperature Sensor 10- 2.23 1.78 1.34 q 7 
AD7416ARMZ ‘AD7416ARMZ-ND Temperature Sensor 10- 293 «178 «134 IME CARISE. RO ee ND ’ Temperature Sensor/Serial* 6.60 448 3.78 
AD7417ARZ ‘AD7417ARZ-ND T ture S 40-Bit and TMPO5AKSZ-500RL7 | TMPOSAKSZ-500RL7CT-ND| Temperature Sensor PWM 2.32 1.86 1.45 
Hl Pane cchanndl ance fat Bip AR! AGE TMPOSAKSZ-500RL7 | TMPOSAKSZ-500RL7TR-ND| Temperature Sensor PWM>* .. 607.50/500 
~ - “ 2 TMPOSARTZ-SOORL7 | TMPOSARTZ-SOORL7CT-ND | Temperature Sensor PWM* .. 2.32 1.86 1.45 
AD?4I7ARU Se auames emperature Sensor 10-Bitand = cop Meets TMPOSARTZ-500RL7 | TMPOSARTZ-SOORLTR-ND| Temperature Sensor PWM* 607.50/500 
ADA TARUZ PETER NGMM Tentnerstaro Sensor 10: : ? : TMPO5BKSZ-500RL7 | TMPOSBKSZ-600RL7CT-ND| Temperature Sensor PWM* 331 265 200 
Poe chanel ADCs* 6-TSSOP 542 434 3.66 TMPOSBKSZ-500RL7 | TMPOSBKSZ-S00RL7TR-ND| Temperature Sensor PWM* ... 845.00/500 
AD7418ARMZ AD7418ARMZ-ND [Temperature Sensor 10- ile oa TMPOSBRTZ-5OORL7 | TMPOSBRTZ-SOORL7CT-ND | Temperature Sensor PWM* .. 3.31 265 2.06 
Four {-Channel ADCs* 513 441 3.20 TMPOSBRTZ-5OORL7 | TMPOSBRTZ-SOORL7TR-ND| Temperature Sensor PWM* 845.00/500 
AD7418ARZ AD7418ARZ-ND Temperature Sensor 10-Bit and = = = TMPO6AKSZ-500RL7 | TMPOGAKSZ-500RL7CT-ND | Temperature Sensor PWM* 2.32 1.86 1.45 
Four 1-Channel ADCs*... 513 441 3.20 TMPO6AKSZ-500RL7 | TMPO6AKSZ-500RL7TR-ND| Temperature Sensor PWM* 607.50/500 
AD7814ARM AD7814ARM-ND Digital Temperature Sensor 10-Bi 238 1.90 1.43 TMPOGARTZ-5O0RL7 | TMPOGARTZ-SOORL7CT-ND) Temperature Sensor PWM 2.32 1.86 1.45 
AD7814ARMZ AD7814ARMZ-ND Digital Temperature Sensor 10-Bit* 238 1.90 1.43 TMPOGARTZ-500RL7 | TMPOGARTZ-500RL7TR-ND| Temperature Sensor PWM* 607.50/500 
AD7814ART-REEL7 | AD7814ART-REEL7CT-ND |Digital Temperature Sensor 10-Bit...... 225 180 1.35 TMPOGBKSZ-500RL7 | TMPO6BKSZ-500RL7CT-ND | Temperature Sensor PWM* 3.31 2.65 2.06 
AD7814ART-REEL7 |AD7814ART-REEL7TR-ND [Digital Temperature Sensor 10-Bit..... 2958.00/3,000 TMPOGBKSZ-500RL7 [IIMRDSBRSZ5003°018iNG| Temperature Sensor PWM* .. BA5100/500 
AD7814ARTZ-500RL7 | AD7814ARTZ500RLCT-ND | Digital Temperature Sensor 10-Bit* ..SOT-23-6 2.25 1.80 1.40 TMPO6BRTZ-5OORL7 | TMPOGBRTZ-SOORL7CT-ND | Temperature Sensor PWM* .. 3.31 265 2.06 
AD7814ARTZ-500RL7 | AD7814ARTZ500RLTR-ND | Digital Temperature Sensor 10-Bit* ... SOT-23-6 580.50/500 TMPO6BRTZ-500RL7 | TMPO6BRTZ-500RL7TR-ND| Temperature Sensor PWM* 845.00/500 
AD7814ARTZ-REEL7 | AD7814ARTZ-REEL7CT-ND | Digital Temperature Sensor 10-Bit* ...SOT-23-6 2.25 1.80 1.35 TMP12FS TMP12FS-ND Temperature Sensor/Airflow ... 448 3.59 2.79 
AD7814ARTZ-REEL7 | AD7814ARTZ-REEL7TR-ND |Digital Temperature Sensor 10-Bit* ... SOT-23-6 2958.00/3,000 TMP17GSZ TMP17GSZ-ND Temp. Transducer 4V to 30V* NEW! 2.97 2.38 1.85 
AD22103KTZ AD22103KTZ-ND Temp. Sensor 3.3V Signal TMP35GRT-REEL7 | TMP35GRT-REEL7CT-ND_| Temperature Sensor 2.7V to 5.5V. 1.20 1.00  .80 
Conditioning* T0-92 2.86 2.29 1.78 TMP35GRT-REEL7 | TMP35GRT-REEL7TR-ND | Temperature Sensor 2.7V to 5.5 1560.00/3,000 
AD22151YRZ AD22151YRZ-ND Magnetic Field Sensor Linear* 479 384 299 TMP35GT9Z TMP35GT9Z-ND Temp. Sensor 2.7V to 5.5V* NE! 1.20 1.00 .80 
ADM1021AARQZ ADM1021AARQZ-ND _ |Digital Thermometer 2-Channel* . 6.80 544 459 TMP36FSZ TMP36FSZ-ND Temperature Sensor 2.7V to 5.5V* 145 1.16 87 
ADM1022ARQ ADM1022ARQ-ND _|Sensor Temp./Detector 3/5.5V.. 646 5.17 4.37 TMP36FS-REEL TMP36FS-REELCT-ND | Temperature Sensor 2.7V to 5.5V 145 116 87 
ADM1023ARQZ ADM1023ARQZ-ND —_|2-Ch. Digital Thermometer/Under and TMP36FS-REEL TMP36FS-REELTR-ND | Temperature Sensor 2.7V to 5.5 1855.00/2,500 
Overtemperature Alarm* NEW! 833 7.50 6.65 TMP36GRTZ-REEL7 | TMP36GRTZ-REEL7CT-ND | Temperature Sensor 2.7V to 5.5V* 1.20 1.00 80 
EVAL-ADM1023EB | EVAL-ADM1023EB-ND |Evaluation Board for ADM1023..... BOO = = TMP36GRTZ-REEL7 | TMP36GRTZ-REEL7TR-ND | Temperature Sensor 2.7V to 5.5V* 1560.00/3,000 
ADM1024ARUZ =| ADM1024ARUZ-ND —_/Monitor System Temperature/ TMP36GSZ TMP36GSZ-ND Temperature Sensor 2.7\ to 5.5V* 1.20 1.00 .80 
Voltage* 6.46 5.17 4.37 TMP36GT9Z TMP36GT9Z-ND Temperature Sensor 2.7V to 5.5V* 1.20 1.00 .80 
EVAL-ADM1024EB | EVAL-ADM1024EB-ND |Evaluation Board for ADM1024 — 128.70 _ _ TMP37FSZ TMP37FSZ-ND Temp. Sensor 2.7V to 5.5V* NE! 145 116 .87 
ADT75ARMZ ADT75ARMZ-ND Digital Temperature Sensor 12-Bi 168 1.34 1.01 TMP37FT9Z TMP37FT9Z-ND Temperature Sensor 2.7V to 5.5V* 1.20 1.00 80 
ADT75ARZ ADT/5ARZ-ND Digital Temperature Sensor 12-Bit* 1.68 1.34 1.01 Ti itt 
ADT75BRMZ ADT75BRMZ-ND Digital Temperature Sensor 12-Bit* 3.02 242 1.88 _fransmitter 
ADT7301ARMZ ADT7301ARMZ-ND _ Digital Temperature Sensor 13-Bit* 268 215 1.67 AD693AD AD693AD-ND os eee 4-20mA Rie han 
ADT7301ARTZ-REEL7 | ADT7301ARTZ-REEL7CT-ND | Digital Temperature Sensor 13-Bit* ...SOT-23-6 2.70 2.16 1.68 TAN SMITE 4 : : 
ADT7301ARTZ-REEL7 | ADT7301ARTZ-REEL7TR-ND | Digital Temperature Sensor 13-Bit* ... SOT-23-6 4272.00/3,000 AD693AQ AD693AQ-ND Signal Conditioning 4-20mA 
EVAL-ADT7301EB | EVAL-ADT7301EB-ND [Evaluation Board for ADT7301 NEW! 112150 ee Transmitter... 15.78 14.21 12.60 
ADT7302ARMZ ADT7302ARMZ-ND — /Micropower Digital Temperature AD694AQ AD694AQ-ND Transmitter 4-20mA. 14.78 13.31 11.80 
Sensor 13-Bit* ASS ed 225 92. AD694AR AD694AR-ND Transmitter 4-20mA... 9.93 8.94 7.93 
ADT7302ARTZ-REEL7 | ADT7302ARTZ-REEL/CT-ND |Micropower Digital Temperature AD694ARZ AD694ARZ-ND Transmitter 4-20mA* 9.93 8.94 7.93 
Sensor 13-Bit* 155 124 93 AD694BQ AD694BQ-ND Transmitter 4-20mA 16-Dip 17.09 15.95 14.81 
ADT7302ARTZ-REEL7 | ADT7302ARTZ-REEL7TR-ND | Micropower Digital Temperature AD694BRZ AD694BRZ-ND Transmitter 4-20mA* 16-SOIC 15.88 14.30 12.68 
Sensor 13-Bit* sesseteeees SOT-23-6 2265.00/3,000 AD694JN AD694JN-ND Transmitter 4-20mA. ip 10.78 9.71 8.61 
ADT7316ARQZ ADT7316ARQZ-ND Digital Temperature Sensor Quad 12-Bit AD694JNZ AD694JNZ-ND Transmitter 4-20mA’ 10.78 9.71 8.61 
DACs* ven 6-QSOP 9.58 8,637.65 * RoHS Compliant 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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ANALOG 


SIGNAL PROCESSOR 


DEVICES 
Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AD9814JR AD9814JR-ND 14-Bit CCD/CIS Signal Processor. -28-SOIC 15.98 14.39 12.76 
AD9821KSTZ AD9821KSTZ-ND 12-Bit Image Signal Processor* -48-LQFP 16.80 15.68 14.56 
AD9822JR AD9822JR-ND 14-Bit CCD/CIS Signal Processor. -28-SOIC 6.94 5.56 4.69 
AD9822JRZ AD9822JRZ-ND 14-Bit CCD/CIS Signal Processor .28-SOIC 6.94 5.56 4.69 
AD9826KRS AD9826KRS-ND 16-Bit Image Signal Processor 28-SSOP 9.16 8.25 7.32 
AD9826KRSZ AD9826KRSZ-ND 16-Bit Image Signal Processor... 28-SSOP_ 9.16 8.25 7.32 

ANALOG 

DEVICES SPECIALIZED IC 
Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AD246JY AD246JY-ND Clock Driver -Dip 122.81 114.62 106.44 
AD630JN AD630JN-ND Mod/Demod Balanced 20-Dip 16.14 14.54 12.89 


AD5801BCPZ-REEL7 


AD5801BCPZ-REEL7 


ADS801BCPZ-REEL7CT-ND 


‘AD5801BCPZ-REEL7TR-ND 


Piezo-Electric Actuato 
Controller* NEWS... 

Piezo-Electric Actuator 
Controller* NEWS... 


32-LFCSP 


32-LFCSP 


4.48 


3.59 2.79 


3805.50/1,500 


AD73311AR AD73311AR-ND Analog Front End Low Power................ 20-SOIC 7.84 6.28 5.30 
AD73311ARZ AD73311ARZ-ND Analog Front End Low Power* NEW!..20-SOIC 7.84 6.28 5.30 
AD73360ASU AD73360ASU-ND Analog Front End 6-Channel . -44-TOFP 11.81 10.64 9.43 
AD73360LAR AD73360LAR-ND Analog Front End 6-Channel . -28-SOIC 940 7.52 6.35 
AD73422BB-80 AD73422BB-80-ND Front End Dual with DSP... 119-BGA 30.27 28.26 26.24 
AD7400YRWZ AD7400YRWZ-ND lsolated Modulator Sigma-Delta* -16-SOIC 8.10 648 5.47 
AD7401YRWZ AD7401YRWZ-ND Isolated Modulator Sigma-Delta* -16-SOIC 8.10 648 5.47 
EVAL-AD7401EB EVAL-AD7401EB-ND Evaluation Board for AD7401 — (556125) => => 
AD7720BRU AD7720BRU-ND Modulator Sigma-Delta .. 8-TSSOP 13.48 12.14 10.76 
AD8383ACPZ AD8383ACPZ-ND 10-Bit, 6-Channel Decimating LCD 

DecDriver®* 48-LFCSP 7.06 5.65 4.77 
ADB384ASVZ AD8384ASVZ-ND 10-Bit, 6-Channel Decimating LCD 

DecDriver®* 9.98 7.99 6.74 
AD8389ACPZ AD8389ACPZ-ND Triple, 6-Channel LCD Timing Delay 

Locked Loop* 290 2.33 1.81 
AD9856AST AD9856AST-ND Quad Digital Up Converter. -48-TOFP 23.22 21.68 20.13 
AD9856ASTZ AD9856ASTZ-ND Quad Digital Up Converter: 23.22 21.68 20.13 
AD9857ASTZ AD9857ASTZ-ND Quad Digital Up Converter* .. 24.65 23.01 21.36 
AD9662ARQZ-REEL7 | AD9662ARQZ-REEL7CT-ND |Laser Diode Driver 3-Channel* 5.36 4.29 3.62 
AD9662ARQZ-REEL7 | AD9662ARQZ-REEL7TR-ND |Laser Diode Driver 3-Channel* 2741.00/1,000 
AD96685BRZ AD96685BRZ-ND Ultrafast Comparator* ...... -16-SOIC 5.84 468 3.95 
ADM1041-EVAL ADM1041-EVAL-ND Evaluation Board for ADM1041 wa 240.00 -_- =— 
ADM1041AARQZ ADM1041AARQZ-ND  |Secondary-Side Controller with Current 

Share/Housekeeping? .... 24-QSOP 853 7.68 6.81 
ADM1041ARQ. ADM1041ARQ-ND Secondary-Side Controller with Current 

Share/Housekeeping.... 24-QSOP 8.53 7.68 6.81 
ADM1041ARQZ ADM1041ARQZ-ND —_|Secondary-Side Controller with Current 

Share/Housekeeping* .... -24-QSOP 8.53 7.68 6.81 

ANALOG SUPERVISORY CIRCUITS 
DEVICES AND RESET GENERATORS 

Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 
ADM690AARNZ ADM690AARNZ-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog* . 144 116 .90 
ADM690ANZ ADM690ANZ-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog* . 144 1.16 .90 
ADM691AAN ADM691AAN-ND Supervisor MPU 4.65V, 250mA... 160 1.28 .96 
ADM691AANZ ADM691AANZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 

250mA* NEW!. 144 1.16  .90 
ADM691AARNZ ADM691AARNZ-ND [Supervisor MPU 4.65V, 250mA*. 144 116 .90 
ADM691AARWZ ADM691AARWZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 250mA*.. 144 116 .90 
ADM691AARW-REEL |ADM691AARW-REELCT-ND |Supervisor MPU 4.65V, 250mA 16-SOIC 83.87 310 2.41 
ADM691AARW-REEL | ADM691AARW-REELTR-ND |Supervisor MPU 4.65V, 250mA 832.00/1,000 
ADM691ANZ ADM691ANZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 100mA*. 1.60 1:28  .96 
ADM691ARZ ADM691ARZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 250mA*. 144 116 .90 
ADM691AR-REEL ADM691AR-REELTR-ND |Supervisor MPU 4.65V, 250mA 832.00/1,000 
ADM691ARZ-REEL7 |ADMG691ARZ-REEL7TR-ND |Supervisor MPU 4.65V,250mA .16-SOIC 358.40/400 
ADM692AN ADM692AN-ND. Supervisor MPU 4.4V, 100mA Watchdog..8-Dip 1.58 1.26 95 
ADM693ANZ ADM693ANZ-ND Supervisor MPU 4.4V, 100mA 

Watchdog*.. 142 1.14 89 
ADM693ARZ ADM693ARZ-ND Supervisor MPU 4.4V, 100mA. 

Watchdog* 142 114 .89 
ADM694ANZ ADM694ANZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 100mA*. “Dip 1.37 1.10 .86 
ADM695AN ADM695AN-ND. Supervisor MPU 4.65V, 100mA 16-Dip 1.53 122 92 
ADM695AR ADM695AR-ND- Supervisor MPU 4.65V, 100mA 16-SOIC 153 1.22 .92 
ADM695ARZ ADM695ARZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 100mA*. -16-SOIC «1.37 110 = .86 
ADM696ARZ ADM696ARZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 100mA*. -16-SOIC §=1.33 1.07 83 
ADM697ARZ ADM697ARZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 

100mA* NEW!. 16-SOIC 91.12 90 76 
ADM699ANZ ADM699ANZ-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog* . 8-Dip 1.30 1.04.78 
ADM699ARZ ADM699ARZ-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog. 723. 98 74 
ADM699AR-REEL ADM699AR-REELCT-ND |Supervisor MPU 4.65V Watchdog 147° 123 .98 
ADM699AR-REEL ADM699AR-REELTR-ND |Supervisor MPU 4.65V Watchdog 652.00/1,000 


ADM705AN ADM705AN-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog 1.32 1.10 .88 
ADM705ANZ ADM705ANZ-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog* .. 299) e062) 
ADM705ARZ ADM705ARZ-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog* .. 1.04 83 .65 
ADM705AR-REEL7 | ADM705AR-REEL7TR-ND | Supervisor MPU 4.65V Watchdog 612.00/1,000 
ADM706ANZ ADM706ANZ-ND Supervisor MPU 4.4V Watchdog* 110 88 66 
ADM706ARZ ADM706ARZ-ND Supervisor MPU 4.4V Watchdog* 207) 7 0n eel 
ADM706RARZ ADM706RARZ-ND Supervisor MPU 2.63V Watchdog* . aye iy Gi 
ADM706SANZ ADM706SANZ-ND Supervisor MPU 2.93V Watchdog* .. LOO SOG? 
ADM706SARZ ADM706SARZ-ND Supervisor MPU 2.93V Watchdog* .. 9778) 61 
ADM706TARZ ADM706TARZ-ND Supervisor MPU 3.08V Watchdog* . a7 86 
ADM707ANZ ADM707ANZ-ND Supervisor MPU 4.65V WD* NEW! 1.32 1.10 .88 
ADM707ARZ ADM707ARZ-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog* .. 97.78 61 
ADM707AR-REEL =| ADM707AR-REELCT-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog 2.25 1.80 1.40 
ADM707AR-REEL | ADM707AR-REELTR-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog 1397.50/2,50! 
ADM708AN ADM708AN-ND Supervisor MPU 4.4V Watchdog . 32 Oy 
ADM708ANZ ADM708ANZ-ND Supervisor MPU 4.4V WD* NEW. 1.32 1.10 .88 
ADM708ARMZ ADM708ARMZ-ND Supervisor MPU 4.4V Watchdog* 1.08 86 65 
ADM708ARZ ADM708ARZ-ND Supervisor MPU 4.4V Watchdog* 1.08 86 65 
ADM708RARZ ADM708RARZ-ND Supervisor MPU 2.63V Watchdog* .. 1.08 86 65 
ADM708SARZ ADM708SARZ-ND Supervisor MPU 2.93V Watchdog* .. 1.08 86 .65 
ADM708TARZ ADM708TARZ-ND Supervisor MPU 3.08V Watchdog* .. 1.08 86 .65 
ADM709LAN ADM709LAN-ND Supervisor MPU 4.65V 1.32. 1.10  .88 


Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ADM709LARZ ADM709LARZ-ND Supervisor MPU 4.65V* “SOIC 93 74 56 
ADM709TARZ ADM709TARZ-ND Supervisor MPU 3.08V* “SOIC = 1.11 93.74 
ADM809-5SAKSZ-RL7| ADM809-5SAKSZ-RL7CT-ND | Supervisor MPU 2.93V* NEW! .8C70 1.55 1.24 93 
ADM809-5SAKSZ-RL7| ADM809-5SAKSZ-RL7TR-ND | Supervisor MPU 2.93V* NEW! 2382.00/3,000 
ADM809-5SART-REEL7 | ADM809-5SARTRL7CT-ND | Supervisor MPU 2.93V 1.55 1.24 98 
ADM809-5SART-REEL7 | ADM809-5SARTRL7TR-ND | Supervisor MPU 2.93V ... 2382.00/3,000 
ADM809LARTZ-REEL7 | ADMB09LARTZ-REEL7CT-ND| Supervisor MPU 4.63V* 1.10 88 = 66 
ADM809LARTZ-REEL7 | ADM809LARTZ-REEL7TR-ND| Supervisor MPU 4.63V* 614.40/3,000 
ADM809MARTZ-REEL7 | ADM809MARTZ-REEL7CT-ND | Supervisor Pushpull 4.38V' 40 32 0.24 
ADM809MARTZ-REEL7 | ADM809MARTZ-REEL7TR-ND| Supervisor Pushpull 4.38V: 614.40/3,000 
ADM809SART-REEL7 | ADM809SART-RL7CT-ND | Supervisor Pushpull 2.93V 40 32 © 24 
ADM809SARTZ-REEL7 | ADMB809SARTZ-REEL7CT-ND | Supervisor Pushpull 2.93V' 40 382 24 
ADM809SARTZ-REEL7 | ADM809SARTZ-REEL7TR-ND | Supervisor Pushpull 2.93V: 614.40/3,000 
ADM809TARTZ-REEL7 | ADM809TARTZ-REEL7CT-ND| Supervisor Pushpull 3.08V’ 64 48 36 
ADM809TARTZ-REEL7 | ADM809TARTZ-REEL7TR-ND| Supervisor Pushpull 3.08V) 624.00/3,000 
ADM810JAKS-REEL7 | ADM810JAKS-RL7CT-ND | Supervisor Pushpull 4.0V WS0h 1207 290) 
ADM810JAKS-REEL7 | ADM810JAKS-RL7TR-ND | Supervisor Pushpull 4.0' 2304.00/3,000 
ADM810LART-REEL7 | ADM810LART-RL7CT-ND | Supervisor Pushpull 4.63V 68 51 39 
ADM810LARTZ-REEL7 | ADM810LARTZ-REEL7CT-ND| Supervisor Pushpull 4.63V' a 3 34 0.26 
ADM810LARTZ-REEL7 | ADM810LARTZ-REEL7TR-ND| Supervisor Pushpull 4.63V*.. ..SOT-23 652.80/3,000 
ADM811LARTZ-REEL7 | ADM811LARTZ-REEL7CT-ND| Supervisor with Reset 4.63V* SOT-143-4 54 45 36 
ADM811LARTZ-REEL7 | ADM811LARTZ-REEL7TR-ND| Supervisor with Reset 4.63V* SOT-143-4 702.00/3,000 
ADM811RART-REEL7 | ADM811RART-RL7CT-ND | Supervisor with Reset 2.63) SOT-143-4 1.35 113 © .90 
ADM811RART-REEL7 | ADM811RART-RL7TR-ND | Supervisor with Reset 2.63) SOT-143-4 702.00/3,000 
ADM811RARTZ-REEL7 | ADM811RARTZ-REEL7CT-ND | Supervisor with Reset 2.63) SOT-143-4 54 45.36 
ADM811RARTZ-REEL7 | ADM811RARTZ-REEL7TR-ND | Supervisor with Reset 2.63V* SOT-143-4 702.00/3,000 
ADM811SARTZ-REEL7 | ADM811SARTZ-REEL7CT-ND| Supervisor with Reset 2.93V* SOT-143-4 54 A536 
ADM811SARTZ-REEL7 | ADM811SARTZ-REEL7TR-ND| Supervisor with Reset 2.93V* SOT-143-4 702.00/3,000 
ADM823SYKSZ-R7 | ADM823SYKSZ-R7CT-ND | Supervisor Circuit w/Watchdog 2.93V*..SC70-5 1.47 1.23 .98 
ADM823SYKSZ-R7__| ADM823SYKSZ-R7TR-ND | Supervisor Circuit w/Watchdog 2.93V*..SC70-5 1911.00/3,000 
ADM823SYRJ-R7 ADM823SYRJ-R7CT-ND | Supervisor Circuit with 

Watchdog 2.93V oy 147 123 .98 
ADM825TYRJZ-R7 | ADM825TYRJZ-R7CT-ND | Supervisor Circuit with Watchdog 

and Manual Reset* 1.47 1.23 98 


ADM825TYRJZ-R7 


ADM825TYRJZ-R7TR-ND 


Supervisor Circuit with Watchdog 


and Manual Reset* . SOT-23-5 1911.00/3,000 
ADM1026JST-REEL7 | ADM1026JSTREEL7CT-ND | Control System Reference/EEPROM.....48-LQFP 9.91 8.93 7.92 
ADM1026JST-REEL7 | ADM1026JSTREEL7TR-ND | Control System Reference/EEPROM .....48-LQFP 3200.00/500 
ADM1026JSTZ-REEL7 | ADM1026JSTZ-REEL7CT-ND| Control System Reference/EEPROM*...48-LQFP 9.91 8.93 7.92 
ADM1026JSTZ-REEL7 | ADM1026JSTZ-REEL7TR-ND} Control System Reference/EEPROM*...48-LQFP 3200.00/500 
ADM1026JSTZ ADM1026JSTZ-ND Control System Reference/EEPROM*...48-LQFP 8.53 7.68 6.81 
EVAL-ADM1026EB | EVAL-ADM1026EB-ND | Evaluation Board for ADM1026 — (128170) = = 
ADM1070ART-REEL7 | ADM1070ARTREEL7CT-ND | Hotswap Controller 48V .. 6 349 279 217 
ADM1070ART-REEL7 | ADMIO70ARTREEL7TR-ND | Hotswap Controller 48V .. .. SOT-23-6 5028.00/3,000 
ADM1073ARUZ ADM1073ARUZ-ND Hotswap Controller, Full-Feature, 
-48V* 4.37 3.50 2.72 
ADM1232ANZ ADM1232ANZ-ND Supervisor/CPU* e285 102 Seri 
ADM1232ARNZ ADM1232ARNZ-ND — | Supervisor/CPU* 1-28 eel OZ era 
ADM1232ARN-REEL7 | ADM1232ARNREEL7TR-ND | Supervisor/CPU .. 663.00/1,000 
ADM1815-20ART-RL7 | ADM181520ARTRL7CT-ND | Monitor Reset 2.55' etl 98 78 
ADM1815-20ART-RL7 | ADM181520ARTRL7TR-ND | Monitor Reset 2.55V... 1521.00/3,000 
ADM1818-10ART-RL7 | ADM181810ARTRL7CT-ND | Monitor Reset 2.88V... 1.20 1.00 .80 
ADM1818-10ART-RL7 | ADM181810ARTRL7TR-ND | Monitor Reset 2.88V 1560.00/3,000 
ADM1818-20ART-RL7 | ADM181820ARTRL7CT-ND | Monitor Reset 2.55' 1.20 1.00 .80 
ADM1818-20ART-RL7 | ADM181820ARTRL7TR-ND | Monitor Reset 2.55V... 1560.00/3,000 
ADM1818-R22AKSZ-R7 | ADM1818-R22AKSZ-R7CT-ND| Monitor Reset 2.18V* NEW! 1.20. 1.00 80 
ADM1818-R22AKSZ-R7 | ADIM1818-R22AKSZ-R7TR-ND| Monitor Reset 2.18V* NEW! SC-70 1560.00/3,000 
ADM1818-R23AKSZ-R7 | ADIM1818-R23AKSZ-R7CT-ND| Monitor Reset 2.31V* NEW! SC-70 1.20 1.00 .80 
ADM1818-R23AKSZ-R7 | ADIM1818-R23AKSZ-R7TR-ND| Monitor Reset 2.31V* NEW! SC-70 1560.00/3,000 
ADM6713LAKS-REEL7 | ADM6713LAKS-RL7CT-ND | Supervisor Open Drain 4.63V. 78 Ais Gy 
ADM6713LAKSZ-REEL7| ADM6713LAKSZ-REEL7CT-ND| Supervisor Open Drain 4.63V* .. 718 LOM od: 
ADM6713LAKSZ-REEL7} ADM6713LAKSZ-REEL7TR-ND| Supervisor Open Drain 4.63V* 1014.00/3,000 
ADM6713MAKS-REEL7 | ADM6713MAKS-RL7CT-ND | Supervisor Open Drain 4.38V. 78 165) 52) 
ADM6713MAKSZ-REEL7 | ADM6713MAKSZ-REEL7CT-ND | Supervisor Open Drain 4.38V 78 Tis Gy 
ADM6713MAKSZ-REEL7 | ADM6713MAKSZ-REEL7TR-ND | Supervisor Open Drain 4.38V 1014.00/3,000 
ADM6713RAKS-REEL7 | ADM6713RAKS-RL7CT-ND | Supervisor Open Drain 2.63V. 78 265802! 
ADM6713RAKS-REEL7 | ADM6713RAKS-RL7TR-ND | Supervisor Open Drain 2.63V. 1014.00/3,000 
ADM6713SAKS-REEL7 | ADM6713SAKS-RL7CT-ND | Supervisor Open Drain 2.93V. 78 1650) 52) 
ADM6713SAKS-REEL7 | ADM6713SAKS-RL7TR-ND | Supervisor Open Drain 2.93V. 1014.00/3,000 
ADM6713TAKSZ-REEL7} ADMG6713TAKSZ-REEL7CT-ND| Supervisor Open Drain 3.08V* .. 78 165) 252) 
ADM6713TAKSZ-REEL7| ADM6713TAKSZ-REEL7TR-ND| Supervisor Open Drain 3.08V* 1014.00/3,000 
ADM6713ZAKS-REEL7 | ADM6713ZAKS-RL7CT-ND | Supervisor Open Drain 2.32V. 18 16552) 
ADM6713ZAKS-REEL7 | ADM6713ZAKS-RL7TR-ND | Supervisor Open Drain 2.32V. 1014.00/3,000 
ADM8617SAYAKSZ-RL7 | ADM8617SAYAKSZ-RL7CT-ND| Supervisor Low Voltage, WD* NEWS... 253) i700 1.28) 
ADM8617SAYAKSZ-RL7 | ADM8617SAYAKSZ-RL7TR-ND| Supervisor Low Voltage, WD* NEW! 2802.00/3,000 
ADM8695ARW ADM8695ARW-ND Supervisor MPU 4.65V Adj. ... 16-SOIC 5.22 4.18 3.25 
ADM9240ARU ADM9240ARU-ND MPU System Hardware Monitor -24-TSSOP 8.50 6.80 5.74 
ANALOG 
DEVICES SWITCHES 
Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 
Analog 
AD7510DIKN AD7510DIKN-ND Switch Analog CMOS Quad Protection.....16-Dip 11.91 10.73 9.51 
AD7510DIKP AD7510DIKP-ND Switch Analog CMOS Quad Protection...20-PLCC 13.29 11.97 10.62 
AD7511DIJN AD7511DIJN-ND Switch Analog CMOS Quad Protection.....16-Dip 10.80 9.72 8.62 
AD7511DIKN AD7511DIKN-ND Switch Analog CMOS Quad Protection.....16-Dip 11.91 10.73 9.51 
AD7512DIKN AD7512DIKN-ND Switch Analog CMOS Dual. 14-Dip 11.91 10.73 9.51 
AD7512DIKNZ AD7512DIKNZ-ND Switch Analog CMOS Dual 14-Dip 11.91 10.73 9.51 
AD7512DIKPZ AD7512DIKPZ-ND Switch Analog CMOS Dual* 20-PLCC 13.28 11.96 10.61 
AD7512DIKQ AD7512DIKQ-ND Switch Analog CMOS Dual. -14-CDip 23.09 21.55 20.01 
AD7590DIKNZ AD7590DIKNZ-ND Switch Analog with Data Latches* 12.03 10.83 9.61 
ADG201ABQ ADG201ABQ-ND Switch Analog Quad SPST. 5.72 458 3.87 
ADG201AKNZ ADG201AKNZ-ND Switch Analog Quad SPST* 3.31 2.65 2.06 
ADG201AKPZ ADG201AKPZ-ND Switch Analog Quad SPST* 3.67 2.94 2.29 
ADG201AKRZ ADG201AKRZ-ND Switch Analog Quad SPST*... 3.22 2.58 2.01 
ADG201HSJNZ ADG201HSJNZ-ND Switch Analog HS Quad SPST*. 5.48 439 3.70 
ADG201HSKRZ ADG201HSKRZ-ND _| Switch Analog HS Quad SPST*.. 8.74 7.00 5.90 
ADG202AKNZ ADG202AKNZ-ND Switch Analog Quad SPST* 3.31 2.65 2.06 
ADG202AKRZ ADG202AKRZ-ND Switch Analog Quad SPST* 3.22 2.58 2.01 
ADG211AKNZ ADG211AKNZ-ND Switch Analog Quad SPST* 3.04 243 1.89 
ADG211AKRZ ADG211AKRZ-ND Switch Analog Quad SPST* 2.95 236 1.84 
ADG212AKNZ ADG212AKNZ-ND Switch Analog Quad SPST* 3.04 243 1.89 
* RoHS Compliant (Continued) 
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DEVICES 
Analog Devices Digi-Key Price Each Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 +100 
ADG212AKRZ ADG212AKRZ-ND [Switch Analog Quad SPST: 2.95 2.36 1.84 ADG791GBCPZ-REEL| ADG791GBCPZ-REELCT-ND| Switch 12C, 4-Channel SPDT* 210 1.68 1.26 
ADG221KN ADG221KN-ND Switch Analog Quad SPST 3.47 278 2.16 ADG791GBCPZ-REEL| ADG791GBCPZ-REELTR-ND| Switch !2C, 4-Channel SPDT* 4500.00/5,000 
ADG221KRZ ADG221KRZ-ND Switch Analog Quad SPST: 3.38 270 2.10 EVAL-ADG791GEB | EVAL-ADG791GEB-ND | Evaluation Board for ADG791 15750 — — 
ADG222KN ADG222KN-ND Switch Analog Quad Latches SPS ip 347 278 2.16 ADG792ABCPZ-REEL| ADG792ABCPZ-REELCT-ND| Mux I2C, Triple 4:1* .. 5.36 429 3.34 
ADG333ABNZ ADG333ABNZ-ND___|Switch Analog Quad SPDT* . 20-Dip__5.70 4.56 3.85 ADG792ABCPZ-REEL| ADG792ABCPZ-REELTR-ND| Mux I2C, Triple 4:1* 12815.00/5,000 
ADG333ABRZ ADG333ABRZ-ND |S witch Analog Quad SPDT* 20-SOIC 5.52 4.42 3.73 ‘ADG792GBCPZ-REEL| ADG792GBCPZ-REELCT-ND| Mux I2C, Triple 4:1* 520 416 351 
ADG333ABRSZ ADG333ABRSZ-ND Switch Analog Quad SPDT* . 20-SSOP 552 442 3.73 ADG792GBCPZ-REEL| ADG792GBCPZ-REELTR-ND| Mux I2C, Triple 4:1* .. 14000.00/5,000 
ADG411BNZ ADG411BNZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST*.....16-Dip 3.87 3.10 2.41 ADG793ABCPZ-REEL| ADG793ABCPZ-REELCT-ND| Mux I2C, Triple 3:1* ... 428 342 266 
ADG411BRUZ ADG411BRUZ-ND Switch Analog Quad Precision ADG793ABCPZ-REEL| ADG793ABCPZ-REELTR-ND| Mux I2C, Triple 3:1* 10190.00/5,000 
SPST* NEWS... 16-TSSOP 3.87 3.10 2.41 ADG793GBCPZ-REEL| ADG793GBCPZ-REELCT-ND| Mux |2C, Triple 3:1* 4.05 3.24 2.52 
ADG411BRZ ADG411BRZ-ND Switch Analog Quad Precision ADG793GBCPZ-REEL| ADG793GBCPZ-REELTR-ND| Mux I2C, Triple 3:1* .. 11700.00/5,000 
SPST* esses 3.87 3.10 241 EVAL-ADG793GEB | EVAL-ADG793GEB-ND | Evaluation Board for ADG793 15750 
ADG412BNZ ADG412BNZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST* . 4.05 3.24 2.52 ADG795ABCPZ-REEL| ADG795ABCPZ-REELCT-ND| Switch 12C, 5-Channel SPDT* 2.34 188 1.46 
ADG412BRZ ADG412BRZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST*.. 3.87 3.10 2.41 ADG795ABCPZ-REEL| ADG795ABCPZ-REELTR-ND| Switch I2C, 5-Channel SPDT* 5565.00/5,000 
ADG413BRUZ ADG413BRUZ-ND [Switch LC2MOS Precision Quad Sree eay ADG795GBCPZ-REEL| ADG795GBCPZ-REELCT-ND| Switch !2C, 5-Channel SPDT* 2.59 2.07 1.61 
: : : ‘ADG795GBCPZ-REEL| ADG795GBCPZ-REELTR-ND| Switch l2C, 5-Channel SPDT* 6190.00/5,000 
ADG413BRZ ADG413BRZ-ND EO a am ae ADG796ABCPZ-REEL| ADG796ABCPZ-REELCT-ND| Mux I2C Hex 2:1* .. 279 2.24 1.74 
‘ : ; : ADG796ABCPZ-REEL| ADG796ABCPZ-REELTR-ND| Mux I2C Hex 2:1»... 6690.00/5,000 
AnH ARE peu ae on is EVAL-ADG796AEB _ | EVAL-ADG796AEB-ND | Evaluation Board for ADG796 157/50 a 
: ! : oT ee : : ADG799ABCPZ-REEL| ADG799ABCPZ-REELCT-ND| Switch l2C, Triple 2x2 Crosspoint* 3.26 261 2.03 
ADG419BR ADG419BR-ND Switch Analog Single Precision. 8-SOIC 270 2.16 1.68 7 7 7 
- - = ADG799ABCPZ-REEL| ADG799ABCPZ-REELTR-ND| Switch l2C, Triple 2x2 Crosspoint*... 7815.00/5,000 
ADG419BRM ADG419BRM-ND Switch Analog Single Precision. 8-MSOP 2.70 216 1.68 i I i itch 120. Tri A 
4 : . ADG799GBCPZ-REEL| ADG799GBCPZ-REELCT-ND| Switch I2C, Triple 2x2 Crosspoint* 3.60 288 2.24 
ADG419BRMZ ADG419BRMZ-ND Switch Analog Single Precision* . .8-MSOP 2.70 2.16 1.68 (ADG799GBCPZ-REEL| ADG799GBCPZ-REELTR-ND| Switch l2C. Tripl fi 
; He , Triple 2x2 Crosspoint* 8625.00/5,000 
ADG419BRZ ADG419BRZ-ND Switch Analog Single Precision* . 8-SOIC 270 2.16 1.68 i ij 4 ae eae eee. 
H as EVAL-ADG799GEB | EVAL-ADG799GEB-ND | Evaluation Board for ADG799 .— 157.50 
ADG431ABR ADG431ABR-ND Switch Analog Quad Precision SPST ....16-SOIC 6.26 5.01 4.23 i : 2 
ADG431ABRZ ADG431ABRZ-ND _|Switch Analog Quad Precision SPST*.16-SOIG 626 5.01 4.23 ADGETTYRU ADGSIIVRU:NDI S| Switch CMOS Quad SPST -16-TSS0P Ee ea 2S EO) 
: ‘ADG812YRU ADG812YRU-ND Switch CMOS Quad SPST. 16-TSSOP 2.88 231 1.80 
ADG431ABR-REEL7 |ADG431ABR-REEL7CT-ND [Switch Analog Quad Precision SPST....16-SOIC 6.26 5.01 4.23 : 
4 : : S ‘ ADG812YRUZ ADG812YRUZ-ND —_| Switch CMOS Quad SPST* NEW!...16-TSSOP 288 231 1.80 
ADG431ABR-REEL7 | ADG431ABR-REEL7TR-ND |Switch Analog Quad Precision SPST .... 16-SOIC 3913.00/1,000 Abeat VEU EOE : 
ADG431BNZ ADG431BNZ-ND Switch Analog Quad Precision U-ND Switch CMOS Quad SPST.. -16-TSSOP 2.88 2.31 1.80 
SPST* NEW! ccet6-Dip 457 3.66 2.85 ADGB49YKSZ-5O0RL7 | ADGB49YKSZ500RLCT-ND | 3V/5V CMOS 0.5-Ohm SPDT/2: 
ADG431BRZ ADG431BRZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST*..16-SOIC_ 4.43 3.55 2.76 Mux Switch... 1.95 1.56 1.17 
ADG432ABRZ ‘ADG432ABRZ-ND [Switch Analog Quad Precision SPST*..16-SOIC 6.26. 5.01 4.23 ADGEABYKSZ-500RL7 (BOSH Seo CSSU SV/SV CMOS 0.5-Ohm SPDTH 
ADG432BN ‘ADG432BN-ND Switch Analog Quad Precision SPST........16-Dip 4.57 3.66 2.85 angeesacrz-REEi7 temtetee Reatn a eae aa 452.50/500 
ADG432BNZ ADG432BNZ-ND Switch Analog Quad Precision 7 ze ‘ : Recht i 
* 1 Di Mux/SPDT Audio Switch... os 225) 1:80) 1135 
ADG432BRZ aneaszarz-no [switch anlog Guad Precision SPST*ieSOlG 443958 276 ADGBEABCP2 REEL? GE Laem + 5V/6-5V CMOS 0.5-Ohm, Dual 2:1 Rea Area 
ADG433ABRZ ADG433ABRZ-ND [Switch Analog Quad Precision SPST*.. 16-SOIC 6.26 5.01 4.23 v ENS SUNON sual 
ADG433BN ADG433BN-ND Switch Analog Quad Precision SPST........16-Dip 4.57 3.66 2.85 ADG884BRMZ ADG884BRMZ-ND | 1.8V/5.5V CMOS 0.5-Ohm, Dual 2: 
ADG433BRZ ADG433BRZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST*..16-SOIC 4.43 3.55 2.76 Mux/SPDT Audio Switch*... 2.38 1.90 1.43 
ADG436BNZ ADG436BNZ-ND Switch Analog Dual SPDT* ... 16-Dip 542 434 3.38 EVAL-ADG884EB EVAL-ADG884EB-ND Evaluation Board for ADG884 .......... eee — 180.00 - _— 
ADG436BRZ ADG436BRZ-ND Switch Analog Dual SPDT* .. 16-SOIG 5.27 4.22 3.28 ADG904BRUZ ADG904BRUZ-ND MGT 75V, so-1ssop Meee 
ADG441BNZ ADG441BNZ-ND Switch Analog Quad SPST*.. 213 170 128 Mt Z s : : 
ADG441BRZ ADG441BRZ-ND Switch ‘Analog Quad SPST*.. 913 170 1.28 EVAL-ADG904EB EVAL-ADG904EB-ND | Evaluation Board for ADG904 .— 134.99 —— 
ADG442ABRZ ADG442ABRZ-ND Switch Analog Quad SPST* NEW! 313 2.51 1.95 ADG936BRU-R ADG936BRU-R-ND 1.65V-2.75V, SPDT Dual Switch .20-TSSOP 3.58 2.87 2.23 
ADG442BN ADG442BN-ND Switch Analog Quad SPST 913 170 1.28 ADG1308BRUZ ADG1308BRUZ-ND —_| 8-Channel Multiplexer* . -16-TSSOP 5.76 4.61 3.89 
ADG442BNZ ADG442BNZ-ND Switch Analog Quad SPST* NEW! 213 1.70 1.28 ADG1309BRUZ ADG1309BRUZ-ND | 4-Channel Multiplexers . .16-TSSOP 5.76 461 3.89 
ADG442BRZ ADG442BRZ-ND Switch Analog Quad SPST*.. 213. 1.70 1.28 ADG1311YRUZ ADG1311YRUZ-ND Quad SPST Switch* o -16-TSSOP 2.79 2.24 1.74 
ADG444BN ADG444BN-ND Switch Analog Quad SPST 5\ 213 170 128 ADG1312YRUZ ADG1312YRUZ-ND | Quad SPST Switch .. 16-TSSOP 2.79 224 1.74 
ADG444BRZ ADG444BRZ-ND Switch Analog Quad SPST 5V* Sa A770! 1028) ADG1312YRZ ADG1312YRZ-ND Quad SPST Switch* 16-SOIC 2.79 224 1.74 
ADG451BNZ ADG451BNZ-ND Switch Analog Quad SPST* NEW! 5.00 4.00 3.11 ADG1313YRZ ADG1313YRZ-ND | Quad SPST Switch* .. 16-SOIC 2.79 224 1.74 
ADG451BRZ ADG451BRZ-ND Switch Analog Quad SPST* 4.84 3.87 3.01 ADG1334BRSZ ADG1334BRSZ-ND | Quad SPDT Switch* NEW! 20-SSOP 394 3415 2.45 
ADG451BRUZ ADG451BRUZ-ND Switch Analog Quad SPST 484 3.87 3.01 ADG1433YCPZ-REEL7 | ADG1433YCPZ-REEL7CT-ND ) Switch 4-Ohm Ron, Triple SPDT 
ADG452BNZ ADG452BNZ-ND Switch Analog Quad SPST 5.00 4.00 3.11 iCMOS®* NEW‘... 16-LFCSP 8.12 6.50 5.49 
ADG452BR ADG452BR-ND Switch Analog Quad SPST 484 3.87 3.01 ADG1433YCPZ-REEL7 | ADG1433YCPZ-REEL7TR-ND | Switch 4-Ohm Row, Triple SPDT 
ADG452BRZ ADG452BRZ-ND Switch Analog Quad SPST 484 3.87 3.01 iCMOS®* NEW!.... 5075.00/1,000 
ADG452BRUZ ADG452BRUZ-ND __|Switch Analog Quad SPST* 484 3.87 3.01 ADG1433YRUZ ADG1433YRUZ-ND | Switch 4-Ohm Row, Triple SPDT 
ADG453BNZ ‘ADG453BNZ-ND Switch Analog Quad SPST* NEW! 5.00 4.00 3.11 Aneiaaynie SAREE oie ad haga 9.90 7.92 6.69 
ADG453BRZ ADG453BRZ-ND Switch Analog Quad SPST*.. 484 3.87 3.01 witch 4-Ohm Ron, Qua 
ADG453BRUZ ADG453BRUZ-ND__/Switch Analog Quad SPST 484 387 3.01 iCMOS®* NEWI.......... 10.31 9.29 8.24 
ADG465BRMZ-REEL7 | ADG465BRMZ-REEL7CT-ND |Single Channel Protector* 2.08 1.66 1.25 ‘ADG2108BCPZ-REEL7| ADG2108BCPZ-REEL7CT-ND | Switch Array I2C CMOS 8x10 
ADG465BRMZ-REEL7 | ADG465BRMZ-REEL7TR-ND |Single Channel Protector* 1079.00/4,000 Unbuffered Analog* 982 7.86 6.63 
ADGA465BRTZ-REEL7 | ADG465BRTZ-REEL7CT-ND |Single Channel Protector* 163 130 98 ADG2108BCPZ-REEL? | ADG2108BCPZ-REEL7TR-ND | Switch Array I26 CMOS 8x10 
ADG465BRTZ-REEL7 | ADG465BRTZ-REEL7TR-ND | Single Channel Protector* 2496.00/3,000 Unbuffered Analog* 8437.50/1,500 
ADG467BRZ ADG467BRZ-ND Channel Protector Octal*.. 533 427 392 ADG2108YCPZ-REEL? | ADG2108VCPZ-REEL7CT-ND | Switch Array 126 CMOS 8x10 
ADG467BRSZ ADG467BRSZ-ND Channel Protector Octal*.. 513d) 427 ao:c2 Unbuffered Analog* 916 825 7.32 
ADGS11ABR ADGS11ABR-ND Switch LC2MOS Quad 5/3| 5.49 4.40 3.42 ‘ADG2108YCPZ-REEL7| ADG2108YCPZ-REEL7TR-ND| Switch Array 126 CMOS 8x10 
ADG511BN ADG511BN-ND Switch LC2MOS Quad 5/3 477 382 297 Unbuffered Analog* 9318.00/1,500 
ADG511BRZ ADG511BRZ-ND Switch LC2MOS Quad 5/3V* 464 3.71 2.89 EVAL-ADG2108EB | EVAL-ADG2108EB-ND | Evaluation Board for ADG210 — 16875 — — 
ADG512BRZ ADG512BRZ-ND Switch LC2MOS Quad 5/3V* 464 3.71 2.89 ADG?2128BCPZ-HS-RL7| ADG2128BCPZ-HS-RL7CT-ND| 8x12 Unbuffered Analog Switch 10.30 9.27 8.22 
ADG513BRZ ADG513BRZ-ND Switch LC2MOS Quad 5/3V* 464 3.71 2.89 ADG?2128BCPZ-HS-RL7| ADG2128BCPZ-HS-RL7TR-ND| 8x12 Unbuffered Analog Switch 2-LECSP 10467.00/1,500 
ADG620BRTZ-REEL7 | ADG620BRTZ-REEL/CT-ND_|Switch 4-Ohm Single SPDT* 2.35 1.88 1.41 ‘ADG2128VCPZ-HS-RL7 | ADG2128YCPZ-HS-RLICT-ND | 8x12 Unbuffered Analog Switch 2-LFCSP 10.48 944 8.37 
ADG620BRTZ-REEL7 | ADG620BRTZ-REEL7TR-ND /Switch 4-Ohm Single SPDT* 3186.00/3,000 ADG2128YCPZ-HS-RL7 | ADG2128YCPZ-HS-RL7TR-NO | 8x12 Unbuffered Analog Switch 10651.50/1,500 
ADG621BRMZ ADG621BRMZ-ND [Switch 4-Ohm Dual SPST* NEW. 248 1.98 1.54 EVAL-ADG2128EB | EVAL-ADG2128EB-ND | Evaluation Board for ADG212 — 167 — — 
ADG622BRMZ ADG622BRMZ-ND [Switch 4-Ohm Dual SPST* NEW! 214° 171 1.33 EVAL-ADG2128EBZ | EVAL-ADG2128EBZ-ND | Evaluation Board for ADG2128 150.00 — — 
ADG623BRMZ ADG623BRMZ-ND Switch 4-Ohm Dual SPST* NEW! 2.48 1.98 1.54 ADG2188BCPZ-HS-RL7 | ADG2188BCPZ-HS-RL7CT-ND | 8x8 Unbuffered Analog Switch* 9.26 7.41 6.26 
ADG7OILBRMZ __[ABG7O(EERMZ.ND Mam Switch CMOS 2-Ohm SPST* 1h) ile £8 ADG2188BCPZ-HS-RL7| ADG2T8BBCPZ-HS-RL7TR-ND| 8x8 Unbuffered Analog Switch* 7950.00/1,500 
ADG701LBRTZ-REEL7 | ADG701LBRTZ-REEL/CT-ND Switch CMOS 2-Ohm SPST* 1.65 132 99 ADG2188YCPZ-HS-RL7 | ADG2188YCPZ-HS-RL7CT-ND | 8x8 Unbuffered Analog Switch» 8.65 7.79 6.91 
ADG701LBRTZ-REEL7 | ADG701LBRTZ-REEL7TR-ND | Switch CMOS 2-Ohm SPST* 2304.00/3,000 ADG2188YCPZ-HS-RL7) ADG2188YCPZ-HS-RL7TR-ND| 8x8 Unbuffered Analog Switch* 8907.00/1,500 
ADG702BRJ-SOORL7 | ADG702BRJSOORL7CT-ND Switch CMOS 2-Ohm SPST... Wess ep EE ADG2188BCPZ-REEL7| ADG2188BCPZ-REEL7CT-ND | Switch Array 126 CMOS 8x8 
ADG702BRJ-500RL7 | ADG702BRJSOORL7TR-ND |Switch CMOS 2-Ohm SPST 385.00/500 Unbuffered Analog* 842 674 5.69 
ADG702LBRMZ__| ADG702LBRMZ-ND_[Switch CMOS 2-Ohm SPST* 1.65 1.32 _.99 ‘ADG218SBCPZ-REEL7 | ADG2188BCPZ-REEL7TR-ND| Switch Array 26 CMOS 8x8 
ADG702LBRTZ-REEL7 | ADG702LBRTZ-REEL7CT-ND |Switch CMOS 2-Ohm SPST* 1.65 1.32 99 Unbuffered Analog* 32-LFCSP 7219.50/1,500 
ADG702LBRTZ-REEL7 | ADG702LBRTZ-REEL7TR-ND | Switch CMOS 2-Ohm SPST* 2304.00/3,000 ADG2188YCPZ-REEL7| ADG2188VCPZ-REEL7CT-ND | Switch Array [20 CMOS 8x8 ‘ 
ADG722BRMZ  |ADG722BRMZ-ND —_|Switch CMOS 4-Ohm Dual Unbutterad Analog®. Pe a FcR Re 
SPST* NEW.......... 1.65 132 99 | e i y ; ; ‘ 
ADGPOBERU? Roe PeeROC OM Switch Matix, CRIGS ADG2186YCPZ-REEL7| ADG2TEBVOPZ-REELTTAND | Switch Array IAC CMOS 8x8 : 
2-Wires NEW! 3.78 303 236 Unbuffered Analog 2-LFCSP. 8100.00/1,500 
: — : : : EVAL-ADG2188EB | EVAL-ADG2188EB-ND | Evaluation Board for ADG218 — eet 
ADG733BRUZ ADG733BRUZ-ND | Switch CMOS 2.5-Ohm Triple SWO6GP SWO6GP-ND Switch Quad JFET Analog SPST. 428 3.42 2.66 
SPOT* NEW......... 16-TSSOP 3.02 2.42 1.88 SWO6GPZ SWO6GPZ-ND Switch Quad JFET Analog SPST: 428 3.42 266 
ADG736LBRMZ-REEL7 | ADG736LBRMZ-REEL7CT-ND |Switch CMOS 2.5-Ohm Dual SPDT* ..10-MSOP 2.40 192 1.44 swoses SWobGS-ND Switch Quad JFET Analog SPST Ai 321 250 
ADG736LBRMZ-REEL7 | ADG736LBRMZ-REEL7TR-ND| Switch CMOS 2.5-Ohm Dual SPDT* .. 10-MSOP 1248.00/1,000 ee - : s : 
ADG749BKSZ-REEL7 | ADG749BKSZ-REEL7CT-ND |CMOS 1.8V to 5.5V, 2:1 Mux/SPDT Audio/Video 
Switch*... 1.75140 1.05 ‘AD7592DIKN AD7592DIKN-ND Switch Analog with Data Latch... 12.81 1154 10.23 
ADG749BKSZ-REEL7 | ADG749BKSZ-REEL7TR-ND [CMOS 1.8V to 5.5V, 2:1 Mux/SPDT AO ToReDIENZ ADISRCDIENEND Switch Analog with ata Latens ia uss ee 
Switch»... 2304.00/3,000 dl ideo Switch 8x8 with Buffer. A ; : 
ADG781BCPZ-REEL7 | ADG781BCPZ-REEL7CT-ND |2.5-Ohm Quad SPST Switch 248 1.98 1.54 AD8108ASTZ AD8108ASTZ-ND Video Switch 8x8 with Buffer 28.07 26.20 24.33 
ADG781BCPZ-REEL7 | ADG781BCPZ-REEL7TR-ND |2.5-Ohm Quad SPST Switch 1852.50/1,500 AD8109ASTZ AD8109ASTZ-ND Video Switch 8x8 with Buffer 28.07 26.20 24.33 
ADG782BCPZ-REEL7 | ADG782BCPZ-REEL7CT-ND [Switch 2.5-Ohm Quad SPST 2.48 1.98 1.54 ‘AD8110ASTZ AD8110ASTZ-ND Video Switch 16x8 with Buffer* 49.34 46.05 42.76 
ADG782BCPZ-REEL7 | ADG782BCPZ-REEL7TR-ND |Switch 2.5-Ohm Quad SPST 1852.50/1,500 AD8111AST AD8111AST-ND Video Crosspoint Switch... 49.34 46.05 42.76 
ADG787BRMZ ADG787BRMZ-ND —|Switch CMOS 2.5-Ohm Dual AD8112-EVALZ AD8112-EVALZ-ND | Evaluation Board for AD8112* NE 62665 — — 
Mux/Demux* NEW..... 216 1.73 1.35 AD8112JSTZ AD8112USTZ-ND Audio/Video 60MHz, 16x8, Gain of 2 
ADG791ABCPZ-REEL | ADG791ABCPZ-REELCT-ND |Switch I2C, 4-Channel SPDT* . 1.90 152 1.14 Crosspoint Switch* NEWf............100-LOFP 18.02 16.82 15.62 
ADG791ABCPZ-REEL | ADG791ABCPZ-REELTR-ND [Switch I2C, 4-Channel SPDT*.......... 4065.00/5,000 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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ANALOG 


SWITCHES (Continued) 
DEVICES 
Analog Devices Digi-Key Price Each Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AD8113UST AD8113JST-ND Audio/Video Switch 16x16 ADG1234YCPZ-REEL7| ADG1234YCPZ-REEL7CT-ND oie Eanactance, Quad SPDT os a ae 
ith Buff 100-LOFP 38.63 36.05 33.48 A witel 5 . : : 
' aiden Gan : ADG1234VCPZ-REEL7| ADG1234YCPZ-REELTTR-ND| Low Capacitance, Quad SPDT 
AD8113NSTZ AD8113JSTZ-ND Audio/Video Switch 16x16 q 
with Butfer* NEW!. 400-LOFP 44.91 41.92 38.93 ‘cMOS™ Switch* 16-LFCSP 7725.00/1 500 
AD8114-EVAL AD8114-EVAL-ND Evaluation Board for ‘AD8114 — 426.60 fs, nage on ADG1236YCPZ-500RL7) ADG1236YCPZ-500RL7CT-ND) Low Capacitance, Low Charge Injection, 
= i iCMOS™ Dual SPDT Switch». Q-LFCSP 6.62 5.30 4.12 
AD8114ASTZ AD8114ASTZ-ND Video Crosspoint Switch 16x16*. 101.00 94.27 87.53 ADG1236YCPZ-SOORL7| ADGI236VCPZ-50ORLTR-ND| Low Capacitance, Low Charge Injection 
AD8115-EVAL AD8115-EVAL-ND Evaluation Board for AD8115.... 426.60 _ — iCMOS™ Dual SPDT Switch*. —12-LFCSP 1606.50/500 
AD8115ASTZ AD8115ASTZ-ND Video Crosspoint Switch 16x16*.. QO-LQFP 101.00 94.27 87.53 ADG1236YRUZ ADG1236YRUZ-ND Low Capacitance, Low Charge Injection, 
AD8116JST AD8116JST-ND Video Switch 16x16 with Buffer 128-LQFP 119.90 111.91 103.91 iCMOS™ Dual SPDT Switch*. .16-TSSOP 5.32 4.26 3.60 
AD8152JBP AD8152JBP-ND Async. Digital X-Point Switch... 256-BGA 215.18 200.83 186.49 ADG1408YCPZ-REEL7| ADG1408YCPZ-REEL7CT-ND | Low Capacitance, Low Charge Injection, 
AD8196ACPZ ADB8196ACPZ-ND [2:1 HDMI/DVI Switch with 4/8-Ch., +15V iCMOS™ Mux*.......16-LFCSP 9.64 7.72 6.51 
Equalization* NEW!. 56-LFCSP 7.10 568 4.80 ADG1408YCPZ-REEL7] ADG1408YCPZ-REEL7TR-ND| Low Capacitance, Low Charge Injection, 
AD8197ASTZ AD8197ASTZ-ND 4:1 HDMI/DVI Switch with 4/8-Ch., +15V MOS™ Mux*........16-LFCSP 8212.50/1,500 
Equalization* NEW!. 100-LQFP 10.65 9.59 8.50 ADG1408YRUZ ADG1408YRUZ-ND Low Capacitance, Low Charge Injection, 
ADG794BRQZ ADG794BRQZ-ND 300MHz, Quad 2:1 Mux Analog bea eaBRUE maces nine. A pipe id eh Mune sascone 16-TSSOP 8.43 7.59 6.73 
HDTV Audio/Video Switch® 16-0SOP 1.31 1.05 82 “Ch. ogic to High Voltage 
SOT SENT ASSUAGE Acco Coa ne ies ar Level Translator... .20-TSSOP 5.42 4.34 3.38 
Tianciiors NEWT SOIC 5.22 418 3.53 ADG3301BKSZ-REEL7| ADGS0IBKSZ-REEL7CT-ND | Low Volt. 1.15V-5.5V, Single Ch., Bidirectional 
5 AC i ‘ ‘ ri Logic Level Translator* NEW!. 1138) 15: 192 
SSM2402PZ Shenley Switch Dual Audio Analog 14-Dip BRCGS 2 oma a ADG3301BKSZ-REEL7) ADG3301BKS7-REEL7TR-ND| Low Volt. 1.15V-5.5V, Single Ch., Bidirectional 
SSM2402S SSM2402S-ND Switch Dual Audio Analog..... 16-SOIC 6.68 5.35 4.51 : i 
SSM240287 $SM2402SZ-ND Switch Dual Audio Analog* 16-S0IG 668 35 454 Logic Level Translator* NEWS. ..8C70-6 1794.00/3,000 
a witch Dual Audio Analog NET SOIC BRIGGS RO SORES ADG3304BCBZ-REEL7| ADG3304BCBZ-REEL7CT-ND | Low Volt. 1.15V~5.5V, 4-Ch., Bidirectional 
SSM2404PZ SSM2404PZ-ND Switch Quad Audio Analog* NEW! 654 5.24 4.42 Logic Level Translator* NEW!....12-WLCSP 2.40 192 1.44 
SSM2404SZ SSM2404SZ-ND Switch Quad Audio Analog* .... 6.54 5.24 4.42 ADG3304BCBZ-REEL/| ADG3S04BCBZ-REELTIR-ND | Low Volt. 1.15V~5.5V, 4-Ch., Bidirectional 
Bus Logic Level Translator* NEWE.....12-WLCSP 3687.00/3,000 
ADG3233BRJ-REEL? | ADGS283BRIREELTCT-ND [Switch Logic Level Translation ADGS304BRUZ cea alibi) Low Vor. 1-18V-5.5Y, 4-Ch. Bidirectional eae en tied 
1.65V to 3.6V Bypass 143 144 86 cesar aneger as , : : : 
; : ; ADG3308BCPZ-REEL7| ADG3308BCPZ-REEL7CT-ND | Low Volt. 1.15V~5.5V, 8-Ch., Bi 
ADG3233BRJ-REEL7 | ADG3233BRJREEL7TR-ND | Switch Logic Level Translation i m 7 ii 
1.65 to 3.6V B 1998.00/3,000 Logic Level Translator* NEW....... 20-LFCSP 3.60 288 2.24 
eos ey eed DOSS + wes! ADGS308BCPZ-REEL7| ADGASOSBCPZ-REELTIR-ND | Low Volt. 1.15V-5.5V, 6-Ch., Bidirectional 
ADG3233BRJZ-REEL7 | ADG3233BRJZ-REEL7CT-ND} Switch Logic Level Translation Logic Level Translator* MEW.......20-LFCSP 3024.00/1,500 
1.65V to 3.6V Bypass* NEW!......SOT-23-8 1.43 1.14.86 ADG3308BRUZ ADG3308BRUZ-ND | Low Volt. 1.15V~5.5V, 8-Ch., Bidirectional 
ADG3233BRJZ-REEL7 | ADG3233BRJZ-REEL7TR-ND| Switch Logic Level Translation Logic Level Translator* NEW!......20-TSSOP 439 3.51 2.73 
1.65V to 3.6V Bypass* NEWI........ SOT-23-8 2190.00/3,000 RF/Video 
ADG32338RM (plecPeselsltkUD ow oe ae ioe Adey an oe ADGGO1BRTZ-REEL7 | ADGOOIBRIZ-REEL7CT-ND| Switch Tiny 2-Ohm SPST* S0T-23-6 2.03 «41.78 1.34 
i Boy aye ; ; : : ADG601BRTZ-REEL7 | ADGG01BRTZ-REEL7TR-ND| Switch Tiny 2-Ohm SPST* OT-23-6 3033.00/3,000 
ADG3233BRM-REEL7 | ADG3233BRMREEL7CT-ND | Switch Logic Level Translation ADG611YRU ADG611YRU-ND Switch Quad 3V to 5V SPS “W6-TSSOP 3.29 263 2.05 
1.65V to 3.6V Bypass. 1.73 1.38 1.04 ADG611YRUZ ADG611YRUZ-ND —_| Switch Quad 3V to 5V SPST* .16-TSSOP 3.29 2.63 2.05 
ADG3233BRM-REEL7 | ADG3233BRMREEL7TR-ND | Switch Logic Level Translation ADG612YRUZ ADG612YRUZ-ND Switch Quad 3V to 5V SPST* .16-TSSOP 3.29 2.63 2.05 
1.65V to 3.6V Bypass 767.00/1,000 ADG613YRUZ ADG6I3YRUZ-ND | Switch Quad 3V to 5V SPST* 16-TSSOP 3.29 2.63 2.05 
ADG3233BRMZ ADG3233BRMZ-ND | Switch Logic Level Translation ADG619BRMZ ADG619BRMZ-ND —_| Switch 2.7V to 5.5V SPDT* 8-MSOP 2.38 1.90 1.43 
1.65V to 3.6V Bypass* NEW!. 1.73 138 1.04 ADG619BRTZ-REEL7| ADG619BRTZ-REEL7CT-ND| Switch 2.7V to 5.5V SPDT* NE 0T-23-8 235 1.88 1.41 
ADG3242BRU-R2 _| ADG3242BRJ-R2CT-ND | Switch Bus Controller 2.5V to 3.3 1.70 1.36 1.02 ADG619BRTZ-REEL7| ADG619BRTZ-REEL7TR-ND| Switch 2.7V to 5.5V SPDT* NEW! 3609.00/3,000 
ADG3242BRJ-R2 ADG3242BRJ-R2TR-ND | Switch Bus Controller 2.5V to 3.3 203.00/250 ADG633YCPZ-REEL7 | ADG633YCPZ-REEL7CT-ND | Switch Triple SPDT 3V to 5V* 6-LFCSP 2.25 1.80 1.40 
ADG3243BRU-R2 | ADG3243BRJ-R2CT-ND | Switch Bus Controller 2.5V to 3.3 1.70 1.36 1.02 ADGG33YCPZ-REEL/| ADGG33YCPZ-REELTTA-ND | Switch Triple SPDT 3V to 5V* 6-LFCSP 1677.00/1,500 
ADG3243BRU-R2 —_| ADG3243BRJ-R2TR-ND | Switch Bus Controller 2.5V to 3.3 203.00/250 ADG633YRUZ ADG633YRUZ-ND —_| Switch Triple SPDT 3V to 5V* -16-TSSOP 215 1.72 1.29 
ADG3245BRU ADG3245BRU-ND Switch Bus 2.5V to 3.3V, 8-Bi 1.88 1.50 1.13 ADG636YRUZ ADG636YRUZ-ND Switch Dual 3V to 5V SPDT*.. .14-TSSOP 3.53 2.83 2.20 
ADG3246BRU ADG3246BRU-ND | Switch Bus 2.'5V to 3.3V. 10- 493 154 146 ADG711BR ADG711BR-ND Switch Quad SPST 1.8V to 5.5V 16-SOIG 2.38 190 1.43 
- : : : : ADG711BRUZ ADG711BRUZ-ND __| Switch Quad SPST 1.8V to 5.5V*.....16-TSSOP 2.38 1.90 1.43 
‘ADG3247BCP ADG3247BCP-ND | Switch Bus 2.5V to 3.3V, 16- 2.30 1.84 1.43 
i ADG712BRZ ADG712BRZ-ND Switch Quad SPST 1.8Vt05.5V*.......16-S0Ic 238 190 143 
ADG3247BRU ADG3247BRU-ND | Switch Bus 2.5V to 3.3V, 16-Bi 279 224 1.74 { 
eto ADG712BRUZ ADG712BRUZ-ND —_| Switch Quad SPST 1.8V to 5.5V*.....16-TSSOP 238 1.90 1.43 
Dooce te TAREE RET ern Bs Sate Lee es ADG713BRUZ ADG713BRUZ-NO | Switch Quad SPST 1.8V to 55V*....16-TSSOP 238 1.90 143 
ADGAO4ORALAD  RORROTaA tein Mi Dorie Ba Be ch 7 “sy laa ae ADG714BRUZ ADG714BRUZ-ND —_| Switch Octal Serial 2.7V to 5.5V*......24-TSSOP 4.14 3.32 2.58 
ADGSIASBRIERS a eae ae = af TaREET ADG715BRUZ ADG715BRUZ-ND _| Switch Octal Serial 2.7V to 5.5V*......24-TSSOP 4.14 3.32 2.58 
i -R2TR ux/Demux Bus Switch 2: 5 ADG719BRMZ ADG719BRMZ-ND __| Switch Single SPDT 1.8V to 5.5V* 165 132 99 
ADG3257BRQZ ADG3257BRQZ-ND | Mux/Demux Quad 2.5V to 3.3VHS*...16-QSOP 1.55 1.24 93 ADGT19BRTZ-REELT PANGHERREESEMTEMM| Switch SPOT 4 BV to BV 175 140 1.05 
Crosspoint ADG719BRTZ-REEL7 | ADG719BRTZ-REEL7TR-ND| Switch SPDT 1.8V to 5.5V* 2304.00/3,000 
7 ; ADG721BRMZ ADG721BRMZ-ND | Switch Dual SPST 1.8V to 5. 165 132 .99 
AD8106ASTZ AD8106ASTZ-ND 16x5 Buffered Video Crosspoint i 
: ADG723BRMZ ADG723BRMZ-ND __| Switch Dual SPST 1.8V to 5.5V* 1.65 1.32 99 
Switch*... 80-LOFP 25.27 22.76 20.18 
AD8107ASTZ AD8107ASTZ-ND 46x5 Butfered Video Crosspoint ADG734BRUZ ADG734BRUZ-ND | Switch Quad 1.8Vto5.5VSPDT.......20-TSSOP 320 256 1.99 
Switch * 80-LOFP 25.27 22.76 20.18 ADG734BRU-REEL7 | ADG734BRU-REEL7CT-ND | Switch Quad 1.8V to 5.5VSPDT.......20-TSSOP 3.20 256 1.99 
, tara ae aa ; wie hines ADG734BRU-REEL7 | ADG734BRU-REEL7TR-NO | Switch Quad 1.8V to 5.5V SPDT........20-TSSOP 1811.00/1,000 
ADEISOAST, AUEISORSIEND Digital Grasspoint Switch $3x17_......184-LOFP AIB2G ADG734BRUZ-REEL7| ADG7348RUZ-REELITR-ND | Switch Quad 1.8V to 5.5V SPDT*....20-TSSOP 1811.00/1,000 
AD8150ASTZ ADB1S0ASTZ-ND —_| Digital Crosspoint Switch 33x17* ......184-LOFP 152.87 = — = — ADG736BRMZ ADG736BRMZ-ND _| Switch Dual SPDT 1.8V to 5.5V* 2.20 1.76 1.32 
ADB152JBPZ ADB152JBPZ-ND___| Digital Crosspoint Switch 34x34* ......256-BGA 215.18 — ADG736BRMZ-REEL7| ADG736BRMZ-REELTTR-ND | Switch Dual SPDT 1.8V to 5.5V 1144.00/1,000 
General Purpose ADG751ARTZ-REEL?| ADG751ARTZ-REELTCT-ND | Switch SPST Low Voltage CMOS* 2.25 1.80 1.35 
ADG1211YCPZ-500RL7 | ADG1211YCPZ-SOORL7CT-ND| Low Capacitance, Low Charge Injection, ADG751ARTZ-REEL7] ADG751ARTZ-REEL7TR-ND | Switch SPST Low Voltage CMOS* 2958.00/3,000 
iCMOS™ Quad SPST Switch*........16-LFCSP 6.16 4.93 4.16 ADG751BRMZ een ELN al Digg) Switch SPST Low Vottage 
ADG1211YCPZ-500RL7| ADG1211VCPZ-SOORL7TR-ND| Low Capacitance, Low Charge Injection, RF/Video* NEW! 244 1.71 1.33 
iCMOS™ Quad SPST Switch* 16-LFCSP 1683.00/500 ADG779BKSZ-REEL7| ADG779BKSZ-REEL7CT-ND Switch SPDT 1.8V to 5.5V* 1.60 128 96 
rocrtrmuz —|ADGITTRUZO |W apc a CR ee Ee ee 
ual witch * ... % . ! Ki : . m si * 3 
ADGIZT2VCPZ-SOORLT | ADGIZIQVCPL-S0ORLTCT-D| Low Capacitance, Low Charge Injection, ADE TeeEEre ala) Stn Qua SPOT ar. ao BER sles 
CMOS™ Quad SPST Switch*........ B-LFCSP BAGH OMS So aaase ADGSO1BRMIZ ADGBO1BRMZ-ND | Switch Single SPST 1.8V to 5.5V* 2301.84 1.38 
ADG1212YCPZ-500RL7 | ADG1212YCPZ-500RL7TR-ND| Low Capacitance, Low Charge Injection, ADG802BRMZ ‘ADG302BRMZ-ND Switch Single SPST 1.8V to 5.5V* 230 184 1.38 
‘CMOS™ Quad SPST Switch*.........}6-LFCSP 1683.00/500 ADG819BRMZ ADG819BRMZ-ND —_| Switch Fast SPDT 1.8V to 5.5V* .. 243 1.94 1.46 
ADG1212YCPZ-REEL7 | ADG1212YCPZ-REEL7CT-ND| Low Cap., Low Charge Injection, (#MOS™ ADG820BRM ADG820BRM-ND Switch Fast SPDT 1.8V to 5.5V.. 243 1.94 1.46 
Quad SPST Switch* 16-LFCSP 5.32 4.26 3.60 ADG821BRMZ ADG821BRMZ-ND __| Switch Dual SPST 1.8V to 5.5V* 232 1.86 1.45 
ADG1212YCPZ-REEL7 | ADG1212YCPZ-REEL7TR-ND | Low Cap., Low Charge Injection, C#MOS™ ADG822BRM ADG822BRM-ND Switch Dual SPST 1.8V to 5.5' 2.32 1.86 1.45 
Quad SPST Switch* ...16-LFCSP 4629.00/1,500 ADG823BRM ADG823BRM-ND Switch Dual SPST 1.8V to 5.5) 2.32 1.86 1.45 
ADG1212YRUZ ADG1212YRUZ-ND | Low Capacitance, Low Charge Injection, ADG823BRMZ ADG823BRMZ-ND | Switch Dual SPST 1.8V to 5.5V* 270 216 1.68 
iCMOS™ Quad SPST Switch*.......16-TSSOP 5.58 4.47 3.77 ADG836LYRMZ ADG836LYRMZ-ND — | Switch Dual SPDT 1.65V to 3.6V* 232 1.86 1.45 
ADG1213YCPZ-500RL7 | ADG1213YCPZ-500RL7CT-ND| Low Capacitance, Low Charge Injection, ADG836YRMZ ADG836YRMZ-ND Switch Dual SPDT 1.65V to 3.6V* 232 1.86 1.45 
iCMOS™ Quad SPST Switch*.........16-LFCSP 6.16 4.93 4.16 ADGO1BRM ADG9O1BRM-ND Switch Single SPST 1.65V to 2.75V... 243° 1.95 152 
ADG1213YCPZ-500RL7 | ADG1213YCPZ-500RL7TR-ND| Low Capacitance, Low Charge Injection, ADG901BRMZ ADGS01BRMZ-ND —_| Switch Single SPST 
Pre cued Stee VS sorter So eae oD ADG902BRM ADG902BRM-ND cnt Sheers bey to 2.75 Be tee Heo 
ADG1213YRUZ ADG1213YRUZ-ND Low Capacitance, Low Charge Injection, i ‘ ! . : s - 
iCMOS™ Quad SPST Switch*........16-TSSOP 5.58 4.47 3.77 Sane Sarai pene Sine er ae 2.75V 2.43 1.95 1.52 
ADG1221BRMZ ADG1221BRMZ-ND | Low Cap., Low Charge Injection, iMOS™ 3 2 ZI vallla lion Board 108: sis a 
Dual SPST Switch* NE _TO-MSOP 3.47 254 1.98 ADG918BCPZ-REEL7 | ADG918BCPZ-REEL7CT-ND Suit Wideband 2:1 Mux/SPDT eee 
ADG1222BRMZ = ADG1222BRMZ-ND ro ab. ow Charge eat Pee NiSte Neasan ates ADG918BCPZ-REEL7 | ADG918BCPZ-REEL7TR-ND| Switch Wideband 2:1 Mux/SPDT : Sars 
" 7 . s : 1.65V to 2.75V*.. 1911.00/1,500 
ADG1223BRMZ ADG1223BRMZ-ND — |Low Cap., Low Charge Injection, C#MOS™ ADGOISBRMZ ADGO1SBRMZ-ND Switch Wideband 2:1 Mux/SPDT 
Dual SPST Switch* NEW... 10-MSOP 317 254 1.98 * fi 
ADG1233YRUZ == ADG1233YRUZ-ND | Low Capacitance, Triple SPDT evaL-apcotees | evaL-aDcotaes-no_| evaluation Board for DGS we 
‘CMOS™ Switch, 7606.08 5.13 ADG919BCPZ-REEL7| ADG919BCPZ-REEL7CT-ND | Switch Wideband 2:1 Mux/SPDT 
‘ADG1233VCPZ-REEL7 | ADG1233YCPZ-REEL7CT-ND | Low Capacitance, Triple SPDT 1.65V to 2.75V* 0 8-LFCSP 241 1.93 1.50 
iCMOS™ Switch* 7.24 5.80 4.89 ADGOT9BCPZ-REEL7 | ADGOTOBCPZ-REEL/TR-ND | Switch Wideband 2:1 Mux/SPDT 


ADG1233YCPZ-REEL7 


ADG1234YRUZ 


ADG1233YCPZ-REEL7TR-ND 


ADG1234YRUZ-ND 


Low Capacitance, Triple SPDT 
iCMOS™ Switch* 
Low Capacitance, Quad SPDT 
iCMOS™ Switch 


6187.50/1,500 


9.52 


7.62 6.43 


ADG919BRMZ 


ADG919BRMZ-ND 


1.65V to 2.75V*.. 
Switch Wideband 
1.65V to 2.75V* 


1 Mux/SPDT 


1911.00/1,500 


252 


2.02 


1.57 


* RoHS Compliant 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OCK GENERATORS 


Digi-Key Price Each * 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Buffers 
MC100ES6111AC-ND Low Voltage Differential Fanout Buffer .. 32-LQFP 10.53 7.97 7.35 
MC100ES6111FA-ND Low Voltage Differential Fanout Buffer .. 32-LQFP 10.53 7.97 7.35 
MC100ES6210AC-ND Low Voltage Differential Fanout Buffer .. 32-LQFP 10.53 7.97 7.35 
MC100ES6210FA-ND Low Voltage Differential Fanout Buffer .. 32-LQFP 10.53 7.97 7.35 
MC100ES6220TB-ND Low Voltage Dual 1:10 Differential Fanout Buffer. 52-LQFP 13.14 9.94 9.16 
MC100ES6226FA-ND Low Voltage 1:9 Differential Clock Driver. 32-LQFP 10.78 8.16 7.52 
MC100ES6254FA-ND Low Voltage Differential Fanout Buffer. 32-LQFP 11.30 855 7.88 
MC100ES6535DT-ND 3.3V LVCMOS to LVPECL 1:4 Fanout Buffer .20-TSSOP 13.16 9.95 9.18 
MC100ES8111FA-ND Low Voltage 1:10 Differential HSTL Clock Fanout Buffer.....32-LQFP 13.39 10.13 9.34 
MPC961PFA-ND Low Voltage Zero Delay Buffer 32-LQFP 10.40 7.10 6.76 
MPC9443AE-ND 1:16 LVCMOS Clock Fanout Buffer. 48-LQFP 8.98 6.13 5.83 
MPC9448FAR2CT-ND 1:12 LVCMOS Clock Fanout Buffer. 32-LQFP 6.43 460 4.18 
MPC9449AE-ND 1:15 PECL/LVCMOS Clock Fanout Buffer. 52-LQFP 8.28 5.92 5.38 
MPC9456AC-ND 1:10 LVCMOS Clock Distribution Buffer. 32-LQFP 8.26 «5.90 5.37 
MPC9456FA-ND 1:10 LVCMOS Clock Distribution Buffer. 32-LQFP 8.26 5.90 5.37 
MPC9608AC-ND 1:10 LVCMOS Zero Delay Clock Buffer.. 32-LQFP 6.43 «4.60 4.18 
MPC9608FA-ND 1:10 LVCMOS Zero Delay Clock Buffer.. 32-LQFP 643 460 4.18 
MPC962308D-1-ND 3.3V Zero Delay Buffer .. 16-SOIC 3.23 2.07 1.87 
MPC962308D-1H-ND 3.3V Zero Delay Buffer .. 16-SOIC 213 1.37 1.24 
MPC962309D-1-ND Low-Cost 3.3V Zero Delay Buffei 16-SOIC 2.80 1.71 1.48 
MPC962309D-1H-ND Low-Cost 3.3V Zero Delay Buffer... 16-SOIC 2.50 1.61 1.45 
Clock Generators 
MC100ES6039DW-ND =| 3.3V ECL/PECL/HSTL/LVDS Clock Generation Chip 20-SOIC 12.41 9.39 8.66 
MC100ES6056DT-ND 2.5V/3.3V ECL/PECL/LVDS Dual Differential 2:1 Mux......20-TSSOP 11.15 8.43 7.77 
MC100ES6130DT-ND 2.5V/3.3V, 1:4 PECL Clock Driver with 2:1 Input Mux......16-TSSOP 12.77 9.66 8.91 
MC100ES6139DT-ND 3.3V ECL/PECL/HSTL/LVDS Clock Generation Chip .20-TSSOP 13.06 9.88 9.11 
MC88LV915TEI-ND Tri-State, 100MHz, Low Voltage PLL Clock Drive 28-PLCC 8.70 5.94 5.65 
MC88LV926DWR2CT-ND | Low Skew CMOS PLL 68060 Clock Driver 20-SOIC 9.07 6.19 5.89 
MC88LV926DWR2TR-ND | Low Skew CMOS PLL 68060 Clock Driver 20-SOIC 5363.00/1,000 
MC14489BDWR2CT-ND | Multi-Character LED Display/Lamp Driver. .20-S0G 450 289 2.61 
MC14489BDWR2TR-ND | Multi-Character LED Display/Lamp Driver. .20-S0G 2336.00/1,000 
MC88915TFN55-ND Tri-State, 55MHz, Low Skew PLL Clock Driver. 28-PLCC 843 6.22 5.80 
MC88915TFN160-ND Tri-State, 160MHz, Low Skew PLL Clock Driver. 28-PLCC 968 661 6.29 
MC88916DW80-ND 80MHz, Low Skew PLL Clock Driver with Rese 20-SOIC 13.21 10.00 9.22 
MPC93H52FA-ND 3.3V, 1:11 LVCMOS Zero Delay Clock Generator . 32-LQFP 5.86 94.19 3.81 
MPC93R51AC-ND 3.3V Low Voltage PLL Clock Generator. 32-LOQFP. 6.67 477 4.33 
MPC93R51FA-ND 3.3V Low Voltage PLL Clock Generator. 6.67 477 4.33 
MPC93R52FA-ND 3.3V, 1:11 LVCMOS Zero Delay Clock Generator .. 6.67 4.77 4.33 
MPC97H73FA-ND 3.3V, 1:12 LVCMOS PLL Clock Generator 7.86 5.61 5.10 
MPC97H74FA-ND 3.3V, 1:14 LVCMOS PLL Clock Generator 786) 5:61) 5:10) 

MPC99J93FA-ND Intelligent Dynamic Clock Switch (IDCS) PLL 

Clock Driver. 6.67 4.77 4.33 
MPC942CFA-ND Low Voltage 1:18 Clock Distribution Chip 6.92 495 4.50 
MPC942PAC-ND Low Voltage 1:18 Clock Distribution Chip OiliZ, 5184) 15.311 
MPC942PFA-ND Low Volatge 1:18 Clock Distribution Chip 8.17 5.84 5.31 
MPC9239FA-ND 900MHz Low Voltage Clock Synthesizer .. 9.28 6.33 6.03 
MPC9315AC-ND. Low Voltage CMOS PLL Clock Generator/Drivei 8.07 5.77 5.24 
MPC9315FA-ND Low Voltage CMOS PLL Clock Generator/Driver 8.07 5.77 5.24 
MPC9330AC-ND 1:6 Low Voltage PLL Clock Synthesizer 10.38 7.09 6.74 
MPC9331FA-ND 3.3V, 1:6 LVCMOS PLL Clock Generato: 10.38 7.09 6.74 
MPC9331FAR2CT-ND 3.3V, 1:6 LVCMOS PLL Clock Generato: 10.38 7.09 6.74 
MPC9350AC-ND. Low Voltage CMOS PLL Clock Generator. 7.62 5.45 4.95 
MPC9350FA-ND Low Voltage CMOS PLL Clock Generator. 7.62 545 4.95 
MPC9653AAC-ND 1:8 Low Voltage CMOS PLL Clock Generato! 6.09 436 3.96 
MPC9653AFA-ND 1:8 Low Voltage CMOS PLL Clock Generato 6.09 436 3.96 
MPC9653AFAR2CT-ND | 1:8 Low Voltage CMOS PLL Clock Generato! 6.09 436 3.96 
MPC9653AFAR2TR-ND | 1:8 Low Voltage CMOS PLL Clock Generato! 7042.00/2,000 
MPC9653FA-ND 1:8 Low Voltage CMOS PLL Clock Generator 6.09 436 3.96 
MPC9658AC-ND 3.3V, 1:10 Low Voltage CMOS PLL Clock Generato 32-LQFP 8.00 5.72 5.20 
MPC9658FA-ND 3.3V, 1:10 Low Voltage CMOS PLL Clock Generato 32-LQFP 8.00 5.72 5.20 
MPC9774FA-ND 3.3V, 1:14 Low Voltage CMOS PLL Clock Generato 52-LQFP | 7.86 5.61 5.10 
MPC9893AE-ND Low Voltage PLL Intelligent Dynamic Clock Switch 48-LQFP 15.32 11.59 10.68 
MPC9992AC-ND 3.3V Differential ECL/PECL PLL Clock Generator. 32-LQFP 15.70 11.88 10.95 
MPC9992FA-ND 3.3V Differential ECL/PECL PLL Clock Generat 32-LQFP 15.70 11.88 10.95 
MPC9993FA-ND Intelligent Dynamic Clock Switch PLL Clock Driver. 32-LQFP 14.59 11.04 10.18 
MPC926508SD-ND Networking Clock Source 435 2.79 2.52 


Digi-Key Price Each * 
Part No. Description 1 25 100 
MC3PHACVDWE-ND High Performance Mono Intelligent Motor Controller . 7.88 650 5.94 
MC3PHACVPE-ND High Performance Mono Intelligent Motor Controller . i 7.88 6.50 5.94 
MC3PHACVFAE-ND High Performance Mono Intelligent Motor Controller* 2-QFP 10.51 7.17 6.83 
MC13820FCR2CT-ND Low Noise Amp with Bypass Switch 2-QFN 1.30 80 69 
MC13820FCR2TR-ND Low Noise Amp with Bypass Switch 2-QFN 1460.25/2,500 
MC33186DH1-ND 20kHz Automotive H-Bridge Driver 20-HSOP 7.64 546 4.97 
MC33186VW1-ND 20kHz Automotive H-Bridge Driver* 20-HSOP 7.64 5.46 4.97 
MC33215BE-ND Telephone Line Interface/Speakerphone Circuit .42-SDip 6.50 464 4.22 
MC33285D-ND 40V Dual High Side TMOS Driver...... ..8-SOIC Pall ales) alec 
MC33287DW-ND Contact Monitoring and Dual Low Side Switc! 20-SOIC 2.86 1.74 1.51 
MC33287DWR2CT-ND | Contact Monitoring and Dual Low Side Switch 20-SOIC 2.86 1.74 1.51 
MC33287DWR2TR-ND Contact Monitoring and Dual Low Side Switch 20-SOIC 1322.00/1,000 
MC33289DW-ND Dual High Side Switch for Inductive Load 20-SOIC 3.40 239 2.18 
MC33289DWR2CT-ND —_| Dual High Side Switch for Inductive Load 20-SOIC 3.40 218 1.97 
MC33289DWR2TR-ND | Dual High Side Switch for Inductive Load 20-SOIC 1958.00/1,000 
MC33290D-ND ISO K Line Serial Link Interface..... “SOIC 1.66 87 0.79 
MC33291DW-ND 1.20 RDS (on) Smart 8-Output Switch with SP! 24-SOIC 485 311 2.81 
MC33291DWR2CT-ND | 1.20 RDS (on) Smart 8-Output Switch with SPI 24-SOIC 485 311 2.81 
MC33291DWR2TR-ND | 1.20 RDS (on) Smart 8-Output Switch with SP! 24-SOIC 2505.00/1,000 
MC33298DW-ND Octal Serial Switch with 8-Bit SPI 1/0 24-SOIC 5.49 3.88 3.58 
MC33298DWCT-ND Octal Serial Switch with 8-Bit SPI 1/0 24-SOIC 5.64 3.92 3.61 


MC33298DWTR-ND 


Octal Serial Switch with 8-Bit SPI 1/0 


3260.00/1,000 


MC33385VW-ND Automotive Quad Low-Side Driver* 10.38 7.42 6.74 
MC33389CDH-ND System Base Chip with Low Speed Fault Toleran' OSSmOotmnonG 
MC33389CDW-ND System Base Chip with CAN... 911 6.22 5.92 
MC33389CDWR2CT-ND | System Base Chip with CAI 911 622 5.92 


MC33389CDWR2TR-ND 
MC33389DDWR2CT-ND 
MC33389DDWR2TR-ND 
MC33390DR2CT-ND 


System Base Chip with CAN.. 
System Base Chip with CAN.. 
System Base Chip with CAN 
Class-B Serial Transceiver. 


4886.00/1,000 


9.11 


6.22 


5.92 


4484.00/1,000 


2.50 


1.61 


1.45 


Digi-Key Price Each * 
Part No. Description 1 25 100 
MC33390DR2TR-ND Class-B Serial Transceive: 3140.00/2,500 
MC33399D-ND Local Interconnect Netwo! y' {LB 94 8 
MC33399DR2CT-ND Local Interconnect Network Physical Interface (LIN) 1053) 94 81 
MC33399DR2TR-ND Local Interconnect Network Physical Interface (LIN) 1720.00/2,500 
MC33486ADH-ND Dual High Side Switch for H-Bridge Auto Application 6.98 5.79 4.99 
MC33486ADHR2CT-ND | Dual High Side Switch for H-Bridge Auto Application: 6.98 4.99 4.54 
MC33486ADHR2TR-ND | Dual High Side Switch for H-Bridge Auto Applications 3024.00/750 
MC33790DW-ND 2-Channel DSI Physical Interface for Bus Master. 16-SOIC 480 3.08 2.79 
MC33793D-ND DSI Slave for Remote Sensing 3.78 243 2.19 
MC33882VW-ND 6-Output Low Side Switch*... 6.16 510 4.40 
MC33880DWB-ND 8-Output Hardware Configurable High-Side/Low-Side 

Switch with SPI 32-SOIC $538 3.36 3.21 
MC33883DW-ND Full Bridge Pre-Dri pp R 20-SOIC 5.10 3.27 2.96 
MC33883DWR2CT-ND | Full Bridge Pre-Driver for Power Application. 20-SOIC 5.10 3.27 2.96 
MC33883DWR2TR-ND __| Full Bridge Pre-Driver for Power Application. 20-SOIC 2648.00/1,000 
MC33884DW-ND SDI Monitoring Switch 24-SOIC 3.68 2.36 2.13 
MC33886VW-ND 5.2A Output H-Bridg O-HSOP 5.53 443 3.88 
MC33887DH-ND 5.0A Integrated H-Bridg p O-HSOP 6.81 4.87 4.43 
MC33887DWB-ND 5.0A Integrated H-Bridge with Sleep Mode 54-SOIC 5.08 3.08 2.94 
MC33887VW-ND 5.0A Integrated H-Bridge with Sleep Mode. O-HSOP 5.10 4.82 4.22 
MC33887VWR2-ND 5.0A H-Bridge with Load Current Feedback* (0-HSOP 2711.25/750 
MC33888FB-ND Quad High Side and Octal Low Side Switch 64-QFP 11.47 8.68 8.00 
MC33972EW-ND Multiple Switch Detection Interface* . 32-SOIC S160) 231216 
MC33972EWR2-ND Multiple Switch Detection Interface* .. 32-SOIC 2073.60/1,000 
MC33897AEF-ND Single-Wire CAN Transceiver . 2.80 1.71 1.48 
MC33897EF-ND Single-Wire CAN Transceiver . 2.80 1.71 1.48 
MC33897EFR2CT-ND Single-Wire CAN Transceiver . 2.80 1.71 1.48 
MC33897EFR2TR-ND Single-Wire CAN Transceiver . 3147.65/2,500 
MC33989DW-ND System Base Chip with High Sp 6.20 3.76 3.60 
MC33990D-ND J1850 Serial Transceiver 2.63 1.69 1.53 
MC33990DR2CT-ND J1850 Serial Transceiver 2.63 1.69 1.53 
MC33990DR2TR-ND J1850 Serial Transceiver 3297.50/2,500 
MC33993DWB-ND 22-Switch Multiple Detection Interfac 458 2.94 2.65 
MC33996EK-ND 16-Output Switch with SPI Control* 6.15 3.95 3.69 
MC33997DW-ND Switching Power Supply with Linear Regulator.. 24-SOIC Gal ee Sib) 
MC34129DR2CT-ND High Performance Current Mode Controllet 14-SOIC Ce Cee Fi 
MC34129EF-ND High Performance Current Mode Controllet 14-SOIC 3190 2337 2015 
MCZ33290EFR2CT-ND | ISO K Line Serial Link Interface* NEW! SOIC 1.07 ‘65760! 
MCZ33290EFR2TR-ND | ISO K Line Serial Link Interface* NEW! 1332.50/2,500 
MCZ33399EFR2CT-ND | Local Interconnect Network Physical Inte 


(LIN)* NEWI...... 


ies) a) dels 


MCZ33399EFR2TR-ND 


Local Interconnect Network Physical Interface 


(LIN)* NEW!...... 1430.00/2,500 
MCZ33793EFR2CT-ND ‘| DSI Slave for Remote Sensing* NEW!. Peri ae iba) 
MCZ33793EFR2TR-ND DSI Slave for Remote Sensing* NEW!... 4067.50/2,500 
MM908E624ACEW-ND __| Triple High Side Switch with Embedded M' 6.43 412 3.86 
MM908E625ACEK-ND Quad H-Bridge with Power Supply® ................. 9.60 6.16 5.76 
MM908E626AVEK-ND Stepper Motor Driver with Embedded MCU and LIN 54-SOIC 10.03 643 6.02 
MPC17511AEPR2CT-ND | 1.0A, 6.8V H-Bridge Motor Drive 24-QFN 1.50 2219) 
MPC17511AEPR2TR-ND | 1.0A, 6.8V H-Bridge Motor Drive 24-QFN 1862.50/2,500 
MPC17529EVELCT-ND ‘| 0.7A Dual H-Bridge Motor Driver 
Logic 1/0... EE alike 
MPC17531AEVELCT-ND | 2-Channel H-Bridge Motor Drive! LOSE 2508 
MPC17550EVELCT-ND —_| Quad H-Bridge Micromotor Driver with DC/DC Boost 
5.60 3.40 3.25 
MPC17550EVELTR-ND 
st --.. 36-MFP- 5626.00/2,000 
MW41C2230GNBR1CT-ND | 2110-2170MHz, 30W, 28V RF LDMOS Wideband Integrated 
Power Amp... 46.50 38.73 36.44 
MW4IC2230GNBRITR-ND | 2110-2170MHz, 30W, 28V RF LDMOS Wideb: 
Power Amp 17406.00/500 
MW4IC2230NBRICT-ND | 2110-2170MHz, 
Power Amp... 46.50 38.73 36.44 


MW4IC2230NBR1TR-ND 
MWIC930GNR1CT-ND 
MWIC930GNR1TR-ND 


2110-2170MHz, 30W, 28V RF LDMOS Wideband Integrated 
Power Amp... T 

746-960MHz, 30W, 26-28V, RF LDMOS Wideband Integrated 
Power Amp... Ti 

746-960MHz, 31 
Power Amp... 


17406.00/500 
37.02 28.13 27.35 
12642.00/500 


MWIC930NR1CT-ND 
MWIC930NR1TR-ND 


746-960MHz, 30W, 26-28V, RF LDMOS Wideband Integrated 
Power Amp... J 
746-960MHz, 31 


37.02 28.13 27.35 


Power Amp... 12642.00/500 
KIT33291 DWEVB-ND Evaluation Kit for MC33291 7930) — = 
KIT33880DWBEVB-ND —_| Evaluation Kit for MC33880. 106.40) = = 
KIT33883DWEVB-ND Evaluation Kit for MC33883 8645 — — 
KIT33886DHEVB-ND Evaluation Kit for MC33886 : 69:85 — — 
KIT33993DWBEVB-ND _| Evaluation Kit for MC33993 — 12639° = 


ey 
* freescale” 

Digi-Key Price Each * 
Part No. Description 1 25 +100 
MC14489BDW-ND 5-Channel LED Display/25 Lamp Driver . 404 276 2.53 
MC14489BDWE-ND 5-Channel LED Display/25 Lamp Driver 5.00 3.04 2.90 
MC14489BP-ND 5-Channel LED Display/25 Lamp Driver . 404 276 2.53 
MC14489BPE-ND. 5-Channel LED Display/25 Lamp Driver* NEW! 4.04 276 2.53 


Ps 


i 
= freescale" NEW! MEMORY — Rois Compliant 
Digi-Key Price Each * 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MR2A16ATS35C-ND 256K x 16-Bit 3.3V Async. Magnetoresistive RAM............. 44-TSOP 32.07 29.54 28.70 


“e 


= freescale" MICROPROCESSORS 
semiconductor 

Digi-Key Price Each *& 

Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MC68MH360ZP25L-ND | 32-Bit QUICC™ Microprocessor 357-PBGA 67.94 55.01 53.23 
MC812A4CPVE8-ND 16-Bit Microprocessor........... 112-LQFP 18.94 14.86 14.00 
MC7447AVS733NB-ND | 32-Bit, 733MHz RISC Microprocessot! 60-LGA 120.46 103.14 97.50 
MC7447AVS867NB-ND | 32-Bit, 867MHz RISC Microprocessot 60-LGA 150.57 128.92 121.87 
MC7447AVS1000LB-ND_ | 32-Bit, 1000MHz RISC Microprocessor . 60-LGA 153.97 133.56 127.60 


* RoHS Compliant 


(Continued) 


% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


712 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


“ 


MICROPROCESSORS (Continued) = freescale” TELECOMMUNICATIONS 
Digi-Key Price Each * Digi-Key Price Each * 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description if 25 100 
MC7447AVS1000NB-ND | 32-Bit, 1000MHz RISC Microprocessor 174.28 151.18 144.44 MC145423EJ-ND Universal Digital Loop Transceiver* 5.82 4.95 4.37 
MC7447AVS1167NB-ND_ | 32-Bit, 1167MHz RISC Microprocessor 282.11 244.71 233.80 MC145483EG-ND 3V, 13-Bit Linear PCM Codec-Filter* . 20-S0IC 2.70 2.30 2.03 
MC7447AVS1267LB-ND | 32-Bit, 1267MHz RISC Microprocessor 235.63 204.39 195.28 MC145483DWR2CT-ND | 3V, 13-Bit Linear PCM Codec-Filter 3.38 2.17 1.96 
MC7447AVS1333LB-ND | 32-Bit, 1333MHz RISC Microprocessor 352.65 298.83 — MC145483FC-ND 3V, 13-Bit Linear PCM Codec-Filter 3.58 2.30 2.08 
MC7447AVS1420LB-ND_ | 32-Bit, 1420MHz RISC Microprocessor 408.83 364.03  — MC145484DT-ND 5V PCM Codec-Filter 3.38 2.17 1.96 
MPC184VMB-ND Security Processor..... 27.88 21.87 20.60 MC145484SDCT-ND 5V PCM Codec-Filte 3.50 2.25 2.03 
MSC7110VM800-ND 16-Bit DSP Processor 26.67 20.92 19.71 MC145574APB-ND S/T Interface ISDN Transceive' 5.68 3.39 3.23 
MSC7112VM800-ND 16-Bit DSP Processor 38.53 29.28 28.47 MC33390D-ND Class B Serial Link Transceive 2.50 1.61 1.45 
MSC7113VM800-ND 16-Bit DSP Processor 40.89 31.07 30.21 MC34018P-ND Voice Switched Speakerphone 3.05 1.96 1.77 
MSC7115VM800-ND 16-Bit DSP Processor 45.97 38.29 36.03 MC34118DW-ND Voice Switch Speakerphone 2.54 2.04 1.84 
MSC7116VM800-ND 16-Bit DSP Processor 48.11 40.07 37.70 MC34118DWSCT-ND __| Voice Switch Speakerphone 3.18 2.04 1.84 


EMBEDDED INTEL 


# Dae ARCHITECTURE MICROPROCESSORS 
Digi-Key Price Each * Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 10 100 
MC44BC375UAEF-ND PLL Tuned VHF Audio/Video High KU80C186EC20 802933-ND 
Integration Modulator IC 16-SOIC 2.25 «138 1.19 21.15 16.65 12.60 
MC44BC375UAEFR2CT-ND | PLL Tuned VHF Audio/Video Hig KU80C186EC25 802951-ND 
Integration Modulator IC 16-SOIG 2.25 «1.56 1.41 21.15 16.65 12.60 
MC44BC375UAEFR2TR-ND | PLL Tuned VHF Audio/Video High QU80C186EC25 863807-ND 25MHz, 16-Bit, Enhanced 800186 
Integration Modulator IC 16-SOIC 3120.00/2,500 MPU, 5V¥.. 21.15 16.65 12.60 
MC44BC375UEF-ND PLL Tuned VHF Audio/Video High TN80C186EA13 802768-ND 13MHz, 16-Bit, 80C186EA MPU, 
Integration Modulator IC... 16-SOIC 1.56 41.33 1.17 SV, Extended Temperature... 14.81 11.66 8.82 
MC44BC375UEFR2CT-ND | PLL Tuned VHF Audio/Video High $8001 86EB25 802897-ND 25MHz, 16-Bit, 80C186EB MPU, 
Integration Modulator IC 16-SOIC 925 1.38 1.19 5V, Extended Temperature............80-MQFP 18.21 14.34 10.85 
MC44BC375UEFR2TR-ND | PLL Tuned VHF Audio/Vide: YW80C186EB20 864152-ND 20Mbz, 16-Bit, 80C186EB MPU, 
Integration Modulator IC... .... 16-SOIC 2531.10/2,500 5V, Extended Temp.*........ 11.87 9.35 7.07 
MC44BS373CAEF-ND PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration A80C186ECI 802919-ND | 25MHz, 16-Bit, 80C186EC MPU, 
Modulator .16-SOIC 3.80 2.44 2.21 5V, Extended Temperature............ 62.32 49.20 42.64 
MC44BS373CAEFR2CT-ND | PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video Hig SB80C186EC13 808819-ND 13MHz, 16-Bit, 80C186EC MPU, 
Modulator .16-SOIC 3.80 2.44 2.21 5V, Extended Temperature........... 21.00 16.60 13.50 
MC44BS373CAEFR2TR-ND | PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration $B80C186EC25 802965-ND | 25MHz, 16-Bit, 80C186EC MPU, 
Modulator ....16-SOIC 4932.40/2,500 5V, Extended Temperature.......... 21.00 16.60 13.50 
MC44BS374CAEF-ND | PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration A80C186XL25 803250-ND | 25MHz, 16-Bit, 80C186XL 
Modulator ... 16-SOIC 256 2.18 1.92 Microprocessor, 5V. 44.10 34.86 28.35 
MC44BS374CAEFR2CT-ND | PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration $800186XL20 803199-ND | 20MHz, 16-Bit, 80C186XL 
Modulator 16-SOIC 3.20 256 2.31 Microprocessor, 5V. 13.06 1045 6.89 
MC44BS374CAEFR2TR-ND | PLL Tuned U $80C186XL25 803269-ND 25MHz, 16-Bit, 80C186XL 
Modulator .-. 16-SOIC 5120.00/2,500 Microprocessor, 5V. 13.06 10.45 6.89 
MC44BS374T1AEF-ND — | PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration SB80C186XL12 808823-ND | 12MHz, 16-Bit, 80C186XL 
Modulator -16-S0IC 3.632.383 2.10 Microprocessor, 5V. 11.87 935 7.07 
MC44BS374T1AEFR2CT-ND | PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration SB80C186XL20 808824-ND | 20MHz, 16-Bit, 80C186XL 
Modulator .. 16-SOIC 3.63 233 2.10 Microprocessor, 5V. 11.87 9.35 7.07 
MC44BS374T1 AEFR2TR-ND | PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration SB80C186XL25 808825-ND | 25MHz, 16-Bit, 80C186XL 
Modulator 16-SOIC 4553.00/2,500 Microprocessor, 5V 11.87 9.35__7.07 
MC44BS374T1EF-ND | PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration TRBOC186XL12 803091-ND | 12MHz, 16-Bit, 80C186XL MPU, 
Modulator .16-SOIC 3.63 2.33 2.10 5V, Extended Temperature............... 35.28 27.89 22.68 
MC44BS374T1EFR2CT-ND | PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration TN80L186EA13 806072-ND | 13MHz, 16-Bit, 80L186EA Enhanced 
Modulator 16-SOIC 3.63 2.33 20 MPU, 3V, Extended Temp. .... 14.81 11.66 8.82 
MC44BS374T1EFR2TR-ND | PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video Hig S80L186EB16 806099-ND 16MHz, 16-Bit, 80L186EB Enhanced 
Modulator ... 16-SOIC 4553.00/2,500 MPU, 3V, Extended Temp. ............80-MQFP 18.21 14.34 10.85 
MC33199DCT-ND 1$09141 Serial Ink Drivel 14-S0IC 2.83 1.73 1.49 SB80L186EB13 808880-ND | 13MHz, 16-Bit, 80L186EB Enhanced 
MC33199DTR-ND 1809141 Serial Ink Driver.  14-SOIC 3180.10/2,500 MPU, 3V, Extended Temp. .... 1187 935 7.07 
MC92603VM-ND Quad, Gigabit Ethernet SerDes Transceiver 256-MAPBGA 41.74 34.77 32.71 YW80L186EB13 864163-ND —/ 13MHz, 16-Bit, 80L186EB Enhanced 
MC92604VM-ND Dual, Gigabit Ethernet 1000BASE-X PHY . 196-MAPBGA 32.98 25.87 24.37 MPU, 3V, Extended Temp.*........... 80-SQFP 11.87 9.35 7.07 
SB80L186EB16 806105-ND 16MHz, 16-Bit, 80L186EB Enhanced 
MPU, 3V, Extended Temp. .... 11.87 9.35 7.07 
RF/IF PROD TS80L186EB13 806087-ND | 13IMHz, 16-Bit, 80L 186EB Enhanced 
MPU, 3V, Extended Temp. ............80-MQFP 17.27 13.60 10.29 
Digi-Key Price Each * KU80L186EC13 806111-ND 13MHz, 16-Bit, 80L186EC Enhanced 
Part No. Description Pkg. ul 25 100 MPU, 3V, Extended Temp. .... 21.15 1665 12.60 
A S80L186EC16 808881-ND 16MHz, 16-Bit, 80L186EC Enhanced 
Frequency Conversion MPU, 3V, Extended Temp..........100-MOFP 20.70 16.30 12.34 
MGIS770FCCTEND RF LNA Down Converter ss SHOES Sd SB80L186EC13 809626-ND | 13MHz, 16-Bit, 80L186EC Enhanced 
Receivers/Transmitters MPU, 3V, Extended Temp. ........... 100-SQFP 21.00 16.60 13.50 
MC33493DTB-ND PLL Tuned UHF Transmitter, 315-434MHz and $800188EB25 803598-ND 25Mbz, 16-Bit, 80C188EB MPU, 
868-928MHz eSB ant) 99 5V, Extended Temperature.......... 17.27, 13.60 10.29 
MC33493DTBR2CT-ND | PLL Tuned UHF Transmitter, 315-434MHz and EG80C188EB25 864094-ND 25MHz, 16-Bit, 80C188EB MPU, 
868-928MHz 247 132 1.14 5V, Extended Temperature*.......... 80-MQFP 18.21 14.34 10.85 
MC33493M0D315-ND _| Evaluation Board for MC33493 Transmitter, 315MHz. 84.92 = = $800188EC25 803664-ND 25MHz, 16-Bit, 80C188EC MPU, 
MC33591FTA-ND PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz... 473 287 2.74 5V, Extended Temperature.......... 20.70 16.30 12.34 
MC33591FTAE-ND PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz* 3.55 2.28 2.06 SB80C188EC13 803618-ND 13MHz, 16-Bit, 80C188EC MPU, 
MC33591FTAER2-ND PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz* 4292.00/2,000 5V, Extended Temperature.......... 21.00 1660 13.50 
MC33591FTAR2CT-ND | PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MH: 498 3.02 2.89 SB80C188EC20 803644-ND 20Mbz, 16-Bit, 80C188EC MPU, 
MC33591FTAR2TR-ND | PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MH; 4998.00/2,000 5V, Extended Temperature........... 21.00 16.60 13.50 
MC33591M0D315-ND Evaluation Board for MC33591 Receiver, 315MH 84.92 a YW80C188EC20 864139-ND 20MHz, 16-Bit, 80C188EC MPU, 
MC33591M0D434-ND Evaluation Board for MC33591 Receiver, 434MHz.. 84.92 _ — 5V, Extended Temperature™......... 100-SQFP 21.00 16.60 13.50 
MC33592FTA-ND PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz.. 473 287 2.74 SB80C188EC25 808828-ND 25Mbz, 16-Bit, 80C188EC MPU, 
MC33592FTAE-ND PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz* 3.55 2.28 2.06 5V, Extended Temperature...........100-SQFP 21.00 16.60 13.50 
MC33592FTAER2-ND PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz* 4292.002,000 A80C188XL25 803884-ND 25MHz, 16-Bit, 800188XL 
MC33592FTAR2CT-ND | PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434Mz ... 4.98 3.02 2.89 MPU, 5V. .68-PGA 42.00 33.20 27.00 
MC33592FTAR2TR-ND | PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434Mz ... 4998.00/2,000 R80C188XL25 803902-ND 25Mbz, 16: 
MC33594FTA-ND PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MH: 5.75 3.49 3.34 ...68-LCC 30.98 24.49 19.92 
MC33594FTAER2CT-ND | PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz* 450 289 2.61 $800188XL12 803759-ND 
MC33594FTAER2TR-ND | PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz* 5184.00/2,000 ...80-MQFP 11.69 9.385 6.17 
MC33594FTAR2CT-ND | PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434Mz ... 6.00 3.64 3.48 $80C188XL25 808831-ND 
MC33594FTAR2TR-ND | PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz ... 6028.00/2,000 11.69 9.35 6.17 
SB80C188XL12 803769-ND 
13.04 10.27 7.77 
TN80L188EA13 806131-ND it, 80L188EA Enhanced 
MPU, 3V, Extended Temp. .... 14.81 11.66 8.82 
Digi-Key Price Each * N80L188EB16 806163-ND 16MHz, 16-Bit, 80L188EB Enhanced 
Part No. Description 25 100 MPU, 3V, Extended Temp. .... 16221277 9.66 
MC14467P1-ND lonization Smoke Detector ..... 147 90.78 TS80L188EB13 806156-ND | 13MHz, 16-Bit, 80L188EB Enhanced 
MC145010DW-ND Photoelectric Smoke Detector IC with I/O DSB n el Geeneay, MPU, 3V, Extended Temp.............80-MQFP 17.27. 13.60 10.29 
MC145012DW-ND Photoelectric Smoke Detector IC with 1/0 258 1.66 1.50 SB80L188EC13 806197-ND | 13MHz, 16-Bit, 80L188EC Enhanced 
MC145012P-ND Photoelectric Smoke Detector IC with 1/0 21530 1:62) 1:47 MPU, 3V, Extended Temp. ........... 100-SQFP_ 15.44 12.21 9.93 
MC145012ED-ND Photoelectric Smoke Detector IC with 1/0 2.53 1.62 1.47 * RoHS Compliant (Continued) 
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ROPROCESSORS (Continued) PROCESSOR 
Intel Digi-Key Price Each * Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 10 100 
$B80L188EC16 809627-ND | 16MHz, 16-Bit, 80L188EC Enhanced 21281DB 821351-ND | 166MHz, Strong Arm 
MPU, 3V, Extended Temp.......... 100-SQFP 15.44 12.21 9.93 SA-110 Microprocessor ............144-TOFP 30.98 24.49 19.92 
TS80L188EC13 808882-ND | 13MHz, 16-Bit, 80L188EC Enhanced 
MPU, 3V, Extended Temp.......... 100-MOFP 20.70 16.30 12.34 — 
NG88C0196EC40 859794-ND | 40MHz, 16-Bit MCU with 256Kb on (intel)... Bhcctosnde 
Chip Flash Memory... 132-OFP 23.10 18.26 14.85 - : 
TG88C0196EC40 859797-ND | 40MHz, 16-Bit MCU with 256Kb on Chip Intel Digi-Key ee Price Each 
Flash Memory Ext. Temp.............132-QFP 24.26 1918 15.60 Part No Part No. Description 1 10___100 
A80386DX16 807050-ND 16Mbz, 32-Bit, 386DX GCIXP1200EA 829314-ND 2\V, 166MHz, Network Processor. 192.32 180.75 173.52 
Processor, 5.0V 132-PGA 52.50 4150 33.75 GCIXP1200EB 829764-ND | 2V, 200MHz, Network Processor. 251.90 236.75 227.28 
A80386DX20 807066-ND | 20MHz, 32-Bit, 386DX GCIXP1200FB 833954-ND | 2V, 200MHz, Network Processor. 251.90 236.75 227.28 
paar : GCIXP1200FC 833956-ND | 2V, 232MHz, Network Processor. 338.09 317.75 305.04 
Eronessor, 50M 132-PGA 2 SORE SO mses) GCIXP12006A 839427-ND | 2V, 166MHz, Network Processor. 192.32 180.75 173.52 
A80386DX25 807094-ND | 25MHz, 32-Bit, 386DX 
r GCIXP1200GB 839428-ND | 2V, 200MHz, Network Processor. 251.90 236.75 227.28 
Processor, 5.0V. 132-PGA 52.50 41.50 33.75 
a GCIXP12006C 839429-ND | 2V, 232MHz, Network Processor. 338.09 317.75 305.04 
A80386DX33 807129-ND | 33MHz, 32-Bit, 386DX 
: GCIXP1240AA 837150-ND 2\V, 166MHz, Network Processor 
Processor, 5.0V 132-PGA 52.50 41.50 33.75 
Nieagasenen ROTOCANGMM| SOMHs 39-Bit 386Dx with CRC Support 432-BGA 258.55 243.00 233.28 
P y 5 OV 432-QFP 13.87 10.92 8.26 GCIXP1240AB 837151-ND 2V, 200MHz, Network Processor 
JOGGSSOF 9: : ! : with CRC Support 432-BGA 318.27 299.13 287.16 
NG80386DX25 BO7111-ND | 25MHz, 32-Bit, 386DX GCIXP1240AC 837152-ND | 2V, 282MHz, Network Processor 
Processor, 5.0V 132-QFP 13.87 10.92 8.26 with CRC Su a 
; port 432-BGA 404.45 380.13 364.92 
NGEnSHOD YS? OHIO SoMHz, 32-Bit, 386DX GCIXP1250BA 837411-ND | 2V, 166MHz, Network Processor 
Processor, 5.0V. 132-0FP iS C7 Caco with CRC and ECC Support........520-BGA 271.85 255.50 245.28 
FA80386EXTB25 807257-ND | 25IMHz, 32-Bit, 386EX Integrated GCIXP1250BB 837412-ND | 2V, 200Miz, Network Processor 
Processor, 3.3V, Ext. Temp.......... 144-TOFP 26.25 20.75 16.88 with CRC and ECC Support............520-BGA 331.44 311.50 299.04 
QU80386EXTC33 863827-ND | 33MHz, 386EX Integrated GCIXP1250BC 837414-ND | 2V, 232MHz, Network Processor 
Processor, 5.0V* 132-QFP 21.53 17.02 13.84 with CRC and ECC Support 20-BGA 417.62 392.50 376.80 
KU80386SXTA25 800169-ND | 25IMHz, 32-Bit, 386SX Processor, 
5.0V, Extended Temperature.......... 100-QFP 15.04 11.84 8.96 aay 
KU80386SXTA33 800175-ND 33MHz, 32-Bit, 386SX Processor, intel? nae I PROCESSORS 
5.0V, Extended Temperature........... 100-QFP 15.04 11.84 8.96 Ge pay hd c 
KU80386SXTA40 800183-ND | 40MHz, 32-Bit, 386SX Processor, Intel Digi-Key at Price Each 
5.0V, Extended Temperature........... 100-QFP 15.04 11.84 8.96 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10100 
NG80386SX33 800353-ND | 33MHyz, 32-Bit, 386SX GC80303 $ L57T 833962-ND | 100MHz, 3.3V, 1/0 Processor, 
Processor, 5.0V. 100-OFP 12.22 962 7.28 64-Bit PCI-PCI Bridge... 540-BGA 126.06 110.78 97.41 
NG80386SXLP20 800112-ND | 20MHz, 32-Bit, 386SX GC80960RM100SL3YZ | 827794-ND —_| 100MHz, 3.3V, /0 Processor, 
Processor, 5.0V. 100-OFP 15.28 12.03 9.10 32-Bit PCI-PCI Bridge... .540-BGA 102.00 89.64 78.83 
NG80386SXLP25 800134-ND | 25MHz, 32-Bit, 386SX 
Processor, 5.0V 100-QFP = 12.22 9.62 7.28 MCS: 51 
NG80386SXLP33 800149-ND | 33MHz, 32-Bit, 38 MICROCONTROLLERS 
Processor, 5.0V 100-QFP = 12.22 9.62 7.28 — = 
A80486DX2SA50SX912 | 800940-ND | 50MHz, 32-Bit, 486DX2 Intel Digi-Key na Price Each * 
MPU, 5.0V. 168-PGA 54.15 42.75 37.05 Part No. Part No. Description 10___100 
; EE80C321SF88 864161-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU* 440 352 220 
$B80486DX2SC50SX920 | 800952-ND | : ; 
Sane tae pe 208-SQFP 38.05 30.08 24.47 $8003224SF88 810024-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit MPU 440 3.52 2.09 
FA80486GXSF33 801241-ND  |33MHz, 32-Bit, 486GX MPU, 3.3V..176-TOFP 33.08 26.15 21.27 TN80C321SF88 BOSS IZ-ND I) SV. 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. Tem 5100) 4.00) 288 
A80486SXSA25SX930 | 801266-ND | 25MIHz, 32-Bit, 486SX MPU, 5.0V....168-PGA 62.23 49.13 42.58 TS80C321SF88 er elegvemm|©¥. 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. Tem at) a0 Bee 
A80486SXSA33SX931__|801301-ND _|33MHz, 32-Bit, 486SX MPU, 5.0V....168-PGA 66.50 52.50 45.50 NBOCS1RAt 804496-ND__|5V, 16MHz, 8-Bit MPU. 9.20 7.36 4.37 
KU80486SXSA33SX935 __|801318-ND | 33MHz, 32-Bit, 486SX MPU, 5.0V....196-OFP 50.35 39.75 34.45 N8OGS1RA24 804579-ND 18.98 15.18 10.01 
KC80524KX366128SL3C7 |822451-ND —|366MHz, LP Celeron, 66MHz Bus, N87C51FA24SF76 810758-ND — |5V, 24MHz, 8 7.70 6.16 4.06 
128K L2 Cache, 1.6V.... .615-BGA 108.90 95.70 84.15 EEB7CSIFC1 S F76 Boe oan bay SV, 16NH2, 
KC80526LL300128SL5LG |835679-ND | 300MHz, LP Celeron, 100MHz Bus, EPROM 9.35 7.48 4.93 
128K L2 Cache, 1.1V.... 495-BGA 82.50 72.50 63.75 EE87C51RB1 864637-ND Re Te Sun ee a 
KC80526LY400128SL4J8 |830981-ND  |400MHz, LP Celeron, 100MHz Bus, Coa : 
128K L2 Cache, 1.3V.... € 91.20 72.00 62.40 NB7CSIRCI SOCIO NO EV, 16NHz, 8-Bi WER) 
KC80526LY400128SL544 |833480-ND | 400MHz, Celeron, 100MHz Bus, P80CSIRAt 804514-ND — /5V, 16MHz, 8-Bit MPU. 9.20 7.36 4.37 
428K L2 Cache, 1.35V 85.50 6750 58.50 $80C51RA1 804523-ND —|5V, 16WHz, 8-Bit MPU. 9.20 7.36 4.37 
RB80526RX733128SL52Y |833440-ND | 733MHz, Celeron, 66MHz Bus, S80C51RA24 804592-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit MPU. 6.33 5.06 3.34 
128K L2 Cache, 1.7V.... 66.50 52.50 45.50 TN80C51FA24SF88 809583-ND  |5V, 24MHz, 8-Bit MPU, 
RB80526RY850128SL540 |833470-ND  |850MHz, Celeron, 100MHz Bus, Extanded Temperatura CORRES saa 3 
128K L2 Cache, 1.75V 66.50 5250 45.50 TS80C51FA1SF88 810998-ND  |5V, 16MHz, 8-Bit MPU, 
RK80532RC041128SLGVR |852181-ND — |2GHz Celeron Proc. 79.80 63.00 54.60 Extended Temperature 680 5.44 3.23 
RK80532RC060128SL72B |854328-ND | 2.5GHz Celeron Pro 113.85 100.05 87.98 TS80C51RA1 804534-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU 
GC80503CS166EXTSL3B8 |822631-ND — |166MHz, Pentium | with MMX, Extended Temperature 674 5.39 3.56 
66MHz Bus, 1.8V, Low Power.......352-BGA 76.00 60.00 52.00 TSB0C51RA24 804603-ND | SV, 24MHz, 8-Bit MPU 
GC80503CSM66166SL368 |821225-ND | 166MHz, Pentium | with MMX, Extended Temperature Sia 989856 
66MHz Bus, 1.9V 76.00 60.00 52.00 TS87C51FA1SF76 811518-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP 
KC80526LY400256SL546 |833482-ND | 400MHz, LP Pentium III, 100MHz EPROM MCU, Extended Temp. ....... 811 649 4.28 
Bus, 256K L2 Cache, 1.35V.. 123.75 108.75 95.63 QX87C51FC20 863910-ND | 5V, 20MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU, 
RB80526PY600256S L5BT |834318-ND | 600MHz, Pentium Ill, 100MHz Bus, Automotive* ... 21.02 16.62 13.52 
256K L2 Cache, 1.75V.acccsne 370-FC-PGA 123.75 108.75 95.63 D87C51FC20SF76 811050-ND | 5V, 20MHz, 8-Bit, 32K 
RB80526PY700256S L4ZM |833747-ND | 700MHz, Pentium Ill, 100MHz Bus, UV EPROM MCU 38.85 30.71 24.98 
256K L2 Cache, 1.75V..eecssceee 370-FC-PGA 123.75 108.75 95.63 BE87C511SF76 864849-ND —/5V, 16MHz, 8-Bit, 4K OTP MCU, 
RB80526PY850256S L4Z2 | 833400-ND | 850MHz, Pentium III, 100MHz Bus, Extended Temperature™.... 860 6.88 4.30 
256K L2 Cache, 1.75V.......0 370-FC-PGA 123.75 108.75 95.63 BE87C51FA1 864848-ND =| 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, 
RB80526PZ001256SL52R | 833416-ND | 1.0GHz, Pentium Ill, 100MHz Bus, Extended Temperature*.... . 866 6.93 4.57 
256K L2 Cache, 1.75 370-PGA 132.00 116.00 102.00 LN87C51FC20SF76 811064-ND 5V, 20MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU, 
RB80526PY001256S L5QV |836655-ND —_|1.0GHz, Pentium Ill, 100MHz Extended Temperature .. 8.81 6.94 5.25 
Bus, 256K L2 Cache, 1.75V......370-FC-PGA 106.40 100.00 96.00 LN87C51FC24SF76 812078-ND =| 5V, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU, 
RJ80530KZ933512S L69K |849162-ND | 933MHz, Pentium Ill, 133MHz Extended Temperature 8.81 6.94 5.25 
Bus, 512K L2 Cache, 1.15V....470-uFC-BGA 269.99 253.75 243.60 N87C51FA33SF76 810753-ND | 5V, 33MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU 847 678 4.47 
RH80532GC029512SL6V6 | 852229-ND _|1.7GHz, Pentium 4.. 478-MFC-PGA 220.78 207.50 199.20 N87C51FB20SF76 810972-ND | 5V, 20MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU. 8.81 6.94 5.25 
RKB0532PE0565105 LOPC |850158-ND |24GHz, Pentium 4 400MFz Bus, £E87C51FC33SF76 864436-ND _|5V, 33MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU 10.29 8.23 6.55 
512K L2 Cache, 1.5V 448.50 130.50 114.75 £E87C51RA24 864004-ND  |5V, 24MHz, 8-Bit, BKOTPMCU*....44-PLCC 825 6.60 4.35 
RK80532PE056512SL79B |857396-ND | 2.4GHz, Pentium 4, Fron P87C51RA1 806971-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU 40-Dip 7.05 5.55 4.20 
184.87 173.75 166.80 P87C51RA24 807140-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU 40-Dip 7.05 5.55 4.20 
RK80532PC064512SL6PP |850365-ND | 2.6GHz, Pentium 4, Front Side Bus, P87C51RB24 807310-ND | 5V, 24MHHz, 8-Bit, 16K OTP MCU.........40-Dip 7.99 6.29 4.76 
400MHz. 148.50 130.50 114.75 P87C51RC24 800354-ND __|5V, 24MHHz, 8-Bit, 32K OTP MCU.........40-Dip 8.93 7.03 5.32 
RJB0535LC0051MSLENC |851287-ND | 1.1GHz, Pentium M. 337.82 317.50 304.80 $87C51FA1SF76 804439-ND  |5V, 16MHz, 8-Bit, 8BKOTPMCU......44-MQFP 7.70 616 4.06 
RH80532GC029512S L6FG |848089-ND | 1.7GHz, Pentium 4 Mobile, 400MHz $87C51FA24SF76 810749-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU.......44-MQFP 7.70 6.16 4.06 
Bus, 512K L2 Cache, 1.3V......478-uFC-BGA 220.78 207.50 199.20 $87C51FB24SF76 811017-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU.....44-MQFP 7.05 5.55 4.20 
RK80532EC025512SL6XK |852509-ND | 1.6GHz, Xeon LV. .604-FC-mPGA-2P 266.00 250.00 240.00 $87C51FB33SF76 811019-ND | 5V, 33MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU.....44-MQFP 7.76 6.11 4.62 
RK80532EC041512SL6XL_|852510-ND | 2GHz, Xeon LV. 604-FC-mPGA-2P 272.65 256.25 246.00 $87C51FC1SF76 806104-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 32K 
RK80532EE056512SL74T |854517-ND | 2.4GHz, Xeon LV. .604-FC-mPGA-2P 285.95 268.75 258.00 OTP MCU... 7.99 6.29 4.76 
RK80532KE056512S L6GD | 848396-ND | 2.4GHz, Xeon, 533MHz Bus, 512K $87C51FC24SF76 811081-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 799 629 476 
L2 Cache 1.5V .604-FC-mPGA-2P 258.02 242.50 232.80 $87C51RA24 807154-ND | 5V, 24MHHz, 8-Bit, 8K OTP MCU....... 7.05 5.55 4.20 
RK80532KE056512SL73L | 854163-ND | 2.4GHz, Xeo (604-FC-mPGA-2P 258.02 242.50 232.80 $87C51RB1 807279-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU..... 799 629 4.76 
RK80532KE072512SL73N | 854168-ND __|2.8GHz, Xeon. .604-FC-mPGA-2P 329.84 310.00 297.60 $87051RB24 807314-ND | 5V, 24MHHz, 8-Bit, 16K OTP MCU..... 799 629 4.76 
FW82443BXSL2VH 818428CT-ND |82443BX Controller 492-PBGA 35.70 28.22 22.95 S87C51RC1 800221-ND__|5V, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU.....44-MQFP 8.93 7.03 5.32 
FW82443BXSL2VH 818428TR-ND |82443BX Controller 492-PBGA 7956.00/360 * RoHS Compliant (Continued) 
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intel) Intel Digi-Ke Price Each * 
(intel MCS» 51 MICROCONTROLLERS (Continued) Part No. Patt No. Description Pkg. 1 10 100 
ar ; TP80C251S016 804495-ND  |5V, 16MHz, 8-Bit MPU, 512 Byte 
Intel ee (ieee gr ee Register RAM, Extended Temp........ ip 9.21 7.37 4.86 
: TP80C251T024 816718-ND — |5V, 24MHz, 8-Bit MPU, 
$87C51RC24 800375-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU.....44-MQFP 8.93 7.03 5.32 512K Register RAM, Ext. Temp. 811 649 428 
TN87C51FA1SF76 810774-ND me Less 8-Bit, Hy OTP MCU, eee P87C251SP16 804007-ND _|5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU 8.06 6.35 4.81 
‘ended Temperature - ; : P87C251S016 804066-ND  |5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU.........40-Dip 872 687 5.20 
EN87C51FB24SF76 864934-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU, TN87C251SP16 A HOSTEEM SV' IGM 8-Bit BK - 
Extended Temperature* sn 8.66 6.93 4.57 OTP MCU, Extended Temp... 841 663 5.02 
TN87C51RB24 807318-ND _[5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU, TP87C251SP16 804036-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K 
Extended Temperature S 8.34 6.57 4.97 OTP MCU, Extended Temp... 8.41 6.63 5.02 
TP87C51RB24 807320-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU, 7P870251S016 804103-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K 
Extended Temperature 8.34 6.57 4.97 OTP MCU, Extended Temp..... 9.07 7.15 5.41 
TP87C51RC24 800408-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP 
Extended Temperature 9.28 7.31 5158) 
TS87C51FA24SF76 810982-ND — | 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, i960 MICROPROCESSORS 
Extended Temperature 8.11 6.49 4.28 
TS87C51FB1SF76 812058-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP Intel Digi-Key Price Each + 
Extended Temperature 7.40 5.83 4.41 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
TS87C51RAt 807033-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, ‘A80960CA16 302846-ND _|16MHz, i960CA, 32-Bit MPU 
Extended Temperature 7405.83 4.41 with DMA, 1K Cache. 168-PGA 64.85 51.20 44.37 
TS87C51RA24 807166-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, A80960CA33 802946-ND | 33MHz, i960CA, 32-Bit MPU 
Extended Temperature 7.40 5.83 4.41 with DMA, 1K Cache. 168-PGA 83.56 65.97 57.18 
TS87C51RB1 807285-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU, A80960CF25 803021-ND | 25MHz, i960CF, 32-Bit MPU 
Extended Temperature 8.34 6.57 4.97 with DMA, 4K Cache. 168-PGA 86.60 68.37 59.26 
TS87C51RC24 800417-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU, ‘A80960CF33 803084-ND | 33MHz, i960CF, 32-Bit MPU 
Extended Temperature 9.28 7.31 5.53 with DMA, 4K Cache. 168-PGA 89.78 78.90 69.38 
N87C5233SF76 810763-ND | 5V, 33MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU. 635 5.09 3.35 A80960CF40 803133-ND | 40MHz, i960CF, 32-Bit MPU 
P87C521SF76 810765-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8X OTP EPROM 578 4.62 3.05 with DMA, 4K Cache. 168-PGA 111.47 97.97 86.14 
P87C5224SF76 810767-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU. 578 4.62 3.05 AB80960HA33SL2GY 813629-ND —/ 33MHz, I960HA, 32-Bit MPU, 
$87C521SF76 810770-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU....... 5.78 4.62 3.05 3.3V, 16K Cache. 168-PGA 87.06 68.73 59.57 
£N87C521SF76 864926-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, AB0960HA40SL2GZ 813628-ND  |40MHz, i960HA, 32-Bit MPU, 
Extended Temperature*... 9.00 7.20 4.50 3.3V, 16K Cache. 92.26 72.84 63.13 
TN87C5224SF76 819853-ND  |5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, A80960HDS50SL2GH 815231-ND eon MPU, GeAg AGT eka 
‘ xtended emnper alte SAR pa AB0960HDGESL2GJ 815230-ND | 66NMHz, I960HD, 32-Bit MPU, : i ; 
AN87C54F8 821116-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU, Paar ai av GAGA RAT FALE 
Automotive e 1452 11.44 8.66 POUs NE : : : 
08705433SF76 810732-ND _|5V, 33MHz, 8-Bit, 16K UV EPROM 28.88 22.83 18.57 A80960HT75SL2GP 814114-ND eee rat MPU, Pe ana ens aa 
N87C541SF76 810719-ND _[5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MICU 770 616 406 asossaunaves PIOSOARTOML | OSNIHE. ISGOIK, 23.81 MPU : y ; : 
N87C5424SF76 810720-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU 770 616 4.06 3.3V. 2K Cache : 132-PGA 48.09 37.97 32.91 
N87C5433SF76 810721-ND | 5V, 33MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU 724 5.70 4.32 Aan9s0JA3V33 819509-ND | 33MH? iI960JA, 32-Bit MPU ; ; : 
$870541SF76 810369-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU.....44-MQFP 7.70 6.16 4.06 3.3V, 2K Cache : 32-PGA 57.00 45.00 39.00 
$8705424SF76 810712-ND _|5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU.....44-MQFP 7.70 6.16 4.06 Ag0o60I03v33 FIRES GE S3MHs: I960J0, 32-i MEU TOME : - : 
TD87C541SF76 823347-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K UV EPROM Bus, 3.3V, 4K Cache : 66.50 52.50 45.50 
MCU, Extended Temperature... 40-CDip 26.57 21.00 17.08 A80960JD3V50 819536-ND 50MHz, i960JD, 32-Bit MPU, 
N87C581SF76 810724-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU.....44-PLCC 6.11 4.81 3.64 3.3V, 4K Cache... 7418 5856 50.76 
N87C5833SF76 810725-ND | 5V, 33MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU.....44-PLCC 6.72 5.30 4.01 ‘A80960JD3V66 819538-ND — |6GMHz, i960JD, 32-Bit MPU, 
P87C581SF76 823402-ND _|5V, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU O-Dip 6.11 481 3.64 3.3V, 4K Cache... 83.60 66.00 57.20 
P87C5820SF76 810728-ND [5V, 20MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU......40-Dip 611 481 3.64 ‘AB0960JF3V25 819540-ND | 25MHz, i960JF, 32-Bit MPU, 
P87C5833SF76 810729-ND | 5V, 33MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU 0-Dip 672 530 401 3.3V, 4K Cache... 132-PGA 66.50 52.50 45.50 
$870581SF76 810734-ND _|5V, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU.....44-MQFP 6.11. -4.81_——3.64 A80960KA16 803435-ND | 16MHz, i960KA, 32-Bit MPU, 
512 Byte Cache .. 132-PGA 48.30 38.18 31.05 
aT MCS> 96 A80960KB16 803496-ND | 16MHz, i960KB, 32-Bit MPU, 
e 512 Byte Cache 132-PGA 42.69 33.75 27.45 
Cc ROCONTROLLERS 7A80960KB20 803516-ND | 20MHz, i960KB, 32-Bit MPU, 
Intel Price Each * 512 Byte Cache... 132-PGA 53.97 42.67 34.70 
Part No. Description Pkg. 1 10 100 A80960KB25 803535-ND | 25MHz, i960KB, 32-Bit MPU, 
EE80C196KB16 863947-ND —_|5V, 16MHz, 16-Bit MPU... 68-PLCC 1086 869 5.73 FeansennssaGal geenn | PST TET 182-PGA TESCO Como so 
N80C196MD 804212-ND | 5V, 16MHz, 16-Bit Industrial May IB CaEHE Se o08-orp WREST me COMme cto! 
Motor Control MPU 1716 13.51 10.22 a : : : : 
EGBOCI96EA g64391-ND (SV, 40MMHa. 16-Bit Event FOBOS6OHASSSL2GV | 813627-ND | 33MHz, i9G0HA, 32-Bit MPU, 
Processor Array MPU‘... 21.15 16.65 12.60 3.aV, 16K Cache... 208-0FP te CO meeo oat 
SBNCTSEKEDD S0T17-ND SV. 20Miz, 16-Bit High Speed FCBO960HA4OSL2GW 813625-ND | 40MHz, i960HA, 32-Bit MPU, eo ee 
In/Out MPU oe 80-MOFP 14.34 11.29 8.54 Pcaoanonieal ek PROT ; ; : : 
$80C196NU40 804302-ND | 5V, 40MHz, 16-Bit Event acy ek Cache 208-orp MEA SOM CI COMEET C2 
¥ Hrocessor Airey Us 100-OFP Oe Commo FC80960HD50SL2GM 815241-ND | 50MHz, i960HD, 32-Bit MPU, 
£G80C196NU40 864520-ND | 5V, 40MHz, 16-Bit Event xa ae each fa Clee. Geet 
Processor Array MPU® i 100-OFP SLE SOS OIE UGSO960HD66SL2GN | 864025-ND —_| 66MHz, I960HD, 32-Bit MPU, 
SB80CT96NP 804243-ND | 5V, 25MHz, 16-Bit Event 3.3V. 16K Cache* 8486 7458 65.58 
Processor Array MPU... 100-SQFP 17.63 13.88 10.50 FC80960HT75SL2GT 815234-ND | 75MHz, I960HT, 32-Bit 
$B80C196NP25 804256-ND | 5V, 25MHz, 16-Bit Event ala ek Cacke ave GAR) Gow 
Processor Array MPU -100-SQFP 17.63 13.88 10.50 FWS80960VH100 320682-ND TOOME: T960VH 30 = = = 
$B80C196NU40 804308-ND | 5V, 40MHz, 16-Bit Even! i aN IK Cache aie) BOGS GAG 
Processor Array MPU... 100-SQFP 18.80 14.80 11.20 GD80960JA25 320061-ND 25MH7, i960JA, 32-Bit MPU, 
‘AN87C196JRF8 821035-ND __[5V, 16MHz, 16-Bit, 16K OTP MCU, 3.3V. 2K Cache... 196-BGA 2841 22.46 18.27 
Automotive ..52-PLCC 19.98 15.73 11.90 GD80960JA33 820063-ND | 33MHz, i960JA, 32-Bi 
AN87C196JTWB20 828470-ND | 5V, 20MHz, 16-Bit, 32K OTP MCU, 3.3V. 2K Cache {96-BGA 35.47 28.04 22.81 
Automotive a 2115 16.65 12.60 ae — : : : 
AN87C196JV20F8 821068-ND —|V, 20MHz, 16-Bit, 48K OTP MICU, GDSOSGOUI SS eh ag SMH, GE, $2-Bit MPU, WP ics Age BaD 
Automotive ~-52-PLOG EEZ5 2019192501620 KU80960CA16 802858-ND | 16MH2, i960CA, 32-Bit MPU 
QX87C196KD16 864068-ND 5V, 16MHz, 16-Bit, 32K OTP MCU, with DMA, 1K Cache. 196-QFP 71.69 56.68 46.09 
Automotive* 25.20 19.92 16.20 KU80960CF25 803044-ND | 25MHz, i960CF, 32-Bit MPU 
AN87C196LA20F8 821030-ND | 5V, 20MHz, 16. Race Seer oie with DMA, 4K Cache. 196-QFP 70.78 55.88 48.43 
N87C196MH 803661-ND _|5V, 16MHz, 16-Bit, 32K OTP MCI 19.95 15.77 12.83 KUAOgGORESS SOND See OG eB my 85.37 6740 5841 
$870196KC20 802755-ND _[5V, 20MHz, 16-Bit, 16K OTP MCU...80-MQFP 23.21 1835 14.92 Neog60SA10 803819-ND | 10MHz, i960SA, 32-Bit MPU, 
$87C196KD 802861-ND it, 32K OTP MCU...80-MOFP 25.31 20.01 16.27 512 Byte Cache 19.98 15.73 11.90 
$87C196MD 803636-ND 16-Bit, 16K OTP MCU...80-MOFP 18.48 14.61 11.88 Neog60SA16 803825-ND | 16MHz, i960SA, 32-Bit MPU, 
YW87C196KC20 864107-ND | 5V, 20MHz, 16-Bit, 16K OTP 512 Byte Cache... 21.15 16.72 13.60 
MCUs ... 23.21 18.35 14.92 NB0960SA20 803859CT-ND |20MHz, IS60SA, 32-Bit MPU, 5V. 22.74 17.98 14.63 
TN87C196CA 817074-ND _ [5V, 16MHz, 16-Bit, 32K NG80960JA3V16 819544-ND | 16MHz, i960JA, 32-Bit MPU, 
OTP MCU, Extended Temp 17.85 14.11 11.48 2k Cache, 3.3V.... 23.45 18.47 13.98 
TN87C196CB 817075-ND | 5V, 16MHz, 16-Bit, 56K NG80960JA3V25 819545-ND | 25MHz, i96QJA, 32-Bi 
OTP MCU, Extended Temp...... 19.95 15.77 12.83 3.3V, 2K Cache... 28.41 22.46 18.27 
U87C196MC 803558-ND _|5V, 16MHz, 16-Bit, 16K OTP MCU. 18.90 14.94 12.15 NGSOO60JA3V33 819546-ND |33MHz, 1960JA, 32-Bit MPU, 
3.3V, 2K Cache... 132-OFP 35.47 28.04 22.81 
NG@80960JC33 820340-ND | 33MHz, i960JC, 32-Bit MPU, 
(intel ROPRO eecane 16MHz Bus, 16K Cache...........132-PQFP 55.23 43.66 35.51 
Lid R N@BO960JC66 820343-ND | 66MHz, I960JC, 32-Bit MPU, 
Intel Digi-Key Price Each * 33MHz Bus, 16K Cache .-.132-PQFP 32.30 25.50 22.10 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 NGB0960JC50 820342-ND _|50MHz, i960JC, 32-Bit MPU, 
8002518016 804477-ND  |5V, 16MM, 8-Bit MPU, 3.3V, 16K Cache..... 132-0FP 30.40 24.00 20.80, 
512 Byte Register RAM... 8.80 7.04 464 NG80960JD3V40 819550-ND | 40MHz, i960JD, 32-Bit MPU, 
pg0c251T024 816704-ND | 5V, 24MIHz, 8-Bit MPU, 3.3V, 4k Cache... 132-OFP 48.66 38.42 33.30, 
512K Register RAM.. 770 616 4.06 NG80960JD3V50 819551-ND | 50MHz, i960JD, 32-Bit MPU, 
TN80C251S016 804487-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, 512 Byte 3.3V, 4K Cache... 132-PGA HEi58 92542 oF ES6190 
Register RAM, Ext. Temp. 9.21 7.37 4.86 * RoHS Compliant (Continued) 
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Intel Digi-Key Price Each *& 
i960 MICROPROCESSORS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 10 100 
= : $82595FX 806680-ND | ISA/PCMCIA High Integration 
intel nol Aey Terie rea % AT tr Ethernet COntTOMED sss 160-MOFP 29.40 23.24 18.90 
= : - : $B82558BSL2P4 816075-ND | 32-Bit Fast Ethernet PC! Bus 
NG80960JD3V66 819553-ND | 66IMHz, i960JD, 32-Bit MPU, Controller with Integrated PHY.....208-SQFP 35.70 28.22 22.95 
3.3V, 4K Cache. 192-QFP MBSOZEMETAIOMEEAOON | pocgaanc gan 86 REE canna erifietie i E : 
Neapsedieayes Seren] OKIE: i ‘ TL82543GCSL4AC 829160-ND — |10/100/100 PCI Bus Mac 
2, i960JF, 32-Bit MPU, clash ‘i 
3.3V, 4K Cache. 132-OFP 3742 2959 24.06 igabit Ethernet Controller.............352-BGA 94.41 82.97 72.96 
NG80960JS25 820348-ND | 25MHz, i960JS, 32-Bit MPU, 
3.3V, 16K Cache... 132-QFP 24.15 19.09 15.53 ETHERNET 
NG80960J533 820349-ND _|33MHz, 1960JS, 32-Bit MPU, TRANSCEIVERS / RECEIVERS 
3.3V, 16K Cache... 132-QFP 31.50 24.90 20.25 ar 7 
NG80960JT100 818018-ND | 100MHz, i960JT, 32-Bit MPU, ee eee om 
3.3V, 16K Cache 132-QFP 36.10 2850 24.70 
NG80960KA16 803445-ND 16MHz, i960KA, 3: DJLXT380LE.B4 832251-ND 3.3V, 8-Port Short-Haul E1 
512 Byte Cache 132-QFP 22.34 17.67 14.37 Transceiver. 43.89 34.70 28.22 
NGSO9G0KA20 303464-ND | 20MHz. I960KA, 32-1 DJLXT388LEB2834197  834197-ND Dual T1/E1/J1 Short-Haul Xcvr 17.70 14.00 11.39 
512 Byte Cache ec ceneee 432-QFP 26.12 2065 16.80 FLLXT386BEB2834206 —/834206-ND —_| Quad T1/E1/J1 Short-Haul Xcv 60-BGA 39.69 31.38 25.52 
NG80960KB16 803504-ND 16MHz, i960KB, 32-Bit MPU, FWLXT9781BCA9831679 | 831679-ND 8-Port Fast Ethernet Xcvr. (RMII) 72-BGA 21.84 17.27 14.04 
512 Byte Cache 132-QFP 24.55 1941 15.79 FWLXT9782BCA9831681 /831681-ND _|8-Port Fast Ethernet Xcvr. (SMIl).....272-BGA 21.84 17.27 14.04 
NG80960KB20 803523-ND | 20MHz, i960KB, 32-Bit MPU, FWLXT9782BC.C4 834115-ND — |8-Port Fast Ethernet Xcvr. (SMIl)......272-BGA 33.60 26.56 21.60 
512 Byte Cache 132-QFP 27.43 21.68 17.64 FWLXT9784BCA3834928 /834928-ND —_/8-Port Fast Ethernet 
NG80960KB25 803540-ND | 25MHz, i960KB, 32- Transceiver (SMIl, RMII 73.50 5810 47.25 
512 Byte Cache 30.53 2414 1963 FWLXT9784BE.A3 833561-ND | 3.3V, 8-Port 10/100Mbps 
$80960SA16 803843-ND | 16MHz, i960SA, 32-Bit MPU, Transceiver (RMII, SMIl 73.50 58.10 47.25 
512 Byte Cache 22.24 17.58 14.30 HBLXT970AHCB11 831600-ND — |10/100Mbps Ethernet Xcvi 16.31 1284 9.72 
TA80960KA20 803470-ND | 20MHz, i960KA, 32- , WBLXT974BHC.A8 871486-ND | 5V, 4-Port 10/100 Ethernet 
Byte Cache, Extended Temp. 46.18 36.51 29.69 Transceiver* 2119 16.75 13.63 
TA80960KB16 803510-ND = | 16MHz, i960KB, 32-Bit MPU, 512 HBLXT975BHC.A8 831630-ND | 5V, 4-Port 10/100 Ethernet Xcv 21.19 16.75 13.63 
Byte Cache, Extended Temp........... 132-PGA 47.38 37.45 30.46 HBLXT9761HCB2835066 |835066-ND _|6-Port Fast Ethernet Xcvr. (RMII)...208-HQFP 18.82 14.88 12.10 
TA80960KB20 803529-ND prone vet 512 139-pca METRE HBLXT9762HCB2835376 |835376-ND _ |6-Port Fast Ethernet Xcvr. (SMIl) ..208-HOFP 18.82 14.88 12.10 
TAR0980KBO5 PRCTOTINEM S5hlie i960KB, 40-Bit MPLEe aa : ; : HBLXT9763HCA9831634 /831634-ND _/6-Port Fast Ethernet Xcvr. (Mll)......208-HOFP 18.82 14.88 12.10 
Byte Cache: Extended Temp 132-PGA 48.20 38.06 32.99 N82503 806119-ND Dual Serial Ethernet Transceiver 
pa ee : : : (802.3 10BASE-T/AU!) 11.75 925 7.00 
TG80960JA3V25 SIRES) | ela Re etieded Tarp. 3.3V, Say en fe NLXT307PE.F4 832110-ND _|5V, £1 Short-Haul Xovr. 1359 10.87 7.17 
TG80960JC66 826102-ND | 66MHz, i960JC, 32-Bit MPU, NLXT362PE.A3 832121-ND | 1-Port Long-Haul T1 
146K Cache... 432-PQFP 36.10 2850 24.70 Serial Transceiver. on 16.59 13.07 9.89 
7¢80960JS25 824382-ND | 25Mblz, 960J8. 32-Bit MPU. 3.V. EELXT908PC.A4 871624-ND | 3.3V, Universal 10BASE-T/AU 
16K Cache, Extended Temp............132-QFP 26.04 2059 16.74 Transceiver* .. 11.94 9.55 6.30 
TGs0960)533 825153-ND |33MHz, 1960JS, 32-Bit MPU, 3.3V, PDLXT3O5ANE.F4 832171-ND _|5V, T1/E1 Short-Haul Xov 16.45 12.95 9.80 
16K Cache, Extended Temp. 132-QFP 33.60 26.56 21.60 $82503 806140-ND Dual Serial Ethernet Transceiver 
TG80960KA20 803479-ND | 20MHz, i960KA, 32-Bit MPU, (802.3, 10BASE-T/AUI) 11.75 925 7.00 
Byte Cache, Extended Temp.......... 132-QFP 27.43 21.68 17.64 SLXT350Q.A2 832244-ND | 1-Port Short-Haul T1/E1/J1 
TG80960KB25 803553-ND | 25MHz, i960KB, 32-Bit MPU, 512 Serial Transceiver 17.63 13.88 10.50 
Byte Cache, Extended Temp... 132-QFP 33.41 26.42 21.48 SLXT351QE.A2 832246-ND | 1-Port Short-Haul T1/E1/J1 
TNB0960SAT6 803846-ND | 16MHz, 1960SA, 32-Bit MPU, 512 Parallel Transceiver 18.80 14.80 11.20 
Byte Cache, Extended Temp........... 84-PLCC 24.95 19.73 16.04 SLXT3610E.A2 832199-ND 1-Port Long-Haul T1/E1 
TN80960SB16 803896-ND | 16MHz, i960SB, 32-Bit MPU, 512 Parallel Transceiver 2233 17.58 13.30 
Byte Cache, Extended Temp........... 84-PLCC 27.92 21.98 16.64 
(inteD) CONTROLLERS [aie (intel... al eal 
(PC AN / WAN / CAN) Intel Digi-Key Price Each * 
Intel Digi-Key Price Each * inti 
Pari Earls Deseripiion Eau: 1 TT AB ene aT ENTER a ac 
preeseeet Sceoauamm © torn LAN Connect (PLC) 3 TEA Bae Ethernet Repeatel..cnnenne 208-HOFP 33.60 26.56 21.60 
FW82439HXSU115 807787CT-ND |82439HX System Controller HBLXT9860HCB3831549 /831549-ND —_|6-Port Dual Speed 10/100 Fast 
(MHXC) 324-BGA 26.00 21.58 17.55 Ethernet Repeater..............-.:s0e 208-HQFP = 28.98 22.91 18.63 
FW82439TXSL28T 813149TR-ND |82439TX System Controller HBLXT9863HCB3834131 /834131-ND —_|6-Port Dual Speed 10/100 Fast 
(MTXC' 324-BGA 4788.00/360 Ethernet Repeater... 208-HQFP 21.86 17.29 14.06 
FW82430TXSL28T B13149CT-ND |82439TX System Controller HBLXT9883HCB3834133 |834133-ND _ |8-Port Dual Speed 10/100 Fast 
(MTXC). 324-BGA 23.50 18.50 14.00 Ethernet Repeater... 208-HOFP = 27.32 21.60 17.57 
GCIXF440AC 831001-ND Multiport 10/100 Mbps SLXT9140C.C4 831524-ND 5V, 4-Port 10Mbps Ethernet 
Ethernet Controller 352-BGA 60.61 47.85 41.47 Repeater (IRB, AU!) 100-QFP 14.36 11.31 8.56 
GD82550EYSL4MJ 830751-ND __| Fast Ethernet Multiful 
PCI/Cardbus Controller .... 196-BGA 33.43 26.43 21.50 aD 
GD82559ERSL3DG 825111-ND — |Fast Ethernet Multifunction (intel? BRORDE ARE 
PCI/Cardbus Controller .... 196-BGA 18.31 1442 1091 ea d 
GD82559SL3HD 822772-ND __| Fast Ethernet Multifunction Digi-Key = Price Each 
PCI/Cardbus Controller... 196-BGA 35.72 28.24 22.97 Part No. Description Pkg. 1 10100 
KU82596CA25$Z716 806726-ND _|25MHz, 5V, LAN Coprocessor 132-QFP 33.60 26.56 21.60 FLIXF6151BEA2834984 | 834984-ND [28 T1/E1 Mapper 52-BGA 79.14 74.38 71.40 
KU82596DX25SZ714 806807-ND 25MHz, 5V, LAN Coprocessor 132-QFP 39.90 31.54 25.65 IXF6401BEC7A1835148 835148-ND Broadband Access Processo: 52-BGA 274.65 258.13 247.80 
KU82596DX33SZ715 806835-ND — |33MHz, 5V, LAN Coprocessor 132-QFP 44.10 34.86 28.35 
$CD2231100CD 832550-ND | 2-Ch. Serial WAN Controller..........100-MOFP 21.00 16.60 13.50 
$CD2402100CM 832517-ND —_| Intelligent Multiprotocol WAN DGE CONTROLLERS 
Communications Controller............ 160-QFP 21.15 16.65 12.60 
Intel Digi-Key Price Each * 
( intel) ETHERNET aoe ce ae — aa 
_ Sone eee 256-LPBGA 35.91 28.39 23.09 
Part No. Part No. Geemanten 7 1 10 400 NQ41210SL7JE 860909-ND SO eaee ral fle Transparent, 
DA82562EM 829707-ND —_| 10/100 Ethernet Platform LAN Bridge, 133MHZ ....csccsscsecseee 567-FCBGA 52.80 41.69 36.13 
Connect Bus Controller ..... Re 18.73 14.75 11.16 
GCIXF1002ED 832414-ND Dual Port Gigabit Ethernet Media 
Access Controller 92.07 80.91 71.15 PCI-to-PCI 
LU82541ER 862931-ND —_| Single Port Gigabit, Mac/Phy BRIDGES 
Ethernet Controller* 31.37 24.80 20.17 Intel Digi-Key Price Each + 
LU82541PI 860575-ND singe Sore gah Mac/Phy aga 0000 9488 Part No. Part No. Description Pkg. 4 10 100 
ernet Controller* il b i 2 
D82547GI 855106-ND —_| Single Port, 1 Gigabit, Mac/Phy Ethernet 21050AB B212BE ND PCl-to-PCI Bridge 208-OFP SOS oes 222-01 
Controller using CSA... 196-BGA 53.56 42.29 36.65 $21152BB 837092-ND | 32-Bit, 33MHz Transparent 
GD82550ELSL4MK 830748-ND _| Fast Ethernet PCI/CardBus Cont......196-BGA 34.13 26.98 21.94 cao asoan SCA seseeA i eae : 160-QFP 18.99 14.95 11.32 
GD82550GMSL4ML 831172-ND | Ethernet PCI/CardBus Controller.......196-BGA 34.13 26.98 21.94 Pee pel midges 1e0-orp WETS commer 
GD82550GYSL4Y5 833858-ND | Fast Ethernet PCI/CardBus Cont.......196-BGA 33.43 26.43 21.50 - a - - : 
GD82550PMSL4Y7 834051-ND | Ethernet PCI/CardBus Controller.......196-BGA 33.43 26.43 21.50 FW215SSABSLOG8 848191-ND | 64-Bit, 33MHz, PCI-to-PCI Bridge .... 49.65 39.20 33.97 
LU82551ERSL7G4 860614-ND | Ethernet PCI/CardBus Controller*....196-BGA 12.76 10.21 6.73 PR21154BE SL7T9 865265-ND | 64-Bit, 66MHz Transparent 
GD82559CSL3DF 825112-ND | 10/100 PCI Bus Mac/PHY PCI-to-PC! Bridge 51.28 40.54 32.97 
Ethernet Controller 196-BGA 35.72 28.24 292.97 FW21555BB 848192-ND 64-Bit, 66MHz Non-Transparent 
GD82559ERSL3TU 826238-ND [10/100 PCI Bus Mac/PHY PCI-to-PCI Bridge 63.18 49.88 43.23 
Ethernet Controller 16.36 12.94 10.52 PR21555BB SL7UG 865267-ND 64-Bit, 66MHz Non-Transparent 
LU82562EZ 860581-ND | 10/100 Integrated Ethernet Platform PCI-to-PCI Bridge* 63.18 49.88 43.23 
LAN Connect Device*....... 19 9.65 7.73 5.09 GD21150BC 828154-ND 32-Bit, 66MHz Transparent 
§82562EH 829047-ND 10/100 Ethernet Platform LAN PCI-to-PCI Bridge.........--ese 256-LPBGA A282) 33:85. 27.53) 
Connect Bus Controller ..... nS 9.25 7.00 * RoHS Compliant 
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INTERFACE 
ADAPTERS/CARDS 
Intel Digi-Key Price Each * 
Part No Part No. Description Pkg. 1 10 100 
DZPD6729VCE 832535-ND PCI-to-PC Card Controller... .208-LQFP 23.73 1876 15.26 
SPD6729QCC 832533-ND PCI-to-PCMCIA Host Adapter. 208-QFP 22.33. 17.58 13.30 
CNLA6000PK5 830447-ND PRO/100 VE Desktop Adapter. 178.95 168.19 161.46 
MBLA3456C3 829957-ND PRO/100 SR Combo Mobile Adapter. 198.17 186.25 178.80 
PILA8460C3 832696-ND PRO/100 S Desktop Adapter. — 7425 65.25 67.38 
PILA8470C3 832702-ND PRO/100 S Server Adapter .. 87.45 76.85 67.58 
inteD ASH 
que. MEMORY 
Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description 10 100 
E28F008S5120 808704-ND 8Mb, 5V, FLASH Memory ( 16.45 12.95 9.80 
JS28F800C3BD70 868492-ND 8Mb, 3V, FLASH Memory ( 412 330 2.06 
RC28F800C3BD70 867943-ND 8Mb, 3V, FLASH Memory (1Mx8. 420 3.36 2.10 
PC28F800C3BD70 868493-ND 8Mb, 3V, FLASH Memory (1Mx8).. 412 330 2.06 
GT28F160B3BA90SB93 823475-ND 16Mb, 3V, FLASH Memory 
(1Mx16) .... 3.13 247 1.87 
GT28F160C3BA110 819287-ND 16Mb, 3V, FLASH Memory 
(1Mx16).... 643 4.28 3.24 
GT28F160C3BA90SB93 823477-ND 16Mb, 3V, FLASH Memory 
(1Mx16).... 935 7.37 558 
GT28F160C3TA110 819293-ND 16Mb, 3V, FLASH Memory 
(1Mx16) .... a 643 4.28 3.24 
GE28F160C3TD70 853978-ND 16Mb, 3V, FLASH Memory (1Mx16) ....46-BGA §.32 426 2.66 
RC28F160C3BA110 830116-ND 16Mb, 3V, FLASH Memory (1Mx16)...64-BGA 449 354 2.68 
RC28F160C3BD70 853981-ND 16Mb, 3V, FLASH Memory (1Mx16)...64-BGA 428 343 2.14 
PC28F160C3BD70 865397-ND 16Mb, 3V, FLASH Memory 
(1Mx16)*.. 4.28 343 2.14 
RC28F160C3TD70 853933-ND 16Mb, 3V, FLASH Memory (1Mx16)...64-BGA 428 343 2.14 
PC28F160C3TD70 865400-ND 16Mb, 3V, FLASH Memory 
428 343 2.14 
RD28F1604C3BD70855156 | 855156-ND 
8.17 654 4.31 
RD28F1604C3TD70SB93_ | 855158-ND 16Mb, 3V, Stacked FLASH Memory 
with 4Mb SRAM 8.17 654 4.31 
TE28F160B3BA90SB93 823471-ND 16Mb, 3V, FLASH 
(1Mx16).... 6.11 4.81 3.64 
JS28F160B3TD70 866262-ND 16Mb, 3V, FLASH Memory 
(1Mx16)* 4.28 343 2.14 
JS28F160C3BD70 866264-ND 16Mb, 3V, FLASH Memory 
(1Mx16)*.. 428 343 2.14 
JS28F160C3TD70 866265-ND 16Mb, 3V, FLASH Memory 
(1Mx16)*.. ml 428 343 2.14 
GE28F320C3BC70SB93 831113-ND 32Mb, 3V, FLASH Memory (2Mx16)...47-BGA 6.03 4.77 3.88 
GE28F320C3BC90 830946-ND 32Mb, 3V, FLASH Memory (2Mx16)...47-BGA 6.03 4.77 = 3.88 
GT28F320B3BA100 823191-ND 32Mb, 3V, FLASH Memory 
(2Mx16)..... 788 623 5.07 
GT28F320B3BA100SB93 | 823193-ND 32Mb, 3V, FLASH Memory 
(2Mx16) .... 22.72 17.89 13.54 
GT28F320B3TA100 823197-ND 32Mb, 3V, FLASH Memory 
(2Mx16)..... 788 623 5.07 
GT28F320B3TA100SB93 | 823211-ND 32Mb, 3V, FLASH Memory 
(2Mx16)..... 18.27 14.45 11.75 
GT28F320B3TA110 820972-ND 32Mb, 3V, FLASH Memory 
(2Mx16) .... 7.88 623 5.07 
GT28F320C3BA100SB93 | 823207-ND 32Mb, 3V, FLASH Memory 
(2Mx16) .... 788 6.23 5.07 
GT28F320C3BA110 820975-ND 32Mb, 3V, FLASH Memory 
(2Mx16) 16.36 12.94 10.52 
GT28F320C3TA100SB93 | 823213-ND 32Mb, 3V, 
(2Mx16) .... 7.88 6.23 5.07 
GT28F320C3TA110 820978-ND 32Mb, 3V, FLASH Memory 
(2Mx16) .... 788 6.23 5.07 
RC28F32003BA110 828110-ND 32Mb, 3V, FLASH Memory (2Mx16)...64-BGA 8.09 640 5.20 
PC28F320C3BD70 865363-ND 32Mb, 3V, FLASH Memory 
(2Mx16)*.. 6.88 5.51 3.44 
RC28F320C03TA110 828112-ND 32Mb, 3V, FLASH Memory (2Mx16)...64-BGA 8.09 640 5.20 
RC28F320C3TD70 851145-ND 32Mb, 3V, FLASH Memory (2Mx16)...64-BGA (st: co 3.44 
RD38F1020COZBLOSB93 ‘| 849856-ND 32Mb, 3V, Stacked FLASH Memory 
with 8Mb SRAM 11.28 8.85 6.70 
RD38F1020COZTLOSB93 ‘| 849853-ND 32Mb, 3V, Stacked FLASH Memory 
with 8Mb SRAM 11.23 8.85 6.70 
RD38F1020WO0YBQOSB93 | 858994-ND 32Mb, 3V, Stacked FLASH Memory 
with 8Mb SRAM 10.81 8.65 5.70 
RD38F1020WOYTQOSB93 | 858995-ND 32Mb, 3V, Stacked FLASH Memory 
with 8Mb SRAM 10.81 8.65 5.70 
TE28F320C3BA100 823220-ND 32Mb, 3V, FLASH Memory 
(2Mx16) .... 8.82 6.98 5.67 
TE28F32003BA110 820967-ND 32Mb, 3V, FLASH Memory 
(2Mx16) .... 8.82 698 5.67 
JS28F320C3BD70 864836-ND 32Mb, 3V, FLASH Memory 
(2Mx16)* 6.88 5.51 3.44 
JS28F320C3TD70 864838-ND 32Mb, 3V, FLASH Memory 
(2Mx16)* 6.88 5.51 3.44 
E28F640J3A120SL4AX 829867-ND 64Mb, 3V, FLASH Memory 
(8Mx8, 4Mx16) 24.36 19.26 15.66 
RD38F2020WO0YTQOSB93 | 854813-ND 64Mb, 3V, Stacked FLASH Memory 
with 8Mb SRAM 12.78 10.07 7.62 
JS28F640P30B85 873892-ND 64Mb, 1.8V, Strate 
Memory. 8.33 6.67 4.40 
JS28F640P30T85 873897-ND 64Mb, 1.8V, StrataFlash® Embedded 
Memory. 8.33 667 4.40 
PC28F640P30B85 873919-ND 64Mb, 1.8V, StrataFlash® Embedded 
Memory.. 8.33 667 4.40 
PC28F640P30T85 873913-ND 64Mb, 1.8V, StrataFlash® Embedded 
Memory. 8.33 667 4.40 
RD38F3350WWZDQ1SB93 | 861440-ND 128Mb, 3V, Stacked FLASH Memory 
with 64Mb PSRAM 48.17 38.03 32.96 
JS28F128P30B85 873810-ND 128Mb, 1.8V StrataFlash' 
Memory. 11.23 885 6.70 
JS28F128P30T85 873824-ND 128Mb, 1.8V StrataFlash® Embedded 
11:23) 18.85) 16070 


Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
PC28F128P30B85 873877-ND 128Mb, 1.8V StrataFlash® Embedded 

Memory. 1:23) 58:85) 16:70 
PC28F128P30T85 873880-ND 128Mb, 1.8V StrataFlash® Embedded 

Memon 11.23 885 6.70 
JS28F256P30B95 877823-ND 256Mb, 1.8V StrataFlash® Embedded 

Memory. 15.98 1258 9.52 
JS28F256P30T95 877825-ND 256Mb, 1.8V StrataFlash® Embedded 

Memory. 15.98 1258 9.52 
PC28F256P30B85 873888-ND 256Mb, 1.8V StrataFlash® Embedded 

Memon 15.98 12.58 9.52 
PC28F256P30T85 873900-ND 256Mb, 1.8V StrataFlash® Embedded 

Memory. 15.98 1258 9.52 


DEMODULATION AND 


co G PRODUCT 
Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
N2105CM 828541-ND Digital CMOS QPSK Cable Demod....68-PLCC 23.10 18.26 14.85 
PE! HERA' 
INTERFACE PRODUCT 
Intel Digi-Key Price Each *& 
Part No. Part No. Description Pkg. 10 100 
GCIXB3208AA 831425-ND 8-Port, 32-Bit, IX Bus 
Peripheral Controller 352-BGA 106.92 93.96 82.62 
N87C42 804115-ND 8-Bit, Universal Peripheral 
Interface Slave Microcontroller ......44-PLCC 16.45 1295 9.80 
EE87C42 863950-ND 8-Bit, Universal Peripheral Interface 
Slave Microcontroller*... 4-PLCC 1645 12.95 9.80 
P87C42 804121-ND 8-Bit, Universal Peripheral 
Interface Slave Microcontroller ......... 40-Dip 16.45 12.95 9.80 
MODEM CHIPSETS, 
CONTROLLERS, DSPs, AFEs 
Intel Digi-Key Price Each *& 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
MD5660AMS101 830882-ND ISA/Serial Modem Chipset (MD4450CSCB, 
MD5660DTMA, MD1724T11VCB)............— 16.45 12.95 9.80 
MD5661AMV101 830883-ND PCMCIA Modem Chipset (MD4451CVCB, 
MD5661DTLA, MD1724T11VCB) ww 14.70 11.62 99.45 
MD5662AMS101 830884-ND ISA/Serial Modem Chipset (MD4450CSCB, 
MD5660DTMA, (MD1724T11VCB, 2pcs)...— 21.63 17.10 13.91 
MD5675TS101 830885-ND USB Modem Chipset (MD4470CSCB, 
MD5660DTMA, MD1724T11VCB)............— 18.90 14.94 12.15 
DQMD4451CVCB 830839-ND 5V, 4451CV Controller... 128-LQFP 7.05 555 4.20 
FYMD4450CSCB 830837-ND 5V, 4450CS Controller. 128-SQFP 705° 5:65) 4120) 
FYMD4450CVCB 830890-ND 5V, 4450CV Controller. 128-SQFP 16.59 13.07 9.89 
FYMD4470CSCB 830849-ND 5V, 4470S Controller 16.17 12.73 9.64 
DJMD5628DLB 830836-ND 3.3V, 5628 Digital Signal Proc. 8.23 648 4.90 
DQMD5661DTLA 830848-ND 3.3V, 5661 Digital Signal Proc. 7.05 555 4.20 
FYMD5660DTMA 830842-ND 3.3V, 5660 Digital Signal Proc. 7.05 555 4.20 
FYMD8820 830850-ND 3.3V, 8820 Digital Signal Proc. 4777 37.71 32.69 
DYMD1724T11VCB 830851-ND 5V, Sigma-Delta Analog Front En 4.00 3.20 1.90 
inteD XSCALE™ 
Coe STORAGE PROCESSORS 
Digi-Key Price Each * 
Part No. Description Pkg. 1 10 100 
FwW80219M400SL7CL 858184-ND 32-Bit, GP, High Perf. PCI Processor with 
Xscale™ Microarchitecture with 64-Bit 
PCI-X Interface, 400MHz. 544-BGA 54.21 42.80 37.09 
FW80219M600SL7CM 858207-ND 32-Bit, GP, High Perf. PCI Processor with 
Xscale™ Microarchitecture with 64-Bit 
PCI-X Interface, 600MHz. 544-BGA 61.75 48.75 42.25 
FW80321M600SL6R3 850667-ND 32-Bit, High Perf. PCI Processor with 


Xscale™ Microarchitecture with 64-Bit 
PCI-X Interface, 600MHz. 544-BGA 


135.94 119.47 105.05 


XSCALE™ 
NETWORK PROCESSORS 
Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 10 100 
FWIXP421BB 852277-ND 266MHz Network Processor with Xscale™ 
Core, 2 HSS Serial Ports ... 492-BGA 30.22 23.89 19.43 
FWIXP422BB 852276-ND 266MHz Network Processor with Xscale™ 
Core, Crypto Processor Support....492-BGA 29.23 23.11 18.80 
FWIXP425BB 852264-ND 266Mhz, 2 HSS Ports, Crypto Processor 
Support, 2 Integrated 10/100 Ethernet 
MAC, Utupia 2 Interface 492-BGA 36.20 28.62 23.28 
PRIXP425BB 869046-ND 266Mkz, 2 HSS Ports, Crypto Processor 
Support, 2 Integrated 10/100 Ethernet 
MAC, Utupia 2 Interface* 31.90 25.22 20.51 
FWIXP425BD 852279-ND 533MHz, 2 HSS Ports, Crypto Processor 
Support, 2 Integrated 10/100 Ethernet 
MAC, Utupia 2 Interface 62.91 49.67 43.05 
PRIXP425BD 866108-ND 533MHz, 2 HSS Ports, Crypto Processor 
Support, 2 Integrated 10/100 Ethernet 
MAC, Utupia 2 Interface* 492-BGA 49.06 38.73 33.57 


INTEGRATED 
CIRCUITS 


Infineon Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. if 25 100 
LED Ballasts 
BCR401RE6327 | BCR401RE6327INCT-ND | 18V, 60mA LED Driver* . AG t22u ele: 

BCR401RE6327 | BCR401RE6327INTR-ND | 18V, 60mA LED Driver* . 384.00/3,000 
BCR402RE6327 | BCR402RE6327INCT-ND | 18V, 60mA LED Driver* . AG ve Ais 
BCR402RE6327 | BCR402RE6327INTR-ND | 18V, 60mA LED Driver* . 384.00/3,000 
BCR402UE6327 | BCR402UE6327INCT-ND |40V, 65mA LED Driver* . 58 29.23 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(1073) 717 


Infineon Digi-Key Price Each * 
INTEGRATED CIRCUITS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
z ICE2B765P ICE2B765PIN-ND Off-Line SMPS Current Mode Cont... T0-220-6-3 3.69 3.22 2.40 
infingon Dio eey eae Pr ince Each PEB2075N-V13TR | PEB2075N-V13INCT-ND |ISDN D-Channel Exchange 
= 2 P g. Controller (IDEC@) .... P-LCC-44 24.42 21.80 15.26 
BCR402UE6327 | BCR402UE6327INTR-ND | 40V, 65mA LED Driver* 510.00/3,000 PEB3265H-V13 PEB3265H-V13IN-ND {Dual Channel Subscriber Line Interface 
BCR405UE6327xXT | BCR405UE6327XTINCT-ND | 40V, 65mA LED Driver* 58 oy Codec Filter SLICOFI-2x .............- P-MQFP-64-1 13.58 9.63 8.81 
BCR405UE6327XT | BCR405UE6327XTINTR-ND | 40V, 65mA LED Driver* 510.00/3,000 PEB20256E-V21 | PEB20256E-V21IN-ND | Multichannel Network Interface 
Power Management Controller for HDLC/PPP ..P-BGA-388 221.51 181.77 169.56 
ADM6996LX-AA-T-1] ADMG996LX-AA-T-TIN-ND High Soe 70/100Mbps PEB20320H-V34 | PEB20320H-V34IN-ND | Multichannel Network Interface 
i , , f Controller for HDLC P-MQFP-160-1 84.42 74.21 64.32 
TX/FX Switch... 128-QFP 6.19 4.29 3.84 4 
BSP76E6327T | BSP76E6327TINCT-ND | Smart Lowside Power Switch* ‘SOT-223 161 95 86 Peete ee Te maaceiaoag (Multichannel Network Interface Controle, eae ene 
BSP76E6327T  /BSP7GE6327TINTR-ND |Smart Lowside Power Switch* ‘SOT-223 707.00/1,000 or with Extensions..........P-MQFP-160-1_92.71_81.50_70. 
BSP76-£6327 _ | BSP76-E6327INCT-ND _| Smart Lowside Power Switch SOT-223 1.73 1.50 1.16 PEB20534H10-V21 | PEB20534H10-V21IN-ND |DMA Supported Serial Communication 
ph Aly BSEc Da NGTEN Dam Smart Power Highside Switeh * Weg se PEB20594H60-V2.1 PEBA0584H69-VOAIN-ND [DMA Supported Serial Communication Cn ae 
BSP742TT BSP742TXTINTR-ND Smart Power Highside Switch* 1510.00/2,500 pporte 
faficl i Controller with 4-Channel 118.84 104.48 90.55 
BSP752RT BSP752RTINCT-ND Smart Power Highside Switch ... 1.75 1.04 87 PEF3452H-V13 PEF3452H-V13IN-ND Line Interface Unit for DS3. STS1 
BSP752RT BSP752RTINTR-ND Smart Power Highside Switch .. 1767.50/2,500 -tqiy™ 4 
and E3 TE3-LIU™ ..... 43.80 30.94 30.02 
BTS282ZE3180AT | BTS282ZE3180ATINCT-ND | Enhancement Mode N-Channel aT 
Speed TEMPFET@* 451 278 246 PEF22810T-V21TR | PEF22810T-V21INCT-ND | Standard, Very High Bit-Rate, 
DSL Chipset, Line Driver... ..-P-DSO-8 1.62 1.32 1.23 
BTS2822-£3180A |BIS2e27e9160sINCTND) ears N-Channel eee PMB2201R-V12TR| PMB2201RV12TRINCT-ND |2.5GHz Mixer DC and 0.8-1.5GHz 
ins : % : Vector Modulator... -TSSOP-24 480 4.40 3.92 
BTS17 BTS117IN-ND Smart rua Lowside oan abe. “ian PMB2313T-V15TR | PMB2313TVISTRINCT-ND_|1.1GHz Prescaler Circu weP-DSO-8 2.55 2.34 2.09 
wit : : : : PXB4220E-V32 | PXB4220E-V32IN-ND __|Interworking Element for 
BTS133 BTS133IN-ND Smart Power Lowside 8 E1/T1 Lines WES 110.78 105.61 84.40 
Switch 2.97 2.59 1.93 A 4 5 7 
PXB4220E-V33 | PXB4220E-V33IN-ND __||nterworking Element for 
BTS141 BTS1411N-ND Smart Power Lowside Switch 430 3.75 279 8 E1/T1 Lines IWES 116.39 94.19 90.83 
BTS409L1 BTS409L1IN-ND Smart Power Highside Switch TO-220AB/5 2.46 2.05 1.73 SAB82525N-V21TR | SAB82525N-V21INCT-ND |2-Ch. High Level Serial Communication 
BTS410F2-E3062A | BTS410F2E3062INCT-ND | Smart Power Highside Switch D2-PAK 3.19 2.78 2.07 Controller Extended (HSCX) P-LCC-44-1 29.19 26.07 20.33 
BTS410F2-E3062A | BTS410F2E3062INTR-ND |Smart Power Highside Switch .. 1662.00/1,000 SABB252EN-V21TR | SABBIS25N-VOTINTR-ND |2-Ch. High Level Serial Communication 
BTS428L2 BTS428L2INCT-ND 1-Ch., 60m-Ohm, Smart Power Controller Extended (HSCX) P-LCC-44-1 8018.50/500 
Highside Switch... 221 1.93 1.44 SAB82526N-V21 |SAB82526N-V21IN-ND |1-Ch. High Level Serial Communication 
BTS428L2 BTS428L2INTR-ND 1-Ch., 60m-Ohm, Smart Power Controller Extended (HSCX) P-LCC-44-1 13.41 11.80 10.23 
Highside Switch... 2875.00/2,500 SAE800 SAE800IN-ND Prog. Single/Dual/Triple Tone Gong*......Dip-8-4 5.71. 3.71 3.39 
BTS432E2 BTS432E2IN-ND Smart Power Highside Switch TO-220AB/5 4.82 420 3.13 SAF-C165H-LF V1.3 | SAF-C165H-LFV1.3IN-ND [Embedded C166 with USART, IOM-2 and 
BTS442E2 BTS442E2IN-ND Smart Power Highside Switch .. TO-220AB/5 6.31 5.50 4.10 HDLC Support* NEW........ P-144-TOFP 15.86 12.49 10.93 
BTS611L1 BTS611L1IN-ND ela Smal Rover 7o-20080/7 EeeEROTmn les SAF82525N-V21 | SAF82525N-V21IN-ND /2-Ch. High Level Serial Communication 
ighside owite id . E Controller Extended aati P-LCC-44-1 22.47 16.75 15.40 
BTS621L1 BTS621L1IN-ND 2-Channel Smart Power SAK-CIC751-EOM16T BA | SAK-CIC751-EOM16TBAINCT-ND | 16-Ch., 5V ADC Companion for Automotive 
Highside Switch. TO-220AB/7 4.01 349 2.60 Embedded Control* NEWI.....PG-TSSOP-38-1 4.76 3.33.2.73 
BTS650P BTS650PIN-ND Smart rou tonside High 702350887 aa vy Be SAK-CIC751-EOM16T BA | SAK-CIC751-EOM16TBAINTR-ND | 16-Ch., 5V ADC Companion for Automotive 
urrent Swite! ~ 7 oe 5. KH Embedded Control* NEW!.....PG-TSSOP-38-1 6867.00/3,000 
BTS660P BTS660PIN-ND Smart Power Highside High TCA785 TCA785IN-ND LSL Compatible Phase Control IC* ..........16-Dip 5.52 3.92 3.55 
Current Switch TO-220-7-3 6.30 5.48 4.09 TDA5S100 TDA5S100INCT-ND 868-870MHz ASK/FSK Transmitter. -TSSOP-16 257 236 2.27 
IFX1117GSV 1FX1117GSVINCT-ND 3.3V, Low Dropout Voltage Reg.* “S0T-223. 1.21 69 56 TDA5100 TDAS100INTR-ND 868-870MHz ASK/FSK Transmitter..P-TSSOP-16 3528.00/3,000 
IFX1117GSV IFX1117GSVINTR-ND —_|3.3V, Low Dropout Voltage Reg.* SOT-223 1740.00/4,000 TDAS101 TDA51014INCT-ND 311-317MHz ASK/FSK Transmitter..P-TSSOP-16 257 2.36 2.27 
TCASOSBGGEG TCASO5BGGEGINCT-ND | Switch for Inductance Proxi* -16-SMD 5.51 412 3.31 TDAS103A TDAS103AINCT-ND 344-347MHz ASK Transmitter.........P-TSSOP-10 2.68 2.46 2.37 
TCASOSBGGEG TCASO5BGGEGINTR-ND | Switch for Inductance Proxi* . 16-SMD 4527.50/2,500 TDA5200 TDA5200INCT-ND 868-870MHz and 433-435MHz Low 
TLE4267S TLE4267SIN-ND 5V, Low-Drop Voltage Regulato P-T0-220-7 3.27, 1.91 1.79 ern TGR aroun eae P-TSSOP-28-1 3.54 218 1.93 
TLE4270G TLE4270GINCT-ND 5V, Low-Drop Fixed Voltage Reg. ......P-TO263-5 317 2.91 2.59 5 5 4 Z z and 433-435MHz Low 
TLE4270GT TLE4270GXTINCT-ND | 5V/, Low-Drop Fixed Voltage Reg.*....P-T0263-5 3.17 291 2.59 Power ASK Receiver... P-TSSOP-28-1 4740.00/3,000 
TLE4270GT TLE4270GXTINTR-ND | 5V, Low-Drop Fixed Voltage Reg.*.... P-T0263-5 1487.00/1,000 TDA5201 TDA5201INCT-ND 310 and 345MHz Low Power 
TLE4271-2G TLE4271-2GINCT-ND | 5V, Low-Drop Fixed Voltage Reg....P-T0263-7-1 3.40 312 2.78 ASK Single Receiver........-...- P-TSSOP-28-1 3.75 3.44 3.32 
TLE4271-2GT TLE4271-2GXTINCT-ND |5V, Low-Drop Fixed Volt. Reg.* .....P-T0263-7-1 3.41. 3.13 2.79 TDAS201 TDAS201INTR-ND 310 and 345MHz Low Power 
TLE4271-2GT | TLE4271-2GXTINTR-ND |5V, Low-Drop Fixed Volt. Reg. ......P-10263-7-1 1599.00/1,000 Ereey Fe eo HING ENG A OST Coe seecrnenenen P-TSSOP-28-1 4362.00/3,000 
TLE4274V50 TLE4274V50IN-ND Low-Drop Voltage Regulator...........P-T0220-3-1 2.10 1.18 1.05 Superheterodyne Receiver... P-TSSOP-28 3.62 3.32 3.20 
Sensors TDAS211 TDAS211INTR-ND 310-350MHz FSK/ASK 
KT210 KT210IN-ND Silicon Temperature Sensor* -T0-92 Mini 1.70 94 74 Superheterodyne Receiver... P-TSSOP-28 4458.00/3,000 
KT230 KT230INCT-ND Silicon Temperature Senso FOC EEO og TDAS212 TDAS212INCT-ND 910-920MHz Low Power FSK/ASK 
KT230 KT230INTR-ND Silicon Temperature Senso! 663.00/3,000 Superheterodyne Receiver... P-TSSOP-28 3.62 3.32 3.20 
KTY135 KTY135INCT-ND Silicon Temperature Senso! 19 69 53 TDAS212 TDA5212INTR-ND popes ow owe! FSK/ASK Bepenasd saison 600 
KTY135 KTY135INTR-ND Silicon Temperature Sensor. 663.00/3,000 uperheterodyne Receiver... . Z . A 
cVIae fegteee rican Silicon Temperature Senso 5 5139 TOA21201-B7 | TOA21201-B7INCT-ND Ife aed Switch MOSFET Driver eae are 
KTY136 KTY136INTR-ND Silicon Temperature Senso: 663.00/3,000 ani tose ve . . | 
KTY236 KTY236INCT-ND Silicon Temperature Senso: 58 5A 39 TDA21201-B7 TDA21201-B7INTR-ND | Integrated Switch MOSFET Driver 
KTY236 KTY236INTR-ND Silicon Temperature Senso 663.00/3,000 and MOSFET. sesretnnsstnstoenae 2612.00/1,000 
TLE4906L TLE4906LINCT-ND High Precision Hall-Effect 118 6455 TDA21201-P7 | TDA21201-P7IN-ND Integrated putet MOSFET Driver I Rep Ab ain 
TLE4906L TLE4906LINTB-ND High Precision Hall-Effect Switch* .. PG-SSO-3-2 876.00/2,000 2 : 2 
TLE4913 TLE4S13INCT-ND High Precision Halt Effect Switch" .PG-SSO-S-¢ eae oan TDAD1201-87 | TOA2Z1201-S7IN-ND |Integrated Switch MOSFET Driver 
TLEA913 TLE4913INTR-ND Low Power Hall Switch* C-59-3-1 894.00/3,000 and MOSFET 5.57 3.25 3.04 
TLE4935G TLE4935GINCT-ND Hall IC Switch for Magnetic 
Field Applications .... .90 83.74 COUNTERS/ 
TLE49356 TLE4935GINTR-ND [Hall IC Switch for Magnetic ZiLoG ERS 
Field Applications .... 451.00/1,000 - 
TLE4935GT TLE4935GXTINCT-ND Hall IC Switch for Magnetic Zilog Digi-Key Sa Price Each + 
Field Applications* 90 83 074 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TLE4935GT TLE4935GXTINTR-ND — Hall IC Switch for Magnetic Z84C3006PEC 269-3037-ND | 6MHz, Z80 CMOS Counter/Timer Circuit 5.73 4.30 2.86 
Field Applications* 451.00/1,000 Z84C3006AEG 269-4576-ND | 6MHz, Z80 CMOS Counter/Timer Circuit 5.73 430 2.86 
TLE4945-2L. TLE4945-2LINCT-ND Bipolar Hall IC Switch Z84C3006PEG 269-3910-ND | 6MHz, Z80 CMOS Counter/Timer Circuit* 5.73 4.30 2.86 
for Magnetic Field Applications ....... P-SSO-3-2 96 88 79 Z84C3008PEG 269-3911-ND | 8MHz, Z80 CMOS Counter/Timer Circuit* 5.73 430 2.86 
TLE4945-2L TLE4945-2LINTB-ND Bipolar Hall IC Switch Z84C3008VEC 269-3040-ND | 8MHz, Z80 CMOS Counter/Timer Circuit 5.73 4.30 2.86 
for Magnetic Field Applications P-SS0-3-2 927.71/2,000 Z84C3008VEG 269-3912-ND | 8MHz, Z80 CMOS Counter/Timer Circuit* 5.73 430 2.86 
TLE4990 TLE4990INCT-ND Prog. Linear Ratiometric Hall IC. 4-1 | 325 2:47 1194 Z84C3010PEG 269-3914-ND | 10MHz, Z80 CMOS Counter/Timer Circuit 5.73 430 2.86 
TLE4990 TLE4990INTB-ND. Prog. Linear Ratiometric Hall IC. 4-1 12496.00/8,000 Z8403010VEC 269-3043-ND | 10MHz, Z80 CMOS Counter/Timer Circui 5.73 430 2.86 
Specialized Integrated Circuits Z84C3010VEG _| 269-3915-ND_| 10MHz, 280 CMOS Counter/Timer Circuit 5.73 4.30 2.86 
BGA612E6327 BGA612E6327INCT-ND | Silicon Germanium Broadband MMIC 
Amp* ine 1.62 LOOM) 
BGAG12E6327 | BGAG12E6327INTR-ND | Silicon Germanium Broadband MMIC 2A eS MICROPROCESSORS 
BGAG14E6327 —_| BGAG14E6327INCT-ND Pe Zilog Digi-Key Price Each » 
1.62 91 79 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
BGAG14E6327 BGA614E6327INTR-ND | Silicon G ium Broadband MMIC Z8018006FSC 269-3004-ND | 6MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor 10.89 8.17 5.58 
MinM ce ee ERRRTBGT 78018006FSG —_| 269-3879-ND | 6MHz, 2180 CMOS Enhanced Microprocessor 1089 817 5.58 
BGAG16E6327 BGA616E6327INCT-ND_ | Silicon Germanium Broadband MMIC ‘ Z8018006PEC 269-3005-ND | 6MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor 12.27 9.21 6.30 
170 95 83 Z8018006PEG 269-3880-ND | 6MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor 12.27 9.21 6.30 
BGA616E6327 BGA616E6327INTR-ND Z8018006PSG 269-3881-ND_ | 6MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor 10.32 7.74 5.29 
Amp* es 1977.00/3,000 Z8018006VEC 269-3007-ND | 6MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor 12.27 9.21 6.30 
ICE2A165 ICE2A165IN-ND Off-Line SMPS Current Mode Cont. 783 1.59 1.23 Z8018006VSC 269-3008-ND | 6MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor .... 10.32 7.74 5.29 
ICE2A180Z ICE2A180ZIN-ND Off-Line SMPS Current Mode Cont. 1.73 145 1.22 Z8018008FSC 269-3009-ND | 8MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor .... 11.55 867 5.93 
ICE2A265 ICE2A265IN-ND Off-Line SMPS Current Mode Cont. 1.74 145 1.22 Z8018008FSG 269-3882-ND | 8MHz, 2180 CMOS Enhanced Microprocessor* 11.55 867 5.93 
eoases, __liezaaesivid”__[ofLie SMPs curant Mods art* Dyes 249208124 | -zatfeoospse—/25686¢-ND |att 7180 GHOS Enhanced icroprocessor™ 64-0 1074 B06 530 
- -Line urrent Mode Cont.* ...... ip-8- : ! ; -3884- z, nhanced Microprocessor*.....64-Dip 10. i i 
ICE2A765P ICE2A765PIN-ND Off-Line SMPS Current Mode Z8018008VEC 269-3012-ND | 8MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor ....68-PLCC 14.85 11.14 7.63 
Cont... We 6-3 3.69 3.22 2.40 Z8018008VEG 269-3885-ND | 8MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor*..68-PLCC 14.85 11.14 7.63 
ICE2A0565 ICE2A0565!N-ND Off-Line SMPS Current Mode Cont.* ..P-Dip-8-6 1.35 118 91 Z8018008VSC 269-3013-ND | 8MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor ..68-PLCC 10.74 8.06 5.50 
ICE2B265 ICE2B265IN-ND Off-Line SMPS Current Mode Cont Dip-8-6 1.74 1.45 1.22 Z8018008VSG 269-3886-ND | 8MHz, 2180 CMOS Enhanced Microprocessor*..68-PLCC 10.74 8.06 5.50 
ICE2B265 ICE2B265IN-ND Off-Line SMPS Current Mode Cont. * 8:6 1.74 145 1.22 | pons compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


718 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ZiLOG MICROPROCESSORS (Continued) 


Zilog Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Z85C3010PSG 269-3934-ND | 10MHz, Z8500 CMOS Serial Comm. Controller* ...40-Dip 10.47 7.86 5.37 
Z85C3010VEC 269-3064-ND | 10MHz, Z8500 CMOS Serial Comm. Controller...44-PLCC 15.63 11.73 8.01 
Z85C3010VEG 269-3935-ND | 10MHz, Z8500 CMOS Serial Comm. 

Controller* 15.63 11.73 8.01 
Z85C3010VSG 269-3936-ND | 10MHz, Z8500 CMOS Serial Comm. 

Controller* .. 10.47 7.86 5.37 
Z85C3016PSC 269-3066-ND | 16MHz, Z8500 CMOS Serial Comm. 15.30 11.48 7.85 
Z85C3016PSG 269-3937-ND | 16MHz, Z8500 CMOS Serial Comm. Controller* ...40-Dip 15.30 11.48 7.85 
Z85C3016VSG 269-3938-ND |16MHz, 28500 CMOS Serial Comm. 

Controller* A4-PLCC 15.30 11.48 7.85 


RoHS Compliant 
NXP Digi-Key Price Each 
Part No Part No. Description Pkg 1 25 100 
NE5234D/01 568-3193-5-ND Matched Quad High Performance 
2.00 1.60 1.20 
NE5234N/01 568-3194-5-ND 
2.50 2.00 1.56 
$A5211D/01 568-2449-5-ND 180MHz Transimpedance Am 7.90 6.32 5.34 
$A5217D/01 568-3570-5-ND Postamp with Link Status 8.50 6.80 5.74 
$A5232D/01 568-3571-5-ND Matched Dual Low Voltage Op Am, 2.20 1.76 1.32 
SA5232N/01 568-3572-5-ND Matched Dual Low Voltage Op Amp.. 2.20 1.76 1.32 
SA5234D/01 568-3573-5-ND Matched Quad High Performance Low 
Voltage Op Amp. a Qed) a) alee 
SA5234N/01 568-3574-5-ND Matched Quad High Performance Low 
Voltage Op Amp. ee 248 1.98 1.54 
SA58631TK-T 568-2450-1-ND 3W BTL Audio Amp. -HVSON 1.73 1.38 1.04 
SA58631TK-T 568-2450-2-ND 3W BTL Audio Amp. -HVSON 2649.60/3,000 
SA58632BS-T 568-2451-1-ND 2x2.2W BTL Audio Amp. -20-HVQFN 2.20 1.76 1.32 
SA58632BS-T 568-2451-2-ND 2x2.2W BTL Audio Amp. .20-HVQFN 2816.00/2,500 
TDA1013BU 568-1125-5-ND 4W Audio Power Amp -9SIL 1.14 2050-70) 
TDA1308AT/N2-G 568-3498-1-ND Class AB Stereo Headphone Driver 90 ehOnemOU, 


TDA1308AT/N2-G 


568-3498-2-ND 


Class AB Stereo Headphone Driver 


399.00/1,000 


Zilog Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Z8018010FSG 269-3887-ND | 10MHz, 2180 CMOS Enhanced Microprocessor*..80-QFP 13.17 9.88 6.68 
Z8018010PEG 269-3888-ND | 10MHz, 2180 CMOS Enhanced Microprocessor*...64-Dip 15.24 11.43 7.82 
Z8018010PSG 269-3889-ND | 10MHz, 2180 CMOS Enhanced Microprocessor*...64-Dip 13.17 9.88 6.54 
Z8018010VEG 269-3890-ND | 10MHz, 2180 CMOS Microprocessor* 68-PLCC 15.24 11.43 7.82 
Z8018010VSC 269-3018-ND | 10MHz, 2180 CMOS Microprocesso 68-PLCC 13.17 9.88 6.54 
Z84COO06AEG 269-4572-ND | 6MHz, Z80 CMOS Microprocessor* -44-LQFP 5.73 4.30 2.86 
Z84CO006PEG 269-3892-ND | 6MHz, Z80 CMOS Microprocessor* 40-Dip 5.73 430 2.86 
Z84COO06VEG 269-3893-ND | 6IMHz, Z80 CMOS Microprocessor* A4-PLCC 5.73 4.30 2.86 
Z84CO0008AEG 269-4573-ND | 8MHz, Z80 CMOS Microprocessor* -44-LQFP 5.73 4.30 2.86 
Z84C0008PEG 269-3895-ND | 8MHz, Z80 CMOS Microprocessor* 40-Dip 5.73 430 2.86 
Z84C0008VEG 269-3896-ND | 8IMHz, Z80 CMOS Microprocessor* A4-PLCC 5.73 4.30 2.86 
Z84C0010AEG 269-4574-ND | 10MHz, Z80 CMOS Microprocessor* -44-LQFP 5.73 4.30 2.86 
Z84C0010PEC 269-3026-ND | 10MHz, Z80 CMOS Microprocessor. 40-Dip 5.73 430 2.86 
Z84C0010PEG 269-3898-ND | 10MHz, Z80 CMOS Microprocessor 40-Dip 5.73 430 2.86 
Z84C0010VEC 269-3027-ND_ | 10MHz, Z80 CMOS Microprocessor. A4-PLCC 5.73 4.30 2.86 
Z84C0010VEG 269-3899-ND | 10MHz, Z80 CMOS Microprocessor* .. A4-PLCC 5.73 4.30 2.86 
Z84C0020AEG 269-4575-ND | 20MHZ, Z80 CMOS Microprocessor* -44-LQFP 13.56 10.17 6.96 
Z84C0020PEC 269-3029-ND | 20MHz, Z80 CMOS Microprocessor. 40-Dip 13.56 10.17 6.96 
Z84C0020PEG 269-3901-ND | 20MHz, Z80 CMOS Microprocessor 40-Dip 13.56 10.17 6.96 
Z84C0020VEC 269-3030-ND_ | 20MHz, Z80 CMOS Microprocessor. A4-PLCC 13.56 10.17 6.96 
Z84C0020VEG 269-3902-ND | 20MHz, Z80 CMOS Microprocessor A4-PLCC 13.56 10.17 6.96 
Z84C1008PEG 269-3903-ND | 8MHz, Z80 Direct Memory Access Controller* 40-Dip 12.60 945 6.46 
Z8S18010FSC 269-3098-ND | 10MHz, Static 2180 Microprocessor 10.89 817 558 
Z8S18010FSG 269-4296-ND | 10Mbz, Static 2180 Microprocessor* . 10.89 817 558 
Z8S18010PSG 269-4297-ND | 10MHz, Static 2180 Microprocessor* . 10.32. 7.74 5.29 
Z8S18010VSG 269-4298-ND | 10MHz, Static 2180 Microprocessor* . 10.32 7.74 5.29 
Z8S18020FEG 269-4299-ND | 20Mbz, Static 2180 Microprocessor* . 17.34 13.01 8.90 
Z8S18020FEC1960 | 269-3104-ND |20MHz, Static Z180 Microprocessor, 
Extended Temperature 17.34 13.01 8.90 
Z8S18020FEG1960 | 269-4300-ND |20MHz, Static 2180 Microprocessor, 
Extended Temperature* 17.34 13.01 8.90 
Z8S18020FSG 269-4541-5-ND| 20MHz, Static 2180 Microprocessor* . 14.31 10.74 7.35 
Z8S18020PSG 269-4301-ND | 20Mbz, Static 2180 Microprocessor* . 14.31 10.74 7.35 
Z8S18020PSG1960) 269-4302-ND | 20Mbz, Static Z180 Microprocessor* . 14.31 10.74 7.35 
Z8S18020VEC 269-3109-ND | 20Mbz, Static Z180 Microprocessor, 
Extended Temperature 17.34 13.01 8.90 
Z8S18020VEG 269-4303-ND | 20Mbz, Static Z180 Microprocessor, 
Extended Temperature* 17.34 13.01 8.90 
Z8S18020VEC1960 | 269-3110-ND |20MHz, Static 2180 Microprocessor, 
Extended Temperature 17.34 13.01 8.90 
Z8S18020VEG1960 | 269-4304-ND | 20Mkz, Static Z180 Microprocessor, 
Extended Temperature* 68-PLCC 17.34 13.01 8.90 
Z8S18020VSG1960) 269-4305-ND | 20Mbz, Static Z180 Microprocessor* . 68-PLCC 14.31 10.74 7.35 
Z8S18020VSG 269-3863-ND | 20Mbz, Static 2180 Microprocessor* . 68-PLCC 14.31 10.74 7.35 
Z8S18033VEC 269-3115-ND | 33MHz, Static Z180 Microprocessor, 
Extended Temperature 19.02 1427 9.76 
Z8S18033VEG 269-4306-ND | 33MHz, Static Z180 Microprocessor, 
Extended Temperature* 19.02 1427 9.76 
Z8S18033VSG 269-4307-ND_ | 33Mbz, Static Z180 Microprocessor’ ................. 68-PLCC 15.81 11.86 8.11 
Tics PERIPHERAL 
CONTROLLERS 
Zilog Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 25 100 
Z84C1506FEG 269-3904-ND | 6MHz, Z80 Intelligent Peripheral Controller*.......100-QFP 16.50 12.38 8.46 
Z84C1510AEG 269-3905-ND | 10MHz, Z80 Intelligent Peripheral Controller 00-VOFP 16.50 12.38 8.46 
Z84C1510FEC 269-3033-ND | 10MHz, Z80 Intelligent Peripheral Controlle! Q0-QFP 16.50 12.38 8.46 
Z84C1510FEG 269-3906-ND | 10MHz, Z80 Intelligent Peripheral Controller*.....100-QFP 16.50 12.38 8.46 
Z84C01516ASC 269-3034-ND_ | 16MHz, Z80 Intelligent Peripheral Controller......100-VQFP 21.87 16.41 11.22 
28401516ASG 269-3907-ND | 16MHz, Z80 Intelligent Peripheral Controller* ...100-VQFP 21.87 16.41 11.22 
Z84C01516FSC 269-3035-ND | 16MHz, Z80 Intelligent Peripheral Controlle! Q0-QFP 21.45 16.09 11.01 
Z84C1516FSG 269-3908-ND | 16MHz, Z80 Intelligent Peripheral Controller*.....100-QFP 21.45 16.09 11.01 
Z 24k ee SERIAL 
COMMUNICATION CONTROLLERS 
Zilog Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Z8523008PEC 269-3044-ND | 8MHz, Enhanced Serial Communication 
Controller, Extended Temperature.............--. 40-Dip 26.37 19.78 13.53 
28523008PEG 269-3916-ND | 8MHz, Enhanced Serial Communication 
Controller, Extended Temperature* 26.37 19.78 13.53 
Z8523008PSC 269-3045-ND | 8MHz, Enhanced Serial Comm. Controlle 16.14 12.11 8.28 
Z8523008PSG 269-3917-ND | 8MHz, Enhanced Serial Comm. Controller* 16.14 12.11 8.28 
Z8523008VEG 269-3918-ND | 8MHz, Enhanced Serial Communication 
Controller, Extended Temperature* 23.28 17.46 11.95 
Z8523008VSG 269-3919-ND | 8MHz, Enhanced Serial Comm. Controller* 16.14 12.11 8.28 
Z8523010PEG 269-3920-ND | 10MHz, Enhanced Serial Communication 
Controller Extended Temperature * ... 33.06 24.80 16.95 
Z8523010PSG 269-3921-ND | 10MHz, Enhanced Serial Comm. Controller* ......... 40-Dip 20.37 15.28 10.46 
Z8523010VEG 269-3922-ND | 10MHz, Enhanced Serial Communication 
Controller Extended Temperature* -44-PLCC 33.06 24.80 16.95 
28523010VSC 269-3051-ND | 10MHz, Enhanced Serial Comm. Controller. A4-PLCC 20.37 15.28 10.46 
Z8523010VSG 269-3923-ND_ | 10MHz, Enhanced Serial Comm. Controller* ......44-PLCC 20.37 15.28 10.46 
Z8523016PEG 269-3924-ND | 16MHz, Enhanced Serial Communication 
Controller Extended Temperature * ... 40.77 30.58 20.92 
28523016PSG 269-3925-ND | 16MHz, Enhanced Serial Comm. Controller ......... 40-Dip 26.16 19.62 13.42 
28523016VEG 269-3926-ND | 16MHz, Enhanced Serial Communication 
Controller Extended Temperature* 40.77 30.58 20.92 
Z8523016VSG 269-3927-ND | 16MHz, Enhanced Serial Comm. Controller* ....... 26.16 19.62 13.42 
Z8523020VSC 269-3057-ND | 20MHz, Enhanced Serial Comm. Controller. A4-PLCC 34.53 25.90 17.72 
Z8523020VSG 269-3928-ND | 20MHz, Enhanced Serial Comm. Controller* ......44-PLCC 34.53 25.90 17.72 
Z85C3008PEG 269-3929-ND | 8MHz, Z8500 CMOS Serial Comm. Controller* .....40-Dip 13.74 10.31 7.05 
Z85C3008PSG 269-3930-ND | 8MHz, Z8500 CMOS Serial Comm. Controller* .....40-Dip 9.18 6.89 4.72 
Z85C3008VEG 269-3931-ND | 8MHz, Z8500 CMOS Serial Comm. Controller* ..44-PLCC 13.74 10.31 7.05 
Z85C3008VSG 269-3932-ND | 8MHz, Z8500 CMOS Serial Comm. Controller* ..44-PLCC 9.18 6.89 4.72 
Z85C3010PEC 269-3062-ND | 10MHz, Z8500 CMOS Serial Comm. Controller......40-Dip 15.63 11.73 8.01 
Z85C3010PEG 269-3933-ND | 10MHz, Z8500 CMOS Serial Comm. Controller* ...40-Dip 15.63 11.73 8.01 
Z85C3010PSC 269-3063-ND | 10MHz, 28500 CMOS Serial Comm. Controller......40-Dip 10.47 7.86 5.37 


TDA1308T/N2 568-2090-5-ND Class AB Stereo Headphone Driver -90 vio 60) 
TDA1308TT/N2-T 568-3499-1-ND Class AB Stereo Headphone Driver 712 54 AL 
TDA1308TT/N2-T 568-3499-2-ND Class AB Stereo Headphone Driver 585.00/2,500. 
TDA1516BQU 568-1127-5-ND 24W BTL or 2x12W Stereo Car Radio 
Power Amp 3.59 2.87 2.24 
TDA1517ATWDH 568-3500-5-ND 2x4W SE BTL Power Am| 90 716 61 
TDA1517PN 568-1128-5-ND 2x6W Stereo Power Amp 1.08 91 ara 
TDA1517U 568-3501-5-ND 2x6W Stereo Power Amp 1.08 91 73 
TDA1519BU 568-1129-5-ND 12W BTL or 2x6W Stereo Car Radio 
Power Amp Qi) 20) a1 
TDA1519CSPU 568-3502-5-ND 22W BTL or 2x11W Stereo Power Amp...9-SMS 3.59 2.87 2.24 
TDA1519CU 568-1130-5-ND 22W BTL or 2x11W Stereo Power Amp 3.59 2.87 2.24 
TDA1519U 568-3505-5-ND 22W BTL or 2x11W Stereo Power Amp 2.58 2.03 1.58 
TDA1524AN 568-1131-5-ND Stereo-Tone/Volume Control Circuit . 3.08 2.47 1.92 
TDA1552QU 568-3506-5-ND 2x22W BTL Stereo Car Radio Power 
481 3.85 3.00 
TDA1554QU 568-1132-5-ND 
2.5 22011156) 
TDA1557QU 568-3507-5-ND 
p 251) 2101 156) 
TDA1558QU 568-3508-5-ND 2x22W or 4x11W Single-Ended Car 
Radio Power Amp..... 5.30 4.25 3.30 
TDA1560QU 568-1133-5-ND 40W Car Radio High Power Amp 7.91 633 5.35 
TDA1562QU 568-1134-5-ND 70W High Efficiency Power Amp 8.59 7.74 6.86 
TDA1596TD 568-3581-5-ND IF Amp/Demodulator... 415 332 259 
TDA1597N 568-3582-5-ND IF Amp/Demodulato! 431 346 2.69 
TDA1597TD 568-3583-5-ND IF Amp/Demodulator.. 413 3.31 2.58 
TDA1599TD 568-3584-5-ND IF Amp/Demodulator... 413 3.31 2.58 
TDA2611AU 568-1135-5-ND 5W Audio Power Amp 92 il [ee 
TDA2614U 568-3494-5-ND 6W Audio Power Amp 1.07 89 0.72 
TDA2615U 568-3495-5-ND 2x6W Audio Power Amp 1.38 1.11 .83 
TDA2616QU 568-3496-5-ND 2x12W Audio Power Am, 144 116 87 
TDA2616U 568-3497-5-ND 2x12W Audio Power Am, 144 116 .87 
TDA5051ATD 568-1136-5-ND 439 351 2.73 
TDA6101QU 568-3585-5-ND 1.75 1.40 1.05 
TDA6103QU 568-3586-5-ND 2.90 233 1.81 
TDA6111QU 568-3587-5-ND 3.96 3.17 2.47 
TDA6120QU 568-3588-5-ND 6.00 4.00 3.11 
TDA7050TD 568-1137-5-ND Low Voltage Mono/Stereo Power Amp . 83 69 56 
TDA7052AN 568-1138-5-ND 1W BTL Mono Audio Amp . 98 82 66 
TDA7052ATD-T 568-1139-1-ND 1W BTL Mono Audio Amp . 98 202) 66) 
TDA7052ATD-T 568-1139-2-ND 1W BTL Mono Audio Amp . 1064.38/2,500 
TDA7052BN 568-3489-5-ND 1W BTL Mono Audio Amp . 1.30 1.08 .87 
TDA7052BTD 568-3490-5-ND 1W BTL Mono Audio Amp . 1.30 1.08 .87 
TDA7052N 568-1140-5-ND 1W BTL Mono Audio Amp . 86 Ae) ABS 
TDA7053AN 568-3491-5-ND Stereo BTL Audio Output Amp ck Ali 62 
TDA7053ATD 568-3492-5-ND Stereo BTL Audio Output Amp 1.38 1.15 .92 
TDA7056ATD 568-3493-5-ND 3W BTL Mono Audio Amp 1.18 99 79 
TDA7056AU 568-1141-5-ND 5W BTL Mono Audio Output Am 1.18 99 79 
TDA7056BU 568-1142-5-ND 5W BTL Mono Audio Amp ...... 1.31 1.05 .79 
TDA7057AQU 568-1143-5-ND 2x8W Stereo BTL Audio Output Amp 1.64 131 .99 
TDA8425N 568-1144-5-ND Hi-Fi Stereo Audio Processor...... 8.00 6.40 5.40 
TDA8510JU 568-3472-5-ND 26W BTL and 2x3W SE Power Am 3.09 248 1.93 
TDA8511JU 568-3473-5-ND 4x13W Single-Ended Power Amp.. 3.09 2.48 1.93 
TDA8512JU 568-3474-5-ND 26W BTL and 2x13W SE or 4x13W 
SE Power Amp.. 2.89 2.32 1.80 
TDA8541TD 568-3475-5-ND 1W BTL Audio Amp. 1.50 1.20.90 
TDA8542AT/N1 568-3476-5-ND 2x1.5W BTL Audio Amp. 2.34 1.88 1.46 
TDA8542TSDK-T 568-2379-1-ND 2x0.7W BTL Audio Amp. 2.25 1.80 1.35 
TDA8542TSDK-T 568-2379-2-ND 2x0.7W BTL Audio Amp. 2880.00/2,500 
TDA8543TD-T 568-2380-1-ND 2W BTL Audio Amp. 1.68 1.34 1.01 
TDA8543TD-T 568-2380-2-ND 2W BTL Audio Amp. 2144.00/2,500 
TDA8547TSDK-T 568-2381-1-ND 2x0.7W BTL Audio Amp. 2.25 1.80 1.40 
TDA8547TSDK-T 568-2381 -2-ND 2x0.7W BTL Audio Amp. 3150.00/2,500 
TDA8551TD 568-3477-5-ND 1W BTL Audio Amp..... 1.10 92 74 
TDA8552TD 568-3478-5-ND 2x1.4W BTL Audio Amp. 1.64 1.31 99 
TDA8552TSDB-T 568-3479-1-ND 2x1.4W BTL Audio Amp. 1.64 1.31 99 
* RoHS Compliant (Continued) 
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NXP Digi-Key Price Each 


: AMPLIFIERS (Continued) inti 
XP Semico rs i Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
: RoHS Compliant : ISP1110VH-G 568-3149-2-ND | Universal Serial Bus 

NXP Digi-Key aA Price Each Transceiver with UART..... 875.14/1,400 

Part No. Part No. Description Pkg. 125100 1SP1160BD01-T 568-1878-1-ND | Embedded 12M-Bit USB Host 

TDA8552TSDB-T 568-3479-2-ND | 2x1.4W BTL Audio Amp 20-SS0P 2096.00/2,500 Controller... 5.50 440 3.72 

TDA8559TD 568-3480-5-ND | Low Voltage Stereo Headphone Amp... 16-SOIG 1.06 89 71 ISP1160BD01-T 568-1878-2-ND | Embedded 12M-Bit USB Host 

TDAB560QU 568-3481-5-ND | 2x40WW/2-Ohm Stereo BTL Car Radio Controller... 5156.25/1,500 
Power Amp . w13-SIL 5.40 4.32 3.65 ISP1160BMO1-T 568-1879-1-ND | Embedded 12M-Bit USB Host 

TDA8563AQU 568-3482-5-ND | 2x40WW/2-Ohm Stereo BTL Car Radio Controller... 5.50 440 3.72 
Power Amp sos oISSIL_ 5.58 4.47 3.48 ISP1160BM01-T 568-1879-2-ND | Embedded 12M-Bit USB Host 

TDAB563010U 568-1145-5-ND | 2x40W/2-Ohm Stereo BTL Car Radio Controller ee 6875.00/2,000 
Power Amp ie 13-DIL 5.40 4.32 3.65 ISP1161A1BD 568-1162-ND USB Single-Chip Host/Device 

TDA8563QU 568-3483-5-ND | 2x40WW/2-Ohm Stereo BTL Car Radio Controller. 7.00 5.60 4.73 
Power Amp se ASSIL 5.40 4.32 3.36 ISPT161ATBM-S 568-1164-ND USB Single-Chip Host/Devi 

TDA8566QU 568-3484-5-ND 2x40W/2-Ohm Stereo BTL Car Radio Caanolee: 7 ast ses 7.00 560 4.73 
Power Amp ss wAITSIL 5.47 438 3.41 ISP1161ABD 568-1165-ND USB Single-Chip Host/Device 

TDAS5667H 568-3485-5-ND | 2x40W/2-Ohm Stereo BTL Car Radio Controller... 7.00 5.60 4.73 
Power Amp 20-HSOP 5.47 4.38 3.41 ISP1161ABM 568-3150-ND USB Single-Chip Host/Device 

TDA8567QU 568-1146-5-ND | 4x25W BTL Quad Car Radio Power Amp...23-DIL 870 6.96 588 Controller . 64-LOFP 7.00 560 4.73 

TDA8568QU 568-3486-5-ND | 4x25W BTL Quad Car Radio Power Amp...23-SIL_ 8.70 6.96 5.88 “S15 a 

TDAS5690U 568-3487-5-ND | 4x40W BTL Quad Car Radio Power Amp..23-SIL__ 9.72 7.78 6.56 ee ee Ses DF a8 feats Aa NO Ee 

TDA8571JU 568-3488-5-ND 4x40W BTL Quad Car Radio Power Amp...23-SIL 8.55 685 5.78 ISP1181BBS 568-3152-5-ND Full Speed USB Controlle! “AB-HVOFN 4.14 3.32 2.58 

TDA8579TD Bes Scoala) Dual Common-Mode Relection Dif Line | on ISP1181BDGG 568-1002-5-ND —_| Full Speed USB Controller. ‘48-TSSOP 4.14 3.32 2.58 

TDA8591J 568-3471-5-ND | 4x44W BTL Quad Car Radio 7 : oie EH ESesT SE ERD TEND Bae ct eee 32-HVOFN 3.89 3.42 2.43 
Power AMP: 27 SIL AGASSIZ 1SP1183B5-T 568-1680-2-ND | Low Power 12M-Bit USB Interface 

TDAS920BJ 568-3463-5-ND | 2x100W Class-D Power Amp 23-SIL 6.68 447 3.77 Device with DMA 32-HVOFN _12975.00/6,000 

TDA8920BTH-T 568-2060-1-ND | 2x100W Class-D Power Amp 24-HSOP | 516619 4.53 718.82 ISP1301BS 568-1166-ND USB On-the-Go Transceive ‘24-HVQFN 2.38 1.90 | 1.43 


TDA8920BTH-T 568-2060-2-ND 2x100W Class-D Power Amp 


24-HSOP 1796.80/500 ISP1301BS-T 568-1881-1-ND | USB On-the-Go Transceive ‘24-HVQFN = 2:38 1.90 1.43 


TDASQ20TH-T SES-3464-1:ND! | 2x80W Class-D Power Amp. 24-HSOP teins gma oT ISP1301BS-T 568-1881-2-ND _|USB On-the-Go Transceive 24-HVOFN 7125.00/6,000 
TDA8920TH-T 568-3464-2-ND __| 2x80W Class-D Power Amp. 24-HSOP 2287.59/500 ; ! 
ISP1362BD 568-1167-ND Single-Chip USB OTG Controller........64-LOFP 7.10 5.68 4.80 
TDAS922BJ 568-3465-5-ND | 2x50W Class-D Power Amp. 23-SIL 625 420 3.27 H H 
ISP1362BD-S 568-1219-ND Single-Chip USB OTG Controller......64-LOFP 7.10 5.68 4.80 
TDA8924TH/N2,118 |568-3467-1-ND —_| 2x120W Class-D Power Amp 24-HSOP 7.62 6.10 5.15 ; 
4 ISP1362EE-T 568-1882-1-ND | 12M-Bit USB OTG Controlle 4-TEBGA 7.60 6.08 5.13 
TDA8929TD 568-3470-5-ND —_| Controller Class-D Audio Amp . 4-SOIC 3.42 274 213 : 
pees ‘ ISP1362EE-T 568-1882-2-ND | 12M-Bit USB OTG Controlle 4-TEBGA  _11780.00/2,500 
TDA8931T 568-3609-5-ND —_| 1x20W Power Comparator... O-SOIC 246 197 1.48 ISP ECABS Peed Eeeancl SDN MOCHercmetea 
TDA8941PD 568-3459-5-ND —_| 1.5W Mono BTL Audio Amp 90 76 61 Ce . : i 3 
TOABOZZED 368-3460-5-ND | Det. SW Stereo BTL Audio Arig aa ISP1S05ABS 568-3155-ND ULPI Transceiver. “24-HVQFN 2.93 2.34 1.82 
Sauget ; ISP1506ABS 568-3156-ND ULPI Transceiver. "Q4-HVOFN 3.56 2.85 2.22 
TDA8943SFU 568-1147-5-ND | 6W Mono BTL Audio Amp i <2 af f 
ee ; ISP1520BD-S 568-1169-ND High Speed USB Hub Controller.........64-LOFP 529 423 3.29 
TDA8944AJU 568-3461-5-ND | 2x7W BTL Audio Amp 160 129 97 i 
eerie 568.3462-5.ND | 2x7W BTL Audio Amp Tay GG. ee ISP1520BD-T 568-1883-1-ND | HS 480M-Bit Hub Controlle 64-LOFP 529 423 3.29 


64-LOFP 4494.38/1,500 


TDA8945SU 568-3509-5-ND _| 15W BTL Mono Audio Amp . 128 1.03 77 ao aa ae at ACOMBI Hub Controle : Sa 
-3456-5- i -1170- igh Spee ub Controller. | if ‘ E 
Meret Pec cree mmm Siow BTL Audio Amp... fer a ISP1521BE-T 568-1884-1-ND | HS 480M-Bit Hub Controlle B0-LOFP 542 434 3.38 
TDA8947/ 568-3458-5-ND | 4-Channel Audio Amp ; 237° 190 143 ISP1521BE-T 568-1884-2-ND | HS 480M-Bit Hub Controlle 80-LOFP 3072.75/1,000 
TFAQ841J 568-3451-5-ND 1-Channel Audio Amp 1.02 86 69 1SP1561BM 568-1171-ND HS USB PCI Host Controle! 28-LQFP 6.50 5.20 4.39 
TFA9842BJ 568-3452-5-ND 2-Channel Audio Amp 1 ee en ISP1562BE 568-3157-ND HS USB PCI Host Controlle QOO-LQFP 5.20 4.16 3.51 
TFAQ842J 568-3453-5-ND 2-Channel Audio Amp AeG4tee 2g. ISP1563BM 568-3158-ND HS USB PCI Host Controlle 28-LQFP 6.40 512 4.32 
TFAQ843BJ 568-3454-5-ND 2-Channel Audio Amp 141 148 95 ISP1564HL-T 568-4018-1-ND HS USB PCI Host Controller MEW!...100-LQFP 5.40 4.32 3.36 
TFAQ843J 568-3455-5-ND —_| 2-Channel Audio Amp 141 1418 95 ISP1564HL-T 568-4018-2-ND | HS USB PCI Host Controller NEW!...100-LOFP 3060.00/1,000 
TJA1010TD-T 568-3614-1-ND Octal Low Side Driver 1.80 1.44 1.08 ISP1581BD 568-1172-ND HS USB Peripheral Controller .... 64-LQFP 7.70 6.16 5.20 
TJA1010TD-T 568-3614-2-ND Octal Low Side Driver 936.00/1,000 1SP1582BS-T 568-1885-1-ND HS 480M-Bit Peripheral Controller.....56-HVOQFN 5.40 432 3.36 
1SP1582BS-T 568-1885-2-ND __ | HS 480M-Bit Peripheral Controller... 56-HVOFN 6120.00/2,000 
\SP1583BS-T 568-1886-1-ND | HS 480M-Bit Peripheral Controller....64-HVOFN 5.70 4.56 3.85 
NXP. Semiconductors CLOCK MANAGEMENT 1SP1583BS-T 568-1886-2-ND | HS 4801V-Bit Peripheral Controller.....64-HVQFN 3562.50/1,000 
RoHS Compliant |SP1760BE-T 568-1887-1-ND | HS 480M-Bit Host Controller 28-LOFP 840 672 5.67 
NXP Digi-Key Price Each \SP1760BE-T 568-1887-2-ND _| HS 480M-Bit Host Controller . 28-LOFP 5250.00/1,000 
Part No. Part No. Description Pkg. = 125100 ISP1760ET-S 568-3159-ND HS USB Host Controller. 128-TFBGA 840 672 5.67 


PCK21085-T 568-2032-1-ND | Low Voltage Dual 1.5 Diff. ECLIPECL ISP1761BE-T 568-1888-1-ND | HS 480M-Bit OTG Control 128-LOFP 9.10 7.28 6.15 
Clock Driver... 4.05 3.24 252 ISP1761ET-S 568-3160-ND HS 480M-Bit OTG Controlle 428-TFBGA 9.10 7.28 6.15 
PCK210BS-T 568-2032-2-ND | Low Voltage Dual 1 ISP1761BE-T 568-1888-2-ND | HS 480M-Bit OTG Controlle 28-LOFP 5687.50/1,000 
Clock Driver... 13500.00/6,000 PDIUSBD12D 568-1091-5-ND | USB Interface Device w/Parallel Bus....28-SOIC 3.49 279 2.17 
PCK940LBD-S 568-3642-5-ND | LV 1:18 Clock Distribution 3.65 2.92 | 2.27 PDIUSBD12PWOH-T _[568-1092-1-ND | USB Interface Device w/Parallel Bus..28-TSSOP 3.49 2.79 2.17 
PCK942CBD 568-3563-ND LV 1:18 Clock Distribution 3.65. 292 2.27 PDIUSBD12PWDH-T |568-1092-2-ND —_| USB Interface Device w/Parallel Bus. 28-TSSOP 4882.50/2,500 
PCK942PBD 568-3564-ND LV 4:18 Clock Distribution 365 292 227 PXIO11A-EL1/6-S | 568-3247-ND Single Lane Transceiver. 1-LFBGA 11.33 10.20 9.05 
PCK946BD 568-3567-ND LV 4:10 CMOS Clock Driver. 2-LOFP 365 292 2.27 PXi012A-EL1/G-S __|568-3348-ND Single Lane Transceiver. 1231 11.09 9.83 
PCK953BD/G-F 568-2033-1-ND | 20-125MHz PECL Input / 9 CMOS 
Output 3.3V PLL Clock Driver... 3.60 288 2.24 
PCKOS3BD/6-F 568-2033-2-ND | 20-125MHz PECL Input /9 CMOS j L 
Output 3.3V PLL Clock Driver... 4080.00/2,000 NXP Semiconductors RoHS Compliant 
PCK9446BD-S 568-3643-5-ND | 2.5V/3.3V LVCMOS Clock Fan-Out NXP Digi:Key Prceeache 
Buffer... is 311 249 1.94 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PCK9447BD 568-3565-ND 8.32.0 19 LVEMOS Clock Fan-Out es oe A/D and D/A Converters 
— pei ence ee PCFB597PN 568-1087-5-ND | 8-Bit A/D and D/A Converte 349 2.79 2.17 
ee SHAD SS aN Tele IVEMOS Clack Fane Out hey aah ae PCF8591TD 568-3991-5-ND | 8-Bit A/D and D/A Converte 281 225 1.75 
: Anyi le Sa RTTT : jena PCF8591TD-T 568-1088-1-ND | 8-Bit A/D and D/A Converter 281 225 1.75 
celebrate ee aeiaam| “Vict -oMOS Clock Fan-Out enn iss PCF8591TD-T 568-1088-2-ND __[8-Bit A/D and D/A Converte 1893.75/1,000 


Analog-to-Digital Converters 


; TDA8706AMDB-T 568-3593-1-ND | 6-Bit ADC with Multiplexer. 620 4.96 4.19 
NXP Semiconductors DATA COMMUNICATIONS TDA8706AMDB-T 568-3593-2-ND | 6-Bit ADC with Multiplexer. 3875.00/1,000 

2 compan TDA8754HL11BE-S | 568-3594-ND Triple 8-Bit Video ADC up to 
NXP Digi-Key ae Price Each 270 Msamples 144-LOFP 11.50 10.35 9.18 

Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 TDA8754HL14BE-S — |568-2057-ND Triple 8-Bit Video ADC up to 
USB 270 Msamples 144-LOFP 14.16 12.75 11.31 

1P4220CZ6 T/R 568-3520-1-ND | Dual USB 2.0 Integrated ESD TDA8754HL17BE-S | 568-2058-ND Triple 8-Bit Video ADC up to 
Protection 90 ey Git) 270 Msample: .144-LQFP 16.65 15.54 14.43 

IP4220CZ6 T/R 568-3529-2-ND | Dual USB 2.0 Integrated ESD TDA8754HL21BE-S | 568-3595-ND Triple 8-Bit Vid 


Protection... 1170.00/3,000 270 Msamples 144-LOFP 25.88 24.15 22.43 
ISP1102BS-T 568-1876-1-ND Advanced 12-Bit USB Transceiver. ise alk) TDA8754HL27BE-S 568-2059-ND Triple 8-Bit Video ADC up to 
ISP1102BS-T 568-1876-2-ND _| Advanced 12-Bit USB Transceiver 3442.50/6,000 270 Msamples 144-LOFP 46.50 43.40 40.30 
ISP1102W-G 568-3143-1-ND —_| Advanced 12-Bit USB Transceiver. 135 113.90 TDA8763AM3DB 568-3596-5-ND _| 10-Bit High Speed LP ADC. 28-SSOP 912 7.30 6.16 
ISP1102W-G 568-3143-2-ND |_| Advanced 12-Bit USB Transceiver, 837.90/1,400 TDA8763AM4DB-T —|568-3597-1-ND | 10-Bit High Speed LP ADC. 28-SSOP 10.83 9.75 865 
ISP1104W-G 568-3144-1-ND | Advanced Universal Serial Bus TDA8763AM4DB-T — | 568-3597-2-ND | 10-Bit High Speed LP ADC. 28-SSOP 8027.50/1,000 
Transceiver. : “ 1.35 113.90 TDA8763AMSDB 568-3598-5-ND — |10-Bit High Speed LP ADC. 28-SSOP 11.66 10.50 9.31 
ISP1104W-G 568-3144-2-ND —_| Advanced Universal Serial Bus TDA8763M/3DB 568-3599-5-ND 10-Bit High Speed LP ADC. 28-SSOP_ 9.12 7.30 6.16 


Transceiver 837.90/1,400 


ISP110588-T 568-1877-1-NO _| Advanced 124/-Bit Transceiver... (8 ilies en fl i wedhrwar poe ae omg) 10-8i High Speed LP ADS. HO Sag or7aue 885 
ISP1105BS-T 568-1877-2-ND | Advanced 12M-Bit Transceiver 3442.50/6,000 iDAe/bScETT eam (Ane ah eh aAbGs.. Bh aaoe Bab 
ISP1105W-G 568-3145-1-ND__| Advanced 12M-Bit Transceiver 135 143 90 766GB- 3602-1" -Bit High Spee ” 5: . . 
- - TDA8766GB-T 568-3602-2-ND | 10-Bit High Speed ADC 7375.00/2,000 

ISP1105W-G 568-3145-2-ND Advanced 12M-Bit Transceiver 837.90/1,400 TDA8783HLBE-S 568-3606-ND 40-Bit, 4OMSPS ADC Interface for CCD 
ISP1106DH 568-3146-5-ND | Embedded 12M-Bit USB Host Came 

Controller... 135 113 90 ameras ... 16.80 15.68 14.56 
ISP1106W-G 568-3147-1-ND Embedded 12 TDA8784HLBE-S 568-3607-ND 10-Bit, 18MSPS ADC Interface for CCD 

Controller... w16-HBCC 1.35 1.13 90 Cameras ... 9.80 7.84 6.62 
ISP1106W-G 568-3147-2-ND Embedded 12M-Bit USB Host TDA8787AHLBE-S 568-3608-ND 10-Bit, 18MSPS ADC Interface for CCD 

Controller... .... 16-HBCC 837.90/1,400 Cameras ... 9.00 7.20 6.08 
ISP1109BS 568-3148-ND Universal Serial Bus Transceiver........32-HVOFN 2.25 1.80 1.35 TDAQ965AHLBE-S 568-3611-ND 12-Bit, 4OMSPS ADC Interface for CCD 
ISP1110VH-G 568-3149-1-ND Universal Serial Bus Cameras 48-LOFP 27.08 25.27 23.47 


Transceiver with UART .16-HBCC 1.41 1.18 94 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
720 (T073) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


. NXP Digi-Key Price Each 
NXP Semic Oss eer Coosientine: Keontinied) Part No. Part No. Description 1 25 100 
; PCAQ509D 568-3355-5-ND —_| I2C Bus Repeater. 1.75 140 1.05 
ME ne Deserintion Pkg A Eales Ea PCAQ509DP-T 568-3356-1-ND —_||2C Bus Repeater. 1.75 140 1.05 
: : : PCAQ509DP-T 568-3356-2-ND —_| I2C Bus Repeater. 2240.00/2,500 
TDA9965HLGB-T 568-3612-1-ND lezels SvMerS ADC Interface for CCD Spas age aves PCA9510AD 568-3357-5-ND | Hot Swap |2C/SMBus Bus Buffer 225 180 1.40 
( : . : PCAQ510ADP-T 568-3358-1-ND _| Hot Swap !2C/SMBus Bus Buffer 2.25 1.80 1.40 
TDAQ96SHLGB-T 568-3612-2-ND eo Mere ADC Interface for CCD Aadeat6OV7 600 PCAQ510ADP-T 568-3358-2-ND _|Hot Swap [2C/SMBus Bus Buffer 3150.00/2,500 
_ ae PCA9510D-T 568-1903-1-ND | Hot Swap !2C/SMBus Bus Buffer 2.25 1.80 1.40 
Digital-to-Analog Converter PCA9510D-T 568-1903-2-ND —_| Hot Swap |2C/SMBus Bus Buffer 3150.00/2,500 
TDA8771AB 568-1217-ND Triple 8-Bit Video DAC... 44-QFP 7.60 6.08 5.13 PCA9510DP-T 568-1904-1-ND Hot Swap 12C/SMBus Bus Buffer 2.25 1.80 1.40 
TDA8777HL/14/C1-S | 568-3603-ND Triple 10-Bit Video DAC .48-LQFP 8.50 7.65 6.79 PCA9510DP-T 568-1904-2-ND Hot Swap I2C/SMBus Bus Buffer 3150.00/2,500 
TDA8777HL/24/C1-S | 568-3604-ND Triple 10-Bit Video DAC 48-LOFP 10.83 9.75 8.65 PCA9511AD 568-3359-5-ND Hot Swap l2C/SMBus Bus Buffer 185 148 1.17 
TDA8777HL/33/C1-S | 568-3605-ND Triple 10-Bit Video DAC .48-LOFP 12.91 11.63 10.31 PCAQ511ADP-T 568-3360-1-ND | Hot Swap !2C/SMBus Bus Buffer 1.85 148 1.14 
TDF8771AHB-T 568-3613-1-ND__| Triple 8-Bit Video DAC 44-QFP 8.60 6.88 _ 5.81 PCA9511ADP-T 568-3360-2-ND | Hot Swap !2C/SMBus Bus Buffer 2368.00/2,500 
TDF8771AHB-T 568-3613-2-ND _| Triple 8-Bit Video DA 44-OFP 8062.50/1,500 PCA9511D 568-1027-5-ND Hot Swap |2C/SMBus Bus Buffer 185° 1.48 1.11 
UDA1330ATSDK 568-3442-5-ND Low Cost Stereo Filter DAC 16-SSOP 2.06 1.66 1.24 PCAQ511D-T 568-1905-1-ND__| Hot Swap !2C/SMBus Bus Buffer 185 1.48 1.11 
UDA1334ATSDH 568-3443-5-ND —_| Low Power Audio DAC with PLI 16-SSOP 157 1.26 95 PCAQ511D-T 568-1905-2-ND Hot Swap l2C/SMBus Bus Buffer 2368.00/2,500 
UDA1334BTD 568-3444-5-ND —_| Low Power Audio DA\ 16-SOIG 151 1.21 91 PCA9511DP-T 568-1028-1-ND —_| Hot Swap !2C/SMBus Bus Buffer 1.85 148 1.14 
UDA1334BTSDH 568-3445-5-ND _| Low Power Audio DA\ 16-SSOP 151 1.21 91 PCAQ511DP-T 568-1028-2-ND | Hot Swap 12C/SMBus Bus Buffer 2368.00/2,500 
UDA1334TSDH 568-3446-5-ND Low Power Audio DA 16-SSOP 1.80 1.45 1.09 PCA9512AD 568-3361-5-ND Level Shifting Hot Swap 12C/SMBus 
UDA1351HB-S 568-3448-ND 96kHz IEC 958 Audio DAC 516 413 3.21 Buffer... 1.85 1.48 1.11 
UDA1351TSDB 568-3349-5-ND _| 96kHz IEC 958 Audio DAC 120 1.00 80 PCAQ512ADP-T 568-3362-1-ND __ | Level Shifting Hot Swap [2C/SMBus 
i Buffer... 185 148 1.11 
Video Encoder,/;Decoder PCA9512ADP-T 568-3362-2-ND —_| Level Shifting Hot Swap I2C/SMBus 
SAA7103HB 568-1306-ND Digital Video Encoder..... 16.05 14.98 13.91 Buffer... 2368.00/2,500 
SAA7105HBG 568-1307-ND Digital Video Encoder... 18.00 16.80 15.60 PCA9512D-T 568-1906-1-ND Level Shifting Hot Swap 12C/SMBus 
SAA7111 AHBG 568-1308-ND Enhanced Video Input Processor . 15.83 14.25 12.64 Buffer..... 1.85 148 1.11 
SAA7111AHZBD 568-1309-ND Enhanced Video Input Processor .. 15.83 14.25 12.64 = 7 oH i 
SAA7113HB 568-1310-ND 9-Bit Video Input Processor 1466 1320 1171 PCA9512D-T 568-1906-2ND | Level Shifting Hot Swap |?C/SMBus ae 
SAA7114HBE 568-1311-ND PAL/NTSC/SECAM Video Decoder 18.00 16.80 15.60 PCAQ512DP-T 568-1907-1-ND seats 
SAA7115HLBE 568-1312-ND PAL/NTSC/SECAM Video Decoder 22.50 21.00 19.50 485 148 144 
SAA7118EEB 568-1313-ND Multistandard Video Decoder 156-BGA 26.51 24.74 22.98 PCAQS12DP-T 568-1907-2-ND 
SAA7118HBB 568-1314-ND Multistandard Video Decoder 160-QFP 26.51 24.74 22.98 2368.00/2,500 
pnnileiie BoRaIgIS.ND Digital Video Encoder ise) (Ato PCAQS13AD 568-3363-5-ND | Hot Swap [2C/SMBus Bus Buffer 225 1.80 140 
SAA?I2Z1HN2 POO BITS SIND Diottal Video Encoder. Wes OT | ie PCA9513ADP-T 568-3364-1-ND | Hot Swap !2C/SMBus Bus Buffer 2.25 1.80 1.40 
SAATI21HN2 DES SIIES 2 ND ES Digital Video Encoder 7108-25/1,500 PCA9513ADP-T 568-3364-2-ND —_| Hot Swap I2C/SMBus Bus Buffer “3150.00/2,500 
oh cenue SSS Digital Video ‘Encoder. rece romana PCA9513D 568-1029-5-ND | Hot Swap I2C/SMBus Bus Buffer 225 1.80 1.40 
SAA7129HB Desa IZEND, Digital Video Encoder TIGR IAS RUS PCAS5130-T 568-1908-1-ND__| Hot Swap I2C/SMBus Bus Buffer 2.25 1.80 1.40 
SAA7146AHBB 568-1318-ND Video SPCI Bridge. 160-QFP 29.64 27.67 25.69 - : : 
PCAQ513D-T 568-1908-2-ND Hot Swap l2C/SMBus Bus Buffer 3150.00/2,500 
PCAQ513DP-T 568-1909-1-ND | Hot Swap !2C/SMBus Bus Buffer 2.25 180 1.40 
- PCAQ513DP-T 568-1909-2-ND | Hot Swap !2C/SMBus Bus Buffer 3150.00/2,500 
NXP Semiconductors Dar Lge bhp PCAQ514AD 568-3365-5-ND | Hot Swap !2C/SMBus Bus Buffer 2.25 180 1.40 
zat : PCAQ514ADP-T 568-3366-1-ND _| Hot Swap !2C/SMBus Bus Buffer 2.25 1.80 1.40 
ME ‘ Diab key ee ee ; Belos Each: a PCAQ514ADP-T 568-3366-2-ND | Hot Swap I2C/SMBus Bus Buffer 3150.00/2,500 
Cus CIULUE Sscrniton 9. PCA9514D 568-1030-5-ND | Hot Swap I2C/SMBus Bus Buffer 2.25 180 1.40 
CAN PCAQ514D-T 568-1910-1-ND | Hot Swap !2C/SMBus Bus Buffer 2.25 180 1.40 
AUS790D 568-3053-5-ND | Single Wire CAN Transceiver 234. 188 146 PCA9514D-T 568-1910-2-ND | Hot Swap !2C/SMBus Bus Buffer 3150.00/2,500 
AUS5790D14/N 568-3054-5-ND single Wire CAN Transceiver 215 173 1.30 PCA9514DP-T 568-1911-1-ND__| Hot Swap !2C/SMBus Bus Buffer 2.25 1.80 1.40 
PCA82C250N 568-1020-5-ND —_| CAN Controller Interface 150 120 90 PCAQ514DP-T 568-1911-2-ND [Hot Swap l2C/SMBus Bus Buffer 3150.00/2,500 
PCA82C250TD-T 568-1021-1-ND —_| CAN Controller Interface 150 120 90 PCA9515AD 568-1753-5-ND —_| !@C Bus Repeater. 1.50 1.20 90 
PCA82C250TD-T 568-1021-2-ND__| CAN Controller Interface 1920.00/2,500 eee poe ST AnD Ne os Repeater. code ne a 
PCAS2C251N 568-1022-5-ND _| CAN Transceiver for 24V System. 161 129 97 ‘ et o1-2. us Repeater. 00/2; 
PCA82C251TD-T 568-1023-1-ND _| CAN Transceiver for 24V System. 161 129 97 PCAQ515AD/G-T 568-1824-1-ND__| IC Bus Repeater. 1501.20 90 
PCA82C251TD-T 568-1023-2-ND CAN Transceiver for 24V System. 2057.60/2,500 PCA9515AD/G-T 568-1824-2-ND !2¢ Bus Repeater. 1920.00/2,500 
SJA1000N 568-1122-5-ND Stand-Alone CAN Controller... 28-Dip 5.22 418 3.25 PCA9515ADP-T 568-1032-1-ND !2¢ Bus Repeater. 1.50 1.20.90 
SJA1000TD 568-3994-5-ND _| Stand-Alone CAN Controlle 28-SOIC 5.22 418 3.25 SRP eADEIa ‘ Sees ND te Bus Repeater: ; Sere 
SJATO00TD-T 568-1123-1-ND _| Stand-Alone CAN Controle 28-SOIC 5.22 418 3.25 r Puree us Repeater. 3 : é 
SJA1000TD-T 568-1123-2-ND _| Stand-Alone CAN Controller... 2958.00/1,000 PCASSISADP/G-T____|S68s1825:2:NDIEES | I2C Bus Repeater. 1920,00/2,500 
TJA1020TD 568-3513-5-ND —_| LIN Transceiver. 125 100 75 PCA9515D 568-1033-5-ND l2C Bus Repeater. 150 1.20  .90 
TJA1040TD-T 568-1149-1-ND High Speed CAN Transceiver 1.79 143 1.08 PCA9516AD 568-1035-5-ND 5-Channel I2C Hu 175 1.40 1.05 
TJA1040TD-T 568-1149-2-ND High Speed CAN Transceiver 2285.44/2,500 ret ea ele eran re it Te GD are 
TJA1041TD 568-1150-5-ND —_| High Speed CAN Transceiver 196 157 1.18 5 Poze runanne’ lu Bus 
TJAI0507D-T 568-1151-1-ND__| High Speed CAN Transceiver ia) 68 PCAQ516APW. 568-1036-5-ND _|5-Channel I2C Hu 16-TSSOP_ 1.75 1.40 1.05 
TJA1050TD-T 568-1151-2-ND High Speed CAN Transceiver 1504.75/2,500 PCA9516APW-T 568-1827-1-ND 5-Channel I2C Hu! -16-TSSOP 1.75 1.40 1.05 
TJA1053TD 568-3514-5-ND Fault-Tolerant CAN Transceiver. ony ale ee! PCA9516APW-T 568-1827-2-ND | 5-Channel !2C Hub. -16-TSSOP 2240.00/2,500 
TJA1054ATD-T 568-1152-1-ND Fault-Tolerant CAN Transceiver. 223 178 1.34 PCA9517D-T 568-1828-1-ND Level Translating |2C Bus Repeater 1.50 1.20  .90 
TJATOS4ATD-T 568-1152-2-ND _| Fault-Tolerant CAN Transceiver. 2848.00/2,500 PCA9S17D-T 568-1826-2-ND) | Level Translating I2C Bus Repeater 1920.00/2,500 
TJA1054TD 568-1153-5-ND Fault-Tolerant CAN Transceiver. 223 «178 1.34 PCA9517DP-T 568-1829-1-ND Level Translating 12C Bus Repeater. 1.50 1.20.90 
TJA1054TD-T 568-2061-1-ND _| Fault-Tolerant CAN Transceiver. 2.00 1.60 1.20 PCAQS17DP-T 568-1829-2-ND —_| Level Translating I2C Bus Repeater 1920.00/2,500 
TJA1054TD-T 568-2061-2-ND _| Fault-Tolerant CAN Transceiver. 2560.00/2,500 PCAQ518D 568-3367-5-ND —_| Expandable 5-Channel |2C Hul 20-S0IC 2.25 1.80 1.35 
26 PCAQ518PW 568-1038-5-ND —_| Expandable 5-Channel I2C Hu 20-TSSOP 2.25 1.80 1.35 
L PCA9530D-T 568-1830-1-ND | 2-Bit 2C LED Dimmer 8SOIG 138 1.10 83 
P82B96DP-T 568-3197-1-ND _| Dual Bi-Directional Bus Buffer.. 293 2.34 1.82 PCA9530D-T 568-1830-2-ND _| 2-Bit 2C LED Dimmer -SOIC 1760.00/2,500 
P82B96DP-T 568-3197-2-ND —_| Dual Bi-Directional Bus Buffel 4095.00/2,500 PCAQ530DP-T 568-1831-1-ND | 2-Bit I2C LED Dimmer 8-TSSOP 1.38 1.10 83 
P82B96PN 568-1008-5-ND —_| Dual Bi-Directional Bus Buffel 2.93 234 1.82 PCAQ530DP-T 568-1831-2-ND | 2-Bit I2C LED Dimmer 8-TSSOP 1760.00/2,500 
P82B96TD 568-3982-5-ND —_| Dual Bi-Directional Bus Buffel 2.93 2.34 1.82 PCAQ531BS-T 568-3368-1-ND | 8-Bit I2C LED Dimmer AG-HVOFN 1.75 1.40 1.05 
P82B96TD-T 568-1009-1-ND__| Dual Bi-Directional Bus Buffe' 2.93 2.34 1.82 PCA9531BS-T 568-3368-2-ND | 8-Bit 2C LED Dimmer .16-HVQFN 5250.00/6,000 
P82B96TD-T 568-1009-2-ND Dual Bi-Directional Bus Buffel 4095.00/2,500 PCA9531D 568-3369-5-ND 8-Bit 12C LED Dimmer 16-SOIC 1.75 1.40 1.05 
P82B715PN 568-1006-5-ND —_| !2C Bus Extender 345 252 1.96 PCAQ531PW 568-3370-5-ND | 8-Bit I2C LED Dimmer 16-TSSOP 1.75 1.40 1.05 
P82B715TD 568-3981-5-ND —_| !2C Bus Extender 3.15 252 1.96 PCAQ532BS-T 568-3371-1-ND | 16-Bit I2¢ LED Dimmet .24-HVQFN 1.65 1.32.99 
P82B715TD-T 568-1007-1-ND —_| !2C Bus Extender 3.15 252 1.96 PCAQ532BS-T 568-3371-2-ND | 16-Bit I2C LED Dimmer. .24-HVQFN 4950.00/6,000 
P82B715TD-T 568-1007-2-ND__| !2C Bus Extender 4410.00/2,500 PCA9533D/01 568-3372-5-ND | 4-Bit I2C LED Dimmer 1.38 110 83 
PCA8550PW-T 568-3633-1-ND 4-Bit Multiplexed/1-Bit Latched 5-Bit PCA9533D/02 568-3373-5-ND 4-Bit I2C LED Dimmer 1.38 1.10 83 
[2C EEPROM Dip Switch : 135 143 90 PCAQ533DP/01-T 568-3374-1-ND | 4-Bit 2C LED Dimmer 138 110 83 
PCA8550PW-T 568-3633-2-ND —_| 4-Bit Multiplexed/1-Bit Latched 5- PCA9533DP/01-T 568-3374-2-ND | 4-Bit I2C LED Dimmer 1760.00/2,500 
[2C EEPROM Dip Switch 7 1462.50/2,500 PCA9533DP/02-T 568-3375-1-ND | 4-Bit I2C LED Dimmer 1.38 110 83 
PCA8581CTD-T 568-3634-1-ND _| 8-Bit EEPROM with I2C Bus Interface.....8-SOIC 1.05 88 70 PCA9533DP/02-T 568-3375-2-ND | 4-Bit I2C LED Dimmer 1760.00/2,500 
PCA8581CTD-T 568-3634-2-ND | 8-Bit EEPROM with 12C Bus Interface ..... 8-SOIC 1137.50/2,500 PCA9534BS-T 568-1832-1-ND__| 8-Bit 2C/SMBus 1/0 Po . 165 1.32.99 
PCA9500BS-T 568-3351-1-ND —_| 8-Bit I2C/SMBus 1/0 Port with PCAQ534BS-T 568-1832-2-ND | 8-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 16-HVQFN 4950.00/6,000 
2K-Bit EEPROM 2.00 1.60 1.20 PCAQ534D-T 568-1833-1-ND | 8-Bit |2C/SMBus 1/0 Port 16-SOIC 1.65 1.32 .99 
PCA9500BS-T 568-3351-2-ND _| 8-Bit |2C/SMBus I/O Port with PCA9534D-T 568-1833-2-ND | 8-Bit |2C/SMBus 1/0 Port 16-SOIC 858.00/1,000 
2K-Bit EEPROM 6000.00/6,000 PCAQ534PW-T 568-1834-1-ND | 8-Bit |2C/SMBus 1/0 Port 16-TSSOP 1.65 1.32 .99 
PCA9500D 568-1024-5-ND 8-Bit I2C/SMBus I/O Port with PCA9534PW-T 568-1834-2-ND 8-Bit 2C/SMBus 1/0 Port -16-TSSOP 2112.00/2,500 
2K-Bit EEPROM 2.00 1.60 1.20 PCAQ535BS-T 568-3376-1-ND | 16-Bit I2C/SMBus 1/0 Port. 2A-HVQFN 1.55 1.24 93 
PCAQ500PW 568-1025-5-ND —_| 8-Bit I2C/SMBus I/O Port with PCAQ535BS-T 568-3376-2-ND _| 16-Bit I2C/SMBus I/O Port. .24-HVQFN 4650.00/6,000 
2K-Bit EEPROM 16-TSSOP 2.00 160 1.20 PCA9535D 568-3377-5-ND —_| 16-Bit I2C/SMBus I/O Port. 24-SOIC 1.55 1.24 93 
PCA9501BS-T 568-3352-1-ND —_| 8-Bit I2C/SMBus I/O Port with PCAQ5S35PW 568-1041-5-ND | 16-Bit 2C/SMBus I/O Port. .24-TSSOP 1.55 1.24 93 
2K-Bit EEPROM 20-HVOFN 2.13 1.70 1.28 PCAQ536D-T 568-1835-1-ND _| 4-Bit |2C/SMBus 1/0 Port 1.26 1.05 84 
PCA9501BS-T 568-3352-2-ND 8-Bit I2C/SMBus |/O Port with PCA9536D-T 568-1835-2-ND 4-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 1365.00/2,500 
2K-Bit EEPROM 6375.00/6,000 PCAQ536DP-T 568-1836-1-ND | 4-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 1.26 105 84 
PCA9501D 568-3353-5-ND 8-Bit 12C/SMBus I/O Port with PCA9536DP-T 568-1836-2-ND 4-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 1365.00/2,500 
2K-Bit EEPROM 213 1.70 1.28 PCAQ536TK-T 568-4079-1-ND —_| 4-Bit I2C/SMBus I/O Port NEW! 135 113 90 
PCA9501PW. 568-1026-5-ND 8-Bit 12C/SMBus 1/0 Port wi PCA9536TK-T 568-4079-2-ND 4-Bit 12C/SMBus 1/0 Port NEW!. 3442.50/6,000 
2K-Bit EEPROM 213 1.70 1.28 PCAQ537DP-T 568-1837-1-ND | 4-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 10-TSSOP 135 1.13 90 
PCA9502BS-S 568-3635-ND 8-Bit 1/0 Expander with 12C-Bus/SPI PCA9537DP-T 568-1837-2-ND 4-Bit 12C/SMBus 1/0 Port .10-TSSOP 1462.50/2,500 
Interface 24-HVOFN 1.65 1.32 .99 PCA9538BS-T 568-1838-1-ND 8-Bit 12C/SMBus 1/0 Port -16-HVQFN 1.65 1.32 .99 
PCAQ506BS-T 568-3636-1-ND 40-Bit 12C Bus 1/0 Port. 56-HVQFN 5.40 4.32 3.65 PCA9538BS-T 568-1838-2-ND 8-Bit |2C/SMBus 1/0 Port .16-HVQFN 4950.00/6,000 
PCA9506BS-T 568-3636-2-ND 40-Bit 12C Bus 1/0 Po: 6750.00/2,000 PCA9538D-T 568-1839-1-ND 8-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 16-SOIC 1.65 1.32 .99 
PCA9506DGG 568-3354-5-ND___| 40-Bit I2C Bus I/O Po 520 416 3.51 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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NXP Digi-Key a Price Each NXP Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PCA9538D-T 568-1839-2-ND | 8-Bit I2C/SMBus 1/0 Port. -16-SOIC 858.00/1,000 PCA9564BS-T 568-3405-1-ND | Parallel Bus to I2C Bus Controller......20-HVQFN 2.81 2.25 1.75 
PCAQS38PW-T 568-1840-1-ND | 8-Bit I2C/SMBus 1/0 Po 6-TSSOP 1.65 132 99 PCAQ564BS-T 568-3405-2-ND —_| Parallel Bus to I2C Bus Controller ......20-HVQFN 9375.00/6,000 
PCAQ538PW-T 568-1840-2-ND 8-Bit !2C/SMBus 1/0 Port... 6-TSSOP 2112.00/2,500 PCA9564D 568-1062-5-ND Parallel Bus to !2C Bus Controller.........20-SOIC 2.81 2.25 1.75 
PCA9539BS-T 568-1841-1-ND 16-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 24-HVOFN = 1.55 1.24 93 PCA9564N 568-2028-5-ND Parallel Bus to 12C Bus Controller 20-Dip 3.04 2.43 1.89 
PCAQ539BS-T 568-1841-2-ND _| 16-Bit 2¢/SMBus I/O Port 4-HVOFN 4650.00/6,000 PCASS64PW. 568-1063-5-ND _| Parallel Bus to I2C Bus Controller......20-TSSOP__2.81 2.25 1.75 
PCA9539D-T 568-1842-1-ND | 16-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 4-S0IC 1.55 124 93 PCAQ633BS-T 568-3234-1-ND _|4-Bit [°C Bus LED Driver 6-HVOFN 1.63 1.30 98 
PCAQ539D-T 568-1842-2-ND | 16-Bit 2C/SMBus I/O Port 4-SOIC 806.00/1,000 PCA9633BS-T 568-3234-2-ND | 4-Bit I2C Bus LED Driver .16-HVQFN 4875.00/6,000 
PCAQ539PW-T 568-1843-1-ND | 16-Bit I2C/SMBus I/O Port 24-TSSOP 155 1.24 93 PCA9633D16 568-3235-5-ND | 4-Bit 26 Bus LED Driver 16-SOIC 1.43 114 86 
PCAQ539PW-T 568-1843-2-ND | 16-Bit !2C/SMBus 1/0 Port 1984.00/2,500 PCA9633DP1-T 568-3236-1-ND —_| 4-Bit I2C Bus LED Driver 8-TSSOP 1.30 104 78 
PCA9540BD 568-1042-5-ND _| 2-Channel I2G Mux 141 148 94 PCA9633DP1-T 568-3236-2-ND __| 4-Bit I2C Bus LED Driver 8-TSSOP 1664.00/2,500 
PCA9540BD-T 568-1844-1-ND | 2-Channel [20 Mux 141 1.18 94 PCAQ633DP2-T 568-3237-1-ND | 4-Bit [2C Bus LED Driver 10-TSSOP 1.30 1.04 78 
PCA9540BD-T 568-1844-2-ND 2-Channel 120 Mux. 1527.50/2,500 PCA9633DP2-T 568-3237-2-ND 4-Bit l2C Bus LED Driver .10-TSSOP 1664.00/2,500 
PCA9540BDP-T 568-1845-1-ND 2-Channel 120 Mux. 144 118 94 PCAQ633PW 568-3238-5-ND 4-Bit 2C Bus LED Driver -16-TSSOP 143 1.14 86 
PCA9540BDP-T 568-1845-2-ND 2-Channel |2C Mux 1527.50/2,500 PCAQ633TK-T 568-3239-1-ND 4-Bit 20 Bus LED Driver 1431.14 86 
PCAQ541BS/01-T 568-1846-1-ND __| 2-to-1 12C Master Selector 213 1.70 1.28 eel ae ro re ae reer fe OS peat 
a re we -to-1 12 4 a 1 Bit Fm+ US river - il a My 
Poaceaiteaor — eee oct ohne seas Pao oe PCAQ634D-T 568-4065-2-ND | 8-Bit Fm 120 Bus LED Driver MEWE..20-S0IG 2080.00/2,000 
PCAQ541BS/02-T | 568-1847-2-ND —_| 2-to-1 12C Master Selector 6375.00/6,000 ECE cee aial ma © Bit Fina TC Bus LED oo-Tssop MECC RmETeo Eton 
PCA9541BS/03-T 568-1848-1-ND | 2-to-1 12C Master Selector 213 1.70 1.28 paaeaarw-r momen | SEace ia z Cy TED i 
PCA9541BS/03-T 568-1848-2-ND __| 2-to-1 12C Master Selector 6375.00/6,000 priver NEW 5p:7SS0P 2560.00/2.500 
PCAQ541D/01-T 568-1849-1-ND | 2-to-1 12C Master Selector 243 170 1.28 PCADSISPW-T 568-40674-ND 116-Bit Ems EC Bus LED ee 
PCA9541D/01-T 568-1849-2-ND | 2-to-1 I2C Master Selector 2720.00/2,500 Driver NEW! oB-TSSOP 225 1.80 140 
PCA9541D/02-T 568-1850-1-ND | 2-to-1 12C Master Selector 243. 170 1.28 ; : ; ; 4 
PCA9635PW-T 568-4067-2-ND | 16-Bit Fm+ 12C 
PCA9541D/02-T 568-1850-2-ND | 2-to-1 I2C Master Selector 2720.00/2,500 Driver NEW!............ 98-TSSOP 3150.00/2,500 
PCA9541D/03-T 568-1851-1-ND _| 2-to-1 12C Master Selector 213 170 1.28 PCA9665D-T 568-4068-1-ND _ |Fms Parallel Bus to 20 Bus 
PCA9541D/03-T 568-1851-2-ND 2-to-1 12C Master Selector 2720.00/2,500 Controller NEW!............. ..20-SOIGC 3.38 2.70 2.10 
PCA9541PW/01 568-1043-5-ND 2-to-1 12C Master Selector 213 1.70 1.28 PCAQ665D-T 568-4068-2-ND Fm+ Parallel Bus to 120 Bus 
PCA9541PW/01-T 568-1852-1-ND 2-to-1 12C Master Selector 2.13 1.70 1.28 Controller NEW!............ _... 20-SOIC 3825.00/2,000 
PCA9541PW/01-T 568-1852-2-ND 2-to-1 12C Master Selector 2720.00/2,500 PCAQ665N 568-4069-5-ND Fm+ Parallel Bus to 12C Bus 
PCA9541PW/02-T 568-1853-1-ND 2-to-1 |2C Master Selector 213 1.70 1.28 Controller NEW!............ 998) 21700 2H10) 
PCAQ541PW/02-T 568-1853-2-ND | 2-to-1 I2C Master Selector 2720.00/2,500 PCAQ6G5PW-T 568-4070-1-ND —_| Fm+ Parallel Bus to I2C Bus 
PCA9541PW/03 568-1044-5-ND | 2-to-1 12C Master Selector 213 1.70 1.28 Controller MEW!........- 3.38 2.70 2.10 
PCA9541 PW/03-T 568-1854-1-ND | 2-to-1 12C Master Selector 213 1.70 1.28 PCAQ665PW-T 568-4070-2-ND | Fm+ Parallel Bus to 20 Bus 
PCA9541PW/03-T 568-1854-2-ND | 2-to-1 12C Master Selector 2720.00/2,500 Controller NEW!........... .20-TSSOP 4725.00/2,500 
PCAQ542AD-T 568-1855-1-ND | 2-Channel I2C Mux 158 126 95 PCAQ674AD-T 568-4071-1-ND | Remote 8-Bit I/O Expander NEW!......16-SOIC 259 2.07 1.61 
PCA9542AD-T 568-1855-2-ND 2-Channel 120 Mux 2016.00/2,500 PCA9674AD-T 568-4071-2-ND Remote 8-Bit I/O Expander NEWI.......16-SOIC 1466.25/1,000 
PCA9542APW-T 568-1856-1-ND 2-Channel 120 Mux. 158 126 95 PCA9674AN 568-4072-5-ND Remote 8-Bit I/O Expander NEW!. 16-Dip 2.72, 2.18 1.70 
PCAQ542APW-T 568-1856-2-ND | 2-Channel !2C Mux 2016.00/2,500 PCAQ674APW-T 568-4073-1-ND [Remote 8-Bit /0 Expander NEW!...16-TSSOP 259 2.07 1.61 
PCA9543AD-T 568-1857-1-ND 2-Channel |2C Switch 1.58 1.26 95 PCA9674APW-T 568-4073-2-ND Remote 8-Bit I/O Expander NEW!.... 16-TSSOP 3622.50/2,500 
PCAQ543AD-T 568-1857-2-ND __| 2-Channel I2C Switch 2016.00/2,500 poaserate | See OUiEEEND Remote eee he Expander new Be OT ata 
z E ma ¥ F ~ =~ -2- emote 8-Bi ‘xpander i" y y 
areal 388 BEe Ne pala i oui Me a PCA9674D-T 568-4075-1-ND__| Remote 8-Bit /0 Expander NEW! 259 2.07 1.61 
a | eet ‘%edSewtl | furh — laameew |immcem iGeomu mew "ety 97734" 
Ay s) )-2 -| lad 2 = "OI ° - a ff # 
PCASSHAAD-T | S68-1860-1-ND__|4.Channel IC Mux 125. 100 et | PoAgerdew-t —— |5084077-F-ND | Remate 88 V0 pander MEWE..i67SS0P 259207 16 
PCAQ544AD-T 568-1860-2-ND | 4-Channel I2C Mux 1404.00/2,000 BCASeeATEHT Se IGE Ronn, Ei Lo Ere ewr. mus 
‘pander NEW! ey) lel ail 
pOAOS AGAR pogo oem £ channel [°C Mux Usd Nl PCAQG74TS-T 568-4078-2-ND _|Remote 8-Bit /0 Expander NEW! 3622.50/2,500 
pono L Beg eel gym 4-Channel PC Mux tes tes Al PCAQ6BBS-T 568-3240-1-ND | 40-Bit IC Bus Advanced 1/0 Port. 644 516 4.35 
PCASSA4APW-T 568-1861-2ND | 4-Channel I2C Mux 1728.00/2,500 PCAQ698BS-T 368.3240-2ND | 40-Bit2C Bus Advanced I/0 Port... S@-HVQFN 4025.00/1,000 
PCAQS44APW/G-T __|568-1862-1-ND___| 4-Channel 12C Mux. 186 149 112 : : ars 
PCAQ698DGG 568-3241-5-ND | 40-Bit I2C Bus Advanced I/O Port......56-TSSOP 6.24 5.00 4.22 
CR ee Ne ee i ne F S enenoee PCF8575CTSDB 568-3528-5-ND _| 16-Bit I/O Expander for I2C Bus... 2.45 1.96 1.47 
PCAQ545ABS-T 568-1863-2-ND | 4-Channel I2C Switch 4500.00/6,000 noreeecen 2be;s5gT 3:No FOS EON 105 aos gt 
PCAQ545AD-T 568-1864-1-ND | 4-Channel !2C Switch 150 120 90 PCF8584TD 568-3990-5-ND _|2C Bus Controlle! 334 268 208 
PCA9545AD-T 568-1864-2-ND 4-Channel 12C Switch 1560.00/2,000 PCF8584TD-T 568-1086-2-ND 12C Bus Controlle 3786.75/2,000 
PCAQ545APW-T 568-1865-1-ND | 4-Channel I2C Switch 150 1.20 90 PCF8594C2D 568-3638-5-ND | CMOS EEPROM with I2C-Bus 
PCAQ545APW-T 568-1865-2-ND | 4-Channel I2C Switch 1920.00/2,500 Interface 120 1.00 80 
PCA9546ABS-T 568-3378-1-ND 4-Channel |2C Switch with Reset . 1.47 123 8.98 PCF8594C2N 568-3639-5-ND CMOS EEPROM with |2C-Bus 
PCAQ546ABS-T 568-3378-2-ND | 4-Channel I2C Switch with Reset . 3748.50/6,000 Interface 120 1.00 80 
PCAQ546AD-T 568-2022-1-ND _| 4-Channel I2C Switch with Reset . 147 1.23 98 PCF8598C2D 568-3640-5-ND | CMOS EEPROM with I2C-Bus 
PCAQ546AD-T 568-2022-2-ND | 4-Channel I2C Switch with Reset . 1592.50/2,500 Interface 125 100 75 
PCAQ546APW-T 568-2023-1-ND | 4-Channel I2C Switch with Reset . 147 123 98 PCF8598C2N 568-3641-5-ND | CMOS EEPROM with 12C-Bus 
PCAQS46APW-T 568-2023-2-ND | 4-Channel rec Switch with Reset . 1592.50/2,500 _ ee erat — ae 1.00.75 
PCAQ547BS-T 568-3379-1-ND | 8-Channel I2C Mux 213 1.70 1.28 71 568-3511- emo Board SPI to oo <= 
PCAQ547BS-T 568-3379-2-ND _| 8-Channel I2C Mux 6375.00/6,000 om6272 568-3512-ND Demo Board UART to 2 —- 
PCA9547D 568-3380-5-ND | 8-Channel !2C Mux 213 170 1.28 OM6275 568-3615-ND Demo Board 12C 8S SS 
PCAQ547PW 568-3381-5-ND | 8-Channel Ee Mux. 213 170 1.28 IEEE 1394 
PCAQ548ABS-T 568-3382-1-ND | 8-Channel I2C Switch 213 170 128 z 1176. i 
PCA9548ABS-T 568-3382-2-ND | 8-Channel I2C Switch 6375.00/6,000 PONSA OBES ee cerananced AVLInk Layer aaa eet 
PCAQ548AD 568-3383-5-ND _| 8-Channel I2C Switch 213 1.70 128 LVDS 
PCAQ548APW 568-3384-5-ND | 8-Channel I2C Switch 213 1.70 1.28 — 
PCA9549D 568-3385-5-ND Octal Bus Switch 1.63 130 98 PTN3310D 568-1093-5-ND LVDS-PECL HS Serial Logic Translator...8-SOIC 2.51 2.01 1.56 
PCAQS49PW 568-3386-5-ND | Octal Bus Switch 163 130 .98 PTN3310DP-T 568-3568-1-ND are HS Serial Logic a-tssop [Eom 
PCAQ550DP-T 568-3387-1-ND | 2-Bit I2C LED Drivel 138 110 83 ‘ 5 - : 
PCAQ55S0DP-T 568-3387-2-ND _| 2-Bit I2C LED Drivel 1760.00/2,500 PTNS310DP-T 568-3568-2-ND eee HS Serial Logic Sisson apm ER 
PCA9551BS-T 568-3388-1-ND | 8-Bit I2C LED Drive 175 140 1.05 ranerator ssi sees 
PCAQSS1BS-T 568-3388-2-ND | 8-Bit I2C LED Drive 5250.00/6,000 PTN3311D 568-1094-5-ND | PECL-LVDS HS Serial Logic Translator...8-SOIC 251 201 1.56 
‘ ; : PTN3311DP-T 568-3569-1-ND —_| PECL-LVDS HS Serial Logic 
PCAQ552BS-T 568-3389-1-ND | 16-Bit I2C Bus LED Driver. 2.25 180 1.35 Tipster a-1ssop Pen 
PCAQ552BS-T 568-3389-2-ND | 16-Bit I2C Bus LED Driver. 6750.00/6,000 2 aRRenL i ; : : 
PCA9553D/01 568-3390-5-ND _| 4-Bit I2C LED Driver 1.38 110 83 PINAL DE=I Goal amg ECL-LVDS HS Serial Logic 
J u : : : Translator 8-TSSOP _4020.98/2,500 
PCAQ553D/02 568-3391-5-ND __| 4-Bit I2C LED Drivel ise 0-88 PEW 
PCA9553DP/01-T 568-3392-1-ND | 4-Bit I2C LED Drivel 138 140 83 
PCA9553DP/01-T 568-3392-2-ND 4-Bit 120 LED Drive: 1760.00/2,500 AU5780AD 568-3051-5-ND SAE/J1850/VPW Transceiver PSS 2. 7 ei 
PCA9553DP/02-T 568-3393-1-ND | 4-Bit I2C LED Drivel 138 110 83 AU5783D 568-3052-5-ND | J1850/VPW Transceiver with Supply 
PCAQ553DP/02-T 568-3393-2-ND _| 4-Bit I2C LED Drivel 1760.00/2,500 Control Function = 2.95 2.36 1.84 
PCAQ554ABS-T 568-3394-1-ND _| 8-Bit I2C/SMBus 1/0 Po 165 132 99 PCI Express 
PCAQS54ABS-T 568-3394-2-ND _| 8-Bit 12C/SMBus 1/0 Po 4950.00/6,000 PXIO11AI-EL1/G-S  |568-3616-ND PCI Express Stand-Alone X1 PHY... 13.59 12.24 10.86 
een” Beene eet peels ib ro tes 1 ay PX1012Al-EL1/G-S 568-3617-ND PCI Express Stand-Alone X1 PHY... 14.96 13.47 11.95 
PCAQ554BS-T 568-3397-1-ND _| 8-Bit |2C/SMBus 1/0 Po 165 132 99 NCIENEDTt STATS FS 23214221488 : Se 
x x 1-2. -Bit 12 2 ~ ied Sat \- -D/. river/Receive i 2 “ 
Hye ST coKDCeMBe lobo 10 oe «| Mic1454060-T 568-1193-2-ND | EIA-232-D/.28 Driver/Receive 465.50/1,000 
PCAQ557BS-T 568-3398-2-ND _| 8-Bit [2¢/SMBus 1/0 Po! 3672.00/6,000 MC145406N 568-1194-5-ND__|E1A-282-D/.28 Driver/Receive 105 88 7 
PCAQS58PW 568-3399-5-ND | 8-Bit |2C/SMBus 1/0 Po 213 170 1.28 Switches 
PCAQSS9PW 568-3400-5-ND__|6-Bit 2C EEPROM Dip Switc! 1751.40 1.05 BF1108R T/R 568-1958-1-ND —_| Silicon RF Switch .S0T-143R 60,4584 
PCA9560D 568-3401-5-ND | 12C EEPROM Dip Switch 175 140 1.05 BF1108R T/R 568-1958-2-ND _| Silicon RF Switch .S0T-143R 585.00/3,000 
PCAQS60PW 568-3402-5-ND | |2C EEPROM Dip Switch 1.75 140 1.05 CBT3125PW/G-T 568-1867-1-ND —_| Quad FET Bus Switch. 14-TSSOP 64.4836 
PCA9561D 568-3403-5-ND | Quad 6-Bit Mux 2G EEPROM Dip CBT3125PW/G-T 568-1867-2-ND —_| Quad FET Bus Switch. .14-TSSOP 520.00/2,500 
Switch.. 1.75 140 1.05 CBT3244APW-T 568-1868-1-ND —_| Octal Bus Switch with Quad Output 
PCAQ561PW 568-3404-5-ND | Quad 6-Bit Mux I2¢ EEPROM Dip Enables 20-TSSOP_ 564282 
Switch 175 140 1.05 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 
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RoHS Compliant 


NXP Digi-Key Price Each NXP. Digi-Key Price Each 

Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description i] 25 100 

PCA95S49BS-T 568-3637-1-ND | Octal Bus Switch 163 130 98 SC16C7541B80-S 568-3292-ND Quad UART with 64-Byte FIFO ........... 10.98 9.89 8.77 

PCA9549BS-T 568-3637-2-ND Octal Bus Switch 4875.00/6,000 SC16C850LIET 568-4020-ND 1.8V Single UART, SMbit max., with 

CBT3244APW-T 568-1868-2-ND Octal Bus Switch with Quad Output 128-Byte FIFO NEW! 6-TFBGA 4.01 3.21 2.50 
Enables... 455.00/2,500 SC16C852VIET 568-4019-ND 1.8V Dual UART, SMbi 

CBT3253AD 568-3055-5-ND Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 64 48 36 128-Byte FIFO NEW!..... ..36-TFBGA 5.40 4.32 3.36 

CBT3253ADB 568-3056-5-ND —_| Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 64 4836 SC16C2550BIA44-T  |[568-2038-1-ND | 5V, 3.3V and 2.5V Dual UART, SMbit max., 

CBT3253ADS 568-3057-5-ND Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 64 48 36 with 16-Byte FIFO .44-PLCC 5.32 4.26 3.31 

CBT3257AD 568-3058-5-ND | Quad 1-of-2 Mux/Demux .. 64 48 36 SC16C2550BIA44-T  |568-2038-2-ND —_| 5V, 3.3V and 2.5V Dual UART, SMbit max., 

CBT3257ADB 568-3059-5-ND Quad 1-of-2 Mux/Demu: 64 48 36 with 16-Byte FIFO ...44-PLCC 1535.63/500 

CBT3257ADS 568-3060-5-ND__| Quad 1-of-2 Mux/Demu: 644836 SC16C2550BIB48-S | 568-3645-ND 5V, 3.3V and 2.5V Dual UART, 5Mbit max., 

CBT3257APW 568-3061-5-ND | Quad 1-of-2 Mux/Demu: 64 «48 36 with 16-Byte FIFO -48-LOFP 4,733.78 2.94 

CBT6820D6 568-3062-5-ND | 20-Bit Bus Switch ..... - 138 110.83 SC16C2550BIBS-S | 568-3259-ND 5V, 3.3V and 2.5V Dual UART, 5Mbit max., 

CBTD16210DGG-T 568-3063-1-ND 20-Bit Level Shifting Bus Switc! 1.26 1.05 84 with 16-Byte FIFO 5.00 4.00 3.38 

CBTD16210DGG-T 568-3063-2-ND | 20-Bit Level Shifting Bus Switc 1117.20/2,000 


SC16C25501A44-S 


568-3260-5-ND 


Dual UART with 16-Byte Transmit and 


PIP401 /T3 568-2326-1-ND _| OR-ing Intelligent Switc! 6.02 4.82 4.07 Receive FIFO. : 6.00 4.80 4.05 

PIP401 /T3 568-2326-2-ND OR-ing Intelligent Switc! 3058.16/800 $C16C025501B48-S 568-3261-ND Dual UART with 16-Byte Transmit and 

SA630D/01 568-1206-5-ND _| SPDT Switch. 5.29 4.23 3.29 Receive FIFO 6.00 480 4.05 
UARTs $C16C25501N40 568-3262-5-ND Dual UART with 16-Byte Transmit and 

SC16C550BIA44-T 568-2039-1-ND Receive FIFO. 6.00 4.80 4.05 


SC16C550BIA44-T 


568-2039-2-ND 


5V, 3.3V and 2.5V UART with 16-Byte 


272 218 1,70 


S$C16C2552BIA44-S 


$C16C25521A44-S 


568-3646-5-ND 


568-1186-5-ND 


Dual UART with 16-Byte Transmit and 
Receive FIFO. 
Dual UART with 16-Byte Transmit and 
Receive FIFO 


5.32 4.26 3.31 
6.00 480 4.05 


SC16IS7501BS-S 
SC16IS750IPW-S 


SC161S752IBS-S 


568-2234-ND 
568-2235-ND 


568-2236-ND 


Single UART with |2C Bus/SPI Interface, 64-Bytes 
of Transmit/Receive FIFO. 24-HVQFN 

Single UART with I2C Bus/SPI Interface,64-Bytes 
of Transmit/Receive FIFO. 24-TSSOP 

Dual UART with |2C Bus/SPI Interface, 64-Bytes 
of Transmit/Receive FIFO. 32-HVQFN 


2.52 236 2.19 
2.09 1.95 1.81 
3.30 3.08 2.86 


784.88/500 

SC16C550BIB48-S 568-2040-ND 

FIFO 2020 28 AZO 
SC16C550BIBS-S 568-3263-ND 5V, 3.3V and 2.5V UART with 16-Byte 

FIFO 2.48 1.98 1.54 
SC16C5501A44-S 568-3264-5-ND Single UART with 16-Byte FIFO 3.20 256 1.99 
SC16C5501B48-S 568-3265-ND Single UART with 16-Byte FIFO 3.20 2.56 1.99 
SC16C5501N40 568-3266-5-ND Single UART with 16-Byte FIFO 3:20/ 2.56 1.99 
SC16C554B1B64-S 568-2041-ND 5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, 5Mbit max. 


with 16-Byte FIFO 


840 6.72 5.67 


SC161S752IPW 


568-4016-5-ND 


Dual UART with |2C Bus/SPI Interface, 64-Bytes 
of Transmit/Receive FIFO NEWI!....28-TSSOP 


3.99 3.73 3.46 


SC16C554BIB80-T 568-2042-1-ND 5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, 5Mbit max., SC16IS760IBS-S 568-2238-ND Single UART with 12C Bus/SPI Interface,64-Bytes 

with 16-Byte FIFO 840 6.72 5.67 of Transmit/Receive FIFO. 24-HVOQFN 2.70 2.53 2.35 
SC16C554B1B80-T 568-2042-2-ND 5V, 3.3V and 2.5V SC16IS760IPW-S 568-2239-ND Single UART with 12C Bus/SPI Interface,64-Bytes 

with 16-Byte FIFO 5250.00/1,000 of Transmit/Receive FIFO. 24-TSSOP 2.25 2.10 1.95 
SC16C554BIBM-S 568-3267-ND 5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, SMbit max., SC161S762IBS-S 568-2240-ND Dual UART with 12C Bus/SPI Interface, 64-Bytes 

with 16-Byte FIFO 7.60 608 5.13 of Transmit/Receive FIFO. 32-HVQFN 4.60 4.30 3.99 
SC16C554BIBS-S 568-3268-ND 5V, 3.3V and 2.5V SC161S762IPW 568-4021-5-ND Dual UART with 12C Bus/SPI Interface, 64-Bytes 


SC16C554DBIAG8-S 


568-3269-5-ND 


with 16-Byte FIFO... 
Quad UART with 16-Byte FIFO/Infrared 
Encoder/Decoder..... 


7.60 6.08 5.13 


840 6.72 5.67 


SC16IS762IPW-S 


568-2241-ND 


of Transmit/Receive FIFO NEW!....28-TSSOP 
Dual UART with |2C Bus/SPI Interface, 64-Bytes 
of Transmit/Receive FIFO. 28-TSSOP 


5.72 458 3.87 


3.84 3.59 3.33 


SC16C554DBIB64-S 
SC16C554DIA68 


SC16C5541B80-S 


568-3270-ND 
568-1110-5-ND 


568-3271-ND 


Quad UART with 16-Byte FIFO/Infrared 
Encoder/Decoder..... 
Quad UART with 16-Byte FIFO/Infrared 
Encoder/Decoder..... 
Quad UART with 16-Byte FIFO. 


840 6.72 5.67 


9.00 7.20 6.08 
9.00 7.20 6.08 


SC18IM700IPW 


568-3231-5-ND 


Master I2C Bus Controller with 


UART Interface .16-TSSOP 


2:68 2:15 1167 


SC16C650AIA44-S 
SC16C650AIB48-S 
SC16C650AIN40 

SC16C650BIA44-T 


568-3272-5-ND 
568-3273-ND 

568-3274-5-ND 
568-2043-1-ND 


Single UART with 32-Byte FIFO 
Single UART with 32-Byte FIFO 
Single UART with 32-Byte FIFO s 
5V, 3.3V and 2.5V UART w/32-Byte FIFO and 


5.36 4.29 3.34 
5.36 429 3.34 
5.36 429 3.34 


Infrared Encoder/Decode! 4-PLCC 450 3.60 280 
SC16C650BIA44-T 568-2043-2-ND 5V, 3.3V and 2.5V UART w/32-Byte FIFO and 
Infrared Encoder/Decoder 44-PL 1300.00/500 


SC16C650BIB48-S 


SC16C650BIBS-S 


568-2044-ND 


568-3275-ND 


5V, 3.3V and 2.5V UART w/32-Byte FIFO and 
Infrared Encoder/Decoder 

5V, 3.3V and 2.5V UART w/32-Byte FIFO and 
Infrared Encoder/Decoder. 32-HVOFN 


450 3.60 2.80 
405 3.24 2.52 


SC16C650BIN40 


568-2045-5-ND 


5V, 3.3V and 2.5V UART w/32-Byte FIFO 


and Infrared Encoder/Decoder. 40-Dip 5.18 4.14 3.22 
SC16C652BIBS 568-2046-ND 5V, 3.3V and 2.5V Dual UART, SMbit max., 

with 32-Byte FIFO 6.18 414 3.22 
SC16C652B1B48-S 568-3276-ND 5V, 3.3V and 2.5V Dual UART, S5Mbit max., 

with 32-Byte FIFO... 6.20 4.16 3.51 
SC16C6521B48-S §68-3277-ND Dual UART with 32-Byte Transmit and 

Receive FIFO 5.60 448 3.78 
SC16C654BIA68-T 568-2047-ND 5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, SMbit max. 

with 64-Byte FIFO 960 7.68 648 
SC16C654B1B64-S 568-3647-ND 5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, SMbit max 

with 64-Byte FIFO 960 7.68 6.48 
SC16C654BIBM-S 568-3278-ND 5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, SMbit max 

with 64-Byte FIFO 8.80 7.04 5.94 
SC16C654BIBS-S 568-3279-ND 5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, SMbit max 

with 64-Byte FIFO 8.80 7.04 5.94 
SC16C654DBIB64-S 568-2048-ND 5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, SMbit max., 

with 64-Byte FIFO... 64-LQFP 9.60 7.68 6.48 
SC16C654DIB64-S §68-3281-ND Quad UART with 64-Byte FIFO . 916 8.25 7.32 
SC16C6541A68-S 568-3282-5-ND Quad UART with 64-Byte FIFO. 916 825 7.32 
SC16C6541B64-S 568-3283-ND Quad UART with 64-Byte FIFO . 916 8.25 7.32 


SC161S740IPW 


568-3648-5-ND 


Single UART with 12C-Bus/SPI 
Interface 


270 2.16 1.68 


SC16C750BIA44-T 


SC16C750BIA44-T 


568-2049-1-ND 


568-2049-2-ND 


6.00 480 4.05 


1905.00/500 


SC18IS600IPW 568-3232-5-ND SPI to 2C Bus Interface . -16-TSSOP 2.70 2.17 1.69 
$C181S601IPW 568-3233-5-ND SPI to [2C Bus Interface . -16-TSSOP 2.70 2.17 1.69 
$C181S602IPW. 568-4064-5-ND [2 to SPI Bridge NEW! -16-TSSOP 2.70 2.16 1.68 
SC26C92A1A 568-1112-5-ND Dual Universal Async. 

Receiver/Transmitter 5.60 5.04 4.47 
SC26C92C1A 568-1113-5-ND Dual Universal Async. 

Receiver/Transmitter 6.00 480 4.05 
SC26C92C1N 568-1208-5-ND Dual Universal Async. 

Receiver/Transmitter 6.30 5.04 4.26 
SC28C94A1A 568-3993-5-ND Quad Universal Async. 

Receiver/Transmitter 21.75 20.30 18.85 
SC28C94A1A-T 568-1114-1-ND Quad Universal Async. 

Receiver/Transmitter 21.75 20.30 18.85 
SC28C94A1A-T 568-1114-2-ND Quad Universal Async. 

Receiver/Transmitter 9062.50/500 
SC28L91A1A-S 568-3295-5-ND 3.3V or 5.0V UART.. 6.00 4.80 4.05 
SC28L91A1B-S 568-1187-ND 3.3V or 5.0V UART.. 6.00 4.80 4.05 
SC28L92A1A-S 568-1188-5-ND 3.3V or 5.0V Dual UART. 875 7.88 6.99 
SC28L92A1B 568-1211-ND 3.3/5V Dual Universal Async. 

Receiver/Transmitter 875 7.88 6.99 
SC28L194A1A 568-1116-5-ND Quad UART for 3.3V/5V Supply 

Voltage 18.75 17.50 16.25 
SC28L194A1BE 568-1209-ND Quad UART for 3.3V/5V Supply 

Voltage .. 18.75 17.50 16.25 
SC28L198A1A 568-1117-5-ND Octal UART for 3. 

Voltage 30.00 28.00 26.00 
SC28L198A1BE 568-1210-ND Octal UART for 3.3V/5V Supply 

Voltage .. 30.00 28.00 26.00 
$C28L201A1DGG 568-3293-5-ND 3.3V, 5V U. i 

256-Byte FIFO... -48-TSSOP 7.20 5.76 4.86 
$C28L202A1DGG/G 568-3294-5-ND 3.3V, 5V Dual UART. .56-TSSOP 10.00 9.00 7.98 
SC68C2550B1B48-S 568-3296-ND 5V, 3.3V and 2.5V Dual UART. 5Mbit max., 

with 16-Byte FIFO .48-LQFP 5.60 4.48 3.78 
SC68C652B1B48-S 568-3297-ND 5V, 3.3V and 2.5V Dual UART, 5Mbit max., 

with 32-Byte FIFO .48-LQFP 5.20 4.16 3.51 
SC68C752B1B48-S 568-3298-ND 5V, 3.3V and 2.5V Dual UART, 5Mbit max., 

with 64-Byte FIFO .48-LQFP 5.00 4.00 3.38 
SC68C752BIBS-S 568-3299-ND 5V, 3.3V and 2.5V Dual UART, 5Mbit max., 


with 64-Byte FIFO -32-HVQFN 


5.40 4.32 3.36 


SC16C750BIB64-S 568-3284-ND 
6.00 4.80 4.05 
SC16C750BIBS-S 568-3285-ND 
5.00 4.00 3.38 
SC16C752B1B48 568-1322-ND 
with 64-Byte FIFO 5.00 4.00 3.38 
SC16C752BIBS-S 568-3288-ND 5V, 3.3V and 2.5V Dual UART, SMbit max., 
with 64-Byte FIFO... 5.40 4.32 3.36 
SC16C7521B48-S 568-3289-ND Dual UART with 64-Byte FIFO 6.00 480 4.05 


SC16C754BIA68-T 
SC16C754BIA68-T 


568-2050-1-ND 
568-2050-2-ND 


5V, 3.3V and 2.5V UART, SMbit max. 
with 64-Byte FIFO... 
5V, 3.3V and 2.5V UART, SMbit max. 
with 64-Byte FIFO 


8.33 7.50 6.65 


1593.75/250 


SC16C754BIB80 
SC16C754BIBM-S 


SC16C7541A68-S 


568-1207-ND 
568-3290-ND 


568-3291-5-ND 


5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, SMbit max., 

with 64-Byte FIFO ...80-LOFP 
5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, SMbit max., 

with 64-Byte FIFO... 64-LQFP 
Quad UART with 64-Byte FIFO.............. 68-PLCC 


833 7.50 6.65 


9.00 7.20 6.08 
10.98 9.89 8.77 


SCC2681AC1N40 568-3525-5-ND Dual Async. Receiver/Transmitte ..40-Dip 6.00 4.80 4.05 
SCC2681AE1A44-S 568-3526-5-ND Dual Async. Receiver/Transmitter......... 44-PLCC 7.50 6.00 5.07 
SCC2691AC1A28 568-1212-5-ND Universal Async. Receiver/ 

Transmitter... sate 5.50 4.40 3.72 
$CC2691AC1D24 568-1118-5-ND Universal Async. Receiver/Transmitter..... 5.50 440 3.72 
SCC2691AC1N24 568-1213-5-ND Universal Async. Receiver/Transmitter.....24-Dip 5.10 4.08 3.45 
SCC2691AE1A28 568-1214-5-ND Universal Async. Receiver/ 

Transmitter... ae .-28-PLCC 6.60 5.28 4.46 
SCC2691AE1N24 568-1215-5-ND Universal Async. Receiver/ 

Transmitter... 6.60 5.28 4.46 
SCC2692AC1A44 568-1119-5-ND Dual Universal Async. Receiver/ 

Transmitter 5.88 4.71 3.97 
SCC2692AC1N40 568-1216-5-ND Dual Universal Async. Receiver/ 

Transmitter... 5.88 4.71 3.97 
SCC2698BC1A84 568-1120-5-ND Enhanced Octal Universal Async. 

Receiver/Transmitter 27.00 25.20 23.40 
SCC6868101A44-S 568-3527-5-ND Dual Async. Receiver/Transmitte 5.50 440 3.72 
SCC6869201A44 568-1121-5-ND Dual Async. Receiver/Transmitte 6.09 4.88 412 
OM6270 568-3510-ND Demo Board SPI/ |2C to UART... 84.00 = 
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NXP Digi-Key Price Each NXP Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ABT Family ALVC Family 
74ABTOOD 568-2459-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 4 71 (58 74ALVC164245DGG | 568-1377-5-ND _| Tri-State 16-Bit Dual Supply Translating 
74ABTOODB 568-2460-5-ND —_| Quad 2-Input NAND Gat 99 75 56 Transceiver 48-TSSOP 143 95 76 
74ABTOON 568-2461-5-ND Quad 2-Input NAND Gate 94 qi G8} 74ALVC164245DL 568-1378-5-ND Tri-State 16-Bit Dual Supply Translating 
74ABTOOPW 568-2462-5-ND | Quad 2-Input NAND Gat 81 «68 «55 Transceiver... 48-SSOP 90 75 60 
74ABTO2D 568-2463-5-ND __| Quad 2-Input NOR Gate 4 71 53 74ALVCH16623DG__|568-2522-5-ND _| Tri-State 16-Bit Transceive .48-TSSOP 2.48 1.98 1.54 
74ABT02DB 568-2464-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 99 «#7556 ALVT Family 
pau Bee orci mn) Ua 2 nput NOR Gate fe 74ALVT16241DG 568-2529-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver..........48-TSSOP 349 279 2.17 
vAABTOAD RETRO Hee Inver ae mo 74ALVT16241DL 568-2530-5-ND —_| Tri-State 16-Bit Butfer/Driver . 48-SSOP 349 2.79 217 
Severe : : i 74ALVT16245DG 568-2531-5-ND —_ Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit 
74ABT04DB 568-2467-5-ND _| Hex Inverte 99 75 56 Transceiver: 304 244 1.90 
74ABTO4N 568-2468-5-ND | Hex Inverter 4 71 53 74ALVT16245DL 568-2532-5-ND —_ Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit 
74ABT04PW 568-2469-5-ND Hex Inverte 81 68 55 Transceiver... 3.04 244 1.90 
74ABT08D 568-1371-5-ND —_| Quad 2-Input AND Gate. 4 71 (53 9593-6 ™ “Bit Multi 
J4ABTOBDB 568-2470-5-ND Quad 2-Input AND Gate, 99 75 156 74ALVT16260DL 568-2533-5-ND Tri: “State 12 to 24-Bit Multiplexed 
D-Type Latch sad 4.05 3.24 2.52 
74ABTOBN 568-2471-5-ND__| Quad 2-Input AND Gate. 453 74ALVT16501DG 568-2538-5-ND —_| Tri-State 18-Bit Universal Bus 
74ABTO8PW 568-2472-5-ND Quad 2-Input AND Gate. 81 68 = 55 Transceive oe 534 4.28 3.61 
74ABT20D 568-2476-5-ND Dual 4-Input NAND Gate 2947-71) 53 74ALVT16501DL 568-2539-5-ND Tri-State 18-Bit Universal Bus 
74ABT20DB 568-2477-5-ND —_| Dual 4-Input NAND Gate 94 71 (58 Transceiver... 534 428 3.61 
74ABT20N 568-2478-5-ND Dual 4-Input NAND Gate 4 1 58 74ALVT16543DG 568-2540-5-ND _| Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit Registered 
74ABT20PW 568-2479-5-ND _| Dual 4-Input NAND Gate 4 71 53 Traneesiver.. 534 4.28 3.61 
74ABT32D 568-2481-5-ND | Quad 2-Input OR Gate Ti 58 74ALVT16543DL 568-2541-5-ND —_| Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit Registered 
74ABT32DB 568-2482-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 99 75 56 Transceiver... 5.34 4.28 3.61 
74ABT32N 568-2483-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 94 71 58 74ALVT16652DL 568-2542-5-ND —_ Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit Bus 
74ABT32PW 568-2484-5-ND Quad 2-Input OR Gate 81 68 55 Transceiver... 5.34 4.28 3.61 
74ABT74D 568-1376-5-ND __| Dual D-Type Flip-Flop 85 7157 74ALVT16823DG 568-2543-5-ND —_| Tri-State 18-Bit Bus Interface 
74ABT74DB 568-2492-5-ND _ | Dual D-Type Flip-Flop 8874 D-Type Flip-Flop 554 443 3.45 
74ABT74N 568-2493-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop. 85 oi (57 74ALVT16823DL 568-2544-5-ND —_| Tri-State 18-Bit Bus Interface 
74ABT74PW 568-2494-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop 95 §=©.80 64 D-Type Flip-Flop 554 4.43 3.45 
74ABT125D 568-1372-5-ND —_| Tri-State Quad Buffer A 86 74ALVT162240DG 568-2523-5-ND _| Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit 
74ABT125D-T 568-2279-1-ND Tri-State Quad Buffer A5 06) 20 Inverting Buffer/Driver 3.65 2.92 2.27 
74ABT125D-T 568-2279-2-ND _| Tri-State Quad Buffer 303.75/2,500 74ALVT162240DL 568-2524-5-ND _| Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit 
74ABT244D 568-1373-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 50 38 29 Inverting Buffer/Driver. 3.65 2.92 2.27 
74ABT244D-T 568-2280-1-ND —_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 50 38 29 74ALVT162241DG 568-2525-5-ND —_ Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit 
74ABT244D-T 568-2280-2-ND _| Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 335.16/2,000 Buffer/Driver..... 365 2.92 227 
74ABT244DB-T 568-2281-1-ND _| Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 50 38.29 74ALVT162241DL 568-2526-5-ND —_| Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit 
74ABT244DB-T 568-2281-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 167.58/1,000 Buffer/Driver.... 3.65 2.92 2.27 
74ABT245D 568-1374-5-ND __| Tri-State Octal Transceiver with 74ALVT162245DG 568-2527-5-ND ‘| Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit 
Direction Pin 20-SOIC 50 38 29 Transceiver... -48-TSSOP 3.65 2.92 2.27 
74ABT541D 568-1375-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver. .20-SOIC 56 42 32 74ALVT162245DL 568-2528-5-ND Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit Transceiver ....48-SSOP 3.65 2.92 2.27 
74ABT544D 568-2485-5-ND Tri-State Octal Transceiver, Inverting....24-SOIC 2.41 1.93 1.50 74ALVT162821DG 568-2534-5-ND Tri-State 2.5V/3.3V 20-Bit Bus- 
74ABT544DB 568-2486-5-ND | Tri-State Octal Transceiver, Inverting..24-SSOP 241 1.93 150 Interface D-Type Flip-Flop..... S6-TSSOP 5.54 4.43 3.45 
74ABT544PW 568-2487-5-ND Tri-State Octal Transceiver, Inverting..24-TSSOP 2.36 1.89 1.47 74ALVT162821DL 568-2535-5-ND —_| Tri-State 2.5V/3.3V 20-Bit Bus- 
74ABT648D 568-2488-5-ND Tri-State Octal Transceiver, Inverting....24-SOIC 2.40 1.92 1.44 Interface D-Type Flip-Flop... 5.54 4.43 3.45 
74ABT648PW 568-2489-5-ND Tri-State Octal Transceiver, Inverting..24-TSSOP 2.40 1.92 1.44 74ALVT162823DG 568-2536-5-ND —_| Tri-State 18-Bit Bus Interface 
74ABT651PW 568-2490-5-ND Tri-State Octal Transceiver/Register, D-Type Flip-Flop .. 5.54 4.43 3.45 
Inverting ............ 240 1.92 1.44 74ALVT162823DL 568-2537-5-ND Tri-State 18-Bit Bus 
TARBT657PW 568-2497-6-ND | Tri-State Octal Transceiver 225 1.80 1.40 D-Type Flip-Flop oS SERS 4 
74ABT821PW 568-2495-5-ND | Tri-State 10-Bit D-Type Flip-Flop, AUP Family 
Positive-Edge-Triggered . 210 1.68 1.26 74AUP1GO0GM-G 568-2545-1-ND | Low Power 2-Input NAND Gate.. G7ase9 
74ABT823PW 568-2496-5-ND Tri-State 9-Bit D-Type F/F . 210 1.68 1.26 74AUP1G00GM-G 568-2545-2-ND Low Power 2-Input NAND Gat -XSON 607.75/5,000 
74ABT841PW 568-2497-5-ND 10-Bit Bus Interface Latch. 191 1.53 1.15 74AUP1GO0GW-G 568-2546-1-ND Low Power 2-Input NAND Gat 5-TSSOP 0.36 «29s 
74ABT2245PW 568-2480-5-ND _| Tri-State Octal Transceiver 123 103 74AUP1GO0GW-G 568-2546-2-ND —_| Low Power 2-Input NAND Gat 5-TSSOP 280.50/3,000 
74ABT16273DG 568-2473-5-ND | 16-Bit D-Type Flip-Flop . 2.28 1.82 1.37 74AUP1G02GM-G 568-2547-1-ND__| Low Power 2-Input NOR Gate 6-XSON 47382 
74ABT16273DL 568-2474-5-ND 16-Bit D-Type Flip-Flop. 2.28 1.82 1.37 74AUP1G02GM-G 568-2547-2-ND Low Power 2-Input NOR Gate -XSON 607.75/5,000 
74ABT16374BB 568-2475-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop, 74AUP1G02GW-G 568-2548-1-ND —_| Low Power 2-Input NOR Gate 5-TSSOP 36.29 
Positive-Edge-Triggered 4.05 3.24 2.52 74AUP1G02GW-G 568-2548-2-ND | Low Power 2-Input NOR Gate 280.50/3,000 
AHC Family 74AUP1G04GW-G 568-2549-1-ND —_| Low Power Inverter 36.29.20 
74AHC14B0-G 568-2496-1-ND [Hex Inverting Schmitt Trigger. 7 58 Ad 74AUP1G04GW-G 568-2549-2-ND__| Low Power Inverter 280.50/3,000 
74AHC14B0-G 568-2498-2-ND Hex Inverting Schmitt Trigge! 748.80/3,000 74AUP1GO6GM-G 568-2550-1-ND Low Power Inverter with OD Output . AT 38 29 
74AHC1GO0GW-G 568-2499-1-ND 2-Input NAND Gate ... SC88A-5 29 Dp) 74AUP1GO6GM-G 568-2550-2-ND Low Power Inverter with OD Output .. 607.75/5,000 
74AHC1GO00GW-G 568-2499-2-ND 2-Input NAND Gate “SC88A-5 169.20/3,000 74AUP1GO6GW-G 568-2551-1-ND Low Power Inverter with OD Output .. 36 29 20 
74AHC1G04GW-G 568-2500-1-ND Inverter “SC88A-5 29 ‘22 16 74AUP1GO6GW-G 568-2551-2-ND Low Power Inverter with OD Output... 280.50/3,000 
T4AHCIGO4CW-G 568-2500-2-ND > Tinverta “SC88A-5 769.20/3,000 74AUP1G08GM-G 568-2552-1-ND _| Low Power 2-Input AND Gate AF 3829 
74AHC1G08GW-G 568-2501-1-ND | 2-Input AND Gat SC88A-5 = 292216 Saari Rea ee Eowet ent AW Gale ag Gob 000 
74AHC1GO8GW-G 568-2501-2-ND | 2-Input AND Gat .SC88A-5 169.20/3,000 i -2553-1- ‘ : : : 
vAANGAGIEGV 568.2256-1-ND | inverting Schmitt SCARS cere 7A4AUP1G08GW-G  |568-2553-2-ND —_| Low Power 2-Input AND Gate 280.50/3,000 
i 2. i itt Tri x 74AUP1G14GM-G 568-2558-1-ND Low Power Schmitt Trigger Inverter .. AT 38 2 
74AHC1G14GV 568-2256-2-ND _| Inverting Schmitt Trigge! .SOT-753 169.20/3,000 nt TF 
TAAHCIG14GW-G 568-2502-1-ND inverting Schmitt Trigge “SCBBA-5 39°+«22D SC 74AUP1G14GM-G 568-2558-2-ND Low Power Schmitt Trigger Inverter 607.75/5,000 
4 i | il itt Tri ec 74AUP1G14GW-G 568-2559-1-ND Low Power Schmitt Trigger Inverter. 36 29 =.20 
74AHC1G14GW-G 568-2502-2-ND _| Inverting Schmitt Trigge! .SC88A-5 169.20/3,000 ale 
iL -4- | zs 74AUP1G14GW-G 568-2559-2-ND Low Power Schmitt Trigger Inverter .. 280.50/3,000 
74AHC1G32GV 568-2262-1-ND | 2-Input OR Gate SOT-753 292216 itt Tr 
14 oH | - 74AUP1G17GM-G 568-2560-1-ND Low Power Schmitt Trigger Buffer. AT 38.29 
74AHC1G32GV 568-2262-2-ND | 2-Input OR Gate .SOT-753 169.20/3,000 Hate 
a 14 wa 2) 74AUP1G17GM-G 568-2560-2-ND Low Power Schmitt Trigger Buffer. 607.75/5,000 
74AHC1G32GW-G 568-2503-1-ND__|2-Input OR Gate 20 2 AB re ae 
74AUP1G17GW-G 568-2561-1-ND Low Power Schmitt Trigger Buffer 36 29 ~=©.20 
74AHC1G32GW-G 568-2503-2-ND _|2-Input OR Gate 169.20/3,000 a 
74AHCO2PW-T 568-2258-1-ND Quad 2-Input NOR Gate 38 30 4 74AUP1G17GW-G 568-2561-2-ND Low Power Schmitt Trigger Buffer 280.50/3,000 
SAAHGO2PW-T 568-2258-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 211.50/2,500 74AUP1G32GM-G 568-2562-1-ND —_| Low Power 2-Input OR Gat AT 3829 
74AHC259D 568-2504-5-ND _|8-Bit Addressable Latch a Gy AB 74AUP1G32GM-G 568-2562-2-ND | Low Power 2-Input OR Gat 607.75/5,000 
74KHC259PW 568-2505-5-ND __|8-Bit Addressable Latch 80 60 45 T4AUPIG32GW-G = |568-2563-1-ND —_/ Low Power 2-Input OR Gat 360 292 
TTT SeRE TONG EEREEDEEENHM Oclal D-Tvpc Fin-Fi : ! : 74AUP1G32GW-G 568-2563-2-ND __| Low Power 2-Input OR Gate 280.50/3,000 
Pashiierdta ce a B 74AUP1G34GM-G 568-2564-1-ND | Low Power Buffer. aT 3829 
7AAHC273B0-G 568-2506-2-ND | Octal D-T a : : ; 74AUP1G34GM-G 568-2564-2-ND | Low Power Buffe 715.00/5,000 
PositveEtae mRLTTAGTD 74AUP1G34GW-G 568-2565-1-ND | Low Power Buffe 46 3726 
vasiono __[soasors.ao _|sinu a i 10 Mee) | TAGES Ee oe Pr ae oul 
74AHC30PW 568-2508-5-ND _[8-Input NAND Gate 4TSSOP 483929 Funcion Gate... 473829 
74AHC377D 568-2509-5-ND —_| Octal D-Type F/F, Positive-Edge 80 60 45 74NUUPIGEEGN-G 568-2566-0-ND | Low Power Conf 
“ai + i -2-| igurable Multiple 
74AHC377PW 568-2510-5-ND Octal D-Type F/F, Positive-Edge 80 60 45 Funcion Gate.... 607.75/5,000 
AHCT Family 74AUP1G58GW-G 568-2567-1-ND Low Power Configurable Multiple 
74AHCTO8D 568-2511-5-ND | Quad 2-Input AND Gate. 34.279 Funcion Gate. 50 At 28 
74AHCT14BQ-G 568-2512-1-ND Hex Inverting Schmitt Trigge! 14-DHVQFN 77 58 44 74AUP1G58GW-G 568-2567-2-ND Low Power Configurable Multiple 
74AHCT14BQ-G 568-2512-2-ND _| Hex Inverting Schmitt Trigge 748.80/3,00 Funcion Gate... 392.70/3,000 
74AHCT30D 568-2518-5-ND | 8-Input NAND Gate a Be 29 74AUP1G79GM-G 568-2568-1-ND | LP D-Type F/F, Positive-Edge-Trigger 473829 
74AHCT30PW 568-2519-5-ND __|8-Input NAND Gate 48 39.29 74AUP1G79GM-G 568-2568-2-ND  |LP D-Type F/F, Positive-Edge-Trigger....6-XSON 607.75/5,000 
74AHCT164D 568-2513-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out 74AUP1G79GW-G 568-2569-1-ND —_| Low Power D-Type Flip-Flop, 
Shift Register. 74 56 «42 Positive-Edge-Trigger... 50 AL .28 
74AHCT164PW 568-2514-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out 74AUP1G79GW-G 568-2569-2-ND | Low Power D-Type Flip-Flop, 
Shift Register. 74 56 «42 Positive-Edge-Trigger... 392.70/3,000 
74AHCT259D 568-2515-5-ND __|8-Bit Addressable Latch 88 7459 74AUP1G86GM-G 568-2570-1-ND | Low Power 2-In. Exclusive OR Gat AT 38.29 
74AHCT259PW 568-2516-5-ND 8-Bit Addressable Latch 88 74. 59 74AUP1G86GM-G 568-2570-2-ND Low Power 2-In. Exclusive OR Gat 607.75/5,000 
74AHCT273B0-G 568-2517-1-ND Octal D-Type F/F, Positive-Edge 86 72 58 74AUP1G86GW-G 568-2571-1-ND Low Power 2-In. Exclusive OR Gat 36.29) 220 
74AHCT273B0-G 568-2517-2-ND —_| Octal D-Type F/F, Positive-Edge 1123.20/3,000 74AUP1G86GW-G 568-2571-2-ND —_ Low Power 2-In. Exclusive OR Gat 280.50/3,000 
74AHCT377D 568-2520-5-ND Octal D-Type F/F, Positive-Edge i 70 25 74AUP1G125GM-G 568-2554-1-ND Tri-State LP Buffer/Line Driver... A788 29 
74AHCT377PW 568-2521-5-ND _| Octal D-Type F/F, Positive-Edge 80.60 45 (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
74AUPIG125GM-G | 568-2554-2-ND —_| Tri-State LP Butfer/Line Driver. 607.75/5,000 74HC30D 568-1431-5-ND —_| 8-Input NAND Gate 42 34 24 
74AUP1G125GW-G 568-2555-1-ND Tri-State LP Buffer/Line Drive Ml at 26 74HC30D-T 568-2261-1-ND 8-Input NAND Gate 53 42 32 
74AUP1G125GW-G  |568-2555-2-ND —_| Tri-State LP Buffer/Line Drivel 357.00/3,000 74HC30D-T 568-2261-2-ND —_| 8-Input NAND Gate 354.38/2,500 
74AUP1G126GM-G | 568-2556-1-ND —_| Tri-State LP Butfer/Line Driver. Vig ee 74HC30N 568-1432-5-ND —_| 8-Input NAND Gate AB 8725 
74AUP1G126GM-G | 568-2556-2-ND _| Tri-State LP Buffer/Line Driver. 607.75/5,000 74HC32B0-G 568-2663-1-ND__| Quad 2-Input OR Gate 7 57 43 
T4AUPIG126GW-G  [568-2557-1-ND __| Tri-State LP Buffer/Line Drivel 46.376 74HC32B0-G 568-2663-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 741.00/3,000 
74AUP1G126GW-G  |568-2557-2-ND —_| Tri-State LP Buffer/Line Drivel 357.00/3,000 74HC32D 568-3958-5-ND —_| Quad 2-Input OR Gate 38 «43022 
74AUP1GU04GM-G 568-2572-1-ND Low Power Unbuffered Inverter 47 38 = 29 74HC32D-T 568-1433-1-ND Quad 2-Input OR Gate 153) 42 «32 
74AUP1GUO4GM-G | 568-2572-2-ND —_| Low Power Unbuffered Inverter 607.75/5,000 74HC32D-T 568-1433-2-ND —_| Quad 2-Input OR Gate 354.38/2,500 
74AUP1GU04GW-G 568-2573-1-ND Low Power Unbuffered Inverter 36 29 ~=.20 74HC32DB 568-2664-5-ND Quad 2-Input OR Gate 155 Faded 
74AUP1GUO4GW-G  |568-2573-2-ND | Low Power Unbuffered Inverter 280.50/3,000 74HC32N 568-1434-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-Dip 45ST 
74AUP2G04GM-G 568-2574-1-ND Low Power Dual Inverte! AT 308 29) 74HC42N 568-1469-5-ND BCD to Decimal Decoder. 16-Dip 80 60 45 
74AUP2G04GM-G 568-2574-2-ND —_| Low Power Dual Inverte! 607.75/5,000 74HC58D 568-2716-5-ND —_| Dual AND OR Gate. 52 39 30 
74AUP2G04GW-G 568-2575-1-ND —_| Low Power Dual Inverte! 5 Ale 74HC58DB 568-2717-5-ND —_| Dual AND OR Gate. 52 39 30 
74AUP2G04GW-G 568-2575-2-ND __| Low Power Dual Inverte 392.70/3,000 74HC58N 568-1481-5-ND _| Dual AND OR Gate. 5239 30 
74AUP2G07GM-G 568-2576-1-ND LP Dual Buffer with OD Output AT 38.29 74HC73D 568-2735-5-ND Dual JK Flip-Flop with Reset, Negative- 
74AUP2G07GM-G 568-2576-2-ND LP Dual Buffer with OD Output 607.75/5,000 Edge-Triggered.... A6 37 28 
74AUP2GO7GW-G 568-2577-1-ND LP Dual Buffer with OD Output 50 AL wi 74HC73DB 568-2736-5-ND Dual JK Flip-Flop with Reset, Negative- 
74AUP2G07GW-G 568-2577-2-ND _| LP Dual Buffer with OD Output 392.70/3,000 Edge-Triggered... 52 39 = 30 
74AUP2G14GM-G 568-2578-1-ND LP Dual Schmitt Trigger Inverter . 47-3829 74HC73N 568-1489-5-ND Dual JK Flip-Flop with Reset, Negative- 
74AUP2G14GM-G 568-2578-2-ND LP Dual Schmitt Trigger Inverter .. 607.75/5,000 Edge-Triggered.... 50 38.29 
74AUP2G14GW-G 568-2579-1-ND LP Dual Schmitt Trigger Inverter .. 50 Aly 2 74HC74BQ-G 568-2738-1-ND Dual D-Type Flip- Flop with Set and Reset 
74AUP2G14GW-G 568-2579-2-ND LP Dual Schmitt Trigger Inverter .. 392.70/3,000 Positive-Edge-Triggered .... ... 14-DHVQFN. HA 58 44 
74AUP2G34GM-G 568-2580-1-ND Low Power Dual Buffer . A738 29 74HC74BQ-G 568-2738-2-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset 
74AUP2G34GM-G 568-2580-2-ND Low Power Dual Buffer. 607.75/5,000 Positive-Edge-Triggered .... ... 14-DHVQFN 748.80/3,000 
74AUP2G34GW-G 568-2581-1-ND Low Power Dual Buffer. -50 AL 28 74HC74D 568-3969-5-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, 
74AUP2G34GW-G 568-2581-2-ND Low Power Dual Buffer. 392.70/3,000 Positive-Edge-Triggeret 14-SOIC 42 34.24 
74AUP2GU04GM-G 568-2582-1-ND Low Power Dual Unbuffe AT 38 = 29 74HC74D-T 568-1490-1-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, 
74AUP2GU04GM-G 568-2582-2-ND Low Power Dual Unbuffered Inverte: 607.75/5,000 Positive-Edge-Triggered...... 42 34 24 
74AUP2GU04GW-G 568-2583-1-ND Low Power Dual Unbuffered Inverte -50 AL .28 74HC74D-T 568-1490-2-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, 
74AUP2GU04GW-G 568-2583-2-ND Low Power Dual Unbuffered Inverte: 392.70/3,000 Positive-Edge-Triggered....... 14-SOIC 238.50/2,500 
AVCH Family 74HC74N 568-1491-5-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, 
7 F = Positive-Edge-Triggered....... 42 34.25 
74AVCH16244DG 568-2584-5-ND —_| 16-Bit Buffer/Line Driver... 450 3.60 2.80 Y 
74AVCH16245D6 568-2585-5-ND _| 16-Bit Transceiver w/Direction Pin 4.50 3.60 2.80 74HC75D 568-2744-5-ND | Quad Bistable Transparent Latch 33 40 30 
AVCM Famil: 74HC75DB 568-2745-5-ND Quad Bistable Transparent Latch ... 60 45 34 
y 74HC75N 568-1493-5-ND Quad Bistable Transparent Latch SH/ 143) 82. 
74AVCM162834DG | 568-2586-5-ND —_| 18-Bit Registered Driver. 163 130 98 74HC85D 568-1494-5-ND | 4-Bit Magnitude Comparator. | 
74AVCM162835DG | 568-2587-5-ND _| 18-Bit Registered Driver. 1.63 130 98 74HC85DB 568-2748-5-ND _| 4-Bit Magnitude Comparato 88 66 50 
74AVCM162836DG 568-2588-5-ND 20-Bit Registered Driver. 1:63 1.30.98 74HC85N 568-1495-5-ND 4-Bit Magnitude Comparato 63 48. «36 
CBT Family 74HC86D-T 568-1496-1-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate 48 236) eer 
2 Tee ; 74HC86D-T 568-1496-2-ND —_| Quad 2-Input Exclusive OR Gate 390.00/2,500 
Sanaa peor eeat omg) Octal Bus Switch eee tha ane 74HC86DB 568-2749-5-ND | Quad 2-Input Exclusive ORGate.....14-SSOP 64 48.36 
CBT3244AD 568-3619-5-ND Octal Bus Switch 56 42. 32 74HC86N 568-1497-5-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate i A3 34.26 
CBT3244ADB 568-3620-5-ND _| Octal Bus Switch 5602423 74HC93D 568-2754-5-ND | 4-Bit Binary Ripple Counter... 84 63StC«B 
CBT3244ADS 568-3621-5-ND Octal Bus Switch 6 4D 32. 74HC93DB 568-2755-5-ND 4-Bit Binary Ripple Counter... 96 72 54 
= fi =o F 74HC107DB 568-2596-5-ND Dual JK F/F Negative-Edge Trigger. 76 57 43 
pe erece Pee e ean om) Octal Bus Switch ee ate Cnc 74HC109DB 568-2597-5-ND —_| Dual JK F/F Positive-Edge Trigger. ‘564232 
CBT3245ADB 568-3623-5-ND Octal Bus Switch 56 42° 32 74HC112DB 568-2599-5-ND Dual JK F/F Negative-Edge Trigger. 64 A836 
CBT3245ADS 568-3624-5-ND Octal Bus Switch 56 ‘42 32 74HC123D 568-3950-5-ND Dual Retriggerable Mono Multivibrator 
CBT3245APW 568-3625-5-ND _| Octal Bus Switch ae ee with Reset. . A234 25 
CBT3251D 568-3626-5-ND __| 1-of-8 FET Multiplexer/Demultiplexe 64. ~48~«36 74HC1230-T 568-1390-1-ND__| Dual Retriggerable Mono Multvibrator 
CBT3251DS 568-3627-5-ND —_| 1-of-8 FET Multiplexer/Demultiplexer...16-SSOP 64 48 36 with Reset, . A234 25 
CBT3251PW 568-3628-5-ND | 1-of-8 FET Multiplexer/Demux. 6-TSSOP 64 48 36 74HC123D-T 568-1390-2-ND | Dual Retriggerable Mono Multivibrator 
CBT3253APW 568-3629-5-ND —_| Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 6-TSSOP 64 48 36 with Reset 280:13/2,500 
CBTUO8O8EE/G-T 568-3630-1-ND Dual Lane PCI Express Port Mux........48-TFBGA 2.25 1.80 1.40 74HC123DB 568-2602-5-ND —_| Dual Retriggerable Mono Multvibrator 
CBTUO808EE/G-T 568-3630-2-ND _| Dual Lane PCI Express Port Mux. 3780.00/3,000 shi bAN Beart pauneest Sain te 80.6045 
zi ia -o-| ual Retriggerable Mono Multivibrat or 
HC Family with Reset, 50 38 29 
Teneo eee zee eNO Quad 3-Input MND Sa 7 Pear ee 74HC125D-T 568-1392-1-ND _| Tri-State Quad Buffer/Line Drive! $8. Bit 
i Aes uad 2-Inpu a 80/3, 74HC125D-T 568-1392-2-ND __| Tri-State Quad Buffer/Line Drivel 246.50/2,500 
74HCOOD 568-3946-5-ND | Quad 2-Input NAND Gat A234 24 74HC125N 568-1393-5-ND —_| Tri-State Quad Buffer/Line Drive 50 e728 
74HCOODB 568-2590-5-ND | Quad 2-Input NAND Gat 55 44 33 74HC126D 568-2603-5-ND —_| Tri-State Quad Buffer/Line Driver... 42 34.24 
74HCOOD-T 568-1379-1-ND _| Quad 2-Input NAND Gat 42 34 24 74HC132D 568-3951-5-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt 
| beet es ag a 
- -5- uad 2-Inpu ate a i 4 > E EE 7 
r4HicoaD 868-3947-5-ND | Quad2-input NOR Gat 420 4 24 | Fanctaa0-t 568-1300 2.ND | Quad 2 input NAND Schmit Trigger.  955:02500. 
74HCO2D-T 568-1381-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate Le Heese 
74HC02D-T 568-13841-2-ND Quad 2-Input NOR Gat 238.50/2,500 74HC132N 568-1395-5-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger. 45 sof oil 
uad2=Inpu ale pees 74HC132PW 568-2604-5-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger..14-TSSOP 48 39 27 
74HCO2N 568-1382-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate A 37 25 74HC137D 568-2605-5-ND _| 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-SOIG 5340 ——30 
aera Peoe eeeeni om) cUad 2-Input NAND Gat Sma enpen 74HC137DB 568-2606-5-ND | 3-fo-8 Line Decoder/Demu 16-SSOP 72 «54. AN 
TaNCDaDA EESTI Quad rae NAN Ga 3 oe 74HC137N 568-1396-5-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demu 16-Dip 58 44 33 
74HC0480-G Prat c oe TOM Hox Inve Hae te 74HC138BQ-G 568-2607-1-ND —_| 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-DHVOFN 88 66 —.50 
: : : 74HC138BQ-G 568-2607-2-ND —_| 3-to-8 Line Decoder/Demux 6-DHVQFN 858.00/3,000 
Cees a aes i iver ‘a fe eng Fi 74HC138D 568-3952-5-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting.. 16-SOIC 38 31 2 
aes cin | penueie vee Be eh 74HC138D-T 568-1397-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting.16-SOI0.~.38.~«31~—~2 
74HCO4D-T 568-1384-2-ND Hex Inverte i 238.50/2 500 74HC138D-T 568-1397-2-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting...16-SOIC 246.50/2,500 
74HCO4DB 568-2593-5-ND Hex Inverte 55 ‘44-33 74HC138N 568-1398-5-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux, Invertin A5 ei a 
= = = 74HC139D 568-1399-5-ND Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux.. AG 38 26 
ON Pee ea ee ver ne 2S ae 74HC139DB 568-2608-5-ND _| Dual 2-to-4 Line Decoder/Demu 56 4232 
74HCO8BO-G 568-2504-2-ND | Quad Selnpitt AND Gate. *" 748.80/3,000 74HC139N 568-1400-5-ND _| Dual 2-to-4 Line Decoder/Demu 45 (378 
74HCO8D 568-3949-5-ND | Quad 2-Input AND Gate. Gi ae BS 74HC147DB 568-2609-5-ND | 10-to-4 Line Priority Encoder. 92 69 52 
74HCO8D-T 568-1386-1-ND __| Quad 2-Input AND Gate. M32 23 74HC151D 568-1403-5-ND —_ 8-Input Multiplexer A335 26 
T4HCO8D-T 568-1386-2-ND | Quad 2-Input AND Gate. 229.50/2,500 aa Sete Coe aes He east 
74HCO8DB 568-2595-5-ND —_| Quad 2-Input AND Gate. 55 4433 : : : : 
7AHCO8N 568-1387-5-ND Quad 2-Input AND Gate. ‘45 37.25 74HC153DB 568-2613-5-ND Dual 4-Input Multiplexer 80 60 45 
74HC10DB 568-2598-5-ND —_| Triple 3-Input NAND Gate . 55 4433 7AHC153N S68-1405-5:ND) | Dual 4-Input Muttiplexer OSE oS 
74HC10N 568-1388-5-ND Triple 3-Input NAND Gate . A5 37. (85 74HC154D 568-1406-5-ND 4-to-16 Line Decoder/Demux. 90 715 60 
74HC11D 568-2600-5-ND Triple 3-Input AND Gate 42 34 24 74HC154DB 568-2614-5-ND 4-to-16 Line Decoder/Demux. 1.30 1.04 .78 
74HC11DB 568-2601-5-ND Triple 3-Input AND Gate 55 44 33 74HC154N 568-1407-5-ND 4-to-16 Line Decoder/Demux. 110.9274 
74HC11N 568-1389-5-ND Triple 3-Input AND Gate dye DS 74HC157D 568-2615-5-ND Quad 2-Input Multiplexer 438 3526 
74HC14B0-G 568-2610-1-ND —_| Hex Inverting Schmitt Trigge! 7 57 43 74HC157DB 568-2616-5-ND | Quad 2-Input Multiplexer 68 5139 
74HC14B0-G 568-2610-2-ND__| Hex Inverting Schmitt Trigger... 741.00/3,000 74HC160DB 568-2617-5-ND Paselap Sy: BCD an AG 
74HC14D 568-3953-5-ND Hex Inverting Schmitt Trigger... 42 34 24 7c 3 : 
74HC14D-T 568-1401-1-ND —_| Hex Inverting Schmitt Triggel ‘42 34 24 74HC161DB 568-2618-5-ND _| Presettable Sync. 4-Bit Binary 
74HC14D-T 568-1401-2-ND | Hex Inverting Schmitt Trigge 238.50/2,500 ey) 8 
74HC14DB 568-2611-5-ND Hex Inverting Schmitt Trigge 60 45 34 74HC163DB 568-2619-5-ND 
74HC14N 568-1402-5-ND Hex Inverting Schmitt Trigge 45 37 25 punter : 80 60 45 
T4HC20DB 568-2643-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate 554433 74HC164DB 568-2620-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift 
74HC20N 568-1414-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate 45 3725 Register... Gy ke 
74HC270 568-2658-5-ND —_| Triple 3-Input NOR Gate 42 3424 Tae ocala Ceauaoomg © Bit Serial-In/Parallel-Ou 
74HC27DB 568-2659-5-ND —_| Triple 3-Input NOR Gate 56 4232 Register... su) 
74HC30DB 568-2662-5-ND _| 8-Input NAND Gate 48 868 (Continued) 
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74HC164D-T 568-1408-2-ND _| 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift 74HC367DB 568-2668-5-ND —_| Tri-State Hex Buffer/Line Driver.......... 16-SSOP 92 69 52 
Registe sca 296.23/2,500 74HC368DB 568-2669-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver, 
74HC164N 568-2621-5-ND _| 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Inverting.... 80 60 45 
Register... A838 ~=—.29 74HC373D 568-3959-5-ND Tri-State Octal D-Type Transparent 
74HC165D 568-3954-5-ND 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift 40 22 «94 
Register... A234 25 74HC373D-T 568-1437-1-ND __| Tri-State Octal D-Type Transparent 
74HC165D-T 568-1409-1-ND _| 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift 42 3425 
Register... A234 25 74HC373D-T 568-1437-2-ND __| Tri-State Octal D-Type Transparent 
74HC165D-T 568-1409-2-ND 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift 232.40/2,000 
Register... 280.13/2,500 -1438-5- i. é ie 
74HC165DB 568-2622-5-ND | 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift TAOS SN peace aegomm) Ve! State Octal D-Type Transparent ay RR 
Registe 80 60 45 7 - = = = 
TAHCTO5N 568-1410-5-ND | 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift rahcera Bee Soot elem) (State Octal D-Type Fi 
Register... 50 40. 30 Positive-Edge-Triggered 40 Be yt! 
74HC165PW 568-2623-5-ND —_| 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift TAnCSTAD=T Cbg Cala ommg) 1i-State Octal D-Type Flip-Flop, 
Registe Ah 36 07 Positive-Edge-Triggered a 42 rodeo 
74HC166D 568-2624-5-ND 8-Bit Paral 74HC374D-T 568-1439-2-ND Tri-State Octal D-Type Fli 
Register... 50 40 30 Positive-Edge-Triggered 232.40/2,000 
74HC166DB 568-2625-5-ND | 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift 74HC374N 568-1440-5-ND —_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 
Registe 80 60 45 Positive-Edge-Triggered .. 50 38 = 29 
74HC166N 568-2626-5-ND 8-Bit Paral 74HC377D 568-2670-5-ND on ee es " r : re 
Register 61 46 35 ositive-Edge-Triggered....... Bi oh Z 
74HC173DB 568-2627-5-ND Tri-State, Quad D-Type Flip-Flop, 74HC377DB 568-2671-5-ND Octal D-Type Flip-Flop, 
Positive-Edge-Triggered . 88 66 50 Positive-Edge-Triggered .. 80 60 45 
74HC173N 568-1411-5-ND Tri-State, Quad D-Type Flip-Flop, 74HC377N 568-1441-5-ND Octal D-Type Flip-Flop with Data Enable, 
Positive-Edge-Triggered 61 A635 Positive-Edge Triggered... HA 54 AL 
74HC174D 568-2628-5-ND Hex D-Type Flip-Flop, 74HC390D 568-2672-5-ND Dual Decade Ripple Counte AQ 37.28 
Positive-Edge-Triggered 50 40.30 74HC390DB 568-2673-5-ND Dual Decade Ripple Counte: 88 66 50 
74HC174DB 568-2629-5-ND Hex D-Type Flip-Flop, 74HC390N 568-1442-5-ND Dual Decade Ripple Counter .. afl 54 41 
Positive-Edge-Triggered 76 57 AB 74HC393B0-G 568-2674-1-ND _| Dual 4-Bit Binary Ripple Counte 64. «4836 
74HC175D 568-2630-5-ND | Quad D-Type Flip-Flop, 74HC393B0-G 568-2674-2-ND —_| Dual 4-Bit Binary Ripple Counter .... 14-DHVQFN 624.00/3,000 
Positive-Edge-Triggered .......rsrsrsee 16-SOIG 463728 74HC393D-T 568-1443-1-ND | Dual 4-Bit Binary Ripple Counter.........14-SOIC 42,3425 
74HC175DB 568-2631-5-ND peer ony Ss 1e-ssop cee 74HC393D-T 568-1443-2-ND | Dual 4-Bit Binary Ripple Counter 14-SOIC 280.13/2,500 
Edge TrIQQered .nsssanrearemnrs i : ; : 74HC393N 568-1444-5-ND __| Dual 4-Bit Binary Ripple Count 14-Di 61 46 35 
74HC191D 568-2632-5-ND __| Presettable Sync. 4-Bit Binary pee ee oe b 
74HC423D 568-1467-5-ND Dual Retriggerable Mono Multivibrator 
Up/Down Counter... 155) 42.32 with Reset 53 40 30 
74HC191DB 568-2633-5-ND —_| Presettable Sync. 4-Bit Binary 74HC423N 568-1468-5-ND __| Dual Retriggerable Mono Multivibrato 
Up/Down Counter... BT) 63 50 with Reset 84 63 48 
74HC191N 568-1412-5-ND Presettable Sync. 4-Bit Binary A = ; : : 
Up/Down Counter... 5A 4 31 74HC540D 568-2708-5-ND Tri-State Octal Buffer/Ling Driver. 200) 42.82 
74HC193D 568-1413-5-ND Presettable Sync. 4-Bit Binary 74HC540DB 568-2709-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Drive 81 68 54 
Up/Down Counter 62 AT 36 74HC540N 568-1473-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver, 
74HC193DB 568-2634-5-ND _| Presettable Sync. 4-Bit Binary Inverting 7 54 AT 
Up/Down Counter... B 63 ~=—«50 74HC541D 568-3965-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line 
74HC194DB 568-2635-5-ND _| 4-Bit Bidirectional Univerals Shift Driver... oe AQ 3425 
Registe 88 66 50 74HC541D-T 568-1474-1-ND Tri-State Octal Buffer/Line Drive: 42 pode 2o) 
74HC221D 568-1415-5-ND Dual Non-Retriggerable Mono 74HC541D-T 568-1474-2-ND Tri-State Octal Buffer/Line Drivel 232.40/2,000 
Multivibrator with Reset... 16-SOIC 63 A836 74HC541DB 568-2710-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Drivel 96 fe 254 
74HC221DB 568-2644-5-ND Dual Non-Retriggerable Mono 74HC541N 568-1475-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 50 ce) 
Multivibrator with Reset . 84 70 «56 74HC563N 568-1476-5-ND Tri-State Octal D-Type Transparent Latch, 
74HC237DB 568-2645-5-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux wi Inverting .... 92 OMe coe. 
spuesion See agen Bisa als a i 75 63 50 74HC573BQ-G 568-2713-1-ND _| Tri-State Octal D-Type Transparent 
- 70" | }-to-8 Line Decoder/Demux wi 86 72 58 
Address Latches 69 5239 74HC573BQ-G 568-2713-2-ND _| Tri-State Octal D-Type Transparent 
74HC238D-T 568-1417-1-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux.. 88 66 50 1123.20/3,000 
74HC238D-T 568-1417-2-ND 3-to-8 Line Decoder/Demu 715.00/2,500 74HC573D 568-3966-5-ND Tri-State Octal D-Type Transparent 
raHCe38N S814185ND {30.8 Line Docoder/Demu 39 Mw 
= -5 -to-8 Line Decoder/Demu A 3 ‘ . ATT Ae oA ~ 
74HC2400 568-2647-5-ND _| Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 423425 Hance isha poe albam| 1 1-State Octal D-Typa Transparent Be ied 
74HC240DB 568-2648-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 1 ELS j : ; : 
74HC573D-T 568-1477-2-ND —_| Tri-State Octal D-Type T it 
7AHC240N 568-2649-5-ND _| Tri-State Octal Butfer/Line Driver. (ae 7eeese ig ee ee saECODOT 
74HC241DB 568-2650-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 18 Ay ey me a a : sea? 
74HC241N 568-1419-5-ND —_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver. ‘61 46 35 TANCBIEDE pote oa State Octal D-Type Transparent a we 
74HC243DB 568-2651-5-ND Tri-State Quad Bus Transceiver. 76 57 48 7AHCB73N 568-1478-5-ND Tri-State Octal D-Type T t = = = 
74HC244B0-G 568-2652-1-ND _| Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 20-DHVOFN 86 «7258 alone igh ee anh ay 
74HC244BQ-G 568-2652-2-ND _| Tri-State Octal Buffer/Line Driver.... 20-DHVQFN 1123.20/3,000 eSB casey — |e nee onan ait ; '? ie , s 
74HC244D 568-3955-5-ND —_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver.........20-SOIC 40 32 24 ‘ as Hee eKa Tyee Transparent 
74HC244D-T 568-1420-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver........20SOIC 42 34 25 : ke SP 
74HC244D-T 568-1420-2-ND _| Tri-State Octal Buffer/Line Driver.......... 20-SOIC 232.40/2,000 74HC573PW-T 568-2264-2-ND —_| Tri-State Octal D-Type Transparent 
T4HC244N 568-1421-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 20-Dip 58 + 47~~«35 : : 297.00/2,500 
74HC245D 568-3956-5-ND —_| Tri-State Octal Bus Transceiver. .20-SOIC 42,8425 74HC574D 568-3967-5-ND —_| Tri-State Octal D-Type Fli 
74HC245D-T 568-1422-1-ND _| Tri-State Octal Bus Transceiver 20-010 42845 Positive-Edge-Triggered A234 25 
74HC245D-T 568-1422-2-ND _| Tri-State Octal Bus Transceiver .20-SOIC 232.40/2,000 74HC574D-T 568-1479-1-ND __| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 
74HC245N 568-1423-5-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. 20-Dip 58 4785 Positive-Edge-Triggered .. Av gh) 5 
74HC245PW 568-2653-5-ND —_| Tri-State Octal Bus Transceiver. 20-TSSOP 44867 74HC574D-T 568-1479-2-ND _| Tri-State Octal D-Type Fli 
74HC251D 568-1424-5-ND Tri-State 8-Input Multiplexer. .16-SOIC 4608728 Positive-Edge-Triggere 232.40/2,000 
74HC257D 568-2654-5-ND —_| Tri-State Quad 2-Input Mu A6-SOIG 453627 74HC574DB 568-2715-5-ND __| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 
74HC257DB 568-2655-5-ND Tri-State Quad 2-Input Mu: 16-SSOP 92 69 62 Positive-Edge-Triggered ... 76 57 48 
74HC257N 568-1425-5-ND Tri-State Quad 2-Input Mux.. 16-Dip 61 A635 74HC574N 568-1480-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 
74HC258DB 568-2656-5-ND Tri-State Quad 2-Input Mu: 92 69 52 Positive-Edge-Triggered .. 50 38 = 29 
74HC259D 568-1426-5-ND —_| 8-Bit Addressable Latch 42 3425 74HC594D 568-1482-5-ND _| 8-Bit Shift Register w/Output Registe 78 65 52 
74HC259DB 568-2657-5-ND 8-Bit Addressable Latch -80 60 45 74HC594DB 568-2718-5-ND 8-Bit Shift Register with Output 
74HC259N 568-1427-5-ND __| 8-Bit Addressable Latch.. 55 A433 Register... 195 156 1.17 
74HC273D 568-3957-5-ND TE aan Reset, ie as 74HC595B0-G 568-2719-1-ND _| Tri-State 8-Bit Serial-In Serial or Parallel- 
-Edge- ‘ : : : Out Shift Register... 16-DHVOFN 86.7258 
74HC273D-T 568-1428-1-ND —_| Octal D-Type Flip-Flop with Reset, 74HC595BQ-G 568-2719-2-ND _| Tri-State 8-Bit Serial-In Serial or Parallel- 
saigaantt rere Coen cue aera ee 20-S0IG 42845 Out Shift Register... 16-DHVQFN 1123.20/3,000 
i -1428-2- ctal D-Type Flip-Flop with Reset, WRaRnint S53 eee - 
Positive-Edge- Triggered 20-SOIC 232.40/2,000 74HC595D esiecelasseallp Li Seana In, oy or iene 
74HC273N 568-1429-5-ND —_| Octal D-Type Flip-Flop with Reset, Fnieeosns cacao |e fee 3 ji aired : hear : : 4 
Positive-Edge-Triggered ..20-Dip 50-38-29 . Bee eit out SHIR Réaleiees, of a om Hu 
ers Se, | Mianiietrtaiaabeer TSS 50 74HC595D-T 568-1483-2-ND | Tri-State 8-Bit Serial-In, Serial or ieee 
Regis Hf : HPRnversal our oR an ZG Parallel-Out Shift Register... 633.75/2,500 
74HC299N 568-1430-5-ND _| Tri-State 8-Bit Universal Shift Register 142 1.19 95 74HC595DB 568-2720-5-ND —_| Tri-State 8-Bit Serial-In, Serial or Parallel- 
74HC365D 568-2665-5-ND _| Tri-State Hex Buffer/Line Driver 58 46 35 Out Shift Register........... 78 65 52 
74HC365DB 568-2666-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 92 69 (52 ee CSc) (State &-Bit Serial-In, Serial or ; 
74HC365N 568-1435-5-ND —_| Tri-State Hex Buffer/Line Driver 7 59 44 Parallel-Out Shift Register... 16-Dip (SOR Somme 
74HC366D 568-2667-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver, 74HC595PW-T 568-2263-1-ND Tri-State 8-Bit Serial-In, Serial or Parallel-Out 
ne 50 38 29 Shift Register 16-TSSOP_ 4438627 
74HC367D 568-1436-5-ND _| Tri-State Hex Buffer/Line Driver-.......... 16-SOIC 48 3627 (Continued) 
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74HC595PW-T 568-2263-2-ND Tri-State 8-Bit Serial-In, Serial or Parallel-Out 74HC7403N 568-2737-5-ND Tri-State 4-Bit x 64-Word FIFO Register ..16-Dip 2.36 1.89 1.47 
Shift Register... 6-TSSOP 297.00/2,501 74HC7540D 568-2739-5-ND Tri-State Octal Schmitt Trigger Buffer/ 
74HC597D 568-1485-5-ND 8-Bit Shift Register w/Input Flip-Flop .... 16-SOIC 53 40 30 Line Driver, Inverting _ 1.27 1.06 85 
74HC597DB 568-2721-5-ND 8-Bit Shift Register w/Input Flip-Flop... 16-SSOP 84 70 56 74HC7540DB 568-2740-5-ND Tri-State Octal Schmitt Trigger Buffer 
74HC597N 568-1486-5-ND 8-Bit Shift Register w/Input Flip-Flop 16-Dip 78 59 44 Line Driver, Inverting... 1.27 1.06 85 
74HC640DB 568-2723-5-ND Tri-St. Octal Bus Transceiver 20-SSOP. .90 75 ~=.60 74HC7540N 568-2741-5-ND Tri-State Octal Schmitt Trigger 
74HC646DB 568-2724-5-ND Tri-State Octal Bus Buffer/Line Driver, Inverting .... 1.27 1.06 85 
Transceiver/Register..... 24-SSOP 1.80 1.44 1.08 74HC7541D 568-2742-5-ND Tri-State Octal Schmitt Trigger 
74HC652DB 568-2725-5-ND Tri-State Octal Bus Buffer/Line Driver. 1.27 1.06 85 
Transceiver/Register..... 24-SSOP 1.80 1.44 1.08 74HC7541DB 568-1492-5-ND Tri-State Octal Schmitt Trigger 
74HC670DB 568-2726-5-ND | Tri-State 4x 4 Register Fil 16-SS0P 1.05 68 70 Buffer/Line Driver..... 1271.06.85 
74HC688D 568-2727-5-ND 8-Bit Magnitude Comparator. '0-SOIC 56 42 32 74HC7541N 568-2743-5-ND Tri-State Octal Schmitt Trigger 
74HC688DB 568-2728-5-ND 8-Bit Magnitude Comparator. 20-SSOP. 78 OOO, Buffer/Line Driver. 1.27 1.06 85 
74HC688N 568-1487-5-ND 8-Bit Magnitude Comparator. 20-Dip 92 70 = 52 74HC7731D 568-2746-5-ND Quad 64-Bit Static S 9 3.68 2.95 2.29 
74HC4002DB 568-2675-5-ND Dual 4-Input NOR Gate .. 14-SSOP 48 36.27 74HC7731N 568-2747-5-ND Quad 64-Bit Static Shift Register 3.68 2.95 2.29 
74HC4015DB 568-2682-5-ND Dual 4-Bit Shift Register 16-SSOP 84 63 48 74HC9114D 568-2750-5-ND Nine Wide Schmitt Trigger Buffer, Open 
74HC4017D 568-1446-5-ND —_| Johnson Decade Counter with 10-Decoded Drain Output, Inverting  20°S0IG_ 1.27 1.02.76 
foe 39 = 30 74HC9114N 568-2751-5-ND Nine Wide Schmitt Trigger Buffer, Open 
74HC4017DB 568-2683-5-ND Johnson Decade Counter with 10-Decoded Drain Output, Inverting 1.27 1.02 16 
Outputs. . 16-SSOP. Ae) i 74HC9115D 568-2752-5-ND Nine Wide Schmitt Trigger Buffer, 
74HC4017N 568-1447-5-ND | Johnson Decade Counter with 10-Decoded Open Drain Output... 108 90.72 
Outputs..... 78 59 44 74HC9115N 568-2753-5-ND Nine Wide Schmitt Trigger Buffer, 
74HC4020D 568-2684-5-ND | 14-Stage Binary Ripple Counte 5B 46 35 Open Drain Output 20-Dip 1.08 90 72 
74HC4020DB 568-2685-5-ND 14-Stage Binary Ripple Counter Hee) OE) 74HC40103D 568-2676-5-ND 8-Bit Sync. Binary Down Counte 16-SOIC 92 69 52 
74HC4024D 568-1448-5-ND 7-Stage Binary Ripple Counter. 14 56.42 74HC40103DB 568-2677-5-ND 8-Bit Sync. Binary Down Counte: 16-SSOP 1.05 88 .70 
74HC4024DB 568-2686-5-ND 7-Stage Binary Ripple Counter. 88 66. «50 74HC40103N. 568-1445-5-ND 8-Bit Sync. Binary Down Counte: 16-Dip 1.02 85 68 
74HC4024N 568-1449-5-ND 7-Stage Binary Ripple Counter. 80 60 45 74HC40103PW 568-2678-5-ND 8-Bit Sync. Binary Down Counter.......16-TSSOP 1.05 88  .70 
74HC4040D 568-1450-5-ND 12-Stage Binary Ripple Counter AT 38 == .29 74HC40105D 568-2679-5-ND 4-Bit x 16-Word FIFO Register 16-SOIC 1.26 1.05 .84 
74HC4040N 568-1451-5-ND 12-Stage Binary Ripple Counter 63 48 36 74HC40105DB 568-2680-5-ND 4-Bit x 16-Word FIFO Registe! 16-SSOP 1.26 1.05 .84 
74HC4046AD 568-1452-5-ND Phase-Locked-Loop with VCO. 60 45 34 74HC40105PW 568-2681-5-ND 4-Bit x 16-Word FIFO Registe -16-TSSOP 1.26 1.05 .84 
74HC4046ADB 568-2687-5-ND _| Phase-Locked-Loop with VCO . xn 74HC1GO0GW-G 568-2636-1-ND | 2-Input NAND Gate .... SC88A-5 292216 
74HC4049D 568-2688-5-ND Hex Inverting Level Shifter Al 54° AL 74HC1G00GW-G 568-2636-2-ND 2-Input NAND Gate . SC88A-5 169.20/3,000 
74HC4049DB 568-2689-5-ND | Hex Inverting Level Shifter 92 69 52 TAHC1GO2GW-G 568-2637-1-ND___|2-Input NOR Gate. SC88A5 29.22 __—«16 
74HC4050D 568-1453-5-ND Hex High-to-Low Level Shifter. AT 38 = 29 74HC1G02GW-G 568-2637-2-ND 2-Input NOR Gate. SC88A-5 169.20/3,000 
74HC4050DB 568-2690-5-ND Hex High-to-Low Level Shifter. 88 66 50 74HC1G04GW-G 568-2638-1-ND Inverter SC88A-5 29 22) AG 
74HC4051D-T 568-1454-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux. 1 SF 7AHC1G04GW-G 568-2638-2-ND —_| Inverter SC88A-5 169.20/3,000 
74HC4051D 568-3961-5-ND | 8-Ch. Analog Mux/Demux..... LO 74HC1GO8GW-G 568-2639-1-ND | 2-Input AND Gate SC88A5 = 292216 
74HC4051D-T 568-1454-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux. 617.50/2,500 T4HC1G08GW-G 568-2639-2-ND__|2-Input AND Gate SC88A-5 169.20/3,000 
74HC4051DB 568-2691-5-ND 8-Channel Analog Mux/Demux.. 84 63.48 74HC1G14GW-G 568-2641-1-ND Inverting Schmitt Trigger SC88A-5 .29 2G 
74HC4051N 568-1455-5-ND 8-Channel Analog Mux/Demux.. n55) A433 74HC1G14GW-G 568-2641-2-ND Inverting Schmitt Trigger SC88A-5 169.20/3,000 
74HC4051PW-T 568-2259-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux. 40.32.24 74HC1G66GW-G 568-2642-1-ND Bilateral Switch SC88A5 30.2316 
74HC4051PW-T 568-2259-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux. 270.00/2,500 74HC1G66GW-G 568-2642-2-ND Bilateral Switch SC88A-5 180.00/3,000 
74HC4052D 568-3962-5-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demusx..... 42 34 «25 74HC1G125GW-G 568-2640-1-ND Tri-State Bus Buffer/Line Driver. 5-TSSOP 30 23.16 
74HC4052D-T 568-1456-1-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demukx..... 76 Ge 76 74HC1G125GW-G 568-2640-2-ND Tri-State Bus Buffer/Line Driver. 5-TSSOP 180.00/3,000 
74HC4052D-T 568-1456-2-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 617.50/2,500 HCT Family 
74HC4052DB 568-2692-5-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 84 63.48 74HCTOOBQ-G 568-2756-1-ND Quad 2-Input NAND Gate AME 58 44 
74HC4052N 568-1457-5-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 55 Al 31 74HCTOOBQ-G 568-2756-2-ND Quad 2-Input NAND Gate 748.80/3,000 
74HC4052PW 568-2693-5-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux .. 44 3600.27 74HCTOOD-T 568-1498-1-ND Quad 2-Input NAND Gate 2 34.24 
74HC4053D 568-3963-5-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demwx... 46 37.26 74HCTOOD-T 568-1498-2-ND Quad 2-Input NAND Gate 238.50/2,500 
74HC4053D-T 568-1458-1-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 76 57 48 74HCTOODB 568-2757-5-ND Quad 2-Input NAND Gate A8 200) 27 
74HC4053D-T 568-1458-2-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 617.50/2,500 74HCTOON 568-1499-5-ND Quad 2-Input NAND Gate 2 340.25 
74HC4053DB 568-2694-5-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 84 63 48 74HCT02D-T 568-1500-1-ND Quad 2-Input NOR Gate . 53 42 32 
74HC4053N 568-1459-5-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 55 Al 31 74HCT02D-T 568-1500-2-ND Quad 2-Input NOR Gate . 354.38/2,500 
74HC4059D 568-2695-5-ND Programmable Divide-By-N Counter 197 1:68 1.19 74HCT02DB 568-2758-5-ND Quad 2-Input NOR Gate . 8 360.27 
74HC4059DB 568-2696-5-ND Programmable Divide-By-N Counter....24-SSOP 2.25 1.80 1.35 74HCTO2N 568-1501-5-ND Quad 2-Input NOR Gate . 42 34.25 
74HC4060D 568-1460-5-ND 14-Stage Binary Ripple Counter 74HCTO3DB 568-2759-5-ND Quad 2-Input NAND Gate 48 36 0.27 
with Oscillator. 58 46 35 74HCTOSPW 568-2760-5-ND Quad 2-Input NAND Gate 53 A232 
74HC4060N 568-1461-5-ND 14-Stage Binary Ripple Counter 74HCT04BQ-G 568-2761-1-ND Hex Inverter 76 57 A3 
with Oscillator. 69 62 39 74HCTO4BQ-G 568-2761-2-ND Hex Inverter 741.00/3,000 
74HC4066D 568-3964-5-ND Quad Bilateral Switch 40 33.23 74HCT04D 568-3970-5-ND Hex Inverter 42 34.24 
74HC4066D-T 568-1462-1-ND Quad Bilateral Switch 40 33.23 74HCT04D-T 568-1502-1-ND Hex Inverter 42 340.24 
74HC4066D-T 568-1462-2-ND Quad Bilateral Switch 263.50/2,500 74HCT04D-T 568-1502-2-ND Hex Inverter 238.50/2,500 
74HC4066N 568-1463-5-ND Quad Bilateral Switch 50 38 = .29 74HCTO4N 568-1503-5-ND Hex Inverter Asyl 42.29 
74HC4066PW 568-2697-5-ND Quad Bilateral Switch 49 40.28 74HCTO8BQ-G 568-2762-1-ND Quad 2-Input AND Gat 716 57 AB 
74HC4067D 568-2698-5-ND 16-Channel Analog Mux/Demux. 78 59 44 74HCTO8BQ-G 568-2762-2-ND Quad 2-Input AND Gate.. 741.00/3,000 
74HC4067PW 568-2699-5-ND 16-Channel Analog Mux/Demux. 2.25 1.80 1.35 74HCTO8D-T 568-1504-1-ND Quad 2-Input AND Gate.. 42 34.24 
74HC4075D 568-1464-5-ND Triple 3-Input OR Gat 58 46.35 74HCTO8D-T 568-1504-2-ND Quad 2-Input AND Gat 238.50/2,501 
74HC4075DB 568-2700-5-ND Triple 3-Input OR Gat 52 39 = 30 74HCTO8N 568-1505-5-ND Quad 2-Input AND Gat 42 70h ned 
74HC4094D 568-1465-5-ND 8-Stage Shift-and-Store Bus Registe AT 38 = 29 74HCT10DB 568-2766-5-ND Triple 3-Input NAND Gate 48 | ela 
74HC4094D-T 568-2265-1-ND 8-Stage Shift-and-Store Bus Register... AT 38.29 74HCT10PW 568-2767-5-ND Triple 3-Input NAND Gate .14-TSSOP 53 42.32 
74HC4094D-T 568-2265-2-ND 8-Stage Shift-and-Store Bus Registe 315.56/2,500 74HCT11DB 568-2770-5-ND Triple 3-Input AND Gate. 14-SSOP 48 36 0.27 
74HC4094N 568-1466-5-ND 8-Stage Shift-and-Store Bus Registe afl 54 41 74HCT11PW 568-2771-5-ND Triple 3-Input AND Gate. .14-TSSOP 53 A232 
74HC4316D 568-1470-5-ND Quad Bilateral Switch 58 A635 74HCT14B0-G 568-2778-1-ND Hex Inverting Schmitt Trigger 4-DHVQFN Hip 58 44 
74HC4316D-T 568-2260-1-ND Quad Bilateral Switch 88 66 50 74HCT14B0-G 568-2778-2-ND Hex Inverting Schmitt Trigger 4-DHVQFN 748.80/3,000 
74HC4316D-T 568-2260-2-ND Quad Bilateral Switch 715.00/2,500 74HCT14D 568-3971-5-ND Hex Inverting Schmitt Trigger 42 34.24 
74HC4316DB 568-2701-5-ND Quad Bilateral Switch 90 75 ~~ 60 74HCT14D-T 568-1515-1-ND Hex Inverting Schmitt Trigger 42 34.24 
74HC4351DB 568-2702-5-ND 8-Channel Mux/Demux .. .99 83 66 74HCT14D-T 568-1515-2-ND Hex Inverting Schmitt Trigger 238.50/2,500 
74HC4514D 568-2703-5-ND 4-to-16 Line Decoder/Demultiplexer 99 83 66 74HCT14N 568-1516-5-ND Hex Inverting Schmitt Trigger 51 42 29 
74HC4514DB 568-2704-5-ND 4-to-16 Line Decoder/Demultiplexer 45e ld Geer 74HCT20DB 568-2801-5-ND Dual 4-Input NAND Gate AB 36) 227) 
74HC4520DB 568-2705-5-ND Dual 4-Bit Sync. Binary Counter. 90 75 60 74HCT27DB 568-2817-5-ND Triple 3-Input NOR Gate. 52 39.30 
74HC4520PW 568-2706-5-ND | Dual 4-Bit Sync. Binary Counte 84. ~«70~«56 74HCT30DB 568-2821-5-ND _| 8-Input NAND Gate . 50 40 30 
74HC4538D 568-1471-5-ND Dual Retriggerable Precision Mono 74HCT32BQ-G 568-2822-1-ND Quad 2-Input OR Gate 77 58 (44 
Multivibrator 50 38 29 74HCT32B0-G 568-2822-2-ND Quad 2-Input OR Gate 748.80/3,000 
74HC4538DB 568-2707-5-ND Dual Retriggerable Precision Mono 74HCT32D 568-2823-5-ND Quad 2-Input OR Gate 38 700) 22) 
Multivibrator 87 73 58 74HCT32D-T 568-1536-1-ND Quad 2-Input OR Gate 42 34.24 
74HC4538N 568-1472-5-ND Dual Retriggerable Precision Mono 74HCT32D-T 568-1536-2-ND Quad 2-Input OR Gate 238.50/2,500. 
Multivibrator 63 48 36 74HCT32N 568-1537-5-ND Quad 2-Input OR Gate Ail 42.29 
74HC5555D 568-2711-5-ND Programmable Delay Time: 148 1.24 99 74HCT42D 568-2870-5-ND BCD to Decimal Decod: 84 70  .56 
74HC5555N 568-2712-5-ND Programmable Delay Timer .. 1.48 1.24 99 74HCT74B0-G 568-2905-1-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset 
74HC6323AD 568-2722-5-ND Tri-State Programmable Positive-Edge-Trigger 14-DHVQFN ae 58 44 
Ripple Counter... 88.7459 74HCT74B0-G 568-2905-2-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset 
74HC7014D 568-1488-5-ND Hex Non-Inverting Precision Positive-Edge-Trigger 14-DHVOFN 748.80/3,000 
Schmitt-Trigger 1.24 1.03 .83 74HCT74D-T 568-1565-1-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, 
74HC7014N 568-2729-5-ND Hex Non-Inverting Precision Positive-Edge-Triggered . 14-SOIC 42 34.24 
Schmitt-Trigger 1.24 103 83 74HCT74D-T 568-1565-2-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, 
74HC7030D 568-2730-5-ND Tri-State 9-Bit x 64 Word Positive-Edge-Triggered wn 14-SOIC 238.50/2,500 
FIFO Register 5.13 4.11 3.20 74HCT74N 568-1566-5-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset 
74HC7030N 568-2731-5-ND Tri-State 9-Bit x 64 Word Positive-Edge-Triggered .. Sil 42 29 
FIFO Register Sughd aii na:20 74HCT85DB 568-291 1-5-ND 4-Bit Magnitude Comparato: 80 60 45 
74HC7046ADB 568-2732-5-ND PLL with Lock Detector. 1.80 1.44 1.08 74HCT85N 568-1760-5-ND 4-Bit Magnitude Comparator... 80 60 45 
74HC7266D 568-2733-5-ND Quad 2-Input Exclusive NOR Gate. ne 54 A 74HCT86D 568-2912-5-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate 42 34 24 
74HC7266DB 568-2734-5-ND Quad 2-Input Exclusive NOR Gate 202 (uEOO Oe (Continued) 
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74HCT86N 568-1569-5-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate 58 A635 74HCT245D-T 568-1530-1-ND Tri-State Octal Bus Transceivet 42 34025 
74HCT93D 568-2919-5-ND 4-Bit Binary Ripple Counter... 96 2 ba 74HCT245D-T 568-1530-2-ND Tri-State Octal Bus Transceivet 232.40/2,001 
74HCT107D 568-2763-5-ND Dual JK Flip-Flop with Reset, 74HCT245N 568-1531-5-ND Tri-State Octal Bus Transceivet 50 38 0.29 
Negative-Edge-Triggered..... 56 nAo eo? 74HCT245PW 568-2809-5-ND Tri-State Octal Bus Transceivet .20-TSSOP 44 206) 27 
74HCT109DB 568-2764-5-ND Dual JK Flip-Flop with Set and Reset 74HCT251DB 568-2810-5-ND Tri-State 8-Input Multiplexer... 16-SSOP ate. 54. Al 
Positive-Edge-Triggered OO MmEEA2 mo?) 74HCT251PW 568-2811-5-ND | Tri-State 8-Input Multiplexer... “16-1SSOP 76 «57S 
74HCT109PW 568-2765-5-ND Dual JK Flip-Flop with Set and Reset 74HCT253DB 568-2812-5-ND Tri-State Dual 4-Input Multiplexe: 16-SSOP 2. 54° Al 
Positive-Edge-Triggered 56 42° 32 74HCT257DB 568-2813-5-ND Tri-State Quad 2-Input Mux 16-SSOP 716 dye leh 
74HCT112D 568-1506-5-ND Dual JK Flip-Flop with Set and Reset, 74HCT257N 568-281 4-5-ND Tri-State Quad 2-Input Mux 16-Dip 1 39 © 29 
Negative-Edge-Triggered..... 64 48 = 36 74HCT259D-T 568-1532-1-ND 8-Bit Addressable Latch sek SAA cad, 
74HCT112DB 568-2768-5-ND —_| Dual JK Flip-Flop with Set and Reset 74HCT2590-T 568-1532-2-ND | 8-Bit Addressable Latch. 367.88/2,500 
Negative-Edge-Triggered.... 64 A836 74HCT259DB 568-2815-5-ND 8-Bit Addressable Latch . 16-SSOP 15 63 50 
74HCT112PW 568-2769-5-ND Dual JK Flip-Flop with Set and Reset 74HCT259N 568-1533-5-ND 8-Bit Addressable Latch . 16-Di 50 40.30 
Negative-Edge-Triggered..... 64 48 = 36 74HCT259PW 568-2816-5-ND 8-Bit Addressable Latch. .16-TSSOP 716 dye tie 
74HCT123D 568-1507-5-ND Dual Retriggerable Mono Multivibrator 74HCT273D 568-3974-5-ND Octal D-Type Flip-Flop with Reset, 
with Reset. 49 40 27 Positive-Edge-Triggered .. 20-SOIC 42 34.25 
74HCT123DB 568-2772-5-ND Dual Retriggerable Mono Multivibrator 7AHCT273D-T 568-1534-1-ND Octal D-Type Flip-Flop with Reset, 
with Reset, w16-SSOP_ 84.7056 Positive-Edge-Triggered .20-SOIG 42845 
74HCT123N 568-1508-5-ND Dual Retriggerable Mono Multivibrator 74HCT273D-T 568-1534-2-ND Octal D-Type Flip-Flop with Reset, 
with Reset. 205) Al sal Positive-Edge-Triggered ... 20-SOIC 232.40/2,000 
74HCT123PW 568-2773-5-ND Dual Retriggerable Mono Multivibrator 74HCT273N 568-1535-5-ND Octal D-Type Flip-Flop with Reset, 
with Reset. 16-TSSOP 70 53 40 Positive-Edge-Triggered ..20-Dip 58 A735 
74HCT125D-T 568-1509-1-ND Tri-State Quad Buffer/Line Driver. 39 BP ee 74HCT280D 568-2818-5-ND 9-Bit Odd/Even Parity Generator. 92 69 «52 
74HCT125D-T 568-1509-2-ND Tri-State Quad Buffer/Line Driver. 255.00/2,500 74HCT280DB 568-2819-5-ND 9-Bit Odd/Even Parity Generator..... 92 E6O 52) 
74HCT125N 568-1510-5-ND Tri-State Quad Buffer/Line Driver. 46 37 28 74HCT299DB 568-2820-5-ND Tri-State 8-Bit Universal 
74HCT132D 568-2774-5-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger. A5 3725 i 12659 100) 375) 
74HCT132DB 568-2775-5-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger. 64 48 36 74HCT365D 568-2824-5-ND : 58 AG 35 
74HCT132N 568-1511-5-ND___| Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger. AG 3728 74HCT365DB 568-2825-5-ND —_) Tri-State Hex Buffer/Line Driver. 80 6045 
74HCT138D-T 568-1512-1-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting.. A5 ay 125) 74HCT366D 568-2826-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver, 
74HCT138D-T 568-1512-2-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting.. 293.25/2,500 Inverting 94 a As 
74HCT138N 568-1513-5-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting.. AG re 28 74HCT366DB 568-2827-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver, 
74HCT139D 568-2776-5-ND Dual 2-to-4 Linde Decoder/Demux. 45 sof) 20) Inverting 94 AA x) 
74HCT139N 568-1514-5-ND Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux. 45 137) 325) 74HCT366N 568-2828-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver, 
74HCT147D 568-2777-5-ND 10-to-4 Line Priority Encoder. 84 L700 Inverting 94 iil A) 
74HCT151D 568-2779-5-ND 8-Input Multiplexer AT 38 © .29 74HCT367D 568-1538-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver. 50 38 = .29 
74HCT151DB 568-2780-5-ND 8-Input Multiplexer 80 60 45 74HCT367DB 568-2829-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver. 80 60 45 
74HCT151PW 568-2781-5-ND 8-Input Multiplexer 68 Asi) 39 74HCT367N 568-1539-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver. 7 54 41 
74HCT153D 568-1517-5-ND —_| Dual 4-Input Multiplexe 56 4534 74HCT368DB 568-2830-5-ND __| Tri-State Hex Buffer/Line Driver. 80. 60 45 
74HCT153DB 568-2782-5-ND Dual 4-Input Multiplexer 80 60 45 74HCT373D-T 568-1540-1-ND Tri-State Octal D-Type Transparent 
74HCT153PW 568-2783-5-ND Dual 4-Input Multiplexer 68 fot 39 Latch 40 32 24 
74HCT154DB 568-2784-5-ND 4-to-16 Line Decoder/Demux 145 116 87 74HCT373D-T 568-1540-2-ND Tri-State Octal D-Type Transparent 
74HCT154N 568-1518-5-ND 4-to-16 Line Decoder/Demux 1.07 A? 224.00/2,000 
74HCT154PW 568-2785-5-ND 4-to-16 Line Decoder/Demux 141.118 94 74HCT373DB 568-2831-5-ND Tri-State Octal D-Type Transparent 
74HCT157D 568-2786-5-ND Quad 2-Input Multiplexe: 50 40 30 Latch iat 16 57 AB 
74HCT157DB 568-2787-5-ND Quad 2-Input Multiplexel 80 60 45 74HCT373N 568-1541-5-ND Tri-State Octal D-Type Transparent 
74HCT157N 568-1519-5-ND Quad 2-Input Multiplexe: 65 AQ 387 Latch. 55 A131 
74HCT161DB 568-2788-5-ND Presettable Sync. 4-Bit Bi 74HCT374D 568-1542-5-ND Tri-State ype Fiip-rlop, 
Async. Reset... 80 60 45 Positive-Edge-Triggered .. 40 32.24) 
74HCT163DB 568-2789-5-ND Presettable Sync. 4-Bit Binary Counter 74HCT374N 568-1543-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 
Sync. Reset. dl 92 16952 Positive-Edge-Triggered .. £55) AL ill 
74HCT164BQ-G 568-2790-1-ND 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift 74HCT377DB 568-2832-5-ND Octal D-Type F/F with Data Enable, 
Register Ls ... 14-DHVOFN 56 42° 32 Positive-Edge-Triggered 92 69 52 
74HCT164BQ-G 568-2790-2-ND 8-Bit Serial-In/Parallel-Ou' 74HCT377PW 568-2833-5-ND Octal D-Type F/F with Data Enable, 
Register Bt ... 14-DHVQFN 546.00/3,000 Positive-Edge-Triggered .. 16 57 AB 
74HCT164D 568-2791-5-ND 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift 74HCT390DB 568-2834-5-ND Dual Decade Ripple Counte: 88 66 50 
Registe: ie 46 ee aes} 74HCT393B0-G 568-2835-1-ND Dual 4-Bit Binary Ripple Counter 48 38.29 
74HCT164DB 568-2792-5-ND 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift 74HCT393BQ-G 568-2835-2-ND Dual 4-Bit Binary Ripple Counter 384.75/3,000 
Register............... 18 day af) 74HCT393D 568-1568-5-ND Dual 4-Bit Binary Ripple Counter 50 40 =.30 
74HCT164N 568-1520-5-ND 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift 74HCT393DB 568-2836-5-ND Dual 4-Bit Binary Ripple Counter 16 57 AB 
Register... 61 46 35 74HCT393N 568-1545-5-ND | Dual 4-Bit Binary Ripple Counter 67 5138 
74HCT165D 568-1521-5-ND 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift 74HCT423DB 568-2869-5-ND Dual Retriggerable Monostable 
Register... 200! 42 32 Multivibrator with Reset 88 66 = 50 
74HCT165DB 568-2793-5-ND 8-Bit Parallel-In/Seria 74HCT540D 568-2884-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line/Driver, 
Register... 92 (Ge) Be Inverting io) 42 32 
74HCT165N 568-1522-5-ND | 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift 74HCT540DB 568-2885-5-ND __| Tri-State Octal Buffer/Line/Driver, 
Register... 61 A635 Inverting 81 68 54 
74HCT166DB 568-2794-5-ND 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift 74HCT541D 568-1553-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 42 34.25 
Register 80 60 45 74HCT541N 568-1554-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver io) PAA ioe, 
74HCT173DB 568-2795-5-ND Tri-State Quad D-Type Flip-Flop, 74HCT563DB 568-2888-5-ND Octal D-Type Transparent Latch.. 96 ee es! 
Positive-Edge-Triggered 88 86.66 50 74HCT573B0-G 568-2889-1-ND | Tri-State Octal D-Type 
74HCT174D 568-2796-5-ND Hex D-Type Flip-Flop with Reset, Transparent Latch 20-DHVQFEN 86 72 58 
Positive-Edge-Triggered 55 4433 74HCT573B0-G 568-2889-2-ND —_| Tri-State Octal D-Type 
74HCT174N 568-1523-5-ND Hex D-Type Flip-Flop with Reset Transparent Latch 20-DHVQFN 1123.20/3,000 
Positive-Edge-Triggered 61 46 35 74HCT573D 568-3975-5-ND Tri-State Octal D-Type Transparent 
74HCT175D 568-1524-5-ND Quad D-Type Flip-Flop with Reset Latch ... 20-SOIC 42 34.25 
Positive-Edge-Triggered 55 42 32 74HCT573D-T 568-1555-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent 
74HCT175DB 568-2797-5-ND Quad D-Type Flip-Flop with Reset, Latch _...20-SOIC 42 34 95 
Positive-Edge-Triggered . 80-6045 74HCT573D-T 568-1555-2-ND —_| Tri-State Octa 
74HCT175N 568-1525-5-ND Quad D-Type Flip-Flop with Reset 232.40/2,000 
Positive-Edge-Triggered . 61 46 35 74HCT573N 568-1556-5-ND Tri-State Octal D-Type Transparent 
74HCT175PW 568-2798-5-ND Quad D-Type Flip-Flop with Reset, Latch 250 AL 31 
Positive-Edge-Triggered . 16-TSSOP «7657 AB 74HCT574D 568-3976-5-ND | Tri-State Octal D-Type Fli 
74HCT193D 568-1526-5-ND Presettable Sync. 4-Bit Binary Up/Down Positive-Edge-Triggered .. 42 34 0.25 
Counter... 16-SOIC 85 64 48 74HCT574D-T 568-1557-1-ND 
74HCT193DB 568-2799-5-ND Presettable Sync. 4-Bit Binary 76 Soa) 
Up/Down Counter... 18 Assy 5p 74HCT574D-T 568-1557-2-ND 
74HCT194D 568-2800-5-ND 4-Bit Bidirectional Universal Positive-Edge-Triggered .. 505.40/2,000 
i i 88 66 50 74HCT574DB 568-2890-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 
74HCT221D 568-2802-5-ND Positive-Edge-Triggered .. 7 57 43 
84 6348 74HCT574N 568-1558-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 
74HCT221DB 568-2803-5-ND Dual Non-Retriggerable Monostable Positive-Edge-Triggere 255 AL 31 
Multivibrator with Reset . 90 wey {ii} 74HCT594D 568-2891-5-ND 8-Bit Shift Register. 144.0118 95 
74HCT238D 568-2804-5-ND —_| 3-to-8 Line Decoder/Demu 57 A838 74HCT595B0-G 568-2892-1-ND | 8-Bit Serial-In, Serial or Parallel- 
74HCT238DB 568-2805-5-ND 3-to-8 Line Decoder/Demu: 1) 63 50 Out Shift Register . 86 S/o 
74HCT238PW 568-2806-5-ND _| 3-to-8 Line Decoder/Demu 84 6348 74HCT595B0-G 568-2892-2-ND | 8-Bit Serial-In, Serial or Parallel- 
74HCT240DB 568-2807-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver, Out Shift Register .. 16-DHVQFN 1123.20/3,000 
Inverting 76 ti 43 74HCT595D 568-3977-5-ND Tri-State 8-Bit Serial or Parallel-Out Shift 
74HCT240N 568-1527-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver, Register w/Output Latche: 16-SOIC 87 66 50 
Inverting 50 38.29 74HCT595D-T 568-1559-1-ND —_| Tri-State 8-Bit Serial or Parallel-Out Shift 
74HCT241DB 568-2808-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 16 pO saEaS Register with Output Latches.............. 16-SOIC 87 66 50 
74HCT244D 568-3972-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 51 AL 29 T4HCTS95D-T 568-1559-2-ND Tri-State 8-Bit Serial or Parallel-Out Shift 
74HCT244D-T 568-1528-1-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 44 30 Register with Output Latches... 708.50/2,500 
74HCT244D-T 568-1528-2-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 298.80/2,000 74HCT595DB 568-2893-5-ND 8-Bit Serial-In, Serial or Parallel- 
74HCT244N 568-1529-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 50 40 30 Out Shift Register 1.10 92 73 
74HCT245D 568-3973-5-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. 42.3425 (Continued) 
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74HCT595N 568-1560-5-ND Tri-State 8-Bit Serial or Parallel-Out Shift 74HCT7541N 568-2908-5-ND Tri-State Octal Schmitt Trigger 
Register with Output Latches. ...16-Dip 87 66 50 Buffer/Line Driver... ihe’ aes) ee 
74HCTS95PW-T 568-1561-1-ND Tri-State 8-Bit Serial or Parallel-Out Shi 74HCT7731D 568-2909-5-ND Quad 64-Bit Static Shift Register 3.68 2.95 2.29 
Register with Output Latches. 15 63 = .50 74HCT7731N 568-2910-5-ND Quad 64-Bit Static Shift Register 3.68 2.95 2.29 
74HCT595PW-T 568-1561-2-ND Tri-State 8-Bit Serial or Parallel: 74HCT9046AD 568-3978-5-ND PLL with Band Gap Controlled VCO ak) led ee 
Register with Output Latches. 812.50/2,500 74HCT9O46AD-T 568-1570-1-ND PLL with Band Gap Controlled VCO 2.12 1.70 1.28 
Taree SAD oS a TB 0 Ree 
74HCT640DB 568-2896-5-ND Tri-State Octal Bus TI i me : 7 E 
ied cee ‘90 «75 eo | 74H T9046APW 568-2914-5-ND | PLL with Band Gap Controlled VCO 212 170 128 
74HCT640N 568-1562-5-ND Tri-State Octal Bus Transceiver, 74HCT9114D 568-2915-5-ND Nine Wide Schmitt Trigger Buffer ......... 1.27 1.02 76 
Inverting 87 73) 258 74HCT9114N 568-2916-5-ND Nine Wide Schmitt Trigger Buffer .. LTO PG 
74HCT646DB 568-2807-5-ND Tri-State Octal Bus 74HCT9115D 568-2917-5-ND Nine Wide Schmitt Trigger Buffe 108 90 72) 
; ; 74HCT9115N 568-2918-5-ND Nine Wide Schmitt Trigger Buffet 427) 1.06) 285) 
Transceiver/Register... 24-SSOP 1.53 1.22 .92 i e Bi f 5 
‘ ; 74HCT40105D 568-2839-5-ND 4-Bit x 16-Word FIFO Registe: 126° 1,05) 84! 
74HCT670DB 568-2898-5-ND —_| Tri-State 4 x 4 Register Fil 16-SSOP 1.05 88 70 nel BR ae 4 
: : 74HCT40105DB 568-2840-5-ND 4-Bit x 16-Word FIFO Registe: 1.26 1.05 84 
74HCT688D 568-1563-5-ND 8-Bit Magnitude Comparator. . 20-SOIC 61 46 Sy) 74HCT40105N 568-2841-5-ND 4-Bit x 16-Word FIFO Registe 4.26 1.05 84 
74HCT688DB 568-2899-5-ND 8-Bit Magnitude Comparator. 20-SSOP -90 715 60 HCU F. il 
74HCT688N 568-1564-5-ND 8-Bit Magnitude Comparator. JB 63 50 amily 
74HCT4002DB 568-2837-5-ND Dual 4-Input NOR Gate . 56 43° «32 74HCU04D-T 568-1571-1-ND | Hex Inverter 14-SOIC 42844 
74HCT4002N 568-2838-5-ND —_| Dual 4-Input NOR Gate . 64 48 36 7AHCU04D-T 568-1571-2-ND___| Hex Inverter 238.50/2,500 
74HCT4015D 568-2842-5-ND Dual 4-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift LV Family 
é : 2 7 568-2920-5- uad 2-Input ate : E 27 
Register 99.75.56 ALVOON 68-2920-5-ND _| Quad 2-Input NAND G ip 48 36 2 
74HCT4015N 568-2843-5-ND Dual 4-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift 7ALVO4N 568-2921-5-ND Hex Inverter... i Ag 365 27 
Register 99 75 56 74LVO8N 568-2922-5-ND Quad 2-Input AND Gat i AB 36.27 
74HCT4016D 568-2844-5-ND Quad Bilateral Switch 78 59 44 74LV14D 568-2928-5-ND Hex Inverting Schmitt-Trigger. 14-SOIC 4 36 © 25 
7 568-2845-5- uad Bilateral Switc! 7 59 7 568-2929-5- jex Inverting Schmitt-Trigger. -Dip 5 : : 
A4HCT4016N )68-2845-5-ND Quad Bil | Switch 8 9 ad ALVI4N 68-2929-5-ND Hex | ing Schmitt-Tri 14-Di 6 42 32 
74HCT4017D 568-2846-5-ND___| Johnson Decade Coun 78 5944 74LV27D 568-2952-5-ND _| Triple 3-Input NOR Gate. 66. 50.38 
74HCT4017N 568-2847-5-ND Johnson Decade Counte 16-Dip 78 59 44 74LV32N 568-2953-5-ND Quad 2-Input OR Gate 48 36.27, 
74HCT4020DB 568-2848-5-ND 14-Stage Binary Ripple Counter 16-SSOP JG) 63 = .50 74LV74N 568-2988-5-ND Dual D-Type F/F with Set and Reset, 
74HCT4020PW 568-2849-5-ND 14-Stage Binary Ripple Counter 6-TSSOP 90 68 51 Positive-Edge-Triggered 68 51 39 
74HCT4040D 568-2850-5-ND | 12-Stage Binary Ripple Counter 16-SOIC 594584 7ALV86N 568-2989-5-ND___| Quad 2-Input Exclusive OR Gate 68 51.39 
74HCT4040DB 568-2851-5-ND 12-Stage Binary Ripple Counter 16-SSOP AB) 163.50 74LV123N 568-2923-5-ND Dual Retriggerable Monostable 
74HCT4040N 568-1546-5-ND | 12-Stage Binary Ripple Counter 16-Dip 67 51 38 Multivibrator with Reset ...... 80 6045 
74HCT4040PW 568-2852-5-ND | 12-Stage Binary Ripple Counter 6-TSSOP 80 60.45 TALVI25N 568-2924-5-ND | Tri-State Quad Buffer/Line Drive! 41 58 
74HCT4046AD 568-1547-5-ND _| Phase-Locked-Loop with VCO . 72 54 Al 7ALV132N 568-2925-5-ND | Quad 2-Input NAND 
74HCT4046ADB 568-2853-5-ND | Phase-Locked-Loop with VCO . 150 120 90 Schmitt Trigger. 7 54 
74HCT4051D-T 568-1548-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux. 7 57 43 7ALV138N 568-2926-5-ND —_| 3-to-8 Line Decoder/Demu w6 8748 
74HCT40510-T 568-1548-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux. 617.5072,500 Vie pee een om Ocal 210-4 Line Decoder/Damu aero 
74HCT4051DB 568-2854-5-ND 8-Channel Analog Mux/Demux.. 84 63 48 74LV153DB 568-2931-5-ND Dual ann Minisleee 2 54 At 
74HCT4052D 568-2855-5-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 205) A433 f _e i P :P : 1 ; 
74LV153N 568-2932-5-ND Dual 4-Input Multiplexer 72 54 41 
74HCT4052DB 568-2856-5-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 84 866348 TALV153PW 568-2033-5-ND Dual 4Input Multiol 79 At 
74HCT4053D 568-1549-5-ND __|Triple 2-Channel Analog Mux/Demux....16-SOIC_ 42.34.25 wally BAN paatccg tng 9-bit Serlat-ln/Parillet-Out : 3 : 
74HCT4053D-T 568-2254-1-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux.... 16-SOIC 42 34 25 Shift Register..... -_ ve 8) KO) 
74HCT4053D-T 568-2254-2-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux.... 16-SOIC 280.13/2,500 74LV165N 568-2935-5-ND 8-Bit Parallel-In/Serial-Out 
74HCT4053DB 568-2857-5-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux... 16-SSOP 84 63.48 Shift Register. _ 75 63 50 
74HCT4059D 568-2858-5-ND Programmable Divide-by-N Counter.....24-SOIC 2.38 1.91 1.49 7ALVI74N 568-2936-5-ND Hex D-Type Flip-Fl ith Reset 
74HCT4059N 568-1550-5-ND [Programmable Divide-by-N Counter.....24-Dip 238 1.91 1.49 Positive Edge-Triguered.... 92 69 52 
74HCT4060DB 568-2859-5-ND 14-Stage Binary Ripple Counter 16-SSOP 92 16917252) 74LV241D 568-2937-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 18 (is) 
74HCT4066D 568-1551-5-ND Quad Bilateral Switch -14-SOIC AT 39.27 74LV241DB 568-2938-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Drivel 18 Ais be 
74HCT4066DB 568-2860-5-ND Quad Bilateral Switch 14-SSOP 84 63 48 74LV241N 568-2939-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Drivel 78 (65 o2 
74HCT4066PW 568-1552-5-ND Quad Bilateral Switch..... 14-TSSOP 58 A433 74LV241PW 568-2940-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver.......20-TSSOP 18 {652 
74HCT4067DB 568-2861-5-ND 16-Channel Analog Mux/Demu: 24-SSOP 2.25 1.80 (1.35 74LV244N 568-2941-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Drive 20-Dip 88 66 50 
74HCT4067N 568-2862-5-ND | 16-Channel Analog Mux/Demux 24-Dip 225 1.80 1.35 7ALV245N 568-2942-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceivet 20-Dip 88 66 50 
74HCT4067PW 568-2863-5-ND | 16-Channel Analog Mux/Demux. 2.25 1.80 1.35 7ALV251D 568-2943-5-ND —_| Tri-State 8-Input Multiplexe 16-SOIC = 685 7157 
74HCT4075D 568-2864-5-ND Triple 3-Input OR Gate 56 42 32 74LV251DB 568-2944-5-ND Tri-State 8-Input Multiplexer... 88.74 59 
74HCT4075DB 568-2865-5-ND Triple 3-Input OR Gat 56 Apo? 74LV251N 568-2945-5-ND Tri-State 8-Input Multiplexer... 85 Wal By 
74HCT4075PW 568-2866-5-ND __| Triple 3-Input OR Gat 56 42-32 Syed My Lee eee Tr State 8-Input Mutiplexe & Fu ie 
-2867-5- 5 i -2947-5- -Bit Addressable Latch. : d : 
Fea eat eee ent ee a 74LV259DB 568-2948-5-ND | 8-Bit Addressable Latch. 816855 
74HCT4094DB 568-2868-5-ND 8-Stage Shift and Store 74LV259N 568-2949-5-ND 8-Bit Addressable Latch. 81 68 55 
Bus Register a7. 73—CSB 74LV259PW 568-2950-5-ND | 8-Bit Addressable Latch.. 8168S 
74HCT4316DB 568-2871-5-ND __| Quad Bilateral Switch 96.8064 ee Seat Octal D-Type Flip-Flop with Resel ete es 
74HCTAS1ERW pedi 77am Quad Bilateral Switch... Oe Comets 74LV365D 568-2954-5-ND | Tri-State Hex ButferLine Driver, 96 7254 
7AHCT4351D pes 28 7ceo-Nb eae og a ae 74LV365DB 568-2955-5-ND__| Tri-State Hex Buffer/Line Driver. 887459 
5 . J 74LV365N 568-2956-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver. 88 74 59 
{ANGTASS1DE eeicecacenmmg) © cra Analog Mux ieee ae 74LV365PW 568-2957-5-ND _| Tri-State Hex Buffer/Line Driver. 92 77 62 
emux with Late d iM) 74LV367N 568-2958-5-ND —_| Tri-State Hex Buffer/Line Driver. 75 63 50 
74HCT4511D 568-2875-5-ND BCD to 7 Segment Latch/Decoder/ 74LV373N 568-2959-5-ND. Tri-State Octal D-Type 
Driver... 75 63 50 Transparent Latch... 88 66 50 
74HCT4514D 568-2876-5-ND 4-to-16 Line Decoder/Demux 145 1.16 .87 74LV374N 568-2960-5-ND Tri-State Octal D-Type Fli 
74HCT4514DB 568-2877-5-ND 4-to-16 Line Decoder/Demux 145 1.16 .87 Positive-Edge-Triggered 88 66 50 
74HCT4514PW 568-2878-5-ND 4-to-16 Line Decoder/Demux Abe Ga Si 74LV377D 568-2961-5-ND Octal D-Type F/F with Data Enable, 
74HCT4515D 568-2879-5-ND 4-to-16 Line Decoder/Demux 171 1.37 1.03 Positive-Edge-Triggered 81 (a Bs) 
74HCT4520DB 568-2880-5-ND Dual 4-Bit Sync. Binary Counte 87 73 «58 74LV377DB 568-2962-5-ND Octal D-Type F/F with Data Enable, 
74HCT4538D 568-2881-5-ND Dual Retriggerable Precision Positive-Edge-Triggered 92 J7 62 
Mono Multivibrator 56 42 82 74LV377N 568-2963-5-ND Octal D-Type F/F with Data Enable, 
74HCT4538DB 568-2882-5-ND Dual Retriggerable Precision Positive-Edge-Triggered 85 a nom 
Mono Multivibrator. 87 FIOM OS, 74LV377PW 568-2964-5-ND Octal D-Type F/F with Data Enable, 
| ea i is Positive-Edge Triggered. 95 80 64 
TAROT EM eae cea) 2) Relragerable Precision 33 69 sg—«|: 7ALV3980 568-2965-5-ND | Dual 4-Bit Binary Ripple Counter ....... 14-SOIC_ 78-65-52 
74HCT5555D 568-2886-5-ND Programmable Delay Timer 74LV393DB 568-2966-5-ND Dual 4-Bit Binary Ripple Counter 14-SSOP 81 68 55 
nom worm a | ee, fee aie mce age fe 
74HCTSS55N 568-2887-5-ND | Programmable Delay Timer 2 SS ual 4: Bit Binary’ Blpple GOuMTET a. V4> ae dl ae 
wa wee | NS BARES aces eom aude 
74HCT6323AD 568-2895-5-ND Tri-State Programmable Ripple Counter Transparent ath 31 68 54 
with Oscillator. 1.06 89 71 : aa : = : 
74HCT7030D 568-2900-5-ND | Tri-State 9-Bit x 64-Word TAINS TaN Beer 200 oND ee ey Flop, ape, 
FIFO Register 7.44 595 5.02 9987-5. Bit Sorial- ; y i : 
74HCT7030N 568-2901-5-ND —_| Tri-State 9-Bit x 64-Word TANEGON ee feta esd of Rarallek Out es 2 R 
FIFO Register... wee 7445.95 5.02 74LV4020D 568-2969-5-ND __| 14-Stage Binary Ripple Counter. 106 89 71 
74HCT7273D 568-2902-5-ND —_| Octal D-Type F/F with Reset, Positive- 74LV40200B 568-2070-5-ND __| 14-Stage Binary Ripple Counter. 706 «897 
Edge-Trigger, OD Output.......... 87 7358 7ALV4020N 568-2971-5-ND | 14-Stage Binary Ripple Counter. 106 89 «71 
74HCT7273N 568-2903-5-ND —_| Octal D-Type F/F with Reset, Positive- : 74LV4020PW 568-2972-5-ND | 14-Stage Binary Ripple Counter. 1.06 89 71 
Edge-Trigger, OD Output... 20-Dip = 877358 74LV4060D 568-1572-5-ND 14-Stage Binary Ripple Counter with 
74HCT7403N 568-2904-5-ND Tri-State 4-Bit x 64-Word Oscillator said 1.02 86 69 
FIFO Register 278 223 1.73 74LV4060DB 568-2973-5-ND _| 14-Stage Binary Ripple Counter with 
74HCT7540D 568-2906-5-ND Tri-State Octal Schmitt Trigger Buffer/ Oscillator a 1.10 292,73) 
Line Driver, Inverting... ioe) ee) ey 74LV4060N 568-2974-5-ND 14-Stage Binary Ripple Counter with 
74HCT7540N 568-2907-5-ND Tri-State Octal Schmitt Trigger Oscillator 1.06 289) 7 
Buffer/Line Driver, Inverting ...............-- 20-Dip 1.53 1.23 .92 74LV4060PW 568-2975-5-ND 14-Stage Binary Ripple Counter with 
74HCT7541D 568-1567-5-ND Tri-State Octal Schmitt Trigger Oscillator 1.13 94 76 
Buffer/Line Driver 153 128792 (Continued) 
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NXP Digi-Key Price Each NXP Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
74LV4094D 568-2976-5-ND | 8-Stage Shift and Store Bus Register...16-SOIC 1.02 86 69 7ALVC32AD-T 568-2303-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 216.00/2,500 
74LV4094DB 568-2977-5-ND —_| 8-Stage Shift and Store Bus Register..16-SSOP 110 92 73 7ALVC32APW-T 568-2276-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-TSSOP 42342 
74LV4094N 568-2978-5-ND —_| 8-Stage Shift and Store Bus Register......16-Dip 1.06 89 71 7ALVC32APW-T 568-2276-2-ND | Quad 2-Input OR Gate .14-TSSOP 238.50/2,500 
74LV4094PW 568-2979-5-ND 8-Stage Shift and Store 74LVC74AD-T 568-2305-1-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, 
Bus Register 6-TSSOP 1.13 94 76 Positive-Edge-Triggere 14-SOIC 39 oo 
74LV4799D 568-2980-5-ND _| Timer for NiCd/NiMH Charge T6-SOIC 2.30 1.84 1.38 74LVC74AD-T 568-2305-2-ND __| Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, 
74LV4799DB 568-2981-5-ND —_| Timer for NiCd/NiMH Charge 16-SSOP 230 1.84 1.38 Positive-Edge-Triggered .14-SOIC 255.00/2,500 
74LV4799N 568-2982-5-ND —_| Timer for NiCd/NiMH Charge 16-Dip 230 184 1.38 74LVC74APW 568-1588-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, 
74LV4799PW 568-2983-5-ND__| Timer for NiCd/NiMH Charger... 6-TSSOP 2.00 1.60 1.20 Positive-Edge-Triggered 14-TSSOP 362920 
A 7ALVC74APW-T 568-2306-1-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, 
_LVC Family Positive-Edge-Triggered 14-TSSOP 36 ~—.29—«20 
74LVC1GO4GV 568-2294-1-ND _| Single Inverter SOT-753 292216 TALVCT4APW-T 568-2306-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, 
74LVC1G04GV 568-2294-2-ND _| Single Inverte SOT-753 169.20/3,000 Positive-Edge- Triggered “TA-TSSOP 233,75/2,500 
se veteraeyea pee ey ante tnverte UMT-5 29 , mane ane 74LVC86AD-T 568-2307-1-ND —_| Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-S0I0 39 ©3222 
‘ gay : Pek 7ALVC8GAD-T 568-2307-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 255.00/2,500 
7ALVC1GO7GW-G 568-2295-1-ND__| Buffer with OD Outpu 29 2216 74LVC125AB0-G 568-2995-1-ND __| Tri-State Quad Buffer/Line Driver... 14-DHVQFN 90-6851 
ae eae erat Bute ut re Pare UMre Mee ee Se 7ALVC125AB0-G 568-2995-2-ND _| Tri-State Quad Buffer/Line Driver.... 14-DHVQFN 873.60/3,000 
aLVEIGOACW.C TUE ROAD a pin AND ea e OME Oe aati 74LVC125AD-T 568-2287-1-ND | Tri-State Quad Buffer/Line Driver.........14-SOIC 41 32.28 
if : 56871580-24 ingle 2-Input ate 5 .20/3, 7ALVC125AD-T 568-2287-2-ND | Tri-State Quad Buffer/Line Driver......... 14-SOIC 229.50/2,500 
TALVCIGTIGN-G (BEES ley ommmm| single 2-Input AND Gate -XSON RRS eee ene oc 7ALVC125ADB-T 568-2277-1-ND | Tri-State Quad Buffer/Line Driver with 5V 
74LVC1G11GM-G 568-3004-2-ND _| Single 3-Input AND Gate -XSON 560.00/5,000 Tolerant Input/Output  14-880P 40-3328 
74LVC1G14GW-G 568-2267-1-ND _| Single Schmitt-Trigger Inverter. ‘S0T-353. 29 «4.22 ~=««16 aor e jas Urner ar 
7ALVCIG14GW-G |568-2267-2-ND _| Single Schmitt-Trigger Inverte..........S0T-353 169.20/3,000 CAG TESADET TERETE eae str ay 293,90/9,000 
74LVC1G32GV 568-2297-1-ND —_| Single 2-Input OR Gate. SOT-753 29 22 16 7A4LVC125APW 568-1576-5-ND __| Tri-State Quad Butter/L pa 
74LVC1G32GV 568-2297-2-ND —_| Single 2-Input OR Gate. SOT-753 169.20/3,000 Tolerant Input/Output 4 3423 
TALVCIGS2GW-G _[BBEa2edBaiaNIDE Single 2-Input OR Gate . -SOT-353 (MRCS RRCCaeLG TALVC125APW-T ‘| 568-2288-1-ND —_| Tri-State Quad Buffer/Line Driver with 5V ceria 
74LVC1G32GW-G 568-2298-2-ND _| Single 2-Input OR Gate. SOT-353 169.20/3,000 Tolerant Input/Output A 3488 
74LVC1G53DC-G 568-3009-1-ND | 2-Ch. Analog Mux/Demultiplexer.........8-VSSOP 46 37 26 ™ 3988-91 "2 ‘ne Diver wi 
74LVC1G53DC-G 568-3009-2-ND | 2-Ch. Analog Mux/Demultiplexer.......8-VSSOP 357.00/3,000 PAINE T2aAEW EI: SAND) ee ETON Driver MY acs 267.75/0.500 
7ALVC1G74GT-G 568-3255-1-ND ee oo Positive aa Aor os 7ALVC126AB0-G 568-2996-1-ND | Tri-State Quad Buffer/Line Driver....14-DHVQFN 90 68 51 
“ : : : 74LVC126ABQ-G 568-2996-2-ND | Tri-State Quad Buffer/Line Driver.... 14-DHVQFN 873.60/3,000 
74LVC1G74GT-G 568-3255-2-ND Single pve Eero Positive Ronni 74LVC138AD 568-1577-5-ND __| 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting..16-SOIC_ 473826 
ge Triggered ... ‘ 50/5, 74LVC138AD-T 568-2289-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting..16-SOIC_ 47 ~=«.38~—«26 
74LVC1G125GV 568-2296-1-ND _| Tri-State Bus Buffer/Line Driver SOT-753 2922 16 74LVC138AD-T 368-2089-2ND | 10-8 Line Deane Deru inverting. 16-S0IC 306.00/2,500 
74LVC1G125GV 568-2296-2-ND _| Tri-State Bus Buffer/Line Driver SOT-753 169.20/3,000 74LVC139B0-G 568-3000-1-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux...16.DHVOFN 90. 68 51 
7ALVC1G125GW-G __|568-3005-1-ND _| Tri-State Bus Buffer/Line Driver SC88A5 292216 74LVC139B0-G 568-3000-2-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux... 16-DHVOFN —_-873.60/3,000 
74LVC1G125GW-G 568-3005-2-ND Tri-State Bus Buffer/Line Driver 169.20/3,000 74LVC157ABQ-G 568-3002-1-ND Quad 2-Input Multiplexer 6-DHVQFN 90 68 51 
Tvl seesne Ne ane ae ania A6 an fan 74LVC157AB0-G 568-3002-2-ND | Quad 2-Input Multiplexer 16-DHVQFN 873.60/3,000 
H 3006-2 : . .00/5, 7ALVC163PW-T 568-2293-1-ND | Presettable Sync. 4-Bit Bi 
7ALVC1G1576V-G |568-3007-1-ND _| Single 2-Input Multiplexer. 29 «422 «16 Cee fe 29 
74LVC1G157GV-G 568-3007-2-ND Single 2-Input Multiplexer. 169.20/3,000 74LVC163PW-T 568-2293-2-ND Presettable Sync. 4-Bit Binary 
74LVCIGI57GW-G  |568-3008-1-ND __| Single 2-Input Multiplexer. 36 Counter. 16-TSSOP 536.25/2,500 
NEON, ere onal 2-Input Multiplexer. a eae 74LVC244AD 568-1581-5-ND _| Tri-State Octal Buffer/Line Driver with 5V 
z eI, “tal Driver. : 4 : Tolerant Input/Output... .... 20-S0IC A738 6 
a eecrteh ire ee ara a pe a SE OS O00 7ALVC244AD-T 568-2299-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver with 5V 
a a ee " E 2 : E Tolerant Input/Output .. ... 20-SOIC AT 38 26 
TALVCIGXO4GW-G _[568-3011-2-ND _| X-tal Driver. 858.00/3,000 74LVC244AD-T 568-2299-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver with 5V 
74LVC2GO0GT-G 568-3256-1-ND —_| Dual 2-Input NAND Gate 96 72 54 Tolerant Input/Output ...20-S0IC 259.20/2,000 
Lert see eee Ne ma Sion eee aie 5 0018 Co 74LVC244ADB 568-1582-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver with 5V 
mt i “1-1 ual 2-Inpu al : : E Tolerant Input/Output ...20-SSOP AT 38 26 
7ALVC2G08DC-G 568-3257-2-ND__| Dual 2-Input AND Gat 405.00/3,000 TALVC244APW-T 568-1583-1-ND —_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver with 5V 
74LVC2G86DC-G 568-3016-1-ND Dual 2-Input Exclusive OR Gate 8-VSSOP 55 A438 Tolerant Input/Output 50 41.28 
74LVC2G86DC-G 568-3016-2-ND Dual 2-Input Exclusive OR Gate 445.50/3,000 7ALVC244APW-T 568-1583-2-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver with 5V 
74LVCOOAD-T 568-2270-1-ND —_| Quad 2-Input NAND Gat 3e 80 2 Tolerant Input/Output .20-TSSOP 327.25/2,500 
74LVCOOAD-T 568-2270-2-ND | Quad 2-Input NAND Gat 216.00/2,500 74LVC245AB0-G 568-3012-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 86 «7258 
7ALVCOOAPW-T 568-2282-1-ND___| Quad 2-Input NAND Gate . A234 24 74LVC245AB0-G 568-3012-2-ND _| Tri-State Octal Bus Transceiver 1123.20/3,000 
74LVCOOAPW-T 568-2282-2-ND _| Quad 2-Input NAND Gate 238.50/2,500 7ALVC245AD-T 568-2300-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel AT 3826 
74LVCO2AB0-G 568-2990-1-ND —_| Quad 2-Input NOR Gate 7 58 AA 7ALVC245AD-T 568-2300-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 259.20/2,000 
74LVCO2AB0-G 568-2990-2-ND —_| Quad 2-Input NOR Gate 748.80/3,000 7ALVC245ADB-T 568-2274-1-ND _| Tri-State Octal Bus Transceivel AT 88 
7ALVCO2APW-T 568-2271-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate A234 24 74LVC245ADB-T 568-2274-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 129.60/1,000 
74LVCO2APW-T 568-2271-2-ND__| Quad 2-Input NOR Gate 238.50/2,500 7ALVC245APW 568-1584-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver..........20-TSSOP 50 41 28 
74LVCO4ABO-G 568-2991-1-ND __| Hex Inverter... 7 58 Ad 7ALVC245APW-T 568-2301-1-ND —_| Tri-State Octal Bus Transceivel .20-TSSOP 5041S 28 
74LVCO4ABO-G 568-2991-2-ND —_| Hex Inverter 748.80/3,000 7ALVC245APW-T 568-2301-2-ND _| Tri-State Octal Bus Transceivel .20-TSSOP 327.25/2,500 
74LVCO4AD 568-1573-5-ND 38 8022 74LVC273PW 568-2302-5-ND _| Octal D-Type Flip-Flop .20-TSSOP 51418 
7ALVCO4AD-T 568-2283-1-ND 36.29.20 7ALVC273PW-T 568-2268-1-ND Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP. 51 sisASs«T 
74LVCO4AD-T 568-2283-2-ND 202.50/2,500 7ALVC273PW-T 568-2268-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop .20-TSSOP 344.25/2,500 
74LVCO4APW-T 568-1574-1-ND a 7ALVC373APW-T 568-2304-1-ND _| Tri-State Octal D-Type Transparent 
74LVCO4APW-T 568-1574-2-ND 238.50/2,500 50 41 28 
74LVCO6AD-T 568-2284-1-ND Hex Inverter with OD Output. 43 34 0.24 7ALVC373APW-T 568-2304-2-ND Tri-State Octal D-Type Transparent 
74LVCO6AD-T 568-2284-2-ND —_| Hex Inverter with OD Output. 243.00/2,500 Latch, 327.25/2,500 
74LVCO7ABQ-G 568-2992-1-ND Hex Buffer with OD Output di 58 44 74LVC374AB0-G 568-3018-1-ND Octal D-Type Flip-Flop, 
74LVCO7ABO-G 568-2092-2-ND __| Hex Buffer with OD Output 748.80/3,000 Positive-Edge-Triggered 20-DHVOFN =.86 7258 
74LVCO7AD-T 568-2285-1-ND —_| Hex Buffer with OD Output ok 7ALVC374ABQ-G 568-3018-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop, 
74LVCO7AD-T 568-2285-2-ND —_| Hex Buffer with OD Output 243.00/2,500 Positive-Edge-Triggere 0-DHVOFN 1123.20/3,000 
74LVCO7APW-T 568-2286-1-ND —_| Hex Buffer with OD Output 40 32 74LVC377PW-T 568-2275-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop .20-TSSOP_ 70530 
7ALVCO7APW-T 568-2286-2-ND | Hex Buffer with OD Output 225.00/2,500 7ALVC377PW-T 568-2275-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop .20-TSSOP 568.75/2,500 
74LVCOBABO-G 568-2993-1-ND _| Quad 2-Input AND Gate. 7 58 Ad 74LVC541APW 568-1587-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver.......20-TSSOP 58 46 35 
74LVCO8ABQ-G 568-2993-2-ND Quad 2-Input AND Gate. 748.80/3,000 74LVC573APW-T 568-2272-1-ND Tri-State Octal D-Type Transparent 
74LVCO8AD-T 568-2273-1-ND —_| Quad 2-Input AND Gate. 38. 30) 20-TSSOP 50s 1S 
74LVCO8AD-T 568-2273-2-ND —_| Quad 2-Input AND Gate. 216.00/2,500 74LVC573APW-T 568-2272-2-ND 
74LVCO8APW 568-1575-5-ND__| Quad 2-Input AND Gate. a 20-TSSOP 327.25/2,500 
74LVC10AB0-G 568-2994-1-ND _| Triple 3-Input NAND Gate . 90 68 51 74LVC1284D 568-2097-5-ND | 3.3V Parallel Printer Interface 
74LVC10AB0-G 568-2994-2-ND —_| Triple 3-Input NAND Gate . 873.60/3,000 Transceiver/Butfer 145 1.21 97 
74LVC14ABQ-G 568-3001-1-ND Hex Inverting Schmitt Trigger 74LVC1284DB 568-2998-5-ND 3.3V Parallel Printer Interface 
with 5V Tolerant Input... Al 58 = 44 Transceiver/Buffer 1.45 1.21 97 
74LVC14ABQ-G 568-3001-2-ND Hex Inverting Schmitt Trigger 7ALVC1284PW 568-2999-5-ND agV rafal Fae? Interface ao-1ssop WC 
with 5V Tolerant Input... 748.80/3,000 ranscelver/Buffer .20- 45 Fi 97 
74LVC14AD-T 568-1578-1-ND __| Hex Inverting Schmitt Trigger 74LVC4066BQ-G 568-3019-1-ND | Quad Bilateral Switch. 4-DHVOFN 1.06 88 71 
with 5V Tolerant Input... 38 30 22 7ALVC4066BQ-G 568-3019-2-ND | Quad Bilateral Switch . 4-DHVQFN 1372.80/3,000 
74LVC14AD-T 568-1578-2-ND Hex Inverting Schmitt Trigger Ui Veaeebli ea Guat plaletal oun if S0le a 88 “ 
with 5V Tolerant Input..... 216.00/2,500 7 568-3021-5- uad Bilateral Switch. 2 14> a7 SI 
74LVC14ADB-T 568-2290-1-ND Hex Inverting Schmitt Trigger 74LVC4245AD 568-1585-5-ND Tri-State Octal Dual Supply Translating 
with 5V Tolerant Input...... ahs) Transceiver .-- 24-SOIC 96 80 64 
74LVC14ADB-T 568-2290-2-ND Hex Inverting Schmitt Trigger 74LVC4245ADB 568-3022-5-ND Tri-State Octal Dual Supply Translating 
with 5V Tolerant Input..... 182.40/2,000 Transceiver ... 24-SSOP 96 80 64 
74LVC14APW-T 568-2269-1-ND —_| Hex Inverting Schmitt Trigge 4-TSSOP 42,3424 7ALVC4245APW 568-1586-5-ND | Tri-State Octal Dual Supply Translating 
74LVC14APW-T 568-2269-2-ND —_| Hex Inverting Schmitt Trigge 238.50/2,500 Transceiver... .24-TSSOP 96724 
74LVC27D 568-3013-5-ND _| Triple 3-Input NOR Gate 48° «#36 «27 74LVC162245ADG 568-3003-5-ND _| Tri-State 16-Bit Transceiver .48-TSSOP_ 76 7B 
74LVC27DB 568-3014-5-ND _| Triple 3-Input NOR Gate 48. «36 27 TALVC16245ADG-T | 568-2292-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver......48-TSSOP 7657 AB 
74LVC27PW 568-3015-5-ND Triple 3-Input NOR Gate. 48 2A Bi 74LVC16245ADG-T 568-2292-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .48-TSSOP 505.40/2,000 
74LVC32AB0-G 568-3017-1-ND —_| Quad 2-Input OR Gate 77 58 44 7ALVC162244ADG-T |568-2291-1-ND —_| Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver......48-TSSOP .76 57 43 
74LVC32ABQ-G 568-3017-2-ND Quad 2-Input OR Gate 748.80/3,000 74LVC162244ADG-T |568-2291-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driv -48-TSSOP 505.40/2,000 
74LVC32AD-T 568-2303-1-ND___| Quad 2-Input OR Gate... 28 80 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


730 1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


NXP Semiconductors 


DIGITAL LOGIC (Continued) 


RoHS Compliant 


NXP. Digi-Key Price Each NXP. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ‘il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
LVCH Family N74F14D 568-1718-5-ND Hex Inverter Schmitt Trigge 51 42 29 
r | fT Bi i N74F32D 568-1729-5-ND Quad 2-Input OR Gate 50 AL 28 
7ALVCH32245AEC 568-2278-ND Tri-State 32-Bit Bus Transceiver. Moon Gea oe N74F32D-T 568-2324-1-ND Quad 2-Input OR Gate 50 WM 8 
LVCU Family N74F32D-T 568-2324-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 325.98/2,500 
74LVCU04AD-T 568-2308-1-ND Hex Inverter -14-SOIC 38 30 © .22 N74F38D 568-1731-5-ND Quad 2-Input NAND Buffer Open 
74LVCU04AD-T 568-2308-2-ND Hex Inverte! -14-SOIC 216.00/2,500 Collector... 40 32.24 
LVT Family N74F74D 568-1733-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop. 47 39°27 
N74F74N 568-1734-5-ND Dual D-Type Flip-Flop. 42 34 26 
MB2244BB 568-3556-ND Tri-State, 16-Bit Butfer/Line Drive 9.28 7.43 6.27 N74F85D moareetp en Magnitude carnparator 138 110 83 
MB2245BB 568-3530-ND Tri-State, 16-Bit Transceiver... 9.28 7.43 6.27 N74F85N 568-1735-5-ND 4-Bit Magnitude Comparato 438 110 83 
na See eae aa Gund S MUNe ost 5 ao a N74F86D-T 568-2325-1-ND___| Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 514229 
TALVTOOPW 568-3024-5-ND _|3.3V Quad 2-Input NAND Gate. S5in Au 7 reaeent Pee eet cee 2 Tnput exclisive OF Gate Poe ney 
74LVT02D 568-3025-5-ND  |3.3V Quad 2-Input NOR Gate... 8 7157 N74E125D-T 568-2322-1-ND _| Tri-State Quad Buffer. ‘473829 
7ALVT02DB 568-3026-5-ND —_/ 3.3 Quad 2-Input NOR Gate 85 7157 N74F125D-T 568-2322-2-ND —_ Tri-State Quad Buffer . 318.94/2,500 
74LVTO2PW 568-3027-5-ND 3.3V Quad 2-Input NOR Gate Ce Al 57 N74F125N 568-1716-5-ND Tri-State Quad Buffer . 52 39 30 
74LVT04D-T 568-2309-1-ND 3.3V Hex Inverter... 85 TAN Ave z -5 y 
TALVTOAD-T 568-2309-2-ND__| 3.3 Hex Inverter... 916.50/2,500 FEN Eee Pee NGI {Scnout NAND Gata im on 
7ALVTO4DB 568-3028-5-ND | 3.3V Hex Inverter... 850 71 57 N74F139N 568-1717-5-ND —_| 1-of-4 Decoder/Demux 63 48 36 
Lorton 368 See aa Baers Fs S a 57 N74F157AD 568-1719-5-ND | Quad 2-Input Data Selector/Mux, 
7 568-3030-5-| -3V Quad 2-Input ate By ath 57 Non-Inverting a (530422: 
Loreen Beane sea aa tae an aan ee & oe a N74F166D 568-3166-5-ND _| 8-Bit Bidirectional Universal Shift 
B aoe E i z Register...... cis 3.81 3.05 2.38 
74LVT10D 568-3032-5-ND. 3.3V Triple 3-Input NAND Gate 85 dG On N74F166N 568-3167-5-ND 8-Bit Bidirectional Universal Shift 
74LVT10DB 568-3033-5-ND 3.3V Triple 3-Input NAND Gate 85 JA 57 Register... = 3.81 3.05 2.38 
74LVT10PW 568-3034-5-ND 3.3V Triple 3-Input NAND Gate 85 yal 57 N74F191D 568-3170-5-ND Up/Down Binary Counter 2.05 1.64 1.23 
74LVT14D 568-1593-5-ND 3.3V Hex Inverter Schmitt Trigger. 14-SOIC 85 yal 57 N74F242D 568-3171-5-ND Tri-State Quad Transceiver. 85 64. «48 
7ALVT14DB 568-3035-5-ND 3.3V Hex Inverter Schmitt Trigger. 85 afi 57 N74F242N 568-3172-5-ND Tri-State Quad Transceiver. 85 64 48 
74LVT14PW 568-3036-5-ND 3.3V Hex Inverter Schmitt Trigger. 85 TA 57 N74F243N 568-3173-5-ND Tri-State Quad Transceiver. 12 54 41 
74LVT32D 568-3040-5-ND 3.3V Quad 2-Input OR Gat 88 74 59 N74F244D 568-1720-5-ND Tri-State Octal Buffer . 51 39 = 29 
74LVT32DB 568-3041-5-ND 3.3V Quad 2-Input OR Gat 88 14 59 N74F244D-T 568-2323-1-ND Tri-State Octal Buffer . 1 39.29 
Oe aet 36a eS aay Guat ano tR gate 8 au 59 N74F244D-T 568-2323-2-ND Tri-State Octal Buffer . 340.75/2,000 
7 74D- 568-; -1- k ual D-Type Flip-Flop 5 off ny é N74F244N 568-1721-5-ND Tri-State Octal Buffer . 63 48 36 
74LVT74D-T 568-231 8-2-ND 3.3V Dual D-Type Flip-Flop 916.50/2,500 N74F245D 568-1722-5-ND Tri-State Octal Transceiver. 20-SOIC 1) 39 = 29 
74LVT74DB 568-3049-5-ND 3.3V Dual D-Type Flip-Flop Ei Al ays N74F245N 568-1723-5-ND Tri-State Octal Transceiver. i 263) 48) 36) 
rauvrtaso | postgat sD | Tr Siae Sa Gud Bute ar 36 | “wraron SEB72ESND [Adresse Lath is is 477 
-1591-5- ri-State 3.3V Quad Buffer e . Z 74F25 568-1724-5- ressable Latc a i 95 1.5 ; 
74LVT125D-T 568-2310-1-ND Tri-State 3.3V Quad Buffer 46 37.26 N74F269DB 568-3175-5-ND 8-Bit Bidirectional Binary Counte 24-SSOP 3.78 3.03 2.36 
7ALVT125D-T 568-2310-2-ND _| Tri-State 3.3V Quad Buffer 297.50/2,500 N74F273AN 568-1725-5-ND —_| Octal D-Type Flip-Flop.... 20-Dip 67 5138 
T4LVT125PW 568-1592-5-ND. Tri-State 3.3V Quad Buffer 49 40 ay N74F298D 568-3176-5-ND Quad 2-Input Multiplexer 16-SOIC 2.30 1.84 1.38 
74LVT125PW-T 568-2311-1-ND | Tri-State 3.3V Quad Buffer 49 40.27 N74F298N 568-3177-5-ND___| Quad 2-Input Multiplexer 16-Dip_ 2.30 1.84 1.38 
74LVT125PW-T 568-231 1-2-ND Tri-State 3.3V Quad Buffer 318.75/2,500 N74F367D 568-1730-5-ND Hex Buffer/Driver 16-SOIC 1.39 1.11 84 
74LVT244APW 568-1594-5-ND Tri-St. 3.3V Octal Buffer/Line Driver... 20-TSSOP 54 A433 N74F367N 568-3179-5-ND Hex Buffer/Driver 16-Dip 1.39 1.11 84 
74LVT244APW-T 568-2316-1-ND | Tri-St.3.3V Octal Buffer/Line Driver..20-TSSOP 54 44.33 N74F656AD 568-3181-5-ND —_ Octal Bus/Driver........ 24-SOIG 4.95 3.96 3.08 
TA4LVT244APW-T 568-2316-2-ND _| Tri-St. 3.3V Octal Butfer/Line Driver... 20-TSSOP 364.50/2,500 N74F786D 568-3185-5-ND | 4-Bit Async. Bus Arbiter. 16-SOIC 4.45 3.56 2.77 
7ALVT245DB-T 568-2317-1-ND __| Tri-State 3.3V Octal Transceive Asmar 7aueezs N74F786N 68:3 18625: ND EN 4-Bit Asyne. Bus Arbiter. SASS SG M2i7/ 
74LVT245DB-T 568-2317-2-ND Tri-State 3.3V Octal Transceive 160.66/1,000 N74F804D 568-3187-5-ND Hex 2-Input NAND Drivel 2.47 1.98 1.49 
7ALVT245PW 568-1595-5-ND Tri-State 3.3V Octal Transceive 48 3728 Hea ieee Per ai fee but iene aa 138 14 
74LVT534D 568-3043-5-ND __| Tri-State 3.3V Octal D-T 7 ar 827 568-3189°5-1 -Bit Buffer/Line Driver 2) 
PieFea ionic N74F862D 568-3191-5-ND | Tri-State Bus Transceiver 624 500 422 
Flip-Flop, Inverting. 1.77 1.42 1.06 i 
7ALVT534DB 568-3044-5-ND Tri-State 3.3V Octal D-Type N74F862N 568-3192-5-ND Tri-State Bus Transceive 6.24 5.00 4.22 
Flip-Flop, Inverting 1.77 142 1.06 N74F1244D 568-3162-5-ND Tri-State Octal Buffer . 2.30 1.84 1.38 
7ALVT534PW 568-3045-5-ND. Tri-State 3.3V Octal D-Type N74F1244N 568-3163-5-ND Tri-State Octal Buffer . 2.30 1.84 1.38 
Flip-Flop, Inverting Ante 9 t420 1806 N74F1804D 568-3168-5-ND Hex 2-Input NAND Drive 2.86 2.29 1.78 
F N74F1804N 568-3169-5-ND Hex 2-Input NAND Drive 2.86 2.29 1.78 
74LVT640D 568-3046-5-ND Tri-State 3.3V Octal 
Transceiver, Inverting 221 177 1.33 N74F3037D 568-1726-5-ND Quad 2-Input NAND 30-Ohm Drive 1.38 1.10 83 
74LVT640DB 568-3047-5-ND Tri-State 3.3V Octal N74F3037N 568-1727-5-ND Quad 2-Input NAND 30-Ohm Drive! 2H ee e028 
Transceiver, Inverting 921 177 1.33 N74F3038D 568-1728-5-ND Quad 2-Input NAND 30-Ohm Line 
74LVT640PW 568-3048-5-ND —_| Tri-State 3.3V Octal Driver, Open Collector 1.50 1.20.90 
Transceiver, Inverting eH aad shee) N74F3038N 568-3178-5-ND ieee trae ine ae sian 8 
74LVT2241D 568-3037-5-ND Tri-State 3.3V Octal + ~ - 4 
Rarelisebrier io an Ba N74F5074D 568-1732-5-ND | Sync. Dual D-Type Flip-Flop/Clock 
- 5. i-! : : , Driver. E20 eal Oued oe. 
74LVT2241DB 568-3038-5-ND Tri-State 3.3V Octal N74F5074N 568-3180-5-ND Sync. D 
Buffer/Line Driver 1.20 1.00 .80 ; 
74LVT2241 PW 568-3039-5-ND —_| Tri-State 3.3V Octal "F068 7 ae 2) N05) _i)822 
Buffer/Line Driver 1.20 1.00.80 amily 
74LVT16245BDG-T 568-2315-1-ND Tri-State 3.3V LVT 16-Bit HEF4000BPN 568-3068-5-ND Dual 3-Input NOR Gate Aas) A433 
Transceiver 48-TSSOP oe 63 50 HEF4000BTD 568-3069-5-ND Dual 3-Input NOR Gate 5 44 33 
74LVT16245BDG-T 568-2315-2-ND Tri-State 3.3V LVT 16-Bit ae oes pees eat bata re nae S a a 
8-TSSOP. 665.00/2,000 -3071-5-| juad 2-Input ate .. : a F 
74LVT162245BDG-T | 568-2312-1-ND . 8-TSSOP 88 66 50 HEF4002BTD 568-3072-5-ND Dual 4-Input NOR Gate .. 5) A433 
74LVT162245BDG-T | 568-2312-2-ND Tri-State 3.3V 16-Bit Transceiver. 8-TSSOP 585.20/2,000 HEF4011BPN 568-1683-5-ND Quad 2-Input NAND Gate 14-Dip AB 38.26 
74LVT162245BDL-T 568-2313-1-ND Tri-State 3.3V 16-Bit Transceiver. 48-SSOP 88 166: 50) HEF4011BTD 568-3075-5-ND Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 36 29.20 
7ALVT162245BDL-T | 568-2313-2-ND _| Tri-State 3.3V 16-Bit Transceiver........ 48-SSOP 292.60/1,000 HEF4013BPN 568-1684-5-ND —_| Dual D-Type Flip-Flop. 14-Dip 463826 
74LVT162374DG-T — |568-2314-1-ND —_| Tri-State 3.3V 16-Bit Edge-Triggere HEPAT aBTD pbs ie Ng Oual D-Type Flip-Flop hee 
D-Type Flip-Flop 48-TSSOP. Wt) 66 53 i ro" bit otatic oniit Reg! - d : 5 
74LVT162374DG-T 568-2314-2-ND Tri-State 3.3V 16-Bit Edge-Triggered HEF4015BPN 568-3077-5-ND Dual 4-Bit Static Shift Registe! 16-Dip 50 40 30 
D-Type Flip-Flop 8-TSSOP 698.25/2,000 HEF4015BTD 568-3078-5-ND Dual 4-Bit Static Shift Registe 16-SOIC 50 40 30 
74F Famil HEF4016BPN 568-3079-5-ND Quad Bilateral Switch 54 AL 31 
ay HEF4017BPN 568-3080-5-ND 5-Stage Johnson Counter .. 48 FOG) eee) 
N74FOOD-T 568-2319-1-ND Quad 2-Input NAND Gate .14-SOIC 42 33.24 HEF4017BTD 568-3081-5-ND 5-Stage Johnson Counte: 48 POU 
roel Seach at pa NAND Gat . Vaeoie m ear HEF4020BPN 568-3082-5-ND 14-Stage Binary Counter 16-Dip 9.554433 
-1709-5- lex Inverte 14+ : . : HEF4020BTD 568-3083-5-ND | 14-Stage Binary Counter 55 (A488 
N74F04D-T 568-2320-1-ND | Hex Inverte W4-SOIG 42 332d HEF4021BPN 568-3084-5-ND | 8-Bit Static Shift Registe 55 4433 
N74F04D-T 568-2320-2-ND Hex Inverter 14-SOIC 236.25/2,500 HEF4021BTD 568-3085-5-ND 8-Bit Static Shift Registe 53 42 32 
N74FO6D-T 568-1710-1-ND Hex Inverter/Buffer Driver, Open HEF4023BPN 568-3086-5-ND Triple 3-Input NAND Gat 205) Aas 
Collector............. 1.34 112 90 HEF4023BTD 568-3087-5-ND Triple 3-Input NAND Gat 40 33 .25 
N74FO6D-T 568-1710-2-ND Hex Inverter/Buffer Driver, Open HEF4025BPN 568-3091-5-ND Triple 3-Input NOR Gate. 14-Dip 44 lah eae 
Collector............. 1452.75/2,500 HEF4027BPN 568-3092-5-ND Dual JK Flip-Flop... 16-Dip A4 pOOmesel 
N74FO6N 568-1711-5-ND Hex Inverter/Buffer Driver, HEF4027BTD 568-3093-5-ND Dual JK Flip-Flop... 16-SOIC A2 34 26 
Collector............. 1.34 112  .90 HEF4028BPN 568-3094-5-ND i 53 40.30 
N74F07D 568-3980-5-ND Hex Inverter/Buffer Driver, Open HEF4028BTD 568-3095-5-ND 42 34 25 
Collector............. 1.34 112 .90 HEF4030BTD 568-3096-5-ND Quad Exclusive OR Gate. 43 34 (26 
N74F07D-T 568-1712-1-ND Hex Inverter/Buffer Driver, HEF4040BPN 568-3101-5-ND 12-Stage Binary Counter 16-Dip 50 40 30 
Collector............. 1.34 112 .90 HEF4040BTD 568-3102-5-ND 12-Stage Binary Counter AT 38 © .29 
N74F07D-T 568-1712-2-ND Hex Inverter/Buffer Driver, Open HEF4044BTD 568-3103-5-ND Tri-State, Quad R/S Latch with Outpu AT 38 29 
Collector.............. 1452.75/2,500 HEF4046BPN 568-3104-5-ND Phase-Locked Loop 48 el aS 
N74FO7N 568-1713-5-ND Hex Inverter/Buffer Driver, Open HEF4046BTD 568-3105-5-ND Phase-Locked Loop 48 pou e2n 
Collector............. 14-Dip 1.34 112 .90 HEF4047BPN 568-3106-5-ND Mono Astable Multivibrator. 48 36 0.27 
N74F08D 568-1714-5-ND Quad 2-Input AND Gate. .14-SOIC 42 a) 24 HEF4047BTD 568-3107-5-ND Mono Astable Multivibrator. 14-SOIC 53 42° 32 
N74F08D-T 568-2321-1-ND Quad 2-Input AND Gate. .14-SOIC 42 eee ee HEF4049BPN 568-1686-5-ND Hex Inverting Buffer i 50 38 29 
N74FO8D-T 568-2321-2-ND___| Quad 2-Input AND Gate. 14-S0IC 236.25/2,500 (Continued) 
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NXP Digi-Key Price Each NXP. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
HEF4049BTD 568-1687-5-ND —_| Hex Inverting Buffer... 44 36027 PCA9554AD 568-1051-5-ND | 8-Bit !2C/SMBus 1/0 Port 

HEF4050BPN 568-3108-5-ND —_| Hex Non-Inverting Buffe 44 3627 with Interrupt... --16-SOIC 1.65 132 99 
HEF4050BTD 568-1688-5-ND | Hex Non-Inverting Buffe 42 34 «26 PCAQS54APW 568-1052-5-ND | 8-Bit !2C/SMBus 1/0 Port 

HEF4051BPN 568-1689-5-ND —_| 8-Channel Analog Mux/Demux. A738 29 with Anau -16-TSSOP 1.65 1.32 99 
HEF4051BTD 568-3979-5-ND __| 8-Channel Analog Mux/Demux. AT 38 29 PCASSS4ATS-T 568-2024-1-ND on oe V0 Port ar ee 
HEF4051BTD-T 568-1690-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux. AT 63829) Diss : 


HEF4051BTD-T 
HEF4051BTT-T 
HEF4051BTT-T 


568-1690-2-ND 
568-1875-1-ND 
568-1875-2-ND 


8-Channel Analog Mux/Demux. 
8-Channel Analog Mux/Demux. 
8-Channel Analog Mux/Demux. 


60 


315.56/2,500 


AS 


34 


487.50/2,500 


PCAQ554ATS-T 


568-2024-2-ND 


8-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 
with Interrupt... 


PCA9554D 568-1053-5-ND 8-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 

with Interrupt M65) 9 1-320) 299) 
PCA9554DB 568-1054-5-ND 8-Bit 12C/SMBu 

with Interrupt... iM ae) 
PCA9554N 568-2025-5-ND 8-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 

with Interrupt... 1.90 1.52 1.14 
PCA9554PW. 568-3984-5-ND 8-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 

with Interrupt... ..16-TSSOP 1.65 132 99 
PCA9554PW-T 568-1055-1-ND 8-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 

with Interrupt... ..16-TSSOP 1.65 1.32 99 
PCA9554PW-T 568-1055-2-ND 8-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 

with Interrupt... ... 16-TSSOP 2112.00/2,500 


PCAQ554TS-T 
PCAQ554TS-T 


568-2026-1-ND 
568-2026-2-ND 


8-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 
with Interrupt... 
8-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 


165) 132299 


with Interrupt... 2112.00/2,500 
PCA9555BS-T 568-2382-1-ND 16-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 

with Interrupt... .24-HVQFN 1.55 1.24 93 
PCA9555BS-T 568-2382-2-ND 16-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 

with Interrupt... ...24-HVQFN 4650.00/6,000 


PCA9555D 


568-1056-5-ND 


16-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 
with Interrupt... 


155 1.24 93 


PCA9555DB-T 
PCA9555DB-T 


PCA9555D/G-T 


568-1057-1-ND 
568-1057-2-ND 


568-1754-1-ND 


16-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 
with Interrupt... 
16-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 
with Interrupt... 
16-Bit 12C/SMBus 
with Interrupt... 


iSoumel24eeeos 
806.00/1,000 
245 1.96 1.47 


PCA9555D/G-T 


568-1754-2-ND 


16-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 
with Interrupt 


1274.00/1,000 


PCA9555N. 568-2027-5-ND 16-Bit 12C/SMB 

with Interrupt... qSoee 12493 
PCAQ555PW. 568-3986-5-ND 16-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 

with Interrupt... .-24-TSSOP 155 1.24 93 
PCA9555PW-T 568-1058-1-ND 16-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 

with Interrupt... .-24-TSSOP 155 124 93 
PCA9555PW-T 568-1058-2-ND 16-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 

with Interrupt... ...24-TSSOP 1984.00/2,500 
PCAQ556PW. 568-1059-5-ND Octal SMBus/I2C Registered 

Interface -16-TSSOP 2.05 1.64 1.23 
PCA9557D 568-1060-5-ND 8-Bit 12C/SMBus 1/0 Port with Res 16-SOIC 144 1.20 .96 
PCA9557PW-T 568-1061-1-ND 8-Bit 12C/SMBus I/O Port with Reset..16-TSSOP 1.44 1.20 .96 
PCA9557PW-T 568-1061-2-ND 8-Bit 12C/SMBus I/O Port with Reset.. 16-TSSOP 1560.00/2,500 
PCF8574APN 568-1073-5-ND Remote 8-Bit I/O Expander 2.25 1.80 1.35 
PCF8574ATD 568-3987-5-ND Remote 8-Bit I/O Expander 2.08 1.66 1.25 


PCF8574ATD-T 
PCF8574ATD-T 
PCF8574ATDK-T 
PCF8574ATDK-T 
PCF8574PN 


568-1074-1-ND 
568-1074-2-ND 
568-2030-1-ND 
568-2030-2-ND 
568-1075-5-ND 


Remote 8-Bit I/O Expander 
Remote 8-Bit I/O Expander 
Remote 8-Bit I/O Expander 
Remote 8-Bit I/O Expander 
Remote 8-Bit I/O Expander 


2.08 1.66 1.25 
1079.00/1,000 

2.08 1.66 1.25 
2656.00/2,500 

2.25 1.80 1.35 


PCF85741D 
PCF85741D-T 
PCF8574TD-T 
PCF8574TDK 
PCF8574TDK-T 


568-1076-5-ND 
568-1077-1-ND 
568-1077-2-ND 
568-3988-5-ND 
568-1078-1-ND 


Remote 8-Bit I/O Expander 
Remote 8-Bit I/O Expander 
Remote 8-Bit I/O Expander 
Remote 8-Bit I/O Expander 
Remote 8-Bit I/O Expander 


2.08 1.66 1.25 
2.08 1.66 1.25 
1079.00/1,000 
2.08 1.66 1.25 
2.08 1.66 1.25 


PCF8574TDK-T 
PCF8575TSDB 
PCF8575TSDB-T 
PCF8575TSDB-T 


568-1078-2-ND 
568-3989-5-ND 
568-1079-1-ND 
568-1079-2-ND 


Remote 8-Bit I/O Expander 
Remote 16-Bit I/O Expande: 
Remote 16-Bit I/O Expande: 
Remote 16-Bit I/O Expander ... 


2656.00/2,500 
245 1.96 1.47 
245 1.96 1.47 
1274.00/1,000 


NXP Semiconduct 


GIC TRANSLATION 


RoHS Compliant 


HEF4052BPN 568-3109-5-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 53 42 32 
HEF4052BTD 568-1691-5-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 51 42° 29 
HEF4053BPN 568-1692-5-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demu 53 42 32 
HEF4053BTD 568-1693-5-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demu yl 42 29 
HEF4053BTD-T 568-2255-1-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux.... i) 42 29 
HEF4053BTD-T 568-2255-2-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demvx.... 335.75/2,500 
HEF4059BTD 568-3110-5-ND Programmable Divide-By-N Counter..... 2.36 1.89 1.47 
HEF4060BPN 568-3111-5-ND 14-Stage Ripple-Carry Binary 

Counter/Divider... 55 A433 
HEF4060BTD 568-3112-5-ND 14-Stage Ripple-Carry Binary 

Counter/Divider... 53 42.32 
HEF4066BPN 568-1694-5-ND Quad Bilateral Switch 49 40.28 
HEF4066BTD 568-1695-5-ND Quad Bilateral Switch AG 38 26 
HEF4066BTD-T 568-2266-1-ND Quad Bilateral Switch 46 38 26 
HEF4066BTD-T 568-2266-2-ND Quad Bilateral Switch 303.45/2,500 
HEF4067BPN 568-3113-5-ND 16-Channel Analog Mux/Demux. 1.73 1.39 1.04 
HEF4067BTD 568-3114-5-ND 16-Channel Analog Mux/Demux. 1.73 1.39 1.04 
HEF4068BTD 568-3115-5-ND 8-Input NAND Gate 48 360.27 
HEF4069UBTD. 568-3116-5-ND Hex Inverter 38 31 22 
HEF4069UBPN 568-1696-5-ND Hex Inverter 49 40 27 
HEF4070BPN 568-1697-5-ND Quad Exclusive OR Gate. 50 40.30 
HEF4070BTD 568-3117-5-ND Quad Exclusive OR Gate. AG 38 26 
HEF4071BPN 568-1698-5-ND Quad 2-Input OR Gate. AT 38 29 
HEF4071BTD 568-3118-5-ND Quad 2-Input OR Gate. 42 33 0.23 
HEF4072BTD 568-1699-5-ND Dual 4-Input OR Gate 48 53627 
HEF4073BPN 568-3119-5-ND Triple 3-Input AND Gate AT 38.29 
HEF4075BPN 568-1700-5-ND Triple 3-Input OR Gate... 58 AT 35 
HEF4077BPN 568-1701-5-ND Quad Exclusive NOR Gate . 155) 44 33 
HEF4081BPN 568-1702-5-ND Quad 2-Input AND Gate.. AT 38 29 
HEF4081BTD 568-3120-5-ND Quad 2-Input AND Gate. 46 38 26 
HEF4082BPN 568-1703-5-ND Dual 4-Input AND Gate... 500) 44.33 
HEF4093BPN 568-1704-5-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger. 43 35.24 
HEF4093BTD-T 568-1705-1-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger. Al 34 23 
HEF4093BTD-T 568-1705-2-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger. 267.75/2,500 
HEF4094BPN 568-3121-5-ND 8-Stage Shift-and-Store Bus Registe: AT Boon 229) 
HEF4094BTD 568-1706-5-ND 8-Stage Shift-and-Store Bus Registe 45 POCmEet 
HEF4094BTD-T 568-2257-1-ND 8-Stage Shift-and-Store Bus Register... 45 Sl Py 
HEF4094BTD-T 568-2257-2-ND 8-Stage Shift-and-Store Bus Register... 301.39/2,500 
HEF4104BPN 568-3122-5-ND Tri-State, Quad Low to High Voltage 

Translator 94 Jal 3%) 
HEF4104BTD 568-3123-5-ND Tri-State, Quad Low to High Voltage 

Translator 94 153 
HEF4511BPN 568-3124-5-ND BCD to 7-Segment Latch/ 

Decoder/Driver 58 A635 
HEF4511BTD 568-3125-5-ND BCD to 7-Segment Latch/ 

Decoder/Driver 47 38 29 
HEF4514BPN 568-3126-5-ND 1-of-16 Decoder/Demultiplexer. 24-Dip 1.07 90 72 
HEF4514BTD 568-3127-5-ND 1-of-16 Decoder/Demultiplexer 4-SOIC 84 63 48 
HEF4515BPN 568-3128-5-ND 1-of-16 Decoder/Demultiplexer 24-Dip 1.07 290) 372) 
HEF4516BTD 568-3129-5-ND Binary Up/Down Counte 6-SOIC 64 48 36 
HEF4520BPN 568-1707-5-ND Dual Binary Counter... 16-Dip 50 38 © .29 
HEF4520BTD 568-3130-5-ND Dual Binary Counte! 53 42.32 
HEF4521BTD 568-3131-5-ND 24-Stage Frequency Divide! We 54 41 
HEF4528BPN 568-3132-5-ND Dual Mono Multivibrato: 74 56 42 
HEF4528BTD 568-3133-5-ND Dual Mono Multivibrato: 50 38 29 
HEF4538BPN 568-3134-5-ND Dual Precison Monostable 

Multivibrator 716 57 43 
HEF4538BTD 568-3135-5-ND Dual Precison Monostable 

Multivibrator 6-SOIC 50 40.30 
HEF4541BPN 568-3136-5-ND Programmable Timer 14-Dip AT 38 = .29 
HEF4541BTD 568-3137-5-ND Programmable Timer 4-SOIC AT 38 29 
HEF4543BPN 568-3138-5-ND BCD to 7-Segment Latch/Decoder/ 

Driver... ..16-Dip 50 40.30 
HEF4555BTD 568-3139-5-ND Dual 1-of-4 Decoder/Demultiplexer....... 16-SOIC 48 536) 227 
HEF4794BPN 568-3140-5-ND 8-Stage Shift-and-Store Register 

LED Driver... 16-Dip 1.31 1.09 87 
HEF4794BTD 568-3141-5-ND 8-Stage Shift-and-Store Register 

LED Driver... 16-SOIC 1.31 1.09 87 
HEF4894BPN 568-3142-5-ND 12-Stage Shift-and-Store Register 

2.06 1.65 1.24 

HEF4894BTD 568-1708-5-ND 

LED Driver 2.06 1.65 1.24 
HEF40098BPN 568-3073-5-ND Tri-State, Hex Inverting Buffer . 1.02 86 69 
HEF40098BTD 568-3074-5-ND Tri-State, Hex Inverting Buffer . 1.02 86 69 
HEF40106BPN 568-1681-5-ND Hex Inverting Schmitt Trigge: 43 35.24 
HEF40106BTD-T 568-1682-1-ND Hex Inverting Schmitt Trigge 43 35.24 
HEF40106BTD-T 568-1682-2-ND Hex Inverting Schmitt Trigger. 280.50/2,500 
HEF40240BTD 568-3088-5-ND Tri-State, Octal Inverting 

Buffer with Output... 27 02 76: 
HEF40244BPN 568-3089-5-ND Tri-State, Octal Buffer with Output 127° 1.02 76 
HEF40244BTD 568-3090-5-ND Tri-State, Octal Buffer with Output 2702 Seer 
HEF40373BPN 568-3097-5-ND Tri-State, Octal Transparent Latch 

with Output 135 109 82 
HEF40373BTD 568-3098-5-ND Tri-State, Octal Transparent Latch 

with Output come OOMmEO! 
HEF40374BPN 568-3099-5-ND Tri-State, Octal D-Type, Flip-Flop 

with Output a35) 09F 962: 
HEF40374BTD 568-3100-5-ND Tri-State, Octal D-Type, Flip-Flop 

with Output ish allel ep 


NXP. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 5) 25 +100 
GTL2002DC-G 568-1869-1-ND 2-Bit Bi-Directional Low Voltage 

Translator 80 60 45 
GTL2002DC-G 568-1869-2-ND 2-Bit Bi-Directional Low Voltage 

Translator 780.00/3,000 
GTL2002DP/G-T 568-1870-1-ND 2-Bit Bi-Directional Low Voltage 

Translator 88 66 50 
GTL2002DP/G-T 568-1870-2-ND 2-Bit Bi-Directional Low Voltage 

Translator 715.00/2,500 
GTL2002D/G-T 568-1871-1-ND 2-Bit Bi-Directional Low Voltage 

Translator aa 88 66 = 50 
GTL2005PW-T 568-1000-1-ND Quad Translating Transceiver. 14-TSSOP 1.50 1.20 .90 
GTL2005PW-T 568-1000-2-ND Quad Translating Transceiver.. .14-TSSOP 1920.00/2,500 
GTL2005PW/G-T 568-1872-1-ND Quad GTL/GTL+ to LVTTL/TTL 

Bi-Directional Translator. .-14-TSSOP 1.75 1.40 1.05 
GTL2005PW/G-T 568-1872-2-ND Quad GTL/GTL+ to LVTTL/TTL 

Bi-Directional Translator. .14-TSSOP. 2240.00/2,500 
GTL2006PW-T 568-1873-1-ND 13-Bit GTL-/GTL/GTL+ to LVTTL 

Translator ..28-TSSOP | 1.25 1.00/75 
GTL2006PW-T 568-1873-2-ND 13-Bit GTL-/GTL/GTL+ to LVTTL 

Translator ....28-TSSOP 1600.00/2,500 
GTL2007PW-T 568-1874-1-ND 13-Bit GTL to LVTTL Translator with 

Power Good .-28-TSSOP 1.25 1.00 75 
GTL2007PW-T 568-1874-2-ND 13-Bit GTL to LVTTL Translator with 

Power Good ....28-TSSOP 1600.00/2,500 
GTL2008PW 568-3631-5-ND 12-Bit GTL to LVTTL Translator with 

Power Good... ...-28-TSSOP 2a OOM ero: 
GTL2009PW 568-3064-5-ND 3-Bit GTL Front-Side Bus Frequency 

Comparator... . 16-TSSOP 80 60 45 

(Continued) 
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: £ NXP Digi-Key Price Each 
GIC TRANSLATION (Continued, na 
NXP S m icond ors (HS Compliant ( ) Part No. Part No. Doses una : Pkg. 1 25 +100 
NXP Digi-Key Price Each PCF8576DT/2-T 568-3558-2-ND Universal LCD Driver for Low 
ene Bein eee re a Multiplex Rates... 56-TSSOP 1690.00/2,000 
= 2 P g. PCF8576DT/F2-T 568-3559-1-ND Universal LCD Driver for Low 
GTL2010BS-T 568-3632-1-ND | 10-Bit Bi-Directional Low Voltage Multiplex Rates. 56-TSSOP 1.65 1.32 99 
Translator ............... 24-HVQFN 1.14 95 76 PCF8576DT/F2-T 568-3559-2-ND Universal LCD Driver for Low 
GTL2010BS-T 568-3632-2-ND —_| 10-Bit Bi-Directional Low Voltage Multiplex Rates. 56-TSSOP 1716.00/2,000 
Translator 4-HVOFN 2907.00/6,000 PCF85761D 568-3560-5-ND Universal LCD Driver for Low 
GTL2014PW 568-3066-5-ND | 4-Bit LVTTL to ransceive 4-TSSOP 1.33 1.06 .80 Multiplex Rates... 56-VSOP 2.25 180 1.40 
GTL2034PW 568-3067-5-ND _| 4-Bit GTL to GTL Butter... 4-TSSOP 1.33 1.06.80 PCF8577CPN 568-1081-5-ND | LCD Direct/Duplex Driver 40-Dip 2.48 1.98 1.49 
PCF8577CTD-T 568-1082-1-ND | LCD Direct/Duplex Driver 40-VSOP 2.13 1.70 1.28 
PCF8577CTD-T 568-1082-2-ND [LCD Direct/Duplex Driver 40-VSOP 573.75/500 
MEMORY PCF8576H/1 568-4017-ND LCD Driver for Dot Matrix NEWT!......64-LOFP 250 201 156 
Bons Comelleny PCF8578TD 568-3561-5-ND —_| LCD Driver for Dot Matrix 56-VSOP 248 1.98 1.54 
Price Each PCF8579TD 568-3562-5-ND | LCD Driver for Dot Matri 56-VSOP 2.48 198 1.54 
Description Pkg. iu 25 100 SAA1064PN 568-1107-5-ND 4-Digit LED Driver w/l2C Bus Interface ....24-Dip 3.49 2.79 2.17 
EEPROM SAA1064TD 568-1108-5-ND _|4-Digit LED Driver w/I2C Bus Interface..24-SOIG_ 3.49 2.79 2.17 
PCA24S08D 568-3349-5-ND | 1024x8-Bit CMOS EEPROM... 120 1.00 80 NN Pee Ua BT Power Drier eee 
PCA24S08DP-T 568-3350-1-ND | 1024x8-Bit CMOS EEPROM. 1.20 1.00 .80 Z : : : 
PCA24S08DP-T 568-3350-2-ND | 1024x8-Bit CMOS EEPROM 1300.00/2,500 LED Drivers 
PCF8582C2D 568-1083-5-ND | 256x8-Bit CMOS EEPROM 105 88 70 PCA9550D 568-1046-5-ND | 2-Bit [2C LED Driver with Blinker 738 140 83 
SRAM PCA9551D 568-1047-5-ND | 8-Bit !2C LED Driver with Blinker 1.75 140 1.05 
PCA9551PW 568-1048-5-ND _|8-Bit !2C LED Driver with Blinker........16-TSSOP 1.75 140 1.05 
PCF8570PN 568-1071-5-ND | 256x8-Bit Low Voltage SRAM... 245 1.97 1.53 PCA9552D 568-1049-5-ND | 16-Bit I2C LED Driver with Blink 24-SOIG 2.25 1.80 1.35 
PCF8570TD-T 568-1072-1-ND | 256x8-Bit Low Voltage SRAM... 2.28 1.83 1.42 PCA9S52PW 568-1050-5-ND __|16-Bit 2¢ LED Driver with Blinker......24-TSSOP 2.25 1.80 1.35 
PCF8570TD-T 568-1072-2-ND _| 256x8-Bit Low Voltage SRAM 1290.30/1,000 ‘Switch Mode Power Supply 
TEATS06AT/NI-T 568-3312-1-ND | GreenChip™II SMPS Control 148016 750 120 90 
: TEAI506AT/N1-T 568-3312-2-ND —_| GreenChip™I! SMPS Control. 14-SOIC 1920.00/2,500 
NXP Semiconductors cadet ge dled TEA1506PN 568-3313-5-ND —_| GreenChip™II SMPS Control. 155 124 93 
~ : TEA15061D-T 568-2335-1-ND —_| GreenChip™I! SMPS Control. 155 124 93 
pad i Dig sey suit oa ; files Each i TEA1506TD-T 568-2335-2-ND __| GreenChip™II SMPS Control. 1984.00/2,500 
b : : 9336-5: ip™ 
SSTUSQE6AEC/G ]568-2052-ND | 1.8V Config. Registered Buffer......96-LFBGA 9.58 270 210 | teaceopmn ee sueste low teen Seen eee 
SSTU32865ET/G 568-2053-ND 1.8V, 28-Bit, 1:2 Registered Buffer ...160-TFBGA 5.80 4.64 3.92 TEA(S207D-T 568-2333-1-ND | STARplug™ Controller... 438 110 83 
SSTU32866EC/G-S | 568-2054-ND 4.8V, 25-Bit, 1:1 or 14-Bit, 1:2 Config. TEA15201D-T 568-2333-2-ND | STARplug™ Controller . 4760.00/2,500 
Registered Buffer... 3.38 2.70 2.10 TEA1521P/N2 568-2440-5-ND _| SMPS for Low Power System 143 1.14 86 
SSTUAS2864EC/G-T | 568-3538-1-ND | 1.8V, 25-Bit, 1:1 or 14-Bit . TEA15211D-T 568-2334-1-ND | SMPS for Low Power System 143. «4114 ~86 
Registered Buffer... oo 3.60 2.88 2.24 TEA15217D-T 568-2334-2-ND | SMPS for Low Power System 1824.00/2,500 
SSTUA32864EC/G-T  |568-3538-2-ND | 1.8V, 25-Bit, 1:1 or 14-Bit, 1:2 Config. TEA1522P/N2 568-2444-5-ND —_| SMPS for Low Power System 155 124 93 
Registered Buffer... .96-LFBGA 7056.00/3,500 TEA1522T/N2 568-2438-1-ND —_| SMPS for Low Power System 155 124 93 
SSTUA32866EC/G-T |568-3539-1-ND —_| 1.8V, 25-Bit, 1:1 or 14-Bit TEA1522T/N2 568-2438-2-ND _| SMPS for Low Power System 1984.00/2,500 
Registered Buffer... 3.60 288 2.24 TEA1523P/N2 568-2445-5-ND SMPS for Low Power System: 1.83 1.46 1.10 
SSTUA32866EC/G-T | 568-3539-2-ND —_—| 1.8V, 25-Bit, 1:1 or 14-Bi TEA1532APN 568-3314-5-ND —_| GreenChip™I! SMPS Control. 160 128 96 
Registered Buffer...... 7056.00/3,500 TEA1532ATD-T 568-2337-1-ND GreenChip™ II SMPS Control. 160 1.28 96 
SSTUA32S865ET/G-T |568-3540-1-ND 1.8V, 28-Bit, 1:2 Registered TEA1532ATD-T 568-2337-2-ND GreenChip™I| SMPS Control. 2048.00/2,500 
Buffel 620 4.96 4.19 TEA1532PN 568-3315-5-ND _| GreenChip™I! SMPS Control. 160 128 96 
SSTUA32S865ET/G-T |568-3540-2-ND —_‘| 1.8V, 28-Bit, 1:2 Registered TEA1532T/N1-T 568-3316-1-ND | GreenChip™TI SMPS Control. 750 120 90 
Buffel 11532.00/3,000 TEA1532T/N1-T 568-3316-2-ND | GreenChip™I! SMPS Control. 1920.00/2,500 
SSTUB32864EC/G-T 568-3541-1-ND 1.8V, 25-Bit, 1:1 or 14-Bit, TEA1533APN 568-3317-5-ND GreenChip™I| SMPS Control. LG5e nice) 99 
Registered Buffer... "96-LFBGA 3.83 3.06 2.38 TEA1533ATD-T 568-2338-1-ND __| GreenChip™™II SMPS Control. 165 132 99 
SSTUB32864EC/G-T  |568-3541-2-ND | 1.8V, 25-Bit, 11 or 14-Bit. 1.2 Config. TEA1533ATD-T 568-2338-2-ND__| GreenChip™Il SMPS Control. 2112.00/2,500 
Registered Butter... 7497.00/3,500 TEA1533PN 568-3318-5-ND GreenChip™II SMPS Control. CSS 2S 
SSTUB32865ET/G-T  |568-3542-1-ND 1.8V, 28-Bit, 1:2 Registered TEA15331D-T 568-3319-1-ND GreenChip™ || SMPS Control. Ws sve Se) 
Pe vo sa ae | Gieey SSG fees Ss cate ino, 
is wt we -Bit 3 o ialict reenChip: ontrol.. Yi . Ul 
SSTUBS2265E1/0T ECE ay eee , 41904,00/3,000 TEA15521D-T 568-2339-2-ND _| GreenChip™I! SMPS Control. 2240,00/2,500 
SSTUB32866EC/G-T  |568-3543-1-ND | 1.8V, 25-Bit, 1 TEAIBIORN ca acal amg) 270° Vollage Switching Resonant yen ane ates 
Registered Buffer...... 3.83 3.06 2.38 3 Evia 4 ihr 5 % 
SSTUB32866EC/G-T |568-3543-2-ND | 1.8V, 25-Bit, 1:1 or 14-8 TEMIGIOUD-F i adam “2,0 vage Switching Resonant sav OR tes 
Registered Bufter... YAM ESSN TEA1610TD-T 568-2340-2-ND | Zero-Voltage Switching Resonant 
SSTUH32865ET/G-S — |568-3578-ND 130, 28-Bit, 1:2 Registered so-7roen Garivérter Controller 9591.00/2,500 
uffel a E 4 airs 7M 
SSTVF16859BS-T 568-2055-1-ND | 13-Bit, 1:2 SSTL_2 Registered Buffer iM ORn Fa ueate ernie pono ia ie e 
for DDR..... 145 116 87 TEA1623P/N1 568-2443-5-ND | STARplug™ Controller... 185 148 1.11 
SSTVF16859BS-T 568-2055-2-ND | 13-Bit, 1:2 SSTL_2 Registered Buffer 
for DDR... 754.00/1,000 Voltage Detectors 
SSTVN16859BS-T 568-2056-1-ND 13-Bit, 1:2 SSTL_2 Registered Buffer PCF1252-0TD 568-3301-5-ND Threshold Detector and Reset 
for DDR... 145 116 .87 Generator. 1.83 146 1.10 
SSTVN16859BS-T  |568-2056-2-ND | 13-Bit, 1:2 SSTL_2 Registered Buffer PCr1252-110 568-9302-5:ND) | Threshold Detector and Reset 
for DDR... 1508.00/2,000 Gereratar UES ee Tug 
- PCF1252-2TD 568-3303-5-ND Threshold Detector and Reset 
Generator. 1.83 146 1.10 
POWER CONTROL/MANAGEMENT PCF1252-4TD 568-3304-5-ND 
RoHS Compliant 190 152 1.14 
NXP Digi-Key Price EAC PCF1252-7TD 568-3305-5-ND 
Part No Part No. Description Pky. = 125100 SORE aaa 
Display 
PCA9532D 568-1039-5-ND | 16-Bit 2C LED Dimmer Te 13299 NXP Semiconductors POWER SUPPLY PRODUCTS 
PCAS532PW 568-1040-5-ND | 16-Bit I2C LED Dimmer. 165 132 99 RoHS Compliant 
PCF2100CTD 568-1064-5-ND | 40-Segment LCD Driver 150 120 .90 NXP Digi-Key Price Each 
PCF2111CT/1,118 568-1065-1-ND 64-Segment LCD Driver 175) 9.40)" 1:05 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
PCF2111CT/1 118 568-1065-2-ND _| 64-Segment LCD Driver 472.50/500 Low Dropout Regulators 
PCF2112CPN 568-3557-5-ND | 32-Segment LCD Driver 188 150 1.13 ARE REE : 
PCF211207D-T 568-1066-1-ND | 32-Segment LCD Driver 158 1.26 95 $A57000-300-6 cS alan ag) Capi REE™® 150mA, Low Nolse LDO os Me 
PCF2112CTD-T 568-1066-2-ND | 32-Segment LCD Driver 425.25/500 Sas7000:40026 SRERTRON capFREE™ feOmA Lawes DO” ; E : 
PCF8562TT/2-T 568-2029-1-ND Universal LCD Driver for Low i . _.... S0T-23+5 858.00/3,000 
Multiplex Rates 1331.06 80 $A57000-33D-G 568-1184-1-ND | CapFREE™ 150mA Low Noise LDO 
PCF8562TT/2-T 568-2029-2-ND Universal LCD Driver for Low wee SOT-23-5 88 66 © ©.50 
Multiplex Rates . 1378.00/2,000 §A57000-33D-G 568-1164-2-ND | CapFREE™ 150mA Low Noise LDO 
PCF8566PN 568-1069-5-ND Universal LCD Driver for Low Regulator. 858.00/3,000 
Multiplex Rates. 213 1.70 1.28 TDA3602U 568-3307-5-ND Multiple Output Voltage Regulator . 4.09 3.28 255 
PCF8566TD-T 568-1070-1-ND | Universal LCD Driver for Low TDA3617JU 568-3308-5-ND —_| Multiple Output Voltage Regulator. 435 348 271 
Multiplex Rates 2.08 1.66 1.25 TDA3664/N1-T 568-3309-1-ND _| 5V, 100mA LDO Regulator. 1.38 110 83 
PCF8566TD-T 568-1070-2-ND Universal LCD Driver for Low TDA3664/N1-T 568-3309-2-ND 5V, 100mA LDO Regulator. 2816.00/4,000 
Multiplex Rates 560.25/500 TDA3664ATD-T 568-3310-1-ND 5V, 100mA LDO Regulator. 138 #1415 92 
PCF8576CTD-T 568-1080-1-ND | Universal LCD Driver for TDA3664ATD-T 568-3310-2-ND | 5V, 100mA LDO Regulator. 1495.00/2,500 
Multiplex Rates... 220 1.76 1.32 UBA2014P/N1 568-3321-5-ND —_| 600V Driver IC for CFL and TL Lamps. 2.00 1.60 1.20 
PCF8576CTD-T 568-1080-2-ND Universal LCD Driver for UBA2014TD-T 568-3322-1-ND 600V Driver IC for HF Fluorescent 
Multiplex Rates... 594.00/500 Lamps... 2.48 1.98 1.49 
PCF8576DH/2-T 568-2031-1-ND Universal LCD Driver for Low UBA2014TD-T 568-3322-2-ND 600V Driver IC for HF Fluorescent 
Multiplex Rates... 1.80 144 1.08 ~ 3168.00/2,500 
PCF8576DH/2-T 568-2031-2-ND —_| Universal LCD Driver for Low UBA2021T/N2 568-3323-5-ND —_| 630V Driver IC for CFL and TL Lamps. 2.00 160 1.20 
Multiplex Rates... 1404.00/1,500 UBA2024P/N1 568-3324-5-ND Half-Bridge Power IC for CFL Lamps 2.00 1.60 1.20 
PCF8576D1/2-T 568-3558-1-ND Universal LCD Driver for Low UBA2032TS/N3-T 568-3325-1-ND Full Bridge Driver 3.38 2.70 2.10 
Multiplex Rates 56-TSSOP 163 1.30 98 (Continued) 
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POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 


XP Semico HONS § SeGeessaion: 
NXP Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
UBA2032TS/N3-T 568-3325-2-ND Full Bridge Driver .. 1912.50/1,000 
UBA2033TS/N2-T 568-3326-1-ND HF Full Bridge Driver. 3.38 2.70 2.10 
UBA2033TS/N2-T 568-3326-2-ND HF Full Bridge Driver. 1912.50/1,000 


UBA2070TD-T 
UBA2070TD-T 


568-3328-1-ND 
568-3328-2-ND 


600V CCFL Ballast Drivel 
600V CCFL Ballast Driver... 16-SOIC 


232 1.86 1.45 
3244.50/2,500 


DC-DC Converters 


PIP202-12M-2 /T3 
PIP202-12M-2 /T3 
PIP212-12M /T3 
PIP212-12M /T3 


568-2327-1-ND 
568-2327-2-ND 
568-3345-1-ND 
568-3345-2-ND 


DC-DC Converter Powertrain 
DC-DC Converter Powertrain 
DC-DC Converter Powertrain 
DC-DC Converter Powertrain 


8.20 6.56 5.54 
12710.00/2,500 
9.00 7.20 6.08 
5625.00/1,000 


NXP Semicon 


NXP 
Part No. 


Ors 


Digi-Key 


Part No. Description 


OPFET 
RoHS Compliant 


Price Each 
1 25 100 


NXP Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 
UDA1345TSDB 568-1157-5-ND Economy Audio CODEC 3.12 2.50 1.95 
UDA1361TSDK 568-1158-5-ND 96kHz Sampling 24-Bit Stereo 

Audio ADC... 3.09 2.48 1.93 
UDA1384H 568-3450-ND Multichannel Audio Coder/Decoder 5.45 437 3.40 

Media Processors 

PNX1300EH/G 568-1292-ND 2.5V, 143MHz Programmable .292-HBGA 24.00 22.40 20.80 
PNX1301EH/G 568-1293-ND 2.5V, 180MHz Programmable .292-HBGA 22.50 21.00 19.50 
PNX1302EH/G 568-1294-ND 2.5V, 200MHz Programmable .292-HBGA 27.00 25.20 23.40 
PNX1311EH/G 568-1295-ND 2.2V, 166MHz Programmable............292-HBGA 27.00 25.20 23.40 
PNX1500E/G 568-1296-ND 1.2V, 240MHz Audio/Video/Graphics 

System j 30.00 28.00 26.00 
PNX1501E/G 568-1297-ND 1.2V, 266MHz ‘Audio/Video/Graphics 

System . 32.25 30.10 27.95 
PNX1502E/G 568-1298-ND 1.3V, 300MHz Audio/Video 

System 37.50 35.00 32.50 


NXP Semiconductors 


SPECIALIZED ICs 
RoHS Compliant 


BUK202-50Y 568-3550-5-ND —_| PowerMOS Transistor NXP Digi-Key Price Each 
TOPFET High Side Switch... 2.60 2.08 1.62 Part No. Part No. Description 1 25 100 
BUK204-50Y /T3 568-3551-1-ND | TOPFET High Side Switch SMD D2-PAK 2.47 1.98 1.54 KMZ10B 568-3555-ND Magnetic Field Sensor. 469 375 2.92 
BUK204-50Y /T3 568-3551-2-ND | TOPFET High Side Switch SMD D2-PAK 1139.84/800 KMZ51 T/R 568-2425-1-ND | Magnetic Field Sensor. 444 356 277 
BUK205-50Y /T3 568-3552-1-ND _| TOPFET High Side Switch SMD D2-PAK 2.738 219 1.71 KMZ51 T/R 568-2425-2-ND Magnetic Field Sensor. 2516.47/1,000 
BUK205-50Y /13 568-3552-2-ND | TOPFET High Side Switch SMD D2-PAK 1263.60/800 KMZ82 /T3 568-2426-1-ND | Magnetic Field Sensor. 7.02 5.62 4.74 
BUK209-50Y 568-3553-5-ND TOPFET High Side Switch . TO-220-5 244 1.96 1.47 KMZ52 /T3 568-2426-2-ND Magnetic Field Sensor. 10877.28/2,500 
BUK214-50Y /T3 568-3554-1-ND | TOPFET High Side Switch D2-PAK 2.37 1.90 1.43 NE57814DD-T 568-2332-1-ND [DDR Memory Termination. 730 1.04 78 
BUK214-50Y /T3 568-3554-2-ND__| TOPFET High Side Switch SMD 1025.57/800 NE57814DD-T 568-2332-2-ND  |DDR Memory Termination. 1664.00/2,500 
TDAG500TTDR-T 568-3589-1-ND | 5V Mixer/Oscillator and 
Synthesizer... ..82-TSSOP 2.25 1.80 1.35 
NXP Semicon ors RADIO FREQUENCY ICs TDASSOOTTOR-T | 568-3589-2-ND —_| 5V Mixer/Oscillator and 
RoHS Compliant Synthesizer... .32-TSSOP 2340.00/2,000 
NXP Digi-Key Price Each TZA3047BVHW-S 568-1189-ND 30Mbits to 1.25Gbits Laser Driver......32-HBCC 9.52 7.62 6.43 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SA8028W 568-1304-ND 2.5GHz Sigma Delta Fractional-N/760MHz 
IF Integer Freq. Synthesizer 5.00 4.00 3.38 NXP Semiconductors TEMPERATURE SENSORS 
SAA6588TD 568-1109-5-ND —_| RDS/RBDS Pre-Processor 566 4.53 3.83 RoHS Compliant 
TDA8002C/AD 568-3515-5-ND —_| IC Card Interface 2.93 2.34 1.82 NXP Digi-Key Price Each 
TDA8002C/BD 568-3516-5-ND IC Card Interface 2.93 2.34 1.82 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
TDA8002C/CD 568-3517-5-ND IC Card Interface 2.93 2.34 1.82 KTY81/110 568-1003-ND Silicon Temperature Sensor .SOD-70 1.29 1.04 478 
TDA8002CGB-T 568-3518-1-ND IC Card Interface 2.93 2.34 1.82 KTY81/121 568-3249-ND Silicon Temperature Senso .SOD-70 129 1.04 78 
TDA8002CGB-T 568-3518-2-ND IC Card Interface 3315.00/2,000 KTY81/210 568-3250-ND Silicon Temperature Senso .SOD-70 129 1.04 .78 
TDA8004TD-T 568-3519-1-ND IC Card Interface 2.25 1.80 1.40 KTY81/220 568-3251-ND Silicon Temperature Senso .SOD-70 1.32 110 .88 
TDA8004TD-T 568-3519-2-ND IC Card Interface 1275.00/1,000 KTY81/222 568-3252-ND Silicon Temperature Senso .S0D-70 1.29 1.04 78 
TDA8007BHLBE-T 568-3520-1-ND IC Card Interface 5.43 4.35 3.39 KTY83/110 T/R 568-3253-1-ND Silicon Temperature Senso DO-34 «139 117 93 
TDA8007BHLBE-T 568-3520-2-ND IC Card Interface 6158.25/2,000 KTY83/110 T/R 568-3253-2-ND Silicon Temperature Senso DO-34 5805.00/10,000 
TDA8007BHLB-T 568-3521-1-ND IC Card Interface 5.43 4.35 3.39 KTY83/122 T/R 568-3248-1-ND Silicon Temperature Senso DO-34 139 147 93 
TDA8007BHLB-T 568-3521-2-ND IC Card Interface 6158.25/2,000 KTY83/122 T/R 568-3248-2-ND Silicon Temperature Senso DO-34 5805.00/10,000 
TDA8020HL2BD-T 568-3522-1-ND__| Dual IC Card Interface 3.26 2.61 2.03 KTY84/130 T/R 568-3254-1-ND__| Silicon Temperature Senso DO-34 161 129 97 
TDA8020HL2BD-T 568-3522-2-ND —_| Dual IC Card Interface 3697.50/2,000 KTY84/130 T/R 568-3254-2-ND —_| Silicon Temperature Senso 7901.25/10,000 
TDA8020HLBD-T 568-3523-1-ND ‘| Dual IC Card Interface 3.26 2.61 2.03 LM7S5AD/G-T 568-1889-1-ND _| Digital Temp. Sensor and Thermal 
TDA8020HLBD-T 568-3523-2-ND ‘| Dual IC Card Interface 3697.50/2,000 Watchdog™ . 96 72 «54 
TDA8024TT-T 568-2447-1-ND —_ IC Card Interface 2.60 2.08 1.62 NE1617ADS/G 568-1899-ND Temp. Monitor 
TDA8024TT-T 568-2447-2-ND _| IC Card Interface 3636.36/2,500 Systems 175 140 1.05 
eee eon ie emg cat neat Oe aC oee aust SA56004AD 568-3329-5-ND Digital Temperature Sensor 84 70 56 
z elit ingle Lard Reade eae) SA56004ADP-T 568-3330-1-ND Digital Temperature Sensor 84 «.70~—5B 
TEAS757HB 568-1218-ND Self Tuned Radio... 4423.54 2.76 SASGOO4ADP-T 568-3330-2-ND | Digital Temperature Sensor 910.00/2,500 
FM ICs SA56004BD 568-3331-5-ND Digital Temperature Sensor 84 e706) 
SA602AD/01-T 568-1200-1-ND Double Balanced Mixer/Oscillator 2.25 1.80 1.35 SAS6004BDP-T 568-3332-1-ND Digital Temperature Sensor 84 70 56 
SA602AD/01-T 568-1200-2-ND Double Balanced Mixer/Oscillator 2880.00/2,500 SA56004BDP-T 568-3332-2-ND Digital Temperature Sensor 910.00/2,500 
SA602AN/01 568-1201-5-ND Double Balanced Mixer/Oscillator 2.25 1.80 1.35 SA56004CD 568-3333-5-ND Digital Temperature Sensor 84 70 56 
SA606D/01 568-3575-5-ND Mixer FM IF System... 461 3.69 2.87 SA56004CDP-T 568-3334-1-ND Digital Temperature Sensor 84 BLO} 206) 
SA615DK/01 568-3576-5-ND Mixer FM IF System... 416 3.33 2.59 SA56004CDP-T 568-3334-2-ND Digital Temperature Sensor 910.00/2,500 
RFID SA56004DD 568-3335-5-ND Digital Temperature Sensor 84 9.70 = 56 
PCF7O36ASM 568-1195-5-ND | Security Transponder, HITAG 2 349279 247 SASGO04DDP-T 568-333671-ND | Digital Temperature Sensor SATO 38 
SLRC41TOFED 568-1124-5-ND I-CODE Reader IC....... 7.02 5.62 4.74 SA56004DDP-T 568-3336-2-ND Digital Temperature Sensor 910.00/2,500 
TDA8029HLO7BD-T | 568-2233-1-ND —_| Low Power Single Card Reader. 6.46 518 4.37 SAS6004ED 568-3337-5-ND _| Digital Temperature Sensor 84 70 56 
TDA8029HLO7BD-T _| 568-2233-2-ND _| Low Power Single Card Reader 8080.25/2,000 SAS6004EDP-T 568-3338-1-ND _| Digital Temperature Sensor 84.70 56 
SAS56004EDP-T 568-3338-2-ND Digital Temperature Sensor 910.00/2,500 
REAL TIME CLOCKS SA56004FD 568-3339-5-ND Digital Temperature Sensor 84 e056: 
I. SA56004FDP-T 568-3340-1-ND Digital Temperature Sensor 84 0256: 
NXP Semiconductors RoHS Compliant SA5G004FDP-T 568-3340-2-ND —_| Digital Temperature Sensor 910.00/2,500 
NXP Digi-Key Price Each SA56004GD 568-3341-5-ND Digital Temperature Sensor 84 70 56 
Part No. Part No. Description 1 25 100 SA56004GDP-T 568-3342-1-ND Digital Temperature Sensor 84 e0)) 56) 
PCA8565TS-T 568-1902-1-ND | 12C Real Time Clock/Calendar ... 165 132 99 SA56004GDP-T 568-3342-2-ND _| Digital Temperature Sensor 910.00/2,500 
PCA8565TS-T 568-1902-2-ND —_| I2C Real Time Clock/Calenda 2112.00/2,500 SA56004HD 568-3343-5-ND —_| Digital Temperature Sensor 84° 7056 
PCF8563PN 568-1067-5-ND Real Time Clock/Calendar 1.50 1.20 .90 SA56004HDP-T 568-3344-1-ND Digital Temperature Sensor 84 70 56 
PCF8563TD-T 568-1068-1-ND Real Time Clock/Calendar . 133 1.06 .80 SA56004HDP-T 568-3344-2-ND Digital Temperature Sensor .. 910.00/2,500 
PCF8563TD-T 568-1068-2-ND Real Time Clock/Calendar . 1696.00/2,500 SEQ5DP-T 568-2051-1-ND Ultra High Accuracy Digital Temp. Sensor 
PCF8583PN 568-1084-5-ND | Clock/Calendar with 240x8-Bit RAM 2.93 234 1.82 and Thermal Watchdog™..... -8-TSSOP_ 847056 
PCF8583TD-T 568-1085-1-ND Clock/Calendar with 240x8-Bit RAM 2.25 1.80 1.40 SEQ95DP-T 568-2051-2-ND Ultra High Accuracy Digital Temp. Sensor 
PCF85831D-T 568-1085-2-ND | Clock/Calendar with 240x8-Bit RAM 1275.00/1,000 and Thermal Watchdog™.... : 910.00/2,500 
PCF8593N 568-1089-5-ND | Low Power Clock/Calendar 2.93 234 1.82 SE98PW-T 568-3346-1-ND | SO-DIMM SMBus I2C Temperature 
PCF8593TD-T 568-1090-1-ND | Low Power Clock/Calenda 2.25 1.80 1.40 Sensor i 148 118 89 
PCF8593TD-T 568-1090-2-ND __ | Low Power Clock/Calenda 3150.00/2,500 SEQ8PW-T 568-3346-2-ND | SO-DIMM SMBus |2C Temperature 
Sensor ec 1888.00/2,500 
NXP S ; a SIGNAL CONTROLLERS SEQ8TK-T 568-3347-1-ND | SO-DIMM SMBus |2C Temperature 
emiconauctors OHS CRaTAnE Sensor 1.60 1.28 .96 
= - P SEQ8TK-T 568-3347-2-ND SO-DIMM SMBus |2C Temperature 
NXP Digi-Key Price Each Sensor 4800.00/6,000 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Audio Processors / CODECS 
SAFTI13HB 568-1319-ND | 9-Bit Video Input Processo 1950 1620 1690 NXP Semico TIMERS 
TEAG320TD 568-1148-5-ND —_| Sound Fader Control Circu 3.90 313 2.43 RoHS Compliant 
UCB1400BE-T 568-1323-1-ND Audio CODEC with Touch Screen NXP Digi-Key Price Each 
Controller... 5.40 4.32 3.65 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
UCB1400BE-T 568-1323-2-ND Audio CODEC with Touch Screen AU7555D/01-T 568-1766-1-ND General Purpose CMOS Timer 68 51 39 
Controller... 48-LOFP 6750.00/2,000 AU7555D/01-T 568-1766-2-ND General Purpose CMOS Timer 552.50/2,500 
UDA1338HB 568-3447-ND Multichannel Audio Coder/Decoder.......44-PQFP 6.68 5.35 4.51 ICM7555CD/01-T 568-1818-1-ND General Purpose CMOS Timer 48 sey) 
UDA1341TSDB 568-1154-5-ND | Economy Audio CODEC for MiniDisc ICM7555CD/01-T 568-1818-2-ND —_| General Purpose CMOS Timer 320.63/2,500 
Home Stereo. 5.76 4.62 3.90 ICM7555CN/01 568-1819-5-ND General Purpose CMOS Timer 48 38 29 
UDA1342TSDB 568-1155-5-ND ‘| Audio CODEC 5.76 4.62 3.90 ICM75551D/01-T 568-1820-1-ND —_| General Purpose CMOS Timer Cy ay i 
UDA1344TSDB 568-1156-5-ND Low Voltage, Low Power Stereo Audio ICM75551D/01-T 568-1820-2-ND General Purpose CMOS Timer 390.00/2,500 
CODEC with DSP..... 5.31 4.25 3.31 ICM75551N/01 568-1821-5-ND __| General Purpose CMOS Timer 48 3627 
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ip Texas INSTRUMENTS AMPLIFIERS 
Tal Digi-Key Price Each Teale Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description ul 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
3584JM 3584JM-ND High-Voltage Op Amp 256.98 239.85 222.72 INA131AP INA131AP-ND Precision, Gain=100, Instr. Amp 7.60 -> = 
BUF602ID 296-19309-5-ND High-Speed Closed Loop Buffer 2:03) 1.62) 1:22) INA131BP. INA131BP-ND Precision, Gain=100, Instr. Amp 9.50 =_- =— 
BUF602IDBVT 296-19310-1-ND —_| High-Speed Closed Loop Buffer. D5 OOM -So! INA132U INA132U-ND Low Power, Single-Supply Instr. Am 3.15 - — 
BUF602IDBVT 296-19310-2-ND High-Speed Closed Loop Buffer 315.00/250 INA132UA INA132UA-ND Low Power, Single-Supply Instr. Amp... 2.36 _ _ 
BUF634FKTTT 296-15904-1-ND High-Speed Buffer, 250mA Outp 8.00 — = INA133UA INA133UA-ND High Speed Precision Difference Amp .. 2.36 _ - 
BUF634FKTIT 296-15904-2-ND | High-Speed Buffer, 250mA Outpu 270.00/50 INA133U INA133U-ND High Speed Precision Difference Amp [= = 
BUF634P BUF634P-ND High-Speed Buffer, 250mA Outpu! 6.08 —_ = INA134PA INA134PA-ND Audio Differential Line Receiver . 2.36 _ _ 
BUF634T BUF634T-ND High-Speed Buffer, 250mA Outpu 8.00 — INA134UA INA134UA-ND Audio Differential Line Receiver. 2.36 _-> = 
BUF634U BUF634U-ND High-Speed Buffer, 250mA Outpu 6.08 — INA137PA INA137PA-ND Audio Differential Line Receiver . 2.36 _-> =— 
BUFO4701AIDGSR 296-12161-1-ND__| 4-Ch. R/R In/Out CMOS Butfer Amp 279 224 174 INA137UA INA137UA-ND Audio Differential Line Receiver . (oe eee 
BUFO4701AIDGSR 296-12161-2-ND | 4-Ch. R/R In/Out CMOS Buffer Amp ... 10-MSOP 4252.50/2,500 Eee Lea sect Cue ae eae 2.48 Recep 
BUFO4701AIPWR 296-12162-1-ND | 4-Ch. R/R In/Out CMOS Buffer Amp..14-TSSOP 2.79 2.24 1.74 i 
BUFO4701AIPWR 296-12162-2-ND | 4-Ch. RR In/Out CMOS Butfer Amp..14-TSSOP 3442.00/2,000 INAI3ONA/250 cone ecign a 2.7V~40V Current Shunt Monito Be) EE) ile 
BUFOS703PWR 296-15206-1-ND | 4-Ch. LCD Gamma Correction : INA139NA/250 INA139NA/250TR-ND| 2.7V-40V Current Shunt Monito 365.75/250 
Buffer... 14-1SSOP 243 170 128 INA1390PWRQ1 296-17088-1-ND | High-Side, Unipolar, Current Shu 
7 Monitor. 2710 Gienos, 
BURRS! AEWA Saal “rae oS comme Corection cap Meo INAT3OOPWROT 296-17088-2-ND | High-Side, Unipolar, Current Shunt 
fe Bye Monitor. 3060.00/2,000 
BUFO5704AIPWP 296-17458-ND 4-Channel, 18V, Gamma Correction INAL41U INA141U-ND Precision Low Power, Gal y 
rubies 14-1880? eco Instrumentation Amy 9.03 813 7.21 
BUFO6703PWR 296-15207-1-ND | 6-Channel LCD Gamma Correction INAI41UA INA141UA-ND Precision Low Powers i 2 . 
Buffel 6-TSSOP 2.38 1.90 1.43 Instrumentation Amp 674 at ee 
BUFO6703PWR 296-15207-2-ND ue LCD Gamma Correction Seaciand TNAI43U TNA143U-ND High Speed Diff. Gain=10 Instr. Amp 315 SS S>= 
uffer.... .00/2, - f ite alc Pa re 
BUFO6704AIPWP 296-17457-ND__/6-Channel, 18V, Gamma Correction peed ASHA NesuR aS Sear | eae nen ae oooe yaa 
uffel i K J ; F i 
BUF11702PWP BUF11702PWP-ND | 1041 Channe -HTSSOP 349 279 2.17 Wataete Heep ain ela a a ain aa a 
BUFII704AIPWP [CISC #8 Supply Mutt Channel Gamma INAT52EA/2K5 INATS2EA/2KSCT-ND | Low Power, Single Supply Diff. Amp .... 7 — — 
Correction Buffer Sag 219 210 INA152EA/2K5 INAT52EA/2KSTR-ND | Low Power, Single Supply Diff. Amp 3780.00/2,500 
BUF12800AIPWP 296-17589-5-ND —_| Reference Voltage Generator 439 351 2.73 INA154U INA154U-ND High-Speed Precision G=1 Diff. Amp 3.15 ee 
DEM-OPA-SO-1A 296-19589-ND Generic Unpopulated PCB for Single Op INA154UA INA154UA-ND High-Speed Precision G=1 Diff. Amp 236 = a 
Amps in 8-SOIC Packages... SSS INA155EA/250 INA155EACT-ND | R/R CMOS Instrumentation Amp... 270 — — 
DEM-OPA-SO-1B 296-19716-ND pea Single Op Amps in oa INA155EA/250 INAT55EATR-ND | R/R CMOS Instrumentation Amp... 399.00/250 
pills i ae es INA155E/250 INA155ECT-ND R/R CMOS Instrumentation Amp 3.71 in 
DEM-OPA-SOT-1A | 296-20840-ND Demo Fixture for S p Amp: OR) INA155E/250 INAIS5ETR-ND | R/R CMOS Instrumentation Amp 548.75/250 
DEM-OPA-SOT-1B 296-19683-ND Demo Board for Single Op Amps in INA155U INA155U-ND. R/R CMOS Instrumentation Amp = = 
SOT-23 Packages es INA155UA INA155UA-ND R/R CMOS Instrumentation Amp... 28 
DEM-OTA-SO-1A 296-20841-ND Demo Fixture for 8-SOIC Op Amps 8.54 | INA156EA/250 INA156EACT-ND CMOS Instrumentation Am| 236 1.89 1.47 
DEM-VCA-SO-1A 296-19684-ND Demo Board for VCAs in SO-8 Packages . 8.54 = = INA156EA/250 INA156EATR-ND CMOS Instrumentation Am| 349.25/250 
INA101AG INA101AG-ND Very High Accuracy Instr. Amp 14-Dip 32.96 = = INA157U INA157U-ND HS Precision G=1/2 or G=2 Diff. Amp 3.15 = = 
INA101AM INA101AM-ND. Very High Accuracy Instr. Amp .T0-100-10 24.80 —= — INA157UA INA157UA-ND HS Precision G=1/2 or G=2 Diff. Amp 2.36 SS = 
INA101CM INA101CM-ND Very High Accuracy Instr. Amp -T0-100-10 36.60 = = INA159AIDGKT 296-18688-1-ND Precision Gain of 0.2 Level 
INA101HP INA101HP-ND Very High Accuracy Instr. Amp 14-Dip 13.16 - = Translation Diff. Amp. 3.94 3.15 2.45 
INA101KU INA101KU-ND Very High Accuracy Instr. Amp .16-SOIC 13.24 - _ INA159AIDGKT 296-18688-2-ND Precision Gain of 0.2 Level 
INA101SM INA101SM-ND. Very High Accuracy Instr. Amp -T0-100-10 42.21 = = Translation Diff. Amp... 582.00/250 
INA103KP INA103KP-ND Low Noise, Low Distortion Instr. Amp.....16-Dip 8.33 - _ INA163UA INA163UA-ND Low-Noise, Low Distort. Instr. Am) 5.04 _ _ 
INA103KU INA103KU-ND Low Noise, Low Distortion Instr. Amp..16-SOIC 8.33 _- = INA163UA/2K5 INA163UATR-ND | Low-Noise, Low Distort. Instr. Amp... 12600.00/2,501 
INA105BM INATO5BM-ND Precision Unity Gain Diff. Amp. 337. INA166UA INA166UA-ND Low-Noise Instrumentation Amp Get 
INA105KP INA105KP-ND Precision Unity Gain Diff. Amp. 5.56 - -— INA166UA/2K5 INA166UATR-ND | Low-Noise Instrumentation Amp 24782.50/2,500 
INA105KU INA105KU-ND Precision Unity Gain Diff. Amp. 5.56 = = INA168NA/250 INA168NACT-ND High-Side Current Shunt Monitor . SoSH 2: 51 1.95) 
INA106KP INA106KP-ND Precision Fixed-Gain Differential Am| -Dip 8.33 — = INA168NA/250 INA168NATR-ND | High-Side Current Shunt Monitor .. 462.25/250 
INA106U INA106U-ND Precision Fixed-Gain Differential Ami SOIC 8.33 = = INA168QPWRQ1 296-17201-1-ND | High-Side Current Shunt Monitor . 3.33 267 2.08 
INA10KP INAT10KP-ND Fast-Settling, FET-Input Instr. Am ic | = INA168QPWRQ1 296-17201-2-ND __| High-Side Current Shunt Monitor . 3774.00/2,000 
INA110KU INA110KU-ND. Fast-Settling, FET-Input Instr. Am 1.66 — — Here LARS AGe aS Soy eure Shunt Monta 3.04 Manon te 
INA111AP INA111AP-ND High Speed FET-Input Instr. Amj 8.34 - - 5| SOTR- -V- urrent Shunt Monito .00/25 
INA111AU INA111AU-ND High Sheed FET Input Instr. Aion 8.34 = = INA169QPWRQ1 296-17202-1-ND 2.7V-60V Current Shunt Monito S260 2:61) 2103 
INA111BP INA111BP-ND High Speed FET-Input Instr. Amp 11.15 = i INA169QPWRQ1 296-17202-2-ND 2.7V-60V Current Shunt Monitot 3698.00/2,000 
INA111BU INA111BU-ND High Speed FET-Input Instr. Amp 11.15 — ae INA170EA/2K5 INA170EA/2K5CT-ND Bidirectional Current Shunt Monitor .. 2.84 SS = 
INA114AP INA114AP-ND Precision Instrumentation Amp .... 8.34 a INA170EA/2K5 INA170EA/2KSTR-ND | Bidirectional Current Shunt Monitor . 3970.00/2,500 
INA114AU INA114AU-ND Precision Instrumentation Amp 8.34 =) Ss INA193AIDBVT 296-17163-1-ND | -16V to 80V Current Shunt Monito! 2.25 1.80 1.35 
INAI4BP INA144BP-ND Precision Instrumentation Amp Gide ene coe INA193AIDBVT 296-17163-2-ND | -16V to 80V Current Shunt Monitor... 315.00/250 
INA114BU INA114BU-ND | Precision Instrumentation Amp 948 — INATO3AQDBVROT PS eecalaalommg| ~10V to GOV Current Shunt 
INATISAU INATISAU-ND | Precision Instrumentation Amp 8.40 Monitor: MEW... SOT-23-5 BEZCommCO REISS 
INA115BU INA115BU-ND Precision Instrumentation Amp... ORY oa bs INA193AQDBVRQ1 296-21443-2-ND vat BOY Current Shunt sis AR GneONG 
Wiel Cre CISE Gee ee aes caren instr eb Seam INA194AIDBVT 296-17164-1-ND | -16V to 36V Current Shunt Monitor... SOT-23-5 2.25 180 1.35 
INAT17KU INA117KU-ND High Common-Mode Volt., Diff. Amp 5.40 = =) INA194AIDBVT 296-17164-2-ND | -16V to 36V Current Shunt Monito .. SOT-23-5 315.00/250 
INATI7P TNA117P-ND High Common-Mode Volt., Diff. Amp 540 INA195AIDBVT 296-17165-1-ND _| -16V to 36V Current Shunt Monito| ..SOT-23-5 2.25 1.80 1.35 
INA118P INA118P-ND Precision Low Power Inst Ani Ai INAT9SAIDBVT 296-17165-2-ND _ |-16V to 36V Current Shunt Monitor... SOT-23-5 315.00/250 
4 ‘ci ny INA196AIDBVT 296-17166-1-ND | -16V to 36V Current Shunt Monitor....SOT-23-5 2.25. 1.80 1.35 
ee reece Precision Low Power instr. Am 1oue INA196AIDBVT 296-17166-2-ND | -16V to 36V Current Shunt Monitor... SOT-23-5 315.00/250 
Hee A gtND Eros on ow Rowe isa = INA197AIDBVT 296-17167-1-ND | -16V to 36V Current Shunt Monitor....SOT-23-5 2.25 1.80 1.35 
a oe Se Precson Low? sensi Ane i ne as INA197AIDBVT 296-17167-2-ND _|-16V to 36V Current Shunt Monitor....SOT-23-5 ____315.00/250 
tain |iapato—|icrover tomer tae =| NERS STRING [eve svower Snveus“Soraes °™ wdlbed™ 
INA121U INA121U-ND Low Power FET Instrumentation Am, 7.10 = = INA200AIDGKR 296-21331-1-ND | High-Side Current Shunt = é 
INA121UA INA121UA-ND Low Power FET Instrumentation Amp.. 5.00 = = Monitor NEW! 225 180 1.35 
INA121UA/2K5 INA121UATR-ND | Low Power FET Instrumentation Amp..... 12500.00/2,500 INA200AIDGKR 296-21331-2-ND | High-Side Current Shunt : ‘ 2 
Seve a [aos seme "e | a anes amano 
INA122PA INA122PA-ND Single Supply, Micropower Instr. Amp BO = = INAZOTAIDGKR: PSAP SID nar sis pie Shunt oe itn aes 
tele AN Single Supply, Micropower Instr. Amp ... gs > = INA201AIDGKR 296-21332-2-ND | High-Side Current Shunt meee 
INA122UA INA122UA-ND Single Supply, Micropower Instr. Amp 4.79 _- _ Monitor NEW!........... 2880.00/2,500 
INA125P INA125P-ND Instr. Amp with Precision Voltage Ref . 5.10 =—- = INA202AIDGKR 296-21333-1-ND | High-Side Current Shunt 
INA125PA INA125PA-ND Instr. Amp with Precision Voltage Ref .. 4.61 _ — Monitor NEW!........... 225 1.80 1.35 
INA125U INA125U-ND Instr. Amp with Precision Voltage Ref..16-SOIC 5.10 _ _ 5 9. igh-Si 
INA125UA INA125UA-ND —_| Instr. Amp with Precision Voltage Ref .16-SOIC 461 — — INACOEAIDG ES Coca) High-side Current Shunt 2880.00/2,500 
INA126ECT INA126ECT-ND Micropower Instrumentation Amp........8-MSOP 3.53 2.83 2.20 INA206AID 296-20677-5-ND | Current Shunt Monitor with Dual 
INA126E/250 INA126ETR-ND Micropower Instrumentation Amp 8-MSOP §22.00/250 Comparators. 261 2925 41.75 
INA126EA/250 INA126EACT-ND Micropower Instrumentation Amp .8-MSOP 2.68 2.15 1.67 INA207AID 296-20720-5-ND Current Shunt 
INA126EA/250 INA126EATR-ND. Micropower Instrumentation Amp . 8-MSOP 395.75/250 Comparators... 281 2.25 1.75 
INA126P INA126P-ND Micropower Instrumentation Amp 8-Dip 2.99 240 1.87 INA208AID 296-20721-5-ND | Current Shunt Monitor with Dual 
INA126PA INA126PA-ND Micropower Instrumentation Amp “Dip 225 180 1.40 Comparators... 281 2.25 1.75 
INA126U INA126U-ND Micropower Instrumentation Amp 8-SOIC 2.99 240 1.87 INA217AIDWT 296-13645-1-ND LN, Low Distortion Instr. Amp 5.50 uae —_ 
INA126UA INA126UA-ND. Micropower Instrumentation Amp 2.25 1.80 1.40 INA217AIDWT 296-13645-2-ND —_| LN, Low Distortion Instr. Amp. 893.75/250 
INA128P INA128P-ND. Precision Low Power Instr. Am, 9.40 = = INA217AIP 296-13452-5-ND LN, Low Distortion Instr. Amp. 3 5.00 = _- 
INA128PA INA128PA-ND Precision Low Power Instr. Am 5:60) INA270AIDR 296-21649-1-ND | 14V Output, Unidirectional Measurement 
INA128U INA128U-ND Precision Low Power Instr. Amp... 9.40 — — Current Shunt Monitor NEW! DIS 1995) AL75 
INA128UA INA128UA-ND Precision Low Power Instr. Amp... 5.80 _— - INA270AIDR 296-21649-2-ND 14V Output, Unidirectional Meas: 
INA129P INA129P-ND Precision Low Power Instr. Am 9.40 _— _— Current Shunt Monitor NEWS............. 8-SOIC 3937.50/2,500 
INA129PA INA129PA-ND Precision Low Power Instr. Am, 5.80 _— - INA271AIDR 296-21650-1-ND 20V Output, Unidirectional Measurement 
INA129U INA129U-ND Precision Low Power Instr. Am| 9.40 -_- - Current Shunt Monitor NEW!............. 8-SOIC 2.81 2.25 1.75 
INA129UA INA129UA-ND Precision Low Power Instr. Amp... 5.80 = = (Continued) 
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Talk Digi-Key Price Each Lele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
INA271AIDR 296-21650-2-ND 20V Output, Unidirectional Measurement LM224AD 296-7029-5-ND Quad Op Amp... 60 45 34 
Current Shunt Monitor NEW!.. 3937.50/2,500 LM224ADR 296-7029-1-ND —_| Quad Op Am 60 45 34 
INA321E/250 INA321ECT-ND | Micropower CMOS R/R Instr. Amp......8-MSOP 3.71 — = — LM224ADR 296-7029-2-ND | Quad Op Am 487.50/2,500 
INA321E/250 INA321ETR-ND | Micropower CMOS R/R Instr. Amp.......8-MSOP 548.75/250 LM224DR 296-12847-1-ND | Quad Op Amp... 55 A483 
INA321E/2K5 296-14586-1-ND | Micropower CMOS R/R Instr. Amp........ 8-MSOP - = LM224DR 296-12847-2-ND _ | Quad Op Amp. 372.50/2,500 
INA321E/2K5 296-14586-2-ND Micropower CMOS R/R Instr. Am, . 8-MSOP 4725.00/2,500 LM224KADR 296-18433-1-ND 54 A 3 
INA321EA/2K5 296-19951-1-ND Micropower CMOS R/R Instr. Am, .8-MSOP =. 2.48 — = LM224KADR 296-18433-2-ND 440.00/2,500 
INA321EA/2K5 296-19951-2-ND | Micropower CMOS R/R Instr. Amp........ -MSOP 3465.00/2,500 LM224KAN 296-18434-5-ND | Quad Op Amp... 54 AL 8d 
INA321EA/250 INA321EACT-ND | Micropower CMOS R/R Instr. Amp.......8-MSOP 2.70 — — LM224KDR 296-18435-1-ND | Quad Op Amp.. a | 
INA321EA/250 INA321EATR-ND | Micropower CMOS R/R Instr. Amp....... 8-MSOP 399.00/250 LM224KDR 296-18435-2-ND 440.00/2,500 
INA322EA/250 INA322EACT-ND Micropower CMOS R/R Instr. Am .8-MSOP 2.36 1.89 1.47 LM224KN 296-18436-5-ND 54 A i 
INA322EA/250 INA322EATR-ND Micropower CMOS R/R Instr. Am . 8-MSOP 349.25/250 LM224N 296-7030-5-ND 55 44 333) 
INA326EA/2K5 INA326EA/2K5CT-ND | Precision, R/R I/O Instr. Amp... 8-MSOP 4.05 3.24 2.52 LM236D-2-5 296-7031-5-ND 125 1.00 75 
INA326EA/2K5 INA826EA/2K5TR-ND ) Precision, R/R 1/0 Instr. Amp. 5670.00/2,500 LM237KC 296-7032-5-ND 3-Terminal Adj. Voltage Regulator.....T0-220AB 1.25 1.00 75 
INA326EA/250 296-15312-1-ND Precision, R/R I/O Instr. Amp. 450 3.60 2.80 LM248D 296-6622-5-ND Quad Op Am 14-SOIC 90 75 60 
INA326EA/250 296-15312-2-ND _| Precision, R/R 1/0 Instr. Amp. 665.00/250 LM248N 296-6623-5-ND Quad Op Amp... 90 75 60 
INA327EA/2K5 INA327EA/2KSCT-ND | Prec., R/R 1/0 Instr. Amp with SD 439 351 2.73 LM258ADGKR 296-17216-1-ND | Dual Op Amp 125 100 75 
INA327EA/2K5 INA327EA/2K5TR-ND J Prec., R/R 1/0 Instr. Amp with SD 6142.50/2,500 LM258ADGKR 296-17216-2-ND 845.00/2,500 
INA327EA/250 296-15953-1-ND | Prec., R/R I/O Instr. Amp with SD 484 387 3.01 LM258ADR 296-15169-1-ND 75 63 50 
INA327EA/250 296-15953-2-ND__| Prec., R/R I/O Instr. Amp with SD 715.00/250 LM258ADR 296-15169-2-ND 812.50/2,500 
INA330AIDGST 296-13861-1-ND | Thermistor Signal Amp for Temp. LM258D 296-6624-5-ND Dual Op Amp Ta RS 
Control. 3.83 3.06 2.38 LM258DGKR 296-17217-1-ND | Dual Op Am 60 48 36 
INA3SOAIDGST 296-13861-2-ND | Thermisto LM258DGKR 296-17217-2-ND | Dual Op Am 405.00/2,500 
Control 565.25/250 LM258DR 296-14591-1-ND | Dual Op Am 55 A433 
TMASETAIDGKT | 996-19000-2-ND Low Power CMOS Ts Ap. Saisramso— | MHA ee ee eae 
eleete ow Power, instr. Amp . . LM258P 296-6625-5-ND | Dual Op A 55 AA 88 
INAS31IDGKT 29651220851-ND) | Low Power, CMOS Instr. Amp. ON a LM293ADGKR 296-17216-1-NO | Dual Differential Comparato 60 48 36 
INA331IDGKT 296-12203-2-ND | Low Power, CMOS Instr. Amp . 548.75/250 A704Re i i 
LM293ADGKR 296-17218-2-ND Dual Differential Comparato: 405.00/2,500 
INA332AIDGKT 296-12204-1-ND | Low Power, CMOS Instr. Amp . 238 1.90 143 dodaci i i 
LM293DGKR 296-17219-1-ND Dual Differential Comparato: £05) 44 33 
INASS2AIDGKT. eobalZeticesNOmm| Low Power, CMOS Instr. Amp. eoemniZo LM293DGKR 296-17219-2-ND__| Dual Differential Comparator 372.50/2,500 
INA337AIDGKT 296-13453-1-ND Wide Temperature, Precision LM318D 296-9538-5-ND Single High Speed Op Amp 7.20. 1.00 30 
Instrumentation Amplifier..................- 450 360 2.80 5 4 : r 5 1 
i ie) LM318P 296-9539-5-ND —_| Single High Speed Op Amp 1.20 1.00 80 
INA337AIDGKT 296-13453-2-ND Wide Temperature, Precision LM324AD 296-9540-5-ND Quad General Purpose Op Amp 50 40 30 
Instrumentation Amplifier.................. 665.00/250 LM324ADR 296-9540-1-ND Quad General Purpose Op Amp. 50 40 30 
INA338AIDGST 296-13454-1-ND__/ Wide Temperature, Precision LM324ADR 296-9540-2-ND _| Quad General Purpose Op Amp . ~ 337.50/2,500 
Instr.Amp- with: Shutdown tS SIO LM324ADBR 296-9541-1-ND | Quad General Purpose Op Amp . a 36. 27 
INA338AIDGST 296-13454-2-ND Ae ath Shinto eee LM324ADBR 296-9541-2-ND | Quad General Purpose Op Amp . 320.00/2,000 
INA2126EA/250 INA2126EACT-ND | Dual, Micropower Instr. Amp a = = nce Ceri aud ae Bupa op Amp ; au oH at 
INA2126EA/250 INA2126EATR-ND | Dual, Micropower Instr. Amp 631.75/250 eta pose nD - : : : 
' LM324ANSR 296-9543-2-ND Quad General Purpose Op Amp . 280.00/2,000 
INA2126E/250 INA2126ECT-ND Dual, Micropower Instr. Amp 5.56 
7 LM324APWR 296-9544-1-ND Quad General Purpose Op Amp .........14-TSSOP 50 40 30 
ie leet Nee ZoEIREND Dual Miconowe inet fae hes WEIRD LM324APWR 296-9544-2-ND —_| Quad General Purpose Op Amp ........ 14-TSSOP 280.00/2,000 
iwotaepa | NAD |B Meroe st A TRE a Eee” 
INA2126U INA2126U-ND Dual, Micropower Instr. Amp 4.82 _ _ ' 3 : - 
INA2126UA INA2126UA-ND Dual, Micropower Instr. Amp 365 LM324DR 296-14597-2-ND Quad General Purpose Op Amp . 305.00/2,500 
Tugizey ———WABBUNG [Oo ow Port Ap... 76800 Teas ——— | TWEDUROR EIST FD [Ou Grr Pose A. Saha 
INA2128UA INA2128UA-ND —_| Dual, Low Power Instr. Amp. .16-S0I0 932 — — Bose pAMD Se 
| ieee ‘ if ey a LM324KAN 296-17882-5-ND | Quad General Purpose Op Amp . 53 42 32 
INA2132U INA2132U-ND Dual, LP, Single-Supply Diff. Amp.........14-SOIC_ 5.29 
i ahi 4 i eye LM324KANSR 296-18448-1-ND | Quad General Purpose Op Amp . 53 42 32 
INA2132UA INA2132UA-ND | Dual, LP, Single-Supply Diff. Amp........14-SOIC 4.05 CMaDAKANISR Pee EAM use! General P OA aaa 
INA2133U INA2133U-ND Dual, High-Speed, Diff. Amp. 5.29 mag senerel Furpess SP AMD me 
TNAD133UA 1NA2133UA-ND Dual, High-Speed, Diff. Amp. 4.05 =e LM324KAPWR 296-18449-1-ND | Quad General Purpose Op Amp .........14-TSSOP 53 42 32 
‘ ii sant ‘ eae LM324KAPWR 296-18449-2-ND | Quad General Purpose Op Amp......... 14-TSSOP 294.00/2,000 
INA2134PA INA2134PA-ND Dual, Audio Differential Line Receive 3.83 
a i Di fal |i A ee = LM324KDR 296-18450-1-ND Quad General Purpose Op Amp . 14-SOIC 50 40.30 
INA2134UA INA2134UA-ND Dual, Audio Differential Line Receive 3.83 
i i Di fal |i A = = LM324KDR 296-18450-2-ND Quad General Purpose Op Amp . 337.50/2,500 
INA2137PA INA2137PA-ND Dual, Audio Differential Line Receive 3.83 LM324KN 296-18451-5-ND Quad G IP OpA 50 40 30 
INA2137UA INA2137UA-ND __| Dual, Audio Differential Line Receive 388 — TMaSaKNSR as aa aa Gud Genel Pummose oy me : aa 
-| in= = = 3 == uad General Purpose Op Amp . f “ ‘| 
aU tee q en Dual Pomerat Inet fu al Sa LM324KNSR 296-18452-2-ND | Quad General Purpose Op Amp . 280.00/2,000 
INA2143U INA2143U-ND Dual’ High Speed Precision Gai j LM324KPWR 296-18453-1-ND | Quad General Purpose Op Amp..........14-TSSOP 50 40 30 
Distsrence ATi sscccent Se 14-s01c LM324KPWR 296-18453-2-ND | Quad General Purpose Op Amp........ 14-TSSOP 280.00/2,000 
INA2143UA INA2143UA-ND Dual, High Speed Precision Gai LM324N 296-1391-5-ND Quad General Purpose Op Amp . .14-Dip A5 OONEet 
Difference Amp 14-SOIC 3.83 SoS LM324PWR 296-9545-1-ND Quad General Purpose Op Amp.........14-TSSOP 45 36.27 
INA2321EA/250 INA2321EACT-ND | Micropower CMOS R/R Instr. Amp....14-TSSOP_ 439. — LM324PWR 296-9545-2-ND —_| Quad General Purpose Op Amp........ 14-TSSOP 252.00/2,000 
4 A LM348D 296-9552-5-ND Quad General Purpose Op Amp . 45 SOO meer 
INA2321EA/250 INA2321EATR-ND | Micropower CMOS R/R Instr. Amp... 648.50/250 
a H LM348DR 296-14600-1-ND Quad General Purpose Op Amp . A5 36 0.27 
INA2322EA/250 INA2322EACT-ND | Micropower CMOS R/R Instr. Amp... ori 207 281 
INA2322EA/250 INA2322EATR-ND | Micropower CMOS RVR Instr. Amp... 14-TSSOP 548.75/250 LM348DR 296-14600-2-ND__| Quad General Purpose Op Amp . 305.00/2,500 
INA2331 AIPWR INA2331AIPWRCT-ND| Low Power R/R CMOS Instr. Amp.....14-TSSOP_ 4.05 = =— = — eee Eerie aa op fue af a 20 
INA2331AIPWR INA2331AIPWRTR-ND| Low Power R/R CMOS Instr. Amp.....14-TSSOP 5670.00/2,500 Bice ual Up Amp: : : 
INA2331 AIPWT 296-17647-1-ND | Low Power R/R CMOS Instr. Amp.....14-TSSOP 439 — = — LM358ADGKR 296-18455-2-ND 337.50/2,500 
INA2331 AIPWT 296-17647-2-ND | Low Power R/R CMOS Instr. Amp...... 14-TSSOP 648.50/250 LM358ADR 296-14601-1-ND 50) 4030 
INA2332AIPWR INA2332AIPWRCT-ND| Low Power R/R CMOS Instr. Amp.....14-TSSOP 3.04 2.43 1.89 LM358ADR 296-14601-2-ND 337.50/2,500 
INA2332AIPWR INA2332AIPWRTR-ND| Low Power R/R CMOS Instr. Amp......14-TSSOP 4252.50/2,500 LM358AP 296-9554-5-ND 50.40.30 
1SO100AP 1S0100AP-ND Low Leakage Isolation Amp 125.46 117.10 108.74 LM358APWR 296-18456-1-ND 50 4030 
1$0121BG 296-12577-5-ND | 2500 VMS Precision Isolation Amp 110.10 102.76 95.42 eda Carat ie mae aa 
1S0122JP 1S0122JP-ND Low-Cost Precision Isolation Amp 15.71 _ - e ne 3 3 3 
1$0122JU 1S0122JU-ND Low-Cost Precision Isolation Amp Al oS LM358DGKR 296-18457-1-ND 50.40 __—.30 
1S0122P 1S0122P-ND Low-Cost Precision Isolation Amp 1760 — — LM358DGKR 296-18457-2-ND 337.50/2,500 
1$0122U 1$0122U-ND Low-Cost Precision Isolation Amp 760 — — LM358DR 296-1014-1-ND A536 27 
1$0124P 1$0124P-ND Low-Cost Precision Isolation Amp 20 — — LM358DR 296-1014-2-ND 305.00/2,500 
1S0124U 1$0124U-ND Low-Cost Precision Isolation Amp........28-SOIC 1201 — — LM358P 296-1395-5-ND A536 27 
1SO150AU 1SO150AU-ND Dual, Isolated, Bi-Dir. Digital Coupler....28-SOIC 1349 — — LM358PSR 296-1396-1-ND AS Sb 27 
1S0508P 1S0508P-ND Uni-Directional Isolated Digital Coupler 12.69 11.43 10.14 LM358PSR 296-1396-2-ND 252.00/2,000 
1S0722DR 296-19768-1-ND | 3.3V/5V High Speed Digital Isolator. 3.94 3.15 2.45 LM358PWR 296-9555-1-ND A536 27 
1S0722DR 296-19768-2-ND | 3.3V/5V High Speed Digital Isolator. 5512.50/2,500 LM358PWR 296-9555-2-ND 252.00/2,000 
1SO722MDR 296-19769-1-ND | 3.3V/5V High Speed Digital Isolator. 3.94 315 2.45 LM392DGKR 296-20644-1-ND | LP Op Amp and Voltage Comparator 129 1.08 86 
1S0722MDR 296-19769-2-ND | 3.3V/5V High Speed Digital Isolator. 5512.50/2,500 LM392DGKR 296-20644-2-ND__| LP Op Amp and Voltage Comparator 1397.50/2,500 
LF347BD 296-7136-5-ND | Quad WB JFET Op Amp 150 120 90 LM392DR 296-20853-1-ND | LP Op Amp and Voltage Comparator 114 (9576 
LF347D 296-7137-5-ND Quad WB JFET Op Amp 68 51 39 LM392DR 296-20853-2-ND LP Op Amp and Voltage Comparator 1235.00/2,500 
LF347DR 296-7137-1-ND Quad WB JFET Op Amp 68 51 39 LM392P 296-20854-5-ND LP Op Amp and Voltage Comparator 1.14 95 76 
LF347DR 296-7137-2-ND | Quad WB JFET Op Amp 552.50/2,500 LM2900DR 296-9525-1-ND | Quad Op Amp... 50 40 .30 
LF347N 296-7138-5-ND | Quad WB JFET Op Amp 68 51 39 LM2900DR 296-9525-2-ND | Quad Op Am| 337.50/2,500 
LF353D 296-1384-5-ND___| Dual JFET Op Amp..... 48 3627 LM2900N 296-9526-5-ND | Quad Op Am 50 40 30 
LF353DR 296-14587-1-ND | Dual JFET Op Amp 6 26 oF LM2902D 296-6598-5-ND | Quad Op Am| 50 40 30 
LF353DR 296-14587-2-ND | Dual JFET Op Amp 250.00/2,500 LM2902DR 296-14594-1-ND | Quad Op Am 50 40 30 
LF353P 296-7139-5-ND | Dual JFET Op Amp 53 40 30 LM2902DR 296-14594-2-ND | Quad Op Am 247.50/2,500 
LF411CD 296-12846-5-ND | High Speed JFET Op Amp. 105 88 70 LM2902KAVMPWREP_ | 296-21230-1-ND__| Quad Op Am 80.60.45 
LF412CD 296-7140-5-ND__| Dual JFET Op Amp..... 1149576 LM2902KAVMPWREP |296-21230-2-ND | Quad Op Am -14-TSSOP 530.00/2,000 
LF412CDR 296-14588-1-ND | Dual JFET Op Amp 114 «9576 LM2902KAVQDR 296-17253-1-ND | Quad Op Am 14-SOIG 523980 
LF412CDR 296-14588-2-ND | Dual JFET Op Amp 1235.00/2,500 LM2902KAVQDR 296-17253-2-ND | Quad Op Am 14-SOIC 422.50/2,500 
LF412CP 296-7141-5-ND | Dual JFET Op Amp 1144 9576 LM2902KAVQDRQ1 =| 296-18439-1-ND | Quad Op Am 14-SOIC 60.4584 
LM124DR 296-16907-1-ND | Quad Op Amp. 14-S0IG 926952 LM2902KAVQDRQ1 _| 296-18439-2-ND__| Quad Op Amp.. 14-SOIC 487.50/2,500 
LM124DR 296-16907-2-ND | Quad Op Amp. .14-SOIC 747.50/2,500 (Continued) 
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ip Texas INSTRUMENTS 


Talk Digi-Key Price Each ele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM2902KDR 296-18440-5-ND | Quad Op Amp. 5 44 33 LMV711IDCKR 296-18001-2-ND | Single, Low Power, R/R /0 Op Amp.......9C70-6 1209.00/3,000 
LM2902KN 296-18441-5-ND | Quad Op Amp. 55° 4433 LMV712IDGSR 296-20926-1-ND | Low Power, Low Noise, High Output, 
LM2902KNSR 296-18442-1-ND | Quad Op Amp. 55 4433 R/R In/Out Dual Op Amp... 1.29 1.08 86 
LM2902KNSR 296-18442-2-ND | Quad Op Amp. 308.00/2,000 LMV712IDGSR 296-20926-2-ND | Low Power, Low Noise, High Output, 
LM2902KPWR 296-18443-1-ND | Quad Op Amp. 55 A433 R/R In/Out Dual Op Amp... -MSOP 1397.50/2,500 
LM2902KPWR 296-18443-2-ND | Quad Op Amp. 308.00/2,000 [MV715IDBVR 296-20927-1-ND | Single Low Power, R/R In/Out 
LM2902KVODR 296-17396-1-ND | Quad Op Amp. 52 39 30 Op Amp... ces $0T-23-6 102 85 68 
LM2902KVQDR 296-17396-2-ND | Quad Op Amp. 422.50/2,500 LMV715IDBVR 296-20927-2-ND | Single Low Power, R/R In/Out 
LM2902KVODRQ1 —| 296-17027-1-ND | Quad Op Amp. 56 4232 Op Amp... a SOT-23-6 1326.00/3,000 
LIM2902KVQDRQ1 296-17027-2-ND__| Quad Op Amp. 455.00/2,500 LMV715IDCKR 296-20928-1-ND | Single Low Power, R/R In/Out 
TM2902KVOPWROT | 296-17714-1-ND | Quad Op Amp. 36 42 ~~«CD Op Amp... si 1.02.85 68 
LMZapaKvOPWRH A chstealy cin @ ule a He megnD LMV7151DCKR 296-20928-2-ND | Single Low Power, R/R In/Out 
-6599-5- juad Op Amp. : 40: Op Amp... of 1326.00/3,000 
LM2902PWR 296-6600-1-ND | Quad Op Amp. 50. 40 30 LMV821DBVR 296-18459-1-ND | Single, Low Voltage, R/R Op Amp. 96 72 54 
LM2902PWR 296-6600-2-ND__| Quad Op Amp. 280,002,000 | LwvazipevR 296-18459-2.ND | Single, Low Voltage, R/R Op Amp. 936,00/3,000 
LM29020DRQ1 296-16814-1-ND | Quad Op Amp. a 36.27 LMV821DCKR 296-18460-1-ND _| Single, Low Voltage, R/R Op Amp. 96.72 5A 
LM2902QDRQ1 296-16814-2-ND | Quad Op Amp. 390.00/2,500 LMV821DCKR 296-18460-2-ND | Single, Low Voltage, R/R Op Amp. 936.00/3,000 
LM2902QPWRQ1 296-16908-1-ND | Quad Op Amp. 7 62 43 LMV821IDBVR 296-18461-1-ND | Single, Low Voltage, R/R Op Amp. 90 75 60 
L2902QPWRQ1 296-16908-2-ND | Quad Op Amp. 422.00/2,000 LMV821IDBVR 296-18461-2-ND | Single, Low Voltage, R/R Op Amp. 1170.00/3,000 
LM2904AVQDRQ1 296-18445-1-ND__| Dual General Purpose Op Amp. 60.45 ~_—34 LMV821IDCKR 296-18462-1-ND | Single, Low Voltage, R/R Op Amp. 90 75 6 
Taaeanvaen ee ' aay Dual General Furpose be Amp. a $8750 S05 LMV821IDCKR 296-18462-2-ND _| Single, Low Voltage, R/R Op Amp. 1170.00/3,000 
~ -1- ual General Purpose Op Amp. . : : 5 1 
LM2904AVOPWRO1 | 296-17791-2-ND | Dual General Purpose Op Amp. 400.00/2,000 meer pee Cone Om| Qual Low Valeo a i fe eee ce coi 
LM2904D 296-9527-5-ND Dual General Purpose Op Amp. -50 40 30 LMV822DR 296-18463-1-ND Dual Low Voltage R/R Op Am 78 65) 52 
LM2904DGKR 296-17931-1-ND Dual General Purpose Op Amp.. -50 40.30 LMV822DR 296-18463-2-ND Dual Low Voltage R/R Op Am 845.00/2,500 
LM2904DGKR 296-17931-2-ND Dual General Purpose Op Amp. 337.50/2,500 LMV822IDGKR 296-17407-1-ND Dual Low Voltage R/R Op Am 96 80 =.64 
vet a ee acer aon ee oe Pe ace 
Thee ea ee ie ie rs a A a LMV822IDR 296-18464-2-ND | Dual Low Voltage R/R Op Am 1040.00/2,500 
9529-1 E : 40: LMV824DGVR 296-17522-1-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp. 1.02 85 68 
LM2904PWR 296-9529-2-ND Dual General Purpose Op Amp. 280.00/2,000 LMV824DGVR 296-17522-2-ND _| Quad Low Voltage R/R Op Amp. 904.00/2,000 
LM2904QDRQ1 296-15184-1-ND Dual General Purpose Op Amp. 48 3600 (27 LMV824DR 296-18465-1-ND Quad Low Vollage RR oF ATib: 06 80.64 
LM2904QDRQ1 296-15184-2-ND Dual General Purpose Op Amp. 390.00/2,500 LMV824DR 296-18465-2-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 1040.00/2,500 
Lz904QPWRO1 296-18446-1-ND | Dual General Purpose Op Amp. a LMV824IDGVR 296-17523-1-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp... 14-TVSOP 129 1.08 86 
LM2904QPWRO1 296-18446-2-ND_| Dual General Purpose Op Amp. 320.00/2,000 LMV8241DGVR 296-17523-2-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp......... 14-TVSOP 1144.00/2,000 
fase aveo oe 20g END Dual Benet Eurposs ay Amp. 56 ena ise LMV824IDR 296-18466-1-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp. 14-SOIC 1.23 1.03.82 
~ -2- jual General Purpose Op Amp. .00/2, = a z 
Iaeatonno: Sos Nb | ea ups Ap Ra) Ul Ue 
TM2gORPWROT eee rae er aa Op Amp. pee, LMV824IPWR 296-18467-2-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp... 14-TSSOP  _1090.00/2,000 
E : syd LMV824PWR 296-18468-1-ND | Quad Low Voltage B/R Op Amp.......14-TSSOP 96 80 64 
LM3900DR 296-14604-1-ND — Quad Op Amp. 96 8064 LMV824PWR 296-18468-2-ND _| Quad Low Voltage R/R Op Amp......... 14-TSSOP 852.00/2,000 
ee pepe ent came cuad Op Amp. eee te LMV93qIDBVR 296-18469-1-ND | 1.8V BIR In/Out Op Amp 78 65 52 
TAWea ID SCE MIM Lov Vonane ti ee ee LMV931IDBVR 296-18469-2-ND | 1.8V R/R In/Out Op Amp 1014.00/3,000 
(Mva91 IDBVR poeCe INDI Low Volteg RIA A aerator LMV931IDCKR 296-17996-1-ND | 1.8V R/R In/Out Op Amp 78 65 52 
OW ade NR DAME: ees LMV931IDCKR 296-17996-2-ND | 1.8V R/R In/Out Op Amp 1014.00/3,000 
LMV321IDBVRQ1 296-20922-1-ND | Low Voltage R/R Op Amp . 80 60S LMV931QDBVRQ1 296-19312-1-ND _| 1.8V R/R In/Out Op Amp 1.02.85 68 
SE re cc im | PMU Fa eae LMV931QDBVROT | 296-19312-2-ND | 1.8V RR In/Out Op Amp 1326.0073,000 
LMV321 |DCKR 296-9568-2.ND_ | Low Voltage R/R Op Amp. “ 558.00/3,000 PME a DEKB eet Dag) | -BV Dual Op Amp . Ee nteunees 
[MV3210DBVRO1 | 296-20923-1-ND | Low Voltage R/R Op Amp. 846348 Lee DEkR eco ogm| |-8V Dual Op Amp . eee 
a Pp Amp - : a : LMV932IDR 296-17911-1-ND | 1.8V Dual Op Amp . 84 70 56 
NSC GDEYRGT eee ee se ND rout  Vollage aM R Op amp Ba B18: 00/3 000 LMV932IDR 296-17911-2-ND___| 1.8 Dual Op Amp . 910.00/2,500 
LMva24DR 296-9669-1.ND | Quad Low Voltage F/R Op Amp 3 60 a8 TMVa41DR pec tear Dam) 1 BV Quad Op Amp Ta ae 
nee 9g pamp : ane LMV934IDR 296-20929-2-ND | 1.8V Quad Op Amp 1300.00/2,500 
LMV32410R 296-9569-2-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 650.00/2,500 Myoad PWR Soe oe MINIMA 1-8 Gusd OG AW TaTSSOP MRTCOMME TOGimuMl sd 
EMvezsIDRQt eofalEsSea/eNOMM| Quad Low Voltage F/R Op Amp dy) LMV934IPWR 296-20930-2.ND | 1:8V Quad Op Amp “14-TSSOP -1064.00/2,000 
TMV3241DRQ1 296-18458-2-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 487.50/2,500 var DEVE 596-18470-1-ND | 1.8V B/R In/Out Op Arvo with ; panier 
LMV3241PWR 296-9570-1-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 88 866 50 CHU 507-236 968 80 64 
LMV3241PWR 296-9570-2-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 586.00/2,000 TMVaniiDBvA PaGH EATON LBV FUR IwOnh Goa : : ; 
LMV324QDR 296-17467-1-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 96 72 54 : niSUr pimp sl 
LMV3240DR 296-17467-2-ND __| Quad Low Voltage R/R Op Amp 780.00/2,500 Liaveeaibaice ere nl ewe aaasanr ah 1248.00/3,000 
LMV3240DRO1 296-19470-1-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 60 45 34 CRUG ee 3 on 
Lv324apR01 296-19470-2-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 487.50/2,500 eee : Saeek: 
LMV324QPWR 296-17468-1-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 96 72 54 LMVa81IDCKR 2 1 189 20 irvOut Op Amp with eet 
TMVeHapWnot (Soa eeTNGE coca Low Von WR OoAm nee eee LMVOB2IDGSR 296-17949-1-ND__| 7.8V BIR In/Out Op Amp O-MSOP 1.08 90 72 
TMVaDaDPWROT 59619549-2-ND | Guad Low Voltage BIR On Ai 700.00/2,000 LMV982IDGSR 296-17949-2-ND | 1.8VR/R In/Out Op Amp 0-MSOP 1170.00/2,500 
eel oi LOG100JP LOG100JP-ND Prec. Logarithmic/Log Ri 14-Dip 141.92 132.46 123.00 
LMV324SIDR 296-15361-1-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 96 72 54 . -ogariinmic/”_og Ratio Amp. Pe : : 
e Not LOG101AID 296-12850-5-ND Prec. Logarithmic/Log Ratio Amp. 11.58 = = 
LMV324SIDR 296-15361-2-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 780.00/2,500 AU ! 
LMV324SIPWR 296-15362-1-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 96 72 5A LOG102AID LOG102AID-ND Prec. Logarithmic/Log Ratio Amp. 12.08 = = 
LMV324SIPWR 296-15362-2-ND _| Quad Low Voltage R/R Op Amp 638.00/2,000 LOGI04AID 296-12851-5-ND | Prec. Logarithmic/Log Ratio Amp......... Te 
TMV341IDBVR 296-17843-1-ND _ | Single R/R Out CMOS Op Amp 80.6045 LOG112AID coaecocinamm Cs" Corvin Am cic 
Cee DEVE eegraea gt a Single F/R Out CMOS Op Amp He ey LOG114AIRGVT 296-21666-1-ND | Prec. Logarithmic Amp NEW! 16-OFN 1449 13.05 11.58 
LMV341IDCKR 296-17359-1-ND | Single R/R Out CMOS Op Amp 80 60 45 VOCHaaIneNT PERSIST Pree: Loecithmic Are ew SOEN SLE OpL 
LMV341IDCKR 296-17359-2-ND —_| Single R/R Out CMOS Op Amp 780.00/3,000 rec. Logarithmic Amp : 
LMV342IDR 296-20924-1-ND | Dual R/R Out CMOS Op Amp 88 66 50 LOG2112AIDW 296-13815-5-ND —_| Precision Logarithmic Amp..... 16-SOIC 17.03 =) = 
LMV34210R 296-20924-2-ND | Dual R/R Out CMOS Op Amp 715.00/2,500 eo Pere cee om (jira Low Power, Quad Op Amp 10 Be ee 
LMV34410R 296-20925-1-ND | Quad R/R Out CMOS Op Am 75 63 50 ios tra Low Power, Quad Op Amp — 7.50/2, 
LMV3441DR 296-20925-2-ND Quad R/R Out CMOS Op Am 812.50/2,500 LP324N 296-17954-5-ND Ultra Low Power, Quad Op Amp 14-Di 60 45 34 
LMV3441PWR 296-18596-1-ND | Quad R/R Out CMOS Op Am ‘Bo a LP324PWR 296-17955-1-ND | Ultra Low Power, Quad Op Amp.......14-TSSOP_ 7254.44 
LMV344IPWR 296-18596-2-ND | Quad R/R Out CMOS Op Am 666.00/2,000 Teepe pee We ae one Bad Op Amp -14-TSSOP i Suey 
= 4 -] i sal be ra Low Power, Dual Op Amp . i 2 a 
LMVaSSIDDUR | 296-16708-2ND | Dual Lw Voltage VR Op Amp  eann.od, | LP3580R 296-20984-2-ND | Uta Low Power, Dual Op Amp. 4875072500 
LMV358IDGKR 296-13455-1-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp 88 66 50 LP2902DR 296-17950-1-ND | Ultra Low Power, Quad Op Amp eB) ae 
LMV358IDGKR 296-13455-2-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp 715.00/2,500 LP2902DR 296-17950-2-ND _| Ultra Low Power, Quad Op Amp 747.50/2,500 
LMV35810R 296-9571-1-ND __| Dual Low Voltage R/R Op Amp 80 60 45 eee Pastis NO uta Low Power Gua Op Amp caate-op 2 g & 
a apa ie sal be ra Low Power, Qua jp Amp 14> ri a a 
I SeRIDEOI PR aE Del Loy Votes an Goan eo ae LP2902PWR 296-17952-2-ND | Ultra Low Power, Quad Op Amp......14-TSSOP 692.00/2,000 
LMV358IDRQ1 296-17648-2-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp 715.00/2,500 LP2904DR 206-20882-1-ND) | Ultra Low Power, Dual Op Amp . UO te 
LMV358IPWR 296-9572-1-ND —_| Dual Low Voltage R/R Op Amp Faaill BGimaaaO LP2904DR 296-20932-2-ND | Ultra Low Power, Dual Op Amp . 1235.00/2,500 
LIMV358IPWR 296-9572-2-ND _| Dual Low Voltage R/R Op Amp 586.00/2,000 os oe eas oe a Volt, ~ Power, a Op Amp Sie 92 ee tae 
LMV3580DDUR 296-17469-1-ND | Dual Low Voltage R/R Op Am| 73 ee C om -17715-2- ow Volt., Low Power, R/R Op Amp .. SOT-23- 00/3, 
iMVasBODBUR 396-17469-2ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp 1014.00/3,000 LPV321DCKR 296-17716-1-ND | Low Volt. Low Power, R/R Op Amp.....SC70-5 92 69 52 
LMV358QDGKR 296-17470-1-ND | Dual Low Voltage B/R Op Amp 78 65. 52 LPV321DCKR 296-17716-2-ND | Low Volt., Low Power, R/R Op Amp........C70-5 897.00/3,000 
LMV3580DGKR 296-17470-2-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp 845.00/2,500 LPV321IDBVR 296-17717-1-ND | Low Volt., Low Power, R/R Op Amp...SOT-23-5 78 6552 
LMV3580DR 296-17471-1-ND | Dual Low Voltage B/R Op Amp 96 72 54 LPV321IDBVR 296-17717-2-ND | Low Volt., Low Power, R/R Op Amp... SOT-23-5 1014.00/3,000 
LMV3580DR 296-17471-2-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp 780.00/2,500 LPV321IDCKR 296-17718-1-ND | Low Volt., Low Power, R/R Op Amp.......SC70-5 78 65 52 
LMV35sQPWR 296-17472-1-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp 96 72 54 LPV321IDCKR 296-17718-2-ND | Low Volt., Low Power, R/R Op Amp........SC70-5 1014.00/3,000 
LMV358QPWR 296-17472-2-ND _| Dual Low Voltage R/R Op Amp 638.00/2,000 LPV324DR 296-16815-1-ND | Quad, Low Voltage, R/R Op Amp 14-S0IC 907560 
LMV710IDBVR 296-17853-1-ND | Low Power R/R I/O Op Amp . 93. 78 «62 LPV324DR 296-16815-2-ND | Quad, Low Voltage, R/R Op Amp 14-SOIC 975.00/2,500 
LMV7101DBVR 296-17853-2-ND | Low Power R/R I/O Op Amp . 1209.00/3,000 LPV3241DR 296-16732-1-ND | Quad, Low Voltage, R/R Op Amp 148010 88 66 50 
LMV710IDCKR 296-17854-1-ND | Low Power R/R I/O Op Amp . Ge ath Ge LPV324IDR 296-16732-2-ND | Quad, Low Voltage, R/R Op Amp 14-SOIC 1105.00/2,500 
LMV710IDCKR 296-17854-2-ND | Low Power R/R I/O Op Amp . 1209.00/3,000 LPV324IPWR 296-16731-1-ND | Quad, Low Voltage, R/R Op Amp.......14-TSSOP 1.02.85 — 68 
LMV711IDBVR 296-18000-1-ND | Single, Low Power, R/R 1/0 Op Amp...SOT-23-5 93 78 62 LPV324IPWR 296-16731-2-ND | Quad, Low Voltage, R/R Op Amp........14-TSSOP 904.00/2,000 
LMV711IDBVR 296-18000-2-ND | Single, Low Power, R/R 1/0 Op Amp... SOT-23-5 1209.00/3,000 LPV324PWR 296-16816-1-ND___| Quad, Low Voltage, R/R Op Amp.......14-TSSOP_—.90_—.75_—«60 
LMV714IDCKR 296-18001-1-ND _| Single, Low Power, R/RI/O Op Amp.......SC70-6 93 78 62 (Continued) 
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Let Digi-Key Price Each tele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. fl 25 100 
LPV324PWR 296-16816-2-ND | Quad, Low Voltage, R/R Op Amp....... 14-TSSOP 798.00/2,000 OPO7CDR 296-14626-2-ND Low Offset Voltage Precision Op Amp .. 1040.00/2,500 
LPV358DDUR 296-17719-1-ND Dual, Low Volt., Low Power, R/R OPO7CP 296-12853-5-ND Low Offset Voltage Precision Op Am} 96 80 64 
Op Amp... 215) 63 50 OP0O7DD 296-9621-5-ND Low Offset Voltage Precision Op Am, 90 75 60 
LPV358DDUR 296-17719-2-ND Dual, Low Volt., Low Power, R/R OP07DDR 296-14627-1-ND Low Offset Voltage Precision Op Amp... 90 15 60 
Op Amp... 975.00/3,000 OPO7DDR 296-14627-2-ND _| Low Offset Voltage Precision Op Amp... 975.00/2,500 
LPV358DGKR 296-17761-1-ND Dual, Low Volt., Low Power R/R OPO7DP 296-9622-5-ND Low Offset Voltage Precision Op Amp 90 75 60 
Op Amp... 75 63 50 OPA27GP OPA27GP-ND Compensated, LN, Precision Op Amp 2.45 _ _ 
LPV358DGKR 296-17761-2-ND Dual, Low Volt., Low Power R/R OPA27GU OPA27GU-ND Compensated, LN, Precision Op Amp 2.45 ae 
Op Amp... 812.50/2,500 OPA37GP OPA37GP-ND Uncompensated, LN, Precision Op Amp 257i _ _- 
LPV358DR 296-17720-1-ND Dual, Low Volt., Low Power, R/R OPA37GU OPA37GU-ND Uncompensated, LN, Prec. Op Amp........ PAY — — 
Op Amp... 15 63 50 OPA111AM OPA111AM-ND LN, Precision Op Amp (500pV Out)... 24.42 = 
LPV358DR 296-17720-2-ND | Dual, Low Volt., Low Power, R/R OPA111BM OPA111BM-ND LN, Precision Op Amp (250yV Out 39:72, 
Op Amp... 812.50/2,500 OPA121KU OPA121KU-ND Low Cost, Precision DiFET Op Amp 8.50 => =— 
LPV358IDDUR 296-17721-1-ND | Dual, Low Volt., Low Power, R/R OPA124U OPA124U-ND Low Noise, Precision DiFET Op Amp HOO) 
1947056 OPA124UA OPA124UA-ND Low Noise, Precision DiFET Op Amp ..... 9.40 = = 
LPV358IDDUR 296-17721-2-ND OPA128JM OPA128JM-ND DiFET Electrometer-Grade Op Amp 50.12 - = 
1092.00/3,000 OPA128KM OPA128KM-ND DiFET Electrometer-Grade Op Amp 55.85 — —_— 
(POOR |ZOTTSETAD | on oer a  Lebeeiateee 
Op Amp ate Gey ky . i abies : ae 
ueciioeeR a oe OPA 2908 OPA(29U8:NO Ue Low as Curent FET Op Amp. S016 808 ——— 
Op Amp... 845.00/2,500 | ra-Low Bias Current DiFET Op Amp.... 8- . == 
LPV358IDR 296-17722-1-ND | Dual, Low Volt., Low Power, R/R ny ae HERE HIRT rane oon a8 =e 
Op Amp... 718 165) 252! I eneral Purpose FeI-Input Op Amp .. - = 
[RSHOR [DBF TAESNO iL av Powe Cn !0lU!lUdee eee 
Op Amp... 845.00/2,500 : ‘ : 
LT10130P 296-1399-5-ND _| Dual Precision Op Amo. 140 112 84 OPAT32U OPAT32U-ND High Speed FET-Input Op Amp .. 570 456 3.85 
agai I eee ae ane OPA132UA OPA132UA-ND —_| High Speed FET-Input Op Am 326 261 203 
LT1013DD 296-1400-5-ND Dual Precision Op Amp. ier zeE AR} # ; 
e -4- isi OPA134PA OPA134PA-ND High Performance Audio Op Amp. 2125) 1:80) 1:35 
LT1013DDR 296-14615-1-ND Dual Precision Op Amp. 155) 1:24) 293; + ‘ 
ar OPA134UA OPA134UA-ND High Performance Audio Op Amp. 2.25 1:80 1.35 
LT1013DDR 296-14615-2-ND Dual Precision Op Amp. 880.00/2,500 sj eg se, 
are OPA137N/250 OPA137NCT-ND Low Cost FET-Input Op Amp...... 2.25 
LT1013DIDR 296-12982-1-ND Dual Precision Op Amp. 163 130 .98 
= 9. ici OPA137N/250 OPA137NTR-ND Low Cost FET-Input Op Amp. 332.50/250 
LT1013DIDR 296-12982-2-ND Dual Precision Op Amp. 2080.00/2,500 
- last ji OPA137NA/250 OPA137NACT-ND | Low Cost FET-Input Op Am 1.63 => = 
LT1013DIP 296-7044-5-ND Dual Precision Op Amp. 1.63 130 98 
: 6 ei OPA137NA/250 OPA137NATR-ND | Low Cost FET-Input Op Am 227.50/250 
LT1013DP. 296-7045-5-ND Dual Precision Op Amp. 1.55 1.24 93 
oar OPA137P OPA137P-ND Low Cost FET-Input Op Am, 2.38 _- = 
LT1014CN 296-14616-5-ND | Quad Precision Op Amp 428 342 266 a x ya 
a OPA137PA OPA137PA-ND Low Cost FET-Input Op Am, 1.50 
LT1014DIDW 296-7046-5-ND Quad Precision Op Amp 495 3.96 3.08 
e Fe ae OPA137U OPA137U-ND Low Cost FET-Input Op Am, 2.38 - =— 
LT1014DIN 296-15322-5-ND Quad Precision Op Amp 495 3.96 3.08 
Hee OPA137UA OPA137UA-ND Low Cost FET-Input Op Am, 1.50 = = 
LT1014DN 296-7047-5-ND Quad Precision Op Amp 4.28 342 2.66 if Pas 
‘ : OPA177FP OPA177FP-ND Precision Op Amp.. 545 436 3.39 
LT1030CDR 296-14617-1-ND | Quad Low Power Line Driver 2.00 1.60 1.20 OPA177GP OPA177GP-ND Precision Op Amp 490 152 1414 
LT1030CDR 296-14617-2-ND | Quad Low Power Line Driver ... 14-SOIC 2560.00/2,500 OPAI776S OPA177GS-ND _| Precision Op Amp. f90 152 144 
Me een 296-9601-5-ND__| Dual General Purpose Op Amp. 35 4438 OPA227P OPA227P-ND High Precision, Low Noise Op Amp i 
58DR 296-14622-1-ND Dual General Purpose Op Amp. £55) 44 33 5 : fs A a ra 
OPA227PA OPA227PA-ND High Precision, Low Noise Op Amp 2.36 
MC1458DR 296-14622-2-ND Dual General Purpose Op Amp. 372.50/2,500 i i ici i = = 
MC1458P 296-1403-5-ND Dual G IP OpAl 44 33 OPA227U OPA227U-ND High Precision, Low Noise Op Amp 5.02 
5 -1403-5- ual General Purpose Op Amp. Ome : OPA227UA OPA227UA-ND High Precision, Low Noise Op Amp 5560 =! 
ian pees on uae te Op Amp, ane t ne ut Be af OPA228P OPA228P-ND Low Noise Precision Op Amp. 502. 
Beeson ual p Amp, -40°C to 85° a : é OPA228PA OPA228PA-ND Low Noise Precision Op Amp. 2360¢«CSti(iti 
MC3303PWR 296-11661-1-ND | Quad LP Op Amp, -40°C to 85° 76 57 A3 OPA228U OPA228U-ND Low Noise Precision Op Amp. 5.02 — 
MC3303PWR 296-11661-2-ND | Quad LP Op Amp, -40°C to 85°C.. 506.00/2,000 OPA228UA OPA228UA-ND Low Noise Precision Op Amp. 236 — 
MC3403D 296-7035-5-ND Quad Low Power GP Op Amp... 76 57 AB OPA234E/250 OPA234ECT-ND Low Power Single-Supply Op Amp 3.53 = = 
MC3403DR 296-14623-1-ND —/ Quad Low Power GP Op Amp .. TTT OS OPA234E/250 OPA234ETR-ND Low Power Single-Supply Op Amp 522.00/250 
MC3403DR 296-14623-2-ND Quad Low Power GP Op Amp .. 617.50/2,500 OPA234EA/250 OPA234EACT-ND | Low Power Single-Supply Op Amp 945 = = 
MC3403N 296-1406-5-ND Quad Low Power GP Op Amp 1 57) AB OPA234EA/250 OPA234EATR-ND | Low Power Single-Supply Op Amp 362.50/250 
MC3403NSR 296-1407-1-ND Quad Low Power GP Op Amp 16 el | zk OPA234U OPA234U-ND Low Power Single-Supply Op Amp 3.22 = = 
MC3403NSR 296-1407-2-ND Quad Low Power GP Op Amp 506.00/2,000 OPA234UA OPA234UA-ND Low Power Single-Supply Op Amp 995 = = 
MC3403PWR 296-7036-1-ND Quad Low Power GP Op Amp 76 57 A3 OPA237NA/250 OPA237NACT-ND | Single-Supply Op Amp. 150 1.20.90 
MC3403PWR 296-7036-2-ND Quad Low Power GP Op Amp 506.00/2,000 OPA237NA/250 OPA237NATR-ND | Single-Supply Op Amp 210.00/250 
MC3487D 296-7039-5-ND Quad Differential Line Driver. ts) 63) 50) OPA237UA OPA237UA-ND Single-Supply Op Amp... sky lal) ER) 
MC33078DGKR 296-17855-1-ND Dual High Speed Low Noise Op Amp... 18 65 B52) OPA241PA OPA241PA-ND Single-Supply, Micropower, 
MC33078DGKR 296-17855-2-ND Dual High Speed Low Noise Op Amp.... 845.00/2,500 Voltage Op Amp. 2.59 - = 
MC33078DR 296-17723-1-ND | Dual High Speed Low Noise Op Amp 80 60 45 OPA241UA OPA241UA-ND Single-Supply, Micropower, Low 
MC33078DR 296-17723-2-ND Dual High Speed Low Noise Op Amp 650.00/2,500 Voltage Op Amp. 2.59 _ - 
MC33078P 296-17724-5-ND Dual High Speed Low Noise Op Amp 96 2 64 OPA244NA/250 OPA244NACT-ND | Single-Supply, Micropower Op Amp... 1.43 = = 
MPA4609|PFBT 296-16678-1-ND | Quad, Diff. 1/0 2x1 Multiplexed OPA244NA/250 OPA244NATR-ND | Single-Supply, Micropower Op Amp. 199.50/250 
High Gain Preamp... 910 7.28 6.15 OPA244PA OPA244PA-ND Single-Supply, Micropower Op Amp. 1.30 SS 
MPA4609IPFBT 296-16678-2-ND | Quad, Diff. 1/0 2x1 Multiplexed OPA244UA OPA244UA-ND Single-Supply, Micropower Op Amp. 120 — — 
High Gain Preamp... 1478.75/250 OPA251PA OPA251PA-ND Single-Supply, Micropower Op Amp. 2.59 — - 
NE5532ADR 296-13621-1-ND Dual Low Noise Op Amp 8-SOIC 84 2110) 256) OPA251UA OPA251UA-ND Single-Supply, Micropower Op Amp. 2.59 = = 
NE5532ADR 296-13621-2-ND Dual Low Noise Op Amp 910.00/2,500 OPA277P OPA277P-ND High Precision Op Amp... 450 3.60 2.80 
NE5532AP 296-7040-5-ND Dual Low Noise Op Amp 84 70.56 OPA277PA OPA277PA-ND High Precision Op Am| 2.03 1.62 1.22 
NE5532APSR 296-13103-1-ND | Dual Low Noise Op Amp 84 «70 ~—«56 OPA277U OPA277U-ND High Precision Op Am 450 360 2.80 
NE5532APSR 296-13103-2-ND | Dual Low Noise Op Amp 744.00/2,000 OPAZ77UA OPAZ77UA-ND | High Precision Op Am ; 2.03 1.62 1.22 
NE5532DR 296-13622-1-ND | Dual Low Noise Op Amp 80 60 45 OPA3OOAID 296-15087-5-ND | Low Noise, High Speed, 16: 
NE5532DR 296-13622-2-ND | Dual Low Noise Op Amp 650.00/2,500 CMOS Op Amp... 281 2.25 1.75 
NE5532P 296-1410-5-ND —_| Dual Low Noise Op Amp 80 60 45 OPA3O0AIDBVT 296-18506-1-ND Low Noise, High Speed, 16-Bit rer 
NE5532PSR 296-12641-1-ND | Dual Low Noise Op Amp 80 60 45 Op AMD 3 8 3 : 
NE5532PSR 296-12641-2-ND | Dual Low Noise Op Amp... 532.00/2,000 OPASOOAIDBVT 296-18506-2-ND | Low Noise, High Speed, 16 
NE5534ADR 296-16943-1-ND | Low Noise HS Audio Op Amp 114 95 76 CMOS Op Amp... S0T-23-6 465.50/250 
NE5534ADR 296-16943-2-ND | Low Noise HS Audio Op Amp 1235.00/2,500 OPA301AID 296-17236-5-ND | Low Noise, High Speed CMOS Op Amp..8-SOIGC 2.81 2.25 1.75 
NE5534AP 296-7042-5-ND Low Noise HS Audio Op Amp 1.14 95 76 OPA301AIDBVT 296-16905-1-ND Low Noise, High Speed CMOS Op Amp..8-SOIC 3.15 2.52 1.96 
NE5534D 206-14346-5-ND | Low Noise HS Audio Op Amp 96. «80 «64 SO OENT 238, bans 2 NO nee aE are CMOS Op Amp geal ‘ae Sots ie 
ed poset omg Low Nolse HS Audio Op Amp Ps eo OPAS33AIDBVT 296-19546-1-ND_| 1.8V MPU GMOS Op Am 07-23-5236 189 147 
ONET1191PRGTT 296-20765-1-ND 11.3Gbps Limiting Amp 18.00 16.80 15.60 = P : 2 = 
x 2 imiti OPA333AIDBVT 296-19546-2-ND 1.8V MPU CMOS Op Amp. SOT-23-5 349.25/250 
ONET1191PRGTT 296-20765-2-ND 11.3Gbps Limiting Amp 3825.00/250 
ONET1191VRGPT 296-20681-1-ND _ | 11.3Gbps Differential VCSEL Driver. 23.93 22.33 20.74 OPA333AIDCKR 296-19547-1-ND | 1.8V MPU CMOS Op Amy SC70-5 2.38 1.90 1.43 
. : : OPA333AIDCKR 296-19547-2-ND 1.8V MPU CMOS Op Am ..8070-5 3648.00/3,000 
ONET1191VRGPT 296-20681-2-ND 11.3Gbps Differential VCSEL Driver 5084.00/250 OPA334AIDBVT 296-13466-1-ND _| Single-Supply CMOS Zero Drift 
ONET2511TAY 296-17427-ND | 2.5Gbps Transimpedance Amp, Bare-Die 650 5.20 4.39 OB en y 501.03-6 MROZe Manoel 
ONET4201LDRGET 296-19278-1-ND 155Mbps to 4.25GBPS Laser Driver 14.58 13.13 11.64 OPAS34AIDBVT 206-13466-2-ND | Single-S ool CMOS Zero Drift = = = 
ONET4201LDRGET | 296-19278-2-ND | 155Mbps to 4.25GBPS Laser Driver 2789.00/250 Op A y en 965.75/250 
ONET4201PARGTR 296-19279-1-ND 155Mbps to 4.25GBPS Limiting Amp... 11.58 10.43 9.25 OPA335AID 296-13467-5-ND _| Single-Supoly GMOS Zero Drift ‘ 
ONETA201PARGTR | 296-19279-2-ND | 155Mbps to 4.25GBPS Limiting Amp. 25332.00/3,000 Oname hee 295 480 140 
ONETA211LDRGET | 296-19280-1-ND | 155MIbps to 4.25GBPS Laser Driver 1458 13.13 11.64 OPA335AIDBVT 296-13468-1-ND _| Single-Supply CMOS Zero Drift 
ONET4211LDRGET — | 296-19280-2-ND | 155Mbps to 4.25GBPS Laser Driver 2789.00/250 Op Amp... 248 198 1.54 
ONET4251PARGTR 296-19411-1-ND 1GBPS to 4.25GBPS Limiting Am, 9:70) 7-76) 96:55) = mT Sr a F 
ONET4251PARGTR | 296-19411-2-ND_| 1GBPS to 4.25GBPS Limiting Amp.. 18042,00/3,000 DRASSSAIDENE cia ° Sacer CMOS Zero Dri 65.75/60 
ONET4291PARGVR 296-18691-1-ND | 1GBPS to 4.25GBPS Rate-Selectable OPA336MDBVREP 296-21234-1-ND | Single Supply Micro Power CMOS 
Limiting Amp 8.66 7.80 6.92 Op Amp... 428 342 266 
ONET4291PARGVR 296-18691-2-ND 1GBPS to 4.25GBPS Rate-Selectable OPA336MDBVREP 996-21234-2-ND Single Supply Micro Power CMOS 
Limiting Amp... 18954.00/3,000 Op Amp... Sa SOT-23-5 7182.00/3,000 
ONET4291TAY 296-19282-ND__| 4.25GBPS Transimpedance Amp . 6.50 5.20 4.39 OPASSON/250 OPASS6NCT-ND | Single-Supply, Micropower Op Amp..SOT-23-5. 236. = =— — 
ONET9901PARGP 296-17055-5-ND | 10.7GBPS Limiting Amp... 152.00 114.00 85.50 OPA336N/250 OPA336NTR-ND | Single-Supply, Micropower Op Amp... SOT-23-5 349.25/250 
OP-07DPSR 296-14171-1-ND | Low Noise Precision Op Amp. 75 63 50 OPA336NA/250 OPA336NACT-ND | Single-Supply, Micropower Op Amp...SOT-23-5 1.75 i 
OP-07DPSR 296-14171-2-ND | Low Noise Precision Op Amp. 666.00/2,000 OPA336NA/250 OPA336NATR-ND | Single-Supply, Micropower Op Amp... SOT-23-5 245.00/250 
oPo7cD 296-12852-5-ND | Low Offset Voltage Precision Op Amp . 96 80 64 OPA336U OPA336U-ND Single-Supply, Micropower Op Amp....... 8-SOIC 8 SS 
OPO7CDR 296-14626-1-ND Low Offset Voltage Precision Op Amp .... 8-SOIC 96 80 64 
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Tol Digi-Key Price Each male Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description ul 25 100 Part No. Part No. Description 4 25 100 
OPA336UA OPA336UA-ND Single-Supply, Micropower Op Amp 1.63 _— — OPA363IDBVT 296-13883-2-ND 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp 315.00/250 
OPA337EA/250 OPA337EACT-ND | Single-Supply, CMOS Op Amp. 141 118 94 OPA364AID 296-13884-5-ND | 7MHz, Single-Supply B/R Op Amp 150 120 90 
OPA337EA/250 OPA337EATR-ND | Single-Supply, CMOS Op Amp. 176.25/250 OPA364AIDBVT 296-13885-1-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp 163 130 98 
OPA337NA/250 OPA337NACT-ND | Single-Supply, CMOS Op Amp. 141 118 94 OPA364AIDBVT 296-13885-2-ND | 7Mbz, Single-Supply R/R Op Amp. 227.50/250 
OPA337NA/250 OPA337NATR-ND _ | Single-Supply, CMOS Op Amp.. 176.25/250 OPA3641D 296-13886-5-ND 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp 8-SOIC 2.13 1.70 1.28 
OPA337PA OPA337PA-ND | Single-Supply, CMOS Op Amp. 729 «41.08 ~86 OPA364IDBVT 296-13887-1-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp.....SOT-23-5 225 1.80 1.35 
OPA337UA/2K5 OPA337UACT-ND | Single-Supply, CMOS Op Amp. 129 108 86 OPA364IDBVT 296-13887-2-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp... SOT-23-5 315.00/250 
OPA337UA OPA337UA-ND —_| Single-Supply, CMOS Op Amp. 129 108 86 OPA365AID 296-21235-5-ND | 2.2V, 50MHz, Low Noise R/R Op Amp....8-SOIC 2.38 1.90 1.43 
OPA337UA/2K5 OPA337UATR-ND | Single-Supply, CMOS Op Amp. 1397.50/2,500 OPA365AIDBVR 296-20645-1-ND | 2.2V, 50MHz, Low Noise R/R 
OPA338NA/250 OPA338NACT-ND | Decompensated Single-Supply Op Amp... SOT-23-5 2.38 1.90 1.43 
CMOS Op Amp... 141118 94 OPA365AIDBVR 296-20645-2-ND | 2.2V, 5OMHz, Low Noise R/R 
OPA338NA/250 OPA338NATR-ND | Decompensated Single-Supply Op Amp..... .. SOT-23-5 3648.00/3,000 
CMOS Op Amp 176.25/250 OPA373AID 296-15762-5-ND | 6.5MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp......8-SOIC 1.08 90 72 
OPAa38UA OPA338UA-ND | Decompensated Singie-Suppiy OPA373AIDBVT 296-15763-1-ND | 6.5MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp..SOT-23-6 120 1.00 80 
CMOS Op Amp lay 410 OPA373AIDBVT 296-15763-2-ND _| 6.5MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp.. SOT-23-6 150.00/250 
SEAN et _ ee SUPDW, RR Op 208 aun | oPmsranbavt — | de6ctsres-icND | GeMIie IR In/Out CMOS Op Amp..S0T-25- 120 100 80 
A inoles ~ -1- -5MHz, R/R, In/Out, p Amp.. SOT-23-! i 4 : 
apeaapa ST See eR eae ye OPA374AIDBVT 296-15765-2-ND | 6 5MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp.. SOT-23-5 150.00/250 
OPASOUA OPAS40UA-ND _| Single-Supply, P/R Op Am Ph tae egal OPA379AID 296-19414-5-ND | 1.8V, 90kHz, R/R, In/Out, Op Amp.........8-SOIC 1.88 150 1.13 
OPA341NA/3K OPAS41NAVSKCT-ND | Single-Supply R/R In/Out, OPA379AIDBVT 296-19874-1-ND | 1.8V, 90kHz, Rail-to-Rail, In/Out, 
Op Amp with Shutdown. 1.78 142 1.07 Op Amp .... - 2131.70 1.28 
OPASAINAAK OPASTINATSRTR-ND| Single-Supply FUR In/Out, LP OPAS79AIDBVT 296-19874-2-ND | 1.8V, 90kHz, Rail-to-Rail, In/Out, ee 
Op Amp with Shutdown... SOT-23-6 2727.00/3,000 d 
OPA341UA OPA341UA-ND _| Single-Supply B/R In/Out, LP OPA379AIDCKT 296-19875-1-ND bee) as “ich 
Op Amp with Shutdown 1eOn AZ TOR y . Z 
OPA342NA/250 OPA342NACT-ND | Low Cost Micropower R/R Op Amp. 168 134 101 OPA379AIDCKT 296-19875-2-ND peared 
pr a Re MMR con, cost Micropower RVR Op ‘mp. 284/50/250 OPAS80AID 296-16859-5-ND | Precision, HS, Transimpedance Amp 439 351 273 
: ow Gost Micronower F/R Op Amp. ee OPA3BOAIDGKT 296-16860-1-ND _| Precision, HS, Transimpedance Am 484 387 301 
OPA343NA/250 OPA343NACT-ND | Single Supply Op Amp. 155 124 93 ss ON, ra Lansimp p erat 
' OPA380AIDGKT 296-16860-2-ND Precision, HS, Transimpedance Amp.... 715.00/250 
OPA343NA/250 OPA343NATR-ND | Single Supply Op Am 217.00/250 Bente re 
i OPA381AIDGKT 296-17362-1-ND Precision, Low Power, 18MHz. 
OPA343UA OPA343UA-ND _| Single Supply Op Am 143114 86 on : : 
OPA344NA/250 OPA344NACT-ND ingle Sunt Op Amp 1.55 Transimpedance Ai SUR ees 
OPA344NA/250 OPA344NATR-ND | Single Supply Op Amp.. 217.00/250 OPASCIAIDENT paca eeZ Za am) Precision, Low Power, 12MHz, 
OPA344PA OPA344PA-ND | Single Supply Op A 1 = = Transimpedance Amp sees 
Ingle Supply Op Am . OPA381AIDRBT 296-17363-1-ND | Precision, Low Power, 18MHz, 
OPA344UA OPA344UA-ND | Single Supply Op Am 1 = = Transimpedance Amp amy BER ap’ 
OPAS45NA/250 OPASASNACT-ND _| Single Supply Op Am Societe OPA381AIDRBT 296-17363-2-ND | Precision, Low Power, 18MHz, 
Cae i Oe NAN ange Suny op fm ae 217.00/250 Transimpedance Amp... 532.00/250 
- ingle Supply Op Amp.. P - = 7 i i a 
OPA347NA/250 OPA347NACT-ND | Micropower A/R, 1/0 Op Am 130 1.04 78 Benet PET Oden ea bite BET Go ane Pane =p 
OPA347NA/250 OPA347NATR-ND | Micropower R/R, 1/0 Op Amp 182.00/250 OPAA45ADDA 296-20722-5-ND | High Voltage FET-Input Op Amp Gang «= ee 
OPA347PA OPA347PA-ND __| Micropower R/R, /O0 Op Amp 1.38 1.15 92 OPAAASAP OPA445AP-NO | High Voltage FET-Input Op Amp Quy ae 
Se arat Pee No DIcranoaet BR, te - ane cn a s Ae OPA445AU OPA445AU-ND __| High Voltage FET-Input Op Amp 0 
-13469-2- icropower R/R, /0 Op Amp 00/3, OPA452FAKTWT 296-15965-1-ND | 80V, 50mA Op Amp ——— 
OPA347UA OPA347UA-ND. Micropower R/R, I/O Op Amp 138 1:15.92 OPA452FAKTWT 296-15965-2-ND | 80V, 50mA Op Amp 472.13/50 
OPA347UA/2K5 OPA347UATR-ND | Micropower R/R, I/O Op Amp... 1495.00/2,500 OPA452TA-1 OPA452TA-1-ND 80V, 50mA Op Amp 510 = = 
OPA348AID 296-12275-5-ND 1MHz, 45yA, R/R, 1/0 CMOS Op Am ene 60 4 OPA452TA OPA452TA-ND. 80V, 50mA Op Amp 510 = = 
OPAS48AIDBVT 296-12276-1-ND | 1MHz, 45yA, R/R, 1/0 OPA453FAKTWT 296-15966-1-ND _ | 80V, 50mA Op Amp a 
CMOS Op Amp... SOT-23-5 81 68 54 OPA453FAKTWT 296-15966-2-ND | 80V, 50mA Op Amp 172.15/50 
OPA348AIDBVT 296-12276-2-ND 1MHz, 45p/A, R/R, 1/0 OPA453TA-1 OPA453TA-1-ND 80V, 50mA Op Amp 510 a a. 
CMOS Op AMP -o.-oscescesseesnee, SOT-28+5 101.25/250 OPA453TA OPA453TA-ND | 80, 50mA Op Amp 510 — — 
OPA348AIDCKT 296-12728-1-ND _|1MHz, 45yA, R/R, /O CMOS Op Amp...SC70-5 81 —GB_—54 OPASO1AM OPASO1AM-ND | High Voltage, High Current Op Am 172.19 160.71 149.23 
OPAS48AIDCKT 296-12728-2-ND | 1MHz, 45yA, R/R, 1/0 CMOS Op Amp.....SC70-5 101.25/250 OPA512BM OPA512BM-ND __| Very-High Current, High Power Op Amp...103-8 154.08 143.81 133.54 
OPA349NA/250 296-19955-1-ND | 1y/A, R/R I/O CMOS Op Amp. 2.00 1.60 1.20 OPAS41AM OPAS41AM-ND | High Power Monolithic Op Amp. TO3-8 122.66 114.48 106.31 
OPA349NA/250 296-19955-2-ND | 1A, R/R /0 CMOS Op Amp. 280.00/250 OPAS41 AP OPAS41AP-ND | High Power Monolithic Op Amp....... 10-220-11 1665 —  — 
OPA349SA/3K 296-14451-1-ND | pA, Rail-to-Rail /O0 CMOS Op Amp 1.88 150 1.13 OPAS44FKTTT 296-15905-1-ND | High Voltage, High Current Op Amp....5-DDPAK 1145  — — 
OPA349SA/3K 296-14451-2-ND__| 1p, Rail-to-Rail /0 CMOS Op Amp 2880.00/3,000 OPAS44FKTIT 296-15905-2-ND | High Voltage, High Current Op Amp.....5-DDPAK 456.85/50 
OPA349UA 296-19956-5-ND | 1A, R/R 1/0 CMOS Op Amp.................. 188° «150 1.13 OPAS44T OPAS44T-ND High Voltage, High Current Op Amp... T0-220-5 11.45 = — = — 
OPA350EA/250 OPA350EACT-ND | HS, Single-Supply CMOS OPA547FKTWT, 296-15967-1-ND High voltage: 60V, High Current (.5A) zoopax Ween 
Op Amp (35MH2| a p Amp .... wT ; - = 
OPA350EA/250 OPA350EATR-ND uo. Siecle sipeiy chloe OPAS47FKTWT 296-15967-2-ND | High Voltage, 60V, High Current (5A) 
Op Amp (35MH2) 332.50/250 Op Amp... ; . 293.65/50 
OPA350PA OPA350PA-ND HS, Single-Supply CMOS OPA5S47T OPAS47T-ND High Voltage, 60V, High Current (.5A) 
Op Amp (35MH2) MR = Op Amp... T0-220-7 (i670 
OPA350UA OPA350UA-ND HS, Single-Supply CMOS OPAS48FKTWT 296-15968-1-ND | High Voltage, 60V, High Current (3A) 
Op Amp (35MHz) 205 Op Amp .... ; tooo = — 
OPA3S3NA/250 OPASS3NACT-ND | HS, Single-Supply, R/R CMOS OPAS48FKTWT 296-15968-2-ND High Voltage 60V, High Current (3A) ee 
Op Amp.... = 236 1.89 1.47 ¢ ss . 5 
OPASS3NA/250 OPASS3NATR-ND | HS, Single-Supply, R/R CMOS OPAS48T OPAS48T-ND High Voltage, 60V, High Current (3A) 
Op AM R afei25i280 OPA549S OPA549S-ND a ae High Current Op Amp 5 = 
pene ca eaaamm 2. S.ne cub. R/R CMOS Ben sien ae OPAS49T OPAS49T-ND | High Volt.. High Current Op Amp. a = = 
AP (SOME : a ee OPASS1FAKTWT 296-15969-1-ND | High Current/Power 60V, 200mA 
OPA354AIDBVT 296-13033-1-ND | 250MHz, R/R, In/Out, 188 150 1.13 55 5 cu ee ower 60V, 200m Fr 
OPAS54AIDBVT 296-13033-2-ND | 250MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp.. SOT-23-5 262.50/250 pene , : 
OPAS54AIDDA 296-13785-5-ND | 250MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Am 1.75 140 1.05 Ohne EARTEL PSI AtD nH hae , 468.00/50 
OPAS55NA/250 296-11641-1-ND | High Speed, Video Op Am 200 160 1.20 ; siesta 2 
OPA355NA/250 296-11641-2-ND | High Speed, Video Op Am 280.00/250 OPASSIPA OPASS1PA-ND ae ao 80V, 200mA yore 
OPAS55NA/3K 296-14628-1-ND _ | 200MHz, Op Amp with Shutdown 1.75 1.40 1.05 ( sevnesne H 
OPAS55NA/3K 296-14628-2-ND | 200MHz, Op Amp with Shutdown 2688.00/3,000 DPASeIUA GES a pee GOV, 200mA Am 2 
OPA355UA 296-11647-5-ND | High Speed, Video Op Amp 175 140 1.05 Pee ; ee ee : 
OPA356AID 296-12407-5-ND | 2.5V, Single CMOS Op Amp... 175 140 1.05 DPASSZFAKTWT | aaeieidagam| “Oh xnrom’Pewer 6Ov, 200mA Sin ee 
OPA357AIDBVT 296-13009-1-ND | High Speed, R/R, In/Out, CMOS mergaenes : oe - 
Op Amp wth Shutdown. sey qian ave OPASS2FAKTWT 296-15970-2-ND _ | High Current/Power GOV, 200mA cat 
OPA357AIDBVT 296-13009-2-ND | High Speed, R/R, In/Out, CMOS OPASS2PA OPASS2PA-ND 
Op Amp with Shutdow! 262.50/250 3.94 ae 
OPA357AIDDA 296-13786-5-ND —_| High Speed, R/R, In/Out, OPA552UA OPA552UA-ND 
Op Amp with Shutdown... 1.75 140 1.05 Op Amp..... 3.94 er 
OPA358AIDCKT 296-17414-1-ND | 3V Single-Supply 80MHz, High Speed OPASSIPWE OPASGIPWP-ND | High Current, HS. Op Amp. a 
Op Amp : eas NI) OPAS67AIRHGT 296-18697-1-ND | R/R In/Out 2A Power Amp . 461 369 2.87 
OPA358AIDCKT 296-17414-2-ND | 3V Single-Supply 80MHz, High Speed OPAS67AIRHGT 296-18697-2-ND | R/R In/Out 2A Power Amp. 681.75/250 
Op Amp... 175.00/250 OPAS69AIDWP 296-14174-5-ND | Rail-to-Rail, 2A Power Amp 620 496 4.19 
OPAS6OAIDCKT 296-17129-1-ND | 3V Video Amp 1.38 1.10 83 OPAGO2AP OPAGOZAP-ND __| High-Speed, Precision DiFET Op Amp 7.60 6.08 5.13 
OPA360AIDCKT 296-17129-2-ND | 3V Video Amp 192.50/250 OPAGO2AU OPAGO2AU-ND High-Speed, Precision DiFET Op Amp... 830 — 
OPA361AIDCKT 296-18695-1-ND__| 3V Video Amp 138 1.10 83 OPA602BP OPA602BP-ND High-Speed, Precision DiFET Op Amp. 10.16 — — 
OPA361AIDCKT 296-18695-2-ND | 3V Video Amp 192.50/250 OPAGO4AP OPAGO4AP-ND —_| FET- Input, Low Distortion Op Amp 236 
OPAS61AIDCKTG4 —_| 296-18696-1-ND | 3V Video Amp 1.38 110 83 OPAGO4AU OPAGO4AU-ND —_| FET- Input, Low Distortion Op Amp 2 SS 
OPAS61AIDCKTG4 —_| 296-18696-2-ND | 3V Video Amp 192.50/250 OPAGO6KP OPAGO6KP-ND _| Wide Bandwidth DiFET Op Amp. i = = 
OPA363AID 296-13880-5-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp 1.50 1.20 90 OPAG15ID 296-18291-5-ND | Wide Bandwidth, DC Restoration 
OPA363AIDBVT 296-13881-1-ND __| 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp. 1.63 1.30 98 Circuit... 850 6.80 5.74 
OPA363AIDBVT 296-13881-2-ND _ | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp 227.50/250 OPAG1SIDGST 296-21396-1-ND | Wide Bandwidth, 
OPA3631D 296-13882-5-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp. 213 170 1.28 Circuit NEWT........... 7.50 6.00 5.07 
OPA363IDBVR 296-16727-1-ND —_| 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp. 213 1.70 1.28 OPA615IDGST 296-21396-2-ND | Wide Bandwidth, DC Restoration 
OPA363IDBVR 296-16727-2-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp. 3264.00/3,000 Circuit NEW!.......... 1218.75/250 
OPA363IDBVT 296-13883-1-ND __ | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp. 2.25 1.80 1.35 (Continued) 
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OPAG27AP OPA627AP-ND Precision High-Speed DiFET Op Amp -_ = OPA725AIDBVT 296-15767-2-ND | 20MHz, 12V, Low-Noise, High 
OPA627AU OPA627AU-ND Precision High-Speed DiFET Op Amp. = = Speed, CMOS Op Amp.. 332.50/250 
OPA627BP OPA627BP-ND Precision High-Speed DiFET Op Amp - = OPA726AIDGKT 296-15861-1-ND | 12V, CMOS Op Amp. 2.25 1.80 1.40 
OPA627AM OPAG27AM-ND —_| Precision High-Speed DiFET Op Am - - OPA726AIDGKT 296-15861-2-ND | 12V, CMOS Op Amp. 332.50/250 
OPAG33KP OPA633KP-ND High-Speed Buffer-Amp = OPA727AIDGKT 296-17415-1-ND | e-trim™ 20MHz, Hig! 
OPAGS5N/250 OPAGSSNCT-ND — | Wideband, R/R Op Amp w/Disabl 249° 1.94 Op Amp... ca 236 1.89 1.47 
OPAG37AP OPAG37AP-ND Precision High-Speed DiFET Op Am| = OPA727AIDGKT 296-17415-2-ND | e-trim™ 20MHz, High Precision C! 
OPA637AU OPA637AU-ND Precision High-Speed DiFET Op Amp. = = Op Amp 349.25/250 
OPA637BP OPA637BP-ND Precision High-Speed DiFET Op Amp. OPA727AIDRBT 296-17416-1-ND -trim™ 2 
OPA643N/250 OPAG43NCT-ND Wideband, Low Distortion, “Op ATP en, oan ho ae 
High Gain Op Amp ... 9.06 8.16 7.24 OPA727AIDRBT 296-17416-2-ND | e-trim™ 20MHz, High Precision CI 
OPA643NB/250 OPAG43NBCT-ND | Wideband, Low Distortion, Op Amp... en 349.25/250 
High Gain Op Amp SOT-23-5 9.06 816 7.24 ae = . 
OPAGS6N/250 OPAGS5GN/250CT-ND | Wideband Voltage-Feedback OPA728AIDGKT 2ObIZCSTEINDSS a 20MHz, High Precision C pieeae Swe 
FET-(nput Op-Amp SOT-23-5 cS ea OPA728AlDGKT 296-17657-2-ND fm™ OMiz, High P C : aes 
OPA656N/250 OPA656N/250TR-ND | Wideband Voltage-Feedback a a ra ay 2, righ rrecision aap eaonas 
UE Sores Tee OPA728AIDRBT 296-17417--nD | e-tim™ 2ONiiz, High Precision CMOS guy 
OPAGS6NB/250 OPAGSENB/250CT-ND | Wideband Voltage-Feedback . aaa es HOME ESESIGH asa ea ae 
FET-Input Op Amp 858 7.73 6.85 p AMP .... ia : : s 
OPA656NB/250 OPA656NB/250TR-ND | Wideband Voltage-Feedback OPA728AIDRBT 296-17417-2-ND ae 20Mkz, High Precision C! asene 
FET-Input Op Amp 1641.50/250 Op Amp..... ; ; 
OPAG56U OPA656U-ND Wideband Voltage-Feedbac! OPA734AID 296-18507-5-ND | Single Supply, Zero-Drift, CMOS 
FET-Input Op Amp 6.70 5.36 4.53 Op Amp..... 281 225 1.75 
OPAG56UB OPA656UB-ND Wideband Voltage-Feedback OPA734AIDBVT 296-18508-1-ND gia lea Zero-Drift, CMOS sineronmahiion 
FET-Input Op Amp 9.00 7.20 6.08 oe 2 : 
OPAG57N/250 OPA657N/250CT-ND | Low Noise Wideband Volt-Feedback OPA734AIDBVT 296-18508-2-ND | Single Supply, Zero-Drift, CMOS 
FET-Input Op Amp 7.90 632 5.34 Op Amp... 465.50/250 
OPA657N/250 OPA657N/250TR-ND | Low Noise Wideband Volt-Feedback OPA735AID 296-17995-ND Single-Supply, Zero-Drift, CMOS 
FET-Input Op Amp 1283.75/250 Op Amp... 281 225 175 
OPAG57NB/250 OPAG57NB/250CT-ND | Low Noise Wideband Volt-Feedback OPA735AIDBVT 296-17229-1-ND | Single-Supply, Zero-Drift, CMOS 
FET-Input Op Amp 9.33 840 7.45 Op Amp O50 252) 196 
OPAGS7NB/250 OPAGS7NB/2507R-ND Tow Noise Wideband Vol (ae nase OPA735AIDBVT 296-17229-2-ND | Single-Supply, Zero-Drift, CMOS 
-Input Op Amp : Op Amp..... 465.50/250 
OPA657U OPA657U-ND Low Noise Wideband Volt-Feedback OPA743NA/3K OPA743NA/3KCT-ND | 7MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp 238 190 1.43 
FET-Input Op Amp 760 6.08 5.13 OPA743NA/3K OPA743NA/3KTR-ND| 7MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp 3648.00/3,000 
OPAGS7UB OPA657UB-ND Low Noise Wideband Volt-Feedback OPA743PA OPA743PA-ND 7MHz, CMOS R/R I/O Op Amp 238 1.90 143 
pana pacteprretita oientes Am ae 9.90 7.92 6.69 OPA743UA OPA743UA-ND | 7MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp 238 1.90 1.43 
2 BoA Sty POW: rowel, Current reedbad! OPA8201D 296-17130-5-ND —_| Unity-Gain, Low-Noise, Volt.-Feedback 
Op Amp ... 257 2.06 1.60 Op Amp .... 225 1.80 1.35 
OPA683IDBVT 296-12855-1-ND eas Current-Feedback Sha chang OPA820IDBVT 996-17131-1-ND Unity-Gain, Low. 
=} = : : : : Op Amp... 225 1.80 1.40 
ORABCSIDENT PEGS CAT) rey power, Current-Feedback ABSERBED OPA820IDBVT 296-17131-2-ND _| Unity-Gain, Low-Noise, Volt Feedback 
OPAG84ID OPAG84ID-ND Low Power, Current-Feedback Op Amp .... 332.50/250 
Op Amp. 288 231 1.80 OPA830ID 296-17400-5-ND | Low Power, ly, 
OPAG84IDBVT OPA684IDBVTCT-ND | Low Power, Current-Feedback Voltage-Feedback Amp....... 144 1.20 .96 
Op Amp with Disabl 3.22 258 2.01 OPA830IDBVT 296-17401-1-ND | Low Power, Single-Supply, Wideband 
OPAGS4IDBVT OPAGB4IDBVTTR-ND | Low Power, Current-Feedback Voltage-Feedback Amp...... 1301.04.78 
Op Amp with Disable 475.50/250 OPA830IDBVT 296-17401-2-ND Low Power, Single-Supply, Wideband 
OPA690ID OPA690ID-ND Wideband Voltage-Feedback AbieeiD eater Mart Papa he sa us 168 Nae 
Op Amp with Disable 2.88 2.31 1.80 -17325-5- ixed-Gain Video Buffer Amp . A F 65 
OPAG9OIDBVT OPAGSOIDBVTCT-ND | Wideband Voltage-Feedback OPA832IDBVT 296-17326-1-ND | Fixed-Gain Video Buffer Amp. 141 148 94 
Op Amp with Disable 3.22 258 2.01 OPA832IDBVT 296-17326-2-ND _| Fixed-Gain Video Buffer Amp ........--. 176.25/250 
OPAG9OIDBVT OPAG9OIDBVTTR-ND | Wideband Voltage-Feedback OPA8421D 296-14175-5-ND | Wideband, Low Distribution Voltage 
Op Amp with Disable 475.50/250 Feedback Op Amp..... 349 2.79 2.17 
OPA691ID OPA691ID-ND Wideband Current-Feedback OPA842IDBVT 296-14176-1-ND Wideband, Low Distribution Voltage 
Op Amp with Disable 3.11 249 1.94 Feedback Op Amp... 3.83 3.06 2.38 
OPAG91IDBVT OPA691IDBVTCT-ND | Wideband Current-Feedback OPA842IDBVT 296-14176-2-ND | Wideband, Low Distribution Voltage 
Op Amp with Disable SON 2 TA 28 Feedback Op Amp.... 565.25/250 
OPA6S1IDBVT OPAGSTIDBVTTR-ND real ee OPA843ID 296-14177-5-ND | Wideband, Low Distribution Voltage 
i fs Feedback Op Amp..... 3.60 2.88 2.24 
OPAG92ID OPAG92ID-ND Wideband Video Buffer Amp OPA843IDBVT 296-14178-1-ND | Wideband, Low Distribution Voltage 
OPAG92IDBVT 296-15364-1-ND wees Via Buffer A cae Feedback. Op Amp... CEee OI BAe 
é Ae with Beable Uner Amp aR) not aan OPA843IDBVT 296-14178-2-ND | Wideband, Low Distribution Voltage 
= - ~ + - Feedback Op Amp.... 582.00/250 
OPASS2IDBVT 286-153642-ND)99)) Wideband Video Buffer Amp OPAB46ID 296-14775-5-ND _ | Wideband, Low-Noise, Volt-Feedback 
with Disable..... : ee 412.25/250 Op Amp 383 3.06 2.38 
OPAG93ID 296-16638-5-ND Ultra-Wideband, Fixed Gain Video OPAS46IDBVT 996-14776-1-ND Wideband, Low-Noise, Volt 
Buffer Amp .. 279 224 1.74 Op Ane AG SR BEE 
ORneaSIEVI ENESESHID | iad raadlaealadial Asi) AEE fen OPAB46IDBVT 296-14776-2-ND | Wideband, Low-Noise, Volt.-Feedback 
OPAGOSIDBVT 296-16639-2-ND  |Ultra-Wideband, Fixed Gain Video Op Amp .... 615.25/250 
151715 i Ultra: ; 
Buffer Am 458,75/250 OPA847ID 296-15171-5-ND —_| Wideband, Ultra-Low Noise, Volt.-Feedback 
OPAG94ID 296-17507-5-ND | Wideband, Op Amp... eso 450 3.60 2.80 
Feedback Op Amp... 268 215 1.67 OPA847IDBVT 296-15172-1-ND Wideband, Ultra-Low Noise, Volt.-Feedback 
OPA694IDBVT 296-17503-1-ND Wideband, Low Power, Current Op Amp... aes - 495 3.96 3.08 
Feedback Op Amp... 299 240 1.87 OPA847IDBVT 296-15172-2-ND Wideband, Ultra-Low Noise, Vol 
OPA694IDBVT 296-17503-2-ND | Wideband, Low Power, Current Op Amp .... 731.50/250 
Feedback Op Amp... 442.25/250 OPA860ID 296-18202-ND Wide Bandwidth Op Transconductance 
OPA695ID 296-16756-5-ND Ultra-Wideband, Current-Feedback Amp/Buffer §.06 4.05 3.15 
Op Amp... oe 288 2.31 1.80 OPA8611D 296-18699-5-ND Op Transconductance Amp 2.38 1.90 1.43 
OPAG9SIDBVT 296-16854-1-ND | Ultra-Wideband, Current-Feedb: OPA861IDBVT 296-18700-1-ND | Op Transconductance Amp 2.36 1.89 1.47 
Op Amp... ides 3.22 2.58 2.01 OPA861IDBVT 296-18700-2-ND _| Op Transconductance Amp 349.25/250 
OPAG9SIDBVT 296-16854-2-ND | Ultra-Wideband, Current-Feedback OPA875ID 296-21397-5-ND | 2:1 High Speed Video Mux NE 326 261 2.03 
Op Amp... 475.50/250 OPA875IDGKT 296-21398-1-ND | 2:1 High Speed Video Mux NE! 3.60 288 2.24 
OPAG9BID 296-15860-5-ND bie ree Stable Voltage rmec rer OPA875|DGKT 296-21398-2-ND | 2:1 High Speed Video Mux NE! 532.00/250 
7 NW sesccsia : " OPA1013CN8 OPA1013CN8-ND | Precision Single-Supply, Dual Op Amp... aol — _ 
OPA699ID 296-15876-5-ND ata Voltage 439 351 273 OPA1013DN8 OPA1013DN8-ND__| Precision Single-Supply, Dual Op Amp. 4.50 = = 
coma —fraeTa® ash ip. ceccao” | faeoo — (actiwas” later ruvan eceanp. ene $8 Se oS 
OPA703NA/250 296-9624-2-ND  |CMOS R/R I/O Op Amp. 465.50/250 Osea ed ae : : pies 
OPA2107AP 296-19953-5-ND | Dual, Difet® Op Am| 12.25 
OPA703PA OPA703PA-ND MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp. - = é ‘ ae 
OPA2107AU OPA2107AU-ND | Dual, Difet® Op Ami 12.25 
ees Eat emme | MHz, CMOS R/R VO Op Amp. BS = OPA2111KP 296-12983-5-ND | Dual. LN Precision Difet® Op Am bs oS = 
OPA704NA/3K OPA7O4NA/3KCT-ND | 3MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp. 2.93 d = BAP, : 
OPA7O4NA/3K OPA7O4NA/3KTR-ND | 3MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp. 4914.00/3,000 OPA2130UA OPAZ130UA-ND | Dual, LP, Precision, FET-Input Op Amp OCR apres 
: eee OPA2131UA OPA2131UA-ND | Dual, GP, FET-Input Op Am| 405 3.24 252 
OPA704PA OPA704PA-ND 3MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp. 3 
OPA704UA OPA704UA-ND 3MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp. tou 2 = OPA2131UJ OPA2131UJ-ND | Dual, GP, FET-Input Op Am| 3.04 2.43 1.89 
OPA7O5NA/3K OPA7O5NA/3KCT-ND | 1MHz, CMOS R/R In/Out Op Amp 150 120 90 OPA2132P OPA2132P-ND High Speed, FET Input Op Am| 841 7.58 6.72 
OPA7O5NA/3K OPA7O5NA/3KTR-ND | 1MHz, CMOS R/R In/Out Op Amp 2304.00/3,000 OPA2132PA OPAZ132PA-ND__| High Speed, FET Input Op Am 5.40 4.32 3.36 
OPA705PA OPA705PA-ND MHz, CMOS R/R In/Out Op Amp 150 — — OPA2132U OPA2132U-ND High Speed, FET Input Op Am| 841 7.58 6.72 
OPA705UA OPA705UA-ND 1MHz, CMOS R/R In/Out Op Amp 1.50 a OPA2132UA OPA2132UA-ND High Speed, FET Input Op Am 540 432 3.36 
OPA725AID 996-15766-5-ND 20MHz, 12V, Low-Noise, High OPA2134PA OPA2134PA-ND Dual, High Performance Audio Op Amp 2.63 2.10 1.58 
Speed, CMOS Op Amp. 2.25 1.80 1.35 OPA2134UA OPA2134UA-ND Dual, High Performance Audio Op Amp 236 1.89 1.47 
OPA725AIDBVT 296-15767-1-ND | 20MHz, 12V, Low-Noise, High OPA2137E/250 OPA2137ECT-ND _| Dual, Low Cost FET-Input Op Amp........ 259 = 
Speed, CMOS Op Amp 2.25 180 140 (Continued) 
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OPA2137E/250 OPA2137ETR-ND | Dual, Low Cost FET-Input Op Amp. 382.50/250 OPA2347YEDT 296-15210-2-ND _| Rail-to-Rail Op Amp 283.50/250 
OPA2137EA/250 OPA2137EACT-ND | Dual, Low Cost FET-Input Op Amp. 1 Se OPA2348AD 296-15363-5-ND | Dual, High Speed, CMOS, RR, In/Out 
OPA2137EA/250 OPA2137EATR-ND | Dual, Low Cost FET-Input Op Amp. 262.50/250 Op Amp... 85 68 51 
OPA2137P OPA2137P-ND Dual, Low Cost FET-Input Op Amp 036 — — OPA2348AIDCNT 296-13008-1-ND | Dual, High Speed, CMOS, R/R, In/Out 
OPA2137PA OPA2137PA-ND Dual, Low Cost FET-Input Op Amp. e275) _- - Op Amp... SOT-; 95 i CummeOn 
OPA2137U OPA2137U-ND Dual, Low Cost FET-Input Op Amp 23 ——— OPA2348AIDCNT 296-13008-2-ND | Dual, High Speed, CMOS, PIR, In/Out 
OPA2137UA OPA2137UA-ND | Dual, Low Cost FET-Input Op Amp. 75) hc Op Amp... 133.00/250 
OPA2227P OPA2227P-ND Dual, High Precision Op Amp... 7.60 _ _ OPA2349EA/250 OPA2349EACT-ND Micropower Op Am OT-23-8 236 189 1.47 
OPA2227PA OPA2227PA-ND | Dual, High Precision Op Amp 3965 — OPA2349EA/250 OPA2349EATR-ND | Micropower Op Am| OT-23-8 349.25/250 
OPA2227U OPA2227U-ND Dual, High Precision Op Amp (a OPA2349UA OPA2349UA-ND —_| Micropower Op Amp... 8-SOIC 238 1.90 1.43 
OPA2227UA OPA2227UA-ND | Dual, High Precision Op Amp a = = OPAZ350EA/250 OPA2350EACT-ND | Dual, HS CMOS Op Amp, 35H BMSOP 3.96 3147 247 
OPA2228P OPA2228P-ND Dual, High Precision Op Amp a oe OPA2350EA/250 OPA2350EATR-ND | Dual, HS CMOS Op Amp, 35MH 8-MSOP 585.25/250 
OPA2228PA OPA2228PA-ND | Dual, High Precision Op Amp O63 = SS OPA2350PA OPA2350PA-ND | Dual, HS CMOS Op Amp, 35MH Dip 353 283 220 
OPA2228U OPA2228U-ND Dual, High Precision Op Amp ays Se = OPA2350UA OPA2350UA-ND | Dual, HS CMOS Op Amp, 35MHz. SOIC 3.53 2.83 2.20 
OPA2228UA OPA2228UA-ND Dual, High Precision Op Amp 3.96 - = OPA2353EA/250 OPA2353EACT-ND | Low Cost, Dual, High-Speed CMOS 
OPA2234U OPA2234U-ND Dual, Low Power, Precision, Op Amp, 35M... 3.96 3.17 2.47 
Single-Supply Op Amp AGG OPA2353EA/250 OPA2353EATR-ND | Low Cost, Dual, High-Speed CMOS 
OPA2234UA OPA2234UA-ND Dual, Low Power, Precision, Op Amp, 35MHz.. 585.25/250 
Single-Supply Op Amp... 4.07 — — OPA2353UA OPA2353UA-ND Low Cost, Dual, High-Speed CMOS 
OPA2237EA/250 OPA2237EACT-ND_| Dual, Single-Supply Op Amp. 248 1.98 149 Op Amp, 35MHz 3.65 292 227 
Souza” (tuto |B Soe Sg a tate | ere, bere et tan nus toh ia 
a ual, Single-Supply Op Amp. i H d an ¥ i i 
OPA2241PA OPA2241PA-ND Dual Single-Supply Micropower Op Amp... 428 — — OPA2354AIDGKR 296-12642-1-ND | High Speed 250Mkz, R/R, 1/0, 
OPA2241UA OPA2241UA-ND —_ | Dual Single-Supp! CMOS Op Amp 248 1.98 1.54 
Mlerapower Oh he Ache OPA2354AIDGKR 296-12642-2-ND | High Speed 250M 
z ingle- = CMOS Op Amp... 3465.00/2,500 
CRADLAEROER ee sie sae cam ee inmipe OPA2355DGSA/250 | 296-12132-1-ND__| High Speed Video Op Amp. 259 2.07 1.61 
OPA2244PA OPA2244PA-ND Single-Supply Op Am 2.45 ere Fe OPA2355DGSA/250 296-12132-2-ND | High Speed Video Op Amp. 382.50/250 
OPA2244UA OPA2244UA-ND Single-Supply Op Am 2415 a OPA2356AID 296-12406-5-ND | 200MHz, Dual, HS CMOS Op Amp 2.59) 2.07.60 
OPA2251PA OPA2251PA-ND__| Dual Single-Supply Micropower Op Amp..8-Dip__ 4.39 = — Beneeg Dak oa ann a Dual, ir ayes o _ 2.93 ieoeapan 
DpAR2STUA Ghneea AND ree i) OPA2357AIDGST _| OPA2357AIDGSTCT-ND| R/R, 1/0, CMOS Op Amp with SD 281 225 1.75 
OPA2277P OPA2277P-ND Dual, High Precision Op 684 548 4.62 OPA2357AIDGST OPA2357AIDGSTTR-ND) R/R, 1/0, CMOS Op Amp with SD.. 415.75/250 
i Reenre TRS R eee 
ia ual, Al recision m| | . i 7 
OPA2277UA OPA2277UA-ND | Dual, High Precision 6 A 3.53 2.83 2.20 OPA2363IDGST 296-13875-1-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 3.26 261 2.03 
OPA2300AIDGST 296-19736-1-ND | High Speed 16-Bit CMOS Op Amp... 10-MSOP 4.39 351 273 OPA2363IDGST 296-13875-2-ND_| 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 482.25/250 
OPA2300AIDGST 296-19736-2-ND | High Speed 16-Bit CMOS Op Amp...... 10-MSOP 648.50/250 Cone aneRe peer esee ne TMi side Sualy an op Amp 2.36 on ee AT 
OPA2301 AIDGKT 296-18693-1-ND | Low-Noise, High Speed 16-Bit -13876-2- 2, Single Supply R/R Op Amp l 
CMOS Op Mn c 439 351 273 OPA2364AIDR 296-13877-1-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 238 1.90 1.43 
CPREDTADRAT [PAE TRBTENO [Lose an Ss i a | Eee es, 
CMOS Op Amp 648.50/250 me : : : 
OPA2333AID 296-19543-5-ND | 1.8V MPU CMOS Dual Op Amp 338 270 240 OPA2364IDGKT 296-13879-1-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 326 261 2.03 
OPA2333AIDRBT 296-19544-1-ND | 1.8V MPU CMOS Dual Op Amp. 3.38 270 2.10 OPA2364IDGKT 296-13879-2-ND _| 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 482.25/250 
OPA2333AIDRBT 296-19544-2-ND__| 1.8V MPU CMOS Dual Op Amp. 548.75/250 See anes eee IBC Prarie Se es 
OPAZ334AIDGST 296-13459-1-ND | Dual, Single Supply CMOS OPA2373AIDGST 296-18503-2-ND _ | 6.5MHz, R/R In/Out Op Am “* 245.00/250. 
Zero Drift Op Amp with SD............... 10-MSOP 394 3.15 2.45 OPA2374AID 96-17933-ND 6 5MHz. R/R In/Out Op A 763 1.30 38 
OPA2334AIDGST 296-13459-2-ND | Dual, Single Supply CMOS 7 17933" -SMHz, R/R In/Out Op Am : : : 
; i if OPA2374AlDCNT 296-18504-1-ND | 6.5MHz, R/R In/Out Op Am| 1.75 140 1.05 
Zero Drift Op Amp with SD............... 10-MSOP 582.00/250 OPA2374AlDCNT 296-18504-2-ND 6 5MHz. R/R In/Out Op Al 245 00/250 
OPAPSSSAIDGRT popaeacugal ogg) Oval, Single Supply CMOS OPA2379AID D96-19412-5/ND | 1.8V, GOK PUR UO Op Am 24g 1 OR 154 
Zara Drift Op Amp .. Shad SH 2) OPA2380AIDGKT 396-17046-1-ND _| Precision, HS Teiistipelonce Amp...8-MSOP 6.50 5.20 4.39 
OPAPSSSAIDGKT Sobalae Ie auDigg) Dual, Single Supply CMOS OPA2380AIDGKT 296-17046-2-ND | Precision, HS, Transimpedance Amp...@-MSOP 1056.25/250 
Zero Drift Op Amp 582,00/250 - reel recision, , Transimpeaance Amp.... 3-1 is 
: OPA2381AIDGKT 296-17413-1-ND Precision, Low Power, 18MHz 
OPA2335AIDR 296-13462-1-ND | Dual, Single Supply CMOS Tenciinedace ant Ba) AG ee 
ZrO DITO) AMD SED ERED oe) OPA2381AIDGKT 296-17413-2-ND | Precision Low Power, 18tthz te os 
OPA2335AIDR 296-13462-2-ND | Dual, Single Supply CMOS Ticinnedahce Ain pede 
Zero Drift Op Amp SOR 002500 OPADS81AIDRBT POSEESGEEOMA Provision, Low Power, 18HiH : 
OPA2336E/250 OPA2336ECT-ND | Dual, Micropower Op Amp oc. = — Re Tinie Sane ka ‘J San Ag aee 
OPA2336E/250 OPA2336ETR-ND | Dual, Micropower Op Amp 598.50/250 APADSBIAIDRAT POTEEGOTIOME Provision Low Power 1@hitis , : : 
OPA2336EA/250 OPA2336EACT-ND | Dual, Micropower Op Amp 2.70 _— — eee) Y 
' Transimpedance Amp.. 812.50/250 
OPA2336EA/250 OPA2336EATR-ND Dual, Micropower Op Amp 399.00/250 OPA2541AM OPA2541AM-ND | Dual, High Power Op Amp, 5A Out. 192.08 179.27 166.47 
OPA2336P OPA2336P-ND Dual, Micropower Op Amp. aial —_ - - - - 
; OPA2541BM OPA2541BM-ND | Dual, High Power Op Amp, 5A Out. 198.39 185.17 171.94 
OPA2336PA OPA2336PA-ND Dual, Micropower Op Amp. 2.48 =—- =— 4 ih. rience cas 
i OPA2544T OPA2544T-ND Dual, High-Volt./Current Op Amp... 18.00 
OPA2336U OPA2336U-ND! | Dual, Micropower Op Amp. Ae OPA2604AP OPA2604AP-ND | Dual, FET-Input, Low Distortion 
OPA2336UA OPA2336UA-ND Dual, Micropower Op Amp. 2.48 _ _ Op Amp : 4.28 i = 
OPA2337EA/250 OPAZ3S7EACT-ND Dual, Single-Supply, OPA2604AU OPAZ604AU-ND | Dual, FET-Input, Low Distortion 
MicroSize Op Amp 1.63 130  .98 Op Amp 4.28 pan eee 
OPA2337EA/250 OPA2337EATR-ND | Dual, Single-Supply, SS ROtrERe Shand Hl : 
MicroSize Op Amp S0T-23-8 997,50/250 OPA26131D 296-16916-5-ND ay gee High Output Current Sones 
OPA2337PA OPA2337PA-ND Dual, Single-Supply, MicroSize Op Amp....8-Dip 1.50 1.20 .90 OPA2613IDTJ 296-16917-5-ND Dual, Wideband, High Output Current 
OPA2337UA OPA2337UA-ND Dual, Single-Supply, Op Amp... 374 299 2.33 
MicroSize Op Amp. 1501.20 90 OPA26141D 296-17127-5-ND | Dual, High Gain Bandwidth, High Output 
OPA233BEA/250 OPA2338EACT-ND | Dual, OPA338 Op Ami 163 130 98 Op Amp 349 279 217 
OPA2338EA/250 OPA2338EATR-ND | Dual, OPA338 Op Am 227.50/250 OPA2GI4IDTI 99647128-5:ND | Dual, High Gain Bandwidth, High Outout 
OPA2338UA OPA2338UA-ND | Dual, OPA338 Op Amp.. 150 120 90 Oana 304 315 245 
OPA2340EA/250 OPA2340EACT-ND | Dual, Single-Supply, R/R Op Amp 299 240 1.87 OPA26526/250 OPA2652ECT-ND | Dual, Voltage Feedback Op Amp 279 
OPA2340EA/250 OPA2340EATR-ND_| Dual, Single-Supply, R/R Op Amp, 442.25/250 OPA2652E/250 OPA2652ETR-ND | Dual, Voltage Feedback Op Amp 412,25/250 
OPA2340PA OPA2340PA-ND | Dual, Single-Supply, R/R Op Amp 279° 224 1.74 OPA2652U OPA2652U-ND Dual, Voltage Feedback Op Amp 245) 
OPA2340UA OPA2340UA-ND _| Dual, Single-Supply, R/R Op Amp 279 2.24 1.74 OPA26741-14D 296-15211-5-ND | Dual, Wideband, High Output Current 
OPA2341DGSA/250 OPA2341DGSACT-ND | Dual, Single-Supply, R/R Op Amp Op Amp with Current Limit................ 14-SOIC 3.65 2.92 2.27 
with Shutdown... 257 2.06 1.60 OPA26741-14DR 296-19413-1-ND | Dual Wideband, High Output Current 
OPA2341DGSA/250 OPA2341DGSATR-ND] Dual, Single-Supply, R/R Op Amp Op Amp with Current Limit................ 14-SOIC 3.65 2.92 2.27 
with Shutdown... 379.00/250 OPA2674I-14DR 296-19413-2-ND | Dual Wideband, High Output Current 
OPA2342EA/250 OPA2342EACT-ND | Dual, Micropower R/R Op Amp 236 189 147 Op Amp with Current Limit... 5102.50/2,500 
OPA2342EA/250 OPA2342EATR-ND | Dual, Micropower R/R Op Amp 349.25/250 OPA26741D 996-15212-5-ND Dual, Wideband, High Output Current 
OPA2342UA OPA2342UA-ND Dual, Micropower R/R Op Amp 2.38 1.90 1.43 Op Amp with Current Limit. 365 2.92) 9197 
OPA2343EA/250 OPA2343EACT-ND Rail-to-Rail Op Amp... 2.38 1.90 1.43 OPA2677H OPA2677H-ND Dual, Wideband, High Output 
OPA2343EA/250 OPA2343EATR-ND | Rail-to-Rail Op Amp... 332,50/250 Current Op Amp 396 317 247 
OPA2343UA OPA2343UA-ND __| Rail-to-Rail Op Amp... 2415 1.72 1.29 OPA2677IRGVT 296-19471-1-ND | Dual, Wideband, High Outpu 
OPA2344EA/250 OPA2344EACT-ND | Rail-to-Rail Op Am - = Op Amp... 416 3.33 2.59 
OPA2344EA/250 OPA2344EATR-ND | Rail 412.25/250 OPA2677IRGVT 296-19471-2-ND | Dual, Wideband, High Output Current 
OPA2344PA OPA2344PA-ND 257 = = Op Amp .. 615.25/250 
OPA2344UA OPA2344UA-ND__| Rail-to-Rail Op Amp... 210 OPA2677U OPA2677U-ND Dual, Wideband, High Output 
OPA2345EA/250 OPA2345EACT-ND | Rail-to-Rail Op Amp... 2799 OO Current Op Amp. 3.53 2.83 2.20 
OPA2345EA/250 OPA2345EATR-ND 412.25/250 OPA26831D 296-14172-5-ND | Dual, Very Low Power, Current 
OPA2345UA OPA2345UA-ND sf — — Feedback Op Amp.... 3.96 3.17 2.47 
OPA2347EA/250 OPA2347EACT-ND 1.68 134 1.01 OPA2683IDCNT 296-14173-1-ND | Dual, Very Low Power, Current 
OPA2347EA/250 OPA2347EATR-ND 234.50/250 Feedback Op Amp... SOT-23-8 439 351 273 
OPA2347UA OPA2347UA-ND 755 124 93 OPA2683IDCNT 296-14173-2-ND | Dual, Very Low Power, 
OPA2347UA/2K5 OPA2347UATR-ND 1985.00/2,500 Feedback Op Amp.... SOT-23-8 648.50/250 
OPA2347YEDR 296-18694-1-ND i — — OPA2683IDGST 296-21392-1-ND | Dual, Current Feedback Op 
OPA2347YEDR 296-18694-2-ND 2919.00/3,000 Amp NEWS............. 439 3.51 2.73 
OPA2347YEDT 296-15210-1-ND _ | Rail-to-Rail Op Amp... 2030 = 
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LB Digi-Key Price Each UBLE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. a 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
OPA2683IDGST 296-21392-2-ND Dual, Current Feedback Op OPA3691IDBQT OPA3691IDBQT-ND | Triple, Wideband, Current Feedback 
Amp NEW’‘....... 648.50/250 Op Amp... 6.80 544 4.59 
OPA2684|D 296-13463-5-ND | Dual, Low Power, Current Feedback OPA3692ID 296-12603-5-ND —_| Triple Wideband, Current Feedback 
Op Amp 450 3.60 2.80 Op Amp with Disable ad 5.50 440 3.72 
OPA2684IDCNT 296-13994-1-ND _| Dual, Low Power Op Amp. 4.93 3.95 3.07 OPA3692IDBOQT 296-12604-1-ND —_| Triple Wideband, Current Feedback 
OPA26841DCNT 296-13994-2-ND | Dual, Low Power Op Amp. 728.25/250 Op Amp with Disable 610 4.88 4.12 
OPA26901-14D 296-13464-5-ND Dual, Wideband, Voltage Feedback OPA3692IDBQT 296-12604-2-ND Triple Wideband, Current Feedback 
Op Amp with Disable 459 3.68 2.86 Op Amp with Disable... 991.25/250 
OPA2690ID 296-13465-5-ND Dual, Wideband, Voltage Feedback OPA3693IDBQ. 296-21393-5-ND —_| Triple Wideband, Fixed Gain, 
Op Amp with Disable 459 3.68 2.86 Video Buffer NEW... Be 5.10 4.08 3.45 
OPA26911-14D OPA2691I-14D-ND | Dual, Wideband, Current Feedback OPA3832ID 296-21667-5-ND Triple Low Power, High Speed, Fixed 
Op Amp... i 4.93 3.95 3.07 Gain Op Amp NEW....... - 238 190 1.43 
OPA2691ID OPA2691ID-ND Dual, Wideband, Current Feedback OPA3832IPW 996-21394-5-ND Triple Low Power, High Speed, Fixed 
Op Amp... oe 4.93 3.95 3.07 Gain Op Amp NEW! 2.38 190 1.43 
OPA26941D 296-17883-ND Dual, Wideband, Low Power, Current OPA38751DBQ 296-21395-5-ND | Triple 2:1 High Speed Video 
Feedback Op Amp, 4.07 3.26 2.54 Mux NEW!.. . 510 4.08 3.45 
CE ecapea SENN ae maa mee nh i a ae 5.29 + ae OPA4130UA OPA4130UA-ND __| Quad, LP, Precision, FET-In Op Amp .... 6.90 552 4.66 
4 ete seat : OPA4131NA OPA4131NA-ND d, General P FET-Input 
OPA2703PA OPA2703PA-ND | 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. 434 — if padnaes tice we) BM cea 
OPA2703UA OPA2703UA-ND 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp.. 4.84 = = 4 ees » EET ‘ i 
OPA2704EA/250 OPA2704EA/250CT-ND | 3MHz, Dual CMOS R/R 0 Op Amp. Sy ORANSIN CRUD ehrtran Purpose FET-Input Fey nen Zep 
OPA2704EA/250 OPA2704EA/2507R-ND | 3MHz, Dual CMOS R/R /0 Op Amp. 781 50/250 OPA4131PA OPA4131PA-ND | Quad, General Purpose FET-Input ; See, 
OPA2704PA OPA2704PA-ND | 3MHz, Dual CMOS R/R /0 Op Amp. 4840 Op Amp 730 5.84 4.93 
OPA2704UA OPA2704UA-ND 3MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. 4.84 OPA4131PJ OPA4131PJ-ND Goad Canara Purpose, FET-Input = = = 
OPA2705EA/250 OPA2705EA/250CT-ND | 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp.. 2.38 1.90 1.43 0 A : 610 488 412 
OPA2705EA/250 OPA2705EA/250TR-ND | 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp.. 332.50/250 OPA4131UA OPA4131UA-ND beet Geel Pur ose FET.In uit : i 4 
OPA2705PA OPA2705PA-ND | MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. 238 1.90 1.43 OVA ee 730 584 493 
OPA2705UA OPA2705UA-ND 1MHz, Dual CMOS R/R I/O Op Amp. 2.38 1.90 1.43 OPA4132UA OPA4132UA-ND Quad, HS, FET-Input Op Amp. 910 728 6.15 
OPA2725AID 296-17228-5-ND 12V, High Speed CMOS Op Amp . 3.04 2.43 1.89 ; 
OPA2725AIDGKT 296-16768-1-ND | 12V, High Speed CMOS Op Amp . 338 270 2.10 OPA4134UA OPA4134UA-ND | Quad, High Performance Op Am 3.74 2.99 2.33 
OPA2725AIDGKT 296-16768-2-ND | 12V, High Speed CMOS Op Amp . 498,75/250 OPA4137P OPA4137P-ND Quad, FET-Input Op Amp S20 ie 
OPA2726AIDGST 296-18505-1-ND | 12V, Low Noise High Speed, CMOS OPA4137PA OPAATS7PA:ND) | Quad, FET-Input Op Amp 2 
Op Amp , 338 270 2410 OPA4137U OPA4137U-ND Quad, FET-Input Op Amp 3.26 = = 
OPA2726AIDGST 296-18505-2-ND _|12V, Low Noise High Speed, CMOS OPA4137UA OPAATS7UA-ND | Quad, FET-Input Op Amp 240 SS 
Op Amp 498.75/250 OPA4227PA OPA4227PA-ND Quad, High Precision Op Amp. 7.70 ee 
OPA2727AIDR 296-21651-1-ND | 12V, e-tri ig OPA4227UA OPA4227UA-ND Quad, High Precision Op Amp. 7.70 te 
CMOS Op Amp NEW!... _ 3.49 2.79 2417 OPA4228PA OPA4228PA-ND Quad, High Precision Op Amp. 7.70 = = 
g iy tri i ici OPA4228UA OPA4228UA-ND Quad, High Precision Op Amp. 7.70 = = 
OPA2727AIDR 296-21651-2-ND 12V, e-trim™ 20MHz High Pi 
CMOS Op Amp NEW! sis 4882.50/2,500 OPA4241PA OPA4241PA-ND Quad, Single-Supply ppower Op Amp 8.40 - - 
OPA2727AIDRBT 296-21233-1-ND 12V, e-trim™ 20MHz Hig! OPA4241UA OPA4241UA-ND Quad, Single-Supply ppower Op Amp...14-SOIC 8.40 _ _ 
CMOS Op Amp... as 3.94 3.15 2.45 OPA4243EA/250 OPA4243EACT-ND | Quad, Single-Supply Op Amp.. .14-TSSOP 3.94 => = 
OPA2727AIDRBT 296-21233-2-ND 12V, e-trim™ 20MHz High Precision OPA4243EA/250 OPA4243EATR-ND | Quad, Single-Supply Op Amp.. .14-TSSOP 582.00/250 
CMOS Op Amp... 582.00/250 OPA4244EA/250 OPA4244EACT-ND | Single-Supply ppower Op Am| .14-TSSOP 3.53 _ _- 
OPA2734AIDGST 296-16769-1-ND | Zero-Drift, Single-Supply, CMOS OPA4244EA/250 OPA4244EATR-ND | Single-Supply ppower Op Am .14-TSSOP 522.00/250 
Op Amp... 495 3.96 3.08 OPA4251PA OPA4251PA-ND Quad, Single-Supply ppower Op Amp...... 8.40 - = 
OPA2734AIDGST 296-16769-2-ND Zero-Drift, Single-Supply, CMOS OPA4251UA OPA4251UA-ND Quad, Single-Supply pypower Op Amp...14-SOIC_ 8.40 _ _ 
Op Amp 731 .50/250 OPA4277PA OPA4277PA-ND Quad, High Precision Op Amp.... 7.32 5.86 4.95 
OPA2735AID 296-16770-5-ND | Zero-Drift, OPA4277UA OPA4277UA-ND Quad, High Precision Op Amp.... 7.32 5.86 4.95 
Op Amp... 450 3.60 2.80 OPA4234U OPA4234U-ND Quad, Low Power, Precision, 
OPA2735AIDGKT 296-16771-1-ND Zero-Drift, Single-Supply, CMOS Single-Supply Op Amp..... 7.50 _— — 
Op Amp 4.95 3.96 3.08 OPA4234UA OPA4234UA-ND Quad, Low Power, Precision, 
OPA2735AIDGKT 296-16771-2-ND Zero-Drift, Single-Supply Op Amp..... 6.56 = = 
Op Amp 731.50/250 OPA4336EA/250 OPA4336EACT-ND | Quad, Single-Supply, Micropower 
OPA2743EA/2K5 OPA2743EA/2K5CT-ND | 7MHz, Dual CMOS R/R I/O Op Amp. 3.49 2.79 2.17 Op Amp... 4.28 pee 
OPA2743EA/2K5 OPA2743EA/2K5TR-ND | 7MHz, Dual CMOS R/R I/O Op Amp. 4882.50/2,500 OPA4336EA/250 OPA4336EATR-ND | Quad, Single-Supply, Micropower 
OPA2743EA/250 296-17017-1-ND | 7MHz, Dual CMOS R/R I/O Op Amp. 3.83 3.06 2.38 Op Amp... Se 631.75/250 
OPA2743EA/250 296-17017-2-ND | 7MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. 565.25/250 OPA4340EA/250 OPA4340EACT-ND | Quad, Single-Supply, R/R Op Amp. 5.14 == 
OPA2743PA 296-12726-5-ND | 7MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. 349° 2.79 2.17 OPA4340EA/250 OPA4340EATR-ND | Quad, Single-Supply, R/R Op Amp. 835.25/250 
OPA2743UA 296-12727-5-ND _| 7MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. 3.49 2.79 2.17 OPA4340UA OPA4340UA-ND Quad, Single-Supply, R/R Op Amp. 5.24 == 
OPA2622E/250 296-12984-1-ND | Dual, Wideband, Low Noise Op Amp... 3.22 258 2.01 OPA4342EA/250 OPA4342EACT-ND | Quad, Micropower R/R Op Amp.........14-TSSOP 3.65 2.92 227 
tet beara ah Wie a ee an pal ame bate ty an OPA4342EA/250 OPA4342EATR-ND_ | Quad, Micropower R/R Op Amp.........14-TSSOP 538.75/250 
a ne ual, Wideband, Low Wolse Up Amp : 3 3 OPA4342PA OPA4342PA-ND Quad, Mit R/R Op Amp. 3.65 2.92 2.27 
OPA28301D 296-17957-5-ND | Dual, Low Power, Single Supply, Wideband OPA4342UA OPA4342UA-ND Quad, Micrapavier Pa Ob Alt. 3.65 292 2.27 
apaaeamoaaa OIEL TD Op Amp -B-S0IC 1.90 1.52 1.14 OPA4343EA/250 OPA4343EACT-ND | Quad, Single-Supply Op Amp. 374 2.99 2.33 
i Fi OPA4343EA/250 OPA4343EATR-ND | Quad, Single-Supply Op Amp.. 552.00/250 
Op Amp . a 8-MSOP 2.15 1.72 1.29 OPA4343NA/250 OPA4343NACT-ND_| Quad, Single-Supply Op Amp. .14-TSSOP 3.74 2.99 2.33 
OPA28301DGKT eobaI7s5e-2.N0 Coupe Power, Single Supply, Meer nree A108 OPA4343NA/250 OPA4343NATR-ND | Quad, Single-Supply Op Amp......... 14-TSSOP 552.00/250 
pion SERENADE _ ine Power, High Speed. Fixed Gain : OPA4343UA OPA4343UA-ND —_| Quad, Single-Supply Op Amp. 342 274 213 
On An : ' solic MET TAROT OPA4344EA/250 OPA4344EACT-ND | Quad, Single-Supply Op Amp. AW = OS 
Damp 2 seers : : ! OPA4344EA/250 OPA4344EATR-ND | Quad, Single-Supply Op Amp. 695.00/250 
OPA2832IDGKT 296-18003-1-ND gas Power, High Speed, Fixed Sa ni sa) ded bs OPA4344PA OPA4344PA-ND Quad, Single-Supply Op Amp. 4.28 say = 
EE j : : OPA4344UA OPA4344UA-ND | Quad, Single-Supply Op Amp. = = 
OPACBIEIDERT: PAS Ue eat Op Amp 3-MSOP 983.50/250 OPA4345EA/250 OPA4345EACT-ND | Quad, Single-Supply Op Amp. . = 
opazadeiD 296-16853-5-ND | Dual, Wideband, Low. Noise, OPA4345EA/250 OPA4345EATR-ND_ | Quad, Single-Supply Op Amp. .14-TSSOP 631.75/250 
Voltage Feedback Op Amp B-SOIC 510 4.08 3.45 OPA4345UA OPA4345UA-ND | Quad, Single-Supply Op Amp. 14-S0I0 428 = —  — 
OPAS355EA/250 OPA3355EA/250CT-ND | Triple, CMOS High Speed Onan a = = = OPA4347EA/250 OPA4347EACT-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. .14-TSSOP 2.57 2.06 1.60 
Wh SHIMON ee 360 288 224 | OPA&347EA/250 OPA4347EATR-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 14-TSSOP 379,00/250 
" A f Z : OPA4347UA OPA4347UA-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp.. 14-SOIC 236 1.89 1.47 
yon Daal) © MOS Hoh Speed Op Amp SenOTpEE OPAA347UA/2K5 | OPA4347UATR-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 14-8016 3307.50/2,500 
OPA3355UA OPA3355UA-NO | Triple, CMOS High Speed Op Amp ; OPA4348AID 296-12277-5-ND | 1MHz, Quad, R/R, /0 Op Amp 14-S0I 1.17 9473 
with Shutdown 3.26 261 2.03 OPA4348AIPWT 296-12278-1-ND _|1MHz, Quad, R/R, /O Op Amp.........14-TSSOP_ 1.40 1.12 87 
OPAS355UA/2K5 OPASSESUN2KSCT-ND | Triple, CMOS High Speed Op Amp OPA4348AIPWT 296-12278-2-ND | 1MHz, Quad, R/R, VO Op Amp........ 14-TSSOP 206.25/250 
with Shutdown 3.26 261 2.03 OPA4350EA/250 OPA4350EACT-ND_ |High Speed CMOS Op Amp, 35MHz.....16-SSOP 864 — — 
OPA3355UA/2K5 OPA3355UA/2K5TR-ND | Triple, CMOS High Speed Op Amp OPA4350EA/250 OPA4350EATR-ND | High Speed CMOS Op Amp, 35Mtz..... 16-SSOP 1404.00/250 
with Shutdown 4567.50/2,500 OPA4350UA OPA4350UA-ND | High Speed CMOS Op Amp, 35MH 780 = 
OPA36841D 296-13646-5-ND | Low Power, Triple Current Feedback OPA4353EA/250 OPA4353EACT-ND | Low Cost, HS CMOS Op Amp.... 6.22 418 3.53 
Op Amp with Disable 6.50 4.40 3.72 OPA4353EA/250 OPA4353EATR-ND | Low Cost, HS CMOS Op Amp 848.25/250 
OPA3684IDBOT 296-13647-1-ND | Low Power, Triple Current Feedback OPA4353UA OPA4353UA-ND —_| Low Cost, HS CMOS Op Amp 5.36 4.29 3.34 
Op Amp with Disable 6.00 4.80 4.05 OPA4354AIDR 296-12643-1-ND | Quad, High Speed, 250MHz, R/R, 1/0, 
OPA3684IDBQT 296-13647-2-ND | Low Power, Triple Current Feedback CMOS Op Amp............ w14-SOIC 3.60 2.88 2.24 
Op Amp with Disable 975.00/250 OPA4354AIDR 296-12643-2-ND | Quad, High Speed, 250MHz, R/R, |/0, 
OPA3690ID OPA3690ID-ND Triple, Wideband, Voltage CMOS Op Amp............ 2. 14-SOIC 5040.00/2,500 
Feedback Op Amp 5.80 464 3.92 OPA4354AIPWR 296-12644-1-ND | Quad, High Speed, 250MHz, R/R, |/0, 
OPA3690IDBQT OPA3690IDBOTCT-ND | Triple, Wideband, Voltage CMOS Op Amp 3.60 2.88 2.24 
Feedback Op Amp 640 5.12 4.32 OPA4354AIPWR 296-12644-2-ND | Quad, High Speed, 250Mbz, R/R, I/O, 
OPA3690IDBQT OPA3690IDBOTTR-ND | Triple, Wideband, Voltage CMOS Op Amp 5040.00/2,500 
Feedback Op Amp 1040.00/250 OPA4364AID 296-14629-5-ND 1.8V, 7MHz, Single-Supply R/R 
OPA3691ID OPA3691ID-ND Triple, Wideband, Current Feedback Op Amp... Bhiby veer qe) 
Op Amp 6.20 4.96 4.19 (Continued) 
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sl Digi-Key Price Each UIE Digi-Key Price Eacho 
Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
OPA4364AIPWT 296-14630-1-ND 1.8V, 7MHz, Single-Supply R/R RC4560IP 296-17554-5-ND Dual Audio Op Amp. 92 169) 52 
Op Amp... 3.49 2.79 2.17 RC4560IPWR 296-17544-1-ND Dual Audio Op Amp. 92 169) ps2 
OPA4364AIPWT 296-14630-2-ND 1.8V, 7MHz, Single-Supply R/R RC4560IPWR 296-17544-2-ND Dual Audio Op Amp. 612.00/2,000 
Op Amp 515.50/250 RC4580IDR 296-15367-1-ND Dual Audio Op Amp. 15, 63 50 
OPA4374AID 296-18201-ND 6.5MHz, R/R In/Out Op Amp. 14-SOIC 2.38 1.90 1.43 RC4580IDR 296-15367-2-ND Dual Audio Op Amp. 812.50/2,500 
OPA4374AIPWT 296-16811-1-ND 6.5MHz, R/R In/Out Op Amp. 4-TSSOP 2.36 1.89 1.47 RC4580IP 296-15368-5-ND Dual Audio Op Amp. 92 69 52 
OPA4374AIPWT 296-16811-2-ND 6.5MHz, R/R In/Out Op Amp. 4-TSSOP 349.25/250 RC4580IPWR 296-15369-1-ND Dual Audio Op Amp. 92 69 52 
OPA4379AIPWR 296-21236-1-ND 1.8V, 90kHz RRIO Op Amp 3:38) 2:70) 2510 RC4580IPWR 296-15369-2-ND Dual Audio Op Amp. 612.00/2,000 
OPA4379AIPWR 296-21236-2-ND 1.8V, 90kHz RRIO Op Amp 3825.00/2,000 SA5532ADR 296-16994-1-ND Dual, High Speed Audio Op Amp 99 83 436.66 
OPA46841D 296-13648-5-ND | Quad, Low Power, Current-Feedback SA5532ADR 296-16994-2-ND _| Dual, High Speed Audio Op Amp 1072.50/2,500 
6.28 5.03 4.24 SA5532AP 296-16995-5-ND | Dual, High Speed Audio Op Amp 99 ~«83St« 
OPA4684|PWT 296-13649-1-ND Met najeuiek Maa SA5532DR 296-16996-1-ND | Dual, High Speed Audio Op Amp 75 63 50 
p Amp i " SA5532DR 296-16996-2-ND Dual, High Speed Audio Op Am 812.50/2,500 
OPA4684IPWT 296-13649-2-ND COR EE Power, Current-Feedback PRAT SA5532P 296-16996-5-ND Dual, igh Sneed Audio op AnD 75) 63.50 
: SA5534ADR 296-17271-1-ND Low N Op Amp.. 1.20. 1.00.80 
OPA4703EA/2K5 OPAATOSENKSCT-ND | 1IMHz, Quad CMOS R/R, SASESIADR ee aan Low pose 7 Te TOG HIEOT 
1/0 Op Amp 8.10 _- _— ; . ees 
SA5534AP 296-17272-5-ND Low Noise Op Amp. 1.20 1.00 .80 
OPA4703EA/2K5 OPA4703EA/2K5TR-ND | 1MHz, Quad CMOS R/R, 1asiseop apaecanPET SA5534DR 296-17273-1-ND Low Noise Op Amp .. 141 ‘93 74 
P st SA5534DR 296-17273-2-ND Low Noise Op Amp. 1202.50/2,500 
OPA4703EA/250 296-17093-1-ND yey erwin RR, tactssop Ween SA5534P 296-17274-5-ND _| Low Noise Op Amp. hl = 28 
OPA4703EA/250 296-17093-2-ND | 1MHz, Quad GMOS IR, SA5534PSR 296-17275-1-ND | Low Noise Op Amp. in) ee ae 
i ae a 1 
OPA4703UA OPA4703UA-ND | 1MHz, Quad CMOS R/R, 1/0 Op Amp....14-SOIC. 810 — — aaa Ign speed, H/R, Video Op mp é ; y 
OPA4704EA/2K5 OPAA704EA/2KSCT-ND | 5MHz, Quad CMOS R/R SN10501DBVT 296-15094-1-ND | High Speed, R/R, Video Op Amp 1.90 152 1.14 
v0 Op Amp : 4TSSOP 8.10 SN10501DBVT 296-15094-2-ND __| High Speed, R/R, Video Op Amp 266.00/250 
OPA4704EA/2K5 OPAA7O4EA/2KSTR-ND | SMIHz, Quad G : SN10501DGK 296-16654-5-ND | High Speed, R/R, Video Op Amp 1.68 1.34 1.01 
VO Op Amp 44-TSSOP 42555.00/2,500 SN10501DGN 296-18520-5-ND —_| High Speed, R/R, Video Op Amp 1.68 134 1.01 
= $N10502D 296-15329-5-ND | High Speed, R/R, Video Op Amp 225 180 1.35 
OPAATOEA250 SAEs AU sider rane PIR, 14-1ss0P. 899 — — SN10502DGK 296-16655-5-ND | High Speed, R/R, Video Op Amp 225 180 1.35 
OPA4704EA/250 296-17094-2-ND | 5WMHz, Quad GMOS IR, SN1050206N 296-16656-5-ND__ | High Speed, R/R, Video Op Amp 2.25 1.80 1.35 
1/0 Op Amp vceeeeseee 14-TSSOP 1446.25/250 SN10503D 296-14778-5-ND —_| High Speed, R/R, Video Op Amp 2.79 2.24 1.74 
OPA4704UA OPA4704UA-ND _|5MHz, Quad CMOS R/R, 1/0 Op Amp....14-SOIC 810 — — SN10503PWP 296-16829-5-ND _| High Speed, R/R, Video Op Amp........ 279 2241.74 
OPA4705EA/2K5 OPA4705EA/2KSCT-ND | 1MHz, Quad CMOS R/R, SN75207BN 296-9910-5-ND Dual High Sensitivity Line Receiver. 2B 225 75! 
1/0 Op Amp. 4-TSSOP 3.60 2.88 2.24 SN761662DBTR 296-19431-1-ND Digital TV Tuner IC.. "38+ TSSOP 2.27 182 1.42 
OPA4705EA/2K5 OPA4705EA/2K5TR-ND | 1MHz, Quad C! SN761662DBTR 296-19431-2-ND Digital TV Tuner IC. .38-TSSOP 2576.00/2,000 
1/0 Op Amp 14-TSSOP 5040.00/2,500 SN761663DGKR 296-18720-1-ND —_| Auto Gain Control Amp... 8-MSOP 210 1.68 1.26 
OPA4705EA/250 296-17095-1-ND 1MHz, Quad CMOS R/R, SN761663DGKR 296-18720-2-ND —_| Auto Gain Control Amp 8-MSOP 2687.50/2,500 
1/0 Op Amp 14-TSSOP 3.94 3.15 2.45 SN761664DBTR 296-20650-1-ND Digital TV Tuner IC.. .388-TSSOP 2.27 1.82 1.42 
OPA4705EA/250 296-17095-2-ND {MHz, Quad CMOS R/R, SN761664DBTR 296-20650-2-ND Digital WV Tuner IC. .38-TSSOP 2576.00/2,000 
1/0 Op Amp ..14-TSSOP 582.00/250 SN761666DGKR 296-20651-1-ND —_| Auto Gain Control Ai 8-MSOP 210 1.68 1.26 
OPA4705UA OPA4705UA-ND 1MHz, Quad CMOS R/R, 1/0 Op Amp....14-SOIC 3.60 2.88 2.24 SN761666DGKR 296-20651-2-ND —_| Auto Gain Control Amp 8-MSOP 2687.50/2,500 
OPA4727AIPWR 296-21237-1-ND e-trim™ 20MbHz, High Precision CMOS SN761678BDBTR 296-20686-1-ND | TV Tuner IC. .30-TSSOP 210 1.68 1.26 
Op Amp 14-TSSOP 5.00 4.00 3.38 SN761678BDBTR 296-20686-2-ND | TV Tuner IC. .30-TSSOP 2184.00/2,000 
OPA4727AIPWR 296-21237-2-ND e-trim™ 20MHz, High Precision CMOS SN761681DBTR 296-19597-1-ND | TV Tuner IC. .380-TSSOP 210 1.68 1.26 
Op Amp 14-TSSOP 7750.00/2,500 SN761681DBTR 296-19597-2-ND | TV Tuner IC. .30-TSSOP 2184.00/2,000 
OPA4743EA/250 OPA4743EA/250CT-ND | 7MHz, Quad CMOS R/R, SN761685PWR 296-19782-1-ND |TV Tuner IC. “24-TSSOP 1.68 1.34 1.01 
V0 Op Amp 14-TSSOP 5.29 4.23 3.29 SN761685PWR 296-19782-2-ND _24-TSSOP 1742.00/2,000 
eee eee 100 eet iat faneene raneoee SN761688PWR 296-19739-1-ND .16-TSSOP 1.68 1.34 1.01 
p Amp. i E SN761688PWR 296-19739-2-ND .16-TSSOP 1742.00/2,000 
OPA4743UA 296-12205-5-ND 12V, Quad, High Speed, TAS5015PFB 296-12995-5-ND —_‘| True Digital Audio Amp TAS5015 
R/R, vO Op Amp. . 6.29 4.23 3.29 Digital Audio PWM Processor............ 48-TQFP 33.66 31.42 29.18 
OPA4820IPWT 296-17560-1-ND | Quad, Unity-Gain Stable, Low-Noise, TAS5100ADAP 296-12744-5-ND | Digital Audio PWM Amp 17.85 16.66 15.47 
Voltage-Feedback Op Amp +. 510 4.08 3.45 TAS5110DAP 296-12997-5-ND | True Digital Audio Amp TAS5110 
OPA4820IPWT 296-17560-2-ND Quad, Unity-Gain Stable, Low-Noise, PWM Power Output Stage... 2-HTSSOP 17.85 16.66 15.47 
Voltage-Feedback Op Amp.. 828,75/250 TAS5111ADADR 296-21516-1-ND | Digital Amp Power Stage NEW!.......32-TSSOP 540 4.32 3.36 
OPA48201D 296-17590-5-ND Quad, unl Gain Stable Low-Noise, Taran TAS5111ADADR 296-21516-2-ND _| Digital Amp Power Stage NEW.......32-TSSOP 6120.00/2,000 
oltage-Feedback Op Amp . : : TAS5111DAD 296-15277-5-ND | Digital Amp Power Stage ....... "32-TSSOP 6.64 5.32 4.49 
OPA4830IPW pace Uag| vad, Low Power, Wideband TAS5112ADCA 296-17673-5-ND | Digital Amp Stereo Power Stage........56-TSSOP 7.50 6.00 5.07 
Seana SEAISGUINE aol Amp bale . aa! 2.25 1.75 TAS5112ADFD 296-15944-5-ND __| Digital Amp Stereo Power Stage 750 6.00 5.07 
E rogrammapis Galnieam| 7 == TAS5112DFD 296-15330-5-ND | Digital Amp Stereo Power Stage 8.34 668 5.63 
PGA202KP PGA202KP-ND Digitally Controlled TAS5121DKD 296-16644-5-ND _| Digital Amp Stereo Power Stage........36-PSOP3 6.00 4.80 4.05 
seananp SEADOSICEND Piel red ni Op Amp 1 a TAS51211DKD 296-17474-5-ND __| Digital Amp Stereo Power Stage.......36-PSOP3 6.80 5.44 4.59 
Pragrammeblé Gali Opa pe = = TAS5122DCA 296-18835-5-ND | 30W Stereo Digital Amp Power 
f 4 4 Stage ..... 56-HTSSOP 6.00 4.80 4.05 
PGA204AP PGA204AP-ND Prog. Gain Instrumentation Amp . 12.08 - _— ; 
TAS5132DDV 296-21414-5-ND — | St Digital Amp P. 
PGA2O4AU PGA2O4AU-ND | Prog. Gain Instrumentation Amp . hy = = Suge NEWT. acutssop WGC Te 
PGA204BP PGA204BP-ND Prog. Gain Instrumentation Amp . 15.08 - 7 , ‘ 
PGA204BU PGA204BU-ND P : : TAS5142DDV 296-18033-5-ND Digital Amp Stereo Power Stage.....44-HTSSOP 6.20 4.96 4.19 
- og. Gain Instrumentation Amp . 15.08 - _— at 
PGA205AP PGA205AP-ND Prog. Gai 4 ie) ta TAS5142DKD 296-17861-5-ND Stereo Digital Amp Power Stage .36-PSOP3 8.00 640 5.40 
g. Gain Instrumentation Amp . 12.08 oe 
PGA205AU PGA205AU-ND Prog. Gai 4 es mt) TAS5152DKD 296-17901-5-ND Stereo Digital Amp Power Stage .36-PSOP3 860 6.88 5.81 
g. Gain Instrumentation Amp . 12.08 ta 
5 7 TAS5162DDV 296-21652-ND 2x210 Watt Stereo Digital Amp 
PGA205BP PGA205BP-ND Prog. Gain Instrumentation Amp . 15.15 = = Power Stage NE! 990 7.92 6.69 
PGA205BU PGA205BU-ND Prog. Gain Instrumentation Amp . als) 9 = = = 
PGA206UA PGA206UA-ND High Speed Programmable Gain TAS5162DKD 296-21653-ND 2x210 Watt Stereo Digital Amp 
Instrumentation Ami 16.20 —" ie Power Stage NEWI............ 975 8.78 7.79 
PGA207UA 296-15093-5-ND High Speed Programm: : TAS5182DCA 296-15249-5-ND 100W Stereo Digital Amp Power Stage 
Instrumentation Ami 17.78 a Controller... .56-TSSOP 883 7.95 7.05 
PGASOQAIPWT 296-16726-1-ND | Smart Profane saa 650 520 439 TASS182IDCA 296-16663-5-ND me a tatal Amp Power Stage cop Me 
PGA2500EVM 296-18514-ND Evaluation Module for PGA250 we 126.84 — OTT : ! i 
PGA25001DB 296-16674-5-ND —_| Digital Controlled Microphone TAS5S186ADDV 296-19320-5-ND saamssop WOCoees 
Preamp 28-SSOP 16.58 14.93 13.24 Z . | . 
RC4136N 296-9649-5-ND Quad General Purpose Op Amp 14-Dip 1.20 1.00 80 TASS186ADDVR 296-19321-1-ND sacrtssop WRRPOReeote 
RC4558D 296-9650-5-ND Dual General Purpose Op Amp. 46 3726 . z : 
RC4558DGKR 296-16946-1-ND | Dual General Purpose Op Amp. 50 40 30 TAS5186ADDVR 296-19321-2-ND 
RC4558DGKR 296-16946-2-ND | Dual General Purpose Op Amp. 337.50/2,500 44-HTSSOP 12598.00/2,000 
RC4558DR 296-14634-1-ND | Dual General Purpose Op Amp. 146037 226 TAS5186DDV 296-18071-5-ND | 6-Ch., 210W, Digital Amp Power 
RC4558DR 296-14634-2-ND Dual General Purpose Op Amp. 297.50/2,500 Stage... os 8.50 7.65 6.79 
RC4558IDGKR 296-17418-1-ND | Dual General Purpose Op Amp. a TAS5261DKD 296-20729-5-ND | 315W Mono BTL Digital Amp 
RC4558IDGKR 296-17418-2-ND | Dual General Purpose Op Amp. 455.00/2,500 Power Stage. 8.75 7.88 6.99 
RC45581DR 296-17440-1-ND Dual General Purpose Op Amp. 48 360.27 TAS5414TDKDQ1 296-21640-5-ND _| 4-Ch. Auto Digital Amp NEW! 15.58 14.03 12.44 
RC45581IDR 296-17440-2-ND Dual General Purpose Op Amp. 390.00/2,500 TAS5424TDKDQ1 296-21654-ND 4-Ch. Auto Digital Amp NEW! 44-SSOP 15.08 14.07 13.07 
RC45581P. 296-17460-5-ND Dual General Purpose Op Amp. 48 OOMEet THS3001CD 296-1762-5-ND 420MHz Current-Feedback Op Am| 6.10 488 412 
RC4558IPWR 296-17419-1-ND | Dual General Purpose Op Amp. 48 360 (27 THS3001EVM 296-10020-ND Evaluation Module for THS3001 — | 62:78 = = 
RC4558IPWR 296-17419-2-ND Dual General Purpose Op Amp. 320.00/2,000 THS3001HVIDGN 296-19419-5-ND | 420MHz Current-Feedback Op Am| 8.58 7.73 6.85 
RC4558P 296-1414-5-ND Dual General Purpose Op Amp. LG By 8 THS30011D 296-7507-5-ND 420MHz Current-Feedback Op Am| 6.30 5.04 4.26 
RC4558PSR 296-9651-1-ND Dual General Purpose Op Amp. 46 Eo eneeO THS3001IDGNR 296-12006-1-ND 420MHz Current-Feedback Op Am| 6.30 5.04 4.26 
RC4558PSR 296-9651-2-ND Dual General Purpose Op Amp. 252.00/2,000 THS3001IDGNR 296-12006-2-ND 420MHz Current-Feedback Op Am| 9765.00/2,500 
RC4558PWR 296-13789-1-ND Dual General Purpose Op Amp. 46 au Ba THS3061D 296-13502-5-ND Single, Low Distortion, High Slew-| 
RC4558PWR 296-13789-2-ND Dual General Purpose Op Amp. 252.00/2,000 Current-Feedback Amp... §.90 4.72 3.99 
RC4559P 296-9652-5-ND Dual High Performance Op Am| 92 69 52 THS3061DGN 296-13613-5-ND Single, Low Distortion, High Slew-Rate, 
RC4560IDR 296-17547-1-ND Dual Audio Op Amp. 92 Age) ey Current-Feedback Amp... 5.90 472 3.99 
RC4560IDR 296-17547-2-ND Dual Audio Op Amp. 747.50/2,500 
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ip Texas INSTRUMENTS 


ell, Digi-Key Price Each TELE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. if 25 100 
THS3061EVM. 296-20542-ND Evaluation Module for THS3061 62.78 = = THS4012CDGN 296-10023-5-ND Dual 290MHz Low-Distortion 
THS3062D 296-13821-5-ND Dual, Low Distortion, High Slew-Rate Voltage-Feedback Op Amp... 5.10 4.08 3.45 
Current-Feedback Amp 8.50 680 5.74 THS4012CDGNR 296-10023-1-ND Dual 290MHz Low-Distortion 
THS3062DDA 296-13503-5-ND Dual, Low Distortion, High Slew-Rate Voltage-Feedback Op Amp... 5.10 4.08 3.45 
Current-Feedback Amp is 8.50 6.80 5.74 THS4012CDGNR 296-10023-2-ND Dual 290MHz Low-Distortion 
THS3062DGN 296-13614-5-ND Dual, Low Distortion, High Slew-Rate, Voltage-Feedback Op Amp... 7905.00/2,500 
THSS08EVN an RaRROND Se et ack AD ‘en 6.80 5.74 THS4012EVM 296-10024-ND Evaluation Module for THS4012 62.78 = — 
-20543- valuation Module for : = = THS40121D 296-7513-5-ND —_| Dual 290MHz Low-Distortion 
THS3091D 296-16671-5-ND | High Voltage, Low Distortion, Current- Voltage-Feedback Op Amp... 551 4.41 3.43 
Feedback Op Amp... ~ 551 441 3.43 THS4012IDGN 296-10025-5-ND | Dual 290MHz Low-Distortion 
THS3091DDA 296-15789-5-ND High Voltage, Low Distortion, Current- Voltage-Feedback Op Amp... 530 424 3.58 
aes Bits eer creer Op ee eee 4:24) 3'58 THS4012IDGNR 296-10025-1-ND | Dual 290MHz Low-Distortion 
3 aes : rare iB Gee Voltage-Feedback Op Amp... 5.30 4.24 3.58 
Teena ABEREAS SA CSeiee ONIN ee paren v aj. Bb RSP THS40121IDGNR 296-10025-2-ND | Dual 290MHz Low-Distortion 
= = = - “ “ Voltage-Feedback Op Amp... 8215.00/2,500 
THS3092DDA 296-18210-ND High Woltege ro Distortion, Current- Pee ‘i THS4021CD 296-2405-5-ND 350MH7 Ultra-Low Noise 
eedback Op Amp 5 56 5.5: Voltage-Feedback Op Amp... 5.20 416 3.51 
THS3092EVM 296-18837-ND Evaluation Module for THS3092 62.78 - 
THS3095D 296-16672-5-ND | High Voltage, Low Distortion, Current- THS4021CDGNR 296-10026-1-ND | 350MHz Ultra-Low Noise 
Feedback Op AMP... = SHOE OBES AS THS4021CDGNR 296-10026-2-ND Se oratited i oe sem 
z aa i i 5 a -2- z Ultra-Low Noise 
THS3095DDA 296-15790-5-ND fe aan Current: Picea Voltage-Feedback Op Amp... 8060.00/2,500 
THS3095—EVM 296-16739-ND _| Evaluation Module For THS309 mais THS4021EVM 296-10027-ND _| Evaluation Module for THS4021 62.78 — 
THS3096D 296-18838-5-ND | High Voltage, Low Distortion, Current- THS40211D 296-7516-5-ND 350MHz Ultra-Low Noise 
Feedback Op Amp... 6.40 5.40 Voltage-Feedback Op Amp... §.40 432 3.65 
THS3096EVM 296-18839-ND Evaluation Module for THS309 a THS4021IDGNR 296-7517-1-ND ‘| 350MHz Ultra-Low Noise 
THS3096PWP. 296-18840-5-ND | High Voltage, Low Distortion, Current- Voltage-Feedback Op Amp... 5.40 4.32 3.65 
Feedback Op Amp... .14-HTSSOP 840 6.72 5.67 THS4021IDGNR 296-7517-2-ND 350MHz Ultra-Low Noise 
THS3110EVM 296-18841-ND Evaluation Module for THS3110 _ _ Voltage-Feedback Op Amp. 8370.00/2,500 
THS31101D 296-15768-5-ND —_| Low Noise, High Voltage, Current-Fee THS4022CDGNR 296-7518-1-ND Dual 350MHz Low-Noise 
Op Amp... 2.34 1.82 Voltage-Feedback Op Amp... 7.30 584 4.93 
THS3110IDGN 296-15769-5-ND Low Noise, High Voltage, Current- Feedback THS4022CDGNR 296-7518-2-ND Dual 350MHz Low-Noise 
Op Amp... 8-MSOP 3.38 270 2.10 Voltage-Feedback Op Amp... 11315.00/2,500 
eM peer Pavan Module i : ae So THS4022EVM 296-10028-ND Evaluation Module for THS402 6278 
aS DH Derg TOU AUE MATES eae THS40221D 296-7519-5-ND ‘| Dual 350MHz Low Noise 
Op Amp... -8-SOIC 2.81 2.25 1.75 Voltage- 
Lu = ge-Feedback Op Amp... 7.50 6.00 5.07 
THS3111IDGN 296-15771-5-ND —_| Low Noise, High Voltage, Current-Feedback a THS4022IDGNR 296-7520-1-ND Dual 350MHz Low-Noise 
z : Voltage-Feedback Op Amp... 7.50 6.00 5.07 
aM ee eee Haat Sree is THS4022IDGNR 296-7520-2-ND | Dual 350MHz Low-Noise 
Current-Feedback AMP ..ccs-ccsvee B-SOIG 473 3.78 2.94 Voltage-Feedback Op Amp... 1 625;00/2;500 
THS31121DDAR 206-13334-1-ND | Low Noise, High Speed THS4031CD 296-2406-5-ND 100MHz Low Noise Voltage-~ “Feedback 
Current-Feedback Amp 518 414 3.22 Op Amp... 3.71 2.97 2.31 
THS31142IDDAR 296-13334-2-ND | Low Noise, High Speed : ; ‘ THS4031CDGNR 296-7521-1-ND 400MHz Low Noise Voltage-Feedback 
Current-Feedback Amp 7245.00/2,500 Op Amp .. : nH SIS Bet) 
THS3115EVM 296-20545-ND _| Evaluation Module for THS311 6278 — THS4031CDGNR AS OSEAN) eae Noise Voltage-Feedback £ae7 50 60H 
THS31151D 296-13335-5-ND Low Noise, High Speed a 
‘Current Feedback Afi ARN Be Ben THSA031EVM 296-10029-ND | Evaluation Module for THS4031 27a 
THS3115IPWP 296-13336-5-ND | Low Noise, High Speed THS4031ID 296-7522-5-ND 100MHz Low Noise Voltage-Feedback 
Current-Feedback Amp 5.29 4.23 3.29 Op Amp... 3.94 315 2.45 
THS3120EVM 296-18843-ND Evaluation Module for THS312 ig SS THS4031IDGN 296-10030-5-ND — | 100MHz Low Noise Voltage-Feedback 
THS31201D 296-15772-5-ND | Low Noise, High Output Drive, Op Amp... 2 4.39 3.51 2.73 
Current-Feedback Op Amp. 3.96 317 2.47 THS4031IDGNR 296-10030-1-ND | 100MHz Low Noise Voltage-| “Feedback 
THS3120IDGN 296-15773-5-ND Low Noise, High Output Drive, Op Amp... a 439 3.51 2.73 
Current-Feedback Op Amp. 439° (3:51) 2:73 THS4031IDGNR 296-10030-2-ND 100MHz Low Noise Voltage- “Feedback 
THS3121EVM 296-18844-ND Evaluation Module for THS3121 62.78 = = Op Amp... _ 6142.50/2,500 
THS31211D 296-15774-5-ND —_| Low Noise, High Output Drive, THS4032CD 296-7524-5-ND Dual 100MHz Low Noise 
Current-Feedback Op Amp. 482 3.86 3.00 Voltage-Feedback Op Amp. 6120) 416 3.57 
THS3121IDGN 296-15775-5-ND Low Noise, High Output Drive, THS4032EVM 296-10031-ND Evaluation Module for THS4032 62.78 
Current-Feedback Op Amp. 482 3.86 3.00 THS40321D 296-7525-5-ND Dual 100MHz Low Noise 
THS3122EVM 296-20546-ND Evaluation Module for THS3122 62.78 _- _ Voltage-Feedback Op Amp... 540 4.32 3.65 
THS31221D 296-13337-5-ND Low Noise, High Speed, 450mA THS4032IDGNR 296-7526-1-ND Dual 100MHz Low Noise 
Current-Feedback AMD ei osceesentasoscioa senses 8-SOIC 580 4.64 3.92 Voltage-Feedback Op Amp... 580 464 3.92 
THS31271DDAR aug Cow Nols, High Speed, 450mA e-soic Men emmeeomer THS4032IDGNR 296-7526-2-ND _ [Dual 100MHz Low Noise 
wiiesi S0INDAR SAGAR END! | | ata rape rors i b ng5 4 Voltage-Feedback Op Amp... 8990.00/2,500 
: Re Gilets Peedback Ami mi seeMARGeR THS4041CD 296-2407-5-ND | 165MHz Capacitive-Stable 
ubcaiaatiss substan .00/2, Voltage-Feedback Op Amp... 371 297 231 
THS3125EVM 296-20547-ND | Evaluation Module for THS3125 a = = Sarna Mie CacnveSabie 
; . THS4041CDGNR 296-7527-1-ND 165MHz Capacitive-Stable 
THS31251D 296-13339-5-ND Low Noise, High Speed, 450mA ey 
Voltage-Feedback Op Amp... Siler eo 
Current-Feedback AMP...........::+ 6.90 4.72 3.99 ah 
THS3125IPWP 296-13340-5-ND Low Noise, High Speed, 450mA THS4041CDGNR 296-7527-2-ND 165MHz Capacitive-Stable 
Current-Feedback Amp 628 5.03 4.24 Voltage-Feedback Op Amp... 5197.50/2,500 
THS3201D 296-15216-5-ND 7.8GHz Low Distortion, Current- THS4041EVM 296-10032-ND Evaluation Module for THS4041 62.78 - = 
Feedback Amp..... 473 378 2.94 THS40411D 296-7528-5-ND 165MHz Capacitive-Stable 
THS3201DBVT 296-15217-1-ND | 1.8GHz Low Distortion, Current- Voltage-Feedback Op Amp... 3.94 3.15 _2.45 
Feedback Amp.... 5.29 423 3.29 THS4041IDGN 296-10033-5-ND 165MHz Capacitive-Stable 
THS3201DBVT 296-15217-2-ND 1.8GHz Low Distortion, Current- Voltage-Feedback Op Amp... 3.94 315 2.45 
Feedback Amp 781.50/250 THS4041IDGNR 296-10033-1-ND 165MHz Capacitive-Stable 
THS3201DGK 296-16776-5-ND 1.8GHz Low Distortion, Current- Voltage-Feedback Op Amp... 3.94 3.15 2.45 
Feedback Amp.... 4.73 3.78 2.94 THS4041IDGNR 296-10033-2-ND 165MHz Capacitive-Stable 
THS3201DGN 296-15218-5-ND 1.8GHz Low Distortion, Current- Voltage-Feedback Op Amp... 5512.50/2,500 
Feedback Amp.... 473 3.78 2.94 THS4042CD 296-7530-5-ND _| Dual 165IMHz Capacitive-Stable 
THS3201EVM 296-18845-ND Evaluation Module for THS3201 62.78 - Voltage-Feedback Op Amp... 6.50 5.20 4:39 
THS3202D 296-13655-5-ND 2GHz Current-Feedback Amp 6.80 464 3.92 THS4042CDGNR 296-7531-1-ND Dual 165MHz Capacitive-Stable 
THS3202DGK 296-16777-5-ND 2GHz Current-Feedback Amp -MSOP 5.80 4.64 3.92 Voltage-Feedback Op Amp... 6.50 5.20 4.39 
THS3202DGN 296-13656-5-ND 2GHz Current-Feedback Amp -MSOP 5.80 4.64 3.92 THS4042CDGNR 296-7531-2-ND Dual 165MHz Capacitive-Stable 
THS3202EVM 296-20548-ND Evaluation Module for THS3202 — 6278 => Voltage-Feedback Op Amp... 10075.00/2,500 
ee ae ee 8-SOIC nen 3.60 _ 2.80 THS4042EVM 296-10034-ND | Evaluation Module for THS4042 a =| — 
“ ears ee ie THS4042ID 296-7532-5-ND Dual 165MHz Capacitive-Stabl 
THS40011D 296-1764-5-ND | High Speed, Low Power Op Amp. 473 3.78 294 Voltage-Feedback Op Amp... aay Res age 
THS4011CD 296-2404-5-ND 290MHz High Speed Amp..... 3.26 2.61 2.03 te isi itive i i i 
THS4011CDGNR 296-7508-1-ND D90MHz Low-Distortion THS4042IDGNR 296-7533-1-ND Dual 165MHz Capacitive-St 
Voltage-Feedback Op AMD. -.ceemseu 8-MSOP 3.71 297 231 Voltage-Feedback Op Amp... Gil) os Aes 
THS4071CDGNR 96-7508-2-ND 390MHz Low-Distortion THS4042IDGNR 296-7533-2-ND Dual 165MHz Capacitive-Stable 
Voltage-Feedback Op Amp. 5197.50/2,500 Voltage-Feedback Op Amp 10385.00/2,500 
THS4011EVM 296-10022-ND | Evaluation Module for THS4011 6278 — THss05160 peeeecegeg ome 7OMHz High Speed Amp... aes UE) See 
THS40141D 596-7509-5-ND | 290MHz Low-Distortion THS4051CDGNR 296-7534-1-ND | 70MHz Voltage-Feedback Op Amp. 245 1.97 1.53 
Voltage-Feedback Op Amp. 349 279 247 THS4051CDGNR 296-7534-2-ND __|70MHz Voltage-Feedback Op Amp. 3432.50/2,500 
THS4011IDGNR 296-7510-1-ND 290MHz Low-Distortion THS4051EVM 296-10035-ND Evaluation Module for THS4051 62.78 ad _— 
Voltage-Feedback Op Amp. 3.94 315 2.45 THS40511D 296-7535-5-ND 70MHz Voltage-Feedback Op Amp. 2.25 1.80 1.40 


THS4011IDGNR 
THS4012CD 


296-7510-2-ND 
296-7511-5-ND 


290MHz Low-Distortion 
Voltage-Feedback Op Amp. 

Dual 290MHz Low-Distortion 
Voltage-Feedback Op Amp. 


..-8-SOIC 5.29 


5512.50/2,500 


4.23 


3.29 


THS4051IDGNR 


296-7536-1-ND 


70MHz Voltage-Feedback Op Amp. 


2.68 2.15 1.67 


% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


THS4051IDGNR 296-7536-2-ND 70MHz Voltage-Feedback Op Amp. 3747.50/2,500 
THS4052CD 296-7537-5-ND Dual 70MHz Volt.-Feedback Op Amp ..... 3.11 249 1.94 
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Holl Digi-Key Price Each Velb Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
THS4052CDGNR 296-7538-1-ND | Dual 70MHz Volt.-Feedback Op Amp... 353 283 2.20 THS4211EVM 296-20549-ND Evaluation Module for THS4211 .... ae — — 
THS4052CDGNR 296-7538-2-ND | Dual 70MHz Volt.-Feedback Op Amp 4945.00/2,500 THS4211EVM-UG 296-20550-ND Evaluation Module for THS4211 Unity 
THS4052EVM 296-10036-ND Evaluation Module for THS4052 .. 273 — — Gain... 278 — — 
THS4052ID 296-7539-5-ND Dual 70MHz Volt.-Feedback Op Amp 3.31 2.65 2.06 THS4215D 296-13791-5-ND —_| Low Distortion, High Speed, Voltage 
THS4052IDGNR 296-7540-1-ND __| Dual 70MHz Volt.-Feedback Op Amp 374 2.99 2.33 Feedback Amp... 428 342 2.66 
THS4052IDGNR 296-7540-2-ND | Dual 70MHz Volt.-Feedback Op Amp 5230.00/2,500 THS4215DGK 296-16711-5-ND | Low Distortion, High Speed, Voltage 
THS4061CD 296-2409-5-ND | 180MHz HS, Voltage-Feedback Amp.... 315 252 1.96 Feedback Amp... re 428 342 266 
THS4061CDGNR 296-13341-1-ND | 180MHz HS, Voltage-Feedback Amp Onl 52.520 1096) THS4215DGN 296-13658-5-ND | Low Distortion, High Speed, Voltage 
THS4061CDGNR 296-13341-2-ND | 180MHz HS, Voltage-Feedback Amp 4410.00/2,500 Feedback Amp... re 428 342 266 
THS4061EVM 296-10037-ND Evaluation Module for THS4061 .. 6278 — — THS4215DRBR 296-16712-1-ND | Low Distortion, High Speed, Voltage 
THS40611D 296-7541-5-ND | 180MHZz HS, Voltage Feedback Amp 338 270 210 Feedback Amp... “s 428 3.42 2.66 
THS4061IDGNR 296-13342-1-ND | 180MHz HS, Voltage-Feedback Amp 338 270 2.10 THS4215DRBR 296-16712-2-ND | Low Distortion, High Speed, Voltage 
THS4061IDGNR 296-13342-2-ND | 180MHz HS, Voltage Feedback Amp 4725.00/2,500 Feedback Amp... 7182.00/3,000 
THS4062CD 296-7542-5-ND Dual 180MHz Volt.-Feedback Op Amp . 439 3.51 2.73 THS4215EVM 296-20551-ND Evaluation Module for THS4215 62.78 = = 
THS4062CDGN 296-7543-5-ND _| Dual 180MHz Volt.-Feedback Op Amp .. 351 2.73 THS4221D 296-14194-5-ND | Low Distortion, High Speed, R/R, 
THS4062EVM 296-10038-ND Evaluation Module for THS4062 = Output Op Amp. 3.26 2.61 2.03 
THS40621D 296-7544-5-ND | Dual 180MHz Volt.-Feedback Op Amp . 3.69 2.87 THS4221DBVR 296-15112-1-ND | Low Distortion, High Speed, R/R, 
THS4062IDGN 296-7545-5-ND | Dual 180MHz Volt.-Feedback Op Amp .. 461 3.69 287 Output Op Amp. 3.26 2.61 2.03 
THS4062IDGNR 296-7546-1-ND | Dual 180MHz Volt.-Feedback Op Amp .. 461 3.69 287 THS4221DBVR 296-15112-2-ND | Low Distortion, High Speed, R/R, 
THS4062IDGNR 296-7546-2-ND___| Dual 180MHz Volt.-Feedback Op Amp ..8-MSOP 6457.50/2,500 Output Op Amp. 5481.00/3,000 
THS4081CD 296-2410-5-ND | 175MHz LP Volt.-Feedback Op Amp 270 246 1.68 THS4221DGK 296-16782-5-ND —_| Low Distortion, Hig! 
THS4081CDGNR 296-7547-1-ND | 175MHz LP Volt.-Feedback Op Amp 315 252 1.96 Output Op Amp. 3.26 261 2.03 
THS4081CDGNR 296-7547-2-ND 175MHz LP Volt.-Feedback Op Amp 4410.00/2,500 THS4221DGN 296-14402-5-ND —_| Low Distortion, High Speed, R/R, 
THS40811D 296-7548-5-ND | 175MHz LP Volt.-Feedback Op Amp 293 234 1.82 Output Op Amp 3.26 2.61 2.03 
THS4081IDGN 296-10039-5-ND | 175MHz LP Volt.-Feedback Op Amp 3.38 2.70 2.10 THS4221EVM 296-18848-ND Evaluation Module for THS4221 62785 
THS4081IDGNR 296-10039-1-ND | 175MHz LP Volt.-Feedback Op Amp 3.38 270 210 THS4222D 296-13822-5-ND | Low Distortion, High Speed, R/R, 
THS4081IDGNR 296-10039-2-ND  |175MHz LP Volt.-Feedback Op Amp..... 4725.00/2,500 Output Op Amp. 4.28 3.42 2.66 
THS4082CD 296-7550-5-ND Dual 175MHz LP V-Feedback Op Amp....8-SOIC 4.28 3.42 2.66 THS4222DGK 296-16783-5-ND | Low Distortion, High Speed, R/R, 
THS4082CDGNR 296-7551-1-ND Dual 175MHz LP V-Feedback Op Amp..8-MSOP 4.73 3.78 2.94 Output Op Amp. 4.28 3.42 2.66 
THS4082CDGNR 296-7551-2-ND Dual 175MHz LP V-Feedback Op Amp ..8-MSOP 6615.00/2,500 THS4222DGN 296-13638-5-ND Soa High Speed, R/R, bas ry ares 
THS4082EVM 296-10040-ND Evaluation Module for THS4082 — 27 — — MB UE SD AMD a : i s 
THS40821D 296-7552-5-ND | Dual 175MHzLPV-Feedback Op Amp....8-SOIC 4.50 3.60 2.80 THS4222EVM 296-20552-ND Evaluation Module for THS4222 6... S278 S 
THS4082IDGNR 296-7553-1-ND Dual 175MHz LP V-Feedback Op Amp..8-MSOP 4.95 3.96 3.08 THS4225D 296-14195-5-ND —_| Low Distortion, High Speed, R/R, 
THS4082IDGNR 296-7553-2-ND | Dual 175MHz LP V-Feedback Op Amp .. 8-MSOP 6930.00/2,500 Output Op Amp.. 3.26 2.61 2.03 
THS4120EVM 296-12054-ND Evaluation Module for THS4120....... we 6278 — — THS4225DGK 296-16784-5-ND pact Anh Speed, R/R, Area er i 
THS41201D 296-11983-5-ND | Fully Differential /0 Dip Aine. : : : 
CMOS Amp with Shutdown nn 8SOIG 450 3.60 280 THS4225DGN 296-14403-5-ND pete ity soar et ans 
sidings fae me Gin chia 8 MSOP 4.50 3.60 2.80 THS4225EVM 296-18849-ND Evaluation Module for THS4225 22a — — 
THS4120IDGNR 296-12493-5-ND HS, Fully Differential /O CMOS Amp....8-MSOP 4.50 3.60 2.80 THS4226DGQ 296-13639-5-ND a orn Hi Speed, R/R, see Roe 
THS4I2OIDR eae ND Fully Differential VO Out THS4226EVM 296-18850-ND _| Evaluation Module for THS4226 6278 
GMOS Amp with Shutdown ends CU Rec 0 THS4271D 296-13823-5-ND | Low Noise, High Slew Rate, Unit 
THS41201DR 296-11983-2-ND | Fully Differential 1/0 Out ean stle Voltage Paeditack Ari a-soic MREURMA CsIeTS 
CMOS Amp with Shutdown 6300.00/2,500 os belle : : as 
THS4121CD 296-10041-5-ND | 100MHz, High Speed, Fully Differential THS4271DGK PRE silly phn Seren hay Gain suse MCCEreote 
1/0 CMOS Amp 428 3.42 2.66 Volta possess Be ; / : 
THS4121EVM 296-18560-ND | Evaluation Module for THS4121 yo Ss = JHeAerIDGN mi cacaaam on NOSE. Han Siew Rate, Uniy _aausop Meee 
THS41211D 296-10042-5-ND | 100MHz, High Speed, Fully Differential 7iis4o74DRBR POS Eee ICM Low Noise High Slew Rate, Unity Pesos ; : : 
vO CMOS Amp SUT S CO 2-80 Gain Stable Voltage Feedback Amp.....8-MSOP 5.06 4.05 3.15 
pene ieee Teton : 450 360 2.80 THS4271DRBR 796-15062-2-ND  |Low Noise, High Slew Rate, Unity Soe 
THS4T211DGNA 296-13343-1-ND | 100MHz, High Speed, Fully Differential ee Sennen eens a bre 8-MSOP 8505.00/3,000 
VO CMOS Amp ate) SG) BE) Gain Stable Voltage Feedback Amp.....8-MSOP 5.00 4.00 3.38 
THS41211DGNR 296-19348-2-ND)) 100MHz, High Speed, THS4271DRBT 296-15405-2-ND | Low Noise, High Slew Rate, Unity or rae 
V0 CMOS Amp... 6300.00/2,500 Gain Stable Voltage Feedback Amp..... 8-MSOP 812.50/250 
THS4130EVM 296-10043-ND Evaluation Module for THS4130 62.78 : : 
THS41301D 296-7554-5-ND  |HS, Low Noise Differential /0 Amp . 580 464 3.02 THS427 1EVM 206-20559:ND) 9 | Evaluation Module for THS4271 ..... Ge SS 
i ee ‘ THS4271EVM-UG 296-20554-ND Evaluation Module for THS4271 Unity 
Tusataoionr —{96-10044-1-ND_|HS\ Low Noise Diferental 0 Amp, 820 499419 Gai. - ere 
- -1- , Low Noise Differential IMP soos 5 I : s Lent aii Fa ar 
THS41301IDGNR 296-10044-2-ND | HS, Low Noise Differential /O Amp....... 9610.00/2,500 THS4271MDGNREP aaa gee ee la Gain ‘Bats Teas OLB 
THS4131EVM 296-10045-ND Evaluation Module for THS4131 .. 62.78 a ee : i ; 
— - THS4271MDGNREP 296-18134-2-ND Low Noise, High Slew Rate, Unity Gai 
THS41311D 296-10046-5-ND | 150MHz Fully Differential 1/0 Amp 570 456 3.85 Stable Voltage Feedback Am 8-MSOP 23815.00/2,500 
THS4131IDGK 296-17881-5-ND | 150MHz Fully Differential 1/0 Amp 570 4.56 3.85 THS4275D 296-13824-5-ND | Low Noise, High Slew Rate, Unity nes 
THS4131IDGNR 296-10047-1-ND | 150MHz Fully Differential 1/0 Amp 610 4.88 4.12 Gain Stable Voltage Feedback Amp......8-SOIC 518 414 3.2 
THS4131IDGNR 296-10047-2-ND | 150MHz Fully Differential 1/0 Amp 9455.00/2,500 Teenie fa Hi ar aia : 5 S 
THS4140EVM 296-10048-ND —_| Evaluation Module for THS4140 Re = = THsde7sDGs peumciecacae om -OW Nolse, High Slew Rate, Unity Galn 
THS41401D 296-7555-5-ND Diff. In/Out Op Amp with Shutdown 7.00 5.60 4.73 Stable Voltage Feedback Amp. ais Ne 
THS41401DGK 296-16778-5-ND | Diff. In/Out Op Amp with Shutdown..... Todmescomaray | "S?/S0GN ty ea Satis Yotegs reedack Anp....8:MSOP (eee 
THS41401DGNR 296-10049-1-ND —_| Diff. In/Out Op Amp with Shutdown. 7.00 5.60 4.73 THS4275DRBR 296-15263-1-ND | Low Noise, High Slew Rate, Unity ; . : 
THS41401DGNR 296-10049-2-ND | Diff. In/Out Op Amp with Shutdown. 10850.00/2,500 Gain Stable Voltage Feedback Amp....&MSOP 5.18 414 3.22 
THS4141EVM 296-10050-ND Evaluation Module for THS4141 .. 278 — — THS4275DRBR 296-15263-2-ND | Low Noise, High Slew Rate, Unity 
THS41411D 296-7556-5-ND HS Fully Differential 1/0 Amp 7.00 560 4.73 Gain Stable Voltage Feedback Amp..... 8-MSOP 8694.00/3,000 
THS4141IDGK 296-16779-5-ND —_| HS Fully Differential 1/0 Amp 7.00 5.60 4.73 THS4275DRBT 296-15406-1-ND [Low Noise, High Slew Rate, Unity 
THS4141IDGNR 296-12302-1-ND | HS Fully Differential 1/0 Amp 7.00 5.60 4.73 Gain Stable Voltage Feedback Amp.....8-MSOP 5.10 4.08 3.45 
THS4141IDGNR 296-12302-2-ND [HS Fully Differential /0 Amp 10850.00/2,500 THS4275DRBT 296-15406-2-ND | Low Noise, High Slew Rate, Unity 
THS4150EVM 296-10051-ND Evaluation Module for THS4150 278 — — Gain Stable Voltage Feedback Am 828.75/250 
THS41501D 296-10052-5-ND | High Speed, Fully Differential THS4275EVM 296-20555-ND Evaluation Module for THS4275 .... 6278 — — 
10 Amp with Shutdown......mmmmeee 8-SOIC 960 7.68 6.48 THS4281D 296-16999-5-ND | LP, HS, R/R 1/0 Voltage Feedback 
THS4150IDGK 296-16780-5-ND | High Speed, Fully Differential Op Amp 225 1.80 1.35 
1/0 Amp with Shutdown... 8-MSOP 9.60 7.68 6.48 THS4281 DBVT 296-17000-1-ND | LP, HS, R/R I/O Voltage Feedback 
THS41501DGNR 296-13344-1-ND —_| High Speed, Fully Differential Op Amp 225 1.80 1.40 
1/0 Amp with Shutdown... 8-MSOP 9.60 7.68 6.48 THS4281DBVT 296-17000-2-ND LP, HS, R/R I/O Voltage Feedback 
THS41501DGNR 296-13344-2-ND | High Speed, Fully Differential Op Amp 332.50/250 
1/0 Amp with Shutdown 14880.00/2,500 THS4281DGK 296-17001-5-ND —|LP, HS, R/R I/O Voltage Feedback 
THS4151EVM. 296-10053-ND Evaluation Module for THS4151 62.78 _ =_ Op Amp 225 1.80 1.35 
THS41511D 296-10054-5-ND | High Speed Fully Diff. 1/0 Op Amp 960 7.68 6.48 THS4281EVM 296-18851-ND Evaluation Module for THS4281 6278 — — 
THS4151IDGK 296-16781-5-ND__| High Speed Fully Diff. /0 Op Amp 9.60 7.68 6.48 THS4302EVM 296-20556-ND Evaluation Module for THS4302 — 272 —- — 
THS4151IDGNR 296-12303-1-ND | High Speed Fully Diff. /0 Op Amp 960 7.68 648 THS4302RGTR 296-14048-1-ND _| Wideband Fixed-Gain Amp. 16-RGT 5.18 4.14 3.22 
THS4151IDGNR 296-12303-2-ND | High Speed Fully Diff. /0 Op Amp 14880.00/2,500 THS4302RGTR 296-14048-2-ND | Wideband Fixed-Gain Amp. 8694.00/3,000 
THS4211D 296-13790-5-ND —_| Low Distortion, High Speed, Voltage THS4303RGTT 296-16658-1-ND — | Wideband Fixed-Gain Amp 518 414 3.22 
Feedback Amp... 428 342 2.66 THS4303EVM 296-18852-ND Evaluation Module for THS4303 — (62:78 -_- = 
THS4211DGK 296-16709-5-ND —_| Low Distortion, High Speed, Voltage THS4303RGTT 296-16658-2-ND | Wideband Fixed-Gain Amp. 16-RGT 764.75/250 
Feedback Amp.... 4.28 3.42 2.66 THS4304D 296-17250-5-ND —_| Wideband Op Amp 3.94 3.15 2.45 
THS4211DGN 296-13657-5-ND — | Low Distortion, High Speed, Voltage THS4304DBVEVM 296-18853-ND Evaluation Module for THS4304DBV. 6278 — — 
Feedback Amp.... 428 3.42 2.66 THS4304DBVT 296-17251-1-ND | Wideband Op Am 439 351 273 
THS4211DRBT 296-16710-1-ND | Low Distortion, High Speed, Voltage THS4304DBVT 296-17251-2-ND | Wideband Op Am 648.50/250 
Feedback Amp.... 450 3.60 2.80 THS4304DGK 296-17252-5-ND | Wideband Op Am 3.94 315 2.45 
THS4211DRBT 296-16710-2-ND | Low Distortion, High Speed, Voltage THS4304DGKEVM 296-18854-ND Evaluation Module for THS4304DGK .........- — 27 — — 
Feedback Amp 665.00/250 
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Telb Digi-Key Price Each To Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description i 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
THS4500EVM 296-20557-ND Evaluation Module for THS4500 2.78 — — THS6072IDGNR 296-10076-2-ND | High Speed, Low Power ADSL 
THS45001D 296-12935-5-ND Wideband Low Distortion Fully Differential Receiver. 7025.00/2,500 
Differential Amp... 7.50 6.00 5.07 THS7001CPWP 296-2411-5-ND 70Mkz, HS Prog. Gain Amp 7.52 6.35 
THS4500IDGK 296-16787-5-ND Wideband Low Distortion Fully THS7001EVM 296-10077-ND Evaluation Module for THS7 = _ 
Differential Amp... 7.50 6.00 5.07 THS7001IPWP 296-7048-5-ND 70Mkz, HS Prog. Gain Amp... 752) 36:30) 
THS4500IDGN 296-13045-5-ND | Wideband Low Distortion Fully THS7002CPWP 296-2412-5-ND | Dual, 70MHz, HS Prog. Gain Am| 10.05 8.92 
Differential Amp 750 6.00 5.07 THS7002EVM 296-10078-ND Evaluation Module for THS7002 - = 
THS4501EVM 296-20558-ND Evaluation Module for THS4501 6278 — THS7002IPWP 296-7049-5-ND | Dual, 70MHz, HS Prog. Gain Am| 10.05 8.92 
THS45011D 296-12936-5-ND | Wideband Low Distortion Fully THS7303EVM 296-21090-ND Evaluation Module for THS7303 - = 
Differential Amp 7.50 6.00 5.07 THS7303PW 296-19326-5-ND | 3-Channel, Low Power Video Amp..... 2.97 2.31 
THS4501IDGK 296-16788-5-ND | Wideband LowDistortion Fully THS7313EVM 296-21091-ND Evaluation Module for THS7313 = = 
Differential Amp 750 6.00 5.07 THS7313PW 296-19327-5-ND |3-Channel, LP SDTV Video Amp........ 70 216 1.68 
THS4501IDGN 296-13046-5-ND | Wideband Low Distortion Fully THS7314D 296-21415-5-ND  |3-Channel SDTV Video Amp NEW! 1.20 1.00 .80 
Differential Amp 7.50 6.00 5.07 THS7316D 296-21671-5-ND /3-Channel HDTV Video Amp NEW! 138 110 83 
THS4502EVM 296-20559-ND Evaluation Module for THS4502 62.78 _— = THS7318YZFR 296-21494-1-ND 3-Ch. Low Power EDTV/SDTV Video 
THS4502ID 296-12937-5-ND Wideband Low Distortion Fully Line Driver NEW!........... iad 7.50 6.00 5.07 
Differential Amp 820 6.56 5.54 THS7318YZFR 296-21494-2-ND | 3-Ch. Low Power EDTV/SDTV Video 
THS4502IDGK 296-16789-5-ND Wideband Low Distortion Fully Line Driver NEW!.......... -DSBGA 43950.00/3,000 
Differential Amp........ 820 6.56 5.54 THS7327PHPR 296-20775-1-ND | 3-Channel RGBHV Video Buffer.........48-HTOFP 6.70 5.36 4.53 
THS4502IDGN 296-13047-5-ND —_/ Wideband Low Distortion Fully THS7327PHPR 296-20775-2-ND | 3-Channel RGBHV Video Buffer-......... 48-HTQFP 4188.00/1,000 
Differential Amp 8.20 6.56 5.54 THS7353EVM 296-21092-ND __| Evaluation Module for THS7353 ......eemesene — 19089 — — 
THS4503EVM 296-20560-ND Evaluation Module for THS450: 6278 THS7353PW 296-19328-5-ND  |3-Ch., Low Power Video Buffe -20-TSSOP. 3.71 2.97 231 
THS45031D 296-12938-5-ND | Wideband Low Distortion Fully THS7530EVM 296-18858-ND Evaluation Module for THS7530 Son = = 
Differential Amp........ 820 6.56 5.54 THS7530PWP 296-15181-5-ND | High Speed, Differential, Continously 
THS4503IDGK 296-16790-5-ND Wideband Low Distortion Fully Variable Gain Amp... 770 616 5.20 
Differential Amp... 8.20 6.56 5.54 THS8200PFP 296-15622-ND All-Format Oversampled Component 
THS4503IDGN 296-13048-5-ND —_| Wideband Low Distortion Fully Video/PC Graphics D/A System........... 10.00 9.00 7.98 
Differential Amp... 8.20 6.56 5.54 = ay 
THs45040 296-15618-5-ND | Wideband Low Distortion Ful TassoonDRDT ——_|296-16602-2-ND | sOMH to 4OOMHe Casadeable Amp. 7° 382.50250 
Differential Amp. 3.74 299 2.33 THS9OOODRWT 296-19707-1-ND  |50MHz to 400MHz Cascadeable Amp 259 207 1.61 
THS4504DGK eS wigeane ne Distortion Fully Sah. Soa THS9OOODRWT 296-19707-2-ND | 50MHz to 400MHz Cascadeable Amp ... 382.50/250 
Differential Amp ini ae : THS9000EVM 296-18859-ND Evaluation Module for THS9000 . - - 
THS4504DGN 296-15619-5-ND pecan eal Fully wep pastas THS9001DBVT 296-16645-1-ND [50 to 350MHz Cascadeable Amp 0T-23-6. 259 207 1.61 
THS4504EVM 296-20561-ND | Evaluation Module for THS4504 Oh = = te awe aera See Mat ciSeoe eae NE 
THS4505D 296-15620-5-ND Wideband Low Distortion Fully TLO22cP 296-7142-5-ND Dual, Low Power Op Amp 1.25 1.00 15 
Differential Amp... cue) sy a) TLO26CD 296-11818-5-ND__| Diff. High Frequency Amp with AG 125 100 75 
THS4505DGK 296-16791-5-ND pea a Fully Sah Saycoaa TLO26CP 296-11819-5-ND | Diff. High Frequency Amp with AG 7251.00.75 
THS4505DGN 296-15621-5-ND | Wideband Low Distortion Fly aa TEOS TED poegdlegeg ogee precision LP JFET Op Amp a ge 
Differential Amp am ae ase TLO31CP 296-7144-5-ND | Precision LP JFET Op Amp 87 «7358 
risesoemn___fposzssean stn sr . [RS Sees se 
Sew Fee TM ree Moule for THSAS08 20 TLO32ACDR 296-14979-2-ND | Dual LP Enhanced JFET Op Amp 2720.00/2,500 
Fully Differential Amp am Gad GER TLO32ACP 296-7146-5-ND | Dual LP Enhanced JFET Op Amp. 213 1.70 1.28 
THS4508RGTT 296-19324-2-ND | Wideband, Low Noise, Low Distortion LAP ea ep ere ae LSS SOE 
Fully Differential Amp 4413.75/250 }-7147-5-ND Dual LP Enhanced JFET Op Amp. 2Hsh 70) E28 
= TLO32cD 296-7148-5-ND __|Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp ... 1.35 143 90 
THS4509EVM 296-18855-ND Evaluation Module for THS4509 62.78 TLOR2CDR pee eM Dual Proc. LP Enhanced FET OA Se 
THS4509RGTT 296-17730-1-ND | Wideband Low Distortion Fully Meer elanee PAmp ... i ; : 
Differential Amp 330 664 561 TLO32CDR 296-7148-2-ND | Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp . 1462.50/2,500 
THS4509RGTT 296-17730-2-ND | Wideband Low Distortion Eully TLO32CP 296-7149-5-ND | Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp . 135 143 90 
Differential Amp 1348.75/250 TLO32ID 296-7150-5-ND | Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp ... 1.25 1.00 75 
° : TLO32IDR 296-14980-1-ND | Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp... 1.25 1.00 75 
THS4511EVM 296-21086-ND Evaluation Module for THS4511 62.78 
asain f j ianal TLO32IDR 296-14980-2-ND | Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp . 1600.00/2,500 
THS4511RGTT 296-19325-1-ND Wideband, Low Noise, Low Distortion 
Fully Differential Amp . 760 608 5.13 TLO32IP 296-7151-5-ND | Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp 1.25 1.00 75 
THS4511RGTT 296-19325-2-ND | Wideband, Low Noise, Low Distortion TLO34ACD 296-7152-5-ND eeenne ae Low Power 10so1c Mee 
Fully Differential Amp 1235.00/250 eee ‘ ‘ zs 
THS4513EVM 296-21087-ND | Evaluation Module for THS4513 mo = — ieee ceaaemianamm Lo Frnamces ET Low Power soc MOR 
THS4513RGTT 296-18594-1-ND Wideband, Low Noise, Low Distortion p AMP _ = 2 2 
Fully Differential Amp . e 720 576 4.86 TLO34ACDR 296-14981-2-ND Quad Enhanced JFET Low Power 
THS4513RGTT 296-18594-2-ND | Wideband, Low Noise, Low Distortion Low Offset Op Amp - 14-S0IC 5197.50/2,500 
Fully Differential Amp 4 4170.00/250 TLO34AID 296-7153-5-ND Quad Enhanced JFET Low Power 
SoG F ; eT Low Offset Op Amp wu 14SOIC 4.05 3.24 2.52 
THSSS20RGIY. Aen ABID Kai eee Pera Eton (408 B48 TLO34AIDR 296-7153-1-ND | Quad Enhanced JFET Low Power 
THS4520RGTT 296-20774-2-ND _| Wideband, Low Noise, Low Distortion Low Offset Op Amp 14S0IC_ 4.05 3.24 2.52 
Fully Differential Amp 741.50/250 TLO34AIDR 296-7153-2-ND Quad Enhanced JFET Low Power 
THS4601D 296-12495-5-ND | Wideband, FET-Input Low Offset Op Amp wo 14-S0IC 5670.00/2,500 
High Speed Op Amp... 45.08 14.07 13.07 TLO34CD 296-7154-5-ND Hae pane ae Low Power 14sorc WCET 46 
- 5 i = ow Offset Op Amp 144 E i a 
THS4601EVM 296-20563-ND Evaluation Module for THS4601 62.78 Tiouacnn anameaim |e ae 
THS4601IDDA 296-16691-ND | Wideband, FET-Input 
High Speed Op Amp.... 15.08 14.07 13.07 Low Offset Op Amp ww 14-SOIC 1.25 1.00.75 
THS4631D 296-17626-5-ND | High Volt. High Slew Rate, Wideband TLO34CDR 296-14982-2-ND | Quad Enhanced JFET Low Power 
FET-Input Op Amp... 7.50 6.00 5.07 Low Offset Op Amp 1600.00/2,500 
THS4631DDA 296-17674-5-ND | High Volt. High Slew Rate, Wideband TLO34CN 296-7155-5-ND peace ne Low Power ‘ose ata os 
FET-Input Op Amp 6.32 5.34 : : a 
THS4631DDAEVM 296-21088-ND Evaluation Module for THS4631 DD. == TLO34CNSR 296-13346-1-ND | Quad Enhanced JFET Low Power 
THS4631DGN 296-17675-5-ND | High Volt. High Slew Rate, Wideband Low Offset Op Amp 1.25 1.00.75 
FET-Input Op Amp 7.90 632 5.34 TLO34CNSR 296-13346-2-ND | Quad Enhanced JFET Low Power 
THS4631DGNEVM  |206-21089-ND Evaluation Module for THS4631DGN............ — Low Offset Op Amp 1300.00/2,000 
THS6062CDGN 296-10068-5-ND | High Speed, Low Noise ADSL TLO34ID 296-7157-5-ND —_| Quad Enhanced JFET Low Power 
Dual Differential Receiver... 8-MSOP 5.29 4.23 3.29 Low Offset Op Amp 125 1.00 75 
THS6062CDGNR 296-10068-1-ND | High Speed, Low Noise ADSL TLO51CD 296-7159-5-ND Precision Enhanced JFET Op Amp. 1.26 1.05 84 
Dual Differential Receiver ................... 8-MSOP 5.29 4.23 3.29 TLO52ACD 296-7160-5-ND Dual Enhanced JFET Low Offset 
THS6062CDGNR 296-10068-2-ND | High Speed, Low Noise ADSL Op Amp 1.63 1.30 98 
Dual Differential Receiver .............0. 8-MSOP 7402.50/2,500 TLOS2ACDR 296-14983-1-ND | Dual Enhanced 
THS6062ID 296-10070-5-ND | High Speed, Low Noise ADSL Op Amp 163 130 .98 
Dual Differential Receiver ...............0--- 8-SOIC 5.29 4.23 3.29 TLOS2ACDR 296-14983-2-ND 
THS6062IDGN 296-10072-5-ND | High Speed, Low Noise ADSL 2080.00/2,500 
Dual Differential Receiver ...-.cccsoso 8-MSOP 5.29 4.23 3.29 TLOS2ACP 296-7161-5-ND 
THS6062IDGNR 296-10072-1-ND | High Speed, Low Noise ADSL 163 130 .98 
Dual Differential Receiver ...............00 8-MSOP 5.29 4.23 3.29 TLOS2CD 296-7162-5-ND 
THS6062IDGNR 296-10072-2-ND | High Speed, Low Noise ADSL 1.75 140 1.05 
Dual Differential Receiver ................... 8-MSOP 7402.50/2,500 TLOS2CP 296-7163-5-ND 
THS6072CDGNR 296-10073-1-ND | High Speed, Low Power ADSL 1.75 140 1.05 
Differential Receiver..... §.02 4.02 3.13 TLO52CPSR 296-13347-1-ND 
THS6072CDGNR 296-10073-2-ND | High Speed, Low Power ADSL 1.75 140 1.05 
Differential Receiver... 7025.00/2,500 TLOS2CPSR 296-13347-2-ND 
THS6072ID 296-10075-5-ND | High Speed, Low Power ADSL 1820.00/2,000 
Differential Receiver... 5.02 4.02 313 TLO52ID 296-7164-5-ND 
THS6072IDGNR 296-10076-1-ND | High Speed, Low Power ADSL Op Amp 1.88 150 1.13 
Differential Receiver..... 6.02 4.02 3.13 (Continued) 
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i) Texas INSTRUMENTS 


TL. Digi-Key Price Each Tele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description il 25 +100 
TLOS2IDR 296-14984-1-ND | Dual Enhanced JFET Low Offset TLO74ACD 296-7195-5-ND | Quad Low Noise JFET Op Am| 96 72 54 
Op Amp 1.88 1.50 1.13 TLO74ACDR 296-14998-1-ND | Quad Low Noise JFET Op Am| 96 72 54 
TLOS2IDR 296-14984-2-ND TLO74ACDR 296-14998-2-ND | Quad Low Noise JFET Op Amp 780.00/2,500 
2400.00/2,500 TLO74ACN 296-12948-5-ND | Quad Low Noise JFET Op Amp 96 72 54 
TLOS2IP 296-17224-5-ND TLO74BCD 296-7196-5-ND __| Quad Low Noise JFET Op Ami 84 70 56 
1881.50 1.13 TLO74BCDR 296-14999-1-ND | Quad Low Noise JFET Op Am ‘4. ~«70~«S6 
TLOS4ACD 296-7165-5-ND TLO74BCDR 296-14999-2-ND | Quad Low Noise JFET Op Amp 910.00/2,500 
Op Amp 5.51 4.41 3.43 TLO74BCN 296-7197-5-ND | Quad Low Noise JFET Op Am| 84 70 56 
TLOS4ACN 296-7166-5-ND —_| Quad Enhanced JFET Low Offset TLO74CD 296-1283-5-ND | Quad Low Noise JFET Op Am| 7 #57 «43 
Op Amp 5.51 4.41 3.43 TLO74CDR 296-1283-1-ND _| Quad Low Noise JFET Op Amp 7% 57 43 
TLOSAAIDR 296-7167-1-ND) | Quad Enhanced JFET Low Offset Bh panwians TLO7ACDR 296-1283-2-ND | Quad Low Noise JFET Op Am 617.50/2,500 
: : : TLO74CN 296-1777-5-ND —_| Quad Low Noise JFET Op Am 76 57 «43 
TLOS4AIDR 296-7167-2-ND aa verre TLO74CPWR 296-7198-1-ND —_| Quad Low Noise JFET Op Am wm a7 68 
qinsien masaceeam |e P ‘ el aeeriae Gra 7750.00/2,5 TLO74CPWR 296-7198-2-ND | Quad Low Noise JFET Op Am 506.00/2,000 
He fe ance OW tTSe Sen anh aa TLO74ID 296-7199-5-ND —_| Quad Low Noise JFET Op Am 80 60 45 
TLOSACN 296-7169-5-ND Bee : ; ; TLO74IDR 296-15000-1-ND | Quad Low Noise JFET Op Am 80 60 45 
480 144 1.08 TLO74IDR 296-15000-2-ND | Quad Low Noise JFET Op Am 650.00/2,500 
Shae TLO74IN 296-7200-5-ND —_| Quad Low Noise JFET Op Am 80 60 45 
TEORAGNSR ESAREN AHN Op Amp ASQ aaueeitoa TLOB0CP 296-10127-5-ND | JFET Op Amp... 75 63 50 
: ’ ; TLO81ACD 296-7201-5-ND 80.6045 
TLOS4CNSR 296-13348-2-ND | Quad Enhanced JFET Low Offset 
Op Amp 1872.00/2,000 TLO81ACP 296-7202-5-ND 80 60 45 
TLOS4IN 996-12940-5-ND TLO81CD 296-12949-5-ND 48 36 27 
203 1.62 122 TLO81CDR 296-15001-1-ND 48 36 27 
TLO61ACD 296-7171-5-ND Low Power JFET Op Am 75 63 50 TLO81CDR 296-15001-2-ND 390.00/2,500 
TLO61ACDR 296-14985-1-ND | Low Power JFET Op Am 7 63 50 TLO81CP 296-7203-5-ND AB 3627 
TLOG1ACDR 296-14985-2-ND | Low Power JFET Op Amp 812.50/2,500 TLO81ID 296-7204-5-ND 80 «60 «45 
TLOG1ACP 296-7172-5-ND —_| Low Power JFET Op Am 7% 83 50 TLO81IDR 296-15002-1-ND 80 60 45 
TLO61CD 296-12941-5-ND _| Low Power JFET Op Am 56 4282 TLO81IDR 296-15002-2-ND 650.00/2,500 
TLOGICP 296-12942-5-ND | Low Power JFET Op Am 6 2 (32 TLO82ACD 296-7205-5-ND 80 60 45 
TLO61ID 296-7173-5-ND —_| Low Power JFET Op Am 96 72 54 TLO82ACDR 296-15003-1-ND | Dual JFET-Input Op Amp 80.60 45 
TLO61IDR 296-14986-1-ND | Low Power JFET Op Am 96 72 54 TLO82ACDR 296-15003-2-ND | Dual JFET-Input Op Amp 650.00/2,500 
TLO61IDR 296-14986-2-ND | Low Power JFET Op Am 780.00/2,500 TLO82ACP 296-1778-5-ND Dual JFET-Input Op Amp. 80 60 45 
TLOG1IP 296-7174-5-ND Low Power JFET Op Am 9672 —54 TLO82BCD 296-7206-5-ND —_‘| Dual JFET-Input Op Amp. 84 70 56 
TLO62ACD 296-7175-5-ND _| Dual Low Power JFET Op Amp 80 6045 TLO82BCDR 296-15004-1-ND | Dual JFET-Input Op Amp. 84 70 56 
TLO62ACDR 296-14987-1-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 80 60 45 TLO82BCDR 296-15004-2-ND | Dual JFET-Input Op Amp 910.00/2,500 
TLO2ACDR 296-14987-2-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 650.00/2,500 TLOB2BCP 296-7207-5-ND | Dual JFET-Input Op Amp e70.~«CS 
TLOG2ACP 296-12943-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 80 60 45 TL082CD 296-1284-5-ND —_| Dual JFET-Input Op Amp Ay at 
TLO62BCD 296-12944-5-ND _| Dual Low Power JFET Op Amp 114.95 76 TLOB2CDR 296-1284-1-ND | Dual JFET-Input Op Amp ee CueG 
TLO62BCDR 296-14988-1-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 114 95 76 TLO82CDR 296-1284-2-ND Dual JFET-Input Op Amp 520.00/2,500 
TLO62BCDR 296-14988-2-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 1235.00/2,500 TLOB82cP 296-1780-5-ND __| Dual JFET-Input Op Amp 64.4836 
TLOG2BCP 296-7176-5-ND —_| Dual Low Power JFET Op Amp 1144 9576 ee ; 
TLOB2CD 296-1281-5-ND —_| Dual Low Power JFET Op Amp 64 «4836 Teneo ee ee ‘ ir nae tet ae i pa qe sea he 
TLO62CDR 296-1281-1-ND _| Dual Low Power JFET Op Amp 64 48 36 Aas Bal ee pee Ap ie 
TLOB82ID 296-7209-5-ND ‘| Dual JFET-Input Op Amp 64 48 36 
TLO62CDR 296-1281-2-ND _| Dual Low Power JFET Op Amp 520.00/2,500 TLOB2IDR 296-15005-1-NO | Dual JFET-Input Op Amp 644836 
TLOG2CP 296-1771-5-ND —_| Dual Low Power JFET Op Amp 64 48 36 TLOB2IDR 996-15005-2-ND | Dual JFET-Input Op A ~” 520.00/2,500 
TLO62CPWR 296-7178-1-ND —_| Dual Low Power JFET Op Amp ‘64 «4836 ua npue NP Amp: Oiles 
TLOB2CPWR 296-7178-2-ND —_| Dual Low Power JFET Op Amp 426.00/2,000 TLOB2IP 296-1781-5-ND_—_| Dual JFET-Input Op Amp 640 AB 36 
TLos2I0 296-7179-5-ND _| Dual Low Power JFET Op Amp 64. 4836 TLO82IPWR 296-17450-1-ND | Dual JFET-Input Op Amp 64 48 36 
TLOGJIDA 396-15072-1-ND | Dual Low Power JFET Op Amp GAAS EEE TLOS2IPWR 296-17450-2-ND | Dual JFET-Input Op Amp 426.00/2,000 
TLO62IDR 296-15072-2-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 520.00/2,500 TLOB4aCD 296-7210-5-ND' | Quad JFET-Input Op Amp (Se OO am o0 
TLO62IP 296-12945-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp Min BR TLO84ACDR 296-15006-1-ND | Quad JFET-Input Op Amp .. 88 66 ~—50 
TLO62IPWR 296-17449-1-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 64 48 36 TLO84ACDR 296-15006-2-ND | Quad JFET-Input Op Amp 715.00/2,500 
TLO62IPWR 296-17449-2-ND _| Dual Low Power JFET Op Amp 426.00/2,000 TLOB4ACN 296-1782-5-ND | Quad JFET-Input Op Amp .. 88 6.6650 
TLOe4AcD 296-7180-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 75 63 50 TLO84BCD 296-12950-5-ND | Quad JFET-Input Op Amp .. 96 80 64 
TLO64ACDR 296-14989-1-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 7oyeoieo0 TLOB4BCDR 2S 0g COU ia INDI) Quad JFET-Input Op Amp 2B ee) ae 
TLO64ACDR 296-14989-2-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 812.50/2,500 TLO84BCDR 296-15007-2-ND__| Quad JFET-Input Op Amp ... 1040.00/2,500 
TLOG4ACN 296-13014-5-ND —_| Quad Low Power JFET Op Amp 7 63 50 TLO84BCN 296-12951-5-ND | Quad JFET-Input Op Amp .. 96 80 64 
TLO64BCD 296-7181-5-ND __| Quad Low Power JFET Op Amp 84.70 56 TLO84CD 296-1285-5-ND ‘| Quad JFET-Input Op Amp 80 60 45 
TLO64BCDR 296-14990-1-ND — | Quad Low Power JFET Op Amp 84° «70 ~=«—«56 TLO84CDR 296-1285-1-ND | Quad JFET-Input Op Amp 1 57 AB 
TLO64BCDR 296-14990-2-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 910.00/2,500 TLO84CDR 296-1285-2-ND | Quad JFET-Input Op Amp ... 357.50/2,500 
TLOG4BCN 296-12946-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 84 70 56 TLOB4CN 296-1784-5-ND__| Quad JFET-Input Op Amp .. 76 57 —«AB 
TLO64CD 296-1772-5-ND —_| Quad Low Power JFET Op Amp 80 60 45 TLOB4ACNSR 296-13349-1-ND | Quad JFET-Input Op Amp 88 «6650 
TLO64CDR 296-14991-1-ND _| Quad Low Power JFET Op Amp 80.60 45 TLOB4ACNSR 296-13349-2-ND | Quad JFET-Input Op Amp .. 586.00/2,000 
TLO64CDR 296-14991-2-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 650.00/2,500 TLO84CNSR 296-7211-1-ND —_| Quad JFET-Input Op Amp .. 80 660 «45 
TLOG4CN 296-1773-5-ND —_| Quad Low Power JFET Op Amp 80 60 45 TLOB4CNSR 296-7211-2-ND ‘| Quad JFET-Input Op Amp 532.00/2,000 
TLO64CPWR 296-7182-1-ND —_| Quad Low Power JFET Op Amp 80 60 45 TLO84CPWR 296-7212-1-ND __| Quad JFET-Input Op Amp ... 80.60 45 
TLO64GPWR 296-7182-2-ND —_| Quad Low Power JFET Op Amp 532.00/2,000 TLO84CPWR 296-7212-2-ND | Quad JFET-Input Op Amp .. 532.00/2,000 
TLO64ID 296-7183-5-ND Quad Low Power JFET Op Amp 80 60 45 TLO84ID 296-1785-5-ND Quad JFET-Input Op Amp 88 66 © ©«.50 
TLO64IDR 296-14992-1-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 80 60 «45 TLO84IDR 296-1785-1-ND | Quad JFET-Input Op Amp 88 86.6650 
TLO64IDR 296-14992-2-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 650.00/2,500 TLO84IDR 296-1785-2-ND | Quad JFET-Input Op Amp... 715.00/2,500 
TLOB4IN 296-7184-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 80 6045 TLO84IN 296-7213-5-ND __| Quad JFET-Input Op Amp .. 88.66 50 
TLO71ACDR 296-14993-1-ND | Low Noise JFET Op Amp Hd ail TLO840D 296-7214-5-ND ‘| Quad JFET-Input Op Amp .. 14-S0IC 1.26 «1.05 84 
TLO71ACDR 20651490872: NDE| Low Noise JFET Op Am 585.00/2,500 TL103WAIDR 296-18861-1-ND | Dual Op Amp with Internal Reference 88 66 50 
TLO71ACP 296-7185-5-ND —_| Low Noise JFET Op Amp. Rm 54 A TLIO3WAIDR 296-18861-2-ND | Dual Op Amp with Internal Reference 715.00/2,500 
TLO71CD 296-12947-5-ND —_| Low Noise JFET Op Amp 48 3627 TL103WIDR 296-18862-1-ND | Dual Op Amp with Internal Reference ye Bf 
aa Pepe a He Er op a AB Sats Ba! TL103WIDR 296-18862-2-ND _| Dual Op Amp with Internal Reference... 585.00/2,500 
i ae Ow Noise PAM Paele TL343IDBVR 296-12496-1-ND | Single, Low Power Op Amp 80 60 45 
TLO7ICP 296-7186-5-ND_| Low Noise JFET Op Am| 48 3627 TL343IDBVR 296-12496-2-ND | Single, Low Power Op Amp 780.00/3,000 
TLO71ID 296-7187-5-ND —_| Low Noise JFET Op Amp. 80 6045 TL592B-8D 296-10218-5-ND —_| Differential Video Amplifier 1.26 1.05 .84 
TLO7IIP 296-7188-5-ND —_| Low Noise JFET Op Am 80 60 45 1g016.5. Weoranteal yt " 
a TL592BP 296-10219-5-ND Differential Video Amplifier 1.26 1.05 84 
TLO72ACD 296-7189-5-ND —_| Dual Low Noise JFET Op Am 80 60 45 SAAR al rset ‘e 
TLO72ACDR 296-14995-1-ND Dual Low Noise JFET Op Am 80 60 45 TL592BPSR 296-13354-1-ND Differential Video Amplifier 1.26 1.05 84 
TLO72ACDR 296-14995-2-ND _| Dual Low Noise JFET op Ai.  50.00/2.500 TL592BPSR 296-13354-2-ND — | Differential Video Amplifier 1118.00/2,000 
; ee TL783CKC 296-10229-5-ND | High Voltage Adj. Regulator 160 128 96 
TLO72ACP 296-7190-5-ND —_| Low Noise JFET Op Amp... 80 «6045 : : 
TO7eCD 296-7191-5-ND | Dual Low Noise JFET Op Am va) BG TL783CKTER 296-15630-1-ND | High Voltage Adj. Regulator 160 128 96 
Boras : : TL783CKTER 296-15630-2-ND —_| High Voltage Adj. Regulator 1664.00/2,000 
ees Bape ee is ae as . fe Oo eo hea TL3414AIDR 296-17539-1-ND | Dual High Output Current Op Amp. 78.651 52 
TLO72BCP 296-7192-5-ND Low Noise JFET Op Am 84 70 56 TL3414AIDR 296-17539-2-ND Dual High Output Current Op Amp. 845.00/2,500 
TLO72cD 296-1282-5-ND Dual JFET-Input Op Am 64 48 36 TL3414AIP 296-17553-5-ND Dual High Output Current Op Amp.. 18 165, 62 
TLO72CDR 296-1282-1-ND Dual JFET-Input Op Amp. 64 AB 36 TL3414AIPWR 296-17543-1-ND Dual High Output Current Op Amp.. 718 Gai by 
TLO72CDR 296-1282-2-ND —_| Dual JFET-Input Op Am 520.00/2,500 TL3414AIPWR 296-17543-2-ND | Dual High Output Current Op Amp. 692.00/2,000 
TLO72CP 296-1775-5-ND Dual JFET-Input Op Am 164 | 48) 36 TL3472CD 296-10169-5-ND _| High Slew Rate, Single Supply Op Amp... 60 45 34 
TLO72CPWR 296-7193-1-ND __| Dual Low Noise JFET Op Am 72 54 A TL3472CDR 296-10169-1-ND | High Slew Rate, Single Supply Op Amp... 60 45 34 
TLO72CPWR 296-7193-2-ND _| Dual Low Noise JFET Op Amp.. 478.00/2,000 TL3472CDR 296-10169-2-ND | High Slew Rate, Single Supply Op Amp... 487.50/2,500 
TLO72ID 296-7194-5-ND Dual Low Noise JFET Op Am 64 48 36 TL3472CP 296-10170-5-ND High Slew Rate, Single Supply Op Amp.... 60 A5 34 
TLO72IDR 296-7194-1-ND Dual Low Noise JFET Op Am| 64 48 36 TL3472IDR 296-17678-1-ND —_| High Slew Rate, Single Supply Op Amp.. Ae Gel sys 
Pp 
TLO72IDR 296-7194-2-ND | Dual Low Noise JFET Op Amp.. 520.00/2,500 TL3472IDR 296-17678-2-ND _| High Slew Rate, Single Supply Op Amp... 747.50/2,500 
TLO72IP 296-14997-5-ND _| Dual Low Noise JFET Op AM. ...-sscsoeeceee 8-Dip 644886 (Continued) 
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4) Texas INSTRUMENTS 


qele Digi-Key Price Each fale Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TL3472IP 296-17679-5-ND —_| High Slew Rate, Single Supply Op Amp.....8-Dip p02 Coo? TLC27L21P 296-7379-5-ND Dual Precision Single-Supply 
TL3474ACDR 296-15623-1-ND | High Slew Rate, Single Supply Op Amp..14-SOIC 1.35 1.13 90 Micropower Op Amp 8168S 
TL3474ACDR 296-15623-2-ND —_| High Slew Rate, Single Supply Op Amp.. 14-SOIC 1462.50/2,500 TLC27L2IPW 296-7380-5-ND Dual Precision Single-Supply 
TL3474ACN 296-15624-5-ND | High Slew Rate, Single Supply Op Amp.....14-Dip 1.85 1.13.90 Micropower Op Amp. 81 4.68 = 54 
TL3474ACPWR 296-15116-1-ND High Slew Rate, Single Supply TLC27L2MD 296-7381-5-ND Dual Precision Single-Supply 
Op Amp ... : 135 1413 90 Micropower Op Amp. 96 80 64 
TL3474ACPWR 296-15116-2-ND | High Slew Rate, Single Supply TLC27L4ACD 296-1831-5-ND | Quad Precision Op Amp. 96 80 64 
aaialen Bae eee An nae ene 1198.00/2,000 TLC27L4ACN 296-7382-5-ND | Quad Precision Op Amp. 96 80 64 
-15625-1- a AD ate, Pe eer; TLC27L4AID 296-7383-5-ND | Quad Precision Op Amp. 1.02 85 68 
; fe ; : 5 TLC27L4AIN 296-7384-5-ND Quad Precision Op Amp. 1.02 85 68 
TL3474A1DR 296-15625-2-ND ee hee Rate, Single Supply (sr spieno TLC27L48CD 296-7385-5-ND __| Quad Precision Op Amp. 1.02.85 68 
TL3474AIN 796-15626-5-ND |High Slew Rate, Single Supply Op Amp...14-Dip 141 1.18.94 | {L-0271BCN peepee eg vad Precision Op Amp. 1 Oo eae e8 
Fe i TLC27L4BID 296-7387-5-ND Quad Precision Op Amp. 1.02 85 68 
TL3474AIPWR 296-15117-1-ND ir Sey Rate, Single Supply Wa Hae roe TLC27L4BIN 296-7388-5-ND —_| Quad Precision Op Amp. 1.02 85 68 
TL3474AIPWR 296-15117-2-ND | High Slew Rate, Single Supply TCeTaeD coal oes O Rag | Cuad Precision Single-Supply 
Op Amp 4250.00/2,000 Micropower Op Amp..... .90 75.60 
7347400 296-14405-5-ND | Quad, High Slew Rate, Single Supply TEG27LACDR Boca 18. GND yr ease ate Supply aie ds 
Op Amp 141.9374 Ehers ‘ : ; 
TL34740N 296-14406-5-ND | Quad, High Slew Rate, Single Supply TLG2TIAGN 200-/280-o:ND pte eS tae Supply Sh GEO es 
Op Ane lO) TLC27L4CPWR 296-7390-1-ND | Quad Precision Single-Suppi ia 
TL3474CPWR 296-15118-1-ND | High Slew Rate, Quad Supply - gle-Supply 
Op Amp 111 93 «74 icropower Op Amp.... .14-TSSOP. .90 75 60 
TLC27L4CPWR 296-7390-2-ND Quad Precision Single- Supply 
TL3474CPWR 296-15118-2-ND High Slew Rate, Quad Supply 
Op Amp 984.00/2,000 Micropower Op Amp. ...14-TSSOP 798.00/2,000 
TL34741D 296-14407-5-ND | Quad, High Slew Rate, Single Supply TLC27L4ID 296-1319-5-ND ir eater Supply 14.3010 [ce 
Op Amp 1A7 98 78 aa y 5 s 
TL3474IN 296-14408-5-ND | Quad, High Slew Rate, Single Supply TLC27L4IDR 296-1319-1-ND | Quad Precision Single-Supply 
Op Amp . 417 98 78 Micropower Op Amp.......... .. 14-SOIC 96 80 64 
TL34741IPWR 296-15119-1-ND | High Slew Rate, Quad Supply TLC27L41DR 296-1319-2-ND Quad Precision Single- Supply 
Op Amp... 1417 98 78 Micropower Op Amp..... 1040.00/2,500 
TL3474IPWR 296-15119-2-ND —_| High Slew Rate, Quad Supply TLC27L41N 296-7391-5-ND Quad Precision Single- Supply 
Op Amp... 1038.00/2,000 Micropower Op Amp. 96 80 64 
TL4581DR 296-15627-1-ND _| Dual Low Noise High Drive Op Amp. 75.63 50 TLC27L4IPW 296-7392-5-ND | Quad Precision Single-Supply 
TL45810R 296-15627-2-ND [Dual Low Noise High Drive Op Amp. 812.50/2,500 Micropower Op Amp. ee 
TL4581P 296-15628-5-ND | Dual Low Noise High Drive Op Amp. 75 63 50 TLC27L7CD 296-1832-5-ND Dual Precision Op Am 1.78 1.42 1.07 
TL4581PSR 296-15629-1-ND | Dual Low Noise High Drive Op Amp. 75 63 50 TLC27L7¢P 296-7393-5-ND _| Dual Precision Single-Supply 
TL4581PSR 296-15629-2-ND Dual Low Noise High Drive Op Amp.. 666.00/2,000 Micropower Op Amp. 1:78) 1.42) 1.07 
TL5580AIDR 296-21097-1-ND Dual Low Noise Wide Bandwidth Precision TLC27L71D 296-1320-5-ND Dual Precision Single-Supply 
8-SOIC 2.13 1.70 1.28 Micropower Op Amp. 1.90 1.52 1.14 
TL5580AIDR 296-21097-2-ND —_| Dual Low Noise Wide Bandwidth Precision TLC27L7IDR 296-1320-1-ND Dual Precision Op Amp.. 1.90 1.52 1.14 
Amp 8-SOIC 2720.00/2,500 TLC27L71DR 296-1320-2-ND Dual Precision Op Am 2432.50/2,500 
TL5580AIP 296-21098-5-ND Dual Low Noise Wide Bandwidth Precision TLC27L7|P 296-7394-5-ND Dual Precision Single-Supply 
2.13 1.70 1.28 Micropower Op Amp... 1.90 1.52 1.14 
TL5580AIPWR 296-21099-1-ND TLC27L9CD 296-7395-5-ND Quad Precision Single- Supply 
is 20 AZO) 28 Micropower Op Amp..... 2.25 1.80 1.40 
TL5580AIPWR 296-21099-2-ND Dual Low Noise Wide Bandwidth Precision TLC27L9CN 296-7396-5-ND Quad Precision Single- Supply 
Amp. 2210.00/2,000 Micropower Op Amp. 2.25 1.80 1.40 
TL5580IDR 296-21100-1-ND Dual Low Noise TLC27L9CNSR 296-7397-1-ND Quad Precision Single-Supply 
Amp 163 1.30 .98 Micropower Op Amp. 2.50 2.00 1.50 
TL5580IDR 296-21100-2-ND Dual Low Noise Wide Bandwidth Precision TLC27L9CNSR 296-7397-2-ND Quad Precision Single- Supply 
8-SOIC 2080.00/2,500 Micropower Op Amp. 2550.00/2,000 
TL55801P 296-21101-5-ND —_| Dual Low Noise Wide Bandwidth Precision TLC27L91D 296-1834-5-ND Quad Precision Op Amp. 2.36 1.89 1.47 
siseaaW Pee tea Ah 1.63 1.30 .98 TLC27L9IN 296-7398-5-ND Quad Precision Single-Supply 
55} x als Micropower Op Amp............ 2.36 1.89 1.47 
aLssniewi Hoi 1.63 1.30 98 TLC27M2ACD 296-7399-5-ND Dual Precision Op Amp... 81 68 54 
55 H a" TLC27M2ACP 296-7400-5-ND Dual Precision Op Am 81 68 54 
1690.00/2,000 TLC27M2AID 296-7401-5-ND | Dual Precision Op Amp... 64.~«70~«SO 
TLC25L2ACD 296-7297-5-ND Dual Op Amp. 2.68 215 1.67 TLC27M2AlP 296-7402-5-ND Dual Precision Op Amp... 84 70 56 
ae ee poe deseo ND Duet oy Amp. oe oat He TLC27M2BCD 296-7403-5-ND | Dual Precision Op Amp 84 70 56 
7 Zl ae ual Up Amp. i 5 2 TLC27M2BCP 296-7404-5-ND Dual Precision Op Am 84 70 56 
TLC25L2CD 296-7300-5-ND Dual Low Volt. Micropower Op Amp 2.57 2.06 1.60 TLC27M2BID 296-7405-5-ND Dual Precision Op Amp... 87 7 58 
TLC25L2CP 296-7301-5-ND Dual Low Volt. Micropower Op Amp 2.57 2.06 1.60 TLC27M2BIP 96-7406-5-ND Dual Precision Op Amp 87 73 58 
TLC25L4ACN 296-7303-5-ND | Quad Op Amp 374 299 2.33 TL¢27M2cD 296-1321-5-ND | Dual Precision Op Amp 75 6350 
TLG25L4BCD 2965130855 NDEaa| Quad Op Amp $96 3.17 247 | tLc27MacoR 296-1321-1-ND | Dua Precision Op Am 75 63 50 
TLC25L4BCN 296-7305-5-ND | Quad Op Amp 3.96 3.17 2.47 TLC27M2CDR 296-1321-2-ND | Dual Precision Op Amp... “~ 812.50/2,500 
TLC25L4CD 296-7306-5-ND Quad Low Volt. Micropower Op Amp 53) 26a) 220) : a igi 
A TLC27M2CP 296-1836-5-ND Dual Precision Op Amp pio) 263) 00) 
TLC25L4CN 296-7307-5-ND Quad Low Volt. Micropower Op Amp 14-Dip 353 2.83 2.20 TLC27M2CPWR 296-7407-1-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp ..8-TSSOP 75 63 50 
TLC2SM2ACD 296-7308-5-ND | Dual Op Amp. 2.68 215 1.67 TLC27M2CPWR 296-7407-2-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op amp “8-TSSOP 666.00/2,000 
TLC25M2ACP 296-7309-5-ND Dual Op Amp. 268 2150 Loy TLC27M2ID 296-1322-5-ND Dual LP Prec 81 68 54 
TLC25M2cP 296-7310-5-ND Dual Low Power Low Voltage Op Amp. 2.57 2.06 1.60 e ea * i , i il 
TLC27M2IDR 296-1322-1-ND Dual LP Prec. 81 68 54 
A ecoMistly ectaneregeg og) vad Op Amp 3.96 3.17 247 | tico7MaiDR 296-1322-2-ND _| Dual LP Prec. Si 877.50/2,500 
TLC25M4CD 296-7313-5-ND Quad Low Pow p Amp 3.53 2.83 2.20 — = 
TLC25M4CN 296-7314-5-ND | Quad Low Power Low Voltage Op Amp 353 2.83 2.20 TLG27M2IP 296-7408-5-ND —_| Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp 81 6854 
TLC27L1ACP 296-10259-5-ND Low Power Op Amp... 96 72 54 TLC27M2IPW 296-7409-5-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp 81 68 54 
TLC27L1CP 296-15120-5-ND 92 ‘69 «52 TLC27M2MD 296-7410-5-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp 96 80 64 
e Fe TLC27M4ACD 296-7411-5-ND Quad Precision Op Amp. 96 80 8 ©.64 
thee 7D PES WAoiD) ee die ks TLC27M4ACN 296-7412-5-ND Quad Precision Op A\ 96 80 64 
TLC27L2ACD 296-7369-5-ND —_| Dual Precision Op Amp. 81.68 4 slelZe07 Mad Precision Cp AMD: é : : 
TLC27L2ACP 296-7370-5-ND | Dual Precision Op Amp. 8168S TLG27M4AID Poe Soo meme) Quad Precision Qp Amp. tie Se 
TLC27L2AID 296-7371-5-ND Dual Precision Op Amp. 84 70 56 TLC27M4AIN 296-7414-5-ND Quad Precision Op Amp. 1.02 85 68 
TLC27L2AIP 296-7372-5-ND Dual Precision Op Amp. 84 70) 256. TLC27M4BCD 296-7415-5-ND Quad Precision Op Amp. ible 98 78 
TLC27L2BCD 296-7373-5-ND Dual Precision Op Amp. 84 70 56 TLC27M4BCN 296-7416-5-ND Quad Precision Op Amp. ib SE git 
TLC27L2BCP 296-7374-5-ND Dual Precision Op Amp. 84 Tay RR TLC27M4BID 296-7417-5-ND Quad Precision Op Amp. ikesy alte) 
TLC27L2BID 296-7375-5-ND Dual Precision Op Amp. (yn WRN nat TLC27M4BIN 296-7418-5-ND Quad Precision Op Amp. 1.23 1.03 82 
TLC27L2BIP 296-7376-5-ND —_| Dual Precision Op Amp. 87 73 58 TLO27M4CD 296-1837-5-ND | Quad Precision Op Amp. 90 75 60 
TLC27L2CD 296-1316-5-ND Dual Precision Op Amp. 75 63 50 TLC27M4CN 296-7419-5-ND Quad LP Prec. Single-Supply Op 90 75.60 
TLC27L2CDR 296-1316-1-ND Dual Precision Op Amp. 75 63 ©50 TLC27M4CPWR 296-7420-1-ND Quad LP Prec. Single-Supply 
TLC27L2CDR 296-1316-2-ND _| Dual Precision Op Amp. 812.50/2,500 Op Amp .... .14TSSOP_ 90.7560 
TLC27L2CP 296-7377-5-ND Dual Precision Single-Supply TLC27M4CPWR 296-7420-2-ND Quad LP Prec. Single-Supply 
Micropower Op Amp... 75 63 50 Op Amp... .14-TSSOP 798.00/2,000 
TLC27L2CPSR 996-7378-1-ND Dual Precision Single-Supply TLC27M41D 296-7421-5-ND Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp .. 14-SOIC 96 80 64 
Micropower Op Am 15 63 ©.50 TLC27M4IN 296-7422-5-ND Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp.....14-Dip 96 80 64 
Pp p 
TLC27L2CPSR 296-7378-2-ND Dual Precision Single-Supply TLC27M4IPWR 296-7423-1-ND Quad LP Prec. Single-Supply 
Micropower Op Amp... 666.00/2,000 Op Amp... .-.14-TSSOP 96 80.64 
TLC27L2ID 296-1317-5-ND Dual Precision Single-Supply TLC27M4IPWR 296-7423-2-ND Quad LP Prec. Single-Supply 
Micropower Op Amp... 81 68 54 Op Amp 852.00/2,000 
TLC27L2IDR 296-1317-1-ND Dual Precision Single-Supply TLC27M7CDR 296-1323-1-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Am, TBs dae ALOR 
Micropower Op Amp... 81 68 54 TLC27M7CDR 296-1323-2-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp 2272.50/2,500 
TLC27L2IDR 296-1317-2-ND Dual Precision Single-Supply TLC27M7CP 296-1838-5-ND Dual Precision Op Amp 1.78 142 1.07 
Micropower Op Am, 877.50/2,500 (Continued) 
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Wi) Texas INSTRUMENTS 


Lath Digi-Key Price Each UsLb Digi-Key Price Eacha 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TLC27M7ID 296-7424-5-ND | Dual LP Prec. Single-Supply Op Am| 4.90 152 1.44 TLCO82CDR 296-2421-1-ND | Dual High-Output WB Op Amp 168 134 1.01 
TLC27M7IP 296-7425-5-ND | Dual LP Prec. Single-Supply Op Am| 1.90 152 1.14 TLCO82CDR 296-2421-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp 2145.00/2,500 
TLC27M9CD 296-7426-5-ND | Quad LP Prec. Single-Supply Op Am IC 225 180 1.40 TLCO82CDGNR 296-7268-1-ND | Dual High-Output WB Op Amp 1.68 1.34 1.01 
TLC27M9CN 296-7427-5-ND | Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp.....14-Dip 2.25 1.80 1.40 TLCO82CDGNR 296-7268-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp 2145.00/2,500 
TLC27M9ID 296-7428-5-ND __| Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp...14-SOIG_ 2.36 1.89 1.47 TLCO82CP 296-7269-5-ND __| Dual High-Output WB Op Amp 1.68 1.34 1.01 
TLC27MO9IN 296-7429-5-ND | Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp... 236 1.89 1.47 TLCO82IDGNR 296-7270-1-ND | Dual High-Output WB Op Amp 168 134 1.01 
TLCO7OAIP 296-7216-5-ND | High-Output WB Op Am 130 1.04 .78 TLCO82IDGNR 296-7270-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp 2145.00/2,500 
TLCO70CD 296-2413-5-ND | High-Output WB Op Amp.. 144 1.20 96 TLCO82IDR 296-7271-1-ND | Dual High-Output WB Op Amp 1.68 1.34 1.01 
TLCO70CDR 296-2413-1-ND | High-Output WB Op Amp... 144 1.20 96 TLCO82IDR 296-7271-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp 2145.00/2,500 
TLCO70CDR 296-2413-2-ND __| High-Output WB Op Am 1560.00/2,500 TLCO82IP 296-7272-5-ND __|Dual High-Output WB Op Amp 1.68 1.34 1.01 
TLCO70CDGNR 296-7217-1-ND | High-Output WB Op Am 144 120 96 TLCO83AID 296-7273-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp 190 152 1.14 
TLCO70CDGNR 296-7217-2-ND | High-Output WB Op Am 1560.00/2,500 TLCO83AIN 296-7274-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp 1.90 152 1.14 
TLCO7OIDGNR 296-7218-1-ND | High-Output WB Op Am 156 1.30 1.04 TLCO83CD 296-2422-5-ND —_| Dual High-Output WB Op Amp 1.78 1.42 1.07 
TLCO7OIDGNR 296-7218-2-ND | High-Output WB Op Am 1665.00/2,500 TLCO83CDR 296-2422-1-ND | Dual High-Output WB Op Amp 1.78 142 1.07 
TLCO7OIDR 296-7219-1-ND | High-Output WB Op Am 1.56 1.30 1.04 TLCO83CDR 296-2422-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp 2272.50/2,500 
TLCO7OIDR 296-7219-2-ND | High-Output WB Op Am 1665.00/2,500 TLCO83CDG0R 296-7275-1-ND | Dual High-Output WB Op Amp 178 142 1.07 
TLCO70IP 296-7220-5-ND | High-Output WB Op Am 1.30 1.04 .78 TLCO83CDGQR 296-7275-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp 2272.50/2,500 
TLCO71AIP 296-7221-5-ND | High-Output WB Op Am 144 120 96 TLCO83CN 296-7276-5-ND —_| Dual High-Output WB Op Amp 1.78 1.42 1.07 
TLC071CD 296-2414-5-ND Single-Supply Op Amp... 1.29 1.08 86 TLCO831D 296-7277-5-ND Dual High-Output WB Op Amp 1.90 152 1.14 
TLCO71CDGNR 296-7222-1-ND __| High-Output WB Op Am 144 120 96 TLCO83IDGQ 296-7278-5-ND _| Dual High-Output WB Op Amp 1.90 1.52 1.14 
TLCO71CDGNR 296-7222-2-ND | High-Output WB Op Amp... 1560.00/2,500 TLCO83IN 296-7279-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp 1.90 1.52 1.14 
TLCO71IDGNR 296-7223-1-ND | High-Output WB Op Am 156 1.30 1.04 TLCO84AID 296-7280-5-ND | Quad High-Output WB Op Am 2.25 1.80 1.40 
TLCO71IDGNR 296-7223-2-ND | High-Output WB Op Am 1665.00/2,500 TLCO84AIN 296-7281-5-ND | Quad High-Output WB Op Am| 2.25 180 1.40 
TLCO71IDR 296-7224-1-ND High-Output WB Op Amp... SIs sn On 0) TLCO84AIPWP 296-7282-5-ND Quad High-Output WB Op Am| 2.36 1.89 1.47 
TLCO7TIDR 296-7224-2-ND | High-Output WB Op Amp... 1462.50/2,500 TLCO84CD 296-2423-5-ND__| Quad High-Output WB Op Am 2.25 1.80 1.35 
TLCO71IP 296-7225-5-ND High-Output WB Op Amp... 135 1.13 90 TLCO84CDR 296-2423-1-ND Quad High-Output WB Op Am| 2.25 1.80 1.35 
TLCO72AID 296-7226-5-ND —_| Dual High-Output WB Op Amp. 178 1.42 1.07 TLCO84CDR 296-2423-2-ND —_| Quad High-Output WB Op Am| 2880.00/2,500 
rc07200, 296-24155/ND | Dua igh-Output WB Op Amp. Vee HT | Tecosscewe ———|ao6-7285-5-ND /uadHigh-Output WE Op Am 238 190 143 
-2415-5- ual High-Outpu' p Amp. i i Fl -1289-0- igh : | : 

TLCO72CDR 296-2415-1-ND _| Dual High-Output WB Op Amp. 1.68 1.34 1.01 TLCO84CPWPR 296-7285-1-ND__| Quad High-Output WB Op Amp 2.38 1.90 1.43 
TLCO72CDR 296-2415-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 2145.00/2,500 TLCO84CPWPR 296-7285-2-ND | Quad High-Output WB Op Am| 3040.00/2,500 
TLCO72CDGNR 296-7228-1-ND —_| Dual High-Output WB Op Amp. 1.68 1.34 1.01 TLCO84ID 296-7287-5-ND —_| Quad High-Output WB Op Am| 238 1.90 1.43 
TLCO72CDGNR 296-7228-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 2145.00/2,500 eg Patt ha rae wa ie aa Ce ae 
TLCO72CP 296-7229-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 168 1.34 1.01 -7287-2- igh .00/2, 
TLCO72IDGNR 296-7230-1-ND__| Dual High-Output WB Op Amp. 1.68 1.34 1.01 TLCOB4IPWP 206-7286ro-ND) | Quad High-Output WB Op Am EN) SSD Aa 
TLCO72IDGNR 296-7230-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 2445.00/2,500 TLCOB85AID 296-7289-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp . 245 1.97 1.53 
TLCO72IDR 296-7231-1-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 168 1.34 1.01 TLCOB5AIN 296-7290-5-ND | Quad High-Output WB Op Am| 245 1.97 1.53 
TLCO72IDR 296-7231-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 2145.00/2,500 TLCO8SAIPWP 296-7291-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 257 2.06 1.60 
TLCO72IP 296-7232-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 1.68 134 1.01 TLCO85CD 296-2424-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp. 2.25 1.80 1.40 
TLCO73AID 296-7233-5-ND _| Dual High-Output WB Op Amp. 190 152 1.14 TLCO85CDR 296-2424-1-ND___| Quad High-Output WB_Op Amp. 2.50 2.00 1.50 
TLC073CD 296-2416-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 1.78 142 1.07 Te ereene pene Be eee We op fe : BOY ae 
TLCO73CDR 296-2416-1-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 178 142 1.07 Ticoascewe ALGAE Gis 5 eR one its Hd fe Aen le) tae 
TLCO73CDR 296-2416-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 2272.50/2,500 aan ARV LAD ai ‘1 Wecouied i Hd fe AEA Ds ee 
TLCO73CDGQ 296-7234-5-ND —_| Dual High-Output WB Op Amp. 178 142 1.07 TicceeIDH ASL open en) ais ‘| Wek Ouiei Mts Hg fe TS OANA 
TLCO73CN 296-7235-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp 1.78 1.42 1.07 TLCORSIPWE REET Gund Hen on pu WE oy im wee 
TLCO7SIDGOR 296-7237-1-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 7.90 152 1.14 Tiiceiace See eee aa ae ee TEE ona Sie pent eee 
TLCO73IDGQR 296-7237-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 2432.50/2,500 : ; : 

H TLC251ACP 296-10244-5-ND Programmable Low Power Op Am Piksy bye eS) 
TLCO73IN 296-7238-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 190 152 1.14 
TLCO74AID 96-7239-5-ND Q i TLC251BCP 296-10245-5-ND Programmable Low Power Op Am| aiksy ge ae) 

= -5- uad High-Output WB Op Amp. 2.25 1.80 1.40 = aay 

TLCO74AIN 296-7240-5-ND Quad High-Output WB Op Amp 225 180 140 TLC251CD 296-10246-5-ND _| Programmable Low Power Op Amp.. 2.03 1.62 1.22 
TLCO74AIPWP 996-7241-5-ND Quad High-Output WB Op Amp 236.189 147 TLC251CP 296-10247-5-ND —_| Programmable Low Power Op Am| 2.03 1.62 1.22 

i TLO252ACD 296-10248-5-ND | Dual Low Power Op Amp 268 215 1.67 
TLCO74CD 296-2417-5-ND | Quad High-Output Op Amp... 2.25 1.80 1.35 

; TLC252BCD 296-10249-5-ND | Dual Low Power Op Amp 279 2.24 1.74 
TLCO74CDR 296-2417-1-ND | Quad High-Output WB Op Amp 2.25 1.80 1.35 

i TLO252BCP 296-10250-5-ND | Dual Low Power Op Amp 279 2.24 1.74 
TLCO74CDR 296-2417-2-ND | Quad High-Output WB Op Amp 2880.00/2,500 geared 

d TLO252CD 296-10251-5-ND [Dual Low Power Op Amp 257 2.06 1.60 
TLCO74CN 296-7242-5-ND __| Quad High-Output WB Op Amp 2.25 1.80 1.35 

- TLC252CP 296-10252-5-ND | Dual Low Power Op Amp 257 206 1.60 
TLCO74CPWPR 296-7243-1-ND | Quad High-Output WB Op Amp.......20-HTSSOP 2.38 1.90 1.43 nse aeed 

d TLC252CPWR 296-10253-1-ND | Dual Low Power Op Amp 285 2.28 171 
TLCO74CPWPR 296-7243-2-ND | Quad High-Output WB Op Amp........20-HTSSOP 2470.00/2,000 ee 

{ TLC252CPWR 296-10253-2-ND | Dual Low Power Op Amp 2908.00/2,000 
TLCO74IDR 296-7244-1-ND | Quad High-Output WB Op Amp 2.38 1.90 1.43 fears : a 

f TLC254ACD 296-2902-5-ND | LinCMOS™ Quad Op Amp. 374 2.99 2.33 
TLCO74IDR 296-7244-2-ND | Quad High-Output WB Op Amp 3040.00/2,500 ipanatet i an 

f TLO254ACN 296-2903-5-ND | LinCMOS™ Quad Op Amp. 374 2.99 2.33 
TLCO74IN 296-7245-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 2.38 1.90 1.43 5 

; TLC254BCD 296-2904-5-ND | LinCMOS™ Quad Op Amp. 396 317 247 
TLCO741PWP 296-7246-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 225 1.80 1.40 eres Be 

4 TLC254BCN 296-2905-5-ND | LinCMOS™ Quad Op Amp. 396 317 247 
TLCO75AID 296-7247-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 245 1.97 1.53 teat ; a 

d TLC254CD 296-2906-5-ND | LinCMOS™ Quad Op Amp. 3.53 2.83 2.20 
TLCO7SAIN 296-7248-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 245 1.97 1.53 oes , a 

d TLC254CN 296-2907-5-ND | LinCMOST™ Quad Op Amp. 3.53 2.83 2.20 
TLCO7SAIPWP 296-7249-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp.......20-HTSSOP 2.57 2.06 1.60 ieanatet ; ee 

d TLC2541D 296-2908-5-ND | LinCMOS™ Quad Op Amp. 374 2.99 2.33 
TLCO75CD 296-2418-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 16-SOIC 2.25 1.80 1.40 TT SGREESGTSNUMMEM LP Proorammable Op Am =a 
TLCO7SCDR 296-2418-1-ND | Quad High-Output WB Op Amp 250 2.00 1.50 Riceiace 396-7339-5-ND | LP Programmable Op Amp A 
TLCO75CDR 296-2418-2-ND | Quad High-Output WB Op Amp 3150.00/2,500 TLC271AID 296-7340-5-ND | LP Programmable Op Amp 7 6350 
TLCO75CN 296-7250-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 2.25 1.80 1.40 TLC271AIP 296-7341-5-ND | LP Programmable Op Amp 7 63 50 
TLCO75CPWP 296-7251-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 2.36 1.89 1.47 TLC271BCD 296-7342-5-ND | LP Programmable Op Amp 75 466350 
TLCO75IDR 296-7252-1-ND __| Quad High-Output WB Op Amp 2.63 210 1.58 TICoARID 396-7344-5-ND | LP Programmable Op Amp ae 
TLCO75IDR 296-7252-2-ND | Quad High-Output WB Op Amp 3307.50/2,500 TL¢271BIP 296-7345-5-ND —_|LP Programmable Op Amp 73 68 Be 
TLCO7SIN 296-7253-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp . 236 1.89 1.47 TL¢271¢D 296-1308-5-ND —_|LP Programmable Op Amp ‘9 «69S 
TLCO7SIPWP 296-7254-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp.......20-HTSSOP 2.45 1.97 1.53 TLC271CDR 296-1308-1-ND —_|LP Programmable Op Amp comme COMMNED 
TLCOB80AIDR 296-7255-1-ND | High-Output WB Op Amp... 8SOIC 1.56 130 1.04 TLC271CDR 296-1308-2-ND __|LP Programmable Op Amp 747'50/2,500 
TLCOB0AIDR 296-7255-2-ND___| High-Output WB Op Amp.. 8-SOIC 1665.00/2,500 GaEETS 396-7343-5-ND ~~ |LP Programmable Op Amp SECT 
TLCOBOAIP 296-7256-5-ND | High-Output WB Op Amp... 130 1.04 78 TLc2710P 296-1820-5-ND —_|LP Programmable Op Amp ‘92 «69S 
TLCOBOCD 296-2419-5-ND | High-Output WB Op Am 1.44 1.20.96 TLC2711D 296-1821-5-ND | LP Programmable Op Amp 96 72 54 
TLCOBOCDR 296-2419-1-ND | High-Output WB Op Am 1.44 1.20.96 TLC271IDR 296-1821-1-ND | LP Programmable Op Amp 72 60 48 
TLCO80GDR 296-2419-2-ND | High-Output WB Op Am 1560.00/2,500 TLC271IDR 296-1821-2-ND _|LP Programmable Op Amp 780.00/2,500 
TLCOSOCDGNR 296-7257-1-ND __| High-Output WB Op Am 144 1.20 96 TLCOTUIP 396-1822-5-ND LP Programmable Op Amp 08 725A 
TLCO80CDGNR 296-7257-2-ND | High-Output WB Op Am 1560.00/2,500 TLC272ACD 296-1309-5-ND ‘| Dual Precision Op Amp... 92 69 52 
TLCO80IDGNR 296-7258-1-ND —_| High-Output WB Op Am 156 1.30 1.04 TLC272ACDR 296-1309-1-ND | Dual Precision Op Amp... 92 69 52 
TLCO80IDGNR 296-7258-2-ND —_| High-Output WB Op Amp... 1665.00/2,500 TLC272ACDR 296-1309-2-ND | Dual Precision Op Amp... 747.50/2,50 
TLCO80IDR 296-7259-1-ND —_| High-Output WB Op Amp... 156 1.30 1.04 TLC272ACP 296-7346-5-ND | Dual Precision Op Am 92. 69 52 
TLCO8OIDR 296-7259-2-ND___| High-Output WB Op Am 1665,.00/2,500 TLC27OAID 296-7347-5-ND [Dual Precision Op Ami 967254 
TLCO8OIP 296-7260-5-ND | High-Output WB Op Am 1.30 1.04.78 TLC272AIP 296-7348-5-ND | Dual Precision Op Amp... 96 72 54 
TLCO81AIP 296-7261-5-ND —_| High-Output WB Op Amp... 144° 1.20 96 TLC272BCD 296-7349-5-ND | Dual Precision Op Amp... 96 72 54 
TLCO81CD 296-2420-5-ND _| Single-Supply Op Amp... 1.29 1.08 86 TLC272BCP 296-7350-5-ND | Dual Precision Op Am 96 72 54 
TLCO81CDGN 296-7262-5-ND High-Output WB Op Am| 144 1.20 .96 TLC272BID 296-7351-5-ND Dual Precision Op Am our OS WOO 
TLC081CDGNR 296-7262-1-ND | High-Output WB Op Am 144 1.20 96 TLC272BIP 296-7352-5-ND | Dual Precision Op Amp. 756350 
TLCO81CDGNR 296-7262-2-ND | High-Output WB Op Am 1560.00/2,500 TLC272CD 296-1310-5-ND | Dual Precision Op Amp... 88 66 50 
TLCO81IDGNR 296-7263-1-ND | High-Output WB Op Am 156 1.30 1.04 TLC272CDR 296-1310-1-ND | Dual Precision Op Am 92 69 52 
TLCO81IDGNR 296-7263-2-ND | High-Output WB Op Am 1665.00/2,500 TLC272CDR 296-1310-2-ND | Dual Precision Op Am 715.00/2,500 
TLCO81IDR 296-7264-1-ND __| High-Output WB Op Am 135 1.13 90 TLC272CP 296-1824-5-ND __| Dual Precision Op Amp... 88 66 50 
TLCO81IDR 296-7264-2-ND__| High-Output WB Op Amp... 1462.50/2,500 TLC272CPSR 296-7353-1-ND | Dual Single-Supply Op Amp. 88 «6650 
TLCO8tIP 296-7265-5-ND | High-Output WB Op Amp 135 113 90 TLC272CPSR 296-7353-2-ND | Dual Single-Supply Op Amp 586.00/2,000 
TLCO82AIDR 296-7266-1-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 1.78 142 1.07 TLC272CPW 296-7354-5-ND | Dual Single-Supply Op Amp 88 86.6650 
TLCO82AIDR 296-7266-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 2272.50/2,500 TLC272CPWR 296-7354-1-ND | Dual Single-Supply Op Amp 88 666 50 
TLCO82AIP 296-7267-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 1.78 142 1.07 TLC272CPWR 296-7354-2-ND __| Dual Single-Supply Op Amp 586.00/2,000 
TLC082CD 296-2421-5-ND _| Dual High-Output WB Op AMp......cucse 1.68 1.34 1.01 (Continued) 
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Ue. Digi-Key Price Each Vel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TLC2721D 296-1311-5-ND | Dual Precision Single-Supply Op Amp....8-SOIG 92 69 52 TLC2262AQD 296-7094-5-ND ‘| Dual R/R Op Amp. 168 134 1.01 
TLC272IDR 296-1311-1-ND Dual Precision Single-Supply Op Amp.... 8-SOIC 92 69 52 TLC2262CD 296-1302-5-ND Dual R/R Op Amp. 143° 1.14 86 
TLC272IDR 296-1311-2-ND —_| Dual Precision Single-Supply Op Amp... 8-SOIC 747.50/2,500 TLC2262CDR 296-1302-1-ND —_| Dual R/R Op Amp. 17t 143 1.14 
TLC272IP 296-7355-5-ND Dual Single-Supply Op Am i 92 86469 «(52 TLC2262CDR 296-1302-2-ND | Dual R/R Op Amp 1825.00/2,500 
TLC274ACD 296-1825-5-ND __| Quad Precision Op Amp... 87.7358 TLC2262CP 296-7095-5-ND__| Dual R/R Op Amp 1.43 1.14.86 
TLO274ACN 296-7356-5-ND | Quad Precision Op Amp 877358 TLC2262CPWR 296-7096-1-ND | Dual R/R Op Amp. 171 143°«1.14 
TLC274AID 296-7357-5-ND | Quad Precision Op Amp 87. «73S TLC2262CPWR 296-7096-2-ND | Dual R/R Op Amp. 1482.00/2,000 
TLC274AIN 996-7358-5-ND | Quad Precision Op A TLC22621D 296-7097-5-ND —_| Dual R/R Op Amp. 155 124 93 
p Amp 87 Ale. 58 
TLC274BCD 996-7359-5-ND | Quad Precision O TLC22621P 296-7098-5-ND ‘| Dual R/R Op Amp. 155 124 93 
p Amp 87 13 58 TL¢2260 
be aD 296-7099-5-ND__| Dual R/R Op Amp. 155 124 93 
TLC274BCN 296-7360-5-ND Quad Precision Op Amp 87 HS 58 
~ TLC2264AID 296-7100-5-ND | Quad R/R Op Amp. 190 152 114 
TLC274BID 296-1312-5-ND Quad Precision Op Amp 93 18 62 TLC2264AIN 296-7101-5-ND Quad R/R Op Al 
ne p Amp. 190 152 1.14 
TLC274BIDR 296-1312-1-ND | Quad Precision Op Amp 93.78 62 TLC2264AlPWR 296-13504-1-ND | Quad R/R Op Amp. 190 152 1.14 
TLC274BIDR 296-1312-2-ND Quad Precision Op Amp 1007.50/2,500 TLC2264AIPWR 296-13504-2-ND | Quad R/R Op Amp. 4976.00/2,000 
TLC274BIN 296-7361-5-ND Quad Precision Op Amp 93 78 62 TLC2264AQD 296-7102-5-ND Quad R/R Op Amp. 2.03 1.62 1.22 
TLC274CD 296-1313-5-ND Quad Single-Supply Op Amp. 81 68 54 TLC2264CD 296-7103-5-ND Quad R/R Op Amp 178. 142 41.07 
TLC274CDR 296-1313-1-ND Quad Precision Op Amp Slee Conus TLC2264CN 296-7104-5-ND Quad R/R Op Amp. 1.78 1.42 1.07 
TLC274CDR 296-1313-2-ND —_| Quad Precision Op Amp 877.50/2,500 TLC2264CPWR 296-7105-1-ND —_| Quad R/R Op Amp. 178 142 1.07 
TLC274CN 296-1826-5-ND | Quad Precision Op Amp 81 «68 «54 TLC2264CPWR 296-7105-2-ND | Quad R/R Op Amp. 1846.00/2,000 
TLC2741D 296-1314-5-ND | Quad Precision Op Amp 87 «7358 TLC22641D 296-7106-5-ND __| Quad R/R Op Amp. 178 142 1.07 
TLC274IDR 296-1314-1-ND__| Quad Precision Op Amp 87 7358 TLC2264IN 296-7107-5-ND | Quad R/R Op Amp. 178 142 1.07 
TLC274IDR 296-1314-2-ND | Quad Precision Op Amp 942.50/2,500 TLC2264Q0 296-7108-5-ND 190 152 1.14 
TLC2741N 296-7362-5-ND Quad Single-Supply Op Amp. 87 73 58 TLO2272ACD 296-1303-5-ND 1.55 1.24 93 
TLC2741PW 296-14197-5-ND | Quad Single-Supply Op Amp. 87 «73 «58 TLC2272ACDR 296-1303-1-ND 155 1.24 983 
TLC274MD 296-7363-5-ND —_| Quad Single-Supply Op Amp. 1.02 85 68 TLC2272ACDR 296-1303-2-ND 1985.00/2,500 
TLC277CD 296-7364-5-ND Dual Precision Single-Supply Op Amp....8-SOIC_1.78 1.42 1.07 TLO2272ACP 296-7109-5-ND 155 1.24 98 
TLC277CP 296-1828-5-ND __| Dual Precision Op Amp. ip 1.78 142 1.07 Leesa ae : Be ae S a 4 aes 
TLC2771D 296-1829-5-ND | Dual Precision Op Amp. 1.90 152 114 ik ee poe 
TLC2272AD 296-1304-5-ND 168 134 1.01 
TLC2771P 296-7365-5-ND Dual Precision Single-Supply Op Amp... Te hse alae! a en 
: TLC2272AIDR 296-1304-1-ND 168 134 1.01 
TLC279CD 296-7366-5-ND Quad Prec. Single-Supply Op Amp 2.25 1.80 1.40 TLC2272AIDR 296-1304-2-ND 2145.00/2,500 
TLC279CN 296-7367-5-ND Quad Prec. Single-Supply Op Amp 2.25 1.80 1.40 TLC2272AIP 96-7112-5-ND 168 134 3 1.01 
TLC2791D 296-1315-5-ND Quad Prec. Single-Supply Op Amp 2.36 1.89 1.47 TLC2272AMD 296-7113-5-ND 4190 1.52 1.14 
TLC279IDR 296-1315-1-ND Quad Prec. Single-Supply Op Amp 2:63) 210) 11:58; TLC2272AQD 296-7114-5-ND 1.68 1.34 1.01 
TLC2791DR 296-1315-2-ND —_| Quad Prec. Single-Supply Op Amp 3307.50/2,500 TLC2272AQDRQ1 296-15025-1-ND _| Dual R/R Op Amp 1.78 142 1.07 
TLC2791N 296-7368-5-ND Quad Prec. Single-Supply Op Amp .. 236 189 1.47 TLC2272AQDRQ1 296-15025-2-ND | Dual R/R Op Amp. 2272.50/2,500 
TLC3930DR 296-15027-1-ND | Dual Micropower LinCMOS™ Voltage TLC2272AQPWRO1 —|296-15839-1-ND | Dual R/R Op Amp 1.78 142 1.07 
Comparator. 1.08 90.72 TLC2272AQPWRO1 —-|296-15839-2-ND | Dual R/R Op Amp 1846.00/2,000 
TLC3930QDR 296-15027-2-ND | Dual Micropower LinCMOS™ Voltage TLC2272CD 296-1305-5-ND ‘| Dual R/R Op Amp. 143° 114 86 
Comparator... 1170.00/2,500 TLC2272CDR 296-1305-1-ND___| Dual R/R Op Amp 143 114 86 
TLC555CPSR 296-15028-1-ND | LinCMOS™ Timer. 88 66 50 TLC2272CDR 296-1305-2-ND | Dual R/R Op Amp. 1825.00/2,500 
TLC555CPSR 296-15028-2-ND | LinCMOST™ Timer. 586.00/2,000 TLC2272CP 296-1812-5-ND | Dual R/R Op Amp. 143° 114 86 
TLC1078CD 296-10231-5-ND | Dual Micropower Low Voltage Op Amp 493 3.95 3.07 Woe oken poet aehD ae ee ie ie oP ma: 1S aaa a 
TLC1078CP 296-10232-5-ND | Dual Micropower Low Voltage Op Amp 493 395 3.07 7 -7115-2- ual Low Noise p Amp .. Wie 
TLC10781D 296-10233-5-ND —_| Dual Micropower Low Voltage Op Amp 513 411 3.20 TLC22721D 206=711675; NOES) Dual Low Noise R/R Op Amp. 155 1.24 93 
TLC10781P 296-10234-5-ND — | Dual Micropower Low Voltage Op Amp..... 513 4.11 3.20 TLC2272|P 296-7117-5-ND —_| Dual Low Noise R/R Op Amp. 155 1.24 93 
TLC1079CD 296-10235-5-ND | Quad Micropower Low Volt. Op Amp... 6.08 487 4.11 TLC2272IPWR 296-7118-1-ND —_| Dual Low Noise R/R Op Amp 155 (1.24 93 
TLC1079CN 296-10236-5-ND —_| Quad Micropower Low Volt. Op Amp... 6.08 4.87 4.11 TLC2272IPWR 296-7118-2-ND | Dual Low Noise R/R Op Amp . 1612.00/2,000 
, TLC2272MD 296-7119-5-ND | Dual Low Noise R/R Op Amp. 190 152 1.14 
TLC10791D 296-10237-5-ND Quad Micropower Low Volt. Op Amp.... 6.36 5.09 4.30 if By . 
: TLC22720D 296-7120-5-ND _| Dual Low Noise R/R Op Amp. 168 134 1.01 
TLC10791N 296-10238-5-ND Quad Micropower Low Volt. Op Amp... 6.36 5.09 4.30 F 
; - TLC22720DRQ1 296-15026-1-ND | Dual Low Noise R/R Op Amp. 168 134 1.01 
TLC2201ACD 296-7050-5-ND Low Noise Precision Op Amp. 3.74 2.99 2.33 ‘ 
' ee TLC2272QDRQ1 296-15026-2-ND —_| Dual Low Noise R/R Op Amp. 2145.00/2,500 
TLC2201AID 296-7052-5-ND Low Noise Precision Op Amp. 3.85 3.08 2.40 # one . 
; a TLC2272QPWRQI 296-16951-1-ND | Dual Low Noise R/R Op Amp. 168 134 1.01 
TLC2201AMD 296-7054-5-ND__| Low Noise Precision Op Amp. 4.70 3.77 2.93 TLC22720PWRQI 296-16951-2-ND | Dual Low Noise R/R Op Amp. 1742.00/2,000 
TLC2201CD 296-2425-5-ND Low Noise Precision R/R Op Amp. GG) ERY 7270) TLC2274ACD 296-1813-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 1.78 1.42 1.07 
TLC2201CP 296-10241-5-ND | Low Noise Precision R/R Op Amp 3.53 2.83 2.20 TLC2274ACDR 296-1813-1-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp 178 142 1.07 
TLC22011DR 296-7061-1-ND Low Noise Precision R/R Op Amp. 3.74 299 2.33 TLC2274ACDR 296-1813-2-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 2272.50/2,500 
TLC2201IDR 296-7061-2-ND Low Noise Precision R/R Op Amp. 5230.00/2,500 TLC2274ACN 296-7121-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp iby aw alah 
TLC22011D 296-10242-5-ND Low Noise Precision R/R Op Amp. 3.74 2.99 2.33 TLC2274ACPWR 296-7122-1-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 1.78 1.42 1.07 
TLC22011P 296-7062-5-ND Low Noise Precision R/R Op Amp 3.74 299 2.33 TLC2274ACPWR 296-7122-2-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 1846.00/2,000 
TLC2202ACD 296-7063-5-ND —_| Dual Low Noise Precision Op Amp 524 4.20 3.27 TLC2274A1D 296-1814-5-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp 190 152 1.14 
TLC2202AID 296-7065-5-ND Dual Low Noise Precision Op Amp .. 5.45 4.36 3.39 TLC2274AIN 296-7123-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 1.90 1.52 1.14 
TLC2202CD 296-1807-5-ND Dual Low Noise Precision Op Amp 5.02 4.02 3.13 TLC2274AlPW 296-7125-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 1.90 1.52 1.14 
TLC22026P 296-7071-5-ND _| Dual Low Noise Precision Op Amp .. 5.02 4.02 3.13 TLC2274AlPWR 296-7125-1-ND —_| Quad Low Noise R/R Op Amp 1.90 1.52 1.14 
TLC22021P 296-7073-5-ND —_| Dual Low Noise Precision R/R Op Amp 5.24 420 327 | 1LC2274,lPWR Seite Diim) Quad Low Noise F/R Op Amp iiseisloeaie 
TLO2252AID 296-7074-5-ND Dual R/R Op Amp... 155 124 93 TLC2274AMD 296-7126-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 2.25 1.80 1.35 
TLC2252AIP 296-7075-5-ND | Dual R/R Op Am 155 124 93 TLC2274AMPWREP | 296-21250-1-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp 459 3.68 2.86 
aR aL TLC2274AMPWREP | 296-21250-2-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp 5202.00/2,000 
TLC2252AIPWR 296-7076-1-ND —_| Dual R/R Op Amp... 155 124 93 : 
sis TLC2274AQD 296-7127-5-ND —_| Quad Low Noise R/R Op Amp 2.03 162 1.22 
TLC2252AIPWR 296-7076-2-ND _| Dual R/R Op Amp... 1612.00/2,000 : 
TLC2274AQDRQ1 296-16952-1-ND _| Quad Low Noise R/R Op Amp 2.03 162 1.22 
TLC2252A0D 296-7077-5-ND | Dual R/R Op Am 168 134 1.01 : 
TLC2274AQDRQ1 296-16952-2-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp 2592.50/2,500 
TLC2252AQDREP 296-18139-1-ND | Dual R/R Op Amp... 220 176 1.32 : 
TLC2274AQPWRQ1 | 296-16953-1-ND —_| Quad Low Noise R/R Op Amp 203 162 1,22 
TLC2252AQDREP 296-18139-2-ND | Dual R/R Op Amp 2815.00/2,500 ae : 
P TLC2274AQPWRQ1 | 296-16953-2-ND —_| Quad Low Noise R/R Op Amp 2106.00/2,000 
TLC2252CD 296-7078-5-ND —_| Dual R/R Micropower Op Amp. 143 1.14 86 TLC2274cD 296-1306-5-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp 178 142 1.07 
TLC2252CP 296-7079;5:ND | Dual R/R Micropower Op Amp.. 1.43114 86 TLC2274CDR 296-1306-1-ND __| Quad Low Noise R/R Op Amp 178 142 1.07 
TLC2252CPWR 296-12745-1-ND [Dual R/R Micropower Op Amp. 171 143° 1414 TLC2274CDR 296-1306-2-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp 2072.50/2,500 
TLO2252CPWR 296-12745-2-ND | Dual R/R Micropower Op Amp. 1482.00/2,00 TLC2274CN 296-7129-5-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp 178 142 1.07 
TLC22521D 296-7080-5-ND Dual R/R Micropower Op Amp. 155 1.24 93 TLC2274CPWR 296-7130-1-ND —_| Quad Low Noise R/R Op Amp 178 1.42 1.07 
TLC2252IP 296-7081-5-ND | Dual R/R Micropower Op Amp. 155 124 93 TLC2274CPWR 296-7130-2-ND —_| Quad Low Noise R/R Op Amp 1846.00/2,000 
TLC22520D 296-7082-5-ND Dual R/R Micropower Op Amp. 155 1.24  .98 TLC22741D 296-7131-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 1.78 1.42 1.07 
TLC2254AID 296-7083-5-ND | Quad R/R Op Amp. 1.90 152 1.14 TLC22741N 296-7132-5-ND —_| Quad Low Noise R/R Op Amp 178 142 1.07 
TLC2254AN 296-7084-5-ND —_| Quad R/R Op Amp. 4.90 152 114 TLC22741PWR 296-7133-1-ND —_| Quad Low Noise R/R Op Amp 1.78 142 1.07 
TLC2254AIPWR 296-7085-1-ND —_| Quad R/R Op Amp. 1.90 152 114 TLC22741PWR 296-7133-2-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp 1846.00/2,000 
TLC2254AIPWR 296-7085-2-ND Quad R/R Op Amp. 1976.00/2,000 TLC2274MD 296-7134-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 2.25 1.80 1.35 
TLC2254AQD 296-7086-5-ND Quad R/R Op Amp. 203 1.62 1.22 TLC2274QD 296-7135-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 1.90 1.52 1.14 
TLC2254AQDREP 296-18140-1-ND | Quad R/R Op Amp. 245 1.97 1.53 TLC2274QDRQ1 296-16954-1-ND LinCMos™ R/R Op Amp..... 2.03 162 1.22 
TLC2254AQDREP 296-18140-2-ND | Quad R/R Op Amp. 3432.50/2,500 TL¢2274QDRQ1 296-16954-2-ND | LinCMOS™ R/R Op Amp 2592.50/2,500 
TLC2254CD 296-1300-5-ND | Quad R/R Micropower Op Amp. 1.78 142 1.07 Toe anon Bee ese eee AA He rs Se Gata ee 
TLC2254CDR 296-1300-1-ND —_| Quad R/R Micropower Op Amp 1.78 142 1.07 pa ees 
TLC2254CDR 296-1300-2-ND | Quad R/R Micropower Op Amp. 2272.50/2,500 TLC2652AlP 296-1818-5-ND__| Chopper Op Amp .... 5.13 4.11 3.20 
TLC2254CN 296-7088-5-ND _| Quad R/R Micropower Op Amp 178 142 1.07 TLG2652AG-8D ABEND can Chopper-Stabilized Agi. “Sas B08 
TLC2254CPWR 296-7089-1-ND —_| Quad R/R Micropower Op Amp 1.78 142 1.07 earn Ce ’ ; ; ; 
TLO2254CPWR 296-7089-2-ND —_| Quad R/R Micropower Op Amp. 1846.00/2,000 ThG2BS2AC 190) LSS) ak Cliopper: Stabilized aaa. “S86 307 
TLC22541D 296-1301-5-ND | Quad Low Power Op Amp. 1.78 1.42 1.07 TLC2652ACN 296-7317-5-ND _| Adv Prec. Chopper-Stabilized Op Amp... 493 395 3.07 
TECZ254IDR ZObsI901SIENDIEES| Quad Low Power Op Amp. TSR S2 ENO TLC2652ACP 296-7318-5-ND | Adv Prec. Chopper-Stabilized Op Amp 4933.95 3.07 
TLC2254IDR 296-1301-2-ND | Quad Low Power Op Amp 2272.50/2,500 TLC2652Al-8D 296-7319-5-ND | Adv Prec. Chopper-Stabilized Op Amp 513 4.11 3.20 
TLC2254IN 296-7090-5-ND | Quad R/R Micropower Op Amp ATS 425107) TLC2652AIN 296-7320-5-ND | Adv Prec. Chopper-Stabilized Op Amp 513 411 3.20 
TLC2254QD 296-7091-5-ND Quad R/R Micropower Op Amp. 1.90 1.52 1.14 TLC2652C-8D 296-7321-5-ND Precision Chopper-Stabilized Op Amp ... 470 377 2.93 
TLC2262AID 296-7092-5-ND | Dual R/R Op Amp 1.55 124 93 TLC2652CN 296-7322-5-ND _| Precision Chopper-Stabilized Op Amp 470 3.77 2.93 
TLC2262AIP 296-7093-5-ND__| Dual R/R Op Amp 155 124 93 (Continued) 
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TLC2652CP 296-7323-5-ND | Precision Chopper-Stabilized Op Amp . 470 3.77 2.93 TLE2062CP 296-10401-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp ... 2.25 1.80 1.40 
TLC26521-8D 296-7324-5-ND | Precision Chopper-Stabilized Op Amp . 4.93 3.95 3.07 TLE20621D 296-10402-5-ND —_| Dual Low Power JFET Op Amp 248 1.98 1.54 
TLC2652M-8D 296-7325-5-ND —_| Precision Chopper-Stabilized Op Amp . 532 426 3.60 TLE2062IP 296-10403-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 2.48 1.98 1.54 
TLC26520-8D 296-7326-5-ND —_| Precision Chopper-Stabilized Op Amp . 513 4.11 3.20 TLE2062MD 296-10404-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 293 234 1.82 
TLC2654AC-8D 296-7327-5-ND _| Adv. LN Chopper-Stabilized Op Amp 342 274 243 TLE2064ACD 296-10405-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp . 529 4.23 3.29 
TLC2654ACP 296-7328-5-ND —_| Adv. LN Chopper-Stabilized Op Amp $42 274 245 TLE2064ACN 296-10406-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp . 529 423 3.29 
TLC2654Al-8D 296-7329-5-ND Adv. LN Chopper-Stabilized Op Amp. 3.65 292 2.27 TLE2064AID 296-10407-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp . 5.00 4.00 3.38 
TLC2654AIP 296-7330-5-ND Adv. LN Chopper-Stabilized Op Amp. S165) 292227, TLE2064AMD 296-10408-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp .. 5.70 456 3.85 
TLC2654AQ-8D 296-7331-5-ND Adv. LN Chopper-Stabilized Op Amp. 3.74 299 2.33 TLE2064CD 296-10409-5-ND  / Quad Low Power JFET Op Amp .. Eyal BOC 2Sih 
TLC2654C-8D 296-7332-5-ND LN Chopper-Stabilized Op Amp.... 3.31 2.65 2.06 TLE2064CN 296-10410-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp . eal Cre eo 
TLC2654CN 296-7333-5-ND LN Chopper-Stabilized Op Amp. Slain i65q 2106 TLE2064ID 296-10411-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp. 4.05 3.24 2.52 
TLC2654CP 296-7334-5-ND LN Chopper-Stabilized Op Amp. 3.31 265 2.06 TLE20641N 296-10412-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp. 4.05 3.24 2.52 
TLC26541-8D 296-7335-5-ND | LN Chopper-Stabilized Op Amp $42 274 245 TLE2064MD 296-10413-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp . 473 3.78 2.94 
TLC26541P 296-7336-5-ND | LN Chopper-Stabilized Op Amp $42 274 248 TLE2071ACD 296-10414-5-ND | Low Noise, High Speed JFET Op Amp 1.75 1.40 1.05 
TLC26540-8D 296-7337-5-ND __| LN Chopper-Stabilized Op Amp 3.65 2.92 2.97 TLE2071ACP 296-10415-5-ND_| Low Noise, High Speed JFET Op Amp 1.75 1.40 1.05 
TLC4501ACD 296-2426-5-ND —_| Precision, Rail-to-Rail Op Amp 288 231 1.80 TLE2071AID 296-10416-5-ND —_| Low Noise, High Speed JFET Op Amp. 1.88 1.50 1.13 
TLC4501AID 296-10322-5-ND —_| High Precision Rail-to-Rail Op Amp. 299 240 1.87 TLE2071AIP 296-10417-5-ND | Low Noise, High Speed JFET Op Amp 1.88 150 1.13 
TLC4501CD 296-10323-5-ND —_| High Precision Rail-to-Rail Op Amp. 2.79 224 1.74 TLE2071AQDRQ1 296-17920-1-ND | Low Noise, High Speed JFET Op Amp. 2.00 1.60 1.20 
TLC4501IDR 296-10324-1-ND | High Precision Rail-to-Rail Op Amp. 288 231 1.80 TLE2071AQDRQ1 296-17920-2-ND | Low Noise, High Speed JFET Op Amp 2560.00/2,500 
TLC4501IDR 296-10324-2-ND _| High Precision Rail-to-Rail Op Amp. 4032.50/2,500 TLE2071CD 296-10418-5-ND | Low Noise, High Speed JFET Op Amp: 1.50 1.20.90 
TLC4502ACD 296-10325-5-ND — | Self Calibrating Precision CMOS R/R, TLE2071CP 296-10419-5-ND | Low Noise, High Speed JFET Op Amp 150 1.20  .90 
Output Op Amp... 416 3.33 2.59 TLE20711D 296-10420-5-ND | Low Noise, High Speed JFET Op Amp. 1.75 140 1.05 
TLC4502AID 296-10326-5-ND _ | Self Calibrating Precision CMOS RIR, TLE20711P 296-10421-5-ND —_| Low Noise, High Speed JFET Op Amp 1.75 1.40 1.05 
Output Op Amp... 428 3.42 266 TLE2072ACD 296-10422-5-ND | Dual LN, High Speed JFET Op Amp. 270 216 1.68 
TLC4502AMD 296-10327-5-ND —_| Self Calibrating Precision CMOS RR, TLE2072ACP 296-10423-5-ND__| Dual LN, High Speed JFET Op Amp. 270 2.16 1.68 
Output Op Amp... 524 420 3.27 TLE2072AID 296-10424-5-ND [Dual LN, High Speed JFET Op Amp 293 234 1.82 
TLC4502A0D 296-10328-5-ND | Self Calibrating Precision CMOS RVR, TES ORBR eee ne rT An elt aot = ad a 1 ue 
Output Op Am| 4.50 3.60 2.80 -1342-1- : . : : 
TLC4502cD 996-10329-5-ND | Self Calbrating ee TLE2072CDR 296-1342-2-ND | Dual LN, High Speed JFET Op Amp 3150.00/2,500 
Output Op Amp... 396 347 247 TLE2072CP 296-10426-5-ND _| Dual LN, High Speed JFET Op Amp. 2.25 1.80 1.40 
TLC4502ID 296-10330-5-ND _| Self Calibrating Precision CMOS R/R, ee Pa Pent ey Speed deo am te ies 158 
Output Op Amp... 416 3.33 2.59 7 -10428-5- uad LN, High Spee p Am| i : : 
TLC450210R 296-10330-1-ND | Self Calibrating Precision CMOS RIR, TLE2074ACN 296-10429-5-ND | Quad LN, High Speed JFET Op Am 495 3.96 3.08 
Output Op Amp... 416 333 2.59 TLE2074AIDW 296-10430-5-ND | Quad LN, High Speed JFET Op Am 540 4.32 3.36 
TLC4502IDR 296-10330-2:ND | Self Calibrating Precision CMOS AVR, TLE2074CDWR 296-10431-1-ND __| Quad LN, High Speed JFET Op Am 428 3.42 2.66 
Output Op Amp... 5827.50/2,500 TLE2074CDWR 296-10431-2-ND | Quad LN, High Speed JFET Op Amp..... 4846.00/2,000 
TLC4502MD 296-10331-5-ND _| Self Calibrating Precision CMOS R/R, TLE2074CN 296-10432-5-ND Quad LN, High Speed JFET Op Amp 4.28 3.42 2.66 
Output Op Amp... 5.02 4.02 3.13 TLE20741DW 296-10433-5-ND | Quad LN, High Speed JFET Op Am 473 3.78 2.94 
ae TLE2074IN 296-10434-5-ND | Quad LN, High Speed JFET Op Am 473 3.78 2.94 
as oe uae cMos WR 408 342 966 | _TLEZOB1ACD 296-10435-5-ND [High Speed JFET-In Op Amp 163 1.30 98 
TLE2021ACD 296-10353-5-ND | HS, Low Power Precision Op Amp 138 110 .83 TLE2081ACP 296-10436-5-ND | High Speed JFET-In Op Amp... 163 1.30.98 
TLE2021ACP 296-10354-5-ND | HS, Low Power Precision Op Amp 138 110 83 TLE2081CD 296-10437-5-ND —_| High Speed JFET-In Op Amy 1.38 1.10  .83 
TLE2021 AID 296-10355-5-ND | HS, Low Power Precision Op Amp 150 1.20 90 TED. Sra eee at ee yee me A 138 ee a 
TLE2021AIP 296-10356-5-ND | HS, Low Power Precision Op Amp 750 1.20 90 fey Se vee dad pera ; wee 
TLE2021AQDREP 296-19512-1-ND |S. Low Power Precision Op Amp 188 150 143 TLE2082ACD 296=10540;5:ND) | Dual High Speed JFET-In Op Amp. 25 Ue) ey 
TLE2021 AQDREP 296-19512-2-ND | HS, Low Power Precision Op Amp 2400.00/2,500 TLE2082ACP 296-10441-5-ND | Dual High Speed JFET-In Op Am| 2.25 1.80 1.35 
TLE2021CD 296-10357-5-ND | HS, Low Power Precision Op Amp 435. 113 90 TLE2082AID 296-10442-5-ND | Dual High Speed JFET-In Op Am 248 1.98 1.54 
TLE2021CP 296-10358-5-ND | HS, Low Power Precision Op Amp 135 44890 Lata See NS ee noe see ene Ne te ee ie see 
TLE20211D 296-10359-5-ND _|HS, Low Power Precision Op Amp 125. 1.00 75 ay caipins ual High Speed JFET-In.Op Am BAD aL CO ago 
TLEDODIIP 396-10360-5-ND | HS’ Low Power Precision Op Amp isa GG TLE2082CP 296-1874-5-ND __| Dual High Speed JFET-In Op Ami 2.25 180 1.35 
TLE2021MD 296-10361-5-ND | HS, Low Power Precision Op Amp 150 1.20 90 TLE20821D 296-1343-5-ND | Dual High Speed JFET-In Op Am| 2.25 1.80 1.40 
TLE2022ACD 296-12304-5-ND | Dual HS, LP Precision Op Amp..... 236 1.89 1.47 TLE20821DR 296-1343-1-ND | Dual High Speed JFET-In Op Amp 2.25 1.80 1.40 
el ‘ ‘al TLE2082IDR 296-1343-2-ND —_| Dual High Speed JFET-In Op Am| 3150.00/2,500 
TLE2022ACP 296-10362-5-ND Dual High Speed, LP Precision Op Amp..... 2.36 1.89 1.47 ; 
- — TLE2082IP 296-10446-5-ND | Dual High Speed JFET-In Op Am| 2.25 1.80 1.40 
TLE2022AID 296-10363-5-ND Dual High Speed, LP Precision Op Amp .. 259 2.07 1.61 ts | ; 
: on TLE2084ACDW 296-10447-5-ND _| Quad High Speed JFET Op Amp. 450 3.60 2.80 
TLE2022AIP 296-10364-5-ND Dual High Speed, LP Precision Op Amp 259 2.07 1.61 , 
ets : m1 TLE2084ACN 296-10448-5-ND | Quad High Speed JFET Op Amp. 450 3.60 2.80 
TLE2022AMD 296-10365-5-ND Dual High Speed, LP Precision Op Amp .. 2.93 2.34 1.82 ; 
Deen i He TLE2084CDW 296-10449-5-ND | Quad High Speed JFET Op Amp. 3.94 3.15 2.45 
TLE2022AQDREP 296-18144-1-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp .. 351 281 2.19 : 
arn : ms TLE2084CN 296-10450-5-ND | Quad High Speed JFET Op Amp. 3.94 3.15 2.45 
TLE2022AQDREP 296-18144-2-ND Dual High Speed, LP Precision Op Amp .. 4915.00/2,500 f 
TLE20841DW 296-10451-5-ND | Quad High Speed JFET Op Amp. 428 3.42 2.66 
TLE2022CD 296-1873-5-ND _| Dual JFET-Input Op Amp... 188 150 1.13 TLE2141ACD 296-10452-5-ND | Excalibur Low Noise High Speed 
TLE2022CP 296-10366-5-ND —_| Dual High Speed, LP Precision Op Amp..... 1.88 150 1.13 Precision Op Amp Ga leh) 69 
TLE20221D 296-10367-5-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp .. 2.00 160 1.20 TLESATACE DOSEIESSAINMMN| Excalibur Low Noise High Saaed : - : 
TLE20221P 296-10368-5-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp... 2.00 1.60 1.20 Pceislan On Aina. Igh Spee neh en 
TLE2022MD 296-10369-5-ND _| Dual High Speed, LP Precision Op Amp .. 2.38 1.90 1.43 : eae ; : : 
~ — TLE2141AID 296-10454-5-ND Excalibur Low Noise 
TLE2022QDREP 296-19513-1-ND Dual High Speed, LP Precision Op Amp.. 245° 197 1153 Precision Op Amp. 175 140 1.05 
TLE2022QDREP 296-19513-2-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp... 3432.50/2,500 TLED141AIP 296-13361-5-ND | Excalibur Low Noise High Speed ? ‘ : 
TLE2024ACDW 296-10370-5-ND | Quad High Speed, LP Op Amp. art 297 231 Precision Op Amp. 475 140 1.05 
TLE2024ACN 296-10371-5-ND —_| Quad High Speed, LP Op Amp. 37 207 231 ee = — 
TLE2024AIDW 296-10372-5-ND _| Quad High Speed, LP Op Amp. 4.05 3.24 2.52 TLES1A1CD ESHER ee ye High Speed iy ana 68 
TLE2024AIN 296-10373-5-ND | Quad High Speed, LP Op Amp. 405° 3.24 2.52 TLE21410P 296-10456-5-ND _ | Excalibur Low Noise High Speed 
TLE2024AQDWREP —|296-18145-1-ND —_| Quad High Speed, LP Op Amp. 5.04 4.04 3.14 Precision Op Amp. 138 140 83 
TLE2024AQDWREP — |296-18145-2-ND | Quad High Speed, LP Op Amp. 5712.00/2,000 TLE2141ID 996-10457-5-ND __| Excalibur Low Noise 
TLE2024BMDW 296-10374-5-ND | Quad High Speed, LP Op Amp. 461 369 287 Precision Op Amp 450 120 90 
TLE2024CDW 296-10375-5-ND__ | Quad High Speed, LP Op Amp 3.26 261 2.03 TLEXAIIP 796-10458-5-ND [Excalibur Low Noise High Speed 
TLE2024CN 296-10376-5-ND | Quad High Speed, LP Op Amp. 3.26 261 2.03 Precision Op Amp. 450 120 90 
TLE20241DW 296-10377-5-ND —_| Quad High Speed, LP Op Amp. 3.49 2.79 217 TLE2142ACD 296-10459-5-ND | Dual High Speed Precision Op Am 326 261 203 
TLE2024IN 296-10378-5-ND | Quad High Speed, LP Op Amp. 3.49 2.79 217 TLE2142A1D 296-10461-5-ND | Dual High Speed Precision Op Amp 3.49 2.79 247 
TLE2024MDW 296-10379-5-ND | Quad High Speed, LP Op Amp. 416 3.33 2.59 TLE2142AMD 296-1875-5-ND Dual High Speed Precision Op Amp 3.83 3.06 2.38 
TLE2027AMD 296:10380;5:ND) | Low Noise, High Speed Op Amy 2.81 2.25 1.75 TLE21420D 296-10463-5-ND | Dual High Speed Precision Op Amp 213. 1.70 1.28 
TLE2027CD 296-10381-5-ND | Low Noise, High Speed Op Amp... 2.25 1.80 1.35 TLE2142CP 296-10464-5-ND | Dual High Speed Precision Op Amp : Oiey i 5 
TLE2027CDR 296-10381-1-ND 2.25 180 1.35 TLE2142CPWR 296-10465-1-ND | Dual High Speed Precision Op Amp...16-TSSOP 2.13 1.70 1.28 
TLE2027CDR 296-10381-2-ND ise, Hi 2880.00/2,500 TLE2142CPWR 296-10465-2-ND | Dual High Speed Precision Op Amp... 16-TSSOP 2210.00/2,000 
TLE20271D 296-10383-5-ND | Low Noise, High Speed Op Amp.. 2.38 1.90 1.43 TLE21421D 296-10466-5-ND _| Dual High Speed Precision Op Amp 238 1.90 1.43 
TLE2027MD 296:10385;5:ND! | Low Noise, High Speed Op Amp .. 259 207 si TLE21421P 296-10467-5-ND | Dual High Speed Precision Op Amp 2.38 1.90 1.43 
TLE2037CD 296-10386-5-ND —_| Low Noise, High Speed Op Am| 2.25 1.80 1.35 TLE2142MD 296-10468-5-ND | Dual High Speed Precision Op Amp 259 2.07 1.61 
TLE20371D 296-10388-5-ND —_| Low Noise, High Speed Op Amp... 2.38 1.90 1.43 TLE2144ACN 296-10469-5-ND | Quad High Speed Precision Op Am, 4.50 3.60 2.80 
TLE2037MD 296-10389-5-ND | Low Noise, High Speed Op Amp 2.59 2.07 1.61 TLE2144AIN 296-10470-5-ND —_| Quad High Speed Precision Op Am 484 3.87 3.01 
TLE2061ACD 296-10390-5-ND —_| Low Power JFET Op Am 1.88 150 1.13 TLE2144CDW 296-10471-5-ND _| Quad High Speed Precision Op Am 3.94 3.15 2.45 
TLE2061AID 296-10391-5-ND_| Low Power JFET Op Am 2.00 1.60 1.20 TLE2144CN 206-10472-5-ND —_ | Quad High Speed Precision Op Am 3.94 315 2.45 
TLE2061AIP 296-10392-5-ND — | Low Power JFET Op Am| 2.00 1.60 1.20 TLE2144IDW 296-10473-5-ND | Quad High Speed Precision Op Amp. 4.28 342 2.66 
TLE2061CD 296-10393-5-ND — | Low Power JFET Op Am| 1.63 130 .98 TLE21441N 296-10474-5-ND — | Quad High Speed Precision Op Am, 4.28 342 2.66 
TLE2061CP 296-10394-5-ND | Low Power JFET Op Am 1.63 130 98 TLE2144MDW 296-10475-5-ND —_| Quad High Speed Precision Op Am 5.06 4.05 3.15 
TLE2061MD 296-10395-5-ND | Low Power JFET Op Am 213 1.70 1.28 TLE2161ACD 296-10476-5-ND _|Low Power JFET Op Amp. 1.63 130 98 
TLE2062ACD 296-10396-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 3.26 261 2.03 TLE2161AID 296-10478-5-ND | Low Power JFET Op Amp 1.75 140 1.05 
TLE2062A1D 296-10397-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 3.49 2.79 247 TLE2161CD 296-10480-5-ND | Low Power JFET Op Amp. 1.38 110 83 
TLE2062AMD 296-10399-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 3.94 3.15 2.45 TLE21611D 296-10482-5-ND | Low Power JFET Op Amp. 1.63 130 98 
TLE2062CD 296-1341-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 2.25 180 1.40 TLS1233N 296-10491-5-ND —_| Wide Band Video Preamp Syste! 178 142 1.07 
TLE2062CDR 296-1341-1-ND | Dual JFET-Input Op Amp. 3.00 2.50 2.00 TLV27L1IDBVR 296-12228-1-ND _|1-Channel, R/R, Output Op Amp........ 1.08 90 72 
TLE2062CDR 296-1341-2-ND __| Dual JFET-Input Op Am 3150.00/2,500 (Continued) 
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TLV27L1IDBVR 296-12228-2-ND 1-Channel, R/R, Output Op Amp... 1404.00/3,000 TLV2262AIP 296-7444-5-ND Dual Advanced R/R Op Amp... 2.03 1.62 1.22 
TLV27L1IDR 296-12229-1-ND 1-Channel, R/R, Output Op Am, 1.08 90 72 TLV2262AIPWR 296-14378-1-ND Dual Advanced R/R Op Am 2.03 1.62 1.22 
TLV27L1IDR 296-12229-2-ND 1-Channel, R/R, Output Op Am, 1170.00/2,500 TLV2262AIPWR 296-14378-2-ND Dual Advanced R/R Op Amp... 2106.00/2,000 
TLV27L2CDGKR 296-17057-1-ND | 2-Channel, R/R, Output Op Am 200) 50) iTS) TLV2262AQD 296-7445-5-ND Dual Advanced R/R Op Amp 2:15) 1:72) 1.29) 
TLV27L2CDGKR 296-17057-2-ND | 2-Channel, R/R, Output Op Am 1600.00/2,500 TLV22621D 296-7446-5-ND Dual LP Low Voltage R/R Op Amp. 1.55 1.24 93 
TLV27L2IDR 296-12230-1-ND | 2-Channel, R/R, Output Op Am 25 1001 675 TLV2262IP 296-7447-5-ND Dual LP Low Voltage R/R Op Amp. 1.55 1.24 93 
TLV27L2IDR 296-12230-2-ND | 2-Channel, R/R, Output Op Amp.. 1600.00/2,500 TLV2262IPWR 296-7448-1-ND Dual LP Low Voltage R/R Op Amp. 155 124 93 
TLV2711D 296-12300-5-ND | 550yA/Ch., 3MHz, R/R, Output TLV2262IPWR 296-7448-2-ND Dual LP Low Voltage R/R Op Amp. 1612.00/2,000 
Op Amp... 87 1358 TLV2262QD 296-7449-5-ND Dual LP Low Voltage R/R Op Amp. 1.68 1.34 1.01 
TLV271IDBVR 296-13371-1-ND | 550yA/Ch., 3MHz, R/R, Output TLV2264AID 296-7450-5-ND Quad Advanced Rail-to-Rail Op Amp 2.57 2.06 1.60 
Op Amp... 87 73_——58 TLV2264AIN 296-7451-5-ND | Quad Advanced Rail-to-Rail Op Amp....... 257 2.06 1.60 
TLV271IDBVR 296-13371-2-ND | 550yA/Ch., 3MHz, R/R, Output TLV2264AIPWR 296-7452-1-ND Quad Adv. Rail-to-Rail Op Am| -14-TSSOP 2.57 2.06 1.60 
Op Amp 1131.00/3,000 TLV2264AIPWR 296-7452-2-ND Quad Adv. Rail-to-Rail Op Am| .14-TSSOP 2908.00/2,000 
TLV272IDGKR 296-11946-1-ND Dual Rail-to-Rail Output Op Amp .. 96 80 © 64 TLV22641DR 296-7454-1-ND Quad LP Low Voltage R/R Op Amp 14-SOIC 2.36 1.89 1.47 
TLV272IDGKR 296-11946-2-ND Dual Rail-to-Rail Output Op Amp .. 1040.00/2,500 TLV2264IDR 296-7454-2-ND Quad LP Low Voltage R/R Op Amp 14-SOIC 3307.50/2,500 
TLV272IDR 296-10655-1-ND _| Dual Rail-to-Rail Output Op Amp. 96.8064 TLV22641N 296-7455-5-ND | Quad LP Low Voltage R/R Op Amp..........14-Dip 236 189 147 
TLV272IDR 296-10655-2-ND Dual Rail-to-Rail Output Op Amp .. 1040.00/2,500 TLV2264IPWR 296-7456-1-ND Quad LP Low Voltage R/R Op Amp....14-TSSOP 2.36 1.89 1.47 
TLV272IP 296-12671-5-ND Dual Rail-to-Rail Output Op Amp .. 96 80 © .64 TLV2264IPWR 296-7456-2-ND Quad LP Low Voltage R/R Op Amp....14-TSSOP 2678.00/2,000 
TLV272QDRQ1 296-17870-1-ND Dual Rail-to-Rail Output Op Amp .. 1.02 85 68 TLV22640D 296-7457-5-ND Quad LP Low Voltage R/R Op Amp 14-SOIC 257 2.06 1.60 
TLV272QDRQ1 296-17870-2-ND Dual Rail-to-Rail Output Op Amp .. 1105.00/2,500 TLV2302IDGKR 296-12307-1-ND | Op Amp with O/C Comparator. 8-MSOP 1.68 1.34 1.01 
TLV274CPWR 296-12286-1-ND [Quad 3MHz R/R Out Op Amp 1.08 90.72 TLV2302IDGKR 296-12307-2-ND | Op Amp with O/C Comparator. 8-MSOP 2145.00/2,500 
TLV274CPWR 296-12286-2-ND | Quad 3MHz R/R Out Op Amp 958.00/2,000 TLV2302IDR 296-10513-1-ND =| Op Amp with O/C Comparator. 1.68 1.34 1.01 
TLV274IDR 296-11981-1-ND | Quad 3MHz R/R Out Op Amp 1.44 L950 E76) TLV2302IDR 296-10513-2-ND | Op Amp with O/C Comparator. 2145.00/2,500 
TLV274IDR 296-11981-2-ND | Quad 3MHz R/R Out Op Amp 1235.00/2,500 TLV2302IP 296-10514-5-ND | Op Amp with O/C Comparator. 1.68 1.34 1.01 
TLV274IN 296-14379-5-ND | Quad 3MHz R/R Out Op Amp 1.14 95 76 TLV23041DR 296-10515-1-ND Dual Op Amp with Dual 
TLV274IPWR 296-11982-1-ND | Quad 3MHz R/R Out Op Amp 1.44 95.76 O/C Comparator. 245 1.97 1.53 
TLV274IPWR 296-11982-2-ND | Quad 3MHz R/R Out Op Amp 1010.00/2,000 TLV2304IDR 296-10515-2-ND Dual Op Amp with Dual 
TLV274QDRQ1 296-18300-1-ND | Quad 3MHz R/R Out Op Amp 1.23 1.03 .82 O/C Comparator. 3432.50/2,500 
TLV274QDRQ1 296-18300-2-ND | Quad 3MHz R/R Out Op Amp 1332.50/2,500 TLV2304IN 296-12041-5-ND Dual Op Amp with Dual 
TLV341AIDBVR 296-17680-1-ND —_| Low Voltage Rail-to-Rail Output O/C Comparator. 2.45 1.97 1.53 
CMOS Op Amp 96 80.64 TLV2304IPWR 296-10516-1-ND Dual Op Amp with Dual 
TLV341AIDBVR 296-17680-2-ND | Low Voltage Rail-to-Rail Output O/C Comparator. 245 1.97 1.53 
CMOS Op Amp... 1248.00/3,000 TLV2304IPWR 296-10516-2-ND Dual Op Amp with Dual 
TLV341AIDCKR 296-17681-1-ND Low Voltage Rail-to-Rail Output O/C Comparator. 2780.00/2,000 
CMOS Op Amp 96 80 86.64 TLV2322ID 296-7458-5-ND Dual Low Volt. Micropower Op Amp. 1.68 1.34 1.01 
TLV341AIDCKR 296-17681-2-ND Low Voltage Rail TLV2322IP 296-7459-5-ND Dual Low Volt. Micropower Op Amp. 1.68 1.34 1.01 
CMOS Op Amp... 1248.00/3,000 TLV2322IPWR 296-7460-1-ND Dual Low Volt. Micropower Op Amp. 1.68 1.34 1.01 
TLV341IDBVR 296-17682-1-ND Low Voltage Rail-to-Rail Output TLV2322IPWR 296-7460-2-ND Dual Low Volt. Micropower Op Amp. 1742.00/2,000 
CMOS Op Amp 81 68 54 TLV23241D 296-7461-5-ND Quad Low Volt. Micropower Op Amp 2.36 1.89 1.47 
TLV341IDBVR 296-17682-2-ND —_| Low Voltage Rail-to-Rai TLV2324IN 296-7462-5-ND Quad Low Volt. Micropower Op Amp.......14-Dip 2.36 1.89 1.47 
CMOS Op Amp... 1053.00/3,000 TLV2324IPWR 296-7464-1-ND Quad Low Volt. Micropower 
TLV341IDCKR 296-17683-1-ND Low Voltage Rail-to-Rail Output Op Amp... 14-TSSOP 2.36 = 1.89 1.47 
CMOS Op Amp 81.68 54 TLV23241PWR 296-7464-2-ND Quad Low Volt. Micropower 
TLV341IDCKR 296-17683-2-ND Low Voltage Rail-to-Rail Output Op Amp... .14-TSSOP 2678.00/2,000 
CMOS Op Amp 1053.00/3,000 TLV2332ID 296-7465-5-ND Dual LP Low Voltage Op Amp 144 120 96 
TLV341IDRLR 296-21126-1-ND Low Voltage Rail-to-Rail Output TLV2332IP 296-7466-5-ND Dual LP Low Voltage Op Amp 144 120 96 
CMOS Op Amp 1.05 88 = .70 TLV2332IPWR 296-7467-1-ND Dual LP Low Voltage Op Amp 144. (1.20 96 
TLV341IDRLR 296-21126-2-ND | Low Voltage Rail-to-Rail Output TLV2332IPWR 296-7467-2-ND _| Dual LP Low Voltage Op Amp 1276.00/2,000 
CMOS Op Amp... 1820.00/4,000 TLV23341D 296-7468-5-ND Quad LP Low Voltage Op Amp 14-SOIC 245 1.97 1.53 
TLV342AIDR 296-21127-1-ND Dual Low Voltage Rail-to-Rail Output TLV2334IN 296-7469-5-ND Quad LP Low Voltage Op Amp 14-Dip 245 1.97 1.53 
CMOS Op Amp 1.05 88 70 TLV2334IPWR 296-7470-1-ND Quad LP Low Voltage Op Amp -14-TSSOP 245 1.97 1.53 
TLV342AIDR 296-21127-2-ND Dual Low Voltage TLV2334IPWR 296-7470-2-ND Quad LP Low Voltage Op Amp .14-TSSOP 2780.00/2,000 
CMOS Op Amp ... 1137.50/2,500 TLV23411D 296-7471-5-ND Low Voltage Programmable Op Amp 155 124 93 
TLV342IDR 296-21128-1-ND | Dual Low Voltage Rail-to-Rail Output TLV2341 IP 296-7472-5-ND | Low Voltage Programmable Op Amp 455 124 93 
CMOS Op Amp... 87 7358 TLV2342ID 296-7473-5-ND Dual Low Voltage High-Speed Op Amp. 2.38 1.90 1.43 
TLV342IDR 296-21128-2-ND —_| Dual Low Voltage Rail-to-Rail Output TLV2342IP 296-7474-5-ND Dual Low Voltage High-Speed Op Amp. 2.38 1.90 1.43 
CMOS Op Amp as 942.50/2,500 TLV23441D 296-7475-5-ND Quad Low Voltage HS Op Am 2.88 2.31 1.80 
TLV1391IDBVR 296-17618-1-ND Single Differential Comparator .. 15 63 50 TLV23441N 296-7476-5-ND Quad Low Voltage HS Op Am 988 2.31 1.80 
TLV1391IDBVR 296-17618-2-ND Single Differential Comparator .. 975.00/3,000 TLV2361CDBV 296-10523-5-ND High Perf. Low Voltage Op Amp. 87 73 58 
TLV2211CDBVR 296-10500-1-ND Low Noise, LP, Rail-to-Rail Op Amp...SOT-23-5 1.20 1.00  .80 TLV2361CDBVR 296-13798-1-ND High Perf. Low Voltage Op Amp. 80 60 45 
TLV2211CDBVR 296-10500-2-ND Low Noise, LP, Rail-to-Rail Op Amp ... SOT-23-5 1560.00/3,000 TLV2361CDBVR 296-13798-2-ND High Perf. Low Voltage Op Amp. 780.00/3,000 
TLV2211IDBVR 296-10501-1-ND Low Noise, LP, Rail-to-Rail Op Amp...SOT-23-5 1.26 1.05 .84 TLV2361IDBVR 296-13745-1-ND High Perf. Low Voltage Op Amp. 15 63 50 
TLV2211IDBVR 296-10501-2-ND Low Noise, LP, Rail-to-Rail Op Amp ... SOT-23-5 1638.00/3,000 TLV2361IDBVR 296-13745-2-ND High Perf. Low Voltage Op Amp. 975.00/3,000 
TLV2221CDBVR 296-10504-1-ND | Rail-to-Rail Op Amp... SOT-23-5 1.20 1.00 80 TLV2362IDGKR 296-13995-1-ND High Perf. Low Voltage Op Amp. i 3) a 
TLV2221CDBVR 296-10504-2-ND__| Rail-to-Rail Op Am SOT-23-5 1560.00/3,000 TLV2362IDGKR 296-13995-2-ND | High Perf. Low Voltage Op Amp. 812.50/2,500 
TLV2231CDBVR 296-12189-1-ND Low Power Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-5 1.20 1.00 .80 TLV2362IDR 296-15029-1-ND | High Performance Low Volt. Op Amp 716 57 AB 
TLV2231CDBVR 296-12189-2-ND Low Power Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-5 1560.00/3,000 TLV2362IDR 296-15029-2-ND High Performance Low Volt. Op Amp 617.50/2,500 
TLV2231IDBVR 296-10505-1-ND —_| Rail-to-Rail Op Amp.. SOT-23-5 1.26 1.05 .84 TLV23621P 296-10526-5-ND [Dual High Performance Op Amp 76 ip ee 
TLV2231IDBVR 296-10505-2-ND —_| Rail-to-Rail Op Am SOT-23-5 1638.00/3,000 TLV2362IPWR 296-10527-1-ND | Dual High Performance Op Amp 76 57 43 
TLV2231|DBVT 296-17096-1-ND__| Rail-to-Rail Op Am 1.38 1.15 92 TLV2362IPWR 296-10527-2-ND | Dual High Performance Op Amp 506.00/2,000 
TLV2231IDBVT 296-17096-2-ND Rail-to-Rail Op Am 172.50/250 TLV2370IDBVR 296-12617-1-ND =| 550yA/Channel 3MHz R/R In/Out 
TLV2241|IDBVT 296-10506-1-ND Micropower Rail-to-Rail Op Amp .. 1.68 1.34 1.01 Op Amp with Shutdown isk alae) Si 
TLV2241IDBVT 296-10506-2-ND —_| Micropower Rail-to-Rail Op Amp .. 234.50/250 TLV2370IDBVR 296-12617-2-ND | 550uA/Channel 3MHz R/R In/Out 
TLV2241IDR 296-10507-1-ND —_| Micropower Rail-to-Rail Op Amp . 155 124 93 Op Amp with Shutdown 1755.00/3,000 
TLV2241IDR 296-10507-2-ND Micropower Rail-to-Rail Op Amp .. 1985.00/2,500 TLV2370IDR 296-12298-1-ND 550yA/Channel 3MHz R/R In/Out 
TLV22411P 296-10508-5-ND Micropower Rail-to-Rail Op Amp .. 155 1.24 .93 Op Amp with Shutdown 135 113 90 
TLV2242IDGKR 296-10509-1-ND Dual Micropower R/R Op Amp.. 215) 1.72) 1:29 TLV2370IDR 296-12298-2-ND | 550yA/Channel 3MHz R/R In/Out 
TLV2242IDGKR 296-10509-2-ND Dual Micropower R/R Op Amp. 2752.50/2,500 Op Amp with Shutdown 1462.50/2,500 
TLV2242IDR 296-10510-1-ND Dual Micropower R/R Op Amp. Pankey ee iV28) TLV2370IP 296-12217-5-ND 550uA/Channel 3MHz R/R In/Out 
TLV2242|DR 296-10510-2-ND _| Dual Micropower R/R Op Amp. 2752.50/2,500 Op Amp with Shutdown 135 113 90 
TLV2244IDR 296-10511-1-ND | Quad Micropower R/R Op Amp. 245 197 1.53 TLV2371IDBVR 296-13057-1-ND =| 550yA/Ch., 3MHz, R/R, 1/0 Op Amp . 123.0) 71.03)y 282) 
TLV2244IDR 296-10511-2-ND | Quad Micropower R/R Op Amp. 3432.50/2,500 TLV2371IDBVR 296-13057-2-ND | 550pA/Ch., 3MHz, R/R, 1/0 Op Amp . 1599.00/3,000 
TLV2244IPW 296-10512-5-ND | Quad Micropower R/R Op Amp. 245 1.97 1.53 TLV2371IDR 296-12299-1-ND | 550yA/Ch., 3MHz, R/R, 1/0 Op Amp . A285 10382 
TLV2252AID 296-7430-5-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp 168 1.34 1.01 TLV2371IDR 296-12299-2-ND | 550A/Ch., 3MHz, R/R, 1/0 Op Amp . 1332.50/2,500 
TLV2252AIP 296-7431-5-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 1.68 1.34 1.01 TLV23711P 296-12218-5-ND | 550uA/Ch., 3MHz, R/R, 1/0 Op Amp 
TLV2252AIPW 296-7432-5-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 168 1.34 1.01 with Shutdown. 1.238 103 82 
TLV2252AQD 296-7433-5-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 1.68 1.34 1.01 TLV2371MDBVREP 296-21256-1-ND =| S550uA/Ch., 3MHz R/R, 1/0 Op Amp... 248 1.98 1.54 
TLV2252AQDRQ1 296-18022-1-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 168 1.34 1.01 TLV2371MDBVREP 296-21256-2-ND | 550yA/Ch., 3MHz R/R, 1/0 Op Amp 4158.00/3,000 
TLV2252AQDRQ1 296-18022-2-ND —_| Dual Low Voltage R/R Op Amp 2145.00/2,500 TLV23710DRQ1 296-18908-1-ND | 550A/Ch., 3MHz R/R 1/0 Op Amp ies ne 20 
TLV22521D 296-7434-5-ND Dual LP Low Voltage R/R Op Amp 155 1.24 93 TLV2371QDRQ1 296-18908-2-ND | 550yA/Ch., 3MHz R/R 1/0 Op Amp 1462.50/2,500 
TLV2252IP 296-7435-5-ND Dual LP Low Voltage R/R Op Amp 155 1.24 .93 TLV2372IDR 296-10528-1-ND Dual 3MHz R/R In/Out Op Amp. 130 104 78 
TLV22520D 296-7436-5-ND Dual LP Low Voltage R/R Op Amp 168 1.34 1.01 TLV2372IDR 296-10528-2-ND Dual 3MHz R/R In/Out Op Am 1665.00/2,500 
TLV2254AID 296-7437-5-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 236 1.89 1.47 TLV2372IP 296-12219-5-ND Dual 3MHz R/R In/Out Op Am 1.30 1.04  .78 
TLV2254AIN 296-7438-5-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 236 1.89 1.47 TLV23720DRQ1 296-18909-1-ND | Dual 3MHz R/R In/Out Op Am| 143° 114 ~~ 86 
TLV2254AIPWR 296-7439-1-ND___| Quad Low Voltage R/R Op Amp 236 1.89 1.47 TLV23720QDRQ1 296-18909-2-ND | Dual 3MHz R/R In/Out Op Amp............. 1825.00/2,500 
TLV2254AlPWR 296-7439-2-ND —_| Quad Low Voltage R/R Op Amp 2678.00/2,000 TLV2373IDGSR 296-11624-1-ND | Dual 3MHz Rail-to-Rail, Op Amp 
TLV2254AQD 296-7440-5-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 245 1.97 1.53 with Shutdown.. 143° 114 86 
TLV22541D 296-7441-5-ND Quad LP Low Volt. R/R Op Amp 2.25 1.80 1.40 TLV2373IDGSR 296-11624-2-ND Dual 3MHz Rail-to-Rail, Op Amp 
TLV22541N 296-7442-5-ND Quad LP Low Voltage R/R Op Am| 2.25 1.80 1.40 with Shutdow! 1825.00/2,500 
TLV2262AID 296-7443-5-ND__| Dual Advanced R/R Op AMD cnc 2.03 1.62 1.22 (Continued) 
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UBL Digi-Key Price Each eal Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TLV23731DR 296-10529-1-ND | Dual 3MHz Rail-to-Rail, /0 Op Amp TLV2450AIDR 296-10568-2-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp 2145.00/2,500 
with Shutdown 143 144 86 TLV2450AIP 296-10569-5-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp 168 1.34 1.01 
TLV23731DR 296-10529-2-ND | Dual 3MHz Rail-to-Rai TLV2450CD 296-1884-5-ND | Low Power Rail-to-Rail Op Amp 155 124 93 
with Shutdown.... 1825.00/2,500 TLV2450CDBVR 296-10570-1-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp 155 1.24 93 
TLV23731N 296-12220-5-ND | Dual 3MHz Rail-to-Rail, //0 Op Amp TLV2450CDBVR 296-10570-2-ND _|Single, Rail-to-Rail Op Amp 2382.00/3,000 
with Shutdown 1431.14 86 TLV2450P 296-1885-5-ND | Low Power Rail-to-Rail Op Amp 155 124 93 
TLV23741DR 296-11967-1-ND | Quad 3MHz Rail-to-Rail /0 Op Amp 155 124 93 TLV24501D 296-1886-5-ND | Low Power Rail-to-Rail Op Amp 155 1.24 93 
TLV2374IDR 296-11967-2-ND | Quad 3MHz Rail-to-Rail /0 Op Amp 1985.00/2,500 TLV2450IDBVR 296-10571-1-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp 155 1.24 93 
TLV23741PWR 296-11968-1-ND | Quad 3MHz Rail-to-Rail /0 Op Amp 1.55 124 93 TLV24501IDBVR 296-10571-2-ND —_| Single, Rail-to-Rail Op Amp 2382.00/3,000 
TLV2374IPWR 296-11968-2-ND Quad 3MHz Rail- 1612.00/2,000 TLV24501P. 296-1887-5-ND Low Power Rail-to-Rail Op Amp 1.55 1.24 93 
TLV2374IN 296-12221-5-ND __| Quad 3MHz Rail-to-Rail /0 Op Amp... 1.55 124 93 TLV2451 AID 296-10572-5-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp... 155 124 93 
TLV2374MDREP 296-19520-1-ND | Quad 3MHz R/R In/Out Op Amp 3.74 2.99 2.33 TLV2451AIDR 296-10572-1-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp 1.55 1.24 93 
TLV2374MDREP 296-19520-2-ND | Quad 3MHz R/R In/Out Op Amp 5230.00/2,500 TLV2451AIDR 296-10572-2-ND —_ | Single, Rail-to-Rail Op Amp 1985.00/2,500 
TLV23751DR 296-11969-1-ND | Quad 3MHz Rail-to-Rail I/O Op Amp TLV2451 AIP 296-10573-5-ND —_| Single, Rail-to-Rail Op Amp 155 1.24 93 
with Shutdown 1.68 134 1.01 TLV2451CD 296-1888-5-ND Low Power Rail-to-Rail Op Amp 1431.14 86 
TLV23751DR 296-11969-2-ND | Quad 3MHz Rai TLV2451CDR 296-1888-1-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp 143° «1.14 ~~ «86 
with Shutdown 2145,00/2,500 TLV2451CDR 296-1888-2-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp 1825.00/2,500 
TOV2STSIOWR ieee Cad SHtr2FalFtoRal 10 Op Amp TivzasieDave —|206-10874-2-ND | Single; Ralvto-Ral Op Amp "9000/3000. 
FiNeazsibWA PEM Can aie ie Rall VD Op Amp 16 TSS0P a TLv2451CP 296-1889-5-ND__| Low Power Rall-to-Rail Op Amp 1431.14 | 86 
with Shutdown. 16-TSSOP 1742.00/2,000 TLV24511D 296-1890-5-ND Low Power Rail-to-Rail Op Amp 143° #114 86 
TLV23751N 296-12222-5-ND — | Quad 3MHz Rail-to-Rail |/0 Op Amp TLV24511IDR 296-1890-1-ND Single, Rail-to-Rail Op Amp 143° 1.14 86 
ato tet iot tat | sion (iano [omens at ap Wie 
TLV2381IDBVT 296-12223-1-ND | 1-Channel, Rail-to-Rail, /0 Op Amp 155 1.24 93 Z ae ing’é, Rall-to-Ral! Op Amp Z : : 
TLV2381IDBVT 296-12223-2-ND | 1-Channel, Rail-to-Rail, /0 Op Amp 217.00/250 TLV2451IDBVR 296-10576-2-ND_| Single, Rail-to-Rail Op Amp 2190.00/3,000 
TLV2381IDR 296-12224-1-ND | 1-Channel, Rail-to-Rail, I/O Op Amp..... 143 114 86 TLV24511P 296-1891-5-ND_—_| Low Power Rail-to-Rail Op Amp 143° 1.14 86 
TLV2381 IDR 296-12224-2-ND | 1-Channel, Rail-to-Rail, I/O Op Amp 1825.00/2,500 TLV2452AIDR 296-10578-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp... 215 1.72 1.29 
TLV2382IDR 296-12226-1-ND | 2-Channel, Rail-to-Rail, /0 Op Amp 190 152 1.14 TLV2452AIDR 296-10578-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Am 2752.50/2,500 
THatig, ORE IB cage eho BSD ase om | Theeso, [eased [ko ata 19 eM 
-10530-1- icropower Op Amp. Ro i é = - 2 
TLV2401CDR 296-10530-2-ND | Micropower Op Amp. 1985.00/2,500 TNoaeaee Ce 1 i a a nee 
ee UMIRENE Beton coun . ls 178 rasas0. | TLv2452cDeKR 296-10580-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Am 190 152 1.44 
TLVD40TIDR POeHOEITa RI Mi _ SISnMICAMRIIO| TLV2452CDGKR 296-10580-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Am 2432.50/2,500 
TLV24011DR 296-10832-2-ND | Micropawer Op Amp. ~ 2145.00/2,500 V2452IDERR: epoaLDee2SiaND ai lie 
TLV24011P 296-10533-5-ND Micrnpower on Ath, 168 134 1.01 TLV2452IDGKR eo ioober No 2592.50/2,500 
ave40ocDR Paee eae Dual Micro as : ; : TLV2452IDR 296-10583-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Am 2.03 1.62 1.22 
power R/R Op Amp. 2.38 1.90 1.43 a a Piette 
TVegsCDR Baee ORI Oucl Mi BR GnA TMNOMAGHT TLV2452IDR 296-10583-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Am 2592.50/2,500 
Ha etOvOwner PAmp. oe TLV24521P 296-10584-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Am 2.03 1.62 1.22 
TLV2402IDGK 296-13799-5-ND —_| Dual Micropower R/R Op Amp. 2.25 1.80 1.40 TLV2453AIDR 296-10585-1-ND _| Dual, Rail-to-Rail Op Amp... 2.38 1.90 1.43 
TLV2402IDGKRG4 | 296-18604-1-ND Dual Micropower R/R Op Amp. 2.25 1.80 1.40 TLVO453AIDR 996-10585-2-ND | Dual. Railto-Rall Op Amp.. 3040.00/2,500 
TLV2402IDGKRG4 — |296-18604-2-ND —_| Dual Micropower R/R Op Amp. 3150.00/2,500 TLVO453AIN 996-10886-5-ND | Dual, Railto-Rail Op Am Peau (OOMnyas 
TLV2402IDR 296-10535-1-ND | Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp....8-SOIC 2.25 1.80 1.40 TLV2453CD 96-2409-5.ND nat F 215 172 4129 
TLV2402IDR 296-10535-2-ND __| Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp. 3150.00/2,500 TLV2453CDR 96-2429-1-ND 218 172 129 
TLV2402IP 296-10536-5-ND Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp. 2.25 1.80 1.40 TLV2453CDR 996-2429-2-ND 2752.50/2,500 
TLV2404AIN 296-13363-5-ND | 880nA/Ch. R/R, /0 Op Amp with TLV2453CDGSR 996-10587-1-ND 215 472-129 
Reverse Battery Protection vo Soll 2/65) 12/06) TLV2453CDGSR 296-10587-2-ND 2752.50/2,500 
TLV2404cD 296-2427-5-ND | 880nA/Ch. R/R, /0 Op Amp with TLV245310GSR 296-10589-1-ND 225 180 1.35 
Reverse Battery Protection .... 2.99 2.40 1.87 TLV2453IDGSR 296-10589-2-ND 2880.00/2,500 
TLV24041DR 296-10537-1-ND | 880nA/Ch. R/R, 1/0 Op Amp with TLV24531DR 296-10590-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Am 2.25 1.80 1.35 
Reverse Battery Protection .... 3.22 258 2.01 TLV24531DR 296-10590-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Am 2880.00/2,500 
TLV24041DR 296-10537-2-ND | 880nA/Ch. R/R, 1/0 Op Amp with TLV2453N 296-10591-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Am 2.25 1.80 1.35 
eer pee meee Piss Pare a 4505.00/2,500 TLV2454AID 296-10592-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 245 1.97 1.53 
-10538-5- nA/Ch. R/R, 1/0 Op Amp wi TLV2454AIDR 296-10592-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 245 1.97 1.53 
Reverse Battery Protection .... 3.22 2.58 2.01 TLV2454AIDR 296-10592-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 3432.50/2,500 
TLV24041PWR 296-10539-1-ND | 880nA/Ch. R/R, 1/0 Op Amp with TLV2454AIN 296-10593-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 245 1.97 1.53 
Reverse Battery Protection... 3.22 258 2.01 TLV2454AIPWR 296-10594-1-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp. .14-TSSOP 2.45 1.97 1.53 
TLV24041PWR 296-10539-2-ND | 880nA/Ch. R/R, 1/0 Op Amp with TLV2454AIPWR 296-10594-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. .14-TSSOP 2780.00/2,000 
Reverse Battery Protection.......... 14-TSSOP 3646.00/2,000 TLV2454CD 296-2430-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 14-SOIG 2.25 180 1.40 
TLV2422AID 296-10540-5-ND _| Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp....8-SOIC_ 1.90 152 1.14 TLV2454CN 296-10595-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 2.25 1.80 1.40 
TLV2422CD 296-10541-5-ND [Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp....8-SOIC_ 1.68 1.34 1.01 TLV245410 296-10596-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 236 1.89 1.47 
TLV2422CPWR 296-10542-1-ND —_| Dual Micropower R/R Op Amp. TSSOP 1.68 1.34 1.01 TLV24541DR 296-10597-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 236 1.89 1.47 
TLV2422CPWR 296-10542-2-ND | Dual Micropower R/R Op Amp. 8-TSSOP 1742,00/2,000 TLV24541DR 296-10597-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 3307.50/2,500 
TLV24221D 296-10543-5-ND —_| Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp....8-SOIC = 1.78 1.42 1.07 TLV24541N 296-10598-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 236 1.89 1.47 
TLV24220D 296-10544-5-ND —_| Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp....8-SOIC 1.90 1.52 1.14 TLV24541PWR 296-10599-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. -14-TSSOP_ 2.36 1.89_1.47 
TLV2432AID 296-10545-5-ND —_| Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp....8-SOIC 1.90 1.52 1.14 TLV2454IPWR 296-10599-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. .14-TSSOP 2678.00/2,000 
TLV2432AIPWR 296-10546-1-ND | Dual Micropower R/R Op Amp. 8-TSSOP 1.90 152 1.14 TLV2455AD 296-10600-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 2.68 215 1.67 
TLV2432AIPWR 296-10546-2-ND | Dual Micropower R/R Op Amp. 8-TSSOP 1976.00/2,000 TLV2455AIDR 296-10600-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 2.68 215 1.67 
TLV2432AQD 296-10547-5-ND | Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp....8-SOIC 2.03 162 1.22 TLV2455AIDR 296-10600-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 3747.50/2,500 
TLV2432CD 296-10548-5-ND —_| Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp....8-SOIC 1.30 1.04 78 TLV2455AIN 296-10601-5-ND__| Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 2.68 2.15 1.67 
TLV24321D 296-10549-5-ND [Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp....8-SOIC_ 1.43 144 86 TLV2455AIPWR 296-10602-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. -16-TSSOP 2.68 2.15 1.67 
TLV24320D 296-10550-5-ND | Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp....8-SOIC 1.55 124 93 TLV2455AIPWR 296-10602-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. -16-TSSOP 3034.00/2,000 
TLV2434AIDR 296-14409-1-ND —_| Quad R/R Micropower Op Amp 14-8010 2.36 1.89 1.47 TLV2455CD 296-2431-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 245 1.97 1.53 
TLV2434AIDR 296-14409-2-ND —_| Quad R/R Micropower Op Amp .14-S0IC 3307.50/2,500 TLV2455CN 296-10603-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 245 1.97 1.53 
TLV2434AIPWR 296-10551-1-ND __| Quad R/R Micropower Op Amp 4-TSSOP 2.36 1.89 1.47 TLV2455CPWR 296-10604-1-ND__| Quad, Rail-to-Rail Op Amp. -I6-TSSOP 2.45 1.97 _1.53 
TLV2434A1PWR 296-10551-2-ND | Quad R/R Micropower Op Amp 4-TSSOP 2678.00/2,000 TLV2455CPWR 296-10604-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. -16-TSSOP 2780.00/2,000 
TLv24346D 296-10552-5-ND | Quad R/R Micropower Op Amp...........14-SOIC 2.38 190 143 TOES IRR Re et oo ane see Boe tee 
TLV2434CPW 296-10553-5-ND | Quad R/R Micropower Op Amp 2.38 190 1.43 TINoAeSI0R pee TeTND Oa ‘1 Beianall 7 AG aneurin 
TLV24341DR 296-10554-1-ND | Quad R/R Micropower Op Amp 2.25 1.80 1.40 TiVodscIN SoS eOe CEI Quod’ Pall-te: Ral Oo ane De masToemaiten 
TLV24341DR 296-10554-2-ND | Quad R/R Micropower Op Amp 3150.00/2,500 Mad nalts nal Op AMpe : : d 
TLV24341PWR 296-10555-1-ND | Quad R/R Micropower Op Amp 225 1.80 140 TO OONEE Fe op RUG ee ah roe 1.68 1.34 1.01 
i" = -2- p Amp with Shutdown 2145.00/2,500 
TLV24341PWR 296-10555-2-ND | Quad R/R Micropower Op Amp 2550.00/2,000 TiVoAenAIP 296-7478-5.ND LP R/R /O Op Amp with Shutdown ag a Lal 
TLV2442AIDR 296-10556-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 1.78 142 1.07 TLveas0cd 296-2432-8-ND | LP R/RI/O Op Amp with Shutdown ig ah ee 
TLV2442AIDR 296-10556-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 2272.50/2,500 TLV24B0CDR 996-2432-1-ND _|LP R/RI/O Op Amp with Shutdown ick ALB Ge 
TLV2442AQD 296-10557-5-ND _| Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 1.90 152 1.14 3 : : : 
: ; TLV2460CDR 296-2432-2-ND [LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 1985.00/2,500 
TLV2442A0PW 296-10558-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 1.90 1.52 1.14 TLV2460CDBVR 296-7479-1-ND | LP R/R/O Op Amp with Shutdown 155 124 93 
TLv2442CD 296-10559-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 1.30 1.04.78 TLV2460CDBVR 296-7479-2-ND —_|LP R/R /O Op Amp with Shutdown ” 2382.00/3,000 
TLV2442ID 296-10560-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 143 1.14.86 TLV2460CP 296-7480-5-ND | LP R/R /O Op Amp with Shutdown 155 124 93 
TLve442aD 296-10561-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 1.55 1.24 93 TLV24601DBVR 296-7481-1-ND _|LP R/R/0 Op Amp with Shutdown 155 124 93 
mLv2d420FW 20651056225:NDED| Dual, Rail-to-Rall Op Amp. gs Nek TLV24601DBVR 296-7481-2-ND [LP R/R 0 Op Amp with Shutdown 2362.00/3,000 
TLV2444AIPWR 296-10563-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2.25 1.80 1.40 TLV24601DR 296-7482-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 155 1.24 93 
TLV2444AIPWR 296-10563-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2550.00/2,000 TLV24601DR 296-7482-2-ND —|LP R/R1/O Op Amp with Shutdown 1985.00/2,500 
TLV2444CD 296-10564-5-ND —_ | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2.25 1.80 1.35 TLV24601P 296-7483-5-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 155 1.24 93 
TLV2444CPW 296-10565-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2.25 1.80 1.35 TLV2461AIDR 296-7484-1-ND___|LP-R/R I/O Op Amp with Shutdown 155 1.24 93 
TLV24441DR 296-10566-1-ND_| Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2.38 1.90__1.43 TLV2461AIDR 296-7484-2-ND [LP R/R I/O Op Amp with Shutdown 7985.00/2,500 
TLV24441DR 296-10566-2-ND —_ Quad, Rail-to-Rail Op Amp 3040.00/2,500 TLV2461 AIP 296-7485-5-ND |LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 155 124 93 
TLV24441PWR 296-10567-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2.38 1.90 1.43 TLV2461CDBVR 296-7487-1-ND | LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 143 1.14 86 
TLV24441PWR 296-10567-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2470.00/2,000 TLV2461CDBVR 296-7487-2-ND |LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 2190.00/3,000 
TLV2450AID 296-10568-5-ND —_| Single, Rail-to-Rail Op Am 1.68 134 1.01 TLV2461CDBVT 296-2433-1-ND___|LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown... 155 1.24 93 
TLV2450AIDR 296-10568-1-ND _| Single, Rail-to-Rail Op AMP cece 1.68 134 1.01 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AMPLIFIERS (Continued) 


ip Texas INSTRUMENTS 


Toll Digi-Key Price Each TL Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description fl 25 100 
TLV2461CDBVT 296-2433-2-ND | LP R/R I/O Op Amp with Shutdown... SOT-23-5 217.00/250 TLV2471CDBVR 296-7502-2-ND —_| LP Rail-to-Rail /O Op Amp 2190.00/3,000 
TLV2461CDR 296-7488-1-ND | LP R/R I/O Op Amp with Shutdown. 1.43 1414 86 TLV24716P 296-7503-5-ND —_| LP Rail-to-Rail /O Op Amp 143° 114 86 
TLV2461CDR 296-7488-2-ND | LP R/R I/O Op Amp with Shutdown. 1825.00/2,500 TLV2471IDBVR 296-7504-1-ND —_| LP Rail-to-Rail /O Op Amp 143 114 86 
TLV2461CP 296-7489-5-ND | LP R/R I/O Op Amp with Shutdown. 143° 114 86 TLV2471IDBVR 296-7504-2-ND —|LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 2190.00/3,000 
TLV2461IDBVR 296-7490-1-ND__|LP R/R I/O Op Amp with Shutdown. 143 114 86 TLV2471 IDR 296-7505-1-ND _|LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 143 114 86 
TLV2461IDBVR 296-7490-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 2190.00/3,000 TLV2471IDR 296-7505-2-ND LP Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 1825.00/2,500 
TLV2461IDR 296-7491-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 143° 1.14 86 TLV2471IP 296-7506-5-ND LP Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 143 114 86 
TLV24611DR 296-7491-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown. 1825.00/2,500 TLV24710DBVRQ1 296-19366-1-ND | LP Rail-to-Rail /0 Op Amp 155 1.24 93 
TLV2461IP 296-7492-5-ND | LP R/R I/O Op Amp with Shutdown . 143 114 86 TLV24710DBVRQ1 296-19366-2-ND | LP Rail-to-Rail /0 Op Amp 2382.00/3,000 
TLV2462AIDR 296-7557-1-ND Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Am 215) 2129 TLV2472AID 296-10610-5-ND —_| Dual, Rail-to-Rail Op Amp... DAB diya) 1029) 
TLV2462AIDR 296-7557-2-ND | Dual LP Rail-to-Rail /0 Op Am 2752.50/2,500 TLV2472AIDR 296-10610-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 0415 1721.29 
TLV2462AIP 296-7558-5-ND ‘| Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Am 215 172 1.29 TLV2472AIDR 296-10610-2-ND 2752.50/2,500 
TLV2462AQD 296-12066-5-ND | Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Am 225 180 1.35 TLV2472AIP 296-10611-5-ND 215 172 1.29 
TLV2462AQDRQ1 296-17738-1-ND | Dual LP Rail-to-Rail /0 Op Am 238 1.90 143 TLv24720DGNR 296-10612-1-ND 490 152 114 
TLV24SOROPHIR——[D96A2OE7-1-ND Dual LP Rasta Ra V0 Op Amp ae | eo A eee 
~ -1- ual ail-to-Rai p Amp... i i g a BI 
TLV2462AQPWR 296-12067-2-ND | Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Am 2394.00/2,000 teat) 220 oN Hoot Saeed 
: : TLV2472CDR 296-2440-1-ND 190 152 114 
TLV2462CD 296-2434-5-ND | Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Am 1.90 152 114 TLV24720DR 996-2440-2-ND | Dual’ Rail-to-Rail Op A\ 
1 ; p Am 2432.50/2,500 
TLV2462CDR 296-2434-1-ND | Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp.. 1.90 152 1414 ee reas 
: : TLV2472IDGNR 296-10615-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Am 203 1.62 1.22 
TLV2462CDR 296-2434-2-ND __| Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp... 2432.50/2,500 TLV2479IDGNR 296-10615-2-ND | Dual, Rai-to-Rail Op Amp 2592 50/2,500 
TLV2462CP 296-1892-5-ND | Dual LP Rail-to-Rail /0 Op Am 790 152 114 a ; ~ = 
; j TLV24721D 296-10614-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp... 203 162 1.22 
TLVv24621D 296-7562-5-ND | Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Am 208 162 1.22 , : 
pao Hascest TLV2472IDR 296-10616-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Am 2.03 1.62 1.22 
TLV2462IDR 296-7562-1-ND —_| Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp... 2.03 162 1.22 F é 
Soh nae TLV2472IDR 296-10616-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Am 2592.50/2,500 
TLV2462IDR 296-7562-2-ND | Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp... 2592.50/2,500 4 H 
Sa ese TLV24721P 296-10617-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp... 2.03 1.62 1.22 
TLV2462IDGKR 296-7561-1-ND __| Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Am 2.03 1.62 1.22 ; : 
TLV2462IDGKR 296-7561-2-ND | Dual LP Rail-to-Rail /0 Op Am 2592.50/2,500 TEV2AzaAID eobalG18S:NDMmB Dual, Rail-to-Rail Op Amp... el) NE) A 
eee: itetovPal ; TLV2473AIDR 296-10618-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Am 238 1.90 143 
TLV24621P 296-1893-5-ND ‘| Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Am 2.03 1.62 1.22 ! ! 
TLv24620D 296-12068-5-ND | Dual LP Rail-to-Rail /O Op Am 245 172 1.29 UV247SADR peg ogg omg Dual, Rail-o-Rall Op Am Selves 
TLV2463A1DR 296-7563-1-ND —_| Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 238 1.90 1.43 Tivaa7AlN Bes Mee iIHo-Rall ae) UE ee 
TLV2463A1DR 296-7563-2-ND___| Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 3040.00/2,500 TLv247acDGQR ZOO g IDG 0g IGN Diag) Dual, Rall-to-Rall Op Am Bib) tie 8) 
TLV2463AIN 296-7564-5-ND | Dual LP R/R /0 Op Amp with SD 238 1.90 1.43 TLV2473CDGOR 296510620:2: NOES | Dual, Rall-to-Rail Op Am 2752.50/2,500 
TLV2463AQD 296-12069-5-ND | Dual LP R/R I/O Op Amp with SD 238 1.90 1.43 TLv2473¢D 296-2441-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp... 245 1.72 1.29 
TLV2463AQPWR 296-12070-1-ND | Dual LP R/R I/O Op Amp with SD 238 1.90 1.43 TLV2473CDR 296-2441-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp... 215 1.72 1.29 
TLV2463AQPWR 296-12070-2-ND | Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 2470.00/2,000 TLV2473CDR 296-2441-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Am 2752.50/2,500 
TLV2463CD 296-2435-5-ND Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 215 172 1.29 TLV24731D 296-10622-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Am 2.25 1.80 1.35 
TLV2463CDR 296-2435-1-ND | Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 215 1.72 1.29 TLV247alDG0R edosI0G25aleNO Dual, Rall-to-Rail Op Amp... ig) _ NE) aL) 
TLV2463CDR 296-2435-2-ND | Dual LP R/R l/O Op Amp with SD 2752.50/2,500 TLV2473IDGQR 296-10623-2-ND —_| Dual, Rail-to-Rail Op Amp... 2880.00/2,500 
TLV2463CDGS 296-7565-5-ND ‘| Dual LP R/R I/O Op Amp with SD 215 172 1.29 TLV2473IN 296-10625-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Am 2.25 1.80 1.35 
TLV2463CN 296-7567-5-ND —_| Dual LP R/R I/O Op Amp with SD 215 172 1.29 TLV2474AIDR 296-10626-1-ND | Quad, 600y/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 
TLV24631D 296-1894-5-ND __| Dual LP Rail-to-Rail Op Amp.... 2.25 1.80 1.35 High Drive Op Am 245 1.97 1.53 
TLV24631DGSR 296-7568-1-ND Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 225 180 1.35 TLV2474AIDR 296-10626-2-ND | Quad, 600/Ch. 2.8MHz 
TLV2463IDGSR 296-7568-2-ND | Dual LP R/R I/O Op Amp with SD 2880.00/2,500 High Drive Op Amp 3432.50/2,500 
TLV2463IN 296-1895-5-ND ‘| Dual LP R/R Op Amp 225 1.80 1.35 TLV2474AIN 296-10627-5-ND | Quad, 600y/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 
TLV24630D 296-12071-5-ND | Dual LP R/R I/O Op Amp 238 1.90 1.43 High Drive Op Amp 245 197 153 
TLV24630PWR 296-12072-1-ND _| Dual LP R/R I/O Op Amp with SD 2.38 1.90 1.43 TLV2474AlPWPR 296-10628-1-ND | Quad, 600y/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 
TLV24630PWR 296-12072-2-ND | Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 2470.00/2,000 High Drive Op Amp i 257 2.06 1.60 
TLV2464AIDR 296-14410-1-ND | Quad LP R/R I/O Op Am 245 197 153 TLV2474AIPWPR 296-10628-2-ND | Quad, 600y/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 
TLV2464AIDR 296-14410-2-ND | Quad LP R/R I/O Op Am 3432.50/2,500 High Drive Op Amp 2 2908.00/2,000 
TLV2464AIPW 296-14050-5-ND | Quad LP R/R I/O Op Am 245 107 153 TLV2474AlPWR 296-13364-1-ND | Quad, 600y/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 
TLV2464AMDREP 296-19521-1-ND _| Quad LP R/R I/O Op Am 5.86 4.69 3.96 High Drive Op Amp a 14-TSSOP 245 1.97 1.53 
TLV2464AMDREP 296-19521-2-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp 9082.50/2,500 TLV2474AIPWR 296-13364-2-ND | Quad, 600y/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 
TLV2464AMPWREP | 296-19522-1-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Am| 586 4.69 3.96 High Drive Op Amp ...14-TSSOP 2780.00/2,000 
TLV2464AMPWREP —|296-19522-2-ND | Quad LP R/R I/O Op Am| 7326.00/2,000 TLV2474APWPRO1 —-|296-18276-1-ND | Quad, 600u/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 
TLV2464AQPWRQ1 ‘| 296-18910-1-ND | Quad LP R/R /0 Op Am| 2.68 2.15 1.67 High Drive Op Amp .14-TSSOP 2.57 2.06 1.60 
TLV2464AQPWRQ1 296-18910-2-ND Quad LP R/R 1/0 Op Am| 3034.00/2,000 TLV2474APWPRQ1 996-18276-2-ND Quad, 600u/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 
TLV2464CD 296-2436-5-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Am 2.25 1.80 1.40 High Drive Op Amp ...14-TSSOP 2908.00/2,000 
TLV2464CDR 296-2436-1-ND | Quad LP R/R I/O Op Am 225 180 140 TLV2474cD 296-2442-5-ND | Quad, 600u/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 
TLV2464CDR 296-2436-2-ND | Quad LP R/R I/O Op Am 3150.00/2,500 High Drive Op Amp 14-SOIG 2.25 1.80 1.40 
TLV2464CN 296-7570-5-ND | Quad LP R/R I/O Op Am 2.25 1.80 1.40 TLV2474CDR 296-2442-1-ND —_| Quad, 600y/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 
TLV2464CPWR 296-7571-1-ND Quad LP R/R 1/0 Op Am| 2.25 1.80 1.40 High Drive Op Amp w.14-SOIC 2.25 1.80 1.40 
TLV2464CPWR 296-7571-2-ND Quad LP R/R 1/0 Op Am 2550.00/2,000 TLV2474CDR 296-2442-2-ND Quad, 600y/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 
TLV24641D 296-10608-5-ND | Quad LP R/R Op Amp 2.36 1.89 1.47 High Drive Op Am, 14-SOIC 3150.00/2,500 
TLV2464IDR 296-10608-1-ND | Quad LP R/R Op Amp 2.36 1.89 1.47 TLV2474CN 296-10630-5-ND | Quad, 600u/Ch. 2.8MHz R/ 
TLV2464IDR 296-10608-2-ND | Quad LP R/R I/O Op Am 3307.50/2,500 High Drive Op Amp 225 180 140 
TLV2464IN 296-7573-5-ND__|Quad LP R/R 1/0 Op Am 2.36 1.89 1.47 TLV2474CPWPR 296-10631-1-ND | Quad, 600y/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 
TLV2464IPWR 296-7575-1-ND Quad LP R/R 1/0 Op Am| 236 1.89 1.47 High Drive Op Am, 236 1.89 1.47 
TLV2464IPWR 296-7575-2-ND | Quad LP R/R I/O Op Am 2678.00/2,000 TLV2474CPWPR 296-10631-2-ND Quad. 600u/Ch. 2.8MHz RR V0 
TLv2465cD 296-2437-5-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Amp wi 245 197 1.53 ooo SSERRDT 
TLV2465CDR 296-2437-1-ND | Quad LP R/R I/O Op Amp with SD 245 197 153 TLV247410R 296-10632-1-ND | Quad, 600u/Ch. 2.8Mi7 RIA, 0, ve 
TLV2465CDR 296-2437-2-ND___| Quad LP R/R I/O Op Amp with SD 3432.50/2,500 High Drive Op Amp pied 236 1.89 147 
rLvzasscewe ——|296-7576-1.ND [Quad LP RVR VO Op Amp with SD 245 ter isa | TH 247AI0R as Ht CODW Ch. 2. etatz FU, UO, pe 
gills : ’ : High Drive Op Al 3307.50/2,500 
TLV2465CPWR 296-7578-2-ND | Quad LP R/R 0 Op Amp with SD 2780.00/2,000 FLVOa7AIN PETER Orel SOOCT > BME RG B 
TLV24651D 296-10609-5-ND | Quad LP R/R I/O Op Amp with SD 257 2.06 1.60 High Die Op Amp elas oa ea Le 
TLV24651D 296-10609-1-ND __| Quad LP R/R I/O Op Amp with SD 257 2.06 1.60 Cane : : 
TLV24651DR 296-10609-2-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD 3590.00/2,500 TLV24741P WER EEA BUEAHtD ah nae Petia un, 1, 245 197 158 
TLV24651N 296-7580-5-ND ‘| Quad LP R/R I/O Op Amp with SD 257 2.06 1.60 Asano. = : , ‘ 
TLV2465IPWR 296-7581-1-ND ‘| Quad LP R/R I/O Op Amp with SD 257 2.06 1.60 aye alee Bee eae eee oi RAR, VO, 9780.00/2,000 
TLV2465IPWR 296-7581-2-ND | Quad LP R/R I/O Op Amp with SD 2908.00/2,000 eee oe. 
TLV2470AIDR 296-7493-1-ND__|LP R/R I/O Op Amp with Shutdown. 1681.34 1.01 TRAE See Diam cua Ray to Ray Op amp eae 
TLV2470AIDR 296-7493-2-ND [LP R/R/O Op Amp with Shutdown. 2145.00/2,500 75 HN ad, Rail-to-Rall Op Amp. 50/2. 
TLV2470AIP 296-7494-5-ND _|LP R/R VO Op Amp wi TLV2475AIN 296-10635-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 268 215 1.67 
jp Amp with Shutdown . 1.68 1.34 1.01 | 
TLv2470cD 296-2438-5-ND —_|LP R/R/0 Op Amp with Shutdown. 155 1.24 93 TLV2475AIPWPR 296-10636-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 2.79 2.24 1.74 
TLV2470CDR 296-2438-1-ND —|LP R/R/0 Op Amp with Shutdown. 155 124 93 TLV2475AIPWPR 296-10686-2:ND) | Quad, Rall-to-Rall Op Amp. 3162.00/2,000 
TLV2470CDR 296-2438-2-ND___|LP R/R I/O Op Amp with Shutdown. 1985.00/2,500 TLV2475CD 296-2443-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 245 1.97 1.53 
TLV2470CDBVR 296-7495-1-ND [LP R/RI/0 Op Amp with Shutdown. 155 124 93 TLV2475CDR 296-2443-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 245 1.97 1.53 
TLV2470CDBVR 296-7495-2-ND —_|LP R/R I/O Op Amp with Shutdown..... 2382.00/3,000 TLV2475CDR 296-2443-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 3432.50/2,500 
TLV2470CP 296-7496-5-ND {LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown. 155 124 93 TLV2475CN 296-10638-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 245 1.97 1.53 
TLV2470IDBVR 296-7497-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 155 1.24 93 TLV2475CPWPR 296-10639-1-ND__| Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 2.57 2.06 1.60 
TLV2470IDBVR 296-7497-2-ND__|LP R/R I/O Op Amp with Shutdown . 2382.00/3,000 TLV2475CPWPR 296-10639-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 2908.00/2,000 
TLV24701DR 296-7498-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown. 155 1.24 93 TLV24751DR 296-10640-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 257 2.06 1.60 
TLV24701DR 296-7498-2-ND LP R/R I/O Op Amp with Shutdown. 1985.00/2,500 TLV24751DR 296-10640-2-ND —_| Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 3590.00/2,500 
TLV24701P 296-7499-5-ND LP R/R I/O Op Amp with Shutdown. 155 1.24 93 TLV24751N 296-10641-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 2.57 2.06 1.60 
TLV2471AIDR 296-7500-1-ND LP Rail-to-Rail /O Op Amp 155 1.24 93 TLV2475IPWPR 296-10642-1-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 2.68 215 1.67 
TLV2471AIDR 296-7500-2-ND__| LP Rail-to-Rail l/O Op Amp 1985.00/2,500 TLV2475IPWPR 296-10642-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 3034.00/2,000 
TLV2471AIP 296-7501-5-ND LP Rail-to-Rail /0 Op Amp 155 124 93 TLV2620IDBVT 296-15332-5-ND —_| Single Supply Op Amp 155 1.24 93 
TLV24716D 296-2439-5-ND | LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 1.43 1414 86 TLV26201DR 296-11662-1-ND | Single Supply Op Amp 1.43 114 86 
TLV2471CDR 296-2439-1-ND | LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 1.43 144 86 TLV26201DR 296-11662-2-ND | Single Supply Op Amp 1825.00/2,500 
TLV2471CDR 296-2439-2-ND | LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 1825.00/2,500 TLV2621IDBVT 296-15333-1-ND__|Single Supply Op Amp iid 8576 
TLV2471CDBVR 296-7502-1-ND__| LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 143 114 86 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


754 1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


AMPLIFIERS (Continued) 


4p Texas INSTRUMENTS 


ee Digi-Key Price Each Tels Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLV2621IDBVT 296-15333-2-ND 142.50/250 TLV27710DR 296-1900-2-ND | Single 2.7V Rail-to-Rail Op Am 1985.00/2,500 
TLV2621IDR 296-11667-1-ND 1.05 88 70 TLV2771CDBVR 296-1346-1-ND | Rail-to-Rail Op Amp... 155 124 93 
TLV2621IDR 296-11667-2-ND 1137.50/2,500 TLV2771CDBVR 296-1346-2-ND —_| Rail-to-Rail Op Amp 2382.00/3,000 
TLV2622IDGKR 296-10647-1-ND | Dual, Rail-to-Rail, HS Op Amp . 168 1.34 1.01 TLV2771IDBVR 296-1347-1-ND _| Rail-to-Rail Op Amp 1.68 1.34 1.01 
TLV2622IDGKR 296-10647-2-ND __| Dual, Rail-to-Rail, HS Op Amp. 2145.00/2,500 TLV2771IDBVR 296-1347-2-ND__| Rail-to-Rail Op Amp 2574.00/3,000 
TLV26221DR 296-10648-1-ND | Dual, Rail-to-Rail, HS Op Amp. 168 1.34 1.01 TLV277110 296-10674-5-ND HS, Single Rail-to-Rail Op Am 168 1.34 1.01 
TLV26221DR 296-10648-2-ND | Dual, Rail-to-Rail, HS Op Amp . 2145.00/2,500 TLV277110R 296-10674-1-ND | HS, Single Rail-to-Rail Op Am 1.68 1.34 1.01 
TLV26231IDGSR 296-10649-1-ND | Dual, Rail-to-Rail, LP Op Am, 1.90 1.52 114 TLV2771IDR 296-10674-2-ND | HS, Single Rail-to-Rail Op Am 2145.00/2,500 
TLV2623IDGSR 296-10649-2-ND | Dual, Rail-to-Rail, LP Op Amp... 2432.50/2,500 TLV2772AIDR 296-7587-1-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 2.35 1.88 1.41 
TLV26231DR 296-10650-1-ND | Dual, Rail-to-Rail, LP Op Amp... 190 152 1.14 TLV2772AIDR 296-7587-2ND__| Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 3007.50/2,500 
TLV26231DR 296-10650-2-ND | Dual, Rail-to-Rail, LP Op Am 2432.50/2,500 TLV2772AlP 296-7588-5-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp, 235 1.88 1.41 
TLV26241DR 296-11665-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp... 238 1.90 1.43 TS OA INRED Re ine Aas Nara oe ne ae ze 6 
a oaoalBR een |S oliba a aa ad PE re Tuvz772aMoREP — |296-19523-2-ND Dual 2.7V Ral-to-Rall Op Amp ~ 7812.50/2,500 
URS A EeiiaeRall ; fecping TLV2772AQD 296-10675-5-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 225 1.80 1.40 
TLV2624IPWR 296-11655-2-ND _| Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2470.00/2,000 
SA ROESE TLV2772A0PW 296-10676-5-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 225 1.80 1.40 
a RSE Be Lov Voters Guad OoAnS Geeedeem | Tver 296-10677-5-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 245 172 1.29 
FLVoB25IPWR 996-11669-1-ND | Low Voltage Quad Op Amp aay AR) ee TLV2772CDR 296-10677-2-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 2752.50/2,500 
TLV26251PWR 296-11669-2-ND — | Low Voltage Quad Op Amp 2678.00/2,000 aaa Seas | eae . fa cee tee 
TLV26301DBVR 296-11971-1-ND _|9MHz R/R Output Op Amp with SD.....SOT-23-6 1.78 1.42 1.07 Tr alta rane ete aS 
TLV26301DBVR SMiaaiiiaae| oto OutDut Op Amp with oaaminy TLVO/7AIDR 296-1902-1.ND | Dual PallteRall Op hanbic 328 180 18 
utdown.... 727.00/3, Beeson dearer : ; : 
TLV2631IDBVR 296-11973-1-ND | MHz Rail-to-Rail Output Op Amp 120 1.00 80 Tee Se, | aera c ia BO ea ee 
TLV2631IDBVR 296-11973-2-ND | 9MHz Rail-to-Rail Output Op Amp 1560.00/3,000 Tie IDE 296-7503-2-ND [Dual 27V Raltto-Rall Op Amp seers toneeta 
TLV2632IDGKR 296-13368-1-ND | Dual, Low Power, Wide Bandwidth, Tara Sa Deal D TV Rolie Ra OS oe 
Single Supply R/R Op Amp... 225 480 495 1 tuver72m0 296-7594-5-ND | Dual 27V Ral-to-Ral Op Amp 245 1.97 1.53 
TLV2632IDGKR 296-13368-2-ND | Dual, Low Power, Wide Bandwidth, TLv277200 296-10678-5-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Aan 235 188 1.41 
Single Supply R/R Op Amp... 2880.00/2,500 TLV27720PW 296-10679-5-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 235 1.88 1.41 
TLV2632IDR 296-11975-1-ND ed aes res ere TLV2773AIN 296-7596-5-ND | Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown 236 1.89 1.47 
numsoon sso [ine es oe |, ee 
Ingle Supply p AMP... nue TLV2773CDR 296-2444-2-ND —_| Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdow 3007.50/2,500 
TLV2633IDGSR 296-13369-1-ND | Dual, LP, Wide Bandwidth, Single Supply TLV2773CDGS 296-7597-5-ND —_| Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdow 235 1.88 1.41 
R/R Op Amp w/Shutdown... 10-MSOP 2.25 1.80 1.40 TLV27731DGSR 296-7599-1-ND Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown.. 2.25 180 1.40 
TLV2633IDGSR 296-13369-2ND | Dual, LP, Wide Bandwidth, Single Supply TLV2773IDGSR 296-7599-2-ND _| Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown... 10-MSOP 3150.00/2,500 
F/R Op Amp w/Shutdown... 3150.00/2,500 TLV27731DR 296-7600-1-ND | Dual 2.7V R/ROp Amp w/Shutdown.....14-SOIC 2.25 1.80 1.40 
TLV26341PWR 296-11978-1-ND__| Quad 9MHz R/R Output Op Am 2.79 2.24 1.74 TLV27731DR 296-7600-2-ND —_| Dual 2.7V B/R Op Amp w/Shutdow! 3150.00/2,500 
TLV2634IPWR 296-11978-2-ND | Quad 9MHz R/R Output Op Am 3162.00/2,000 TLV27731N 296-7601-5-ND Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdow! 2.25 180 1.40 
TLV2711CDBVR 296-10651-1-ND LP, Rail-to-Rail Op Amp 1419374 TLV2774AlDR 296-7602-1-ND __| Quad 2.7\/ Rail-to-Rail Op Amp... 279 224 174 
TLV2711CDBVR 296-10651-2-ND | LP, Rail-to-Rail Op Amp 1443.00/3,000 


TLV2711IDBVR 
TLV2711IDBVR 


296-10652-1-ND 
296-10652-2-ND 


LP, Rail-to-Rail Op Amp 
LP, Rail-to-Rail Op Amp 


Ta 98 78 
1521.00/3,000 


TLV2721CDBVR 
TLV2721CDBVR 
TLV2721IDBVR 
TLV2721IDBVR 
TLV2731CDBVR 


296-10653-1-ND 
296-10653-2-ND 
296-10654-1-ND 
296-10654-2-ND 
296-10656-1-ND 


LP, Rail-to-Rail Op Amp 
LP, Rail-to-Rail Op Amp 
LP, Rail-to-Rail Op Amp 
LP, Rail-to-Rail Op Amp 
LP, Rail-to-Rail Op Amp 


allt 93 74 
1443.00/3,000 

iil A 
1521.00/3,000 

lid 93 74 


TLV2774AIDR 


296-7602-2-ND 


Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp.. 


3905.00/2,500 


TLV2731CDBVR 
TLV2731IDBVR 
TLV2731IDBVR 
TLV27601D 
TLV2760IDBVT 


296-10656-2-ND 
296-10657-1-ND 
296-10657-2-ND 
296-10658-5-ND 
296-10659-1-ND 


LP, Rail-to-Rail Op Amp 
LP, Rail-to-Rail Op Amp 
LP, Rail-to-Rail Op Amp 
Micropower Rail-to-Rail Op Amp .. 
Micropower Rail-to-Rail Op Amp . 


1443.00/3,000 
ali 298i e728 
1521.00/3,000 


TLV2774AIN 296-7603-5-ND Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Am, 2.79 2.24 1.74 
TLV2774CD 296-1904-5-ND Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Am, 257 2.06 1.60 
TLV2774CDR 296-1904-1-ND Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp.. 257 2.06 1.60 
TLV2774CDR 296-1904-2-ND Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp.. 3590.00/2,500 

TLV2774CN 296-1905-5-ND Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Am, 2.57 2.06 1.60 
TLV2774CPWR 296-7604-1-ND Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Am, .14-TSSOP 2.57 2.06 1.60 
TLV2774CPWR 296-7604-2-ND Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp..........14-TSSOP 2908.00/2,000 

TLV27741D 296-1906-5-ND Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp.. 14-SOIC 2.68 215 1.67 
TLV2774IN 296-1907-5-ND Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp.. 14-Dip 268 2.15 1.67 


TLV2760IDBVT 
TLV2760IP 
TLV2761ID 
TLV2761IDBVT 
TLV2761IDBVT 


296-10659-2-ND 
296-10660-5-ND 
296-10661-5-ND 
296-10662-1-ND 
296-10662-2-ND 


Micropower Rail-to-Rail Op Amp .. 
Micropower Rail-to-Rail Op Amp .. 
Micropower Rail-to-Rail Op Amp .. 
Micropower Rail-to-Rail Op Amp .. 
Micropower Rail-to-Rail Op Amp . 


1.68 1.34 1.01 
1.78 1.42 1.07 
248.50/250 
168 1.34 1.01 
165 124193 
168 1.34 1.01 
234.50/250 


TLV2761IP 
TLV2762IDGKR 


296-10663-5-ND 
296-10664-1-ND 


Low Power, Single R/R Op Amp 
HS, Dual Rail-to-Rail Op Amp 


155 1.24 © .93 
205) 972) 1:29 


TLV2775AIDR 296-7605-1-ND Quad 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown....16-SOIC 3.11 2.49 1.94 
TLV2775AIDR 296-7605-2-ND Quad 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown.... 16-SOIC 4347.50/2,500 

TLV2775AIN 296-7606-5-ND Quad 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown. i 3.11 249 1.94 
TLV2775AIPW 296-10680-5-ND | Quad 2.7V R/R Op Amp w/SD............16-TSSOP 3.11 2.49 1.94 
TLV2775CD 296-1908-5-ND Quad 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown....16-SOIC_ 2.79 2.24 1.74 
TLV2775CN 296-1909-5-ND Quad 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown. 279 224 1.74 
TLV27751D 296-1910-5-ND Quad 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown. 2.99 240 1.87 
TLV27751DR 296-10681-1-ND | Quad 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown. 2.99 240 1.87 
TLV27751DR 296-10681-2-ND —_| Quad 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown. 4190.00/2,500 

TLV27751N 296-7607-5-ND Quad 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown. 2.99 240 1.87 


TLV2780IDBVR 


296-7608-1-ND 


8Mkz, 1.8V R/R Op Amp w/SD.. 


1.78 142 1.07 


TLV2762IDGKR 296-10664-2-ND HS, Dual Rail-to-Rail Op Amp 2752.50/2,500 
TLV2762IDR 296-10665-1-ND Low Power, Dual Rail-to-Rail Op Amp....8-SOIC = =215 1.72 1.29 
TLV2762IDR 296-10665-2-ND Low Power, Dual Rail-to-Rail Op Amp . 2752.50/2,500 
TLV2763CD 296-10666-5-ND Low Power, Dual R/R Op Amp. 2257 SON iss) 
TLV2763CDR 296-10666-1-ND Low Power, Dual R/R Op Amp. 2.25 1.80 1.35 
TLV2763CDR 296-10666-2-ND Low Power, Dual R/R Op Amp. 2880.00/2,500 
TLV2763IDGSR 296-10667-1-ND Low Power, Dual R/R Op Amp. 2.38 1.90 1.43 
TLV2763IDGSR 296-10667-2-ND Low Power, Dual R/R Op Amp. 3040.00/2,500 
TLV2763IDR 296-10668-1-ND Low Power, Dual R/R Op Amp. 2.38 1.90 1.43 
TLV2763IDR 296-10668-2-ND Low Power, Dual R/R Op Amp 3040.00/2,500 
TLV2763IN 296-10669-5-ND Low Power, Dual Rail-to-Rail Op Amp . 2.38 1.90 1.43 
TLV2764IDR 296-10670-1-ND Micropower Single R/R Op Amp... 245 1.97 1.53 
TLV2764IDR 296-10670-2-ND Micropower Single R/R Op Amp... 3432.50/2,500 
TLV27641N 296-14051-5-ND 1.8V Micropower R/R Input/Output 


TLV2764IPWR 


296-10671-1-ND 


Op Amp with Shutdown. 
Micropower Single R/R Op Am, 


245 1.97 1.53 
245 197 1.53 


TLV2780IDBVR 296-7608-2-ND 8Mkz, 1.8V R/R Op Amp w/SD.. 2727.00/3,000 
TLV27801DR 296-7609-1-ND 8Mkz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp w/SD 1.78 142 1.07 
TLV27801DR 296-7609-2-ND 8Mkz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp w/SD 2272.50/2,500 
TLV2781IDBVR 296-7610-1-ND 8Mbz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp... 155 124.93 
TLV2781IDBVR 296-7610-2-ND 8Mkz, 1.8V R/R 1/0 Op Am 2382.00/3,000 
TLV2781IDR 296-7611-1-ND 8Mkz, 1.8V R/R 1/0 Op Am 1.55 1.24 93 
TLV2781IDR 296-7611-2-ND 8Mkz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp... 1985.00/2,500 
TLV2782AID 296-7612-5-ND Dual 8MHz, 1.8V R/R I/O Op Am| 238 1.90 1.43 
TLV2782CD 296-2445-5-ND Low Voltage, Dual, R/R Op Amp 215) 1.72) 129 
TLV2782CDR 296-2445-1-ND Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Am| 215 1.72) 1:29 
TLV2782CDR 296-2445-2-ND Dual 8MHz, 1.8V R/R I/O Op Am| 2752.50/2,500 
TLV2782CDGKR 296-7613-1-ND Dual 8MHz, 1.8V R/R I/O Op Am| 215) 172) 1:29 
TLV2782CDGKR 296-7613-2-ND Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Am| 2752.50/2,500 
TLV2782ID 296-11652-5-ND | Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Am| 2.25 1.80 1.35 


TLV2782IDGKR 
TLV2782IDGKR 


296-7615-1-ND 
296-7615-2-ND 


Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Am| 
Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Am| 


2.25 1.80 1.35 
2880.00/2,500 


TLV2764IPWR 296-10671-2-ND | Micropower Single R/R Op Am 2780.00/2,000 
TLV27651DR 296-10672-1-ND _| Micropower Single R/R Op Am 2.68 215 1.67 
TLV27651DR 296-10672-2-ND | Micropower Single R/R Op Am 3747.50/2,500 
TLV2765IPWR 296-10673-1-ND —_/ Micropower Single R/R Op Am 2.68 215 1.67 
TLV27651PWR 296-10673-2-ND | Micropower Single R/R Op Amp... 3034.00/2,000 
TLV2770AIP 296-7583-5-ND Single 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown. 1.90 1.52 1.14 
TLV2770CD 296-1896-5-ND Single 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown. 1.68 1.34 1.01 
TLV2770CDR 296-1896-1-ND Single 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown.... 168 1.34 1.01 
TLV2770CDR 296-1896-2-ND Single 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown. 2145.00/2,500 
TLV2770CDGKR 296-7584-1-ND Single 2.7V R/R Op Amp with SD 168 1.34 1.01 
TLV2770CDGKR 296-7584-2-ND Single 2.7V R/R Op Amp with SD 2145.00/2,500 
TLV2770CP 296-1897-5-ND Rail-to-Rail Op Amp 1.68 1.34 1.01 
TLV27701D 296-1898-5-ND Single 2.7V R/R 1/0 Op Amp with SD 1.78 1.42 1.07 
TLV27701DR 296-1898-1-ND Single 2.7V R/R 1/0 Op Amp with SD... 1.78 1.42 1.07 
TLV27701DR 296-1898-2-ND Single 2.7V R/R 1/0 Op Amp with SD 2272.50/2,500 
TLV2770IDGKR 296-7585-1-ND Single 2.7V R/R Op Amp with SD 1.78 1.42 1.07 
TLV2770IDGKR 296-7585-2-ND Single 2.7V R/R Op Amp with SD 2272.50/2,500 
TLV27701P 296-1899-5-ND Rail-to-Rail Op Am 1.78 142 1.07 
TLV2771AIDR 296-7586-1-ND Single 2.7V Rail- 1.68 1.34 1.01 
TLV2771AIDR 296-7586-2-ND Single 2.7V Rail-to-Rail Op Am 2145.00/2,500 


TLV2771CD 
TLV2771CDR 


296-1900-5-ND 
296-1900-1-ND 


155 1.24 93 
155 124 93 


TLV2782IP 296-7616-5-ND Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Am 2250 1800 135) 
TLV2783AID 296-13372-5-ND 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 

Op Amp with Shutdown 2.36 1.89 1.47 
TLV2783CD 296-10684-5-ND 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 

Op Amp with Shutdown 2.38 1.90 1.43 
TLV2783CDR 296-10684-1-ND 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 

Op Amp with Shutdown 2.38 1.90 1.43 
TLV2783CDR 296-10684-2-ND 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 

Op Amp with Shutdown. 3040.00/2,500 
TLV2783CDGSR 296-10683-1-ND 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 

Op Amp with Shutdown 2.38 1.90 1.43 
TLV2783CDGSR 296-10683-2-ND 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 

Op Amp with Shutdown 3040.00/2,500 
TLV27831D 296-2446-5-ND 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 

Op Amp with Shutdown. 2.25 1.80 1.40 
TLV2783IDGSR 296-10685-1-ND 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 

Op Amp with Shutdown 2.25 1.80 1.40 
TLV2783IDGSR 296-10685-2-ND 1.8V, 8MHz, High Speed 

Op Amp with Shutdown 3150.00/2,500 


TLV2783IN 


296-10686-5-ND 


1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 
Op Amp with Shutdown. 


2.25 1.80 1.40 


(Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 755 


AMPLIFIERS (Continued) 


ip Texas INSTRUMENTS 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLV2784AID 296-10687-5-ND 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 

Op Amp with Shutdown.. 2.79 224 1.74 
TLV2784CPWR 296-13373-1-ND 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 

Op Amp with Shutdown... 257 2.06 1.60 
TLV2784CPWR 296-13373-2-ND 1.8V, 8MHz, High Speed R; 

Op Amp with Shutdown.. 2908.00/2,000 
TLV2784IDR 296-10688-1-ND 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 

Op Amp with Shutdown.. 2.68 215 1.67 
TLV2784IDR 296-10688-2-ND 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 

Op Amp with Shutdown... 3747.50/2,500 
TLV2784IPW 296-10689-5-ND 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 

Op Amp with Shutdowi 4-TSSOP 2.68 2.15 1.67 
TLV2785AID 296-10690-5-ND | Quad, 1.8V/8MHz, R/R Op Amp 16-SOIC 299 2.40 1.87 
TLV2785CPWR 296-10691-1-ND =| Quad, 1.8V/8MHz, R/R Op Amp 2.79 2.24 1.74 
TLV2785CPWR 296-10691-2-ND | Quad, 1.8V/8MHz, R/R Op Amp 3162.00/2,000 
TLV27851DR 296-10692-1-ND | Quad, 1.8V/8MHz, R/R Op Amp 288 2.31 1.80 
TLV27851DR 296-10692-2-ND | Quad, 1.8V/8MHz, R/R Op Amp 4032.50/2,500 
TLV3404IDR 296-10710-1-ND LP, Quad Rail-to-Rail Op Am| 2595207 6 
TLV3404IDR 296-10710-2-ND LP, Quad Rail-to-Rail Op Amp.. 3622.50/2,500 
TLV3404IPWR 296-10711-1-ND LP, Quad Rail-to-Rail Op Amp.. 259 2.07 1.61 
TLV3404IPWR 296-10711-2-ND LP, Quad Rail-to-Rail Op Amp.. 2932.00/2,000 
TLV3491 AID 296-14052-5-ND Single Nanopower Push-Pull 

Output Comparator 1.20 1.00 .80 
TLV3491AIDBVT 296-14053-1-ND Single Nanopower Push-Pull 

Output Comparator 132) 110) 288; 
TLV3491AIDBVT 296-14053-2-ND Single Nanopower Push-Pull 

Output Comparator 165.00/250 
TLV3492AID 296-14054-5-ND Dual Nanopower Push-Pull 

Output Comparator 1.55 1.24 93 
TLV3492AIDCNT 296-14055-1-ND Dual Nanopower Push-Pull 

Output Comparator. 1.68 1.34 1.01 
TLV3492AIDCNT 296-14055-2-ND Dual Nanopower Push 

Output Comparator 234.50/250 
TLV3494AID 296-14056-5-ND Quad Nanopower Push-Pull 

Output Comparator 220 OOmnleoe 
TLV3494AIPWT 296-14057-1-ND Quad Nanopower Push-Pull 

Output Comparator 2.25 1.80 1.40 
TLV3494AIPWT 296-14057-2-ND Quad Nanopower Push-Pull 

Output Comparator... 332.50/250 
TLV41101D 296-10712-5-ND High Out/Low Voltage Single Rai 

Op Amp with Shutdown 1.90 152 1.14 
TLV4110IDGNR 296-10713-1-ND 

190 1.52 1.14 

TLV4110IDGNR 296-10713-2-ND ig 

Op Amp with Shutdown.. 2432.50/2,500 
TLV4110IDR 296-12301-1-ND High Out/Low Voltage Single R 

Op Amp with Shutdown.. ..8-SOIC 1.90 1.52 1.14 
TLV4110IDR 296-12301-2-ND High Out/Low Voltage Single Rail-to-Rail 

Op Amp with Shutdown... 8-SOIC 2432.50/2,500 
TLV4110IP 296-15719-5-ND High Out/Low Voltage Single R 


TLV4111IDGNR 


296-10714-1-ND 


Op Amp with Shutdown.. 
High Out/Low Voltage Single 
Rail-to-Rail Op Amp.... 


190° 152° 114 


1.78 1.42 1.07 


TLV4111IDGNR 


296-10714-2-ND 


High Out/Low VoltageSingle 


Rail-to-Rail Op Amp. 2272.50/2,500 
TLV4111IDR 296-10715-1-ND High Out/Low Voltage Single 
Rail-to-Rail Op Amp... 1.78 142 1.07 
TLV4111IDR 296-10715-2-ND High Out/Low Voltage Single 
Rail-to-Rail Op Amp... 2272.50/2,500 
TLV4112CD 296-2447-5-ND Dual High-Drive Op Amp 215) Ae te29) 
TLV4112CP 296-10716-5-ND High-Out-Drive Dual R/R Op Amp 2S ieee 28 
TLV4112ID 296-10717-5-ND High-Out-Drive Dual R/R Op Amp 225 1.80 1.35 
TLV4112IDGNR 296-10718-1-ND High-Out-Drive Dual R/R Op Amp 2250 O03) 
TLV4112IDGNR 296-10718-2-ND High-Out-Drive Dual R/R Op Amp 2880.00/2,500 
TLV4112IP 296-10719-5-ND High-Out-Drive Dual R/R Op Amp 225 1.80 1.35 
TLV41131D 296-10720-5-ND High-Out-Drive Dual Rail-to-Rail 
Op Amp with Shutdowi -14-SOIC 2.38 1.90 1.43 
TLV4113IDGQR 296-10721-1-ND High-Out-Drive Dual Rail 
Op Amp with Shutdown... .-10-HTSSOP 2.38 1.90 1.43 
TLV4113IDGQR 296-10721-2-ND High-Out-Drive Dual Rail-to-Rail 
Op Amp with Shutdowi 10-HTSSOP 3040.00/2,500 
TLV41131N 296-15720-5-ND High-Out-Drive Dual Rail-to-Rai 
Op Amp with Shutdown.. 2.38 1.90 1.43 
TLV4120IDGNR 296-10722-1-ND High-Out-Drive Single Rail-to-Rail 
Op Amp with Shutdown... 2.79 2.24 1.74 
TLV4120IDGNR 296-10722-2-ND High-Out-Drive Single Rail-to-Rail 
Op Amp with Shutdow 3905.00/2,500 
TPAOO5D12DCA 296-2448-5-ND 2W Stereo Power Amp.. 960 7.68 648 
TPAOO5D14DCA 296-2449-5-ND 2W Stereo Power Amp, 
Upgrade for TPAOOS5D04DCA. 8.91 8.03 7.12 
TPA032D01DCA 296-2461-5-ND 10W Monaural Power Amp... 10.50 945 838 
TPAO32D02DCA 296-2462-5-ND 10W Class-D Stereo Audio 
Power Amp 12.08 10.88 9.65 
TPA032D02DCAR 296-2462-1-ND 10W Class-D Stereo Audio 
12.08 10.88 9.65 
TPAO32D02DCAR 296-2462-2-ND 
17908.00/2,000 
TPAO32D03DCA 296-2463-5-ND 11.50 10.35 9.18 
TPAO32D04DCA 296-2464-5-ND 10W Stereo Power Amplifier. 12.66 11.40 10.11 
TPA102DGN 296-1941-5-ND 150mW Stereo Audio Power Amp .8-MSOP 1.38 1.15  .92 
TPA102DGNR 296-1941-1-ND 150mW Stereo Audio Power Amp .8-MSOP 1.38 115 .92 
TPA102DGNR 296-1941-2-ND 150mW Stereo Audio Power Amp 1495.00/2,500 
TPA112D 296-2465-5-ND 150mW Stereo Audio Power Amp 99 83 = 66 
TPA112DR 296-2465-1-ND 150mW Stereo Audio Power Amp 99 83 66 
TPA112DR 296-2465-2-ND 150mW Stereo Audio Power Amp 1072.50/2,500 
TPA112DGN 296-1942-5-ND 150mW Stereo Audio Power Amp .8-MSOP 1.29 1.08 .86 
TPA112DGNR 296-1942-1-ND 150mW Stereo Audio Power Amp .8-MSOP 1.29 1.08 .86 
TPA112DGNR 296-1942-2-ND 150mW Stereo Audio Power Amp . 8-MSOP 1397.50/2,500 
TPA122D 296-2466-5-ND 150mW Stereo Audio Power Amp 8-SOIC = 1.08 90 72 
TPA122DR 296-2466-1-ND 150mW Stereo Audio Power Amp.......... 8-SOIC 1.08 90 72 


Uolb Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description ul 25 100 
TPA122DR 296-2466-2-ND 150mW Stereo Audio Power Amp .. 1170.00/2,500 
TPA122DGN 296-1943-5-ND 150mW Stereo Audio Power Amp . 1:38 116" 292 
TPA122DGNR 296-1943-1-ND 150mW Stereo Audio Power Amp .. 1.38 1.16 92 
TPA122DGNR 296-1943-2-ND 150mW Stereo Audio Power Amp . 1495.00/2,500 
TPA122MSOPEVM 296-10824-ND Evaluation Module for TPA122... anes GZS) = _ 
TPA152D 296-1944-5-ND 75mW Single-Ended Audio 

Power Amp 1.30 1.04 78 
TPA152DR 296-1944-1-ND 75mW Single-Ended Audio 

Power Amp... 1.30 1.04 .78 
TPA152DR 296-1944-2-ND 75mW Single-Ended Audio 

Power Amp = 1665.00/2,500 
TPA152EVM 296-10827-ND Evaluation Module for TPA152 — C278 = = 
TPA301D 296-1945-5-ND 0.35W Mono Audio Power Amp. 87 E/OumOO! 
TPA301DR 296-1945-1-ND 0.35W Mono Audio Power Amp. 87 Stoo) 
TPA301DR 296-1945-2-ND 0.35W Mono Audio Power Amp. 942.50/2,500 
TPA301DGN 296-1946-5-ND 0.35W Mono Audio Power Amp. 1.14 19576) 
TPA301EVM 296-10834-ND Evaluation Module for TPA301 => - 
TPA302D 296-7011-5-ND 0.3W Stereo Audio Power Am 1.80 1.40 
TPA311D 296-1947-5-ND 0.35W Mono Audio Power Amp. { EO neo) 
TPA311DR 296-1947-1-ND 0.35W Mono Audio Power Amp. 87 358) 
TPA311DR 296-1947-2-ND 0.35W Mono Audio Power Amp. 942.50/2,500 
TPA311DGN 296-1948-5-ND 0.35W Mono Audio Power Amp. 1.14 95 76 
TPA311EVM 296-10836-ND Evaluation Module for TPA311... ans O2ETS) - = 
TPA321D 296-7012-5-ND 350mW Low Volt. Audio Power Amp 

with Differential Inputs 87 Te EE 
TPA321DGN 296-12563-5-ND 350mW Low Volt. Audio Power Amp 

with Differential Inputs in 1.14 LOGIE! 
TPA321EVM 296-12306-ND Evaluation Module for TPA321... — (278 - =- 
TPA701D 296-1949-5-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp. 99 83 66 
TPA701DR 296-1949-1-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp. 99 83.66 
TPA701DR 296-1949-2-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp. 1072.50/2,500 
TPA701DGN 296-7022-5-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp. 1.29 1.08 86 
TPA701DGNR 296-7022-1-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp. 1.29 1.08 86 
TPA701DGNR 296-7022-2-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp. 1397.50/2,500 
TPA711D 296-1950-5-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp. 99 83 66 
TPA711DR 296-1950-1-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp. 99 83.66 
TPA711DR 296-1950-2-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp. 1072.50/2,500 
TPA711DGNR 296-7023-1-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp... 1.29 1.08 .86 
TPA711DGNR 296-7023-2-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp. 1397.50/2,500 
TPA711MSOPEVM 296-10851-ND Eval. Module for TPA711MSOP 62.78 = = 
TPA721D 296-1951-5-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp. 99 83.66 
TPA721DR 296-1951-1-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp. 99 83.66 
TPA721DR 296-1951-2-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp. 1072.50/2,500 
TPA721DGNR 296-7024-1-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp. 1.29 1.08 .86 
TPA721DGNR 296-7024-2-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp. 1397.50/2,500 
TPA721MSOPEVM 296-10852-ND Eval. Module for TPA721MSOP a GZS = = 
TPA731D 296-7025-5-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp 

with Differential Inputs 99 83 66 
TPA731DGNR 296-7026-1-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp 

with Differential Inputs re 1.29 108 86 
TPA731DGNR 296-7026-2-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp 

with Differential Inputs .... 1397.50/2,500 
TPA731EVM 296-10853-ND Evaluation Module for TPA73 wc 278 - 
TPA741D 296-7027-5-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp 

with Differential Inputs 99 83 66 
TPA741DGNR 296-7028-1-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp 

with Differential Inputs a 1.29 108 86 
TPA741DGNR 296-7028-2-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp 

with Differential Inputs .... 1397.50/2,500 
TPA741EVM 296-10854-ND Evaluation Module for TPA741 62.78 => + 
TPA751D 296-10855-5-ND Low Voltage Audio Power Am .99 dey Aga 
TPA751DGNR 296-10856-1-ND Low Voltage Audio Power Amp.. 1.29 108 86 
TPA751DGNR 296-10856-2-ND Low Voltage Audio Power Ami 1397.50/2,500 
TPA751EVM 296-13570-ND Evaluation Module for TPA751 — (b278 - 
TPA751GQSR 296-12691-1-ND — | 700mW Low Volt. Audio Power Amp..... 1.30 104 78 
TPA751GQSR 296-12691-2-ND — | 700mW Low Volt. Audio Power Amp..... 1665.00/2,500 
TPAO102EVM 296-10797-ND Evaluation Module for TPA0102. 62.78 - - 
TPAO102PWP. 296-1938-5-ND 1.5W Stereo Audio Power Amp.. 2.35 188 1.41 
TPAO102PWPR 296-1938-1-ND 1.5W Stereo Audio Power Amp.. 2.35 1.88 1.41 
TPAO102PWPR 296-1938-2-ND 1.5W Stereo Audio Power Am: 2444.00/2,000 
TPAO103EVM 296-10798-ND Evaluation Module for TPAO103. a 278 - - 
TPAO103PWP. 296-1939-5-ND 1.75W 3-Channel Stereo Audio 

Power Amp 24-HTSSOP 2.48 «1.98 1.49 
TPAO103PWPR 296-1939-1-ND 1.75W 3-Channel Stereo Audio 

Power Amp 24-HTSSOP 2.48 1.98 1.49 
TPAO103PWPR 296-1939-2-ND 1.75W 3-Channel Stereo Audio 

Power Amp ees 2574.00/2,000 
TPAO112EVM 296-10799-ND Evaluation Module for TPAO112. a (GATS -_ = 
TPAO112PWP 296-2450-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp with 

Internal Gain Settings ee 2.48 1.98 1.54 
TPAO112PWPR 296-2450-1-ND 2W Stereo Audio Power Amp with 

Internal Gain Settings ... 248 1.98 1.54 
TPAO112PWPR 296-2450-2-ND 2W Stereo Audio Power Amp wi 

Internal Gain Settings 2806.00/2,000 
TPAO122EVM 296-10800-ND Evaluation Module for TPAQ122. anes GZS) = - 
TPAO122PWP 296-2451-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp with 

Internal Gain Settings és 248 1.98 1.54 
TPAO122PWPR 296-2451-1-ND 2W Stereo Audio Power Amp with 

Internal Gain Settings ad 2.48 1.98 1.54 
TPAO122PWPR 296-2451-2-ND 2W Stereo Audio Power Amp with 

Internal Gain Settings 2806.00/2,000 
TPAO132EVM 296-10801-ND Evaluation Module for TPA0132. asec (O2ETB) - = 
TPAO132PWP 296-2452-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp with 

DC Volume Control ‘a 3.42 274 213 
TPAO132PWPR 296-2452-1-ND 2W Stereo Audio Power Amp with 

DC Volume Control 3.42 274 2.13 
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TPAO132PWPR 296-2452-2-ND 2W Stereo Audio Power Amp with TPA2000D2PWPR 296-2467-2-ND 2W Filterless Stereo Class-D 
DC Volume Control 3876.00/2,000 Audio Power Amplifier: 24-HTSSOP 3698.00/2,000 
TPAO142EVM 296-10802-ND Evaluation Module for TPAO142 27 — — TPA2000D2PWR 296-13382-1-ND | 2W Filterless Stereo Class-D 
TPAO142PWP 296-2453-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp with Audio Power Amplifier 94-HTSSOP 3.26 2.61 2.03 
DC Volume Control so 3422.74 213 TPA2000D2PWR 296-13382-2-ND | 2W Filterless Stereo Class-D 
TPAO142PWPR 296-2453-1-ND ae Siero Auto rower Amp with poe as Audio Power Amplifier. 94-HTSSOP 3698.00/2,000 
‘lume Contro! ws : 14 2. TPA2000D4DAP 296-10830-5-ND | 2W Class-D Filter! 
TPAQ142PWPR 296-2453-2-ND | 2W Stereo Audio Power Amp with hie nt eli ' 
DC Vol C fj 3876.00/2,000 Audio Power Amp. 32-HTSSOP 3.71 2.97 2.31 
TPAD{S5EVM PORSRO AEM valuation bA artes apni easy) eae TPA2000D4EVM 296-10831-ND _| Evaluation Module for TPA2000D4 — 6278 — — 
NaUaHOn OCU HOT, : = TPA2001D1EVM 296-10832-ND Evaluation Module for TPA2001D1 7a = 
TPAO152PWP 296-2454-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp ie Ee _D Fi 
with Digital Volume Control A-HTSSOP 4.05 3.24 2.52 TPA2001D1PW 296-7010-5-ND 1W Class-D Filterless Mono 
TPAO152PWPR 296-2454-1-ND | 2W Stereo Audio Power Amp Audio!Power Amp: ~16-TSSOP BRUGES OED S 
with Digital Volume Control... DA-HTSSOP 4.05 3.24 2.52 TPA2001D2EVM 296-10833-ND Evaluation Module for TPA2001D2 — 2a — — 
TPAO152PWPR 296-2454-2-ND | 2W Stereo Audio Power Amp TPA2001D2PWP 296-2468-5-ND | 1WClass-D Stereo Audio 
with Digital Volume Contrdl........... 24-HTSSOP 4590.00/2,000 canSuDoeWeR ae aes Nn ieee oe a 24-HTSSOP 2.70 2.16 1.68 
TPAO162EVM 296-10804-ND Evaluation Module for TPA0162 —— | 28 — — — ey OE SNES 
TPAO162PWP 296-2455-5-ND | 2W Stereo Audio Power Amp Power Amp 24-HTSSOP 2.70 2.16 1.68 
with Digital Volume Contrdl......... 24-HTSSOP 4.05 3.24 2.52 TPA2001D2PWPR 296-2468-2-ND —_| 1W Class-D Stereo Audio 
TPAO162PWPR 296-2455-1-ND | 2W Stereo Audio Power Amp Power Amp... 24-HTSSOP 3060.00/2,000 
with Digital Volume Control........... 24-HTSSOP 4.05 3.24 2.52 TPA2005D1DGN 296-17691-5-ND | 1.1W Class-D Audio Power Amp M47) 1123) 299) 
TPAO162PWPR 296-2455-2-ND 2W Stereo Audio Power Amp TPA2005D1DRBR 296-15131-1-ND | 1.1W Class-D Audio Power Amp 147 1.23.98 
with Digital Volume Contrdl.... 4590.00/2,000 TPA2005D1DRBR 296-15131-2-ND 1.1W Class-D Audio Power Amp. 1911.00/3,000 
TPAO172EVM 296-10805-ND Evaluation Module for TPAO172 6278 — — TPA2005D1EVM 296-20582-ND Evaluation Module for TPA2005D1 aa — — 
TPAO172PWP 296-7000-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp... 5.51 441 3.43 TPA2005D1GQYR 296-15073-1-ND 1.1W Mono Filter Free Class-D Audio 
TPAO202PWP. 296-1940-5-ND___| 2W Stereo Audio Power Amp 3.22 258 2.01 Power Amp... 147 123 98 
TPAO202PWPR 296-1940-1-ND | 2W Stereo Audio Power Amp 3.22 258 2.01 TPA2005D1GQYR 296-15073-2-ND | 1.1W Mono Filter Free Class-D Audio 
TPAO202PWPR 296-1940-2-ND | 2W Stereo Audio Power Amp 3646.00/2,000 Power Amp... 1592.50/2,500 
TPA0211DGN 296-2456-5-ND | 2W Mono Audio Power Amp. 1.75 1.40 1.05 TPA2005D1ZQYR 296-18921-1-ND | 1.4W Mono Filter Free Class-D Audio 
TPA0211DGNR 296-2456-1-ND | 2W Mono Audio Power Amp. 1.75 140 1.05 Power Amp... 147 123 98 
TPAO21 1DGNR 200 ;28 5072, NDEEES) 2W Mono Audio Power Amp. 2240,00/2,500 TPA2005D1ZOYR | 296-18921-2-ND | 1.4W Mono Filter Free Class-D Audio 
TPAO211EVM 296-10807-ND Evaluation Module for TPAO211 as — — 1592.50/2,500 
TPA0212EVM 296-10808-ND Evaluation Module for TPAQ212 62.78 = = TPA2006D1DRBR 296-20783-1-ND 
TPAQ212PWP 296-2457-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp with 4 1.47 123 98 
Feane seWbR Soe pase tN Pit earners wer A HTSSOP ac TPA2006D1DRBR | 296-20783-2-ND | 1.45W Mono Filter Free Class-D 
i ft Audio Power Amp.... 1911.00/3,000 
GPRODIOBWER aT at Se Cool at HISSOP BRBSS Ma SSRRES TPA2008D2EVM 296-18922-ND _| Evaluation Module for TPA2008D2 Oy a= 
Select Gain Set/Mux Coat 24-HTSSOP 2806.00/2,000 TPA2008D2PWP 296-15339-5-ND 3W Filter Free Class-D Audio Power Amp 
TPAO213DGQR 296-7001-1-ND _|2W Mono Audio Power Amp with DC Volume Gontro AHTSSOP 4.05 3.24 2.52 
with Headphone Drive. 245 197 1.53 TPA2008D2PWPR 296-17158-1-ND sw Filter Free Class-D Audio Power Amp 
TPA0213DGQR 296-7001-2-ND —|2W Mono Audio Power Amp with DC Volume Control .. 24-TSSOP 4.05 3.24 2.52 
with Headphone Drive. 3432.50/2,500 TPA2008D2PWPR 296-17158-2-ND 3W Filter Free Class-D Audio Power Amp 
TPAQ213EVM 296-10809-ND Evaluation Module for TPAO213 as =| — with DC Volume Control -24-TSSOP 4590.00/2,000 
TPA0222EVM 296-10810-ND Evaluation Module for TPA0222. 62.78 = — TPA2010D1EVM 296-18923-ND Evaluation Module for TPA2010D1 62.78 _ _ 
TPAQ222PWP 296-2458-5-ND | 2W Stereo Audio Power Amp with 4 TPA2010D1YZFR 296-16648-1-ND  |2.5W Audio Power Amp 130 104 78 
Select Gain Set/Mux Control.........24-HTSSOP 2.48 1.98 1.54 TPA2010D1YZFR 296-16648-2-ND | 2.5W Audio Power Amp. 1998.00/3,000 
TPAQ222PWPR 296-2458-1-ND | 2W Stereo Audio Power Amp with 4 TPA2010D1YZFT 296-16659-1-ND | 2.5W Audio Power Amp. 155 124 93 
Select Gain Set/Mux Control.......... 24-HTSSOP 2.48 1.98 1.54 TPA2010D1YZFT 296-16659-2-ND | 2.5W Audio Power Amp. 217.00/250 
TPAQ222PWPR 296-2458-2-ND | 2W Stereo Audio Power Amp with 4 TPA2012D2EVM 296-21137-ND Evaluation Module for TPA2012D2 6278 
Select Gain Set/Mux Contrdl..........24-HTSSOP 2806.00/2,000 TPA2012D2RTJR 296-17692-1-ND | 2.1W Stereo Filter Free Class-D Audio 
TPA0223DGQR 296-7002-1-ND 2W Mono Audio Power Amp Power Amp... 2.38 1.90 1.43 
with Headphone Drive. 245 1.97 1.53 TPA2012D2RTJR 296-17692-2-ND | 2.1W Stereo Filter Free Class-D Audio 
TPA0223DGQR 296-7002-2-ND — |2W Mono Audio Power Amp Power Amp... 3648.00/3,000 
with Headphone Drive. 10-MSOP 3432.50/2,500 TPA2012D2YZHR 296-18665-1-ND | 2.1W Stereo Filter Free Class-D Audio 
TPAO223EVM 296-10811-ND Evaluation Module for TPA022. — | 62.78 _— _ Power Amp... 236 1.89 1.47 
TPA0232EVM 296-10812-ND Evaluation Module for TPA0232 — 272 —- — AEGeRo: 5 Au 
TPAQ232PWP 296-2459-5-ND | 2W Stereo Power Amplifier... eee |e oc Aide sarouiniauints 
TPAO233DG0R Zoos D0salE NB Ge ee agar eon ates TPA203201YZFR 296-20659-1-ND | 2.75W Fixed Gain Mono Audio 
= = - = Power Amp... 1.50 1.20 90 
TPA0233DGQR 296-7003-2-ND ee wone ee Pepeunci TPA2032D1YZFR 296-20659-2-ND | 2.75W Fixed Gain Mono Audio 
TPA0233EVM 296-10813-ND _| Evaluation Module for TPA0233 62.78 , EOWEL AMD: = 25080073 000 
TPA0242EVM 296-10814-ND _| Evaluation Module for TPAG242 2 = = TPA2033D1YZFR 296-20660-1-ND | 2.75W Fixed Gain Mono Audio 
TPA0242PWP 296-2460-5-ND __| 2W Stereo Power Amplifier... 3.60 2.88 2.24 Power Amp 150 120 90 
TPA0243DGQR 296-7004-1-ND | 2W Mono Audio Power Amp TPA2033D1YZFR 296-20660-2-ND at a ain aga aD 
with Headphone Drive. 259 207 1.61 OWEI- AMP ei - AUUEeS 
TPA243DGQR 296-7004-2-ND | 2W Mono Audio Power TPA2034D1YZFR 296-20661-1-ND | 2.75W Fixed Gain Mono Audio 
with Headphone Drive. 3622.50/2,500 Power Amp 150 1.20.90 
TPAQ243EVM 296-10815-ND Evaluation Module for TPA0243 2. — TPA2034D1YZFR 296-20661-2-ND | 2.75W Fixed Gain Mono Audio 
TPAQ252EVM 296-13567-ND Evaluation Module for TPAO252 62.78 — — Power Amp... 9-wesP 2304.00/3,000 
TPAO252PWP 296-7005-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp wi TPA3001D1PWPR 296-14200-1-ND 20W Mono Class-D Audio Amp..........24-TSSOP 5.00 4.00 3.38 
Digital Volume Control/Memory ....24-HTSSOP 4.05 3.24 2.52 TPA3001D1PWPR 296-14200-2-ND | 20W Mono Class-D Audio Amp . 6250.00/2,000 
TPAO253DGQR 296-7006-1-ND | 1W Mono Audio Power Amp TPA3002D2EVM 296-20583-ND Evaluation Module for TPA3002D 6278 
with Headphone Drive. 1501.20 90 TPA3002D2PHPR 296-14201-1-ND | 9W Class-D Audio Amp with 
TPAO253DGQR 296-7006-2-ND | 1W Mono Audio Power Amp DC Volume Control 48-HTOFP 6.60 5.28 4.46 
with Headphone Drive. 1920.00/2,500 TPA3002D2PHPR 296-14201-2-ND | 9W Class-D Audio Amp with 
TPAO253EVM 296-10816-ND Evaluation Module for TPAO253 we (6278 DC Volume Control . 48-HTOFP 4125.00/1,000 
TPAO312PWP 296-10817-5-ND 2W Stereo Power Amplifier... 24-HTSSOP 2.48 1.98 1.54 TPA3003D2EVM 296-20584-ND Evaluation Module for TPA3003D2 62.78 = ae 
TPA1517DWP 296-7007-5-ND __| 6W Stereo Audio Power Amp 20-HSOP 2.50 2.00 1.50 TPA3003D2PFB 296-15037-ND 3W Class-D Audio Amp with 
TPA1517DWPEVM 296-10825-ND Evaluation Module for TPA1517. we | 62.78 _ _ DC Volume Control 6.00 4.80 4.05 
TPA1517DWPR 296-7007-1-ND 6W Stereo Audio Power Amp. 20-HSOP) 2.25 «1.80 1.40 TPA3004D2EVM 296-20585-ND Evaluation Module for TPA3004D2 62.78 = 
TPA1517DWPR 296-7007-2-ND 6W Stereo Audio Power Amp. 20-HSOP 2550.00/2,000 TPA3004D2PHPR 296-15038-1-ND | 12W Class-D Audio Amp with 
TPA1517NE 296-7008-5-ND 6W Stereo Audio Power Amp. 20-Dip 203 1.62 1.22 DC Volume Control 48-HTOFP 6.50 5.20 4.39 
TPA1517NEEVM 296-10826-ND Evaluation Module for TPA15 wu | 62.78 TPAR0DAD2PHPA 296-15038-2-ND | T2W Class-D Audio Amp with 
TPAZOOODIGOQCR [eee a Mono gas Eamets DC Volume Control .48-HTOFP 4063.00/1,000 
; : : : TPA3005D2EVM 296-18924-ND Evaluation Module for TPA3005D2 ema — — 
TPAZOOODIGQCR = Zabel oose ND eae Mono Heoe SR tO TPA3005D2PHPR | 296-17058-1-ND | BW Class-D Stereo Audio 
TPA200001PW 296-7009-5-ND | 2W Class-D Filterless Mono : Power. AMP: AG-HTOFP GAUIGORIRGS IME Es 
Audio Power Amp 236 1.89 1.47 TPA3005D2PHPR 296-17058-2-ND | 6W Class-D Stereo Audio 
Ere ai Power Amp .48-HTQFP 3688.00/1,000 
TOTO ee aero teTssop 3.26 2.61 2.03 |  TPAS0O7D1EVM 296-18925-ND | Evaluation Module for TPA3OO7D1 Sxe = = 
TPA2000D1TPWRO1 |296-18920-2-ND | 2W Glass-D Filterless Mono ° ; ; TPA3007D1PW 296-15792-5-ND | 6.5W Audio Power Amp. .24-TSSOP 4.39 3.51 2.73 
Audio Power Amp 6-TSSOP 3698.00/2,000 TPA3008D2EVM 296-18926-ND Evaluation Module for TP. — 278 — — 
TPA2000D1EVM 296-10828-ND Evaluation Module for TPA2000D1 — fee TPA3008D2PHP 296-17210-ND 10W Stereo Class-D Audio 
TPA2000D2EVM 296-10829-ND Evaluation Module for TPA2000D2 62.78 — — Power Amp -A8-HTOFP 6.20 4.96 4.19 
TPA2000D2PWP 296-2467-5-ND | 2W Filterless Stereo Class-D TPA3100D2EVM 296-21138-ND Evaluation Module for — (i 
Audio Power Amplifier. 24-HTSSOP 3.26 261 2.03 TPA3100D2PHPR 296-19603-1-ND | 20W Stereo Class-D Audio Power 
TPA2000D2PWPR 296-2467-1-ND | 2W Filterless Stereo Class-D 48-HTOFP 7.00 5.60 4.73 
Audio Power Amplifier. 24-HTSSOP 3.26 2.61 2.03 (Continued) 
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TL. Digi-Key ts Price Each Tale Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 2 = 100 
TPA3100D2PHPR 296-19603-2-ND | 20W Stereo Class-D Audio Power gee ORO TPAG120A2DWP 296-16920-5-ND | High Fidelity Headphone Amp..............20-SOIC 4.28 3.42 2.66 
+PAS1OODOREIA pene oRa EM TPAG120A2EVM 296-18927-ND Evaluation Module for TPAG120A2 ao — 1268 — — 
TPA6130A2RTJR 296-21656-1-ND 138mW DirectPath™ Stereo Headphone 
TPA3100D2RGZR | 296-19423-2-ND Dome eiee: Amp NEW!... SH3 BG) Ne 
40850.00/2,500 TPA6130A2RTJR 296-21656-2-ND 138mW DirectPath™ Stereo Headphone 
: a Amp NEW!..... 5481.00/3,000 
TPA3101D2EVM 296-21139-ND Evaluation Module for TPA3101D 190.89 é 
TPA3101D2PHP 296-19554-1-ND {OW Stereo Class.D Audio Power TPA6130A2YZHT 296-21344-1-ND peel Stereo Headphone Sennen 
Amp 48-HTOFP 6.20 4.96 4.19 mp Lien : K : 
TPA3101D2PHP 296-19554-2-ND TPA6130A2YZHT 296-21344-2-ND 138mW DirectPath™ Stereo Headphone 
48-HTQFP 1007.50/250 Amp NEW!. - 16-DSBGA 565.25/250 
TPA3101D2RGZR 296-19424-1-ND TPA6203A1DGNR 296-19604-1-ND 1.25W Mono Diff. Audio Power Amp....8-MSOP 1.29 1.08  .86 
Amp 6.20 4.96 4.19 TPA6203A1DGNR 296-19604-2-ND | 1.25W Mono Diff. Audio Power Amp... 8-MSOP 1397.50/2,500 
TPA3101D2RGZR 296-19424-2-ND —_| 10W Stereo Class- TPA6203A1DRBR 296-19790-1-ND | 1.25W Mono Diff. Audio Power Amp 129 108 86 
Amp 9610.00/2,500 TPA6203A1DRBR 296-19790-2-ND | 1.25W Mono Diff. Audio Power Amp 1677.00/3,000 
TPA3107D2PAPR 296-21343-1-ND | 15W Stereo Class-D Audio TPA6203A1EVM 296-13569-ND Evaluation Module for TPA6203A1 ... 6278 — — 
Power Amp NEW!.... 6.70 5.36 4.53 TPA6203A1GQVR 296-12753-1-ND _| 1.25W Mono Diff. Audio Power Amp 1.29 1.08 86 
TPA3107D2PAPR 296-21343-2-ND | 15W Stereo Class-D Audio TPA6203A1GQVR 296-12753-2-ND | 1.25W Mono Diff. Audio Power Amp 1397.50/2,500 
Power Amp NEWS... 4188.00/1,000 eqn f A “ 
ea SODDBWE PoE EnIAMM| O6W Steen Close D Aud TPA6203A1ZQVR 296-17902-1-ND | 1.25W Mono Diff. Audio Power Amp 129 108 86 
Powe Mie NEWT al Bh) GR ASD TPA6203A1ZQVR 296-17902-2-ND | 1.25W Mono Diff. Audio Power Amp 1397.50/2,500 
Be nerara Seog ‘ é : TPA6204A1DRBR 296-17059-1-ND | 1.7W Diff. Audio Power Amp .. 192 144 1.08 
TRASeONDIDEP pecs cacab mam | “OW Mono Digtal Input Audio a6) AT Ae TPAG204M1DRBR _|296-17059-2-ND__|1.7W Diff, Audio Power Amp. 1842,00/3,000 
TPA3200D1EVM 206-21140-ND Evaluation Module for TPA3200D 273° =O TPAG204A1EVM 296-18928-ND Evaluation Module for TPAG204A1 «2... — 272 — — 
TPA4411EVM 296-17385-ND Evaluation Module for TPA4411... 273) — TPA6205A1DGNR 296-21262-1-ND Beara: 
TPA4411MRTJT 296-18278-1-ND 80mW Capless Stereo Headphone : : 3 
Driver... 1.90 152 1.14 TPA6205A1DGNR 296-21262-2-ND 
TPA4411MRTJT 296-18278-2-ND | 80mW Caples Stereo Headphone a 1397.50/2,500 
Driver... 266.00/250 TPA6205A1DRBT 296-20784-1-ND | 1.25W Mono Fully Diff. Audio Power 
TPA4411RTJT. 296-17312-1-ND 80mW Capless Stereo Headphone Amp... 144 1.20 96 
Driver... 2.00 1.60 1.20 TPA6205A1DRBT 296-20784-2-ND | 1.25W Mono Fully Diff. 
TPA4411RTJT. 296-17312-2-ND 80mWw Capless Stereo Headphone Amp 480.00/250 
Driver... 280.00/250 TPA6205A1ZQVR 296-21425-1-ND | 1.25W Mono Fully Diff. Audio 
TPA4411YZHR 296-18666-1-ND — |80mW Capless Stereo Headphone Power Amp NEW! 1.29 1.08 86 
Driver... 1.90 1.52 1.14 
TPAA4TIVZHR 296-18666-2-ND | 80mW Caples Stereo Headphone TENSOR poner amp eWr enrianiean 
Driver... 2919.00/3,000 SaRnnesey oir eerste me eae 
TPA48600 296-7013-5-ND —_|1W Mono Audio Power Amp. 16-SOIC 1.25 100 75 TRAG2T1A1DGN pocgis oN) 3-1 W Mono Diff. Audio Power Amp... Te We 
eel ‘ é TPA6211A1DRBR 296-17101-1-ND | 3.1W Mono Diff. Audio Power Amp 130 104 78 
TPA4861D 296-7014-5-ND | 1W Mono Audio Power Amp. 8SOIC 125 100 75 Ht sue 
TPA4861DR 296-7014-1-ND __|1W Mono Audio Power Amp. B-SOIc 125 100 75 TPAG211A1DRBR 296-17101-2-ND_|3.1W Mono Diff. Audio Power Amp 1998.00/3,000 
TPA48610R 296-7014-2-ND | 1W Mono Audio Power Amp. 8-SOIC 1600.00/2,500 LE eee Sp elaine oe Parr 
TPA4860EVM 296-10838-ND Evaluation Module for TPA4860 —- 28 — — -18253-1- GHz to 2.7GHz, 1W Power Amp : : E 
TPASO50RSAR 296-19884-1-ND | Stereo Digital Audio Lip-Sync Delay. 640 5.12 4.32 TRF1123IRTMR 296-18253-2-ND | 2.1GHz to 2.7GHz, 1W Power Amp 17670.00/3,000 
TPA5050RSAR 296-19884-2-ND | Stereo Digital Audio Lip-Sync Delay. 11904.00/3,000 TRF1223IRTMR 296-18254-1-ND | 3.3GHz to 3.8GHz, 1W Power Amp 833 7.50 6.65 
TPAS5051RSAR 296-20711-1-ND _ | 4-Ch. Digital Audio Lip-Sync Delay 640 512 4.32 TRF1223IRTMR 296-18254-2-ND _| 3.3GHz to 3.8GHz, 1W Power Amp 18225.00/3,000 
TPA5051RSAR 296-20711-2-ND | 4-Ch. Digital Audio Lip-Sync Dela 11904.00/3,000 TS321IDBVR 296-21173-1-ND | Low Power Single Op Amp 80 60 45 
TPA5052RSAR 296-20712-1-ND —_| Stereo Digital Audio Lip-Sync Delay. 5.90 4.72 3.99 T$321IDBVR 296-21173-2-ND —_| Low Power Single Op Amp 780.00/3,000 
TPA5052RSAR 296-20712-2-ND —_| Stereo Digital Audio Lip-Sync Delay. 10974.00/3,000 TS321IDR 296-21174-1-ND | Low Power Single Op Amp 80 60 45 
TPA6010A4EVM 296-10840-ND Evaluation Module for TPA6010A4 62.78 - = TS321IDR 296-21174-2-ND | Low Power Single Op Amp 650.00/2,500 
TPAGO10A4PWPR 296-7015-1-ND 2W Stereo Audio Power Amp w/Bass TSM102AIDR 296-21198-1-ND | Dual Op Amp, Dual Comparator, and 
sRAGIERGTWOR SCIEN ye eee Honus conte shanna DP ATSSO 5.06 4.05 3.15 Voltage Reference . 96 80 .64 
- -2- tereo Audio Power Amp w/Bass a 9-1 
Boost/DC Volume Control 5738.00/2,000 TSM102AIDR 296-21198-2-ND pie ae and Wren 
TPA6011A4EVM 296-13568-ND Evaluation Module for TPAGO11 au — — pec 
TPAGO11A4PWP 296-16919-5-ND | 2W Stereo Audio Power Amp 257 206 1.60 TSM 02AIPWR esas ELD Pvc eu Dual Comparator, and se-rsc0p Soa 
TPAGO11A4PWPR 296-12678-1-ND | 2W Stereo Audio Power Amp. 2.57 2.06 1.60 oltage neterence ‘ 3 4 é 
' TSM102AIPWR 296-21199-2-ND Dual Op Amp, Dual Comparator, and 
TPA6011A4PWPR 296-12678-2-ND | 2W Stereo Audio Power Amp... 2908.00/2,000 WVallans Ratan 46-TSSOP cEaTDaTT 
TPA6017A2EVM 296-20586-ND Evaluation Module for TPAGO17 62.78 ao ae 
TPA6017A2PWPR 296-12506-1-ND | 2W Stereo Audio Power Amp 2.08 166 1.25 TSM102IDR 296-21200-1-ND | Dual Op Amp, Dual Comparator, and 
TPA6O17A2PWPR 296-12506-2-ND | 2W Stereo Audio Power Amp 2158.00/2,000 Voltage Reference -l6-SOIC 96 7254 
TPA6020A2EVM 296-21141-ND Evaluation Module for TPAG020A2 a8 — — TSM102IDR 296-21200-2-ND | Dual Op Amp, Dual Comparator, and 
TPAGO20A2RGWR 296-18667-1-ND | 2.8W Stereo Fully Diff. Audio Voltage Reference. 16-SOIC 780.00/2,500 
Power Amp 259 2.07 1.61 TSM102IPWR 296-21201-1-ND Dual Op Amp, Dual Comparator, ani 
TPA6020A2RGWR 296-18667-2-ND 2.8W Stereo Fully Diff. Audio Voltage Reference. 16-TSSOP 96 12 54 
Power Amp 4347.00/3,000 TSM102IPWR 296-21201-2-ND —_| Dual Op Amp, Dual Comparator, and 
TPA6021A4EVM. 296-21142-ND Evaluation Module for TPA6021A4 62.78 — _— Voltage Reference. 16-TSSOP 638.00/2,000 
TPA6021A4N 296-18249-5-ND | 2W Stereo Audio Power Amp... 2AON AGS 1226 TSM104WAIDR 296-21202-1-ND | Quad Op Amp and Programmable 
TPA6O30A4EVM 296-20587-ND Evaluation Module for TPAGO30A 22 — — Voltage Reference .16S0IC =—.90S 7560 
TPAGO30A4PWP- 296-13866-5-ND — | 3W Stereo Audio Power Amp... 3:15) 2:52, 1:96 TSM104WAIDR 296-21202-2-ND | Quad Op Amp and Programmable 
Tausmoaren [sewicato [su tesco anp—eate "ua Sts tang hace os 
TPAG100A2DR 296-7017-1-ND  |50mW Ultra-LV Audio Power Amp 705. 88 ~.70 ee eae SSAA BLD pee rogrammable 1e-Tssop WRCOR Een 
TPA6100A2DR 296-7017-2-ND | 50mW Ultra-LV Audio Power Amp 1137.50/2,500 TSM O4WAIPWR POROUS NDE Cuiad Op Amp and Proarammable : : s 
TPA6100A2EVM 296-10841-ND Evaluation Module for TPAG100A2 au — — volt P R i a apereeoe RAMIDAAD 
TPAG101A2D 296-7018-5-ND | 50mW Ultra-LV Fixed Gain Stereo BHAOE erSTence Es 
Headphone Audio Power AMP ....s.:...- 8SOIC 1.05 88 70 TSM104WIDR 296-21204-1-ND ee a and Programmable eco: MCs 
TPAG101A2DGKR 296-7019-1-ND | 50mW Ultra-LV Fixed Gain Stereo SBS Taterence corals : : : 
Headphone Audio Power Amp............ 8-MSOP 1.35 113 90 TSM104WIDR 296-21204-2-ND cer Op eae and Programmable 4-8 Prin 
TPA6101A2DGKR 296-7019-2-ND | 50mW Ultra-LV Fixed Gain Stereo oltage Reference won 16 00/2, 
Headphone Audio Power Amp.......... 8-MSOP 1462.50/2,500 TSM104WIPWR 296-21205-1-ND | Quad Op Amp and Programmable 
TPA6101A2EVM 296-10842-ND Evaluation Module for TPAG101A2 .— [62 o Voltage Reference 16-TSSOP 88 «= 66.— «50 
TPA6101A2ZQYR 296-21674-1-ND  |50mW Ultra-LV Fixed Gain Stereo TSM104WIPWR 296-21205-2-ND ued Op Amp and Programmable cna 
Headphone Audio Power Amp NEW!..15-BGA 1.05 88 70 oltage Reference. 586.00/2, 
TPA6101A2ZQYR 296-21674-2-ND | 50mW Ultra-LV Fixed Gain Stereo UA741CD 296-11106-5-ND —_| General Purpose Op Amp 40 82 .24 
Headphone Audio Power Amp NEW!.. 15-BGA 1137.50/2,500 UA741CDR 296-15051-1-ND | General Purpose Op Amp ACO ome d 
TPA6102A2D 296-7020-5-ND 50mW Ultra-LV Audio Power Amp 8-SOIC 1.05 88 70 UA741CDR 296-15051-2-ND | General Purpose Op Amp 270.00/2,50 
TPA6102A2EVM 296-11637-ND Evaluation Module for TPAG102A2 .. a8 — — UA741CP 296-11107-5-ND | General Purpose Op Amp... 40 32 «24 
TPA6102A2DGKR 296-7021-1-ND eon rea Voltage Audio (See dist wag UA747CN 296-12963-5-ND _| Dual General Purpose Op Am 80.64 
Over ny : ; : UC31760P 296-11210-5-ND |Full Bridge Power Amp 953 8.45 
TPA6102A2DGKR 296-7021-2-ND | 50mW Ultra-Low Voltage Audio icsi7a08 396-12754-5-ND |Full Bridge Power Amp 1G ogy 
Power Amp Peele UC3901D 296-11338-5-ND | Isolated Feedback Generat 3.69 287 
TPAG110A2DGN 296-10843-5-ND | 150mW Stereo Power Am hl ee ‘ 52 SOletEC, FBeCUaGK aenerato : 
TPABTIOAZEVM 206-10844-ND Evaluation Module for UC3901N 296-11339-5-ND —_| Isolated Feedback Generato 3.69 2.87 
TPAGIIOA2 OW = = VCA810AID 296-17491-5-ND | High Gain Adjust Range, Wideband, 
TPAG111A2DGN 296-10845-5-ND | 150mW Stereo Power Am hl G8 a) Voltage Gontrolled Amp... 9.98 
TPA6111A2DR 296-10846-1-ND | 150mW Stereo Power Am 1.33 1.06 80 VCA8101D 296-17317-5-ND | High Gain Adjust Range, Wideband, 
TPA6111A2DR 296-10846-2-ND _|150mW Stereo Power AMP. ...csesecsneen 8-SOIC 910.00/2,500 Voltage Controlled Amp 9.58 8.63 7.65 
TPAG111A2EVM 296-10847-ND Evaluation Module for VCA2611/250 296-15778-1-ND | Dual Variable Gain Amp 
TPAG111A2. a 6278) — — with Low Noise Preamp 17.03 15.89 14.76 
TPA6112A2DGQR 296-10848-1-ND | 150mW Stereo Power Am 10-HTSSOP 141 93 74 VCA2611Y/250 296-15778-2-ND | Dual Variable Gain Amp 
TPA6112A2DGQR 296-10848-2-ND | 150mW Stereo Power Am 10-HTSSOP 1202.50/2,500 with Low Noise Preamp 3617.75/250 
TPA6112A2EVM 296-10849-ND Evaluation Module for TPA — 278m — — (Continued) 
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XAS INSTRUME AMPLIFIERS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
= 5 CDC516DGG 296-20833-5-ND |3.3V PLL Clock Driver 552 442 373 
Las Plot fey ee BEG Eai CDC536DB 296-6707-5-ND —_|3.3V PLL Clock Driver 4.50 3.60 280 
b : ption Pkg. 1 25 100 4 
— = CDC536DBR 296-6707-1-ND —|3.3V PLL Clock Driver 450 360 280 
VCA2612Y/250 VCA2612YCT-ND | Dual Low Noise Variable Gain Amp.......48-TOFP 20.63 19.25 17.88 CDCSa6DBR 296-6707-2ND  |3.3V PLL Clock Driver 5100.00/2,000 
VCA2612Y/250 VCA2612YTR-ND | Dual Low Noise Variable Gain Amp.......48-TOFP 4382.75/250 CDesa2PAH Bae ae 9.3) PLL Clock Driver Age een Gas 
VCA2613Y/250 VCA2613YCT-ND | Dual Low Noise Variable Gain Amp.......48-TOFP 16.95 15.82 14.69 is Z : : i 
VCA2613Y/250 VCA2613YTR-ND —_| Dual Low Noise Variable Gain Amp.......48-TQFP 3602.00/250 CDC586PAH 296-6709-5-ND Tri-State 3.3V PLL Clock Driver............ 52-TQFP 9.33 840 7.45 
VCA2614Y/250 VCA2614Y/250CT-ND | Dual Variable Gain Amp CDC706PW 296-21381-5-ND Prog. 3-PLL Clock Synthesizer/Multiplier/ 
with Input Buffer 32-TOFP 15.41 13.88 12.31 Divider NEWS. .20-TSSOP 7.20 5.76 4.86 
VCA2614Y/250 VCA2614Y/250TR-ND | Dual Variable Gain Amp CDC857-2DGG 296-14163-5-ND | 2.5V PLL Clock Driver -48-TSSOP 9.48 8.54 7.57 
with Input Buffer -32-TOFP 2948.44/250 CDC906PW 296-21382-5-ND _| Prog. 3-PLL Clock Synthesizer/Multiplier/ 
VCA2615EVM 296-21211-ND Evaluation Module for VCA261 ae— (19089) Divider NEWE.. .20-TSSOP__ 4.95 3.96 3.08 
VCA2615RGZT 296-19304-1-ND Dual Low Noise Variable Gain Amp CDC924DL 296-6714-5-ND 133MHz Clock Synthesizer/Drive| 56-SSOP 3.85 3.08 2.40 
with Preamp 48-QFN 14.83 13.35 11.84 CDC925DL 296-6715-5-ND 133MHz Clock Synthesizer/Drive! 56-SSOP 5.45 436 3.39 
VCA2615RGZT 296-19304-2-ND | Dual Low Noise Variable Gain Amp CDC930DL 296-15611-5-ND — |133MHz Diff. Clock Syn./Drive 56-SSOP 2.68 215 1.67 
with Preamp... 48-QFN 2837.00/250 CDC950DGG 296-9435-5-ND  |133MHz Diff. Clock Syn./Driver..........48-TSSOP 2.79 2.24 1.74 
VCA2616YT VCA2616YT-ND | Dual Variable Gain Amp CDC960DL 296-12725-5-ND _|200MHz Clock Synthesizer/Driver........48-SSOP 3.74 2.99 2.33 
with Low Noise Preamp AB-TOFP 17.03 15.89 14.76 CDC2509BPW 296-20832-5-ND |3.3V PLL Clock Driver... -24-TSSOP 4.68 3.75 2.92 
VCA2617EVM 296-21212-ND__| Evaluation Module for VCA2617 — 1190.89 CDC2536DB 296-6688-5-ND —_| Tri-State 3.3V PLL Clock Driver..........28-SSOP 4.50 3.60 2.80 
VCA2617RHBT 296-18347-1-ND | Dual Variable Gain Amp 32-QFN 14.58 13.13 11.64 CDC2351DB 296-12628-5-ND | Tri-St. 3.3V, 1-10 Line Clock D 24-SSOP 8.66 7.80 6.92 
VCA2617RHBT 296-18347-2-ND | Dual Variable Gain Amp 32-QFN 2789.00/250 CDC2351DW 296-6680-5-ND | Tri-St. 3.3V, 1-10 Line Clock Driver......24-SOIC 8.66 7.80 6.92 
VCA2618YT 296-14062-1-ND | Dual Variable Gain Amp CDC23510DB 296-9434-5-ND __| Tri-State 1-10 Buffer Clock Driver........24-SSOP_ 10.16 9.15 8.12 
with Input Butier S2-TOFP com CDC2509APWR 296-6681-1-ND | Tri-State 3.3V PLL Clock Driver... 24-TSSOP 4.59 3.68 2.86 
VCA2618YT 296-14062-2-ND | Dual Variable Gain Amp : : el ees : : : 
with Input Buffer 32-TOFP 2948,50/250 CDC2509APWR 296-6681-2-ND | Tri-State 3.3V PLL Clock Driver.........24-TSSOP 5202.00/2,000 
: . : : CDC2509CPW 296-15080-5-ND —|3.3V PLL Clock Driver .24-TSSOP 4.59 3.68 2.86 
VCA2619YT 296-19047-ND Dual Variable Gain Amp 32-TOrP 15.41 13.88 12.31 cDcoE0acPWR Bone NIM 3 3V PLL Clock Driver 24-TSS0P: MCC RECHERITS 
VCA8613YT 296-15991-1-ND | 8-Channel Variable Gain HVQFP 38.10 35.56 33.02 : : . : : : 
i ! CDC2509CPWR 296-6683-2-ND _|3.3V PLL Clock Driver .24-TSSOP 5202.00/2,000 
VCA8613YT 296-15991-2-ND —|8-Channel Variable Gain Amp .. 4-HVOFP 8096.25/250 ; i 
SBATO01 LI-501-ND Linear & Mixed Signal Products Data Book........ AMV” Ga oS CDC2510APWR 296-6684-1-ND 3.3V PLL Clock Driver -24-TSSOP 11.60 9.28 7.83 
CDC2510APWR 296-6684-2-ND  |3.3V PLL Clock Driver .24-TSSOP 14326.00/2,000 
RGGI CDC2510BPWR 296-6685-1-ND  |3.3V PLL Clock Driver .28-TSSOP 11.60 9.28 7.83 
i CDC2510BPWR 296-6685-2-ND  |3.3V PLL Clock Driver .28-TSSOP 14326.00/2,000 
ww TExAS INSTRUMENTS VOLUME CONTROL CDC2510CPW 296-6686-5-ND __|3.3V PLL Clock Driver .24-TSSOP_ 4.59 3.68 2.86 
Tan Digi-Key Price Each CDC2510CPWR 296-6686-1-ND  |3.3V PLL Clock Driver -24-TSSOP 4.59 368 2.86 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 CDC2510CPWR 296-6686-2-ND |3.3V PLL Clock Driver .24-TSSOP 5202.00/2,000 
; CDC2510PWR 296-13641-1-ND —|3.3V PLL Clock Driver .24-TSSOP 7.22 5.78 4.88 
Raver Se an ee esto — — | cocestopwe 296-13641-2-ND  /3.3V/ PLL Clock Driver "24-TSSOP —_-9026.00/2,000 
‘i * Vote Ge a te-bio Meee CDC2516DGGR 296-6687-1-ND _| Tri-State 3.3V PLL Clo ws 48-TSSOP 5.52 4.42 3.73 
Benes Oak PETER ition Performance Stereq ° ee CDC2516DGGR 296-6687-2-ND __| Tri-State 3.3V PLL Clock Driver.........48-TSSOP 6900.00/2,000 
gn CDC2582PAH 296-6689-5-ND  |3.3V Clock Driver... 8-QFP 8.33 7.50 6.65 
Audio Volume Control lB EEE es CDC2586PAH 296-6690-5-ND —_| Tri-State 3.3V PLL Clock Driver 52-TOFP 933 840 7.45 
PGA2311P PGA2311P-ND 5V, High Performance Stereo CDC5801ADBQ 296-21221-5-ND —|Low Jitter Clock Multiplier/Divider.......24-SSOP 5.90 4.72 3.99 
Audio Volume Control 750 6.00 5.07 CDC5801ADBOR 296-19401-1-ND _|Low Jitter Clock Multipler/Divider........24-SSOP 5.90 4.72 3.99 
PGA2311PA PGA2311PA-ND | 5V, High Performance Stereo CDC5801ADBOR 296-19401-2-ND {Low Jitter Clock Multipler/Divider........ 24-SSOP 9145.00/2,500 
Audio Volume Control. 894 7.16 6.04 CDC5801DB0 296-13774-5-ND —_|Low Jitter Clock Multiplier/Divider.......24-SSOP 5.96 4.77 4.03 
PGA2311U PGA2311U-ND 5V, High Performance Stereo CDC5806PW 296-17107-5-ND —_| Three PLLs Based Clock Generator....20-TSSOP 4.84 3.87 3.01 
Audio Volume Control. 750 6.00 5.07 CDC7005-EVM 296-17044-ND Evaluation Module for CDC7005 Series .......... — 254.96 _ _ 
4 7 CDC7005GVAT 296-17399-1-ND 3.3V High PerformanceClock Synthesizer/ 
PGAOSTIA BeN2STIUAGND Ve inee At AAG. ah Jitter Cleaner. w..64-BGA 15.00 14.00 13.00 
PGA23201DW 296-17962-5-ND _| Stereo Audio Volume Control 16-SOIC 13.24 11.93 10.58 CDC700SGVAT 296-17399-2-ND uae auormeeeoes eymeer hen aT EPEC 
Poel poco cams) valuation Module for PGAS311 — eee CDC7005QFN-EVM  |296-20834-ND _| Eval. Module for CDC7005-OFN. Soe = = 
PGA4311U PGA4311U-ND 4-Channel Audio Volume Control. : IC 991 893 7.92 CDC7005RGZT 996-18220-1-ND 3.3V High Perf Clock Synthesi 
‘: F 9! erformance Glock syn esizer/ 
PGA4311UA PGA4311UA-ND _|4-Channel Audio Volume Control..........28-SOIC_11.75 10.58 9.38 sinter Cleanak QFN 16.50 15.40 14.30 
CDC7005RGZT 296-18220-2-ND 3.3V High Performance Clock Synthesizer/ 
DIGITAL AUDIO Jitter Cleaner .... 3506.25/250 
INTERFACE CDC7005ZVAT 296-15744-1-ND —_|3.3V High PerformanceClock Synthesizer/ 
Ul Leng CDC7005ZVAT 096-15744-2-ND | 3'3V igh Prt —a 
nae a men ge 19) erformanceCloc! 
RariNe Destnon Eig a 210 Jitter Cleaner... 3506.25/250 
DIR9001PW 296-21389-5-ND | 96kHz, 24-Bit Digital Audio Interface CDCD5704PW 296-21383-5-ND | Rambus™ XDR™ Clock 
Receiver NEW‘... 439 3.51 2.73 Generator NEW! .28-TSSOP 5.60 448 3.78 
DIX4192IPFBR 296-20643-1-ND Integrated Digital Audio Interface CDCDLP223PW 296-21384-5-ND 3.3V Clock Synthesizer for 
Receiver/Transmitter ... 990 7.92 669 System NEW!..... 20-TSSOP 5.80 4.64 3.92 
DIX4192IPFBR 296-20643-2-ND —_| Integrated Digital Audio Interface CDCE706PW 296-20674-5-ND | Prog. 3-PLL Clock Synthesizer/ 
Receiver/Transmitte .48-TOFP 6188.00/1,000 Multiplier/Divider 20-TSSOP_ 7.20 5.76 4.86 
CDCE906PW 296-20675-5-ND Prog. 3-PLL Clock Synthesizer/ 
BUS Multiplier/Divider.. .20-TSSOP 4.95 3.96 3.08 
CDCF2509PW 296-15356-5-ND —|3.3V PLL Clock Driver .24-TSSOP 7.12 5.70 4.81 
SOLUTIONS CDCF2510PW 296-6718-5-ND —_|3.3V PLL Clock Driver ‘24-TSSOP 7.12 570 4.81 
Digi-Key Price Each CDCF2510PWR 296-6718-1-ND __|3.3V PLL Clock Driver .24-TSSOP_ 7.12 5.70 4.81 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 CDCF2510PWR 296-6718-2-ND —_|3.3V PLL Clock Driver .24-TSSOP 8900.00/2,000 
Clock Drivers CDCF5801ADBQ 296-19620-5-ND — | Clock Multiplier with Delay Control and 
7 7 = Phase Alignment 6.90 4.72 3.99 
CDCTI1FN 296-6675-5-ND _ |3.3V Differential Clock Driver... 28-PLCC 12.83 11.55 10.25 gnitient 
cbc2030W 296-6676-5-ND  |3.3V, 6-Bit Inverter/Clock Driver........20-SOIC 6.90 552 4.66 COCFS801 DBR ALCS D Poe MIGHT. Delay Control and emer 
CDC203DWR 296-6676-1-ND |3.3V, 6-Bit Inverter/Clock Drivel .20-S0IC 6.90 5.52 4.66 COCEREGADEO DORE ISEGSEEM INN SOBNH Diract Rahaa™™ Clack : : : 
CDC203DWR 296-6676-2-ND |3.3V, 6-Bit Inverter/Clock Drivel .20-S0IC 8626.00/2,000 canerater AB ALR BR 
cDC204DW 296-6677-5-ND __|6-Bit Inverter/Clock Driver... .20-S0IC_ 6.00 4.80 4.05 CDCFR83DB0 296-12311-5:-ND _|533MHy Direct Rambus™ : i : 
CDC204DWR 296-6677-1-ND _|6-Bit Inverter/Clock Driver -20-S0IC 6.00 4.80 4.05 Clock Generator 3.82 3.44 268 
cDC204DWR 296-6677-2-ND | 6-Bit Inverter/Clock Driver .20-S0IC 7500.00/2,000 CDCL1810RGZT 296-21571-1-ND —|1.8V, 10 Output, High Performance 
cDC208DW 296-6678-5-ND | Dual 1-to-4 Clock Driver .. .20-S0IC 8.20 6.56 5.54 Clock Distributor NEW..... 11.00 9.90 878 
CDC318ADL 296-1383-5-ND | 1-18 Line Clock Driver 48-SSOP 311 249 1.94 CDCL1810RGZT 296-21571-2-ND _|1.8V, 10 Output, High Performance 
CDC319DB 296-17640-5-ND _|1-10 Line Clock Drive 28-SSOP 3.22 2.58 2.01 Clock Distributor NEW!. 2103.75/250 
CDC328AD 296-6693-5-ND —|1-6 Clock Dvr. w/Selectable Polarity 710 5.68 4.80 CDCL6010RGZT 296-21572-1-ND Tia eH aaEee Pe rere 
ert ae ee 5 an / ie Dvr. wiSelectable Polarity Bi) BE Gels CDCL6010RGZT 296-21572-2-ND _|1.8V, 11 Output, Clock Multiplier/Distributor/ 
| e2- -6 Clock Dvr. w/Selectable Polarity ..... 11005.00/2,500 rf ij 
4 itter Cleaner/Buffer NEW! .48-QFN 2629.75/250 
CDC328ADBR 296-6694-1-ND —|1-6 Clock Dvr. w/Selectable Polarity .... 710 5.68 4.80 
pacers 996-6694-2-ND _|1-6 Clock Dvr w/Selectable Polarity FERN CDCLVD110AVF 296-21573-ND 1-10-10 LVDS Clock Buffer NEW!......32-LOFP 9.35 842 747 
7 a —— CDCLVD110VF 296-13712-5-ND Programmable Low Voltage 1:10 LVDS 
CDC329AD 296-6696-5-ND 1-6 Clock Dvr. w/Selectable Polarity 6.20 496 4.19 Clock Driver ...32-LQFP 9.35 «8.42«-7.47 
CDC337DW 296-6697-5-ND —_|1-8 Clock Driver with Clear 840 6.72 5.67 CDCLVP110VF 296-15357-ND LV 1:10 LVPECL/HSTL with Selectable 
CDC339DB 296-6698-5-ND | 1-8 Clock Driver with Clear 7.00 5.60 4.73 Input Clock Driver.... 9.25 8.33 7.39 
CDC339DBR 296-6698-1-ND | 1-8 Clock Driver with Cleai 7.00 5.60 4.73 CDCM1802RGTT 296-17045-1-ND | Clock Buffer with Prog. Di 8.30 664 5.61 
CDC339DBR 296-6698-2-ND 1-8 Clock Driver with Clea 8750.00/2,000 CDCM1802RGTT 296-17045-2-ND —_| Clock Buffer with Programmable 
cDC339DW 296-6699-5-ND —_| 1-8 Clock Driver with Clear 7.00 560 4.73 Divider 1348.75/250 
cDc340DW 296-6700-5-ND ——_| 1-8 Clock Driver with Tight AC Spec..... 840 672 5.67 CDCM1804RGET 296-18094-1-ND | 1:3 LVPECL Cloc 
cpe341DW 296-6701-5-ND —_|1-8 Clock Driver with Tight AC Spec. .... 9.00 7.20 6.08 LVCMOS Output and Programmable 
cDC351DB 296-6702-5-ND _| Tri-State 3.3V Clock Driver 941 848 7.52 Divider : 10.08 9.08 8.05, 
cbc351DW 296-6703-5-ND _| Tri-State 3.3V Clock Driver. 941 848 7.52 CDCM1804RGET 296-18094-2-ND bares ae Plus ee 
CDC3511DB 296-15849-5-ND | Tri-State 3.3V Clock Driver. 10.83 9.75 8.65 OMA a ‘eensueEa 
CDC3511DW 296-15850-5-ND | Tri-State 3.3V Clock Driver. 10.83 9.75 8.65 CDCM1804RTHT 296-17928-1-ND {4-3 LVPECL Clock Buffer Plus Addi 
CDC391D 296-6704-5-ND |1-6 Clock Driver w/Selectable Polarity..16-SOIG 6.80 5.44 4.59 LVCMOS Output and Programmable 
CDC509PWR 296-6705-1-ND |3.3V PLL Clock Driver... 540 4.32 3.36 Divider 10.08 9.08 8.05 
CDC509PWR 296-6705-2-ND __|3.3V PLL Clock Driver... 6120.00/2,000 
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Lol Digi-Key Price Each Tale Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. if 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
CDCM1804RTHT 296-17928-2-ND | 1:3 LVPECL Clock Buffer Plus Additional CDCVF25081PW 296-12271-5-ND | 3.3V, 1:8 PLL Clock Driver. 16-TSSOP 2.68 215 1.67 
LVCMOS Output and Programmable CDCVF25081PWR 296-12271-1-ND | 3.3V, 1:8 PLL Clock Driver. .16-TSSOP 2.68 215 1.67 
Divider 1928.50/250 CDCVF25081 PWR 296-12271-2-ND | 3.3V, 1:8 PLL Clock Driver. .16-TSSOP 3034.00/2,000 
CDCM7005BGA-EVM | 296-20835-ND Evaluation Module for CDCM7005-BGA 25496 — — CDCVF25084PW 296-15081-5-ND | 3.3V, 1:8 Zero Delay (PLL)x4 
CDCM7005QFN-EVM | 296-20836-ND Evaluation Module for CDCM7005-QFN 254.96 — — Clock Multiplier 16-TSSOP 5.51 441 3.43 
CDCM7005RGZT 296-18208-ND 3.3V High Performance Clock PLL1700E PLL1700E-ND Audio System Multiclock 
Synthesizer/Jitter Cleane! 17.78 16.59 15.41 Generator (PLL) 459 3.68 2.86 
CDCM7005ZVA 296-21637-ND 3.3V High Performance Clock Sy PLL1705DBQ 296-13605-5-ND | 3.3V Dual PLL Multiclock Generato 293 234 1.82 
and Jitter Cleaner NEWE.......-.cu.c0 64-BGA 16.13 15.05 13.98 PLL1706DBQ 296-13606-5-ND | 3.3V Dual PLL Multiclock Generato 293 234 1.82 
CDCM7005ZVAT 296-18221-1-ND | 3.3V High Performance Clock PLL1707DBQ 296-14182-5-ND —_|3.3V Dual PLL Multiclock Generator .. 3.15 252 1.96 
Synchronizer and vitter Cleaner... 64-BGA 17.78 16.59 15.41 PLL1708DB0 296-14183-5-ND —|3.3V Dual PLL Multiclock Generator 3.15 252 1.96 
CDCM7005ZVAT 296-18221-2-ND | 3.3V High Performance Clock TB5D1MD 296-15747-5-ND | Quad Differential PECL Driver 12.00 10.80 9.58 
Synchronizer and Jitter Cleaner.......... 64-BGA 3777.25/250 TB5D1MDW 296-15748-5-ND | Quad Differential PECL Driver 12.00 10.80 9.58 
CDCP1803RGET 296-18095-1-ND | 1:3 LVPECL Clock Buffer with TB5D2HD 296-15749-5-ND | Quad Differential PECL Driver 12.00 10.80 9.58 
Programmable Divider... 7.00 5.60 4.73 TBSD2HDW 296-15750-5-ND _| Quad Differential PECL Driver 12.00 10.80 9.58 
CDCP1803RGET eccalcb eNom) 1:3 LVPECL Clock Buffer with TBSR3D 296-19322-5-ND | Quad Diff. PECL Receiver. 1441 12.98 11.51 
Programmable Divider.... 1137.50/250 TBSR3DW 296-19323-5-ND | Quad Diff. PECL Receiver. 14.41 1298 11.51 
CDCP1803RTHT 296-17880-1-ND | 1:3 LVPECL Clock Buffer with 2c 
Programmable Divider..... 7.00 560 4.73 ——— 
CDCP1803RTHT 296-17880-2-ND 4:3 LVPECL Clock Buffer with PCA9515ADR 296-20945-1-ND Pua een 12C Bus and SMBus re 
Programmable Divider... 1137.50/250 epeater 5 : 4 
CDCR61APW 296-14633-5-ND | Rambus™ Clock Generato 3.02 2.42 1.88 PCAQ515ADR 296-20945-2-ND Pua ae ional PANO eCo 
CDCR81DBOR 296-6720-1-ND | Direct Rambus™ Clock Generator 470 377 293 sitaheler es 
CDCR81DBQR 296-6720-2-ND —_| Direct Rambus™ Clock Generator 6582.50/2,500 PCASSISAPWR 296-20946-1-ND ane ?C Bus and SMBus Agee ant 4s 
CDCR83ADBQ 296-18600-5-ND | 400MHz Direct Rambus™ Clock fs fr d d i 
Generator 374 2.99 2.33 PCAQ515APWR 296-20946-2-ND Dual Bidirectional I2C Bus and SMBus 
CDCR83DBQ 296-12165-5-ND | 400MHz Direct Rambus™ Repeater 2340.00/2,000 
Clock Generato 24-SSOP 3.74 2.99 2.33 PCA9544ADGVR 296-20957-1-ND 4-Channel |2C and SMBus Mu: 218 174 1.311 
CDCU2AB77Z0LT 296-20718-1-ND 11.8 PLL Clock Drive 52-BGA 5.70456 3.85 PCAQ544ADGVR 296-20957-2-ND — |4-Channel |2C and SMBus Mux..........20-TVSOP 2262.00/2,000 
CDCU2A877Z0LT 296-20718-2-ND | 4.8V PLL Glock Drive 926 25/250 PCAQ544ADWR 296-20958-1-ND _|4-Channel |2C and SMBus Mu 218 174 131 
CDCU877AGQLT 296-16826-1-ND 570 456 3.85 PCAQ544ADWR 296-20958-2-ND — |4-Channel I2C and SMBus Mu 2262.00/2,000 
CDCU877AGQLT 296-16826-2-ND 926.25/250 PCAQ544APWR 296-20959-1-ND  /4-Channel I2C and SMBus Mu .20-TSSOP 2.18 1.74 1.34 
CDCU877ARHAT 296-19539-1-ND 570 456 3.85 PCAQ544APWR 296-20959-2-ND — |4-Channel |2C and SMBus Mux..........20-TSSOP 2262.00/2,000 
CDCU877ARHAT 206-19539-2-ND 906,25/250 PCAQ544ARGYR 296-20960-1-ND  )4-Channel I2C and SMBus Mu 218 174 1.31 
CDCU877ARTBT 296-16827-1-ND 5.70 456 3.85 PCA9544ARGYR 296-20960-2-ND —_|4-Channel I2C and SMBus Mu: 1131.00/1,000 
CDCU877ARTBT 296-16827-2-ND 926.25/250 PCAQ544AZONR 296-20961-1-ND — |4-Channel |2C and SMBus Mux.........20-VFBGA 2.18 1.74 1.31 
CDCU877AZQLT 296-16828-1-ND 5.70 4.56 3.85 PCA9S44AZQNR 296-20961-2-ND  )4-Channel I2C and SMBus Mu . 20-VFBGA 1131.00/1,000 
CDCU877AZQLT 296-16828-2-ND 926.25/250 PCA9S45ADGVR 296-20962-1-ND  /4-Channel 2C and SMBus Switch......20-TVSOP 2.25 1.80 1.35 
CDCU877BZQLT 996-18287-1-ND 570 456 3.85 PCA9545ADGVR 296-20962-2-ND 4-Channel I2C and SMBus Switch......20-TVSOP 2340.00/2,000 
CDCU877BZQLT 296-18287-2-ND 926.25/250 PCA9545APWR 296-20963-1-ND 4-Channel |2C and SMBus Switc! .20-TSSOP 2.25 «1.80 1.35 
CDCU877GQLT 296-16758-1-ND 570 456 3.85 PCAQ545APWR 296-20963-2-ND  |4-Channel I2C and SMBus Switch....... 20-TSSOP 2340.00/2,000 
CDCU877GQLT 296-16758-2-ND 926.25/250 PCAQ545ARGYR 296-20964-1-ND — /4-Channel |2C and SMBus Switc! O-OFN 225 180 1.35 
CDCU877RHAT 296-18645-1-ND 570 456 3.85 PCAQ545ARGYR 296-20964-2-ND  /4-Channel |2C and SMBus Switc! 0-OFN 1170.00/1,000 
CDCU877RHAT 296-18645-2-ND 926.25/250 PCAQ545AZONR 296-20965-1-ND  /4-Channel I2C and SMBus Switch......20-VFBGA 2.25 1.80 1.35 
CDCU877RTBT 296-16759-1-ND 570 456 3.85 PCAQ545AZQNR 296-20965-2-ND _|4-Channel |2C and SMBus Switch....... 20-VFBGA 1170.00/1,000 
CDCU877RTBT 296-16759-2-ND 926.25/250 PCA9S46ADGVR 296-20966-1-ND  |4-Channel I2C and SMBus Switch......16-TVSOP 1.93 1.54 1.16 
cDCU877ZQLT 296-16760-1-ND 570 456 3.85 PCA9S46ADGVR 296-20966-2-ND  /4-Channel I2C and SMBus Switch....... 16-TVSOP 2002.00/2,000 
CDCU877ZQLT 296-16760-2-ND 926.25/250 PCA9S46ADWR 296-20967-1-ND | 4-Channel I2C and SMBus Switc! 16-SOIC 1.93 154 1.16 
CDCUA877ZQLT 296-20719-1-ND | 1.8V PLL Clock Drive 570 456 3.85 PCAS546ADWR 296-20967-2-ND — |4-Channel I2C and SMBus Switc! 16-SOIC 2002.00/2,000 
CDCUA877ZQLT 296-20719-2-ND | 1.8V PLL Clock Drive 926.25/250 PCAQ546APWR 296-20968-1-ND _|4-Channel I2C and SMBus Switch......16-TSSOP__1.93 1.54 1.16 
CDCV304PW 296-12420-5-ND | 140MHz GP PCI-X Clock Buffer 236 189 147 PCAQ546APWR 296-20968-2-ND — |4-Channel I2C and SMBus Switch....... 16-TSSOP 2002.00/2,000 
CDCV850DGG 296-6721-5-ND 3.31 265 2.06 PCAQ546ARGYR 296-20969-1-ND —)4-Channel I2C and SMBus Swite! 193 154 116 
CDCV850DGGR 296-6721-1-ND 3.31 265 2.06 PCAQ546ARGYR 296-20969-2-ND _|4-Channel I2C and SMBus Switc! 1001.00/1,000 
CDCV850DGGR 296-6721-2-ND | 2.5V PLL Clock Driver.... 3748.00/2,000 1EEE1394 
COCVESOIDES OCI eaca Noma) 2-9V PLL Clock Driver with TSBI2LVOTBIPZTEP [296-18175-ND | IEEE 1394-1995 High Speed, Serial Bus 
TEE Se ee Link Layer Controller 100-POFP 17.87 16.68 15.49 
sus lla peg ae Oogegh Oia 2-5, 1:4 PLL Clock Driver ee Bene TSB12LVO1BPZT | 296-11062-ND _—_| High Performance Link Layer. 100-TOFP 14.88 13.40 11.88 
CDCV855PW 296-12200-5-ND | 2.5V, 1:4 PLL Clock Driver 259 2.07 1.61 
COCVESSPWR ALTE eae TSB12LV26PZT 296-11065-ND Open Host Controller 00-TOFP 7.96 6.37 5.38 
55 Fea a) ay TSB12LV321PZ 296-11066-ND General Purpose Link Layer 
CDCV855PWR 296-12200-2-ND 2932.00/2,000 Cortralter 100-LOFP 955 860 7.63 
ae pee ea 538 438 3a TSB12LV32PZ 296-11067-ND General Purp. Link Layer Controller....100-LQFP 8.61 7.76 6.88 
CDCVaS7ADGGR 996-11575-2-ND 6070.00/2,000 TSB14AA1AIPFB 296-15048-ND 3.3V IEEE 1394-1995 Backplane PHY...48-TOFP 14.24 12.83 11.38 
COCVeS7AGOIR SEED RTFM TSB14AA1APFB 296-14214-5-ND |3.3V IEEE 1394-1995 Backplane PHY...48-TOFP 9.83 8.85 7.85 
ChCveEyacaln Paebe een ee mseNeaH Git TSB14AA1TPFB 296-13421-ND 3.3V IEEE 1394-1995 Backplane PHY...48-TOFP 10.83 9.75 8.65 
CheVRE7ANEG Paani Baa AHO TR TSB15LV01IPFC 296-15678-ND High Performance Link Layer... 80-TOFP 9.06 7.25 6.12 
CDCV857BGQLR 296-15358-1-ND 646 517 437 TSB41AB1GQE 296-15735-ND One-Port Cable Transceiver/Arbiter....80-VFBGA 3.38 2.70 2.10 
CDCV857BGQLR 296-15358-2-ND *” 4038.00/1,000 TSB41AB1PAP 296-11074-ND One-Port Cable Transceiver/Arbiter....64-HTOFP 3.38 2.70 2.10 
CDCVES7BIDGG SOREGES TSE aa GES AG TSB41AB1PHP 296-11075-ND One-Port Cable Transceiver/Arbiter....48-HTOFP 3.38 2.70 2.10 
CDCVESTDGGR FREE AD a BGA Aa TSB41AB2P AP 296-11076-ND Two-Port Cable Transceiver/Arbiter...64-HTOFP 4.16 3.33 2.59 
CDCVa57DGGR 296-6729-2-ND '4g00.00/2,000 TSB41AB1ZQE-64 296-19564-ND IEEE 1394a-2000 One-Port Cable 
CDCVF111FN 996-12491-5-ND 11.63 10.47 "9.09 296-19564-ND Transceiver/Arbiter .. oe 3.38 2.70 2.10 
CDCVF310PW 296-17358-ND | 2.5V-3.3V High-Performance Clock TSB41AB3IPFP 296-13422-ND ie Cena oe Cable sosuToce (CCE ER Ete 
Buffer... 461 3.69 287 ve A : : 
CDCVF857DGG 296-16634-5-ND | 2.5V PLL Clock Drive 5.98 479 4.04 TSB41ABSPFP ZOGSIIOT7END eaten Cable ao-rtore Meet 
CDCVF857GQLR 296-16989-1-ND | 2.5V PLL Clock Drivei 646 5.17 4.37 Janscelver/AIDITGT: ner 4 : : 
CDCVF8S7GQLR 996-16989-2-ND 4038.00/1,000 TSB41BA3ATPFPEP | 296-18178-ND IEEE 1394b Three-Port Cabl 
CDCVF857RHAT 296-18288-1-ND 712 5.70 "4.81 Transceiver/Arbiter 80-HTQFP 17.45 16.29 15.12 
CDCVF857RHAT 296-18288-2-ND 1157.00/250 TSB41BA3BPFP 296-19370-ND IEEE 1394b Three-Port Cable 
16635-1- j = 80-HTOFP 10.83 9.75 8.65 
ae aD Sey BRR IMS pate TSB41LVO4APEP | 296-11078-ND | Four-Port Cable Transceiver/Arbiter... 80-HTOFP 10.83 9.75 8.65 
CDCVF2310PW 296-12019-5-ND | 2.5V-3.3V, 1:10 General Purpose High : TSB41LVOGAPZP 296-11079-ND Six-Port Cable Transceiver/Arbiter... 100-HTOFP 10.66 9.60 8.52 
Power Clock Buffer D4TSSOP 461 369 287 TSB42AC3PZT 296-16848-ND 1394 Link Layer Controller. .100-TOFP 10.83 9.75 8.65 
CDCVF2310PWR 296-12019-1-ND 2.5V-3.3V, 1:10 General Purpose High TSB42AA9|PZT 296-13618-5-ND StorageLynx 1394 Link Layer Controller 
Power Clock Buffer 24-TSSOP 4.61 3.69 2.87 for ATA/ATAPI Storage Products......100-TQFP 9.90 8.91 7.91 
CDCVF2310PWR 296-12019-2-ND | 2.5V-3.3V, 1:10 General Purpose High TSB43AB21AIPDTEP —|296-18179-ND a oe Want weelees 
Power Clock Buffer. 5228.00/2,000 ink-Layer: Lontroller f é : 
CDCVF2505D 96-6723-5-ND _|3.3V PLL Clock Drive 178 142 1.07 TSB43AB21APDT 296-12698-ND Phy/Link-Layer Controller .. 616 493 4.16 
CDCVF2505PW 296-9437-5-ND | 3.3V PLL Clock Drive 1.78 142 1.07 TSB43AB22APDT 296-12569-ND 1394a Link Layer Controller : 6.50 5.20 4.39 
CDCVF2509APW 296-18406-5-ND | 3.3V PLL Clock Drive 482 3.86 3.00 TSB43AB23IPDTEP — |296-19531-ND Integrated 1394a-2000 OHCI PHY/Lin 
CDCVF2509PW 296-13070-5-ND | 3.3V PLL Clock Driver. 482 3.86 3.00 Layer Controller... 9.70 7.76 6.55 
CDCVF2509PWR 296-6724-1-ND 482 3.86 3.00 TSB43AB23PDT 296-12408-ND IEEE-1394 Controller... 7.26 5.81 4.91 
CDCVF2509PWR 996-6724-2-ND 5458.00/2,000 TSB43AB23PDTG4 296-18073-ND IEEE 1394a-2000 OHC 
CDCVF2510APW 296-18407-5-ND 482 386 3.00 Layer Controller 7.26 5.81 4.91 
CDCVF2510PW 296-6725-5-ND _| 3.3V PLL Clock Drive 4.82 3.86 3.00 TSB43AB23PGE 296-14328-ND OHCI Phy/Link Layer Controller . 7.26 581 4.91 
CDCVEDS10WA 296-6725-1-ND 3 3V PLL Clock Driver 482 386 3.00 TSB43CB43APGF 296-14329-ND Leal with Streaming “QR SGA “ROR 
CDCVF2510PWR 296-6725-2-ND 5458.00/2,000 dio i f : 
ChevessaaD Aas eERT SAD 268 215 1.67 TSB81BA3DPFP 296-19901-ND Feel Usa Cable ere eers 
CDCVF25081DR 296-12270-1-ND 268 215 167 ransceiver/Arbiter 25 88817. 
CDCVF25081DR 296-12270-2-ND .16-SOIC 3747.50/2,500 (Continued) 
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el Digi-Key Price Each 
XAS INSTRUMENTS BUS SOLUTIONS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
oq TA SEE VSP2262Y/2K VSP2262YTR-ND | 12-Bit, 20MHz, Digital Camera 
ole Hoey, ae rice Each CCD Signal Processor... 48-LOFP 26058.00/2,00 
Part Ni Part Ni Descripti Pk 1 25 100 
cll SEUNG: escHnion| g- VSP2270Y 296-12541-ND 28MHz CCD Signal Proce: 48-LOFP 11.66 10.50 9.31 
TSB81BA3PFP 296-14215-5-ND | IEEE 1394b Three-Port Cable VSP2272Y 296-12542-ND | 28MHz CCD Signal Processor. 48-LOFP 15.16 13.65 12.11 
Transceiver/Arbiter B0-HTQFP 9.25 833 7.39 VSP3010Y VSP3010Y-ND 12-Bit, CCD/CIS Controller. 48-LOFP 10.25 9.23 8.18 
TSB82AA2IPGEEP 296-18180-ND OHCI-Lynx 1394b Link Layer VSP3100Y VSP3100Y-ND {4-Bit, TOMHz CCD/CIS Signal 
Controller 444-LOFP 14.81 13.34 11.83 Processor .48-LOFP 8.91 8.03 7.12 
TSB82AA2PGE 296-14445-ND OHCl-Lynx 1394b Link Layer VSP3200Y VSP3200Y-ND 16-Bit, CCD/CIS Processor 48-LOFP 10.66 960 852 
Controller 144-LOFP 14.11 10.01 8.88 VSP3200Y/2K VSP3200YTR-ND | 16-Bit, CCD/CIS Processor 48-LOFP 15808.00/2,000 
VSP3210Y VSP3210Y-ND 16-Bit, CCD/CIS Processor 48-LOFP 10.66 9.60 8.52 
PCI 
PCIH510GGU 296-12730-ND | Single Slot CardBus Controller. T4-BGA 616 493 4.16 vers SSeS OME Hmm 16-Bit, CGD/GIS Processor 4B-LOFP peaaIS803100/21000 
PCI1510PGE 296-12731-ND Single Slot CardBus Controller. 144-LOFP 6.16 493 4.16 Fantcie 9g G4-LOFP 15:75 14.70 12.65 
PCI1510ZGU 296-15728-ND | Single Slot CardBus Controller. 44-PBGA 6.16 493 4.16 : : s 
PCI1520GHK 296-12279-5-ND | PCl-to-CardBus Controller 209-BGA 7.44 5.96 5.03 
PCI15201GHK 296-16944-ND PCI-to-CardBus Controller 208-BGA 8.20 6.56 5.54 
PCI15201PDV 296-16945-ND PCI-to-CardBus Controller 208-LOFP 8.20 656 5.54 COMPARATORS 
PCI15201PDVEP 296-19772-ND PCI-to-CardBus Controller 208-LOFP 9.11 821 7.28 T Digi-Key Price Each 
PCI1520PDV 296-12280-5-ND | PCl-to-CardBus Controller 208-LOFP 7.44 5.96 5.03 na ‘nti 
PCI1520ZHK 296-16918-ND —_| PCi-to-CardBus Controller 744 5.96 5.03 parte: Barto: Description Eig a Se 
PCI20406GU 296-9633-5-ND _| PCl-to-DSP Bridge Control 15.83 14.77 13.72 = = me Purpose Comparators —= 
a if re 5 ~! -5- juad Half-H Drivers i E E 
i eae ee parasesHo oe! a Ones are bao 17 
& u Bit weet ca i i i; LM239DR 296-14590-1-ND —_| Quad Differential Comparator. 48 ea ep 
PCI2050BPDV 296-14347-ND | 32-Bit, 66MHz PCI-to-PCI Bridge. 15.83 14.25 12.64 ifferenti 
H ‘ LM239DR 296-14590-2-ND Quad Differential Comparator. 390.00/2,500 
PCI2050BPPM 296-15344-ND | 32-Bit, 66MHz PCI-to-PCI Bridge. 15.83 14.25 12.64 I Moa3AD 296.9530-5-ND | Dual Differential Comparator i as op 
PCI2050BZHK 296-21638-ND |32-Bit, 66MHz PCI-to-PCI ~ : : : 
fides NEW! “te anog. RaiEN LM293D 296-9531-5-ND | Dual Differential Comparator. 54433 
= ; 5 = LM293DR 296-12848-1-ND —_| Dual Differential Comparato: 165) A433 
PCI2060ZHK 296-19316-ND PCI-to-PGI Bridge . 15.83 14.25 12.64 LM293DR 996-12848-2-ND _ | Dual Differential Com 
' parato 372.50/2,500 
PCI2250PCM 296-9639-ND 32-Bit, 33MHz Pt ge. 1016 9.15 812 Faeaves ere 
PCI2250PGF 296-9640-ND 32-Bit, 33MHz PCl-to-PCI Bridge. 1016 915 812 meee 2069587 98D Odd Difcrtal Carnaatae Ses 
P1451 0AZHK 296-17169-ND PC Card and Integrated 1394a-2000 OHCI ee : : : : 
2-Port PHY/Link-Layer Controller....209-PBGA 11.40 10.26 9.10 LM339ADR Pecos tev omegg) Quad Differential Comparator. BO eae 
LM339ADR 296-6604-2-ND Quad Differential Comparator. 337.50/2,500 
PCI4510GHK 296-13623-ND PC Card and Integrated 1394a-2000 OHCI Weenedet hte 
i LM339AN 296-6605-5-ND Quad Differential Comparator. 50 40.30 
2-Port PHY/Link Layer Controller... 209-PBGA | {140 10.269 9:10 LM339APWR 296-18454-1-ND | Quad Differential Comparator..........14-TSSOP 50.40.30 
PCI4510PDV 206-15865:ND SSS OHATEEI at 1304a 0000 CHCl cp [RECT LM339APWR 296-18454-2-ND __| Quad Differential Comparator.......... 14-TSSOP 280.00/2,000 
q enamels ; : : TM339D 296-1013-5-ND | Quad Differential Comparator. 45. «36. 27 
PCI4520GHK 296-15366-ND Dual Socket PC Card and Integrated LM339DR 96-1013-1-ND Quad Differential Comparator 45 36.27 
BVA Laier Gontale os7-nca Eon Rana LM339DR 296-1013-2-ND —_| Quad Differential Comparator. 305.00/2,500 
BOVaTTGAK aE SC Card Gomer De ae ESLe LM339DBR 296-6606-1-ND —_| Quad Differential Comparator. AS 8687 
A a . . . LM339DBR 296-6606-2-ND Quad Differential Comparator. 252.00/2,000 
PCIZAT1ZHK 296-17245-ND —_| PC Card Controller 16.68 15.57 14.46 LM339N 296-1393-5-ND __| Quad Differential Comparator. is 35 2 
PCI7621GHK 296-17307-ND Six-Function PCI Controller. 19.25 17.97 16.68 LM339PWR 296-6607-1-ND Quad Diff. Comparator, A Grade 45 36 97 
PCI7621ZHK 296-17308-ND Six-Function PCI Controlle! 19.25 17.97 16.68 oan let ; : f : : “ 
| é LIM339PWR 296-6607-2-ND | Quad Diff. Comparator, A Grade.........14-TSSOP 252.00/2,000 
TS2PCIE2212ZAHR _|296-20668-1-ND__|PCI-Express™ Signal Switch 48-BGA 3.44 2.76 2.15 LM393AD 96-6608-5-NO —_| Dual Diff. Comparator, A Grad ¥ EOMO mae 
TS2PCIE2212ZAHR 296-20668-2-ND PCI-Express™ Signal Switch 5784.00/3,000 LM393ADGKR 296-16807-1-ND Dual Diff. Comparator, A Grade. 50 40 30 
X101100GGB 296-20664-ND X1 PCI-Express™ PHY .. 11.66 10.50 9.31 LM393ADGKR 296-16807-2-ND _ | Dual Diff. Comparator, A Grad 337.50/2,500 
X1011002GB 296-20665-ND X1 PCI-Express™ PHY .. 11.66 10.50 9.31 LM393ADR 296-14605-1-ND | Dual Diff. Comparator, A Grad 50 40 .30 
X102000AGZZ 296-21213-ND PCI-Express™ to PCI/PCI-X Bridge...201-PBGA 15.75 14.70 13.65 LM393ADR 296-14605-2-ND | Dual Diff. Comparator. A Grad 337.50/2,500 
X102000AZHH 296-21526-ND PCI-Express™ to _ LM393AP 296-6609-5-ND | Dual Diff. Comparator, A Grad 50 40 30 
PCI-X Bridge NEWS... 175-PBGA__ 15.75 14.70 13.65 LM393APWR 296-6610-1-ND | Dual Diff. Comparator, A Grad 50 40 30 
XI02000AZZZ 296-19569-ND PCI-Express™ to PCI/PCI-X Bridge... 201-PBGA 15.75 14.70 13.65 TM393APWR 296-6610-2-ND | Dual Diff. Comparator. A Grad 280.00/2,000 
X102000GZZ 296-18641-ND PCI-Express™ Bridge 201-PBGA 22.43 20.93 19.44 LM393D 296-1015-5-ND Dual Differential Comparatol yee ey 
X102000ZZZ 296-18642-ND PCI-Express™ Bridge ..201-PBGA 22.43 20.93 19.44 LM393DGKR 296-16808-1-ND | Dual Differential Comparato 50 40 30 
X102200AGGW 296-19617-ND PCI-Express™ to PCI-Translation LM393DGKR 296-16808-2-ND | Dual Differential Comparato 337.50/2,500 
Bridg 176-BGA 15.83 14.25 12.64 LM393DR 296-1015-1-ND Dual Differential Comparato! 45 3627 
X102200AZGW 296-19567-ND LM393DR 296-1015-2-ND Dual Differential Comparato 305.00/2,500 
176-BGA 15.83 14.25 12.64 LIM393P 296-1398-5-ND Dual Differential Comparato! iy ey 
X102200AZHH 296-21636-ND PCI-Express™ to PCI-Translation LIM393PSR 296-9566-1-ND —_| Dual Differential Comparator... 45 36.27 
Bridge NEWT... ; 175-BGA 15.83 14.25 12.64 LM393PSR 296-9566-2-ND _| Dual Differential Comparator. 252.00/2,000 
x102200ZGW 296-19486-ND PCI-Express™ to PCI-Translation LM393PWR 296-14607-1-ND _| Dual Differential Comparato {3 Bay 
Bridge 176-BGA 22.58 21.07 19.57 LM393PWR 296-14607-2-ND | Dual Differential Comparato 252.00/2,000 
PECL LM2901AVQDRQ1 296-18437-1-ND Quad Differential Comparator. 60 45 34 
TB3R1D 296-15945-5-ND | Quad Differential PECL Receiver......... 16-SOIG 14.41 12.98 11.51 LM2901AVQDRQ1 —]296-18437-2-ND | Quad Differential Comparator. 487.50/2,500 
TB3R2D 296-15946-5-ND | Quad Differential PECL Receive 6-SOIG 14.41 12.98 11.51 LM29071 AVQPWR 296-2157551-ND) | Quad Diff. Comparator MEW! EE ayn 
TB5R1D 296-15947-5-ND | Quad Differential PECL Receive 6-SOIG 12.00 10.80 9.58 LM29071 AVQPWR 296;215/5:2:NDET | Quad Diff. Comparator MEW! 346,00/2,000 
TB5RIDW 296-15948-5-ND | Quad Differential PECL Receiver .. 6-SOIC 12.00 10.80 9.58 LM2901D 296-1385-5-ND —_| Quad Diff. Comparator, Ind. Temp. 50 40 30 
TB5RiLDW 296-17535-5-ND | Quad Differential PECL Receiver...........16-SOIC 12.00 10.80 9.58 Lm2901DR 296-14593-1-ND | Quad Diff. Comparator, Ind. Temp. 50 40 30 
TB5R2D 296-15949-5-ND | Quad Differential PECL Receive 6-SOIC 12.00 10.80 958 | /M2S01DR eta tear ag) Quad Dift. Comparator, Ind. Teme. SSI 
TBSR2DW 296-15950-5-ND | Quad Differential PECL Receiver 6-SOIC 12.00 1080 9.58 EMZO01N poeple om) Quad Diff. Comparator, Ind. Temp. aS 
‘ A fi r ; LM2901PWR 296-6597-1-ND Quad Diff. Comparator, Ind. Temp. -50 40 30 
TBST1D 296-16689-5-ND | Dual Diff. PECL Driver/Receiver 6-SOIC 12.00 1080 9.58 a EM creat ir Comperaioe Whi Terte TSSOP so TOFD 
TBST1DW 296-16690-5-ND _| Dual Diff. PECL Driver/Receiver...........16-SOIC 12.00 10.80 9.58 -6597-2- . Ind. Temp..... 14° .00/2, 
=“ mveniienelver [M2907 QDRa1 296-17157-1-ND | Quad Diff. Comparator, Ind. Temp... 14-SOIC 348 36 27 
LM2901QDRQ1 296-17157-2-ND —_| Quad Diff. Comparator, Ind. Temp........ 14-SOIC 390.00/2,500 
cep Lm2901QPWRat 296-18438-1-ND —_| Quad Differential Comparator. 14-TSSOP 48362 
Lm2901QPWRQt 296-18438-2-ND __| Quad Differential Comparator. .14-TSSOP 320.00/2,000 
TL. PrIGeEACN: TM2901VOPWROT  |296-21229-1-ND | Quad Differential Comparator. “4TSSOP56S4DSSC«CD 
Part No. Description Pkg. 1 25100 LIM2901VOPWRO1 —-|296-21229-2-ND | Quad Differential Comparator. .14-TSSOP 372.00/2,000 
; - LIM2903AVQDRQ1 296-18444-1-ND —_| Dual Differential Comparator. 60 45 34 
TLV990-13PFB 296-10737-ND 10-Bit, 13Msps CCD Signal vielen 
fares LM2903AVQDRQ1 296-18444-2-ND Dual Differential Comparato! 487.50/2,500 
Processor/Digitizer 5.90 4.72 3.99 . 7 
LM2903AVQPWRQ1 296-17790-1-ND Dual Differential Comparator 60 A534 
TLV990-21PFB 296-10738-ND 10-Bit, 21Msps CCD Analog a 
[WM2903AVOPWROT  |296-17790-2-ND | Dual Differential Comparato 400.00/2,000 
Front End 5.06 4.05 3.15 ’ 
i LM2903D 296-1012-5-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Tem, -50 40 =.30 
TLV990-28PFB 296-10739-ND 10-Bit, 28Msps CCD Analog ! , 
LM2903DGKR 296-16806-1-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Tem, -50 40 30 
Front End 6.90 5.52 4.66 : : 
LIM2903DGKR 296-16806-2-ND | Dual Diff. Comparator, Ind. Tem| 337.50/2,500 
TLV990-40PFB 296-10740-ND Pees CCD Analog Sat ean ag LM2903DR 296-1012-1-ND __| Dual Diff. Comparator, Ind. Tem| 50 40 30 
TSC20001IPW TSC2000IPW-ND | Prog. Touch Screen Controller. O-TSSOP 529 423 3.29 LM2803DR eagle noma Dual Diff. Comparator, ind. Tem ue 
i ' ee LM2903P 296-6601-5-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Tem, 50 40 30 
VSP10T21PFB 296-12701-ND Video Signal Processor/Digitize 8-TOFP 67.20 5.76 4.86 < 4. i 
. LM2903PSR 296-17322-1-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Tem, 50 40 30 
VSP1221PFB 296-12296-ND LP CCD Signal Processo 8-TOFP 7.50 6.00 5.07 LM2903PSR 296-17322-2-ND | Dual Diff. Comparator, Ind. Tem 280.00/2,000 
VSP1900DBT 296-15068-5-ND | CCD Vertical Driver for Digital LIM2g03PWR 296-6602-1-ND __| Dual Diff. Comparator, Ind. Tem 50 40 30 
Cameras 875 7.88 6.99 LM2903PWR 296-6602-2-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Temp... 280.00/2,000 
VSP2210Y VSP2210Y-ND 10-Bit, 20MHz, Digital Camera LIM2903QDRQ1 296-15183-1-ND | Dual Diff. Comparator, Ind. Temp... FASE SOpeNte 7 
CCD Signal Processor. 12.75 11.31 LiM2903QDRQ1 296-15183-2-ND —_| Dual Diff. Comparator, Ind. Tem} 390.00/2,500 
vsP2212Y VSP2212Y-ND 12-Bit, 20MHz, Digital Camera Li2go30PwRat 296-16942-1-ND —_| Dual Differential Comparato 48 3627 
CCD Signal Processol............::::+ses+ 48-LOFP 15.98 14.91 13.85 LM2903QPWRQ1 296-16942-2-ND Dual Differential Comparato! 320.00/2,000 
VSP2230Y VSP2230Y-ND 10-Bit Digital Camera CCD LM2903VQDRQ1 296-19541-1-ND —_ | Dual Differential Comparato: 56 42 32 
Signal Processor ..... 14.21 13.20 LM2903VQDRQ1 296-19541-2-ND Dual Differential Comparato! 455.00/2,500 
VSP2232Y vsP2232Y-ND 42-Bit Digital Camera LM3302D 296-9546-5-ND | Quad Differential Comparator. 80 60 45 
Signal Processor ..... divtS) 15:93 LM3302DR 296-14598-1-ND Quad Differential Comparator. .80 60 45 
VSP2254GSJ 296-14396-ND __|36MHz, 2-Ch. CCD Processo 17.64 16.38 LM3302DR 296-14598-2-ND _| Quad Differential Comparator. 650.00/2,500 
VSP2260Y VSP2260Y-ND 10-Bit, 27MHz, Digital Camera LM3302N 296-17223-5-ND | Quad Differential Comparator. 30 60 45 
CCD Signal Processor...........s.sseeccsse 48-LQFP 960 7.68 6.48 LMV339IDR 296-6611-1-ND Quad Low-Voltage Comparatot 96) 72) 54) 
VSP2260Y/2K VSP2260YTR-ND | 10-Bit, 27MHz, Digital Camera LMV3391DR 296-6611-2-ND Quad Low-Voltage Comparato! 780.00/2,500 
CCD Signal Processor......cccccscseeon 48-LOFP 42000.00/2,000 LMV339IPWR 296-6612-1-ND | Quad Low-Voltage Comparator..........14-TSSOP 967254 
VSP2262Y VSP2262Y-ND 12-Bit, 20MHz, Digital Camera LMV339IPWR 296-661 2-2-ND Quad Low-Voltage Comparato: .14-TSSOP 638.00/2,000 
CCD Signal Processol........--..ssesee 48-LOFP 15.83 14.77 13.72 (Continued) 
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ipl Digi-Key Price Each el Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 0 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TL331IDBVR 296-10168-1-ND Single/Dual Differential Comparator... SOT-23-5 50 40 30 TLC393CDR 296-1329-2-ND Dual Voltage Comparator 1007.50/2,500 
TL331IDBVR 296-10168-2-ND Single/Dual Differential Comparator.... SOT-23-5 405.00/3,000 TLC393CP 296-1849-5-ND Dual Voltage Comparator 93 270) E62, 
TLC372CPWR 296-10309-1-ND Dual Differential Comparator. 84 2f0)) 206) TLC393CPWR 296-10318-1-ND Dual Voltage Comparator 93 deh ee 
TLC372CPWR 296-10309-2-ND Dual Differential Comparator. 744.00/2,000 TLC393CPWR 296-10318-2-ND Dual Voltage Comparator 824.00/2,000 
TLC3721D 296-10310-5-ND Dual Differential Comparator. -90 aio) 60) TLC3931D 296-1330-5-ND Dual Voltage Comparator 1.02 85 68 
TLC372MD 296-10311-5-ND | Dual Differential Comparator. 1.08 90 72 TLC393IDR 296-1330-1-ND Dual Voltage Comparator 1.02 85 68 
TLC3720D 296-10312-5-ND | Dual Differential Comparator. 96 80 64 TLC393IDR 296-1330-2-ND Dual Voltage Comparator 1105.00/2,500 
TLC374CN 296-10313-5-ND Quad Differential Comparato: 1.02 85 §©.68 TLC3931P 296-10320-5-ND Dual Voltage Comparator 1.02 85 §=.68 
TLC374CPWR 296-10314-1-ND | Quad Differential Comparator. 14-TSSOP 1.02 85 68 TLC393IPWR 296-10321-1-ND | Dual Voltage Comparator 1.02 85 68 
TLC374CPWR 296-10314-2-ND | Quad Differential Comparato 904.00/2,000 TLC393IPWR 296-10321-2-ND___| Dual Voltage Comparator 904.00/2,000 
TLC3741D 296-10315-5-ND — | Quad Differential Comparato inl ce ae! TLC393QDRQ1 296-17501-1-ND | Dual Voltage Comparator 1.08 90 72 
TLC3741N 296-10316-5-ND | Quad Differential Comparato iat sey ae! TLC393QDRQ1 296-17501-2-ND | Dual Voltage Comparator 1170.00/2,500 
TLC374MD 296-10317-5-ND __| Quad Differential Comparator.............. 14-SOIC 1.38 1.15 92 ec 20651222 ND -_ Voltage compatatoy a 2B z 
= 1325-1 - ual Voltage Comparator : : E 
<a so fish Speed Compar: aie s =o TLC3702CDR 296-1325-2-ND _|Dual Voltage Comparator 942.50/2,500 
LM139DR 296-6614-2-ND | Quad GP Differential Comparator.........14-SOIC 1300.00/2,500 Lhe eal ee ese led He TS eae 
LM193DR 296-6615-1-ND Dual GP Differential Comparato: 84 63 48 TLC3702|DR 296-1326-1-ND Dual Voltage Comparator 93 73 62 
LM193DR 296-6615-2-ND Dual GP Differential Comparato: 682.50/2,500 TLC3702IDR 296-1326-2-ND Dual Voltage Comparator y 1007.50/2 500 
LM211D 296-6616-5-ND Differential Comparator with Strobe. 255) 4 33 TLC37021IP 296-10300-5-ND Dual Voltage Comparator 93 73 é 62 
LM211DR 296-14589-1-ND Differential Comparator with Strobe. ih 44 33 = aa 
LM211DR 296-14589-2-ND | Differential Comparator with Strobe. 372.50/2,500 TORN: oo Feed i ees 
Te tGa peace 7 ane Pali pompatator ba orate: 3 a 3 TLC3702MDREP 296-18142-1-ND —_| Dual Voltage Comparator 2.35 188 1.41 
-9520-5- ifferential Comparator with Strobe. y : : 2 2. 
LM211QDRQ1 296-17493-1-ND | Differential Comparator with Strobe. 7563 50 | TresvnonDRGT Pee NG Oo Votes Gone ttor (pss eecben 
LM211QDRQ1 296-17493-2-ND _| Differential Comparator with Strobe. 812.50/2,500 TLC37020DRQ1 296-18903-2-ND | Dual Voltage Comparator 1105.00/2,500 
LM239ADR 296-6618-1-ND Quad GP Differential Comparator. 60 45 34 TLC3704CD 296-10302-5-ND | Quad Voltage Comparato 1.20 1.00 .80 
LM239ADR 296-6618-2-ND Quad GP Differential Comparator. 487.50/2,500 TLC3704CN 296-10303-5-ND | Quad Voltage Comparator... 1.20 1.00 .80 
LM239AQDREP 296-18100-1-ND | Quad GP Differential Comparator. ial) 93 74 TLC3704CNS 296-10304-5-ND | Quad Voltage Comparato 1.20 1.00 .80 
LM239AQDREP 296-18100-2-ND Quad GP Differential Comparator. 1202.50/2,500 TLC3704CNSR 296-10304-1-ND Quad Voltage Comparato 1.20 1.00 .80 
(M2390 296-6620-5-ND | Quad GP Differential Comparator. 60 4836 TLC3704CNSR 296-10304-2-ND | Quad Voltage Comparato! 1064.00/2,000 
LM239N 296-6621-5-ND —_| Quad GP Differential Comparator. 60 48 36 TLC3704CPWR 296-10305-1-ND | Quad Voltage Comparato .14-TSSOP 1.20 1.00 80 
LM239PWR 296-15084-1-ND | Quad GP Differential Comparator. eae con eel, TLC3704CPWR 296-10305-2-ND — | Quad Voltage Comparato! .14-TSSOP 1064.00/2,000 
LM239PWR 296-15084-2-ND Quad GP Differential Comparator. 320.00/2,000 TLC37041D 296-1843-5-ND Quad Voltage Comparato: 14-SOIC 1.38 1.15 92 
LM306D 296-9533-5-ND Differential Comparator with Strobe. 1.29 1.08 86 TLC3704IN 296-10306-5-ND | Quad Voltage Comparato! 14-Dip 1.38 1.15 92 
LM306P 296-1387-5-ND Differential Comparator with Strobe. 1.29 1.08 86 TLC3704IPW 296-10307-5-ND Quad Voltage Comparato: .14-TSSOP 1.38 1.15 .92 
LM311D 296-1388-5-ND Differential Comparator with Strobe. 50 40.30 TLC3704MD 296-10308-5-ND Quad Voltage Comparato: 14-SOIC 138 1.10 .83 
LM311DR 296-1388-1-ND Differential Comparator with Strobe. 50 40 30 TLC3704QDRQ1 296-17830-1-ND Quad Voltage Comparato: 14-SOIC 1.25 1.00 75 
LM311DR 296-1388-2-ND Differential Comparator with Strobe. 337.50/2,500 TLC3704QDRQ1 296-17830-2-ND Quad Voltage Comparator.. 14-SOIC 1600.00/2,500 
LM311P. 296-1389-5-ND Differential Comparator with Strobe. 50 40.30 TLV2702ID 296-12503-5-ND Nanopower Op Amp and 
LM31iPWR 296-13719-1-ND | Differential Comparator with Strobe. 50 40 30 Push-Pull Comparator 2:15) 1.72) 1.29) 
LM311PWR 296-13719-2-ND Differential Comparator with Strobe. 280.00/2,000 TLV2702IDGK 296-13370-5-ND Nanopower Op Amp and 
TL712CD 296-6629-5-ND Differential Comparator. 8) ited 5i 92 Push-Pull Comparator 8-VSSOP 215 1.72 1.29 
TL712CP 296-6630-5-ND Differential Comparator. a ech Ds TLV3011AIDBVT 296-16745-1-ND | 1.8V, Open Drain Comparator 
TL714CD 296-6631-5-ND High Speed Differential Comparator. 2.70 216 1.68 with Reference SOT-23-6 213 1.70 1.28 
TL7140P 296-6632-5-ND | High Speed Differential Comparator. 270 216 1.68 TLV3011AIDBVT 296-16745-2-ND | 1.8V, Open Drain Comparator 
TL3016CD 296-1793-5-ND | Ultra-Fast LP Precision Comparator. 2.00 1.60 1.20 with Referenct 297.50/250 
TL30161D 296-1794-5-ND | Ultra-Fast LP Precision Comparator. 220 1.76 1.32 TLV3011AIDCKT 296-17117-1-ND | 1.8V, Open Drain Comparator 
TL3016IPW 296-13615-5-ND | Ultra-Fast LP Precision Comparator. 2.20 1.76 1.32 with Reference.. 2435 140) 1:28 
TL3116CD 296-6626-5-ND _| Ultra-Fast LP Precision Comparator. 2.00 160 1.20 TLV3011AIDCKT 296-17117-2-ND 1.8V, Open Drain Comparator seieopiy 
-6627-1- a isi with Reference... Y 
re eee ee Otte ot LP Provision Gonerior 707 080,00/2,000, | TLVS012AIDBVT___|296-16830-1-ND_|1.8V, Comparator with Votage Ref... SOT-23-6 243 1.70 1.28 
TL31161D 296-6628-5-ND —_| Ultra-Fast LP Precision Comparator. 220 176 1.32 TLV3012AIDBVT 296-16830-2-ND _|1.8V, Comparator with Voltage Ref..... SOT-23-6 297.50/250 
TLV3501AIDBVT 296-18248-1-ND | 4.5nS R/R HS Comparator 3.71 2.97 2.31 TLV3012AIDCKT 296-17118-1-ND | 1.8V, Comparator with Voltage Ref. C70-6 «62.13 «61.70 1.28 
TLV3501AIDBVT 296-18248-2-ND | 4.5nS R/R HS Comparator 548.75/250 TLV3012AIDCKT 296-17118-2-ND —_|1.8V, Comparator with Voltage Re.......C70-6 297.50/250 
TLV3502AID 296-18301-5-ND _|4.5nS R/R HS Comparator 495 3.96 3.08 TLV3401IDBVR 296-13376-1-ND | Nanopower Open Drain Output 
L Power Comparators Comparator... SOT-23-5 1.63 1.30 98 
owt iP TLV3401IDBVR 296-13376-2-ND | Nanopower Open Drain Output 
LMV331IDBVR 296-6633-1-ND Single GP Low Voltage Comparator... SOT-23-5 96 Bre 54 Comparator... SOT-23-5 2496.00/3,000 
LMV331IDBVR 296-6633-2-ND Single GP Low Voltage Comparator .. 516.00/3,000 TLV3401 IDR 296-10707-1-ND Nanopower Open Drain Output 
LMV331IDCKR 296-6634-1-ND Single GP Low Voltage Comparator. 296) 72 54 Comparato! dies) 1130) 98 
LMV331IDCKR 296-6634-2-ND Single GP Low Voltage Comparator .. 936.00/3,000 TLV34011DR 296-10707-2-ND | Nanopower Op 
LMV393IDDUR 296-17028-1-ND _| Dual Low Voltage Comparator . 80 60 45 Comparator... 2080.00/2,500 
LMV393IDDUR 296-17028-2-ND | Dual Low Voltage Comparator . 780.00/3,000 TLV34011P 296-12042-5-ND — |Nanopower Open Drain Output 
LMV393IDGKR 296-13993-1-ND | Dual GP Low Voltage Comparator. 88 66 50 Comparator... 1.63 1.30 .98 
LMV393IDGKR 296-13993-2-ND | Dual GP Low Voltage Comparator. 715.00/2,500 TLV3402IP 296-12043-5-ND | Dual Open Drain Output Comparator 2.25 1.80 1.35 
LMV393IDR 296-6635-1-ND | Dual GP Low Voltage Comparator. 80 60) «45 TLV3402IDGKR 296-10708-1-ND | Dual Nanopower Comparator. ey a) i185 
LMV393IDR 296-6635-2-ND__| Dual GP Low Voltage Comparator. 650.00/2,500 TLV3402IDGKR 296-10708-2-ND _| Dual Nanopower Comparator. 2880.00/2,500 
LMV393IPWR 296-6636-1-ND | Dual GP Low Voltage Comparator. 88 66 50 TLV3402IDR 296-10709-1-ND | Dual Nanopower Comparator. 225 180 1.35 
LMV3931IPWR 296-6636-2-ND —_| Dual GP Low Voltage Comparator. 586.00/2,000 TLV3402IDR 296-10709-2-ND — | Dual Nanopower Comparator. 2880.00/2,500 
LP211D 296-9573-5-ND —_| Differential Comparator 102 85 68 TLV3404IN 296-12044-5-ND | Quad Open Drain Output Comp: 2.59 2.07 1.61 
LP2901D 296-9574-5-ND_—_| Quad Differential Comparator. 1144 95 76 TLV3501 AID 296-17921-5-ND | 4.5nS R/R High Speed Comparator. 3.38 270 240 
LP2901IDRQ1 296-20931-1-ND__| Quad Differential Comparato 1341412 89 TLV3502AIDCNT 296-18147-1-ND _|4.5n$ R/R High Speed Comparator. 551 441 3.43 
LP2901IDRQ1 296-20931-2-ND | Quad Differential Comparato 1447.50/2,500 TLV3502AIDCNT 296-18147-2-ND _[4.5nS B/R High Speed Comparator... 814.75/250 
LP2901N 296-9575-5-ND Quad Differential Comparatoi 1.14 95 16 TLV3701CDBVT 296-13377-1-ND Nanopower Push-Pull 
LP311D 296-9576-5-ND Differential Comparator. 1.14 95 16 Output Comparator. 1.63 1.30 .98 
LP311DR 296-14608-1-ND Differential Comparator. 1.14 95 76 TLV3701CDBVT 296-13377-2-ND Nanopower Push-Pull 
LP311DR 296-14608-2-ND _| Differential Comparator. 1235.00/2,500 Output Comparator. 227.50/250 
LP311P 296-9577-5-ND Differential Comparator. 1.14 95 16 TLV37011D 296-12608-5-ND Nanopower Push-Pull 
LP339D 296-9578-5-ND Quad Differential Comparato: 60 45 34 Output Comparator. 1.63 130 .98 
LP339DR 296-14609-1-ND —_| Quad Differential Comparato! 60 45 34 TLV3701IDBVT 296-13378-1-ND | Nanopower Push-Pull 
LP339DR 296-14609-2-ND —_| Quad Differential Comparato: 487.50/2,500 Output Comparator. 1.75 1.40 1.05 
LP339N 296-9579-5-ND Quad Differential Comparato: 60 45.34 TLV3701IDBVT 296-13378-2-ND | Nanopower Push-Pull 
TLC339CD 296-10281-5-ND Quad Differential Comparatoi ial 93 14 Output Comparator. 245.00/250 
TLC339CN 296-12312-5-ND —_| Quad Differential Comparator. 111 93874 TLV3701 IP 296-13379-5-ND | Nanopower Push-Pull 
TLC339CPWR 296-10282-1-ND —_| Quad Differential Comparato! 1.11 93 74 Output Comparator. 163 130 .98 
TLC339CPWR 296-10282-2-ND Quad Differential Comparato: 984.00/2,000 TLV3701QDBVRQ1 296-16957-1-ND Nanopower Push-Pull Output 
TLC3391D 296-1324-5-ND Quad Differential Comparato: 1.20 1.00 80 Comparator... 1.75 140 1.05 
TLC339IDR 296-1324-1-ND Quad Differential Comparator. 1.20 1.00 80 TLV3701QDBVRQ1 296-16957-2-ND | Nanopower Push-Pull Output 
TLC339IDR 296-1324-2-ND Quad Differential Comparato: 1300.00/2,500 Comparator... a 2688.00/3,000 
TLC3391N 296-10283-5-ND Quad Differential Comparato: 1.20 1.00 80 TLV3702ID 296-12609-5-ND Dual Nanopower Push-Pull 
TLC339MN 296-10284-5-ND Quad Differential Comparato: 2D Oley Output Comparator. ae 2.25 1.80 1.35 
TLC352IPW 296-17476-5-ND LinCMOS™ Dual Diff. Comparato: itll 93.74 TLV3702IP 296-13380-5-ND Dual Nanopower Push-Pull 
TLC3720D 296-1327-5-ND | Dual Differential Comparator. 84. ~«70~«5 Output Gomparato 2.25 1.80 1.35 
TLC372CDR 296-1327-1-ND —_| Dual Differential Comparator. 84 70 56 TLV3702IDGK 296-12610-5-ND —_| Dual Nanopower Pus 
TLC372CDR 296-1327-2-ND | Dual Differential Comparator. 910.00/2,500 Output Comparator 2:25) 80) 1.36) 
TLC372CP 296-1845-5-ND Dual Differential Comparator. 84 70 = 56 TLV3702QDRQ1 296-16958-1-ND | Nanopower Push-Pull Output 
TLC372IP 296-1846-5-ND Dual Differential Comparator. -90 75.60 Comparator... 2.38 1.90 1.43 
TLC374CD 296-1328-5-ND | Quad Differential Comparato 102 85 68 TLV3702QDRQ1 296-16958-2-ND | Nanopower Push-Pull Output 
TLC374CDR 296-1328-1-ND Quad Differential Comparato 1.02 85 68 Comparator... a 3040.00/2,500 
TLC374CDR 296-1328-2-ND —_| Quad Differential Comparato 1105.00/2,500 TLV37041DR 296-12287-1-ND | Quad Nanopower Push-Pull 
TLC393CD 296-1329-5-ND | Dual Voltage Comparator... 3 78 62 Comparator... z 259 2.07 1.61 
TLC393CDR 296-1329-1-ND Dual Voltage Comparator ..........--..esee .93 78 62 
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ale Digi-Key Price Each 
XAS INSTRUMEN COMPARATORS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
a . IrDA 
TALS Digi-K Price Each 
Pr Pato, __[Deseintion a a ene en 
- men landalone Irl ncoder/Decoder. A. A 
TLVS704IDR eo al- 29st Quad Nanopower Push-Pull TIR1000PSR 296-6572-1-ND | Standalone IrDA Encoder/Decoder.. 245 1.96 1.47 
Comparator. 1FS0IG See TIR1000PSR 296-6572-2-ND | Standalone IrDA Encoder/Decoder. 2548.00/2,000 
TLV3704IN 296-12611-5-ND Quad Nanopower Push-Pull Comparator...14-Dip 2.59 2.07 1.61 é peers) 
TLV37041PW 296-12400-5-ND Quad Nanopower Push-Pull TIR1000PWR 296-6573-1-ND Standalone IrDA Encoder/Decoder. 245 1.96 1.47 
Comparator... 4-TSSOP 2.59 2.07 1.61 TIR1000PWR 296-6573-2-ND Standalone IrDA Encoder/Decoder. 2548.00/2,000 
Low Voltage Comparators Ring Controllers 
TLC352CD 296-1839-5-ND Dual Differential Comparator. 1.02 85 68 UCC2750DW 296-2602-5-ND Source Ringer Controller ..28-SOIC 12.41 11.18 9.91 
TLC352CP 296-10285-5-ND Dual Differential Comparator. 1.02 85 68 UCC2751D 296-2603-5-ND Single Line Ring Generator Controller...16-SOIC 5.29 4.23 3.29 
TLC3521D 296-10286-5-ND Dual Differential Comparator. 111 93 74 UCC2752D 296-2604-5-ND Resonant Ring Generator Controller.....16-SOIC 5.29 4.23 3.29 
TLC3521P 296-10287-5-ND —_| Dual Differential Comparator. 111 93.74 UCC3750N 296-11454-5-ND | Source Ringer Controller 28-Dip 916 8.25 7.32 
au Seer mae Hua a a = g UCC3750DW 296-2605-5-ND _| Source Ringer Controller 28-SOIG 9.16 8.25 7.32 
= 9" | luad Differential Comparator. Pi . % ¥ wa i i jl = 
TLC354cPW 996-10294-5-ND Quad Differential Comparator 117 878 UCC3751D asses 5 ts) Single Line Ring Generator Controller... 16 SOIC 439 3.51 2.73 
2 ; UCC3751N 296-11455-5-ND Single Line Ring Generator Controller......16-Dip 4.39 3.51 2.73 
TLC3541D 296-10295-5-ND —_| Quad Differential Comparator. eh ieee © om : 7 
ae f ; UCC3752D 296-2607-5-ND Resonant Ring Generator Controlle 16-SOIC 439 3.51 2.73 
TLV1391CDBVR 296-10492-1-ND _| Differential Comparator. (A) eth call) UCC3752N 596-11456-5-ND IR t Ring G tor Control 6-Dip 439 351 273 
TLV1391CDBVR 296-10492-2-ND _| Differential Comparator. 975.00/3,000 Ssorane iid Generator Lome’ Ip as z : 
TLV23521D 296-10517-5-ND | Dual Differential Comparator. 790 152 1.14 SONET Transceivers 
TLV23521P 296-10518-5-ND | Dual Differential Comparator. 190 152 114 SLK25011PZP 296-12281-ND OC-48 SONET/SDH Multirate 
TLV2352IPWR 296-10519-1-ND _| Dual Differential Comparator. 1.90 152 1.14 Transceiver... 100-HTQFP 55.13 51.45 47.78 
TLV2352IPWR 296-10519-2-ND | Dual Differential Comparator. 1976.00/2,000 SLK2511AIPZP 296-16997-ND Sonet/SDH Multirate Transceiver.....100-HTQFP 55.13 51.45 47.78 
TLV23541D 296-10520-5-ND Quad Differential Comparator. 2.68 215 1.67 SLK2511BPZP 296-21543-ND Sonet/SDH Multirate 
TLV23541N 296-10521-5-ND —_| Quad Differential Comparator. 2.68 2.15 1.67 T iver NEW!.. 100-HTQFP 55.13 51.45 47.78 
TLV23541PWR 296-10522-1-ND | Quad Differential Comparator 268 215 167 SIosTiIRe Fea 5 TaSDH MA (trate Tajazalver -10-HTOFP Ee eee 
TLV23541PWR 296-10522-2-ND | Quad Differential Comparator 3034.00/2,000 PR ong ultirate Transcelver.... y HIE GMI Me 
: SLK2701IPZP 296-12543-ND 2.7Gbps SONET/SDH 
Multirate Transceiver... 100-HTQFP 55.13 51.45 47.78 
SLK27211PZP 296-13036-5-ND Sonet/SDH Multirate Transceiver 
with Enhanced Jitter Tolerance......100-HTQFP 55.13 51.45 47.78 
Tale Digi-Key ed Price Each UARTs 
RartiNa: EartiNo: Description Jet} 2) ily TLI6C450FN 296-10145-5-ND — [Async. Communication Element 288 231 1.80 
Audio CODECs TL16C451FN 296-10146-5-ND | Async. Communication Element 482 3.86 3.00 
PCM2900E 296-13034-5-ND [Stereo Audio CODEC w/USB Interface...28-SSOP 8.30 6.64 5.61 TL16C452FN 296-10147-5-ND | Dual Async. Comm. Element... 4.91 3.93 3.06 
PCM2901E 296-12985-5-ND Stereo Audio CODEC w/USB Interface, Single TL16C550BPT 296-10152-ND Async. Communication Element 5.98 4.79 4.04 
Ended Analog 1/0 and S/PDIF............28-SSOP 8.30 6.64 5.61 TL16C550CFN 296-10153-5-ND Async. Communication Element 3.38 2.70 2.10 
PCM2902E 296-12986-5-ND Stereo Audio CODEC w/USB Interface, Single TL16C550CIFN 296-10154-5-ND Async. Communication Element 3.76 3.01 2.34 
Ended Analog 1/0 and S/PDIF............28-SSOP 9.00 7.20 6.08 TLI6C550CIPT 296-1786-5-ND Async. Communication Element 3.76 3.01 2.34 
PCM2903E 296-12987-5-ND Stereo Audio CODEC w/USB Interface, Single TL16C550CPFB 296-10156-ND Async. Communication Element 3:38) 2/70" 12:10 
Ended Analog 1/0 and S/PDIF............28-SSOP 9.00 7.20 6.08 TL16C550CPT 296-1787-ND Async. Communication Element 3.38 2.70 2.10 
PCM2904DB 296-13478-5-ND Stereo Audio Codec w/USB Interface, Single TL16C550CPTR 296-1787-1-ND Async. Communication Element 3.38 2.70 2.10 
Ended Analog 1/0 and S/PDIF............28-SSOP 8.30 6.64 5.61 TLI6C550CPTR 296-1787-2-ND | Async. Communication Element 1913.00/1,000 
PCM2906DB 296-13479-5-ND —_| Stereo Audio Codec w/USB Interface, Single TL16C550DIPFB 296-21519-ND Async. Communication 
Ended Analog /O and S/PDIF....... 9.00 7.20 6.08 Element NEW! . 374 299 2.33 
PCM3000E PCM3000E-ND Stereo Audio CODEC 18-Bit, TL16C550DIPT 296-16981-ND Async. Communication Element 3.74. 299 2.33 
S-Wire INterface......cessveseesseeeneesne 28-SSOP 6.90 5.52 4.66 TL16C550DIRHB 296-17676-ND Async. Communication Element 3.74. 299 2.33 
PCM3001E PCM3001E-ND seeder 18 an een ane TL16C550DPFB 296-18722-ND | Async. Communication Element .... 342 274 2.13 
PCM3002E PCM3002E-ND | 20-Bit, Stereo CODEC, Thseeaver acum sve Communication Ah am BiB 
Software Control Gy ie a) TLI6C550DRHB 296-17677-ND _|Asyne. Communication Element 342 274 2.13 
PCM3003E PCM3003E-ND ep Bit Steven CODEC: eon ee TLI6CS52AFN 296-1788-5-ND __| Dual Async. Communication 658 5.27 4.45 
PCM3006T/2K 296-21639-1-ND 46-Bit, Single Ended Analog In/Out TL16C552AFNR 296-1788-1-ND Dual Async. Communicatio' 6.58 5.27 4.45 
: i TL16C552AFNR 296-1788-2-ND Dual Async. Communicatio! 1069.25/250 
Stereo Audio CODEC NEWf.............24-SSOP 6.90 5.52 4.66 — 
PCM3006T/2K 296-21639-2-ND 16-Bit, Single Ended Analog In/Out TL16C552AlFN 296-10159-5-ND Dual Async. Communicatio' 6.84 5.48 4.62 
Stereo Audio CODEC NEW.............24-SSOP 8626.00/2,000 TL16C552APN 296-10160-ND Dual Async. Communicatio! 6.58 5.27 4.45 
PCMS008T PCMS008T-ND 76-Bit, Low Power/Voltage TLI6C554AFN 296-6587-5-ND __| Quad UART with 16-Byte FIFO 8.55 7.70 6.83 
Stereo CODEC. 620 496 4.19 TLI6C554APN 296-6588-5-ND | Quad UART with 16-Byte FIFO 855 7.70 6.83 
PCM3010DB 296-14398-5-ND | 24-Bit, Stereo Audio CODEC . 24-SSOP 8.00 6.40 5.40 TLIGCSS4IEN 296-6589-5-ND Quad UART with 16-Byte FIFO 883 7.95 7.05 
PCM3052ARTF 296-21239-1-ND | 24-Bit, 96kHz Stereo Audio CODE 32-OFN 5.40 4.32 3.36 TL16C750FN 296-2647-5-ND | 64-Byte FIFO UART 6.32 5.06 4.27 
PCM3052ARTF 296-21239-2-ND | 24-Bit, 96kHz Stereo Audio CODEC... 798.00/250 TL16C750IPM 296-6591-5-ND —_| Single UART with 64-Byte FIFO, AFC, 
PCM3060PW 296-21668-5-ND _ |24-Bit, 96/192kHz Async Stereo aa SGP ant ee Modes nae DISD SAAS 
Audio CODEC NEW! 439 3.51 273 -6592-5- ingle with 64-Byte FIFO, AFC, 
PCM3500E PCM3500E-ND Voice/Modem CODEC 5.30 4.24 3.58 ae PROS RND ent Monee, sie p06 oe aoe 
PCM3501E PCM3501E-ND Voice/Modem CODEC 530 424 3.58 5 -2648- 3V Dual with 64-Byte 5. ! i 
PCM3793ARHBR 296-21514-1-ND | 16-Bit, LP Stereo Audio CODEC NEW!...32-QFN 9.00 7.20 6.08 TLI6C752BTPTREP —_|296-18136-1-ND _/3.3V Dual UART with 64-Byte FIFO 762 610 5.15 
PCM3793ARHBR 296-21514-2-ND | 16-Bit, LP Stereo Audio CODEC NEW!...32-QFN 16740.00/3,000 TLIGC752BTPTREP __|296-18136-2-ND__|3.3V Dual UART with 64-Byte FIFO 4763.00/1,000 
PCM3793RHBR 296-21240-1-ND | 16-Bit, Low Pwr Stereo Audio CODEC.....32-QFN 9.00 7.20 6.08 TL16C754BFN 296-2650-5-ND | Quad 64-Byte FIFO UART... 11.88 10.70 9.49 
PCM3793RHBR 296-21240-2-ND | 16-Bit, Low Pwr Stereo Audio CODEC ....32-QFN 16740.00/3,000 TL16C754BPN 296-6593-5-ND | Quad UART with 64-Byte FIFO 11.88 10.70 9.49 
PCM3794ARHBR 296-21538-1-ND | 16-Bit, LP Stereo Audio CODEC NEW!...32-OFN 8.50 6.80 5.74 TL16C25501PFB 296-21517-ND 1.8V to 5V Dual UART with 16-Byte 
PCM3794ARHBR 296-21538-2-ND | 16-Bit, LP Stereo Audio CODEC NEW!...32-OFN 15810.00/3,000 FIFOs NEW!.... - 5.70 456 3.85 
PCM3794RHBR 296-21241-1-ND | 16-Bit, Low Pwr Stereo Audio CODEC . 850 680 5.74 TL16C2550IRHB 296-21518-5-ND | 1.8V to 5V Dual UART with 16-Byte 
PCM3794RHBR 296-21241-2-ND | 16-Bit, Low Pwr Stereo Audio CODEC ....32-QFN 15810.00/3,000 FIFOs NEW!.... 5.04 4.04 3.41 
TLV320AIC22CPT 296-13661-ND Dual Voice Over Internet Protocol TL16C2550PFB 296-18721-ND 1.8V to 5V Dual UART with 16-Byte 
(VoIP) CODEC. 7.04 5.64 4.76 FIFOs 7 5.32 4.26 3.60 
TLV320AIC23BRHDR = |296-15121-1-ND | Stereo Audio CODEC wi TL16C2550RHB 296-20708-5-ND | 1.8V to 5V Dual UART with 16-Byte 
Headphone Amp 6.00 4.80 4.05 FIFOs 5.24 4.20 3.27 
TLV320AIC23BRHDR | 296-15121-2-ND Stereo Audio CODEC with Integrated TL16C2552FN 296-19881-5-ND 1.8V to 5V Dual UART with 16-Byte 
Headphone Amp. 28-QFN 11160.00/3,000 FIFOs _ 5.70 456 3.85 
TLVEOAIGZGIRHB ee am | (ow Power Stereo 32-QFN 6.50 5.20 439 | “T[y@pcs64BGGM  |296-14404-ND _|PCMCIA UART with 64-Byte FIF 983 8.85 7.85 
Lae Perea nae popes: 9.08 ee eee TL16PCS64BLVPZ ‘| 296-2651-ND PCMCIA UART.... ve 1016 915 8.12 
peers tale 7 é TLIGPC564BPZ 296-6594-5-ND | Single UART with 64-Byte FIFO, 
Central Office CODEC PCMCIA Interface 9.83 8.85 7.85 
TP3054AN 296-10783-5-ND — |PCM CODEC/Filtering System (u-law) 275 2.20 171 TLIGPIR552PH 296-6595-5-ND | Dual UART with 16-Byte FIFO, 
TP3054BDW 296-10784-5-ND —|PCM CODEC/Filtering System (u-law)... 275 220 1.71 Selectable IR and 1284 Modes..... 10.16 9.15 8.12 
TP3054BN 296-1936-5-ND  |PCM CODEC/Filtering System (u-law) 275 220 171 USB 
TP3056BDW 296-10785-5-ND —|PCM CODEC/Filter (A-law and u-law).... 2.86 2.29 1.78 SAAR 7 
TP3056BN 296-10786-5-ND _|PCM CODEC/Filter (A-law and u-law) 2.86 2.29 1.78 Lae 4 ea Sap Te ee ae ie ee 
TP3057ADW 296-10787-5-ND —|PCM CODEC and Filter (A-law) 275 220 1.71 -441087-1- | ft i i 
TP3057AN 296-10788-5-ND —|PCM CODEC and Filter (A-law).. 275 220 171 pees eSB IND peta pee Hue 2S Meee OL ao 
: TUSB2046BIVFR 296-11087-2-ND | 4-Port USB Hu 1466.00/1,000 
TP3057BDW 296-10789-5-ND —|PCM CODEC and Filter (A-law 275 220 171 eyo i 
: TUSB2046BVF 296-11088-ND 4-Port USB Hub... 2.32 186 1.45 
TP3057BN 296-10790-5-ND —|PCM CODEC and Filter (A-law 275 220 171 
TP3064BN 296-10792-5-ND —_|PCM CODEC/Filtering System (u-law Di Oey ia TUSB2077APT 296-11089-ND 7-Port USB Hub .. 439 3.51 2.73 
eee Easy Aa TUSB2136PM 296-11090-ND 2-Port USB Hub... 650 5.20 4.39 
TP3067ADW 296-10793-5-ND [PCM CODEC and Filter (A-law’ 275 220 171 : 
LL ice has TUSB3200ACPAH 296-12289-5-ND | USB Streaming Controle! 8.90 7.12 6.01 
TP3067AN 296-10794-5-ND — |PCM CODEC and Filter (A-law’ 275 220 1.71 ; 
ia GPT AL TUSB3200CPAH 296-11091-ND USB Streaming Controller. 7.60 6.08 5.13 
TP3067BDW 296-10795-5-ND —|PCM CODEC and Filter (A-law’ 275 220 1.71 : ; 
TP3067BN 296-10796-5-ND — |PCM CODEC and Filter (A-law’ 275 220 171 TUSB3210PM 296-11092-ND Universal Serial Bus Controller 5.00 4.00 3.38 
TP13054ADW 296-10774-5-ND _|PCM CODEC/Filtering System (u-law 3.08 2.47 1.92 TUSB3410IVF 296-16757-ND USB-to-Serial Port Controller... 5.00 4.00 3.38 
TP13054BDW 296-10775-5-ND [PCM CODEC/Filtering System (u-law)... 3.08 247 1.92 TUSB3410UARTPDK — |296-18080-ND Product Design Kit for TUSB341 — (258 ae 
TP13054BN 296-10776-5-ND — |PCM CODEC/Filtering System (u-law 3.08 247 1.92 TUSB5052PZ 296-12525-ND 5-Port USB Hub Controller. 100-LQFP 8.72 698 5.89 
TP13057BDW 296-10777-5-ND  |PCM CODEC and Filter (A-law 3.08 247 1.92 TUSB6250DEMO 296-18081-ND Demo Board for TUSB6250 — 120 
TP13057BN 296-10778-5-ND —|PCM CODEC and Filter (A-law’ 3.08 247 1.92 TUSB6250PFC 296-19024-ND USB 2.0 HS Capable Function 
TP13064BDW 296-10779-5-ND — |PCM CODEC/Filtering System (u-law 3.08 247 1.92 Controller. 560 448 3,78 
TP13067BN 296-10781-5-ND _|PCM CODEC and Filter (A-laW)......-sseeee 3.08 2.47 1.92 (Continued) 
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ilk Digi-Key Price Each 
XAS INSTRUMEN DATA COM ICATIONS (Continued) Part No. Part No. Description 1 25 100 
Digi-Key PITSEREISE ADS831E ADS831E-ND 8-Bit, 80MHz ADC 630 5.04 4.26 
oe DEM-ADS831E 296-18426-ND Demo Board for ADS831E.. — 1989 — — 
BartiNos Bssorialion = i a 2S 1 ADS850-EVM 296-12198-ND _| Evaluation Module for ADS8: — 19089 — — 
USB Transient Suppression ADS850Y/2K5 ADS850YCT-ND | 14-Bit, 10Msps Self-Calibrating ADC......48-TOFP 27.75 — — 
SN65220DBVR 296-9694-1-ND Single USB Port Transient ADSB50Y/2K5 ADS850YTR-ND __|14-Bit, 10Msps Self-Calibrating ADC......48-TOFP 5897.00/250 
Suppressor 84 7056 ADS900E ADS9O0E-ND 10-Bit, 20MHz +3V, Supply ADC 
SN65220DBVR 296-9694-2-ND | Single USB Port Transient with Internal Ref... 28-SSOP 7.10 5.68 4.80 
Suppressor 1092.00/3,000 DEM-ADS9XXE 296-18427-ND Demo Board for ADS900 Series. — 19089 — — 
SN65220DBVT 296-2341-1-ND | Single USB Port Transient ADS901E ADS901E-ND 10-Bit, 20MHz +3V, Supply ADC 8-SSOP 6.80 5.44 4.59 
Suppressor 90.75 60 ADS930E ADS930E-ND 8-Bit, 30MHz Sampling ADC 
SN65220DBVT 296-2341-2-ND | Single USB Port Transient with Internal Ref... 518 4.14 3.22 
Suppressor 112.50/250 ADS931E ADS931E-ND 8-Bit, 30MHz Sampling ADC 495 3.96 3.08 
SN65220YZBT 296-17206-1-ND —_| Single USB Port Transient ADS1000A0IDBVT 296-20737-1-ND | 12-Bit ADC Low Power .. 248 1.98 1.54 
Suppressor 96 7254 ADS1000A0IDBVT 296-20737-2-ND | 12-Bit ADC Low Powe: 365.75/250 
SN65220YZBT 296-17206-2-ND —_| Single USB Port Transient ADS1000A1IDBVT 296-20738-1-ND | 12-Bit ADC Low Powel 2.48 1.98 1.54 
Suppressor 99.50/250 ADS1000A1IDBVT 296-20738-2-ND 12-Bit ADC Low Powe 365.75/250 
SN75240P 296-6596-5-ND. Dual USB Port Transient Suppressor... 99 83.66 ADS1100A0IDBVT 296-12966-1-ND 16-Bit ADC Self-Calibrating 450 360 2.80 
SN75240PWR 296-6596-1-ND | Dual USB Port Transient Suppressor 99 83 66 ADS1100A0IDBVT 296-12966-2-ND | 16-Bit ADC Self-Calibrating 665.00/250 
SN75240PWR 296-6596-2-ND Dual USB Port Transient Suppressor 878.00/2,000 ADS1100A1IDBVT 296-14298-1-ND 16-Bit ADC Self-Calibrating 450 3.60 2.80 
SN65240P 296-9695-5-ND | Dual USB Port Transient Suppressor... 99 83 66 ADS1100A1IDBVT 296-14298-2-ND | 16-Bit ADC Self-Calibrating 665.00/250 
SN65240PW 296-9696-5-ND _| Dual USB Port Transient Suppressor... 99 83 66 ADS1100A2IDBVT 296-14299-1-ND _| 16-Bit ADC Self-Calibrating 450 3.60 2.80 
SN65240PWR 296-9696-1-ND Dual USB Port Transient Suppressor...8-TSSOP 99 83 66 ADS1100A2IDBVT 296-14299-2-ND | 16-Bit ADC Self-Calibrating 665.00/250 
SN65240PWR 296-9696-2-ND Dual USB Port Transient Suppressor... 8-TSSOP 878.00/2,000 ADS1100A3IDBVT 296-14300-1-ND 16-Bit ADC Self-Calibrating 450 360 2.80 
Video Decoder / Encoder ADS1100A3IDBVT 296-14300-2-ND | 16-Bit ADC Self-Calibrating 665.00/250 
ee a /En ADS1100A4IDBVT 296-14301-1-ND | 16-Bit ADC Self-Calibrating 450 3.60 2.80 
TVP5031PFP 296-11093-ND 9-Bit with 3-Line Adaptive Comb ADS1100A4IDBVT 296-14301-2-ND 46-Bit ADC S hia 
NTSC/PAL Digital Video Decoder.......80-TOFP 17.18 16.03 14.89 HSE Bit ADG Self-Calibrating 665.00/250 
TVP5040CPEP 296-11802-ND 40-Bit DualChannel NTSC-PAL ADS1100A5IDBVT 296-14302-1-ND | 16-Bit ADC Self-Calibrating 450 360 2.80 
‘ital Vi 3 ADS1100A5IDBVT 296-14302-2-ND | 16-Bit ADC Self-Calibrating 665.00/250 
Digital Video Decoder 80-TOFP 17.18 16.03 14.89 
TVP5145PFP 296-13021-5-ND | Digital Video Decoder with : , : ADS1100A6IDBVT 296-14303-1-ND | 16-Bit ADC Self-Calibrating 450 3.60 2.80 
Macrovision Detection: B0-TOFP 1168 1052 9.33 ADS1100A6IDBVT 296-14303-2-ND — | 16-Bit ADC Self-Calibrating 665.00/250 
TVP5146M2PEP 296-18306-ND | Single Chip Digital Video Decoder 7.00 560 473 eee ae re Modile‘tor:ADS 1100 C2 Ee etn 
TVP5146PFP 296-16649-ND _| Digital Video Decoder... 7.00 560 4.73 ae PBItADG with Onboard Rel: AEH SEE ell 
18307. ip Digital Vi ADS1110A0IDBVT 296-14461-2-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref. 715.00/250 
TVP5147M1PFP 296-18307-ND Single Chip Digital Video Decoder. 6.50 520 4.39 5 : 
TVP5147PFP 296-16763-ND Digital Video Decoder... 650 520 439 ADS1110A1IDBVT 296-14462-1-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref. 484 3.87 3.01 
4706-1 i F ADS1110A1IDBVT 296-14462-2-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref. 715.00/250 
TVPSTSOAMIPRSR Sait SC/PALSECAM Video Decoder with ADS1110A2IDBVT __|296-14463-1-ND __| 16-Bit ADC with Onboard Ref 484 3.87 3.01 
Robust Sync. Detector............... 5.70 4.56 3.85 i ane - “ E 2 S 
TVP51S0AMIPBSR ~~ 129617016-2:ND NTSC PALES “AM Video Decoder with ADS1110A2IDBVT 296-14463-2-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref. 715.00/250 
Robust Sync. Detector... 3563.00/1,000 ADS1110A3IDBVT 296-14464-1-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref. 484 3.87 3.01 
TVP5150AM1Z0C 296-17075-ND NTSC/PAL/SECAM Video Decoder with ADS1110A3IDBVT 296-14464-2-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ret. 715.00/250 
Robust Sync. Detector... 570 456 3.85 ADS1110A4IDBVT 296-14465-1-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref. 484 3.87 3.01 
TVP5150APBS 296-16650-ND __|NTSC/PAL/SECAM Video Decoder........32-TOFP 10.55 9.50 8.42 ST abe Seai ce ane si pimoate a isi ae 5 
2 =a 7 7 ~ -1- Bit with Onboard Ref. \ u i 
TUPSISOAPESH elcccaudnum) NTSC/PAL/SECAM Video Dacoder with ADS1110A5IDBVT | 296-14466-2-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref. 715.00/250 
Robust Sync. Detector............... 2-TQFP 10.55 9.50 842 7 
eaintol i ‘ ADS1110A6IDBVT 296-14467-1-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref. 484 3.87 3.01 
TVP5150APBSR 296-16846-2-ND | NTSC/PAL/SECAM Video Decoder with : : 
3 ADS1110A6IDBVT 296-14467-2-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref. 715.00/250 
Hobust sync, Detector 2 TOFP SEMA GM ADS1110A7IDBVT __|296-14468-1-ND __| 16-Bit ADC with Onboard Ref 484 3.87 3.01 
TVP5150PBS 296-19303-ND NTSC/PAL/SECAM Video Decoder wi Bit al ete ee Win eaten: ! : : 
Host Se: etek 570 456 985 | eerToevi —|296-18955-ND. Evaluation Modue for ADS 110 ore 
& 7 r ~ | ‘valuation Module for is - = 
TIPS SARNE cca) “-cnannel Low Power PAL/NTSC/SEGAM ADS11121DGST 296-15334-1-ND — |16-Bit ADC with Input Mux/Onboard 
Video Decoder 11.66 10.50 9.31 Reference 590 472 3.99 
TVP5160PNP 296-17800-ND NTSC/PAL/SECA : 3 : : : 
Digital Video Decoder 128-HTOFP 958 863 7.65 ADS1112IDGST 296-15334-2-ND Lee ADC with Input Mux/Onboard ee 
TVP6000CPFP 296-11094-ND NTSC/PAL Video Encoder . .80-TOFP 12.66 11.40 10.11 SISTEREE : 
TVP7000PZP 296-18741-ND | Triple 8/10-Bit, 150/110Msps, Video and ADS11121DRCT 296-15761-1-ND eee Input Mux/Onboard rere 
Graphics Digitizer 100-TOFP 6.00 4.80 4.05 : : ‘ : : 
TvP7001PZP 296-19616-ND | Triple 8/10-Bit, 165/110Msps, Video/ ADSI ZIERGL SA eee meet MuxvOnboard nee 
Graphics Digitizer ..100-HTQFP 9.50 7.60 6.42 ADS1201U ADS1201U-ND High Dynami 9 10.25 9.23 8.18 
ADS1202EVM 296-18357-ND Evaluation Module for ADS1202 an — — 
ADS1202IPWT 296-14064-1-ND | 1-Bit, 10MHz Delta-Sigma 
CONVERSION Modulator 8-TSSOP 550 — — 
7 ADS1202IPWT 296-14064-2-ND | 1-Bit, 10MHz Delta-Sigma 
Well Price Each 
Farthe. bescrition eee eee ee ADS12031IPWT 296-17152-1-ND REE Delta-Sigma — es 
AMC1210IRHAT 296-19667-1-ND ee 2nd Order Delta Wen <a4n bas Racer ieee Modulator. a 6.00 — = 
AMC1210IRHAT 296-19667-2-ND | Quad Digital Filter for 2nd Order Delta Modulator 975.00/250 
Sigma Modulator 40-QFN 582.00/250 ADS1203IRGTT 296-17908-1-ND _|1-Bit, 10MHz Delta-Sigma Modulator 8.00) 
AMG7820EVM 2SGsIS540:0 | Evaluation Module for ~~ HEGES ADS12031RGTT 296-17908-2-ND _ | 1-Bit, 1OMHz Delta-Sigma Modulator... 975.00/250 
AMC7820Y/250 296-12621-1-ND | Analog Monitoring/Control Circuit ........48-TOFP 8.30 6.64 5.61 ADS12041RHBT 296-17187-1-ND | Four 1-Bit, 10MHz Delta-Sigma 
AMC7820Y/250 296-12621-2-ND | Analog Monitoring/Control Circuit ........48-TQFP 1348.75/250 Modulator. a 42.41 14.18 9.91 
AMC7823EVM 296-20819-ND Evaluation Module for AMC7823 62.78 = = ADS1204IRHBT 296-17187-2-ND | Four 1-Bit, 10MHz Delta-Sigma 
AMC7823IRTAT 296-18680-1-ND | Analog Monitoring/Control Circui 16.13 15.05 13.98 Modulator 2374.75/250 
AMC7823IRTAT 296-18680-2-ND {Analog Monitoring/Control Circuit 3426.50/250 ADS1205IRGET 296-18193-1-ND | Two 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta- 
Analog-to-Digital Converters Sigma Modulator. 8.70 6.96 5.88 
ADS5740P ADS574IP-ND {12-Bit, 40kHz Sampling CMOS ADC SS ADS1205IRGET 296-18193-2-ND | Two 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta- 
ADS574KP ADS574KP-ND 12-Bit, 40kHz Sampling CMOS ADC —- =— Sigma Modulator... ats ..24-QFN 1413.75/250 
ADS774JP ADS774JP-ND 12-Bit 117kHz Sampling CMOS ADC eS ADS1208IPW 296-17889-5-ND_|2nd-Order Delta-Sigma Modulator... 16-TSSOP _5.90_4.72 _3.99 
ADS774JU ADS774JU-ND 12-Bit, 117kHz Sampling CMOS ADC = ADS1210P ADS1210P-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC 17.33 16.17 15.02 
ADS774KE ADS774KE-ND 12-Bit, 117kHz Sampling CMOS ADC a ADS1210U ADS1210U-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC 16.50 15.40 14.30 
ADS774KP ADS774KP-ND __|12-Bit, 117kHz Sampling CMOS ADC... j = = ADS1211E AUS Ei) pie pee with AN ante ante eea 
ADS774KU ADS774KU-ND 12-Bit, 117kHz Sampling CMOS ADC ...28-SOIC 32.85 — — parse ler ere : : : 
‘ADsaoll AGREED 42-Bit 40MH2 Sampling ADC.. ees ADS1211P ADS1211P-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC with 
ADS801U ‘ADS801U-ND 12-Bit, 25MHz Sampling ADC 4-Channel Input Mux... sss 18.90 17.64 16.38 
ADS802U ADS802U-ND 12-Bit. 1OMHz Sampling ADC. =e ADS1211U ADS1211U-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC with 
ADS803E BOSEOSE ND) 12-Bit, SMHz Sampling ADC. = ADS1212P ADS1212P-ND oo-Bit Datta Sigma ADG 174 1448 1287 
ADS804E ADS804E-ND 12-Bit, 10MHz Sampling ADC - - ADS1219U ADS1212U-ND >0-Bit Delta-Si j ; i 
! } ; igma ADC 14.99 13.50 11.97 
ABE ppeeeE ane at 4 aang ADC a= ADS1213E ADS1213E-ND | 22-Bit, Delta-Sigma ADC with 
z INT SO EEE ALY siseeei = = 4-Channel Input Mux... reas 15.00 14.00 13.00 
DEM-ADS807E 296-18423-ND Evaluation Fixture for ADS807E ADS1213P ADS1213P-ND 22-Bit, Delta-Sigma ADC with 
ADS808Y/250 ADS808Y/250CT-ND |12-Bit, 70Msps Sampling ADC. 48-TOFP 3218 — — 4-Channel Input MUX... 4575 14.70 13.65 
ADS808Y/250 ADS808Y/250TR-ND | 12-Bit, 70Msps Sampling ADC. -48-TOFP 6837.25/250 ADS1213U ADS1213U-ND 22-Bit, Delta-Sigma ADC with 
ADS809Y/250 ADS809Y/250CT-ND |12-Bit, 80Msps Sampling ADC. A8-TOFP 4118 — — 4-Channel Input Mux... 15.00 14.00 13.00 
poeeaeest ADSBOSYESOTREND iat SON ene pate i Pe a oes ADS1216Y/250 ADS1216Y/250CT-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC 9.16 8.25 7.32 
z Help z sampling Baus : Pee ADS1216Y/250 ADS1216Y/250TR-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC 1753.25/250 
ADS821U ADS821U-ND 10-Bit, 40MHz Sampling ADC -28-SOIC 1958 — — DEM-ADS1216 296-19943-ND Demo Board for ADS121 .— 12684 — — 
ADS822E ADS822E-ND 10-Bit, 40MHz Sampling ADC 28-SSOP | 875 — — ADS1217EVM 296-19904-ND Evaluation Module for ADS1217..... — 12684 — — 
ADS823E ADS823E-ND 10-Bit, 60IMHz Sampling ADC 28-SSOP 1399 — — ADS1217IPFBT 296-12967-1-ND | 24-Bit, 8-Channel Delta-Sigma ADC......48-TOFP 9.16 8.25 7.32 
DEM-ADS823E 296-18424-ND Evaluation Fixture for ADS823E ve 19089 — — ADS1217IPFBT 296-12967-2-ND | 24-Bit, 8-Channel Delta-Sigma ADC......48-TOFP 1753.25/250 
ADS825E ADS825E-ND 10-Bit, 40MHz ADC 28-SSOP_ 8.75 ADS1218EVM 296-13536-ND Evaluation Module for ADS1218.... .— 12684 —  — 
ADS826E ADS826E-ND 10-Bit, 6OMHz ADC 28-SSOP 1399 — — ADS1218Y/250 ADS1218Y/250CT-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC 48-TOFP 9.16 8.25 7.32 
ADS828E ADS828E-ND 10-Bit, 75IMHz ADC 28-SSOP 1449 — — ADS1218Y/250 ADS1218Y/2507R-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC 48-TOFP 1753.25/250 
ADS830E ADS830E-ND 8-Bit, 60MHz ADC... 20-0SOP 550 440 3.72 ADS1222IPWT 296-17321-1-ND | 24-Bit ADC with 2-Channel Mux.........14-TSSOP 6.50 5.20 4.39 
ADS830E/2K5 ADS830ETR-ND —_‘/8-Bit, 60MHz ADC... 20-QSOP 8525.00/2,500 ADS12221IPWT 296-17321-2-ND _|24-Bit ADC with 2-Channel Mux......... 14-TSSOP 1056.25/250 
DEM-ADS830E 296-18425-ND Demo Board for ADS830E. — 19089 — — (Continued) 
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Tl. Digi-Key 7 Price Each Te Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ADS1224EVM 296-16984-ND Evaluation Module for ADS1224 62.78 58.59 54.41 ‘ADS5221PFBT 296-17557-2-ND | 12-Bit, 65Msps ADC... ...48-TOFP 4892.75/250 
ADS12241PWT 296-16923-1-ND | 24-Bit ADC Converter with 4-Channel ADS5231IPAG 296-21529-ND | Dual, 12-Bit, 40Msps, 3.3V 
Differential Input Mux. GN WI) at ADC NEW... 64-TOFP 17.63 16.45 15.28 
ADS12241PWT 296-16923-2-ND | 24-Bit ADC Converter with 4-Channel ADS52321PAG 296-19657-ND | Dual, 12-Bit, 65Msps ADC. 64-TOFP 24.00 22.40 20.80 
SRG ST ea ne HLZ0/001250 ADS5240EVM 296-20805-ND | Evaluation Module for ADS5240/42 _— @edloe 
lateral Occilatores ee 610 488 442 ADS52401PAP 296-17632-ND | 12-Bit, 40Msps, 4-Channel ADC.........64-HTOFP 30.00 28.00 26.00 
ADS1225IRGVT 296-19857-2-ND | 24-Bit ADC with 1-Ch. b ADS52421PAP 296-18643-ND | 12-Bit, 65Msps, 4-Channel ADC... 64-HTOFP 45.00 42.00 39.00 
Internal Oscillator. 991.25/250 ADS5270EVM 296-17408-ND | Evaluation Module for ADS5270 Secs = = 
ADS1226IRGVT 296-19858-1-ND | 24-Bit ADC with 2-Ch. Diff. Input and ADS5270IPFP 296-17091-ND 12-Bit, 40Msps, 8-Ch. ADC... .80-HTQFP 66.00 61.60 57.20 
Internal Oscillator... 6.50 5.20 4.39 ADS5271EVM 296-17409-ND Evaluation Module for ADS5271 — 254.96 _— — 
ADS12261RGVT 296-19858-2-ND | 24-Bit ADC with 2-Ch. Diff. Input and ADS5271 1PFP 296-17153-ND | 12-Bit, 50Msps, 8-Ch. ADC “B0-HTOFP 72.00 67.20 62.40 
Internal Oscillator 16-QFN 1056.25/250 ADS52721PFP 296-18605-ND ‘| 12-Bit, 65Msps, 8-Ch. ADC .B0-HTOFP 82.28 76.79 71.31 
ADS12321PW 296-18589-5-ND | 24-Bit ADC Converter 6.24 5.27 ADS52731PFP 296-18606-ND | 12-Bit, 70Msps, 8-Ch. ADC .80-HTOFP. 181.50 169.40 157.30 
ADS1232REF 296-20803-ND | Evaluation Module for - = ADS5277|PFP 296-18309-ND | 10-Bit, 65Msps, 8-Ch. ADC .B0-HTOFP 48.00 44.80 41.60 
ADS12341PW. 296-18673-5-ND__| 24-Bit ADC Converter... 7.20 6.08 ADS54101PFB 296-13448-ND 12-Bit, 80Msps CommsADC™ ADC......48-TOFP 28.50 26.60 24.70 
ADS1240E ADS1240E-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC 6.08 5.13 ADS5411IPJY 296-19394-ND 11-Bit, 105Msps ADC . 52-HTQFP 38.25 35.70 33.15 
ADS1241E ADS1241E-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC 672 5.67 ADS5413IPHP 296-18365-ND Single 12-Bit, 65Msps IF Sampling 
ADS1241MEVM 296-18358-ND _| Evaluation Module for ADS1241M — (a 48-HTOFP 23.25 21.70 20.15 
ADS12421PWT ADS1242IPWTCT-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC 8.00 640 5.40 7 erat ort eae ceaala ; ; ; 
ADS12421PWT ADS12421PWTTR-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC 1300.00/250 ADSSe a: AIBHE eels) co 85Msps, High IF Sampling Pen cose ones AE 
ADS12431PWT ADS12431PWICT-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC 870 696 5.88 = = : See 
ADS12431PWT ADS12431PWTTR-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC 1413.75/250 OE BOSSA ZN iOT NDR) 14-Bit, 40MHz, LP AD ses 
ey ; Cee 5421Y/T ADS5421Y/TTR-ND | 14-Bit, 40MHz, LP AD 6422.75/250 
ADS1244EVM 296-18359-ND Evaluation Module for A\ 62.78 7 ; 
ADS1244IDGST 296-14003-1-ND | 24-Bit, Low Power ADC 650 5.20 4.39 ADS54227/250 pope eoueoogneg 14-Bit, Sampling ADC. (Oa 
ADS1244IDGST 296-14003-2-ND | 24-Bit, Low Power ADC 1056.25/250 AReepaane areola Ae haat laa haere waa eee 
ADS12451DGST 296-15742-1-ND | 24-Bit, Low Power ADC 690 552 466 ae : Saha 
ADS12451DGST 296-15742-2-ND | 24-Bit, Low Power ADC .... 1121.25/250 ADS54231PJY 296-17802-ND 14-Bit, 80Msps ADC .52-HTQFP 60.00 56.00 52.00 
ADS1250U ADS1250U-ND ‘| 20-Bit, 25kHz ADC, DSP Interface........16-SOIC 11.58 10.43 9.25 ADS5424EVM 296-20806-ND | Evaluation Module for ADS5424 — 12684 — — 
ADS1251EVM 296-19905-ND | Evaluation Module for ADS1251 i — L264 ADS54241PUY 296-17758-ND | 14-Bit, 105Msps ADC . .52-HTOFP 84.00 78.40 72.80 
ADS1251U ADS1251U-ND __| 24-Bit, 20Msps, Low Power ADC. 8-SOIGC 933 840 7.45 ADS54331PJY 296-19665-ND | 14-Bit, 80Msps ADC... .52-HTOFP 72.00 67.20 62.40 
ADS1252EVM 296-19906-ND Evaluation Module for ADS1252 — 126.84 =a ADS5440EVM 296-19293-ND Evaluation Module for ADS5440 .— 510.76 - = 
ADS1252U ADS1252U-ND | 24-Bit, 40kHz ADC..... 9.35 842 7.47 ADS54401PFP 296-19395-ND | 13-Bit, 210Msps ADC. “52-HTOFP 63.00 58.80 54.60 
ADS1253E/2K5 296-13060-1-ND | 24-Bit, 20kHz, Low Power ADC. 11.16 10.05 8.92 ADS5440MPFPEP 296-20672-ND 13-Bit, 210Msps ADC . .80-HTOFP. 126.00 117.60 109.20 
ipieee Pea ara pate ee a ‘i pra eae ADS5444EVM 296-19374-ND Evaluation Module for ADS5444 .— 38307 — — 
a -Bit, 20kHz, Low Power : j J ADS54441PFP 296-19536-ND | 13-Bit, 250Msps ADC. .B0-HTOFP 88.50 82.60 76.70 
ADS1254E/2K5 ADS1254E/2K5CT-ND | 24-Bit, 20kHz, Low Power ADC 1116 10.05 8.92 ADS5444MPFPEP 296-20673-ND _| 13-Bit, 250Msps ADC . .80-HTOFP_ 177.00 165.20 153.40 
ADSI eoskieKe Poem °4-Bit, 2OkH2, Low Power ADC CE aed ADS54631PFP 296-21323-ND | 12-Bit, 500Msps ADC NEW..........80-HTOFP 187.50 175.00 162.50 
ADS12551DBT 296-15743-1-ND | 24-Bit, 30Ksps, Low Noise ADC 11.91 10.73 9.51 aaa ; a sear 
! ; ADS5500EVM 296-18366-ND Evaluation Module for ADS5500 _— 254.96 
ADS1255|DBT 296-15743-2-ND | 24-Bit, 30Ksps, Low Noise ADC 2279.00/250 : 
: ADSS55001PAP 296-16924-ND  |14-Bit, 125Msps ADC . .G4-HTOFP 73.50 68.60 63.70 
ADS1256EVM 296-18360-ND _| Evaluation Module for ADS1251 gy == : 
. ADSS500MPAPREP | 296-19488-1-ND —_| 14-Bit, 125Msps ADC. .64-HTOFP 285.00 266.00 247.00 
ADS12561DBT 296-15208-1-ND | 24-Bit, Low Noise ADC 1274 11.48 10.18 ; 
ADS IDECIORT Rae eo EANTMMM O4-Bi Low Noles aD SGP ADSS500MPAPREP _|296-19488-2-ND _| 14-Bit, 125Msps ADC. .64-HTOFP _234650.00/1,000 
ADS1258IRTCT 296-18674-1-ND | 24-Bit. 16-Channel, ADI 1458 1313 11.64 ‘ADS5510IPAP 296-21509-ND | 11-Bit, 125Msps ADC NEW!........G4-HTOFP 21.30 19.88 18.46 
ADS1258IRTCT 296-18674-2-ND | 24-Bit, 16-Channel, ADC 2789.00/250 ADS5520EVM 296-20807-ND Evaluation Module for ADS5520 ...............2 — 190.89 = = 
ADS1271EVM 296-18361-ND Evaluation Module for ADS1271 62.78 = = ADS55201PAP 296-17702-ND 12-Bit, 125Msps ADC ............. 64-HTQFP 41.25 38.50 35.75 
ADS1271EVM-PDK _|296-18362-ND _| Evaluation Module for ADS1271-PDK i089 — = — Epon vee eared ADS5521 eae aaapan 
ADS12711PW 296-17513-5-ND | 24-Bit, Wide Bandwidth ADC ... 9.83 885 7.85 -17934- Bit, : : k 
ADS1286P ADS1286P-ND 12-Bit, Micropower Sampling AD| ae = = ADS5522EVM 296-20809-ND Evaluation Module for ADS8522 occ. — 549 — — 
ADS1286PA ADS1286PA-ND | 12-Bit, 200kHz Unipol ADC....... 722 — = ADS5522IPAP 296-17826-ND | 12-Bit, 80Msps ADC... 64-HTOFP 25.05 23.38 21,71 
ADS1286U ADS1286U-ND 12-Bit, Micropower Sampling ADC 502 ADS55251RGZT 296-20739-1-ND | 12-Bit, 170Msps ADC . 8-OFN 52.50 49.00 45.50 
ADS1286UA ADS1286UA-ND | 12-Bit, 200kHz Unipol ADC... yy = = ADS55251RGZT 296-20739-2-ND | 12-Bit, 170Msps ADC . 8-QFN 11156.25/250 
ADS1601EVM 296-17825-ND | Evaluation Board for ADS1601.. 49 — — ADS55271RGZT 296-21362-1-ND | 12-Bit, 210Msps ADC NEW!. 8-OFN 70.88 66.15 61.43 
ae cael Sees eae ee nae area ADS55271RGZT 296-21362-2-ND | 12-Bit, 210Msps ADC NEW! 8-OFN 15061.00/250 
-17631-2- Bit, 1. : ADS5541EVM 296-20810-ND | Evaluation Module for ADS554 ec = = 
ae TAD eat Marie Foe ADS SOV abe ee ADS5541IPAP 296-17999-ND | 14-Bit, 105Msps ADC......... “64-HTOFP 61.50 57.40 53.30 
-17890-1-| Bit, 2.5Msps ; . : ADS5542EVM 296-20811-ND —_| Evaluation Module for ADS5542 wes = = 
ADS1602IPFBT 296-17890-2-ND | 16-Bit, 2.5Msps ADC -48-TOFP 6996.50/250 ADS5542IPAP coca — | Ae BOMsps ADC... GALHTOFP 37.50 35.00 32.50 
ADS1605EVM 296-18363-ND Evaluation Module for ADS1605 = 190.89 - - - - - 
Gare ap ADS5545EVM 296-19452-ND _| Evaluation Module for ADS5545 7 = = 
ADS1605IPAPT 296-14643-1-ND | 16-Bit, 5Msps ADC 4118 38.43 35.69 ! 
ADS1605IPAPT 296-14643-2-ND _| 16-Bit, 5Msps ADC 8749.75/250 jreanaeas area eee eee ee : Era ae 
ADS1606EVM 296-16735-ND __| Evaluation Module For ADS160 S00 — — Abeeeaaevia erty ee : Monier ieecle erie u25 
ADS1606IPAPT 296-15759-1-ND —_| 16-Bit, SMsps ADC 42.45 39.62 36.79 i A Na MAHON MOOUB LORE se — ate 
ADS1606IPAPT 296-15759-2-ND | 16-Bit, 5Msps ADC 9020.75/250 ADSS5461RGZT 296-20632-1-ND | 14-Bit, 190Msps ADC with DDR 
ADS1610IPAPT 296-19656-1-ND | 16-Bit, 10Msps ADC . .64-TOFP 44.93 41.93 38.94 LVDS/CMOS Output, 108.75 101.50 94.25 
ADS16101PAPT 296-19656-2-ND _ | 16-Bit, 10Msps ADC . 64-TOFP 9546.50/250 ADS5546IRGZT 296-20632-2-ND | 14-Bit, 190Msps ADC with DDR 
ADS1625EVM 296-18364-ND Evaluation Module for ADS162: Soo =| = LVDS/CMOS Output. 23109.50/250 
ADS16251PAPT 296-15209-1-ND | 18-Bit, 1.25Msps AD 4-HTOFP 41.18 38.43 35.69 ADS5553EVM 296-20813-ND | Evaluation Module for ADS5553 _— 68207 
ADS16251PAPT 296-15209-2-ND | 18-Bit, 1.25Msps AD 4-HTOFP 8749.75/250 ADS55531PFP 296-17827-ND | Dual 14-Bit, 65Msps AD... -B0-HTOFP 45.00 42.00 39.00 
ADS1626EVM 296-16740-ND _| Evaluation Module For ADS162 me = = ADS7800JP ADS7800JP-ND | 12-Bit, 31 Sampling ADC. fo 
ADS1626IPAPT 296-15877-5-ND__| 18-Bit, 1.25Msps ADC...... 42.45 39.62 36.79 ADS7800JU ADS7800JU-ND 12-Bit, 3uS Sampling ADC. 45.08 SS 
ADS2806-EVM 296-19907-ND __| Evaluation Module for ADS280 a 126.84 — ADS7800KP ADS7800KP-ND | 12-Bit, 3S Sampling ADC. 54145 — — 
ADS2806Y/1K5 ADS2806Y/1K5TR-ND | 12-Bit, Dual, High Speed AD 26121.00/1,500 ADS7800KU ADS7800KU-ND 12-Bit, 3S Sampling ADC. 54.15 es = 
ADS2806Y/250 ADS2806Y/250CT-ND | 12-Bit, Dual, High Speed AD 15 => - ADS7804P ADS7804P-ND 12-Bit, 10S Sampling CMO: 22.13 — 
ADS2806Y/250 ADS2806Y/250TR-ND | 12-Bit, Dual, High Speed AD 4494.50/250 ADS7804PB ADS7804PB-ND —|12-Bit. 10 Sampling CMOS ADC oogat as ee 
ADS2807-EVM 296-19908-ND _| Evaluation Module for ADS28 126.84 ye samp te 
. ; ‘ADS7804U ADS7804U-ND | 12-Bit, 10S Sampling CMOS ADC os = = 
ADS2807Y/1K5 ADS2807Y/AKSCT-ND | 12-Bit, Dual, High Speed AD we = = ADSTB04UB RST SHE 12-Bit 1008 Sampli aes 
1 ; , 10S Sampling CMOS ADC 28.28 
ADS2807Y/1K5 ADS2807Y/1KSTR-ND | 12-Bit, Dual, High Speed AD 33438.00/1,50 paras : me as 
; ADS7805EVM 296-20814-ND | Evaluation Module for ADS7805 126.84 
ADS5102EVM 296-19909-ND ——_| Evaluation Module for ADS5102 .. — ee ! ‘ 
Danae tr ADS7805P ADS7805P-ND 16-Bit, 10S Sampling CMOS ADC oC ————— 
Bootle poco iam) 1-8V Analog Supply, 10-Bit, 65Msps, ADS7805PB 296-19910-ND __|16-Bit, 10S Sampling CMOS ADC a) 
ADC with Internal Reference... 12.74 11.48 10.18 ADS7ADEL TG - Sansa =  CHOSADE ar 
ADS5103EVM 296-13539-ND Evaluation Module for ADS5103 126.84 118.39 109.93 a Tein Samp ing : eos 
ADS5103IPFB 296-13063-ND 1.8V Analog Supply, 10-Bit, 40Msps, A ReeeRee Pree eeare ipenan es ee cee ee ae 
ADC with Internal Reference. 941 848 7.52 A “Bit sampling : . =, a 
ADS5120CGHK ADS5120CGHK-ND | 8-Channel, 10-Bit, 40Msps, 1.8V ADS7806U ADS7806U-ND —_| LP 12-Bit Sampling CMOS ADC. 1201 
CMOS ADC... 257-BGA 54.23 50.61 47.00 ADS7807P ADS7807P-ND LP 16-Bit Sampling CMOS ADC. Qh) = = 
‘ADS5120CZHK 296-19272-ND | 8-Channel, 10 ADS7807PB ADS7807PB-ND {LP 16-Bit Sampling CMOS ADC. = = 
257-BGA 58.28 54.39 50.51 ADS7807U ADS7807U-ND | LP 16-Bit Sampling CMOS ADC. A = = 
ADS5121IGHK 296-15074-ND | 8-Channel, ADS7807UB ADS7807UB-ND —_| LP 16-Bit Sampling CMOS ADC. 4935 — — 
CMOS ADC. 257-BGA 58.28 54.39 50.51 ADS7808U ADS7808U-ND | 12-Bit, 10S Sampling CMOS ADC 16.28 1519 14.11 
ADS5121IZHK 296-19273-ND | 8-Channel, 10-Bit, 40Msps, 1.8V ADS7808UB ADS7808UB-ND | 12-Bit, 10S Sampling CMOS ADC 21.83 20.37 18.92 
CMOS ADC. 257-BGA [158:2854:395051 ADS7809EVM 296-17703-ND _| Evaluation Module for ADS7809 an = = 
ADS5122CGHK 296-15075-ND | 8-Channel, 10-Bit, 65Msps, 1.8V ADS7809U ADS7809U-ND | 16-Bit, 101 Sampling CMOS ADC 31.07 29.00 26.93 
‘eceaascaine cece | Snnane reper sear rimmmemmiaaas ooo! cece) ADS7809UB ADS7809UB-ND | 16-Bit, 10S Sampling CMOS ADC 41.69 38.91 36.13 
, 10-Bit, 65Msps, 1. ADS7810U ADS7810U-ND | 12-Bit, 800kHz Sampling CMOS ADC....28-SOIGC 4170 — — 
CMOS ADC... 257-BGA 69.15 64.54 59.93 ADS7811U ADS7811U-ND _| 16-Bit, 250kHz Sampling ADC fey = = 
ADS52031PFB 296-13446-ND | 3.3V, 10-Bit, Dual 40Msps z ; ! : 
i oi sory woe as vee | eae raga est fe eee 
ADS52041PFB 296-13447-ND 3.3V, 10-Bit, Dual 40M A eel Terai sapung An p ay ae 
Le Pane vADe wHhee: as-tore ARCA Stree ADS7813P ADS7813P-ND | LP Serial 16-Bit Sampling ADC.. eB = = 
ADS5220PFBT 296-16927-1-ND | 12-Bit, 40Msps ADC . 48-TOFP 16.28 15.19 14.11 ADS7813U ADS7813U-ND LP Serial 16-Bit Sampling ADC... 16-SOIC 31.95 — — 
ADS5220PFBT 296-16927-2-ND | 12-Bit, 40Msps ADC . .48-TOFP 3458.50/250 ADS7815U ADS7815U-ND 16-Bit, 250kHz Sampling CMOS ADC ...28-SOIC_ 31.95 = — — 
ADS5221PFBT 296-17557-1-ND _ | 12-Bit, 65Msps ADC . A8-TOFP 23.03 21.49 19.96 (Continued) 
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TA. Digi-Key Price Each THe Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
ADS7816E/250 ADS7816ECT-ND —|12-Bit, High Speed Micropower ADS7834EB/250 ADS7834EBTR-ND | 12-Bit, 500kHz LP Sampling AD 1040.00/250 
Sampling ADC....... MS ADS7834EVM 296-19914-ND _| Evaluation Module for ADS7834 6270 
ADS7816E/250 ADS7816ETR-ND | 12-Bit, High Speed Micropower ADS7835E/250 ADS7835ECT-ND | 12-Bit, 500kHz Bipolar Sampling 
Sampling ADC... 678.25/250 ADC, +2LSB 6.10 = = 
ADS7816EB/250 ADS7816EBCT-ND | 12-Bit, High Speed Micropower ADS7835E/250 ADS7835ETR-ND | 12-Bit, 500kHz Bipolar Sampling 
Sampling ADC........ 2 ADC, +2LSB 991.25/250 
ADS7816EB/250 ADS7816EBTR-ND | 12-Bit, High Speed Micropower ‘ADS7835EB/250 ADS7835EBCT-ND |12-Bit, S00kHz Bipolar Sampling 
Sampling ADC..... 804.75/250 ADC. #1LSB 7.20 = = 
ADS7816EC/250 BD STSLSECETAND ‘ae oe ADS7835EB/250 ADS7835EBTR-ND |12-Bit, 500kHz Bipolar Sampling 
ADSTSTGEGIED cmcaailiaa| en 1100 Speed Mleropowor aon ADS7835EVM 296-18372-ND Ee rer for ADS7835...... 62 goa 
ampling R == = 
=OnTE ; = — ADS7841E ADS7841E-ND | 12-Bit, 4-Channel Serial Output AD 536 429 3.34 
Apeeaieo fpeelear NO Teo Beh! Sead Merona ees ADS7841EB ADS7841EB-ND | 12-Bit. 4-Channel Serial Output ADC....16-SSOP 5.70 4.56 3.85 
Sampling ADC... Ai ey ADS7841P ADS7841P-ND _| 12-Bit, 4-Channel Serial Output ADC... 5.04 4.04 3.41 
ADS7816PB ADS7816PB-ND 12-Bit, High Speed Micropower ADS7841PB ADS7841PB-ND 12-Bit, 4-Channel Serial Output ADC. 6.98 479 4.04 
Sampling ADC... Aj ADS7842E ADS7842E-ND _| 12-Bit, 4-Ch. Parallel Output ADC 6.20 4.96 4.19 
ADS7816PC ADS7816PC-ND | 12-Bit, High Speed Micropower ADS7842EB ADS7842EB-ND | 12-Bit, 4-Ch. Parallel Output AD 740 5.92 5.00 
Sampling ADC... 5.04 - -— ADS7843E ADS7843E-ND 4-Wire Touch Screen Controller. Olmert 2O2ene Of, 
ADS7816U ADS7816U-ND | 12-Bit, High Speed Micropower ADS7844E ADS7844E-ND | 12-Bit, 8-Channel, 200kHz ADC . 552 442 3.73 
Sampling ADC..... 416 ADS7844E/2K5 ADS7844ETR-ND | 12-Bit, 8-Channel, 200kHz ADC . 8555.00/2,500 
ADS7816UB ADS7816UB-ND | 12-Bit, High Speed Micropower ADS7844EB ADS7844EB-ND _| 12-Bit, 8-Channel, 200kHz ADC . 6.66 5.33 4.50 
Sampling ADC .... 6 = = ADS7844E/2K5 ADS7844EBTR-ND |12-Bit, 8-Channel, 200kHz ADC. 10322.50/2,500 
ADS7816UC ADS7816UC-ND | 12-Bit, High Speed Micropower ADS7844N ADS7844N-ND 12-Bit, 8-Channel, 200kHz ADC . 552 442 3.73 
Sampling ADC 504 — = ADS7844NB ADS7844NB-ND | 12-Bit, 8-Channel, 200kHz ADC . 666 5.33 4.50 
ADS7817E/250 ADS7817ECT-ND | 12-Bit, Differential Input ADS7845E ADS7845E-ND 5-Wire Touch Screen Controller. 8.40 672 5.67 
Micropower, Sampling ADC. pe iat ADS7846E ADS7846E-ND 4-Wire Touch Screen Controller. 439 351 273 
| et angig a oon TP |) Pee 
= —— ~ - 7 -14470-2-| |-Wire Touch Screen Controller. 7497.50/2,51 
ADS/817EB/250 BDS7SI7EBOTAND Mes ae Ai ADS78461RGVT 296-15076-1-ND | 4-Wire Touch Screen Controller. 4.82 3.86 3.00 
nA pctaze cee * ADS7846IRGVT 296-15076-2-ND 4-Wire Touch Screen Controller. 711.50/250 
ADS7817EB/250 ADSL AE UHM peepee An Aneaere ADS7846N ADS7846N-NO _|4-Wire Touch Screen Controller.......16-TSSOP 4.39 3.51 2.73 
ADS7817EC/250 ADS7@17ECCT-ND_|12-Bit, 200k» Differential : ADS7852Y/250 ADS7852YCT-ND | 8-Channel, 12-Bit, Parallel Output 
Mierooower, Samnling ADC. a ADC, #218. 32-TOFP 750 — — 
ADS7817EC/250 AOSTRTECTRAND | 1-8 Ditiwental mat ADS7852Y/250 ADS7852YTR-ND | 8-Channel, 12-Bit, Parallel Output 
WMicropower, Sampling ADC... 926,25/250 ADC, #2LSB.. --32-TOFP 1218.75/250 
ADS7817EVM 296-19912-ND _| Evaluation Mcdule for ADS7817 2A ADS7852YB/250 ADS7852YBCT-ND | 8-Channel, 12-Bit, Parallel Output 
ADS7817U ADS7817U-ND 42-Bit, Differential Input ADC, +1LSB.. we G2-TOFP 8.90 = — 
Micropower, Sampling ADC................-. 4.39 _— - ADS7852YB/250 ADS7852YBTR-ND | 8-Channel, 12-Bit, Parallel Output 
ADS7817UB ADS7817UB-ND | 12-Bit, Differential Input AaSTRGIE hOSTaGIEND Raidieirars 1446.25/250 
Micropower, Sampling ADC.................. 8-SOIC 4.84 _— _ a ual 12-bit, Zz olmult. 
ADS7817UC ADS7817UC-ND | 12-Bit, Differential Input Sampling Serial ADC.... 810 — = 
Micropower, Sampling ADC...............+. 8-SOIC 5.30 - = ADS7861EB ADS7861EB-ND Dual 12-Bit, 500kHz Simult. 
ADS7818E/250 ADS7818ECT-ND _|12-Bit, 500kHz ADC (+2 LSB) .. 8-MSOP 550  — — Sampling Serial ADC, #1LSB 24-SS0P_ 980 — — 
‘ADS7818E/250 ADS7818ETR-ND | 12-Bit, 500kHz ADC («2 LSB 893.75/250 ADS7861EVM 296-19915-ND | Evaluation Module for ADS7861 = = 
ADS7818EB/250 ADS7818EBCT-ND | 12-Bit, 500kHz ADC («1 LSB Gy. Se ADS7861IBRHBT 296-19570-1-ND | Dual 500kHz, 12-Bit ADC ie = = 
ADS7818EB/250 ADS7818EBTR-ND | 12-Bit, 500kHz ADC («1 LSB)... 1056.25/250 ADS7861IBRHBT 296-19570-2-ND | Dual 500kHz, 12-Bit ADC 1689.50/250 
ADS7818EVM 296-19913-ND _| Evaluation Module for ADS7818 Qe = = ADS7861IRHBT 296-19571-1-ND | Dual 500kHz, 12-Bit ADC oo = = 
ADS7818P ADS7818P-ND __| 12-Bit, 500kHz ADC (#1 LSB) 500, <= ADS7861IRHBT 296-19571-2-ND __| Dual 500kHz, 12-Bit ADC 1462.50/250 
ADS7818PB ADS7818PB-ND | 12-Bit, 500kHz ADC («1 LSB)... 600 — — ADS7862Y/250 ADS7862YCT-ND | Dual 12-Bit, 500kHz Simult. 
ADS7822E/250 ADS7822ECT-ND | 12-Bit, 2.7V, Micropower Sampling Parallel ADC, +2LSB 10.50 = — 
Sampling ADC 3740 ADS7862Y/250 ADS7862YTR-ND | Dual 12-Bit, 500kHz Simult. 
ADS7822E/250 ADS7822ETR-ND | 12-Bit, 2.7V, Micropower Sampling Parallel ADC, +2LSB........... 2008.25/250 
Sampling ADC 552.00/250 ADS7862YB/250 ADS7862YBCT-ND | Dual 12-Bit, 500kHz Simult. 
ADS7822EB/250 ADS7822EBCT-ND | 12-Bit, 2.7V, Micropower Sampling Parallel ADC, +1LSB 12.41 = = 
Sampling ADC 4 OT ADS7862VB/250 ADS7862YBTR-ND | Dual 12-Bit, 500kHz Simult. 
ADS7822EB/250 ADS7822EBTR-ND | 12-Bit, 2.7V, Micropower Sampling Parallel ADC. «LSB 9974.75/260 
Sampling ADC 601.75/250 ADS7864Y/250 ADS7864YCT-ND —|12-Bit, 500kHz, 6-Channel ADC Py) 
ADS7822EC/250 BD STeezE COIN 12-Bit, 2.7V, Micropower ADS7864Y/250 ADS7864YTR-ND | 12-Bit, 500kHz, 6-Channel ADC 2342.75/250 
Sampling ADC ‘Sse ADS7864YB/250 ADS7864YBCT-ND | 12-Bit, 500kHz, 6-Channel ADC . Ga eo! = — 
ADS7822E¢/250 ADS7822ECTR-ND ey Gee eneonn ADS7864YB/250 ADS7864YBTR-ND |12-Bit, 500kHz, 6-Channel ADC............48-TOEP 2661.50/250 
ADS7822EVM 296-18367-ND __| Evaluation Module for ADS782 20 = = PEeraBe NER poegieeseg ome) Oemo Board for ADS786: — ro 
ape 7A0E ADS7829P-ND | 12-Bit, 2.7V, Micropower 7866|DBVT 296-18216-1-ND | 1.2V, 12-Bit, 200Ksps, M 461 3.69 287 
Sampling ADC ay ee ADS7866IDBVT 296-18216-2-ND | 1.2V, 12-Bit, 200Ksps, Mini ADC 681.75/250 
TST Deed EI T2-GiL 2.70, MICropowst ADS7867IDBVT 296-18217-1-ND __|1.2V, 10-Bit, 200Ksps, Mini ADC 349 279 217 
as re ADS7867IDBVT 296-18217-2-ND _|1.2V, 10-Bit, 200Ksps, Mini ADC 515.50/250 
ADS7822UB ADS7822UB-ND Raley ehierners gsi) ADS7868IDBVT 296-18218-1-ND 1.2V, 8-Bit, 200Ksps, Mini ADC. 2.25) 180) 1:35) 
Sampling ADC a = ADS7868IDBVT 296-18218-2-ND — |1.2V, 8-Bit, 200Ksps, Mini ADC . 315.00/250 
ADS7822UC Aps7822UC-ND —_|12-Bit, 2.7V, Micropower ADS7869IPZTR 296-18373-1-ND | Analog Motor Control Front-End 21.90 20.44 18.98 
Sampling ADC Hy ae ADS7869IPZTR 296-18373-2-ND _| Analog Motor Control Front-End 18031.00/1,000 
‘ADS7823-28EVM 296-18368-ND _| Evaluation Module for ADS7823-28. 2 ADS7870EA ADS7870EA-ND — |12-Bit, Data Acquisition System.........28-SSOP 830 — = — 
ADS7823E/250 ADS7823E/250CT-ND | 12-Bit, LP Sampling CMOS ADC... 6.30 5.04 4.26 ADS7870EVM 296-18374-ND _| Evaluation Module for ADS7870 62.78 — — 
ADS7823E/250 ADS7823E/250TR-ND | 12-Bit, LP Sampling CMOS ADC... 1023.75/250 ADS7871EVM 296-18375-ND —_| Evaluation Module for ADS7871 Qe s = 
ADS7823EB/250 ADS7823EB/250CT-ND | 12-Bit, LP Sampling CMOS ADC 7.50 6.00 5.07 ADS7871IDB 296-14757-5-ND | 14-Bit, 48Ksps DAS with ADC Cs = = 
ADS7823EB/250 ADS7823EB/250TR-ND | 12-Bit, LP Sampling CMOS AD 1218.75/250 ADS7881EVM 296-18376-ND _| Evaluation Module for ADS7881 (126134 
ADS7824P ADS7824P-ND | 12-Bit, 4-Ch. Sampling CMOS AD 2070 == ‘ADS7881IPFBT 296-15779-1-ND _|12-Bit, 4Msps, Low Power SAR 
ADS7824PB ADS7824PB-ND | 12-Bit, 4-Ch. Sampling CMOS AD Ms = = ADC... 13.49 12.15 10.78 
ADS7824U ADS7824U-ND 12-Bit, 4-Ch. Sampling CMOS AD 19:65 ADS7881IPFBT 296-15779-2-ND | 12-Bit, 4Msps, Low Power SAR 
ADS7824UB ADS7824UB-ND | 12-Bit, 4-Ch. Sampling CMOS AD AUS) ADC... 2582.00/250 
— ene 16-8, sail Sampling _ wu st 3 ee a ADS7881IRGZT 296-19489-1-ND __|12-Bit, 4Msps, Low Power SAR ADC. 13.49 12.15 10.78 
| Bit, 4-Ch. Sampling hs | i a E 9] Bi 
ADS7825UB ADS7825UB-ND —_|16-Bit. 4-Ch. Sampling CMOS ADC... 28-SOIG 5325 — — pusreaunGet Saree ee sts oe Fate Sen AD a 
ADS7826EVM 296-18369-ND _| Evaluation Module for ADS7826 OO =] = Ane /AseSADAT 396-19305-1-ND | 12-Bit, 1Msps Micro Power, Mini 
ADS7826IDRBT 296-15316-1-ND  |10-Bit, 2.7V, Sampling ADC... 315 252 1.96 SR ADE ; Ap OG Abe 
ADS7826IDRBT 296-15316-2-ND _|10-Bit, 2.7V, Sampling ADC... 465.50/250 ADSTSRESRIBVT 296-19305-2-ND | 12-8It 1Msps : es 
oe, eS ee — ne i rama 
- ~4- Bit, 2.7V, Sampling ! i E — ~ — 
ADS7827IDRBT 296-15317-2-ND | 8-Bit, 2.7V, Sampling ADC 365.75/250 ADS7886SBDCKT 296-19306-1-ND | 12-Bit, 1Msps Micro Power, Mini 
ADS7828E/250 296-12402-1-ND — |12-Bit, 8-Ch. Sampling CMOS ADI 740 5.92 5.00 SAR ADC 484 3.87 3.01 
ADS7828E/250 296-12402-2-ND _|12-Bit, 8-Ch. Sampling CMOS ADC..... 16-TSSOP 1202.50/250 ADS7886SBDCKT 296-19306-2-ND | 12-Bit, 1Msps Micro Power, Mini 
‘ADS7828EB/250 296-12756-1-ND _|12-Bit, 8-Ch. Sampling CMOS ADC... 16-1SSOP 680 7.04 5.94 Anepanecpeie eee total SU ARh ica Poke aL 715.00/250 
ADS7828EB/250 296-12756-2-ND | 12-Bit, 8-Ch. Sampling CMOS AD\ 1430.00/250 Th LNISps Mlcro rower, Mint 
ADS7829EVM 296-18371-ND | Evaluation Module for ADS7829 2 = = SAR ADC 4.28 3.42 2.66 
ADS7829IBDRBT 296-15245-1-ND | 12-Bit, 2.7V Sampling HS ADC 484 3.87 3.01 ADS7886SDBVT 296-19307-2-ND | 12-Bit, 1Msps Micro Power, Mini 
ADS78291BDRBT 296-15245-2-ND _|12-Bit, 2.7V Sampling HS ADC 715.00/250 SAR ADC 631.75/250 
ADS7829IDRBT 296-15246-1-ND | 12-Bit, 2.7V Sampling HS ADC 371 297 2231 ADS7886SDCKT 296-19308-1-ND | 12-Bit, 1Msps Micro Power, Mini 
ADS78291BDRBT 296-15246-2-ND  |12-Bit, 2.7V Sampling HS ADC 548.75/250 SAR ADC 4.28 3.42 266 
ADS7830IPWT 296-16680-1-ND | 8-Bit, 8-Channel ADC 3.49 2.79 2.17 ADS7886SDCKT 296-19308-2-ND | 12-Bit, 1Msps Micro Power, Mini 
ADS7830IPWT 296-16680-2-ND |8-Bit, &-Channel ADC 515.50/250 SAR ADC 631.75/250 
ADS7834EB/250 ADS7834EBCT-ND_|12-Bit, 500kHz LP Sampling ADC.......8-MSOP_ 640 — — (Continued) 
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alls Digi-Key Price Each LEE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
ADS7887EVM 296-20815-ND Evaluation Module for ADS7887 ... 62.78 a ADS8343EB ADS8343EB-ND 16-Bit, 4-Channel, Serial ADC... 14.33 =o SS 
ADS7887SDBVT 296-18266-1-ND 10-Bit, 1.25Msps Micro Power, Mini ADS8344E ADS8344E-ND 16-Bit, 8-Ch., Serial Sampling ADC 13.33 SS 
SAR ADC 371 2:97 2:31 ADS8344EB ADS8344EB-ND 16-Bit, 8-Ch., Serial Sampling ADC 15.99 SSS 
ADS7887SDBVT 296-18266-2-ND 10-Bit, 1.25Msps Micro Power, M ADS8344EVM 296-19920-ND Evaluation Module for ADS8344 — 62.78 = SS 
SAR ADC 548.75/250 ADS8344N ADS8344N-ND 16-Bit, 8-Ch., Serial Sampling AD! 13.33 a 
ADS7887SDCKT 296-18267-1-ND ADS8344NB ADS8344NB-ND 16-Bit, 8-Ch., Serial Sampling ADC 15199 a 
SAR ADC 371 2:97 (2:31 ADS8345EVM 296-19921-ND Evaluation Module for ADS8345 .— 62.78 = = 
ADS7887SDCKT 296-18267-2-ND 10-Bit, 1.25Msps Micro Power, M ADS8345NB 296-11626-5-ND 16-Bit, 8-Channel ADC 15.99 = = 
SAR ADC 548.75/250 ADS8361EVM 296-19922-ND Evaluation Module for 62.78 = 
ADS7888EVM 296-20816-ND Evaluation Module for ADS788 62.78 SS ADS8361IDBQ 296-13812-5-ND Dual, 500kHz, 16-Bit, Simultaneous 
ADS7888SDBVT 296-18268-1-ND | 8-Bit, 1.25Msps Micro Power, Mini Sampling ADC... 14.58 13.13 11.64 
238 1.90 1.43 ADS8361IRHBT 296-17411-1-ND Dual, 500kHz, 16-Bit, Simultaneous 
ADS7888SDBVT 296-18268-2-ND Sampling ADC .. 16.08 14.48 12.84 
at 332.50/250 ADS8361IRHBT 296-17411-2-ND Dual, 500kHz, 16-Bit, Simultaneous 
ADS7888SDCKT 296-18269-1-ND 8-Bit, 1.25Msps Micro Power, Mini Sampling ADC .. 5s 3076.00/250 
SAR ADC 2.38 1.90 1.43 ADS8364Y/250 296-13449-1-ND 16-Bit, 250Ksps, 6-Ch. Simultaneous 
ADS7888SDCKT 296-18269-2-ND | 8-Bit, 1.25Msps Micro Power, Mini Sampling AD! -64-HTQFP 29.93 27.93 25.94 
SAR ADC 332.50/250 ADS8364Y/250 296-13449-2-ND 16-Bit, 250Ksps, 6-Ch. Simultaneous 
ADS7890IPFBT 296-16681-1-ND 14-Bit, 1.25Msps LP SAR ADC -48-TOFP 15.75 14.70 13.65 Sampling ADC .. . 64-HTQFP 6359.06/250 
ADS7890IPFBT 296-16681-2-ND 14-Bit, 1.25Msps LP SAR ADC -48-TQFP 3347.00/250 ADS8365IPAGR 296-20741-1-ND 16-Bit, 250Ksps 6-Channe SAR ADC ....64-TQFP 24.38 22.75 21.13 
ADS7891EVM 296-17713-ND Evaluation Module for ADS7891 — 126.84 SS ADS8365IPAGR 296-20741-2-ND 16-Bit, 250Ksps 6-Channel SAR ADC ...64-TQFP 30103.50/1,500 


ADS7891IPFBT 
ADS7891IPFBT 


296-16682-1-ND 
296-16682-2-ND 


14-Bit, 3Msps LP SAR ADC... 
14-Bit, 3Msps LP SAR ADC. 


-48-TOFP 
.48-TOFP 


17.33 16.17 15.02 
3681.50/250 


ADS8370IBRHPT 


296-18270-ND 


Evaluation Module for ADS8370.... 


— 126.84 SS 


ADS8370IBRHPT 
ADS8370IBRHPT 


ADS8370IRHPT 


296-18271-1-ND 
296-18271-2-ND 


296-18272-1-ND 


16-Bit, 600kHz Pseudo-Diff. Input, 
ADC 
16-Bit, 600kHz Pseudo-Diff. Input, 


16-Bit, 600kHz Pseudo-Diff. Input, 
ADC 


28.13 26.25 24.38 
5976.50/250 


20.63 19.25 17.88 


ADS8370IRHPT 


296-18272-2-ND 


16-Bit, 600kHz Pseudo-Diff. Input, 


4382.75/250 
ADS8371EVM 296-17122-ND Evaluation Module for ADS8371 .— 126.84 = = 
ADS8371IBPFBT 296-16683-1-ND | 16-Bit, 750kHz ADC 48-TOFP 24.15 22.54 20.93 
ADS8371IBPFBT 296-16683-2-ND _| 16-Bit, 750kHz ADC 48-TQFP 5132.00/250 
ADS83711PFBT 296-16684-1-ND | 16-Bit, 750kHz ADC 48-TOFP 18.00 16.80 15.60 
ADS83711PFBT 296-16684-2-ND | 16-Bit, 750kHz ADC 48-TQFP 3825.00/250 
ADS8372EVM 296-18273-ND Evaluation Module for ADS8372 — 126.84 = = 


ADS8372IBRHPT 


296-18274-1-ND 


16-Bit, 600kHz Fully-Diff. Pseudo-Bipolar 
Input, ADC 


29.70 27.72 25.74 


ADS8372IBRHPT 


296-18274-2-ND 


16-Bit, 600kHz Fully-Diff. Pseudo-Bipolar 


Input, ADC... 6311.25/250 
ADS8372IRHPT 296-18275-1-ND | 16-Bit, 60OkHz Fully-Diff. Pseudo-Bipolar 

Input, ADC 21.45 20.02 18.59 
ADS8372IRHPT 296-18275-2-ND | 16-Bit, 600kH2z Fully. 

Input, ADC... 4558.25/250 
ADS8380EVM 296-18380-ND | Evaluation Module for ADS8380 _— (28 == 
ADS8380IBRHPT 296-17633-1-ND  |18-Bit, 600kHz ADC 8-QFN 33.60 31.36 29.12 
ADS8380IBRHPT 296-17633-2-ND | 18-Bit, 600kHz ADC 8-QFN 7140.00/250 
ADS8380IRHPT 296-17634-1-ND — |18-Bit, 600kHz ADC 8-QFN 27.23 25.41 23.60 
ADS8380IRHPT 296-17634-2-ND _|18-Bit, 600kHz ADC 8-QFN 5785.25/250 
ADS8381EVM 296-17397-ND __| Evaluation Module for ADS8381 — (4 ——— 


ADS8381IBPFBT 
ADS8381IBPFBT 


296-16685-1-ND 
296-16685-2-ND 


18-Bit, 580kHz ADC 
18-Bit, 580kHz ADC 


P 
48-TOFP 


32.48 30.31 28.15 
6901.00/250 


ADS83811PFBT 296-16686-1-ND | 18-Bit, 580kHz ADC 48-TOFP 27.53 25.69 23.86 
ADS83811PFBT 296-16686-2-ND _| 18-Bit, 580kHz ADC 48-TQFP 5849.00/250 
ADS8382EVM 296-17514-ND Evaluation Module for ADS8382.... .— 126.84 = = 


ADS8320E/250 ADS8320ECT-ND | 16-Bit, 2.7V to SV Micropower 

Serial ADC, +2LS @MSOP 9.03 8413 7.21 
ADS8320E/250 ADS8320ETR-ND | 16-Bit, 2.7V to SV Micropower 

Serial ADC, +2LSB 8-MSOP 1727.75/250 
ADS8320EB/250 ADS8320EBCT-ND | 16-Bit, 2.7V to 5V Micropower 

Serial ADC, +1LS .8-MSOP 10.21 9.20 8.16 
ADS8320EB/250 ADS8320EBTR-ND | 16-Bit, 2.7V to 5V Micropower 

Serial ADC, +1LSB .8-MSOP 1954.00/250 
ADS8320EVM 296-19916-ND _| Evaluation Module for ADS8321 —- ba 
ADS8321E/250 ADS8321ECT-ND | 16-Bit, 100kHz Bipolar ADC 950 855 7.59 
ADS8321E/250 ADS8321ETR-ND | 16-Bit, 100kHz Bipolar AD! 1817.00/250 
ADS8321EB/250 ADS8321EBCT-ND | 16-Bit, 100kHz Bipolar AD! 10.75 968 8.58 
ADS8321EB/250 ADS8321EBTR-ND | 16-Bit, 100kHz Bipolar ADC... 2056.00/250 
ADS8321EVM 296-18377-ND __| Evaluation Module for ADS8321 6278) 
ADS8322EVM 296-19917-ND __ | Evaluation Module for ADS8322 Sx = = 
ADS8322V/250CT | ADSB322V/250CT-ND. | 16-Bit, 500kHz Unipolar ADC 32-TOFP 13.08 — — 
ADS8322Y/250TR | ADSB322V/250TR-ND | 16-Bit, S0OkHz Unipolar ADC -32-TOFP 2502.25/250 
ADS8322V/2KCT ADS8322Y/2KCT-ND | 16-Bit, S0OkHz Unipolar ADC 32-TOFP 11839 — — 
ADS8322V/2KTR ADS8322Y/2KTR-ND | 16-Bit, 500kHz Unipolar ADC -32-TOFP —_17538.00/2,000 
‘ADS8322YB/250 296-13772-1-ND _|16-Bit, 500kHz, Micropower 

Sampling ADG..... 32-TOFP 1599 — — 
ADS8322YB/250 296-13772-2-ND — |16-Bit, 500kHz, Micropower 

Sampling ADC .32-TOFP 3060.00/250 
ADS8323EVM 296-19918-ND _| Evaluation Module for .-— 126.84 
ADS8323YB/250 ‘ADSB323B/250CT-ND | 16-Bit, High Speed Bipolar ADC.........32-TOFP 1599 — — 
ADS8323YB/250 ADS8323VB/250TR-ND | 16-Bit, High Speed Bipolar ADC............32-TOFP 3060.00/250 
ADS8323Y/250 ADS8323Y/250CT-ND | 16-Bit, High Speed Bipolar ADC..........32-TOFP 13.08 — — 
ADS8323Y/250 ADS8323Y/250TR-ND | 16-Bit, High Speed Bipolar ADC............32-TOFP 2502.25/250 
ADS8324E/250 296-13064-1-ND | 14-Bit, High Speed, 1.8V, Micropower 

Sampling ADG..... 9.20 7.36 6.21 
ADS8324E/250 296-13064-2-ND | 14-Bit, High Speed, 1.8V, Micropower 

Sampling ADG..... 1495.00/250 
ADS8324EVM 296-19919-ND | Evaluation Module for ADS832. 6278) =) 
ADS8325EVM 296-18378-ND _| Evaluation Module for ADS8325 6278 — = 
ADS8325IBDGKT ADS8325IBDGKTCT-ND | 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V ADC... 11.71 10.55 9.35 
ADS83251BDGKT ADSB325IBDGKTTR-ND | 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V ADC 2240.75/250 
ADS8325IBDRBT 296-15722-1-ND  |16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V ADC 11.71 1055 9.35 
ADS8325IBDRBT 296-15722-2-ND  |16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V ADC 2240.75/250 
ADS8325IDGKT 296-19859-1-ND  |16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V ADC 10.30 927 8.22 
ADS8325IDGKT 296-19859-2-ND _|16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V ADC 1970.00/250 
ADS8325IDRBT 296-19860-1-ND  |16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V ADC 10.30 927 822 
ADS8325IDRBT 296-19860-2-ND  |16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V ADC 1970.00/250 


ADS8327IBPW 
ADS8327IBRSAT 
ADS8327IBRSAT 


296-19763-ND 
296-21530-1-ND 
296-21530-2-ND 


16-Bit, 500Ksps LP ADC... 
16-Bit, 500Ksps LP ADC NEW!. 
16-Bit, 500Ksps LP ADC NEW: 


17.93 16.73 15.54 
19.20 17.92 16.64 
4080.00/250 


ADS83821BRHPT 296-17519-1-ND | 18-Bit, 600kHz MPU Sampling AD‘ 8-QFN 35.18 32.83 30.49 
ADS83821BRHPT 296-17519-2-ND | 18-Bit, 600kHz MPU Sampling ADI 8-QFN 7474.75/250 
ADS8382IRHPT 296-17520-1-ND | 18-Bit, 600kHz MPU Sampling AD! 8-QFN 27.98 26.11 24.25 
ADS8382IRHPT 296-17520-2-ND | 18-Bit, 600kHz MPU Sampling ADI 8-QFN 5944.75/250 
ADS8383EVM 296-18381-ND _| Evaluation Module for ADS8383 — 1268 — 


ADS8383IBPFBT 
ADS8383IBPFBT 
ADS83831PFBT 
ADS83831PFBT 


296-14065-1-ND 
296-14065-2-ND 
296-14066-1-ND 
296-14066-2-ND 


18-Bit, 500kHz Unipolar Input ADC 48-TQFP 
18-Bit, 500kHz Unipolar Input ADC 48-TQFP 
18-Bit, 500kHz Unipolar Input ADC 48-TQFP 


18-Bit, 500kHz Unipolar Input ADC 48-TOFP 


31.73 29.61 27.50 
6741.50/250 
23.63 22.05 20.48 
5020.25/250 


ADS8327IPW 
ADS8327IRSAT 
ADS8327IRSAT 
ADS8328IBPW 
ADS8328IBRSAT 


296-19764-ND 
296-21531-1-ND 
296-21531-2-ND 
296-19765-ND 
296-21532-1-ND 


16-Bit, 500Ksps LP ADC....... 
16-Bit, 500Ksps LP ADC NEW: 
16-Bit, 500Ksps LP ADC NEW!. 
Dual, LP, 16-Bit, 500Ksps ADC 

Dual, LP, 16-Bit, 500Ksps ADC NEI 


1416 12.75 11.31 
15.58 14.03 12.44 
2980.25/250 
19.13 17.85 16.58 
20.55 19.18 17.81 


ADS8401EVM 
ADS8401IBPFBT 


ADS8401IBPFBT 


296-18382-ND 
296-14067-1-ND 


296-14067-2-ND 


Evaluation Module for ADS8401 
16-Bit, 1.25Msps Unipolar Input 


— 126.84 = = 


34.88 32.55 30.23 


7411.00/250 


ADS8328IBRSAT 
ADS8328IPW 
ADS8328IRSAT 
ADS8328IRSAT 


296-21532-2-ND 
296-19766-ND 

296-21533-1-ND 
296-21533-2-ND 


Dual, LP, 16-Bit, 500Ksps ADC NEI 
Dual, LP, 16-Bit, 500Ksps ADC..... 
Dual, LP, 16-Bit, 500Ksps ADC NI 
Dual, LP, 16-Bit, 500Ksps ADC NEI 


4367.00250 
15.49 13.95 12.37 
15.38 14.35 13.33 

3267.25/250 


ADS84011PFBT 
ADS84011PFBT 
ADS8402EVM 


296-14068-1-ND 
296-14068-2-ND 


296-18383-ND 


20.78 19.39 18.01 


4414.75/250 


— _ 190.89 SS = 


ADS8402IBPFBT 
ADS8402IBPFBT 


296-14069-1-ND 


296-14069-2-ND 


ADC ae : 
16-Bit, 1.25Msps Unipolar Input ADC...48-TQFP 


.-48-TOFP 


36.53 34.09 31.66 
7761.50/250 


ADS83291BRSAT 296-21363-1-ND | 16-Bit, 1MHz Single Unipolar ADS8402IPFBT 296-14070-1-ND | 16-Bit, 1.25Msps Unipolar Input 

ADC NEW‘... 23.33 21.77 20.22 ADC scsisctc w48-TOFP 21.75 20.30 18.85 
ADS83291BRSAT 296-21363-2-ND | 16-Bit, 1MHz Single Unipolar ADS8402IPFBT 296-14070-2-ND | 16-Bit, 1.25Msps Unipol 

ADC NEW‘... 4956.50/250 ADC ssissestens 48-TOFP 4622.00/250 
ADS8329IRSAT 296-21364-1-ND | 16-Bit, 1MHz Single Unipolar ADS8405EVM 296-17635-ND _—_| Evaluation Module for ADS8405 — 12684 — — 

ADC NEW‘.... 17.70 16.52 15.34 ADS84051BPFBT 296-17636-1-ND | 16-Bit, 1.25Msps ADC 48-TOQFP 37.43. 34.93 32.44 
ADS83291RSAT 296-21364-2-ND | 16-Bit, 1MHz Single Unipolar ADS84051BPFBT 296-17636-2-ND _|16-Bit, 1.25Msps ADC 48-TOFP 7952.75/250 

ADC NEW... 3761.25/250 ADS84051PFBT 296-17637-1-ND | 16-Bit, 1.25Msps ADC 48-TOFP 23.33 21.77 20.22 
ADS83301BRSAT 296-21365-1-ND | 16-Bit, 1MHz Dual Unipolar ADS84051PFBT 296-17637-2-ND | 16-Bit, 1.25Msps ADC 48-TOFP 4956.50/250 

ADC NEW!...... 24.53 22.89 21.26 ADS8406EVM 296-17410-ND _| Evaluation Module for ADS8406 — 12684 — — 
ADS8330IBRSAT 296-21365-2-ND | 16-Bit, 1MHz Dual Unipolar ADS84061BPFBT 296-17355-ND | 16-Bit, 1.25Msps Sampling ADC. 48-TOQFP 39.00 36.40 33.80 

ADC NEW....... 5211.50/250 ADS84061PFBT 296-17356-ND _|16-Bit, 1.25Msps Sampling ADC. 48-TOFP 24.30 22.68 21.06 
ADS83301RSAT 296-21366-1-ND | 16-Bit, MHz Dual Unipolar ADS8410IBRGZT 296-19453-1-ND —] 16-Bit, 2Msps, LVDS Serial Interface, 

ADC NEW‘... 18.60 17.36 16.12 SAR ADC - 7 49.20 45.92 42.64 
ADSB8330IRSAT 296-21366-2-ND | 16-Bit, 1MHz Dual Unipolar ADS84101BRGZT 296-19453-2-ND | 16-Bit, 2Msps, LVDS Serial Interface, 

ADC NEW‘....... 3952.50/250 SAR ADC - fi 10455.00/250 
ADS8341E ADS8341E-ND 16-Bit, 4-Channel, Serial ADC 123 ADS84101RGZT 296-19454-1-ND | 16-Bit, 2Msps, LVDS Serial Interface, 
ADS8341EB ADS8341EB-ND | 16-Bit, 4-Channel, Serial ADC 1424 — — SAR ADC ts a 37.95 35.42 32.89 
ADS8342EVM 296-18379-ND Evaluation Module for ADS8342 — 12684 — ADS84101RGZT 296-19454-2-ND | 16-Bit, 2Msps, LVDS Serial Interface, 
ADS83421BPFBT 296-15077-1-ND | 16-Bit, 4-Ch. Parallel Output ADC.......48-TOFP 22.05 20.58 19.11 SAR ADC 8064.50/250 
ADS8342IBPFBT 296-15077-2-ND | 16-Bit, 4-Ch. Parallel Output ADC..........48-TOFP 4685.75/250 ADS8411EVM 296-18384-ND | Evaluation Module for ADS8411 — [12684 = 
ADS8342IPFBT 296-15078-1-ND | 16-Bit, 4-Ch. Parallel Output ADC..........48-TOFP 18.68 17.43 16.19 ADS8411IBPFBT 296-15252-1-ND | 16-Bit, 2Msps Unipolar Input ADC........48-TOFP 47.55 44.38 41.21 
ADS8342IPFBT 296-15078-2-ND | 16-Bit, 4-Ch. Parallel Output ADC..........48-TOFP 3968.50/250 ADS8411 IBPFBT 296-15252-2-ND__|16-Bit, 2Msps Unipolar Input ADC.......48-TOFP 10104.50/250 
ADS8343E ADS8343E-ND 16-Bit, 4-Channel, Serial ADC... 16-SSOP_ 1241 — — (Continued) 
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Tt Digi-Key Price Each Hele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ADS84111PFBT 296-15253-1-ND | 16-Bit, 2Msps Unipolar Input ADC........48-TQFP 36.30 33.88 31.46 MSC1202Y3RHHT 296-18075-2-ND _| Precision, ADC/DAC with 8051 Microcontroller 

ADS84111PFBT 296-15253-2-ND 16-Bit, 2Msps Unipolar Input ADC........48-TQFP 7713.75/250 and Flash Memory 1737.25/250 
ADS8412EVM 296-18385-ND Evaluation Module for ADS8412.. so 190.89 = = MSC1210-DAQ-EVM | 296-19952-ND Evaluation Module for MSC1210. - — 


ADS8412IBPFBT 


296-15254-1-ND 


16-Bit, 2Msps Unipolar Differential 


Input ADC 48-TQFP 


49.80 46.48 43.16 


ADS8412IBPFBT 
ADS8412IPFBT 
ADS8412IPFBT 


296-15254-2-ND 
296-15255-1-ND 
296-15255-2-ND 


16-Bit, 2Msps Unipolar Differential 


Input ADC 48-TQFP 
16-Bit, 2Msps Unipolar Differential 
Input ADC .48-TOFP 


16-Bit, 2Msps Unipolar Differential 
Input ADC ‘ 


10582.50/250 
38.10 35.56 33.02 


8096.25/250 


ADS8413IBRGZT 
ADS8413IBRGZT 
ADS8413IRGZT 


296-19396-1-ND 
296-19396-2-ND 


296-19397-1-ND 


16-Bit, 2Msps, LVDS Serial Interface 
SAR ADC .. 

16-Bit, 2Msps, 
SAR ADC.... ck 

16-Bit, 2Msps, LVDS Serial Int 
SAR ADC.... 


51.53 48.09 44.66 
10949.00/250 


39.75 37.10 34.45 


ADS84131RGZT 


296-19397-2-ND 


16-Bit, 2Msps, LVDS Serial Interface 


SAR ADC... sie 8447.00/250 
ADS8422IBPFBT 296-21325-1-ND | 16-Bit, 4Msps ADC NEW! 48-TOFP 49.73 46.41 43.10 
ADS8422IBPFBT 296-21325-2-ND —_| 16-Bit, 4Msps ADC NEW! 48-TQFP 10566.50/250 
ADS8422|PFBT 296-21326-1-ND _| 16-Bit, 4Msps ADC NEW! 37.73 35.21 32.70 
ADS8422|PFBT 296-21326-2-ND | 16-Bit, 4Msps ADC NEW!.. 8016.50/250 


ADS8472IBRGZT 
ADS8472IBRGZT 


296-21367-1-ND 
296-21367-2-ND 


16-Bit, 1Msps, Pseudo-Bipolar, Fully 
Differential ADC NEW! 
16-Bit, 1Msps, Pseudo-Bipolar, Fully 
Differential ADC NEW! 


35.85 33.46 31.07 


7618.25/250 


ADS8472IRGZT 
ADS8472IRGZT 
ADS8481IBRGZT 


296-21368-1-ND 
296-21368-2-ND 


296-19658-1-ND 


16-Bit, 1Msps, Pseudo-Bipolar, Fully 
Differential ADC NEW! 
16-Bit, 1Msps, Pseudo-Bipolar, Fully 
Differential ADC NEW! 
18-Bit, 1Msps ADC 


27.60 25.76 23.92 


5865.00/250 
42.90 40.04 37.18 


ADS8481IBRGZT 
ADS8481IRGZT 
ADS8481IRGZT 
ADS8482IBRGZT 


296-19658-2-ND 
296-19659-1-ND 
296-19659-2-ND 
296-19861-1-ND 


18-Bit, 1Msps ADC 
18-Bit, 1Msps ADC 
18-Bit, 1Msps ADC 
18-Bit, 1Msps, Pse! 

Input ADC... 


9116.25/250 
32.70 30.52 28.34 
6948.75/250 


40.58 37.87 35.17 


ADS8482IBRGZT 
ADS8482IRGZT 
ADS8482IRGZT 


296-19861-2-ND 
296-19862-1-ND 


296-19862-2-ND 


18-Bit, 1Msps, Pseudo-Bipolar, Fully Diff. 
Input ADC 
18-Bit, 1Msps, 
Input ADC... 
18-Bit, 1Msps, Pseudo-Bipolar, Fully Diff. 


8622.25/250 
30.38 28.35 26.33 


MSC1210EVM 296-13553-ND Evaluation Module for MSC1210. => -— 
MSC1210Y2PAGT MSC1210Y2PAGT-ND | Prec. ADC with 8051 Microcontroller 

and Flash Memory... a 14.91 13.43 11.91 
MSC1210Y3PAGT MSC1210Y3PAGT-ND | Prec. ADC with 8051 Microcontroller 

and Flash Memory... a 15.05 13.98 
MSC1210Y4PAGT MSC1210Y4PAGT-ND | Prec. ADC with 8051 Microcontroller 

and Flash Memory... ner 15.05 13.98 
MSC1210Y5PAGT MSC1210Y5PAGT-ND | Prec. ADC with 8051 Microcontroller 

and Flash Memory 16.80 15.60 
MSC1211EVM 296-18500-ND Evaluation Module for MSC1211............ eee — 126.84 => = 
MSC1211Y2PAGT 296-14759-1-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 24.50 22.75 
MSC1211Y2PAGT 296-14759-2-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 5578.25/250 
MSC1211Y3PAGT 296-14760-1-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 26.93 25.13 23.34 
MSC1211Y3PAGT 296-14760-2-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC §721.50/250 
MSC1211Y4PAGT 296-14761-1-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 29.03 27.09 25.16 
MSC1211Y4PAGT 296-14761-2-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 6167.75/250 
MSC1211Y5PAGT 296-14762-1-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 31.43 29.33 27.24 
MSC1211Y5PAGT 296-14762-2-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 6677.75/250 
MSC1212Y2PAGT 296-14763-1-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 25.43 23.73 22.04 
MSC1212Y2PAGT 296-14763-2-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 5402.75/250 
MSC1212Y3PAGT 296-14764-1-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 26.33 24.57 22.82 
MSC1212Y3PAGT 296-14764-2-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 5594.00/250 
MSC1212Y4PAGT 296-14765-1-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 28.28 26.39 24.51 
MSC1212Y4PAGT 296-14765-2-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 6008.50/250 
MSC1212Y5PAGT 296-14766-1-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 33.68 31.43 29.19 
MSC1212Y5PAGT 296-14766-2-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 7156.00/250 
MSC1213Y2PAGT 296-17429-1-ND Precision ADC/DAC with 8051 

Microcontroller. 18.98 17.71 16.45 
MSC1213Y2PAGT 296-17429-2-ND Precision ADC/DA\ 

Microcontroller 4032.25/250 
MSC1213Y3PAGT 296-17430-1-ND Precision ADC/DAC with 8051 

Microcontroller. 19.80 18.48 17.16 
MSC1213Y3PAGT 296-17430-2-ND Precision ADC/DAC wi 

Microcontroller. 4207.50/250 
MSC1213Y4PAGT 296-17431-1-ND Precision ADC/DAC with 8051 

Microcontroller. 21.68 20.23 18.79 
MSC1213Y4PAGT 296-17431-2-ND Precision ADC/DAC with 8051 

Microcontroller. 4606.00/250 
MSC1213Y5PAGT 296-17432-1-ND Precision ADC/DAC with 8051 

Microcontroller. 23.93 22.33 20.74 
MSC1213Y5PAGT 296-17432-2-ND Precision ADC/DAC with 8051 

Microcontroller 5084.00/250 
MSC1214Y2PAGT 296-17433-1-ND Precision ADC/DAC with 8051 

Microcontroller. 18.23 17.01 15.80 
MSC1214Y2PAGT 296-17433-2-ND Precision ADC/DA\ 

Microcontroller 3872.75/250 
MSC1214Y3PAGT 296-17434-1-ND Precision ADC/DAC with 8051 

Microcontroller 19.05 17.78 16.51 
MSC1214Y3PAGT 296-17434-2-ND Precision ADC/DAC with 8051 

Microcontroller. 4048.25/250 
MSC1214Y4PAGT 296-17435-1-ND Precision ADC/DAC with 8051 

Microcontroller. 20.93 19.53 18.14 
MSC1214Y4PAGT 296-17435-2-ND Precision ADC/DAC with 8051 

Microcontroller. 4446.50/250 
MSC1214Y5PAGT 296-17436-1-ND Precision ADC/DAC with 8051 

Microcontroller. 23.18 21.63 20.09 
MSC1214Y5PAGT 296-17436-2-ND Precision ADC/DAC with 8051 

Microcontroller. 4924.75/250 
THS14F01|PFB 296-2843-ND 14-Bit, 1Msps, 1-Ch. 3.3V DSP 

Compatible ADC with FIFO. .48-TQFP 16.08 14.48 12.84 
THS14F03IPFB 296-2845-ND 14-Bit, 3Msps, 1-Ch. 3.3V DSP 

Compatible ADC with FIFO... 48-TOFP 18.90 17.64 16.38 
THS0842EVM 296-9998-ND Evaluation Module for THS0842 — 126.84 =- -— 
THS0842IPFB 296-2171-ND 8-Bit, 40Msps, 2-Ch. 


3.3V Parallel AD 


841 7.58 6.72 


Input ADC 6454.75/250 
ADS85041BDW 296-18219-5-ND 12-Bit, 250Ksps Sampling CMOS 

ADC .. 15.75 14.70 13.65 
ADS8505EVM 296-20817-ND — 126.84 = = 
ADS8505|BDB 296-18675-5-ND 16-Bit, 250Ksps Sampling CMOS 

ADC .. 37.50 35.00 32.50 
ADS8505IBDW 296-18676-5-ND 

37.50 35.00 32.50 

ADS85051DB 296-18677-5-ND 

ADC .. 19.43 18.13 16.84 
ADS8505IDW 296-18678-5-ND 16-Bit, 250Ksps Sampling CMOS 

ADC .. i 19.43 18.13 16.84 
ADS8507IBDW 296-21369-5-ND 16-Bit, 40Ksps, Low Power, Samplit 

ADC NEW............ 27.00 25.20 23.40 
ADS8507IDW 296-21370-5-ND 16-Bit, 40Ksps, Low Power, Samplit 

ADC NEW’... aise 19.50 18.20 16.90 
ADS8508IBDW 296-18679-5-ND 12-Bit, 250Ksps Serial CMOS Sampl 

ADC -20-SOIC 15.75 14.70 13.65 
ADS8509EVM 296-20818-ND Evaluation Module for ADS850: 62.78 - = 
ADS85091BDB 296-18084-5-ND 16-Bit, 250Ksps Serial CMOS ADC ... 37.50 35.00 32.50 
ADS8509IBDW 296-18085-5-ND 16-Bit, 250Ksps Serial CMOS ADC 20-SOIC 37.50 35.00 32.50 
ADS85091DB 296-18086-5-ND 16-Bit, 250Ksps Serial CMOS ADC 19.43 18.13 16.84 
ADS8509IDW 296-18087-5-ND 16-Bit, 250Ksps Serial CMOS ADC........20-SOIC_ 19.43 18.13 16.84 
AFE1230E AFE1230E-ND G.SHDSL/HDSL2 Analog Front End .....28-SSOP 22.95 21.42 19.89 
AFE84061ZDQ 296-19537-ND 14-Bit, 85Msps Dual ADC, 8-Channel 

Wideband Receiver. 484-BGA 96.00 89.60 83.20 
DDC101U DDC101U-ND 20-Bit, ADC -24-SOIC 43.50 = = 
DDC112U DDC112U-ND 20-Bit, 2-Channel, |-Input ADC -28-SOIC 18.15 
DEM-DDC112U-C 296-18429-ND Evaluation Fixture for DDC112U 383.07 - = 
DDC112UK DDC112UK-ND 20-Bit, 2-Channel, |-Input ADC 23.40 = = 
DDC112Y/250 296-16747-1-ND | 20-Bit Dual Current Input ADC... 20.10 => = 
DDC112Y/250 296-16747-2-ND | 20-Bit Dual Current Input ADC... 4271.25/250 


DDC114IRTCT 


296-17162-1-ND 


20-Bit Quad Input AD! 


27.00 25.20 23.40 


DDC114IRTCT 296-17162-2-ND | 20-Bit Quad Input AD! 5737.50/250 
DDC118IRTCT 296-18258-1-ND | 20-Bit Octal Current AD\ 52.80 49.28 45.76 
DDC118IRTCT 296-18258-2-ND | 20-Bit Octal Current ADI 11220.00/250 
DDC232CGXGT 296-21225-1-ND | 32-Channel, Current Input ADC. 105.00 98.00 91.00 
DDC232CGXGT 296-21225-2-ND | 32-Channel, Current Input ADC. 22312.50/250 
DEM-CIB 296-18428-ND Eval. Fixture Computer Interface Board 639.30 _ _ 
MSC1200EVM 296-18498-ND Evaluation Module for MSC1200. 126.84 -> 
MSC1200Y2PFBT 296-16792-1-ND Precision ADC/DAC Converter with 

8051 Microcontroller 10.91 983 8.72 
MSC1200Y2PFBT 296-16792-2-ND —_| Precision ADC/DAC Converter wi 

8051 Microcontroller 2087.75/250 
MSC1200Y3PFBT 296-16793-1-ND Precision ADC/DAC Converter with 

8051 Microcontroller 11.83 10.65 9.45 
MSC1200Y3PFBT 296-16793-2-ND —_| Precision ADC/DAC Converter wi 

8051 Microcontroller 2263.25/250 
MSC1201EVM 296-18499-ND Evaluation Module for MSC120 we 126.84 = = 
MSC1201Y3RHHT 296-18074-1-ND Precision, ADC/DAC with 8051 Microcontroller 

and Flash Memory 10.91 9.83 8.72 
MSC1201Y3RHHT 296-18074-2-ND —_| Precision, ADC/DAC with 8051 Microcontroller 

and Flash Memory oe 36-QFN 2087.75/250 
MSC1202EVM 296-17805-ND Evaluation Module for MSC1201/02 — 126.84 = = 
MSC1202Y2RHHT 296-17956-1-ND —_| Precision, ADC/DAC with 8051 Microcontroller 

and Flash Memory 8.50 7.65 6.79 
MSC1202Y2RHHT 296-17956-2-ND —_| Precision, ADC/DAC with 8051 Microcontroller 

and Flash Memory 1625.75/250 
MSC1202Y3RHHT 296-18075-1-ND —_| Precision, ADC/DAC with 8051 Microcontroller 


and Flash Memory... ...36-QFN 


9.08 8.18 7.25 


THS10071DA 296-2823-5-ND 10-Bit, 6Msps, 4-Channel 5V 

Parallel ADC... .32-TSSOP 8.70 6.96 5.88 
THS10091DA 296-2825-5-ND 10-Bit, 8Msps, 2-Ch. Parallel ADC .....32-TSSOP 7.50 6.00 5.07 
THS1030CDW 296-2173-5-ND 10-Bit, 30Msps, 3V~5.5V ADC... 28-SOIC 7.50 6.00 5.07 
THS1030EVM 296-10003-ND Evaluation Module for THS1030 -— 126.84 - = 
THS1030IDW 296-2826-5-ND 10-Bit, 30Msps, 3V~5.5V ADC 28-SOIC 8.00 6.40 5.40 
THS10301PW 296-2827-5-ND 10-Bit, 30Msps, 3V~5.5V ADC .28-TSSOP 8.00 640 5.40 
THS1031CDW 296-2174-5-ND 10-Bit, 30Msps, 3V~5.5V ADC... 28-SOIC 8.20 6.56 5.54 
THS1031EVM 296-10004-ND Evaluation Module for THS1031 ................000-4 — 126.84 - = 
THS1031IDW 296-2828-5-ND 10-Bit, 30Msps, 3V~5.5V ADC 28-SOIC 8.90 7.12 6.01 
THS1031IPW. 296-2829-5-ND 10-Bit, 30Msps, 3V~5.5V ADC .28-TSSOP 8.90 7.12 6.01 
THS10401DW 296-13329-5-ND | 3V, 10-Bit, 40Msps CMOS ADC . 28-SOIC 9.16 8.25 7.32 
THS10401PW 296-13330-5-ND | 3V, 10-Bit, 40Msps CMOS ADC.........28-TSSOP 9.16 8.25 7.32 
THS1041IDW 296-13331-5-ND | 10-Bit, 40Msps ADC 

with PGA and Clamp .--28-SOIC 9.75 8.78 7.79 
THS10411PW. 296-13332-5-ND | 10-Bit, 40Msps ADC 

with PGA and Clamp ..28-TSSOP 9.75 8.78 7.79 
THS1060CPHP 296-2175-ND 10-Bit, 60Msps, 1-Channel, 5V 

IF Sampling ADC... .--48-TQFP 9.58 7.67 6.47 
THS1206CDA 296-2176-5-ND 12-Bit, 6Msps, 4-Channel, 3-5V 

IF Sampling ADC. ..32-TSSOP 12.99 11.70 10.38 
THS12061DA 296-2833-5-ND 12-Bit, 6Msps, 4-Channel, 3-5V 

IF Sampling ADC. ..82-TSSOP 15.33 13.80 12.24 
THS1206M-EVM 296-16737-ND Evaluation Module for THS1206M .................. — (62:78 - = 
THS12071DA 296-2834-5-ND 12-Bit, 6Msps, 4-Channel 5V 

IF Sampling ADC. ...32-TSSOP 14.33 12.90 11.44 
THS12091DA 296-2836-5-ND 12-Bit, 8Msps, 2-Channel 8V 

IF Sampling ADC. .82-TSSOP 15.49 13.95 12.37 
THS12151DW 296-10010-5-ND | 12-Bit, 15Msps, LP ADC w/ENO 28-SOIC 15.75 14.70 13.65 
THS12151PW. 296-10011-5-ND | 12-Bit, 15Msps, LP ADC w/ENOB......28-TSSOP 14.58 13.13 11.64 
THS12301IDW 296-2837-5-ND 12-Bit, 30Msps, 3.3V 1-Ch. ADC 28-SOIC 20.33 18.97 17.62 

(Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


768 (1073) 
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DATA CONVERSION (Continued) 


ip Texas INSTRUMENTS 


LUblb Digi-Key Price Each eile Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
THS1230IPW 296-2838-5-ND 12-Bit, 30Msps, 3.3V 1-Ch. ADC........ 28-TSSOP 16.95 15.82 14.69 TLC15411FN 296-2876-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC....20-PLCC 6.90 5.52 4.66 
THS12401IPHP 296-2839-ND 12-Bit, 40Msps, SV IF TLC1542CDW 296-2877-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC....20-SOIC 5.00 4.00 3.38 
Sampling ADC 22.14 20.67 19.19 TLO1542CFN 296-2878-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. SV Serial ADC. 5.00 4.00 3.38 
THS14011PFB 296-2840-ND 14-Bit, 1Msps, 1 TLC1542CN 296-2879-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 5.00 4.00 3.38 
with Reference... 14.83 13.35 11.84 TLC1542IDW 296-2880-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 6.40 4.32 3.65 
THS1401QPHPEP 296-18130-1-ND | 14-Bit, 1Msps, 1-Channel 3.3V ADC TLC15421N 296-2881-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC... 5.40 4.32 3.65 
with Reference... 20.91 19.52 18.13 TLC15420FN 296-2882-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. SV Serial ADC....: 6.20 496 4.19 
THS1401 QPHPEP 296-18130-2-ND —_| 14-Bit, 1Msps, 1-Channel 3.3V ADC TLC1543CDB 296-2883-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. SV Serial ADC . 4.07 3.26 2.54 
with Reference... 4443.50/250 TLC1543CDW 296-1804-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 4.07 3.26 2.54 
THS1403IPFB 296-2841-ND 14-Bit, 3Msps, 1-Channel 3.3V ADC TLC1543CDWR 296-1804-1-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC... 4.07 3.26 2.54 
with Reference..... 16.58 15.47 14.37 TLC1543CDWR 296-1804-2-ND | 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC... 4616.00/2,000 
THS1403QPHP 296-10016-ND 14-Bit, 3Msps ADC 19.05 17.78 16.51 TLC1543CFN 296-1805-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 4.07 3.26 2.54 
THS1403QPHPEP 296-18131-1-ND —_| 14-Bit, 3Msps, 1-Channel 3.3V ADC TLC1543CN 296-2885-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 4.28 3.42 2.66 
with Reference 25.91 24.18 22.46 TLC1543IDW 296-2886-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 4.28 3.42 2.66 
THS1403QPHPEP 296-18131-2-ND | 14-Bit, 3Msps, 1 TLC15431FN 296-2887-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 4.28 342 2.66 
with Reference..... 5504.75/250 TLC15431N 296-2888-5-ND | 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 450 3.60 2.80 
THS1408IPFB 296-2842-ND 14-Bit, 8Msps, 4-Channel 3.3V ADC TLC1543QDB 296-2889-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC ...20-SSOP 4.93 3.95 3.07 
with Reference... 22.28 20.79 19.31 TLC15430QDW 296-2890-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC....20-SOIC 4.93 3.95 3.07 
THS1408MPHPEP 296-18132-1-ND —_| 14-Bit, 8Msps, 4-Channel 3.3V ADC TLC1543QDWREP 296-18138-1-ND | 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V 
with Reference... 27.14 25.33 23.52 Serial ADC .... oe .-20-SOIC 5.44 4.36 3.68 
THS1408MPHPEP 296-18132-2-ND | 14-Bit, 8Msps, 4-Channel 3.3V ADC TLC1543QDWREP 296-18138-2-ND | 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V 
with Reference... 5766.25/250 Serial ADC .... 6800.00/2,000 
THS10064CDA 296-2172-5-ND 10-Bit, 6Msps, 4-Channel, TLC15430FN 296-2891-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 4.93 3.95 3.07 
3-5V Sampling ADC... 8.30 6.64 5.61 TLC1549CD 296-2892-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 1-Ch. 5V Serial AD! 4.05 3.24 2.52 
THS10064IDA 296-2822-5-ND 10-Bit, 6Msps, 4-Channel, TLC1549CP 296-1806-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 1-Ch. 5V Serial AD! 4.28 3.42 2.66 
3-5V Sampling ADC............. 9.80 7.84 6.62 TLC15491D 296-2893-5-ND | 10-Bit, 38Ksps, 1-Ch. 5V Serial AD 439 3.51 2.73 
THS10082IDA 296-2824-5-ND__| 10-Bit, 8Msps 2-Ch. Parallel ADC 870 6.96 5.88 TLC15491P 296-2894-5-ND | 10-Bit, 38Ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC.. 461 3.69 287 
THS12082IDA 296-2835-5-ND 12-Bit, 8Msps 2-Ch. Parallel ADC..... 16.49 14.85 13.17 TLC1550IDW 296-2895-5-ND 10-Bit, 164Ksps, 10-Ch. 5V 
TLCO820ACDB 296-2846-5-ND 8-Bit, ADC Modified Flash Converter....20-SSOP 4.07 3.26 2.54 Parallel Out ADC... wer 7.80 624 5.27 
TLCO820ACDBR 296-2846-1-ND 8-Bit, ADC Modified Flash Converter. 4.07 3.26 2.54 TLC1551IDW 296-2896-5-ND 10-Bit, 164Ksps, 10-Ch. 5V 
TLCO820ACDBR 296-2846-2-ND 8-Bit, ADC Modified Flash Converter. 4616.00/2,000 Parallel Out ADC... -24-S0IC 6.70 5.36 4.53 
TLCO820ACDW 296-2847-5-ND 8-Bit, ADC Modified Flash Converter... 4.07 3.26 2.54 TLC2543CDB 296-2897-5-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC ... 846 6.77 5.72 
TLCO820ACFN 296-2848-5-ND 8-Bit, ADC Modified Flash Converter. 407 3.26 254 TLC2543CDW 296-1307-5-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. SV Serial ADC . 846 6.77 5.72 
TLCO820ACN 296-2849-5-ND 8-Bit, ADC Modified Flash Converter. 4.28 342 2.66 TLC2543CDWR 296-1307-1-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC . 846 6.77 5.72 
TLCO820AIDW 296-2850-5-ND 8-Bit, ADC Modified Flash Converter. 439 3.51 2.73 TLC2543CDWR 296-1307-2-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. SV Serial ADC . 10576.00/2,000 
TLCO820AIFN 296-2851-5-ND 8-Bit, ADC Modified Flash Converter. 439 351 2.73 TLO2543CFN 296-2898-5-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC . 846 6.77 5.72 
TLCO820AIN 296-2852-5-ND 8-Bit, ADC Modified Flash Converter. 459 368 2.86 TLC2543CN 296-1816-5-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 8.46 6.77 5.72 
TLC0831CD 296-2853-5-ND 8-Bit, 31Ksps, 1-Ch. 5V Serial AD! 2.99 2.40 1.87 TLC25431DB 296-2899-5-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. SV Serial ADC . 9.02 7.22 6.09 
TLC0831CP 296-2854-5-ND 8-Bit, 31Ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC.. 3.22 258 2.01 TLC2543IDW 296-2900-5-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC ....20-SOIC 9.02 7.22 6.09 
TLC08311D 296-2855-5-ND 8-Bit, 31Ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC... 322 2:58) (2:01 TLC25431FN 296-2901-5-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC ....20-PLCC 9.02 7.22 6.09 
TLC0831IP 296-2856-5-ND 8-Bit, 31Ksps, 1-Ch. 5V Serial AD! 3.42 2.74 213 TLC25431N 296-1817-5-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 9.02 7.22 6.09 
TLC0832CD 296-2857-5-ND 8-Bit, 22Ksps, 2-Ch. 5V Serial ADC.. 2.99 240 1.87 TLC2551EVM 296-20571-ND Evaluation Module for 1LC2551 62.78 = = 
TLCO832CP 296-2858-5-ND 8-Bit, 22Ksps, 2-Ch. 5V Serial ADC.. 2.99 240 1.87 TLC25511D 296-2909-5-ND 12-Bit, 400Ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC 840 6.72 5.67 
TLC0832ID 296-2859-5-ND 8-Bit, 22Ksps, 2-Ch. 5V Serial ADC 3.22 258 2.01 TLC2551IDGK 296-2910-5-ND 12-Bit, 400Ksps, 1-Ch. SV Serial ADC. 840 6.72 5.67 
TLC0832IP 296-2860-5-ND 8-Bit, 22Ksps, 2-Ch. 3.22 2.58 2.01 TLC2552EVM 296-20572-ND Evaluation Module for TLC2552. a B28) _- — 
TLC0834CD 296-2861-5-ND 8-Bit, 20Ksps, 4-Ch. 3.11 249 1.94 TLC25521D 296-2911-5-ND 12-Bit, 400Ksps, 2-Ch. 5V Serial ADC 840 6.72 5.67 
TLCO834CN 296-2862-5-ND__| 8-Bit, 20Ksps, 4-Ch. 3.31 2.65 2.06 TLC2552IDGK 296-2912-5-ND | 12-Bit, 400Ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC....8-MSOP 840 6.72 5.67 
TLC08341D 296-2863-5-ND 8-Bit, 20Ksps, 4-Ch. 3.31 2.65 2.06 TLO25541D 296-2913-5-ND 12-Bit, 400Ksps, 4-Ch. 5V Serial ADC....16-SOIC 10.08 9.08 8.05 
TLC08341N 296-2864-5-ND 8-Bit, 20Ksps, 4-Ch. 3.53 2.83 2.20 TLC25541PW 296-2914-5-ND 12-Bit, 400Ksps, 4-Ch. 5V 
TLCO838CDW 296-2865-5-ND 8-Bit, 20Ksps, 8-Ch. 5V Serial ADC.. 3.11 249 1.94 Serial ADC... or 16-TSSOP 950 8.55 7.59 
TLCO838CN 296-2866-5-ND 8-Bit, 20Ksps, 8-Ch. 5V Serial ADC.. 3.31 2.65 2.06 TLC2555EVM 296-20573-ND Evaluation Module for TLC2555 62.78 - = 
TLC0838IDW 296-2867-5-ND 8-Bit, 20Ksps, 8-Ch. 5V Serial AD! 3.31 2.65 2.06 TLC25551D 296-2915-5-ND 12-Bit, 400Ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC 840 6.72 5.67 
TLCO838IN 296-2868-5-ND 8-Bit, 20Ksps, 8-Ch. 5V Serial ADC..........20-Dip 3.53 2.83 2.20 TLC25551DGK 296-2916-5-ND 12-Bit, 400Ksps, 1-Ch. 5V 
TLCO838IPW 296-2869-5-ND 8-Bit, 20Ksps, 8-Ch. 5V Serial ADC.... 20- 3.31 2.65 2.06 Serial ADC... eh 840 6.72 5.67 
TLC540IDW 296-2919-5-ND 8-Bit, 75Ksps, 12-Ch. 5V Serial ADC 3.96 3.17 2.47 TLC2558IDW 296-2917-5-ND 12-Bit, 400Ksps, 8-Ch. 5V 
TLCS401FN 296-2920-5-ND 8-Bit, 75Ksps, 12-Ch. 5V Serial ADC 3.96 3.17 2.47 Serial ADC... soe 8.55 7.59 
TLCS401N 296-2921-5-ND 8-Bit, 75Ksps, 12-Ch. 5V Serial ADC 3.96 3.17 2.47 TLC25581PW 296-291 8-5-ND 12-Bit, 400Ksps, 8-Ch. 5V 
TLC5411IDW 296-2922-5-ND 8-Bit, 40Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC.... 3.38 2.70 2.10 Serial ADC... 8.65) 7.59) 
TLC5411FN 296-2923-5-ND 8-Bit, 40Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 3.38 2.70 2.10 TLC2574EVM 296-18897-ND Evaluation Module for TLC2574 .. = aS 
TLC541IFNR 296-1331-1-ND 8-Bit, 40Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 3.38 2.70 2.10 TLC25741DW 296-10255-5-ND | 12-Bit, 200Ksps, 4-Ch. 
TLCS411FNR 296-1331-2-ND 8-Bit, 40Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC.... 1913.00/1,000 Serial Out ADC... 7.95 7.05 
TLCS411N 296-1850-5-ND 8-Bit, 40Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 3.38 2.70 2.10 TLC25741PW 296-10256-5-ND —_| 12-Bit, 200Ksps, 4-Ch. 
TLC542CDW 296-1332-5-ND 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 3.22 2.58 2.01 Serial Out ADC.. 7.95 7.05 
TLC542CDWR 296-1332-1-ND 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC.... 3.22 2.58 2.01 TLC2578EVM 296-18898-ND Evaluation Module for TLC2578. = = 
TLC542CDWR 296-1332-2-ND 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 3646.00/2,000 TLC2578IDW 296-10257-5-ND —_| 12-Bit, 200Ksps, 8-Ch. 
TLC542CN 296-2924-5-ND 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 3.22 258 2.01 Serial Out ADC.. 9.66 870 7.72 
TLC542IDW 296-1333-5-ND 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 3.42 2.74 2.13 TLC25781PW 296-10258-5-ND | 12-Bit, 200Ksps, 8-Ch. 
TLC542IDWR 296-1333-1-ND 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 3.42 2.74 2.13 Serial Out ADC... soe 8.70 7.72 
TLC542IDWR 296-1333-2-ND 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 3876.00/2,000 TLC3541EVM 296-20574-ND Evaluation Module for TLC3541 - = 
TLC5421FN 296-1334-5-ND 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 3.42 2.74 213 TLC35411D 296-12498-5-ND | 5V, Low Power, 14-Bit, 200Ksps Serial 
TLCS42IFNR 296-1334-1-ND 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 3.42 274 213 ADC with Auto Power Down...... 8.33 7.50 6.65 
TLCS42IFNR 296-1334-2-ND 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC.... 1938.00/1,000 TLC3541IDGK 296-13505-5-ND | 5V, Low Power, 14-Bit, 200Ksps Serial 
TLCS421N 296-2927-5-ND 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 3.65 2.92 2.27 ADC with Auto Power Down 8.33 7.50 6.65 
TLCS45CFN 296-2928-5-ND 8-Bit, 76Ksps, 19-Ch. 5V Serial ADC 6.20 496 4.19 TLC3544EVM 296-18899-ND Evaluation Module for TLC3544. — Bees => = 
TLC545CN 296-2929-5-ND 8-Bit, 76Ksps, 19-Ch. 5V Serial ADC 6.50 5.20 4.39 TLC35441IDW 296-10288-5-ND —_| 14-Bit, 200Ksps, 4-Ch. Unipolar ADC ...20-SOIC 10.32 9.68 8.58 
TLCS451FN 296-2930-5-ND 8-Bit, 76Ksps, 19-Ch. 5V Serial ADC 6.60 5.28 4.46 TLC35441PW 296-10289-5-ND | 14-Bit, 200Ksps, 4-Ch. 
TLCS451N 296-2931-5-ND 8-Bit, 76Ksps, 19-Ch. 5V Serial ADC 7.00 5.60 4.73 Unipolar ADC.... -20-TSSOP 10.32 9.68 8.58 
TLC548CD 296-2934-5-ND 8-Bit, 45.5Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC....8-SOIC = 2.70 2.16 1.68 TLC3545EVM 296-20575-ND Evaluation Module for TLC3545.. - — 
TLC548CP 296-2935-5-ND 8-Bit, 45.5Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC 2.93 2.34 1.82 TLC35451D 296-12499-5-ND —_| 14-Bit, 5V, 200Ksps, LP Serial ADC 7.50 6.65 
TLC5481D 296-2936-5-ND 8-Bit, 45.5Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC. 2.93 2.34 1.82 TLC35451IDGK 296-13506-5-ND | 5V, Low Power, 14-Bit, 200Ksps Serial 
TLCS481P 296-2937-5-ND 8-Bit, 45.5Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC 3.04 243 1.89 ADC with Auto Power Down 833 7.50 6.65 
TLC549CD 296-1335-5-ND 8-Bit, 40Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC... 2.25 1.80 1.35 TLC3548EVM 296-18900-ND Evaluation Module for TLC3548. — B28 = = 
TLC549CDR 296-1335-1-ND 8-Bit, 40Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC... 225) 1:80) 1:35) TLC3548IDW 296-10290-5-ND —_| 14-Bit, 200Ksps, 8-Ch. Unipolar ADC ...24-SOIC 11.41 10.28 9.12 
TLC549CDR 296-1335-2-ND 8-Bit, 40Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC 2880.00/2,500 TLC35481PW 296-10291-5-ND —_| 14-Bit, 200Ksps, 8-Ch. 
TLCS49CP 296-1853-5-ND 8-Bit, 40Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial AD 2.38 1.90 1.43 Unipolar ADC.... .20-TSSOP 11.41 10.28 9.12 
TLC5491D 296-1854-5-ND 8-Bit, 40Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial AD 2.25 1.80 1.40 TLC3574EVM 296-18901-ND Evaluation Module for TLC3574. — B28) = 
TLCS491P 296-1855-5-ND 8-Bit, 40Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC 2.36 1.89 1.47 TLC3574IDW 296-10296-5-ND _| 14-Bit, 200Ksps, 4-Ch. LP AD 20-SOP_ 11.41 10.28 9.12 
TLC15141D 296-2180-5-ND 10-Bit, 400Ksps, 4-Ch. 5V Serial ADC... 5.80 464 3.92 TLC35741PW 296-10297-5-ND —_| 14-Bit, 200Ksps, 4-Ch. LP AD 20-TSSOP 11.41 10.28 9.12 
TLO15141PW 296-2870-5-ND 10-Bit, 400Ksps, 4-Ch. 5V TLC3578EVM 296-18902-ND Evaluation Module for TLC3578. a 276) -—-— — 
Serial ADC 5.80 464 3.92 TLC3578IDW 296-10298-5-ND —_| 14-Bit, 200Ksps, 8-Ch. LP AD 14.41 12.98 11.51 
TLC1518IDW 296-2181-5-ND 10-Bit, 400Ksps, 6.90 5.52 4.66 TLC35781PW 296-10299-5-ND —_| 14-Bit, 200Ksps, 8-Ch. LP ADC. 24-TSSOP 14.41 12.98 11.51 
TLC1518IPW 296-2871-5-ND 10-Bit, 400Ksps, TLC4541EVM 296-13563-ND Evaluation Module for TLC4541 .. = 
Serial ADC ... 20-TSSOP 6.90 5.52 4.66 TLC45411D 296-12500-5-ND —_| 16-Bit, 5V, 200Ksps, LP Serial ADC 10.28 9.12 
TLC1541CDW 296-2872-5-ND 10-Bit, 32Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC....20-SOIC 6.40 5.12 432 TLC4541IDGK 296-13825-5-ND —_| 16-Bit, 5V, 200Ksps, LP Serial ADC 10.28 9.12 
TLC1541CFN 296-2873-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC....20-PLCC 6.40 5.12 4.32 TLC4545EVM 296-20576-ND Evaluation Module for TLC4545 .. => = 
TLC1541CN 296-2874-5-ND 10-Bit, 32Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC......20-Dip 6.80 5.44 4.59 TLC45451D 296-12501-5-ND —_| 16-Bit, 5V, 200Ksps, LP Serial AD 10.28 9.12 
TLC15411IDW 296-2875-5-ND 10-Bit, 32Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 0-SOIC 690 552 4.66 TLC4545IDGK 296-12746-5-ND _| 16-Bit, 5V, 200Ksps, LP Serial ADC 10.28 9.12 
TLC1541 IN 296-2182-5-ND __| 10-Bit, 32Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC......20-Dip 7.30 5.84 4.93 (Continued) 
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ip Texas INSTRUMENTS 


Talk Digi-Key Price Each BLE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLC5510AINS 296-2938-5-ND  |8-Bit, 20Msps 1-Channel 5.0V TLV15701PW 296-1882-5-ND | 10-Bit, 1.25Msps 8-Ch. 
High Speed Serial ADC.... 5.02 4.02 3.13 2.7V-5.5V Serial ADC .. 20-TSSOP 810 6.48 5.47 
TLCS510EVM 296-10332-ND Evaluation Module for TLC5510 ay = = TLV1571CDW 296-2197-5-ND | 10-Bit, 1.25Msps 1-Ch. 
TLC5510INS 296-2939-5-ND  |8-Bit, 20Msps 1-Channel 5.0V 2.7V-5.5V Parallel ADC..... 740 5.92 5.00 
High Speed Serial ADC... 5.02 4.02 3.13 TLV15711DW 296-2968-5-ND | 10-Bit, 1.25Msps 1-Ch. 
TLC5510INSR 296-2939-1-ND | 8-Bit, 20Msps 1-Channel 5.0V 2.7V-5.5V Parallel ADC..... 7:90 6.32 _ 5.34 
High Speed Serial ADC.... 5.02 4.02 3.13 TLV15711PW 296-2969-5-ND | 10-Bit, 1.25Msps 1-Ch. 
TLC5510INSR 296-2939-2-ND  |8-Bit, 20Msps 1-Channel 5.0V 2.7V-5.5V Parallel ADC..... 7.90 6.32 5.34 
High Speed Serial ADC... 5686.00/2,000 TLV1572CD 296-2970-5-ND 10-Bit, 1.25Msps 1-Ch. 
TLC55101PW 296-2183-5-ND | 8-Bit, 20Msps 1-Channel 5.0V 2.7V-5.5V Serial ADC... 660 5.28 4.46 
High Speed Serial ADC... 502 402 313 TLV1572ID 296-1883-5-ND 10-Bit, 1.25Msps 1-Ch. 
TLOSS40CNSR 296-10336-1-ND | 8-Bit, 40Msps, 1-Channel 5.0V 2.7V-5.5V Serial ADC... TAOS 5685480 
High Speed PAR ADC 513 411 3.20 TLV1578CDA 296-2198-5-ND 10-Bit, 1.25Msps 8-Ch. 
TLC5540CNSR 296-10336-2-ND | 8-Bit, 40Msps, 1-Channel 5.0V 2.7V-5.5V Parallel ADC..... 770 6.16 5.20 
High Speed PAR ADC 5814.00/2,000 TLV1578IDA 296-2971-5-ND 10-Bit, 1.25Msps 8-Ch. 
TLC5540EVM 296-10337-ND Evaluation Module for TLC5540 6278 — — 2.7V-5.5V Parallel ADC 8.20 6.56 5.54 
TLCS5S40INSR 296-10338-1-ND | 8-Bit, 40Msps, 1-Channel 5.0V TLV2541CDGK cea anM (7 gu onus, 20h. 
High Speed PAR ADC 5.56 445 3.46 ZTNFOOV Satig 
TLCS5540INSR 296-10338-2-ND 8-Bit, 40Msps, 1-Channel 5.0V TLV2541EVM 296-20577-ND Evaluation Module for TLV2541 . 
High Speed PAR ADC 6298.00/2,000 TLV2541 ID 296-2972-5-ND | 12-Bit, 140/200Ksps, 2-Ch. 
TLCSS401PW 296-2184-5-ND _|8-Bit, 40Msps 1-Channel 5. Sesnee Parent jon uae Uh GEN TEE) a 
High Speed PAR ADC. 556 4.45 3.46 pee Bit, Ksps, 1-Ch. 
TLC7135cDW 296-2185-5-ND _|4.5-Digit, .003Ksps, 1-Ch. "We eiVsievsetal ADC. S20REDSOMAD ES 
Differential Input ADC 416 333 259 542CDGK 296-2200-5-ND | 12-Bit, 140/200Ksps, 2-Ch. 
TLC71350N 296-10350-5-ND — |4.5-Digit, .003Ksps, 1-Ch. 2.7W-5.5V Serial ADC. GAG Bey 
Differential Input ADC. 416 3.33 2.59 TLV2542EVM 296-20578-ND Evaluation Module for = = 
TLV0831CD 296-2944-5-ND _|8-Bit, 49Ksps, 1-Ch. 3.3V Serial ADC 315 252 1.96 TLV25421D 296-2974-5-ND ee Me reap reel Pinte AGA 
TLVO831CP 296-2187-5-ND | 8-Bit, 49Ksps, 1-Ch. 3.3V Serial ADC 3.15 252 1.96 oe : 
TLV0831ID 296-2945-5-ND | 8-Bit, 49Ksps, 1-Ch. 3.3V Serial ADC 3.38 2.70 2.10 TLV25421DGK 296-2975-5-ND vee Doe eel er 
TLv0831IP 296-2946-5-ND | 8-Bit, 49Ksps, 1-Ch. 3.3V Serial ADC 3.38 270 210 seaaenie eae | Boece EE GEES 
TLV0832CD 296-2947-5-ND  |8-Bit, 44.7Ksps, 2-Ch. 3.3V Serial ADC....8-SOIG 3.15 252 1.96 SEIDIADC: oe AA Ga Bae 
TLV0832CP 296-2948-5-ND | 8-Bit, 44.7Ksps, 2-Ch. 3.3V Serial ADC.....8-Dip__ 3.15 2.52 _1.96 Fu yesaacnaR 296-10643-2-ND _|12-Bit, 66Ksps, 11.ch. 3.3V 
TLV08321D 296-2188-5-ND |8-Bit, 44.7Ksps, 2-Ch. 3.3V Serial ADC....8-SOIC 3.38 270 210 Serial Out ADC. 40576.00/2,000 
TLV0832IP 296-2949-5-ND  |8-Bit, 44.7Ksps, 2-Ch. 3.3V Serial ADC......8-Dip 3.38 270 2.10 TLVaEdacDW 396-2977-5:ND | 12-Bit, 6GKsps, 11-Ch. 3.3V : 
TLV0834CD 296-2189-5-ND  |8-Bit, 41Ksps, 4-Ch. 3.3V Serial ADC....14-SOIC 3.26 2.61 2.03 SeHcIADG es 846 677 5.72 
TLV08341D 296-2950-5-ND  |8-Bit, 41Ksps, 4-Ch. 3.3V Serial ADC....14-SOIG 3.49 279 2.17 FLyesaacn 296-2978-5-ND | 12-Bit eGKsps.11-ch. 3.3V : i : 
TLV0834IN 296-2951-5-ND _|8-Bit, 41Ksps, 4-Ch. 3.3V Serial ADC.......14-Dip 3.49 279 2.17 Seriel ADC... a 846 677 5.72 
TLVO834IPW 296-13859-5-ND  |8-Bit, 41Ksps, 4-Ch. 3.3V TLV25431DB 296-2201-5-ND | 12-Bit, 66Ksps, ; p ; 
Serial ADC 349° 279 2.17 Serial ADC .... 9.02 7.22 6.09 
TLVO838CDW 296-2952-5-ND | 8-Bit, 37.9Ksps, TOOTOEEE Bi 5 
Sean aon BAT Bt TLV25431DW 296-2979-5-ND 7 Bi BK, 11-Ch. 3.3V ergete 
TLVO8381DW 296-2190-5-ND  |8-Bit, 37.9Ksps, 8-Ch. 3.3V TLV25431N 296-2980-5-ND | 12-Bit, 66Ksps ; : : 
Serial ADC ... 349 279 2.17 Serial ADC. 902 722 6.09 
TLV0838iN 296-2953-5-ND _|8-Bit, 37.9Ksps, 8-Ch. 3.3V Serial ADC....20-Dip 349 279 217 TLVv2544cD 296-2202-5-ND | 12-Bit, 200Ksps, 4-Ch. 
TLV0838IPW 296-2954-5-ND 8-Bit, 37.9Ksps, 8-Ch. 3.3V 2.7V-5.5V Serial ADC... 840 6.72 5.67 
Serial ADC... 20-TSSOP 349 279 2.17 7 
TLVS711DW 296-2207-5-ND | 8-Bit, 1.25Msps 1-Ch. Te peiccelacieumm) (2 ecoKsns, Ch. aan fan BaP 
2.7V-5.5V Parallel ADC ..csovssccsesee 24-SOIG 5.29 4.23 3.29 TLV25441PW 296-2982-5-ND — |12-Bit, 200Ksps, 4-Ch. ‘ : . 
TLV5711PW 296-2988-5-ND 8-Bit, 1.25Msps 1-Ch. 2.7V-5.5V Serial ADC... 9.00 7.20 6.08 
2.7V-5.5V Parallel ADC.............-0- 24-TSSOP 5.29 4.23 3.29 TLV2544QD 296-13365-5-ND 2.7V to 5.5V, 12-Bit, 200Ksps, 4-Ch. 
TLV15041D 296-2191-5-ND se ieey ony ibe Sie an age LP, Serial ADC w/Autopower-Down....16-SOIC 8.66 7.80 6.92 
AN-9. erial om . da s 5. Bit | 
TLV15041PW 296-2955-5-ND |_| 10-Bit, 200Ksps, 4-Ch. ea aie es DavaSV Seral ADC. 8-MSOP 7.70 6.16 5.20 
2.7V-5.5V Serial ADC... 5.30424 3.58 TLV2545EVM 296-20579-ND —_| Evaluation Module for TLV2545. - = 
TLV15081DW 296-2192-5-ND | 10-Bit, 200Ksps, 4-Ch. TLV25451D 296-2984-5-ND | 12-Bit, 140/200Ksps, 2-Ch. 
2.7V-5.5V Serial ADC.. 6.30 5.04 4.26 2.7V-5.5V Serial ADC... 8.20 6.56 5.54 
TLV15081PW 296-2956-5-ND | 10-Bit, 200Ksps, 4-Ch. TLV25451DGK 296-2985-5-ND | 12-Bit, 140/200Ksps, 2-Ch. 
2.7V-5.5V Serial ADC.. 6.30 5.04 4.26 2.7V-5.5V Serial ADC. 8-MSOP 8.20 6.56 5.54 
TLV1543CDB 296-2958-5-ND | 10-Bit, 200Ksps, 11-Ch. 3. TLV2548CDW 296-2204-5-ND | 2.7V-5.5V, 12-Bit, 200Ksps, 8-Ch. 
Serial ADC ... 459 3.68 2.86 LP, Serial ADC w/Autopower-Down....20-SOIC_ 9.70 7.76 6.55 
TLV1543CDW 296-1878-5-ND _ |10-Bit, 200Ksps, 11-Ch. 3. TLV25481DW 296-2986-5-ND  |2.7V-5.5V, 12-Bit, 200Ksps, 8-Ch. 
Serial ADC... 459 368 2.86 LP, Serial ADC w/Autopower-Down....20-SOIC 8.66 7.80 6.92 
TLV1543CN 296-2957-5-ND | 10-Bit, 200Ksps, 11-Ch. 3. TLV25481PW 296-2987-5-ND | 2.7V-5.5V, 12-Bit, 200Ksps, 8-Ch. LP, 
Serial ADC ... 482 3.86 3.00 Serial ADC w/Autopower-Down........20-TSSOP 8.66 7.80 6.92 
TLV15431DB 296-2959-5-ND | 10-Bit, 200Ksps, 11-Ch. 3. TLV25480DW 296-13366-5-ND | 2.7V-5.5V, 12-Bit, 200Ksps, 8-Ch. LP, 
Serial ADC ... 4.93 3.95 3.07 Serial ADC w/Autopower-Down.......... 20-SOIC 10.00 9.00 7.98 
TLV15440D 296-2960-5-ND | 10-Bit, 85Ksps, 4-Ch. TLV2553EVM 296-20580-ND Evaluation Module for TLV2553. = 6278 — 
2.7V-5.5V Serial ADC 439 3.51 2.73 TLV25531DW 296-12227-5-ND | 12-Bit, 11-Ch., LP Serial ADC 20-SOIC 6.80 5.44 4.59 
TLV1544CPW 296-2193-5-ND —_—_| 10-Bit, 85Ksps, 4-Ch. TLV2553IPW 296-15633-5-ND | 12-Bit, 11-Ch., LP Serial ADC .20-TSSOP 6.80 5.44 4.59 
2.7V-5.5V Serial ADC 439 351 2.73 TLV2556EVM 296-20581-ND Evaluation Module for TLV2556. 
TLV15441D 296-2961-5-ND | 10-Bit, 85Ksps, 4-Ch. TLV2556IDW 296-12502-5-ND | 12-Bit, 11-Ch., LP Serial ADC 
2.7V-5.5V Serial ADC 473 3.78 2.94 with Internal Reference... 
TLV15481DB 296-2962-5-ND 10-Bit, 85Ksps, 8-Ch. TLV2556IPW 296-13000-5-ND | 12-Bit, 11-Ch., LP Serial ADC 
2.7V-5.5V Serial ADC. 5.51 441 3.43 with Internal Reference... 
TLV1548QDBREP 296-18146-1-ND | 10-Bit, 85Ksps, 8-Ch. TLV5535EVM 296-10731-ND Evaluation Module for TLV5535. 
2.7V-5.5V Serial ADC 872 6.98 5.89 TLV55351PW 296-2206-5-ND  |8-Bit, 35Msps 1-Ch. 3.3V LP AD 
TLV1548QDBREP 296-18146-2-ND | 10-Bit, 85Ksps, 8-Ch. TLV5580CDW 296-1912-5-ND __|8-Bit, 80Msps 1-Ch. 3.3V LP ADC 
2.7V-5.5V Serial ADC 10900.00/2,000 TLV5580CPW 296-1913-5-ND | 8-Bit, 80Msps 1-Ch. 3.3V LPADC....28-TSSOP 17.91 16.72 15.53 
TLV1548QDBRQ1 296-16956-1-ND  |10-Bit, 85Ksps, 8-Ch. TLV55801DW 296-1914-5-ND  |8-Bit, 80Msps 1-Ch. 3.3V LP ADC.........28-SOIG 19.26 17.98 16.70 
2.7V-5.5V Serial ADC 580 4.64 3.92 TLV5580|1PW 296-1915-5-ND |8-Bit, 80Msps 1-Ch. 3.3V LP ADC......28-TSSOP 19.26 17.98 16.70 
TLV1548QDBRQ1 296-16956-2-ND  |10-Bit, 85Ksps, 8-Ch. TLV5734PAG 296-12955-5-ND | 8-Bit, 30Msps 3-Ch. 
2.7V-5.5V Serial ADC. - cate 7250.00/2,000 3.3V, Very Low Power ADC...............+ 
TLV1549CD 296-2963-5-ND __|10-Bit, 38Ksps, 1-Ch. 3.3V Serial ADC.... 416 3.33 2.59 TSCD003EVM 296-21196-ND Evaluation Module for TSC2003. 
TLV15496P 296-2964-5-ND _ |10-Bit, 38Ksps, 1-Ch. 3.3V Serial ADC. 439 351 273 TSC2003EVM-PDK | 296-21197-ND Evaluation Kit for TSC2003 
TLV15491D 296-2194-5-ND  |10-Bit, 38Ksps, 1-Ch. 3.3V Serial ADC. 439 351 2.73 TSC20031PW 96-14330-5-ND | 12C Touch Screen Controlle 
TLV15491P 296-2965-5-ND  |10-Bit, 38Ksps, 1-Ch. 3.3V Serial ADC. 4.61 3.69 2.87 TSC2005IVZLT 296-21431-1-ND |1.6V to 3.6V, 12-Bit, Nanopower, 4-Wire 
TLV1562CcDW 296-2195-5-ND | 10-Bit, 2Msps 4-Ch. Touch Screen Controller NEW/!.....18-WCSP 5.51 4.41 3.43 
2.7V-5.5V Parallel ADC 830 6.64 5.61 TSC20051VZLT 296-21431-2-ND | 1.6V to 3.6V, 12-Bit, Nanopower, 4-Wire 
TLV1562CPW 296-2966-5-ND | 10-Bit, 2Msps 4-Ch. Touch Screen Controller NEWS ...... 18-WCSP 814.75/250 
2.7V-5.V Parallel ADC ....cccsceosee 8.30 6.64 5.61 TSC2046EVM 296-17516-ND Evaluation Module for TSC2046 — 6278 — — 
TLV1562IDW 296-1879-5-ND | 10-Bit, 2Msps 4-Ch. TSC2046EVM-PDK | 296-17518-ND Evaluation Module for TSC2046-PDK - = 
2.7V-5.5V Parallel ADG....scsssccsesee 28-SOIC 8.90 7.12 6.01 TSC20461GQCR 296-13811-1-ND | Low Voltage I/O Touch Screen 
TLV1562IPW 296-1880-5-ND | 10-Bit, 2Msps 4-Ch. Controller. 48-VFBGA 4.28 3.42 2.66 
2.7V-5.5V Parallel ADC... 28-TSSOP 890 7.12 6.01 TSC20461IGQCR 296-13811-2-ND Low Voltage 1/0 Touch Screen 
TLV1570CDW 296-2196-5-ND _|10-Bit, 1.25Msps 8-Ch. Controller. 48-VFBGA 5985.00/2,500 
2.7V-5.V Serial ADC 760 6.08 5.13 TSC2046IPWR 296-15049-1-ND | Low Voltage I/O Touch Screen 
TLV1570CPW 296-2967-5-ND  |10-Bit, 1.25Msps 8-Ch. Controller. 16-TSSOP 3.85 3.08 240 
2.7V-5.5V Serial ADC.. 20-TSSOP 7.60 6.08 5.13 TSC20461PWR 296-15049-2-ND | Low Voltage I/O Touch Screen 
TLV15701IDW 296-1881-5-ND |10-Bit, 1.25Msps 8-Ch. Controller. 16-TSSOP 5387.50/2,500 
2.7V-5.5V Serial ADG.. .20-S0IC_ 8.10 6.48 5.47 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 
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wy TeExaAS INSTRUMENTS DATA CONVERSION (Continued) 


elt Digi-Key Price Each Usle Digi-Key Price Each 

Part No. Part No. Description Pkg. fl 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TSC2046IRGVR 296-15050-1-ND Low Volt. I/O Touch Screen Controller....16-QFN 4.07 3.26 2.54 DAC716UK DAC716UK-ND 16-Bit, DAC .. 16-SOIC 25.50 = = 
TSC2046IRGVR 296-15050-2-ND Low Volt. I/O Touch Screen Controller....16-QFN 5702.50/2,500 DAC725JP DAC725JP-ND Dual 16-Bit, DAC 28-Dip 255.00 = = 


TSC2046IZQCR 296-21289-1-ND Low Voltage I/O Touch Screen DAC811JU DAC811JU-ND MPU-Compatible 12-Bit, DAC 16.50 = = 
Controller. 4.28 342 266 DAC813AU DAC813AU-ND MPU-Compatible 12-Bit, DAC 18.90 SS 
TSC2046IZQCR 296-21289-2-ND Low Voltage I/0 Touch Screen DAC813JP DAC813JP-ND MPU-Compatible 12-Bit, DAC 28-Dip 23.66 a 
Controller. 5985.00/2,500 DAC813JU DAC813JU-ND MPU-Compatible 12-Bit, DAC 28-SOIc 1890 — — 
TSC2100EVM 296-19021-ND Evaluation Module for TSC2100 — 126.84 = SS DAC900E DAC900E-ND 10-Bit, 165Msps DAC .28-TSSOP 7.98 6.39 5.39 
TSC2100IDA 296-15903-5-ND Prog. Touch Screen Controller. 7.90 6.32 5.34 DEM-DAC900E 296-19945-ND Demo Board for DAC9 .— 190.89 = = 
TSC2100IRHB 296-17926-ND Prog. Touch Screen Controller. ae 7.90 632 5.34 DACS00U DAC900U-ND 10-Bit, 165Msps Current Out DAC 28-SOIC 7.98 6.39 5.39 
TSC2101EVM 296-16858-ND Touch Screen Controller Evaluation DAC902E DAC902E-ND 12-Bit, 165Msps DAC... .28-TSSOP 9.41 8.48 7.52 
MOdUG 25. csctecncteansas seeessseeeeeeee— 126.84 118.39 109.93 DEM-DAC902E 296-19946-ND Demo Board for DAC902E _— 190.89 = = 
TSC2101IRGZ 296-17512-ND Audio Codec w/Integrated Headphone Speaker, DAC902U DAC902U-ND 12-Bit, 165Msps Current Out DAC 28-SOIC 9.41 848 7.52 
Amp/Touch Screen Controller..............- 48-QFN 9.90 7.92 6.69 DAC904E DAC904E-ND 14-Bit, 165Msps DAC ..... .28-TSSOP 11.63 10.47 9.29 
TSC2102IDA 296-15679-5-ND Programmable Touch Screen DEM-DAC904E 296-19947-ND Demo Board for DAC904! — 190.89 = = 
Controller with Audio DAC............... 32-TSSOP 7.40 5.92 5.00 DAC904U DAC904U-ND 14-Bit, 165Msps Current Out DAC 28-SOIC 11.63 10.47 9.29 
TSC2200EVM 296-13596-ND — DAC908E DAC908E-ND 8-Bit, 165Msps DAC .28-TSSOP 5.52 4.42 3.73 
TSC2200IPW TSC2200IPW-ND —_| Programmable Touch Screen Controller DAC908U DAC908U-ND. 8-Bit, 165Msps Current Out DAC 28-SOIC 5.52 4.42 3.73 
with 12-Bit, 125kHz ADC DEM-DAC90XU 296-9470-ND Evaluation Module for DAC9OX.. — 190.89 = 
and Keypad Interface .. 5.40 432 3.36 DAC1220E DAC1220E-ND 20-Bit, Mono, LP, Delta-Sigma DAC ....16-SSOP 11.08 9.98 8.85 
TSC2200IRHB 296-16693-5-ND Prog. Touch Screen Controller wi DAC1220EVM 296-17265-ND Evaluation Module for DAC1220 — 62.78 = = 
125kHz ADC and Keypad Interface .... 5.40 4.32 3.36 DAC1221E DAC1221E-ND 16-Bit, DAC. 875 7.88 6.99 
TSC2200IRHBR 296-16694-1-ND | Prog. Touch Screen Controller with 12: DAC2900-EVM 296-13545-ND Evaluation Module for DAC2900 190.89 - = 
125kHz ADC and Keypad Interface ..... 540 432 3.36 DAC2900Y/250 DAC2900Y/250CT-ND | 10-Bit, 125Msps Dual DAC 10.45 9.41 8.34 
TSC2200IRHBR 296-16694-2-ND Prog. Touch Screen Controller with 12-Bit, DAC2900Y/250 DAC2900Y/250TR-ND | 10-Bit, 125Msps Dual DAC 1998.50/250 
125kHz ADC and Keypad Interface .......32-QFN 9072.00/3,000 DAC2902-EVM 296-13546-ND Evaluation Module for DAC2902 190.89 = = 
TSC23001PAG 296-14060-ND Programmable Touch Screen Controller DAC2902V/250 DAC2902V/250CT-ND |12-Bit, 125Msps Dual DAC 16.82 15.70 1458 
with Audio Codec -64-TOFP 9.50 7.60 6.42 DAC2902¥/250 DAC2902V/250TR-ND | 12-Bit, 125Msps Dual DAC 3573.25/250 
TSC2301EVM 296-19022-ND Evaluation Module for TSC2301 se 190.89 = = DAC2904-EVM 296-13547-ND Evaluation Module for DAC2904 190.89 — 
TSC23011GQZR 296-15713-1-ND Programmable Touch Screen Controller DAC2904Y/250 296-13071-1-ND Dual, 14-Bit, 125Msps DAC 18.81 17.56 16.31 
with Audio Codec. 120-BGA 9.90 7.92 6.69 DAC2904Y/250 296-13071-2-ND Dual, 14-Bit, 125Msps DAC 3997.25/250 
TSC23011GQZR 296-15713-2-ND | Programmable Touch Screen Controller DAC2932PFBT 296-15714-1-ND | Dual, 12-Bit, 40Msps DAC . 15.33 13.80 12.24 
with Audio Codec 120-BGA 15345.00/2,500 DAC2932PFBT 296-15714-2-ND | Dual, 12-Bit, 40Msps DAC . 2932.50/250 
TSC2301IPAG 296-15680-ND Programmable Touch Screen Controller DAC5571EVM 296-18410-ND Evaluation Module for DAC5571 62.78 =- = 
with Audio Codec. 64-TOFP 9.90 7.92 6.69 DAC5571IDBVT 296-17199-1-ND | 2.7V-5.5V, I2C Interface, Voltage Output 
TSC2302IRGZ 296-19023-ND Prog. Touch Screen Controller.. 48-QFN 9.00 7.20 6.08 SOT-23-6 2.48 1.98 1.49 
TSC23011ZQZ 296-21290-ND Prog. Touch Screen Controller. 120-BGA 9.90 7.92 6.69 DAC5571IDBVT 296-17199-2-ND | 2.7V-5.5V, I2C Interface, Voltage Output 
VSP1021PFB 296-12700-ND 10-Bit, Low Power Analog-Signal 8-Bit DAC SOT-23-6 346.50/250 
Processor/Digitizer -AB-TOFP 6.30 5.04 4.26 DAC5573EVM 296-16741-ND _| Evaluation Module for DAC5573 ... 62.78 


HPA-MCUINTERFACE _|296-20848-ND Interface Board for HPA-MCU... 2 ee aed DAC5573IPW 296-16636-5-ND | Quad, 8-Bit, LP, Voltage Out, DAC.....16-TSSOP 5.10 4.08 3.45 
Audio Analog-to-Digital Converters DAC5574EVM 296-18411-ND _| Evaluation Module for DAC5574 — ee 
AFEDRI8201PFBR 296-21570-1-ND IF ADC Front End for AM/FM and HD DAC5S74IDGS 296-16665-5-ND | Quad, 8-Bit, LP, Voltage Out, DAC..... 10-MSOP 510 408 3.45 
Radios NEW!............ 98.50 26.60 24.70 DAC5652EVM 296-17891-ND Evaluation Module for DAC5652 .— 190.89 _— — 

AFEDRI8201PFBR 296-21570-2-ND | IF ADC Front End for AM/FM and HD DAC56521PFB 296-17892-ND | Dual 10-Bit, 200Msps DAC 48-TOFP 12.66 11.40 10.11 
Radios NEW!........... 46930.00/2,000 DACS652MPFBREP | 296-21303-1-ND —_| Dual 10-Bit, 200Msps DAC 48-TOFP 21.66 20.22 18.78 

DF1706E DF1706E-ND Digital Filter for PCM1704. 17.54 16.37 15.20 DACS652MPFBREP _|296-21303-2-ND _| Dual 10-Bit, 200Msps DAC 48-TOFP 17784.00/1,000 
DF1760P DF1760P-ND Digital Filter for PCM1760. 23.27 21.72 2017 DAC5662IPFB 296-17242-ND | Dual 12-Bit, 200Msps DAC 48-TOFP 15.26 14.24 13.23 
DF1760U DF1760U-ND Digital Filter for PCM1760. 93.27 21.72 20.17 DACS662MPFBREP | 296-21304-1-ND —_| Dual 12-Bit, 200Msps DAC 48-TOFP 28.98 27.06 25.12 
PCM1800E PCM1800E-ND | Single-Ended 20-Bit, Stereo ADC. 5.20 416 3.51 DACS662MPFBREP | 296-21304-2-ND —_| Dual 12-Bit, 200Msps DAC 48-TOFP 23864.00/1,000 
PCM1801U PCM1801U-ND 16-Bit, Stereo Audio ADC................:::++ 5.40 4.32 3.36 DAC5672IPFB 296-17549-ND Dual 14-Bit, 200Msps DAC 48-TOFP 19.88 18.55 17.23 
PCM1802DB PCM1802DB-ND | 24-Bit, 96kHz Delta-Sigma DAC5672MPFBREP _|296-21305-1-ND _| Dual 14-Bit, 200Msps DAC 48-TOFP 37.76 35.25 32.73 
Stereo ADC 3 6.70 5.36 453 DAC5672MPFBREP  |296-21305-2-ND | Dual 14-Bit, 200Msps DAC 48-TOFP 31091 .00/1,000 
PCM1803ADB 296-19473-5-ND | Single Ended, Analog Input 24-Bit, DAC5674IPHP 296-15726-ND | 14-Bit, 400Msps DAC..... “48-HTOFP 22.50 21.00 19.50 
96kHz Stereo ADC - 236 189 41.47 DAC5675AIPHP 296-18215-ND | 14-Bit, 400Msps DAC .48-HTOFP 37.50 35.00 32.50 
PCM1803DB 296-17658-5-ND | Single Ended, Analog Input 24-Bit, DAC5675IPHP 296-13032-5-ND | 14-Bit, 400Msps DAC -48-HTOFP 37.55 35.05 32.54 
96kHz Stereo ADC 2 239 191 149 DACS675MPHPEP _|296-21306-1-ND _| 14-Bit, 400Msps DAC .A8-HTOFP 83.93 78.34 72.75 

PCIM1804DB PCM1804DB-ND | 24-Bit, 192kHz Delta-Sigma DACS675MPHPEP  [296-21306-2-ND | 14-Bit, 400Msps DAC 48-HTOFP 17835.75/250 
Stereo ADC 7 7.90 6.32 5.34 DAC5686EVM 296-17515-ND Evaluation Module for DAC5686 Sa = = 
PCM1807PW 296-18703-5-ND __ | Single-Ended Analog-Input 24-Bit, DAC56861PZP 296-16695-5-ND | 16-Bit, 500Msps, Dual-Ch. DAC....... 100-HTOFP 29.63 27.65 25.68 
96kHz, Stereo ADC 2.25 180 1.40 DAC5687EVM 296-18682-ND Evaluation Module for DAC5687 Sas = = 


4-TSSOP 2.25 1.80 1.40 DAC56871PZP 296-17935-ND 16-Bit, 500Msps, 2x-8x Interpolating 
.32-TOFP 9.60 7.68 6.48 Dual-Channel DAC 


PCM1808PW 296-19773-ND 24-Bit, 96kHz, Stereo ADC 


PCM1850APJT 296-21585-1-ND —_| 24-Bit, 96kHz, Stereo ADC 100-HTQFP 33.75 31.50 29.25 


PCM1850APJT 296-21585-2-ND _|24-Bit, 96kHz, Stereo ADC NEW/........32-TOFP 1560.00/250 DAC5687MPZP-EP 296-19871-ND 16-Bit, 500Msps, 2x-8x Interpolating 
PCM1850PJT 296-16929-ND 24-Bit, 96KHz, Stereo ADC... .32-TOFP 9.60 7.68 6.48 Dual-Channel DAC 100-HTOFP 67.50 63.00 58.50 
PCM1851APJT 296-21586-1-ND | 24-Bit, 96kHz, Stereo ADC NEW........32-TOFP 9.60 7.68 6.48 DAC6571EVM 296-18412-ND Evaluation Module for DAC6571 — | 6278 — — 
PCM1851APJT 296-21586-2-ND | 24-Bit, 96kHz, Stereo ADC NEW........32-TOFP 1560.00/250 DAC6571IDBVT 296-18413-1-ND —/2.7V to 5.5V, I2C Interface, Volt. Output, 
PCM1851PJT 296-16930-ND 24-Bit, 96KHz, Stereo ADC..... .32-TOFP 9.60 7.68 6.48 10-Bit DAC SOT-23-6 3.49 279 2.17 
PCM4201EVM 296-20983-ND Evaluation Module for PCM420 wo 126.84 DAC6571IDBVT 296-18413-2-ND — |2.7V to 5.5V, I2C Interface, Volt. Output, 
PCM4201PW 296-18031-5-ND | 24-Bit, Low Power, Single Channel 10-Bit DAC. OT-23-6 515.50/250 
Audio ADC mee 5.00 4.00 3.38 DAC6573EVM 296-16742-ND Evaluation Module for — P6278 _ = 
PCM4202EVM 296-17597-ND Evaluation Module for PCM420: a — (SCG rr DAC65731PW 296-16637-5-ND | Quad, 10-Bit, LP, Voltage Out, DAC...16-TSSOP 6.10 4.88 4.12 
PCM4202DBT 296-17438-1-ND | High-Perf. 24-Bit, 216kHz Sampling DAC6574EVM 296-18414-ND Evaluation Module for DAC6574..... 6278 — — 
Stereo Audio ADC 28-SSOP_ 9.08 8.18 7.25 DAC6574IDGS 296-16666-5-ND | Quad, 10-Bit, LP, Voltage Out, DAC 610 4.88 4.12 
PCM4202DBT 296-17438-2-ND — | High-Perf. 24-Bit, 216kHz Sampling DAC7512E/250 DAC7512ECT-ND | 12-Bit, Serial-In, LP, R/R, DAC. 3.53 283 2.20 
Stereo Audio ADC 28-SSOP 1737.25/250 DAC7512E/250 DAC7512ETR-ND | 12-Bit, Serial-In, LP, R/R, DA 522.00/250 
PCM4204EVM 296-18513-ND Evaluation Module for PCM420- ve 254.96 DAC7512N/250 DAC7512NTR-ND | 12-Bit, Serial-In, LP, R/R, DA\ 505.50/250 
PCM4204PAPT 296-17439-1-ND | High-Perf. 24-Bit, 216kHz Sampling DAC7513E/250 DAC7513ECT-ND _|12-Bit, Serial-In, LP, R/R, DA eral Pee" eh) 
4-Channel Audio ADC 64-HTOFP 13.24 11.93 10.58 DAC7513E/250 DAC7513ETR-ND | 12-Bit, Serial-In, LP, R/R, DA\ 548.75/250 
PCM4204PAPT 296-17439-2-ND — | High-Perf. 24-Bit, 216kHz Sampling DAC7513N/250 DAC7513NCT-ND | 12-Bit, Serial-In, LP, R/R, DA 3.62 2.90 2.26 
4-Channel Audio ADC. 4-HTOFP 2534.00/250 DAC7513N/250 DAC7513NTR-ND | 12-Bit, Serial-In, LP, R/R, DA 535.25/250 


F DAC7541AJP DAG7541AJP-ND | Quad 12-Bit, CMOS DAC 11.71 10.55 9.35 

as DSP Compatible Analog-to-Dighal Converter <TD DAC7541AJU DAC7541AJU-ND | Quad 12-Bit, CMOS DAC 1061 9.56 8.48 
F neig FORL ENC: ae : : : DAC7541AKP DAC7541AKP-ND | Quad 12-Bit, CMOS DAC 13.38 12.05 10.68 

AFE1302V/250 AFE1302YTR-ND [Analog ADSL Front End. .48-TOFP 3554,00/250 BACISATAKII DAC7S41AKU-ND | Quad 12-Bit, CMOS DAC Wess PGE). GG 
Digital-to-Analog Converters DAC7545GLU DAC7545GLU-ND | 12-Bit, CMOS Multiplying DAC 

DAC712P DAC712P-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface).......28-Dip3 2181 — — (MPU Compatible) 18.03 16.83 15.63 

DAC712PB DAC712PB-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 28-Dip 2850 — — DAC7545JU DAC7545JU-ND | 12-Bit, CMOS Multiplying DAC 

DAC712PK DAC712PK-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 28-Dip 2633 — — (MPU Compatible) 9.98 7.99 6.74 

DAC712U DAC712U-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface).......28-SOIC 2175  — — DAC7551IDANT 296-18583-1-ND | 12-Bit, Voltage Output, DAC 349 279 217 

DAC712UB 296-14008-5-ND _|16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface).......28-SOIC 25.28 = — = — DAC7551IDRNT 296-18583-2-ND | 12-Bit, Voltage Output, DAC 515.50/250 

DAC714P DAC714P-ND 16-Bit, DAC (Serial Data Interface) 16-Dip (2505 DAC7552IRGTR 296-18222-1-ND | 12-Bit, Dual, Ultra Low Glitch, Voltage 

DAC714U DAC714U-ND 16-Bit, DAC (Serial Data Interface)... 16-SOIG 2175 — — Output DAC 5.29 423 3.29 

DAC715P DAC715P-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 28-Dip 2748 — — DAC7552IRGTR 296-18222-2-ND | 12-Bit, Dual, Ultra Low Glitch, Voltage 

DAC715U DAC715U-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface).......28-SOIG 2378 — — Output DAC. 8883.00/3,000 

DAC715UB DAC715UB-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface)........28-SOIC 27.60  — — DAC7553IRGTT 296-18683-1-ND | 12-Bit, Dual, Ultra Low Glitch, Voltage 

DAC716P DAC716P-ND 16-Bit, DAC 16-Dip 27.48 — — Output DA\ 6-OFN 520 416 3.51 

DAC716PB DAC716PB-ND 16-Bit, DAC 16-Dip 3125 — — DAC7553IRGTT 296-18683-2-ND | 12-Bit, Dual, 

DAC716PK DAC716PK-ND | 16-Bit, DAC 16-Dip 2913 — — Output DAC. 6-OFN 845.00/250 

DAC716U DAC716U-ND 16-Bit, DAC .16-SOIC (2317 DAC7554EVM 296-17893-ND _| Evaluation Module for DAC7554 Sao =| = 


DAC716UB DAC716UB-ND 16-Bit, DAC -16-SOIC 27.60 = (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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4p Texas INSTRUMENTS 


Hall Digi-Key Price Each BLE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description ul 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
DAC7554IDGS 296-17551-5-ND 12-Bit, Quad, Voltage Output DAC 960 7.68 6.48 DAC7734EC DAC7734EC-ND Quad Serial 16-Bit, Voltage Out DAC....48-SSOP 60.90 _ _ 
DAC7558EVM 296-20837-ND Evaluation Module for DAC7558.. 62.78 — oe DAC7741EVM 296-19940-ND Evaluation Module for DAC7741 — 126.84 = = 
DAC7558IRHBR 296-18198-1-ND 2.7V to 5.5V, 12-Bit, Octal, Ultra Low DAC7741Y/250 296-14009-1-ND 16-Bit, Single Channel DAC 48-LOFP 15.99 _— — 
Glitch, Voltage Output DAC...........csse0- 32-QFN 12.50 11.25 9.98 DAC7741Y/250 296-14009-2-ND 16-Bit, Single Channel DAC 48-LQFP 3060.00/250 
DAC7558IRHBR 296-18198-2-ND 2.7V to 5.5V, 12-Bit, Octal, Ultra Low DAC7741YB/250 296-12702-1-ND 16-Bit, Single Channel DAC 48-LOQFP 16.50 _— — 
Glitch, Voltage Output DAC.... 27339.00/3,000 DAC7741YB/250 296-12702-2-ND 16-Bit, Single Channel DAC 48-LQFP 3506.25/250 
DAC7571EVM 296-19937-ND Evaluation Module for DAC7571 — 62.78 <a DAC7741YC/250 DAC7741YC/250CT-ND | 16-Bit, Low Power DAC . 48-LOFP 18.15 = = 
DAC7571IDBVT 296-14345-1-ND 12-Bit, 12C Voltage Output DAC 3.94 315 2.45 DAC7741YC/250 DAC7741YC/250TR-ND | 16-Bit, Low Power DAC .. 48-LQFP 3857.00/250 
DAC7571IDBVT 296-14345-2-ND 12-Bit, 12C Voltage Output DAC 582.00/250 DAC7742Y/250 296-14169-1-ND 16-Bit, Mono Parallel DAC . 48-LQFP 15.99 — _ 
DAC7573EVM 296-16743-ND Evaluation Module For DAC757: 62.78 3) DAC7742Y/250 296-14169-2-ND _| 16-Bit, Mono Parallel DAC . 48-LOFP 3060.00/250 
DAC7573IPW 296-15745-5-ND 12-Bit, Quad, Low Power, Voltage DAC7742YB/250 296-14167-1-ND 16-Bit, Mono Parallel DAC . 48-LQFP 16.50 => = 
Output I2C Interface DAC 10.25 9.23 8.18 DAC7742YB/250 296-14167-2-ND 16-Bit, Mono Parallel DAC . 48-LQFP 3506.25/250 
DAC7574EVM 296-19938-ND Evaluaiton Module for DAC757. 62.78 = DAC7742YC/250 296-14168-1-ND | 16-Bit, Mono Parallel DAC . 48-LOFP 18.15 = = 
DAC7574IDGSR 296-15227-1-ND 12-Bit, Quad, Low Power, Voltage DAC7742YC/250 296-14168-2-ND 16-Bit, Mono Parallel DAC . 48-LQFP 3857.00/250 
Output I2C Interface DAC............. 10-MSOP 10.25 9.23 8.18 DAC7744E DAC7744E-ND Quad Parallel 16-Bit DAC 48-SSOP__ 47.18 a 
DAC7574IDGSR 296-15227-2-ND 12-Bit, Quad, Low Power, Voltage DAC7744EB DAC7744EB-ND Quad Parallel 16-Bit DAC 51.90 = = 
Output I2C Interface DAC 18680.00/2,500 DAC7744EC DAC7744EC-ND Quad Parallel 16-Bit DAC 60.90 =—- = 
DAC7611P DAC7611P-ND 12-Bit, Serial General Purpose DAC. 56 COS DAC7800LU 296-12976-5-ND | Dual 12-Bit, Monolithic DA 2016 
DAC7611PB DAC7611PB-ND 12-Bit, Serial General Purpose DAC. 6722 — = DAC7801KP DAC7801KP-ND Dual 12-Bit, Monolithic DA 210 0 
DAC7611U DAC7611U-ND 12-Bit, Serial General Purpose DAC. 545 — — DAC7801LP DAC7801LP-ND Dual 12-Bit, Monolithic DA 40s 
DAC7611UB DAC7611UB-ND 12-Bit, Serial General Purpose DAC. 5.70 - -— DAC7801LU 296-18289-5-ND Dual 12-Bit, Monolithic DAC 30.86 = — 
DAC7612U DAC7612U-ND 12-Bit, Dual/Serial GP DAC 5.38 - DAC7802KU 296-12978-5-ND Dual 12-Bit, Monolithic DA‘ 19.95 _-> =— 
DAC7612UB DAC7612UB-ND 12-Bit, Dual/Serial GP DAC 6.26 = = DAC7802LP. DAC7802LP-ND Dual 12-Bit, Monolithic DA 33.47 _— —_— 
DAC7613E DAC7613E-ND 12-Bit, Volt. Out Mono Paralle| DAC7802LU 296-12980-5-ND Dual 12-Bit, Monolithic DA( 30.36 _— — 
DAC +2LSB 5.00 a DAC7811EVM 296-18684-ND Evaluation Module for DAC7811 62.78 a 
DAC7613EB DAC7613EB-ND 12-Bit, Volt. Out Mono Parallel DAC7811IDGSR 296-19660-1-ND 12-Bit, Serial In, Multiplying DA 5.10 4.08 3.45 
DAC +1LSB 5.80 - = DAC7811IDGSR 296-19660-2-ND 12-Bit, Serial In, Multiplying DA 7905.00/2,500 
DAC7631EVM 296-17621-ND Evaluation Module for DAC7631 62.78 a DAC7821IPW 296-19540-5-ND 12-Bit, Parallel In, Multiplying DAC....20-TSSOP 5.20 4.16 3.51 
DAC7614E DAC7614E-ND Quad Serial-In 12-Bit DAC. 10.61 — DAC7822IRTAT 296-20636-1-ND Dual 12-Bit Parallel In, Multiplying DAC..40-QFN 840 6.72 5.67 
DAC7614EB DAC7614EB-ND Quad Serial-In 12-Bit DAC. 11.40 —— er DAC7822IRTAT 296-20636-2-ND _| Dual 12-Bit Parallel In, Multiplying DAC..40-QFN 1365.00/250 
DAC7614P DAC7614P-ND Quad Serial-In 12-Bit DAC, +2 LS! 16.43 — — DAC8043UC DAC8043UC-ND Serial-In 12-Bit DAC. 8.55 = = 
DAC7614PB DAC7614PB-ND Quad Serial-In 12-Bit DAC, +1 LSB.. 15.62 — — DAC8043U DAC8043U-ND Serial-In 12-Bit DAC. 6.84 =- = 
DAC7614U DAC7614U-ND Quad Serial-In 12-Bit DAC, +2 LSB 10.61 — = DAC8501E/250 DAC8501E/250CT-ND | 16-Bit, Low Power DAC .. 6.60 5.28 4.46 
DAC7614UB DAC7614UB-ND Quad Serial-In 12-Bit DAC, +1 LS 11.40 = = DAC8501E/250 DAC8501E/250TR-ND | 16-Bit, Low Power DAC .. 1072.50/250 
DAC7615E DAC7615E-ND Quad Serial-In 12-Bit DAC 11.16 a DAC8531E/250 DAC8531E/250CT-ND | 16-Bit, Low Power DAC 6.28 5.03 4.24 
DAC7615P DAC7615P-ND Quad Serial-In 12-Bit, General Purpose DAC8531E/250 DAC8531E/250TR-ND | 16-Bit, Low Power DAC .... 1020.50/250 
DAC, +2 LSB... 16.43 _ _- DAC8531EVM 296-13548-ND Evaluation Module for DAC8 — 126.84 => -— 
DAC7615PB DAC7615PB-ND Quad Serial-In 12-Bit, General Purpose DAC8531IDRBT 296-15727-1-ND 16-Bit, Low Power, R/R Output DAC.. 6.28 5.03 4.24 
DAC, +1 LSB 15.62 — DAC8531IDRBT 296-15727-2-ND _| 16-Bit, Low Power, R/R Output DAC. 1020.50/250 
DAC7615U DAC7615U-ND Quad Serial-In DAC8532IDGK DAC8532IDGK-ND | 16-Bit, 2-Channel, Low Power DAC .. 8.91 8.03 7.12 
DAC, +2 LSB... 11.16 — — DAC8534EVM 296-17255-ND Evaluation Module for DAC8534 ... 62.78 -_- = 
DAC7615UB DAC7615UB-ND Quad Serial-In 12-| DAC85341PW 296-13718-5-ND | Quad Channel, Low Power, 16-Bit, 
DAC, +1 LSB... 12.00 = = Serial Input DAC -16-TSSOP 14.58 13.13 11.64 
DAC7616EB DAC7616EB-ND Quad Serial In 12-Bit DAC, +1 LSB .. 9.66 = = DAC8541EVM 296-19941-ND Evaluation Module for DAC8541 — 126.84 — —_— 
DAC7616UB DAC7616UB-ND | Quad Serial In 12-Bit DAC, #1 LSB.......16-SOIC 966 — — DAC8541V/250 296-12427-1-ND__| 16-Bit, Low Power DAC .. 6.60 5.28 4.46 
DAC7617EB DAC7617EB-ND Quad Serial In 12-Bit DAC, +1 LSB 9.66 - -— DAC8541Y/250 296-12427-2-ND 16-Bit, Low Power DAC .. 1072.50/250 
DAC7617UB DAC7617UB-ND Quad Serial In 12-Bit DAC, +1 LSB.......16-SOIC 9.66 - -— DAC85441PFB 296-17092-ND Quad, 16-Bit, R/R Volt. Output DA‘ 16.24 14.63 12.97 
DAC7621E DAC7621E-ND 12-Bit, Parallel In DAC, +2LSB. 5.50 - - DAC85501BDGKT 296-19621-1-ND 16-Bit, Voltage Output DAC 640 512 4.32 
DAC7621EB DAC7621EB-ND 12-Bit, Parallel In DAC, +1LSB. 6.40 = = DAC8550IBDGKT 296-19621-2-ND 16-Bit, Voltage Output DAC 1040.00/250 
DAC7624P DAC7624P-ND 12-Bit, Quad DAC, +2LSB, DAC8550IDGKT 296-19622-1-ND 16-Bit, Voltage Output DAC 5.90 4.72 3.99 
Mid-Scale Reset.. 16.83 = _ DAC8550IDGKT 296-19622-2-ND 16-Bit, Voltage Output DAC 958.75/250 
DAC7624PB DAC7624PB-ND 12-Bit, Quad DAC, +1LSB, DAC8551EVM 296-20838-ND Evaluation Module for DAC8551 — 6278) -> = 
Mid-Scale Reset... 17.85 _ — DAC85511IADGKT 296-21222-1-ND 16-Bit Ultra Low Glitch, Voltage 
DAC7624U DAC7624U-ND Output DAC... 5.90 4.72 3.99 
16.23 a DAC8551|ADGKT 296-21222-2-ND 16-Bit Ultra Low Glitch, Voltage 
DAC7624UB DAC7624UB-ND Output DAC... 958.75/250 
15.60 -> - DAC8551IDGKT 296-18290-1-ND 16-Bit Ultra Low Glitch, Voltage 
DAC7625P DAC7625P-ND 12-Bit, Quad DAt Output DAC... 6.50 5.20 4.39 
Zero-Scale Reset..... 16.83 _ — DAC8551IDGKT 296-18290-2-ND 16-Bit Ultra Low Glitch, Voltage 
DAC7625PB DAC7625PB-ND 12-Bit, Quad DAC, +1LSB, 1056.25/250 
Zero-Scale Reset 76 #O— ~=2— DAG8552IDGKT 296-20676-1-ND 10.00 9.00 7.98 
DAC7625U DAC7625U-ND 12-Bit, Quad DAC, +2LSB, DAC8552IDGKT 296-20676-2-ND 16-Bit, 2-Channel Voltage Out DAC. 1912.50/250 
Zero-Scale Reset .... 16.23 - = DAC8554EVM 296-19429-ND Evaluation Module for DAC8554 ... 62.78 - - 
DAC7625UB DAC7625UB-ND 12-Bit, Quad DAC, +1LSB, DAC85541PW 296-18310-5-ND 16-Bit, Quad Channel, Ultra Low Glitch, 
Zero-Scale Reset... 15.60 _— - Voltage Output DAC 15.60 14.56 13.52 
DAC7631E DAC7631E-ND 16-Bit, Low Power (2.5mW) DAC 9.75 aS DAC85551PW 296-19402-5-ND | 16-Bit, Quad Channel, Ultra Low Glitch, 
DAC7631EB DAC7631EB-ND —_| 16-Bit, Low Power (2.5mW) DAC i Voltage Output DAC 16-TSSOP 15.60 14.56 13.52 
DAC7632VFR 296-12630-1-ND 16-Bit, Dual DAC 15.68 - = DAC8560IADGKT 296-21385-1-ND 16-Bit, Ultra Low Glitch, Voltage Output 
DAC7632VFR 296-12630-2-ND 16-Bit, Dual DAC .32-LQFP 12906.00/1,000 DAC NEW‘..... 7.70 616 5.20 
DAC7634E DAC7634E-ND 16-Bit, Quad DA\ 48-SSOP 29.93 - - DAC8560IADGKT 296-21385-2-ND 16-Bit, Ultra Low Glitch, Voltage Output 
DAC7634EB DAC7634EB-ND 16-Bit, Quad DAC.. 48-SSOP 34.73 => = DAC NEW‘..... 1251.25/250 
DAC7641YB/250 DAC7641YBCT-ND | 16-Bit, 5V, DAC. .32-TOFP 13.24 — = DAC8560IBDGKT 296-21386-1-ND 16-Bit, Ultra Low Glitch, Voltage Output 
DAC7641YB/250 DAC7641YBTR-ND | 16-Bit, 5V, DAC. .32-TOFP 2534.00/250 DAC NEW..... 9.20 7.36 6.21 
DAC7641Y/250 DAC7641YCT-ND ‘| 16-Bit, 5V, DAC. .32-TQFP 11.58 = = DAC8560IBDGKT 296-21386-2-ND 16-Bit, Ultra Low Glitch, Voltage Output 
DAC7641Y/250 DAC7641YTR-ND | 16-Bit, 5V, DAC. .32-TQFP 2215.25/250 DAC NEW‘... 1495.00/250 
DAC7642VFT DAC7642VFTCT-ND | 16-Bit, Dual Low Power DAC -32-LOFP 1748 — DAC8560ICDGKT 296-21387-1-ND | 16-Bit, Ultra Low Glitch, Voltage Output 
DAC7642VFT DAC7642VFTTR-ND | 16-Bit, Dual Low Power DAC .32-LQFP 3713.50/250 DAC NEW‘..... 9.70 7.76 6.55 
DAC7643VFT DAC7643VFTCT-ND | 16-Bit, Dual Low Power DAC .32-LQFP 17.48 = = DAC8560ICDGKT 296-21387-2-ND 16-Bit, Ultra Low Glitch, Voltage Output 
DAC7643VFT DAC7643VFTTR-ND | 16-Bit, Dual Low Power DAC .32-LQFP 3713.50/250 DAC NEW‘... 1576.25/250 
DAC7644E DAC7644E-ND 16-Bit, Quad/Parallel +5V, DAC 48-SSOP 29.93 SS DAC8560IDDGKT 296-21388-1-ND 16-Bit, Ultra Low Glitch, Voltage Output 
DAC7644EB DAC7644EB-ND 16-Bit, Quad/Parallel +5V, DAC 48-SSOP 34.73 = = DAC NEW‘..... 9.33 840 7.45 
DAC7654EVM 296-16990-ND Evaluation Module for DAC7654 — bees = DAC8560IDDGKT 296-21388-2-ND 16-Bit, Ultra Low Glitch, Voltage Output 
DAC7654YCT 296-17887-ND 16-Bit, Quad Voltage Out, DAC. -64-LQFP 42.23 - = DAC NEW‘......... 8-MSOP 1785.00/250 
DAC7664YCT 296-16928-1-ND 16-Bit, Quad Voltage Out, DAC. .64-LQFP 40.20 - = DAC8571EVM 296-19942-ND Evaluation Module for DAC8571 62.78 a 
DAC7664YCT 296-16928-2-ND 16-Bit, Quad Voltage Out, DAC.. -64-LQFP 8542.50/250 DAC8571IDGKR 296-14307-1-ND 16-Bit, Low Power I2¢ DAC 5.90 472 3.99 
DAC7714U DAC7714U-ND 12-Bit, Quad Voltage Out, Serial DAC... 16-SOIC 1632. — — DAC8571IDGKR 296-14307-2-ND | 16-Bit, Low Power I2C DAC 9145.00/2,500 
DAC7714UB DAC7714UB-ND | 12-Bit, Quad Voltage Out, Serial DAC... 16-SOIC 1796 — — DAC8574EVM 296-18415-ND Evaluation Module for DAC8574 Lg = = 
DAC7715U DAC7715U-ND 12-Bit, Quad Voltage Out, Serial DAC....16-SOIC 17.18 => = DAC85741PW 296-14170-5-ND 16-Bit, Quad Rail-to-Rail DAC 15.38 14.35 13.33 
DAC7715UB DAC7715UB-ND | 12-Bit, Quad Voltage Out, Serial DAC....16-SOIC 1890 — — DAC8580EVM 296-19403-3-ND | Evaluation Module for DAC85! 528] Oe 
DAC7724N DAC7724N-ND 12-Bit, Quad Parallel DAC . .28-PLCC 17.75 = = DAC8580IPW 296-18311-5-ND 16-Bit, High Speed, Low Noise, Voltage 
DAC7724NB DAC7724NB-ND 12-Bit, Quad Parallel DAC . .28-PLCC 19.02 _-> = ck .16-TSSOP 6.00 4.80 4.05 
DAC7724U DAC7724U-ND 12-Bit, Quad Parallel DAC . .28-SOIC 16.89 — — DAC8581EVM 296-19404-3-ND Evaluation Module for DAC8581 62.78 — _— 
DAC7724UB DAC7724UB-ND | 12-Bit, Quad Parallel DAC . .28-SOIC (aie 6a DAC8581IPW 296-18312-5-ND | 16-Bit, High Speed, Low Noise, 
DAC7725N DAC7725N-ND 12-Bit, Quad Parallel DAC . .28-PLCC 17.75 -=_- Output DAC i 6.00 4.80 4.05 
DAC7725NB DAC7725NB-ND 12-Bit, Quad Parallel DAC . .28-PLCC 19.02 a DAC8801EVM 296-18416-ND Evaluation Module for DAC8801 62.78 a 
DAC7725UB DAC7725UB-ND 12-Bit, Quad Parallel DAC . .28-SOIC 18.68 _- — DAC8801IDGKT 296-17641-1-ND 14-Bit Multiplying DAC. 8.50 7.65 6.79 
DAC7731EC DAC7731EC-ND 16-Bit, Low Power DAC 24-SSOP 15.90 - — DAC8801IDGKT 296-17641-2-ND 14-Bit Multiplying DAC. 1625.75/250 
DAC7731EVM 296-19939-ND Evaluation Module for DAC7731 — 62.78 - -— DAC8801IDRBT 296-17642-1-ND 14-Bit Multiplying DAC. 8.50 7.65 6.79 
DAC7734E DAC7734E-ND Quad Serial 16-Bit, Voltage Out DAC....48-SSOP 47.18 = — DAC8801IDRBT 296-17642-2-ND 14-Bit Multiplying DAC. 1625.75/250 
DAC7734EB DAC7734EB-ND Quad Serial 16-Bit, Voltage Out DAC....48-SSOP 51.90 = = (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description i 25 100 
DAC8802IPW 296-19405-5-ND [Dual Serial Input 14-Bit Multiplying TLC56201N 296-3012-5-ND  |8-Bit, 10's, 5V Quad Serial DAG 380 3.05 2.37 
DAC 16-TSSOP 10.16 915 8.12 TLC5628CDW 296-1864-5-ND  |8-Bit, 101s, 5V Octal Serial DAC 551 4.41 3.43 
DAC8803IDBT 296-18685-1-ND oe-ssnp Roane TLC5628CN 296-1865-5-ND  |8-Bit, 101s, 5V Octal Serial DAC 510 4.08 3.45 
1 284 ! } : TLC56281DW 296-3013-5-ND — |8-Bit, 101s, 5V Octal Serial DAC 520 416 3.51 
DAC8803IDBT 296-18685-2-ND carne Input 14-Bit Multiplying Pres sane eneh TLC5628IN 296-3014-5-ND__|8-Bit, ‘ops, 5V Octal Serial DAC 5.50 4.40 3.72 
DACS806IDB 296-19722-5-ND | 14-Bit, Parallel In Multiplying DAC.....28-SSOP 916 8.25 7.32 eh eeeecan AeA ae aay ae anes fo 
DAC8811EVM 296-18417-ND | Evaluation Module for DAC8811 me TLC7226CDW 296-3017-5-ND | 8-Bit, Sus, 15V Quad Parallel DAC........ 459 3.68 2.86 
DAC8811IBDGKT 296-17643-1-ND | 16-Bit Multiplying DAC 13.16 11.85 10.51 TLC7296CN Seneca (eee i : 7 
i itd , Sus, 15V Quad Parallel DAC 482 3.86 3.00 
DACRBITIBDGKT =— ESC OTe omg) 16-Bit Multiplying DAC. asiaaesy TLC722610W 296-3019-5-ND __|8-Bit, 5s, 15V Quad Parallel DAC 493 395 3.07 
DAC8811IBDRBT 296-17644-1-ND _|16-Bit Multiplying DAC 13.16 11.85 10.51 IOUS; ! : i 
DACRATIIBDRBT 396-17644-9-ND | 16-Bit Multiplying DA 7518 25/050 TLC7226IN 296-2296-5-ND —_|8-Bit, Sus, 15V Quad Parallel DAC 524 420 3.27 
DAC8811ICDGKT 296-17645-1-ND | 16-Bit Multiplying DA 15.08 13.58 12.04 TLC7524¢D 296-1866-5-ND —_/ 8-Bit, 0. 111s, 5V-15V Single 
DAC8811ICDGKT 296-17645-2-ND | 16-Bit Multiplying DAC... 2884.75/250 Parallel Multiplying DAC... 341 249 1.94 
DAC8811ICDRBT 296-17646-1-ND | 16-Bit Multiplying DAC. 15.08 13.58 12.04 TLC7524CFN 296-1867-5-ND 8-Bit, 0.1y1s, 5V-15V Single 
DAC8811ICDRBT 296-17646-2-ND _|16-Bit Multiplying DA 2884.75/250 Parallel Multiplying DA 3.41249 1.94 
DAC8812IBPW 296-19406-5-ND | Dual, Serial Input 16-Bit Multiplying TLC7524CN 296-1868-5-ND oat oes. ee eae Aare 
DAC. 13.99 12.60 11.18 arallel Multiplying DAC....... . : J 
DAC8812ICPW 296-19407-5-ND | Dual, Serial Input 16-Bit Multiplying TLC7524cPW 296-3020-5-ND  |8-Bit, 0.1s, 5V-15V Single 
DAC. 16-TSSOP 16.24 14.63 12.97 Parallel Multiplying DAC...... 341 249 1.94 
DAC8814IBDBT 296-18608-1-ND | Quad, Serial In TLC7524EN 296-1869-5-ND  |8-Bit, 0.1y1s, 5V-15V Single 
DAC. 27.98 26.11 24.25 Parallel Multiplying DAC...... 374 2.99 2.33 
DAC88141BDBT 296-18608-2-ND Quad, Serial In 16-Bit Multiplying TLC75241D 296-3021-5-ND 8-Bit, 011s, 5V-15V Single 
DAC. 5944.75/250 Parallel Multiplying DAC........ 3.31 265 2.06 
DAC8814ICDBT 296-18609-1-ND ole S Pe ra TLC75241FN 296-3022-5-ND | 8-Bit, 0.1y1s, 5V-15V Single 
DAC8814ICDBT 296-18609-2-ND oug, Serial In 16-Bit Multiplying Poets TLC75241N 296-3023-5-ND nen ae sae egies 
st ee 3 Parallel Multiplying DAC....... 3.53 2.83 2.20 
DAC88201BDB 296-19654-5-ND i ae Parallel In Multiplying Rae TLC7SSBCDW 756-1340-5-ND ~~ |6-Bit, OTs, SV-15V Dual 
DACB820ICDB 296-19655-5-ND —|16-Bit, Parallel In Multiplying ' : ° Parallel Multiplying DAG...... oI Com 08 
DAC. 4BU8) (ARR FER TLC7528CDWR 296-1340-1-ND Pe O.tus, a Bua epee a 
e ni ® aralle! Multiplying aa i i i 
DAC88301DT 296-18027-1-ND  |2. ve F Sy, 18 it Low Power, Voltage ere ees aceaeoneRWn 296-1340-2-ND | 8-Bit 0 1ys, SY-15¥ Dual 
DACBS30IDT 296-18027-2-ND |2.7V to 5.V, 16- Parallel Multiplying DAC...... 3748.00/2,000 
Output DAC 2789,.00/250 TLC7528CFN 296-3024-5-ND 8-Bit, 0.1p1s, 5V-15V Dual 
DAC8831EVM 296-20839-ND _| Evaluation Module for DACB831 62.78) = — Parallel Multiplying DAC...... 3.31 2.65 2.06 
DAC8831 IBD 296-18028-5-ND |2.7V to 5.5V, 16-Bit Low Power, Voltage TLC7528CN 296-1871-5-ND on ate vay Bua) ih a Nea 
Output DAC.. 14.24 12.83 11.38 arallel Multiplying DAC....... . : i 
DAC8831IBRGYT 296-20703-1-ND  [2.7V = 5.5V, 16- TLO7528EDW 296-3025-5-ND ioe Hite Ste nia Sanaa pumas 
Output DAC.. 15.49 13.95 12.37 arallel Multiplying DAC....... ! i . 
DAC8831IBRGYT 296-20703-2-ND |2.7V to 5.SV,, 16-Bit Low Power, Voltage TLC7528EN 296-3026-5-ND _ [8-Bit, 01s, 5V-15V Dual 
Output DAC.. 2964.50/250 Parallel Multiplying DAC...... 396 317 247 
DAC8831ICD 296-18029-5-ND 2.7V to 5.5V, 16-Bit Low Power, Voltage TLC7528IDW 296-3027-5-ND 8-Bit, 0.11, 5V-15V Dual 
Output DAC.. 14-SOIC 14.58 13.13 11.64 Parallel Multiplying DAC........ 3.53 2.83 2.20 
DACB83TICRGYT 296-D0704-1-ND |2.7V to 5.5V, 16-Bit Low Power, Voltage TLC75281FN 296-3028-5-ND | 8-Bit, 0.1ys, 5V-15V Dual 
Output DAC.. 15.91 14.33 12.71 Parallel Multiplying DAC... 3.53 2.83 2.20 
DAC8831ICRGYT 296-20704-2-ND |2.7V to 5.5V,, 16-Bit Low Power, Voltage TLO7BDBIN 296-3029-5-ND |8-Bit, 0.1ys, 5V-15V Dual 
Output DA‘ 3044.00/250 Parallel Multiplying DAC....... 3.53 2.83 2.20 
DAC8831ID 296-18030-5-ND — |2. TE EAG, faa aqeaedaee TLC75281PW 296-3030-5-ND | 8-Bit, 0.11s, 5V-15V Dual 
CACEESTMGDEP——ROGZIQ2SND [2.7V t 5 16 t Low Power, Voltage naa pave vig | TeO7S28COW paca enn Bot 114 : eae 
DAC8831IRGYT 296-20705-1-ND |2.7V to 5.5V, 16-Bit Low Power, Voltage Parallel Multiplying DAG SS ee 
Output DAC.. 1458 13.13 11.64 TLC7628CN 296-3032-5-ND —_[8-Bit, O.1us, 11V-14V Dual 
DAC8831IRGYT 296-20705-2-ND |2.7V to 5.5V, 16-Bit Low Power, Voltage Parallel Multiplying DA 3.22 2.58 2.01 
Output DAC.. 1 2789,00/250 TLV5604CD 296-2297-5-ND 10-Bit, 31s, 2.7V-5.5V Quai 
DACB832ICRGYT 296-19588-1-ND  |16-Bit Ultra LP, Voltage Output DAC 15.91 14.33 1271 Serial DAC 740 5.92 5.00 
DAC8832ICRGYT 296-19588-2-ND | 16-Bit Ultra LP, Voltage Output DAC 3044.00/250 TLVS604CPW 296-3033-5-ND | 10-Bit, Sus, 2.7V-5.5V Quad 
DSD1608PAH 296-13451-ND 24-Bit, 8-Ch. Multi-Format DAC... 7.08 6.38 5.66 Serial DAC .. 7405.92 5.00 
PCM1602APT 296-18701-1-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling 6-Channel Enhanced TLV56041D 296-1916-5-ND | 10-Bit, 3ps, 2.7V-5.V Quad 
Multilevel Delta-Sigma DAC................ 48-LQFP 5.60 448 3.78 Parallel DAC.. 7.90 632 5.34 
PCM1602APT 296-18701-2-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling 6-Channel Enhanced TLV56041PW 296-1917-5-ND | 10-Bit, 3us, 2.7V-5.6V Quad 
Multilevel Delta-Sigma DAC 48-LOFP 910.00/250 Parallel DA\ 790 6.32 5.34 
PCM1606E 296-13111-5-ND | 24-Bit, 6-Channel, Enhanced Multilevel TLV5606CD 296-2298-5-ND | 10-Bit, 3 or Sus, 
Delta-Sigma DAC..... 450 3.60 2.80 Serial DAC..... 293 2.34 1.82 
PCM1609APT 296-18702-1-ND — / 24-Bit, 192kHz Sampling 8-Channel Enhanced TLV5606ID 296-3034-5-ND 10-Bit, 3 or Sus, 2.7V- 
Multilevel Delta-Sigma DAC.............- 48-LOFP 6.40 5.12 4.32 Serial DAC... 315 252 1.96 
PCM1609APT 296-18702-2-ND 24-Bit 192kHz Sampling 8-Channel Enhanced TLV5606IDGK 296-3035-5-ND 10-Bit, 3 or 9s, 2.7V- 
Multilevel Delta-Sigma DAC -48-LOFP 1040.00/250 Serial DAC .... 3.15 252 1.96 
PCM1702U PCM1702U-ND | 20-Bit Advance Sign Magnitude DAC....20-SOIC 2462 — — TLv5608IDW 296-3036-5-ND —_|10-Bit, 1/3ys, 2.7V-5.5V Octal 
raster BS ieaetho [Starts kava 96 aie seit enoETH Ee 
~ -1- -Bit, z, 4-Ch. Audio ¥ .48- . i 7 
PCM4104PFBT 296-16926-2-ND | 24-Bit, 200kHz, 4-Ch. Audio DAC........48-TOFP 1737.25/250 TEveoelry Aa ee eae eal VS.pN Dela 980 7.84 662 
THS5641AIDW 296-2989-5-ND  |8-Bit, 100Msps 3V-5V Single DAC........28-SOIG 5.52 4.42 3.73 TLVs6101I0W 296-3038-5-ND | 12-Bit, 1/3ys, 27V8.6V Octal : : : 
THS5641AlPW 296-2990-5-ND  |8-Bit, 100Msps 3V-5V Single DAC.....28-TSSOP 5.52 4.42 3.73 SaHIDAG Co, SM} {BSE FEY 
THS5641EVM 296-10055-ND | Evaluation Module for THS5641 .. So = = Saeed POE INI 15-bit 4/3163 TSN Oka : : : 
THS5651 AIDW 296-2992-5-ND | 10-Bit, 125Msps 3V-5V Single DAC.....20-SOIC 856 6.85 5.78 5 5 | Ws, -V-5.5V Octal VSS EEE rie 
THS5651AIPW 296-2287-5-ND _|10-Bit, 125Msps 3V-5V Single DAC...28-TSSOP 8560 685 5.78 erg 7 al 
THS5651EVM 296-10056-ND Evaluation Module for THS5651 — eo TLVS6101YE 296-17097-ND 12-Bit, 1/3us, 2.7V-5.5V Octal 
THS5661AIDW 296-2995-5-ND 12-Bit, 125Msps 3V-5V Single DAC......28-SOIC 10.45 9.41 8.34 Serial DAC .... 1446 12.75 11.31 
THS5661AIPW 296-2288-5-ND 12-Bit, 125Msps 3V-5V Single DAC...28-TSSOP 10.45 9.41 8.34 TLV56101YZR 296-21503-1-ND — | 12-Bit, 1/3y1s, 2.7V- 
THS5671AIDW 296-2998-5-ND __|14-Bit, 125Msps 3V-5V Single DAC......28-SOIG 11.63 10.47 9.29 Serial DAC NEW! ccc 20-WCSP 1416 12.75 11.31 
THS5671AIPW 296-2289-5-ND 14-Bit, 125Msps 3V-5V Single DAC...28-TSSOP 11.63 1047 9.29 TLV56101YZR 296-21503-2-ND | 12-Bit, 1/3p1s, 2.7V- 
THS5671EVM 296-10058-ND Evaluation Module for THS5671 ... a — (126164 = Serial DAC NEW!. 30984.00/3,000 
THSB083A95PZP 296-13345-ND | Triple 8-Bit, 95Msps, 3.3V Video and TLV5613CDW 296-2299-5-ND | 12-Bit, 1uis, 2.7V-5.5V Single 
Graphics Digitizer w/Digital PLL....100-HTQFP 14.23 12.81 11.36 Parallel DAC... 5.20 416 3.51 
THS8133BCPHP 296-2999-ND 10-Bit, 80Msps 3V-5V Triple TLV5613CPW 296-1918-5-ND | 12-Bit, 1's, 2.7V-5.5V Single 
Video DAC 12.99 11.70 10.38 Parallel DAC... 520 4.16 3.51 
THS8134BCPHP 296-3001-ND Bit B0Nsps 3V-5V Triple es TLV56131DW 296-1919-5-ND | 12-Bit, 11s, 2.7V-5.5V Single 
ideo DAC.... | B : Parallel DAC... 560 448 3.78 
THS8135PHP 296-13049-5-ND | Triple 10-Bit Video DAC 8.33 7.50 6.65 TLV56131PW 296-1920-5.ND | 12-Bit, 1ys, 2 7V-5 SV Single 
TLC5602cDW 296-3003-5-ND | 8-Bit, 30Msps 5V Single Video DAC. 3.31 265 2.06 PaiIDAG ME ORR 
IEGS6ISGD Ecos Dam 10-bit, 12.5ys, BV Single Serial DAG a_i) 2) TLV5614-10-30EVM  |296-10734-ND _| Evaluation Module for TLV5614/10/30 Se 
TLC5615CDGK 296-3005-5-ND _|10-Bit, 12.5us, 5V Single Serial DAC 407326 254 TLVa6140D 296-2300-5-ND | 12-Bit, 3us, 2.7V-5.5V Quad 
TLC5615CP 296-3006-5-ND  |10-Bit, 12.5us, 5V Single Serial DAG 4.07 3.26 2.54 SADC REA OS 
TLC56151D 296-3007-5-ND  |10-Bit, 12.5us, 5V Single Serial DAC 428 3.42 2.66 : : 
TLC56151P 296-2292-5-ND | 10-Bit, 12.5us, 5V Single Serial DAC 428 3.42 2.66 TLV5614CPW 296-3040-5-ND | 12-Bit, 3s, 2. 7V-5.5V Quad 
TLC5618AQD 296-3011-5-ND 12-Bit, 2.5ys, 5V Dual Serial DAC 8.82 7.06 5.96 Serial DAC 1241 11.18 9.91 
TLC5620CD 296-1861-5-ND |8-Bit, 10ys, 5V Quad Serial DAC 342 274 2.13 TLV56141D 296-1921-5-ND | 12-Bit, us, 2.7V-5.5V Quad 
TLC5620CN 296-1862-5-ND  |8-Bit, 10s, 5V Quad Serial DA 3.62 290 2.26 Serial DAC .. 12.00 10.64 
TLC56201D 296-1339-5-ND 8-Bit, 101s, 5V Quad Serial DA 3.62 290 2.26 TLV5614IPW 296-1922-5-ND 12-Bit, 3ps, 2.7V-5.5V Quad 
TLC56201DR 296-1339-1-ND  |8-Bit, 10s, 5V Quad Serial DA ¢ 3.62 2.90 2.26 Serial DAC... 12.00 10.64 
TLC56201IDR 296-1339-2-ND _|8-Bit, 10s, 5V Quad Serial DAC........... 14-SOIC 5072.50/2,500 (Continued) 
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Lele Digi-Key Price Each UBLE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLV5616CD 296-2301-5-ND  |12-Bit, 3s, 2.7V-5.5V Quad TLV5632IPW 296-3070-5-ND | 8-Bit, 1/3, 2.7V-5.5V Octal 
Serial DAC... 5.20 4.16 3.51 Serial DAC 670 5.36 4.53 
TLV5616CDR 296-2301-1-ND | 12-Bit, 3s, 2.7V-5.5V Quad TLV5633CDW 296-2314-5-ND | 12-Bit, 1s, 2.7V-5.5V Single 
Serial DAC ... 5.20 416 3.51 Parallel DAC... ; 940 7.52 6.35 
TLV5616CDR 296-2301-2-ND —_|12-Bit, 3s, 2.7V-5.5V Quad TEvepaSID WY coe SO aca Cag) 12-Bit, 1us, 2.7V-5.5V Single 
Serial DAC... 8060.00/2,500 Parallel DAG. Gil tas (ae 
TLV5616CP 296-3041-5-ND _|12-Bit, 3us, 2.7V-5.5V Quad ILVSESS/EW peecuceannmm 12S tus, 2.7V-5.5V Single ieee 
Serial DAC... 520) 7416" 2151 TLV5636CD 296-2315-5-ND | 12-Bit, 1ys, 2.7V-5.5V Single ‘ ie te 
TLV56161D 296-1923-5-ND |12-Bit, 3us, 2.7V-5.5V Quad Parailal DAG 9 730 584 4.93 
Serial DAC... 5.60 4.48 3.78 TLV56361D 296-3073-5-ND | 12-Bit, 11s, 2. 
TLV5616IDR 296-1923-1-ND 12-Bit, 3s, 2.7V-5.5V Quad Parallel DAC.. 780 6.24 5.27 
Serial DAC ... 5.60 4.48 3.78 TLV5636IDGK 296-3074-5-ND | 12-Bit, 1s, 2.7V-5.5V Single 
TLV5616IDGK 296-3042-5-ND _|12-Bit, 3ys, 2.7V-5.5V Quad Parallel DAC... c 7 780 6.24 5.27 
Serial DAC.... 560 4.48 3.78 TLV5637CD 296-2316-5-ND  |10-Bit, 1's, 2.7V-5.5V Dual Serial DAC. 640 5.12 4.32 
TLV5616IDR 296-1923-2-ND  |12-Bit, 3y's, 2.7V-5.5V Quad TLV56371D 296-3075-5-ND  |10-Bit, 1's, 2.7V-5.5V Dual Serial DAC...8-SOIG 6.80 5.44 4.59 
Serial DAC.... 8680.00/2,500 TLV5638CD 296-2317-5-ND | 12-Bit, 1 or 3.5us, 2.7V-5.5V 
TLV5617ACD 296-2302-5-ND 10-Bit, 2.5ys, 2.7V-5.5V Dual Dual Serial DAC ... 7.50 6.00 5.07 
Serial DAC... 5.06 4.05 3.15 TLV56381D 296-3076-5-ND | 12-Bit, 1 or 35s, 2.7V-5.5V 
3043-5. Bi z Dual Serial DAC ... 8.00 640 5.40 
TLV5617AID 296-3043-5-ND —_|10-Bit, 2.54s, 2.7V-5.5V Dual ieaath aeamasim sR EEE 
TLV5618ACD TM 12-o1 250, 3S SV Dual Sy es ae Dual Serial DAC 920/726" 6.21 
TS Uay TLV5639CDW 296-2318-5-ND |12-Bit, 1's, 2.7V- 
TLV5618AID ooe-s044-s-no [12-bit 2: Bis 3 7V-5.5V Dual agenda | ara EDA OY fae ae 
Ser nae, An G3 BER TLVS6391DW 296-3078-5-ND TBE the, 270 BV Single eae 
TLV5618AIP 296-10735-5-ND — |12-Bit, 2.5's, 2.7V-5.5V Dual TLV56391PW 296-3079-5-ND | 12-Bit, 11s, 2.7V-5.5V Single 
Serial DAC Dip 8.70 6.96 5.88 Parallel DAC... a 740 5.92 5.00 
TLV5618AMDREP 296-21259-1-ND | 12-Bit, 2.5us, 2. P82B96DGKR 296-20941-1-ND [Dual Bidirectional Bus Buffer . 441 353 2.75 
Serial DAC ... 8-SOIC 12.33 11.10 9.85 P82B96DGKR 296-20941-2-ND — | Dual Bidirectional Bus Buffer . 6175.00/2,500 
TLV5618AMDREP 296-21259-2-ND | 12-Bit, 2.5ys, 2.7V-5.5V Dual P82B96DR 296-20942-1-ND | Dual Bidirectional Bus Buffer . 441 353 2.75 
Serial DAC... 8-SOIC 22477.50/2,500 P82B96DR 296-20942-2-ND | Dual Bidirectional Bus Buffer . 6175.00/2,500 
TLV5618AQD 996-2304-5-ND 12-Bit, 2.5ys, 2.7V-5.5V Dual P82B96P 296-20943-5-ND Dual Bidirectional Bus Buffer . 441 3.53 2.75 
Serial DAC... 8SOIC 8.33 7.50 6.65 P82B96PWR 296-20944-1-ND Dual Bidirectional Bus Buffer . AAT ye Som 2:75) 
TLV5619-TLVS639EVM |296-10736-ND _| Evaluation Module for TLV5619-TLV5639.....— 126.84 — — PE2B96PWR 286;20944=2:ND) | Dual Bidirectional Bus Buffer 4998.00/2,000 
TLV5619IDW 296-3045-5-ND 12-Bit, ips, 2.7V-5.5V Single Audio Digital-to-Analog Converters 
Parallel DAC... 5.60 4.48 3.78 DF1704E DF1704E-ND Stereo, 24-Bit, Digital Interpolation 
TLV5619IPW 296-2305-5-ND _|12-Bit, 1s, 2.7V-5.5V Single Filter for PCM1704 15.95 14.89 13.82 
Parallel DAC... 5.60 448 3.78 DSD1702E 296-13072-5-ND Enhanced Multiformat, Delta-Sigma, 
TLV5619QDWREP 296-18148-1-ND | 12-Bit, 1's, 2.7V-5.5V Single Audio DAC 439 351 2.73 
Parallel DAC..... 762 610 5.15 DSD1791DB 296-15082-5-ND 24-Bit, 192k 
TLV5619QDWREP 296-18148-2-ND | 12-Bit, 11s, 2.7V-5.5V Single Stereo DAC 473 3.78 2.94 
Parallel DAC... 9526.00/2,000 DSD1792ADBR 296-21534-1-ND 24-Bit, 192kHz Sampling, Audio 
rea ry x Stereo DAC NEW!. 16.58 14.93 13.24 
TLVS6206D 296-3047-5:ND)/8-Bit, 10ys, 2.7V-5.25V Quad DSD1792ADBR 296-21534-2-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling, Audio 
TLV56200N SHORES ND a BIE 1Oys, STV S98 Guat gui teoress piereo DAG NE We TUNA 
bu aueucel ND DSD1792DB 296-15310-5-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling, 
TLV562010 aoe o04e-6 np |e.Bit 10ys, 57.5 58 Oued Ro Bae te) tered, DAG Le Sde mI S 2S 
He WMS, 2uf 9.200 GUS DSD1793DB 296-15083-5-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling, Audio 
Serial DAC... 2.36 1.89 1.47 Stereo DAC 473. 378 2.94 
TLV5620IN 296-3049-5-ND 8-Bit, 10u1s, 2.7V-5.25V Quad DSD1794ADBR 296-21535-1-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling, Audio 
Serial DAC 281 225 1.75 Stereo DAC NEW!. 16.58 14.93 13.24 
TLV56211D 296-2307-5-ND  |8-Bit, 10s, 2. DSD1794ADBR 296-21535-2-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling, Audio 
Serial DAC... 371 297 2.31 Stereo DAC NEWE. 24576.00/2,000 
TLV5623CD 296-2308-5-ND —_|8-Bit, 3ys, 2.7V-5.5V Single DSD1794DB 296-15311-5-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling, Audio 
Serial DAC... 2.48 1.98 1.49 Stereo DAC 16.64 14.99 13.29 
TLV5623CDGK 296-3051-5-ND —_[8-Bit, 3ys, 2.7V-5.5V Single DSD1796DB 296-18431-ND 24-Bit, 192k 
Serial DAG 248 198 149 Stereo DAC... P 5.90 4.72 3.99 
TLV56231D 296-3052-5-ND | 8-Bit, 3us, 2.7V-5 SV Single PCMS6P PCMS6P-ND Serial In 16-Bit, Mono DAC, 80dB. 16-Dip 1466 — — 
Serial DAC 248 198 1.54 PCMS6U PCMS6U-ND 16-Bit, Audio DAC...... 16-SOIC 14.66 = = 
-3053-5- Bi PCM69AP PCM69AP-ND Dual 18-Bit, BICMOS Audio DAG 16-Dip 2678 — — 
TENBS22IDGK mains ae ee Dua dios ais PCMG9AP-J PCM69AP-J-ND | Dual 18-Bit, BICMOS Audio DAC 16-Dip 2678 — — 
= : : : PCMG9AP-K PCM69AP-K-ND | Dual 18-Bit, BICMOS Audio DAG 16-Dip 2678 — — 
TLV5624CD 296-2309-5-ND Bit, 1.03.5us, 2.7 ‘wag Baa. Bod PCM69AU PCM69AU-ND Dual 18-Bit, BICMOS Audio DAC 20-SOIC 26.78 — — 
: Ge : : 4 PCMG9AU-J PCM69AU-J-ND | Dual 18-Bit, BICMOS Audio DAC 20-S0IC 2678 — — 
TLVS6241D eoce0oe obs © Bit, 1.0-3.5us, 2.7V-5. PCM69AU-K PCM69AU-K-ND | Dual 18-Bit, BICMOS Audio DAC 26.78 24.99 23.21 
Serial DAC 3.83 3.06 2.38 PCM1600Y PCM1600Y-ND | 24-Bit, 96kHz, 6-Channel DAC 834 6.68 5.63 
TLV5624IDGK 296-3055-5-ND | 8-Bit, 1.0-3.5ys, 2.7V-5. PCM1602KY PCM1602KY-ND — | 24-Bit, 192kHz, 6-Channel DAC . 722 5.78 4.88 
Single Serial DAC 8-MSOP 3.83 3.06 2.38 PCM1602Y PCM1602Y-ND 24-Bit, 192kHz, 6-Channel DAC . 6.54 5.24 4.42 
TLV5625CD 296-2310-5-ND _|8-Bit, 3 or 10us, 2.7V-5. PCM1604Y PCM1604Y-ND | 24-Bit, 192kHz, 6-Channel DAC . 926 741 6.26 
Serial DAC ..sscssssesssesstseesenenese 8SOIC 3.83 3.06 2.38 PCM1605Y PCM1605Y-ND | 24-Bit, 192kHz, 6-Channel DAC . 9.26 7.41 6.26 
TLV56251D 296-3056-5-ND  |8-Bit, 3 or 10s, 2.7V-5.5V Dual PCM1608KY PCM1608KY-ND | 24-Bit, 192kHz, 8-Channel DAC . 950 7.60 6.42 
Serial DAC... tt 4.05 3.24 2.52 PCM1608Y PCM1608Y-ND |. 24-Bit, 192kHz, 8-Channel DAC............ 860 6.88 5.81 
TLV5626CD 296-2311-5-ND__|8-Bit, 1ys, 2.7V-5.5V Dual Serial DA 428 3.42 2.66 PCM1680DBQ 296-18004-5-ND | 24-Bit, 192kHz, Enhanced Multilevel, 
TLV56261D 296-3057-5-ND _|8-Bit, 1us, 2.7V-5.5V Dual Serial DAC.....8-SOIC 4.50 3.60 2.80 on SETH me U Aut ON a B-SSOP 3.38 2.70 2.10 
TLV5627CD 296-2312-5-ND  |8-Bit, 3s, 2.7V-5.5V Quad 4 i vanced Sign Magnitude 
Seti DAG sores 461 3.69 287 20 BRD EC IbSHE THD OC ae 
TLv562710 296-3058-5-ND | 8-Bit. 3us, 2. 7V-8.5V Quad PCM1702P-J PCM1702P-J-ND | 20-Bit, CMOS Advanced Sign 
Serial DAC 495 3.96 3.08 Magnitude Audio DAC. 24.62 _ _ 
; i ae : : u PCM1702P-K PCM1702P-K-ND | 20-Bit, CMOS Advanced Sign 
TLV56271PW 296-3059-5-ND 8-Bit, 3s, 2.7V-5.5V Quad Magnitude Audio DAC 24.62 oo 
Serial DAC... 4.95 3.96 3.08 PCM1702U-J PCM1702U-J-ND  |20-Bit, BICMOS Advanced Si 
TLV5628CDW 296-3060-5-ND | 8-Bit, 10s, 2.7V-5.5V Octal Matfer a BIE ee 
Serial DAC ... 4.95 3.96 3.08 PCM1702U-K PCM1702U-K-ND | BiCMOS Advanced Sign Magnitude 
TLV5628CN 296-2313-5-ND 8-Bit, 101s, 2.7V-5.5V Octal 20-Bit, D/A -96dB THD ..... 0-SOP 24.62 = — 
Serial DAC... 518 4.14 3.22 PCM1704U PCM1704U-ND —|.24-Bit, 96kHz Audio DAC, 
TLV56281DW 296-3061-5-ND _|8-Bit, 10s, 2.7V-5.5V Octal 0.0030% THD 0 
Serial DAC ... 5.29 4.23 3.29 PCM1704U-J PCMT704U-J-ND  |24-Bit, 96kHz Audio DAC, 
TLV5628IN 296-3062-5-ND  |8-Bit, 10s, 2.7V-5.5V Octal 0.025% THD 2074 
Serial DAC... 5.00 4.00 3.38 PCM1704U-K PCM1704U-K-ND | 24-Bit, 96kHz Ai 
TLV56291IDW 296-3063-5-ND  |8-Bit, 1/3ps, 2.7V-5.5V Octal 0.0015%THD... -20-S0IG 30.74 — — 
Serial DAC... 630 5.04 4.26 PCM1710U PCM1710U-ND parent Sato MOS CeuaolOm ad) AAD BOE 
z Tea ani a with On-Chip Digital Filter.......... . i . 
TEMBRCOIENY PAIS permite STV GV Octal Ben GO Vien PCM1716E PCMI716E-ND _|24-Bit, Stereo 96kHz Sampling DAC. 540 4.32 3.36 
t = : ; : PCM1717E PCM1717E-ND | Stereo Audio DAG... 670 5.36 4.53 
TLYS6301I0W 296-3065-5:ND tear nenie SV Octal aed, Wate AGE PCM1718E PCM1718E-ND —_| Stereo Audio DAC, - 670 536 453 
aes : : ; PCM1719E PCM1719E-ND Stereo Audio DAC, -88dB THD 8.92 7.14 6.03 
TLV56301IPW 296-3066-5-ND | 12-Bit, 1/3, 2.7V-5.5V Octal PCI1720E PCM1720E-ND | Stereo Audio DAC. 
Serial DAC ... 14.74 13.28 11.78 MPEG2/AC-3 Compatible 439 351 273 
TLV5631IDW 296-3067-5-ND | 10-Bit, 1/3y1s, 2.7V-5.5V Octal PCMT723E PCM1723E-ND | Stereo DAC w/Programmable PLL 529 423 3.29 
Serial DAC 933 840 7.45 PCM1725U PCM1725U-ND | 16-Bit, Stereo 96kHz Sampling DAC. 293 234 1.82 
TLV5631 IPW 296-3068-5-ND |10-Bit, 1/3!s, 2. PCM1727E PCM1727E-ND | Stereo DAC with Prog. Dual PLL 630 5.04 4.26 
Serial DAC... 933 840 7.45 PCM1728E PCM1728E-ND | 24-Bit, 96kHz Stereo Audio DAC 630 5.04 4.26 
TLV5632IDW 296-3069-5-ND |8-Bit, 1/3, 2.7V-5.5V Octal PCM1730E PCM1730E-ND | 24-Bit, 192kHz Stereo Audio DAC. 833 7.50 6.65 
Serial DAC... 6.70 5.36 4.53 (Continued) 
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XAS INSTRUMEN DATA CONVERSION (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
rn mn XTR105UA XTR105UA-ND 4-20mA Current Transmitter with 
Digh sey Description Pkg 1 Pricalbach x Sensor Excitation and Linearization....14-SOIC 8.00 = = 
- - XTR106P XTR106P-ND 4-20mA Current Transmitte: 14-Dip 9.33 — _ 
PCM1733U PCM1733U-ND 18-Bit, Low Cost Stereo DAC -14-SOIC 3.04 243 1.89 XTR106PA XTR106PA-ND 4-20mA Current Transmitte: i 8.00 — 
PCM1737E PCM1737E-ND 192kHz Stereo Audio DAC. 28-SSOP 7.40 5.92 5.00 XTR106U XTR106U-ND 4-20mA Current Transmitte: 9.33 — he 
PCM1738E PCM1738E-ND 24-Bit, 192kHz Stereo Audio DAC 28-SSOP 8.75 7.88 6.99 gi z i = = 
PCM1739E PCM1739E-ND 192kHz Stereo Audio DAC. 28-SSOP 7.40 5.92 5.00 a RecA KS xan ee foo ae Wenemit oa = 
PCMI740E ROMIZS0E-NDEES| PLL DAC with VOXO.. 24-S80P F630) 08426 XTR108EA/2K5 XTRIOSEATR-ND | 4-20mA 2-Wire Transmitte 10385.00/2,500 
PCM1741E PCM1741E-ND 24-Bit, 96KHz Audio DA\ 16-SSOP 349 279 217 XTR108EVM 296-21214-ND Evaluation Module for XTR10: 254.96 = a 
PCM1742E PCM1742E-ND 24-Bit, 192kHz Audio DAC 16-SSOP 3.71 297 2.31 XTR110KP XTR110KP-ND 4-20mA Precision, Voltage-to-Current 
PCM1742KE PCM1742KE-ND 24-Bit, 192kHz Audio DAC 16-SSOP 4.05 3.24 252 Converter/Transmitter.... 11.83 — oe 
PCM1744U PCM1744U-ND 24-Bit, Low Cost Stereo DAC .14-SOIC 93.04 2.43 1.89 XTR110KU XTR110KU-ND 4-20mA Precision, Voltage-to-Current 
PCM1748E PCM1748E-ND 24-Bit, Stereo Audio DAC 16-SSOP 2.70 2.16 1.68 Converter/Transmitter.. 11.83 =e 
PCM1748E/2K PCM1748ETR-ND | 24-Bit, Stereo Audio DA\ 16-SSOP 3060.00/2,000 XTR112U XTR112U-ND 4-20mA Current Transmitter with 
PCM1748KE PCM1748KE-ND 24-Bit, Stereo Audio DAt 16-SSOP 2.93 234 1.82 Sensor Excitation. 9.33 SS 
PCM1748KE/2K PCM1748KETR-ND |24-Bit, Stereo Audio DAC 16-SSOP 3316.00/2,000 XTR112UA XTR112UA-ND 4-20mA Current Tra 
PCM1750U PCM1750U-ND Dual 18-Bit, Audio A/D Converter. -28-SOIC 35.84 =S = Sensor Excitation 8.00 = 
PCM1753DBQ 296-16651-5-ND _| 24-Bit, 192kHz Audio DAC 16-SSOP 2.36 1.89 1.47 XTR114U XTR114U-ND 4-20mA Current Transmitter with 
PCM1754DBQ 296-16652-5-ND | 24-Bit, 192kHz Audio DAC 16-SSOP 2.36 1.89 1.47 Sensor Excitation 9.33 -> = 
PCM1755DBQ 296-16653-5-ND — | 24-Bit, 192kHz Audio DAC..... ..16-SSOP 2.36 1.89 1.47 XTR114UA XTR114UA-ND 4-20mA Current Transmitter with 
PCM1770PW 296-13470-5-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio Sensor Excitation 8.00 — _— 
DAC with Headphone Amplifier........ 16-TSSOP 2.81 225 1.75 XTR115U XTR115U-ND 4-20mA Current Loop Transmitter. 2.93 — _- 
PCM1770RGA 296-13471-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio XTR115UA XTR115UA-ND 4-20mA Current Loop Transmitter 2.45 = = 
DAC with Headphone Amplifier.......... 20-VOFN 3.15 252 1.96 XTR116U XTR116U-ND 4-20mA Current Loop Transmitter 2.93 - = 
PCM1771PW. 296-13472-5-ND | Low Voltage, Low Power, Stereo Audio XTR116UA XTR116UA-ND 4-20mA Current Loop Transmitter 2.36 - - 
DAC with Headphone Amplifier........ 16-TSSOP 2.81 2.25 1.75 XTR117AIDGKT 296-18744-1-ND 4-20mA Current Loop Transmitter. 2.48 — _— 
PCM1771RGA 296-13473-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio XTR117AIDGKT 296-18744-2-ND 4-20mA Current Loop Transmitter. 346.50/250 
DAC with Headphone Amplifier.......... 20-VOFN 3.15 252 1.96 XTR117AIDRBT 296-19487-1-ND 4-20mA Current Loop Transmitter 2.48 = = 
PCM1772PW 296-13474-5-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio XTR117AIDRBT 296-19487-2-ND 4-20mA Current Loop Transmitter. 346.50/250 
DAC with Lineout Amplifier.............. 16-TSSOP 2.81. 2.25 1.75 XTR300AIRGWT 296-19535-1-ND Industrial Analog Current/Voltage 
PCM1772RGA 296-13475-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio Output Driver 5.40 432 — 
DAC with Lineout Amplifier .20-VQFN 3.15 252 1.96 XTR300AIRGWT 296-19535-2-ND Industrial Analog Current/Voltage 
PCM1773PW 296-13476-5-ND | Low Voltage, Low Power, Stereo Audio Output Driver 877.50/250 
DAC with Lineout Amplifier.............. 16-TSSOP 281 2.25 1.75 XTR300EVM 296-19618-ND Evaluation Module for XTR300 ...........-..:.-00 — 62.78 _ - 
PCM1773RGA 296-13477-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio ADSL Drivers 
DAC with Lineout Amplifier.  20-VOFN 3.15 2.52 1.96 TCOM1050D 296-9980-5-ND | Dual Transient Voltage Suppressor... 223. 178 1.34 
PCM1780DBQ 296-17959-5-ND —/24-Bit, 192kHz, Enhanced Multilevel, THS6002CDWP 296-1765-5-ND Dual Differential Line Driver/Receiver. 8.83 7.95 7.05 
Delta-Sigma, Audio DAC w 16-SSOP 2.25 1.80 1.40 THS6002EVM 296-10059-ND Evaluation Module for THS6002 .... — 62.78 58.59 54.41 
PCM1781DBQ 296-17960-5-ND —/24-Bit, 192kHz, Enhanced Multilevel, THS6002IDWP 296-1766-5-ND Dual Differential Line Driver/Receiver...20-HSOP 8.83 7.95 7.05 
Delta-Sigma, Audio DAC - + 16-SSOP 2.48 1.98 1.54 THS6007IPWP. 296-10060-5-ND Dual Diff. Line Driver LP Receiver....28-HTSSOP 9.16 8.25 7.32 
PCM1782DBQ 296-17961-5-ND | 24-Bit, 192kHz, Enhanced Multilevel, THS6012CDWP 296-2372-5-ND _| Dual Differential ADSL Driver. 20-S0IG 7.12 5.70 481 
Delta-Sigma, Audio DAC. 16-SSOP_ 2.25 1.80 1.40 THS6012EVM 296-10061-ND Evaluation Module for THS6012 — 6278 — — 
PCM1791ADB 296-15091-5-ND | 24-Bit, Audio Stereo DA‘ 28-SSOP 4.73 3.78 2.94 THS6012IDWP 296-1767-5-ND Dual Differential Line Driver 20-HSOP 7.32 5.86 4.95 
PCM1792ADBR 296-21536-1-ND — | 24-Bit, 192kHz Sampling, THS6012IGQER 296-10062-1-ND Dual Differential Line Driver .80-VFBGA 7.70 6.16 5.20 
Audio Stereo DAC NEWI................. 28-SSOP 16.58 14.93 13.24 THS6012IGQER 296-10062-2-ND Dual Differential Line Drive .80-VFBGA 11935.00/2,500 
PCM1792ADBR 296-21536-2-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling, THS6022CPWP 296-1768-5-ND | Dual Differential Line Drivel .14-TSSOP 5.22 4.18 3.53 
Audio Stereo DAC NEWI!................. 28-SSOP 24576.00/2,000 THS6022EVM 296-10063-ND Evaluation Module for THS6022 _— 62.78 == 
PCM1792DB 296-15313-5-ND — | 24-Bit, 192kHz Sampling, THS60221PWP 296-1769-5-ND Dual Differential Line Driver .14-TSSOP 5.42 4.34 3.66 
Audio Stereo DAC... 16.64 14.99 13.29 THS6032CDWP 296-2373-5-ND Low Power ADSL Line Driver. 20-SOIC 9.10 7.28 6.15 
PCM1793DB 296-15092-5-ND | 24-Bit, Audio Stereo DAC............0.... 28-SSOP 4.73 3.78 2.94 THS6032EVM 296-10064-ND Evaluation Module for THS6032 — BG278 = = 
PCM1794ADBR 296-21537-1-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling, THS6032IDWP 296-10065-5-ND Low Power ADSL Line Driver. 20-SOIC 9.10 7.28 6.15 
Audio Stereo DAC NEWI................. 28-SSOP 16.58 14.93 13.24 THS6032IGQER 296-10066-1-ND Low Power ADSL Line Driver. .80-VFBGA 910 7.28 6.15 
PCM1794ADBR 296-21537-2-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling, THS6032IGQER 296-10066-2-ND Low Power ADSL Line Driver. . 80-VFBGA 14105.00/2,500 
Audio Stereo DAC NEWI................. 28-SSOP 24576.00/2,000 THS6032IVFP 296-12689-ND Low Power ADSL Line Driver. .32-HLQFP 99.10 7.28 6.15 
PCM1794DB 296-15314-5-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling, THS6042EVM 296-20564-ND Evaluation Module for THS604; — E628, = = 
Audio Stereo DAC... 16.64 14.99 13.29 THS6042ID 296-12315-5-ND High Speed ADSL CPE Line Driver. 6.22 418 3.53 
PCM1796DB 296-18510-5-ND__| 24-Bit, 192kHz, Audio Stereo DAC 690 4:72 3.99 THS6042IDDA 296-12667-5-ND High Speed ADSL CPE Line Driver. 6.22 418 3.53 
PCM1798DB 296-18511-5-ND | 24-Bit, 192kHz, Audio Stereo DAC 5.90 472 3.99 THS6043EVM 296-20565-ND Evaluation Module for THS6043 ... 6278 — — 
PCM2702 PCM2702E-ND 16-Bit, Stereo Audio DAC 966 8.70 7.72 THS60431D 296-12316-5-ND High Speed CPE Line Driver w/SD 5.32 426 3.60 
PCM2704DB 296-15273-5-ND | Stereo Audio DAC with USB Interface..28-SSOP 510 4.08 3.45 THS60431PWP 296-12317-5-ND _|HS CPE Line Driver with SD... 5.70 4.56 3.85 
PCM2705DB 296-15274-5-ND | Stereo Audio DAC with USB and THS6052EVM 296-20566-ND Evaluation Module for THS6052 — Beare: = = 
S/PDIF Output. 6.10 4.08 3.45 THS6052ID 296-11984-5-ND Dual HS ADSL CPE Line Drive: SOIC 646 5.17 4.37 
PCM2706PJT 296-15275-5-ND _| Stereo Audio DAC with USB and THS6052IDDA 296-12668-5-ND —_| Dual HS ADSL CPE Line Drivel “SOIC 646 517 4.37 
S/PDIF Output 680 5.44 459 THS6052IDR 296-11984-1-ND | Dual HS ADSL Line Driver. SOIC 646 5.17 4.37 
PCM2707PJT 296-15276-5-ND _|Stereo Audio DAC with USB and THS6052IDR 296-11984-2-ND __| Dual HS ADSL Line Drive -SOIC 10012.50/2,500 
S/PDIF Output. 6.80 5.44 4.59 THS6053EVM 296-20567-ND Evaluation Module for THS6053 .— | 62:78 - = 
THS60531D 296-12318-5-ND Dual HS ADSL CPE Line Driver w/SD 646 517 4.37 
Voltage-to-Current Converter THS60531PWP 296-11985-5-ND | Dual HS ADSL Line Driver with SD .... 646 517 437 
XTR110AG 296-13640-5-ND | Precision Voltage-to-Current THS6053IPWPR 296-11985-1-ND | Dual HS ADSL Line Driver with SD....14-TSSOP 6.46 5.17 4.37 
a dnc Roms isatrens Pee fen : Ei = THS6053IPWPR 296-11985-2-ND _| Dual HS ADSL Line Driver with SD 8076.00/2,000 
~ -1- recision Voltage-to-Curren 9974-5. F 7 7 
Converter/Transmitter NEWE......... 10-DEN 3.60 288 224 | Theepeorym FRET Oe uath a Moder teens OC 
XTRIAAIDRCT 296-21261-2-ND) Precision Voltage-to-Current THS6072CD 296-2375-5-ND | Low Power ADSL Differential Receiver...8-SOIC 5.02 4.02 3.13 
Converter/Transmitter MEWH.....10-DFN 582,00/250 THS6072EVM 296-10074-ND _| Evaluation Module for THS6072 12684 — — 
Voltage-to-Frequency Converters THS6092EVM 296-20568-ND Evaluation Module for THS6092 62.78 - = 
VFC32KP VFC32KP-ND Voltage-to-Frequency and THS6092ID 296-12319-5-ND —_| Dual HS ADSL SPE Line Driver 459 3.68 2.86 
Frequency-to-Voltage Converter... 14-Dip 960 — — THS6092IDDAR 296-12669-1-ND | Dual HS ADSL SPE Line Drive 459 3.68 2.86 
VFC32KU VFC32KU-ND Voltage-to-Frequency and THS6092IDDAR 296-12669-2-ND | Dual HS ADSL SPE Line Drive 6425.00/2,500 
Frequency-to-Voltage Converter... 14-SOI. 9.60 — — THS6093EVM 296-20569-ND | Evaluation Module for THS6093 — 278 — — 
VFC110AP VFC110AP-ND High Frequency Voltage-to-Frequa THS60931D 296-11986-5-ND _|Dual HS ADSL CPE Line Driver w/SD....14-SOIG_ 4.59 3.68 2.86 
Converter 18.98 - - THS6093IPWP. 296-12320-5-ND | Dual HS ADSL CPE Line Driver 
3 an -to- with Shutdown. 459 3.68 2.86 
Mee ig phi etn es ae 14-Dip 1980 — — THS6132VFP 296-13744-5-ND | High Efficiency Class-G ADSL 
VFC320CP VFC320CP-ND Voltage-to-Frequency and Line Driver 8.30 6.64 5.61 
Frequency-to-Voltage Converter... 14-Dio (feih se THS6132VFPEVM 296-20570-ND __| Eval. Module for THS6132VFP — 12684 — — 
THS6182D 296-14977-5-ND LP Dissipation ADSL Line Drive 16-SOIC 560 4.48 3.78 
THS6182DW 296-14978-5-ND LP Dissipation ADSL Line Driver. 20-SOIC 5.60 4.48 3.78 
THS6182DWEVM 296-18856-ND Evaluation Module for THS6182DW. — 126.84 _-> = 
THS6182RHFR 296-15338-1-ND LP Dissipation ADSL Line Driver... 5.60 448 3.78 
Te Digi-Key Price Eachiae THS6182RHFR 296-15338-2-ND _|LP Dissipation ADSL Line Driver... 10416.00/3,000 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 THS6182RHFEVM 296-18857-ND Evaluation Module for THS6182RHF.. 126.84 _- = 
4-20mA Transmitters/Receivers THS6184RHFT 296-17862-1-ND Dual Port, Low Power Differential xDSL 
~ Line Driver Amp... 88) 6a) 95.32 
RCV420JP RCV420JP-ND 4-20mA Prec. Current Loop Receiver .. TSO dee eee THS6184RHFT 296-17862-2-ND | Dual Port, Low Power Differential xDSL 
RCV420KP RCV420KP-ND 4-20mA Prec. Current Loop Receiver .. 10.08 _— _— Line Driver Amp... 4925.00/1,000 
ATRIQIAR Sei ec OW OT, 4-20mA we THS6184PWP 296-21670-5-ND [Dual Port, Low Power Differential xDSL 
XTRIO1AU XTR101AU-ND | Precision, Low Drift, 4-20mA Line Driver Amp NEWT.. 20-TSS0P MRRP OE 
2-Wire Transmitter - = Ethernet 
XTR105P XTR105P-ND 4-20mA Current Transmitter with DLKPC192SGNT 296-13858-ND 10Gbps Ethernet Lan Physical 
Sensor Excitation and Linearization.......14-Dip 935 — — Coding Sublayer (PCS) -289-PBGA 161.60 150.83 140.05 
XTR105PA XTR105PA-ND 4-20mA Current Transmitter with TLK1002ARGET 296-19420-1-ND =| Dual Signal Conditioning Transceiver .....24-QFN 11.00 9.90 878 
Sensor Excitation and Linearization....... 14-Dip 8.00 oy re TLK1002ARGET 296-19420-2-ND —_| Dual Signal Conditioning Transceiver .....24-QFN 2103.75/250 
XTR105U XTR105U-ND 4-20mA Current Transmitter with TLK1201AIRCP 296-18299-ND Gigabit Ethernet Transceiver............... 64-HVQFP 9.70 7.76 6.55 
Sensor Excitation and Linearization....14-SOIC__9.35 SS (Continued) 
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ells Digi-Key Price Each Tl: Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
TLK1201ARCP 296-16797-ND Gigabit Ethernet Transceiver. 810 648 5.47 BUFI1705AIPWPR | 296-19399-1-ND | 22V Supply, 10+1 Channel Gamma 
TLK1201IRCP 296-13362-ND Gigabit Ethernet Transceiver. 978 7.83 6.61 Correction Buffer 3.94 3.15 2.45 
TLK1211RCP 296-20780-ND Ethernet Transceiver 21.00 19.60 18.20 BUFI1705AIPWPR | 296-19399-2-ND | 22V Supply, 10+1 Channel Gamma 
TLK1221RHAT 296-21551-1-ND | Ethernet Transceiver NEI 7.20 5.76 4.86 Correction Buffer .28-TSSOP 4462.00/2,000 
TLK1221RHAT 296-21551-2-ND —_| Ethernet Transceiver NE’ 1170.00/250 BUF16820AIDAPR 296-19538-1-ND | 14-Ch. Gamma Voltage Generator ...32-HTSSOP 5.10 4.08 3.45 
TLKIS0tIRCP 996-10484-ND 0.6-1.5Gbps Transceiver... 7399 1260 1148 BUF16820AIDAPR 296-19538-2-ND _|14-Ch. Gamma Voltage Generator ...32-HTSSOP 6376.00/2,000 
TLK1521 PAP 296-15862-ND 0.5-1.3Gbps Serializer BUF20820AIDCPR 296-19400-1-ND AS anton Voltage aeurscor [eee 
Deserializer 15.75 14.70 13.65 enerator. Z B E : 
TLK2201AJRGQE 296-18904-1-ND —_|1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver 8.50 6.80 5.74 BUF20820AIDCPR 296-19400-2-ND | 18-Channel Gamma Voltage 
TLK2201 AJRGOE 296-18904-2-ND _ | 1.0-1.6Gbps Etherent Transceiver 918.08/160 Generators wenn dB HTSSOP 81126,00/2,000 
TLK2201 AJROZE 296-19668-ND __| 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver 850 680 5.74 TREIOLARZR 2367928 72ND) S6MHz PanelBus™ DVI Receiver, 
i with HSYNC Jitter Immunity..........100-HTQFP 6.00 4.80 4.05 
TLK2201ARCP 296-15238-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver. 8.10 648 5.47 TFP101PZP 296-9988-ND 86MHz PanelBus™ DVI Receiver. 100-HTOFP 6.00 480 405 
TLK2201BIRCP 296-18300-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver 930 7.44 628 TFP201APZP 96-9989-ND 112MHz PanelBus™ DVI Receiver. : : : 
TLK2201BRCP 296-16728-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver 7.70 6.16 5.20 with HSYNC Jitter Immunity... "100-HTOFP 7.00 560 4.73 
TLK2201IRGP eeval Uso ORs! 1-0-1.6Gbps Ethemet Transcelver, Sa Wey OG TFP201PZP 296-9990-ND T12MHz PanelBus™ DVI Receiver .100-HTOFP 7.00 5.60. 4.73 
TLK2201JRGQE 296-10486-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver. B16) 653) 5:57 TFP401APZP 296-9991-ND 165MHz PanelBus™ DVI Receiver, 
TLK2201RCP 296-10487-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver 816 653 5.51 with HSYNC Jitter Immunity.......... 100-HTQFP 8.00 6.40 5.40 
TLK2208AGPV 296-15328-5-ND | 1.0-1.3Gbps 8-Port Gigabit Ethernet TFP401PZP 296-9992-ND 165MHz PanelBus™ DVI Receiver ..100-HTOFP 8.00 6.40 5.40 
Transceiver sos 47.25 44.10 40.95 TFP403PZP 296-9993-ND 165MHz PanelBus™ DVI Receiver ..100-HTOFP 9.08 8.18 _7.25 
TLK2208AZPV 296-21252-ND 1.0-1.3Gbps 8-Port Gigabit Ethernet TFP410PAP 296-12666-ND PanelBus™ Digital Transmitte .64-HTOFP 6.00 4.80 4.05 
Transceiver 47.25 44.10 40.95 TFP410MPAPREP 296-21249-1-ND | PanelBus™ Digital Transmit 64-HTOFP 8.50 7.65 6.79 
TLK2208BGPV 296-15724-ND 1.0-1.3Gbps 8-Port Gigabit Ethernet TFP410MPAPREP 296-21249-2-ND _| PanelBus™ Digital Transmit . 64-HTOFP 6299.00/1,000 
Transceiver 289-BGA 47.25 44.10 40.95 LV 
TEKCCORRZRN. Rcieieam| Or ecors Port Gigabit Ethernet Menem eere SNGSLV10210B 296-12856-5-ND | 10MHz-G6MHz, 10:1 LVDS Serialzer...28-SSOP 8.36 669 5.65 
OSIRCEY FES OREREEATD port Classi Ethernet ‘ ‘ : SN65LV1023ADB 296-15176-5-ND | 10MHz-66MHz, 10:1 LVDS Serializer...28-SSOP 874 7.00 5.90 
orpalgay iene SNG5SLV1023AMDBREP | 296-21243-1-ND | 10MHz-66MHz, 10:1 LVDS Serializer...28-SSOP 13.03 11.73 10.41 
Transceiver NEW... 289-BGA 57.75 53.90 50.05 SNG5LV1023AMDBREP | 296-21243-2-ND | 10MHz-G6MHz, 10:1 LVDS Serializer... 28-SSOP 19316.00/2,000 
TLK2218ZPV 296-21606-ND 8-Port Gigabit Ethernet SNG5LV1023ARHBR | 296-19317-1-ND | 10MHz-G6MHz, 10:1 LVDS Serializer......32-QFN 8.74 7.00 5.90 
Transceiver NEW... ; 289-BGA 57.75 53.90 50.05 SN65LV1023ARHBR | 296-19317-2-ND | 10MHz-66MHz, 10:1 LVDS Serializer......32-QFN 16257.00/3,000 
TLK2226GEA 296-19514-ND 6-Port Gigabit Ethernet Transceiver.....196-BGA 29.48 27.51 25.55 SN65LV1023DB 296-12857-5-ND 40MHz-66MHz, 10:1 LVDS Serializer...28-SSOP 9.28 8.36 7.41 
TLK2226ZEA 296-21672-ND 6-Port Gigabit Ethernet SN65LV1212DB 296-15383-5-ND — | 10MHz-66MHz, 10:1 LVDS 
Transceiver NEW! 29.48 27.51 25.55 Deserializer-.. ae 8.84 7.08 5.97 
TLK2501IRCP 296-10488-ND 1.6-2.5Gbps Transceive 18.90 17.64 16.38 SN65LV1224BDB 296-17327-5-ND | 10MHz-66MHz, 10:1 LVDS 
TLK2521IPAP 296-15315-ND 1.0-2.5Gbps Transceive 18.90 17.64 16.38 Deserializer.... ee 874 7.00 5.90 
TLK2701IRCP 296-10489-ND 1.6-2.7Gbps Transceive 18.90 17.64 16.38 SNG5LV1224BMDBREP |296-21244-1-ND | 10MHz-G6MHz, 10:1 LVDS 
TLK2711IRCP 296-12215-ND 1.6-2.7Gbps Transceive 18.90 17.64 16.38 Deserializer... a 13.03 11.73 10.41 
TLK2711JRGQE 296-12216-ND 1.6-2.7Gbps Transceive 18.90 17.64 16.38 SN65LV1224BMDBREP | 296-21244-2-ND | 10MHz-66MHz, 10:1 LVDS 
TLK2711JRZQE 296-19633-ND 1.6-2.7Gbps Transceiver... 15.75 14.70 13.65 Deserializer... oe 19316.00/2,000 
TLK3101IRCP 296-10490-ND 2.5-3.125Gbps Transceive 25.28 23.59 21.91 SN65SLV1224BRHBT =| 296-19318-1-ND | 10MHz-66MHz, 10:1 LVDS 
TLK3104SAGNT 296-12040-5-ND —_| 10Gbps Ethernet Backplane Xcvr. 103.95 97.02 90.09 Deserializer.... = 970 7.76 6.55 
TLK3104SCGNT 296-13704-ND 3.125Gbps Quad Serial Backplane SN65SLV1224BRHBT =| 296-19318-2-ND | 10MHz-66MHz, 10:1 LVDS 
Transceiver 189.00 176.40 163.80 Deserializer.... on 1576.25/250 
TLK3114SAGNT 296-12747-ND 10Gbps XAUI Transceiver . 103.98 97.05 90.12 LvcP 
TLK3114SCGNT 296-15738-ND 10Gbps XAUI Transceiver. 86.63 80.85 75.08 SN65LVCP22D 296-15190-5-ND LVDS Crosspoint Switch 514 412 3.47 
TLK3114SCGPV 296-21552-ND 10Gbps XAUI Transceiver NEW!. 86.63 80.85 75.08 SN65SLVCP22PW 296-15191-5-ND | LVDS Crosspoint Switch .16-TSSOP 5.14 412 3.47 
TLK3114SCZPV 296-21553-ND 10Gbps XAUI Transceiver NEW!. 86.63 80.85 75.08 SN65SLVCP22-23EVM | 296-18522-ND Evaluation Module for SN6SLVCP22-23 278 — — 
TLK3138ZDU 296-21607-ND Dual XAUI Transceiver NEW! 71.78 66.99 62.21 SN65LVCP23D 296-15192-5-ND | LVPECL Crosspoint Switch 988 7.91 667 
TLK40151GPV 296-14198-5-ND _|0.6-1.5Gbps Quad Transceiver. 4410 41.46 38.22 SN65LVCP23PW 296-15193-5-ND _|LVPECL Crosspoint Switch .16-TSSOP 9.88 7.91 6.67 
TLK40151ZPV 296-21254-ND 0.6-1.5Gbps Quad Transceiver. 4410 41.16 38.22 SN65LVCP40RGZ 296-17506-ND DC to 4Gbps Dual 1:2 
TLK4120IGPV 296-16729-ND 0.5-1.3Gbps Quad Transceiver. 36.00 33.60 31.20 Mux/Repeater/Equalizer.... -48-QFN 26.10 24.36 22.62 
TLK41201ZPV 296-21255-ND 0.5-1.3Gbps Quad Transceiver. 36.00 33.60 31.20 SN6SLVCP404RGZR | 296-21669-1-ND _| Gigabit 4x4 Crosspoint Switch NEW!...48-OFN 16.41 14.78 13.11 
TLK4201EARGTT 296-19785-1-ND | 4.25Gbps Cable and PC Board SNGSLVCP404RGZR | 296-21669-2-ND —_| Gigabit 4x4 Crosspoint Switch NEW! ...48-OFN 29920.00/2,500 
Equalizer 990 7.92 6.69 TLK6201EARGTT 296-20709-1-ND 6.25Gbps Cable and PC Board 
a , 
TLK4201EARGTT 296-19785-2-ND  |4.25Gbps Cable and PC Board Equalizer 9.08 8.18 7.25 
Equalizer 1608.75/250 TLK6201EARGTT 296-20709-2-ND | 6.25Gbps Cable and PC Board 
TLK4211EARGTT 296-19286-1-ND | 4.25Gbps Cable and PC Board Equalizer 1737.25/250 
Equalizer 9.08 8.18 7.25 LVDM 
TLK4211 EARGTT 296-19286-2-ND | 4.25Gbps Cable and PC Board SN65LVDMO50D 296-1416-5-ND | Dual Differential Line Driver/Receiver....16-SOIC 4.16 333 2.59 
Equalizer 16-OFN 1737.25/250 SNGSLVDMOSOPW ‘| 296-12020-5-ND HS Differential Line Driver/Receiver...16-TSSOP 4.16 3.33 2.59 
TLK42501GPV 296-17047-ND 1.0 to 2.5Gbps Quad Transceiver.........289-BGA 128.00 96.00 72.00 SNG5LVDM0500D01 |296-15385-5-ND HS Differential Line Driver/Receiver......16-SOIC 4.34 3.48 2.71 
TLK42501ZPV 296-20656-ND 1.0 to 2.5Gbps Quad Transceiver. 48.00 44.80 41.60 SNG5LVDMO50QDRQ1 |296-15386-1-ND HS Differential Line Driver/Receiver......16-SOIC 4.34 3.48 2.71 
TLK10021GWa 296-18660-ND XAUI to XFI Transceiver 83.37 77.82 72.26 SNG5LVDMO50QDRQ1 |296-15386-2-ND _|HS Differential Line Driver/Receiver ..... 16-SOIC 6080.00/2,500 
TLK10021ZWQ 296-18661-ND XAUI to XFI Transceiver 83.37 77.82 72.26 SN65LVDM051D 296-1417-5-ND Dual Differential Line Driver/Receiver....16-SOIC 4.16 3.33 2.59 
TNETE2201BPHD 296-10772-ND 1.25Gbps Ethernet Transceiver 950 7.60 642 SN65LVDM051PW 296-12021-5-ND —_/ HS Differential Line Driver/Receiver...16-TSSOP 4.16 3.33 2.59 
TNETE2201BPJD 296-10773-ND 7.25Gbps Ethernet Transceiver 950 7.60 642 SNG5LVDM0510D01 |296-15387-5-ND HS Differential Line Driver/Receiver......16-SOIC 4.34 3.48 2.71 
TNETE2201BPUW 296-14388-ND 1.25Gbps Ethernet Transceiver 950 7.60 6.42 SN65LVDM051QDRQ1 |296-15388-1-ND HS Differential Line Driver/Receive: 16-SOIC 4.34 348 2.71 
TPS23841PAPR 296-21345-1-ND | Wide Voltage Range, Quad-Port SN65LVDM051QDRQ1_|296-15388-2-ND _|HS Differential Line Driver/Receive 16-SOIC 6080.00/2,500 
Power Equip. Manager NEW!.......64-HTQFP 12.50 11.25 9.98 SNE5LVDM22D 296-1421-5-ND | Dual Mux LVDS Repeate T6-SOIC 473 3.78 2.94 
TPS23841PAPR 296-21345-2-ND Wide Voltage Range, Quad-Port Ethernet SN65LVDM22PW 296-12023-5-ND Dual Mux LVDS Repeate: .16-TSSOP 4.73 3.78 2.94 
Power Equip. Manager NEW! 4-HTQFP 9263.00/1,000 SN65LVDM31D 296-6905-5-ND HS Differential Line Drive 16-SOIC 293 2.34 1.82 
7PS23841PJD 206-21346-ND | Wide Voltage Range, Quad-Port Ethernet SN6SLVDM31-32BEVM )296-9736-ND Elution Modus for SN6SLVDM31 and cere uta 
Power Equip. Manager NEWT... GA-HTGFP GEi2:S0MRUI?SEEO.28 SNOSLVDMI76D 296-1418-5-ND _|HS Differential Line Transceiver. SOIC 3.22 258 2.01 
LcD SNG5LVDM176DGK | 296-6903-5-ND —_/HS Differential Multipoint Transceiver...8-MSOP 3.22 2.58 2.01 
BUFO1900AIDRCT 296-21299-1-ND —_] Programmable Voltage Source SN65LVDM179D 296-1419-5-ND —_| HS Differential Line Driver/Receiver 3.22 258 2.01 
with Memory .. 2.36 1.89 1.47 SN65LVDM179DGK 296-6904-5-ND HS Differential Line Driver/Receiver 3:22" 12:58 2101 
BUFO1900AIDRCT 296-21299-2-ND Programmable Voltage Source SN65LVDM180D 296-1420-5-ND HS Differential Line Driver/Receive: 3:22, 2:68 2.01 
with Memory 349.25/250 SNESLVDM180PW _|296-12022-5-ND HS Differential Line Driver/Receiver...14-TSSOP 3.22 2.58 2.01 
BUFO1900AIPWR 296-21300-1-ND Programmable Voltage Source SN65LVDM320DGG 296-13125-5-ND 8-Bit, HS Differential Registered 
with Memory ... 2.38 1.90 1.43 Transceiver... .64-TSSOP 12.74 11.48 10.18 
BUFO1900AIPWR 996-21300-2-ND Programmable Voltage Source SN75LVDM976DGG 296-1760-5-ND 9-Channel Dual-Mode Transceiver.....56-TSSOP 14.66 13.20 11.71 
with Memory 2470.00/2,000 SN75LVDM976DL 296-6934-5-ND 9-Channel Dual-Mode Transceiver .56-SOP 14.66 13.20 11.71 
BUFO1901AIDRCT 296-21301-1-ND Programmable Voltage Source SN75LVDM977DGG 296-2365-5-ND 9-Channel Dual-Mode Transceiver.....56-TSSOP 14.66 13.20 11.71 
with Memory 2.25 1.80 1.35 SN75LVDM977DL 296-6935-5-ND 9-Channel Dual-Mode Transceiver 56-SSOP 14.66 13.20 11.71 
BUFO1901AIDRCT 996-21301-2-ND Programmable Voltage Source SN65LVDM1676DGG_ | 296-9734-5-ND 16-Channel Transceiver .. .64-TSSOP 10.85 9.77 8.66 
with Memory 315.00/250 SN65LVDM1677DGG__|296-9735-5-ND _|16-Channel Transceiver . .64-TSSOP 11.26 10.14 9.00 
BUFO1901AIPWR 296-21302-1-ND —_| Programmable Voltage Source LVDS 
with Memory 8-TSSOP 2.00 1.60 1.20 SN65CML100D 296-13870-5-ND | 1.5-Gbps LVDS Translator/Repeater .. 5.45 4.36 3.39 
BUFO1901AIPWR 296-21302-2-ND | Programmable Voltage Source SN65CML100DGK 296-13871-5-ND | 1.5-Gbps LVDS Translator/Repeater . 545 436 3.39 
with Memory ..-- 8-TSSOP 2080.00/2,000 SN65CML100EVM 296-20537-ND Eval. Module for SN65CML100DG — 1268 — — 
BUFO7702PWPR 296-15354-1-ND | Multi-Channel LCD Gamma Correction SN65LVDS047D 296-6909-5-ND | LVDS Quad Differential Line Driver C 245 1.97 1.53 
Buffer... w-20-HTSSOP 2.59 2.07 1.61 SN65LVDS047PW 296-6910-5-ND __| LVDS Quad Differential Line Driver....16-TSSOP_ 2.45 1.97153 
BUFO7702PWPR 296-15354-2-ND Multi-Channel LCD Gamma Correction SN65LVDSO48AD 296-6911-5-ND | Quad High Speed Diff. Line Receiver....16-SOIC 245 1.97 153 
Buffer... ...20-HTSSOP 2932.00/2,000 SNG5LVDSO48APW —-|296-6912-5-ND | Quad High Speed Diff. Line Driver....16-TSSOP 2.45 1.97 1.53 
BUFO7703PWP 296-14632-5-ND | Multi-Channel LCD Gamma Correction SN65LVDSO49PW 296-15341-5-ND | Dual LVDS Diff. Driver/Receiver.........16-TSSOP 210 1.68 1.26 
Buffer... ..20-HTSSOP 2.48 1.98 1.54 SN65LVDSO50D 296-1422-5-ND _| HS Differential Line Driver/Receiver......16-SOIC 3.78 3.03 2.36 
BUFO7704AIPWP 296-17357-ND 18V, 6-Channel, Gamma Correction SN65LVDSO50PW 296-12051-5-ND HS Differential Line Driver/Receiver...16-TSSOP 3.78 3.03 2.36 
Buffel 20-HTSSOP_ 2.59 2.07 1.61 (Continued) 
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Lele Digi-Key Price Each Tele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN65LVDS051D 296-1423-5-ND HS Differential Line Driver/Receiver......16-SOIC 3.78 3.03 2.36 SN65LVDS301ZQER 296-21491-2-ND Programmable 27-Bit Display Serial Interface 
SN65LVDS051PW 296-12052-5-ND —_| HS Differential Line Driver/Receiver...16-TSSOP 3.78 3.03 2.36 Transmitter NEWS... : 6615.00/2,500 
SN6SLVDSO51PWRQ1 |296-16948-1-ND | HS Differential Line Driver/Receiver...16-TSSOP 3.87 3.10 2.41 SN65LVDS302Z0E —| 296-19877-ND Programmable 27-Bit Parallel-to-Serial 
SN65LVDSO51PWRQ1 |296-16948-2-ND HS Differential Line Driver/Receiver... 16-TSSOP 4386.00/2,000 Receiver 473 3.78 2.94 
SN6SLVDS1D 296-12138-5-ND | High Speed Differential Line Drivel 117-98 78 SN65LVDS302ZQER =| 296-21492-1-ND —_| Programm, 5 
SN65LVDSIDBVR  |296-6919-1-ND _|High Speed Differential Line Drive 17.98 78 Receiver NEW... : 4.73 3.78 2.94 
SN6S5LVDS1DBVR 296-6919-2-ND | High Speed Differential Line Drive 1521.00/3,000 SNOSLVDS302ZQER | 296-21492-2-ND _| Programmable 27-Bit Parallel-to-Serial 
SN6SLVDS2D 296-12139-5-ND —_| High Speed Differential Line Receiver.....8-SOIC 148 118 89 Receiver NEW/......... - -BGA 6615.00/2,500 
SN65LVDS2DBVR 296-6920-1-ND —|High Speed Differential Line Receiver..SOT-23-5 1.17 98 78 SN6SLVDS303ZQE | 296-20724-ND Progratnimal’e ere Display Serial She Ba 388 
SN65LVDS2DBVR 296-6920-2-ND _| High Speed Differential Line Receiver .. SOT-23-5 1521.00/3,000 SNesLVDS303z0ER  |296-21498-1-ND Programmable 27-Bit Display a : : ; 
SNOSLVDSIGDRFT —296-17441-1-ND _]2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer 570 456 3.85 Interface Transmitter NEW! 428 342 266 
SNGSLVDSI6DRFT | 296-17441-2-ND _|2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Butfer 926.25/250 SNOSLVDS303Z0ER | 296-21493-2-ND | Programmable 27-Bit Display Serial 
SN65LVDS16EVM 296-17857-ND Evaluation Module for SN6SLVDS16. — 272 — — ; 
i ° Interface Transmitter NEW! 5985.00/2,500 
SNGSLVDS17DRFT | 296-17442-1-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer 570 4.56 3.85 snesLvosso4zacr |296-20766-1-NO_| Programmable 27-Bit Parallel 
SNGSLVDS17DRFT _|296-17442-2-ND _|2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer .... 926.25/250 Receiver 428 3.42 266 
SN65LVDS17EVM 296-21005-ND Evaluation Module for SN65LVDS17..... 273 — — SNGSLVDS304ZQER | 296-20766-2-ND _| Programmable 27-Bit Parallel-to-Serial 
SN6SLVDS18DRFT | 296-17443-1-ND —_| 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer 4.84 3.87 3.01 Receiver 5985.00/2,500 
SN65LVDS18DRFT 296-17443-2-ND —_| 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer 715.00/250 SN65LVDS305ZQE 296-20725-ND Programmable 27-Bit Display Serial 
SN65LVDS18EVM 296-21006-ND Evaluation Module for SN65LVDS18.... 273 — — Interface Transmitter 3.83 3.06 2.38 
SN6SLVDS19DRFT _|296-17444-1-ND__|2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Bufter .... 484 3.87 3.01 SN6SLVDS305ZQER | 296-21245-1-ND _| Programmable 27-Bit Display Seria 
SN65LVDS19DRFT 296-17444-2-ND 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer 715.00/250 Interface Transmitter . 3.83 3.06 2.38 
SN65LVDS19EVM 296-21007-ND Evaluation Module for SN65LVDS19 2.78 — — SN6SLVDS305ZQER — | 296-21245-2-ND _| Programmable 27-Bit Display Serial 
SN65LVDS20DRFT 296-17176-1-ND —_|LVDS Repeater/Translator. 7.30 584 4.93 Interface Transmitter 5355.00/2,500 
SN65LVDS20DRFT 296-17176-2-ND LVDS Repeater/Translator. 1186.25/250 SN65LVDS306ZQER 296-20767-1-ND Programmable 27-Bit Parallel-to-Serial 
SN65LVDS22D 296-1426-5-ND _| Dual Mux LVDS Repeate 5.29 4.23 3.29 Receiver 3.83 3.06 2.38 
SN65LVDS22PW 206-12024-5-ND | Dual Mux LVDS Repeatei 5.29 4.23 3.29 SN6SLVDS306ZQER — |) 296-20767-2-ND Programmable 27-Bit Parallel-to-Serial cian 
SNESLVDS31-32BEVM ea Evaluation Module fof SNBSEVDSS1 and en = = SN6SLVDS348D 296-12735-5-ND | Quad High Speed Diff. Receiver. 3.02 242 | 1.88 
SN65LVDS31-32EVM | 296-9741-ND Evaluation Module for SN6S5LVDS31 and i SN65LVDS348PW 296-12648-5-ND Quad High Speed Diff. Receiver.........16-TSSOP 3.02 2.42 1.88 
LVDS32 6278 — — SN65LVDS352PW 296-12649-5-ND | Quad High Speed Diff. Receiver........16-TSSOP 3.40 2.72 2.12 
SHSVOSSTSEN ORGAO leeeeriaiiwtecasow—-, | Suances [aan [Isc it fom ecsoe SS TS 6 
euesiVaeatD 296-6022-5-ND | Quad High Sposd bifforental Driver BS ash GH SNGSLVDS386DGGR __|296-2353-2-ND__| 16-Ch., High Speed Diff. Receiver..... 64-TSSOP 11650.00/2,000 
! ; a SNE5LVDS386EVM | 296-9745-ND Evaluation Module for SN65LVDS386 ae — — 
SN65LVDS31NS 296-2350-5-ND Quad High Speed Differential Driver. 284 227 1.77 SN@SLVDS387DGG 096-2354-5-ND 16-Ch., High Speed Dif. Driver. 932 7.46 6.30 
SN65LVDS31PW 296-12329-5-ND Quad High Speed Differential Driver...16-TSSOP 2.84 2.27 1.77 SN65LVDS387EVM 296-9746-ND Evaluation Module for SN6SLVDS387 — 6278 oa) es 
SN6SLVDS32BDR 296-6923-1-ND —_ Quad High Speed Dif. Li 16-SOIG 4.73 3.78 2.94 SN65LVDS388ADBT | 296-6926-5-ND —_| Octal LVDS Receiver .38-TSSOP 5.49 4.40 3.42 
SN65LVDS32BDR 296-6923-2-ND | Quad High Speed Diff. Li -16-SOIC 6615.00/2,500 SN65LVDS389DBT _| 296-2356-5-ND __[8-Channel, High Speed Diff. Driver ...38-TSSOP 5.49 4.40 3.42 
SN65LVDS32D 296-6924-5-ND | Quad High Speed Diff. Li -16-SOIG 284 227 1.77 SN65LVDS390D 296-6927-5-ND [High Speed Diff. Line Receiver Te-SOIG 284 227 177 
SN6SLVDS32PW 296-12330-5-ND | Quad High Speed Diff. Li 284 227 177 SN65LVDS390PW 296-6928-5-ND | High Speed Diff. Line Receive .16-TSSOP 2.84 2.27 1.77 
SN6SLVDS33D 296-9742-5-ND__| Quad High Speed Diff. 3.02242 1.88 SN65LVDS391D 296-6929-5-ND —_| High Speed Differential Driver 16-SOIC 2.84 2.27 1.77 
SN65LVDS33MDREP 296-19498-1-ND | Quad High Speed Diff. Li 5.44 436 3.68 SN65LVDS391 PW 296-6930-5-ND —_| High Speed Differential Driver. 16-TSSOP 2.84 227 1.77 
SNGSLVDS33MDREP |296-19498-2-ND Quad High Speed Diff. Li 8432.50/2,500 SN65LVDS1050PW | 296-6916-5-ND __|HS Differential Line Receiver... 16-TSSOP 3.78 3.03 2.36 
SN65LVDS33PW 296-9743-5-ND | Quad High Speed Diff. Lit 3.02 2.42 1.88 SNE5LVDS3486BDR | 296-6925-1-ND | Quad LVDS Receiver. 340 2.72 2.12 
SN65LVDS34D 296-9744-5-ND —_| Dual High Speed Diff. Line Driver. 2.43 1.94 1.46 SN65LVDS3486BDR | 296-6925-2-ND | Quad LVDS Receive 4757.50/2,500 
SNGSLVDS84AQDGG | 296-9747-5-ND__[Flatlink™ Transmitter 4.82 3.86 3.00 SN65LVDS3486D 296-1427-5-ND —_| High Speed Differential Line Receiver 284 207 177 
SNG5LVDS84AQDGGR |296-9747-1-ND Flatlink™ Transmitter 482 3.86 3.00 SN65LVDS3487D 296-1428-5-ND Quad High Speed Diff. Line Driver . Bd 2:27) Le 
SNESLVDS84AQDGGR |296-9747-2-ND —_/Flatlink™ Transmitter 5458.00/2,000 SN6SLVDS9637BDR __|296-6931-1-ND__| Dual LVDS Receiver 2.43 1.94 1.46 
SNGSLVDS8GAQDGGR |296-9748-1-ND —_/Flatlink™ Receiver 482 386 3.00 SNGSLVDS9637BDR |296-6931-2-ND —_| Dual LVDS Receiver... 3105.00/2,500 
SN65LVDS86AQDGGR |296-9748-2-ND Flatlink™ Receiver 5458.00/2,000 SN65LVDS9637D 296-1432-5-ND Dual High Speed Differential Receive 243 1.94 1.46 
SN65LVDS93DGG 296-1429-5-ND LVDS SERDES Transmitte 656 5.25 4.43 SN65SLVDS9637DGK _— | 296-12003-5-ND _| Dual HS Differential Receiver. 2.43 1.94 1.46 
SNGSLVDS94DGG 996-1430-5-ND LVDS SERDES Receiver 656525443 SN65LVDS9637DGKR | 296-12003-1-ND | Dual HS Differential Receiver. 243 194 1.46 
SN6SLVDSOSDGG 296-1431-5-ND _ |LVDS SERDES Transmitte 656 525 443 SN65LVDS9637DGKR_|296-12003-2-ND _| Dual HS Differential Receiver. 3105.00/2,500 
-16950-1- i SN65LVDS9637DGN | 296-6932-5-ND _| Dual HS Differential Receiver 236 189 1.47 
SNGSLVDS95DGGRQ1 |296-16950-1-ND | LVDS SERDES Transmitte 656 5.25 4.43 : esses ian 
aM i SN65LVDS9638D 296-1433-5-ND Dual High Speed Differential Driver 2.43 1.94 1.46 
SNGSLVDS95DGGRQ1 |296-16950-2-ND LVDS SERDES Transmitte 8200.00/2,000 i merennan ry 
- 64 : SN65LVDS9638DGKR_ | 296-12004-1-ND Dual High Speed Differential Driver. 2.43 1.94 1.46 
SN6SLVDS96DGG 296-1434-5-ND _| LVDS SERDES Receiver 656 5.25 4.43 : sl aeataeel 
= SN65LVDS9638DGKR | 296-12004-2-ND | Dual High Speed Differential Driver 3105.00/2,500 
SN65LVDS100D 296-13624-5-ND 2Gbps Differential Translator/Repeater...8-SOIC 5.45 4.36 3.39 SN65LVDS9638DGN | 296-6933-5-ND Dual High Speed Differential Driver. 236 1.89 1.47 
SNB6SLVDS100DGK — | 296-13625-5-ND | 2Gbps Diff. Translator/Repeate! -B-MSOP 5.45 4.36 3.39 SN75LVDS31D 296-12325-5-ND | Quad High Speed Differential Driver... 16-SOIG 2.84. 2.271.77 
SNB6SLVDSIO0EVM — | 296-20539-ND_—_| Eval. Module for SN6SLVDS100 — 120 a tees ae SN75LVDS31PW 296-12005-5-ND | Quad High Speed Differential Driver..16-TSSOP 284 227 1.77 
SN65LVDS101D 296-13626-5-ND 2Gbps Differential Translator/Repeater...8-SOIC 545 4.36 3.39 a Sa i i i i - 
i SN75LVDS31PWR 296-12005-1-ND Quad High Speed Differential Driver..16-TSSOP 2.84 2.27 1.77 
SN6SLVDS101DGK __|296-13627-5-ND_| 2Gbps Diff. Translator/Repeater. -8-MSOP 5.45 4.36 3.39 SN75LVDS31PWR | 296-12005-2-ND | Quad High Speed Differential Driver... 16-TSSOP 3214.00/2,000 
SNESLVDSIO1EVM — | 296-20540-ND Eval. Module for SN65LVDS101 — SN75LVDS32D 296-12326-5-ND _| Quad High Speed Differential Driver......16-SOIC 2.84 2.27 1.77 
SN6SLVDS104D 296-2344-5-ND | 1:4 LVDS Clock Buffer .. 16-SOIG 4.25 3.41 2.65 SN75LVDS32PW 296-13328-5-ND | Quad High Speed Differential Driver... 16-TSSOP 2.84 2.27 1.77 
SN6SLVDS104PW 296-6915-5-ND 1:4 LVDS Clock Buffe 6-TSSOP 4.25 3.41 2.65 SN75LVDS82DGGR | 296-6666-1-ND _| Flatlink™ Receiver 56-TSSOP 4.25 3.41 2.65 
SN6SLVDS105D 296-2345-5-ND | 1:4 LVDS Clock Buffe 16-SOIC 4.25 3.41 2.65 SN75LVDS82DGGR | 296-6666-2-ND —_/Flatlink™ Receive .56-TSSOP 4820.00/2,000 
SN65LVDS105PW 296-6917-5-ND 1:4 LVDS Clock Buffel 6-TSSOP_ 4.25 3.41 2.65 SN75LVDS83DGG 296-6667-5-ND Flatlink™ Transmitter .56-TSSOP 3.96 3.17 2.47 
SNESLVDS108DBT | 296-2346-5-ND —_|8-Port LVDS Repeate B-TSSOP 6.72 5.38 4.54 SN75LVDS84ADGGR _|296-6668-1-ND _| Flatlink™ Transmitter .48-TSSOP 4.16 3.33 2.59 
SNESLVDS109DBT | 296-2347-5-ND —_ Dual 1:4 LVDS Repeater. 8-TSSOP 6.72 5.38 4.54 SN75LVDS84ADGGR | 296-6668-2-ND —_| Flatlink™ Transmitter -48-TSSOP 4718.00/2,000 
SNESLVDS116DGG | 296-2348-5-ND | 1:16 LVDS Repeater... 4-TSSOP 8.40 7.56 6.71 SN75LVDS86ADGG | 296-1998-5-ND —_/ Flatlink™ Receiver .48-TSSOP 4.16 3.33 2.59 
SNESLVDS116DGGR | 296-2348-1-ND —_/ 1:16 LVDS Repeate! 4-TSSOP 8.40 7.56 6.71 SN75LVDS86ADGGR | 296-6671-1-ND —_/ Flatlink™ Receive .48-TSSOP 4.16 3.33 2.59 
SN65SLVDS116DGGR _|296-2348-2-ND__| 1:16 LVDS Repeater... 4-TSSOP 12448.00/2,000 SN75LVDS86ADGGR | 296-6671-2-ND _| Flatlink™ Receive .48-TSSOP 4718.00/2,000 
SN65LVDS117DGG _[296-2349-5-ND _| Dual 8-Port LVDS Repeate 4-TSSOP 840 7.56 671 SN7SLVDS86DGG__—_—| 296-6672-5-ND__| Flatlink™ Receiver -48-TSSOP 3.87 3.10 2.41 
SNGSLVDS117DGGR | 296-2349-1-ND —_/ Dual 8-Port LVDS Repeate 4-TSSOP 8.40 7.56 6.71 SN7SLVDS88BPFD —-| 296-6673-5-ND —_/ FT LCD-Panel Timing Controller 
SN65LVDS117DGGR | 296-2349-2-ND Dual 8-Port LVDS Repeate }4-TSSOP 12448.00/2,000 with LVDS Interface. 100-HTOFP 7.14 5.72 4.82 
SusLinsieb /ReABOEAD | S62 LDS Cosi er ee ore a inner — te ee 
Switch.. 9.02 7.22 6.09 -12322-5- age Diff. Revr. ; : / 
SNOSLVDS122EVM  |296-20541-ND | Evaluation Module for SNGSLVDS122..........— 62.78 SN7SIVDS1700 oes 2e2sesh DEES Low Voltage Dif. Driver/Receive bee 
SN65LVDS122PW 296-13651-5-ND 1.5Gbps, 2x2 LVDS Crosspoint SN75LVDS180D 296-12324-5-ND Low Voltage Diff. Driver/Receive' 2.27 1.82 1.42 
sussuvosiosaper ogecasoa-senn [1g TSSOP 902 7.22 609 | SNrervossaspagn |29699/51.ND _|T6-Gh; High Speed If. Receler.<-O4TSSOP 814 652 50 
Paes P SN75LVDS386DGGR | 296-9975-2-ND | 16-Ch., High Speed Diff. Receiver......64-TSSOP 10176.00/2,000 
SSUES SET coun ere sa TSSE ve 11.03 9.78 SN75LVDS387DGG _|296-2367-5-ND __|16-Ch.. High Speed Diff. Driver.......64-TSSOP 8.14 6.52 5.50 
eee PN NAO tenet : SN75LVDS389DBT | 296-2369-5-ND | 8-Channel, High Speed Diff. Driver...38-TSSOP 549 440 3.42 
SNESLVDS125DBT == /296-15728-5-ND) | 1.5Ghps 4x4 LVDS Crosspoint SN75LVDS9637D 296-12327-5-ND | Dual High Speed Differential Receiver 243 194 1.46 
Switel 13.78 12.41 11.00 SN75LVDS9638D 296-12328-5-ND _ | Dual High Speed Differential Driver. 243 194 1.46 
MUXIT-EVM 296-9620-ND LVDT 
12684 — — : afi : 
SNGSLVDS150PW  |296-9737-5-ND | Muxit™ PLL Freq. Multi 5.88. 471 3.97 SN6SLVOT2D 296-12140-5-ND | High Speed Diff. Line Receive 148 1.18 89 
Al i SN65LVDT2DBVR 296-6896-1-ND High Speed Diff. Line Receive: sali 08 are 
SN65LVDS151DA 296-9738-5-ND Muxit™ Serializer Transmitter. 482 3.86 3.00 rf BEG Hi 
: eH SN65LVDT2DBVR 296-6896-2-ND | High Speed Diff. Line Receive 1521.00/3,000 
SN65LVDS152DA 296-9739-5-ND Muxit™ Receiver/Deserializer. 482 386 3.00 : 7 A i ; A % 
f F : i SN65LVDT14PW 296-12736-5-ND High Speed Diff. Driver/Receiver........20-TSSOP 4.93 3.95 3.07 
SN65LVDS179D 296-1424-5-ND Single HS Differential Driver/Receive: 2.54 2.04 1.59 s ia A i i ' _ 
: aig ‘ SN65LVDT14QPWREP |296-19499-1-ND [High Speed Diff. Driver/Receiver........20-TSSOP 6.26 5.01 4.23 
SN65LVDS179DGK 296-6918-5-ND Single HS Diff. Driver/Receiver .... 2.54 2.04 1.59 7 7 7 7 
: Gees : SNE5LVDTI4QPWREP |296-19499-2-ND | High Speed Diff. Driver/Receiver....... 20-TSSOP 7826.00/2,000 
SN65LVDS180D 296-1425-5-ND HS Differential Line Driver/Receiver. 2.54 2.04 1.59 SN65LVDT32BDR 296-6897-1-ND Quad LVDS Receiver. 16-SOIC 4.73 378 2.94 
SN65LVDS180PW 296-12053-5-ND —_|HS Differential Line Driver/Receiver. 254 2.04 1.59 SN65LVDT32BDR 296-6897-2-ND Quad LVDS Receiver. 16-SOIC —-6615.00/2,500 
SN6SLVDS180PWRQ1 |296-16949-1-ND | HS Differential Line Driver/Receiver...16-TSSOP 2.66 2.13 1.66 SN65LVDT33D 296-9749-5-ND Quad, High Speed Diff. Receiver 16-SOIC 3.02 242 1.88 
SN65LVDS180PWRQ1 |296-16949-2-ND —_| HS Differential Line Driver/Receiver... 16-TSSOP 3010.00/2,000 SN65LVDT33PW 296-9750-5-ND Quad, High Speed Diff. Receiver........16-TSSOP 3.02 242 1.88 
SNGSLVDS250DBT _| 296-16931-ND LVDS 4x4 Crosspoint Switch.......... 38-TSSOP 12.91 11.63 10.31 SNGSLVDT34D 296-9751-5-ND | Dual, High Speed Diff. Receiver. BSOIG 243 1.94146 
SNGSLVDS250EVM — | 296-16985-ND Evaluation Module for SN65LVDS250 — 62.78 58.59 54.41 SN65LVDT41PW 296-12738-5-ND | High Speed Diff. Driver/Receiver........20-TSSOP 4.93 3.95 3.07 
SN65SLVDS301ZQE ‘| 296-19737-ND Programmable 27-Bit Display Serial Interface SN65LVDT41QPWREP |296-21246-1-ND | High Speed Diff. Driver/Receiver........20-TSSOP 6.26 5.01 4.23 
Transmitter 80-BGA 4.73 3.78 2.94 SN65LVDT41QPWREP |296-21246-2-ND | High Speed Diff. Driver/Receiver........20-TSSOP 7826.00/2,000 
SN65LVDS301ZQER 296-21491-1-ND Programmable 27-Bit Display Serial Interface SN65LVDT100D 296-15389-5-ND 2Gbps Diff. Translator/Repeater.. -8-SOIC 545 4.36 3.39 
Transmitter NEW! .... 80-BGA 4.73 3.78 2.94 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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DATA TRANSMISSION (Continued) 


ip Texas INSTRUMENTS 


Lele Digi-Key Price Each Welk Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. ql 25 100 
SNGSLVDTIOODGK | 296-15390-5-ND | 2Gbps Diff. Translator/Repeate 545 436 3.39 AM26LS33ACN 296-6792-5-ND | Quad Differential Line Receivel 80 6.60 «45 
SN65LVDT101D 296-15391-5-ND | 2Gbps Diff. Translator/Repeate 5.45 4.36 3.39 AM26LV31CD 296-6793-5-ND Quad Differential Line Drive 16-SOIG 89.90 §=6.75 S60 
SNGSLVDTI01DGK | 296-15392-5-ND —_| 2Gbps Diff. Translator/Repeate 545 436 3.39 AM26LV31IDR 296-18088-1-ND | Quad Differential Line Drivel 16-SOIC 1.20 1.00 80 
SN65LVDT122D 296-13652-5-ND | 1.5Gbps, 2x2 LVDS Grosspoint AM26LV31IDR 296-18088-2-ND | Quad Differential Line Drive 16-SOIC 1300.00/2,500 
Switch... 9.02 7.22 6.09 AM26LV31INSR 296-18089-1-ND _| Quad Differential Line Driver 16-SOIC 1.32 110 88 
SNGSLVDTI22PW 296-13653-5-ND | 1.5Gbps, 2x2 LVDS Crosspoint AM26LV31INSR 296-18089-2-ND | Quad Differential Line Drive 16-SOIC 1170.00/2,000 
Switch... 16-TSSOP 9.02 7.22 6.09 AM26LV32CD 296-6794-5-ND | Quad Differential Line Receive 16-SOI0 90 75 60 
SNGSLVDT125ADBT | 296-16979-ND 1.5Gbps, 4x4 LVDS Crosspoint AM26LV32CDR 296-6794-1-ND | Quad Differential Line Receivel 16-SOIC 90 75 60 
8-TSSOP 12.25 11.03 9.78 AM26LV32CNSR 296-6796-1-ND | Quad Differential Line Receiver 16-SOP 90 75 60 
SNGSLVDT250DBT __| 296-16932-ND 8-TSSOP 12.91 11.63 10.31 AM26LV32CNSR 296-6796-2-ND _| Quad Differential Line Receivel .16-SOP 798.00/2,000 
SN@5LVDT348D 296-12737-5-ND | Quad, HS Differential Receiver. 16-S0IC 302 242 188 AM26LV32IDR 296-18090-1-ND | Quad Differential Line Receivel 720 1.00 80 
SN65LVDT348PW 296-12650-5-ND —_| Quad, HS Differential Receiver. 6-TSSOP 3.02 242 1.88 AM26LV32IDR 296-18090-2-ND | Quad Differential Line Receivel 1300.00/2,500 
SNGSLVDT352PW 296-12651-5-ND | Quad, HS Differential Receiver. 6-TSSOP 340 272 212 AM26LV32INSR 296-18091-1-ND | Quad Differential Line Receivel 120 1.00 80 
SN65SLVDT386DGG_—| 296-2360-5-ND —_—| 16-Ch., High Speed Diff. Receiver......64-TSSOP 9.32 7.46 6.30 AM26LV32INSR 296-18091-2-ND | Quad Differential Line Receivel 1064.00/2,000 
SN65LVDT386DGGR __| 296-2360-1-ND 16-Ch., High Speed Diff. Receiver. 9.32 7.46 6.30 AM26S10CD 296-6797-5-ND Quad Bus Transceiver 1.20 1.00 .80 
SN65LVDT386DGGR ‘| 296-2360-2-ND 16-Ch., High Speed Diff. Receiver. 11650.00/2,000 AM26S10CN 296-6798-5-ND Quad Bus Transceiver Tee ln ds 
Se eae Been AurSreed ia Aelareen a ae ae M26LV32CDR 296-6794-2-ND | Quad Differential Line Receiver 975.00/2,500 
-6900-5- . . . : : MC3486D 296-7037-5-ND | Tri-State Quad Diff. Line Ri 75 63 50 
SNBSLVDT390PW | 296-6901-5-ND | High Speed Diff. Line Receiver. 284 297 177 MCaAseDR Reco NAMM Tri-State Cued Ditt Line Recelva eS 
eee ee pus ane Receiver. ae au MC3486DR 296-14624-2-ND _| Tri-State Quad Diff. Line Receive 812.50/2,500 
| ee ual ecelver.. . . = -5-| -! i j i 
SN6SLVDT9637BDR 296-6902-1-ND 425. 341. 2.65 MC3486N eerie e ie Tri State Quad Diff. Line Receivel ah) 63 50 
MC3487DR 296-14625-1-ND Quad Differential Line Driver ais} 63 50 
SN6SLVDT9637BDR | 296-6902-2-ND 5952.50/2,500 MC3487DR 296-14625-2-ND | Quad Differential Line Drive 812.50/2,500 
SN7SLVDTS86DGG_= = 296-2870-5-ND - al) Oa tab) Mc3487N 296-1408-5-ND —_| Quad Differential Line Drive BH 8 BO 
SN75LVDT386DGGR | 296-2370-1-ND _| 16-Ch., High Speed Diff. Receiver 814 6.52 5.50 SN65176BDR 296-14636-4-ND _ | Differenticl Bus Transceiver 886650 
SN75LVDT3B6DGGR | 296-2370-2-ND _| 16-Ch., High Speed Diff. Receiver... 10176.00/2,000 a Se - ; ; : 
suuiotazpae |as-eorean. [tel Seer SS ES RES ee 
- - - SN65C1168PWR 296-14348-1-ND Dual Differential Driver/Receiver SELON alata 
LVP SN65C1168PWR 296-14348-2-ND | Dual Differential Driver/Receiver 1950.00/2,000 
SNGSLVPT6DRFT 206-17445-1-ND  [2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer .... 570 456 3.85 SN65HVD05D 296-12988-5-ND _| High Output RS-485 Transceiver 3.42 274 2.13 
SN65LVP16DRFT 296-17445-2-ND 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer 926.25/250 SN65HVDO5P 296-15215-5-ND High Output RS-485 Transceiver 342 2.74 2.13 
SEE TN ei saiy OT ase ame | Summmne (ae tamDSND |i ou Ns Tasco an 38 2 
-17446-1- 5V/3. d i : : . SN65HVDO6P 296-15095-5-ND | High Output RS-485 Transceiver 3.31 2.65 2.06 
SNGSLVP17DRFT 296-17446-2-ND _|2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Butfer 926,25/250 SN6SHVD07D 296-12990-5-ND | High Output RS-485 Transceiver 322 258 201 
Sane Sue BETTE int cage — ore ae aT SN65HVD07P 296-19415-5-ND _| High Output RS-485 Transceiver... 3.22 2.58 2.01 
~ -1- i i scillator Gain Stage/Buffer i i . % Way 
SNGBSLVP18DRFT ‘| 296-17447-2-ND _|2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Butfer 715.00/250 SNeeINnEP PETE RIEM Wide Sonne heres Becage Tenecane foe Sy gee 
SNGSLVP18EVM 296-19430-ND Evaluation Module for SN6SLVP18.. — (6278) = SNESHYD10D 296-12645-5-ND _ |3.3V RS-485 Transceiver 396 317 247 
SNGSLVP19DRFT 296-17448-1-ND __|2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Butfer 484 3.87 3.01 SNeSiIVD7000 BOTT DANTWM 3.3 RS-485 Transceiver Biel AGE) Sen) 
SNGSLVP19DRFT 296-17448-2-ND _|2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer 715.00/250 SNGSHVD11D 296-12646-5-ND _|3.3V RS-485 Transcei 385 308 240 
SN65LVP19EVM 296-21009-ND —_| Evaluation Module for SN6SLVP19 62.78 SHRVDTIE Bae GINS 33 Ses Topcon a 
SNGSLVP20DRFT 296-17177-1-ND | LVPECL Repeater/Translator. 970 7.76 6.55 ShestVDIIOD Banat CRIGMML 3 3 RS-485 Transcohver wep eS. AGE 
SNG5SLVP20DRFT 296-17177-2-ND | LVPECL Repeater/Translator. 1576.25/250 SNEED 2D RMR TENE 9.3) Re-488 Trenceo Sen Hey Bee 
SN65LVP20EVM 296-18531-ND Evaluation Module for SN6SLVP21 6278 — — ; FanScenet ; ; 3 
= SNGSHVD12IDREP —|296-18121-1-ND | 3.3V RS-485 Transceiver 4.01 3.21 2.50 
MLVD Family SNG5SHVD12IDREP __|296-18121-2-ND _|3.3V RS-485 Transceiver 5607.50/2,500 
Se OR NAaE Seas Eval. Module for SN6SMLVD20x .. — po cree) SN65HVD12P 296-13862-5-ND | 3.3V RS-485 Transceiver 3.74 2.99 2.33 
-21313-1- 5 / : SN65HVD20D 296-14184-5-ND | Extended Common-Mode RS-485 
seu ae ear ree an Bar 2a 
SNGSMLVD3DRBT _|296-21314-2-ND__| Single M-LVDS Receiver... “632.00/250 etpetipen lca Extended Common-Mo Mode RS-485 aT Oa BR 
SNGSMLVDO47AD 296-20682-5-ND | MLVDS Quad Diff. Line Drive 326 261 2.03 TT QTORETE 
SNE5MLVDO47APW | 296-20683-5-ND | MLVDS Quad Diff. Line Drive 3.26 261 203 SNBSHVD2IMDREP io aoa Pee ome Mae Mode RS-485 Beh aD age 
SNG5MLVD047D 296-16855-5-ND | MLVDS Quad Diff. Line Drive 3.26 261 2.03 Pancreat a ; : : 
SNGSMLVDO47PW | 296-16856-ND | MLVDS Quad Diff. Line Drive 3.26 261 203 SN65HVD21MDREP Tey Eee common VERDE 
SNGSMLVDO80DGG | 296-15783-5-ND | 8-Ch. Half-Duplex Multipoint LVDS silesnivnd4e PAM ENCES Extended Conriaan klods RS-48s bank 
Line Transceiver 9.50 7.60 642 
SNESMILVDOB2DGG  |296-15833-5-ND _|8-Ch. Half-Duplex Multipoint LVDS SNESHVODED See meee aaisReaas SHEE 29 1eR 2 
SN65MLVD128DGG —_| 296-16849-ND ‘BLVITL ts MLVOS Repeater 760 68 £43 eieainacsevis See Sane NT euanaceN ats | on Paes ae 
SN65MLVD129DGG | 296-16850-ND Dual 1:4 LVTTL to MLVDS Repeater..48-TSSOP 7.60 6.08 5.13 SNESVOIIE peeencdnn Bae sates onus iM TeiRScA8 amily... 62. : : 
SN65MLVD200AD 296-16667-5-ND _|MLVDS Line Driver/Receiver.... 8-SOIG 3.31 265 2.06 i ml5097-33 sal ora ode 5 ae Ber St 
SNGSMLVD200D 296-12207-5-ND [High Speed Diff. Line Driver/Receive 331 265 206 : : a: 
SN65MLVD201D 296-14187-5-ND —_| Multipoint LVDS Line Driver/Receivel 3.96 3.17 247 SN6SHVD23D 296-15230-5-ND | Extended Common-Mode RS-485 
SNG5MLVD202AD 296-16668-5-ND | MLVDS Line Driver/Receiver. 3.31 265 2.06 Transceiver... 4.05 3.24 2.52 
SN65MLVD202D 296-12208-5-ND | High Speed Diff. Line Driver/ 3.31 265 2.06 SN6SHVD23P 296-15231-5-ND | Extended Common-Mode RS-485 
SN65MLVD203D 296-14188-5-ND | Multipoint LVDS Line Driver/Receive 3.96 317 247 Transceive 4.05 3.24 2.52 
SN65MLVD204AD _|296-16669-5-ND _ |MLVDS Line Driver/Receiver.... 3.31 2.65 2.06 SN6SHVD24D 296-15232-5-ND | Extended Co 
SN65MLVD204D 296-12209-5-ND | High Speed Diff. Line Driver/Receive 331 265 2.06 Transceiver... 4.05 3.24 2.52 
SNG5MLVD205AD 296-16670-5-ND | MLVDS Line Driver/Receiver. 331 265 2.06 SN6SHVD24P 796-15283-5-ND [Extended Common-Mode RS-485 
SN65MLVD205D 296-12210-5-ND | High Speed Diff. Line Driver/ 331 265 2.06 Transceive 4.05 3.24 2.52 
SNG5MLVD206D 296-14189-5-ND | Multipoint LVDS Line Driver/Receive! 396 317 2.47 SN65HVD30DR 296-19625-1-ND  /3.3V Full-Dup 
SNG5MLVD207D 296-14190-5-ND | Multipoint LVDS Line Driver/Receiver...14-SOIC_ 3.96 3.17 2.47 Jeane Laer ical. ere : 3.85 3.08 2.40 
5 ~ 5 -2-| -3V Full-Duplex RS-485 Driver an 
AM26C31CD BE as RSs. 5 “esoie 120-100 80 — PISO peeeier. ——— aS ESDZ DO) 
AM26C31CDBR 296-6782-1-ND —_| Quad Differential Line Driver. 16-SSOP 90 75 60 nie Oar Racehier UREN hoe ETNEP ET ats Amt are 
AM26C31CDBR 296-6782-2-ND | Quad Differential Line Driver. 16-SSOP 798.00/2,000 i : : 
AM26C31CN 296-6783-5-ND | Quad Differential Line Driver. 16-Dip 1.20 1.00 .80 SN65HVD31DR 296-19626-2-ND ea tut Done RS-485 Driver and eaaF 02.600 
AM26C31ID 296-6784-5-ND __| Quad Differential Line Driver. .16-SOIC 1.35 113 90 ; 90/2; 
AN26C31IN 296-6785-5-ND | Quad Differential Line Driver. 16-Dip 1351.13.90 SNGSHVD32DR Meda) © c+ CN cuPlex RS-285 Driver and Faeeesaa ta 
AM26C310D 296-13867-5-ND —_| Quad Differential Line Driv 16-SOIC 2.95 236 1.84 ! : ! i 
AM26C32CD 296-6786-5-ND —_| Quad Differential Line Receiver 16-SOIC 1.20 1.00 .80 SN65HVD32DR 296-19627-2-ND | 3.3V Full-Duplex RS-485 Driver and 
AM26C32CN 296-6787-5-ND Quad Differential Line Receiver 16-Dip 1.20 1.00 .80 Receiver. ; 5387.50/2,500 
AM26C32ID 296-6788-5-ND _| Quad Differential Line Receiver 16-SOIC 1.35 113 90 SeeaMeRS Pee aa ae ae ee ee aera ad 
AM26C32IDR 296-14471-1-ND | Quad Differential Line Receiver 16-SOIC 1.35 (113 90 5 ee pa ue JUD EX eoreee LTanece ver x: Gs 
AM26C32IDR 996-14471-2-ND _ | Quad Differential Line Receiver 46-S0lC 1462°50/2,500 SNG5HVD34DR 296-18705-1-ND_|3.3V Full-Duplex RS-485 Transceiver. 416 3.33 2.59 
AM26C32IN 296-6789-5-ND Quad Differential Line Receiver 16-Dip 135 113 90 SN65HVD34DR 296-18705-2-ND 3.3V Full-Duplex RS-485 Transceiver ee 5827.50/2,500 
AM26C320D 296-13868-5-ND —_| Quad Differential Line Receiver 16-SOIC 2.95 236 1.84 SN65HVD35DR 296-18706-1-ND | 3.3V Full-Duplex RS-485 Transceiver...14-SOIC 4.16 3.33 2.59 
AM26LS31CD 296-1010-5-ND __| Quad Differential Line Driver. ie Ga 0 SNG5HVD35DR 296-18706-2-ND | 3.3V Full-Duplex RS-485 Transceiver ... 14-SOIC 5827.50/2,500 
AM26LS31CDR 296-1010-1-ND | Quad Differential Line Driver. 1 fe ED SN6SHVD50DR 296-19629-1-ND | 5V Full-Duplex RS-485 Driver and 
AM26LS31CDR 296-1010-2-ND | Quad Differential Line Driver. 812.50/2,500 Receiver. 3.65 2.92 2.27 
AM26LS31CN 296-1374-5-ND | Quad Differential Line Driver. 75 63 50 SN6SHVD50DR 296-19629-2-ND | 5V Full-Duplex RS-485 Driver and 
AM26LS32ACD 296-1011-5-ND Quad Differential Line Receiver Ate 63 50 Receiver. §102.50/2,500 
AM26LS32ACDR 296-1011-1-ND _| Quad Differential Line Receiver 75 63 50 SN6SHVD51DR 296-19630-1-ND / 5V Full-Duplex RS-485 Driver and 
AM26LS32ACDR 296-1011-2-ND | Quad Differential Line Receiver 812.50/2,500 Receiver. 3.65 2.92 2.27 
AM26LS32ACN 296-1376-5-ND Quad Differential Line Receiver Fro) 663) 250) SN65HVD51DR 296-19630-2-ND | 5V Full-Duplex RS-485 Driver and 
AM26LS32ACNSR 296-6790-1-ND Quad Differential Line Receiver PIS COMmEEOU Receiver. 5102.50/2,500 
AM26LS32ACNSR 296-6790-2-ND —_| Quad Differential Line Receiver 666.00/2,000 SNESHVD520R 296-19631-1-ND | 5V Full-Duplex RS-485 Driver and 
AM26LS32AIDR 296-13065-1-ND _| Quad Differential Line Receiver 80.60 45 Receiver. 3.65 2.92 2.27 
AM26LS32A10R 296-13065-2-ND | Quad Differential Line Receiver 650.00/2,500 SN65HVD52DR 296-19631-2-ND /5V Full-Duplex RS-485 Driver and 
AM26LS32AIN 296-13066-5-ND Quad Differential Line Receiver -80 60 45 Receiver... §102.50/2,500 
AM26LS33ACD 296-6791-5-ND —_| Quad Differential Line Receiver 80 60 45 SN65HVD53DR 296-18707-1-ND | High Output Full- Duplex RS-485 
AM26LS33ACDR 296-14473-1-ND Quad Differential Line Receiver 80 60 45 Transceiver... 3.94 3.15 2.45 
AM26LS33ACDR 296-14473-2-ND _| Quad Differential Line Receiver 650.00/2,500 
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alls Digi-Key Price Each LBle Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. a 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN65HVD53DR 296-18707-2-ND High Output Full-Duplex RS-485 SN65LBC176QDRQ1 296-16947-1-ND Quad LP Differential Bus Transceiver... 2.00 1.60 1.20 
Transceiver... 5512.50/2,500 SN65LBC176QDRQ1 296-16947-2-ND Quad LP Differential Bus Transceiver. 2560.00/2,500 
SN65HVD54DR 296-18708-1-ND High Output Full-Duplex RS-485 SN65LBC179AD 296-9725-5-ND LP Differential Line Driver/Revr. 2.30 1.84 1.38 
Transceiver 3.94 3.15 2.45 SN65LBC179AP 296-9726-5-ND LP Differential Line Driver/Revr. 2.30 1.84 1.38 
SN65HVD54DR 296-18708-2-ND High Output Full-Duplex RS-485 SN65LBC179D 296-9727-5-ND LP Differential Line Driver/Revr. a8) 1420 07. 
Transceiver. 5512.50/2,500 SN65LBC179P 296-9728-5-ND LP Differential Line Driver/Revr. 1.78 1.42 1.07 
SN65HVD55DR 296-18709-1-ND | High Output Full-Duplex RS-485 SN65LBC180AD 296-9729-5-ND LP Differential Line Driver/Revr. 2.54 2.04 1.59 
Transceiver 3.94 3.15 2.45 SN65LBC180AN 296-9730-5-ND LP Differential Line Driver/Revr. 2.54 2.04 1.59 
SN65HVD55DR 296-18709-2-ND | High Output Full-Duplex RS-485 SN65LBC180D 296-9731-5-ND LP Differential Line Driver/Revr. 2.20 1.76 1.32 
Transceiver 5512.50/2,500 SN65LBC180N 296-9732-5-ND LP Differential Line Driver/Revr. 2.20 1.76 1.32 
SN65HVD61D 296-21593-5-ND _| ControlNet™ Transceiver NE! 9.50 7.60 642 SN65LBC180RGVT 296-17365-1-ND LP Differential Line Driver/Revr. 2.30 1.84 1.38 
SN65HVD179DR 296-19624-1-ND | 5V Full-Duplex RS-485/RS-422 Driver and SN65LBC180RGVT 296-17365-2-ND _|LP Differential Line Driver/Recvr Pairs....16-QFN 322.00/250 
Balanced Receiver 8-SOIC 3.96 3.17 2.47 SN65LBC180RSAT 296-19550-1-ND LP Differential Line Driver/ 
SN65HVD179DR 296-19624-2-ND | 5V Full-Duplex RS-485/RS-422 Driver and Receiver Pair .... see 2.43 1.94 1.46 
Balanced Receiver .. ...8-SOIC 5545.00/2,500 SN65LBC180RSAT 296-19550-2-ND LP Differential Line Driver/ 
SN65HVD230DR 296-11654-1-ND —_|3.3V CAN Transcvr with Standby Mode..8-SOIC 3.04. 2.43 1.89 Receiver Pair .... soe 339.50/250 
SN65HVD230DR 296-11654-2-ND | 3.3V CAN Transcvr with Standby Mode .. 8-SOIC 4252.50/2,500 SN65LBC182D 296-12167-5-ND Differential Bus Transceiver 2.20 1.76 1.32 
SN65HVD230MDREP = |296-20723-1-ND /3.3V CAN Transcvr with Standby Mode..8-SOIC 5.14 412 3.47 SN65LBC182P 296-12734-5-ND Differential Bus Transceiver 2.20 1.76 1.32 
SNGSHVD230MDREP |296-20723-2-ND | 3.3V CAN Transcvr with Standby Mode .. 8-SOIC 7967.50/2,500 SN65LBC184D 296-9733-5-ND _| Differential Xcvr. with TVS Protection 293 2.34 1.82 
SN6SHVD2300D 296-13123-5-ND | 3.3V CAN Transcvr with Standby Mode..8-SOIC 349 279 2.17 SN65LBC184P 296-2343-5-ND _| Differential Xcvr. with TVS Protection 2.93 2.34 1.82 
SN65HVD231D 296-12206-5-ND —_|3.3V CAN Transcvr with Sleep Mode 3.04 243 1.89 SN65176BD 296-9693-5-ND Differential Bus Transceiver... 88 66 50 
SN65HVD231QD 296-12704-5-ND —_/3.3V CAN Transcvr with Sleep Mode 349 279 217 SN65176BP 296-1415-5-ND Differential Bus Transceiver 88 66 50 
SN65HVD231QDRQ1 |296-15380-1-ND _/3.3V CAN Transcvr with Sleep Mode 3.60 2.88 2.24 SN75HVD12P 296-14047-5-ND | 3.3V RS-485 Transceiver... 2.99 2.40 1.87 
SN65HVD231QDRQ1 = |296-15380-2-ND _/3.3V CAN Transcvr with Sleep Mode 5040.00/2,500 SN75HVD1176D 296-15346-5-ND Profibus RS-485 Transceiver. 2.99 2.40 1.87 
SN65HVD232D 296-12282-5-ND |3.3V CAN Transceiver... 293 2.34 1.82 SN75LBC031D 296-6864-5-ND High Speed Transceiver .... 3.04 2.43 1.89 
SN65HVD232QD 296-12705-5-ND | 3.3V CAN Transceiver Q100 Qualified... 3.38 2.70 2.10 SN75LBC172DW 296-6865-5-ND Quad LP Differential Line Driver. 3.13 2.51 1.95 
SN65HVD232QDRQ1 = |296-15381-1-ND —_/3.3V CAN Transceiver Q100 Qualifie SSS 2:7 02-10 SN75LBC172N 296-6866-5-ND Quad LP Differential Line Driv 3.13 2.51 1.95 


SN65HVD232QDRQ1 =| 296-15381-2-ND /3.3V CAN Transceiver Q100 Qualifie 4725.00/2,500 SN75LBC173D 296-6867-5-ND Quad LP Differential Line Receiver. 2.20 1.76 1.32 
SN65HVD233D 296-14639-5-ND | 3.3V CAN Transceiver... 3.38 2.70 2.10 SN75LBC173N 296-6868-5-ND Quad LP Differential Line Receiver. 2.20 1.76 1.32 
SN65HVD234D 296-15228-5-ND ‘| 3.3V CAN Transceiver 3.26 2.61 2.03 SN75LBC174DW 296-6869-5-ND Quad LP Differential Line Driver. 3.31 2.65 2.06 
SN65HVD235D 296-15229-5-ND —_|3.3V CAN Transceiver 3.38 2.70 2.10 SN75LBC174N 296-6870-5-ND Quad LP Differential Line Driver. 3.31 2.65 2.06 
SN65HVD251D 296-13816-5-ND | CAN Transceiver eS SN75LBC175D. 296-6871-5-ND Quad LP Differential Line Receiver. 210 1.68 1.26 
SN65HVD251P 296-19281-5-ND | CAN Transceiver .8-Dip 2.25 1.80 1.35 SN75LBC175N 296-6872-5-ND Quad LP Differential Line Receiver. 2.10 1.68 1.26 
SN65HVD379DR 296-19628-1-ND —_ 3.3V Full-Duplex RS-485/RS-422 Driver and SN75LBC176AD 296-6873-5-ND Quad LP Differential Bus Transceiver. 2.30 1.84 1.38 
Balanced Receiver 416 3.33 2.59 SN75LBC176AP 296-6874-5-ND Differential Bus Transceiver 2.30 1.84 1.38 
SN65HVD379DR 296-19628-2-ND | 3.3V Full-Duplex RS-485/RS-422 Driver and SN75LBC176D 296-1279-5-ND Differential Bus Transceiver 1.78 142 1.07 
Balanced Receiver §827.50/2,500 SN75LBC176DR 296-1279-1-ND Differential Bus Transceiver 1.78 1.42 1.07 
SN65HVD485EDGKR = /296-17174-1-ND Half-Duplex RS-485 Transceive: 2.38 1.90 1.43 SN75LBC176DR 296-1279-2-ND Differential Bus Transceiver 2272.50/2,500 
SN65HVD485EDGKR = /296-17174-2-ND Half-Duplex RS-485 Transceiver .8-MSOP 3040.00/2,500 SN75LBC176P 296-6875-5-ND Differential Bus Transceiver 1.78 142 1.07 
SN65HVD485EDR 296-17175-1-ND Half-Duplex RS-485 Transceive: 1.68 134 1.01 SN75LBC179AD 296-6876-5-ND LP Differential Line Driver/Revr Pairs. 2.20 1.76 1.32 
SN65HVD485EDR 296-17175-2-ND Half-Duplex RS-485 Transceive: 2145.00/2,500 SN75LBC179AP 296-6877-5-ND LP Differential Line Driver/Revr Pairs. 2.20 1.76 1.32 


SN65HVD485EP. 296-17498-5-ND Half-Duplex RS-485 Transceive: 
SN65HVD1040QDRQ1_ |296-21592-1-ND EMC Optimized CAN Transcvr NEW!. 
SN65HVD1040QDRQ1_ |296-21592-2-ND EMC Optimized CAN Transcvr NEW! 
SN65HVD1050D 296-19416-5-ND EMC Optimized CAN Transceiver .. 


1.68 1.34 1.01 SN75LBC179D 296-6878-5-ND LP Differential Line Driver/Revr Pai 
213 1.70 1.28 SN75LBC179P 296-6879-5-ND LP Differential Line Driver/Revr Pai 

2720.00/2,500 SN75LBC180AD 296-6880-5-ND LP Differential Line Driver/Revr Pai 
8-SOIC 1.38 1.10 .83 SN75LBC180AN 296-6881-5-ND LP Differential Line Driver/Revr Pairs. 


158 1:26 © ©.95 
158 1:26 «6.95 
2.36 1.89 1.47 
2.36 1.89 1.47 


SN65HVD1050MDREP /|296-21409-1-ND EMC Optimized CAN Transcvr NEW! 3815 252 1.96 SN75LBC180D 296-6882-5-ND LP Differential Line Driver/Revr Pairs. 2.00 1.60 1.20 

SN65HVD1050MDREP_ |296-21409-2-ND EMC Optimized CAN Transcvr NEW!. 4410.00/2,500 SN75LBC180N 296-6883-5-ND LP Differential Line Driver/Revr Pairs...... 2.00 1.60 1.20 

SN65HVD1050QDRQ1 |296-19876-1-ND EMC Optimized CAN Transceiver .. 163 130 .98 SN75LBC180RSAT 296-19552-1-ND LP Differential Line Driver/ 

SN65HVD1050QDRQ1_ |296-19876-2-ND EMC Optimized CAN Transceiver .. 2080.00/2,500 Receiver Pair aN 2.43 1.94 1.46 

SN65HVD1176D 296-15345-5-ND Profibus RS-485 Transceiver... 3.31 2.65 2.06 SN75LBC180RSAT 296-19552-2-ND LP Differentail Line Driver/ 

SN65HVD3080EDGSR |296-21410-1-ND | 200Kbps, Low Power RS-485 Full Duplex Receiver Pair .... cis 339.50/250 
Driver/Receiver NEWS .. 10-MSOP_ 2.36 1.89 1.47 SN75LBC182D 296-11656-5-ND | Differential Bus Transceiver ... 2.00 1.60 1.20 

SN65HVD3080EDGSR |296-21410-2-ND | 200Kbps, Low Power RS-485 Full Duplex SN75LBC184D 296-2364-5-ND Differential Xcvr. with TVS Protection 2.70 216 1.68 
Driver/Receiver NEW!.. 10-MSOP 3307.50/2,500 SN75LBC184P 296-6884-5-ND Differential Xcvr. with TVS Protection... 2.70 2.16 1.68 

SN65HVD3082ED 296-14640-5-ND Low Power RS-485 Transceive 8-SOIC 215 1.72 1.29 SN75LBC187DBR 296-6885-1-ND Multichannel EIA-232 

SN65HVD3082EDGK | 296-17929-ND Low Power RS-485 Transceivei 257 2.06 1.60 Driver/Receiver. 4.50 3.60 2.80 

SN65HVD3082EP 296-15382-5-ND Low Power RS-485 Transceiver..........--.-+ 8-Dip 215 1.72 1.29 SN75LBC187DBR 296-6885-2-ND Multichannel ElA-232 

SN65HVD3083EDGSR = |296-21411-1-ND 1Mbps, Low Power RS-485 Full Duplex Driver/Receiver ...28-SSOP 5100.00/2,000 
Driver/Receiver MEWI!........0....00.... 10-MSOP 268 2.15 1.67 SN75LBC241DW 296-6886-5-ND Low Power LinBiCMOS Multiple Drivers 


SN65HVD3083EDGSR = |296-21411-2-ND 1Mbps, Low Power RS-485 Full Duplex and Receivers... 2.70 2.16 1.68 

Driver/Receiver NEW! 10-MSOP 3747.50/2,500 SN75LBC771DW 296-6887-5-ND GeoPort™ Transceiver .. 20-SOIC 2.48 1.98 1.54 
SN65HVD3085ED 296-17170-5-ND__| Low Power RS-485 Transceiver 8-SOIC 2.15 1.72 1.29 SN75LBC776DW 296-6890-5-ND Single-Chip GeoPort™ Transceiver ......20-SOIC 4.73 3.78 2.94 
SN6SHVD3085EDGK =] 296-17171-5-ND —_| Low Power RS-485 Transceivel .8-MSOP 2.57 2.06 1.60 SN75LBC777DW 296-6891-5-ND Single-Chip Geoport/AppleTalk™ 


SN65HVD3086EDGSR | 296-21412-1-ND 20Mbps, Low Power RS-485 Full Duplex Transceiver... rs 3.60 2.88 2.24 
Driver/Receiver NEW! 2.99 240 1.87 SN75LBC784DWR 296-6892-1-ND Quad RS-423-B Driver/Receiver. 518 414 3.22 

SN65HVD3086EDGSR = |296-21412-2-ND |) 20Mbps, Low Power RS: SN75LBC784DWR 296-6892-2-ND Quad RS-423-B Driver/Receiver............ 2933.00/1,000 
Driver/Receiver NEW!... 4190.00/2,500 SN75LBC786DW 296-6893-5-ND Quad RS-423-B Driver/Receiver 

SN65HVD3088ED 296-17172-5-ND Low Power RS-485 Transceive 2.38 1.90 1.43 with Loopback 9.91 893 7.92 


SN65HVD3088EDGK |296-17173-5-ND —_| Low Power RS-485 Transceivel 2.79 2.24 1.74 SN75LBC968DL 296-6894-5-ND 9-Channel Bus Transceiver with 

SN65LBC031D 296-9700-5-ND High Speed CAN Transceiver ee) 2.70) 210 Active Termination 15.99 14.40 12.77 
SN65LBC0310D 296-9701-5-ND High Speed CAN Transceiver O94) eM on 2.45) SN75LBC978DLR 296-6895-1-ND 9-Channel Differenti : 23.10 21.56 20.02 
SN65LBC031QDR 296-9701-1-ND High Speed CAN Transceiver 3.94 3.15 2.45 SN75LBC978DLR 296-6895-2-ND 9-Channel Differential Transceiver . 19019.00/1,000 
SN65LBC0310DR 296-9701-2-ND High Speed CAN Transceiver 5512.50/2,500 SN75107AD 296-6799-5-ND Dual Line Receive: L268 1008 9-75) 
SN65LBC170DB 296-9702-5-ND Triple Differential Transceive 6.88 5.51 4.65 SN75107AN 296-6800-5-ND Dual Line Receive: Ua On ae 
SN65LBC170DW 296-9703-5-ND Triple Differential Transceive 6.88 5.51 4.65 $N75107BD 296-6802-5-ND Dual Line Receiver 80 60 45 
SN65LBC171DB 296-9704-5-ND Triple Differential Transceiver 688 5.51 4.65 $N75107BDR 296-14946-1-ND _| Dual Line Receivei 80 60 45 
SN65LBC171DW 296-9705-5-ND Triple Differential Transceive 688 5.51 4.65 SN75107BDR 296-14946-2-ND Dual Line Receive: 650.00/2,500 
SN65LBC172A16DW = |296-15174-5-ND =‘ Quad LP Differential Line Driver. 455 3.64 2.83 SN75107BN 296-6803-5-ND Dual Line Receive: 80 60 45 
SN65LBC172ADW 296-9706-5-ND Quad LP Differential Line Driver 455 3.64 2.83 SN75110AD 296-6804-5-ND Dual Line Drive 80 60 45 
SN65LBC172AN 296-12283-5-ND | Quad LP Differential Line Driver. 455 3.64 2.83 SN75110ADR 296-14947-1-ND Dual Line Drive 80 60 45 
SN65LBC172DW 296-9707-5-ND Quad LP Differential Line Driver SA0N 22 22) SN75110ADR 296-14947-2-ND Dual Line Drive 650.00/2,500 
SN65LBC172N 296-9708-5-ND Quad LP Differential Line Driver 3.40 272 212 SN75110AN 296-6805-5-ND Dual Line Drive 80 60 45 
SN65LBC173AD 296-9709-5-ND Quad LP Differential Line Receiver........16-SOIC 2.84. 2.27 1.77 §N75112D 296-6806-5-ND Dual Line Drive 99 83 66 
SN65LBC173AN 296-9710-5-ND Quad LP Differential Line Receive: i 2.84 2.27 1.77 §N75112DR 296-6806-1-ND Dual Line Driver 99 83 66 
SN65LBC173D 296-9711-5-ND Quad LP Differential Line Receive: 243 1.94 1.46 §N75112DR 296-6806-2-ND Dual Line Drive 1072.50/2,500 
SN65LBC173N 296-9712-5-ND Quad LP Differential Line Receive: 243 1.94 1.46 SN75112N 296-6807-5-ND Dual Line Drive 99 83.66 
SN65LBC174A16DW = |296-15175-5-ND _| Quad LP Differential Line Driver... 4.73 3.78 2.94 SN75113N 296-6809-5-ND Dual Differential Line Driver 2.25 1.80 1.40 
SN65LBC174ADW 296-9713-5-ND Quad LP Differential Line Driver 4.73 3.78 2.94 SN75114N 296-6811-5-ND Dual Differential Line Driver 238 1.90 1.43 
SN65LBC174AN 296-12284-5-ND | Quad LP Differential Line Driver 473 3.78 2.94 SN75115D 296-6812-5-ND | Dual Differential Line Receive! 2.38 1.90 1.43 
SN65LBC174DW 296-9714-5-ND —_| Quad LP Differential Line Driver 3.60 2.88 2.24 SN75115N 296-6813-5-ND | Dual Differential Line Receive! 2.38 1.90 1.43 
SN65LBC174N 296-9715-5-ND Quad LP Differential Line Driver 3.60 2.88 2.24 SN75116N 296-6814-5-ND Differential Line Transceive! 3.49 2.79 2.17 


SN65LBC175AD 296-9716-5-ND Quad LP Differential Line Receive 
SN65LBC175AN 296-13124-5-ND | Quad RS-485 Diff. Line Receive 


2.66 213 1.66 SN75117P 296-6820-5-ND Differential Line Transceive 
266 213 1.66 SN75118N 296-6821-5-ND Differential Line Transceive 


3.94 3.15 2.45 
4.05 3.24 2.52 


SN65LBC175D 296-9717-5-ND Quad LP Differential Line Receive 2.30 1.84 1.38 SN75119P 296-6822-5-ND Differential Line Transceive! 4.05 3.24 2.52 
SN65LBC175DW 296-12460-5-ND Quad LP Differential Line Receive 2.30 1.84 1.38 SN75121N 296-6823-5-ND Dual Line Drive 2.25 1.80 1.35 
SN65LBC175N 296-9718-5-ND Quad LP Differential Line Receive 2.30 1.84 1.38 SN75123N 296-6825-5-ND Dual Line Drive 2.25 1.80 1.35 
SN65LBC176AD 296-9719-5-ND Quad LP Differential Bus Transceiver. 2.27 1.82 1.42 SN75124N 296-6826-5-ND Triple Line Receiver .... PG |) en cle) 
SN65LBC176AP 296-9720-5-ND Quad LP Differential Bus Transceivel 227 1.82 1.42 SN75138N 296-6828-5-ND Quad Bus Transceiver 2.00 1.60 1.20 
SN65LBC176AQD 296-9721-5-ND | Quad LP Differential Bus Transceive 236 1.89 1.47 SN75140P 296-12184-5-ND | Dual Line Receive 150 1.20 90 
SN65LBC176D 296-9722-5-ND | Quad LP Differential Bus Transceive 190 152 114 SN75150D 296-6830-5-ND__| Dual Line Drive 1.20 1.00 80 
SN65LBC176P 296-9723-5-ND Quad LP Differential Bus Transceivel 1.90 152 114 SN75150DR 296-14948-1-ND [Dual Line Drive 1.20 1.00.80 
SN65LBC1760D 296-9724-5-ND Quad LP Differential Bus Transceivel 2.00 1.60 1.20 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 779 


DATA TRANSMISSION (Continued) 


ip Texas INSTRUMENTS 


mel; Digi-Key Price Each ele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. u 25 100 
SN75150DR 296-14948-2-ND | Dual Line Driver 1300.00/2,500 MAX207CDWR 296-18487-2-ND — |5V Multichannel RS-232 Line 
SN75150P 296-6831-5-ND | Dual Line Driver ip 120 1.00 80 Driver/Receiver.. .... 24-SOIC 1560.00/2,000 
SN75154D 296-6832-5-ND —_| Quad Differential Line Receiver 6-SOIC 120 1.00 80 MAX2071DBR 296-18488-1-ND | 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75154N 296-6833-5-ND Quad Differential Line Receiver i 1.20. 1.00 .80 Driver/Receiver.. 1.63 130 98 
SN75155D 296-6835-5-ND Line Driver and Receive: 1.20. 1.00 .80 MAX207IDBR 296-18488-2-ND 5V Multichannel R 
$SN75155DR 296-14949-1-ND Line Driver and Receive: 1.20 1.00 80 Driver/Receiver .. 1690.00/2,000 
SN75155DR 296-14949-2-ND _| Line Driver and Receive 1300.00/2,501 MAX207IDWR 296-18489-1-ND | 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75155P 296-6836-5-ND Line Driver and Receive 1.20 1.00 .80 Driver/Receiver-.. 1.63 130 .98 
SN75157D 296-6837-5-ND Dual Differential Line Receiver . 1.80 1.44 1.08 MAX207IDWR 296-18489-2-ND —|5V Multichannel RS-232 Line 
$N75157P 296-6838-5-ND Dual Differential Line Receiver. 1.80 1.44 1.08 Driver/Receiver. 1690.00/2,000 
SN75158D 296-6839-5-ND Dual Differential Line Driver SHEN 25296 MAX208CDBR 296-18490-1-ND | 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75158P 296-6840-5-ND Dual Differential Line Driver 3.15 2.52 1.96 Driver/Receiver.. 150 1.20 .90 
SN75158PSR 296-6841-1-ND —_| Dual Differential Line Drive 315 252 1.96 j ; 
SN75158PSR 296-6841-2-ND | Dual Differential Line Drivel 3570.00/2,000 MAX208CDBR eto ey ee a 1560.00/2,000 
SN75159D 296-6842-5-ND Dual Differential Line Drive } 2.70 216 1.68 MAX208CcDWR 296-18491-1-ND | 5V Multichannel RS-232 Line 
SNrSie0BDW —_-|29p6844-5ND | Octal GP intrace Bus Tans oso 200 160 120 Deca $0 2) 8 
-( 0" ictal interface Bus Iransceive: -: f a i 7 A 
$N75160BDWR 296-14950-1-ND | Octal GP Interface Bus Transceiver ....20-SOIC 2.00 1.60 120 MiCOECDWR ED eee eee Une feevanean 
SN75160BDWR 296-14950-2-ND | Octal GP Interface Bus Transceiver 0-SOIC 2080.00/2,000 : : - ee 
SN75160BN 296-6845-5-ND _| Octal GP Interface Bus Transceive! 20-Dip 2.00 1.60 1.20 MAX208IDBR 296-18492-1-ND OR Ree Line lesen ues 
SN75161BDW 296-6846-5-ND Octal GP Interface Bus Transceive! 0-SOIC 2.00 1.60 1.20 - - e 3 
SN75161BDWR 296-14951-1-ND | Octal GP Interface Bus Transceiver.....20-SOIC 2.00 1.60 1.20 MAX208IDBR poe aeeeaal|y bated RS-232 Line enna ots 
SN75161BDWR 296-14951-2-ND | Octal GP Interface BusTransceiver...... 20-SOIC 2080.00/2,000 MacasIoWR Dae OTERO SV Multichannel AS389 Line ae 
SN75161BN 296-6847-5-ND Octal GP Interface Bus Transceive! 20-Dip 2.00 1.60 1.20 i i 
SN75162BDW 296-6848-5-ND _| Octal GP Interface Bus Transceiver... 20-SOIC_ 4.73 3.78 2.94 Driver/Receiver. 1.63130 __.98 
SN75172DWR 296-14952-1-ND | Quad Differential Line Driver... 183146 1.10 MAX208IDWR 296-18493-2-ND —/ 5V Multichannel RS-232 Line 
S$N75172DWR 296-14952-2-ND | Quad Differential Line Driver. 1898.00/2,000 Driver/Receiver.. ; 1690.00/2,000 
SN75172N 296-6850-5-ND Quad Differential Line Driver. ip 1.83 146 1.10 MAX211CDBR 296-18494-1-ND | 5V Multichannel RS-232 Line 
$N751730D 296-6851-5-ND —_| Triple Line Driver/Receiver 6-SOIC 4.05 3.24 2.52 Driver/Receiver. 150 1.20 90 
SN751730N 296-6852-5-ND Triple Line Driver/Receiver 16-Dip 4.05 3.24 252 MAX211CDBR 296-18494-2-ND | 5V Multichannel RS- 
SN75173D 296-6853-5-ND | Quad Differential Line Receiver SOIC 1.83 146 1.10 Driver/Receiver. 1560.00/2,000 
SN75173DR 296-14953-1-ND | Quad Differential Line Receiver 6SOIC 183 1.46 1.10 MAX211CDWR 296-18495-1-ND —_5V Multichannel RS-232 Line 
SN75173DR 296-14953-2-ND Quad Differential Line Receiver 6-SOIC 2335.00/2,500 Driver/Receiver-.. 150 120 90 
SN75173N 296-6854-5-ND Quad Differential Line Receiver 16-Dip 1.83 1.46 1.10 MAX211CDWR 296-18495-2-ND | 5V Multichannel Ri 
SN75174DWR 296-6855-1-ND Quad Differential Line Driver. 0-SOIC 1.55 1.24  .93 Driver/Receiver-.. 780.00/1,000 
SN75174DWR 296-6855-2-ND _| Quad Differential Line Driver. 0-SOIC 1612.00/2,000 MAX211IDBR 296-15170-1-ND | 5V Multiple RS-232 Line Driver/ 
SN75174N 296-1735-5-ND Quad Differential Line Driver. 16-Dip 1.30 1.04 .78 Receiver... 1.63 1.30.98 
SN75175D 296-6856-5-ND —_| Quad Differential Line Receiver 6-SOIC 130 1.04 78 MAX271IDBR 296-15170-2-ND _[5V Multiple RS-232 Line Driver/ 
SN75175DR 296-14954-1-ND | Quad Ditferential Line Receiver 6-SOIC 130 1.04 78 Receiver... 1690.00/2,000 
SN75175DR 296-14954-2-ND Quad Differential Line Receiver 6-SOIC 1665.00/2,500 MAX211IDWR 296-18496-1-ND 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75175N 296-1736-5-ND Quad Differential Line Receiver 16-Dip 1.30 1.04 78 Driver/Receiver-.. qGSue SOmeeos, 
SN75176AD 296-6857-5-ND _| Differential Bus Transceive 8SOIc 80 ©6605 MAX211IDWR 296-18496-2-ND | 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75176ADR 296-14955-1-ND Differential Bus Transceiver! 8-SOIC 80 60 45 Driver/Receiver.. 845.00/1,000 
SN75176ADR 296-14955-2-ND Differential Bus Transceive! 8-SOIC 650.00/2,500 MAX213CDBR 296-19834-1-ND 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75176AP 296-1737-5-ND Differential Bus Transceive 8-Dip -80 60.45 Driver/Receiver.. 150 120 .90 
SN75176BD 296-1275-5-ND Differential Bus Transceive 8-SOIC 80 60 45 MAX213CDBR 296-19834-2-ND | 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75176BDR 296-1275-1-ND Differential Bus Transceive 8-SOIC 80 60 45 Driver/Receiver.. 1560.00/2,000 
SN75176BDR 296-1275-2-ND Differential Bus Transceive! 465.00/2,500 MAX213CDWR 296-19836-1-ND 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75176BP 296-1739-5-ND Differential Bus Transceiver 80 60 45 Driver/Receiver 150 1.20 .90 
SN75178BP. 296-6858-5-ND Differential Bus Repeaters. Ay abso) es) MAX213CDWR 296-19836-2-ND 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75179BD 296-6860-5-ND Differential Driver/Receiver Pair 1.29 1.08 86 Driver/Receiver.. 780.00/1,000 
SN75179BDR 296-14956-1-ND —_| Differential Driver/Receiver Pair 1.29 1.08 86 MAX213IDBR 296-19835-1-ND | 5V Multichannel RS-232 Line 
$N75179BDR 296-14956-2-ND —_| Differential Driver/Receiver Pair 1397.50/2,500 Driver/Receiver.. 163 130 98 
SN75179BP 296-6861-5-ND Differential Driver/Receiver Pair 1.29 1.08 86 MAX213IDBR 296-19835-2-ND | 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75182N 296-6862-5-ND Dual Differential Line Receiver. 1:25) 100) 375 Driver/Receiver. 1690.00/2,000 
SN75183N 296-6863-5-ND _| Quad Differential Line Driver 263 211 1.64 SOR STELA 7 a 
SN75189DR 296-14957-1-ND | Quad Line Receiver 483627 mares amin) yi ctanne! RS-282 Line 1m ag oo 
SN75189DR 296-14957-2-ND | Quad Line Receiver 390.00/2,500 MAX213IDWR 296-19837-2-ND _|5\ Multichannel RS-232 Line : : : 
Sie’ [seaesio_|EGamanesi bh caus tescop 16) ie im eet rine 
75971 -9926-5-| Channel RS-485 Diff. Transceiver... - 5.05 13. oR, aa i 
SN75976A20GG 296-2363-5-ND |9-Channel RS-485 Diff. Transceiver...56-TSSOP 22.20 20.72 19.24 uae ae ails ; 2 # pus HS: 282 Line Drivet/Racelvet UeZSiees OES 09 
5 ; 5 é ~ -2- ual RS-232 Line Driver/Receiver ... 18-SOIC 1820.00/2,000 
SN751177N 296-6816-5-ND Dual Differential Driver/Receiver . 16-Dip 4.84 3.87 3.01 MAX2291IDWR 296-17256-1-ND  |5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver..18-SOIC 1.88 1.50 1.13 
§N751177NSR 296-6817-1-ND Dual Differential Driver/Receiver . 6-SOP 4.39 3.51 2.73 MAX22291IDWR 296-17256-2-ND —|5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver .. 18-SOIC ~”4950.00/2,000 
SN751177NSR 296-6817-2-ND —_| Dual Differential Driver/Receivel 6-SOP 4972.00/2,000 Wirt Roe CaEEAN ME Dual E\AcD20 Driver’ Rooster 46-8010 MOORS SMC 
SN751178N 296-6818-5-ND Dual Differential Driver/Receivet 16-Dip 4.84 3.87 3.01 ‘ eas : is 
- ee - MAX232DR 296-14619-1-ND _| Dual RS-232 Driver/Receiver . 16-SOIC 90.7560 
SN751178NSR 296-6819-1-ND Dual Differential Driver/Receivet 6-SOP 4.39 3.51 2.73 = 7 
$N751178NSR 296-6819-2-ND —_| Dual Differential Driver/Receive 6-SOP 4972.00/2,000 MAX232DR abs oie NOI) Dual RS-292 Driver/Receiver . 16-S0IC 975100721600 
TL3695DR 296-15009-1-ND | Differential Bus Transceive BSOIG 1.25 1.00.75 MAe220W 206-6837-5:NDF | Dual ElA-232 Driver/Recelver.. 16-SOIC RESO ee 00 
TL3695DR 296-15009-2-ND | Differential Bus Transceive 8-SOIC 1600.00/2,500 MAX232DWR 296-14620-1-ND | Dual RS-232 Driver/Receiver . 16-S0IC 9075 60 
TL3695P 296-10172-5-ND __| Differential Bus Transceivel Dip 1.25 100. .75 MAX232DWR 296-14620-2-ND | Dual RS-232 Driver/Receiver . 16-SOIC 798.00/2,000 
UA9637ACD 296-11149-5-ND | Dual Differential Line Receiver. = io 50 MAX2321D 296-6938-5-ND__| Dual ElA-232 Driver/Receiver. 16-SOIG 907560 
UA9639CP 296-11150-5-ND _| Dual Differential Line Receiver. 90 75 60 MAX232IDW 296-6939-5-ND_—_| Dual EIA-232 Driver/Receiver. 90.7560 
RS-232 MAX232IDWR 296-14621-1-ND Dual RS-232 Driver/Receiver .. 90 ETOmm OU) 
MAX232IDWR 296-14621-2-ND | Dual RS-232 Driver/Receiver . 798.00/2,000 
GD75232DBR 296-6947-1-ND —_| Multiple RS-232 Driver/Receivel 60 45 34 MAX232IN 296-6940-5-ND —_| Dual EIA-232 Driver/Receiver. ‘90 7560 
GD75232DBR 296-6947-2-ND Multiple RS-232 Driver/Receive 400.00/2,000 MAX232N 296-1402-5-ND Dual ElA-232 Driver/Receiver.. 90 75 60 
GD75232DW 206-6948--ND| | Multiple RS-232 Driver/Recelve 60 453d MAX232NSR 296-15895-1-ND | Dual ElA-232 Driver/Receiver. ‘90 75 60 
GD75232DWR 206-6048-1-ND) | Multiple RS-232 Driver/Recalve 60) 45d MAX232NSR 296-15895-2-ND —_| Dual E1A-232 Driver/Receiver. 798.00/2,000 
GD75232DWR 200-00862- NOE] Multiple RS-232 Driver/Recelve 400.00/2,000 MAX3221CDBR 296-9593-1-ND | 1-Channel, RS-232 Driver/Receive 1.38 110 83 
GD75232PWR 296-6950-1-ND —_| Multiple RS-232 Driver/Receive' 60 =45 34 MAX3221CDBR 296-9593-2-ND | 1-Channel, RS-232 Driver/Receive 1430.00/2,000 
GD75232PWR 296-6950-2-ND —_| Multiple RS-232 Driver/Receive 400.00/2,000 MAX3221CPWR 296-9594-1-ND _| 1-Channel, RS-232 Driver/Receiver...16-TSSOP_ 1.38 1.10 .83 
as PE ERI ee RS 282 Dever Receive eee MAX3221CPWR 296-9594-2-ND | 1-Channel, RS-232 Driver/Receiver ... 16-TSSOP 1430.00/2,000 
LT1030CN 296-1401-5-ND __| Quad Low Power Line Driver 14-Dip 2.00 1.60 1.20 MAXS221 ECDBR piebcieemauumm *¥,0-5¥,smgle Channel RS-232 Line 
7 : river/Receiver ..16-SSOP 1.38 1.10 .83 
MAX202CDR 296-18480-1-ND | 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver...16-SOIC 90 75 60 MAX3221ECDBR 296-19824-2-ND | 3V-5.5V Single Channel AS-232 Line 
MAX202CDR 296-18480-2-ND 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver 975.00/2,500 Driver/Receiver 16-SSOP 4430.00/2,000 
MAX202CDWR 296-18481-1-ND | 5V Dual RS-232 Line Driver/Receive 90 75 60 - = ee 
MAX202CDWR 296-18481-2-ND | 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver .. 16-SOIC 798.00/2,000 MAXG221ECPWR = (22651982531 NDS 3V-5.5V Single Channel RS-282 Ling 
MAX202CPWR 296-18482-1-ND | 5V Dual RS-232 Line Drivar/Receiver ~~ 16-TSS0P go Oc 
Driver/Receiver 1@TSSOP 90 75 60 MAX3221ECPWR 296-19825-2-ND | 3V-5.V Single Channel RS-232 Line 
MAX202CPWR 296-18482-2-ND | 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver. -16-TSSOP 1430.00/2,000 
; : MAX3221EIDBR 296-19826-1-ND | 3V-5.5V Single Ch 
Driver/Receiver ..16-TSSOP 798.00/2,000 : z 
; A A i Driver/Receiver .16-SSOP 1.38 1.10 83 
MAX202IDR 296-18483-1-ND | 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver...16-SOIC 90 .75 60 : : 
MAX202IDR 296-18483-2-ND | 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver ... 16-SOIC 975.00/2,500 MAX3221EIDBR 296-19826-2-ND —_] 3V-5.5V Single Channel RS-232 Line 
MAX202IDWR 296-18484-1-ND _[5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver...16-SOIC_ 90.7560 Driver/Receiver sss 16-SSOP 1430.00/2,000 
MAX2021DWR 296-18484-2-ND | 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver ... 16-SOIC 798.00/2,000 MAX3221 EIPWR 2 Seal zoo Jala) SV-5.5V Single Channel RS-232 Ling 
MAX202IPWR 296-18485-1-ND 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver ..16-TSSOP 1.38 1.10 83 
Driver/Receiver.... 16-TSSOP 90 75 60 MAX3221EIPWR 296-19383-2-ND | 3V-5.5V Single Channel RS-232 Line 
MAX202IPWR 296-18485-2-ND 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver ... 16-TSSOP 1430.00/2,000 
Driver/Receiver 16-TSSOP 798.00/2,000 MAX3221IDBR 296-9595-1-ND 3V-5.5V Single Channel RS-232 Line 
MAX207CDBR 296-18486-1-ND | 5V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver --16-SSOP 1.38 1.10 83 
Driver/Receiver.. 150 120 90 MAX3221IDBR 296-9595-2-ND | 3V-5.5V Single Channel RS-232 Line 
MAX207CDBR 296-18486-2-ND | 5V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver sven 16-SSOP 1430.00/2,000 
Driver/Receiver... 1560.00/2,000 MAX3221IPWR 296-9596-1-ND —_| 3V-5.5V Single Channel RS-232 Line 
MAX207CDWR 296-18487-1-ND | 5V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver -16-TSSOP 1.38 110 83 
Driver/Receiver 1:50) 1:20) 380 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 
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ip Texas INSTRUMENTS 


Uslb Digi-Key Price Each Tle Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ll 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MAX3221IPWR 296-9596-2-ND  |3V-5.5V Single Channel RS-232 Line MAX3227ECDBR 296-19828-1-ND —|3V-5.5V Single Channel RS-232 
Driver/Receiver 1430.00/2,000 Line Driver/Receiver.... 1:88) 1:50) 13) 
MAX3222CDBR 296-13082-1-ND  |3V-5.5V, Multichannel RS-232 MAX3227ECDBR 296-19828-2-ND — |3V-5.5V Single Channel RS-232 
Line Driver/Receiver ... 2.00 1.60 1.20 Line Driver/Receiver .. 1950.00/2,000 
MAX3222CDBR 296-13082-2-ND —|3V-5.5V, Multichannel RS~ MAX3227EIDBR 296-19829-1-ND —|3V-5.5V Single Channe 
Line Driver/Receiver ... 2080.00/2,000 Line Driver/Receiver.... 2.00 1.60 1.20 
MAX3222CDWR 296-13083-1-ND _|3V-5.5V, Multichannel RS-232 MAX3227EIDBR 296-19829-2-ND _|3V-5.5V Single Channel RS-232 
Line Driver/Receiver ... 2.00 1.60 1.20 Line Driver/Receiver .... 2080.00/2,000 
MAX3222CDWR 296-13083-2-ND — |3V-5.5V, Multichannel R: MAX32271DBR 296-19849-1-ND — |3V-5.5V Single Channel RS-232 
Line Driver/Receiver ... 2080.00/2,000 Line Driver/Receiver .... 2.00 1.60 1.20 
MAX3222CPWR 296-13084-1-ND — |3V-5.5V, Multichannel RS-232 MAX3227IDBR 296-19849-2-ND —|3V-5.5V Single Channel RS-232 
Line Driver/Receiver ... 2.00 1.60 1.20 Line Driver/Receiver.... 2080.00/2,000 
MAX3222CPWR 296-13084-2-ND _ |3V-5.5V, Multichannel RS-232 MAX3232CDBR 296-13093-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
Line Driver/Receiver... 20-TSSOP 2080.00/2,000 Line Driver/Receiver ........... 1.75 1.40 1.05 
MAX3222ECDBR 296-19818-1-ND —|3V-5.5V Multichannel RS-232 Line MAX3232CDBR 296-13093-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
Driver/Receiver ...20-SSOP 2.00 1.60 1.20 Line Driver/Receiver ... tt 1560.00/2,000 
MAX3222ECDBR 296-19818-2-ND |3V-5.5V Multichannel RS-232 Line MAX3232CDR 296-13094-1-ND —/ 3V-5.5V Multichannel RS-232 
Driver/Receiver ss 2080.00/2,000 Line Driver/Receiver a aa 1.50 1.20 90 
MAX3222ECDWR 296-19819-1-ND  |3V-5.5V Multichannel RS-232 Line MAX3232CDR 296-13094-2-ND ve Maa RS-232 ren 
Driver/Receiver 2.00 1.60 1.20 ine Driver/Receiver ...-.cc.ene .00/2, 
MAX3222ECDWR 296-19819-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line MAX3232CDWR 296-13095-1-ND bieees Hah ear RS-232 Pepe teas 0 
Driver/Receiver 2080.00/2,000 ING: DIVE NRE CBIVEL invssninssss é 2 : 
MAX3222ECPWR 296-19820-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line MAX3232CDWR 296-13095-2-ND oti bi Meet RS-232 exo tapiOnd 
Driver/Receiver 2.00 1.60 1.20 1G DIIVELRECEIVET .-.r0s0-e0eeen .UU/es 
MAX3222ECPWR 296-19820-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line MAX3232CPWR 296-13096-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
Driver Recelver elToodh Seer oe oo MAX3232CPWR 296-13096-2-ND a\- Rav Multichannel RS-232 — CC 
MAX3222EIDBR 296-19823-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line -13096-2- -5.5V I inel RS~ 
Driver/Receiver .20-SS0P 2.00 1.60 1.20 Line Driver/Receiver a setseseeesee 16-TSSOP 1820.00/2,000 
MAX3222EIDBR 296-19823-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line MAX3232ECDBR 296-19850-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
Driver/Receiver oe 2080.00/2,000 Line Driver/Receiver vee on Wee) 90 
MAX3222E1DWR 296-19821-1-ND _|3V-5.5V Multichannel RS-232 Line MAX3232ECDBR 296-19850-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
Driver/Receiver 2.00 1.60 1.20 Line Driver/Receiver ‘iss 1560.00/2,000 
MAX3222EIDWR 296-19821-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line MAX3232ECDR ec aiSe oleh) SV-5.5V Multichannel RS- 
Driver/Receiver 2080.00/2,000 Line Driver/Receiver an or LSONe 1420) 90 
MAX3222EIPWR 296-19822-1-ND _|3V-5.5V Multichannel RS-232 Line MAX8282ECDR poco °V-55V ae RS-232 avira 
Driver/Receiver 2.00 160 1.20 ANB DIET OCEIVEN sssstseeisess Muu 
MAX3222EIPWR 296-19822-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line MAS RECUR ee ie a ctighanne! RS-282 sen hoa) ag 
DrivenReceiver ausouetea MAX3232ECDWR o96-19950.2-N0 | aV-h5V Multichannel S33” aay 
MAX3222IDBR 296-13085-1-ND | 3V-5.5V, Multichannel RS-232 pee eat wu A anne ‘exoaUEATD 
Line Driver/Recelvet ae) UG Nes MAX3232ECPWR 296-19263-1-ND|V-5.5V Multichannel RS-333.” res 
MAX3222IDBR 296-13085-2-ND | 3V-5.5V, Multichannel RS-232 line Diver Receive 16:1380P METEOMMEIOUCD 
Line Driver/Receiver.... 2080.00/2,000 oP CDT NRTETSCNUR setter : : ‘ 
MAX32221DWR 296-13086-1-ND _ |3V-5.5V, Multichannel RS-232 MAXS2SZECP INR Vie oe eae RS-282 ieaeene asec onP 000 
Line Driver/Receiver ... 2.00 1.60 1.20 : ae Naanaad pa 
MAX3222IDWR 296-13086-2-ND | 3V-5.5V, Multichannel RS-232 MAX8292EIDBR DAR | >. ue onannel RS-282 ye can ae 
ing Driver/Recelver agsoitessal) MAX3232E1DBR 296-19853-2-ND | 3V-5.5V Multichannel F es 
MAX3222IPWR 296-13087-1-ND  |3V-5.5V, Multichannel RS-232 pel ; 
Line Driver/Receiver 200 160 120 Line Driver/Receiver .... = 1560.00/2,000 
MAX32221PWR 296-13087-2-ND _|3V-5.5V, Multichannel RS-232 MAXS282E1DR eocals ocala tibia) 3V-5.5V Muttichannel RS-232 
Line Driver/Receiver ... 2080.00/2,000 MAX3232EIDR 296-19752-2-ND av. ov Mult RS-232 Ce 
MAX3223CDBR 296-13088-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Ling Drivat/Recalver 4920.00/2,500 
Line Driver/Receiver .... 1.75 140 1.05 fs Bey 7 4 pe.oa9 aes 
MAX3223CDBR 296-13088-2-ND |3V-5.5V Multichannel RS-232 ee glee ilgag | 2V-5.5V Multichannel RS-282 
Line Driver/Receiver 4638.00/2,000 Line Driver/Receiver .... rie AOC) 200.90 
MAX3223CDWR 296-13445-1-ND __|3V-5.5V Multichannel RS-232 MAKS2S2EIDWE Seia Ee Yo bc orannel RS-282 “ERMDER 
Line Driver/Receiver .... leet 40 eat hO5; ts ay 7 4 pe9a9 eas 
MAX3223CDWR 296-13445-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Maeeee lew pa ceccalaunmms ©. 9-V Mufichannel RS-232 : 
Line Driver/Receiver 4820.00/2,000 Line Driver/Receiver tas assesses 16*TSSOP | HESO 1.205) 290 
MAX3223CPWR 296-13089-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 ae MAKS22EPR RE lic ocersenELRS 232 agetss0P ‘ERAwNDET 
Line Driver/Receiver ... 1.75 140 1.05 - =e Sanne —— 
MAX32321IDBR 296-13097-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAXS223CPWR 296-18089-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 line DAvayReCsWer Hey sth 
Line Driver/Receiver ... 1820.00/2,000 MAX32321DBR 296-13097-2-ND  |3V-5.5V Multichannel RS-232 Sheer 
MAX3223ECDBR 296-19838-1-ND _[3V-5.5V Multichannel RS-232 ling DiivedReceNeFe 1560.00/2,000 
Line Driver/Receiver ... 175 1.40 1.05 MAX3232IDR 296-13098-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX3223ECDBR 296-19838-2-ND — |3V-5.5V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver..... o 1.50 1.20  .90 
Line Driver/Recelver 1820,00/2,000 MAX32321DR 206-13098-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX3223ECDWR 296-19839-1-ND _ |3V-5.5V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver ........... 4920.00/2,500 
Line Driver/Receiver ... 1.75 1.40 1.05 MAX3232IDWR 296-13099-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 : 
MAX3223ECDWR 296-19839-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver .... 450 120 90 
Line Driver/Receiver 1820.00/2,000 MAX3232IDWR 296-13099-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS- 
MAX3223ECPWR 296-19840-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Line Driver/Receiver.... oe 1560.00/2,000 
Line Driver/Receiver .. 1751.40 1.05 MAX32321PWR 296-13100-1-ND _|3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX3223ECPWR 296-19840-2-ND —/3V-5.5V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver . .16-TSSOP 150 1.20 .90 
Line Driver/Receiver 1820.00/2,000 MAX3232IPWR 296-13100-2-ND | 3V-5.5V Multichannel 
MAX3223EIDBR 296-19841-1-ND —|3V-5.5V Multichannel Line Driver/Receiver .........+.+-:s:::.16-TSSOP 1560.00/2,000 
Line Driver/Receiver... 1.75 1.40 1.05 MAX3232MDBREP —_|296-19873-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX3223EIDBR 296-19841-2-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver.... ota 551 441 3.43 
Line Driver/Receiver ... 1820.00/2,000 MAX3232MDBREP [296-19873-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX3223EIDWR 296-19842-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver.... 6248.00/2,000 
Line Driver/Receiver .... 1.75 140 1.05 MAX3237ECPWR 296-19770-1-ND | 3V-5.5V RS-232 Line Driver/ 
MAX3223EIDWR 296-19842-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Receiver... ..28-TSSOP 2.08 1.66 1.25 
Line Driver/Receiver ... 1820.00/2,000 MAX3237ECPWR 296-19770-2-ND | 3V-5.5V RS-232 Line Driver/ 
MAX3223EIPWR 296-19843-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Receiver. .28-TSSOP 2158.00/2,000 
Line Driver/Receiver ... 1.75140 1.05 MAX3237EIDBR 296-19801-1-ND —3V-5.5V RS-232 Line Driver/ 
MAX3223EIPWR 296-19843-2-ND  |3V-5.5V Multichannel RS-232 Receiver... 2.35 1.88 1.41 


MAX3223IDBR 
MAX3223IDBR 


296-13090-1-ND 
296-13090-2-ND 


Line Driver/Receiver .... 
3V-5.5V Multichannel RS-232 
Line Driver/Receiver .... 
3V-5.5V Multichannel RS-: 
Line Driver/Receiver .... 


1820.00/2,000 
1.75 140 1.05 


1820.00/2,000 


MAX3237EIDBR 
MAX3237EIPWR 


296-19801-2-ND 
296-19771-1-ND 


2444.00/2,000 


MAX3223IDWR 
MAX3223IDWR 
MAX3223IPWR 


296-13091-1-ND 
296-13091-2-ND 
296-13092-1-ND 


3V-5.5V Multichannel RS-232 
Line Driver/Receiver .... 
3V-5.5V Multichannel RS-: 
Line Driver/Receiver .... 
3V-5.5V Multichannel RS-232 
Line Driver/Receiver .... 


1.75 140 1.05 
1820.00/2,000 
1.75 140 1.05 


MAX3223IPWR 
MAX3227CDBR 


MAX3227CDBR 


296-13092-2-ND 
296-19848-1-ND 


296-19848-2-ND 


3V-5.5V Multichannel RS-232 
Line Driver/Receiver .... 
3V-5.5V Single Channel RS-232 
Line Driver/Receiver .... 
3V-5.5V Single Channel RS-232 
Line Driver/Receiver 


1820.00/2,000 
1.88 150 1.13 


1950.00/2,000 


Receiver... ..28-TSSOP 2.35 1.88 1.41 
MAX3237EIPWR 296-19771-2-ND | 3V-5.5V RS-232 Line Driver/ 

Receiver... ssisssenssee 28° TSSOP. 2444.00/2,000 
MAX3238CDBR 296-9597-1-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 

Line Driver/Receiver .... or 1.88 1.50 1.13 
MAX3238CDBR 296-9597-2-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 

Line Driver/Receiver.... a 1950.00/2,000 
MAX3238CPWR 296-9598-1-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 

Line Driver/Receiver .... ssveeee 28-TSSOP 1.88 1.50 1.13 
MAX3238CPWR 296-9598-2-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 

Line Driver/Receiver .... setseseeesee 28-TSSOP 1872.00/2,000 
MAX3238ECDBR 296-19812-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 


Line Driver/Receiver .... 


1.88 1.50 1.13 


(Continued) 
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wy TEXAS INSTRUMENTS DATA TRANSMISSION (Continued) 


TI. Digi-Key a Price Each Tale Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MAX3238ECDBR 296-19812-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 MAX3318EIPWR 296-19847-1-ND — 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver..20-TSSOP 2.70 216 1.68 
Line Driver/Receiver-... 28-SSOP 1950.00/2,000 MAX3318EIPWR 296-19847-2-ND — |2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver. 20-TSSOP 3060.00/2,000 
MAX3238ECDWR 296-19813-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 MAX3318IDBR 296-20937-1-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver....20-SSOP 2.70 216 1.68 
Line Driver/Receiver... 1.88 1.50 1.13 MAX3318IDBR 296-20937-2-ND — |2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver ...20-SSOP 3060.00/2,000 
MAX3238ECDWR 296-19813-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 MAX3318IPWR 296-20938-1-ND _|2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver..20-TSSOP 2.70 2.16 1.68 
Line Driver/Receiver 975.00/1,000 MAX3318IPWR 296-20938-2-ND  |2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver .20-TSSOP 3060.00/2,000 
MAX3238ECPWR 296-19814-1-ND |) 3V-5.5V Multichannel RS-232 MAX3386ECDWR 296-19830-1-ND | RS-232 Transceiver 20-SOIC 2.70 216 1.68 
Line Driver/Receiver-... 28-TSSOP 1.88 1.50 1.13 MAX3386ECDWR 296-19830-2-ND | RS-232 Transceiver 20-SOIC 3060.00/2,000 
MAX3238ECPWR 296-19814-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 MAX3386ECPWR 296-19832-1-ND | RS-232 Transceiver 20-TSSOP 2.70 216 1.68 
Line Driver/Receiver ... 28-TSSOP 1950.00/2,000 MAX338GECPWR 296-19832-2-ND _| RS-232 Transceiver 20-TSSOP 3060.00/2,000 
MAXS238EIDBR Boca Selatan agg) SV-5.5V Multichannel RS-232 MAX3386EIDWR 296-19831-1-ND | RS-232 Transceiver 2-SOIC 203 234 1.82 
Line Driver/Recelver 28-SS0P [ERIGCRASORSIsIg MAX3386EIDWR 296-19831-2-ND | RS-232 Transceiver 20-SOIC 3316.00/2,000 
MAX3238EIDBR 296-19817-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 MAX3386EIPWR 296-19833-1-ND | RS-232 Transceiver 20-TSSOP 2.93 2.34 1.82 
Line Driver/Receiver ... 1950.00/2,000 MAX3386EIPWR 296-19833-2-ND | RS-232 Transceiver 20-TSSOP 3316.00/2,000 
MAX3238EIDWR 296-19815-1-ND — /3V-5.5V Multichannel RS-232 MC1488N 996-1404-5-ND _| Quad Line Driver. 55. 44.33 
Line Driver/Receiver .... 1.88 1.50 1.13 H BL 7 
MAX3238EIDWR 296-19815-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Hat PEE ee oe are Recah eee 
Line Driver/Recelvar... 975,00/1,000 SN65C1154N 296-11855-5-ND — | Quad Low Power Driver/Receive 428 342 266 
MAX3238EIPWR 296-19816-1-ND Tice DRE RS-232 eee SN65C3221DBR 296-13116-1-ND  /3V-5.5V Single Channel Compatible 
= : 3 : RS-232 Line Driver/Receiver 2.97 2.38 1.85 
MAX3238EIPWR 296-19816-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 $N65C3221DBR 296-13116-2-ND | 3V-5.5V Single Channel Compatible 
Line Driver/Receiver ... 1950.00/2,000 ‘i 4 4 ‘ 
MAX3238IDBR 296-9599-1-ND |3V-5.5V Multichannel RS-232 RS-232 Line Driver/Recelver ..... 7620,00/2,000 
pas A SN65C3221EDBR 296-20991-1-ND — /3V-5.5V Single Channel Compatible 
Line Driver/Recelver BSA SORIA RS-232 Driver/Receiver... 2 1.75 1.40 1.05 
MAX3238IDBR 206;0509:2: NOI) SV-5.5V Multichannel RS-232 SN65C3221EDBR ——_|296-20991-2-ND_—_|3V-5.5V Single Channel Compatible 
Line Driver/Recelvar... 1950.00/2,000 RS-232 Driver/Receiver it 1820.00/2,000 
MAX3238IDBRQ1 296-15187-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 SNe = : 
Line Driver/Receiver 223° 1.78 1.34 5C03221EPWR 296-20992-1-ND. 3V-5.5V Single Channel Compatible 
MAX3238IDBRO1 ——-|296-15187-2-ND | 3V-5.5V Multichannel ei RS-282 Driver/ReceWver nw... 16-TSSOP RTOS 
Line Driver/Receiver ... 2314.00/2,000 5C03221EPWR 296-20992-2-ND. 3V-5.5V Single Channel Compatible 
MAX32381PWA 796-9600-1-ND 3V-5 BV Multich TRS-239 - RS-232 Driver/Receiver... . 16-TSSOP 1820.00/2,000 
9600-1" -5.5V Multichannel RS~ SN65C3221PWR 296-13117-1-ND  /3V-5.5V Single Channel Compatible 
Line Driver/Recelver 28-TSSOP (Geol O12 RS-232 Line Driver/Receiver 16-TSSOP 2.97 2.38 1.85 
MAX32381PWR 296-9600-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 She 3 eit : : : 
Line Driver/Receiver.... 28-TSSOP 1950.00/2,000 C3221 PWR 296-13117-2-ND | 3V-5.5V Single Channel Compatible 
#5 ry 7 ‘ i RS-232 Line Driver/Receiver ...........16-TSSOP 1820.00/2,000 
MAX3238IPWRQI 296-15189-1-ND | 3V-5.5V Multichannel R: aia e i 
Line Driver/Receiver... 28-TSSOP 2.23 1.78 1.34 6C3222DBR ARS RSIAGAID aT eae eee boeash 3s 
MAX32381PWRQ1 296-15189-2-ND Cine RS-232 eeannane SN65C3222DBR 296-15371-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compat ; ee. 
: ae S , RS-232 Line Driver/Receiver ... 2080.00/2,000 
Bese eee A oe poe el R282 ay Aamo SNOSC32220WR 296-15872-1-ND _|3V-5.5V Multichannel Compatible 
Y, 2-1 x i Ro. : ‘ . RS-232 Line Driver/Receiver ... 4.05 3.24 2.52 
MASCASCDBR cache acne pcre! RS: 282 4430.00/2,000 SN65C3222DWR 296-15372-2-ND |3V-5.5V Multichannel Compatible 
7 =r = = RS-232 Line Driver/Receiver ... 2080.00/2,000 
MAX3243CDWR 296-6942-1-ND Ole eee RS-232 eae ae $N65C3222EDBR 296-20993-1-ND — |3V-5.5V Multichannel Compatible 
iy fol 7 ‘ 4 : ‘ RS-232 Driver/Receiver 2.00 1.60 1.20 
MANZE NR aU Vie oren ee 715.00/1.000 SNGSC3222EDBR | 296-20993-2-ND _|8V-5.5V Multichannel Compatible 
MAX3243CPW 296-6943-5-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 RS-232 Driver/Receiver 2080.00/2,000 
Line Driver/Receiver 438 140 83 SN65C3222EDWR 296-20994-1-ND aN Sey Moliiennel Cp p Senet! 
> river/Receiver A ul “ 
Meee Gee Aum |) °=>y Multichannel RS-282 eae OL cad SNG5C3222EDWR | 296-20994-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
MAX3243CPWR 296-6943-2-ND  |3V-5.5V Multichannel : ao RS-232 Driver/Receiver 2080.00/2,000 
Line Driver/Receiver ... 4430.00/2,000 SN65C3222EPWR 296-20995-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
MAX3243ECDBR 296-19806-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 é RS-232 Driver/Receiver -20-TSSOP 2.00 1.60 1.20 
Line Driver/Receiver ... 438 140 83 SN65C3222EPWR 296-20995-2-ND — |3V-5.5V Multichannel Compatible 
MAXS243ECDBR (ESIC an mm °V-5.5V Multichannel RS-232 snescazzpwr —_|ooe-tsarat-nolav-s.sv mutichannel Compatbie”” ae 
Line Driver/Receiver .... 1430.00/2,000 : a i 
MAX3243ECDWR 296-19807-1-ND 3V-5.5V Multichannel RS- RS-232 Line Driver/Receiver ... .-20-TSSOP 4.05 3.24 2.52 
Line Driver/Receiver .... 1.38 110 .83 SN65C3222PWR 296-15373-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
MAX3243ECDWR 296-19807-2-ND |3V-5.5V Multichannel RS-232 RS-232 Line Driver/Receiver............20-TSSOP 2080.00/2,000 
Line Driver/Receiver .... 715.00/1,000 SN65C3223DBR 296-13486-1-ND a ee a Pe ea Be cern 
MAX3243ECPWR 296-19808-1-ND _ |3V-5.5V Multichannel RS-232 dire cia ie naaaaee HH : 
Line Driver/Receiver .. 28-TSSOP 1.38 110 83 SN65C3223DBR 296-18486-2-ND SoS Ree anya 
MAX3243ECPWR 296-19808-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 232 Line Drivel ReceNer .. 00/2, 
Line Driver/Receiver ... 28-TSSOP 4430.00/2,000 SN65C3223DWR 296-13487-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
MAX3243EIDBR 296-19811-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 RS-232 Line Driver/Receiver ... 3.51 281 2.19 
Line Driver/Receiver-.... 1.38 140 183 SN65C3223DWR 296-13487-2-ND 3V-5.5V Multichannel Compatible 
5 9. B 7 a RS-232 Line Driver/Receiver ... 2080.00/2,000 
MAXSEASEIDBR peeiecuacdoeamm |) o->\ Multichannel RS-282 4430.00/2,000 SN65C3223EDBR —_|296-20996-1-ND _|3V-5.5V Multichannel Compatible 
MAX3243EIDWR 296-19809-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 RS-232 Driver/Receiver 2.00 1.60_1.20 
Line Driver/Receiver-.... 138 140 183 SN65C3223EDBR 296-20996-2-ND. 3V-5.5V Multichannel Compatible 
MAX3243EIDWR 296-19809-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 RS-232 Driver/Receiver....... 2080.00/2,000 
Line Driver/Receiver ... 715.00/1,000 SN65C3223EDWR 296-20997-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
MARS2SSEPWR cals ala V-8.5V Multichannel R6-232 snescaozacown — lone-pnge7-2-nn |v" 5 BY Mulichannl Cornpaie ee 
Line Driver/Receiver ... 1.38 1.10 .83 - a 20H y : 
MAX3243EIPWR 296-19810-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 RS-232 Driver/Receiver 2080.00/2,000 
Line Driver/Receiver ... 1430.00/2,000 SN65C3223EPWR 296-20998-1-ND —_|3V-5.5V Multichannel Compatible 
MAX3243EIRHBR 296-21508-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 RS-232 Driver/RECEIVET occ 20-TSSOP 2.00 1.60 1.20 
Line Driver/Receiver NEW! 1.38 110 .83 SN65C3223EPWR 296-20998-2-ND aeons ME Sp TsenP EMAC 
MAX3243EIRHBR 296-21508-2-ND  |3V-5.5V Multichannel RS-232 -232 Driver/Receiver -20- .00/2, 
Line Driver/Receiver NEW'............ 32-QFN 2112.00/3,000 SN65C3223PWR 296-13488-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Comp: 
MAX3243IDBR 296-6944-1-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 RS-232 Line Driver/Receiver...........20-TSSOP 3.51 2.81 2.19 
Line Driver/Receiver ... ikety aly ek! SN65C3223PWR 296-13488-2-ND 3V-5.5V Multichannel Compatible 
MAX32431DBR 296-6944-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 RS-232 Line Driver/Receiver............20-TSSOP 2080.00/2,000 
Line Driver/Receiver 1430.00/2,000 SN65C3232DBR 296-15374-1-ND. 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 
MAX3243IDWR 296-6945-1-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 RS-232 Line Driver/Receiver raed 16-SSOP 3.78 3.03 2.36 
Line Driver/Receiver-... 1.38 110 .83 SN65C3232DBR 296-15374-2-ND 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 
MAX3243IDWR 296-6945-2-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 RS-232 Line Driver/Receiver............. 16-SSOP 1820.00/2,000 
Line Driver/Receiver .... 715.00/1,000 SN65C3232DR 296-15375-1-ND. 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 
MAX3243IPWR 296-6946-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 RS-232 Line Driver/Receiver .......... 16-SOIC 3.78 3.03 2.36 
Line Driver/Receiver ... iets al eR! SN65C3232DR 296-15375-2-ND 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 
MAX3243IPWR 296-6946-2-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 RS-232 Line Driver/Receiver diets dette 16-SOIC 2240.00/2,500 
Line Driver/Receiver ... 28-TSSOP 1430.00/2,000 SN65C3232DWR 296-15376-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 
MAX3243MPWREP 296-21231-1-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 RS-232 Line Driver/Receiver.............. 16-SOIC 3.78 3.03 2.36 
Line Driver/Receiver ... 28-TSSOP 551 4.41 3.43 SN65C3232DWR 296-15376-2-ND  [3V-5.5V, 2-Channel Compatible 
MAX3243MPWREP —-|296-21231-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 RS-232 Line Driver/Receiver .......... 16-SOIC 1820.00/2,000 
Line Driver/Receiver ..28-TSSOP 6248.00/2,000 SN65C3232EDBR 296-20999-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 
MAX3318CDBR 296-20935-1-ND  |2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver....20-SSOP 2.36 1.89 1.47 RS-232 Line Driver/Receiver ....-. 16-SSOP 1.75 1.40 1.05 
MAX3318CDBR 296-20935-2-ND  |2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver ...20-SSOP 2678.00/2,000 SN65C3232EDBR 296-20999-2-ND —/3V-5.5V, 2-Channel Compatible 
MAX3318CPWR 296-20936-1-ND  |2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver..20-TSSOP 2.36 1.89 1.47 RS-232 Line Driver/Receiver .........- 16-SSOP 1820.00/2,000 
MAX3318CPWR 296-20936-2-ND — |2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver. 20-TSSOP 2678.00/2,000 SN65C3232EDR 296-21000-1-ND — |3V-5.5V, 2-Channel Compatible 
MAX3318ECDBR 296-19844-1-ND _|2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver....20-SSOP__2.36 1.89 1.47 RS-232 Line Driver/Receiver ......... 16-SOIC 1.75 1.40 1.05 
MAX3318ECDBR 296-19844-2-ND _ |2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver... 20-SSOP 2678.00/2,000 SN65C3232EDR 296-21000-2-ND — /3V-5.5V, 2-Channel Compatible 
MAX3318ECPWR 296-19845-1-ND  |2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver..20-TSSOP 2.36 1.89 1.47 RS-232 Line Driver/Receiver .......... 16-SOIC 2240.00/2,500 
MAX3318ECPWR 296-19845-2-ND — |2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver ..20-TSSOP 2678.00/2,000 SN65C3232EDWR 296-21001-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 
MAX3318EIDBR 296-19846-1-ND — |2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver....20-SSOP 2.70 2.16 1.68 RS-232 Line Driver/Receiver 16-SOIC 4.75 1.40 1.05 
MAX3318EIDBR 296-19846-2-ND _|2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver ...20-SSOP 3060.00/2,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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4) Texas INSTRUMENTS 


aes Digi-Key Price Each wl Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. a 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. a 25 100 
SN65C3232EDWR 296-21001-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible SN75C3222DBR 296-15613-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 
RS-232 Line Driver/Receiver.............. 16-SOIC 1820.00/2,000 Driver/Receiver 28a 2:51) -2)8it 2519) 
SN65C3232EPWR 296-21002-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible SN75C3222DBR 296-15613-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 
RS-232 Line Driver/Receiver........... 16-TSSOP 1.75 1.40 1.05 Driver/Receiver. 2080.00/2,000 
SN65C3232EPWR 296-21002-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible SN75C3222DWR 296-13040-1-ND | 3V-5.5V Multicha 
RS-232 Line Driver/Receiver........... 16-TSSOP 1820.00/2,000 Driver/Receiver a 3.51 2.81 2.19 
SN65C3232PWR 296-15377-1-ND 3V-5.5V, 2-Channel Compatible SN75C3222DWR 296-13040-2-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 
RS-232 Line Driver/Receiver ......... 16-TSSOP 3.78 3.03 2.36 Driver/Receiver eeseenne 2080.00/2,000 
SN65C3232PWR 296-15377-2-ND 3V-5.5V, 2-Channel Compatible SN75C3222EDBR 296-21073-1-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 
RS-232 Line Driver/Receiver.......... 16-TSSOP 1820.00/2,000 Driver/Receiver a 2.00 1.60 1.20 
SN65C3238DBR 296-12733-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible SN75C3222EDBR 296-21073-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 
RS-232 Line Driver/Receiver 28-SSOP_ 4.05 3.24 2.52 Driver/Receiver seen 2080.00/2,000 
SN65C3238DBR 296-12733-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible SN75C3222EDWR = )296-21074-1-ND Ce eee RS-232 Line Pen 
RS-232 Line Driver/Receiver............. 28-SSOP. 2340.00/2,000 is : i 
SN65C3238DWR 296-13118-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible SN75C3222EDWR = ]296-21074-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 
RS-232 Line Driver/Receiver ........ 28-S0IC 4.05 3.24 2.52 SN7SC3202EPWR OREO oc3 cee ane Aus oleae) 
SN65C3238DWR 296-13118-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible Diiver/Raceiver 200 160 120 
RS-232 Line Driver/Receiver is Siaebindn 28-SOIC 1170.00/1,000 SN75C3220EPWR 396-21075-2.ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 
SN65C3238EDBR 296-21003-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible ; ; 3 
RS-232 Line Driver/Recei' 28-SSOP 225 180 1.35 Driver/Receiver 20-TSSOP 2080.00/2,000 
Pee ING TVET BCR sseestee . 3 : : SN75C3222PWR 296-14342-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 
SN65C3238EDBR 296-21003-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible Driver/Receiver D0-TSSOP 3.51 2.81 2.19 
RS-232 Line Driver/Receiver. “aidetecsbeas 28-SSOP. 2340.00/2,000 SN75C3222PWR 296-14342-2-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 
SN65C3238EDWR 296-21004-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible Driver/Receiver 20-TSSOP 2080.00/2,000 
Bo-282 Line Diiver/Recelver. ape iN) ge SN75C3223DBR 296-13499-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
SN65C3238EDWR 296-21004-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible RS-232 Line Driver/Receiver ... 297 2.38 1.85 
RS-232 Line Driver/Receiver.............. 28-SOIC 2340.00/2,000 SN75C3223DBR 296-13499-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
SN65C3238PWR 296-13119-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible RS-232 Line Driver/Receiver .... 2080.00/2,000 
RS-232 Line Driver/Receiver........... 28-TSSOP 4.05 3.24 2.52 SN75C3223DWR 296-13500-1-ND 3V-5.5V Multichannel Compatible 
SN65C3238PWR 296-13119-2-ND 3V-5.5V Multichannel Compatible RS-232 Line Driver/Receiver ... 207 (2:38 «1185 
RS-232 Line Driver/Receiver........... 28-TSSOP 2340.00/2,000 SN75C3223DWR 296-13500-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
SN65C3243DBR 296-13120-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible RS-232 Line Driver/Receiver 2080.00/2,000 
RS-232 Line Driver/Receiver ............ 28-SSOP 4.32 3.46 2.69 SN75C3223EDBR 296-21076-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compati 
SN65C3243DBR 296-13120-2-ND 3V-5.5V Multichannel Compatible RS-232 Line Driver/Receiver ... 2.00 1.60 1.20 
RS-232 Line Driver/Receiver ............ 28-SSOP 2340.00/2,000 SN75C3223EDBR 296-21076-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
SN65C3243DWR 296-13121-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible RS-232 Line Driver/Receiver .... 2080.00/2,000 
RS-232 Line Driver/Receiver 4.32 346 2.69 SN75C3223EDWR 296-21077-1-ND 38V-5.5V Multichannel Compatible 
SN65C3243DWR 296-13121-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible RS-232 Line Driver/Receiver ... 2.00 1.60 1.20 
RS-232 Line Driver/Receiver ............. 28-SOIC 1170.00/1,000 SN75C3223EDWR 296-21077-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
SN65C3243PWR 296-13122-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible RS-232 Line Driver/Receiver ... 2080.00/2,000 
RS-232 Line Driver/Receiver.......... 28-TSSOP 4.32 3.46 2.69 SN75C3223EPWR 296-21078-1-ND —_} 3V-5.5V Multichannel Compatible 
SN65C3243PWR 296-13122-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible RS-232 Line Driver/Receiver -20-TSSOP_ 2.00 1.60 1.20 
RS-232 Line Driver/Receiver . 28-TSSOP 2340.00/2,000 SN75C3223EPWR 296-21078-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
SN65C23243DGGR _|296-13114-1-ND | 3V-5.5V, Dual RS-232 Port 540 432 3.36 BS ec Lie DINet Reeve! 2se201S90P adage 
SN65C23243DGGR | 296-13114-2-ND | 3V-5.5V, Dual RS-232 Port 6120.00/2,000 SN75C3223PWR BGR acm) °V-5.5V Multichannel Compatible 
: mir . i RS-232 Line Driver/Receiver........... 20-TSSOP 2.97 2.38 1.85 
SN65C23243DLR 296-13115-1-ND | 3V-5.5V, Dual RS-232 Port 5.40 4.32 3.36 SN7SC3223PWR PORTE TNGMIE | 3V-5.5) Multichannel Compatlol 
SN65C23243DLR 296-13115-2-ND | 3V-5.5V, Dual RS-232 Port. 3060.00/1,000 Heres if Dra ompatibie Spa RSOP anEMONDANT 
SN75C185DW 296-1753-5-ND | Low Power Multiple Driver/Receiver 150 120 90 SAgSCRSIDOER EASE | av-asy a aa ets seve Aue 
SN75C185DWR 296-14972-1-ND | Low Power Multiple Driver/Receiver ... 750 120 90 Se ne oa fiasirhey eee: M0 AFR Baa 
SN75C185DWR 296-14972-2-ND | Low Power Multiple Driver/Receiver 1560.00/2,000 a si IN e rine 7‘ . 
SN Hien ; SN75C3232DBR 296-15614-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 
175C185N 296-9974-5-ND Low Power Multiple Driver/Receiver 150 1.20 90 RS-232 Line Driver/Receiver 1820.00/2,000 
SN75C188D 296-6965-5-ND Quad Low Power Line Driver 68 Sl 2) J iy a : ‘hla. nia 
aaiae SN75C3232DR 296-15615-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 
SN75C188DBR 296-6966-1-ND Quad Low Power Line Driver 68 45) 39 RS-232 Line Driver/Receiver ... 3.49 279 217 
SN75C188DBR 296-6966-2-ND | Quad Low Power Line Driver 452.00/2,000 SN7503232DR 396-15615-2-ND 13V-5.5V. 2-Channel Compatibl 
SN75C188DR 296-14973-1-ND | Quad Low Power Line Driver 68 51 39 Ag 340 ine Diner Recher. aRLOOUDIDT 
SN75C188DR 296-14973-2-ND Quad Low Power Line Driver §52.50/2,500 §N75C3232DWR 296-15616-1-ND 3V-5.5V, 2-Channel Compatible ‘ ; 
SN75C188N 296-1754-5-ND Quad Low Power Line Driver... 68 251 39 RS-232 Line Driver/Receiver ... 349 2.79 217 
SN75C189AD 296-1755-5-ND Quad Low Power Line Receiver 68.5139 SN75C3232DWR 296-15616-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 
SN75C189ADBR 296-6967-1-ND Quad Low Power Line Receiver 68 ait 39 RS-232 Line Driver/Receiver ... 1820.00/2,000 
SN75C189ADBR 296-6967-2-ND Quad Low Power Line Receiver 452.00/2,000 SN75C03232EDBR 296-21079-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 
SN75C189ADR 296-14974-1-ND | Quad Low Power Line Receiver 68 EO ecg) RS-232 Driver/Receiver 1.75 140 1.05 
SN75C189ADR 296-14974-2-ND | Quad Low Power Line Receiver 552.50/2,500 SN75C3232EDBR 296-21079-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 
SN75C189AN 296-1756-5-ND Quad Low Power Line Receiver 68 51 39 RS-232 Driver/Receiver 1820.00/2,000 
SN75C189D 296-6968-5-ND Quad Low Power Line Receiver 68 Sil 39 SN75C3232EDR 296-21080-1-ND 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 
SN75C189DR 296-14975-1-ND Quad Low Power Line Receiver 68 ASI 39 RS-232 Driver/Receiver 1.75 1.40 1.05 
SN75C189DR 296-14975-2-ND | Quad Low Power Line Receiver 552.50/2,500 SN75C3232EDR 296-21080-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 
SN75C189N 296-6969-5-ND Quad Low Power Line Receiver 68 51 39 RS-232 Driver/Receiver 2240.00/2,500 
SN75C198D 296-6970-5-ND __| Quad Low Power Line Drivers.. Bi Pes ais SN75C3232EDWR 296-21081-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 
SN75C1154DW 296-6958-5-ND Quad Low Power Driver/Receiver 1.26 1.05 84 RS-232 Driver/Receiver 1.75 140 1.05 
SN75C1154N 296-6959-5-ND | Quad Low Power Driver/Receiver 126 105 84 SN75C3232EDWR 296-21081-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Comp: 
$N75C1167DBR 296-6960-1-ND _| Dual Differential Driver/Receive 25) OOM 75 RS-232 Driver/Receiver..... 1820.00/2,000 
SN75C1167DBR 296-6960-2-ND | Dual Differential Driver/Receive 1300.00/2,000 SN75C3232EPWR 296-21082-1-ND —_/3V-5.5V, 2-Channel Compatible 
SN75C1167N 296-6961-5-ND Dual Differential Driver/Receive Come OO mmmerna Sijaosetean Ener Pig al ae rn 16-TSSOP 1.75 1.40 1.05 
SN75C1167NSR 296-6962-1-ND —_| Dual Differential Driver/Receivel 125 100 75 75 -21082-2- -5.5V, 2-Channel Compatible 
SN75C1167NSR 296-6962-2-ND _ Dual Differential Driver/Receive 1300.00/2,000 RS-232 Driver/Receiver... 16-TSSOP 1820.00/2,000 
SN75C1168N 296-6963-5-ND | Dual Differential Driver/Receiver.. 125 1.00 75 SN75C3232PWR BOCaI OU IG D ag) SV-5.5V, 2-Channel Compatible 
SN75C1168NSR 296-6964-1-ND —_| Dual Differential Driver/Receiver 150 1.20 90 RS-232 Line Driver/Receiver........ 16-TSSOP 3.49 2.79 2.17 
SN75C1168NSR 296-6964-2-ND __| Dual Differential Driver/Receive 1560.00/2,000 SN75C3232PWR 296-15617-2-ND av oo cane! Compal npn 
7 7 5 rn = i) | 
SN7SCTIGBPWR COGS ASOT gun) Dual Differential Driver/Receive > el Oe SN75C3238DBR 296-12743-1-ND | RS-232 Line Driver/Receive 351 281 219 
SN75C1168PWR 296-14971-2-ND Dual Differential Driver/Receivel 1300.00/2,000 7 4 4 
d ‘ ; SN75C3238DBR 296-12743-2-ND | RS-232 Line Driver/Receive 2340.00/2,000 
SN75C1406D 296-12934-5-ND —_| Triple Low Power Driver/Receiver 144° 1.20 96 e a 4 4 4 
i : SN75C3238DWR 296-13324-1-ND 3V-5.5V, Multichannel Compatible 
SN75C1406DW 296-1751-5-ND Triple Low Power Driver/Receiver 144 1.20 96 € F i A 
x 4 ; RS-232 Line Driver/Receiver ... 3.51 2.81 2.19 
SN75C1406DWR 296-1751-1-ND Triple Low Power Driver/Receiver 1.44 1.20.96 SN75C3238DWR 396-13304-2-ND 13V-5.5V. Multichannel Compatible 
SN75C1406DWR 296-1751-2-ND Triple Low Power Driver/Receiver 1276.00/2,000 939 |} ‘ ke 
z H ; RS-232 Line Driver/Receiver ... 1170.00/1,000 
SN75C1406N 296-1752-5-ND Triple Low Power Driver/Receiver F 144 1.20 96 SN75C3238EDBR 296-21083-1-ND 3V-5.5V, Multichannel Compatible 
SN75C3221DBR 296-13322-1-ND _ | 3V-5.5V, Single Channel RS-232 Compatible RS-232 Line Driver/Receiver 225 1.80 1.35 
Line Driver/Recalver ... i 2 2552 SN75C3238EDBR 296-21083-2-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible 
SN75C3221DBR 296-13322-2-ND | 3V-5.5V, Single Channel RS-232 Compatible RS-232 Line Driver/Receiver ... 2340.00/2,000 
Line Driver/Recaiver 16-SS0P 1820,00/2,000 SN75C3238EDWR  |296-21084-1-ND _ |SV-5.5V, Multichannel Compatible 
SN75C3221EDBR 296-21071-1-ND | 3V-5.5V, Single Channel RS-232 Compatible RS-232 Line Driver/Receiver ... 225 180 1.35 
Line Driver/Receiver ... 16-SSOP 1.75 1.40 1.05 SN75C3238EDWR 296-21084-2-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible 
SN75C3221EDBR 296-21071-2-ND 3V-5.5V, Single Channel RS-232 Compatible RS-232 Line Driver/Receiver 1170.00/1,000 
Line Driver/Receiver .... 1820.00/2,000 SN75C3238PWR 296-13325-1-ND —_/ 3V-5.5V, Multichannel Compatible 
SN75C3221EPWR 296-21072-1-ND 3V-5.5V, Single Channel 2 Compatible RS-232 Line Driver/Receiver........... 28-TSSOP 3.51 2.81 2.19 
Line Driver/Receiver .. 16-TSSOP 1.75 1.40 1.05 SN75C3238PWR 296-13325-2-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible 
SN75C3221EPWR 296-21072-2-ND — | 3V-5.5V, Single Channel RS-232 Compatible RS-232 Line Driver/Receiver............ 28-TSSOP 2340.00/2,000 
Line Driver/Receiver..... 16-TSSOP 1820.00/2,000 SN75C3243DBR 296-13326-1-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible 
SN75C3221PWR 296-13323-1-ND | 3V-5.5V, Single Channel RS-232 Compatible RS-232 Line Driver/Receiver..............28-SSOP 3.24 2.60 2.02 
Line Driver/Receiver ... 16-TSSOP 243 1.95 1.52 SN75C3243DBR 296-13326-2-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible 
SN75C3221PWR 296-13323-2-ND | 3V-5.5V, Single Channel RS-232 Compatible RS-232 Line Driver/Receiver..............28-SSOP 2340.00/2,000 
Line Driver/Receiver 6-TSSOP. 1820.00/2,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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ip Texas INSTRUMENTS 


Tal Digi-Key Price Each Tele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
SN75C3243DWR 296-13327-1-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible MAX4596DCKR 296-17654-1-ND — | 5V Analog Switch 78 65 52 
RS-232 Line Driver/Receiver-............. 28-SOIC 3.24 2.60 2.02 MAX4596DCKR 296-17654-2-ND | 5V Analog Switch 1014.00/3,000 
SN75C3243DWR 296-13327-2-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible MAX4597DBVR 296-17655-1-ND | 5V Analog Switch 7 65 52 
RS-232 Line Driver/Receiver 1170.00/1,000 MAX4597DBVR 296-17655-2-ND | 5V Analog Switch 1014.00/3,000 
SN75C3243PWR 296-13058-1-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible MAX4597DCKR 296-17656-1-ND_| SV Analog Switch 7865 __52 
RS-232 Line Driver/Receiver-.......... 28-TSSOP 3.24 2.60 2.02 MAX4597DCKR 296-17656-2-ND | 5V Analog Switch..... 1014.00/3,000 
SN75C3243PWR 296-13058-2-ND _|3V-5.5V, Multichannel Compatible TL52055DR 296-18888-1-ND Whe pana, 2-In, 1-Out, 3-Circuit aes A ie 
RS-232 Line Driver/Receiver........... 28-TSSOP 2340.00/2,000 i i ss co 
$N75C23243DGGR —|296-13320-1-ND | 3V-5.5V, Dual RS-232 Port 48-TSSOP 4.28 3.42 2.66 TL52055DR ease Diy YYide Bandwidth, 2-In, 1-Out, 3 Circuit ener 
SN75C23243DGGR | 296-13320-2-ND | 3V-5.5V, Dual RS-232 Port 8-TSSOP 4846.00/2,000 Ae emits : woes 
SN75C23243DLR 296-13321-1-ND _|3V-5.5V, Dual RS-232 Port 48-SSOP 4.28 3.42 2.66 TL52055PWR 296-18889-1-ND WieiBanawiit Bin, -Out, Circuit een 
SN75C23243DLR 296-13321-2-ND | 3V-5.5V, Dual RS-232 Port 48-SSOP 2423.00/1,000 ‘ : ; ‘ : : 
SN75LP196DBR 296-6974-1-ND | LP Multiple RS-232 Driver/Receiver ..20-SSOP 2.48 1.98 1.49 TLS2055PWR 206-18868-72ND Wide Bana, 2In, 1-Out, SC er aanaphcrer 
SN75LP196DBR 296-6974-2-ND | LP Multiple RS-232 Driver/Receiver ....20-SSOP 2574.00/2,000 Se eine : a ea 
SN75LP196DWR 296-6975-1-ND —_| LP Multiple RS-232 Driver/Receiver.....20-SOIC 248 1.98 1.49 IMDSSSTAEECR Zobel Te NOME 9-to-1 DV/HDMI Switch 80-TOFP BEAU RERS IGN 
SN75LP196DWR 296-6975-2-ND___| LP Multiple RS-232 Driver/Receiver ....20-SOIC 2574.00/2,000 IMDS SE TAEEOR POCA NE) $-to-1 DVVHDMMI Switeh e0:TOre SN 
: - - : TMDS341 PFC 296-18264-ND 3+to-1 DVI/HDMI Switch 80-TOFP 7.00 5.60 4.73 
SN75LP1185DBR 296-6971-1-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver...20-SSOP 248 1.98 1.49 T$3A4751PWR 296-20700-1-ND | 0.9-Ohm Low Voltage Single Supply Guad 
SN75LP1185DBR 296-6971-2-ND | LP Multiple RS-232 Driver/Receiver .... 20-SSOP 2574.00/2,000 SPST Analog Switch... 14-TSSOP 126 1.05 84 
SN75LP1185DW 296-6972-5-ND | LP Multiple RS-232 Driver/Receiver.....20-SOIC 248 1.98 1.49 TS3A4751PWR 296-20700-2-ND | 0.9-Ohm Low Voltage Single Supply Quad , i 
SN75LP1185DWR 296-6972-1-ND | LP Multiple RS-232 Driver/Receiver.....20-SOIC 248 1.98 1.49 SPST Analog Switch. 14-TSSOP 4010.00/2,000 
SN75LP1185DWR 296-6972-2-ND _| LP Multiple RS-232 Driver/Receiver .....20-SOIC 2574.00/2,000 TS3A5017DBOR 396-17581-1-ND | 74-Ohm Dual SPAT Analog Switch... 16-SSOP96~—72~—S4 
SN75LPE185DBR 296-6976-1-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver ....24-SSOP 2.36 1.89 1.47 TS3A5017DBQR 296-17581-2-ND 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch. 16-SSOP : 780.00/2,500 
SN75LPE185DBR 296-6976-2-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver ....24-SSOP 2678.00/2,000 TS3A5017DGVR 296-17582-1-ND 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch..... 16-TVSOP 96 72 54 
SN75LPE185DW 296-1759-5-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver .....24-SOIC 2.36 1.89 1.47 TS3A5017DGVR 296-17582-2-ND 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch.....16-TVSOP 638.00/2,000 
SN75LV4737ADBR —-| 296-6977-1-ND —_| Multichannel RS-232 Line TS3A5017DR 296-17583-1-ND | 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch........16-SOIC_ «96.7254 
Driver/Receiver with Enable...........- 28-SSOP 3.26 2.61 2.03 TS3A5017DR 296-17583-2-ND | 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch........ 16-SOIC 780.00/2,500 
SN75LV4737ADBR —-|296-6977-2-ND | Multichannel RS-232 Line TS3A5017PWR 296-17584-1-ND | 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch.....16-TSSOP 96 72 54 
Driver/Receiver with Enable 3698.00/2,000 TS3A5017PWR 296-17584-2-ND —_| 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch..... 16-TSSOP 638.00/2,000 
SN75113NSR 296-13312-1-ND | Dual Differential Line Drivel 2.25 1.80 1.40 TS3A5017RGYR 296-19898-1-ND | 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch. 6-OFN 81 68 54 
SN75113NSR 296-13312-2-ND | Dual Differential Line Drivel 2550.00/2,000 TS3A5017RGYR 296-19898-2-ND | 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch. 6-QFN 359.00/1,000 
SN75116NSR 296-13313-1-ND _| Tri-State Differential Line Transceivei 349 2.79 2.17 TS3A5018DBOR 296-17609-1-ND | 10-Ohm Quad SPDT Analog Switch..... 16-SSOP 96 72. 54 
SN75116NSR 296-13313-2-ND __ | Tri-State Differential Line Transceiver 3952.00/2,000 TS3A5018DBOR 296-17609-2-ND | 10-Ohm Quad SPDT Analog Switch...... 16-SSOP 780.00/2,500 
SN75121NSR 296-13314-1-ND | High Speed Dual Line Driver. 2.25 1.80 1.35 TS3A5018DGVR 296-17610-1-ND | 10-Ohm Quad SPDT Analog Switch...16-TVSOP 96 72 54 
SN75121NSR 296-13314-2-ND | High Speed Dual Line Driver. 2340.00/2,000 TS3A5018DGVR 296-17610-2-ND | 10-Ohm Quad SPDT Analog Switch... 16-TVSOP 638.00/2,000 
SN75154NSR 296-13315-1-ND | Quad Line Receiver 1.20 1.00 80 TS3A5018DR 296-17611-1-ND | 10-Ohm Quad SPDT Analog Switch......16-SOIC_ «96.7254 
SN75154NSR 296-13315-2-ND _| Quad Line Receiver 1064.00/2,000 TS3A5018DR 296-17611-2-ND | 10-Ohm Quad SPDT Analog Switch....... 16-SOIC 780.00/2,500 
SN75185DBR 296-18833-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver 75 63. «50 TS3A5018PWR 296-17612-1-ND 10-Ohm Quad SPDT Analog Switch... 16-TSSOP 96 72 54 
SN75185DBR 296-18833-2-ND | Multiple RS-232 Driver/Receive! 666.00/2,000 TS3A5018PWR 296-17612-2-ND | 10-Ohm Quad SPDT Analog Switch... 16-TSSOP 638.00/2,000 
SN75185DW 296-1740-5-ND Multiple RS-232 Driver/Receive tg Gee 0) TS3A5018RGYR 296-19899-1-ND | 10-Ohm Quad SPDT Analog Switch 16-QFN 81 68 54 
SN75185DWR 296-1740-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receive 75 63 50 TS3A5018RGYR 296-19899-2-ND _| 10-Ohm Quad SPDT Analog Switch 6-QFN 359.00/1,000 
SN75185DWR 296-1740-2-ND Multiple RS-232 Driver/Receive 666.00/2,000 Teapy7ebeeh Be NR ND acy pit Bie Mux eutel peed cae ae 
A a Fi z ‘i i y -2- -Ch. Diff. 8: ux Swite! -48- . 4 
Se Ble cua DrheyRecoher uth toophck gee tee tan | Tsapvatepeve 296-21176-1-ND | 4-Ch. Diff. 8:16 Mux Switch 48-TVSOP 2.13 1.70 1.28 
SN75188D 296-1276-5-ND —_| Quad Line Driver “sh oy TS3DV416DGVR 296-21176-2-ND | 4-Ch. Diff. 8:16 Mux Switch .48-TVSOP 2210.00/2,000 
ae oo 48 scoop son! | “TSSOVBDDRHUR ——fo9621177-2NO | cn: DI-10:20 Mx Ser mea 
SN75188DR 296-1276-2-ND __| Quad Line Driver 390.00/2,500 ve eT he en. ae 
SN75188N 296-1742-5-ND | Quad Line Driver 3627 TSSLI00DB0R Gaiccediaeomem) ued SPDT Wide-Bandwidth sage as 
SN75189AD 296-1277-5-ND —_| Quad Line Receiver A836 27 TSa1:1000B0R 296-17954-2-ND | Quad SPDT : : : 
SN75189ADR 296-1277-1-ND —_| Quad Line Receiver B36 227 ; 
SN75189ADR 296-1277-2-ND | Quad Line Receiver 390.00/2,500 PANS witehs s ZO OE S00 
SN75189AN 296-1744-5-ND | Quad Line Receiver Sh op TS3L100DGVR 296-19011-1-ND Gad SPDT Wide-Bandwidth LAN 
- : witch 16-TVSOP 1.38 1411 83 
SN75188D egies age Quad Line Receiver Ce ome TS3L100DGVR 296-19011-2-ND | Quad SPDT Wide-Bandwidth LAN 
SN75189N 296-6955-5-ND Quad Line Receiver 48 360.27 16-TVSOP 4438.00/2,000 
SN75196DW 296-6956-5-ND —_| Multiple RS-232 Driver/Receive 1144 9576 TS3L100DR 996-19012-1-ND : 
SN75196DWR 296-12930-1-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver. 114-9576 16-SOIC 138 4141 83 
SN75196DWR 296-12930-2-ND _ | Multiple RS-232 Driver/Receive 1010.00/2,000 TSILIO0DR 996-15012-2-ND | Guad SPDT Wide-Bandwidth LAN 
SN75196N 296-6957-5-ND Multiple RS-232 Driver/Receive 1.14 95 76 Switch... ... 16-SOIC 1770.00/2,500 
SN75451BPSR 296-13316-1-ND Dual Peripheral Drive -80 60 45 TS3L100PWR 296-19013-1-ND Quad SPDT Wide-Bandwidth LAN 
SN75451BPSR 296-13316-2-ND | Dual Peripheral Drive 532.00/2,000 16-TSSOP 1.38 1411 83 
SN75454BPSR 296-13317-1-ND | Dual Peripheral Drive 80 60 45 TS3L100PWR 296-19013-2-ND 
SN75454BPSR 296-13317-2-ND _| Dual Peripheral Drive 532.00/2,000 16-TSSOP 1438.00/2,000 
SN752232DGGR 296-12331-1-ND | Dual RS-232 Port. 1.25 1.00 75 TS3LTO0RGYR 296-17302-1-ND 
SN752232DGGR 296-12331-2-ND | Dual RS-232 Port. 1300.00/2,000 138 141 83 
SN752232DLR 296-12332-1-ND | Dual RS-232 Port 1.25 100 75 TS3L100RGYR 296-17302-2-ND 
SN752232DLR 296-12332-2-ND | Dual RS-232 Po 650.00/1,000 719.00/1,000 
TL145406DWR 296-10140-1-ND __| Triple RS-232 Driver/Receiver . 1.30 1.04 78 TS3L110DBOR 296-17392-ND 
TL145406DWR 296-10140-2-ND | Triple RS-232 Driver/Receiver . 1352.00/2,000 1.88 1.50 1.13 
TL145406N 296-10141-5-ND | Triple RS-232 Driver/Receiver . 130 104 78 TS3LT10DGVR 396-19014-1-ND | Quad SPOT High Bandwidth 10/100 Base-T 
UAQ636ACD 296-11147-5-ND — | Dual Line Driver with Adj. Slew Rate 80 60 45 Lan Switch, Differential 8-Ch. to 4-Ch. 
UA9636ACDR 296-15055-1-ND | Dual Line Driver with Adj. Slew Rate 80 60 45 Mux/Demux.. 188 150 1.13 
UA9636ACDR 296-15055-2-ND _| Dual Line Driver with Adj. Slew Rate 650.00/2,500 TS3L110DGVR 296-19014-2-ND Oud SDT High/Bancwidty a a bd 
UA9636ACP 296-11148-5-ND | Dual Line Driver with Adj. Slew Rate 80 60 45 an owiten, Uirrerential 6-Gn; 10: 4-Gn. 
UA9637ACDR 296-15056-1-ND | Dual Differential Line Receiver. % 3 0 Mux/Demux.. 16-TVSOP 1950.00/2,000 
UA9637ACDR 296-15056-2-ND | Dual Differential Line Receiver . 812.50/2,500 TS3L110DR 296-17455-1-ND —_/ Quad SPDT High Bandwidth 10/100 Base-T 
UA9637ACP 296-15057-5-ND —_| Dual Differential Line Receive 75 63 50 Lan Sct, Dieronta 8-Channel to ‘te-soic [EEC 
eee a ieee ENDER | Dual High Speed Diff. Line Driver. ye TS3L110DR 296-17455-2-ND _| Quad SPDT High Bandwidth 10/100 Base-T 
-15058-2-ND Dual High Speed Diff. Line Driver. 487.50/2,500 LAN Switch, Differential 8-Channel to 
UA9638CP 296-15059-5-ND | Dual High Speed Diff. Line Driver. 60 45 34 4-Channel Mux/Demux.... ~-16-SOIC 2400,00/2,500 
Ucs170¢0 peace zeal | Octal Line Driver with Strapped TSSLTTOPWR 296-19015-1-ND | Quad SPDT High Bandwidth 10/100 Base-T 
Mode Selection 28-PLCC §=5.98 4.79 4.04 Lan Switch, Differential 8-Ch. to 4-Ch 
UC5180CQ 296-11354-5-ND | Low Speed Async. Octal Line Revr........28-PLCC 5.70 4.56 3.85 MineDomu : ; 498 460 143 
scsi TS3L110PWR 296-19015-2-ND | Quad SPDT High Bandwidth 10/100 Base-T 
SN75970B2DGG 296-9921-5-ND SCSI Differential Converter Control....56-TSSOP 22.35 20.86 19.37 Lan Switch, Differential 8-Ch. to 4-Ch. 
SN75970B2DL 296-9922-5-ND | SCSI Differential Converter Control......56-SSOP 22.35 20.86 19.37 Mux/Demux.. 1950.00/2,000 
SN75971B2DGG 296-9923-5-ND | SCSI Differential Converter - Data......56-TSSOP 20.40 19.04 17.68 TS3LTTORGYR 206-17456-1-ND | Quad SPDT High Bandwidth 10/100 Base-T 
SN75971B2DL 296-9924-5-ND SCSI Differential Converter - Data 20.40 19.04 17.68 LAN Switch, Differential 8-Channel to 
SN75976A2DL 296-1278-5-ND 9-Channel Differential Transceiver 22.20 20.72 19.24 4-Channel Mux/Demux AB8e E500 lets) 
SN75976A2DLR 296-1278-1-ND | 9-Channel Differential Transceiver 22.20 20.72 19.24 TS3L110RGYR 296-17456-2-ND | Quad SPDT High Bandwidth 10/100 Base- T 
SN75976A2DLR 296-1278-2-ND | 9-Channel Differential Transceiver 18278.00/1,000 LAN Switch, Differential 8-Channel to 
ucc5642MWP 296-12333-5-ND — |9-Line LVD Only SCSI Terminator 4-Channel Mux/Demux... 975.00/1,000 
with Regulator 556 4.45 3.46 TS3L301DGGR 296-17533-1-ND | 16-Bit to 8-Bit SPDT Mux/Demux 
Switches LAN Switch... 3.22 258 2.01 
MEE: TS3L301DGGR 296-17533-2-ND | 16-Bit to 8-Bit SPDT Mux/Demux 
MAX4594DBVR 296-17649-1-ND 5V Analog Switch 18 a ey LAN Switch... 2806.00/2,000 
MAX4594DBVR 296-17649-2-ND 1014.00/3,000 TS3L301DGVR 296-17534-1-ND | 16-Bit to 8-Bit SPDT Mux/Demux 
MAX4594DCKR 296-17650-1-ND 78 65 52 LAN Switch... 3.22 258 2.01 
MAX4594DCKR 296-17650-2-ND 1014.00/3,000 TS3L301DGVR 296-17534-2-ND | 16-Bit to 8-Bit SPDT Mux/Demux 
MAX4595DBVR 296-17651-1-ND 78 65 52 LAN Switch... 48-TVSOP 2806.00/2,000 
MAX4595DBVR 296-17651-2-ND 1014.00/3,000 TS3L500RHUR 296-21178-1-ND | 16-Bit to 8-Bit SPDT Gigabit LAN 
MAX4595DCKR 296-17652-1-ND 78 65 52 Switch... .56-TOFN 2.25 1.80 1.35 
MAX4595DCKR 296-17652-2-ND 1014.00/3,000 TS3L500RHUR 296-21178-2-ND | 16-Bit to 8-Bit SPDT Gigabit LAN 
MAX4596DBVR 296-17653-1-ND 78 65 52 Switch... .-56-TOFN 2340.00/2,000 
MAX4596DBVR 296-17653-2-ND 1014.00/3,000 (Continued) 
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Uele Digi-Key Price Each 
XAS INSTRUMEN DATA TRANSMISSION (Continued) Part No. Part No. Description 1 25 100 
é 2 TS5A3167YZPR 296-21192-1-ND  |0.9-Ohm SPST Analog Switch 56. 4232 
Digi-Key ae Price Each TS5A3167YZPR 296-21192-2-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch 546.00/3,000 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 TS5A3357DCUR 296-17404-1-ND —_| Single 5-Ohm SP3T Analog Switch 81 68 54 
TS3USB221DRCR 296-21360-1-ND High Speed USB2.0, 1:2 Mux/Demux TS5A3357DCUR 296-17404-2-ND | Single 5-Ohm SP3T Analog Switch 1053.00/3,000 
Switch NEW! 105 88 70 TS5A3359DCUR 296-21193-1-ND _| 1-Ohm SP3T Analog Switch er 8 
TS3USB221DRCR 296-21360-2-ND | High Speed USB2.0, 1 TS5A3359DCUR 296-21193-2-ND _|1-Ohm SP3T Analog Switch 77131.00/3,000 
Switch NEW! 932.00/2,000 TS5A4594DBVR 296-17705-1-ND | 5V Analog Switch AS 386 
TS3V330DBQR 296-19016-1-ND TS5A4594DBVR 296-17705-2-ND | 5V Analog Switch 366.00/3,000 
93 78 62 TS5A4594DCKR 296-17706-1-ND | 5V Analog Switch AS 86 
TS3V330DBOR 296-19016-2-ND TS5A4594DCKR 296-17706-2-ND 5V Analog Switch 366.00/3,000 
Switch...... o 975.00/2,500 TS5A4595DBVR 296-17707-1-ND _ [5V Analog Switch A 86 
TS3V330DGVR 296-19017-1-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video TS5A4595DBVR 296-17707-2-ND | 5V Analog Switch 366.00/3,000 
Switch...... i 93 78 62 TS5A4595DCKR 296-17708-1-ND | 5V Analog Switch 45 3627 
TS3V330DGVR 296-19017-2-ND | Quad SPDT TS5A4595DCKR 296-17708-2-ND | 5V Analog Switch 366.00/3,000 
Switch...... re 798.00/2,000 TS5A4596DBVR 296-17709-1-ND _| 5V Analog Switch A536 27 
TS3V330DR 296-19018-1-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video TS5A4596DBVR 296-17709-2-ND | 5V Analog Switch 366.00/3,000 
_ 93 78 62 TS5A4596DCKR 296-17710-1-ND | 5V Analog Switch A 88 
TS3V330DR 296-19018-2-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video TS5A4596DCKR 296-17710-2-ND | 5V Analog Switch 366.00/3,000 
i 975.00/2,500 TS5A4597DBVR 296-17711-1-ND 5V Analog Switch 45 36 e2T 
TS3V330PWR 296-18212-1-ND Quad SPDT Wide B: TS5A4597DBVR 296-17711-2-ND 5V Analog Switch 366.00/3,000 
i 93 78 62 TS5A4597DCKR 296-17712-1-ND | 5V Analog Switch 45 36 =~ 27 
TS3V330PWR 996-18212--ND | Quad SPDT Wide B TS5A4597DCKR 296-17712-2-ND | 5V Analog Switch 366.00/3,000 
798.00/2,000 TS5A4624DCKR 296-19804-1-ND | 1-Ohm SPDT Analog Swite 52 39 ~—.30 
TS3V330RGYR 296-17053-1-ND | Quad SPDT : TS5A4624DCKR 296-19804-2-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switc! 507.00/3,000 
Switch... - 93 «478 ~«(62 TS5A23157DGSR 296-17076-1-ND _| 10-Ohm SPDT Analog Swit 140 1.05 79 
TS3V330RGYR 296-17053-2-ND —_| Quad SPDT Wide Bandwidth Vide TS5A23157DGSR 296-17076-2-ND | 10-Ohm SPDT Analog Switch 747.50/2,500 
Switch. ~ 412.00/4,000 TS5A23159DGSR 296-18598-1-ND | 1-Ohm Dual SPDT Analog Switc! 105 88 70 
TEED TTS [a i reacsomen Seams. |b eras St 105 
Video Switch 128 103 82 -20669-1- " i : d : 
S3V340DBOR 296-17815-2-ND | Quad SPDT High Bandwidth TS5A23159RSER 296-20669-2-ND _|1-Ohm Dual SPDT Analog Switch...........10-QFN 1092.00/3,000 
Video Switch 1202.50/2,500 TS5A23160DGSR 296-18039-1-ND Analog Switch. -10-VSSOP 1.05 88 © 70 
TS3V340DGVR 296-17816-1-ND | Quad SPDT High Bandwidth TS5A23160DGSR 296-18039-2-ND | Analog Switch. ; .10-VSSOP 877.50/2,500 
Video Switch 1.23 103 82 TS5A23166DCUR 296-17906-1-ND | 0.9-Ohm Dual SPST Analog Switch 105 88 70 
Se iien ; TS5A23166DCUR 296-17906-2-ND | 0.9-Ohm Dual SPST Analog Switch 936.00/3,000 
TS3VE40DGVR PFN eA era Bandwiath oananimar TS5A23166YZPR 296-21182-1-ND | 0.9-Ohm Dual SPST Analog Switch 7563) 50 
TS3V340DR 296-17817-1-ND | Quad SPDT High Bandwidth oe TS5A23166V2ZPR 296-21182-2-ND | 0.9-Ohm Dual SPST Analog Switch 975.00/3,000 
Video Switch 123 103 82 TS5A23166YZTR 296-21183-1-ND — |0.9-Ohm Dual SPST Analog Switch 108 90 72 
TS3V340DR 296-17817-2-ND | Quad SPDT High Bandwidth TS5A23166YZTR 296-21183-2-ND | 0.9-Ohm Dual SPST Analog Switch 1404.00/3,000 
Widegieuiehe ec pan SRE TS5A231670CUR  |296-17985-1-ND _|0.9-Ohm Dual SPST Analog Switch 105 88 70 
= cea TS5A23167DCUR 296-17985-2-ND _|0.9-Ohm Dual SPST Analog Switch ... 936.00/3,000 
TS3V340PWR 296-17818-1-ND | Quad SPDT High Bandwidth 2 
ee oon oC |) Ea FH rsdanoo 
e it : ; & . 5 7" | -2-| .9-Ohm Dual nalog Swite! 5.00/3, 
ern ecm) Ouad SPOT High Bandwidth coIGoRETD TS5A26542VZTR —-|296-21567-1-ND | Dual SPDT Analog Switch NEW!....12-DSBGA 1.05 88.70 
Spares ; eee TS5A26542YZTR 296-21567-2-ND | Dual SPDT Analog Switch NEWS .....12-DSBGA 1365.00/3,000 
TSSVsdORGYE AAP EID Gud ee DT Hig 135 143 90 TS5A63157DBVR 296-21194-1-ND | 12-Ohm SPDT Analog Switch... 55 4433 
Shien ari oA : : : TS5A63157DBVR 296-21194-2-ND _|12-Ohm SPDT Analog Switch 447.00/3,000 
TSSVS40RGYR Bocas a-2aND ee DT High Bandwidth Video Pernortora TS5A63157DCKR 296-21195-1-ND | 12-Ohm SPDT Analog Switch 554433 
- me TS5A63157DCKR 296-21195-2-ND | 12-Ohm SPDT Analog Switch 447.00/3,000 
TS5A1066DBVR 296-17585-1-ND | 10-Ohm SPST Analog Switch .. wo ge F ‘ 5 
TS5A1066DBVR 296-17585-2-ND |10-Ohm SPST Analog Switch 324,00/3,000 TSSL100DB0R coal CaO aN oa DT Wide Bandwidth LAN Maa 
TS5A1066DCKR 296-17586-1-ND | 10-Ohm SPST Analog Switch 40 3224 ae : : : : 
TS5A1066DCKR 296-17586-2-ND _ |10-Ohm SPST Analog Switch 324.00/3,000 TSSLIOODBOR 296-17040-2-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth LAN paper 
TS5A1066YZPR 296-21179-1-ND |10-Ohm SPST Analog Switch .. 54 At 8H eae es 
TS5A1066YZPR 296-21179-2-ND | 10-Ohm SPST Analog Switch...» 5-DSBGA 528.00/3,000 ATSBELOODR palace Cuad SPDT Wide Bandwidth LAN ee skh ER 
TSSA2053DCUR 296-17751-1-ND singe ean) 10-Ohm SPDT Analog e-vssop Cee TS5SL100DR 296-19019-2-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth LAN 
TS5A2053DCUR 296-17751-2-ND Si - ch 10-Ohm SPDT Anal ; Sule is 
; rad ingrewnenng) Asn nalog TS5L100PWR 296-17041-1-ND 
TS5A2066DCTR 296-21180-1-ND val Cl ae aug 20-TSSOP Sao 
5 relies i BL TS5L100PWR 296-17041-2-ND 
: : : 20-TSSOP 1438.00/2,000 
TSSA2066DCTR 296-21180-2-ND ree Fee DOr OHO TS5L100RGYR 296-17042-1-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth LAN 
joe a 00/3, Switch 138 141 83 
TS5A2066DCUR 296-17877-1-ND | Dual Channel 10-Ohm SPST A TSSLIOORGYR 296-17042-2-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth LAN 
Switch....... rs 8-VSSOP 60 45 34 Switch... 4222.00/1,000 
TS5A2066DCUR 296-17877-2-ND | Dual Channel 10-Ohm SPST A\ TS5V330DBOR 296-17089-1-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video 
Switch....... eds 8-VSSOP 585.00/3,000 Switch... 93 78 62 
TS5A2066YZPR 296-21181-1-ND Dua rane 10-Ohm SPST A\ a-nsnca (eee TS5V330DBOR 296-17089-2-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video 
wit ss : ‘ : Switch i. 1007.50/2,500 
TS5A2066YZPR 296-21181-2-ND PualGhannel 10-Ohm SPST Analog ansaea Fannin TS5V330DR 296-19020-1-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video 
witch....... a -00/3, Switch... on 93 Bray | 262) 
TS5A3153DCUR 296-21185-1-ND 1-Ohm SPDT Analog Switch . 8-VSSOP 68 si) 39 TS5V330DR 296-19020-2-ND Quad SPDT Wide Bandwidth Video 
TS5A3153DCUR 296-21185-2-ND 1-Ohm SPDT Analog Switch. 663.00/3,000 Switch... 1007.50/2,500 
TS5A3153YZPR 296-21186-1-ND _|1-Ohm SPDT Analog Switch . 54 A TS5V330PWR 296-17043-1-ND 
TS5A3153YZPR 296-21186-2-ND _|1-Ohm SPDT Analog Switch. 702.000/3,000 93.78 62 
TS5A3154DCUR 296-17878-1-ND | 0.9-Ohm SPDT Analog Switch . 8VSSOP 68 = 5139 TS5V330PWR 296-17043-2-ND 
TS5A3154DCUR 296-17878-2-ND | 0.9-Ohm SPDT Analog Switch . 8-VSSOP 663.00/3,000 824.00/2,000 
TS5A3154YZPR 296-19900-1-ND | 0.9-Ohm SPDT Analog Switch . 8-WCSP 117 98 78 TS5V330RGYR 296-17090-1-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video 
TS5A3154YZPR 296-19900-2-ND | 0.9-Ohm SPDT Analog Switch. 702.00/3,000 Switch... 93 78 62 
TS5A3157DBVR 296-17587-1-ND _|10-Ohm SPDT Analog Switch .. 453627 TS5V330RGYR 296-17090-2-ND —_| Quad SPDT Wide Bandwidth Video 
TS5A3157DBVR 296-17587-2-ND | 10-Ohm SPDT Analog Switch 366.00/3,000 Switch... 412.00/1,000 
TS5A3157DCKR 296-17588-1-ND —|10-Ohm SPDT Analog Switch 45 3627 
TS5A3157DCKR 296-17588-2-ND | 10-Ohm SPDT Analog Switch 366.00/3,000 
TS5A3157YZPR 296-21187-1-ND _|10-Ohm SPDT Analog Switch .. 86 ‘AL LO 
TS5A3157YZPR 296-21187-2-ND _|10-Ohm SPDT Analog Switch 468.00/3,000 = : 
TS5A3159ADBVR 296-19265-1-ND —|1-Ohm SPDT Analog Switch. 66 42 32 TA Digi-Key = Price Each 
TS5A3159ADBVR 296-19265-2-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch. 546.00/3,000 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25100 
TS5A3159ADCKR 296-21188-1-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch . $6 4232 4000 Family 
TS5A3159ADCKR 296-21188-2-ND__|1-Ohm SPDT Analog Switch. 546.00/3,000 CD4001BE 296-2028-5-ND |CMOS Quad 2-Input NOR Gate 54030 
TS5A3159AYZPR 296-18671-1-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch . HAs 63 50 CD4001BM 296-3500-5-ND | CMOS Quad 2-Input NOR Gate 50 .40 30 
TS5A3159AYZPR 296-18671-2-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch . 975.00/3,000 CD4001BNSR 296-12627-1-ND | CMOS Quad 2-Input NOR Gate 50 40 30 
TS5A3159DBVR 296-17319-1-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch . SOON A2 es CD4001BNSR 296-12627-2-ND | CMOS Quad 2-Input NOR Gate 280.00/2,000 
TS5A3159DBVR 296-17319-2-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch . 546.00/3,000 CD4001BPWR 296-14076-1-ND | CMOS Quad 2-Input NOR Gate 50 40 .30 
TS5SA3159DCKR 296-17303-1-ND_|1-Ohm SPDT Analog Switch . 56 42__32 CD4001BPWR 296-14076-2-ND | CMOS Quad 2-Input NOR Gate 280.00/2,000 
TS5A3159DCKR 296-17303-2-ND _|1-Ohm SPDT Analog Switch. 546.00/3,000 CD4001UBE 296-14077-5-ND | CMOS Quad 2-Input NOR Gate 50 6.40 30 
TS5A3160DBVR 296-21189-1-ND —|1-Ohm SPDT Analog Switch. 56 a2 8 CD4002BE 296-2029-5-ND | Dual 4-Input NOR Gate 50 40 30 
TS5A3160DBVR 296-21189-2-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch . 546.00/3,000 CD4002BNSR 296-14078-1-ND | Dual 4-Input NOR Gate 50 40 30 
TS5A3160DCKR 296-21190-1-ND —|1-Ohm SPDT Analog Switch. 56 42S CD4002BNSR 296-14078-2-ND | Dual 4-Input NOR Gate 280.00/2,000 
TS5A3160DCKR 296-21190-2-ND__|1-Ohm SPDT Analog Switch 546.00/3,000 CD4002BPWR 296-14239-1-ND | Dual 4-Input NOR Gate 14-TSSOP 504080 
TS5A3166DBVR 296-17740-1-ND _ |0.9-Ohm SPST Analog Switch . 48.36.27 CD4002BPWR 296-14239-2-ND | Dual 4-Input NOR Gate .14-TSSOP 280.00/2,000 
TS5A3166DBVR 296-17740-2-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch . 468.00/3,000 CD4007UBE 296-3501-5-ND | Dual Complementary Pair Plus Inverte 50 40 .30 
TS5A3166DCKR 296-17741-1-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch . 2 36 2 ¢D4007UBM 296-3502-5-ND | Dual Complementary Pair Plus Inverte 50 40 30 
TS5A3166DCKR 296-17741-2-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch . 468.00/3,000 CD4009UBE 296-2030-5-ND_| Hex Inverter Buffer... 50.40.30 
TS5A3166YZPR 296-21191-1-ND__|0.9-Ohm SPST Analog Switch . 56 42 32 CD4009UBPWR 296-14240-1-ND | CMOS Hex Buffer/Converter “1eTSSOP 50 40 ~«30 
TS5A3166YZPR 296-21191-2-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch . 546.00/3,000 CD4009UBPWR 296-14240-2-ND | CMOS Hex Buffer/Converter .16-TSSOP 280.00/2,000 
TS5A3167DBVR 296-17752-1-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch . 48° 3627 CD4010BE 296-2160-5-ND_ | Hex Buffer/Converter 16-Dip 48 36-27 
TS5A3167DBVR 296-17752-2-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch . 468.00/3,000 CD4010BPWR 296-14084-1-ND | Hex Buffer/Converter 16-TSSOP 50 40.30 
TS5A3167DCKR 296-17753-1-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch . wB 36 2 CD4010BPWR 296-14084-2-ND | Hex Buffer/Converter .16-TSSOP 280.00/2,000 
TS5A3167DCKR 296-17753-2-ND __|0.9-Ohm SPST Analog Switch 468.00/3,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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4) Texas INSTRUMENTS 


Walls Digi-Key Price Each Vell Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. a 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CD4011BE 296-2031-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 50 40 30 CD4040BNSR 296-13770-2-ND | 12-Stage, CMOS Ripple-Carry Binary 
D4011BM 296-3507-5-ND_ | Quad 2-Input NAND Gate 50 40 30 Counter/Divider 308.00/2,000 
€D4011BM96 296-14474-1-ND | Quad 2-Input CMOS NAND Gate 50 40 30 CD4040BPWR 296-12761-1-ND | 12-Stage, CMOS Ripple-Carry Binary 
CD4011BM96 296-14474-2-ND | Quad 2-Input CMOS NAND Gate 337.50/2,500 Counter/Divider 55 4433 
D4011BNSR 296-14085-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 50.40 30 CD4040BPWR 296-12761-2-ND | 12-Stage, CMOS Ripple-Carry Binary 
CD4011BNSR 296-14085-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 280.00/2,000 Counter/Divider oe 308.00/2,000 
CD4011BPWR 296-12759-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 50 40 30 CD4041UBE 296-2164-5-ND | Quad True/Complement Buffer 14-Dip 9672S 
CD4011BPWR 296-12759-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 280.00/2,000 CD4041UBPWR 296-14104-1-ND | Quad True/Complement Buffer 14-TSSOP 967254 
CD4011UBE 296-14086-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 50 40 .30 CD4041UBPWR 296-14104-2-ND | Quad True/Complement Buffer .14-TSSOP 638.00/2,000 
D4011UBM 296-14245-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 50 40 30 CD4042BE 296-2049-5-ND | Quad D-Type Latch 48 38627 
CD4012BE 296-2032-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate 50 40. 30 CD4043BE 296-2050-5-ND | Tri-State Quad NOR R/S Late! 60 A534 
6D4012BM96 296-14246-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate 50 40 .30 CD4043BDW 296-14269-5-ND | Tri-State Quad NOR R/S Latch 60 45 34 
CD4012BM96 296-14246-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate 337.50/2,500 CD4043BNSR 296-14105-1-ND | Tri-State Quad NOR R/S Latch 60 45 34 
CD4012BNSR 296-14087-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate 50 40 .30 CD4043BNSR 296-14105-2-ND | Tri-State Quad NOR R/S Latch 400.00/2,000 
CD4012BNSR 296-14087-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate 280.00/2,000 CD4043BPWR 296-14106-1-ND | Tri-State Quad NOR R/S Latch 16-TSSOP 60 45—s384 
CD4013BE 296-2033-5-ND |Dual CMOS D-Type Flip-Flop . 30. 40 30 CD4043BPWR 296-14106-2-ND | Tri-State Quad NOR R/S Latch .16-TSSOP 400.00/2,000 
CD4013BM 296-12972-5-ND | Dual CMOS D-Type Flip-Flop . 50 40 30 CD4044BE 296-2051-5-ND | Quad NAND R/S Latch. 16-Dip 60 A534 
CD4013BNSR 296-14088-1-ND | Dual CMOS D-Type Flip-Flop . 50 40 30 CD4044BNSR 296-12762-1-ND | Quad NAND R/S Latch. 16-SOP Ase 39 30 
CD4013BNSR 296-14088-2-ND | Dual CMOS D-Type Flip-Flop . 280.00/2,000 CD4044BNSR 296-12762-2-ND | Quad NAND R/S Latch. 346.00/2,000 
CD4013BPWR 296-14089-1-ND | Dual CMOS D-Type Flip-Flop . 50 40 30 CD4045BE 296-3512-5-ND_| Divide by N-Counter. 56 4232 
CD4013BPWR 296-14089-2-ND | Dual CMOS D-Type Flip-Flop. 280.00/2,000 CO4045BP WR ESC RIS LOvsENG) Divide by N-Counter. op AB Se 
CD4014BE 296-2034-5-ND |8-Stage Static Shift Registe 56 42 32 CD4045BPWR 296-14107-2-ND Divide by N-Counter. 372.00/2,000 
cD4014BPWR 296-14248-1-ND | 8-Stage Static Shift Register wy eg By CD4046BE 296-2052-5-ND | Micropower Phase Lock Loop 56 42" 32 
CD4014BPWR 296-14248-2-ND | 8-Stage Static Shift Registe 320.00/2,000 CD4046BNSR 296-14108-1-ND ) Micropower Phase Lock Loop a2) 04 Al 
CD4015BE 296-2035-5-ND_| Dual 4-Stage Static Shift Register. 60 45 34 CD4046BNSR 296-14108-2-ND | Micropower Phase Lock Loop 478.00/2,000 
CD40758PWR 296-14090-1-ND | Dual 4-Stage Static Shift Register. TSSOP. 60. 45 34 CD4046BPWR 296-14109-1-ND | Micropower Phase Lock Loop 5642 __32 
CD4015BPWR 296-14090-2-ND | Dual 4-Stage Static Shift Register. 280.00/2,000 CD4046BPWR 296-14109-2-ND | Micropower Phase Lock Loop 372.00/2,000 
CD4016BE 296-2036-5-ND | Quad Bilateral Switch. 48 26) 27 CD4047BE 296-2053-5-ND cmos Low Power Monostable/Astable 
CD4016BM 296-14250-5-ND | Quad Bilateral Switch. 55 AA 83 Pa rere A aerernei tn Muibtator 52 3930 
CD4016BNSR 296-14092-1-ND | Quad Bilateral Switch. 55 A433 -14110-1- 
CD4016BNSR 296-14092-2-ND | Quad Bilateral Switch. 308.00/2,000 Muttivibrator 004080 
CD4017BE 296-2037-5-ND |10 Decade Counter/Divider 48 Gmto7, CD4047BNSR 296-14110-2-ND cmos Low Power Monostable/Astable 
D4017BNSR 296-14094-1-ND | 10 Decade Counter/Divider 50 40 30 Multivibrator. 308.00/2,000 
D4017BNSR 296-14094-2-ND | 10 Decade Counter/Divider 308.00/2,000 ¢D4047BPWR 296-13642-1-ND Sa sits dae 23 
¢D4017BPWR 296-14252-1-ND | 10 Decade Counter/Divider 50 40.30 , : : 
CD4017BPWR 296-14252-2-ND | 10 Decade Counter/Divider 308.00/2,000 €04047BPWR aiadidoeg| CCS Cow Power Monostable/Astabla Prana 
CD4018BE 296-14236-ND | CMOS Presettable Divide-by-N Counter. aa | DIOISBE SE See ee eo 
CD4018BNSR 296-14095-1-ND | CMOS Presettable Divide-by-N Counter 48. 868 eo ay eS 2 : : ; 
CD4018BNSR 296-14095-2-ND | CMOS Presettable Divide-by-N Counter 320.00/2,000 CD4049UBE 296:2055:5: NDB Hex Inverting Buffer/Converter a 
CD4019BE 296-2038-5-ND | Quad AND/OR Select Gate ...nn 604534 So onen Sr ET jer Buter/Gonvertar Sear e area 
CD4020BE 296-2039-5-ND | 14-Bit Ripple-Carry Binary CDADEORE SON eT bee abet uffer/Converter 00/2, 
Counter/Divider 56 42 32 | -5"| lex jon-Inverting Buffer/Converter. 48 36 27 
comzonse ——_faster-90| ote yay ee ag er ened he te eat 
Counter/Divider ... 48 sl PI ¥ oh i : east 
CD4020BNSR 296-14097-2-ND | 14-Bit Ripple-Carry Binary CD4050BNSR 296-14113-1-ND | Hex Non-Inverting Buffer/Converter. -50 40 30 
Counter/Divider ... 320.00/2,000 CD4050BNSR 296-14113-2-ND | Hex Non-Inverting Buffer/Converter. 308.00/2,000 
eT 7 = CD4051BE 296-2057-5-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux Ast 39 30 
CD4021BE 296-2040-5-ND | 8-Stage Static Shift Registe: A8 360.27 €D40518M96 206-14271-1-ND18-Ch TAnalog Mux/D B 36 7 
cD4021BM 296-14255-5-ND | 8-Stage Static Shift Registe 48 «360.27 & anne! Anaiog Mux/eMUx : : : 
AeA 0 aR CD4051BM96 296-14271-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 390.00/2,500 
CD4021BPWR 296-14256-1-ND | 8-Stage Static Shift Registe 2 86 27 
5 554 e in Chi A CD4051BNSR 296-14115-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 52 39 3 
CD4021BPWR 296-14256-2-ND | 8-Stage Static Shift Registe 320.00/2,000 
CD4051BNSR 296-14115-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 346.00/2,000 
ee a peat ee s ee 2 CD4051BPWR 296-11993-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 483627 
y/o wounterit wider. : : : CD4051BPWR 296-11993-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux “16-TSSOP 320.00/2,000 
GD4022BNSR ZOC GIO Ub egNa)) Octal Counter/Divider. 246100/2,000 CD4051BQPWRQ1 —_—| 296-17760-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-TSSOP 56 4232 
CD4022BPWR 296-14257-1-ND) Octal Counter/Divider. a ee CD4051BQPWRO1 —| 296-17760-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux ‘46-TSSOP —_-372,00/2,000 
CD4022BPWR 296-14257-2-ND | Octal Counter/Divider. 346.00/2,000 ee : ; ai es 
4 CD4052BE 296-2058-5-ND | 4-Channel Analog Mux/Demux 16-Dip 48 36.27. 
CD4023BE 296-2041-5-ND_| Triple 3-Input NAND Gat 48 36.27 D4052BM96 296-14272-1-ND | 4-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 50 40 30 
CD4023BNSR 296-14099-1-ND | Triple 3-Input NAND Gat 50 40 30 Som OM <- = 
! CD4052BM96 296-14272-2-ND | 4-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 372.50/2,500 
CD4023BNSR 296-14099-2-ND | Triple 3-Input NAND Gat 308.00/2,000 ae AD 4. : 

p : CD4052BNSR 296-14116-1-ND | 4-Channel Analog Mux/Demux 16-SOP 50 40 30 
pepe peege eceeatem| ’ Stage, Ripple-Carry Binary Counter. a 8 By CD4052BNSR 296-14116-2-ND | 4-Channel Analog Mux/Demux -16-SOP 308.00/2,000 
CD4024BM96 296-14258-1-ND | 7-Stage, Ripple-Carry Binary Counter 50 40.30 . i j _ is 

: : CD4052BPWR 296-14273-1-ND | 4-Channel Analog Mux/Demux 16-TSSOP 554433 
oe a ae a -— aa -- aa CD4052BPWR 296-14273-2-ND | 4-Channel Analog Mux/Demux 16-TSSOP 308.00/2,000 

-12760-1-ND | 7-Stage, Ripple-Carry Binary Counter. : . : CD4053BE 296-2059-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/D 5 44 33 
CD4024BPWR 296-12760-2-ND | 7-Stage, Ripple-Carry Binary Counter: 308.00/2,000 CD4053BM96 296-14274-1-ND Triple 2-Channel Analog ONDE 50 40 30 
CD4025BE 296-2043-5-ND_| Triple 3-Input NOR Gate. 50 40 30 CD4053BM96 296-14274-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux......... 16-SOIC 372.50/2,500 
CD4025BM96 296-14100-1-ND | Triple 3-Input NOR Gate. 50 40 30 CD4053BPWR 296-14117-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux......16-TSSOP 55 44 33 
CD4025BM96 296-14100-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate. 337.50/2,500 CD4053BPWR 296-14117-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux...... 16-TSSOP 308.00/2,000 
CD4026BE 296-14260-5-ND | Decade Counter/Divider . 7 63 50 CD4054BE 296-3514-5-ND | CMOS 4-Segment LCD Driver..... 16-Dip 52 39 30 
CD4026BPWR 296-14261-1-ND | Decade Counter/Divider .. 102 85 68 CD4055BE 296-14275-5-ND | BCD to 7-Segment Decoder/Driver . 16-Dip 80 60 45 
CD4026BPWR 296-14261-2-ND | Decade Counter/Divider . 904.00/2,000 CD4056BE 296-14118-5-ND | BCD to 7-Segment Decoder/Driver . i G £9 BB 
¢D4027BE 296-2044-5-ND | Dual JK Master/Slave Flip: 55 4433 CD4059AE 296-3515-5-ND | CMOS Prog. Divide-by-N Counte 248 1.98 1.54 
CD4027BM 296-3511-5-ND_ | Dual JK Master/Slave Flip-Flo 55 44 33 CD4060BE 296-2060-5-ND | 14-Stage Ripple Counter/Divider 
CD4027BNSR 296-14101-1-ND | Dual JK Master/Slave Flip-Flo 50 40 30 and Oscillator... A836 27 
CD4027BNSR 296-14101-2-ND | Dual JK Master/Slave Flip-Flo 308.00/2,000 CD4060BPWR 296-14119-1-ND | 14-Stage Ripple Counter/Divider 
CD4027BPWR 296-14262-1-ND | Dual JK Master/Slave Flip-Flo fon 44 33 and Oscillator... 55 cul Be 
CD4027BPWR 296-14262-2-ND | Dual JK Master/Slave Flip-Flo 308.00/2,000 CD4060BPWR 296-14119-2-ND | 14-Stage Ripple Counter/Divider 
CD4028BE 296-2045-5-ND | BCD-to-Decimal Decoder. 152. 39.30 and Oscillator... -16-TSSOP 308.00/2,000 
CD4028BM96 296-16702-1-ND | BCD-to-Decimal Decode 50 40 30 CD4063BE 296-14120-5-ND | 4-Bit Magnitude Gomparatot 16-Dip 7254 AL 
CD4028BM96 296-16702-2-ND | BCD-to-Decimal Decode 372.50/2,500 CD4063BNSR 296-14121-1-ND | 4-Bit Magnitude Comparator .. 16-S0P 72 
CD4028BNSR 296-12724-1-ND | BCD-to-Decimal Decoder 50 40.30 CD4063BNSR 296-14121-2-ND | 4-Bit Magnitude Comparator .16-SOP 478.00/2,000 
CD4028BNSR 296-12724-2-ND | BCD-to-Decimal Decode 308.00/2,000 CD4066BE 296-2061-5-ND | Quad Bilateral Switch 14-Dip 55 4483. 
CD4029BE 296-2046-5-ND_| Preset Up/Down Binary Counter 52 39 30 CD4066BM 296-3516-5-ND | Quad Bilateral Switc! 14-SOIG 554433 
CD4029BPWR 296-17105-1-ND | Preset Up/Down Binary Counter iGO ASIGG CD4066BM96 296-14475-1-ND | Quad Bilateral Switc! 14-SOIC Ba SE) 
CD4029BPWR 296-17105-2-ND | Preset Up/Down Binary Counter 336.00/2,000 CD4066BM96 296-14475-2-ND | Quad Bilateral Switch 372.50/2,500 
CD4030BE 296-2047-5-ND | Quad Exclusive OR Gate. A836 27 CD4066BNSR 296-14122-1-ND | Quad Bilateral Switc! 55 44 3 
CD4030BM 296-14263-5-ND | Quad Exclusive OR Gate. 5 44 38 CD4066BNSR 296-14122-2-ND | Quad Bilateral Switc! 308.00/2,000 
CD4030BNSR 296-14102-1-ND | Quad Exclusive OR Gate. 50.40 30 CD4066BPWR 296-14123-1-ND | Quad Bilateral Switc! 14-TSSOP 554433 
CD4030BNSR 296-14102-2-ND | Quad Exclusive OR Gate. 308.00/2,000 CD4066BPWR 296-14123-2-ND | Quad Bilateral Switc! .14-TSSOP 308.00/2,000 
CD4030BPWR 296-14103-1-ND | Quad Exclusive OR Gate. 50 40 30 CD4067BE 296-3517-5-ND | Single 16-Channel Analog Mux/Demux. 738 «115 «92 
CD4030BPWR 296-14103-2-ND | Quad Exclusive OR Gate. 308.00/2,000 CD4068BE 296-14124-5-ND | 8-Input NAND/AND Gate. 48 3627 
CD4031BE 296-2162-5-ND | CMOS 64-Stage Static Shift Register 138 115 92 CD4068BM96 296-15355-1-ND | 8-Input NAND/AND Gate. 55 4433 
CD4033BE 296-14264-5-ND | Decade Counter/Divider 138 140 83 CD4068BM96 296-15355-2-ND | 8-Input NAND/AND Gate. 372.50/2,500 
CD4034BE 296-14237-ND | CMOS 8-Stage Static Bidirectional Parallel/Serial CD4068BNSR 296-14125-1-ND | 8-Input NAND/AND Gate. 200) 448 
Input/Output Bus Register......ccccccccccee 24-Dip 188 1.50 1.43 CD4068BNSR 296-14125-2-ND | 8-Input NAND/AND Gate. 308.00/2,000 
CD4035BE 296-2163-5-ND | CMOS 4-Stage Parallel In/Parallel CD4069UBE 296-3518-5-ND | Hex Inverter. 55 4433 
Out Shift Register. 144 1.20 .96 CD4069UBM 296-3519-5-ND | Hex Inverter. B65) 44) 333) 
CD4035BPWR 296-14267-1-ND | CMOS 4-Stage Parallel In/Parallel CD4069UBM96 296-14476-1-ND | Hex Inverter. 55 Ad 38 
Out Shift Register 144 120 96 CD4069UBM96 296-14476-2-ND | Hex Inverter. 372.50/2,500 
CD4035BPWR 296-14267-2-ND |CMOS 4-Stage Parallel In/Parallel CD4069UBNSR 296-14126-1-ND | Hex Inverter . AA 88 
Out Shift Register... 1276.00/2,000 CD4069UBNSR 296-14126-2-ND | Hex Inverter .. 308.00/2,000 
CD4040BE 296-2048-5-ND | 12-Stage, CMOS Ripple-Carry Binary CD4069UBPWR 296-14127-1-ND | Hex Inverter .. -14-TSSOP 55 44° 33 
Counter/Divider .. 48° «436027 CD4069UBPWR 296-14127-2-ND | Hex Inverter. .14-TSSOP 308.00/2,000 
CD4040BNSR 296-13770-1-ND | 12-Stage, CMOS Ripple-Carry Binary CD4070BE 296-14128-5-ND | Quad Exclusive OR Gat .14-Dip 5 A433 
Counter/Divider 50.40 _—-.30 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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Us ls Digi-Key Price Each Toll Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
¢D4070BM 296-14276-5-ND | Quad Exclusive OR Gate. 50 40 30 CD4527BPWR 296-14160-2-ND |BCD Rate Multiplier . .16-TSSOP 372.00/2,000 
CD4070BNSR 296-14129-1-ND | Quad Exclusive OR Gate. 50 40 30 CD4532BE 296-3533-5-ND_ /8-Bit Priority Encode .16-Dip 483627 
CD4070BNSR 296-14129-2-ND | Quad Exclusive OR Gate. 280.00/2,000 CD4532BPWR 296-14161-1-ND |8-Bit Priority Encoder. 16-TSSOP 483627 
CD4070BPWR 296-14277-1-ND | Quad Exclusive OR Gate. 50 40.30 CD4532BPWR 296-14161-2-ND |8-Bit Priority Encoder .16-TSSOP 320.00/2,000 
CD4070BPWR 296-14277-2-ND | Quad Exclusive OR Gate.. 280.00/2,000 CD4536BE 296-3534-5-ND |CMOS Programmable Time! 16-Dip 72 54° Al 
CD4071BE 296-2062-5-ND_| Quad 2-Input OR Gate 55 A433 CD4536BNSR 296-14304-1-ND [CMOS Programmable Timer 16-SOP 64s BSC«C«* 
c¢D4071BM 296-14278-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 50 40.30 CD4536BNSR 296-14304-2-ND |CMOS Programmable Timer 16-SOP 426.00/2,000 
CD4071BNSR 296-14130-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 50 40 30 CD4541BE 296-2078-5-ND Programmable Time 14-Dip 554488 
CD4071BNSR 296-14130-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 280.00/2,000 CD4541BM 296-3535-5-ND Programmable Time 14-SOIC 554483 
cD4071BPW 296-14131-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 50 4030 CD4541BM96 296-3536-1-ND_ [Programmable Time 14-S0IC 5544 8B 
CD4072BE 296-2063-5-ND | Dual 4-Input OR Gate. 55 4433 CD4541BM96 296-3536-2-ND [Programmable Time T4-SOIC 372.50/2,500 
Codes ee eae He TienutOR oe 50 SAG TO a8) CD4543BE 296-2079-5-ND |BCD to 7-Segment Decoder Driver . 16-Dip 48 36 27 
-14132-2- . .00/2, CD4543BPWR 296-17106-1-ND /BCD to 7-Segment Decoder Driver........16-TSSOP 48 36 .27 
CD4073BE 296-2064-5-ND | Triple 3-Input AND Gate. 55 44 33 CD4543BPWR 296-17106-2-ND |BCD to 7-Segment Decoder Driver-........16-TSSOP 320.00/2,000 
cD4073BM 296-3520-5-ND__|Triple 3-Input AND Gate. 5544 33 CD4555BE 296-14286-5-ND | Dual Binary to 1-of-4 Decoder/Demux 16-Dip 32 =.42_~—.32 
CD4073BNSR 296-14133-1-ND | Triple 3-Input AND Gate. Sb A4 33 CD4556BE 296-3537-5-ND [Dual Binary to 1-of-4 Decoder/Demux 16-Dip 72 54 Al 
CD4073BNSR 296-14133-2-ND | Triple 3-Input AND Gate. 308.00/2,000 CD4572UBE 296-14287-5-ND |CMOS Hex Gate... 16-Dip 99 83 66 
preg Pere AD Tee ae An nae 55 enna ae CD4585BE 296-2080-5-ND |4-Bit Magnitude Comparato! 16-Dip 72 54 41 
-14134-2- iple 3- . 00/2, CD4724BE 296-2169-5-ND_ /8-Bit Addressable Latch.. 16-Dip 80 60 45 
pate ee i al oe ae # Se x CD4724BPWR 296-14162-1-ND |8-Bit Addressable Latch.. 16-TSSOP 80.60.45 
-14279-5-ND | Triple 3-Inpu ate : : : CD4724BPWR 296-14162-2-ND |8-Bit Addressable Latch -16-TSSOP 532.00/2,000 
CD4075BNSR 296-14136-1-ND | Triple 3-Input OR Gate 55 4438 CD14538BE 296-14074-5-ND |Dual Precision Monostable Multivibrator......16-Dip 80 60  .45 
CD4075BNSR 296-14136-2-ND | Triple 3-Input OR Gate 308.00/2,00 CD14538BNSR 296-14075-1-ND |Dual Precision Monostable Multivibrator....16-SOP 80 60 45 
CD4076BE 296-14137-5-ND | 4-Bit D-Type Register 60 45 34 CD14538BNSR 296-14075-2-ND |Dual Precision Monostable Multivibrator.... 16-SOP 532.00/2,000 
ale ee ae a ue ae ct x ” a CD14538BPWR 296-12018-1-ND |CMOS Dual Precision Monostable 
-9406-5- uad Exclusive ai : : : Multivibrato 16-TSSOP 80.6045 
cD4078BE 296-352 1-5:ND) | 8-Input NOR/OR Gate DORE ees CD14538BPWR 296-12018-2-ND [CMOS Dual Precision Monostable 
CD4078BM 296-14138-5-ND | 8-Input NOR/OR Gate 55 A433 Multivibrator 532.00/2,000 
CD4078BNSR 296-14139-1-ND | 8-Input NOR/OR Gate 55 A433 ¢D40102BE 296-14079-5-ND |2-Decade BCD 8-Stage Sync pi 
CD4078BNSR 296-14139-2-ND | 8-Input NOR/OR Gate 308.00/2,000 Down Counter... : 96 480 «64 
CD4081BE 296-2066-5-ND_ | Quad 2-Input AND Gate . 550 A433 ¢D40102BPWR 296-14241-1-ND |2-Decade BCD 8-Stage Sync. 
D4081BM 296-14280-5-ND | Quad 2-Input AND Gate . 55 A433 Down Counter... 96 80 64 
CD4081BNSR 296-14140-1-ND | Quad 2-Input AND Gate . 46 37 26 b40102BPWR 296-14241-2-ND |2-Decade BOD 8-Stage Sync 
CD4081BNSR 296-14140-2-ND | Quad 2-Input AND Gate . 308.00/2,000 Down Counter... ; 852.00/2,000 
cpdDBTBPWR ——]296-14141-2-ND | OundDIput AND Gale ao ie a Bary 2 Sane Src 
is oe luad 2-Inpu' ate . -UUi2,| Down Counter ... 96 80 64 
CD4082BE 296-2067-5-ND | Dual 4-Input AND Gate .. 55 4433 CD40105BE 296-14242-5-ND |CMOS FIFO Register 1.28 1.02 77 
CD4085BE 296-3522-5-ND_ | Dual 2-Wide/2-In AND/OR Invert Gat 84 66348 CD40106BE 296-3503-5-ND IHex Schmitt THGOEE 1éDip 50-40-30 
CD4085BPWR 296-14143-1-ND | Dual 2-Wide/2-In AND/OR Invert Gate....14-TSSOP 84.6348 p40106BM96 296-14081-1-NO |Hex Schmitt Trigger. {asoic 50. «40.30 
CD4085BPWR 296-14143-2-ND | Dual 2-Wide/2-In AND/OR Invert Gate... 14-TSSOP 558.00/2,000 p40106BM96 296-14081-2-ND |Hex Schmitt Trigger. 14.8010 -337.50/2.500 
CD4086BE 296-14281-5-ND Expandable:4-Wide/Input AND/OR 1-0ip Comoe CD40106BPWR 296-14082-1-ND |Hex Schmitt Trigger. ‘14-1SSOP 5040 
| oe Di : / : ¢D40106BPWR 296-14082-2-ND |Hex Schmitt Trigger. -14-TSSOP 280.00/2,000 
CD4089BE 296-2165-5-ND | Binary Rate Multiplier 16-Dip 1.20 1.00 80 CD40107BE 296-3504-5-ND [Dual 2-Input NAND Buffer/Driver 56 42D 
CD4089BPWR 296-3523-1-ND | Binary Rate Multiplier 6-TSSOP 1.20 1.00 .80 rete ‘ ; 
d ipl CD40107BPSR 296-14083-1-ND /Dual 2-Input NAND Buffer/Driver. 56 4232 
CD4089BPWR 296-3523-2-ND_| Binary Rate Multiplier 6-TSSOP 1064.00/2,000 CD40107BPSR 296-14083-2-ND |Dual 2-Input NAND Buffer/Driver 372.00/2,000 
CD4093BE 296-2068-5-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 55 4433 CD40109BE 296-3505-5-ND |Quad Low-High Voltage Level Shifter . 80 60 45 
is eal Quad 5 Input ee Sent Teast 58 a 8 CD40109BPWR 296-12163-1-ND |Quad Low-High Voltage Level Shifter.....16-TSSOP__ 1.14 95.76 
ee) ees eo npu eat Mager ; : ‘ CD40109BPWR 296-12163-2-ND |Quad Low-High Voltage Level Shifter ..... 16-TSSOP 532.00/2,000 
CD4093BNSR 296-14145-2-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 308.00/2,000 (4011 0BE 296/3506-5.ND’ |Decade Up-Down 
cD4093BPW 296-14146-5-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 55 A433 Counter/Latch Display Brver 150 120 90 
CD4093BPWR 296-13873-1-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 50 40 30 ¢D40117BE 296-14244-5-ND |Programmable Dual 4-Bit Terminator. 96 72 54 
CD4093BPWR 296-13873-2-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 308.00/2,000 44247-5- ‘ari 
ad 2-Input NAND s D40147BE 296-14247-5-ND |10-4 BCD Priority Encoder. 1144 95 76 
CD4094BE 296-2069-5-ND | 8-Bit Shift Register with Latch 52 39 30 ea 
CD4094BPWR 296-13860-1-ND | 8-Bit Shift Register with Latch 55 44 33 CD40161BE 296-2170-5-ND |Synchronous 4-Bit Binary Counter. 56 42 32 
CD4094BPWR 96-13860-2-ND | 8-Bit Shi A i ‘ ; 5 CD40161BNSR 296-14091-1-ND | Synchronous 4-Bit Binary Countei 56 42 32 
- -2- -Bit Shift Register with Latch 308.00/2,000 a 
7 CD40161BNSR 296-14091-2-ND | Synchronous 4-Bit Binary Countei . 16-SOP 372.00/2,000 
CD4097BE 296-3525-5-ND | Diff. 8-Channel Analog Mux/Demux. 1.88 150 1.13 2 a -Bit Bi E 
CD4098BE 996-3826-5-ND_ | Dual M ble Multivib 53 40 30 CD40161BPWR 296-14249-1-ND | Synchronous 4-Bit Binary Countei .16-TSSOP 56 42 
ane Bae eat ae Moneeoe Nuthin i ek ee D40161BPWR 296-14249-2-ND [Synchronous 4-Bit Binary Counter......... 16-TSSOP 372.00/2,000 
CD4099BE 296-2070-5-ND | 8-Bit Addressable Latch 53 40 30 CD40174BE 296725085: NDI) Hex D- Type Flip-Flop IP (2 So s0 
CD4099BPWR 296-9407-1-ND_|8-Bit Addressable Latch. 4836 27 GD40175BE 206314201-5-ND | Quad D-Type Flip-Flop . 16-Dip [omer oma 
CDaQogREWR Pee AGN &-Bit Addressable Lateh 30 00Z 000 CD40175BPWR 296-14093-1-ND |Quad D-Type Flip-Flop. 16-TSSOP 483627 
_ CD40175BPWR 296-14093-2-ND Quad D-Type Flip-Flop . .16-TSSOP 320.00/2,000 
S02BE 296-2166-5-ND_ | CMOS Strobed Hex Inverter/Buffe 48 360 27 D40192BE 296-3509-5-ND  |Presettable Up/Down BCD Counter 
CD4502BNSR 296-14148-1-ND | Strobed Hex Inverter/Buffer 48 3627 
CD4502BNSR 296-14148-2-ND | Strobed Hex Inverter/Buffe 320.00/2,000 (Dual Clock with Reset) gb Ae se 
CD4503BE 296-2071-5-ND | Tri-State Hex Buffer ... 53 ‘40. 30 CD40192BNSR 296-14096-1-ND |Presettable Up/Down Counter. 56 42 32 
COaSOaBE 396-3527-S-ND Hex Voltage-Level Shite cc COME CD40192BNSR 296-14096-2-ND |Presettable Up/Down Counter. 372.00/2,000 
‘ : ; ; CD40193BE 296-3510-5-ND |Presettable Up/Down Binary Counter 
CD4504BM96 296-14150-1-ND | Hex Voltage-Level Shifte 80 60 45 : 
CD4504BM96 296-14150-2-ND |Hex Voltage-Level Shifte 650.00/2,500 GnapeseeWn ita eae A Pate UNDO RTE) are HE on ial 
CD4504BPWR 296-12010-1-ND | Hex Voltage-Level Shifte 80 60 45 ? < 
CD4504BPWR 296-12010-2-ND |Hex Voltage-Level Shifte 532.00/2,000 (Dual Clock with Reset) 16-TSSOP BERG SE) 
CD4508BE 996-14151-5-ND | Dual 4-Bit Latch 155 124 93 CD40193BPWR 296-14253-2-ND /Presettable Up/Down Binary Counter 
CD4510BNSR 296-14152-1-ND |BCD Presettable Up/Down Counter 5239 30 Bre «out clock with Reset). 1G TSSOF 826 Oe Ue 
CD40194BE 296-14254-5-ND |4-Bit Bidirectional Univ. Shift Register. 16-Dip 18 1650 52 
CD4510BNSR 206-14152-2-ND) BCD Prasettable Up/Down Counter 346.00/2,000 D40257BE 296-14259-5-ND |Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-Dip 80 60 45 
CD4510BPWR 296-14153-1-ND | BCD Presettable Up/Down Counter. f02) 39 30 = - - - 
CD4510BPWR 296-14153-2-ND | BCD Presettable Up/Down Counter 346.00/2,000 ABT Family 
CD4511BE 296-2072-5-ND |BCD-to-7 Segment LED CABT16245AMDLREP |296-19490-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. 48-SSOP 5.04 404 3.14 
Latch/Decoder/Driver . 65 52 39 CABT16245AMDLREP |296-19490-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 2856.00/1,000 
CD4511BNSR 296-3528-1-ND | BCD-to-7 Segment LED SN74ABT125D 296-1019-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate... 64 48 36 
9 
Latch/Decoder/Driver 48 SGmeeoy SN74ABT125DR 296-1019-1-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gate 64 48 36 
CD4511BNSR 296-3528-2-ND |BCD-to-7 Segment LED SN74ABT125DR 296-1019-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 520.00/2,500 
Latch/Decoder/Driver 320.00/2,000 SN74ABT125DBR 296-3875-1-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gate 64 48 36 
CD4511BPWR 296-3529-1-ND |BCD-to-7 Segment LED SN74ABT125DBR 296-3875-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 426.00/2,000 
Latch/Decoder/Driver 16-TSSOP 48 36 «27 SN74ABT125N 296-3876-5-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gate 64 48 36 
CD4511BPWR 296-3529-2-ND |BCD-to-7 Segment LED SN74ABT125PWR 296-3877-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate -14-TSSOP 10 53.40 
Latch/Decoder/Driver .. 16-TSSOP 336.00/2,000 SN74ABT125PWR 296-3877-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .14-TSSOP 468.00/2,000 
CD4512BE 296-2073-5-ND_| 8-Channel Data Selector 16-Dip 523930 SN74ABTI25RGYR _[296-13888-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate TON 80 60 45 
CD4512BM96 296-16676-1-ND |8-Channel Data Selector ~16-SOIC 55 Wt ek SN74ABT125RGYR 296-13888-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 4-QFN 266.00/1,000 
CD4512BM96 296-16676-2-ND | 8-Channel Data Selector -16-SOIC 372.50/2,50 SN74ABT126DR 296-1020-1-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 64 48 36 
CD4514BE 296-2074-5-ND | 4-Bit Latch/Line Decoder 1.14 95 76 SN74ABT126DR 296-1020-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 520.00/2,500 
CD4514BM 296-14282-5-ND | 4-Bit Latch/Line Decoder 80 60 45 SN74ABT126DBR 296-3878-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SSOP 64 AB 
CD4515BE 296-2168-5-ND | 4-Bit Latch/Line Decoder 90 75 60 SN74ABT126DBR 296-3878-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SSOP 426.00/2,000 
CD4515BM 296-14284-5-ND |4-Bit Latch/Line Decoder 80 60 45 SN74ABT126N 296-3879-5-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-Dip 64 48 36 
CD4516BE 296-2075-5-ND | Binary Up/Down Counter 64 48 36 SN74ABT126PWR 296-3880-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .14-TSSOP 70 53.40 
CD4516BPWR 296-3530-1-ND | Binary Up/Down Counter 64 48 «36 SN74ABT126PWR 296-3880-2-ND_ | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .14-TSSOP 468.00/2,000 
CD4516BPWR 296-3530-2-ND | Binary Up/Down Counter 426.00/2,000 SN74ABT126RGYR 296-13889-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 4-QFN 80 60 45 
CD4517BE 296-14285-5-ND | Dual 64-Stage Static Shift Registe! 1.25 1.00 75 SN74ABT126RGYR —_|296-13889-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 4-OFN 266.00/1,000 
CD4518BE 296-2076-5-ND | Dual BCD Up Counter 58 40.30 SN74ABT240ADBR 296-3959-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 88 66 50 
CD4518BNSR 296-14157-1-ND | Dual BCD Up Counter 48 360 «27 SN74ABT240ADBR 296-3959-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 586.00/2,000 
CD4518BNSR 296-14157-2-ND | Dual BCD Up Counter 320.00/2,000 SN74ABT240ADW 296-3960-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 88 66 .50 
CD4520BE 296-2077-5-ND | Dual Binary Up Counte 48 a By SN74ABT240ADWR 296-14662-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 88 66 50 
CD4521BE 296-14158-5-ND | 24-Stage Frequency Divide 1 SF SN74ABT240ADWR | 296-14662-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 586.00/2,000 
CD4522BE 296-3531-5-ND | Programmable BCD Divide-by-N Counter. 53. 40 30 SN74ABT240AN 296-3961-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 88 6.66 «50 
CD4527BE 296-3532-5-ND | BCD Rate Multiplier 64 48 36 SN74ABT240APWR 296-3962-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 1000206), 00. 
CD4527BNSR 296-14159-1-ND | BCD Rate Multiplier 56 Le ee SN74ABT240APWR 296-3962-2-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-TSSOP 586.00/2,000 
CD4527BNSR 296-14159-2-ND | BCD Rate Multiplier 372.00/2,000 SN74ABT241ADBR 296-3963-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SSOP 88 66 50 
CD4527BPWR 296-14160-1-ND |BCD Rate Multiplier 56 42 32 
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lblb Digi-Key Price Each Wel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74ABT241ADBR _[296-3963-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 586.00/2,000 SN74ABT573ADWR | 296-1045-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 80 60 45 
SN74ABT241ADW 296-3964-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 88 86.66 «50 SN74ABT573ADWR | 296-1045-2-ND_| Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch...... 20-SOIC 532.00/2,000 
SN74ABT241ADWR 296-14663-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 88 66 50 SN74ABT573AGQNR -~—-| 296-12087-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch...20-VFBGA 1.14 95 76 
SN74ABT241ADWR | 296-14663-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 586.00/2,000 SN74ABT573AGQNR — | 296-12087-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch... 20-VFBGA 505.00/1,000 
SN74ABT241AN 296-3965-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 88.66 «50 SN74ABT573ARGYR _ | 296-13891-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 20-QFN 92,6952 
SN74ABT241APWR _|296-3966-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 8866 50 SN74ABT573ARGYR | 296-13891-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 306.00/1,000 
SN74ABT241APWR 296-3966-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 586.00/2,000 SN74ABT573AN 296-4034-5-ND | Tri-State Octal Transparent D-Type Late! 80 60 45 
SN74ABT244ADBR —] 296-1037-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 80. 60) 45 SN74ABT573APWR —-| 296-4035-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch...20-TSSOP 80 60 45 
SN74ABT244ADBR —|296-1037-2-ND_] Tri-State Octal Buffer/Drive 532.00/2,000 SN74ABT573APWR — | 296-4035-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch... 20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74ABT244ADW 296-1038-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drive 80.6045 SN74ABT574ADBR _| 296-4036-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 20-ssoP_ 80S 60S 45 
SN74ABT244ADWR —|296-1038-1-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 80.605 SN74ABT574ADBR | 296-4036-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SSOP 532.00/2,000 
SN74ABT244ADWR =] 296-1038-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 532.00/2,000 SN74ABT574ADW 296-1046-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SOIc ~=.80S 6045 
SN74ABT244AN 296-3967-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drive 80 60 45 SN74ABT574ADWR | 296-1046-1-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 20-SOIC 36.80 S60 
SN74ABT244ANSR 1 296-15878-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 80 60S SN74ABT574ADWR | 296-1046-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 20-SOIC 532.00/2,000 
ee rae Ter State _ ee a ee SN74ABTS74AGQNR _ |296-12088-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo .20-VFBGA 1.14 95.76 
3968-1 ri-State Octal Buffer/Drive : : : SN74ABT574AGQNR | 296-12088-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Fl _20-VFBGA 505.00/1,000 
SN74ABT244APWR — |296-3968-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Drive 532.00/2,000 SN74ABTS74AN 296-4038-5-ND | Tri-State Octal D-Type Fllp-Fio 20-Dip 80 ce 
SN74ABT245BDBR 296-1039-1-ND Tri-State Octal Bus Transceivel a7. 64) Al SN74ABT574APWR 296-4039-1-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-TSSOP 30 ‘60.45 
SN74ABT245BDBR_ | 296-1039-2:ND_ | Tri-State Octal Bus Transceive 478.00/2,000 SN74ABT574APWR — |296-4039-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo ‘20-TSSOP == 32.00/2,000 
SN74ABT245BDGVR__|296-3969-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceive 80 _«60__—5 SN74ABT574ARGYR | 296-13892-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 0-OFN 926952 
SN74ABT245BDGVR — /298-3969-2-ND)|) Tri-State Octal Bus Transceiver. 582,00/2000 SN74ABTS74ARGYR  |296-13892-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 0-OFN 306.00/1,000 
SN74ABT245BDW = (296-1080-5:ND/ Tri-State Octal Bus Transceive He SN74ABT620DBR |296-4040-1-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceive 20-SSOP 1.35 1.13 | 90 
SN7AABT245BDWR == (BOBS DD glgh am) Tri-State Octal Bus Transceive EL eal SN74ABT620DBR _|296-4040-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP _1198.00/2,000 
SN74ABT245BDWR — |296-1040-2-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceive 478,00/2,000 SN74ABT620DW 296-4041-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-S0IG 1.35 1.13 .90 
SN74ABT245BGQNR _|296-12461-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 114 9578 SN74ABTA20N Bae ANGI Tri-State Octal Bus Transcelve 20-Din WEST ten 
SN74ABT245BGQNR — |296-12461-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 505.00/1,000 - : wm : : 
5 at i SN74ABT623DBR 296-4043-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive: 20-SSOP 1.35 1.13 .90 
SN74ABT245BN 296-3970-5-ND Tri-State Octal Bus Transceivel 72 540° AN SN74ABT623DBR 296-4043-2-ND_ | Tri-State Octal Bus T ; 20-S80P 44198 00/2,000 
SN74ABT245BNSR —_|296-15879-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 72 54 At if eee) State Octal Bus Transcelve! B poor} 
SN74ABT245BNSR | 296-15879-2-ND |Tri-State Octal Bus Transceive 478.00/2,000 SN74ABT623DW BOCs Detaalom| Tri-State Octal Bus Transceive 20-S0IC ALCS aaa Same 0 
3974-1 -| i- i SN74ABT623DWR 296-14672-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 1.35 113 90 
SN74ABT245BPWR 296-3971-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 2 54. Al ; H 
SN74ABTOASBPWR 1296-8071-2-ND Tri-State Octal Bus Transcelver 478 00/2000 SN74ABT623DWR 296-14672-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 20-SOIC 1198.00/2,000 
SN74ABT245BRGYR —|296-13890-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-0FN 88 66  .50 Se ee aN are Bus Transco een ee re 3 
SN74ABT245BRGYR —|296-13890-2-ND | Tri-State Octal Bus T i 293.00/1,000 -4046-1- in ‘ : : : 
SN74ABT2730BR _|296-1041-1-ND [Octal D-Type Flip Flop. GO oho SN74ABT640DBR | 296-4046-2-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceive 20-SSOP 4198.00/2,000 
SN74ABT273DBR 296-1041-2-ND_| Octal D-Type Flip-Flop 532.00/2,000 SEE COeWa Ee aan Lae Bus Lrensoeie Beets tae ie 2 
SN74ABT273DW 296-1042-5-ND 80 60 45 te) I1i-State Octal Bus Transceive z : : : 
SN74ABT273DWR 296-1042-1-ND 80 60 .45 SN74ABT640DWR 296-14673-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 20-SOIC 1198.00/2,000 
SN74ABT273DWR 296-1042-2-ND 532.00/2,000 SN74ABT640N 296-4048-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceive: 20-Dip 1.35 1.13 90 
SN74ABT273N 296-3972-5-ND 80 60 .45 SN74ABT640PWR 296-4049-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivet .20-TSSOP 135 113 .90 
SN74ABT273PWR 296-3973-1-ND 80 60 .45 SN74ABT640PWR 296-4049-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive .20-TSSOP 1198.00/2,000 
SN74ABT273PWR 296-3973-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop 532.00/2,000 SN74ABT646ADBR 296-4050-1-ND_| Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register......24-SSOP 1.38 1.15 92 
SN74ABT373DBR 296-4002-1-ND | Tri-St. Octal Transparen’ ype Latch. 80 60 45 SN74ABT646ADBR 296-4050-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register.......24-SSOP 1224.00/2,000 
SN74ABT373DBR 296-4002-2-ND |Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 532.00/2,000 SN74ABT646ADGVR == | 296-4051-2-ND_| Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register ....24-TVSOP 1224.00/2,000 
SN74ABT373DW 296-1043-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 80 60 .45 SN74ABT646ADW 296-4052-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register...24-SOIC 1.38 1.15 92 
SN74ABT373DWR 296-1043-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. -80 60 45 SN74ABT646ADWR 296-14674-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register...24-SOIC 1.38 1.15  .92 
SN74ABT373DWR 296-1043-2-ND |Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 532.00/2,000 SN74ABT646ADWR 296-14674-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ...24-SOIC 1224.00/2,000 
SN74ABT373N 296-4003-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 88 (665 250) SN74ABT646ANT 296-4053-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ......24-Dip 1.38 1.15  .92 
SN74ABT373NSR 296-15880-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 80 60 45 SN74ABT646DBR 296-4054-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register 4-SSOP 138 115 92 
SN74ABT373NSR 296-15880-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 532.00/2,000 SN74ABT646DBR 296-4054-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register ......24-SSOP 1224.00/2,000 
SN74ABT373PWR 296-4004-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 80 60 45 SN74ABT646DGVR 296-4055-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register....24-TVSOP 1.38 1.15 .92 
SN74ABT373PWR 296-4004-2-ND Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 532.00/2,000 SN74ABT646DGVR 296-4055-2-ND_| Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register.....24-TVSOP 1224.00/2,000 
SN74ABT374ADBR 296-4005-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 80 60 45 SN74ABT646DW 296-4056-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ...24-SOIC 1.38 = 1.15 92 
SN74ABT374ADBR 296-4005-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . 532.00/2,000 SN74ABT646NT 296-4057-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ......24-Dip 2.48 1.98 1.54 
SN74ABT374ADW 296-1044-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 80 60 45 SN74ABT646PWR 296-4058-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register....24-TSSOP 1.38 1.15 92 
SN74ABT374ADWR__|296-1044-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .. 80.6045 SN74ABT646PWR 296-4058-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register.....24-TSSOP 1224.00/2,000 
SN74ABT374ADWR _[296-1044-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 532.00/2,000 SN74ABT651DBR 296-4059-1-ND_|Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register......24-SSOP 3.15 2.52 1.96 
SN74ABT374AN 296-4006-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . 80.6045 SN74ABT651DBR 296-4059-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register .....24-SSOP 3570.00/2,000 
SN74ABT374APWR = -|296-4007-1-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . 80. 60) 45 SN74ABT651DW 296-4060-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register...24-SOIC 3.15 2.52 1.96 
SN74ABT374APWR —-|296-4007-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 532.00/2,000 SN74ABT651NT 296-4061-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register......24-Dip 3.15 252 1.96 
SN74ABT377ADBR__|296-4008-1-ND_| Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enabl 80.6045 SN74ABT652ADBR —| 296-4062-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver......24-SSOP 1.41 118 94 
SERS ACER Soe Ooe ND cet pays Hip: Hop wiloee Enalt 6 ee SN74ABT652ADBR 296-4062-2-ND_| Tri-State Octal Registered Transceiver......24-SSOP 1250.00/2,000 
4009-1. ctal D-Type Flip-Flop w/Clock Ena : ‘ : SN74ABT652ADW 296-1047-5-ND | Tri-State Octal Registered T1 i 24-SOIC 1.41 1.18 94 
SN74ABT377ADWR —|296-4009-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enabl 532.00/2,000 SN7AABTES2ADWR —|296-1047-1-ND TriState Octal Registered Transceiver.2480I0 441 148 94 
SN74ABT377AN 296-4010-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enabl 80 6045 SN74ABT652ADWR | 296-1047-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver.......24-SOIC 1250.00/2,000 
SN74ABT377APWR__|296-4011-1-ND_| Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enabl 806045 SN74ABT652ANT 296-4063-5-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver 24-Dip 155 1.24 93 
peo pe Le eee DctalD: ype Hip: Hop w/Clock Enabh = Se Oy SN74ABT652DBR 296-4064-1-ND_| Tri-State Octal Registered Transceiver......24-SSOP 1.41 1.18  .94 
~ 1 - ri-State Transparent D-Type Latc! ag { A 5 Do ja i i EI 
Stree inet [resus vouc ye saeot, | Shuster [eeaecci |treasansere!facem aco att 
SN74ABTS33ADW 296-4013-5-ND | Tri-State Transparent D-Type Latc 80 60 45 i +H i: ' m { 
SN74ABTS33ADWR 296-4013-1-ND_ | Tri-State TI t D-Type Lat 80 60 45 SN74ABT652DWR 296-4065-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver. 141° #118 94 
eels Trotale: Transparent U=lype Calc : : : SN74ABT652DWR 296-4065-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver 1250.00/2,000 
Re eet See ite tate lranshatart pType ree a See SN74ABT652NT 296-4066-5-ND_| Tri-State Octal Transceiver/Register ... I ae 
eaABTS: ey ee ee otate Transparent D-Type Latch. ‘ ey ae SN74ABT657ADBR  |296-4067-1-ND_| Tri-State 8-Bit Octal Transceiver 
SN74ABT533APWR 296-4014-2-ND |Tri-State Transparent D-Type Latch 532.00/2,000 with Parity Generator 205 164 1.23 
SN74ABT534ADBR —_|296-4015-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . 80 60 45 an aerenl ” y nora : : é 
SN74ABT5344DBR _|296-4015-2-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 532.00/2,000 SN74ABT@S7ADBR = | eaGeado7 ND ee erent Peenaeied 
Se eae  Feoe ORC) Ln State Octal D-Type Fp Flap. eee SN74ABT@57ADW | 296-4068-5-ND_ | Tri-State 8-Bit Octal Transceiver 
rotate Ucta’ D- Type r'p-r op. d é : with Parity Generator ~ 2.05 1.64 1.23 
SN74ABT534ADWR ~~‘ |296-4016-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . 532.00/2,000 : : - 
SN74ABTS344PWR — |296-4017-1-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 80 60 45 SN74ABT6S7ADWR = )296-14676-1-ND errata ea aati ye 
SN74ABT534APWR __|296-4017-2-ND [Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . 532.00/2,000 ‘ : saanset : : : 
7 7 SN74ABT657ADWR 296-14676-2-ND | Tri-State 8-Bit Octal Transceiver 
SN74ABT540DBR 296-4022-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 8866 «50 nle's 
SN74ABT540DBR | 296-4022-2-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 586.00/2,000 snvaacres7ant OREO The eee ze AEM 
SN74ABT540DW 296-4023-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 88 8666 50 wih pari Generator nS «RY “1B 
SN74ABT540DWR 296-14667-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 88 66 50 : ty Ge : : : : 
SN74ABT540DWR 996-14667-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 586.00/2,000 SN74ABTB21ADBR —[296-4088-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop 145 «116 ~«87 
SN74ABTS40N 796-4024-5-ND 1Tr-State Octal Buffer/Driva 6 7354 SN74ABTB21ADBR | 296-4088-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop 1508.00/2,000 
is Be a ‘ SN74ABT821ADW 296-4089-5-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop 450) dG) 87 
SN74ABT541BDBR —|296-4025-1-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 92 69 52 ' 4 ! 
nono! ‘ ‘ SN74ABT821ADWR | 296-14677-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop 145 116 87 
SN74ABT541BDBR —|296-4025-2-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 612.00/2,000 ; ' , 
SN74ABTS41BDW 996-4026-5-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Drive 9 69. 52 SN74ABT821ADWR __|296-14677-2-ND [Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop 1508.00/2,000 
SN74ABT541BDWR __|296-14668-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 92 69 52 SANE oe A DeO SND inoue ier eus interface Fip-Flop Te Ne uu 
SN74ABT541BDWR _[296-14668-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Dri 612.00/2,000 das i-State 9-Bit Bus Interface Flip-Flop. : : ‘ 
SNTAABTEAIBN Pape Ga TStn aM Tri-State Octal Butter/Drive RE Oe ee SN74ABT823DBR | 296-1048-2-ND_ | Tri-State 9-Bit Bus Interface Flip-Flop. 1508.00/2,000 
SN74ABT541BPWR — |296-4028-1-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 92 69 52 SN74ABT823DW 296-4091-5-ND_| Tri-State 9-Bit Bus Interface Flip-Flop. 145 116 87 
SN74ABT541BPWR 296-4028-2-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. 612.00/2,000 SN74ABT823DWR 296-14678-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus Interface Flip-Flop. 145 1.16 87 
SN74ABT543ADBR 296-4029-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceive 90 fb Sat) SN74ABT823DWR 296-14678-2-ND Tri-State 9-Bit Bus Interface Flip-Flop . 1508.00/2,000 
SN74ABT543ADBR | 296-4029-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceive 798.00/2,000 SN74ABT823NT 296-4092-5-ND | Tri-State 9-Bit Bus Interface Flip-Flop. 145° 1.16 87 
SN74ABT543ADW 296-4030-5-ND_ | Tri-State Octal Registered Transceive 90 75 60 SN74ABT827DBR 296-4094-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Drive 145 116 87 
SN74ABT543ADWR ~—_|296-14669-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceivet....... 90 75 60 SN74ABT827DBR 296-4094-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Drive 1508.00/2,000 
SN74ABT543ADWR | 296-14669-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver... 24-SOIC 798.00/2,000 SN74ABT827DW 296-4095-5-ND_| Tri-State 10-Bit Buffer/Drive 145 116 87 
SN74ABT543ANT 296-4031-5-ND | Tri-State Octal Registered Transceive 24-Dip 135 113 90 SN74ABT827DWR 296-14680-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 145 #4116 87 
SN74ABT543APWR —-[296-4032-1-ND [Tri-State Octal Registered Transceiver....24-TSSOP 1.05 88 70 SN74ABT827DWR 296-14680-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Drivel 1508.00/2,000 
SN74ABT543APWR —|296-4032-2-ND Tri-State Octal Registered Transceiver....24-TSSOP 932.00/2,000 SN74ABT827NT 296-4096-5-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Drivel 145 116 87 
SN74ABT573ADBR —-|296-4033-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch.....20-SSOP 80 60 45 SN74ABT827PWR 296-4097-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Drive .24-TSSOP 1.45 116 87 
SN74ABT573ADBR —|296-4033-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch.....20-SSOP 532.00/2,000 SN74ABT827PWR 296-4097-2-ND_| Tri-State 10-Bit Buffer/Drive .24-TSSOP 1508.00/2,000 
SN74ABT573ADW 296-1045-5-ND_|Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch...... 20-SOIC 80 60 45 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


788 1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


DIGITAL LOGIC (Continued) 


4) Texas INSTRUMENTS 


Tat Digi-Key Price Each Lele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74ABT833DW 296-4098-5-ND | 8-9-Bit Parity Bus Transceiver 138 110 83 SN74ABT16245ADGGR |296-1025-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. -48-TSSOP 878.00/2,000 
SN74ABT833NT 296-4099-5-ND | 8-9-Bit Parity Bus Transceivel 1.38 140 .83 SN74ABT16245ADGVR |296-3889-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-TVSOP 1.20 1.00 80 
SN74ABT841ADBR | 296-1049-1-ND_ | Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch 1.38 140 83 SN74ABT16245ADGVR |296-3889-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-TVSOP 1064.00/2,000 
SN74ABT841ADBR | 296-1049-2-ND_| Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch 1430.00/2,000 SN74ABT16245ADL —|296-1026-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP 1.20 1.00  .80 
SN74ABT841ADW 296-4100-5-ND_| Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch 1.38110 83 SN74ABT16245ADLR__|296-1026-1-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP__ 1.20 1.00 80 
SN74ABT641ADWR — | 296-14681-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch 138 110 83 SN74ABT16245ADLR |296-1026-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 78-SSOP 532.00/1,000 
SN74ABT841ADWR — |296-14681-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch 1430.00/2,000 SN74ABT16373ADGGR |296-3899-1-ND Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch ....48-TSSOP 1.32 1.10 .88 
SN74ABT841ANT 296-4101-5-ND Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch 1.38 110 83 SN74ABT16373ADGGR |296-3899-2-ND Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch ....48-TSSOP 1170.00/2,000 
SN74ABTS41APWR — |296-4102-1-ND_ | Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch 138 1.10 83 SN74ABT16373ADL —_|296-1029-5-ND Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 132 110 88 
SN74ABTB41APWR  |296-4102-2-ND_| Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch 1430.00/2,000 SN74ABT16373ADLR _|296-1029-1-ND_|Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 132 110 88 
SN74ABT843DBR 296-4103-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus D-Type Latch ... 1.38 1.10 83 SN74ABT16373ADLR  |296-1029-2-ND Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 585.00/1,000 
SN74ABT843DBR 296-4103-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus D-Type Latch 1430.00/2,000 SN74ABT16374ADGGR |296-3900-1-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop .48-TSSOP 1.32 1.10 .88 
epee Seer eea Poorer BTN oe tag aes SN74ABT16374ADGGR |296-3900-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop .48-TSSOP 1170.00/2,000 
-4105-5- -9-Bit Pari i : ; : SN74ABT16374ADL —_|296-1030-5-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-SSOP 1.32 110 88 
er apa ee veal wae a a SN74ABT16374ADLR |296-1030-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-SSOP 1.32 110 88 
-4109-5- ri-State 10-Bit Transceive : ‘ : SN74ABT16374ADLR |296-1030-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Fi 48-SSOP 585.00/1,000 
SN74ABT863DBR 296-4110-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transcei 2.05 1.64 1.23 SN74ABT16470DGGR /296-3901-1-ND Tri-State 16-Bit Registered Transcsive “56-TSSOP 8.00 BUEN 
SN74ABT863DBR 296-4110-2-ND_ | Tri-State 9-Bit Bus Transceivel 2132.00/2,000 SN74ABT16470DGGR |296-3901-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver .. 56-TSSOP 10000.00/2,000 
SN74ABT863DWR 296-4111-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceive 2.05 164 1.23 4 He i- Bi i: fl x 
: 1 ; SN74ABT16470DL 296-3902-5-ND Tri-State 16-Bit Registered Transceiver....56-SSOP 9.80 7.84 6.62 
See ee aes aL ee SN74ABT16500BDGGR |296-3903-1-ND_|Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver....56-TSSOP_ 2.59 2.07 1.61 
- -1- ri-State Octal Buffer/Line, river. q q i a oa A “Ra Ini r = 
SN74ABT2240ADBR  |296-3045-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 586.00/2,000 Se TAR CeCe BREST EINE eect dere pos Wansceler 56. 1SS0F aR 
SN74ABT2240ADW | 296-3946-5-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 88 66 50 ea : oBailahe ; i : ; 
i H SN74ABT16500BDLR = |296-14654-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 259 2.07 1.61 
SN74ABT2240ADWR = /296-804631-ND))| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 88 een are SN74ABT16500BDLR |296-14654-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 1466.00/1,000 
SN74ABT2240ADWR_ [2GeaBUsbscsNBM Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. eB6002 000 SN74ABT16501DGGR_|296-3905-1-ND_|Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver...56-TSSOP__2.59 2.07 1.61 
SN74ABT2240ANSR | 296-13128-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 8866 CSO ee 7 aa ial ; : 
i 1 H SN74ABT16501DGGR |296-3905-2-ND Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 56-TSSOP 2932.00/2,000 
SN74ABT2240ANSR | 296-13128-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 586.00/2,000 SN74ABTI6SCIDLR  BECMDSTRENEMM| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver S&-SSOP MeRemmCTO Tam: 
SN74ABT2240APWR | 296-3947-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver...20-TSSOP 96 72 54 SN74ABTIGS01DLR  [296-1031-2-ND. (Tri-State 18-Bit Univ Bus Transceiver S@-SSOP  1466.00/1,000 
SN74ABT2240APWR | 296-3947-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver... 20-TSSOP 638.00/2,000 SN74ABTI6S40ADGGR (296-3906-1.ND. |Tri-State 16-Bit Butfer/Driver aa-1880P (RU EOE OMaaGD 
SN74ABT2241DBR __[296s39A8aIENEM| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 5 __ fi) _) SN74ABT16540ADGGR |296-3906-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . “48-TSSOP____1560.00/2,000 
SN74ABT2241DBR | 296-3948-2-ND Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 586.00/2,000 SI74ARTIES40ADCVR EMER IRRMET7- Stata 7 e-EI RutevOn TE TVEOP a eo 
SN74ABT2241DW | 296-3949-5-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 88 86.6650 Lf 3 poy r-State 16-Bit Buffer/Drive He He) i d 
ueeo as ‘ , ' SN74ABT16540ADGVR |296-3907-2-ND Tri-State 16-Bit Butfer/Drivel .48-TVSOP 1560.00/2,000 
SN74ABT2241DWR | 296-14660-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 88 66 50 SNY4ARTIGS4DADER  (SEERUSSOSENEN 1H-Stete 1ecBit ButtevDi AESOP Weteolae Damen 
SN74ABT2241DWR — |296-14660-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 586,00/2,000 ZAAB L168 Bp ceca ay Tri-State 16-bit Butfer/Driva ‘ Ba ee 
SN74ABT2241N 296-3950-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 886650 Rare eee AOADLR Bem eceea cag) Hy ctate 16:Bit Butfer/Driva A850? 
SN74ABT2241PWR _|296-3951-1-ND Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 96 272A shel TeptateclG-Bit Buffer Drive as : 5 : 
SN74ABT2241PWR — |296-3951-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 638.00/2,000 SN74ABT16541ADGGR |296-3909-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive -48-TSSOP 1198.00/2,000 
SN74ABT2244ADBR | 296-1036-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 88 66 50 SN74ABT16541ADGVR |296-3910-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive -48-TVSOP 1.35 1.13.90 
SN74ABT2244ADBR —_ | 296-1036-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 586.00/2,000 SN74ABT16541ADGVR |296-3910-2-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive -48-TVSOP 1198.00/2,000 
SN74ABT2244ADWR___|296-3952-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 88 66 «50 SN74ABT16541ADL_— /296-1032-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-SSOP 1.35 1.13.90 
SN74ABT2244ADWR  |296-3952-2-ND_ [Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 586.00/2,000 SN74ABTIG541ADLR  [2OGaIDSZAIENDN Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-SS0P SSMS 
SN74ABT2244AN 296-3953-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 88 66 50 SN74ABT16541ADLR = |296-1032-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver.. 48-SSOP 599.00/1,000 
SN74ABT2244APWR | 296-3954-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 88 66 «50 SN74ABT16543DGGR_=|296-3911-1-ND Tri-State 16-Bit Registered Transceive .56-TSSOP 1.50 1.20 .90 
SN74ABT2244APWR | 296-3954-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver... 20-TSSOP 586.00/2,000 SN74ABT16543DGGR |296-3911-2-ND Tri-State 16-Bit Registered Transceiver ..56-TSSOP 1560.00/2,000 
SN74ABT2245DBR _|296-3955-1-ND_| Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Driver.......20-SSOP__—.88_—«.66_—«5O SN74ABT16543DLR —_|296-1033-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver....56-SSOP 1.50 1.20 90 
SN74ABT2245DBR 296-3955-2-ND | Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Drivel 20-SSOP 586.00/2,000 SN74ABT16543DLR__|296-1033-2-ND_| Tri-State 16-Bit Registered Transceiver ....56-SSOP 780.00/1,000 
SN74ABT2245DW 296-3956-5-ND_| Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Drive 88 «6.66 50 SN74ABTI6600DLR  |296-3912-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver......56-SSOP 7.40 5.92 5.00 
SN74ABT2245DWR | 296-14661-1-ND | Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Drive 88 6.66 50 SN74ABT16600DLR —|296-3912-2-ND Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver......56-SSOP 4625.00/1,000 
SN74ABT2245DWR 296-14661-2-ND | Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Drive! 586.00/2,000 SN74ABT16601DGGR = |296-1034-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver....56-TSSOP 5.43 4.35 3.67 
SN74ABT2245N 296-3957-5-ND _| Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Drive 88 66 «50 SN74ABT16601DGGR |296-1034-2-ND Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 56-TSSOP 6792.00/2,000 
SN74ABT2245PWR 296-3958-1-ND | Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Drive: 88 66. 50 SN74ABT16601DL 296-3913-5-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver......56-SSOP 5.43 435 3.67 
SN74ABT2245PWR | 296-3958-2-ND_| Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Drive 586.00/2,000 SN74ABT16601DLR  |296-14656-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver......56-SSOP 5.43 4.35 3.67 
SN74ABT2827DWR | 296-3974-1-ND_ | Tri-State 10-Bit Butfer/Driver. 145 116 87 SN74ABT16601DLR — |296-14656-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver......56-SSOP 3396.00/1,000 
SN74ABT2827DWR | 296-3974-2-ND | Tri-State 10-Bit Butfer/Driver. 1508.00/2,000 SN74ABT16623DGGR |296-3914-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-TSSOP 4.39 3.51 2.73 
SN74ABT2952ADBR _|296-3975-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver/Register..24-SSOP_ 4.50 3.60 2.80 SN74ABT16623DGGR |296-3914-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-TSSOP 4972.00/2,000 
SN74ABT2952ADBR = | 296-3975-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ..24-SSOP 5100.00/2,000 SN74ABT16623DL 296-3915-5-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 439 3.51 2.73 
SN74ABT2952ADW 296-3976-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ...24-SOIC 4.50 360 2.80 SN74ABT16623DLR 296-3915-1-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . ASO 51273 
SN74ABT2952ADWR =| 296-14665-1-ND J Tri-State Octal Bus Transceiver/Register...24-SOIC 4.50 3.60 2.80 SN74ABT16623DLR 296-3915-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 2486.00/1,000 
SN74ABT2952ADWR_ =| 296-14665-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ...24-SOIC 5100.00/2,000 SN74ABT16640DGGR_ |296-3916-1-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . .48-TSSOP 561 4.49 3.79 
SN74ABT2952ANT 296-3977-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ......24-Dip 4.50 3.60 2.80 SN74ABT16640DGGR_ |296-3916-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . .48-TSSOP 7012.00/2,000 
SN74ABTS400ADWR | 296-4018-1-ND | Tri-State 11-Bit Line/Memory Driver. 3.60 2.88 2.24 SN74ABT16640DLR _|296-3917-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP_ 5.66 4.53 3.82 
SN74ABT5400ADWR | 296-4018-2-ND_ | Tri-State 11-Bit Line/Memory Driver. 2040.00/1,000 SN74ABTI6640DLR  |296-8917-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 78-SSOP 3536.00/1,000 
SN74ABT5401DW 296-4019-5-ND | Tri-State 11-Bit Line/Memory Driver. 3.60 288 2.24 SN74ABT16646DGGR_ |296-3918-1-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transcvr/Register...56-TSSOP 213 1.70 1.28 
SN74ABT5402ADWR =| 296-4020-1-ND | Tri-State 12-Bit Line/Memory Driver. 3.89 3.12 2.43 SN74ABT16646DGGR_ |296-3918-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transcvr/Register ...56-TSSOP 2210.00/2,000 
STARR ae Teta 12-8 Hine/Memony Driver. a SN74ABT16646DLR —|296-1035-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register.....56-SSOP 2.13 1.70 1.28 
-4021-1- ri-State 12-Bit Line/Memory Driver. ; : : SN74ABT16646DLR _|296-1035-2-ND_|Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register.....56-SSOP 1105.00/1,000 
SN7AABTSAOSDWR PEG Daeg eam! |i State 12-Bit Line/Memory Driver. 2206.00/1,000 SN74ABT16652DL __|296-3079-5-ND_|Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register....56-SSOP 2.93 2.34 1.82 
SN74ABTR245DW eee eae m sca Test Device w/Octal Bus Transevr Sell Gee sl SN74ABT16652DLR — /296-14657-1-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register....56-SSOP 2.93 2.34 1.82 
SN7AABTE2A5DWR Peel oeagyh | ca" Test Device w/Octal Bus Transevr Oe) es Sel SN74ABT16652DLR | 296-14657-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register..... 56-SSOP 1658.00/1,000 
SN74ABT8245DWR 296-14679-2-ND Scan Test Device w/Octal Bus Transcvr. 6018.00/2,000 SN74ABT16657DGGR |296-3920-1-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver 
Siasccny (aecitons [carettewsvocase Tan mcie a0 73 63 wey fo... 
eee sate : : : SN74ABT16657DGGR |296-3920-2-ND Tri-State 16-Bit Transceiver 
SN74ABTB646DL Bel ne N) sr cemtoeee eunti anh 7 7e0caeE with Parity Gen/Checker ...56-TSSOP 3826.00/2,000 
SN74ABTB646DW POT TONOM Scan Test Dovion with Out : : 5 SN74ABT16657DLR —_|296-3921-1-ND Tri-State 16-Bit Transceiver 
Bus Transceiver/Register. 9.70 7.76 655 with Parity Gen/Checker e2ei2 02 10 
SN/JABTEGSIDL DGREAAMESIINM Scan Test Device wi Octal : 2 : SN74ABT16657DLR —_|296-3921-2-ND Tri-State 16-Bit Transceiver 
Fe Bie Tangecliet Ra iste am) G8 REE with Parity Gen/Checker 1913,00/1,000 
SN74ABT8952DL 296-4115-5-ND Scarl-Test Davles w/0oal Buc faneewe 970 776 655 SN74ABT16821DGGR |296-3922-1-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface Flip-Flop...56-TSSOP 3.38 270 2.10 
-A116-5+ i ' : i SN74ABT16821DGGR |296-3922-2-ND Tri-State 20-Bit Bus-Interface Flip-Flop... 56-TSSOP 3826.00/2,000 
SN74ABT8952DW 296-4116-5-ND | Scan Test Device w/Octal Bus Transcvr. 9.70 7.76 6.55 7 i # 
SN74ABTB8996DW 296-4117-5-ND | 10-Bit Addressable Scan Port 333 750 665 SN74ABT16821DLR — |296-3923-1-ND Tri-State 20-Bit Bus-Interface Flip-Flo 338 270 2.10 
SN74ABTBOOSDWA 1296-4117-1-ND -110-Bit Addressable Scan Port 353750665 SN74ABT16821DLR —|296-3923-2-ND Tri-State 20-Bit Bus-Interface Flip-Flo 1913.00/1,000 
SN74ABTaO96DWR _|296-4117-2-ND._ | 10-Bit Addressable Scan Port ~}2350.00/2,000 SN74ABT16823DGGR_|296-3924-1-ND [Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flo 236 1.89 1.47 
SN74ABT8996PWR _|296-4118-1-ND_ | 10-Bit Addressable Scan Port 833. 750 665 SN74ABT16823DGGR 296-3924-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flo 2678.00/2,000 
SN74ABT8996PWR 296-4118-2-ND | 10-Bit Addressable Scan Port 42350.00/2,000 SN74ABT16823DLR 296-3925-1-ND Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flo 2.36 1.89 1.47 
SN74ABT16240ADGGR | 296-3882-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1.20 1.00 80 Sorat pee seen Cee SERB Pee noone 
SN74ABT16240ADGGR |296-3882-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 7064.00/2,000 -3926-5- ri-State 18-Bit Buffer/Driver.. - : : 
SN74ABT16240ADGVR |296-3883-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1.20 1.00.80 SN74ABT16825DLR__|296-14658-1-ND | Tri-State 18-Bit Butfer/Drive 2.36 1.89 1.47 
SN74ABT16240ADGVR |296-3883-2-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 1064.00/2,000 SN74ABT16825DLR ~—/296-14658-2-ND | Tri-State 18-Bit Buffer/Drivel 1339.00/1,000 
SN74ABT16240ADLR | 296-3884-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 1.20 1.00 80 SN74ABT16827DLR —_]296-3928-1-ND Tri-State 20-Bit Buffer/Drivel 2.36 1.89 1.47 
SN74ABT16240ADLR__|296-3884-2-ND_| Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 532.00/1,000 SN74ABT16827DLR —_|296-3928-2-ND_| Tri-State 20-Bit Buffer/Drive 1339.00/1,000 
SN74ABT16241ADGGR |296-3885-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 720 1.00 80 SN74ABT16833DLR —_]296-3929-1-ND | Dual 8-9 Bit Parity Bus Transceiver 2.36 1.89 1.47 
SN74ABT16241ADGGR |296-3885-2-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 1064.00/2,000 SN74ABT16833DLR__|296-3929-2-ND_| Dual 8-9 Bit Parity Bus Transceiver 1339.00/1,000 
SN74ABT16241ADGVR |296-3886-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 1.20 1.00 80 SN74ABT16841DL ——_]296-3930-5-ND Tri-State 20-Bit Bus-Interface 
SN74ABT16241ADGVR |296-3886-2-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 1064.00/2,000 D-Type Latch. 281 2.25 1.75 
SN74ABT16241ADL __|296-3887-5-ND_| Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 1.20 1.00 80 SN74ABT16841DLR —/296-14659-1-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface 
SN74ABTI6241ADLR |296-14651-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 720 100 80 D-Type Latch 281 2.25 1.75 
SN74ABT16241ADLR | 296-14651-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 532.00/1,000 SN74ABT16841DLR —|296-14659-2-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface 
SN74ABT16244ADGGR |296-1023-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 1.20 1.00 80 D-Type Latch 1594.00/1,000 
SN74ABT16244ADGGR |296-1023-2-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 1064.00/2,000 SN74ABT16843DGGR |296-3931-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface 
SN74ABT16244ADGVR |296-3888-1-ND_| Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 1.20 1.00 80 D-Type Latch. .56-TSSOP 2.70 216 1.68 
SN74ABT16244ADGVR |296-8888-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 7064.00/2,000 SN74ABT16843DGGR_|296-3931-2-ND Tri-State 18-Bit Bus-Interface 
SN74ABT16244ADL | 296-1024-5-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 1.20 1.00 80 D-Type Latch ....56-TSSOP 3060.00/2,000 
SN74ABT16244ADLR |296-1024-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 1.20 1.00 80 SN74ABT16843DLR —_]296-3932-1-ND Tri-State 18-Bit Bus-Interface 
SN74ABT16244ADLR | 296-1024-2-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 532.00/1,000 D-Type Latch 270 216 1.68 
SN74ABT16245ADGGR |296-1025-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1.20 1.00 80 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(t073) 789 


DIGITAL LOGIC (Continued) 


4p Texas INSTRUMENTS 


alls Digi-Key Price Each LEE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. fl 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74ABT16843DLR — [296-3932-2-ND Tri-State 18-Bit Bus-Interface SN74ABTH16244DGGR |296-4122-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Buffer/Drive .48-TSSOP 1.20 1.00 80 
D-Type Latch..... 56-SSOP 1530.00/1,000 SN74ABTH16244DGGR |296-4122-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Buffer/Drive .48-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74ABT16853DLR —|296-3933-1-ND | Dual 8-9 Bit Parity Transceive 8.00 6.40 5.40 SN74ABTH16244DL | 296-4123-5-ND_ | Tri-State 16-Bit Bus Buffer/Drive 48-SSOP 1.20 1.00 80 
SN74ABT16853DLR —|296-3933-2-ND | Dual 8-9 Bit Parity Transceivel 5000.00/1,000 SN74ABTH16244DLR |296-4123-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Bus Buffer/Driver 48-SSOP 1.20 1.00 80 
SN74ABT16863DLR__|296-3934-1-ND_|Tri-State 18-Bit Bus Transceiv 6.20 4.96 4.19 SN74ABTH16244DLR__|296-4123-2-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Buffer/Drive 48-SSOP 532.00/1,000 
ST IMITIRCSSRCER Se Ne eee eat us ener aR oe tas SN74ABTH16245DGGR |296-4124-1-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-TSSOP 1.20 1.00 80 
-3935-1- ri-State 16-Bit Registered Transceiver ! J y SN74ABTH16245DGGR |296-4124-2-ND_ | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74ABT16952DGGR | 296-3935-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver .. 56-TSSOP 3698.00/2,000 SN74ABTH16245DGVR |296-4125-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. .48-TVSOP 1.20 1.00 80 
SN74ABT16952DLR 296-3936-1-ND |Tri-State 16-Bit Registered Transceiver....56-SSOP 3.26 2.61 2.03 SN74ABTH16245DGVR |296-4125-2-ND_ | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-TVSOP 1064.00/2,000 
SN74ABT16952DLR 296-3936-2-ND Tri-State 16-Bit Registered Transceiver... 56-SSOP 1849.00/1,000 SN74ABTH16245DL 296-4126-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. 120 1.00 .80 
SN74ABT18245ADGGR ]296-3937-1-ND Scan Test Device with 18-Bit SN74ABTH16260DL _[296-1446-5-ND Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch 770 616 5.20 
Bus Transceiver... ; 780 6.24 5.27 SN74ABTH16260DLR |296-1446-1-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch 7.70 616 5.20 
SN74ABT18245ADGGR |296-3937-2-ND Scan Test Device with 18-Bit SN74ABTH16260DLR |296-1446-2-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch .... 4813.00/1,000 
Bus Transceiver... ; 9750.00/2,000 SN74ABTH16460DGGR |296-4127-1-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch 7.70 616 5.20 
SN74ABT18245ADL —_]296-3938-5-ND Stan Test Device wilt Bl Sek aeePe Ge SN74ABTH16460DGGR |296-4127-2-ND_| Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch 9626.00/2,000 
tee : : : SN74ABTH16460DL _|296-4128-5-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch 770 616 5.20 
SN74ABT18245ADLR |296-3938-1-ND Scan Test Device with 18-Bit SN74ABTH16823DGGR |296-4129-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop... 520 416 3.51 
Bus Transceiver... ; 780 6.24 5.27 SN74ABTH16823DGGR |296-4129-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop... 56-TSSOP 6500.00/2,000 
SN74ABT18245ADLR |296-3938-2-ND Scan Test Device with 18-Bit SN74ABTH16823DLR |296-4130-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop....56-SSOP 5.20 4.16 3.51 
suraagtiesoopM «6 PERRO sce ee TIALLY SN74ABTH16823DLR_|296-4130-2-ND_|Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop..... 56-SSOP 3250,00/1,000 
Bue Transtalver We) {aka <RER SN74ABTH32318PN  |296-1447-5-ND | 18-Bit Tri-Port Univ Bus Exchange . 80-TOFP 14.58 13.13 11.64 
sue ae : ! : SN74ABTH32501PZ — |296-1448-5-ND | 36-Bit Bus Transceiver. 00-LOFP 16.50 15.40 14.30 
SN74ABT18504PM —296-3940-ND | Scan Test Device with 20-Bit Universal SN74ABTH162245DGGR |296-1050-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver...........48-TSSOP 1.29 1.08 86 
snvaastiseaonecr [eReenenn eve ae aa 18:93) 12:00) 10164 SN74ABTH162245DGGR |296-1050-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver... 48-TSSOP 1144,00/2,000 
7 poate rai Bit Inv. A ONG GO SN74ABTH162245DGVR |296-4121-1-ND_|Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. -48-TVSOP 1.29 1.08 86 
eA tetera : : : SN74ABTH162245DGVR |296-4121-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. -48-TVSOP 1744.00/2,000 
SN7AABTIG6400GGR (FBG lesa ona Test Device with 18-Bit inv. searramAGIA SN74ABTH162245DL |296-1445-5-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 129 1.08 86 
SATAANTIOGAODL ESPERO Scan Test Defoe GHTICEIT| eee! SN74ABTH162260DLR |296-1051-1-ND | 12-24-Bit Mux D-Type Latch... 56-SSOP 5.56 4.45 3.46 
BAER eR He ny. ah OB a0 SN74ABTH162260DLR )296-1051-2-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux. D-Type Latch .....56-SSOP 3149.00/1,000 
leg : : : SN74ABTH182502APM |296-4131-ND | Scan Test Device with 18-Bit 
SN74ABT18646PM 296-3943-ND Sua Lest Device with 18-Bit Registered feoa sat Universal Bus Transceiver 15.44 13.90 12.33 
SN74ABT18652PM |296-3944-ND | Scan Test Device with 18-Bit Registered SN74ABTH182504APM |296-4132-ND Sean lest Device wine jeulaau naa 
Transcelver. aE) EAU SN74ABTH182646APM|296-4133-ND | Scan Test Device with 18-8i ae ee 
SN74ABT162244DGGR |296-9752-1-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 120 100 80 Transceiver/Register 15.09 14.09 12.08 
SN74ABT162244DGGR |296-9752-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1064.00/2,000 aaa higeaeine ; : é 
H i : SN74ABTH18502APM = |296-4134-ND Scan Test Device with 18-Bit 
SN74ABT162244DGVR |296-3881-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1.20 1.00 .80 ; ; 
“ H : Universal Bus Transceiver 15.44 13.90 12.33 
SN74ABT162244DGVR |296-3881-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1064.00/2,000 SNI7ZARTHTESUDAPMIR IDS EHBABEENIM Scan Test Device with 16-31 
SN74ABT162244DL _|296-1021-5-ND_| Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 1.20 1.00.80 le i PREESH fiapeeah eel erence 
SN74ABT162244DLR [296-1021-1-ND_ Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 120 100 80 SN74ABTH185024PMA COERAEESENND Scan Test Dovica withr18-Bit 
SN74ABT162244DLR |296-1021-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driv 532.00/1,000 Universal Bus Transcalver 11444.00/1,000 
SN74ABT162245DGGR |296-9753-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1.20 1.00  .80 SN74ABTHI@S04NPM BECEROEREMML Scan Tost Devine with 20+ he 
SN74ABT162245DGGR |296-9753-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1064.00/2,000 UnWvarcalcbiiecT enecahier wari OI EE 
SN74ABT162245DL __|296-9754-5-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1.20 1.00.80 SI7ZABTHTGS4G4P Md TEECERIE ERIM Scan Test Davive wiih T&R : : 2 
SN74ABT162245DLR |296-1022-1-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 120 1.00 80 TateceWer/Renléter See) AE) Ne 
SN74ABT162245DLR |296-1022-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 532.00/1,000 SN74AsTHiass2apM [SEER GTERDMM| Scan tact Deview with 123i : : : 
SN74ABT162500DL | 296-3890-5-ND_ | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 371 297 231 Transoelvet/Realst OR) ipsa oe 
SN74ABT162500DLR |296-14652-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 371 297 231 {TaN SCBIVGT TAC ULSD Tes: ; é : 
een i eR lal ; SN74ABTH25245DWR_ |296-14684-1-ND | Tri-St. 25-Ohm Octal Bus Transceiver 493 3.95 3.07 
SN74ABT162500DLR__|296-14652-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 2104.00/1,000 SN74ABTH25245DWR |296-14684-2-ND | Tri-St. 25-Ohm Octal Bus Transceiver 5584.00/2,000 
SN74ABT162501DGGR |296-3801-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive al Bon Aa - - ane 
SN74ABT162501DGGR |296-3891-2-ND Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 4208.00/2,000 ABTR Family 
SN74ABT162501DLR |296-1027-1-ND Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver Syl BEF “f2)) SN74ABTR2245DBR =| 296-4148-1-ND | Tri-State Octal Transceiver/Line/ 
SN74ABT162501DLR = |296-1027-2-ND_|Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive: 2104.00/1,000 Memory Driver = 84 63 48 
SN74ABT162601DGG__|296-3892-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceivel 482 3.86 3.00 SN74ABTR2245DBR | 296-4148-2-ND Tri-State Octal Transceiver/Line/ 
SN74ABT162601DGGR |296-3802-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 5458.00/2,000 Memory Driver oe 558.00/2,000 
SN74ABT162601DLR |296-1028-1-ND |Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceivel 482 3.86 3.00 SN74ABTR2245DW | 296-4149-5-ND | Tri-State Octal Transceiver/Line 
SN74ABT162601DLR |296-1028-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 2729.00/1,000 Memory Driver ie 84 6348 
SN74ABT162823ADGGR | 296-3893-1-ND | Tri-St. 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop 293 234 1.82 SN74ABTR2245PWR | 296-4150-1-ND | Tri-State Octal Transceiver/Line/ 
SN74ABT162823ADGGR | 296-3893-2-ND_| Tri-St. 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop 3316.00/2,000 Memory Driver... .20-TSSOP 84.63 
SN74ABT162823ADLR |296-3894-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop. 293 234 1.82 SN74ABTR2245PWR | 296-4150-2-ND Tri-State Octal Tra 
SN74ABT162823ADLR _|296-3894-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Fli 1658.00/1,000 Memory Driver. .--20-TSSOP 558.00/2,000 
SN74ABT162827ADGGR | 296-3895-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver. 473 3.78 2.94 AC Family 
SN74ABT162827ADGGR | 296-3895-2-ND Tri-State 20-Bit Buffer/Driver. 5356.00/2,000 74AC11004DW 206-4152.5-ND Hex Inverter. 2-S0Ie 1501.20.80 
SN74ABT162827ADL _|296-3896-5-ND_| Tri-State 20-Bit Butfer/Driver. 3.60 288 2.24 74AC11004DWR pce oe PID M| Max inverter” oosolc | 150 4120 90 
SN74ABT162841DGGR /296-3897-1-ND Tit State 20-6 Bus-inertage eee 74AC11004DWR 296-4152-2-ND [Hex Inverter. 20-SOIC 1560.00/2,000 
D-Type Latch... : : : 74AC11004N 296-4153-5-ND [Hex Inverter. 20-Dip 150 1.20 90 
SN74ABT162841DGGR /296-3897-2-ND i Sige 0 8h Bus-Interface Senin 74AC11008N 296-4154-5-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 6-Dip 1.50 120 90 
D-Type Latch .00/2, 74AC11008PWR 296-4155-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. “16-TSSOP 150 120 90 
SN74ABT162841DL —_/296-3898-5-ND Wey ayaa alga 74AC11008PWR 296-4155-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. .16-TSSOP 1560.00/2,000 
i : . : 74AC11032D 296-4156-5-ND | Quad 2-Input OR Gat 16-SOIGC 1.50 120 .90 
ABTE Family 74AC11032DBR 296-4157-1-ND | Quad 2-Input OR Gat 16-SSOP 150 1.20 90 
SN74ABTE16245DGGR |296-9755-1-ND | Tri-State 16-Bit Incident-Wave 74AC11032DBR 296-4157-2-ND_|Quad 2-Input OR Gate. 16-SSOP 1560.00/2,000 
Bus Transceiver... 810 6.48 5.47 74AC11032N 296-4158-5-ND 16-Dip 150 1.20 90 
SN74ABTE16245DGGR | 296-9755-2-ND | Tri-State 16-Bit Incident-Wave 74AC11074D 296-4159-5-ND 14-SOIG 1.50 120 .90 
Bus Transceiver... 10126.00/2,000 74AC11074PWR 296-4160-1-ND -14-TSSOP 150 120 90 
SN74ABTE16245DL | 296-9756-5-ND_ | Tri-State 16-Bit Incident-Wave 74AC11074PWR 296-4160-2-ND .14-TSSOP 1560.00/2,000 
Bus Transceiver... 8.10 648 5.47 74AC11086D 296-4161-5-ND | Quad 2-Input Exclusive 16-SOIC 1.50 1.20 90 
SN74ABTE16246DGGR |296-4119-1-ND | Tri-State 11-Bit Incident-Wave 74AC11138N 296-4162-5-ND [3-8 Decoder/Demultiplexer. T6-Dip 1.75 140 1.05 
Bus Transceiver... 9.50 7.60 642 74AC11138PWR 296-4163-1-ND |3-8 Decoder/Demultiplexer .. -16-TSSOP 1.75 1.40 1.05 
SN74ABTE16246DGGR |296-4119-2-ND | Tri-State 11-Bit Incident-Wave 74AC11138PWR 296-4163-2-ND |3-8 Decoder/Demultiplexer.. .16-TSSOP 1820.00/2,000 
Bus Transceiver. 11876.00/2,000 74AC11240DBR 296-4167-1-ND | Octal Buffer/Line Driver. 24-SSOP 2.34 1.88 1.46 
SN74ABTE16246DL |296-4120-5-ND | Tri-State 11-Bit Inciden 74AC11240DBR 296-4167-2-ND_|Octal Buffer/Line Driver. 24-SSOP 2652.00/2,000 
Bus Transceiver... 9.50 7.60 6.42 74AC11244DBR 296-4168-1-ND | Octal Buffer/Line Driver. 24-SSOP 2.34 1.88 1.46 
SN74ABTET6246DLR |296-4120-1-ND | Tri-State 11-Bit Incident-Wave 74AC11244DBR 296-4168-2-ND | Octal Buffer/Line Driver. 24-SSOP 2652.00/2,000 
Bus Transceiver... 9.50 7.60 6.42 74AC11244DW 296-4169-5-ND | Octal Buffer/Line Driver. 24-SOIC 2.34 1.88 1.46 
SN74ABTE16246DLR | 296-4120-2-ND oe Incident-Wave ceaneniors 74AC11244PWR 296-1000-1-ND | Octal Buffer/Line Driver. .24-TSSOP 2.34 1.88 1.46 
us Transceiver... 00/1, 74AC11244PWR 296-1000-2-ND | Octal Buffer/Line Driver. .24-TSSOP 2652.00/2,000 
ABTH Family 74AC11245DW 296-4170-5-ND [Octal Bus Transceive 24-S0IC 2.34 188 1.46 
SN74ABTH245DBR 296-4138-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver. 84 63. «48 74AC16244DGGR 296-15845-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Drive .48-TSSOP 1.38 1.10  .83 
SN74ABTH245DBR —‘| 296-4138-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiv 558.00/2,000 tare Peete Tee BAncuine A mere Aer erie 
SN74ABTH245DGVR |296-4139-1-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiv 92 69 52 -4173-5- Bit Buffer/Line Drive : ; ‘ 
SN74ABTH245DGVR | 296-4139-2-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiv 612.00/2,000 74AC16244DLR 296-14452-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Drive 48-SSOP_ 1.38 1.10 83 
SN74ABTH245DWR _|296-4140-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiv 84 63 48 74AC16244DLR 296-14452-2-ND | 16-Bit Buffer/Line Drivel 48-SSOP 715.00/1,000 
SN74ABTH245DWR — | 296-4140-2-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. 558.00/2,000 74AC16245DL 296-4174-5-ND | 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP 1.50 1.20 .90 
SN74ABTH245N 296-4141-5-ND |Tri-State Octal Bus Transceiv 84 63 48 a ete ee Ea EEnT, ter tae Tea Dye Ae pee 1.38 enue eg 
SN74ABTH245PWR | 296-4142-1-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiv 84 63 48 -14453-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop - 00/1, 
SN74ABTH245PWR | 296-4142-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiv 558.00/2,00 CD74ACO0E 296-4214-5-ND_| Quad 2-Input NAND Gate. 4-Dip 604534 
SN74ABTH25245DW | 296-4143-5-ND__| Tri-State 25-Ohm Octal Bus Transceiver....24-SOIC_ 4.93 3.95 3.07 CD74ACOOM 296-4215-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 14-SOIC 56 42 32 
SN74ABTH25245NT  |296-4144-5-ND | Tri-State 25-Ohm Octal Bus Transcewver......24-Dip 493 3.95 3.07 CD74ACOOMS6 296-4215-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 14-SOIG 56 = 4232 
SN74ABTH32245PZ | 296-4145-ND —_| Tri-State 36-Bit Bus Transceiver... 100-LQFP 15.00 14.00 13.00 CD74ACOOM96 296-4215-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 14-SOIC 455.00/2,500 
SN74ABTH32316PN  |296-4146-ND —_ | Tri-Port 16-Bit Univ. Bus Exchanger.........80-TOFP 15.54 14.51 13.48 CD74AC02M96 296-4216-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIG 5642 
SN74ABTH32543PZ  |296-4147-ND __| Tri-State 36-Bit Registered Bus CD74AC02M96 296-4216-2-ND_| Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 455.00/2,500 
Transceive! 100-LQFP 15.75 14.70 13.65 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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DIGITAL LOGIC (Continued) 


ip Texas INSTRUMENTS 


Tt Digi-Key Price Each LEE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CD74AC04E 296-4217-5-ND [Hex Inverter 60 45 34 SN74AC11DR 296-4297-1-ND | Triple 3-Input AND Gate... 50 40 30 
CD74AC04M96 296-4218-1-ND |Hex Inverter 56 4232 SN74AC11DR 296-4297-2-ND | Triple 3-Input AND Gat 337.50/2,500 
CD74AC04M96 296-4218-2-ND |Hex Inverter 455.00/2,500 SN74AC11 PWR 296-4298-1-ND | Triple 3-Input AND Gat 14-TSSOP 50403 
CD74ACO5E 296-4219-5-ND  |Hex Inverter 60 45 34 SN74AC11PWR 296-4298-2-ND | Triple 3-Input AND Gate.. .14-TSSOP 280.00/2,000 
CD74AC05M 296-4220-5-ND |Hex Inverter... 56 42 199) SN74AC14DBR 296-4299-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte: AB 34 26 
Coren 177 0, [id 2 a Sa. ee ee aoe 
CD74AC08M96 296-14477-1-ND | Quad 2-Input AND Gate . 56 42 «32 -4300-5- 7 : : : 
CD74AC08M96 296-14477-2-ND [Quad 2-Input AND Gate. 14-SOIC 455.00/2,500 SN74AC14DR 2oog SOai vig Hex Schmitt-Trigger Inverte ee cee eo 
-4999-1- iple 3 7 : SN74AC14DR 296-4300-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 287.50/2,500 
CD74AC10M96 296-4222-1-ND Triple 3-Input NAND Gat 14-SOIC 564282 Meet 
CD74AC10M96 296-4222-2-ND _| Triple 3-Input NAND Gat 14-SOIC 455.00/2,500 SN74AC14N 296-4301-5-ND__| Hex Schmitt-Trigger Inverte 55 A433 
CD74ACT4M 296-1981-5-ND [Hex Inverter Schmitt Trigge 14-S0IC 56 42 32 SN74AC14PWR 296-4302-1-ND Hex Schmitt-Trigger Inverter . 14-TSSOP 45 aa wal 
feed eat i SN74AC14PWR 296-4302-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte .14-TSSOP 252.00/2,000 
CD74AC14M96 296-1981-1-ND Hex Inverter Schmitt Trigge: 14-SOIC 56 a2 oe 
Had SN74AC32D 296-1059-5-ND | Quad 2-Input OR Gate. AD 3627 
CD74AC14M96 296-1981-2-ND Hex Inverter Schmitt Trigge 14-SOIC 455.00/2,500 i : 
: SN74AC32DR 296-1059-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. A536 27 
CD74AC20E 296-4237-5-ND Dual 4-Input NAND Gate 14-Dip 60 45 34 So a4 : 
SN74AC32DR 296-1059-2-ND_| Quad 2-Input OR Gate. 305.00/2,500 
CD74AC20M 296-4238-5-ND_|Dual 4-Input NAND Gate 14-SOIC 56 4282 
SN74AC32DBR 296-4317-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. 45 3627 
CD74AC32M96 296-1985-1-ND Quad 2-Input OR Gate {4-S0IG 564232 SN74AC32DBR 296-4317-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 252 00/2,000 
CD74AC32M96 296-1985-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 455.00/2,500 SN74AC32N 296-4318-5-ND | Quad 2-Input OR Gate. 50. 40. 30 
cD74AC74M 296-4249-5-ND_|Dual D-Type Flip-Flop with Set/Reset.........14-SOIG_ 564232 SN74AC32PWR 296-4319-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. .14-TSSOP 453627 
CD74AC74M96 296-14484-1-ND |Dual D-Type Flip-Flop with Set/Reset.........14-SOIG 564232 SN74AC32PWR 296-4319-2-ND_| Quad 2-Input OR Gate. .14-TSSOP 252.00/2,000 
CD74AC74M96 296-14484-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set/Reset......... 14-SOIC 455.00/2,500 SN74AC74D 296-1063-5-ND | Dual Positive-Edge- Triggered D-Type 
CD74AC109M96 296-4221-1-ND [Dual JK Flip-Flop with Set/Reset re Flip-Flop with Clear and Preset... 14-S0IC 50 ©4030 
CD74AC109M96 296-4221-2-ND | Dual JK Flip-Flop with Set/Reset 455.00/2,500 SN74AC74DR 296-1063-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74AC112E 296-4223-5-ND | Dual JK Flip-Flop with Set/Reset 68 el Flip-Flop with Clear and Preset................ 14-SOIC 50 40 30 
CD74AC112M 296-4224-5-ND | Dual JK Flip-Flop with Set/Reset 56 42 32 SN74AC74DR 296-1063-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74AC138E 296-4225-5-ND {3-8 Line Decoder/Demultiplexer 68 21 39 Flip-Flop with Clear and Preset 337.50/2,500 
CD74AC138M 296-4226-5-ND 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 56 42 32 SN74AC74DBR 296-4341-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74AC139M96 296-4227-1-ND |Dual 2-4 Line Decoder/Demultiplexer 16-SOIC -60 hy oh Flip-Flop with Clear and Preset............... 14-SSOP 50 40.30 
CD74AC139M96 296-4227-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demultiplexer 16-SOIC 487.50/2,500 SN74AC74DBR 296-4341-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74AC151M96 296-4228-1-ND |8-Input Multiplexer 16-SOIG 76 = 57S AB Flip-Flop with Clear and Preset......... 14-SSOP 280.00/2,000 
CD74AC151M96 296-4228-2-ND_|8-Input Multiplexer 16-SOIC 617.50/2,500 SN74AC74N 296-4342-5-ND _| Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74AC153M96 296-4229-1-ND [Dual 4-Input Multiplexer {6S0I0 76 57 43 SWWaAGTAHSA Re ip on wlth leat nd ae eee 14-Dip_ 504030 
CD74AC153M96 296-4229-2-ND Dual 4-Input Multiplexer 617.50/2,500 -13129-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74AC157E 296-4230-5-ND | Quad 2-Input Multipexe 72 54 rt Flip-Flop with Clear and Preset................. 14-SOP 50 40.30 
CD74AC157M 296-4231-5-ND |Quad 2-Input Multiplexe 72 54 A SN74AC74NSR 296-13129-2-ND Pua fool ches auere’ ae re San a0e G00 
CD74AC161M 296-4232-5-ND_|4-Bit Synchi Binary Count 72 54 At ip-Flop with Clear and Prese 14 00/2, 
moyneronous Sinaty Vounier : SN74AC74PWR 296-1064-1-ND_ | Dual Positive-Edge-Triggered D-Typ 
CD74AC163E 296-4233-5-ND |4-Bit Synchronous Binary Counter. 16-Dip 68 Sil 39 ot Ss Ms 
; Flip-Flop with Clear and Preset............. 14-TSSOP 50 40.30 
CD74AC163M96 296-4234-1-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter. 16-SOIC 64 48 36 SN74AC74PWR 296-1064-2-ND | Dual Positive-Edge-Triagered D-Tvpe 
CD74AC163M96 296-4234-2-ND |4-Bit Synchronous Binary Counter. 16-SOIC 520.00/2,500 Aiton ath mt na A ie ren seMenDAT 
CD74AC164E 296-4235-5-ND |8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register......14-Dip 68 51.39 SNTAAGEBD Daan Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 148010 Pe 
CD74AC174E 206-4236ro:NDIS| Hex D-Type Filp-Flop with Reset 16-Dip | 68) 5188 SN74AC86DBR 296-4344-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 14-SSOP 50 40 30 
eae poe ase Ne or ma ecouay Delux eee eae SN74AC86DBR 296-4344-2-ND_| Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 14-SSOP 280.00/2,000 
~ i -6 Line Decoder/Demux . 10-; . - = ax | ) -Di 
cD74AC240M 296-4240-5-ND_ |Tri-State Octal Buffer/Line Drive "20-S0l0 806045 ee peg ere | ued 2-Input Exclusive OR Gate. AD oe eo 
I 4 SN74AC86PWR 296-4346-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. .14-TSSOP 50.4080 
CD74AC244M96 296-14479-1-ND |Tri-State Non-Inverting Octal SN74AC86PWR 296-4346-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. .14-TSSOP 280.00/2,000 
Buffer/Line Driver... 80-6045 SN74AC240DBR 296-4303-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SSOP 64. 48S 36 
CD74AC244M96 296-14479-2-ND |Tri-State Non-Inverting Octal SN74AC240DBR 296-4303-2-ND_| Tri-State Octal Butfer/Line Driver 426.00/2,000 
Buffer/Line Driver.......... 532.00/2,000 SN74AC240DW 296-4304-5-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 64. (ABC 
CD74AC245M96 296-14480-1-ND |Tri-State Non-Inverting Octal SN74AC240DWR 296-14686-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver 64 48 36 
Bus Transceiver... oe 92 69 62 SN74AC240DWR 296-14686-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 426.00/2,000 
CD74AC245M96 296-14480-2-ND |Tri-State Non-Inverting Octal SN74AC240N 296-4305-5-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver a2 3k Al 
Bus Transceiver. 612.00/2,000 SN74AC240PWR 296-4306-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 64 A836 
CD74AC253M 296-4242-5-ND Tri-State Dual 4-Input Mux 92 «69 «52 SN74AC240PWR 296-4306-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 426.00/2,000 
CD74AC257M 296-4243-5-ND |Tri-State Quad 2-Input Mux 78 65 52 SN74AC241DBR 296-4307-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver 56.42 «32 
CD74AC273E 296-1378-5-ND |Octal D-Type Flip-Flop with Reset. 75 63 50 SN74AC241DBR 296-4307-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 372.00/2,000 
CD74AC273M96 296-14481-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset.. aT 63 = 50 SN74AC241DW 296-1056-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 56 42 82 
CD74AC273M96 296-14481-2-ND |Octal D-Type Flip-Flop with Reset. 666.00/2,000 SN74AC241DWR 296-1056-1-ND_| Tri-State Octal Butfer/Line Driver 56. P82 
CD74AC280E 296-4245-5-ND |9-Bit Odd/Even Parity-Generator/Checker.....14-Dip 96 72 54 SN74AC241DWR 296-1056-2-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 372.00/2,000 
CD74AC280M96 296-4246-1-ND |9-Bit Odd/Even Parity-Generator/Checker..14-SOIC 88 +~=.66_—50 Sa Bement in State Octal Biter ine Diver Pe a ye oe 
CD74AC280M96 296-4246-2-ND |9-Bit Odd/Even Parity-Generator/Checker.. 14-SOIC 715.00/2,500 -4309-1- ri-State Octal Buffer/Line Driver 20- : ‘ : 
€D74AC373M96 296-14482-1-ND Tri-State Octal Transparent Latch “‘oo-Solc ~=92s—«wSSCD SN74AC241PWR 296-4309-2-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver .20-TSSOP 372.00/2,000 
CD74AC373M96 296-14482-2-ND [Tri-State Octal Transparent Latch . -20-S0IC 612.00/2,000 EE aetaee Tee pee pet a 80 aoe 
CD74AC374M 296-9411-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 20-S0IC 92 «69—S« 2 7. -4310-2- ri-State Octal Buffer/Line Driver i 532.00/2, 
Ch7AACEAAMO8 296-4247-1-ND. TriState Octal D-Type Flip-Flop 20-801C MRC me SN74AC244DWR 296-1057-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver 20-S0lC 80 60 45 
CD74AC834M96 296-4247-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. “So-solc «6 12.00/2.000 SN74AC244DWR 296-1057-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver 20-SOIC 532.00/2,000 
CD74AC541E 296-4248-5-ND_ | Tri-State Octal Butfer/Line Driver “20-Dip «926952 SN74AC244N 296-4311-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 80,6045 
CD74AC541M96 296-16677-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... “20-S0IC 92 6952 SN74AC244NSR 296-4312-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver -20-SOP__-80_—.60_.45 
CD74AC541M96 296-16677-2-ND [Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-S0IC 612.00/2,000 SN74AC244NSR 206-412 2zND IG Te-State Octal Buffer/Line Driver -20-SOP 532.00/2,000 
; SN74AC244PWR 296-4313-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver .20-TSSOP 80S 6045 
CD74AC573E 296-1379-5-ND | Octal Transparent Latch. 20-Dip 92 169) 52) S i a H A t 
Ch7AAce aie Poee RAEI octal 7 Sieteh ete SN74AC244PWR 296-4313-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver .20-TSSOP 532.00/2,000 
ce reals pare ae : : i g SN74AC245DBR 296-4314-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP 80 S605 
Sean Po eG a oy een an neo eee SN74AC245DBR 296-4314-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceive 20-SSOP 532.00/2,000 
wad <"npll ate : : 4 : SN74AC245DW 296-1058-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceive 2-S0lc 80 60 45 
SN74ACOODR 296-1052-1-ND /Quad 2-Input NAND Gate 14S0IG 45 3627 SN74AC245DWR 296-1058-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-SOIC 80605 
SN74ACOODR 296-1052-2-ND /Quad 2-Input NAND Gate -14-S0IC 305.00/2,500 SN74AC245DWR 296-1058-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 20-SOIC 532.00/2,000 
SN74ACOON 296-4287-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-Dip 50 4030 SN74AC245IDWREP —|296-19500-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-SOIG 1.35 113  .90 
SN74ACOOPWR 296-4288-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 4TSSOP 4503687 SN74AC245IDWREP __|296-19500-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 20-SOIC 1198.00/2,000 
SN74ACOOPWR 296-4288-2-ND_|Quad 2-Input NAND Gate 4-TSSOP 252.00/2,000 SN74AC245N 296-4315-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 20-Dip 60. 60 45 
SN74AC04D 296-1053-5-ND | Hex Inverter 14-S0IG 458687 SN74AC245PWR 296-4316-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive .20-TSSOP 80S 605 
SN74ACO4DR 296-1053-1-ND [Hex Inverter 14-8010 4538687 SN74AC245PWR 296-4316-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive .20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74ACO4DR 296-1053-2-ND [Hex Inverter .14-S0IC 305.00/2,500 SN74AC373DBR 296-4320-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transpare 20-SSOP 80 = 6045 
SN74AC04DBR 296-4289-1-ND Hex Inverter 14-SSOP A5 sy SN74AC373DBR 296-4320-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.....20-SSOP 532.00/2,000 
SN74AC04DBR 296-4289-2-ND_ | Hex Inverter 14-SSOP 252.00/2,000 SN74AC373DWR 296-4321-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch..20-SOIC 80 60 45 
SN74ACO4MDREP _|296-18122-1-ND [Hex Inverter 14-8010 1.25 «(1.00 75 SN74AC373DWR 296-4321-2-ND Tri-State Octal D-Type Transparent Latch... 20-SOIC 532.00/2,000 
SN74ACO4MDREP —_‘|296-18122-2-ND JHex Inverter .14-SOIC 1600.00/2,500 SN74AC373NSR 296-4322-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch...20-SOP 80 60 45 
SN74ACO4N 296-4290-5-ND [Hex Inverter 14-Dip 50 40 30 SN74AC373NSR 296-4322-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch... 20-SOP 532.00/2,000 
SN74ACO4PWR 296-1054-1-ND [Hex Inverter 4-TSSOP 433426 SN74AC373PWR 296-4323-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Transp. Latch......20-TSSOP___—=80.—«60—— 45 
SN74ACO4PWR 296-1054-2-ND {Hex Inverter 4-TSSOP 238.00/2,000 SN74AC373PWR 296-4323-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch......20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74ACO8DBR 296-4291-1-ND [Quad 2-Input AND Gate . 74-SS0P 45.367 SN74AC374DBR 296-4324-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SSOP 80 =.60-—45 
SN74ACO8DBR 296-4291-2-ND |Quad 2-Input AND Gate . 44-SSOP 252.00/2,000 SN74AC374DBR 296-4324-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SSOP 532.00/2,000 
SN74ACO8DR 296-1055-1-ND | Quad 2-Input AND Gate . 14S0IC 4s 8h 6 SN74AC374DWR 296-1060-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SOIC =.80 = 6045 
SN74ACO8DR 296-1055-2-ND | Quad 2-Input AND Gate . -14-SOIC 287.50/2,500 SN74AC374DWR 296-1060-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flo, 20-SOIC 532.00/2,000 
SN74ACO8PWR 296-4292-1-ND | Quad 2-Input AND Gate . 4-TSSOP_ 433426 SN74AC374PWR 296-4325-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo “20-TSSOP. 80. «60S 
SN74ACO8PWR 296-4292-2-ND | Quad 2-Input AND Gate . 14-TSSOP 238.00/2,000 SN74AC374PWR 296-4325-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flo .20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74AC10DBR 296-4293-1-ND |Triple 3-Input NAND Gat 14-SSOP 50 40 30 SN74AC533DBR 296-4326-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.....20-SSOP 1.20 1.00 80 
SN74AC10DBR 296-4293-2-ND Triple 3-Input NAND Gat 44-SSOP 280.00/2,000 SN74AC533DBR 296-4326-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.....20-SSOP 1064.00/2,000 
SN74AC10DR 296-4294-1-ND |Triple 3-Input NAND Gat -14-SOIC 50 40 30 SN74AC533DW 296-4327-5-ND Tr-St. Octal D-Type Transparent Late! 20-SOIC 1.20 (1.00 80 
SN74AC10DR 296-4294-2-ND [Triple 3-Input NAND Gate... 337.50/2,500 See ean poe AS Oct pee aneD rao rooee DREN 
3 =H i | 74AC5 ~ +2. ri-State Octal D-Type Transp. Latch......20- 00/2, 
Se ENE eetg egy Triple 3-Input NAND Gate. ey SN74AC534DBR 296-4329-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SSOP 68 += 5139 
SN74AC10PWR 296-4295-2-ND Triple 3-Input NAND Gat 280.00/2,000 ! ! 
Oaraet iSee SN74AC534DBR 296-4329-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SSOP 452.00/2,000 
SN74AC11DBR 296-4296-1-ND Triple 3-Input AND Gate. 50 40 30 SNTdACeaADWE pas tCIAM Tri-State Octal Delveo Finca Bo 
SN74AC11DBR 296-4296-2-ND Triple 3-Input AND Gate. 280.00/2,000 Hotere Gta DS LY BS EMBED : i : 
SN74AC11D 296-4297-5-ND_|Triple 3-Input AND Gate 50 40.30 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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ip Texas INSTRUMENTS 


Uo Lb Digi-Key Price Each Lele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description fl 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74AC534N 296-4331-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 68 51 39 74ACT16657DL 296-4207-5-ND Tri-State 16-Bit Transceiver..... 56-SSOP 8.98 8.09 7.17 
ease Pressey tea Cc he eat 60 panic ae 74ACT16823DL 296-4208-5-ND | Tri-State 18-Bit D-Type Flip-Flop 56-SSOP 640 512 4.32 
-4332-2- i . “Flop . .00/2, 74ACT16823DLR 296-14457-1-ND | Tri-State 18-Bit D-Type Flip-Fl 56-SSOP 640 512 4.32 
SN7AACSESDBR peep eeegavog| 1rSt. Octal O-Type Transparent Latch. UO OOo rancrieaza0LR — |296-14487-2-nD | Tri-State 18-Bit D-Type FlipFlop 56-SSOP 4000.00/1,000 
naeener a inet peel Urine Transberet cies ae qe 74ACT16825DL 296-4209-5-ND | Tri-State 18-Bit Butfer/Line Drive 56-SSOP_ 6.40 5.12 4.32 
~ 0" ri-otate Octal D-lype Transparent Latcn.. 20-: Pe Hl . # Ba re -Bii i j z 
Suracssopun  faseaesotnd [Tri aaalo-hyeasn aun. oTasor 20. fan an | AACIGSOLR —SOIEIND [TrSai 1ESt Buon Der SOSSDP OAT S12. 432 
SN74AC563PWR 296-4335-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch 1064.00/2,000 oe . eas : ae 
} : 74ACT16841DL 296-4210-5-ND | Tri-State 20-Bit D-Type Latch . 56-SSOP 640 512 4.32 
SN74AC564DW 296-4336-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 141118 94 maACTIeRRaDE poe SIM TH i : 
a oy He é ~ +5 ri-State 18-Bit Bus Transceiver. 56-SSOP 640 512 4.32 
SN74AC573DBR 296-4337-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 80 60 45 74ACT16952DLR 96-4213-1-ND_ |Tri i 7 
7 ~ Fil ri-State 16-Bit Registered Transceiver....56-SSOP 7.46 5.97 5.04 
SN74AC573DBR 296-4337-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.....20-SSOP 532.00/2,000 7 7 7 7 
f “64 5 if 3 74ACT16952DLR 296-4213-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver ....56-SSOP 4663.00/1,000 
SN74AC573DW 296-1061-5-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch..20-SOIC -80 60 45 
eee 2 : : CD74ACTOOM 296-4250-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-S0IC |) 6 422 
SN74AC573DWR 296-1061-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch..20-SOIC -80 60 45 CD74ACTOOM96 296-14485-1-ND 2-H NAND G, 44-801¢ 6 42 30 
SN74AC573DWR 296-1061-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch. 20-SOIC 532.00/2,000 7 -14485-1-ND | Quad 2-Input ate ‘ 56 : 
SN74AC573PWR 296-4338-1-ND__|Tri-State Octal D-Type Transp. Latch......20-TSSOP__ 80.60.45 CD74ACTOOM6 206-14480-2-ND) Quad 2-Input NAND Gate 14-S0IC 455.00/2,500 
Seen a : : CD74ACTO2M 296-4251-5-ND_| Quad 2-Input NOR Gat 14-SOIC 56 4282 
SN74AC573PWR 296-4338-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch......20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74AC574DBR 296-4339-1-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 80 60 45 CD74ACTO2M96 296-14486-1-ND | Quad 2-Input NOR Gat 14-SOIG 56 A282 
SN74AC574DBR 296-4339-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 532.00/2,000 CD74ACTO2M96 296-14486-2-ND | Quad 2-Input NOR Gat 14-SOIC 455.00/2,50 
SN74AC574DW 296-1062-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 80 60 45 CD74ACTO4E 296-14487-5-ND | Hex Inverter. 14-Dip 604584 
SN74AC574DWR 296-1062-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 80.60 45 CD74ACTO4M 296-1983-5-ND | Hex Inverter. 14-SOIC 564282 
SN74AC574DWR 296-1062-2-ND |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 532.00/2,000 CD74ACTOAMO6 Eoosl 20S aleNbMg| Hex Inverter... 14-5010 TRRRCO came 2 
SN74AC574PWR 296-4340-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 80 60 45 CD74ACTOSE 296-12763-5-ND | Hex Inverter with Open-Drain 14-Dip 60 45 .34 
SN74AC574PWR 296-4340-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 532.00/2,000 CD74ACTOSM 296-4252-5-ND_ | Hex Inverter with Open-Drai 14-SOIG 564282 
ACT Family CD74ACTOSM96 296-14488-1-ND | Hex Inverter with Open-Drai 14-S0I0 56 4282 
CD74ACTOSM96 296-14488-2-ND | Hex Inverter with Open-Drai 14-SOIC 455.00/2,500 
74ACT11000DR 296-14295-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 148 118 89 : 
74ACT11000DR 296-14295-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 1887.50/2,500 CD74ACTORM 206-4250-0:ND) | Quad 2-Input AND Gat 14-SOIC, DORE 2aro2 
74ACT11004DW 296-4177-5-ND | Hex Inverter... 148 118 .89 CD74ACTO8M96 296-14489-1-ND | Quad 2-Input AND Gat 14-SOIC 56 4232 
74ACT11008D 296-4178-5-ND | Quad 2-Input AND Gate .. 1.48 148) (89 CD74ACTO8M96 296-14489-2-ND | Quad 2-Input AND Gate .. 14-SOIC 455.00/2,500 
74ACT11008N 296-4179-5-ND | Quad 2-Input AND Gate . 148 118 89 CD74ACT14E 296-12765-5-ND | Hex Schmitt Trigger Inverte 60 45 34 
74ACT11030DR 296-4180-1-ND |8-Input NAND Gate 148 1418 89 CD74ACT14M 296-1380-5-ND | Hex Schmitt Trigger Inverte! 56 42 «32 
74ACT11030DR 296-4180-2-ND | 8-Input NAND Gate 1887.50/2,500 CD74ACT14M96 296-14492-1-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter. 56 42 s02. 
74ACT11032DBR 296-4181-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 148 118 89 CD74ACT14M96 296-14492-2-ND | Hex Schmitt Trigger Invertel 455.00/2,500 
74ACT11032DBR 296-4181-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 1534.00/2,000 CD74ACT20E 296-4266-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate. 60 45 34 
74ACT11032DR 296-4182-1-ND_| Quad 2-Input Positive OR Gate. 1.48 148 89 CD74ACT20M 296-4267-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate. 56 42 32 
74ACT11032DR 296-4182-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate. 1887.50/2,500 CD74ACT32M 296-4278-5-ND_ | Quad 2-Input OR Gate. 56 42 © 32 
74ACT11032N 296-4183-5-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 148 118 89 CD74ACT32M96 296-14499-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. 56.42.32 
74ACT11074DBR 296-4184-1-ND | Dual Positive Edge-Triggered D-Type CD74ACT32M96 296-14499-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. 455.00/2,500 
Flip-Flop w/Clear and Preset... 148 118 89 CD74ACT74M 296-4285-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set/Reset. 56 42 32 
74ACT11074DBR 296-4184-2-ND Dust Foshive Edge-Triagerad D-Type serioraere CD74ACT74M96 296-14503-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set/Reset. $6 2 32 
ip-Flop w/Clear and Preset .00/2, CD74ACT74M96 296-14503-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop wtih Set/Reset. 455.00/2,500 
74ACT11074NSR 296-13059-1-ND Dual Fositive Edge: Triggered D-Type ana CD74ACT86E 296-4286-5-ND_| Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 60 45 34 
Ip-ROp Wi Glear and) Frese... s : | CD74ACT109M 296-4254-5-ND | Dual J-K Flip-Flop with Set/Reset 72 54 AL 
74ACT11074NSR 296-13059-2-ND HI TeS Weer ano cearamlern CD74ACT112M96 296-12764-1-ND | Dual, Neg., J-K Flip-Flop with Set/Reset....16-SOIC 60 45 34 
Z We; CD74ACT112M96 296-12764-2-ND | Dual, Neg., J-K Flip-Flop with Set/Reset .... 16-SOIC 487.50/2,500 
74ACT11139D 296-4185-5-ND_| Dual 2-4 Decoder/Demux... 1.75 140 1.05 ; i 
CD74ACT138E 296-14490-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 16-Dip 68 51 39 
74ACT11139PWR 296-4186-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demux 175 140 1.05 CD74ACT138M 296-4255-5-ND | 3-8 Line Decoder/D 16-Solc 60 45 34 
74ACT11139PWR —-|296-4186-2-ND_ | Dual 2-4 Decoder/Demu 1820.00/2,000 ee 
oct e ; CD74ACT138M96 296-14491-1-ND |3-8 Line Decoder/Demux 16-SOIC 60 45 34 
74ACT11240DW 296-4187-5-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Drive 236 1.89 147 CO7AACTaaMIOe paeetaPotnial 3-8 Line Decoder’ ae ate ASD IDEA 
74ACT11240NT 296-4188-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 236 1.89 1.47 ls pee edecg nay 9-8 Line Decoder/Demux i 00/25 
74ACT11244DBR 296-4189-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 2.36 189 1.47 bel Pee na a me rersrlitles Hf a a 
74ACT11244DBR 296-4189-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 2678.00/2,000 COrdAGTTet noe (BRERSEEREN NT ont bra Soler ona iees Hisecnears 
74ACT11244DW 296-1001-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 236 189 147 ip : : ; 
74ACT11244DWR 296-1001-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Drive 2.36 189 1.47 CD74ACT151M96 296-12766-2-ND | 8-1 Data Selectors/Multiplexer 650.00/2,500 
74ACT11244DWR 296-1001-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 2678.00/2,000 CD74ACT153E 296-4258-5-ND_ | Dual 4-Input Multiplexer. 80 60.45 
74ACT11244NT 296-4190-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 236 1.89 147 CD74ACT153M 296-4259-5-ND_| Dual 4-Input Multiplexer . 72 54 At 
74ACT11244PWR 296-1002-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 236 1.89 1.47 CD74ACT153NSR 296-18400-1-ND | Dual 4-Input Multiplexer . m 54 Al 
74ACT11244PWR 296-1002-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 2678.00/2,000 CD74ACT153NSR 296-18400-2-ND | Dual 4-Input Multiplexer . 478.00/2,000 
74ACT11245DBR 296-4191-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 236 1.89 1.47 CD74ACT157E 296-4260-5-ND | Quad 2-Input Multiplexer 75 63 50 
74ACT11245DBR 296-4191-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 2678.00/2,000 CD74ACT157M 296-4261-5-ND_ | Quad 2-Input Multiplexer 75 63 50 
74ACT11245DW 296-4192-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiv 236 189 147 CD74ACT157PWR 296-15079-1-ND | Quad 2-Input Multiplexer 16-TSSOP 9.7254 
74ACT11245NT 296-4193-5-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. 2.36 1.89 1.47 CD74ACT157PWR 296-15079-2-ND | Quad 2-Input Multiplexer .16-TSSOP 478.00/2,000 
74ACT11245PWR 296-1003-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 2.36 1.89 1.47 CD74ACT158M96 296-4262-1-ND | Quad 2-Input Multiplexer 16-SOIC 92 ik) 
74ACT11245PWR 296-1003-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 2678.00/2,000 CD74ACT158M96 296-4262-2-ND | Quad 2-Input Multiplexer 16-SOIC 747.50/2,500 
74ACT11257DBR 296-4194-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Multiplexe 213 1.70 1.28 CD74ACT161M 296-4263-5-ND | 4-Bit Synchronous Binary Count 16-SOIC 64 «4886 
74ACT11257DBR 296-4194-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Multiplexe! 2210.00/2,000 CD74ACT163M 296-4264-5-ND | 4-Bit Synchronous Binary Count 16-SOIC 64 48 36 
74ACT11257DW 296-4195-5-ND | Tri-State Quad 2-1 Multiplexe Bis 1.70: 1.28 CD74ACT164E 296-4265-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register.....14-Dip 72 54 41 
T4nCT11257 WR 296-4195-1-ND Tri-State Quad 2a Mutipiaxe noe pes CD74ACT164M 296-1381-5-ND_| 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register...14-SOIC_ 7254.1 
~ wen ri-otate Quad 2- jultiplexe| . 3 af val Bj jal-| ¥ j j a! 
PACT DEED DO8-4198-5ND_ | o-bit Parity GeneratortCheeke oR ae CD74ACT164M96 296-14493-1-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register...14-SOIG 7284 
ara CD74ACT164M96 296-14493-2-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register... 14-SOIC 585.00/2,500 
74ACT11286DR 296-4196-1-ND_| 9-Bit Parity Generator/Checke 2.27 1.82 1.42 CD74ACT174M96 296-14494-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Reset. 16-SOl0 «7563.50 
74ACT11286DR 296-4196-2-ND |9-Bit Parity Generator/Checker .. 3182.50/2,500 CD74ACT174M96 296-14494-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Reset. 46-S0IC 812.50/2,500 
74ACT11373DBR 296-4197-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch..... Paste abet ih _- 44 ie TERE GED: - B 
: CD74ACT240M96 296-12767-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 92 69 52 
74ACT11373DBR 296-4197-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 2678.00/2,000 7 7 = 
eae : CD74ACT240M96 296-12767-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 612.00/2,000 
74ACT11373DW 296-4198-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 2.36 1.89 1.47 ‘ 7 
Agee Hy ee CD74ACT241M96 296-4268-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver 20-SOIC =.80 = 6045 
JAACTIS7ADW. eos IS eco SND| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... as) NE) ei CD74ACT241M96 —«|296-4268-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-S0IC 532.00/2,000 
74ACT11543DWR 296-4200-1-ND | Tri-State Octal Latched Transceivel 5.18 414 3.22 CD74ACT244E 996-4269-5-ND Ti hiebcul Buffer/Line Driver 20-Di 92 69.52 
74ACT11543DWR 296-4200-2-ND | Tri-State Octal Latched Transceivel 2933.00/1,000 CO7AACTOAdNA 596-4970-5-ND. |Tri-State Octal Butfer/Line Driver Path @ & 
74ACT11652DWR 296-4201-1-ND | Tri-State Octal Register Bus Transci 8.36 6.69 5.65 ! 7 - 2 Z : 
74ACT11652DWR 296-4201-2-ND_| Tri-State Octal Register Bus Transceiver 5225.00/1,000 CD74ACT244M96 296-14495-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-S0IC 92692 
74ACT16240DLR 296-14454-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1.33 1.06.80 sa leas Eevee peo eae eueurne ries 20-SOIC ad Be ee 
74ACT16240DLR 296-14454-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 689.00/1,000 18 996--ND) Tri-St. Octal Bus Non-Inverting Transcv' : : : 
PUACTIGaaDGGR | SRERTIRMERERLSMA Tiotte decoh Eutt eine baler sees CD74ACT245M 296-4271-5-ND |Tri-St. Octal Bus Non-Inverting Transevr...20-SOIC 80 60 45 
74ACT16244DGGR 296-1004-2-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver 1378.00/2,000 CD74ACT245M96 296-14497-1-ND | Tri-St. Octal Bus Non-Inverting Transcvr... 20-SOIC 80 60 = .45 
74ACT16244DL 296-1005-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver 1.33 1.06 .80 CD74ACT245M96 296-14497-2-ND | Tri-St. Octal Bus Non-Inverting Transcvr... 20-SOIC 532.00/2,000 
74ACT16244DLR 296-1005-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver 1.33 1.06.80 CD74ACT273E 296-4272-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Rese i 80 60 45 
74ACT16244DLR 296-1005-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver 689.00/1,000 CD74ACT273M 296-4273-5-ND_ | Octal D-Type Flip-Flop with Rese 80 60 45 
74ACT16245DGGR 296-4203-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1.33 1.06 .80 CD74ACT273M96 296-14498-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset 80 60 45 
74ACT16245DGGR | 296-4203-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1378.00/2,000 CD74ACT273M96 296-14498-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Rese 532.00/2,000 
74ACT16245DLR 296-1006-1-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver 1.33 1.06 80 CD74ACT273SM96 _|296-4274-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset 80 60 45 
74ACT16245DLR 296-1006-2-ND | Tri-State 16-Bit Transceive 689.00/1,000 CD74ACT273SM96 296-4274-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Rese 532.00/2,000 
74ACT16373DL 296-1007-5-ND |Tri-St. 16-Bit D-Type Transparent Latch...48-SSOP 1.33 1.06 80 CD74ACT280M96 296-12768-1-ND | 9-Bit Odd/Even Parity Generator/Checker..14-SOIC 92 69 52 
74ACT16373DLR 296-1007-1-ND | Tri-St. 16-Bit D-Type Transparent Latch...48-SSOP 1.33 1.06 80 CD74ACT280M96 296-12768-2-ND | 9-Bit Odd/Even Parity Generator/Checker .. 14-SOIC 747.50/2,500 
74ACT16373DLR 296-1007-2-ND _Tri-St. 16-Bit D-Type Transparent Latch ... 48-SSOP 689.00/1,000 CD74ACT283E 296-4275-5-ND | 4-Bit Binary Adder with Fast-Carry 16-Dip 96 72 54 
74ACT16374DL 296-1008-5-ND_ | Tri-State 16-Bit D- Type Flip-Flop 48-SSOP 1.33 1.06 80 CD74ACT297M 296-4276-5-ND | Digital Phase-Locked Loop...... 76-SOIC 2.00 1.60 1.20 
FAACTIG374DLR 296s1008=1-ND) | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-SSOP BERIscRaRL OOM SD CD74ACT299M 296-4277-5-ND | 8-In Universal Shift/Storage Register.......20-SOIC_ 90 .75 60 
74ACT16374DLR 296-1008-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-SSOP 689.00/1,000 -A979-5+ i. - “i Di 
7 , : = CD74ACT374E 296-4279-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 20-Dip 80 60 45 
74ACT16543DL 296-1009-5-ND |Tri-State 16-Bit Registered Transceiver....56-SSOP 1.53 1.22 .92 = om i _ Fs 7 
. ir Beg! ! CD74ACT374M96 296-14500-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIG =.80. = 6045 
74ACT16543DLR 296-1009-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver....56-SSOP 1.53 1.22 92 - ey ne . rae @ 
: it eg ’ CD74ACT374M96 296-14500-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SOIC 532.00/2,000 
74ACT16543DLR 296-1009-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver ....56-SSOP 793.00/1,000 7 2 7 7 
74ACT16623DLR 296-4204-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP__ 5.45 4.36 3.39 CD74ACTS41E 296-1382-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 80,6045 
Ses - =i ; CD74ACT541M 296-4280-5-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver 20-SOIG =.80 «6045 
74ACT16623DLR 296-4204-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 78-SSOP 3086.00/7,000 ! ne 
= “a ey Di i = CD74ACT541M96 296-14501-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 80 60 45 
74ACT16646DL 296-4205-5-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register.....56-SSOP 2.93 2.34 1.82 . 7 i 
74ACT16646DLR 296-4205-1-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register....56-SSOP 293 234 1.2 CD74ACTS41M96 296-14501-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 532.00/2,000 
74ACT16646DLR 296-4205-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register..... 56-SSOP 1658.00/1,000 CD74ACTS73M 296-4282-5-ND_| Tri-State Octal Transparent Latch 20-solc 806045 
74ACT16651DL 296-4206-5-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver/Register 56-SSOP 8.36 6.69 5.65 (Continued) 
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Uolk Digi-Key Price Each L6LE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CD74ACT573M96 296-14502-1-ND |Tri-State Octal Transparent Latch . .20-S0IG 80 «6045 SN74ACT241N 296-4383-5-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 20-Dip 56 4282 
CD74ACT573M96 296-14502-2-ND |Tri-State Octal Transparent Latch . .20-SOIC 532.00/2,000 SN74ACT241PWR 296-4384-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver .20-TSSOP 56428 
CD74ACT623M96 296-4283-1-ND Tri-State Octal-Bus Non-Inverting Xevr......20-SOIC 2.00 1.60 1.20 SN74ACT241 PWR 296-4384-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver .20-TSSOP 372.00/2,000 
CD74ACT623M96 296-4283-2-ND Tri-State Octal-Bus Non-Inverting Xevr......20-SOIC 2080.00/2,000 SN74ACT244DBR 296-1069-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 20-SSOP 80 = 60.45 
CD74ACT652M 296-4284-5-ND_|Tri-State Octal-Bus Transceiver/Register...24-SOIC_ 1.63 1.30 98 SN74ACT244DBR 296-1069-2-ND_| Tri-State Octal Butfer/Driver. 20-SSOP 532.00/2,000 
SN74ACTOOD 296-1452-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 145010 45 8627 SN74ACT244DW 296-1070-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 80 60 45 
SN74ACTOODBR 296-4347-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SSOP 458627 SN74ACT244DWR 296-1070-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 80 60 45 
SN74ACTOODBR 296-4347-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SSOP 252.00/2,000 SN74ACT244DWR 296-1070-2-ND_| Tri-State Octal Butfer/Driver 532.00/2,000 
SN74ACTOODR 296-14690-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-S0I0 45 362 SN74ACT244|IDWREP | 296-19502-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC 1.35 113  .90 
SN74ACTOODR 296-14690-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate -14-SOIC 305.00/2,500 SN74ACT244|IDWREP _|296-19502-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver, 20-SOIC 1198.00/2,000 
SN74ACTOON 296-4348-5-ND [Quad 2-Input NAND Gate 14-Dip 504030 SN74ACT244N 296-4385-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-Dip 80 60 45 
SN74ACTOOPWR 296-4349-1-ND Quad 2-Input NAND Gate 4-TSSOP 453687 SN74ACT244PWR 296-1071-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver .20-TSSOP 80.6045 
SN74ACTOOPWR 296-4349-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 4-TSSOP 252.00/2,000 SN74ACT244PWR 296-1071-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver .20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74ACTO4D 296-1065-5-ND | Hex Inverter 14-SOIG 433426 SN74ACT245DBR 296-4386-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-SSOP 80 =.60-45 
SN74ACTO4DR 296-1065-1-ND_|Hex Inverter 433426 SN74ACT245DBR 296-4386-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceive 20-SSOP 532.00/2,000 
SN74ACTO4DR 296-1065-2-ND | Hex Inverter 287.50/2,500 SN74ACT245DW 296-1072-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 20-SOIC ~=—80.Ssi«GOS«CAS 
SN74ACTO4DBR 296-4350-1-ND | Hex Inverter A 36) SN74ACT245DWR 296-1072-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-SOIC =.80. S605 
SN74ACTO4DBR 296-4350-2-ND | Hex Inverter 252.00/2,000 SN74ACT245DWR 296-1072-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 20-SOIC 532.00/2,000 
SN74ACTO4N 296-4351-5-ND | Hex Inverter 50 40 30 SN74ACT245N 296-1460-5-ND Tri-State Octal Bus Transceivel 20-Dip 80 60 45 
SN74ACTO4PW 296-4352-5-ND _| Hex Inverter 45 36.27 SN74ACT245PWR 296-1073-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel .20-TSSOP 80 60 45 
SN74ACTOAPWR 296-4352-1-ND | Hex Inverter A334 26 SN74ACT245PWR 296-1073-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive .20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74ACTO4PWR 296-4352-2-ND | Hex Inverter 238.00/2,000 SN74ACT373DBR 296-4420-1-ND |Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.....20-SSOP  .80 60 45 
SN74ACTO8D 296-1066-5-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate AD 3627 SN74ACT373DBR 296-4420-2-ND J Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch..... 20-SSOP 532.00/2,000 
SN74ACTO8DR 296-1066-1-ND Quad 2-Input Positive AND Gate AST On eor, SN74ACT373DW 296-4421-5-ND |Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch......20-SOIC 80 60 45 
ee ae au eT a i ee SN74ACT373N 296-4422-5-ND |Tri-State Octal D-Type Transparent Latch.....20-Dip 80 60 45 
~ ‘cig luad 2-Input Positive ate . ‘ = aac i ia - 
SN74ACTOBDER —_|296-4359-2ND_|Quad 2-nput Positive AND Gate 2200/2000, | SurdactsrsPWR —|296-1075-2ND |iSiate Octal D-type Transp. Laten..20-TSSOP 3200/2000. 
SN74ACTOBIDREP | 296-19501-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 80 60 AS SN74ACT374DBR 296-1076-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SS0P 80 «6045 
SN7AACTOBIDREP PEG 0 Faeaug| Quad 2-Input Positive AND Gate Gena SN74ACT374DBR —_|296-1076-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SSOP 532.00/2,000 
aan ete uae Ppa Postive AND aut 2 2 x SN74ACT374DW 296-1077-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SOIC 80.605 
SN74ACTOBNSR —_[296-1310-2-ND Quad 2-npu Positive AND Gate “,, 2520072000 | Shrancra7dDWR —|206107F-2-ND [TriState Octal D-TypeFp.Fep..... 20-8010 532°002,000 
SN74ACTOBPWR eo coogi big | Quad 2-Input Positive AND Gate SD 8 ta SN74ACT374PWR ——-|296-4423-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-TSSOP «8060S 
SN74ACTOOPWR Zorro vou Quad 2-Input Positive AND Gate 252 /00/2,000 SN74ACT374PWR ——_‘|296-4423-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo -20-TSSOP —=—832.00/2,000 
we oe Toeaieat Ne eat ES Se SN74ACT533DBR _|296-4424-1-ND_|Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch....20-SSOP_ 6851.39 
SN74ACTIODBR 296-4358-1-ND_ | Triple 3-Input NAND Gat 45 36 7 SN74ACT533DBR PRS EL FeA UT) Test Octal D-Type Transparent Latch ee 20-SSOP 452.00/2,000 
; SN74ACT533DW 296-4425-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 68 il 39 
SN74ACT10DBR 296-4358-2-ND Triple 3-Input NAND Gat 252.00/2,000 eek. . : 
: SN74ACT533N 296-4426-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latc 68 51 39 
SN74ACTIOPWR Zotar Ogi oug| Triple 3-Input NAND Gat AD ee SN74ACTS33PWR ——_‘|[296-4427-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch.....20-TSSOP 68 51 39 
SN74ACT10PWR 296-4361-2-ND_| Triple 3-Input NAND Gat 252.00/2,000 : LN eae a : Watt 
i 2 SN74ACT533PWR 296-4427-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Transp. Latch.......20-TSSOP 452.00/2,000 
SN74ACTI1D 296-1455-5-ND Triple 3-Input AND Gate. 50 40 30 - - 
Pee Lee SN74ACT534DBR 296-4428-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SSOP 68 ~~ 
SN74ACT11DBR 296-4362-1-ND Triple 3-Input AND Gate. 50 40 30 : i 
: SN74ACT534DBR 296-4428-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SSOP 452.00/2,000 
SN74ACT11DBR 296-4362-2-ND Triple 3-Input AND Gate. 280.00/2,000 : : 
goes Ha SN74ACT534DW 296-4429-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SOIG 68 SST S89 
SNZGACTIIN pote geg vom lTiple 2-Input AND Gate. he SN74ACT534DWR | 296-4429-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-S0IG 68 «5139 
SN74ACT11PWR 296-4364-1-ND Triple 3-Input AND Gate. 50 40 30 f yeep ; 4 g 
SNAACTIAPWR PGEEAPAEOINM Triple 3-Input AND Gate aera SN74ACT534DWR 296-4429-2-ND _| Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 452.00/2,000 
SN74ACT14D 996-1068-5.ND Hex Schmitt- Trigger inveriet fey a ag SN74ACT534PWR 296-4430-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-TSSOP. 68ST 
SN74ACTI4DR 296-1068-1-ND [Hex Schmitt-Trigger Inverter. ia at OB SN74ACT534PWR 296-4430-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo .20-TSSOP 452.00/2,000 
oes iiieTet ; ; : : SN74ACT563DBR 296-4431-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch....20-SSOP 68 51 39 
SN74ACT14DR 296-1068-2-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter . 287.50/2,500 i 
SN74ACTI4DBR 996-4367-1-ND__ |Hex Schmitt-Trigger Inverter. ta he SN74ACT563DBR 296-4431-2-ND_ |Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.....20-SSOP 452.00/2,000 
SN74ACTI4DBR 296-4367-2-ND [Hex Schmitt-Trigger Inverter 738.00/2,000 SN74ACTS63DW 296-4432-5-ND_| Tri-St. Octal D-Type Transparent Late! 20-SOIC 685139 
SN74ACT14N 296-4368-5-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter. 50. 40. 30 SN74ACT564DBR 296-4433-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SSOP 68S STO 
SN74ACTI4PWR 296-4369-1-ND  |Hex Schmitt-Trigger Inverter 45 3627 SN74ACT564DBR 296-4433-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SSOP 452.00/2,000 
SN74ACT14PWR 296-4369-2-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter.  959°00/2,000 SN74ACT564DW 296-4434-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SOIG 68S S189 
SN74ACT32D 296-1074-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 45. 36. 27 SN74ACT564PWR 296-4435-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo .20-TSSOP 68 S518 
SN74ACT3OR 396-1074-1-ND [Quad 2-Input OR Gate 5-36 37 SN74ACT564PWR 296-4435-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .20-TSSOP 452.00/2,000 
SN74ACT32DR 296-1074-2-ND |Quad 2-Input OR Gate 305.00/2,500 SN74ACTS73DBR 296-4436-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Late! 80 60 45 
SN74ACT32DBR 296-4387-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. 45) 60 207 SN74ACT573DBR 296-4436-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Late! 532.00/2,000 
SN74ACT32DBR 296-4387-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 252.00/2,000 SN74ACTS73DW 296-4437-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Late! 80 60 45 
SN74ACT32N 296-4388-5-ND | Quad 2-Input OR Gate. 50 40 30 SN74ACT5S73N 296-4438-5-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latc! 80 60 45 
SN74ACT32PWR 296-4389-1-ND Quad 2-Input OR Gate 5 36 27 SN74ACT573PWR 296-4439-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Transp. Latch. 80 60 45 
SN74ACT32PWR 296-4389-2-ND |Quad 2-Input OR Gate. 252.00/2,000 SN74ACT573PWR 296-4439-2-ND Tri-State Octal D-Type Transp. Latch......20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74ACT74D 296-1079-5-ND |Dual Positive-Edge-Triggered D-Type SN74ACT574DBR 296-4440-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo, 20-SSOP 80 60 45 
Flip-Flop with Clear and Preset 50 40 30 SN74ACT574DBR 296-4440-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SSOP 532.00/2,000 
SN74ACT74DR 296-1079-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Typ SN74ACT574DW 296-4441-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SOIC =.80 S60 45 
Flip-Flop with Clear and Preset................ 50 40 30 SN74ACT574N 296-4442-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flo, 20-Dip 80 60 45 
SN74ACT74DR 296-1079-2-ND |Dual Positive-Edge-Triggered D-Type SN74ACT574PWR 296-1078-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo -20-TSSOP -.80.-~=—=«60S««S 
Flip-Flop with Clear and Preset... 337.50/2,500 SN74ACT574PWR 296-1078-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flo .20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74ACT74DBR 296-4443-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type SN74ACT1071DR 296-14692-1-ND | 10-Bit Bus Termination Array... 14-SOIC 2.30 1.84 1.38 
Flip-Flop with Clear and Preset............... 14-SSOP 50 40.30 SN74ACT1071DR 296-14692-2-ND | 10-Bit Bus Termination Array. 14-SOIC 2945.00/2,500 
SN74ACT74DBR 296-4443-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type SN74ACT1073DWR _|296-14693-1-ND | 16-Bit Bus Termination Arra 20-SOIC 2.59 2.07 1.61 
Flip-Flop with Clear and Preset... 280.00/2,000 SN74ACT1073DWR —_|[296-14693-2-ND | 16-Bit Bus Termination Arra 20-SOIC 2932.00/2,000 
SN74ACT74MDREP —_|296-20684-1-ND |Dual Positive-Edge-Triggered D-Type SN74ACT1284DBR —|296-4365-1-ND | Tri-State 7-Bit Bus Interface. 20-SSOP 84.7056 
Flip-Flop with Clear and Preset... 14-SOIC 1.40 112 84 SN74ACT1284DBR — |296-4365-2-ND | Tri-State 7-Bit Bus Interface. 20-SSOP 744.00/2,000 
SN74ACT74MDREP —_|296-20684-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type SN74ACT1284DW 296-1067-5-ND | Tri-State 7-Bit Bus Interface 20-SOIG 84.7056 
Flip-Flop with Clear and Preset............. 14-SOIC 1792.50/2,500 SN74ACT1284DWR __|296-1067-1-ND_| Tri-State 7-Bit Bus Interface. 20-SOIC 84.7056 
SN74ACT74N 296-4444-5-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type SN74ACT1284DWR —_|296-1067-2-ND | Tri-State 7-Bit Bus Interface. 20-SOIC 744.00/2,000 
Flip-Flop with Clear and Preset... 50 40 —.30 SN74ACT1284PWR —-|296-4366-1-ND_| Tri-State 7-Bit Bus Interface. .20-TSSOP 847056 
SN74ACT74NSR 296-13131-1-ND |Dual Positive-Edge-Triggered D-Type SN74ACT1284PWR | 296-4366-2-ND | Tri-State 7-Bit Bus Interface... .20-TSSOP 744.00/2,000 
Flip-Flop with Clear and Preset................. 14-SOP -50 40 =.30 SN74ACT8990FN 296-4505-5-ND | 16-Bit Test-Bus Controller Tap Maste! 44-PLCC 27.00 25.20 23.40 
SN74ACT74NSR 296-13131-2-ND |Dual Positive-Edge-Triggered D-Type SN74ACT8990FNR __|296-4505-1-ND_ | 16-Bit Test-Bus Controller Tap Master.......44-PLCC 27.00 25.20 23.40 
Flip-Flop with Clear and Preset... 280.00/2,000 SN74ACT8990FNR 296-4505-2-ND | 16-Bit Test-Bus Controller Tap Mastel 11250.00/500 
SN74ACT74PWR 296-4446-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type SN74ACT8997DW 296-4506-5-ND_| Scan Path Linker with 4-Bit ID 28-SOIC 8.33 7.50 6.65 
Flip-Flop with Clear and Preset... 50.40.30 SN74ACT8997DWR —_|296-15977-1-ND | Scan Path Linker with 4-Bit ID 28-SOIC 8.33 7.50 6.65 
SN74ACT74PWR 296-4446-2-ND [Dual Positive-Edge-Triggered D-Type SN74ACT8997DWR __|296-15977-2-ND | Scan Path Linker with 4-Bit ID 28-SOIC 6175.00/1,000 
Flip-Flop with Clear and Preset 4-TSSOP 238.00/2,000 SN74ACT16245QDLREP |296-18124-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP_ 3.58 2.87 2.23 
SN74ACT86D 296-1463-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate -14-S0IG 50 4030 SN74ACT16245QDLREP |296-18124-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 2027.00/1,000 
SN74ACT86DBR 296-4502-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SSOP 50 40.30 SN74ACT16373QDLREP |296-20726-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Transparent 
SN74ACT86DBR 296-4502-2-ND_| Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SSOP 280.00/2,000 Latch 358 287 2.23 
SN74ACT86DR 296-9757-1-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate -14-SOIC 50 40 30 SN74ACT16373QDLREP | 296-20726-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Transparent 
SN74ACT86DR 296-9757-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate .14-SOIC 337.50/2,500 Latch Sec 2027.00/1,000 
SN74ACT86N 296-4503-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-Dip 50 40 30 AHC Famil 
SN74ACT86PWR 296-4504-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 4-TSSOP 504030 amy’ 
SN74ACT86PWR 296-4504-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 4-TSSOP 280.00/2,000 SN74AHCOODBR 296-4507-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gat Ue a 
SN74ACT240DBR 296-4377-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 20-SSOP 56 «42 ~—«32 SN74AHCOODBR 296-4507-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gat 252.00/2,000 
ea ; SN74AHCOODGVR 296-4508-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gat 60 Ai 88 
SN74ACT240DBR 296-4377-2-ND Tri-State Octal Butfer/Drivel 20-SSOP 372.00/2,000 nN 
here al 4 ‘ . SN74AHCOODGVR 296-4508-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gat 278.00/2,000 
SN74ACT240DWR 296-4378-1-ND_ |Tri-State Octal Butfer/Drive .20-S0I0 56428 SN AALICOODR pap een Oued Oclnout Poctine NAND Gt ng ae te 
SN74ACT240DWR 296-4378-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Drive .20-SOIC 372.00/2,000 aval Hee UY eens ss d : : 
SN74ACT240N 296-4379-5-ND [Tri-State Octal Buffer/Drive 20-Dip 564282 SN74AHCOODR 296-4509-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gat 297.50/2,500 
SN74ACT240PWR  |296-4380-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive O-TSSOP 56. 42~—~«O32 SN74AHCOON 296-4510-5-ND_ | Quad 2-Input Positive NAND Gat a gee 
fee.au i ‘ 2 SN74AHCOONSR 296-13132-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 14-SOP 46 37.26 
SN74ACT240PWR 296-4380-2-ND Tri-State Octal Butfer/Drive (0-TSSOP 372.00/2,000 Ht 
oa ; : SN74AHCOONSR 296-13132-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gat 14-SOP 252.00/2,000 
SN74ACT241DBR 296-4381-1-ND Tri-State Octal Butfer/Drive 20-SSOP 564232 eo 
SN74ACT241DBR 296-4381-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 20-SSOP 372.00/2,000 SN74AHCOOPWR 296-1080-1-ND_|Quad 2-Input Positive NAND Gat -14-TSSOP_ 468726 
SN74ACT241DW 296-4382-5-ND_|Tri-State Octal Butfer/Drive .20-S0IC 56 4232 (Continued) 
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tele Digi-Key Price Each ele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74AHCOOPWR 296-1080-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 252.00/2,000 SN74AHC74RGYR 296-13904-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset. 52 39 ~—«30 
SN74AHCOOQPWRQ1 | 296-17742-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 60 45 34 SN74AHC74RGYR 296-13904-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset. 173.00/1,000 
SN74AHCOOQPWRQ1 = | 296-17742-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 400.00/2,000 SN74AHC86D 296-4625-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. AG 3726 
SN74AHCOORGYR 296-13893-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 155) A4 B08. SN74AHC86DR 296-4625-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. AG 37 26 
SN74AHCOORGYR 296-13893-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate.. 154.00/1,000 SN74AHC86DR 296-4625-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 297.50/2,500 
SN74AHCO2D 296-4511-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate . 14-S0IC 468726 SN74AHC86DBR 296-4626-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. Us ge 23 
Sober pe lylenD Cae Seni vA nae Pea AG po Bea SN74AHC86DBR 296-4626-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 252.00/2,000 
SN74AHCO2DBR —_|296-4612--ND_|Quad2-Input NOR Gate, v-ssoP 4637 26 | SnranviosspwR 296-4628. -ND | Quad 2tnut ExclusWe OR Gale. 432 24 
ae eaten uae a wr ate. Pa = eee SN74AHC86PWR 296-4628-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. .14-TSSOP 224.00/2,000 
-! li luad 2-Inpu vate .. = “ é a = mal | F | 
ONT aANGOODEYE DOS-4e13-2ND_ | Qual Input NOR Gate, a WeOP Patron SN74AHC86RGYR 296-13905-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 4-0FN 60 45 34 
: SN74AHC86RGYR 296-13905-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 200.00/1,000 
SN74AHCO2N 296-4514-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate . 14-Dip 534232 SN74AHC123ADBR —_‘|296-4525-1-ND_ | Dual Retrig Monostable Multiv 65 44 33 
SN74AHCO2PWR 296-4515-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 4-TSSOP 4637286 nes : Hs : ; : 
SN74AHC123ADBR 296-4525-2-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator 308.00/2,000 
SN74AHCO2PWR 296-4515-2-ND_| Quad 2-Input NOR Gate. 4-TSSOP 252.00/2,000 : Hes 
SN74AHC123ADGVR | 296-4526-1-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator 48 ECOMmEet 
SN74AHCO2RGYR 296-13894-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. T-0FN 60 45 34 : = 
5 Los 7 SN74AHC123ADGVR =| 296-4526-2-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator ..... 16-TVSOP 320.00/2,000 
SN74AHCO2RGYR 296-13894-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 200.00/1,000 : an 
1 or SN74AHC123ADR 296-4527-1-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator 16-SOIC 55 44 =.33 
SN74AHCO4D 296-4516-5-ND | Hex Inverter 46 3726 ; bb 
a oa SN74AHC123ADR 296-4527-2-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator 16-SOIC 372.50/2,500 
SN74AHCO4DR 296-4516-1-ND_ | Hex Inverter 46 a7 26 : an 
a | mites | Sruusuein esa [Sunes nae... ation 
SN74AHCO4DBR 296-4517-1-ND [Hex Inverter We 37~~«COG if pasate Dual Retrig Monostable Muttivibrator.... 16- i 
SN74AHCO4DBR 296-4517-2-ND | Hex Inverter 252.00/2,000 SN74AHC125DBR 296-4529-1-ND |Tri-State Quad Bus Buffer Gate TS0IC55 ASC 
SN74AHCO4DGVR 96-4518-1-ND_ | Hex Inverter 60 (88 SN74AHC125DBR 296-4529-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 308.00/2,000 
SN74AHCO4DGVR 296-4518-2-ND | Hex Inverter 278.00/2,000 SN74AHC125DR 296-4530-1-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 55) 44 33 
SN74AHCO4MPWREP_ | 296-21247-1-ND | Hex Inverter 117 98 78 SN74AHC125DR 296-4530-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 372.50/2,500 
SN74AHCO4MPWREP |296-21247-2-ND | Hex Inverter 7038.00/2,000 SN74AHC125N 296-4531-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-Dip 455) 4) 233 
SN74AHCO4N 296-4519-5-ND | Hex Inverter Ss 2 33 SN74AHC125PWR 296-1083-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TSSOP 55 AAS 
SN74AHCO4PWR 296-1081-1-ND | Hex Inverter 46 3726 SN74AHC125PWR 296-1083-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .14-TSSOP 308.00/2,000 
SN74AHCO4PWR 296-1081-2-ND_ | Hex Inverter 252.00/2,000 SN74AHC125QPWRAQ1 | 296-17494-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .14-TSSOP 523930 
SN74AHCO4QDRQ1__ | 296-18532-1-ND | Hex Inverter Al 8885 SN74AHC125QPWRAQ1 |296-17494-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .14-TSSOP 344.00/2,000 
SN74AHCO4QDROT | 296-18532-2-ND |Hex Inverter 277.50/2,500 SN74AHC125RGYR _| 296-13897-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-QFN 4838627 
SN74AHCO4RGYR 296-13895-1-ND | Hex Inverter 55 4433 SN74AHC125RGYR | 296-13897-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 4-OFN 160.00/1,000 
SN74AHCO4RGYR 296-13895-2-ND | Hex Inverter 154.00/1,000 SN74AHC126DBR 296-4532-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SSOP 55-4433 
SN74AHCOSD 296-1997-5-ND | Hex Inverter with OD Outpu' AG 8726 SN74AHC126DBR 296-4532-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SSOP 308.00/2,000 
SN74AHCOSDT 296-1997-1-ND_| Hex Inverter with OD Outpu 46.37 __.26 SN74AHC126DGVR —‘| 296-4533-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .14-TVSOP 554483 
See soe eg TaD Hog Inverter wi OD Output me ear eo eS00F SN74AHC126DGVR___| 296-4533-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate .14-TVSOP 308.00/2,000 
= 0" ex Inverter wi jutpu' . . - = eas =! a 
Surasorsew [ase4590-. (Her ner wh 0 Os (ee 
SN74AHCO5PWR 296-4520-2-ND | Hex Inverter with OD Outpu 252.00/2,000 eee i et eae 
at SN74AHC126N 296-4535-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .14-Dip 6) 44 33 
SN74ANCO8D 206-452370:ND)_| Quad 2-Input Positive AND Gate ABIES 726 SN74AHC126PWR ‘| 296-4536-1-ND_ | Tri-State Quad Bus Buffer Gate “V4TSSOP 55448 
SN74AHCOSDBR 296-4521-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 4.37 26 eo. é 
ae SN74AHC126PWR 296-4536-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate .14-TSSOP 308.00/2,000 
SN74AHCO8DBR 296-4521-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 252.00/2,000 
SN74AHCOBDGVR 996-4502-1-ND | Quad 2-In a SN74AHC132D 296-1465-5-ND | Quad NAND Gate . 4S0IC 55) AASB 
put Positive:AND Gate spec 2 SN74AHC132DR 296-1465-1-ND | Quad NAND G 44-SOIC 4433 
SN74AHCO8DGVR 296-4522-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 278.00/2,000 7. -1465-1- ua ate .. 5 5 : 
SN74AHCO8DR 296-4523-1-ND__| Quad 2-Input Positive AND Gate ones 7e2 SN74AHC132DR 2OGsIAeo 2-NDM| Quad NAND Gate .. 14-S0IG 372:50/2/500 
Ea . = SN74AHC132DBR 296-4537-1-ND | Quad NAND Gate . 14-SSOP 55 A483 
SN74AHCO8DR 296-4523-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 297.50/2,500 SN7AAHCISODBR pamea INSML Quad NAND Gat daseop aIEMDGED 
SN74AHCO8N 296-4524-5-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 53 42 32 ua ate we 
SN74AHCO8NSR 296-13133-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate AG «37—26 SN74AHC132DGVR | 296-4538-1-ND | Quad NAND Gate . 14-TVSOP 554483 
SN74AHCO8NSR 296-13133-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 252.00/2,000 SN74AHC132DGVR —-| 296-4538-2-ND | Quad NAND Gate . 14-TVSOP 308.00/2,000 
SN74AHCO8PWR 296-1082-1-ND_| Quad 2-Input Positive AND Gate 46 3726 SN74AHC132N 296-1466-5-ND | Quad NAND Gate . 14-Dip 554438 
SN74AHCOSPWR 296-1082-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 252.00/2,000 SN74AHC132PWR | 296-4539-1-ND | Quad NAND Gate . -14-TSSOP 55 AA C88 
SN74AHCO8QDRQ1 —_—| 296-18533-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 60 45 34 SN74AHC132PWR___|296-4539-2-ND_| Quad NAND Gate . .14-TSSOP 308.00/2,000 
SN74AHCO8QDRO1 —| 296-18533-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 487.50/2,500 SN74AHC132RGYR | 296-13898-1-ND | Quad NAND Gate . T0FN 48 «36S 
SN74AHCO8RGYR 296-13896-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 52 39 30 SN74AHC132RGYR | 296-13898-2-ND | Quad NAND Gate . 4-OFN 160.00/1,000 
SN74AHCO8RGYR 296-13896-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 173.00/1,000 SN74AHC138D 296-4540-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 55 A483 
SN74AHC14DBR 296-4548-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . AG Ry ed) SN74AHC138DR 296-4540-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 165) A433 
SN74AHC14DBR 296-4548-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 252.00/2,000 SN74AHC138DR 296-4540-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 372.50/2,500 
Eo tebe eee ND Hes Sergey Hnvetiek 50 sata aget SN74AHC138DBR 296-4541-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 55 (A433 
-4549-2- ex Schmitt-Trigger Inverter . 00/2, SN74AHC138DBR 296-4541-2-ND 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 308.00/2,000 
SN74AHC14DR 296-1085-1-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter . 46ST 26 SN74AHC138N 296-4542-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 55 A 88 
SN74AHC14DR 296-1085-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 297.50/2,500 SN74AHC138PWR 296-1084-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . .16-TSSOP 6) 44 33 
TEU MOREE poe zoos NO Hes Ser Tage mete Palo ys afd SN74AHC138PWR 296-1084-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . .16-TSSOP 308.00/2,000 
7. -20768-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter -50/2,51 SN74AHC138RGYR | 296-13899-1-ND |3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 6-OFN 60 45 34 
SN74AHC14MPWREP  |296-20706-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 117. 98 | 78 eon yA Ae ee eee eeht a 
ae SN74AHC138RGYR | 296-13899-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demulttiplexer . 6-OFN 200.00/1,000 
eu ai eee Se eee ae SN74AHC139D 296-4543-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. 16-SOIC 554433 
-4550-5- itt-Tri : : : : SN74AHC139DBR 296-4544-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. 16-SSOP 55 44 33 
SN74AHCI4PWR Bete ogi EAR Hex Schmitt Trigger Inverts 8 tt ae SN74AHC139DBR __|296-4544-2-ND_| Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. 16-SSOP 308.00/2,000 
SN74AHC14PWR 296-1086-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 252.00/2,000 SN74AHC139DGVR 996-4545-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultip| 16-TVSOP B 36 7 
SN74AHC14QDRQ1 ‘| 296-18534-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 60 45 34 oe ual 2-4 Decoder/Demuttiplexer.. te : : : 
Bey ot SN74AHC139DGVR | 296-4545-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. .16-TVSOP 320.00/2,000 
SN74AHC14QDRQ1 296-18534-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 487.50/2,500 SN74AHC139N 296-4546-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 55 44 33 
SN74AHCT4QPWRQ1 | 296-13863-1-ND [Hex Schmitt-Trigger Inverter. 60 45 34 eed oe : : : 
SN74AHC14QPWRO1 |296-13863-2-ND |H ancl SN74AHC139PWR 296-4547-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. 205) A433 
o -2-| ex Schmitt-Trigger Inverter . 400.00/2,000 i 
SN74AHC14RGYR 296-13901-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter ogg SN74AHC139PWR 296-4547-2-ND_| Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. .16-TSSOP 308.00/2,000 
SN74AHC14RGYR 296-13901-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. ”~ 900.00/1,000 SN74AHC139RGYR — |296-13900-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. 6-OFN 60 45 34 
siiccoen [ase 40 [dtu ese | ec a eae ea 
Shee Bee 4508 a ND Quad ae Positive oR Gat 50 BS2.00/ 2 O00F SN74AHC157DBR 296-4552-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 46-SSOP 64 48 36 
SN74AHC32DGVR 296-4594-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate. * 978,00/2,000 SN74AHC157DBR 296-4552-2-ND_| Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-SSOP 426.00/2,000 
SN74AHC32DR 296-4595-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate... 46 437286 SN74AHC157DGVR | 296-4553-1-ND |Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer.......16-TVSOP 64 48 36 
SN74AHC32DR 296-4595-2-ND_| Quad 2-Input Positive OR Gate 297.50/2,500 SN74AHC157DGVR | 296-4553-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer......... 16-TVSOP 426.00/2,000 
SN74AHC32N 296-4596-5-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 53 42. 32 SN74AHC157DR 296-14700-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-SOIC 64 48 36 
SN74AHC32NSR 296-13136-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat AG ay EG SN74AHC157DR 296-14700-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer §20.00/2,500 
SN74AHC32NSR 296-13136-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 252.00/2,000 SN74AHC157N 296-4554-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 64 AB 36 
SN74AHC32PWR 296-1099-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat TAC o/s SN74AHC157NSR 296-13134-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 64 48 36 
SN74AHC32PWR 296-1099-2-ND_| Quad 2-Input Positive OR Gat 252.00/2,000 SN74AHC157NSR 296-13134-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-SOP 426.00/2,000 
SN74AHC32QDRO1 ‘| 296-17497-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 60 45 34 SN74AHC157PWR 296-4555-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer........16-TSSOP 64 48 36 
SN74AHC32QDRQ1 —‘| 296-17497-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 487.50/2,500 SN74AHC157PWR 296-4555-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer......... 16-TSSOP 426.00/2,000 
Sone aes Brey Quad 2.input Poalive OF Ga 60 ieee wie SN74AHC157RGYR | 296-13902-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-OFN 64.4886 
7 -17540-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat .00/2, SN74AHC157RGYR | 296-13902-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-QFN 213.00/1,000 
SN74AHC32RGYR 296-13903-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 6045 _—34 SN74AHC158DBR 296-4556-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-SSOP 55 44 33 
SNC nG Yh 26 os eNO Di Detee Pen Coupee on ae oe SN74AHC158DBR 296-4556-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-SSOP 308.00/2,000 
-1105-5- : : 14. : : : SN74AHC158DGVR — ‘| 296-4557-1-ND d 2-1 Data Selector/Multip| .16-TVSOP 55 4483 
SN74AHC74DR 296-1105-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset. 14-8010 468726 SN74AHC158DGVR___|296-4557-2-ND ued 2-1 Data Selector/Multiplexer .16-TVSOP 308.00/2,000 
SN74AHC74DR 296-1105-2-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset. .14-SOIC 297.50/2,500 - : 
_ en _ i By SN74AHC158DR 296-4558-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-SOIC As) 44 33 
SN74AHC74DBR 296-4621-1-ND_| Dual D-Type F/F with Clear/Preset. 14-SSOP_ 463726 
- SN74AHC158DR 296-4558-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-SOIC 372.50/2,500 
SN74AHC74DBR 296-4621-2-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset. T4-SS0P 252.00/2,000 i 
oe ane : ; SN74AHC158PWR 296-4559-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer.......16-TSSOP 55 44 33 
SN74AHC74DGVR 296-4622-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset. 4-TVSOP 501 i 
NER a : : 2 SN74AHC158PWR 296-4559-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer......... 16-TSSOP 308.00/2,000 
SN74AHC74DGVR 296-4622-2-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset. 4-TVSOP 278.00/2,000 SN74AHGI74D BSPeMEIEMIBM Hes D-Tyoe Flin Flop with Cl Te SOIC ECR nr 
SN74AHC74N 296-4623-5-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset. 14-Dip 53 42 32 ex D- Type Fiip-rlop with bleal z é : 
SN74AHC74PWR 296-4624-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset. 4-TSSOP 46 .87_—26 ST eteanea SoS UNE a mee elip Flop wit Giea 16 SOE 55 iit Ae 
SN74AHC74PWR 296-4624-2-ND_|Dual D-Type F/F with Clear/Preset. TSSOP 252.00/2,000 eis lex D-Type Flip-Flop with Clea “S80! 00/2, 
SN74AHC74QDRQ1 —‘| 296-17298-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset. .14-S0IG 644836 SN74AHC174N 296-1468-5-ND_| Hex D-Type Flip-Flop with Clear -16-Dip 554483 
SN74AHC74QDRQ1 —| 296-17298-2-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset. .14-SOIC 520.00/2,500 SN74AHC174PWR 296-12739-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear -16-TSSOP 554483 
SN74AHC74QPWRQ1 | 296-17496-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset. 4-TSSOP 64 48— 36 SN74AHC174PWR 296-12739-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clea .16-TSSOP 308.00/2,000 
SN74AHC74QPWRQ1_ |296-17496-2-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset. 4-TSSOP 426.00/2,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


794 1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


DIGITAL LOGIC (Continued) 


ip Texas INSTRUMENTS 


U6LE 
Part No. 


Digi-Key 
Part No. 


SN74AHC595N 
SN74AHC5S95PWR 
SN74AHC595PWR 
SN74AHC4066DGVR 
SN74AHC4066DGVR 


296-4619-5-ND 
296-4620-1-ND 
296-4620-2-ND 
296-17112-1-ND 
296-17112-2-ND 


Tri-State 8-Bit Shift Registe 
Tri-State 8-Bit Shift Registe 
Tri-State 8-Bit Shift Registe 
Quad Bilateral Analog Switc! 
Quad Bilateral Analog Switc! 


SN74AHC4066DR 
SN74AHC4066DR 
SN74AHC4066PWR 
SN74AHC4066PWR 
SN74AHC4066RGYR 


296-15256-1-ND 
296-15256-2-ND 
296-15257-1-ND 
296-15257-2-ND 
296-15258-1-ND 


Quad Bilateral Analog Switc! 
Quad Bilateral Analog Switc! 
Quad Bilateral Analog Switc! 
Quad Bilateral Analog Switc! 
Quad Bilateral Analog Switc! 


Price Each 
1 25 100 
96 72° 54 
96 ate 64 
638.00/2,000 
15) 63 50 
666.00/2,000 
We) E60: 
812.50/2,500 
HE) 63.50 
666.00/2,000 
84 10 256) 


SN74AHC4066RGYR 

SN74AHC16240DGGR 
SN74AHC16240DGGR 
SN74AHC16240DGVR 
SN74AHC16240DGVR 


296-15258-2-ND 
296-4560-1-ND 
296-4560-2-ND 
296-4561-1-ND 
296-4561-2-ND 


Quad Bilateral Analog Switch 
Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel 
Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel 
Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel 
Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel 


372.00/1,000 
138) 115) 292 
1224.00/2,000 
1.38 1.15 92 
1224.00/2,000 


SN74AHC16240DL 

SN74AHC16244DGGR 
SN74AHC16244DGGR 
SN74AHC16244DGVR 
SN74AHC16244DGVR 


296-4562-5-ND 
296-4563-1-ND 
296-4563-2-ND 
296-4564-1-ND 
296-4564-2-ND 


Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 
Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel 
Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel 
Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 
Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 


1138) 1159) 292 

138) 115) 92. 
1224.00/2,000 

1:38: 1.15.92 
1224.00/2,000 


SN74AHC16244DL 

SN74AHC16373DGGR 
SN74AHC16373DGGR 
SN74AHC16373DGVR 
SN74AHC16373DGVR 


296-4565-5-ND 
296-4566-1-ND 
296-4566-2-ND 
296-4567-1-ND 
296-4567-2-ND 


Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 
Tri-State 16-Bit Transp. D-Typt . 
Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch .... 
Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch .... 
Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 


1.38 1.15 .92 

1:38: 1.15.92 
1224.00/2,000 

138, 115.92. 
1224.00/2,000 


SN74AHC16373DL 
SN74AHC16373DLR 
SN74AHC16373DLR 
SN74AHC16374DGGR 
SN74AHC16374DGGR 


296-4568-5-ND 
296-4568-1-ND 
296-4568-2-ND 
296-4569-1-ND 
296-4569-2-ND 


Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 
Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch ... 
Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 
Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 
Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 


isa 

1238) 115) 92: 
612.00/1,000 

(33 ais Sis 92) 
1224.00/2,000 


SN74AHC16374DGVR 
SN74AHC16374DGVR 
SN74AHC16374DL 

SN74AHC16540DGGR 
SN74AHC16540DGGR 


296-4570-1-ND 
296-4570-2-ND 
296-4571-5-ND 
296-4572-1-ND 
296-4572-2-ND 


Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 
Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 
Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 
Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 
Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 


TIS RTS MOS 
1224.00/2,000 

138° 115.92. 

USS ey Ist Si 02) 
1224.00/2,000 


SN74AHC16540DGVR 
SN74AHC16540DGVR 
SN74AHC16540DL 

SN74AHC16541DGGR 
SN74AHC16541DGGR 


296-4573-1-ND 
296-4573-2-ND 
296-4574-5-ND 
296-4575-1-ND 
296-4575-2-ND 


Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 
Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 
Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 
Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 
Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel 


ie boas 
1224.00/2,000 

1:38 1.15.92 

(33 Nels Se 2) 
1224.00/2,000 


SN74AHC16541DGVR 
SN74AHC16541DGVR 
SN74AHC16541DL 


296-4576-1-ND 
296-4576-2-ND 
296-4577-5-ND 


Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel 
Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 
Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel 


TIGHTS 92 
1224.00/2,000 
1:38, 115-92. 


AHCT Family 


SN74AHCTOOD 
SN74AHCTOODR 
SN74AHCTOODR 
SN74AHCTOODBR 
SN74AHCTOODBR 


296-4629-5-ND 
296-4629-1-ND 
296-4629-2-ND 
296-4630-1-ND 
296-4630-2-ND 


Quad 2-Input NAND Gate 
Quad 2-Input NAND Gate 
Quad 2-Input NAND Gate 
Quad 2-Input NAND Gate 
Quad 2-Input NAND Gate 


46 3726 

46.37 26 
297.50/2,500 

A637 26 
252.00/2,000 


SN74AHCTOODGVR 
SN74AHCTOODGVR 
SN74AHCTOON 
SN74AHCTOOPWR 
SN74AHCTOOPWR 


296-4631-1-ND 
296-4631-2-ND 
296-4632-5-ND 
296-4633-1-ND 
296-4633-2-ND 


Quad 2-Input NAND Gate 
Quad 2-Input NAND Gate 
Quad 2-Input NAND Gate 
Quad 2-Input NAND Gate 
Quad 2-Input NAND Gate 


BON V4 28 
278.00/2,000 

53 42 32 

46 3726 
252.00/2,000 


SN74AHCTOOQDRQ1 
SN74AHCTOOQDRQ1 
SN74AHCTOOQPWRQ1 
SN74AHCTOOQPWRQ1 
SN74AHCTOORGYR 


296-14349-1-ND 
296-14349-2-ND 
296-13864-1-ND 
296-13864-2-ND 
296-13906-1-ND 


Quad 2-Input NAND Gate 
Quad 2-Input NAND Gate 
Quad 2-Input NAND Gate 
Quad 2-Input NAND Gate 
Quad 2-Input NAND Gate 


60 45 34 
487.50/2,500 

60 45 34 
400.00/2,000 

60 45 34 


SN74AHCTOORGYR 
SN74AHCTO2D 
SN74AHCTO2DR 
SN74AHCTO2DR 
SN74AHCTO2DBR 


296-13906-2-ND 
296-4634-5-ND 
296-4635-1-ND 
296-4635-2-ND 
296-4636-1-ND 


Quad 2-Input NAND Gate 
Quad 2-Input NOR Gat 
Quad 2-Input NOR Gate... 
Quad 2-Input NOR Gate ... 
Quad 2-Input NOR Gate 


200.00/1,000 
46 3726 
AG 3726 

297.50/2,500 
46.3726 


SN74AHCTO2DBR 
SN74AHCTO2DGVR 
SN74AHCTO2DGVR 
SN74AHCTO2N 
SN74AHCTO2PWR 


296-4636-2-ND 
296-4637-1-ND 
296-4637-2-ND 
296-4638-5-ND 
296-4639-1-ND 


Quad 2-Input NOR Gat 
Quad 2-Input NOR Gate 
Quad 2-Input NOR Gate 
Quad 2-Input NOR Gat 
Quad 2-Input NOR Gate 


252.00/2,000 
C50 eA 72 
278.00/2,000 
53 42 32 
AG 3726 


SN74AHCTO2PWR 
SN74AHCTO2RGYR 
SN74AHCTO2RGYR 
SN74AHCTO4DBR 
SN74AHCTO4DBR 


296-4639-2-ND 
296-13907-1-ND 
296-13907-2-ND 
296-4640-1-ND 
296-4640-2-ND 


Quad 2-Input NOR Gat 
Quad 2-Input NOR Gate 
Quad 2-Input NOR Gat 


252.00/2,000 
393 


173.00/1,000 
46) 37 126 
252.00/2,000 


SN74AHCTO4DGVR 
SN74AHCTO4DGVR 
SN74AHCTO4DR 
SN74AHCTO4DR 
SN74AHCTO4N 


296-4641-1-ND 
296-4641-2-ND 
296-4642-1-ND 
296-4642-2-ND 
296-4643-5-ND 


BO Aly 28 
278.00/2,000 

AG 87 26 
297.50/2,500 

63. 4232 


SN74AHCTO4NSR 
SN74AHCTO4NSR 
SN74AHCTO4PWR 
SN74AHCTO4PWR 
SN74AHCTO4RGYR 


296-13139-1-ND 
296-13139-2-ND 
296-1106-1-ND 
296-1106-2-ND 
296-13908-1-ND 


46 37 26 
252.00/2,000 

46 37.26 
252.00/2,000 

55 4433 


SN74AHCTO4RGYR 
SN74AHCTO8D 
SN74AHCTO8DR 
SN74AHCTO8DR 
SN74AHCTO8DBR 


296-13908-2-ND 
296-4644-5-ND 
296-4644-1-ND 
296-4644-2-ND 
296-4645-1-ND 


Quad 2-Input Posi 
Quad 2-Input Positive AND Gate. 
Quad 2-Input Positive AND Gate. 
Quad 2-Input Positive AND Gate. 


154.00/1,000 
A637 26 
AG 3726 

297.50/2,500 
AG 3726 


SN74AHCTO8DBR 
SN74AHCTO8DGVR 
SN74AHCTO8DGVR 
SN74AHCTO8N 
SN74AHCTO8NSR 


296-4645-2-ND 
296-4646-1-ND 
296-4646-2-ND 
296-4647-5-ND 
296-13140-1-ND 


Quad 2-Input Positive AND Gate. 
Quad 2-Input Positive AND Gate. 
Quad 2-Input Positive AND Gate. 
Quad 2-Input Positive AND Gate. 
Quad 2-Input Positive AND Gate. 


252.00/2,000 
e50l ed 2 
278.00/2,000 
53 42 32 
AG 3726 


SN74AHCTO8NSR 
SN74AHCTO8PWR 
SN74AHCTO8PWR 
SN74AHCTO8QDRQ1 
SN74AHCTO8QDRQ1 


296-13140-2-ND 
296-1107-1-ND 
296-1107-2-ND 
296-18292-1-ND 
296-18292-2-ND 


Quad 2-Input Positive AND Gate. 
Quad 2-Input Positive AND Gate. 
Quad 2-Input Positive AND Gate. 
Quad 2-Input Positive AND Gate. 
Quad 2-Input Positive AND Gate. 


252.00/2,000 
AB 87 26 

252.00/2,000 
60 45 34 

487.50/2,500 


al Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description il 2500 
SN74AHC240DBR 296-4579-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 60 45 34 
SN74AHC240DBR 296-4579-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 
SN74AHC240DGVR 296-12858-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 60 A534 
SN74AHC240DGVR 296-12858-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 
SN74AHC240DW 296-4580-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 60 A534 
SN74AHC240DWR 296-4580-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 60 45 34 
SN74AHC240DWR 296-4580-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 
SN74AHC240N 296-4581-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 66 50.38 
SN74AHC240PWR 296-4582-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 60 A534 
SN74AHC240PWR 296-4582-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 
SN74AHC244DBR 296-4583-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 60 A534 
SN74AHC244DBR 296-4583-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 
SN74AHC244DGVR 296-4584-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 60 A534 
SN74AHC244DGVR 296-4584-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 
SN74AHC244DW 296-1096-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 60 A534 
SN74AHC244DWR 296-1096-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 60 45 34 
SN74AHC244DWR 296-1096-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 
SN74AHC244N 296-4585-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 66 50.38 
SN74AHC244PWR 296-1097-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 60 45 34 
SN74AHC244PWR 296-1097-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 
SN74AHC244QDWRQ1 | 296-17495-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 70 53 40 
SN74AHC244QDWROQ1 | 296-17495-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 468.00/2,000 
SN74AHC244QPWR 296-17013-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 96 ste 204! 
SN74AHC244QPWR 296-17013-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 638.00/2,000 
SN74AHC245DBR 296-4586-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiv 48 36.27 
SN74AHC245DBR 296-4586-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 320.00/2,000 
SN74AHC245DGVR 296-4587-1-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiv 53 40.30 
SN74AHC245DGVR 296-4587-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 352.00/2,000 
SN74AHC245DW 296-4588-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 48 Pome t 
SN74AHC245N 296-4589-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiv 57 43.33 
SN74AHC245NSR 296-13135-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 57 A333 
SN74AHC245NSR 296-13135-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 380.00/2,000 
SN74AHC245PWR 296-1098-1-ND | Tri-State Octal Transceiver. 48 36.27 
SN74AHC245PWR 296-1098-2-ND | Tri-State Octal Transceiver. 320.00/2,000 
SN74AHC273DBR 296-4590-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 56 A282 
SN74AHC273DBR 296-4590-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear... 372.00/2,000 
SN74AHC273DGVR 296-4591-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 0-TVSOP 60 A534 
SN74AHC273DGVR 296-4591-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 0-TVSOP 400.00/2,000 
SN74AHC273DW 296-1470-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 20-SOIC 56 42 32 
SN74AHC273DWR 296-1470-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 20-SOIC 56 A282 
SN74AHC273DWR 296-1470-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 20-SOIC 372.00/2,000 
SN74AHC273N 296-1471-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 20-Dip 56 42 32 
SN74AHC273PWR 296-4592-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 0-TSSOP 56 A232 
SN74AHC273PWR 296-4592-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 0-TSSOP 372.00/2,000 
SN74AHC367DR 296-4597-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Driver. -16-SOIC 1.05 88.70 
SN74AHC367DR 296-4597-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Driver. . 16-SOIC 1137.50/2,500 
SN74AHC373DBR 296-4598-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Typ 60 AB 8. 
SN74AHC373DBR 296-4598-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 
SN74AHC373DGVT 296-17111-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 66 ei) Sh 
SN74AHC373DGVT 296-17111-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 438.00/2,000 
SN74AHC373DW 296-4599-5-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch -60 AS 
SN74AHC373N 296-4600-5-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 66 50 38 
SN74AHC373NSR 296-13137-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch -60 ASmeod 
SN74AHC373NSR 296-13137-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 
SN74AHC373PWR 296-1100-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch -60 45.34 
SN74AHC373PWR 296-1100-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 
SN74AHC374DBR 296-1101-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 60 A534 
SN74AHC374DBR 296-1101-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 400.00/2,000 
SN74AHC374DGVR 296-4601-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .. 60 A584 
SN74AHC374DGVR 296-4601-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 400.00/2,000 
SN74AHC374DWR 296-4602-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 60 45 34 
SN74AHC374DWR 296-4602-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 400.00/2,000 
SN74AHC374N 296-4603-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 66 50.38 
SN74AHC374PWR 296-1102-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 60 A534 
SN74AHC374PWR 296-1102-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 400.00/2,000 
SN74AHC540DBR 296-4604-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 56 42 32 
SN74AHC540DBR 296-4604-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 372.00/2,000 
SN74AHC540DW 296-4605-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 56 42 32 
SN74AHC540DWR 296-4605-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 56 42 32 
SN74AHC540DWR 296-4605-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drive 372.00/2,000 
SN74AHC540N 296-4606-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 56 42° 32 
SN74AHC540PWR 296-4607-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 56 42 32 
SN74AHC540PWR 296-4607-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 372.00/2,000 
SN74AHC541DBR 296-4608-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 56 42 8: 
SN74AHC541DBR 296-4608-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 372.00/2,000 
SN74AHC541DGVR 296-12740-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 56 42 32 
SN74AHC541DGVR 296-12740-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 372.00/2,000 
SN74AHC541DWR 296-4609-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 56 42 8: 
SN74AHC541DWR 296-4609-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 372.00/2,000 
SN74AHC541N 296-4610-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 56 42.32 
SN74AHC541NSR 296-13138-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 56 A282 
SN74AHC541NSR 296-13138-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 372.00/2,000 
SN74AHC541 PWR 296-1103-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 56 42 32 
SN74AHC541 PWR 296-1103-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 372.00/2,000 
SN74AHC541QPWRQ1 | 296-19592-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 66 50.37 
SN74AHC541QPWRQ1 | 296-19592-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 436.00/2,000 
SN74AHC573DBR 296-4611-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60 LB gh! 
SN74AHC573DBR 296-4611-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 
SN74AHC573DGVR 296-13818-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch .60 Aspe od 
SN74AHC573DGVR 296-13818-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 
SN74AHC573DW 296-4612-5-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch -60 45 34 
SN74AHC573DWR 296-4612-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch -60 45 34 
SN74AHC573DWR 296-4612-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 
SN74AHC573N 296-4613-5-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 66 50 38 
SN74AHC573PWR 296-1104-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch -60 45 34 
SN74AHC573PWR 296-1104-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 
SN74AHC574DBR 296-4614-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 60 A534 
SN74AHC574DBR 296-4614-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 400.00/2,000 
SN74AHC574DWR 296-4615-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 60 45 34 
SN74AHC574DWR 296-4615-2-ND__| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 400.00/2,000 
SN74AHC574N 296-4616-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 66 50.38 
SN74AHC574PWR 296-4617-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 60 A534 
SN74AHC574PWR 296-4617-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 400.00/2,000 
SN74AHC594D 296-15394-5-ND | 8-Bit Shift Register ..... 96 2 64 
SN74AHC595D 296-4618-5-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe 96 12 54 


SN74AHCTO8QPWRQ1 
SN74AHCTO8QPWRQ1 
SN74AHCTO8RGYR 
SN74AHCTO8RGYR 
SN74AHCT14D 


296-18535-1-ND 
296-18535-2-ND 
296-13909-1-ND 
296-13909-2-ND 
296-1474-5-ND 


Quad 2-Input Positive AND Gate. 
Quad 2-Input Positive AND Gate. 
Quad 2-Input Positive AND Gate. 
Quad 2-Input Positive AND Gate. 
Hex Schmitt-Trigger Inverter ... 


60 45 34 
400.00/2,000 

1563-50 
333.00/1,000 

46.87 26 
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4) Texas INSTRUMENTS 


ele Digi-Key Price Each Uae Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74AHCT14DR 296-1474-1-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter . .14-SOIC 46 or 26) SN74AHCT132NSR 996-13141-2-ND | Quad Positive NAND Gate 
SN74AHCT14DR 296-1474-2-ND Hex Schmitt-Trigger Inverter . -14-SOIC 297.50/2,500 with Schmitt-Trigger Input... 308.00/2,000 
SN74AHCT14DBR 296-4672-1-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter . 14-SSOP 46 or 26 SN74AHCT132PWR 296-4662-1-ND | Quad Positive NAND Gate 
SN74AHCT14DBR 296-4672-2-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter . 14-SSOP 252.00/2,000 with Schmitt-Trigger 55 44 33 
SN74AHCT14DGVR__|296-4673-1-ND_|Hex Schmitt-Trigger Inverter . 14-TVSOP_ 50418 SN74AHCT132PWR —_|296-4662-2-ND | Quad Positive NAND Gate 
SN74AHCTI4DGVR —‘[296-4673-2-ND [Hex Schmitt-Trigger Inverter. 4-TVSOP 278.00/2,000 with Schmitt-Trigger .... .14-TSSOP 308.00/2,000 
SN74AHCT14RGYR 296-13912-1-ND )Hex Schmitt-Trigger Inverter . 14-QFN 160) 245) 34 SN74AHCT138D 296-4663-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 16-SOIC 55 (4433 
SN74AHCTI4RGYR —-|296-13912-2-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter . 14-QFN 200.00/1,000 SN74AHCT138DBR —_|296-4664-1-ND |3-8 Line Decoder/Demuttiplexer . 16-SSOP 55 443 
SN74AHCT14N 296-4674-5-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter . 14-Dip 258) 42 32 SN74AHCT138DBR 296-4664-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 16-SSOP 308.00/2,000 
SN74AHCT14NSR 296-13142-1-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter . 4-SOP 46 37.26 SN74AHCT138DGVR =| 296-4665-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . .16-TVSOP 3) 44 33 
SN74AHCT14NSR 296-13142-2-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter . 4-SOP 252.00/2,000 SN74AHCT138DGVR —_-|296-4665-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . .16-TVSOP 308.00/2,000 
SN74AHCT14PWR 296-1110-1-ND Hex Schmitt-Trigger Inverter . 4-TSSOP. 46 oy a) SN74AHCT138DR 296-14701-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 16-SOIC Eb) 44 33 
SN74AHCT14PWR 296-1110-2-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter . 4-TSSOP 252.00/2,000 SN74AHCT138DR 296-14701-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 372.50/2,500 
SN74AHCT14QDRQ1 —|296-18293-1-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter . .14-S0IC 60 45 34 SN74AHCT138N 296-4666-5-ND |3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 16-Dip 55 44333 
SN74AHCT14QDRQ1 _ |296-18293-2-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter . .14-SOIC 487.50/2,500 SN74AHCT138PWR —-|296-1109-1-ND |3-8 Line Decoder/Demuttiplexer . .16-TSSOP 554433 
SN74AHCTI4QPWRQT |296-13654-1-ND [Hex Schmitt-Trigger Inverter. 4TSSOP 60S 45S SN74AHCT138PWR __|296-1109-2-ND_|3-8 Line Decoder/Demuttiplexer . .16-TSSOP 308.00/2,000 
SN74AHCT14QPWRQ1 |296-13654-2-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter . 4-TSSOP 400.00/2,000 SN74AHCT138RGYR — |296-13911-1-ND |3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 6-OFN 52 39 30 
SN74AHCT32D 296-4728-5-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 14-8010 46 37 26 SN74AHCT138RGYR —|296-13911-2-ND |3-8 Line Decoder/Demuttiplexer . 6-QFN 173.00/1,000 
SN74AHCT32DBR 296-4729-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 14-SSOP 468726 SN74AHCT139D 296-4667-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. 16-SOIC 9.554433 
SN74AHCT32DBR 296-4729-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 14-SSOP 252.00/2,000 SN74AHCT139DBR —_|296-4668-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demuttiplexer. 16-SSOP 55 4433 
SN74AHCT32DGVR 296-4730-1-ND Quad 2-Input Positive OR Gat 4-TVSOP. 50 A 28 SN74AHCT139DBR 296-4668-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. 16-SSOP 308.00/2,000 
SN74AHCT32DGVR —-|296-4730-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 4-TVSOP 278.00/2,000 SN74AHCT139DGVR |296-4669-1-ND |Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. 16-TVSOP 554483 
SN74AHCT32DR 296-4731-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 14-S0IC 46 9.387 26 SN74AHCT139DGVR —|296-4669-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. .16-TVSOP 308.00/2,000 
SN74AHCT32DR 296-4731-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat .14-SOIC 297.50/2,500 SN74AHCT139DR 296-14702-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. 16-SOIC =.55 448 
SN74AHCT32N 296-4732-5-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate. 14-Dip 534232 SN74AHCT139DR 296-14702-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. 16-SOIC 372.50/2,500 
SN74AHCT32NSR 296-13144-1-ND |Quad 2-Input Positive OR Gate. 14-S0P 4687S SN74AHCT139N 296-4670-5-ND_| Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. 16-Dip_ 554438 
SN74AHCT32NSR 296-13144-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 252.00/2,000 SN74AHCT139PWR 296-4671-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. .16-TSSOP 155; 44 33 
SN74AHCT32PWR 296-1119-1-ND Quad 2-Input Positive OR Gate AG ‘OT OG SN74AHCT139PWR 296-4671-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. . 16-TSSOP 308.00/2,000 
SN74AHCT32PWR 296-1119-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 252.00/2,000 SN74AHCT157D 296-4675-5-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mu: 16-SOIC 56 ip Bi 
SN74AHCT32QPWRQ1 |296-18537-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat A 33.25 SN74AHCT157DBR 296-4676-1-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mu: 16-SSOP A8 SOON eel 
SN74AHCT320PWRQ1 |296-18537-2-ND |Quad 2-Input Positive OR Gat 730.00/2,000 SN74AHCT157DBR __|296-4676-2-ND_| Quad 2-to-1 Data Selector/Mu 16-SSOP 320.00/2,000 
SN74AHCT32RGYR 296-13913-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 60 45 34 SN74AHCT157DGVR_~——-|296-4677-1-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mu: . 16-TVSOP 48 SSO eet) 
SN74AHCT32RGYR 296-13913-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate... 200.00/1,000 SN74AHCT157DGVR ~—-|296-4677-2-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mu . 16-TVSOP 320.00/2,000 
SN74AHCT74D 296-4769-5-ND |Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset 46 F370 26) SN74AHCT157DR 296-14703-1-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mu: 16-SOIC 8 36.27 
SN74AHCT74DBR 296-4770-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset. AGT eG. SN74AHCT157DR 296-14703-2-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mu: 16-SOIC 390.00/2,500 
SN74AHCT/4DBR 296-4770-2-ND Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset. 252.00/2,000 SN74AHCTIS7PWR  |296-4678-1-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux -16-TSSOP 5340 __—80 
SN74AHCT74DGVR 296-4771-1-ND |Dual D-Type Flip-Flop w/Clear/Preset. 550)» edi eos) SN74AHCT157PWR 296-4678-2-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mu: . 16-TSSOP 352.00/2,000 
SN74AHCT74DGVR —|296-4771-2-ND_ | Dual D-Type Flip-Flop w/Clear/Preset 278.00/2,000 Saba cone Be uae be he piel aeons a a 4 
SN74AHCT74DR 296-14704-1-ND |Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Pres 46 38726 -4680-1- “to- 16 : , : 
SN74AHCT74DR 296-14704-2-ND |Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset 297.50/2,500 SN74AHCTIS8PWR — JZSGSI00 NDI Quad 2-to-1 Data Selector/Mu Sees Stele 
SN74AHCT74N 296-4772-5-ND |Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset mm 2 2 STARA TIED oe oS NUI Hex D-Type Fllp-Hop with Clea 16-8010 Ee 
SN74AHCT74PWR | 296-4773-1-ND_ | Dual D-Type Flip-Flop w/Clear/Preset. 46 387 26 SN7AANCTI74DBR — EEBg Oe gig Big) Hex D-Type Flip-Flop with Clea 16-880? ogee 
SN74AHCT74PWR ——_|296-4773-2-ND_ |Dual D-Type Flip-Flop w/Clear/Preset 252.00/2,000 SN7AAHGTI74DBR PSB Ha0R gz Og) Hex D- Type Fip-top with Clea de eee ie oa O00 
SN74AHCT74RGYR | 296-13914-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset 48 3627 SOA UOBR Beagle 11 State Octal Butter Driver... Se Anas 
SN74AHCT74RGYR —_|296-13914-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset 160.00/1,000 tf PTAs ri-State Octal Buffer/Driver. 00/2, 
- SN74AHCT240DWR 296-4717-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver. 60 45.34 
SNTPAHCTOGDER (ECD g aiglgh ogg Quad 2-Ingut Exclusive OR Gate AOR Sere SN74AHCT240DWR _[296-4717-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 400.00/2,000 
SN74AHCT86DBR 296-4774-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 252.00/2,000 SN74AHCT2A0N D964718-5-ND |TiState Octal Butfer/Driver ay ign aD 
SNTAAHCTSEDGVR Peg emg) Quad 2-lnput Exclusive OR Gate ihe 2208 SN74AHCT240NSR _|296-13444-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver ‘60 4534 
SN74AHCT86DGVR —‘|296-4775-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 246.00/2,000 SN74AKCT240NSR BCBS Tr 4 } ‘ : 
a Ad 5 A ri-State Octal Buffer/Driver. 400.00/2,000 
SNZAAHCTEDE eOCHIACaIaN Ua Quad 2-Input Exclusive OR Gate SCRE 7am 20 SN74AHCT240PWR —_|296-4719-1-ND_ | Tri-State Octal Butfer/Driver 60 4534 
Soe ee ee lee Sil puso nee aay SN74AHCT240PWR  |296-4719-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver -20-TSSOP 400.00/2,000 
; : ; : SN74AHCT244DBR —‘|296-4720-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 60 «4534 
Se UAE Bee E EATEN co: nous Exclusive OF Gate SH). oe ac SN74AHCT244DBR —_|296-4720-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 400.00/2,000 
7AAHCTBGPWR = 2obgridcacatem Quad 2-Input Exclusive OR Gate eens) SN74AHCT244DGVR |296-4721-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVSOP 6045 
SN74AHCT86RGYR _|296-13915-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 48 36.27 Dat i ' nt ; ; ; 
! SN74AHCT244DGVR__|296-4721-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TVSOP 400.00/2,000 
SN74AHCT86RGYR | 296-13915-2-ND |Quad 2-Input Exclusive OR Gate 160.00/1,000 SN74AHCTO440W 296-4722-5-ND |TriState Octal Buffer/Driver CO MOCAE NA 
SN74AHCT123ADBR —-|296-4648-1-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator #55) 44 33 SN74AHCT244DWR 296-4722-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 60 is 34 
SN74AHCT123ADBR —|296-4648-2-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator 308.00/2,000 SN74AHCT244DWR  |296-4722-2-ND_ | Tri-State Octal Butfer/Driver *" 400.00/2,000 
SN74AHCT123ADGVR |296-4649-1-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator TAS COME?) SN74AHCT244N 296-4723-5-ND_ | Tri-State Octal Butfer/Driver 66 50. 38 
Se on — —— —— —-- = a SN74AHCT244NSR__|296-13143-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 60.45.34 
io sol Ia ual Retrig. Mono Multivibrator . “ “ = 9. rm j 
SN74AHCTIZ8ADR_|296-4650-2-ND [Dual trio. Mono Mutvirator a7e.son.s00 | syrqanorosapwe —|206-1116-1ND_ TriState Octal Butte/Drver 60534 
SN74AHCTI23APWR — |296-4651-1-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator 55 Ad 38 SN74AHCT244PWR_ —|296-1116-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 400.00/2,000 
SN74AHCTI23APWR — |296-4651-2-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator 308.00/2,000 SN74AHCT244QPWR  |296-13865-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 88 S66 SSO 
SN74AHCT125D 296-4652-5-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gat 55 44 33 SN74AHCT244QPWR__ |296-13865-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 586.00/2,000 
SN74AHCT125DR 296-4652-1-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gat 55 4433 SN74AHCT245DBR _[296-4724-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiver 60 45 34 
SN74AHCT125DR 296-4652-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gat 372.50/2,500 SN74AHCT245DBR_—‘|296-4724-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceivel 400.00/2,000 
SN74AHCT125DBR —-|296-4653-1-ND [Tri-State Quad Bus Buffer Gat 55 44 33 SN74AHCT245DGVR |296-4725-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel .20-TVSOP = 60S 4534 
SN74AHCT125DBR_—-|296-4653-2-ND_|Tri-State Quad Bus Buffer Gat 308.00/2,000 SN74AHCT245DGVR —|296-4725-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel .20-TVSOP 400.00/2,000 
SN74AHCT125DGVR__|296-4654-1-ND [Tri-State Quad Bus Buffer Gat 55 4433 SN74AHCT245DW 296-1117-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceive 20-SOIC 604534 
SN74AHCT125DGVR = |296-4654-2-ND |Tri-State Quad Bus Buffer Gat 308.00/2,000 SN74AHCT245DWR 296-1117-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 60 45 34 
SN74AHCT125N 296-4655-5-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gat 550 4433 SN74AHCT245DWR —‘|296-1117-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 20-SOIC 400.00/2,000 
SN74AHCT125PWR —-]296-1108-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 55 44 33 SN74AHCT245N 296-1476-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-Dip 60 45 34 
SN74AHCT125PWR —_/296-1108-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gat 308.00/2,000 SN74AHCT245PWR = 296-1118-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive .20-TSSOP 60S 45384 
SN74AHCT125QPWREP |296-20769-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. cc: eS) SN74AHCT245PWR _|296-1118-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceivel .20-TSSOP 400.00/2,000 
SN74AHCT125QPWREP |296-20769-2-ND J Tri-State Quad Bus Buffer Gate.. 878.00/2,000 SN74AHCT245RGYR =| 296-18536-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 20-QFN 60 45 34 
SN74AHCT125QPWRQ1 |296-16700-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 85) 69) 247, SN74AHCT245RGYR —|296-18536-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 0-QFN 200.00/1,000 
SN74AHCT125QPWRQ1 |296-16700-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 468.00/2,000 SN74AHCT273DBR —_|296-4726-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SSOP 604534 
SN74AHCT125RGYR —|296-13910-1-ND [Tri-State Quad Bus Buffer Gat AGO 45084 SN74AHCT273DBR —_|296-4726-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SSOP 400.00/2,000 
SN74AHCT125RGYR _ |296-13910-2-ND [Tri-State Quad Bus Buffer Gat 200.00/1,000 SN74AHCT273DW 296-13489-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 20-SOIC 604584 
SN74AHCT126DBR —_|296-4656-1-ND [Tri-State Quad Bus Buffer Gat 55 4433 SN74AHCT273PWR —_|296-4727-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear .20-TSSOP 6045S 
SN74AHCT126DBR —-|296-4656-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gat 308.00/2,000 SN74AHCT273PWR —‘|296-4727-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear .20-TSSOP 400.00/2,000 
SN74AHCT126DGVR |296-4657-1-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gat 55 44 33 SN74AHCT367DBR —|296-4733-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Drive 16-SSOP 1.05 88 70 
SN74AHCT126DGVR |296-4657-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gat 308.00/2,000 SN74AHCT367DBR —_|296-4733-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Drive 16-SSOP 932.00/2,000 
SN74AHCT126DR 296-4658-1-ND_|Tri-State Quad Bus Buffer Gat 55 44 33 SN74AHCT367DGVR___|296-4734-1-ND_| Tri-State Hex Buffer/Driver. .16-TVSOP_ 1.05 .88_—.70 
SN74AHCT126DR 296-4658-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gat 372.50/2,500 SN74AHCT367DGVR  |296-4734-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Drive -16-TVSOP 932.00/2,000 
SN74AHCT126N 296-4659-5-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gat 55 4438 SN74AHCT367DR 296-4735-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Drive 16-SOIC 1.05 88 70 
SN74AHCT126PWR —_|296-4660-1-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gat iy 0) SN74AHCT367DR 296-4735-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Drive 16-SOIC 1137.50/2,500 
SN74AHCT126PWR —_|296-4660-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gat 308.00/2,000 SN74AHCT367PWR —‘|296-4736-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Drive .16-TSSOP 1.05 88 70 
SN74AHCT126QDRQ1_|296-17134-1-ND |Tri-State Quad Bus Buffer Gat 85 69 47 SN74AHCT367PWR__|296-4736-2-ND_| Tri-State Hex Buffer/Drive .16-TSSOP 932.00/2,000 
SN74AHCT126QDRQ1 ]296-17134-2-ND [Tri-State Quad Bus Buffer Gate... 552.50/2,500 SN74AHCT373DBR —]296-4737-1-ND_ | Tri-St. Octal Transparent D-Type Late! 60) 45) 234 
SN74AHCT132D 296-1472-5-ND |Quad Positive NAND Gate SN74AHCT373DBR 296-4737-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latc 400.00/2,000 
with Schmitt-Trigger 55 rAd eS SN74AHCT373DW 296-4739-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latc 60 45 (34 
SN74AHCT132DBR 296-4661-1-ND | Quad Positive NAND Gate SN74AHCT373DWR 296-4739-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latc 60 45 34 
with Schmitt-Trigger 55 44 «33 SN74AHCT373DWR 296-4739-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latc 400.00/2,000 
SN74AHCT132DBR 296-4661-2-ND |Quad Positive NAND Gate SN74AHCT373N 296-4740-5-ND | Tri-State Octal Transparent D-Type Latc 66 50 38 
with Schmitt-Trigger 308.00/2,000 SN74AHCT373PWR 296-4741-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch...... 60 45 34 
SN74AHCT132N 296-1473-5-ND | Quad Positive NAND Gate SN74AHCT373PWR 296-4741-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch...... 400.00/2,000 
with Schmitt-Trigger 55 44 233 SN74AHCT374DBR | 296-4742-1-ND_ | Tri-State Octal D-Type 
SN74AHCT132NSR —_|296-13141-1-ND | Quad Positive NAND Gate Edge-Triggered Flip-Flop 60 45 34 
with Schmitt-Trigger Input ...........---s 14-SOP he 44 33 (Continued) 
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4) Texas INSTRUMENTS 


alls Digi-Key Price Each al Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74AHCT374DBR —_|296-4742-2-ND TriState Octal Type ae AHCU Family 
Fa yeah i he boat SN74AHCU04D 296-9759-5-ND Hex Inverter. 14-S0IC 463726 
SNZAAHGTS7ADGVR (Ia iacauadeag) 7 Ste Octal D-Tyne ao-vsor (oe SN74AHCUO4DBR | 296-9760-1-ND_ | Hex Inverter. 463726 
Suv4ancravaneva  [paeenetentn Tries CEI op ; : : SN74AHCU04DBR 296-9760-2-ND  |Hex Inverter . 252.00/2,000 
UL 7 pair? i aa mete onasor AM pitaa SN74AHCUO4DGVR —|296-9761-1-ND | Hex Inverter. 50 41.28 
edge Triggered Flip-Flop : wes SN74AHCUO4DGVR _|296-9761-2-ND_| Hex Inverter. 278.00/2,000 
SN74AHCTS74DWR = EOGRAT Saab Tri-State Octal D-Type SN74AHCUO4N 296-9762-5-ND [Hex Inverter. 4 437 ~«CG 
Edge-Triggered Flip-Flop 60 45 34 SN74AHCUO4PWR ——-|296-9763-1-ND | Hex Inverter. : 46 37 26 
SN74ANCTS740WR — /29bATAS-2-ND Tri-State Octal D-Type SN74AHCUO4PWR ——‘|296-9763-2-ND__ | Hex Inverter. “14-TSSOP 252.00/2,000 
Edge-Triggered Flip-Flop 400.00/2,000 SN74AHCUO4RGYR —|296-13916-1-ND | Hex Inverter. 40FN 48 362 
SN74AHCT374N 296-4745-5-ND Predera ae cist SN74AHCUO4RGYR _|296-13916-2-ND |Hex Inverter. 4-OFN 160.00/1,000 
- ip- J E : " 
7 Microgate Family 
SN74AHCT374PWR —_|296-4746-1-ND Tri-State Octal D-T\ 
Ege. Triggered Flip-Flop a 4 2 SN74AHCIGOODBVR |296-1087-1-ND [Single 2-Input NAND Gat ~S0T-23-5 40 32 22 
SN74AHCT374PWR _|296-4746-2-ND_ | Tri-State Octal D-T SN74AHC1GOODBVR | 296-1087-2-ND Single 2-Input NAND Gate .. 270.00/3,000 
fd Sian Pei 20-TSSOP 400.00/2,000 SN74AHC1GOODCKR | 296-8741-1-ND Single 2-Input NAND Gate .. AO 2 
Ee ee te meee vite SN74AHC1GOODCKR |296-8741-2-ND_| Single 2-Input NAND Gat 270.00/3,000 
SN74AHCT540DBR _|296-4747-1-ND [Tri-State Octal Buffer/Drive 20-SSOP_ 60.4584 ingle 2-Inpu ate 00/8; 
- - SN74AHC1GOODRLR _ |296-19780-1-ND (Single 2-Input NAND Gat A235 24 
SN74AHCT540DBR _‘[296-4747-2-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 : 
ea 4 ‘ SN74AHC1GOODRLR —|296-19780-2-ND |Single 2-Input NAND Gat 444.00/4,000 
SN74AHCT540DGVR —|296-4748-1-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 60 45 34 l 
Aga i ; SN74AHC1GO2DBVR |296-1088-1-ND Single 2-Input NOR Gate. AO 82 
SN74AHCT540DGVR —|296-4748-2-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 : 
Cede a ; SN74AHC1GO2DBVR | 296-1088-2-ND Single 2-Input NOR Gate. 270.00/3,000 
SN74AHCT540DW —‘|296-4749-5-ND_ Tri-State Octal Buffer/Drive 60 45 34 : 
aac : ; SN74AHC1GO2DCKR |296-8742-1-ND Single 2-Input NOR Gate. AO 2 
SN74AHCT540DWR___|296-4749-1-ND [Tri-State Octal Buffer/Drive 60 45 34 " 
- - SN74AHC1GO2DCKR _|296-8742-2-ND [Single 2-Input NOR Gate. 270.00/3,000 
SN74AHCT540DWR —|296-4749-2-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. 400.00/2,000 SN74ARCIGO4DBVR —ESESINGGHENDIN/ Sincle Inverter Gate wn 
SN74AHCT540N 296-4750-5-ND Tri-State Octal Butfer/Drive 66 50 .38 SNT4AHCIGO4DBVR  BORSTORSe INI Sincle liverter Gate ” 970.00/8,000 
SN74AHCT540PWR —-|296-4751-1-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 60 45 34 SN74ANCIGOADCKR  ROREIDOREHEM sincle Inverter Gate ho ee oa 
SN74AHCT540PWR —‘|296-4751-2-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 See ng : ; : 
SN74AHCTS41DBR _|296-4752-1-ND__|Tri-State Octal Buffer/Drive 60.4534 SN7AAHGIGOADCKR (EU ghaoeaemg sinole Inverter Gate Sue 
SN74AHCT541DBR _[296-4752-2-ND Tri-State Octal Buffer/Drive ~400.0072,000 SNTAAHGIGO4DRLR__ WBaE ae aauree “1g Inverter Gate Boe 
SN74AHCTS41DWR —|296-4754-1-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 60 45° 34 SN74AHCIGO4DRLR = (2BGgI 3 fogz5 by Single Inverter Gate 00000 
: } SN74AHC1GO4QDCKRQ1 |296-17248-1-ND | Single Inverter Gate AG 3726 
SN74AHCT541DWR —|296-4754-2-ND_ Tri-State Octal Buffer/Drive .20-SOIC 400.00/2,000 adeno Si 
: ! SN74AHC1GO4QDCKRQ1 |296-17248-2-ND | Single Inverter Gate 357.00/3,000 
SN74AHCT541IDWREP |296-19503-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive .20-SOIC 1.02 85 68 4004 4G ‘ernie Bc 
: ! SN74AHC1GO8DBVR | 296-1091-1-ND Single 2-Input AND Gate. 40 8222 
eee ae eee quite ee eee he 20-8016 x ee SN74AHC1GO8DBVR _|296-1091-2-ND_|Single 2-Input AND Gate. 270.00/3,000 
785-54 i-State Octal Buffer/Drive : ; : SN74AHC1GO8DCKR 296-8743-1-ND Single 2-Input AND Gate. A 8 2 
SN74AHCTS41NSR —_|296-13145-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Drive ‘04534 SN74AHC1GOBDCKR  {296-8743-2-ND_ Single 2-Input AND Gate mRNA 
SN74AHCTS41NSR — |296-13145-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 SN74AHCIGO8DRLR |296-19376-1-ND |Single 2-Input AND Gate. 42. 35 24 
SN74AHCTS41PWR — ]296-1120-1-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 60 64534 SN74AHC1GO8DRLR ~—|296-19376-2-ND | Single 2-Input AND Gate. 444.00/4,000 
SN74AHCTS41PWR  |296-1120-2-ND_|Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 SN74AHC1G14DBVR__|296-1092-1-ND_| Single Schmitt-Trigger Inverte 0T-23-5 403222 
SN74AHCTS73DBR —-]296-4756-1-ND Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60 45 34 SN74AHCIG14DBVR |296-1092-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverte OT-23-5 270.00/3,000 
SN74AHCTS73DBR_——-]296-4756-2-ND Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 SN74AHC1G14DCKR |296-8748-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverte C70-5 AON S22 
SN74AHCT573DGVR_~—-)296-4757-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60 645 34 SN74AHC1G14DCKR —|296-8748-2-ND_| Single Schmitt-Trigger Inverte (70-5 270.00/3,000 
SN74AHCT5S73DGVR == |296-4757-2-ND_ Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 SN74AHC1G32DBVR |296-1093-1-ND |Single 2-Input OR Gate 40 BS meen 
SN74AHCT573DW 296-4758-5-ND_|Tri-State Octal Transp. D-Type Latch -60 Acid SN74AHC1G32DBVR —_|296-1093-2-ND | Single 2-Input OR Gate 270.00/3,000 
SN74AHCT573DWR 296-4758-1-ND Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60 A584 SN74AHC1G32DCKR /296-8749-1-ND | Single 2-Input OR Gate 40 gp Be 
SN74AHCT573DWR 296-4758-2-ND |Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 SN74AHC1G32DCKR —-|296-8749-2-ND | Single 2-Input OR Gate 270.00/3,000 
SN74AHCT573N 296-4759-5-ND /Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 66 50 38 SN74AHC1G32DRLR ‘| 296-19378-1-ND J Single 2-Input OR Gate 42 35 24 
SN74AHCT573PWR —-|296-1121-1-ND Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60 45 34 SN74AHC1G32DRLR | 296-19378-2-ND | Single 2-Input OR Gate 444.00/4,000 
SN74AHCT573PWR __|296-1121-2-ND_|Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 SN74AHC1G32TDBVRQ1 |296-17421-1-ND | Single 2-Input OR Gate FAGHENNC7EnE2G 
SN74AHCT574DBR —_|296-4760-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 60 45 34 SN74AHCTG32TOBVRO1 |296-17421-2-ND |Single 2-Input OR Gate 357.00/3,000 
SN74AHCT574DBR —_—‘|296-4760-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 400.00/2,000 SN74AHC1G86DBVR |296-1094-1-ND Single 2-Input Exclusive OR Gate A 32 2 
SN74AHCT574DGVR —|296-4761-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 60 45 34 SN74AHC1G86DBVR | 296-1094-2-ND Single 2-Input Exclusive OR Gate 270.00/3,000 
SN74AHCT574DGVR —|296-4761-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 400.00/2,000 SN74AHC1G86DCKR —|296-8750-1-ND Single 2-Input Exclusive OR Gate AO Be 
SN74AHCT574DWR___|296-4762-1-ND [Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 60 45 34 SN74AHC1G86DCKR _|296-8750-2-ND [Single 2-Input Exclusive OR Gate 270.00/3,000 
SN74AHCT574DWR —_|296-4762-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 400.00/2,000 SN74AHC1G86DRLR —_|296-19738-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 2 35 2 
SN74AHCT574N 296-4763-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 66 50 .38 SN74AHC1G86DRLR_—|296-19738-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 444.00/4,000 
SN74AHCT574PWR —‘|296-4764-1-ND_ Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 60 45 34 SN74AHC1G125DBVR_ |296-8744-1-ND Tri-State Single Bus Buffer Gate . AO 32 22 
SN74AHCT574PWR —‘|296-4764-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 400.00/2,000 SN74AHC1G125DBVR |296-8744-2-ND Tri-State Single Bus Buffer Gate . 270.00/3,000 
SN74AHCT594D 296-4765-5-ND |8-Bit Shift Register w/Output Registe 196) 272) 54 SN74AHC1G125DCKR_ |296-8745-1-ND_| Tri-State Single Bus Buffer Gate . po UWE caueeee 
SN74AHCT594DBR ——_‘[296-4766-1-ND [8-Bit Shift Register w/Output Register.....16-SSOP 96 72 54 SN74AHCIG125DCKR ]296-8745-2-ND Tri-State Single Bus Buffer Gate . 270.00/3,000 
SN74AHCT594DBR —‘|296-4766-2-ND /8-Bit Shift Register w/Output Register....... 16-SSOP 638.00/2,000 SN74AHC1G126DBVR |296-8746-1-ND Tri-State Single Bus Buffer Gate . AO ro Caen 
SN74AHCT594PWR ~—-|296-4767-1-ND |8-Bit Shift Register w/Output Register....16-TSSOP 96 72 54 SN74AHC1G126DBVR = |296-8746-2-ND Tri-State Single Bus Buffer Gate . 270.00/3,000 
SN74AHCT594PWR —‘|296-4767-2-ND_/8-Bit Shift Register w/Output Register... 16-TSSOP 638.00/2,000 SN74AHC1G126DCKR ]296-8747-1-ND Tri-State Single Bus Buffer Gate . ay 
SN74AHCT595D 296-14308-5-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register A6-SOIG 96 725A Se areeenee ee State Single Bus Bute Gate. zion mm: 
SN74AHCT595DBR _|296-13490-1-ND |Tri-State 8-Bit Shift Registe 16-SS0P 96 72 «54 7 -19377-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . : ars 
SN74AHCTS95DBR —‘|296-13490-2-ND |Tri-State 8-Bit Shift Registe 16-SSOP 638.00/2,000 SN74AHC1G126DRLR = ]296-19377-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 476.00/4,000 
SN74AHCT595PWR —‘|296-9758-1-ND Tri-State 8-Bit Shift Registe 6-TSSOP 96 72 54 SN74AHC1GU04DBVR |296-1095-1-ND | Single Inverter Gate AO 32 
SN74AHCT595PWR —‘|296-9758-2-ND Tri-State 8-Bit Shift Registe 6-TSSOP 638.00/2,000 SN74AHC1GUO4DBVR /296-1095-2-ND | Single Inverter Gate 270.00/3,000 
SN74AHCT16240DGGR |296-4681-1-ND_|Tri-State 16-Bit Butter/Driver. 8-TSSOP 1.50 1.20 90 SN74AHC1GUO4DCKR |296-8751-1-ND_| Single Inverter Gate AO 32 __.22 
SN74AHCT16240DGGR |296-4681-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 8-TSSOP 1560.00/2,000 SO Hee Sees eynale Inverter at “a ee 
SN74AHCT16240DGVR |296-4682-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 8-TVSOP 1.50 1.20 90 aU eee igre pu bees : ‘ : 
Oe, s oo : . SN74AHCT1GOODBVR |296-1111-2-ND Single 2-Input NAND Gate 270.00/3,000 
SN74AHCT16240DGVR |296-4682-2-ND Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 8-TVSOP 1560.00/2,000 4 
; : ; SN74AHCT1GOODCKR |296-4703-1-ND Single 2-Input NAND Gat a0 ee 
SN74AHCT16240DL — |296-4683-5-ND Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 48-SSOP 1.50 1.20 90 : 
ee gi : a ; te SN74AHCT1GOODCKR_|296-4703-2-ND [Single 2-Input NAND Gat 270.00/3,000 
SN74AHCT16244DGGR |296-4684-1-ND [Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 8-TSSOP_ 1.50 1.20.90 i 
- - - SN74AHCT1GO2DBVR |296-4704-1-ND | Single 2-Input NOR Gate. oo 2 2 
SN74AHCT16244DGGR |296-4684-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 8-TSSOP 1560.00/2,000 en ee 
: : ; SN74AHCT1GO2DBVR |296-4704-2-ND Single 2-Input NOR Gate. 306.00/3,000 
SN74AHCT16244DGVR |296-4685-1-ND Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 8-TVSOP 1.50 1.20 90 eee ete a 
i : : SN74AHCT1GO2DCKR |296-4705-1-ND Single 2-Input NOR Gate. AO 382 
SN74AHCT16244DGVR |296-4685-2-ND Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 8-TVSOP 1560.00/2,000 ee ‘ania o 
} ' ! SN74AHCT1GO2DCKR |296-4705-2-ND Single 2-Input NOR Gate. 270.00/3,000 
SN74AHCT16244DL —_|296-4686-5-ND Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 48-SSOP 1.50 120 90 Serre 4 
: H ‘ SN74AHCT1GO4DBVR_|296-1112-1-ND [Single Inverter Gate 40 82 2 
SN74AHCT16245DGGR |296-4687-1-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 8-TSSOP_ 1.50 1.20.90 SNTEAHCTIGO4DBVR[296-1112-2-ND | Single Inverter Gate 370.00/,000 
SVAMeTcooai ecustan (raavieatae tac ave xsoame™y | Sieseticnens [pine lens lovt et Ae 
4688-1 ‘ ‘ s : : : SN74AHCT1GO4DCKR |296-4706-2-ND Single Inverter Gat 270.00/3,000 
SN74AHCT16245DGVR |296-4688-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 8-TVSOP 1560.00/2,000 SN74AHCT1GO8DBVR. |296-1113-1-ND_|Single 2-Input AND Gate. eae 
SN74AHCT16245DL 296-4689-5-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 1.50 1.20 .90 SN74AHCT1GO8DBVR |296-1113-2-ND |Single 2-Input AND Gate. 270.00/3,000 
SN74AHCT16373DGGR |296-4690-1-ND_|Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch....48-TSSOP__1.50 1.20 _.90 SN74AHCTIGO8DCKR |296-4707-1-ND {Single 2-Input AND Gate. a 
SN74AHCT16373DGGR |296-4690-2-ND Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch ....48-TSSOP 1560.00/2,000 SN74AHCT1GO8DCKR |296-4707-2-ND | Single 2-Input AND Gate. 270.00/3,000 
SN74AHCT16373DGVR |296-4691-1-ND |Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch....48-TVSOP 1.50 1.20 .90 SN74AHCT1GO8DRLR_ |296-19593-1-ND | Single 2-Input AND Gate. 42 3524 
SN74AHCT16373DGVR |296-4691-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 8-TVSOP 1560.00/2,000 SN74AHCT1GO8DRLR_ |296-19593-2-ND | Single 2-Input AND Gate. 444.00/4,000 
SN74AHCT16373DL__ |296-4692-5-ND Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch.....48-SSOP 1.50 1.20.90 SN74AHCT1G14DBVR_ |296-1114-1-ND_ | Single Schmitt-Trigger Inverte LQ gp 
SN74AHCT16374DGGR |296-4693-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop ... 8-TSSOP 1.50 1.20 .90 SN74AHCTIGI4DBVA |296-1114-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverte 270.00/3,000 
SN74AHCT16374DGGR |296-4693-2-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop ... 8-TSSOP 1560.00/2,000 SN74AHCT1G14DCKR |296-4712-1-ND Single Schmitt-Trigger Inverter Gate .. 10 Memeo Saeco 
SN74AHCT16374DGVR |296-4694-1-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop............48-TVSOP 1.50 1.20 .90 SN74AHCT1G14DCKR |296-4712-2-ND Single Schmitt-Trigger Inverter Gate . 270.00/3,000 
SN74AHCT16374DGVR |296-4694-2-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 8-TVSOP 1560.00/2,000 SN74AHCT1G32DBVR |296-1115-1-ND Single 2-Input OR Gate 40 82 2 
SN74AHCT16374DLR |296-4695-1-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-SSOP 1.50 1.20 90 SN74AHCT1G32DBVR_|296-1115-2-ND [Single 2-Input OR Gate 270.00/3,000 
SN74AHCT16374DLR _|296-4695-2-ND [Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop ... 48-SSOP 780.00/1,000 SN74AHCTIG32DCKR |296-4713-1-ND | Single 2-Input OR Gate 4 32 2 
SN74AHCT16540DGGR |296-4696-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 48-TSSOP 1.60 1.28 96 SN74AHCT1G32DCKR_ |296-4713-2-ND Single 2-Input OR Gate 270.00/3,000 
SN74AHCT16540DGGR |296-4696-2-ND Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 8-TSSOP 1664.00/2,000 SN74AHCT1G86DBVR |296-4714-1-ND | Single 2-Input Exclusiv 40.32.22 
SN74AHCT16540DGVR |296-4697-1-ND Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 8-TVSOP 160 128 96 SN74AHCTIG86DBVR |296-4714-2-ND Single 2-Input Exclusive OR Gate 270.00/3,000 
SN74AHCT16540DGVR |296-4697-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 8-TVSOP 1664.00/2,000 SN74AHCTIG86DCKR |296-4715-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate pam ooeee 
SN74AHCT16540DL__|296-4698-5-ND [Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 48-SSOP 1.60 1.28  .96 SN74AHCT1G86DCKR_ |296-4715-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 270.00/3,000 
SN74AHCT16541DGGR |296-4699-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 48-TSSOP 160 1.28 96 SN74AHCT1G125DBVR |296-4708-1-ND Tri-State Single Bus Buffer Gate . AQ 822 
SN74AHCT16541DGGR |296-4699-2-ND Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 8-TSSOP 1664.00/2,000 SN74AHCT1G125DBVR |296-4708-2-ND Tri-State Single Bus Buffer Gate . 270.00/3,000 
SN74AHCT16541DGVR |296-4700-1-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 8-TVSOP 1.60 1.28 96 SN74AHCT1G125DCKR |296-4709-1-ND |Tri-State Single Bus Buffer Gate . 140 ec oe. 
SN74AHCT16541DGVR |296-4700-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 8-TVSOP 1664.00/2,000 SN74AHCT1G125DCKR |296-4709-2-ND_ [Tri-State Single Bus Buffer Gate . 270.00/3,000 
SN74AHCT16541DL__|296-4701-5-ND [Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 48-SSOP_ 1.60 128 96 (Continued) 
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SN74AHCT1G125DRLR | 296-19379-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate AG 87-26 SN74ALS240AN 296-14725-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver.... 93 78 62 
SN74AHCT1G125DRLR | 296-19379-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 476.00/4,000 SN74ALS243ANSR 296-13149-1-ND Tri-State Quad Bus Transceive 14-SOP 383 3.06 2.38 
SN74AHCT1G126DBVR | 296-4710-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate iy) §P ep SN74ALS243ANSR | 296-13149-2-ND | Tri-State Quad Bus Transceive 4336.00/2,000 
SN74AHCT1G126DBVR | 296-4710-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 270.00/3,000 SN74ALS244CDW 296-1124-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 87 73 58 
SN74AHCT1G126DCKR | 296-4711-1-ND_|Tri-State Single Bus Buffer Gate 40 32.22 SN74ALS244CDWR__|296-1124-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 87 __73__—58 
SN74AHCT1G126DCKR |296-4711-2-ND_| Tri-State Single Bus Buffer Gate 270.00/3,000 SN74ALS244CDWR —-|296-1124-2-ND [Tri-State Octal Buffer/Line Driver 772.00/2,000 
ALB Famil SN74ALS244CN 296-1490-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 87 3.68) 
= = y SN74ALS245ADBR 296-5049-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 96 72 54 
SN74ALB16244DGGR_ | 296-9764-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 5.06 4.05 3.15 SN74ALS245ADBR 296-5049-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive: 772.00/2,000 
SN74ALB16244DGGR |296-9764-2-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 5738.00/2,000 SN74ALS245ADW 296-1125-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceive 87 7358 
SN74ALB16244DGVR_ | 296-9765-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 5.06 4.05 3.15 SN74ALS245ADWR 296-1125-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 87 73. 58 
SN74ALB16244DGVR |296-9765-2-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 5738.00/2,000 SN74ALS245ADWR | 296-1125-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 772.00/2,000 
SN74ALB16244DL 296-9766-5-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 5.06 4.05 3.15 SN74ALS245AN 296-1492-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceive: 281 3) 09) 
SN74ALB16244DLR =| 296-9766-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 5.06 4.05 3.15 SN74ALS257ADR 296-14728-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Line Mux 90 75 60 
SN74ALB16244DLR | 296-9766-2-ND_ | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 2869.00/1,000 SN74ALS257ADR 296-14728-2-ND [Tri-State Quad 2-1 Line Mux 975.00/2,500 
SN74ALB16245DGGR |296-9767-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 5.06 4.05 3.15 SN74ALS257AN 296-5051-5-ND_ Tri-State Quad 2-1 Line Mux 20° 75 60 
SN74ALB16245DGGR |296-9767-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 5738.00/2,000 SN74ALS259DR 296-14729-1-ND | 8-Bit Addressable Latch 227 182 1.42 
SN74ALB16245DGVR_|296-9768-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 5.06 4.05 3.15 SN74ALS259DR 296-14729-2-ND |8-Bit Addressable Latcl 3182.50/2,500 
SN74ALB16245DGVR |296-9768-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 5738.00/2,000 Sete TaD WR Baca eee eg) Octal O-Type Hip-Flop with Clear 20 eee ope 00 
SN74ALB16245DLR | 296-9769-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 5.06 4.05 3.15 7AALS2730WR___(Z9GatILZDeeaNDAa| Octal D-Type Flip-Flop with Clear G38100/2,000 
: : ; SN74ALS273N 296-1493-5-ND_| Octal D-Type Flip-Flop with Clear 90 75 ~«60 
SN74ALB16245DLR 296-9769-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 2869.00/1,000 SN74ALS299NSR 296-13150-1-ND | Tri-State 8-Bit, Universal Shift/ 
ALS Family Storage Register 3.60 288 2.24 
SN65ALS176D 296-9698-5-ND_| Differential Bus Transceiver 175 140 1.05 SN74ALS299NSR 296-13150-2-ND | Tri-State 8-Bit, Un 
SN65ALS176DR 296-14637-1-ND | Differential Bus Transceivel We) WO ade Storage Register... 4080.00/2,000 
SN65ALS176DR 296-14637-2-ND | Differential Bus Transceivel 2240.00/2,500 SN74ALS373ADWR _|296-14735-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Late! 20-SOIC 84S s70~S«SG 
SN65ALS180DR 296-14638-1-ND | Differential Driver and Receiver Pai 238 1.90 1.43 SN74ALS373ADWR | 296-14735-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latcl 20-SOIC 744.00/2,000 
SN65ALS180DR 296-14638-2-ND | Differential Driver and Receiver Pair. 14-SOIC 3040.00/2,500 SN74ALS373AN 296-1496-5-ND Tri-State Octal Transp. D-Type Late! i 84 70 = 56 
SN6SALS544NSR 296-15214-1-ND | Differential Interface LD Drive 20-SOP 3.60 2.88 2.24 SN74ALS374ADWR | 296-1128-1-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .. 84 70 .56 
SNG5ALS544NSR 296-15214-2-ND | Differential Interface LD Drive 20-SOP 4080.00/2,000 SN74ALS374ADWR__|296-1128-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop I 744.00/2,000 
SN65ALS1176DR 296-9697-1-ND_ | Differential Bus Transceiver 8-SOIGC 3.94 3.15 2.45 SN74ALS374AN 296-1498-5-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-Dip 84.7056 
SN65ALS1176DR 296-9697-2-ND | Differential Bus Transceive 5512.50/2,500 SN74ALS520N 296-14739-5-ND | 8-Bit Identity Comparator 20-Dip 145 1.16 87 
SN74ALSO0AD 296-1477-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 72 54 Al SN74ALS521NSR 296-13151-1-ND | 8-Bit Identity Comparator 20-SOP 138 1.10 83 
SN74ALSOOADBR 396-5000-1-NO | Quad 2-Input NAND Gale sO NICO SN TAALSSBINGR 296-13151-2-ND |8-Bit Identity Comparator 20-SOP 1508.00/2,000 
TERR Ds : 74ALS534ADWR _|296-14740-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip 20-SOIC 2.25 1.80 1.40 
SN74ALSOOADBR 296-5000-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 532.00/2,000 - d 
Deal : SN74ALS534ADWR _|296-14740-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo} 20-SOIC 2550.00/2,000 
te aa ee ig gh ig Quad 2-Input NAND Gate HE pet SN74ALS540DWR | 296-14741-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Dri 20-S0IC 213 170 1.28 
SN74ALSOOADR 296-1477-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 585.00/2,500 Teese eer Suey vel : : : 
SN74ALS540DWR 296-14741-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver. 20-SOIC 2210.00/2,000 
SN74ALSO0AN 2SCRIS18z5,NDIR| Quad 2-Input NAND Gate dy An) SN74ALS540-INSR — |296-13152-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOP 5.27 4.22 3.28 
SN74ALSOOANSR 296-5001-2-ND_ Quad 2-Input NAND Gate 478.00/2,000 SN74ALS540-1NSR __|296-13152-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 6248.00/2,000 
SN74ALS02ADR 296-14705-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate We te eal SN74ALS541DW 296-1499-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 135 «113 ~«90 
SN74ALSO2ADR 296-14705-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 585.00/2,500 SN74ALS541DWR —|296-14742-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 135 113 90 
SN74ALSO2AN 296-1479-5-ND Quad 2-Input NOR Gate. 7 57 AB SN74ALS541DWR 296-14742-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 1198.00/2,000 
SERA ae Hex nee £ + 4 SN74ALS541N 296-1500-5-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver 135 113 90 
7 -5004-1- ex Inverter 5 : SN74ALS541NSR 296-13153-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 1.35 1.13.90 
SN74ALS04BDBR 296-5004-2-ND | Hex Inverter 478.00/2,000 SN74ALS541NSR 296-13153-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 1198.00/2,000 
SN74ALS04BDR 296-1122-1-ND | Hex Inverter 254) Al SN74ALS573CDW 296-1129-5-ND Tri-State Octal D-Type Transparent Latc 84 70 56 
SN74ALS04BDR 296-1122-2-ND | Hex Inverter 585.00/2,500 SN74ALS573CDWR ‘| 296-1129-1-ND Tri-State Octal D-Type Transparent Latch.. 20-SOIC 84 70 56 
SN74ALS04BN 296-1481-5-ND | Hex Inverter 76 57 48 SN74ALS573CDWR 296-1129-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch.. 20-SOIC 744.00/2,000 
SN74ALSO5ADR 296-14707-1-ND | Hex Inverter 72 54. AL SN74ALS573CN 296-1502-5-ND_ | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch.....20-Dip 84 70 56 
SN74ALSO5ADR 296-14707-2-ND | Hex Inverter 585.00/2,500 SN74ALS574BDW 296-1503-5-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 84 ~70~—~«G 
SN74ALSOSAN 296-1482-5-ND | Hex Inverter with O 76 57 43 SN74ALS574BDWR | 296-14745-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo} 84 70 56 
SN74ALS08D 296-1123-5-ND | Quad 2-Input AND Gate . 72 54 MM SN74ALS574BDWR | 296-14745-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo} 744.00/2,000 
SN74ALSO8DR 296-1123-1-ND | Quad 2-Input AND Gate . 72 54 A SN74ALS574BN 296-1504-5-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 84 70 «56 
SN74ALSO8DR 296-1123-2-ND | Quad 2-Input AND Gate . 585.00/2,500 SN74ALS580BNSR 296-13154-1-ND TreSt. Octal D-Type Transparent Latc 20-SOP_ 2.34 1.88 1.46 
SN74ALSO8N 296-1484-5-ND | Quad 2-Input AND Gate . 16 57. A3 SN74ALS580BNSR 296-13154-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent 
SN74ALS10ADR 296-14712-1-ND | Triple 3-Input NAND Gat m 5 A Sils4AtSeSoAN Pee ena CNT Prue eae 5 Sea oare On: 
SN74ALS10ADR 296-14712-2-ND | Triple 3-Input NAND Gat 585.00/2,500 -5068-5- . 5 - 
x ie Pee 7 ke : es SN74ALS641A-1DW 296-9770-5-ND | Octal Bus Transceiver with OC Output 3.17 2.54 1.98 
SN74ALS10AN 296-5011-5-ND_| Triple 3-Input NAND Gate .. Rm 5 A ern 
, SN74ALS641ADW 296-9771-5-ND_ | Octal Bus Transceiver with OC Output 261 2.09 1.63 
SN74ALS11ADR 296-14713-1-ND | Triple 3-Input AND Gate. 96 72 «54 d : 
nat ‘ a SN74ALS645AN 296-5076-5-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. 1.50 1.20 .90 
SN74ALS11ADR 296-14713-2-ND | Triple 3-Input AND Gate. 780.00/2,500 SNT4ALSGSSANT BATAAN Tr\-State Octal Bus Transcel Mae 868 Sa 
SN74ALS21ADR 296-5045-1-ND | Dual 4-Input AND Gate 96 72 54 EES GI DUS Te eee iver: ; ; : 
SN74ALS688N 296-14748-5-ND | 8-Bit Identity Comparator... 439 351 273 
SN74ALS21ADR 296-5045-2-ND | Dual 4-Input AND Gate 780.00/2,500 SN74ALS874BNT 296-14752.5-ND | Dual 4-Bit D-Type Flip- 
any rae ype Flip-Flop. 275 2.20 1.71 
Shaka —-REHTNE T once oman | Steen fesse (BSR HK a ia a 
SN74ALS3OAN 296-1494-5-ND | 8-Input NAND Gate... 2 54 41 | SNraatsogon /296-1507-5.ND_ | BBL READ.BACK Lat 966773653 
SN74ALS32DR 296-1127-1-ND | Quad 2-Input OR Gate ma 54 At SN74ALS1005DR 296-14709-1-ND | Hex inverting Buffer. 145 116 87 
SN74ALS32DR 296-1127-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 585.00/2,500 SN74ALS1005DR 296-14709-2-ND | Hex Inverting Buffer. 1855.00/2,500 
SN74ALS32N 296-1495-5-ND_| Quad 2-Input OR Gate. pod EA SN74ALS1005NSR 296-13146-1-ND | Hex Inverting Buffer with OC Outpu' 138 1.10 83 
SN74ALS38BDR 296-14738-1-ND | Quad 2-Input NAND Buffer Rm ss A SN74ALSTOOSNSR _|296-13146-2-ND |Hex Inverting Buffer with OC Outpu 1508.00/2,000 
SN74ALS38BDR 296-14738-2-ND | Quad 2-Input NAND Buffer 585.00/2,500 SN74ALS1034D 296-5007-5-ND | Hex Non-Inverting Driver. 183 146 1.10 
SN74ALS74AD 296-1130-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop... 88 66 50 SN74ALS1035DR 296-14710-1-ND | Hex Non-Inverting Buffer. 145 116 87 
SN74ALS74ADR 296-1130-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop 88 86.66 = 50 SN74ALS1035DR 296-14710-2-ND | Hex Non-Inverting Buffer. 1855.00/2,500 
SN74ALS74ADR 296-1130-2-ND_| Dual D-Type Flip-Flop 715.00/2,500 SN74ALS1035N 296-5009-5-ND_| Hex Non-Inverting Buffer. 145 116 87 
SN74ALS74AN 296-1506-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop 88 «66 «50 SN74ALS29827NT 296-14732-5-ND | Tri-State 10-Bit Buffer... 520 416 3.24 
SN74ALS86DR 296-14751-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate Aye |: 0) SN75ALS057DWR 296-12932-1-ND | Quad Interface Bus Transceive: 437 3'50) 2.72 
SN74ALS86DR 296-14751-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 422.50/2,500 reel 200 28s pie ND Quad ete ane Transcete ng eee 
SN74ALS109AN 296-14711-5-ND | Dual J-K Flip-Flop ....... Aca 0 eno) 75ALS057! -9927-5- uad Interface Bus Transceive 37 3.51 ah 
SN74ALS112AN 296-5013-5-ND | Dual J-K Negative-Edge-Triggered F/ 84 70 56 SN75ALS085DW 296-12933-5-ND | Dual Channel Driver/Receiver . 9.00 7.20 6.08 
SN74ALS138ADR 296-14714-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 96 ood. SN75ALSO85NT 296-9928-5-ND | Dual Channel Driver/Receiver . 950 7.60 642 
SN74ALS138ADR 296-14714-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 780.00/2,500 SN75ALS160DW 296-9932-5-ND | Octal Bus Transceive 238 1.90 1.43 
SN74ALS138AN 296-1485-5-ND_|3-8 Line Decoder/Demux 96 72 54 Se ey oe easton ect Bis Tene 360 sag a8 
SN74ALS139DR 296-14715-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demu: 78 65 52 -9934-5- i : . . 
SN74ALS139DR 296-14715-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demu 845.00/2,500 SN75ALSIG20WR___[29GaldaoSa1ANDI| Octal Bus Transoeiva alll) ii 28) 
SN74ALS139N 996-1486-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demu 7865 50 SN75ALS162DWR 296-14963-2-ND | Octal Bus Transceive 5330.00/2,000 
§ 4 gre SN75ALS163DWR 296-9935-1-ND | Octal Interface Bus Transceivel 5.30 424 3.58 
SN74ALS151DR 296-14717-1-ND | 1-of-8 Data Selector/Mux 90 75 60 ! 
. 9. eet SN75ALS163DWR 296-9935-2-ND | Octal Interface Bus Transceive: 6626.00/2,000 
SN74ALS151DR 296-14717-2-ND | 1-of-8 Data Selector/Mu: 975.00/2,500 cate ; ‘ 
SN75ALS170ADW 296-9936-5-ND | Triple Differential Bus Transceive: §52 442 3.73 
SN74ALS157ADR 296-14718-1-ND | Quad 1-of-2 Data Selector/Mux . 90 560 SN75ALS171ADW _|296-9937-5-ND_ | Triple Differential Bus Transceiver 552 442 3.73 
SN74ALS157ADR 296-14718-2-ND | Quad 1-of-2 Data Selector/Mux. 975.00/2,500 a - = : : : 
SN75ALS171DWR 296-9938-1-ND | Triple Differential Bus Transceivel 5.14 412 3.47 
SN74ALS157AN 296-14719-5-ND | Quad 1-of-2 Data Selector/Mux .. 900 75.60 SN75ALS171DWR — |296-9938-2-ND_ | Triple Differential Bus Transceive 6426.00/2,000 
SN74ALS158NSR 296-13147-1-ND | Quad 1-of-2 Data Selector/Mux . 240° 1.92 1.44 SN75ALS172ADW |296-9939-5-ND | Quad Differential Bus Line Driver 3.26 261 2.03 
SN74ALS158NSR 296-13147-2-ND | Quad 1-of-2 Data Selector/Mux . 2496.00/2,000 SN75ALS172AN 296-9940-5-ND | Quad Differential Bus Line Driver 326 2.61 2.03 
SN74ALS161BN 296-1487-5-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter. 96 7254 SN75ALS173N 296-9951-5-ND_| Quad Differential Line Receiver. 3.26 2.61 2.03 
SN74AL8163BN 2OCHIASSrO:NDS| 4-Bit Synchronous Binary Counter fy) ts SN75ALST74AN 296-9952-5-ND | Quad Differential Line Driver 236 1.89 1.47 
SN74ALS166DBR 296-5027-1-ND 8-Bit Parallel-Load Shift Register... 3.04 243 1.89 SN75ALS175N 296-9953-5-ND | Quad Differential Line Receivei 2.86 2.29 1.78 
SN74ALS166DBR 296-5027-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register. 3622.00/2,000 SN75ALS175NSR 296-9954-1-ND | Quad Differential Line Receiver. 2.86 2.29 1.78 
SN74ALS169BNSR | 296-13148-1-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counter 1.32 110 88 SN75ALS175NSR 296-9954-2-ND | Quad Differential Line Receiver. 3238.00/2,000 
SN74ALS169BNSR 296-13148-2-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counter 1170.00/2,000 SN75ALS176AD 296-9955-5-ND | Differential Bus Transceiver... 1.75 1.40 1.05 
SN74ALS175DR 296-14721-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop 96 7254 SN75ALST76ADR 296-14964-1-ND | Differential Bus Transceiver 175 140 1.05 
SN74ALS175DR 296-14721-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop 780.00/2,500 SN75ALS176ADR 296-14964-2-ND | Differential Bus Transceiver 2240.00/2,500 
SN74ALS191AN 296-5034-5-ND_ | Sync. 4-Bit Up/Down Binary Counter 1.83 1.46 1.10 SN75ALS176BD 296-9956-5-ND | Differential Bus Transceiver le75) 140) 1:05 
SN74ALS193AN 296-14722-5-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter. 1.83 146 1.10 SN75ALS176BDR 296-14965-1-ND | Differential Bus Transceiver 1.20 1.00 .80 
SN74ALS240ADWR | 296-14724-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive .20-S0IG 93.7862 SN75ALS176BDR 296-14965-2-ND | Differential Bus Transceiver 1300.00/2,500 
SN74ALS240ADWR _|296-14724-2-ND [Tri-State Octal Buffer/Driver.....csceceeee 20-SOIC 824.00/2,000 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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4) Texas INSTRUMENTS 


TL. Digi-Key Price Each els Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
SN75ALS176BP 296-9957-5-ND | Differential Bus Transceiver ieee eet ee! SN74ALVC125DR 296-1510-1-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 52 sek) at) 
SN75ALS176D 296-9958-5-ND_ | Differential Bus Transceive 1.55 124 93 SN74ALVC125DR 296-1510-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 422.50/2,500 
SN75ALS176DR 296-14966-1-ND | Differential Bus Transceive 155) 241.98) SN74ALVC125DGVR =| 296-5113-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .14-TVSOP n52) 5391) 2c0) 
SN75ALS176DR 296-14966-2-ND | Differential Bus Transceive 1985.00/2,500 SN74ALVC125DGVR | 296-5113-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gate .14-TVSOP 346.00/2,000 
SN75ALS176P. 296-9959-5-ND | Differential Bus Transceiver 1.55 1.24 93 SN74ALVC125NSR 296-5114-1-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 14-SOP 52 39 .30 
SN75ALS180D 296-9960-5-ND | Differential Driver/Receiver Pai 2.05 164 1.23 SN74ALVCT25NSR | 296-5114-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate -14-S0P 346.00/2,000 
SN75ALS180DR 296-14967-1-ND J Differential Driver/Receiver Pa 2.05 1.64 1.23 SN74ALVC125PWR 296-5115-1-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gate .14-TSSOP Ast) 
SN75ALS180DR 296-14967-2-ND | Differential Driver/Receiver Pai 2625.00/2,500 SN74ALVC125PWR 296-5115-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .14-TSSOP 346.00/2,000 
SN75ALS180N 296-9961-5-ND_ | Differential Driver/Receiver Pair. 2.05 1.64 1.23 SN74ALVC126DGVR =| 296-5116-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .14-TVSOP yf A333 
SN75ALS181N 296-9962-5-ND__| Differential Driver/Receiver Pai 225 180 135 SN74ALVC126DGVR__|296-5116-2-ND [Tri-State Quad Bus Buffer Gate .14-TVSOP 380.00/2,000 
SN75ALS181NSR 296-9963-1-ND | Differential Driver/Receiver Pai 2.25 1.80 1.35 SN74ALVC126DR 296-5117-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-S0IC 523980 
SN75ALS181NSR 296-9963-2-ND | Differential Driver/Receiver Pair. 2340.00/2,000 Se ATR a Perea ae Daag ae Butte! cate Dyas A eas 
SN75ALS191D 296-9964-5-ND | Dual Differential Line Dri 1.25 100 75 -12859-1- i: 14. : : : 
-9965-5- iat Gitfstential live Driver SN74ALVC126NSR ‘| 296-12859-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .14-SOP 346.00/2,000 
SN75ALS191P 296-9965-5-ND Dual Differential Line Drive: 1:25 1:00) -76 H 
SN75ALS191PSR 296-13318-1-ND | Dual Differential Line Drive 125 1.00 75 elisa Aaa ee reue Gua Bus ae ae ee 52 ens ie 
= 9. i i i i =" ren ri-otate Quad Bus Buffer Gate 14. 2 A 
SNTSALSTOUPSR [Bee eencarat a) 04a Differential Line Drive Coe Oe SN74ALVC244DGVR | 296-12862-1-ND Tri-State Octal Butfer/Driver ‘20-TVSOP 627.85 
SN75ALS192D 296-9966-5-ND | Quad Differential Line Drive 80 60 45 ; 5 
Oya Se aAGAI AGh SN74ALVC244DGVR | 296-12862-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TVSOP 410.00/2,000 
SN75ALS192DR 296-14968-1-ND | Quad Differential Line Drive 80 60 45 . 
Bes econ alin Ack SN74ALVC244DWR | 296-5135-1-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIG 56 A282 
SN75ALS192DR 296-14968-2-ND | Quad Differential Line Drive 650.00/2,500 SN74ALVC244DWR | 296-5135-2-ND_ Tri-State Octal Buffer/Dri 20-801C 372.00/2,000 
SN75ALS192N 296-15071-5-ND | Quad Differential Line Drive 80 60 45 Heotare Octal Bunter Tver, wes 
SN75ALS193D 596-9967-5-ND | Quad Differential Line Receive OSI GCRENNEEO SN74ALVC244IPWREP | 296-19504-1-ND Tri-State Octal Buffer/Driver -20-TSSOP .93.—Ssi«78SC«D 
Hat ; SN74ALVC244IPWREP | 296-19504-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 824.00/2,000 
shone len SG PObE ae. | Quad Differential Line Receive @ Ss SN74ALVC244NSR | 296-12863-1-ND |Tri-State Octal Butfer/Driver 20-S0P 56 4232 
Se eee Pergly eo cgigh ey Cuad Differential Line Drive 20 LOO ee oe SN74ALVC244NSR | 296-12863-2-ND |Tri-State Octal Butfer/Driver ‘20-SOP —_—-372.00/2,000 
SN7SALS194DR 296-14969-2-ND | Quad Differential Line Drive 1365.00/2,500 SN74ALVC245DGVR _|296-5137-1-ND__ | Tri-State Octal Bus Transceiver 30-TVSOP 62.4735 
SN75ALS194N 296-9969-5-ND_| Quad Differential Line Drive 1.26 1.05 84 : : : : : : 
SN7ALSIOSN PGEOT TESA Guad Differential Line Recel ae SN74ALVC245DGVR | 296-5137-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel -20-TVSOP 410.00/2,000 
ee pie ag 224 Ditarential Cine RaceWver om Oe SN74ALVC245DWR — |296-5138-1-ND_|Tri-State Octal Bus Transceive 20-S0IG 56 A232 
SN75ALS197D 296-9971-5-ND | Quad Differential Line Receive 60 A5 34 ws Oh rs A e 
. ca i SN74ALVC245DWR 296-5138-2-ND |Tri-State Octal Bus Transceive: 20-SOIC 372.00/2,000 
SN7SALS1970R 296-14970-1-ND | Quad Differential Line Receive! Gi) SN74ALVC245PWR | 296-9774-1-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceive .20-TSSOP 562 
SN75ALS197DR 296-14970-2-ND | Quad Differential Line Receive 487.50/2,500 SN74ALVC245PWR _|296-9774-2-ND_ Tri-State Octal Bus Transceiver .20-TSSOP 372.00/2,000 
Senta ete pi ieee fest seen JOU = = 4 SN74ALVC16244ADGGR |296-5123-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel “48-1SS0P 1.05 88 70 
-13319-1-ND | Tri-State Quad Differential Line Receiver .... 16- / : : SN74ALVC16244ADGGR | 296-5123-2-ND Tri-State 16-Bit Butfer/Drive .48-TSSOP 932.00/2,000 
SN75ALS197NSR 296-13319-2-ND | Tri-State Quad Differential Line Receive 6-SOP 400.00/2,000 SN74ALVC16244ADL |296-5124-5-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel 48-SSOP 1.05 88 .70 
SN75ALS199D 296-9973-5-ND | Quad Differential Line Receiver es 16-SOIG 1.26 1.05 84 SN74ALVC16244AGQLR |296-9772-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver.. -56-VFBGA 1.88 1.50 1.13 
SN75ALS1177N 296-9929-5-ND Tri-State Dual Differential Driver/Receiver ....16-Dip 4.05 3.24 2.52 SN74ALVC16244AGQLR | 296-9772-2-ND [Tri-State 16-Bit Butfer/Driver...... .56-VFBGA 975.00/1,000 
SN75ALS1177NSR 296-9930-1-ND Tri-State Dual Differential Driver/Receiver .. 16-SOP 4.05 3.24 2.52 SN74ALVC16334DGGR |296-1134-1-ND [Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver.....48-TSSOP 1.25. 1.00. .75 
SN75ALS1177NSR 296-9930-2-ND | Tri-State Dual Differential Driver/Receiver .. 16-SOP 4590.00/2,000 SN74ALVC16334DGGR |296-1134-2-ND_ |Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver......48-TSSOP 1300.00/2,000 
SN75ALS1178N 296-9931-5-ND | Tri-State Dual Differential Driver/Receiver ....16-Dip 4.05 3.24 2.52 SN74ALVC16334DGVR | 296-5130-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver......48-TVSOP 1.25 1.00 .75 
SN75ALS1178NSR —_|296-12185-1-ND | Tri-State Dual Differential Driver/Receiver..16-SOP 4.05 3.24 2.52 SN74ALVC16334DGVR |296-5130-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver......48-TVSOP 1300.00/2,000 
SN75ALS1178NSR___|296-12185-2-ND [Tri-State Dual Differential Driver/Receiver .. 16-SOP 4590.00/2,000 SN74ALVC16334DL | 296-1515-5-ND [Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver........48-SSOP__ 1.25 1.00.75 
ALVC Family SN74ALVC16834DGGR | 296-1136-1-ND Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver.....56-TSSOP 3.71 2.97 2.31 
74ALVC164245GRDR |296-16868-1-ND | Tri-St. 16-Bit Level Shifting Transceiver....54-BGA 240 192 1.44 See Ae eae OGGR Pere eatery vo oute 18 Bit Universal Bus Driver... 86 TSSOP 4208.00/2,000 
; sit 3 ~ -1- ri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TVSOP 4.10 3.28 2.55 
74ALVC164245GRDR |296-16868-2-ND | Tri-St. 16-Bit Level Shifting Transceiver .... 54-BGA 1248.00/1,000 SN74ALVC18834DGVR |296-12860-2-ND [Tri ae liet ; ‘ 
: ° a 3 i-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TVSOP 4642.00/2,000 
74ALVC164245ZRDR =| 296-16869-1-ND J Tri-St. 16-Bit Level Shifting Transceiver.....54-BGA 1.60 1.28 .96 SN74ALVC16834DL 996-1516-5-ND  |Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 56-SSOP 410 328 255 
74ALVC164245ZRDR _|296-16869-2-ND | Tri-St. 16-Bit Level Shifting Transceiver..... 54-BGA 832.00/1,000 : a : : : 5 
CALVC164245IDGGREP|296-19491-1-ND | Tri-State 16-Bit, Noninverting Bus SN74ALVC16834GQLR |296-5132-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver... 56-VFBGA 5.40 4.32 3.65 
Tianscehvers. 304 243 1.89 SN74ALVC16834GQLR |296-5132-2-ND Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver...... 56-VFBGA 3375.00/1,000 
: ! : : SN74ALVC16835DGGR | 296-1137-1-ND Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver.....56-TSSOP 2.00 1.60 1.20 
CALVC164245IDGGREP |296-19491-2-ND ie State EB Noninverting Bus sg78808 Menon SN74ALVC16835DGGR |296-1137-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TSSOP 2080.00/2,000 
AB 00/2, SN74ALVC16835DGVR | 296-5133-1-ND [Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TVSOP 2.00 1.60 1.20 
CALVC1642451DLREP |296-18092-1-ND |Tri-St. 16-Bit Level Shifting Transceiver ..48-SSOP 3.04 243 1.89 ee 
! ! mt ! SN74ALVC16835DGVR |296-5133-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TVSOP 2080.00/2,000 
CALVC164245IDLREP |296-18092-2-ND | Tri-St. 16-Bit Level Shifting Transceiver ...48-SSOP 1721.00/1,000 SN74ALVC16835DL  |296-5134-5-ND [Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver... 56-SSOP 2.00 1.60. 1.20 
Ae ee fue Epa a eae 200 Sea SN74ALVC162334DGGR |296-1131-1-ND Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver... 48-TSSOP 3.71 297 231 
-5100-2- uad 2-Inpu ate 5 00/2, SN74ALVC162334DGGR |296-1131-2-ND Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver......48-TSSOP 4208.00/2,000 
SN74ALVCOODR 296-5101-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-S0IC 45 38627 SN74ALVC162334DGVR | 296-5122-1-ND [Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver......48-TVSOP 3.71 2.97 2.31 
See veOoNcR pee et eu alte re pe 4 See SN74ALVC162334DGVR |296-5122-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver......48-TVSOP 4208.00/2,000 
5103-1. 4 2 : : : SN74ALVC162334DL_ | 296-1511-5-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver........48-SSOP 3.71 2.97 2.31 
SN74ALVCOONSR 296-5103-2-ND_| Quad 2-Input NAND Gate 252.00/2,000 SN74ALVC162334DLR |296-1511-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Drivei 48-SSOP 3.71 2.97 2.31 
SN74ALVCOOPWR ——‘[296-5104-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 45 367 SN74ALVC162334DLR |296-1511-2-ND Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver........48-SSOP 2104.00/1,000 
SN74ALVCOOPWR —-|296-5104-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 252.00/2,000 SN74ALVC162831DBBR |296-5125-1-ND |Tri-St. 1-4 Bit Address Register/Driver...80-TVSOP_ 5.80 4.64 3.92 
SN74ALVCO4D 296-1508-5-ND | Hex Inverter A536 27 SN74ALVC162831DBBR |296-5125-2-ND |Tri-St. 1-4 Bit Address Register/Driver ... 80-TVSOP 7250.00/2,000 
SN74ALVCO4DGVR —-|296-5105-1-ND_ | Hex Inverter 50 40 30 SN74ALVC162834DL | 296-1512-5-ND Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver........56-SSOP 2.81 2.25 1.75 
SN74ALVCO4DGVR __|296-5105-2-ND_|Hex Inverter 278.00/2,000 SN74ALVC162834DLR |296-1512-1-ND Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver........56-SSOP 2.81 2.25 1.75 
SN74ALVCO4DR 296-14780-1-ND |Hex Inverter A 36 SN74ALVC162834DLR |296-1512-2-ND Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver........56-SSOP 1594.00/1,000 
SN74ALVCO4DR 296-14780-2-ND | Hex Inverter 305.00/2,500 SN74ALVC162834GR _|296-5126-1-ND [Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TSSOP 2.81 2.25 1.75 
SN74ALVCO4PWR ——-|296-5106-1-ND | Hex Inverter iy i SN74ALVC162834GR | 296-5126-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TSSOP 3188.00/2,000 
SN74ALVCO4PWR —-|296-5106-2-ND | Hex Inverter 252.00/2,000 SN74ALVC162834VR | 296-5127-1-ND Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver.....56-TVSOP 2.81 2.25 1.75 
SN74ALVCOARGYR _|296-13917-1-ND | Hex Inverter 56 4232 SN74ALVC162834VR | 296-5127-2-ND Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TVSOP 3188.00/2,000 
SN74ALVCO4RGYR 296-13917-2-ND | Hex Inverter... 186.00/1,000 SN74ALVC162835DGGR | 296-1132-1-ND |Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TSSOP 1.38 1.10 83 
SN74ALVCO8DGVR —|296-5107-1-ND | Quad 2-Input AND Gate . 50 40 30 SN74ALVC162835DGGR |296-1132-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TSSOP 1430.00/2,000 
SN74ALVCO8DGVR —|296-5107-2-ND | Quad 2-Input AND Gate . 278,00/2,000 SN74ALVC162835DGVR | 296-5128-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver.....56-TVSOP 1.38 1.10 83 
SN74ALVCO8DR 296-5108-1-ND | Quad 2-Input AND Gate . 4s 38 SN74ALVC162835DGVR | 296-5128-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver..... 56-TVSOP 1430.00/2,000 
Ue 305.0072.500 | SuTanLVCTo2e960G6R |296-1198-1ND |TirState 20-81 Universal Bus Diver. SOTSSOP 371 297231 
SN74ALVCOBIDREP —_|296-20770-1-ND | Quad 2-Input AND Gate . 80 60 AS ere Ae stargate it hr de Aas : : 3 
SN74ALVCOSIDREP —_|296-20770-2-ND | Quad 2-Input AND Gate. 650.00/2,500 SN74ALVC162836DGGR |296-1133-2-ND__|Tr-State 20-Bit Universal Bus Driver... 56-TSSOP 4208.00/2,000 
SN74ALVCO8PWR 296-5109-1-ND | Quad 2-Input AND Gate . ia G0 Bye SN74ALVC162836DGVR | 296-5129-1-ND Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver......56-TVSOP 3.71 2.97 2.31 
SrA NR ere cia Sunpak AND Gate, 252.002,000, | SNrAALVGTO2896DL |296-15145NND_|TirState 20-81 Universal us Diver... S@-SSOP 471297 2.34 
Ae NE fue Se ee a sai at SN74ALVC164245DGGR |296-1135-1-ND Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver..48-TSSOP 150 120 90 
; Pp : ee SN74ALVC164245DGGR | 296-1135-2-ND [Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver..... 48-SSOP 972.00/2,000 
SN74ALVC10D 296-1509-5-ND | Triple 3-Input NAND Gat a5 38 - : : : 
EG suena SN74ALVC164245DL_ | 296-5131-5-ND | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver.....48-SSOP 1.50 1.20 90 
SNZALYCIDDR poe ole alg noi Triple 3-Input NAND Gat SB el SN74ALVC164245DLR |296-14781-1-ND |Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver....48-SSOP 1.50 1.20 .90 
SN74ALVC10DR 296-1509-2-ND | Triple 3-Input NAND Gat 305.00/2,500 tf 7 ae caggh oy I State 16-Bit Level Shift Transceiver... 46- eg 
Hooves hae SN74ALVC164245DLR | 296-14781-2-ND | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver... 48-SSOP 780.00/1,000 
SN74ALVC10DGVR _|296-5110-1-ND [Triple 3-Input NAND Gat 50.40.30 ; aie ‘ 
- SN74ALVC16835GQLR |296-9773-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver.....56-VFBGA 2.97 2.38 1.85 
Svea sees INE Fa er NAR Gat "6 re SN74ALVC16835GQLR |296-9773-2-ND_| Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver...... 56-VFBGA 1683.00/1,000 
ee Led 3 : : SN74ALVC164245KR | 296-15395-1-ND | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver...48-VFBGA 2.25 1.80 1.35 
SN74ALVCIONSR = (BOGEN OR Triple 3-Input NAND Gat 252.00/2,000 SN74ALVC164245KR | 296-15395-2-ND | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver... 48-VFBGA 1170.00/1,000 
SN74ALVC1OPWR —‘|296-5112-1-ND | Triple 3-Input NAND Gat 45 36 «27 SN74ALVCF162834GR |296-13628-1-ND |Tri-State. 3.3V, CMOS 18-Bit 
SN74ALVC10PWR _|296-5112-2-ND [Triple 3-Input NAND Gat 252.00/2,000 Universal Bus Drive 56-ISSOP 1.75 140 1.05 
SN74ALVC14DGVR 296-5119-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter .. 50 40 30 SN74ALVCF162834GR | 296-13628-2-ND | Tri-State, 3.3V, CMO: 
SN74ALVC14DGVR 296-5119-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter .. 4-TVSOP 278.00/2,000 Universal Bus Driver.. _..56-TSSOP 1820.00/2,000 
SN74ALVC14DR 296-5120-1-ND_ Hex Schmitt-Trigger Inverter. 14-SOIG 458627 SN74ALVCF162834LR 1296-13629-1-ND |Tri-State, 3.3V. CMOS 18-Bit 
SN74ALVC14DR 296-5120-2-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter. 14-SOIC 305.00/2,500 Universal Bus Driver. 175 140 1.05 
SN74ALVC14PWR 296-5121-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter .. 4-TSSOP A5 36 2 SN74ALVCF162834LR |296-13629-2-ND | Tri-State, 3.3V, CMOS 18-Bit 
SN74ALVC14PWR 296-5121-2-ND Hex Schmitt-Trigger Inverter .. 252.00/2,000 Universal Bus Driver... 910.00/1,000 
SN74ALVC32DGVR —-|296-5139-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. 45 36.27 SN74ALVCF162834VR_ |296-13630-1-ND | Tri-State, 3.3V, CMOS 18-Bit 
SN74ALVC32DGVR —-|296-5139-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. 252.00/2,000 Universal Bus Driver. .56-TVSOP 1.75 1.40 1.05 
SN74ALVC32DR 296-5140-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. AB 36.27 SN74ALVCF162834VR | 296-13630-2-ND | Tri-State, 3.3V, CMOS 18 
SN74ALVC32DR 296-5140-2-ND_| Quad 2-Input OR Gate. 305.00/2,500 Universal Bus Driver.. ...56-TVSOP 1820.00/2,000 
SN74ALVC32NSR 296-5141-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. 45367 SN74ALVCF162835GR | 296-13607-1-ND | Tri-State, 3.3V CMOS 1 
SN74ALVC32NSR 296-5141-2-ND 252.00/2,000 Universal Bus Driver ..56-TSSOP 2.25 1.80 1.35 
SN74ALVC32PWR —‘|296-5142-1-ND 45 «367 SN74ALVCF162835GR |296-13607-2-ND | Tri-State, 3.3V CMOS 18-Bit 
SN74ALVC32PWR 296-5142-2-ND 252.00/2,000 Universal Bus Driver ...56-TSSOP 2340.00/2,000 
SN74ALVC125D 296-1510-5-ND 52 39 30 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 
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UBLe Digi-Key Price Each ULE Digi-Key Price Eacha 
Part No. Part No. Description Pkg 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74ALVCF162835LR | 296-13608-1-ND | Tri-State, 3.3V CMOS 18-Bit SN74ALVCH16270DLR |296-5201-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 
Universal Bus Driver... Apis 4lgsli)) ales Bus Exchange 1.75 1.40 1.05 
SN74ALVCF162835LR | 296-13608-2-ND | Tri-State, 3.3V CMOS 18-Bit SN74ALVCH16270DLR |296-5201-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 
Universal Bus Driver... 1170.00/1,000 Bus Exchange! 910.00/1,000 
SN74ALVCF162835VR_ | 296-13609-1-ND | Tri-State, 3.3V CMOS 18-Bit SN74ALVCH16271DGGR | 296-5202-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 
Universal Bus Driver.... 2.25 1.80 1.35 Bus Exchange .56-TSSOP 3.85 3.08 2.40 
SN74ALVCF162835VR |296-13609-2-ND | Tri-State, 3.3V CMOS 18-Bit SN74ALVCH16271DGGR |296-5202-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 
Universal Bus Driver.... 2340.00/2,000 Bus Exchange 56-TSSOP 4360.00/2,000 
ALVCH Famil SN74ALVCH16271DL |296-5203-5-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 
amily Bus Exchange 3.85 3.08 2.40 
74ALVCH16244GRDR | 296-16870-1-ND ] Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 0... 240 1.92 1.44 SN74ALVCH16282DBBR |296-5210-1-ND | Tri-State 18-36-Bit Registered 
74ALVCH16244GRDR_ | 296-16870-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1248.00/1,000 Bus Exchanger... 7.50 6.00 5.07 
74ALVCH16244ZRDR_ | 296-16871-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1.60 1.28 96 SN74ALVCH16282DBBR |296-5210-2-ND | Tri-State 18-36-Bit Registered 
74ALVCH16244ZRDR | 296-16871-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 832.00/1,000 Bus Exchanger... .80-SOP 9376.00/2,000 
74ALVCH16245GRDR_| 296-16872-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 240 1.92 1.44 SN74ALVCH16334DGGR |296-5220-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver.....48-TSSOP 3.71 2.97 2.31 
TAALVCH16245GRDR | 296-16872-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 7248.00/1,000 SN74ALVCH16334DGGR | 296-5220-2-ND_| Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver......48-TSSOP 4208.00/2,000 
7AALVCH16245ZRDR | 296-16873-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 160 128 96 SN74ALVCH16334DGVR | 296-12869-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver......48-TVSOP 3.71. 2.97 2.31 
74ALVCH16245ZRDR | 296-16873-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 832.00/1,000 SN74ALVCHT6334DGVR | 296-12869-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver...... 48-TVSOP 4208.00/2,000 
74ALVCH16373GRDR_ | 296-16874-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent SN74ALVCH16334DL | 296-5221-5-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver........48-SSOP 3.71 2.97 2.31 
D-Type Latch 240 192 1.44 SN74ALVCH16344DGGR | 296-5222-1-ND | Tri-State 1-4-Bit Address Drivel .56-TSSOP 3.71 297 2.31 
74ALVCH16373GRDR | 296-16874-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent SN74ALVCH16344DGGR | 296-5222-2-ND | Tri-State 1-4-Bit Address Drive .56-TSSOP 4208.00/2,000 
D-Type Latch 4248.00/1,000 SN74ALVCH16344DLR |296-5223-1-ND_| Tri-State 1-4-Bit Address Drive! 56-SSOP 3.71 2.97 2.31 
74ALVCH16373ZRDR | 296-16875-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent SN74ALVCHT6344DLR |296-5223-2-ND | Tri-State 1-4-Bit Address Driver. 56-SSOP 2104.00/7,000 
D-Type Latch 160 128 96 SN74ALVCH16373DGGR |296-5224-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch....48-TSSOP 1.25 1.00.75 
74ALVCH16373ZRDR | 296-16875-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent SN74ALVCH16373DGGR |296-5224-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch .... 48-TSSOP 1300.00/2,000 
D-Type Latch oy 832,00/1,000 SN74ALVCH16373DL_ |296-5225-5-ND_| Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch.....48-SSOP 1.25 1.00.75 
FERRED [BTA Sae BUa Sern ee a em De ah Aba 
Transceiver... as 6.00 4.80 4.05 i ye ‘f Be ae ene pide 
ravoneesorane 281762240 |S S68 al i conn ESE |) Ee ne 
eee + eeearetae ee SN74ALVCH16374DGGR |296-1144-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop .48-TSSOP 1.25 1.00.75 
TAALVCH32973ZKER | 296-18282-1-ND ies oye meaiaall Bee. ee SN74ALVCH16374DGGR |296-1144-2-ND_ | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop '48-TSSOP 1300.00/2,000 
TAAL VCHS007S7KER  OESSTRORPEOMIMA 16-Bit Bus Transceiver ana Ti 7 : - - SN74ALVCH16374DL | 296-5226-5-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 4B-SSOP 1.25 1.00 75 
z ves D-type Lath ransparen Seirsen Re soorlocn SN74ALVCH16374DLR |296-5226-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-SSOP 1.25 1.00 75 
CALVCH16245IDLREP | 296-19493-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 2.52 2.02 1.57 SN AALNCHIGS7ADLR Eepgeae besa) 1M-State 16; Bit D-Type Flp-Hop peo eo oni 000 
: : : SN74ALVCH16374KR | 296-9777-1-ND_ | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop .56-VFBGA 2.00 1.60 1.20 
CALVCH162451DLREP | 296-19493-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 1428.00/1,000 SN74ALVCH16374KR_|296-9777-2-ND_ | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 56-VEBGA 4040.00/1,000 
SN74ALVCH244DGVR_| 296-6274-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drive 0-TVSOP 66 = 5038 - : . - aoe 
= SN74ALVCH16409DGGR |296-5227-1-ND | Tri-State 9-Bit 4-Port Universal 
SN74ALVCH244DGVR_ | 296-6274-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive (0-TVSOP 438.00/2,000 (56-TSSOP 138 110 83 
SN74ALVCH244DW 296-1517-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive: '0-SOIC 60 45 34 SN74ALVCH16409DGGR | 296-5227-2-ND 
SN74ALVCH244DWR ~= | 296-1517-1-ND Tri-State Octal Buffer/Drive '0-SOIC 60 45 34 Bus Exchanger... 56-TSSOP 1430.00/2,000 
SN74ALVCH244DWR > | 296-1517-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Drive '0-SOIC 400.00/2,000 SN74ALVCH16409DL | 296-5228-5-ND_ | Tri-State 9-Bit 4-Port Universal 
SN74ALVCH244PWR | 296-6275-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drive 0-TSSOP 60.4534 Bus Exchanger... 56-SSOP 1.38 110 .83 
SN74ALVCH244PWR_ | 296-6275-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 0-TSSOP 400.00/2,000 SN74ALVCHT6500DGGR |296-5229-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver...56-TSSOP 1.38 1.10  .83 
SN74ALVCH245DGVR | 296-6276-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver. 66 50 38 SN74ALVCH16500DGGR |296-5229-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. .56-TSSOP 1430.00/2,000 
SN74ALVCH245DGVR_ | 296-6276-2-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. 438.00/2,000 SN74ALVCH16500DLR | 296-5230-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. 56-SSOP 1.38 110 .83 
SN74ALVCH245DWR = |296-6277-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 80 60 45 SN74ALVCH16500DLR |296-5230-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. 56-SSOP 715.00/1,000 
SN74ALVCH245DWR__ | 296-6277-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver. 532.00/2,000 SN74ALVCH16501DGGR |296-1145-1-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver....56-TSSOP__ 1.38 1.10.83 
SN74ALVCH245PWR | 296-6278-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 60 45 34 SN74ALVCHT6501DGGR |296-1145-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 56-TSSOP 1430.00/2,000 
SN74ALVCH245PWR_ | 296-6278-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 400.00/2,000 SN74ALVCH16501DL |296-5231-5-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver......56-SSOP 1.38 1.10 83 
SN74ALVCH373DGVR_ | 296-6283-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type L: 88 «6.66 50 SN74ALVCH16501KR |296-9778-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver....56-VFBGA 2.25 1.80 1.35 
SN74ALVCH373DGVR_ | 296-6283-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 586.00/2,000 SN74ALVCH16501KR |296-9778-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 56-VFBGA 1170.00/4,000 
SN74ALVCH373DWR__ | 296-6284-1-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 80.60 45 SN74ALVCH16524DGGR |296-5232-1-ND | Tri-State 18-Bit Registered 
SN74ALVCH373DWR | 296-6284-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 532.00/2,000 Bus Transceiver. 56-TSSOP 8.00 6.40 5.40 
SN74ALVCH373GQNR_ | 296-15400-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 114 95 76 SN74ALVCH16524DGGR |296-5232-2-ND | Tri-State 18-Bit Registered 
SN74ALVCH373GQNR_ | 296-15400-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 505.00/1,000 Bus Transceiver. .56-TSSOP 10000.00/2,000 
SN74ALVCH373PWR | 296-6285-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 80 60 45 SN74ALVCH16524DL | 296-12870-5-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driv 8.00 640 5.40 
SN74ALVCH373PWR | 296-6285-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch...... 532.00/2,000 SN74ALVCH16525DL | 296-12871-5-ND | Tri-State 18-Bit Registered 
SN74ALVCH374PWR | 296-12462-1-ND | Tri-State Octal Pos. Edge-Triggered Bus Transceiver... 1881.50 1.13 
D-Type Flip-Flop 92 69 52 SN74ALVCH16525DGGR | 296-5233-1-ND Tri-State 18-Bit Registered 
SN74ALVCH374PWR | 296-12462-2-ND | Tri-State Octal Pos. Edge-Triggered su74aivoresospccn Reon Bus Teanscalver. .56-TSSOP 1.88 1.50 1.13 
D-Type Flip-Flo} 612.00/2,000 -5233-2- ri-State 18-Bit Reg 
SN74ALVCH16240DGGR | 296-5185-1-ND TriState 16-Bit Bulier/Orver, 1.25 1.00 75 Bus Transceiver..... -56-TSSOP 1950.00/2,000 
STAALVGHTGOAOOGGR (apa Sao 1-BR ButorDrer. Fa0p 092.000," | -SiaALVCHTeSIODGGR |296-5036-2ND [Ti Slate 16-8 ReistredTansoewer95-TSS0P ——T600.002,000 
SNT#ALVCHIG2400L  Eoeerecaea ag) i-state 16-Bit Butter/Driver. toe 00 28 SN74ALVCH16543DL |296-5237-5-ND_ | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver...56-SSOP 1.63 1.30 .98 
SN74ALVCH16240DLR | 296-5186-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver.. 125 100 75 4 a d 
SN74ALVCH16240DLR | 296-5186-2-ND_ | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 650.00/1,000 SN74ALVCH16543DLR | 296-14785-1-ND Tri-State 16-Bit Registered Transceiver .. 56-SSOP 163 1.30 .98 
a 1 ja Bi fl SN74ALVCH16543DLR | 296-14785-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver ....56-SSOP 845.00/1,000 
SN74ALVCH16244DGGR | 296-1139-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1.25 1.00 75 ENT4ALVCHHIBSqODaGR (BERREAREIENIDIM| T1iSicts ecBit Urey Buc T Pee eTscoP MCSE 
SN74ALVCH16244DGGR |296-1139-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 7300.00/2,000 ON EUS SOC VEL : ae 
Ss ¥ oa SN74ALVCHT6600DGGR |296-5238-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 56-TSSOP 5482.00/2,000 
SN74ALVCH16244DGVR | 296-5187-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 125 1.00 75 : ae : 
are. ai ; SN74ALVCH16600DLR |296-5239-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. 56-SSOP 4.84 3.87 3.01 
SN74ALVCH16244DGVR | 296-5187-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1300.00/2,000 SN74ALVCHIBGO0DLR (SURRESCeRIGIM Tri-State 18-Bit Uni Be cue 9741.00/1,060 
SN74ALVCH16244DL_|296-5188-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1.25 1.00 75 EN74ALVCHISG01DGGR [LESRRMGERIDM Tri-State 18-Bit Unie “ee TEeOP PRTGSMME a IEAGS 
SN74ALVCH16244DLR | 296-5188-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1.25 1.00.75 EN74ALVCHIG601DEGR (LECRRMSEAAMM Tri-State 18-Bit Univ 2 TSSOP (Mimi eouTnortond 
SN74ALVCH16244DLR |296-5188-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 650.00/1,000 SN74ALVCHIGGOiDL SUBSEA UESINDIN Tri-State 18-BI Uni ~FE-SSOP MEGA O ete 
SN74ALVCH16244KR | 296-5189-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 188 150 1.13 Hee ge are ; : : 
es - a : SN74ALVCH16601DLR |296-5241-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. 56-SSOP 1.63 1.30 98 
SN74ALVCH16244KR | 296-5189-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driv 975.00/1,000 y ans 
aes a i Be SN74ALVCH16601DLR |296-5241-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. 56-SSOP 845.00/1,000 
SN74ALVCH16245DGGR | 296-5190-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 25 OO eno 4 f : i 
SN74ALVCH16245DGGR |296-5190-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus TI i 4300.00/2,000 SN74ALVCH16646DGGR | 296-5242-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register...56-TSSOP 2.13 1.70 1.28 
SRFHALVGHTRDHEDGNR [SUEATSTAH i eae tebiBaetonecsier 6 V7 SN74ALVCH16646DGGR | 296-5242-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register... 56-TSSOP 2210.00/2,000 
SN74ALVCH16245DGVR |296-5191-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver i 1300.00/2,000 SN74ALVCH16646DGVR A SZ To-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register... 58-TVSOP 213 1.70 1.28 
7 7 SN74ALVCH16646DGVR | 296-5243-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register... 56-TVSOP 2210.00/2,000 
SN74ALVCH16245DL | 296-5192-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1.25 1.00 168) u — a _Ri A A a 
; e SN74ALVCH16646DL | 296-5244-5-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register.....56-SSOP 2.13 1.70 1.28 
SN74ALVCH16245DLR | 296-5192-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 125 1.00 75 SN74ALVCH16646DLR |296-5244-1-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register.....56-SSOP 213 170 1.28 
SN74ALVCH16245DLR | 296-5192-2-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 850.00/1,000 SN74ALVCH16646DLR |296-5244-2-ND_|Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register.....56-SSOP 1105.00/1,000 
SN74ALVCH16245KR > | 296-5193-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1.88 1.50 1.13 SN74ALVCH16721DGGR |296-1147-1-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop. “S6-TSSOP 1.63 1.30 98 
SN74ALVCH16245KR_ | 296-5193-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 975.00/1,000 SN74ALVCH16721DGGR |296-1147-2-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop. .56-TSSOP 1690.00/2,000 
SN74ALVCH16260DGGR | 296-1140-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Late 125 1.00 75 SN74ALVCH16721DGVR |296-5245-1-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop. .56-TVSOP 1.63 1.30 .98 
SN74ALVCH16260DGGR | 296-1140-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Late 1300.00/2,000 SN74ALVCH16721DGVR |296-5245-2-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop. .56-TVSOP 1690.00/2,000 
SN74ALVCH16260DLR | 296-1141-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch......56-SSOP 1.25 1.00.75 SN74ALVCH16721DLR | 296-5246-1-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop. 56-SSOP 163 1.30 .98 
SN74ALVCH16260DLR |296-1141-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch... 56-SSOP 650.00/1,000 SN74ALVCHT6721DLR |296-5246-2-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop. 56-SSOP 845.00/1,000 
SN74ALVCH16269DGGR | 296-5198-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered SN74ALVCH16820DGGR | 296-5247-1-ND | Tri-State Dual Output 3.3V, 10-Bit F/F.....56-TSSOP 3.49 2.79 2.17 
Bus Exchanger. 175 1.40 1.05 SN74ALVCH16820DGGR |296-5247-2-ND | Tri-State Dual Output 3.3V, 10-Bit F/F.....56-TSSOP 3952.00/2,000 
SN74ALVCH16269DGGR | 296-5198-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered SN74ALVCH16820DLR |296-5248-1-ND | Tri-State Dual Output 3.3V, 10-Bit F/F. 349 2.79 2.17 
Bus Exchanger 1820.00/2,000 SN74ALVCH16820DLR |296-5248-2-ND_| Tri-State Dual Output 3.3V, 10-Bit F/F. 1976.00/1,000 
SN74ALVCH16269DL | 296-5199-5-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered SN74ALVCHT6821DGGR |296-5249-1-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Bus-Interface 
Bus Exchanger. 1.75 140 1.05 Flip-Flop aps 3.49 2.79 217 
SN74ALVCH16269KR | 296-9775-1-ND | Tri-State 12-24 Bit Registered SN74ALVCH16821DGGR |296-5249-2-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Bus-Interface 
Bus Exchanger. 2.36 1.89 1.47 Flip-Flop aie 3952.00/2,000 
SN74ALVCH16269KR | 296-9775-2-ND | Tri-State 12-24 Bit Registered SN74ALVCH16821DL | 296-5250-5-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Bus-Interface 
Bus Exchanger. 1339.00/1,000 Flip-Flop .... as 3.49 2.79 217 
SN74ALVCH16270DGGR |296-5200-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered SN74ALVCH16821DLR |296-5250-1-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Bus-Interface 
Bus Exchanger. 1.75 140 1.05 Flip-Flop is 3.49 2.79 2.17 
SN74ALVCH16270DGGR | 296-5200-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered SN74ALVCH16821DLR |296-5250-2-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Bus-Interface 
Bus Exchanger. 1820.00/2,000 Flip-Flop ...... : ...56-SSOP 1976.00/1,000 
SN74ALVCH16270DL | 296-5201-5-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered SN74ALVCH16823DGVR | 296-12872-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus Interface Flip-Flop...56-TVSOP 1.75 1.40 1.05 
Bus Exchanger. aS eA0aL0S: (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


800 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


DIGITAL LOGIC (Continued) 


4) Texas INSTRUMENTS 


ele Digi-Key Price Each UelE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description ‘] 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74ALVCH16825DGGR |296-5252-1-ND | Tri-State 18-Bit Buffer/Driver.. 175 140 1.05 SN74ALVCH162373KR | 296-18539-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent D-Type 
SN74ALVCH16825DGGR |296-5252-2-ND Tri-State 18-Bit Buffer/Driver. 1820.00/2,000 975.00/1,000 
SN74ALVCH16825DL_|296-5253-5-ND | Tri-State 18-Bit Buffer/Driver. 1.75 140 1.05 SN74ALVCH162373LR | 296-18540-1-ND 
SN74ALVCH16827DGGR |296-5254-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver. 188 150 113 125 1.00 75 
SN74ALVCH16827DGGR |296-5254-2-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver. 1950.00/2,000 SN74ALVCH162373LR | 296-18540-2-ND 
SN74ALVCH16827DL _/296-5255-5-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver.... 788 150 113 650.00/1,000 
SN74ALVCH16831DBBR |296-5256-1-ND Tri-State 1-4 Address Register/Drive 5.80 464 3.92 SN74ALVCH162374DL | 296-5183-5-ND 125. 1.00 75 
SN74ALVCH16831DBBR |296-5256-2-ND | Tri-State 1-4 Address Register/Drive 7250.00/2,000 SN74ALVCH162374GR | 296-5184-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop .48-TSSOP 1.25 1.00 75 
SN74ALVCH16832DGGR ]296-5257-1-ND | Tri-State 1-4 Address Register/Drive 5.80 4.64 3.92 SN74ALVCH162374GR | 296-5184-2-ND_| Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop .48-TSSOP 1300.00/2,000 
SN74ALVCH16832DGGR |296-5257-2-ND_| Tri-State 1-4 Address Register/Driver... 7250.00/2,000 SN74ALVCH162525DL | 296-12866-5-ND | Tri-State 18-Bit Registered Transceiver....56-SSOP 2.13 1.70 1.28 
Se eieaaonaet 2B A AND igotate 18-alt Univereal Bus Dever Sl AO ReaD SN74ALVCH162525GR | 296-5194-1-ND_| Tri-State 18-Bit Registered Transceiver..56-TSSOP__2.13 1.70 1.28 
1149-2 ri-State 18-Bit Universal Bus Driver 00/2, SN74ALVCH162525GR |296-5194-2-ND | Tri-State 18-Bit Registered Transceiver. 56-TSSOP 2210.00/2,000 
SN74ALVCH16835DGVR |296-5258-1-ND Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 150 120. 90 Ret tote 18-Bit Re cictered Tromecitn 26. ie 
ij Hai : SN74ALVCH162601DL |296-5195-5-ND | Tri-State 18-Bit Registered Transceiver....56-SSOP 1.25 1.00 .75 
SN74ALVCH16835DGVR |296-5258-2-ND Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 1560.00/2,000 e ee in Bi i fi x 
: Braces : SN74ALVCH162601DLR | 296-14782-1-ND | Tri-State 18-Bit Registered Transceiver....56-SSOP 1.25 1.00 .75 
SN74ALVCH16835DLR |296-5259-1-ND_| Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 150 1.20 _.90 SN74ALVCH162601DLR | 296-14782-2-ND | Tri-State 18-Bit Registered Transceiver ....56-SSOP 650.00/1,000 
SAVE GSSSDER ee eam in Stata i Unvetaal as pene ka Seo con SN74ALVCH162601GR | 296-5196-1-ND | Tri-State 18-Bit Registered Transceiver..56-TSSOP 1.25 1.00.75 
= }-1-| ri-otate 16-bit Universal Bus Driver ! rn - z | ra Bit i i Bi 
SN74ALVCH16835KR |296-5260-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver... 1287.00/1,000 SALVE aA Sea LS eee a TSSOP eee 
SN74ALVCH16841DGGR |296-6261-1-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface ‘ ray SOB Ie toe ; ; ; 
Do raalaich fay Be Be SN74ALVCH162721DLR | 296-5204-2-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop. 56-SSOP 1785.00/1,000 
ape : : : SN74ALVCH162721GR | 296-5205-1-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop. .56-TSSOP 3.15 252 1.96 
SN74ALVCHI6841DGGR /296-6261-2-ND rari ieeeeeadecs ce eiean SN74ALVCH162721GR | 296-5205-2-ND_| Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop. .56-TSSOP 3570.00/2,000 
SN74ALVCH16841DL |296-6266-5-ND_ |Tri-State 20-Bit ae SN74ALVCHI628200L (Zep 20 OSE Par paal Cunt t Flip-Flop se-ssop WR PORE ete 
D-Type Latch 56-SSOP 3.71 297 231 Geant " a = 2 : : : 
SN74ALVCH16863DGGR |296-6267-1-ND | Tri-State 18-Bit Transceive -TSSOP 371 297 231 SN7AALVCHTG2520GR oe alao) 1H State 3.3V, 10-Bit Fi se-tssop MARERR Ons 
SN74ALVCHT6863DGGR |296-6267-2-ND | Tri-State 18-Bit Transceive 6-TSSOP 4208.00/2,000 SN74ALVCHte2RD0GR [BERREOTENEM Tre State 2.3V. 10-BE ; : : 
SN74ALVCH16863DLR |296-6268-1-ND | Tri-State 18-Bit Transceive 56-SSOP 3.71 297 2.31 with Dual Output 56-TSSOP 4820.00/2,000 
SN74ALVCH16863DLR |296-6268-2-ND | Tri-State 18-Bit Transceiver ...56-SSOP 2104.00/1,000 SUTHALVCHISIBDTDLA. EER RRERERIA Tri-State 90-BH Buia TEREOP BRET TIME 
SN74ALVCH16901DGGR |296-6269-1-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver wi Lf i By 83ND) Tri-State 20-Bit Butter/Drive 56 : oy 
Parity-Generator/Checker G4-TSSOP 3.38 2.70 2.10 SN74ALVCH162827DLR | 296-14783-2-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Drive 56-SSOP 780.00/1,000 
SiI74ALVCHIGON DGGE REGRDRER EN MNL TE: BI Unt een : : : SN74ALVCH162827GR |296-1142-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver .56-TSSOP 1.50 1.20 90 
| -2- -Bit Universal Bus Transceiver with e 9. i Bi ‘ - 
Pai SN74ALVCH162827GR | 296-1142-2-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Drive .56-TSSOP 1560.00/2,000 
arity-Generator/Checker..... 64-TSSOP 3826.00/2,000 ; ‘i i 
SN74ALVCH16903D6GR |296-6270-1-ND |Tri-State/Dual Output 3.3V SN74ALVCH162827VR | 296-5209-1-ND_| Tri-State 20-Bit Buffer/Drive .56-TVSOP 1.50 1.20  .90 
42-Bit Universal Bus Driver ............. 56-TSSOP 850 680 5.74 SN74ALVCH162827VR |296-5209-2-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Drive -56-TVSOP 1560.00/2,000 
SN74ALVCH16903DGGR |296-6270-2-ND |Tri-State/Dual Output 3.3V, SN74ALVCH162830GR | 296-5211-1-ND_ | Tri-State 1-2-Bit Address Drive .80-TSSOP 2.00 1.60 1.20 
42-Bit Universal Bus Driver ............. 56-TSSOP 10626,00/2,000 SN74ALVCH162830GR | 296-5211-2-ND | Tri-State 1-2-Bit Address Driver. .80-TSSOP 2080.00/2,000 
SNAALVOMOO0SDGVR | D56-GD71-4-ND iV State/Dual Output 3.3V SN74ALVCH162831GR | 296-5212-1-ND | Tri-St. 1-4-Bit Address Register/Driver...80-TSSOP 5.84 4.68 3.95 
ao-Bir Universal Bue OF GGE 850 6.80 5.74 SN74ALVCH162831GR | 296-5212-2-ND_| Tri-St. 1-4-Bit Address Register/Driver.... 80-TSSOP 7300.00/2,000 
SN74ALVCH16903DGVR |296-6271-2-ND | Tri-State/Dual Output 3.3V, : j i SN74ALVCH162832GR |296-5213-1-ND Bit Address Register/Driver...64-TSSOP 7.00 560 4.73 
42-Bit Universal Bus Driver 10626,00/2,000 SN74ALVCH162832GR | 296-5213-2-ND Bit Address Register/Driver...64-TSSOP 8750.00/2,000 
SN74ALVCH16903DL |296-12873-5-ND TriState/Dual Output 3.3V. SN74ALVCH162835DL |296-5214-5-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 56-SSOP 2.00 1.60 1.20 
42-Bit Universal Bus Driver... as 8.50 680 5.74 SN74ALVCH162835GR | 296-5215-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TSSOP 2.00 1.60 1.20 
SN74ALVCHIG9520GGR |296-9780-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver 7384410 83 SN74ALVCH162835GR |296-5215-2-ND_| Tri-State 18-Bit Universal Bus Drive..... 56-TSSOP 2080.00/2,000 
SN74ALVCH16952DGGR |296-9780-2-ND Tri-State 16-Bit Registered Transceiver .. 56-TSSOP 1430.00/2,000 SN74ALVCH162835VR | 296-12867-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TVSOP 2.00 1.60 1.20 
SN74ALVCH16952DGVR |296-6272-1-ND Tri-State 16-Bit Registered Transceiver..56-TVSOP 1.50 1.20 .90 SN74ALVCH162835VR | 296-12867-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TVSOP 2080.00/2,000 
SN74ALVCH16952DGVR |296-6272-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver .. 56-TVSOP 1560.00/2,000 SN74ALVCH162836DL | 296-12868-5-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver........56-SSOP 3.94 3.15 2.45 
SN74ALVCH16952DL _|296-6273-5-ND_| Tri-State 16-Bit Registered Transceiver....56-SSOP_ 1.38 1.10 83 SN74ALVCH162836GR | 296-5216-1-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver.....56-TSSOP 3.94 3.15 2.45 
SN74ALVCHT6952DLR |296-6273-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver....56-SSOP 1.38 1.10 83 SN74ALVCH162836GR |296-5216-2-ND_| Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver......56-TSSOP 4462.00/2,000 
SN74ALVCH16952DLR |296-6273-2-ND Tri-State 16-Bit Registered Transceiver....56-SSOP 715.00/1,000 SN74ALVCH162836VR |296-5217-1-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver.....56-TVSOP 3.94 3.15 2.45 
SN74ALVCH16973DGGR |296-15397-1-ND |8-Bit Bus Transceiver and Transparent SN74ALVCH162836VR | 296-5217-2-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver......56-TVSOP 4462.00/2,000 
D-Type Latch 48-TSSOP 2.59 2.07 1.61 SN74ALVCH162841DL |296-5218-5-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface 
SN74ALVCH16973DGGR |296-15397-2-ND |8-Bit Bus Transceiver and Transparent D-Type Latch ..56-SSOP 2.13 1.70 1.28 
D-Type Latch 48-TSSOP 2932.00/2,000 SN74ALVCH162841GR | 296-5219-1-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface 
SNT4ALVCHTOOTSDGVA |296-15308-1-ND |8-Bit Bus Transceiver and Transparent D-Type Latch 56-TSSOP 2.13 1.70 1.28 
D-Type Latch 259 2.07 1.61 SN74ALVCH162841GR |296-5219-2-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface 
SN74ALVCH16973DGVR |296-15398-2-ND |8-Bit Bus Trans D-Type Latch Se 56-TSSOP 2210.00/2,000 
D-Type Latch 2932.00/2,000 ALVCHG Family 
SN74ALVCHI69730LR poe een Ds awesieran Uneprat nex Bi en SNT4ALVCHG162280GR [296-6286-1-ND | Tri-State 16-to-32-Bit Registered Bus 
. a : Exchanger with Byte Mask. 80-TSSOP 9.00 7.20 6.08 
SN74ALVCHIGO7SDLR BoC Roc o ane DLE syrenannert SN74ALVCHG162280GR |296-6286-2-ND | Tri-State 16-to-32-Bit Registered Bus 
SN74ALVCH32244KR |296-6279-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver. 518 414 3.20 eee _ Exchanger with Byte Mask BO EOP TT eee 
! t d SN74ALVCHG162282GR | 296-12874-1-ND | Tri-State 18-to-36-Bit 
SN74ALVCH32244KR |296-6279-2-ND Tri-State 32-Bit Buffer/Driver. 2933.00/1,000 Redilsterad) Busi Exehandat 9.00 720 6.08 
SN74ALVCH32245KR__|296-6280-1-ND [Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 518 414 3,22 GiI74ALVCHG1e0000G5 EEE ae Tn taaeni go : : : 
SN74ALVCH32245KR |296-6280-2-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 2933.00/1,000 Penleterad Buse veheaae 41250.00/2,000 
SN74ALVCH32374KR |296-6281-1-ND | Tri-State 32-Bit D-Type Flip-Flop 518 414 3,22 g ge ne 
SN74ALVCH32374KR |296-6281-2-ND | Tri-State 32-Bit D-Type Flip-Flop 2933.00/1,000 ALVCHR Family 
SN74ALVCH32501KR = |296-6282-1-ND Tri-State 36-Bit Univ. Bus Transceive: 880 7.04 5.94 SN74ALVCHR16245GR | 296-6287-1-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. -48-TSSOP 1.20 1.00 .80 
SN74ALVCH32501KR _|296-6282-2-ND [Tri-State 36-Bit Univ. Bus Transceive 5500.00/1,000 SN74ALVCHR16245GR | 296-6287-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74ALVCH32973KR = |296-15321-1-ND | 16-Bit Bus Transceiver/Transparent SN74ALVCHR16245LR | 296-6288-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 48-SSOP 1.20 1.00 .80 
D-Type Latch... Q6-LFBGA 5.18 414 3.22 SN74ALVCHR16245LR | 296-6288-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP 532.00/1,000 
SN74ALVCH32973KR | 296-15321-2-ND | 16- Bit Bus Transceiver/Transparent SN74ALVCHR16269AGR | 296-1280-1-ND Tri-State 12-24-Bit Registered 
D-Type Latch 96-LFBGA 2933.00/1,000 Bus Exchanger... 56-TSSOP 188 150 1.13 
SN74ALVCH162244DLR |296-5174-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 2D cOOM eo SN74ALVCHR16269AGR |296-1280-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 
SN74ALVCH162244DLR |296-5174-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 650.00/1,000 Bus Exchanger... 1950.00/2,000 
SN74ALVCH162244GR |296-5175-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 125 100 75 SN74ALVCHR16269ALR | 296-6289-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 
SN74ALVCH162244GR |296-5175-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1300.00/2,000 Bus Exchange! 188 150 1.13 
SN74ALVCH162260DL |296-5176-5-ND Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Late 138 110 83 SN74ALVCHR16269ALR | 296-6289-2-ND Tri-State 12-24- 
SN74ALVCH162260GR_|296-1138-1-ND [Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Late 198: 410 83 Bus Exchanger... 975.00/1,000 
SN74ALVCH162260GR |296-1138-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch .... 56-TSSOP 7430.00/2,000 SN74ALVCHR16269AVR |296-6290-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 
SN74ALVCH162268DL |296-5177-5-ND Tri-State 12-24-Bit Registered Bus Exchange! 188 150 1.13 
Bus Exchanger. 138 110 83 SN74ALVCHR16269AVR | 296-6290-2-ND Tri-State 12-24- Bit Registered 
SN74ALVCH162268GR |296-5178-1-ND La ini Registered phere Bus Exchanger... 1950.00/2,000 
us Exchanger. : i i SN74ALVCHR16409GR | 296-12877-1-ND | Tri-State 9-Bit, 4-Po! 
SN74ALVCH162268GR |296-5178-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered Bus Exchanger... 7.90 632 5.34 
Bus Exchanget........... 56-TSSOP 1430.00/2,000 SN74ALVCHRI6409GR |296-12877-2-ND | Tri-State 9-Bit, 4-Port Universal 
SN74ALVCH162268KR |296-15396-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered Bus Exchange: 9876.00/2,000 
Bus Exchanger. 56-VFBGA 2.25 1.80 1.35 SN74ALVCHR16409LR | 296-6291-1-ND Tri-State 9-Bit, 4 
SN74ALVCH162268KR |296-15396-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered Bus Exchanger... ; 794 636 5.36 
Bus Exchanger. 1170.00/1,000 SN74ALVCHR1G409LR |296-6291-2-ND | Tri-State 9-Bit, 4-Port Universal 
SN74ALVCH162334DL ]296-5179-5-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Drive 405 3.24 252 Bus Exchanger... 4963.00/1,000 
SN74ALVCH162334GR /296-5180-1-ND Tri-State 16-Bit Univ. Bus Drive 4.05 3.24 2.52 SN74ALVCHR16601GR |296-1150-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver....56-TSSOP 1.88 150 1.13 
SN74ALVCH162334GR |296-5180-2-ND_ | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Drive 4590.00/2,000 SN74ALVCHR16601GR | 296-1150-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver....56-TSSOP 1950.00/2,000 
SN74ALVCH162334VR ]296-12864-1-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Drive 405 3.24 252 SN74ALVCHR16601LR | 296-6292-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 188 150 1.13 
SN74ALVCH162334VR_|296-12864-2-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Drive 4590.00/2,000 SN74ALVCHR16601LR |296-6292-2-ND_ | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 975.00/1,000 
SN74ALVCH162344DL ]296-5181-5-ND Tri-State 1-to-4-Bit Address Driver 125° 1.00 75 SN74ALVCHR16601VR | 296-12878-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver....56-TVSOP 1.88 1.50 1.13 
SN74ALVCH162344GR ]296-5182-1-ND Tri-State 1-to-4-Bit Address Driver 125 1.00 75 SN74ALVCHR16601VR | 296-12878-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 56-TVSOP 1950.00/2,000 
SN74ALVCH162344GR |296-5182-2-ND_ Tri-State 1-to-4-Bit Address Driver 1300.00/2,000 SN74ALVCHR162245DL | 296-12875-5-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 1.20 1.00 .80 
SN74ALVCH162344VR |296-12865-1-ND | Tri-State 1-to-4-Bit Address Driver 125 1.00 75 SN74ALVCHR162601DL | 296-12876-5-ND |Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver......56-SSOP 4.84 3.87 3.01 
SN74ALVCH162344VR_|296-12865-2-ND | Tri-State 1-to-4-Bit Address Driver......... 1300.00/2,000 ALVCHS Famil 
SN74ALVCH162373GR |296-18538-1-ND |Tri-State 16-Bit Transparent D-Type y 
Latch... 125 400 75 74ALVCHS162830AGR | 296-17630-1-ND .80-TSSOP 4.05 3.24 2.52 
SN74ALVCH162373GR |296-18538-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent D-Type 74ALVCHS162830AGR | 296-17630-2-ND | Tri-State 1 .80-TSSOP 4590.00/2,000 
Latch.... 4300.00/2,000 SN74ALVCHS162830GR |296-6293-1-ND | Tri-State 1 .B0-TSSOP 4.05 3.24 2.52 
SN74ALVCH162373KR |296-18539-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent D-Type SN74ALVCHS162830GR_|296-6293-2-ND_| Tri-State 1-2-Bit Address Drivel .80-TSSOP 4590.00/2,000 
Latch... 188 150 113 (Continued) 
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Lele Digi-Key Price Each ible Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. a 25 +100 
ALVTH Family SN74ALVTH162245VR |296-13157-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr.... 48-TVSOP 1290.00/2,000 
74ALVTH32244ZKER | 296-19856-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 32-Bit Buffer/Driver .96-LFBGA 1.88 150 1.13 SN74ALVTH16282701L |296-6302-5:ND)S) Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver.....56-SSOP 2:93, e482 
74ALVTH32244ZKER | 296-19856-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 32-Bit Buffer/Driver .96-LFBGA 1530.00/1,000 SN74ALVTH1628276R |296-630351-ND)) Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver ...56-TSSOP i2.93 07 2.04 7 82 
eee Hi . : SN74ALVTH162827GR |296-6303-2-ND_ | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Butfer/Driver....56-TSSOP 3316.00/2,000 
SN74ALVTHIG2400LR (ESBS oegian eg Tri-St. 2.5V/3.3V, 48-SSOP Az mm ly Ome oe SN74ALVTH162827LR |296-15401-1-ND |Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver.....56-SSOP 2.93 234 1,82 
See eT ADEE eee een eg Nice seveok Joel ; eee ene SN74ALVTH162827LR |296-15401-2-ND |Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver.....56-SSOP  _1658.00/1,000 
Se eHTtoed eee ae aa Le SN74ALVTH162827VR |296-6304-1-ND |Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver...56-TVSOP 2.93 234 1.82 
aay eles aot SN74ALVTH162827VR | 296-6304-2-ND_| Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Butfer/Driver....56-TVSOP 3316.00/2,000 
SN74ALVTH16240VR | 296-6298-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver....48-TVSOP 1.46 1.22 97 a i 
SN74ALVTH16240VR | 296-6298-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Drive 4290.00/2,000 ALVTHR Family 
SN74ALVTH16244DL | 296-1519-5-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Drive 1.32 140 .88 SN74ALVTHR16245GR |296-15402-1-ND ]Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr....48-TSSOP 1.70 1.36 1.02 
SN74ALVTH16244DLR |296-1519-1-ND_| Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver 1.32140 88 SN74ALVTHR16245GR | 296-15402-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transevr....48-TSSOP 1768.00/2,000 
SN74ALVTH16244DLR |296-1519-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver 585.00/1,000 SN74ALVTHR16245KR | 296-18542-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr....56-VFBGA 2.48 1.98 1.54 
SN74ALVTH16244GR | 296-6299-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Drive 1.32 140 88 SN74ALVTHR16245KR | 296-18542-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transevr.... 56-VFBGA 1403.00/1,000 
SN74ALVTH16244GR | 296-6299-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bi i 4170.00/2,000 SN74ALVTHR16245LR | 296-15403-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transovr......48-SSOP_ 1.70 1.36 1.02 
SN74ALVTH16244KR | 296-6300-1-ND_ | Tri-St. 2.5V/3.3V, 2.33 1.86 1.40 SN74ALVTHR16245LR |296-15403-2-ND | Tri-St. 25V/3.3V, 16-Bit Bus Transovr...... 48-SSOP 884.00/1,000 
SN74ALVTH16244KR | 296-6300-2-ND_|Tri-St. 2.5V/3.3V, 1209.00/1,000 SN74ALVTHR16245VR | 296-15404-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr....48-TVSOP 1.88 1.50 1.13 
SN74ALVTH16244VR | 296-6301-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 146 122 97 SN74ALVTHR16245VR | 296-15404-2-ND |Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr....48-TVSOP 1950.00/2,000 
SN74ALVTH16244VR | 296-6301-2-ND_|Tri-St. 2.5V/3.3V, 4290.00/2,000 AS Family 
SN74ALVTH16245DLR | 296-13158-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 155 124 93 EVERE 7 
SN74ALVTH16245DLR | 296-13158-2-ND |Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr.. 806.00/1,000 SS Pee eee cua ae MIND Gate Sap Sie 
SN74ALVTH16245GR | 296-13159-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr....48-TSSOP 1.55 1.24 93 SN74AS00N 296-1521-5-ND_ | Quad 2-Input NAND Gate 87.7358 
SN74ALVTH16245GR =) 296-13159-2-ND J Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr....48-TSSOP 1612.00/2,000 SN74AS02DR 296-14788-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 1430 104 78 
SN74ALVTH16245KR | 296-18541-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr....56-VFBGA 6.00 4.80 4.05 SN74AS02DR 296-14788-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 1665.00/2,500 
SN74ALVTH16245KR | 296-18541-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transevr.... 56-VFBGA 3750.00/1,000 Ee 7 
SN74ALVTH16245VR |296-13160-1-ND |Tri-St 2.5V/3.3V) 16-Bit Bus Transovr..48-TVSOP 1.70 136 1.02 | envancoaa PERRIN EY eycut NOR Gate ae ee 
SN74ALVTH16245VR | 296-13160-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr.... 48-TVSOP 1768.00/2,000 SN74A804DR 296-14790-2-ND | Hex Inverter. 942.50/2,500 
SN74ALVTH16373DLR |296-6305-1-ND |Tri-St. 25V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch....48-SSOP 132 110 88 SN74ASO4N 296-1522-5-ND_ | Hex Inverter. a7 73tC*SB 
SN74ALVTH16373DLR | 296-6305-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch .....48-SSOP 585.00/1,000 SN74AS10DR 296-6333-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 90 75 60 
SN74ALVTH16373GR | 296-6306-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch...48-TSSOP 1.32 110 88 6333-2 ible 3° 
SN74ALVTH16373GR | 296-6306-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch ... 48-TSSOP 1170.00/2,000 Se Rai Ea rar Deepa Peete ai es ae S750 500) 
SN74ALVTH16373KR | 296-9782-1-ND_|Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch ...56-VFBGA 2.36 1.89 1.47 SN74AS21NSR 296-13162-2-ND | Dual 4-Input Positive AND Gat 1144.00/2,000 
SN74ALVTH16373KR =| 296-9782-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch ... 56-VFBGA 1339.00/1,000 SN74AS32DR 296-6354-1-ND | Quad 2-Input OR Gat on Te etl 
SN74ALVTH16373VR | 296-6307-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch...48-TVSOP 146 1.22 97 SN74AS32DR 296-6354-2-ND | Quad 2-Input OR Gat 942.50/2,500 
SN74ALVTH16373VR | 296-6307-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch ... 48-TVSOP 4290.00/2,000 1504-51 : it 
SN74ALVTH16374DLR | 296-6308-1-ND_|Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F....48-SSOP 1.32 110  .88 SSN Eee ea Dt postie Cire Vreeeeup Whee) pe ee 
SN74ALVTH16374DLR |296-6308-2-ND_| Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F......48-SSOP 585.00/1,000 SN74A8138N 296-14793-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux..... 200 160 1.20 
SN74ALVTH16374GR |296-6309-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-TypeF/F...48-TSSOP 1.32 1.10 88 SN74AS151NSR 296-13161-1-ND | 1-of-8 Data Selector/Multiplexer. 2.00 1.60 1.20 
SN74ALVTH16374GR | 296-6309-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F....48-TSSOP 4170.00/2,000 SN74AS151NSR 296-13161-2-ND | 1-of-8 Data Selector/Multiplexer 2080.00/2,000 
SN74ALVTH16374KR | 296-6310-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F....56-VFBGA 2.36 1.89 1.47 SN74AS194D 296-6341-5-ND |4-Bit, Bi-Directional Univ. Shift Register. 270 216 1.68 
SN74ALVTH16374KR | 296-6310-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F.... 56-VFBGA 4339.00/1,000 SN74AS194DR 296-6341-1-ND | 4-Bit. Bi-Directional Univ. Shift Register 270 216 4168 
SN74ALVTH16374VR__| 296-6311-1-ND_| Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F....48-TVSOP 1.46 1.22 97 SN74AS194DR 296-6341-2-ND | 4-Bit, Bi-Directional Univ. Shift Register...... 3780.00/2,500 
SN74ALVTH16374VR_ [296-6311-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type FF... 48-TVSOP 7290.00/2,000 SN74AS245N 296-6346-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver... 2.32 1.86 1.45 
SN74ALVTH16601DLR | 296-6312-1-ND_ | Tri-State 2.5V/3.3V, 18-Bit SN74AS253AD 296-11843-5-ND |Tri-St. Dual 1-of-4 Data Selector/Mux. 299 240 1.87 
Universal Bus Transceiver .......-sssesses 56-SSOP 3.38 2.70 2.10 SN74AS298ANSR 296-13163-1-ND | Quad 2-Input Multiplexer with Storage 259 207 1.61 
SN74ALVTH16601DLR | 296-6312-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 18-Bit SN74AS298ANSR 296-13163-2-ND | Quad 2-Input Multiplexer with Storage 2932.00/2,000 
Universal Bus Transceiver ............0-+0++ 56-SSOP 1913.00/1,000 SN74AS373N 296-6355-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latc 2.25 1.80 1.40 
SN74ALVTH16601GR |296-6313-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 18-Bit SN74AS645N 296-14794-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 3.24 2.60 2.02 
Universal Bus Transceiver.............-+ 56-TSSOP 3.38 2.70 2.10 SN74AS757N 296-12180-5-ND | Octal Buffer/Line Driver with O pi 6.16 493 4.16 
SN74ALVTH16601GR | 296-6313-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 18-Bit SN74AS760DWR 296-14795-1-ND | Octal Buffer/Line Driver with OC Outp 412330 257 
Universal Bus Transceiver .............-+ 56-TSSOP 3826.00/2,000 SN74AS760DWR 296-14795-2-ND | Octal Buffer/Line Driver with OC Outp: 4666.00/2,000 
SN74ALVTH16601VR | 296-6314-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 18-Bit SN74AS1000ADR 296-14791-1-ND | Quad 2-Input NAND Buffer/Drive 165 132 99 
Universal Bus Transceiver... 56-TVSOP 3.38 2.70 2.10 SN74AS1000ADR 296-14791-2-ND | Quad 2-Input NAND Buffer/Drive 2112.50/2,500 
SN74ALVTH16601VR |296-6314-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 18-Bit Universal SN74AS1004ADR 296-14792-1-ND | Hex Inverting Driver. 165 132 99 
Bus Transceiver... 3826.00/2,000 SN74AS1004ADR 296-14792-2-ND | Hex Inverting Driver. 2112.50/2,500 
SN74ALVTH16821DL | 296-1520-5-ND_ | Tri-State 2.5V/3.3V, 20-Bit AUC Family 
Bus-Interface Flip-Flop .... 3.38 2.70 2.10 SN74AUCTGOODBVR | 296-13164-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. 50 41 28 
SN74ALVTH16821DLR |296-1520-1-ND_ | Tri-State 2.5V/3.3V, 20-Bit SN74AUCIGOODBVR | 296-13164-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. 393.00/3,000 
Bus-Interface Flip-Flop .... 3.38270 2.10 SN74AUC1GOODCKR | 296-13165-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. 50 418 
SN74ALVTH16821DLR |296-1520-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 20-Bit SN74AUCIGOODCKR | 296-13165-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. 393.00/3,000 
Bus-Interface Flip-Flop .... 1913.00/1,000 SN74AUCIGOODRLR | 296-19319-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. Onur iiuees) 
SN74ALVTH16821GR /296-6315-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 20-Bit SN74AUCIGOODRLR | 296-19319-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate 524.00/4,000 
Bus-Interface Flip-Flop .... 56-TSSOP 3.38 2.70 2.10 SN74AUCIGOOYEAR | 296-15422-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. 96 72 54 
SN74ALVTH16821GR /296-6315-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 20-Bit SN74AUCIGOOYEAR | 296-15422-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. 936.00/3,000 
Bus-Interface Flip-Flop .... 56-TSSOP 3826.00/2,000 SN74AUCIGOOYEPR | 296-18545-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. 96 72 54 
SN74ALVTH16821VR |296-6316-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 20-Bit SN74AUCIGOOYEPR | 296-18545-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. 936.00/3,000 
Bus-Interface Flip-Flop .... 3.38 2.70 2.10 SN74AUCIGOOYZPR | 296-18546-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. 48° «3627 
SN74ALVTH16821VR | 296-6316-2-ND_| Tri-State 2.5V/3.3V, 20-Bit SN74AUCIGOOYZPR | 296-18546-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. 468.00/3,000 
Bus-Interface Flip-Flop .... 3826.00/2,000 SN74AUC1G02DBVR | 296-13166-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate 50 AL 28 
SN74ALVTH16827DL | 296-6317-5-ND_|Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Drive 3.38 2.70 2.10 SN74AUC1GO2DBVR | 296-13166-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate 393.00/3,000 
SN74ALVTH16827DLR |296-6317-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver.....56-SSOP 3.38 270 210 SN74AUC1GO2DCKR _ | 296-13167-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate BO ai 23 
SN74ALVTH16827DLR |296-6317-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver.......56-SSOP 4913.00/1,000 SN74AUCTGO2DCKR | 296-13167-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate 393.00/3,000 
SN74ALVTH16827GR | 296-6318-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver....56-TSSOP 3.38 2.70 2.10 SN74AUC1GO2DRLR | 296-18710-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate 504128 
SN74ALVTH16827GR | 296-6318-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver....56-TSSOP 3826.00/2,000 SN74AUCIGO2DRLR | 296-18710-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate 524.00/4,000 
SN74ALVTH16827VR | 296-6319-1-ND_|Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver....56-TVSOP_ 3.38 2.70 2.10 SN74AUC1GO2YEAR | 296-13724-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate 96 72 54 
SN74ALVTH16827VR | 296-6319-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver.... 56-TVSOP 3826.00/2,000 SN74AUC1GO2YEAR | 296-13724-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate 936.00/3,000 
SN74ALVTH32244KR | 296-6320-1-ND_ | Tri-St. 2.5V/3.3V, 32-Bit Buffer/Driver....96-LFBGA 4.50 3.60 2.80 SN74AUCTGO2YEPR | 296-18547-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate 96 72~«OA 
SN74ALVTH32244KR | 296-6320-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 32-Bit Buffer/Driver.....96-LFBGA 2550.00/1,000 SN74AUC1GO2YEPR | 296-18547-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate 936.00/3,000 
SN74ALVTH32373KR | 296-6321-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 32-Bit SN74AUC1GO4DBVR | 296-13168-1-ND | Single Inverter Gate 50 4128 
Transparent D-Type Latch 96-LFBGA 5.40 4.32 3.36 SN74AUCIGO4DBVR | 296-13168-2-ND | Single Inverter Gate . 393.00/3,000 
SN74ALVTH32373KR | 296-6321-2-ND |Tri-State 2.5V/3.3V, 32-Bit SN74AUC1GO4DCKR | 296-13169-1-ND | Single Inverter Gate .. 50 A128 
Transparent D-Type Latch ....cccscsesen 96-LFBGA 3060.00/1,000 SN74AUCIGO4DCKR | 296-13169-2-ND | Single Inverter Gate. 393.00/3,000 
SN74ALVTH32374KR | 296-6322-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 32-Bit SN74AUC1GO4DRLR | 296-18313-1-ND | Single Inverter Gate . Ay Al ee) 
D-Type Flip-Flop 495 3.96 3.08 SN74AUCIGO4DRLR | 296-18313-2-ND | Single Inverter Gate . 524.00/4,000 
SN74ALVTH32374KR | 296-6322-2-ND_ | Tri-State 2.5V/3.3V, SN74AUCIGO4YEAR | 296-13725-1-ND | Single Inverter Gate . 96 72 «54 
D-Type Flip-Flop ... 2805.00/1,000 SN74AUC1GO4YEAR | 296-13725-2-ND | Single Inverter Gate .. 936.00/3,000 
SN74ALVTH162244DL |296-1518-5-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Drive 132 110 68 SN74AUCIGO4YEPR | 296-15260-1-ND | Single Inverter Gate. 96724 
SN74ALVTH162244GR |296-6294-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver.. 1.32 140 .88 SN74AUC1GO4YEPR — | 296-15260-2-ND | Single Inverter Gate . 936.00/3,000 
SN74ALVTH162244GR | 296-6294-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver 1170.00/2,000 SN74AUC1GO4YZAR | 296-14350-1-ND | Single Inverter Gate . 96 72 54 
SN74ALVTH162244LR | 296-12879-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Drive 1.32 110 .88 SN74AUC1GO4YZAR — | 296-14350-2-ND | Single Inverter Gate . 936.00/3,000 
SN74ALVTH162244LR | 296-12879-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Butfer/Drive 585.00/1,000 SN74AUC1GO4YZPR__ | 296-15261-1-ND | Single Inverter Gate . 48 3627 
SN74ALVTH162244VR |296-6295-1-ND |Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver...48-TVSOP 146 1.22 97 SN74AUCIGO4YZPR | 296-15261-2-ND | Single Inverter Gate . 468.00/3,000 
SN74ALVTH162244VR | 296-6295-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver.... 48-TVSOP 4290.00/2,000 SN74AUC1GO6DBVR | 296-12652-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver with 
SN74ALVTH162245GR |296-13155-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit Open Drain Output 50 4128 
Bus Transceiver... 48-TSSOP 1.32 1.10 .88 SN74AUC1GO6DBVR =| 296-12652-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver wi 
SN74ALVTH162245GR | 296-13155-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit Open Drain Output 393.00/3,000 
Bus Transceiver... 48-TSSOP 1170.00/2,000 SN74AUC1GO6DCKR =| 296-12653-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver with 
SN74ALVTH162245LR |296-13156-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit Open Drain Output. 50 At 28 
Bus Transceiver... 132 1440 88 SN74AUC1GO6DCKR | 296-12653-2-ND | Single Inverter Buffel 
SN74ALVTH162245LR | 296-13156-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit Open Drain Output 393.00/3,000 
Bus Transceiver... 585.00/1,000 SN74AUC1GO6YEAR =| 296-15423-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver with 
SN74ALVTH162245VR | 296-13157-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit Open Drain Output OE EO 
Bus Transceiver. 146122 97 (Continued) 
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ble Digi-Key Price Each LUBlE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74AUC1GO6YEAR =| 296-15423-2-ND J Single Inverter Buffer/Driver with SN74AUCIG74YEPR =| 296-16733-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered 
Open Drain Output... 936.00/3,000 D-Type Flip-Flop... 96 (ee ot 
SN74AUC1GOG6YZPR =| 296-18548-1-ND J Single Inverter Buffer/Driver with SN74AUC1G74YEPR =| 296-16733-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered 
Open Drain Output... 48 360.27 D-Type Flip-Flop 936.00/3,000 
SN74AUC1GO6YZPR —|296-18548-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver with SN74AUCIG74YZPR | 296-21413-1-ND | Single Positive-Edge-Trigg 
Open Drain Output 468.00/3,000 D-Type Flip-Flop NEW........... 64 48 36 
SN74AUC1GO7DBVR — |296-12463-1-ND | Single Buffer/Driver with SN74AUCTG74YZPR | 296-21413-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered 
Open Drain Output... S0T-23-5 50 41.28 D-Type Flip-Flop NEW! 624.00/3,000 
SN74AUCIGO7DBVR —|296-12463-2-ND | Single Buffer/Driver with SN74AUC1G79DBVR | 296-15430-1-ND | Single D-Type Flip-Flop AG 37 28 
Open Drain Output.... SOT-23-5 393.00/3,000 SN74AUC1G79DBVR | 296-15430-2-ND | Single D-Type Flip-Flop 372.00/3,000 
SN74AUCIGO7DCKR | 296-12464-1-ND ee DeiOuet er ee SN74AUC1G79DCKR _|296-14309-1-ND | Single D-Type Flip-Flop 46 «37 ~—28 
I ae ’ "5 r 
' we SN74AUCIG79DCKR | 296-14309-2-ND | Single D-Type Flip-Flop 372.00/3,000 
SN74AUC1GO7DCKR — /296-12464-2-ND | Single Buffer/Driver with SN74AUCIG79YEAR | 296-14351-1-ND | Single D-Type Flip-Flop 96 72 54 
Open Drain Output 393.00/3,000 SN74AUCIG79YEAR | 296-14351-2-ND | Single D-Type Flip-Flop 936.00/3,000 
SN74AUCIGO7YEAR — |296-13726-1-ND | Single Buffer/Driver with SN74AUC1G79YEPR |296-18561-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered : 
Open Drain Outpu Ge oH EN D-Type Flip-Flop... 96 7254 
SN74AUCIGO7YEAR (isGgiS 0 20D) Single Butfer/Driver SN74AUCIG7OVEPR  |296-18561-2-ND | Single Positive-Edge- Triggered 
Open Drain Output... 936.00/3,000 D-Type Flip-Flop 936.00/3,000 
SN74AUC1G07YEPR 296-18549-1-ND | Single Buffer/Driver with ; SN74AUC1G79YZPR 296-18562-1-ND | Single Positive-Edg ‘ 
Open Drain Output... 5-DSBGA 96 72 «54 D-Type Flip-Flop 60 45 34 
SN74AUCIGO7YEPR — |296-18549-2-ND | Single Buffer/Driver with SN74AUCIG79YZPR | 296-18562-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered 
Open Drain Output 5-DSBGA 936.00/3,000 D-Type Flip-Flo 585.00/3,000 
SN74AUC1GO7YZAR | 296-14014-1-ND | Single Buffer/Driver with Type pop ae 
Open Drain Output 5-DSBGA 96 72 5A SN74AUCIG8ODBVR —|296-15431-1-ND | Single D-Type Flip-Flop AB 7B 
SN74AUC1GO7YZAR  |296-14014-2-ND | Single Buffer/Driver with SN74AUCTGBODBVR — /296-15431-2-ND | Single D-Type Flip-Flop 372.00/8,000 
; 4 SN74AUC1G80DCKR | 296-14310-1-ND | Single D-Type Flip-Flop ee: 
Open Drain Output... 5-DSBGA 936.00/3,000 7 H 
-48550-1-ND | Si Mee ai SN74AUC1G80DCKR | 296-14310-2-ND | Single D-Type Flip-Flop 372.00/3,000 
SN74AUC1G07YZPR —_|296-18550-1-ND | Single Buffer/Driver with H ; 
Open Drain Output S-DSBGA 48 36 27 SN74AUCIGBOYEAR _ |296-14352-1-ND | Single D-Type Flip-Flop 96 72 54 
SN74AUC1GO7YZPR | 296-18550-2-ND | Single Buffer/Driver with SN74AUC1GB0YEAR — | 296-14352-2-ND | Single D-Type Flip-Flop. 936.00/3,000 
Open Drain Output. 468.00/3,000 SN74AUC1G80YEPR — | 296-15889-1-ND | Single D-Type Flip-Flop 96 72 54 
SN74AUCTGOSDBVR — [296-13170-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate . 50428 SN74AUC1G80YEPR — | 296-15889-2-ND | Single D-Type Flip-Flop 936.00/3,000 
SN74AUC1GO8DBVR | 296-13170-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate . 393.00/3,000 SN74AUC1GB0YZPR | 296-15890-1-ND | Single D-Type Flip-Flop. 60 45 34 
SN74AUC1GO8DCKR —_|296-13171-1-ND |Single 2-Input Positive AND Gate . 50 41 28 SN74AUC1G80YZPR__|296-15890-2-ND | Single D-Type Flip-Flop 585.00/3,000 
SN74AUC1GO8DCKR | 296-13171-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate . 393.00/3,000 SN74AUCIG86DBVR —|296-15432-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 50 41 28 
SN74AUC1GO8DRLR__ |296-18294-1-ND |Single 2-Input Positive AND Gate . 50 At 28 SN74AUC1G86DBVR | 296-15432-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 393.00/3,000 
SN74AUCTGOSDRLR —|296-18294-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate . 524.00/4,000 SN74AUC1G86DCKR =| 296-15433-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 50 41 28 
SN74AUC1GO8YEAR — |296-15424-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate . 9 72 «5A SN74AUC1G86DCKR | 296-15433-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 393.00/3,000 
SN74AUC1GO8YEAR — |296-15424-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate . 936.00/3,000 SN74AUC1G86YEAR _ |296-15434-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 96 72 5A 
SN74AUC1GO8YEPR | 296-15098-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate .. 96 72 54 SN74AUCIG86YEAR — |296-15434-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 936.00/3,000 
SN74AUC1GO8YEPR _ |296-15098-2-ND |Single 2-Input Positive AND Gate . 936.00/3,000 SN74AUC1G86YEPR | 296-18563-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 96 72 54 
SN74AUCTGO8YZAR  |296-14015-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate . 3 72)CA SN74AUC1G86YEPR | 296-18563-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 936.00/3,000 
SN74AUC1GO8YZAR — |296-14015-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate . 936.00/3,000 SN74AUC1G86YZAR —|296-15435-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 96 72 54 
SN74AUC1GO8YZPR — |296-15099-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate . A836 27 SN74AUC1G86YZAR _|296-15435-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 936.00/3,000 
SN74AUC1GO8YZPR —_|296-15099-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate .. 468.00/3,000 SN74AUCIGB6YZPR | 296-18564-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate -DSBGA 48367 
SN74AUC1G14DBVR__ |296-12880-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter. 5041 _.28 SN74AUC1G86YZPR |296-18564-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 468.00/3,000 
SN74AUCTGT4DBVR = ]296-12880-2-ND | Single Schmitt-Trigger Invert 393.00/3,000 SN74AUC1G125DBVR |296-12657-1-ND | Tri-State Bus Buffer Gate 50 41 28 
SN74AUC1G14DCKR | 296-13172-1-ND | Single Schmitt-Trigger Invert 50 Al 28 SN74AUC1G125DBVR_|296-12657-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate 393.00/3,000 
ST AUCIELAVERE Pea eNO ena Seri: gga invert a Sane SN74AUC1G125DCKR_ | 296-12658-1-ND | Tri-State Bus Buffer Gate 500 24228 
~ -1- ingle Schmitt-Trigger Inve: 3 A 4 a 2 i- 
SN74AUCIG14YEAR _ |296-13727-2-ND |Single Schmitt-Trigger Invert 936,00/3,000 Re AUDI IZSDGAR  2ebeteeoeieaty ii State Bus Buffer Gate Be a0 
SN74AUCIGI4YEPR — /296-18553-1-ND | Single Schmitt-Trigger Invert 96 25d SN74AUC1G125YEAR |296-15425-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate “ 936.00/3,000 
SN74AUC1G14YEPR —|296-18553-2-ND | Single Schmitt-Trigger Invert 936.00/3,000 -45496-1-| i. : 
‘ is Tel SN74AUC1G125YZAR |296-15426-1-ND | Tri-State Bus Buffer Gate 96 72 54 
SN74AUC1G14YZAR —_|296-14016-1-ND | Single Schmitt-Trigger Invert 96 72 «54 s 9. i-! 
i itt Te SN74AUC1G125YZAR _|296-15426-2-ND [Tri-State Bus Buffer Gate 936.00/3,000 
SN74AUC1G14YZAR —|296-14016-2-ND | Single Schmitt-Trigger Invert 936.00/3,000 SN74AUCIGI25YZPR /SOGHESEIEIENDI Tri-Slate Bus Buffer Gat OMA 
SN74AUC1G14YZPR _|296-18554-1-ND | Single Schmitt-Trigger Invert 48 13627 Festal BUS Buller ale. é : 3 
. a SN74AUC1G125YZPR |296-18551-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate 507.00/3,000 
SN74AUC1G14YZPR =| 296-18554-2-ND | Single Schmitt-Trigger Invert 468.00/3,000 . A a. 
: Leth SN74AUC1G126DBVR |296-12659-1-ND | Tri-State Bus Buffer Gate 50 Al 28 
SN74AUC1G17DBVR =| 296-12654-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 50 AL 28 . 544 ae 
‘ ee SN74AUC1G126DBVR_ |296-12659-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate 393.00/3,000 
SN74AUC1G17DBVR —|296-12654-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 393.00/3,000 SNT4AUCIGIOBDCKR [SSEHEESOMBNGI Tri-State Bus Buffer Gate FOTN 
SN74AUC1G17DCKR —|296-13173-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 50 At 88 : : : : 
SN74AUC1G17DCKR _ |296-13173-2-ND | Single Schmitt-Trigger Butter 393.00/3,000 Se AUeIoieveoe pee Tistata Hus ufler cate is Ss OO One 
SN74AUCTGI7DRLR — [296-18646-1-ND |Single Schmitt-Trigger Buffer 50. At 28 co 4 : : : 
SN74AUC1G17DRLR |296-18646-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 524.00/4,000 SN74AUCIGIZ6YEPR (2a 0g18552 23ND) Tri-State Bus Buffer Gate 36/00/8000) 
SN74AUC1G17VEAR | 296-13728-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 9. 72) OA SN74AUC1G126YZPR |296-19781-1-ND | Tri-State Bus Buffer Gate A8 36.27 
SN74AUC1G17YEAR | 296-13728-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 936.00/3,000 SN74AUC1G126YZPR_ |296-19781-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate 468.00/3,000 
SN74AUC1G17YEPR —_|296-18555-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 96 72 54 SN74AUC1G240DBVR | 296-12661-1-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate. AGES 7 28 
SN74AUCIG17VEPR  |296-18555-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 936.00/3,000 SN74AUC1G240DBVR |296-12661-2-ND | Tri-State Butfer/Driver Gate. 372.00/3,000 
SN74AUCIG17YZAR —|296-14017-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 96 72 54 SN74AUC1G240DCKR | 296-12662-1-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate. 50 Al 28 
SN74AUCIG17YZAR |296-14017-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 936.00/3,000 SN74AUCTG240DCKR | 296-12662-2-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate. 393.00/3,000 
SN74AUC1G17YZPR —_|296-18556-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 48 3606.27 SN74AUC1G240YEPR | 296-15100-1-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate.. 96 nae 54 
SN74AUC1G17YZPR _ |296-18556-2-ND |Single Schmitt-Trigger Buffer 468.00/3,000 SN74AUCTG240YEPR 296-15100-2-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate. 936.00/3,000 
SN74AUCTGI9DBVR _ [296-17895-1-ND |1-of-2 Decoder/Demux 50 Al O28 SN74AUC1G240YZPR |296-15101-1-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate. ea ey 
SN74AUC1G19DBVR | 296-17895-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demu: 393.00/3,000 SN74AUC1G240YZPR |296-15101-2-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate. 468.00/3,000 
SN74AUC1G19DCKR — |296-17896-1-ND | 1- 50 At 28 SN74AUC1GUO4DBVR |296-13174-1-ND | Single Inverter Gate. 50 41 28 
SN74AUC1G19DCKR | 296-17896-2-ND | 1- 393.00/3,000 SN74AUC1GUO4DBVR_|296-13174-2-ND | Single Inverter Gate. 393.00/3,000 
SN74AUC1G19DRLR__|296-18711-1-ND |1- A 335 SN74AUCTGUO4DCKR |296-13175-1-ND | Single Inverter Gate. 50. At 28 
SN74AUCTGI9DRLR — [296-18711-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demu: 444.00/4,000 SN74AUC1GUO4DCKR |296-13175-2-ND | Single Inverter Gate . 393.00/3,000 
SN74AUC1G19YZPR — |296-17897-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demu: 50 3829 SN74AUC1GUO4YEAR |296-14019-1-ND | Single Inverter Gate. 26 72S 
SN74AUC1G19YZPR — |296-17897-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demu: 489.00/3,000 SN74AUC1GUO4YEAR |296-14019-2-ND | Single Inverter Gate . 936.00/3,000 
SN74AUC1G32DBVR | 296-12655-1-ND |Single 2-Input Positive OR Gate. 50 At 28 SN74AUC1GUO4YEPR_|296-15848-1-ND | Single Inverter Gate . 96 72 54 
SN74AUC1G32DBVR__|296-12655-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate. 393.00/3,000 SN74AUCTGUO4YEPR |296-15848-2-ND |Single Inverter Gate. 936.0073,000 
SN74AUC1G32DCKR —_]296-12656-1-ND |Single 2-Input Positive OR Gate. 50) Al 28 SN74AUC2G00DCTR | 296-18565-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate 66 50 38 
SN74AUC1G32DCKR —_]296-12656-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate. 393.00/3,000 SN74AUC2GOODCTR | 296-18565-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate. 645.00/3,000 
SN74AUC1G32DRLR —|296-18647-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate. 50 At 28 SN74AUC2GO0DCUR | 296-18566-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate 66 50 .38 
SN74AUC1G32DRLR —|296-18647-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate. 524.00/4,000 SN74AUC2G00DCUR _|296-18566-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate. 645.00/3,000 
SN74AUCIGS2VEAR _ |29621872971-ND) Single 2-Input Positive OR Gate. gS SN74AUC2GOOYEPR — |296-18567-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate 90 «#75 ~«6O 
SN74AUCTG32YEAR  |296-13729-2-ND |Single 2-Input Positive OR Gate. 936.00/3,000 -18567-2- i iti 
‘ it SN74AUC2GOOYEPR | 296-18567-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate 1170.00/3,000 
SN74AUC1G32YEPR —_|296-18557-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate. 96 Te be % 4. | iti 
d iti SN74AUC2GO0YZPR | 296-18568-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate. ee Sl 8 
SN74AUC1G32YEPR —|296-18557-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate. 936.00/3,000 18568-2- ¥ iti 
‘ it SN74AUC2GO0YZPR | 296-18568-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate 663.00/3,000 
SN74AUC1G32YZAR —_|296-14018-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate. 96 Tb : 4 4 iti 
SN74AUC1G32YZAR _ |296-14018-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate 936.00/3,000 SN74AUG2GO2DCTR _(2eGRIESSstNDY Dual 2-Input Positive NOR Gat CORE SOEs 
mee np ros : see SN74AUC2G02DCTR | 296-18569-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gat 645.00/3,000 
SN74AUC1G32YZPR —_|296-18558-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate. 56 42 32 ¥ a 3) igi 
SN74AUGIGADYZPR  RERRRECROANTN Sincle D-lnout Pocitive OR Gat Pre Gaetcad SN74AUC2G02DCUR | 296-18570-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gat VSSOP 66 50 .38 
thd a a elt as ee SN74AUC2GO2DCUR | 296-18570-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gat 8-VSSOP 645.00/3,000 
SN74AUCIG66DBVR =| 296-15427-1-ND | Single Bilateral Analog Switch ... 50 AL 2 . may i i f 
Hee : SN74AUC2G02YEPR | 296-18571-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gat DSBGA 90 .75 60 
SN74AUC1G66DBVR —|296-15427-2-ND | Single Bilateral Analog Switch 393.00/3,000 Cote " He i 
Hebden : SN74AUC2GO2YEPR | 296-18571-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gat DSBGA 1170.00/3,000 
SN74AUCIG66DCKR | 296-15428-1-ND | Single Bilateral Analog Switch 50 AL 28 7 
eee : SN74AUC2G02YZPR —_|296-18572-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gat -DSBGA 68 51 39 
SN74AUCTG66DCKR  |296-15428-2-ND |Single Bilateral Analog Switch 393.00/3,000 He 
oo nae : SN74AUC2G02YZPR | 296-18572-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gat -DSBGA 663.00/3,000 
SN74AUCIG66YEAR =| 296-15429-1-ND | Single Bilateral Analog Switch 96 12 5A 
oo ean : SN74AUC2G04DBVR | 296-18573-1-ND | Dual Inverter Gate 0T-23-6 52 39 30 
SN74AUC1G66YEAR — |296-15429-2-ND | Single Bilateral Analog Switch 936.00/3,000 
SN74AUCIG74DCTR |296-18559-1-ND | Single Positive-Edge- Triggered SN74AUC2GO4DBVR | 296-18573-2-ND | Dual Inverter Gate OT-23-6 507.00/3,000 
D-Type Flip-Flop 56422 SN74AUC2GO4DCKR _|296-16688-1-ND | Dual Inverter Gate C70-6 523980 
ores ig Wuekdne: SN74AUC2G04DCKR —|296-16688-2-ND | Dual Inverter Gate C70-6 507.00/3,000 
SN7AAUGTG74DCTR Pe SSD SD NRe TIED Triggered SanammaTD SN74AUC2GO4YEPR | 296-18574-1-ND | Dual Inverter Gate DSBGA 90 75 60 
-18560-1-ND | Si itive-Edqo_Tri Boge SN74AUC2GO4YEPR | 296-18574-2-ND | Dual Inverter Gate -DSBGA 1170.00/3,000 
SN7AAUCIG?4DC UR ET ee EDs Flee Tnugered BVSSOP 56 42—C«32 SN74AUC2GO6DBVR | 296-18575-1-ND | Dual Inverter Buffer/Drive 0T-23-6 9.52898 
SN74AUCIG74DCUR |296-18560-2-ND | Single Positive-Edge- Triggered SN74AUC2GO6DBVR _|296-18575-2-ND | Dual Inverter Buffer/Drive 507.00/3,000 
D-Type Flip-Flop 8-VSSOP 546,00/3,000 (Continued) 
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Tals Digi-Key Price Each ble Digi-Key Price Eacho 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
SN74AUC2GO6DCKR | 296-17052-1-ND | Dual Inverter Buffer/Driver with OD Output....SC-70 52 39 30 SN74AUC2G125DCUR |296-17925-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 66 50 38 
SN74AUC2GO6DCKR | 296-17052-2-ND | Dual Inverter Butfer/Driver with OD Output....SC-70 507.00/3,000 SN74AUC2G125DCUR |296-17925-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 645.00/3,000 
SN74AUC2GO6YEPR | 296-18576-1-ND | Dual Inverter Buffer/Driver SN74AUC2G125YZPR |296-16800-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 68 51 39 
with OD Output... 6-DSBGA 90 75 60 SN74AUC2G125YZPR |296-16800-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 663.00/3,000 
SN74AUC2GO6YEPR 296-18576-2-ND | Dual Inverter Buffer/Driver SN74AUC2G126DCTR | 296-18885-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 66 OOM nos. 
with OD Output... 6-DSBGA 1170.00/3,000 SN74AUC2G126DCTR |296-18885-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 645.00/3,000 
SN74AUC2GO06YZPR | 296-18577-1-ND | Dual Inverter Buffer/Driver SN74AUC2G126DCUR | 296-18970-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 66 50 38 
with OD Output... 68 51 39 SN74AUC2G126DCUR |296-18970-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 645.00/3,000 
SN74AUC2GO6YZPR | 296-18577-2-ND | Dual Inverter Buffer/Driver SN74AUC2G126YZPR_ | 296-16801-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 68 Soil 39 
with OD Output... 663.00/3,000 SN74AUC2G126YZPR_|296-16801-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 663.00/3,000 
SN74AUC2GO7DBVR _|296-15736-1-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output 52.39 30 SNAANG2GPAODETR peep eae Na Ep SiiaDial SiSrOet 66 Bee ee 
SN74AUC2GO7DBVR | 296-15736-2-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output 507.00/3,000 -19038-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 00/3, 
Staite [ba tre in ob o TIRSSSee Hee Seu 
SN74AUC2GO7DCKR | 296-18763-2-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output 507.00/3,000 -18882-2- i: iver. 00/3, 
SN74AUC2GO7YEPR | 296-18772-1-ND | Dual Butfer/Driver with OD Output 90 75 60 SN74AUC2G240VZPR_|296=1680251-ND | Tri-State Dual Bufter/Driver. aol _ et) 
SN74AUC2GO7YEPR _ | 296-18772-2-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output 1170.00/3,000 SN74AUC2G240YZPR | 296-16802-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 663.00/3,000 
SN74AUC2GO7YZPR | 296-18774-1-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output 8. ot 39 So Aer els 286 1 aes ND Ue sete Da Buiter Diver: 66 cae eae 
SN74AUC2G07YZPR | 296-18774-2-ND | Dual Butfer/Driver with OD Output 663.00/3,000 B F2=ND)) Tri-State Dual Buffer/Driver.. Poni 
Sraaoatal f ii SN74AUC2G241DCUR |296-18884-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 66 50 .38 
SN74AUC2GO8DCTR | 296-18794-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate. 66 50 .38 SN TARUGEESAIDCUR (SEE eRe Th ste biel ButewDd eeu o0 
SN74AUC2G08DCTR | 296-18794-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate. 645.00/3,000 a 22ND) Tri-State Dual Buffer/Driver.. pu 
SN74AUG2GO8DCUR _ |296-18823-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate. 66 50 38 ee eed EER Fe Been te State Dual Butter Driver. a : FSO 
SN74AUC2GO8DCUR  |296-18823-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate . 645.00/3,000 Ls Cb US 2D) Tri-State Dual Butfer/Driver.. 70.00/83; 
He SN74AUC2GUO4DBVR | 296-19063-1-ND | Dual Inverter Gate..... 52 393 
SN74AUC2GO8YEPR | 296-18863-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate. 90 75 60 SN74AUCOGUO4DBVA PaeeHoNeReRNN Dual Inverter Cate PO TansOOT 
SN74AUC2GO8YEPR | 296-18863-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate. 1170.00/3,000 eats seaie 
uy SN74AUC2GUO4YZPR_|296-19064-1-ND | Dual Inverter Gate 68 51 39 
SN74AUC2GO8YZPR | 296-17833-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate. 68 51 39 
Scat ii SN74AUC2GU04YZPR |296-19064-2-ND | Dual Inverter Gate 663.00/3,000 
SN74AUC2GO8YZPR _ |296-17833-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate. 663.00/3,000 SN VAAUGUORGYR FORNEY Quod re Doc tice NAN Ga Pe ea vaauten 
SN74AUC2G32DCTR | 296-18886-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 66 50 88 SN74AUCOORGYR ‘| 296-16749-2-ND | Quad >-input Positive NAND Gat ~~ 293.00/1,000 
SN74AUC2G32DCTR | 296-18886-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 645.00/3,000 SN74AUCO2RGYR 296-16750-1-ND | Quad 2-Input Positive NOR Gate 88 680 
SN74AUC2G32DCUR | 296-18887-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 66 50 .38 Beoenty : ‘i : " : : ; 
Hy SN74AUCO2RGYR 296-16750-2-ND | Quad 2-Input Positive NOR Gate. 4-OFN 293.00/1,000 
SN74AUC2G32DCUR | 296-18887-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 645.00/3,000 SN74AUCOARGYR Sea RGEAENEA Hex Inverter 7-OFN ESC CRE 
SN74AUC2G32YEPR _ | 296-18896-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 90 75 60 : : : : 
we SN74AUCO4RGYR 296-16751-2-ND | Hex Inverter . 293.00/1,000 
SN74AUC2G32YEPR — | 296-18896-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 1170.00/3,000 SN74AUCO6RGYR 296-16752-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD Output...14-QFN 88 66 50 
SN74AUC2G34DBVR | 296-17231-1-ND | Dual Buffer Gate. 52 3930 SN74AUCO6RGYR 296-16752-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD Output...14-QFN 293.00/1,000 
Se DRC bee ee Bua ee a See OO SN74AUCO7RGYR 296-17007-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD Output 14-0FN 88 = 66.50. 
re : é : d SN74AUCO7RGYR 296-17007-2-ND |Hex Buffer/Driver with OD Outpu 7-OFN 293.00/7,000 
SN74AUC2G34DCKR__|296-18939-2-ND | Dual Buffer Gate. 507.00/3,000 SN74AUCO8RGYR 296-16753-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 4-0FN 88S 66S 50 
SN74AUC2G34DRLR | 296-18648-1-ND | Dual Buffer Gate. 66 65088 SN74AUCO8RGYR 296-16753-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 4-QFN 293.00/1,000 
SN74AUC2G34DRLR | 296-18648-2-ND | Dual Buffer Gate. 860.00/4,000 SN74AUC14RGYR 296-18265-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter... 14-QFN 88 ~=.66—50 
Se aDtaceivece eee en a Bue oe 0 kn ‘ate SN74AUC14RGYR 296-18265-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Invertel 4-OFN 293.00/1,000 
-19050-2-ND | Dual Buffer Gate. 00/3, SN74AUCT7RGYR 296-18544-1-ND |Hex Schmitt-Trigger Buffer. 8866.0 
SN74AUC2G34YZPR_|296-15981-1-ND | Dual Buffer Gate. 68__.51_39 SN74AUCI7RGYR | 296-18544-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Buffer. 293.00/1,000 
SN74AUC2G34YZPR | 296-15981-2-ND | Dual Buffer Gate... 226.00/1,000 SN74AUC32RGYR 296-16754-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 88 66 50 
SN74AUC2G53DCTR | 296-16634-1-ND | SPDT Analog Switch / 2: SN74AUC32RGYR 296-16754-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 293.00/1,000 
Mux/Demux 66 50 .38 SN74AUC34RGYR 296-19066-1-ND |Hex Buffer Gate 88 6650 
SN74AUC2G53DCTR — | 296-16634-2-ND | SPDT Analog Switch / 2:1 Analog SN74AUC34RGYR 296-19066-2-ND | Hex Buffer Gate 293.00/1,000 
Mux/Demux 645.00/3,000 SN74AUC74RGYR 296-17820-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
SN74AUC2G53DCUR | 296-19051-1-ND | SPDT Analog Switch / 2:1 Analog Flip-Flop = 88 8666 «50 
Mux/Demux 8-VSSOP 66 50 38 SN74AUC74RGYR 296-17820-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
SN74AUC2G53DCUR | 296-19051-2-ND | SPDT Analog Switch / 2: Flip-Flop a 293.00/1,000 
Mux/Demux.. 8-VSSOP 645.00/3,000 SN74AUCT25RGYR _|296-17121-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 9 ~488SC« 
SN74AUC2G53YZPR | 296-19052-1-ND | SPDT Analog Switch / 2:1 Analog SN74AUC125RGYR | 296-17121-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 439.00/1,000 
Mux/Demux.. 8-DSBGA 685139 SN74AUC126RGYR | 296-18543-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 99 83 66 
SN74AUC2G53YZPR — |296-19052-2-ND | SPDT Analog Switch / 2:1 Analog SN74AUC126RGYR | 296-18543-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 439.00/1,000 
Mux/Demux 663.00/3,000 SN74AUC240RGYR __|296-15436-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 144 120 96 
SN74AUC2G66DCTR | 296-19053-1-ND | Dual Bilateral Analog Switc! 66 50 .38 SN74AUC240RGYR | 296-15436-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 638.00/7,000 
SN74AUC2G66DCTR | 296-19053-2-ND | Dual Bilateral Analog Switc! 645.00/3,000 SN74AUC244RGYR | 296-15437-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 144 120 96 
SN74AUC2G66DCUR | 296-19054-1-ND | Dual Bilateral Analog Switc! 66 50 .38 SN74AUC244RGYR | 296-15437-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 638.00/1,000 
SN74AUC2G66DCUR | 296-19054-2-ND | Dual Bilateral Analog Switc 645.00/3,000 SN74AUC245GQNR 296-17032-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. .20-VFBGA 1.80 1.44 1.08 
SN74AUC2G66YZPR ‘| 296-19055-1-ND | Dual Bilateral anal Switc! 68 51 39 SN74AUC245GQNR 296-17032-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive . 20-VFBGA 936.00/1,000 
SN74AUC2G66YZPR | 296-19055-2-ND | Dual Bilateral Analog Switc! 663.00/3,000 SN74AUC245RGYR _|296-15438-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive O-OFN 144 120 96 
SN74AUC2G79DCTR | 296-19056-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74AUC245RGYR — | 296-15438-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 0-QFN 638.00/1,000 
D-Type Flip-Flop. 66 50 38 SN74AUC245Z0NR | 296-19284-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive .20-VFBGA 1.44 1.20 96 
SN74AUG2G7ODCTR 1296-19056-2-ND | Dual Positive Edge-T qd SN74AUC245ZONR | 296-19284-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. .20-VFBGA 638.00/1,000 
D-type Flip Flop. eae 645,00/3,000 SN74AUC16240DGGR_|296-15408-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive .48-TSSOP_ 2.13 1.70 1.28 
SN74AUC2G79DCUR | 296-19057-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered : SN74AUC16240DGGR | 296-15408-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive .48-TSSOP 2210.00/2,000 
D-Type Flip-Flo 66 «50 38 SN74AUC16240DGVR |296-15409-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Drive .48-TVSOP 2.13 1.70 1.28 
SN74AUC2G79DCUR |296-19057-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggere SN74AUC16240DGVR_|296-15409-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive .48-TVSOP 2210.00/2,000 
D-Type Flip-Flop . 645,00/3,000 SN74AUC16240GQLR |296-15410-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .48-VFBGA 3.15 252 1.96 
=: ; SN74AUC16240GQLR_|296-15410-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive .48-VFBGA 1785.00/1,000 
SN74AUC2G79YEPR 296-16640-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered = = - 2 
D-Type Flip-Flo B-DSBGA 90 75 60 SN74AUCT6244DGGR |296-15411-1-ND [Tri-State 16-Bit Buffer/Drive “4B-TSSOP 2.13 1.70 1.28 
SN74AUC2G79YEPR |296-16640-2-ND | Dual Positive-Edg SN74AUC16244DGGR |296-15411-2-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Drive .48-TSSOP 2210.00/2,000 
D-Type Flip-Flop . 8-DSBGA 1170.00/3,000 SN74AUC16244DGVR_|296-15412-1-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Drive .48-TVSOP 2.43 1.70 1.28 
SN74AUC2G79YZPR | 296-16641-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74AUC16244DGVR_|296-15412-2-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver .48-TVSOP 2210.00/2,000 
Drips Hpi BOSBGA 66 _S1 39 | -SirrayciepeizOch [oo6-7ORT-2ND [Tir State6-BUBuferver<SOVFBGA — T200007,000, 
SN74AUC2G79YZPR  ecalooe aND UD Tie AH dexaonann SN74AUC16245DGGR |296-15413-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver........48-TSSOP 243 170 1.28 
ef oe hehe SN74AUC16245DGGR_ |296-15413-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-TSSOP 2210.00/2,000 
SM7AAUCEGRODCTR ae aaugaag) 13 Positive Edge- Triggered fee ga ae SN74AUC16245DGVR_|296-15414-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver..........48-TVSOP 213 170 1.28 
su74aucecaoncTa PeRMraGRRteMNTA Dual Poctivoct dnecTilggare ‘| : : ; SN74AUC16245DGVR_|296-15414-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-TVSOP 2210.00/2,000 
nan sso | Sein (erica trea ease tases isa "insen.ow 
SN74AUC2GB0DCUR [2265130595 1:ND}| Dual Posttive-Edge-Triggered SN74AUC16245Z0LR | 296-19283-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver... 56-VFBGA 2.33 1.86 1.40 
D-Type Flip-Flop... S-VSSOP ICOM Uc SN74AUC16245ZQLR | 296-19283-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver... 56-VFBGA 1209.00/1,000 
SN74AUC2GB0DCUR | 296-19059-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74AUC16373DGVR_ | 296-15417-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent D-Type 
D-Type Flip-Flop... 8-VSSOP 645.00/3,000 Latch 48-IVSOP 243 170 128 
SN74AUC2G80YEPR | 296-16817-1-ND Pua Eoge uae riggere s-nseca HCO SN74AUC16373DGVR |296-15417-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent D-Type 
YPC PUP"OP d : : 48-TVSOP 2210.00/2,000 
SN74AUC2G80YEPR —296-16817-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74AUC16374DGGR_|296-15418-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
D-Type Flip-Flo 8-DSBGA 1170.00/3,000 D-Type Flip-Flop... 48-TSSOP 2.13 1.70 1.28 
SN74AUC2G80YZPR | 296-16818-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggere SN74AUC16374DGGR_ | 296-15418-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
D-Type Flip-Flop... 8-DSBGA 68 «5139 D-Type Flip-Flop ... 48-TSSOP 2210.00/2,000 
SN74AUC2G80YZPR | 296-16818-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74AUCT6374DGVR_|206-15419-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
D-Type Flip-Flop 863.00/3,000 D-Type Flip-Flop... 48-TVSOP 2.13 1.70 1.28 
SN74AUC2G86DCTR | 296-19060-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate. 66 50 .38 SN74AUC16374DGVR_ | 296-15419-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
SN74AUC2G86DCTR | 296-19060-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate. 645.00/3,000 D-Type Flip-Flop .... 48-TVSOP 2210.00/2,000 
SN74AUC2G86DCUR | 296-16836-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate. 66 50 .38 SN74AUC16374GQLR |296-13919-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
SN74AUC2G86DCUR | 296-16836-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate. 645.00/3,000 D-Type Flip-Flop .... 56-VFBGA 3.15 252 1.96 
SN74AUC2G86YEPR —_‘| 296-19061-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate . .90 75.60 SN74AUC16374GQLR | 296-13919-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
SN74AUC2GB6YEPR | 296-19061-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate. 1170.00/3,000 D-Type Flip-Flop... .56-VFBGA 1785.00/1,000 
SN74AUC2G86YZPR | 296-19062-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate. 68 51 39 SN74AUC16501DGGR | 296-15420-1-ND | Tri-Si. 18-Bit Universal Bus Transcvr......56-TSSOP 3.38 2.70 2.10 
SN74AUC2G86YZPR | 296-19062-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate. 663.00/3,000 SN74AUC16501DGGR |296-15420-2-ND |Tri-St. 18-Bit Universal Bus Transovr...... 56-TSSOP 3826.00/2,000 
SN74AUC2G125DCTR |296-18881-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate... 66 50 38 SN74AUC16501DGVR_ | 296-15421-1-ND | Tri-St. 18-Bit Universal Bus Transevr......56-TVSOP 3.38 2.70 2.10 
SN74AUC2G125DCTR_|296-18881-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate... 8-SSOP 645.00/3,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 
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ie le Digi-Key Price Each Tl: Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74AUC16501DGVR | 296-15421-2-ND | Tri-St. 18-Bit Universal Bus Transcvr. 3826.00/2,000 SN74AUP1G34YZPR | 296-21017-2-ND | Low Power Single Buffer Gate .... 468.00/3,000 
SN74AUC32244GKER | 296-15439-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver. Q6-LFBGA 4.28 3.42 2.66 SN74AUP1G57DBVR | 296-19082-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gat 45 36 27 
SN74AUC32244GKER | 296-15439-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver. 96-LFBGA 2423.00/1,000 SN74AUP1G57DBVR | 296-19082-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate... SOT-23-6 366.00/3,000 
SN74AUC32245GKER | 296-13610-1-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver Q6-LFBGA 4.28 3.42 2.66 SN74AUP1G57DCKR | 296-19083-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate.......SC70-6 45 36 27 
SN74AUC32245GKER | 296-13610-2-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 2423.00/1,000 SN74AUP1G57DCKR _ |296-19083-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gat 366.00/3,000 
SN74AUC32374GKER | 296-19065-1-ND | Tri-State 32-Bit Edge-Triggered SN74AUP1G57DRLR — |296-18716-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gat AS OONNEne7. 
D-Type Flip-Flop .. Q6-LFBGA 4.28 3.42 2.66 SN74AUP1G57DRLR | 296-18716-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate... 488.00/4,000 
SN74AUC32374GKER | 296-19065-2-ND | Tri-State 32-Bit Edge-Triggered SN74AUP1G57YZPR | 296-17367-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate... 48 3627 
D-Type Flip-Flop .. 96-LFBGA 2423.00/1,000 SN74AUP1G57YZPR | 296-17367-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gat 468.00/3,000 
AUCH Family SN74AUP1G58DBVR _ |296-16819-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gat 45 3627 
SN74AUCH240RGYR  1296-15443-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 20-0FN 1.32 110 68 SN74AUPIG58DBVR | 296-16819-2-ND |LP Configurable Multiple Function Gate... 366.00/3,000 
SN74AUCH240RGYR | 296-15443-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Drive 20-QFN 585.00/1,000 SN74AUP1G58DCKR | 296-16820-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 45 3627 
SN74AUCH244RGYR | 296-19068-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Drive 20-0FN 1.32 110 88 SN74AUP1G58DCKR | 296-16820-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gat 366.00/3,000 
SN74AUCH244RGYR =| 296-19068-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Drivet 20-QFN 585.00/1,000 SN74AUP1G58DRLR ~=— | 296-18612-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gat AB 36.27 
SN74AUCH245RGYR__|296-15444-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceiv 1.320 O88, SN74AUP1G58DRLR | 296-18612-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gat 488.00/4,000 
SN74AUCH245RGYR — |296-15444-2-ND [Tri-State Octal Bus Transceive 585.00/1,000 SN74AUP1G58YZPR | 296-17368-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gat 48 (367 
SN74AUCH16244DGGR |296-15440-1-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 2.13 1.70 1.28 SN74AUP1G58YZPR | 296-17368-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate....6-DSBGA 468.00/3,000 
SN74AUCH16244DGGR )296-15440-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 2210.00/2,000 SN74AUP1G74DCUR | 296-19761-1-ND | Low Power Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUCH16244DGVR |296-15441-1-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. Pak) ta 53 D-Type Flip-Flop .. 8US8 «556i Asi 
SN74AUCH16244DGVR | 296-15441-2-ND [Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 2210.00/2,000 SN74AUP1674DCUR | 296-19761-2-ND | Low Power Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUCH16244GQLR |296-15442-1-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .. SiS 9 92/52)991196) D-Type Flip-Flop 546.00/3,000 
SN74AUCH16244GQLR |296-15442-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1785.00/1,000 ST REOST ; IaZEARES 
SA ea Pag eae TSE ae Tn oe | cums, PE CRIB © 2 4m 
7: 7: 3s 5 -2-| ri-St. 16-Bit Edge-Trigg. D-Type .00/2, e 9.1 ‘ itive-Eeoectri i i i 
SN74AUCH16374DGVR |296-19067-1-ND |Tri-St. 16-Bit Edge-Trigg. D-Type F/F oniaimde70m clo8 SN7AAUPIG7ODBVR (ZeSaeSaUD gees Edge Triggered SonOMAGRT 
SVAMUEGa ESOS rat WAT BREE Goat axeTgT, | trarcrocn [eerto4n Psa on itn ee 
oe a ag? ‘ ‘e = -Type Flip-Flop... . i Pi 
SN74AUCH16374GQLR | 296-15251-2-ND |Tri-St. 16-Bit Edge-Trigg. D-Type F/F. 1785.00/1,000 : = : 
SN74AUCH32244GKER |296-15445-1-ND |Tri-State 32-Bit Butfer/Driver. 4.28 3.42 2.66 SN74AUP1G79DCKR | 296-17660-2-ND Be ae ean conaniny 
SN74AUCH32244GKER |296-15445-2-ND [Tri-State 32-Bi 2423.00/1,000 a OD eet ae 
SN74AUCH32374GKER |296-17836-1-ND | Tri-State 32-Bit Edge-Triggered D-Type SN7AUPTG7OORIR Eaoeaiuaa) Tne Fositve Edge-Triggored asa Ae 
Flip-Flop 428 3.42 2.66 ctype PID rap as 4 3 ; ; 
SN74AUCH32374GKER |296-17836-2-ND |Tri-State 32-Bit Edge- Triggered D-Type SN7AAUPTG7ODRLA SiS Saacatay) “Single Fositive-Edge- Triggered sores igh 604800 
Elston ee SN74AUP1G79YZPR | 296-21018-1-ND |LP single Potive-Ed Triggered = = 
: t= ingle Positive-Edge-Triggere 
AUCU Family D-Type Flip-Flop ... 5-DSBGA 48 36 27 
SN74AUCUO4RGYR —|296-19069-1-ND /Hex Inverter 88 66 50 SN74AUP1G79YZPR | 296-21018-2-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUCU04RGYR 296-19069-2-ND |Hex Inverter 293.00/1,000 D-Type Flip-Flop ... 5-DSBGA 468.00/3,000 
AUP Family SN74AUP1G80DBVR | 296-17841-1-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUP1GOODBVR _]296-18581-1-ND |LP Single 2-Input Positive NAND Gate... SOT-23-5. 50 41 28 D-Type Flip-Flop SOT-23-5 AOR nc 
SN74AUP1GOODBVR —|296-18581-2-ND |LP Single 2-Input Positive NAND Gate..... SOT-23-5 393.00/3,000 SN74AUP1G80DBVR | 296-17841-2-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUP1GOODCKR | 296-18200-1-ND |LP Single 2-Input Positive NAND Gat sc70-5 «50 41—«28 D-Type Flip-Flop ......... SOT-23-5 324.00/3,000 
SN74AUP1GOODCKR |296-18200-2-ND |LP Single 2-Input Positive NAND Gat $C70-5 393.00/3,000 SN74AUP1GB0DCKR | 296-19084-1-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUP1GOODRLR _ |296-18712-1-ND [LP Single 2-Input Positive NAND Gate......SOT-553 4334.26 D-Type Flip-Flop ........-. 40 32.24 
SN74AUPTGOODRLR  |296-18712-2-ND |LP Single 2-Input Positive NAND Gate.......SOT-559 460.00/4,000 SN74AUP1GB0DCKR — | 296-19084-2-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUP1GOOYZPR |296-17898-1-ND |LP Single 2-Input Positive NAND Gate......5-WCSP 48 36 27 D-Type FFlip-Flop.. 324.00/3,000 
SN74AUP1GOOYZPR  |296-17898-2-ND |LP Single 2-Input Positive NAND Gate....... 5-WCSP 468.00/3,000 SN74AUP1GB0YZPR | 296-21019-1-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUP1GO2DBVR |296-19070-1-ND |LP Single 2-Input Positive NOR Gate.......SOT-23-5 50 41 28 D-Type Flip-Flop ... 48 36027 
SN74AUP1GO2DBVR _ |296-19070-2-ND |LP Single 2-Input Positive NOR Gate....... SOT-23-5 393.00/3,000 SN74AUP1GB0YZPR | 296-21019-2-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUPIGO2DRLR  |296-18649-1-ND |LP Single 2-Input Positive NOR Gate.......SOT-553.«43.~=«O«wdSSC D-Type Flip-Flop ... 468.00/3,000 
SN74AUP1GO2DRLR |296-18649-2-ND |LP Single 2-Input Positive NOR Gate.........S0T-553 460.00/4,000 SN74AUP1G97DBVR _ |296-19085-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gat TASTING Nn 27, 
SN74AUP1GO4DBVR =| 296-19071-1-ND |Low Power Single Inverter Gate. 50. A128 SN74AUP1G97DBVR | 296-19085-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate... 366.00/3,000 
SN74AUP1GO4DBVR — /296-19071-2-ND |Low Power Single Inverter Gate. 393.00/3,000 SN74AUP1G97DCKR | 296-19086-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 45 36 «27 
SN74AUP1GO4DCKR _[296-19072-1-ND |Low Power Single Inverter Gate. 00 Mae eS. SN74AUP1G97DCKR | 296-19086-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gat 366.00/3,000 
SN74AUPIGO4DCKR  |296-19072-2-ND |Low Power Single Inverter Gate. 393.00/3,000 SN74AUP1G97DRLR | 296-18316-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gat 45° 3627 
SNALETGOADETE 256 18288 1-ND ne Power single Inveret ate A3 rena name SN74AUP1G97DRLR__ | 296-18316-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gat 488.00/4,000 
7: o 5-2-| ow Power Single Inverter Gate. .00/4, 5 aH i j i 
SN74AUP1GO6DBVR _|296-17561-1-ND|LP Single Inverter Bufer/Driver 40-3224 | Swraauprasrvzen |296-17360-2.ND|LP Conigurable Multple Function Gat % jo800/3000. 
SN74AUPIGOBDEVA _ (ZEGaUISGUE2:NE)|LP Single Inverter Buffer/Driver.. 224'00/8,000) SN74AUP1G98DBVR | 296-19087-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gat 453627 
SN74AUP1GO6DCKR = |296-17562-1-ND |Low Power Single Inverter Buffer/Drive OES 28 SN74AUP1G98DBVR | 296-19087-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gat 366.00/3,000 
Se ATE Rent eae re ett Hie clad fa See SN74AUP1G98DCKR _ | 296-19088-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate....... 45 3627 
SN74AUP1GO7DBVR |296-19073-2-ND |Low Power Single Buffer/Driver.. 324.00/3,000 SAUER eRSLR BERET cp coon: Muto Functton Gate eon 
SN74AUP1GO7DCKR _ |296-18256-1-ND |Low Power Single Buffer/Driver.. 60) il 88 SN arise epee ; ; : 
; > 74AUP1G98DRLR =| 296-18651-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gat 488.00/4,000 
SN74AUP1GO7DCKR = |296-18256-2-ND |Low Power Single Buffer/Driver.. 393.00/3,000 SN74AUP1G98YZPR | 296-17370-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gat 48 36 27 
SN74AUP1GO7YZPR — |296-21010-1-ND | Low Power Single Buffer/Driver. See) SN74AUP1G98YZPR _|296-17370-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate “468.00/3,000 
SN74AUP1GO7YZPR —|296-21010-2-ND |Low Power Single Buffer/Driver. 468.00/3,000 ning : = see 
SN74AUP1GO8DBVR —|296-19074-1-ND | Low Power 2-Input Positive AND Gate . 50 4128 SN74AUP1G99DCTR | 296-19089-1-ND | Tri-State Low Power Ultra-Config. Multiple 
SN74AUP1GO8DBVR _ |296-19074-2-ND |Low Power 2-Input Positive AND Gate .... SOT-23-5 393.00/3,000 sn7aaupicogncTr + Eeenenreentn silo ae Fae ere 56 4232 
Satriani lectaresto|iovtoe tigaronemben Ses |” edboom ees oe 
7: 3 5-2- ow Power 2-Input Positive ate .. 70-5 00/3, ie eI ne Conti 4 H 
SN74AUP1GO8DRLR |296-18650-1-ND |Low Power 2-Input Positive AND Gate... SOT-553 43 34 | 26 SN74AUPTES9DCUR eC aL a oa ae Contig. MUD een ca fo 2 
SN74AUP1GO8DRLR |296-18650-2-ND |Low Power 2-InPut Positive AND Gate ......SOT-553 460.00/4,000 i : : : : 
SN74AUP1GO8YZPR _ |296-17366-1-ND |Low Power 2-Input Positive AND Gate....5-DSBGA 4836.27. SN74AUP1G9SDCUR | 296-19090-2-ND Ti State Ou Hower unre Conng. Multiple enamel 
SN74AUP1GO8YZPR  |296-17366-2-ND |Low Power 2-Input Positive AND Gate ....5-DSBGA 468.00/3,000 4 ; ba! 
SN74AUP1G14DBVR |296-18213-1-ND |LP Single Schmitt-Trigger Inverter.......SOT-23-5 50 41.28 SN74AUP1G99YZPR | 296-21020-1-ND etc oe ous) ai Conmiguten'e ie Ga se 
SN74AUP1G14DBVR —|296-18213-2-ND |LP Single Schmitt-Trigger Inverter SOT-23-5 393.00/3,000 MUI prs EUNGEON: Gate, : ’ : 
SN74QUP1G14DCKR |296-19076-1-ND |LP Single Schmitt-Trigger Inverter §c70-5 50 41 28 SN74AUPIG99YZPR | 296-21020-2-ND | Tri-State Low Power Ultra Configurable 
SN74AUP1G14DCKR _ |296-19076-2-ND |LP Single Schmitt-Trigger Inverter $C70-5 393.00/3,000 Multiple Function Gate... 8-DSBGA 546.00/3,000 
SN74AUP1G14DRLR  |296-18314-1-ND |LP Single Schmitt-Trigger Inverter ‘S0T-553.43.~«i«34«G SN74AUPIGI25DBVR | 286-21011S1END) Te State tow Power Single Bus a ees 
SN74AUP1G14DRLR ~—|296-18314-2-ND |LP Single Schmitt-Trigger Inverter .SOT-553 460.00/4,000 SN74AUIP1G1250BVR. DEREMOESNIEN Tr State Low Poway Sinaia By : : 3 
SN74AUP1G17DBVR _|296-19077-1-ND |LP Single Schmitt-Trigger Buffer SOT-23-5 50 41 .28 Des tale OW) awet ingle Aus 
SN74QUP1G17DBVR |296-19077-2-ND |LP Single Schmitt-Trigger Butte S0T-23-5 393.00/3,000 Buffer Gate 393.00/3,000 
SN74AUP1G17DCKR _|296-18209-1-ND |Low Power Single Schmitt-Trigg 8070-5 «504128 SN74AUP1G125DCKR }296-21012-1-ND An State oe Power Single Bus HAR 
SN74AUP1GI7DCKR  |296-18209-2-ND |Low Power Single Schmitt-Trigger Buffer ..SC70-5 393.00/3,000 Buffer:Gale : x) 8 : 
SN74AUP1G17DRLR  |296-18295-1-ND |LP Single Schmitt-Trigger Buffel ‘SOT-553 «438428 SN74AUP1G125DCKR | 296-21012-2-ND | Tri-State Low Power Single Bus 
SN74AUP1G17DRLR |296-18295-2-ND |LP Single Schmitt-Trigger Buffel .SOT-553 460.00/4,000 Buffer Gate : 393.00/3,000 
SN74AUP1G17YZPR —|296-19078-1-ND |LP Single Schmitt-Trigger Buffel 5-DSBGA 48 36 27 SN74AUP1G125DRLR | 296-18713-1-ND | Tri-State Low Power Single Bus Buffer 
SN74AUP1G17YZPR__ |296-19078-2-ND |LP Single Schmitt-Trigger Buffel 468.00/3,000 Gate... - AZ 3426 
SN74AUP1G32DBVR _|296-19079-1-ND |LP Single 2-Input Positive OR Gate 50 41 28 SN74AUP1G125DRLR_ | 296-18713-2-ND | Tri-State Low Power Single Bus Buffer 
SN74AUP1G32DBVR —|296-19079-2-ND |LP Single 2-Input Positive OR Gate 393.00/3,000 Gate.... 460.00/4,000 
SN74AUP1G32DCKR | 296-18714-1-ND |LP Single 2-Input Positive OR Gate 50 141) 228) SN74AUP1G125YZPR_ | 296-21013-1-ND | Tri-State Low Power Single Bus 
SN74AUP1G32DCKR | 296-18714-2-ND |LP Single 2-Input Positive OR Gate .. 393.00/3,000 Buffer Gate 48 436 «27 
SN74AUP1G32DRLR _ |296-18315-1-ND |LP Single 2-Input Positive OR Gate .. ee) ee) SN74AUP1G125YZPR | 296-21013-2-ND | Tri-State Low Power Single Bus 
SN74AUPIG32DALR  |296-18315-2-ND |LP Single 2-Input Positive OR Gate SOT-553 760.00/4,000 Buffer Gate 468.00/3,000 
SN74AUP1G32YZPR —_|296-21016-1-ND |LP Single 2-Input Positive OR Gate 5-DSBGA 48 =— 3627 SN74AUP1G126DBVR | 296-18005-1-ND | Tri-State, Low Power, Single Bus Buffer 
SN74AUP1G32YZPR —|296-21016-2-ND |LP Single 2-Input Positive OR Gate 5-DSBGA 468.00/3,000 Gate... 50 41.28 
SN74AUP1G34DBVR = |296-19080-1-ND |Low Power Single Buffer Gate SOT-23-5 50 AL 28 SN74AUP1G126DBVR | 296-18005-2-ND | Tri-State, Low Power, Single Bus Buffer 
SN74AUP1G34DBVR__ |296-19080-2-ND |Low Power Single Buffer Gate SOT-23-5 393.00/3,000 Gate. 393.00/3,000 
SN74AUP1G34DCKR = |296-19081-1-ND |Low Power Single Buffer Gate $C70-5 50 Al .28 SN74AUP1G126DCKR | 296-18006-1-ND J Tri-State, Low Power, Single Bus Buffer 
SN74AUP1G34DCKR —|296-19081-2-ND |Low Power Single Buffer Gate $C70-5 393.00/3,000 Gate... sc70-5 50 41 28 
SN74AUP1G34DRLR = |296-18715-1-ND |Low Power Single Buffer Gate SOT-553 43 34.26 SN74AUP1G126DCKR | 296-18006-2-ND | Tri-State, Low Power, Single Bus Buffer 
SN74AUP1G34DRLR — |296-18715-2-ND |Low Power Single Buffer Gate -SOT-553 460.00/4,000 Gate 670-5 393.00/3,000 
SN74AUP1G34YZPR _|296-21017-1-ND |Low Power Single Buffer Gate 5-DSBGA 483627, (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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ibis Digi-Key Price Each Tals Digi-Key Price Each 
art No. art No. escription g. art No. art No. escription g. 
Part N Part N Descripti Pk 1 25 100 Part N Part N Descripti Pk 1 25 100 
7: - 1 - ri-State, Low Power, Single Bus 7: 5 | -17930-1- ri-State, 4-Bit, Dual Supply, Bus 
SN74AUP1G126DRLR_ | 296-18603-1-ND | Tri-State, Low Power, Single B SN74AVC4T245DR | 296-17930-1-ND | Tri-State, 4-Bit, Dual Supply, Bi 
Buffer Gate. 43 rode 26) Transceiver. os ... 16-SOIC 90 diy Aci) 
SN74AUP1G126DRLR_ | 296-18603-2-ND | Tri-State, Low Power, Single Bus SN74AVC4T245DR | 296-17930-2-ND | Tri-State, 4-Bit, Dual Supply, Bus 
Buffer Gate 460.00/4,000 Transceiver 16-SOIC 975.00/2,500 
SN74AUP1G126YZPR | 296-21014-1-ND | Tri-State, Low Power, SN74AVC4T245PWR — |296-18056-1-ND | Tri-State, 4-B 
Buffer Gate 48 (068 27) Transceiver. seeseeeee 16-TSSOP. 90 PLOmmEOU! 
SN74AUP1G126YZPR | 296-21014-2-ND | Tri-State, Low Power, Single Bus SN7AAVCATOASPWR |296-18056-2-ND Tri-State, 4-Bit, Dual Supply, Bus 
rae te Ss PSEEA Sao oe SN74AVC4T245RGYR_ |296-18231-1-ND Pcuapas Dual Supply, Bus eer a 
SN74AUP1G240DBVR._ | 296-17917-1-ND | Tri-State, Lo -18231-1-ND | Tri-State, 4-Bit, Dual Supply, Bus 
Buffer/Driver.... SOT-23-5 40 32.24 Transceiver.......... - 99 83.66 
SN74AUP1G240DBVR_ |296-17917-2-ND | Tri-State, Low Power, Single SN74AVC4T245RGYR = )296-18231-2-ND | Tri-State, 4-Bit, 
Buffer/Driver SOT-23-5 324.00/3,000 Transceiver = 439.00/1,000 
SN74AUP1G240DCKR |296-17918-1-ND | Tri-State, Low Power, Single SN74AVC8T245DGVR = /296-18206-1-ND pe State, 8-Bit, Dual Supply, Bus s-tvsop MOCO 
Buffer/Driver..... AO 32 24 ransceiver Se a “ : : 
SN74AUP1G240DCKR_ | 296-17918-2-ND | Tri-State, Low Power, Single SN74AVC8T245DGVR |296-18206-2-ND |Tri-State, 8-Bit, Dual Supply, Bus 
Buffer/Driver..... 324.00/3,000 Transceiver... sssessesees 24-TVSOP. 1300.00/2,000 
SN74AUP1G240YZPR_ | 296-21015-1-ND | Tri-State, Low Power, Single SN74AVCBT245PWR  |296-19100-1-ND Tri-State, 8-Bit, Dual Supply, Bus 
Buffer/Driver 56 42 32 Transceiver. sssesseeeee Q4-TSSOP 1.25 1.00 75 
1015-2. 7 SNT4AVCBTOASPWR |296-19100-2-ND | Tri-State, 6-Bit, Dual Supply, Bus 
SNTARUPTG24OYZPR locate) ote, Low Power, Single eesamaann Transceiver... snes 24-TSSOP 1300.00/2,000 
oie SN74AVC8T245RHLR |296-17859-1-ND |Tri-State, 8-Bit, 
SUEY TR aang ate Sumy tus raven *° sar00ra000 Transoaver 128 100 75 
- -2-| ingle Supply Voltage Translato! .00/3, 3 : ‘4 
SN74AUP1T57DCKR _ |296-17525-1-ND | Single Supply Voltage Translato! 55) ddlcs SN74AVC8T245RHLR |296-17859-2-ND Trae, 8B, Dual Supply Bus aaiyranqint 
SN74AUP1T57DCKR =| 296-17525-2-ND | Single Supply Voltage Translato 447.00/3,000 + —— 
SNTAAUPTTSBDBVR|296-17526-2ND | Single Supply Vaage Tranlato oo i eee lO Daly Beg T6P 315 282.18 
- -2-| ingle Supply Voltage Translato! 00/3, te ou “s ai ae si 5 g 
SN74AUPITS8DCKR | 296-17527-1-ND | Single Supply Voltage Translator . 5544 SN74AVC16T245DGGR |296-18197-2-ND yieiale Ieee Dual Supply Bus ae8s08 RGN OND 
SN74AUPITS8DCKR | 296-17527-2-ND | Single Supply Voltage Translator 447.00/3,000 SN74AVC16T245DGVR |296-19091-1-ND | Tri-State, 16-Bit, Dual Supply Bus 7 pene 
SN74AUP1T97DBVR — | 296-17563-1-ND | Single Supply Voltage Level Translator. 55.4433 Transceiver... .48-TVSOP 3415 252 1.96 
SN74AUP1T97DBVR =| 296-17563-2-ND | Single Supply Voltage Level Translator. 447.00/3,000 5 oe a Ri 
SN74AUPIT97DCKR | 296-17564-1-ND | Single Supply Voltage Level Translator. 55 448 SN7AAVCIGTEASDGVR ACSI agi) State, 16-Bit, Dual Supply Bus SOP can 
SN74AUP1T97DCKR =| 296-17564-2-ND | Single Supply Voltage Level Translator. 447.00/3,000 SN74AVC16T245GQLR |296-19092-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus _ Mgoat 
SN74AUP1T97YZPR 296-17899-1-ND | Single Supply Voltage Level Translator. ne. 54 Al Transceiver..... 56-VFBGA 5.18 4.14 3,22 
SN74AUP1T97YZPR | 296-17899-2-ND | Single Supply Voltage Level Translator. 702.00/3,000 SN74AVC16T245GQLR |296-19092-2-ND | Tri-State, 16-Bit, Dual Supply Bus : : 
SNTAAUPTTOBDBVR |296-17506-2N0 |Singe Supply Volage Level Translator. SO7-25  447.00(3000 an Se roGh Te 
- 2 ingle Supply Voltage Level Translator.... SOT-23- 00/3, 5 GE i! | 
SN74AUP1T98DCKR | 296-17529-1-ND | Single Supply Voltage Level Translator. 554433 SNTAAVCIGTOASZOLR PSE) State, 16-Bit, Dual Supply Bus ncn MORO 
SN74AUP1T98DCKR | 296-17529-2-ND | Single Supply Voltage Level Translator. 447.00/3,000 SN74AVC16T245ZQLR |296-19093-2-ND | Tri-State, 16-Bit, Dual Supply Bus “ g i ; 
SN74AUP1T98YZPR 296-21021-1-ND | Single Supply Voltage Level Transceiver. ... 56-VFBGA 1964.00/1,000 
Translator 6-DSBGA fe 5400 AN SN74AVC20T245DGGR |296-17299-1-ND | Tri-State, 20-Bit, Dual Supply Bus 
SN74AUP1T98YZPR 296-21021-2-ND | Single Supply Voltage Level Transceiver... ..56-TSSOP 3.38 2.70 2.10 
Translator 6-DSBGA 702.00/3,000 SN74AVC20T245DGGR |296-17299-2-ND | Tri-State, 20-Bit, Dual Supply Bus 
AVC Family Transceiver. ...56-TSSOP 3826.00/2,000 
TAAVCAT64245Z0LR _[296-17203-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus SN74AVC20T245DGVR |296-19095-1-ND | Tri-State, 20-Bit, Dual Supply Bus 
Transceiver. 56-VEBGA 6.53 5.22 4.06 Transceiver ..56-TVSOP 3.38 2.70 210 
74AVCA164245ZQLR |296-17203-2-ND | Tri-State 16- SN74AVC20T245DGVR |296-19095-2-ND | Tri-State, 20-Bit, Dual Supply Bus 
Transceivel 56-VFBGA 3698.00/1,000 Transceiver... .- 56-TVSOP. 3826.00/2,000 
7AAVCAH164245ZQLR |296-17204-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus SN74AVC20T245GQLR |296-19096-1-ND | Tri-State, 20-Bit, Dual Supply Bus 
Transceive! 56-VFBGA 4.55 3.64 2.83 Transceiver. ..56-VFBGA 5.00 4.00 3.38 
74AVCAH164245ZQLR |296-17204-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus SN74AVC20T245GQLR |296-19096-2-ND | Tri-State, 20-Bit, Dual Supply Bus 
Transceiver... 56-VFBGA 2576.00/1,000 Transceiver... ... 56-VFBGA 3125.00/1,000 
74AVCB164245Z0LR | 296-18284-1-ND Te-Stan 16-Bt Dua Supply Bus se-vrocn Ane SN74AVC20T245ZQLR | 296-19097-1-ND estates oret se-veaca CRI 
ransceivel a ie i iM = : tg is 
7AAVCB164245ZQLR |296-18284-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus SN74AVC20T245ZQLR ]296-19097-2-ND | Tri-State, 20-Bit, Dual Supply Bus 
Transceiver... 56-VEBGA 2576.00/1,000 Transceiver. ... 56-VFBGA 2104.00/1,000 
TAAVCB324245ZKER  |296-17788-1-ND | Tri-State 32-Bit Dual Supply Bus SN74AVC24T245GRGR |296-17661-1-ND TF ate, oe Dual Supply Bus erry rity een 
‘ransoaive 96-LFBGA eI umc OG SN74AVC24T245GRGR | 296-17661-2-ND | Tri-State, 24-Bit Dual Supply Bus ; cad 
7AAVCB324245ZKER | 296-17788-2-ND | Tri-State 32- a 
Transceive 96-LFBGA 2805.00/1,000 Transceiver... 3125.00/1,000 
74AVCBH324245ZKER |296-18351-1-ND | Tri-State 32- SN74AVC24T245ZRGR |296-17662-1-ND | Tri-State, 24- Bit Dual Supply Bus 
Transtenve S6-LFBGA TESS Saas 08 SN74AVC24T245ZRGR |296-17662-2-ND TiStale 2 aa ana 
7AAVCBH324245ZKER |296-18351-2-ND | Tri-State 32-Bit Dual Supply Bus i se 
Transceive 96-LFBGA 2805.00/1,000 SNPAAVCADTOASGKER [PERREORMEND Ta atone aot Dua Supply Bus ee 
74AVCH16T245ZQLR =| 296-18352-1-ND TeSta 16-6 Dual Supply Bus sa-vroca Ane Tinseuiver. 500 400 3.38 
ransceiver.... 2 x x i 
74AVCHI6T245ZQLR | 296-18352-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus SN74AVC32T245GKER |296-19098-2-ND TriState, 32-6 Dual Supply Bus Sa 
uranscelie SOVHEGA 16H: 0070;000 SN74AVC32T245ZKER |296-19099-1-ND |Tri-State, 32-Bit Dual Supply B oa 
TAAVCH20T245Z0LR  |296-18353-1-ND THeSiate 20 Be Dual Supply Bus oat a oiale, Seo Var SUB RW.PUS Apa aR. -2e8 
ranscelver. 5 v 2 
; SN74AVC32T2452KER |296-19099-2-ND | Tri-State, 32-Bit Dual Supply Bus 
7AAVCH20T245ZQLR | 296-18353-2-ND ie Sia a2 a Supply Bus on Tenscahen 2168.00/1,000 
: : fa SNT4AVCT6244DGGR |206-0783-1-ND_|Tri-State 16-Bit Buffer/Driver.. 3.60 288 2.24 
SNTAAVOTTASDEVR Ca eauauleg| 1 Sto, Sing'e Bit Dual Supply a es SN74AVC16244DGGR |296-9783-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 4080.00/2,000 
: : : s é s SN74AVC16244DGVR_ |296-9784-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 3.60 288 2.24 
SN74AVCITASDBVR — |296-19094-2-ND | Tri-State, Single-Bit Dual Supply, SN74AVC16244DGVR_ |296-9784-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 4080.00/2,000 
Bus Transceiver... 546.00/3,000 SN74AVC16244GQLR_|296-9785-1-ND [Tri-State 16-Bit Buffer/Driver.. 3.96 317 247 
SNTARVOTTASDCKR | Caidcamauag| oo, Sinaie-Bt, Dual Supply, Bus ae. kee ie SN74AVC16244GQLR |296-9785-2-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver.. 2244.00/1,000 
; : : SN74AVC16245DGGR_|296-12334-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 3.60 288 2.24 
SN74AVCIT45DCKR — |296517992-2-ND tee State, Single-Bit, Dual Supply, Bus arson SN74AVC16245DGGR |296-12334-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 4080.00/2,000 
ransceiver... 567.00/3, SN74AVC16245DGVR |296-9786-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 3.60 2.88 2.24 
SN74AVCIT45DRLR = |296-21022-1-ND in su, Single-Bit, Dual Supply, soressas Me SN74AVC16245DGVR_|296-9786-2-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 4080.00/2,000 
jus Transceiver.. "4 | Hh . “ z As] j-! x i j 
SN74AVCIT45DRLR | 296-21022-2-ND | Tri-State, Single-Bit, Dual Supply, SN74AVCIB269D6GR Pee Te TaN aE pores Registered eee en a 2G 
Bus Transceiver . S0T-553-6 832.00/4,000 SN74AVC16269DGGR_|296-9787-2-ND |Tri-State 12-24 Bit Registered 
SN74AVCIT45YZPR | 296-17371-1-ND | Tri-State, Single- Bus Exchanger... __56-TSSOP 5050.00/2,000 
Transceiver... 6-DSBGA 604534 SN74AVC16269DGVR |296-9788-1-ND | Tri-State 12-24 Bit Registered 
SN74AVC1T45YZPR 296-17371-2-ND ys State, Single-Bit, Dual Supply, Bus aammAGNE Bus Exchanger... ..56-TVSOP 4.46 3.57 2.78 
ransceive 585.00/3, SN74AVC16269DGVR 296-9788-2-ND | Tri-State 12-24 Bit Registered 
SN74AVC2T45DCTR 296-17232-1-ND | Tri-State, Dual-Bit, Dual Supply, Bus Bus Exchanger... 9 56-TVSOP 5050.00/2,000 
Transceiver... 1 57 AB SN74AVC16334DGGR |296-9789-1-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver. 48-TSSOP 3.60 2.88 2.24 
SN74AVC2T45DCTR | 296-17232-2-ND | Tri-State, Dual-Bit, SN74AVC16334DGGR |296-9789-2-ND Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver. 48-TSSOP 4080.00/2,000 
Transceive 741.00/3,000 SN74AVC16334DGVR_|296-9790-1-ND [Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver. 48-TVSOP 3.60 288 2.24 
SN74AVC2TA5DCUR —|296-17993-1-ND | Tri-State, Dual-Bit, Dual Supply, Bus SN74AVC16334DGVR 296-9790-2-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver............ 48-TVSOP 4080.00/2,000 
Transceiver... 8-VSSOP 765743 SN74AVC16373DGGR_|296-9791-1-ND Tri-State 16-Bit Transparent 
SN74AVC2T45DCUR | 296-17993-2-ND | Tri-State, Dual-Bit, D-Type Latch ...48-TSSOP 3.60 288 2.24 
su74aveoTasvzpn ERR - sateen ee 8-VSSOP 741.00/3,000 SN74AVC16373DGGR |296-9791-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 
7: 5) -17858-1- ri-State, Dual-Bit, Dual Supply, Bus D-Type Latch .-48-TSSOP 4080.00/2,000 
Transceive 8-DSBGA 806045 SN74AVC16373DGVR 296-9792-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 
SN74AVC2T45YZPR —_|296-17858-2-ND | Tri-State, Dual- D-Type Latch ...48-TVSOP 3.60 288 2.24 
Transceive 780.00/3,000 SN74AVC16373DGVR_= |296-9792-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 
SN74AVC4T245DGVR_ |296-18054-1-ND | Tri-State, 4-Bit, Dual Supply, Bus D-Type Latch ...48-TVSOP 4080.00/2,000 
Transceive: .90 75 60 SN74AVC16373GQLR = |296-9793-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 
SN74AVC4T245DGVR_ |296-18054-2-ND | Tri-State, 4-Bit, Dual Supply, Bus D-Type Latch 3.96 317 2.47 
Transceiver... 798.00/2,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


806 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


DIGITAL LOGIC (Continued) 


4) Texas INSTRUMENTS 


Uel is Digi-Key Price Each Uele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74AVC16373GQLR |296-9793-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent SN74AVCH2T45DCUR | 296-19109-1-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply Bus 
D-Type Latch 2244.00/1,000 Transceiver... 8-VSSOP 80 60 45 
SN74AVC16374DGGR | 296-9794-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 360 288 2.24 SN74AVCH2T45DCUR | 296-19109-2-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVC16374DGGR | 296-9794-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 4080.00/2,000 Transceiver... 8-VSSOP 780.00/3,000 
SN74AVC16374DGVR_|296-9795-1-ND_| Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop ... 3.60 288 2.24 SN74AVCH2T45YZPR | 296-21024-1-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVC16374DGVR | 296-9795-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop ... 4080.00/2,000 Transceiver... 8-DSBGA 886650 
SN74AVC16374GQLR | 296-9796-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 3.96 3.17 2.47 SN74AVCH2T45YZPR | 296-21024-2-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVC16374GQLR | 296-9796-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 2244.00/1,000 Transceiver..... 8-DSBGA 858.00/3,000 
SN74AVC16646DGGR | 296-9797-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Xcvr/Register 3.38 2.70 2.10 SN74AVCH4T245DGVR | 296-18055-1-ND | Tri-State 4-Bit, Dual Supply, Bus 
SN74AVC16646DGGR_|296-9797-2-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Xcvr/Register 3826.00/2,000 Transceiver. .16-TVSOP 90.7560 
SN74AVC16646DGVR |296-9798-1-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register..56-TSSOP 3.38 2.70 2.10 SN74AVCH4T245DGVR | 296-18055-2-ND | Tri-State 4-Bit, Dual Supply, Bus 
SN74AVC16646DGVR | 296-9798-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register... 56-TSSOP 3826.00/2,000 Transceiver. ..16-TVSOP 798.00/2,000 
SN74AVC16722DGGR | 296-9799-1-ND | Tri-State 22-Bit Flip-Flop. 419 3.35 2.61 SN74AVCH4T245DR | 296-18032-1-ND | Tri-State 4-Bit, Dual Supply, Bus 
SN74AVC16722DGGR | 296-9799-2-ND | Tri-State 22-Bit Flip-Flop 4744.00/2,000 Transceiver. .16-S0I0 90.7560. 
SN74AVC16827DGGR_|296-9800-1-ND_| Tri-State 20-Bit Butfer/Driver. 338 2.70 2.10 SN74AVCH4T245DR | 296-18032-2-ND | Tri-State 4-Bit, Dual Supply, Bus 
SN74AVC16827DGGR |296-9800-2-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver. 3826.00/2,000 Transceiver..... ..16-SOIC 975.00/2,500 
SN74AVC16827DGVR | 296-9801-1-ND | Tri-State 20-Bit Butfer/Driver. 338 2.70 2.10 SN74AVCH4T245PWR | 296-18057-1-ND | Tri-State 4-Bit, Dual Supply, 
SN74AVC16827DGVR | 296-9801-2-ND | Tri-State 20-Bit Butfer/Driv 3826.00/2,000 Transceiver... .16-TSSOP 90.75 ——60 
SN74AVC16834DGGR _ | 296-9802-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver. 248 1.98 1.54 SN74AVCH4T245PWR | 296-18057-2-ND | Tri-State 4-Bit, Dual Supply, Bus 
SN74AVC16834DGGR_|296-9802-2-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. 2806.00/2,000 Transceiver. ..16-TSSOP 798.00/2,000 
SN74AVC16834DGVR |296-9803-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. 248 198 154 SN74AVCH4T245RGYR | 296-18262-1-ND | Tri-State 4-Bit, Dual Supply, Bus 
SN74AVC16834DGVR | 296-9803-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. 2806.00/2,000 Transceiver..... 99 83 66 
SN74AVC16835DGGR | 296-9804-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. 248 1.98 1.54 SN74AVCH4T245RGYR | 296-18262-2-ND | Tri-State 4-Bit, Dual Supply, Bus 
SN74AVC16835DGGR | 296-9804-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. 2806.00/2,000 Transceiver. 439.00/1,000 
SN74AVC16835DGVR_| 296-9805-1-ND_ | Tri-State 18-Bit Univ. 248 1.98 1.54 SN74AVCH8T245DGV | 296-17932-ND | Tri-State 8-Bit, Dual Supply, Bus 
SN74AVCT6835DGVR |296-9805-2-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. 2806.00/2,000 Transceiver... ..24-TVSOP 1.25 1.00.75 
SN74AVCA406DGGR | 296-18296-1-ND | MMC, SD Card, Memory Stick™ SN74AVCHBT245PWR | 296-19112-1-ND | Tri-State 8-Bit Dual 
Translation Transceiver... 2.00 1.60 1.20 Transceiver. ..24-TSSOP 1.25 «1.00 75 
SN74AVCA406DGGR | 296-18296-2-ND | MMC, SD Card, Memory Stick SN74AVCHBT245PWR | 296-19112-2-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus 
Translation Transceiver... 2080.00/2,000 Transceiver... ...24-TSSOP 1300.00/2,000 
SN74AVCA406GQCR | 296-17558-1-ND | MMC, SD Card, Memory Stick™ Voltage SN74AVCH167245GQLR | 296-19102-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
Translation Transceiver 297 238 1.85 Transceiver... .56-VFBGA 5.20 416 3.51 
SN74AVCA406GQCR | 296-17558-2-ND | MMC, SD Card, Memory SN74AVCH167245GQLR | 296-19102-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
Translation Transceiver ... 4157.50/2,500 Transceiver... ... 56-VFBGA 3250.00/1,000 
SN74AVCA406LZQSR | 296-19595-1-ND | MMC, SD Card, Memory Stick™ Voltage SN74AVCH16T245GR | 296-18283-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
Translation Transceiver... 48-VFBGA 1.63 1.30 98 Transceiver... ..48-TSSOP 3.15 2.52 1.96 
SN74AVCA406LZOSR | 296-19595-2-ND | MMC, SD Card, Memory Stick™ Voltage SN74AVCH16T245GR | 296-18283-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
Translation Transceiver... 2080.00/2,500 Transceiver... ...48-TSSOP 3570.00/2,000 
SN74AVCA406LZXYR | 296-21023-1-ND | MMC, SD Card, Memory Sticl SN74AVCH16T245VR | 296-19103-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
Translation Transceiver... 163 1.30 .98 Transceiver... 48-TVSOP 3.15 252 1.96 
SN74AVCA406LZXYR | 296-21023-2-ND | MMC, SD Card, Memory Stick™ Voltage SN74AVCH16T245VR | 296-19103-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
Translation Transceiver we 2080.00/2,500 Transceiver. .48-TVSOP. 3570.00/2,000 
SN74AVCA406ZQCR | 296-17829-1-ND | MMC, SD Card, Memory Stick™ Voltage SN74AVCH20T245GR | 296-17819-1-ND | Tri-State 20-Bit Dual Supply Bus 
Translation Transceiver... 4 2.20 1.76 1.32 Transceiver... ..56-TSSOP 3.38 270 2.10 
SN7AAVCAAO6ZOCR = 2GGAI 23 2aNB| MMC, SD Card, Memory Stic SN74AVCH20T245GR | 296-17819-2-ND | Tri-State 20-Bit Dual Supply Bus 
Translation Transceiver... 2815.00/2,500 Transceiver... ...56-TSSOP 3826.00/2,000 
SNTAAVGAIGA2456GR [Zdbal ee UalgNo)| Ti-State 16-Bit Dual Supply Bus, SN74AVCH20T245KR | 296-19106-1-ND | Tri-State 20-Bit Dual Supply Bus : 
Transcelver... SAS 2520198 Transceiver... 56-VFBGA 5.20 4.16 3.51 
SN74AVCAT64245GR | 296-14450-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus SN74AVCH2OTO45KR | 296-19106-2-ND | Tri-State 20-Bit Dual Supply Bus 
Transcelver, 3570.00/2,000 Transceiver... _..58-VFBGA 3250.00/1,000 
SN74AVCA164245VR | 296-15446-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus SN74avcH2oT245vr | 296-19107-1-ND | Tri-State 20-Bit Dual Supply Bus ; 
Transcelve Sn eA Ie Transceiver 3.38 270 210 
SN74AVCA164245VR | 296-15446-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus SN74AVCH20T245vR | 296-19107-2-ND | Tri-State 20-Bi ; p : 
SATERVCAFTGIAGGR (ERaEae Te Se 16 Dis Transl ope os Transcelver... eee 
SN74AVCAH164245GR | 296-14754-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 3570.00/2,000 SNAAVCHOAT2ASGRGR Gea 111 State 24°Bit Dual Supply Bus OO) 400 Aas 
SN74AVCAH164245KR | 296-15447-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 520 416 3.51 : ss : : ‘ 
SN74AVCAH164245KR | 296-15447-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 3250.00/1,000 SNTAAVCHOATEASGRGR Is 111 State 2¢°Bit Dual Supply Bus AOROHLON 
SN74AVGAH164245VR | 296-14063-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 315 252 1.96 SN7AAVCHDATOASTAGR (DORA ERTEENIDN Tri-State 24-64 Duca ma 
SN74AVCAHT64245VR | 296-14063-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 3570.00/2,000 Transceiver’. 376 3.01 234 
SNTAAVGBTGADASGR Salalah) 111 State 16° Oual Supply Bus ah OED “ies SNT4AVCHOATRESZRGR |296-17664-2-ND|Tr-Sate24-Bit Dual Suply Bus ae sore 
‘ P ranscelver. . 83-1 4 A, 
SN74AVCB164245GR | 296-15448-2-ND TbSias 16 Bit Dual Supply Bus een oN SN74avcHasTo4sKn [BERRI OMEN] Tri-State 39-0) 
: = a Transceiver... 96-LFBGA 5.20 4.16 3.51 
SN74AVCB164245KR | 296-15449-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus SN74AVCH32T245KR | 296-19110-2-ND | Tri-State 32-Bit Dual Supply Bus 
SN7AAVCE14245KR | 296-15449-2-ND [TH State 16-8 Dual Supply Bus San Trenstaletis poerBGA S260: 001,000 
Tianscalver. ded 3250.00/1,000 SN74AVCH32T245ZKER | 296-19111-1-ND | Tri-State 32-Bit Dual Supply Bus 
2 en i Bi ‘i Transceiver... 96-LFBGA 3.83 3.06 2.38 
SNTAAVCBTGA2ISVR, aoe) Trl State 16° Oual Supply Bus a Om “ies SN74AVCH32T245ZKER | 296-1911 1-2-ND | Tri-State 32-Bit Dual 
SNTEAVCBI64245VR]296-15550-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus Tansee Wer geTheGh a165:0000000 
Transceiver. 48-TVSOP 3570.00/2,000 BCT Family 
SN74AVCB324245KR | 296-19101-1-ND | Tri-State 32-Bi SN64BCT125AD 296-9690-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-S0IC 2.00 1.60 1.20 
Transceivel 96-LFBGA 5.20 4.16 3.51 SN64BCT757DW 296-9692-5-ND | Octal Buffer/Driver.... 20-SOIC 4.05 3.24 2.52 
SN74AVCB324245KR | 296-19101-2-ND | Tri-State 32-Bit Dual Supply Bus SN64BCT25244NT | 296-9691-5-ND | Tri-State Octal Bus Buffer/Driver. 24-Dip 6.00 480 4.05 
Transceiver... 96-LFBGA 3250.00/1,000 SN74BCT244DWR 296-1152-1-ND | Octal Buffer/Driver 20-SOIC 2.93 2.34 1.82 
SN74AVCBH164245GR | 296-14002-1-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr..48-TSSOP 3.15 2.52 1.96 SN74BCT244DWR 296-1152-2-ND_| Octal Buffer/Driver 20-SOIC 3316.00/2,000 
SN74AVCBH164245GR | 296-14002-2-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr .. 48-TSSOP 3570.00/2,000 SN74BCT245DWR 296-1154-1-ND | Octal Bus Transceive 293 234 1.82 
SN74AVCBH164245KR | 296-15551-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus SN74BCT245DWR 296-1154-2-ND_| Octal Bus Transceive 3316.00/2,000 
Transceive 56-VFBGA 5.20 4.16 3.51 SN74BCT374NSR 296-13177-1-ND | Tri-State Octal Edge- 
SN74AVCBH164245KR | 296-15551-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus D-Type Flip-Flop 293 234 1.82 
Transceive 56-VFBGA 3250.00/1,000 SN74BCT374NSR 296-13177-2-ND | Tri-State Octal Edge-Tri 
SN74AVCBH164245VR | 296-15552-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus D-Type Flip-Flop... 3316.00/2,000 
Transceiver... 48-TVSOP 315 252 1.96 SN74BCT543DW 296-12335-5-ND | Tri-State Octal Register Transceiver 
SN74AVCBH164245VR | 296-15552-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus with Output. 810 648 5.47 
Transceive 48-TVSOP 3570.00/2,000 SN74BCT623NSR 296-13178-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-SOP 315 252 1.96 
SN74AVCBH324245KR | 296-17352-1-ND | Tri-State 32-Bit Dual Supply Bus SN74BCT623NSR 296-13178-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-SOP 3570.00/2,000 
Transceive Q6-LFBGA 5.20 4.16 3.51 SN74BCT640NSR 296-13179-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-SOP 315 252 1.96 
SN74AVCBH324245KR | 296-17352-2-ND | Tri-State 32- SN74BCT640NSR 296-13179-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-SOP 3570.00/2,000 
Transceiver... ses 96-LFBGA 3250.00/1,000 SN74BCT652DWR 296-1155-1-ND | Octal Bus Transceive 24-SOIC 7.00 5.60 4.73 
SN74AVCHIT45DBVR | 296-19104-1-ND | Tri-State Single-Bit Dual Supply Bus SN74BCT652DWR 296-1155-2-ND_| Octal Bus Transceive 8750.00/2,000 
Transceiver..........-. SOT-23-6 56 42 32 SN74BCT2414DW 296-13176-5-ND | Memory Decoder with On-Chip 
SN74AVCH1IT45DBVR_ | 296-19104-2-ND | Tri-State Single-Bit Dual Supply Bus Supply Voltage Monitor 3.15 252 1.96 
Transceive! 546.00/3,000 Bus Switch Family (CBT) 
SN74AVCH1IT45DCKR_ | 296-19105-1-ND | Tri-State Single-Bit Dual Supply Bus y 
Transceiver... . 56 4232 74CBTLV16211CGRDR | 296-18211-1-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch 297 2.38 1.85 
SN74AVCH1T45DCKR_ | 296-19105-2-ND | Tri-State Single-Bit Dual Supply Bi 74CBTLV16211CGRDR | 296-18211-2-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch 1683.00/1,000 
Transceiver... ap 546.00/3,000 74CBTLV16211CZRDR | 296-20802-1-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch 2.20 1.76 1.32 
SN74AVCH1T45YZPR_ | 296-17372-1-ND | Tri-State Single-Bit Dual Supply Bi 74CBTLV16211CZRDR | 296-20802-2-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch 1144.00/1,000 
Transceiver... . 48° 36027 SN74CB3Q3125DBQR | 296-19123-1-ND | Quad FET Bus Switch 84.70 56 
SN74AVCHIT45YZPR | 296-17372-2-ND | Tri-State Single-Bit Dual Supply B SN74CB303125DBQR | 296-19123-2-ND | Quad FET Bus Switch 910.00/2,500 
Transceiver... 468.00/3,000 SN74CB3Q3125DGVR | 296-19124-1-ND | Quad FET Bus Switel .14-TVSOP 84.7056 
SN74AVCH2TA5DCTR | 296-19108-1-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply Bus SN74CB303125DGVR | 296-19124-2-ND | Quad FET Bus Swite .14-TVSOP 744,00/2,000 
Transceiver... Rm 54 A SN74CB303125PWR | 296-16804-1-ND | Quad FET Bus Switel 14-TSSOP 937862 
SN74AVCH2TA5DCTR | 296-19108-2-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply Bus SN74CB303125PWR | 296-16804-2-ND | Quad FET Bus Swite .14-TSSOP 824.00/2,000 
Transceiver. 702.00/3,000 (Continued) 
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Tes Digi-Key Price Each LLE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. al 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74CB3Q3244DBQR | 296-19125-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 20-SSOP 84 LAY sta SN74CB3032245GKER | 296-17665-1-ND | 32-Bit, 2.5V/3.3V, High Bandwidth 
SN74CB3Q3244DBQR | 296-19125-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 20-SSOP 910.00/2,500 Bus Switch ..... 96-LFBGA 5.20 4.16 3.51 
SN74CB3Q3244DGVR | 296-19126-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 0-TVSOP 84 LAN a} SN74CB3032245GKER | 296-17665-2-ND | 32-Bit, 2.5V/3.3V, High Bandwidth 
SN74CB3Q3244DGVR | 296-19126-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 20-TVSOP 744.00/2,000 Bus Switch...... .96-LFBGA 3250.00/1,000 
SN74CB3Q3244GQNR_| 296-17033-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . O-VFBGA 143 1.14 86 SN74CB3032245ZKER | 296-17666-1-ND | 32-Bit, 2.5V/3.3' 
SN74CB3Q3244GQNR _ | 296-17033-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 0-VFBGA 741.00/1,000 Bus Switch..... 96-LFBGA 3.83 3.06 2.38 
SN74CB30Q3244PWR =| 296-17824-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 0-TSSOP 84 LA shai SN74CB3032245ZKER | 296-17666-2-ND | 32-Bit, 2.5V/3.3V, High Bandwidth 
SN74CB3Q3244PWR | 296-17824-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 0-TSSOP 744.00/2,000 Bus Switch 2168.00/1,000 
SN74CB3Q3244RGYR | 296-19127-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 20-QFN 1.14 joey Ai) SN74CB3T1G125DBVR | 296-19150-1-ND | Single Low Voltag 87 aio 258) 
SN74CB3Q3244RGYR | 296-19127-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 20-QFN 505.00/1,000 SN74CB3T1G125DBVR | 296-19150-2-ND | Single Low Voltage FET Bus Switch. 1131.00/3,000 
SN74CB303244Z0NR | 296-17034-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch .. O-VFBGA 1.44 95 76 SN74CB3T1G125DCKR | 296-15835-1-ND | Single Low Voltage FET Bus Switch. 87 43.68 
SN74CB3Q3244ZQNR | 296-17034-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 0-VFBGA 505.00/1,000 SN74CB3T1G125DCKR | 296-15835-2-ND | Single Low Voltage FET Bus Switch. 1131.00/3,000 
SN74CB3Q3245DBQR | 296-19128-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 20-SSOP 84 B20) 56) SN74CB3T3125DGVR_= | 296-19151-1-ND | Quad FET Bus Switch é 25S 00s 
SN74CB3Q3245DBQR | 296-19128-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 20-SSOP 910.00/2,500 SN74CB3T3125DGVR_= | 296-19151-2-ND | Quad FET Bus Switch .14-TVSOP 1300.00/2,000 
SN74CB303245DGVR_| 296-19129-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 0-TVSOP .93 ECS mea O2) SN74CB3T3125PWR =| 296-17426-1-ND | Quad FET Bus Switch -14-TSSOP 1.25 1.00 75 
SN74CB303245DGVR_ | 296-19129-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 0-TVSOP. 824.00/2,000 SN74CB3T3125PWR___| 296-17426-2-ND | Quad FET Bus Switch -14-TSSOP 1300.00/2,000 
SN74CB3Q3245PWR | 296-19130-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 20-TSSOP 84 70 56 SN74CB3T3125RGYR = | 296-21025-1-ND | Quad FET Bus Switch 1.38 1.10 .83 
SN74CB3Q3245PWR | 296-19130-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 0-TSSOP 744.00/2,000 SN74CB3T3125RGYR = | 296-21025-2-ND | Quad FET Bus Switch 715.00/1,000 
SN74CB3Q3245RGYR | 296-19131-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 20-QFN 1.14 195) 76) SN74CB3T3245DBQR_ | 296-17823-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 25s O05 
SN74CB3Q3245RGYR | 296-19131-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 20-QFN 505.00/1,000 SN74CB3T3245DBQR_ | 296-17823-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 1600.00/2,500 
SN74CB303251DBOR |296-19132-1-ND | 1-of-8 FET Mux/Demu: 16-SSOP 84 ~~ .70~—«56 SN74CB3T3245DGVR_| 296-19152-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch -20-TVSOP 1.25 1.00.75 
SN74CB3Q3251DBQR | 296-19132-2-ND | 1-of-8 FET Mux/Demu 16-SSOP 910.00/2,500 SN74CB3T3245DGVR_= | 296-19152-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch .20-TVSOP 1300.00/2,000 
SN74CB3Q3251DGVR | 296-19133-1-ND | 1-of-8 FET Mux/Demu 6-TVSOP 84 gh st3) SN74CB3T3245DWR ‘| 296-18214-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-SOIC 1.25 1.00 75 
SN74CB3Q3251DGVR | 296-19133-2-ND | 1-of-8 FET Mux/Demu 6-TVSOP 744.00/2,000 SN74CB3T3245DWR ‘| 296-18214-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-SOIC 1300.00/2,000 
SN74CB3Q3251IPWR | 296-18204-1-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux.. 6-TSSOP 84 Ah asti) SN74CB3T3245PWR ‘| 296-18196-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch .20-TSSOP 1.25 1.00 .75 
SN74CB303251IPWR | 296-18204-2-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux. 16-TSSOP 744.00/2,000 SN74CB3T3245PWR ___| 296-18196-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch .20-TSSOP 1300.00/2,000 
SN74CB3Q3253DBQR | 296-17283-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demu: 16-SSOP 84 ECON 50) SN74CB3T3253DBQR_ | 296-19153-1-ND | Dual 1-of-4 Mux/Demux... 16-SSOP 1.25 1.00 75 
SN74CB3Q3253DBQR | 296-17283-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demu: 16-SSOP 910.00/2,500 SN74CB3T3253DBQR_ | 296-19153-2-ND | Dual 1-of-4 Mux/Demu: 6-SSOP 1600.00/2,500 
SN74CB3Q3253DGVR | 296-19134-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demu: 6-TVSOP 93 Hey Ae SN74CB3T3253DGVR_ | 296-19154-1-ND | Dual 1-of-4 Mux/Demu: -16-TVSOP 1.25 1.00 .75 
SN74CB3Q3253DGVR | 296-19134-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demu: 6-TVSOP 824.00/2,000 SN74CB3T3253DGVR_ | 296-19154-2-ND | Dual 1-of-4 Mux/Demux... .16-TVSOP 1300.00/2,000 
SN74CB3Q3253PWR | 296-19135-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demu: 16-TSSOP 84 70 56 SN74CB3T3253DR 296-19155-1-ND | Dual 1-of-4 Mux/Demux.. 16-SOIGC 1.25 1.00 75 
SN74CB3Q3253PWR_ =| 296-19135-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demu: 6-TSSOP 744.00/2,000 SN74CB3T3253DR 296-19155-2-ND | Dual 1-of-4 Mux/Demu: 16-SOIC 1600.00/2,500 
SN74CB3Q3253RGYR | 296-19136-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demu: 16-QFN = 1.14 95 76 SN74CB3T3253PWR ‘| 296-19156-1-ND | Dual 1-of-4 Mux/Demu: .16-TSSOP 1.25 1.00 .75 
SN74CB3Q3253RGYR | 296-19136-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demu: 16-QFN 505.00/1,000 SN74CB3T3253PWR | 296-19156-2-ND | Dual 1-of-4 Mux/Demux... .16-TSSOP 1300.00/2,000 
SN74CB3Q3257DBQR_| 296-17511-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-SSOP 84 E006) SN74CB3T3257DGVR_ | 296-19157-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. .16-TVSOP 1.25 1.00 .75 
SN74CB303257DBOR | 296-17511-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-SSOP 910.00/2,500 SN74CB3T3257DGVR__ | 296-19157-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux . -16-TVSOP 1300.00/2,000 
SN74CB3Q3257DGVR_ | 296-19137-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 6-TVSOP 93 78 02 SN74CB3T3257PWR ‘| 296-17850-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux . .16-TSSOP 1.25 1.00 .75 
SN74CB3Q3257DGVR | 296-19137-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 6-TVSOP 824.00/2,000 SN74CB3T3257PWR_ ‘| 296-17850-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. .16-TSSOP 1300.00/2,000 
SN74CB3Q3257PWR =| 296-19138-1-ND -of-2 FET Mux/Demux 6-TSSOP 84 LA ai SN74CB3T3306DCTR | 296-15553-1-ND | 3.3V Low Voltage Dual FET Bus Switc . ees AO) ark 
SN74CB3Q3257PWR | 296-19138-2-ND , 1-of-2 FET Mux/Demux 16-TSSOP 744.00/2,000 SN74CB3T3306DCTR = | 296-15553-2-ND | 3.3V Low Voltage Dual FET Bus Switch 1950.00/3,000 
SN74CB303257RGYR | 296-16834-1-ND -of-2 FET Mux/Demux 16-QFN 1.14 95 76 SN74CB3T3306DCUR | 296-15554-1-ND | 3.3V Low Voltage Dual FET Bus Switcl 25a OO et) 
SN74CB3Q3257RGYR = | 296-16834-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-QFN 505.00/1,000 SN74CB3T3306DCUR | 296-15554-2-ND | 3.3V Low Voltage Dual FET Bus Switc 1950.00/3,000 
SN74CB3Q3305PWR | 296-16809-1-ND | Dual FET Bus Switch 8-TSSOP 1.00 fhsy Me SN74CB3T3383DBQR_ | 296-19158-1-ND | 10-Bit FET Bus Exchange Switch... 1.26 1.05 .84 
SN74CB3Q3305PWR | 296-16809-2-ND | Dual FET Bus Switch 8-TSSOP 666.00/2,000 SN74CB3T3383DBQR_ | 296-19158-2-ND | 10-Bit FET Bus Exchange Switch 1365.00/2,500 
SN74CB3Q3306APWR_ | 296-15102-1-ND | Dual Low Voltage FET Bus Switc! 8-TSSOP 1.00 PLO meE OM SN74CB3T3383DGVR_ | 296-19159-1-ND | 10-Bit FET Bus Exchange Switch 1.26 1.05 .84 
SN74CB303306APWR | 296-15102-2-ND | Dual Low Voltage FET Bus Switch 8-TSSOP 666.00/2,000 SN74CB3T3383DGVR_|296-19159-2-ND | 10-Bit FET Bus Exchange Switch 1118.00/2,000 
SN74CB303345DBQR_ | 296-19139-1-ND | 8-Bit Low Voltage FET Bus Switch 20-SSOP 1.14 195). 76) SN74CB3T3383DWR | 296-19160-1-ND | 10-Bit FET Bus Exchange Switch 1.26 1.05 .84 
SN74CB303345DBQR_ | 296-19139-2-ND | 8-Bit Low Voltage FET Bus Switch 20-SSOP 1235.00/2,500 SN74CB3T3383DWR | 296-19160-2-ND | 10-Bit FET Bus Exchange Switch 1118.00/2,000 
SN74CB3Q3345DGVR_ | 296-19140-1-ND | 8-Bit Low Voltage FET Bus Switch 0-TVSOP 1.14 Soe Ai) SN74CB3T3383PWR | 296-19161-1-ND | 10-Bit FET Bus Exchange Switch : 1.26 1.05 .84 
SN74CB3Q3345DGVR_ | 296-19140-2-ND | 8-Bit Low Voltage FET Bus Switch 0-TVSOP 1010.00/2,000 SN74CB3T3383PWR | 296-19161-2-ND | 10-Bit FET Bus Exchange Switch .24-TSSOP 1118.00/2,000 
SN74CB303345PWR | 296-19141-1-ND | 8-Bit Low Voltage FET Bus Switch O-TSSOP 1.14. 95 76 SN74CB3T3384DBQR _|296-17842-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-SSOP_ 1.25 1.00.75 
SN74CB3Q3345PWR | 296-19141-2-ND | 8-Bit Low Voltage FET Bus Switch 0-TSSOP 1010.00/2,000 SN74CB3T3384DBQR_ | 296-17842-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-SSOP 1600.00/2,500 
SN74CB3Q3345RGYR | 296-19142-1-ND | 8-Bit Low Voltage FET Bus Switch 20-QFN 1.38 1.15 92 SN74CB3T3384DWR ‘| 296-19162-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-SOIC 1.25 1.00 75 
SN74CB3Q3345RGYR | 296-19142-2-ND | 8-Bit Low Voltage FET Bus Switch 20-QFN 612.00/1,000 SN74CB3T3384DWR ‘| 296-19162-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-SOIC 1300.00/2,000 
SN74CB3Q3384ADBQR | 296-17353-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-QSOP_ 1.14 195) 76) SN74CB3T3384PWR | 296-19163-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch . .24-TSSOP 1.25 1.00 .75 
SN74CB303384ADBOR | 296-17353-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-QS0P 1235.00/2,500 SN74CB3T3384PWR | 296-19163-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch . .24-TSSOP 1300.00/2,000 
SN74CB3Q3384ADGVR | 296-19143-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-TVSOP 1.14 95 76 SN74CB3T16210DGGR | 296-19147-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch . -48-TSSOP 245 1.97 1.53 
SN74CB3Q3384ADGVR | 296-19143-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 4-TVSOP 1010.00/2,000 SN74CB3T16210DGGR | 296-19147-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch . .48-TSSOP 2780.00/2,000 
SN74CB3Q3384APWR | 296-19144-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 4-TSSOP 1.14 195) 76) SN74CB3T16210DGVR | 296-19148-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch . -48-TVSOP 245 1.97 1.53 
SN74CB3Q3384APWR_ | 296-19144-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 4-TSSOP 1010.00/2,000 SN74CB3T16210DGVR | 296-19148-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch . -48-TVSOP 2780.00/2,000 
SN74CB3Q6800DBQR_ | 296-19145-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-SSOP. 80 60 45 SN74CB3T16211DGGR | 296-16978-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch . .56-TSSOP 2.38 «1.90 1.43 
SN74CB3Q6800DBQR | 296-19145-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-SSOP 650.00/2,500 SN74CB3T16211DGGR | 296-16978-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch . .56-TSSOP 2470.00/2,000 
SN74CB3Q6800DGVR | 296-19146-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 4-TVSOP 80 60 45 SN74CB3T16211DGVR | 296-17832-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch . .56-TVSOP 2.38 1.90 1.43 
SN74CB3Q6800DGVR | 296-19146-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 4-TVSOP 532.00/2,000 SN74CB3T16211DGVR | 296-17832-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch . .56-TVSOP 2470.00/2,000 
SN74CB3Q6800PWR __ | 296-17084-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 4-TSSOP 80 60.45 SN74CB3T16211DLR | 296-19149-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch . 56-SSOP 238 1.90 1.43 
SN74CB3Q6800PWR _ | 296-17084-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-TSSOP 532.00/2,000 SN74CB3T16211DLR | 296-19149-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch . 56-SSOP 1235.00/1,000 
SN74CB3Q16210DGGR | 296-17178-1-ND | 20-Bit Low Voltage FET Bus Switc 8-TSSOP 1.90 1.52 1.14 SN74CB3T16212DGGR | 296-17667-1-ND | 24-Bit FET Bus Exchange Switch .56-TSSOP 2.38 1.90 1.43 
SN74CB3Q16210DGGR | 296-17178-2-ND | 20-Bit Low Voltage FET Bus Switc 8-TSSOP 1976.00/2,000 SN74CB3T16212DGGR | 296-17667-2-ND | 24-Bit FET Bus Exchange Switch .56-TSSOP 2470.00/2,000 
SN74CB3Q16210DGVR | 296-19113-1-ND | 20-Bit Low Voltage FET Bus Switc 1.90 1.52 1.14 SN74CB3T16212DGVR | 296-17668-1-ND | 24-Bit FET Bus Exchange Switch .56-TVSOP 2.38 1.90 1.43 
SN74CB3Q16210DGVR | 296-19113-2-ND | 20-Bit Low Voltage FET Bus Switc 1976.00/2,000 SN74CB3T16212DGVR | 296-17668-2-ND | 24-Bit FET Bus Exchange Switch .56-TVSOP 2470.00/2,000 
SN74CB3Q16210DLR | 296-19114-1-ND | 20-Bit Low Voltage FET Bus Switch 4.90 152 1.14 SN74CB3T16212ZQLR_ | 296-17669-1-ND | 24-Bit FET Bus Exchange Switch .56-VFBGA 2.36 1.89 1.47 
SN74CB3Q16210DLR | 296-19114-2-ND | 20-Bit Low Voltage FET Bus Switc 988.00/1,000 SN74CB3T16212ZQLR | 296-17669-2-ND | 24-Bit FET Bus Exchange Switch .56-VFBGA 1339.00/1,000 
SN74CB3Q16211DGVR | 296-17628-1-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High SN74CBT1G125DBVR | 296-1164-1-ND | Single FET Bus Switch . AG Si 
Bandwidth Bus Switch. 1.90 1.52 1.14 SN74CBT1G125DBVR | 296-1164-2-ND | Single FET Bus Switch . 357.00/3,000 
SN74CB3Q16211DGVR | 296-17628-2-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High SN74CBT1G125DCKR | 296-6410-1-ND | Single FET Bus Switch. AG pola} 
Bandwidth Bus Switch. 1976.00/2,000 SN74CBT1G125DCKR | 296-6410-2-ND | Single FET Bus Switch . 357.00/3,000 
SN74CB3Q16211DGGR | 296-17629-1-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High SN74CBT1G384DBVR | 296-6411-1-ND | Single FET Bus Switch. 45 Omed 
Bandwidth Bus Switch. 56-TSSOP 1.90 1.52 1.14 SN74CBT1G384DBVR | 296-6411-2-ND | Single FET Bus Switch. 366.00/3,000 
SN74CB3Q16211DGGR | 296-17629-2-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High SN74CBT1G384DCKR | 296-6412-1-ND | Single FET Bus Switch . ~ AS OOMEeE 
Bandwidth Bus Switch. 56-TSSOP 1976.00/2,000 SN74CBT1G384DCKR | 296-6412-2-ND | Single FET Bus Switch . ..8C70-5 366.00/3,000 
SN74CB3Q16211DLR | 296-17786-1-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High SN74CBT34X245DBBR | 296-13180-1-ND | 32-Bit FET Bus Switch . -80-TVSOP 2.48 1.98 1.54 
Bandwidth Bus Switch --5B-SSOP 1.90 1.52 1.14 SN74CBT34X245DBBR | 296-13180-2-ND | 32-Bit FET Bus Switch . .80-TVSOP 2806.00/2,000 
SN74CB3Q16211DLR | 296-17786-2-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High SN74CBT3125CDBQR | 296-19187-1-ND | Quad FET Bus Switch 6-SSOP 56 42 32 
Bandwidth Bus Switch. 56-SSOP 988.00/1,000 SN74CBT3125CDBQR | 296-19187-2-ND | Quad FET Bus Switch 16-SSOP 455.00/2,500 
SN74CB3Q16244DGGR | 296-17593-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 8-TSSOP 2.38 1.90 1.43 SN74CBT3125CDBR 296-19188-1-ND | Quad FET Bus Switch 4-SSOP 56 A282 
SN74CB3Q16244DGGR | 296-17593-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 8-TSSOP 2470.00/2,000 SN74CBT3125CDBR 296-19188-2-ND | Quad FET Bus Switch 4-SSOP 372.00/2,000 
SN74CB3Q16244DGVR | 296-19115-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 8-TVSOP 2.38 1.90 1.43 SN74CBT3125CDGVR | 296-19189-1-ND | Quad FET Bus Switch 14-TVSOP 56 42. 32 
SN74CB3Q16244DGVR | 296-19115-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 8-TVSOP 2470.00/2,000 SN74CBT3125CDGVR =| 296-19189-2-ND | Quad FET Bus Switch .14-TVSOP 372.00/2,000 
SN74CB3Q16244DLR =| 296-19116-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 48-SSOP 2.38 1.90 1.43 SN74CBT3125CDR 296-19190-1-ND | Quad FET Bus Switch 14-SOIC 56 42 32 
SN74CB3Q16244DLR | 296-19116-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 48-SSOP 1235.00/1,000 SN74CBT3125CDR 296-19190-2-ND | Quad FET Bus Switch 14-SOIC 455.00/2,500 
SN74CB3Q16245DGGR | 296-19117-1-ND | 16-Bit Low Voltage FET Bus Switc 8-TSSOP 2.38 =1.90 1.43 SN74CBT3125CPWR__| 296-19191-1-ND | Quad FET Bus Switch -14-TSSOP 56 42.82 
SN74CB3016245DGGR | 296-19117-2-ND | 16-Bit Low Voltage FET Bus Switc 8-TSSOP 2470.00/2,000 SN74CBT3125CPWR | 296-19191-2-ND | Quad FET Bus Switch .14-TSSOP 372.00/2,000 
SN74CB3Q16245DGVR | 296-19118-1-ND | 16-Bit Low Voltage FET Bus Switch 48-TVSOP 2.38 1.90 1.43 SN74CBT3125CRGYR | 296-19192-1-ND | Quad FET Bus Switch 1 80 60 4 
SN74CB3Q16245DGVR | 296-19118-2-ND | 16-Bit Low Voltage FET Bus Switc 8-TVSOP 2470.00/2,000 SN74CBT3125CRGYR | 296-19192-2-ND | Quad FET Bus Switch 266.00/1,000 
SN74CB3Q16245DLR =| 296-19119-1-ND | 16-Bit Low Voltage FET Bus Switc 48-SSOP 2.38 1.90 1.43 SN74CBT3125D 296-1165-5-ND | Quad FET Bus Switch 56 42 32 
SN74CB3Q16245DLR | 296-19119-2-ND | 16-Bit Low Voltage FET Bus Switc 48-SSOP 1235.00/1,000 SN74CBT3125DR 296-1165-1-ND | Quad FET Bus Switch 56 42.32 
SN74CB3Q16811DGGR | 296-19120-1-ND | 24-Bit Low Voltage FET Bus Switc! 6-TSSOP 2.43 1.95 1.52 SN74CBT3125DR 296-1165-2-ND | Quad FET Bus Switch 455.00/2,500 
SN74CB3Q16811DGGR | 296-19120-2-ND | 24-Bit Low Voltage FET Bus Switch 56-TSSOP 2754.00/2,000 SN74CBT3125DBQR =| 296-6413-1-ND | Quad FET Bus Switch 56 42 32 
SN74CB3Q16811DGVR | 296-19121-1-ND | 24-Bit Low Voltage FET Bus Switc 6-TVSOP 243 1.95 1.52 SN74CBT3125DBQR =| 296-6413-2-ND | Quad FET Bus Switch 455.00/2,500 
SN74CB3Q16811DGVR | 296-19121-2-ND | 24-Bit Low Voltage FET Bus Switc 6-TVSOP 2754.00/2,000 SN74CBT3125DBR 296-6414-1-ND | Quad FET Bus Switch 56 42 32 
SN74CB3Q16811DLR | 296-19122-1-ND | 24-Bit Low Voltage FET Bus Switc 56-SSOP 243 1.95 1.52 SN74CBT3125DBR 296-6414-2-ND | Quad FET Bus Switch 372.00/2,000 
SN74CB3Q16811DLR | 296-19122-2-ND | 24-Bit Low Voltage FET Bus Switc 56-SSOP 1377.00/1,000 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 
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Tt Digi-Key Price Each Uele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
SN74CBT3125DGVR | 296-6415-1-ND | Quad FET Bus Switch. 56.4232 SN74CBT3257CDBR | 296-19210-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 16-SSOP 372.00/2,000 
SN74CBT3125DGVR | 296-6415-2-ND | Quad FET Bus Switch. 372.00/2,000 SN74CBT3257CDR | 296-15340-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 16-SOIG 56 4282 
SN74CBT3125PWR | 296-6416-1-ND | Quad FET Bus Switch. 56. AP 32 SN74CBT3257CDR | 296-15340-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 16-SOIC 455.00/2,500 
SN74CBT3125PWR | 296-6416-2-ND_| Quad FET Bus Switch. 372.00/2,000 SN74CBT3257CPWR | 296-19211-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 16-TSSOP 56 4232 
SN74CBT3125RGYR _ | 296-13920-1-ND | Quad FET Bus Switch. 72 54 A SN74CBT3257CPWR | 296-19211-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux.. .16-TSSOP 372.00/2,000 
SN74CBT3125RGYR | 296-13920-2-ND | Quad FET Bus Switch. 239.00/1,000 SN74CBT3257CRGYR | 296-19212-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 6-QFN 7254 
SN74CBT3126D 296-1537-5-ND | Quad FET Bus Switch. 56 42 32 SN74CBT3257CRGYR | 296-19212-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 6-QFN 239.00/1,000 
See PepnleseniNe a aa a Sut 56 lenin aoe SN74CBT3257D 296-1168-5-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 16-SOIG 7254 
SNACBTSY20080R _|206-647--HD_| und ET Bis Sch, sa 3 SN7ACETEO57DR | DO6-I6E-2ND |B 1-of2 FET MunDemun. iesole _ se000500, 
| or juat us Switch. sf * | ee -Bit. 1-of-' x 
SATACUTHEDER  (BGeERHMETNIGHM orcad EE cue svaten: aay aaes SN74CBT3257DBOR | 296-6435-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 1-SSOP 64 B36 
: SN74CBT3257DBOR | 296-6435-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 16-SSOP 520.00/2,500 
SN74CBT3126DBR | 296-6418-2-ND | Quad FET Bus Switch. 372.00/2,000 Sen Sai cake % 
! SN74CBT3257DBR | 296-6436-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 16-SSOP 64 48 36 
SN74CBT3126DGVR | 296-6419-1-ND | Quad FET Bus Switch. 56 42 4 
Bea eR t SN74CBT3257DBR | 296-6436-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 16-SSOP 426.00/2,000 
SN74CBT3126DGVR | 296-6419-2-ND_| Quad FET Bus Switch. 372.00/2,000 ; 
; SN74CBT3257PWR___ | 296-6437-1-ND_| 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 16-TSSOP 64.4836, 
SN74CBT3126PWR | 296-6420-1-ND | Quad FET Bus Switch. a - 
eisai f SN74CBT3257PWR | 296-6437-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. -16-TSSOP 426.00/2,000 
SN74CBT3126PWR | 296-6420-2-ND_| Quad FET Bus Switch. 372.00/2,000 ! 
SN74CBT3126RGYR | 296-13921-1-ND | Quad FET Bus Switch. 2° 54. AL SN74CBT3257RGYR | 296-13926-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 16-0FN 80 60 45 
SN74CBT3126RGYR | 296-13921-2-ND | Quad FET Bus Switch. 239.00/1,000 SN74CBT3257RGYR | 296-13926-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux.. 266.00/1,000 
SN74CBT3244CDBQR _| 296-19193-1-ND | Octal FET Bus Switch. 56 42 32 SN74CBT3305CDR | 296-19213-1-ND | Dual FET Bus Switch 56 A232 
SN74CBT3244CDBQR | 296-19193-2-ND | Octal FET Bus Switch. 455.00/2,500 SN74CBT3305CDR__| 296-19213-2-ND | Dual FET Bus Switch 455.00/2,500 
SN74CBT3244CDBR —_| 296-19194-1-ND | Octal FET Bus Switch. 56 42 ~«( SN74CBT3305CPWR | 296-19214-1-ND | Dual FET Bus Switch 56 42 82 
SN74CBT3244CDBR | 296-19194-2-ND | Octal FET Bus Switch. 372.00/2,000 SN74CBT3305CPWR | 296-19214-2-ND | Dual FET Bus Switch 372.00/2,000 
SN74CBT3244CDGVR_ | 296-19195-1-ND | Octal FET Bus Switch. 62 47 35 SN74CBT3306CDR —_| 296-19215-1-ND | Dual FET Bus Switch 56 4232 
SN74CBT3244CDGVR_| 296-19195-2-ND | Octal FET Bus Switch. 410.00/2,000 SN74CBT3306CDR —_| 296-19215-2-ND | Dual FET Bus Switch 455.00/2,500 
SN74CBT3244CDWR | 296-19196-1-ND | Octal FET Bus Switch. 56 42 ~—32 SN74CBT3306CPWR __| 296-16755-1-ND | Dual FET Bus Switch 56 4282 
SN74CBT3244CDWR | 296-19196-2-ND | Octal FET Bus Switch. 372.00/2,000 SN74CBT3306CPWR | 296-16755-2-ND | Dual FET Bus Switch 372.00/2,000 
SN74CBT3244CPWR | 296-19197-1-ND | Octal FET Bus Switch. 56 42S SN74CBT3306D 296-1540-5-ND | Dual FET Bus Switch 56 4.4232 
SN74CBT3244CPWR | 296-19197-2-ND | Octal FET Bus Switch. 372.00/2,000 SN74CBT3306DR 296-1540-1-ND | Dual FET Bus Switch 56.42 32 
SN74CBT3244CRGYR_| 296-19198-1-ND | Octal FET Bus Switch. 22 54 4 SN74CBT3306DR 296-1540-2-ND | Dual FET Bus Switch 455.00/2,500 
SN74CBT3244CRGYR | 296-19198-2-ND | Octal FET Bus Switch. 239.00/1,000 SN74CBT3306PWR __| 296-6438-1-ND_| Dual FET Bus Switch 56 42.32 
SN74CBT3244DBQR = 296-6421-1-ND | Octal FET Bus Switch. 64° 48 86 SN74CBT3306PWR | 296-6438-2-ND_ | Dual FET Bus Switch 372.00/2,000 
See Bsa Cote EEL Els ete 7 a SN74CBT3345CDBQR | 296-19216-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 56 A232 
-6422-1- . : : : SN74CBT3345CDBQR | 296-19216-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-SSOP 455.00/2,500 
SN74CBT3244DBR__| 296-6422-2-ND_| Octal FET Bus Switch. 478.00/2,000 SNTACBT3345CDBR 296-19217-1-ND | it FET Bus Switch 20-SSOP 56 oe 3 
SNTACBTS244DGVA PaaS ag Nw Octal at Bus Switch. 70 ae ae SN74CBT3345CDBR__| 296-19217-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-SSOP 372.00/2,000 
| eee ictal jus switch. A 4 = ee Bi i |- 
SA TACHTSOAABW Poe e aI oocI FET bus Sutch, Fat ee SN7ACBTS345CDGVR | 296-19218-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 2OTVSOP 62 A735 
H SN74CBT3345CDGVR_ | 296-19218-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch .20-TVSOP 410.00/2,000 
SN7ACBT32440WR | 2OGgI Eabg ENB) Octal FET Bus Switch. de ee el SN74CBT3345CDWR | 296-19219-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-S0I0 56 4232 
SN74CBT3244DWR__| 296-14796-2-ND | Octal FET Bus Switch. 478.00/2,000 ' ; : : : 
; SN74CBT3345CDWR | 296-19219-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-SOIC 372.00/2,000 
SN74CBT3244GQNR | 296-12089-1-ND | Octal FET Bus Switch. ‘31.68 Bosal 3-5 i : 
: SN74CBT3345CPWR _ | 296-19220-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch .20-TSSOP_ 56428 
SN74CBT3244GQNR | 296-12089-2-ND | Octal FET Bus Switch. 359.00/1,000 - - 
renee i SN74CBT3345CPWR | 296-19220-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch -20-TSSOP 372.00/2,000 
SN74CBT3244PW 296-1166-5-ND | Octal FET Bus Switch. go Gi : : 
SN74cBT3244PWR |296-1166-1-ND_ | Octal FET Bus Switch. Gl 2h ee SN74CBT3345CRGYR | 296-19221-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-0FN 80.60.45 
SN74CBT3244PWR | 296-1166-2-ND_| Octal FET Bus Switch. 426.00/2,000 Se oeeccoR poe He Hal ne ae ree a Sear 
SN74CBT3244RGYR | 296-13922-1-ND | Octal FET Bus Switch. 72 54 A opal et ue wte ‘ : : : 
SN74CBT3244RGYR_ | 296-13922-2-ND | Octal FET Bus Switch. 239.00/1,000 SN7ACBTS345DBR__[EBGS#Se Zam] 8-Bit FET Bus Switch enSSOr peo Z0U0 
SN74CBT3245ADBQR_ | 296-6424-1-ND | Octal FET Bus Switch. 72: 54. 41 SN74CBT3345DGVR ‘| 296-6440-1-ND 8-Bit FET Bus Switch .20-TVSOP 64 48 = 36 
SN74CBT3245ADBOR | 296-6424-2-ND | Octal FET Bus Switch. 585.00/2,500 SN74CBT3345DGVR | 296-6440-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch .20-TVSOP 426.00/2,000 
SN74CBT3245ADBR | 296-6425-1-ND_| Octal FET Bus Switch. 64 48 36 SN74CBT3345DW 296-6441-5-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-SOIG 64 «4836 
SN74CBT3245ADBR | 296-6425-2-ND | Octal FET Bus Switch. 426.00/2,000 SN74CBT3345DWR | 296-14798-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-S0IC 64 4B C86 
SN74CBT3245ADGVR_ | 296-6460-1-ND | Octal FET Bus Switch. 72 54. AL SN74CBT3345DWR 296-14798-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-SOIC 426.00/2,000 
SN74CBT3245ADGVR | 296-6460-2-ND | Octal FET Bus Switch. 478.00/2,000 SN74CBT3345PWR | 296-6442-1-ND | 6-Bit FET Bus Switch -20-TSSOP 64S s4BSC8G 
SN74CBT3245ADW | 296-6426-5-ND_| Octal FET Bus Switch. 64 48 36 SN74CBT3345PWR | 296-6442-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch .20-TSSOP 426.00/2,000 
SN74CBT3245ADWR__|296-14797-1-ND | Octal FET Bus Switch . 6448 36 SN74CBT3383CDBQR | 296-19222-1-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-SSOP 64. 4836 
SN74CBT3245ADWR | 296-14797-2-ND | Octal FET Bus Switch. 426.00/2,000 SN74CBT3383CDBQR | 296-19222-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-SSOP 520.00/2,500 
SN74CBT3245AGQNR | 296-12090-1-ND | Octal FET Bus Switch. 1.05 88 70 SN74CBT3383CDBR _ | 296-19223-1-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-SSOP_ 64.4886 
Ee cry 28 oe ND ae FEL iis me #6 Sere SN74CBT3383CDBR | 296-19223-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-SSOP 426.00/2,000 
-6427-1- itch. : / : SN74CBT3383CDGVR | 296-19224-1-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch .24-TVSOP 70-53. 
SN74CBT3245APWR__ | 296-6427-2-ND_| Octal FET Bus Switch. 666.00/2,000 SN74CBT3383CDGVR_ | 296-19224-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch .24-TVSOP 468.00/2,000 
SN74CBT3245ARGYR | 296-13923-1-ND | Octal FET Bus Switch. TS SN74CBT3383CDWR | 296-19225-1-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-S0I0 64. 488 
Se ea Be eee ND ae EL Bis a arenes SN74CBT3383CDWR | 296-19225-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-SOIC 426.00/2,000 
es teas é ‘ ‘ SN74CBT3383CPWR | 296-19226-1-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch .24-TSSOP 64. 4BSC8G 
SN74CBT3245CDBQR | 296-19199-2-ND | Octal FET Bus Switch. 455.00/2,500 ; : 
rep anea : SN74CBT3383CPWR | 296-19226-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch .24-TSSOP 426.00/2,000 
SN74CBT3245CDBR _ | 296-19200-1-ND | Octal FET Bus Switch. i 6 i H 
- SN74CBT3383DBQR | 296-6443-1-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-SSOP 564232 
SN74CBT3245CDBR | 296-19200-2-ND | Octal FET Bus Switch. 372.00/2,000 EtAo 5 i i : 
: SN74CBT3383DBQR | 296-6443-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-SSOP 455.00/2,500 
SN7ACBT3245CDGVR_ | 296-19201-1-ND | Octal FET Bus Switch. 620 A? 35 SN74CBT3383DBR _| 296-6444-1-ND_ | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-SSOP 5623 
SN74CBT3245CDGVR | 296-19201-2-ND | Octal FET Bus Switch. 410.00/2,000 : : : : : 
SN74CBT3245cDWR | 296-17282-1-ND | Octal FET Bus Switch Ba i en SN74CBT3383DBR | 296-6444-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-SSOP 372.00/2,000 
SN74CBT3245CDWR | 296-17282-2-ND | Octal FET Bus Switch “ 372.00/2,000 SN74CBT3383DW 296-6445-5-ND_| 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-SOIG 56 42 32 
SN74CBT3245CPWR | 296-19202-1-ND | Octal FET Bus Switch. 5642 ~«CO82 Begala Bape eh a aus ane oui SAE 56 F seHpbee 
SN74CBT3245CPWR | 296-19202-2-ND | Octal FET Bus Switch. 372.00/2,000 Ls pee aaee BIE EET Bus- Exchange Swite x Pz Oe, 
SN74CBT3245CRGYR. |296-19203-1-ND | Octal FET Bus Switch. mp mh oe SN74CBT3383PWR _ |296-6446-1-ND_| 10-Bit FET Bus-Exchange Switch .24-TSSOP_ 564282 
SN74CBT3245CRGYR | 296-19203-2-ND | Octal FET Bus Switch. 239.00/1,000 SN74CBT3383PWR | 296-6446-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch -24-TSSOP 372.00/2,000 
SN74CBT3251D 296-6428-5-ND | 1-of-8 FET Mux/Demu 64 48 36 SN74CBT3384ADBOR | 296-6447-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch. 24-SSOP 564232 
SN74CBT3251DBOQR ‘| 296-6429-1-ND | 1-of-8 FET Mux/Demu: 64 48 36 SN74CBT3384ADBQR_ | 296-6447-2-ND 10-Bit FET Bus Switch . 24-SSOP 455.00/2,500 
SN74CBT3251DBOR | 296-6429-2-ND_| 1-of-8 FET Mux/Demu: 520.00/2,500 SN74CBT3384ADBR | 296-6448-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-SSOP 564232 
SN74CBT3251DBR | 296-6430-1-ND_| 1-of-8 FET Mux/Demu: 64 48 36 SN74CBT3384ADBR | 296-6448-2-ND_| 10-Bit FET Bus Switch . 24-SSOP 372.00/2,000 
SN74CBT3251DBR | 296-6430-2-ND_| 1-of-8 FET Mux/Demu 426.00/2,000 SN74CBT3384ADGVR | 296-6449-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch. .24-TVSOP 62785 
SN74CBT3251PWR | 296-6431-1-ND_| 1-of-8 FET Mux/Demu 64 48 36 SN74CBT3384ADGVR | 296-6449-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch . .24-TVSOP 410.00/2,000 
SN74CBT3251PWR | 296-6431-2-ND_ | 1-of-8 FET Mux/Demu 426.00/2,000 SN74CBT3384ADW | 296-1169-5-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-SOIG 56 9.4232 
SN74CBT3251RGYR | 296-13924-1-ND | 1-of-8 FET Mux/Demu 80 60 45 SN74CBT3384ADWR | 296-1169-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-SOIG 56 4232 
SN74CBT3251RGYR | 296-13924-2-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux... 266.00/1,000 SN74CBT3384ADWR | 296-1169-2-ND_ | 10-Bit FET Bus Switch . 24-SOIC 372.00/2,000 
SN74CBT3253CDBQR | 296-19204-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 56 4232 SN74CBT3384APWR | 296-1170-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch. 24-TSSOP 56428 
SN74CBT3253CDBQR _| 296-19204-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demu: 455.00/2,500 SN74CBT3384APWR | 296-1170-2-ND_| 10-Bit FET Bus Switch . .24-TSSOP 372.00/2,000 
SN74CBT3253CDBR — | 296-19205-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demu: 56 A232 SN74CBT3384CDBQR | 296-19227-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-SSOP 564232 
SN74CBT3253CDBR —_/ 296-19205-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demu: 372.00/2,000 SN74CBT3384CDBQR | 296-19227-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-SSOP 455.00/2,500 
SN74CBT3253CDR | 296-19206-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demu: 56 A282 SN74CBT3384CDBR _| 296-19228-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-SSOP_ 564282 
SN7ACBTS253CDR (Zeta e206 esa] Dual t-of-4 FET Mux/Demu: 855.00/2,500 SN74CBT3384CDBR | 296-19228-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-SSOP 372.00/2,000 
SN74CBT3253CPWR__ | 296-19207-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demu: 56 4232 
: : g SN74CBT3384CDGVR_ | 296-19229-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch . .24-TVSOP 62 ATS 
SN74CBT3253CPWR | 296-19207-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demu: 372.00/2,000 esscas Bt i 3 
SN74CBT3384CDGVR | 296-19229-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch . .24-TVSOP 410.00/2,000 
SN74CBT3253CRGYR | 296-19208-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demu: 2 Al Onan a ‘ : 
SN74CBT3384CDWR | 296-19230-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-SOIG 56 4232 
SN74CBT3253CRGYR | 296-19208-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demu: 239.00/1,000 Eee - : i 
SNVACETARaB Boe aOTINOM Ducl 1cot-4 EET MugDomu roiamiie diene SN74CBT3384CDWR__ | 296-19230-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-SOIC 372.00/2,000 
SN74CBT3253DBOR | 296-6433-1-ND_ | Dual 1-of-4 FET Mux/Demu Gl a ee SN74CBT3384CPWR | 296-19231-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch. (24-TSSOP 56D 
oon — : : < SN74CBT3384CPWR | 296-19231-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch . .24-TSSOP 372.00/2,000 
SN74CBT3253DBQR | 296-6433-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demu: 520.00/2,500 i ; 
Pears pe SN74CBT3861DBQR | 296-6450-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-SSOP 1.38 110 83 
SN74CBT3253DBR | 296-6434-1-ND_| Dual 1-of-4 FET Mux/Demu: 64 ABO ! 4 
eign as SN74CBT3861DBOR | 296-6450-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-SSOP 1760.00/2,500 
SN74CBT3253DBR —| 296-6434-2-ND_| Dual 1-of-4 FET Mux/Demu: 426.00/2,000 ! 4 
SN74CBT3253PWR | 296-1167-1-ND_ | Dual 1-of-4 FET Mux/Demu ua ee SN74CBT3861DGVR | 296-6451-1-ND_} 10-Bit FET Bus Switch . .24-TVSOP 1.38 110 83 
SN74CBT3253PWR | 296-1167-2-ND_| Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 426.00/2,000 SN74CBT3861DGVR | 296-6451-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch. -24-TVSOP 1430.00/2,000 
SN74CBT3253RGYR | 296-13925-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demu: 16-QFN 7254 SN74CBT3861DWR | 296-6452-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-SOIC 1.38 1.10 83 
SN74CBT3253RGYR | 296-13925-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demu: 16-QFN 239.00/1,000 SN74CBT3861DWR —/ 296-6452-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-SOIC 1430.00/2,000 
SN74CBT3257CDBOR | 296-19209-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 46-SSOP 56 42 32 SN74CBT3861PWR | 296-6453-1-ND_|10-Bit FET Bus Switch .24-TSSOP 1.38 110 83 
SN74CBT3257CDBQR_ | 296-19209-2-ND -of-2 FET Mux/Demux 16-SSOP 455.00/2,500 SN74CBT3861PWR | 296-6453-2-ND_| 10-Bit FET Bus Switch . .24-TSSOP 1430.00/2,000 
SN74CBT3257CDBR _ | 296-19210-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-SSOP 5642. (Continued) 
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Tal Digi-Key Price Each dele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74CBT6800ADBOR | 296-6454-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16213DGGR | 296-6391-2-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch 1352.00/2,000 
with Precharged Output 1.63 130 98 SN74CBT16213DL | 296-6392-5-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch 130 1.04 78 
SN74CBT6800ADBOR | 296-6454-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16214CDGGR | 296-19173-1-ND | 12-Bit, 1-of-3 FET Mux/Demux.... 1.25 1.00 75 
with Precharged Output 2080.00/2,500 SN74CBT16214CDGGR | 296-19173-2-ND | 12-Bit, 1-of-3 FET Mux/Demux 1300.00/2,000 
SN74CBT6800ADBR | 296-6455-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16214CDLR_| 296-19174-1-ND | 12-Bit, 1-of-3 FET Mux/Demux 1.25 1.00 75 
with Precharged Output. 163 1.30 98 SN74CBT16214CDLR | 296-19174-2-ND | 12-Bit, 1-of-3 FET Mux/Demux 650.00/1,000 
SN74CBT6800ADBR | 296-6455-2-ND |10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16214DGGR_ | 296-6393-1-ND | 12-Bit, 1-of-3 FET Mux/Demux eS 0S 
with Precharged Outpu 24-SSOP 1690.00/2,000 SN74CBT16214DGGR | 296-6393-2-ND | 12-Bit, 1-of-3 FET Mux/Demux 1430.00/2,000 
SN74CBT6800ADGVR | 296-6456-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16232DGGR_ | 296-6395-1-ND | Sync. 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 1.25 1.00 75 
with Precharged Output 24-TVSOP 1.63 1.30 98 SN74CBT16232DGGR_| 296-6395-2-ND | Sync. 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 1300.00/2,000 
SN74CBT6800ADGVR | 296-6456-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16232DLR | 296-6396-1-ND | Sync. 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 125 100 75 
with Precharged Output, 24-TVSOP 1690.00/2,000 SN74CBT16232DLR | 296-6396-2-ND | Sync. 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 650.00/1,000 
SN74CBT6800ADW | 296-6457-5-ND biel Suit Ren ta SN74CBT16233DGGR_ | 296-1161-1-ND | 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 135 1413 90 
with Precharged Output j : J SN74CBT16233DGGR | 296-1161-2-ND | 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 1198.00/2,000 
SN74CBT6800ADWR | 296-6457-1-ND au HeLa Switch . en ene SN74CBT16233DGVR_ | 296-6397-1-ND | 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 1.25 1.00 75 
Wine recharged Uru i : 5 SN74CBT16233DGVR | 296-6397-2-ND | 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 1300.00/2,000 
SN74CBT6B00ADWR =) 296-6457-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16233DLR | 296-6398-1-ND | 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 1.25 1.00 75 
with Precharged Output, 1690.00/2,000 SN74CBT16233DLR | 296-6398-2-ND | 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 650.00/1,000 
SN74CBT6800APWR | 296-6458-1-ND 1G BIFET Bus Suite , nee ee SN74CBT16244CDGGR | 296-19175-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch . 125 1.00 75 
with Precharged Outpu 4 . i SN74CBT16244CDGGR | 296-19175-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch . 1300.00/2,000 
SN74CBTEBOOAPWR fe cbscdDc NO) 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16244CDGVR | 296-19176-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch . 125 100 75 
with Precharged Output 1690.00/2,000 SN74CBT16244CDGVR | 296-19176-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch . 1300.00/2,000 
SN7ACBTEBOOCDBOR /296-19232-1-ND)| 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16244CDLR | 296-19177-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch . 125 1.00 75 
with Precharged Output, 1.63 130.98 SN74CBT16244CDLR_ | 296-19177-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch . 650.00/1,000 
SN74CBT6B00CDBOR | 296-19232-2-ND a EL ats ome Frannie SN74CBT16244DGGR_ | 296-6399-1-ND_| 16-Bit FET Bus Switch . 1.25 100 75 
with Frechalged Outpul Aun} SN74CBT16244DGGR | 296-6399-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch. 1300.00/2,000 
SN7ACBT6BOOCDBR = (ZebaazeaauD perce dean as SN74CBT16244DGVR | 296-6400-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch. 125 1.00 | .75 
, ; A : 4 SN74CBT16244DGVR | 296-6400-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch . 1300.00/2,000 
See eee eR Te ete Cr rope tn out apo SN74CBT16244DLR | 296-6401-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch. 125° 1.00 | .75 
SIIVaCRTSSODCDGVR EUERRCERRINT TUR EE be Switch UE SN74CBT16244DLR | 296-6401-2-ND_| 16-Bit FET Bus Switch . 650.00/1,000 
ARES i SN74CBT16245CDGGR | 296-19178-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch . 12 100 75 
with Precharged Output, UGS S028) SN74CBT16245CDGGR | 296-19178-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 1300.00/2,000 
SN74CBTEBOOCDGVR [ee c aloe pg aoe aa seaninap'ond SN74CBT16245CDGVR | 296-19179-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch . 125 100 75 
n f Hee) SN74CBT16245CDGVR | 296-19179-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch . 1300.00/2,000 
SN74CBTGBO0CD WA Terra parece FT enaattom alee SN74CBT16245CDLR | 296-19180-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch . 125 100 | 75 
SNTACRTGBOUCDWR ~ [oSeeTea5%ANIM 10-Bit FET Bus Swatch - - - SN74CBT16245CDLR | 296-19180-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch . 650.00/1,000 
vilthiPrachared tpi ReOOCTO SN74CBT16245DGGR | 296-6402-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch . 1.25 1.00 75 
SN7ACBTAROOCEWR [BRSMOEEREPNIGH 10-Bit FE’ Bucs Switch” te SN74CBT16245DGGR | 296-6402-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch . 1300.00/2,000 
' SN74CBT16245DGVR | 296-6403-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch . 1.25 1.00 75 
su7acerescocpwr | PERRERETONTN tee cera Outbu 1 Oe SN74CBT16245DGVR_|296-6403-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch. 1300.00/2,000 
with Precharged Outpu 4690.00/2,000 SN74CBT16245DLR | 296-6404-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch . 125 100 75 
SG ; : SN74CBT16245DLR | 296-6404-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch . 650.00/1,000 
SETS aaa cee me  sctoasigt | Ssoricansin [peter wb [12a are! wai 
SN74CBT6845CDBR | 296-19238-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . ECM) | cu oaretisoaspacn |SITE 1a Bk De Ey Cs Ser BO TSSOP 
SN74CBT6845CDBR —_| 296-19238-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 372.00/2,000 ne eskeulee 
SN74CBT6845CDGVR_| 296-19239-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 62 A735 itt Inte fal PUIG OWA ROS IStOt ia OUST SOF TESOOO ZOO) 
SN74CBT6B45CDGVR | 296-19239-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 410.00/2,000 SN7ACBTI6292DGVR | 296-6405-1-ND pete cal a elas se-tvsop MEO 
SN74CBT6845CDWR | 296-19240-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 56 42 32 suzacerisosoneve |SeeteneenNn 45-81 als ET re BSI serene : : : ‘ 
SN74CBT6845CDWR | 296-19240-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 372.00/2,000 Us Hee Bit, 1-of uxDamux 
SN74CBT6845CPWR | 296-19241-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 56 4232 with Internal Pulldown Resistor. 1430.00/2,000 
SN74CBT6845CPWR | 296-19241-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 372.00/2,000 SN7ACET62020. a oe ees eee se-ssor Eee 
SN74CBT6845CRGYR | 296-19242-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 72 54 At eee a TOI DBSISIO sisienes z : : 
SN74CBT6845CRGYR | 296-19242-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 239.00/1,000 SN74CBT16292DLR | 296-1534-1-ND ie ral a eres 
SN74CBT16209ADGGR | 296-1156-1-ND | 18-Bit FET Bus-Exchange Switc 150 1.20 90 h : : ‘ 
SN74CBT16209ADGGR | 296-1156-2-ND | 18-Bit FET Bus-Exchange Switc 1560.00/2,000 SN74CBT16292DLR =| 296-1534-2-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
SN74CBT16209ADGVR | 296-6385-1-ND | 18-Bit FET Bus-Exchange Switch... 150 1.20 90 snracaTiéasonecn [PeeneeeintG (ear ES Bie Geren 715.00/1,000 
SN74CBT16209ADGVR | 296-6385-2-ND | 18-Bit FET Bus-Exchange Switch... 1560.00/2,000 RUE Bit to 32 : 
SN74CBT16209ADL | 296-1531-5-ND_ | 18-Bit FET Bus-Exchange Switch 150 120° 90 Bus Switch . 56-TSS0P BES OC RS USE 2 
SN74CBT16210CDGGR | 296-19164-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 135 113 90 SN74CBT16390DGGR | 296-1163-2-ND | 16-Bit to 32-Bit, FET Mux/Demux 
SN74CBT16210CDGGR | 296-19164-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 1198.00/2,000 Bus Switch . 56-TSSOP 6326.00/2,000 
SN74CBT16210CDGVR | 296-19165-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 1.35 1413 90 SN74CBT16390DGVR | 296-6406-1-ND eta erie FET Mux/Demux se-rvsop HEC 
SN74CBT16210CDGVR | 296-19165-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 1198.00/2,000 ; E : H s H 
SN74CBT16210CDLR | 296-19166-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch Tecwmeiammmcany | SN7ACRTIGSOODGVR ER aa eco c oe TET Mun/Demux se -TVSOP seen 
SN74CBT16210CDLR | 296-19166-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 599.00/1,000 Sener: mutt 
SN74CBT16210DGGR | 296-6386-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 135 113 90 SN74CBT16390DL 296-1535-5-ND | 16-Bit to 32-Bit, FET Mux/Demux 
SN74CBT16210DGGR | 296-6386-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 1198.00/2,000 Bus Switch......... 56-SSOP 5.06 4.05 3.42 
SN74CBTIG210DGVR1296-6387-1-ND 1 20-Bit FET Bus Switch a ce SN74CBT16800CDGGR | 296-19181-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch. 48-TSSOP 1.25 1.00 75 
"6387-2 Bi i SN74CBT16800CDGGR | 296-19181-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch . 48-TSSOP 1300.00/2,000 
SN74CBT16210DGVR | 296-6387-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 1198.00/2,000 : H 
SN74CBT16210DL | 296-6388-5-ND. | 20-Bit FET Bus Switch 135 413 90 SN74CBT16B00CDGVR | 296-19182-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch . 48-TVSOP 1.25 1.00 75 
SN74CBT16210DLR | 296-6388-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 135 113 90 SN74CBT16800CDGVR | 296-19182-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch . 48-TVSOP 1300.00/2,000 
oe ee oes | ees ee ——— ee 
SN74CBT16211ADGGR | 296-1157-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 735 (113 90 -19183-2+ Bi us Switch . 5 00/1, 
SNTACRTIE2HADGGR BEREHEAEMNEM| O4-BIt FET Bus Switch 1198.00/2,000 SN74CBT16811CDGGR | 296-19184-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch . 56-TSSOP 1.25 1.00 75 
SN74CBT16211ADGVR | 296-6389-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 125 100 75 SN74CBT16511CDGGR | 296-19184-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch . 56-TSSOP 1300.00/2,000 
SN74CBT16211ADGVR | 296-6389-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 1300.00/2,000 SN74CBT16811CDGVR | 296-19185-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch . 56-TVSOP 1.25 1.00 75 
SN74CBT16211ADL | 296-1532-5-ND |24-Bit FET Bus Switch 1.35 1.13 90 ao ea Beene eee i ae ees 
SN74CBT16211ADLR | 296-1532-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 135 113 90 7. -19186-1- -Bit FET Bus Switch . 56. 25. 75 
SNACBTIGZHADLR. (BERURSOE INEM O4-BitFET Bus Switch 599.00/1,000 SN74CBT16811CDLR | 296-19186-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch . 56-SSOP 650.00/1,000 
SN74CBT16211AGOLR | 296-9806-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 295 180 1.35 SN74CBT16861DGGR_|296-6407-1-ND_| 20-Bit FET Bus Switch . 48-TSSOP 2.48 1.98 1.54 
SN74CBT16211AGOLR | 296-9806-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 4470.00/1,000 SN74CBT16861DGGR | 296-6407-2-ND |20-Bit FET Bus Switch . 48-TSSOP 2806.00/2,000 
SN74CBT16211CDGGR | 296-19167-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 135 113 | 90 SN74CBT16861DGVR | 296-6408-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch . 48-TVSOP 2.48 198 1.54 
SN74CBT16211CDGGR 1296-19167-2-ND |24-Bit FET Bus Switch 7798.0072,000 SN74CBT16861DGVR |296-6408-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch. 48-TVSOP 2806.00/2,000 
SN74CBT16211CDGVR | 296-19168-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 125 100 75 SN74CBT16861DLR | 296-6409-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch. 48-SSOP 248 1.98 1.54 
SN74CBT16211CDGVR | 296-19168-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 1300.00/2,000 SN74CBT16861DLR 296-6409-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch. 48-SSOP 1403.00/1,000 
SN74CBT16211CDLR_ | 296-19169-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 1.35 1.13 | 90 SN74CBT162292DGGR | 296-1160-1-ND |12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
SN74CBT16211CDLR_| 296-19169-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 599.00/1,000 wInternal Pulldown Resistor... 56-TSSOP 2.70 216 1.68 
SN74CBT16212ADGGR | 296-1158-1-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switc 750 1.20 90 SN74CBT162292DGGR | 296-1160-2-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
SN74CBT16212ADGGR | 296-1158-2-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switc 1560.00/2,000 w/Internal Pulldown Resistor ..........-- 56-TSSOP 3060.00/2,000 
SN74CBT16212ADGVR | 296-6390-1-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switc 155 1.24 93 SN74CBT162292DGVR | 296-12881-1-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
SN74CBT16212ADGVR | 296-6390-2-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switc 1612.00/2,000 w/Internal Pulldown Resistor... 56-TVSOP 2.70 2.16 1.68 
SN74CBT16212ADLR | 296-1159-1-ND |24-Bit FET Bus-Exchange Switch . 1.50 1.20 | 90 SN74CBT162292DGVR | 296-12881-2-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
SN74CBT16212ADLR | 296-1159-2-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch... 780.00/1,000 w/Internal Pulldown Resistor ..........-- 56-TVSOP 3060.00/2,000 
SN74CBT16212AGQLR | 296-9807-1-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch 2.70 216 1.68 SN74CBT162292DL | 296-1533-5-ND_| 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
SN74CBT16212AGQLR | 296-9807-2-ND_ | 24-Bit FET Bus-Exchange Switc 1530.00/1,000 with Internal Pulldown Resistor... 56-SSOP 2.70 216 1.68 
SN74CBT16212CDGGR | 296-19170-1-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switc 135. 1.08 | 81 SN74CBTD1G125DBVR | 296-12211-1-ND | Single FET Bus Switch w/Level Shifting...SOT-23-5 55 4433 
SN74CBT16212CDGGR | 296-19170-2-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch . 1404.00/2,000 SN74CBTD1G125DBVR | 296-12211-2-ND | Single FET Bus Switch w/Level Shifting... SOT-23-5 447.00/3,000 
SN74CBT16212CDGVR | 296-19171-1-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch... 735 1.08 ef SN74CBTD1G125DCKR | 296-6476-1-ND_ | Single FET Bus Switch with Level Shifting..SC70-5 55.44.33 
SN74CBT16212CDGVR | 296-19171-2-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch 1404.00/2,000 SN74CBTD1G125DCKR | 296-6476-2-ND Single FET Bus Switch with Level Shiftin is 447.00/3,000 
SN74CBT16212CDLR | 296-19172-1-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switc 135 108 81 SN74CBTD1G384DBVR | 296-12415-1-ND | Single FET Bus Switch w/Level Shifting... 55 4433 
SN74CBT16212CDLR | 296-19172-2-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switc 702.00/1,000 SN74CBTD1G384DBVR | 296-12415-2-ND | Single FET Bus Switch w/Level Shifting... SOT-23-5 447.00/3,000 
SN74CBT16213DGGR_| 296-6391-1-ND |24-Bit FET Bus-Exchange Switch . 1.30 1.04 78 (Continued) 
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Ul Digi-Key Price Each Le Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74CBTD1G384DCKR | 296-12416-1-ND | Single FET Bus Switch with Level Shifting...SC70-5 55.4433 SN74CBTLV3126DBQR | 296-9115-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch . 16-SSOP 715.00/2,500 
SN74CBTD1G384DCKR | 296-12416-2-ND | Single FET Bus Switch with Level Shifting 447.00/3,000 SN74CBTLV3126DGVR | 296-9116-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch........14-TVSOP 88  .66 .50 
SN74CBTD3305CDR | 296-19243-1-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting bs a SN74CBTLV3126DGVR | 296-9116-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch......... 14-TVSOP 586.00/2,000 
SN74CBTD3305CDR | 296-19243-2-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting 455.00/2,500 SN74CBTLV3126DR | 296-9117-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch . 14-SOIC 8866S 
SN74CBTD3305CPWR_| 296-17508-1-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting 5 2 3 SN74CBTLV3126DR _ |296-9117-2-ND_| Low Voltage Quad FET Bus Switch . 14-SOIC 715.00/2,500 
SN74CBTD3305CPWR | 296-17508-2-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting 372.00/2,000 SN74CBTLV3126PWR |296-9118-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch........14-TSSOP 88 66 50 
SN74CBTD3306CDR | 296-19244-1-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting 56 «42 32 SN74CBTLV3126PWR |296-9118-2-ND_ | Low Voltage Quad FET Bus Switch.......... 14-TSSOP 586.00/2,000 
SN74CBTD3306CDR | 296-19244-2-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting 455.00/2,500 SN74CBTLV3126RGYR | 296-15104-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch . 81 68 54 
SN74CBTD3306CPWR | 296-17989-1-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting 56 428 SN74CBTLV3126RGYR | 296-15104-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch . 359.00/1,000 
SN74CBTD3306CPWR_| 296-17989-2-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting 372.00/2,000 SN74CBTLV3245ADBOR | 296-9119-1-ND_| Low Voltage Octal FET Bus Switch . 88 66 50 
SN74CBTD3306D 296-6477-5-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting ee SN74CBTLV3245ADBOR | 296-9119-2-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch . 715.00/2,500 
SN74CBTD3306DR | 296-14800-1-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting 56 42 32 SN74CBTLV3245ADGVR | 296-9120-1-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch . 88 66 50 
SN74CBTD3306DR —_| 296-14800-2-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting 455.00/2,500 SN74CBTLV3245ADGVR | 296-9120-2-ND_| Low Voltage Octal FET Bus Switch . 586.00/2,000 
SN74CBTD3306PWR | 296-6478-1-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting... 3 gp SN74CBTLV3245ADW | 296-1544-5-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch . 88 66 50 
SN74CBTD3306PWR | 296-6478-2-ND_| Dual FET Bus Switch with Level Shifting... 372.00/2,000 SN74CBTLV3245ADWR | 296-1544-1-ND_| Low Voltage Octal FET Bus Switch . 88 6650 
SN74CBTD3384CDBQR | 296-18052-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Level SN74CBTLV3245ADWR | 296-1544-2-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch .. 586.00/2,000 
Shifting 64 AB 8B SN74CBTLV3245APWR | 296-9121-1-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch........20-TSSOP 88 66 .50 
SN74CBTD3384CDBQR | 296-18052-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Level SN74CBTLV3245APWR | 296-9121-2-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch .. .20-TSSOP 586.00/2,000 
Shifting 520.00/2,500 SN74CBTLV3245ARGYR | 296-17822-1-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch . (0-QFN 81 68 = 54 
SN74CBTD3384CDBR_ | 296-17537-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Level SN74CBTLV3245ARGYR | 296-17822-2-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch . 0-OFN 359.00/1,000 
Shifting 64 48 36 SN74CBTLV3251DBQR | 296-9126-1-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demu! 6SSOP 88 66 50 
SN74CBTD3364CDBR | 296-17537-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Level SN74CBTLV3251DBQR | 296-9126-2-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demu 6-SSOP 715.00/2,500 
Shifting 426,00/2,000 SN74CBTLV3251DGVR | 296-9127-1-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux......16-TVSOP 88 66 50 
SN74CBTD3384CDGVR | 296-19245-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch wi SN74CBTLV3251DGVR | 296-9127-2-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demu: .16-TVSOP 586.00/2,000 
Shifting 70 53 40 SN74CBTLV3251DR —_|296-9128-1-ND_| Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demu 16-SOIC 88 6650 
SN74CBTD3384CDGVR | 296-19245-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Level SN74CBTLV3251DR | 296-9128-2-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demu T6-SOIC 715.00/2,500 
Shifting 468.00/2,000 SN74CBTLV3251PWR |296-9129-1-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux......16-TSSOP 88 66 .50 
SSO laa eee ho Siesivarna |e | n ig asertcna:. team ax Sg 
Shifti 64 48 36 -15105-1- “of ‘ : / : 
SN74CBTDS384CDWR |296-19246-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Level Sa SSR a row Votiage Beisel a # Bee 
Shifting 426.00/2,000 -9130-1- ow Volt. Dual 1-of- ux/Demu : i J 3 
SUACETDOSMCPWR CE Sutton SNTAGBTLVS25S0GVR |2969191-1ND | Low Voll Dual 1ot4 FET Mux/Demux. iTVSOP 88 5." -50 
Shifting. 64 48 36 -9131-1- ow Volt. Dual 1-of- ux/Demux... 16- i | : 
7538-2. Bi SN74CBTLV3253DGVR | 296-9131-2-ND | Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux... 16-TVSOP 586.00/2,000 
SR oN Nh a See 496.00/2,000 SN74CBTLV3253DR _|296-9132-1-ND_|Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux.....16-SOIC_ 88.66.50 
SN74CBTD3384DBQR | 296-6479-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting 64 48 36 SN74CBTLV3253DR 296-9132-2-ND | Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demu 16-SOIC 715.00/2,500 
SN74CBTD3384DBOR | 296-6479-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting .... 520.00/2,500 SN74CBTLV3253PWR | 296-9133-1-ND | Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux...16-TSSOP .88_— 66.50 
SN74CBTD3384DBR _| 296-6480-1-ND_| 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting... 64 48 36 po eee Brat Low Volt PT ee a Saar 
SN74CBTD3384DBR | 296-6480-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting .... 24-SSOP 426.00/2,000 i Fe ow Voltage Dual T-o1- ux Demux.... 10" : 3 é 
SN74CBTD3384DGVR_|296-6481-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting..24-TVSOP 70 53  .40 SN74CBTLV3253RGYR | 296-15106-2-ND | Low Voltage Dual 1-of-4 FET Mux/Demux...16-QFN 359.00/1,000 
SN74CBTD3384DGVR_ | 296-6481-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting ..24-TVSOP 468.00/2,000 SN74CBTLV3257D 296-9134-5-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 88 8666 50 
SN74CBTD3384DW 296-6482-5-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting WP) 54. At SN74CBTLV3257DBQR | 296-9135-1-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux .. 88 66.50 
SN74CBTD3384DWR | 296-6482-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting 64 48 36 SN74CBTLV3257DBQR | 296-9135-2-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux .. 715.00/2,500 
SN74CBTD3384DWR 1296-6489-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting 76 00/2,000 SN74CBTLV3257DGVR | 296-9136-1-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux...16-TVSOP 88.66.50 
SN74CBTDaae4PwR |296-1173-1-ND. | 10-Bit FET Bus Switch with SN74CBTLV3257DGVR |296-9136-2-ND_| Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux... 16-TVSOP 586.00/2,000 
Level Shifting... o4-TSSOP -64—Ss«ABSC«G SN74CBTLV3257DR | 296-9137-1-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux....16-SOIC 88 66 50 
SN74CBTD3384PWR | 296-1173-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with SN74CBTLV3257DR | 296-9137-2-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux.... 16-SOIC 715.00/2,500 
Level Shifting... _24-TSSOP 426.00/2,000 SN74CBTLV3257PWR |296-9138-1-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux...16-TSSOP 8866.50 
SNTACBTDBG1DBOR | 296-6483-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting wf om 5 SN74CBTLV3257PWR_ |296-9138-2-ND_|Low Volt. 4-Bt, 1-of-2 FET Mux/Demux... 16-TSSOP 586.00/2,000 
: : he SN74CBTLV3257RGYR |296-15107-1-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 81 68 54 
SN74CBTD3861DBOR | 296-6483-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting ....24-SSOP 520.00/2,500 : 
SN74CBTD3861DBR | 296-6484-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting..24-SSOP 64483 SN74CBTLV3257RGYR | 296-15107-2-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux.. 359.00/1,000 
-6484-2- Bi i ifting .24- é i , SN74CBTLV3383DBQR | 296-9139-1-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 88 66 50 
SN74CBTD3861DBR | 296-6484-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting ....24-SSOP 426.00/2,000 : , 
6495-1 Bi i itt : SN74CBTLV3383DBQR | 296-9139-2-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 715.00/2,500 
SN74CBTD3861DGVR_ | 296-6485-1-ND_| 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting..24-TVSOP__ 70.53.40 4 ! 
: : - SN74CBTLV3383DGVR | 296-9140-1-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch.......24-TVSOP 96 72 54 
SN74CBTD3861DGVR | 296-6485-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting .. 24-TVSOP 468.00/2,000 el + : : f 
4 ! mt SN74CBTLV3383DGVR |296-9140-2-ND_| LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch.......24-TVSOP 638.00/2,000 
SN74CBTD3861DW | 296-6486-5-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting.....24-SOIC 64 48 36 - : 
liars ope ; ‘ft SN74CBTLV3383DW | 296-1545-5-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-S0IC 88 «66-50 
SN74CBTD3861PWR | 296-6487-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting..24-TSSOP 64-4836, d 1 
inane. ine H i f SN74CBTLV3383DWR |296-1545-1-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-SOIC 8866S 5. 
SN74CBTD3861PWR | 296-6487-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting ..24-TSSOP 426.00/2,000 d ! 
CAAA a : ffi f SN74CBTLV3383DWR |296-1545-2-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-SOIC 586.00/2,000 
SN74CBTD16210DGGR | 296-1171-1-ND_| 20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting..48-TSSOP 2.48 1.98 1.54 : ! 
- - a SN74CBTLV3383PWR |296-9141-1-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch.......24-TSSOP 88 66 50 
SN74CBTD16210DGGR | 296-1171-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting .. 48-TSSOP 2806.00/2,000 "9141-2. Bi = i f 
} : He SN74CBTLV3383PWR_ |296-9141-2-ND_ | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch.......24-TSSOP 586.00/2,000 
SN74CBTD16210DGVR | 296-6474-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting..48-TVSOP 2.48 198 1.54 ” - 
; ! te SN74CBTLV3384DBQR | 296-9142-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch 24-SSOP 88 ~=—«66.-——5D 
SN74CBTD16210DGVR | 296-6474-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting .. 48-TVSOP 2806.00/2,000 : : 
eae ee fH ‘ih : SN74CBTLV3384DBQR | 296-9142-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch 24-SSOP 715.00/2,500 
SN74CBTD16210DL | 296-1541-5-ND | 20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting....48-SSOP 2.48 198 1.54 1 ‘ 
: ' i SN74CBTLV3384DGVR | 296-9143-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch.......24-TVSOP 88 66  .50 
SN74CBTD16210DLR | 296-1541-1-ND_| 20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting....48-SSOP__ 2.48 1.98 1.54 SN74CBTLV3384DGVR |296-9143-2-ND_| Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch... 24-TVSOP 586.00/2,000 
SN74CBTD16210DLR_|296-1541-2-ND |20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting ... 48-SSOP 7403.00/1,000 SN74CBTLV3384DW — |296-1546-5-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch.....24-SOIC 88 +6650 
SN74CBTD16211DGGR | 296-1172-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting..56-TSSOP 2.70 2.16 1.68 SN7ACBTLV33840WR | 296-1546-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch TA-SOIC 8B 65 
SN74CBTD16211DGGR | 296-1172-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting .. 56-TSSOP 3060.00/2,000 Sepa a : i 
: : ie SN74CBTLV3384DWR |296-1546-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch 24-SOIC 586.00/2,000 
SN74CBTD16211DGVR | 296-6475-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting..56-TVSOP 2.70 216 1.68 SN74CBTLV33R4PWR |296-9144-1.ND | Low Voltace 10-Bit FET Bus Switch. 34-TSS0P 88 66. 50 
SN74CBTD16211DGVR | 296-6475-2-ND_| 24-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting .. 56-TVSOP 3060.00/2,000 9 ; ‘ : : : : 
u l Lu ! SN74CBTLV3384PWR_ |296-9144-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch........24-TSSOP 586.00/2,000 
SN74CBTD16211DL 296-1542-5-ND |24-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting 2.70 216 1.68 SN74CBTLV3857DBQR | 296-9145-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch 
SN74CBTH16211DGGR | 296-6461-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch with Bus Hold 297 238 1.85 Internal Pulldown Resistor... . 88 4666S 
SN74CBTH16211DGGR | 296-6461-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch with Bus Hold 3366.00/2,000 SN7ACBTLV3857DBOR |296-9145-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch with 
SN74CBTH16211DL | 296-1543-5-ND | 24-Bit FET Bus Switch with Bus Hold 297 238 1.85 ; 3 
4 H Internal Pulldown Resistor... ...24-SSOP 715.00/2,500 
SN74CBTK6800DBQR_ | 296-6492-1-ND_| 10-Bit FET Bus Switch 1.63__1.30_.98 SN74CBTLV3857DGVR | 296-9146-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch with 
SN74CBTK6800DBQR_ | 296-6492-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 2080.00/2,500 Internal Pulldown Resistor _...24-TVSOP 88 66 C50 
SN74CBTK6800DGVR | 296-6493-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 1.63 130 98 SN74CBTLV3857DGVR | 296-9146-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch with 
Secon ee ee {eee fer bls euie eae eveates Internal Pulldown Resistor w..24-TVSOP 586.00/2,000 
ueteale sol us Swite| : : : SN74CBTLV3857DW | 296-9147-5-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch with 
SN74CBTK6BO0DWR | 296-6494-2-ND_|10-Bit FET Bus Switch 1690.00/2,000 internal Paldown Resistey 94-010 Hee 
SN74CBTK6800PWR | 296-6495-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 763 130 98 SN74CBTLV3857DWR | 296-9147-1-ND_ | Low Voltage 10-Bit FET Bus 
SN74CBTK6800PWR | 296-6495-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 1690.00/2,000 Internal Pulldown Resistor .-24-S0IC 88 = .66—S 50 
SN74CBTK16245DGGR | 296-6488-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 347 278 2.16 SN74CBTLV3857DWR |296-9147-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch with 
SN74CBTK16245DGGR | 296-6488-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 3928.00/2,000 Internal Pulldown Resistor on 24-SOIC 586.00/2,000 
SN74CBTK16245DGVR | 296-6489-1-ND_| 16-Bit FET Bus Switch 3.47 2.78 2.16 SN74CBTLV3857PWR |296-9148-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch with 
SN74CBTK16245DGVR | 296-6489-2-ND |16-Bit FET Bus Switch 3928.00/2,000 Internal Pulldown Resistor ..24-TSSOP 88.665 
SN74CBTK16245DLR | 296-6490-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 347 278 2.16 SN74CBTLV3857PWR |296-9148-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch with 
SN74CBTK16245DLR | 296-6490-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 1964.00/1,000 Internal Pulldown Resistor... .24-TSSOP 586.00/2,000 
SN74CBTK32245GKER | 296-6491-1-ND | 32-Bit FET Bus Switch 6.00 4.80 4.05 SN74CBTLV3861DBQR |296-9149-1-ND_| Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch 24-SSOP__—.88_— 66S 
SN74CBTK32245GKER | 296-6491-2-ND_| 32-Bit FET Bus Switch 3750.00/1,000 SN74CBTLV3861DBQR | 296-9149-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch 24-SSOP 715.00/2,500 
SN74CBTLV1G125DBVR | 296-9109-1-ND |Low Voltage Single FET Bus Switch 60 45 34 SN74CBTLV3861DGVR | 296-9152-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch.......24-TVSOP 92 69 52 
SN74CBTLV1G125DBVR | 296-9109-2-ND | Low Voltage Single FET Bus Switc! 585.00/3,000 SN74CBTLV3861DGVR | 296-9152-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch........24-TVSOP 612.00/2,000 
SN74CBTLV1G125DCKR | 296-9110-1-ND | Low Voltage Single FET Bus Switc! 60 45 34 SN74CBTLV3861DWR | 296-9151-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch 24-SOIC 88 = 66S 50 
SN74CBTLV1G125DCKR | 296-9110-2-ND | Low Voltage Single FET Bus Switc! 585.00/3,000 SN74CBTLV3861DWR_ |296-9151-2-ND_| Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch 586.00/2,000 
SN74CBTLV3125DBQR | 296-9111-1-ND_| Low Voltage Quad FET Bus Switch 886650 SN74CBTLV3861NSR | 296-13182-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch 88 «66 ~—«50 
SN74CBTLV3125DBOR | 296-9111-2-ND |Low Voltage Quad FET Bus Switch 715.00/2,500 SN74CBTLV3861NSR | 296-13182-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch 586.00/2,000 
SN74CBTLV3125DGVR | 296-9112-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 88 ©6466 50 SN74CBTLV3861PWR | 296-9153-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch........ 88 66 50 
SN74CBTLV3125DGVR | 296-9112-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 586.00/2,000 SN74CBTLV3861PWR_ | 296-9153-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch........24-TSSOP 586.00/2,000 
SN74CBTLV3125DR | 296-9113-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 88 86.6650 SN74CBTLV16210DLR |296-6496-1-ND_| Low Voltage 20-Bit FET Bus Switch 48-SSOP_ 2.25 1.80 1.40 
SN74CBTLV3125DR | 296-9113-2-ND_| Low Voltage Quad FET Bus Switch 715.00/2,500 SN74CBTLV16210DLR |296-6496-2-ND | Low Voltage 20-Bit FET Bus Switch 48-SSOP 1275.00/1,000 
SN74CBTLV3125PWR |296-9114-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 88. ~66.~=—=50 SN74CBTLV16210GR | 296-6497-1-ND | Low Voltage 20-Bit FET Bus Switch......48-TSSOP 2.00 1.60 1.20 
SN74CBTLV3125PWR | 296-9114-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 586.00/2,000 SN74CBTLV16210GR | 296-6497-2-ND | Low Voltage 20-Bit FET Bus Switch........48-TSSOP 2080.00/2,000 
SN74CBTLV3125RGYR | 296-15103-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 81 46854 SN74CBTLV16210VR | 296-6498-1-ND | Low Voltage 20-Bit FET Bus Switch.......48-TVSOP 2.00 1.60 1.20 
SN74CBTLV3125RGYR | 296-15103-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 359.00/1,000 SN74CBTLV16210VR _|296-6498-2-ND_| Low Voltage 20-Bit FET Bus Switch........48-TVSOP 2080.00/2,000 
SN74CBTLV3126DBOR | 296-9115-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 88 66 CS (Continued) 


% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 811 


wy TEXAS INSTRUMENTS _ DIGITAL LoGIc (Continued) 


Tele Digi-Key Price Each Tele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74CBTLV16211DLR |296-6499-1-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Swit ch. 200 1.60 1.20 SN74FO8DR 296-1178-2-ND | Quad 2-Input AND Gate. 305.00/2,500 
SN74CBTLV16211DLR |296-6499-2-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Swit 1040.00/1,000 SN74F08N 296-3543-5-ND_ | Quad 2-Input AND Gate 48.3829 
SN74CBTLV16211GR | 296-6500-1-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Switc! 2.00 1.60 1.20 SN74F10DR 296-14802-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 453627 
SN74CBTLV16211GR | 296-6500-2-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Switcl 2080.00/2,000 SN74F10DR 296-14802-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 305.00/2,500 
SN74CBTLV16211VR |296-9100-1-ND_| Low Voltage 24-Bit FET Bus Switc! 2.00 1.60 1.20 SN74F10N 296-3546-5-ND_ | Triple 3-Input NAND Gate omancomne 
SN74CBTLV16211VR |296-9100-2-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Swit 2080.00/2,000 SN74E11DR 296-14803-1-ND | Triple 3-Input AND Gate... 4536.27 
SN74CBTLV16212DLR |296-9101-1-ND | LV 24-Bit FET Bus-Exchange Switch. 2.00 1.60 1.20 SN74F11DR 296-14803-2-ND | Triple 3-Input AND Gat 305.00/2,500 
SN74CBTLV16212DLR |296-9101-2-ND | LV 24-Bit FET Bus-Exchange Switch. 1040.00/1,000 SN74F27DR 296-3576-1-ND_ | Triple 3-Input NOR Gat i 83 A 
SN74CBTLV16212GR |296-9102-1-ND | LV 24-Bit FET Bus-Exchange Switch. 200 1.60 1.20 SN74F27DR 296-3576-2-ND_ | Triple 3-Input NOR Gat 305.00/2,500 
SN74CBTLV16212GR | 296-9102-2-ND_| LV 24-Bit FET Bus-Exchange Switch. 2080.00/2,000 SN74F27N 296-3577-5-ND_| Triple 3-Input NOR Gate.. i ga 
SN74CBTLV16212VR | 296-9103-1-ND | LV 24-Bit FET Bus-Exchange Switch. 200 1.60 1.20 SN74F30DR 296-3581-1-ND_ | 8-Input NAND Gat 45 36 27 
SN74CBTLV16212VR | 296-9103-2-ND | LV 24-Bit FET Bus-Exchange Switch. 2080.00/2,000 SN74F30DR 296-3581-2-ND_/ 8-Input NAND Gat 305.00/2,500 
SN74CBTLV16292DLR | 296-9104-1-ND |LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 2.00 160 1.20 SN74F32DR 296-1182-1-ND | Quad 2-Input OR Gat 45.36.27 
SN74CBTLV16292DLR | 296-9104-2-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 1040.00/1,000 SN74F32DR 296-1182-2-ND | Quad 2-Input OR Gat 305.00/2,500 
SN74CBTLV16292GR | 296-9105-1-ND_| LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 2.00 1.60 1.20 SN74F32N 296-3583-5-ND_| Quad 2-Input Positive OR Gate 48.38.29 
SN74CBTLV16292GR | 296-9105-2-ND |LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 2080.00/2,000 SN74F38DR 296-14312-1-ND | Quad 2-Input NAND Buffer . A536 27 
SN74CBTLV16292VR | 296-12882-1-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 2.00 160 1.20 SN74F38DR 296-14312-2-ND | Quad 2-Input NAND Buffer . 14-SOIC 305.00/2,500 
SN74CBTLV16292VR | 296-12882-2-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 2080.00/2,000 SN74F38N 296-3590-5-ND | Quad 2-Input NAND Buffer . AB) 238) 229) 
SN74CBTLV16800DLR | 296-9106-1-ND | LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 2.00 1.60 1.20 SN74F74D 296-1183-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop ... 450 3627 
SN74CBTLV16800DLR | 296-9106-2-ND_|LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 1040.00/1,000 SN7AE7ADR, 296-1183-1-ND_| Dual D-Type Flip-Flop .. 45 36 __—27 
SN74CBTLV16800GR |296-9107-1-ND |LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 2.00 160 120 SN74F74DR 296-1183-2-ND | Dual D-Type Flip-Flo} 305.00/2,500 
SN74CBTLV16800GR | 296-9107-2-ND | LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 2080.00/2,000 SN74F74N 296-1558-5-ND_| Dual D-Type Flip-Floy 48 38.29 
SN74CBTLV16800VR | 296-9108-1-ND | LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 2.00 160 1.20 SN74F86DR Bagi tSz bg lgNO} Quad 2-Input Exclusive OR Gate.. BD aes ee) 
SN74CBTLV16800VR |296-9108-2-ND |LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux...... 2080.00/2,000 SN74rB6DR pega cea Quad 2-Input Exclusive OR Gate.. SBS su 
SN74CBTLVR16292GR | 296-9154-1-ND |LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux SN74F86N 296-3602-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 55 44 33 
with Internal Pulldown Resistor............ 315 252 1.96 SN74F86NSR 296-13188-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 55 4433 
em ere SN74E86NSR 296-13188-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 14-SOP 308.00/2,000 
SNTACBTEVATO2S2GR, Aca 126i tor 2 FET MuDemux crenata SN74F125D 296-1179-5-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer 55 Ad | 33 
SN74CBTLVR16292LR | 296-9155-1-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux SN74P125DR 206sIN7921-ND) Tri-State Quad Bus Buffer yee 
RiIRteral PiINdGWin RES aoc Sen. ke iets SN74F125DR 296-1179-2-ND_ | Tri-State Quad Bus Buffer 372.50/2,500 
SN74CBTLVR16292LR |296-9155-2-ND |LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux SN74F126DR 296-14804-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 55 4d 
waith Internal Pulldown PeStStOF corse... 4785,00/1,000 SN74F126DR 296-14804-2-ND | Tri-State Quad Bus Butfer Gate 14-SOIC 372.50/2,500 
SN74CBTLVR16292VR |296-9156-1-ND |LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux SN AL eau Pee ner 9 rine Decoden/Demux 20 88 
with Internal Pulldown Resistor... S6-TVSOP 3.15 252 1.96 =1480521-ND)| 3-8 Line Decoder/Demux He a 
SN74CATLVRIG200VR PESEROREERMEM| LY 12-Git 1 of-o FET MucDemns SN74F138DR 296-14805-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 372.50/2,500 
with Internal Pulldown Resisto 6-TVSOP 3570.00/2,000 SN74F138N 296-3552-5-ND_/ 3-8 Line Decoder/Demux.... 55 4433 
SN74CBTR16861DGGR | 296-12336-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch B-TSSOP 2.72 218 1.70 SN74F151BDR 2abglpoduglgNty! 1-8 Data Selector/Multiplexer . 16-S0IC Some omer oe 
SN74CBTR16861DGGR | 296-12336-2-ND |20-Bit FET Bus Switch 48-TSSOP 3086.00/2,000 Sea FEE ERA ned cee eae Py ree 
SN74CBTR16861DGVR | 296-13183-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 272 248 1.70 SNT4risaDk pecan metnAl| Dual 1.4 Date Selector Mux © AMIDaee 
SN74CBTR16861DGVR | 296-13183-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 3086.00/2,000 es 
SN74CBTR16861DLR | 296-12337-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 272 218 1.70 SN74F1S3NSR 296-13184-1-ND | Dual 1-4 Data Selector/Mux 55 A488 
SN74CBTR16861DLR | 296-12337-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 1543,00/1,000 SAT nee Pea Chet Oh Secs Fs Seen 
SN7ACBTSS306DR = BOGS TATEND NDR Garene se Schottky we vee es SN74F157ADR 296-14808-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux “ 372.50/2,500 
SN74CBTS3306DR | 296-9157-2-ND | Dual FET Bus Switch with Schottky SNAHISTAN ESGaIbScesNDR| Quad 2-1 Data Sslector/Mux 9d 88 
Sie, me Hone 
y El J 9 ol i Io ync. 4-Bit Binary Counte - < “ 
SHACETSSSNGPWR ial boa core 9 469 50 SN74F161ADR 296-14809-2-ND | Sync. 4-Bit Binary Counte 455,00/2,500 
Saat ; : ae SN74F161ANSR 296-13185-1-ND | Sync. 4-Bit Binary Counte 56 4232 
SN7ACBTS3306PWR  ['296-9158-2-ND) Oe Schottky Rerennn SN74F161ANSR 296-13185-2-ND | Sync. 4-Bit Binary Counter... 372.00/2,000 
Neiecen uF ar hed SN74F163AN 296-14810-5-ND | Sync. 4-Bit Binary Counter my 2 
SN74CBTS3384DB0R |296-9159-1-ND | 10 
Rae eee win Seay m 9 SN74F1744DR 296-14811-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clea 16-S0IC 52 39 30 
Navectet a oo : a SN74E174ADR 296-14811-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear . 16-SOIC 422.50/2,500 
SN74CBTSS3@4080R Ee ane Was a with Schottky REREAD SN74F175DR 296-14812-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear. 16-SOIC 52 .39 30 
eT a ~ au SN74F175DR 296-14812-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear. 16-SOIC 422.50/2,500 
SNTACBTSS3640BR Cea Tecan schollly @ SN74F240DWR 296-14813-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-800 72d 
ane a ee ‘ aes SN74E240DWR 296-14813-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver. 20-SOIC 478.00/2,000 
SHACETSSSMOER a Code Canin 612.00/2,000 SN74E240N 296-3568-5-ND_ | Tri-State Octal Butfer/Driver 20-Dip 7254 
eerie: as aa SN74244DBR 296-3570-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver. 20-SSOP 64 48 36 
SNTACBTSSUSDW ag 10 Bit F Carnie with Schottky eh SN74F244DBR 296-3570-2-ND__| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-8S0P 426.00/2,000 
PcTRDEIE = aT ; ~ SN74E244DWR 296-1180-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-500 64 48 36 
SNTAGBTSSS4PWR Crate aE ae eee with Senate ® —) & SN74F244DWR 296-1180-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 426.00/2,000 
SN7ACATSSaeqpwR [BEMETEOMMIEMM 10-bit Fet Bus & : a SN74E244N 296-1553-5-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver. 20-Dip 68 51 39 
Diode Clamping epirmaeng SN74E245DBR 296-3571-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-SSOP 64 48 36 
SN74cBTSéa00DB0R |296-9163-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch with Precharged sul SN74F245DBR 296-3571-2-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceive 20-SSOP 426.00/2,000 
Out/Schottky Clamping Diode................. 24-SSOP 1.63 130 98 SN74F245DW 296-1181-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceive! 20-SOIC 64 48 36 
— = mene SN74E245DWR 296-1181-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-SOIC 64 «4836 
SN7ACBTSER00DB0R Pe eae  TASERER Conbia Dintee o 2 30SS0 2080.00/2.500 SN74F245DWR 296-1181-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-SOIC 426.00/2,000 
SN74CBTS6800DGVR | 296-9164-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged Soe na Bee are ieee port ate vor ees 2 oe al 
Out/Schottky Clamping Diode... 24-TVSOP 1.63 1.30 98 aleicdalaltD)) Tri-State 1-8 Data Selector/Mu : Cae 
sn7acBTsesoonevr |296-9164-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged SN74F251BDR 296-14814-2-ND | Tri-State 1-8 Data Selector/Mux.. 505.00/2,500 
Out/Schottky Clamping Diod i SN74F257D 296-1555-5-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux 62 Af 35 
SHIFACHVSS00GWHI REESE EERIE 0-BIt FEY Bhs Seafood Pn 1690.00/2,000 SN74F257DR 296-1555-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux 6247235 
Out/Schottky Clamping Diode. 9 24-S0I0 1.63 1.30 98 SN74F257DR 296-1555-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux 505.00/2,500 
SN74CBTS6800DWR | 296-9165-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged SN74F2G00R @2dbaladdoaleNO)| Dual S-Input NOR Gate (i _ss 
Out/Schottky Clamping Diode............ 24-SOIC 1690.00/2,000 SN74F260DR 296-14815-2-ND | Dual 5-Input NOR Gate 505.00/2,500 
SN74CBTS6800PWR | 296-9166-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged SN74F280BDR 296-14816-1-ND | 9-Bit Parity Generator/Checker 62) A788 
Out/Schottky Clamping Diode. 24-TSSOP 1.63 1.30 98 SN74F280BDR 296-14816-2-ND | 9-Bit Parity Generator/Checker 505.00/2,500 
SI : a eT = - = SN74F280BN 296-3579-5-ND | 9-Bit Parity Generator/Checker 1685) bil) 39. 
SN74CBTS6800PWR | 296-9166-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged fe BI 
oulSchoithy CemblnalDiode Shas jeanne Ao SN74E283N 296-3580-5-ND | 4-Bit Binary Full Adders 72 54M 
SN74CBTS16211DGGR | 296-1174-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch with Schottky : SN74F373DWR 296-14817-1-ND | Tri-State Octal Transparent 
Diode Clamp 3.38 270 2.10 D-Type Latch 64 A836 
SN74CBTS16211DGGR | 296-1174-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch wi SN74F373DWR 296-14817-2-ND te naa Wareparent 
Bloe clamn Sze 2000 SN74F373N 296-3586-5-ND | Ti tite Octal r ee 
SN74CBTS16211DL | 296-1547-5-ND | 24-Bit FET Bus Switch with Schottky D-type chee 6 39 
Diode Clamp 3.38 270 210 : : aUe Es 
SN74CBTS16212DGGR | 296-1175-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch with Schottky SN74F374DBR 296-3587-1-ND_ | Tri-State Octal Edge-Triggered 
Diode Clamp 3.38 270 2.10 D-Type Flip-Flop... 64 A836 
SN74CBTS16212DGGR | 296-1175-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch with Schottky SN74F374DBR 296-3587-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered 
Diode Clamp 3826.00/2,000 Sieaeeanan cesarean MEE 426.00/2,000 
SN74CBTS16212DL | 296-1548-5-ND | 24-Bit FET Bus Switch with Schottky ears eee hes Haran riggered eee 
Diode Glam SSO 2D 20 SN74FS74DWR 296-14818-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered 
74F Family D-Type Flip-Flop 426.00/2,000 
SN74FOODR 296-1176-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate “4800 45 «36 SN74E374N 296-3588-5-ND | Tri-State Octal Edg 
SN74FOODR 296-1176-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate “14-SOIC 305.00/2,500 D-Type Flip-Flop... 68 51 39 
SN74F02DR 296-14801-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. “44-S0I0 453627 SN74E374NSR 296-13186-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered 
SN74F02DR 296-14801-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. “14-SOIC 305.00/2,500 D-Type Flip-Flop 64 48 36 
SN74F04D 296-1177-5-ND | Hex Inverter... “14-S0I0 453627 SN74FS74NSR 206-13186-2-ND | Tri-State Octal Edge- Triggered 
SN74FO4DR 296-1177-1-ND_|Hex Inverter “T4800 ~45~~C«SSCDT D-Type Flip-Flop... 426.00/2,000 
SN74FO4DR 296-1177-2-ND_ | Hex Inverter “14-SOIC 305.00/2,500 SN74521DWR 296-14819-1-ND | 8-Bit Identity Comparator 2 54° M 
SN74FO4N 296-3542-5-ND | Hex Inverter 14-Dip 48 38.29 SN74F521DWR 296-14819-2-ND | 8-Bit Identity Comparator 478.00/2,000 
SN74F08D 296-1178-5-ND | Quad 2-Input AND Gate . “Y4-S0I0 45 3627 SN74F541DWR 296-14820-1-ND | Tri-State Octal Butter/Driver. 80 60 45 
SN74FO8DR 296-1178-1-ND | Quad 2-Input AND Gate . “14-S0I0 45 3627 (Continued) 
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Vol Digi-Key Price Each UelE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74F541DWR 296-14820-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. -20-SOIC 532.00/2,000 CY74FCT2244CTQCT | 296-14567-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver TE 
SN74F541NSR 296-13187-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 20-SOP 806045 CY74FCT2244CTQCT | 296-14567-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 585.00/2,500 
SN74F541NSR 296-13187-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 20-SOP 532.00/2,000 CY74FCT2245ATQCT | 296-12974-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 72 54° At 
SN74F543DWR 296-14821-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver.......24-SOIC 1.05 88 .70 CY74FCT2245ATQCT | 296-12974-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive: 585.00/2,500 
SN74F543DWR 296-14821-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver.......24-SOIC 932.00/2,000 CY74FCT2245TSOCT | 296-14568-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive: Dm ee of 
SN74F573DWR 296-14822-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch...... 20-SOIC 64 48 36 CY74FCT22451SOCT | 296-14568-2-ND | Tri-State Octal Bus T i 478.00/2,000 
SN74F573DWR 296-14822-2-ND |Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. ... 20-SOIC 426.00/2,000 CYP4ECToD4eTSoG  SUERREGIRITAM| Tri-State Octal Bus Transceive et 
SN74F573N 296-3599-5-ND_ | Tri-State Octal Transparent D-Type Latch.....20-Dip 68 51 39 u oye je a f 
I i CY74FCT2257ATQCT | 296-14005-1-ND | Tri-State Quad 2-Input Mux 6-QSOP 1.68 1.34 1.01 
SN74F574DWR 296-14823-1-ND ee Fike ne ees on CY74FCT2257ATQCT | 296-14005-2-ND | Tri-State Quad 2-Input Mux 6-QSOP 2145.00/2,500 
za PROD ese : : : CY74FCT2373CTSOC | 296-12975-5-ND | Tri-State Octal Transparent Late! 20-SOIC 725A AL 
SN74F574DWR 296-14823-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered CY74FCT254TATOCT — |296-14007-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 72 54. At 
Sacer Rae 4RO4:END Det ype til: Ho aaa 426.00/2,000 CY74FCT2541ATQCT | 296-14007-2-ND | Tri-State 8-Bit Butfer/Line Driver 585.00/2,500 
74FS7: -14824-5-| Davie AIH riggere a Gh ow CY74FCT2574ATOCT | 296-13635-1-ND | Tri-State High Speed, Low Power, Octal 
CARA ALE eo ih rarer s : : D-Type Flip-Flop .... jt 72 54 AL 
SN74F1016DWR 296-3544-1-ND Src bie Toor inetion Ar Eo) aa am CY74ECT2574ATOCT | 296-13635-2-ND | Tri-State High Speed. Low Power, 
SN74F1016DWR Peay SC ik PHO Arar 5h S016 lananpono CY74FCTO652ATOCT |296-13606-1-ND ie Poi Reiaeal Transceiver 700 oe 
a = = CY74FCT2652ATQCT | 296-13698-2-ND J Tri-State 8-Bit Registered Transceiver 3135.00/2,500 
FCT Family CY74FCT2827ATQCT | 296-14166-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer 2.00 160 1.20 
74FCT162244ATPVCT |296-14458-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 1.20 1.00 80 CY74FCT2827ATQCT | 296-14166-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffe 2560.00/2,500 
74FCT162244ATPVCT |296-14458-2-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 532.00/1,000 CY74FCT16244ATPACT | 296-14306-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver. 1.35 1.13 90 
74FCT162244CTPACT |296-14296-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 1.20. 1.00 80 CY74FCT16244ATPACT | 296-14306-2-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver. -48-TSSOP 7798.00/2,000 
TAFCT162244CTPACT | 296-14296-2-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 1064.00/2,000 CY74FCT16245ATPACT | 296-16761-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-TSSOP 1.35 113 .90 
TAFCT162373ATPACT _|296-14459-1-ND | 16-Bit D-Type Latch... 1.20 _1.00__.80 CY74FCT16245ATPACT | 296-16761-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. -48-TSSOP 1198.00/2,000 
74FCT162373ATPACT | 296-14459-2-ND | 16-Bit D-Type Latch... 1064.00/2,000 CY74FCT16373CTPACT |296-13619-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 
TAFCT162501ATPVCT |296-14460-1-ND | 18-Bit Registered Transceiver 1.20 1.00 80 D-Type Latch 48-TSSOP 1.85 1.13 90 
74FCT162501ATPVCT |296-14460-2-ND 18-Bit Registered Transceiver. 532.00/1,000 CY74FCT16373CTPACT | 296-13619-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 
74FCT162501CTPVCT | 296-12620-5-ND | 18-Bit Registered Transceiver. 1.20 1.00 80 
74FCT162823CTPVCT _|296-17320-1-ND | 18-Bit Bus Interface Register. ME | cyzarcrissracteve Pepe emtnl Ti seve 16 Bt Temeearcn ATP ET 
TAFCT162823CTPVCT | 296-17320-2-ND | 18-Bit Bus Interface Register. 532.00/1,00 Latch Flip-Flop... 48-SSOP 1.35 1413 .90 
re a ed Eee ea Ur eete oc auer te Orne oF Ue a 3 ee CY74ECT16374CTPACT | 296-12688-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop .48-TSSOP 1.35 113 90 
CoraFCT2ASM | 296-9415-5-ND Tri-State Ota Bus Transcei 9 72 4 | GyrarcriesraTPv0.. |296-1227S5-ND| Tr State 16-8 D-Type ip Hop -4@-SS0P 135". 113-80 
: ype UP HOR : : : CY74FCT16543ATPACT | 296-12973-1-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver......56-TSSOP 1.38 110 83 
pee Ee poe leapom| 1r-State Octal Bus Transceiver pO am 33 CY74FCT16543ATPACT | 296-12973-2-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver......56-TSSOP 1430.00/2,000 
COTSrGTE SAM pote deca! 1t State D- Type Latch... 495 395 3.08 CY74ECT16827CTPACT |296-15309-1-ND | 20-Bit Buffer/Line Driver. “SE-TSSOP 1.38 1.10 .83 
CY29FCT52CTQCT 296-18408-1-ND | 8-Bit Registered Transceiv OF15) 252) 1.96 7 7 7 
oh AE ‘ CY74FCT16827CTPACT | 296-15309-2-ND | 20-Bit Buffer/Line Driver. -56-TSSOP 2366.00/2,000 
CY29FCT52CTOCT 296-18408-2-ND | 8-Bit Registered Transceivel 4410.00/2,500 CY74FCT162244TPVCT | 296-14564-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Dri 13 1413 90 
CY29FCT520ATSOCT | 296-14562-1-ND | Tri-State Multilevel Pipeline Register 3.15 2.52 1.96 Oy aber leopady Dvcr [REP SeaOMI ican BortevLing Bren: ore catda 
CY29FCTS20ATSOCT | 296-14562-2-ND | Tri-State Multilevel Pipeline Register 5738.00/2,000 CY74ECT1@2245CTPVG |296-12551-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver agg ee 
CY74FCT138ATQCT | 296-14563-1-ND | 1-of-8 Decoder. 99 83 .66 a : : : 
CY74FCTI38ATOCT | 296-14563-2-ND | 1-of-8 Decoder. 1072.50/2,500 Future Bus Family 
CY74FCT157CTQCT 296-12272-5-ND | Tri-State Quad 2-Input Multiplexer. .99 83 66 SN74FB2031RC 296-1560-5-ND | 9-Bit Address/Data Transceivel 8.91 803 7.12 
CY74FCT157CTSOC _|296-9438-5-ND_ | Quad 2-Input Multiplexe 99 83 66 SN74FB2033ARC 296-1561-5-ND | 8-Bit Transceiver ce 2-QFP 9.16 8.25 7.32 
CY74FCTI63CTOCT | 296-14565-1-ND | 4-Bit Binary Counter... 752 114 86 SN74FB2033KRC 296-3605-ND —_| 8-Bit TTL/BTL Registered Transceiver 10.33 9.30 8.25 
CY74FCTI63CTOCT ‘| 296-14565-2-ND | 4-Bit Binary Counter 1235.00/2,500 SN74FB2040RC 296-3606-ND —_| 8-Bit TTL/BTL Transceiver 9.58 863 7.65 
CY74FCT240ATOCT ‘| 296-14569-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 20-SSOP 72,4 SN74FB2041ARC 296-3607-ND__|7-Bit TTL/BTL Transceiver... 958 8.63 7.65 
CY74FCT240ATQCT — | 296-14569-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drivel 20-SSOP 585.00/2,500 GTL Family 
CY74FCT240TQCT 296-14570-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 20-SSOP_ 724 a - 
CYT4FCTOAOTOCT 996-14570-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 20-SSOP 585.00/2,500 SN74GTL1655DGGR ARS THEE AND 16-bit Universal Bus Transceiver per eeue AOMG SSSA) 
: i k SN74GTL1655DGGR 296-1184-2-ND | 16-Bit Universal Bus Transceiver .64-TSSOP 15068.00/2,000 
CY74FCT244ATQCT —_| 296-13854-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 20-SSOP 72,4 oes BR GTI a ‘ 
f ! Hee SN74GTL2006PWR | 296-17670-1-ND | 13-Bit GTL-LVTTL Translator... .28-TSSOP 1.88 150 1.13 
CY74FCT244ATQCT —_‘| 296-13854-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 20-SSOP 585.00/2,500 BRI BRT ? 
4 vee SN74GTL2006PWR | 296-17670-2-ND | 13-Bit GTL-LVTTL Translator... .28-TSSOP 1950.00/2,000 
CY74FCT244ATSOCT | 296-14571-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 20-SOIG 72ST SN74eTL2007PWR | 296-17968-1-ND | 12-Bit GTL/GTL/GTLe to LVTTL 
CY74FCT244ATSOCT | 296-14571-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drivel 20-SOIC 478.00/2,000 rrranslitor oe-TssoP MEICERRIEOMenG 
CY74FCT244CTOCT | 296-14006-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drivei 20-SSOP 72s : : - : 
CY7AFCT244CTOCT — |296-14006-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 20-SSOP 585.00/2,500 SNZAGTLZON7PWR GSB GI /GTGTL+ to LVIT —— ise g020D0 
CY74FCT244TQCT 296-14572-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 20-SSOP 724 Leena ; oe 
eye a “ tee ior ‘ SN74GTL2010PWR | 296-21026-1-ND | 10-Bit Voltage Clamp .24-TSSOP 1.63 1.30 98 
CY74FCT244T CT 296-14572-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 20-SSOP 585.00/2,500 SNVAGTIOOIOPWR  (BBREHGOREANTT 10-nHt Voltnns cl Oe TSROP. CRU 
CY74FCT244TSOCT _|296-14573-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 20-SOIC 7254 SNCAGTIOIOVEWR RED tee ey oo tO0/2, 
CY74FCT244TSOCT | 296-14573-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drivel 478.00/2,000 : , 
CY74ECT245ATPC 96-14574-5-ND | Tri i ; Translator NEW! 0... 28-TSSOP 1.88 1.50 1.13 
- -5- ri-State 8-Bit Transceiver 72 54 At = 
CY74FCT245ATOCT | 296-14575-1-ND | Tri-State 8-Bit Transceiver. 72 54 At SN7AGTLA1O7PWR (Ope 2a NY 12-bit, GTL-/GTL/GTL+ to LVTTL 
CY74FCT245ATQCT — | 296-14575-2-ND | Tri-State 8-Bit Transceiver. 585.00/2,500 Translator NEWE..........- -28-TSSOP 1950.00/2,000 
CY74FCT245TQCT 296-9441-5-ND _| Tri-State 8-Bit Transceiver. Sk Syeaerdeeoheee ee ae beater au Transeo e! peed ee a 
CY74FCT257ATQCT | 296-13620-1-ND | Tri-State Quad 2-Input Multiplexer. 16-QSOP 724s eaeg ree versa BUS LFansce iver Bees Butte) 
CY74FCT257ATOCT —_ | 296-13620-2-ND | Tri-State Quad 2-Input Multiplexer... 16-QSOP 585.00/2,500 SN74GTLIG612DL __[ZSGS2E0Z aD 16-Bit Universal Bus Transcelver 56-SS0P BBG COMMSI2OREEG 
CY74FCT373ATQCT 996-14576-1-ND | Tri-State 8-Bit Latch 20-SSOP 7 54. A SN74GTL16616DGGR _ | 296-1185-1-ND 17-Bit Universal Bus Transceiver .56-TSSOP 9.00 7.20 6.08 
CY74FCT373ATQCT —-| 296-14576-2-ND J Tri-State 8-Bit Latch 20-SSOP 585.00/2,500 SN74GTLIG616DGGR | 296-1185-2-ND | 17-Bit Universal Bus Transceiver .56-TSSOP 14080.00/2,000 
CY74FCT374ATQCT 296-14577-1-ND | Tri-State 8-Bit Registe 20-SSOP eT) 54° AN SN74GTL16616DLR 296-9810-1-ND | 17-Bit Universal Bus Transceiver 56-SSOP 9.00 7.20 6.08 
CY74FCT374ATOCT 296-14577-2-ND | Tri-State 8-Bit Registe 20-SSOP 585.00/2,500 SN74GTL16616DLR 296-9810-2-ND 17-Bit Universal Bus Transceiver 56-SSOP 7040.00/1,000 
CY74FCT374TQCT 296-9442-1-ND | Tri-State 8-Bit Registe 20-SSOP 72 54 At SN74GTL16622ADGGR | 296-1186-1-ND | 18-Bit Bus Transceiver.. .64-TSSOP 9.08 818 7.25 
CY74FCT374TQCT 296-9442-2-ND | Tri-State 8-Bit Register .. 585.00/2,500 SN74GTL16622ADGGR | 296-1186-2-ND |18-Bit Bus Transceiver. -64-TSSOP 13462.00/2,000 
CY74FCT399CTSOCT | 296-13007-1-ND | Quad 2-Input Register. . 1.20 90 68 SN74GTL16923DGGR | 296-9811-1-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver .64-TSSOP 8.91 8.03 7.12 
CY74FCT399CTSOCT | 296-13007-2-ND | Quad 2-Input Register. .16-SOIC 798.00/2,000 SN74GTL16923DGGR_|296-9811-2-ND_|18-Bit Universal Bus Transceiver .64-TSSOP 13214.00/2,000 
CY74FCT540CTOCT | 296-13855-5-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drivel 20-SSOP.72ti«CT GTLP Family 
CY74FCT541ATPC 296-14578-5-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 20-Dip 72 54 41 Fre aa a 5 5 
CYTAFCTSAIATOCT —|296-13690-1-ND|Tr-Sate 6B Bufer/Line Drver......20°SSOP 7284-41 | SuragrLpetrDGvA |296-132082ND GTLP-o.LVITL 140.6 Fanout Diver... 28-TVSOP 4462.002,000, 
CY74FCT541ATOCT — | 296-13699-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 20-SSOP 585.00/2,500 SN74GTLP817DWR _|296-12398-1-ND |GTLP-to-LVTTL 1to-6 Fanout Driver...24-S0IC 9.94 315 2.45 
CY74FCT541CTQCT _| 296-12629-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 20-SSOP_ 72,4 ; : : ‘ 
CY74FCTS41CTQCT _ |296-12629-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 20-SSOP 585.00/2,500 Se aOR SMT eee oc LNITL Tsto-8 Fanout Driver... 24 S01 eater 
-12629-2-| : a A 00/2, SN74GTLP817PWR | 296-12339-1-ND |GTLP-to-LVTTL 1-to-6 Fanout Driver......24-TSSOP__ 3.94 3.15 2.45 
CY74FCT541CTSOCT | 296-12274-5-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 20-SOI0 7254 2 2a 
See ‘f - ne : SN74GTLP817PWR | 296-12339-2-ND |GTLP-to-LVTTL 1-to-6 Fanout Driver...... 24-TSSOP 4462.00/2,000 
CY74FCT541TQCT 296-18409-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 20-SSOP 7254 AT ; f 
CY74FCT541TQCT —-| 296-18409-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 585.00/2,500 SN74GTLPISO4DGVR | 286-08 1251-ND) 2-Bit Bus Transcelva -16-TVSOP oO Oat 
CY74FCTS43ATOCT — |296-14579-1-ND | Tri-State 8-Bit Latched Registered ee SN74GTLP1394DGVR | 296-9812-2-ND |2-Bit Bus Transceiver .16-TVSOP 2932.00/2,000 
; SN74GTLP1394DR | 296-9813-1-ND | 2-Bit Bus Transceiver 16-SOIC 259 2.07 1.61 
Transceiver... aT) 54 Al 
- : SN74GTLP1394DR __| 296-9813-2-ND_|2-Bit Bus Transceiver 16-SOIC 3622.50/2,500 
CY74FCT543ATQCT 296-14579-2-ND | Tri-State 8-Bit Latched Registered - - - 
Transceiver. 585.00/2.500 SN74GTLP1304PWR | 296-9814-1-ND |2-Bit Bus Transceiver 16-TSSOP 259 207 1.61 
cy7arcrs74atact — |296-14580-1-ND | Tri-State 8-Bii Regista 24 SS0F eae SN74GTLP1394PWR  |296-9814-2-ND_|2-Bit Bus Transceive “16-TSSOP 2932.00/2,000 
CY74FCTS74ATQCT —‘| 296-14580-2-ND | Tri-State 8-Bit Registe 20-SSOP 585.00/2,500 SN74GTLP1395DGVR | 296-12465-1-ND Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver 
CY74FCT574TQCT 296-14581-1-ND | Tri-State 8-Bit Registe 20-SSOP 72,4 with Split LVTTL Port .-20-TVSOP 2.81 2.25 1.75 
CY74FCT574T0CT _|296-14581-2-ND | Tri-State 8-Bit Register. 20-SSOP 585.00/2,500 SN74GTLP1395DGVR | 296-12465-2-ND prea Tbe Bus Transceiver SS aang 
CY74FCT646ATQCT — ‘| 296-14582-1-ND | Tri-State 8-Bit Register Transceiver 24-SSOP 1.20 90 68 with Split ort : 00/2, 
CY74FCT646ATQCT ‘| 296-14582-2-ND | Tri-State 8-Bit Register Transceiver 975.00/2,500 SN74GTLP1395DWR | 296-12466-1-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver 
CY74FCT821ATQCT — | 296-14583-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop. 2 54 A with Split LVTTL Port .20-S0IC 2.81 2.25 1.75 
CY74FCT821ATOCT | 296-14583-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop. 585.00/2,500 SN74GTLP1395DWR | 296-12466-2-ND ual 1-Bi FTI to GTLe Bus Transcalver ‘ein SRG td 
CY74FCT821BTPC 296-14584-5-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Register . 105 88 70 with Spli 0 wn 20" 00/2, 
CY74FCT821CTQCT | 296-14585-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Register . Dm Ea SN74GTLP1395GQNR | 296-13189-1-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver 
CY74FCT821CTQCT | 296-14585-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Register . 585.00/2,500 with Split LVTTL Port 3.15 2.52 1.96 
CY74FCT827ATSOC ‘| 296-9443-5-ND_ | Tri-State 10-Bit Butter. Dm Bh A SN74GTLP1395GQNR | 296-13189-2-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver 
CY74FCT827CTQCT _| 296-15180-1-ND | Tri-State 10-Bit Butter. 2 54 A with Split LVTTL Port . 20-VFBGA 1785.00/1,000 
CY74FCT827CTOCT | 296-15180-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer. 585.00/2,500 SN74GRLP1395PWR | 296-12467-1-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GT ver 
CY74FCT827CTSOCT | 296-12845-1-ND | Tri-State 10-Bit Butter. Te Bh Zi with Split LVTTL Port -20-TSSOP 281 2.25 1.75 
CY74FCT827CTSOCT | 296-12845-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer. 478.00/2,000 SN74GRLP1395PWR | 296-12467-2-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver 
CY74FCT2244ATQCT | 296-14566-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 2 54 MM with Split LVTTL Port 20-TSSOP 3188.00/2,000 
CY74ECT2244ATQCT | 296-14566-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver ... 585.00/2,500 (Continued) 
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mel: Digi-Key Price Each LUble Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. a 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74GTLP2033DGGR | 296-12468-1-ND | 8-Bit LVTTL-to-GTLP Registered SN74GTLPH16912GR | 296-13207-2-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Universal 
Transceive! si 5:50) 4:40) 13:72 Bus Transceiver. 56-TSSOP 8750.00/2,000 
SN74GTLP2033DGGR | 296-12468-2-ND | 8-Bit LVTTL-to-GTLP Registered SN74GTLPH16912VR | 296-12256-1-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Universal 
Transceivel eet 6876.00/2,000 Bus Transceiver. 56-TVSOP 6.50 5.20 4.39 
SN74GTLP2033DGVR | 296-12469-1-ND | 8-Bit LVTTL-to-GTLP Registered SN74GTLPH16912VR | 296-12256-2-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Universal 
Transceiver... ie 5.50 4.40 3.72 Bus Transceiver. 56-TVSOP 8750.00/2,000 
SN74GTLP2033DGVR | 296-12469-2-ND | 8-Bit LVTTL-to-GTLP Registered SN74GTLPH16916GR | 296-13208-1-ND | 17-Bit LVTTL-GTLP Universal Bus 
Transceive ae 48-TVSOP 6876.00/2,000 Transcvr w/Buffered Clock Outputs......56-TSSOP 6.50 5.20 4.39 
SN74GTLP2033GQLR | 296-13190-1-ND | 8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj.-Edge-Rate Register SN74GTLPH16916GR | 296-13208-2-ND | 17-Bit LVTTL-GTLP Universal Bus 
Transcvr w/Split LVTTL Port/Inverter...56-VFBGA 5.80 4.64 3.92 Transcvr w/Buffered Clock Outputs......56-TSSOP 8750.00/2,000 
SN74GTLP2033GQLR | 296-13190-2-ND | 8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj.-Edge-Rate Register SN74GTLPH16916VR | 296-13209-1-ND | 17-Bit LVTTL-GTLP Universal Bus 
Transcvr w/Split LVTTL Port/Inverter ... 56-VFBGA 3625.00/1,000 Transcvr w/Buffered Clock Outputs......56-TVSOP 6.50 5.20 4.39 
SN74GTLP2034DGGR | 296-13191-1-ND | 8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj-Edge-Rate Register SN74GTLPH16916VR | 206-13209-2-ND | 17-Bit LVTTL-GTLP Universal Bus 
Transcvr with Split LVTTL Port. 8-TSSOP 5.50 440 3.72 Transcvr w/Buffered Clock Outputs......56-TVSOP 8750.00/2,000 
SN74GTLP2034DGGR_ | 296-13191-2-ND | 8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj-Edge- gister SN74GTLPH16927GR | 296-15556-1-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver with 
Transcvr with Split LVTTL Port............. 48-TSSOP 6876.00/2,000 Source Sync. Clock Output... 7.00 560 4.73 
SN74GTLP2034DGVR | 296-13192-1-ND | 8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj-Edge-Rate Register SN74GTLPH16927GR | 296-15556-2-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver with 
Transcvr with Split LVTTL Port............. 48-TVSOP 5.50 440 3.72 Source Sync. Clock Output... 8750.00/2,000 
SN74GTLP2034DGVR | 296-13192-2-ND | 8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj-Edge-Rate Register SN74GTLPH16927KR | 296-15557-1-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver with 
Transcvr with Split LVTTL Port............. 48-TVSOP 6876.00/2,000 Source Sync. Clock Output... 8.50 6.80 5.74 
SN74GTLP2034GQLR | 296-13193-1-ND | 8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj-Edge-Rate Register SN74GTLPH16927KR | 296-15557-2-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver with 
Transceiver with Split LVTTL Port........ 56-VFBGA 5.80 4.64 3.92 Source Sync. Clock Output... 5313.00/1,000 
SN74GTLP2034GQLR | 296-13193-2-ND | 8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj-Edge-Rate Register SN74GTLPH16927VR | 296-15558-1-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver with 
Transceiver with Split LVTTL Port......... 56-VFBGA 3625.00/1,000 Source Sync. Clock Output... 7.70 616 5.20 
SN74GTLP21395DGVR | 296-13194-1-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver SN74GTLPH16927VR | 296-15558-2-ND | 18-Bit LVTTL-GILP Bus Transceiver with 
with Split LVTTL Port : 281 2.25 1.75 Source Sync. Clock Output... .56-TVSOP 9626.00/2,000 
SN74GTLP21395DGVR | 296-13194-2-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver SN74GTLPH16945GR | 296-13210-1-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver......48-TSSOP 4.05 3.24 2.52 
with Split LVTTL Port . 3188.00/2,000 SN74GTLPH16945GR | 296-13210-2-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver ......48-TSSOP 4590.00/2,000 
SN74GTLP21395DWR | 296-13195-1-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver SN74GTLPH16945VR | 296-13211-1-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver......48-TVSOP 4.05 3.24 2.52 
with Split LVITL Port soe 2.81 2.25 1.75 SN74GTLPH16945VR | 296-13211-2-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver.......48-T1VSOP 4590.00/2,000 
SN74GTLP21395DWR | 296-13195-2-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver SN74GTLPH32912KR | 296-15559-1-ND | 36-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver ....114-LFBGA 8.33 7.50 6.65 
with Split LVTTL Port scree 20-S0IC 3188.00/2,000 SN74GTLPH32912KR | 296-15559-2-ND | 36-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver .....114-LFBGA 6175.00/1,000 
SN74GTLP21395GQNR | 296-13197-1-ND Meth SoRLLVUTL pot, Bus Transceiver aria dete fie SN74GTLPH32916KR | 296-15560-1-ND | 34-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 
; : with Buffered Clock Output... w-114-LFBGA 8.33 7.50 6.65 
SN74GTLP213956QNR [2ebalSL27e2Nb) Dual 1-Bit LVTTL-to-G SN74GTLPH32916KR | 296-15560-2-ND |34-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 
with Split LVTTL Port - A785:00/, 000) with Buffered Clock Output...........114-LFBGA 6175.00/1,000 
SN74GTLP21395PWR | 296-13198-1-ND TA eae Gone que SN74GTLPH32945KR | 296-12472-1-ND | 32-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver.....96-LFBGA 5.06 4.05 3.15 
snzagriporaespwa JRCeMCROEMTN| Dial tbat lvrtlsto GTi? Gos Trencoskeer SN74GTLPHS2945KR__|296-12472-2-ND | 32-Bit LVITL-GTLP Bus Transceive 2869.00/1,000 
with Split LVTTL Port... 20-TSSOP 3188,00/2,000 HC Family 
SN74GTLP22033DGGR | 296-13199-1-ND | 8-Bit LVITL-GTLP Adj.-Edge Rate CD74HCOOE 296-12769-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 64 4836 
Registered Transceiver with Split cD74HCOOM 296-9167-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 48 36.7 
LVTTL Port and Inverter 550 440 3.72 CD74HCOOMg6 296-14504-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIG 48 = 3627 
SN74GTLP220330GGR |296-13190-2-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Adj -Edge Rate CD74HCOOM96 296-14504-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 390.00/2,500 
Registered Transceiver with Split CD74HCO2E 296-12770-5-ND | High Speed, Quad 2-Input NOR Gate... 14-Dip 644886 
LVTTL Port and Inverter 6876.00/2,000 CD74HCO3M96 296-12771-1-ND | High Speed, Quad 2-Input NAND Gate 
SN74GTLP22033DGVR | 296-13200-1-ND | 8-Bit LVITL-GTLP Adj.-Edge Rate with Open Drain. 4886 ae 
Registered Transceiver with CD74HCO3M96 296-12771-2-ND | High Speed, Quad 2-Input NAND Gate 
Split LVTTL Por 550 440 3.72 with Open Drain. " 390.00/2,500 
SN74GTLP22033DGVR | 296-13200-2-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Aqj.-Edge Rate CD74HCO4E 296-12772-5-ND | High Speed, CMOS Logic Hex Inverter .. 64 48 36 
Registered Transceiver with CD74HCO4M 296-17318-5-ND | High Speed, CMOS Logic Hex Inverte: 48 oo eed 
Split LVTTL Port... 6876.00/2,000 CD74HCO4IIg96 296-14505-1-ND | High Speed, CMOS Logic Hex Inverte A8 3627 
SN74GTLP22033GQLR | 296-13201-1-ND | 8-Bit LVITL-GTLP Adj CD74HC04IM96 296-14505-2-ND | High Speed, CMOS Logic Hex Inverter 390.00/2,500 
Registered Transceiver with CD74HCO8E 296-12773-5-ND | High Speed, Quad 2-Input AND Gate ... 64 48 36 
Split LVTTL Port. 5.80 4.64 3.92 CD74HCO8M 296-9169-5-ND_| High Speed, Quad 2-Input AND Gat A836 27 
SN74GTLP22033GQLR | 296-13201-2-ND | 8-Bit LVITL-GTLP Adj CD74HCO8M96 296-14506-1-ND | High Speed, Quad 2-Input AND Gat 48 3627 
Registered Transceiver with CD74HCO8M96 296-14506-2-ND | High Speed, Quad 2-Input AND Gat 390.00/2,500 
Split LVTTL Pot 56-VFBGA 3625.00/1,000 CD74HC10E 296-12774-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate 64 48 36 
SN74GTLP22034DGGR | 296-13202-1-ND | 8-Bit LVITL-GTLP Adj.-Edg CD74HC10M 296-12775-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate 48 36.27 
Register Transcvr w/Split LVTTL Port..48-TSSOP_ 5.50 4.40 3.72 CD74HC10lM96 296-14507-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate AB 86 
SN74GTLP22034DGGR | 296-13202-2-ND | 8-Bit LVITL-GTLP Adj.-Edge-Rate CD74HC10M96 296-14507-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 390.00/2,500 
Register Transcvr w/Split LVTTL Port ..48-TSSOP 6876.00/2,000 CD74HC11M 296-9170-5-ND | Triple 3-Input AND Gat 48 86 
SN74GTLP22034DGVR | 296-13203-1-ND | 8-Bit LVITL-GTLP Adj.-Edge-Rate CD74HC11M96 296-12779-1-ND | Triple 3-Input AND Gat A8 36.27 
Register Transcvr w/Split LVTTL Port..48-TVSOP 550 4.40 3.72 CD74HC11M96 296-12779-2-ND | Triple 3-Input AND Gate... 390.00/2,500 
SN74GTLP22034DGVR | 296-13203-2-ND | 8-Bit LVITL-GTLP Adj.-Edge-Rate CD74HC14E 296-12786-5-ND | Hex Schmitt Trigger Inverte 64 48 36 
Register Transcvr w/Split LVTTL Port .. 48-TVSOP. 6876.00/2,000 CD74HC14M 296-9179-5-ND | Hex Schmitt Trigger Inverte 48862 
SN74GTLP22034GQLR | 296-13204-1-ND | 8-Bit LVITL-GTLP Adj.-Edge-Rate CD74HC14IM96 296-9179-1-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter. 48 36 27 
Register Transcvr w/Split LVTTL Port..56-VFBGA 5.50 4.40 3.72 CD74HC14M96 296-9179-2-ND | Hex Schmitt Trigger Inverte 390.00/2,500 
SN74GTLP22034GQLR | 296-13204-2-ND | 8-Bit LVITL-GTLP Adj.-Edge-Rate CD74HC21M 296-9186-5-ND | Dual 4-Input AND Gate... A836 27 
Register Transcvr w/Split LVTTL Port .. 56-VFBGA 3438.00/1,000 CD74HC27E 296-12802-5-ND | High Speed Triple 3-Input NOR Gate 64 48.36 
GTLPH Family CD74HC30E 296-9196-5-ND 53.4232 
SN74GTLPH306DGVR | 296-13212-1-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver... 405 3.24 252 CO74HC30M 296-9197-5-ND 460 37 26 
SN74GTLPH306DGVR_ | 296-13212-2-ND | 8-Bit LVITL-GTLP Bus Transceivel 4590.00/2,000 CD74HC30M96 296-14521-1-ND 4637 26 
SN74GTLPH306DWR | 296-12341-1-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver............ 4.05 3.24 2.52 CD74HC30M96 296-14521-2-ND ( 297.50/2,500 
SN74GTLPH306DWR | 296-12341-2-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver............ 4590.00/2,000 CD74HC32E 296-12803-5-ND | HS CMOS Logic Quad 2-Input OR Gate . 64 48 36 
SN74GTLPH1612DGGR | 296-13206-1-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate CD74HC32M 296-12804-5-ND | HS CMOS Logic Quad 2-Input OR Gate 48 36 27 
Universal Bus Transceiver... 8.50 6.80 5.74 CD74HC32M96 296-14522-1-ND | HS CMOS Logic Quad 2-Input OR Gate . 48 Ri ay 
SN74GTLPH1612DGGR | 296-13206-2-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate CD74HC32M96 296-14522-2-ND | HS CMOS Logic Quad 2-Input OR Gate. 390.00/2,500 
Universal Bus Transceive 4-TSSOP 10626,00/2,000 CD74HC73M96 296-14540-1-ND | Dual J-K Flip-Flop with Reset.. 60 45 34 
SN74GTLPH1616DGGR | 296-11932-1-ND | 17-Bit Universal Bus Transc 4-TSSOP 8.50 6.80 5.74 CD74HC73M96 296-14540-2-ND | Dual J-K Flip-Flop with Reset.. 487.50/2,500 
SN74GTLPH1616DGGR | 296-11932-2-ND | 17-Bit Universal Bus Transceive 10626.00/2,000 CD74HC74E 296-12819-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop .. 644886 
SN74GTLPH1627DGGR | 296-15555-1-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 7.50 6.00 5.07 CD74HC74M 296-12820-5-ND | Dual D-Type Flip-Flo 48 36 27 
SN74GTLPH1627DGGR | 296-15555-2-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver... 9376.00/2,000 CD74HC74M96 296-14541-1-ND | Dual D-Type Flip-Floy 48 36.27 
SN74GTLPH1645DGGR | 296-12470-1-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver .... 3.94 3.15 2.45 CD74HC74M96 296-14541-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop .. 390.00/2,500 
SN74GTLPH1645DGGR | 296-12470-2-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 4462.00/2,000 CD74HC75E 296-9240-5-ND_| Dual 2-Bit Bistable Transparent Latch. 88.66 __—50 
SN74GTLPH1645DGVR | 296-12471-1-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 3.94 315 2.45 CD74HC85E 296-12821-5-ND | 4-Bit, High Speed, Magnitude Comparator 81 68 54 
SN74GTLPH1645DGVR | 296-12471-2-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 4462.00/2,000 CD74HC85M 296-9242-5-ND | 4-Bit, HS, Magnitude Comparato 81.68 5d 
SN74GTLPH1645GQLR | 296-12663-1-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 450 360 2.80 CD74HC85M96 296-9242-1-ND | 4-Bit, HS, Magnitude Comparato 81 68 54 
SN74GTLPH1645GQLR | 296-12663-2-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver... 2550.00/1,000 CD74HC85M96 296-9242-2-ND_| 4-Bit, HS, Magnitude Comparato 877.50/2,500 
SN74GTLPH1655DGGR | 296-12340-1-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate CD74HC86E 296-12822-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 12 54 AL 
Universal Bus Transceiver... 8.50 6.80 5.74 CD74HC93M96 296-9243-1-ND | 4-Bit Binary Ripple Counter 81 68 54 
SN74GTLPH1655DGGR | 296-12340-2-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate CD74HC93M96 296-9243-2-ND | 4-Bit Binary Ripple Counter 877.50/2,500 
Universal Bus Transceiver... 10626.00/2,000 CD74HC112E 296-12776-5-ND | Dual, Negative, J-K Flip-Flop 
SN74GTLPH3245GKFR | 296-13213-1-ND | 32-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate with Set and Reset. 72 54 At 
BUS TransCeiVel.....eeccccsscsnesseesteee 114-LFBGA 5.30 4.24 3.58 CD74HC112M96 296-12777-1-ND | Dual, Negative, J-K Flip-Flop 
SN74GTLPH3245GKFR | 296-13213-2-ND | 32-Bit LVTTL-GTLP A with Set and Reset. 64 4836 
Bus Transceiver... 114-LFBGA 3313.00/1,000 CD74HC112M96 296-12777-2-ND | Dual, Negative, J-K Flip-Flop 
SN74GTLPH16612DLR | 296-9815-1-ND_| 18-Bit Universal Bus Transceive 56-SSOP 6.60 5.28 4.46 with Set and Reset. 16-SOIC 520.00/2,500 
SN74GTLPH16612DLR | 296-9815-2-ND | 18-Bit Universal Bus Transceive 56-SSOP 4125.00/1,000 CD74HC112PWR 296-12778-1-ND | Dual, Negative, J-K Flip 
SN74GTLPH16612GR | 296-9816-1-ND | 18-Bit Universal Bus Transceive 6-TSSOP 6.10 488 4.12 with Set and Reset. 16-TSSOP 644836 
SN74GTLPH16612GR | 296-9816-2-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver... 6-TSSOP 7626.00/2,000 CD74HC112PWR 296-12778-2-ND | Dual, Negative, J-K Flip-Flop 
SN74GTLPH16912GR | 296-13207-1-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Universal with Set and Reset. 16-TSSOP 426.00/2,000 
Bus Transceiver 56-TSSOP 6.50 5.20 4.39 (Continued) 
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el Digi-Key Price Each Lal e Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. dl 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CD74HC123E 296-9171-5-ND | Dual Retriggerable Monostable CD74HC280M96 296-14518-2-ND | 9-Bit Odd/Even Parity Generator/ 
Multivibrators with Reset ..... foe 40 30 Checker 682.50/2,500 
CD74HC123M 296-9172-5-ND | Dual Retriggerable Monostable CD74HC283E 296-14519-5-ND | 4-Bit Binary Full Adder with Fast Carry 16-Dip 62 Lae Sky 
Multivibrators with Reset .... 48 ee i CD74HC297E 296-9193-5-ND | Digital Phase-Locked-Loop...... 16-Dip 218 1.74 1.31 
CD74HC123M96 296-14508-1-ND | Dual Retriggerable Monostable CD74HC299E 296-9194-5-ND | Tri-State 8-Bit Universal Shift Registei i 80 60 45 
Multivibrator with Reset....... ZEN See CD74HC299M 296-9195-5-ND | Tri-State 8-Bit Universal Shift Registe 80 60 45 
CD74HC123M96 296-14508-2-ND | Dual Retriggerable Monostable CD74HC299M96 296-14520-1-ND | Tri-State 8-Bit Universal Shift Registe 80 60 45 
Multivibrator with Reset....... 390.00/2,500 CD74HC299M96 296-14520-2-ND | Tri-State 8-Bit Universal Shift Registe! 532.00/2,000 
CD74HC123PWR 296-12780-1-ND | Dual Retriggerable Monostable CD74HC354E 296-9198-5-ND | Tri-State 8-Input Mux/Register ... 88 66 50 
Multivibrators with Reset ..... AB 36 27 CD74HC367M96 296-14523-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver, 
CD74HC123PWR 296-12780-2-ND | Dual Retriggerable Monostable Non-Inverting/Inverting .... 716 57 AB 
Multivibrators with Reset .... 6-TSSOP 320.00/2,000 CD74HC367M96 296-14523-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver, 
CD74HC125E 296-12781-5-ND | Tri-State High Speed Quad Buffer. 14-Dip 72 54 41 Non-Inverting/Inverting .... 617.50/2,500 
CD74HC125M 296-9173-5-ND | Tri-State High Speed Quad Buffer. -14-SOIC 64 48 ~~ 36 CD74HC373E 296-12805-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Late 96 eae, oe 
CD74HC125M96 296-14509-1-ND | Tri-State High Speed Quad Buffer. -14-SOIC 64 48 36 CD74HC373M 296-9422-5-ND |Tri-St. Octal Transparent D-Type Latc 76 57 AB 
CD74HC125M96 296-14509-2-ND | Tri-State High Speed Quad Buffer. .14-SOIC §20.00/2,500 CD74HC373M96 296-14524-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latc 76 Olen 43: 
CD74HC126E 296-12782-5-ND | Tri-State High Speed Quad Bulffer.. 254 Al CD74HC373M96 296-14524-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Late! 506.00/2,000 
CD74HC126M 296-12783-5-ND | Tri-State High Speed Quad Buffer. 64 48 36 CD74HC374E 296-12806-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 96 e254 
CD74HC126M96 296-14510-1-ND | Tri-State High Speed Quad Buffer. 64 48 36 CD74HC374M 296-12807-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo; 76 57 AB 
CD74HC126M96 296-14510-2-ND | Tri-State High Speed Quad Buffer. §20.00/2,500 CD74HC374M96 296-14525-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo; 76 57 AB 
CD74HC132E 296-12784-5-ND | Quad 2-Input Schmitt-Trig. NAND Gate 72 54 Al CD74HC374M96 296-14525-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 506.00/2,000 
CD74HC132M 296-9175-5-ND | Quad 2-Input Schmitt-Trig. NAND Gate 64 A836 CD74HC390E 296-9199-5-ND | Dual Decade Ripple Counter 66 50 38 
CD74HC132M96 296-9175-1-ND | Quad 2-Input Schmitt-Trig. NAND Gate 64 48 36 CD74HC390M96 296-14526-1-ND | Dual Decade Ripple Counter 60 YG gl 
CD74HC132M96 296-9175-2-ND | Quad 2-Input Schmitt-Trig. NAND Gate ..... 14-SOIC §20.00/2,500 CD74HC390M96 296-14526-2-ND | Dual Decade Ripple Counter ... ae 487.50/2,500 
CD74HC137E 296-9176-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer, CD74HC423E 296-9229-5-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrator 
with Address Latch 53 40 30 with Reset 716 57 43 
CD74HC138E 296-12785-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux, CD74HC540E 296-12812-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 96 72 54 
Inverting/Non-Inverting .... 2 54 AN CD74HC541E 296-12813-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 96 72 54 
CD74HC138M 296-9177-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux, CD74HC541M 296-12814-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 80 60 45 
Inverting/Non-Inverting... 64 48 36 CD74HC541M96 296-14538-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 80 60 45 
CD74HC138M96 296-14511-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux, CD74HC541M96 296-14538-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 532.00/2,000 
Inverting/Non-Inverting ... (6448/36 CD74HC573E 296-12815-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latc 96. 72 54 
CD74HC138M96 296-1451 1-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux, CD74HC573M96 296-12816-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch......20-SOIC 80 60 45 
Inverting/Non-Inverting.... 520.00/2,500 CD74HC573M96 296-12816-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch......20-SOIC 532.00/2,000 
CD74HC139M96 296-14512-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demu 64 48 36 CD74HC574E 296-12817-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 20-Dip 96 12) 54 
CD74HC139M96 296-1451 2-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demu §20.00/2,500 CD74HC574M 296-12818-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 80 60 45 
SN74HC139QPWRQ1_ ‘| 296-18717-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demu 52 39 30 CD74HC595DWR 296-18401-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe: 80 60 45 
SN74HC139QPWRQ1 ‘| 296-18717-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux 344.00/2,000 CD74HC595DWR 296-18401-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe: 532.00/2,000 
CD74HC147E 296-14513-5-ND | 10-4 Line Priority Encoder. 53 40.30 CD74HC595M96 296-18402-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe: 80 60 4 
CD74HC151M96 296-12787-1-ND | HS CMOS Logic 8-Input Mux.. 64 48 36 CD74HC595M96 296-18402-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe: 650.00/2,500 
CD74HC151M96 296-12787-2-ND | HS CMOS Logic 8-Input Mux. 520.00/2,50( CD74HC595NSR 296-18403-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe: 80 60 45 
CD74HC154EN 296-9181-5-ND | 4-16 Line Decoder/Demultiplexer .. 90 15 60 CD74HC595NSR 296-18403-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe: 532.00/2,000 
CD74HC154M 296-9182-5-ND | 4-16 Line Decoder/Demultiplexer .. 60 A534 CD74HC595SM96 296-18404-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe: 80 60 45 
CD74HC164E 296-12788-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Regist ele 54 Al CD74HC595SM96 296-18404-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe: 532.00/2,000 
CD74HC164M 296-12789-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out CD74HC597M96 296-16704-1-ND | High Speed CMOS Logic 8-Bit 
Shift Register... 64 48 36 Shift Register. 1.05 88.70 
CD74HC164M96 296-14514-1-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out CD74HC597M96 296-16704-2-ND | High Speed CMOS Logic 8-Bit 
Shift Register. 64 48 36 Shift Register. a ae 1137.50/2,500 
CD74HC164M96 296-14514-2-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out CD74HC646M 296-9235-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register 2.00 1.60 1.20 
Shift Register... 520.00/2,500 CD74HC652EN 296-14539-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register 1.50 1.20 .90 
CD74HC165E 296-12790-5-ND | 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register. 2 54 A CD74HC670M96 296-9236-1-ND | High Speed CMOS Logic 4-by-4 
CD74HC165M 296-12791-5-ND | 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Register File. 1.20 1.00.80 
Shift Register... 64 48 36 CD74HC670M96 296-9236-2-ND | High Speed CMOS Logic 4-by-4 
CD74HC173PWR 296-12792-1-ND | Tri-State Quad D-Type Flip-Flop. 48 36) 227 Register File. 16-SOIC 1300.00/2,500 
CD74HC173PWR 296-12792-2-ND | Tri-State Quad D-Type Flip-Flop. 320.00/2,000 CD74HC4016E 296-9204-5-ND | Quad Bilateral Switc! 14-Dip 80 60 45 
CD74HC174E 296-14515-5-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Reset.............0.... 12 54 41 CD74HC4016M96 296-9205-1-ND i 80 60 45 
CD74HC192PWR 296-12793-1-ND | Presettable Synchronous CD74HC4016M96 296-9205-2-ND 650.00/2,500 
4-Bit Up/Down Counters....... 60 45 34 CD74HC4017M96 296-12808-1-ND | High Speed Decade Counter/Divide 16-SOIC 56 A282 
CD74HC192PWR 296-12793-2-ND | Presettable Synchronous CD74HC4017M96 296-12808-2-ND | High Speed Decade Counter/Divide 16-SOIC 455.00/2,500 
4-Bit Up/Down Counters... 16-TSSOP 400.00/2,000 CD74HC4017PWR 296-9423-1-ND | High Speed Decade Counter/Divide -16-TSSOP 56 42 8: 
CD74HC194E 296-9183-5-ND | 4-Bit Bi-Directional Univ. Shift Register 16-Dip eae CD74HC4017PWR 296-9423-2-ND | High Speed Decade Counter/Divider....... 16-TSSOP 372.00/2,000 
CD74HC194M 296-9185-5-ND | 4-Bit Bi-Directional Univ. Shift Register.....16-SOIC 48 =.36 = .27 CD74HC4020M96 296-12809-1-ND | HS CMOS Logic 14-Bit Binary Counter......16-SOIC_ 504030 
CD74HC194M96 296-9185-1-ND | 4-Bit Bi-Directional Univ. Shift Register..... 16-SOIC 96 80 8=©.64 CD74HC4020M96 296-12809-2-ND | HS CMOS Logic 14-Bit Binary Counte: 16-SOIC 372.50/2,500 
CD74HC194M96 296-9185-2-ND | 4-Bit Bi-Directional Univ. Shift Register..... 16-SOIC 390.00/2,500 CD74HC4024E 296-9206-5-ND | 7-Stage Binary Ripple Counter. i 53 40.30 
CD74HC194PWR 296-12794-1-ND | 4-Bit irectional Univ. Shift Register... 16-TSSOP 48 FOOmmee CD74HC4024M 296-9207-5-ND | 7-Stage Binary Ripple Counter. A8 3600.27 
CD74HC194PWR 296-12794-2-ND | 4-Bit Bi-Directional Univ. Shift Register... 16-TSSOP 320.00/2,000 CD74HC4040M96 296-14527-1-ND | 12-Stage Binary Counter. 64 48 36 
CD74HC195PWR 296-12795-1-ND | 4-Bit Parallel Access Register 6-TSSOP 92 69 52 CD74HC4040M96 296-14527-2-ND | 12-Stage Binary Counter. 520.00/2,500 
CD74HC195PWR 296-12795-2-ND | 4-Bit Parallel Access Register 6-TSSOP 612.00/2,000 CD74HC4046AE 296-9208-5-ND | Phase-Locked-Loop with VCO 60 A584 
CD74HC221E 296-9187-5-ND | HS Dual Mono Multivibrator with Reset. 16-Dip 66 50 38 CD74HC4046AM 296-9209-5-ND | Phase-Locked-Loop with VCO 60 A534 
CD74HC221M96 296-17789-1-ND | HS Dual Mono Multivibrator with Reset..... 16-SOIC 60 45.34 CD74HC4046AM96 296-14528-1-ND | Phase-Locked-Loop with VCO 60 A584 
CD74HC221M96 296-17789-2-ND | HS Dual Mono Multivibrator with Reset..... 16-SOIC 487.50/2,500 CD74HC4046AM96 | 296-14528-2-ND | Phase-Locked-Loop with VCO 16-SOIC 487.50/2,500 
CD74HC221PWR 296-12796-1-ND | HS Dual Mono Multivibrator w/Reset. 60 45 34 CD74HC4046APWR__ | 296-9210-1-ND_| Phase-Locked-Loop with VCO 16-TSSOP_ 60-4534 
CD74HC221PWR 296-12796-2-ND | HS Dual Mono Multivibrator w/Reset..... 400.00/2,000 CD74HC4046APWR 296-9210-2-ND | Phase-Locked-Loop with VCO .16-TSSOP 400.00/2,000 
CD74HC237M96 296-12797-1-ND | 3-to-8 Line Decoder Demux CD74HC4049E 296-9211-5-ND | Hex Inverting Buffer. 16-Dip 62 AT 35 
with Address Latches 64 48 36 CD74HC4049M 296-9212-5-ND | Hex Inverting Buffer. 16-SOIC 56 42 32 
CD74HC237M96 996-12797-2-ND | 3-to-8 Line Decoder Demux CD74HC4049PWR 296-15717-1-ND | Hex Inverting Buffer. -16-TSSOP 56 42° 32 
with Address Latches 520.00/2,500 CD74HC4049PWR 296-15717-2-ND | Hex Inverting Buffer. .16-TSSOP 372.00/2,000 
CD74HC237PWR 296-13813-1-ND | 3-to-8 Line Decoder Demux HS, CD74HC4050E 296-9213-5-ND | Hex Non-Inverting Buffer 55 44 33 
CMOS Logic .. 64 48 36 CD74HC4050M 296-9214-5-ND | Hex Non-Inverting Buffer 50 40.30 
CD74HC237PWR 296-13813-2-ND | 3-to-8 Line Dec CD74HC4050M96 296-14529-1-ND | Hex Non-Inverting Buffer 50 40.30 
CMOS Logic 426.00/2,000 CD74HC4050M96 296-14529-2-ND | Hex Non-Inverting Buffer 337.50/2,500 
CD74HC238M 296-9188-5-ND |3-to-8 Line Decoder/Demux, CD74HC4050PWR 296-9215-1-ND | Hex Non-Inverting Buffer 50 40.30 
Inverting/Non-Inverting .... 48 Be i CD74HC4050PWR 296-9215-2-ND | Hex Non-Inverting Buffer 280.00/2,000 
CD74HC238PWR 296-13814-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux, HS CMOS CD74HC4051E 296-12810-5-ND | HS CMOS Logic Analog Mux/Demu 48 37 28 
Logic, Inverting/Non-Inverting ............. 16-TSSOP AB 36 27 CD74HC4051M 296-9216-5-ND | HS CMOS Logic Analog Mux/Demu: 200) 44 230) 
CD74HC238PWR 296-13814-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux, HS CMOS CD74HC4051M96 296-14530-1-ND | HS CMOS Logic Analog Mux/Demu 50 40 30 
Logic, Inverting/Non-Inverting 320.00/2,000 CD74HC4051M96 296-14530-2-ND | HS CMOS Logic Analog Mux/Demu 335.00/2,500 
CD74HC243M96 296-9189-1-ND | Tri-State Quad Bus Transceiver . 14-SOIC 60 45 84 CD74HC4051PWR 296-13031-1-ND | HS CMOS Logic Analog Mux/Demux......16-TSSOP 50 40 30 
CD74HC243M96 296-9189-2-ND | Tri-State Quad Bus Transceiver . 14-SOIC 487.50/2,500 CD74HC4051PWR 296-13031-2-ND | HS CMOS Logic Analog Mux/Demux...... 16-TSSOP 308.00/2,000 
CD74HC244E 296-12798-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 20-Dip 96 72 ~=«54 CD74HC4052E 296-9217-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-Dip 153) 40 30 
CD74HC244M 296-12799-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 20-SOIC 76 57 48 CD74HC4052M 296-9218-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 48 00, 27 
CD74HC244M96 296-14516-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 20-SOIC 76 dye) CD74HC4052M96 296-14531-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 48 36.27 
CD74HC244M96 296-14516-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 506.00/2,000 CD74HC4052M96 296-14531-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 390.00/2,500 
CD74HC245E 296-12800-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 20-Dip 96 ge by! CD74HC4052PWR 296-17619-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux.......16-TSSOP 48 706) Ger 
CD74HC245M 296-9421-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 76 57 AB CD74HC4052PWR 296-17619-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux.......16-TSSOP 320.00/2,000 
CD74HC245M96 296-14517-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 16 LOW ead CD74HC4053E 296-9219-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demu: 16-Dip Be) 44 33 
CD74HC245M96 296-14517-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 506.00/2,000 CD74HC4053M 296-9220-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demu: 16-SOIC 50 40.30 
CD74HC259M 296-9192-5-ND | 8-Bit Addressable Latch. 76 fh 28) CD74HC4053M96 296-14532-1-ND J Triple 2-Channel Analog Mux/Demu 16-SOIC 50 40.30 
CD74HC259M96 296-9192-1-ND | 8-Bit Addressable Latch. 76 57 43 CD74HC4053M96 296-14532-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demu 16-SOIC 337.50/2,500 
CD74HC259M96 296-9192-2-ND | 8-Bit Addressable Latch. 617.50/2,500 CD74HC4053PWR 296-12111-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux...... 16-TSSOP 50 40.30 
CD74HC273E 296-12801-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset. 96 72 54 CD74HC4053PWR 296-12111-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux...... 16-TSSOP 280.00/2,000 
CD74HC280M96 296-14518-1-ND | 9-Bit Odd/Even Parity Generator/ CD74HC4059M96 296-9221-1-ND | CMOS Prog. Divide-by-N Counter... 24-SOIC 2.48 1.98 1.49 
Checker 84 63.48 (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
CD74HC4059M96 296-9221-2-ND | CMOS Prog. Divide-by-N Counter -24-S0IC 2574.00/2,000 SN74HCTINSR 296-12885-2-ND | Triple 3-Input Positive AND Gate -14-S0P 284.00/2,000 
CD74HC4060M 296-9222-5-ND | 14-Stage Binary Counter with Oscillator....16-SOIG 48 36 27 SN74HC11PWR 296-13611-1-ND | Triple 3-Input Positive AND Gate 14-TSSOP 46 3726 
CD74HC4066E 296-14533-5-ND | Quad Bilateral Switch. 14-Dip 48 37 28 SN74HC11PWR 296-13611-2-ND | Triple 3-Input Positive AND Gate -14-TSSOP 252.00/2,000 
CD74HC4066M 296-9224-5-ND | Quad Bilateral Switch. .14-SOIC #55) 44 33 SN74HC14D 296-1194-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter .. 14-SOIC 46 EST) 20) 
CD74HC4066IM96 296-9224-1-ND_| Quad Bilateral Switch. 14-8010 50.40.30 SN74HC14DR 296-1194-1-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-S0IC 46 3726 
CD74HC4060M96 296-9224-2-ND | Quad Bilateral Switch. ~14-S0IC 372.50/2,500 SN74HC14DR 296-1194-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-S0IC 260.00/2,500 
CD74HC4066PWR 296-16703-1-ND | High Speed CMOS Logic Quad SN74HC14N 296-1577-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-Dip cO8) 2A2, 782 
Bilateral Switch... 14-TSSOP 50 40 30 SN74HC14NSR 296-12887-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOP bd 42 29 
CD74HC4066PWR —_| 296-16703-2-ND | High Speed CMOS Logic Quad SN74HC14NSR 296-12887-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SOP 284.00/2,000 
Bilateral Switch 14-TSSOP 308.00/2,000 SN74HC14PWR 296-8234-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-TSSOP 46 Aye 
CD74HC4067M 296-9225-5-ND | 16-Channel Analog Mux/Demux .24-S0I0 72054 SN74HC14PWR 296-8234-2-ND _| Hex Schmitt-Trigger Inverte . 14-TSSOP 252.00/2,000 
CD74HC4067SM96 —| 296-9226-1-ND | 16-Channel Analog Mux/Demux 24-SSOP 88 = 66S 50 SN74HC14QDRQ1 296-19248-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Invertei 14-8010 41332 
CD74HC4067SM96_ ~—-| 296-9226-2-ND | 16-Channel Analog Mux/Demux 24-SSOP 586.00/2,000 SN74HC14QDRQ1 296-19248-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SOIC 277.50/2,500 
CD74HC4075M 296-9227-5-ND | Triple 3-Input OR Gate 14-SOIC 48 36127) SN74HC14QPWRQ1 296-17530-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte .14-TSSOP A4 ECOMmEEZ TA 
D74HC4075\Mi96 296-14534-1-ND | Triple 3-Input OR Gate “44S0I0 4836S SN74HC14QPWRQ1 _|296-17530-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte .14-TSSOP 244.00/2,000 
CD74HC4075M96 296-14534-2-ND | Triple 3-Input OR Gate 14-SOIC 390.00/2,500 SN74HC20DR 296-8263-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate. 14-SOIG 468726 
CD74HC4075PWR | 296-9228-1-ND | Triple 3-Input OR Gate 4TS8SOP 52 -39.—«3 SN74HC20DR 296-8263-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate. 14-SOIC 297.50/2,500 
CD74HC4075PWR | 296-9228-2-ND | Triple 3-Input OR Gate 4-TSSOP 346.00/2,000 SATS ONSA ere att pa Pe aA oa. ea a a 3 
CD74HC4094M 296-14290-5-ND | Tri-State 8-Stage Bus Registe 16-SOIG 48 36 27 -12893-1- 5 : : : : 
CD74HC4094IM96 296-14535-1-ND | Tri-State 8-Stage Bus Registe 16-SOIC 48 36 27 te ae -_ sa _ ae a ¥* oo 
iF -9-| =! x ji =| ual 4-Input Positive al - a . a 
COALSASIOM” (BSED Gust Anais aortch uated oa Soe te SN74HC21DR 296-14842-1-ND | Dual 4-Input Positive AND Gat 14-S0IC 46 37 26 
tena mom a | Siar Beale chee reme ger ee 
ts i) | -5- ual 4-Input Positive at -Dip E A Q 
GDTAHCASTEMSG Caza) Quad Analog Switch with Lave BAK SN74HC21NSR 296-13216-1-ND | Dual 4-Input Positive AND Gat 14-SOP_ 514229 
SEA REOM Sch wi SN74HC21NSR 296-13216-2-ND | Dual 4-Input Positive AND Gat -14-S0P 284.00/2,000 
CD74HC4316M96 296-14536-2-ND | Quad Analog Switch with Level at 
ashton oo i eed 
eu ea pete seem) Analog Mux/Demux with Late! Ome SN7aHc2taPWRa’ —|296-18317-1-ND | Duel d-Input Positive AND Gate “44-SSOP 413325 
ee eile pete peat) BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/Driver.. ED 0 ee SN74HC21QPWRO1 _ |296-18317-2-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate........14-TSSOP____230.00/2,000 
CD74HC4511M 296-9232-5-ND | BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/ - P ~ —— 
ae oe eo CB Spe 
CD74HC4515M 296-9233-5-ND | 4-16 Line Decoder/Demux SN74HC27DR 296-14848-2-ND Triple 3Input NOR Gat *~ 297.50/2,500 
with Input Latch 213 1.70 1.28 SN74HC27N 296-12896-5-ND | Triple 3-Input NOR Gate. 53 4232 
CD74HC4538E 296-12811-5-ND nua Semagerane Eee on aa eee ae SN74HC27NSR 296-8299-1-ND_ | Triple 3-Input NOR Gate.. 5142.29 
jonostable Multivibrator .... 2 i ! r 
cD74HC4538M 296-9234-5-ND | Dual Retriggerable Precision eeNen Pee Cresco aeOR Gate: ae es 
Monostable Multivibrator dis al SN74HC32DR 296-1199-1-ND | Quad 2-Input OR Gat ‘46 «37 ~—«26 
CD74HC7046AE 296-9237-5-ND | PLL with VCO/Lock Detecto 16-Dip 193 154 1.16 SN74HC32DR 296-1199-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. ” 997'50/2,500 
CD74HC7046AM 296-9238-5-ND | PLL with VCO/Lock Detecto 16-SOIC 1.93 154 116 SN74HC32DBR 296-8301-1-ND | Quad 2-Input OR Gate.. 46. 37-26 
Gara Cra66N 296-9239-5-ND | Quad 2-Input Exclusive NOR Gate. 4S0IC 78 6552 SN7dHCa20BR 96-8301-2-ND | Quad 9-Input OR Gat 350.00/8,000 
'74HC40103E 296-9200-5-ND | 8-Stage Synchronous Down Counter 16-Dip 81 68 54 Ss 5 q 
COTAHC OOM PoReonHEON oSten Sch Dea cunet aS0l2 MaRS enamel SN74HC32N 296-1589-5-ND | Quad 2-Input OR Gat 534232 
HAG) OYNGNTONOUS DOWN: VOUAIEE sss2: , E ! Z SN74HC32PWR 296-8302-1-ND | Quad 2-Input OR Gat 14-TSSOP 468726 
CD74HC40105E 296-9202-5-ND_ | 4-Bit by 16-Word FIFO Register. 16-Dip = 786552 SN74HC32PWR 296-8302-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. .14-TSSOP 252.00/2,000 
CD74HC40105M96 296-9203-1-ND | 4-Bit by 16-Word FIFO Register. . 16-SOIC 78 165) 52! SN74HC42D 296-8331-5-ND | 4-to-10 Line Decoder ( 16-SOIC 96 72 54 
CD74HC40105M96 —‘| 296-9203-2-ND | 4-Bit by 16-Word FIFO Register. 845.00/2,500 SN74HC42DR 906-8331-1-ND 14-10-10 Line Decoder (1 of 10 9672 BA 
SN COOD petal Bigeavog) Quad 2-Input NAND Gate cme ame SN74HC42DR 296-8331-2-ND |4-to-10 Line Decoder ( or) 780.00/2,500 
SN74HCOODR 296-1187-1-ND_| Quad 2-Input NAND Gate A637 __.26 SN74HC42N 296-8332-5-ND | 4-to-10 Line Decoder (1 of 10) foonne 7200 a4 
SN74HCOODR 296-1187-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 297.50/2,500 SN74HC74D 296-1204-5-ND_ | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 
SH eae poe ooe Ne Gua So aN aa e i a Flip-Flop with Clear/Preset.... AB 37.26 
7 | -1- juad 2-Input ate 5 i i E EE % itive-Edae-Tri 
SN74HCOONSR 296-8202-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 284.00/2,000 SARC eae TD TAH ath Cepeeee iiguered 46 «4 237”~=—« 
SN74HCOOPWR 296-8203-1-ND_| Quad 2-Input NAND Gate 4637.26 SN74HC74DR 296-1204-2-ND_ | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 
SN74HCOOPWR 296-8203-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 252.00/2,000 Flip-Flop with Clear/Preset 260.00/2,500 
SN74HCOOQDRQ1 296-18232-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate A 33.25 SN74HC74DBR 296-8370-1-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Trigg 
SN74HCOOQDRQt 296-18232-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 277.50/2,500 Flip-Flop with Clear/Preset.... AGES 72 
SN74HC02D 296-1188-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate . . 14-SOIC 46 ea SN74HC74DBR 296-8370-2-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 
SN74HCO2DR 296-1188-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate .. . 14-SOIC 46 of 26) Flip-Flop with Clear/Preset.... 252.00/2,000 
SN74HCO2DR 296-1188-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. -14-S0IC 297.50/2,500 SN74HC74N 296-1602-5-ND Dual O-Type Positve-Edge Triggered me ee 
SN74HCO2DBR 296-8204-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate . 14-SSOP 46 pote) ip-Flop with Clear/Preset..... £i : F 
SN74HCO2DBR 296-8204-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 14-SSOP 252.00/2,000 SN74HC74NSR 296-8371-1-ND Dual osType Posie Edge-Tiggared ae 
SN74HCO2N 296-1564-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate .. 14-Dip 258) 42) 232) ip-Flop with Clear/Preset..... 3 : 3 
SN74HCO2NSR 296-8205-1-ND_| Quad 2-Input NOR Gate. 4-SOP_ 514229 SN74HC74NSR 296-8371-2-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 
SN74HCO2NSR 296-8205-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. . 14-S0P 284.00/2,000 Flip-Flop with Clear/Preset.... 284.00/2,000 
SN74HCO2PWR 296-8206-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 4-TSSOP 46 = 3726 SN74HC74PWR 296-8372-1-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggere 
SN74HCO2PWR 296-8206-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 4-TSSOP 252.00/2,000 Flip-Flop with Clear/Preset.... 46 37 26 
SN74HCO2QPWREP —_ | 296-19505-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate . 4-TSSOP 84. «63s SN74HC74PWR 296-8372-2-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 
SN74HCO2QPWREP | 296-19505-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate . 4-TSSOP 558.00/2,000 Flip-Flop with Clear/Preset.... 252.00/2,000 
SN74HC03D 296-9817-5-ND | Quad 2-In. NAND Gate with OD Output......14-SOIC 46 —S37—S26 SN74HC74QPWRQ1 | 296-19255-1-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 
SN74HCO3DR 296-14826-1-ND | Quad 2-In. NAND Gate with OD Output......14-SOIC 46 37 26 Flip-Flop with Clear/Preset.... A435 27 
SN74HCO3DR 296-14826-2-ND | Quad 2-In. NAND Gate with OD Output...... 14-SOIC 297.50/2,500 SN74HC74QPWRQ1 | 296-19255-2-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 
SN74HCO3N 296-8207-5-ND | Quad 2-In. NAND Gate with OD Output. 53 4232 Flip-Flop with Clear/Preset.... 244.00/2,000 
SN74HCO4D 296-1189-5-ND_| Hex Inverter 46 8726 See Sean ay Quad aunt Peclusive OR Gate. 14-SOIC a x & 
oe ee ag lbs Juad 2-Input Exclusive ate .. . . hi 
Sal Fe Cay Roe 48 soon | SN7AHC86DR 296-14859-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 297.50/2,500 
= re SN74HC86N 296-8375-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 53 42 32 
SN ANCOR Pepe clguibig) Hex Inverter AO ae SN74HC86PWR 296-8376-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gat 14-TsSOP 40-3224 
Sh ANCMDR epg Heegegt og tex Inverter ATES SN74HC86PWR 296-8376-2ND_| Quad 2-Input Exclusive OR Gate... 14TSS0P _-224.00/2,000 
SN74HCO4N 296-1566-5-ND | Hex Inverter 14-Dip 53 42 32 Ma 22 NPULEXGIUSIVe Uri aale g AU 
SUIS 8 40 2a | acum [Stare Runaecwcroret tse & 2% 
Be alt le eegle se eeaney Hex Inverter alte aeenelvenis SN74HC1090R 296-14827-2-ND | Dual J-k rip-Flop with Clear and Preset. ~~ 305.00/2,500 
SN74HCOAPWR ZOD S208STND IS Hex Inverter A-TSSOP SEAGes 2 neeeo SN74HC109N 296-8212-5-ND_ | Dual J-K Flip-Flop with Clear and Preset. 53. 4232 
SN74HCO4PWR 296-8208-2-ND | Hex Inverter 4-TSSOP 252.00/2,000 SN74HC1IOD cet oTePeINGM| Dual 1K Blo-Flog with Clost and Preset. a oA A 
p-rlop wi ear an reset. = . E 
SNZanGISD eoBaliaGesN Ea Hex Inverter with 0 14-SOIC HEGRE E26 SN74HC112DR 296-14829-1-ND | Dual J-K Flip-Flop with Clear and Preset 55) 4433 
SN74HCOSDR 296-1190-1-ND | Hex Inverter with 0! 14-S0IC 463728 SN74HC112DR 296-14829-2-ND | Dual J-K Flip-Flop with Clear and Preset... “~ 372.50/2,500 
Sn ncnaDh poegiate ogy Hex Inverter with OI lS AHEAD SN74HC112N 296-12121-5-ND | Dual J-K Flip-Flop with Clear and Preset 55 Ad 33 
en peogecegahem Hex Inverter with OI wee Se SN74HC125D 296-1192-5-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate ; 554433 
SN74HCO8D 296-1191-5:ND!/ Quad 2-Input AND Gate . 14-8016 Se eo SN74HC125DR 296-1192-1-ND__| Quad Tri-State Bus Buffer Gate 55.44 33 
SN74HCOBDR 2ovaISialNEMg) Quad 2-Input AND Gate . 14-S0IC, RSCG Zac SN74HC1250R 296-1192-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 372.50/2,500 
SN74HCO8DR 296-1191-2-ND | Quad 2-Input AND Gate . .14-SOIC 297.50/2,500 SN74HC125DBR 296-8218-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 55 44 33 
SN74HCO8N 296-1570-5-ND_| Quad 2-Input AND Gate . 14-Dip 538 A282 SN74HC125DBR 296-8218-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 308.00/2,000 
SN74HCO8NSR 296-12884-1-ND | Quad 2-Input AND Gate . 4sop 51429 SN74HC125N 296-1572-5-ND_ | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 48.3627 
SN74HCO8NSR 296-12884-2-ND | Quad 2-Input AND Gate .. 4-SOP 284.00/2,000 SN74HC125PWT 296-16821-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 78) 165,52 
SN74HCO8PWR 296-8210-1-ND_| Quad 2-Input AND Gate . 4TSSOP 46 _37_.26 SN74HC125PWT 296-16821-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 97.50/250 
SN74HCO8PWR 296-8210-2-ND | Quad 2-Input AND Gate . 252.00/2,000 SN74HC126D 296-8219-5-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 55 4433 
SN74HC10D 296-8213-5-ND_| Triple 3-Input NAND Gat -14-S0IC 46 90.37.26 SN74HC126DBR 296-8220-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate BS YB 
SN74HC10DR 296-14828-1-ND | Triple 3-Input NAND Gat 14-8010 463726 SN74HC126DBR 296-8220-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 308.00/2,000 
SN74HC10DR 296-14828-2-ND | Triple 3-Input NAND Gat 14-SOIC 297.50/2,500 SN74HC126DR 296-14831-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 55 A438 
SN74HC10N 296-8214-5-ND_| Triple 3-Input NAND Gate .. 14-Dip 534232 SN74HC126DR 296-14831-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 372.50/2,500 
SN74HC11D 296-8216-5-ND_ | Triple 3-Input Positive AND Gate .. 14501 46 37 26 SN74HC126N 296-8221-5-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 48 «3627 
SN74HC11DR 296-14830-1-ND | Triple 3-Input Positive AND Gate 14-010 46 3726 SN74HC126NSR 296-8222-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 55 4433 
SN74HC11DR 296-14830-2-ND | Triple 3-Input Positive AND Gate .14-SOIC 297.50/2,500 SN74HC126NSR 296-8222-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 308.00/2,000 
SN74HC11N 296-8217-5-ND_| Triple 3-Input Positive AND Gate 14-Dip 53 42-32 SN74HC126PWT 296-16822-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 78 65 52 
SN74HC11NSR 296-12885-1-ND | Triple 3-Input Positive AND Gate .. 4-SOP 514229 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 
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Ups Digi-Key Price Each Vell Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 5) 25 +100 
SN74HC126PWT 296-16822-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 97.50/250 SN74HC241DW 296-8270-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 56 4232 
SN74HC132D 296-8224-5-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In. 55 4433 SN74HC241N 296-8271-5-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 62 Ay 35 
SN74HC132DBR 296-8225-1-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In. ee. SN74HC241PWR 296-19250-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .20-TSSOP 5642S. 
SN74HC132DBR 296-8225-2-ND_| Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In. 308.00/2,000 SN74HC241 PWR 296-19250-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .20-TSSOP 372.00/2,000 
SN74HC132DR 296-14832-1-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In 55.44 33 SN74HC244DBR 296-8273-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 60 45 34 
SN74HC132DR 296-14832-2-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In. 372.50/2,500 SN74HC244DBR 296-8273-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 400.00/2,000 
SN74HC132N 296-1573-5-ND |) Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In. AB 3627 SN74HC244DW 296-1196-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 60 45 34 
SN74HC132PWR 296-8226-1-ND / Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In. 55 A433 SN74HC244DWR 296-1196-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 60 45 34 
SN74HC132PWR 296-8226-2-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In. 308.00/2,000 SN74HC244DWR 296-1196-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 400.00/2,000 
a ae S08 tine Pecoder/Dem.. = a z SN74HC244N 296-1582-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 66 50 38 
ei val be }-to-8 Line Decoder/Demux. . = “ q 4 -| ;-! i ) 
SN74HC138DR 296-1193-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demu 372.50/2,500 SN74HC244NSR peeieg ap Tri-State Octal Buffer/Line Driver : 60 45 34 
! SN74HC244NSR 296-8274-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .20-SOP 400.00/2,000 
SN74HC138DBR 296-8227-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demu 55 A438 SN74HC244PWR 296-8276-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP = s60s 4534 
SN74HC138DBR 296-8227-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demu: 308.00/2,000 oo se one : : : 
: SN74HC244PWR 296-8276-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .20-TSSOP 400.00/2,000 
SN74HC138N 296-1575-5-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demu 48 BO H 4 
= SN74HC245DBR 296-8277-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceive: 60 45 34 
SN74HCT38NSR 296-12886-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 55 (4438 SN74HCOUEDBR pet een TieSiaie Octal BusT - FOOIGDIOIOOO 
SN74HC138NSR 296-12886-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demu 308.00/2,000 SN74HGO42 DW Doeer ave Trstte Octal Bie ace ay ea an 
SN74HC138PWR 296-8228-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demu 55 44 33 SN7AHCOABDWR Fea HETS LB) Ht : ae a ‘i -_ Ub beasts a 2B Ok 
SN74HC138PWR | 296-8228-2-ND_| 3-to-8 Line Decoder/Demu 308.00/2,000 i Bie ag) 1 State Octal Bus. Transcetver. Oy eo 
4 Hed 4 Lit SN74HC245DWR 296-1197-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivet 400.00/2,000 
SN74HC139D 296-8229-5-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demu 55 44 33 ey Pe EARN tiesto Oct] Boe , Fai okie 
SN74HC139DR 296-14833-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demu: 55 44 ~~«38 plead rete a US eee ! : : 
SN74HC139DR 296-14833-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demu 372.50/2,500 SN74HC245NSR 296-8278-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 60) 45 34 
SN74HC139N 296-8230-5-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demu: 48 ome? SN74HC245NSR 296-8278-2-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. 400.00/2,000 
SN74HC139PWR 996-8231-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demu: 55 44° (33 SN74HC245PWR 296-8279-1-ND Tri-State Octal Bus Transceive 60 45 34 
SN74HC139PWR 296-8231-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demu 308.00/2,000 SN74HC245PWR 296-8279-2-ND Tri-State Octal Bus Transceivel 400.00/2,000 
SN74HC148D 296-8232-5-ND | 6-t0-3 Line Priority Encode 165 44.~~«33 SN74HC251D 296-8280-5-ND | Tri-State Data Selector/Mux 53 42.32 
SN74HC148N 296-8233-5-ND | 8-to-3 Line Priority Encode (55 Adee SN74HC251DBR 296-12894-1-ND | Tri-State Data Selector/Mux. be EB 
SN74HC151D 296-8235-5-ND | 8-1 Line Data Selector/Mux 55 A433 SN74HC251DBR 296-12894-2-ND | Tri-State Data Selector/Mux 294.00/2,000 
SN74HC151DR 296-14834-1-ND | 8-1 Line Data Selector/Mux 55 A433 SN74HC251DR 296-14844-1-ND | Tri-State Data Selector/Mux SB A238 
SN74HC151DR 296-14834-2-ND | 8-1 Line Data Selector/Mux 372.50/2,500 SN74HC251DR 296-14844-2-ND | Tri-State Data Selector/Mux 355.00/2,500 
SN74HC151N 296-8236-5-ND | 8-1 Line Data Selector/Mux 48 RG fay SN74HC251N 296-1585-5-ND_| Tri-State Data Selector/Mux a5 A433 
SN74HC153D 296-8237-5-ND | Dual 4-1 Line Data Selector 55 AL 88 SN74HC251NSR 296-13217-1-ND | Tri-State Data Selector/Mux 48 «36.27 
SN74HC153DR 296-14835-1-ND | Dual 4-1 Line Data Selector/Mux 55. 44 38 SN74HC251NSR 296-13217-2-ND | Tri-State Data Selector/Mux 320.00/2,000 
SN74HC153DR 296-14835-2-ND | Dual 4-1 Line Data Selector/Mux 372.50/2,500 SN74HC253D 296-8281-5-ND | Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux . 48 36 27 
SN74HC153PWR 296-12888-1-ND | Dual 4-1 Line Data Selector/Mux 55 44 33 SN74HC253DBR 296-8282-1-ND | Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux . 48 36.27 
SN74HC153PWR 296-12888-2-ND | Dual 4-1 Line Data Selector/Mux... 308.00/2,000 SN74HC253DBR 296-8282-2-ND_|Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux.... 320.00/2,000 
SN74HC153N 296-8238-5-ND | Dual 4-1 Line Data Selector/Mux A836 27 SN74HC253DR 296-14845-1-ND | Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux..... A 38 
SN74HC157D 296-8239-5-ND_ | Quad 2-1 Data Selector/Mux A836 27 SN74HC253DR 296-14845-2-ND | Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux . 390.00/2,500 
SN74HC157DR 296-14836-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mu 48 3627 SN74HC253N 296-8283-5-ND | Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux . 53 40 30 
SN74HC157DR 296-14836-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mu: 390.00/2,500 SN74HC257D 296-8284-5-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 53 422 
SHZANGISZN 208-1578 SND Guat el yaa eeectoy Mi oF ay i SN74HC257DR 296-14846-1-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux... 53 A232 
74HC157 -8240-1- uad 2-1 Data Selector/Mux : : 27 SN74HC257DR 296-14846-2-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux... 355.00/2,500 
SN74HC157NSR 296-8240-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mu 320.00/2,000 eceee | Wr St. Quad 2-4 Line Data Selector/Mux as 
5 . SN74HC257N 296-8285-5-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 55 44 33 
SN74HC161D 296-8243-5-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter. 455) 44-33 7 m4 1 adi 
i : SN74HC257NSR 296-8286-1-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux AB ay elf 
SN74HC161DR 296-14837-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter. 35__44 _33 SN74HC257NSR 296-8286-2-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux.... 320.00/2,000 
SN74HC161DR 296-14837-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter. 372.50/2,500 SN74HC257PWR 296-8287-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Line 
SN74HC161N 296-8244-5-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter. 53 40 30 Data Selector/Mux 53. «4232 
SN74HC163D 296-8245-5-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter. #55) 44) 33) SpOATDI a Sa = = > 
SN74HC163N 296-8246-5-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter. 48 «436 «27 SN74HC257PWR 296-8287-2-ND Cte alate sacnapiaon 
SN74HC163NSR 296-12889-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter. 55 4433 sN74Hc259D PaRTaPOOeeTOM| 8-Bit Acidressahle Latch mp oD 
SN74HC163NSR 296-12889-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter. 308.00/2,000 SN74HC259DR 96-14847-1-ND | 8-Bit Addressable Latch. i wp op 
SN74HC164D 296-8247-5-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registe 55 A433 eal 3.0) : : : 
‘ Feist SN74HC259DR 296-14847-2-ND | 8-Bit Addressable Latc! 355.00/2,500 
SN74HC164DR 296-14838-1-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registe 55 44 33 : 
SN74HC164DR 296-14838-2-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registe 372.50/2,500 SN74HG259N ZAC AOE NOM 8-Bit Addressable Latch.. Bd ge 
SN74HC164N 296-8248-5-ND_| 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registe 48.362 SN74HC259NSR 296-12895-1-ND | 8-Bit Addressable Latch.. 48 3627 
SN74HC164PWR 296-14020-1-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registe 554488 Reheat Pee TT oo acdreseable Latch re 
SN74HC164PWR 296-14020-2-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register... 308.00/2,000 SHTAHOROPWA pa eoueP ATOM 8-Bit Addressable Lat “teTssoP Mmeeestioato TOO 
SN74HC165D 296-8249-5-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register. 55 A433 IEAGOTES SA IG EA : we 
SN74HC165DR 296-8250-1-ND_ | 8-Bit Parallel-Load Shift Registe 55 44 33 SN74HC266D 296-8293-5-ND | Quad 2-Input Exclusive NOR Gate 
SN74HC165DR 296-8250-2-ND_|8-Bit Parallel-Load Shift Registe 297.50/2,500 with Open-Drain Output. 53 A232 
SN74HC165N 296-8251-5-ND | 6-Bit Parallel-Load Shift Registe 48 43627 SN74HC266N 296-8294-5-ND | Quad 2-Input Exclusive NOR Gate 
SN74HC165NSR 296-8252-1-ND_| 8-Bit Parallel-Load Shift Register... 55 A438 with Open-Drain Output. 55 4433 
SN74HC165NSR 296-8252-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register.. 308.00/2,000 SN74HC273DBR 296-8295-1-ND _| Octal D-Type Flip-Flop with Clear 55 44 33 
SN74HC165PWR 296-8253-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register. 55 4433 SN74HC273DBR 296-8295-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 308.00/2,000 
SN74HC165PWR 296-8253-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Registe 308.00/2,000 SN74HC273DW 296-1198-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop... 55 4433 
SN74HC166D 296-8254-5-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Registe 55 A488 SN74HC273DWR 296-1198-1-ND | Octal D-Type Flip-Flo 55 A433 
SN74HC166DR 296-14839-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Registe 55 44 33 SN74HC273DWR 296-1198-2-ND | Octal D-Type Flip-Flo 264.00/2,000 
SN74HC166DR 296-14839-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Registe 372.50/2,500 SN74HC273N 296-1587-5-ND_| Octal D-Type Flip-Flo AB 86 
SN74HC166N 296-8255-5-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Registe ww 86 ot SN74HC273NSR 296-8296-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear (ABM SONNET, 
SN74HC166NSR 296-13214-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Registe 554488 SN74HC273NSR 296-8296-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 320.00/2,000 
SN74HCT66NSR 296-13214-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Registe 308.00/2,000 SN74HC273PWR 296-8297-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 55 4433 
SN74HC174D 296-1195-5-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear. 55 A488 SN74HC273PWR 296-8297-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 308.00/2,000 
SN74HC174DBR 296-19249-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear. 55 4438 SN74HC365D 296-8303-5-ND_| Tri-State Hex Buffer/Line Drive 52.39 30 
SN74HC174DBR 296-19249-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear. 308.00/2,000 SN74HC365N 296-8304-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Drive 52. 39 ~©~«.30 
SN74HC174DR 296-1195-1-ND_| Hex D-Type Flip-Flop with Clear. 5544 __—33 SN74HC365NSR 296-12897-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Drive 52 39 30 
SN74HC174DR 296-1195-2-ND_ | Hex D-Type Flip-Flop with Clear. 372.50/2,500 SN74HC365NSR 296-12897-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Drive 346.00/2,000 
SN74HC174N 296-1579-5-ND_| Hex D-Type Flip-Flop with Clear. 48 3627 SN74HC367D 296-8305-5-ND_ | Tri-State Hex Buffer/Line Drive 52 39 = 30 
SN74HC174NSR 296-13215-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear. 55 4433 SN74HC367DR 296-14849-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Drivel 52.39 30 
SN74HC174NSR 296-13215-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear. 308.00/2,000 SN74HC367DR 296-14849-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Drive 422.50/2,500 
SN74HC175D 296-8256-5-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Cleat 55 44 33 nae i edna 
- = SN74HC367N 296-8306-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver .. 64 48 36 
SN74HC175DR 296-14840-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Cleai 55 4433 19898-1- Ht ine Dri 
; H SN74HC367NSR 296-12898-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Drive! Be 39 ~—.30 
SN74HC175DR 296-14840-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Cleai 372.50/2,500 AO NORE. ? neil 
H fi SN74HC367NSR 296-12898-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 346.00/2,000 
SN74HC175N 296-8257-5-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clea 48 pOOmeet I e | a F ‘ 
H 5 SN74HC368D 296-8307-5-ND_| Tri-State Hex Buffer/Line Drive! bbe. 39 «30 
SN74HC175PWR 296-8258-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Cleai 55 4433 - a 
s 2. e ip- i SN74HC368DR 296-14850-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Drive! 52 39 30 
SN74HC175PWR 296-8258-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear. 308.00/2,000 ! ee 
~ 7 SN74HC368DR 296-14850-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Drive! 422.50/2,500 
SN74HC191D 296-8259-5-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counter 48 360.27 4 : : 
z ag Bi A SN74HC368N 296-8308-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 57 4333 
SN74HC191DR 296-14841-1-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counter 48 POORER 4 
e ey Ri ; SN74HC373DBR 296-8309-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Late! 60 45 34 
SN74HC191DR 296-14841-2-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counter 390.00/2,500 SN74HC373DBR 96-8309-2-ND | Tri-St. Octal T t D-Type Lat 400.00/2,000 
SN74HC191N 296-8260-5-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counter 53 40 30 Tsoi Gla Traits Paral typeleatc ae 
SN74HC191NSR 296-12890-1-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counter 48.3627 Sateen 206512005 ND Tse Octal Transparent D108 Late fa oe 3 
SN74HC191NSR 296-12890-2-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Binary Count 320.00/2,000 1200-1" ri-St. Octal Transparent D-Type Late! : ’ : 
SN74e1aap 996-8261-5-ND |4-8it Sync, jinoown canoe HI SN74HC373DWR 296-1200-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Late! 400.00/2,000 
(Dual Clock with Clear).... 48 Ba Oy SN74HC373N 296-1591-5-ND Tri-St. Octal Transparent D-Type Late! 65) 250) 38 
SN74HC193N 296-8262-5-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Counter SN74HC373NSR 296-8310-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Late! , 60 A534 
(Dual Clock with Clear) fo) 40.30 SN74HC373NSR 296-8310-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latc! . 20-SOP 400.00/2,000 
SN74HC193NSR 296-12891-1-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Counter SN74HC373PWR 296-8311-1-ND Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch... 20-TSSOP 60 45 34 
(Dual Clock with Clear).... 48° «436 ~«(27 SN74HC373PWR 296-8311-2-ND | Tri-St 400.00/2,000 
SN74HC193NSR 296-12891-2-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Counter SN74HC374DBR 296-8312-1-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 60 45 34 
(Dual Clock with Clear).... 320.00/2,000 SN74HC374DBR 296-8312-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 400.00/2,000 
SN74HC240DW 296-8267-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: 60 45.34 SN74HC374DW 296-1201-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 60 45 34 
SN74HC240DWR 296-14843-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 60 45 34 SN74HC374DWR 296-1201-1-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Floy 60 45 34 
SN74HC240DWR 296-14843-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 400.00/2,000 SN74HC374DWR 296-1201-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo} 400.00/2,000 
SN74HC240N 296-1580-5-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Drive 66 50 .38 SN74HC374N 296-1592-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Floy 66 50 .38 
SN74HC240PWR 296-8269-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 60 45 34 SN74HC374NSR 296-8313-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 60 45 34 
SN74HC240PWR 296-8269-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver. 400.00/2,000 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 817 


i) Texas INSTRUMENTS 


DIGITAL LOGIC (Continued) 


ele Digi-Key Price Each Lele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74HC374NSR 296-8313-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 400.00/2,000 SN74HC4851QDRQ1 | 296-17266-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16SOIC 75 «57 SB 
SN74HC374PWR 296-8314-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 60 45 34 SN74HC4851QDRQ1 | 296-17266-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 610.00/2,500 
SN74HC374PWR 296-8314-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 400.00/2,000 SN74HC4851QPWRQ1 |296-19551-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-TSSOP 75578 
SN74HC377DW 296-9818-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clock Enable... A836 27 SN74HC4851QPWRQ1 |296-19551-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux .16-TSSOP 500.00/2,000 
SN74HC377DWR 296-9818-1-ND_| Octal D-Type Flip-Flop with Clock Enable....20-SOP__—.48_— 3627 SN74HC4852DGVR _|296-19252-1-ND | Dual 4-1 Channel Analog Mux/Demux....16-TVSOP_ 64.4836 
SN74HC377DWR 296-9818-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clock Enable... 20-SOP 320.00/2,000 SN74HC4852DGVR | 296-19252-2-ND | Dual 4-1 Channel Analog Mux/Demux.... 16-TVSOP 426.00/2,000 
SN74HC377N 296-8316-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clock Enabl 53 40 30 SN74HC4852DR 296-19253-1-ND | Dual 4-1 Channel Analog Mux/Demux.......16-SOIC 64 48.36 
a ieee Fees ean Hep pe cote a a a SN74HC4852DR 296-19253-2-ND | Dual 4-1 Channel Analog Mux/Demwx....... 16-SOIC 520.00/2,500 
ares Bes De a = otal ee 2 asanZOO SNTAHGABSOPWR—_|296-19254-(-ND | Dual 41 Channel faaeg Pea B48 36 
x ans ual 4-Bit Binary Counter.. . a “ S -9-| E % 
SNT4HC39QDR | 296-14951-2ND | Dual 4 Binary Counter 337502500 | Syrano7o0iD. —_|296-8368-5-ND. | Quad AND Gate w/Schmtt Trager mpi. 14-8010 141 118.94 
SN74HC393N eco ho) Dual 4 Bit Binary Count so yal SN74HC7001N 296-8364-5-ND / Quad AND Gate w/Schmitt-Trigger Input 141 118 94 
SN74HCS40DWR Zoo sgignog Tri-State Octal Buffer/_ine Drive BS ee ae SN74HC7002D 296-8365-5-ND | Quad NOR Gate w/Schmitt-Trigger Input... 2.00 1.60 1.20 
SN74HC540DWR 296-8333-2-ND _| Tri-State Octal Butfer/Line Drive 372.00/2,000 SN74HC7O02N 96-8366-5-ND_| Quad NOR Gate w/Schmitt-Trigger Input. 200 160 120 
SN74HC540N 296-8334-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Drive 62 AT 35 ra 
SN74HC541DBR 296-14855-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 564232 See Fee ERE OE Cae Sct eer noae pe telat 
SN74HC541DBR 296-14855-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 372.00/2,000 " “ : - : 
SN74HC541DW 296-1202-5-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Drive 66 4282 HCT Family 
SN74HC541DWR 296-1202-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: 56 42 32 CD74HCTOOE 296-2081-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 64 48 = 36 
SN74HC541DWR 296-1202-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 250.00/2,000 CD74HCTOOM 296-9244-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 48 3627 
SN74HC541N 296-1594-5-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver. 2 AT 35 CD74HCTOOM96 296-14542-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 48. 6a 
SN74HC541NSR 296-13218-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver $6 A238 CD74HCTOOM96 296-14542-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 390.00/2,500 
SN74HC541NSR 296-13218-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Drive 372.00/2,000 CD74HCTO2E 296-2082-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 64 48 36 
SN74HC541PWR 296-8335-1-ND Tri-State Octal Buffer/Line Drive 56 42 3: CD74HCTO2M 296-12825-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate...... 48 36. (7 
SN74HC541PWR 296-8335-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 372.00/2,000 CD74HCTO3E 296-2134-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate with OD .. be RY) 
SN74HC573ADW 296-1203-5-ND | Tri-State Octal D-Type Late! 60 45.34 CD74HCTO3M96 296-9245-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate with OD 46.87 26 
Bo Heli A eee treats ae nes tate 60 nonce ane CD74HCTO3M96 296-9245-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate with OD 297.50/2,500 
SN74HC573AN 296-1596-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Latc 665038 eae a cea Hex inverter/Butta eee 
- ~ 202! lex Inverter/Buffe 48 FOO eeh 
SN74HC573APWR 296-8338-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch -60 45 34 CD74HCTO4IM96 996-14543-1-ND | Hex Inverter/Butfe 48 36 7 
SN74HC573APWR 296-8338-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 CD74HCTOAM96 296-14543-2-ND | Hex Inverter/Butfe ” 390.00/2,500 
SN74HC574DW 296-1597-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 60 45 34 CD74HCTOAPWR 296-17123-1-ND | Hex Inverter/Buttfe T4TS80P 48 36. 27 
See ANCS OWA Bee eeoent om] vt tate Octal ee Aree Se Cane Ona: CD74HCTOAPWR —_|296-17123-2-ND | Hex Inverter/Butfe ‘14-TSSOP___—_820.00/2,000 
SN74HC574N 296-1598-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 6 50 38 CD74HCTOBE 296-2084-0:ND! | Quad 2-Input AND Gate 14-Dip (RoE cieee co 
SN74HC574PWR 296-8339-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. ‘60 45 34 CD74HCTOBM 296-12828-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC (AS 20 ees 
SN74HC574PWR 296-8339-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 400.00/2,000 CD74HCTOBM96 296-14544-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC RSS paee One 
SN74HCS590AD 296-8340-5-ND_| Tri-State 8-Bit Binary Counter @ me a CD74HCTOSM96 296-14544-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 390.00/2,500 
SN74HC590ADR 296-17132-1-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counter 60.45 34 CD74HCT10E 296-2086-5-ND_| Triple 3-Input NAND Gate 64 4836 
SN74HC590ADR 296-17132-2-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counter 487.50/2,500 CD74HCTIOM 296-9247-5-ND_| Triple 3-Input NAND Gate BSc 27 
SN74HC590ADW 296-8341-5-ND_ | Tri-State 8-Bit Binary Counter 60 45 34 CD74HCT10M96 296-14545-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 48 3627 
SN74HC590ADWR | 296-14856-1-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counter 60 45 34 CD74HCT10M96 296-14545-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 390.00/2,500 
SN74HC590ADWR | 296-14856-2-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counter 400.00/2,000 CD74HCTI1E 296-2087-5-ND | Triple 3-Input AND Gat 534232 
SN74HC590AN 296-1599-5-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counter... 66 50 38 CD74HCT11M96 296-9249-1-ND_| Triple 3-Input AND Gat 45.36.27 
SN74HC594DW 296-8342-5-ND | 8-Bit Shift Register with Output Register 7% 63 50 CD74HCT11M96 296-9249-2-ND | Triple 3-Input AND Gat 305.00/2,500 
SN74HC594N 296-8343-5-ND | 8-Bit Shift Register with Output Registe: 275) 63 50 CD74HCT14E 296-2093-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 64 48 36 
SN74HC595D 296-8344-5-ND_ Tri-State 8-Bit Shift Registe 60 45 34 CD74HCT14M 296-9253-5-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverte A836 27 
SN74HC595DR 296-14857-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe 60 AS 34 CD74HCT14M96 296-14548-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter ... 48 36.27 
SN74HC595DR 296-14857-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe 440.00/2,500 CD74HCT14M96 296-14548-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 390.00/2,500 
SN74HC595DW 296-8345-5-ND_| Tri-State 8-Bit Shift Registe 60 45 34 CD74HCT21E 296-9262-5-ND | Dual 4-Input AND Gate 53. 42~—«COD 
SN74HC595DWR 296-14858-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe 60 A534 CD74HCT30E 296-2111-5-ND | 8-Input NAND Gate... 53 fix ep 
SN74HC595DWR 296-14858-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe 400.00/2,00 CD74HCT30M 296-9267-5-ND | 8-Input NAND Gat 46 37026 
SN74HC595N 296-1600-5-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 66 50 38 CD74HCT32E 296-2112-5-ND | Quad 2-Input OR Gat 64 48 36 
Se eee ae nae Su et 2a ae oo CD74HCT32M 296-12842-5-ND | Quad 2-Input OR Gat 48.36.27 
| ~O-| ri-otate Octal Bus Transceiver. B Al . ; Baal y 
SN74HC640DW 296-8348-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv meme) | Corancrsones «ERE usa onout On Gan go aad 
SN74HC640N 296-8349-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceivi ky sai} 90 CD74HCT73E 296-9297-5-ND | Dual Neg-Edge-Trig. J-K ‘ : 
SN74HC645DW 296-8350-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 1.20 1.00 .80 Flip-Flop with Reset 80 60 45 
SN74HC645N 296-8351-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 1.20. 1.00 .80 CD74HCT73M 296-9298-5-ND | Dual Neg-Edge-Trig, J-K z . : 
SN74HC646DW 296-8352-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ...24-SOIC 1.20 1.00 .80 Flip-Flop with Reset... 80 60.45 
SN74HC646NT 296-8353-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register......24-Dip 1.20 1.00 80 CD74HCT/4E 996-2132-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set and Ri 64 1836 
SN74HC652DW 296-8354-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register...24-SOIC_ 1.50 1.20 .90 vere eee DOD MAPLE T ANG eee : : s 
SN74HC652NT 296-8355-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register.....24-Dip 188 150 113 CD74HCT74M 296-9299-5-ND | Dual Pos-Edge-Trig. D-Type 
SN74HC682DWR 296-8356-1-ND | 8-Bit Magnitude Comparator . 331 265 2.06 cavaieTAiee nomycovnn ee AS 
SN74HC682DWR 296-8356-2-ND | 8-Bit Magnitude Comparator . 3748.00/2,000 vABCT? ee 7 fe onsets pe m = & 
SN74HC682N 296-8357-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparator . 3.31 265 2.06 pen lOP WI Sean Nese : Z 
SN74HC684DW 296-8358-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparator . 5.80 464 3.92 CD74HCT74M96 296-14561-2-ND | Dual Pos-Edge-Trig. D-Type 
SN74HC684N 296-8359-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparator . 6.00 480 4.05 Flip-Flop with Set and Reset fl 390.00/2,500 
SN74HC688DW 296-8360-5-ND | 8-Bit Identity Comparato 81 68 54 CD74HCT75E 296-2136-5-ND | Dual 2-Bit Bistable Transparent Latch. 16-Dip 81 68 = 54 
SN74HC688N 296-8361-5-ND | 8-Bit Identity Comparato 81 Ga CD74HCT86E 296-2133-5-ND | Quad HS 2-Input Exclusive OR Gate He 54 41 
SN74HC688PWR 296-8362-1-ND | 8-Bit Identity Comparato 81 468 «8654 CD74HCT86M 296-8201-5-ND | Quad HS 2-Input Exclusive OR Gate 64 48 36 
SN74HC688PWR 296-8362-2-ND | 8-Bit Identity Comparato 718.00/2,000 CD74HCT86M96 296-8201-1-ND | Quad HS 2-Input Exclusive OR Gate 64 «AB C8G 
SN74HC4020D 296-8320-5-ND | 14-Bit Async. Binary Counter. 54413 CD74HCT86M96 296-8201-2-ND | Quad HS 2-Input Exclusive OR Gate 520.00/2,500 
SN74HC4020N 296-8321-5-ND | 14-Bit Async. Binary Counter. 54 A131 CD74HCT109E 296-2085-5-ND | Dual J-K Flip-Flop with Set and Reset. 80 60 45 
SN74HC4040D 296-8322-5-ND | 12-Bit Async. Binary Counter. a4 4TT CD74HCT112E 296-9248-5-ND | Dual Neg-Edge-Trig J-K Flip-Flop 
SN74HC4040DBR 296-8323-1-ND | 12-Bit Async. Binary Counter. 540° AL with Set and Reset. a AB 3627 
SN74HC4040DBR 296-8323-2-ND | 12-Bit Async. Binary Counter. 360.00/2,000 CD74HCT123E 296-2088-5-ND | Dual Retriggerable Monostable 
SN74HC4040DR 296-14852-1-ND 12-Bit Async. Binary Counter. 54 AL 31 Multivibrator with Reset 53 AO 30 
SN74HC4040DR 296-14852-2-ND | 12-Bit Async. Binary Counter. 440.00/2,500 CD74HCT123M 296-9250-5-ND | Dual Retriggerable Monostable 
SN74HC4040N 296-8324-5-ND | 12-Bit Async. Binary Counter. 54 AL 31 Multivibrator with Reset 48 3600.27 
Reo eeer tant Pose ND oe Sinan pou: 54 ai aa CD74HCT125E 296-2089-5-ND_| Tri-State Quad Burffe o/s, ee 
| re" -Bit Async. Binary Counter. A 2 S )-1-| 124 
SN74HC40600 | 296-83265-ND | 14-Stage Asyne Binary Count cbrancri2sies  |206-12820-2ND | tr Sate Quad Bu ** 0.002800 
and OSeilatOr wil 68 ae CD74HCT126E 296-9251-5-ND_| Tri-State Quad Butfe 53 4030 
SN74HC4060DR 296-14853-1-ND 14-Stage Asyno. Binary Counter SOS CD74HCT126M 296-12830-5-ND | Tri-State Quad Buffel 48 86 
ve : : : CD74HCT126M96 296-14546-1-ND | Tri-State Quad Buffer A836 27 
peat emcees S292 syne. Binary Counter wera s0 CD74HCT126M96 | 296-14546-2-ND | Tri-State Quad Bure 390.00/2,500 
SN74HC4060N 296-8209-5-ND | 14-Stage Asyno ae CD74HCT132E 296-2090-5-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigge! 53 40.30 
ard Oscillator. 5 @ 9 CD74HCT132M96 296-12831-1-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigge! 2 26 2 
SN74HC40660 296-8327-5-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 50 40.30 COUT See? BREE ee ee eae cca Trigge EDM 
SN74HC4066DBR 296-8328-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 50 40 30 swatting’ Non: Invert 2D Rn 
SN74HC4066DBR 296-8328-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 280.00/2,000 rting) 9 : : i 
SN74HC4066DR 296-14854-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 50 40 30 CD74HCT138M 296-12832-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 
SN74HC4066DR 296-14854-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 337.50/2,500 Inverting/Non-Inverting 64 4836 
SN74HC4066N 296-6329-5-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 50 40 30 CD74HCT138M96 296-14547-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 
SN74HC4066PWR 296-8330-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 50 40 30 Inverting/Non-Inverting 64 4836 
SN74HC4066PWR 296-8330-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 280.00/2,000 CD74HCT138M96 296-14547-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 
SN74HC4851DGVR | 296-19251-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 70 53 40 Inverting/Non-Inverting 520.00/2,500 
SN74HC4851DGVR | 296-19251-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux... 468.00/2,000 CD74HCT139E 296-2092-5-ND | Dual 2-of-4 Line Decoder/Demux 72 54 Al 
SN74HC4851DR 296-15740-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 64 4836 CD74HCT147E 296-9252-5-ND | 10-4 Line Priority Encoder 60 45 34 
SN74HC4851DR 296-15740-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 520.00/2,500 CD74HCT151M 296-9254-5-ND | 8-Input Multiplexer... A836 27 
SN74HC4851N 296-15741-5-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu: 64 48 36 CD74HCT153E 296-2094-5-ND | Dual 4-Input Multiplexe AC CONNNEeT. 
SN74HC4851 PWR 296-16983-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 64 48 36 CD74HCT153M 296-9255-5-ND_| Dual 4-Input Multiplexer... A836 27 
SN74HC4851PWR 296-16983-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux .. 426.00/2,000 (Continued) 
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TE Digi-Key Price Each Usb Digi-Key Price Eacha 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CD74HCT157E 296-2095-5-ND | Quad 2-Input Multiplexer 16-Dip 72 54 At CD74HCT646M96 296-9293-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 24-S0IC 2.00 160 1.20 
CD74HCT161E 296-2096-5-ND | Sync. 4-Bit Binary Counter, Async. Reset....16-Dip 53 40 30 CD74HCT646M96 296-9293-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 24-SOIC 2080.00/2,000 
CD74HCT161M 296-9256-5-ND | Sync. 4-Bit Binary Counter, Async. Reset..16-SOIC 48 36 27 CD74HCT670M 296-9294-5-ND | 4-by-4 Register File...... 16-SOIC 4.73 3.78 2.94 
CD74HCT163E 296-12833-5-ND | Presettable Sync. Counter. 16-Dip foe 40.30 CD74HCT688E 296-2131-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparato 88 66 50 
CD74HCT164E 296-2097-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register.....14-Dip 53.40.30 CD74HCT688M 296-9295-5-ND_|8-Bit Magnitude Comparator .. 80.60 45 
CD74HCT164M 296-9257-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register..14-SOIC_ 48 36 27 CD74HCT4020M 296-9273-5-ND | 14-Stage Binary Counter 48 3627 
CD74HCT164M96 296-14549-1-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out CD74HCT4024M 296-9274-5-ND | 7-Stage Binary Ripple Counter. 56 42 32 
Shift Register... 48 3627 CD74HCT4040E 296-2118-5-ND_ | 12-Bit Binary Counter... 70 53 40 
CD74HCT164M96 296-14549-2-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out CD74HCT4040M96 —| 296-14558-1-ND | 12-Stage Binary Counter. 48 36 
Shift Register... 390.00/2,500 CD74HCT4040M96 296-14558-2-ND | 12-Stage Binary Counter. 520.00/2,500 
CD74HCT165E 296-2098-5-ND | 8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Register.....16-Dip 53 40 30 CD74HCT4046AM 296-9275-5-ND_| Phase-Locked-Loop with VCO 60 45 34 
CD74HCT165M 296-9258-5-ND | Asynchronous 8-Bit Parallel-In/Serial-Out CO ae aeacaee Fae eee AD Eases orien on wit tea 60 Maree saat 
Shift Register... : 48 3627 -14559-2- ase-Locked-Loop wi 50/2, 
CD74HCT165M96 296-14551-1-ND | 8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Registe 48 3627 CD74HCT4051E 296-2119-5-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 52 39 30 
CD74HCT165M96 296-14551-2-ND | 8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Register... 390.00/2,500 CD74HCT4051M 296-9276-5-ND_| 8-Channel Analog Mux/Demux 50 .40__—.30 
CD74HCT166E 296-2099-5-ND | 8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Register...... 33. 40 ~—«30 CD74HCT4051M96 | 296-14560-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 50 40.30 
CD74HCT166M 296-9259-5-ND | Synchronous 8-Bit Parallel-In/Serial-Out CD74HCT4051M96 296-14560-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 337.50/2,500 
Shift Register... 48 36 27 CD74HCT40510QM96Q1 | 296-17264-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 59 48S 
CD74HCT174E 296-2100-5-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Reset 53 «40.30 CD74HCT40510M96Q1 | 296-17264-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 397.50/2,500 
CD74HCT174M 296-9260-5-ND_| Hex D-Type Flip-Flop with Reset AB 36 0«(O7 CD74HCT4052E 296-2120-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 56 42.32 
CD74HCT174M96 296-12836-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Reset TAQuESGIOT: CD74HCT4052M96 296-9277-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 52.39.30 
CD74HCT174M96 296-12836-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Reset 390.00/2,500 CD74HCT4052M96 ‘| 296-9277-2-ND_| Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 422.50/2,500 
CD74HCT175E 296-2101-5-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Reset. i £10 CD74HCT4053E 296-2121-5-ND_| Triple 2-Channel Analog Mux/Demu: 55 4433 
CD74HCT175M96 296-12837-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Reset. ASU COMME eT, CD74HCT4053M 296-9278-5-ND__| Triple 2-Channel Analog Mux/Demu: 50 40 30 
CD74HCT175M96 296-12837-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Reset. 390.00/2,500 Oe ese ee) at enamel netog wuniDemu eee 50 ae ae 
CD74HCTI91M 296-9261-5-ND | Presettable Synch 4-Bit Bi -9279-2- riple 2-Channel Analog Mux/Demux...... 16- .00/2, 
UnDGwi Countet. Speci eit CD74HCT4060M 296-9280-5-ND |14-Stage Binary Counter with Oscillator... 16-SOIG 68.51.39 
CD74HCT221M96 —| 296-9263-1-ND_ | Dual Mono Multivibrator with Reset. 2 54 M GD74HCTA066MOG = (ZAC SZETENO) Quad Bilateral Switc A eh gee 
-9963-2- ivi i CD74HCT4066M96 | 296-9281-2-ND_| Quad Bilateral Switc 552.50/2,500 
CD74HCT221M96 296-9263-2-ND | Dual Mono Multivibrator with Reset . 585.00/2,500 i i 
CD74HCT238M96 296-17124-5-ND | HS CMOS 3-to-8 Line Decoder/Demux ee ee ae Guad Bilateral Switch me 685139 
Inverter/Noninverting 60 45.34 it ae n-otate, d-otage ohift-and-otore 
7 7 7 7 7 Bus Register....... 68 25 39 
CD74HCT240E 296-2103-5-ND | Tri-St. Inverting Octal Buffer Line Driver.......20-Dip 96 2a nod ; ; 
CD74HCT240M 296-9264-5-ND | Tri-St. Inverting Octal Buffer Line Driver....20-SOIC 76 57 43 CD74HCT4094M 296-14291-5-ND Lie oa la Aa ee) ger 
CD74HCT241M96 296-12838-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 60 45 34 e : 
CD74HCT241M96 ——_—| 296-12838-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 400.00/2,000 GDZANGLAS GE BOGE OND) Quad Analog Switch. ee) _ 
CD74HCT243E 296-2145-5-ND | Tri-State HS CMOS Logic Quad CD74HCT4351E 296-2158-5-ND_|HS CMOS Logic Analog Mux/Demux.. 7% 57 AB 
Bus Transceiver. 96 80 64 CD74HCT4511E 296-9282-5-ND | BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/Drive 76 57 AB 
CD74HCT244E 296-2104-6-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Drive 96.72 ~<A GD74HCTASI4E SES oily Taine Gehe pas. a ae 
carats | Beat Se ie 7 coat | autogne —[esnesnm [ob es % ee 
CD74HCT244M96 —| 296-14552-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive _ 506.00/2,000 GD74HCT4520M BOG 28555 ROR) Dual Binary Up-Counter.. Canes 
CD74HCT245E 296-2105-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver. 96.72) 54 CO74HCT4538E pipe engeg og) Oual Precision Monostable Muttivibrator aS an 
CD74HCT245M 96-12840-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 76 57 B CD74HCT4538M 296-9286-5-ND | Dual Precision Monostable Multivibrator... 16-SOIC ef. 54 At 
cDrdiicra4eMg6 Boaee seen Tri neh : : : CD74HCT7046AM 296-9296-5-ND | PLL with VCO and Lock Detector 16-SOIC 1.85 1.48 1.11 
14558-1-ND) Tri-State Octal Bus Transceiver. HS ae CD74HCT40103M | 296-9272-5-ND__| 8-Stage Sync. Down Count 16-SOIC 81 6854 
CD74HCT245M96 296-14553-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 506.00/2,000 rage Oye COT oun : 
; ‘ : CD74HCT40105E 296-2117-5-ND |4 Bits x 16 Words FIFO Register 78 65 52 
SN74HCT245NSR 296-15849-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 60 45 34 : i 
SN74HCT245NSR 296-15849-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 400.00/2,000 SN74HCTOOD 296-8377-5-ND_| Quad 2-Input NAND Gate 46 3726 
- = : soos SN74HCTOODR 296-14860-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 4 ah 26 
CD74HCT251E 296-2106-5-ND | Tri-State 8-Input Multiplexer... 66 50 38 i Lay a] 
' q SN74HCTOODR 296-14860-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 297.50/2,500 
CD74HCT253E 296-2107-5-ND | Tri-State Dual 4-Input Multiplexer. 60 A5 34 SN74HCTOON 296-1603-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 53 42 30 
CD74HCT253M 296-9265-5-ND | Tri-State Dual 4-Input Multiplexer. 60 45 34 - : - 
CD74HCTO57E 996-2108-5-ND |Tri-St Quad 2-ln : SN74HCTOOPWR 296-8378-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 4TSSOP 46 3726 
: put Mux, Non-Invert Out Eh FG Be SN74HCTOOPWR ‘| 296-8378-2-ND_| Quad 2-Input NAND Gat 14-TSSOP 252.00/2,000 
CD74HCT258E 296-2146-5-ND | Tri-State Inverting High Speed CMOS Logic an inpu ate . aur 
tnt seo 0 | Strecteba [stants en ise Sg 8 
- : : : 7. -14861-1- -Input r : ar 
CD74HCT259E 296-2109-5-ND | 8-Bit Addressable Latch. 62. AT «35 SNA TDDR, 996-14861-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. poretead 
CD74HCT273E 296-2110-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset. 96 72 54 ABAD = : 
: : SN74HCTO2N 296-8380-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate SB wf 2 
CD74HCT273M 296-12841-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset. 76 57 43 SN74HCTO4D 996-1205-5-ND | Hex Inverter 46 37 26 
CD74HCT273M96 296-14554-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset. Te 8h. 48 ee : : : : 
CD74HCT273M96 _| 296-14554-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset 506.00/2,000 Se OeOR pee Ogata ex Inverter Bere 
tal L YP: FIP POP WIL TIBSCL saessensecee es SN74HCTO4DR 296-1205-2-ND | Hex Inverter. 297.50/2,500 
CD74HCT280E 296-2147-5-ND High Speed Roar i he he eS SN74HCTOAN 296-1605-5-ND | Hex Inverter. kB ep 
‘ven Parity Generator/Checker ... i ei a qa re 
cD74HCT299M 296-9266-5-ND | Tri-State 8-Bit Universal Shift Register . 72 54 SN HCTORWR Bee een og) Hex Inverter. ee eee 
CD74HCT356E 296-2148-5-ND | Tri-State High Speed cmos Logic SN74HCTO8D 296-8383-5-ND | Quad 2-Input AND Gat AG 37°26 
8-Input Multiplexer/Register.... 1.32 1.10.88 SN74HCTO8DBR 296-8384-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 46 37 26 
CD74HCT365E 296-2149-5-ND TH State High Speed EMos Logic Sa SN74HCTO8DBR 296-8384-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 252.00/2,000 
Hex Buffer/Line Driver, Non-Inve : : : SN74HCTOSDR 296-14862-1-ND | Quad 2-Input AND Gate .. 46 37 ~—6 
CD74HCT365M96 296-15733-1-ND | Tri-State High Speed CMOS Logic Hex SN74HCTO8DR 296-14862-2-ND | Quad 2-Input AND Gate .. 297.50/2,500 
Buffer/Line Driver, Non-Invert.... 64 48 36 SN74HCTO8N 296-1606-5-ND | Quad 2-Input AND Gate Ge dh Sp 
CD74HCT365M96 296-15733-2-ND | Tri-State High Speed CMOS Logic Hex SN74HCTO8PWR 296-8385-1-ND | Quad 2-Input AND Gate .14-TSSOP 463726 
Buffer/Line Driver, Non-Invert 520.00/2,500 SN74HCTO8PWR 296-8385-2-ND | Quad 2-Input AND Gate .. .14-TSSOP 252.00/2,000 
CD74HCT367E 296-2113-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 64 48 36 SN74HCT14D 296-8391-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SOIG AGG TANG 
CD74HCT368M 296-9268-5-ND | Tri-State Inverting Hex Buffer/Line Driver. 64 48 36 SN74HCT14DBR 296-8392-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter .. 14-SSOP 46 ay 8G 
CD74HCT373E 296-2114-5-ND_ Tri-State Octal Transparent D-Type Latch. 96 72 54 SN74HCT14DBR 296-8392-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 14-SSOP 252.00/2,000 
CD74HCT373M 296-12843-5-ND | Tri-State Octal Transparent D-Type Latch. I6 Sf AS SN74HCT14DGVR 296-8393-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TVSOP 5041 
CD74HCT374E 296-2115-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 96.7254 SN74HCT14DGVR 296-8393-2-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverte .14-TVSOP 278.00/2,000 
CD74HCT374M96 296-9269-1-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop TS ES SN74HCT14DR 296-14864-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 46 3726 
CD74HCT374M96 296-9269-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 506.00/2,000 SN74HCT14DR 296-14864-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 260.00/2,500 
CD74HCT377M 296-9427-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clock Enabl 76 457 «(43 SN74HCT14N 296-8394-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte Re 
CD74HCT390M 296-9270-5-ND | Dual Decade Ripple Counte 52.3930 SN74HCT14PWR 296-8395-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte AG 37.26 
CD74HCT393E 296-2116-5-ND_| Dual 4-Stage Binary Counte 52.39 30 SN74HCT14PWR 296-8395-2-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverte 252.00/2,000 
CD74HCT393M 296-9271-5-ND | Dual 4-Stage Binary Counte 52 3980 SN74HCT32D 296-1614-5-ND | Quad 2-Input OR Gate... AGING TING 
CD74HCT393M96 296-14556-1-ND | Dual 4-Stage Binary Counte 52 39 30 SN74HCT32DBR 296-8410-1-ND | Quad 2-Input OR Gat 46 37 26 
CD74HCT393M96 296-14556-2-ND | Dual 4-Stage Binary Counter... 422.50/2,500 SN74HCT32DBR 296-8410-2-ND | Quad 2-Input OR Gat 252.00/2,000 
CD74HCT540E 296-2126-5-ND | Tri-State Inverting Octal Buffer Line Drivel 96 72 54 SN74HCT32DR 296-14868-1-ND | Quad 2-Input OR Gat 4602 387—— 
CD74HCT541E 296-2127-5-ND_| Tri-State Octal Buffer Line Driver 96.72 54 SN74HCT32DR 296-14868-2-ND | Quad 2-Input OR Gat 297.50/2,500 
CD74HCT541M 296-9288-5-ND | Tri-State Non-Inverting Octal SN74HCT32N 296-1615-5-ND | Quad 2-Input OR Gat 53 (A2 BD 
Buffer Line Driver... 76 57 «43 SN74HCT32PWR 296-8411-1-ND 14-TSSOP 463726 
CD74HCT541M96 296-9288-1-ND | Tri-State Non-Inverting Octal SN74HCT32PWR 296-8411-2-ND .14-TSSOP 252.00/2,000 
Buffer Line Driver... 76 57 48 SN74HCT74D 296-1211-5-ND | Dual D-Type F/F with Clear and Preset. AG 37 26 
CD74HCT541M96 296-9288-2-ND | Tri-State Non-Inverting Octal SN74HCT74DR 296-1211-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear and Preset. 6 ele ah 
Buffer Line Driver = 506.00/2,000 SN74HCT74DR 296-1211-2-ND | Dual D-Type F/F with Clear and Preset. 297.50/2,500 
CD74HCT563M 296-9289-5-ND | Tri-St. Octal Transparent Inverting Latc! 60 45 (34 SN74HCT74N 296-1625-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop................. 14-Dip 159) 42 732) 
CD74HCT564M 296-9290-5-ND | Tri-St. Inverting Octal D-Type Flip-Flop. 135 113 .90 SN74HCT74PWR 296-8429-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear and Preset... 14-TSSOP AGF 37.26 
CD74HCT573E 296-2128-5-ND_| Tri-State Octal Transparent Latch 96 72 54 SN74HCT74PWR 296-8429-2-ND | Dual D-Type F/F with Clear and Preset... 14-TSSOP 252.00/2,000 
CD74HCT573DBR 296-17125-1-ND | Tri-State Octal Transparent Latch . HiGuereol aS SN74HCT125D 296-1206-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate Bia 
CD74HCT573DBR 296-17125-2-ND | Tri-State Octal Transparent Latch .. 506.00/2,000 SN74HCT125DR 296-1206-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 255 A433 
CD74HCT573M96 296-9291-1-ND | Tri-State Octal Transparent Latch . 7G TaneAS SN74HCT125DR 296-1206-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 372.50/2,500 
CD74HCT573M96 296-9291-2-ND | Tri-State Octal Transparent Latch . 506.00/2,000 SN74HCT125N 296-8386-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 53 40 30 
CD74HCT574E 296-2129-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 96 72 54 SN74HCT138D 296-8387-5-ND_ | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 55 A433 
CD74HCT574M96 296-9292-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 76 57 43 SN74HCT138DR 296-14863-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 205. A433 
CD74HCT574M96 296-9292-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 506.00/2,000 SN74HCT138DR 296-14863-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 372.50/2,500 
CD74HCT574PWR 296-17126-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop i of 25) SN74HCT138N 296-1608-5-ND 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 53 40 30 
CD74HCT574PWR 296-17126-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 506.00/2,000 SN74HCT138PWR 296-8388-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . .14-TSSOP 55 A433 
CD74HCT597E 296-2130-5-ND | 8-Bit Shift Register with Input Storage . 96 79 58 SN74HCT138PWR 296-8388-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . .14-TSSOP 308.00/2,000 
CD74HCT597M96 296-12844-1-ND | 8-Bit Shift Register with Input Storage . 105 88 70 SN74HCT139D 296-8389-5-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux. 16-SOIC 554488 
CD74HCT597M96 296-12844-2-ND | 8-Bit Shift Register with Input Storage . 1137.50/2,500 (Continued) 
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isle Digi-Key Price Each ul Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. al 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
SN74HCT139N 296-8390-5-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux.. i 53 40 30 SN74HSTL16919DGGR | 296-13219-2-ND | 9-to-18 Bit HSTL-to-LVTTL Memory Address 
SN74HCT139PWR 296-11999-1-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demu 55 44 33 Latch with Input Pullup Resistors.........48-TSSOP 9376.00/2,000 
SN74HCT139PWR 296-11999-2-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demu: 308.00/2,000 SN74HSTL162822DGGR | 296-9822-1-ND | 14-to-28 Bit HSTL-to-LVTTL Memory 
SN74HCT157D 296-8396-5-ND | Quad 2-to-1 Line Data Selector/Mux..........16-SOIC 56 42.32 SNasTLtgzazoneeR Fecetereetontn (ase a VAC Mena --64-TSSOP 8.00 6.40 5.40 
SN74HCT157N 296-8397-5-ND_| Quad 2-to-1 Line Data Selector/Mux. 16-Di 56 4232 9822-2. -to- “to- 
SN74HCT240DW 296-8368-6-ND Ti State Gctal BufferLine Driver. ic 60 a5 34 Address Lateh -64-TSSOP ET OCO0I00/2:000) 
SN74HCT240DWR 296-14865-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 60 45 34 LS Family 
SN74HCT240DWR 296-14865-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 400.00/2,000 SN74LSOODR 296-14873-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gat SOmmomnSe 
SN74HCT240N 296-8399-5-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 66 50 38 SN74LSOODR 296-14873-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gat 455.00/2,500 
SN74HCT240NSR 296-12899-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 60 45 34 SN74LSOON 296-1626-5-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gat 56 4232 
SN74HCT240NSR 296-12899-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drivel 400.00/2,000 SN74LSOONSR 296-3616-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gat 372.00/2,000 
SN74HCT240PWR 296-13631-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 60 45 34 SN74LSOOPSR 296-13220-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate 56 4232 
SN74HCT240PWR 296-13631-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 400.00/2,000 SN74LSOOPSR 296-13220-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate 372.00/2,000 
SN74HCT244DBR 296-8400-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drivel 60 45 34 SN74LS02DR 296-14874-1-ND | Quad 2-Input Positive NOR Gate. Aa ee 
SN74HCT244DBR 296-8400-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Drive 400.00/2,000 Soot poe SLND Quad Sint Positive NOW Gate. E ag). 
SN74HCT244DW 296-1207-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 60 45 34 yes! luad 2-Inpu ate : é : 
SN74HCT244DWR ‘| 296-1207-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 60 45 «34 SN74LSO2NSR 296-3618-2-ND_| Quad 2-Input NOR Gate...... 372.00/2,000 
SN74HCT244DWR 296-1207-2-ND J Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 400.00/2,000 SN74LS03N 296-3620-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate with OC Outpu' 496) 725) 254 
SN74HCT244N 296-1610-5-ND J Tri-State Octal Buffer/Line Drive 66 50 38 SN74LS04D 296-1628-5-ND_| Hex Inverter. 56 4232 
SN74HCT244NSR 296-8401-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Drive 60 45 34 SN74LS04DR 296-14875-1-ND | Hex Inverter. 56 42832 
SN74HCT244NSR __[296-8401-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drivel 400.0072,000 Shona Beem amen Hex Inverter. Ei aoe 
SN74HCT244PWR 296-8402-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 60 45 34 TNC et : : : 
SN74HCT244PWR | 296-8402-2-ND_| Tri-State Octal Butfer/Line Drive 400.00/2,000 SN74LS05D 296-1630-5-ND)|/ Hex Inverter with OC Output 2 
4 i-! i SN74LSO5DBR 296-3622-1-ND | Hex Inverter with OC Output 56 A232. 
SN74HCT245DBR 296-8403-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive: 60 A534 E 
-8403-2- i- i SN74LSOSDBR 296-3622-2-ND | Hex Inverter with OC Output 372.00/2,000 
SN74HCT245DBR 296-8403-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 400.00/2,000 
7 = SN74LSO5N 296-1631-5-ND | Hex Inverter with OC Output 56 42 32. 
SN74HCT245DW 296-1208-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 60 Ly RY oe ei i 
7 ‘ SN74LSO5DR 296-1630-1-ND | Hex Inverter with OC Output 56 1420 32! 
SN74HCT245DWR 296-1208-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 60 A584 7 
Genes 4 ; SN74LS05DR 296-1630-2-ND [Hex Inverter with OC Output 455.00/2,500 
SN74HCT245DWR 296-1208-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 400.00/2,000 SN74LS06DBR 296-3624-1-ND | Hex Inverter Butfer/Driver with OC 
SN74HCT245N 296-1612-5-ND Tri-State Octal Bus Transceiv 66 038) High-Voltage Output 90 5 60 
SN74HCT245PWR 296-8404-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiv .60 45 34 SN74LS06DBR 296-3624-2-ND_ | Hex Inverter Buffer/D 
ce ee es of raonn.o0 
iJ rac ri-ot. Quad 2-1 Line Data Sele: E a * — Fu r 7 
SN74HCT2570R 296-14866-2-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 455,00/2,500 Sear ZIT ETSHD) A aba et 9 75 60 
SN74HCT257N 296-8406-5-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mu 62 47 (35 SN74LSO6DR 296-14876-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OC : : : 
SN74HCT273DBR 296-8407-1-ND_| Octal D-Type Flip-Flop with Clear 56 4282 High-Voltage Output 975.00/2,500 
SN74HCT273DBR 296-8407-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear... 372.00/2,000 SN74LSO6N 296-15069-5-ND | Hex Inverter Buffer/Driver wi i 
SN74HCT273DW 296-8408-5-ND_ | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 56 42 32 High-Voltage Output........... 90 75 60 
SN74HCT273DWR 296-14867-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 56 42 32 SN74LS07D 296-3626-5-ND [Hex Buffer/Driver with HV Output 00.75 60 
SN74HCT273DWR | 296-14867-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 372.00/2,000 SN74LS07DBR 296-3627-1-ND | Hex BurferDriver with HV Output ‘90 75 60 
SN74HCT273N 296-1613-5-ND_| Octal D-Type Flip-Flop with Clear... 620 A785 SN74LS07DBR 296-3627-2-ND_ | Hex Buffer/Driver with HV Output 798.00/2,000 
SN74HCT273PWR 296-8409-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear... 56 4232 SN74LS07DR 296-14877-1-ND | Hex Buffer/Driver with HV Output 99 83 66 
SN74HCT273PWR 296-8409-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear... 372.00/2,000 SN74LS07DR 296-14877-2-ND | Hex Buffer/Driver with HV Output 1072.50/2,500 
SN74HCT373DW 296-8412-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 60 45 34 SN74LSO07N 296-14878-5-ND | Hex Buffer/Driver with HV Output 90 75 ~«60 
SN74HCT373DWR 296-8412-1-ND Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 60 45 34 SN74LS08D 296-1632-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 56 42 132. 
SN74HCT373DWR 296-8412-2-ND_| Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch...... 400.00/2,000 SN74LS08DR 296-14879-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 56 42 32 
SN74HCT373N 296-1616-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 66 50 38 SN74LSO8DR 296-14879-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 455.00/2,500 
SN74HCT373NSR 296-8413-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. Ga BRE SN74LS08N 296-1633-5-ND | Quad 2-Input AND Gate LOOM a2 EO? 
SN74HCT373NSR 296-8413-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 438.00/2,000 SN74LSO9DR 296-14880-1-ND | Quad 2-Input AND Gate with OC Output. ‘SONAomESe 
SN74HCT373PWR 296-8414-1-ND_ | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60 45 34 SN74LSO9DR 296-14880-2-ND | Quad 2-Input AND Gate with OC Output. 455.00/2,500 
7: 7: | -2- ri-State Octal Transp. D-Type Late! .00/2, 7: % -5- uad 2-Input ate wit! jutput .. 5 J E 
SN74HCT373PWR 296-8414-2-ND_| Tri-State Octal T D-Type Latch 400.00/2,000 SN74LSO9N 296-3631-5-ND | Quad 2-Input AND Gate with OC O G 20 ep 
SN74HCT374DBR 296-8415-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Flip-Flop... 60 45 34 SN74LS10N 296-1634-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate....... 68 51 39 
SN74HCT374DBR 296-8415-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Flip-Flop 400.00/2,000 SN74LS11N 296-3638-5-ND_| Triple 3-Input Positive AND Gate 68 51 __—39 
SN74HCT374DW 296-1209-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 60 45 34 SN74LS14D 296-1212-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter... 48 «4.360027 
SN74HCT374DWR 296-1209-1-ND J Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 60 45 34 SN74LS14DR 296-1212-1-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverte 48 3627 
SN74HCT374DWR 296-1209-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 400.00/2,000 Seta ne aaa tes se ge vers a eee 
SN74HCT374N 296-1617-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 66 50 38 Fucker lex Scnmitt-Trigger Inverte! : : ; 
SN74HCT377DW 296-8416-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clock Enabl ‘564 42~«(32 SN74LS20N 296-3670-5-ND_| Dual 4-Input NAND Gate 96 725A 
SN74HCT377N 296-8417-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clock Enabl 62 47 35 Sea oa Tae Snpnt NOR ced ae 188 a0 
SN74HCT540DW 296-8418-5-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 56 42 32 -14890-5- zl : 
SN74HCTS40DWR _| 296-14869-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 564232 eee ae aD Bmp MND ate a se ar 
SN74HCT540DWR | 296-14869-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 372.00/2,000 tf pieeiganey) Quad 2-Input OR Gat : ‘ 
SN74HCTS40N 296-8419-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 56 4232 waa ee ae Sa a ae = ee 
SNraligted DW BSE SERN Qc cone sLing De ee Cee SN74LS33DR 296-14892-1-ND | Quad 2-Input NOR Buffer w/OC Outpu 126 1.05 84 
SN74HCT541DWR 296-14870-1-ND | Octal Buffer/Line Drive 56 42 32 
eee SN74LS33DR 296-14892-2-ND | Quad 2-Input NOR Buffer w/OC Outpu 1365.00/2,500 
SN74HCT541DWR 296-14870-2-ND | Octal Buffer/Line Drive 372.00/2,000 
SN74LS33N 296-3699-5-ND | Quad 2-Input NOR Buffer w/OC Outpu 126 105 84 
SN74HCT541N 296-1619-5-ND | Octal Buffer/Line Drive kin eS SN74LS38N 296-1664-5-ND | Quad 2-Input NAND Buffer 88 «6650 
SN74HCT573DBR 296-8420-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 60 A584 ; = ; i 
H SN74LS47N 296-3712-5-ND | BCD to 7-Segment Decoder/Driver . 1441.20 96 
SN74HCT573DBR 296-8420-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.....20-SSOP 400.00/2,000 - an i : 
: SN74LS47NSR 296-13223-1-ND | BCD to 7-Segment Decoder/Driver . 144 1.20 96 
SN74HCT573DW 296-1210-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch......20-SOIC 60 45 34 a th : F 
2 SN74LS47NSR 296-13223-2-ND | BCD to 7-Segment Decoder/Driver . 1276.00/2,000 
SN74HCT573DWR 296-1210-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch..20-SOIC -60 45.34 SN74LS74ADR 296-14899-1-ND | Dual D-Type Flip-Flo 52 39 30 
SN74HCT573DWR 296-1210-2-ND Tri-State Octal D-Type Transparent Latch... 20-SOIC 400.00/2,000 SN74LS74ADR 296-14899-2-ND | Dual D-Type Flip-Flo ‘ 422.50/2,500 
SN74HCT573N 296-1621-5-ND Tri-State Octal D-Type Transparent Latch.....20-Dip 66 200 238) SN74LS74AN 296-1668-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop 52 39. ~«30 
SN74HCT574DW 296-1622-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .20-SOIC 60 45 34 Sonne 4.5) f 
H ; SN74LS85N 296-14900-5-ND | 4-Bit Magnitude Comparato! 1.05 88 =.70 
SN74HCT574DWR 296-14871-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. .20-SOIC 60 45 34 14907 1 i f 
SN74HCTS74DWR 296-14871-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Fl 20-S0lc 400.00/2,000 SN74LS86ADR 296-14901-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 52 39 30 
PanT ae MASTERED) Tri-State Octal D-Type Filp-Flop.. ev: ate SN74LS86ADR 296-14901-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 422.50/2,500 
SN74HCT574N 296-1623-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 20-Dip 665038 SN74LS86AN 296-1669-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 52.39 30 
SN74HCT574PWR 296-8421-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. '0-TSSOP 60 45 34 SN74LS92D 296-3747-5-ND | Divide-by-Twelve Counter 7.65 1.92.99 
SN74HCT574PWR 296-8421-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop '0-TSSOP 400.00/2,000 SN74LS92NSR 296-13225-1-ND | Divide-by-Twelve Counter 1.65 132 99 
SN74HCT623DW 296-8422-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 20-SOIC 5.27 4.22 3.28 SN74LS92NSR 296-13225-2-ND | Divide-by-Twelve Counter 1716.00/2,000 
SN74HCT645DW 296-8423-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 20-SOIC 1.20 1.00 80 SN74LS93N 296-3750-5-ND | 4-Bit Binary Counter... 165 132 .99 
SN74HCT645N 296-8424-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 20-Dip 1.20 1.00 .80 SN74LS112AN 296-3637-5-ND | Dual J-K Negative-Edge-Triggered 
SN74HCT646DW 296-8425-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register...24-SOIC 1.26 1.05 .84 Flip-Flop ..... at 68 51 39 
SN74HCT646NT 296-8426-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ......24-Dip 1.38 1.15 .92 SN74LS122N 296-3639-5-ND | Retriggerable Monostable 
SN74HCT652DW 296-1624-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ...24-SOIC 1.50 1.20 90 Multivibrator. 90 Psa OO) 
SN74HCT652DWR 296-1624-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver/Register...24-SOIC_ 1.50 1.20  .90 SN74LS122NSR 296-13221-1-ND | Retriggerable Monostable Multivibrato! 90 75 60 
SN74HCT652DWR 296-1624-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ...24-SOIC 1560.00/2,000 SN74LS122NSR 296-13221-2-ND | Retriggerable Monostable Multivibrato 14-SOP 798.00/2,000 
SN74HCT652NT 296-8427-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ......24-Dip 1.50 1.20  .90 SN74LS123D 296-1635-5-ND | Dual Monostable Multivibrator.... 12 54 41 
norrenty Siastee [sees Sums ert "stool 
cD74HCU04M 296-9432-5-ND | Hex Inverter/Buffer 48 36. 7 Lf pecs day) Dual Monostable Multivibrator 585.00/2,5 
fi el SN74LS123N 296-1636-5-ND | Dual Monostable Multivibrator. ae. 54 41 
eNzanouoaD poco kee) Hex Inverter oh a eG SN74LS125AD 296-1637-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer 72 54M 
SN74HCUD4DR Eee / glgniey) Hex Inverter ope peo SN74LS125ADR 296-1637-1-ND__| Tri-State Quad Bus Buffer 2 54M 
SN74HCU04DR 296-14872-2-ND | Hex Inverter 297.50/2,500 ‘ : : : 
et SN74LST25ADR 296-1637-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer 585.00/2,500 
ote 286 220 AN Hex Inverter OA Se SN74LS125AN 296-1638-5-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer 72 54 Mt 
SN74HCU04PWR 296-9821-1-ND | Hex Inverter AGC rmneO 1 4880-1 - i ; ; : 
eA aNcUOdEWa achceo on (en aaa SN74LS126ADR 296-14882-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer TA A GI 
Us psoeileesl ex Inverter 52.00/2, SN74LS126ADR 296-14882-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer 585.00/2,500 
HSTL Family SN74LS126AN 296-3643-5-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer 72 54 Al 
SN74HSTL16918DGGR | 296-9823-1-ND | 9-to-18 Bit HSTL-to-LVTTL Memory SN74LS132N 296-3645-5-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 7 Sf 43 
Address Latch .. aie 450 3.60 2.80 SN74LS136N 296-3647-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 90° 75-60 
SN74HSTL16918DGGR | 296-9823-2-ND | 9-to-18 Bit HSTL-to-LVTTL Memo SN74LS138DR 296-14883-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux. 2) 5s Al 
Address Latch ... sa 5100.00/2,000 SN74LS138DR 296-14883-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux. 585.00/2,500 
SN74HSTL16919DGGR | 296-13219-1-ND | 9-to-18 Bit HSTL-to-LVTTL Memory Address SN74LS138N 296-1639-5-ND_| 3-8 Line Decoder/Demux. TESA EAT 
Latch with Input Pullup Resistors. 8-TSSOP 7.50 6.00 5.07 (Continued) 
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LUBE Digi-Key Price Each UslE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description a 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LS139AN 296-1640-5-ND | Dual 2-4 Line Decoder... 72 #54 Al SN74LVO4ARGYR 296-13929-2-ND | Hex Inverter 14-QFN 166.00/1,000 
SN74LS145N 296-1641-5-ND | BCD-To-Decimal Decoder/Drive 16-Dip 81 68 54 SN74LVOSADGVR 296-14313-1-ND | Hex Inverter with OD Outpu 14-TVSOP 604534 
SN74LS148N 296-3651-5-ND | 8-3 Line Priority Encoder... 16-Dip 1.20 1.00 80 SN74LVO5ADGVR 296-14313-2-ND | Hex Inverter with OD Output .14-TVSOP 400.00/2,000 
SN74LS151N 296-1644-5-ND | 8-1 Data Selector/Multiplexer i 88 66 50 SN74LVO5ADR 296-3758-1-ND | Hex Inverter with OD Output 14-SOIC 60 4534 
SN74L$157DR 296-14884-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 68 51 39 SN74LVO5ADR 296-3758-2-ND_| Hex Inverter with OD Output 14-SOIC 487.50/2,500 
SN74LS157DR 296-14884-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mu 552.50/2,500 SN74LVO5APWR 296-3759-1-ND [Hex Inverter with OD Output 14-TSSOP 60 «4534 
SN74LS157N 296-1645-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mu 68 51 39 SN74LVO5APWR 296-3759-2-ND | Hex Inverter with OD Output .14-TSSOP 400.00/2,000 
SN74LS161AN 296-1646-5-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter. 76 7 43 SN74LVO6ADBR 296-3760-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD Ou' 14-SSOP .60 45 34 
SN74LS161ANSR 296-3660-2-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter. 506.00/2,000 SN74LVO6ADBR 296-3760-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD Out.....14-SSOP 400.00/2,000 
SN74LS163AN 296-3661-5-ND_| Sync. 4-Bit Binary Counter. 76 57 AB SN74LVO6ADGVR 296-3761-1-ND_| Hex Inverter Buffer/Driver with OD Out...14-TVSOP_ 60.4534 
SN74LS164N 296-1647-5-ND_/8-Bit Shift Register... 68 5139 SN74LVO6ADGVR 296-3761-2-ND [Hex Inverter Buffer/Driver with OD Out... 14-TVSOP 400.00/2,000 
SN74LS165AN 296-14885-5-ND | Parallel Load 8-Bit Shift Registe 68 «5139 SN74LVO6ADR 296-3762-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD Out......14-SOIC 60 45 34 
SN74LS175N 296-1648-5-ND_ | Quad D-Type Flip-Flop... 80 60 45 SN74LVO6ADR 296-3762-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD Out...... 14-SOIC 487.50/2,500 
SN74LS191N 296-14886-5-ND | Sync. Up/Down Counter with SN74LVO6APWR 296-3763-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD Out...14-TSSOP 60.4534 
Down/Up Mode Control 81 6854 SN74LVO6APWR 296-3763-2-ND_| Hex Inverter Buffer/Driver with OD Out... 14-TSSOP 400.00/2,000 
SN74LS193N 296-1649-5-ND | 4-Bit Up/Down Counte! 81 68 54 SN74LV07AD 296-3764-5-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out.... 14-S0IC 6045384 
SN74LS221N 296-3674-5-ND | Dual Mono Multivibrator 93 78 62 SN74LVO7ADR 296-3764-1-ND_ | Hex Buffer/Driver with OD Out 14-SOIC 60 45 34 
SN74LS240DW 296-1650-5-ND | Octal Buffer/Line Drive 84 6348 SN74LVO7ADR 296-3764-2-ND_ | Hex Buffer/Driver with OD Out 14-SOIC 487.50/2,500 
a aap eae Batt poet ee Pivs 84 aaa ay SN74LVO7ADBR 296-3765-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out 14-SSOP 60 45 34 
1650-2 ctal Buffer/Line Drivel 00/2, SN74LV07ADBR 296-3765-2-ND_| Hex Buffer/Driver with OD Out 14-SSOP 400.00/2,000 
SN74LS240N 296-1651-5-ND_| Octal Buffer/Line Drive 84 6348 SN74LVO7ADGVR 296-3766-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out “4-TVSOP 60.45 
Scout bere erat Le aa eee ae a ie = SN74LVO7ADGVR 296-3766-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out .14-TVSOP 400.00/2,000 
-1213-5- i “ : : : SN74LVO7APWR 296-3767-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out 14-TSSOP 60.4534 
Nee oe peep ega tog \'i-State Octal Buffer/Line Drive Ge a al SN74LVO7APWR 2963767-2ND | Hex Bufer/Driver wth OD Ou 14-TSSOP 400.00/2,000 
SN74LS244DWR 296-1213-2-ND [Tri-State Octal Buffer/Line Drive 586.00/2,000 SN74LVOBAD 296-1673-5-ND | Quad 2-Input AND Gate “448010 46 «37.26 
Se Babe BSS SND dn State cia! Butter Ine Drive tee ise mo SN74LVO8ADBR 206-3768-1-ND | Quad 2-Input AND Gate .. 14SS0P 46. 37 26 
ae A ‘ : ; SN74LVO8ADBR 296-3768-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SSOP 252.00/2,000 
Seca ee ae is Vrensoee 88 Lae Gat SN74LVO8ADGVR ‘| 296-3769-1-ND_ | Quad 2-Input AND Gate “4-TVSOP 504128 
SHVALSodehI Rae aeeteTOM Octal Bus Tranecslver ag age SN74LVO8ADGVR 296-3769-2-ND | Quad 2-Input AND Gate .. .14-TVSOP 278.00/2,000 
eNO Sede READ acat Sauna De Tabi qr SN74LVO8AMPWREP | 296-19441-1-ND | Quad 2-Input AND Gate .. 14-TSSOP_ 1.26 1.05 84 
oheeoey paneer BCD to 7-Segraant Decodet Diver FC CGE SN74LVOBAMPWREP | 296-19441-2-ND | Quad 2-Input AND Gate “14-TSSOP 77118.00/2,000 
4 : : : SN74LVO8APWR 296-3770-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-TSSOP 463726 
SN74LS251N 296-14888-5-ND | Tri-State 8-1 Data Selector/Mux. Bie 66 50 
Leonean : é SN74LVO8APWR 296-3770-2-ND | Quad 2-Input AND Gate ... .14-TSSOP 270.00/2,000 
Bone Pee peeamae pee ae eo pee aun o 4 2 SN74LVO8ARGYR 296-13930-1-ND | Quad 2-Input AND Gate .. 14-0FN 50 38 29 
; = : : : SN74LVO8ARGYR 296-13930-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 4-QFN 166.00/1,000 
SNTALS2BON aaeACAMM Co cotnatet® NOR Bate wih uM Ho & SN74LVI0AD 296-3771-5-ND_ | Triple 3-Input NAND Gate SOIC 46 «3726 
Rare aan : ; : SN74LV10ADR 296-3771-1-ND_ | Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC 46 3726 
a eee Peet oo paves Ht a te ae Sn SN74LV10ADR 296-3771-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC 297.50/2,500 
eualico7en 396-1857-5-ND_ | Octal D-Type Flip-Flop rina aa SN74LV10ADBR 296-3772-1-ND_ | Triple 3-Input NAND Gate 14-SSOP 463726 
—_—_— - : : : SN74LV10ADBR 296-3772-2-ND_| Triple 3-Input NAND Gate 14-SSOP 252.00/2,000 
Se eicoreasR — PRECET eon 38 A064 | SN7ALVIOADGVR_296°3773-1-ND_| Triple 3-Input NAND Gate ‘TeIVSOP 50.4128 
SN74L8279ANSR 296-13222-2-ND | Quad 8-R Latch  952.00/2,000 SN74LV10ADGVR 296-3773-2-ND_| Triple 3-Input NAND Gate .14-TVSOP 278.00/2,000 
! aa Bit i 7 ~ ale riple 3-Input jate 14- ‘ E a 
; ae SN74LV10APWR 296-9824-1-ND | Triple 3-Input NAND G 14-TSSOP 463726 
SN74LS280N 296-3687-5-ND | 9-Bit Odd/Even Parity Generator/Checker . 96 80 64 
SN74LS367AN 296-3701-5-ND_ | Tri-State Hex Bus Driver ... 2 37. «7388 SN74LV10APWR 296-9824-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate .14-TSSOP 252.00/2,000 
SN74L S368AN PGG23 700SeNIDIM| G-Bit Buifer/Line Drive 7 eyo mE SN74LV11ADBR 296-9825-1-ND_| Triple 3-Input AND Gat 14-SSOP_ 60.4534 
SN74L8373DW 296-1659-5-ND | Octal D-Type Latch ‘30 «60S SN74LV11ADBR 296-9825-2-ND | Triple 3-Input AND Gat 14-SSOP 400.00/2,000 
SN74LS373DWR Race TRENT Octal D-type fateh 80 60 45 SN74LV11ADGVR 296-9826-1-ND | Triple 3-Input AND Gat 14-TVSOP 60.4534 
SN74L8373DWR 296-14893-2-ND | Octal D-Type Latch *~ 53990/2,000 SN74LV11ADGVR 296-9826-2-ND | Triple 3-Input AND Gat .14-TVSOP 400.00/2,000 
SN74LS373N 296-1660-5-ND | Octal D-Type Latch 80 60. 45 SN74LV11ADR 296-9827-1-ND | Triple 3-Input AND Gat 14-SOIC 60 45 34 
SN7ALS374DW 996-1661-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop SOME COINS SN74LV11ADR 296-9827-2-ND_| Triple 3-Input AND Gate... 14-SOIC 487.50/2,500 
SN74L8374DWR 296-14894-1-ND | Octal D-Type Flip-| 30 60 45 SN74LV11APWR 296-9828-1-ND | Triple 3-Input AND Gate... “14-TSSOP 6045 
SN74LS374DWR 296-14894-2-ND | Octal D-Type Flip. 532.00/2,000 SN74LV11APWR 296-9828-2-ND | Triple 3-Input AND Gate.. .14-TSSOP 400.00/2,000 
SN74LS374N 296-1662-5-ND 80 60 45 SN74LV14AD 296-1678-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SOIC AG 37 26 
SN74LS377N 296-1663-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop... 1.11 ee gel SN74LV14ADR 296-1678-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SOIC AG 37 26 
SN74LS393N 996-1665-5-ND | Dual Fa ERary cara Ta-Dip 9075 60 SN74LV14ADR 296-1678-2-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SOIC 297.50/2,500 
SN74LS399N 296-14895-5-ND | Quad 2-Input Mux with Storage. 16-Dip 140 112 84 SN74LV14ADBR 296-3783-1-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SSOP 463726 
SN74LS423N 296-3707-5-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator 16-Dip 1.75 140 1.05 SN74LV14ADBR 296-3783-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SSOP 252.00/2,000 
SN74LS540N 296-3715-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 20-Dip 1.20 1.00 80 SN74LV14ADGVR 296-3784-1-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverte .14-TVSOP 50418 
SN74LS541DWR 296-3716-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Drive Solc 90 75 60 SN74LV14ADGVR 296-3784-2-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverte .14-TVSOP 278.00/2,000 
SN74LS547DWR 296-3716-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 0-S0IC 798.00/2,000 SN7ALVI4AMPWREP _|29baizeeZaaND)| Hex Schmitt-Trigger Inverta 14-TSSOP (ZC OSB 
SN74LS541N 296-1666-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive! 20-Dip 90 75 60 SN74LV14AMPWREP_ | 296-19442-2-ND Hex Schmitt-Trigger Inverte .14-TSSOP 1118.00/2,000 
SN74LS590N 296-3718-5-ND | 8-Bit Binary Counte! 16-Dip 662 5.30 4.47 SN74LV14APWR 296-3785-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte .14-TSSOP AG pO Teco 
SN74LS595DR 296-14896-1-ND | 8-Bit Shift Register p SOIC 660 5.28 4.46 SN74LV14APWR 296-3785-2-ND Hex Schmitt-Trigger Inverte .14-TSSOP 270.00/2,000 
SN74LS595DR 296-14896-2-ND | 8-Bit Shift Register with Output Late 6-SOIC 10230.00/2,500 SN74LV14ARGYR 296-13935-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-QFN 5088.29 
SN74LS595N 296-15070-5-ND | 8-Bit Shift Register with Output Late ip 660 528 446 SN74LV14ARGYR 296-13935-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 4-OFN 166.00/1,000 
SN74LS640N 296-14897-5-ND | Octal Bus Transceiver... 128 102 7 SN74LV20AD 296-3794-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate. TeS0IC «8080S 
SN74LS645-1NSR 296-13224-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 238 1.90 1.43 SN74LV20ADR 296-3794-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate .. 14-SOIC 80 60 45 
SN74LS645-1NSR | 296-13224-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 2470.00/2,000 SN74LV20ADR 296-3794-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate . 14-SOIC 650.00/2,500 
SN74LS682N 296-14898-5-ND | 8-Bit Magnitude/Identity Comparator 165 132 99 SN74LV20ADBR 296-9838-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate. 14-SSOP 80 60 45 
SN74LS688N 296-1667-5-ND [8-Bit Magnitude Comparator 1.75 140 1.05 SN74LV20ADBR 296-9838-2-ND_| Dual 4-Input NAND Gate. 14-SSOP 532.00/2,000 
LV Family SN74LV20ADGVR 296-3795-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate . “4-TVSOP 80 «60.45 
670-5 zi 77 SN74LV20ADGVR 296-3795-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate . .14-TVSOP 532.00/2,000 
swraLvooaDR ——_{296-670-1-ND_ [Quad 2-Input Postve NAND Gate 33725. | SN7ALV20APWA | 296-3706-1-ND_| Dual input NAND Gate. 14TSSOP 8060 
SN74LVOOADR 296-1670-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 297.50/2,500 SN74LV20APWR 296-3796-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate . -14-TSSOP 532.00/2,000 
SN74LVOOADBR 296-3751-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 46 3726 SN74LV21ADR 296-9839-1-ND_| Dual 4-Input AND Gate ... 14S0IC__.80__60_.45 
SN74LVOOADBR 296-3751-2-ND_| Quad 2-Input Positive NAND Gate. 252.00/2,000 Se Na 200; 9880 2 /ND Dial #lnput AND Gate aoe 2 oo OE 
a 4 -| a iti = Lb ual 4-Inpu ate a “ A . 
SwraLvooadGvR |296-37s2-2NND_|Guad 2Inpu Positve NAND Gate ® sra.on2000 | SN74LV21ADBR | 296-2798-2-ND_| Dual 4-Input AND Gate 4SsoP __532.007,000 
SN74LVOOANSR 296-13226-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. Aue STI 026 SN7ALV21ADGVR =| 296-3799-1-ND_| Dual 4-Input AND Gate -14-TVSOP 8060 AS 
SN74LVOOANSR 296-13226-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 252.00/2,000 SN74LV21ADGVR 296-3799-2-ND_| Dual 4-Input AND Gate 14-TVSOP 532.00/2,000 
SN74LVOOAPWR 296-3753-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. A637 26 SN74LV2TAPWR 296-3800-1-ND | Dual 4-Input AND Gate 14-TSSOP 8060S 
SN74LVOOAPWR 296-3753-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 252.00/2,000 SN74LV21APWR 296-3800-2-ND | Dual 4-Input AND Gate -14-TSSOP 532.00/2,000 
SN74LVOOARGYR 296-13927-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 50.38 29 SN74LV27ADR 296-3813-1-ND_ | Triple 3-Input NOR Gat 60 45 34 
SN74LVOOARGYR 296-13927-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 166.00/1,000 SN74LV27ADR 296-3813-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate... 487.50/2,500 
SN74LV02AD 296-1671-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 60 45° 34 SN74LV27ADBR 296-3814-1-ND | Triple 3-Input NOR Gate... 60 45.34 
SN74LVO2ADBR 296-3754-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 60 45 34 SN74LV27ADBR 296-3814-2-ND | Triple 3-Input NOR Gat 400.00/2,000 
SN74LVO2ADBR 296-3754-2-ND |Quad 2-Input NOR Gate. 400.00/2,000 SN74LV27ADGVR 296-3815-1-ND Triple 3-Input NOR Gat .14-TVSOP .60 45 34 
SN74LVO2ADGVR 296-16706-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 60 45 34 SN74LV27ADGVR 296-3815-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate. .14-TVSOP 400.00/2,000 
SN74LVO2ADGVR 296-16706-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 400.00/2,000 SN74LV27APWR 296-3816-1-ND Triple 3-Input NOR Gate... .14-TSSOP 60 Face OA! 
SN74LVO2APWR 296-14902-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 60 45 34 SN74LV27APWR 296-3816-2-ND_| Triple 3-Input NOR Gate... .14-TSSOP 400.00/2,000 
SN74LVO2APWR 296-14902-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 400.00/2,000 SN74LV32AD 296-1686-5-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14010 46 37 26 
SN74LVO2ARGYR 296-13928-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 50 38 (29 SN74LV32ADBR 296-3817-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-SSOP AG 37.26 
SN74LVO2ARGYR 296-13928-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 166.00/1,000 SN74LV32ADBR 296-3817-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-SSOP 252.00/2,000 
SN74LVO4AD 296-1672-5-ND | Hex Inverter 49 «40 27 SN74LV32ADGVR 296-3818-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-TVSOP 504128 
SN74LVO4ADBR 296-3755-1-ND | Hex Inverter AR 3786 SN74LV32ADGVR 296-3818-2-ND_| Quad 2-Input Positive OR Gate .14-TVSOP 278.00/2,000 
SN74LVO4ADBR 296-3755-2-ND | Hex Inverter 252.00/2,000 SN74LV32ANSR 296-13232-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate AG 37 26 
SN74LVO4ADGVR 296-3756-1-ND [Hex Inverter a SN74LV32ANSR 296-13232-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 252.00/2,000 
SN74LVO4ADGVR 296-3756-2-ND | Hex Inverter 278.00/2,000 SN74LV32APWR 296-3819-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate : AGI 37h 26 
SN74LVO4APWR 296-3757-1-ND | Hex Inverter 146 or 26 SN74LV32APWR 296-3819-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate .14-TSSOP 270.00/2,000 
SN74LVO4APWR 296-3757-2-ND_ | Hex Inverter 252.00/2,000 SN74LV32ARGYR 296-13941-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-QFN 60.4534 
SN74LVO4ARGYR 296-13929-1-ND | Hex Inverter 50.38.29 (Continued) 
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lb Digi-Key Price Each al: Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
SN74LV32ARGYR 296-13941-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate... 14-QFN 200.00/1,000 SN74LV157ADBR 296-9830-1-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 886650 
SN74LV74AD 296-1692-5-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74LV157ADBR 296-9830-2-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 586.00/2,000 
D-Type Flip-Flop ... 50 40 30 SN74LVI57ADGVR | 296-9831-1-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 88 66 CS 
SN74LV74ADBR 296-3844-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74LV157ADGVR | 296-9831-2-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 586.00/2,000 
D-Type Flip-Flop... 50 40 30 SN74LV157ADR 296-9832-1-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 88 66 50 
SN74LV74ADBR 296-3844-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74LV157ADR 296-9832-2-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 16-SOIC 715.00/2,500 
D-Type Flip-Flop... 280.00/2,000 SN74LV157APWR 296-9833-1-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux .16-TSSOP 88 66 50 
SN74LV74ADGVR 296-9842-1-ND | Dual Positive-Edge- Triggered SN74LV157APWR 296-9833-2-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux .16-TSSOP 586.00/2,000 
D-Type Flip-Flop 55 44-33 SN74LV161ADBR 296-12342-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter. 16-SSOP 88 66 50 
SN74LV74ADGVR 296-9842-2-ND | Dual Positive-Edg SN74LV161ADBR 296-12342-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter. 16-SSOP 586.00/2,000 
D-Type Flip-Flop .. 308.00/2,000 SN74LV161ADGVR 296-12343-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter. .16-TVSOP 88 IGG RENEIOO) 
“iaBAL RueEdaacr SN74LVIG1ADGVR | 296-12343-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Countel .16-TVSOP 586.00/2,000 
SN74LV7AAMPWREP Eau) icra Triggered 14-tssop POOR SN74LV161ADR 296-13227-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Countel 16-SOI0 88 66 SI 
SN7ALV74AMPWREP. | 296-19446-2-ND | Dual Positive-Edge-jTriggered : : : SN74LV161ADR 296-13227-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte 16-SOIC 715.00/2,500 
D-Type Flip-Flop 14-TSSOP 4456.00/2,000 SN74LV161APWR 296-12344-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte 16-TSSOP 88 6650. 
SN74LV74APWR 296-3846-1-ND | Dual Positive-Edge- Triggered Neer SN74LV161APWR 296-12344-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte .16-TSSOP 586.00/2,000 
: al f SN74LV163ADBR 296-12345-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte 16-SSOP 88 66 50 
D-Type Flip-Flop ... 14-TSSOP 504030 ee fo : i 
STIR BSED pe Sn Tae voomon | rivieasen [Beletetto|ca ge gayenme. aise ax Sh? 
sni74iVI4ACDABA arsonpeaaain It e Pei RAGE 4 00/2, SN74LV163ADGVR _| 296-12346-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte .16-TVSOP 586.00/2,000 
AES ual ositive-cage: Iriggere SN74LV163ADR 296-11606-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter... 88. 66.~—«50 
sn7auv7anqorc) PERERA oooh eee es BE) il 88 SN74LV163ADR 296-11666-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter.. 715.00/2,500 
g ual Fositive-Edge- Iriggere SN74LV163APWR 296-12347-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 88 66 50 
D-Type Flip-Flop... 395.00/2,500 SN74LV163APWR —_| 296-12347-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Countel 586.00/2,000 
Seri vaaneen Peo na read Epon 60 eae see SN74LV163ARGYR _| 296-13936-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte 78 65 52 
-13953-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop 00/1, SN74LVT63ARGYR | 296-13936-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Count 346.00/1,000 
SN74LV86AD 296-1693-5-ND_| Quad 2-Input Exclusive OR Gate 50 40 30 SN74LV164AD 296-1680-5-ND 8 Bit Paralie-Out Serial Shift Register 88 be 50 
SN74LV86ADBR 296-14320-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 50, 40 30 SN74LV164ADBR 296-3787-1-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register 88 66 50 
SN74LV86ADBR 296-14320-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 280.00/2,000 SN74LV164ADBR 296-3787-2-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register 586.00/2,000 
SN74LV86ADGVR 296-14321-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 55 4488 SN74LV164ANSR 296-13228-1-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register.......14-SOP 88 —.66—SI 
SN74LV86ADGVR 296-14321-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 308.00/2,000 SN74LV164ANSR 296-13228-2-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register........ 14-SOP 586.00/2,000 
SN74LV86APWR 296-14322-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 50 40  .30 SN74LV164APWR 296-3788-1-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register....14-TSSOP 88 66 50 
SN74LV86APWR 296-14322-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 280.00/2,000 SN74LV164APWR 296-3788-2-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register... 14-TSSOP 586.00/2,000 
SN74LV123ADGVR 296-12991-1-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrator ....16-TVSOP 48 36.27 SN74LV164ARGYR 296-18207-1-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register 18 gay sp) 
SN74LV123ADGVR 296-12991-2-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrato: 6-TVSOP 320.00/2,000 SN74LV164ARGYR 296-18207-2-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register 346.00/1,000 
SN74LV123ADR 296-9829-1-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrator.......16-SOIGC 48 36 27 SN74LV165AD 296-1681-5-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 886650 
SN74LV123ADR 296-9829-2-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrator....... 16-SOIC 390.00/2,500 SN74LV165ADGVR | 296-14316-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 88 ©6466 «50 
SN74LV123APWR 296-3774-1-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrator....16-TSSOP 48 36 27 SN74LV165ADGVR | 296-14316-2-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 586.00/2,000 
SN74LV123APWR 296-3774-2-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrator.... 16-TSSOP 320.00/2,000 SN74LV165ADR 296-1681-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 88 86.6650 
SN74LV123ARGYR | 296-13931-1-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrato 16-0FN 66 = 5038 SN74LV165ADR 296-1681-2-ND_| 8-Bit Parallel Load Shift Register 715.00/2,500 
SN74LV123ARGYR | 296-13931-2-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrato 16-OFN 219.00/1,000 SN74LV165AMPWREP | 296-19443-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 16-TSSOP 2.77 222 1.73 
SN74LV125AD 296-1674-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate _14-SOIC 50 40 30 SN74LV165AMPWREP | 296-19443-2-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register .16-TSSOP 3136.00/2,000 
SN74LV125ADBR 296-14314-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate... 14-SSOP 50 40 30 SN74LV165APWR 296-3790-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register .16-TSSOP 88 66 50 
SN74LV125ADBR 296-14314-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SSOP 280.00/2,000 Sara vieometr pre eee eer Beate ra ean Hele aie ee Pa ae 
SN74LV125ADGVR | 296-3775-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 4IVSOP 504080 iow eine & : : : 
SN74LVIDEADGVAR  FESERPCEANIGIM Tri-State Outadl Bus Butter Gat aWeor SEMANA SN74LVT65ARGYR | 296-13937-2-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 6-OFN 346.00/1,000 
SN74LV125APWR 296-3776-1-ND_ | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 41880P 50.4030 SN74LV166ADBR 296-9834-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 16-SSOP 90 75 60 
SN74LV125APWR 996-3776-2-ND_ | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 418soP —-280.00/2,000 SN74LV166ADBR 296-9834-2-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 16-SSOP 798.00/2,000 
SN74LV195ARGYR | 296-13930-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 14-0FN 66. 50 38 SN74LV166ADGVR | 296-9835-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 16-TVSOP = 90.7560 
SHTALVIOSARGYR IER RRRERERPGNPAL Tri-State, Gua Bus Bufar Gat 12.07 MaMeaneenn SN74LV166ADGVR _| 296-9835-2-ND_| 8-Bit Parallel Load Shift Register 16-TVSOP 798.00/2,000 
SN74LV125ATDBR | 296-21027-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat {4SS0P 52. 39 ° 30 SN74LV166ADR 296-9836-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 7e-soic—90~=S 75 SC 
SN74LVI25ATDBR | 996-21097-2-ND | Tri-State Quad Bus Butfer Gat 14-880P _-346.00/2.000 SN74LV166ADR 296-9836-2-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 16-SOIC 975.00/2,500 
SNTALVIOBATDR BR OTOOARIND TriState Quad Bus Butter Gat 14-301C (ECan OMS SN74LV166APWR 296-9837-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 16-TSSOP 90.75 
BN74LV1DSATDR PESTA ORO RIAN Tri-State Quad Bus Butfor Gat Sere concaacan SN74LV166APWR 296-9837-2-ND_ | 8-Bit Parallel Load Shift Register .16-TSSOP 798.00/2,000 
Su7ALVIDSATSR EBA Th SEE _ a fuller Gat TSOP eee SN74LV174ADR 296-14903-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear... 16-SOIG 64.4836 
- sd Je ri-otate Quad Bus Butler Gat zi Fe “ = - 9. 7% ip- i - 
SN74LV125ATNSR | 296-21029-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 346.00/2,000 ee TADR pepeeeeoereanay Hex ie ee pleat Sor aa 
SN74LV125ATPWR | 296-21030-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 52. 39 30 SN74LV174APWR 296-3792-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clea .16-TSSOP 426.00/2,000 
SN74LV125ATPWR | 296-21030-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 346.00/2,000 SN74LV175AD 296-1682-5-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear 16-S0I0 88 66. 50 
SN74LV125ATRGYR 296-21031-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 14-QFN .60 45 34 SN74LV175ANSR 296-13229-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear. -16-SOP 88 ‘66 50 
SN74LV125ATRGYR — | 296-21031-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 14-QFN 200.00/1,000 SN74LV175ANSR 296-13229-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear. -16-SOP 586.00/2,000 
SN74LV126AD 296-14315-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 14-S0IC 504030 SN74LV175APWR 296-3793-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear .16-TSSOP 88 = 6650. 
SN74LV126ADBR 296-15718-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 14-SSoP 50 4080 SN74LV175APWR 296-3793-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear. .16-TSSOP 586.00/2,000 
SN74LV126ADBR 296-15718-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 14-SSOP 280.00/2,000 SN74LV221AD 296-3801-5-ND | Dual Monostable Multivibrator 16-SOIC 1.20 1.00 80 
SN74LV126ADGVR__| 296-14191-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 4-TvsOP_ 504030 SN74LV221ADR 296-3801-1-ND_| Dual Monostable Muttivibrator 16-SOIC 1.20 1.00 _.80 
SN74LV126ADGVR | 296-14191-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 4-1VSOP 280.00/2,000 SN74LV221ADR 296-3801-2-ND | Dual Monostable Multivibrator 16-SOIC 7300.00/2,500 
SN74LV126ADR 296-14021-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 14-SOIC 504080 SN74LV221ANSR 296-12473-1-ND | Dual Monostable Muttivibrator 16-SOP 1.20 1.00 .80 
SN74LV126ADR 296-14021-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 14-SOIC 337.50/2,500 SN74LV221ANSR 296-12473-2-ND | Dual Monostable Muttivibrator 16-SOP 1064.00/2,000 
SN74LV126APWR 296-12992-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 4-TSSOP 50-4030 SN74LV240ADBR 296-3802-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 64.4886 
SN74LV126APWR 296-12992-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 4-TSSOP 280.00/2,000 SN74LV240ADBR 296-3802-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 426.00/2,000 
SN74LV132AD 296-1675-5-ND | Quad NAND Gate 50 40 30 SN74LV240ADGVR | 296-3803-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-TVSOP—.70~—SS8SSCA 
SN74LV132ADR 296-1675-1-ND | Quad NAND Gate 50 40 30 SN74LV240ADGVR | 296-3803-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-TVSOP 466.00/2,000 
SN74LV132ADR 296-1675-2-ND | Quad NAND Gate 337.50/2,500 SN74LV240ADW 296-1683-5-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 644886 
SN74LV132ADBR 296-3777-1-ND | Quad NAND Gate 50 40 .30 SN74LV240APWR 296-12348-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 644886 
SN74LV132ADBR 296-3777-2-ND | Quad NAND Gate 280.00/2,000 SN74LV240APWR 296-12348-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 426.00/2,000 
SN74LV132ADGVR 296-3778-1-ND | Quad NAND Gate 50 40 30 SN74LV244ADBR 296-3804-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 64 48 36 
SATAN SRAD GYR Eger) usd MAND Gate 280.00/2000, | SNraLvoq4anGvR | 2963808-1ND_|TrSiate Ocal Butter Drive 70s a 
SN74LV132APWR 296-3779-1-ND | Quad NAND Gat 50. 40.30 “3805-1 IH : : : 
SN74LVIZ2APWR  (DSESTEGU ANI Quad NAND Gate SEMAN ARTT SN74LV244ADGVR | 296-3805-2-ND_ | Tri-State Octal Butfer/Driver 468.00/2,000 
SN74LV138AD 996-1676-5-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demu 50. 40. 30 SN74LV244ADW. 296-1684-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 64 48 36 
aren aaa SN74LV244ANSR 296-13230-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 64 48 36 
Soe eeapy peat @ toe tine Tepes a coena a SN74LV244ANSR | 296-13230-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 426.00/2,000 
SN74LV138APWR 296-3780-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demu ayy a SN74LV244APWR 296-3806-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 644886 
7 : : : SN74LV244APWR 296-3806-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 426.00/2,000 
SN74LV138APWR 296-3780-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demu: 280.00/2,000 i ‘ ; 
; ; SN74LV244ARGYR __| 296-13938-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-0FN 806045 
SN74LV138ARGYR __| 296-13933-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demu 66 50 38 : : 
- SN74LV244ARGYR | 296-13938-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 0-OFN 266.00/1,000 
SN7ALVISBARGYR = /296-18933-2-ND) | 3-to-8 Line Decoder/Damux 219.00/1,000 SN74LV244ATDGVR | 296-19256-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVSOP 70.530 
SN74LV138ATDBR —_| 296-21032-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demu 64 48 36 H ‘ ‘ : ‘ 
! SN74LV244ATDGVR | 296-19256-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-TVSOP 468.00/2,000 
SN74LV138ATDBR —_| 296-21032-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demu 426.00/2,000 ooeTau ie i s 
! SN74LV244ATDWR | 296-19257-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC 644886 
SNTELVISBATDGVR = Ege eegigt ey 2-t0-8 Line Decoder/Demu Ge ee aa SN74LV244ATDWR | 296-19257-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 426.00/2,000 
SN74LV138ATDGVR _(2SCs2I0eezshb} 3-to-8 Line Decoder/Demu #26100/2,000 SN74LV244ATPWR | 296-19258-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver “20-TSSOP 64 ~—«CABCSC 
SN7ALV138ATDR 296-21034-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 64 4836 SN74LV244ATPWR | 296-19258-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 426.00/2,000 
SN74LV138ATDR 296-21034-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demu 520.00/2,500 SN74LV244ATRGYR — | 296-19259-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 70 53 40 
SN74LV138ATNSR 296-21035-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demu 64 48 36 SN74LV244ATRGYR | 296-19259-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 234.00/1,000 
SN74LV138ATNSR 296-21035-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demu 426.00/2,000 SN74LV245ADBR 296-3807-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 64 48 36 
SN7ALVI3BATPWR | 296-21036-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demu: 64 —48__—36 SN74LV245ADBR 296-3807-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceivel 426.00/2,000 
SN74LV138ATPWR 296-21036-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demu 426.00/2,000 SN74LV245ADGVR 296-3808-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 70 53 40 
SN74LV138ATRGYR — | 296-21037-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demu 64 48 36 SN74LV245ADGVR | 296-3808-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 468.00/2,000 
SN74LV138ATRGYR — | 296-21037-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demu: 213.00/1,000 SN74LV245ADW 296-1685-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceive: 64 48 36 
SN74LV139AD 296-1677-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 50 40.30 SN74LV245AGQNR 296-12091-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivet Biol 163) eee. 
SN74LV139ADBR 296-3781-1-ND_| Dual 2-4 Decoder/Demuttiplexer 16-SSOP_.50_—40._——30 SN74LV245AGQNR | 296-12091-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 333.00/1,000 
SN74LV139ADBR 296-3781-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demuttiplexer 16-SSOP 280.00/2,000 SN74LV245ANSR 296-13231-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOP 64.4836 
SN74LV139APWR 296-3782-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demuttiplexer 6-TSSOP 50 = .40— 30 SN74LV245ANSR 296-13231-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 20-SOP 426.00/2,000 
SN74LV139APWR 296-3782-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demuttiplexer 6-TSSOP 280.00/2,000 SN74LV245APWR 296-3809-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .20-TSSOP 644886 
SN74LV139ARGYR | 296-13934-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 66 50 38 SN74LV245APWR 296-3809-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceivel .20-TSSOP 426.00/2,000 
SN74LV139ARGYR | 296-13934-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer.......e-.0-- 16-QFN 219.00/1,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « 
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isle Digi-Key Price Each Vole Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ql 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
SN74LV245ARGYR 296-13939-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive: 80 60 45 SN74LV541APWR 296-13700-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 692.00/2,000 
SN74LV245ARGYR 296-13939-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 266.00/1,000 SN74LV541ARGYR 296-13949-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. '0-OFN 18 AGS sve 
SN74LV245ATDBR 296-17767-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 80 60 45 SN74LV541ARGYR 296-13949-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. '0-QFN 346.00/1,000 
SN74LV245ATDBR 296-17767-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 532.00/2,000 SN74LV541ATDGVR =| 296-19261-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TVSOP 19 66 53 
SN74LV245ATDGVR _| 296-17768-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 80 60 45 SN74LV541ATDGVR | 296-19261-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TVSOP 702.00/2,000 
SN74LV245ATDGVR ‘| 296-17768-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv §32.00/2,000 SN74LV541ATDWR 296-18662-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC 96 72 (54 
SN74LV245ATDWR 296-17769-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 80 60 45 SN74LV541ATDWR 296-18662-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC 638.00/2,000 
SN74LV245ATDWR 296-17769-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 532.00/2,000 SN74LV541ATPWR 296-18698-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 96 woe 04 
SN74LV245ATNSR 296-17770-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 80 60 45 SN74LV541ATPWR 296-18698-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 638.00/2,000 
SN74LV245ATNSR 296-17770-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 532.00/2,000 SN74LV541ATRGYR | 296-18725-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .-20-QFN 19 66 53 
SN74LV245ATPWR 296-17771-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 80 60 45 SN74LV541ATRGYR — | 296-18725-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 351.00/1,000 
SN74LV245ATPWR 296-17771-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 532.00/2,000 SN74LV573ADBR 296-3839-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 64 48 36 
SN74LV245ATRGYR ‘| 296-17772-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 80 60 45 SN74LV573ADBR 296-3839-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 426.00/2,000 
SN74LV245ATRGYR ‘| 296-17772-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 266.00/1,000 SN74LV573ADW 296-1690-5-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 64 48 36 
SN74LV273ADBR 296-12349-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 96 72 54 SN74LV573ADWR 296-1690-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Latch 64 48.36 
SN74LV273ADBR 296-12349-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear... 638.00/2,000 SN74LV573ADWR 296-1690-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 426.00/2,000 
SN74LV273ADGVR 296-3810-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 96 72. 54 SN74LV573AGQNR 296-12094-1-ND | Tri-State Octal Transparent D-Typ .20-BGA = 1.17 98 78 
SN74LV273ADGVR 296-3810-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 638.00/2,000 SN74LV573AGQNR 296-12094-2-ND | Tri-State Octal Transparent D-Type Latch... 20-BGA 519.00/1,000 
SN74LV273ADW 296-3811-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 96 e204 SN74LV573APWR 296-3840-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch .20-TSSOP 64 48 36 
SN74LV273ADWR 296-14904-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 96 12 54 SN74LV573APWR 296-3840-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Latch .20-TSSOP 426.00/2,000 
SN74LV273ADWR 296-14904-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 638.00/2,000 SN74LV573ARGYR 296-13950-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch .-20-QFN 16 57 AB 
SN74LV273APWR 296-3812-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 96 12 54 SN74LV573ARGYR 296-13950-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 253.00/1,000 
SN74LV273APWR 296-3812-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 638.00/2,000 SN74LV573ATDWR 296-18743-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 48 36 (2 
SN74LV273ARGYR 296-13940-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 87 s1Oe 200) SN74LV573ATDWR 296-18743-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 320.00/2,000 
SN74LV273ARGYR 296-13940-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 386.00/1,000 SN74LV573ATPWR 296-18745-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch A8 36.27 
SN74LV367ADGVR 296-13491-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver. 1.05 88 = 70 SN74LV573ATPWR 296-18745-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch -TSSOP 320.00/2,000 
SN74LV367ADGVR 296-13491-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver. 932.00/2,000 SN74LV573ATRGYR =| 296-18746-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 20-QFN ne. 54 AL 
SN74LV367APWR 296-12350-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver. 1.05 88 70 SN74LV573ATRGYR =| 296-18746-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch... 239.00/1,000 
SN74LV367APWR 296-12350-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver. 932.00/2,000 SN74LV574ADW 296-1691-5-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Floy 20-SOIC 64 48 36 
SN74LV373ADBR 296-14317-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 64 48 36 SN74LV574AGQNR 296-12095-1-ND | Tri-State D-Type Flip-Flop 20-BGA PiGte Oo 
SN74LV373ADBR 296-14317-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 426.00/2,000 SN74LV574AGQNR 296-12095-2-ND | Tri-State D-Type Flip-Flop . 20-BGA 346.00/1,000 
SN74LV373ADWR 296-16657-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 64 48 36 SN74LV574APWR 296-12285-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Floy .20-TSSOP 64 48 36 
SN74LV373ADWR 296-16657-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 426.00/2,000 SN74LV574APWR 296-12285-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo .20-TSSOP 426.00/2,000 
SN74LV373ADW 296-1687-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 64 48 36 SN74LV574ARGYR 296-13951-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-QFN dS, Sh 
SN74LV373AGQNR 296-12092-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 76 57 AB SN74LV574ARGYR 296-13951-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo '0-OFN 253.00/1,000 
SN74LV373AGQNR 296-12092-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 253.00/1,000 SN74LV594ADBR 296-3841-1-ND | 8-Bit Shift Register w/Output Register. 6-SSOP Ni OME OCONNEED2 
SN74LV373APWR 296-14318-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 64 48 8 SN74LV594ADBR 296-3841-2-ND | 8-Bit Shift Register w/Output Register...... 16-SSOP 692.00/2,000 
SN74LV373APWR 296-14318-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch...20-TSSOP 426.00/2,000 SN74LV595ADR 296-18747-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register. 16-SOIC 96 12, D4 
SN74LV373ARGYR 296-13942-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch........20-QFN 80 60 45 SN74LV595ADR 296-18747-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register. 16-SOIC 780.00/2,500 
SN74LV373ARGYR 296-13942-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch........20-QFN 266.00/1,000 SN74LV595APWR 296-3843-1-ND_| Tri-State 8-Bit Shift Register. .16-TSSOP 96 2.04 
SN74LV373ATDBR 296-21038-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. aT, 54 Al SN74LV595APWR 296-3843-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register. .16-TSSOP 638.00/2,000 
SN74LV373ATDBR 296-21038-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 478.00/2,000 SN74LV595ARGYR 296-13952-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register. 6-QFN 87 73 58 
SN74LV373ATDWR 296-21039-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. Hes 54 Al SN74LV595ARGYR 296-13952-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register. 6-OFN 386.00/1,000 
SN74LV373ATDWR 296-21039-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 478.00/2,000 SN74LV4040ADBR 296-3821-1-ND | 12-Bit Async. Binary Counte 16-SSOP 120 1.00 80 
SN74LV373ATNSR 296-21040-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. ats 54 Al SN74LV4040ADBR 296-3821-2-ND | 12-Bit Async. Binary Counter... 16-SSOP 1064.00/2,000 
SN74LV373ATNSR 296-21040-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 478.00/2,000 SN74LV4040ADGVR =| 296-3822-1-ND | 12-Bit Async. Binary Counte! .16-TVSOP 1.20 1.00 .80 
SN74LV373ATPWR 296-21041-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. Ae 540 Al SN74LV4040ADGVR =| 296-3822-2-ND | 12-Bit Async. Binary Counte! .16-TVSOP 1064.00/2,000 
SN74LV373ATPWR 296-21041-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 478.00/2,000 SN74LV4040APWR 296-3824-1-ND | 12-Bit Async. Binary Counte .16-TSSOP 1.20 1.00 .80 
SN74LV373ATRGYR — | 296-21042-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch fe 54 Al SN74LV4040APWR 296-3824-2-ND | 12-Bit Async. Binary Counte .16-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74LV373ATRGYR | 296-21042-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 239.00/1,000 SN74LV4040ARGYR | 296-13944-1-ND | 12-Bit Async. Binary Counte! 6-OFN 144 1.20 96 
SN74LV374ADBR 296-12553-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered SN74LV4040ARGYR =| 296-13944-2-ND | 12-Bit Async. Binary Counte! 638.00/1,000 
D-Type Flip-Flop ... 64 48 36 SN74LV4046ADGVR =| 296-21048-1-ND | High Speed CMOS Logic PLL. 132 110 88 
SN74LV374ADBR 296-12553-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered SN74LV4046ADGVR =| 296-21048-2-ND | High Speed CMOS Logic PLL . 1170.00/2,000 
D-Type Flip-Flop ... 426.00/2,000 SN74LV4046ADR 296-21049-1-ND | High Speed CMOS Logic PLL . 1.00 1.00 80 
SN74LV374ADW 296-1688-5-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered SN74LV4046ADR 296-21049-2-ND | High Speed CMOS Logic PLL . 1300.00/2,500 
D-Type Flip-Flop 64 48.36 SN74LV4046AN 296-21340-5-ND | High Speed CMOS Logic PLL NEW!. 1.20 1.00 .80 
SN74LV374AGQNR 296-12093-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered SN74LV4046ANSR 296-21050-1-ND | High Speed CMOS Logic PLL . 1.20 1.00 .80 
D-Type Flip-Flop ... 90 210.60) SN74LV4046ANSR 296-21050-2-ND | High Speed CMOS Logic PLL . . 16-SOP 1064.00/2,000 
SN74LV374AGQNR 296-12093-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered SN74LV4046APWR 296-21051-1-ND | High Speed CMOS Logic PLL . -16-TSSOP 1.20 1.00 .80 
D-Type Flip-Flop... 399.00/1,000 SN74LV4046APWR 296-21051-2-ND | High Speed CMOS Logic PLL . -16-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74LV374APWR 296-3820-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered SN74LV4051ADBR 296-3825-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-SSOP 75 63 50 
D-Type Flip-Flop 64 A836 SN74LV4051ADBR 296-3825-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 666.00/2,000 
SN74LV374APWR 296-3820-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered SN74LV4051ADGVR | 296-3826-1-ND_ | 8-Channel Analog Mux/Demux als) 63 50 
D-Type Flip-Flop... 426.00/2,000 SN74LV4051ADGVR =| 296-3826-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 666.00/2,000 
SN74LV374ARGYR 296-13943-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered SN74LV4051ADR 296-3827-1-ND_| 8-Channel Analog Mux/Demux nf) (Gaye 50) 
D-Type Flip-Flop .. 76 57 AB SN74LV4051ADR 296-3827-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 812.50/2,500 
SN74LV374ARGYR 296-13943-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered SN74LV4051AN 296-3828-5-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 75 63 50 
D-Type Flip-Flop 253.00/1,000 SN74LV4051ANSR 296-17113-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 75 {635 50) 
SN74LV374ATDBR 296-21043-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type SN74LV4051ANSR 296-17113-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 666.00/2,000 
Flip-Flop ... alts 54° Al SN74LV4051APWR 296-3829-1-ND_| 8-Channel Analog Mux/Demux 15 Ace 50) 
SN74LV374ATDBR 296-21043-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type SN74LV4051APWR 296-3829-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux .16-TSSOP 666.00/2,000 
Flip-Flop 20-SSOP 478.00/2,000 SN74LV4051ARGYR — | 296-13945-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 6-QFN 90 Bon 00) 
SN74LV374ATDWR 296-21044-1-ND | Tri-State 0 SN74LV4051ARGYR — | 296-13945-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 6-QFN 399.00/1,000 
Flip-Flop ... ale 54 At SN74LV4051ATPWRQ1 | 296-19260-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux .16-TSSOP 88 14 59 
SN74LV374ATDWR 296-21044-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type SN74LV4051ATPWRQ1 | 296-19260-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux .16-TSSOP 782.00/2,000 
Flip-Flop ... 478.00/2,000 SN74LV4052ADGVR =| 296-12706-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demwx....... 16-TVSOP 75 63.50 
SN74LV374ATNSR 296-21045-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type SN74LV4052ADGVR_~—| 296-12706-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demwx....... 16-TVSOP 666.00/2,000 
Flip-Flop ... aes 54° Al SN74LV4052ADR 296-16707-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 15 63 50 
SN74LV374ATNSR 296-21045-2-ND | Tri-State Octal SN74LV4052ADR 296-16707-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 812.50/2,500 
Flip-Flop ... 478.00/2,000 SN74LV4052AN 296-3830-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-Dip 25 63.50 
SN74LV374ATPWR 296-21046-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type SN74LV4052APW 296-3831-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux....... 16-TSSOP 15 63 50 
Flip-Flop ... aT) 54° Al SN74LV4052APWR 296-3831-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux........ 16-TSSOP 15 63 50 
SN74LV374ATPWR 296-21046-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type SN74LV4052APWR 296-3831-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux....... 16-TSSOP 666.00/2,000 
Flip-Flop ... 478.00/2,000 SN74LV4052ARGYR =| 296-13946-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-QFN 90 ahs) dll) 
SN74LV374ATRGYR | 296-21047-1-ND | Tri-State Octal SN74LV4052ARGYR | 296-13946-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 6-QFN 399.00/1,000 
Flip-Flop .... 84 6348 SN74LV4053ADR 296-16708-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demu: 16-SOIC “75 6350 
SN74LV374ATRGYR | 296-21047-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type SN74LV4053ADR 296-16708-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demu: 16-SOIC 812.50/2,500 
Flip-Flop ... 279.00/1,000 SN74LV4053AN 296-3832-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demu: 16-Dip 15 63 50 
SN74LV393ADBR 296-12351-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counter... afi) H6Queeo0) SN74LV4053APW 296-3833-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux...... 16-TSSOP als 63 50 
SN74LV393ADBR 296-12351-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 666.00/2,000 SN74LV4053APWR 296-3833-1-ND_| Triple 2-Channel Analog Mux/Demux...... 16-TSSOP 5 63.50 
SN74LV393ADGVR 296-13233-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counte 15 63.50 SN74LV4053APWR 296-3833-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux...... 16-TSSOP 650.00/2,000 
SN74LV393ADGVR 296-13233-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counte 666.00/2,000 SN74LV4053ARGYR — | 296-13947-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demu: 6-QFN 90 ais) att) 
SN74LV393ADR 296-11664-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counte 75 63 50 SN74LV4053ARGYR | 296-13947-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demu: 6-QFN 399.00/1,000 
SN74LV393ADR 296-11664-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counte 812.50/2,500 SN74LV4066ADR 296-3834-1-ND | Quad Bilateral Analog Switc! 14-SOIC 15 63 50 
SN74LV393ANSR 296-14192-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counte 15 63 50 SN74LV4066ADR 296-3834-2-ND | Quad Bilateral Analog Switc! 14-SOIC 812.50/2,500 
SN74LV393ANSR 296-14192-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counte 666.00/2,000 SN74LV4066AN 296-3835-5-ND | Quad Bilateral Analog Switc! 14-Dip 75 63.50 
SN74LV393APWR 296-11643-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counte 15 63 50 SN74LV4066APW 296-3836-5-ND | Quad Bilateral Analog Switc! .14-TSSOP 15 63 50 
SN74LV393APWR 296-11643-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counte 666.00/2,000 SN74LV4066APWR 296-3836-1-ND | Quad Bilateral Analog Switc! .14-TSSOP 15 63 50 
SN74LV540ADGVR 296-14319-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 96 72 «54 SN74LV4066APWR 296-3836-2-ND | Quad Bilateral Analog Switc! .14-TSSOP 666.00/2,000 
SN74LV540ADGVR 296-14319-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 638.00/2,000 SN74LV4066ARGYR | 296-13948-1-ND | Quad Bilateral Analog Switc! .14-QFN 90 715.60 
SN74LV540ADWR 296-3837-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 96 254 SN74LV4066ARGYR =| 296-13948-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch 399.00/1,000 
SN74LV540ADWR 296-3837-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 638.00/2,000 SN74LV4320AGKFR —_| 296-17919-1-ND | Low Power Dual Supply, Level Translating 
SN74LV541ADBR 296-3838-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive pTStey GoNenco2 CompactFlash™ Interface ~I14-LFBGA 5.40 4.32 3.65 
SN74LV541ADBR 296-3838-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Drive 692.00/2,000 SN74LV4320AGKFR —_| 296-17919-2-ND | Low Power Dual Supply, Level Translating 
SN74LV541ADW 296-1689-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drive aby iy | ey CompactFlash™ Interface 1 14-LFBGA 3375.00/1,000 
SN74LV541APWR 296-13700-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 718 165252) 
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ule Digi-Key Price Each Usls Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 0 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
CF4320HZKFR 296-19720-1-ND | CompactFlash™ Bus-Interface Chip......114-LFBGA 450 3.60 2.80 SN74LVC1GO8DRLR | 296-18011-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 42 35 24 
CF4320HZKFR 296-19720-2-ND | CompactFlash™ Bus-Interface Chip......114-LFBGA 2550.00/1,000 SN74LVC1GO8DRLR | 296-18011-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 444.00/4,000 
SN74LV8151DGVR | 296-18748-1-ND | Tri-State 10-Bit Universal Schm SN74LVC1GO8MDCKREP| 296-20772-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 1.02 85 68 
Trigger BUTE ....cscsccsseeseeetctnen 24-TVSOP «87.7358 SN74LVC1GO8MDCKREP| 296-20772-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 1326.00/3,000 
SN74LV8151DGVR | 296-18748-2-ND | Tri-State 10-Bit Universal Schm SN74LVC1GO8QDCKRA1 | 296-20728-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate FAGHNNES eG 
Trigger Buffer ie 772.00/2,000 SN74LVC1GO80DCKRQH | 296-20728-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 357.00/3,000 
SN74LV8151DWR 296-18749-1-ND | Tri-State 10-Bit Universal Schmitt- SN74LVC1GO8YEAR | 296-12474-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 7 57 6B 
Trigger Buffer cask 87 ef3) 268 SN74LVC1G08YEAR 296-12474-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 741.00/3,000 
SN74LV8151DWR 296-18749-2-ND | Tri-State 10-Bit Universal Schmi SN74LVC1GO8YEPR | 296-14357-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 1 i £8) 
Trigger Buffer............ 772.00/2,000 SN74LVC1GO8YEPR _ | 296-14357-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 741.00/3,000 
SN74LV8151NT 296-17840-ND | Tri-State 10-Bit Universal Schmitt- SN74LVC1GO8YZAR | 296-13252-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 76 57 43 
Trigger Buffer... 877358 SN74LVC1G08YZAR | 296-13252-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 741.00/3,000 
SN74LV8151PWR 296-17994-1-ND | Tri-State 10-Bit Universal Schm SN74LVC1GO8YZPR | 296-14358-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 53 A? 30 
Trigger Buffer........... 24-TSSOP 877358 SN74LVC1GO8YZPR — | 296-14358-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 426.00/3,000 
SN74LV8151PWR 296-17994-2-ND ise AA Maver Chit seca eau SN74LVC1G0832DBVR | 296-18753-1-ND | Single 3-Input Positive AND/OR Gate . 55 44 33 
rigger Butter : ee SN74LVC1G0832DBVR | 296-18753-2-ND | Single 3-Input Positive AND/OR Gate ...... 447.00/3,000 
SN7ALVB153PWR _[2OBaTBZSORLENDY Serial-to-Paralel Interface .. O-TSSOP RIGHT CREeS SN74LVC1G0832DCKR | 296-18754-1-ND | Single 3-Input Positive AND/OR Gate . 55 4433 
SN74LV8153PWR 296-18750-2-ND | Serial-to-Parallel Interface . 0-TSSOP 1430.00/2,000 SN74LVC1G0832DCKR | 296-18754-2-ND | Single 3-Input Positive AND/OR Gate . 447.00/3,000 
SN74LV8153QPWRQ1 | 296-17728-1-ND | Serial-to-Parallel Interface . 0-TSSOP 1.61 1.29 97 SN74LVC1G0832YZPR | 296-18199-1-ND | Single 3-Input Positive AND/OR Gate . 52 ce sy) 
SN74LV8153QPWRQ1 | 296-17728-2-ND | Serial-to-Parallel Interface . (0-TSSOP 1674.00/2,000 SN74LVC1G0832YZPR | 296-18199-2-ND | Single 3-Input Positive AND/OR Gate .. 507.00/3,000 
SN74LV161284DGGR | 296-1215-1-ND | 19-Bit Bus Interface 8-TSSOP 3.04 2.43 1.89 Sal Sincie 3: i 
SN7ALV1612840GGR_|296-1215-2-ND_| 19-8 Bus Interface B-Tssop __3442.00/2.000 | SvratycratoDava | 206-18738-2-ND | Single 3.nput Poste NAND Ge, ® 0600/3000. 
SN74LV161284DL 296-1679-5-ND | 19-Bit Bus Interface 3.04 2.43 1.89 SN74LVC1G10DCKR | 296-17844-1-ND | Single 3-Input Positive NAND Gate. a ee 
SN74LV161284DLR | 296-3786-1-ND | 19-Bit Bus Interface 3.04 2.43 1.89 SN74LVC1G10DCKR | 296-17844-2-ND | Single 3-Input Positive NAND Gate. 306.00/3,000 
SN74LV161284DLR__| 296-3786-2-ND a 1721.00/1,000 SN74LVC1G10YZPR _ | 296-18756-1-ND | Single 3-Input Positive NAND Gate. 50.38.29 
LVC Family SN74LVC1G10YZPR —_ | 296-18756-2-ND | Single 3-Input Positive NAND Gate. 489.00/3,000 
1P1G125QDCKRQ1 —_ 296-18348-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 46 (37 == SN74LVC1G11DBVR | 296-16810-1-ND | Single 3-Input Positive AND Gate kp oP 
1P1G125QDCKRQ1 —_| 296-18348-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 357.00/3,000 SN74LVC1G11DBVR | 296-16810-2-ND | Single 3-Input Positive AND Gate 306.00/3,000 
1P1G31570DBVRQ1 | 296-18349-1-ND | SPDT Analog Switc 76 62 43 SN74LVC1G11DCKR | 296-18066-1-ND | Single 3-Input Positive AND Gate ko kp oP 
1P1G3157QDBVRQ1 | 296-18349-2-ND | SPDT Analog Switc 597.00/3,000 SN74LVC1G11DCKR _ | 296-18066-2-ND | Single 3-Input Positive AND Gate 306.00/3,000 
1P1G3157QDCKRQ1__| 296-15610-1-ND | SPDT Analog Swite 8060S SN74LVCIGITYZPR | 296-18757-1-ND | Single 3-Input Positive AND Gate 50 38 29 
{P1G31570DCKRQ1 | 296-15610-2-ND | SPDT Analog Switc 780.00/3,000 SN74LVC1G11YZPR | 296-18757-2-ND | Single 3-Input Positive AND Gate 489.00/3,000 
CLVC1G125MDCKREP | 296-20744-1-ND | Tri-State Bus Buffer Gate Sc70-5 111 93 74 SN74LVC1G14DRLR | 296-18014-1-ND | Single Schmitt-Trigger Invertel SOT-553 463726 
CLVC1G125MDCKREP | 296-20744-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate 1443.00/3,000 SN74LVC1G14DRLR | 296-18014-2-ND | Single Schmitt-Trigger Invertei SOT-553 476.00/4,000 
SN74LVC1GOODBVR | 296-9845-1-ND | 2-Input NAND Gate AO 82 22 SN74LVC1G14DRYR | 296-21545-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter 6-SON 45 36.27 
SN74LVC1GOODBVR | 296-9845-2-ND_| 2-Input NAND Gate 270.00/3,000 SN74LVCIGI4DRYR | 296-21545-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter NEW: 585.00/5,000 
SN74LVC1GOODCKR | 296-9846-1-ND | 2-Input NAND Gate a 2 2 SN74LVC1G14YEAR | 296-13037-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverte 7 57 643 
SN74LVC1GOODCKR | 296-9846-2-ND_| 2-Input NAND Gate 270.00/3,000 SN74LVC1G14YEAR | 296-13037-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverte 741.00/3,000 
SN74LVC1GOODRLR | 296-18007-1-ND | 2-Input NAND Gate 42 3524 SN74LVC1G14YEPR | 296-14362-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverte 76 57 8643 
SN74LVC1GOODRLR | 296-18007-2-ND | 2-Input NAND Gate 444.00/4,000 SN74LVC1G14YEPR | 296-14362-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverte 741.00/3,000 
SN7ALVC1GOOYEAR _ | 296-14022-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate DSBGA 76 57 AB SN74LVCIGI4YZAR | 296-13038-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverte 76 57 43 
SN74LVC1GOOYEAR — ‘| 296-14022-2-ND Single 2-Input Positive NAND Gate DSBGA 741.00/3,000 SN74LVC1G14YZAR | 296-13038-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverte 741.00/3,000 
SN74LVC1GO0YZAR —_‘| 296-14023-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate DSBGA 76 57 43 SN74LVC1G14YZPR | 296-14363-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverte 53 42 32 
SN74LVC1GOOYZAR | 296-14023-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate DSBGA 741.00/3,000 SN74LVC1G14YZPR | 296-14363-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverte 426.00/3,000 
SN74LVC1GOOYZPR — | 296-14353-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate DSBGA 53 42 32 SN74LVC1G14YZVR | 296-20701-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverte i 7 ep ep 
SN74LVC1GOOYZPR _ | 296-14353-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate 426.00/3,000 SN74LVCIG14YZVR | 296-20701-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverte 426.00/3.000 
SN74LVC1GO2DRLR | 296-18318-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate . AD soe e4 SN74LVC1G17DBVR | 296-11933-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer. 36 29 20 
a yoleeovean Sarin age Sie Sa pa 7 ey SN74LVC1G17DBVR | 296-11933-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer. 282.00/3,000 
-14024-1-ND | Single 2-Input Positive ate . : : : SN74LVC1G17DCKR | 296-11934-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer . i ee 
SN74LVC1GO2YEAR | 296-14024-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate. 741.00/8,000 SN74LVCIGI7DCKR |296-11934-2-ND | Single Schmitt-Trigger Butter. 306.00/3,000 
SNTALVOTGO2YZAR __[ESGaTSZHEAE ND Single 2-Input Positive NOR Gate ds _ al 88) SN74LVCIG17DRLR | 296-18585-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer. 3032 
SN74LVCTGO2VZAR — |296-13249-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate . 741.00/3,000 SN74LVC1G17DRLR | 296-18585-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer. 408.00/4,000 
SN7ILVGIGOADRLR  PEEGRTEOO GE Tay Single Inverter Gate Bye imee SN74LVC1G17DRYR | 296-21546-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer NE SON 45 3627 
SN74LVC1GO4DRLR | 296-18008-2-ND | Single Inverter Gate 444,00/4,000 eG Si ec 
: SN74LVC1G17DRYR | 296-21546-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer NEI 6-SON 585.00/5,000 
SN7ALVCIGOAYEAR — (POCgLS ee giguey Single Inverter Gate heh le ea) SN74LVC1G17MDCKREP| 296-20773-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer. 1.02.85 68 
SN74LVC1GO4YEAR | 296-13250-2-ND | Single Inverter Gate 741.00/3,000 - a 
SN74LVGIGD4YEPR — IBOSSIREEAEREHO Single Inverter Gale ee SN74LVC1G17MDCKREP| 296-20773-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 1326.00/3,000 
SN74LVC1GO4YEPR — | 296-14354-2-ND | Single Inverter Gate ~~ 741.00/3,000 SN7ALVCIGITYEAR — P2Gglo2obgi a Single Schmitt: Trigger Butter Care ie 
7 SN74LVC1G17YEAR 296-15566-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer . 741.00/3,000 
SN74LVC1GO4YZAR | 296-14025-1-ND | Single Inverter Gate 7% 57 43 BRET LHI| ¢1 ee 
; SN74LVC1G17YZAR 296-15567-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer . 16 ae 
SN74LVC1GO4YZAR | 296-14025-2-ND | Single Inverter Gate 741 .00/3,000 ABEEROHI|| Ci ee 
; SN74LVC1G17YZAR 296-15567-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer. 741.00/3,000 
SN74LVC1G04YZPR | 296-14355-1-ND | Single Inverter Gate 2 2 3 : moa 
SN74LVC1GO4YZPR | 296-14355-2-ND | Single Inverter Gate 726.00/3,000 SN74LVC1G17YZPR —_| 296-18761-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer . 53 42 32 
: Pee SN74LVC1G17YZPR | 296-18761-2-ND | Single Schmitt-Trigger Butter. 426.00/3,000 
SN7ALVCIGO4YZVR ES Desay ay Single Inverter Gate Se i eae SN74LVC1G17YZVR | 296-21060-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 53 4232 
SN74LVC1G04YZVR | 296-21055-2-ND | Single Inverter Gate 426.00/3,000 ing itt- Trigg) : é ; é 
SN7ALVCIGOEDAVR, (SGCECSEERNDM Sinalo Inverter BuffociDriver SN74LVC1G17YZVR | 296-21060-2-ND | Single Schmitt-Trigger Butter. 426.00/3,000 
ath OD Output 2 @ SN74LVC1G18DBVR | 296-15568-1-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demu 0T-23-6 42 35 Dd 
er ; - : : 2 SN74LVCIG18DBVR | 296-15568-2-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demu OT-23-6 333.00/3,000 
SN7ALVGIGOBDBVR Betas e ay OOD aaReGTD SN74LVC1G18DCKR | 296-15569-1-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demu 070-6 «9.78 «8395948 
SN74LVC1GO6DCKR | 296-8484-1-ND_| Single Inverter Buffer/Driver w/OD Output... TAGE N37 ng SN74LVC1G18DCKR | 296-15569-2-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demu 70-6 459.00/3,000 
cs ie i ‘ SN74LVC1G18YEAR 296-15570-1-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demu: -DSBGA 16 aye uh 
SN74LVC1GO6DCKR =| 296-8484-2-ND_ | Single Inverter Buffer/Driver w/OD Output... 357.00/3,000 SN74LVC1G18YEAR 296-15570-2-ND | Tri-State 1-of-2 Noni ing Di DSBGA 44.00/3,000 
SN74LVC1GO6DRLR _ | 296-18009-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver w/OD Output 42 35 aren eee fee rere sonnei at — — a ea “ 
SN74LVC1GOGDRLR | 296-18009-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver w/OD Output 444.00/4,000 e a4 colle T-ol-2 Noninverting demu : : : s 
SN74LVCIGO6YEAR | 296-14292-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver w/OD Out. 7 57 «AB SN7ALVCIG18YZAR | 296-15571-2-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demu 741.00/3,000 
SN74LVCIGO6YEAR | 296-14292-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver w/OD Out. 741 .00/3,000 SN74LVC1G19DBVR | 296-16982-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demux A235 2d 
SN74LVC1GO6YEPR | 296-18752-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver w/OD Out. 7% 57 43 SN74LVC1GI9DBVR | 296-16982-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 333.00/3,000 
SN74LVC1GO6YEPR —_| 296-18752-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver w/OD Out. 741.00/3,000 SN74LVC1G19DCKR__ | 296-17991-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demux A235 24 
SN74LVC1GO6YZAR | 296-14356-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver w/OD Out. 7% 57 43 SN74LVC1GI9DCKR | 296-17991-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 333.00/3,000 
SN74LVC1GO6YZAR | 296-14356-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver w/OD Out. 741.00/3,000 SLVR ae eS 1s peer ern AQ BR sane 
SN74LVC1GO6YZPR | 296-20771-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver a HA ~ot-2 Decoder/Demux sees 
with OD Output 53 «4232 SN74LVC1G19DRYR | 296-21547-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demux NEW! 48 38.29 
SN74LVC1GO6YZPR 296-20771-2-ND single Inverter Buffer river SN74LVC1G19DRYR _| 296-21547-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demux NEW! 620.00/5,000 
with OD Output 426.00/3,000 SN74LVCIGI9YEPR | 296-18762-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 76 #57 43 
SN74LVCG1GO6YZVR 296-21056-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver SN74LVC1G19YEPR 296-18762-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 741.00/3,000 
with OD Output. 53 F428 32) SN74LVC1G19YZPR 296-18586-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 48 FOO Eel 
SN74LVC1GO6YZVR 296-21056-2-ND | Single Inverter Bu SN74LVC1G19YZPR 296-18586-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 468.00/3,000 
with OD Output.... 426.00/3,000 SN74LVC1G27DBVR__ | 296-17119-1-ND | Single 3-Input Positive NOR Gate oe) 2 
SN74LVC1GO7DBVR | 296-8485-1-ND_| Single Buffer/Driver with OD Output . (AGEN S726 SN74LVC1G27DBVR | 296-17119-2-ND | Single 3-Input Positive NOR Gate 306.00/3,000 
SN74LVC1GO7DBVR | 296-8485-2-ND | Single Buffer/Driver with OD Output . 357.00/3,000 SN74LVC1G27DCKR | 296-18764-1-ND | Single 3-Input Positive NOR Gate AO 32.24 
SN74LVC1GO7DCKR | 296-8486-1-ND | Single Buffer/Driver with OD Output . 46 3726 SN74LVC1G27DCKR | 296-18764-2-ND | Single 3-Input Positive NOR Gate 324.00/3,000 
SN74LVC1GO7DCKR | 296-8486-2-ND_| Single Buffer/Driver with OD Output. 357.00/3,000 SN74LVC1G27YEPR | 296-18765-1-ND | Single 3-Input Positive NOR Gate 6 57 AB 
SN74LVC1GO7DRLR | 296-18010-1-ND | Single Buffer/Driver with OD Output... 46 37.26 SN74LVC1G27YEPR__| 296-18765-2-ND | Single 3-Input Positive NOR Gate 741.00/3,000 
SN74LVC1GO7DRLR | 296-18010-2-ND | Single Buffer/Driver with OD Output . 476.00/4,000 SN74LVC1G27YZPR | 296-18766-1-ND | Single 3-Input Positive NOR Gate 53. 42 «32 
SN74LVC1GO7DRYR | 296-21544-1-ND | Single Buffer/Driver w/OD Output NEW!. Ly eee SN74LVC1G27YZPR | 296-18766-2-ND | Single 3-Input Positive NOR Gate 426.00/3,000 
SN74LVC1GO7DRYR =| 296-21544-2-ND | Single Buffer/Driver w/OD Output NEI 585.00/5,000 SN74LVC1G29DCTR =| 296-18767-1-ND | 2-of-3 Decoder/Demux 50! 38) 29 
SN74LVC1GO7YEAR | 296-13251-1-ND | Single Buffer/Driver with OD Output . 7% 57 43 SN74LVC1G29DCTR | 296-18767-2-ND | 2-of-3 Decoder/Demux 489.00/3,000 
SN74LVC1GO7YEAR | 296-13251-2-ND | Single Buffer/Driver with OD Output . 741.00/3,000 SN74LVC1G29DCUR _ | 296-18768-1-ND | 2-of-3 Decoder/Demux 50.38.29 
SN74LVC1GO7YZAR _ | 296-14026-1-ND | Single Buffer/Driver with OD Output . 76 57 AB SN74LVC1G29DCUR | 296-18768-2-ND | 2-of-3 Decoder/Demux 489.00/3,000 
SN74LVCIGO7YZAR | 296-14026-2-ND | Single Buffer/Driver with OD Output . 741.00/3,000 SN74LVC1G29YZPR —_| 296-18769-1-ND | 2-of-3 Decoder/Demux Ry ee 
SN74LVC1GO7YZVR | 296-21057-1-ND | Single Buffer/Driver with OD Output . & Sp SN74LVC1G29YZPR | 296-18769-2-ND | 2-of-3 Decoder/Demux 489.00/3,000 
SN74LVC1GO7YZVR | 296-21057-2-ND | Single Buffer/Driver with OD Output . 426.00/3,000 SN74LVC1G32DBVR | 296-9847-1-ND_| Single 2-Input Positive OR Gat oe eo), 22 
SN74LVC1GO8DCKR | 296-11602-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate . AO 82 SN74LVC1G32DBVR__ | 296-9847-2-ND_| Single 2-Input Positive OR Gate... 270.00/3,000 
SN74LVC1GO8DCKR _ | 296-11602-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate . 270.00/3,000 (Continued) 
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Vell Digi-Key Price Each Tale Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
SN74LVC1G32DCKR | 296-9848-1-ND_| Single 2-Input Positive OR Gate OMEN? SN74LVC1G80YZPR | 296-18790-1-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flo 53.4232 
SN74LVC1G32DCKR | 296-9848-2-ND_| Single 2-Input Positive OR Gate 270.00/3,000 SN74LVC1G80YZPR | 296-18790-2-ND | Positive-Edge-Trig. D-Type Flip-Flo 5-DSBGA 426.00/3,000 
SN74LVC1G32DRLR ‘| 296-18016-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate. AB 136) 227; SN74LVC1G86DBVR | 296-9853-1-ND_ | 2-Input Exclusive OR Gate .. 36 29 20 
See aaeons oe eo ND anak ilar asi oH na ww a Seren an SN74LVC1G86DBVR | 296-9853-2-ND  2-Input Exclusive OR Gate... 282.00/3,000 
-21549-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate : : : SN74LVC1G86DCKR _ | 296-9854-1-ND_| 2-Input Exclusive OR Gate... 9. 82) 8e 
SN74LVC1G32DRYR | 296-21549-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate NEW!. 585.00/5,000 SN74LVC1G86DCKR | 296-9854-2-ND | 2-Input Exclusive OR Gat 306.00/3,000 
SN74LVC1G32YEAR — | 296-13039-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate. 76 «457 AB SN74LVC1G86DRLR | 296-18613-1-ND | 2-Input Exclusive OR Gat Guo 
SN74LVC1G32YEAR | 296-13039-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate 741.00/3,000 -48613-2-ND | 2-1 ‘ 
SN74LVC1G32YZAR | 296-14028-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate 7 571 43 Se ALVClCevean  (Beeeeonceins Sinn Se eee Pe eae 
SN74LVC1G32YZAR _ | 296-14028-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate 741.00/3,000 SN74LVG1G86YEAR — |296-18580-2-ND |2-Input Exclusive OR Gate a4 '00/3,000 
SN74LVC1G32YZPR | 296-14365-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate Le RTO. ; : 
SN74LVC1G32YZPR | 296-14365-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate 426.00/3,000 Se NCIC, (BEET ore eee OR Gat Oa eae 
SN74LVC1G34DBVR | 296-17893-1-ND | Single Buffer Gate... Li et ets eae 
SN7ALVCIG34DBVR |296-17893-2-ND | Single Buffer Gat 306/00/3,000 SN74LVC1G86YZAR | 296-14032-1-ND | 2-Input Exclusive OR Gat 7 SF 43 
SN7ALVCIG34DCKR _|296-17230-1-ND | Single Butfer Gat sc705 29~«O92 2 SN74LVC1G86YZAR | 296-14032-2-ND | 2-Input Exclusive OR Gat 741.00/3,000 
SN74LVCIG34DCKR  296-17230-2-ND | Single Buffer Gat $0705 306.00/3,000 SN7ALVCIGBGYZPR  (EEGaIBZ2EaIgUD) 2-Input Exclusive OR Gat eae 8B 
SN74LVCIG34DRLR | 296-18017-1-ND | Single Buffer Gat -SOP-5 4235 SN7ALVCIGBGYZPR [ZO Ber geghag| @ Input Exclusive OR Gata . eae 
SN74LVC1G34DRLR | 296-18017-2-ND | Single Buffer Gat “-SOP-5 444.00/4,000 SN74LVC1G97DBVR | 296-15581-1-ND | Configurable Multiple Function Gate se) se ae 
SN74LVC1G34YZPR —_| 296-18773-1-ND | Single Buffer Gat DSBGA 53 AQ 32 SN74LVC1G97DBVR | 296-15581-2-ND | Configurable Multiple Function Gate 234.00/3,000 
SN74LVC1G34YZPR —_| 296-18773-2-ND | Single Buffer Gat DSBGA 426.00/3,000 SN74LVC1G97DCKR =| 296-15582-1-ND | Configurable Multiple Function Gate .39 reve es 
SN74LVCIGS4YZVR | 296-21062-1-ND | Single Butfer Gat DSBGA 53D SN74LVC1G97DCKR _ | 296-15582-2-ND | Configurable Multiple Function Gate 234.00/3,000 
SN74LVC1G34YZVR | 296-21062-2-ND | Single Buffer Gate... DSBGA 426.00/3,000 SN74LVC1G97DRLR | 296-18655-1-ND | Configurable Multiple Function Gate 46 «37 ~=—26 
SN74LVC1G38DBVR | 296-17846-1-ND | Single 2-Input NAN SN74LVC1G97DRLR — | 296-18655-2-ND | Configurable Multiple Function Gate 476.00/4,000 
Drain Output 39 3222. SN74LVC1G97QDCKRQ1 | 296-17671-1-ND | Configurable Multiple Function Gate 46 Fos eZO. 
SN74LVC1G38DBVR | 296-17846-2-ND | Single 2-Input NAND Gate with Open SN74LVC1G97QDCKRQ1 | 296-17671-2-ND | Configurable Multiple Function Gate 357.00/3,000 
Drain Output. 306.00/3,000 SN74LVC1G97YEAR 296-14366-1-ND | Configurable Multiple Function Gate 76 57 48 
SN74LVC1G38DCKR =| 296-17907-1-ND | Single 2-Input NAND Gate with Open SN74LVC1G97YEAR | 296-14366-2-ND | Configurable Multiple Function Gate 741.00/3,000 
Drain Output SO ge 2 SN74LVC1G97YEPR —_| 296-16851-1-ND | Configurable Multiple Function Gate R76) weSTiy rd! 
SN74LVC1G38DCKR | 296-17907-2-ND | Single 2-Input NAND Gate wit SN74LVC1G97YEPR | 296-16851-2-ND | Configurable Multiple Function Gate 741.00/3,000 
Drain Output 306.00/3,000 SN74LVC1G97YZAR | 296-14367-1-ND | Configurable Multiple Function Gate 76 57 48 
SN74LVC1G38YZPR — | 296-18783-1-ND San Onea: NAND Gate with Open Hy eR SN74LVC1G97YZAR _|296-14367-2-ND | Configurable Multiple Function Gate 741.00/3,000 
- - 2 = = SN74LVC1G97YZPR 296-16852-1-ND | Configurable Multiple Function Gate 50 men 29 
SN7ALVCIGSBYZPR = | 296-18783-2-ND | Single 2-Input NAND Gate with Open SN74LVC1G97YZPR | 296-16852-2-ND | Configurable Multiple Function Gate 489.00/3,000 
snvalvcies7oeva RRR pan Se ss Seo SN74LVC1G98DBVR | 296-15583-1-ND | Configurable Multiple Function Gate 42 35 (24 
SAOALVOICe DER | BSEEe TORI] Conte ee Oe Muto Eurction Got aD) ania SN74LVC1G98DBVR —|296-15583-2-ND | Configurable Multiple Function Gate 333.00/3,000 
SN74LVC1G57DCKR | 296-15575-1-ND Canfigitable Multiple Function Gate. 39. 32 90 SN74LVC1G98DCKR _|296-15584-1-ND | Configurable Multiple Function Gate pOO Oe ee 
SN74LVC1G57DCKR | 296-15575-2-ND | Configurable Multiple-Function Gate. 306.00/3,000 Se UNC Coen ek (BEER EERE con ocratis Muttpte Function Gate fee ee 
SN74LVC1G57DRLR — | 296-18653-1-ND | Configurable Multiple-Function Gate. 46) 37 26 Onniguraie ult pie unction aate : : d 
SN7ALVC1G57DRLR | 296-18653-2-ND | Configurable Multiple-Function Gate. 476.00/4,000 SNTALVCIGRBDRLR Pepa ica Configurable Mufiple Function Gate gre Oe 000 
SN74LVCIGS7YEAR | 296-14293-1-ND | Configurable Multiple-Function Gate. 7 57 43 SN74LVC{ GO8QDCKRQ1 | 296-17672-1-ND | Configurable Multiple Function Gate Se cell | et) 
SN74LVC1G57YEAR _ | 296-14293-2-ND | Configurable Multiple-Function Gate. 741.00/3,000 SN74LVG1G98Q0CKRO1 [2EGaIMGyZe2aNb| Configurable Multiple Function Gate 57200/8,000 
SN74LVC1G57YZPR | 296-18784-1-ND | Configurable Multiple-Function Gate. iy 2 SB SN74LVC1G98YEAR — | 296-14368-1-ND | Configurable Multiple Function Gate 276) 579243 
SN74LVC1G57YZPR | 296-18784-2-ND | Configurable Multiple-Function Gate. 426.00/3,000 SN74LVC1G98YEAR — | 296-14368-2-ND | Configurable Multiple Function Gate 741.00/3,000 
SN74LVC1G58DBVR | 296-15576-1-ND | Configurable Multiple-Function Gate. 3932 SN74LVC1G98YEPR | 296-18793-1-ND | Configurable Multiple Function Gate 16 or AS 
SN74LVC1G58DBVR | 296-15576-2-ND | Configurable Multiple-Function Gate. 306.00/3,000 SN74LVC1G98YEPR | 296-18793-2-ND | Configurable Multiple Function Gate 741.00/3,000 
SN74LVC1G58DCKR _| 296-15577-1-ND | Configurable Multiple-Function Gate. se) ep ve SN74LVC1G98YZAR__|296-14369-1-ND | Configurable Multiple Function Gate 76 57 48 
SN74LVCTG58DCKR | 296-15577-2-ND | Configurable Multiple-Function Gate. 306.00/3,000 SN74LVC1G98YZAR | 296-14369-2-ND | Configurable Multiple Function Gate 741.00/3,000 
SN74LVC1G58DRLR =| 296-18654-1-ND | Configurable Multiple-Function Gate. 46 FOKe2O! SN74LVC1G99DCTR =| 296-18590-1-ND J Tri-State Ultra Configurable Multiple 
SN74LVC1G58DRLR =| 296-18654-2-ND | Configurable Multiple-Function Gate. 476.00/4,000 Function Gate 205 A433 
SN74LVC1G58YEAR — | 296-14294-1-ND | Configurable Multiple-Function Gate. GMT AS SN74LVC1G99DCTR | 296-18590-2-ND | Tri-State Ultra C 
SN74LVC1G58YEAR 296-14294-2-ND | Configurable Multiple-Function Gate. 741.00/3,000 Function Gate ..... 447.00/3,000 
SN74LVC1G58YZPR 296-18785-1-ND | Configurable Multiple-Function Gate. 53 422) SN74LVC1G99DCUR | 296-18795-1-ND | Tri-State Ultra Configurable Multiple 
SN74LVC1G58YZPR | 296-18785-2-ND | Configurable Multiple-Function Gate. 426.00/3,000 Function Gate 55 44 8S 
SN74LVC1G66DBVR | 296-13253-1-ND | Single Bilateral Analog Switch AG EC lee: 2O) SN74LVC1G99DCUR | 296-18795-2-ND | Tri-State Ultra Ci 
SN74LVC1G66DBVR | 296-13253-2-ND | Single Bilateral Analog Switch 357.00/3,000 Function Gate... 447,00/3,000 
SN74LVC1G66DCKR _ | 296-13254-1-ND | Single Bilateral Analog Switch AS 3867 SN74LVC1G99YZPR | 296-17900-1-ND | Tri-State Ultra Configurable Multiple 
SN74LVC1G66DCKR =| 296-13254-2-ND | Single Bilateral Analog Switch 366.00/3,000 Function Gate ..... 52 39 ~=.30 
SN74LVC1G66DRLR | 296-18018-1-ND | Single Bilateral Analog Switch AS 86 arom 7 5 ; 

Sh74LVGIGBS0RLA 296-18018-2-ND Single Batra Analg Switch z 4880/40, SN74LVC1G99YZPR 296-17900-2-ND At State Vira Configurable Multiple paaine 
7. -13255-1- ingle Bilateral Analog Swit! A 6 i e aa sarah ay 
Sse 5 Shei en So minaoi | Sra (se leas to| cae atenc io canter" ania 
SN74LVC1G66YEPR | 296-18786-1-ND | Single Bilateral Analog Switch 1 oF AB SN74LVC1G123YZPR | 296-21058-1-ND Single Retiguersble Mono Multivibrator..8-DSBGA 64 48 36 
SN74LVC1G66YEPR | 296-18786-2-ND | Single Bilateral Analog Switch 741.00/3,000 : ; a : : : 
SN74LVC1G66YZAR 296-14029-1-ND | Single Bilateral Analog Switch 76 57 43 SN74LVC1G123YZPR | 296-21058-2-ND | Single Retriggerable Mono Multivibrator ..8-DSBGA 624.00/3,000 
SN74LVC1G66YZAR | 296-14029-2-ND | Single Bilateral Analog Switch ~ 741.00/3,000 SN7ALVCIGIZ5DRLR_|296-18012-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 46 3726 
SN74LVC1G66YZPR _ | 296-15108-1-ND | Single Bilateral Analog Switch .. AB 3627 Sota cipal peed ND iene ane pus Buel ate eo 78.007 On 

7 rT i ~ iall bal = i ai & a y 

SNeALVCLCONGv [EERE GERITE pecker eee rae toe 08 000s SN74LVC1G125YEAR _|296-14359-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 741,00/3,000 
SN74LVC1G79DBVR | 296-9849-2-ND_| Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. 306.00/3,000 SN74LVC1G125YZPR | 296-18759-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 53° 42 32 
SN74LVC1G79DCKR | 296-9850-1-ND_| Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. 39 coon 0) SN74LVC1G125YZPR | 296-18759-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate .. 426.00/3,000 
SN74LVC1G79DCKR _ | 296-9850-2-ND_| Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. 306.00/3,000 SN74LVC1G126DRLR | 296-18013-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . A836 27 
SN74LVC1G79DRLR |296-18019-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered SN74LVC1G126DRLR | 296-18013-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 624.00/4,000 
D-Type Flip-Flop....... iS ey OB SN74LVC1G126YEAR | 296-15564-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 76 57 AB 

SN74LVC1G79DRLR | 296-18019-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered SN74LVC1G126VEAR | 296-15564-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 741.00/3,000 
D-Type Flip-Flop... 476.00/4,000 SN74LVC1G126YEPR | 296-15565-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 7 of Ae 

SN74LVC1G79WDCKREP | 296-19506-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered SN74LVC1G126YEPR | 296-15565-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 741.00/3,000 
D-Type Flip-Flo} 88 66 ~—50 SN74LVC1G126YZAR | 296-14027-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 76 457 = A3 

SN74LVC1G79WDCKREP | 296-19506-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered SN74LVC1G126YZAR | 296-14027-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 741.00/3,000 
D-Type Flip-Flop ... 858.00/3,000 SN74LVC1G126YZPR | 296-14361-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate .. 53 42 32 

SN74LVC1G79YEAR —_/ 296-14030-1-ND | Single Positive Edge-Triggered SN74LVC1G126YZPR | 296-14361-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate .. 426.00/3,000 
D-Type Flip-Flop........ 5-DSBGA 76 5748 SN74LVC1G132DBVR_ | 296-17888-1-ND | Single 2-Input NAND Gate as 

SN74LVC1G79YEAR — | 296-14030-2-ND | Single Positive Edge-Triggered SN74LVC1G132DBVR_ | 296-17888-2-ND | Single 2-Input NAND Gate .. 306.00/3,000 
D-Type Flip-Flo} 5-DSBGA 741.00/3,000 SN74LVC1G132DCKR | 296-18760-1-ND | Single 2-Input NAND Gate sp 

SN74LVC1G79YEPR — | 296-18787-1-ND | Single Positive Edge-Triggered SN74LVC1G132DCKR | 296-18760-2-ND | Single 2-Input NAND Gat 306.00/3,000 
D-Type Flip-Flop........ 5-DSBGA = 7657 AB SN74LVC1G132VEPR | 296-17473-1-ND | Single 2-Input NAND Gate .. 76 57 43 

SN7ALVCIG79YEPR — | 296-18787-2-ND | Single Positive Edge-Triggered SN74LVC1G132YEPR | 296-17473-2-ND | Single 2-Input NAND Gate .. 741.00/3,000 
sn7aLvcie7avzin | PeMMREREEN Pails tie Hod Eh 5-DSBGA 741.00/3,000 SN74LVC1G132VZPR | 296-17622-1-ND | Single 2-Input NAND Gate 53° «42 «32 
i 7 PIaaH Drperlbeione riggere s-nsaca Mecano SN74LVC1G132YZPR_|296-17622-2-ND | Single 2-Input NAND Gat 426.00/3,000 

L eae ee : : : SN74LVC1G139DCTR | 296-18235-1-ND | 2-to-4 Line Decoder. 68 St 39 

SN7ALVGIG7OYZAR  BObaiS Seo aND) Se ee Dace SN74LVC1G139DCTR |296-18235-2-ND | 2-to-4 Line Decoder. 663.00/3,000 
: WE ob eee ees SN74LVC1G139DCUR | 296-18203-1-ND | 2-to-4 Line Decoder. AB 36) eT 

SN7ALVCIG79YZPR BOG RISTB aE) SS HnGER Triggered LD SN74LVC1G139DCUR | 296-18203-2-ND | 2-to-4 Line Decoder. 468.00/3,000 
SN7ALVC1G79YZPR | 296-18788-2-ND | Single Positive Edge-Triggered SN7ALVCIGISSYZPR FZBS2UNSSAIENDD 2-to-4 Line Decoder. yt] _& 
D-Type Flip-Flop...... 426.00/3000 SN74LVC1G139YZPR =| 296-21059-2-ND 2-to-4 Line Decoder. 663.00/3,000 

SN74LVCTGBODBVR | 296-9851-1-ND_| Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. 39S 22 SN74LVC1G175DBVR | 296-17617-1-ND | Single D-Type F/F with Async. 39 3222 
SN74LVC1G80DBVR | 296-9851-2-ND_| Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. 306.00/3,000 SN74LVC1G175DBVR | 296-17617-2-ND | Single D-Type F/F with Async. 306.00/3,000 
SN74LVC1G80DCKR | 296-9852-1-ND_ | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. 39-3220 SN74LVC1G175DCKR | 296-16998-1-ND | Single D-Type F/F with Async. OO oe ee 
SN74LVC1G80DCKR | 296-9852-2-ND_ | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. 306.00/3,000 SN74LVC1G175DCKR _|296-16998-2-ND | Single D-Type F/F with Async. 306.00/3,000 
SN74LVC1G80YEAR _ | 296-15579-1-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. 76 57 43 SN74LVC1G175YZPR | 296-17373-1-ND | Single D-Type F/F with Async. 53 42 BD 
SN74LVCTG8OYEAR | 296-15579-2-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. 741.00/3,000 SN74LVC1G175YZPR | 296-17373-2-ND | Single D-Type F/F with Async. 426.00/3,000 
SN74LVC1G80YEPR | 296-18789-1-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. i sf & SN74LVC1G240YEAR |296-14364-1-ND | Tri-State Single Buffer/Drive 76mb7) 43 
SN74LVC1G80YEPR | 296-18789-2-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. 741.00/3,000 SN74LVC1G240YEAR | 296-14364-2-ND | Tri-State Single Buffer/Drive 741.00/3,000 
SN74LVC1G80YZAR | 296-14031-1-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. 76 57 «43 SN74LVC1G240VEPR | 296-15850-1-ND | Tri-State Single Buffer/Drive we Sf AB 
SN74LVC1G80YZAR | 296-14031-2-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. 741.00/3,000 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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4) Texas INSTRUMENTS 


Tae Digi-Key Price Each ible Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVC1G240YEPR |296-15850-2-ND | Tri-State Single Buffer/Driver. 747.00/3,000 SN74LVC2G02DCUR | 296-13260-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate... 468.00/3,000 
SN74LVC1G240YZPR | 296-15874-1-ND | Tri-State Single Buffer/Driver. Ry ep SN74LVC2GO2YEAR | 296-13731-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gat 92 69 52 
SN74LVC1G240YZPR | 296-15874-2-ND | Tri-State Single Buffer/Driver. 426.00/3,000 SN74LVC2G02YEAR | 296-13731-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gat 897.00/3,000 
SN74LVC1G332DBVR | 296-18587-1-ND |3-Input Positive OR Gate ... a) 2 SN74LVC2G02YEPR — | 296-18798-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gat 92 669 = 52 
SN74LVC1G332DBVR_ | 296-18587-2-ND | 3-Input Positive OR Gate 306.00/3,000 SN74LVC2G02YEPR 296-18798-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate.. 897.00/3,000 
SN74LVC1G332DCKR | 296-15943-1-ND | 3-Input Positive OR Gate Sc7vo6 39 32 22 SN74LVC2G02YZAR | 296-14035-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate... 92 69 52 
SN74LVC1G332DCKR | 296-15943-2-ND | 3-Input Positive OR Gate $C70-6 306.00/3,000 SN74LVC2G02YZAR | 296-14035-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gat 897.00/3,000 
SN74LVC1G332DRLR | 296-18652-1-ND | 3-Input Positive OR Gate SOT-553 «46 «8726 SN74LVC2G02YZPR | 296-18799-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gat 58 4483 
SN74LVC1G332DRLR | 296-18652-2-ND | 3-Input Positive OR Gate .SOT-553 476.00/4,000 SN74LVC2G02YZPR | 296-18799-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gat 567.00/3,000 
SN74LVC1G332VEPR | 296-15875-1-ND | 3-Input Positive OR Gate DSBGA 7657 Sn een ut {neath Bate oe 40 aye sin 
SN74LVC1G332YEPR | 296-15875-2-ND | 3-Input Positive OR Gat 741.00/3,000 7 -13261-2-ND | Dual Inverter Gate 00/3, 
Seat P TH > Inout Positive OR Gs ie} SN74LVC2GO4DCKR | 296-13262-1-ND | Dual Inverter Gate 40 3224 
SN74LVC1G332YZPR | 296-15853-1-ND | 3-Input Positive OR Gate 58 46.35 
GRESaenT ee it SN74LVG2GO4DCKR | 296-13262-2-ND | Dual Inverter Gate 324.00/3,000 
SN74LVC1G332YZPR | 296-15853-2-ND | 3-Input Positive OR Gate 465.00/3,000 
ncaa i eae SN74LVC2GO4DRLR | 296-21064-1-ND | Dual Inverter Gate Ok a 
SN74LVC1G373DBVR | 296-18588-1-ND | Tri-State Single D-Type L: a5 Al SNTALVCOGOADELR (SBSH GeMINTA| Decl inverter ot ‘pancvitig 
SN74LVC1G373DBVR_| 296-18588-2-ND | Tri-State Single D-Type Latch 297.00/3,000 i aes Mal nverter Gale: suubd 
SN74LVC1G373DCKR | 296-18775-1-ND | Tri-State Single D-Type Latch cy | Se eoeaaeaS Be STAND pla iivarter Gate 92 teroen fen 
SN74LVC1G373DCKR | 296-18775-2-ND | Tri-State Single D-Type Latch 297.00/3,000 Hal Ivette ate pase 
; ; SN74LVCG2GO4YEPR | 296-18800-1-ND | Dual Inverter Gate 92 69 52 
SN74LVC1G373YZPR | 296-17100-1-ND | Tri-State Single D-Type Latch 50.38.29 SN74LVCORDAYEPR. — |SOREEEOGEMNIAT| Dual Inverter Gato 897.00/3,000 
SN74LVC1G373YZPR | 296-17100-2-ND | Tri-State Single D-Type Latch 489.00/3,000 SN74LVCOG04yzZAR  |SURASTEaERNDN| Dual Inverter Gate op ea ee 
SN74LVC1G374DBVR_}296-18776-1-ND | Tri-State Single D-Type Flip-Flo rag eeciie eed : é : 
ah - f ; SN74LVC2G04YZAR | 296-13733-2-ND | Dual Inverter Gate.... 897.00/3,000 
74LVC1G374DBVR | 296-18776-2-ND | Tri-State Single D-Type Flip-Flop 297.00/3,000 SN74LVCOGOEDBVR | 296-13490-1-ND | Dual Inverter Butfer/D iver 
SN74LVC1G374DCKR | 296-18777-1-ND | Tri-State Single D-Type Flip-Flop A with Open-Drain Output oo 2 mM 
SN74LVC1G374DCKR | 296-18777-2-ND | Tri-State Single D-Type Flip-Flop 297.00/3,000 SN74LVC2G06DBVR | 296-13492-2-ND | Dual Inverter Buffer/Driver 
SN74LVC1G374YZPR | 296-18778-1-ND | Tri-State Single D-Type Flip-Flop 50 38 = 29 with Open-Drain Output 324,00/3,000 
SN74LVC1G374YZPR__|296-18778-2-ND | Tri-State Single D-Type Flip-Flop 489.00/3,000 SNTELVGOGDEDCKR BOSHIEZGSEIENIN Dual verter Buffer/Drivec : 
SN74LVC1G386DBVR | 296-18779-1-ND | Single 3-Input Positive XOR Gate . a a with Open-Drain Output 40 3224 
SN74LVC1G386DBVR | 296-18779-2-ND | Single 3-Input Positive XOR Gate . 306.00/3,000 SN74LVC2GO6DCKR | 296-13493-2-ND | Dual Inverter Buffer/Driver 
SN74LVC1G386DCKR | 296-18780-1-ND | Single 3-Input Positive XOR Gate . 39 «3222 with Open-Drain Output 324,00/3,000 
SN74LVC1G386DCKR | 296-18780-2-ND | Single 3-Input Positive XOR Gate .. 306.00/3,000 SN74LVC2GO6MDCKREP | 296-19879-1-ND | Dual Inverter Buffer/Driver 
SN74LVC1G386YEPR | 296-18781-1-ND | Single 3-Input Positive XOR Gate . 16 sores) with Open-Drain Output 93 78 62 
SN74LVC1G386YEPR | 296-18781-2-ND | Single 3-Input Positive XOR Gate . 741.00/3,000 SN74LVC2GO6MOCKREP | 296-19879-2-ND | Dual Inverter Buffer/Driver 
SN74LVC1G386YZPR | 296-18782-1-ND | Single 3-Input Positive XOR Gate . 50 38 29 with Open-Drain Output. 1209.00/3,000 
SN74LVC1G386YZPR | 296-18782-2-ND | Single 3-Input Positive XOR Gate . 489.00/3,000 SN74LVC2GO6QDCKRQ1 | 296-18615-1-ND | Dual Inverter Buffer/Driver 
SN74LVC1G3157DBVR | 296-14908-1-ND | SPDT Analog Switc! 50 40 30 with Open-Drain Output 47 3829 
SN74LVC1G3157DBVR | 296-14908-2-ND | SPDT Analog Switc! 405.00/3,000 SN74LVC2GO6QDCKRQ1 | 296-18615-2-ND | Dual Inverter Butfer/Driver 
SN74LVC1G3157DCKR | 296-14909-1-ND | SPDT Analog Switch 50 40 30 with Open-Drain Output 381.00/3,000 
SN74LVC1G3157DCKR | 296-14909-2-ND | SPDT Analog Switc! 405.00/3,000 SN74LVCG2GO6YEAR | 296-13734-1-ND | Dual Inverter Buffer/Driver 
SN74LVC1G3157DRLR | 296-18015-1-ND | SPDT Analog Switc! 48 36027 with Open-Drain Output. 6-DSBGA 92 69 52 
SN74LVC1G3157DRLR | 296-18015-2-ND | SPDT Analog Switcl 624.00/4,000 SN74LVC2GO6YEAR — | 296-13734-2-ND | Dual Inverter Buffer/Driver 
SN74LVC1G3157DRYR | 296-21548-1-ND | SPDT Analog Switch NEW! A5 36.27 with Open-Drain Output 6-DSBGA 897.00/3,000 
SN74LVC1G3157DRYR | 296-21548-2-ND | SPDT Analog Switch NEW: 585.00/5,000 SN74LVC2GO6YEPR — | 296-18801-1-ND Pua nvecel Bume Oya s-nsaca (Comme Oee 
SN74LVC1G3157YEPR | 296-17186-1-ND 76 457 «43 with Open-Drain Outpu i : : : 
SN74LVC1G3157YEPR | 296-17186-2-ND 741.00/3,000 SN74LVC2GO6YEPR 296-18801-2-ND | Dual Inverter Buffer/Driver 
SN74LVC1G3157YZPR | 296-18770-1-ND 48 «3627 with Open-Drain Output. 6-DSBGA 897.00/3,000 
SN74LVC1G3157YZPR | 296-18770-2-ND 468.00/3,000 SN74LVC2GO6YZAR | 296-13735-1-ND Tal Ofer bray Out s-nsaca (RCemmCOee 
SN74LVC1G3208DBVR |296-18771-1-ND | Single 3-Input Positive OR AND Gate. 40 3224 Fl ) i : J : 
SN74LVC1G3208DBVR | 296-18771-2-ND | Single 3-Input Positive OR AND Gate 324.00/3,000 SN7ALVC2GO6YZAR | 286318739-2-ND Tia vane Be Dat enéaca Renn 
SN74LVC1G3208DCKR | 296-17845-1-ND | Single 3-Input Positive OR AND Gate. 40 32.24 P P ee 
SN74LVC1G3208DCKR | 296-17845-2-ND | Single 3-Input Positive OR AND Gate 324.00/3,000 SN74LVC2G06YZPR | 296-17987-1-ND aL oer al ouLtt: a gn ee 
SN74LVC1G3208YZPR | 296-21061-1-ND | Single 3-Input Positive OR AND Gate. 52.39 30 | J : : : 
SN74LVC1G3208YZPR |296-21061-2-ND | Single 3-Input Positive OR AND Gate 507.0073,000 SN7ALVC2GO6YZPR — | 2955417967-2:ND)}| Dual Inverter Bufer/Driver 
SN74LVC1GUO4DBVR }296-8487-1-ND | Single Inverter Gate 39 322 swith Open- Drain Output SAS oN 
ng : : : SN74LVG2GO7DBVR | 296-13494-1-ND | Dual Buffer/Driver with OD Outp 0T-23-6 40822 
SN74LVC1GUO4DBVR | 296-8487-2-ND | Single Inverter Gate 306.00/3,000 — 
ie ealae ; SN74LVC2G07DBVR _|296-13494-2-ND | Dual Buffer/Driver with OD Outpu OT-23-6 324.00/3,000 
SN74LVC1GUO4DCKR }296-8488-1-ND | Single Inverter Gate EO aN 
eae f SN74LVG2GO7DCKR | 296-13495-1-ND | Dual Butfer/Driver with OD Outpu SC-70-6 40 32 24 
SN74LVC1GUO4DCKR_ | 296-8488-2-ND_| Single Inverter Gate 324.00/3,000 ohn 
d SN74LVG2GO7DCKR | 296-13495-2-ND | Dual Buffer/Driver with OD Outpu SC-70-6 324.00/3,000 
SN7ALVGIGUOADRLR  (2EGR BGS 7aiRNDy| Single Inverter Gate Oe ees SN74LVC2GO7YEAR | 296-13736-1-ND | Dual Buffer/Driver with OD Outpu -DSBGA 92 69 52 
SN7ALVC1GUO4DRLR | 296-18657-2-ND | Single Inverter Gate S0T-553 432.00/4,000 SN74LVC2GO7YEAR __|296-13736-2-ND | Dual Buffer/Driver with OD Outpu -DSBGA 897.00/3,000 
SN7ALVC1GUO4YEAR /296-13730-1-ND | Single Inverter Gate S-DSBGA 76 57 AB SN74LVC2GO7YZAR  |296-13737-1-ND | Dual Buffer/Driver with OD Outpu -DSBGA. 92 69 52 
SN7ALVCIGUOAYEAR Ze bgle Geog gay Single Inverter Gate beer Ze LEN) SN74LVC2GO7YZAR | 296-13737-2-ND | Dual Butfer/Driver with OD Outpu -DSBGA 897.00/3,000 
SN7ALVCIGUOAYZAR (2SBalsO3dalaNDy| Single Inverter Gate 5-DSBGA RIOR Samad) SN74LVC2GO8DCTR | 296-13263-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gat SSOP 48 3627 
SN74LVC1GUO4YZAR | 296-14033-2-ND | Single Inverter Gate 5-DSBGA 741.00/3,000 SN74LVCG2GO8DCTR | 296-13263-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gat -SSOP 468.00/3,000 
SN74LVC1GUO4YZPR | 296-14370-1-ND | Single Inverter Gate 5-DSBGA 53 42 32 SN74LVG2GO8DCUR _ | 296-13264-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gat 48.3627 
SN74LVC1GU04YZPR | 296-14370-2-ND | Single Inverter Gate 5-DSBGA 426.00/3,000 SN74LVC2G08DCUR _ | 296-13264-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gat 468.00/3,000 
SN74LVC1GU04YZVR | 296-21063-1-ND | Single Inverter Gate 53) 242) 32 SN74LVC2GO8YEPR —_| 296-16734-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gat 92 69 52 
SN74LVC1GU04YZVR_|296-21063-2-ND | Single Inverter Gate 426.00/3,000 SN74LVC2GO8YEPR | 296-16734-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gat 897.00/3,000 
SN74LVC1GXO4DBVR | 296-17821-1-ND | Crystal Oscillator Driver. 88.660 SN74LVG2G0BYZAR | 296-14036-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate... 92 69 52 
SN74LVC1GXO4DBVR | 296-17821-2-ND | Crystal Oscillator Driver. 858.00/3,000 SN74LVCG2GOBYZAR | 296-14036-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate... 897.00/3,000 
SN74LVC1GXO4DCKR | 296-18796-1-ND | Crystal Oscillator Driver. 88 66.50 SN74LVC2GOBYZPR | 296-14371-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gat 58 448 
SN74LVC1GXO4DCKR | 296-18796-2-ND | Crystal Oscillator Driver. 858.00/3,000 SN74LVG2GOBYZPR | 296-14371-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gat 567.00/3,000 
SN74LVC1GXO4DRLR_|296-18614-1-ND | Crystal Oscillator Driver. 88.66.50 SN74LVG2G14DBVR | 296-13010-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter. 0T-23-6 40 32 24 
SN74LVC1GXO4DRLR_ |296-18614-2-ND | Crystal Oscillator Driver 1144.00/4,000 SN74LVC2G14DBVR =| 296-13010-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter . }OT-23-6 324.00/3,000 
SN74LVC1T45DBVR =| 296-16843-1-ND | Tri-State Single-Bit Dual Supply SN74LVC2G14DCKR_ | 296-13011-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter. (C70-6 40.32.24 
Bus Transceiver........... SOT-23-6 52 39 = .30 SN74LVC2G14DCKR =| 296-13011-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter . 070-6 324.00/3,000 
SN74LVCIT45DBVR | 296-16843-2-ND | Tri-State Single-Bit Dual Supply SN74LVC2G14YEAR | 296-13970-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter. -DSBGA 92 69 52 
Ba ns Or228 soup | SNES een (Sb a [nS ree eGR HS 
% ean -! i -Bit Fi au ual ocnmitt-I rigger Inverter . | r . R 
SNTALVCTTASDGRR glial) (11 State Single-Bt Dual Supply ® 2 SN74LVC2G14YZPR _|296-18803-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter. 567.00/3,000 
SN74LVCIT45DCKR | 296-16844-2-ND | Tri-State Single-Bit Dual Supply SN74LVC2G17DBVR =| 296-13012-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer 40 32.24 
ieee srooone | cern | ats aba Sm 0B 
; asl =! if -Bit = ree ual ochmitt-I rigger Buffer. i . P 
SNTALVCTTASYEPR: EI) 111 State Single-Bt Dual Supply ¢-psaca eects SN74LVC2G17DCKR | 296-13013-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Butfer 324,00/3,000 
re — ae : : : SN74LVC2G170DCKRQ1 | 296-18297-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer Op 6) 
SNTALVCTTASYEPR [SSO abo) 'e-State Single-Bit Dual Supply : SN74LVC2G170DCKRO1 | 296-18297-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer 381.00/3,000 
Bus Transceiver. 6-DSBGA 819.00/3,000 agate 
sN7aLve1TasyzPR — |296-17018-1-ND | Tri-State Single-Bit Dual Supply SN74LVC2G17YEAR | 296-14039-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer 92 69 52 
Bile Transeelver Pe Gs op SN74LVC2G17YEAR | 296-14039-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer 897.00/3,000 
SN7ALVCITASYZPR  ESERROTREMIDM Tri-State Sincle- Bit Dual Sa : : ‘ SN74LVC2G17YEPR | 296-18805-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer 92 69 52 
on Pp SN74LVC2G17YEPR _ |296-18805-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer 897.00/3,000 
BUST ransceWel sie od6,00/3,000 SN74LVC2G32DCTR  |296-13267-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 4Smrob ey, 
SN74LVC2GO0DCTR | 296-13257-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gat 7 a Ty aacil Spt cet : ; j 
HH SN74LVG2G32DCTR | 296-13267-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 468.00/3,000 
SN74LVC2GOODCTR | 296-13257-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate... 528.00/3,000 SN74LVC2G32DCUR | 296-13268-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate MO Bs by 
SN74LVC2GOODCUR | 296-13258-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gat A836 SN74LVC2G32DCUR —_ | 296-13268-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate “~ 468.00/3,000 
SN74LVC2GO0DCUR | 296-13258-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gat 468.00/3,000 SN74LVC2G32YEAR | 296-15593-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 9 69 52 
SN7ALVC2GOOWDCTREP /296=19507=1-ND || Dual 2-Input Positive NAND Gat 102) 385768 SN74LVC2G32YEAR  |296-15593-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 897.00/3,000 
SN74LVC2GOOWDCTREP | 296-19507-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gat 1326.00/3,000 SN74LVC2G32YEPR —_| 296-15349-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 92 69 52 
SN74LVC2GOOYEAR — | 296-15585-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gat 92 69 52 SN74LVC2G32YEPR | 296-15349-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 897.00/3,000 
SN74LVC2GOOYEAR — |296-15585-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gat 897.00/3,000 SN74LVG2G32YZAR | 296-14040-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 92 69 52 
SN74LVC2GOOYZAR — | 296-14034-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gat fe SN74LVC2G32YZAR _ | 296-14040-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 897.00/3,000 
SN74LVC2GOOYZAR _ | 296-14034-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate... 897.00/3,000 SN74LVC2G32YZPR _ |296-15350-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate iT el ES 
SN74LVC2GO0YZPR | 296-18797-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate... 584438 SN74LVG2G32YZPR | 296-15350-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 567.00/3,000 
SN74LVC2GO0YZPR | 296-18797-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gat 567.00/3,000 SN74LVC2G34DBVR | 296-13496-1-ND 48 3627 
SN74LVC2G02DCTR | 296-13259-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate. 52 39 30 SN74LVC2G34DBVR | 296-13496-2-ND 468.00/3,000 
SN74LVC2G02DCTR | 296-13259-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate. 507.00/3,000 SN74LVG2G34DCKR _ | 296-13497-1-ND 48 3627 
SN74LVC2G02DCUR | 296-13260-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate. LGD (Continued) 
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ele Digi-Key Price Each Ble Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 (100 
SN74LVC2G34DCKR | 296-13497-2-ND | Dual Buffer Gate... 468.00/3,000 SN74LVC2G125DCUR | 296-13265-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 468.00/3,000 
SN74LVC2G34DRLR | 296-18020-1-ND 48 «36027 SN74LVC2G125YEAR | 296-13738-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 92 69 52 
SN74LVC2G34DRLR | 296-18020-2-ND 624.00/4,000 SN74LVC2G125YEAR | 296-13738-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 897.00/3,000 
SN74LVC2G34YEAR | 296-13740-1-ND 92 69 52 SN74LVC2G125YZAR | 296-14037-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 92 69 52 
SN74LVC2G34YEAR | 296-13740-2-ND | Dual Buffer Gate... 897.00/3,000 SN74LVC2G125YZAR | 296-14037-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 897.00/3,000 
SN74LVC2G34YEPR | 296-17087-1-ND | Dual Buffer Gate... 92 6952 SN74LVC2G125YZPR | 296-15109-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 58 4438 
SN74LVC2G34YEPR | 296-17087-2-ND | Dual Buffer Gat 897.00/3,000 SN74LVC2G125YZPR | 296-15109-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 567.00/3,000 
SN74LVC2G34YZAR | 296-13741-1-ND | Dual Buffer Gat 92 69 52 SN74LVC2G126DCTR | 296-12554-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 48.3627 
SN74LVC2G34YZAR | 296-13741-2-ND | Dual Buffer Gate... 897.00/3,000 SN74LVC2G126DCTR | 296-12554-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 468.00/3,000 
SN74LVC2G38DCTR | 296-17010-1-ND | Dual 2-Input NAND Gate B86 2 SN74LVC2G126DCUR | 296-12555-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate ABI SOIT, 
SN74LVC2G38DCTR | 296-17010-2-ND | Dual 2-Input NAND Gate 468.00/3,000 SN74LVC2G126DCUR | 296-12555-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 468.00/3,000 
SN74LVC2G38DCUR | 296-18808-1-ND | Dual 2-Input NAND Gate 48° 3627 SN74LVC2G126YEAR | 296-15586-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 92 69 52 
SN74LVC2G38DCUR | 296-18808-2-ND | Dual 2-Input NAND Gate 468.00/3,000 SN74LVC2G126YEAR | 296-15586-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 897.00/3,000 
SN74LVC2G38YZPR | 296-18809-1-ND | Dual 2-Input NAND Gate 58 4433 SN74LVC2G126YZAR | 296-14038-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 92 69 52 
SN74LVC2G38YZPR _ | 296-18809-2-ND | Dual 2-Input NAND Gate 567.00/3,000 SN74LVC2G126YZAR | 296-14038-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 897.00/3,000 
SN74LVC2G53DCTR | 296-13269-1-ND | Dual Analog Mux/Demux 52.39 ~—«30 SN74LVC2G126YZPR | 296-15587-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 58 4438 
SN74LVC2G53DCTR | 296-13269-2-ND | Dual Analog Mux/Demux 507.00/3,000 SN74LVC2G126YZPR | 296-15587-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 567.00/3,000 
SN74LVC2G53DCUR | 296-13270-1-ND | Dual Analog Mux/Demux 86. SN74LVC2G132DCTR | 296-17056-1-ND | Dual 2-Input NAND Gate. 48 36 = 27 
SN74LVC2G53DCUR | 296-13270-2-ND | Dual Analog Mux/Demux 468.00/3,000 SN74LVC2G132DCTR | 296-17056-2-ND | Dual 2-Input NAND Gate. 468.00/3,000 
SN74LVC2G53YEAR | 296-13702-1-ND | Dual Analog Mux/Demux 92 69 52 SN74LVC2G132DCUR | 296-18802-1-ND | Dual 2-Input NAND Gate. A8 3627 
SN74LVC2G53YEAR | 296-13702-2-ND | Dual Analog Mux/Demux 897.00/3,000 SN74LVC2G132DCUR |296-18802-2-ND | Dual 2-Input NAND Gate. 468.00/3,000 
SN74LVC2G53YZAR | 296-12664-1-ND | Dual Analog Mux/Demux 92 69 52 SN74LVC2G132YEPR | 296-17729-1-ND | Dual 2-Input NAND Gate. 92 69 52 
SN74LVC2G53YZAR | 296-12664-2-ND | Dual Analog Mux/Demux 897.00/3,000 SN74LVC2G132YEPR | 296-17729-2-ND | Dual 2-Input NAND Gate. 897.00/3,000 
SN74LVC2G53YZPR | 296-14372-1-ND | Dual Analog Mux/Demux ae ae SN74LVC2G132YZPR | 296-17504-1-ND | Dual 2-Input NAND Gate. 64 48 36 
SN74LVC2G53YZPR _| 296-14372-2-ND | Dual Analog Mux/Demux 567.00/3,000 SN74LVC2G132YZPR | 296-17504-2-ND | Dual 2-Input NAND Gate. 624.00/3,000 
SN74LVC2G66DCTR | 296-13271-1-ND | Dual Bilateral Analog Switcl 48° (3627 SN74LVC2G157DCTR | 296-13266-1-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mu: 48 (4.3627 
SN74LVC2G66DCTR | 296-13271-2-ND | Dual Bilateral Analog Switc! 468.00/3,000 SN74LVC2G157DCTR | 296-13266-2-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mu: 468.00/3,000 
SN74LVC2G66DCUR | 296-13272-1-ND | Dual Bilateral Analog Switc! CO ay SN74LVC2G157DCUR | 296-12605-1-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mu: 48 3627 
SN74LVC2G66DCUR | 296-13272-2-ND | Dual Bilateral Analog Switc! 468.00/3,000 SN74LVC2G157DCUR | 296-12605-2-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mu: 468.00/3,000 
SN74LVC2G66YEAR 296-15594-1-ND | Dual Bilateral Analog Switc! 92 69 52 SN74LVC2G157YEAR | 296-13971-1-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mux. 92 69 Aye 
SN74LVC2G66YEAR — | 296-15594-2-ND | Dual Bilateral Analog Switcl 897.00/3,000 SN74LVC2G157YEAR | 296-13971-2-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mu: 897.00/3,000 
SN74LVC2G66YZAR | 296-14041-1-ND | Dual Bilateral Analog Switc! 92 69 52 SN74LVC2G157YEPR | 296-17997-1-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mu: 92 69 52 
SN74LVC2G66YZAR | 296-14041-2-ND | Dual Bilateral Analog Switc! 897.00/3,000 SN74LVC2G157YEPR | 296-17997-2-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mu: 897.00/3,000 
SN74LVC2G66YZPR —_ 296-14373-1-ND | Dual Bilateral Analog Switc! 5844 38 SN74LVC2G157YZAR | 296-15708-1-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mu: 92 69 52 
SN74LVC2G66YZPR | 296-14373-2-ND | Dual Bilateral Analog Switc! 567.00/3,000 SN74LVC2G157YZAR | 296-15708-2-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mux 897.00/3,000 
SN74LVC2G74DCTR | 296-13273-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type SN74LVC2G157YZPR | 296-18804-1-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mu: 58 4438 
Flip-Flop w/Clear and Preset... 48 36! 27) SN74LVC2G157YZPR =| 296-18804-2-ND J Single 2-1 Line Data Selector/Mu: 567.00/3,000 
SN74LVC2G74DCTR | 296-13273-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type SN74LVC2G240DCTR | 296-15588-1-ND | Tri-State Dual Butfer/Driver. 50.38.29 
Flip-Flop w/Clear and Preset... 468.00/3,000 SN74LVC2G240DCTR | 296-15588-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 489.00/3,000 
SN74LVC2G74DCUR | 296-12755-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type SN74LVC2G240DCUR_ | 296-13739-1-ND [Tri-State Dual Butfer/Driver. 52. 89 30 
Flip-Flop w/Clear and Preset.... AB 3627 SN74LVC2G240DCUR | 296-13739-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 507.00/3,000 
SN74LVC2G74DCUR | 296-12755-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type SN74LVC2G240YEAR | 296-15589-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 92 69 52 
Flip-Flop w/Clear and Preset... 468.00/3,000 SN74LVC2G240YEAR | 296-15589-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 897.00/3,000 
SN74LVC2G74YEAR | 296-15595-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type SN74LVC2G240YEPR | 296-18806-1-ND | Tri-State Dual Butfer/Driver. 92 69 52 
Flip-Flop w/Clear and Preset..... 8-DSBGA 92 69 52 SN74LVC2G240YEPR | 296-18806-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 897.00/3,000 
SN74LVC2G74YEAR | 296-15595-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered SN74LVC2G240YZAR | 296-15590-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 92 69 52 
Flip-Flop w/Clear and Preset.... 8-DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC2G240YZAR | 296-15590-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 897.00/3,000 
SN74LVC2G74YEPR | 296-14374-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type SN74LVC2G240YZPR | 296-18807-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 58448 
Flip-Flop w/Clear and Preset.... 8-DSBGA 92 69 52 SN74LVC2G240YZPR | 296-18807-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 567.00/3,000 
SN74LVC2G74YEPR | 296-14374-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type SN74LVC2G241DCTR | 296-11935-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 50.38.29 
Flip-Flop w/Clear and Preset... 8-DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC2G241DCTR | 296-11935-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 489.00/3,000 
SN74LVC2G74YZAR | 296-14042-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type SN74LVC2G241DCUR | 296-11936-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. Sh) 
Flip-Flop w/Clear and Preset.... 8-DSBGA 926952 SN74LVC2G241DCUR | 296-11936-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 507.00/3,000 
SN74LVC2G74YZAR — | 296-14042-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type SN74LVC2G241YEAR | 296-15591-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 92 69 52 
Flip-Flop w/Clear and Preset.... 8-DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC2G241YEAR | 296-15591-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 897.00/3,000 
SN74LVC2G74YZPR | 296-14375-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type SN74LVC2G241YEPR | 296-15854-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 92 69 «52 
Flip-Flop w/Clear and Preset... 8-DSBGA =.58 «= 4433 SN74LVC2G241YEPR | 296-15854-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 897.00/3,000 
SN74LVC2G74YZPR | 296-14375-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type SN74LVC2G241YZAR | 296-15592-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 92 69 52 
Flip-Flop w/Clear and Preset.... 8-DSBGA 567.00/3,000 SN74LVC2G241YZAR | 296-15592-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 897.00/3,000 
SN74LVC2G79DCTR | 296-17849-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74LVC2G241YZPR | 296-15855-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 58448 
D-Type Flip-Flop... 48 36027 SN74LVC2G241YZPR | 296-15855-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 567.00/3,000 
SN74LVC2G79DCTR | 296-17849-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74LVC2GU04DBVR | 296-13276-1-ND | Dual Inverter Gate FAQrO 2B od 
D-Type Flip-Flop....... 468.00/3,000 SN74LVC2GUO4DBVR_ | 296-13276-2-ND | Dual Inverter Gate 324.00/3,000 
SN74LVC2G79DCUR | 296-17254-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74LVC2GUO4DCKR_ | 296-13277-1-ND | Dual Inverter Gate 40.32.24 
D-Type Flip-Flop AB 3627 SN74LVC2GUO4DCKR_| 296-13277-2-ND | Dual Inverter Gate 324.00/3,000 
SN74LVC2G79DCUR | 296-17254-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74LVC2GUO4YEAR | 296-13742-1-ND | Dual Inverter Gate 92 69 52 
D-Type Flip-Flop... 468.00/3,000 SN74LVC2GUO4YEAR | 296-13742-2-ND | Dual Inverter Gate 897.00/3,000 
SN74LVC2G79YEPR | 296-15982-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74LVC2GUO4YZAR | 296-13743-1-ND | Dual Inverter Gate 92 69 52 
D-Type Flip-Flop...... 92 69 62 SN74LVC2GU04YZAR | 296-13743-2-ND | Dual Inverter Gate 897.00/3,000 
SN7ALVG2G79YEPR |) 296-15982-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74LVC2GU04YZPR_ | 296-14376-1-ND | Dual Inverter Gate 58 4433 
D-Type Flip-Flop .. 897.00/3,000 SN74LVC2GUO4YZPR | 296-14376-2-ND |Dual Inverter Gate 567.00/3,000 
SN74LVC2G79YZPR | 296-15983-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74LVC2T45DCTR | 296-16845-1-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply 
D-Type Flip-Flop .. 58 4433 Bus Transceiver. 72 54 Ad 
SN74LVC2G79YZPR 296-15983-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74LVC2T45DCTR 296-16845-2-ND | Tri-State Dual-Bi 
D-Type Flip-Flop. 567.00/3,000 Bus Transceiver. 702.00/3,000 
SN74LVC2G80DCTR — | 296-18810-1-ND | Dual Positive-Edge- SN74LVC2TASDCUR  |296-17014-1-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply 
D-Type Flip-Flop...... A836 27 Bus Transceiver gp 
SN74LVC2G80DCTR —_/ 296-18810-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74LVC2T45DCUR | 296-17014-2-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply 
D-Type Flip-Flop .. 468.00/3,000 Bus Transceiver 702.00/3,000 
SN74LVC2G80DCUR | 296-17083-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74LVC2T45YEPR —_| 296-17035-1-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply 
D-Type Flip-Flop ... AO col eee Bus Transceiver 84 70 56 
SN74LVC2G80DCUR | 296-17083-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74LVC2T45YEPR  |296-17035-2-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply 
D-Type Flip-Flop... 468.00/3,000 Bus Transceiver: 1092.00/3,000 
SN74LVC2G80YEPR — | 296-15984-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74LVC2T45YZPR —_| 296-17036-1-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply 
D-Type Flip-Flop... 8-DSBGA =.92 6952 Bus Transceiver 76 457 648 
SN74LVC2G80YEPR | 296-15984-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74LVC2T45YZPR —_| 296-17036-2-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply 
D-Type Flip-Flop... 8-DSBGA 897.00/3,000 Bus Transceiver. 741.00/3,000 
SN74LVC2G80YZPR | 296-15985-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74LVC3GO4DCTR | 296-13278-1-ND | Triple Inverter Gat 60 45 34 
D-Type Flip-Flop... 8-DSBGA 584438 SN74LVC3G04DCTR | 296-13278-2-ND | Triple Inverter Gate 585.00/3,000 
SN74LVC2G80YZPR | 296-15985-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74LVC3G04DCUR | 296-13279-1-ND | Triple Inverter Gat 60 45 34 
D-Type Flip-Flop lt 567.00/3,000 SN74LVC3GO04DCUR =| 296-13279-2-ND | Triple Inverter Gat 585.00/3,000 
SN74LVC2G86DCTR | 296-13274-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate. 36 oF SN74LVC3G04YEAR | 296-14043-1-ND [Triple Inverter Gat 81 68 54 
SN74LVC2G86DCTR =| 296-13274-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate. 468.00/3,000 SN74LVC3GO4YEAR ‘| 296-14043-2-ND | Triple Inverter Gat 1053.00/3,000 
SN74LVC2G86DCUR | 296-13275-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate. 48 FOOMmE Zt SN74LVC3GO4YZAR ‘| 296-15710-1-ND | Triple Inverter Gate 81 68 54 
SN74LVC2G86DCUR | 296-13275-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate. 468.00/3,000 SN74LVC3G04YZAR —_| 296-15710-2-ND | Triple Inverter Gat 1053.00/3,000 
SN74LVC2G86YEAR | 296-13972-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate. 92 69 52 SN74LVC3G04YZPR | 296-15110-1-ND | Triple Inverter Gat 72 54 Al 
SN74LVC2G86YEAR | 296-13972-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate. 897.00/3,000 SN74LVC3G04YZPR__| 296-15110-2-ND | Triple Inverter Gat 702.00/3,000 
SN74LVC2G86YEPR 296-18811-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate. 92 1695) 252) SN74LVC3GO6DCTR | 296-13280-1-ND | Triple Inverter Buffer/Driver 
SN74LVC2G86YEPR 296-18811-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate. 897.00/3,000 with Open Drain Outputs 60 45 34 
SN74LVC2G86YZAR | 296-15709-1-ND |Dual 2-Input Exclusive OR Gate. 92 69 52 SN74LVC3GO6DCTR | 296-13280-2-ND | Triple Inverter Buffer/Driver 
SN74LVC2G86YZAR | 296-15709-2-ND J Dual 2-Input Exclusive OR Gate. 897.00/3,000 with Open Drain Outputs 585.00/3,000 
SN74LVC2G125DCTR | 296-12164-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 48° 3627 SN74LVC3GO6DCUR | 296-13281-1-ND | Triple Inverter Buffer/Driver 
SN74LVC2G125DCTR = | 296-12164-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 468.00/3,000 with Open Drain Outputs 60 45 34 
SN74LVC2G125DCUR | 296-13265-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate (Agta SG 27) (Continued) 
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Te Digi-Key Price Each Lele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVC3GO6DCUR | 296-13281-2-ND | Triple Inverter Buffer/Driver SN74LVCO2ADBR 296-8432-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SSOP 280.00/2,000 
with Open Drain Outputs 585.00/3,000 SN74LVCO2APWR 296-8434-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-TSSOP 403224 
SN74LVC3GO6YEAR | 296-15598-1-ND | Triple Inverter Buffer/Driver SN74LVCO2APWR 296-8434-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate .14-TSSOP 224.00/2,000 
with Open Drain Outputs 81 6854 SN74LVCO2ARGYR | 296-13955-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 60 45 34 
SN74LVC3GO6YEAR | 296-15598-2-ND |Triple Inverter Buffer/Driver SN74LVCO2ARGYR | 296-13955-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 200.00/1,000 
with Open Drain Outputs 1053.00/3,000 SN74LVCO4AD 296-1218-5-ND | Hex Inverter . or Omneey, 
SN74LVC3GO6YEPR | 296-18814-1-ND | Triple Inverter Buffer/Driver SN74LVCO4ADR 296-1218-1-ND | Hex Inverter. 49 40.27 
with Open Drain Outputs 8-DSBGA = 816854 SN74LVCO4ADR 296-1218-2-ND | Hex Inverter. 320.00/2,500 
SN74LVC3GO6YEPR 296-18814-2-ND | Triple Inverter Buffer/Driver SN74LVCO4ADBR 296-1217-1-ND | Hex Inverter . 49 40.27 
with Open Drain Outputs 8-DSBGA 1053.00/3,000 SN74LVCO4ADBR 296-1217-2-ND_| Hex Inverter. 270.00/2,000 
SN74LVC3GO6YZPR —/ 296-18815-1-ND | Triple Inverter Buffer/Driver SN74LVCO4ADGVR | 296-8435-1-ND | Hex Inverter. “IZ1VSOP42.—~=Ci«StC«i 
with Open Drain Outputs 8-DSBGA 7254 AT SN74LVCO4ADGVR ‘| 296-8435-2-ND_| Hex Inverter. .14-TVSOP 232.00/2,000 
SN74LVC3GO6YZPR | 296-18815-2-ND | Triple Inverter Buffer/Driver SN74LVCO4APWR 296-1219-1-ND | Hex Inverter. 14-TSSOP 494027 
with Open Drain Outputs 702.00/3,000 SN74LVCO4APWR 296-1219-2-ND_ | Hex Inverter. .14-TSSOP 270.00/2,000 
SN74LVC3G07DCTR =| 296-13282-1-ND | Triple Buffer/Driver with OD Outputs 60 A534 SN74LVCO4AQDREP ‘| 296-18126-1-ND | Hex Inverter .. 88 66 50 
SN74LVC3GO7DCTR | 296-13282-2-ND | Triple Buffer/Driver with OD Outputs 585.00/3,000 p96 
SN74LVC3GO7DCUR _|296-13283-1-ND | Triple Butfer/Driver with OD Outputs 604534 SNTALVCOAADREP ea eter au | (i lrvertar. noe a00k 
SN74LVC3G07DCUR |) 296-13283-2-ND | Triple Buffer/Driver with OD Outputs 585.00/3,000 SN74LVCO4ARGYR 296-13956-2-ND | Hex Inverter. 1473.00/1,000 
SN74LVC3GO7YEAR =| 296-14044-1-ND J Triple Buffer/Driver with OD Outputs 81 68 54 SN74LVCOGAD 296-1696-5-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD . 49 40 27 
SNTALVCSGO7YZAR |296-t8711-1ND | Tepe Butfer/Drver wih OD Outputs oe BS oe 
SN74LVC3GO7YZAR _ | 296-15711-2-ND | Triple Buffer/Driver with OD Outputs ~1053.00/3,000 SL VCeeana Eee ie Te BaeDronR ee a ae Te 
SN74LVC3G14DCTR | 296-13284-1-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter .. 60 45 34 -44905-2- var withOO., : f ; 
i seein SN74LVCO6ADR 296-14905-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD . 320.00/2,500 
SN74LVC3G14DCTR 296-13284-2-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverte §85.00/3,000 z oy ‘ i 
i eee SN74LVCO6ADGVR 296-8436-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD . 42 34 25 
SN74LVC3G14DCUR | 296-13006-1-ND J Triple Schmitt-Trigger Inverte! 60 45 34 7 fon ‘ i 
: es SN74LVCO6ADGVR 296-8436-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD . 232.00/2,000 
SN74LVC3G14DCUR | 296-13006-2-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverte 585.00/3,000 7 si 
etek : Tr SN74LVCO6APWR 296-8437-1-ND [Hex Inverter Buffer/Driver with OD........14-TSSOP 49 40 27 
SNTALVCSGI4YEAR _ [2EBaIa0SBs1ND) Triple Schmitt-Trigger Inverter. See Cee SN74LVCOBAPWR —-|296-8437-2-ND_ | Hex Inverter Buffer/Driver with OD......... 14-TSSOP 270.00/2,000 
SN74LVC3G14YEAR | 296-14045-2-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter .. 7053.00/3,000 SN74LVCOBARGYR _|296-13957-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD An gn en 
SN74LVC3G14YEPR | 296-18816-1-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverte 81 68 54 SN74LVCOSARGYR  (eeRRGE MeINN ee ? 4 : 
i ‘ - -2- ex Inverter Buffer/Driver with OD. 200.00/1,000 
SN74LVC3G14YEPR 296-18816-2-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverte 1053.00/3,000 SN74LVCO7AD 296-8441-5-ND_ | Hex Buffer/Driver with OD 49 40 27 
SN74LVC3G14YZPR | 296-18817-1-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverte u2 8k a SNTALVCOTADE Bae SARE Hex Butfoc/Driver with OD Vines 
SN74LVC3G14YZPR | 296-18817-2-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter .. 702.00/3,000 8441-1 : . : 
aoe ee en ager eer 3 SN74LVCO7ADR 296-8441-2-ND_ | Hex Buffer/Driver with OD 320.00/2,500 
SN74LVC3G17DCTR | 296-16915-1-ND J Triple Schmitt-Trigger Buffer . -60 45 (34 ; : 
SN74LVC3G17DCTR | 296-16915-2-ND |Tripl ere SN74LVCO7ADBR 296-8439-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD. ee ee 
jple Schmitt-Trigger Buffer . 585.00/3,000 Hi H 
SN74LVC3G17DCUR | 296-18818-1-ND | Triple Schmitt-Trigger Buffer. 60 45 «(34 SN74LVCO7ADBR 296-8439-2-ND_| Hex Buffer/Driver with OD 280.00/2,000 
; vate SN74LVCO7ADGVR _|296-8440-1-ND_| Hex Buffer/Driver with OD 14-TVSOP 423425 
SN74LVC3G17DCUR | 296-18818-2-ND | Triple Schmitt-Trigger Buffer. 585.00/3,000 = - 
SN74LVC3G17YZPR | 296-18819-1-ND | Triple Schmitt-Trigger Buffer. 72 54 Al Satara Poe fee autor Dawer wi a Bel eS eee 
SN74LVC3G17YZPR | 296-18819-2-ND | Triple Schmitt-Trigger Buffer. 702.00/3,000 ronal lex Buffter/Driver wi 1a : : : 
SN74LVC3G34DCTR | 296-13285-1-ND | Triple Buffer Gate 60. 45.34 SN74LVCO7APWR 296-8442-2-ND_| Hex Buffer/Driver with OD .14-TSSOP 270.00/2,000 
SN74LVC3G34D0TR | 296-13285-2-ND | Triple Butfer Gate 585.00/3,000 SN74LVCO7AQPWRO1 |296-20707-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD 14-TSSOP 443627 
SN74LVC3G34DCUR | 296-13286-1-ND | Triple Butter Gate 60 45. 34 SN74LVCO7AQPWRQ1 | 296-20707-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD .14-TSSOP 246,00/2,000 
SN74LVC3G34DCUR _ | 296-13286-2-ND | Triple Buffer Gate 585.00/3,000 SN74LVCO7ARGYR | 296-13958-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD 60 45 34 
SN74LVC3G34YEAR | 296-14046-1-ND | Triple Buffer Gate 81 68. 54 SN74LVCO7ARGYR 296-13958-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD 200.00/1,000 
SN74LVC3G34YEAR | 296-14046-2-ND | Triple Buffer Gate 1053.00/3,000 SN74LVCO8AD 296-1697-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 49) 240) 27, 
SN74LVC3G34YZPR | 296-15111-1-ND | Triple Buffer Gate 72 54 A SN74LVCO8ADR 296-1697-1-ND | Quad 2-Input AND Gate Ag) 40) 27 
SN74LVC3G34YZPR | 296-15111-2-ND | Triple Buffer Gate 702.00/3,000 SN74LVCO8ADR 296-1697-2-ND _| Quad 2-Input AND Gate 320.00/2,500 
SN74LVC3GU04DCTR | 296-18820-1-ND | Triple Inverter Gate 80 60 45 SN74LVCO8ADBR 296-1220-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 49 AO 
SN74LVC3GU04DCTR | 296-18820-2-ND | Triple Inverter Gate 780.00/3,000 SN74LVCO8ADBR 296-1220-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 270.00/2,000 
SN74LVC3GUO4DCUR | 296-18821-1-ND | Triple Inverter Gate 80 60 45 SN74LVCOBAPWR 296-1221-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 49 40.27 
SN74LVC3GUO4DCUR | 296-18821-2-ND | Triple Inverter Gate 780.00/3,000 SN74LVCOBAPWR 296-1221-2-ND | Quad 2-Input AND Gate .14-TSSOP 270.00/2,000 
SN74LVC3GUO4YEPR | 296-16823-1-ND | Triple Inverter Gate 81 68 54 SN74LVCOBARGYR _|296-13959-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-QFN 50.38.29 
SN74LVC3GUO4YEPR | 296-16823-2-ND | Triple Inverter Gate 1053.00/3,000 SN74LVCOBARGYR | 296-13959-2-ND | Quad 2-Input AND Gate ... 166.00/1,000 
SN74LVC3GU04YZPR | 296-16824-1-ND | Triple Inverter Gate 72 54 Al SN74LVC10AD 296-8443-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate 45 36.27 
SN74LVC3GU04YZPR | 296-16824-2-ND | Triple Inverter Gate 702.00/3,000 SN74LVC10ADBR 296-8444-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 45 86 
SN74LVC1T45DRLR | 296-20629-1-ND | Tri-State Single Bit Dual Supply Bus SN74LVC10ADBR 296-8444-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 252.00/2,000 
Transceivel 60 A534 SN74LVC10APWR 296-8445-1-ND_| Triple 3-Input NAND Gate 45 36.27 
SN74LVCIT45DRLR | 296-20629-2-ND | Tri-State Single Bi SN74LVC10APWR 296-8445-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate .14-TSSOP 252.00/2,000 
Transceiver... 780.00/4,000 SN74LVC10ARGYR | 296-13960-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 4-0FN 66 50.38 
SN74LVC8T245DBR | 296-21065-1-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus SN74LVCI0ARGYR — | 296-13960-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 4-OFN 219.00/1,000 
Transceivel 24-SSOP 1.05 88 70 SN74LVC14AD 296-1699-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte: 14-SOIC 49 40.27 
SN74LVC8T245DBR | 296-21065-2-ND | Tri-State 8-B SN74LVC14ADR 296-1699-1-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SOIG 494027 
snvauvestoasneve [eGeMCeeREEN atausceliel arcs Bi 932.00/2,000 SN74LVC14ADR 296-1699-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SOIC 320.00/2,500 
-19287-1- State 8- SN74LVC14ADBR 296-8463-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 4-ssoP 49 40 27 
Transceiver... 1.05 88 70 SN74LVC14ADBR 296-8463-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 4-SSOP 270.00/2,000 
SN74LVC8T245DGVR | 296-19287-2-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus SN74LVC14ADGVR | 296-8464-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-TVSOP 42,3425 
Transceiver... 932.00/2,000 SN74LVC14ADGVR | 296-8464-2-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverte .14-TVSOP 232.00/2,000 
SN74LVC8T245RHLR | 296-18595-1-ND iat State Bit Dual Supply Bus ieee ee ee SN74LVC14APWR 296-1224-1-ND [Hex Schmitt-Trigger Inverte “418s0P 49 ~«40”~=COD 
: ie : : : SN74LVC14APWR 296-1224-2-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverte .14-TSSOP 270.00/2,000 
SN74LVC8T245RHLR | 296-18595-2-ND [ess 8-Bit Dual Supply Bus Pannen SN74LVC14AQDREP | 296-19596-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SOIC 88 66 50 
Tans Cel GT ss av SN74LVC14AQDREP | 296-19596-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SOIC 715.00/2,500 
SN74LVC8T245PWR | 296-18593-1-ND Te State €-Bit Dual Supply Bus ipa ARCA SN74LVC14AQPWREP_|296-20666-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-TSSOP_ 483627 
ranscelver.... ss i 7 7, 
: f SN74LVC14AQPWREP |296-20666-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte -14-TSSOP 320.00/2,000 
SN74LVC8T245PWR |) 296-18593-2-ND na Se ean Supply Bus aon SN74LVC14ARGYR — |296-13965-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-0FN 5239 —«30 
: : ee SN74LVC14ARGYR | 296-13965-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 4-OFN 173.00/1,000 
SN74LVC16T245DGGR | 296-20631-1-ND eee Dual Supply Bus oe ee SN74LVC32AD 996-1235-5-ND | Quad 2-Input OR Gat he 
eset alex : s : SN74LVC32ADR 296-1235-1-ND | Quad 2-Input OR Gat 49 40 27 
SN74LVC16T245DGGR | 296-20631-2-ND Testa 164 it Dual Supply Bus pa een SHTALVORAOR 256-125520 Ou 2npit OR Gale , 320002500 
a ey af “ps un -1234-1- luad 2-Inpu' al E é 2 
SNTALVCTET2ASDGVR PGi | State 16-Bit Dual Supply Bus aa-tysop [ete EOMee SN74LVC32ADBR _|296-1234-2-ND_ | Quad 2-Input OR Gat 270.00/2,000 
ominehio. 4 : : : : SN74LVC32APWR 296-1236-1-ND | Quad 2-Input OR Gat .14-TSSOP 494027 
SN74LVCIGT2ASDGVR (ACE LOS 2D) Tri State 16-Bit Dual Supply Bus i SN74LVC32APWR _|296-1236-2-ND_| Quad 2-Input OR Gat “14-TSSOP 270.00/2,000 
Transceivel 48-TVSOP 1950.00/2,000 
STACI [FATT St SS Bs Savon /aciarksio aaestonnaeegnas.. (tam wean 
SNPALVCTET2ASGOLA ESREMDERENNON T otae 16 5it Daal Supply Bs A8-VFRGA ca SN74LVC74AD 296-1240-5-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-S0I0 494027 
Transceiver. 48-VFBGA 4530.00/1,000 SN74LVC74ADR 296-1240-1-ND_ | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-S0I0 494027 
SN74LVC16T245Z0LR | 296-21054-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus SN74LVC74ADR 296-1240-2-ND_| Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-SOIC 320.00/2,500 
Transceive 48-VFBGA 2.00 160 1.20 SN74LVC74ADBR 296-1239-1-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 4ssop. 49407 
1054-2 i Bi SN74LVC74ADBR 296-1239-2-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 4-SSOP 270.00/2,000 
SNTALVCTGT2ASZOLR SGU) 1' State 16-Bit Dual Supply Bus rer amnamA aT SN7ALVC74APWR —-|296-1241-1-ND_ | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop “4-TSS0P 4940.27 
SN74LVCOOAD 296-1694-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 148010 49 40 27 SN74LVC74APWR 296-1241-2-ND_| Tri-State Dual D-Type Flip-Flop .14-TSSOP 270.00/2,000 
SN74LVCOOADR 296-1694-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate “44-80I0 3049~=Ct40.—St«C* SN74LVC74AQPWRQ1 |296-17492-1-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-TSSOP_ 443627 
SN74LVCOOADR 296-1694-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate -14-SOIC 320.00/2,500 SN74LVC74AQPWRQ1 |296-17492-2-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop -14-TSSOP 246.00/2,000 
SN74LVCOOADBR 296-8430-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 49 +40 ~ 27 SN74LVC74ARGYR — |296-13977-1-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop .14-QFN 60.4584 
SN74LVCOOADBR 296-8430-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 270.00/2,000 SN74LVC74ARGYR 296-13977-2-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop... 200.00/1,000 
SN74LVCOOAPWR 296-1216-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 49 40 27 SN74LVC86AD 296-8561-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. AQ 40 27 
SN74LVCOOAPWR 296-1216-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 270.00/2,000 SN74LVC86ADBR 296-8562-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 49 40.27 
SN74LVCOOARGYR | 296-13954-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 52 39 30 SN74LVC86ADBR 296-8562-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 270.00/2,000 
SN74LVCOOARGYR 296-13954-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 172.00/1,000 SN74LVC86ADR 296-14915-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 49 40 27 
SN74LVCO2AD 296-8433-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate. “{4-S0I0 =.49 «= 4087 SN74LVC86ADR 296-14915-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 320.00/2,500 
SN74LVCO2ADR 296-8433-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 44-S0I0 49 40 27 SN74LVC86APWR 296-1242-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 14-TSSOP 494027 
SN74LVCO2ADR 296-8433-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate . “14-SOIC 320.00/2,500 SN74LVC86APWR 296-1242-2-ND_| Quad 2-Input Exclusive OR Gate. .14-TSSOP 270.00/2,000 
SN74LVCO2ADBR 296-8432-1-ND_| Quad 2-Input NOR Gate. 14-SSOP_ 514129 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


828 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


i) Texas INSTRUMENTS 


DIGITAL LOGIC (Continued) 


olk Digi-Key Price Each Tal Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVC86ARGYR | 296-13978-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 56 42 32 SN74LVC244APWR | 296-1230-1-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 55 AA 83 
SN74LVC86ARGYR | 296-13978-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 186.00/1,000 SN74LVC244APWR | 296-1230-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 308.00/2,000 
SN74LVC112AD 296-8449-5-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK SN74LVC244ARGYR | 296-13967-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-0FN 68 = S189 
Flip-Flop with Clear/Preset 712 540° Al SN74LVC244ARGYR =| 296-13967-2-ND J Tri-State Octal Buffer/Driver. 226.00/1,000 
SN74LVC112ADR 296-8449-1-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK SN74LVC244AZQNR | 296-19878-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver, 68 51.39 
Flip-Flop with Clear/Preset.......-e 7 54 Al SN74LVC244AZQNR — |296-19878-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 226.00/1,000 
SN74LVC112ADR 296-8449-2-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK SN74LVC245ADBR | 296-1231-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 55 AA 83 
Flip-Flop with Clear/Preset........srsee 16-SOIC 585.00/2,500 SN74LVC245ADBR | 296-1231-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver. 308.00/2,000 
SN74LVC112ADBR —-| 296-8447-1-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK SN74LVC245ADGVR | 296-8502-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel .20-TVSOP «66508 
suvauvcviaapeR eRe eon ae eseensenaeanene 16-SSOP 7254 SN74LVC245ADGVR | 296-8502-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive .20-TVSOP 438.00/2,000 
pee Mes Neg euge 10g SN74LVC245ADW 296-1232-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 55 AA 83 
Flip-Flop with Clear/Preset.....-.n.-ne 16-SSOP 478.00/2,000 SN74LVC245ADWR — |296-1232-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 55 4433 
SN74LVC112ADGVR | 296-8448-1-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK SN74LVC245ADWR ‘| 296-1232-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 308.00/2,000 
suvauvctizapevr Penne Pree a ae seenenenenntce W6-TVSOP 72 SAAN SN74LVC245AGQNR | 296-12098-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 75 63 50 
8448-2" -Edge- SN74LVC245AGQNR _ |296-12098-2-ND | Tri-State Octal Bus Transcei 333.00/1,000 
Flip-Flop with Clear/Preset.......00.0- 16-TVSOP 478.00/2,000 Testes Sere Sus Transceve ib 
4 SN74LVC245AN 296-8503-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 60 45 84 
SN74LVC112APWR | 296-8450-1-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK : : 
: SN74LVC245ANSR 296-13632-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive: 60 45 84 
Flip-Flop with Clear/Preset..............-. 16-TSSOP A 54 Al 7 " 
; SN74LVC245ANSR 296-13632-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive: 400.00/2,000 
SN7ALVC112APWR | 296-8450-2-ND Dual Neg: olga: g i ; areas Ferenenn SN74LVC245APWR — |296-1233-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 60 45 34 
ay aia, alee a Naseer Panta SN74LVC245APWR __|296-1233-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 400.00/2,000 
SN74LVC125AD 296-8453-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 14-5010 458627 SNALVCDASARGYR  ECRRERERS INT Tr-Stato Octal Bus Transcel a aa 
SN74LVC1254DR |296-8453-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat “44-S0I0 45 3627 i 5 Bee eeggn ay |'-State Octal Bus Transceiver. d ne 
SN74LVC125ADR __|296-8453-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate.. 305.00/2,500 SN7ALVG245ARGYR — 2OGgIS 2b 0,-aib)| Tri-State Octal Bus Transcetve 226,00/11000 
7 SN74LVC245AZQNR =| 296-21215-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive: Alpe 54 Al 
SN74LVCT25ADBR | 296-8452-1-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gate... 8 : : 
4 SN74LVC245AZQNR =| 296-21215-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive: 239.00/1,000 
SN7ALVCI25ADBR | ESgee Sean emg Ve State Quad Bus Buffer Gat eval venisl) SN74LVC257AD 296-8504-5-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux 56 4232 
SN74LVC125ANSR | 296-13234-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 86 2 : : : i 
SN74LVC125ANSR  |296-13234-2-ND [Tri-State Quad Bus Buffer Gat 252.00/2,000 SN74LVC257ADBR —|296-12903-1-ND |Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux 56. 4232 
SN74LVC125APWR  |296-1229-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 45. 36. 297 SN74LVC257ADBR | 296-12903-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux 372.00/2,000 
SN74LVC125APWR  |296-1222-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 252.00/2,000 Sone Bone atest nue 5 pa Reavis 60 i 25 aoe 
SN74LVC125ARGYR  |296-13961-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 6 50 8 Leica Soe ah oag| Vri-State Quad 2-1 Data Selactor/Mux tee 
SN74LVC1254RGYR 296-13961-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 219.00/1,000 SN74LVC257APWR 296-8506-1-ND Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux -56 42 32 
SN74LVC126AD 996-8457-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate... 45 (96) 97 SN74LVC257APWR 296-8506-2-ND Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux 372.00/2,000 
SN74LVC126ADR 296-8457-1-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate.. 45 86 SUS clare oe See ND one _ ea aie Selector 88 Be aa 
SN74LVC126ADR 296-8457-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 305.00/2,500 =18658-2-ND) Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux 00/2, 
SN74LVC126ADBR _|296-8455-1-ND_ [Tri-State Quad Bus Buffer Gat 45. ~« 367 SN74LVG257ARGYR | 296-13969-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux 68 51 39 
SN74LVC126ADBR _|296-8455-2-ND. | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 252.00/2,000 SN74LVC257ARGYR _ |296-13969-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux 226.00/1,000 
SN74LVC126ADGVR | 296-8456-1-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gat B86 SN74LVC373ADBR | 296-1237-1-ND_] Tri-State Octal Transp. D-Type Latc! 48 36.27 
SN74LVC126ADGVR | 296-8456-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gat 320.00/2,000 SN74LVC373ADBR 296-1237-2-ND Tri-State Octal Transp. D-Type Late! 320.00/2,000 
SN74LVC126ANSR 296-13701-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 45 Gmner, SN74LVC373ADGVR =| 296-8510-1-ND Tri-State Octal Transp. D-Type Late! 53 40 30 
SN74LVC126ANSR —‘| 296-13701-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 252.00/2,000 SN74LVC373ADGVR | 296-8510-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Late! 352.00/2,000 
SN74LVC126APWR | 296-8458-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 55 4433 SN74LVC373ADW 296-8511-5-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Late! AB 3627 
SN74LVC126APWR | 296-8458-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gat 308.00/2,000 SN74LVC373ADWR —_|296-8511-1-ND Tri-State Octal Transp. D-Type Latc! 48.3627 
SN74LVC126ARGYR _ |296-13962-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 66 50 38 SN74LVC373ADWR | 296-8511-2-ND_ | Tri-State Octal Transp. D-Type Late! 320.00/2,000 
SN74LVC126ARGYR | 296-13962-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 219.00/1,000 SN74LVC373AGQNR — | 296-12099-1-ND J Tri-State Octal Transp. D-Type Latc! 90 75 60 
SN74LVC138AD 296-8459-5-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demu: 45 «(3687 SN74LVC373AGONR | 296-12099-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Late! 399.00/1,000 
SN74LVC138ADBR 296-8460-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demu: 45 6) 27) SN74LVC373AN 296-12905-5-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Late! 68 leh 
SN74LVC138ADBR 296-8460-2-ND_ | 3-to-8 Line Decoder/Demux. 252.00/2,000 SN74LVC373APWR 296-8512-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch......20-TSSOP 48 36 0.27 
SN74LVC138ADGVR | 296-13235-1-ND |3-to-8 Line Decoder/Demu 5040.30 SN74LVC373APWR | 296-8512-2-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch.......20-TSSOP 320.00/2,000 
SN74LVC138ADGVR | 296-13235-2-ND |3-to-8 Line Decoder/Demu 278.00/2,000 SN74LVC373ARGYR | 296-13973-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latcl 0-OFN 80 60 45 
SN74LVC138ADR 296-14906-1-ND |3-to-8 Line Decoder/Demu: A 362 SN74LVC373ARGYR | 296-13973-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Late! 0-OFN 266.00/1,000 
SN74LVC138ADR 296-14906-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demu 305.00/2,500 SN74LVC374ADBR _|296-8513-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SSOP_ 4838627 
SN74LVC138AGQNR | 296-12096-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demu 75 63 50 SN74LVC374ADBR 296-8513-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flo} 20-SSOP 320.00/2,000 
SN74LVC138AGQNR | 296-12096-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demu 333.00/1,000 SN74LVC374ADGVR | 296-12906-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo} 20-TVSOP = «53si(‘«i«Ss«C«8 
SN74LVC138APWR _|296-1223-1-ND [3-to-8 Line Decoder/Demu A 86 SN74LVC374ADGVR | 296-12906-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo} 20-TVSOP 352.00/2,000 
SN74LVC138APWR — | 296-1223-2-ND_ |3-to-8 Line Decoder/Demu 252.00/2,000 SN74LVC374ADW 296-1701-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SOIC =.48 3687 
SN74LVC138AQDRQ1 | 296-19474-1-ND |3-to-8 Line Decoder/Demux $3 42 32 SN74LVC374ADWR _|296-1701-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flo} 20-SOIC 483627 
SN74LVC138AQDRQ1_|296-19474-2-ND |3-to-8 Line Decoder/Demu 355.00/2,500 SN74LVC374ADWR _[296-1701-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SOIC 320.00/2,000 
SN74LVC138AQPWREP | 296-20727-1-ND |3-to-8 Line Decoder/Demu 81 6854 SN74LVC374AN 296-12907-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-Dip 68 51 39 
SN74LVC138AQPWREP | 296-20727-2-ND |3-to-8 Line Decoder/Demu 718.00/2,000 SN74LVC374APWR | 296-1238-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo} .20-TSSOP 483627 
SN74LVC138ARGYR — | 296-13963-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demu 66 50.38 SN74LVC374APWR | 296-1238-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flo} .20-TSSOP 320.00/2,000 
SAL Beer Hite ra enue a ee SN74LVC374ARGYR _ | 296-14910-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo} O-QFN 685189 
- 0" | ual 2-4 Line Decoder/Demu: . & ‘ 7 7 
! SN74LVC374ARGYR | 296-14910-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo} 0-OFN 226.00/1,000 
SN74LVC139ADBR__|296-8461-1-ND_| Dual 2-4 Line Decoder/Demu 60 45 __—34 SN74LVC540ADBR | 296-8516-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 56 42 «32 
SN74LVC139ADBR | 296-8461-2-ND_ | Dual 2-4 Line Decoder/Demu 400.00/2,000 SN74LVC540ADBR —-| 296-8516-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SSOP 372.00/2,000 
SN74LVC139AGQNR — )296-13236-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demu 1S 63 50 SN74LVC540ADGVR | 296-12908-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVSOP = 62 ATS 85 
SOA GISEAEGIES ee ea Dual a TH pacodar Darn He een SN74LVC5S40ADGVR _ |296-12908-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVSOP 410.00/2,000 
SN7ALVCIa9APWR  BORST EAE REM Dusl 2-4 Line Decoder/Demut  959'00/2,000 SN74LVC540ADWR — [296-8517-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 56 4232 
- SN74LVC540ADWR | 296-8517-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC 372.00/2,000 
SNTALVGTSOARGYR,  [ESBg SSe ga Dual 2-4 Line Decoder/Demu AEN ee al SN7ALVC540APWR | 296-12909-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 64483 
SN74LVC139ARGYR | 296-13964-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux 239.00/1,000 eee ' ‘ : 
SNPALVCISTAD Peer AMORRTM Oicd 2-1 Dota Soloher/Md EeemntDnanas SN74LVC540APWR — | 296-12909-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 426.00/2,000 
SNTALVCISTADAR — BSRRHESETANIOM| Quad 2-1 Date Sclocter/Mi es SN74LVC541ADBR _|296-8518-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP_ 604836 
SN74LVC1S7ADBR _|296-8465-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mu **  308:00/2,000 SN74LVC541ADBR | 296-8518-2-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SSOP 336.00/2,000 
a SN74LVC541ADGVR | 296-8519-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TVSOP = «53-4080 
SN74LVC157ADR 296-14907-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mu 55 (A433 eee +. ; : 
SN74LVC541ADGVR | 296-8519-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TVSOP 352.00/2,000 
SN74LVC157ADR 296-14907-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mu 372.50/2,500 CREARLE. i ; i 
SN74LVCIS7APWR [SEAR ODEMPNITME Quad 2-1 Datu Seleston/Mu Ban ae SN74LVC541ADW 296-8520-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC «604886 
SN7ALVCIE7APWR — (BOBSDOEE MIG Gucd 2-1 Data Selentor/Mu 308.00/2,000 SN74LVC541ADWR__ |296-14912-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver. 20-SOlIC 483627 
SN74LVC457AQPWRO! |296-17743-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mu 65.5239 SN74LVC541ADWR | 296-14912-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 320.00/2,000 
Sea : SN74LVC541ANSR | 296-15847-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. A836 27 
SN74LVC157AQPWROT |296-17743-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 362.00/2,000 ; ; 
SN74LVCIS7ARGYR  |296-13966-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mu eo aa 9 SN74LVC541ANSR | 296-15847-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 320.00/2,000 
: : : SN74LVC541APWR | 296-8521-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 483627 
SN74LVC157ARGYR — | 296-13966-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mu 219.00/1,000 ! ! 
SN74LVC240ADBR | 296-8494-1-ND__ | Tri-State Octal Butfer/Drive ee Be SN74LVC541APWR__ |296-8521-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 320.00/2,000 
SN74LVC240ADBR _| 296-8494-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drivel 426.00/2,000 Se atvbealaneye Geeta trio ie edi ee 88 SR oi ae 
a aia =! i) = aa ri-otate Octal Butter/Driver. | it i 
See ADR Peacoat ogg c1y-ctate Octal Butter/DrWver ae eae SN7ALVC543ADBR —|296-8522-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver...24-SSOP 1.05 88 70 
SN74LVC240ADW 296-8496-5-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Drive! 60 ‘45 i 34 SN74LVC543ADBR 296-8522-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver. 932.00/2,000 
SN74LVC240ADWR | 296-8496-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Drive! 60 45 34 SN74LVC543ADW 296-8523-5-ND_| Tri-State Octal Registered Transceiver.......24-SOIC_ 1.05.88 ~—.70 
SN74LVC240ADWR 296-8496-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 SN74LVC543APWR 296-8524-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver....24-TSSOP 1.05 88 = .70 
SN74LVC240ANSR 296-12902-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. G 2h 26 SN74LVC543APWR 296-8524-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver....24-TSSOP 932.00/2,000 
SN74LVC240ANSR | 296-12902-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 426.00/2,000 SN74LVC573ADBR ‘| 296-8525-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch.......20-SSOP 60.4836 
SN74LVC240APWR —-| 296-8498-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel 60 45 34 SN74LVC573ADBR_ | 296-8525-2-ND | Tri-State Octal Transp. 20-SSOP 336.00/2,000 
SN74LVC240APWR | 296-8498-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel 400.00/2,000 SN74LVC573ADGVR | 296-8526-1-ND_| Tri-State Octal Transp. -20-TVSOP__—53_— 4080 
SN74LVC244ADBR _|296-8499-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drive 53 42 32 SN74LVC573ADGVR | 296-8526-2-ND Tri-State Octal Transp. -20-TVSOP 352.00/2,000 
SN74LVC244ADBR | 296-8499-2-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 294.00/2,000 SN74LVC573ADW 296-8527-5-ND_ | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch.........20-SOIC 604836 
SN74LVC244ADGVR | 296-8500-1-ND_ Tri-State Octal Buffer/Drive! Coy RG) Py SN74LVC573ADWR | 296-14913-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Late! 20-SOIC 48 3627 
SN74LVC244ADGVR 996-8500-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive: 320.00/2,000 SN74LVC573ADWR 296-14913-2-ND Tri-State Octal Transp. D-Type Late! 20-SOIC 320.00/2,000 
SN74LVC244ADWR | 296-1229-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 5 A488 SN74LVC573AGQNR _ |296-12100-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Late! .20-BGA 90.7560 
SN74LVC244ADWR __|296-1229-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drive 308.00/2,000 SN74LVC573AGQNR | 296-12100-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch.......... 20-BGA 399.00/1,000 
SN74LVC244AGQNR -— | 296-12097-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 15 63 = 50 SN74LVC573AN 296-8528-5-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Late! 20-Dip 60 45 34 
SN74LVC244AGQNR =| 296-12097-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 333.00/1,000 SN74LVC573APWR 296-8529-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch......20-TSSOP 48 36 0.27 
SN74LVC244AN 296-8501-5-ND | Tri-State Octal Butfer/Drive 60 45 34 SN74LVC573APWR | 296-8529-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch.......20-TSSOP 320.00/2,000 
SN74LVC244ANSR | 296-17115-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 55 4433 SN74LVC573ARGYR _ |296-13975-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Late! 20-0FN 80.6045 
SN74LVC244ANSR | 296-17115-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver... 308.00/2,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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4) Texas INSTRUMENTS 


Lele Digi-Key Price Each welk Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVC573ARGYR — ‘| 296-13975-2-ND J Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 266.00/1,000 SN74LVC16244ADGGR | 296-1226-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Drive! -48-TSSOP = 1.14 LOS NEG) 
SN74LVC574ADBR 296-8530-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 60 48 36 SN74LVC16244ADGGR | 296-1226-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive! .48-TSSOP 1010.00/2,000 
SN74LVC574ADBR 296-8530-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 336.00/2,000 SN74LVC16244ADGVR | 296-8471-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver -48-TVSOP 1.26 1.05 .84 
SN74LVC574ADGVR — ‘| 296-12475-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 53 40.30 SN74LVC16244ADGVR | 296-8471-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel .48-TVSOP 1118.00/2,000 
SN74LVC574ADGVR __ | 296-12475-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 352.00/2,000 SN74LVC16244ADL 296-1227-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive' 48-SSOP 1.14 95.76 
SN74LVC574ADW 296-8531-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 60 48 36 SN74LVC16244ADLR = | 296-1227-1-ND | 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP 1.14 95 «6 
SN74LVC574ADWR 296-14914-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 48 36.27 SN74LVC16244ADLR =| 296-1227-2-ND | 16-Bit Buffer/Drivet 48-SSOP 505.00/1,000 
SN74LVC574ADWR 296-14914-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 320.00/2,000 SN74LVC16244AGQLR | 296-8472-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .56-VFBGA 2.70 2.16 1.68 
SN74LVC574AGQNR | 296-12101-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 90 15 _ 60 SN74LVC16244AGQLR | 296-8472-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel . 56-VFBGA 1530.00/1,000 
SN74LVC574AGQNR | 296-12101-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 399.00/1,000 SN74LVC16244AGRDR | 296-16881-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive! -54-BGA 2.25 1.80 1.35 
SN74LVC574AN 296-12910-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 60 A534 SN74LVC16244AGRDR | 296-16881-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel .54-BGA 1170.00/1,000 
SN74LVC574APWR 296-8532-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 48 36.27 SN74LVC16244AZQLR | 296-16642-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .56-VFBGA 1.95 1.56 1.17 
SN74LVC574APWR 296-8532-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 320.00/2,000 SN74LVC16244AZQLR | 296-16642-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel . 56-VFBGA 1014.00/1,000 
SN74LVC574ARGYR | 296-13976-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 68 51 39 SN74LVC16244AZRDR | 296-16882-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive! .54-BGA 145 116 87 
SN74LVC574ARGYR _ | 296-13976-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 226.00/1,000 SN74LVC16244AZRDR | 296-16882-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel .54-BGA 754.00/1,000 
SN74LVC646ADBR 296-8533-1-ND_Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register......24-SSOP 1.26 1.05 .84 SN74LVC16245ADGGR | 296-1228-1-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. -48-TSSOP 1.14 195076 
SN74LVC646ADBR 296-8533-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe: 24-SSOP 1118.00/2,000 SN74LVC16245ADGGR | 296-1228-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. .48-TSSOP 732.00/2,000 
SN74LVC646ADW 296-8534-5-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe: -24-SOIC 1.26 «1.05 84 SN74LVC16245ADGVR | 296-8473-1-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. -48-TVSOP 1.26 1.05 .84 
SN74LVC646APWR 296-8535-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe: 4-TSSOP 1.26 1.05 .84 SN74LVC16245ADGVR | 296-8473-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. .48-TVSOP 1118.00/2,000 
SN74LVC646APWR 296-8535-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register ....24-TSSOP 1118.00/2,000 SN74LVC16245ADL 296-8474-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. 48-SSOP 1.14 BOSD v6: 
SN74LVC652ADBR 296-8536-1-ND_|Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register......24-SSOP 1.05 88 70 SN74LVC16245ADLR =| 296-8474-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. 48-SSOP 1.14 295° 76 
SN74LVC652ADBR 296-8536-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe: 24-SSOP 932.00/2,000 SN74LVC16245ADLR ~= | 296-8474-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. 48-SSOP 505.00/1,000 
SN74LVC652ADW 296-8537-5-ND Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe .24-SOIC 1.05 88 70 SN74LVC16245AGQLR | 296-9843-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. .56-VFBGA 2.70 2.16 1.68 
SN74LVC652APWR 296-8538-1-ND /Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe! 4-TSSOP 1.05 88 70 SN74LVC16245AGQLR | 296-9843-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. . 56-VFBGA 1530.00/1,000 
SN74LVC652APWR 296-8538-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register ....24-TSSOP 932.00/2,000 SN74LVC16245AGRDR | 296-16883-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. -54-BGA 2.25 1.80 1.35 
SN74LVC821ADBR 296-8539-1-ND | Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop 96 80 64 SN74LVC16245AGRDR | 296-16883-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. .54-BGA 1170.00/1,000 
SN74LVC821ADBR 296-8539-2-ND Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop 852.00/2,000 SN74LVC16245AZRDR | 296-16884-1-ND J Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. -54-BGA 145 1.16 87 
SN74LVC821ADGVR ‘| 296-8540-1-ND Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop 96 80 64 SN74LVC16245AZRDR | 296-16884-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. .54-BGA 754.00/1,000 
SN74LVC821ADGVR ‘| 296-8540-2-ND Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop 852.00/2,000 SN74LVC16373ADGGR | 296-13241-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 

SN74LVC821ADW 296-1703-5-ND | Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop 96 80 64 D-Type Latch ...48-TSSOP 1.14 95.16 
SN74LVC821ADWR 296-1703-1-ND Tri-State 10-Bit Bus-Interface Flip-Flop. 96 80 64 SN74LVC16373ADGGR | 296-13241-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 

SN74LVC821ADWR 296-1703-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus-Interface Flip-Flop. 852.00/2,000 D-Type Latch ...48-TSSOP 1010.00/2,000 
SN74LVC821APWR 296-8541-1-ND | Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop 96 80 6 SN74LVC16373ADGVR | 296-13242-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 

SN74LVC821APWR 296-8541-2-ND Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop 852.00/2,000 D-Type Latch .48-TVSOP 1.26 1.05 84 
SN74LVC823ADBR 296-8542-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop AG) 63 50 SN74LVC16373ADGVR | 296-13242-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 

SN74LVC823ADBR 296-8542-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop 666.00/2,000 D-Type Latch ..48-TVSOP 1118.00/2,000 
SN74LVC823ADGVR ‘| 296-8543-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop. 1.05 88 70 SN74LVC16373ADLR =| 296-13243-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 

SN74LVC823ADGVR ‘| 296-8543-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop. 932.00/2,000 D-Type Latch 1.14 95 «76 
SN74LVC823ADW 296-12911-5-ND | Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop 24-SOIC ae) 63 50 SN74LVC16373ADLR =| 296-13243-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 

SN74LVC823APWR 296-8544-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop a6) 63 50 D-Type Latch 505.00/1,000 
SN74LVC823APWR 296-8544-2-ND Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop.....24-TSSOP 666.00/2,000 SN74LVC16373AGQLR | 296-13244-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 

SN74LVC827ADBR 296-8545-1-ND Tri-State 10-Bit Buffer/Driver .. iealil 93 74 D-Type Latch. -56-VFBGA 2.70 2.16 1.68 
SN74LVC827ADBR 296-8545-2-ND Tri-State 10-Bit Buffer/Driver .. 984.00/2,000 SN74LVC16373AGQLR |296-13244-2-ND |Tri-State 16-Bit Transparent 

SN74LVC827ADGVR ‘| 296-8546-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver .. Lali: 93 74 D-Type Latch ... 56-VFBGA. 1530.00/1,000 
SN74LVC827ADGVR | 296-8546-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver .. 984.00/2,000 SN74LVC16373DGGR | 296-11848-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 

SN74LVC827ADW 296-8547-5-ND Tri-State 10-Bit Buffer/Driver .. 1.11 93 74 D-Type Latch ...48-TSSOP 1.14 195° 376 
SN74LVC827APWR 296-8548-1-ND Tri-State 10-Bit Buffer/Driver .. ili! 93 74 SN74LVC16373DGGR | 296-11848-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 

SN74LVC827APWR 296-8548-2-ND Tri-State 10-Bit Buffer/Driver .. 984.00/2,000 D-Type Latch ..48-TSSOP 1010.00/2,000 
SN74LVC828ADBR 296-12912-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver .. tall 93 74 SN74LVC16373DL 296-11834-5-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 

SN74LVC828ADBR 296-12912-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver .. 984.00/2,000 D-Type Latch 1.14 95 76 
SN74LVC828ADGVR ‘| 296-12741-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver .. ili) 93 74 SN74LVC16373DLR 296-11834-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 

SN74LVC828ADGVR | 296-12741-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver .. 984.00/2,000 D-Type Latch 1.14 295) 76 
SN74LVC828ADW 296-12913-5-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver .. 1.11 93 74 SN74LVC16373DLR 296-11834-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 

SN74LVC828APWR 296-8549-1-ND Tri-State 10-Bit Buffer/Driver .. 111 93 74 D-Type Latch 505.00/1,000 
SN74LVC828APWR 296-8549-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver .. 984.00/2,000 SN74LVC16374ADGGR | 296-13245-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 

SN74LVC841ADBR 296-8550-1-ND | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch 170) a6) 5 102 D-Type Flip-Flop ..... ...48-TSSOP 1.14 205 70) 
SN74LVC841ADBR 296-8550-2-ND Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch 1768.00/2,000 SN74LVC16374ADGGR | 296-13245-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 

SN74LVC841ADGVR =| 296-8551-1-ND | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch 1.70 136 1.02 D-Type Flip-Flop ..... ...48-TSSOP 732.00/2,000 
SN74LVC841ADGVR ‘| 296-8551-2-ND | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch 1768.00/2,000 SN74LVC16374ADGVR | 296-13246-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 

SN74LVC841ADW 296-8552-5-ND | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch 1.70 1.36 1.02 D-Type Flip-Flop ..... ...48-TVSOP 1.26 1.05 84 
SN74LVC841APWR 296-8553-1-ND | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch 1.70 1.36 1.02 SN74LVC16374ADGVR | 296-13246-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 

SN74LVC841APWR 296-8553-2-ND | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch... 1768.00/2,000 D-Type Flip-Flop... 1118.00/2,000 
SN74LVC861ADBR 296-12914-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus Transceiver 2.05 1.64 1.23 SN74LVC16374ADLR =| 296-13247-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 

SN74LVC861ADBR 296-12914-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus Transceiver 2132.00/2,000 D-Type Flip-Flop..... 1.14 e050 v6) 
SN74LVC861ADGVR | 296-8555-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus Transceiver 2.05 1.64 1.23 SN74LVC16374ADLR =| 296-13247-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 

SN74LVC8GTADGVR | 296-8555-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus Transceiver 2132.00/2,000 D-Type Flip-Flop ..... 505.00/1,000 
SN74LVC861ADW 296-8556-5-ND Tri-State 10-Bit Bus Transceiver 2.05 1.64 1.23 SN74LVC16374AGQLR | 296-13248-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 

SN74LVC861APWR 296-12915-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus Transceiver 2.05 1.64 1.23 D-Type Flip-Flop .56-VFBGA 2.70 2.16 1.68 
SN74LVC861APWR 296-12915-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus Transceiver 2132.00/2,000 SN74LVC16374AGQLR | 296-13248-2-ND | Tri-State 16-Bit Edg 

SN74LVC863ADBR 296-8557-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceive 2.05 1.64 1.23 D-Type Flip-Flop... ... 56-VFBGA 1530.00/1,000 
SN74LVC863ADBR | 296-8557-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceiver 2132.00/2,000 SN74LVC16374AGRDR | 296-16885-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 

SN74LVC863ADGVR | 296-8558-1-ND |Tri-State 9-Bit Bus Transceiver 2.05 164 1.23 D-Type Flip-Flop... 2.25 1.80 1.35 
SN74LVC863ADGVR ‘| 296-8558-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceive 2132.00/2,000 SN74LVC16374AGRDR | 296-16885-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 

SN74LVC863ADW 296-8559-5-ND Tri-State 9-Bit Bus Transceive 2.05 1.64 1.23 D-Type Flip-Flop... 1170.00/1,000 
SN74LVC863APWR 296-8560-1-ND [Tri-State 9-Bit Bus Transceive 2.05 1.64 1.23 SN74LVC16374AZRDR | 296-16886-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 

SN74LVC863APWR | 296-8560-2-ND Tri-State 9-Bit Bus Transceiver 2132.00/2,000 D-Type Flip-Flop..... 145 116 87 
SN74LVC1404DCTR — | 296-17257-1-ND | Oscillator Driver. 81 68 54 SN74LVC16374AZRDR | 296-16886-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 

SN74LVC1404DCTR | 296-17257-2-ND | Oscillator Driver. 1053.00/3,000 D-Type Flip-Flop...... 754.00/1,000 
SN74LVC1404YEPR 296-18751-1-ND | Oscillator Driver. kes) Alay i) SN74LVC16374DGGR_ | 296-11833-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 

SN74LVC1404YEPR 296-18751-2-ND | Oscillator Driver. 1755.00/3,000 D-Type Flip-Flop... ...48-TSSOP 1.14 95 76 
SN74LVC1404YZPR | 296-18082-1-ND | Oscillator Driver. 90 75 60 SN74LVC16374DGGR_ | 296-11833-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 

SN74LVC1404YZPR —_| 296-18082-2-ND | Oscillator Driver. 1170.00/3,000 D-Type Flip-Flop........ .-- 48-TSSOP 1010.00/2,000 
SN74LVC2244ADBR | 296-8489-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Drivel 60 45 3 SN74LVC16374DLR | 296-11851-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 

SN74LVC2244ADBR __ | 296-8489-2-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. 400.00/2,000 D-Type Flip-Flop... ida 95.76 
SN74LVC2244ADGVR_| 296-12901-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive -80 60 45 SN74LVC16374DLR 296-11851-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 

SN74LVC2244ADGVR | 296-12901-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 532.00/2,000 D-Type Flip-Flop...... 505.00/1,000 
SN74LVC2244ADW 296-8490-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 60 A5 34 SN74LVC16543DGGR_ | 296-9844-1-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .56-TSSOP 2.70 2.16 1.68 
SN74LVC2244ADWR ‘| 296-8490-1-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 72 54 °° AL SN74LVC16543DGGR_ | 296-9844-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. .56-TSSOP 3060.00/2,000 
SN74LVC2244ADWR_ | 296-8490-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Drive 478.00/2,000 SN74LVC16646ADGGR | 296-15561-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register....56-TSSOP 1.63 1.30 98 
SN74LVC2244ANSR__| 296-13256-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 60 A534 SN74LVC16646ADGVR | 296-15562-1-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register....56-TVSOP 1.63 1.30 .98 
SN74LVC2244ANSR 296-13256-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 SN74LVC16646ADGVR | 296-15562-2-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register....56-TVSOP 1690.00/2,000 
SN74LVC2244APWR_ | 296-8491-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 60 45 34 SN74LVC16646ADLR | 296-15563-1-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register.....56-SSOP 1.63 1.30 98 
SN74LVC2244APWR_ | 296-8491-2-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 SN74LVC16646ADLR =| 296-15563-2-ND /Tri-St. 16-Bit Bus 

SN74LVC2952ADBR ‘| 296-12904-1-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe iss EES rd) Transceiver/Register.. 845.00/1,000 
SN74LVC2952ADBR __| 296-12904-2-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe: 932.00/2,000 SN74LVC32244GKER | 296-8509-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver 6.20 4.16 3.51 
SN74LVC2952ADW 296-8507-5-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe 1.05 88 70 SN74LVC32244GKER | 296-8509-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Drive 3250.00/1,000 
SN74LVC2952APWR ~ 296-8508-1-ND /Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe 105 88 70 SN74LVC32245GKER | 296-9855-1-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver. 5.20 416 3.51 
SN74LVC2952APWR | 296-8508-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe 932.00/2,000 SN74LVC32245GKER /296-9855-2-ND_ | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver . 3250.00/1,000 
SN74LVC4245ADBR | 296-8514-1-ND |Tri-St. Octal Bus Xcvr. 3.3V-5V Shifter....24-SSOP 90 75 60 SN74LVC32245ZKER _|296-15336-1-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver. 3712.97 2.31 
SN74LVC4245ADBR __| 296-8514-2-ND_|Tri-St. Octal Bus Xcvr. 3.3V-5V Shifter .....24-SSOP 798.00/2,000 SN74LVC32245ZKER | 296-15336-2-ND J Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 2104.00/1,000 
SN74LVC4245ADW 296-8515-5-ND_ |Tri-St. Octal Bus Xcvr. 3.3V-5V Shifter....... 24-SOIC i y ) SN74LVC32373AGKER | 296-18812-1-ND | Tri-State 32-Bit Transparent 

SN74LVC4245ADWR | 296-14911-1-ND | Tri-St. Octal Bus Xcvr. 3.3V-5V Shifter ......24-SOIC 90 15 _ 60 D-Type Latch 5.20 4.16 3.51 
SN74LVC4245ADWR | 296-14911-2-ND J Tri-St. Octal Bus Xcvr. 3.3V-5V Shifter ...... 24-SOIC 798.00/2,000 SN74LVC32373AGKER | 296-18812-2-ND | Tri-State 32-Bit Transparent 

SN74LVC4245APWR | 296-12183-1-ND | Tri-State Octal Xcvr. 3.3V-5V Shifter. 4-TSSOP 90 75 60 D-Type Latch 3250.00/1,000 
SN74LVC4245APWR ___| 296-12183-2-ND | Tri-State Octal Xcvr. 3.3V-5V Shifter. 4-TSSOP 798.00/2,000 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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ELE Digi-Key Price Each Tele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
SN74LVC32373AZKER | 296-18813-1-ND |Tri-State 32-Bit Transparent SN74LVCH16T245KR ~= | 296-18718-2-ND |16-Bit Dual-Supply Bus Transceiver 56-VFBGA 1530.00/1,000 
D-Type Latch 96-LFBGA 3.71 2.97 2.31 SN74LVCH244ADBR =| 296-8607-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SSOP 60 45 34 
SN74LVC32373AZKER | 296-18813-2-ND | Tri-State 32-Bit Transparent SN74LVCH244ADBR | 296-8607-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SSOP 400.00/2,000 
D-Type Latch... at 96-LFBGA 2104.00/1,000 SN74LVCH244ADGVR_ | 296-8608-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-TVSOP 80 60 45 
SN74LVC32374AGKER | 296-15596-1-ND |Tri-St. 32-Bit Edge-Triggere SN74LVCH244ADGVR_ | 296-8608-2-ND _|Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-TVSOP. 532.00/2,000 
Flip-Flop .... 5.20. 4.16 3.51 SN74LVCH244ADWR | 296-14917-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver. 60 45 34 
SN74LVC32374AGKER | 296-15596-2-ND |Tri-St. 32-Bit Edge-Trigge! SN74LVCH244ADWR | 296-14917-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver. 400.00/2,000 
Flip-Flop 3250.00/1,000 SN74LVCH244APWR_~ | 296-8610-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 60 45 34 
SN74LVC161284DGGR | 296-8466-1-ND |Tri-State 1 i 141° 118 94 SN74LVCH244APWR_~ | 296-8610-2-ND_|Tri-State Octal Buffer/Driver. 400.00/2,000 
SN74LVC161284DGGR | 296-8466-2-ND |Tri-State 19-Bit Bus Interface. 8-TSSOP 1250.00/2,000 SN74LVCH244ARGYR_ | 296-13979-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 80 60.45 
SN74LVC161284DL_|296-8467-5-ND_[Tri-State 19-Bit Bus Interface. 1414.18 94 SN74LVCH244ARGYR. | 296-13979-2-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. 266.00/1,000 
SN74LVC161284DLR =| 296-8467-1-ND_|Tri-State 19-Bit Bus Interface. 141118 94 SN74LVCH245ADBR =| 296-8611-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. 60 45 34 
SN74LVC161284DLR | 296-8467-2-ND Tri-State 19-Bit Bus Interface. 625.00/1,000 SN74LVCH245ADBR =| 296-8611-2-ND_ Tri-State Octal Bus Transceivel 400.00/2,000 
SN74LVC162244ADGGR | 296-13237-1-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .. 1.14 Hy ls SN74LVCH245ADGVR | 296-8612-1-ND Tri-State Octal Bus Transceive! 66 50.38 
SN74LVC162244ADGGR | 296-13237-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .. 1010.00/2,000 SN74LVCH245ADGVR_ | 296-8612-2-ND__|Tri-State Octal Bus Transceive! 438.00/2,000 
SN74LVC162244ADGVR | 296-13238-1-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1.26 1.05 84 SN74LVCH245ADW 296-8613-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 60 45. 34 
SN74LVC162244ADGVR | 296-13238-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .. 1118.00/2,000 SN74LVCH245ADWR =| 296-14918-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceive! 60 A534 
SN74LVC162244ADLR | 296-13239-1-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .. 1.14 Bi fs SN74LVCH245ADWR | 296-14918-2-ND |Tri-State Octal Bus Transceive! 400.00/2,000 
SN74LVC162244ADLR | 296-13239-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 505.00/1,000 SN74LVCH245AGQNR_ | 296-12102-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceive! 90 15,60 
SN74LVC162244AGQLR | 296-13240-1-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 270 216 1.68 SN74LVCH245AGQNR_ | 296-12102-2-ND |Tri-State Octal Bus Transceive! 399.00/1,000 
SN74LVC162244AGQLR | 296-13240-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1530.00/1,000 SN74LVGH245APWR _1296-1247-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 64 ay) as 
LVCC Family SN74LVCH245APWR_~= | 296-1247-2-ND__|Tri-State Octal Bus Transceive! 426.00/2,000 
CLVCC3245AIDWREP | 296-18096-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver with SN74LVCH245ARGYR | 296-13980-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceivel eho 63 50 
Adjustable Output Voltage ... 1.98 158 1.19 SN74LVCH245ARGYR | 296-13980-2-ND |Tri-State Octal Bus Transceive! 333.00/1,000 
CLVCC3245AIDWREP | 296-18096-2-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver with SN74LVCH16240ADGGR | 296-8571-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel 1.14 105i 16) 
Adjustable Output Voltage .... 2054.00/2,000 SN74LVCH16240ADGGR | 296-8571-2-ND_ Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel 1010.00/2,000 
SN74LVCC3245ADBR | 296-8563-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver SN74LVCH16240ADLR | 296-8572-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel 1.14 ROSIE LO) 
with Adjustable Output Voltage .............. 24-SSOP_ 1.05 Te dy SN74LVCH16240ADLR | 296-8572-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel 505.00/1,000 
SN74LVCC3245ADBR |296-8563-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver SN74LVCH16244ADGGR | 296-8573-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive: 1.14 Suey tdi} 
with Adjustable Output Voltage .............. 24-SSOP 932.00/2,000 SN74LVCH16244ADGGR | 296-8573-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive: 1010.00/2,000 
SN74LVCC3245ADW =| 296-1704-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver SN74LVCH16244ADGVR | 296-8574-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive: 1.26 1.05 .84 
with Adjustable Output Voltage ............... 24-SOIC = 1.05 88 70 SN74LVCH16244ADGVR | 296-8574-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive: 1118.00/2,000 
SN74LVCC3245ADWR_ |296-14916-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver SN74LVCH16244ADL | 296-1243-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive: 1.14 Seay Aa} 
with Adjustable Output Voltage. .............. 24-SOIC 1.05 88 70 SN74LVCH16244ADLR | 296-1243-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive: 1.14 Atay Aa} 
SN74LVCC3245ADWR _ |296-14916-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver SN74LVCH16244ADLR | 296-1243-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive: 505.00/1,000 
with Adjustable Output Voltage .............. 24-SOIC 932.00/2,000 SN74LVCH16244AGQLR | 296-8578-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive: 2.70 2.16 1.68 
SN74LVCC3245ANSR = | 296-17208-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver SN74LVCH16244AGQLR | 296-8578-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel 1530.00/1,000 
with Adjustable Output Voltage ................ 24-SOP 1.05 88 70 SN74LVCH16244AGRDR | 296-16887-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive: 2.25 1.80 1.35 
SN74LVCC3245ANSR = | 296-17208-2-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver SN74LVCH16244AGRDR | 296-16887-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Drive: 1170.00/1,000 
with Adjustable Output Voltage ................ 24-SOP 932.00/2,000 SN74LVCH16244AZRDR | 296-16888-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive: 1.45 116 87 
SN74LVCC3245APWR_ |296-8564-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver SN74LVCH16244AZRDR | 296-16888-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Drive: 754.00/1,000 
with Adjustable Output Voltage ............ 24-TSSOP = 1.05 iOS 70) SN74LVCH16245ADGGR | 296-1244-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 1.14 Ata 3} 
SN74LVCC3245APWR_ |296-8564-2-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver SN74LVCH16245ADGGR | 296-1244-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. 1010.00/2,000 
with Adjustable Output Voltage ............ 24-TSSOP 932.00/2,000 SN74LVCH16245ADGVR | 296-8580-1-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. 1.14 1955 76) 
SN74LVCC4245ADBR_ |296-8565-1-ND_ Tri-State Octal Dual Bus Transceiver SN74LVCH16245ADGVR | 296-8580-2-ND_ Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. 1010.00/2,000 
with Adjustable Output Voltage 24-SSOP_ 1.05 88-70 SN74LVCH16245ADL | 296-1245-5-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 114.9576 
SN74LVCC4245ADBR = |296-8565-2-ND Tri-State Octal Dual Bus Transceiver SN74LVCH16245ADLR | 296-1245-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 114 95 76 
with Adjustable Output Voltage .............. 24-SSOP 932.00/2,000 SN74LVCH16245ADLR | 296-1245-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. 505.00/1,000 
SN74LVCC4245ADW =| 296-8566-5-ND Tri-State Octal Dual Bus Transceiver SN74LVCH16245AGQLR | 296-8582-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 270 2.16 1.68 
with Adjustable Output Voltage 1.05 88 70 SN74LVCH16245AGQLR | 296-8582-2-ND__|Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. 1530.00/1,000 
SN74LVCC4245ANSR_ |296-17209-1-ND |Tri-State Octal Dual Bus Transcei SN74LVCH16245AGROR | 296-16889-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 225 180 1.35 
with Adjustable Output Voltage 105 88 70 SN74LVCH16245AGROR | 296-16889-2-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 1170.00/1,000 
SN74LVCC4245ANSR_= | 296-17209-2-ND |Tri-State Octal Dual Bus Transceiver SN74LVCH16245AZRDR | 296-16890-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 45 eG oi 
with Adjustable Output Voltage ................ 24-SOP 932.00/2,000 SN74LVCH16245AZRDR | 296-16890-2-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. 754.00/1,000 
SN74LVCC4245APWR_ |296-8567-1-ND Tri-State Octal Dual Bus Transceiver SN74LVCH16373ADGGR | 296-8583-1-ND_| Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch ....48-TSSOP 1.14 L056) 
with Adjustable Output Voltage ............ 24-TSSOP 1.05 88 70 SN74LVCH16373ADGGR | 296-8583-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch .... 48-TSSOP 1010.00/2,000 
SN7ALVCC4245APWR_ ]296-8567-2-ND Tri-State Octal Dual Bus Transceiver SN74LVCH16373ADGVR | 296-8584-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch....48-TVSOP 1.26 1.05 84 
with Adjustable Output Voltage .......... 24-TSSOP 932.00/2,000 SN74LVCH16373ADGVR | 296-8584-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch ....48-TVSOP 1118.00/2,000 
LVCE Family SN74LVCH16373ADL | 296-8585-5-ND Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch ......48-SSOP 1.14 205) a1) 
SN7ALVCE161284DGGR 1296-18820-1-ND 119-Bit IEEE STD 1284 Translation SN74LVCH16373ADLR |296-8585-1-ND_|Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch......48-SSOP_ 1.14 95.76 
Transceiver. PT APE aie SN74LVCH16373ADLR | 296-8585-2-ND Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch ......48-SSOP 505.00/1,000 
SN74LVCE161284DGGR |296-18822-2-ND |19-Bit IEEE STD 1284 Translation SN74LVCH16373AGQLR | 296-8586-1-ND Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch ....56-VFBGA 2.70 2.16 1.68 
Transceiver. 2366.00/2,000 SN74LVCH16373AGQLR | 296-8586-2-ND Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch .... 56-VFBGA 1530.00/1,000 
SN74LVCE161284DLR 296-16922-1-ND |19-Bit IEEE STD 1284 Translation SN74LVCH16374ADGGR | 296-8587-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-TSSOP 1.14 95 16 
Transceiver. Pet GARY aS SN74LVCH16374ADGGR | 296-8587-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-TSSOP 1010.00/2,000 
SN74LVCE161284DLR 296-16922-2-ND |19-Bit IEEE STD 1284 Translation SN74LVCH16374ADGVR | 296-8588-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-TVSOP 1.26 1.05 84 
Transceiver. 1183.00/1,000 SN74LVCH16374ADGVR | 296-8588-2-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-TVSOP 1118.00/2,000 
SN74LVCE161284VR 296-18824-1-ND |19-Bit IEEE STD 1284 Translation SN74LVCH16374ADLR | 296-8589-1-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-SSOP 1.14 Atay 
Transceiver 9198) 4182) 1187 SN74LVCH16374ADLR | 296-8589-2-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-SSOP 505.00/1,000 
SN74LVCE161284VR 296-18824-2-ND |19-Bit IEEE STD 1284 Translation SN74LVCH16374AGQLR | 296-8590-1-ND_|Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 56-VFBGA 2.70 2.16 1.68 
Transceive! 2366.00/2,000 SN74LVCH16374AGQLR | 296-8590-2-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 56-VFBGA 1530.00/1,000 
Eves analy siatnemen Geeta (rem tarsmine iets ““na heat 
7 7 7 5 -8591-2-| ri-State 16-Bit Buffer/Drive - i 000 
TALNGHIGTEASZOLR gS Galaga vate 16 Blt Dual Supply Bus sé-vERca Mme amon SN74LVCHi6540ADGVR |296-8592-1-ND  |Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-TVSOP 2.48 1.98 1.54 
7ALVCH16T245Z0LR | 296-18616-2-ND |Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus - p : SN74LVCH16540ADGVR | 296-8592-2-ND_|Tri-State 16-Bit Buffer/Driver... 48-TVSOP 2806.00/2,000 
Transceiver... 56-VFBGA 4079.00/1,000 SN74LVCHT6540ADL | 296-8593-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver... 48-SSOP 248 1.98 1.54 
SN74LVCH8T245DBR |296-21067-1-ND [Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus SN74LVCH16541ADGGR | 296-8594-1-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-TSSOP 1.35 113 90 
Transceive 24-SSOP 1.05 88 70 SN74LVCH16541ADGGR | 296-8594-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel 48-TSSOP 1198.00/2,000 
7 SN74LVCH16541ADGVR | 296-8595-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel 48-TVSOP 1.25 1.00 75 
SNZALVCHET2ASDBR SEs e casa (State 8-H Dual Supply Bus ReROMGE SN74LVCH16541ADGVR |296-8595-2-ND__|Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-TVSOP 1300.00/2,000 
SN74LVCH8T245DGVR | 296-21068-1-ND [Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus : SN74LVCH16541ADL | 296-8596-5-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver... 48-SSOP 1.35 1.13 .90 
Tansceler:.. 405 88 70 SN74LVCH16543ADGGR | 296-1246-1-ND |Tri-State 16-Bit Registered Transceiver..56-TSSOP 1.25 1.00 75 
SN74LVCH8T245DGVR | 296-21068-2-ND [Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus SN74LVCH16543ADGGR | 296-1246-2-ND Tri-State 16-Bit Registered Transceiver ..56-TSSOP 1300.00/2,000 
Transcaher:.. 932,00/2,000 SN74LVCH16543ADGVR | 296-8597-1-ND |Tri-State 16-Bit Registered Transceiver..56-TVSOP 1.38 110 83 
SN74LVCHBT245PWR | 296-21060-1-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus SN74LVCH16543ADGVR | 296-8597-2-ND_|Tri-State 16-Bit Registered Transceiver .. 56-TVSOP 1430.00/2,000 
Transcelver... 4-TSSOP 1.05 88 70 SN74LVCH16543ADL | 296-8598-5-ND [Tri-State 16-Bit Registered Transceiver...56-SSOP 1.65 1.32 99 
SN74LVCH8T245PWR_ | 296-21069-2-ND |Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus SN74LVCH16543ADLR | 296-8598-1-ND Tri-State 16-Bit Registered Transceiver....56-SSOP 1.65 1.32 .99 
Transceiver... 24-TSSOP 982,00/2,000 SN74LVCH16543ADLR | 296-8598-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver ....56-SSOP 858.00/1,000 
SN74LVCH8T245RHLR | 296-21070-1-ND |Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus SN74LVCH16543AGQLR | 296-13287-1-ND |Tri-State 16-Bit Registered Transceiver..56-VFBGA 2.70 2.16 1.68 
Transceiver... 117-9878 SN74LVCH16543AGQLR | 296-13287-2-ND |Tri-State 16-Bit Registered Transceiver .. 56-VFBGA 1530.00/1,000 
SN74LVCH8T245RHLR | 296-21070-2-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus SN74LVCH16646ADGGR | 296-8599-1-ND Tri-State 16-Bit Transceiver/Registe: 2.00 1.60 1.20 
Transceiver... 519.00/1,000 SN74LVCH16646ADGGR | 296-8599-2-ND Tri-State 16-Bit Transceiver/Registe! 2080.00/2,000 
SN74LVCH16T245DGGR | 296-19568-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus SN74LVCH16646ADGVR | 296-9859-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Transceiver/Registe: 2.00 1.60 1.20 
Transceive 48-TSSOP 1.88 150 1.13 SN74LVCH16646ADGVR | 296-9859-2-ND Tri-State 16-Bit Transceiver/Registe! 2080.00/2,000 
SN74LVCH16T245DGGR | 296-19568-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus SN74LVCH16646ADL | 296-8600-5-ND_| Tri-State 16-Bit Transceiver/Registe! 2.00 1.60 1.20 
Transceive! 48-TSSOP 1950.00/2,000 SN74LVCH16652ADGGR | 296-8601-1-ND Tri-State 16-Bit Transceiver/Registe: 2.00 1.60 1.20 
SN74LVCH16T245DGVR | 296-21066-1-ND |Tri-State 16- SN74LVCH16652ADGGR | 296-8601-2-ND Tri-State 16-Bit Transceiver/Registe! 2080.00/2,000 
Transceive! 1.88 150 113 SN74LVCH16652ADGVR | 296-8602-1-ND Tri-State 16-Bit Transceiver/Registe! 2.00 1.60 1.20 
SN74LVCH16T245DGVR | 296-21066-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus SN74LVCH16652ADGVR | 296-8602-2-ND Tri-State 16-Bit Transceiver/Registel 2080.00/2,000 
Transceiver... 48-TVSOP 1950.00/2,000 SN74LVCH16652ADL | 296-8603-5-ND_|Tri-State 16-Bit Transceiver/Registe! 2.00 1.60 1.20 
SN74LVCH16T245KR | 296-18718-1-ND |16-Bit Dual-Supply Bus Transceiver.......56-VFBGA 2.70 216 1.68 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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welt Digi-Key Price Each alk Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ql 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVCH16901DGGR | 296-8604-1-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver SN74LVCZ245ADWR ‘| 296-9878-1-ND Tri-State Octal Bus Transceive: 20-SOIC 1.05 88 = .70 


20-SOIC 932.00/2,000 
.20-TSSOP 1.05 88 70 
.20-TSSOP 1.05 88 .70 
.20-TSSOP 932.00/2,000 
-48-TSSOP 2.59 2.07 1.61 
-48-TSSOP 2932.00/2,000 
-48-TVSOP 2.59 2.07 1.61 


with Parity Gen/Checker 64-TSSOP 7.50 6.00 5.07 SN74LVCZ245ADWR __ | 296-9878-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 
SN74LVCH16901DGGR | 296-8604-2-ND |18-Bit Universal Bus Transceiver SN74LVCZ245APW 296-9879-5-ND Tri-State Octal Bus Transceive 
with Parity Gen/Checker 64-TSSOP 9376.00/2,000 SN74LVCZ245APWR ‘| 296-9879-1-ND Tri-State Octal Bus Transceive: 
SN74LVCH16952ADGGR | 296-8605-1-ND [Tri-State 16-Bit Register Transceiver......56-TSSOP 3.60 2.88 2.24 SN74LVCZ245APWR __ | 296-9879-2-ND_|Tri-State Octal Bus Transceivel 
SN74LVCH16952ADGGR |296-8605-2-ND [Tri-State 16-Bit Register Transceiver.......56-TSSOP 4080.00/2,000 Sea eae pee oee END et Sate 6B Bure 
SN74LVCH16952ADGVR | 296-12916-1-ND |Tri-State 16-Bit Register Transceiver......56-TVSOP 3.60 2.88 2.24 -9866-2- 5 I 

SN74LVCH16952ADGVR | 296-12916-2-ND |Tri-State 16-Bit Register Transceiver 6-TVSOP 4080.00/2,000 SN74LVCZ16240ADGVR | 296-15605-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 


SN74LVGH16952ADL |296-8606-5-ND [Tri-State 16-Bit Register Transceiver... S6-SSOP 3.60 2.88 2.24 SN74LVCZ16240ADGVR. | 296-15605-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Drive "48-TVSOP 2932.00/2,000 
SN74LVCH32244AGKER |296-8614-1-ND_|Tri-State 32-Bit Buffer/Driver. Q6-LFBGA 5.20 4.16 3.51 SN74LVCZ16240ADLR | 296-9867-1-ND_{ Tri-State 16-Bit Buffer/Driver... 48-SSOP__ 2.59 __2.07__1.61 
SN74LVCH32244AGKER |296-8614-2-ND |Tri-State 32-Bit Buffer/Driver. 96-LFBGA 3250.00/1,000 SN7ALVCZIG240AD LR [Ob SOT ND Tri-State 16-Bit Butfer/Driver.. 48-SS0P 1466.00/1,000 
Leet Hi ih f | SN74LVCZ16244ADGGR |296-9868-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Drive “48-TSSOP 1.38 1.10 | .83 

7 5, 5: ri-State it Bus Transceiver eh x 1 . i : 
AOI is a h ‘ SN74LVCZ16244ADGGR |296-9868-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive '48-TSSOP 1430.00/2,000 

SN74LVCH32245AGKER |296-8615-2-ND |Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 96-LFBGA 3250.00/1,000 i 
i SN74LVCZ16244ADGVR | 296-15606-1-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Drive ‘48-TVSOP 1.53 1.22 | .92 

SN74LVCH32373AGKER |296-8616-1-ND |Tri-St. 32-Bit Transparent D-Type 96-LFBGA 5.20 416 3.51 } 
SN7ALVCH32373AGKER [D98-G616-2ND._|TI-St. 32-Bit Trareoarent D-Type Latch . S6-LFBGA PaaaMahlGad SN74LVCZ16244ADGVR | 296-15606-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver.. "48-TVSOP 1586.00/2,000 
: SN74LVCZ16244ADLR [296-9869-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SS0P 200 1.60 1.20 


SN74LVCH32374AGKER |296-8617-1-ND |Tri-State 32-Bit D-Type Flip-Flop ... 
SN74LVCH32374AGKER | 296-8617-2-ND |Tri-State 32-Bit D-Type Flip-Flop 
SN74LVCH162244ADLR | 296-8568-1-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 
SN74LVCH162244ADLR | 296-8568-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 
SN74LVCH162244AGR |296-8569-1-ND_|Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 


a ncaa a SN74LVCZ16244ADLR | 296-9869-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 
4144 ‘95 | 76 SN74LVCZ16245ADGGR | 296-13289-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 
aby ee SN7ALVCZ16245ADGGR | 296-13289-2-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 


any Se ae SN74LVCZ16245ADGVR | 296-13612-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 


48-SSOP 1040.00/1,000 
.48-TSSOP 2.00 1.60 1.20 
.48-TSSOP 2080.00/2,000 
-48-TVSOP 2.00 1.60 1.20 


y : SN74LVCZI6245ADGVR | 296-13612-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver... 48-1VSOP 2080.00/2,000 
SN74LVCHI62244AGR [ZO OSBo au bam| Tri-State 16-Bit Butter/Driver. Teruel SN74LVCZ16245ADLR | 296-13290-1-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP 2.00 1.60 1.20 
SN74LVCH162244AVR | 296-8570-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1.26 1.05.84 SN74LVCZ16245ADLR | 296-13290-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP 1040.00/1,000 
SN74LVCH162244AVR |296-8570-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver......... 48-TVSOP 1118.00/2,000 SN74LVCZ32240AGKER |296-15607-1-ND |Tri-State 32-Bit Butfer/Drive GLFBGA 3.89 312 °2.43 


SN74LVCH32373AZKER |296-21515-1-ND |Tri-State 32-Bit Transparent SN74LVCZ32240AGKER | 296-15607-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Drive 


6-LFBGA 2206.00/1 000 
D-Type Latch NEW... S6-LFBGA 3.71 2.97 2.31 SN74LVCZ32244AGKER | 296-15608-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Drive 


6-LFBGA 3.89 3.12 2.43 


SN7ALVCH32373AZKER | 296-21515-2-ND |Tri-State 32-Bit Transparent SN74LVGZ32244AGKER | 296-15608-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Drive 6-LFBGA 2206.00/1,000 
D-Type Latch NEWI...... 96-LFBGA 2104.00/1,000 SN74LVGZ32245AGKER | 296-15609-1-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver. B-LFBGA 3.89 3.12 2.43 
SN74LVCH322244AKR |296-15599-1-ND |Tri-State 32-Bit Buffer/Driver. Q6-LFBGA 5.20 4.16 3.51 SN74LVCZ32245AGKER | 296-15609-2-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver. 6-LFBGA 2206.00/1,000 


SN74LVCH322244AKR | 296-15599-2-ND |Tri-State 32-Bit Buffer/Driver. 96-LFBGA 3250.00/1,000 SN74LVCZ161284AGR | 296-12025-1-ND | Tri-State 19-Bit Bus Interfac 
LVCHR Family SN74LVCZ161284AGR | 296-12025-2-ND | Tri-State 19-Bit Bus Interface. 


TALVCHR32245AZKER | 296-18354-1-ND J Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 96-LFBGA 349 279 217 LVT Family 

7ALVCHR32245AZKER | 296-18354-2-ND |Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 96-LFBGA 1976.00/1,000 SN74LVT125D 296-1249-5-ND_ Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer 
SN74LVCHR16245AGR | 296-9860-1-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 8-TSSOP 114 95 76 SN74LVT125DBR 296-14919-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer 
SN74LVCHR16245AGR | 296-9860-2-ND_ Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 8-TSSOP 4010.00/2,000 SN74LVT125DBR 296-14919-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer 
SN74LVCHR16245AKR | 296-14400-1-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 6-VFBGA 2.43 1.94 1.46 SN74LVT125DR 296-1249-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer 


-48-TSSOP 1.75 1.40 1.05 
-48-TSSOP 1820.00/2,000 


14-SOIC 1.20 1.00 80 
4-SSOP 1.20 1.00 .80 
4-SSOP 1064.00/2,000 
14-SOIC 1.20 1.00 .80 


SN74LVCHR16245AKR | 296-14400-2-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 56-VFBGA 1261.00/1,000 SN74LVT125DR 296-1249-2-ND_| Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer 14-SOIC 1300.00/2,500 
SN74LVCHR16245ALR | 296-1248-1-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 1.14 95 76 SN74LVTT25NSR 296-13291-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer.........14-SOP 1.20 1.00 80 
SN74LVCHR16245ALR | 296-1248-2-ND_ Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 505.00/1,000 SN74LVT125NSR 296-13291-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer.......... 14-SOP 1064.00/2,000 
SN74LVCHR16245AVR | 296-15600-1-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 8-TVSOP 1.26 1.05 .84 SN74LVT125PWR 296-1250-1-ND Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer......14-TSSOP 1.20 1.00 80 
SN74LVCHR16245AVR | 296-15600-2-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 8-TVSOP 1118.00/2,000 SN74LVT125PWR 296-1250-2-ND_ Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer ....... 14-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74LVCHR32245AKR | 296-18825-1-ND Tri-State 32-Bit Bus Transceiver Q-LFBGA 4.05 3.24 2.52 SN7ALVTT25QFWREP [22al2B0BaIENDY Tri-State 3.2V ABT Quad Bus Buffer.....14-TSSOP_MR2UCMe2GREIGE 
SN74LVCHR32245AKR | 296-18825-2-ND |Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 96-LFBGA 2295.00/1,000 SN74LVT125QPWREP |296-19508-2-ND /Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer....... 14-TSSOP 3060.00/2,000 
SN74LVCHR162245ADL | 296-8618-5-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 114 95 76 SN74LVT240ADBR | 296-14924-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver......20-SSOP .81_— 6854 

SN74LVT240ADBR | 296-14924-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver......20-SSOP 718.00/2,000 


LVCR Family SN74LVT240ADW 296-1706-5-ND Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver 
SN74LVCR2245ADBR [296-8621-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiv 20-SS0P 60 60 45 SN74LVT240ADWR —_|296-14925-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver 


20-SOIC 81 68 54 
20-SOIC 81 68 54 


SN74LVCR2245ADBR | 296-8621-2-ND |Tri-State Octal Bus Transceiv 532.00/2,000 SN74LVT240ADWR —_|296-14925-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver....... 20-SOIC 718.00/2,000 
SN74LVCR2245ADGVR | 296-8622-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceiv 88 =66_~—50 SN74LVT240APWR =| 296-8647-1-ND Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver....20-TSSOP 87 73 58 
SN74LVCR2245ADGVR | 296-8622-2-ND _ |Tri-State Octal Bus Transceiver 586.00/2,000 SN74LVT240APWR | 296-8647-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver....20-TSSOP 772.00/2,000 
SN74LVCR2245ADWR_|296-8623-1-ND_|Tri-State Octal Bus Transceiv 80.6045 SN74LVT244BDBR | 296-8648-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver 92 69 52 
SN74LVCR2245ADWR |296-8623-2-ND [Tri-State Octal Bus Transceiv 532.00/2,000 SN74LVT244BDBR _|296-8648-2-ND_| Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver 612.00/2,000 
SN74LVCR2245AGQNR | 296-12103-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceiv 1.05 88 70 SN74LVT244BDW 296-1707-5-ND Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver 92 69.52 
SN74LVCR2245AGQNR | 296-12103-2-ND Tri-State Octal Bus Transceiv 466.00/1,000 SN74LVT244BDWR 296-14926-1-ND Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver 92 At fee 
SN74LVCR2245ANSR_ | 296-13288-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver. 80 60 45 SN74LVT244BDWR ‘| 296-14926-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver 612.00/2,000 
SN74LVCR2245ANSR_ |296-13288-2-ND |Tri-State Octal Bus Transceiv 532.00/2,000 SN74LVT244BGQONR | 296-12104-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver........20-BGA 147 1.23  .98 
SN74LVCR2245APWR |296-8624-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiv 80 60 45 SN74LVT244BGQNR | 296-12104-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver.........20-BGA 652.00/1,000 


SN74LVCR2245APWR |296-8624-2-ND |Tri-State Octal Bus Transceiv 532.00/2,000 SN74LVT244BPWR 296-8649-1-ND Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver....20-TSSOP Soom Coes2) 
SN74LVCR2245ARGYR | 296-13981-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiv aOR CORN eOU SN74LVT244BPWR 296-8649-2-ND_ Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver....20-TSSOP 612.00/2,000 
SN74LVCR2245ARGYR | 296-13981-2-ND |Tri-State Octal Bus Transceiv 333.00/1,000 SN74LVT244BRGYR =| 296-13982-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver 3.24 243 1.76 


SN74LVCR16245ADGGR | 296-15601-1-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 220 1.76 | 1.32 SN74LVT244BRGYR | 296-13982-2-ND Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver 729.00/1,000 
SN74LVCR16245ADGGR | 296-15601-2-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 2288.00/2,000 SN7ALVT245BDBR__|296-8650-1-ND_|Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceive 92.69 __52 
SN74LVCR16245ADGVR | 296-15602-1-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 2.20 176 1.32 SN74LVT245BDBR —— | 296-8650-2-ND_|Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceive 612.00/2,000 
SN74LVCR16245ADGVR | 296-15602-2-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 2288.00/2,000 SN74LVT245BDW | 296-8651-5-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceive 92 69 52 
SN74LVCR16245ADLR |296-15603-1-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 2.20 176 1.32 SN74LVT245BDWR =| 296-8651-1-ND _|Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceive 92 69 52 
SN74LVCR16245ADLR |296-15603-2-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1144.00/1,000 SN74LVT245BDWR =| 296-8651-2-ND_ | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver. 612.00/2,000 
SNT4LVCRS2245AGKER |296-15604-1-ND [Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 405 3.24 252 Seen ee use ae act eae Les saat at 
SN74LVCR32245AGKER |296-15604-2-ND |Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 2295.00/1,000 -12105-2-ND |Tri-St. 3. i 00/1 
SN74LVCR162245DGGR |296-8619-1-ND  |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 114.95 | 76 SN74LVT245BNSR | 296-13204-1-ND /Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceive £2 ae 
SN74LVCR162245DGGR |296-8619-2-ND  |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1010.00/2,000 SN7ALVT245BNSR 296 18208-2-ND) Tr-St. 8.3V ABT Octal Bus Transcelve SEND 
SN74LVGR162245DL __|296-8620-5-ND_|Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 114.95 76 SN7ALVT245BPWR [296 865251,ND)) Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver... AE oe ee 
SNTALVGRIGSDASRR1DOGADTOTA-ND TTHState TO-Bit Bue Tranecsiver ae SN7ALVT245BPWR _ |296-8652-2-ND__|Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver...20-TSSOP 612.00/2,000 
SN74LVIZ45BRGYR  |296-13983-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceive o68 Sd 


SN74LVCR162245KR | 296-12707-2-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1261.00/1,000 SN74LVT245BRGYR | 296-13983-2-ND |Tri-St.3.3V ABT Octal Bus Transceivel 


LVCU Family SN74LVT543PWR 296-13295-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver 
SN74LVCU04AD 296-9861-5-ND |Hex Inverter ee 54 AL SN74LVT543PWR 296-13295-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver. 
SN74LVCU04ADR 296-9861-1-ND |Hex Inverter Bie. 54 AL SN74LVT573DBR 296-8654-1-ND | Octal Transparent Latc 
SN74LVCU04ADR 296-9861-2-ND |Hex Inverter 585.00/2,500 SN74LVT573DBR 296-8654-2-ND |Octal Transparent Latc! 
SN74LVCU04ADBR 296-9862-1-ND |Hex Inverter a2 54 At SN74LVT573DWR 296-1255-1-ND /3.3V Octal Transparent Latc 
SN74LVCU04ADBR 296-9862-2-ND {Hex Inverter 478.00/2,000 SN74LVT573DWR 296-1255-2-ND /3.3V Octal Transparent Latc 
SN74LVCU04ADGVR | 296-9863-1-ND [Hex Inverter 7) 54. AL SN74LVT574PWR 296-1257-1-ND | Tri-State 3.3V Octal D-Type Flip-Flo, 
SN74LVCUO4ADGVR | 296-9863-2-ND [Hex Inverter 478.00/2,000 SN74LVT574PWR 296-1257-2-ND_| Tri-State 3.3V Octal D-Type Flip-Flo} 
SN74LVCU04APWR 296-9865-1-ND |Hex Inverter ape 54 Al SN74LVT8980ADW 296-13498-5-ND |Embedded Test-Bus Controller 


359.00/1,000 
.24-TSSOP 2.00 1.60 1.20 
.24-TSSOP 2080.00/2,000 
20-SSOP 2.00 1.60 1.20 
20-SSOP 2080.00/2,000 
20-SOIC 2.00 1.60 1.20 
20-SOIC 2080.00/2,000 
.20-TSSOP 2.00 1.60 1.20 
-20-TSSOP 2080.00/2,000 


SN74LVCUO4APWR _|296-9865-2-ND_|Hex Inverter 478.00/2,000 (IEEE STD 1149.1)... -24-S0IC 8.92 7.14 6.03 
SN74LVT8980ADWR  |296-15986-1-ND | Embedded Test-Bus Controller 
_LVGZ Family (IEEE STD 1149.1)... -24-S0IC 8.92 7.14 6.03 
SN74LVCZ240ADBR — ]296-9870-1-ND_ Tri-State Octal Buffer/Drive 105-8870 SN74LVTa9B0ADWR  |296-15986-2-ND | Embedded Test-Bus Controller 
SN74LVCZ240ADBR | 296-9870-2-ND_ [Tri-State Octal Buffer/Drive 932.00/2,000 (IEEE STD 1149.1)... 24-8010 11150.00/2,000 


SN74LVCZ240ADGVR = |296-9871-1-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 1.05 88 70 


: ; SN74LVT8986GGV 296-14927-5-ND /3.3V Linking Addressable Scan Port 11.40 9.12 7.70 
SN7ALVGZ240ADGVR (PEG CGR big) Tri-State Octal Butfer/Drive 932 /00/2,000 SN74LVTB9B6PM | 296-14928-5.ND [3.3V Linking Addressable Scan Port 1120 896 7.56 
SN74LVCZ240ADWR | 296-9872-1-ND_ [Tri-State Octal Buffer/Drivel 1.05 88.70 SN74LVT8996DW _|296-8656-5-ND |3.3V 10-Bit Addressable Scan Port 
SN74LVCZ240ADWR =| 296-9872-2-ND_ Tri-State Octal Buffer/Drive: 932.00/2,000 Transceiver (IEEE STD 1149.1)... 9.00 7.20 6.08 
SN74LVCZ240ANSR 296-12993-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Drive: 1.05 88 10 SN74LVT8996DWR 296-8656-1-ND |3.3V 10-Bit Addressable Scan Port 
ee Pepe Ha Oral Buffer Dive a ID Transceiver (IEEE STD 1149.1)..... 9.00 7.20 6.08 

7. -9873-5- ri-State Octal Buffer/Drive 05 4 J a =H -Bi 

SN74LVCZ240APWR | 296-9873-1-ND__|Tri-State Octal Buffer/Drive 105 88 70 iam oS eITD OE Sever erD : bp ane y i _24-80IC 41250.00/2,000 
SN74LVCZ240APWR =| 296-9873-2-ND_|Tri-State Octal Buffer/Drive 932.00/2,000 SN74LVT8996PW 296-8657-5-ND |3.3V 10-Bit Addressable Scan Port 
SN74LVCZ244ADBR =| 296-9874-1-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 1.05 88 70 Transceiver (IEEE STD 1149.1)............24-TSSOP 9.00 7.20 6.08 
SN74LVCZ244ADBR =| 296-9874-2-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 932.00/2,000 SN74LVT8996PWR 296-8657-1-ND |3.3V 10-Bit Addressable Scan Port 


SN74LVCZ244ADWR | 296-9875-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Drive 1.05 88 70 Transceiver (IEEE STD 1149.1)............24-TSSOP 9.00 7.20 6.08 
SN74LVCZ244ADWR ___|296-9875-2-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 932.00/2,000 SN74LVT8996PWR 296-8657-2-ND |3.3V 10-Bit Addressable Scan Port 

SN74LVCZ244APW 296-9876-5-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 1.05 88 70 Transceiver (IEEE STD 1149.1)............24-TSSOP 11250.00/2,000 
SN74LVCZ244APWR =| 296-9876-1-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 1.05 88 70 SN74LVT16240DGGR | 296-8633-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver......48-TSSOP 1.50 1.20 .90 
SN74LVCZ244APWR =| 296-9876-2-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 932.00/2,000 SN74LVT16240DGGR | 296-8633-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver......48-TSSOP 1560.00/2,000 
SN74LVCZ245ADBR =| 296-9877-1-ND_|Tri-State Octal Bus Transceiv 1.05 88 70 SN74LVT16240DLR 296-8634-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Drivet 48-SSOP 1.50 1.20  .90 
SN74LVCZ245ADBR __|296-9877-2-ND [Tri-State Octal Bus Transceiv 20-SSOP 932.00/2,000 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
832 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


wy TexaS INSTRUMENTS _ DIGITAL Loaic (Continued) 


Te Digi-Key Price Each ele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
SN74LVT16240DLR | 296-8634-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 780.00/1,000 CLVTH16543MDLREP | 296-20635-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Registered 
SN74LVT16244BDGGR |296-8635-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 150 120 90 Transceiver... 3863.00/1,000 
SN74LVT16244BDGGR |296-8635-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 1560.00/2,000 74LVTH1622442RDR | 296-16876-1-ND [Tri-State 3.3V, 16-Bit Buffer/Driver. 54-BGA 1.32 110 88 
SN74LVT16244BDGVR |296-8636-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 150 1.20 90 74LVTH162244ZRDR | 296-16876-2-ND | Tri-State 3.3V, 16-Bit Buffer/Driver. 54-BGA 585.00/1,000 
SN74LVT16244BDGVR |296-8636-2-ND_|Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 1560.00/2,000 74LVTH162245GRDR_| 296-16877-1-ND |Tri-State 3.3V, 16-Bit Bus Transceiver........54-BGA 1.75 1.40 1.05 
SN74LVT16244BDLR =| 296-8637-1-ND [Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 150 1.20 90 74LVTH162245GRDR | 296-16877-2-ND | Tri-State 3.3V, 16-Bit Bus Transceiver........ 54-BGA 910.00/1,000 
Sai eeoaaneOR poe S687 eNO fest Say AT He- Bk BUT UDie? aetpeen EES Saree 7ALVTH162245ZRDR | 296-16878-1-ND |Tri-State 3.3V, 16-Bit Bus Transceiver........54-BGA 128 1.02 77 
-8638-1- St. 3. i : / : 74LVTH162245ZRDR | 296-16878-2-ND | Tri-State 3.3V, 16-Bit Bus Transcei 54-BGA 663.00/1,000 
SN74LVT16244BGQLR |296-8638-2-ND_|Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver....48-TVFBGA 1170.00/1,000 TALVTH162374GRDR_|296-16879-1-ND [Tri-State 3.3V, 16-Bit Edge-Triggered ! 
SN74LVT16244BGRDR |296-16893-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 2.25 1.80 1.35 D-Type Flip-Flop... _ 475 140 1.05 
SN74LVT16244BGRDR |296-16893-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver T170.00/7,000 eave.) - 5 ai 
SN7ALVT16244BZRDR |296-16894-1-ND |Tr-St. 3.3V ABT 16-Bit Butfer/Driver ome | ATES AGRO eS hintin SmanRETD 
SN74LVT16244BZRDR |296-16894-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 780.00/1,000 esngds 4 Beacetaea Pee 
SN7ALVT16245ADGGR |296-1251-1-ND  |Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcv ee) | SO ed heii io 4 
SN7ALVT16245ADGGR |296-1251-2-ND_|Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xov 2550.00/2,000 TALVTH1623747RDR  |296-16880-2-ND | Tri-State 3.3V, 16-Bit Edge-Triggered 
SN74LVT16245ADL | 296-8639-5-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvi 225 180 140 D-Type Flip-Flop... 663.00/1,000 
SN74LVT16245BDGGR | 296-8640-1-ND Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xev 150 120 90 SN7ALVTHID5D 296-1708-5-ND [Tri-State ABT Quad Bus Buffer woe 
SN74LVT16245BDGGR |296-8640-2-ND Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvi 1560.00/2,000 Cee it s 
, : SN74LVTH125DR 296-1708-1-ND Tri-State ABT Quad Bus Buffer 362 
SN74LVT16245BDGVR |296-8641-1-ND Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xevr. .. 165 132 99 SN74LVTH125DR 296-1708-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Butter 455.00/2,500 
SN74LVT16245BDGVR |296-8641-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xevr. .. 1716.00/2,000 SN74LVTHI25DBR —_|296-8658-1-ND. [Tri-State ABT Quad Bus Buffer Ean IRTP ite 
Srnec eaneo4p ano fet (eee eee eiaes 
SN74LVT16245BGQLR |296-8643-1-ND Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr...48-TVFBGA 2.48 1.98 1.54 SRL VTIISEDGyK BREESE RO UNB Tococte any cam aus purer a Veop MRM GOITER 
SN74LVT16245BGQLR |296-8643-2-ND Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr. ..... 48-TVFBGA 1403.00/1,000 SN74LVTHI2ePWR | 296-8660-1-ND. [Tri-State ABT Quad Bus Buffer “IATSSOP 4627.5 
SN74LVT16500DGGR | 296-14920-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Univ. : : : ; : 
Be Tranccelust Pee am a da SN74LVTH125PWR | 296-8660-2-ND Tri-State ABT Quad Bus Buffer. .14-TSSOP 372.00/2,000 
= : : : SN74LVTH125RGYR _ |296-13984-1-ND [Tri-State ABT Quad Bus Buffer. 14-QFN 7254 
SN74LVT16500DGGR | 296-14920-2-ND |Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Univ. - 
: SN74LVTH125RGYR | 296-13984-2-ND |Tri-State ABT Quad Bus Buffer. 239.00/1,000 
Bus Transceiver... 3086.00/2,000 i : 
; ; ‘ SN74LVTH126DBR | 296-8661-1-ND Tri-State ABT Quad Bus Buffer. 56 A232 
SN74LVT16500DLR | 296-8644-1-ND Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Univ. : 
: SN74LVTH126DBR | 296-8661-2-ND Tri-State ABT Quad Bus Buffer. 372.00/2,000 
Bus Transceiver... 212 eden 0) 4 
: SN74LVTH126DGVR | 296-8662-1-ND Tri-State ABT Quad Bus Buffer. .14-TVSOP 564232 
SNZALVTI65000LR icra) Uy 22 2.84 BAT 10-E1 Un aera SN74LVTH126DGVR _|296-8662-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer “44-TVSOP 372.00/2,000 
STE . Fae Reick — SN74LVTH126DR 296-8663-1-ND Tri-State ABT Quad Bus Buffer. 14S0IC 564282 
SHZALVTTOSOTGGR SAS 11 State 3.20 SBT 18-8 Un. Sheet SN74LVTH126DR ‘| 296-8663-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer. 14-S0IC 455.00/2,500 
SN74LVT1@501DGGR |296-1259-2-ND [Tri-State 3.3) ABT 18-Bi : : : SN74LVTH126PWR | 296-8664-1-ND Tri-State ABT Quad Bus Buffer. 14-TSSOP 62,4785 
Bue Trancealver 3086.00/2,000 SN74LVTH126PWR | 296-8664-2-ND Tri-State ABT Quad Bus Buffer. .14-TSSOP 372.00/2,000 
; = etd SN74LVTH240DBR __|296-8706-1-ND [Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 88 66 50 
SN74LVT16501DLR — | 296-14921-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Univ. 
Sus Transceiver. : 272 2418 4170 SN74LVTH240DBR | 296-8706-2-ND Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 586.00/2,000 
Sy CECH = =a SN74LVTH240DWR | 296-8707-1-ND Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 88 66 50 
SNTALVIT65010 LR CO ue ce Univ. ORMLART SN74LVTH240DWR | 296-8707-2-ND_ | Tri-State ABT Octal Butfer/Driver 586.00/2,000 
Bart oe SN74LVTH240GQNR | 296-12106-1-ND |Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 147 123 98 
SN74LVT16543DGGR_ | 296-14922-1-ND |3.3V, 16-Bit Registered Transceive: 2.72 2.18 1.70 i i 
SN74LVT16543DGGR_|296-14922-2-ND |3.3V, 16-Bit Registered Transceivel 3086.00/2,000 SN74LVTH240GQNR__ |296-12106-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 852.00/1,000 
SN74LVT16543DLR 296-8645-1-ND Registered Transceiver 9172) 91418) 4.70 SN74LVTH240PWR 296-8708-1-ND Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 96 afew 354) 
Sees ; ‘ SN74LVTH240PWR | 296-8708-2-ND Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 638.00/2,000 
Po La eae ata Peenaeaat Registered ansceliet = Fane ee ane SN74LVTH240RGYR | 296-13985-1-ND |Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 78 65 52 
SN74LVT16646DGGR |296-14923-2-ND |3-3V' 16-Bit Bus Transceiver. ~""4642,00/2,000 SN74LVTH240RGYR — | 296-13985-2-ND [Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 346.00/1,000 
SN74LVT16952DGGR |296-1253-1-ND |3-3V' 16-Bit Bus Transceiver. 290 233 1.81 SN74LVTH241DBR | 296-12742-1-ND [Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 88 66 50 
SN74LVT16952DGGR _|296-1253-2-ND_|3.3V; 16-Bit Bus Transceiver. 3290.00/2,000 So Seay ipa Ae Octal Se an Se 
SN74LVT16952DLR | 296-1254-1-ND /3.3V, 16-Bit Bus Transceiver . 290 233 1.81 Pats oe rieState tal Butter/Driver ; ; : 
SNaLiSaolh RG AISEEND [8 168 aren wosaonon | SWatvmarewe [eseateeat [irscesetoea suerueer arate esslezoin 
SN74LVT18512DGGR |296-8646-1-ND 3.3V ABT Scan Test Device with 18-Bit -8709-2- i -20- 00/2, 
nveral big trite ce ee an Ag Gas SN74LVTH244ADBR _|296-1269-1-ND_|Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-SSOP 80.6045 
SN74LVT18512DGGR |296-8646-2-ND |3.3V ABT Scan Test Device with 18-Bit SN74LVTH244ADBR | 296-1269-2-ND Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-SSOP 532.00/2,000 
Universal Bus Transceiver 7500.00/2,000 SN74LVTH244ADW | 296-1270-5-ND Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-SOIC = 806045 
SN74LVT32240GKER 1296-9881-1-ND 13.3V ABT 32-Bit Buffer/Driver 450 360 2.80 SN74LVTH244ADWR | 296-1270-1-ND [Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-SOIC =.80 6045 
SN74LVT32240GKER |296-9881-2-ND |3.3V ABT 32-Bit Buffer/Driver 2550.00/1,000 SN74LVTH244ADWR_ | 296-1270-2-ND_ Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-SOIC 532.00/2,000 
SN74LVT32244GKER |296-8653-1-ND |Tri-St., 3.3V, ABT 32-Bit Buffer/Drive 450 3.60 2.80 SN74LVTH244AGQNR_ | 296-12107-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver .20-BGA 99.83.66 
SN74LVT32244GKER | 296-8653-2-ND | Tri-St., 3.3V, ABT 32-Bit Buffer/Drive 2550.00/1,000 SN74LVTH244AGQNR |296-12107-2-ND |Tri-State ABT Octal Buffer/Driver -20-BGA 439.00/1,000 
SN74LVT32244ZKER _|296-19880-1-ND |Tri-St., 3.3V, ABT 32-Bit Buffer/Drive 293 234 1.82 SN74LVTH244APWR  |296-1271-1-ND [Tri-State ABT Octal Butfer/Driver .20-TSSOP 80S 605 
SN74LVT32244ZKER |296-19880-2-ND |Tri-St., 3.3V, ABT 32-Bit Buffer/Driver.....96-LFBGA 1658.00/1,000 SN74LVTH244APWR_ /296-1271-2-ND Tri-State ABT Octal Buffer/Driver -20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74LVT162240DGGR |296-8625-1-ND Tri-State, 3.3V, ABT Quad SN74LVTH244AQPWREP | 296-18128-1-ND Tri-State ABT Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 1.50 1.20 .90 
Bus Buifer/Driver 48-TSSOP 150 1.20 90 SN74LVTH244AQPWREP | 296-18128-2-ND [Tri-State ABT Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 1560.00/2,000 
SN74LVT162240DGGR |296-8625-2-ND Tri-State, 3.3V, ABT Quad SN74LVTH244ARGYR |296-13986-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 92 69 52 
Bus Buffer/Driver 48-TSSOP 1560.00/2,000 SN74LVTH244ARGYR | 296-13986-2-ND |Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 306.00/1,000 
SN74LVT162240DGVR |296-8626-1-ND | Tri-State, 3.3V, ABT Quad SN74LVTH245ADBR _ | 296-8710-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceivel 80 60 45 
Bus Buffer/Driver. 48-TVSOP 1.50 1.20 .90 SN74LVTH245ADBR __| 296-8710-2-ND Tri-State ABT Octal Bus Transceiver 532.00/2,000 
SN74LVT162240DGVR |296-8626-2-ND Tri-State, 3.3V, ABT Quad SN74LVTH245ADW 296-8711-5-ND [Tri-State ABT Octal Bus Transceiver 80 60 45 
Bus Buffer/Driver. 1560.00/2,000 SN74LVTH245ADWR_ ‘| 296-8711-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver 80 60 45 
SN74LVT162240DLR | 296-8627-1-ND Tri-State, 3.3V, ABT Quad SN74LVTH245ADWR | 296-8711-2-ND_ Tri-State ABT Octal Bus Transceiver 532.00/2,000 
Bus Buffer/Driver. 150 1.20  .90 SN74LVTH245AGQNR_ | 296-12108-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver 20-BGA 135 113 .90 
SN74LVT162240DLR | 296-8627-2-ND Tri-State, 3.3V, ABT Quad SN74LVTH245AGQNR | 296-12108-2-ND |Tri-State ABT Octal Bus Transceiver 20-BGA 599.00/1,000 
Bus Buffer/Driver 780.00/1,000 SN74LVTH245APWR |296-1272-1-ND [Tri-State ABT Octal Bus Transceiver......20-TSSOP_ 80.60.45 
SN74LVT162244ADGGR | 296-8628-1-ND | Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bil 150 120 90 SN74LVTH245APWR |296-1272-2-ND Tri-State ABT Octal Bus Transceiver-......20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74LVT162244ADGGR | 296-8628-2-ND |Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Drive 1560.00/2,000 SN74LVTH245ARGYR | 296-13987-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver ns 
SN74LVT162244ADGVR |296-8629-1-ND _|Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Drive 150 120 90 SN74LVTH245ARGYR | 296-13987-2-ND |Tri-State ABT Octal Bus Transceiver 306.00/1,000 
SN74LVT162244ADGVR |296-8629-2-ND |Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Drive 1560.00/2,000 SN74LVTH273DBR ‘| 296-8712-1-ND_ | ABT Octal D-Type Flip-Flop with Clear 80 60 45 
SN74LVT162244ADLR |296-8630-1-ND | Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Drive 150 120 .90 SN74LVTH273DBR _|296-8712-2-ND_|ABT Octal D-Type Flip-Flop with Clear 532.00/2,000 
SN74LVT162244ADLR |296-8630-2-ND |Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Drive 780.00/1,000 SN74LVTH273DWR | 296-14934-1-ND [ABT Octal D-Type Flip-Flop with Clear 80.605 
SN74LVT162244AGQLR | 296-13292-1-ND |Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Drive 150 120 90 SN74LVTH273DWR — | 296-14934-2-ND |ABT Octal D-Type Flip-Flop with Clear 532.00/2,000 
SN74LVT162244AGQLR | 296-13292-2-ND |Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver.... 56-VFBGA 780.00/1,000 SN74LVTH273PWR | 296-1273-1-ND ABT Octal D-Type Flip-Flop with Clear....20-TSSOP 80 60 45 
SN74LVT162244AGRDR |296-16891-1-ND | Tri-State 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver.....54-BGA 2.25 1.80 1.35 SN74LVTH273PWR | 296-1273-2-ND ABT Octal D-Type Flip-Flop with Clear ....20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74LVT162244AGRDR | 296-16891-2-ND | Tri-State 3.3V, ABT 16-Bit Butfer/Driver 1170.00/1,000 SN74LVTH373DBR _|296-8718-1-ND_|Tri-State ABT Octal D-Type Latch 80.60 45 
SN74LVT162244AZRDR | 296-16892-1-ND | Tri-State 3.3V, ABT 16-Bit Butfer/Driver 150 120 90 SN74LVTH373DBR | 296-8718-2-ND [Tri-State ABT Octal D-Type Latch 532.00/2,000 
SN74LVT162244AZRDR |296-16892-2-ND |Tri-State 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver 780.00/1,000 SN74LVTH373DW 296-8719-5-ND Tri-State ABT Octal D-Type Latch 80 60 45 
SN74LVT162245ADGGR |296-8631-1-ND [Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xevr....... 150 120 90 SN74LVTH373PWR | 296-8720-1-ND [Tri-State ABT Octal D-Type Latch -20-TSSOP 806045 
SN74LVT162245ADGGR |296-8631-2-ND Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr. . 1560.00/2,000 SN74LVTH373PWR | 296-8720-2-ND Tri-State ABT Octal D-Type Latch...........20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74LVT162245ADLR |296-8632-1-ND Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvi 150 120 90 SN74LVTH374DBR __|296-8721-1-ND [Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flo} 20-SSOP_ 806045 
SN74LVT162245ADLR |296-8632-2-ND_ Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvi 780.00/1,000 SN74LVTH374DBR | 296-8721-2-ND Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flo} 20-SSOP 532.00/2,000 
SN74LVT162245AGQLR | 296-13293-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvi 270 216 1.68 SN74LVTH374DW 296-8722-5-ND Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flo 20-SOIC 80 60  .45 
SN74LVT162245AGQLR | 296-13293-2-ND [Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xevr. .. 1530.00/1,000 SN74LVTH374DWR | 296-8722-1-ND Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flo} 20-SOIC = 80S 6045 
LVTH Family SN74LVTH374DWR — | 296-8722-2-ND_|Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flo 20-SOIC 532.00/2,000 
CLVTHY6244AODGGREP [296-18097-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Butfer/Driver..48-TSSOP 2.70 2.16 1.68 SN7ALVTHS74PWR _(EGsBU22alaN Dg) Tri-State ABT Octal D-Tyne Flip-Flop......20-TSSOP MRE CAman Oma 
CLVTH16244AQDGGREP | 296-18097-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver .. 48-TSSOP 3060.00/2,000 SN74LVTH374PWR |) 296-8723-2-ND_|Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop.......20-TSSOP 532.00/2,000 
CLVTH16245AQDGGREP | 296-18098-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus SN74LVTH540DBR 296-8724-1-ND Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-SSOP 141 1.18 .94 
Transceiver. 48-TSSOP 2.70 2.16 1.68 SN74LVTHS540DBR —‘| 296-8724-2-ND [Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-SSOP 1250.00/2,000 
CLVTH16245AQDGGREP | 296-18098-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus SN74LVTHS40DW 296-8725-5-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-SOIC «1.41 #118 94 
Transceiver. 48-TSSOP 3060.00/2,000 SN74LVTH540PWR 296-8726-1-ND Tri-State ABT Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 141 118 94 
CLVTHI6374IDLREP | 296-19494-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Edge-Triggered SN74LVTH540PWR | 296-8726-2-ND Tri-State ABT Octal Buffer/Driver -20-TSSOP 1250.00/2,000 
D-Type Flip-Flop... 225 1.80 1.35 SN74LVTH541DBR 296-8727-1-ND Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 141 1.18 .94 
CLVTH16374IDLREP | 296-19494-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Edge-Triggered SN74LVTH541DBR | 296-8727-2-ND Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 1250.00/2,000 
D-Type Flip-Flop .. 1170.00/1,000 SN74LVTH541DW 296-8728-5-ND Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 141 118 94 
CLVTH16543MDLREP | 296-20635-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Registered SN74LVTH541PWR —_|296-8729-1-ND [Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 141118 94 
Transceive! 6.18 495 4.18 (Continued) 
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Holl Digi-Key Price Each UIE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. if 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVTH541PWR | 296-8729-2-ND Tri-State ABT Octal Buffer/Driver... 20-TSSOP 1250.00/2,000 SN74LVTH16245AZRDR | 296-16898-2-ND [Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceivel .54-BGA 780.00/1,000 
SN74LVTH543DBR | 296-8730-1-ND_/Tri-St. ABT Octal Transceiver/Registe 136 1.43 90 SN74LVTH162541DGGR | 296-8682-1-ND [Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive .48-TSSOP 1.75 1.40 1.05 
SN74LVTH543DBR —‘| 296-8730-2-ND_/Tri-St. ABT Octal Transceiver/Registe 1198.00/2,000 SN74LVTH162541DGGR | 296-8682-2-ND |Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive .48-TSSOP 1820.00/2,000 
SN74LVTH543DGVR | 296-8731-1-ND__|Tri-St. ABT Octal Transceiver/Register.. 135 113 90 SN74LVTH162541DL | 296-8683-5-ND [Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver. 48-SSOP 1.75 1.40 1.05 
SN74LVTH543DGVR | 296-8731-2-ND_|Tri-St. ABT Octal Transceiver/Register. 1198.00/2,000 SN74LVTH16373DGGR | 296-8684-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latc .48-TSSOP 1.20 1.00 .80 
SN74LVTH543DW 296-1717-5-ND | Tri-St. ABT Octal Transceiver/Registei 1.35 113° 90 SN74LVTH16373DGGR |296-8684-2-ND |Tri-State ABT 16-Bit D-Type Late -48-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74LVTH543PWR 296-8732-1-ND |Tri-St. ABT Octal Transceiver/Registe! isis) lak) 90 SN74LVTH16373DL 296-8685-5-ND Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latc 48-SSOP 1.20 1.00 80 
SN74LVTH543PWR 296-8732-2-ND Tri-St. ABT Octal Transceiver/Register....24-TSSOP 1198.00/2,000 SN74LVTH16373DLR | 296-8685-1-ND Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latc 48-SSOP 1.20 1.00 .80 
SN74LVTHS73DBR 296-8733-1-ND Tri-State, 3.3V, ABT Octal Transparent SN74LVTH16373DLR |296-8685-2-ND [Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latc 48-SSOP 532.00/1,000 
D-Type Latch 80.6045 SN74LVTH16373GQLR |296-8686-1-ND |Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latc 8-TVFBGA 2.25 1.80 1.35 
SN74LVTHS73DBR 296-8733-2-ND Tri-State, 3.3V, ABT Octal Transparent SN74LVTH16373GQLR |296-8686-2-ND [Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latc 48-TVFBGA 1170.00/1,000 
D-Type Latch 532.00/2,000 SN74LVTH16373GRDR | 296-16899-1-ND Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latc 54-BGA 2.25 1.80 1.35 
SN74LVTHS73DW 296-1718-5-ND eeene ns ABT Octal Transparent aie cen nae SN74LVTH16373GRDR | 296-16899-2-ND |Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latc 54-BGA 1170.00/1,000 
D- : : : SN74LVTH16373ZRDR | 296-16900-1-ND [Tri-State ABT 16-Bit D-Type Late 54-BGA 1.50 1.20 90 
SN74LVTHS73DWR | 296-14935-1-ND EO oneeltace a aa" ae SN74LVTH16373ZRDR | 296-16900-2-ND |Tri-State ABT 16-Bit D-Type Late 54-BGA 780.00/1,000 
- : : : SN74LVTH16374DGGR |296-1263-1-ND |Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/I -48-TSSOP 1.50 1.20 90 
SN74LVTHS73DWR | 296-14935-2-ND Pree at ABT Octal Transparent FRADE SN74LVTH16374DGGR | 296-1263-2-ND |Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/ _48-TSSOP 1560.00/2,000 
sracmsrasnm se-00480 | in 2) Fl ans . Tees ed 
: : é é SN74LVTH16374DLR | 296-1264-2-ND Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/F.. 48-SSOP 532.00/1,000 
SN74LVTH573GQNR | 296-12109-2-ND |Tri-State, 3.3V, ABT Octal TI it 
DTyelth soccer 652.00/1,000 SN74LVTH16374GQLR |296-8688-1-ND [Tri-State ABT 16-Bit D-TypeF/F...........56-VFBGA 2.25 1.80 1.35 
Sen 7 : SN74LVTH16374GQLR |296-8688-2-ND Tri-State ABT 16-Bit D-Type Fi .56-VFBGA 1170.00/1,000 
SHALVTHS SNS aaa sue 23, ABT Octal Transparent 80 460 45 SN74LVTH16374GRDR | 296-16901-1-ND [Tri-State ABT 16-Bit D-Type Fi -S4-BGA 2.25 1.80 1.35 
SN74LVTHS73NSR —_|296-13300-2-ND | Tri-State, 3.3V, SN74LVTH16374GRDR | 296-16901-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/ .54-BGA 1170.00/1,000 
D-Type Latch 532.00/2,000 SN74LVTH16374ZRDR | 296-16902-1-ND |Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/F.. 54-BGA 1.50 1.20 90 
SN74LVTH573PWR 296-8734-1-ND Tri-State, 3.3V, ABT Octal Transparent 3 SN74LVTH16374ZRDR | 296-16902-2-ND |Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/F... .54-BGA 780.00/1,000 
D-Type Latch 80 60 45 SN74LVTH16500DGGR | 296-8689-1-ND [Tri-State ABT 18-Bit Univ. .56-TSSOP 1.50 1.20 .90 
SN74LVTHS73PWR  |296-8734-2-ND |Tri-State, 3.3V, ABT Octal Transparent SN74LVTH16500DGGR |296-8689-2-ND Tri-State ABT 18-Bit Univ. .56-TSSOP 1560.00/2,000 
D-Type Latch 532,00/2,000 SN74LVTH16500DL | 296-8690-5-ND_|Tri-State ABT 18-Bit Univ. 56-SSOP 2.00 160 1.20 
SN74LVTH573RGYR | 296-13988-1-ND |Tri-State, 3.3V, ABT Octal Transparent SN74LVTH16500GQLR | 296-12476-1-ND |Tri-State ABT 18-Bit Univ. -56-VFBGA 3.38 2.70 2.10 
D-Type Latch 96 72 54 SN74LVTH16500GQLR |296-12476-2-ND [Tri-State ABT 18-Bit Univ. _56-VFBGA 1913.00/1,000 
SN74LVTHS73RGYR | 296-13988-2-ND |Tri-State, 3.3V, ABT Octal Transparent SN74LVTH16501DGGR | 296-8691-1-ND [Tri-State ABT 18-Bit Univ. .56-TSSOP 1.63 130 .98 
D-Type Latch... 319.00/1,000 SN74LVTH16501DGGR | 296-8691-2-ND [Tri-State ABT 18-Bit Univ. .56-TSSOP 1690.00/2,000 
SN74LVTH574DBR | 296-8735-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 80. 60 45 SN74LVTH16501DLR | 296-14930-1-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. 56-SSOP 1.75 140 1.05 
SN74LVTH574DBR ‘| 296-8735-2-ND Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 532.00/2,000 SN74LVTH16501DLR | 296-14930-2-ND Tri-State ABT 18-Bit Univ. 56-SSOP 910.00/1,000 
SN74LVTH574DW 296-1719-5-ND [Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 80 60 45 SN74LVTH16541DGGR |296-8693-1-ND [Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive -48-TSSOP 1.75 1.40 1.05 
SN74LVTHS74DWR —|296-1719-1-ND Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 80 6045 SN74LVTH16541DGGR | 296-8693-2-ND |Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive .48-TSSOP 1820.00/2,000 
SN74LVTHS74DWR___|296-1719-2-ND_|Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 532.00/2,000 SN74LVTH16541DL | 296-12920-5-ND |Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver. 48-SSOP 1.75 1.40 1.05 
SN74LVTH574GQNR | 296-12110-1-ND |Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 147 123 98 SN74LVTH16543DGGR | 296-1265-1-ND |Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register........56-TSSOP 1.38 110 83 
SN74LVTHS74GQNR | 296-12110-2-ND |Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 652.00/1,000 SN74LVTH16543DGGR | 296-1265-2-ND _|Tri-State ABT 16-Bit Xcvr./Register.........56-TSSOP 1430.00/2,000 
SO eADWE peace Leragl ae eee naan 80 Peron sco, SN74LVTH16543DL | 296-1710-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr./Register. 56-SSOP 1.38 1.10 83 
8736-2 i i Flop. 00/2, SN74LVTH16543DLR | 296-1710-1-ND [Tri-State ABT 16-Bit Xcvr./Register. 56-SSOP 1.38 110 83 
SN74LVTHS74RGYR _ |296-13989-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 2.76 2.07 1.50 SNTALVTHI6S430LR |298-1710-2-ND_ {TriState ABT 168i Xow Reciser 56-SSOP 715.00/1,000 
SN74LVTHS74RGYR | 296-13989-2-ND |Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 621.00/1,000 SN74LVTH16646DGGR | 296-1266-1-ND Tri-State ABT 16-Bit Xcvr./Register.........56-TSSOP 1.75 1.40 1.05 
SN74LVTH646DBR —-| 296-8737-1-ND Tri-State ABT Octal Bus Xcvr./Register. 105 8870 SN74LVTH16646DGGR | 296-1266-2-ND_|Tri-State ABT 16-Bit Xcvr./Register......... 56-TSSOP 1820.00/2,000 
eo etree 296-8737-2-ND_ | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr./Register. 932.00/2,000 SN74LVTH16646DL |296-1711-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register..........50-SSOP 1.75 1.40 1.05 
7ALVTHEAEDGVR BSCR 2g iva Tri-State ABT Octal Bus Xevr./Register. Wis aad at SN74LVTH16652DGGR |296-1267-1-ND [Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register.......56-TSSOP 2.36 189 1.47 
SN74LVTH646DGVR__|296-12924-2-ND |Tri-State ABT Octal Bus Xcvr./Register... 932.00/2,000 : ew Beco o : : : 
SATALVTHE4GDW D96-1720-SND TriState ABT Octal Bus Yovr eqister i oa a SN74LVTH16652DGGR | 296-1267-2-ND Tri-State ABT 16-Bit Xcvr./Register.........56-TSSOP 2678.00/2,000 
gies is “/Regt : : : SN74LVTH16652DL | 296-1712-5-ND [Tri-State ABT 16-Bit Xcvr./Register. 56-SSOP 2.36 189 1.47 
Se UVTGACD WE BERCSRONN EHR Ta AGT Oct aee eer IS corny SN74LVTH16835DGGR |296-8694-1-ND_|Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Driver.....56-TSSOP__ 2.30 1.84 1.43 
SN74LVTHBS52DBR —_-|296-8739-1-ND_ Tri-State ABT Octal Bus Xevr Register, 488 150 143 SN74LVTH16835DGGR | 296-8694-2-ND Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Driver..... 56-TSSOP 2602.00/2,000 
SN74LVTH652DBR —_|296-8739-2-ND_|Tri-State ABT Octal Bus Xcvr /Register. *"4950.00/2,000 SN74LVTH16835DL | 296-8695-5-ND Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Driver.......56-SSOP 2.30 184 1.43 
SN74LVTHESDDGVR 1296-12925-1-ND {Tri-State ABT Octal Bus evr Reo : eS SN74LVTH16952DGGR | 296-1268-1-ND |Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register........56-TSSOP 1.95 1.56 1.17 
‘TRegister...24-TVSOP 188 150 1.13 : : ! 
SN74LVTHES2DGVR |296-12925-2-ND |Tri-State ABT Octal Bus Xevr /Redi : SN74LVTH16952DGGR | 296-1268-2-ND Tri-State ABT 16-Bit Xcvr./Register.........56-TSSOP 2028.00/2,000 
fealster 24 TVS0P eetiovey SN74LVTH16952DL _|296-1713-5-ND_|Tri-State ABT 16-Bit Xcvr /Regist 1.95 1.56 1.17 
SN74LVTH652DW 296-1721-5-ND Tri-State ABT Octal Bus Xcvr./Register. 1.88 150 1.13 i Toles REIDACV IS HOOSICh : : 2 
SN74LVTH652PWR —-| 296-8740-1-ND Tri-State ABT Octal Bus Xcvr./Register . 188 150 1.13 SN74LVTH16952DLR | 296-14931-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr./Register.. 1.95 1.56 1.17 
SN74LVTH652PWR __|296-8740-2-ND [Tri-State ABT Octal Bus Xevr./Register....24-TSSOP 1950.00/2,000 SN74LVTH16952DLR | 296-14931-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr./Register. 1014.00/1,000 
SN74LVTH2245DBR | 296-8704-1-ND [Tri-State ABT Octal Bus Transceiver........20-SSOP 60 60 45 SN74LVTH18502APM | 296-8699-ND —_/ ABT Scan Test Device 
SN74LVTH2245DBR | 296-8704-2-ND_ Tri-State ABT Octal Bus Transceiver..........20-SSOP 532.00/2,000 with 18-Bit Transceiver 660 5.28 4.46 
SN74LVTH2245DGVR_ | 296-12921-1-ND Tri-State ABT Octal Bus Transceiver.......20-TVSOP 88 66 50 SN74LVTH18502APMR | 296-14932-1-ND ABT Scan Test Device with 18-Bi 
SN74LVTH2245DGVR_ | 296-12921-2-ND |Tri-State ABT Octal Bus Transceiver........20-TVSOP 586.00/2,000 Transceiver... 6.60 5.28 4.46 
SN74LVTH2245DW __|296-1714-5-ND [Tri-State ABT Octal Bus Transceiver.........20-SOIC_ 80.60.45 SN74LVTH18502APMR | 296-14932-2-ND [ABT Scan Test Device with 18-Bit 
SN74LVTH2245PWR |296-8705-1-ND Tri-State ABT Octal Bus Transceiver......20-TSSOP 80 60 45 Transceiver... 4125.00/1,000 
SN74LVTH2245PWR | 296-8705-2-ND Tri-State ABT Octal Bus Transceivel (0-TSSOP 532.00/2,000 SN74LVTH18504APM |296-8700-ND ABT Scan Test Device wi 
SN74LVTH2952DBR 296-8714-1-ND Tri-State ABT Octal Bus Xcvr./Register.....24-SSOP 1.20 1.00 .80 Transceiver... 6.60 5.28 4.46 
SN74LVTH2952DBR | 296-8714-2-ND_ Tri-State ABT Octal Bus Xcvr./Register......24-SSOP 1064.00/2,000 SN74LVTH18504APMR | 296-14933-1-ND ABT Scan Test Device with 20-Bit 
SN74LVTH2952DGVR_|296-12922-1-ND [Tri-State ABT Octal Bus Xcvr./Register...24-TVSOP_ 1.20 1.00 _.80 Transceiver... 6.60 5.28 4.46 
SN74LVTH2052DGVR | 296-12922-2-ND |Tri-State ABT Octal Bus Xcvr./Register... 24-TVSOP 1064.00/2,000 SN74LVTH18504APMR | 296-14933-2-ND [ABT Scan Test Device with 20-1 
SN74LVTH2952DW 296-1716-5-ND /|Tri-State ABT Octal Bus Xcvr./Register......24-SOIC 1.20 1.00 80 Transceiver... 4125.00/1,000 
SN74LVTH2952PWR | 296-8715-1-ND Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register...24-TSSOP 1.20 1.00 80 SN74LVTH18511DGGR | 296-17079-1-ND |3.3V ABT 18-Bit Universal Bus 
SN74LVTH2952PWR | 296-8715-2-ND Tri-State ABT Octal Bus Xcvr./Register ...24-TSSOP 1064.00/2,000 Transceiver... 64-TSSOP 6.60 5.28 4.46 
SN74LVTH16240DGGR |296-8674-1-ND [Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Driver..........48-TSSOP__ 1.20 1.00 _.80 SN74LVTH18511DGGR | 296-17079-2-ND |3.3V ABT 18-Bit Universal Bus 
SN74LVTH16240DGGR |296-8674-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver. 48-TSSOP 1064.00/2,000 Transceiver... 64-TSSOP 8250.00/2,000 
SN74LVTH16240DL =| 296-8675-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver. 48-SSOP 1.20 1.00 80 SN74LVTH18512DGGR | 296-8701-1-ND [ABT Scan Test Device 
SIMLeocch eens |ioaae ar earee.akee tbh ae 
-8676-2- ik Bi iver. 00/2, SN74LVTH18512DGGR | 296-8701-2-ND |ABT Scan Test Device 
SN7ALVTH16241DL__ |296-12919-5-ND [Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver. 48-SSOP__ 1.20 1.00 80 with 18-Bit Transceiver. 64-TSSOP 8250.00/2,000 
SN74LVTH16244ADGGR |296-1260-1-ND |Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver. 48-TSSOP 1.20 1.00 .80 SN74LVTH18514DGGR | 296-8702-1-ND |ABT Scan Test Device 
Sraviutaoam Setre a (esas eaters. cero sa0 0a see OO? 
| -1- ri-State Bit Buffer/Driver. - F R 4 5 my = 
SN74LVTH16244ADGVR | 296-8677-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Driver. 8-TVSOP 1170.00/2,000 SN74LVTH1B514D6GR (eee OD iene caaMDCAT 
SN74LVTH16244ADL | 296-1261-5-ND [Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Driver. 48-SSOP__ 1.20 1.00 80 SN74LVTHiae46APM |296-8703-ND  |ABT Sean Test Device with 18-bit sis 
SN74LVTH16244ADLR |296-1261-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver. 48-SSOP 1.20 1.00 80 Transceiver and Registers 43.66 1230 10.91 
SN74LVTH16244ADLR |296-1261-2-ND Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver. 48-SSOP 532.00/1,000 SN74LVTH18652APM |296-12994-5-ND |3.3V ABT Scan Test Device with 18 i i ; 
SN74LVTH16244AGQLR |296-8678-1-ND Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver.........48-TVFBGA 2.25 1.80 1.35 Transceiver and Registe 64-LOFP 13.66 12.30 10.91 
SN74LVTH16244AGQLR |296-8678-2-ND Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Driver......... 48-TVFBGA 1170.00/1,000 : : : . : 
ABSOR 41 fy Bi ; i SN74LVTH32244GKER |296-8716-1-ND [Tri-State ABT 32-Bit Buffer/Drive 383 3.06 2.38 
SN74LVTH16244AGRDR | 296-16895-1-ND [Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Driver. 54-BGA 2.25 1.80 1.35 : : : 
- - : SN74LVTH32244GKER |296-8716-2-ND Tri-State ABT 32-Bit Buffer/Drive 2168.00/1,000 
SN74LVTH16244AGRDR |296-16895-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver. 1170.00/1,000 : : : 
yeeee 4a : a : SN74LVTH32245GKER |296-9882-1-ND |Tri-State ABT 32-Bit Bus Transceivet 383 3.06 2.38 
SN74LVTH16244AZRDR | 296-16896-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver. 150 120 90 ; : : 
Bee ss os ; SN74LVTH32245GKER |296-9882-2-ND Tri-State ABT 32-Bit Bus Transceivet 2168.00/1,000 
SN74LVTH16244AZRDR | 296-16896-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Driv 780.00/1,000 SNALVTHO7AGKER (SGERTAPETNEM Tri-Stets ABT aD-Alt D-Tyne Latch An AG aan 
SN74LVTH16245ADGGR |296-1262-1-ND  |Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver 1.20 1.00 | 80 U ut HOA ri-State Bit D-Type Late! l Ws 
SN74LVTH16245ADGGR |296-1262-2-ND_|Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver... 1064.00/2,000 Siva Ha eeacEE Bes Cee a en wee Latah Pee 
SN74LVTH16245ADGVR |296-8679-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver.... 732 110 88 Ose 1" fi-State bit D- Type Hip-Flop. : : : 
SN74LVTH16245ADGVR |296-8679-2-ND |Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver. 1170.00/2,000 SN74LVTH32374GKER | 296-9883-2-ND [Tri-State ABT 32-Bit D-Type Flip-Flop. 2168.00/1,000 
SN74LVTH16245ADL |296-8680-5-ND |Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver 1.20 1.00 80 SN74LVTH162240DGGR | 296-8665-1-ND Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver........... 120 1.00 80 
SN74LVTH16245ADLR |296-8680-1-ND  |Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver. 420 100 30 SN74LVTH162240DGGR | 296-8665-2-ND _|Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive .48-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74LVTH16245ADLR |296-8680-2-ND [Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver. 532.00/1,000 SN74LVTH162240DL | 296-8666-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive 48-SSOP 1.20 1.00 .80 
SN74LVTH16245AGQLR |296-8681-1-ND Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver... 175 1.40 1.05 SN74LVTH162241DGGR | 296-8667-1-ND Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive -48-TSSOP 1.20 1.00 80 
SN74LVTH16245AGQLR | 296-8681-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver. 910.00/1,000 SN74LVTH162241DGGR | 296-8667-2-ND Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drivel .48-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74LVTH16245AGRODR | 296-16897-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver. 2.25 1.80 1.35 SN74LVTH162241DL__ |296-12917-5-ND |Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive 48-SSOP 1.20 1.00 80 
SN74LVTH16245AGRDR | 296-16897-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver. 1170.00/1,000 SN74LVTH162244DGGR | 296-1258-1-ND_| Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver..48-TSSOP 1.20 1.00 80 
SN74LVTH16245AZRDR | 296-16898-1-ND [Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver. 150 120 90 (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25) 100) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVTH162244DGGR |296-1258-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver .. 48-TSSOP 1064.00/2,000 SN74SSTU32864CZKER | 296-17801-1-ND |25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL 
SN74LVTH162244DL | 296-1259-5-ND Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver....48-SSOP 1.20 1.00 .80 18-Input and Output 530 4.24 3.58 
SN74LVTH162244DLR |296-1259-1-ND Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver....48-SSOP 1.20 1.00 .80 SN74SSTU32864CZKER | 296-17801-2-ND |25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL 
SN74LVTH162244DLR |296-1259-2-ND Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver .... 48-SSOP 532.00/1,000 3313.00/1,000 
SN74LVTH162244KR | 296-13296-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver......56-VFBGA 2.00 1.60 1.20 SN74SSTU32864DGKER | 296-17964-1-ND 
SN74LVTH162244KR | 296-13296-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver...... 56-VFBGA 7040.00/1,000 918 827 7.33 
SN74LVTH162245DGGR |296-8669-1-ND Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcv 8-TSSOP 1.20 1.00 .80 SN74SSTU32864DGKER | 296-17964-2-ND 
SN74LVTH162245DGGR |296-8669-2-ND Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcv 8-TSSOP 966.00/2,000 6805.00/1,000 
SN74LVTH162245DL | 296-8670-5-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcv: 48-SSOP 1.20 1.00 .80 SN74SSTU32864DZKER | 296-17860-1-ND |25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL 
SN74LVTH162245DLR |296-8670-1-ND [Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcv 48-SSOP__ 1.20 1.00 80 48-Input and Output 96-LFBGA 9.18 8.27 7.33 
SN74LVTH162245DLR |296-8670-2-ND Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcv 48-SSOP 532.00/1,000 SN74SSTU32864DZKER | 296-17860-2-ND |25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL 
SN74LVTH162245KR | 296-13297-1-ND |Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcv 6-VFBGA 2.00 1.60 1.20 18-Input and Output 96-LFBGA 6805.00/1,000 
SN74LVTH162245KR | 296-13297-2-ND |Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr. .. 1040.00/1,000 78008-1- “Bit Confi i i 
SN74LVTH162373DGGR |296-8671-1-ND  |Tri-State ABT 16-Bit Transparent SN7ASSTUS2R64EZKER Te ae ocalan esepiteed One Butera Str On} Rey Fea 
D-Type Latch 1.20 1.00.80 SN74SSTU32864EZKER | 296-18298-2-ND |25-Bit Config. Registered Buffer wit 
SN74LVTH162373DGGR |296-8671-2-ND | Tri-State ABT 16-1 48-Input and Output 6805.00/1,000 
D-Type Latch... 1064.00/2,000 SN74SSTU32864GKER | 296-15611-1-ND |25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL 
SN74LVTH162373DL | 296-12918-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Transparent 18-Input and Output 96-LFBGA 5.30 4.24 3.58 
D-Type Latch 1.20 1.00 .80 = Hi “Bi 7 i 7 
SNALVTHI6oa7aKR  BERRORREEENN Tr. Gite AT 161 SN74SSTU32864GKER | 296-15611-2-ND one conti: Healt Buffer with SSTL Sanne 
D-Type Latch 2.00 1.60 1.20 SN74SSTU32864ZKER |296-17793-1-ND |25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL ‘ 
SN74LVTH162373KR _|296-12665-2-ND Tri-State ABT 16-Bit Transparent 18-Input and Output 530 4.24 3.58 
D-Type Latch... 56-VFBGA 1040.00/1,000 SN74SSTU32864ZKER | 296-17793-2-ND |25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL 
SN74LVTH162374DGGR | 296-8672-1-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit Edge-Triggered 18-Input and Output oe 96-LFBGA 3313.00/1,000 
D-Type Flip-Flop 1:20) 7 1:00), 280 = =n 7 5 - 
SN74LVTH162374DGGR |296-8672-2-ND |Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit Edge-Triggered SN7ASSTUS2OBGAZKER SOS ocalgliog| © Bit Cortigurable Registered Buffer “OR BGG aN 
D-Type Flip-Flop abs1Ss0F Hales noaesioul) SN7ASSTUS2B6GAZKER |296-18239-2-ND [25-Bit Configurable Registered Buffer ae 
SN74LVTH162374DLR |296-14929-1-ND Testa SSW ABT 68 Eige Triggered sop Aa with Address-Parity Test 96-LFBGA 7867.00/1,000 
-Type Flip-Flop 2 48+ z i d 2 4 Bi i f 
SN7ALVTHI62574DLR |296-14929-2ND|Tr-tate,3.3V, ABT 16-BitEdge-Tiggered ee SN7ASSTUS2E66GKER OEE aan Pai hadiete pany ee Buffer os: reca MOTOR 
-Type Flip-Flop 1 48- 532.00/1 = = : = = = 
SN74LVTH162374KR |296-13298-1-ND |Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit Edge-Triggered SN74SSTU32B66GKER | 296-18826-2-ND ee Bt Conmgurable Heulstered Butter ae 
D-Type Flip-Flop SE-VFBGA IED MEEISOREIZO SN74SSTUS28662KER |296-18827-1-ND |25-Bit Configurable Registered Buler Seer 
SN74LVTH162374KR | 296-13298-2-ND |Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit Edge-Triggered with Adress: Party Tes Bi) Gia Lae 
D-Type Flip-Flop . 6-VFBGA 1040.00/1,000 SN74SSTU32866ZKER |296-18827-2-ND |25-Bit Configurable Regis ; ee 
SN74LVTH182502APM |296-8696-ND  /ABT Scan Test Device with 18-Bit Xcvr.....64-LOFP 6.60 5.28 4.46 with Address-Parity Test 3813.00/1,000 
SN74LVTH182504APM |296-8697-ND ABT Scan Test Device with 20-Bit Xevr......64-LOFP 6.60 5.28 4.46 Lee : es 
SN74LVTH182512DGGR | 296-8698-1-ND_ ABT Scan Test Device with 18-Bit Xcvr...64-TSSOP 6.60 5.28 4.46 SN74SSTUB32864ZKER| 296-213 15-1-ND’|25-Bit Configurable Registered Butter Diet ee a 02 
SN74LVTH182512DGGR |296-8698-2-ND ABT Scan Test Device with 18-Bit Xcvr... 64-TSSOP 8250.00/2,000 SN74SSTUBS26642 KER 29g) Saegegeg|25-Bit Configurable Registered Butter... CENEMEH AN 
: : a SN74SSTUB32866ZKER| 296-21316-1-ND |25-Bit Configurable Registered Buffer 
SN74LVTH182652APM |296-14323-ND _/3.3V ABT Scan Test Device .64-LOFP 13.66 12.30 10.91 with Addrées-Partty Test a4 548 460 
SN74LVTH322374KR | 296-13299-1-ND |Tri-State, 3.3V, ABT, 32-Bit, Edge-Triggered SN74SSTUB928662KER CORE TRENT 25-Bit Confiqurabl 4 icleted Bi : : i 
D-Type Flip-Flop. ..96-LFBGA 3.83 3.06 2.38 had ake i Tost unter 4275.00/1,000 
SN74LVTH322374KR | 296-13299-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT, 32-Bit, Edge-Triggered AIT GUT SSSs ONLY 188 way 
D-Type Flip-Flop... 96-LFBGA 2168.00/1,000 SSTV Family 
LVTZ Family TASSTVF32852ZKFR =| 296-18355-1-ND eee elie pecan 114. Rca Pe Cemeeee 
z me 7 5 _2 Inputs and Outputs weed 14- : i i 
eR SRE ND [Feeee Saar Oca RMerDuer aeRO gakbeaas | Tasrirazaszxrn  fose-ees.2-o fot aio sat eno ur 
: ; : he SSTL_2 Inputs and Outputs wu 114-LFBGA 2805.00/1,000 
SN74LVTZ244DW 296-11806-5-ND |Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 80 60 45 SN74SSTV16857DGGR |296-13302-1-ND |14-Bit Registered Butfer with 
SN74LVTZ244PWR | 296-12928-1-ND |Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 80 60 45 SSTL > labuts ahi ed Outputs de-Tssop MORO OMOS 
SN74LVTZ244PWR | 296-12928-2-ND [Tri Su Saas a TSSOP 532.00/2,000 SHTASSTVIGUSTDGGR |PU6-1S022-ND_114-bit Registered Butter with 
SSTL_2 Inputs and Outputs 2210.00/2,000 
SN74LVU04AD 296-1722-5-ND |Unbuffered Hex Inverter. .14-SOIC -60 45 34 SN74SSTV16857DGVR | 296-12039-1-ND |14-Bit Raglstored Bitter aah 
SN74LVU04ADBR 296-9884-1-ND |Unbuffered Hex Inverter. 14-SSOP -60 Lh gt! SSTL_2 Inputs and Outputs 949)" 4e70) AL28 
SN74LVU04ADBR 296-9884-2-ND Unbuffered Hex Inverter. 14-SSOP 400.00/2,000 SN74SSTV16857DGVR | 296-12039-2-ND |14-Bit Registered Buffer with 
SN74LVU04ADGVR 296-12929-1-ND | Unbuffered Hex Inverter. -60 45 34 SSTL_2 Inputs and Outputs 2210.00/2,000 
SN74LVUO4ADGVR _|296-12929-2-ND |Unbuffered Hex Inverter. 400.00/2,000 SN74SSTVIG859DGGR | 296-13303-1-ND |13-26-Bit Registered Buffer with 
SN74LVU04APWR 296-9885-1-ND |Unbuffered Hex Inverter. -60 pASmeod SSTL_2 Inputs and Outputs 64-TSSOP 248 1.98 1.54 
SN74LVU04APWR 296-9885-2-ND Unbuffered Hex Inverter. 400.00/2,000 SN74SSTV16859DGGR | 296-13303-2-ND |13-26-Bit Registered Buffer with 
SN74LVU04ARGYR 296-13990-1-ND | Unbuffered Hex Inverter. 48 SLi SSTL_2 Inputs and Outputs 64-TSSOP 2806.00/2,000 
SN74LVU04ARGYR 296-13990-2-ND tee Inverter. 160.00/1,000 SN74SSTV16859RGQ8 |296-18828-1-ND |13-26-Bit Registered Buffer with 
74S Family SSTL_2 Inputs and Outputs 248 1.98 1.54 
SN74S00N 296-1723-5-ND [Quad 2-Input NAND Gate 93 «78 «62 SN74SSTV16859RGO8 |296-18828-2-ND |13-26-Bit Registered Buffer with 
SN74S04N 296-1724-5-ND |Hex Inverter 93 78 62 SSTL_2 Inputs and Outputs . 2806.00/2,000 
SN74S08N 296-1725-5-ND | Quad 2-Inpu 93 78 62 SN74SSTV16859RGQR | 296-14377-1-ND |13-26-Bit Registered Buffer wi 
SN74S10N 296-14937-5-ND Triple 3-Input Positive NAND Gate 1.02 85 §©.68 SSTL_2 Inputs and Outputs 2.48 1.98 1.54 
SN74S32N 296-1731-5-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate. er 73.8 SN74SSTV16859RGQR | 296-14377-2-ND |13-26-Bit Registered Buffer with 
SN74S37NSR 296-13301-1-ND |Quad 2-Input Positive NAND Buffe 145 1.16 87 SSTL_2 Inputs and Outputs 2806.00/2,000 
SN74S37NSR 296-13301-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Buffer. 1508.00/2,000 SN74SSTV32852GKFR |296-13304-1-ND |24-48-Bit Registered Buffer with 
SN74S38D 296-1732-5-ND | Quad 2-Input NAND with OC. 145 116 87 SSTL_2 Inputs and Outputs wu l14-LFBGA 4.95 3.96 3.08 
SN74S38DR 296-14939-1-ND | Quad 2-Input NAND with O 145 116 87 SN74SSTV32852GKFR | 296-13304-2-ND |24-48-Bit Registered Buffer with 
SN74S38DR 296-14939-2-ND | Quad 2-Input NAND with O 1855.00/2,500 SSTL_2 Inputs and Outputs 114-LFBGA 2805.00/1,000 
SN74S38N 296-1733-5-ND Quad 2-Input NAND with O 145 116 87 SN74SSTV32852ZKFR | 296-18829-1-ND |24-48-Bit Registered Buffer with 
SN74S74N 296-1734-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop .... 108 90 72 SSTL_2 Inputs and Outputs wl14-LFBGA 4.95 3.96 3.08 
SN74S138AN 296-1728-5-ND |3-8 Line Decoder/Demultiplexer 1.44 1.20 96 SN74SSTV32852ZKFR | 296-18829-2-ND |24-48-Bit Registered Buffer with 
SN74S240N 296-1729-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver.. 2.25 1.80 1.40 SSTL_2 Inputs and Outputs ..114-LFBGA 2805.00/1,000 
SN74S244N 296-1730-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver.. 2.25 1.80 1.40 SN74SSTV32867GKER |296-13305-1-ND |26-Bit Registered Buffer with 
SN74S280N 296-14938-5-ND |9-Bit Odd/Even Parity Generator/Checker. 225 180 140 SSTL_2 Inputs and LVCMOS Output.....96-LFBGA 5.50 4.40 3.72 
SN7481051DR 296-14193-1-ND |12-Bit, Schottky Termination Array. 2.34 1.88 1.46 SN74SSTV32867GKER | 296-13305-2-ND |26-Bit Registered Buffer with 
SN74S1051DR 296-14193-2-ND | 12-Bit, Schottky Termination Array 3275.00/2,500 SSTL_2 Inputs and LVCMOS Output.....96-LFBGA 3438.00/1,000 
SN74S1053DW 296-1726-5-ND Ve Si Senay Harrie! Diode baa. 4Ggs Me SN74SSTV32877GKER |296-13306-1-ND |26-Bit Registered Buffer with 
us-Termination Array ... . : ‘ SSTL_2 Inputs and Outputs 96-LFBGA 5.50 4.40 3.72 
SN74S1053DWR 296-14936-1-ND TEI Senet Bamrist Diode ans SN74SSTV32877GKER | 296-13306-2-ND |26-Bit Registered Buffer with 
us-Termination Array... : : / SSTL_2 Inputs and Outputs 96-LFBGA 3438.00/1,000 
SN74S1053DWR 296-14936-2-ND | 16-Bit, Schottky Barrier Diode SN74SSTVF16857GR | 296-13636-1-ND | 14-Bit Registered Buffer with 
Bus-Termination Array .... 2652.00/2,000 SSTL_2 Inputs and Outputs 949° du70) 1:28 
SN74S1053PWR 296-13703-1-ND |16-Bit, Schottky Barrier Diode SN74SSTVF16857GR |296-18636-2-ND |14-Bit Registered Buffer with 
Bus-Termination Array .... 2.34 1.88 1.46 SSTL_2 Inputs and Outputs 2210.00/2,000 
SN74S1053PWR 296-13703-2-ND |16-Bit, Schottky Barrier Diode SN74SSTVF16857VR | 296-13637-1-ND |14-Bit Registered Buffer with 
Bus-Termination Array 0-TSSOP 2652.00/2,000 SSTL_2 Inputs and Outputs O49) e700 ALe8 
SN74S1053N 296-1727-5-ND | 16-Bit Termination Array. 20-Dip 2.34 188 1.46 SN74SSTVF16857VR | 296-13637-2-ND |14-Bit Registered Buffer with 
SSTL Family SSTL_2 Inputs and Outputs 2210.00/2,000 
SN74SSTL16837ADGGR |296-0886-1-ND Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver.....64-TSSOP 7.50 6.00 5.07 SN74SSTVF16859G4R | 296-18719-1-ND |13-26-Bit Registered Buffer with 
SN74SSTL16837ADGGR |296-9886-2-ND Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver......64-TSSOP 9376.00/2,000 SSTL_2 Inputs and Outputs 64-TSSOP 513 4.11 3.20 
SN74SSTL16847DGGR |296-1274-1-ND /20-Bit SSTL_3 Buffer. 4-TSSOP 7.50 6.00 5.07 SN74SSTVF16859G4R | 296-18719-2-ND |13-26-Bit Registered Buffer with 
SN74SSTL16847DGGR |296-1274-2-ND 20-Bit SSTL_3 Buffer. 4-TSSOP 9376.00/2,000 SSTL_2 Inputs and Outputs . .64-TSSOP 7182.50/2,500 
SN74SSTL16857DGGR |296-9887-1-ND | 14-Bit Registered Butt 8-TSSOP 7.50 6.00 5.07 SN74SSTVF16859GR | 296-18830-1-ND |13-26-Bit Registered Buffer wi 
SN74SSTL16857DGGR |296-9887-2-ND _|14-Bit Registered Buffer 8-TSSOP 9376.00/2,000 SSTL_2 Inputs and Outputs 64-TSSOP 2.48 198 1.54 
SSTU Family SN74SSTVF16859GR | 296-18830-2-ND |13-26-Bit Registered Buffer with 
7A4SSTUB32864AZKER |296-21295-1-ND |25-Bit Configurable Registered Buffer....96-LFBGA 6.04 548 4.62 SSTL_2 Inputs and Outputs .. 2806.00/2,000 
74SSTUB32864AZKER | 296-21295-2-ND |25-Bit Configurable Registered Buffer .....96-LFBGA 4275.00/1,000 SN74SSTVF16859S8 | 296-18831-1-ND | 13-26-Bit Registered Buffer with 
74SSTUB32866AZKER |296-21296-1-ND |25-Bit Configurable Registered Buffer SSTL_2 Inputs and Outputs . 248 1.98 1.54 
with Address-Parity Test Q6-LEBGA 684 5.48 4.62 SN74SSTVF16859S8 | 296-18831-2-ND |13-26-Bit Registered Buffer with 
7ASSTUB32866AZKER |296-21296-2-ND |25-Bit Configurable Registered Buffer SSTL_2 Inputs and Outputs 2806.00/2,000 
with Address-Parity Test 96-LFBGA 4275.00/1,000 (Continued) 
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a elk Digi-Key Price Each 
UMENTS _ DIGITAL LOGIC (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. i 3 100 
aT aa PATEIERER SN74ABT3614-20PCB |296-3998-ND  ]64x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory.....120-HLOFP 14.96 13.47 11.95 
ran Peed ieee me A Eee an SN74ABT3614-20PQ |296-3999-ND | 64x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memon 132-BOFP 14.96 13.47 11.95 
TNO: GLUE esespuOn : u SN74ABT3614-30PCB | 296-4000-ND ir. Sync. FIFO Memor 15.73 14.16 12.56 
SN74SSTVF16859SR | 296-18832-1-ND | 13-26-Bit Registered Buffer with SN74ABT3614-30PQ |296-4001-ND — |64x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memon 15.73 14.16 12.56 
SSTL_2 Inputs and Outputs... 2.48 1.98 1.54 SN74ABT7820-20PH | 296-4082-ND _|512x18x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory 17.82 16.64 15.45 
SN74SSTVF16859SR | 296-18832-2-ND | 13-26-Bit Registered Buffer with SN74ABT7820-20PN | 296-4083-ND _|512x18x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory 17.82 16.64 15.45 
SSTL_2 Inputs and Outputs .... 2806.00/2,000 SN74ABT7820-25PH | 296-4084-ND —|512x18x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory 10.63 957 8.49 
SN74SSTVF32852KR | 296-15612-1-ND | 24-48-Bit Registered Buffer with SN74ABT7820-25PN | 296-4085-ND  |512x18x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory 1056 9.51 8.44 
SSTL_2 Inputs and Outputs... 4.95 3.96 3.08 SN74AB17820-30PH | 296-4086-ND  |512x18x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory 15.35 14.33 13.30 
SN74SSTVF32852KR | 296-15612-2-ND | 24-48-Bit Registered Buffer with SN74ACT2226DWR | 296-15971-1-ND | Dual 64x1 FIFO Memory 5.40 4.32 3.36 
SSTL_2 Inputs and Outputs... 114-LFBGA 2805 ,00i1 000 SN74ACT2226DWR | 296-15971-2-ND |Dual 64x1 FIFO Memory... 6120.00/2,000 
NEW! Translating Bus Switches NEW! SN74ACT2227DW 296-4371-5-ND | Dual 64x1 FIFO Memor 5.40 4.32 3.36 
TXB0108PWR 296-21527-1-ND |8-Bit Bidirectional Voltage Level SN74ACT2227DWR 296-15972-1-ND | Dual 64x1 FIFO Memon 5.40 432 3.36 
Translator 20-TSSOP 1.88 1.50 1.13 SN74ACT2227DWR 296-15972-2-ND | Dual 64x1 FIFO Memo! 3060.00/1,000 
TXB0108PWR 296-21527-2-ND |8-Bit Bidirectional Voltage Level SN74ACT2228DW 296-4372-5-ND | Dual 256x1 FIFO Memory 5.40 4.32 3.36 
Translator 20-TSSOP 1950.00/2,000 SN74ACT2228DWR | 296-15973-1-ND |Dual 256x1 FIFO Memory 540 432 3.36 
TTL Fam SN74ACT2228DWR | 296-15973-2-ND | Dual 256x1 FIFO Memory 6120.00/2,000 
SNTOKHTSS4TDW ]296-9688-S-ND | Tri-State ECL to TTL Translator ESOC 7205.76 4.86 SO eae eco R BEER TEMTN noe Cee ee Oren. ane 
SNA OKHT5541NT 296-9689-5-ND Tri-State ECL to TTL Translato 24-Dip 7.20 5.76 4.86 SN74ACTD200DWR LOR PORTH pual Dser1 KIO Memoe- ee gAGLTALGe 
SN7400N 296-14641-5-ND |Quad 2-Input NAND Gate 14-Dip 117 98 78 ae ny Bua 
SN7404N 296-14642-5-ND |Hex Inverter... 14-Dip 130 1.04 78 SN74ACT2235-20PAG_ | 296-4374-ND 1024x9x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory 17.82 16.64 15.45 
SN7406D 296-1017-5-ND [Hex Inverter Buffer/Driver w/HV Output.....14-SOIC 96 ~—«.80_—«64 Seo peter cane Ht ote ete ae on ie Meer ee ee ae 
SNAPE Popa O ARNG Hex Inverter Butfer/Driver w/HV Output... 14-SOIC eG aR SO aE SN74ACT3622-20PCB |296-4392-ND — |256x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory. 17.82 16.64 15.45 
SN7406DR 296-1017-2-ND |Hex Inverter Buffer/Driver w/HV Output..... 14-SOIC 1040.00/2,500 He 
SN7406N 296-1435-5-ND [Hex Inverter Buffer/Driver w/HV Output....14-Dip 1.05 88.70 SN74ACT3622-20P0_|296-4303-ND __|256x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory. 17.82 16.64 15.45 
SN7407D 296-1018-5-ND |Hex Buffer/Driver with OC HV Output.......14-SOIC 96 80 .64 SN74ACT3622-30PCB |296-4394-ND  |256x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory. 17.40 16.24 15.08 
§N7407DR 296-1018-1-ND _|Hex Buffer/Driver with OC HV Output......14-SOIC 96 —«80_—«64 SN74ACT3622-30PQ | 296-4395-ND — |256x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory. 15.35 14.33 13.30 
SN7407DR 296-1018-2-ND Hex Buffer/Driver with OC HV Output ........ 14-SOIC 1040.00/2,500 SN74ACT3631-20PCB | 296-4398-ND —_/512x36 Clocked FIFO Memory 17.82 16.64 15.45 
SN7407N 296-1436-5-ND  |Hex Buffer/Driver with OC HV Output 14-Dip 96 80 64 So wales esis oan Pie Cored HED Memory 78s ee eS 
SN7414NSR 296-13127-1-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter . 14-SOP 1.30 1.04 78 : -4400- x36 Clocke jemory . b E 
SN7414NSR 296-13127-2-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter . 4-SOP 1352.00/2,000 SN74ACT3631-30PQ |296-4401-ND _[512x36 Clocked FIFO Memory Z 15.35 14.33 13.30 
SN7416N 296-14646-5-ND |Hex Inverter with OC HV Output 14-Dip 1.44 1.20.96 SN74ACT3632-20PCB |296-4404-ND — |512x36x2 Bi-Directional FIFO Memory 17.82 16.64 15.45 
SN7417N 296-14647-5-ND |Hex Buffer with OC HV Outpu 1#Dip 1.38 1.15 92 SN74ACT3632-20PQ | 296-4405-ND — /512x36x2 Bi-Directional FIFO Memory 17.82 16.64 15.45 
SN7438N 296-14648-5-ND |Quad 2-Input NAND Buffer 14-Dip 129 1.08 86 SN74ACT3632-30PCB |296-4406-ND — |512x36x2 Bi-Directional FIFO Memory....120-TOFP 15.35 14.33 13.30 
SN74128NSR 296-13126-1-ND |2-Input NOR Line Driver 4-SOP 163 130 98 SN74ACT3632-30PQ | 296-4407-ND _|512x36x2 Bi-Directional FIFO Memory....132-BOFP 15.35 14.33. 13.30 
SN74128NSR 296-13126-2-ND |2-Input NOR Line Driver 4-SOP 1690.00/2,000 SN74ACT3641-20PCB |296-4410-ND | 1Kx36 Clocked FIFO Memory... 120-TOFP 21.78 20.33 18.88 
SN74154N 296-8757-5-ND_|4-Line to 16-Line Decoder/Demux. 24-Dip 2.30 1.84 1.43 SN74ACT3641-20PQ | 296-4411-ND —_| 1Kx36 Clocked FIFO Memo 32-BOFP 21.78 20.33 18.88 
VMEH Famil; SN74ACT3641-30PCB |296-4412-ND | 1Kx36 Clocked FIFO Memo 20-TOFP 21.78 20.33 18.88 
CVMEH22501AIDGVREP | 296-21330-1-ND J Tri-State, 8-Bit, ihevaria Bul Se esesitapg Sohne Lees eae FIFO Mero eee Bee os fees 
Transceiver NEW......... 516 413 3.49 : -4415-| x36 Synchronous lemory . i . i 
CVMEH22501 AIDGVREP | 296-21330-2-ND | Tri-State, 8-Bit, Universal Bus SN74ACT3651-20PCB |296-4416-ND | 2Kx36 Synchronous FIFO Memory. 2475 2310 21.45 
Transceiver NEWE...... 6450.00/2,000 SN74ACT3651-20PQ | 296-4417-ND 2Kx36 Synchronous FIFO Memory . 24.75 23.10 21.45 
SN74VMEH22501ADGGR | 296-17565-1-ND |8-Bit Universal Bus Transceiver and Two SN74ACT3651-30PCB_ | 296-4418-ND 2Kx36 Synchronous FIFO Memory . 22.28 20.79 19.31 
1-Bit Bus Transceivers ..... 486 3.89 3.03 SN74ACT3651-30PQ | 296-4419-ND 2Kx36 Synchronous FIFO Memory . 22.28 20.79 19.31 
SN74VMEH22501ADGGR |296-17565-2-ND |8-Bit Universal Bus Transceiver and Two SN74ACT7802-25FN | 296-4447-ND 1Kx18 Strobed FIFO Memory... 12.33 11.10 9.85 
1-Bit Bus Transceivers .... 5508.00/2,000 SN74ACT7802-25PN | 296-4448-ND | 1Kx18 Strobed FIFO Memory 10.56 9.51 8.44 
SN74VMEH22501ADGVR | 296-17566-1-ND B-Bit Universal Bus Transelver and Two io ae ae SN74ACT7803-20DL | 296-4450-5-ND |512x18 Clocked FIFO Memory 7.92 6.34 5.35 
-Bit Bus Transceivers ..... ; | H SN74ACT7803-25DL =| 296-4451-5-ND |512x18 Clocked FIFO Memory 8.20 6.56 5.54 
SN74VMEH22501ADGVR | 296-17566-2-ND |8-Bit Universal Bus Transceiver and Two SN74ACT7803-25DLR | 296-4451-1-ND |512x18 Clocked FIFO Memory 7.92 6.34 5.35 
1-Bit Bus Transceivers 5508.00/2,000 SN74ACT7803-25DLR | 296-4451-2-ND_|512x18 Clocked FIFO Memory 4950.00/1,000 
SN74VMEH22501AGQLR | 296-17567-1-ND /8-Bit Universal Bus Transceiver an SN74ACT7803-40DL | 296-4452-5-ND [512x718 Clocked FIFO Memory 820 656 554 
1-Bit Bus Transceivers .... 640 512 4.32 SN74ACT7804-20DL | 296-4453-5-ND |512x18 Strobed FIFO Memory 8.40 672 5.67 
SN74VMEH22501AGQLR | 296-17567-2-ND |8-Bit Universal Bus Transceiver and Two SN74ACT7804-20DLR | 296-15975-1-ND /512x18 Strobed FIFO Memory 7.92 634 5.35 
1-Bit Bus Transceivers .... 56-VFBGA 4000.00/1,000 SN74ACT7804-20DLR | 296-15975-2-ND |512x18 Strobed FIFO Memory 5375.00/1,000 
SN74VMEH22501DGGR | 296-13309-1-ND Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver and SN74ACT7804-40DLR | 296-4454-1-ND |512x18 Strobed FIFO Memory 6.60 5.28 4.46 
}wo 1-Bit Bus Transcelvers with Spllt LWT. ap ee ietnd SN74ACT7804-40DLR |296-4454-2-ND |512x18 Strobed FIFO Memory 5250.00/1,000 
mae sae : Z s SN74ACT7805-15DLR_ | 296-15976-1-ND |256x18 Clocked FIFO Memory 792 6.34 5.35 
SN74VMEH22501DGGR | 296-13309-2-ND /Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver and SN74ACT7805-15DLR_ | 296-15976-2-ND |256x18 Clocked FIFO Memory 4950.00/1,000 
Se ew ai ol pean SN74ACT7805-20DL | 296-4456-5-ND |256x18 Clocked FIFO Memory 14.96 13.47 11.95 
sn7avmenzesotoeve |a6-ta310-4-no {rrstate, 8 Bit Univ. Bus Transceiver and. Beare SNTAAGT7O05:-25DLR_ FSGS SZaIENDIM| 25618 Clocked FIFO Memory. USER OSES 
wait Bie Teanenalvers with Sok SN74ACT7805-25DLR |296-4457-2-ND |256x18 Clocked FIFO Memory 4950.00/1,000 
Pee ee eee ners wi Spit TSOP EEG SN74ACT7805-40DL | 296-4458-5-ND |256x18 Clocked FIFO Memory 8.40 6.72 5.67 
ae ee SN74ACT7806-20DL | 296-4459-5-ND |256x18 Strobed FIFO Memory 14.96 13.47 11.95 
SN74VMEH22501DGVR | 296-13310-2-ND Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver and SN74ACT7807-20FN 296-4462-5-ND | 2Kx9 Clocked FIFO Memory 1782 1664 15.45 
UA ea ee ree Bean eaan SN74ACT7807-20PAG |296-4463-ND __|2Kx9 Clocked FIFO Memory 17.82 1664 15.45 
SN74VMEH22501GQLR |296-13311-1-ND |Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver and Pia) SN74ACT7807-25FN | 296-4464-5-ND | 2Kx9 Clocked FIFO Memory 10.56 9.51 8.44 
Two 1-Bit Bus Transceivers with Split LVTTL SN74ACT7807-25PAG |296-4465-ND | 2Kx9 Clocked FIFO Memory 10.56 9.51 8.44 
Port, and Feedback Path r 56-VFBGA 7.00 5.60 4.73 SN74ACT7807-40FN 296-4466-5-ND | 2Kx9 Clocked FIFO Memory. 11.55 10.40 9.22 
ae Uni ; SN74ACT7807-40PAG |296-4467-ND | 2Kx9 Clocked FIFO Memory 11.55 10.40 9.22 
SN74VMEH22501GQLR | 296-13311-2-ND |Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver and 
leis Seen SN74ACT7808-20FN | 296-4468-5-ND_|2Kx9 Strobed FIFO Memory 17.82 16.64 15.45 
Two 1-Bit Bus Transceivers with Split LVTTL 
Port, and Feedback Path... P 6-VFBGA 4375.00/1,000 SN74ACT7808-20PAG | 296-4469-ND 2Kx9 Strobed FIFO Memory 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT7808-25FN | 296-4470-5-ND_|2Kx9 Strobed FIFO Memory 10.56 9.51 8.44 
BT | SN74ACT7808-25PAG |296-4471-ND | 2Kx9 Strobed FIFO Memory 10.56 9.51 8.44 
wy EXAS INSTRUMENTS DIGITAL RADIO SN74ACT7808-30FN | 296-4472-5-ND_|2Kx9 Strobed FIFO Memory 15.35 14.33 13.30 
SN74ACT7808-30PAG |296-4473-ND _|2Kx9 Strobed FIFO Memory 15.35 14.33. 13.30 
i al rise g | Srtuess [aessng” (assis r¥o any ne Wa ie 
Part No. Part No. Description 1 25 100 = e H xd otrober emory. : . . 
DIT40961PW DIT4096IPW-ND |5V, 96KHz Digital Audio Transmitter 349 279 2.17 SN74ACT/B11-18FN | 296-4478-o-ND) | 1Kx18 Clocked FIFO Memory... 1.82) 16164 15:45 
DIT4192IPW DIT4192IPW-ND |5V, 192kHz Digital Audio Transmitter 461 369 2.87 SN74ACT7811-18PN  ]296-4479-ND | 1Kx18 Clocked FIFO Memory 17.82 16.64 15.45 
6C2011A-PB 296-12259-ND | Digital Filter. 160-BGA 150.00  —  — SN74ACT7811-20FN | 296-4480-5-ND_|1Kx18 Clocked FIFO Memo 13.74 12.38 10.98 
GC2011A-PQ 296-12260-ND Digital Filter. 160-QFP 150.00 — — SN74ACT7811-20PN | 296-4481-ND | 1Kx18 Clocked FIFO Memo 13.74 12.38 10.98 
GC4016-PB 296-12264-ND _|Multi-Standa 60-PBGA 60.00 — — SN74ACT7811-25FN | 296-4482-5-ND_ | 1Kx18 Clocked FIFO Memo 10.62 9.60 8.52 
GC4016-PBZ 96-18597-ND |Multi-Standard Quad DDC Chin. 60-PBGA 60.00 56.00 52.00 SN74ACT7811-25PN | 296-4483-ND | 1Kx18 Clocked FIFO Memo 10.66 9.60 8.52 
BC4116-PB 296-12266-ND Digital Quad Upconverter. 60-PRGA \Eee{Oc=aeies SN74ACT7813-20DL | 296-4485-5-ND 64x18 Clocked FIFO Memory 792 634 535 
GC4116-PBZ 296-20847-ND /Multi-Standard Quad DUC Chi 160-BGA 72.00 67.20 62.40 SN74ACT7813-25DL_ | 296-4486-5-ND [64x18 Clocked FIFO Memory 7.26 5.81 4.91 
GC5016-PB 296-15780-ND Wideband, Quad Digital Down/Up SN74ACT7813-40DL | 296-4487-5-ND 64x18 Clocked FIFO Memory. 660 5.28 4.46 
Converter... fs 252-PBGA 4313 — — SN74ACT7814-20DL | 296-4488-5-ND 64x18 Strobed FIFO Memory... 12.50 11.25 9.98 
GC5016-PBZ 296-17306-ND |Wideband, Quad Digital Down/Up SN74ACT7814-40DLR_ | 296-4489-1-ND 64x18 Strobed FIFO Memory 6.60 5.28 4.46 
Converter... (eh SS SN74ACT7814-40DLR | 296-4489-2-ND | 64x18 Strobed FIFO Memory 5375.00/1,000 
GC50181ZDL 296-19311-ND |8-Channel Wideband Receive 75.00 70.00 65.00 SN74ACT7881-15FN | 296-4490-5-ND | 1Kx18 Clocked FIFO Memo! 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT7881-15PN | 296-4491-ND | 1Kx18 Clocked FIFO Memo 17.82 16.64 15.45 
- SN74ACT7881-20FN | 296-4492-5-ND_ | 1Kx18 Clocked FIFO Memo 17.82 16.64 15.45 
wy Texas INSTRUMENTS FIFO MEMORY SN74ACT7881-20PN | 296-4493-ND | 1Kx18 Clocked FIFO Memo 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT7881-30FN | 296-4494-5-ND_ | 1Kx18 Clocked FIFO Memo 15.35 14.33 13.30 
Tae Digi-Key Price Eachsr SN74ACT7881-30PN | 296-4495-ND _| 1Kx18 Clocked FIFO Memo 15.35 14.33 13.30 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 ~~ 100 SN74ACT7882-15FN | 296-4496-5-ND ]2Kx18 Clocked FIFO Memo 22.28 20.79 1931 
PCA8550DR 296-9631-1-ND |Non-Volatile 5-Bit Reg. w/I2C Interface...... 16-SOIC 1.38 140 83 SN74ACT7882-20FN | 296-4498-5-ND_ | 2Kx18 Clocked FIFO Memo 22.28 20.79 19.31 
PCA8550DR 296-9631-2-ND |Non-Volatile 5-Bit Reg. w/l2C Interface....... 16-SOIC 1760.00/2,500 SN74ACT7882-20PN | 296-4499-ND | 2Kx18 Clocked FIFO Memo 22.28 20.79 19.31 
SN74ABT3612-15PCB |296-3984-ND — |64x3Gx2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory..... 120-HLOFP 17.25 16.10 14.95 SN74ACT7882-30FN | 296-4500-5-ND | 2Kx18 Clocked FIFO Memo 20.79 19.41 18.02 
SN74ABT3612-15PQ | 296-3985-ND — |64x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory........132-BOFP 17.25 16.10 14.95 SN74ACT7882-30PN | 296-4501-ND__|2Kx18 Clocked FIFO Memory. 20.79 19.41 18.02 
SN74ABT3612-20PCB | 296-3986-ND 64x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory.....120-HLOFP 14.96 13.47 11.95 SN74ALS232BN 296-5039-5-ND /16x4 Asynchronous FIFO Memory.. 9.00 7.20 6.08 
SN74ABT3612-20PO |296-3087-ND _|64x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory........132-BOFP 14.96 1347 11.95 SN74ALVC7803-20DL_ | 296-5161-5-ND |/512x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 792 6.34 5.35 
SN74ABT3612-30PCB |296-3988-ND — |64x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory... 120-HLOFP 15.73 14.16 12.56 SN74ALVC7803-20DLR | 296-15978-1-ND |512x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 792 6.34 5.35 
SN74ABT3612-30PQ | 296-3989-ND — |64x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory........132-BOFP 15.73 14.16 12.56 SN74ALVC7803-20DLR | 296-15978-2-ND |512x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 4950.00/1,000 
SN74ABT3614-15PCB |296-3996-ND — |64x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory.....120-HLOFP 17.25 16.10 14.95 SN74ALVC7803-25DL_|296-5162-5-ND |512x18, 3.3V Sync. FIFO Memory... 7.92 6.34 5.35 
SN74ABT3614-15PQ _|296-3997-ND _|64x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory........132-BOFP 15.18 13.67 12.12 (Continued) 
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Te Digi-Key Price Each 
RUMENTS _ FIFO MEMORY (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
- PCA9535DBR 296-20948-2-ND |16-Bit, Remote |2C and SMBus, Low Power 
TL. Digi-Key a5 Price Each V/O Expander. 24-SSOP 2366.00/2,000 
Part No. Part No. Description Pkg. 125 __—100 PCAS535DGVR 296-20949-1-ND |16-Bit, Remote I2C and SMBus, Low Power 
SN74ALVC7803-40DL |296-5163-5-ND |512x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 56-SSOP 7.10 568 480 V/0 Expander. .-24-TVSOP 2.28 1.82 1.37 
SN74ALVC7804-25DL |296-5164-5-ND /512x18, 3.3V Async. FIFO Memory. 56-SSOP 7.92 6.34 5.35 PCA9535DGVR 296-20949-2-ND |16-Bit, Remote !2C and SMBus, Low Power 
SN74ALVC7805-20DLR | 296-15979-1-ND |256x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 56-SSOP 14.96 13.47 11.95 W/O Expander. -24-TVSOP 2366.00/2,000 
SN74ALVC7805-20DLR | 296-15979-2-ND |256x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 56-SSOP 11090.30/1,000 PCAQ535DWR 296-20950-1-ND |16-Bit, Remote [2C and SMBus, Low Power 
SN74ALVC7805-25DL_|296-5166-5-ND |256x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 56-SSOP 7.92 6.34 5.35 /0 Expander... 24-SOIC 2.28 182 1.37 
SN74ALVC7805-40DL [296-5167-5-ND |256x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 56-SSOP 5.94 4.76 4.01 PCA9535DWR 296-20950-2-ND |16-Bit, Remote i 
SN74ALVC7806-25DL |296-5168-5-ND |256x18, 3.3V Async. FIFO Memory. 56-SSOP 7.92 6.34 5.35 V/0 Expander. won 24-S0IC 2366.00/2,000 
SN74ALVC7813-20DL |296-5169-5-ND 64x18, 3.3V Sync. FIFO Memory... 56-SSOP 7.92 6.34 5.35 PCA9535PWR 296-20951-1-ND |16-Bit, Remote I2C and SMBus, Low Power 
SN74ALVC7813-20DLR | 296-15980-1-ND |64x18, 3.3V Sync. FIFO Memory ... 56-SSOP 7.92 6.34 5.35 VO Expander. wn 24-TSSOP 2.28 1.82 1.37 
SN74ALVG7813-20DLR | 296-15980-2-ND |64x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 56-SSOP 4950.00/1,000 PCA9535PWR 296-20951-2-ND |16-Bit, Remote |2C and SMBus, Low Power 
SN74ALVC7813-25DL |296-5170-5-ND |64x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 56-SSOP 7.26 581 491 peaaseenei senenesaa.iia |e - BATESOP 2366.00/2,000 
SratieWea (eSIeM kiss ssc moon ——essee fae e Sa cone iw 
7. 7814-25) -5172-5-I x18, 3. sync. lemory.. 56-' Te on z ee _Bi 2 ‘. a i 
SN74ALVC7814-40DL |296-5173-5-ND |64x18, 3.3V Async. FIFO Memory........56-SSOP 6.60 5.28 446 Popesebane ind cote FENRMDEN 
SN74V215-7PAG 296-9897-ND _|512x18 Sync. FIFO Memory .64-TOFP 9.90 8.91 7.91 PCAQSS9DBR 996-00953-1-ND [16-Bit, Remote [ZC and SMBus Low Power : 
SN74V215-10PAG 296-9894-ND [512x718 Sync. FIFO Memory -64-TOFP 16.70 13.36 11.28 V0 Expander 236 1.89 1.47 
SN74V215-15PAG 296-9895-ND 512x18 Sync. FIFO Memory -64-TOFP 10.16 9.15 8.12 PCA9539DBR 296-20953-2-ND |16-Bit, Remote I2C and SMBus Low Power 
SN74V225-7PAG 296-9901-ND —|1024x18 Sync. FIFO Memory. .64-TOFP 9.50 8.55 7.59 V/0 Expander. 2678.00/2,000 
SN74V225-10PAG 296-9898-ND — |1024x18 Sync. FIFO Memory. .64-TOFP 950 8.55 7.59 PCAS539DGVR 296-20954-1-ND |16-Bit, Remote !2C and SMBus Low Power 
SN74V225-15PAG 296-9899-ND __|1024x18 Sync. FIFO Memory. .64-TOFP 10.00 9.00 7.98 W/O Expander. ..24-TVSOP 2.36 1.89 1.47 
SN74V225-20PAG 296-9900-ND — |1024x18 Sync. FIFO Memory. .64-TOFP 9.83 8.85 7.85 PCA9539DGVR 296-20954-2-ND |16-Bit, Remote 12C and SMBus Low Power 
SN74V235-7PAG 296-9905-ND — |2048x18 Sync. FIFO Memory. .64-TOFP 950 8.55 7.59 V/0 Expander. w+ 24-TVSOP 2678.00/2,000 
SN74V235-10PAG 296-9902-ND — |2048x18 Sync. FIFO Memory. .64-TOFP 9.50 8.55 7.59 PCAS539DWR 296-20955-1-ND MG Be wer !2¢ and SMBus Low Powe soic MOCHEeInten 
SN74V235-15PAG 296-9903-ND  |2048x18 Sync. FIFO Memory. .64-TOFP 966 8.70 7.72 | von 4 : : : 
SN74V/235-20PAG 296-9904-ND —_|2048x18 Sync. FIFO Memory. (64-TOFP 9.66 8.70 7.72 PCA9539DWR 296-20955-2-ND bee Hemots !2C and SMBus Low FONT Sait maTNOAGT 
SN74V245-7PAG 296-9909-ND  |4096x18 Sync. FIFO Memory. “G4-TOFP 9.65 869 7.71 SCAOSSSPWR SOEDUSEAGID [14-Bit hamote 120 apd Side Lan Bana ae 
crocs [ica mS roman. —scte 88 6) ta eam Src 296 1a 1 
7. 5-' a a x18 Sync. lemory. .64- . i 745 i ao Bi ae ‘ “ z 
SN74V263-6PZA 296-12479-ND |8192x18, 3.3V Sync. FIFO Mei .80-TOFP 22.37 20.88 19.39 pO NeageE WE Reise ie Buon eGand SMPusiLow Fower 2678.00/2,000 
SN74V263-7GGM 296-15723-5-ND |8192x18, 3.3 Sync. FIFO Memory .80-TOFP 32.91 30.72 28.53 PCAQSS5DBOR 296-20970-1-ND |16-Bit, Remote 120 and SMBus 10 ome 
SN74V263-7PZA 296-12480-ND [8192x18, 3.3V Sync. FIFO Memory -80-TOFP 21.74 20.29 18.84 Expander 248 1.98 1.54 
SN74V263-10PZA 296-12477-ND /8192x18, 3.3V Sync. FIFO Memory -80-TOFP 21.11 19.70 18.30 PCA9555DBOR 296-20970-2-ND |16-Bit, Remote I2C and SMBus /0 
SN74V263-15PZA 296-12478-ND |8192x18, 3.3V Syne. FIFO Memory .80-TOFP 20.46 19.10 17.74 Expander 3465.00/2,500 
SN74V273-6PZA 296-12483-ND  |16384x18, 3.3V Sync. FIFO Memory .80-TOFP 24.30 22.68 21.06 PCA9555DBR 296-20971-1-ND |16-Bit, Remote 12C and SMBus I/O 
SN74V273-7PZA 296-12484-ND _|16384x18, 3.3V Sync. FIFO Memory..........80-TOFP 23.66 22.08 20.51 Expander 248 1.98 154 
SN74V273-10PZA 296-12481-ND [16384x18, 3.3V Sync. FIFO Memory.........80-TOFP 23.01 21.48 19.95 PCAS555DBR 296-20971-2-ND |16-Bit, Remote !2C and SMBus 1/0 
SN74V273-15PZA 296-12482-ND |16384x18, 3.3V Sync. FIFO Memory..........80-TQFP 22.37 20.88 19.39 Expander 2806.00/2,000 
SN74V283-6PZA 296-12487-ND |32768x18, 3.3V Sync. FIFO Memory..........80-TOFP 26.22 24.48 22.73 PCAS555DGVR 296-20972-1-ND ]16-Bit, Remote [2C and SMBus 1/0 
SN74V293-6GGM 296-18205-ND |65536x18, 3.3V Sync. FIFO Memory......... 100-BGA 40.77 38.06 35.34 Expander -24-TVSOP 2.48 1.98 1.54 
SN74V293-6PZA 296-12491-ND _|65536x18, 3.3V Sync. FIFO Memory..........80-TQFP 28.13 26.25 24.38 PCA9555DGVR 296-20972-2-ND |16-Bit, Remote |2C and SMBus I/O 
SN74V293-7PZA 296-12492-ND _|65536x18, 3.3V Sync. FIFO Memory.......80-TOFP 27.50 25.67 23.83 penGeEeAWA POT aon BACTVSOP atalen al) 
SN74V293-10PZA 296-12489-ND |65536x18, 3.3V Sync. FIFO Memory..........80-TOFP 26.85 25.06 23.27 1/0 Expander 24-s01c MERE osmeed 
SN74V293-15PZA 296-12490-ND |65536x18, 3.3V Sync. FIFO Memory..........80-TOFP 26.22 24.48 22.73 PCADSEEDWR Pa BDOUgEEANPATE-BI Remots EC and GNiBus ie : : : 
SN74V3640-7PEU 296-14940-ND |1024x36, 3.3V FIFO CMOS Memory........128-LOFP 18.35 17.13 15.90 1/0 Expander DhSOIG 2806.00/2,000 
SN74V3650-7PEU 296-14941-ND _|2048x36, 3.3V FIFO CMOS Memory........128-LOFP 19.97 18.64 17.31 PCAQSSSPWR 296-20974-1-ND |16-Bit Remote I2C and Shing si Bees 
SN74V3660-6PEU 296-21341-ND  |4096x36, 3.3V FIFO CMOS 7) Expander. ..24-TSSOP 2.48 1.98 1.54 
Memory NEWS!.............. 128-LQFP 22.37 20.88 19.39 PCA9555PWR 296-20974-2-ND |16-Bit, Remote 12C and SMBus 
SN74V3660-7PEU 296-14942-ND /4096x36, 3.3V FIFO CMOS Memoty.........128-LOFP 21.74 20.29 18.84 W/O Expander. ns 24-TSSOP 2806.00/2,000 
SN74V3680-7PEU 296-14944-ND |16384x36, 3.3V FIFO CMOS Memory......128-LOFP 25.58 23.87 22.17 PCAQ557DBR 296-20975-1-ND |8-Bit, Remote 12 and SMBus Low Power 
SN74V3690-6PEU 296-14945-ND _ |32768x36, 3.3V FIFO CMOS Memory......128-LOFP 28.13 26.25 24.38 W/O Expander. 213 1.70 1.28 
PCA9557DBR 296-20975-2-ND |8-Bit, Remote |2C and SMBus Low Power 
- /0 Expander. 2210.00/2,000 
wy Texas INSTRUMENTS FILTERS PCA9557DGVR 296-20976-1-ND pt Renate 12C and SMBus Low FM ee re 
‘xpander. wwe 16~ fi i 4g 
Tele Digi-Key Price Each PCA9557DGVR 296-20976-2-ND |8-Bit, Remote |2C and SMBus Low Power 
Part No. Part No. Description 1 25 100 vO Expander. ... 16-TVSOP 2210.00/2,000 
TLCO4ID 296-10230-5-ND [Butterworth Switched-Capacitor Filter. 259 207 1.61 PCASSS7DR 296-20977-1-ND |8-Bit, Remote I2C and SMBus Low Power 
TLC14cD 296-10239-5-ND [Butterworth Switched-Capacitor Filte 238 190 143 yO Expander... 16-S0IC Smo 
TLCi4ID 296-10240-5-ND [Butterworth Switched-Capacitor Filte 225 1.80 1.40 BGnSa8/DH cect ial) 8-Git, Remote 
UAF42AP UAF42AP-ND — |Universal Active Filter, -108db THD 44-Dip 12.58 11.33 10.05 — PASS RENT Ean a won 16°S010 2720.00/2,500 
UAF42AU UAF42AU-ND [Universal Active Filter 16-SOIC 12.58 11.33 10.05 VO Brander wer Tssop PROGR DOMiee 
PCA9557PWR 296-20978-2-ND |8-Bit, Remote |2C and SMBus Low Power 
i W/O Expander... .16-TSSOP 2210.00/2,000 
ww Texas INSTRUMENTS rc PCF8574ADGVR 296-17437-1-ND |8-Bit, Remote /O Exp 20-TVSOP 1.88 1.50 1.13 
a DaEKG PHCSIEREINE PCF8574ADGVR 296-17437-2-ND |8-Bit, Remote 1/0 Expander for [20 Bu 7950.00/2,000 
an Pence nai re a PCF8574ADWR 296-13105-1-ND |8-Bit, Remote I/O Expander for I2C Bu 1.88 150 1.13 
SING: Luv SserDtOn a. PCF8574ADWR 296-13105-2-ND |8-Bit, Remote I/O Expander for I2C Bu 1688.00/2,000 
PCA9306DCUR 296-17988-1-ND |Dual Bidirectional |2C Bus/SMBus Voltage PCF8574AN 296-13106-5-ND |8-Bit, Remote I/O Expander for I2C Bus... 188 1.50 1.13 
Level Translator. 90 75 60 PCF8574APWR 296-13107-1-ND |8-Bit, Remote I/O Expander for I2C Bus... 1.88 1.50 1.13 
PCA9306DCUR 296-17988-2-ND Dual Bidirectional !2C Bus/SMBus Voltage PCF8574APWR 296-13107-2-ND |8-Bit, Remote I/0 Expander for I2C Bu 1950.00/2,000 
Level Translator 8-VSSOP 1170.00/3,000 PCF8574ARGYR 296-15150-1-ND |8-Bit, Remote I/O Expander for I2C Bu: 2.00 1.60 1.20 
PCA9515ADGKR 296-20646-1-ND Dual Bidirectional |2C Bus/SMBus PCF8574ARGYR 296-15150-2-ND |8-Bit, Remote I/O Expander for |2C Bu: 844.00/1,000 
Repeater... 8-VSSOP 2.25 1.80 1.35 PCF8574DGVR 296-17364-1-ND |8-Bit, Remote I/O Expander for I2C Bu 188 150 1.13 
PCAQ515ADGKR 296-20646-2-ND |Dual Bidirectional |2C Bus/SMBus PCF8574DGVR 296-17364-2-ND |8-Bit, Remote /O Expander for !2C Bus. 1950.00/2,000 
Repeater... 8-VSSOP 2880.00/2,500 PCF8574DWR 296-13108-1-ND |8-Bit, Remote I/O Expander for I2C Bu: 1.88 1.50 1.13 
PCA9545ADWR 296-19680-1-ND |4-Channel, 2G AND SMBus Swite .20-S0IC 2.25 1.80 1.35 PCF8574DWR 296-13108-2-ND |8-Bit, Remote I/O Expander for I2C Bu 1950.00/2,000 
PCAS545ADWR 296-19680-2-ND /4-Channel, !2C AND SMBus Switch...........20-SOIC 2340.00/2,000 PCF8574N 296-13109-5-ND |8-Bit, Remote I/O Expander for I2C Bu 188 150 1.13 
PCA9306DCTR 296-18509-1-ND |Dual Bidirectional 2G Bus and SMBus PCF8574PWR 296-13110-1-ND |8-Bit, Remote 1/0 Expander for !2C Bus ..20-TSSOP 1.88 1.50 1.13 
Voltage Level Translator -90 75 60 PCF8574PWR 296-13110-2-ND |8-Bit, Remote I/O Expander for I2C Bus .. 20-TSSOP 1688.00/2,000 
PCA9306DCTR 296-18509-2-ND |Dual Bidirectional |2C Bus and SMBus PCF8574RGTR 296-21238-1-ND /8-Bit, Remote /0 Expander 
Voltage Level Translator 1170.00/3,000 for l2C Bus. 1.88 1.50 1.13 
PCF8574RGTR 296-21238-2-ND o-Bi, Remote V/0 Expander eee 
for | us. . i 
wy Texas INSTRUMENTS INTEGRATORS ror eneya ea ae Remote 1/0 Expander for 126 Bu 2.00 1.60 1.20 
- -2- }-Bit, Remote 1/0 Expander for 12C Bus....... 20-QFN 1040.00/1 ,000 
inp Digi-Key Price Each PCF8575CDBQR 296-17913-1-ND |16-Bit, Remote I/O Expander for |2C 
LetdLe ILD Description wh PCF8575CDBOR 296-17913-2-ND |16-Bi, Remois 6 Expander or BC Mees 
ACF2101BU ACF2101BU-ND Low Noise, Dual, Switched Integrator.......24-SOIC 23.33. °=«—  — SSMBRE SESAME 
IVC102U IVC102U-ND Prec. Switched Integrator Trans. Am -14-SOIC 9.10 PCFB575CDBR 296-20979-1-ND |16-Bit, Remote /0 Expander for [2c 
and SMBus 2.25 1.80 1.35 
Fy PCF8575CDBR 296-20979-2-ND |16-Bit, Remote 1/O Expander for |2C 
wy Texas INSTRUMENTS 1/0 EXPANDERS and SMBus 2340.00/2,000 
— aaa RoESS PCF8575CDGVR 296-17914-1-ND |16-Bit, Remote I/O Expander for I2C 
a igi-Key rice Eacl and SMBus .-24-TVSOP 2.03 1.62 1.26 
Part No. Part No. Description Pkg. 125100 PCF8575CDGVR 296-17914-2-ND |16-Bit, Remote 1/0 Expander for I2C 
PCA9535DBQR 296-20947-1-ND |16-Bit, Remote |2C and SMBus, Low Power and SMBus _..24-TVSOP 2296.00/2,000 
V/0 Expander. 24-QSOP 2.28 1.82 137 PCF8575CDWR 296-17915-1-ND 
PCA9535DBQR 296-20947-2-ND |16-Bit, Remote I2C and SMBus, Low Power wn 24-S0IC 2.03 162 1.26 
\/O Expander. 2912.50/2,500 PCF8575CDWR 296-17915-2-ND |16-Bit, Remote I/O Expander for |2C 
PCA9535DBR 296-20948-1-ND |16-Bit, Remote I2C and SMBus, Low Power and SMBus .. 24-SOIC 2296.00/2,000 
V/0 Expander. 24-SSOP_ 2.28 1.82 137 (Continued) 
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ele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 
= TLC5941PWP 296-18617-5-ND |16-Channel LED Driver S297 22531 
Tl. Aon Price Each TLC5941RHB 296-18618-ND |16-Channel LED Driver 3.71 297 2.31 
BariNo: RartiNc! Desoription bp a) TLC5941RHBT 296-21105-1-ND |16-Channel LED Driver 416 3.33 2.59 
PCF8575CPWR 296-17916-1-ND ]16-Bit, Remote I/O Expander for I2C TLC5941RHBT 296-21105-2-ND |16-Channel LED Driver 615.25/250 
and SMBus ‘ 2.03 1.62 1.26 TPIC2810D 296-13746-5-ND |8-Bit LED Driver with I2C Interface . 215 172 1.29 
PCF8575CPWR 296-17916-2-ND |16-Bit, Remote 1/0 Expander for |2C TPIC2810DG4 296-21426-5-ND |8-Bit LED Driver with 120 
eT . acai) Interface NEWt.... 215 1.72 1.29 
PCF8575CRGER iaeekemuaaaa| (C-c re, petet® 0 Expander for °C So gon tas TPL9201PWPR 296-21442-1-ND /8-Channel Relay Driver NEW! 144 120 96 
d : : : TPL9201PWPR 296-21442-2-ND |8-Channel Relay Driver NEW! 1276.00/2,000 
PCF8575CRGER 296-20980-2-ND |16-Bit, Remote 1/0 Expander for |2C ULN2003AD 296-1368-5-ND_|Darlington Transistor Array. 64.48 36 
and SMBus SHAHN ULN2003ADR 296-1368-1-ND [Darlington Transistor Arra 644836 
PCFBS75DBQR 296-17808-1-ND)|16-Bit, Remote /0 Expander for °C ULN2003ADR 296-1368-2.ND_|Darlington Transistor Array. “~~ 520.00/2,500 
eros wasp A a iio Expander for ale) GB eG ULN2003AIDR 296-15407-1-ND |Darlington Transistor Array. 64 «4836 
and SMBus 2835.00/2,500 ULN2003AIDR 296-15407-2-ND |Darlington Transistor Array. §20.00/2,500 
POFS575DBR 296-17856-1-ND 116-BiL Remote /0 Expander for 2c —— ULN2003AIN 296-16971-5-ND |Darlington Transistor Array. ... 16-Dip 64 48 36 
and SMBu: 2.03 162 1.26 ULN2003AIPWR 296-17785-1-ND |Darlington Transistor Array. .16-TSSOP 64 48 «36 
PCE8575DBR 296-17856-2-ND |16-Bit, Remote ULNBOOSALPUR B22 Devington Transistor Array. 16-TSSOP 426.00/2,000 
and SMBus i -1979-5- arlington Transistor Array. 64 48 «36 
PCF8575DGVR 296-17792-1-ND |16-Bit, Remote /0 Expander for |2C ena ee ee coca High-Voltage, High-Current 
and SMBus 203 162 1.26 Darlington Transistor Array 64 48 36 
PCF8575DGVR 296-17792-2-ND |16-Bit, Remote 1/0 Expander for I2C ULN2004ADR 296-15067-1-ND |High-Voltage, High-Current 
and SMBus 2296.00/2,000 Darlington Transistor Array .. 64 48 = 36 
PCF8575DWR 296-20981-1-ND |16-Bit, Remote I/O Expander for I2 ULN2004ADR 296-15067-2-ND |High-Voltage, High-Current 
and SMBus 225 1.80 1.35 Darlington Transistor Array §20.00/2,500 
PCF8575DWR 296-20981-2-ND |16-Bit, Remote I/O Expander for |2C ULN2004AIDR 296-17022-1-ND |High-Voltage, High-Current 
and SMBus 2340.00/2,000 Darlington Transistor Array 64 48.36 
PCF8575PWR 296-17807-1-ND |16-Bit, Remote 1/0 Expander for I2C ULN2004AIDR 296-17022-2-ND |High-Voltage, High-Current 
and SMBus 24-TSSOP 2.03 1.62 1.26 Darlington Transistor Array 520.00/2,500 
PCF8575PWR 296-17807-2-ND |16-Bit, Remote I/O Expander for 12 ULN2004AIN 296-17051-5-ND |High-Voltage, High-Current 
and SMBus 24-TSSOP 2296.00/2,000 Darlington Transistor Array 64 48 36 
PCF8575RGER 296-20982-1-ND |16-Bit, Remote I/O Expander for ULN2004AINSR 296-17023-1-ND |High-Voltage, High-Current 
and SMBus 9.25 1.80 1.35 Darlington Transistor Array 64 AB 36 
PCF8575RGER 296-20982-2-ND |16-Bit, Remote 1/0 Expander for I2c ULN2004AINSR 296-17023-2-ND |High-Voltage, High-Current 
and SMBu 3456.00/3,000 Darlington Transistor Array 426.00/2,000 
PCA9535RGER 296-19548-1-ND |16-Bit Remote ULN2004AN 296-1980-5-ND |High-Voltage, High-Current 
\/O Expander. Per apes aR? Darlington Transistor Arra\ 64 48 = «36 
PCA9535RGER 296-19548-2-ND |16-Bit Remote |2C and SMBus, Low Power ULN2803AN 296-19046-5-ND | Darlington Transistor Array. ik lake ED) 
\/0 Expander 3495.00/3,000 ULN2803ADWR 296-15777-1-ND |Darlington Transistor Array. 7% 63 50 
PCA9539DBQR 296-19266-1-ND |16-Bit Remote l2C and SMBus, Low Power ULN2803ADWR 296-15777-2-ND |Darlington Transistor Array. 666.00/2,000 
1/0 Expander 2.39 1.91 1.49 ULQ2003ADR 296-11570-1-ND |High-Voltage, High-Current 
PCA9539DBQR 296-19266-2-ND |16-Bit Remote 12C and SMBus, Low Power Darlington Transistor Array 1.08 90 72 
\/O Expander 3307.50/2,500 ULQ2003ADR 296-11570-2-ND |High-Voltage, High-Current 
PCA9539RGER 296-19549-1-ND |16-Bit Remote |2C and SMBus, Low Power Darlington Transistor Array 1170.00/2,500 
W/O Expander. 2.36 1.89 1.47 ULQ2003AQDRQ1 296-21568-1-ND |High-Voltage, High-Current, 
PCA9539RGER 296-19549-2-ND |16-Bit Remote l2C and SMBus, Low Power Darlington Transistor Array NEW......... 16-SOIC 245 1.97 1.53 
I/O Expander. 3969.00/3,000 ULQ2003AQDRQ1 296-21568-2-ND |High-Voltage, High-Current, 
PCA95S5RGER 296-19591-1-ND |16-Bit Remote l2C and SMBus, Darlington Transistor Array NEW! 16-SOIC 3432.50/2,500 
W/O Expander. 248 1.98 1.54 ULQ2003ATDQ1 296-14394-5-ND |High-Voltage, High-Current 
PCA95S5RGER 296-19591-2-ND |16-Bit Remote |2C and SMBus, Darlington Transistor Array .16-SOIC 2.25 1.80 1.35 
V0 Expander. 4158.00/3,000 ULO2003ATDRO1 296-14395-1-ND High-Voltage, High-Current 
PCA9557RGYR 296-19472-1-ND |8-Bit Remote l2C and SMBus Low Power Darlington Transistor Array .16-SOIG 2.38 1.90 1.43 
VO Expander. 16-QFN 2.13 1.70 1.28 ULQ2003ATDRQ1 296-14395-2-ND |High-Voltage, High-Current 
PCA9557RGYR 296-19472-2-ND |8-Bit Remote | Darlington Transistor Array ...16-SOIC 3040.00/2,500 
W/O Expander. 1105.00/1,000 ULQ2004ADR 296-13535-1-ND |High-Voltage High-Current 
Darlington Transistor Array ..16-SOIC 1.08 90.72 
RUMENTS LINEAR ULQ2004ADR 296-13535-2-ND High-Voltage High-Current 
Darlington Transistor Array .. 16-SOIC 1170.00/2,500 
TI Digi-Ke ia ULQ2004AN 296-15700-5-ND |High-Voltage High-Current 
Paria Pe pe Deveristion Pkg Fi Wet Son Darlington Transistor Array 74 56 42 
DS3680D 296-9484-5-ND |Quad Telephone Relay Driver. 14-SOIC 84 EZO Me 9256) 
DS3680N 296-9485-5-ND |Quad Telephone Relay Driver. 14-Dip -90 ik (0) wy 
SN75437ANE 296-14959-5-ND |Quad Peripheral Drive i 22076 nl. 32) Texas INSTRUMENTS MULTIPLEXERS 
SN754410NE 296-9911-5-ND | Quad Half-H Driver. 1.88 1.50 1.13 T Digi-Ke Price Eachsc 
SN75451BD 296-9912-5-ND _|Dual High Speed Peripheral Driver. 80 60 45 Paria fa re etn a Fl aero Son 
SN75451BDR 296-14960-1-ND |Dual High Speed Peripheral Driver. -80 60 45 : : 2 e age. a 
SN75451BDR 296-14960-2-ND |Dual High Speed Peripheral Driver. 650.00/2,500 Analog Multiplexers/Multipliers 
SN75451BP 296-1746-5-ND [Dual High Speed Peripheral Driver. 80 60 45 MPC506AP MPC506AP-ND [Single Ended 16-Ch./Diff. 8-Ch. CMOS 9.03 = = 
SN75452BDR 296-14961-1-ND |Dual High Speed Peripheral Driver. 80 60 45 MPC506AU MPC506AU-ND [Single Ended 16-Ch./Diff. 8-Ch. CMOS 9.03 = = 
SN75452BDR 296-14961-2-ND |Dual High Speed Peripheral Driver. 650.00/2,500 MPC507AP MPC507AP-ND [Single Ended 16-Ch./Diff. 8-Ch. CMOS 9.03 = = 
SN75452BP 296-1747-5-ND [Dual High Speed Peripheral Driver. 80 60 45 MPC507AU MPC507AU-ND Single Ended 16-Ch./Diff. 8-Ch. CMOS oa 
SN75453BD 296-9913-5-ND [Dual High Speed Peripheral Driver. 80 60 45 MPC508AP MPCS508AP-ND__|8-Ch./4-Ch. CMOS Analog Multiplexer. 5182. - - 
SN75453BDR 296-9913-1-ND [Dual High Speed Peripheral Driver. 80 60 45 MPC508AU MPC508AU-ND [Single Ended 16-Ch./Diff. 8-Ch. CMOS 5.32 a 
SN75453BDR 296-9913-2-ND [Dual High Speed Peripheral Driver. 650.00/2,500 MPC509AP MPC5O9AP-ND [Single Ended 8-Ch./Diff. 4-Ch. CMOS. §.32 = = 
SN75453BP 296-1748-5-ND |Dual High Speed Peripheral Driver. -80 60 45 MPC509AU MPCS509AU-ND [Single Ended 8-Ch./Diff. 4-Ch. CMOS. 5.90 = — 
SN75454BP 296-9914-5-ND |Dual High Speed Peripheral Driver. -80 60 45 MPY634KP MPY634KP-ND Wideband Precision Analog Multiplier 17.63 _ _ 
SN75462P 296-9915-5-ND | Dual Peripheral Driver. 1.14 95 76 MPY634KU MPY634KU-ND _|Wideband Precision Analog Multiplier 19.73 = = 
SN75463P 296-9916-5-ND {Dual Peripheral Driver. iekel hg) 0) 
SN75468N 296-9917-5-ND |High Voltage Darlington Transistor Array . fle) (ce) set) 5 Ti I 
SN75469N 296-9918-5-ND _|High Voltage Darlington Transistor Array .....16-Dip -80 60 45 wy EXAS INSTRUMENTS 
SN75471P 296-9919-5-ND |Dual Peripheral Driver. -80 60 45 GLPuItetNE SED ERLE 
SN75477DR 296-14962-1-ND |Dual Peripheral Driver. 80 60 45 Tee Digi-Key Price Each 
sre" Aa ae oe — 
REA ua! Peripheral Driver. A 4 4 OPT101P OPT101P-ND Mono Photodiode Transimpedance Amp 5.50 = 
SN75472P 296-1749-5-ND_|Dual Peripheral Driver..... 80.6045 OPT101P-J OPT101P-J-ND Mono Photodiode Transimpedance Amp 50 
TLC5904PZP 296-2378-ND Constant Current LED Driver. 100-HTQFP 7.40 5.92 5.00 OPT301M OPT301M-ND Integrated Photodiode and Amplifier .. = = 
TLCS905PAP 296-2379-ND Constant Current LED Drive 64-HTQFP 5.70 4.56 3.85 
TLC5911PZP 296-2381-ND Constant Current LED Drivel 100-HTQFP 9.00 7.20 6.08 
TLC5920DL 296-10348-5-ND |LED Driver with Shift Registe 248 198 1.54 POWER CONTROL/ 
TLC5921DAP 296-10349-5-ND |LED Driver with Shift Registe! 268 215 167 MANAGEMENT PRODUCT: 
TLC5922DAP 296-15843-5-ND |16-Channel LED Driver .. 3.04 243 1.89 a Prlee\Eachae 
TLC5923DAP 296-17731-5-ND |16-Channel LED Drive 315 252 196 Part No. Description Pkg. 1 2 100 
TLC5923RHB 296-19333-ND  |16-Channel LED Driver $15 2.52 1.96 = 
TLC5923RHBT 296-19334-1-ND |16-Channel LED Drive 3.49 279 217 CCFL Drivers 
TLC5923RHBT 296-19334-2-ND |16-Channel LED Driver... 515.50/250 UCC2972N 296-2256-5-ND |CCFL Driver Controller 5.63 450 3.50 
TLC5924DAP 296-20736-ND _|16-Channel LED Driver... 3.38 270 210 UCC2973PW 296-13533-5-ND /BICMOS CCFL Driver Controle! 6.00 4.80 4.05 
TLC5924RHBT 296-20779-1-ND |16-Channel LED Drivel 3.71 297 2.31 UCC3972N 296-6764-5-ND |BiCMOS CCFL Driver Controllet 5.63 450 3.50 
TLC5924RHBT 296-20779-2-ND |16-Channel LED Drive 548.75/250 UCC3972PW 296-2257-5-ND |CCFL Driver Controller...... 5.63 4.50 3.50 
TLC5930PWP 296-15631-5-ND |12-Channel LED Driver.. 8.30 6.64 5.61 UCC3973PW 296-6765-5-ND _|BiCMOS CCFL Driver Controlle! 6.00 4.80 4.05 
TLC5940EVM-106 296-21103-ND [Evaluation Module for TLC5940. se 126.84 = = UCC3975PW 296-12613-5-ND |Multi-Topology Piezo Transformer 
TLC5940PWP 296-17733-5-ND |16-Channel LED Driver... 28-HTSSOP 4.28 3.42 2.66 Controller 5.00 4.00 3.38 
TLC5940RHB 296-18021-ND |16-Channel LED Driver 32-QFN 4.28 3.42 2.66 UCC3976-77EVM 296-13602-ND Evaluation Module for UCC3976 and UCC3977..— 62.78 > - 
TLC5940RHBR 296-21251-1-ND |16-Channel LED Driver 32-QFN 4.28 3.42 2.66 UCC3976PW 296-12614-5-ND |Multi-Topology Piezo Transformer 
TLC5940RHBR 296-21251-2-ND |16-Channel LED Driver .. 32-QFN 7182.00/3,000 Controller 8-TSSOP 2.25 1.80 1.40 
TLCS941EVM-156 | 296-21104-ND _|Evaluation Module for TLC5941. — 12684 — — (Continued) 
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Tale Digi-Key Price Each Te Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Hot Plug UCC3921D 296-2340-5-ND Neg. Floating Hot-Swap Power Manager.....8-SOIC 3.60 2.88 2.24 
HPC3130APBK 296-9510-ND Hot Plug Controller 15.59 14.04 12.45 UCC3921N 296-6779-5-ND | Negative Latchable Floating Hot-Swap 
HPC3130APEM 296-9511-ND {Hot Plug Controller 15.59 14.04 12.45 Power Manager 3.60 2.88 2.24 
HPC3130APGE 296-9512-ND Hot Plug Controller 15.59 14.04 12.45 UCC39151PWPTR 296-11995-1-ND |7V-15V Programmable Hot-Swap 
HPC3130PBK 296-9513-ND [Hot Plug Controller 15.59 14.04 12.45 Power Manager 10.50 9.45 8.38 
HPC3130PBM 296-9514-ND _|Hot Plug Controller 15.59 14.04 12.45 UCC39151PWPTR 296-11995-2-ND |7V-15V Programmable Hot-Swap 
TPS2340APFP 296-15639-ND [Dual Slot PCI Hot Plug Power Power Manager 15562.00/2,000 
Controller. 12.25 11.03 9.78 Lighting and Display 
TPS2342PFP 296-17347-ND Dual Slot PCI-X 2. TPS6555XEVM-097  1206-21168-ND [Evaluation Module for TPS6555X cnn — 
Controller. 11.66 10.50 9.31 TPS65552ADGQR 296-19363-1-ND | Integrated Photo Flash Charger and 
TPS2343DDP 296-18062-5-ND |Dual Slot PCI-X 2.0 Hot Plug Power IGBT Driver..... 225 1.80 1.40 
Controller, a 12.50 11.25 9.98 TPS65552ADGQR 296-19363-2-ND | Integrated Photo Flash Charger and 
Hot-Swap IGBT Driver 0-MSOP 3150.00/2,500 
TPS23001PW 296-2319-5-ND Dual Hot-Swap Power Controlle' 360 288 2.24 TPS65552ARGTR 296-19364-1-ND | Integrated Photo Flash Charger and 
TPS2301EVM-153 296-10884-ND Evaluation Module for TPS2301 273 — — GBT Driver... 2.25 1.80 1.40 
TPS2301 IPW 296-2320-5-ND_/Dual Hot-Swap Power Controlle! 3.60 288 2.24 TPS65552ARGTR 296-19364-2-ND | Integrated Photo Flash Charger and 
TPS2306DW 296-11642-5-ND |Dual Hot-Swap Power Controller 3.60 288 2.24 \GBT Driver... 3780.00/3,000 
TPS2310IPW 296-2321-5-ND [Dual Hot-Swap Power Controlle! 3.60 2.88 2.24 TPS65560RGTR 296-19478-1-ND Integrated, Foto Fat Charger sae OL GOR 
TPS2311IPW 296-2322-5-ND |Dual Hot-Swap Power Controlle! 3.60 288 2.24 2 & 3 
TPS232010 296-6766-5-ND Dual Hot-Swap Power Controlle 3.04 243 1.89 TPS65560RGTR 296-19478-2-ND | Integrated Photo Flash Charger 
TPS23201PW 296-2323-5-ND Dual Hot-Swap Power Controlle 3.04 243 1.89 and GBT Driver 3264.00/3,000 
TPS23211D 296-6767-5-ND Dual Hot-Swap Power Controller 3.04 243 1.89 TPSESS61RGTR pcceauen cag a Integrated Photo Flash Charger and 
TPS2321IPW 296-2324-5-ND _|Dual Hot-Swap Power Controlle 3.04 243 1.89 -TBSREBsARGTA aR oa Ee are 238 1.90 1.43 
TPS2330EVM-184 _|296-12356-ND [Evaluation Module for TPS2330-184 12654 —— = GAT DHE 3648.00/3,000 
TPS2330EVM-185 296-12357-ND Evaluation Module for TPS2330-185 126.84 ee ans 
TPS23301D 296-6768-5-ND |Single Hot-Swap Power Controller 281 2.25 1.75 Peripheral 
TPS2330IPW 296-2325-5-ND |Hot-Swap Power Controller Ah) Bes TLE TPS2363PFB 296-19556-ND | PCIExpress Server Dual Slot Hot 
TPS23311D 296-6769-5-ND |Single Hot-Swap Power Co 281) 21250 175, Plug Controller ... 473 3.78 2.94 
TPS23311PW 296-2326-5-ND_ |Hot-Swap Power Controller 281 225 1.75 TPS2370D 296-15039-5-ND | Power Interface Switch 3.83 3.06 2.38 
TPS2345PW 296-12714-5-ND |Hot-Swap Power Manager. 8.70 6.96 5.88 TPS2370PW 296-15040-5-ND | Power Interface Switch 3.83 3.06 2.38 
TPS2346PW 296-12956-5-ND |Optical Network Hot-Swap TPS2371D 296-15960-5-ND | Power Interface Switch for Pol 3.83 3.06 2.38 
Power Manager 8.70 696 5.88 TPS2371PW 296-15961-5-ND Power Interface Switch for Pol 3.83 3.06 2.38 
TPS2350D 296-16959-5-ND |Hot-Swap Power Manager. 4.28 3.42 2.66 TPS2375D 296-17061-ND IEEE 802.3af PoE Powered 
TPS2350PW 296-18941-5-ND |Hot-Swap Power Manager. 450 360 2.80 Controller .. 2.25 1.80 1.40 
TPS2390DGK 296-13511-5-ND |Simple Negative 48V Hot-Swap TPS2375EVM 296-17039-ND | Power-Over-Ethernet Powered Device 
Controller “ 2.25 180 1.40 Evaluation Module eS 
TPS2390EVM 296-20591-ND | Evaluation Module for TPS2390 62.78 = = TPS2375PW 296-17062-ND | IEEE 802.3af PoE Powered Controller 2.25 1.80 1.40 
TPS2391DGK 296-13512-5-ND |Simple Negative 48V Hot-Swap TPS2375PW-1 296-17903-5-ND | IEEE 802.3af PoE Powered Controller 2.25 1.80 1.40 
Controller 225 1.80 1.40 TPS2376D 296-17063-ND | |EEE 802.3af PoE Powered Controller 2.25 1.80 1.40 
0500: 7 = TPS2376DDA-H 296-20785-5-ND |IEEE 802.3af PoE Powered Controller 281 2.25 1.75 
SEV PERE TA eee module for TeeeaeF ere | tes2376ew 296-17064-ND _|IEEE 802.3af PoE Powered Controller 225 1.80 1.40 
TPS2392PW 296-13668-5-ND |Full Featured Negative 48V Hot-Swap Teer eee 0S NO IEEE ene Sat OE Powered Contraley a 0 ae 
Power Manager 405 3.24 2.52 i = oe Jat POE Powered Controller. 2 : : 
TPS2393APW 296-17247-ND |Full Featured Negaiive 48V Ho TPS2377PW 296-17066-ND | IEEE 802.3af PoE Powered Controller 2.25 1.80 1.40 
Power Manager... 405 3.24 252 TPS2384EVM 296-21149-ND | Evaluation Module for TPS2384 . 19089 — — 
TPS2503DBT 396-17386-ND |Full Featured Negative 48V Hot-Swap TPS2384EVM-152 296-21150-ND [Evaluation Module for TPS2384 . 383.07 — — 
Power Manager 461 3.69 2.87 TPS2384PAP 296-17831-ND Quad Integrated Power Sourcing 
TPS2393EVM 296-18943-ND _ | Evaluation Module for TPS2393 6278 — Equipment Power Manager. G4-HTOFP Diem e 
TPS2393PW 296-13669-5-ND |Full Featured Negative 48V Hot-Swap TPS2384PJD 296-19557-ND Quad Integrated Power Sourcing Equipment 
Power Manager 405 3.24 252 Power Manager. 64-TOFP 9.50 7.60 6.42 
TPS2308DGK 296-15731-5-ND |Neg. 48V Hot-Swap Power Manager. 268215 1.67 TPS23750EVM-107__ [eveahlleeh Diag Evaluation Module ee 2) 
TPS2398EVM 296-18944-ND _ Evaluation Module for TPS2398 .... w— 6278 — — TPSZA7S0EVM108 USAIN Evaluation Module for TPS23750 BAT 
TPS2399DGK 296-15732-5-ND /Neg. 48V Hot-Swap Power Manager.........-MSOP 2.68 215 1.67 TPE28750FWPR ZOCaIBOG 2aTGND) 100, IEEE 802.daf PD and DC/DC 
TPS2399EVM 296-18945-ND _ Evaluation Module for TPS2399 ... -— 6278 — = Conmalels 20-HTSSOP eae 
TPS2410PW 296-21612-5-ND |Full Featured N+1 and ORing Power Rail TRS28/50FWPR BOCAIBCG IANO} 100, IEEE 802.Saf PD and DC/DC 
Controllers MEW? 383 306 2.38 Controller 20-HTSSOP 3826.00/2,000 
TPS2411PW 296-21613-5-ND |Full Featured N+1 and ORing Power Rail TPS23770PWPR pec aiiseaEND 1O0V integrated IEEE 802.daf PD and 
Controller NEW! 4-TSSOP 3.83 3.06 2.38 /DC Controller 20-HTSSOP (i382 7052310 
vaanatee ; TPS23770PWPR 296-21148-2-ND |100V, Integrated IEEE 802.3af PD and 
Tpsedi ee peccuolaoieoy| N+! and ORing Pow DC/DC Controller 20-HTSSOP 3826.00/2,000 
SpagiGoW sae oeIR ENA liciaad ofa Panes si 8-TSS0P Ee mo TPS65160APWPR | 296-18305-1-ND |Bias Power Supply for TV and Monitor 
Controller NEW... .8-TSSOP 270 216 1.68 JETEGD:Ranels 20-TSSOP BRSZORE CURES 
TPS2A90DGS 296-17085-ND [Positive High-Voltage Power-Limiting TPSESTOOAPWPR [Za lBS 0S) as Power Supply for TV and Monitor eee 
anels 4 
Hot-Swap Controller.......... 3.83 3.06 2.38 ss 4 i 7 2 
TPS2490EVM-001  |296-18946-ND _ | Evaluation Module for TPS2490-001 a = = ESR LDCR Be eiea iD bias Power Supply Tor Nand Monon C3 DER LER 
Tes2tgtDGs REAM) POLE COHTOEeee Ra ee as TPS65160PWPR 296-17905-2-ND | Bias Power Supply for TV and Monitor sae an 
we H u i TFT LCD Panels 3570.00/2,000 
TPS2491EVM-002 296-18947-ND _ [Evaluation Module for TPS2491-002 28 — — 7P565161PWPR 296-19673-1-ND [Bias Power Supply for TV and Monitor a 
eee Pee ete S ND eve oy Hoe oval Power Manager ve oe eee TFT LCD Panels 345 252 1.96 
}-2502-5- 5V to 35V Hot-Swap Power Manager 5 es 85 3 9. "i i 
uc3914DW 296-11347-5-ND |5V to 35V Hot-Swap Power Manager 860 688 581 Meal peace) 2s rowel Supply for TV and Monitor cop 4570.00/2,000 
UC3914N 296-2327-5-ND_|SV to 35V Hot-Swap Power Manager 8.60 6.88 5.81 TPS65165RSBR 296-21429-1-ND |Compact LCD Bias IC NEW! 40-OFN 4.05 3.24 | 2.52 
UCC2912DP 296-16715-5-ND |Prog. Hot-Swap Power Manager 540 432 3.65 TPS65165RSBR 296-21429-2-ND |Compact LCD Bias IC NEW! 0-QFN 6804.00/3,000 
ucc2912PWwP 296-16716-ND /Prog. Hot-Swap Power Manager 540 4.32 3.65 TPS65520ZVDR 296-18342-1-ND | Power Management IC for Digital Still 
UCC2913D 296-2328-5-ND |Neg. Volt. Hot-Swap Power Manager. 3.71 297 2.31 Camera A 113-BGA 7.90 6.32 5.34 
UCC2913N 296-12247-5-ND Neg. Volt. Hot-Swap Power Manager. 371 2.97 2.31 TPS65520ZVDR 296-18342-2-ND | Power Management IC for Digital Still 
UCC2915DP 296-2329-5-ND |15V Hot-Swap Prog. Power Manager 16-SOIC 830 664 5.61 Camera Bs 113-BGA 12245 .00/2,500 
UCC2917D 296-2330-5-ND Pos. Floating Hot-Swap Power Manager... 16-SOIC 5.06 4.05 3.15 TPS75003EVM-092 296-21171-ND | Evaluation Module for TPS75003 ... ie 32.03 =.= 
UCC2917N 296-12249-5-ND |Pos. Floating Hot-Swap Power Manager.......16-Dip 5.06 4.05 3.15 TPS75003RHLR 296-17835-1-ND |Triple Supply Power Management IC. O-OFN 4.28 3.42 2.66 
UCC2919D 296-2331-5-ND_ |3V to 8V Hot-Swap Power Manager . 5.60 448 3.78 TPS75003RHLR 296-17835-2-ND | Triple Supply Power Management IC. 0-OFN 7182.00/3,000 
UCC2919PW 296-12251-5-ND |3V to 8V Hot-Swap Power Manager .. 5.60 4.48 3.78 TPS75003RHLT 296-19438-1-ND | Triple Supply Power Mgmt IC. 0-QFN 4.73 3.78 2.94 
UCC2921D 296-2332-5-ND_|Latching Negative Floating TPS75003RHLT 296-19438-2-ND |Triple Supply Power Mgmt IC. 698.25/250 
Hot-Swap Power Manager... 416 3.33 2.59 UC563DP 296-11362-5-ND |32-Line VME Bus Bias Generator............ BSOIC 530 424 358 
UCC3912DP 296-2333-5-ND |Prog. Hot-Swap Power Manager 5.18 414 3.22 UC56010P 296-11357-5-ND |18-Line 5V SE Terminator for 
UCC3912PWP 296-12031-5-ND |Prog. Hot-SwapPower Manager 5.18 414 3.22 SCSI and Fast SCSI 8.26 6.61 5.58 
UCC3913D 296-2335-5-ND |Negative Volt. Hot-Swap Power Manager....8-SOIC 3.38 2.70 2.10 UC5603DP 296-11359-5-ND |9-Line 5V SE Terminator for 
UCC3913N 296-6770-5-ND |Negative Volt. Hot-Swap Power Manager....... 8-Dip 3.38 270 2.10 SCSI and Fast SCSI 6.24 4.20 3.27 
UCC3915DP 296-2336-5-ND |15V Programmable Hot-Swap UCC3916DP 296-2255-5-ND [SCSI Termpower Manager . 383 3.06 2.38 
Power Manager 16-SOIC 5.10 4.08 3.45 UCC5510MWP 296-6730-5-ND |9-Line SCSI Multi Terminator . 4.07 3.26 2.54 
UCC3915N 296-6771-5-ND |7-15V Prog. Hot-Swap Power Manager.......16-Dip 5.10 4.08 3.45 UCC5519PWP 296-15066-5-ND |9-Line SCS! Multi Terminato 279 2.24 1.74 
UCC3915PWP 296-6772-5-ND |7-15V Prog. Hot-Swap UCC5606DP 296-6731-5-ND |9-Line 3V-5V SCSI SE Terminato 341 249 1.94 
Power Manager... ..24-HTSSOP 5.10 4.08 3.45 UCC5606PWP 296-6732-5-ND_|9-Line 3V-5V SCSI SE Terminator. 341 2.49 1.94 
UCC39161DP 296-6773-5-ND |4-6V Low Current High-Side UCC5614DP 296-6735-5-ND |9-Line 3V-5V SCSI SE Terminator... 341 249 1.94 
Power Manager ee 610 4.88 4.12 UCC5614PWP 296-6736-5-ND |9-Line 3V-5V SCSI SE Terminato 341 249 1.94 
UCC3917D 296-2337-5-ND Positive Floating Hot-Swa UCC5617DWP 296-6737-5-ND |18-Line 3V-5V SCSI SE Terminator 470 377 2.93 
Power Manager os 416 3.33 2.59 UCC5618DWP 296-6738-5-ND |18-Line 3V-5V SCSI SE Terminator 470 3.77 2.93 
UCC3917EVM 296-13599-ND | Evaluation Module for UCC3917 me SS UCC56180P 296-6739-5-ND_|18-Line 3V-5V SCSI SE Terminator 524 4.20 3.27 
UCC3917N 296-6774-5-ND Positive Floating Hot-Swap UCC5619MWP 296-6740-5-ND |27-Line 5V SE Terminator 
Power Manager 416 3.33 2.59 for Fast/Ultra SCSI. 5.70 4.56 3.85 
UCC3918DP 296-2338-5-ND Low On-Resistance Hot-Swap uccs620MwP 296-6743-5-ND |27-Line 5V SE Terminatoi 570 4.56 3.85 
Power Manager 5.29 423 3.29 UCC5621MWP 296-6744-5-ND |27-Line 5V SE Terminato 570 4.56 3.85 
UCC3918EVM 296-13600-ND Evaluation Module for UCC3918 San = = UCC5622MWwP 296-6746-5-ND |27-Line 5V SE Terminator 
UCC3919D 296-2339-5-ND |3V to 8V Hot-Swap Power Manager.........16-SOIG 5.29 4.23 3.29 for Fast/Uitra SCSl.... 5.70 4.56 3.85 
UCC3919PW. 296-6777-5-ND |Single Hot-Swap Power Controller ......... 16-TSSOP 5.29 4.23 3.29 (Continued) 
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TEGRATED CIRCUITS 


Ta Digi-Key Price Each T.1. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
UCC5628FQP 296-6747-ND 14-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator .. 5.36 429 3.34 PGA309AIPWT 296-16726-1-ND |Smart Programmable Sensor . -16-TSSOP 6.50 5.20 4.39 
UCC5629FQP 296-6748-ND —_|14-Line 3V-5V SCSI Multi Terminato! 5.36 4.29 3.34 PGA309AIPWT 296-16726-2-ND |Smart Programmable Sensor . .16-TSSOP 1056.25/250 
UCC5630AFQP 296-6749-ND __|9-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator 5.56 445 3.46 Sera aa pcg cpg Ui Evaluation Module for PGABO9-EU . — 22 ona 
; eine PGA309EVM-US 296-18516-ND | Evaluation Module for PGA309-US.. — 25496 — — 
UCC5630AMWP 296-6750-5-ND |9-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator 4.28 3.42 2.66 ie ‘ 
UcCs631AFOP 296-6751-ND 9-Line 3V-5V SCSI Multi Terminat 556 445 346 TL851CDR 296-18895-1-ND | Sonar Ranging Control 432 346 2.69 
ane MS eTmnnIDy A é : TL851CDR 296-18895-2-ND |Sonar Ranging Control 6047.50/2,500 
UCC5631AMWP. 296-6752-5-ND |9-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator 4.28 342 2.66 TL851CN 296-19329-5-ND Sonar Ranging Control 432 3.46 2.69 
UCC5638EVM 296-13603-ND Evaluation Module for UCC5638.... we 6278 TL852CDR 296-17139-1-ND |Sonar Ranging Receiver . 4.32 3.46 2.69 
UCC5638FOP 296-6753-ND —_|15-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator B-LOFP 5.24 4.20 3.27 TL852CDR 296-17139-2-ND |Sonar Ranging Receiver . 16-SOIC 6047.50/2,500 
UCC5639FOP 296-6754-ND —_‘|15-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator 536 4.29 3.34 TL852CN 296-19330-5-ND | Sonar Ranging Receiver . 16-Dip_ 4.32 3.46 2.69 
UCC5640EVM 296-13604-ND _ | Evaluation Module for UCC5640 — 6278 — — EE Bree ee aND Knock Sensor Inferiace 20-SOIC ee ee 
+ 7 ‘ sale nock sensor Interface A A 
uccs640Pw24 296-6755-5-ND |9-Line 3V-5V LVD SCSI Terminato 299 240 187 eoosar 296-13022-5-ND |Hal-Bridge Bipolar Swi RGN a aE} 
UCC5640PW28 296-6756-5-ND |9-Line 3V-5V LVD SCSI Terminator.. 299 240 1.87 UC3717AN 296-11258-5-ND | Stepper Motor Drive Circui 16-Dip 660 528 446 
UCC5670MWP 296-12964-5-ND |9-Line Multimode SCSI Terminator . 3.96 317 247 UC3770AN 296-11259-5-ND |HP Stepper Motor Drive Circui 16-Dip 556 445 346 
UCC5672MWP 296-6760-5-ND |9-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator 4.28 342 2.66 UC3770BN 296-11260-5-ND HP Stepper Motor Drive Circu T6-Dip 5.04 4.04 3.47 
UCC5672PWP 296-6761-5-ND_|9-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator ....28-HTSSOP 4.28 3.42 2.66 UC3871DW 296-11326-5-ND | Resonant Fluorescent Lamp Driver. 18-SOIC 8.00 6.40 5.40 
UCC5673MWP 296-6762-5-ND |9-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator..........36-SOP 4.28 3.42 2.66 UC3871N 296-11327-5-ND | Resonant Fluorescent Lamp Driver. 18-Dip 8.00 6.40 5.40 
UCC5673PWP 296-6763-5-ND |9-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator....28-HTSSOP 4.28 3.42 2.66 Uc3872DW 296-11328-5-ND | Resonant Lamp Ballast Controller. “SOIC 6.00 4.80 4.05 
UCC5680PW24 996-11565-5-ND |9-Line 3V-5V LVD Terminator for UC3872M 296-11329-5-ND | Resonant Lamp Ballast Controlle: 6.00 4.80 4.05 
SCSI - Ultra3 SCS 4-TSSOP 2.99 240 1.87 ese ar oe TSO ND 00 sep ne 
UCC5680PW28 296-11566-5-ND |9-Line 3V-5V LVD Terminator for UCC2305N 996-13633-5-ND 4141 10.28 912 
SCSI Litres: SCS! 26-TSSOP' R2CSa ama ucc3974PW 296-12405-5-ND |Dual Cold Cathode 
UCC5686PM 296-11567-ND /27-Line 3V-5V LVD Terminator for Fluorescent Lamp Controller -16-TSSOP 7.43 5.94 4.62 
Wide Ultra2/Ultra3 SCSI. 6.66 5.33 4.50 UCC3977PW 296-12615-5-ND | Dual Transformer Controller 8-TSSOP 2.25 1.80 1.40 
UCC5687PM 296-11568-ND |27-Line 3V-5V LVD Terminator for 
Wide Ultra2/Ultra3 SCSI sotexipsdvesiasitsac idee 64-QFP 6.66 5.33 4.50 UMENTS POWER SUPPLY 
UCC5696PN 296-14234-5-ND |27-Line LVD SCSI Terminator........ccc:ce 80-LOFP 11.08 9.98 8.85 PRODUCTS 
Power + Array Ta: Digi-Key Price Each 
TPIC44HO1DA 296-1952-5-ND [4-Channel High-Side Driver... 32-TSSOP 3.83 3.06 2.38 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Power + Logic Audio Differential Line Drivers 
TPICGA259DW 296-9004-5-ND Power 8-Bit Addressable Latch. 299 240 187 DRV134PA WARES Audio Balanced Line Driver 
TPICBA259NE 296-9005-5-ND | Power 8-Bit Addressable Latch. 3.85 3.08 240 paren PT Ae oerential Output... ES SS 
TPIC6AS95DW 296-9006-5-ND |Power 8-Bit Shift Register . 259 2.07 1.61 with Differential Output AR 
TPIC6AS95NE 296-9007-5-ND |Power 8-Bit Shift Register . 270 216 1.68 DRV135UA DRV135UA-ND ‘Audio Balanced Line Driver 
TPIC6AS96DW 296-9008-5-ND_|Power 8-Bit Shift Register . 259 2.07 1.61 with Differential Output o 
TPIC6A596NE 296-9009-5-ND Power 8-Bit Shift Register 2.70 2.16 1.68 Battery Management 
TPIC6B259DW 296-9010-5-ND Power 8-Bit Addressable Latch. 1.70 136 1.02 BO20Z70PW 296-19864-5-ND  |SBS 1.1-Compliant Gas Guage for 
TPIC6B259N 296-9011-5-ND Power 8-Bit Addressable Latch. 1.70 136 1.02 use with BQ29330.... .20-TSSOP 4.94 3.96 3.34 
TPIC6B273DW 296-1350-5-ND |Power Octal D-Type Switch 170 136 1.02 BQ20Z80DBT 296-17638-5-ND | Advanced Gas Gauge. .38-TSSOP 9.26 7.41 6.26 
TPIC6B273DWR 296-1350-1-ND | Power Octal D-Type Latch . 1.70 1.36 1.02 BQ20Z80DBTR-V102 | 296-19275-1-ND SBS-Compliant Gas Gauge. .38-TSSOP 9.20 7.36 6.21 
TPIC6B273DWR 296-1350-2-ND [Power Octal D-Type Latch . 1768.00/2,000 eve ees inate eT , sey 
TeigeRecebie Seen Be arcane Latch . tee Ae a BO2OZ8ODBTV101 | 296-18681-2-ND | Advanced Gas Gauge . “38-TSSOP —=-312.55/50 
995) -1351-5- ower 8-Bit Shift Register . : Oo BQ20Z80EVM-001 | 296-20821-ND Evaluation Module for B020Z80 —e = = 
TPIC6B595DWG4 296-19555-5-ND | Power 8-Bit Shift Register . 1.26 1.05 84 BOMTESTER 296-19619-ND Multi-Channel Test and Program Board — 38307 -— — 
TPIC6BS95DWR 296-1351-1-ND_|Power 8-Bit Shift Register . 141148 94 BQ20Z70PWR-V110 | 296-21216-1-ND__|SBS 1.1-Compliant Gas Gauge..........20-TSSOP__ 5.80 4.64 3.92 
TPIC6BS95DWR 296-1351-2-ND Power 8-Bit Shift Register . 1250.00/2,000 BO20Z70PWR-V110 | 296-21216-2-ND [SBS 1.1-Compliant Gas Gaug -20-TSSOP 7250.00/2,000 
TPIC6B595N 296-1956-5-ND |Power 8-Bit Shift Register . 141 1.18  .94 BQ20Z90DBT 296-19865-1-ND SBS 1.1-Compliant Gas Guage for 
TPIC6B596DW 296-9013-5-ND |Power 8-Bit Shift Register . 1.26 105 84 pozozaoner.vi10  [PReeTEe eT seer cocaine carn: 660 5.28 — 
TPIC6C595D 296-2019-5-ND Power 8-Bit Shift Register. 99 83 66 Fe ath ega0 etal Arg? teh Ars 
TPIC6C595N 296-2020-5-ND_|Power 8-Bit Shift Register . 1.05 88 70 wnt 
TPIC6C595PW 996-21143-5-ND [Pi 8-Bit Shift Regi 1.02 3 68 BQ2000PN-B5 296-9313-5-ND Multichemistry Charge Managemen’ 38270210 
595) -21143-5-ND | Power 8-Bit Shift Register . : 8 BOQ2000PW 296-12359-5-ND  |Multichemistry Switchmode 
TPIC6C596D 296-9014-5-ND_ | Power 8-Bit Shift Register . 99 83 66 Charge Management 338 270 240 
TPIC6C596DR 296-19451-1-ND |Power 8-Bit Shift Register . 1.05 88  .70 BQ2000SN-B5 296-9314-5-ND Multichemistry Charge Management 3.38 2.70 210 
TPIC6C596DR 296-19451-2-ND |Power 8-Bit Shift Register . 1137.50/2,500 BQ2000TPN-BS 296-9315-5-ND Multichemistry Charge Management 3.38 270 2.10 
TPIC6C596N 296-9015-5-ND_|Power 8-Bit Shift Register . 105 88 70 BO2000TPW 296-12360-5-ND | Multichemistry Switchmode 
TPIC6C596PW 296-19605-5-ND Power 8-Bit Shift Register . 102-8568 ae saurenias re Re fae ola ae B30 eae at 
e ES ” ie - 2" I Mi a a 
TRIGISIONDA eobai0e66 o.Nb Hes ales Maoh Ags aS. eR DVv200081 296-9486-ND Evaluation Module for BO2000 — (eco 
iGULOIBE Poon orereetal| 4-Channel Sertal/Paraiiel Low. Sia : z : DV2000TS1 296-9487-ND Evaluation Module for BQ2000T — 12684 — — 
F ter bee sraneL OW Ide an. Ae) 2 BO2002CPN 296-9317-5-ND Fast Charge Controller 219 170 128 
Here) BENS. : : : : BQ2002CSN 296-9318-5-ND Fast Charge Controller 210 Vago 128 
TPIC44L02DB 296-10868-5-ND |4-Channel Serial/Parallel Low-Side BQ2002DSN 296-9319-5-ND Fast Charge Controller Cree hye abek 
Pre-FET Driver 2.00 160 1.20 BQ2002EPN 296-9320-5-ND Fast Charge Controller 213 170 1.28 
TPIC46L01DB 296-10869-5-ND |6-Channel Serial/Parallel Low-Side BQ2002ESN 296-9321-5-ND Fast Charge Controller 2131.70 1.28 
Pre-FET Driver. 2.25 1.80 1.40 BQ2002FPN 296-9322-5-ND Fast Charge Controller 2.13 1.70 1.28 
TPIC46LO2DB 296-10870-5-ND |6-Channel Serial/Parallel Low-Side BQ2002FSN 296-9323-5-ND Fast Charge Controller 213 1.70 1.28 
Pre-FET Driver 225 180 140 BQ2002GPN 296-9324-5-ND Fast Charge Controller 243 1.70 1.28 
TPICAeIOanE POPEINATESIOUG-Channal Serlal/Parallal Low Sia - : : BQ2002GSN 296-9325-5-ND Fast Charge Controller 245 170 1.28 
é ey Channel oerlavraraliel Low-oide BQ2002PN 296-9326-5-ND Fast Charge Controller 213 1.70 1.28 
Pre-FET Driver..... 2.25 1.80 1.40 BO20025N 296-9327-5-ND Fast Charge Controller 2131.70 1.28 
TPICO107BDWP 296-10857-5-ND |PWM Control Intelligent H-Bridge. 4.50 3.60 2.80 BQ2002TPN 296-9328-5-ND Fast Charge Controller 213 1.70 1.28 
TPICO108BDWP 296-10858-5-ND |PWM Control Intelligent H-Bridge. 518 414 3.22 BQ2002TSN 296-9329-5-ND Fast Charge Controller 243 170 128 
TPIC1021DR 296-17542-1-ND |LIN Physical Interface 138 110 83 DV2002L2 296-9488-ND Evaluation Module for BO20 12684 —  — 
TPIC1021DR 296-17542-2-ND LIN Physical Interface 1760.00/2,500 Dv2oo2TL2 296-9489-ND Evaluation Module for B2002T 126.84 — 
TPIC2101D 296-10860-5-ND |Single Phase Low-Side Pre-FET Driver......14-SOIC 248 1.98 1.54 BQ2003PN 296-9330-5-ND Fast Charge Controller 4.95 3.96 3.08 
TPIC2101N 296-10861-5-ND |Single Phase Low-Side Pre-FET Driver........14-Dip 2.48 198 1.54 Baz 0036. eo 2S oe Fast Charge Controller ES SES oa 
: aden DV2003L1 296-9490-ND Evaluation Module for BQ200: 12684 — — 
TPIC2603DW 296-10863-5-ND /6-Ch. Serial Interface Low-Side Driver 6.29 4.23 3.29 ‘ 
TPICSEOANE BaPUaRERNGN 6-Ch, Sotial Interface Low-Side Dri a Es Oe DV2003S1 296-9491-ND Evaluation Module for BQ2003 12684 — — 
alOGGEsos010) 6-Ch. Serial Interface Law-Side Drive 2 2 DVv200382 296-9492-ND Evaluation Module for BQ200 12684. = 
TPIC6259DW 296-9000-5-ND Power 8-Bit Addressable Latch. 270 216 1.68 BQ2004EPN 296-9332-5-ND Fast Charge Controller 450 3.60 2.80 
TPIC6259N 296-9001-5-ND Power 8-Bit Addressable Latch. 270 216 1.68 BQ2004ESN 296-9333-5-ND Fast Charge Controller 450 3.60 2.80 
TPIC6273DW 296-9002-5-ND Power Octal D-Type Latch 270 216 1.68 BQ2004HPN 296-9334-5-ND Fast Charge Controller 4.50 3.60 2.80 
TPIC6273N 296-1953-5-ND |Power Octal D-Type Latch . 2.70 216 1.68 BQ2004HSN 296-9335-5-ND Fast Charge Controller 450 3.60 2.80 
TPIC6595DW 296-1349-5-ND_|Power 8-Bit Shift Register . 2.41 1.93 1.50 BQ2004PN 296-9336-5-ND Fast Charge Controller 4.50 3.60 2.80 
TPICS9SDWR 296-1349-1-ND [Power 8-Bit Shift Register 250 2.00 1.56 ee pete iol rest Charge Contraler emo 
TPIC6S95DWR 296-1349-2-ND |Power 8-Bit Shift Register . 2830.00/2,000 rk vallanon Modue:10f Ml aire 
ea Beak DV2004HS1 296-9494-ND Evaluation Module for BQ2004H 126.84 
TPIC6595N 296-1954-5-ND |Power 8-Bit Shift Register. 250 2.00 1.56 Dv2004L1 96-9495-ND Evaluation Module for BO200 HGRA ae ee 
TPIC6596DW 296-9003-5-ND Power 8-Bit Shift Register . - 2.41 1.93 1.50 DVv2004S1 296-9496-ND Evaluation Module for BQ200. 426.84 =e 
TPIC9201N 296-19606-5-ND |Microcontroller Power Supply and Multiple BQ2005S 296-9338-5-ND Dual Fast Charge Controller 795 3.96 3.08 
Low Side Driver .20-Dip 1.44 1.20.96 BQ2010SN-D107 296-2218-5-ND Battery Gas Gauge ... 7.70 6.16 5.20 
TPIC9201PWPR 296-21144-1-ND |Microcontroller Power Supply and Ere ae peel patery Gas Gallde naet pee 6.00 5.07 
Multiple Low Side Driver. 20-HTSSOP 1.44 1.20 96 -9506- valuation Module for . aegis 
TPIC9201PWPR 296-21144-2-ND ivieroconifbles Power Supely if BQ2012SN-D107__ | 296-9341-5-ND Battery Gas Gauge 7.70 6.16 5.20 
5; irae 4 BO2013HEVM-001 | 296-9342-ND Evaluation Module for BO2073 764 — — 
Multiple Low Side Driver................+ 20-HTSSOP 1276.00/2,000 
FPicgsn9PWeR POR ETA Se RAID Microcontroller Powar Sunply and BQ2013HSN-A514 ‘| 296-9343-5-ND Battery Gas Gauge ........... 740 5.92 5.00 
: Owe eUnnY) BQ2014HEVM-001 | 296-9344-ND Evaluation Module for BQ201 — 12684 — — 
Multiple Low Side Driver...............:++ 20-HTSSOP 1.44 1.20 96 BQ2014HSN 296-9345-5-ND Battery Gas Gauge ... 16-SOIC 740 5.92 5.00 
TPIC9202PWPR 296-21145-2-ND |Microcontroller Power Supply and BQ2014SN-D120 296-2220-5-ND Battery Gas Gauge ... 16-SOIC 7.70 6.16 5.20 
Multiple Low Side Driver. 20-HTSSOP 1276.00/2,000 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 
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Tolls Digi-Key Price Each Wells Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
EV2014 296-9507-ND Evaluation Module for B02014 a BQ4011YMA-70 296-9393-5-ND 32Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS.....28-Dip 10.50 9.45 8.38 
BQ2018EVM-001 296-9346-ND Evaluation Module for BQ2018 = = BQ4011YMA-100 296-9392-5-ND 32Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 100nS 28-Dip 10.50 9.45 838 
BQ2018SN-E1 296-2221-5-ND Battery Power Monito 3.42 2.66 BQ4013YMA-70 296-9394-5-ND 128Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS .32-Dip 13.29 11.97 10.62 
BQ2018TS-E1 296-2222-5-ND Battery Power Monito 3.42 266 BQ4013YMA-70N 296-9395-5-ND 128Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS ...32-Dip 13.29 11.97 10.62 
BQ2019EVM-001 296-9347-ND Evaluation Module for BQ2019 = = BQ4013YMA-85 296-9396-5-ND 128Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 85nS ...32-Dip 13.29 11.97 10.62 
0 heen 25 12 | Ghaiiess [asmtets eacstoneaw nur ead an a Au 2 
BQ2022ADBZR 296-20742-1-ND _| 1K-Bit Serial EPROM with SDQ 225 1.75 i -9398-5-| , 10%, ; . : 
BOD022ADBZA PEE O IOP INTIMIEL {I BH Serial EPROM with S00... ‘a aOGN B04015MA-70 296-9399-5-ND | 512Kx8 Nonvolatile SRAM. 70nS 32-Dip 2772 25.88 24.03 
91397 -1- -Bit Seri ; BQ4015YMA-70 296-9400-5-ND 512Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS ...32-Dip 27.72 25.88 24.03 
BQ2022ALPR 296-21327-1-ND —_| 1K-Bit Serial EPROM w/SDQ NE! 281 225 1.75 ! ! ! 
BQ2022ALPR 296-21327-3-ND _|1K-Bit Serial EPROM w/SDQ NE 3188.00/2,000 BQ4015YMA-85 296-9401-5-ND 512Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 85nS ..32-Dip 27.72 25.88 24.03 
BOD029DB7R 996-16805-1-ND 1K-Bit Serial EPROM with SDO Ta 205° 175 BoHOTGNE=7 296-9402-5-ND 1024Kx8 Nonvolatile SRAM, 70nS.... ip 32.76 30.58 28.40 
aRRaR poe ; (04016YMC-70 296-9403-5-ND 1024Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS...36-Dip 32.76 30.58 28.40 
BQ2022DBZR 296-16825-2-ND —_| 1K-Bit Serial EPROM with SDQ 4725.00/3,000 f ! 
: See : - sds agis BQ4017MC-70 296-9404-5-ND 2048Kx8 Nonvolatile SRAM, 70nS 63.00 58.80 54.60 
BQ2022EVM-001 296-20820-ND Evaluation Module for BQ2022 62.78 
rae : BQ20851DBT-V1P2 | 296-17465-5-ND —_| Gas Gauge for BO29311 .... 8.66 7.80 6.92 
BQ2022LPR 296-19767-1-ND —_| 1K-Bit Serial EPROM with SDQ 281 225 175 f 
heel ; B024001EVM 296-9377-ND Evaluation Module for BQ24001 6278 — — 
BQ2022LPR 296-19767-3-ND _| 1K-Bit Serial EPROM with SDQ 3188.00/2,000 ‘ : 
BQ2023EVM-001 296-19923-ND Evaluation Module for B02023 726.84 BO2A001 WP pee Dm Single Cell Li-ton Charge 
- 5 i‘ 4 as Management 20-HTSSO! 3.60 2.88 2.24 
BQ2023EVM-002 296-13541-ND Evaluation Module for B02023 120945 BQ24001RGWEVM — | 296-19925-ND Evaluation Module for BO24001RGW...........— 6278 — — 
BQ2023PW 296-11861-5-ND —_| Battery Power Manito 450 3.60 280 B024001RGWR 296-12968-1-ND —_| Single Cell Li-lon Charge 
BQ2031PN-A5 296-9349-5-ND Lead Acid Fast Charg 560 4.48 3.78 Management. 360 288 224 
BQ2031SN-A5 296-9350-5-ND Lead Acid Fast Charg 560 4.48 3.78 BOD4001RGWA 396-12966-2-ND [Single Cell Li-ion Charge 
DV2031S2 296-19950-ND Evaluation Module for BQ2031 i Management 6048.00/3,000 
BQ2040EVM-001 296-9351-ND Evaluation Module for 82040 126.84 ee Ba24002PWP 296-9379-5-ND Single Cell Li-lon Charge ¥ 
BQ2040SN-C408 296-2223-5-ND Battery Gas Gauge 7.70 616 5.20 Management. 20-HTSSOP 3.60 2.88 2.24 
BQ2040SN-D111 296-13773-5-ND |_| Gas Gauge IC with SMBus Interface 770 6.16 5.20 BQ24002RGWEVM _| 296-19926-ND Evaluation Module for BO24002RGW... 27 — — 
BOQ2050HEVM-002 _ | 296-9352-ND Evaluation Module for BQ2050H.... 12684 — BOS4002RGWR 296-12969-1-ND | Single Gall Li-lon Charge 
BO2050HSN-A508 | 296-9353-5-ND Lithium-Ion Gas Gauge. 740 5.92 5.00 Management 360 288 2.24 
BQ2050SN-D119 296-2225-5-ND Lithium-Ion Power Gauge. 770 6.16 5.20 BQ24002RGWR 296-12969-2-ND —_| Single Cell Li-lon Charge 
BQ2052EVM-001 296-9354-ND Evaluation Module for BQ2052 126.84 — — Management. 6048.00/3,000 
BQ2052SN-A515 296-9355-5-ND Primary Lithium Gas Gaug 8.00 6.40 5.40 B0Q24003PWP 296-9380-5-ND Single Cell Li-Ion Charge 
BQ2054PN 296-9356-5-ND Lithium-Ion Fast Charge... 518 4.14 3.22 Management 20-HTSSOP 3.60 2.88 2.24 
BQ2054SN 296-9357-5-ND Lithium-Ion Fast Charge... 518 414 3.22 BO24003RGWEVM | 296-19927-ND Evaluation Module for BO24003RGW........... — 272 — — 
DV2054S2 296-9499-ND Evaluation Module for BQ2054 12684 — — BQ24003RGWR 296-12970-1-ND —_| Single Cell Li-lon Charge 
BQ2057CDGK 296-11991-5-ND Li-lon LDO Linear Charge Management. 3.60 2.88 2.24 
Management for 1 Cell.... 8-MSOP 1.68 1.34 1.01 BQ24003RGWR 296-12970-2-ND Single Cell Li-lon Charge 
BQ2057CDGKR 296-11991-1-ND Li-lon LDO Linear Charge Management 6048.00/3,000 
Management for 1 Cell -8-MSOP__ 1.68 1.34 1.01 BO24004EVM 296-19928-ND Evaluation Module for BQ24004 22 — — 
BQ2057CDGKR 296-11991-2-ND __|Li-lon LDO Linear Charge BQ24004PWP 296-9381-5-ND Lithium-Ion Battery Charge 3.60 2.88 2.24 
Management for 1 Cell... 8-MSOP 2145.00/2,500 BQ24005PWP. 296-9382-5-ND Lithium-lon Battery Charge! 3.60 2.88 2.24 
sai BE iencgomonttor (col, 168 134 101 | Bozdoorpwp —|296-9364-5.ND | Single Gel Lon Charge Management ee ee 
lanagement for ell... A E E, i “Oe a 
BQ2057CTS 296-9359-5-ND Li-lon LDO Linear Charge Timer-Enable 20-HTSSOP 3.60 2.88 2.24 
Management for 1 Cell... 1.34 1.01 BQ24007RGWEVM 296-19929-ND Evaluation Module for BQ24007RGW 62.78 = = 
DV2057C 296-9501-ND Evaluation Module for BQ20571 = = BQ24007RGWR 296-12971-1-ND Single Cell Li-lon Charge Management 
BQ2057DGK 296-11992-5-ND —_|Li-lon LDO Linear Charge ere Penna emeeennle aoe : 3.60 2.88 2.24 
Management for 1 Cell... 1.68 134 1.01 -12971-2- ingle Cell Li-lon Charge Management 
BQ2057DGKR 296-11992-1-ND —_/Li-lon LDO Linear Charge Timer-Enable 6048.00/3,000 
Management for 1 Cell... 1.68 134 1.01 BQ24008PWP. 296-9385-5-ND Lithium-lon Battery Charger............. 20-HTSSOP 3.60 288 2.24 
BQ2057DGKR 296-11992-2-ND | Li-lon LDO Linear Charge BQ24010DRCR 296-13714-1-ND Single Chip, Li-lon Charge wag 46h? 4S 
Management for 1 Cell... 2145.00/2,500 Manageme . 5 : 
BQ2057PDGK 296-15351-5-ND —_|Li-lon LDO Linear Charge Mam 2.70 216 1.68 BQ24010DRCR 296-13714-2-ND | Single Chip, 
B02057SN 296-9360-5-ND Li-lon LDO Linear Charge Mgm 1.68 1.34 1.01 Management... 3801.00/3,000 
BQ2057TS 296-9361-5-ND Li-lon LDO Linear Charge Mam 168 134 101 BO24010EVM 296-19930-ND Evaluation Module for BO24010 «nn — 2% — — 
BQ2057TSN 296-9362-5-ND Lion LDO Linear Charge Mam 2.00 160 1.20 B024012DRCR 296-13715-1-ND | Single Chip, Li-lon Charge 
BQ2057TTS 296-9363-5-ND Li-lon LDO Linear Charge Mgm 2.00 160 1.20 Manageme 2.48 1.98 1.49 
DV2057T 296-9502-ND Evaluation Module for B02057T 12684 — — BQ24012DRCR 296-19715;2-ND) 9) Single Chip, 
BQ2057WSN 296-9364-5-ND | Li-lon LDO Linear Charge Mgmi 2.00 1.60 1.20 Management... 3801.00/3,000 
BQ2057WTS 296-9365-5-ND Li-lon LDO Linear Charge Mgm 2.00 1.60 1.20 BQ24012EVM 296-19931-ND Evaluation Module for BQ24012 .......--..-seo2 — Beers = = 
Dv2057 296-9500-ND Evaluation Module for B02057 1264, —  — BQ24013DRCR 296-13716-1-ND | Single Chip, Li-lon Charge 
DVv2057W 296-9503-ND Evaluation Module for BO2057W . (ae Manageme! Bes ele 
BQ2060A-E619DBQ |296-18388-5-ND | SBS 1.1 Compliant Gas Gauge IC. 6.00 4.80 4.05 BQ24013DRCR 296-13716-2-ND Single Chip, eee 
BQ2060AEVM-001 | 296-18389-ND Evaluation Module for BQ2060A-0' 12684 — — janagement.... 00/3, 
BQ2060AEVM-002 296-18390-ND Evaluation Module for BQ2060A-002 126.84 = = BQ24013EVM 296-19932-ND Evaluation Module for BO24013 ....... eee — 62.78 _ —_ 
BO2060SS-E411 296-12268-5-ND | Multi-Chemistry SBS v1.1 BQ24014DRCR 296-18392-1-ND ater eee Charge aay? ae 4G 
Gas Gauge ha) 620) 25123 i Pade, : z : 
B02063DBQ 296-12199-5-ND —_| Battery Gas Gauge 780 624 5.27 B024014DRCR 296-18392-2-ND OMencEerer Charge Aap ONONd 
BQ2083DBT 296-13030-5-ND | SBS Compliant Gas G ae ae 
_ for lice WIR BODOMT I Ae Ak Age BO24020DRCR 296-14072-1-ND | LrloniLi-Pol Charger . 248 (1.98 1.49 
BO2083DBT-ViP3 _|296-17237-ND SBS Compliant Gas Gauge Eatin pete mem loruL! Pol Charger . 3801.00/3,000 
~ | ‘valuation Module for BQ24020 62.78 = = 
for use with 8029311. B-TSSOP 9.00 7.20 6.08 B024022DRCR 296-14397-1-ND __| Single Cell Li-lon Charge 
BQ2083EVM-001 296-19924-ND Evaluation Module for B a 126840 — Mansaemént 248 198 1.49 
BQ2084DBT 296-15343-5-ND SBS Compliant Gas Gauge BOD4022DRCR 906-44397-2-ND Sing s TLiclon Ch - - - 
for use with BQ29312 38-TSSOP 8.08 6.47 5.46 goed Nar e ee large eer earejarr 
BQ2OS4DBTR-V140 |296-19863-1-ND) 9 | SBS v1.1-Compliant Gas Gauge B024022EVM 296-18393-ND Evaluation Module for 8604023 — feo7e— 
for use with B029312. TSSOP 6.80 5.44 4.59 B024023DRCR 296-15182-1-ND _| Li-lon/Li-Pol Charger SON 2.48 1.98 1.49 
BQ2084DBTR-V140 |) 296-19863-2-ND | SBS v1.1-Compliant Gas B024023DRCR 296-15182-2-ND __|Li-lon/Li-Pol Charger . “3801.00/3,000 
Tor use With Beale serlSetr ee) B024023EVM 296-18394-ND Evaluation Module for B024023 20 —- = 
BQ2084DBTR-V143 | 296-21297-1-ND | SBS v1.1-Compliant Gas Gauge BOD4ODADRCR PORTER Siccic Cio Lion LPot Ch aN Men ae 
for use with BQ29312 38-TSSOP 8.00 6.40 5.40 isis rb en ite ; : : 
SQDUSADBTR:Vida — EGER PUTEDSAINIRI S851 I-Compliant Gace BQ24024DRCR 296-17054-2-ND —_| Single Chip, Li-lon/Li-Pol Charger 3801.00/3,000 
F -21297-2- ; Wied) eee auge caimnanpITD BQ24025DRCR 296-15760-1-ND _| Single Chip, Li-lon/Li-Pol Charger 248 1.98 1.49 
for use wi 00/2, BQ24025DRCR 296-15760-2-ND _| Single Chip, Li-lon/Li-Pol Charger 3801.00/3,000 
BQ2084EVM-001 296-18391-ND Evaluation Module for BQ2084-001 . 126.84 BO24006DRCR 596-17306-1-ND —TLHlon/Li-Pol Char 
; ger. 248 1.98 1.49 
BQ20B4RTTR-V140 | 296-19398-1-ND [SBS v1.1 Compliant Gas Gauge BQ24026DRCR 296-17305-2-ND —_| Li-lon/Li-Pol Charger 3801.00/3,000 
for use with BQ29312 6.80 5.44 4.59 B024027DRCR 296-19866-1-ND _| Single Chip Li-lon and Li- ee 
BO2084RTTR-V140 | 296-19398-2-ND | SBS v1.1 Compliant Gas Gauge Ic = 248 1.98 1.49 
for use with BQ29312 12648.00/3,000 BQ24027DRCR 296-19866-2-ND 
BQ2085DBT 296-14071-5-ND SBS Compliant Battery Gas Gauge 918 7.35 6.20 3801.00/3,000 
BQ2085DBT-V1P3 | 296-17238-ND SBS Compliant Battery Gas Gauge 920 7.36 6.21 BODA0D7EVM 996-20732-ND Evaluation Module for BOD4027 m= 
BO20850BTR 296:15962=1:ND! | Gas Gauge for BO20311 918" 7.35 6.20 BQ24030EVM 296-20822-ND Evaluation Module for B024030 6278 — — 
BQ2085DBTR 296-15962-2-ND Gas Gauge for BQ29311 ) 11476.00/2,000 BQ24030RHLR 296-17909-1-ND Single-Chip Power Management 
BQ2201PN 296-9369-5-ND SRAM Nonvolatile Controller IC 8-Dip 4.16 333 2.59 System . 405 3.24 252 
BQ2201SN 296-9370-5-ND SRAM Nonvolatile Controller IC 8-SOIC 416 3.33 2.59 BQ24030RHLR 296-17909-2-ND Single-Chip Power Management 
£V2200 296-9509-ND Evaluation Module for B20xX — 6278 — — System . 6804.00/3,000 
BQ2204APN 296-9375-5-ND x4 SRAM Nonvolatile Controle 16-Dip 518 414 3.22 B024031RHLR 296-01372-1-ND | Single-Chip Charge and System Power-Path 
BQ2204ASN 296-9376-5-ND x4 SRAM Nonvolatile Controller............ 16-SOIC 518 4.14 3.22 Management IC NEW! 4.05 3.24 252 
BQ2205LYPW 296-16973-5-ND Power Monitoring and Switching Controller BQ24031RHLR 296-21372-2-ND Single-Chip Charge and System Power-Path 
3.94 3.15 2.45 Management IC NEW... 0-OFN 6804.00/3,000 
BQ2954PN 296-9387-5-ND Lithium-lon Fast Charge! 450 360 2.80 BQ24032AEVM 296-20823-ND Evaluation Module for BQ24032A . — 78 _ _- 
BQ2954SN 296-9388-5-ND Lithium-lon Fast Charge! 450 3.60 2.80 BQ24032ARHLR 296-18285-1-ND Single-Chip Charge and System 
DV2954S1H 296-9504-ND Evaluation Module for BQ2954 — 126.84 _ _ Power-Path Management IC................. 20-QFN 4.05 3.24 2.52 
DV2954S1L 296-9505-ND Evaluation Module for B02954 126.84 — — BQ24032ARHLR 296-18285-2-ND —_| Single-Chip Charge and System 
BQ4010MA-85 296-9389-5-ND 8Kx8 Nonvolatile SRAM, 85nS.. 910 819 7.27 Power-Path Management IC.... 0-OFN 6804.00/3,000 
BQ4010YMA-70 296-9390-5-ND 8Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS 910 819 7.27 BQ24035EVM 296-20824-ND Evaluation Module for BQ24035 — 6273 — — 
BQ4011MA-100 296-9391-5-ND 32Kx8 Nonvolatile SRAM, 100nS. 1050 945 8.38 (Continued) 
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els Digi-Key Price Each es Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description 25 100 
BQ24035RHLR 296-17803-1-ND | Single-Chip Charge and System BQ24721EVM 296-19455-ND Evaluation Module for BO24721 ——— 
Power-Path Management IC................4 20-QFN 405 3.24 252 BQ24721RHBT 296-19276-1-ND Adv. Multi-Chemistry and Multi-Cell 
BQ24035RHLR 296-17803-2-ND Single-Chip Charge and System Sync. Switch-Mode Charger............. 32-OFN 6.38 5.11 4.31 
Power-Path Managment IC................024 20-QFN 6804.00/3,000 BQ24721RHBT 296-19276-2-ND Adv. Multi-Chemistry and Multi-Cell 
BQ24038RHLT 296-18286-1-ND Single-Chip Charge and System Sync. Switch-Mode Charger ................ 32-QFN 1036.75/250 
Power-Path Management IC.........-s00000 20-QFN 4.50 3.60 2.80 BQ24730RGFR 296-19661-1-ND Adv. Multi-Chemistry and Multi-Cell 
BQ24038RHLT 296-18286-2-ND Single-Chip Charge and System Sync. Switch-Mode Charger 552 442 3.73 
Power-Path Management IC..............-- 20-QFN 665.00/250 BQ24730RGFR 296-19661-2-ND Adv. Multi-Chemistry and Multi-Cell 
BQ24060DRCT 296-19867-1-ND 1A Single Chip Li-lon and Li-Pol Charge Sync. Switch-Mode Charger 10266.00/3,000 
Management IC ...........ssessesesetsssseee 10-SON 2.48 1.98 1.54 BQ24740RHDR 296-21374-1-ND Host-Controlled Multi-Chemistry Battery 
BQ24060DRCT 296-19867-2-ND 1A Single Chip Li-lon and Li-Pol Charge Charger NEWS... 5.18 414 3.22 
Management IC 365.75/250 BQ24740RHDR 296-21374-2-ND —_ | Host-Controlled Multi 
BQ24061DRCR 296-19868-1-ND 1A Single Chip Li-lon and Li-Pol Charge Charger NEWS... 8694.00/3,000 
Management IC .......... 10-SON 248 1.98 1.49 BQ24750RHDR 296-21375-1-ND Host-Controlled Mu 
BQ24061DRCR 296-19868-2-ND 1A Single Chip Li-lon and Charger NEW! 5.00 4.00 3.38 
Management IC .......... -SON 3801.00/3,000 BQ24750RHDR 296-21375-2-ND Host-Controlled Mu 
BQ24064DRCR 296-19869-1-ND 1A Single Chip Li-lon and Charger NEWS... 9300.00/3,000 
Management IC 10-SON 2.48 1.98 1.49 BQ24751RHDR 296-21376-1-ND | Host-Controlled Multi 
BQ24064DRCR 296-19869-2-ND 1A Single Chip Li-lon and Li: Charger NEWS... 5.00 4.00 3.38 
Management IC 3801.00/3,000 BQ24751RHDR 296-21376-2-ND Host-Controlled Mu 
BQ24070EVM 296-20733-ND Evaluation Module for BQ24070 62.78 | Charger NEWS... 9300.00/3,000 
BQ24070RHLR 296-19652-1-ND Single Chip Charge and System Power BQ24901PW. 296-14073-5-ND Single Cell Li-lon and 
Path Management IC 3.60 2.88 2.24 Charger. 4.73 3.78 2.94 
BQ24070RHLR 296-19652-2-ND Single Chip Charge and System Power BQ25010EVM 296-20826-ND Evaluation Module for BQ25010 — Bere. = = 
Path Management IC 6048.00/3,000 BQ25010RHLR 296-17639-1-ND Charger and DC/DC Converter. 0-QFN 3.38 2.70 2.10 
BQ24071RHLT 296-20743-1-ND Li-lon Charge and System Power-Path BQ25010RHLR 296-17639-2-ND Charger and DC/DC Converter. (0-QFN 5670.00/3,000 
Management IC oa 4.05 3.24 252 BQ25012RHLR 296-17804-1-ND Charge/Power Management... 3.38 270 2.10 
BQ24071RHLT 296-20743-2-ND Li-lon Charge and System Power-Path BQ25012RHLR 296-17804-2-ND Charge/Power Management... 5670.00/3,000 
Management IC 598.50/250 BQ25075RHLR 296-21510-1-ND Single Chip Charger and DC/DC Converter 
BQ24080DRCR 296-19653-1-ND Single Chip Li-lon a for Portable Applications NEWI.......... 20-QFN 3.60 288 2.24 
225) 1:80 1235) BQ25015RHLR 296-21510-2-ND Single Chip Charger and DC/DC Converter 
BQ24080DRCR 296-19653-2-ND Single Chip for Portable Applications NEWI.......... 20-QFN 6048.00/3,000 
IC. 3456.00/3,000 BQ26100DRPR 296-20633-1-ND SHA-1/HMAC Based Security and 
BQ24080EVM 296-20734-ND Evalu _ 78 =- = Authentication IC 2.93 2.34 1.82 
BQ24081DRCR 296-21217-1-ND 1A Single Chip Li-lon and LI-Pol BQ26100DRPR 296-20633-2-ND SHA-1/HMAC Based Security and 
Charger IC ... a 2:25, 1:80) 71:35) Authentication IC ...6-SON 4914.00/3,000 
BQ24081DRCR 296-21217-2-ND 1A Single Chip Li-lon and LI-Pol BQ26150DCKR 296-18601-1-ND Battery Pack Security/Authentication IC..SC70-5 293 2.34 1.82 
Charger IC... aus 3456.00/3,000 BQ26150DCKR 296-18601-2-ND Battery Pack Security/Authentication IC..SC70-5 4914.00/3,000 
BQ24100EVM 296-17258-ND Evaluation Module for BQ24100 78 = = BQ26150EVM-001 296-20827-ND Evaluation Module for BQ26150 — 126.84 - = 
BQ24100RHLR 296-17154-1-ND Li-lon/Li-Pol Charger 450 3.60 2.80 BQ26200EVM-001 296-19934-ND Evaluation Module for BQ26200 — 126.84 => = 
BQ24100RHLR 296-17154-2-ND Li-lon/Li-Pol Charger 7560.00/3,000 Bda26200PW 296-12626-5-ND High Performance Battery Monitor ......8-TSSOP 4.50 3.60 2.80 
BQ24103EVM 296-17259-ND Evaluation Module for BQ24103 — 62:78) = = BQ26220EVM-001 296-18397-ND Evaluation Module for BQ26220-001 — 126.84 - = 
BQ24103RHLR 296-17155-1-ND Li-lon/Li-Pol Charger 450 3.60 2.80 Ba26220PW 296-14004-5-ND High Performance Battery Monitor with 
BQ24103RHLR 296-17155-2-ND Li-lon/Li-Pol Charger 7560.00/3,000 Voltage and Temperature. 8-TSSOP 461 369 2.87 
BQ24105EVM 296-17260-ND Evaluation Module for BQ24105 62.78 = = BQ26221PWR 296-17161-1-ND High Performance Battery Monitor ......8-TSSOP 4.61 3.69 2.87 
BQ24105RHLR 296-17159-1-ND Li-lon/Li-Pol Charger 7.00 560 4.73 BQ26221PWR 296-17161-2-ND High Performance Battery Monitor ......8-TSSOP 5228.00/2,000 
BQ24105RHLR 296-17159-2-ND Li-lon/Li-Pol Charger 13020.00/3,000 BQ26231EVM-001 296-19935-ND Evaluation Module for BQ26231 — 126.84 => = 
BQ24108RHLR 296-17398-1-ND Li-lon/Li-Pol Charge Management 450 3.60 2.0 BQ26231PW 296-12269-5-ND Battery Coulomb Counter... 8-TSSOP 3.38 2.70 2.10 
BQ24108RHLR 296-17398-2-ND Li-lon/Li-Pol Charge Management 7560.00/3,000 BQ2650X-TESTER 296-17263-ND System Tester for BQ26500/BQ2650 .— 190.89 = = 
BQ24113EVM 296-17261-ND Evaluation Module for BQ24113 62.78 = = BQ26500EVM-001 296-18398-ND Evaluation Module for BQ26500-001 .............- — 126.84 = — 
BQ24113RHLR 296-17156-1-ND Li-lon/Li-Pol Charger 450 3.60 2.80 Ba26500PW 296-15848-5-ND Single-Cell Li-lon and Li-Pol Battery 
BQ24113RHLR 296-17156-2-ND Li-lon/Li-Pol Charger 7560.00/3,000 Gas Gauge 8-TSSOP 5.29 4.23 3.29 
BQ24115EVM 296-17262-ND Evaluation Module for BQ24115 62.78 _-> - BQ26500PWR 296-16775-1-ND Single-Cell Li-lon and Li-Pol Battery 
BQ24115RHLR 296-17160-1-ND Li-lon/Li-Pol Charger 7.00 560 4.73 Gas Gauge 8-TSSOP 5.29 4.23 3.29 
BQ24115RHLR 296-17160-2-ND Li-lon/Li-Pol Charger 13020.00/3,000 BQ26500PWR 296-16775-2-ND Single-Cell Li-lon and 
BQ24120EVM-001 296-19719-ND Evaluation Module for 62.78 - -— Gas Gauge 8-TSSOP 5992.00/2,000 
BQ24120RHLT 296-19572-1-ND Single Chip Switchmode Li-lon/Li BQ26501PW 296-16925-5-ND Single-Cell Li-lon an 
Charge Management IC .. 4.95 3.96 3.08 Gas Gauge 8-TSSOP 5.29 4.23 3.29 
BQ24120RHLT 296-19572-2-ND Single Chip Switchmode Li-lon, BQ27X00-TESTER 296-20829-ND Test System for BQ27X00 Based 
Charge Management IC .. ...20-QFN 731.50/250 Circuit Boards — 190.89 — _- 
BQ24123RHLT 296-19573-1-ND Single Chip Switchmode Li-lon/Li-Polymer BQ27000DRKR 296-17428-1-ND Single-Cell Li-lon and 
Charge Management IC... 495 3.96 3.08 3.38 270 2.10 
BQ24123RHLT 296-19573-2-ND Single Chip Switchmode Li-lon/Li BQ27000DRKR 296-17428-2-ND Single-Cell Li-lon an 
Charge Management IC... 731.50/250 5670.00/3,000 
BQ24200DGN 296-12409-5-ND 4.2V, 500mA, Li-lon and Li-Pol BQ27000EVM 296-18399-ND Evaluation Module for BQ27000 — 126.84 - = 
Charge Management... 213 1.70 1.28 BQ27010DRKR 296-20634-1-ND Li-lon/Li-Pol Battery Gas Gauge. 10-SON 439 3.51 2.73 
BQ24200EVM 296-13542-ND Eval. Module for BQ24200-B024206 ...........2 — 278 = = BQ27010DRKR 296-20634-2-ND Li-lon/Li-Pol Battery Gas Gauge. 10-SON 7371.00/3,000 
BQ24201DGN 296-12410-5-ND 4.1V, 500mA, Li-lon and Li-Pol BQ27200DRKR 296-17521-1-ND Single-Cell Li-lon and Li-Pol Battery 
Charge Management... 213 1.70 1.28 Gas Gauge 3.38 2.70 2.10 
BQ24202DGN 296-12411-5-ND 4.2V, 500mA, Li-lon and Li-Pol BQ27200DRKR 296-17521-2-ND Single-Cell Li-lon and Li-Pol Battery 
Charge Management... 213 1.70 1.28 Gas Gauge 5670.00/3,000 
BQ24203DGN 296-12412-5-ND 4.1V, 500mA, Li-Ion and Li-Pol BQ27200EVM 296-20828-ND Evaluation Module for BQ27200 — 126.84 => = 
Charge Management... 2g d.70) 1,28: BQ27210DRKR 296-21511-1-ND Li-lon/Li-Pol Battery Gas Gauge NEW!..10-QFN 4.39 3.51 2.73 
BQ24204DGN 296-12413-5-ND 4.2V, 500mA, Li-lon and Li-Pol BQ27210DRKR 296-21511-2-ND Li-lon/Li-Pol Battery Gas Gauge NEW!..10-QFN 7371.00/3,000 
Charge Management... O13) do) 1128 BQ27350PWR 296-21665-1-ND Single Cell Li-lon Battery 
BQ24205DGN 296-12414-5-ND —|4.1V, 500mA, Li-lon and Li-Pol Manager NEW.......... 20-TSSOP 4.05 3.24 2.52 
Charge Management... 2st One 28: BQ27350PWR 296-21665-2-ND Single Cell Li-lon Battery 
BQ24400D 296-12622-5-ND Programmable NiCd/NiMH Charge Manager NEW:.. 20-TSSOP 4590.00/2,000 
Management. 3.49 2.79 217 BQ29311PW 296-13067-5-ND 3 and 4-Cell Li-lon or 
Ba24400PW 296-12623-5-ND Programmable NiCd/NiMH Charge Battery Protection... 24-TSSOP 2.93 2.34 1.82 
Management... 3.49 2.79 217 BQ29312APW 296-18644-5-ND 2, 3, and 4-Cell Li-lon or Li-Pol 
BQ24401D 296-12624-5-ND Programmable NiCd/NiMH Charge Battery Protection... 24-TSSOP 2.25 1.80 1.35 
Management... 3.49 2.79 217 BQ29312ARTHR 296-19870-1-ND 2, 3, and 4-Cell Li-lon or Li-Pol 
BO24401PW 296-12625-5-ND [Programmable Nicd/NiMH Charge Battery ProtectiOn.....cacceesennenren 24-0FN 2.25 1.80 1.35 
Management 3.49 279 2417 BQ29312ARTHR 296-19870-2-ND 2,3, and 4-Cell Li-lon or 
BQ24700PW 296-12361-5-ND Battery Charger Controller/Selector Battery Protection... 3456.00/3,000 
with DPM 6.20 496 419 BQ29312PW 296-15247-5-ND 2, 3, and 4-Cell Li-lon or Li-Pol 
BQ24701PW 296-12362-5-ND Battery Charger Controller/Selector Battery Protection... 2.25 1.80 1.35 
with DPM 6.20 496 4.19 BQ29330DBT 296-18607-5-ND 2, 3, and 4-Cell Li-lon or Li-Pol 
BQ24702PW 296-15264-5-ND Battery Charger Controller and Battery Protection .30-TSSOP 3.26 2.61 2.03 
System Power Selector............--s 24-TSSOP 4.73 3.78 2.94 Ba2z9400PW 296-15331-5-ND 2, 3, and 4-Cell Li-lo 
BQ24702PWR 296-20825-1-ND Battery Charger Controller and Protection. 1.26 1.05 84 
System Power Selector..................-+ 24-TSSOP 4.73 3.78 2.94 BQ29401PW. 296-16673-5-ND 2 to 4-Cell Li-lon Battery Protectio: 1.20 1.00  .80 
BQ24702PWR 296-20825-2-ND Battery Charger Controller and BQ29410DCT3R 296-20830-1-ND Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 
System Power Selector.............--0++ 24-TSSOP 5356.00/2,000 Li-lon Batteries ti 1.29 1.08 .86 
BO24703EVM 296-18396-ND Evaluation Module for BO24703 ic = = BQ29410DCT3R 296-20830-2-ND | Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 
BQ24703PW 296-15113-5-ND Battery Charger Controller/Selector Li-lon Batteries es 1677.00/3,000 
with DPM 4.73 3.78 2.94 BQ29410DCTR 296-21218-1-ND Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 
BQ24703RHDR 296-17828-1-ND | Battery Charger Controller/Selector Li-Ion Batteries 1.29 1.08 86 
with DPM 473 3.78 2.94 BQ29410DCTR 296-21218-2-ND Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 
BQ24703RHDR 296-17828-2-ND | Battery Charger Controller/Selector Li-Ion Batteries 1677.00/3,000 
with DPM ms, 7938.00/3,000 BQ29410PW. 296-19574-5-ND Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 
BQ24721CRHBR 296-21373-1-ND Adv. Multi-Chemistry and Multi Li-lon Batteries a 1.29 1.08 86 
Switch-Mode Charger NEW! 514 412 3.47 BQ29410PWRG4 296-21298-1-ND Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 
BQ24721CRHBR 296-21373-2-ND Adv. Multi-Chemistry and Multi-Cell Sync. Li-lon Batteries 1.29 1.08.86 
Switch-Mode Charger NEWS... 32-QFN 9561.00/3,000 (Continued) 
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BQ29410PWRG4 296-21298-2-ND Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell TPS61130RSAR 296-16921-1-ND Adj., Dual Output, Single Cell Li or Dual 
Li-lon Batteries .... 8-TSSOP 1144.00/2,000 Cell Sepic Converter... 461 369 2.87 
BQ29411DCT3R 296-20831-1-ND Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell TPS61130RSAR 296-16921-2-ND Adj., Dual Output, Single Cell Li or Dual 
Li-lon Batteries 1.29 1.08 86 Cell Sepic Converter... 7749.00/3,000 
BQ29411DCT3R 296-20831-2-ND Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell TPS61131PW 296-13522-5-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Li or Dual 
Li-lon Batteries 1677.00/3,000 Cell Sepic Converter... 16-TSSOP 4.61 3.69 2.87 
BQ29411DCTR 296-21219-1-ND Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell TPS61132PW 296-13523-5-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Li or Dual 
Li-lon Batteries 1.29 1.08 .86 Cell Sepic Converter ..... 16-TSSOP 4.61 369 2.87 
BQ29411DCTR 296-21219-2-ND Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell TPS61132RSAR 296-18975-1-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Li or Dual 
Li-lon Batteries 1677.00/3,000 Cell Sepic Converter 461 369 2.87 
BQ29411PW 296-19575-5-ND Voltage Protectio! TPS61132RSAR 296-18975-2-ND 3.3V, Dual Output, Sing 
Li-lon Batteries ...8-TSSOP 1.29 1.08 86 Cell Sepic Converter... 7749.00/3,000 
BQ29411PWRG4 296-21220-1-ND Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell TPS65010EVM-230 | 296-18988-ND Evaluation Module for TPS65010-23: 126.84 = = 
Li-lon Batteries ...8-TSSOP 1.29 1.08 .86 TPS65010RGZR 296-15241-1-ND Power and Battery Management IC for 
BQ29411PWRG4 296-21220-2-ND Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell Li-lon Powered Systems. 6.60 5.28 4.46 
Li-lon Batteries os 1144.00/2,000 TPS65010RGZR 296-15241-2-ND Power and Battery Management IC for 
BQ29412DCT3R 296-19277-1-ND Voltage Protection for Li-lon Powered Systems. 10230.00/2,500 
Li-lon Batteries 1.35 1.13 90 TPS65011EVM-049 | 296-18989-ND Evaluation Module for TPS65011-04: — 126.84 a 
BQ29412DCT3R 296-19277-2-ND Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell TPS65011RGZR 296-16813-1-ND Power/Battery Management 6.60 5.28 4.46 
Li-lon Batteries 1755.00/3,000 TPS65011RGZR 296-16813-2-ND Power/Battery Management 10230.00/2,500 
BQ29412PW 296-19456-5-ND Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell TPS65012RGZR 296-16831-1-ND Power/Battery Managemen 6.60 5.28 4.46 
Li-lon Batteries tas ig iia 10) TPS65012RGZR 296-16831-2-ND Power/Battery Management 10230.00/2,500 
EV2300 296-18432-ND Evaluation Module for Interface Board............ 62.78 — = TPS65013RGZT 296-17390-1-ND Linear Charger Mgmt for Single Li 
BQ29413DCTR 296-21328-1-ND 4.5V, Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cel Li-Pol Cells 7.70 6.16 5.20 
Li-lon Batteries NEW!... 8-MSOP 1.29 1.08 .86 TPS65013RGZT 296-17390-2-ND Linear Charger Mgmt for Single Li-lon or 
BQ29413DCTR 296-21328-2-ND 4.5V, Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cel Li-Pol Cells............... 8-QFN 1186.25/250 
Li-lon Batteries NEWE... 8-MSOP 1144.00/2,000 TPS65014RGZT 296-17695-1-ND Power/Battery Management 8-QFN 7.70 6.16 5.20 
BQ29413PWR 296-21329-1-ND 4.5V, Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell TPS65014RGZT 296-17695-2-ND Power/Battery Management 8-QFN 1186.25/250 
Li-lon Batteries NEWE... ...8-TSSOP 1.29 1.08 86 TPS65020EVM-110 =| 296-21164-ND Evaluation Module for TPS6502 — 126.84 -_- = 
BQ29413PWR 296-21329-2-ND | 4.5V, Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell TPS65020RHAT 296-18582-1-ND | Power Management IC for Li-lon Powered 
Li-lon Batteries NEWE... .... 8-TSSOP 1144.00/2,000 SYSUBIM .-aissesessesseoresnsesconsgtrenesistiannosd 40-OFN 8.30 6.64 5.61 
BQ29414DCTR 296-21377-1-ND | 4.55V, Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell TPS65020RHAT 296-18582-2-ND | Power Management IC for Li-lon Powered 
Li-lon Batteries NEWE... ..8-SSOP 1.29 1.08 .86 System 1348.75/250 
BQ29414DCTR 296-21377-2-ND 4.55V, Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell TPS65021EVM-110 | 296-21165-ND Evaluation Module for TPS6502 126.84 = =— 
Li-lon Batteries NEWE... ..8-SSOP 1677.00/3,000 TPS65021RHAT 296-19362-1-ND Power Management IC for Li-lon 
BQ29414PWR 296-21378-1-ND 4.55V, Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell Power System ...0......essssesessseesssseseeeee 40-QFN 8.30 6.64 5.61 
Li-lon Batteries NEW!... 8-TSSOP 1.29 1.08 86 TPS65021RHAT 296-19362-2-ND Power Management IC for 
B029414PWR 296-21378-2-ND | 4.55V, Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell Power System 1348.75/250 
Li-lon Batteries NEWE... 8-TSSOP 1144.00/2,000 TPS65022RHAR 296-20693-1-ND Power Mgmt IC for 0-QFN 7.50 6.00 5.07 
BQ29415DCTR 296-21379-1-ND 4.6V, Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell TPS65022RHAR 296-20693-2-ND Power Mgmt IC for Li-lo 0-QFN 11625.00/2,500 
Li-lon Batteries NEWE... 1.29 1.08 86 TPS65023RSBT 296-21318-1-ND Power Management IC for 
BO29415DCTR 296-21379-2-ND | 4.6V, Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell Powered SyStems...-cccsscscesceseene 40-OFN 8.50 6.80 5.74 
Li-lon Batteries NEW!... 8-MSOP 1677.00/3,000 TPS65023RSBT 296-21318-2-ND Power Management IC for 
B029415PWR 296-21380-1-ND — |4.6V, Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cel Powered Systems 1381.25/250 
Li-lon Batteries NEWE... ...8-TSSOP 1.29 1.08 86 TPS65030YZKT 296-19560-1-ND Power Management IC for 
BQ29415PWR 296-21380-2-ND 4.6V, Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell USB-OTG 25-DSBGA 610 4.88 4.12 
Li-lon Batteries NEWS... .... 8-TSSOP 1144.00/2,000 TPS65030YZKT 296-19560-2-ND Power Management IC for 
TPS3600D20PW 296-10906-5-ND — | 2V Battery Backup Supervisor USB-OTI -25-DSBGA 991.25/250 
for Low Power Processors .............. 14-TSSOP 450 3.60 2.80 TPS65040ZQER 296-21349-1-ND Clock/Pow 9 
TPS3600D25PW 296-12017-5-ND | 2.5V Battery Backup Supervisor for RF System NEWE..... 8.33 7.50 6.65 
for Low Power Processors .............. 14-TSSOP 4.50 3.60 2.80 TPS65040ZQER 296-21349-2-ND Clock/Power Management IC 
TPS3600D33PW 296-12237-5-ND 3.3V Battery Backup Supervisor for RF System NEWS ..... 15187.50/2,500 
for Low Power Processors 4-TSSOP 4.50 3.60 2.80 TPS65050RSMT 296-21557-1-ND 6-Channel Power Mgmt IC NE’ 6.10 488 412 
TPS3600D33PWR 296-10907-1-ND 3.3V Battery Backup Supervisor TPS65050RSMT 296-21557-2-ND 6-Channel Power Mgmt IC NE’ 991.25/250 
for Low Power Processors .......--.... 14-TSSOP 5.18 4.14 3.22 TPS65051RSMT 296-21558-1-ND___|6-Channel Power Mgmt IC NE 6.10 4.88 4.12 
TPS3600D33PWR 296-10907-2-ND 3.3V Battery Backup Supervisor TPS65051RSMT 296-21558-2-ND 6-Channel Power Mgmt IC NE' 991.25/250 
for Low Power Processors.............. 14-TSSOP 5100.00/2,000 TPS65052RSMT 296-21559-1-ND 6-Channel Power Mgmt IC NE! 610 488 4.12 
TPS3600D50PW 296-12238-5-ND 5V Battery Backup Supervisor TPS65052RSMT 296-21559-2-ND 6-Channel Power Mgmt IC NE’ 991.25/250 
for Low Power Processors ..... 4.50 3.60 2.80 TPS65053RGET 296-21686-1-ND 5-Channel Power Mgmt IC NE’ 5.30 424 3.58 
TPS3600EVM-186 | 296-12381-ND Evaluation Module for TPS3600. 27 — — TPS65053RGET 296-21686-2-ND___[5-Channel Power Mgmt IC NE 861.25/250 
TPS3606-33DGS 296-10909-5-ND 3.3V Battery Backup Supervisor TPS65054RSMT 296-21560-1-ND 6-Channel Power Mgmt IC NE’ 6.10 488 412 
for Low Power Processors ............-.. 10-MSOP 3.26 2.61 2.03 TPS65054RSMT 296-21560-2-ND 6-Channel Power Mgmt IC NE! 991.25/250 
TPS3610TSOPW 296-10910-5-ND 5V Battery Backup Supervisor TPS65056RSMT 296-21561-1-ND 6-Channel Power Mgmt IC NE’ 6.10 488 412 
for RAM Retention eval 2h snl TPS65056RSMT 296-21561-2-ND 6-Channel Power Mgmt IC NE! 991.25/250 
TPS3610U18PW 296-12239-5-ND 1.8V Battery Backup Supervisor TPS65140IPWPRQ1 | 296-19612-1-ND Triple Output LCD Supply 4.28 342 2.66 
for RAM Retention 3.71 297 2.31 TPS65140IPWPRQ1 = | 296-19612-2-ND Triple Output LCD Suppl 4846.00/2,000 
TPS3613-01DGS 296-10912-5-ND Adj. Battery Backup Supervisor TPS65145RGER 296-16904-1-ND Triple Output LCD Supply w/Regulator...24-QFN 3.60 2.88 2.24 
for RAM Retentio 35) 2:52" 1:96 TPS65145RGER 296-16904-2-ND Triple Output LCD Supply w/Regulator ...24-QFN 4347.00/3,000 
TPS3617-50DGK 296-10913-5-ND 5V Battery Backup TPS65800RTQR 296-19613-1-ND Integrated Single Cell Li-lon Battery and 
for RAM Retention... 2.70 216 1.68 Power Management IC .... 958 8.63 7.65 
TPS3618-50DGKT 296-17574-1-ND 5V Battery Backup Supervisor TPS65800RTQR 296-19613-2-ND Integrated Single Cell Li-lon Battery and 
for RAM Retention.. 3.26 2.61 2.03 Power Management IC ..... 14202.00/2,000 
TPS3618-50DGKT 296-17574-2-ND 5V Battery Backup Supervisor TPS65800RTQT 296-19365-1-ND Integrated Single Cell Li-lon Battery 
for RAM Retention 482.25/250 and Power Management | 10.58 9.53 8.45 
TPS3619-33DGK 296-12141-5-ND 3.3V Battery Backup Supervisor TPS65800RTQT 296-19365-2-ND Integrated Single Cell Li-lon 
for RAM Retention 248 1.98 1.54 and Power Management IC... 2024.00/250 
TPS3619-50DGK 296-12142-5-ND 5V Battery Backup Supervisor TPS65810EVM 296-19715-ND Evaluation Module for TPS6581 190.89 => = 
for RAM Retention 248 1.98 1.54 TPS65810RTOQT 296-19645-1-ND Single Cell Li-lon Battery and Power 
TPS3620-33DGKR 296-17452-1-ND 3.3V Backup Battery Supervisor Management IC 11.91 10.73 9.51 
for RAM Retention 248 1.98 1.54 TPS65810RTOQT 296-19645-2-ND Single Cell Li-lon Battery and Power 
TPS3620-33DGKR 296-17452-2-ND 3.3V Backup Battery Supervisor Management IC 2279.00/250 
for RAM Retention 3465.00/2,500 TPS65811RTQT 296-21648-1-ND Single Cell Li-lon Battery and Power 
TPS3620-50DGKR 296-17575-1-ND 5V Battery Backup Supervisor Management IC NEW... 11.91 10.73 9.51 
for RAM Retention 2.48 1.98 1.54 TPS65811RTQT 296-21648-2-ND Single Cell Li-lon Battery and Power 
TPS3620-50DGKR 296-17575-2-ND 5V Battery Backup Supervisor Management IC NEW! 2279.00/250 
for RAM Retention 3465.00/2,500 TPS65820RSHR 296-19794-1-ND Single Cell Li-lon Battery an 
TPS61100RGER 296-15141-1-ND Dual Output, Single Cell Boost Management IC 10.83 9.75 8.65 
Converter... aus 416 3.33 2.59 TPS65820RSHR 296-19794-2-ND Single Cell Li-lon Battery and Power 
TPS61100RGER 296-15141-2-ND | Dual Output, Single Cell Boo: Management IC 16056.00/2,000 
Converter... 6993.00/3,000 TPS68000DBTR 296-19561-1-ND Highly Efficient Phase Shift Full Bridge 
TPS61103RGER 296-15142-1-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Boost CCFL Controller 30-TSSOP 5.00 4.00 3.38 
Converter... 416 333 2.59 TPS68000DBTR 296-19561-2-ND Highly Efficient Phase Shift Full Bridge 
TPS61103RGER 296-15142-2-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Boost CCFL Controller -30-TSSOP 6250.00/2,000 
Converter... 6993.00/3,000 UC2906DW 296-2228-5-ND Lead-Acid Battery Charger . 16-SOIC 5.50 440 3.72 
TPS61106RGER 296-15143-1-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Boost UC2909DW 296-12527-5-ND Switchmode Lead-Acid 
Converter..... 416 333 2.59 Battery Charger. 610 488 4.12 
TPS61106RGER 296-15143-2-ND | 3.3V, Dual Output, Single Cell Boost UC2909N 296-2229-5-ND Lead-Acid Battery Charger . 610 4.88 4.12 
Converter... 6993.00/3,000 UC3906DW 296-2230-5-ND Lead-Acid Battery Charger . 5.50 4.40 3.72 
TPS61107RGER 296-15144-1-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Boost UC3906N 296-11621-ND Lead-Acid Battery Charger . 6.50 440 3.72 
Converter. 416 3.33 2.59 UC39060 296-12193-5-ND Lead-Acid Battery Charger .. 5.50 4.40 3.72 
TPS61107RGER 296-15144-2-ND _|3.3V, Dual Output, Single Cell Boost UC3909DW 296-11345-5-ND _| Lead-Acid Switchmode 
Converter... 6993.00/3,000 Charge Management... 610 488 412 
TPS61130EVM-206 | 296-18974-ND Evaluation Module for TPS61130-206 . 62.78 =- = UC3909N 296-2232-5-ND Lead-Acid Switchmode 
TPS61130PW 296-13521-5-ND | Adj., Dual Output, Single Cell Li or Dual Charge Management... 610 4.88 4.12 
Cell Sepic Converter 461 369 2.87 (Continued) 
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Holl Digi-Key Price Each BLE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. if 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
UCC3911DP-1 296-11540-5-ND 2-Cell Lithium-lon Protector Circuit......16-SOIC 4.84 3.87 3.01 TPS40071EVM-001 296-18956-ND Evaluation Module for TPS40071-001 62.78 = = 
UCC3911DP-2 296-11541-5-ND 2-Cell Lithium-lon Protector Circu .16-SOIC 4.84 3.87 3.01 TPS40071PWP. 296-16774-ND Synchronous Buck Controller .... 3.04 243 1.89 
UCC3911DP-3 296-11542-5-ND 2-Cell Lithium-lon Protector Circuit.....16-SOIC 4.84 3.87 3.01 TPS40074EVMO001 296-18726-ND Evaluation Module for TPS40074.. 62.78 SS 
UCC3911DP-4 296-11543-5-ND 2-Cell Lithium-lon Protector Circuit......16-SOIC 4.84 3.87 3.01 TPS40074RHLR 296-18670-1-ND Midrange Input Sync. Buck Contro! 3.04 243 1.89 
UCC3952DP-1 296-11552-5-ND Lithium-lon Protector Circuit -16-SOIC 3.94 3.15 2.45 TPS40074RHLR 296-18670-2-ND Midrange Input Sync. Buck Controller .. 5103.00/3,000 
UCC3952DP-2 296-11553-5-ND Lithium-lon Protector Circuit 3.94 315 2.45 TPS40075RHLT 296-19886-1-ND Midrange Input Sync. Buck Controller .. 4.05 3.24 2.52 
UCC3952DP-3 296-11554-5-ND Lithium-lon Protector Circuit 3.94 315 2.45 TPS40075RHLT 296-19886-2-ND Midrange Input Sync. Buck Controller ....20-QFN 598.50/250 
UCC3952DP-4 296-11555-5-ND Lithium-lon Protector Circuit 3.94 315 2.45 TPS40090RHDR 296-19887-1-ND 2, 3, or 4-Phase Prog. Sync. Buck 
UCC3952PW-1 296-11556-5-ND —_/ Lithium-Ion Protector Circuit 3.94 3.15 2.45 Controller. 428 342 2.66 
UCC3952PW-2 296-11557-5-ND _|Lithium-lon Protector Circuit 3.94 3.15 2.45 TPS40090RHDR 296-19887-2-ND —_|2, 3, or 4-Phase Prog. Sync. Buck 
UCC3952PW-3 296-11558-5-ND __|Lithium-lon Protector Circuit 394 315 245 Controller. 7182.00/3,000 
UCC3952PW-4 296-11559-5-ND —_ Lithium-Ion Protector Circuit 3.94 3.15 2.45 TPS40091PW 296-17212-5-ND | Tri-State 2, 3, or 4-Phase Prog. Sync. Buck 
UCC3956DW 296-11560-5-ND ‘Lithium-Ion Battery Circuit 4.61 3.69 2.87 Controlle -24-TSSOP 4.28 3.42 2.66 
UCC3956N 296-2233-5-ND Lithium-lon Battery Circuit 461 3.69 2.87 TPS40091 RHDR 296-19888-1-ND [pacar j . Buck Haare pies 
UCC3957M-1 296-2234-5-ND Lithium-lon Protector Circuit 3.49 2.79 2.17 3 bs E . 
~ ERaArERE poet [an TPS40091RHDR 296-19888-2-ND Tri-State 2, 3, or 4-Phase Prog. Sync. Buck 
vegas (aasste (upc cc an Gh cee ‘hoy goa 
UCC3957M-4 296-2237-5-ND Lithium-lon Protector Circuit 3.49 279 2417 TPS40100RGET 296-18077-1-ND Mid-Range Input Sync. Buck Controller... 484 3.87 3.01 
- - - TPS40100RGET 296-18077-2-ND Mid-Range Input Sync. Buck Controller..24-QFN 715.00/250 
Buck Regulators TPS40101RGER 296-21271-1-ND Mid-Range Input Sync. Buck Controller..24-QFN 4.39 3.51 2.73 
MC33063ADR 296-17763-1-ND 1.5A Boost/Buck/Inverting Switching TPS40101RGER 296-21271-2-ND Mid-Range Input Sync. Buck Controller..24-QFN 7371.00/3,000 
Regulator 93 18 62 TPS40130DBT 296-17348-ND 2-Phase Sync. Buck Controller...........30-TSSOP 4.60 3.68 = 3.11 
MC33063ADR 296-17763-2-ND 1.5A Boost/Buck/Inverting Switching TPS40130EVM-001 296-17491-ND Evaluation Module for TPS4013 — 6278) => = 
Regulator. 975.00/2,500 TPS40130RHBR 296-19360-1-ND 2-Phase Sync. Buck Controller. 540 432 3.65 
MC33063AP 296-17764-5-ND 1.5A Boost/ TPS40130RHBR 296-19360-2-ND 2-Phase Sync. Buck Controlle! 8556.00/3,000 
Regulator bau 93 die ey TPS40130RHBT 296-18727-1-ND 2-Phase Sync. Buck Controlle 5.74 459 3.57 
MC33063AQDRQ1 296-18690-1-ND 1.5A Boost/Buck/Inverting Switching TPS40130RHBT 296-18727-2-ND 2-Phase Sync. Buck Controlle! 828.75/250 
Regulator. 1.09 91 13 TPS40131RHBR 296-21675-1-ND 2-Phase Sync. Buck Controller NEW!...32-QFN 540 4.32 3.65 
MC33063AQDRQ1 296-18690-2-ND 1.5A Boost/| TPS40131RHBR 296-21675-2-ND 2-Phase Sync. Buck Controller NEWS!...32-QFN 10044.00/3,000 
Regulator 1182.50/2,500 TPS40190DRCR 296-18340-1-ND Synchronous Buck Controller 2.25 1.80 1.40 
MC34063ADR 296-17765-1-ND 1.5A Boost/Buck/Inverting Switching TPS40190DRCR 296-18340-2-ND Synchronous Buck Controller 3780.00/3,000 
Regulator 78 65 52 TPS40190EVM-001 |296-19477-ND Evaluation Module for TPS40190-00 ie = 
MC34063ADR 296-17765-2-ND es Bogat/aunenvering Switching ere TPS40192DRCR 296-21676-1-ND fy to TSN Inputs Syne. Buck an ee 
‘egulator 00/2, i : : $ 
ig lagi TPS40192DRCR 296-21676-2-ND 4.5V to 18V Input Sync. Buc! 
MC34063AP 296-17764-5-ND ei Switching e a fea Controller NEW? 3969.00/3,000 
TPIC741000PWPRO1 |296-21657-1-ND | Buck/Boost Switch Mode TPS40193DRCR Beco Da 4.5V to 18V Input Syne. Buck 
eno a ee TPS40193DRCR 296-21677-2-ND ive 1a input Buck oa 
a oo P - -2- BV to input Sync. Buc 
TPIC74100QPWPRQ1 | 296-21657-2-ND gee Suite Mods ana Controller NEW! 3969.00/3,000 
TPPMO115D 296-11987-5-ND | Switch Mode Syne. Buck Controller. 342 274 2.13 TPS40195PWR 296-21617-1-ND Sey pee ck ene eee 
TPPMO115DR 296-11987-2-ND Switch Mode Sync. Buck Controller. 4787.50/2,500 TPS40195PWR 296-21617-2-ND 4.5V to 20V Sync Buck é ‘ 
TPS5110PW 296-15672-5-ND Sync. Buck PWM Controller with i ane 
NMOS LDO Controller 529 4.23 3.29 Controller NEW!......... 3826.00/2,000 
7PS5720DBT 796-10925-ND Dual Out Buck Controle 560 7448 378 TPS40222DRPT 296-19361-1-ND 1.6A, 1.25MHz Buck Converter. 2.00 1.60 1.20 
5 : 2 f TPS40222DRPT 296-19361-2-ND 1.6A, 1.25MHz Buck Converter 280.00/250 
TPSS130PT AAU Tile Syne Auk onto sao AEe as TPS40222EVM-001 |296-21154-ND Evaluation Module for TPS4022 3203 = — 
TPS52100W 296-2021-5-ND | Sync. Buck Controller... 700 560 473 Tsetse Oi’... cuz; Ae sey Lae 
TPS5210EVM-126 296-10928-ND Evaluation Module for TPS5210. 126.84 ; 
TPS51100EVM-001 296-17268-ND Evaluation Module for TPS51100.. 62.78 _- = 
TPS5210PWP 296-10929-5-ND —_ Synchronous Buck Controller . 710 5.68 4.80 TPS51116EVM-001  |296-18959-ND Evaluation Module for TPS51116-00 — [278 — 
TPS54073EVM-098 | 296-21155-ND Evaluation Module for TPS54073.. ee — = TPS51116PWP 296-17243-ND Sync. Buck Controller .... ..20-HTSSOP 2.70 216 1.68 
TPS54073PWP 296-17775-ND 2.2-4V, 14A Sync. Buck Converter 883 7.95 7.05 TPS51116RGE 296-18584-5-ND Complete DDR/DDR2 Memory Power 
TPS54872EVM-222 | 296-20601-ND Evaluation Module for TPS54872. 14.23 > = Solution Sync. Buck Controller 4-QFN 2.70 216 1.68 
TPS54872PWP. 296-15674-5-ND Synchronous PWM Switcher... 7.90 6.32 5.34 TPS51116RGET 296-18638-1-ND Complete DDR/DDR2 Memory Power Solution 
TPS54972EVM-222  |296-20605-ND Evaluation Module for TPS54972. CY ————— Sync. Buck Controller 304 243 1.89 
TPS54972PWP 296-15675-5-ND | Synchronous PWM Switcher 840 672 5.67 TPS51116RGET 296-18638-2-ND  |Complete DDR/DDR2 Memory Power Solution 
TPS5615PWP 296-2022-5-ND Buck Regulator Controller. 740 5.92 5.00 Sync. Buck Controller 24-PQFP 449.00/250 
TPS5618PWP. 296-2023-5-ND Buck Regulator Controller. 740 5.92 5.00 TPS51117RGYR 296-19889-1-ND Single Sync. Buck Step-Down 
TPS5625PWP 296-2024-5-ND Buck Regulator Controller. 740 5.92 5.00 Controller............. 2.70 2.16 1.68 
TPS5633EVM-104 296-10943-ND Evaluation Module for TPS563: 62.78 = = TPS51117RGYR 296-19889-2-ND Single Sync. Buck Step-Down 
TPS5633PWP 296-2025-5-ND Buck Regulator Controller. 740 5.92 5.00 Controller... 1530.00/1,000 
TPS40000DGQ 296-13051-5-ND Low-Input, Voltage Mode TPS54010PWP. 296-17288-5-ND 14A Output Sync. Buck PWM 
Synchronous Buck Controller 248 1.98 1.49 Switcher 883 7.95 7.05 
TPS40001DGQ 296-13052-5-ND Low-Input, Voltage Mode TPS54110PWP 296-17086-ND 3V to 6V Input, 
Synchronous Buck Controller 210 1.68 1.26 PWM Switcher. 450 3.60 2.80 
TPS40002DGQ 296-13053-5-ND Low-Input, Voltage Mode TPS54310EVM 296-13574-ND Evaluation Module for TPS5431 14.23 - = 
Synchronous Buck Controller 10-MSOP 248 1.98 1.49 TPS54310PWP. 296-12509-5-ND Sync. Buck PWM Converter... 5.29 4.23 3.29 
TPS40003DGQ 296-13054-5-ND Low-Input, Voltage Mode TPS54311PWP 296-12679-5-ND Sync. Buck PWM Converter 6.29 4.23 3.29 
Synchronous Buck Controller............ 10-MSOP 2.140 1.68 1.26 TPS54312PWP 296-12680-5-ND Sync. Buck PWM Converte 5.29 4.23 3.29 
TPS40004DGQ 296-15715-5-ND Low-Input, Voltage Mode TPS54313PWP. 296-12681-5-ND Sync. Buck PWM Converte| 5.29 423 3.29 
Synchronous Buck Controller........... 10-MSOP 230 1.84 1.43 TPS54314EVM 296-13575-ND Evaluation Module for TPS5431 14.23 —- = 
7Ps4000spGa 296-15716-5-ND | Low-Input, Voltage Mode TPS54314PWP 296-12682-5-ND —_| Sync. Buck PWM Converte 5.29 4.23 3.29 
Synchronous Buck Controller.......... 10-MSOP 2.48 1.98 1.49 Leoen a Fe eee ND Bae Buc ty Comet ae 1S aoe 
Iesmnninen 2O6T7OB7-ND jou Input, High-efficiency, Sync. sop 2.70 916 168 | _TPS84317EvM-159 |706-21157-ND [Evaluation Module for TPSB43i ie = 
TPS40007EVM-001 | 296-18949-ND Evaluation Module for TPS40007-001 . 62.78 — — TPS54350MPWPREP |296-19527-1-ND may to ety Input, 3A Output Sync. PH 0 rer 
TPS40009060 296317 068:N0) ae ne aD GENCY, Sync. aa Ri 4 TPS54350MPWPREP |296-19527-2-ND | 4.5V to 20V Input, 3A Output Sync. PWM 
TPS40009EVM-001 |296-18950-ND _| Evaluation Module for TPS40009-001 . a = = ee amen (Pee moi Gad 2 ACHTSSOE ream cale2 ial) 
TPS40020PWP. 296-16713-ND Low-Input, Voltage Mode, Sync. PWM Converter. 461 369 2.87 
Buck Controller .16-HTSSOP 3.26 2.61 2.03 a — - - ~ 
TPS40021PWP 296-16714-ND _|LowrInput, Voltage Mode, Sync TPS54a53PWP perma +54 t0 20V Input, 3A Output, Sync. AB O68 Bo 
y ; : onverter A ! ! 
Buck Controller ...16-HTSSOP =2.59 2.07 1.61 TPS54354PWP 296-17071-ND 4.5V to 20V Input, 
reac Oe ne Pi age "OMTSOP 461 360 287 
~ -5- ide-Input, Sync. Buck Controller...16- f y : . a 
TPS400500PWPRO1 |296-16963-1-ND _|Wide-Input, Sync. Buck Controller16-HTSSOP 3.71 2.97 2.31 Teme enee coe ietmmmm| cy c0 20V Input, 3A Output, Sync. AG) OG. OEE 
TPS40050QPWPRQ1 | 296-16963-2-ND Wide-Input, Sync. Buck Controller...16-HTSSOP 4208.00/2,000 - 5 qi i | Se 
TPS40051PWP 296-15043-5-ND — |Wide-input, Sync. Buck Controller..16-HTSSOP 3.15 2.52 1.96 TOSAECDNE BERREONEIMIEIEL GV co200 lout 3A Out Star a8 
TPS40051QPWPRQ1 | 296-16964-1-ND Wide-Input, Sync. Buck Controller...16-HTSSOP 3.71 2.97 2.31 PWM Converter............ A6-HTSSOP 4.61 3.69 2.87 
TPS40051QPWPRQ1 | 296-16964-2-ND Wide-Input, Sync. Buck Controller...16-HTSSOP 4208.00/2,000 TPS54357PWP 296-17074-ND 4.5V to 20V Input, 3A Output, Sync. 
TPS40053PWP. 296-15044-5-ND Wide-Input, Sync. Buck Controller...16-HTSSOP 3.15 2.52 1.96 PWM Converter .A6-HTSSOP 4.61 3.69 2.87 
TPS40054PWP 296-18952-5-ND Wide-Input, Sync. Buck Controller...16-HTSSOP 3.71 2.97 2.31 TPS54373EVM-237 | 296-18964-ND Evaluation Module for 1PS54373-23 14.23 =a 
TPS40055EVM-001 296-18953-ND Evaluation Module for TPS40055-001 . — | 62:78 -_- - TPS54373PWP. 296-14327-5-ND 3A Sync. Buck Switcher 2 529 423 3.29 
TPS40055EVM-002 | 296-18954-ND Evaluation Module for TPS40055-002 . — 62.78) = TPS54380EVM-001  |296-18965-ND Evaluation Module for TPS54380-001 ...... (a 
TPS40055PWP. 296-17510-ND Wide-Input Sync. Buck Controller....16-HTSSO! CWAl aie PLT TPS54380PWP. 296-14391-ND 3A Sync. Buck PWM Switcher ... 5.29 423 3.29 
TPS40056PWP 296-19709-ND Wide-Input Sync. Tracking TPS54610EVM-192 _|296-13576-ND Evaluation Module for TPS5461 Weg = = 
Buck Controller 16-HTSSOP 3.04 2.43 1.89 TPS5S4610EVM-213  |296-20596-ND Evaluation Module for TPS5461 a 
TPS40057PWP. 296-17235-ND Wide-Input Sync. Buck Controller....16-HTSSOP 3.71. 2.97 2.31 TPS54612QPWPRQ1 | 296-21678-1-ND 3V to 6V Input, 6A Output Sync. 
TPS40060EVM 296-18955-ND Evaluation Module for TPS40060. a 6278 > = PWM Switcher NEW... ..28-HTSSOP 9.00 7.20 6.08 
TPS40060PWP 296-14389-ND Wide-Input Sync. Buck Controller....16-HTSSOP 3.83 3.06 2.38 TPS54612QPWPRQ1 | 296-21678-2-ND 3V to 6V Input, 6A Output Sync. Buck 
TPS40061PWP 296-14390-ND Wide-Input Sync. Buck Controller....16-HTSSOP 3.83 3.06 2.38 PWM Switcher NEWE.... ..28-HTSSOP 11250.00/2,000 
TPS40070PWP 296-16773-ND Synchronous Buck Controller........16-HTSSOP 2.59 2.07 _1.61 (Continued) 
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TPS54613MPWPREP | 296-19528-1-ND 3V to 6V Input, 6A Output Sync. Buck DCP010505BP-U DCP010505BP-U-ND | |solated DC/DC Converter, 
PWM Switcher ...28-HTSSOP 10.61 9.56 8.48 5V In, 5V Out 0 ae 
TPS54613MPWPREP | 296-19528-2-ND 3V to 6V Input, 6A Output Sync. Buck DCP010505DBP. DCP010505DBP-ND | Isolated DC/DC 
PWM Switcher ...28-HTSSOP 15734.00/2,000 5V In, Dual #5V Out Ses se) es 
TPSS4614QPWPRQ1 | 296-21679-1-ND —_| 3V to 6V Input, 6A Output Sync. Buck DCPO10505DBP-U | DCPO10505DBP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, 
PWM Switcher NEWS... _-28-HTSSOP 9.00 7.20 6.08 5V In, Dual +5V Out 988 — — 
TPS54614QPWPRQ1 | 296-21679-2-ND 3V to 6V Input, 6A Output Sync. Buck DCP010507DBPUE4 | 296-18686-5-ND Miniature 1W Isolated Unregulated 
PWM Switcher NEWS... a 11250.00/2,000 DC/DC Converters. 9.83 = — 
TPS54615MPWPREP | 296-19529-1-ND 3V to 6V Input, 6A Output Sync. Buck DCP010507DBPE4 296-18687-5-ND Miniature 1W Isolated Unregulated 
PWM Switcher. a 10.61 9.56 8.48 DC/DC Converters. 9.83 = = 
TPS54615MPWPREP |296-19529-2-ND | 3V to 6V Input, 6A Output Sync. Buck DCPO10512BP DCPO10512BP-ND | Isolated DC-DC Converter, 
PWM Switcher . 15734.00/2,000 5V In, 12V Out Cl 
546151 y -1- to 6V Input, jutput Sync. Buc! 5 | 5 -- isolated DC/ ‘onverter, 
TPS546150PWPROI |296-21680-1-ND | 3V to 6V Input, 6A Output Sync. Buck DCPO10512BP-U DCP010512BP-U-ND | Isolated DC/DC C 
PWM Switcher NEWS... - 9.00 7.20 6.08 5V In, 12V Out a 
TPS54615QPWPRO1 |296-21680-2-ND —_ | 3V to 6V Input, 6A Output Sync. Buc! DCPO10512DBP DCPO010512DBP-ND | Isolated DC/DC Converter, 
PWM Switcher NEWS... 11250.00/2,000 5V In, Dual 12V Out 983 — — 
TPS54673EVM 296-20598-ND Evaluation Module for TPS54673. 1423 DCPO10512DBP-U | DCP010512DBP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, 
TPS54673PWP 296-13828-5-ND | 3V to 6V Input, 6A Sync. 5V In, Dual 12V Out 283 
Buck Switcher. 6.70 5.36 4.53 DCP010515BP DCP010515BP-ND | Isolated DC/DC Converter, 
TPS54680EVM 296-20599-ND Evaluation Module for TPS54680. a8 — — 5V In, 15V Out ooh ae 
TPS54680PWP. 296-13829-5-ND 3V to 6V Input, 6A Sync. Buck DCP010515BP-U DCP010515BP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, 
PWM Switcher (Swift™) sso 28-HTSSOP_ 6.70 5.36 4.53 5V In, 15V Ou i. — 
TPS546800PWPREP |296-18153-1-ND | 3V to 6V Input, 6A Sync. Buck DCP010515DBP DCP010515DBP-ND ieoaed pence bv aig 
PWM Switcher (Swift™) 00... 28-HTSSOP 848 7.64 6.77 n, Dual u b Ss 
TPS546800PWPREP |296-18153-2-ND  |3V to GV Input, 6A Sync. Buck DCPO10515DBP-U | DCPO10515DBP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, 
PWM Switcher (Swift™).... 12572.00/2,000 5V In, Dual 15V Out ES 
TPS54810EVM-213 _ |296-20600-ND Evaluation Module for TPS54810. 4230 -—- — DCPO11512DBP DCPO11512DBP-ND pode none Comers ae 
TPS54810PWP 296-12715-5-ND | Sync. Buck PWM Converter 790 632 5.34 ie : ee 
TPS54873EVM 296-20602-ND Evaluation Module for TPS54873. pe = = DEPOITS2DBPU PaCS easy) ‘Solated DG/DC Gonvertar, atte oe, 
TPS54873PWP 296-13830-5-ND | 4V to 6V Input, 8A Sync. . : 
i DCPO11515DBP DCPO11515DBP-ND | Isolated DC/DC Converter, 
Buck Switcher. 7.90 632 5.34 45 In, Dual «15V Out 9.83 
TPS54880EVM 296-20603-ND Evaluation Module for TPS54880. 2m — — I: : Pt) See 
TPS54880PWP 296-13831-5-ND |4V to 6V Input, 8A Sync. Buck DGPOIISSDBP-U (ORNS TaD aaag)‘Solated DG/DC Converter, res 
PWM Switcher (Swift™).............28HTSSOP 7.90 6.32 5.34 7 i ; 
TS549736VM-017 |296-18966-ND Evaluation Module for TPS54973-017.......— 1423 — — | DvP012405BP a iucoaraamaaa| epte0 OCIDG Converter, Fy pete os 
TPS54973PWP 296-14414-5-ND | 9A Sync. Buck Switcher... ..28-HTSSOP 8.40 6.72 5.67 - - 
TPS54980EVM-022 |296-18967-ND __|Evaluation Module for TPS54980-022.....— 1428 — — — BEAST aac aaa 0.ated PCIDG Converter, Ae 
TPS54980PWP 296-14415-5-ND [9A Sync. Buck PWM Switcher........28-HTSSOP 840 672 5.67 DCPO12415DBP DCP012415DBP-ND | Isolated DC/DC Converter f 
TPS60240DGKR 296-12510-1-ND 3.3V Zero-Ripple Switched Cap 24V In, Dual +15V Out 9.83 = =) 
Buck-Boost Converter 299 eee DCP012415DBP-U —_| DCP012415DBP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, 
TPS60240DGKR 296-12510-2-ND 3.3V Zero-Ripple Switched Cap 24V In, Dual #15V Out. 9.83 = 
TPRSIDT OBR SATO pein Convent 3622,50/2,500 DCP020503P DCPO20503P-ND | 2W DC/DC Converter, 5V In, = = 
-12241-1- ero-Ripple Switched Cap DCPO20503U DCP020503U-ND — | 2W DC/DC Converter, 5V In, 175 — — 
Buck-Boost Converter. PONigs acy es DCP020505P DCP020505P-ND | 2W DC/DC Converter, 5V In, 11.58 — — 
TPS60241DGKT 296-12241-2-ND —_| Zero-Ripple Switched Cap DCPO20505U DCPO20505U-ND | 2W DC/DC Converter, 5V In, 17— — 
rpseooatevuctes | ER Buck-Boost Converter. a 415.75/250 DCPO20507P DCPO20507P-ND__ | 2W DC/DC Converter, 5V In, 158 — — 
: -13579- . pe DCPO20507U DCPO20507U-ND | 2W DC/DC Converter, 5V In, 175 — — 
TPS60242DGKT 296-12511-5-ND | 2.7V Zero-Ripple Switched Cap DCPO20509P DCPO20509P-ND | 2W DC/DC Converter, 5V In, 158 —- — 
Buck-Boost Converter a DCPO20509U DCPO20509U-ND | 2W DC/DC Converter, 5V In, 17— — 
TPS60243DGKT 296-12512-5-ND | 3V Zero-Ripple Switched Cap DCP020515DP DCPO20515DP-ND | 2W DC/DC Converter, 5V In, 158 — — 
Buck-Boost Converter. 2.81 = = DCP020515DU DCP020515DU-ND | 2W DC/DC Conv., 5V In, +15V Out. 11.75 _ = 
TPS62100D 296-10976-5-ND Adjustable Sync. Buck Converter . 428 3.42 2.66 DCP021205P DGP021205P-ND 2W DC/DC Converter, 12V In, 5V Out 171.58 ————— 
TPS62101D 296-10977-5-ND | Adjustable Sync. Buck Converter. 428 3.42 2.66 DCP021205U DCPO21205U-ND | 2W DC/DC Conv., 12V In, 5V Out... 175 — — 
TPS62102D 296-10978-5-ND | Adjustable Sync. Buck Converter . 428 3.42 2.66 DCPO21212DP DCPO21212DP-ND | 2W DC/DC Converter, 12V In, +12V Out..14-Dip 11.58 — — 
TPS62102EVM 296-13589-ND Evaluation Module for TPS62102. au — — DCPO21212P DCPO21212P-ND | 2W DC/DC Converter, 12V In, 12V Out....14-Dip 11.58 — — 
TPS62103D 296-10979-5-ND | Adjustable Sync. Buck Converter . 428 3.42 2.66 DCP021515P DCPO21515P-ND | 2W DC/DC Converter, 15V In, 15V Out. 158 — — 
TPS63000DRCR 296-19641-1-ND Adj. Single Inductor Buck Boost DCP022405DP DCP022405DP-ND | 2W DC/DC Converter, 24V In, +5V Out. 158 — — 
Converter 550 440 3.72 DCP022405P DCP022405P-ND | 2W DC/DC Converter, 24V In, 158 —- — 
TPS63000DRCR 296-19641-2-ND Adj. Single Inductor Buck Boost DCP022415DP DCP022415DP-ND | 2W DC/DC Converter, 24V In, 158 —- — 
Converter. 10230.00/3,000 DCRO10503P DCRO10503P-ND Isolated DC/DC Converter, 5V to 3V. 9.91 _ — 
TPS63000EVM-148 | 296-19642-ND Evaluation Module for TPS63000. a3 — — DCRO10503U 296-9450-5-ND iW Regulated DC/DC Converter. 120 
TPS63001DRCR 296-19643-1-ND | 3.3V Single Inductor Buck Boost DCRO10505P DCRO10505P-ND —_| Isolated DC/DC Converter, 5V to 5' a 
Converter. 5.50 440 3.72 DCRO10505U 296-9451-5-ND 1W Regulated DC/DC Converter. 10.50 _ _ 
TPS63001DRCR 296-19643-2-ND _|3.3V Single Inductor Buck Boost Deno 12038 Deno i POND bene Converter ey i 3 al a 
Converter 10230.00/3,000 -9452-5- egulate onverter. : =o ox 
TPS63002DRCR 296-19644-1-ND 5V Single Inductor Buck Boost DCRO11205P DCRO11205P-ND DC/DC Converter, 12V to SV... 9.91 SS 
Converter 5.50 440 3.72 DCRO11205U 296-9453-5-ND 1W Regulated DC/DC Converter.. 10.50 - = 
TPS63002DRCR 296-19644-2-ND 5V Single Inductor Buck Boost Hale eanati pay eee Ay Regulated as Converter aol - — 
Converter. 10230.00/3,000 -9455-5-| ‘egulatet ‘onverter. 5 _— _— 
UCC2541PWP 296-19371-ND High Efficiency Sync. Buck PWM DCRO12405P 296-9456-5-ND 1W Regulated DC/DC Converter. 9.91 eat es 
Controller 326 261 2.03 DCRO12405U 296-9457-5-ND 1W Regulated DC/DC Converter. 1050 — — 
UCC2541RHBR 296-19372-1-ND —_| High Efficiency Sync. Buck PWM DCRO21205P 296-9458-5-ND 2W Regulated DC/DC Converter. 26 — — 
Controller. 3.26 2.61 2.03 DCR021205P-U 296-18420-5-ND 2W Regulated DC/DC Converter. 12.16 _ _— 
UCC2541RHBR 296-19372-2-ND High Efficiency Sync. Buck PWM DCR022405P 296-9459-5-ND 2W Regulated DC/DC Converter. 12.16 => = 
Controller. 5481.00/3,000 DCRO22405P-U 296-17138-ND 2W Regulated DC/DC Converter. 2146 — — 
UCC3585D 296-11448-5-ND | Low Voltage Buck Controller. 293 2.34 1.82 DCVO10505DP 296-13450-5-ND Rie pene Converter, ae 
UCC3585EVM-014 | 296-11449-ND Evaluation Module for UCC35 62.78 eh a eee se : a 
UCC3585M 296-11450-5-ND | Low Voltage Buck Controller. 293 234 1.82 DCV010505P DCV010505P-ND ee Converter, ae 
UCC3585N 296-11451-5-ND Low Voltage Buck Controller. 2932 Sa e al “ eee : a r= 
UCC27221PWP 296-14216-5-ND __| Predictive Sync. Buck Driver. 3.04 2.43 1.89 DCV010505P-U DCV010505P-U-ND Minh teu Dene Converter, aa 
UCC27222PWP 296-14217-5-ND | Predictive Sync. Buck Driver. T4-HTSSOP 3.04 243 1.89 , a oy cee : ar ha 
UCC27223PWP 296-19035-5-ND | Predictive Sync. Buck Driver......14-HTSSOP 349 279 217 DEvO10S12DP pec catloag Mini, Isolated DC/DG Converter, ae es 
UCD7230PWPR 296-21688-1-ND Digital Control Compatible Sync. > = 
Buck Gate Driver NEW!...........20-HTSSOP 2.00 1.60 1.20 DCVOTOS12DP-U—/ DCV010512DP-U-ND Min tepleten be Me Comer au 
UCD7230PWPR 296-21688-2-ND Digital Control Compatible Sync. roto , = = 
Buck Gate Driver MEWE.........20-HTSSOP 2080.00/2,000 BevoI0s12F eee Vin, Isolated DC/DC Converter, a ee 
UCD7230RGWR = BSG IGES ata Oigital Control Compatible Sync. DCVo10512P-U DCVO10512P-U-ND | Mini, isolated DC/DG Converter, 
Buck Gate Driver NEWS... 2.00 1.60 1.20 5V In, 12V Out 9.83 = = 
UCD7230RGWR 296-21689-2-ND Digital Control Compatible Sync. 7 ——— = = 
Buck Gate Driver MEW! 20s 20-QFN 3072.00/3,000 DEVO10S 18D? Cee alg Mini, Isolated DC/DG Converter, ap} ee 
DC-to-DC Converters DCV010515DP-U DCV010515DP-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 
0722MG 0722MG-ND Dual-Isolated DC/DC Converter.......20-OmniPak 324.30 302.68 281.06 5V In, Dual 15V Out... 930— — 
DCP021212DU 296-9446-5-ND 2W Unregulated DC/DC Converter........28-SOIC 11.75 — — DCV010515P DCVO10515P-ND | Mini, Isolated DC/DC C , 
DCP021212U 296-9447-5-ND 2W Unregulated DC/DC Converter.........28-SOIC 11.75 — — 5V In, 15V Out =e 98 — — 
DCP021215DP 296-19408-5-ND | 2W Unregulated DC/DC Converter 14-Dip 11.58 — — DCVO10515P-U DCVO10515P-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 
DCP021515U 296-9448-5-ND 2W Unregulated DC/DC Converter.........28-SOIC 11.75 —  — 5V In, 15V Out es 93 — — 
DCP022405U 296-12367-5-ND | 2W DC/DC Conv., 24V In, #5V Out........28-SOIC 11.75 = — = — DCV011512DP DCV011512DP-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 
DCP022412DP 296-19409-5-ND | 2W Unregulated DC/DC Converter 14-Dip 1158 — — 15V In, Dual 12V Out 233 
DCP022415DU 296-9449-5-ND 2W Unregulated DC/DC Converter.........28-SOIC 1175 — — DCV011512DP-U DCV011512DP-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 
DCP022418DP 296-19410-5-ND | 2W Unregulated DC/DC Converter 14-Dip 1158 — — 15V In, Dual 12V Out TSOP 9.838 0 
DCPO10505BP DCPO10505BP-ND__| Isolated DC/DC Conv., 5V In, 5V Out........14-Dip 8.91 — — (Continued) 
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DCV011512DP-U/700 |DCVO11512DP-UTR-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS67341D 296-3225-5-ND 12V, 120mA Boost Converter. 210 1.68 1.26 
15V In, Dual 12V Out 6880.30/700 TPS6734IDR 296-3225-1-ND 12V, 120mA Boost Converter. 210 1.68 1.26 
DCV011515DP DCVO11515DP-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS67341DR 296-3225-2-ND 42V, 120mA Boost Converter. 2687.50/2,500 
15V In, Dual 15V Out 988 — — TPS6734IP 296-3226-5-ND 12V, 120mA Boost Converter. 210 1.68 1.26 
DCV011515DP-U DCV011515DP-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS6735EVM 296-10981-ND Evaluation Module for TPS6735. — 6278 — — 
15V In, Dual 15V Out 9830 Se TPS6735ID 296-10982-5-ND —_|Neg. 5V, 200mA DC/DC Converter. SOIC 210 1.68 1.26 
DCVO11515DP-U/700 |DCVOTTSTSDP-UTR-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS67351DR 296-10982-1-ND | Neg. 5V, 200mA DC/DC Converter. SOIC 210 1.68 1.26 
15V In, Dual 15V Out 6880.30/700 TPS67351DR 296-10982-2-ND | Neg. 5V, 200mA DC/DC Converter. 2687.50/2,500 
DCVvo12405P DCVO012405P-ND —_| Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS6735|P 296-10983-5-ND Neg. 5V, 200mA DC/DC Converter. 210 1.68 1.26 
24V In, 5V Out OLS TPS67551D 296-10984-5-ND _|Adj., 200mA DC/DC Converter 2.36 1.89 1.47 
DCVO12405P-U DCV012405P-U-ND ean eee Dee Converter, aia TPS67551P 296-10985-5-ND _|Adj., 200mA DC/DC Converter 236 189 1.47 
24V In, SV Out ! een! TPS40040DRBT 296-19638-1-ND Sync. Buck DC/DC Controller. 248 1.98 1.49 
DCVO12405P-U/700 | DCV012405P-UTR-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS40040DRBT 296-19638-2-ND | Sync. Buck DC/DC Controller. 346.50/250 
24V In, SV Out 6880.30/700 TPS40041DRBR 296-19639-1-ND | Sync. Buck DC/DC Controller. 2.25 1.80 1.35 
DCV012415DP DCV012415DP-ND Mn eovaten DAG omelet, age TPS40041DRBR 296-19639-2-ND __| Sync. Buck DC/DC Controller. 3456.00/3,000 
ral ! TPS40047EVM-001 | 296-21151-ND Evaluation Module for TPS4004 — 28 — — 
DCVO12415DP-U | DCV012415DP-U-ND Mant eovater De convener, Wee ee TPS40052PWP 296-15751-5-ND Wide Input Sync. Buck Controller...16-HTSSOP 3.71 297 2.31 
DCVO12415DP-U/700 |DCVOT24TSDP-UTR-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TESHDOTTEWP Be 21S ND Mae Baas CORTlIe Ne 3.60 2.88 2.24 
aiasieaw ba arenrants Sareea vole aoe 6880.30/700 TPS40090EVM-001 | 296-20593-ND Evaluation Module for TPS4009 — fee 
veer leery ines scr oo Ro 
with Regulator 200 160 1.20 TPS40100EVM-001 | 296-21152-ND Evaluation Module for TPS4010 San = = 
EAST SSSAASTES ND Switched Cap Vain s ! : : TPS40120PW 296-17389-ND Programmable Feedback Divider.....14-HTSSOP 147 1.23 98 
5 PUR Hi Reguiatal oe onverter POROUOTeCCd TPS40140RHHR 296-20689-1-ND __| Dual or 2-Phase, Stackable Controller...36-POFP 6.10 4.88 4.12 
LT1054cP 296-9591-5-ND switched-Cap. Voltage Converter : TPS40140RHHR 296-20689-2-ND [Dual or 2-Phase, Stackable Controller...36-POFP 11346.00/3,000 
with Regulator 2.00 1.60 1.20 TPS40200D 296-21153-5-ND Wide Input Range Non-Sync. Voltage 
ET OealOW pace ca bam Siched-Cap. Vi TPS40200EVM-001 | 296-19607-ND Evaluation Module for 1PS4006 mq 
with Regulator 2.93 2.34 1.82 i 19007" es ae 
cTsaOuR TO Vi a TR 
L71054IDWR Pe TENOR Surtche coon, Voltage Gonvent 293 294 182 | rpssit17Pw 296-19425-5-ND _|Singe Sync. Step-Down Converter... 14- TSSOP 270 2.16 1.68 
with Regulator 3316.00/2,000 TPS51120EVM-001 | 296-19608-ND Evaluation Module for TPS5112 — (264 
LT10541P 296-17596-5-ND Switched-Cap. Voltage Converter : TPS51120RHBT 296-18341-1-ND Dual Current Mode, Sync. Step-Down 
with Regulator 2.93 2.34 1.82 Controller. 550 AsO 872 
REG7T0EVM-5 296-13557-ND Evaluation Module for REG710-XX — 27s — — Tesoti20RHBT 206-18341-2-ND) 5) Dual Current Mode, Sync. Step-Down 
REG710EVM-33 296-13556-ND Evaluation Module for REG710-XX — 6278 —- — Controller. 893.75/250 
REG710NA-2.5/250 | 296-12133-1-ND —_|2.5V, 30mA DC/DC Converte SOT-23-6 1.78 1.42 1.07 TPS51124RGET 296-19295-1-ND | Dual Sync. Step-Down Controlle 5.00 4.00 3.38 
REG710NA-2.5/250 | 296-12133-2-ND | 2.5V, 30mA DC/DC Converte SOT-23-6 248.50/250 TPS51124RGET 296-19295-2-ND | Dual Sync. Step-Down Controle 812.50/250 
REG710NA-2.7/250 | 296-12134-1-ND___[2.7V, 30mA DC/DC Converte! SOT-23-6 1.78 1.42 1.07 TPS5151 1RHLT a lang 997. Switcher Controller with 2A LOO 
REG710NA-2.7/250 |296-12134-2-ND __|2.7V, 30mA DC/DC Convertel SOT-23-6 248.50/250 for GPU Power NEWI.... ae) sl 
REG710NA-3.3/250 | 296-12135-1-ND —_|3.3V, 30mA DC/DC Converte SOT-23-6 1.78 142 1.07 TPS51511RHLT 296-21643-2-ND | Sync. Switcher Controller with 2A LDO 
REG710NA-3.3/250 |296-12135-2-ND | 3.3V, 30mA DC/DC Convertel SOT-23-6 248.50/250 for GPU Power NEWS........ 648.50/250 
REG710NA-3/250 296-12136-1-ND | 3.0V, 30mA DC/DC Converte SOT-23-6 178 1.42 1.07 TPSS4010EVM-067 | 296-17269-ND Evaluation Module for TPS5401 — C2 
REG710NA-3/250 996-12136-2-ND 3.0V, 30mA DC/DC Converte! SOT-23-6 248.50/250 TPS54110EVM-044 296-18961-ND Evaluation Module for TPS54110-044 .. — 1423 _ = 
REG710NA-5/250 | 296-12137-1-ND _|5.0V, 30mA DC/DC Convertel S0T-23-6 178 1.42 1.07 TPS54317RHFT eu al3 (a2 alata) 3 to GY Input, 3A Syne. Step-Down 
REG710NA-5/250 | 296-12137-2-ND —_|5.0V, 30mA DC/DC Converter... 248.50/250 Swift™ Converter.... 5.50 4.40 3.72 
REG711EA-2.5/2K5 | REG711EA2.52KSCT-ND |2.5V, 50mA Switched-Cap TPS5431 7RHFT Pcie ahcieaame 00 88, nut SA Sync. Step-Down 993.75/250 
2.25 - = wwift™ Converter... 75/251 
REG711EA-2.5/2K5 | REG711EA2.52KSTR-ND TPS54350EVM-235 | 296-18962-ND Evaluation Module for TPS54350-235 ae 
DC/DC Converter ..... 2880.00/2,500 TPS54350PWP. 296-15882-5-ND Sync. Buck PWM Converter... 1 3.69 2.87 
REG711EA-2.7/2K5 | REG711EA2.72K5CT-ND | 2.7V, 50mA Switched-Cap XILINXPWR-079 296-19048-ND Evaluation Module for Xilinx FPGA. = = 
DC/DC Converter .... 2.25 _ _ XILINXPWR-080 296-19049-ND Evaluation Module for Xilinx FPGA. _ _ 
REG711EA-2.7/2K5 | REG711EA2.72KSTR-ND| 2.7V, 50mA Switched-Cap XILINXPWR-081 296-17394-ND Evaluation Module for Xilinx FPGA. ee 
DC/DC Converter 2880.00/2,500 XILINXPWR-082 296-17304-ND Evaluation Module for Xilinx FPGA. = = 
REG711EA-3/2K5 REG711EA-3/2KSCT-ND |3V, 50mA Switched XILINXPWR-083 296-17395-ND Evaluation Module for Xilinx FPGA. — = 
DC/DC Converter .... 2.25 _- = TPS54550EVM-158 | 296-19743-ND Evaluation Module for TPS54550. _ = 
REG711EA-3/2K5 REG/TIEA-S/2K5TR-ND [3V, 50mA Switched-Cap TPS54550PWP 296-19672-5-ND _|4.5V to 20V Input, 6A Output Sync. 
DC/DC Converter... 2880.00/2,500 PWM Switcher........... .16-HTSSOP 5.90 4.72 3.99 
REG711EA-3.3/250 | REG711EA3.3250CT-ND |3.3V, 50mA Switched-Cap TPS54610PWP 296-12123-5-ND | Low Input Voltage, 6A Continuous 
DC/DC Converter .... 2.48 — — Buck Converter 3.3V Out 28-HTSSOP 6.70 5.36 4.53 
REG711EA-3.3/250 | REG711EA3.3250TR-ND a2v, Soma Switched-Cap gi tte TPS54611PWP 296-12124-5-ND | Low Input Voltage 6A Continuous 
onverter ..... 50/251 Buck Converter 0.9V Out 28-HTSSOP 6.70 5.36 4.53 
REG711EA-5/2K5 REG711EA-S/2K5CT-ND Si, Soma Sultced-Cap ce TPS54612PWP 296-12125-5-ND Low Input Voltage 6A Continuous 
onverter .... H = = Buck Converter 1.2V Out... 5.36 4.53 
REG711EA-5/2K5 REG711EA-5/2KSTR-ND | 5V, 50mA Switched-Cap TPS54613PWP 296-12126-5-ND | Low Input Voltage 6A Conti 
DC/DC Converter... 2880.00/2,500 Buck Converter 1.5V Out 5.36 4.53 
REG711EVM-232 296-20536-ND Evaluation Module for —- a TPS54614EVM-183 | 296-12240-ND Evaluation Module for TPS5461 - = 
REG71050DDCT 296-17420-1-ND 60mA Buck/Boost Converter .TSOT-23-6 1.78 1.42 1.07 TPS54614PWP. 296-12127-5-ND Low Input Voltage 6A Continuous 
REG71050DDCT 296-17420-2-ND 60mA Buck/Boost Converter . TSOT-23-6 248.50/250 Buck Converter 1.8V Out.. 6.70 5.36 4.53 
REG71055DDCT 296-15370-1-ND eons eae Buck/Boost HGR mae OF TPS54615PWP. 296-12128-5-ND Low Input Voltage 6A Conti 
onverter.. : : z Buck Converter 2.5V Out 5.36 4.53 
REG7105SDDCT 296-15370-2-ND —_/ 60mA Swite! TPS54672EVM-222 _|296-20597-ND Evaluation Module for TPS5467: - = 
Converter. 248.50/250 rT 
TPS54672PWP 296-12130-5-ND | Track-T tion Sync. PWM 
TPS51021DBT 296-2260-5-ND [Dual DC/DC Controlle 550 440 372 Switcher with Integrated FETS. a Ags age 
TPS5S103EVM-136 | 296-10924-ND Evaluation Module for TPS5103 — 27m — — -43408-5- i 
TPS54900PW 296-13408-5-ND Programmable 4-Channel Step: 
TPS51031DB 296-2261-5-ND Multimode DC/DG Controller... 3.83 3.06 2.38 
TPS5120MDBTREP | 296-21272-1-ND —_| Dual Output, 2-Phase Sync. Buck poMeiconvenen ee ee 
5 HAUTE ne fraps head Wns BUG AEA Gea FOR TPSGO100EVM-131 | 296-10945-ND Evaluation Module for TPS6010 6278 — — 
a : : : TPS60100PWP 296-2263-5-ND 3.3V, 0.2A, DC/DC Converter . 281 225 1.75 
TPS5120MDBTREP |296-21272-2-ND | Dual Output, 2-Phase Sync. Buck 0964.5. 
Waitara 30-TSS0P ‘euoomneA TPS60101PWP 296-2264-5-ND 3.3V, 0.1A, DC/DC Converter . 236 1.89 1.47 
Tessi200neTREP | BeeReSSe | Dual Out Hy OPhae nak ce TPS6O110EVM-132 | 296-10946-ND Evaluation Module for TPS601 62.78 — — 
bee Patiicllen Nee ue PES 5 AG GH TPS60110PWP 296-2265-5-ND 5V, 0.3A, DC/DC Converter 2.93 234 1.82 
tssiz0apeTrep —|296-18639-2-ND | ual Output. 2-Phase Syn. Buck TPS60111PWP. 296-2266-5-ND BV, 0.15A, DC/DC Converte 259 207 1.61 
DC/DC Controller... 30-TSSoP 40650.00/2,000 TPS60120EVM-142 | 296-10947-ND Evaluation Module for TPS6012 tn ——— 
TCSEIPLUA AGES — Te : TPS60120EVM-174 | 296-13577-ND Evaluation Module for TPS6012 6278 — — 
BWA Conall Ae mR Aly TPS60120PWP 296-2267-5-ND 3.3V, 0.2A, DC/DC Converter . 281 2.25 1.75 
: : : : TPS60121PWP 296-2268-5-ND 3.3V, 0.2A, DC/DC Converter . 281 2.25 1.75 
TPS5124EVM 296-18960-ND Evaluation Module for TPS5124 a — (16270 ee pen 
TPS5140PAG 096-12364-ND Quad-Out High Efficiency TPS60122PWP 296-2269-5-ND 3.3V, 0.1A, DC/DC Converter . 2.36 1.89 1.47 
DC/DC Controller... 883 7.95 7.05 TPS60123PWP 296-2270-5-ND 3.3V, 0.1A, DC/DC Converter. 236 1.89 1.47 
aaa TPS60124PWP 296-10948-5-ND —_|3.3V, 200mA, DC/DC Converter 281 2.25 1.75 
Lae ey A Wee rite Sone ST WET AES TPS60125PWP 296-10949-5-ND — /3.3V, 200mA, DC/DC Converter . 281 225 1.75 
ian ’ TPS60130EVM-143 | 296-10950-ND Evaluation Module for TPS6013 6278  o— = 
epREIS OD ceo Ee routranas Step-Down S00 280 eee TPS60130PWP 296-2271-5-ND__[5V, 0.3A, DC/DC Converter 293 234 1.82 
Swift™ Converter... 8SOIC 3.83 3.06 2.38 TPS60131PWP 296-2272-5-ND BV, 0.3A, DC/DC Converter 293 234 1.82 
TPSS420EVM-175 | 296-21156-ND Evaluation Module for TPS542 a TPS60132PWP 206:2278-5:ND) |S, 0.15A, DC/DE Converte! cei) id 
TPS5430DDA 296-19447-5-ND _|5.5V to 36V, 3A Step-Down Swift™ TPS60133PWP 296-2274-5-ND 5V, 0.15A, DC/DC Converter... 259 207 1.61 
Carivartar.. 416 333 259 TPS60140EVM-144 | 296-10951-ND Evaluation Module for TPS601 6278 — 
TPS5430EVM-136 | 296-19432-ND Evaluation Module for TPS5430-136 14230 — TPS60140PWP 296:22757o:ND)|5V, 0.14, DC/DC Converter 220 eo a7 
TPS5430EVM-173 | 296-19640-ND Evaluation Module for TPS5430... (a TPS60140PWPR 296-2275-1-ND 5V, 0.1A, DC/DC Converter 236 1.89 1.47 
TPS5431DDA 296-19662-5-ND 3A, Wide Input Range, Step-Down TPS60140PWPR 296-2275-2-ND 5V, 0.1A, DC/DC Converter 2678.00/2,000 
Swift™ Converter... 3.94 3.15 2.45 TPS60141PWP 296-2276-5-ND 5V, 0.1A, DC/DC Converter 236 1.89 1.47 
TPS5431EVM-173 | 296-19710-ND. Evaluation Module for TPS5431-173 1423 — — TPS60141PWPR 296-2276-1-ND 5V, 0.1A, DC/DC Converter 2.36 1.89 1.47 
TPS5602IDBT 296-2262-5-ND Dual DC/DC Controller 680 5.44 4.59 TPS60141PWPR 296-2276-2-ND 5V, 0.1A, DC/DC Converter 2678.00/2,000 
TPS6734EVM 296-10980-ND Evaluation Module for TPS6734. wc — 96278 (Continued) 
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Up Lk: Digi-Key Price Each Vel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ‘il 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TPS60200DGS 296-10954-5-ND —_[3.3V, 100mA Low Ripple TPS61003DGS 296-3220-5-ND 2.5V, 100mA Boost Converter... 225° 1.80 1.35 
Charge Pump 236 189 1.47 TPS61003EVM-156 | 296-10967-ND Evaluation Module for TPS6100: 6278 — — 
TPS60200EVM-145 | 296-10955-ND Evaluation Module for TPS60200. 62.78 — — TPS61004DGS 296-3221-5-ND 2.8V, 100mA Boost Converter. 2.25 1.80 1.35 
TPS60201DGS 296-10956-5-ND —_|3.3V, 100mA Low Ripple TPS61005DGS 296-3222-5-ND 3.0V, 100mA Boost Converter. 2.25 1.80 1.35 
Charge Pump 10-TSSOP_ 2.36 1.89 1.47 TPS61006DGS 296-3223-5-ND 3.3V, 100mA Boost Converter... 2.25 1.80 1.35 
TPS60202DGS 296-10957-5-ND —_|3.3V, 100mA Low Ripple TPS61006EVM-156 | 296-10968-ND Evaluation Module for TPS61006.................0 — 6278 — — 
Charge Pump 10-TSSOP 2.38 1.90 1.43 TPS61007DGS 296-3224-5-ND Adj., 100A Boost Converter. O-MSOP 2.25 1.80 1.35 
TPS60203DGS 296-10958-5-ND eae ne Ripple iotssop Rae TPS61010DGS 296-10969-5-ND | Adj., Synchronous Boost Converter...10-TSSOP 2.48 1.98 1.54 
cies tInees poetoreennin Regul sav i Aba Ghaige Sear TPS61010DRCR 296-21158-1-ND High etilancy, 1-Cell a 2-Cell Boost Moats, 
ump ‘onverter. E 3 AT a ia ; a zs 7 
TPS60204DGSR 296-12365-2-ND [Regulated 3.3V Low Ripple Charge TPSETOUDRCH Sac aeame| Onc rcency. 1-Call and 2-Cell Boost LecraninAtan 
Pump LP DC/DG Converter... 10-MSOP 3307.50/2,500 TPS61010EVM-157 | 296-13582-ND Evaluation Module for TPS6101 So = = 
TPS60205DGSR 296-12366-1-ND —_/ Regulated 3.3V Low Ripple Charge TPS61011DGS 296-10970-5-ND | 1.5V Synchronous Boost Conve P 248 198 1.54 
Pump LP DC/DC Converter........... 10-MSOP 2.36 1.89 1.47 a : ‘ ; ‘ 
TPS60205DGSR 996-12366-2-ND Rel i TPS61012DGS 296-10971-5-ND 1.8V Synchronous Boost Converter...10-TSSOP 2.48 1.98 1.54 
gulated 3.3V Low Ripple Charge 
Pump LP DC/DC Converter... 40-MsoP 3307.50/2,500 TPS61013DGS 296-10972-5-ND —/2.5V Synchronous Boost Converter... 10-TSSOP_ 2.48 1.98 1.54 
TPSGODTODGS 796-10959-5-ND ]3.3V, 100mA Low Ripple TPS61013EVM-157 | 296-13583-ND Evaluation Module for TPS61013... .— 6278 — — 
Charge Pump O-TSSOP 2.36 1.89 1.47 TPS61014DGS 296-10973-5-ND 2.8V Synchronous Boost Converter...10-TSSOP 2.48 1.98 1.54 
TPS6O210EVM-167  |296-10960-ND__ Evaluation Module for TPS60210. ww | 6278 — TPSGIOISEVM-157° | 2obgtesbe ghia valuation Module for TPS61015. ee 
TPS60211DGS 296-10961-5-ND 3.3V, 100mA Low Ripple TPS61015DGS 296-10974-5-ND 3.0V Synchronous Boost Converter...10-TSSOP 2.48 1.98 1.54 
eee vnsue_2s6_us wl | Tetirmcer fatoorie, tamara 2 Te 
TPS60212DGS 296-10962-5-ND —_[3.3V, 100mA Low Ripple i es valuation Mocule for — ee cara 
ts TPS61020DRCR 296-15752-1-ND Synchronous Boost Converter 3.15 252 1.96 
TPS60213DGS 296-10963-5-ND aay Sonn a Ripple 1O-TSSOP ales TPS61020DRCR 296-15752-2-ND Synchronous Boost Converter 5292.00/3,000 
Charge Pump 10-TSSOP 238 1.90 1.43 TPS61020EVM-025 | 296-18969-ND Evaluation Module for TPS61020-025 62.78 _ _ 
TPS60230EVM-047 | 296-18968-ND Evaluation Module for TPS60230-047..........— 62.78  —  — TPS61024DRCR 296-15753-1-ND __ | Synchronous Boost Converter... 315 252 1.96 
TPS60230RGTT 296-17136-1-ND White LED Charge Pump Current Source TPS61024DRCR 296-15753-2-ND Synchronous Boost Converter 5292.00/3,000 
with PWM Brightness Control.............. 16-QFN 3.71 2.97 2.31 TPS61025DRCR 296-15844-1-ND Synchronous Boost Converter 3.15 2.52 1.96 
TPS60230RGTT 296-17136-2-ND White LED Charge Pump Current Source TPS61025DRCR 296-15844-2-ND Synchronous Boost Converter 5292.00/3,000 
with PWM Brightness Control ... 548.75/250 TPS61026DRCT 296-19558-1-ND Synchronous Boost Converter Bal ere sil 
TPS60231EVM-047 | 296-17608-ND Evaluation Module for TPS60231 .. = a TPS61026DRCT 296-19558-2-ND Synchronous Boost Converter 548.75/250 
TPS60231RGTR 296-17490-1-ND White LED Charge Pump Current Source TPS61027DRCR 296-15754-1-ND Synchronous Boost Converter 3.15 252 1.96 
with PWM Brightness Control.............. 16-QFN 3.15 252 1.96 TPS61027DRCR 296-15754-2-ND Synchronous Boost Converter 5292.00/3,000 
TPS60231RGTR 296-17490-2-ND White LED Charge Pump Current Source TPS61028DRCR 296-18078-1-ND Sync. Boost Converter with 1.54 
with PWM Brightness Control.............. 16-QFN §292.00/3,000 Switch. 3.15 252 1.96 
TPS60300DGSR 296-13410-1-ND Mie Es Chara Plo Dual Output, 10-msor OCR TPS61028DRCR 296-18078-2-ND | Sync. Boost Converter with 1.54 
_ Charge PUMP.....esssesneeee - ' i d 5292.00/3,000 
TPS60300DGSR 296-13410-2-ND —_| Single Cell to 3.3V, 20mA Dual Output, TPS61029DRCT 296-19559-1-ND | Sync. Boost Converter 371 297 2.31 
High Effic. Charge Pump.............-..+ 3040.00/2,500 TPS61029DRCT 296-19559-2-ND —_| Sync. Boost Converter 548.75/250 
TPS60301DGSR 296-13411-1-ND Poe Cre Cnige run ay Output, Dene ee TPS61030EVM-208 _|296-20606-ND Evaluation Module for TPS6103 6278 — 
; : pee are : : : TPS61030PWPR 296-14416-1-ND _| Single/Dual Cell Boost Converter 473 3.78 2.94 
TPS60301DGSR ccm duacadeg|©1701e Call to SV, 20mA Dual Output, cornea TPS61030PWPR  |296-14416-2-ND __| Single/Dual Cell Boost Converter 5356,00/2,000 
TPS60302DGSR 206-13412-1-ND Sin a Cell to 3 a combi al Outpu = TPS61030RSAR 296-16660-1-ND Adj., Synchronous Boost Converte! 473 3.78 2.94 
High Effic Charge Pump p 40-MSOP 238 190 143 TPS61030RSAR 296-16660-2-ND Adj., Synchronous Boost Converte! 7938.00/3,000 
vesiowaocsn faeeatzano fog tlio nk al Gi Tears) ST eeu un MPH aa 
TPs60302EVM-170 [PCIE Gi i ae easage GOT) | rpsetostpwer | 296-14417-2-ND _| Single/Dual Cell Boost Converter 5356,00/2,000 
TPS60303DGSR 996-13413-1-ND Single Cell to 3V, 20mA Dual Output. TPS61031RSAR 296-16661-1-ND 3.3V, Synchronous Boost Converte 473 3.78 2.94 
High Effic. Charge PUMP....cccsceee1 238 190 1.43 TPS61031RSAR 296-16661-2-ND 3.3V, Synchronous Boost Converter... 7938.00/3,000 
TPS60303DGSR 296-13413-2-ND —_| Single Gell to 3V, 20mA Dual Output, TPS61032EVM-208 | 296-20608-ND Evaluation Module for TPS61032... 6278 — — 
High Effic. Charge PUMP... 40-MSOP 3040.00/2,500 TPS61032PWPR 296-14418-1-ND Single or Dual Cell Boost Converter....16-TSSOP 4.73 3.78 2.94 
TPS60310DGSR 296-13414-1-ND —_|Single Cell to 3.3V, 20mA Dual Output TPS61032PWPR 296-14418-2-ND —_| Single or Dual Cell Boost Converter... 16-TSSOP 5356.00/2,000 
High Efficiency Charge Pump TPS61032RSAR 296-16662-1-ND 5V, Synchronous Boost Converter. 473 3.78 2.94 
with Snooze Mode 2.36 1.89 1.47 TPS61032RSAR 296-16662-2-ND 5V, Synchronous Boost Converter. 7938.00/3,000 
TPS60310DGSR 296-13414-2-ND Single Cell to 3.3V, 20mA Dual Output TPS61040DBVR 296-12685-1-ND LP DC/DC Boost Converter 225) 1:80 1.35 
High Efficiency Charge Pump TPS61040DBVR 296-12685-2-ND LP DC/DC Boost Converter 3456.00/3,000 
with Snooze Mode 3307.50/2,500 TPS61040EVM-001 296-13585-ND Evaluation Module for TPS6104 — 62778) -_- = 
TPS60311DGSR 296-13415-1-ND —_|Single Cell to 3V, 20mA Dual Output TPS61040EVM-002 | 296-20609-ND Evaluation Module for TPS6104 6278 — — 
High Efficiency Charge Pump TPS61041DBVR 296-12686-1-ND _|LP DC/DC Boost Converter 175 140 1.05 
with Snooze Mode 2.36 1.89 1.47 TPS61041DBVR 296-12686-2-ND _|LP DC/DC Boost Converter 2688.00/3,000 
TPS60311DGSR 296-13415-2-ND —_|Single Cell to 3V, 20mA Dual Output TPS61042DRBR 296-14449-1-ND | Constant Current LED Drivel 238 1.90 1.43 
High Efficiency Charge Pump TPS61042DRBR 296-14449-2-ND — |Constant Current LED Drive 3648.00/3,000 
with Snooze Mode 3307.50/2,500 TPS61042EVM-226 | 296-20610-ND Evaluation Module for TPS6104 62780 
TPS60312DGSR 296-134 16-1-ND) _|Singla Cell to 3.3V, 20mA Dual Output TPS61043DRBR 296-16675-1-ND | Constant Current LED Driver 200 1.60 1.20 
ne Emcteney ata Pump sae. {a5 TPS61043DRBR 296-16675-2-ND __| Constant Current LED Drive 3072.00/3,000 
- : : : TPS61045DRBR 296-14419-1-ND [Adjustable LCD Boost Converter 248 1.98 1.49 
TPS60312DGSR 296-13416-2-ND sings Gall to dia Som Dual Output TPS61045DRBR 296-14419-2-ND | Adjustable LCD Boost Converter 3801.00/3,000 
SAN SHGaseiMGHE oo seNNSUIDETO TPS61045EVM-231 | 296-20611-ND Evaluation Module for TPS61 04! ae = = 
PS60313DGSR 296-13417-1-ND ingle Cell to 3V, 20mA bual Output pias TPS61050DRCT 296-21681-1-ND | 1.2A High Power White LED Driver, 2MHz 
High Efficiency Charge Pump Sync. Boost Converter NEW! 10-SON 3.49 2.79 2417 
with Snooze Mode 236 189 1.47 TPS61050DRCT 296-21681-2-ND | 1.2A High Power White LED Driver, 2MHz 
TPS60313DGSR 296-13417-2-ND | Single Cell to 3V, 20mA Dual Output = scaineoveet See oso CAND Pes erepestoen ta emia ee 515.50/250 
High Efficiency Charge Pum x a , 
wih Snooze Mode 7 : 3307.50/2,500 Sync. Boost Converter NEW! 12-DSBGA 360 2.88 2.24 
TPS60400DBVT 296-12013-1-ND  |60mA Charge Pump Volt. Inverter 102 85 6 TPS61050YZGT 296-21682-2-ND —_| 1.2A High Power White LED Driver, 2MHz 
TPS60400DBVT 296-12013-2-ND __|60mA Charge Pump Volt. Inverter 127.50/250 Sync. Boost Converter NEWS ........12-DSBGA 6048.00/3,000 
TPS60400EVM-178 296-13580-ND Evaluation Module for TPS60400.. 8.54 = = TPS61058DRCR 296-18728-1-ND Synchronous Boost Converter DSO 28! 
TPS60401DBVT 296-12014-1-ND 60mA Charge Pump Volt. Inverter 1.02 85 68 TPS61058DRCR 296-18728-2-ND Synchronous Boost Converter 3264.00/3,000 
TPS60401DBVT 296-12014-2-ND 60mA Charge Pump Volt. Inverter 127.50/250 TPS61059DRCT 296-19426-1-ND Synchronous Boost Converter 2.36 1.89 1.47 
TPS60402DBVT 296-12015-1-ND 60mA Charge Pump Volt. Inverter 1.02 85 §©.68 TPS61059DRCT 296-19426-2-ND Synchronous Boost Converter 349.25/250 
TPS60402DBVT 296-12015-2-ND __|60mA Charge Pump Volt. Inverter....... SOT-23-5 127.50/250 TPS61059EVM-141 | 296-19609-ND Evaluation Module for TPS6105' 6278 — — 
TPS60403DBVT 296-13418-1-ND [Unregulated 60mA Charge Pump TPS61060DRBR 296-17500-1-ND | Constant Current LED Drivel 236 189 1.47 
Voltage Inverter SOT-23-5 1.02 85 .68 TPS61060DRBR 296-17500-2-ND | Constant Current LED Drivel 3969.00/3,000 
TPS60403DBVT 296-13418-2-ND pieaulatee on Charge Pump Sons ‘ppignpER TPS61060YZFR 296-19296-1-ND Constant Current LED Drivel 2.59 2.07 1.61 
oltage Inverter “23-1 : TPS61060YZFR 296-19296-2-ND | Constant Current LED Drivel 4347.00/3,000 
TPS60403QDBVRQ1 | 296-18036-1-ND atone inietiae Charge Pump sot.23-s PEE TPS61060YZFT 296-17745-1-ND _| Constant Current LED Driver 2.93 2.34 1.82 
a : : : TPS61060YZFT 296-17745-2-ND | Constant Current LED Drivel 432.25/250 
TPS60403QDBVRQ1 / 296-18036-2-ND PT ea ete Charge Pump een TPS61061DRBR 296-17499-1-ND | Constant Current LED Drive 236 1.89 1.47 
wuss) TPS61061DRBR 296-17499-2-ND | Constant Current LED Drive' 3969.00/3,000 
Teeepenbbaee 296-17015-1-ND —_/250mA Step-Down Charge Pump 2.00 1.60, 1.20 TPSG1061EVM-091 | 296-17517-ND Evaluation Module for TPS61061-091 Oy — = 
500DGSR 296-17015-2-ND — |250mA Step-Down Charge Pump 2560.00/2,500 CST f 
TPS6OSO0EVM-193 | 296-13581-ND Evaluation Module for TPS60500. 62.78 TPS61061YZFT 296-17746-1-ND Constant Current LED Drive! 2.93 2.34 1.82 
TPS60501DG5 396-12514-5-ND ~~ |3.3V, 250mA High Efficiency : TPS61061YZFT 296-17746-2-ND | Constant Current LED Drivel 432.25/250 
Step-Down Charge Pump 200 1.60 1.20 TPS61062DRBR 296-17502-1-ND | Constant Current LED Drivel 236 1.89 1.47 
TPS60502DGS 296-12515-5-ND  |/1.8V. 250mA High Efficiency i : : TPS61062DRBR 296-17502-2-ND | Constant Current LED Drivel 3969.00/3,000 
Step-Down Charge PUMP... 200 1.60 1.20 TPS61062YZFT 296-17747-1-ND | Constant Current LED Drivel 2.93 2.34 1.82 
TPS60503DGS 296-12516-5-ND —_|1.5V, 250mA High Efficiency TPS61062YZFT 296-17747-2-ND __| Constant Current LED Drive' 432.25/250 
Step-Down Charge PUMP .........c.:0 2.00 1.60 1.20 TPS61070DDCR 296-17151-1-ND Synchronous Boost Converter with 
TPS61000DGS 296-3217-5-ND Agj., 100mA Boost Converter... 225 180 1.35 600mA Switel 238 1.90 1.43 
TPS61000EVM-156 | 296-10965-ND Evaluation Module for TPS61000. 62.78 — — TPS61070DDCR 296-17151-2-ND —_| Synchronous B 
TPS61001DGS 296-3218-5-ND 1.5V, 100mA Boost Converte 2.25 1.80 1.35 600mA Switch 3648.00/3,000 
TPS61002DGS 996-3219-5-ND 1.8V, 100mA Boost Converte 225 180 1.35 TPS61070EVM-062 _ |296-18971-ND Evaluation Module for TPS61070-06: 6278 — — 
TPS61002EVM-156 | 296-10966-ND Evaluation Module for TPS61002. 62.78 — — (Continued) 
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TPS61071DDCR 296-17227-1-ND Synchronous Boost Converter with TPS62020DRCR 296-15897-2-ND 600mA High Efficiency Step-Down 
600mA Switch 2.38 1.90 1.43 Converter. si 6048.00/3,000 
TPS61071DDCR 296-17227-2-ND Synchronous Boost Converter with TPS62020EVM-019 | 296-18976-ND Evaluation Module for TPS62020-019 62.78 = = 
600mA Switch 3648.00/3,000 TPS62021DGQR 296-17179-1-ND 600mA/1.25MHz High Efficiency 
TPS61072DDCR 296-21523-1-ND Sync. Boost Converter NEW! -TSOT-23-6 2.38 1.90 1.43 Step-Down Converter 3.60 2.88 2.24 
TPS61072DDCR 296-21523-2-ND Sync. Boost Converter NEW!. . TSOT-23-6 3648.00/3,000 TPS62021DGQR 296-17179-2-ND 600mA/1.25MHz High Efficiency 
TPS61080DRCT 296-21555-1-ND 0.5A, High Voltage, DC/DC Boost Step-Down Converter 5040.00/2,500 
Converter NEW!... 405 324 252 TPS62021DRCR 296-17180-1-ND 600mA/1.25MHz High Efficiency 
TPS61080DRCT 296-21555-2-ND 0.5A, High Voltage, DC/DC Boost Step-Down Converter 3.60 288 2.24 
Converter NEW! 598.50/250 TPS62021DRCR 296-17180-2-ND 600mA/1.25MHz High Efficiency 
TPS61081DRCT 296-21556-1-ND 1.3A, High Voltage, DC/DC Boost Step-Down Converter 6048.00/3,000 
Converter NEW! 439 351 273 TPS62026DGQR 296-17693-1-ND _ |600mA/1.25MHz High Efficiency 
TPS61081DRCT 296-21556-2-ND 1.3A, High Voltage, DC/DC Boost Step-Down Converter 3.60 2.88 2.24 
Converter NEW!... 648.50/250 TPS62026DGQR 296-17693-2-ND | 600mA/1.25MHz High Efficiency 
TPS61090EVM-029 296-18972-ND Evaluation Module for TPS61090-029 . 62.78 = — Step-Down Converter 5040.00/2,500 
TPS61090RSAR 296-15259-1-ND Sync. Boost Converter with 2A Switch. 3.83 3.06 2.38 TPS62026DRCR 296-17694-1-ND 600mA/1.25MHz High Efficiency 
TPS61090RSAR 296-15259-2-ND Sync. Boost Converter with 2A Switch. 6426.00/3,000 Step-Down Converte: 3.60 2.88 2.24 
TPS61091RSAR 296-15239-1-ND Sync. Boost Converter with 2A Switch. 3.83 3.06 2.38 TPS62026DRCR 296-17694-2-ND 600mA/1.25MHz High Efficiency 
TPS61091RSAR 296-15239-2-ND Sync. Boost Converter with 2A Switch. 6426.00/3,000 Step-Down Converter 6048.00/3,000 
TPS61092RSAR 296-15240-1-ND Sync. Boost Converter with 2A Switch. 3.83 3.06 2.38 TPS62040DGQR 296-15219-1-ND 1.2A, 1.25Mkz, High Efficiency 
TPS61092RSAR 296-15240-2-ND Sync. Boost Converter with 2A Switch... 6426.00/3,000 Step-Down Converte 4.28 342 2.66 
TPS61100EVM-216 | 296-20612-ND Evaluation Module for TPS61100. 62.78 = TPS62040DGQR 296-15219-2-ND 1.2A, 1.25MHz, High Efficiency 
TPS61100PW 296-13515-5-ND Adj., Dual Output, Single Cell Step-Down Converter 5985.00/2,500 
Boost Converter. 416 3.33 2.59 TPS62040DRCR 296-15898-1-ND _|1.2A, 1.25MHz, High Efficiency 
TPS61103EVM-216 | 296-20613-ND Evaluation Module for TPS61103. a 278 - = Step-Down Converter 10-SON 428 342 2.66 
TPS61103PW 296-13516-5-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell TPS62040DRCR 296-15898-2-ND 1.2A, 1.25MHz, High Efficiency 
Boost Converter 416 3.33 2.59 Step-Down Converter .10-SON 7182.00/3,000 
TPS61106EVM-216 | 296-20614-ND Evaluation Module for TPS61106. a (IG2E78 hi ae TPS62040EVM-229 | 296-18977-ND Evaluation Module for TPS62040-229 — 6278 = = 
TPS61106PW 296-13517-5-ND _|3.3V, Dual Output, Single Cell TPS62042DGQR 296-15220-1-ND _|1.2A, 1.25MHz, High Efficiency 
Boost Converter perl Ss SZ Step-Down Converter 428 3.42 2.66 
TPS61107EVM-216 | 296-20615-ND Evaluation Module for TPS61107 aac (UB 2078) = = TPS62042DGQR 296-15220-2-ND 1.2A, 1.25MHz, High Efficiency 
TPS61107PWR 296-13750-1-ND —_|Dual Output, Single Cell Step-Down Converter 5985.00/2,500 
Boost Converter 416 3.33 2.59 TPS62042DRCR 296-15899-1-ND | 1.2A, 1.25MHz, High Efficiency 
TPS61107PWR 296-13750-2-ND Dual Output, Single Cell Step-Down Converter 428 3.42 2.66 
Boost Converter 4718.00/2,000 : a 
: TPS62042DRCR 296-15899-2-ND 1.2A, 1.25MHz, High Efficienc: 
TPS61120EVM-205 | 296-20616-ND Evaluation Module for TPS61120. a (G2. ->- = Step-Down Citar y 7182.00/3,000 
TPS61120PW 296-13518-5-ND Adj., Dual Output, Single Cell Li or Dual TPS62043DGQR 296-15221-1-ND 1.2A, 1.25MHz, High Efficiency ‘ 
Cell Boost Converter 6-TSSOP 439 351 2.73 Step-Down Converter 428 3.42 2.66 
TPS61121EVM-205 | 296-20617-ND Evaluation Module for TPS61121. a (C278 - = TPS62043DGQR 296-15221-2-ND 4.2K. 1.25MHz, High Effici 
TPS61121PW 296-13519-5-ND —_|3.3V, Dual Output, Single Cell Li or Dual a Step:Dawi Conivetter < EoRe UO Tenn 
Cell Boost Converter 16-TSSOP 4.39 3.51__2.73 7 —— == 
TPSTTZIRSAR __[296-18973-1-ND _|8.3V, Dual Output, Single ell Li or Dual STOR ee Sepocm cnet ey Ov ES 
Cell Boost Converter AON Sil 273 - iy : ia i : 5 
TPS61121RSAR | 296-18973-2-ND —_|3.3V, Dual Output, Single Gell Li or Dual on —)—CC eee ti nih sa ONE 
Cell Boost Converter 7371.00/3,000 ey y fini aac: 
TPS61122EVM-205 | 296-20618-ND Evaluation Module for TPS611 ae = Teseetneur ESA REEEAHUD petite ical Ag BYR. BE 
TPS61122PW 296-13520-5-ND 3.6V, Dual Output, Single Cell Li or Dual % i r = = = : 
Cell Boost Converter 16-TSSOP 439 351 273 TPS62044DGQR 296-15222-2-ND 1.2A, 1.25MHz, High Efficiency 
TPS61140DRCR 996-211 Step-Down Converter... 5985.00/2,500 
-21159-1-ND)/Dual Output Boost Regulator f10lens oped TPS62044DRCR 296-15901-1-ND —|1.2A, 1.25MHz, High Efficienc 
TPS61140DRCR 296-21159-2-ND Dual Output Boost Regulator 6993.00/3,000 ‘Cinch rg y 
ji : Step-Down Converter ... 4.28 342 2.66 
TPS61140EVM-157 | 296-19744-ND Evaluation Module for TPS61140. 62.78 => = TPS62044DRCR 296-15901-2-ND 4.2A, 1.25MHz, High Efficiency 
TPS61141DRCR 296-21160-1-ND Dual Output Boost Regulator 416 333 259 Step-Down Converter 7182.00/3,000 
TPS61141DRCR 296-21160-2-ND Dual Output Boost Regulator 6993.00/3,000 TPS62046DGOR 396-15203-1-ND 2A, 125MHz, Hi h Effi 7 —— 
TPS61150ADRCR | 296-21273-1-ND —_/Dual Out Boost WLED Driver 3.71 297 2.31 Siep-Douth Cinvenere ley ayn HE 
TPS61150ADRCR 296-21273-2-ND Dual Out Boost WLED Driver 6237.00/3,000 i aan 3 : a 
TPS61150DRCR _|296-21161-1-ND _|Dual Out Boost WLED Driver 371297 231 TPS62046DG0R eal he Tea ee 508s Nan en 
TPS61150DRCR 296-21161-2-ND Dual Out Boost WLED Driver 6237.00/3,000 TPS62046DRCR 296-15902-1-ND 4.2A, 1.25MHz, High Efficiency : 
TPS61150EVM-150 | 296-19745-ND Evaluation Module for TPS61150. 62.78 -> = Step-Down Converter 428 3.42 2.66 
TPS61151DRCR 296-21162-1-ND Dual Out Boost WLED Driver 3.71 297 2.31 P . = “ ~ - 
TPS61151DRCR 296-21162-2-ND | Dual Out Boost WLED Driver 6237.00/3,000 TPSE2046DRCR ive 2D ee Ae ae led oe 
TPS61200DRCT 296-21663-1-ND Low Input Voltage Sync. Boost s Boe 
Conger NEWT 416 333 259 | TPS62046EVM-229 | 296-18978-ND | Evaluation Module for TPS62046-229.....— 6278 — — 
TPS61200DRCT 996-21663-2-ND Tow Input Voltage Syne Boost = : : TPS62050DGSR 296-14392-1-ND 800mA Sync. Step-Down Converte! O-MSOP 416 3.33 259 
rasa NEW une. 615.25/250 TPS62050DGSR 296-14392-2-ND 800mA Sync. Step-Down Converter... 10-MSOP 5827.50/2,500 
reoner am cece ae oom | Pee” REM [Seer eta pias TE om om 
Converter NEWS... 416 3.33 259 z ay 7 i . 
TPS61201DRCT 296-21684-2-ND Low Input Voltage Sync. Boost TPS62052DGS 296-14210-5-ND 800mA Syne. Step-Down Converte! 416 333 2.59 
Converter NEW'!.... 615.25/250 TPS62052EVM-234 | 296-20621-ND Evaluation Module for TPS62052... a 1162:78 _ _— 
1PS61202DRCT 296-21685-1-ND Low Input Voltage Sync. Boost TPS62054DGS 296-14211-5-ND 800mA Sync. Step-Down Converter....10-MSOP 4.16 3.33 2.59 
Converter NEW! 416 3.33 2.59 TPS62056DGS 296-14212-5-ND _ |800mA Sync. Step-Down Converte 416 3.33 2.59 
TPS61202DRCT 296-21685-2-ND Low Input Voltage Sync. Boost TPS6211XEVM-101 | 296-21163-ND Evaluation Module for TPS6211X .. 62.78 -_ — 
Converter NEW! .. 615.25/250 TPS62110RSAT 296-18580-1-ND | 17V, 1.5A Sync. Step-Down Converter . 550 440 3.72 
TPS62000EVM-168 | 296-13586-ND Evaluation Module for TPS62000. 62.78 = TPS62110RSAT 296-18580-2-ND 17V, 1.5A Sync. Step-Down Converter ... 893.75/250 
TPS62000VEGT 396-15776-1-ND [High Efficiency Step-Down, Low Power TPS62111RSAT 296-20670-1-ND __|17V, 1.5A Sync. Step-Down Converter ... 5.50 4.40 3.72 
DC/DC Converter ..... 3.60 288 2.24 TPS62111RSAT 296-20670-2-ND 17V, 1.5A Sync. Step-Down Converter ... 893.75/250 
TPS62000YZGT 296-19610-1-ND High Efficiency Step-Down, Low Power TPS62112RSAT 296-19717-1-ND 17V, 1.5A Sync. Step-Down Converter ... 5.50 440 3.72 
DC/DC Converter .... 12-WCSP 3.60 2.88 2.24 TPS62112RSAT 296-19717-2-ND 17V, 1.5A Sync. Step-Down Converter ... 893.75/250 
TPS62000YZGT 296-19610-2-ND —_| High Efficiency Step-Down, Low Power Tree tare ae fiat Eticincy Step-Down, SOOM COMED 
DC/DC Converter ..... 12-WCSP 532.00/250 onverter A d i 
TPS62005QDGSRQ1_ ‘| 296-19427-1-ND 1.8V High Eff. Step Down, Low Power, TPS62200DBVR 296-12716-2-ND A AE meency Step-Down, enNNAGH 
DC/DC Converter... 3.71 297 2.31 onverter 172.00/3, 
TPS62005QDGSRQ1_ | 296-19427-2-ND 1.8V High Eff. Step Down, Low Power, TPS62200EVM-211 296-20622-ND Evaluation Module for TPS6 62.78 _ — 
DC/DC Converter ..... 5197.50/2,500 TPS62201DBVT 296-12717-1-ND 1.5V, High Efficiency Step-Down, 
TPS62006DGSR 296-11617-1-ND High Efficiency Step-Down, DC/DC Converter 2.25 1.80 1.35 
DC/DC Converter ..... 3815 252 1.96 TPS62201DBVT 296-12717-2-ND 1.5V, High Efficiency Step-Down, 
TPS62006DGSR 296-11617-2-ND High Efficiency Step-Down, DC/DC Converter 315.00/250 
DC/DC Converter ..... 4410.00/2,500 TPS62202DBVR 296-16730-1-ND 1.8V, High Efficiency Step-Down, 
TPS62007DGS 296-12517-5-ND 3.3V High Efficiency Step-Down, DC/DC Converter 2.00 1.60 1.20 
DC/DC Converter ..... Gul 52,520.96) TPS62202DBVR 296-16730-2-ND 1.8V, High Efficiency Step-Down, 
TPS62007DGSR 296-11618-1-ND 3.3V High Efficiency Step-Down, DC/DC Converte! 3072.00/3,000 
DC/DC Converter ..... 3.15 2.52 1.96 TPS62202DBVT 296-12718-1-ND 1.8V, High Efficiency Step-Down, 
TPS62007DGSR 296-11618-2-ND 3.3V High Efficiency Step-Down, DC/DC Converter 225° 1:80 1.35) 
DC/DC Converter ..... 4410.00/2,500 TPS62202DBVT 296-12718-2-ND 1.8V, High Efficiency Step-Down, 
TPS62007EVM-168 | 296-20619-ND Evaluation Module for TPS62007 62.78 - — DC/DC Converte: 315.00/250 
TPS62008DGS 296-15676-5-ND 600mA High Efficiency, Step-Down, TPS62203DBVT 296-12719-1-ND 3.3V, High Efficiency Step-Down, 
DC/DC Converter... 3:15) 2:52) 1:96 DC/DC Converter 2.25 1.80 1.35 
TPS62020DGQR 296-15250-1-ND 600mA High Efficiency Step-Down TPS62203DBVT 296-12719-2-ND 3.3V, High Efficiency Step-Down, 
Converter 10-MSOP 360 288 2.24 DC/DC Converte: 315.00/250 
TPS62020DGQR 296-15250-2-ND 600mA Hig y Step: TPS62203EVM-211 296-20623-ND Evaluation Module 62.78 _ _ 
Converter asus 10-MSOP 5040.00/2,500 TPS62204DBVT 296-12720-1-ND 1.6V, High Efficiency Step-Down, 
TPS62020DRCR 296-15897-1-ND 600mA High Efficiency Step-Down DC/DC Converter 2 POM ILOUM ESO! 
Converter 3.60 2.88 2.24 
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TPS62204DBVT 296-12720-2-ND 1.6V, High Efficiency Step-Down, TPS62321YZDT 296-17296-2-ND 1.5V, Sync. Step-Down Converter............. 8-CSP 498.75/250 
DC/DC Converter ..... 315.00/250 TPS62350YZGR 296-20662-1-ND 3MHz, 800mA Sync. Step-Down 

TPS62205DBVT 296-12721-1-ND 2.5V, High Efficiency Step-Down, Converter 416 333 2.59 
DC/DC Converter ..... 2.25 1.80 1.35 TPS62350YZGR 296-20662-2-ND 3MHz, 800mA Sync. Step-Down 

TPS62205DBVT 296-12721-2-ND 2.5V, High Efficiency Step-Down, Converter 6993.00/3,000 
DC/DC Converter 315.00/250 TPS62351YZGR 296-21427-1-ND | 3MHz, 800mA Sync. Step-Down 

TPS62207DBVT 296-17197-1-ND 1.2V, High Eff. Sync. Step-Down Converter NEW!. 416 333 259 
Converter. SOT-23-5 2.25 1.80 1.35 TPS62351YZGR 296-21427-2-ND 3MHz, 800mA Sync. Step-Down 

TPS62207DBVT 296-17197-2-ND 1.2V, High Eff. Sync. Step-Down Converter NEW!. 6993.00/3,000 
Converter. SOT-23-5 315.00/250 TPS62352YZGR 296-21428-1-ND 3MHz, 800mA Sync. Step-Down 

TPS62208DBVR 296-16966-1-ND 2.8V, High Efficiency Step-Down, Converter NEW! ..... 416 3.33 2.59 
DC/DC Converter... $0T-23-5 2.00 1.60 1.20 TPS62352YZGR 296-21428-2-ND | 3MHz, 800mA Sync. Step-Down 

TPS62208DBVR 296-16966-2-ND 2.8V, High Efficiency Step-Down, Converter NEW!. 6993.00/3,000 
DC/DC Converter ..... 3072.00/3,000 TPS62353YZGR 296-21644-1-ND 3MHz, 800mA, Sync. Step-Down 

TPS62220DDCT 296-15793-1-ND Adj., 400mA, High Efficiency Converter NEW!. 416 333 259 
Step-Down Converter .. 349° 279 217 TPS62353YZGR 296-21644-2-ND 3MHz, 800mA Sync. Step-Down 

TPS62220DDCT 296-15793-2-ND Adj., 400mA, High Efficiency Converter NEW! 6993.00/3,000 
Step-Down Converter. TSOT-23-5 515.50/250 TPS62354YZGR 296-21645-1-ND 3MHz, 800mA Sync. 

TPS62220EVM-014 =| 296-18979-ND Evaluation Module for TPS62220-014 ...........- — 62178) =- = Converter NEW!. 416 333 2.59 

TPS62221DDCT 296-15794-1-ND 1.5V, 400mA, High Efficiency TPS62354YZGR 296-21645-2-ND 3MHz, 800mA Sync. Step-Down 
Step-Down Converter .. ofl 297 (2131 Converter NEW... 6993.00/3,000 

TPS62221DDCT 296-15794-2-ND 1.5V, 400mA, High Efficiency TPS62400DRCT 296-20690-1-ND 2.25MHz, 400mA/600mA Dual Step-Down 
Step-Down Converter .. . TSOT-23-5 548.75/250 Converte: ~ 5.50 440 3.72 

TPS62221EVM-014 =| 296-18980-ND Evaluation Module for TPS62221-014...........- — §e2i78 a TPS62400DRCT 296-20690-2-ND 2.25MHz, 400mA/600mA Dual Step-Down 

TPS62222DDCT 296-15795-1-ND 1.8V, 400mA, High Efficiency Converter 893.75/250 
Step-Down Converter .. 3.71 2.97 2.31 TPS62401DRCT 296-20691-1-ND 

TPS62222DDCT 296-15795-2-ND 1.8V, 400mA, High Efficiency 5.00 4.00 3.38 
Step-Down Converter .. 548.75/250 TPS62401DRCT 296-20691-2-ND 

TPS62223DDCR 296-17025-1-ND 400mA/1.25Mkz, High Efficiency, 893.75/250 
Step-Down Converter .. 3.38 2.70 2.10 TPS62402DRCT 296-21646-1-ND 2.25MHz, 400mA/600mA Dual Step-Down 

TPS62223DDCR 296-17025-2-ND 400mA/1.25Mkz, High Efficiency, Converter NEWE................ 10- 5.50 440 3.72 
Step-Down Converter .. 5670.00/3,000 TPS62402DRCT 296-21646-2-ND 2.25MHz, 400mA/600mA Dual Step-Down 

TPS62223DDCT 296-17104-1-ND 400mA/1.25Mkz, High Efficiency, Converter NEWE................ 10- 893.75/250 
Step-Down Converter .. 3.71 2.97 2.31 TPS62403DRCT 296-21348-1-ND 2.25MHz, 400mA/600mA Dual Step-Down 

TPS62223DDCT 296-17104-2-ND 400mA/1.25Mkz, High Efficiency, Converter NEW/....... 10- 5.50 4.40 3.72 
Step-Down Converter .. 548.75/250 TPS62403DRCT 296-21348-2-ND 2.25MHz, 400mA/600mA Dual Step-Down 

TPS62224DDCT 296-15796-1-ND 1.6V, 400mA, High Efficiency Converter NEW!............ 893.75/250 
Step-Down Converter .. 27d) 2.97%) (2:31 TPS62410DRCT 296-21647-1-ND 2.25MHz, 2x800mA Dual Step-Down 

TPS62224DDCT 296-15796-2-ND 1.6V, 400mA, High Efficiency Converter NEW'!............ 5.80 464 3.92 
Step-Down Converter .. . TSOT-23-5 548.75/250 TPS62410DRCT 296-21647-2-ND 2.25MHz, 2x800mA Dual Step-Down 

TPS62227YZGT 296-19611-1-ND | 400mA, 1.25MHz High Eff. Step-Down Converter NEWE........c..0 10-QFN 942.50/250 
Converter. TSOT-23-5 3.71 2.97 2.31 TPS62420DRCT 296-20692-1-ND 2.25MHz, 600mA/1000mA Dual Step-Down 

TPS62227YZGT 296-19611-2-ND 400mA, 1.25MHz High Eff. Step-Down Converter 10-QFN 650 5.20 4.39 
Converter..... 548.75/250 TPS62420DRCT 296-20692-2-ND 2.25MHz, 600mA/1000mA Dual Step-Down 

TPS62228DDCT 296-17453-1-ND 1.875V, 400mA, 1.25MHz Step-Down Converter... 10-QFN 1056.25/250 
Converter... TSOT-23-5 3.71. 2.97 2.31 TPS62510DRCR 296-19793-1-ND 1.5A High Ef 

TPS62228DDCT 296-17453-2-ND 1.875V, 400mA, 1.25MHz Step-Down Converter... 5.29 4.23 3.29 
Converter..... TSOT-23-5 548.75/250 TPS62510DRCR 296-19793-2-ND 1.5A High Efficiency Step-Down 

TPS62229DDCT 296-17454-1-ND 1.7V, 400mA, 1.25MHz Step-Down Converter... 6615.00/3,000 
Converter. TSOT-23-5 3.71 2.97 2.31 TPS63700DRCT 296-18729-1-ND DC-DC Inverter 6.20 416 3.51 

TPS62229DDCT 296-17454-2-ND 1.7V, 400mA, 1. 25MHz Step-Down TPS63700DRCT 296-18729-2-ND DC-DC Inverter 845.00/250 
Converter... 548.75/250 TPS63700EVM139 296-18730-ND Evaluation Module For TPS63700 62.78 = = 

TPS62300EVM-085 | 296-18981-ND Evaluation Module for TPS62300-085 ............. — (62178) =- = TPS64200DBVT 296-15704-1-ND Adj., Step-Down Controller 1.50 1.20.90 

TPS62300YZDR 296-18280-1-ND 500mA, 3MHz Sync. Step-Down TPS64200DBVT 296-15704-2-ND Adj., Step-Down Controller 210.00/250 
Converter. 3.04 243 1.89 TPS64201DBVT 296-15705-1-ND Adj., Step-Down Controller 150 120 .90 

TPS62300YZDR 296-18280-2-ND 500mA, 3MHz Sync. Step-Down TPS64201DBVT 296-15705-2-ND Adj., Step-Down Controller 210.00/250 
Converter. 5103.00/3,000 TPS64202DBVT 296-15706-1-ND Adj., Step-Down Controller 150 1.20.90 

TPS62301DRCR 296-17990-1-ND 500mA, 3MHz Sync. Step-Down TPS64202DBVT 296-15706-2-ND Adj., Step-Down Controller 210.00/250 
Converter 2.93 234 1.82 TPS64202EVM-023 | 296-18987-ND Evaluation Module for TPS64202-02 62.78 - - 

TPS62301DRCR 296-17990-2-ND 500mA, 3MHz Sync. Step-Down TPS64203DBVT 296-15707-1-ND Adj., Step-Down Controller 150 1.20 .90 
Converter. 4914.00/3,000 TPS64203DBVT 296-15707-2-ND Adj., Step-Down Controller 210.00/250 

TPS62301YZDR 296-17290-1-ND 500mA, 3MHz Sync. Step-Down TPS65100EVM-030 | 296-18990-ND Evaluation Module for TPS65100-030 62.78 = = 
Converter. 3.04 2.43 1.89 TPS65100PWPR 296-17082-1-ND Triple Output LCD Supply .. .24- TSSOP 2.70 216 1.68 

TPS62301YZDR 296-17290-2-ND 500mA, 3MHz Sync. Step-Down TPS65100PWPR 296-17082-2-ND Triple Output LCD Supply .24-TSSOP 3060.00/2,000 
Converter... 5103.00/3,000 TPS65100RGER 296-18991-1-ND Triple Output LCD Supply 4-QFN 2.81 2.25 1.75 

TPS62302DRCR 296-18982-1-ND 1.6V, Sync. Step-Down Converter. 2.93 2.34 1.82 TPS65100RGER 296-18991-2-ND Triple Output LCD Supply 4-OFN 4725.00/3,000 

TPS62302DRCR 296-18982-2-ND 1.6V, Sync. Step-Down Converter. 4914.00/3,000 TPS65101PWPR 296-19711-1-ND Triple Output LCD Supply .. 4-HTSSOP 2.70 2.16 1.68 

TPS62302YZDR 296-17292-1-ND 1.6V, Sync. Step-Down Converter 3.04 2.43 1.89 TPS65101PWPR 296-19711-2-ND Triple Output LCD Supply .. 24-HTSSOP 3060.00/2,000 

TPS62302YZDR 296-17292-2-ND 1.6V, Sync. Step-Down Converter. 5103.00/3,000 TPS65101RGER 296-19712-1-ND Triple Output LCD Supply 24-QFN 2.81 2.25 1.75 

TPS62303DRCR 296-18983-1-ND 1.8V, Sync. Step-Down Converter. 2.93 2.34 1.82 TPS65101RGER 296-19712-2-ND Triple Output LCD Supply 4-OFN 4725.00/3,000 

TPS62303DRCR 296-18983-2-ND 1.8V, Sync. Step-Down Converter. 4914.00/3,000 TPS65105PWPR 296-18992-1-ND Triple Out LCD Supply with Linear Reg. 

TPS62303YZDT 296-17291-1-ND 1.8V, Sync. Step-Down Converter. 3.38 2.70 2.10 and VCOM Buffer. 24-HTSSOP 2.70 2.16 1.68 

TPS62303YZDT 296-17291-2-ND 1.8V, Sync. Step-Down Converter. 498.75/250 TPS65105PWPR 296-18992-2-ND Triple Out LCD Supply with Linear Reg. 

TPS62304DRCR 296-19297-1-ND 1.2V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down and VCOM Buffer. 24-HTSSOP 3060.00/2,000 
Converter... 2.93 2.34 1.82 TPS65105RGER 296-18993-1-ND Triple Out LCD Supply with Linear Reg. 

TPS62304DRCR 296-19297-2-ND 1.2V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down and VCOM Buffer. Ch) eds aL rs) 
Converter... 4914.00/3,000 TPS65105RGER 296-18993-2-ND Triple Out LCD Supply with Linear Reg. 

TPS62304YZDR 296-19298-1-ND 1.2V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down and VCOM Buffer. 4725.00/3,000 
Converter... 3.04 2.43 1.89 TPS65110RGE 296-15797-ND Triple Charge Pump LTPS-LCD Bias 

TPS62304YZDR 296-19298-2-ND 1.2V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down Power Supply 2.93 2.34 1.82 
Converter... 5103.00/3,000 TPS65110RGER 296-15841-1-ND Triple Charge Pump LTPS-LCD Bias 

TPS62305DRCR 296-18984-1-ND 1.875V, Sync. Step-Down Converter. 2.93 2.34 1.82 Power Supply 2.93 2.34 1.82 

TPS62305DRCR 296-18984-2-ND 1.875V, Sync. Step-Down Converter. 4914.00/3,000 TPS65110RGER 296-15841-2-ND Triple Charge Pump LTPS-LCD Bias 

TPS62305YZDR 296-18250-1-ND 1.875V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down Power Supply 4914.00/3,000 
Converter... 3.04 2.43 1.89 TPS65120EVM-076 | 296-18994-ND Evaluation Module for TPS65120-076 ............ — S27) = = 

TPS62305YZDR 296-18250-2-ND | 1.875V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down TPS65120RGTR 296-17181-1-ND | Single Inductor, Quad Output, TFT 
Converter... 5103.00/3,000 Display 3.04 2.43 1.89 

TPS62311YZDR 296-18251-1-ND —_|1.5V, 500mA, 3MHz Syne. Step-Down TPS65120RGTR 296-17181-2-ND | Single Inductor, Quad Output, TFT 
Converter... 3.04 2.43 1.89 Display. 5103.00/3,000 

TPS62311YZDR 296-18251-2-ND 1.5V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down TPS65121RGTR 296-17182-1-ND Single Inductor, Quad Output, TFT 
Converter... 5103.00/3,000 Display. 3.04 243 1.89 

TPS62313YZDR 296-18304-1-ND | 1.8V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down TPS65121RGTR 296-17182-2-ND | Single inductor, Quad Output, TFT 
Converter... 3.04 2.43 1.89 Display 5103.00/3,000 

TPS62313YZDR 296-18304-2-ND | 1.8V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down TPS65123RGTR 296-17183-1-ND | Single Inductor, Triple Output, TFT 
Converter... 5103.00/3,000 Display. 3.04 2.43 1.89 

TPS62320DRCR 296-18985-1-ND Adj., Sync. Step-Down Converter. 2.93 2.34 1.82 TPS65123RGTR 296-17183-2-ND Single Inductor, Triple Output, TFT 

TPS62320DRCR 296-18985-2-ND Adj., Sync. Step-Down Converter. 4914.00/3,000 Display. 5103.00/3,000 

TPS62320YEDT 296-17293-1-ND Adj., Sync. Step-Down Converter. 3.38 2.70 2.10 TPS65124EVM-076 | 296-18995-ND Evaluation Module for TPS65124-07 62.78 - = 

TPS62320YEDT 296-17293-2-ND Adj., Sync. Step-Down Converter. 498.75/250 TPS65124RGTR 296-17184-1-ND Single Inductor, Triple Output, TFT 

TPS62320YZDT 296-17294-1-ND Adj., Sync. Step-Down Converter. 3.38 2.70 2.10 Display. 3.04 2.43 1.89 

TPS62320YZDT 296-17294-2-ND Adj., Sync. Step-Down Converter. 498.75/250 TPS65124RGTR 296-17184-2-ND Single Inductor, Triple Output, TFT 

TPS62321DRCR 296-18986-1-ND 1.5V, Sync. Step-Down Converter. 2.93 2.34 1.82 5103.00/3,000 

TPS62321DRCR 296-18986-2-ND 1.5V, Sync. Step-Down Converter. 4914.00/3,000 TPS65130EVM-063 | 296-18996-ND 62.78 - = 

TPS62321YEDT 296-17295-1-ND 1.5V, Sync. Step-Down Converter. 3.38 2.70 2.10 TPS65130RGER 296-17080-1-ND Positve/Negative Output DC/DC 

TPS62321YEDT 296-17295-2-ND 1.5V, Sync. Step-Down Converter. 498.75/250 Converter 5.18 414 3.22 

TPS62321YZDT 296-17296-1-ND 1.5V, Sync. Step-Down Converter. 3.38 2.70 2.10 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS65130RGER 296-17080-2-ND _ | Positive/Negative Output DC/DC TL7705AIDR 296-15019-2-ND | 4.55V Supply Monitor 520.00/2,500 
Converter. 8694.00/3,000 TL7705AIP 296-3241-5-ND 4.55V Supply Monitor 64 48 36 
TPS65131EVM-063 | 296-17872-ND Evaluation Module for TPS65131-63 — 273 — — TL7705BCD 296-1298-5-ND 4.55V Supply Monitor 60 45 34 
TPS65131RGET 296-17349-1-ND Dual Output DC/DC Converte 24-QFN 6.60 5.28 4.46 TL7705BCDR 296-1298-1-ND 4.55V Supply Monitor 60 45 34 
TPS65131RGET 296-17349-2-ND Dual Output DC/DC Converte 1072.50/250 TL7705BCDR 296-1298-2-ND 4.55V Supply Monitor 487.50/2,500 
TPS65140EVM-031 296-18997-ND Evaluation Module for TPS651 40-031 ...........- — e278 a TL7705BCP 296-3242-5-ND 4.55V Supply Monitor 60 45 34 
TPS65140PWPR 296-18998-1-ND Triple Out LCD Supply with Linear Reg. TL7705BID 296-3243-5-ND 4.55V Supply Monitor 72 54. At 
and Power Good soveevssreeenees4-HTSSOP 2.48 1.98 1.54 TL7705BIDR 296-15020-1-ND | 4.55V Supply Monitor 72 54 A 
TPS65140PWPR 296-18998-2-ND —_| Triple Out LCD Supply with Linear Reg. TL7705BIDR 296-15020-2-ND | 4.55V Supply Monitor 585.00/2,500 
and Power GOOG ...r.-vsctnteenes24-HTSSOP 2806.00/2,000 TL7705BIP 296-3244-5-ND __|4.55V Supply Monitor 72 54 At 
TPS65140RGER 296-18999-1-ND Triple Out LCD Supply with Linear Reg. TL7705B0D 296-3245-5-ND 4.55V Supply Monitor 7.88. 1.50 1.13 
and Power Good...... seve Q4-QFN = 2.59 2.07 1.61 - Be 
i TL7709ACD 296-3247-5-ND 7.6V Supply Monito 141 118 94 
TPS65140RGER 296-18999-2-ND Triple Out LCD Supply with Linear Reg. : 7 
ea paiven acd me cemeaupain TL7709ACP 296-3248-5-ND 7.6V Supply Monitor 141 118 94 
TPS65141PWPR _—-|296-19713-1-ND _|Triple Output LCD Supply . 24-HTSSOP 2.48 1.98 1.54 Tena aeecim |e ae Boner ee ee 
TPS65141PWPR 296-19713-2-ND | Triple Output LCD Supply . 24-HTSSOP 2806.00/2,000 EGO ; : : - : 
: TL7712ACDR 296-15021-2-ND | 10.8V Supply Monitor 910.00/2,500 
TPS65141RGER 296-19714-1-ND —_| Triple Output LCD Supply . 24-QFN 259 2.07 1.61 : 
ee : ‘ TL7712ACP 296-3250-5-ND 10.8V Supply Monitor 84 70 56 
TPS65141RGER 296-19714-2-ND —_| Triple Output LCD Supp 24-QFN 4347.00/3,000 
< ey ‘ af TL7715ACD 296-3251-5-ND Supply Voltage Supervisor. 141. #118 94 
TPS65145PWPR 296-19000-1-ND Triple Out LCD Supply with Linear Reg. TL * 
and Power Good _.24-HTSSOP 2.48 1.98 1.54 7715ACP 296-3252-5-ND Supply Voltage Supervisor. 141. #118 94 
: a TL7726CD 296-3253-5-ND Hex Clamping Circuit . 1.63 130 98 
TPS65145PWPR 296-19000-2-ND Triple Out LCD Supply with Linear Reg. — 
and Power Good 24-HTSSOP 2806.00/2,000 TL7726CDR 296-15022-1-ND Hex Clamping Circui 163 1.30 98 
TPS65150PWPR | 296-21166-1-ND | Low Input Voltage, Compact LCD arrieoc OR oglu cea omg Hex Clamping Clrouit eae) 
Bias IC 248 1.98 1.54 TL7726CP 296-3254-5-ND Hex Clamping Circui 8-Dip 1.63 130 98 
TPS65150PWPR 296-21166-2-ND | Low Input Voltage, Compact LCD 11772610 296-3255-5-ND Hex Clamping Circui SOIC 1.75 1.40 1.05 
Bias IC. 2806.00/2,000 TL77261P 296-3256-5-ND Hex Clamping Circui “Dip 1.75 1.40 1.05 
TPS65150RGER 296-21167-1-ND Low Input Voltage, Compact LCD TL7733BCDR 296-12952-1-ND Supply Voltage Supervisor. 60 45 34 
Bias IC 259 2.07 1.61 TL7733BCDR 296-12952-2-ND Supply Voltage Supervisor. 487.50/2,500 
TPS65150RGER 296-21167-2-ND —_| Low Input Voltage, Compact LCD TL7733BCP 296-12953-5-ND —_| Supply Voltage Supervisor. 60 45 34 
Bias IC 4347.00/3,000 TL7733BIDR 296-13356-1-ND Supply Voltage Supervisor. 712 54 AN 
TRF1112IRGZT 296-19896-1-ND _| Dual VCO/PLL Synthesizer 21.23 19.81 18.40 TL7733BIDR 296-13356-2-ND__| Supply Voltage Supervisor. 585.00/2,500 
TRFI112IRGZT 296-19896-2-ND Dual VCO/PLL Synthesizer 4510.25/250 TL7733BIP 296-13357-5-ND | Supply Voltage Supervisor 72 54 Al 
TRF1121IRGZT 296-19897-1-ND | Dual VCO/PLL Synthesizer 21.23 19.81 18.40 TL7757CD 296-3257-5-ND 4.55V Supply Monitor/Voltage Detector 72 54 A 
TRF1121IRGZT 296-19897-2-ND | Dual VCO/PLL Synthesizer 4510.25/250 TL7757CDR 296-15023-1-ND | 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector a2 56 
TRF3761-BIRHAT 296-21354-1-ND Integer-N PLL with Integrated TL7757CDR 296-15023-2-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector 585.00/2,500. 
VCO NEW! 14.58 13.13 11.64 TL7757CLP 296-1992-ND 4.55V Supply Monitor/V. Detector...... 2 6h i 
TRF3761-BIRHAT  |296-21354-2-ND __|Integer-N PLL with Integrated TL7757CLPR 296-1992-1-ND 4.55V Supply Monitor/V. Detector... TO-226AA 72ST 
VCO NEW!.... 2789.00/250 TL7757CLPR 296-1992-2-ND 4.55V Supply Monitor/V. Detector ..... TO-226AA 478.00/2,000 
TRF3761-CIRHAT | 296-21355-1-ND integer A PLL with Integrated saeani te TL7757CPK 296-3259-1-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector 80 60 45 
NEW/..... 5 M H TL7757CPK 296-3259-2-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector 266.00/1,000 
TRF3761-CIRHAT | 296-21355-2-ND _ Integer-N PLL with Integrated TL77571D 296-3260-5-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector 80.60 45 
VCO NEW!. 2789.00/250 TL77571LP 296-3261-5-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector 80 60 45 
TRF3761-DIRHAT —-] 296-21356-1-ND —_Integer-N PLL with Integrated TL7757IPK 296-3262-1-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector 75 63 50 
VCO NEW..... 14.58 13.13 11.64 TL7757IPK 296-3262-2-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector 333.00/1,000 
TRF3761-DIRHAT 296-21356-2-ND Integer-N PLL with Integrated TL7759CD 296-3263-5-ND 4.55V Supply Monitor 1.47 123 98 
VCO NEW!..... 2789.00/250 TL7759CP 296-3264-5-ND 4.55V Supply Monitor 147 123 98 
TRFS761-EIRHAT =| 296-21357-1-ND praetie with Integrated Hace asian yed TL7759CPWR 296-1299-1-ND |4.55V Supply Monitor 1471.23~~98 
TRFS761-EIRHAT [296-21357-2-ND Tinteger-N PLL with Integrated =a The 117 759GEWR else em {oo Supply Monitor Tee fel 
: -21357-2- i TL7770-5CDW 296-3265-5-ND 4.55V Dual Supply Monitor 245 172 1.29 
VCO NEW!..... 2789.00/250 TL7770-5CDWR 296-15024-1-ND | 4.55V Dual Supply Monitor 245 172 1.29 
TRF8761-FIRHAT =| 296-21565-1-ND Pen with Integrated See) ceca aye TL7770-5CDWR 296-15024-2-ND _|4.55V Dual Supply Monitor 2236,.00/2,000 
TRF3761-FIRHAT 296-21565-2-ND —_|Integer-N PLL j : ; TL7770-5CN 296-3266-5-ND 4.55V Dual Supply Monitor 246 172 1.29 
VCO NEW! 2534,00/250 TL7770-51IDW 296-3267-5-ND 4.55V Dual Supply Monitor 2.25 180 1.40 
7 q a = = TL7770-12CDWR 296-12954-1-ND Dual Power Supply Superviso 270 2.16 1.68 
TRES71-GIRHAT Faecal my iieger N PLL with Intagrated neve eecnnee TL7770-12CDWR | 296-12954-2-ND —_| Dual Power Supply Superviso 3060.00/2,000 
TRF3761-GIRHAT 96-21566-2-ND Integer-N PLL with integrated ‘ : i TLC77011D 296-3268-5-ND 1.1V MPU Supply Volt. Supervisor 1.55 1.24 93 
VCO NEW! 2534.00/250 TLC7701IP 296-2608-5-ND 1.1V MPU Supply Volt. Supervisor 155 124 93 
TRF3761-HIRHAT 296-21358-1-ND Integer-N PLL wi TLC77011PW 296-2609-5-ND 1.1V MPU Supply Volt. Supervisor 155 124 .93 
ene uso moot | imines [I unva ksetven.Staot aaa 
TRF3761-HIRHAT  [296-21358-2-ND __|Integer-N PLL with Integrated 2009-2" : upply Volt. Supervisor 00/2) 
NCONEWE ee PEAR TL¢770100 296-3270-5-NO__|1.1V MPU Supply Volt. Supervisor 168 1.34 1.01 
TRF3761-JIRHAT 296-21359-1-ND Integer-N PLL with Integrated TLC7701QP 296-3271-5-ND 1.1V MPU Supply Volt. Supervisor 1.68 1.34 1.01 
VCO NEW'!.... 14.58 13.13 11.64 TLC77031D 296-3272-5-ND 2.63V MPU Supply Volt. Supervisor . 2.03 1.62 1.22 
TRF3761-JIRHAT 296-21359-2-ND —_ Integer-N PLL with Integrated Uae ae Sees SND poe ur Supply Vol Supervisor. B08 1 eB 1 
VCO NEW’............ 2789.00/250 77 S alld 3 upply Volt. Supervisor . i i 
UCC3941DTR-3 296-2280-1-ND 1V to 3V Sync. Boost Converter 8-SOIC 3.38 270 2.10 TLC7703IPWR 296-3274-2-ND 2.63V Micropower Supply 
UCC3941N-5 296-3229-5-ND 5V Synchronous Boost Converter “Dip 4.05 3.24 2.52 Voltage Supervisor 2106.00/2,000 
UCC39411EVM 296-11544-ND Evaluation Module for UCC39411 — 627 — — TLC77030D 296-2610-5-ND 2.63V Micropower Supply 
NEW! Fusion Digital Power™ Control Solutions NEW! Voltage Supervisor 215 1.72 1.29 
UCD9080RHBT 206-21690-1-ND _|8-Channel Power Supply Sequencer TLC77030P 296-13359-5-ND Eee Sareea 
and Monitor 6.50 5.20 4.39 as ‘ : 
UCD9O80RHBT 296-21690-2-ND | 8-Channel Power Supply Sequencer TLGZ 70510 aoa esSsN Damme) 4.55V Supply Monitor Wp lek 
and Monitor 1056.25/250 TLC7705|P 296-3276-5-ND 4.55V Supply Monitor 155) 2493; 
Isolators TLC7705IPWR 296-3277-1-ND 4.55V Supply Monitor 155 124 93 
: TLC7705IPWR 296-3277-2-ND 4.55V Supply Monitor 1612.00/2,000 
1S072XEVM 296-20849-ND Evaluation Module for ISO72X ae — — ane. i 
1$0721D 296-19382-ND 3.3V/5V High Speed Digital Isolator. 315 252 1.96 Lie Fee osc yee onner WES thes Te 
1$0721MD 296-19381-ND 3.3V/5V High Speed Digital Isolator. 3.26 2.61 2.03 Voltage Sunes ply D0 age ion 
Microprocessor Supervisory Circuit Drivers TLC77250D 296-3281-5-ND _|2.25V Micropower Supply 
TL7700CPWR 296-13050-1-ND Adj., Supply Voltage Superviso 21S eee STS Voltage Supervisor... 915 1.72 1.29 
TL7700CPWR 296-13050-2-ND Adj., Supply Voltage Superviso: 3188.00/2,000 TLO77250P 296-13360-5-ND 2.25V Micropower Supply 
TL7702ACD 296-1295-5-ND 2.53V Supply Monito 56 4232 Voltage Supervi 215 172 1.29 
TL7702ACDR 296-1295-1-ND _|2.53V Supply Monito 564232 Fics osoRWR 296-3283-1-ND _|2.25V Micropower Supply 
TL7702ACDR 296-1295-2-ND 2.53V Supply Monito 455.00/2,500 Voltage Supervisor 245 172 1.29 
TL7702ACP 296-3232-5-ND 2.53V Supply Monito 56 42 «32 TLO77250PWR 796-3083-2-ND 2.25V Micropower Supply 
TL7702AID 296-3233-5-ND 2.53V Supply Monito 64 48 36 ; 
; Voltage Supervisor 2236.00/2,000 
TL7702AIDR 296-15017-1-ND Supply Voltage Supervisor. 64 48 ~~ «36 TLC77251P 296-2611-5-ND 9.25V Micropower Suppl 
TL7702AIDR 296-15017-2-ND | Supply Voltage Supervisor. 520.00/2,500 ; power eueRy 
i | " Voltage Supervisor 2.03 1.62 1.22 
TL7702AIP 296-3234-5-ND 2.53V Supply Monitor 64 48 36 FieraaiD SOLER pea Mictananee Sink 
TL7702BCD 296-1296-5-ND 2.53V Supply Monito 60. 45.34 NelaeeMonice age <1GR sige 
TL7702BCDR 296-1296-1-ND 2.53V Supply Monito 60 45 34 ge : : : 
TL7702BCDR 296-1296-2-ND 2.53V Supply Monito 487.50/2,500 TLC77331P 296-3284-5-ND 2.93V Micropower Supply 
TL7702BCP 296-3236-5-ND 2.53V Supply Monito 60 45 34 Voltage Monitor 2.03 1.62 1.22 
TL7702BIDR 296-15018-1-ND | 2.53V Supply Monito 1D SA TLC7733IPWR 296-3285-1-ND ate Eleronowet Supply Baton ce 
TL7702BIDR 296-15018-2-ND _|2.53V Supply Monito 585.00/2,500 ottage Mentor d A é 
TL7702BIP 296-3238-5-ND 2.53V Supply Monito 2 54. AM TLC7733IPWR 296-3285-2-ND 2.93V Micropower Supply 
TL7705ACD 296-1297-5-ND 4.55V Supply Monito 56 42.32 Voltage Monitor 2106.00/2,000 
TL7705ACDR 296-1297-1-ND 4.55V Supply Monito! 56 pA eon, TLC77330QD 296-3286-5-ND 2.93V Micropower Supply 
TL7705ACDR 296-1297-2-ND 4.55V Supply Monito 455.00/2,500 Voltage Monitor 245 172 1.29 
TL7705ACP 296-1801-5-ND 755V Supply Monito Or) TLC77330P 296-3287-5-ND 2.93V Micropower Supply 
TL7705ACPSR 296-3239-1-ND 4.55V Supply Monito 56 4232 Voltage Monitor 245 172 1:29 
TL7705ACPSR 296-3239-2-ND 4.55V Supply Monito 372.00/2,000 TLC77330PWR 296-3288-1-ND 2.93V Micropower Supply 
TL7705AID 296-3240-5-ND 4.55V Supply Monito 64 48 36 Voltage Monitor 245 1172 1.29 
TL7705AIDR 296-15019-1-ND __|4.55V Supply Monito! 64 48 36 (Continued) 
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mi Digi-Key Price Each Tele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 25 100 
TLC7733QPWR 296-3288-2-ND 2.93V Micropower Supply TPS3125G15DBVR 296-10896-2-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor 
Voltage Monitor 8-TSSOP 2236.00/2,000 Supervisory Circuit SOT-23-5 2918.40/3,000 
TLC7733QPWREP 296-18143-1-ND 2.93V Micropower Volt. Supervisor.....8-TSSOP 2.75 2.20 1.71 TPS3125G15DBVT ‘| 296-2613-1-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor 
TLC7733QPWREP ‘| 296-18143-2-ND —_| 2.93V Micropower Volt. Supervisor... 8-TSSOP 3112.00/2,000 Supervisory Circuit S0T-23-5 2.03 1.62 1.22 
TPS3103E12DBVR | 296-13393-1-ND —_/1.14V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage TPS3125G15DBVT ‘| 296-2613-2-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor 
Supervisory Circuit SOT-23-6 2.25 1.80 1.35 Supervisory Circuit SOT-23-5 283.50/250 
TPS3103E12DBVR | 296-13393-2-ND —_|1.14V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage TPS3125J12DBVR =| 296-10897-1-ND —_/ 1.08V,, Ultralow Voltage Processor 
Supervisory CUCU ouleee re 3 200 TPS3125J12DBVR | 296-10897-2-ND Any! Uae Vole: Processor S025 a 
TPS3103E15DBVR | 296-13394-1-ND —_—| 1.43V, Ultralow Supply-C Supply-Volt -10897-2- 08V, 
Paani Mer SUD Se Supervisory Circuit SOT-23-5 2918.40/3,000 
Supervisory Circuit SOT-23-6 2.25 1.80 1.35 
TPS3103E15DBVR | 296-13394-2-ND —_‘/ 1.43V,, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage TPS3125J12DBVT | 296-2614-1-ND von, salon Votlag® Processor sot.23-5 MOCO 
Supervisory Circuit . SOT-23-6 3456.00/3,000 Un IvIsory SIrcul ae 2 2 
TPS3103H20DBVR  |296-13395-1-ND _|1.84V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage TPS312512DBVT (Zeb eBIde2zNB aoa veouelelite, Processor enone saa 
Supervisory Circuit 2:25) 4:80) 71:35) = wi i 
TPS3103H20DBVR | 296-13395-2-ND —_| 4.84V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage TPSS125180BVR | BEGRI ECC aT 1.62V, Ultralow Voltage Processor ne, 
H carts Supervisory Circui OT-23-5 1.90 152 1.14 
Supervisory Circuit. SOT-23-6 3456.00/3,000 i ioe 
TPss103K3a0aVvR  \SSeRacoreENTMI 2 94, Li TPS3125J18DBVR  |296-10898-2-ND —_‘| 1.62V,, Ultralow Voltag 
= Pils .94V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage i tke onan 
‘ te Supervisory Circuit SOT-23-5 2918.40/3,000 
Supervisory Circutt. SOT-23-6 BE2ZoRSORISS TPS3125I1@DBVT | 206-26154-ND _|1.62V, Ultralow Voltage Processor 
TPS3103K33DBVR 296-13396-2-ND 2.94V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage ‘Supervisory Circuit SOT-23-5 2.03 1.62 1.22 
Supervisory Circuit. SOT-23-6 3456.00/3,000 TPS3125J18DBVT | 296-2615-2-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor 
TPS3106E09DBVT 296-13397-1-ND 0.86V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage Supervisory Circuit SOT-23-5 283.50/250 
Supervisory Circuit. 2.25 1.80 1.40 TPS3125L30DBVR | 296-10899-1-ND —_| 2.64V,, Ultralow Voltage Processor 
TPS3106EO9DBVT 296-13397-2-ND 0.86V, Ultralow Supply Supervisory Circuit SOT-23-5 1.90 1.52 1.14 
Supervisory Circuit 332.50/250 TPS3125L30DBVR  /296-10899-2-ND | 2.64V,, Ultralow Voltage Processor 
TPS3106E16DBVR 296-13398-1-ND 1.52V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage Supervisory Circuit SOT-23-5 2919.00/3,000 
Supervisory Circuit . SOT-23-6 2.25 1.80 1.35 TPS3125L30DBVT 296-2616-1-ND 2.64V, Ultralow Voltage Processor 
TPS3106E16DBVR | 296-13398-2-ND —_| 1.52V,, Ultralow Supply: y-Voltage Supervisory Circuit SOT-23-5 2.03 1.62 1.22 
Supervisory Circuit 3456.00/3,000 TPS3125L30DBVT 296-2616-2-ND 2.64V, Ultralow Voltage Processor 
TPS3106K33DBVR 296-13399-1-ND 2.94V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage Supervisory Circuit SOT-23-5 283.50/250 
Supervisory Circuit. SOT-23-6 2.25 1.80 1.35 TPS3126E12DBVT —|296-10900-1-ND —_| 1.14V, Ultralow Voltage Processor 
TPS3106K33DBVR 296-13399-2-ND 2.94V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage Supervisory Circuit SOT-23-5 243 1.70 1.28 
Supervisory Circuit SOT-23-6 3456.00/3,000 TPS3126E12DBVT 296-10900-2-ND 1.14V, Ultralow Voltage Processor 
TPS3106K33MDBVREP | 296-21616-1-ND 3.3V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage Supervisory Circuit SOT-23-5 297.50/250 
Supervisory Circuit NEW........ ...S0T-23-6 518 4.14 3.22 TPS3126E15DBVT 296-10901-1-ND 1.43V, Ultralow Voltage Processor 
TPS3106K33MDBVREP | 296-21616-2-ND | 3.3V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage Supervisory Circuit SOT-23-5 2.13 1.70 1.28 
Supervisory Circuit NEW!............... SOT-23-6 8694.00/3,000 TPS3126E15DBVT 296-10901-2-ND 1.43V, Ultralow Voltage Processor 
TPS3110E09DBVR  |296-13400-1-ND _|0.86V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage Supervisory Circuit SOT-23-5 297.50/250 
Supervisory Circuit . SOT-23-6 2.25 1.80 1.40 TPS3126E18DBVT 296-10902-1-ND Toe Teen GlelIte Processor 507.235 WenoR Coen 
TPS3110EO9DBVR 296-13400-2-ND 0.86V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage M een z : 4 
Supervisory Circuit. SOT-23-6 3780.00/3,000 TPS3126E18DBVT 296-10902-2-ND 171V, Ultralow Voltage Processor 
TPS3110E12DBVR |296-13401-1-ND ‘| 1.14V, Ultraiow Supply-Current/Supply-Voltage Supervisory Circuit S0T-23-5 297.50/250 
Supervisory Circuit SOT-23-6 2.25 1.80 1.40 TPS3128E12DBVT 296-10903-1-ND 1.14V, Ultralow Voltage Processor 
TPS3110E12DBVR | 296-13401-2-ND | 1.14V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage rpssizacionave  [SeReicoeenn aay Uleew Voheas pes SOT-23-5 2.38 1.90 1.43 
Supervisory Circuit .. 3780.00/3,000 Cuneail ieaia 99 
TPS3110E1SDBVR | 296-13402-1-ND Une raow Supp urrent Bo Fis tag TPS3128E15DBVT —_|296-10904-1-ND aay UneaoaVehios Processor sade ery 
MperviSOry UINCUn : : S Supervisory Circuit SOT-23-5 238 1.90 1.43 
TPS3110E15DBVR 296-13402-2-ND 1.43V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage TPS3128E15DBVT 206-10904-2-ND 7.43V. Ultralow Voltage P 
Supervisory Circuit SOT-23-6 3780.00/3,000 E i Sibeivisory GIGI Tocdssor 332.50/950 
TPS3110K33DBVT —_) 296-13403-1-ND Sen ee sorone Byer yee aia TPS3128E18DBVT —|296-10905-1-ND —_| 1.71, Ultralow Voltage Processor 
ec 2 # ci Supervisory Circuit 2:38! 1:90) 1.43 
TPS3110K33DBVT 296-13403-2-ND 2.94V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage TPS3128E18DBVT 296-10905-2-ND 1.71V, Ultralow Voltage Processor 
Supervisory Circuit SOT-23-6 365.75/250 Supervisory Circuit 332.50/250 
TPS3123G15DBVR | 296-10890-1-ND | 1.40V, Ultralow Voltage Processor TPS3305-18D 296-2617-5-ND Dual 2.93/1.68 Voltage Monitor. B-SOIC 225 1.80 140 
Supervisory Circuit 2431.70 1.28 TPS3305-18DGNR | 296-3299-1-ND Dual 3.3/1.8 Voltage Monitor. 8-MSOP 225 180 41.40 
TPS3123G15DBVR —_| 296-10890-2-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor TPS3305-18DGNR | 296-3299-2-ND Dual 3.3/1.8 Voltage Monitor. 8-MSOP 3150.00/2,500 
Supervisory Circuit SOT-23-5 3264.00/3,000 TPS3305-25D 296-261 8-5-ND Dual 2.93/2.25 Voltage Monitor. SOIC 2.25 1.80 1.40 
TPS3123G15DBVT — | 296-3289-1-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor TPS3305-25DGNR _| 296-3300-1-ND Dual 3.3/2.5 Voltage Monitor. 8-MSOP 2.25 1.80 1.40 
Supervisory Circuit SOT-23-5 2.38 1.90 1.43 TPS3305-25DGNR | 296-3300-2-ND Dual 3.3/2.5 Voltage Monito 8-MSOP 3150.00/2,500 
TPS3123G15DBVT —_| 296-3289-2-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor TPS3305-33D 296-2619-5-ND Dual 4.55/2.93 Voltage Monitor . SOIC 2.25 1.80 1.40 
Supervisory Circuit SOT-23-5 332.50/250 TPS3305-33DGNR | 296-3301-1-ND Dual 5/3.3 Voltage Monitor 8-MSOP 2.25 180 1.40 
TPS3123J12DBVR _|296-10891-1-ND _| 1.08V, Ultralow Voltage Processor TPS3305-33DGNR | 296-3301-2-ND Dual 5/3.3 Voltage Monitor 8-MSOP 3150.00/2,500 
Supervisory Circuit SOT-23-5 2.13 1.70 1.28 TPS3306-15D 296-3302-5-ND Dual 3.3/1.5 Voltage Monitor . SOIC 2.36 1.89 1.47 
TPS3123J12DBVR | 296-10891-2-ND —_| 1.08V,, Ultralow Voltage Processor TPS3306-15DGK 296-3303-5-ND Dual 3.3/1.5 Voltage Monitor. 8-SOP 236 1.89 147 
Supervisory Circuit SOT-23-5 3264.00/3,000 TPS3306-18D 296-3304-5-ND Dual 3.3/1.8 Voltage Monitor. SOIC 2.36 1.89 1.47 
TPS3123J12DBVT | 296-3290-1-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor TPS3306-18DGK 296-3305-5-ND Dual 3.3/1.8 Voltage Monitor. 8-SOP 236 1.89 1.47 
Supervisory Circuit SOT-23-5 2.38 1.90 1.43 TPS3306-180DRQ1 |296-17848-1-ND —_/ Dual 3.3/1.8 Voltage Monitor. SOIC 281 225 1.75 
7PS3103J12DBVT 1 206-3290-2-ND 7.08V, Ultralow Voltage Processor TPS3306-180DRQ1 | 296-17848-2-ND __| Dual 3.3/1.8 Voltage Monitor. -SOIC 3937.50/2,500 
Supervisory Circuit SOT-23-5 332.50/250 TPS3306-20D 296-3306-5-ND Dual 3.3/2 Voltage Monitor SOIC 236 189 1.47 
TPS3123J18DBVR  |296-10892-1-ND —_| 1.62V,, Ultralow Voltage Processor TPS3306-20DGK 296-3307-5-ND Dual 3.3/2 Voltage Monitor 8-SOP 236 1.89 147 
Supervisory Circuit SOT-23-5 2.13 1.70 1.28 TPS3306-25D 296-3308-5-ND Dual 3.3/2.5 Voltage Monitor . “SOIC 236 1.89 1.47 
TPS3123J18DBVR  |296-10892-2-ND —_| 1.62V,, Ultralow Voltage Processor TPS3306-25DGK 296-3309-5-ND Dual 3.3/2.5 Voltage Monitor . 236 1.89 1.47 
Supervisory Circuit SOT-23-5 3264.00/3,000 TPS3306-33D 296-3310-5-ND Dual 5/3.3 Voltage Monitor 2.36 1.89 1.47 
TPS3123J18DBVT | 296-3291-1-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor Lea eee ES NDE pul Besar ceed ie 236 1.89 1.47 
Supervisory Circuit SOT-23-5 2.38 1.90 1.43 Fs R mF 
s -2- with Power Fail. 281 1225 7) 
POT Sucve chat _-sor2es semen 7PS3307-18D 296-2620-5-ND _| Triple 2.93/1.68/1.25 Voltage Monito 236 1.89 1.47 
Tps3i24G150BVR | 296-10898-1-ND —_|4.40V, Ultralow Voltage Processor TPS3307-18DGNR_ _| 296-3312-1-ND Triple 3.3/1 .8/Adj. Voltage Monitor... 236 1.89 1.47 
Soe at ats atk im im | Gr noo ar (Voesvend etn. 'a008 2a Es 
TPS3124G15DBVR | 296-10893-2-ND | 1.40V, Ultralow Voltage Processor ; FG HIDES 4-0/0) Ollage MT ONILOL. ; 2 
Supervisory Circuit S07-28-5 3264,00/3,000 TPS3307-180DRQ1 | 296-15641-2-ND —_| Triple 3.3/1.8/Adj. Voltage Monitor 3937.50/2,500 
TPS3307-25D 296-2621-5-ND Triple 2.93/2.25/1.25 Voltage Monito! 236 1.89 1.47 
TPS3124G1SDBVT Za22024 Np ge es Processor 507.235 Cee TPS3307-25DGNR _|296-3313-1-ND __| Triple 3.3/2.5/Adj. Voltage Monitor... 236 1.89 1.47 
TPS3124G15DBVT | 296-3292-2-ND 440V. Ultralow Voltage Processor TPS3307-25DGNR | 296-3313-2-ND Triple 3.3/2.5/Adj. Voltage Monitor 3307.50/2,500 
eee ue ane TPS3307-33D 296-3314-5-ND Triple 5/3.3/Adj. Voltage Monitor 236 1.89 1.47 
Supervisory Circuit SOT-23-5 332.50/250 4 ; i 
TPS3307-33DR 296-3314-1-ND Triple 5/3.3/Adj. Voltage Monito 236 1.89 1.47 
TPS3124J12DBVR =| 296-10894-1-ND —_| 1.08V, Ultralow Voltage Processor TPS3307-33DR 296-3314-2-ND | Triple 5/3.3/Adj. Voltage Monito 3307.50/2,500 
Supervisory Circuit SOT-23-5 2.13 1.70 1.28 TPS3307-33DGN 296-3315-5-ND Triple 5/3.3/Adj. Voltage Monito! 236 189 1.47 
TPS3124J12DBVR =| 296-10894-2-ND _—_| 1.08V, Ultralow Voltage Processor TPS3307-33DGNR  |296-3315-1-ND _| Triple 5/3.3/Aqj. Voltage Monitor 2.36. 1.89 1.47 
Supervisory Circuit SOT-23-5 3264.00/3,000 
perviseny Gl auure TPS3307-33DGNR —_| 296-3315-2-ND Triple 5/3.3/Adj. Voltage Monito 3307.50/2,500 
TPS3124J12DBVT |] 296-3293-1-ND | 1.08V, Ultralow Voltage Processor TPS3307-33MDGNREP |296-21267-1-ND —_| Triple 5/3.3/Adj. Voltage Monito 536 429 3.62 
Supervisory Circuit SOT-23-5 2.38 1.90_1.48 TPS3307-33MDGNREP | 296-21267-2-ND —_| Triple 5/3.3/Adj. Voltage Monito 7482.00/2,000 
TPS3124J12DBVT 296-3293-2-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor TPS3510DR 296-3317-1-ND 3.5V Power Supply Monitor... SBE dO 83: 
Supervisory Circuit SOT-23-5 332.50/250 TPS3510DR 296-3317-2-ND 3.5V Power Supply Monitor 1462.50/2,500 
TPS3124J18DBVR 296-10895-1-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor TPS3510P 296-3318-5-ND 3.5V Power Supply Monitor 435 443 90 
Supervisory Circuit SOT-23-5 2.13 1.70 1.28 TPS3511D 296-15041-5-ND | PC Power Supply Supervisor. 135 113 .90 
TPS3124J18DBVR 296-10895-2-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor TPS3513D 296-13404-5-ND PC Power Supply Supervisor. 75a dO 05 
Supervisory Circuit SOT-23-5 3264.00/3,000 TPS3513N 296-17024-ND PC Power Supply Supervisor. 1.75 1.40 1.05 
TPS3124J18DBVT 296-3294-1-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor TPS3514D 296-13513-5-ND PC Power Supply Supervisor. fe7oi AO mee05 
Supervisory Circuit SOT-23-5 2.38 1.90 1.43 TPS3705-30D 296-2622-5-ND 2.63V Supply Monitor. 168 1.34 1.01 
TPS3124J18DBVT | 296-3294-2-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor TPS3705-30DGN 296-3316-5-ND 2.63V Supply Monitor. 1.68 1.34 1.01 
Supervisory Circuit SOT-23-5 332.50/250 TPS3705-33D 296-2623-5-ND 2.93V Supply Monitor. 168 1.34 1.01 
TPS3125G15DBVR  |296-10896-1-ND —_| 1.40V,, Ultralow Voltage Processor TPS3705-33DGNR__| 296-3319-1-ND 2.93V Supply Monitor. 1.68 134 1.01 
Supervisory Circuit .. SOT-23-5 1.90 1.52 1.14 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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wy TExAS INSTRUMENTS POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 


Halls Digi-Key Price Each Lele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TPS3705-33DGNR 296-3319-2-ND 2.93V Supply Monitor 2145.00/2,500 TPS3809|50DBVT 296-2629-1-ND 4.55V Supply Voltage Supervisot 96: 6/2) 54 
TPS3705-50D 296-2624-5-ND 4.55V Supply Monito! 1.68 1.34 1.01 TPS3809I50DBVT 296-2629-2-ND 4.55V Supply Voltage Supervisot 99.50/250 
TPS3705-50DGNR 296-3320-1-ND 4.55V Supply Monito 1.68 134 1.01 TPS3809I50MDBVREP | 296-21522-1-ND 4.55V Supply Volt. Supervisor NEW! 160 1.28 96 
TPS3705-50DGNR —/ 296-3320-2-ND 4.55V Supply Monito 2145.00/2,500 TPS3809I50MDBVREP| 296-21522-2-ND | 4.55V Supply Volt. Supervisor NEW! 2457.00/3,000 
TPS3707-25D 296-2625-5-ND 2.25V Supply Monito! 1.58) 1/26) 195 TPS3809I50QDBVRQ1 | 296-15642-1-ND __| 4.55V Supply Voltage Superviso 0T-23. 87738 
TPS3707-25DGNR | 296-3321-1-ND 2.25V Supply Monitor 158 126 95 TPS3B09I500DBVRQT | 296-15642-2-ND  |4.55V Supply Voltage Superviso OT-23 936.00/3,000 
TPS3707-25DGNR —_| 296-3321-2-ND 2.25V Supply Monito 2015.00/2,500 TPS3809J25DBVR | 296-10915-1-ND —_/2.25V Supply Voltage Supervisor 0T-23 «96 S724 
TPS3707-30D 296-2626-5-ND 2.63V Supply Monito 158 1.26 95 TPS3809J25DBVR | 296-10915-2-ND —_| 2.25V Supply Voltage Superviso! OT-23 819.00/3,000 
TPS3707-300GN 296-3322-5-ND 2.63V Supply Monito 158 1.26 95 TPS3809J25DBVT | 296-2630-1-ND 2.25V Supply Voltage Superviso 0T-23 «96 724 
a eee oo euley a 1 ae a TPS3809J25DBVT _| 296-2630-2-ND 2.25V Supply Voltage Superviso! OT-23 99.50/250 
707- "3323-5" -93V Supply Monito 381. 95 TPS3809J250DBVRQ1 |296-15643-1-ND | 2.25V Supply Voltage Supervi 07-23. «8773S 
7PS3707-50D 296-2628-5-ND 4.55V Supply Monitor 1.58 126 95 TPS3809J250DBVRQ1 | 296-15643-2-ND  |2.25V Supply Voltage Supenviso OT-23 936.00/3,000 
TPS3707-50DGNR =) 296-3324-1-ND 4.55V Supply Monitor 1.58 1.26 95 TPS3809K33DBVR | 296-10916-1-ND  |2.93V Supply Voltage Superviso 07-23 «9672 
TPS3707-S0DGNR =) 296-3324-2-ND 4.55V Supply Monito! 2015.00/2,500 TPS3809K33DBVR  |296-10916-2-ND | 2.93V Supply Voltage Superviso OT-23 819.00/3,000 
TPS3800G27DCKR | 296-12382-1-ND ee Voltage a) 10 TPS3809K33DBVT _| 296-2631-1-ND 2.93V Supply Voltage Superviso 0-23. 96 = 724 
: : g TPS3809K33DBVT | 296-2631-2-ND 2.93 Supply Voltage Superviso OT-23 99.50/250 
TPS3B00G27DCKR =— | 296-12382-2-ND itessrat Supply Voltage sor ans cenetean TPS3809K33QDBVRQ1 | 296-15644-1-ND | 2.93V Supply Voltage Superviso! 01-23 «87738 
qPsa801-01DGKR [PEER ETEEEENTRM | Uitee Small Suguhs Valk aes! re TPS3809K33QDBVRQ1 | 296-15644-2-ND | 2.93V Supply Voltage Superviso OT-23 936.00/3,000 
Patella eae 50T-209-5 ME TeOMee TPS3809L30DBVR | 296-10917-1-ND —_| 2.64V Supply Voltage Superviso! 07-23 96 724 
Tpsaaot-o1pckR PER DeEeEN | Lites ens Sucoiy Woimmas , : ’ TPS3809L30DBVR __|296-10917-2-ND _|2.64V Supply Voltage Superviso OT-23 819.00/3,000 
a 393-1 TPS3809L30DBVT | 296-2632-1-ND 2.64V Supply Voltage Superviso 07-23. «9672 
SUDEIVISOY SOT 9285 1560.00/3,000 TPS3B09L30DBVT | 296-2632-2-ND | 2.64V Supply Voltage Supervi OT-28 99.50/250 
TPSSE01EIEDCKR = 2o6gi2ecaaL ND Ulira-Small Supply Voltage TPS3609L300DBVRQ1 |296-15645-i-ND | 2.64V Supply Voltage Superviso 0123 «8773S 
Supervisor $0T-3235 147 123 98 He a -G4V Supply Voltage Superviso : : 37 
pans pe TPS3809L30QDBVRQ1 | 296-15645-2-ND  |2.64V Supply Voltage Superviso 936.00/3,000 
TPS3801E18DCKR | 296-12384-2-ND —_‘| Ultra-Small Supply Voltage TPSBBtaIsODBVT  (SSEUOORAGENTINE SV sunerstoce with > si 
Supervisor... .S0T-323-5 1560.00/3,000 Weehdon Wide ne BER ie Ad 
TPS3801I50DCKR _|296-3325-1-ND 4.55V Supply Monito! .S0T-323-5 147 1.23 98 ateToog WOW : d : 
TPS3B01I50DCKR  |296-3325-2-ND _|4.55V Supply Monito S0T-323-5 1560.00/3,000 TPSB1SISODBYT acaba °\ Supervisor with Programmable aan enpes 
TPS3801J25DCKR — | 296-3326-1-ND 2.25V Supply Monito! .S0T-323-5 147 1.23 98 atchdog Window SUES 
TPS3801J25DCKR  |296-3326-2-ND _|2.25V Supply Monito "SOT-323-5 1560.00/3,000 TPS3813J250BVT = — | 286-10919-1-ND) 9) 2.5V Supervisor with Programmable 
TPS3801K33DCKR | 296-3327-1-ND _|2.93V Supply Monito "SOT-323-5 147 123 98 Watchdog Window SOT-23-6 G2 omen 
TPS3801K33DCKR | 296-3327-2-ND __|2.93V Supply Monit “SOT-323-5 1560.00/3,000 TPSSB1Q2SDBVT Pom. cupervsor with Programmable 93-6 cocina 
TPS3801L30DCKR | 296-3328-1-ND 2.64V Supply Monito “S0T-3235 147 1.23 98 ea I _ 2 
TPS3801L30DCKR | 296-3328-2-ND 2.64V Supply Monitor SOT-323-5 1560.00/3,000 TPS3813K33DBVT —_| 296-10920-1-ND_—_|3.3V Supervisor with Programmable 
TPS3801TSODCKR | 296-12385-1-ND ‘| Ultra-Small Supply Voltage Watchdog Window 2.25 1.80 1.40 
Supervisor SOT-323-5 1.47 1.23 .98 TPS3813K33DBVT 296-10920-2-ND 3.3V Supervisor with Programmable 
TPS3801TSODCKR | 296-12385-2-ND —_‘| Ultra-Small Supply Voltage Watchdog Window 332.50/250 
Supervisor SOT-323-5 1560.00/3,000 TPS3813L30DBVT 296-10921-1-ND 3.0V Supervisor with Programmable 
TPS3B02K33DCKR  |296-12386-1-ND | Ultra-Small Supply Voltage Watchdog Window eds) HME) LD 
Supervisor SOT-323-5 1.47 123 98 TPS3813L30DBVT 296-10921-2-ND Boy eunersot it Programmable cen 
TPS3802K33DCKR | 296-12386-2-ND —_‘| Ultra-Small Supply Voltage fatchdog Window ! 
Supervisor SOT-323-5 1560.00/3,000 TPS3820-33DBVT | 296-2633-1-ND 2.93V Supply Monitor 148 1.18 89 
TPS3802L30DCKR | 296-13514-1-ND ‘| Ultra-Small Supply Voltage TPS3820-33DBVT | 296-2633-2-ND 2.93V Supply Monitor 206.50/250 
Supervisor SOT-323-5 147 1.23 98 TPS3820-330DBVRQ1 | 296-15646-1-ND _|2.93V Supply Monitor 158 1.26 95 
TPS3B02LS0DCKR | 206-13514-2-ND | Ultra-Small Supply Voltage TPS3820-330DBVRO1 | 296-15646-2-ND _|2.93V Supply Monitor 2457.00/3,000 
Supervisor 1560.00/3,000 TPS3820-50DBVRQ1G4 |296-19885-1-ND  |4.55V Supply Monitor 158 1.26 95 
TPS3803-01DCKR  |296-13405-1-ND —_|Adj,/1.5V Voltage Detector 96 72 54 TPS3820-50DBVRQ1G4 |296-19885-2-ND — |4.55V Supply Monitor 2418,00/3,000 
TPS3803-01DCKR  |296-13405-2-ND —_|Adj,/1.5V Voltage Detector 819.00/3,000 TPS3820-50DBVT | 296-2635-1-ND 4.55V Supply Monitor 148 118 89 
TPS3803-01MDCKREP |296-18151-1-ND _|Adj/1.5V Voltage Detector 1.60 128 96 TPS3820-50DBVT __|296-2635-2-ND 4.55V Supply Monitor 206.50/250 
TPS3803-O1MDCKREP |296-18151-2-ND _ |Adj,/1.5V Voltage Detector 2457.00/3,000 TPS3820-500DBVRQ1 |296-15647-1-ND  |4.55V Supply Monitor 158 1.26 95 
TPS3803-01QDCKREP | 296-21268-1-ND | Adj,/1.5V Voltage Detector 1.02 85 68 TPS3820-500DBVRQ1 | 296-15647-2-ND | 4.55V Supply Monitor 2457.00/3,000 
TPS3803-010DCKREP | 296-21268-2-ND | Adj,/1.5V Voltage Detector 904.00/2,000 TPS3823-25DBVR | 296-3333-1-ND 2.25V Supply Monitor 1.38 1.10 83 
TPS3803-01QDCKRQ1 |296-16960-1-ND | Adj,/1.5V Voltage Detector 87 7358 TPS3823-25DBVR | 296-3333-2-ND 2.25V Supply Monitor 2112.00/3,000 
TPS3803-010DCKRQ1 |296-16960-2-ND _| Adj,/1.5V Voltage Detector 936.00/3,000 TPS3823-250DBVRQ1 | 296-15648-1-ND __|2.25V Supply Monitor 158 1.26 95 
TPS3803GT5DCKR —_/296-13406-1-ND —_|Adj,/1.5V Voltage Detector ‘OOymL72ummEs4 TPS3823-250DBVRQ1 | 296-15648-2-ND | 2.25V Supply Monitor 2457.00/3,000 
TPS3803G15DCKR | 296-13406-2-ND —_|Adj,/1.5V Voltage Detector 819.00/3,000 TPS3823-30DBVR | 296-3334-1-ND 2.63V Supply Monitor 138 1.10 83 
TPS3803G15MDCKREP | 296-19525-1-ND Adj./1.5V Voltage Detector 1.60 128 96 TPS3823-30DBVR 296-3334-2-ND 2.63V Supply Monitor 2112.00/3,000 
TPS3803G15MDCKREP | 296-19525-2-ND Adj./1.5V Voltage Detector 2457.00/3,000 TPS3823-30QDBVRQ1 | 296-15649-1-ND 2.63V Supply Monitor ee Wea) | ea 
TPS3803G15QDCKREP | 296-19526-1-ND Adj./1.5V Voltage Detector 1.02 85 68 TPS3823-30QDBVRQ1 | 296-15649-2-ND 2.63V Supply Monitor 2457.00/3,000 
TPS3803G15QDCKREP | 296-19526-2-ND Adj./1.5V Voltage Detector 1326.00/3,000 TPS3823-33DBVR 296-1357-1-ND 2.93V Supply Monitor 1385 083) 
TPS3803G15QDCKRQ1 | 296-16961-1-ND Adj/1 .5V Voltage Detector 87 73 58 TPS3823-33DBVR 996-1357-2-ND 2.93V Supply Monitor 2112.00/3,000 
TPS3803G15QDCKRQ1 | 296-16961-2-ND Adj./1 SV Voltage Detector 936.00/3,000 TPS3823-330DBVRQ1 | 296-15650-1-ND 2.93V Supply Monitor 158 1.26 95 
TPS3805H33DCKR — | 296-13407-1-ND | Dual, Adj./3.3V Voltage Del 87 7358 TPS3823-33QDBVRQ1 | 296-15650-2-ND  |2.93V Supply Monitor 2457.00/3,000 
TPS3805H33DCKR 296-13407-2-ND Dual, Adj./3.3V Voltage Detecto 1131.00/3,000 TPS3823-50DBVR 296-3335-1-ND Age) eo 283) 
Trsmcomend [ectesonp [Butagcavioup dnc. sires “isstiooi™ | TEMEGON esas? see 
-16962-2- »Adj./3. : “ 00/3; TPS3823-50DBVT | 296-10922-1-ND 148 1.18 89 
TPS3806I33DBVR = / 296-12011-1-ND Palustae Hci with WBOe ABOe 28 TPS3823-50DBVT | 296-10922-2-ND —_|4.55V Supply Monitor 206.50/250 
. : : : TPS3823-50QDBVRQ1 | 296-15651-1-ND  |4.55V Supply Monitor 158 1.26 95 
TPS3806I33DBVR = 296-12011-2-ND rey pane peecial wi 4788 00741000 TPS3823-50QDBVRQ1 | 296-15651-2-ND _|4.55V Supply Monitor 2457.00/3,000 
ESSER ET saat Vaan aT 00/3, TPS3824-25DBVR | 296-3336-1-ND 2.25V Supply Monitor 738 110 63 
-12012-1- | F TPS3824-25DBVR | 296-3336-2-ND 2.25V Supply Monitor 2112.00/3,000 
Adjustable Hysteresis .. 1.50 120  .90 TPS3824-25QDBVRQ1 | 296-15652-1-ND | 2.25V Supply Monitor 158 1.26 95 
TPS3806J20DBVR —/296-12012-2-ND | Dual Voltage Detector with TPS3824-250DBVRQ1 | 296-15652-2-ND | 2.25V Supply Monitor 2457.00/3,000 
Tesasoragoncit — |BeRBeRnERNIN a lustable fiyster aaa 1755.00/3,000 TPS3824-30DBVR _| 296-3337-1-ND 2.63V Supply Monitor 1.38 110 83 
Supervisory Circuit... 296 189 147 TPS3824-30DBVR | 296-3337-2-ND 2.63V Supply Monitor 2412.00/3,000 
l : 3 : TPS3824-30QDBVRQ1 | 296-15653-1-ND | 2.63V Supply Monitor 158 1.26 95 
TPSSB07ASODCKT = eae CO AND) Sian eeret ee ae Dial Chanel ainpeaAn 7PS3824-300DBVRQ1 | 296-15653-2-ND —_|2.63V Supply Monitor 2457.00/3,000 
TPS3808GO1DBVR | 296-17188-1-ND | Adj., Voltage Supervisor. SOT-23 1.75 140 1.05 TPS3824SDBVR oe | sony, cube Monitor pe ee 
Tpscwoseoiyevn (eee ! i TPS3824-33DBVR __|296-3338-2-ND 2.93V Supply Monitor 2112.00/3,000 
-17188-2-ND Adj., Voltage Supervisor. SOT-23 2688.00/3,000 7 
TPS3808G09DBVR _|296-17189-1-ND _|0.9V Voltage Supervisor 175 1.40 1.05 TPS3824-330DBVRQ1 | 296-15654-1-ND | 2.93V Supply Monitor ABI 120/935 
- TPS3824-330DBVRQ1 | 296-15654-2-ND  |2.93V Supply Monitor 2457.00/3,000 
TPS3808G09DBVR  |296-17189-2-ND _|0.9V Voltage Supervisor 2688.00/3,000 TPS38O4-50DBVR  BaReaERenNT 4.55) Suoply Monitor dey aN ES 
TPS3808G12DBVR /296-17190-1-ND —_|1.2V Voltage Supervisor 1.75 140 1.05 TPeseo4-0DBVR BORE aeeOnin A EEV Sinote Manking n0112:00/9,000 
TPS3808G12DBVR | 296-17190-2-ND —_|1.2V Voltage Supervisor 2688.00/3,000 } ya awe! 
TessgosaizpRvt |296-19204-1-ND _|1 2V Voltage Supervisor Pama OO METPAS TPS3824-S0QDBVRQ1 | 296-15655-1-ND__| 4.55V Supply Monitor 158 1.26 95 
TPS3B08G12DRVT _|296-19294-2-ND _|1.2V Voltage Supervisor 332°50/250 TPS3824-S0QDBVRQ1 | 296-15655-2-ND | 4.55V Supply Monitor 2457.00/3,000 
—_—— - TPS3825-33DBVT | 296-2636-1-ND 2.93V Supply Monitor 165 1.38 1.10 
TPS3808G15DBVR  |296-17191-1-ND _|1.5V Voltage Supervisor 175 140 1.05 ! 
SOREL j TPS3825-33DBVT | 296-2636-2-ND 2.93V Supply Monitor 192.50/250 
TPS3808G15DBVR | 296-17191-2-ND —_|1.5V Voltage Supervisor 2688.00/3,000 ! 
Sapna i TPS3825-33QDBVRQ1 | 296-15656-1-ND | 2.93V Supply Monitor 138 110 83 
TPS3808G15DRVR | 296-19708-1-ND —_|1.5V Voltage Supervisor 213 1.70 1.28 TPS288-220DBVG| BER RESReIOMMMM2 93V Sunol Mout SV RMACIY 
TPS3808G15DRVR | 296-19708-2-ND —_|1.5V Voltage Supervisor 3264.00/3,000 Jo¥, OUppIY' Monitor, pauls 
TPS3808G18DBVR _|296-17192-1-ND _|1.8V Voltage Supervisor 1.75 1.40 1.05 Le aa aoe Supply Monitor 1.65 SpeopeN 
= Gu 7 ~! | -2- . upply Monitor i 
TPS3808G18DBVR — |296-17192-2-ND _|1 BV Voltage Supervisor 2688.00/3,000 1P83825-S00DBVRQ1 |296.15657-1-ND _|4-S6V Supply Monitor Hey Eien 
TPS3808G25DBVR /296-17193-1-ND —_|2.5V Voltage Supervisor 1.75 140 1.05 ! 
Soon i TPS3825-S0QDBVRQ1 | 296-15657-2-ND | 4.55V Supply Monitor 2145.00/3,000 
TPS3808G25DBVR | 296-17193-2-ND —_|2.5V Voltage Supervisor 2688.00/3,000 ! 
TPS3808G25DRVR | 296-21642-1-ND 2.5 Voltage Supervisor NEW: 213) 470) 128 TPS3828-33DBVT__ | 296-2638-1-ND_|2.93V Supply Monitor 1.48 1.18.89 
TPS3808G25DRVR _|296-21642-2-ND _|2.5V Voltage Supervisor NEW! 3264.00/3,000 Tpssae eet eo 2038-2 OR 208V Supply Monitor ae SISTED E 
TPS3808G30DBVR  |296-17194-1-ND _|3.0V Voltage Supervisor 175 140 1.05 i -15658-1- -93V Supply Monitor , : : 
TPS3808G30DBVR | 296-17194-2-ND —_|3.0V Voltage Supervisor 2688.00/3,000 1PS3828-33QDBVRQ1 | 296-15658-2-ND —_/2.93V Supply Monitor 2457.00/3,000 
TPS3808G33DBVR |296-17195-1-ND —_|3.3V Voltage Supervisor 175 1.40 1.05 TPS3828-50DBVT —| 296-2639-1-ND 4.55V Supply Monitor 148 118 89 
TPS3808G33DBVR | 296-17195-2-ND —_|3.3V Voltage Supervisor 2688.00/3,000 TPS3828-50DBVT__| 296-2639-2-ND 4.55V Supply Monitor 206.50/250 
TPS3808G50DBVR 296-17196-1-ND 5.0V Voltage Supervisor 1.75 140 1.05 TPS3828-50QDBVRQ1 | 296-15659-1-ND 4.55V Supply Monitor Te es 
TPS3808G50DBVR | 296-17196-2-ND —_|5.0V Voltage Supervisor 2688.00/3,000 TPS3828-50QDBVRQ1 | 296-15659-2-ND —_/4.55V Supply Monitor 2457.00/3,000 
TPS3808G125DBVR | 296-21347-1-ND —_|1.25V Voltage Supervisor NEI 1.75 140 1.05 TPS3836E18DBVT —_— 296-3339-1-ND 1.71V Low Current Monitor 2.38 1.90 1.43 
TPS3808G125DBVR | 296-21347-2-ND —_|1.25V Voltage Supervisor NEW! 1820.00/2,000 TPS3836E18DBVT | 296-3339-2-ND 1.71V Low Current Monitor 332.50/250 
TPS3809|50DBVR 296-10914-1-ND 4.55V Supply Voltage Supervisor. 96 72 54 TPS3836E18QDBVRQ1 | 296-15660-1-ND 1.71V Low Current Monitor 2.25 1.80 1.40 
TPS3809I50DBVR _|296-10914-2-ND _|4.55V Supply Voltage Supervisor. 819.00/3,000 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


852 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


wy Texas INSTRUMENTS POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 


Te Digi-Key Price Each Blk Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS3836E18QDBVRQ1 |296-15660-2-ND | 1.71V Low Current Monito 3900.00/3,000 TPS1101D 296-3381-5-ND [P-Channel MOSFET, Rise Time 5.5nS....8-SOIC 1.88 1.50 1.13 
TPS3836H30DBVT  |296-13003-1-ND —_/2.79V Low Current Monito 238 190 1.43 TPS1101PWR 296-13384-1-ND _| Single P-Channel Enhancement 
TPS3836H30DBVT —|296-13003-2-ND —_/2.79V Low Current Monito 332.50/250 Mode MOSFETs 1.88 150 1.13 
TPS3836H300DBVRQ1 |296-15661-1-ND — /2.79V Low Current Monito 2.25 180 1.40 TPS1101PWR 296-13384-2-ND —_| Single P-Channel Enhancement 
TPS3836H300DBVRQ1 |296-15661-2-ND __|2.79V Low Current Monitor 3900.00/3,000 Mode MOSFETs 16-TSSOP 1950.00/2,000 
TPS3836J25DBVT  |296-8340-1-ND _|2.25V Low Current Monito 238 190 1.43 TPS1120D 296-1352-5-ND _| Dual P-Channel MOSFET BSOIC 1.75 140 1.05 
TPS3836J25DBVT  |296-3340-2-ND —_‘2.25V Low Current Monito 332.50/250 TPS11200R 296-1352-1-ND _| Dual P-Channel MOSFET. SOIC 1.75 140 1.05 
TPS3836J25QDBVRQ1 |296-15662-1-ND  /2.25V Low Current Monito 2.25 180 1.40 TPS11200R 296-1352-2-ND | Dual P-Channel MOSFET. SOIC 2240.00/2,500 
TPS3836J25QDBVRQ1 |296-15662-2-ND | 2.25V Low Current Monitor 3900.00/3,000 TPS2811D 296-2385-5-ND —_| Dual 2A Invert MOSFET Drive SOIC 215 172 1.29 
TPS3836K33DBVT —_|296-3341-1-ND __[2.93V Low Current Monito 238 1.90 1.43 TPS2811P 296-3363-5-ND _| Dual 2A High Speed Invert 
TPS3836K33DBVT | 296-3341-2-ND 2.93V Low Current Monito 332.50/250 MOSFET Driver 215 1.72 1.29 
TPS3836K33QDBVRQ1 |296-15663-1-ND  /2.93V Low Current Monito 225 1.80 1.40 TPS2811PW 296-15640-5-ND | Dual 2A High Speed Invert 
TPS3836K330QDBVRQ1 |296-15663-2-ND  |2.93V Low Current Monitor 3900.00/3,000 MOSFET Driver. 2415 1.72 1.29 
TPS3836L30DBVT  |296-3342-1-ND | 2.64V Low Current Monito 238 190 1.43 TPS2812D 296-3364-5-ND | Dual 2A High Spe 
TPS3836L30DBVT __|296-3342-2-ND __|2.64V Low Current Monito 332.50/250 FET Driver Pa ye eS) 
TPS3836L30MDBVREP | 296-21269-1-ND  |2.64V Low Current Monitor 488 3.91 3.04 TPS2812P 296-3365-5-ND Dual 2A High Speed Non-Invert 
TPS3836L30MDBVREP |296-21269-2-ND —_|2.64V Low Current Monito 8202.00/3,000 FET Driver. 215 1.72 1.29 
TPS3836L30QDBVRQ1 |296-15664-1-ND — /2.64V Low Current Monito 2.25 180 1.40 TPS2812PWR 296-15139-1-ND | Dual 2A High Speed Non-Invert 
TPS3836L300DBVRQ1 |296-15664-2-ND  /2.64V Low Current Monito 3900.00/3,000 FET Driver 2415 1.72 1.29 
TPS3837E18DBVT —_|296-3343-1-ND _|1.71V Low Current Monito 238 1.90 1.43 TPS2812PWR 296-15139-2-ND Dual eA Ht Speed Non-Invert 996 00/2,000 
TPS3837E18DBVT | 296-3343-2-ND 1.71V Low Current Monito 332.50/250 river 00/2, 
TPS3837E18QDBVRQ1 |296-15665-1-ND | 1.71V Low Current Monito 2.25 180 1.40 TPS2813D 296-1356-5-ND Dual 2A High Speed Complementary 
TPS3837E18QDBVRQ1 |296-15665-2-ND —_|1.71V Low Current Monito 3900.00/3,000 MOSFET Driver. 215 1.72 1.29 
TPS3837J25DBVT  |296-3344-1-ND —_‘/2.25V Low Current Monito 238 190 1.43 TPS2813DR 296-1356-1-ND [Dual 2A Complementary 
TPS3837J25DBVT _|296-3344-2-ND __[2.25V Low Current Monito 332.50/250 MOSFET Driver 215 1.72 1.29 
TPS3837J250DBVRO1 |296-15666-1-ND _ |2.25V Low Current Monitor 225 180 140 TPS28130R Zoo alooeesN Dm | Dual 2A Complementary 
TPS3837J250DBVRQ1 |296-15666-2-ND | 2.25V Low Current Monito 3900.00/3,000 MOSFET Driver. 2752.50/2,500 
TPS3837K33DBVT — |296-3345-1-ND —_|2.93V Low Current Monito 238 1.90 1.43 TPS2813P 296-2386-5-ND__{Dual 2A Complementary 215 1.72 1.29 
TPS3837K33DBVT — |296-3345-2-ND —_‘/2.93V Low Current Monito 332.50/250 TPS2813PWR 296-3367-1-ND | Dual 2A Complementary 
TPS3837K33MDBVREP | 296-21270-1-ND _|2.93V Low Current Monito 488 3.91 3.04 MOSFET Driver 215 1.72 1.29 
TPS3637K33MDBVREP |296-21270-2-ND | 2.93V Low Current Monito 8202.00/3,000 TPS2813PWR 23 e2 2 Oi aN Dag | Dual 2A Complementary 
TPS3837K330DBVREP |296-20786-1-ND _|2.93V Low Current Monito 261 209 1.63 aera ercenioeite eee Dever ‘ 5 Aeon 
TPS3837K33QDBVREP) 296-20786-2-ND  |2.93V Low Current Monito 4386.00/3,000 mer Mal ef High peed : : : 
TPS3837K33QDBVRQ1 |296-15667-1-ND —|2.93V Low Current Monito 225 1.80 1.40 TPS2814P 296-2387-5-ND Dual 2A MOSFET Driver. 215 1.72 1.29 
TPS3837K33QDBVRQ1 |296-15667-2-ND _|2.93V Low Current Monito 3900.00/3,000 were pai Perey put aa eal we ees ape 
TRSS837LS0DBVT Aegean mmm cay Cow Current Manito Ee epEg TPS2815D 296-2388-5-ND | Dual 2A NAND MOSFET Drive BSOIC 215 1.72 1.29 
TPS3837L300DBVRQ1 |296-15668-1-ND —/2.64V Low Current Monito 2.25 180 1.40 TPS2815P 296-3370-5-ND__{Dual 2A HS NAND MOSFET Driver. Dip 215 1.72 1.29 
TPS3837L30QDBVRQ1 |296-15668-2-ND | 2.64V Low Current Monitor 3900.00/3,000 TPS2816DBVR 296-3371-1-ND 2A HS Inverting MOSFET Driver. OT-23-5 1.55 1.24 93 
TPS3838E18DBVT 296-3347-1-ND 1.71V Low Current Monito! 238 1.90 1.43 TPS2816DBVR 296-3371-2-ND 2A HS Inverting MOSFET Driver. OT-23-5 2382.00/3,000 
TPS3838E18DBVT __[206-3347-2-ND__|1.71V Low Current Monito 332.50/250 Teese uBR Peel oa (ro NT Invert MOSFET Driv OT 23s neg 
TPS3838E18QDBVRQ1 |296-15669-1-ND —_1.71V Low Current Monito 2.25 180 1.40 TPSORIADAVR pasta AeA LS Inverting MOSFET Driver, OT-23-5 (MTESRaEs aan 
TPS3838E18QDBVRQ1 |296-15669-2-ND | 1.71V Low Current Monitor 3900.00/3,000 en Nets : : : 
TPS3838J25DBVT | 296-3348-1-ND 2.25V Low Current Monito 238 1.90 1.43 Lee Ne on i Aah ieee oe ; Bee NOt 
TPS3838J25DBVT _|296-3348-2-ND _|2.25V Low Current Monit 332.50/250 3374-1. Fl “23-5 1 24 
ow urrent onto : TPS2819DBVR 296-3374-2-ND  |2AHS Non-Invert MOSFET Driver...... SOT-23-5 2382,00/3,000 
TPS3838K33DBVT  |296-3349-1-ND _|2.93V Low Current Monito 238 190 1.43 i ; 
# TPS2828DBVR 296-1986-1-ND _|2A HS Inverting MOSFET Driver. 143° 114 86 
TPS3838K33DBVT —|296-3349-2-ND_—|2.93V Low Current Monitor 332.50/250 TPS >ASaDAVR Beeb ane Mn OA His Inventing MOSFET Driver DEOERAUIE 
TPS3838K33QDBVRQ1 |296-15670-1-ND 2.93 Low Current Monito 2.25 180 1.40 RRR eNO oA wei eae Saar e —— 
TPS3838K33QDBVRQ1 |296-15670-2-ND  /2.93V Low Current Monito 3900.00/3,000 -1987-1- F i ; 4 
TPS3838L30DBVT —_|296-3350-1-ND __|2.64V Low Current Monito 238 1.90 1.43 Tere Pea He a Moe ore Drive 2180.00/3,000 
TPS3838L30DBVT | 296-3350-2-ND 2.64V Low Current Monitor 332.50/250 Beret BUCK MOSPET Divers Bene phy ate) 
TPS3838L30QDBVRQ1 |296-15671-1-ND  /2.64V Low Current Monito 2.25 180 1.40 TpeaasoRWe PEee TET OMEIL| Non-inverting Fast Sync ; Bee: 
TPS3838L30QDBVRQ1 |296-15671-2-ND — /2.64V Low Current Monito 3900.00/3,000 groan ynG: 
pe ee BUCK MOSFET Drivel 2.36 1.89 1.47 
TXB0104ZXUR 296-20795-1-ND 4-Bit Bidirectional Voltage Level 
Tranelator ‘en 8) 63 TPS2831D 296-2391-5-ND inet Fast Syne. BUCK amare 
TXB0104ZXUR 296-20795-2-ND 4-Bit Bidirectional Voltage Level TPS2831PWP 296-3377-5-ND Invert Fast Sync. BUCK 
Translator... 1760.00/2,500 MOSFET Driver. 236 1.89 1.47 
TXSOIO4EDR cake aan orotonal Voltage Level ae er TPS2832D 296-2392-5-ND _|Non-Invert Fast Sync. 225 1.80 140 
TXSO104EDR 296-20696-2-ND _|4-Bit Bidirectional Voltage Level TPS2833D 296-2393-5-ND Invert Fast Sync. BUCK MOSFET Driver..8-SOIG. 2.25 1.80 1.40 
TPS2834D 296-2394-5-ND Non-Invert Fast Sync. 
Translator 1887.50/2,500 i 
TxSOIOAEPWR aR Ge BUCK FET Driver...... 14-S0IC 2.36 1.89 1.47 
# ae sales Hoa OUAge eve ach BR TPS2834PWP 296-3378-5-ND Non-Invert Fast Sync. 
TXS0104EPWR 296-20697-2-ND _|4-Bit Bidirectional Voltage Level BUR MOSHEL DIWer 14HTSSOP BRZSCRSUSS MIST 
TPS2835D 296-2395-5-ND Invert Fast Sync. BUCK 
Translator 1534.00/2,000 MOSFET Driver 236 1.89 1.47 
TXS0104ERGYR 296-20698-1-ND 4-Bit Bidirectional Voltage Level TPS2835PWP 296-10885-5-ND Invert Fast Sync. BUCK 
Trait Wy) es) MOSFET Driver wAGHTSSOP 2.36 189 1.47 
TXSOIO4ERGYR 296-20698-2-ND —_/4-Bit Bidirectional Voltage Level TPS2836D 296-2396-5-ND _|Non-Invert Fast Sync. BUCK FET Driver..8-SOIC_ 2.81 2.25 1.75 
Translator SEA TPS2838PWP 296-10886-5-ND _|Non-Inverting Fast Sync 
TXS0104EZXUR 296-20699-1-ND —_|4-Bit Bidirectional Voltage Level g Fast Sync. 
BUCK MOSFET Drivel 6-HTSSOP 2.93 2.34 1.82 
Hansialor Pees eee TPS2839PWP 296-10887-5-ND —_| Inverting Fast Sync 
TXS0104EZXUR 296-20699-2-ND —_|4-Bit Bidirectional Voltage Level BUDE MOerETDil 
Tato anna SFET Driver 6-HTSSOP 3.26 2.61 2.03 
OSIaOW = — oe mea TPS2848PWP 296-10888-5-ND __| MOSFET Driver with Regulato 4-HTSSOP 2.81 2.25 1.75 
nooo ay eee ube y WENO : ‘ ; TPS2849PWP 296-10889-5-ND | MOSFET Driver with Regulato @HTSSOP 2.81 225 1.75 
UC2543N 296-3356-5-ND 2.5V Power Supply Monito! 542 434 3.66 
; TPS2837D 296-2397-5-ND Invert Fast Sync. BUCK MOSFI er..8-SOIC 2.81 2.25 175 
UC2903DW 296-2640-5-ND Quad Voltage Supply Monito! 5151 4.41) 73:43 j ; 
Y TPS28225D 296-19791-5-ND | High-Freq. 4A Sync. MOSFET Driver......8-SOIC 1.43 114 86 
UC3543DW 296-3357-5-ND 2.5V Power Supply Monito 5.36 4.29 3.34 TPS28225DRBT 96-19792-1-ND High-Freq. 4A S MOSFET Dri 143° 114 86 
UC3543N 296-3358-5-ND 2.5V Power Supply Monito 536 4.29 3.34 ology ies ver. : ; : 
; TPS28225DRBT 296-19792-2-ND __|High-Freq. 4A Sync. MOSFET Driver. 199.50/250 
UC3544N 296-3359-5-ND ——_—/2.5V Power Supply Monito 3.53 2.83 2.20 UC2709DW 296-2398-5-ND [Dual High Speed MOSFET Driver 850 680 5.74 
UC3903DW 296-2642-5-ND Quad Voltage Supply Monito! 473 3.78 2.94 i : 
; ; UC2710N 296-2399-5-ND ‘| High Current MOSFET Driver . 7.20 5.76 4.86 
UC3910D 296-2644-5-ND ‘| 4-Bit DAC and Voltage Monitor 5.70 4.56 3.85 Wea7t4D Pa SGAIGEMEE| Goonplementary Switch FET Dever 
UC3910N 296-11346-5-ND | 4-Bit DAC and Voltage Monitor 5.70 4.56 3.85 Wig y 
uc394320 296-11350-5-ND __| Precision Analog Controller 551 441 3.43 wah Aue Out Bs 
a 9 7 = = = UC2714N 296-12171-5-ND Complementary Switch FET Driver 
UC39432N 296-11351-5-ND Precision Analog Controlle . 5.51 4.41 3.43 with Aux Out 236 1.89 1.47 
ucc2946D 296-2645-5-ND —_/ Microprocessor Supervisor with UC2715D 296-12172-5-ND | Complementary Switch FET Driver 
Watch Dog Timer... 815 252 1.96 5 
ucc3946D 296-2646-5-ND | Mi s th wit Au Out Bap is ae 
ae WeehDee Tid UpEFVISOr Wi aw ace ses UC2715DP 296-12173-5-ND | Complementary Switch FET Driver 
AC I eee : : : with Aux Out. 2.25 180 1.40 
UCC3946N 296-11547-5-ND Microprocessor Supervisor with UC2715N 296-12174-5-ND Complementary 
Watch Dog Timer... 3.04 2.43 1.89 with Aux Out an 225 1.80 1.40 
MOSFET / MOSFET Drivers UC3706N 296-11242-5-ND | Dual High Speed MOSFET Drive 518 414 3.22 
§N75372D 206-3360-5-ND Dual MOSFET Driver. 225. 180 1.35 UC3709DW 296-2400-5-ND —_| Dual High Speed MOSFET Drive 5.80 4.64 3.92 
SN75372DR 296-14958-1-ND Dual MOSFET Driver .. 225 1.80 1.35 UC3709N 296-11245-5-ND Dual High Speed MOSFET Drive! 5.80 464 3.92 
SN75372DR 296-14958-2-ND —_|Dual MOSFET Driver . 2880.00/2,500 UC3710DW 296-2401-5-ND | Complementary High Current 
SN75372P 296-3361-5-ND Dual MOSFET Driver . 2.25 1.80 1.35 MOSFET Driver 6.50 5.20 4.39 
SN75374D 296-3362-5-ND | Quad MOSFET Driver 248 1.98 1.54 UC3710N 296-11246-5-ND | High-Current MOSFET Driver. 650 5.20 439 
TPS1100D 296-3379-5-ND P-Channel MOSFET, Rise Time 10nS.....8-SOIC_ 141 148 94 UC3710T 296-11247-5-ND | High-Current MOSFET Driver. 6.50 5.20 4.39 
TPS1100PWR 296-13383-1-ND | Single P-Channel Enhancement UC3714D 296-11253-5-ND | High-Current MOSFET Driver. 2.38 190 1.43 
Mode MOSFETs 141 1418 94 UC3714DP 296-11254-5-ND High-Current MOSFET Driver. 2.38 1.90 1.43 
TPS1100PWR 296-13383-2-ND Single P-Channel Enhancement UC3714N 296-11255-5-ND. High-Current MOSFET Driver. 2.38 1.90 1.43 
Mode MOSFETs 1250.00/2,000 (Continued) 
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Ualh Digi-Key Price Each UsLE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description i 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
UC3715D 296-11256-5-ND High-Current MOSFET Driver a 2.25 1.80 1.35 TPS2010PWR 296-3385-2-ND 0.2A, 2.7V-5.5V High-Side 
UC3715DP 296-11668-5-ND Complementary Switch MOSFET Driver MOSFET Switch... aus 14-TSSOP 2470.00/2,000 
with Aux Out 2.25 1.80 1.35 TPS2011AD 296-2556-5-ND 0.6A, 2.7V-5.5V High-Side 
UC3715N 296-11257-5-ND High-Current MOSFET Driver 2.25 1.80 1.35 MOSFET Switch... as 2408 eQON 1:28, 
UCC2837D 296-2403-5-ND N-FET Linear Regulating Controller........ 5.30 4.24 3.58 TPS2011APWP 296-13804-5-ND 0.6A, 2.7V-5.5V High-Side 
UCC27200D 296-21432-5-ND —_|120V Boot, 3A Peak, High Frequency. MOSFET Switch... os 2131.70 1.28 
High-Side/Low-Side Driver NEW! 279 2.24 1.74 TPS2011D 296-3386-5-ND 0.6A, 2.7V-5.5V High-Side 
UCC27200DDA 296-21433-5-ND 120V Boot, 3A Peak, High Frequency, MOSFET Switch... abs 2.38 1.90 1.43 
High-Side/Low-Side Driver NEW! 279 2.24 1.74 TPS2012AD 296-2557-5-ND 1.0A, 2.7V-5.5V High-Side 
UCC27200DRMR 296-21434-1-ND 120V Boot, 3A Peak, High Frequency. MOSFET Switch... aad 240) detOl 1:28 
High-Side/Low-Side Driver NEWI. 279 2.24 1.74 TPS2012D 296-1957-5-ND 1.0A, 2.7V-5.5V High-Side 
UCC27200DRMR 296-21434-2-ND 120V Boot, 3A Peak, High Frequency, MOSFET Switch... so 2.38 1.90 1.43 
High-Side/Low-Side Driver NEW! 8-SON 4686.00/3,000 TPS2013AD 296-2558-5-ND 1.5A, 2.7V-5.5V High-Side 
UCC27201D 296-21435-5-ND 120V Boot, 3A Peak, High Frequency. MOSFET Switch... is 2d Coane Ome es: 
High-Side/Low-Side Driver NEW! 279 2.24 1.74 TPS2013APWPR 296-17531-1-ND 2.2A, 2.7V-5.5V High-Side 
UCC27201DDA 296-21436-5-ND 120V Boot, 3A Peak, High Frequency, MOSFET Switch... en 21 Coane Ones: 
High-Side/Low-Side Driver NEWI...... 279 2.24 1.74 TPS2013APWPR 296-17531-2-ND 2.2A, 2.7V-5.5V High-Side 
UCC27201DRMR 296-21437-1-ND 120V Boot, 3A Peak, High Frequency. MOSFET Switch... a 2210.00/2,000 
High-Side/Low-Side Driver NEW! 279 2.24 1.74 TPS2013D 296-1353-5-ND 1.5A, 2.7V-5.5V High-Side 
UCC27201DRMR 296-21437-2-ND 120V Boot, 3A Peak, High Frequency, MOSFET Switch... he 2.38 1.90 1.43 
High-Side/Low-Side Driver NEW! 4686.00/3,000 TPS2013DR 296-1353-1-ND 1.5A, 2.7V-5.5V High-Side 
UCC27321D 296-13670-5-ND Single 9A High Speed Low-Side MOSFET Switch... ne 2.38 1.90 1.43 
MOSFET Driver with Enable... 2.48 1.98 1.54 TPS2013DR 296-1353-2-ND 1.5A, 2.7V-5.5V High-Side 
UCC27321DGN 296-13671-5-ND Single 9A High Speed Low-Side MOSFET Switch... a 3040.00/2,500 
MOSFET Driver with Enable... 270 2.16 1.68 TPS2013PWR 296-3388-1-ND 1.5A, 2.7V-5.5V High-Side 
UCC27321P 296-13672-5-ND Single 9A High Speed Low-Side MOSFET Switch... ac 238 1.90 1.43 
MOSFET Driver with Enable 2.48 1.98 1.54 TPS2013PWR 296-3388-2-ND 1.5A, 2.7V-5.5V High-Side 
UCC27322D 296-13673-5-ND Single 9A High Speed Low-Side MOSFET Switch... asus 2470.00/2,000 
MOSFET Driver with Enable.................. 8-SOIC 248 1.98 1.54 TPS2014D 296-1354-5-ND 0.66A, 4V-5.5V High-Side 
UCC27322DGN 296-13674-5-ND Single 9A High Speed Low-Side MOSFET Switch 450 3.60 2.80 
MOSFET Driver with Enable................ 270 2.16 1.68 TPS2014DR 296-1354-1-ND 0.66A, 4V-5.5V Hig 
UCC27322P 296-13675-5-ND Single 9A High Speed Low-Side MOSFET Switch... a 450 3.60 2.80 
MOSFET Driver with Enable 2.48 1.98 1.54 TPS2014DR 296-1354-2-ND 0.66A, 4V-5.5V High-Side 
UCC27323D 296-12528-5-ND 4A High Speed Dual MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 MOSFET Switch 6300.00/2,500 
UCC27323DGN 296-12529-5-ND 4A High Speed Dual MOSFET Driver 225) 1:80) aie) TPS2014P 296-3389-5-ND 0.66A, 4-5.5V Hig) 450 3.60 2.80 
UCC27323P 296-12530-5-ND 4A High Speed Dual MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 TPS2015D 296-1355-5-ND 1.0A, 4V-5.5V High-Side 
UCC27324D 296-12531-5-ND 4A High Speed Dual MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 MOSFET Switch... 450 3.60 2.80 
UCC27324DGN 296-12532-5-ND 4A High Speed Dual MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 TPS2015DR 296-1355-1-ND 1.0A, 4V-5.5V High-Side 
UCC27324P 296-12533-5-ND 4A High Speed Dual MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 MOSFET Switch... 450 3.60 2.80 
UCC27325D 296-12534-5-ND 4A High Speed Dual MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 TPS2015DR 296-1355-2-ND 1.0A, 4V-5.5V High-Side 
UCC27325DGN 296-12535-5-ND 4A High Speed Dual MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 MOSFET Switch..... 6300.00/2,500 
UCC27325P 296-12536-5-ND 4A High Speed Dual MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 TPS2015P 296-3390-5-ND 1.0A, 4V-5.5V High-Side MOSFET Switch ..8-Dip 4.50 3.60 2.80 
UCC27423D 296-15864-5-ND 4A Dual High Speed Low-Side TPS2020D 296-2560-5-ND 0.22A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
MOSFET Driver 213 1.70 1.28 High-Side MOSFET Switch Pay ie ie) 
UCC27423DGN 296-15865-5-ND 4A Dual High Speed Low-Side TPS2021D 296-2561-5-ND 0.66A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
MOSFET Driver 213° 1-70) 1.28 High-Side MOSFET Switch Pike alee) 
UCC27423P 296-15866-5-ND 4A Dual High Speed Low-Side TPS2022D 296-2562-5-ND 1.1A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
MOSFET Driver 213 1.70 1.28 High-Side MOSFET Switch rae ksy aly. he) 
UCC27424D 296-15867-5-ND 4A Dual High Speed Low-Side TPS2023D 296-2563-5-ND 1.65A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 High-Side MOSFET Switch Pay a ie) 
UCC27424DGN 296-15868-5-ND 4A Dual High Speed Low-Side TPS2023P 296-12233-5-ND 1.65A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 High-Side MOSFET Switch rashsy sales beds) 
UCC27424P 296-15869-5-ND 4A Dual High Speed Low-Side TPS2024D 296-2564-5-ND 2.2A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 High-Side MOSFET Switch Oe Pe) 
UCC27425D 296-15870-5-ND 4A Dual High Speed Low-Side TPS2024DR 296-2564-1-ND 2.2A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 High-Side MOSFET Switch 215 172 1.29 
UCC27425DGN 296-15871-5-ND 4A Dual High Speed Low-Side TPS2024DR 296-2564-2-ND 2.2A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 High-Side MOSFET Switch 2752.50/2,500 
UCC27425P 296-15872-5-ND 4A Dual High Speed Low-Side TPS2024P 296-12234-5-ND 2.2A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 High-Side MOSFET Switch 215 172 1.29 
UCC37321D 296-13684-5-ND Single 9A High Speed Low-Side TPS2030D 296-2565-5-ND 0.22A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
MOSFET Driver with Enable.................-- 8-SOIC 248 1.98 1.49 High-Side MOSFET Switch 215 1.72 1.29 
UCC37321DGN 296-13685-5-ND Single 9A High Speed Low-Side TPS2030IDRQ1 296-18668-1-ND 0.22A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
MOSFET Driver with Enable 248 1.98 1.54 High-Side MOSFET Switch 2.36 1.89 1.47 
UCC37321P 296-13686-5-ND Single 9A High Speed Low-Side TPS2030IDRQ1 296-18668-2-ND 0.22A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
MOSFET Driver with Enable............. 2.48 1.98 1.49 High-Side MOSFET Switch 3307.50/2,500 
UCC37322D 296-13687-5-ND Single 9A High Speed Low-Side TPS2030P 296-3392-5-ND 0.22A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
MOSFET Driver with Enable... 2.48 1.98 1.49 High-Side MOSFET Switch 915 172 1.29 
UCC37322DGN 296-13688-5-ND Single 9A High Speed Low-Side TPS2031D 296-2566-5-ND 0.66A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
MOSFET Driver with Enable... 248 1.98 1.54 High-Side MOSFET Switch Pay ee) 
UCC37322P 296-13689-5-ND Single 9A High Speed Low-Side TPS2032D 296-2567-5-ND 1.1A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
MOSFET Driver with Enable............. 2.48 1.98 1.49 High-Side MOSFET Switch 915 1.72 1.29 
UCC37323D 296-15691-5-ND Dual 4A High Speed Low-Side, Power TPS2033D 296-2568-5-ND 1.65A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
MOSFET Driver 1.88 1.50 1.13 High-Side MOSFET Switch 2415 172 1.29 
UCC37323DGN 296-15692-5-ND Dual 4A High Speed Low-Side, Power TPS2033P 296-12235-5-ND 1.65A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
MOSFET Driver 2138 1.70 1.28 High-Side MOSFET Switch Pay ee) 
UCC37323P 296-15693-5-ND TPS2034D 296-2569-5-ND 2.2A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
1.88 1.50 1.13 High-Side MOSFET Switch Oa ee) es) 
UCC37324D 296-15694-5-ND TPS2034P 296-12236-5-ND ‘| 2.2A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
1.88 1.50 1.13 High-Side MOSFET Switch .. A A 1a 
UCC37324DGN 296-15695-5-ND Dual 4A High Speed Low-Side, Power TPS2041AD 296-3393-5-ND 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side 
MOSFET Driver 1.88 1.50 1.13 MOSFET Switch... i 1.70 1.36 1.02 
UCC37324P 296-15696-5-ND Dual 4A High Speed Low-Side, Power TPS2041BD 296-16927-5-ND 0.7A, 2.7V-5.5V, High-Side 
MOSFET Driver . ae TSB 150 a3 MOSFET Switch 16-SOIG 1.26 1.05 84 
UCC37325D 296-15697-5-ND Dual 4A High Speed Low-Side, Power TPS2041BDBVR 296-21263-1-ND 0.7A, 2.7V-5.5V, Hig 
MOSFET Driver 1.88 1.50 1.13 MOSFET Switch... te SOT-23-5 1.26 1.05 .84 
UCC37325DGN 296-15698-5-ND Dual 4A High Speed Low-Side, Power TPS2041BDBVR 296-21263-2-ND 0.7A, 2.7V-5.5V, High-Side 
MOSFET Driver 1.88 1.50 1.13 MOSFET Switch... aus SOT-23-5 1638.00/3,000 
UCC37325P 296-15699-5-ND Dual 4A High Speed Low-Side, Power TPS2041BDGN 296-18930-5-ND 0.7A, 2.7V-5.5V, High-Side 
MOSFET Driver 188 1.50 1.13 MOSFET Switch... i 1.25 1.00 75 
UCD7100PWP. 296-18042-5-ND Digital Control Compatible Single Low Side TPS2041D 296-3394-5-ND 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side 
+4A MOSFET Driver.... 14-HTSSOP 2.48 1.98 1.49 MOSFET Switch... . 239 191 4149 
UCD7201PWP 296-17924-5-ND MOSFET Driver with Single Common TPS2041P 296-2570-5-ND 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side 
Current Sense.. 14-HTSSOP 2.70 2.16 1.68 MOSFET Switch... 239 1.91 1.49 
Power Distribution Switches TPS2042AD 296-3395-5-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V 
TPS2010AD 296-2555-5-ND 0.2A, 2.7V-5.5V High-Side High-Side MOSFET Switch .. 213 1.70 1.28 
MOSFET Switch.. 248° 4.70) 4.28 TPS2042BDGN 296-17060-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V 
TPS2010APWP. 296-3384-5-ND 0.2A, 2.7V-5.5V High-Side High-Side MOSFET Switch .. 3.04 2.28 1.71 
MOSFET SWith.......... sees 14-HTSSOP 2.13 1.70 1.28 TPS2042BDR 296-17002-1-ND Dual (tin/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V 
TPS2010PWR 296-3385-1-ND 0.2A, 2.7V-5.5V High-Side High-Side MOSFET Switch .. 168 1.34 1.01 
MOSFET Switc! 4-TSSOP 2.38 1.90 1.43 (Continued) 
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ile Digi-Key Price Each UsLb Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. a 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS2042BDR 296-17002-2-ND | Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V TPS2053AD 296-3415-5-ND | Triple (2in/Sout), 0.7A, 2.7V-5.5V 
High-Side MOSFET Switch 8-SOIC 2145.00/2,500 High-Side MOSFET Switch .. 245 196 1.47 
TPS2042D 296-3396-5-ND ‘| Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V TPS2053BD 296-18932-5-ND —_| Triple (2in/3out), 0.7A, 2.7V-5.5V 
High-Side MOSFET Switch .... 2.88 231 1.80 High-Side MOSFET Switch .. 1.90 152 1.14 
TPS2042DR 296-3396-1-ND ‘| Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V TPS2053D 296-2578-5-ND | Triple (2in/3out), 0.7A, 2.7V-5.5V 
High-Side MOSFET Switch .... 2.88 2.31 1.80 High-Side MOSFET Switch .. 3.65 2.92 2.27 
TPS2042DR 296-3396-2-ND | Dual (Tin/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V TPS2053DR 296-2578-1-ND | Triple (2in/Sout), 0.7A, 2.7V-5.5V 
High-Side MOSFET Switch .... 4032.50/2,500 High-Side MOSFET Switch .. 3.65 292 227 
TPS2042P 296-2571-5-ND ‘| Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V TPS2053DR 296-2578-2-ND | Triple (2in/3out), 0.7A, 2.7V-5.5V 
High-Side MOSFET Switch........ 2.88 231 1.80 High-Side MOSFET Switch .. 5102.50/2,500 
TPS2043AD 296-3397-5-ND | Triple (2in/3out), 0.7, 2.7V-5.5V TPS2054AD 296-3417-5-ND | Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7V-5.5V 
High-Side MOSFET Switch .... 2.30 1.84 1.43 High-Side MOSFET Switch .. 2.88 2.31 1.80 
7PS2043BD 296-17211-5-ND | Triple (2in/Sout), 0.7A, 2.7V-5.5V TPS2054BDR mcccaiacummay Us" (N/AOW), OFA, 2 7N-5.SV 238 190 143 
High-Side MOSFET Switch .... 1.90 152 1.14 igh-Side witch .. ! 90 1. 
TPS2043D 296-2572-5-ND Triple (2in/3out), 0.7A, 2.7V-5.5V TPS2054BDR 296-16988-2-ND Brenna ma anacoar ene 
High-Side MOSFET Switch .... 3.65 292 227 igh-Side witch .. .00/2,51 
TPS2043DR 296-2572-1-ND _| Triple (2in/Sout), 0.7A, 2.7V-5.5V TPS2054D 296-1960-5-ND pre Neate a it iaaald Aah Ber ee 
High-Side MOSFET Switch .... 3.65 292 227 igh-Side wit : : : 
TPS2043DR 296-2572-2-ND __| Triple (2in/Sout), 0.7A, 2.7V-5.5V TPS2055AD 296-3418-5-ND pany High-Side eae 
High-Side MOSFET Switch .... 5102.50/2,500 IRC ane : aos 
TPS2044AD 296-3399-5-ND Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7V-5.5V TPS2055D 296-2579-5-ND Brn ne High-Side eer. 
High-Side MOSFET Switch .... Dye AED Tae wite : 841. 
TPS2044BD 296-18931-5-ND | Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7V-5.5V TPS2055DR 296-2579-1-ND 0.345A, 2.7V-5.5V Hig! 
High-Side MOSFET Switch .... 210 1.68 1.26 MOSFET Switch... 2.30 1.84 1.43 
TPS2044D 296-1959-5-ND Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7V-5.5V TPS2055DR 296-2579-2-ND 0.345A, 2.7V-5.5V High-Side 
High-Side MOSFET Switch .... 459 3.68 2.86 MOSFET Switch 3212.50/2,500 
TPS2045AD 296-3400-5-ND 0.345A, 2.7V-5.5V High-Side TPS2055P 296-3420-5-ND yeaa ty wan -qiaay {aa 
MOSFET Switch... 143° 114 86 witch... : ea: 
TPS2045D 296-2573-5-ND 0.345A, 2.7V-5.5V High-Side TPS2056AD 296-3421-5-ND aa Ce ee an 5V Beene 
MOSFET Swit 239 191 1.49 igh-Side witch .. ! il 
TPS2045DR 296-2573-1-ND 0.345A, 2.7V-5.5V High-Side TPS2056D 296-2580-5-ND te ceo ae pees eas 
MOSFET Switch... 239 191 1.49 i - ; 221. 
TPS2045DR 296-2573-2-ND 0.345A, 2.7V-5.5V High-Side TPS2056DR 296-2580-1-ND TUL SEeMNG ET oat. 5V aso ome 
MOSFET Switch... 3340.00/2,500 Side MOSFET Switch... econo i ; 22 1. 
TPS2045P 296-3402-5-ND 0.345A, 2.7V-5.5V High-Side TPS2056DR 296-2580-2-ND TEESE MOG IET Galen 5V serene 0d 
MOSFET Switch... 2.39 191 1.49 b : 00/2, 
TPS2046AD 296-3403-5-ND Dual (tin/2out), 0.345A, 2.7V-5.5V TPS2057AD 296-3423-5-ND pine Ginisout) cee BINS Ragen en 
High-Side MOSFET Switch 2.03 162 1.22 High-Si . - . 22 1: 
TPS2046BDR 296-17246-1-ND | Dual (1in/2out), 0.345A, 2.7V-5.5V TPS2057D 296-2581-5-ND Triple (2in/Sout), 0.345A, 2.7V-5.5V 
High-Side MOSFET Switch 138 110 83 High-Side MOSFET Switch... GES Gee Bay 
TPS2046BDR 296-17246-2-ND | Dual (1in/2out), 0.345A, 2.7V-5.5V TPS2057DR 296-2581-1-ND TAGE MONET evi a : aah gh. DoF 
High-Side MOSFET Switch .... 1760.00/2,500 High-Si : 7 l 922. 
TPS2046D 296-2574-5-ND Dual (Tin/2out), 0.345A, 2.7V-5.5V TPS2057DR 296-2581-2-ND Te sou) Oa ev aaN ata 
High Side MOSEL Swit eS Beet TPS2058AD 296-3495-5-ND | Quad (Zinout) 0.3458, 27.58 ae 
TPS2046DR 296-2574-1-ND Dual (1in/2out), 0.3454, 2.7V-5.5V vate aaa 8 ie thas ae Hey 
High-Side MOSFET Switch .... Die DED We Si ts 7 ; 90 1, 
TPS2046DR 296-2574-2-ND Dual (1in/2out), 0.3454, 2.7V-5.5V TPS2058D 296-2582-5-ND fNreaeare iar they ed: Seo 
High-Side MOSFET Switch 3875.00/2,500 lgnroide ae a : : : 
TPS2046P 296-3405-5-ND _| Dual (tin/2out), 0.345A, 2.7V-5.5V TPS2058DR 296-2582-1-ND Bag (2 Aout) Oa Aes, SER OS 
High-Side MOSFET Switch 277 222 1.73 lone l0e wes we : : : 
eer ie TPS2058DR 296-2582-2-ND | Quad (2in/4out), 0.3454, 2.7V-5.5V 
TPS2047AD 296-3406-5-ND —_|Triple (2in/Sout), 0.345A, 2.7 Highest MCOEET Such 4é-c0ie Reeaneen 
High-Side MOSFET Switch 245 196 1.47 weiss ere 
TPS2047BD 296-17403-5-ND | Triple (2in/Sout), 0.345A, 2.7V- TPS2060DGN 296-18023-5-ND ae lA ar ae Bre 
High-Side MOSFET Switch 1.90 152 1.14 QE ZISOUON SMG ss : E : 
7PS2047D 296-2575-5-ND | Triple (2in/Sout), 0.345A, 2.7V-5.5V TPS2061D 296-18024-5-ND us ea nale ean enim 
Hot Side MOSHE Swich Peeler TPS2061DGNR 296-17205-1-ND | current-Limited Power Distribution on eee 
TPS2047DR 296-2575-1-ND | Triple (2in/Sout), 0.3454, 2.7V- Sane ‘me sh SE 
High-Side MOSFET Switch 3.83 3.06 2.38 Ceo h.. : - : ANY 8 
TPS2047DR 296-2575-2-ND Triple (2in/3out), 0.345A, 2.7V-5. TPS2061DGNR 296-17225-2-ND Current Limited Power-Distribution 
High-Side MOSFET Switch 5355,00/2,500 Swit Heeneaes0 
TPS2048AD 296-3408-5-ND | Quad (2in/4out), 0.345A, 2.7V-5.5V theeoeeD pocaeuc alum ‘A, 2.7V-6.5V Dual High-Side 
High-Side MOSFET Switch 257 206 1.60 Peete owe WS HS 
TPS2048DR 296-3409-1-ND Quad (2in/4out), 0.345, 2.7V-5.5V teeeoecpeN pecacccca ome ‘4, 2.7V-6.5V Dual High-Side 
High-Side MOSFET Switch Sm eS TPS2062DR-1 See Di6SeA-ND [1A 27V-5.V Dual High Sida cians 
TPS2048DR 296-3409-2-ND Quad (2in/4out), 0.345A, 2.7V-5.5V Pete g ’ 
ad (elk : MOSFET Switch NEW! SOIC 1.58 1.26 95 
EgtS1ee MOSEL SWIM 895 00/2500 TPS2062DR-1 296-21658-2-ND | 1A, 2.7V-5.5V Dual High- 
TPS2049D 296-21264-5-ND [Single Channel 100mA Power Switch... SOIC 1.26 1.05 84 Pat scsbe S 
TPS2051AD 296-3410-5-ND _|0.7A, 2.7V-5.5V High-Sid ate ew Ante anese 
Boa Ey GL Vries TPS2063DR 296-17386-1-ND 1A, 2.7V-5.5V Triple High-Side 
MOSFET Switch . 150 1.20.90 MOSFET Switch..... 190 152 144 
TPS2051BDBVR eobs2t2CoaT NDB 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side TPS2063DR 296-17386-2-ND | 1A, 2.7V-5.5V Triple High-Side 
MOSFET Switch... 1.44 1.20.96 MOSFET Switch ss 2432.50/2,500 
TPS2051BDBVR Boor 0.74, 2.7\-5.5V High TPS2064DGN 296-17871-5-ND mited, Dual Power-Distribution 
MOSFET Switch.. 1872.00/3,000 "_-BMSOP 2.97 4.82 1.42 
TPS2051BDGNR 296-17313-1-ND —_|0.7A, 2.7V-5.5V High-Side TPSOO6SDGN-1 n96-21641-5-ND | 1A, 27VSV High-Side 
MOSFET SWItCh connec BMSOP 144 120 96 MOSFET Switch NEWT... _BMSOP 168 126 95 
TPS2051BDGNR 296-17313-2-ND | 0.7A, 2.7V-5.5V High TPS2065DGNR 296-17314-1-ND | 1A, 2.7V-5.5V High-Side 
TPS2051BDR 296-16987-1-ND ah VSS Hi h-Sid Boe MOSFET Switch = OS 
-16987-1- ‘7A, 2.7V-5.5V High-Side TPS2065DGNR 296-17314-2-ND _|1A, 2.7V-5.5V High-Side 
MOSFET SWItCh...-nonevenneenn BSOIG 144 120 96 MOSFET Switch 8-MSOP 4887.50/2,500 
TPS2051BDR 296-16987-2-ND —_/0.7A, 2.7V-5.5V High TPS2065DR 296-17315-1-ND —_|1A, 2.7-5.5\V High-Side MOSFET Switch..8-SOIC 1.25 1.00 75 
MOSFET Switch.. 1560.00/2,500 TPS2065DR 296-17315-2-ND —_| 1A, 2.7-5.5V High-Side MOSFET Switch .. 8-SOIC 1600.00/2,500 
TPS2051D 296-2576-5-ND 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side TPS2066D 296-18934-5-ND ‘| 1A, 2.7V-5.5V Dual High-Side 
MOSFET Switch. 2.30 1.84 1.43 MOSFET Switch... 158 126 95 
TPS2051P 296-3411-5-ND ——_[0.7A, 2.7V-5.5V High-Side TPS2066DGNR 296-17316-1-ND _|1A, 2.7V-5.5V Dual High-Side 
MOSFET Switch.. ee 230 1.84 1.43 MOSFET Switch... 178 142 107 
TPS2052AD 296-3412-5-ND [Dual (tin/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V TPS2066DGNR 296-17316-2-ND —_|1A, 2.7V-5.5V Dual High-Side 
High-Side MOSFET Switch 2.03 162 1.22 MOSFET Switch... 2972.50/2,500 
TPS2052BDR 296-17451-1-ND | Dual (tin/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V TPS2067DR 296-17387-1-ND | 1A, 2.7V-5.5V Triple 
High-Side MOSFET Switch .... 1.38 110 83 MOSFET Switch... 1.90 1.52 1.14 
TPS2052BDR 296-17451-2-ND | Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V TPS2067DR 296-17387-2-ND | 1A, 2.7V-5.5V Triple High-Side 
High-Side MOSFET Switch 1760.00/2,500 MOSFET Switch 16-SOIC 2432.50/2,500 
TPS2052BDGN 296-17459-5-ND Dual (tin/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V TPS2070DAP 296-3427-5-ND Power Controller for Bus/Se! 
High-Side MOSFET Switch .... 158 1.26 95 Powered Hub... ..32-HTSSOP 5.10 4.08 3.45 
TPS2052D 296-2577-5-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V TPS2071DAP 296-3428-5-ND Power Controller for Bus/Self 
High-Side MOSFET Switch .... 2772.22 1.73 Powered Hub... woB2-HTSSOP 5.10 4.08 3.45 
TPS2052DR 296-2577-1-ND Dual (Tin/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V TPS2071EVM-159 | 296-10877-ND Evaluation Module for TPS2071. = = 
High-Side MOSFET Switch .... 277 222 1.73 TPS2074DB 296-3429-5-ND USB Hub Power Cont., Act. Low 4.08 3.45 
TPS2052DR 296-2577-2-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V TPS2075DB 296-3430-5-ND USB Hub Power Cont., Act. High 4.08 3.45 
High-Side MOSFET Switch .... 3875.00/2,500 TPS2080D 296-3431-5-ND Dual (2in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V 
TPS2052P 296-3414-5-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET Switch, Act. High...8-SOIC__ 1.63 1.30.98 
High-Side MOSFET Switch Die BED i (Continued) 


% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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els 
Part No. 


Digi-Key 
Part No. 


Price Each 


Description 1 aah 100 


TPS2205IDFR 
TPS2205|IDFR 


296-3456-1-ND 
296-3456-2-ND 


Dual PCMCIA Power I/F Switch 
Dual PCMCIA Power I/F Switc 


5.80 464 3.92 
3625.00/1,000 


Tale Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description al 25 100 
TPS2080EVM 296-13571-ND Evaluation Module for TPS2080 62.78 = = 
TPS2081D 296-3432-5-ND Dual (2in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V 

High-Side MOSFET Switch, Act. Low....8-SOIC 1.63 1.30 .98 
TPS2082D 296-3433-5-ND Dual (2in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V 

High-Side MOSFET Switch, Act. Low....8-SOIC 1.63 1.30.98 
TPS2085D 296-3434-5-ND Quad (4in/4out), 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side 

MOSFET Switch, Act. Hig Al 2.36 1.89 1.47 
TPS2086D 296-3435-5-ND Quad (4in/4out), 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side 

MOSFET Switch, Act. Lo\ 2.36 1.89 1.47 
TPS2087D 296-3436-5-ND Quad (4in/4out), 0.7A, 2.7V-5:! 

MOSFET Switch, Act. Low.. 2.36 1.89 1.47 
TPS2090D 296-3437-5-ND Dual (2in/2out), 0.3A, 2.7V-5.5V 

High-Side MOSFET Switch, Act. High...8-SOIC 1.63 1.30 .98 
TPS2091D 296-3438-5-ND Dual (2in/2out), 0.3A, 2.7V-5.5V 

High-Side MOSFET Switch, Act. Low.... 163 1.30 .98 
TPS2092D 296-3439-5-ND Dual (2in/2out), 0.3A, 2.7V-5.5V 

High-Side MOSFET Switch, Act. Low.... 163 1.30.98 
TPS2095D 296-3440-5-ND Quad (4in/4out), 0.3A, 2.7V-5.5V High: 

MOSFET Switch, Act. Hig 2.36 1.89 1.47 
TPS2096D 296-3441-5-ND Quad (4in/4out), 0.3A, 2.7V-5:! 

MOSFET Switch, Act. Low.. 2.36 1.89 1.47 
TPS2097D 296-3442-5-ND Quad (4in/4out), 0.3A, 2.7V-5.5V High- “Side 

MOSFET Switch, Act. Low.. 2.36 1.89 1.47 
TPS2100D 296-2583-5-ND VAUX Power Distribution Switch . 163 130 .98 
TPS2100DBVR 296-10878-1-ND VAUX Power Distribution Switch . 163 1.30 .98 
TPS2100DBVR 296-10878-2-ND VAUX Power Distribution Switch . 2496.00/3,000 
TPS2100DBVT 296-2584-1-ND VAUX Power Distribution Switch . 1.75 1.40 1.05 
TPS2100DBVT 296-2584-2-ND VAUX Power Distribution Switch . 245.00/250 
TPS2101D 296-2585-5-ND VAUX Power Distribution Switch . 163 130 98 
TPS2101DBVR 296-10879-1-ND VAUX Power Distribution Switch . 163 1.30 .98 
TPS2101DBVR 296-10879-2-ND VAUX Power Distribution Switch . 2496.00/3,000 
TPS2101DBVT 296-2586-1-ND VAUX Power Distribution Switch . 1.75 1.40 1.05 
TPS2101DBVT 296-2586-2-ND VAUX Power Distribution Switch . 245.00/250 
TPS2102D 296-2587-5-ND VAUX Power Distribution Switch . 188 150 1.13 
TPS2102DBVR 296-10880-1-ND VAUX Power Distribution Switch . 1.88 1.50 1.13 
TPS2102DBVR 296-10880-2-ND VAUX Power Distribution Switch . 2880.00/3,000 
TPS2102DBVT 296-2588-1-ND VAUX Power Distribution Switch . 2.00 1.60 1.20 
TPS2102DBVT 296-2588-2-ND VAUX Power Distribution Switch . 280.00/250 
TPS2103D 296-2589-5-ND VAUX Power Distribution Switch . 1.88 1.50 1.13 
TPS2103DBVR 296-10881-1-ND VAUX Power Distribution Switch . 1.88 1.50 1.13 
TPS2103DBVR 296-10881-2-ND VAUX Power Distribution Switch . 2880.00/3,000 
TPS2103DBVT 296-2590-1-ND VAUX Power Distribution Switch . 2.00 1.60 1.20 
TPS2103DBVT 296-2590-2-ND VAUX Power Distribution Switch . 280.00/250 
TPS2104D 296-2591-5-ND VAUX Power Distribution Switch . 2:25 1:80! 1135 
TPS2104DBVR 296-10882-1-ND VAUX Power Distribution Switch . 2200) 1:80) 35 
TPS2104DBVR 296-10882-2-ND VAUX Power Distribution Switch . 3456.00/3,000 
TPS2104DBVT 296-3447-1-ND VAUX Power Distribution Switch . 2.25 1.80 1.40 
TPS2104DBVT 296-3447-2-ND VAUX Power Distribution Switch . 332.50/250 
TPS2105D 296-2592-5-ND VAUX Power Distribution Switch . 2.25 1.80 1.35 
TPS2105DBVR 296-10883-1-ND VAUX Power Distribution Switch . 2250) 1:80) 35 
TPS2105DBVR 296-10883-2-ND VAUX Power Distribution Switch . 3456.00/3,000 
TPS2105DBVT 296-3448-1-ND VAUX Power Distribution Switch . 2.25 1.80 1.40 
TPS2105DBVT 296-3448-2-ND VAUX Power Distribution Switch . 332.50/250 
TPS2110APWR 296-16935-1-ND 2-Input Autoswitching Power Mux. 1.88 1.50 1.13 
TPS2110APWR 296-16935-2-ND 2-Input Autoswitching Power Mux 1950.00/2,000 
TPS2110PW. 296-14202-5-ND 2-Input Autoswitching Power Mux. ee Gio) ae} 
TPS2111AEVM-061 296-18935-ND Evaluation Module for TPS2111A-061 . 14.23 => = 
TPS2111APWR 296-16936-1-ND 2-Input Autoswitching Power Mux. ASSO ala) 
TPS2111APWR 296-16936-2-ND 2-Input Autoswitching Power Mux 1950.00/2,000 
TPS2111PW. 296-14203-5-ND 2-Input Autoswitching Power Mux. 1.88 1.50 1.13 
TPS2111EVM 296-20588-ND Evaluation Module for TPS2111 62.78 => = 
TPS2112APWR 296-16937-1-ND 2-Input Autoswitching Power Mux. 1.88 1.50 1.13 
TPS2112APWR 296-16937-2-ND 2-Input Autoswitching Power Mux. 1950.00/2,000 
TPS2113AEVM-061 | 296-18936-ND Evaluation Module for TPS2113A-061 . 14.23 - = 
TPS2113APWR 296-16938-1-ND 2-Input Autoswitching Power Mux. WERE ast) eel 
TPS2113APWR 296-16938-2-ND 2-Input Autoswitching Power Mux. 1950.00/2,000 
TPS2113EVM 296-20589-ND Evaluation Module for TPS2113 — e278) => = 
TPS2113PW. 296-14205-5-ND 2-Input Autoswitching Power Mux. A838 SO dia) 
TPS2114APWR 296-16939-1-ND 2-Input Autoswitching Power Mux. ASS Someta) 
TPS2114APWR 296-16939-2-ND 2-Input Autoswitching Power Mux 1950.00/2,000 
TPS2114PW. 296-14206-5-ND 2-Input Autoswitching Power Mux. 1.88 150 1.13 
TPS2115AEVM-061 296-18937-ND Evaluation Module for TPS2115A-061 . 14.23 => =— 
TPS2115APWR 296-16940-1-ND 2-Input Autoswitching Power Mux. AS8 SO ila) 
TPS2115APWR 296-16940-2-ND 2-Input Autoswitching Power Mux 1950.00/2,000 
TPS2115EVM 296-20590-ND Evaluation Module for TPS2115 — e273) => = 
TPS2115PW. 296-14207-5-ND 2-Input Autoswitching Power Mu eee asia) akeh 


TPS2145IPWP 


296-13385-5-ND 


LDO and Dual Switch with Controlled 
Rise Times for DSP and Portable 
Applications... 14-HTSSOP 


259 2.07 1.61 


TPS2147IDGQ 


TPS2148IDGN 


296-13386-5-ND 


296-13387-5-ND 


LDO and Dual Switch with Controlled 
Rise Times for DSP and Portable 
Applications. 

3.3V, LDO and Dual Switch for USB 


248 1.98 1.54 


Peripheral Power Management........... 8-MSOP 248 1.98 1.49 
TPS2149|DGN 296-13388-5-ND 3.3V, LDO and Dual Switch for USB Bus 
Powered Hub Power Management......8-MSOP 238 1.90 1.43 


TPS2155IPWP 


296-13389-5-ND 


LDO and Dual Switch with Controlled 
Rise Times for DSP and Portable 


Applications. 14-HTSSOP 


2.59 2.07 1.61 


TPS2158IDGN 


296-13391-5-ND 


3.3V, LDO and Dual Switch for USB 


Peripheral Power Management........... 8-MSOP 248 1.98 1.49 
TPS2159IDGN 296-13392-5-ND 3.3V, LDO and Dual Switch for USB Bus 

Powered Hub Power Management.. 2.38 1.90 1.43 
TPS2201IDBR 296-3449-1-ND Dual PCMCIA Power Switch 11.75 10.58 9.38 
TPS2201IDBR 296-3449-2-ND Dual PCMCIA Power Switch 17414.00/2,000 


TPS2201IDFR 
TPS2201IDFR 


296-3450-1-ND 
296-3450-2-ND 


Dual PCMCIA Power Switc 
Dual PCMCIA Power Switc 


11.75 10.58 9.38 
8707.00/1,000 


TPS2202AIDBR 296-3451-1-ND Dual PCMCIA Power Switc 11.16 10.05 8.92 
TPS2202AIDBR 296-3451-2-ND Dual PCMCIA Power Switc 16550.00/2,000 
TPS2204APWP. 296-15133-5-ND Dual PCMCIA Power Switch.. 24-HTSSOP 4.16 3.33 2.59 


TPS2205IDAPR 
TPS2205IDAPR 
TPS2205IDBR 
TPS2205|IDBR 


296-3454-1-ND 
296-3454-2-ND 
296-3455-1-ND 
296-3455-2-ND 


Dual PCMCIA Power I/F Switc! 
Dual PCMCIA Power I/F Switch 
Dual PCMCIA Power I/F Switch 
Dual PCMCIA Power I/F Switch 


32-TSSOP 
2-TSSOP 
30-SSOP 
30-SSOP 


5.80 464 3.92 
7250.00/2,000 
5.80 464 3.92 
7250.00/2,000 


TPS2206ADAP 296-15134-5-ND Dual PCMCIA Power I/F Switc! 473 3.78 2.94 
TPS2206ADB 296-14058-5-ND Dual PCMCIA Power I/F Switc! 4.73 3.78 2.94 
TPS2206IDAPR 296-3457-1-ND Dual PCMCIA Power Switch... .32-TSSOP 5.90 4.72 3.99 
TPS2206IDAPR 296-3457-2-ND Dual PCMCIA Power Switch .82-TSSOP 7376.00/2,000 
TPS2206IDB 296-2246-5-ND Dual PCMCIA Power Switch 30-SSOP 5.90 4.72 3.99 
TPS2206IDBR 296-2246-1-ND Dual PCMCIA Power Switch 30-SSOP 5.90 4.72 3.99 
TPS2206IDBR 296-2246-2-ND Dual PCMCIA Power Switch 30-SSOP 7376.00/2,000 
TPS2206IDFR 296-13510-1-ND Dual PCMCIA Power Switch 30-SSOP_ 5.90 4.72 3.99 
TPS2206IDFR 296-13510-2-ND Dual PCMCIA Power Switch... 30-SSOP 3688.00/1,000 
TPS2210APWP 296-15135-5-ND PCMCIA Power Interface Switch 4-HTSSOP 2.03 1.62 1.22 
TPS2211AIDB 296-3460-5-ND PCMCIA Power Interface Switch 16-SSOP 1.78 1.42 1.07 
TPS2211AIDBR 296-13827-1-ND PCMCIA Power Interface Switch 16-SSOP 1.78 1.42 1.07 
TPS2211AIDBR 296-13827-2-ND PCMCIA Power Interface Switch 16-SSOP 1846.00/2,000 
TPS2211APW 296-18279-5-ND PCMCIA Power Interface Switch 20-SSOP 1.78 «1.42 1.07 
TPS2211APWP 296-13872-5-ND PCMCIA Power Interface Switch O-HTSSOP 1.78 1.42 1.07 
TPS2211IDBR 296-3461-2-ND PCMCIA Power Interface Switch 16-SSOP 3520.00/2,000 
TPS2212IDB 296-2247-5-ND Single PCMCIA Power Switch 16-SSOP 3.26 2.61 2.03 
TPS2214ADB 296-2248-5-ND Dual PCMCIA Power Switch... 24-SSOP 5.42 4.34 3.66 
TPS2214DB 296-2249-5-ND Dual PCMCIA Power Switch 24-SSOP 560 4.48 3.78 
TPS2216ADAP 296-2250-5-ND Dual PCMCIA Power Switch 2-HTSSOP 5.52 4.42 3.73 
TPS2216ADB 296-2251-5-ND Dual PCMCIA Power Switch 30-SSOP 552 442 3.73 
TPS2216DB 296-2252-5-ND Dual PCMCIA Power Switch 30-SSOP 6.36 5.09 4.30 
TPS2216DAP 296-3462-5-ND PCMCIA Power Switch Serial 
Interface 32-HTSSOP 6.36 5.09 4.30 
TPS2220ADB 296-18938-5-ND Cardbus Power interface Switch for Serial 
2.03) 1.620 11:22) 
TPS2220BDB 296-17773-ND 
1.78 1.42 1.07 
TPS2220BPWP 296-17774-ND Cardbus Power Interface Switch for Serial 
PCMCIA Controller. 24-HTSSOP 1.78 1.42 1.07 
TPS2220APWP 296-15136-5-ND Cardbus Power Interface Switch for Serial 
PCMCIA Controller. ..24-HTSSOP = 2.03 1.62 1.22 
TPS2221PWP 296-13747-5-ND Single PC Card Power Interface Switch 
for PCMCIA Controllers 416 3.33 2.59 
TPS2223ADB 296-13015-5-ND Dual-Slot CardBus 
Interface Switches 3.85 3.08 2.40 
TPS2223APWP 296-13016-5-ND Dual-Slot CardBus 
Interface Switches 3.85 3.08 2.40 
TPS2223DB 296-12387-5-ND 1A Dual-Slot PC Card Power 
Switch with Serial Interface 416 333 2.59 
TPS2223PWP. 296-12388-5-ND 1A Dual-Slot PC Card Power 
Switch with Serial Interface 416 3.33 2.59 
TPS2224ADB 296-13017-5-ND Dual-Slot CardBus Interface Switch..... 416 333 259 
TPS2224APWP 296-13018-5-ND Dual-Slot CardBus 
Interface Switch 416 3.33 2.59 
TPS2224DB 296-12389-5-ND 1A Dual-Slot PC Card Power 
Switch with Serial Interface ............... 459 3.68 2.86 
TPS2224PWP 296-12390-5-ND 1A Dual-Slot PC Card Power 
Switch with Serial Interface 459 368 2.86 
TPS2226ADB 296-13019-5-ND Dual-Slot CardBus Interface Switch 450 3.60 2.80 
TPS2226DB 296-12391-5-ND 1A Dual-Slot PC Card Power 
Switch with Serial Interface : 5.02 4.02 3.13 
TPS2228DB 296-13748-5-ND Dual PC Card Power Interface Switch 
for PCMCIA Controllers : 640 5.12 4.32 
TPS2228PWP 296-13749-5-ND Dual PC Card Power Interface Switch 
for PCMCIA Controllers 6.20 4.96 4.19 
TPS2231EVM 296-17281-ND Evaluation Module for TPS2231. = = 
TPS2231MRGPR 296-21266-1-ND ExpressCard™ Power Interface 
i 210 1.68 1.26 
TPS2231MRGPR 296-21266-2-ND ExpressCard™ Power Interface 
Switch 20-QFN 3225.00/3,000 
TPS2231PW 296-20688-5-ND ExpressCard™ Power Interface 
210 1.68 1.26 
TPS2231PWP 296-17239-ND ExpressCard™ Power Interface 
Switch. 24-HTSSOP 2.10 1.68 1.26 
TPS2231RGPT 296-18035-1-ND ExpressCard™ Power Interface witch ..20-QFN 2.30 184 1.38 
TPS2231RGPT 296-18035-2-ND ExpressCard™ Power Interface Switch ..20-QFN 322.00/250 
TPS2236DAP 296-17591-5-ND Dual ExpressCard™ Power Interface 
Switch 24-HTSSOP 2.99 2.40 1.87 
TPS2350EVM 296-18940-ND Evaluation Module for TPS2350..........0......7 — (62:78 =—- — 
TPS2383BPM. 296-18303-ND Octal Power Sourcing Equipment 
Power Manager... A225 OS 8) 
TPS2383PM 296-15138-ND Octal Power Sourcing Equipment 
Power Manager ..... a A225 OS mnoAG, 
TPS2400DBVR 296-17744-1-ND Overvoltage Protection Controller........ 2.00 1.60 1.20 
TPS2400DBVR 296-17744-2-ND Overvoltage Protection Controller .. 3072.00/3,000 
TPS2400DBVT 296-17226-1-ND Overvoltage Protection Controlle 2.00 1.60 1.20 
TPS2400DBVT 296-17226-2-ND Overvoltage Protection Controlle 280.00/250 
TPS54974PWP. 296-15140-5-ND Dual Input Bus 9A Output Sync. Buck PWM 
Switcher with Integrated FETs....... 28-HTSSOP 8.40 6.72 5.67 
UC37131D 296-11248-5-ND Low Side Smart Power Switch... 484 387 3.01 
UC37132D 296-11249-5-ND High/Low Side Smart Power Switch .. 540 432 3.36 
UC37132N 296-11250-5-ND High/Low Side Smart Power Switch . 540 432 3.36 
UC37133D 296-11251-5-ND High Side Smart Power Swite! 484 387 3.01 
UC37133N 296-11252-5-ND High Side Smart Power Swite! 4.84 3.87 3.01 
PWM Controllers 
DRV101FKTWT 296-15963-1-ND PWM Solenoid/Valve Drivei 7.70 = = 
DRV101FKTWT 296-15963-2-ND PWM Solenoid/Valve Drive! 259.90/50 
DRV101T DRV101T-ND PWM Solenoid/Valve Drive! 7.70 a 
DRV102FKTWT 296-15964-1-ND PWM Solenoid/Valve Drive! 7.70 == 
DRV102FKTWT 296-15964-2-ND PWM Solenoid/Valve Drive! 259.90/50 
DRV102T DRV102T-ND PWM Solenoid/Valve Drivei 7.70 = = 
DRV103H DRV103H-ND Low Side DMOS Power Switch 
416 333 2.59 
DRV103H/2K5 DRV103H/2K5CT-ND 
416 3.33 2.59 
DRV103H/2K5 DRV103H/2K5TR-ND 
5827.50/2,500 
DRV103U 296-11622-ND 3.60 2.88 2.24 
DRV104PWPR 296-15746-1-ND 1.2A High Side PWM Drive: 3.60 288 2.24 
DRV104PWPR 296-15746-2-ND 1.2A High Side PWM Drive: 4080.00/2,000 
(Continued) 
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Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DRV401AIDWPR 296-21226-1-ND | Sensor Signal Conditioning IC. 428 342 2.66 TL1454ACPWR 296-13796-2-ND | Dual Channel PWM Control Circuit .... 16-TSSOP 2550.00/2,000 
DRV401AIDWPR 296-21226-2-ND —_| Sensor Signal Conditioning IC . 2423.00/1,000 TL2842DR-8 296-12998-1-ND | Current-Mode PWM Controlle 751) Camb 
DRV401AIRGWT 296-19872-1-ND —_| Sensor Signal Conditioning IC . 473 3.78 2.94 TL2842DR-8 296-12998-2-ND —_| Current-Mode PWM Controlle 812.50/2,500 
DRV401AIRGWT 296-19872-2-ND —_| Sensor Signal Conditioning IC . 698.25/250 TL2842P 296-16646-5-ND | Current-Mode PWM Controlle' E75) way 50 
DRV590DWP 996-12201-5-ND 1.2A High Efficiency PWM Power TL2843D 296-1977-5-ND Current-Mode PWM Controlle! ab GR) Et) 
Driver... 35 12.16 10.95 9.71 TL2843DR 296-17541-1-ND Current-Mode PWM Controller a75) Ce ay) 
DAVS90GQCR 296-184304-ND 172A High Effi PWM Pi TL2843DR 296-17541-2-ND | Current-Mode PWM Controlle 812.50/2,500 
OTE eer. 4-3GA FROTORER OMT TL2843DR-8 296-10164-1-ND | Current-Mode PWM Controlle 75 63 50 
pRVvs90cacR 296-18430-2-ND _|1.2A High Efficiency PWM Power TL2843DR-8 296-10164-2-ND | Current-Mode PWM Controlle! 812.50/2,500 
Driver... - 48-BGA 23085.00/2,500 TL2844DR 296-1367-1-ND Current-Mode PWM Controle! ts 63 50 
DRV590Z0CR 296-21227-1-ND 1.2A High Efficiency PWM Pow i TL2844DR-8 296-10165-1-ND Current-Mode PWM Controle! e/ Om CoMmEnOO 
Driver... a 48-BGA 1216 1095 9.71 TL2844DR-8 296-10165-2-ND | Current-Mode PWM Controllei 812.50/2,500 
7 al TL2844P 296-16647-5-ND Current-Mode PWM Controlle 15. 163) 50! 
DRVS90Z0CR Scena (oan ecency PM Power aca MeeInenOetD TL2845DR-8 296-10166-1-ND | Current-Mode PWM Controlle 75 63 50 
pRVEOIAIN SESE PEER alain fa ee TL2845DR-8 296-10166-2-ND —_|Current-Mode PWM Controlle 812.50/2,500 
DRVEOIVEP Ben Hah Etficl F ae ‘ TL3842DR-8 296-10173-1-ND | Current-Mode PWM Controlle 68. 66 «0 
igh Efficiency PWM Power Drive! 2-HLOFP 10.50 9.45 8.38 
DRVEODVER Sap DEEStNn ichietiel ‘ TL3842DR-8 296-10173-2-ND | Current-Mode PWM Controller 715.00/2,500 
miaoU: igh Efficlency PWM Power Driver... 32-HLOFP L&:/ORsI/O0IiT6:25 TL3842P 296-10174-5-ND | Current-Mode PWM Controlle 88 66 50 
BRVSOSEVM eRe iD Evaluation Module for DRV593 — TL3843DR 296-15010-1-ND | Current-Mode PWM Controlle 88 66 50 
DRVS93VFPR 296-13643-1-ND Se eRe) PWM ao-iocp (OR eee TL3843DR 296-15010-2-ND __| Current-Mode PWM Controlle 715.00/2,500 
er Driver z : H 4 TL3843DR-8 296-10175-1-ND | Current-Mode PWM Controle 68. 66. «0 
DRVS9SVFPR Bobs I Soe Zs Day) +34 High Efficiency PWM TL3843DR-8 296-10175-2-ND | Current-Mode PWM Controlle 715.00/2,500 
Power Driver 32-HLOFP 7287.00/1,000 TL3843P 296-10176-5-ND | Current-Mode PWM Controlle 88 66 50 
DRV594EVM 296-19949-ND Evaluation Module for DRV594 Soo = = TL3844DR-8 296-10177-1-ND | Current-Mode PWM Controlle! ‘88 «6650 
DRV594VFPR 296-13644-1-ND | +3A High Efficiency PWM TL3844DR-8 296-10177-2-ND __|Current-Mode PWM Controlle 715.00/2,500 
Power Driver... 983 8.85 7.85 TL3844P 296-10178-5-ND | Current-Mode PWM Controle 68. 66.50 
DRV594VFPR 296-13644-2-ND —_| +3A High Efficiency PWM TL3845DR 296-15011-1-ND | Current-Mode PWM Controlle 88 86.66 «50 
Power Driver... 7287.00/1,000 TL3845DR 296-15011-2-ND | Current-Mode PWM Controlle 715.00/2,500 
DRV1100P DRV1100P-ND High Power Differential Driver Amp . 6.30 5.04 4.26 TL3845DR-8 296-10179-1-ND Current-Mode PWM Controle! 88 66 .50 
DRV1100U DRV1100U-ND High Power Differential Driver Amp . 630 5.04 4.26 TL3845DR-8 296-10179-2-ND Current-Mode PWM Controlle 715.00/2,500 
DRV1101U DRV1101U-ND High Power Differential Line Drive 630 5.04 4.26 TL3845P 296-10180-5-ND | Current-Mode PWM Controlle 68. +6650 
DRV1101U/2K5 DRV1101UTR-ND —_ | High Power Differential Line Drive 9920.00/2,500 TL5001ACD 296-2472-5-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt Range 1.30 1.04 78 
$G2524DR 296-12552-1-ND PWM Controller with Shutdown 84 70 56 Le pein ay cant ba dnp volt Range - es a4 
$G2524DR 296-12552-2-ND | PWM Controller with Shutd 910.00/2,500 5 -2472-2- ont. w/Wide Input Volt Range ... 9.00/2,5 
362524N 296-9685-5:ND | PWM Controller with Shutdown a ss TLSDOIAP 206-10203-5-ND_[PWM Con. wide nut Vol Range 1301.04 78 
$63524D 296-9686-5-ND Regulating PWM 84 70 56 -16812-1- ont. w/Wide Input Volt Range d H i 
SG3524N 296-9687-5-ND Regulating PWM 84 70 56 TL5001AQDR 296-16812-2-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt Range 1985.00/2,500 
SN74TVC3010DBQR | 296-9891-1-ND 10-Bit Programm 4 1.63 130 .98 TL5001AQDRQ1 296-20655-1-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt Range 155 124 .93 
SNTATVCIOIODBOR  EGranGTEOTND 10-Bit Programmable Volt. 7080.00/2.500 TL5001AQDRQ1 296-20655-2-ND | PWM Cont. w/Wide Input Volt Range 4985.00/2,500 
SNTaTvea01ODeVR (BeaageoeTIN Wait TL5001CDR 296-1294-1-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt Range 1.29 1.08 86 
ay Bit Programmable Volt He mee TL5001CDR 296-1294-2-ND | PWM Cont. w/Wide Input Volt Ri 1397.50/2,500 
SN74TVC3010DGVR | 296-9892-2-ND 10-Bit Programmable Volt. 1430.00/2,000 eel Ont Wee UL Oberle oe 
SN74TVC3010PWR | 296-9803-1-ND 10-Bit Pro TL5001CP 296-10205-5-ND  |PWM Cont. w/Wide Input Volt Range 1.29 1.08 .86 
grammable Volt. ikke als) Ack i 
ee ai TL5001CPSR 296-10206-1-ND © |PWM Cont. w/Wide Input Volt Range 1.29 1.08 86 
SN74TVC3010PWR | 296-9893-2-ND 10-Bit Programmable Volt. 1430.00/2,000 TEs001GPSR 296-10206-2-ND | PWM Cont, w/Wide Input Volt Range Moar ocd 
SN74TVC3306DCTR | 296-13307-1-ND —_| Dual Voltage Clamp 1.38 1.10 83 TL5001EVM-097 296-10210-ND Evaluation Module for TL5001 6270 
SN74TVC3306DCTR | 296-13307-2-ND —_| Dual Voltage Clamp 2112.00/3,000 TL50011D 296-10214-5-ND | PWM Cont. w/Wide Input Volt Range 7.29 1.08 86 
SN74TVC3306DCUR |296-13308-1-ND —_| Dual Voltage Clamp 1.38 110 .83 Bored AN : i ; 
TL50010D 296-10215-5-ND — |PWM Cont. w/Wide Input Volt Range 144 120 96 
SN74TVC3306DCUR | 296-13308-2-ND —_| Dual Voltage Clamp 2112.00/3,000 TL5002CDR 996-10216-1-ND ga las a 
SN74TVC16222ADGGR_| 296-9888-1-ND 22-Bit Programmable Volt. 2.08 1.66 1.25 TL5002CDR 296-10216-2-ND 2445.00/2,500 
SN74TVC16222ADGGR | 296-9888-2-ND 22-Bit Programmable Volt. 2158.00/2,000 TL5002EVM-182 296-13561-ND Evaluation Module for TL5002 — 126.84 - = 
SN74TVC16222ADGVR | 296-9889-1-ND 22-Bit Programmable Volt. 2.08 1.66 1.25 TLC2932AIPW 296-19331-5-ND High Performance PLL 14-TSOP 338 270 2.40 
SN74TVC16222ADGVR | 296-9889-2-ND 22-Bit Programmable Volt. 2158.00/2,000 TLC29321PWR 296-10262-1-ND | High Performance PLL 14-TSSOP 2.88 231 1.80 
SN74TVC16222ADLR | 296-9890-1-ND 22-Bit Programmable Volt. 2.08 1.66 1.25 TLC2932IPWR 296-10262-2-ND | High Performance PLL .14-TSSOP 3264.00/2,000 
SN74TVC16222ADLR_| 296-9890-2-ND 22-Bit Programmable Volt. 1079.00/1,000 TLC2933AIPW 296-19332-5-ND | High Performance PLL 14-TSOP 3.38 2.70 2.10 
TL494cD 296-1293-5-ND PWM Controller 52. 39 + ©«.30 TLC29331IPW 296-11907-5-ND [High Performance PLL .14-TSSOP 2.88 2.31 1.80 
TL494CDR 296-1293-1-ND PWM Controller 52 39 30 TLC29331PWR 296-11907-1-ND [High Performance PLL “T4-TSSOP 2.88 237 1.80 
TL494CDR 296-1293-2-ND PWM Controller 422.50/2,500 TLC29331PWR 296-11907-2-ND | High Performance PLL .14-TSSOP 3264.00/2,000 
TL494CN 296-1799-5-ND PWM Controller 52 39 30 TLC29341PWR 296-10263-1-ND | High Performance Single PLL 14-TSSOP 2.77 2.22 1.73 
TL494CNSR 296-10191-1-ND _| PWM Controller ‘52 39 30 TLC29341PWR 296-10263-2-ND High Performance Single PLL .14-TSSOP 3136.00/2,000 
TLA94CNSR 296-10191-2-ND 1 PWM Controller 346.00/2,000 TPS51001PW 296-2474-5-ND 3-Channel PWM Controller... 16-TSSOP 2.93 2.34 1.82 
TL494CPWR 296-10192-1-ND PWM Controller 60 45 34 TPS43000EVM-001 296-20594-ND Evaluation Module for TPS4300 62.78 = _ 
a | bebe wooo, | eee sisi? atl teat it ee 
TL4941D 296-10193-5-ND | PWM Control Ci 76 457 «43 x -20595- : Fae ota 
Tidaai POM OTGIEANGEE| PWM Controller a Sf TPS54372PWP 296-13055-5-ND  |3A Output Sync. PWM Switcher 529 423 3.29 
TLAS9ACPSR 296-17592-1-ND | Wide Range Power Supply Controller. 125. 1.00.75 TPSS4616PWPR __|2gosl226ea1 NEM Sync.-Buck PWM Converts COMES SORES 
TLA499ACPSR 296-17592-2-ND | Wide Range Power Supply Controller...... 8-SOIC 1300.00/2,000 TPSS4616PWPR 296-12288-2-ND —_Sync.-Buck PWM Convertel 8376.00/2,000 
TLsa4cD BORE COEIT ME PWM C Hae ; TPS54910EVM-213 | 296-20604-ND Evaluation Module for TPS5491 23 
AEE ually 6-SOIC Oa TPS54910PWP 296-13409-5-ND | 3V-4V In, 9A Out, Sync. PWM S 
Teacon pee sienZaieNo Eo ek wilntegrated FETS (SWIFT™ 840 672 567 
aa ND a cL TPS56100PWP 296-2475-5-ND _|DSP Power Supply Controller 7.40 5.92 5.00 
eas : ; ; TPS56300PWP 296-2476-5-ND DSP Supply Controller... 870 6.96 5.88 
TLS94CPWR 296-18890-1-ND 84 63 AB TPS56302EVM-163 | 296-10942-ND Evaluation Module for TPS5630: Bo = 7S 
TL594CPWR 296-18890-2-ND 558.00/2,000 TPS56302PWP 296-2477-5-ND Dual DSP Supply Controller... 870 6.96 5.88 
TLS941D 296-10222-5-ND 1.08 90.72 UC1846MDWREP —-|296-21291-1-ND —_| Current Mode PWM Controller 5.78 463 3.91 
TLS94IN 296-10223-5-ND 108.9072 UC1846MDWREP | 296-21291-2-ND__| Current Mode PWM Controle! 3613.00/1,000 
TLS94INSR 296-13355-1-ND 1.08 90 72 UC2524ADW 296-11151-5-ND | Advanced Regulating PWM 428 342 2.66 
TL594INSR 296-13355-2-ND 958.00/2,000 UC2524AN 296-11152-5-ND | Advanced Regulating PWM 4.28 3.42 2.66 
TL594IPWR 296-10224-1-ND 108 90 72 UC2525ADW 296-11153-5-ND | Regulating PWM. 3.96 317 2.47 
TL594IPWR 296-10224-2-ND 958.00/2,000 UC2525AN 296-11154-5-ND | Regulating PWM. 470 377 2.93 
TL598CD 296-10225-5-ND __| PWM Controller 1.35 143.90 UC2525BDW 296-2479-5-ND Regulating PWM. 5.98 4.79 4.04 
TL598CN 296-10226-5-ND | PWM Controller 16-Dip 135 113 90 UC2526ADW 296-11155-5-ND | Regulating PWM. LVN, SR) 
TL712CDR 296-15013-1-ND —_| Differential Comparator. 8SOIC 138 115 92 UC2526AN 296-11156-5-ND | Regulating PWM. 342 274 243 
TL712CDR 296-15013-2-ND _| Differential Comparator. 1495.00/2,500 UC2572D 296-2480-5-ND Negative Output Flyback PWM 270 216 1.68 
TL1451ACD 296-13350-5-ND Dual Channel PWM Controller... 2.25 1.80 1.35 UC2572N 296-11157-5-ND Negative Output Flyback PWM 2.70 216 1.68 
TL1451ACDBR 296-10133-1-ND __| Dual Channel PWM Gontrolle 2.25 1.80 1.35 UC2573N 296-11158-5-ND___| Buck PWM Voltage Supply Reg 2.70 2.16 1.68 
TL1451ACDBR 296-10133-2-ND Dual Channel PWM Controller 2340.00/2,000 UC2625DW 296-11162-5-ND Brushless DC Motor Controller... OMG S259 7:32 
TL1451ACN 296-12197-5-ND —_| Dual Channel PWM Controller... 225 1.80 1.35 Teen are eae ra oe ot Suen Mate Control: a 568 feo 
TL1451ACNSR 296-10134-1-ND —_| Dual Channel PWM Controller... 2.25 1.80 1.35 -11163-5- Hy . . / : 
TL1451ACNSR 296-10134-2-ND | Dual Channel PWM Controlle 2340.00/2,000 UC2638DW pee rioe oem VM Motor Controller... ee GO) Bay 
TL1451ACPWR 296-10135-1-ND __| Dual Channel PWM Controlle 2.25 1.80 1.35 uc2705D 296-258475: ND High Spead Power Driver SONA 08 35 
TLI451ACPWR 296-10135-2-ND | Dual Channel PWM Controle 2340.00/2,000 UG2705N 296-11164-5-ND [High Speed Power Driver 5.10 4.08 3.45 
uc2706DW 296-2485-5-ND Dual Output Driver...... 6.20 4.96 4.19 
TL1451AMDREP 296-19511-1-ND | Dual Channel PWM Controlle 545 436 3.39 
UC2707DW 296-2486-5-ND Dual Channel Power Driver 610 488 412 
TL1451AMDREP 296-19511-2-ND | Dual Channel PWM Controlle 7622.50/2,500 Pacey ! 
UC2707N 296-11165-5-ND Dual Channel Power Driver 6.10 488 412 
TL1451AQD 296-10137-5-ND —_| Dual Channel PWM Controlle 236 1.89 1.47 Poagoee bathe : 
UC2708DW 296-2487-5-ND Dual Non-Inverting Power Drive! 7.50 6.00 5.07 
TL1451AQPWRO1 —_[296-18659-1-ND | Dual Channel PWM Controlle! 2.38 1.91 1.49 TCoRDaADW FAR SEED High Spead PWM Controller ann ne 8 
TL451AQPWRO1 | 296-18659-2-ND | Dual Channel PWM Controle! 2698.00/2,000 UC2B23AN 296-11166-5-ND | High Speed PWM Controller. 900 810 749 
TL1453CD 296-10138-5-ND —_| Dual Channel PWM Controlle 2.25 1.80 1.35 uc2823BDW 96-2489-5-ND High Speed PWM Controlle 4025 923 8418 
TL1453CN 296-10139-5-ND Dual Channel PWM Controlle 225 1.80 1.35 UC2823N 296-11167-5-ND High Speed PWM Controle 3.65 2.92 2.97 
TL1454ACD 296-13792-5-ND Dual Channel PWM Control Circui 2.25 1.80 1.40 UC2824DW 296-15145-5-ND High Speed PWM Controller... 991 893 7.92 
TL1454ACDBR 296-13793-1-ND__| Dual Channel PWM Control Circut 250 2.00 1.50 UCo825ADW 796-2490-5-ND High Speed PWM Controller. 560448378 
TL1454ACDBR 296-13793-2-ND Dual Channel PWM Control Circuit 2550.00/2,000 UC2825AMDWREP 296-21292-1-ND High Speed PWM Controller 936 7.49 6.32 
TL1454ACN 296-13794-5-ND —_| Dual Channel PWM Control Circui 2.25 1.80 1.40 UC2825AMDWREP | 296-21292-2-ND —_| High Speed PWM Controllei 11700.00/2,000 
TL1454ACNSR 296-13795-1-ND —_| Dual Channel PWM Control Circui 250 2.00 1.50 UC2825AN 296-11168-5-ND | High Speed PWM Controlle 560 448 3.78 
TL1454ACNSR 296-13795-2-ND | Dual Channel PWM Control Circui 2550.00/2,000 UC2825BDW 296-2491-5-ND High Speed PWM Controller. 9.00 810 7.19 
TL1454ACPWR 296-13796-1-ND __| Dual Channel PWM Control Circuit .. 250 2.00 1.50 (Continued) 
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UC2825BN 296-11169-5-ND [High Speed PWM Controller. 9.00 810 7.19 UC3572N 296-11224-5-ND _| Negative Output Flyback PWM... 236 1.89 1.47 
uc2825DW 296-11170-5-ND | High Speed PWM Controller . 3.65 292 2.27 UC3573D 296-2507-5-ND Buck PWM Voltage Supply Regulator 236 1.89 1.47 
UC2825N 296-11171-5-ND | High Speed PWM Controller . 3.65 2.92 2.27 UC3573N 296-11225-5-ND | Buck PWM Voltage Supply Regulator 236 1.89 1.47 
UC2827DW-1 296-2492-5-ND Current Fed PWM Controller. 740 5.92 5.00 UC3578DP 296-11226-5-ND | Buck PWM Step Down Voltage Reg 5.90 4.72 3.99 
UC2827DW-2 296-2493-5-ND Voltage Fed PWM Controller. 7.40 5.92 5.00 UC3578N 296-11227-5-ND _| Buck PWM Step Down Voltage Reg 5.90 4.72 3.99 
UC2834N 296-11172-5-ND High-Efficiency Regulator Controller 11.41 10.28 9.12 UC3625DW 296-11235-5-ND Brushless DC Motor Controllet 8.33 7.50 6.65 
UC2842AD 296-11173-5-ND Current-Mode PWM Controller 25) 12.41.29) UC3625N 296-11236-5-ND Brushless DC Motor Controllet 8.33 7.50 6.65 
UC2842AD8 296-11174-5-ND Current-Mode PWM Controller 215) ayi2e 29) UC36250 296-15064-5-ND Brushless DC Motor Controllet 8.33 7.50 6.65 
UC2842AN 296-11175-5-ND Current-Mode PWM Controller 915 172) 1.29 UC3637DW 296-2508-5-ND DC Motor Drive Controller. 640 512 4.32 
UC2842AQDR 296-15197-1-ND Current-Mode PWM Controller key es ee) UC3637N 296-11237-5-ND DC Motor Drive Controlle 640 512 4.32 
UC2842AQDR 296-15197-2-ND Current-Mode PWM Controller 2752.50/2,500 UC3638DW 296-2509-5-ND PWM Motor Controller 6.60 5.28 4.46 
UC2842AQD8R 296-15196-1-ND | Current-Mode PWM Controller 245 1.72 1.29 UC3638N 296-11238-5-ND | PWM Motor Controller 6.60 5.28 4.46 
UC2842AQD8R 296-15196-2-ND | Current-Mode PWM Controller 2752.50/2,500 UC3638Q 296-13056-5-ND | Advanced PWM Motor Controlle 6.60 5.28 4.46 
UC2842N 296-11176-5-ND Current-Mode PWM Controller 225) 1180) 1535 UC3705D 296-2511-5-ND High Speed Power Driver 5.18 4.14 3.22 
UC2843AD 296-11177-5-ND __| Current-Mode PWM Controller 215 1.72 1.29 UC3705N 296-11240-5-ND__|High Speed Power Driver 518 4.14 3.22 
UC2843AD8 296-11178-5-ND | Current-Mode PWM Controller 215 172 1.29 UC3705T 296-11241-5-ND —_| High Speed Power Driver 518 4.14 3.22 
UC2843AN 296-11179-5-ND | Current-Mode PWM Controller 215 172 1.29 UC3706DW 296-2512-5-ND Dual Output Driver....... 518 4.14 3.22 
UC2843AQDR 296-15201-1-ND —_| Current-Mode PWM Controller 245 1.72 1.29 uc3707DW 296-2513-5-ND Dual Channel Power Driver 510 4.08 3.45 
UC2843AQDR 296-15201-2-ND | Current-Mode PWM Controller 2752.50/2,500 UC3707N 296-11243-5-ND —_| Dual Channel Power Driver 5.10 4.08 3.45 
UC2843AQD8R 296-15200-1-ND__| Current-Mode PWM Controller 215ieedT2ai29 UC3708DW 296-2514-5-ND__| Dual Non-Inverting Power Dri 6.20 4.96 4.19 
UC2843AQD8R 296-15200-2-ND | Current-Mode PWM Controller 2752.50/2,500 ee ae Aen Pua Noreen poet Drive oro es fe 
UC2843D8 296-11180-5-ND | Current-Mode PWM Controller 215 1.72 1.29 -11244-5- ; . . 
UC2843N 296-11181-5-ND | Current-Mode PWM Controller 25 Siuedi72ee tees) UC3823ADW 296-2515-5-ND High Speed PWM Controller .. 9.80 7.84 6.62 
UC2844AD 296-11182-5-ND | Current-Mode PWM Controller 215 172 1.29 UC3823AN 296-11261-5-ND | High Speed PWM Controller. 9.80 7.84 6.62 
UC2844AN 296-11183-5-ND _| Current-Mode PWM Controller 245 1.72 1.29 ee Saeene tah Speed mM ee one oe a 
UC2844A0D 296-15681-5-ND | Current-Mode PWM Controller 2.30 1.84 1.38 -11263-5- igh Spee ontrolle 5 . . 
UC2844AQD8 296-15682-5-ND —_| Current-Mode PWM Controller 2.30 184 1.38 UC38230 296-11264-5-ND —_| High Speed PWM Controlle! 3.42 2.74 2.13 
UC2844AQD8R 296-15683-1-ND | Current-Mode PWM Controller 2.25 1.80 1.40 UC3823BDW 206-2516:5:NDI | High Spaed PWM Controller . S175) 878) 1:79 
UC2844AQD8R 296-15683-2-ND | Current-Mode PWM Controller 3150.00/2,500 UCSB24DW ZO hI 2O eS Noam High Speed PWM Controller. SOR i28 E15 
UC2844AQDR 296-15684-1-ND _| Current-Mode PWM Controller 2.25 180 1.40 roe ae rah sfeee aM sonar 20 ie ae 
UC2844A0DR 296-15684-2-ND —_| Current-Mode PWM Controller 3150.00/2,500 pes ma) S0ee onto : : ' 
uc284408 296-11184-5-ND | Current-Mode PWM Controller 245 1.72 1.29 | UC3B25AN Pee e gap amg Wich Speed PWM Controle ay ee See 
UC2845AD 296-11185-5-ND | Current-Mode PWM Controller 225 1.80 140 | UC3825A0 peop tay a High Speed PWM Controle a ae ee 
UC2845AD8 296-11186-5-ND | Current-Mode PWM Controller 225 180 1.40 UC3825BDW 206-2518-5-ND! | High Spaed PWM Contralla 8:50/ 7.65, 6:79 
UC2845AN 296-11187-5-ND | Current-Mode PWM Controller 2.25 1.80 1.40 sea ecball eu. Ome High Speed PWM Controlle Be) G5 tt) 
UC2845AQDR 296-15205-1-ND | Current-Mode PWM Controller 240 1.92 1.44 ete Ee see 
UC2845AQDR 296-15205-2-ND | Current-Mode PWM Controller 3072.50/2,500 ucaEo7DW-1 SR COIR Bick: Crant Fed PWAConinliog “a aan a8 
UC2845AQD8R 296-15204-1-ND —_| Current-Mode PWM Controller 279 224 1.74 (iesao7 DID BES CURED Buck. Veltsns Fed: PWM Contfallce oy ch) Ae 
Tee a Poe ea Conn Mode Pn Comore Dini oes uc3e27N-1 296-2521-5-ND___ | Buck, urrent Fed PWM Controller 7.00 5.60 4.73 
5! if inst urrent-Mode ontroller 45 OT A} ~ - - - 
UC2846DW 296-11189-5-ND | Current-Mode PWM Controller 3.63 3.06 2.38 Teast eee AIGn Eficeees inter MeRUIcIGE ae 
UC2846N 296-11190-5-ND —_| Current-Mode PWM Controller 3.83 3.06 2.38 icseacil AOROLBE END ighlEfiiciene: Ranulster Central i) Ge ED 
Uc2B4onW ica anim Sceorcery Side Current: Mode aan Jeeeician UC3836D 296-2524-5-ND __|High Efficiency Regulator Controle 6.80 544 459 
- ee a ‘ j E ii UC3836N 296-11276-5-ND High Efficiency Regulator Controlle 6.80 5.44 4.59 
UC2849DWTR 296-14446-1-ND sence Current-Mode aa adceealen woseari 236-1277 ND Prog. OfLine, PUM Conte... 80 688 S81 
UG2B4sDWTR ESC am Secondary-Side Current-Mode UC3842AD8 296-112/-5ND  |Current-Mode PWM Controller {9 12 444 
Controller. e238 00/1000 UC38424DW 296-13426-5-ND —_| Current-Mode PWM Controlle 490 152 114 
UG2B49N iaadckammn Soro cay. Side Current: Made iy [ado Rees sale UC3842AN 296-11280-5-ND __| Current-Mode PWM Controlle 490 152 114 
UC2851N 296-11192-5-ND _| Prog. Off-Line PWM Controller 18-Dip 10.33 9.30 8.25 UC3842D 296-13427-5-ND | Current-Mode PWM Controlle! 190 1.52 1.14 
: UC3842D8 296-11281-5-ND | Current-Mode PWM Controllei 190 152 1.14 
UC2853AD 296-19434-ND High Power Factor Pre-Regulator 8-SOIC 248 1.98 1.49 UC3842N 296-11282-5-ND Current-Mode PWM Controlle 490 152 144 
UC2853AN 296-19435-ND High Power Factor Pre-Regulator “Dip 248 198 1.49 UC3843AD 296-11283-5-ND Current-Mode PWM Controle 4.90 152 114 
UC2853N 296-11193-5-ND High Power Factor Pre-Regulator i 270 e221 6) sle6e UC3843AD8 296-11284-5-ND Current-Mode PWM Controlle 1.90 152 114 
UC2854ADW 296-2495-5-ND Power Factor Pre-Regulator.. 3.49 2.79 2.17 UC3843AN 296-11285-5-ND Current-Mode PWM Controle 7.90 150 T44 
UC2854BDW 296-2496-5-ND Power Factor Pre-Regulato: 3.49 2.79 2.17 UC3843D 96-11286-5-ND ¢ et : . 
urrent-Mode PWM Controlle 1.90 1.52 1.14 
UC2854BN 296-11194-5-ND Power Factor Pre-Regulator.. 349 279 217 UC3843D8 296-11287-5-ND Current-Mode PWM Controle 490 152 114 
UC2854DW 296-11195-5-ND Power Factor Pre-Regulator.. Gul 6252096) UC3843N 296-11288-5-ND Current-Mode PWM Controle 4.90 152 114 
UC2B5SADW 296-2497-5-ND Power Factor Pre-Regulato 11.41 10.28 9.12 UC3844AD 296-11289-5-ND _| Current-Mode PWM Controlle 1.90 152 1.14 
Ucesaee DW pote cena! ower Factor Pre-Regulato iessl IDPS Oe UC3844AD8 296-11290-5-ND | Current-Mode PWM Controller 790 152 144 
UC2855BN 296-11196-5-ND Power Factor Pre-Regulator.. 11.41 10.28 9.12 ‘ ‘ 5 
UC3844AN 296-11291-5-ND | Current-Mode PWM Controllei 1.90 1.52 1.14 
uc28s6DW 296-11197-5-ND _—_| Improved Current-Mode UC3844D 296-11292-5-ND | Current-Mode PWM Controlle 4.90 152 1.14 
PWM Controller 4.05 3.24 2.52 UC3844D8 296-11293-5-ND | Current-Mode PWM Controlle 4.90 152 1.14 
UC2856N 296-11198-5-ND mp ovet aurea mee pie aie pice UC3844N 296-11294-5-ND _| Current-Mode PWM Controlle 1.90 152 1.14 
: i : UC3845AD 296-11295-5-ND | Current-Mode PWM Controller 790 152 114 
UG2BeGQDWR claccatiaaamen "rove" Currant Mode PWM Fee ee UC3845AD8 296-11296-5-ND —_| Current-Mode PWM Controlle 490 152 114 
: : : : UC3845AN 296-11297-5-ND | Current-Mode PWM Controllei 190 152 1.14 
Uc2856QDWR 296-19902-2-ND_—_} Improved Current Mode PWM UC3845D 296-11298-5-ND | Current-Mode PWM Controllei 190 152 1.14 
Controller. 5100.00/2,000 UC3845D8 296-11299-5-ND __| Current-Mode PWM Controlle! 190 152 1.14 
UC2861DW 296-14061-5-ND Hasna Moc Power Supply BiG) ABE UC3846DW 296-11300-5-ND | Current-Mode PWM Controller 3.60 288 2.24 
H : : UC3846N 296-11301-5-ND | Current-Mode PWM Controllei 3.60 2.88 2.24 
uc2864DW 296-11199-5-ND __| Power Supply Controller .....csoceseeon 16-SOIC 5.40 4.32 3.36 ucae47DW 296-11302-5-ND | Current-Mode PWM Controle 570 456 365 
UC2866N 296-15348-5-ND ——_ Resonant-Mode Power Supply UC3847N 296-11303-5-ND | Current-Mode PWM Controllei 5.70 4.56 3.85 
‘icoarsnW ae BODE athe eee ae ao 338 Uc3848DW 296-11304-5-ND —_| Avg. Current-Mode PWM Controlle 5.00 4.00 3.38 
UC2875N 296-11201-5-ND | Phase Shift Resonant Controller. 891 8.03 7.12 UESeAeDW peice acm Secon dary-Side Gurrent-Mode am Cea asp 
UC2875SDWREP 296-20800-1-ND__| Phase Shift Resonant Controller... 11.36 10.23 9.08 ucaesiN 296-11305-5-ND | Prog. Off-Line PWM Controlle 18-Dip 950 760 642 
UC2875SDWREP 296-20800-2-ND Phase Shift Resonant Controlle - 28-SOIC 8423.00/1,000 UC3852D 296-11306-5-ND Power Factor Pre-Regulato! 3.83 3.06 2.38 
reer Se eS base ant aM pomroler: -20-S0IC Ae nae Be UC3852N 296-11307-5-ND __| Power Factor Pre-Regulato 3.83 3.06 2.38 
is 9" | ase oni ontroller . 5 ! . ras ail i 
uezaoiD 296-11204-5-ND load 8 Generator 560 448 378 | Uogassn 296-1300.5ND | power Fatr Pe Repu 243 198 19 
UG2901N 206s1120575:NDIT | isolated FB Generator. DSO REA AS EESHE UC3854ADW 296-2526-5-ND _| Power Factor Pre-Regulato 3.04 243 1.89 
uc29010 296-11206-5-ND —_ Isolated FB Generator. 5.60 4.48 3.78 UC3854AN 296-11310-5-ND | Power Factor Pre-Regulato 3.04 243 1.89 
nore See ay eee : 23 be aus UC3854BDW 296-2527-5-ND Power Factor Pre-Regulator. 3.04 243 1.89 
5 Be 8a. Aci Unarge Managemen é : UC3854BN 296-11317-5-ND | Power Factor Pre-Regulato 3.04 2.43 1.89 
uc2907DW 296-2499-5-ND Load Share Controller... 5.00 4.00 3.38 UC3854DW 296-11312-5-ND —_| Power Factor Pre-Regulato! 259 2.07 1.61 
UC3524ADW 296-11211-5-ND__| Advanced Regulating PW 3.65 2.92 2.27 UC3854N 296-11313-5-ND —_| Power Factor Pre-Regulato! 259 2.07 1.61 
UC3524AN 296-11212-5-ND Advanced Regulating PWM 3.65 2.92 2.27 UC3855ADW 296-2528-5-ND Power Factor Pre-Regulato! 950 8.55 7.59 
UC3524D 296-11213-5-ND Advanced Regulating PWM 2.03 1.62 1.22 UC3855AN 296-11314-5-ND Power Factor Pre-Regulato! 950 8.55 7.59 
UC3524N 296-11214-5-ND |_| Advanced Regulating PWM 2.03 1.62 1.22 UC3855BDW 296-2529-5-ND Power Factor Pre-Regulato 950 855 7.59 
UC3525ADW 296-11215-5-ND —_| Regulating PWM 2.25 180 1.40 UC3855BN 296-11315-5-ND | Power Factor Pre-Regulato 950 855 7.59 
UC3525AN 296-11216-5-ND__| Regulating PWM 2.25 1.80 1.40 UC3856DW 296-11316-5-ND | Current-Mode PWM Controlle! 3.83 3.06 2.38 
UC3525AQ 296-11217-5-ND Regulating PWM .20-PLCC 2.25 1.80 1.40 UC3856N 296-11317-5-ND Current-Mode PWM Controller ................ 3.83 3.06 2.38 
UC3525BDW 296-2503-5-ND Regulating PWM .16-SOIC 4.82 3.86 3.00 UC3861DW 296-14332-5-ND Resonant-Mode Power Supply 
UC3525BN 296-11218-5-ND ‘| Regulating PWM 4.82 3.86 3.00 Controller 461 3.69 2.87 
UC3526ADW 296-11219-5-ND Regulating PWM 2.25 1.80 1.40 UC3861N 296-11318-5-ND Resonant-Mode Power Supply 
UC3526AN 296-11220-5-ND _| Regulating PWM 2.25 1.80 1.40 Controle 461 3.69 2.87 
UC3526DW 296-11221-5-ND [Regulating PWM 2.25 1.80 1.40 UC3862N 296-11319-5-ND Resonant. 
UC3526N 296-11222-5-ND ‘| Regulating PWM 2.25 1.80 1.40 Controller 461 369 287 
UC3527AN 296-11223-5-ND Regulating PWM 3.71 2.97 2.31 UC3863N 296-11320-5-ND Resonant-Mode Power Supply 
UC3527BN 296-2504-5-ND Regulating PWM 5.00 4.00 3.38 Controller 4.61 3.69 2.87 
UC3572D 296-2506-5-ND Negative Output Flyback PWM. 2.36 1.89 1.47 (Continued) 
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Welk Digi-Key Price Each ible Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 25 100 
UC3864DW 296-11321-5-ND | Resonant-Mode Power Supply UCC2540PWP 296-17103-5-ND | High-Eff. Secondary Side Sync. Buck 
Controller. 461 369 2.87 PWM Controller 416 3.33 2.59 
UC3864N 296-11322-5-ND —_| Resonant-Mode Power Supply UCC2580D-2 296-11375-5-ND | Single End Active Clamp/Reset PWM. 473 3.78 2.94 
Controller. 461 3.69 2.87 UCC2580D-3 296-11376-5-ND Single End Active Clamp/Reset PWM... 4.73 3.78 2.94 
UC3865N 296-11323-5-ND Resonant-Mode Power Supply UCC2580D-4 296-11377-5-ND Single End Active Clamp/Reset PWM. 473 3.78 2.94 
Controller. 461 3.69 2.87 UCC2580N-1 296-11378-5-ND _| Single End Active Clamp/Reset PWM. 473 3.78 2.94 
UC3867N 296-11324-5-ND —_ | Resonant-Mode Power Supply UCC2580N-2 296-11671-5-ND —_| Single End Active Clamp/Reset PWM. 473 3.78 2.94 
Controller. 461 369 2.87 UCC2580N-3 296-11672-5-ND Single End ActiveClamp/Reset PWM. 473 3.78 2.94 
UC3868N 296-11325-5-ND _| Resonant-Mode Power Supply UCC2580N-4 296-11673-5-ND —_| Single End ActiveClamp/Reset PWM. 4.73 3.78 2.94 
Controller. 461 369 2.87 UCC2581D 296-11379-5-ND Micropower Voltage Mode PWM... 259 2.07 1.61 
UC3875DWP 296-11331-5-ND Phase Shift Resonant Controle! 9.70 7.76 6.55 UCC2583D 296-12392-5-ND Switch Mode Secondary 
UC3875N 296-11332-5-ND Phase Shift Resonant Controlle 9.70 7.76 6.55 Side Post Regulator 461 3.69 2.87 
UC3876N 296-11333-5-ND Phase Shift Resonant Controller... 13.08 11.78 10.45 UCC2583N 296-12115-5-ND Switch Mode Secondary 
UC3879DW 296-11334-5-ND Phase Shift Resonant Controller ... 740 5.92 5.00 Side Post Regulator 461 3.69 2.87 
UC3879N 296-11335-5-ND Phase Shift Resonant Controle! 740 5.92 5.00 UCC2800D 296-11380-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. ANG oA 252. 
UC3886D 296-11336-5-ND —_| Current-Mode PWM Controller 510 4.08 3.45 UCC2800N 296-11381-5-ND 1LP BICMOS Current-Mode PWM 405.324.2520 
UC3886N 296-11337-5-ND Current-Mode PWM Controller 5.10 4.08 3.45 UCC2800QDREP 296-18186-1-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 652 522 441 
UC3902D 296-11340-5-ND Load Share Controller 416 3.33 2.59 UCC2800QDREP 296-18186-2-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 10105.00/2,500 
UC3902N 296-11341-5-ND Load Share Controller 416 3.33 2.59 UCC2801D 296-11382-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 4.05 3.24 2.52 
UC3903N 296-11342-5-ND Quad Supply/Line Monitor 4.73 3.78 2.94 UCC2801N 296-11383-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 4.05 3.24 2.52 
Uc39070W 296-2530-5-ND Load Share Controller 4.73 3.78 2.94 UCC2801QDRQ1 296-15685-1-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM. 349 2.79 2.17 
UC3907N 296-11344-5-ND | Load Share Controller 473 3.78 2.94 UCC2801QDRQ1 296-15685-2-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM. 4882.50/2,500 
UC3910N 296-11346-5-ND 4-Bit DAC and Voltage Monitor 5.70 4.56 3.85 UCC2802D 296-11384-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 405 3.24 2.52 
UC28023DW 296-15060-5-ND High Speed PWM Controller. 2.88 231 1.80 UCC2802N 296-11385-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 4.05 3.24 2.52 
UC28023N 296-15061-5-ND High Speed PWM Controller . 2.88 231 1.80 UCC2802QDREP 296-18188-1-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 6.52 5.22 4.41 
UC28025DW 296-15062-5-ND_| High Speed PWM Controller . 2.88 231 1.80 UCC28020DREP 296-18188-2-ND {LP BICMOS Current-Mode PWM. 10105.00/2,500 
UC28025N 296-15063-5-ND High Speed PWM Controller.................... 2.88 2.31 1.80 UCC28020DRQ1 296-15686-1-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. SIAG) 70) M7: 
UCC28C40D 296-13429-5-ND UVLO 7.0V/6.6V, BICMOS Low Power UCC2802QDRQ1 296-15686-2-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 4882.50/2,500 
Current-Mode PWM Controller............. 8-SOIC 188 1.50 1.13 UCC2803D 296-11386-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 4.05 3.24 2.52 
UCC28C40DGK 296-12570-5-ND UVLO 7.0V/6.6V, BICMOS Low Power UCC2803N 296-11387-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 4.05 3.24 2.52 
Current-Mode PWM Controller... S-MSOP 1.88 1.50 _ 1.13 UCC28030DRQ1 296-15687-1-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM. 349 2.79 2.17 
Ucc28C40P 296-12571-5-ND UVLO 7.0V/6.6V, BICMOS Low Power UCC2803QDRQ1 296-15687-2-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 4882.50/2,500 
Current-Mode PWM Controller..............-- 8-Dip 1.88 1.50 1.13 UCC2804D 296-11388-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 4.05 3.24 2.52 
UCC28C041D 296-13430-5-ND UVLO 7.0V/6.6V, BICMOS Low Power UCC2804N 296-11389-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 4.05 3.24 2.52 
Current-Mode PWM Controller............. 8-SOIC 1.88 150 1.13 UCC2804QDREP 296-18190-1-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 6.00 4.80 4.05 
UCC28C41DGK 296-12572-5-ND | UVLO 7.0V/6.6V, BiCMOS Low Power UCC2804QDREP 296-18190-2-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM. 9300.00/2,500 
Current-Mode PWM Controller........- 8-MSOP 1.88 1.50 _ 1.13 UCC2804QDRQ1 296-15688-1-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM. 3.49 2.79 2.17 
UCC28C41P 296-12573-5-ND UVLO 7.0V/6.6V, BICMOS Low Power UCC2804QDRQ1 296-15688-2-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 4882.50/2,500 
Current-Mode PWM Controller................ 8-Dip 1.88 1.50 1.13 UCC2805D 296-11390-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 4.05 3.24 2.52 
UCC28C42D 296-13431-5-ND UVLO 14.5/9.0V, BICMOS Low Power UCC2805N 296-11675-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 4.05 3.24 2.52 
Current-Mode PWM Controller.......... 8SOIC 1.88 1.50 1.13 UCC28050DREP 296-18191-1-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM 6.50 5.20 4.39 
UCC28C42DGK 296-12291-5-ND | UVLO 14.5/9.0V, BiCMOS Low Power UCC2805QDREP 296-18191-2-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM 10075.00/2,500 
Current-Mode PWM Controller... 8-MSOP 1.88 1.50 1.13 UCC2805QDRQ1 296-15689-1-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM. 3.49 279 247 
UCC28C42P 296-13432-5-ND UVLO 14.5/9.0V, BICMOS Low Power UCC2805QDRQ1 296-15689-2-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 4882.50/2,500 
Current-Mode PWM Controller................ 8-Dip 1.88 1.50 1.13 UCC2805PW 296-13532-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 416 3.33 2.59 
UCC28C43D 296-13433-5-ND UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power UCC2806DW 296-11391-5-ND Low Power, Dual Output, 
Current-Mode PWM Controller............. 8-SOIC 1.88 1.50 1.13 Current-Mode PWM 980 7.84 6.62 
UCC28C43DGK 296-12292-5-ND UVLO 8.4V/7.6V, BiCMOS Low Power UCC2806M 296-11676-5-ND Low Power, Dual-Output, 
Current-Mode PWM Controller........... 8-MSOP 1.88 1.50 1.13 Current-Mode PWM 9.80 7.84 6.62 
UCC28C43P 296-13434-5-ND UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power UCC2806PW 296-12393-5-ND Low Power, Dual Output, 
Current-Mode PWM Controller................ 8-Dip 1.88 1.50 1.13 Current-Mode PWM Controller 9.80 7.84 6.62 
UCC28C44D 296-13435-5-ND UVLO 14.5V/9.0V, BiCMOS Low Power UCC2807D-1 296-11393-5-ND Programmable Duty Cycle PWM a7i2o7amee1 
Current-Mode PWM Controller.............. 8-SOIC 1.88 1.50 1.13 UCC2807D-2 296-2533-5-ND Programmable Max-Duty PWM .. Seah Pay sa 
UCC28C44DGK 296-12574-5-ND UVLO 14.5V/9.0V, BICMOS Low Power UCC2807D-3 296-11678-5-ND Programmable Max-Duty PWM .. 461 3.69 2.87 
Current-Mode PWM Controller........... 8-MSOP_ 1.88 1.50 1.13 UCC2807N-2 296-11394-5-ND Programmable Duty Cycle PWM 3.71 297 2.31 
UCC28C44P 296-12575-5-ND UVLO 14.5V/9.0V, BICMOS Low Power UCC2808AD-1 296-11395-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM. 3.04 2.43 1.89 
Current-Mode PWM Controller...............- 8-Dip 1.88 1.50 1.13 UCC2808AD-2 296-11396-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM. 3.04 243 1.89 
UCC28C45D 296-12576-5-ND UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power UCC2808AN-1 296-11397-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM. 3.04 243 1.89 
Current-Mode PWM Controller............. 8-SOIC 1.88 1.50 1.13 UCC2808AN-2 296-11398-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM. 3.04 2.43 1.89 
UCC28C45DGK 296-12293-5-ND UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power UCC2808APW-1 296-11679-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM. 3.04 243 1.89 
Current-Mode PWM Controller........... 8-MSOP 1.88 1.50 1.13 UCC2808APW-2 296-11680-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM. 3.04 2.43 1.89 
UCC28C45P 296-13436-5-ND UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power UCC2808AQDR-101 | 296-17986-1-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM. 3.38 2.70 2.10 
Current-Mode PWM Controller................ 8-Dip 188 1.50 1.13 UCC2808AQDR-101 | 296-17986-2-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM. 4725.00/2,500 
UCC38C40D 296-13832-5-ND BiCMOS Low-Power Current-Mode UCC2808AQDR-2EP = | 296-21293-1-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM. 462 3.70 2.88 
PWM Controller 1.75 1.40 1.05 UCC2808AQDR-2EP | 296-21293-2-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM. 6465.00/2,500 
UCC38C40DGK 296-13833-5-ND BiCMOS Low-Power Current-Mode UCC2808AQDR-201__ | 296-19037-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM. 3.38 2.70 2.10 
PWM Controller. 175 1.40 1.05 UCC2808AQDRIEP | 296-18742-1-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM. 5.40 4.32 3.65 
UCC38C40P 296-13834-5-ND BiCMOS Low-Power Current-Mode UCC2808AQDR1EP 296-18742-2-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM. 8370.00/2,500 
PWM Controller 1.75 1.40 1.05 UCC2808D-1 296-2534-5-ND Current-Mode Push/Pull PWM 3.04 243 1.89 
UCC38C41D 296-13835-5-ND BiCMOS Low-Power Current-Mode UCC2808D-2 296-2535-5-ND Current-Mode Push/Pull PWM 3.04 243 1.89 
PWM Controller. 1:75) 9:40" 1.05 UCC2808N-1 296-11399-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM. 3.04 2.43 1.89 
UCC38C41DGK 296-13836-5-ND BiCMOS Low-Powel UCC2808N-2 296-11400-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM. 3.04 2.43 1.89 
PWM Controller 1.75 1.40 1.05 UCC2809D-1 296-11401-5-ND Economy Primary Side Controller. 2.38 1.90 1.43 
UCC38C41P 296-13837-5-ND BiCMOS Low-Power Current-Mode UCC2809D-2 296-11681-5-ND Primary Side Controller...... 2.38 1.90 1.43 
PWM Controller... 1.75 1.40 1.05 UCC2809P-1 296-11402-5-ND Economy Primary Side Controller. 2.38 1.90 1.43 
UCC38C42D 296-13838-5-ND BiCMOS Low-Powe: UCC2809P-2 296-11403-5-ND Economy Primary Side Controller. 2.38 1.90 1.43 
PWM Controller 1.75 1.40 1.05 UCC2810DW 296-2536-5-ND Dual Ch. Sync. Current-Mode PWM 680 5.44 4.59 
UCC38C42DGK 296-13839-5-ND BiCMOS Low-Power Current-Mode UCC2810N 296-11404-5-ND Dual Ch. Sync. Current-Mode PWM 6.80 5.44 4.59 
PWM Controller 1.75 1.40 1.05 UCC2813D-0 296-11682-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM... 2.93 2.34 1.82 
UCC38C42P 296-13840-5-ND BiCMOS Low-Power Current-Mode UCC2813D-1 296-11405-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 2.93 2.34 1.82 
PWM Controller 75) 140)” 1,05 UCC2813D-2 296-11406-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 2.93 2.34 1.82 
UCC38C43D 296-12253-5-ND UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power UCC2813D-3 296-11407-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 2.93 2.34 1.82 
Current-Mode PWM Controller............. 8-SOIC 1.75 1.40 1.05 UCC2813D-4 296-11408-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 2.93 2.34 1.82 
UCC38C43DGK 296-13841-5-ND BiCMOS Low-Power Current-Mode UCC2813D-5 296-11409-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 2.93 2.34 1.82 
PWM Controller 1.75 1.40 1.05 UCC2813N-0 296-12055-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 2.93 2.34 1.82 
UCC38C43P 296-13441-5-ND UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power UCC2813N-1 296-12056-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 2.93 2.34 1.82 
Current-Mode PWM Controller................ 8-Dip 1.75 1.40 1.05 UCC2813N-2 296-12057-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 2.93 2.34 1.82 
UCC38C44D 296-13842-5-ND BiCMOS Low-Power Current-Mode UCC2813N-4 296-12058-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 2.93 2.34 1.82 
PWM Controller 1.75 1.40 1.05 UCC2813N-5 296-12059-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 2.93 2.34 1.82 
UCC38C44DGK 296-13843-5-ND BiCMOS Low-Power Current-Mode UCC2813PW-0 296-12060-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 2.93 2.34 1.82 
PWM Controller 1.75 1.40 1.05 UCC2813PW-1 296-12061-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 2.93 2.34 1.82 
UCC38C44P 296-13442-5-ND UVLO 14.5V/9.0V, BICMOS Low Power UCC2813PW-2 296-12062-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 2.93 2.34 1.82 
Current-Mode PWM Controller... 1.75 1.40 1.05 UCC2813PW-3 296-12063-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 2.93 2.34 1.82 
UCC2580D-1 296-11374-5-ND Single Ended Active UCC2813PW-4 296-12064-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 2.93 2.34 1.82 
Clamp/Reset PWM....... 4.73 3.78 2.94 UCC2813PW-5 296-12065-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 2.93 2.34 1.82 
UCC38C45D 296-13844-5-ND BiCMOS Low-Power Current-Mode UCC2813QDR-101 296-19428-1-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 349 2.79 2.17 
PWM Controller 1.75 1.40 1.05 UCC28130DR-101 | 296-19428-2-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM 4882.50/2,500 
UCC38C45DGK 296-13845-5-ND BiCMOS Low-Power Current-Mode UCC2813QDR-301 296-17879-1-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 349 2.79 2.17 
PWM Controller Se AON 1105 UCC2813QDR-301 296-17879-2-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 4882.50/2,500 
UCC38C45P 296-13846-5-ND BiCMOS Low-Power Current-Mode UCC2817AD 296-15954-5-ND Power Factor Pre-Regulato: 16-SOIC 2.81 225 1.75 
PWM Controller. 1.40 1.05 UCC2817APW 296-15955-5-ND Power Factor Pre-Regulatot .16-TSSOP 2.81 2.25 1.75 
UCC2540EVM-054 —_ | 296-17270-ND Evaluation Module for UCC2540 .. - - (Continued) 
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Tal: Digi-Key Price Each UsLb Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 = 100 Part No. Part No. Description 25 100 
UCC2817D 296-11410-5-ND Power Factor Pre-Regulator. my) ee ays UCC3809EVM 296-12294-ND Evaluation Module for UCC3809 i = = 
UCC2817DW 296-11411-5-ND —_| Power Factor Pre-Regulator. 281 2.95 175 UCC3809N-1 296-11487-5-ND | Economy Primary Side Controlle 213° 1.70 1.28 
UCC2817PW 296-15161-5-ND | BICMOS Power Factor Pre-Reg. 2.81) 2.25) 175 UCC3809N-2 296-11488-5-ND | Economy Primary Side Controlle Bie sl) a3 
UCC2818AD 296-15956-5-ND BiCMOS Power Factor Pre-Regulato mg) eke aly UCC3809P-1 296-11489-5-ND Economy Primary Side Controle! 213 1.70 1.28 
UCC2818APW 296-15957-5-ND__| BICMOS Power Factor Pre-Reg.......... 2.81 2.25 1.75 UCC3809P-2 296-13440-5-ND | Economy Primary Side Controlle 213 1.70 1.28 
UCC2818D 296-13428-5-ND BiCMOS Power Factor Pre-| Regulator... 16-SOIC 281 2.25 1.75 UCC3809PW-1 296-11490-5-ND Economy Primary Side Controle! 213 «1.70 1.28 
UCC2818DW 296-11412-5-ND | BICMOS Power Factor Pre-Regulato 2.25 1.75 UCC3809PW-2 296-12395-5-ND | Economy Primary Side Controller... 213 1.70 1.28 
UCC2818PW 296-15162-5-ND | BICMOS Power Factor Pre-Reg.... 2.25 1.75 UCC3810DW 296-2546-5-ND 2-Channel Sync. Current-Mode PWM 416 3.33 2.59 
UCC2819AD 296-15958-5-ND | BICMOS Power Factor Pre-Regulato 2.25 1.75 UCC3810N 296-11491-5-ND | 2-Channel Sync. Current-Mode PWM 416 3.33 2.59 
— ae ee - _ _ ane oe we UCC3813D-0 296-11492-5-ND _| LP BiCMOS Current-Mode PWM 2.00 1.60 1.20 
-12537-5- i ower Factor Pre-Regulatoi 25 UCC3813D-1 296-11493-5-ND __| LP BICMOS Current-Mode PWM 2.00 1.60 1.20 
UCC2819N 296-12538-5-ND —_| BICMOS Power Factor Pre-Regulato 225 175 Uccasian-2 COHORT LP BICMOS Current: Mode PWM Ba) ale. ae 
UCC2891D 296-15883-5-ND | PWM Controller Clamp ..... 2.70 2.10 UCC3813D-3 296-11495-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM 2.00 1.60 1.20 
UCC2891EVM 296-19042-ND Evaluation Module for UCC289 a UCC3813D-4 296-11496-5-ND —_| LP BICMOS Current-Mode PWM 2.00 1.60 1.20 
cee Sea oa ee SL ee ie UCC3813D-5 296-11497-5-ND _|LP BiCMOS Current-Mode PWM 2.00 1.60 1.20 
-15884-5- ontroller Clamp . ; ; UCC3813N-0 296-11498-5-ND _|LP BICMOS Current-Mode PWM 2.00 1.60 1.20 
uccaBa2PW 206-15885--ND) | PWM Controller Clamp . 198) ot UCC3813N-1 296-11499-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM 2.00 1.60 1.20 
Ucc2893D 206-15886-5:ND| | PWM Controller Clamp . He ee UCC3813N-2 296-11500-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM 2.00 1.60 1.20 
UCC2Ba3PW eel) PWM Controller Clamp . 138) UCC3813N-3 296-11501-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM 2.00 1.60 1.20 
a a oo om pomronet neue me 1 UCC3813N-4 296-11502-5-ND__|LP BICMOS Current-Mode PWM 2.00 1.60 1.20 
-15888-5- WM Controller Clamp ....... : ; UCC3813N-5 296-11503-5-ND _|LP BICMOS Current-Mode PWM 2.00 1.60 1.20 
UCC2895DW 296-2537-5-ND eevee savas Phase Shift mas: a0 RSD UCC3813PW-0 296-11504-5-ND —_| LP BICMOS Current-Mode PWM 2.00 160 1.20 
; ; ; ; UCC3813PW-1 296-11505-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM 2.00 160 1.20 
UCC289SMDWREP | 296-19800-1-ND_—_/ BICMOS Advanced Phase UCC3813PW-2 296-11506-5-ND —_| LP BICMOS Current-Mode PWM 2.00 160 1.20 
Controller . 15.90 14.84 13.78 UCC3813PW-3 296-11507-5-ND __|LP BiCMOS Current-Mode PWM 2.00 1.60 1.20 
UCC2895MDWREP — / 296-19800-2-ND BIGMOS Advanced Phase Shift PWM reine UCC3813PW-4 296-11508-5-ND {LP BiCMOS Current-Mode PWM 2.00 1.60 1.20 
ensaseh panna ache re apa oni 00/2, UCC3813PW-5 296-11509-5-ND — |LP BiCMOS Current-Mode PWM 2.00 1.60 1.20 
-11418-5- Ares avanced Fhiase Sr ft 20-Dip 866 7.80 6.92 UCC3817AD 296-16717-5-ND —_| Power Factor Pre-Regulato 259 2.07 1.61 
: ee : y ‘ UCC3817AN 296-16718-5-ND Power Factor Pre-Regulato| 259 207) saci 
UCC2895PW 296-11419-5-ND Be awvancet Phase oo-tssor MER OME Ties UCC3817APW 296-16719-ND Power Factor Pre-Regulato 259 2.07 1.61 
UCC2807PW 296-17008-5-ND Adv. Current-Mode PWM Controller..20-TSSOP 2.48 1.98 1.54 ae eee potizea reo mmmm| Cower Factor Pre-Regulator Be) ee Gh 
UCC2897RTJT 96-19373-1-ND ‘Advanced Currant-Mode Active Clam UCC3817DW 296-11510-5-ND Power Factor Pre-Regulato: 2.09) 2:07 61 
P AR) 208 4GE uUCC3817EVM 296-11511-5-ND —_| Evaluation Module for UCC3817 S20 = = 
z ; UCC3817N 296-11512-5-ND Power Factor Pre-Regulato| 259 2.07 1.61 
UCC2897RTIT 296-19373-2-ND ateneO UCC3817PW 296-15166-5-ND _| Power Factor Pre-Regulato 259 207 1.61 
UeC29600 296-11421-5-ND | Primary Side Startup Controller 236 189 147 Tee BRE OOM) Ce" Factor Bre- Regulator Be) ee iG 
% my : ; gulato 259 2.07 1.61 
UCC2960P 296-11422-5-ND Primary Side Startup Controller 2.36 1.89 1.47 3 fi ‘1 
A ‘ UCC3818APW 296-16722-ND Power Factor Pre-Regulato| 269 2.07 1:61 
UCC2961D 296-11423-5-ND Adv. Primary Side Startup Controller... 2.70 216 1.68 oes ‘i 
Ucc2975PW 996-13437-5-ND Multi-Topoloay Piezoelectri UCC3818D 296-11513-5-ND Power Factor Pre-Regulato: 259 2.07 1.61 
Tahstorn er Canttaller nm BIW ce aa UCC3818DW 296-11514-5-ND | Power Factor Pre-Regulato! 259 207 1.61 
= wa z a ———— = = = UCC3818N 296-11515-5-ND Power Factor Pre-Regulato 2.59 2.07 1.61 
UGCea7eRW coogi cos aaa 8-13.50 Mull Topology rssop MO nee UCC3818PW 296-15167-5-ND —_| Power Factor Pre-Regulato 259 207 161 
UCC2977EVM 296-20627-ND Eval. Module for UCC2977/397 So = SS UGC3819AD ool oie sca ag Togrammable Output Power Factor hon amp Ta 
ucC2977PW 296-12540-5-ND | 3V-13.5V Multi-Topology Uécaeigan oman  (R Tereguiator: 7 ® : : 
Transformer Controller... 5.00 4.00 3.38 S Oe rogrammable Output Power Factor 
UCC3580D-1 296-11436-5-ND | Active Clamp/Reset PWM . eSOIC 4.28 342 2.66 TCCSSOAPW SEEN a Regulater —— Bee) 207 NG 
UCC3580D-2 296-11437-5-ND —_| Active Clamp/Reset PWM . 6-SOIC 4.28 342 266 -16725- Pee Rewblatat utput Power Factor as oG7 AG 
UCC3580D-3 296-11438-5-ND | Active Clamp/Reset PWM . 6-SOIG 4.28 342 266 ; ; ; 
UCC3580D-4 296-11439-5-ND | Active Clamp/Reset PWM . 6-SOIC 4.28 342 2.66 Tere BRE ee Nese, upnly Gontroller. GE) Sa 2a 
UCC3580EVM 296-13597-ND Evaluation Module for UCC358 — 128 — — i Mode Geanallarce mie 6) ace 
UCC3580N-1 296-11440-5-ND | Active Clamp/Reset PWM . 428 342 266 : : 
UCC3580N-2 296-11441-5-ND —_| Active alte PWM . 428 342 2.66 eset Be ea NOE Current Moda Hy controls ae Ae 
UCC3580N-3 296-11442-5-ND —_| Active Clamp/Reset PWM . 428 342 266 UccassaD PORTE eSIND ofelin a i ciipph a ral it coy in 
UCC3580N-4 296-11443-5-ND —_| Active Clamp/Reset PWM . 428 342 266 -11531-5- -Line Power Supply Controlle ; : 
i Lay : UCC3888N 296-11532-5-ND Off-Line Power Supply Controllet 1.20 .90 
UCC3581D 296-11444-5-ND Micropower Voltage Mode PWM . 2.25 1.80 1.40 
7 UCC3889D 296-11533-5-ND Off-Line Power Supply Controlle! 1.20.90 
UCC3581N 296-11445-5-ND Micropower Voltage Mode PWM 2.25 1.80 1.40 - 
UCcas8aD 996-11446-3-ND | Switch Mode Secondary Side UCC3889EVM 296-13598-ND Evaluation Module for UCC3889 = = 
Post Regulator 3.94 315 2.45 UCC3889N 296-11534-5-ND Off-Line Power Supply Controllet 1.20 90 
ev : : ; : UCC3895DW 296-2552-5-ND Phase Shift PWM Controller .. 6.96 5.88 
UCCS583N PEMA Se Rea side . AM eB AEE UCC3895EVM-001 | 296-20628-ND Evaluation Module for UCC3895 ae 
ucessa0 TE SB Programas out BICHIOS UCC3895N 296-11538-5-ND__| Phase Shift PWM Controller. 6.96 5.88 
Power Supply Controller. 495 3.96 3.08 UCC3895PW 296-11686-5-ND | Phase Shift PWM Controller 7.04 5.94 
versa fawioansno |B reruns oii ae TER err ar: 
Power Supply Controller... 495 3.96 3.08 . oon : ; : ‘ ‘ 
ucc3626DW 296-11452-5-ND __| Brushless DC Motor Controller 10.16 915 8.12 UCC3960P 296-11562-5-ND _| Primary Side Startup Controller. 1.90 1.43 
UCC3961D 296-11563-5-ND Adv. Primary Side Startup Controller 1.89 1.47 
UCC3626PW 296-11453-5-ND | Brushless DC Motor Controller 10.25 9.23 8.18 ! ! 
UCC3800D 296-11457-5-ND LP BICMOS Current-Mode PWI 3.04 243 1.89 UCC3961N 296-11564-5-ND Adv. Primary Side Startup Controller 1.89 1.47 
UCC3800N 296-11458-5-ND —_|LP BICMOS Current-Mode PW 3.04 243 1.89 heey a ae vanced voltage: Mocs Sy Hoe ae 
UCC3800PW 296-11459-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWI 3.15 252 1.96 uecoen Pal Beeltag a Feneies bana att aoe 
UCC3801D 296-11460-5-ND _|LP BICMOS Current-Mode PWM. 3.04 243 1.89 iiecoer0en Bae SER chee oo woe BWRy nes Ce 
UCC3801N 296-11461-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM... 3.04 243 1.89 vanced Vortage-Zoce ! 2 
"14462-5- ; : UCC25702N 296-11366-5-ND __| Advanced Voltage-Mode PWM. 496 4.19 
UCC3801PW 296-11462-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM 3.15 252 1.96 
11463-5- F 4 uCC25702PW 296-11367-5-ND —_| Advanced Voltage-Mode PWM. 5.04 4.26 
UCC3802D 296-11463-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWI 3.04 243 1.89 ‘ 
14464-5- , : UCC25705D 296-11368-5-ND | High Speed Voltage-Mode PW 25 1.80 1.35 
UCC3802N 296-11464-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWI 3.04 243 1.89 ! 
Uccss02PW 296-11465-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PW 315 252 196 UCC25705DGK 296-12175-5-ND | High Speed Voltage-Mode PWM 2.25 180 1.35 
UCC3803D 296-12195-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWI 3.04 2.43 1.89 UCC25705P ESCalI SEs NDEEE| High Speed Vottage-Made PWM SORES 
UCC3803N 296-11466-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWI 3.04 243 1.89 UCC25706D 296-11370-5-ND | High Speed Voltage-Mode PWM 1.80 1.35 
UCC3803PW 296-11467-5-ND —_| LP BICMOS Current-Mode PWI 315 252 1.96 UCC25706DGK 296-11371-5-ND —_| High Speed Voltage-Mode PWM 1.80 1.35 
UCC3804D 296-11468-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWI 3.04 243 1.89 UCC25706P 296-12114-5-ND High Speed Voltage-Mode PWM 1.80 1.35 
UCC3804N 296-11469-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWI 3.04 2.43 1.89 UCC28050D 296-13708-5-ND Transition Mode PFC Controller . 1.30 .98 
UCC3804PW 296-11470-5-ND __|LP BiCMOS Current-Mode PWI 3.15. 252 1.96 UCC28050P 296-13709-5-ND__| Transition Mode PFC Controller 1.40 _ 1.05 
UCC3805D 296-11471-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWI 3.04 2.43 1.89 UCC28051D 296-15243-5-ND Transition Mode PFC Controller . 1.30.98 
UCC3805N 296-11472-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PW: 3.04 243 1.89 UCC28051EVM 296-19036-ND Evaluation Module for UCC2805 So 
UCC3805PW 296-11473-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM.. 3.15 252 1.96 UCC28051P 296-15224-5-ND —_| Transition Mode PFC Controller. 1.40 1.05 
UCC3806DW 296-11474-5-ND | LP Dual Output Current-Mode PWM 8.20 656 5.54 UCC28083D 296-13676-5-ND Current Mode Push-Pull PWM CG 
UCCS806N 296-11475-6-ND {LP Dual Output Current-Mode PWM 8.20 6.56 5.54 with Prog. Slane Compensation 2TiO Ree SaRIGE 
UCC38060 296-11476-5-ND | LP Dual Output Current-Mode PWM 8.20 6.56 5.54 UCC28083P 296-13677-5-ND |Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC3807D-1 296-2541-5-ND Prog. Duty Cycle PWM Controller 3.38 270 210 with Prog. Slope Compensation .......-.- 8-Dip 270 216 1.68 
UCC3807D-2 296-2542-5-ND Prog. Duty Cycle PWM Controller 3.38 270 210 ucc28083PW 296-14333-5-ND | Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC3807D-3 296-2543-5-ND Prog. Duty Cycle PWM Controller 3.38 270 210 with Prog. Slope Compensation ........8-TSSOP 2.70 216 1.68 
UCC3807N-1 296-11477-5-ND | Prog. Duty Cycle PWM Controller 3.38 270 2.10 uec2go84D glean current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC3807N-2 296-11478-5-ND | Prog. Duty Cycle PWM Controller 3.38 270 2.10 with Prog. Slope Compensation ...... S-SOIC E270 Rees Gas 
UCC3807N-3 296-11479-5-ND | Prog. Duty Cycle PWM Controller 3.38 2.70 2.10 UCC28084P 296-13679-5-ND |Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC3808AD-1 296-11480-5-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM 2.93 234 1.82 with Prog. Slope Compensation .......-.. 8-Dip 270 216 1.68 
UCC3808AD-2 296-11481-5-ND __|LP Current-Mode Push/Pull PWM 2.93 234 1.82 ucc2sos4Pw 296-14334-5-ND current pode Eos eUl a Control peerneat: 
UCC3808AN-1 296-13439-5-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM 2.93 234 1.82 with Prog. Slope Compensation ........ : ; ; : 
UCC3808AN-2 296-11482-5-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM 293 234 1.82 UCC28085D 296-13680-5-ND | Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC3808APW-1 296-11684-5-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM 293 234 1.82 with Prog. Slope Compensation ......... 8SOIC 2.70 2.16 1.68 
UCC3808APW-2 296-11685-5-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM 293 234 1.82 UCC28085P 296-13681-5-ND |Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC3808D-1 296-2544-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM 2.93 2.34 1.82 with Prog. Slope Compensatio! 2.70 216 1.68 
UCC3808D-2 296-2545-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM 293 234 1.82 Ucc28085PW 296-14335-5-ND | Current Mode Push-Pull PWM G 
UCC3808N-1 296-11483-5-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM 293 234 1.82 with Prog. Slope Compensation ........8-TSSOP 2.70 2.16 1.68 
UCC3808N-2 296-11484-5-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM 293 234 1.82 UCC28086D 296-13682-5-ND | Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC3809D-1 296-11485-5-ND | Economy Primary Side Controller Sid 2028) with Prog. Slope Comp. 2.70 216 1.68 
UCC3809D-2 296-11486-5-ND Economy Primary Side Controller............ - 213 1.70 1.28 (Continued) 
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ele Digi-Key Price Each Tess Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 25 100 
UCC28086P 296-13683-5-ND Current Mode Push-Pull PWM Controller UCC39421PW 296-2553-5-ND Multimode Hi-Freg. PWM Controller. 484 3.87 3.01 
with Prog. Slope COMP........-.:-::esseseee 8-Dip 2.70 216 1.68 UCC39422N 296-11546-5-ND Multimode Hi-Freg. PWM Controllet 484 3.87 3.01 
UCC28086PW 296-15690-5-ND Current Mode Push-Pull PWM Controller UCC39422PW 296-2554-5-ND Multimode Hi-Freq. PWM Controller... 484 3.87 3.01 
with Prog. Slope Comp. 216 1.68 UCD8220PWP 296-18592-5-ND Digitally Managed Push-Pull Analog 
UCC28089D 296-17461-5-ND Primary-Side Push-Pull 1.30.98 PWM Controller. 3.60 2.88 2.24 
UCC28220D 296-15755-5-ND —_| Interleaved Dual PWM Controller. 2.88 2.24 Schottky Diode Arrays 
UCC28220PW 296-15756-5-ND Interleaved Dual PWM Controller. 2.88 2.24 UC2610N 296-11161-5-ND Dual Schottky Diode Bridge 5.60 448 3.78 
UCC28221D 296-15757-5-ND Interleaved Dual PWM Controller. 2.97 2.31 UC3610DW 296-11230-5-ND Dual Schottky Diode Bridge 5.29 423 3.29 
UCC28221PW 296-15758-5-ND Interleaved Dual PWM Controller. 297 2.31 UC3610N 296-11231-5-ND Dual Schottky Diode Bridge 5.29 4.23 3.29 
UCC28510DW 296-14218-5-ND PFC/PWM Combination Controller 3.24 2.52 UC3611DW 296-11233-5-ND Quad Schottky Diode Array 439 3.51 2.73 
UCC28510N 296-14219-5-ND PFC/PWM Combination Controller 3.24 2.52 UC3611N 296-11234-5-ND Quad Schottky Diode Array 4.39 3.51 2.73 
UCC28511DW 296-14220-5-ND —_| PFC/PWM Combination Controller 3.24 2.52 Voltage References 
UCC28511N 296-14221-5-ND PFC/PWM Combination Controller 3.24 2.52 H 
peice LM285D-1-2 296-9521-5-ND 1.2V Micropower Voltage Reference. . 80 ia 2B 
UCC28512DW 296-14222-5-ND PFC/PWM Combination Controller 3.24 2.52 H 
sat LM285D-2-5 296-9522-5-ND 2.5V Micropower Voltage Referencs 80 60 5 
UCC28512N 296-14223-5-ND PFC/PWM Combination Controller 3.24 2.52 LM285DR-2-5 296-14592-1-ND 2.5V Micropower Voltage Referenc 80 ‘60 ‘45 
UCC28513DW 296-14224-5-ND PFC/PWM Combination Controller 3.24 2.52 LM285DR-2-5 296-14592-2-ND 2.5V Micropower Voltage Referenc 650.00/2,50 
UCC28513N 296-14225-5-ND PFC/PWM Combination Controller 3.24 2.52 LM285LP-1-2 296-9523-5-ND 1.2V Micropower Voltage Referenc 64 48 36 
UCC28514DW 296-14226-5-ND PFC/PWM Combination Controller 3.24 2.52 LM285LP-2-5 296-9524-5-ND 2.5V Micropower Voltage Referenci 64 ais 
UCC28514EVM 296-19040-ND Evaluation Module for UGC28514 Tate cee LM336BD-2-5 296-9547-5-ND 2.5V Precision Voltage Referenc 88 66 50 
UCC28514N 296-14227-5-ND PFC/PWM Combination Controller 3.24 2.52 LM336BLP-2-5 296-9548-5-ND 2.5V Precision Voltage Referenc 88 iGGuESO! 
UCC28515DW 296-14228-5-ND PFC/PWM Combination Controller 3.24 2.52 LM336D-2-5 296-9549-5-ND 2.5V Precision Voltage Referenc 88 66 50 
UCC28515N 296-14229-5-ND PFC/PWM Combination Controller 3.24 2.52 LM385BD-1-2 296-9556-5-ND 1.2V Micropower Voltage Refere: 80 60 45 
UCC28516DW 296-14230-5-ND PFC/PWM Combination Controller 3.24 2.52 LM385BD-2-5 296-9557-5-ND 2.5V Micropower Voltage Referenc 80 60 45 
UCC28516N 296-14231-5-ND PFC/PWM Combination Controller 3.24 2.52 LM385BDR-1-2 296-14603-1-ND 2.5V Micropower Voltage Referenc 80 60 45 
UCC28517DW 296-14232-5-ND PFC/PWM Combination Controller 3.24 2.52 LM385BDR-1-2 296-14603-2-ND 2.5V Micropower Voltage Referenc 650.00/2,500 
UCC28517EVM 296-19041-ND Evaluation Module for UCC28517 —- = LM385BLP-1-2 296-9558-5-ND 1.2V Micropower Voltage Referenc 80 60 45 
UCC28517N 296-14233-5-ND PFC/PWM Combination Controller 3.24 2.52 LM385BLP-2-5 296-9559-5-ND 2.5V Micropower Voltage Referenc 80 60 45 
UCC28521DW 296-18040-5-ND Advanced PFC/PWM Controller. 3.24 2.52 LM385BPWR-1-2 296-13073-1-ND 1.2V Micropower Voltage Referenct 80 60 45 
UCC28521EVM 296-21209-ND Evaluation Module for UCC28521 _ — LM385BPWR-1-2 296-13073-2-ND 1.2V Micropower Voltage Referenc 532.00/2,000 
UCC28528DW 296-18041-5-ND Advanced PFC/PWM Controller... 3.24 2.52 LM385BPWR-2-5 296-13074-1-ND 2.5V Micropower Voltage Referenc 80 60 45 
UCC28528EVM 296-21210-ND Evaluation Module for UGC28528 — LM385BPWR-2-5 296-13074-2-ND 2.5V Micropower Voltage Referenc 532.00/2,000 
UCC28600D 296-19799-5-ND Quasi-Resonant Flyback Green Mode LM385D-1-2 296-9560-5-ND 1.2V Micropower Voltage Referenc 0) 242.32 
Controller. 1.47 123 98 LM385D-2-5 296-9561-5-ND 2.5V Micropower Voltage Referenc 56 42 32 
ucc29002D 296-13024-5-ND —_/ Advanced Load Share Controlle! 2.25 180 1.40 LM385LP-1-2 296-9562-5-ND 1.2V Micropower Voltage Referenci 56 4232 
UCC29002DGK 296-13025-5-ND _| Advanced Load Share Controlle! 2.25 1.80 1.40 eee oa 5 pee aes a ney Mlcronower yaad peterene 2 a os 
UCC29002P 296-13026-5-ND | Advanced Load Share Controller... 2.25 1.80 1.40 ay ee Se eon ae ’ A 
UCC29421N 296-2538-5-ND | Multimode High-Freq. PWM Controller 3.38 270 2.10 EMS85RWR=2 20671307522: NDI) 1.2V Micropower Voltage Referenc 372.00/2,000 
UCC29421PW 296-12394-5-ND Multimode High-Freq. LM385PWR-2-5 296-13076-1-ND 2.5V Micropower Voltage Referenc 56 42 32 
Sync. Controlle 484 3.87 3.01 LM385PWR-2-5 296-13076-2-ND 2.5V Micropower Voltage Reference... 8-TSSOP 372.00/2,000 
UCC29422N 296-2539-5-ND Multimode High-Freq. 484 3.87 3.01 LMA4040A10IDBZR =| 296-20855-1-ND ged ‘Micropawer Shunt fase eb-a46 
UCC35701D 296-11425-5-ND Advanced Voltage-Mode PWM.. 5.90 472 3.99 A AB an Fare : 4 i 
UCC35701N 296-11426-5-ND | Advanced Voltage-Mode PWM. 5.90 472 3.99 LMAOADATOIDE ER eee yp rocson Microp SEB OnE OON 
UCC35701PW 296-11427-5-ND Advanced Voltage-Mode PWM.. 6.00 480 4.05 TM4040A7010CKR 706-20856--ND Tov P ge Ri Mi Shunt —— 
UCC35702D 296-11428-5-ND | Advanced Voltage-Mode PWM. 590 472 3.99 Voltage Rebtete unt Nearer eiiae 
UCC35702N 296-11429-5-ND Advanced Voltage-Mode PWM. 5.90 4.72 3.99 ra : 2 g 
uCC35702PW 296-11430-5-ND [Advanced Voltage-Mode PWM. 6.00 4.80 4.05 MOON | Voce aAMMAGHT 
UCC35705D 296-11431-5-ND High Speed Voltage-Mode PWM 1.88 1.50 1.13 7 4-1 isi jor eae 
UCC35705D6K 296-11683-5-ND | High Speed Voltage- Mode PWM oem) | ODER ee Votarcheta ene sen ALS 
UCC35705P 296-11432-5-ND High Speed Voltage-Mode PWM 1.88 150 1.13 z Tay ai a . = = 
UCC35706D 296-11433-5-ND _| High Speed Voltage-Mode PWM 188 150 113 LMA040A20IDB2R EU e eae VOI RE Shunt: ana 
UCC35706DGK 296-11434-5-ND High Speed Voltage-Mode PWM 1.88 150 1.13 LM4040A20IDCKR 296-20858-1-ND 2.048V Precision Mi pei 
UCC35706P 296-15320-5-ND | High Speed Voltage-Mode PWM 188 150 113 Voltage Reference... 193 154 146 
UCC38050D 296-13710-5-ND Transition Mode PFC Controller 1.50 1.20 90 LM4040A20IDCKR 296-20858-2-ND 2.048V Precision Micropower Shunt 
UCC38050EVM 296-19044-ND Evaluation Module for UCC38050 — 62.78 - = Voltage Reference 2958.00/3,000 
UCC38050P 296-13711-5-ND __| Transition Mode PFC Controller 1.63 1.30.98 TW4040A251DBZR | 296-20850-1-ND |2.5V Precision Micropower Shunt 
UCC38051D 296-15225-5-ND Transition Mode PFC Controller 150 1.20 .90 Voltage Reference. 1.93 154 1.16 
UCC38051P 296-15226-5-ND. Transition Mode PFC Controller 2 163 130 98 LM4040A251DBZR 296-20859-2-ND 2.5V Precision Micropower Shun' 
UCC38083D 296-13690-5-ND Current Mode Push-Pull PWM Controller Voltage Reference. 2958.00/3,000 
with Prog. Slope Compensation ........... 8-SOIC 248 1.98 1.54 LM4040A25IDCKR 296-20860-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt 
UCC38083P 296-13691-5-ND. Current Mode Push-Pull PWM Controller , Voltage Reference. 1.93 1.54 1.16 
with Prog. Slope Compensation .............. 8-Dip 2.48 1.98 1.54 LM4040A25IDCKR | 296-20860-2-ND _|2.5V Precision Micropower Shunt 
UCC38083PW 296-14336-5-ND Current Mode Push-Pull PWM Controller Voltage Reference. 2958.00/3,000 
with Slope Compensation.................. 8-TSSOP 248 1.98 1.54 LM4040A30IDBZR 296-20861-1-ND 3V Precision Micropower Shunt 
UCC38084D 296-13692-5-ND Current Mode Push-Pull PWM Controller Voltage Reference. A934 este 16) 
with Prog. Slope Compensation ........... 8-SOIC 248 1.98 1.54 LM4040A30IDBZR 296-20861-2-ND 3V Precision Micropower Shunt 
UCC38084P 296-13693-5-ND Current Mode Push-Pull PWM Controller Voltage Reference. 2958.00/3,000 
with Prog. Slope Compensation .............. 8-Dip 248 1.98 1.54 LM4040A30IDCKR 296-20862-1-ND 3V Precision Micropower Shunt 
UCC38084PW 296-14337-5-ND _| Current Mode Push-Pull PWM Controller Voltage Reference 193 154 1.16 
with Prog. Slope Compensation ........ 8-TSSOP 2.48 1.98 1.54 LM4040A30IDCKR 296-20862-2-ND 3V Precision Micropower Shunt 
UCC38085D 296-13694-5-ND |Current Mode Push-Pull PWM Controller Voltage Reference... 2958.00/3,000 
with Prog. Slope Compensation........... 8-SOIC 2.48 1.98 1.54 LM4040A41IDBZR 296-20863-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 
UCC38085P 296-13695-5-ND Current Mode Push-Pull PWM Controller Voltage Reference... 1.93 1.54 1.16 
with Prog. Slope Compensation .............. 8-Dip 248 1.98 1.54 LM4040A41IDBZR 296-20863-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 
UCC38085PW 296-14338-5-ND |Current Mode Push-Pull PWM Controller Voltage Reference. 2958.00/3,000 
with Prog. Slope Compensation........8-TSSOP 2.48 1.98 1.54 LMA4040A41IDCKR — | 296-20864-1-ND pied ee eteropoNt Shunt Nga setae 
niSensen ecccceea am Cuore Mode Push, Ful FAVE Controle LM040A41IDCKR — |296-20864-2-ND —_|4.096V Precision Micropower Shunt ie Sete: 
with Prog. Slope Compensation ........... 8-SOIC 248 1.98 1.54 
UCC38086P 296-13697-5-ND |Current Mode Push-Pull PWM Controller Voltage Reference 2958.00/3,000 
with Prog. Slope Compensation ............ 8-Dip 2.48 1.98 1.54 LM4040A50IDBZR | 296-20865-1-ND Vales Meee Shunt jane ue 
UCC38086PW SCI Su. tag) Current Mode Pushy Pull PWM Controller LMI4040A50I0B2R | 296-20865-2-ND —_|5V Precision Micropower Shunt nee ae 
with Prog. Slope Compensation......... 8-TSSOP 248 1.98 1.54 Voltage Ret 2958.00/3,000 
Uccs8s00DW eel Dg BiCMOS Combined PFC/PWM Liaozoasoiockr | 296-20866-1-ND |v Precision Micropower Shun pei 
Controller. .20-SOIC 5.29 4.23 3.29 Voltage Perera: 193 154 1.16 
UCC38500EVM 296-11519-ND Evaluation Module for UCC38500 62.78 ge = “ - - 
7 - LM4040A50IDCKR 296-20866-2-ND 5V Precision Micropower Shunt 
UCC38500N 296-11520-5-ND BiCMOS Combined PFC/PWM 
Controller 529 423 3.29 Voltage Reference... 2958.00/3,000 
UCC38501DW 296-11521-5-ND | BICMOS Combined PFC/PWM LNMO40A82 OER CE CCD ae ol AGB 4A 4uG 
Controller. 5.29 4.23 3.29 ! 9. isi jer ‘ : . 
UCC38501N 296-11522-5-ND BICMOS Co LM4040A82IDBZR 296-20867-2-ND Valeie Fee Shunt PER ORATORO 
Controller...... 5.29 4.23 3.29 [M4040A82IDCKR | 296-20868-1-ND _|8.192V Precision Micropower Shunt 
UCC38502DW 296-12404-5-ND BiCMOS Combined PFC/PWM Voltage Reference. GR i! GG 
Controller 5.29 4.23 3.29 LIM4040A82IDCKR | 296-20868-2-ND —_|8.192V Precision Mi 
UCC38502N 296-11523-5-ND BiCMOS Combined PFC/PWM Voltage Reference. 2958.00/3,000 
Controller. 5.29 4.23 3.29 LM4040B10IDBZR | 296-20869-1-ND —_| 10V Precision Micropower Shunt 
UCC38503DW 296-12046-5-ND BiCMOS Combined PFC/PWM Voltage Reference. 148 118 .89 
Controller 5.29 4.23 3.29 LW4040B10IDBZR — |296-20869-2-ND _|10V Precision Micropower Shunt 
UCC38503N 296-11524-5-ND BiCMOS Combined PFC/PWM Voltage Reference. 2265.00/3,000 
Controller. 5.29 4.23 3.29 LIM4040B10IDCKR 296-19723-1-ND 40V Precision Micropower Shunt 
UCC39002D 296-13027-5-ND Advanced Load Share Controlle 2.38 1.90 1.43 Voltage Reference. 148 1.18 .89 
UCC39002EVM 296-19045-ND Evaluation Module for UCC39002 — 62.78 = = LM4040B10IDCKR 296-19723-2-ND 10V Precision Micropower Shunt 
UCC39002P 296-13029-5-ND Advanced Load Share Controller... 2.38 1.90 1.43 Voltage Reference. 2265.00/3,000 
UCC39421N 296-11545-5-ND Multimode Hi-Freg. PWM Controller 484 3.87 3.01 
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Lele Digi-Key Price Each UblE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
LM4040B20IDBZR 296-20870-1-ND 2.048V Precision Micropower Shunt LM4040C41IDBZR 296-20890-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference... 148 118 .89 Voltage Reference... SOT-23 897.00/3,000 
LM4040B20IDBZR 296-20870-2-ND 2.048V Precision Micropower Shunt LM4040C41IDCKR 296-20891-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference... 2265.00/3,000 Voltage Reference... $C70-5 vial 16350 
LM4040B20IDCKR 296-20871-1-ND 2.048V Precision Micropower Shunt LM4040C41IDCKR 296-20891-2-ND 4.096V Precision Micropower 
Voltage Reference... 148 1.18 89 Voltage Reference. $C70-5 975.00/3,000 
LM4040B20IDCKR 296-20871-2-ND 2.048V Precision Micropower Shunt LM4040C50IDBZR 296-20892-1-ND 5V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. 2265.00/3,000 Voltage Reference. 92 69 52 
LM4040B25IDBZR 296-20872-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt LM4040C50IDBZR 296-20892-2-ND 5V Precision Micropower 
Voltage Reference. 148 #1418 89 Voltage Reference. 897.00/3,000 
LIM4040B251DBZR 296-20872-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt LM4040C50IDCKR 296-20893-1-ND 5V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. 2265.00/3,000 Voltage Reference 75.6350 
LIM4040B25IDCKR =| 296-20873-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt LM4040CS50IDCKR | 296-20893-2-ND 5V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. 148 118 89 Voltage Reference 975.00/3,000 
LM4040B25IDCKR | 296-20873-2-ND _| 2.5V Precision Micropower Shunt LM4040C50ILPR 296-21581-1-ND | 5V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. 2265.00/3,000 Voltage Reference NEW... 92 69 52 
LM4040B30IDBZR —| 296-20874-1-ND _| 3V Precision Micropower Shunt LM4040C50ILPR 296-21581-3-ND —_/ 5V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference 148 118 .89 Voltage Reference NEW! 612.00/2,000 
LM4040B30IDBZR | 296-20874-2-ND _ | 3V Precision Micropower Shunt LM4040C50QDBZR —_ | 296-20894-1-ND yy Eid ea Shunt 50T-23 WIRE 
Voltage Reference. 2265.00/3,000 oltage Reference. - 5 : 
LM4040B30IDCKR ‘| 296-20875-1-ND —_| 3V Precision Micropower Shunt LM4040C50QDBZR = 296-20894-2-ND it Sees eauelonowerS Shunt ais ‘ebeaicde 
Voltage Reference. 148 118 .89 oltage Reference. 2 00/3, 
LM4040B30IDCKR ‘| 296-20875-2-ND | 3V Precision Micropower Shunt LM4040C82IDBZR = / 296-20895-1-ND_—|8. Vali, pose Mleropowet Shunt 50-23 Oe 
Voltage Reference... 2265.00/3,000 - : Z zg Z 
LM4040B41IDBZR | 296-20876-1-ND —_|4.096V Precision Micropower Shunt LM4040C82IDBZR | 296-20895-2-ND OER Shunt sab Sar age aon 
Voltage Reference... 148 #118 89 me EH 
LM4040B41IDBZR ‘| 296-20876-2-ND —_| 4.096V Precision Micropower Shunt LM4040C82IDCKR —/ 296-20896-1-ND Nee ee sc7o-s ee 
Voltage Reference... 2265.00/3,000 3 B 3 
LM4040B41IDCKR | 296-20877-1-ND —_|4.096V Precision Micropower Shunt LM4040C82IDCKR — | 296-20896-2-ND Vag Reeee Shunt ae SecGen ao 
Voltage Referenc 148 1.18 89 ee é casedleth 
LWM4O40B41IDCKR — [296-20877-2-ND | 4.096V Precision Micropower Shunt LM404001010BcR Ce ee aaND vo Micrapower Shunt cota Ae 
Voltage Reference. 2265.00/3,000 ae 4 = Q 2 . 
LM4040B501DBZR | 296-20878-1-ND _| 5V Precision Micropower Shunt LM4040D101DBZR | 296-20897-2-ND Ae oe saeupeNe stii28 AAR 
Voltage Reference. 148 118 .89 A, : " edit 
Liv4040B5010BZR ‘| 296-20878-2-ND _|5V Precision Micropower Shunt LM4040D101DCKR =| 296-20898-1-ND pene cHeranowe Shunt 5070.5 Ves 
Voltage Reference. 2265.00/3,000 a s = Z 
LM4040B50IDCKR | 206-20879-1-ND _|5V Precision Micropower Shunt LM4040D101DCKR | 296-20898-2-ND oleae eee ‘leropavier Shunt sini FENIART 
Voltage Reference. 148 #118 89 Bred 
LI4040B501DCKR ‘| 296-20879-2-ND _|5V Precision Micropower Shunt LM4040D201DBZR =| 296-20899-1-ND Veet Shunt sora [eC 
Voltage Reference... 2265.00/3,000 c " 
LM4040B82IDBZR | 296-20880-1-ND —_|8.192V Precision Micropower Shunt LM4040D201DBZR | 296-20899-2-ND Vaan Shunt Siro eoaraNeT 
Voltage Reference... 148 1.18 89 - — 
[w4040B821DBZR  |296-20880-2-ND _|8.192V Precision Micropower Shunt LMAQ40D20IDCKR — /28Gs20S0051 END ee eh as 
Voltage Reference... 2265.00/3,000 xs oy : ys 
Lw4o40B82I0CKR | 296-20881-1-ND —_|8.192V Precision Micropower Shunt LMA040D201IDCKR = /296520900-2:Nb a ee Shunt sa oaainot 
Voltage Reference... TAS 112/89 LM4040D201LPR | 296-21582-1-ND —_| 2.048V Precision Microp 
LM4040B82IDCKR 296-20881-2-ND 8.192V Precision Micropower Shunt Voltage Reference NEW! 72 54 
Voltage Referenc 2265.00/3,000 7 an — 7 a ~ = - 
LW4040CTOIDBZR  |296-20882-1-ND | 10V Precision Micropower Shunt Dien (2 TL Tine Shut AODEA 
Voltage Reference. 92 169) 152: 7 ea a Sea 
Lw4040C10IDBZR | 296-20882-2-ND —_| 10V Precision Micropower Shunt niece |e Vas nets Suunt ea om 
Voltage Referenc 897.00/3,000 1 Eos i ‘ 
Li4o40c1010CKR 296-20883-1-ND 40V Precision Microp: LM4040D20QDBZR | 296-20901-2-ND 2.048V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference 6 63 50 Voltage Reference. 1053.00/3,000 
[MA040C1OIDGKR — |296-20883-2-ND | 10V Precision Micropower Shunt LMAAOD2SEZR EE Soon haa m om 
Voltage Referenc 975.00/3,000 e 9. isi ; x i ‘ 
LM4040C201DBZR | 296-20884-1-ND | 2.048V Precision M LMAMOD2SDEA ME Soc hee AInOaGTD 
Voltage Reference... 92 6952 LM4040D25IDCKR | 296-17941-1-ND | 2.5V Precision Mi Shunt es 
Lw4o4ocz010BzR | 296-20884-2-ND —_| 2.048 Precision Micropower Shunt iltane ROfeRNGE m wm LE 
Voltage Reference... 897;00/8,000) [M4040D25IDCKR  |296-17941-2-ND | 2.5V Precision Micropower Shunt are er 
LM4040C20IDCKR 296-20885-1-ND 2.048V Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 780.00/3,000 
Voltage Reference... 15 63 50 LM4040D25QDBZR | 296-17942-1-ND —_|2.5V Precision Micropower Shunt 
LM4040C20IDCKR 296-20885-2-ND 2.048V Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 81 68 54 
Voltage Reference... 975.00/3,000 LM4040D250DBZR | 296-17942-2-ND | 2.5V Precision Micropower Shunt 
LM4040C20ILPR 296-21579-1-ND 2.048V Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1053.00/3,000 
Voltage Reference NEW........... 92 6952 LM4040D301DBZR  |296-19437-1-ND | 3V Precision Micropower Shunt 
LM4040C20ILPR 296-21579-3-ND 2.048V Precision Micropower Shunt Voltage Reference 72 54. AL 
Voltage Reference NEW............. 612.00/2,000 LM4040D30IDBZR | 296-19437-2-ND —_| 3V Precision Micropower Shunt 
LM4040C20QDBZR | 296-20886-1-ND 2.048V Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 702.00/3,000 
Voltage Referenci 105 88 70 LM4040D30IDCKR | 296-20902-1-ND _—_| 3V Precision Micropower Shun 
LM4040C20QDBZR 296-20886-2-ND 2.048V Precision Micropower Voltage Reference 80 60 3.45 
Voltage Reference 1865,00/3,000 LM4040D301IDCKR _|296-20902-2-ND | 3V Precision Micropower Shunt 
LM4040C25IDBZR 296-17937-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt Voltage Reference 780.00/3,000 
Voltage Referenc SOT-23 92 69 «52 LM4040D30ILPR 296-21583-1-ND | 3V Precision Microp 
LM4040C251IDBZR 296-17937-2-ND 2.5V Precision Microp Voltage Reference NEW... 72. SA Ad 
Voltage Reference. SOT-23 897.00/3,000 LM4040D30ILPR 296-21583-3-ND 3V Precision Micropower Shunt 
LM4040C25IDCKR 296-17938-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt Voltage Reference NEW!... 478.00/2,000 
Voltage Reference 7 63 50 [M4040D300DBZR | 296-20903-1-ND __| 8V Precision Micropower Shunt 
LM4040C25IDCKR 296-17938-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 81 68 54 
Voltage Reference. 975.00/3,000 LM4040D30QDBZR | 296-20903-2-ND 3V Precision Micropower Shunt 


LM4040C25QDBZR 
LM4040C25QDBZR 


296-17939-1-ND 
296-17939-2-ND 


2.5V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. 
2.5V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. 


1,05 88 =~ .70 


1365.00/3,000 


LM4040D41IDBZR 


296-20904-1-ND 


Voltage Reference... 
4.096V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. 


1053.00/3,000 


LM4040C30IDBZR 
LM4040C30IDBZR 
LM4040C30IDCKR 


296-20887-1-ND 
296-20887-2-ND 
296-20888-1-ND 


3V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. 
3V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. 
38V Precision Micropower 
Voltage Reference. 


p92 Con o2: 
897.00/3,000 


15) 63) 50 


LM4040D41IDBZR 
LM4040D50IDBZR 
LM4040D50IDBZR 


296-20904-2-ND 
296-20905-1-ND 
296-20905-2-ND 


4.096V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. 
5V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. 
5V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. 


72 54 AN 
702.00/3,000 
72 54 AL 


702.00/3,000 


LM4040C30IDCKR 
LM4040C30ILPR 
LM4040C30ILPR 


296-20888-2-ND 
296-21580-1-ND 
296-21580-3-ND 


3V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. 

38V Precision Micropower 
Voltage Reference NEW!............. 

3V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference NEW!............. 


975.00/3,000 
292) 69 52) 
612.00/2,000 


LM4040D50IDCKR 
LM4040D50IDCKR 


LM4040D50ILPR 


296-20906-1-ND 
296-20906-2-ND 


296-21584-1-ND 


5V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. 
5V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. 
5V Precision Micropower Shunt 


80 60 45 


780.00/3,000 


LM4040C30QDBZR 
LM4040C30QDBZR 
LM4040C41IDBZR 


296-20889-1-ND 
296-20889-2-ND 
296-20890-1-ND 


3V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. 
3V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference... 
4.096V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. 


1.05 88 .70 
1365.00/3,000 


eGR 


Voltage Reference NEW!... 72 ale) 
LM4040D50ILPR 296-21584-3-ND 5V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference NEWS... 478.00/2,000 


LM4040D50QDBZR 
LM4040D50QDBZR 


296-20907-1-ND 
296-20907-2-ND 


5V Precision Micropower Shun’ 
Voltage Reference. 
5V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. 


SOT-23 


81 68 54 


1053.00/3,000 


(Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


wy Texas INSTRUMENTS POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 


TE Digi-Key Price Each ele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM4040D82IDBZR | 296-20908-1-ND —_]8.192V Precision Micropower Shunt LT1004CPWR-2-5 —/296-13078-1-ND —_2.5V Micropower Integrated 

Voltage Reference. 72. 54 A Voltage Reference. 8-TSSOP 84 70 56 
LM4040D82IDBZR | 296-20908-2-ND —_|8.192V Precision Micropower Shunt LT1004CPWR-2-5 | 296-13078-2-ND —_|2.5V Micropower Integrated 

Voltage Reference. 702.00/3,000 Voltage Reference 744.00/2,000 
LM4040D82IDCKR 296-20909-1-ND 8.192V Precision Mi LT1004ID-2-5 296-9584-5-ND 2.5V Micropower Integrated 

Voltage Reference. 80 60 45 Voltage Reference. 1.38 1.10 83 
LM4040D82IDCKR 296-20909-2-ND 8.192V Precision Micropower Shunt LT10041PWR-1-2 296-13079-1-ND 1.2V Micropower Integrated 

Voltage Reference. 780.00/3,000 Voltage Reference. 8-TSSOP 1.38 1.10 83 
LM4041A12IDBZR 296-20910-1-ND 1.2V Precision Microp LT10041PWR-1-2 296-13079-2-ND 1.2V Micropower Integrated 

Voltage Reference. 4.50 1.20 90 Voltage Reference. 8-TSSOP. 1430.00/2,000 
LIM4041A12IDBZR | 296-20910-2-ND —_|1.2V Precision Micropower Shunt LT10041PWR-2-5 296-13080-1-ND ‘| 2.5V Micropower Integrated 

Voltage Reference. 2304.00/3,000 Voltage Reference. 8-TSSOP 1.38 «1.10: 83 
LM4041A12IDCKR  [296-20911-1-ND _|7.2V Precision Micropower Shunt LT10041PWR-2-5 296-13080-2-ND —_2.5V Micropower Integrated 

Voltage Reference. 1.55 1.24 93 Voltage Reference. 1430.00/2,000 
LM4041A12IDCKR 296-2091 1-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt LT1009CDR 296-14611-1-ND 2.5V Integrated Reference Circui 96 80 64 

Voltage Reference. 2382.00/3,000 LT1009CDR 296-14611-2-ND 2.5V Integrated Reference Circui 1040.00/2,500 
LM4041BIDBZR 296-20914-1-ND Adj., Precision Micropower Shunt LT1009CLP 296-9585-5-ND 2.5V Integrated Reference Circui 96 80.64 

Voltage Reference. 123) 103) 282! LT1009CLPR 296-14612-1-ND 2.5V Integrated Reference Circuit 96 80 64 
LM4041BIDBZR 296-20914-2-ND ‘Adj., Precision Micropower Shunt LT1009CLPR 296-14612-2-ND 2.5V Integrated Reference Circui 852.00/2,000 

Voltage Reference. 1599.00/3,000 LT1009CPWR 296-13081-1-ND 2.5V Integrated Reference Circui 96 80 64 
LM4041BIDCKR 296-20915-1-ND Adj., Precision Micropower Shunt LT1009CPWR 296-13081-2-ND 2.5V Integrated Reference Circui 852.00/2,000 

Voltage Reference. 41.29 1.08  .86 LT10091D 296-9586-5-ND 2.5V Integrated Reference Circui 1.05 88 70 
LM4041BIDCKR 296-20915-2-ND Adj., Precision Micropower LT1009IDR 296-14613-1-ND 2.5V Integrated Reference Circuit 05) 88 70 

Voltage Reference. 1677.00/3,000 LT1009IDR 296-14613-2-ND 2.5V Integrated Reference Circui 1137.50/2,500 
LM4041B12IDBZR 296-20912-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt LT1009ILP 296-9587-5-ND 2.5V Integrated Reference Circui 1.05 88 70 

Voltage Reference. 2s) ee} BD LT1009ILPR 296-14614-1-ND 2.5V Integrated Reference Circui 1.05 88 70 
LM4041B12IDBZR 996-20912-2-ND 1.2V Precision Micropower LT1009ILPR 296-14614-2-ND 2.5V Integrated Reference Circui 932.00/2,000 

Voltage Reference. 1599.00/3,000 LT10091PWR 296-15734-1-ND 2.5V Integrated Reference Circui 1.05 LE) 
LM4041B12IDCKR 296-20913-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt LT1009IPWR 296-15734-2-ND 2.5V Integrated Reference Circui 932.00/2,000 

Voltage Reference. 1.29. 1.08 .86 REFO2AP 296-12732-5-ND +5V Precision Voltage Reference 3.11 _- _— 
LM4041B12IDCKR | 296-20913-2-ND _|1.2V Precision Micropower Shunt REFO2AU REFO2AU-ND +5V Voltage Reference pli 

Voltage Reference. 1677.00/3,000 REFO2BP. REFO2BP-ND. +5V Precision Voltage 5.04 - _— 
LM4041012IDBZR 296-20916-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt REFO2BU REFO2BU-ND +5V Voltage Reference........... 4.39 _ — 

Voltage Reference. 92 69 52 REF102AP REF102AP-ND +10V Precision Voltage Reference . 3.94 _ — 
LM4041C12IDBZR 296-20916-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt REF102AU REF102AU-ND +10V Precision Voltage Reference . 3.94 _ _- 

Voltage Reference. 897.00/3,000 REF102BP REF102BP-ND +10V Precision Voltage Reference. 6.50 = = 
LM4041C12IDCKR | 296-20917-1-ND —_|1.2V Precision Micropower Shunt REF102BU 296-17004-5-ND__|+10V Precision Voltage Reference. Gaui i 

Voltage Reference. a7) 63 50 REF102CP 296-17005-5-ND +10V Precision Voltage Reference. 9.00 - — 
LM4041C12IDCKR 296-2091 7-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt REF102CU 296-17006-5-ND +10V Precision Voltage Reference . 9.00 - -— 

Voltage Reference. 975.00/3,000 REF200AU REF200AU-ND Dual Current Source/Current Sin’ 5.20 - = 
LM4041C12ILPR 296-20747-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt REF1004C-1.2 REF1004C-1.2-ND | 1.2V Micropower Voltage Referenc 2.79 - — 

Voltage Reference. 92 69 52 REF1004C-2.5 REF1004C-2.5-ND | 2.5V Micropower Voltage Referenc 2.79 - - 
LM4041C12ILPR 296-20747-3-ND 1.2V Precision Micropower Shunt REF10041-1.2 REF1004I-1.2-ND 1.2V Micropower Voltage Referenc 5.45 — —_— 

Voltage Reference. 612.00/2,000 REF10041-2.5 REF10041-2.5-ND 2.5V Micropower Voltage Reference .. 5.45 _ _— 
LIM4041C12QDBZR —‘/ 296-20918-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt REF2912AIDBZT 296-13480-1-ND 1.25V, Precision, Low Power, Low Vi 

Voltage Reference. 1.05 88 70 Dropout Voltage Reference. itty “abalo) 83 
LM4041C12QDBZR —-| 296-20918-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt REF2912AIDBZT 296-13480-2-ND 1.25V, Precision, Low Power, Low Voltage 

Voltage Reference. 1365.00/3,000 Dropout Voltage Reference. 192.50/250 
LM4041CIDBZR 296-17943-1-ND Adj., Precision Micropower Shunt REF2920AIDBZT 296-13481-1-ND 2.048V, Precision, Low Power, Low Voltage 

Voltage Reference. 92 69 52 Dropout Voltage Reference. 1.38 1.10 83 
LM4041CIDBZR 296-17943-2-ND Adj., Precision Micropower Shunt REF2920AIDBZT 296-13481-2-ND 2.048V, Precision, Low Power, Low Voltage 

Voltage Reference. 897.00/3,000 Dropout Voltage Reference. 192.50/250 
LM4041CIDCKR 296-17944-1-ND Adj., Precision Micropower Shunt REF2925AIDBZT 296-13482-1-ND 2.5V, Precision, Low Power, Low Voltage 

Voltage Reference. 75 63 50 Dropout Voltage Reference. 138) dO) 83 
LM4041CIDCKR 296-17944-2-ND ‘Adj., Precision Micropower Shunt REF2925AIDBZT 296-13482-2-ND 2.5V, Precision, Low Power, Low Voltage 

Voltage Reference. 975.00/3,000 Dropout Voltage Reference. 192.50/250 
LM4041CQDBZR 296-17945-1-ND Adj., Precision Micropower Shunt REF2930AIDBZT 296-13483-1-ND 3.0V, Precision, Low Power, Low Voltage 

Voltage Reference. 4.05 88 70 Dropout Voltage Referenct is 1.38 1.10 83 
LM4041CQDBZR 296-17945-2-ND —_| Adj, Precision Micropower Shunt REF2930AIDBZT 296-13483-2-ND _|3.0V, Precision, Low Power, 

Voltage Reference. 1365.00/3,000 Dropout Voltage Reference 192.50/250 
LM4041D12IDBZR | 296-20919-1-ND —_‘|1.2V Precision Micropower Shunt REF2933AIDBZT 296-13484-1-ND —_|3.3V, Precision, Low Power, Low Voltage 

Voltage Reference. 72 54 AL Dropout Voltage Referenct . 38) a0! 83 
LM4041D12IDBZR —-| 296-20919-2-ND 4.2V Precision Micropower Shunt REF2933AIDBZT 296-13484-2-ND 3.3V, Precision, Low Power, 

Voltage Reference. 702.00/3,000 Dropout Voltage Reference. 192.50/250 
LM4041D12IDCKR 296-20920-1-ND 4.2V Precision Micropower Shunt REF2940AIDBZT 296-13485-1-ND 4.096V, Precision, Low Power, Low Voltage 

Voltage Reference. 80 60 .45 Dropout Voltage Reference. ee all) GR 
LM4041D12IDCKR 296-20920-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt REF2940AIDBZT 296-13485-2-ND 4.096V, Precision, Low Power, Low Voltage 

Voltage Reference. 780.00/3,000 Dropout Voltage Reference ..SOT-23 192.50/250 
LM4041D12ILPR 296-20748-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt REF3012AIDBZT REF3012AIDBZTCT-ND | 1.25V, Low Power CMOS Voltage Ret OT-23 1.63 _ _— 

Voltage Reference 2m 54 A REF3012AIDBZT REF3012AIDBZTTR-ND | 1.25V, Low Power CMOS Voltage Ref.....SOT-23 227.50/250 
LM4041D12ILPR 296-20748-4-ND 4.2V Precision Micropower Shunt REF3020AIDBZT REF3020AIDBZTCT-ND | 2.0V, Low Power CMOS Voltage Ref......SOT-23 1.63 - _- 

Voltage Reference. 478.00/2,000 REF3020AIDBZT REF3020AIDBZTTR-ND | 2.0V, Low Power CMOS Voltage Ref.......SOT-23 227.50/250 
LM4041D12QDBZR ‘| 296-20921-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt REF3025AIDBZT REF3025AIDBZTCT-ND | 2.5V, Low Power CMOS Voltage Ri OT-23 1.63 = - 

Voltage Reference 81 «68 A REF3025AIDBZT REF3025AIDBZTTR-ND | 2.5V, Low Power CMOS Voltage R OT-23 227.50/250 
LM4041D12QDBZR | 296-20921-2-ND _| 1.2V Precision Micropower Shunt REF8030AIDBZT 296-18517-1-ND | 3V, CMOS Voltage Reference. 07-23 3 ie 

Voltage Reference 4053.00/3,000 REF3030AIDBZT 296-18517-2-ND __|3V, CMOS Voltage Reference. OT-23 227.50/250 
LM4041DIDBZR 296-17946-1-ND Adj., Precision Micropower Shunt REF3033AIDBZT REF3033AIDBZTCT-ND |3.3V, Low Power CMOS Voltage Ri OT-23 1.63 = -— 

Voltage Reference. 12 54.41 REF3033AIDBZT REF3033AIDBZTTR-ND | 3.3V, Low Power CMOS Voltage R OT-23 227.50/250 
LM4041DIDBZR 296-17946-2-ND ‘Adj., Precision Micropower Shunt REF3040AIDBZT REF3040AIDBZTCT-ND | 4.0V, Low Power CMOS Voltage Ri OT-23 = 1.63 _ _ 

Voltage Reference 702.00/3,000 REF3040AIDBZT REF3040AIDBZTTR-ND | 4.0V, Low Power CMOS Voltage Ri OT-23 227.50/250 
LM4041DIDCKR 296-17947-1-ND Adj., Precision Micropower Shunt REF3112AIDBZT 296-18518-1-ND 1.25V, CMOS Voltage Reference OT-23 2.81 = = 

Voltage Reference. 80 60 45 REF3112AIDBZT 296-18518-2-ND 1.25V, CMOS Voltage Reference OT-23 415.75/250 
LM4041DIDCKR 296-17947-2-ND Adj., Precision Micropower Shunt REF3120AIDBZT 296-17927-1-ND 2.048V, 100y/A, Voltage Reference. OT-23 2.81 - 

Voltage Reference. 780.00/3,000 REF3120AIDBZT 296-17927-2-ND 2.048V, 100)/A, Voltage Reference. OT-23 415.75/250 
LM4041DQDBZR 296-17948-1-ND ‘Adj., Precision Micropower Shunt REF3125AIDBZT 296-17509-1-ND 2.5V, 100A, Voltage Reference. OT-23 = 2.81 _ — 

Voltage Reference. 81 68 54 REF3125AIDBZT 296-17509-2-ND 2.5V, 100A, Voltage Reference. OT-23 415.75/250 
LM4041DQDBZR 296-17948-2-ND Adj., Precision Micropower Shunt REF3130AIDBZT 296-17098-ND 3V, 100)/A Voltage Reference. OT-23 2.81 =—- — 

Voltage Reference. 1053.00/3,000 REF3133AIDBZT 296-18519-1-ND 3.3V, CMOS Voltage Referenci OT-23 2.81 > -— 
LT1004CD-1-2 296-9580-5-ND 1.2V Micropower Integrate REF3133AIDBZT 296-18519-2-ND 3.3V, CMOS Voltage Referenci OT-23 415.75/250 

Voltage Reference. 84 70 56 REF3140AIDBZT 296-17234-1-ND 4.096V, Low Power CMOS 
LT1004CD-2-5 296-9581-5-ND 2.5V Micropower Integrated Voltage Reference. aS 

Voltage Reference. 84 70 56 REF3140AIDBZT 296-17234-2-ND 4.096V, Low Power CMOS 
LT1004CDR-1-2 296-14610-1-ND 1.2V Micropower Integ! Voltage Reference. 415.75/250 

Voltage Reference. 28470156 REF3212AIDBVT 296-18225-1-ND 1.25V LDO Voltage Reference OT-23-6 4.28 3.42 2.66 
LT1004CDR-1-2 296-14610-2-ND 1.2V Micropower Integrated REF3212AIDBVT 296-18225-2-ND 1.25V LDO Voltage Reference OT-23-6 631.75/250 

Voltage Reference. 910.00/2,500 REF3220AIDBVT 296-18226-1-ND 2.048V LDO Voltage Referencs OT-23-6 4.28 3.42 2.66 
LT1004CLP-2-5 296-9583-5-ND 2.5V Micropower Integrated REF3220AIDBVT 296-18226-2-ND 2.048V LDO Voltage Referenct OT-23-6 631.75/250 

Voltage Reference. 84 70 56 REF3225AIDBVT 296-18227-1-ND 2.5V LDO Voltage Reference OT-23-6 4.28 3.42 2.66 
LT1004CPWR-1-2 296-13077-1-ND 1.2V Micropower Integrated REF3225AIDBVT 296-18227-2-ND 2.5V LDO Voltage Referenci OT-23-6 631.75/250 

Voltage Reference. 84 70 56 REF3230AIDBVT 296-18228-1-ND 3V LDO Voltage Reference .. OT-23-6 4.28 3.42 2.66 
LT1004CPWR-1-2 296-13077-2-ND 1.2V Micropower Integrated REF3230AIDBVT 296-18228-2-ND 8V LDO Voltage Reference. 631.75/250 

Voltage Reference. 744.00/2,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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uslb Digi-Key Price Each UbIE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description fq 25 ~=100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
REFS233AIDBVT 296-18229-1-ND _[3.3V LDO Voltage Reference 428 342 266 REG102NA-3.3/250 | REG102NA-3.3CT-ND [3.3V DMOS 250mA LDO Regulator... SOT-23-5. 257.0 — = — 
REF3233AIDBVT 296-18229-2-ND |3.3V LDO Voltage Reference 631.75/250 REG102NA-3.3/250 | REG102NA-3.3TR-ND | 3.3V DMOS 250mA LDO Regulator. 379.00/250 
REF3240AIDBVT 296-18230-1-ND | 4.096V LDO Voltage Reference SOT-23-6 4.28 342 2.66 REG102NA-5/250 | REG1O2NA-SCT-ND |5V DMOS 250mA LDO Regulato 7 
REF3240AIDBVT 296-18230-2-ND | 4.096V LDO Voltage Reference SOT-23-6 631.75/250 REG1O2NA-5/250 | REGIO2NA-STR-ND | 5V DMOS 250mA LDO Regulato 379.00/250 
REF3240AMDBVREP |296-21591-1-ND _|4.096V LDO Voltage Ref. MEW!........SOT-23-6 5.78 4.63 3.91 REG102UA-A REG102UA-A-ND__[Adj., 250mA LDO Regulator... 236 
REFS240AMDBVREP |296-21591-2-ND | 4.096V LDO Voltage Ref. NEW!. 10752.00/3,000 REG102UA-2.5 REG102UA-2.5-ND_ | 2.5V, 250mA LDO Regulator... 200 
TL1431CD 296-10129-5-ND | Adj. Programmable Shunt Reference 80 60 45 Sa TESTE Papers Regulator ae = = 
TL1431CDR 296-10129-1-ND Adj. Programmable Shunt Reference 80 60 45 " UA-3- , 250m: egulator. 5 Ss. 
TL1431CDR 296-10129-2-ND —_| Adj. Programmable Shunt Reference 650.00/2,500 REG102UA-3.3 REG102UA-3.3-ND /3.3V, 250mA LDO Regulato Bee 
TL1431CLPR 296-10130-1-ND _| Adj. Prog. Shunt Reference... 80.60.45 SER RGTT eee ey se ae a 
= Za ; o - -1- j., 500m. ‘egulator i S = 
TLiasicpwr ——|296-12607--ND ad, Programmable Shunt Reference go 80.5 | REGIOSFA-AKTIT | 296-15998-2-ND [Ad 500mA LDO Reguiato 189.70/50 
tanned 4 : : ; REG103FA-A/500 296-15940-1-ND —_| Adj., 500mA LDO Regulato! 52 — — 
TL1431CPWR 296-12607-2-ND Adj. Programmable Shunt Reference 532.00/2,000 i 
LO eps ; REG103FA-A/500 296-15940-2-ND —_| Adj., 500mA LDO Regulato: 1784.50/500 
TL1431MDREP 296-21550-1-ND | Adj. Prog. Shunt Reference NEW! 230 184 1.38 REC INSEAD FENDERS 9 94) SOO GA LDO Resutat Soimeananaaat 
TL1431MDREP 296-21550-2-ND _| Adj. Prog. Shunt Reference NEW! 2945.00/2,500 REGTOSFAS. oo (peea33 5 0 5a — 5G ~ w ——— 2 
TL14310D 296-10131-5-ND | Adj. Programmable Shunt Reference 90 «75 ~«60 Rea A oc ey BRNC REET EI oSy Score tre Reece ‘MET 
TL14310DR 296-17021-1-ND Adj. Programmable Shunt Reference 1.20 90 68 REG103FA-2.5KTIT | 296-15993-1-ND 25V_500mA LDO Reacts 5.62 Rate ag a 
TL1431QDR 296-17021-2-ND Adj. Programmable Shunt Reference 975.00/2,500 REG103FA-2.5KTIT | 296-15993-2-ND 25V. 500mA LDO Beats ”~ 489.70/50 
TL1431QDREP 296-18135-1-ND | Adj. Programmable Shunt Reference 147 123 98 REGIO3RA2 7 REGIOSFA27-ND |2.7V' s00mA LDO Regulato 504 404 341 
TL14310QDREP 296-18135-2-ND _| Adj. Programmable Shunt Reference 1592.50/2,500 REGIOSEAD 7500 — SRSA GEIR 7V- SOOM LOO Fequiato Co EAISOCTEO 
TL14310DRQ1 296-21093-1-ND Prec. Programmable Shunt Reference... 8-SOIC .99 83 66 REG103FA-2.7/500 296-15936-2-ND 27V_ 500mA LDO Regulato 4784.50/500 
TL1431QDRQ1 296-21093-2-ND Prec. Programmable Shunt Reference.... 8-SOIC 1072.50/2,500 REG103FA-2.7KTTT 296-15994-1-ND 27V. 500mA LDO Regulato! 5.62 ps =, 
Low Dropout Voltage Regulators REG103FA-2.7KTTT | 296-15994-2-ND | 2.7V, 500mA LDO Regulato 189.70/50 
DEM-SOT223LD0 | 296-20842-ND Demo Module for SOT-223 LDOs.... CUO REG103FA-3/500 296-15938-1-ND__| 3V, 500mA LDO Regulator. 5.62 4.50 3.80 
DEM-SOT23LDO 296-20843-ND Demo Module for $OT23-5 and SOT23-6 REGIONA-S500, 2 a Soma Lb Regulator. iD 
8.54 _— — " -15995-1 -| , 000m: ‘egulator-.. i _— — 
DEM-T0263LD0 296-20844-ND REG103FA-3KTTT | 296-15995-2-ND | 3V, 500mA LDO Regulator. 189.70/50 
a REG103FA-3.3/500 | 296-15937-1-ND | 3.3V, 500mA LDO Regulato 5162) 
LM2940-50IKCSES [296-20852-5-ND _[5V, 1A LDO Voltage Regulator. Tat 1.18 94 REGIO3FA-3.9/500__|296-15937-2:ND!_|3.3V, 500mA LDO Regulato 1784.50/500 
LP2950-50LPRE3 296-20933-1-ND  |5V, Adjustable Micropower Volt. Reg 60 45 34 REGIO3FA-3.3KTTT = 296-15996-1-ND —/3.3V, 500mA LDO Regulato! i SS 
LP2950-50LPRE3 296-20933-3-ND  |5V, Adjustable Micropower Volt. Reg 400.00/2,000 REGI03FA-3.3KTTT / 296-15996-2-ND | 3.3V, 500mA LDO Regulato! 189.70/50 
LP2981-28DBVR 296-18472-1-ND |2.8V, 100mA LDO Regulator. 80 60 45 REG103FA-5/500 296-15939-1-ND | 5V, 500mA LDO Regulator. C2 
LP2981-28DBVR 296-18472-2-ND _|2.8V, 100mA LDO Regulator. 780.00/3,000 SET ine poe age ND Ey. ae ie Regulator ; Fat 784.50/500 
[P2981-30DBVR 296-17546-1-ND _|3V, 100mA LDO Regulator 80. 60 45 : alesis UH gut : eee 
LP2981-30DBVR 296-17546-2-ND —|3V; 100mA LDO Regulator. 780.00/3,000 REGIOSFA-SKTIT —] 296-15997-2-ND_—_/5V, 500mA LDO Regulator. 189.70/50 
: oa REG103GA-A REG103GA-A-ND | Adj., CMOS 500mA LDO Regulator...SOT-223-5 497. — — 
LP2981-33DBVR 296-17360-1-ND | 3.3V, 100mA LDO Regulat 80 60 45 
(P2981-33DBVR 296-17360-2-ND _|3.3V, 100mA LDO Regulator 780.00/3,000 REG103GA-2.5 REG103GA-2.5-ND /2.5V CMOS 500mA LDO Regulator...SOT-223-5 4.97 — — 
au ieee REG103GA-2.7 REG103GA-2.7-ND 2.7V CMOS 500mA LDO Regulator... SOT-223-5 4.97 — — 
LP2981A-28DBVR _|296-18473-1-ND__|2.8V, 100mA LDO Regulator. 88 66 —50 ArcIOaGA REG103GA-3-ND _ |3V CMOS 500mA LDO Regulator... S0T.2235 497 — — 
[P2981A-28DBVR | 296-18473-2-ND _|2.8V, 100mA LDO Regulator. 858.00/3,000 : 
REG103GA-3.3 REG103GA-3.3-ND |3.3V CMOS 500mA LDO Regulator a 
LP2981A-30DBVR | 296-17545-1-ND | 3V, 100mA LDO Regulator 88 6.66 «50 ArGTOSGALS BECITaCHeINTIMMM| SV CMOS S00mA LDO Read AGE 
LP2981A-30DBVR | 296-17545-2-ND | 3V, 100mA LDO Regulator. 858.00/3,000 2 5 ; om eguiato : i a 
Q ? REG103UA-A REG103UA-A-ND | Adj., DMOS 500mA LDO Regulator 4799 — = 
LP2981A-33DBVR | 296-17361-1-ND —_|3.3V, 100mA LDO Regulator. 88 ©6650 REGIO3UA.2.5 REGIO3UA-2.5-ND |2.5V DMOS 500mA LDO Requlato ie ae eee 
LP2981A-33DBVR | 296-17361-2-ND__|3.3V, 100mA LDO Regulator. 858.00/3,000 : : : 9 ; 
, b REG103UA-2.7 REG103UA-2.7-ND _|2.7V DMOS 500mA LDO Regulato 4799 — 
LP2985-18DBVR 296-18474-1-ND | 1.8V, 150mA LDO Regulator en = a a 
LP2985-18DBVR | 296-18474-2-ND —_|1.8V, 150mA LDO Regulator 702.00/3,000 aa STEERER Soy OMe Oona LOG deat ie SS 
LP2985-28DBVR 296-18475-1-ND | 2.8V, 150mA LDO Regulator 72. $4 Al REG103UA-5 REG103UA-5-ND _|5V DMOS 500mA LDO Regulato ‘70 
LP2985-28DBVR 296-18475-2-ND | 2.8V, 150mA LDO Regulator 702.00/3,000 REGI04FA-AKTIT  |296-16004-1-ND | Adj., CMOS 1A LDO Regulato 552 
LP2985-33DBVR 296-18476-1-ND __|3.3V, 150mA LDO Regulator wo 5 Al REGI04FA-AKTIT | 296-16004-2-ND __| Adj.. CMOS 1A LDO Regulato 486.30/50 
LP2985-33DBVR 296-18476-2-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator. 702.00/3,000 REG104FA-A/500 296-15907-1-ND Adj., CMOS 1A LDO Regulator 552 = = 
LP2985-S0DBVR 296-20717-1-ND | 5V, 150mA LDO Regulator. Gel asi REG104FA-A/500 296-15907-2-ND | Adj., CMOS 1A LDO Regulato 1752.50/500 
LP2985-50DBVR 296-20717-2-ND | 5V, 150mA LDO Regulator. 702.00/3,000 REG104FA-2.5/500 | REG104FA-2.5TR-ND | 2.5V CMOS 1A LDO Regulato 1752.50/500 
LP2985A-18DBVR 296-18477-1-ND 1.8V, 150mA LDO Regulator. 74 56 42 REG104FA-2.5KTTT | 296-15999-1-ND 2.5V CMOS 1A LDO Regulato 5.52 ven = 
LP2985A-18DBVR | 296-18477-2-ND__|1.8V, 150mA LDO Regulator. 723.00/3,000 REG1O4FA-2.5KTTT | 296-15999-2-ND _|2.5V CMOS 1A LDO Regulato 186.30/50 
LP2985A-28DBVR | 296-18478-1-ND _|2.8V, 150mA LDO Regulator i, REGIO4FA-2.7/500  |296-15906-1-ND _ [2.7V CMOS 1A LDO Regulator 552 442 373 
LP2985A-28DBVR | 296-18478-2-ND —_|2.8V, 150mA LDO Regulator. 723.00/3,000 REGIO4FA-2.7/500 | 296-15906-2-ND | 2.7V CMOS 1A LDO Regulato 1752.50/500 
LP2985A-33DBVR | 296-18479-1-ND —_|3.3V, 150mA LDO Regulator. 74 56 42 REGIO4FA-2.7KTTT | 296-16000-1-ND | 2.7V CMOS 1A LDO Regulato 552 — = 
LP2985A-33DBVR | 296-18479-2-ND —_|3.3V, 150mA LDO Regulator. 723.00/3,000 REGIO4FA-2.7KTIT | 296-16000-2-ND | 2.7V CMOS 1A LDO Regulato 186.30/50 
REG101NA-A/250 __| REG101NA-A/250CT-ND | Adj., DMOS 100mA LDO Regulato 225 — — REG104FA-3/500 REG104FA-3TR-ND_|3V CMOS 1A LDO Regulato 1752.50/500 
REGTO1NA-A/250 | REGIOTNA-A/2507R-ND | Adj., DMOS 100mA LDO Regulato 332.50/250 REGIO4FA-3KTTT _|296-16001-1-ND _[3V CMOS 1ALDO Regulato i 
REG101NA-2.5/250 | REG101NA-2.5CT-ND |2.5V DMOS 100mA LDO Regulato! 25 — — REGIO4FA-3KTTT | 296-16001-2-ND —_|3V CMOS 1A_LDO Regulato! 186.30/50 
REG101NA-2.5/250 | REG101NA-2.5TR-ND |2.5V DMOS 100mA LDO Regulato 332.50/250 REG104FA-3.3/500 | REG104FA-3.3TR-ND|3.3V CMOS 1A LDO Regulato 1752.50/500 
REG101NA-2.8/250 | REG101NA-2.8CT-ND |2.8V DMOS 100mA LDO Regulato 205 REGIO4FA-3.3KTTT | 296-16002-1-ND —_|3.3V CMOS 1A LDO Regulato 552 — 
REG101NA-2.8/250 _ | REG101NA-2.8TR-ND |2.8V DMOS 100mA LDO Regulator..... SOT-23-5 332.50/250 REGIO4FA-3.3KTTT | 296-16002-2-ND__|3.3V CMOS 1A LDO Regulato 186.30/50 
REGTO1NA-2.85/250 | REGIOINA-2.85CT-ND| 2.85V DMOS 100mA LDO Regulator...SOT-23-5 225. = — — REG104FA-5/500 REGTO4FA-5CT-ND |5V CMOS 1A LDO Regulator. 5520 
REG101NA-2.85/250 | REG101NA-2.85TR-ND| 2.85V DMOS 100mA LDO Regulator... SOT-23-5 332.50/250 Sap ine Bee Eee TRND a pubs ipa Regulator : _ pee 
REG101NA-3/250 | REG1O1NA-3CT-ND |3V DMOS 100mA LDO Regulator........ SOT-23-5 = = : -16003-1- egulato l = = 
REG101NA-3/250 REG101NA-3TR-ND_ |3V DMOS 100mA LDO Regulator. 332.50/250 REG104FA-SKTTT 296-16003-2-ND —_/ 5V CMOS 1A LDO Regulato! 186.30/50 
REG101NA-3.3/250 _ | REG101NA-3.3CT-ND |3.3V DMOS 100mA LDO egulato fs 29550 — REG104GA-A REG104GA-A-ND__| Adj., CMOS 1A LDO Regulato BS 
REG101NA-3.3/250 | REG101NA-3.3TR-ND|3.3V DMOS 100mA LDO Regulator... 332.50/250 REG104GA-2.5 REG104GA-2.5-ND /2.5V CMOS 1A LDO Regulato SOT-223-5 ESO 
REG101NA-5/250 REG101NA-SCT-ND |5V DMOS 100mA LDO Regulator. My Terres Bee ak STRAND BV CMOSaA (IDG Renae sores 2 fe ae 
REG101NA-5/250 | REG1O1NA-5TR-ND |5V DMOS 100mA LDO Regulator. 332.50/250 5 3" “223. / See 
REGIOIUA-A REGIO1UA-A-ND | Adj. 100mA LDO Regulator seers REG104GA-3.3 REG104GA-3.3-ND _/3.3V CMOS 1A LDO Regulato SOT-223-5 5.02 — — 
REG101UA-2.5 REG101UA-2.5-ND _|2.5V DMOS 100mA LDO Regulato 5660 Renee 8 SKS oe ee ae a —— ee 5 Jeseeleml 

= a q : 5 ‘egulato -223- i = = 
REO Uae (RECUR N AMR Say oe ee Loe eater SO-a 9987-50/2.500 | REGIO4GA-5/0K5 | REGIO4GA-STR-ND_| 5V CMOS 1A LDO Reguiato SOT-223-5 12545.00/2,500 
REG101UA-2.8 REG101UA-2.8-ND |2.8V DMOS 100mA LDO Regulato 0-8-50 2.38 Aare BEAR AE OSEAN © 5V. 40tmA DMOS COO Reni a Tesor Me 
REG101UA-2.8/2KS | REG101UA-2.8TR-ND|2.8V DMOS 100mA LDO Regulato 0-8-50 5937.50/2,500 5/2K5 -S2KSCT-ND | 2.5V, 400m, egulator..... 8- 5 Sarena 

' eB + seat ace REG113EA2.5/2K5 —_ | REG113EA2.52K5TR-ND| 2.5V, 400mA DMOS LDO Regulator..... 8-TSSOP. 3590.00/2,500 
BeOS CeO Recetas cc} DMOS 100mA | DO Regulator..... 80-8-50 Zs REG113EA-2.85/2K5 | REG113EA? 852KSCT-ND|2.85V, 400mA DMOS LDO Regulator...8-TSSOP_ 2.57. —  — 
REG101UA-3 REG101UA-3-ND _|3V DMOS 100mA LDO Regulator. 233 — — i : eos 9 : 

- ce REGT13EA-2.85/2K5 _ | REGT13EA2.852K5TR-ND| 2.85V, 400mA DMOS LDO Regulator... 8-TSSOP 3590.00/2,500 
REGIO1UA-3/2KS |REGIO1UA-3TR-ND |3V DMOS 100mA LDO Regulator. 3040.00/2,500 REGI{3EA-3/2K5  |REGIIEAGKSCTND |2V. 4domA DMOS LDO Requito,."a1SS0P 257, 
REGIOIUA-B.8 BEG IOI Soe Dag| 2.3V DMOS 100mA LDO Regulator....... &-S0IC = ies REGI13EA-3/9K3 | REGI3EA-3IOKSTRAND | 3V. 400mA DMOS LDO Regulator... TSSOP 3690.00/2.500 
REGIOIUA-5 REGIONUA:O:ND) Fy | SV DMOS 100mA LDO Regulator. 2 eae REG113EA-3.3/250 | REG113EA3.3/250CT-ND | 3.3V, 400mA DMOS LDO Regulator....8-TSSOP 2.88 — | — 
REG101UA-5/2KS  |REGIO1UA-5TR-ND |5V DMOS 100mA LDO Regulator. 5937.50/2,500 - : OMe inne MOIBG GC ‘ : 

; REG113EA-3.3/250 _| REG113EA3.3/250TR-ND | 3.3V, 400mA DMOS LDO Regulator..... 8-TSSOP 425.50/250 

REGIO2GArA BEGIDZGS AND Ad)., 250mA DMOS LOO Reg... 801-2235, MRGB REG113EA-5/2K5 REG113EA-5/2KSCT-ND | 5V, 400mA DMOS LDO Regulat 8TSSOP. 257. — 
REG102GA-2.5 REG102GA-2.5-ND |2.5V, 250mA DMOSLDO Reg..........S0T-2235 268 — — : ‘ : : 9 . : 

REG113EA-5/2K5 | REG113EA-5/2K5TR-ND | 5V, 400mA DMOS LDO Regulator........8-TSSOP 3590.00/2,500 
REG102GA-2.8 REG102GA-2.8-ND_ |2.8V, 250mA DMOS LDO Re: -$0T-223-5 2.68 = — — — REG113NA-2.5/3K | REG113NA-2.5/3KCT-ND | 2.5V, 400mA LDO Regulato Werte 26) = = 
REG102GA-2.85 REG102GA-2.85-ND |2.85V, 250mA DMOS LDO Reg.........SOT-223-5 268 — — >. oe EN Bas 

REG113NA-2.5/3K | REG113NA-2.5/3KTR-ND| 2.5V, 400mA LDO Regulato (OT-23-5 3969.00/3,000 
REG102GA-3 REG102GA-3-ND | 3V, 250mA DMOS LDO Reg. -$0T-223-5 268 = — — REG113NA-2.85/3K _ | REG113NA2.853KCT-ND| 2.85V, 400mA LDO Regulat OT-23-5 360 
REGIO2GA-3.3 REGIO2GAr3.3:ND!13.3V, 250mA DMOS LDO Ret -S07-223-5 TRZS REG113NA-2.85/3K | REG113NA2.853KTR-ND| 2.85V, 400mA LDO Regulator (0T-23-5 3969.00/3,000 
REGIO2GA-5 REGIO2GA-5-ND —_|5V, 250mA DMOS LDO Regulator... SOT-223-5 268 = — — REG113NA-3/3K REG113NA-3/3KCT-ND | 3V, 400mA LDO Regulator. 07-23-5236 = 
REG102NA-A/250 REG102NA-A/250CT-ND | Adj., DMOS 250mA LDO Regulator.....SOT-23-5 2.57) = — —— — REG113NA-3/3K REG113NA-3/3KTR-ND| 3V, 400mA LDO Regulator. (OT-23-5 3969.00/3,000 
REG102NA-A/250 REG102NA-A/250TR-ND | Adj., DMOS 250mA LDO Regulator... SOT-23-5 379.00/250 REG113NA-3.3/3K REG113NA-3.3/3KCT-ND | 3.3V, 400mA LDO Regulato OT-23-5 2.36 oa = 
REG102NA-2.5/250 | REG102NA-2.5CT-ND |2.5V DMOS 250mA LDO Regulator.....SOT-23-5 2.57. — — — REG113NA-3.3/3K _| REG113NA-3.3/3KTR-ND| 3.3V, 400mA LDO Regulato (OT-23-5 3969.00/3,000 
REG102NA-2.5/250 _ | REG102NA-2.5TR-ND | 2.5V DMOS 250mA LDO Regulator... SOT-23-5 379.00/250 REGTI3NAS/3K REG T3NA-S/KCT-ND SV, 400mA LDO Regulator. 01s 
REG102NA-2.8/250 — | REG102NA2.8250CT-ND |} 2.8V DMOS 250mA LDO Regulator.....SOT-23-5 2.57 _ _— REG113NA-5/3K REG113NA-5/3KTR-ND] 5V, 400mA LDO Regulator. OT-23-5 3969.00/3,000 
REG102NA-2.8/250 | REG102NA2.8250TR-ND | 2.8V DMOS 250mA LDO Regulator... SOT-23-5 379.00/250 REGI117 REG1117-ND Adj., LDO Positive Regulato $OT-223 MqeG 9 
REG102NA-2.85/250 | REG102NA-2.85CT-ND | 2.85V DMOS 250mA LDO Regulator...SOT-23-5 257  — — REG1117-2.85 REG1117-2.85-ND | 2.85V LDO Positive Regulator. SOT-223 190 — — 
REG102NA-2.85/250 | REG102NA-2.85TR-ND | 2.85V DMOS 250mA LDO Regulator... SOT-23-5 379.00/250 REG1117-3.3 REG1117-3.3-ND _|3.30V LDO Positive Regulator. SOT-223 1.90 — — 
REG102NA-2.85/3K _| 296-20535-1-ND 2.85V DMOS 250mA LDO Regulator...SOT-23-5 2.25 = = REG1117-3.3/2K5 296-21321-1-ND 3.3V LDO Positive Regulator SOT-223. 1.90 ————— 
REG102NA-2.85/3K | 296-20535-2-ND _|2.85V DMOS 250mA LDO Regulator... SOT-23-5 3780.00/3,000 REG1117-3.3/2K5 | 296-21321-2-ND —_|3.3V LDO Positive Regulato SOT-223 4750.00/2,500 
REG102NA-3/3K 296-17894-1-ND — |3V DMOS 250mA LDO Regulator........ SOT-23-5 5 — — REGI117-5 REG1117-5-ND 5V LDO Positive Regulator. SOT-223 1. — = 
REG102NA-3/3K 296-17894-2-ND  |3V DMOS 250mA LDO Regulator........ SOT-23-5 3780.00/3,000 REGI117A REG1117A-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator. SOT-223 203 — — 
REG102NA-3/250 | REG1O2NA-3CT-ND |3V DMOS 250mA LDO Regulator........SOT-23-5 257 — — REG1117A-1.8 REG1117A-1.8-ND__|1.8V, 1A LDO Regulator SOT-223 2.03 — — 
REG102NA-3/250 | REG102NA-3TR-ND_|3V DMOS 250mA LDO Regulator........ SOT-23-5 379.00/250 (Continued) 
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UelG Digi-Key Price Each Tale Digi-Key Price Eacho 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
REG1117A-2.5 REG1117A-2.5-ND  |2.5V, 1A DO Regulator SOT-223 2038 — — TLV1117-15IKVURG3 | 296-19669-1-ND  |1.5V, LDO Voltage Regulator . 96 72 54 
REG1117F-3.3/500 |296-15941-1-ND —_/3.3V, 1A LDO Regulator DDPAK 245 — — TLV1117-15IKVURG3 | 296-19669-2-ND | 1.5V, LDO Voltage Regulator . 780.00/2,500 
REG1117F-3.3/500 |296-15941-2-ND —_/3.3V, 1A LDO Regulator 3-DDPAK 708.50/500 TLV1117-18CDCYR | 296-21108-1-ND | 1.8V, LDO Voltage Regulator . $0T-223-4 64 48 3 
REG1117F-3.3KTTT | 296-16005-1-ND —_/3.3V, 800mA LDO Regulator. 3-DDPAK 245 — — TLV1117-18CDCYR | 296-21108-2-ND ‘| 1.8V, LDO Voltage Regulator . SOT-223-4 520.00/2,500 
REG1117F-3.3KTTT _|296-16005-2-ND___[3.3V, 800mA LDO Regulator. 76.30/50 TLV1117-18IDCYR _|296-21109-1-ND _|1.8V, LDO Voltage Regulator. SOT-223-4 7254 
REG1117FA/500 296-15942-1-ND —_JAdj., TALDO Regulator. so = — TLVI17-1BIDCYR  |296-21709-2-ND _|1.8V, LDO Voltage Regulator . SOT-223-4 585.00/2,500 
REG1117FA/500 296-15942-2-ND Adj, 1A LDO Regulator. 773.50/500 TLV1117-18IKVURG3 | 296-20657-1-ND —_|1.8V, LDO Voltage Regulator . 0-252 96 «72 
REG1117FAKTIT 296-16006-1-ND Adj, 1A LDO Regulator. = = TLV1117-18IKVURG3 | 296-20657-2-ND —|1.8V, LDO Voltage Regulator . 0-252 780.00/2,500 
REG1117FAKTIT 296-16006-2-ND —_|Adj., 1A LDO Regulator .. 83.30/50 TLV1117-25CDCYR |296-21110-1-ND —_/2.5V, LDO Voltage Regulator . SOT-223-4 64 48 36 
REG1117FA-1.8/500 | 296-15908-1-ND__|1.8V, 1A LDO Regulator 20 Sea TLV1117-25CDCYR _|296-21110-2-ND __[2.5V, LDO Voltage Regulator . SOT-223-4 520.00/2,500 
et cd eee eae ND ye i ma ae 773.50/500 TLV1117-25IDCYR [296-21111-1-ND _[2.5V, LDO Voltage Regulator. SOT-223-4 72 54 At 
REGIE 1aKTTT_|286160072ND_|18v 141.0 Reodtr 30060 TLvintraacocye fseotitztnD — |22v' LOO Votive Regu S0T2234 64 B36 
2. -15909-1- SV, rete TLV1117-33CDCYR | 296-21112-2-ND —_/3.3V, LDO Voltage Regulator . SOT-223-4 520.00/2,500 
REGI117FA-2.5/500 | 296-15909-2-ND__|2.5V, 1A LDO Regulator 773.50/500 TLV1117-33CDRJR _|296-19749-1-ND _|3.3V, LDO Voltage Regulator . 8-SON 88 66 50 
REGITI7FA-2OKTIT | 296-16008-1-ND ——|2.5V, 1A LDO Regulator a ea TLV1117-83CDRJR  |296-19749-2-ND __|3.3V, LDO Voltage Regulator. 8-SON 293.00/1,000 
REGII7FA-2.5KTIT /ZOGs1G006 2:NDISSS 2.5V, 1A LDO Regulator. 83.30/50 TLV1117-33IDCYR —|296-21113-1-ND _|3.V, LDO Voltage Regulator SOT-223-4 72 54 M1 
Be le 206" 18g END Ey i oe Hgulato 8 EERO TLV1117-331DCYR | 296-21113-2-ND —_|3.3V, LDO Voltage Regulator . SOT-223-4 585.00/2,500 
RES EAE COs ESCHER INTHE tA Loo Ceomcic prea cis TLV1117-33IKVURG3 |296-20658-1-ND | 3.3V, LDO Voltage Regulator . 10-252 96 7254 
: a eae) : TLV1117-33IKVURG3 _|296-20658-2-ND _|3.3V, LDO Voltage Regulator .. 0-252 780.00/2,500 
REGI117FA-5.0KTIT |296-16009-2-ND _5V, 1A LDO Regulator... 3-DDPAK 83.30/50 TLVI117-S0CDCYR  |ESGYO RAMEN SV. LDO Vollane Reaulator 501.003-4 GCG 
REGIE 9 BEE ean Diag > S5V LDO Regulator wit rivitiz-sococyr |296-211142.ND — |V. LD0 Voltage Regulator S0T-223-4  _520.00/2,500 
Source/Sink Capability... SOT-223 2.25 _ _ : pis 
SiOSTOROBVA 296-15347-1-ND _|150mA LDO Regulator with POK. e773 TLV1117-50IDCYR —296-21115-1-ND —_| 5V, LDO Voltage Regulator S0T-223-4 72 54 41 
SN1051 25DBVR 996-18347-2-ND _|180mA LDO Regulator with POK.. 4131.00/3,000 TLV1117-50IDCYR —296-21115-2-ND —_| 5V, LDO Voltage Regulator SOT-223-4 585.00/2,500 
Scan SoRROEnIT BV, 150mA LOO Voltage Regulator a TLV1117-50IDCYRG3__|296-19634-1-ND _|5V/, LDO Voltage Regulator SOT-223-4 7254 
TIas0LOSCDR 296-15014-1-NO [SV 150mA LDO Voltage Regulator 68 B18 TLVIT17-S0IDCYRG3 _|296-19634-2-ND | 5V, LDO Voltage Regulator SOT-223-4 585.00/2,500 
TL7S0LOSCDR 296-18014-2-ND [SV 150mA LDO Voltage Regulato oe 550'50/2,500 TLV1117-50IDRJR —296-21116-1-ND —_| 5V, LDO Voltage Regulator B-QFN 816854 
TL7S0LOSCKC 296-8001-5-ND 3V, 180mA LDO Voltage Regulato Psiilcs amish TLV1117-50IDRJR —296-21116-2-ND —_| 5V, LDO Voltage Regulator 8-OFN 359.00/1,000 
TL750LOSCKCS 996-21342-5-ND —_|SV" 180mA LDO Voltage Reg, NEW: ‘30 60.5 TLV1117-50IKVURG3 /296-19670-1-ND | 5V, LDO Voltage Regulator 3-PFM 6.96 = 7254 
TI7SOLOSCKTER 396-13797-1-ND TV 150mA LOO Voltage Regulato ae TLV1117-50IKVURG3_|296-19670-2-ND__|5V, LDO Voltage Regulator 3-PFM 780.00/2,500 
TL7S0LOSCKTER 296-13797-2-ND SV’ 150mA LDO Voltage Regulato 744.00/2,000 TLV2217-18KCS 296-18905-1-ND | 1.8V LDO PnP Fixed Voltage Regulator...10-220. 84 70 — 
TL750LOSCLP 96-8002-5-ND 8V. 150mA LDO Voltage Regulato 6851.39 TLV2217-18KCS 296-18905-2-ND _|1.8V LDO PnP Fixed Voltage Regulator... 10-220 28.00/50 
TL750L08CD 96-8004-5-ND BV. 150mA LDO Voltage Regulato 68.189 TLV2217-18KTPR | 296-18906-1-ND | 1.8V LDO PnP Fixed Voltage Regulator...2-PFM 84 70 56 
TL7S0LO8CLP 296-8005-5-ND 8V. 150mA LDO Voltage Regulato ‘638139 TLV2217-18KTPR | 296-18906-2-ND —_| 1.8V LDO PnP Fixed Voltage Regulator... 2-PFM 1092.00/3,000 
TL7E0L10CD POR ROORERND TOV, 150mA LDO Voltage Regulator ‘Goan TSO TLV2217-18KVURG3 _|296-19519-1-ND _|1.8V.LDO PnP Fixed Voltage Regulator....3-PFM 84.7056 
TL750L40CLPR 296-8007-1-ND 10V. 150mA LDO Voltage Regulator ‘638139 TLV2217-T8KVURG3_[296-19519-2-ND _|1.8V LDO Pnp Fixed Voltage Regulator... 3-PFM 970.00/2,500 
TL750L10CLPR 296-8007-2-ND 10V, 150mA LDO Voltage Regulator 452.00/2,000 TLV2217-25KC 296-17624-ND 2.5V LDO PnP Fixed Voltage Regulator...TO-220 1.32 1.10  .88 
TL750L12CD 296-8008-5-ND 12V, 150mA LDO Voltage Regulator 68 51 39 TLV2217-25KCSE3 | 296-21609-5-ND 2.5V LDO PnP Fixed Volt. Reg. NEW!. 84 70 56 
TL750L12CLP 296-8009-5-ND 12V, 150mA LDO Voltage Regulator 68 51 39 TLV2217-25KTPR 296-16031-1-ND 2.5V LDO PnP Fixed Voltage Regulator. 84 70 56 
TL750MO5CKC 396-18891-5-ND SV, LOO Voltage Regulator T1495 76 TLV2217-25KTPR __|296-16031-2-ND __|2.5V LDO PnP Fixed Voltage Regulator. 1092.00/3,000 
TL750MO5CKCSE3 296-21594-5-ND 5V, LDO Voltage Regulator 114 95 76 TLV2217-25KVURG3 | 296-21610-1-ND 2.5V LDO PnP Fixed Volt. Reg. NEW!....3-PFM 84 A 
TL750MOSCKTER | 296-18892-1-ND —_|5V, LDO Voltage Regulator 117 98 +78 TLV2217-25KVURG3 |296-21610-2-ND /2.5V LDO PnP Fixed Volt. Reg. NEW!....3-PFM 910.00/2,500 
TL750MOSCKTER | 296-18892-2-ND —_|5V, LDO Voltage Regulato 1038.00/2,000 TLV2217-25PWR  /296-18907-1-ND —_|2.5V LDO PnP Fixed Voltage Reg......20-TSSOP 84 70 56 
TL750MOSCKTPR _|296-17613-1-ND __|5V, LDO Voltage Regulator 108 90 72 TLV2217-25PWR  |296-18907-2-ND  |2.5V LDO PnP Fixed Voltage Reg........20-TSSOP 744,00/2,000 
TL750MO05CKTPR 296-17613-2-ND 5V, LDO Voltage Regulato! 1404.00/3,000 TLV2217-33KC 296-10502-5-ND 3.3V LDO PnP Fixed Voltage Reg.......T0-220AB 1.32 1.10 .88 
TL750MOSCKTTR | 296-20776-1-ND —_|5V, LDO Voltage Regulato 147-98 78 TLV2217-33KCSE3 _|[296-21611-5-ND  |3.3VLDO PnP Fixed Voll. Reg. NEW!..10-220. 84 70 56 
TL750MOSCKTTR | 296-20776-2-ND —_|5V, LDO Voltage Regulato 519.00/1,000 TLV2217-33KTPR —/296-10503-1-ND |3.3V LDO PnP Fixed Voltage Regulator...2-PFM 84 70 56 
TL750MOSCKVURG3 | 296-21595-1-ND —|5V, LDO Voltage Regulator NE! 1.08 90 .72 TLV2217-33KTPR — |296-10503-2-ND —_/3.3V LDO PnP Fixed Voltage Regulator... 2-PFM 1092.00/3,000 
TL750MOSCKVURG3 |296-21595-2-ND _|5V, LDO Voltage Regulator NEW! 1170.00/2,500 TLV2217-33KVURG3 |296-19786-1-ND  |3.3V LDO PnP Fixed Voltage Regulator....3-PFM 84 70 56 
TL750MO8CKCSE3 296-21596-5-ND 8V, LDO Voltage Regulator NEW! 1.14 95 76 TLV2217-33KVURG3 296-19786-2-ND 3.3V LDO PnP Fixed Voltage Regulator....3-PFM 910.00/2,500 
TL750MO8CKVURG3 | 296-21597-1-ND —_|8V, LDO Voltage Regulator NEW! 1.08 90 72 TLV2217-33PWR —|296-12368-1-ND /3.3VLDO PnP Fixed Voltage Reg......20-TSSOP 84 70 56 
TL750MO8CKVURG3 | 296-21597-2-ND —|8V, LDO Voltage Regulator NEW! 1170.00/2,500 TLV2217-33PWR ‘| 296-12368-2-ND | 3.3V LDO PnP Fixed Voltage Reg... 20-TSSOP 744.00/2,000 
TL750M10CKCSE3 | 296-21598-5-ND —_|10V, LDO Voltage Regulator NEW! 114.9576 TPPMO110DWPR —-|296-10872-1-ND —_|5V, 1mA Dual LDO Regulator. 3.60 2.88 2.24 
TL750M10CKVURG3 _|296-21599-1-ND__|10V, LDO Voltage Regulator NEW!. 1.08 90.72 TPPMO110DWPR | 296-10872-2-ND —_/5V, 1mA Dual LDO Regulator. 4080.00/2,000 
TL7S0MTOCKVURG3 |296-21599-2-ND _|10V, LDO Voltage Regulator NEW! 1770.00/2,500 TPPMO111DWP 296-12507-5-ND [Dual LDO Linear Regulator 3.60 2.88 2.24 
TL750M10CKTER —/ 296-18893-1-ND —_|10V, LDO Voltage Regulator. 117 9878 TPPMO301DR 296-10873-1-ND _|5V, 400mA LDO Voltage Regulator 365. 292 227 
TL750M10CKTER —/ 296-18893-2-ND —_|10V, LDO Voltage Regulator. 1038.00/2,000 TPPM0301DR 296-10873-2-ND  |5V, 400mA LDO Voltage Regulator 5102.50/2,500 
TL750M10CKTPR 296-18894-1-ND | 10V, LDO Voltage Regulator . 117 9878 TPPM0302DGN 296-10874-5-ND | 5V, 400mA LDO Voltage Regulator 3.65 2.92 2.27 
TL750M10CKTPR 296-18894-2-ND 10V, LDO Voltage Regulator .. 1521.00/3,000 TPPM0303DR 296-10875-1-ND 5V, 250mA LDO Regulator. 945 1.97 1.53 
TL750MT2CKCSES _|296-21600-5-ND _|12V, LDO Voltage Regulator NEW! 114 9576 TPPIM0303DR 296-10875-2-ND __|5V, 250mA LDO Regulator. 3432.50/2,500 
TL750M12CKVURG3 | 296-21601-1-ND —_| 12V/, LDO Voltage Regulator NEW. 1.08 90 72 TPS71HO1QPWPR —_|296-8051-1-ND Adjustable 500mA LDO Regulator....20-HTSSOP 4.95 396 3.08 
a Ba ea keg Sonata eek NEW! a ee TPS71HO1QPWPR ‘| 296-8051-2-ND Adjustable 500mA LDO Regulator....20-HTSSOP 5610.00/2,000 
-8011-5- : : . : TPS73HD301PWP | 296-2666-5-ND Dual Adjustable LDO Regulator.......28-HTSSOP 4.73 3.78 2.94 
TL751LOSCDR 296-15015-1-ND__[5V, 150mA LDO Regulator 87 __73__—58 TPS73HD318PWP ‘| 296-2667-5-ND Dual 1.8V/3.3V 750mA LDO Reg. ....28-HTSSOP 4.73 3.78 2.94 
TL7SILOSCDR eet END re soma tO Regular a CREE TPS73HD318PWPR _|296-2667-1-ND Dual 1.8V/3.3V 750mA LDO Reg. ....28-HTSSOP 4.73 3.78 2.94 
HUSH yom eguiato d : 4 TPS73HD318PWPR | 296-2667-2-ND Dual 1.8V/3.3V 750mA LDO Reg. ....28-HTSSOP 5356.00/2,000 
ee Pee aa 1 eo Ta eguta of a ae TPS73HD325PWPR |296-8071-1-ND Dual 2.5V/3.3V 750mA LDO Reg.....28-HTSSOP 4.73 3.78 2.94 
TeeILaGDR Boe SIAM 12V" Jeb eA LO Rocka aU obama TPS73HD325PWPR |296-8071-2-ND —_| Dual 2.5V/3.3V 750mA LDO Reg 5356.00/2,000 
H pM EEE Hegulatg sue TPS712XXEVM-050 | 296-17873-ND Evaluation Module for TPS712XX-051 1423 — — 
TL780-05KCSE3 296-21602-5-ND —_5V, 1.5A Positive Volt. Reg. NEW! 88 66 50 TPS713XXEVM-050 _ |296-21169-ND Evaluation Module for TPS713X’ — 1423 — — 
ao tees eee een Cam yr 1-32 Positive Volt. Reg. NEW. AB 9 Sh et TPS715AXXEVM-065 |296-21170-ND | Evaluation Module for TPS715AXx —| 423° = — 
T Mcesh Bee ET Supnhevottigg Supervsdr ee ot gos cs TPS715A01DRBT — |296-17614-1-ND ‘| 1.2V-15V, 80mA LDO Linear Regulator 144 120 96 
i : : : TPS715A01DRBT — |296-17614-2-ND | 1.2V-15V, 80mA LDO Linear Regulator 180.00/250 
Sea ee Fa a Vetcae Pesala a TPS715A330RBT — |296-17615-1-ND _|3.3V, 80mA LDO Linear Regulator 144 120 96 
EOE PR Me oo von Hecate: ean TPS715A33DRBT__| 296-17615-2-ND_|3.3V, 80mA LDO Linear Regulator... 180.00/250 
TLV1117CDRJR 296-19515-1-ND Adj. LDO Voltage Regulator . 72 54 At TPS7670301MPWPREP (286221851 51:ND) UR Mew LO oa-uTssop Meenas 
TA eere Re SS et Ci nl rg votage Ragulatar SOMO TPS7670301MPWPREP |296-21351-2-ND | Dual Adj. 1.8V/3.3V LDO 
., LOO Voltage Regulator . EOS EES OD EE 00 Regulator NEW! 28-HTSSOP 8500.00/2,000 
TLV1117CKTER 296-17734-1-ND | Adj., LDO Voltage Regulator . 81 68 4 TPS767D301PWP —_|296-2740-5-ND _| Dual Adj.1.8V/3.3V LDO Regulator..28-HTSSOP 4.50 3.60 2.80 
TLV1147CKTER 296-17734-2-ND | Adj., LDO Voltage Regulator . 718.00/2,000 mE = : : : 
TLVITI7CKTPR 996-17735-1-ND [Adj LOO Voltage Regulator. Ghee TPS7G7D3010PWPROT |296-19002-1-ND [Dual Adj.i.8V/3.3V LDO Regulator..28-HTSSOP 5.18 414 3.22 
TLVI147CKTPR 996-17735-2ND [Adj LODO Voltage Regulator. 780,00/3,000 TPS767D3010PWPROI |296-19002-2-ND | Dual Adj.1.8V/3.3V LDO Regulator...28-HTSSOP 5866.00/2,000 
TLV1447CKTTR 298-20781-1-ND [Adj LDO Voltage Regulator . Foo nat COMMAS TPS767D3180PWPRO1 + |296-19003-1-ND | Dual 1.8V/3.3V LDO Regulato B-HTSSOP 5.18 4.14 3.22 
FLVITT7CKTTR 396-20781-2-ND Adj LDO Voltage Regulator’ BOSIIRIONT TPS767D3180PWPRQ1 |296-19003-2-ND | Dual 1.8V/3.3V LDO Regualto 8-HTSSOP 5866.00/2,000 
Tiviti7ckvuRGs |296-19516-1-ND [ad LDO Voltage Regulator pan ee TPS767D318PWP __|296-2741-5-ND Dual 1.8V/3.3V LDO Regulato 8-HTSSOP 4.50 3.60 2.80 
TLVI117CKVURG3 | 296-19516-2-ND Adj.” LDO Voltage Regulator .  585,00/2,500 TPS767D325PWP | 206-2742-5-ND Dual 2.5V/3.3V LDO Regulato B-HTSSOP 450 360 280 
TLVA117IDCYR 296-17600-1-ND | Adj. LOO Voltage Regulator . ‘SoT-223 72S BA TPS767D3250PWPRG1 |296-17532-1-ND | Dual 2.5V/3.3V LDO Regulato B-HTSSOP 5.18 4.14 3.22 
TLV1147IDCYR 296-17600-2-ND __|Adj., LDO Voltage Regulator . SOT-223 585.00/2,500 TE ent eae aries pu ay ra peau ee Fr Peer 
TLVIT17IDRIR 296-19517-1-ND | Adj., LDO Voltage Regulator . 80 60 «45 z ie 7 vallauonimoo we 10r BaP sassctasstanete — oe os >) t=, 
TLV1117IDRJR 296-19517-2-ND Adj. LDO Voltage Regulator . 266.00/1,000 TPS21401PWP 296-12564-5-ND —_/ Adjustable LDO and 3.3V Switch with 
TLV1117IKCS 296-17601-5-ND —_| Adj., LDO Voltage Regulator . 96 72 «5A Dual Current Limit ....evoewectese 2.48 1.98 1.54 
TLV1147IKTER 296-17736-1-ND —|Adj., LDO Voltage Regulator . 81 68 54 TPS2141IPWP 296-12565-5-ND | Adjustable LDO and 5V Switch with 
TLV1117IKTER 296-17736-2-ND __|Adj., LDO Voltage Regulator . 718.00/2,000 Dual Current Limit 2.48 1.98 1.54 
TLVI117IKTPR 296-17737-1-ND | Adj., LDO Voltage Regulator . 80. 60 45 TPS2150IPWP 296-12566-5-ND —_/ Adjustable LDO and 3. 
TLV1117IKTPR 296-17737-2-ND | Adj., LDO Voltage Regulator . 780.00/3,000 Dual Current Limit... vo 2.48 1.98 1.54 
TLV1117IKTTR 296-20782-1-ND | Adj., LDO Voltage Regulator . 7 63 50 TPS2151|PWP 296-12567-5-ND —_| Adjustable LDO and 5V Switch with 
TLV1117IKTTR 296-20782-2-ND —_|Adj., LDO Voltage Regulator . 333.00/1,000 Dual Current Limit 2.48 1.98 1.54 
TLVI117IKVURG3 __[296-19518-1-ND__|Adj., LDO Voltage Regulator . 80.60 45 TPS71010DR 296-1359-1-ND Adj. 1.2V-9.75V, 2A LDO Regulator 281 225 1.75 
TLVIT17IKVURG3 | 296-19518-2-ND —_[Adj., LDO Voltage Regulator . 650.00/2,500 TPS7101QDR 296-1359-2-ND Adj. 1.2V-9.75V, 2A LDO Regulato 3937.50/2,500 
TLV1117-15CDCYR /296-21106-1-ND —_|1.5V, LDO Voltage Regulator -S0T-223-4 6448S TPS71010P 296-8041-5-ND Adj. 1.2V-9.75V, 2A LDO Regulato : 281 2.25 1.75 
TLV1117-15CDCYR ] 296-21106-2-ND —_|1.5V, LDO Voltage Regulator .SOT-223-4 520.00/2,500 TPS7101QPWR 296-8042-1-ND Adj. 1.2V-9.75V, 2A LDO Regulator...20-TSSOP 2.81 2.25 1.75 
TLVi117-151DCYR | 296-21107-1-ND _|1.5V; LDO Voltage Regulator "S0T-223-4 724A TPS71010PWR 296-8042-2-ND Adj. 1.2V-9.75V, 2A LDO Regulator ...20-TSSOP 3188.00/2,000 
TLV1117-15IDCYR _[296-21107-2-ND__|1.5V, LDO Voltage Regulator............ SOT-223-4 585.00/2,500 (Continued) 
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TLL. Digi-Key Price Each mals Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS71330D 296-2658-5-ND 3.3V, 500mA PMOS LDO Regulator. 281 2.25 1.75 TPS70251 PWP 296-8019-5-ND Dual, 3.3V/1.8V, 500mA/250mA 
TPS71330P 296-8046-5-ND 3.3V, 500mA PMOS LDO Regulator. 281 2.25 1.75 LDO Regulator. 20-HTSSOP 3.38 2.70 2.10 
TPS71330PWR 296-8047-1-ND _|3.3V, 500mA PMOS LDO Regulator. 281 2.25 1.75 TPS70258PWP 296-8020-5-ND PDO Heauletee 500mA/250mA c-utssop MCE einen 
TPS71330PWR 296-8047-2-ND 3.3V, 500mA PMOS LDO Regulator 3188.00/2,000 e H . . : 
TPS71480D 296-1961-5-ND 4.8V, 500mA LDO Regulator. BSOIC 281 225 175 TPS70302PWP 296-8021-5-ND Dual, Adj., 1A/2A LDO Regulator......24-HTSSOP 5.29 4.23 3.29 
TPS71480P 296-8048-5-ND 4.85V, 500mA LDO Regulatoi 281 2.25 1.75 TPS70345MPWPREP ]296-21274-1-ND Deer 2V, 1A/2A LDO sor.23-5 MCG 
TPS71500D 296-8049-5-ND 5V, 500mA LDO Regulator. 281 2.25 1.75 . -23- 5 ; 5 
TPS71500P 296-8050-5-ND _|5V, 500mA LDO Regulator 281 2.25 1.75 TPS70345MPWPREP |2ocziZTe aU) Pair AV, AN2A LOO sor-23-5 Maecomtonetn 
a |: peered ered 18 18 8 | srsusour —lasenzsno [ots Wig sm 
TPS72010DR 296-1360-2-ND Adjustable 250mA LDO Regulator 1920.00/2,500 Tee pe EVM es baceiggeenn Fala sar ye OO Red nan ee 
TPS72010P 296-8052-5-ND Adjustable 250mA LDO Regulator 150 120 .90 ; 
! TPS70351PWP 296-8024-5-ND Dual, 3.3V/1.8V, 14/2A LDO Reg 5.29 423 3.29 
TPS72010PWR 296-8053-1-ND Adjustable 250mA LDO Regulator 1.50 120 .90 i a 
! TPS70358PWP 296-8025-5-ND Dual, 3.3V/2.5V, 1A/2A LDO Reg 5.29 423 3.29 
TPS72010PWR 296-8053-2-ND Adjustable 250mA LDO Regulator 1560.00/2,000 Ieee : 
TPS70402PWP 296-8026-5-ND Dual, Adj., 1A/2A LDO Regulator. 5.29 423 3.29 
TPS72250D 296-1962-5-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator. 1.50 120 90 
TPS70445PWP 296-8027-5-ND Dual, 3.3V/1.2V, 1A/2A LDO Reg 529 423 3.29 
TPS72250P 296-1963-5-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator. 750 120 90 aenciaicdl 
TPS70448PWP 296-8028-5-ND Dual, 3.3V/1.5V, 14/2A LDO Reg 5.29 423 3.29 
TPS72250PWR 296-8054-1-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator. 1.50 120 .90 Renate 
TPS70451PWP 296-8029-5-ND Dual, 3.3V/1.8V, 14/2A LDO Reg 5.29 423 3.29 
TPS7225QPWR 296-8054-2-ND ——_/2.5V, 250mA LDO Regulator. 1560.00/2,000 TPS70458PWP 296-8030-5-ND | Dual, 3.3V/2.5V, 1A/2A LDO Reg 5.29 4.23 3.29 
7PS72300D 296-1964-5-ND ——_|3.0V, 250mA LDO Regulator. 1.50 1.20.90 TPS70702PWP 296-8031-5-ND __| Dual, Adj., 1A/2A LDO Regulator. 2.70 216 1.68 
TPS72300P 296-1965-5-ND 3.0V, 250mA LDO Regulator. 1.50 120 90 TPS70745PWP 596-8032-5-ND Dual 3.3071.DV, S5OmAM25mA 
TPS7230QPWR 296-8055-1-ND 3.0V, 250mA LDO Regulator. 1.50 1.20  .90 LDO Regulator. 20-HTSSOP 2.70 2.16 1.68 
TPS7230QPWR 296-8055-2-ND 3.0V, 250mA LDO Regulator. 1560.00/2,000 TPS70748PWP. 296-8033-5-ND Dual, 3.3V/1.5V, 2! 
TPS7233QD 296-1966-5-ND 3.3V, 250mA LDO Regulator. 1.50 120 90 LDO Regulator... 90-HTSSOP 2.70 216 1.68 
TPS7233QP. 296-8056-5-ND 3.3V, 250mA LDO Regulator. 1.50 1.20 .90 TPS70751PWP. 296-8034-5-ND Dual, 3.3V/1.8V, 250mA/125mA 
TPS72330PWR 296-8057-1-ND 3.3V, 250mA LDO Regulator. 1.50 120 90 LDO Regulator... 20-HTSSOP 2.70 216 1.68 
TPS7233QPWR 296-8057-2-ND 3.3V, 250mA LDO Regulator. 1560.00/2,000 TPS70758PWP 296-8035-5-ND Dual, 3.3V/2.5V, 250mA/125mA 
TPS72480D 296-8058-5-ND 4.85V, 250mA PMOS LDO Regulato 150 120 .90 LDO Regulator... 20-HTSSOP 2.70 216 1.68 
TPS72480P 296-2659-5-ND 4.85V, 250mA PMOS LDO Regulato 1.50 120 .90 TPS70802PWP 296-8036-5-ND Dual, Adjustable, 
TPS72500D 296-1361-5-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator. 1.50 120 .90 LDO Regulator... 20-HTSSOP 2.70 2.16 1.68 
TPS72500DR 296-1361-1-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator. 1.50 120  .90 TPS70845PWP 296-8037-5-ND Dual, 3.3V/1.2V, 250mA/125mA 
TPS72500DR 296-1361-2-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator. 7920.00/2,500 LDO Regulator 20-HTSSOP 2.70 216 1.68 
TPS72500P 296-8059-5-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator. 1.50 120 .90 TPS70848PWP 296-8038-5-ND Dual, 3.3V/1 BV, 250mA/125mA 
TPS72500PWR 296-8060-1-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator. 1.50 120 .90 LDO Regulator... 20-HTSSOP 2.70 216 1.68 
TPS72500PWR 296-8060-2-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator. 1560.00/2,000 TPS70851PWP 296-8039-5-ND Dual, 3.3V/1.8V, 250mA/125mA 
TPS73010D 296-1362-5-ND Adjustable 500mA LDO Regulator 2.36 1.89 1.47 LDO Regulator... 20-HTSSOP 2.70 216 1.68 
TPS7301QDR 296-1362-1-ND Adjustable 500mA LDO Regulator. 2.36 1.89 1.47 TPS70858PWP 296-8040-5-ND Dual, 3.3V/2.5V, 250mA/125mA 
TPS73010DR 296-1362-2-ND Adjustable 500mA LDO Regulator 3307.50/2,500 LDO Regulator 20-HTSSOP_ 2.70 2.16 1.68 
TPS73010P 296-2660-5-ND Adjustable 500mA LDO Regulator 2.36 1.89 1.47 TPS71025D 296-8043-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator... BSOIC 281 225 1.75 
TPS7301QPW 296-8061-5-ND Adjustable 500mA LDO Regulator 236 1.89 1.47 TPS71025DR 296-8043-1-ND 2.5V, 500mA LDO Regulato 281 225 1.75 
TPS7325QD 296-2661-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator TPS71025DR 296-8043-2-ND 2.5V, 500mA LDO Regulato! I 3937.50/2,500 
with Delayed Reset 248 1.98 1.49 TPS71025P 296-2657-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulato! .8-Dip | 2:81 2:25 1.75 
TPS73050P 796-8062-5:ND 2.5V, 500mA LDO Regulator TPS71025PWR 296-8045-1-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator... .20-TSSOP 2.81 2.25 1.75 
with Delayed Reset 248 1.98 1.49 TPS71025PWR 296-8045-2-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator... 20-TSSOP 3188.00/2,000 
TPS73250PWR 296-8063-1-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator TPS71202DRCT 296-17696-1-ND Bae Output, LDO Linear son an ASR 
ith Delayed Reset 248 1.98 1.49 : : : 
ap7a0600WR 296-8063-2-ND _|25V, 500mA LDO Reguiaior TPS71202DRCT | 296-17696-2-ND | Dual 250mA Output, LDO Linear 
with Delayed Reset 2574.00/2,000 Regulator ss 315.00/250 
7PS73300D 206-2662-5-ND _|3.0V, 500mA LDO Regulator TPS71219DRCT 296-17697-1-ND Oe ee Output, LDO oe Gap ae 
with Delayed Reset 2.48 1.98 1.49 . i % i 
TPS73300DR 296-2662-1-ND | 3.0V, 500mA LDO Regulator TPS71219DRCT 296-17697-2-ND bier Outpu Ae nde 
with Delayed Reset .. 248 1.98 1.49 ; ‘ 
apres RELIST 3.0V, 500mA LDO Reg TPS71229DRCT 296-17698-1-ND | 2.8V/Adj., Dual 250mA Output, LDO 
with Delayed Reset 3167.50/2,500 Linear Regulator ei) IMS) ae) 
: TPS71229DRCT 296-17698-2-ND | 2.8V/Adj., Dual 250mA Output, LDO 
TPS73300P 296-8064-5-ND 3.0V, 500mA LDO Regulator i 
with Delayed Reset 248 198 1.49 Linear Regulator Salen 
-peeS300P UR meanest a OV, BOOmA LOO Regulator : : : TPS71247DRCT 296-17699-1-ND | 1.8V/2.85V, Dual 250mA Output, LOO 
with Delayed Reset 248 198 1.49 Linear Regulator SON (e225 esi cas: 
TPS73300PWR 296-8065-2-ND _|3.0V, 500mA LDO Regulator aieennes TRSTI2ATORCT ae Chee Rec ee sason a nNeEG 
with Delayed Reset 2574.00/2,000 TPS71256DRCT 206-18281-1-ND _|2.8V/2.8V, Dual 250mA Output, Ultra Low Noise, 
TPS7333QD 296-8066-5-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator High PSRR, LDO Regulator 925 1.80 1.35 
with Delayed Reset 248 1.98 1.49 TPS71256DRCT 296-18281-2-ND | 2.8V/2.8V, Dual 250mA Output, Ultra Low Noise, 
TPS7333QDR 296-8066-1-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator High PSRR, LDO Regulator 315.00/250 
with Delayed Reset 2.48 1.98 1.49 TPS71257DRCT 296-17700-1-ND 2.85\/2.85V, Dual 250mA Output, LDO 
TPS7333QDR 296-8066-2-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator Linear Regulator 1 2.25 180 1.35 
with Delayed Reset 3167.50/2,500 TPS71257DRCT 296-17700-2-ND | 2.85V/2.85V, Dual 250mA Output, LDO 
TPS73330P 296-2663-5-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator Linear Regulator... a 10-SON 315.00/250 
with Delayed Reset 2.48 1.98 1.49 TPS71319DRCT 296-17739-1-ND | 1.8V/Adj., Dual 250mA, Ultra Low Noise, 
TPS73330PWR 296-8067-1-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator High PSRR LDO Linear Regulator........10-SON 2.48 1.98 1.49 
with Delayed Reset 248 1.98 1.49 TPS71319DRCT 296-17739-2-ND | 1.8V/Adj., Dual 250mA, Ultra Low Noise, 
TPS73330PWR 296-8067-2-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator High PSRR LDO Linear Regulator........ 10-SON 346.50/250 
with Delayed Reset 2574.00/2,000 TPS71334DRCT 296-17701-1-ND | 3.3V/Adj., Dual 250mA Output, LDO 
TPS73480D 296-8068-5-ND 4.85V, 500mA LDO Regulator Linear Regulator 248 1.98 1.49 
with Delayed Reset 248 1.98 1.49 TPS71334DRCT 296-17701-2-ND meen Duel coda Output, LDO pIReTAR 
TPS73480DR 296-8068-1-ND 4.85V, 500mA LDO Regulator inear Regulator ......... k 
with Delayed Reset ql 248 1.98 1.49 TPS71501DCKR 296-12957-1-ND High np wore, Mlcropower, nee _ e 
TPS73480DR 296-8068-2-ND 4.85V, 500mA LDO Regulator inear Regulato J : f 
with Delayed Reset 3167.50/2,500 TPS71501DCKR 296-12957-2-ND High Input Voltage, Micropower, 
TPS73480P 296-2664-5-ND _[4.85V, 500mA LDO Regulat LDO Linear Regulator 1326.00/3,000 
with Delayed Resét cc. Ri AB are) TPS71501QDCKRQ1 |296-17748-1-ND —_| High Input Voltage, Micropower, 
x Lie LDO Linear Regulator 1.20 1.00 .80 
Teerss0ap aaa AMMM th Sotsyed Reet i) ABR sen TPS715010DCKRO1 |296-17748-2-ND | High Input Voltage, Micropower, 
: ; i LDO Linear Regulator... 1560.00/3,000 
TPS73500P 296-2665-5-ND 5.0V, 500mA LDO Regulator H 
with Delayed Reset 248 1.98 1.49 TPS71518DCKR 296-18731-1-ND _|1.8V, 50mA LDO Regulator C70-5 102 «85 |B 
Renae TPS71518DCKR 296-18731-2-ND —|1.8V, 50mA LDO Regulator 670-5 1326.00/3,000 
TPS73500PWR Sk era 4 SOA FBO Regulator Sash as TPS71519DCKR 296-19479-1-ND | 24V,'50mA, LDO Regulator 070-5 1.02 85 68 
+PS73500PWR SET FOV BDORRAILDOIRERUIEIDE : : : TPS71519DCKR 296-19479-2-ND | 24V, 50mA, LDO Regulator 670-5 1326.00/3,000 
ee 9 TPS71523DCKR 296-19480-1-ND __|24V, 50mA, LDO Regulator 670-5 1.02 85 6B 
with Delayed Reset 2574.00/2,00! 
pre oe TPS71523DCKR 296-19480-2-ND _|24V, 50mA, LDO Regulator 670-5 7326.00/3,000 
TRSZA15D ESCs 00:0 iN Daa | SV, 200mA LOO Regulator. the) a0 2) TPS71525DCKR 296-12007-1-ND _|2.5V, 50mA High Input LDO. 070-5 1.02 85 68 
TPS7418D 296-2669-5-ND 1.8V, 200mA LDO Regulator. 150 1.20 90 TPS71525DCKR 296-12007-2-ND | 2.5V, 50mA High Input LDO. C70-5 1326.00/3,000 
TPS7425D 296-2670-5-ND 2.5V, 200mA LDO Regulator. 150 1.20 .90 TPS715250DCKRQ1 | 296-20694-1-ND | 2.5V, 50mA High Input LDO. 670-5 120 1.00 80 
ean sere ey a me eet ve ia a TPS71525QDCKRQ1 |296-20694-2-ND _|2.5V, 50mA High Input LDO. 1560.00/3,000 
Aes SV, 200 : ; : : TPS71530DCKR 296-15045-1-ND _|3V, 50mA High Input LDO.. T0285 «68 
TPS70102PWP 296-2652-5-ND Dual, Adj., 500mA LDO Reg... 3.38 2.70 2.10 TPS71530DCKR 296-15045-2-ND | 3V. 50mA High Input LDO S0T-323-5 4326.00/3,000 
TPS70145PWP 296-2653-5-ND Dual, 3.3V/1.2V, 500mA LDO Reg. ..20-HTSSOP 3.38 «2.70 2.10 TPS71533DCKR 296-12008-1-ND 3.3V, 50mA High Input LD 670-5 © 1.02 85 68 
TPS70148PWP. 296-2654-5-ND Dual, 3.3V/1.5V, 500mA LDO Reg...20-HTSSOP 3.38 2.70 2.10 TPS71533DCKR 296-12008-2-ND 3.3V, 50mA High Input LDO. 1326.00/3,000 
TPS70151EVM-152 | 296-10986-ND Evaluation Module for TPS7015 sa 126.84 = = TPS71533EVM 296-13590-ND Evaluation Module for TPS7153: 78 _ _ 
TPS70151PWP 296-2655-5-ND Dual, 3.3V/1.8V, 500mA LDO Reg. ..20-HTSSOP 3.38 «2.70 2.10 TPS71533QDCKRQ1 | 296-20667-1-ND 3.3V, 50mA High Input LDO. 720 1.00 .80 
TPS70158PWP 296-2656-5-ND Dual, 3.3V/2.5V, 500mA LDO Reg. ..20-HTSSOP 3.38 2.70 2.10 TPS71533QDCKRQ1 | 296-20667-2-ND 3.3V, 50mA High Input LDO. 4560.00/3,000 
TPS70202PWP 296-8016-5-ND Dual, Adj., 500mA LDO Reg............20-HTSSOP 3.38 270 2.10 TPS71550DCKR 296-15046-1-ND | 5V, 50mA High Input LDO. 102 85 68 
TPS70245PWP 296-8017-5-ND Dual, 3.3V/1.2V, 500mA/250mA TPS71550DCKR 296-15046-2-ND  |5V, 50mA High Input LDO.. 1326.00/3,000 
LDO Regulator 20-HTSSOP 3.38 2.70 2.10 TPS715500DCKRQ1 /296-18037-1-ND —_/24V, 50mA, 3.2uA Supply Current 
TPS70248PWP 296-8018-5-ND Dual, 3.3V/1.5V, 500mA/250mA LDO Linear Regulator 1.20 1.00.80 
LDO Regulator 20-HTSSOP 3.38 2.70 2.10 (Continued) 
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wy Texas INSTRUMENTS POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 


Tals Digi-Key Price Each Lle Digi-Key Price Eacho 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS715500DCKRQ1 |296-18037-2-ND — |24V, 50mA, 3.2uA Supply Current TPS72615KTTT 296-13751-1-ND —|1.5V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear 
LDO Linear Regulator 1560.00/3,000 Regulator with Supervisor... ..DDPAK-5 2.93 _ _ 
TPS717XXEVM-134 | 296-19614-ND Evaluation Module for TPS717XX — ha = TPS72615KTTT 296-13751-2-ND —|1.5V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear 
TPS71710DCKR 296-21524-1-ND 1V, 150mA LDO Regulator NEW! ey aka} .90 Regulator with Supervisor... 91.00/50 
TPS71710DCKR 296-21524-2-ND _|1V, 150mA LDO Regulator NEW! 1755.00/3,000 TPS72616DCOR 296-13705-1-ND | 1.6V, 1A Low Input Voltage, L 
TPS71713DCKR 296-21350-1-ND | 1.3V, 150mA LDO Regulator NEW! 135 143 90 Regulator with Supervisor... 240 
TPS71713DCKR 296-21350-2-ND | 1.3V, 150mA LDO Regulator NEW! 1198.00/2,000 TPS72616DCOR 296-13705-2-ND | 1.6V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear 
TPS71715DCKR 296-21504-1-ND 1.5V, 150mA LDO Regulator NEW! G5 emletcie 00) Regulator with Supervisor 3465.00/2,500 
TPS71715DCKR 296-21504-2-ND 1.5V, 150mA LDO Regulator NEW! 1755.00/3,000 TPS72616KTTT 296-13752-1-ND 1.6V, 1A Low Input Voltage, 
TPS71718DCKR 296-19646-1-ND 1.8V, 150mA LDO Regulator. UES Te Regulator with Supervisor... 2 on 
TPS71718DCKR 296-19646-2-ND _|1.8V, 150mALDO Regulator. 1755.00/3,000 TPS72616KTTT 296-13752-2-ND _|1.6V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear 
TPS71725DCKR 296-21525-1-ND |2.5V, 150mA LDO Regulator NEW! 135 113 90 Regulator with Supervisor... _-DDPAK-5 91.00/50 
TPS71725DCKR 296-21525-2-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator NEW! 1755.00/3,000 TPS72618DCQR 296-12959-1-ND 1.8V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear 
TPS71726DCKR 296-19647-1-ND 2.6V, 150mA LDO Regulator. 185) 113) 80 Regulator with Supervisor.............. S0T-223-5 = 2.48 = — = =-— 
TPS71726DCKR 296-19647-2-ND __|2.6V, 150mA LDO Regulator. 1755.00/3,000 TPS72618DCOR 296-12959-2-ND /1 ay, 16 tow Input Voltage, LDO Linear oe Sete ae 
TPS71727DCKR 296-19648-1-ND _|2.7V, 150mA LDO Regulator. 135 143 90 egulator with Supervisor.......... 7 00/2, 
TPS71727DCKR 296-19648-2-ND | 2.7V, 150mA LDO Regulator. 1755.00/3,000 TPS72618KTTT 296-13753-1-ND —_/1.8V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear 
TPS71728DCKR 296-19650-1-ND | 2.8V, 150mA LDO Regulator. 135 143 90 Regulator with Supervisor... ~-DDPAKS 2.93 0 — 
TPS71728DCKR 296-19650-2-ND  |2.8V, 150mA LDO Regulator. 1755.00/3,000 TPS72618KTTT 296-13753-2-ND | 1.8V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear 
TPS717285DCKR 296-19649-1-ND —_/2.85V, 150mA LDO Regulato 135 113 90 Regulator with Supervisor...............DDPAK-5 91.00/50 
TPS717285DCKR  |296-19649-2-ND _|2.85V, 150mA LDO Regulato 1755.00/3,000 TPS72625DCQR 296-12960-1-ND —_/2.5V, 14 Low Input Voltage, LDO Linear 
TPS71730DCKR 296-19674-1-ND  /3V, 150mA LDO Regulator 135 113 90 qes72e2spcon «PRC 2 Sn ee init a 
TPS71730DCKR 296-19674-2-ND  /3V, 150mA LDO Regulator. 1755.00/3,000 Bea _ oltage, meat eraaaMDE 
TPS71733DCKR 296-19675-1-ND /3.3V, 150mA LDO Regulator. 135 113 90 egulator with Supervisor .. : wie 
TPS71733DCKR 296-19675-2-ND _[3.3V, 150mA LDO Regulator. 1755.00/3,000 TPS72625KTTT 296-13754-1-ND [2 He je (DO Linear = 
TPS71733DRVT 296-20695-1-ND _|3.3V, 150mA LDO Regulator. 138 140 83 s —a 
TPS71733DRVT 296-20695-2-ND | 3.3V, 150mA LDO Regulator. 192.50/250 TP872625KTIT clecieyiaeeait) Sans squish 
TPS71926-15DRVR OCD prea High Performance, | eee aye TPS730010BVT _|296-17576-1-ND _|1.22V to 5.5V LOO Regulator. 0T-23-5 8463 AB 
: -21659-2- TPS73001DBVT 296-17576-2-ND _|1.22V to 5.5V LDO Regulator. OT-23-5 87.25/250 
iii =O ADs TPS73018DBVT ‘| 296-17577-1-ND | 1.8V LDO Regulator 84688 
TPS71928-2BDRVR[296-21680-T-ND —/2,8V.Dual 200mA Outpt, High Performance, LCM ee Soar ES 
egulator NEW! : 5 1. 05 pete i : : 
TPS71928-28DRVR |296-21660-2-ND —_|2.8V, Dual, 200mA Output, High Performance, ee a ae a 13 oa Sine teehee nats PaT00/3,000 
LDO Regulator NEWS... 2688.00/3,000 Pea 
© rf rye i LDO Linear Regulator... 84 63 AB 
ee eet Ret Ene 175 1.40 105 | TPS7302«0BVT | 296-18063-2-ND _|2.8V, 200mA, Low Noise, High PSR, 
TPSTI985-26DRVR | 296-27661-2-ND — ]2.8V, Dual, 200mA Output, High Performance, ae <peyAAVZOR RE SORRRDALIR Day OGG a Cae Noe High PSRR, eesieeh 
‘egulator NEW!... .00/3, 
TPS71933-33DRVR |296-21662-1-ND —_|3.3V, Dual, 200mA Output, High Performance, LDO Linear Regulator MEW: SE) ee 
{DO Regulator NEW! 175 140 4.08 TPS73028YZ0R 296-21562-2-ND | 2.8V, 200mA, Low Noise, High PSRR, 
TPS71998-390AVR |206-21662-2-ND _/8.9V, Dual 200mA Output, High Peformance, eee Gésrsgoaviat Sara ND Prtaere tient Steg pSAR Seine) 
‘egulator NEW!... ~ 00/3, 
TPS72101DBVT 208100 ND Low Tees Free 150mA Hie ones TPS73028YZOT 296-18734-2-ND 2.8V, 200mm Lou Not ers 
; : 3 LDO Linear Regulato 97.50/250 
TPS72101DBVT 296-13004-2-ND (eee Free 150mA searane TPS73030DBVT 396-17579-1-ND 4 63 48 
: TPS73030DBVT 296-17579-2-ND 87.25/250 
TPS72115DBVT 296-12518-1-ND __| 1.5V, 150mA LDO Regulator. 1.35 143 90 TPS73033DBVR 296-17580-1-ND —|3.3V LDO Regulator qo em 
TPS72115DBVT 296-12518-2-ND | 1.5V, 150mA LDO Regulator. 168.75/250 TPS73033DBVR 296-17580-2-ND  |3.3V LDO Regulator 741.00/3,000 
TPS72116DBVT 296-12519-1-ND | 1.6V, 150mA LDO Regulator. 135 143 90 7PS73047DBVR 296-20713-1-ND _|200mA LDO Regulator 80. 60. 45 
TPS72116DBVT 296-12519-2-ND | 1.6V, 150mA LDO Regulator. 168.75/250 TPS7a047DBVR 996-00713-2-ND | 200mA LDO Regulator 70.00/3,000 
TPS72118DBVT 296-12520-1-ND ‘| 1.8V, 150mA LDO Regulator. 135 143 90 TPS73101DBVT 296-15800-1-ND —_|Ad.. 150mA LDO Reguiato qin sie eS 
TPS72118DBVT 296-12520-2-ND__|1.8V, 150mA LDO Regulator. 168.75/250 TPS73101DBVT 296-15800-2-ND | Adj” 150mA LDO Regulato 180.00/250 
TPS72201DBVR 296-17874-1-ND —_ Adj., 50mA LDO Linear Regulator 123 1.03 82 TPS73101MDBVREP | 296-21275-1-ND —_| Adj., 150mA LDO Regulato 2.48 1.98 1.54 
LES Sieve rete me uN ian eae Neguleret ; at eu TPS73101MDBVREP | 296-21275-2-ND _| Adj., 150mA LDO Regulato 4158.00/3,000 
- -1- jj., 50m. inear Regulator kK R { z ey 
TPS72201DBVT | 296-15677-2-ND | Adj., 50mA LDO Linear Regulator 168.75/250 Tperatispevt «Se MIMI {2 120A LOO Revulate Seeenaeoencs 
TPS72215DBVT 296-12521-1-ND__| 1.5V, 50mA Low Vin, LDO Reg..... 135 143 90 1P$73118DBVT 296-15802-1-NO —_|1.8V. 150mA LDO Regulato ai aio) 
TPS72215DBVT 296-12521-2-ND —_| 1.5V, 50mA Low Vin, LDO Reg. 168.75/250 TPS73118DBVT 296-15802-2-ND | 1.8V, 150mA LDO Regulato! 180.00/250 
OO CUENE Seb a vey om ioe ve ree fea: 1.35 ‘eee TPS73125DBVT 296-15803-1-ND _| 2.5V, 150mA LDO Regulator. 144 1.20 96 
~ -2- .6V, 50mA Low Vin, eg. ( z ou 
TPS72218DBVT | 296-12523-1-ND | 1.8V, 50mA Low Vin, LDO Reg. ee | Tpsrsicpcy; «(eee et (coma 100 Remco ide Oe 
TPS72218DBVT 296-12523-2-ND _| 1.8V, 50mA Low Vin, LDO Reg. 168.75/250 1P$73130DBVT 296-15804-2-ND__|3V’ 150mA LDO Regulator. 18000/250 
TPS72301DBVT 296-15798-1-ND —_ Adj., 200mA LDO Regulato 2.70 216 1.68 TPS73131DBVR 296-20788-1-ND  |3.1V, 150mA LDO Regulato 1.29 1.08 86 
rps72301 Dav 206, (8198 0 Ad, an ina Regulato = cease ee TPS73131DBVR 296-20788-2-ND _[3.1V, 150mA LDO Regulator... 1677.00/3,000 
- 1 -| OV, m. egulator. e : A 2% -1- 
TPS72325DBVT | 296-15799-2-ND  |2.5V. 200mA LDO Regulator... 399.00/250 TParataapeyt eee 3 >y' 1z0mA LOO Revviater erecta 
TPS72501DCQR 296-13524-1-ND | Adj. Low Input Voltage, 1A LDO Linear TPS73133DBVT 296-15805-1-ND  |3.3V, 150mA LDO Regulato 1.44 1.20 96 
Regulator with Supervisor $07-223-5 2.48 TPS73133DBVT 296-15805-2-ND —_|3.3V, 150mA LDO Regulato 180.00/250 
TPS72501DCOR 296-13524-2-ND | Adj. Low Input Voltage, 1A LDO Linear TPS73150DBVT 296-15806-1-ND _|5V/, 150mA LDO Regulator. 1.44 1.20.96 
Regulator with Supervisor SOT-223-5 3465.00/2,500 TPS73150DBVT 296-15806-2-ND | 5V, 150mA LDO Regulator. 180.00/250 
TPS72501DT 296-13805-1-ND | Adj. Low Input Voltage, 1A LDO Linear TPS73201DBVT 296-15807-1-ND —_| Adj., 250mA LDO Regulato! 178 142 1.07 
Regulator with Supervisor . AGL TPS73201DBVT 296-15807-2-ND | Adj., 250mA LDO Regulato 248.50/250 
TPS72501DT 296-13805-2-ND | Adi. Low Input Voltage, 1A LDO Linear TPS73201DCQR 296-16861-1-ND | Adj., 250mA LDO Regulato SOT-223-5 178 142 1.07 
Regulator with Supervisor : 681.75/250 TPS73201DCOR 296-16861-2-ND | Adj., 250mA LDO Regulato SOT-223-5 2272,50/2,500 
TPS72501KTTT 296-13525--ND Adj. Low Input Voltage, 1A LDO Linear TPS73201DRBT 296-18079-1-ND | Adj., 250mA LDO Regulato 178 142 1.07 
Regulator with Supervisor w-DDPAK-5 2.93 — — TPS73201DRBT 296-18079-2-ND | Adj., 250mA LDO Regulato 248.50/250 
TPS72501KTTT 296-13525-2-ND —_ Adj. Low Input Voltage, 1A LDO Linear TPS73201MDBVREP |296-21277-1-ND —_| Adj., 250mA LDO Regulato 3.56 2.85 2.22 
Regulator with Supervisor ..-DDPAK-5 146.25/50 TPS73201MDBVREP | 296-21277-2-ND Adj., 250mA LDO Regulator 5973.00/3,000 
TPS72515DCQR 296-12692-1-ND__|1.5V, 1A LDO Linear Regulator.........SOT-223-5 2.48 = — — — TPS732010DBVRQ1 | 296-19676-1-ND _| Adj., 250mA LDO Regulato! SOT-23-5 1.90 1.52 1.14 
TPS72515DCQR 296-12692-2-ND 1.5V, 1A LDO Linear Regulator .SOT-223-5 3465.00/2,500 TPS73201QDBVRQ1_ | 296-19676-2-ND Adj., 250mA LDO Regulato OT-23-5 1976.00/2,000 
TPS72515KTTT 296-12693-1-ND 1.5V, 1A LDO Linear Regulator T0-263-5 2.93 Sa = TPS73213DBVR 296-20714-1-ND 250mA LDO Regulator OT-23-5 1.55 124 93 
TPS72515KTTT 296-12693-2-ND —_|1.5V, 1A LDO Linear Regulator T0-263-5 91.00/50 TPS73213DBVR 296-20714-2-ND  |250mA LDO Regulator OT-23-5 2382.00/3,000 
TPS72516DCQ 296-14393-5-ND ‘| 1.6V, 1A LDO Linear Regulator.........SOT-223-5 248 — — TPS73215DBVT 296-15808-1-ND  /1.5V, 250mA LDO Regulai 0T-23-5 1.78 1.42 1.07 
TPS72516DCOR 296-14420-1-ND__| 1.6V, 1A LDO Linear Regulator.........SOT-223-5 248 — — TPS73215DBVT 296-15808-2-ND __|1.5V, 250mA LDO Regulato OT-23-5 248.50/250 
TPS72516DCOR 296-14420-2-ND | 1.6V, 1A LDO Linear Regulator... SOT-223-5 3465.00/2,500 TPS73215DC0R 296-16862-1-ND _|1.5V, 250mA LDO Regulato $0T-2235 1.78 142 1.07 
TPS72516KTTT 296-15951-1-ND —_| 1.6V, 1A LDO Linear Regulator 5-DDPAK 293 — — TPS73215DCOR 296-16862-2-ND — |1.5V, 250mA LDO Regulato SOT-223-5 2272.50/2,500 
TPS72516KTTT 296-15951-2-ND | 1.6V, 1A LDO Linear Regulator 5-DDPAK 91.00/50 TPS73216DBVT 296-17423-1-ND — |1.6V, 250mA LDO Regulato SOT-23-5 1.78 1.42 1.07 
TPS72518DCOR 296-12694-1-ND —_|1.8V, 1A LDO Linear Regulator.........S0T-223-5 248 — — TPS73216DBVT 296-17423-2-ND —_|1.6V, 250mA LDO Regulato OT-23-5 248.50/250 
TPS72518DCOR 296-12694-2-ND__|1.8V, 1A LDO Linear Regulator......... SOT-223-5 3465.00/2,500 TPS73218DBVT 296-15809-1-ND —_|1.8V, 250mA LDO Regulato 0T-23-5 1.78 142 1.07 
TPS72518EVM-207 | 296-20624-ND Evaluation Module for TPS72518. S25 =] — TPS73218DBVT 296-15809-2-ND _|1.8V, 250mA LDO Regulator... 248.50/250 
TPS72518KTTT 296-12695-1-ND | 1.8V, 1A LDO Linear Regulator 70-2635 293 — — TPS73218DCOR 296-16863-1-ND  |1.8V, 250mA LDO Regulator... SOT-223-5 1.78 1.42 1.07 
TPS72518KTTT 296-12695-2-ND | 1.8V, 1A LDO Linear Regulator T0-263-5 91.00/50 TPS73218DCOR 296-16863-2-ND — |1.8V, 250mA LDO Regulato SOT-223-5 2272,50/2,500 
TPS72525DCQR 296-12696-1-ND | 2.5V, 1A LDO Linear Regulator.........SOT-223-5 248 — — TPS73225DBVT 296-15810-1-ND  |2.5V, 250mA LDO Regulato 0T-23-5 1.78 1.42 1.07 
TPS72525DCQR 296-12696-2-ND _|2.5V, 1A LDO Linear Regulator......... SOT-223-5 3465.00/2,500 TPS73225DBVT 296-15810-2-ND _|2.5V, 250mA LDO Regulator... OT-23-5 248,50/250 
TPS72525KTTT 296-12697-1-ND | 2.5V, 1A LDO Linear Regulator 70-2635 | 293 — = TPS73225DC0R 296-16864-1-ND | 2.5V, 250mA LDO Regulator... $0T-223-5. 178 142 1.07 
TPS72525KTTT 296-12697-2-ND | 2.5V, 1A LDO Linear Regulator T0-263-5 91.00/50 TPS73225DCOR 296-16864-2-ND  |2.5V, 250mA LDO Regulato SOT-223-5 2272.50/2,500 
TPS72615DCQR 296-12958-1-ND ‘| 1.5V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear TPS73230DBVT 296-15811-1-ND | 3V, 250mA LDO Regulator. 1.78 1.42 1.07 
Regulator with Supervisor SOT-223-5 2.48 _ _ TPS73230DBVT 296-15811-2-ND 3V, 250mA LDO Regulator. 248.50/250 
TPS72615DCOR 296-12958-2-ND | 1.5V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear TPS73230DCOR 296-16865-1-ND _|3V, 250mA LDO Regulator. 1.78 1.42 1.07 
Regulator with Supervisor.............. SOT-223-5 3465.00/2,500 (Continued) 


% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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TE Digi-Key Price Each ust Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description il 25 100 
TPS73230DCQR 296-16865-2-ND | 3V, 250mA LDO Regulator. . SOT-223-5 2272.50/2,500 TPS75433QPWP 296-2692-5-ND 3.3V, 2A LDO Regulator. 3.94 3.15 2.45 
TPS73233DBVT 296-15812-1-ND —_| 3.3V, 250mA LDO Regulator. SOT-23-5 178 1.42 1.07 TPS75501KC 296-10988-5-ND 6.00 4.80 4.05 
TPS73233DBVT 296-15812-2-ND | 3.3V, 250mA LDO Regulator. SOT-23-5 248.50/250 TPS75501KTTT 296-15992-1-ND 6.00 480 — 
TPS73233DCQR 296-16866-1-ND | 3.3V, 250mA LDO Regulator. .$0T-223-5 178 1.42 1.07 TPS75501KTTT 296-15992-2-ND 202.50/50 
TPS73233DCQR 296-16866-2-ND _| 3.3V, 250mA LDO Regulator. . S0T-223-5 2272.50/2,500 TPS75515KC 296-10990-5-ND__| 1.5V, 5A LDO Regulator. 6.00 4.80 4.05 
TPS73250DBVT 296-15813-1-ND _| 5V, 250mA LDO Regulator. S0T-23-5 178 142 1.07 TPS7S515KTTT 296-15911-1-ND 1 1.5V, 5A LDO Regulator. 600 480 — 
TPS73250DBVT 296-15813-2-ND | 5V, 250mA LDO Regulator. SOT-23-5 248.50/250 TPS75515KTTT 296-15911-2-ND | 1.5V, 5A LDO Regulator. 202.50/50 
TPS73250DCQR 296-16867-1-ND | 5V, 250mA LDO Regulator. .$0T-223-5 178 1.42 1.07 TPS75518KC 296-10992-5-ND | 1.8V, 5A LDO Regulator. 6.00 4.80 4.05 
TPS73250DCQR 296-16867-2-ND | 5V, 250mA LDO Regulator. . SOT-223-5 2272.50/2,500 TPS75518KTTT 296-15912-1-ND —_| 1.8V, 5A LDO Regulator. 6.00 480 — 
TPS73601DBVT 296-15814-1-ND —_| Adj., 400mA LDO Regulator... 2.25 1.80 1.35 TPS75518KTTT 296-15912-2-ND 1.8V, 5A LDO Regulator. 202.50/50 
TPS73601DBVT 296-15814-2-ND | Adj., 400mA LDO Regulato 315.00/250 TPS75525KC 296-10994-5-ND | 2.5V, 5A LDO Regulator 6.00 4.80 4.05 
TPS73601DCQR 296-16909-1-ND | Adj., 400mA LDO Regulato! .$0T-223-5 2.25 1.80 1.35 TPS75525EVM 296-13591-ND Evaluation Module for TPS755; 62S 
TPS73601DCQR 296-16909-2-ND | Adj., 400mA LDO Regulato’ . SOT-223-5 2880.00/2,500 TEST peon be lslhD bev nN ma aoe 6.00 oRBENR = 
TPS73601DRBT 296-17620-1-ND —_| Adj. 400mA LDO Regulator. 238 1.90 1.43 -15913-2- OV, : - 
TPS73601DRBT 296-17620-2-ND _| Adj., 400mA LDO Regulator. 332.50/250 a poe ae - 7 ne oe ie 4.05 
TPS73615DBVT 296-15815-1-ND | 7.5V, 400mA LDO Regulator. 225 180 1.35 -15914-1- BV, egulator. ; : = 
TPS73615DBVT 296-15818-2ND —_|18V, 400mALDO Regulator 315.00/250 TPS75533KTTT 296-15914-2ND —_3.3V, SA LDO Regulator. 202.50/50 
-46910-1- ‘ 993-1 TPS75601KC 296-11947-5-ND | Adj., 5A LDO Regulato 6.00 4.80 4.05 
TPS73615DCQR 296-16910-1-ND —_| 1.5V, 400mA LDO Regulator. .$0T-223-5 225 1.80 1.35 
TPS73615DCQR 296-16910-2-ND —_|1.5V, 400mA LDO Regulator. " 80T-223-5 2880.00/2,500 TPS75601KTTT 296-15915-1-ND | Adj., 5A LDO Regulato 6.00 4.80 9 — 
TPS73615DRBT 296-18640-1-ND _|1.5V, 400mA LDO Regulator. 2.38 190 1.43 ee ae _ ul ce ar ae é 
- -2- = 5 =| SV, egulator.. i I . 
TPS73615DRBT 296-18640-2-ND —7.5V, 400mA LDO Regulator. 332.50/250 TpereeiERA DOe1SQ164-ND _|1EV. EA LDO Regulator, aayowinge ee 
TPS73615MDBVREP |296-21278-1-ND | 1.5V, 400mA LDO Regulator. 466 3.73 2.90 
cee ee TPS75615KTTT 296-15916-2-ND | 1.5V, 5A LDO Regulator 202.50/50 
TPS73615MDBVREP |296-21278-2-ND | 1.5V, 400mA LDO Regulator. 7824.00/3,000 
Be Gedl TPS75618KC 296-11951-5-ND ‘| 1.8V, 5A LDO Regulator 6.00 4.80 4.05 
TPS73618DBVT 296-15816-1-ND —_| 1.8V, 400mA LDO Regulator. 225 1.80 1.35 aE des pee cE ATM 1 8V. SA LDO Rech al ep 
TPS73618DBVT 296-15816-2-ND _| 1.8V, 400mA LDO Regulator. 315.00/250 7961 15917-1- BV, 5 egulator s : = 
TPS73618DCQR 296-16911-1-ND  |1.8V, 400mA LDO Regulator. 225 1.80 1.35 TES ee eR pee el 2ND ie. 2 ma Regulator oe Oey ae 
TPS73618DCQR 296-16911-2-ND | 1.8V, 400mA LDO Regulator. 2880.00/2,500 : a wu equator: ; : P 
pees TPS75625KTTT 296-15918-1-ND | 2.5V, 5A LDO Regulator 6.00 480 — 
TPS73618MDBVREP |296-21279-1-ND | 1.8V, 400mA LDO Regulator. 466 3.73 2.90 +BS7z60RKTTT pee eor ONIN 9 5V SA LDO Reculator 202.50/50 
TPS73618MDBVREP |296-21279-2-ND —_| 1.8V, 400mA LDO Regulator. 7824.00/3,000 TBRyEEaARe Rana OectHIM| 3.3" 5A LDO Reculator Ban ae a 
TPS73625DBVT 296-15817-1-ND _| 2.5V, 400mA LDO Regulator. 225 1.80 1.35 ate ulate : : : 
TPS75633KTTT 296-15919-1-ND _[3.3V, 5A LDO Regulator. 600 480  — 
TPS73625DBVT 296-15817-2-ND _| 2.5V, 400mA LDO Regulator. ., S0T-23-5 315.00/250 Bey 
TPS75633KTTT 296-15919-2-ND | 3.3V, 5A LDO Regulator. 202.50/50 
TPS73625DCQR 296-16912-1-ND | 2.5V, 400mA LDO Regulator. .S0T-223-5 225 1.80 1.35 TPS75701KC 596-10998-5-ND | Adj. 3A LDO Reculata 5.40 432 465 
TPS73625DCQR 296-16912-2-ND —_| 2.5V, 400mA LDO Regulator. . SOT-223-5 2880.00/2,500 TPS75701KTIT PASSERINE Adi’ 3A LDO Reculata ea) Zep oe 
TPS73625MDBVREP |296-21280-1-ND | 2.5V, 400mA LDO Regulator. SOT-23-5 466 3.73 2.90 hoes .. 9 : : 
TPS75701KTTT 296-15920-2-ND _| Adj., 3A LDO Regulato 182.25/50 
TPS73625MDBVREP | 296-21280-2-ND _| 2.5V, 400mA LDO Regulator. 7824.00/3,000 
TPS75715KC 296-11000-5-ND | 1.5V, 3A LDO Regulator. 540 432 365 
TPS73630DBVT 296-15818-1-ND | 3V, 400mA LDO Regulator 225 1.80 1.35 TP875715KTIT 296-15921-1-NO_|1.8V. 3A LDO Regulator Rey dee 
TPS73630DBVT 296-15818-2-ND | 3V, 400mA LDO Regulator. 315.00/250 1P875715KTIT 996-15991-2-ND _|1.8V. 3A LDO Regulator. ” 482.95/50 
TPS73630DCQR 296-16913-1-ND | 3V, 400mA LDO Regulator. .$0T-223-5 225 1.80 1.35 TP875718KC 296-11002-5-ND —_|1/8V. 3A LDO Regulator. 540 432 3.65 
TPS73630DCQR 296-16913-2-ND | 3V, 400mA LDO Regulator. . S0T-223-5 2880.00/2,500 TP875718KTIT 996-15929-1-NO__|1/8V. 3A LDO Regulator. Bey fen 1s 
TPS73630MDBVREP | 296-21281-1-ND _| 3V, 400mA LDO Regulator. ..S0T-23-5 4.66 3.73 2.90 +PS7S71@KTIT TOGRECODESHIMMEN 7-34 [DO Regulator a2 5550 
TPS73630MDBVREP |296-21281-2-ND | 3V, 400mA LDO Regulator. SOT-23-5 7824.00/3,000 TPS75725KC 296-11004-5-ND 2.5 3A LDO Revulator, 540 432 3.65 
TPS73632DBVT 296-17424-1-ND | 3.2V, 400mA LDO Regulator. SOT-23-5 225 1.80 1.35 TPS75725KTTT 296-15923-1-ND _|2.8V’ 3ALDO Regulator. ily fe 
TPS73632DBVT 296-17424-2-ND | 3.2V, 400mA LDO Regulator. SOT-23-5 315.00/250 TPS75725KTTT 296-18923-2-ND _|2.8V. 3ALDO Regulator. ” 40°5/50 
TPS73632MDBVREP |296-21282-1-ND | 3.2V, 400mA LDO Regulator. SOT-23-5 466 3.73 2.90 TPS75733KC 296-11006-5-ND _|3.3V| 3A LDO Regulator. 540 432 3.65 
TPS73632MDBVREP | 296-21282-2-ND _|3.2V, 400mA LDO Regulator. SOT-23-5 7824.00/3,000 TPS75733KT1T 96-15924-1-ND}3.3V_3A LDO Regulator Bei 
TPS73633DBVT 296-15819-1-ND | 3.3V, 400mA LDO Regulator. S0T-23-5 225 180 1.35 TPS75733KTIT 296-15924-2-ND _|3.3V| 3A LDO Regulator.  482°95/50 
TPS73633DBVT 296-15819-2-ND | 3.3V, 400mA LDO Regulator. SOT-23-5 315.00/250 TPS75801KC 296-11957-5-ND | Adj., 3A LDO Regulato 540 432 3.65 
TPS73633DCQR 296-16914-1-ND 3.3V, 400mA LDO Regulator. .S0T-223-5 2.25 1.80 1.35 TPS75801KTIT 296-15925-1-ND Adj., 3A LDO Regulato 5400 430) 
TPS73633DCQR 296-16914-2-ND 3.3V, 400mA LDO Regulator. . SOT-223-5 2880.00/2,500 TPS75801KTTT 296-15925-2-ND Adj., 3A LDO Regulator... 182.25/50 
TPS73633DRBR 296-17884-1-ND _| 3.3V, 400mA LDO Regulator. 8-SON 2.25 1.80 1.35 TPS75815KC 296-11959-5-ND ~~ |1.5V, 3A LDO Regulator 540 432 365 
TPS73633DRBR 296-17884-2-ND 3.3V, 400mA LDO Regulator... 8-SON 3456.00/3,000 TPS75815KTIT 296-15926-1-ND 15V, 3A LDO Regulator. 540 432 — 
TPS73633EVM-066 | 296-19001-ND Evaluation Module for TPS73633- — 14.23 => = TPS75815KTTT 296-15926-2-ND 1.5V, 3A LDO Regulator. 182.25/50 
TPS73633MDBVREP | 296-21283-1-ND 3.3V, 400mA LDO Regulator. 466 3.73 2.90 TPS75818KC 296-11961-5-ND 1.8V, 3A LDO Regulator. 5.40 432 3.65 
TPS73633MDBVREP | 296-21283-2-ND 3.3V, 400mA LDO Regulator. 7824.00/3,000 TPS75818KTTT 296-15927-1-ND 1.8V, 3A LDO Regulator. 5.40 4.32 = 
TPS73643DBVR 296-17498-1-ND _| 4.3V, 400mA LDO Regulator. 2.03 1.62 1.22 TPS75818KTIT 296-15927-2-ND ~~ |1.8V, 3A LDO Regulator. 82.25/50 
TPS73643DBVR 296-17498-2-ND 4.3V, 400mA LDO Regulator. 3111.00/3,000 TPS75825KC 296-11963-5-ND 2 5V. 3A LDO Regulator. 5.40 4.32 3.65 
TPS73701DCQ 296-19481-5-ND Adj., 1A, LDO Regulator... 50) 1205 290 TPS75825KTIT 996-15928-1-ND 2.5V, 3A LDO Regulator. 5.40 4.32 as 
TPS74201KTWT 296-21505-5-ND Adj., 1.5A LDO with Prog. SS NEW! 5.00 4.00 3.38 TPS75825KTIT 296-15928-2-ND 2.5V, 3A LDO Regulator. 182.25/50 
TPS74201RGWR 296-19890-1-ND —_| Adj., 1.5A LDO with Prog. SS. 20-QFN 5.06 4.05 3.15 TPS75833KC 296-11965-5-ND —_|3.3V, 3ALDO Regulator. 540 432 3.65 
TPS74201RGWR 296-19890-2-ND__| Adj., 1.5A LDO with Prog. SS 20-QFN 8505.00/3,000 TPS75833KTIT 296-15929-1-ND |3.3V. 3A LDO Regulator. 540432 — 
TPS74201RGWT 296-19891-1-ND | Adj., 1.5ALDO with Prog. SS 20-QFN 5.00 4.00 3.38 TPS75833KTTT 296-15929-2-ND | 3.3V, 3A LDO Regulator. 182.25/50 
TPS74201RGWT 296-19891-2-ND | Adj., 1.5 LDO with Prog. SS. 20-QFN 812.50/250 TPS75901KC 296-12369-5-ND | Adj., 7.5A LDO Regulator 640 5.12 4.32 
TPS74301KTWT 296-21506-5-ND —_| Adj., 1.5A LDO Regulator NEI DDPAK 5.00 4.00 3.38 TPS75901KTIT 296-15930-1-ND | Adj., 7.5A LDO Regulator 640 512 — 
TPS74301RGWT 296-19892-1-ND —_| Adj., 1.5A LDO Regulato 20-QFN 5.00 4.00 3.38 TPS75901KTIT 296-15930-2-ND _| Adj., 7.5A LDO Regulator 26.00/50 
TPS74301RGWT 296-19892-2-ND___|Adj., 1.5A LDO Regulato 20-QFN 812.50/250 TPS75915KC 296-12371-5-ND —_|1.5V, Fixed Out 7.5ALDO Regulator... 10-220-5 640 512 4.32 
TPS74401KTWT 296-21507-5-ND | Adj., 3A DO Regulator NEW! DDPAK 650 5.20 4.39 TPS75915KTTT 296-15931-1-ND | 1.5V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator... T0-263-5 640 512 — 
TPS74401RGWT 296-19893-1-ND —_| Adj., 3A LDO Regulator. 20-0FN 6.50 5.20 4.39 TPS75915KTTT 296-15931-2-ND | 1.5V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator... T0-263-5 216.00/50 
TPS74401RGWT 296-19893-2-ND —_| Adj. 3A LDO Regulator. 20-QFN 1056.25/250 TPS75918KC 296-12373-5-ND | 1.8V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator... T0-220-5 640 5.12 4.32 
TPS74801DRCR 296-21563-1-ND —_| Adj., 1.5A LDO Regulator NE! O-SON 281 225 1.75 TPS75918KTTT 296-15932-1-ND _| 1.8V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator... T0-263-5 6.40 5.12  — 
TPS74801DRCR 296-21563-2-ND Aqj., 1.54 LDO Regulator NEW: 0-SON 4725.00/3,000 TPS75918KTIT 296-15932-2-ND 1.8V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator... T0-263-5 216.00/50 
TPS751010PWP 296-2673-5-ND Adj. 1.5A LDO Regulator 3.60 2.88 2.24 TPS75925KC 296-12375-5-ND | 2.5V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator... T0-220-5 640 5.12 4.32 
TPS75103YFFR 296-21284-1-ND | LDO Two-Bank LED Driver 163 130 98 TPS75925KTTT 296-15933-1-ND | 2.5V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator... T0-263-5 640 512 — 
TPS75103YFFR 296-21284-2-ND | LDO Two-Bank LED Driver 2496.00/3,000 TPS75925KTTT 296-15933-2-ND | 2.5V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator... T0-263-5 216.00/50 
TPS75105YFFR 296-20790-1-ND | LDO Two-Bank LED Driver 163 130 98 TPS75933KC 296-12377-5-ND _|3.3V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator... T0-220-5 6.40 5.12 4.32 
TPS75105YFFR 296-20790-2-ND _| LDO Two-Bank LED Driver 2496.00/3,000 TPS75933KTIT 296-15934-1-ND  [3.3V, Fixed Out 75ALDO Regulator...10-263-5 640 512  — 
TPS751150PWP 296-2674-5-ND TB, 1.5ALDO Regulator. 20-HTSSOP 3.60 2.88 2.24 TPS75933KTTT 296-15934-2-ND | 3.3V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator... T0-263-5 216.00/50 
TPS75118QPWP 296-2675-5-ND 1.8V, 1.5ALDO Regulator. 20-HTSSOP 3.60 2.88 2.24 TPS76XXXEVM-125 | 296-11042-ND Eval. Module for TPS76XXX-125 — 27m — — 
TPS75125QPWP 296-2676-5-ND 2.5V, 1.5A LDO Regulator. 20-HTSSOP 3.60 2.88 2.24 TPS76030DBVR 296-1363-1-ND 3V LP 50mA LDO Regulator. 1.08 90 72 
TPS75133QPWP 296-2677-5-ND 3.3V, 1.54 LDO Regulator. 20-HTSSOP 3.60 2.88 2.24 TPS76030DBVR 296-1363-2-ND 3V LP 50mA LDO Regulato’ 1404.00/3,000 
TPS752010PWP 296-2678-5-ND Adj., 2A LDO Regulator. 20-HTSSOP 4.05 3.24 2.52 TPS76032DBVR 296-8072-1-ND 3.2V, 50mA LDO Regulator 708 90 72 
TPS752150PWP 296-2679-5-ND TBV, 2A LDO Regulator 20-HTSSOP 4.05 3.24 252 TPS76032DBVR 296-8072-2-ND 3.2V, 50mA LDO Regulator 1404.00/3,000 
TPS752150PWPREP |296-18154-1-ND —_| 1.5V, 2A LDO Regulator 20-HTSSOP 7.66 6.13 5.18 TPS76033DBVR 296-8073-1-ND 3.3V, 50mA LDO Regulator 1.08 90 .72 
TPS752150PWPREP |296-18154-2-ND —_| 1.5V, 2A LDO Regulator 20-HTSSOP 9576.00/2,000 TPS76033DBVR 296-8073-2-ND 3.3V, 50mA LDO Regulator 1404.00/3,000 
TPS75218QPWP 296-2680-5-ND 1.8V, 2A LDO Regulator 20-HTSSOP 4.05 3.24 2.52 TPS76038DBVR 296-8074-1-ND 3.8V, 50mA LDO Regulator 1.08 90 72 
TPS752180PWPRG1 | 296-15279-1-ND _| 1.8V, 2A LDO Regulator 20-HTSSOP 4.73 3.78 2.94 TPS76038DBVR 296-8074-2-ND 3.8V, 50mA LDO Regulator 7404.00/3,000 
TPS752180PWPROT /296-15279-2-ND | 7.8V, 2A LDO Regulator 20-HTSSOP 5356.00/2,000 TPS76050DBVR 296-8075-1-ND 5.0V, 50mA LDO Regulator 1.08 90 .72 
TPS75225QPWP 296-2681-5-ND 2.5V, 2A LDO Regulator 20-HTSSOP 4.05 3.24 2.52 TPS76050DBVR 296-8075-2-ND 5.0V, 50mA LDO Regulator 1404.00/3,000 
TPS75233QPWP 296-2682-5-ND 3.3V, 2A LDO Regulator 20-HTSSOP 4.05 3.24 2.52 TPS76130DBVR 296-11008-1-ND | 3.0V, 100mA LDO Regulato! deity cooler 
TPS752330PWPRQ1 |296-15280-1-ND | 3.3V, 2A LDO Regulator 20-HTSSOP 4.73 3.78 2.94 TPS76130DBVR 296-11008-2-ND _|3.0V, 100mA LDO Regulato' 1443.00/3,000 
TPS752330PWPRO1 | 296-15280-2-ND _|3.3V, 2A LDO Regulator 20-HTSSOP 5356.00/2,000 TPS76130DBVT 296-2693-1-ND 3.0V, T0OmA LDO Regulato 723 103 82 
TPS753010PWP 296-2683-5-ND Adj., 154 LDO Regulato 20-HTSSOP 383 3.06 2.38 TPS76130DBVT 296-2693-2-ND 3.0V, 100mA LDO Regulato 153.75/250 
TPS753010PWPRQ1 |296-15281-1-ND —_| Adj., 1.54 LDO Regulato 20-HTSSOP 4.50 3.60 2.80 TPS76132DBVR 296-11009-1-ND | 3.2V, 100mA LDO Regulato! 141-9374 
TPS753010PWPRO1 |296-15281-2-ND —_| Adj., 1.54 LDO Regulato 20-HTSSOP 5100.00/2,000 TPS76132DBVR 296-11009-2-ND | 3.2V, 100mA LDO Regulato! 1443.00/3,000 
TPS75315QPWP 296-2684-5-ND 1.5V, 1.54 LDO Regulator. 20-HTSSOP 3.83 3.06 2.38 TPS76132DBVT 296-2694-1-ND 3.2V, 100mA LDO Regulator... 1.23 1.03 82 
TPS75318QPWP 296-2685-5-ND 1.8V, 1.5A LDO Regulator. 20-HTSSOP 3.83 3.06 2.38 TPS76132DBVT 296-2694-2-ND 3.2V, 100mA LDO Regulator... 153.75/250 
TPS753180PWPRGT |296-15282-1-ND | 7.8V, 1.5A LDO Regulator. 20-HTSSOP 450 3.60 2.80 TPS76133DBVR 296-11010-1-ND —_]3.3V, 100mA LDO Regulato! Tit 887 
TPS75318QPWPRQ1 | 296-15282-2-ND —_| 1.8V, 1.5A LDO Regulator. 20-HTSSOP 5100.00/2,000 TPS76133DBVR 296-11010-2-ND | 3.3V, 100mA LDO Regulato! 1443.00/3,000 
TPS753250PWP 296-2686-5-ND 2.5V, 1.5A LDO Regulator. 20-HTSSOP 3.83 3.06 2.38 TPS76133DBVT 296-2695-1-ND 3.3V, 100mA LDO Regulato 1.23 103 82 
TPS75333QPWP 296-2687-5-ND 3.3V, 1.54 LDO Regulator. 20-HTSSOP 3.83 3.06 2.38 TPS76133DBVT 296-2695-2-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator. 153.75/250 
TPS753330PWPRQ1 | 296-15283-1-ND _|3.3V, 1.5A LDO Regulator. 20-HTSSOP 4.50 3.60 2.80 TPS76138DBVR 296-11011-1-ND _[3.8V, 100mALDO Regulator... Tit 93h 
TPS753330PWPROT |296-15283-2-ND | 3.3V, 1.5A LDO Regulator. 20-HTSSOP 5100.00/2,000 TPS76138DBVR 296-11011-2-ND | 3.8V, 100mA LDO Regulator 1443.00/3,000 
TPS75401QPWP 296-2688-5-ND Adjustable, 2A LDO Regulato 20-HTSSOP 3.94 3.15 2.45 TPS76138DBVT 296-2696-1-ND 3.8V, 100mA LDO Regulato 1.23 1.03 82 
TPS75415QPWP 296-2689-5-ND 1.5V, 2A LDO Regulator 20-HTSSOP 3.94 3.15 2.45 TPS76138DBVT 296-2696-2-ND 3.8V, 100mA LDO Regulato 153.75/250 
TPS75418QPWP 296-2690-5-ND 1.8V, 2A LDO Regulator 20-HTSSOP 3.94 3.15 2.45 TPS76150DBVR 296-11012-1-ND__|5.0V, 100mA LDO Regulator... 1119374 
TPS75425QPWP 296-2691-5-ND 2.5V, 2A LDO Regulator 20-HTSSOP 3.94 3.15 2.45 (Continued) 
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Uelk Digi-Key Price Each TEE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TPS76150DBVR 296-11012-2-ND _[5.0V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 1443.00/3,000 TPS767300D 296-2737-5-ND 3.0V, 1A LDO Regulator. 248 1.98 1.54 
TPS76150DBVT 296-2697-1-ND 5.0V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 1.23 103 82 TPS767300PWP 296-8082-5-ND 3.0V, 1A LDO Regulator. 248 1.98 1.54 
TPS76150DBVT 296-2697-2-ND 5.0V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 153.75/250 TPS767330D 296-2738-5-ND 3.3V, 1A LDO Regulator. 248 1.98 1.54 
TPS76201DBVR 296-11013-1-ND Adjustable, 100mA LDO Regulator......SOT-23-5 141 93 74 TPS767330PWP 296-8083-5-ND 3.3V, 1A LDO Regulator. 248 1.98 1.54 
TPS76201DBVR 296-11013-2-ND Adjustable, 100mA LDO Regulator...... SOT-23-5 1443.00/3,000 TPS767330PWPREP |296-18158-1-ND _|3.3V, 1ALDO Regulator. 3.38 2.70 2.10 
TPS76301DBVR 296-11014-1-ND [Adjustable 150mA LDO Regulator... SOT-23-5 64 63 48 TPS767330PWPREP | 296-18158-2-ND _|3.3V, 1A LDO Regulator. 3826.00/2,000 
TPS76301DBVR 296-11014-2-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator...... SOT-23-5 819.00/3,000 TPS767330PWPRO1 | 296-15285-1-ND —/3.3V, 1A LDO Regulator. 293 2.34 1.82 
TPS76301DBVT 296-2698-1-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator......SOT-23-5 96 72 54 TPS767330PWPRO1 | 296-15285-2-ND —_3.3V, 1A LDO Regulator. 3316.00/2,000 
TPS76301DBVT 296-2698-2-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator...... SOT-23-5 99.50/250 TPS767500D 296-2739-5-ND 5.0V, 1A LDO Regulator. 248 1.98 1.54 
TPS763010DBVRQ1 |296-18038-1-ND _|Adj., 150mA LDO Regulator SOT-23-5 96 72 54 TPS76750QPWP 296-8084-5-ND 5.0V, 1A LDO Regulator. 2.48 1.98 1.54 
TPS763010DBVRQ1 |296-18038-2-ND _|Adj., 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 936.00/3,000 TPS767500PWPROT /296-15286-1-ND —|5.0V, TALDO Regulator. 293 2.34 1.82 
TPS76316DBVR 296-11015-1-ND | 1.6V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 84 63 48 TPS767500PWPRO1 | 296-15286-2-ND —_/5.0V, 1A LDO Regulator. 3316.00/2,000 
TPS76316DBVR 296-11015-2-ND | 1.6V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 819.00/3,000 TPS7680100 296-2743-5-ND Adj., 1A LOO Regulato! 2.25 1.80 1.35 
TPS76316DBVT 296-2699-1-ND 1.6V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 96 72 54 TPS76801QPWP 296-8085-5-ND Adj., 1A LDO Regulato 2.25 1.80 1.35 
TPS76316DBVT 296-2699-2-ND 1.6V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 99.50/250 TPS768010PWPREP _|296-18159-1-ND__|Adj., 1A LDO Regulato 275 2.20 1.71 
TPS76318DBVT 296-2700-1-ND T.BV, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 96 /2 54 TPS76801QPWPREP =] 296-18159-2-ND —| Adj., 1A LDO Regulato 3112.00/2,000 
TPS76318DBVT 296-2700-2-ND 1.8V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 99.50/250 TPS76801QPWPRO1 | 296-15287-1-ND —_| Adj., 1A LDO Regulato! 2.36 1.89 1.47 
TPS76325DBVR 296-11017-1-ND —_|2.5V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 84 63 48 TPS768010PWPRQ1 | 296-15287-2-ND —_| Adj., 1A LDO Regulato 2678.00/2,000 
TPS76325DBVR 296-11017-2-ND —|2.5V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 819.00/3,000 TPS76815QD 296-2744-5-ND 1.5V, 1A LDO Regulator. 2.25 1.80 1.35 
TPS76325DBVT 296-2701-1-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 96 72 54 TPS76815QPWP 296-8086-5-ND 1.5V, 1A LDO Regulator. 2.25 1.80 1.35 
TPS76325DBVT 296-2701-2-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator. S0T-23-5 99.50/250 TPS76818QD 296-2745-5-ND 1.8V, 1A LDO Regulator. 2.25 1.80 1.35 
TPS76327DBVR 296-11018-1-ND —_|2.7V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 84 63 48 TPS76818QPWP 296-8087-5-ND 1.8V, 1A LDO Regulator. 2.25 1.80 1.35 
TPS76327DBVR 296-11018-2-ND —_|2.7V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 819.00/3,000 TPS76818QPWPREP | 296-18160-1-ND | 1.8V, 1A LDO Regulator. 275 2.20 1.71 
TPS76327DBVT 296-2702-1-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 96 72 54 TPS76818QPWPREP | 296-18160-2-ND —_/1.8V, 1A LDO Regulator. 3112.00/2,000 
TPS76327DBVT 296-2702-2-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 99.50/250 ba SO oe ee ee i a Haat ot a ae 
TPS76328DBVR 296-11019-1-ND _|2.8V, 150mA LDO Regulator. S0T-235 84 63 48 -15288-2- BV, egulator. 00/2, 
TPS76328DBVR 296-11019-2-ND —_|2.8V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 819.00/3,000 TPS76825Q0 296-2746-5-ND 2.5V, 1A LDO Regulator. 2.25 1.80 1.35 
TPS76328DBVT 296-2703-1-ND —_|2.8V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 96 72 54 TPS768250PWP 296-8088-5-ND_ —_|2.5V, 1A LDO Regulator. 2.25 1.80 1.35 
TPS76328DBVT 296-2703-2-ND —_|2.8V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 99.50/250 TPS76825QPWPREP | 296-18161-1-ND | 2.5V, 1A LDO Regulator. 275 2.20) 1.71 
TPS76330DBVR 296-11020-1-ND__|3.0V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 84638 aes ae a 7 a Regulator. 5 eee 
TPS76330DBVR 296-11020-2-ND _|3.0V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 819.00/3,000 -2747-5-| NV, egulator. ; : : 
TPS76330DBVT 296-2704-1-ND 3.0V, 150mA LDO Regulator. S0T-23-5 96 72 54 TPS76827QPWP 296-8089-5-ND 2.7V, 1A LDO Regulator. 2.25 180 1.35 
TPS76330DBVT 296-2704-2-ND 3.0V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 99.50/250 TPS768280D 296-2748-5-ND 2.8V, 1A LDO Regulator. 2.25 1.80 1.35 
TPS76333DBVR 296-11021-1-ND —_|3.3V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 84 63 48 TPS76828QPWP 296-8090-5-ND 2.8V, 1ALDO Regulator. 2.25 180 1.35 
TPS76333DBVR 296-11021-2-ND __[3.3V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 819.00/3,000 eae ee _ i oo Regulator. = a a 
5 =a 9 A2 | -5- OV, egulator. E q iN 
Le poco aa SY. 130A LOO Regulator. SOT-25°5 Ce ros TPS768330D 296-2750-5-ND _|3.3V. 1A LDO Regulator. 225 1.80 1.35 
.3V, gulator.. SOT-23-5 99.50/250 
TPS763330DBVRQ1 |296-17749-1-ND —_|3.3V, 150mA LDO Regulator. §0T-23-5 96 72 54 TPS768330PWP 296-8092-5-ND 3.3V, 1A LDO Regulator. 2.25 1.80 1.35 
TPS76333QDBVRQ1 | 296-17749-2-ND —|3.3V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 936.00/3,000 TPS76833QPWPRO1 / 296-15289-1-ND —_ 3.3V, 1A LDO Regulator. 2.36 1.89 1.47 
TPS76338DBVT 296-2706-1-ND __|3.8V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 96 72 5d TPS768330PWPRGI _|296=15289°2-ND/113.3V, 1A LDO Regulator. 2678.00/2,000 
TPS76338DBVT 296-2706-2-ND _|3.8V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 99.50/250 Trs7eeS00D | (Baeeerenees amma SV, 1A UDO Regulator 28 ae BO SS 
TPS76350DBVR 296-11023-1-ND —_/5.0V, 150mA LDO Regulator. 01-235 84 63 48 be 3 -8093-5- SV, egulator 250 1. 35 
TPS76350DBVR 296-11023-2-ND —_|5.0V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 819.00/3,000 7E8S0QPWPREP | 296-18162-1-ND | 5V, 1A LDO Regulator 275 2.20) 1.71 
TPS768500PWPREP | 296-18162-2-ND | 5V, 1A LDO Regulator 3112.00/2,000 
TPS76350DBVT 296-2707-1-ND 5.0V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 84 63 48 d 
TPS768500PWPRO1 | 296-15290-1-ND _[5.0V, 1A LDO Regulator. 2.36 1.89 1.47 
TPS76350DBVT 296-2707-2-ND 5.0V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 99.50/250 
TPS76425DBVR 296-11024-1-ND |2.5V, 150mA LDO Regulator. S0T-235. 06. «72 ~<A TPS768S00PWPRQT  /296-15280-2-ND)))5.0V, 1A LDO Regulator. 2678.00/2,000 
: TPS76901DBVR 296-11029-1-ND | Adj., 100mA LDO Regulato 96 72 54 
TPS76425DBVR 296-11024-2-ND | 2.5V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 936.00/3,000 7P78901DBVR 296-11029-2-ND Ad} 100mA LDO Regulato 936 00/3,000 
TPS76425DBVT 296-2708-1-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 108 81 61 aa 1 aia 
TPS76425DBVT 296-2708-2-ND  _|2.5V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 101.25/250 Trareno Dey Pe oC Ace? {pomA LD Regulato Dee at Sener 
TPS76427DBVR 296-11025-1-ND __[2.7V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 96 72 54 TPE aN a : 
76901EVM-127 | 296-11030-ND Evaluation Module for TPS76901 — 2 
TPS76427DBVR 296-11025-2-ND _|2.7V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 936.00/3,000 TPS7690100BVRQ1 | 296-15291-1-ND | Adj.. 100mA LDO Regulator 5| 87 735 
TPs7e 21 DENA erage Oe algh Omg = 7, 150mA LDO Regulator. SO1-23-5 SU co aan TPS769010DBVRQ1 | 296-15291-2-ND —_|Adj., 100mA LDO Regulato 5 1131.00/3,000 
TPS76427DBVT 296-2709-2-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 101.25/250 7PS76912DBVR 996-11031-1-ND —_|1.2V, 100mA LDO Regulato 5 |) al hazel isa 
TPS76428DBVR 296-11026-1-ND _2.8V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 96 72 54 TPS76912DBVR 996-11031-2-ND _|1.2V. 100mA LDO Regulator 5 936.00/3,000 
TPS76428DBVR 296-11026-2-ND __[2.8V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 936.00/3,000 Tee 7eat ODE Ie SR + 2V-700mA LOO Regulator. 7 na 
TPS76428DBVT 296-2710-1-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator. S0T-235 81 68 5A P7691 2DBVT 296-2753-2-ND 1'2V. 100mA LDO Regulator. 5 401.25/250 
TPS76428DBVT 296-2710-2-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 101.25/250 1P876915DBVR 296-11032-1-ND —_|1/5V' 100mA LDO Regulato 5 96 72 5A 
TPS76430DBVT 296-2711-1-ND 3.0V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 108 81 61 TP876915DBVR 296-11032-2-ND _|1.5V' 100mA LDO Regulato 5 4936 .00/3,000 
TPS76430DBVT 296-2711-2-ND 3.0V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 101.25/250 P876915DBVT 296-2754-1-ND 1'5V, 100mA LDO Regulato 5 (Mare acon 
TPS76433DBVR 296-11028-1-ND __[3.3V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 96 72 54 Tecan ERE 7 3V-100mALDO Regulato 3 1012550 
TPS76433DBVR 296-11028-2-ND _|3.3V, 150mA LDO Regulator. S0T-23-5 936.00/3,000 7PS769150DBVR01 |296-19677-1-ND _|1.5V’ 100mA LDO Regulato 5 6873 5B 
TPS76433DBVT 296-2712-1-ND ——_|3.3V, 150mA LDO Regulator. S0T-23-5 1.08 8161 TPS76915QDBVRQ1 | 296-19677-2-ND | 1.5V, 100mA LDO Regulato! 5 1131.00/3,000 
TPS76433DBVT 296-2712-2-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 101.25/250 TPS76918DBVR 296-11033-1-ND —_|1.8V, 100mA LDO Regulato! 5 (MmOGHin L7omaensa 
TPS76501D 296-2713-5-ND _ Adjustable, 150mA LDO Regulato 1.25 1.00.75 TPS76918DBVR 296-11033-2-ND _|1.8V, 100mA LDO Regulato! 5 936.00/3,000 
TPS76515D 296-2714-5-ND 1.5V, 150mA LDO Regulator. 1.25 1.00.75 TPS76918DBVT 296-2755-1-ND 7.8V, 100mA LDO Regulator... 5 lSiumaccouacs4 
TPS76518D 296-2715-5-ND 1.8V, 150mA LDO Regulator. 1.25 1.00.75 TPS76918DBVT 296-2755-2-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator... 5 101.25/250 
TPS76525D 296-2716-5-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator. 1.25 1.00 75 TPS76918EVM-127 | 296-11034-ND Evaluation Module for TPS769 — 62.78 — — 
TPS76527D 296-2717-5-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator. 1.25 1.00.75 TPS76918QDBVRQ1 | 296-15292-1-ND | 1.8V, 100mA LDO Regulator... 5 O73 ieee oo 
TPS76528D 296-2718-5-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator. 125 1.00 75 TPS76918QDBVRQ1 | 296-15292-2-ND _|1.8V, 100mA LDO Regulato 5 1131.00/3,000 
TPS76530D 296-2719-5-ND 3.0V, 150mA LDO Regulator. 1.25 1.00 75 TPS76925DBVR 296-11035-1-ND _|2.5V, 100mA LDO Regulatoi 5) 66 72 54 
TPS76533D 296-2720-5-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator. 1.25 1.00.75 TPS76925DBVR 296-11035-2-ND | 2.5V, 100mA LDO Regulato 5 936.00/3,000 
TPS76550D 296-2721-5-ND 5.0V, 150mA LDO Regulator. 1.25 1.00.75 TPS76925DBVT 296-2756-1-ND 2.5V, 100mA LDO Regulato 5 81 68 54 
TPS76601D 296-2722-5-ND Adjustable, 250mA LDO Regulato 1.20 1.00 .80 TPS76925DBVT 296-2756-2-ND 2.5V, 100mA LDO Regulato 5 101.25/250 
TPS76615D 296-2723-5-ND 1.5V, 250mA LDO Regulator. 1.20 1.00 .80 TPS76927DBVR 296-11036-1-ND _|2.7V, 100mA LDO Regulato 5.96 72 54 
TPS76615DR 296-2723-1-ND 1.5V, 250mA LDO Regulator. 1.20 1.00.80 TPS76927DBVR 296-11036-2-ND  |2.7V, 100mA LDO Regulato! 5 936.00/3,000 
TPS76615DR 296-2723-2-ND 1.5V, 250mA LDO Regulator. 1300.00/2,50! TPS76927DBVT 296-2757-1-ND 2.7V, 100mA LDO Regulato 5 81 68 54 
TPS76618D 296-2724-5-ND 1.8V, 250mA LDO Regulator. 1.20 1.00. TPS76927DBVT 296-2757-2-ND 2.7V, 100mA LDO Regulato 5 101.25/250 
TPS76625D 296-2725-5-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator. 1.20 1.00 80 TPS76928DBVR 296-11037-1-ND  |2.8V, 100mA LDO Regulato 5 96 72 54 
TPS76627D 296-2726-5-ND 2.7V, 250mA LDO Regulator. 1.20 1.00 .80 TPS76928DBVR 296-11037-2-ND __|2.8V, 100mA LDO Regulato 5 936.00/3,000 
TPS76628D 296-2727-5-ND 2.8V, 250mA LDO Regulator. 1.20 1.00 .80 TPS76928DBVT 296-2758-1-ND 2.8V, 100mA LDO Regulato! 5 81 68. o4 
TPS76630D 296-2728-5-ND 3.0V, 250mA LDO Regulator. 120 7.00 80 TPS76928DBVT 296-2758-2-ND 2.8V, 100mA LDO Regulato 5 101.25/250 
TPS76633D 296-2729-5-ND 3.3V, 250mA LDO Regulator. 1.20 1.00 .80 TPS76930DBVR 296-11038-2-ND  /3.0V, 100mA LDO Regulator... 5 936.00/3,000 
TPS76650D 296-2730-5-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator. 1.20 1.00 .80 TPS76930DBVT 296-2759-1-ND 3.0V, 100mA LDO Regulator... 5 108 81 61 
TPS767010D 296-2731-5-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulat 2.48 1.98 1.54 TPS76930DBVT 296-2759-2-ND 3.0V, 100mA LDO Regulator. 5 101.25/250 
TPS76701QPWP 296-8076-5-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator 2.48 1.98 1.54 TPS769300DBVRQ1 | 296-15293-1-ND _|3.0V, 100mA LDO Regulato 7 of oe os 
TPS767010PWPR | 296-8076-1-ND Adj., TA LDO Voltage Regulator 248 1.98 1.54 TPS769300DBVRQ1 | 296-15293-2-ND  |3.0V, 100mA LDO Regulato 5 1131.00/3,000 
TPS767010PWPR | 296-8076-2-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator 2806.00/2,000 TPS76933DBVR 296-11039-2-ND  |3.3V, 100mA LDO Regulato 5 936.00/3,000 
TPS76701QPWPREP | 296-18156-1-ND —_|Adj., 1A LDO Voltage Regulator 3.38 2.70 2.10 TPS76933DBVT 296-2760-1-ND 3.3V, 100mA LDO Regulato 5 108 81 61 
TPS76701QPWPREP |296-18156-2-ND —_|Adj., 1A LDO Voltage Regulator 3826.00/2,000 TPS76933DBVT 296-2760-2-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator... 5 101.25/250 
TPS76701QPWPRQ1 | 296-16967-1-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator 2.93 2.34 1.82 TPS76933EVM-127 | 296-11040-ND Evaluation Module for I1PS7693 — 62.78 = = 
TPS767010PWPROT |296-16967-2-ND _|Adj., 1A LDO Voltage Regulator 3316.00/2,000 TPS769330DBVRQ1 |) 296-15294-1-ND  |3.3V, 100mA LDO Regulator... 5 87 73 58 
TPS767150D 296-2732-5-ND 1.5V, 1A LDO Regulator 248 1.98 1.54 TPS769330QDBVRQ1 | 296-15294-2-ND —_|3.3V, 100mA LDO Regulato! 5 4131.00/3,000 
TPS76715QPWP 296-8077-5-ND 4.5V, 1A LDO Regulator 248 1.98 1.54 TPS76950DBVR 296-11041-1-ND — |5.0V, 100mA LDO Regulato 5 96 72 54 
TPS767180D 296-2733-5-ND 1.8V, 1A LDO Regulator 248 1.98 1.54 TPS76950DBVR 296-11041-2-ND _|5.0V, 100mA LDO Regulato 5 936.00/3,000 
TPS76718QPWP 296-8078-5-ND 1.8V, 1A LDO Regulator 2.48 1.98 1.54 TPS76950DBVT 296-2761-1-ND 5.0V, 100mA LDO Regulato 5 108 81 61 
TPS767180PWPROT |296-15284-1-ND _|1.8V, TALDO Regulator 2.93 234 1.82 TPS76950DBVT 296-2761-2-ND 5.0V, 100mA LDO Regulato 5 101.25/250 
TPS76718QPWPRO1 /296-15284-2-ND —_|1.8V, 1A LDO Regulator 3316.00/2,000 TPS769500DBVRQ1 | 296-15295-1-ND | 5.0V, 100mA LDO Regulato! 5 87 73 58 
TPS767250D 296-2734-5-ND 2.5V, 1A LDO Regulator 248 198 1.54 TPS769500DBVRQ1 |) 296-15295-2-ND — |5.0V, 100mA LDO Regulator... 5 1131.00/3,000 
TPS767250PWP 296-8079-5-ND 2.5V, 1A LDO Regulator 248 198 1.54 TPS77001DBVR 296-11043-1-ND __| Adjustable, 50mA LDO Regulato 5 (eee Tamee TCM 
TPS767250PWPREP |296-18157-1-ND _|2.5V, 1A LDO Regulator 5.29 4.23 3.29 TPS77001DBVR 296-11043-2-ND _ |Adjustable, 50mA LDO Regulator 5 7731.00/3,000 
TPS767250PWPREP |296-18157-2-ND _|2.5V, 1ALDO Regulator 5992.00/2,000 TPS77001DBVT 296-2762-1-ND Adjustable, 50mA LDO Regulato! 5 93 78 62 
TPS767270D 296-2735-5-ND 2.7V, 1A LDO Regulator 248 1.98 1.54 TPS77001DBVT 296-2762-2-ND Adjustable, 50mA LDO Regulato! 5 116.25/250 
TPS767270PWP 296-8080-5-ND 2.7V, 1A LDO Regulator 248 1.98 1.54 TPS77012DBVR 296-11044-1-ND —|1.2V, 50mA LDO Regulator a 78 8B 
TPS767280D 296-2736-5-ND 2.8V, 1A LDO Regulator 248 1.98 1.54 TPS77012DBVR 296-11044-2-ND 1.2V, 50mA LDO Regulator 5 1131.00/3,000 
TPS767280PWP 296-8081-5-ND 2.8V, 1A LDO Regulator 248 1.98 1.54 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * 
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Tes Digi-Key Price Each Wels Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS77012DBVT 296-2763-1-ND 1.2V, 50mA LDO Regulato! SOT-23-5 93 Te TPS77715D 296-2784-5-ND 1.5V, 750mA LDO Reg. with Reset Out...8-SOIC 2.36 1.89 1.47 
TPS77012DBVT 296-2763-2-ND. SOT-23-5 116.25/250 TPS77715DR 296-17049-1-ND 1.5V, 750mA LDO Reg. with Reset Out...8-SOIC 4.20 3.15 2.37 
TPS77015DBVR 296-11045-1-ND SOT-23-5 87 73 =58 TPS77715DR 296-17049-2-ND 1.5V, 750mA LDO Reg. with Reset Out... 8-SOIC 3307.50/2,500 
TPS77015DBVR 296-11045-2-ND SOT-23-5 1131.00/3,000 TPS77715PWP 296-8133-5-ND 1.5V, 750mA LDO Regulator 
TPS77015DBVT 296-2764-1-ND S0T-23-5 93 78 62 with Reset Out.. O-HTSSOP 2.36 1.89 1.47 
TPS77015DBVT 296-2764-2-ND S0T-23-5 116.25/250 TPS77718D 296-2785-5-ND 1.8V, 750mA LDO Reg. with Reset Out...8-SOIC 236 1.89 1.47 
TPS77018DBVR 296-11046-1-ND SOT-23-5 87 73 58 TPS77718PWP 296-8134-5-ND 1.8V, 750mA LDO Regulator 
TPS77018DBVR 296-11046-2-ND SOT-23-5 1131.00/3,000 with Reset Out 20-HTSSOP 2.36 1.89 1.47 
TPS77018DBVT 296-2765-1-ND SOT-23-5 93 78 62 TPS77725D 296-2786-5-ND 2.5V, 750mA LDO Reg. with Reset Out...8-SOIC 2.36 1.89 1.47 
TPS77018DBVT 296-2765-2-ND SOT-23-5 116.25/250 TPS77725PWP 296-8135-5-ND 2.5V, 750mA LDO Regulator 
TPS77025DBVR 296-11047-1-ND $0T-23-5. 87 +73 +B with Reset Out 20-HTSSOP 2.36 1.89 1.47 
TPS77025DBVR 296-11047-2-ND SOT-23-5 4131.00/3,000 TPS77733D 296-2787-5-ND 3.3V, 750mA LDO Reg. with Reset Out...8-SOIC 2.36 1.89 1.47 
TPS77025DBVT 296-2766-1-ND SOT-23-5 93 78 62 TPS77733PWP 296-8136-5-ND 3.3V, 750mA LDO Regulator 
TPS77025DBVT 296-2766-2-ND SOT-23-5 116.25/250 with Reset Out 2.36 1.89 1.47 
TPS77027DBVR 296-11048-1-ND SOT-23-5 87 7a 58 TPS77801D 296-2788-5-ND Adjustable, 750mA LDO Regulator. 2.25 1.80 1.40 
TPS77O27DBVA POGEITOAREENT SOT2as 4731-003,000 TPS77801PWP 296-8137-5-ND __| Adjustable, 750mA LDO Regulator. 2.25 180 1.40 
TPS77027DBVT 296-2767-1-ND SOT-23-5 93° «78S 62. TPS77815D 296-2789-5-ND 1.5V, 750mA LDO Regulator. 2.25 1.80 1.40 
TPS77027DBVT 296-2767-2-ND SOT-23-5 116.25/250 TPS77815PWP 296-8138-5-ND 1.5V, 750mA LDO Regulato 2.25 1.80 1.40 
TPS77028DBVR 296-11049-1-ND SOT-23-5 87 73. «58 TPS77818D 296-2790-5-ND 1.8V, 750mA LDO Regulato 2.25 1.80 1.40 
TPS77028DBVR 296-11049-2-ND SOT-23-5 4131.00/3,000 TPS77818PWP 296-8139-5-ND 1.8V, 750mA LDO Regulato 2.25 1.80 1.40 
. TPS77825D 296-2791-5-ND 2.5V, 750mA LDO Regulator... 2.25 1.80 1.40 
TPS77028DBVT 296-2768-1-ND SOT-23-5 93 18 62 : 
TPS77028DBVT 296-2768-2-ND 807.235 416.25/250 TPS77825PWP 296-8140-5-ND | 2.5V, 750mA LDO Regulator. 2.25 1.80 1.40 
TPS77030DBVR 996-11050-1-ND 01.235 87 «73. 58 TPS77833D 296-2792-5-ND ‘| 3.3V, 750mA LDO Regulato 2.25 1.80 1.40 
TPS77030DBVR 296-11050-2-ND 80T.23-5 1131,00/3,000 TPS77833PWP 296-8141-5-ND ‘| 3.3V, 750mA LDO Regulator... 2.25 1.80 1.40 
TPS77030DBVT 296-2769-1-ND 01.235 93 78 62 TPS77901DGK 296-8142-5-ND —_| Adjustable, 250mA LDO Regulator. 175 140 1.05 
TPS77030DBVT 996-2769-2-ND S0T-23-5 116.25/250 TPS77918DGK 296-8143-5-ND 1.8V, 250mA LDO Regulator 1.75 1.40 1.05 
TPS77033DBVT 296-2770-1-ND —_|3.3V, 50mA LDO Regulato SOT-23-5 93 78 62 TPS77925DGK 296:8144-5:ND 9] 2.5V, 250mA LDO Regulator 175140) 1105 
1PS77033DBVT 296-2770-2-ND _|3.3V, 50mA LDO Regulato! 116.25/250 7PS77930DGK eros oem eam © OV, 250mA LOO Regulato ti AA Tees 
TPS77050DBVR 996-11052-1-ND |S. OV. 50mA LDO Regulato a O73 5B TPS78601DCOR 296-13755-1-ND —_|1.2V'to 5.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
TPS77050DBVR _|296-11052-2-ND__|5.0V, 50mA LDO Regulato 1131.00/3,000 Fast RF 1.54 LOO Regulator.........S07 223-6 ile CSS Malas 
TPS77050DBVT 996-2771-1-ND 5 0V.50mA LDO Re TPS78601DCQR 296-13755-2-ND 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
OV, gulato iS ee SARC Fast RF 1.5ALDO Regulator.........SOT-223-6 ___4252.50/2,500 
TPS77050DBVT 296-2771-2-ND 5.0V, 50mA LDO Regulato 116.25/250 TPS78601KTIT 306-14401-1-ND Tov Vv Uitra L = = Fi hPSRA —— 
TPS77101DGK 296-8094-5-ND | Adjustable, 150mA LDO Regulato 150 120 90 i ADEE RS EEE oo ace 
TPS77115DGK 296-8095-5-ND | 1.5V, 150mA LDO Regulator. 150 1.20 90 asthe LS eQUIaLOT ees DDPAK-S lS aa 
TPS77118DGK 296-8096-5-ND _|1.8V, 150mA LDO Regulator. 1501.20 90 TRS/BG01KTTT pcg cau) 1-2 to 5.5, Ultra Low Noise, High PSRR, 
TPS77127DGK 396-8097-5-ND 2 W. 750 Fast RF 1.5A LDO Regulator..............DDPAK-5 112.00/50 
a EV, (0mALDO Regulator. Tey Wag ey TPS78618DCOR © |296-13756-1-ND —_|1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR 
TPS77128DGK 296-8098-5-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator. 1.60' 1.20 90 Fast RF 1.5A LDO Regulator " SOT-223-6 3.04 243 1.89 
TPS77133DGK 296-8099-5-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator. 1:50 1.20 90 : = a = = = 
u 5 TPS78618DCQR 296-13756-2-ND 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
TPS77150DGK 296-8100-5-ND 5.0V, 150mA LDO Regulator. 1.50 120 .90 
are : Fast RF 1.54 LDO Regulator........... SOT-223-6 4252.50/2,500 
TPS77201DGK 296-8101-5-ND Adjustable, 150mA LDO Regulato: 1:50) 120590) TPS78618KTIT 996-14422-1-ND 4.8V. Ultra Low Noise High PSRR. Fast 
TPS77215DGK 296-8102-5-ND 1.5V, 150mA LDO Regulator. 1ESOT20E90 Br: re ; i = 
RF 1.5A LDO Regulator... .-DDPAK-5 3.60 2.88 
TPS77218DGK 296-8103-5-ND 1.8V, 150mA LDO Regulator. 1:50) 1:20) -90 TPS78618KTTT 296-14422-2-ND 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast 
TPS77227DGK 296-8104-5-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator. 1.50 120 .90 RE 1.54 LDO Regulator. ‘ 412.00/50 
TPS77228DGK 296-8105-5-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator. (250/120) 90) TPS78625DC0R 206-13757-1-ND 75V Oth Low Noise. High PSRR : 
TPS77233DGK 296-8106-5-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator. 150 1.20 90 eee REI SALDORG He toe am Bde hee 
TPS77250DGK 296-8107-5-ND 5.0V, 150mA LDO Regulator... 1.50 1.20 .90 TPS78625DCQR 296-13757-2-ND 2.5V. Ultra Low Noise. igh PSRR. a 2 . 
TPS77301DGK 296-8108-5-ND Adjustable, 250mA LDO Regulat 1.75 1.40 1.05 Fast RF 1.5 LDO Regulator ‘ 4252.50/2,500 
TPS77315DGK 296-8109-5-ND | 1.5V, 250mA LDO Regulator.... 1.75 140 1.05 TPS78625KTTT 296-14423-1-ND | 2.8V. Ultra Low Noise, High PSRA. Fast cae 
TPS77316DGK 296-13419-5-ND | 250mA LDO Reg. with Reset Output 1.75 140 1.05 RF 1.54 LDO Regulator rreSNDPAK-S | a0 2188) —= 
TPS77318DGK 296-8110-5-ND 1.8V, 250mA LDO Regulator 1.75 1.40 1.05 TPS78625KTIT 396-14423-2-ND 75V Ultra Low Noise High PSRR Fast = = 
TPS77327DGK 296-8111-5-ND 2.7V, 250mA LDO Regulator. 1.75 1.40 1.05 BF. oe : q 
RF 1.5A LDO Regulator... ..-DDPAK-5 112.00/50 
TPS77328DGK 296-8112-5-ND 2.8V, 250mA LDO Regulator. 1.75 140 1.05 TPS78628DCOR 296-13758-1-ND 2.8V,, Ultra Low Noise, High PSR 
TPS77333DGK 296-8113-5-ND 3.3V, 250mA LDO Regulator. 1.75 1.40 1.05 Fast RE 1.54 LDO Regulator " SOT-223-6 3.04 2.43 1.89 
TPS77350DGK 296-8114-5-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator. 1.75 1.40 1.05 TPS78628DCQR 296-13758-2-ND 2.8V. Ultra Low Noise. High PSRR. ; . z 
TPS77401DGK 296-8115-5-ND Adjustable, 250mA LDO Regulato 1.75 140 1.05 Fast RE 1.54 LDO Regulator... "SOT-223-6 4252.50/2,500 
TPS77415DGK 296-8116-5-ND 1.5V, 250mA LDO Regulator. 1.75 1.40 1.05 E FE i j * 
TPS77418DGK 296-8117-5-ND | 1.8V 250mA LDO Regulator. 75) 40) 105) | 'PS/#628kriT EN ee ach aa 
TPS77427DGK 296-8118-5-ND ‘| 2.7V, 250mA LDO Regulator. 175 140 1.05 TPS78628KTTT 296-14424-2-ND _|2.8V, Ultra Low Noise, High PSAR, Fast i j 
TPS77428DGK 296-8119-5-ND ‘| 2.8V, 250mA LDO Regulator. 175 140 1.05 RF 1.5A LDO Regulator... DDPAK-5 412.00/50 
TPS77433DGK 296-8120-5-ND _|3.3V, 250mA LDO Regulator. 1.75 1.40 1.05 TPS78630DCQR 296-13759-1-ND _|3V, Ulira Low Noise, High PSR, 
ere ee eae aes 5.V, 250mA LD Regulator. i zB ity ite Fast RF 1.54 LDO Regulator..........SOT-223-6 3.04 2.43 1.89 
A ae }-» S00 leguiator. ‘i g 8 TPS78630DCQR 296-13759-2-ND 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
1PS77501PWP 296-8122-5-ND | Adj. 500 mA LDO Regulato 238 190 143 Fast RF 1.54 LDO Regulator... SOT-223-6 4252.50/2,500 
TPS775010PWPROI |296-15296-1-ND | Adj., 500mA LDO Requlato 248 198 1.54 TPS78630KTIT 296-14425-1-ND —_|3V, Ultra Low Noise, High PSRA. Fast 
TPS77501QPWPRQ1 _| 296-15296-2-ND Adj., 500mA LDO Regulato! 2806.00/2,000 RF 1.5A LDO Regulator........ .DDPAK-5 360 288 — 
TPS7/515D 296-2773-5-ND T.5V, 500mA LDO Regulator. 238 190 1.43 TPS78630KTTT 296-14425-2-ND | 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast 
TPS77515PWP 296-8123-5-ND 1.5V, 500mA LDO Regulator. 238 1.90 1.43 RF 1.5A LDO Regulator... ..-DDPAK-5 112.00/50 
TPS77516D 296-13420-5-ND | 1.6V, 500mA LDO Regulator. 238 1.90 1.43 TPS78633DC0 396-13760-5-ND ~~ 13.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
TPS77516PWP 296-12401-5-ND 1.6V, 500mA LDO Regulator. 238 1.90 1.43 Fast RF 1.5A LDO Regulator...........SOT-223-6 3.04 243 1.89 
TPS77518D 296-2774-5-ND 1.8V, 500mA LDO Regulator. 2.38 1.90 1.43 TPS78633DCQR 296-13760-1-ND 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
TPS77518PWP 296-8124-5-ND 1.8V, 500mA LDO Regulator. 238 1.90 1.43 Fast RF 1.5A LDO Regulator SOT-223-6 3.04 2.43 1.89 
TPS77518QPWPRQ1 =| 296-15297-1-ND 1.8V, 500mA LDO Regulator. 248 1.98 1.54 TPS78633DCQR 296-13760-2-ND 3.3V, Ultra Low Noise, High P: 
TPS77518QPWPRQ1 =| 296-15297-2-ND 1.8V, 500mA LDO Regulator. 2806.00/2,000 Fast RF 1.5A LDO Regulator..... SOT-223-6 4252.50/2,500 
TPS77525D 296-2775-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator. 2.38 1.90 1.43 TPS78633EVM-207 | 296-20625-ND Evaluation Module for TPS78633 — 627 — — 
TPS77525PWP. 296-8125-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator. 2.38 1.90 1.43 TPS78633KTTT 296-14426-1-ND 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast 
TPS77533D 296-2776-5-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator. 2.38 1.90 1.43 RF 1.5A LDO Regulator... .-DDPAK-5 3.60 2.88 = — 
TPS77533PWP 296-8126-5-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator. 2.38 1.90 1.43 TPS78633KTTT 296-14426-2-ND 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast 
TPS77533QPWPRQ1 =| 296-15298-1-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator. 248 1.98 1.54 RF 1.5A LDO Regulator. .--DDPAK-5 112.00/50 
TPS77533QPWPRQ1 =| 296-15298-2-ND 3.3, 500mA LDO Regulator. 2806.00/2,000 TPS78825DBVR 296-12379-1-ND 150mA, 2.5V, Low-Noise LDO with 
TPS77601D 296-2777-5-ND Adj., 500mA LDO Regulato: 1.75 140 1.05 In-Rush Current Control SOT-23-5 1.14 95 76 
TPS77601PWP. 296-8127-5-ND Adj., 500mA LDO Regulato! 1.75 1.40 1.05 TPS78825DBVR 296-12379-2-ND 150mA, 2.5V, Low-Noise LDO with 
TPS77601QPWPREP | 296-18167-1-ND Adj., 500mA LDO Regulator... 2.38 1.90 1.43 In-Rush Current Contro! OT-23-5 1482.00/3,000 
TPS77601QPWPREP | 296-18167-2-ND Adj., 500mA LDO Regulator... 2470.00/2,000 TPS78833DBVR 296-12380-1-ND 150mA, 3.3V, Low-Noise 
TPS77601QPWPRQ1 =| 296-15299-1-ND Adj., 500mA LDO Regulator 213 1.70 1.28 In-Rush Current Control SOT-23-5 1.14 Ea 
TPS77601QPWPRQ1 | 296-15299-2-ND Adj., 500mA LDO Regulato 2210.00/2,000 TPS78833DBVR 296-12380-2-ND 150mA, 3.3V, Low-Noise LDO with 
TPS77615D 296-2778-5-ND 1.5V, 500mA LDO Regulator. 1.75 1.40 1.05 In-Rush Current Control 1482.00/3,000 
TPS77615PWP 296-11053-5-ND 1.5V, 500mA LDO Regulator. 1.75 1.40 1.05 TPS78833EVM 296-13592-ND Evaluation Module for TPS78833 — 62.78 = = 
TPS77618D 296-2779-5-ND 1.8V, 500mA LDO Regulator. 1.75 140 1.05 TPS78915DBVR 296-8146-1-ND 1.5V, 100mA LDO Regulator 90 15 60 
TPS77618PWP 296-8128-5-ND 1.8V, 500mA LDO Regulator. 1.75 1.40 1.05 TPS78915DBVR 296-8146-2-ND 1.5V, 100mA LDO Regulato: 1170.00/3,000 
TPS77618QPWPREP _| 296-18168-1-ND 1.8V, 500mA LDO Regulator. 2.38 1.90 1.43 TPS78918DBVR 296-8147-1-ND 1.8V, 100mA LDO Regulato 90 15 60 
TPS77618QPWPREP | 296-18168-2-ND 1.8V, 500mA LDO Regulator. 2470.00/2,000 TPS78918DBVR 296-8147-2-ND 1.8V, 100mA LDO Regulato 1170.00/3,000 
TPS77618QPQPRQ1 296-15300-1-ND 1.8V, 500mA LDO Regulator. 213 1.70 1.28 TPS78925DBVR 296-8148-1-ND 2.5V, 100mA LDO Regulato 90 fo 260) 
TPS77618QPQPRQ1 296-15300-2-ND 1.8V, 500mA LDO Regulator. 2210.00/2,000 TPS78925DBVR 296-8148-2-ND 2.5V, 100mA LDO Regulator... 1170.00/3,000 
TPS77625D 296-2780-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator. 1.75 140 1.05 TPS78928DBVR 296-8149-1-ND 2.8V, 100mA LDO Regulator... 90 75 60 
TPS77625PWP 296-8129-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator. 1.75 1.40 1.05 TPS78928DBVR 296-8149-2-ND 2.8V, 100mA LDO Regulato 1170.00/3,000 
TPS77628D 296-2781-5-ND 2.8V, 500mA LDO Regulator. 1.75 1.40 1.05 TPS78930DBVR 296-8150-1-ND 3.0V, 100mA LDO Regulato 90 sfo 260) 
TPS77628PWP 296-8130-5-ND 2.8V, 500mA LDO Regulator. 1.75 1.40 1.05 TPS78930DBVR 296-8150-2-ND 3.0V, 100mA LDO Regulato 1170.00/3,000 
TPS77633D 296-2782-5-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator. 1.75 1.40 1.05 TPS79015DBVR 296-8151-1-ND 1.5V, 50mA LDO Regulator 1.08 90 72 
TPS77633PWP 296-8131-5-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator. 1.75 1.40 1.05 TPS79015DBVR 296-8151-2-ND 1.5V, 50mA LDO Regulator 1404.00/3,000 
TPS77633QPWPREP | 296-21285-1-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator. 2.38 1.90 1.43 TPS79018DBVR 296-8152-1-ND 1.8V, 50mA LDO Regulator 1.08 072 
TPS77633QPWPREP | 296-21285-2-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator. 2470.00/2,000 TPS79018DBVR 296-8152-2-ND 1.8V, 50mA LDO Regulator 1404.00/3,000 
TPS77633QPWPRQ1 =| 296-15301-1-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator. 2080) 4.700) 1.28 TPS79025DBVR 296-8153-1-ND 2.5V, 50mA LDO Regulator. 1.08 90 72 
TPS77633QPWPRQ1 =| 296-15301-2-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator. 2210.00/2,000 TPS79025DBVR 296-8153-2-ND 2.5V, 50mA LDO Regulator. 1404.00/3,000 
TPS77701D 296-2783-5-ND Adjustable, 750mA LDO Regulato 2.36 189 1.47 TPS79028DBVR 296-8154-1-ND 2.8V, 50mA LDO Regulator. 1.08 90 72 
TPS77701PWP 296-8132-5-ND __| Adjustable, 750mA LDO Regulator... 2.36 189 1.47 (Continued) 
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uele Digi-Key Price Each ee Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS79028DBVR 296-8154-2-ND 2.8V, 50mA LDO Regulato! SOT-23-5 1404.00/3,000 TPS79333DBVR 296-12961-2-ND | 3.3V, 200mA, Ultra Low Noise, High PSRR, 
TPS79030DBVR 296-8155-1-ND SOT-23-5 1.08 90 72 Fast RF LDO Regulator..... SOT-23-5 858.00/3,000 
TPS79030DBVR 296-8155-2-ND i SOT-23-5 1404.00/3,000 TPS79333DBVREP | 296-18172-1-ND —_|3.3V, 200mA, Ultra Low Noise, High 
TPS79101DBVR 296-11864-1-ND —_| Adj., 100mA LDO Regulator SOT-23-6 120 1.00 80 PSRR, Fast RF LDO Regulator. 098, 462 197 
TPS79101DBVR 296-11864-2-ND Adj., 100mA LDO Regulator. SOT-23-6 1560.00/3,000 TPS79333DBVREP 296-18172-2-ND 3.3V, 200mA, Ultra Low Noise, High 
TPS79101DBVRQ1 | 296-15302-1-ND _|Adj., 100mA LDO Regulator S0T-23-5 141 118 94 PSRR, Fast RF LDO Regulator. 3495.00/3,000 
TPS79101DBVRQ1 296-15302-2-ND Adj., 100mA LDO Regulato! SOT-23-5 1833.00/3,000 TPS79333DBVRQ1 296-15308-1-ND 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RE 
TPS79118DBVR 296-11865-1-ND —_| 1.8V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 120 1.00 80 200mA LDO Regulator 7 65 52 
TPS79118DBVR 296-11865-2-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 1560.00/3,000 TPS79333DBVRQ1 296-15308-2-ND 3.3V, Ultra Low Noise, Hig! 
TPS79118DBVRQ1 _| 296-15303-1-ND__|1.8V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 141 118 94 200mA LDO Regulator. 1014.00/3,000 
TPS79118DBVRQ1 296-15303-2-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 1833.00/3,000 TPS79401DCQR 296-14427-1-ND Adj., Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS79133DBVR 296-11866-1-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 1.20 1.00 .80 250mA, LDO Linear Regulator........ SOT-223-6 1.63 1.30 .98 
TPS79133DBVR 296-11866-2-ND —_|3.3V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 1560.00/3,000 TPS79401DC0R 396-14407-2-ND Adi. Ultra Low Noise, High PSRA, Fast RF 
TPS79133DBVRQ1 | 296-15304-1-ND —_|3.3V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 141 148 94 D50mA. LDO Linear Regulator... SOT-223-6 2080.00/2,500 
TPS79133DBVRQ1 —_| 296-15304-2-ND _|3.3V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 1833.00/3,000 Cae hes ne pen ngs 
ees TPS79401DGNR 296-13526-1-ND —_| Adj., Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS79147DBVR 296-11867-1-ND __|4.7V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 250mA, LDO Linear Regulator......8-MSOP 1.63 1.30 98 
100mA LDO Linear Regulator..........$0T-23-5 1.20 1.00.80 TPS79401DGNR 296-13526-2-ND | Adj., Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS79147DBVR 296-11867-2-ND —_|4.7V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF ‘ 
250mA, LDO Linear Regulator. 8-MSOP 2080.00/2,500 
100mA LDO Linear Regulator........... SOT-23-5 1560.00/3,000 7PS79401DGNT 206-14428-1-ND Adj., Ultra Low Noise, High PSRR. Fast RF 
TPS79147DBVREP | 296-18169-1-ND —_/4.7V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 7 : ae ., Ultra Low Noise, Hig Fast 
100mA LDO Linear Regulator 135 1.08 81 250mA, LDO Linear Regulator...........8-MSOP 1.75 1.40 1.05 
asa - : : : TPS79401DGNT 296-14428-2-ND —_| Adj., Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS79147DBVREP | 206-18169-2-ND _|4.7V, Ultra Low Noise, High PS : 
400mA LDO Linear Regulator... 2073.00/3,000 250mA, LDO Linear Regulator............8-MSOP. 245.00/250 
TPS79147DBVT 296-13707-1-ND | 4.7V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF TPS79418DCOR 296-14429-1-ND i ee Oe PSRR, ee PA ree sich) coen 
100mA LDO Linear Regulator...........S0T-23-5 132 110 88 SOMA, inear Regulator... SO1-223+ : : : 
TPS79147DBVT 296-13707-2-ND —_|4.7V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF TPS79418DCQR 296-14429-2-ND —_| 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
100mA LDO Linear Regulator SOT-23-5 165.00/250 250mA, LDO Linear Regulator........ SOT-223-6 2080.00/2,500 
TPS79201DBVR 296-11868-1-ND _|Adj., 100mA LDO Regulator. §0T-23-6 1.20 1.00 .80 TPS79418DGNR 296-14213-1-ND | 1.8V,, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS79201DBVR 296-11868-2-ND | Adj., 100mA LDO Regulato! SOT-23-6 1560.00/3,000 250mA, LDO Linear Regulator...........8-MSOP 1.63 1.30 98 
TPS79225DBVR 296-11869-1-ND  /2.5V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 1.20 1.00 .80 TPS79418DGNR 296-14213-2-ND | 1.8V,, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS79225DBVR 296-11869-2-ND | 2.5V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 1560.00/3,000 250mA, LDO Linear Regulator............8-MSOP 2080.00/2,500 
TPS79228DBVR 296-11870-1-ND _|2.8V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 1.20 1.00 80 TPS79418DGNT 296-14430-1-ND _| 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS79228DBVR 296-11870-2-ND __|2.8V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 1560.00/3,000 250mA, LDO Linear Regulator...........8-MSOP 1.75 140 1.05 
TPS79230DBVR 296-11871-1-ND | 3V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 120 1.00 80 TPS79418DGNT 296-14430-2-ND | 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS79230DBVR 296-11871-2-ND | 3V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 1560.00/3,000 250mA, LDO Linear Regulator............8-MSOP 245.00/250 
TPS79230DBVT 296-19004-1-ND | 3V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 132 110 88 TPS79425DCQR 296-14431-1-ND | 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS79230DBVT 296-19004-2-ND _|3V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 165.00/250 250mA, LDO Linear Regulator........SOT-223-6 163 1.30 98 
TPS79301DBVR 296-12154-1-ND | Adj., 200mA High PSRR RF TPS79425DCQR 296-14431-2-ND | 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
LDO Regulator SOT-23-6 88 66 = 50 250mA, LDO Linear Regulator........ SOT-223-6 2080.00/2,500 
TPS79301DBVR 296-12154-2-ND Ads 200mA High PSRR RF aicund ann TPS79425DGNR 296-13527-1-ND —_| 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
egulator ~23- 98.00/3, 250mA, LDO Linear Regulator. ..8-MSOP 1.63 1.30 .98 
TPS79301DBVRQ1 | 296-15305-1-ND —_| Adj., 200mA High PSRR RF TPS79425DGNR 296-13527-2-ND —_|2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
LDO Regulator S0T-23-6 786552 250mA, LDO Linear Regulator............8-MSOP 2080.00/2,500 
TPS79301DBVRQ1 =| 296-15305-2-ND aT penal PSRR RF euises ee TPS79425DGNT 296-14432-1-ND | 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
eon S B 250mA, LDO Linear Regulator. ...8-MSOP 1.75 «1.40 1.05 
TPS79301EVM 296-13593-ND Evaluation Module for TPS79301. — 162.785 9 TPS79425DGNT 296-14432-2-ND — |2.5V, Ultra Low Noise High PSRR, Fast RF 
TPS79318DBVR 296-12155-1-ND —_| 1.8V, 200mA High PSRR RF 250mA, LDO Linear Regulator ......... -MSOP 245,00/250 
LDO Regulator SOT-23-5 886650 TPS79428DCOR 296-14433-1-ND | 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RE 
TPS79318DBVR 296-12155-2-ND 1.8V, 200mA High PSRR RF 250mA, LDO Linear Regulator........SOT-223-6 1.63 1.30 .98 
LDO Regulator SOT-23-5 858.00/3,000 ee ‘ca Hi 
TPS79318DBVRQ1 | 296-15306-1-ND —_|1.8V, 200mA High PSRR RF Tee rca2epean READ Seink WOM Ine ae cama 
LDO Regulator SOT-23-5 18 (ck Aap 1 eae A H . praia 
TPS79318DBVRQ1 | 296-15306-2-ND —_‘|1.8V, 200mA High PSRR RF TPS79426DENR eocaico2eaTEND an ate ont A ats “iG ISH 8D 
LDO Regulator S01; 28 DUC is 000 TPS79428DGNR | 296-13528-2-ND | 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS79318YEQEVM | 296-19005-ND Evaluation Module for TPS79318YEQ... 43° °— = — ; : 
. 250mA, LDO Linear Regulator.............8-MSOP 2080.00/2,500 
TPS79318YEQT 296-17026-1-ND —_| 1.8V, 200mA, High PSRR RF LDO Reg 87 7358 —- 
7PS79318VEQT 296-17026-2-ND —_|1.8V, 200mA’ High PSRR RE TPS79428DGNT 296-14434-1-ND | 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
inc ¥ 250mA, LDO Linear Regulator...........8-MSOP 1.75 140 1.05 
LDO Regulator 108.75/250 ig é : 
1PS79318YZOR 296-18064-1-ND —_|1.8V, 200mA, High PSR AF TPS79428DGNT 296-14434-2-ND | 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
LDO Regulator 81 6854 250mA, LDO Linear Regulator............8-MSOP 245.00/250 
TPSTOHSVZOR TOSSED 1. 8V. 200mA, Hig TPS79430DCQR 296-14435-1-ND ay, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
LDO Regulator 5-DSBGA 4053.00/3,000 50mA, LDO Linear Regulator......... SOT-223-6 1.63 1.30 .98 
TPS79325DBVR 296-12156-1-ND /2.5V, 200mA High PSRR RF TPS79430DCQR 296-14435-2-ND hae row ieee an oe reat i ae saenage sta 
LDO Regulator SOT-23-5 88 66 50 mA, inear Regulator........ -228- .00/2, 
TPS79325DBVR 296-12156-2-ND 2.5V, rier High PSRR RF TPS79430DGNR 296-13529-1-ND 38V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
LDO Regulator SOT-23-5 858.00/3,000 250mA, LDO Linear Regulator............8-MSOP 1.63 1.30 .98 
TPS79325DBVRQ1 296-15307-1-ND 2.5V, 200mA High PSRR RF TPS79430DGNR 296-13529-2-ND 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
LDO Regulator SOT-23-5 78 65 252 250mA, LDO Linear Regulator.............8-MSOP 2080.00/2,500 
TPS79325DBVRQ1 | 296-15307-2-ND —_|2.5V, 200mA High PSRR RF TPS79430DGNT 296-14436-1-ND |3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
LDO Regulator 1014.00/3,000 250mA, LDO Linear Regulator............8-MSOP 1.75 1.40 1.05 
TPS79325YEQEVM | 296-19006-ND Evaluation Module for TPS79325YE 23 0 -— = TPS79430DGNT 296-14436-2-ND —_| 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS79325YEQT 296-17233-1-ND __|2.5V, 200mA High PSRR RF 250mA, LDO Linear Regulator............8-MSOP 245.00/250 
LDO Regulator 87 73 «58 TPS79433DCQR 296-14437-1-ND 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS79325YEQT 296-17233-2-ND —_|2.5V, 200mA High PSRR RF 250mA, LDO Linear Regulator........SOT-223-6 163 1.30 98 
LDO Regulator 108.75/250 TPS79433DCQR 296-14437-2-ND | 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS79325YZOR 296-21286-1-ND | 2.5V, 200mA High PSRR RF 250mA, LDO Linear Regulator....... SOT-223-6 2080.00/2,500 
LDO Regulator 81.6854 TPS79433DGNR 296-13530-1-ND — /3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS79325YZQR 296-21286-2-ND _|2.5V, 200mA High PSRR RF 250mA, LDO Linear Regulator...........8-MSOP 163 1.30 98 
LDO Regulator 1053.00/3,000 TPS79433DGNR 296-13530-2-ND | 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS79328DBVR 296-12158-1-ND | 2.8V, 200mA High PSRR RF 250mA, LDO Linear Regulator............8-MSOP 2080.00/2,500 
LDO Regulator 88 66 0 TPS79433DGNT 206-14438-1-ND _|3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS79328DBVR 296-12158-2-ND | 2.8V, 200mA High PSRR RF 
x Le ON 250mA, LDO Linear Regulator. 8-MSOP 1.75 1.40 1.05 
oe eT =O Regulator. es aa 858.00/3,000 TPS79433DGNT 296-14438-2-ND | 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
-13594- - — 62. = 250mA, LDO Linear Regulator............ 8-MSOP 245.00/250 
TPS79328YEQEVM | 296-19008-ND Evaluation Module for TPS79328YE 4103 at aps7oenincoR 296-13806-1-ND | 1.2V to S.5V, Ultra Low Noise, High PSAR, h 
TPS79328YEQT 296-19009-ND eee gh PSRR RF ue ae ie Fast RF LDO Linear Regulator.........SOT-223-5 2.36 1.89 1.47 
1Ps79308v20T DOCH SETI ©.8V, D0GnA Lich BSRR BE : : : TPS79501DCOR 296-13806-2-ND | 1.2V to 5.V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
LO Regu ieee SMES TPS79501DRBR 296-20792-1-ND Vt i 5, Uta Le ent hPsRR eee 
i ana 7 A ate i 10 9.0V, ra Low Noise, hig is 
TPS79328YZOT 296-18735-2-ND a ponds PSRR RF “aaa Fast RF LDO Linear Regulato B-SON 248 1.98 1.54 
: : TPS79501DRBR 296-20792-2-ND —_‘| 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, ‘ 
TPS79330DBVR ane ely bo Reguleee PSRR RF eee Fast RF LDO Linear Regulator........... 8-SON 4158.00/3,000 
TPS79330DBVR 296-12159-2-ND 3V, 200mA High PSRR RF i . : TPS79516DCQR 296-13807-1-ND 1.6V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
LDO Regulator SOT-23-5 858.00/3,000 Fast RF LDO Linear Regulator......... SOT-223-5 2.36 1.89 1.47 
TPSTOS30VEGEVM 1 296-19070-ND Evaluation Module for TPS79S30VE — : TPS79516DCQR 296-13807-2-ND —_| 1.6V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
eerie Nona Geeet Fast RF LDO Linear Regulator....... SOT-223-5 3307.50/2,500 
TPS79330YEQT 296-16968-1-ND | 3V, 200mA High PSRR, RF LDO ar Reg 
Regulator 5-DSBGA 87 73 58 TPS79518DCQR 296-13808-1-ND | 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
TPS79330YEQT 296-16968-2-ND 3V, 200mA High PSRR, RF LDO Fast RF LDO Linear Regulator.........SOT-223-5 2.36 1.89 1.47 
Regulator 5-DSBGA 108.75/250 TPS79518DCQR 296-13808-2-ND —|1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
TPS79330YZ0R 296-19894-1-ND 3V, 200mA High PSRR, RF LDO Fast RF LDO Linear Regulator......... SOT-223-5 3307.50/2,500 
Regulator 5-DSBGA 81 68 54 TPS79525DCQ 296-14753-5-ND 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS79330YZQR 296-19894-2-ND | 3V, 200mA High PSRR, RF LDO LDO Linear Regulator 807-223-5236 1.89 1.47 
Regulator ...5-DSBGA 1053.00/3,000 TPS79530DCQR 296-13809-1-ND —_|3V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
TPS79333DBVR 296-12961-1-ND 3.3V, 200mA, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF LDO Linear Regulator......... SOT-223-5 2.36 1.89 1.47 
Fast RF LDO Regulator... SOT-23-5 88 66.50 
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wy TEXAS INSTRUMENTS POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 


Ue Digi-Key Price Each Uelb Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS79530DCOR 296-13809-2-ND | 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, TPS79928DDCR 296-17781-1-ND 2.8, 200mA LDO Linear Regulator. TSOT-23-5 87 73 58 
Fast RF LDO Linear Regulator... SOT-223-5 3307.50/2,500 TPS79928DDCR 296-17781-2-ND | 2.8V, 200mA LDO Linear Regulator .. TSOT-23-5 4131.00/3,000 
TPS79533DCOR 296-13810-1-ND —_|3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, TPS79928YZUT 296-18738-1-ND | 2.8V, 200mA LDO Linear Regulato 1.08 90 72 
Fast RF LDO Linear Regulator......... SOT-223-5 236 1.89 1.47 TPS79928YZUT 296-18738-2-ND 2.8V, 200mA LDO Linear Regulato: 135.00/250 
TPS79533DCQR 296-13810-2-ND 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, TPS79930DDCT 296-17782-1-ND 3V, 200mA LDO Linear Regulator 93 78 62 
Fast RF LDO Linear Regulator......... SOT-223-5 3307.50/2,500 TPS79930DDCT 296-17782-2-ND __|3V, 200mA LDO Linear Regulato 176.25/250 
TSTODCOR—OFTTETHD.— F-19537 a ov se. A a | Eeaedreetctes HO 
Fast RF 1A LDO Regulator... SOT-223-5 248 198 1.54 -18739-2- , B 
-13761-2- My ee TPS79933DDCR 296-17783-1-ND | 3.3V, 200mA LDO Linear Regulator. TSOT-23-5 87 73-58 
TPS79601DCOR 296-13761-2-ND | 1.2V to 5.V, Ultra Low Noise, High PSRR, ! 
Fast RF 1A LOO Regulator. . SOT.223-5 3465.00/2,500 TPS79933DDCR 296-17783-2-ND__|3.3V, 200mA LDO Linear Regulator. TSOT-23-5 1131.00/3,000 
TPS79601KTTT 296-14439-1-ND 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, TPS79933DRVR 296-19748-1-ND 3.3V, 200mA LDO Linear Regulatoi all 93 74 
rate itbhupie————foo_oma_ aot — | gira (arin (say oso tre took ae 
TPS79601KTTT ESCs vom 1-2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High PSAR, TPS79933YZUT 296-18740-2-ND — |3.3V, 200mA LDO Linear Regulato “~~ 435,00/250 
Fast RF 1A LDO Regulator ~-B-DDPAK 91.00/50 TPS715345DCKR —_|296-18732-1-ND _|3.45V, 50mA LDO Regulator 10285 68 
TPS79618DCOR 296-13762-1-ND —_| 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, aN : i g 
093¢ TPS715345DCKR 296-18732-2-ND _|3.45V, 50mA LDO Regulato 1326.00/3,000 
Fast RF 1A LDO Regulator SOT-223-5 248 198 1.54 
TPS79618DCOR ‘| 296-13762-2-ND _| 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 7P8726126060 eoogeeo ibm) 1-26V, 1A, LDO Regulator... 2 as 
9941 TPS730285YZOR 296-18733-1-ND | 2.85V, 200mA LDO Regulator. -DSBGA 96 72 54 
Fast RF 1A LDO Regulator, SOT:22%5 Sus rare lp TPS730285YZOR | 296-18733-2-ND | 2.85V, 200mA LDO Regulator 936.00/3,000 
TPS79618KTTT 296-16664-5-ND 1 te ow Nose cl PSRR, s-nnbak Peete TPS731125DBVR _|296-21276-1-ND__| 1.25V, 150mA LDO Regulator 1.29 1.08 86 
ir reruns oe A ; ‘ TPS731125DBVR  |296-21276-2-ND | 1.25V, 150mA LDO Regulator. 1677.00/3,000 
TPS79625DCQR 296-13763-1-ND | 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, Wan genias 
TPS736125DRBT 296-18252-1-ND | 1.25V, 400mA LDO Regulator. 238 1.90 1.43 
Fast RF 1A LDO Regulator SOT-223-5 248 198 1.54 ae 
Solas TPS736125DRBT 296-18252-2-ND | 1.25V, 400mA LDO Regulator. 332.50/250 
TPS79625DCQR 296-13763-2-ND —_| 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, TPS793285DBVR 996-12187-1-ND _|2.88V, 200mA High PSRR RF 
Fast RF 1A LDO Regulator SOT-223-5 3465.00/2,500 ipa & 6 ei 
TPS79625KTIT 296-14441-1-ND | 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, D157 
Fast RF 1A LDO Regulator ..5-DDPAK 2.93 260 — TES{S2e80EVR pene eND LDO Regulator $0T-23-5 858.00/3,000 
TPS79625KTTT 296-14441-2-ND —_|2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, TPS793285YEQEVM | 296-19007-ND Evaluation Module for TPS793285YEQ 3 — — 
Fast RF 1A LDO Regulator -5-DDPAK 117.00/50 TPS793285YEQT 296-15725-1-ND | 2.85V, 200mA High PSRR RF 
TPS79628DCOR 296-13764-1-ND | 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, LDO Regulator... 87 «738 
Fast RF 1A LDO Regulator SOT-223-5 2.48 1.98 1.54 TPS793285VEQT 206-15725-2-ND | 2.85V, 200mA High PSRR RF 
TPS79628DCOR 296-13764-2-ND 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, LDO Regulator 408.75/250 
Fast RF 1A LDO Regulator SOT-223-5 3465.00/2,500 TPS793285YZOR 296-18065-1-ND | 2.85V, 200mA High PSRR RF 
TPS79628DRBT 296-17875-1-ND | 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, LDO Regulator 81 68 54 
Fast RF 1A LDO Regulator ..8-SON 2.93 2.34 1.82 TPS793285YZQR 296-18065-2-ND | 2.85V, 200mA, High PSRR RF 
TPS79628DRBT 296-17875-2-ND | 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, LDO Regulato' -DSBGA 1053.00/3,000 
Fast RF 1A LDO Regulator ..-. 8-SON 432.25/250 TPS793475DBVR 296-12160-1-ND | 4.75V, 200mA High PSRR RF 
TPS79628KTT 296-14442-5-ND _|2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, LDO Regulator... S0T-23-5 88 66 50 
Fast RF 1A LDO Regulator .5-DDPAK 2.66 2.13 1.66 TPS793475DBVR 296-12160-2-ND | 4.75V, 200mA High PSRR RF 
TPS79628KTIT 296-16737-1-ND —_| 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, LDO Regulator... SOT-23-5 858.00/3,000 
Fast RF 1A LDO Regulator 5-DDPAK 2.93 234 — TPS793475DBVREP 296-18173-1-ND —_/4.75V, 200mA High PSRR RF 
TPS79628KTIT 296-16737-2-ND | 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, LDO Regulator S0T-23-5 90 —.75_—60 
Fast RF 1A LDO Regulator ....5-DDPAK 91.00/50 TPS793475DBVREP |296-18173-2-ND _|4.75V, 200mA, High PSRR RF 
TPS79630DC0R 296-13765-1-ND | 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, LDO Regulator 1170.00/3,000 
Fa DOR -.sovzens 24a 90 tat | TESTER aaa a Zn Oo ee 
TPS79630DCQR 296-13765-2-ND | 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, -19299-2- 1 gulato f 
Fast RF 1A LDO Regulator 30T-223-5 3465.00/2,500 TPS79913YZUR 296-19615-1-ND —/200mA Ultra Low Noise High PSRR 
TPS79630KTTT 296-14443-1-ND —_|3V, Ultra Low Noise, High PSRR, LDO Linear Regulator... 99 83__—66 
Fast RF 1A LDO Regulator _5-DDPAK 293 234 — TPS79913YZUR 296-19615-2-ND 20cm Ultra Law Nile High PSRR eeu 
TPS79630KTTT 296-14443-2-ND  /3V, Ultra Low Noise, High PSRR, near MEQUIALOM ue) 
Fast RF 1A LDO Regulator _5-DDPAK 91.00/50 TPS79918DRVT 296-19367-1-ND {BY 200mA Us Ea Noise High PSRR en en 
TPS79633DCQR 296-13766-1-ND /3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, e766 160RVT 296-19367-2-ND _|1.8V. 200mvA Uva Low lioise 
Fast RF 1A LDO Regulator SOT-223-5 248 198 1.54 i nbilines Reaaktor canenaea 
TPS79633DCQR 296-13766-2-ND | 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, g a : 
Fast RF 1A LDO Regulator $07-223-5 3465.00/2,500 TPS79918YZUR 296-19482-1-ND TV, 200mA Ui Noise High PSRR ee 
TPS79633KTTT ABP Eee AID oe pee | ou Nols oo PSRR, popak (eeommeee TPS79918YZUR 296-19482-2-ND —_|1.8V, 200mA Ultra Low Noise High PSRR 
ast toot ator pas Ree LDO Linear Regulator 1287.00/3,000 
TPS79833KTTT BOD Eee ened POS otene aOneO TPS79918YZUT 296-19300-1-ND | 1.8V, 200mA Ultra Low Noise High PSRR 
oe : LO Linear Regulat 1.08 90.72 
TPS796500C0R BOC STSC ANDI) SV, Uttra Low Noise, High PSR, TPS7OO1SYZUT 256-ASG00-F-ND—11.8V, 2O0mA Uta Low Nas High PSRR 
Fast RF 1A LDO Regulator SOT-223-6 248 1.98 1.54 LDO Linear Regulato “DSBGA 135.00/250 
TPS79650DCQR 296-19746-2-ND mM me rit pees io PSRR, Srsies pean TPS79926YZUR 296-19562-1-ND | 200mA Ultra Low Nois 
as ) Regulator ~223- 00/2, LDO Linear Regulator 2 99 83 66 
TPS79650DRBR 296-21352-1-ND By, a Low Noise High aoe BPO rc. icy ie TPS79926YZUR 296-19562-2-ND — |200mA Ultra Low Noise High P. 
asi ) Regulator NEWE......... s ! i i LDO Linear Regulator 1287.00/3,000 
TPS79650DRBR 296-21352-2-ND —_| 5V, Ultra Low Noise, High PSRR, TPS79927DRVT 296-19368-1-ND __|2.7V, 200mA Ultra Low Noise High PSRR 
Fast RF 1A LDO Regulator NEWE......... 8-SON 2806.00/2,000 LDO Linear Regulator 1.20 1.00 .80 
TPS79718DCKR 296-11988-1-ND _|1.8V, 10mA Micropower LDO TPS79927DRVT 296-19368-2-ND | 2.7V, 200mA Ultra Low Noise 
Voltage Regulator 1.02 85 68 LDO Linear Regulator 150.00/250 
TPS79718DCKR 296-11988-2-ND | 1.8V, 10mA Micropower LDO TPS79928DRVT 296-19369-1-ND | 2.8V, 200mA Ultra Low Noise High PSRR 
Voltage Regulator 1326.00/3,000 LDO Linear Regulator 1.20 1.00 .80 
TPS79730DCKR 296-11989-1-ND | 3V, 10mA Micropower LDO TPS79928DRVT 296-19369-2-ND __|2.8V, 200mA Ultra Low Noise High PSRR 
Voltage Regulator 1.02 85 68 LDO Linear Regulator 150.00/250 
TPS79730DCKR 296-11989-2-ND | 3V, 10mA Micro LDO Voltage Reg 1326.00/3,000 TPS79928YZUR 296-19484-1-ND —_} 2.8V, 200mA Ultra Low Noise High PSRR 
TPS79733DCKR 296-11990-1-ND _/3.3V, 10mA Micro LDO Voltage Reg. 102 85 68 LDO Linear Regulator....... 99 83 66 
TPS79733DCKR 296-11990-2-ND  3.3V, 10mA Micro LDO Voltage Reg. 1326.00/3,000 TPS79928YZUR 296-19484-2-ND 2.ey, 200mA tired Noise High PSRR ‘set anh 
TPS79733EVM 296-13595-ND Evaluation Module for TPS79733 27 — — 00/3, 
TPS79901DDCR 296-17776-1-ND__|Adj., 200MALDO Linear Regulator... TSOT-23-5 ——«.87_—.73_——58 TPS79932YZUR 296-19563-1-ND rome Ultra Loy Woke High PSRR eye ante es 
TPS79901DDCR 296-17776-2-ND _|Adj., 200mA LDO Linear Regulator... TSOT-23-5 1131.00/3,000 Inear Regulator ...........- 4 : 4 
TPS79901YZUT 296-18343-1-ND | Adj., 200mALDO Linear Regulator.....5-DSBGA 1.08 90 72 TPS79932YZUR 296-19563-2-ND ieee Alter High PSRR Spee 
TPS79901YZUT 296-18343-2-ND | Adj., 200mA LDO Linear Regulator-......5-DSBGA 135.00/250 00/3) 
TPS79912YZUT 296-18736-1-ND |1.2V, 200mA LDO Linear Regulator....5-DSBGA 1.08 90 72 TPS799195DRVR___|296-19895-1-ND__| 1.95V, 200mA LDO Regulator 11.93.74 
TPS79912YZUT 296-18736-2-ND _|1.2V, 200mA LDO Linear Regulator.....5-DSBGA 135.00/250 TPS799195DRVR 296-19895-2-ND —_| 1.95V, 200mA LDO Regulator: 1443.00/3,000 
TPS79913DDCR 296-21287-1-ND _|1.3V, 200mALDO Linear Regulator. TSOT-23-5. 87 «73 + «5B TPS799275YZUR = eb ee SGN 2-75V, 200mA LDO Reg. NEWE........5-DSBGA [RRES3 a Comme 00 
: TPS799275YZUR 296-21430-2-ND | 2.75V, 200mA LDO Reg. NEW! -DSBGA 1287.00/3,000 
TPS79913DDCR 296-21287-2-ND | 1.3V, 200mA LDO Linear Regulator .. TSOT-23-5 1131.00/3,000 ‘ 
; TPS799285DDCR | 296-17780-1-ND —/2.85V, 200mA LDO Linear Re TSOT-23-5 87 73 58 
TPS79915DDCR 296-17777-1-ND | 1.5V, 200mA LDO Linear Regulator. TSOT-23-5 87 73 5B TPs7oo0aRDDCR —_ ESEEITZETe MIAME © ssv 200mA LDO Linear Ae 4431.00/3,000 
TPS79915DDCR 296-17777-2-ND | 1.5V, 200mA LDO Linear Regulator .. TSOT-23-5 4131.00/3,000 pues 9. ey 
arian ; TPS799285DRVR  |296-19747-1-ND _ |2.85V, 200mA LDO Regulator. 111 9374 
TPS79915YZUR 296-20715-1-ND _|1.5V, 200mA LDO Linear Regulator....5-DSBGA 99 83.66 
: TPS799285DRVR /296-19747-2-ND —/2.85V, 200mA LDO Regulator. 1443.00/3,000 
TPS79915YZUR 296-20715-2-ND | 1.5V, 200mA LDO LinearRegulator......5-DSBGA 1287.00/3,000 TP8799285YZUR 996-19483-1-ND _|2.85V' 200mA Ultra Low Noise High PSAR 
TPS79918DDCR 296-17778-1-ND | 1.8V, 200mA LDO Linear Regulator. TSOT-23-5 87 73 58 LDO Linear Regulator S-DSBGA 99 83 66 
TPS79918DDCR 296-17778-2-ND | 1.8V, 200mA LDO Linear Regulator .. TSOT-23-5 4131.00/3,000 TPS799285YZUR 296-19483-2-ND —_|2.85V, 200mA Ultra Low Noise High PSRR ; , ; 
TPS79919YZUT 296-18344-1-ND 1.9V, 200mA LDO Linear Regulator.....5-DSBGA 1.08 90 72 LDO Linear Regulator ..5-DSBGA 1287.00/3,000 
TPS79919YZUT 296-18344-2-ND__|1.9V, 200mA LDO Linear Regulator.....5-DSBGA 135.00/250 TPS790285VZUT | 296-18737-1-ND  |2.85V, 200mA LDO Linear Regulator...5-DSBGA 1.08 90 72 
TPS79920YZUT 296-21564-1-ND — /2V/, 200mA LDO Linear Reg. NEW!....5-DSBGA 1.08 90 72 TPS799285YZUT 296-18737-2-ND | 2.85V, 200mA LDO Linear Regulator...5-DSBGA 135.00/250 
TPS79920YZUT 296-21564-2-ND 2V, 200mA LDO Linear Reg. NEW!....5-DSBGA 135.00/250 UC282T-1 296-15146-5-ND 1.5V, Fast LDO Regulato 6.20 496 4.19 
TPS79925DDCT 296-17779-1-ND _/2.5V, 200mA LDO Linear Regulator..TSOT-23-5 93 78 62 UC282T-2 296-15147-5-ND | 2.1V, Fast LDO Regulato 620 496 4.19 
TPS79925DDCT 296-17779-2-ND | 2.5V, 200mA LDO Linear Regulator .. TSOT-23-5 116.25/250 UC282T-3 296-15148-5-ND _|2.5V, Fast LDO Regulator. 620 4.96 4.19 
TPS79925YZUT 296-18345-1-ND 2.5V, 200mA LDO Linear Regulator....5-DSBGA 1.08 90 72 UG282T-ADJ 296-15149-5-ND Adj, Fast LDO Regulator. 620 4.96 4.19 
TPS79925YZUT 296-18345-2-ND | 2.5V, 200mA LDO Linear Regulator.....5-DSBGA 135.00/250 UC282TD-3 296-2795-5-ND 2.5V, Fast LDO Regulato 560 4.48 3.78 
TPS79927DDCR 296-20730-1-ND | 2.7V, 200mA LDO Linear Regulator. TSOT-23-5 87 73 58 UC282TDKTTT-1 296-16011-1-ND —_| 1.5V, Fast LDO Regulato 620 496 — 
TPS79927DDCR 296-20730-2-ND | 2.7V, 200mA LDO Linear Regulator .. TSOT-23-5 1131.00/3,000 UC282TDKTTT-1 296-16011-2-ND | 1.5V, Fast LDO Regulato 209.25/50 
TPS79927YZUT 296-18346-1-ND | 2.7V, 200mA LDO Linear Regulator....5-DSBGA 1.08 90 72 UC282TDKTTT-2 296-16012-1-ND__|2.1V, Fast LDO Regulato 620 496 — 
TPS79927YZUT 296-18346-2-ND _|2.7V, 200mA LDO Linear Regulator.....5-DSBGA 135.00/250 (Continued) 
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ells Digi-Key Price Each Ta Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
UC282TDKTTT-2 296-16012-2-ND —_|2.1V, Fast LDO Regulato T0-263-5 209.25/50 UCC383TDKTTT-3 | 296-16028-1-ND —_|3.3V, 3ALDO Linear Regulator. 540 486 — 
UC282TDKTTT-3 296-16013-5-ND —_‘|2.5V, Fast LDO Regulato T0-263-5 6.20 4.96 4.19 UCC383TDKTTT-3 | 296-16028-2-ND —_/3.3V, 3A LDO Linear Regulato 182.25/50 
UC282TDKTTT-ADJ | 296-16014-1-ND —_|1.2V/Adj., Fast LDO Regulator .. T0-263-5 6.20 496 — UCC383TDKTTT-5 | 296-16029-1-ND —_/5V, 3A LDO Linear Regulator. 540 432 — 
UC282TDKTTT-ADJ | 296-16014-2-ND —_|1.2V/Adj., Fast LDO Regulator .. 0-263-5 209.25/50 UCC383TDKTTT-5 | 296-16029-2-ND —_/5V, 3A LDO Linear Regulator. 182.25/50 
UC282TDTR-ADJ 296-18067-1-ND _|1.2V/Adj., Fast LDO Regulator . 10-2635 6.20 4.96 4.19 UCC383TDKTTT-ADJ | 296-16030-1-ND___[Adj., 3A LDO Linear Regulator 540 432 — 
UC282TDTR-ADJ 296-18067-2-ND _|1.2V/Adj., Fast LDO Regulator . T0-263-5 1968.50/500 UCC383TDKTTT-ADJ | 296-16030-2-ND | Adj., 3A LDO Linear Regulator 182.25/50 
UC282TDTR-1 296-19030-1-ND —_|1.5V, Fast LDO Regulato T0-263-5 6.20 4.96 4.19 UCC384DP-12 296-8162-5-ND ~12V, 0.5A LDO Linear Regulato! 439 3.51 2.73 
UC282TDTR-1 296-19030-2-ND —_|1.5V, Fast LDO Regulato 0-263-5 1968.50/500 UCC384DP-5 296-8163-5-ND —5V, 0.58 LDO Linear Regulator 439 3.51 2.73 
UC282TDTR-3 296-19031-1-ND —_‘|2.5V, Fast LDO Regulato T0-263-5 6.20 4.96 4.19 UCC384DP-ADJ 296-8164-5-ND Neg. Adj. 0.5A LDO Linear Regulator. 439 3.51 2.73 
UC282TDTR-3 296-19031-2-ND 2.5V, Fast LDO Regulator. T0-263-5 1968.50/500 UC3833DWTR 296-13767-1-ND Precision LDO Linear Controller. 540 432 3.36 
UC2851-1 296-15153-5-ND __|1.5V, Fast LDO Regulato T0-220-5 7.30 584 493 UC3833DWTR 296-13767-2-ND _| Precision LDO Linear Controller. 6120.00/2,000 
UC285T-2 296-15154-5-ND —_‘|2.1V, Fast LDO Regulato 10-2205 7.30 5.84 4.93 
UC285T-3 296-15155-5-ND —_2.5V; Fast LDO Regulato 10-220-5 730 5.84 493 Voltage Regulators 
UC285T-ADJ 296-15156-5-ND | Adj., Fast LDO Regulato T0-220-5 7.30 5.84 4.93 LFC789D25CDR 200s 724s NOS) Oual Linear FET Controller ESO ee 2yameod 
UC285TDKTTT-1 296-16015-1-ND__|1.5V, Fast LDO Regulato T0-263-5 7.30 5.84. — ieee eae Dual rae ual contro teh: a Ten O02 .500 , 
UC285TDKTTT-1 296-16015-2-ND __|1.5V, Fast LDO Regulato’ T0-263-5 246.40/50 : Ble nea: ere: ? : é 
UC28STDKTTT.2 296-16016-1-ND _|2.1V’ Fast LDO Regulato 10-2635 730 684 — LFC789D25CPWR | 296-17215-2-ND —_| Dual Linear FET Controller . 638.00/2,000 
UC285TDKTIT-2 | 296-16016-2-ND —_2.1V, Fast LDO Regulato T0-263-5 246.40/50 LM237KCSES ELODIE SNORE Adj. 1.5A 3-Terminal Reg. 2S OO LS 
UC285TDKTTT-3 296-16017-1-ND —_|2.5V, Fast LDO Regulato! T0-263-5 7.30 584 — LM317DCYR 296-12602-1-ND —_|3-Terminal Adjustable Regulator. 88 66 50 
UC285TDKTTT-3 296-16017-2-ND __|2.5V, Fast LDO Regulato! T0-263-5 246.40/50 Teteeeee Se ee = Larne pjustabe Reguletol SOT a 44 mie DOO): 
UC285TDKTTT-ADJ | 296-16018-1-ND _|1.2V/Adj., Fast LDO Ri : T0-263-5 7.30 584 — -9535-5- -Terminal Adjustable Regulator........ 10 : : : 
UG26STDKTTT-ADJ |296-16018-2.ND 1 2ViAd|” Fast LDO Regulator. 10-268-5 246.40/50 LM3i7KCS eagle gy Om & Terminal Adjustable Regulator, 0-220 Be 
UC382T-1 296-2801-5-ND 1'5V, Fast Transient Response LM317KCSE3 296-21576-5-ND _| Adj., 1.54 3-Terminal Reg. NEW! 0-220 846348 
LDO Regulator TO-220-5 540 4.32 3.65 LM317KTER 296-9536-1-ND 3-Terminal Adjustable Regulator. 3-PFM 81 68 54 
UC382T-2 296-2802-5-ND 2.1V, Fast Transient Response ease Seats = lara! pallstable Regulator. Sati a eae 
LDO Regulator TO-220-5 5.40 4.32 3.65 -21390-1- -Terminal Adj. Regulator NEW! : d A5 
UC382T3 796-2803-5-ND Z.BV. Fast Transient Response LM317KTTR 296-21390-2-ND | 3-Terminal Adj. Regulator NEW! 140.00/500 
-290-' LM317LCDR 296-17220-1-ND 3-Terminal Adjustable Regulator. 49 LPT 
LDO Regulator... T0-220-5 5.40 4.32 3.65 
UC382T-ADJ 296-2804-5-ND Adjustable Fast Transient Response LM317LCDR 296-17220-2-ND 3-Terminal Adjustable Regulator. 320.00/2,500 
LDO Regulator... T0-220-5 540 4.32 3.65 LM317LIDR 296-20678-1-ND 3-Terminal Adjustable Regulator. 45 ROOM eet 
9 
UC382TDKTTT-1 296-16019-1-ND 1.5V Fast Transient Response LM317LIDR 296-20678-2-ND 3-Terminal Adjustable Regulator. 305.00/2,500 
LDO Regulator T0-263-5 549 440 — LM317LILPR 296-20679-1-ND 3-Terminal Adjustable Regulator. 45 36 0.27 
0 
UC382TDKTIT-1 296-16019-2-ND 1.5V Fast Transient Response LM317LILPR 296-20679-2-ND 3-Terminal Adjustable Regulator. 252.00/2,000 
LDO Regulator T0-263-5 182.25/50 LM317LIPWR 296-20680-1-ND 3-Terminal Adjustable Regulator. 45 ae Ll 
UC382TDKTTT-2 296-16020-1-ND 2.1V Fast Transient Response LM317LIPWR 296-20680-2-ND 3-Terminal Adjustable Regulator. 252.00/2,000 
T0-263-5 540 432 — LM317MKTPR 296-9537-1-ND 3-Terminal Adjustable Regulator 80 60 45 
UC382TDKTTT-2 296-16020-2-ND LM317MKTPR 296-9537-2-ND 3-Terminal Adjustable Regulator 780.00/3,000 
TO-263-5 182.25/50 LM317MKTPRG3 296-18689-1-ND __| 3-Terminal Adjustable Regulator. 88 66 50 
UC382TDKTTT-3 296-16021-1-ND 2.5V Fast Transient Response LM317MKTPRG3 296-18689-2-ND 3-Terminal Adjustable Regulator. 858.00/3,000 
LDO Regulator TO0-263-5 540 4.32 — LM317MKVURG3 296-19495-1-ND 3-Terminal Adjustable Regulator. 88 66 = 50 
UC382TDKTTT-3 296-16021-2-ND 2.5V Fast Transient Response LM317MKVURG3 296-19495-2-ND 3-Terminal Adjustable Regulator. 715.00/2,500 
LDO Regulator... T0-263-5 182.25/50 LM317MQDCYR 296-15185-1-ND 3-Terminal Adjustable Regulator. 1.04 wish Ase) 
UC382TDKTTT-ADJ | 296-16022-1-ND —_|1.2V/Adj., Fast Transient LM317MQDCYR 296-15185-2-ND _| 3-Terminal Adjustable Regulator. 845.00/2,500 
LDO Regulator...... T0-263-5 5.40 4.32 0 — LM337KC 296-9550-5-ND Adj., 1.5A Negative Voltage Reg. i ath ee 
UC382TDKTTT-ADJ — | 296-16022-2-ND ae rat Transient Response ee sama LM337KCSE3 296-21577-5-ND Adj., 1.54 Negative Volt. Reg. NE 96 72 54 
egulator.... -263- z LM337KTER 296-9551-1-ND Adj., 1.5A Negative Voltage Regulator. 93 78 «62 
UC382TDTR-2 296-19032-1-ND 2.1V Fast Transient Response LM337KTER 296-9551-2-ND Adj., 1.5A Negative Voltage Regulator. 824.00/2,000 
iesesTnnae Here ae eouatar = T0-263-5 5.40 4.32 3.65 LM337KTPR 296-17847-1-ND Adj., 1.5A Negative Voltage Regulator. 92 69 52 
: -19032-2- -1V Fast Transient Response LM337KTPR 296-17847-2-ND __|Adj., 1.5A Negative Voltage Regulator. 897.00/3,000 
LDO Regulator T0-263-5 1714.50/500 LM337KTTR 296-20746-1-ND | Adj., 1.5A Negative Voltage Reg 78 65 52 
UC382TDTR-3 296-19033-1-ND —_[2.5V Fast Transient Response LM337KTTR 296-20746-2-ND | Adj., 1.5A Negative Voltage Reg 346.00/1,000 
LDO Regulator T0-263-5 5.40 4.32 3.65 LM337KVURG3 296-21578-1-ND | Adj., 1.5A Negative Volt. Reg. NE! 88 66 50 
UC382TDTR-3 296-19033-2-ND Pca aanaia aes ciaeanag LM337KVURG3 296-21578-2-ND __| Adj., 1.5A Negative Volt. Reg. NEW! 715.00/2,500 
‘egulator -263- i a 6a 7 z itchi 
UC3B5EVM-207 __|296-20626-ND _| Evaluation Module for UC385 Son — — iia nc ny voMaae ‘ay aa 
UC385T-1 296-2809-5-ND 1.5V, 5A LDO Regulator 6.30 5.04 4.26 MC79LO5ACDR 296-1016-1-ND 5V Fixed Negative Voltage Regulator . 50.4080 
UC385T-2 296-2810-5-ND ——_[2.1V, 5A LDO Regulator 6.30 5.04 4.26 MC79LO5ACDR 296-1016-2-ND | 5V Fixed Negative Voltage Regulator . 337.50/2,500 
UC385T-3 296-2811-5-ND 2.5V, 5A LDO Regulator... 6.30 5.04 4.26 MC79LO5ACLP 296-9603-5-ND 5V Fixed Negative Voltage Reg......... T0-2264A 40.322 
UC385T-ADJ 296-2812-5-ND Adjustable, 5A LDO Regulato TO-220-5 6.30 5.04 4.26 MC7OLT2ACD 596-9604-5:ND 72V Fixed Negative Voltage Regulato 0am 
UC385TD-2 296-2814-5-ND 2.1V, 5A LDO Regulator 570 456 3.85 : A 9 ; ; : 
MC79L12ACLPR 296-9605-1-ND 12\V Fixed Negative Voltage Regulato! 40 pooees. 
UC385TDKTTT-1 296-16023-1-ND —_1.5V, 5A LDO Regulator 630 5.04 — MC79L12ACLPR 296-9605-2-ND 12\ Fixed Negative Voltage Regulato! 224.00/2,000 
UC385TDKTTT-1 296-16023-2-ND —_|1.5V, 5A LDO Regulator 212.65/50 MC79L12CLP 296-9606-5-ND 12\ Fixed Negative Voltage Reg 0-226AA «55S 
UC385TDKTIT-2 296-16024-1-ND —_/2.1V, 5A LDO Regulator 6.30 5.04 — MC79L15ACLP 296-9607-5-ND 15V Fixed Negative Voltage Reg.......T0-2264A 50 40 30 
UCSBSTOKTIT-2 ACSI EDZtiegvommmg = 1¥. 5A LDO Regulator ALES) TL-SCSI285KC 296-10125-5-ND |2.85V Fixed Volt. Reg. for SCSI........ TO-220AB1.501.20 90 
UG38STDKTIT-3 _ZECaIEO2 Sata) 2.5V, 5A LDO Regulator Gey) iy = Toscsigeskcses |296-21608-5-ND —_|2.85V Fixed Volt. Reg. for SCSI NEWE...1 150 120 90 
UC385TDKTTT-3 296-16025-2-ND _|2.5V, 5A LDO Regulator 212.65/50 TLScsi2asPWR SGeH GTDEMANTIMM | D S5V Feed Volt Reef ( 5 : 
: - ' . Reg. for SCSI. 150 120 90 
UC3RETDKTIT-AD) aC GI EOZE gg eam |-2¥/Adj., 5A LOO Regulator. Ceo) ee TL-SCSI285PWR | 296-10126-2-ND —_| 2.85 Fixed Volt. Reg. for SCSI 1560.00/2,000 
UC385TDKTTT-ADJ | 296-16026-2-ND —_|1.2V/Adj., 5A LDO Regulator. 212.65/50 T1317¢D 296-11823-5-ND _|3-Terminal Adj. Regulator... ay oo 
UC385TDTR-3 296-19034-1-ND —|2.5V, 5A LDO Regulator 6.30 5.04 4.26 tee ~ : : : 
UC385TDTR-3 296-19034-2-ND _|2.5V, 5A LDO Regulator 2000.50/500 ee PR Cae Om) © 1erminal Ad). Regulato ec 
UC2573D 296-2793-5-ND Buck Pulse PWM Voltage Regulator 270 216 1.68 TERI7GIPR Pee ean OITA 3 Terminal At Reculate A pane 
UC2577TDKTIT-ADJ | 296-16010-1-ND _| Step-Up Voltage Regulator. 1083 975 — eee ee ao ned ao 
TL317CPWR 296-13351-1-ND —_| 3-Terminal Adj. Regulato AG 376 
UC2577TDKTIT-ADJ | 296-16010-2-ND —_| Step-Up Voltage Regulator. 432.25/50 sehr 
Sipe TL317CPWR 296-13351-2-ND _| 3-Terminal Adj. Regulator... 252.00/2,000 
pats a aca | Buck PWM Step-Down Voltag TL430CLP 296-10181-5-ND | Adj. Precision Shunt Regulato 9 «80 ~«CGA 
Regulator 6.80 5.44 459 a ae ) bey S : 
UCR EE'SHO 45 Pes Ue ae. eens ee 
Controller... 16-SOIC 8.70 6.96 5.88 ae erties : : ; 
uc2834Dw 296-2797-5-ND High-Efficiency Linear Regulato 16-SOIG 11.41 10.28 9.12 Te Chee poe eet omg) at) Precision Shunt Regulato 9g 2000000, 
UC2835D 296-2798-5-ND High-Efficiency Regulator Controller 8.60 6.88 5.81 fe FBCIS1ON SNUNEHEGUIAIO) : : 2 
UC2836D 296-2799-5-ND High-Efficiency Regulator Controller 9.00 810 7.19 Ue B00; 18825; ND Aa Erecision Shunt Regulator. ie 2250/250 % 
UC3832N 296-11273-5-ND _|Adjustable, 100mA LDO Regulato 5.00 4.00 3.38 e PLS Pe PeCISION anUNt regUuiatOr« s : 
UC3833N 296-11274-5-ND _| Adjustable, 100mA LDO Regulato 5.40 4.32 3.36 TL431ACDBZR 296-17328-2-ND _| Adj. Precision Shunt Regulator 366.00/3,000 
y _c lah Effie) i TL431ACDCKR 296-17863-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato 40 2 24 
UC3834DW 296-2808-5-ND High-Efficiency Linear Regulato 941 848 7.52 ; es 
UCC281DP-5 296-2817-5-ND 5V, 1A LDO Regulato 495 3.96 3.08 TL431ACDCKR 296-17863-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato 324.00/3,000 
UCC281DP-ADJ 296-2818-5-ND Adjustable, 1A LDO Reg 495 3.96 3.08 TL431ACDR 296-1286-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator .. 45 FoOmCT 
UCC283T-3 296-11413-5-ND |3.3V, 3A LDO Regulator 6204.96 4419 TL431ACDR 296-1286-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator... 305.00/2,500 
UCC283T-5 996-11414-5-ND _|5V, 3A LDO Regulator... 620 496 4.19 TL431ACLP 296-1287-ND Adj. Precision Shunt Regulato 45 36.27 
UCC283T-ADJ 296-15163-5-ND —_| Adjustable, 3A LDO Regulato 620 4.96 4.19 Tee aeLBe Sea nt ane ou uae 5 53 wee - ane 
UCC283TD-3 296-15065-5-ND —_‘|3.3V, 3A LDO Regulator 560 4.48 3.78 -1287-2+ j. Precision Shunt Regulato 00/2, 
UCC283TD-5 296-15164-5-ND 5V, 3A LDO Regulator... 5.60 4.48 3.78 TL431ACP 296-10182-5-ND Adj. Precision Shunt Regulato A536 27 
‘ 0 Liasibacinn 
UCC283TDKTTT-ADJ | 296-16027-1-ND  |Adjustable, 3A LDO Regulato 620 4969 — TL431AGPK 296-17037-1-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulato 55 A433 
UCC283TDKTTT-ADJ | 296-16027-2-ND —_| Adjustable, 3A LDO Regulato 209.25/50 TL431ACPK 296-17037-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulato 154.00/1,000 
UCC283TDKTIT-3 296-17787-1-ND = TL431ACPSR 296-13352-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato 45 ECON eet 
3.3V, 3A LDO Regulator 6.20 4.96 
UCC283TDKTTT-3 | 296-17787-2-ND —_|3.3V, 3A LDO Regulator 209.25/50 TL431ACPSR 296-13352-2-ND _| Adj. Precision Shunt Regulato! 252.00/2,000 
UCC283TDKTTT-5 _| 296-19039-2-ND__|5V, 3A LDO Regulator . 209.25/50 TL431ACPWR 296-13353-1-ND __| Adj. Precision Shunt Regulato! BS 36. 27 
UCC284DP-12 296-11415-5-ND | 12V, 500mA Negative LDO Regulato’ 5.60 448 3.78 TL431ACPWR 296-13353-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulato 252.00/2,000 
UCC284DP-5 296-11416-5-ND  |5V, 500mA Negative LDO Regulator 5.60 448 3.78 TL431AID 296-1288-5-ND Adj. Precision Shunt Regulato! 50 40 30 
UCC284DP-ADJ 296-11417-5-ND —_| Adj., 500mA Negative LDO Regulato! 560 4.48 3.78 TL431AIDBVT 296-15324-1-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulato! 5 63 50 
UCC381DP-3 296-2819-5-ND 3.3V, 1A LDO Regulator 428 3.42 2.66 TL431AIDBVT 296-15324-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato! 93.75/250 
‘ 0g 
UCC381DP-5 296-2820-5-ND 5V, 1A LDO Regulatoi 428 3.42 2.66 TL431AIDBZR 296-17329-1-ND _| Adj. Precision Shunt Regulato! 50 40 30 
UCC381DP-ADJ 296-2821-5-ND Adjustable, 1A LDO Regulato 428 342 266 TL431AIDBZR 296-17329-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulato! 405.00/3,000 
UCC383T-3 296-8156-5-ND 3.3V, 3A LDO Linear Regulator 5.40 4.32 3.65 TL431AIDCKR 296-17864-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato' so OWeecoeec 
UCC383T-5 296-8157-5-ND 5V, 3A LDO Linear Regulator... 540 432 365 TL431AIDCKR 296-17864-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulato! 324.00/3,000 
UCC383T-ADJ 296-8158-5-ND Adjustable, 3A LDO Linear Regulato 5.40 4.32 3.65 TL431AIDR 296-1288-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator .. 50.40 30 
UCC383TD-ADJ 296-8161-5-ND Adjustable, 3A LDO Linear Regulator..T0-263-5 5.49 4.40 3.42 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢« Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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wy TeExAS INSTRUMENTS POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 


UBLE Digi-Key Price Each LUslk Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 +100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TL431AIDR 296-1288-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 185.00/2,500 TL432AIDBZR 296-17338-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 447.00/3,000 
TL431AILP 296-10183-5-ND Adj. Precision Shunt Regulator 50 40 30 TL432AIPK 296-18240-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 8 | 4 
TL431AILPR 296-10183-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 50 40.30 TL432AIPK 296-18240-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 160.00/1,000 
TL431AILPR 296-10183-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 280.00/2,000 TL432AQDBVR 296-17339-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 68 51 39 
TL431AIP 296-10184-5-ND Adj. Precision Shunt Regulator 50 40.30 TL432AQDBVR 296-17339-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 663.00/3,000 
TL431AIPK 296-17038-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator AB 360.27 TL432AQDBZR 296-17340-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 72 54 AL 
TL431AIPK 296-17038-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 160.00/1,000 TL432AQDBZR 296-17340-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 702.00/3,000 
TL431AQDBVR 296-17330-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 60 45 34 TL432AQPK 296-18241-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 76 57 AB 
TL431AQDBVR 296-17330-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 585.00/3,000 TL432AQPK 296-18241-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 253.00/1,000 
TL431AQDBZR 296-18864-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 60 45.34 TL432BCDBVR 296-18875-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 68 51 39 
TL431AQDBZR 296-18864-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 585.00/3,000 TL432BCDBVR 296-18875-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 663.00/3,000 
TL431AQDCKR 296-17865-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 68 51.39 TL432BCDBZR 296-18876-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 72 540 At 
TL431AQDCKR 296-17865-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 663.00/3,000 TL432BCDBZR 296-18876-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 702.00/3,000 
TL431AQPK 296-18236-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 16 57 AB TL432BCPK 296-18242-1-ND Adj. Precision Shunt Regulatot 60 45 3 
TL431AQPK 296-18236-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 253.00/1,000 TL432BCPK 296-18242-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 200.00/1,000 
TL431BCDBVR 296-18865-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 2) 39.30 TL432BIDBVR 296-18877-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 76 A ES 
TL431BCDBVR 296-18865-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 507.00/3,000 TL432BIDBVR 296-18877-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 741.00/3,000 
TL431BCDBZR 296-18866-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 22 8) et) TL432BIDBZR 296-18878-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 80 60 45 
TL431BCDBZR 296-18866-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 507.00/3,000 TL432BIDBZR 296-18878-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 780.00/3,000 
TL431BCDCKR 296-17866-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 2 39.30 TL432BIPK 296-18243-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 68 2 39 
TL431BCDCKR 296-17866-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 507.00/3,000 TL432BIPK 296-18243-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 226.00/1,000 
TL431BCDR 296-18867-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator BOs) at) TL432BQDBVR 296-18879-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 81 68 54 
TL431BCDR 296-18867-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 422.50/2,500 TL432BQDBVR 296-18879-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 1053.00/3,000 
TL431BCLPR 296-17374-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 52 39.30 TL432BQDBZR 296-18880-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 81 68 54 
TL431BCLPR 296-17374-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 346.00/2,000 TL432BQDBZR 296-18880-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 1053.00/3,000 
TL431BCP 296-18868-5-ND Adj. Precision Shunt Regulator 152. 39 © 30 TL432BQPK 296-18244-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 92 i 2 
TL431BCPK 296-18058-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 60 45 34 TL432BQPK 296-18244-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 306.00/1,000 
TL431BCPK 296-18058-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 200.00/1,000 TL432CDBVR 296-17341-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 40 32 24 
TL431BCPSR 296-18869-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator a) 39 30 TL432CDBVR 296-17341-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 324.00/3,000 
TL431BCPSR 296-18869-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 346.00/2,000 TL432CDBZR 296-17342-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato: A5 Poon mel 
TL431BCPWR 296-18870-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 52 39.30 TL432CDBZR 296-17342-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 366.00/3,000 
TL431BCPWR 296-18870-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 346.00/2,000 TL432CPK 296-18245-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 50 40 30 
TL431BIDBVR 296-18871-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 60 A534 TL432CPK 296-18245-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 140.00/1,000 
TL431BIDBVR 296-18871-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 585.00/3,000 TL432IDBVR 296-17343-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 45 rOOm et 
TL431BIDBZR 296-18872-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 60 45.34 TL432IDBVR 296-17343-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 366.00/3,000 
TL431BIDBZR 296-18872-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 585.00/3,000 TL432IDBZR 296-17344-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 50 40 30 
TL431BIDR 296-18873-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 60 45 34 TL432IDBZR 296-17344-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 405.00/3,000 
TL431BIDR 296-18873-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 487.50/2,500 TL432IPK 296-18246-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 255 44 8 
TL431BIP 296-18874-5-ND Adj. Precision Shunt Regulator 60 A534 TL432IPK 296-18246-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 154.00/1,000 
TL431BIPK 296-18060-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 68 5189 TL432QDBVR 296-17345-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato 56 4232 
TL431BIPK 296-18060-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 226.00/1,000 TL432QDBVR 296-17345-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 546.00/3,000 
TL431BQDR 296-17886-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 84 63 48 TL432QDBZR 296-17346-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 60 45 3 
TL431BQDR 296-17886-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 682.50/2,500 TL432QDBZR 296-17346-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 585.00/3,000 
TL431BQLPME3 296-19380-ND Adj. Precision Shunt Regulator 84 63 48 TL4320QPK 296-18247-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 60 45.84 
TL431BQPK 296-18237-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 92 Asey Gy. TL432QPK 296-18247-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 200.00/1,000 
TL431BQPK 296-18237-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 306.00/1,000 TL497ACD 296-10195-5-ND 1.2V Switching Voltage Regulato 144 1.20 96 
TL431BIDCKR 296-17867-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 60 45 34 TL497ACDR 296-10195-1-ND 1.2V Switching Voltage Regulator... 1.44 1.20 .96 
TL431BIDCKR 296-17867-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 585.00/3,000 TL497ACDR 296-10195-2-ND —_ | 1.2V Switching Voltage Regulato! 14-SOIC 1560.00/2,500 
TL431BILPR 296-17375-1-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 60 45 34 TL497ACN 296-10196-5-ND —_|1.2V Switching Voltage Regulato! 14-Dip 144 1.20 .96 
TL431BILPR 296-17375-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 400.00/2,000 TL497AID 296-10197-5-ND 1.2V Switching Voltage Regulato! 14-SOIC 1.33 1.06 80 
TL431BQDBVR 296-17311-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 84 63.48 TL497AIDR 296-10197-1-ND 1.2V Switching Voltage Regulato: 14-SOIC 1.33 1.06 80 
TL431BQDBVR 296-17311-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 819.00/3,000 TL497AIDR 296-10197-2-ND 1.2V Switching Voltage Regulato: 14-SOIC 1695.00/2,500 
TL431BQDBZR 296-17623-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 84 63 48 TL497AIN 296-10198-5-ND 1.2V Switching Voltage Regulato: 14-Dip 1.33 1.06 80 
TL431BQDBZR 296-17623-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 819.00/3,000 TL780-05CKC 296-1803-5-ND 5.0V, 1.5A Fixed Positive Volt. Reg. ... TO-220AB 81 68 54 
TL431BQDBZRQ1 296-20654-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 5 63.50 TL780-05CKTER 296-12396-1-ND 5.0V, 1.5A Fixed Positive Voltage Reg. ....3-PFM -90 dey Ait) 
TL431BQDBZRQ1 296-20654-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 975.00/3,000 TL780-05CKTER 296-12396-2-ND 5.0V, 1.5A Fixed Positive Voltage Reg. ... 3-PFM 798.00/2,000 
TL431BQDCKR 296-17868-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 84 63 48 TL780-05CKTTR 296-20777-1-ND 5.0V, 1.5A Fixed Positive Voltage Reg. ... TO-263 96 EID ed! 
TL431BQDCKR 296-17868-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 819.00/3,000 TL780-05CKTTR 296-20777-2-ND 5.0V, 1.5A Fixed Positive Voltage Reg. ...T0-263 319.00/1,000 
TL431BQLPR 296-17376-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 84 63 48 TL780-05KCS 296-14324-5-ND 5.0V, 1.5A Fixed Positive Voltage Reg. ...TO-220 88 POG mmr O0) 
TL431BQLPR 296-17376-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 558.00/2,000 TL780-12CKC 296-10227-5-ND 12V, Fixed Positive Volt. Regulator .... TO-220AB 81 68 54 
TL431CD 296-1289-5-ND Adj. Precision Shunt Regulator 40 322A TL780-12KCS 296-14325-5-ND 12V, Fixed Positive Volt. Regulator ..T0-220 88 66 50 
TL431CDBZR 296-17331-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 40 32 = «24 TL780-15CKC. 296-10228-5-ND 15V, Fixed Positive Volt. Regulator .... TO-220AB 81 68 54 
TL431CDBZR 296-17331-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 324.00/3,000 TL780-15KCS 296-14326-5-ND 15V, Fixed Positive Volt. Regulator 0-220 88 66 ©.50 
TL431CDR 296-1289-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 40 32.24 TL783CKCSE3 296-20687-5-ND High Voltage Adj. Regulator 0-220 160 1.28 96 
TL431CDR 296-1289-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 270.00/2,500 TL783CKTTR 296-20778-1-ND High Voltage Adj. Regulato! 0-263 1.60 1.28 96 
TL431CDBVR 296-10185-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 40 32.24 TL783CKTTR 296-20778-2-ND High Voltage Adj. Regulato! 0-263 432.00/500 
TL431CDBVR 296-10185-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 324.00/3,000 TL2218-285PWR 296-10163-1-ND 2.85V, SCSI Fixed Regulator! .20-TSSOP 3.31 265 2.06 
TL431CLP 296-1290-ND Adj. Precision Shunt Regulator 40 32.24 TL2218-285PWR 296-10163-2-ND 2.85V, SCSI Fixed Regulator! .20-TSSOP 3748.00/2,000 
TL431CLPR 296-1290-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 40 32.24 TL2575-051N 296-21094-5-ND 5V, 1A Simple Step Down S\ 

TL431CLPR 296-1290-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 224.00/2,000 Voltage Regulator se 1.50 1.20 .90 
TL431CP 296-1798-5-ND Adj. Precision Shunt Regulator 50 40 30 TL2575-12IKTTR 296-21495-1-ND 12V, 1A Simple Step Down Switching 

TL431CPK 296-1991-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 50 40.30 Voltage Regulator NEW!. 1.83 1.46 1.10 
TL431CPWR 296-12497-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 40 382.24 TL2575-12IKTTR 296-21495-2-ND 12V, 1A Simple Step Down Switching 

TL431CPWR 296-12497-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 224.00/2,000 Voltage Regulator NEW!. 493.00/500 
TL431IDBVR 296-10187-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 45 106) 427 TL2575-121KV 296-21496-5-ND 12V, 1A Simple Step Down Switching 

TL431IDBVR 296-10187-2-ND __| Adj. Precision Shunt Regulator 366.00/3,000 Voltage Regulator NEWE. 1.75 1.40 1.05 
TL431IDBZR 296-17332-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 45 26) 227, TL2575-151KTTR 296-21497-1-ND 15V, 1A Simple Step Down Switching 

TL431IDBZR 296-17332-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 366.00/3,000 Voltage Regulator NEW!. 1.83 146 1.10 
TL431IDR 296-1291-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 5 36, 227. TL2575-151KTTR 296-21497-2-ND 15V, 1A Simple Step Down Switching 

TL431IDR 296-1291-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 305.00/2,500 Voltage Regulator NEW!. 493.00/500 
TL4311LP 296-1292-ND Adj. Precision Shunt Regulator 5 S627: TL2575-151KV 296-21498-5-ND 15V, 1A Simple Step Down Switching 

TL431ILPR 296-1292-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator ASCO mer. Voltage Regulator NEW. 1.75 1.40 1.05 
TL431ILPR 296-1292-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 252.00/2,000 TL2575-331N 296-21095-5-ND 3.3V, 1A Simple Step Down Switching 

TL431IP 296-10188-5-ND Adj. Precision Shunt Regulator 45 206, 27 Voltage Regulator... 1.50 1.20 .90 
TL4311PK 296-10189-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator io) PAAR 88: TL2575HV-12IKTTR =| 296-21499-1-ND 12V, 1A Simple Step Down Switching 

TL431IPK 296-10189-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator 754.00/1,000 Voltage Regulator NEWE. 2.48 1.98 1.54 
TL431QDBVR 296-17333-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator ay) 39 30 TL2575HV-12IKTTR | 296-21499-2-ND 12V, 1A Simple Step Down Switching 

TL4310DBVR 296-17333-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator 507.00/3,000 Voltage Regulator NEW!. 715.00/500 
TL431QDBZR 296-17334-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 2) aed .30 TL2575HV-12IKV 296-21500-5-ND 12V, 1A Simple Step Down Switching 

TL431QDBZR 296-17334-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 507.00/3,000 Voltage Regulator NEW!. 248 1.98 1.54 
TL431QDCKR 296-17869-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 56 42 32 TL2575HV-15IKTTR | 296-21501-1-ND 15V, 1A Simple Step Down Switching 

TL431QDCKR 296-17869-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator 546.00/3,000 Voltage Regulator NEWE. 248 1.98 1.54 
TL431QDR 296-21096-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator EP a 8) TL2575HV-15IKTTR = | 296-21501-2-ND 15V, 1A Simple Step Down Switching 

TL4310DR 296-21096-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator 422.50/2,500 Voltage Regulator NEW. 715.00/500 
TL4310PK 296-18238-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 60 45 34 TL2575HV-15IKV 296-21502-5-ND 15V, 1A Simple Step Down Switching 

TL431QPK 296-18238-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 200.00/1,000 Voltage Regulator NEW!. 2.48 1.98 1.54 
TL432ACDBVR 296-17335-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator AO 32 24 TLV431ACDBVR 296-1348-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator . 56 42 82 
TL432ACDBVR 296-17335-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 324.00/3,000 TLV431ACDBVR 296-1348-2-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator . 546.00/3,000 
TL432ACDBZR 296-17336-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 45 SOOM nner TLV431ACDBZR 296-18912-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator . 56 42.82 
TL432ACDBZR 296-17336-2-ND__| Adj. Precision Shunt Regulator 366.00/3,000 TLV431ACDBZR 296-18912-2-ND —_ | Low Voltage Adj. Shunt Regulator . 546.00/3,000 
TL432ACPK 296-18239-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 55) A433 TLV431ACLP 296-10723-5-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator . 56 42, 82 
TL432ACPK 296-18239-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 154.00/1,000 TLV431AID 296-10724-5-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator . 64 48 36 
TL432AIDBVR 296-17337-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 50 AQ usc! TLV431AIDBVR 296-1984-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator . 64 48 36 
TL432AIDBVR 296-17337-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 405.00/3,000 TLV431AIDBVR 296-1984-2-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator ...... 516.00/3,000 
TL432AIDBZR 296-17338-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 55 4S (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


874 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


wy TEXAS INSTRUMENTS POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 


Voll DIOL REY) a BrICe EAU all Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 125 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TLV431AIDBZR 296-18913-1-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator 64 48 36 TLVH431BIPK 296-18623-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. . 81 6854 
TLV431AIDBZR 296-18913-2-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator 624.00/3,000 TLVH431BIPK 296-18623-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 359.00/1,000 
TLV431AIDR 296-15032-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 64 48 36 TLVH431BIPKG3 296-19346-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg, 90 oh) GD) 
TLV431AIDR 296-15032-2-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator 520.00/2,500 TLVH431BIPKG3 296-19346-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 399.00/1,000 
TLV431AILP 296-10725-5-ND __| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 64 48 36 TLVH431BQDBVR _} 296-17688-1-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 1.05 88 70 
TLV431AQPKG3 296-19337-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 84 70 56 TLVH431BQDBVR 296-17688-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 1365.00/3,000 
TLV431AQPKG3 296-19337-2-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 372.00/1,000 TLVH431BQDBZR 296-17689-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 1.05 88 70 
TLV431BCDBVR 296-17568-1-ND | Low Voltage Adj. 84° 63 48 TLVH431BQDBZR 296-17689-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 1365.00/3,000 
TLV431BCDBVR 296-17568-2-ND | Low Voltage Adj. 819.00/3,000 TLVH431BQDCKR | 296-17799-1-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg dt | 93) 674 
TLV431BCDBZR 296-17569-1-ND __| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 84 6348 TLVH431BQDCKR _} 296-17799-2-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 1443.00/3,000 
TLV431BCDBZR 296-17569-2-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator 819.00/3,000 TLVH431BOLPR 296-17814-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 705 88 ~.70 
TLV431BCDCKR 296-17794-1-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator 88 66 50 TLVH431BQLPR 296-17814-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 932.00/2,000 
TLV431BCDCKR 296-17794-2-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator 858.00/3,000 TLVH431BQPK 296-18624-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg igh) ies) ae) 
TLV431BCLPR 296-17809-1-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator 84 6348 TLVH431BQPK 296-18624-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 492.00/1,000 
TLV431BCLPR 296-17809-2-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 558.00/2,000 TLVH431BQPKG3 296-19347-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. ......SOT-89 1.23 1.03.82 
TLV431BCPKG3 296-19338-1-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator 78 65 52 TLVH431BOPKG3 296-19347-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. .......SOT-89 545.00/1,000 
TLV431BCPKG3 296-19338-2-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 346.00/1,000 TLVH431CDBVR 296-18046-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 60 rAd) 34 
TLV431BIDBVR 296-17570-1-ND | Low Voltage Adj. 92 69 52 TLVH431CDBVR 296-18046-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 585.00/3,000 
TLV431BIDBVR 296-17570-2-ND Low Voltage Adj. 897.00/3,000 TLVH431CDBZR 296-17973-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 60 45 (84 
TLV431BIDBZR 296-17571-1-ND __| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 92 69 52 TLVH431CDBZR 296-17973-2-ND __| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. . 585.00/3,000 
TLV431BIDBZR 296-17571-2-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 897.00/3,000 TLVH431CDCKR 296-18047-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. . 68 51.39 
TLV431BIDCKR 296-17795-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 96 72 54 TLVH431CDCKR 296-18047-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 663.00/3,000 
TLV431BIDCKR 296-17795-2-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator 936.00/3,000 TLVH431CLPR 296-21132-1-ND —_/ Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 260) 45) aa4 
TLV431BILPR 296-17810-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 92 69 52 TLVH431CLPR 296-21132-3-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 400.00/2,000 
TLV431BILPR 296-17810-2-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 612.00/2,000 TLVH431CPK 296-18625-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 68 5139 
TLV431BIPKG3 296-19339-1-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator [07RD TLVH431CPK 296-18625-2-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 226.00/1,000 
TLV431BIPKG3 296-19339-2-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 386.00/1,000 TLVH431CPKG3 296-19348-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 16 57 43 
TLV431BQDBVR 296-17572-1-ND Low Voltage Adj. 99 83 3.66 TLVH431CPKG3 296-19348-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 253.00/1,000 
TLV431BQDBVR 296-17572-2-ND Low Voltage Adj. 1287.00/3,000 TLVH431IDBVR 296-18048-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg, 68 51 39 
TLV431BQDBZR 296-17573-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 99 83 66 TLVH431IDBVR 296-18048-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 663.00/3,000 
TLV431BQDBZR 296-17573-2-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator 1287.00/3,000 TLVH431IDBZR 296-17974-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg Gy Sl a 
TLV431BQDCKR 296-17796-1-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator 105. 88 70 TLVH431IDBZR 296-17974-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 663.00/3,000 
TLV431BQDCKR 296-17796-2-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator 1365.00/3,000 Tot ooee eS ONE Ty vale an Abarat ent Ae 16 it ea po 
TLV431BQLPR 296-17811-1-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator 99 83 66 F -2- Adj. Precision Shu 00/3, 
TLV431BQLPR 296-17811-2-ND__| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 878.00/2,000 a sears to vol. ACL Precision Shunt Reg 68 5 a ae 
TLV431BQPKG3 296-19340-1-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator a x -3- ow Volt. Adj. Precision Shunt Reg 52.00/2, 
TLV431BOPKG3 296-19340-2-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 519.00/1,000 TLVH431IPK 296-18626-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg C/O o/c 
TLV431CDBVR 296-13616-1-ND Low Voltage Adj 52 39 30 TLVH431IPK 296-18626-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 253.00/1,000 
TLV431CDBVR 296-13616-2-ND | Low Voltage Adj. ~" 507,00/3,000 TLVH431IPKG3 296-19349-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 84 63 48 
TLV431CDBZR 296-18914-1-ND __| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 52. 3930 TLVH431IPKG3 296-19349-2-ND __| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 279.00/1,000 
TLV431CDBZR 296-18914-2-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator 507.00/3,000 TLVH431QDBVR 296-18050-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 92.69 92 
TLV431CLP 296-10727-5-ND | Low Voltage Adj, Shunt Regulator 52. 39 30 TLVH4310QDBVR 296-18050-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 897.00/3,000 
TLV431IDBVR 296-13617-1-ND __| Low Voltage Adj. : ’ ; TLVH4310QDBZR 296-17975-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 92 69 52 
ge Adj. 60 45 34 er recis! 
TLV431IDBVR 296-13617-2-ND _| Low Voltage Adj TLVH4310DBZR 296-17975-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. . 897.00/3,000 
oe Aa Ses oun TLVH4310QDCKR 296-18051-1-ND j. Precision SI 7 63 0 
TLV431IDBZR 296-18915-1-ND _| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 60.45 34 e805 Low.Volt:Ad). Rresision Shunt Reg 7S CC 
TLV431IDBZR 296-18915-2-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator 585.00/3,000 TLVH431QDCKR 296-18051-2-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 975.00/3,000 
; TLVH431QLPR 296-21134-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 92 69 52 
TLV431ILP 296-10729-5-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator 60 45 34 fees 
= ea ; TLVH431QLPR 296-21134-3-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 612.00/2,000 
TLV431QPKG3 296-19341-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 18 (Ooo! 4 a 
- eu TLVH431QPK 296-18627-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg, 15 630) 90! 
TLV4310PKG3 296-19341-2-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator 346.00/1,000 ee 
TLVH431ACDBVR _|296-17967-1-ND _| Low Volt, Adj. Precision Shunt Reg. 68 51.39 TLVH4310PK 296-18627-2-ND__| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 333.00/1,000 
TLVH431ACDBVR _|296-17967-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. ... 663.00/3,000 TLVH431QPKG3 296-19350-1-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 84.70 56 
ad tee TLVH4310PKG3 296-19350-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 372.00/1,000 
TLVH431ACDBZR 296-17968-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 68 51 39 ). Precis 
var hteat TLVH432ACDBZR 296-17976-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 68 51 3 
TLVH431ACDBZR 296-17968-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 663.00/3,000 TLVH432ACDBZR DOG I79762.ND| | Low Volt Ad? Precision Shunt Ri 669.00/3,060 
TLVH431ACDCKR ‘| 296-18043-1-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 7 sf #8 OW VO er recision Snan ed eure: 
TLVH432ACPK 296-18628-1-ND __| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. N76) eee 7n 43 


TLVH431ACDCKR 296-18043-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 741.00/3,000 


ae TLVH432ACPK 296-18628-2-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 253.00/1,000 
Cae e ACL een een oem ow volt A. Precision Shunt Reg. 29 senna. TLVH432ACPKG3 | 296-19351-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 84 63 48 
TVAsiACPe PSA TEMIDMM| Low Volt Adt Precision Shunt Rew ay ee ee TLVH432ACPKG3 —-| 296-19351-2-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 279.00/1,000 
TLVHA31ACPK 296-18619-2-ND Low Volt. ‘ad Precision Shunt R 9. : 253.00/1 000 TLVH432AIDBZR 296-17977-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg, 76 RO a, 
Oe CeIn San ed at TLVH432AIDBZR 296-17977-2-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. . 741.00/3,000 
TLVH431ACPKG3 296-19342-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 84 63 48 TLVHA32AIPK 796-18629-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 34 63 B 
TLVH431ACPKG3 _|296-19342-2-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 279.00/1,000 TLVHA32AIPK 296-18629-2-ND | Low Volt. Adj, Precision Shunt Reg, ”~ 979.00/1,000 
TLVH431AIDBVR 296-17969-1-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 7 57 43 TLVH432AIPKG3 296-19352-1-ND | Low Volt. Adj, Precision Shunt Reg, 96 72 «5A 
TLVH431AIDBVR 296-17969-2-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 741.00/3,000 TLVH432AIPKG3 296-19352-2-ND | Low Volt. Adj, Precision Shunt Reg 319.00/1,000 
TLVH431AIDBZR ZObs1727051- NDI) Low Volt. Adj. Precision Shunt Rag. TS oe TLVH432AQDBZR __|296-17978-1-ND __| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. . 78 65 | 52 
TLVHASIAIDBZR __[290a1O7EeaNDEEE Low Vott. Adj. Precision Shunt Reg. AUS 000 TLVH432AQDBZR | 296-17978-2-ND |Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. . 1014.0073,000 
TLVH431AIDCKR 296-18044-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 84 ~—«63—C«B TLVH432A0PK 296-18630-1-ND | Low Volt. Adj, Precision Shunt Reg 8447056 
TLVHASTAIDGKR 220 BOE = Daag Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 819.00/3,000 TLVH432AQPK 296-18630-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 372.00/1,000 
TLVHASIAILPR ZOBs2 1120s TENDS) Low Volt. Ad]. Precision Shunt Reg. 76 or AB TLVH432AQPKG3 | 296-19353-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 3,786 
TLVHASIAILPR ESC ULSUsetgm| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 506.00/2,000 TLVH432AQPKG3 _|296-19353-2-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 412.00/1,000 
Lee ee ae ri = = Pasa Shut a nas spa = TLVH432BCDBZR _|296-17979-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 69 52 
-18620-2- Adj. F 00/1, TLVH432BCDBZR —-| 296-17979-2-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Re 897.00/3,000 
TLVH431AIPKG3 296-19343-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 8. 72 BA TLVH432BCPK 96-18631-1-ND —_| Low Volt. adh Precision Shunt Req 63 50 
TLVH431AIPKG3 296-19343-2-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 319.00/1,000 TLVH432BCPK 296-18631-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 333.00/1,000 
TLVH431AQDBVR =| 296-17971-1-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 7 65 52 TLVH432BCPKG3 296-19354-1-ND __| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 84 70 56 
TLVH431AQDBVR _|296-17971-2-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 1014.00/3,000 TLVHA32BCPKG3 | 296-19354-2-ND | Low Volt. Adj, Precision Shunt Reg 372,001,000 
TLVH431AQDBZR 296-17972-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 78 65 52 TLVH432BIDBZR 296-17980-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 75 63 50 
TLVH431AQDBZR 296-17972-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 1014.00/3,000 TLVH432BIDBZR 296-17980-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 975.00/3,000 
TLVH431AQDCKR 296-18045-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 84 ON e086 TLVH432BIPK 296-18632-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 81 68 5 
TLVH431AQDCKR | 296-18045-2-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 1092.00/3,000 TLVH432BIPK 296-18632-2-ND _|Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 359.00/1,000 
TLVHA31AQLPR 2ObsAITSISIENDISSS| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. thy TLVH432BIPKG3 | 296-19355-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 9 75 «60 
TLVH431AQLPR 296-21131-3-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 692.00/2,000 TLVH432BIPKG3 296-19355-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. .. 399.00/1,000 
TLVH431AQPK 296-18621-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 84 70 56 TLVH432BQDBZR 296-17981-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. .. 1.05 88 .70 
TLVH431AQPK 296-18621-2-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 372.00/1,000 TLVH432BQDBZR | 296-17981-2-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 1365.00/3,000 
TLVH431AQPKG3 296-19344-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 93 78 62 TLVH432BQPK 296-18633-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg fed e374! 
TLVH431AQPKG3 _|296-19344-2-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 412.00/4,000 TLVH432B0PK 296-18633-2-ND | Low Volt. Adj, Precision Shunt Reg 492.00/1,000 
TLVH431BCDBVR =] 296-17684-1-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 92 69 52 TLVH432BQPKG3 —-| 296-19356-1-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 123 103 62 
TLVH431BCDBVR 296-17684-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 897.00/3,000 TLVH432BQPKG3 296-19356-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 545.00/1,000 
TLVH431BCDBZR 296-17685-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 92 69 52 TLVH432CDBZR 296-17982-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 60 45 34 
TLVH431BCDBZR 296-17685-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 897.00/3,000 TLVH432CDBZR 296-17982-2-ND __[Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 585.00/3,000 
TLVH431BCDCKR _|296-17797-1-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 75 63 50 TLVH439CPK 296-18634-1-ND ~~ |Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg ee 51 39 
TLVH431BCDCKR  [296-17797-2-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 975.00/3,000 TLVH432CPK 296-18634-2-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 226.00/1,000 
TLVH431BCLPR 296-17812-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 92 69 52 TLVH432CPKG3 296-19357-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. i605? 048 
TLVH431BCLPR 296-17812-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 612.00/2,000 TLVH432CPKG3 296-19357-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 253.00/1,000 
TLVH431BCPK 296-18622-1-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 1 68 50 TLVH432IDBZR 296-17983-1-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 68 51 39 
TLVH431BCPK 296-18622-2-ND__| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 333.00/1,000 TLVH4321DBZR 296-17983-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 663.00/3,000 
TLVH431BCPKG3 296-19345-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 84 We) TLVH432IPK 296-18635-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 76 57 43 
TLVH431BCPKG3 296-19345-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 372.00/1,000 TLVH432IPK 296-18635-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 


253.00/1,000 
TLVH431BIDBVR 296-17686-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 63 4 
TLVH431BIDBVR 296-17686-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. ... 


W) (eh) Ei) TLVH432IPKG3 296-19358-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. .. 


975.00/3,000 TLVH432IPKG3 296-19358-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. . 279.00/1 ,000 


TLVH431BIDBZR 296-17687-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 7563.50 TLVH432QDBZR 296-17984-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg (OZR CONNES2 
TLVH431BIDBZR 296-17687-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 975.00/3,000 TLVH432QDBZR 296-17984-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 897.00/3,000 
TLVH431BIDCKR 296-17798-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 81 68 = 54 TLVH432QPK 296-18636-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg, His) ‘63\ 90! 


TLVH431BIDCKR 296-17798-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 1053.00/3,000 TLVH432QPK 296-18636-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 
TLVH431BILPR 296-17813-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. - 8) 63 50 TLVH432QPKG3 296-19359-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. ........ 84 
TLVH431BILPR 296-17813-2-ND __| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. ........ T0-92 666.00/2,000 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


333.00/1,000 
10) 56 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 875 


Tells Digi-Key Price Each 
TEXAS INSTRUMENTS power supPLy PRODUCTS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 125100 
: UA78M1.2CKTPR 296-11142-1-ND | 12.0V, 500mA Fixed Positive 
he No. parte Description Pkg. i asa ao Voltage Regulator... -80 80) 45 
: : = : UA78M1.2CKTPR 296-11142-2-ND | 12.0V, 500mA Fixed Positive 
TLVH4320PKG3 296-19359-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 372.00/1,000 Voltage Regulator... 780.00/3,000 
UA78LO2ACD 296-11116-5-ND —_| 2.0V, 100mA Regulator. 40 32 «(24 -49664-1- ‘ 
UA78M12CKVURG3 | 296-19664-1-ND | 12.0V, 500mA Fixed Posi 
Uisueses’ /aevacsie’[sy mane ead oe on 
eee oi ; : ‘ : UA78M12CKVURGS | 296-19664-2-ND | 12.0V, 500mA Fixed Posi 
Tah 296-1364-1-ND 5.0V, 100mA Regulator. 40 822 Voltage Regulator ... 520.00/2,500 
78LOSACDR 296-1364-2-ND 5.0V, 100mA Regulator. 270.00/2,500 UA78M33CDCYR 296-13424-1-ND | 3.3V, 500mA Fixed Positive 
UA78LO5ACLP. 296-1365-ND 5.0V, 100mA Regulator. 40 32.24 Voltage Regulator... ... SOT-223-4 56 42 «32 
UA78LO5ACLPR 296-1365-1-ND 5.0V, 100mA Regulator. 40 32.24 UA78M33CDCYR 296-13424-2-ND 3.3V, 500mA Fixed Positive 
UA78LO5ACLPR 296-1365-2-ND 5.0V, 100mA Regulator. 224.00/2,000 Voltage Regulator .. ... SOT-223-4 455.00/2,500 
UA7BLOSACPK 296-11118-1-ND _|5.0V, 100mA Regulator. AS 86 DATBM33CKG 296-12722-5-ND | 3.3V, 500mA Fixed Positive 
UA7BLOSACPK 296-11118-2-ND — |5.0V, 100mA Regulator. 160.00/1,000 Voltage Regulator... 75 63 ~~ 50 
ge Regi 
UA78LO5AIDR 296-16903-1-ND 5.0V, 100mA Regulator. 52 39.30 UA78M33CKCS 296-21633-5-ND 3.3V, 500mA Fixed Positive 
UA7BLO5AIDR 296-16903-2-ND — |5.0V, 100mA Regulator. 422.50/2,500 Voltage Regulator NEW..... 7 57 (4B 
UA7BLOSAILP 296-11119-5-ND —_|5.0V, 100mA Regulator. 52 39 30 UA78M33CKCSE3 —| 296-21634-5-ND | 3.3V, 500mA Fixed Positive 
UA7BLO5AIPK 296-17759-1-ND _|5.0V, 100mA Regulator. 52 39 30 Voltage Regulator NEI 76 57 43 
UA7BLO5AIPK 296-17759-2-ND _|5.0V, 100mA Regulator. 173.00/1,000 UA78M33CKTPR 296-13425-1-ND | 3.3V, 500mA Fixed Positive 
UA78L05CD 296-11120-5-ND 5.0V, 100mA Regulator. 46 3726 Voltage Regulator .. 80 60 45 
UA7BLO5CLP 296-11121-5-ND —_|5.0V, 100mA Regulator. AG 3726 UA78M33CKTPR 296-13425-2-ND | 3.3V, 500mA Fixed Po: 
UA7BLOSCPK 296-13531-1-ND —|5.0V, 100mA Regulator. 40 32 24 Voltage Regulator .......cccscsseeesese 2-PFM 780.00/3,000 
UA7BLOSCPK 296-13531-2-ND _|5.0V, 100mA Regulator. 112.00/1,000 UA78M33CKVURG3 | 296-21208-1-ND | 3.3V, 500mA Fixed Positi 
UA78LOGACLP 296-11122-5-ND _|6.0V, 100mA Regulator. 2 ee Voltage Regulator... 64 48 36 
UA7BLOGACPK 296-15739-1-ND  |6.0V, 100mA Regulator. 40 82 2a UA78M33CKVURG3 | 296-21208-2-ND | 3.3V, 500mA Fixed Positive 
UA78LOGACPK 296-15739-2-ND | 6.0V, 100mA Regulator. 112.00/1,000 Voltage Regulator... 520.00/2,500 
UA78LO8ACD 296-11123-5-ND | 8.0V, 100mA Regulator. 46 376 UA79MO5CKC 296-11144-5-ND | 5V, 500mA Negative Volt. 75 863 ©«50 
UA7BLO8ACLP 296-11124-5-ND _| 8.0V, 100mA Regulator. 40.32 24 UA79MO5CKCS 296-14001-5-ND | 5V, 500mA Negative Volt. 76 57 43 
UA78LO8ACLPR 296-15052-1-ND 8.0V, 100mA Regulator. 40 32.24 UA79MO5CKCSE3 296-21635-5-ND 5V, 500mA Negative Volt. 16 57 48 
UA7BLO8ACLPR 296-15052-2-ND — |8.0V, 100mA Regulator. 224.00/2,000 UA79MOSCKTPR 296-11145-1-ND | 5V, 500mA Negative Volt. 80 60 45 
UA78LO8ACPK 296-11125-1-ND | 8.0V, 100mA Regulator. 52 39 30 UA79MOSCKTPR 296-11145-2-ND | 5V, 500mA Negative Volt. 780.00/3,000 
UA7BLO8ACPK 296-11125-2-ND — |8.0V, 100mA Regulator. 173.00/1,000 UA79MOSCKVURG3 | 296-20735-1-ND —_| 5V, 500mA Negative Volt. 64 48 36 
UA7BLO9ACD 296-11126-5-ND __|9.0V, 100mA Regulator. 4082 UArOMOSCRVURGS Rican By, coon Negative Molt ‘ me SBOE 
UA7BLOSACDR 296-15053-1-ND _|9.0V, 100mA Regulator. 40°, 82.24 11146-1- legative Voltage Regulato : : c 
UA7BLO9ACDR 296-15053-2-ND | 9.0V, 100mA Regulator. 270.00/2,500 UA79MO8CKTPR 296-11146-2-ND | 8V Negative Voltage Regulato 2-PFM 780.00/3,000 
; 9 : 
UA78LO9ACLP 296-11127-5-ND 9.0V, 100mA Regulator. 40 oy yn UA79MO8CKVURG3 | 296-19678-1-ND 500mA Negative Voltage Regulator. 3-PFM 64 48 36 
UA78LO9ACPK 296-14331-1-ND 9.0V, 100mA Regulator. 45 36 97 UA79MO8CKVURG3 | 296-19678-2-ND 500mA Negative Voltage Regulator. 520.00/2,500 
UA78LO9ACPK 296-14331-2-ND 9.0V, 100mA Regulator. 426.00/1,000 UA723CD 296-11102-5-ND Adjustable, Prec. Voltage Regulato! 16 46.57 48 
UA78L10ACD 296-11129-5-ND 10.0V, 100mA Regulato 40 32 24 UA723CDR 296-11102-1-ND Adjustable, Prec. Voltage Regulato! 16 Bet 8) 
UA78L10ACLP 296-1996-ND 10.0, 100mA Regulato ‘40 32 «24 UA723CDR 296-11102-2-ND | Adjustable, Prec. Voltage Regulator 617.50/2,50 
UA78L10ACPK 296-15327-1-ND 10.0V, 100mA Regulato! 45 36 27 UA723CN 296-11104-5-ND Adjustable, Prec. Voltage Regulato! 88 66 .50 
UA78L10ACPK 296-15327-2-ND  |10.0V. 100mA Regulat 426.00/1,000 UA733CN 296-11105-5-ND —_| Differential Video Amplifier... 87 «7358 
Be ranicl Dr aia a UA7805CKC 296-1974-5-ND —_| 5V, 1.5A Positive Voltage Regulato 816854 
UA78L12ACD 296-11130-5-ND __| 12.0V, 100mA Regulato 40 3224 
UATBLI2ACDR 396-15054-1-ND | 12.0V_100mA Regulato AGO meno UA7805CKCS 296-13996-5-ND _| 5V,, 1.5A Positive Voltage Regulato 80.60 45 
UA7BL12ACDR 296-15054-2-ND —_|12.0V, 100mA Regulato * 970.00/2,500 UA7805CKCSE3 296-21619-5-ND | 5V, 1.5A Positive Volt. Reg. NEW! 80 60 45 
UA7BL12ACLP 296-11131-5-ND _|12.0V, 100mA Regulato Ayo eo A UA7805CKTER 296-11108-1-ND | 5V, 1.5A Positive Voltage Regulato 81 68 54 
UA7BL12ACPK 296-11132-1-ND _|12.0V, 100mA Regulato 45 3627 UA7805CKTER 296-11108-2-ND | 5V, 1.5A Positive Voltage Regulato 718.00/2,000 
UA7BL12ACPK 296-11132-2-ND _|12.0V, 100mA Regulato  496°00/1,000 UA7805CKTTR 296-20796-1-ND | 5V, 1.5A Positive Voltage Regulato 88 66 50 
_ zl UA7805CKTTR 296-20796-2-ND __|5V, 1.5A Positive Voltage Regulato! 293.00/1,000 
Ue eae Poe RIIGEM| ev, ION Recut oie caer UATB08CKC 296-11109-5-ND _/8V, 1.5A Positive Voltage Regulator B68 
UA7BL1SACPK 996-12002-2-ND —_|18.0V' 100mA Regulato 496 00/1,000 UA7808CKCS 296-13997-5-ND —_| 8V, 1.5A Positive Voltage Regulato 80 60 45 
UA7BMOSCDCYR 996-12290-1-ND _|5.0V, 500mA Regulator 0T-203' 56 42 90 UA7808CKCSE3 296-21620-5-ND —_| 8V, 1.5A Positive Volt. Reg. NEW! 80 60 45 
UA7BMOSCDCYR 296-12000-2ND  |5-0V' 500mA Re, ; eae ; : : UA7808CKTER 296-11110-1-ND —_| 8V, 1.5 Positive Voltage Regulato 3PFM = «81. 6B 
OV, gulator. .SOT-223 455.00/2,500 we 
UATEMOSCKC FSS TGET IGM 5 OV -500mA Renulat 70-20) Mute CREE UA7808CKTER 296-11110-2-ND _| 8V, 1.5 Positive Voltage Regulato 3-PFM 718.00/2,000 
i 7eMoeeKes PEER TTER IMM & OV. BOO0MA Reculator 70-200 [rae UA7B10CKC 296-1975-5-ND 10V, 1.5A Positive Voltage Regulator. S68 
UATeMOScKcsES  (BBeHeS PANTIE & pV’ ScomA Ri guiaiOr : : : UA7810CKCS 296-21621-5-ND | 10V, 1.5A Positive Volt. Reg. NEW!. 84 ©6348 
HBIGRIS -OV, 500mA Regulator MEW! 0-220 (ee UA7810CKCSE3 296-21622-5-ND | 10V1.5A Positive Volt. Reg. NEI 846348 
UA7BMOSCKTPR =| 290:1i11 5: 1-NDJ | 5.0V, 500mA Regulator 80 a arte UA7810CKTER 296-17050-1-ND | 10V, 1.5A Positive Voltage Regulator ‘81 68 54 
UA7BMOSCKTPR __[226aHlMISSs2.NDIEE| 5.0V, 500mA Regulator. eiBo00/8 000 UA710CKTER 296-17050-2-ND __| 10V, 1.5A Positive Voltage Regulator. 718.00/2,000 
eee eee Ra ere ee oon Oem] 2 2¥. S00mA Regulator. Ce oo UA7810CKTTR 296-20797-1-ND | 10V, 1.5A Positive Voltage Regulator. 92 69 «52 
EMOSCKVURGS 2965197552, NDI) 5.0V, 500mA Regulator. 520.00/2,500 UA7810CKTTR 296-20797-2-ND —_| 10V. 1.5A Positive Voltage Regulator. 306.00/1,000 
UA78MO5IDCYR 296-17616-1-ND | 5.0V, 500mA Regulator. SOT-223 84 «6.638 Pa "ti Be eae aol: ee? 
: UA7812CKC 296-11111-5-ND 12V, 1.5A Positive Voltage Regulator. 81 68 54 
UA78MOSIDCYR 296-17616-2-ND | 5.0V, 500mA Regulator. .SOT-223 682.50/2,500 UA78120KCS 296-13998-5-ND —_| 12V' 1 5A Positive Voltage Regulator 88 «6650 
eS eee _ nom oo = & a UA7812CKCSES 296-21623-5-ND _| 12V, 1.5A Positive Volt. Reg. NEW!. ‘8866 50 
- -9-| OV, m. eguiator ? a a - = 4 -| iti 
UA78MOSIKTPR 296-18192-1-ND 5.0V, 500mA Regulator. ‘84 63 OB UA7812CKTER AMA uo 12V, 1.5A Positive Voltage Regulator. 81 68 54 
UA7812CKTER 296-11112-2-ND 12V, 1.5A Positive Voltage Regulator. 718.00/2,000 
UA78MOSIKTPR 296-18192-2-ND —_|5.0V, 500mA Regulator. 819.00/3,000 UA7812CKTTR 296-20798-1-ND | 12V. 1.5A Positive Voltage Regulator. 88 66 50 
UA7BMOSIKTPRGS — | 296-18672-1-ND —_|5.0V, 500mA Regulator. 84 638 UA7812CKTTR 296-20798-2-ND | 12V. 1.5A Positive Voltage Regulator. 293.00/1,000 
UA78MOSIKTPRGS | 296-18672-2-ND__|5.0V, 500mA Regulator. 819.00/3,000 UA7815CKC 296-11113-5-ND _| 15V, 1.5A Positive Voltage Regulator. 8168 54 
UA7BMOSIKVURG3 =| 296-21206-1-ND —_/5.0V, 500mA Regulator. 84 638 UA7815CKCS 296-13999-5-ND _| 15V, 1.5A Positive Voltage Regulator. 84 63 
UA7BMOSIKVURG3 | 296-21206-2-ND _—_/5.0V, 500mA Regulator. 682.50/2,500 UA7815CKCSE3 296-21624-5-ND | 15V, 1.5A Positive Volt. Reg. NE! 84 63.48 
UA78MO5QDCYRQ1 | 296-17425-1-ND | 5.0V, 500mA Regulator. S$0T-223 0 7254 AT UA7815CKTER 296-11114-1-ND | 15V, 1.5A Positive Voltage Regulator. 81 68 54 
UA78MOSQDCYRQ1 |) 296-17425-2-ND —_| 5.0V, 500mA Regulator. SOT-223 585.00/2,500 UA7815CKTER 296-11114-2-ND | 15V, 1.5A Positive Voltage Regulator. 718.00/2,000 
UA78MO6CKTPR 296-1366-1-ND 6.0V, 500mA Regulator. 80.6045 UA7815CKTTR 296-21687-1-ND _| 15V, 1.5A Positive Volt. Reg. NEW!. 88 66 50 
UA78MO6CKTPR 296-1366-2-ND 6.0V, 500mA Regulator. 780.00/3,000 UA7815CKTTR 296-21687-2-ND | 15V, 1.5 Positive Volt. Reg. NEI 154.00/500 
UA78MO6CLVURG3 | 296-19532-1-ND —_| 6.0V, 500mA Regulator. 4 48 UA7824CKC 296-11115-5-ND | 24V, 1.5A Positive Voltage Regulator. 81 68 54 
UA78MO6CLVURG3 | 296-19532-2-ND 6.0V, 500mA Regulator. 520.00/2,500 UA7824CKCS 296-21625-5-ND 24V, 1.5A Positive Volt. Reg. NE! 84 63 48 
UA78M08CDCYR 296-12612-1-ND —_| 8.0V, 500mA Regulator. SOT-223 56 428 UA7824CKCSE3 296-21626-5-ND | 24V, 1.5A Positive Volt. Reg. NET 84 6348 
UA78MO8CDCYR 296-12612-2-ND 8.0V, 500mA Regulator. SOT-223 455.00/2,500 UA7905CKCS 296-17077-ND -5V, 1.5A Negative Voltage Regulator 84 63 48 
UA78M08CKC 296-11136-5-ND — |8.0V, 500mA Regulator. 7 63 50 UA7905CKTER 296-17834-1-ND | -5V, 1.5A Negative Voltage Regulator 81 «68d 
UA78MO08CKCS 296-21629-5-ND  |8.0V, 500mA Regulator NEW! 2 54 Al UA7905CKTER 296-17834-2-ND | -5V, 1.5 Negative Voltage Regulator 718.00/2,000 
UA78MO8CKCSE3 | 296-21630-5-ND —_/8.0V, 500mA Regulator NEW! 72 54 At UA7905CKTTR 296-20799-1-ND —_| -5V, 1.5 Negative Voltage Regulator... 92 69 52 
UA78MO8CKTPR 296-11137-1-ND | 8.0V, 500mA Regulator. 80 60 45 UA7905CKTTR 296-20799-2-ND | -5V, 1.5 Negative Voltage Regulator 306.00/1,000 
UA78MO08CKTPR 296-11137-2-ND __| 8.0V, 500mA Regulator. 780.00/3,000 UA7908CKCS 296-19027-5-ND _| -8V Negative Voltage Regulator .. 84 6348 
UA78MO08CKVURG3 | 296-21207-1-ND _/8.0V, 500mA Regulator. 64 «ABC8G UA7908CKTER 296-19028-1-ND _ |-8V Negative Voltage Regulator . 125 100 75 
UA78MO8CKVURG3 | 296-21207-2-ND —_/8.0V, 500mA Regulator. 520.00/2,500 UA7908CKTER 296-19028-2-ND | -8V Negative Voltage Regulator .. 1300.00/2,000 
UA78MO9CKTPR 296-11138-1-ND —_| 9.0V, 500mA Fixed Positive UC2577T-ADJ 296-11159-5-ND | Adj., Simple Step Up Volt. Regulator . 10.83 9.75 8.65 
Voltage Regulator... .80 60 45 UC29431D 296-11209-5-ND Precision Adjustable Shunt Regulator. 7.60 6.08 5.13 
UA78MO9CKTPR 296-11138-2-ND —_| 9.0V, 500mA Fixed Positive UC39431D 296-11348-5-ND _| Precision Adjustable Shunt Regulator 551 441 3.43 
Voltage Regulator... 780.00/3,000 UC39431N 296-11349-5-ND Precision Adjustable Shunt Regulator........8-Dip 5.51 4.41 3.43 
UA78MOSCKVURGS3 | 296-19533-1-ND | 9.0V, 500mA Fixed Positive UCC561DP 296-12196-5-ND _| Low Volt. Diff SCSI 27-Line Reg. Set....16-SOIC_ 2.57 2.06 1.60 
Voltage Regulator 64 48 «36 
UA78MO9CKVURG3 | 296-19533-2-ND —_/9.0V, 500mA Fixed 
Voltage Regulator... §20.00/2,500 PREC N 
UA7BMIOCKTPR | 296-11140-1-ND —_| 10.0V, 500mA Fixed Positive D REFERENCE 
Voltage Regulator... 78 165.52! ee Digi-Key Price Each 
UA78TOCKTPR 296-11140-2-ND | 10.0V, 500mA Fixed Po: Part No. Part No. Description 1 25100 
Voltage Regulator... 1014.00/3,000 TLE2425CD 296-1344-5-ND —_|2.5V Precision Ground Referenci 143° 114 86 
UA78M10CKVURG3 | 296-19534-1-ND 10.0V, 500mA Fixed Positive TLE2425CDR 296-1344-1-ND 2.5V Precision Ground Referenc 143 1.14 86 
Voltage Regulator... 64 48 36 TLE2425CDR 296-1344-2-ND | 2.5V Precision Ground Referenc 1825.00/2,50 
UA78M10CKVURG3 | 296-19534-2-ND 10.0V, 500mA Fixed Positive TLE2425CLP 296-1993-ND 2.5V Precision Ground Referenc 143 1.14 86 
Voltage Regulator... 520.00/2,500 TLE24251D 296-6545-5-ND 2.5V Precision Ground Referenc: 143 1.14 86 
UA78M12CKC 296-11141-5-ND | 12.0V, 500mA Fixed Positive TLE24251LP 296-6546-5-ND _|2.5V Precision Ground Referenci 743 114~«286 
Voltage Regulator... AB 63 50 TLE2426CD 296-6547-5-ND 1/2 Rail Virtual Ground Referenc 130 1.04 .78 
UA78M12CKCS 296-21631-5-ND | 12.0V, 500mA Fixed Positive TLE2426CLP 296-1994-ND 1/2 Rail Virtual Ground Referenc T0-92 1.30 104 .78 
Voltage Regulator NEWE.......... TO-220 ae 54 41 TLE2426CLPR 296-1994-1-ND 1/2 Rail Virtual Ground Referenc TO-92 130 1.04 78 
UA78M12CKCSE3 — 296-21632-5-ND —_| 12.0V, 500mA Fixed Positive TLE2426CLPR 296-1994-2-ND __| 1/2 Rail Virtual Ground Referenci 1352.00/2,000 
Voltage Regulator NEW! ae. 54 41 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


876 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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D REFERENCE (Continued) 


Up Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
TLE2426CP 296-6548-5-ND 1/2 Rail Virtual Ground Reference. 1.30 1.04 78 
TLE24261D 296-1345-5-ND 1/2 Rail Virtual Ground Reference. 1.30 1.04 78 
TLE2426IDR 296-1345-1-ND 1/2 Rail Virtual Ground Reference. 1.30 104 78 
TLE2426IDR 296-1345-2-ND 1/2 Rail Virtual Ground Reference. 1665.00/2,500 
TLE24261LP 296-6549-5-ND 1/2 Rail Virtual Ground Reference. 1.30 1.04 .78 
TLE24261P 296-6550-5-ND 1/2 Rail Virtual Ground Reference. 1.30 1.04.78 
i PROGRAMMABLE 
i Texas INSTRUMENTS rarer 
Tee Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TIBPAL16L8-10CFN 296-10082-5-ND HP Impact-X PAL Circuits . .20-PLCC 93.94 3.15 2.45 
TIBPAL16L8-10CN 296-10083-5-ND HP Impact-X PAL Circuits. 20-Dip 3.94 315 245 
TIBPAL16L8-25CN 296-10087-5-ND Low Power, HP Impact PAL Circuits 20-Dip 240 1.92 1.44 
TIBPAL16R4-15CN 296-10090-5-ND HP Impact PAL Circuits. 20-Dip 2.32 1.86 1.45 
TIBPAL16R6-15CN 296-10095-5-ND HP Impact PAL Circuits. 20-Dip 2.35 1.88 1.41 
TIBPAL16R8-25CN 296-10098-5-ND Low Power, HP Impact PAL Circuits 20-Dip 240 1.92 1.44 
TIBPAL20L8-5CFN 296-10101-5-ND HP Impact-X PAL Circuits . .28-PLCC 16.95 15.82 14.69 
TIBPAL20L8-5CNT 296-10102-5-ND HP Impact-X PAL Circuits. 24-Dip 16.95 15.82 14.69 
TIBPAL20L8-15CFN 296-10100-5-ND HP Impact PAL Circuits. .28-PLCC 3.74 2.99 2.33 
TIBPAL20R8-7CFN 296-10114-5-ND HP Impact-X PAL Circuits . .28-PLCC 9.74 7.80 6.58 


ip Texas INSTRUMENTS 


UIE 
Part No. 


Digi-Key 
Part No. 


Description Pkg. 


REALTIME 
CLOCKS 


Price Each 
dl 25 100 


ule Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SRC4190IDB 296-15337-5-ND 192kHz Stereo Async. Sample Rate 
Converter 856 685 5.78 
SRC4192EVM 296-18834-ND Evaluation Module for SRC4192 — 254.96 _ _ 
SRC4192IDB 296-15234-5-ND 192kHz Stereo Async. Sample Rate 
Converter jan 11.88 10.70 9.49 
SRC4193IDB 296-15235-5-ND 192kHz Stereo Async. Sample Rate 
Converter 13.46 12.12 10.75 
SRC4194EVM 296-17284-ND Evaluation Module for SRC4194 — 254.96 _ _ 
SRC41941PAG 296-17310-ND 4-Channel Async. Sample Rate 
Converter 18.75 17.50 16.25 
SRC4382IPFBR 296-19757-1-ND 2-Channel, Async. Sample Rate 
Converter 12.50 11.25 9.98 
SRC4382IPFBR 296-19757-2-ND 2-Channel, Async. 
Converter 9263.00/1,000 
SRC4382IPFBT 296-19783-1-ND 2-Channel, Async 
Converter 12:50) 1125, 19.98 
SRC4382|IPFBT 296-19783-2-ND 2-Channel, Async 
Converter 2390.75/250 
SRC4392IPFBR 296-19740-1-ND 2-Channel, Async 
Converter 16.58 14.93 13.24 
SRC4392IPFBR 296-19740-2-ND 2-Channel, Async 
Converter 12288.00/1,000 
TAS1020BPFB 296-13041-5-ND Stereo USB Audio Interface. 6.08 4.87 4.11 
TAS3001CPW 296-2208-5-ND Stereo Digital Equalizer... 2 412 3.30 2.57 
TAS3002PFB 296-9977-ND Digital Audio Processor with CODEC ....48-TQFP 7.10 568 4.80 
TAS3004PFB 296-9978-ND Digital Audio Processor with CODEC ....48-TQFP 7.70 6.16 5.20 
TAS3103ADBT 296-19553-5-ND | 48-Bit Digital Audio Processo -88-TSSOP 8.30 6.64 5.61 
TAS3108DCP 296-20652-5-ND 8-Channel Prog. Audio DSP .38-TSSOP 850 7.65 6.79 
TAS31081ADCP 296-20653-5-ND 8-Channel Prog. Audio DSP .38-TSSOP 9.58 8.63 7.65 
TAS50011PFB 296-12556-ND Digital Audio PWM Processor. 48-TOFP 530 4.24 3.58 
TAS5001PFB 296-12212-ND Digital Audio PWM Processor. 48-TOFP 540 4.32 3.36 
TAS50101PFB 296-12557-ND Digital Audio PWM Processor. 48-TOFP 6.70 5.36 4.53 
TAS5010PFB 296-12213-ND Digital Audio PWM Processor. 48-TQFP 6.00 4.80 4.05 
TAS5012IPFB 296-12558-ND Digital Audio PWM Processor. 48-TOFP 10.33 9.30 8.25 
TAS5012PFB 296-12214-ND Digital Audio PWM Processor. 48-TOFP 9.25 833 7.39 
TAS5026APAG 296-14401-ND Digital Audio PWM Processor. 64-TOFP 9.63 8.67 7.69 
TAS5028PAG 296-17116-ND 8-Ch. Digital Audio PWM Processor.....64-TQFP 9.80 7.84 6.62 
TASS5036APFC 296-13856-ND 6-Ch. Digital Audio PWM Processor.....80-TQFP 19.58 18.27 16.97 
TAS5036BPFC 296-14976-ND 6-Ch. Digital Audio PWM Processor.....80-TQFP 15.69 14.65 13.60 
TASSO66PAG 296-16772-ND 24-Bit, 6-Channel Digital PWM 64-TOFP 9.63 867 7.69 
TASS5076PFC 296-16643-ND 24-Bit, 6-Channel Digital PWM 80-TQFP 18.56 17.32 16.09 
TASS5086DBT 296-17808-1-ND | Audio 6-Channel PWM Processor......38-TSSOP 3.60 2.88 = 
TAS5086DBT 296-17808-2-ND | Audio 6-Channel PWM Processor......38-TSSOP 112.00/50 
TASS504APAG 296-19509-ND 4-Ch. Digital Audio PWM Processor.....64-TQFP 7.00 5.60 4.73 
TAS5504PAG 296-18034-ND 4-Ch. Digital Audio PWM Processor.....64-TQFP 7.00 5.60 4.73 
TASS508APAG 296-17475-ND 8-Ch. Digital Audio PWM Processor.....64-TQFP 10.00 7.50 6.65 
TAS5508BPAG 296-19417-ND 8-Ch. Digital Audio PWM Processor.....64-TQFP 8.33 7.50 6.65 
TAS5508PAG 296-17020-ND 8-Ch. Digital Audio PWM Processor.....64-TQFP 10.55 9.50 8.42 
TAS5518PAG 296-17249-ND 8-Ch. Digital Pulse Width Modulator.....64-TQFP 13.24 11.93 10.58 
TLC320AC01CPMR 296-1982-1-ND 14-Bit AIC Audio CODEC 7.02 5.62 4.74 
TLC320AD77CDB 296-2210-5-ND 24-Bit, Stereo CODEC 630 5.04 4.26 
TLC320AD5451PT 296-10276-ND Single Channel CODEC with 
Hybrid Op Amps 6.20 496 4.19 
TLC320AD545PT 296-10277-ND Single Channel CODEC with 
Hybrid Op Amps 6.20 496 4.19 
TLV320AIC10CPFB 296-2214-ND 3V to 5.5V, 16-Bit, 
5.40 432 3.36 
TLV320AIC10EVM 296-10701-ND Evaluation Module for TLV320AIC10 . - — 
TLV320AIC10IGQER 296-13374-1-ND 3V to 5.5V, 16-Bit, 22Ksps DSP 
CODE .80-VFBGA 620 416 3.51 
TLV320AIC10IGQER 296-13374-2-ND 
80-VFBGA 8060.00/2,500 
TLV320AIC10IPFB 296-10702-ND 
CODEC 48-TOQFP 5.20 4.16 3.51 
TLV320AIC12KEVM 296-21117-ND Evaluation Module for TLV320AIC12K — Beare _ = 
TLV320AIC12KIDBT 296-19421-5-ND 16-Bit, 26Ksps Mono CODEC .30-TSSOP 3.83 3.06 2.38 
TLV320AIC12KIRHBR =| 296-21521-1-ND 16-Bit, 26Ksps Mono CODEC NI 3.83 3.06 2.38 
TLV320AIC12KIRHBR =| 296-21521-2-ND 16-Bit, 26Ksps Mono CODEC NE! 2-OFN 6426.00/3,000 
TLV320AIC14KEVM 296-21118-ND Evaluation Module for TLV320AIC 14. — Beare = = 
TLV320AIC14KIDBT 296-19635-5-ND 16-Bit, 26Ksps Mono CODEC .30-TSSOP 3.38 2.70 2.10 
TLV320AIC20KEVM 296-21119-ND Evalutaion Module for TLV320AIC20K.. — 6278) = = 
TLV320AIC20KIPFB 296-17965-ND 16-Bit, 26Ksps, Low Power, Highly 
Integrated, Prog., Dual-Ch. CODEC.....48-TOFP 5.40 4.32 3.65 
TLV320AIC23BGQE 296-13992-5-ND 24-Bit Stereo CODEC for 
Portable Audio 6.30 5.04 4.26 
TLV320AIC23BIGQE 296-15030-ND 24-Bit Stereo CODEC for 
Portable Audio... .80-VFBGA 7.00 560 4.73 
TLV320AIC23BIPWR | 296-15031-1-ND Stereo Audio COD! .28-TSSOP 6.70 5.36 4.53 
TLV320AIC23BIPWR | 296-15031-2-ND Stereo Audio CODEC.. .28-TSSOP 8376.00/2,000 
TLV320AIC23BIZQE 296-15342-ND 24-Bit Stereo CODEC for 
Portable Audio aad .80-VFBGA 6.70 5.36 4.53 
TLV320AIC23BPW 296-15635-5-ND 8-96kHz, Stereo Audio CODEC .28-TSSOP 6.00 4.80 4.05 
TLV320AIC23GQE 296-12026-5-ND 24-Bit Stereo CODEC for 
Portable Audio .80-VFBGA 6.30 5.04 4.26 
TLV320AIC24KEVM 296-21120-ND Evaluation Module for TLV320AIC24K 62.78 _ — 
TLV320AIC24|PFB 296-12690-ND 16-Bit, 26Ksps, Low Power, Highly 
Integrated, Prog., Dual-Ch. CODEC..... 8.00 6.40 5.40 
TLV320AIC24KIPFB 296-17966-ND 16-Bit, 26Ksps, Low Power, Highly 
Integrated, Prog., Dual-Ch. CODEC.....48-TQFP 5.00 4.00 3.38 
TLV320AIC25|PFB 296-12713-ND 16-Bit, 26Ksps Dual-Channel CODEC....48-TQFP 8.00 6.40 5.40 
TLV320AIC26EVM 296-16986-ND Audio CODEC Evaluation Module 126.84 _ _ 
TLV320AIC28EVM 296-16857-ND Audio CODEC Evaluation Module 126.84 - = 
TLV320AIC28IRGZ 296-16847-5-ND Stereo Audio CODEC.. 7.90 632 5.34 
TLV320AIC29EVM 296-19787-ND Evaluation Module for i — 6278) _ _ 
TLV320AIC29EVM-PDK |296-19788-ND Evaluation Kit for TLV320AIC29 .. — 126.84 = _ 
TLV320AIC29IRGZT 296-19439-1-ND Stereo Audio CODEC.. 7.60 6.08 5.13 
TLV320AIC29IRGZT 296-19439-2-ND Stereo Audio CODEC.. 1235.00/250 
TLV320AIC31EVM 296-19475-ND Evaluation Module for TLV320AIC31 . 62.78 — _— 


TLV320AIC31EVM-PDK 
TLV320AIC31IRHBT 
TLV320AIC31IRHBT 


296-19476-ND 
296-19422-1-ND 
296-19422-2-ND 


Eval Kit/Demo for TLV320AIC31 
Low Power Stereo Audio CODEC 
Low Power Stereo Audio CODEC 


— 190.89 = = 


760 6.08 5.13 


1235.00/250 


BQ48SH-28X6NSH 296-13634-5-ND — /SNAPHAT™ w/Integrated Battery/Crystal 740 5.92 5.00 
BQ3285EP 296-2595-5-ND RealTime Clock .. 4.73 3.78 2.94 
BQ3285ES 296-2596-5-ND RealTime Clock .. 4.73 3.78 2.94 
BQ3285ESS 296-2597-5-ND RealTime Clock .. 4.73 3.78 2.94 
BQ3285LDSS 296-2599-5-ND ACPI Compliant RealTime Clock 4.73 3.78 2.94 
BQ3285LFSS-A1 296-6518-5-ND ACPI Compliant RTC with (240x8) 

NVSRAM 4.73 3.78 2.94 
BQ3285P-SB2 296-2601-5-ND RealTime Clock . 4.73 3.78 2.94 
BQ3285S-SB2 296-6519-5-ND RTC with (114x8) NVSRAI 4.73 378 2.94 
BQ3287AMT-SB2 296-6520-5-ND RTC Module with (114x8) NVSRAM 6.38 5.11 4.31 
BQ3287EAMT 296-6521-5-ND RTC Module with (242x8) 

NVSRAM/Alarm Wake-up 638 5.11 4.31 
BQ3287EMT 296-6522-5-ND RTC Module with (242x8) 

NVSRAM/Alarm Wake-up 638 5.11 4.31 
BQ3287MT-| 296-6523-5-ND RTC Module with (114x8) NVSRAM 6.38 5.11 4.31 
BQ3287MT-SB2 296-6524-5-ND RTC Module with (114x8) NVSRAM 6.38 5.11 4.31 
BQ4285EP 296-6525-5-ND RTC with (114x8) NVSRAM 

Alarm Wake-up 5.29 423 3.29 
BQ4285P-SB2 296-6527-5-ND RTC with (114x8) NVSR; 

Control. 5.29 4.23 3.29 
BQ4285S-SB2 296-6528-5-ND RTC with (114x8) NVSRAM/NVSRAM 

Control 5.29 423 3.29 
BQ4287MT-SB2 296-6529-5-ND RTC Module with (114x8) 

NVSRAM/NVSRAM Control 7.22 5.78 4.88 
BQ4802LYDSH 296-15352-5-ND Parallel 3.3V RTC with CPU Supervisor/ 

External NVSRAM Control . SNAPHAT* 6.80 5.44 4.59 
BQ4802YDSH 296-15353-5-ND Parallel 5V RTC with CPU Supervisor/ 

External NVSRAM Control .. SNAPHAT* = 6.80 5.44 4.59 
BQ4802LYDW 296-19936-ND Parallel 3V RTC with CPU Supervisor/ 

External NVSRAM Control 5.00 4.00 3.38 
BQ4802LYDWR 296-6530-1-ND Parallel 3V RTC with CPU Supervisor/ 

External NVSRAM Control 5.63 4.50 3.50 
BQ4802LYDWR 296-6530-2-ND Parallel 3V RTC with CPU Supervisor/ 

External NVSRAM Control 3125.00/1,000 
BQ4802LYPW 296-12757-5-ND Parallel 3V RTC with CPU Supervisor/ 

External NVSRAM Control 5.00 4.00 3.38 
BQ4802YDW 296-6531-5-ND Parallel 5V RTC with CPU Supervisor/ 

External NVSRAM Control 5.00 4.00 3.38 
BQ4802YPW 296-12758-5-ND Parallel 3V RTC with CPU Supervisor/ 

External NVSRAM Control 5.00 4.00 3.38 
BQ4822YMA-70 296-6532-5-ND RTC Module with (8Kx8) 

NVSRAM/Watchdog Timer 13.29 11.97 10.62 
BQ4830YMA-85 296-6533-5-ND RTC Module with (32Kx8) NVSRAM 14.69 13.23 11.74 
BQ4832YMA-85 296-6534-5-ND RTC Module with (32Kx8) 

NVSRAM/Watchdog Timer..........0.....0. 15.75 14.70 13.65 
BQ4842YMA-85 296-6535-5-ND RTC Module with (128Kx8) 

NVSRAM/Watchdog Timer ...............0. 18.27 17.06 15.84 
BQ4845P-A4 296-6536-5-ND RTC with NVSRAM Control/ 

Watchdog Timer 5.00 4.00 3.38 
BQ4845S-A4 296-6537-5-ND RTC with NVSRAM Control/ 

Watchdog Timer 5.00 4.00 3.38 
BQ4845S-A4N 296-6538-5-ND RTC with NVSRAM Control/ 

Watchdog Timer 5.00 4.00 3.38 
BQ4845YS-A4 296-6539-5-ND RTC with NVSRAM Control 

Watchdog Timer 5.00 4.00 3.38 
BQ4845YS-A4N 296-6540-5-ND RTC with NVSRAM Control/ 

Watchdog Timer 5.00 4.00 3.38 
BQ4847MT 296-6541-5-ND RTC with NVSRAM Control/ 

Watchdog Timer 8.32 6.66 5.62 
BQ4847YMT 296-6542-5-ND RTC with NVSRAM Control 

Watchdog Timer ee T-MOD 8.32 6.66 5.62 
BQ4850YMA-85 296-6543-5-ND RTC Module with (512Kx8) NVSRAM.....A-MOD 35.63 33.25 30.88 
BQ4852YMC-85 296-6544-5-ND RTC Module with (512Kx8) 

NVSRAM/Watchdog Timer .. C-MOD 36.54 34.11 31.67 
*SNAPHAT requires the BQ48SH-28x6 to complete the two piece module. 

SIGN 
ROENE CONTROLLERS 
Tae Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
Audio Processors / CODECs 

AIC111EVM 296-18386-ND Evaluation Module for AIC111 .— (C278 = = 
AIC111RHB 296-15335-ND 1.3V MicroPower DSP Voice Band 

Audio CODEC 8.30 6.64 5.61 
AICDEVPLATEVM 296-18387-ND Development Platform for DSP-CODEC 62.78 - = 
SRC4184|IPAG 296-17309-ND 4-Channel Async. Sample Rate 

Converter. -64-TOFP 12.50 11.25 9.98 


TLV320AIC32EVM 296-21121-ND Evaluation Module for TLV320AIC32 . 62.78 = = 
TLV320AIC32EVM-PDK /296-21122-ND Evaluation Kit for TLV320AIC32 — 190.89 = = 
TLV320AIC32IRHB 296-19336-ND Low Power Stereo Audio CODEC 6.90 5.52 4.66 
TLV320AIC32IRHBT — |296-21123-1-ND —_/ Low Power Stereo Audio CODEC 760 6.08 5.13 
TLV320AIC32IRHBT | 296-21123-2-ND | Low Power Stereo Audio CODEC 1235.00/250 

TLV320AIC33EVM 296-21124-ND Evaluation Module for TLV320AIC33 . 62.78 = = 


(Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(1073) 877 


iis Digi-Key Price Each 
-ONTROLLERS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 


RUMENTS §siena 


ae : NES5S5PSR 296-6502-2-ND __| Precision Time 7 790.00/2,000 
ie Digi-Key ah Price Each NE5S5PW 296-15086-5-ND —_| Precision Time 8-TSSOP 9.453627 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25100 NE556D 296-6503-5-ND —_| Dual Precision 14-SOIC 50 40 30 
TLV320AIC33EVM-PDK | 296-21125-ND Evaluation Kit for TLV320AIC33... — 19089 — — NES5S6N 296-6504-5-ND__—_| Dual Precision Time 14-Dip 483827 
TLV320AIC33IGQE | 296-19440-ND Low Power Stereo Audio CODEC. 790 6.32 5.34 NESS6NSR 296-13104-1-ND__| Dual Precision Time -14-SOP_ 50-4030 
TLV320AIC33IRGZR | 296-19789-1-ND | Low Power Stereo Audio CODEC. 790 6.32 5.34 NESSONSR 296-13104-2-ND | Dual Precision Time -14-SOP 280.00/2,000 
TLV320AIC33IRGZR | 296-19789-2-ND | Low Power Stereo Audio CODEC. 12345.00/2,500 SA555D 296-9681-5-ND _| Precision Timer... A8 = 3627 
TLV320AIC33IZQER | 296-19598-1-ND__| Low Power Stereo Audio CODEC . 7.90 6.32 5.34 SASSSDR 296-14635-1-ND | Precision Timer A836 27 
TLV320AIC33IZOER | 296-19598-2-ND Low Power Stereo Audio CODEC. 12245 .00/2,500 SASS5DR 296-14635-2-ND | Precision Time 390.00/2,500 
TLV320AIC1103PBS | 296-13001-1-ND  |2.7V PCM CODEC. .32-TOFP 5.60 4.48 3.78 SASSSP 296-9682-5-ND__| Precision Time| 48 3627 
TLV320AIC1103PBSR | 296-12748-1-ND | 2.7V PCM CODEC. .32-TOFP 5.60 4.48 3.78 SES55D 296-9683-5-ND —_| Precision Time 84.70 «56 
TLV320AIC1103ZQER | 296-21257-1-ND | 2.7V PCM CODEC. 80-BGA 5.60 448 3.78 SES5SP 296-9684-5-ND__| Precision Time 84 70 «56 
TLV320AIC1103ZQER | 296-21257-2-ND__|2.7V PCM CODEC . 80-BGA 8680.00/2,500 ee oe Be SAS ND GMs timer ial a rs 
TLV320AICT106PW | 206-15634-5-ND [PCM CODEC...... O-TSSOP 5.40 432 3.65 erie i : ‘ : 
TLV320AIC1107PWR | 296-12709-1-ND | Programmable PCM CODEC with Microphone oe a ewes Tine ue 2 
Amps and Speaker Driver... 20-TSSOP 540 4.32 3.65 e ioe I : : :! 
TLV320AIC3106IZQER |296-21655-1-ND —|LP Stereo Audio CODEC NEW! 770 616 5.20 TLCS55CD 296-1336-5-ND | CMOS Timer 88 66 50 
TLV320AIC3106IZQER | 296-21655-2-ND [LP Stereo Audio CODEC NEW! 11935.00/2,500 TLCSS5CDR 296-1336-1-ND | CMOS Timer 88 6650 
TLV320DAC23G0E | 296-12027-5-ND 6 to 96KHz Stereo Audio DAC 484 3.87 3.01 Le Bee Aim coos nimer Pe ae 
TLV320DAC23PW 296-11658-5-ND 8 to 96kHz Stereo Audio DAC 450 3.60 2.80 ; : : : 
TLV320DAC23RHDR | 296-15636-1-ND | 8 to 96kHz Stereo Audio DAC 28-POFP = 4.50 360 2.80 TLCSS5CPWR Bobs IDseo eNO) CMOS Timer -14-TSSOP Ree ae CORSO 
TLV320DAC23RHDR | 296-15636-2-ND 8 to 96kHz Stereo Audio DAC.............28-POFP 7800.00/3,00 a Bee aera) CvOS Timer 4180" eae 
TLV320DAC26EVM _| 296-17267-ND Evaluation Module for TLV320DAC2{ 12684 — — peer Bae ENCE CMOS aire 3 
TLV320DAC26IRHB | 206-17402-ND Low Power Stereo Audio DAC.. 590 472 3.99 TLCSSSIDR 296-1337-2ND _|CMOS Timer 780,002,500 
TLV320DAC32IRHBT | 296-21317-1-ND —_| Low Power Stereo Audio DAC.. 610 4.88 4.12 TIGsEsIP poGHREGe= TIDE CMOS Timer cao 
TLV320DAC32IRHBT | 296-21317-2-ND —_| Low Power Stereo Audio DAC. 991.25/250 TLeSSSGDR SSG aAe PRIDE CMOS Timer Te 
TWL1102PBS 296-13005-5-ND | Voice Band Audio Processor. 5.96 477 4.03 TLC5550DR 96-10341-2-ND | CMOS Timer “~ 780,00/2,500 
TWL1103GQER 296-11095-1-ND Voice Band Audio Processor. 6.50 5.20 4.39 TLC556CD 996-1338-5-ND Dual CMOS Time: 1.02 85. 68 
TWL1103GQER 296-11095-2-ND —_| Voice Band Audio Processor. 10075.00/2,500 TLCSS6CDR 296-1338-1-ND Dual CMOS Timer 402 85 68 
TWL1103TPBSQ1 296-12962-1-ND Voice Band Audio Processor. 6.72 538 4.54 TLOS56CDR 996-1338-2-ND Dual CMOS Time 77105.00/2,500 
TWL1103TPBSQ1 296-12962-2-ND Voice Band Audio Processor. .32-TOFP 1092.00/250 TLCSS6CN 996-1859-5-ND __| Dual CMOS Time a ua as 
TWL1103TPBSRQ1 —-| 296-16969-1-ND —_| Voice Band Audio Processor. .32-TOFP 6.76 5.41 4.57 TLCSS6I0 996-10343-5-ND | Dual CMOS Time 114 «9576 
TWL1103TPBSRQ1 —_| 296-16969-2-ND _| Voice Band Audio Processor. .32-TOFP 4225.00/1,000 TLCSSGIN 996-10344-5-ND | Dual CMOS Time 1149876 
TLC556MD 296-10345-5-ND _| Dual CMOS Time 1.38 115 92 
TEMPERATURE 
SENSORS ip Texas INSTRUMENTS EVA 
LUATION BOARDS 
Uelk Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Bs Digi-Key Price Each 
SENSOREMULATOREVM | 296-20990-ND | Emulator Sensor = - = RariNo: RariiNo: Description cae 200 
TMP75AIDGKT 296-18637-1-ND —_| Digital Temperature Sensor with OPAMPEVM-MSOPTSSOP | 296-9625-ND Universal Eval. Module for MSOP/TSSOP . 8.54 - = 
Two-Wire Interface 200 1.60 1.20 OPAMPEVM-PDIP 296-9626-ND Universal Eval. Module for Dip Package — ees => = 
TMP75AIDGKT 296-18637-2-ND —_| Digital Temperature Sensor with OPAMPEVM-SOT23 296-9628-ND Universal Eval. Module for SOT23 Packag 8.54 = = 
Two-Wire Interface 280.00/250 OPAMPEVM-SOT23SHDN |296-9629-ND Universal Eval. Module for SOT23 Package...— _8.54 SS 
TMP75AIDR 296-17838-1-ND Digital Temperature Sensor with - 
Two-Wire Interface 1.75 140 1.05 
TMP7SAIDR 296-17838-2-ND —_| Digital Temperature Sensor with I aRENBHERTNS 10/100 ETHERNET 
Two-Wire Interface 2240.00/2,500 
TMP100EVM 296-21135-ND Evaluation Module for TI — (6278 = Micrel Digi-Key = Price Each 
TMP100MDBVREP | 296-19524-1-ND | Digital Temperature Sensor .. 488 3.91 3.04 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TMP100MDBVREP 296-19524-2-ND _| Digital Temperature Senso 8202.00/3,000 KSZ8001L 576-1508-5-ND | 3.3V, 10/100BASE-T/TX/FX PHY 
TMP100NA/250 296-12749-1-ND | Digital Temperature Senso 213 170 1.28 Transceiver .... .48-LOQFP 3.98 3.19 2.48 
TMP100NA/250 296-12749-2-ND | Digital Temperature Sensor .. 297.50/250 KSZ8041TL 576-1619-ND 3.3V, 10/100BASE-T/TX MII/RMI/SMIL 
TMP101NA/250 296-12750-1-ND _| Digital Temperature Sensor w/Alert . 2.25 180 1.35 Physical Layer Transceiver* NEW!...48-TQFP = 3.71 2.97 2.31 
TMP101NA/250 296-12750-2-ND | Digital Temperature Sensor w/Alert.... SOT-23-6 315.00/250 KSB695P e/GalO01ND Multi-Port PCI Gateway-on-a-Chip..... 289-PBGA BRLGI/iIMaI COMI? 
TMP105YZCT 296-19636-1-ND —_| Digital Temperature Sensor, 2-Wire KSZ8695P 576-1509-5-ND | Multi-Port PCI Gateway 
Solution® 289-PBGA 16.71 15.60 14.49 
Interface .6-DSBGA 238 1.90 1.43 
TMP105YZCT 296-19636-2-ND _| Digital Temperature Sensor, kS8993ML 576-1015-ND integrate 3-Port 10/100 Managed as a A 
Interface ..6-DSBGA 332.50/250 be : ! i 
TMPT06YZCT 296-T9697-1-ND [Dg Temperature Sensor, 2Wire ee Sica i “eecraled S-Port 10/100 Managed orp METRE eet 
nterface ... Fl x y - 
TMP106YZCT 296-19637-2-ND Digital Temp KSZ8695PX 576-1024-ND. Integrated Multi-Port PCI Gateway 
Interface 6-DSBGA 332.50/250 KSZ8721B 576-1026-5-ND o.gV Low Pawer 10/100 PHY cme yung 
TMP121AIDBVT 296-15177-1-ND Digital Temperature Senso 2.48 1.98 1.49 Transceiver* 378 3.03 2.36 
TMP121AIDBVT 296-15177-2-ND _| Digital Temperature Sensor .. 346.50/250 KSZ8721B TR 576-1026-1-ND 2.5V Low Powe: 
TMP122AIDBVT 296-15178-1-ND Prog. Digital Temperature Sensor. 248 1.98 1.54 Transceiver* .... 3.78 3.03 2.36 
TMP122AIDBVT 296-15178-2-ND Prog. Digital Temperature Sensor. 365.75/250 e 9 
TMP122EVM 296-21136-ND _| Evaluation Module for TMP122 Sao = = al SecA aceeh my yO Four 10/100 PHY 2142,00/1,000 
TMP123AIDBVT 296-15832-1-ND _| Digital Temperature Sensor with SPI..SOT-23-6 2.48 1.98 1.49 KSZ8721Bl 576-1027-ND 2.5V Low Power 10/100 PHY 
TMP123AIDBVT 296-15832-2-ND Digital Temperature Sensor with SPI... 346.50/250 Transceiver® .............-- §.31 4.25 3.31 
TMP124AID 296-16977-ND Digital Temperature Sensor with SPI 1.75 140 1.05 KSZ8721BL 576-1028-5-ND 3.3V Single Power Supply 
TMP125AIDBVT 296-17690-1-ND Digital Temperature Sensor w/SPI 2:25 SON too) MIl Physical Layer Transceiver ........ 48-LQFP 3.98 3.19 2.48 
TMP125AIDBVT 296-17690-2-ND Digital Temperature Sensor w/SPI 315.00/250 KSZ8721BL TR 576-1028-1-ND 3.3V Single Power Supply 10/100BASE-TX/FX 
TMP141AIDBVT 296-17922-1-ND _| Digital Out Temperature Sensor... 1.88 1.50 1.13 MII Physical Layer Transceiver- ........ 48-LOFP 3.98 3.19 2.48 
TMP141AIDBVT 296-17922-2-ND | Digital Out Temperature Sensor 262.50/250 KSZ8721BL TR 576-1028-2-ND —_|3.3V Single Power Supply 10/100BASE-TX/FX 
TMP141AIDGKT 296-17923-1-ND | Digital Out Temperature Sensor. 1.88 1.50 1.13 Mil Physical Layer Transceiver* ........ 48-LOFP 2257.00/1,000 
TMP141AIDGKT 296-17923-2-ND | Digital Out Temperature Sensor 262.50/250 KSZ8721BLI 576-1029-ND 3.3V Single Power Supply 10/1 00BASE-TX/FX 
TMP175AIDGKT 296-19882-1-ND | Digital Temperature Sensor, 2-Wire Mil Physical Layer Transceiver* ........48-LOFP 5.40 4.32 3.36 
Interface 2.38 1.90 1.43 KSZ8721BT 576-1030-ND 2.5V, 10/100BASE-TX/FX Ml Physical 
= 9. igi Wi Layer Transceiver*... 48-TQFP 3.89 3.12 2.43 
TMP175AIDGKT 296-19882-2-ND poe senpersts Sensor, 2-Wire 455 FODEN KS78721S1. 576-1081-5-ND av Srl Pover Supp y 10 THE Ce ae 
TMP175AIDR 296-17837-1-ND _| Digital Temperature Sensor with ‘hysical Layer Transceiver ....... : 8 b i 
Two-Wire Interface 213 170 128 KSZ8721SL TR 576-1031-1-ND —_|3.3V Single Power Supply 10/100BASE-TX/FX 
TMP175AIDR 296-17837-2-ND Digital Temperature Sensor with Mil Physical Layer Transceiver* ....... 48-SSOP 3.98 3.19 2.48 
Tae Witailetertace - 2720.00/2,500 KSZ8721SL TR 576-1031-2-ND _|3.3V Single Power Supply 10/100BASE-TX/FX 
ef wa oP Dini 7 Mil Physical Layer Transceiver .......48-SSOP 2257.00/1,000 
Les Fe CT MM soot py cot sem. Sensor NEWT..2 600 ar a ome KS78862-16MQL 576-1564-ND | 2-Port Ethernet Switch 28-POFP 24.44 22.81 21.18 
L5°C Digital Qut Temperature Sensor ..8-MSOP (Sha ama 20 KSZ8842-PMQL 576-1513-5-ND —_|2-Port Ethernet Switch* 28-POFP 916 825 7:32 
TMP275AIDGKT 296-19883-2-ND — |0.5°C Digital Out Temperature Sensor .. 8-MSOP 465.50/250 KS78842-16MQL 576-1478-5-ND 16-Bit, 2-Port Ethernet Switch 28-POFP 13.96 1257 1115 
TMP401AIDGKR 296-20710-1-ND Remote Digital Temperature Sensor.....8-MSOP 3.38 2.70 2.10 - = = = 
TMP401AIDGKR 296-20710-2-ND __|Remote Digital Temperature Sensor...... 8-MSOP 4725.00/2,500 kS28842-32MQL 976-1479-5-ND | 32-Bit, 2-Port Ethernet Switch 28-POFP 14.51 13.07 11.59 
TMP411ADGKR 296-21417-1-ND _ |Remote/Local Temp. Sensor NEW!...8-MSOP 3.94 3.15 2.45 eter plo eo NL eg) © oC Swiich with Fiber Supports ...128 POP Hr ee 
KSZ8893MQL. 576-1477-5-ND Integrated 3-Port 10/100 Managed 
TMP411ADGKR 296-21417-2-ND | Remote/Local Temp. Sensor NEWS... 8-MSOP 5512.50/2,500 Switch with PHYs “128-POFP 1241 11.18 9.91 
TMP411BDGKR 296-21418-1-ND  /Remote/Local Temp. Sensor NEW!....8-MSOP 3.94 315 2.45 KS78993 576-1032-ND 3-Port 10/100 Integrated Switch ..128-POFP 1131 1019 904 
TMP411BDGKR 296-21418-2-ND _|Remote/Local Temp. Sensor NEWS ....8-MSOP 5512.50/2,500 KS7B00gF ES TEEIIIaaIND Single Chip Fast Ethernet Media 
Converter* 128-PQFP 15.51 14.48 13.45 
KSZ8993F-A1 576-1034-ND Single Chip Fast Ethernet Media 
XAS INSTRUMEN TIMERS Converter* 128-POFP 15.51 14.48 13.45 
KSZ8993FL 576-1035-ND 
Lele Digi-Key Price Each 16.53 15.43 14.33 
Part No. Part No. Description Pkg. 125100 KSZ89931 576-1036-ND 15.28 13.76 12.20 
NE555D 296-16792-ND Precision Timer. by si ie KSZ8993M 576-1037-ND Integrated 3-Port 10/100 Managed 
NE555DR 296-6501-1-ND —_/ Precision Timer. AS 86 7 Switch*.... 128-PQFP 9.93 8.94 7.93 
NES55DR 296-6501-2-ND —_| Precision Timer. 202.50/2,500 KSZ8995M 576-1038-ND Integrated 5-Port 10/100 Managed 
NE555P 296-1411-5-ND _| Precision Timer. 45° 360027 Switch” .... 128-PQFP 10.50 9.45 8.38 
NE555PSR 296-6502-1-ND __[Precision Timer. 45 3627 * RoHS Compliant (Continued) 
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Micrel Digi-Key Price Each 
10/100 ETHERNET (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
2 SEF - SY58606UMG 576-1597-ND 4.25Gbps Precision 1:2, 400mV CML Fanout 
Micrel Digi-Key Price Each Buffer with Fail Safe Input NEW!....... 16-MLF 3.26 261 2.03 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 SY58607UMG 576-1598-ND 3.2Gbps Precision 1:2, 800mV LVPECL Fanout 
KSZ8995MA 576-1039-ND Integrated 5-Port 10/100 Managed Buffer with Fail Safe Input NEWE......16-MLF 3.26 2.61 2.03 
Switch* .. 128-POFP 10.30 9.27 8.22 SY89112UMG 576-1416-ND 2.5/3.3V Low vitter, Low Skew 1:12 LVPECL 
KSZ8995MAL 576-1040-ND Fanout Buffer... 7.38 5.91 4.99 
128-PQFP 11.65 10.49 9.30 SY89200UMG 576-1417-ND Ultra Precision 1:8 LVDS Fanout............32-MLF 8.68 6.95 5.86 
KSZ8995X 576-1041-ND Integrated 5-Port 10/100 QoS SY89202UMG 576-1537-5-ND Precision 1:8 LVPECL Fanout Buffer......32-MLF 8.68 6.95 5.86 
Switch* ... 128-PQFP 9.18 7.35 6.20 SY89218UHY 576-1615-ND 2.5V, 1:15 LVDS Fanout Buffer NEW!..64-TQFP 14.09 12.69 11.26 
KSZB995XA 576-1042-ND Integrated 5-Port 10/100 QoS SY89221UHY 576-1616-ND 2.5V/3.3V, 1:15 LVPECL Fanout 
Switch * 128-POFP 9.14 7.32 6.17 Buffer NEW! 64-TOFP 14.09 12.69 11.26 
KSZ8997 576-1043-ND Integrated 8-Port 10/100 Switch* ......128-POFP 17.51 16.34 15.18 SY89465UMG TR 576-1476-1-ND —_| Precision LVDS 1 -A4-MLF 6.68 5.35 4.51 
KSZ8999 576-1044-ND Integrated 9-Port 10/100 Switch* .....208-PQFP 18.51 17.28 16.05 SY89465UMG TR 576-1476-2-ND __| Precision LVDS 1:10 Fanout Buffer........ 44-MLF 4175.00/1,000 
MIC2981/82YN 576-1158-ND High Voltage High Current Source SY89645LK4G 576-1599-ND 1:4 LVCMOS/LVTTL to LVDS Fanout 
pavenet ale 8 Op ee SY89823LHG sre-taonn laa some 122 Dteealiigi 
MIC2981/82YWM 576-1159-ND High Voltage High Current Source _ z pe i z 
Driver Array* 227 182 1.42 Fanout Buffer/Translator .-64-TOFP 14.11 12.71 11.27 
r - SY89831UMG 576-1431-ND Ultra Precision 1:4 LVPECL Fanout 
RoHS Compliant Buffer/Translato 473 378 2.94 
SY89832UMG 576-1432-ND 2.5V Ultra Precision 1:4 LVDS Fanout 
mm ° Buffer/Translator. 4.73 3.78 2.94 
En Erel BATTERY CHARGERS SY89833LMG 576-1433-ND 3.3V Ultra Precision 1:4 LVDS Fanout 
Innovation Through Technology™ RoHS Compliant Buffer/Translator... a 473 3.78 2.94 
Micrel Digi-Key Price Each SY89835UMGTR 576-1506-1-ND 2.5V, 2GHz Ultra-Precision, 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Diff. 1:2 LVDS Fanout Buffer. 3.92 314 2.44 
MIC7S110YMLTR —_|576-1320-1-ND 1.2 Linear Li-lon Battery Charge O-MLF 3.96 3.17 247 SY89835UMGTR alae UD 2-5V, 2GHz Ultra-Precision, 
s 9. F a si Diff. 1:2 LVDS Fanout Buffer... 2219.00/1,000 
MIC79110YML TR 576-1320-2-ND 1.2A Linear Li-lon Battery Charge: 0-MLF 11000.00/5,000 sYg9838UMG 576-1538-5-ND Precision 1:8 LVDS Clock Fanout 
Buffer...... 6.88 5.51 4.65 
Gltcrel COMPARATORS SY89846UMG 576-1617-ND 2.5V/3.3V, 1.5GHz 1:5 LVPECL Fanout 
Innovation Through Technology™ RoHS Compliant Buffer NEW! 6.98 5.59 4.72 
5 er A SY89847UMG 576-1618-ND 2.5V, 1.5GHz 1 
Micrel Digi-Key eee Price Each Buffer NEW! 6.98 5.59 4.72 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 SY89871UMG 576-1435-ND 2.5GHz Any Diff. In-to-LVPECL Prog. 
MIC6270YM5 TR 576-1315-1-ND IttyBitty™ Comparator. 80 60 8.45 Clock Divider/Fanout Buffer .. 6.06 4.85 4.10 
MIC6270YM5 TR 576-1315-2-ND IttyBitty™ Comparato 780.00/3,000 SY89873LMG 576-1436-ND 3.3V, 2.0GHz Any Diff. In-to-LVDS Prog. 
MIC7211YM5 TR 576-1318-1-ND IttyBitty™ R/R Input Comparator 15 63 50 Clock Divider/Fanout Buffer 16-MLF 6.06 485 4.10 
MIC7211YM5 TR 576-1318-2-ND IttyBitty™ R/R Input Comparator 975.00/3,000 SY89874UMG 576-1437-ND 2.5GHz Any Diff. In-to-LVPECL Prog. 
Clock Divider/Fanout Buffer 6.29 4.23 3.29 


@ICREL 


Innovation Through Technology™ 


DISPLAY DRIVERS 


RoHS Compliant 


GRIEREL 


HIGH-SIDE LOAD SWITCHES 


RoHS Compliant 


Micrel Digi-Key Price Each# inapiation Tovah Tesnnopau™ 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Micrel Digi-Key ah Price Each 
MIC2291YD5 TR 576-1077-1-ND _| 1.2A PWM Boost Regulator Photo Flash Part No. Part No. Description 125 100 
LED Driver 1.73 138 1.04 MIC94031YM4 TR 576-1327-1-ND —_| TinyFET™ P-Channel MOSFET .. 117 98 78 
MIC2291YD5 TR 576-1077-2-ND | 1.2A PWM Boost Regulator Photo Flash MIc94031YM4 TR 576-1327-2-ND _| TinyFET™ P-Channel MOSFE 1521.00/3,000 
LED Driver 2649.00/3,000 MIC94060YML TR 576-1574-1-ND _| Soft Start High-Side Power Switch 84 70 «56 
MIC2292-15YMLTR —_|576-1078-1-ND MIC94060YML TR 576-1574-2-ND _| Soft Start High-Side Power Switch 1785.00/5,000 
1.85 1.48 1.11 MIC94061YML TR 576-1575-1-ND Soft Start High-Side Power Switch 84 10 56 
MIC2292-15YMLTR _ |576-1078-2-ND MIC94061YML TR 576-1575-2-ND _| Soft Start High-Side Power Switch 1785.00/5,000 
4625.00/5,000 MIC94062YC6 TR 576-1328-1-ND _| Soft Start High-Side Power Switch 126 105 84 
MIC2293-15YMLTR — |576-1079-1-ND | High-Frequency PWM White LED MIC94062YC6 TR 576-1328-2-ND _| Soft Start High-Side Power Switch 1638.00/3,000 
i 195 156 1417 MIC94062YML TR 576-1576-1-ND _| Soft Start High-Side Power Switch 84 7056 
MIC2293-15YML TR 576-1079-2-ND High-Frequency PWM White LED MIC94062YML TR 576-1576-2-ND Soft Start High-Side Power Switch 1785.00/5,000 
Driver. 4875.00/5,000 MIC94063YC6 TR 576-1329-1-ND _| Soft Start High-Side Power Switch 15, is, 50 
MIC2297-42YML TR 576-1440-1-ND MIC94063YC6 TR 576-1329-2-ND Soft Start High-Side Power Switch 1755.00/3,000 
198 158 41.19 MIC94063YML TR 576-1577-1-ND _| Soft Start High-Side Power Switch 84 7056 
Mic2297-42YMLTR —_|576-1440-2-ND MIC94063YML TR 576-1577-2-ND _| Soft Start High-Side Power Switch 1785.00/5,000 
4027.00/1,000 MIC94066YML TR 576-1578-1-ND _| Soft Start Dual High-Side Power 
MIC3287-24YMLTR —_|576-1464-1-ND —_|1.2MHz PWM White LED Driver 165 132 99 Switch 1.25 1.00.75 
MIC3287-24YMLTR  _[576-1464-2-ND _|1.2MHz PWM White LED Drive 8090.00/10,000 MICO4066YML TR 576-1578-2-ND Pear 
MIC4826YMM TR 576-1226-1-ND Low Input Voltage, 160Vpp Output eee 
Voltage, EL Driver 190 152 1.14 MIC94067YML TR 576-1579-1-ND Ae 
MIC4826YMM TR 576-1226-2-ND Low Input Voltage, 160Vpp Output 2 : 2 
Voltage, EL Driver... 2432.50/2,500 MICS4067YMLTR = | Bibalo7genD) HOE ORR tS 
MIC5400YWM TR 576-1300-1-ND | Dual 8-Output, 14-Bit LED Video wIcoq0gaYMLTR STeSECOSENT 
Display Driver... 3.38 2.70 2.10 425 1.00 5 
MIC5400YWM TR 576-1300-2-ND | Dual 8-Output, 14-Bit LED Video aleodogyMb TR BARROWS 
Display Driver. 1913.00/1,000 3125.00/5,000 
MM5450YN 576-1341-ND LED Display Driver 3.98 3.19 2.48 AAIGOAOBGYMALCTA SOUGHT ay 
MM5450YV TR 576-1342-1-ND _|LED Display Driver 398 319 248 425 100 75 
MM5450YV TR 576-1342-2-ND —_| LED Display Driver 1150.50/500 FTE 
MIM5451 YN 576-1343-ND LED Display Driver 387 3.10 2.41 MICS4069YMLTR = BiealS AND) HOROOE O00 
MM5451YV TR 576-1344-1-ND —_| LED Display Driver 387 310 2.41 — 
MM5451YV TR 576-1344-2-ND__| LED Display Driver 1118.00/500 


CReL 


fhrough Techno 


‘SWAP POWER CONTROLLERS 


RoHS Compliant 
Price Each 


FAN MANAGEMENT 


REL 


Micrel Digi-Key 


an SUES Ea a a — a Part No. Part No. Description Pkg. = 125100 
bee ey Poe eB. eae) MIC2085-JYQSTR 576-1492-1-ND [Single-Channel Hot-Swap Controller....16-QSOP 6.16 493 4.16 
RartNo FartiNa: Description 1) MIC2085-JYOSTR 576-1492-2-ND —_| Single-Channel Hot-Swap Controlle 9547.50/2,500 
MIC502YM 576-1241-ND Fan Management IC... 195 156 1.17 MIC2086-JYQSTR 576-1493-1-ND Single-Channel Hot-Swap Controller....20-QSOP 6.88 5.51 4.65 
MICSO2YN 576-1242-ND Fan Management IC 233 1.86 1.40 MIC2086-JYQSTR 576-1493-2-ND Single-Channel Hot-Swap Controller....20-QSOP 10665.00/2,500 
SYTOEL11VZG 576-1370-ND 3.3V, 5V 1:2 Diff. Fanout Buffer 243 1.95 1.52 MIC2580A-1.0YTS 576-1092-ND Hot-Swap PC! Power Controller. 6.52 5.22 4.41 
SY100EL11VZG TR 576-1349-1-ND 3.3V, 5V, 1:2 Diff. Fanout Buffel 8-SOIC 3.58 2.87 2.23 MIC2582-JYM TR 576-1093-1-ND Single-Channel Hot-Swap Controlle “SOIC 4.68 3.75 2.92 
SY100EL11VZG TR 576-1349-2-ND 3.3V, SV, 1:2 Diff. Fanout Buffer .. 2027.00/1,000 MIC2582-JYM TR 576-1093-2-ND Single-Channel Hot-Swap Controller. 6552.50/2,500 
SY100EP11UKG 576-1365-ND 2.5V/3.3V/5V, 1:2 Diff. PECL/LVPECL/ECL MIC2584-JYTSTR 576-1494-1-ND Dual-Channel Hot-Swap Controller/ 
Fanout Buffer... 3.33 2.67 2.08 Sequencer. ..16-TSSOP 7.96 637 5.38 
SY100EP11UKGTR 576-1559-1-ND 2.5V/3.3V/5V, 1:2 Diff. PECL/LVPECL/ECL MIC2584-JYTSTR 576-1494-2-ND Dual-Channel Hot-Swap Controller/ 
Fanout Buffer... 3.33 2.67 2.08 Sequencer. ... 16-TSSOP 12337.50/2,500 
SY100EP11UKGTR 576-1559-2-ND 2.5V/3.3V/5V, 1:2 Diff. PECL/LVPECL/ECL MIC2585-1JBTSTR 576-1496-1-ND Dual-Channel Hot-Swap Controller/ 
1887.00/1,000 Sequencer. ...24-TSSOP 8.32 6.66 5.62 
SY58012UMG 576-1533-5-ND 5GHz, 1:2 LVPECL Fanout MIC2585-1JBTSTR 576-1496-2-ND Dual-Channel Hot-Swap Controller/ 
Buffer/Translator. 6.88 5.51 4.65 Sequencer. ... 24-TSSOP 12895.00/2,500 
SY58021UMG 576-1535-5-ND 4GHz, 1:4 LVPECL Fanout MIC2585-2JYTSTR 576-1497-1-ND Dual-Channel Hot-Swap Controller/ 
Buffer/Translator. 794 6.36 5.36 Sequencer. .24-TSSOP 8.32 6.66 5.62 
SY58031UMG 576-1388-ND Ultra Precision 1 MIC2585-2JYTSTR 576-1497-2-ND Dual-Channel Hot-Swap Controller/ 
Buffer... 916 8.25 7.32 Sequencer. sesssteessee 24°T SSOP 12895.00/2,500 
SY58032UMG 576-1389-ND Ultra Precision 1:8 Fanout Buffer. 916 825 7.32 MIC2586-2YM 576-1094-ND Single-Channel, Positive High Voltage 
SY58034UMG 576-1391-ND 6GHz, 1:6 CML Fanout Buffer... 935 842 7.47 Hot-Swap Controller/Sequence 14-SOIG 6.34 5.08 4.28 
SY58035UMG 576-1392-ND 4.5GHz, 1:6 LVPECL Fanout Buffe! 935 842 7.47 MIC2586R-1YM 576-1095-ND Single-Channel, Positive High Voltage 
SY58036UMG 576-1393-ND 6GHz, 1:6, 400mV LVPECL Fanout Hot-Swap Controller/Sequencer......... 14-SOIC 6.34 5.08 4.28 
Butter... 9.35 842 7.47 (Continued) 
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HOT-SWAP POWER CONTROLLERS (Continued) 


RoHS Compliant 


Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SY100ELT23LZG TR 576-1362-2-ND 3.3V Dual Diff. LVPECL-to LVTTL 

Translator 1683.00/1,000 
SY100ELT23ZG 576-1363-ND Dual Diff. PECL-to-TTL Translato! 2.86 2.29 1.78 
SY100ELT23ZGTR 576-1558-1-ND Dual Diff. PECL-to-TTL Translato! 2.25 1.80 1.40 
SY100ELT23ZGTR 576-1558-2-ND Dual Diff. PECL-to-TTL Translator... 1683.00/1,000 
SY100EP14UK4G 576-1366-ND 2.5V/3.3V/5V, 1:5 LVPECL/PECL/ECL/HSTL 

2GHz Clock Driver. 20-TSSOP 3.78 3.03 2.36 
SY100EP56VK4G 576-1367-ND 3.3V/5V PECL/ECL 3GHz Dual 

Diff. 2:1 Mux. 484 387 3.01 
SY100EP111UTG 576-1364-ND 2.5V/3.3V, 1:10 Diff. LVPECL/LVECL/HSTL 

Clock Drive! 32-TOFP 5.66 4.53 3.83 
SY100EPT22VKZ 576-1368-ND 3.3V/5V Dual LVTTL/LVCMOS-to-Diff. 

LVPECL Translator... i 2.86 2.29 1.78 
SY100EPT23LZG 576-1369-ND 3.3V Dual Diff. LVPECL-to-LVTTL 

Translator 2.57 2.06 1.60 
SY55851AUKG 576-1375-ND 2.5V/3V, 3.0GHz CML AnyGate™ 

Any Logic. 6.06 485 4.10 
SY55855VKG 576-1376-ND Dual CML/PECL/LVPECL-to-LVDS 

Translator 5.38 4.31 3.64 
SY55857LKG 576-1377-ND 3.3V, 2.5Gbps Any Input-to-LVPECL 

Dual Translator 5.38 431 3.64 
SY55858UHG 576-1378-ND 2.5V/3.3V, 3.0GHz Dual 2x2 CI 

Crosspoint Switch Se 10.25 9.23 8.18 
SY55859LMG 576-1379-ND 3.3V, 2.7Gbps Dual 2x2 Crosspoint 

11.21 10.10 8.96 

SY58017UMG 576-1534-5-ND 7.82 6.26 5.28 
SY58018UMG 576-1562-5-ND 7.82 6.26 5.28 
SY58023UMG 576-1380-ND 

Switch 10.25 9.23 8.18 
SY58024UMG 576-1381-ND. Ultra-Low Jitter Dual 2x2 Crosspoint 

Switch 14.46 13.02 11.55 
SY58025UMG 576-1382-ND Ultra Precision Dual 935 842 7.47 
SY58026UMG 576-1383-ND Ultra Precision Dual 2:1 LVPECL Mux 935 842 7.47 
SY58027UMG 576-1384-ND Ultra Precision Dual 

LVPECL Mux. 935 842 7.47 
SY58028UMG §76-1385-ND Ultra Precision Diff. CML 4:1 Mux... 965 869 7.71 
SY58029UMG 576-1386-ND Ultra Precision Diff. LVPECL 4:1 Mux 9.65 869 7.71 
SY58030UMG 576-1387-ND Ultra Precision, 400mV Diff. LVPECL 

4:1 Mux 9.65 869 7.71 
SY58037UMG 576-1394-ND Ultra Precision 8:1 Mux. 11.56 10.41 9.24 
SY58038UMG 576-1395-ND Ultra Precision 8:1 Mux. 44-MLF 11.56 10.41 9.24 
SY58039UMG 576-1396-ND Ultra Precision 8:1 Mux. 44-MLF 11.56 10.41 9.24 
SY58040UMG 576-1397-ND Ultra Precision 4x4 CML Switch. 44-MLF 15.43 13.89 12.32 
SY58051UMG 576-1398-ND Ultra Precision CML AnyGate™ . 8.43 7.59 6.73 
SY58052UMG 576-1399-ND Ultra Precision CML Data and Clock 

Synchronizer. 8.43 7.59 6.73 
SY58600UMITR 576-1536-1-ND Ultra Precision Differential CML Line 

Driver/Receiver 5.02 4.02 3.13 
SY58600UMITR 576-1536-2-ND Ultra Precision Differential CML Line 

Driver/Receiver 2384.00/1,000 


Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. al 25 100 
MIC2587-1YM 576-1096-ND Single-Channel, Positive High Voltage 
Hot-Swap Controller... 5.42 434 3.38 
MIC2587R-1YM 576-1097-ND Single-Channel, Positive High Voltage 
Hot-Swap Controller... 5.42 434 3.38 
MIC2588-1YMTR 576-1481-1-ND Single-Channel, Negative High Voltage 
Hot-Swap Controlle 3.44 276 2.33 
MIC2588-1YMTR 576-1481-2-ND Single-Channel, Negative High Voltage 
Hot-Swap Controller... 5332.50/2,500 
MIC2588-2YMTR 576-1482-1-ND Single-Channel, Negative High Voltage 
Hot-Swap Controller... 3.44 2.76 2.33 
MIC2588-2YMTR 576-1482-2-ND Single-Channel, Negative High Voltage 
Hot-Swap Controller... 5332.50/2,500 
MIC2589-1YMTR 576-1483-1-ND Single-Channel, Negative High Voltage 
Hot-Swap Controller... 6.34 5.08 4.28 
MIC2589-1YMTR 576-1483-2-ND Single-Channel, Negative High Voltage 
Hot-Swap Controller... 9827.50/2,500 
MIC2589-2YMTR 576-1484-1-ND Single-Channel, Negative High Voltage 
Hot-Swap Controller... 6.34 5.08 4.28 
MIC2589-2YMTR 576-1484-2-ND Single-Channel, Negative High Voltage 
Hot-Swap Controller... 9827.50/2,500 
MIC2589R-1YMTR 576-1485-1-ND Single-Channel, Negative High Voltage 
Hot-Swap Controlle! ‘ 6.34 5.08 4.28 
MIC2589R-1YMTR 576-1485-2-ND Single-Channel, Negai 
Hot-Swap Controller... 9827.50/2,500 
MIC2589R-2YMTR 576-1486-1-ND Single-Channel, Negative High Voltage 
Hot-Swap Controller... 6.34 5.08 4.28 
MIC2589R-2YMTR 576-1486-2-ND Single-Channel, Negative High Voltage 
Hot-Swap Controller... 9827.50/2,500 
MIC2591B-2YTQ 576-1098-ND Dual-Slot PC! Express Ho 
Controller. 17.52 16.36 15.19 
MIC2592B-2YTQ 576-1099-ND Dual-Slot PCI Express Hot-Plug 
Controller... -48-TOFP 16.16 15.08 14.01 
MIC2593-2YTQ 576-1100-ND Dual-Slot PCI Hot-Plug Controller. 48-TQFP 13.28 11.96 10.61 
MIC2594-1YMTR 576-1487-1-ND Single-Channel, Negative High Vo! 
Hot-Swap Controller... 344 276 2.33 
MIC2594-1YMTR 576-1487-2-ND Single-Channel, Negative High Voltage 
Hot-Swap Controller... 5332.50/2,500 
MIC2594-2YMTR 576-1488-1-ND Single-Channel, Negative High Voltage 
Hot-Swap Controller... 3.44 2.76 2.33 
MIC2594-2YMTR 576-1488-2-ND Single-Channel, Negative High Voltage 
Hot-Swap Controller... 5332.50/2,500 
MIC2595-1YMTR 576-1489-1-ND Single-Channel, Negative High Voltage 
Hot-Swap Controller... 6.34 5.08 4.28 
MIC2595-1YMTR 576-1489-2-ND Single-Channel, Negative High Voltage 
Hot-Swap Controller... 9827.50/2,500 
MIC2595-2YMTR 576-1490-1-ND Single-Channel, Negative High Voltage 
Hot-Swap Controller... 6.34 5.08 4.28 
MIC2595-2YMTR 576-1490-2-ND Single-Channel, Negative High Voltage 
Hot-Swap Controlle! 9827.50/2,500 
MIC2595R-2YMTR 576-1491-1-ND Single-Channel, Nega' 
Hot-Swap Controller... 6.34 5.08 4.28 
MIC2595R-2YMTR 576-1491-2-ND Single-Channel, Negative High Voltage 
Hot-Swap Controller... 9827.50/2,500 
INTEGRATED CUITS 
RoHS Compliant 
Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MICRF610ZTR 576-1467-1-ND 868-870MHz ISM Band Transceiver 
Module 11.5x14.1mm 17.72 16.54 15.36 
MICRF610ZTR 576-1467-2-ND 868-870MHz ISM Band Transceiver 
Module .11.5x14.1mm, 7381.50/500 
MICRF620ZTR 576-1468-1-ND 434Mtz | 
11.5x14.1mm__ 17.72 16.54 15.36 
MICRF620ZTR 576-1468-2-ND 434MHz ISM Band Transceiver 
Module... .11.5x14.1mm, 7381.50/500 
SY10EL15ZG 576-1371-ND 1:4 Clock Distribution -16-SOIC 3.33 2.67 2.08 
SY10EL16VZG 576-1372-ND 5V, 3.3V Differential Receiver ... 8SOIC 245 1.96 1.47 
SY10ELT22ZG 576-1373-ND Dual TTL-to-Diff. PECL Translat SOIC 2.36 1.89 1.47 
SY10ELT23ZG 576-1374-ND Dual Diff. PECL-to-TTL Translator. 8-SOIC 236 1.89 1.47 
SY100E104JY 576-1345-ND Quint 2-Input AND/NAND Gate. .28-PLCC §=7.70 6.16 5.20 
SY100E111LUG TR 576-1346-1-ND 3.3V, SV, 1:9 Diff. Clock Driver .28-PLCC 86.84 5.48 462 
SY100E111LJY TR 576-1346-2-ND 3.3V, SV, 1:9 Diff. Clock Driver .28-PLCC 3257.25/750 
SY100E222LTG 576-1347-ND Clock Generator/Buffer LVPECL -52-LQFP_ 9.90 7.92 6.69 
SY100E417JG TR 576-1348-1-ND [Quint LVPECL-to-PECL or PECL-to-LVPECL 
Translator... 12.69 11.43 10.14 
SY100E417JY TR 576-1348-2-ND Quint LVPECL-to-PECL or PECL-to-LVPECL 
Translator... 28-PLCC 7143.75/750 
SY100EL14VZGTR 576-1555-1-ND 5V, 3.3V, 1:5 Clock Distribution -20-SOIC 3.33 2.67 2.08 
SY100EL14VZGTR 576-1555-2-ND 5V, 3.3V, 1:5 Clock Distribution 20-SOIC 1887.00/1,000 
SY100EL15ZG 576-1350-ND 1:4 Clock Distribution .... 16-SOIC 3.33 2.67 2.08 
SY100EL16VKGTR 576-1556-1-ND 5V, 3.3V Differential Receive! 8-MSOP 245 1.96 1.47 
SY100EL16VKGTR 576-1556-2-ND 5V, 3.3V Differential Receive! 8-MSOP 1274.00/1,000 
SY100EL16VZG 576-1351-ND 5V, 3.3V Differential Receive! 8SOIC 245 1.96 1.47 
SY100EL16VZGTR 576-1557-1-ND 5V, 3.3V Differential Receive! 8-SOIC 245 1.96 1.47 
SY100EL16VZGTR 576-1557-2-ND 5V, 3.3V Differential Receive! 8-SOIC 1274.00/1,000 
SY100EL17VZG TR 576-1352-1-ND 5V, 3.3V Quad Differential Receiver......20-SOIC 7.36 589 4.97 
SY100EL17VZG TR 576-1352-2-ND 5V, 3.3V Quad Differential Receiver ...... 20-SOIC 4600.00/1,000 
SY100EL32VZG 576-1353-ND 5V/3.3V, 2-Divider. 3.71 2.97 2.31 
SY100EL33LZG 576-1354-ND 5V/3.3V, 4-Divider. 3.71 297 2.31 
SY100EL57LZG 576-1355-ND 4:1 Differential Multiplexer 3.78 3.03 2.36 
SY100EL57ZG 576-1356-ND 4:1 Differential Multiplexer 3.78 3.03 2.36 
SY100EL92ZG 576-1357-ND Triple LVPECL-to-PECL or PECL-to- -LVPECL 
Translator... 20-SOIC 5.22 4.18 3.53 
SY100ELT20VZG 576-1358-ND 5V/3.3V TTL-to-Diff. PECL Translator.....8-SOIC 2.86 2.29 1.78 
SY100ELT20VZG TR 576-1359-1-ND 5V/3.3V TTL-to-Diff. PECL Translato: 8-SOIC 297 2.38 1.85 
SY100ELT20VZG TR 576-1359-2-ND 5V/3.3V TTL-to-Diff. PECL Translator .....8-SOIC 1683.00/1,000 
SY100ELT22LZG TR 576-1360-1-ND 3.3V Dual TTL-to-Diff. PECL 
Translator... 2.97 2.38 1.85 
SY100ELT22LZG TR 576-1360-2-ND 3.3V Dual TTL-to-Diff. PECL 
Translator... 1683.00/1,000 
SY100ELT22ZG 576-1361-ND Dual TTL-to-Diff. PECL Translator. 2.86 2.29 1.78 
SY100ELT23LZG TR 576-1362-1-ND 3.3V Dual Diff. LVPECL-to LVTTL 
Translator... 2.97 2.38 1.85 


SY58600UMYG TR 576-1400-1-ND Ultra Precision Differential CMI 

Driver/Receiver 4.21 3.37 2.62 
SY58600UMYG TR 576-1400-2-ND Ultra Precision Differential CML Line 

Driver/Receiver . 2384.00/1,000 
SY58601UMG TR 576-1401-1-ND Ultra Precision 

Line Driver/Receiver ... 4.21 3.37 2.62 
SY58601UMG TR 576-1401-2-ND Ultra Precision Differential 800mV LVPECL 

Line Driver/Receiver ... 8-MLF 2384.00/1,000 
SY58602UMG TR 576-1402-1-ND Ultra Precision Differential a00mV LVPECL 

Line Driver/Receiver ... 4.21 3.37 2.62 
SY58602UMG TR 576-1402-2-ND Ultra Precision Differential 400mV iVPEGL 

Line Driver/Receiver 2384.00/1,000 
SY58603UMG TR 576-1594-1-ND 4.25Gbps Precision 400mV CML Buffer 

with Fail Safe Input NEW!.. 3.26 2.61 2.03 
SY58603UMG TR 576-1594-2-ND 4.25Gbps Precision 400mV CML Buffer 

with Fail Safe Input NEW!.. 1849.00/1,000 
SY58604UMG TR 576-1595-1-ND 3.2Gbps Precision 800mV LVPECL Buffer 

with Fail Safe Input NEWE.. 3.26 2.61 2.03 
SY58604UMG TR 576-1595-2-ND 3.2Gbps Precision 800mV LVPECL Buffer 

with Fail Safe Input NEW!.. 8-MLF 1849.00/1,000 
SY58605UMG TR 576-1596-1-ND 3.2Gbps Precision 325mV LVDS Buffer 

with Fail Safe Input NEWE.. 326) 2:61) 2/03 
SY58605UMG TR 576-1596-2-ND 3.2Gbps Precision 325mV LVDS Buffer 

with Fail Safe Input NEW! 1849.00/1,000 
SY58627LMG 576-1470-1-ND DC to 6.4Gbps Backplane Receiver 

Buffer.......... 961 866 7.68 
SY58627LMG 576-1470-2-ND DC to 6. 4Gbps Backplane Receiver 

Buffer... 32-MLF 7126.00/1,000 
SY69753ALHG 576-1582-ND 3.3V, 125Mbps Clock/Data Recovery....32-TQFP 15.63 14.59 13.55 
SY69753LHG 576-1403-ND 3.3V, 155Mbps Clock/Data Recovery....32-TQFP 15.29 13.77 12.21 
SY69754ALHG 576-1583-ND 3.3V, 622Mbps Clock/Data Recovery....32-TQFP 15.00 14.00 13.00 
SY87700ALHG 576-1584-ND LP 3.3V, 208Mbps AnyRate® 

Clock/Data Recovery. 20.76 19.38 18.00 
SY87701ALHG 576-1585-ND 3.3V, 1.3Gbps AnyRate’ 

Data Recovery a 30.75 28.70 26.65 
SY87729LHG 576-1405-ND 3.3V AnyClock™ 10MHz ~ 365MHz 

Fractional N Synthesizer ...32-TQFP 12.93 11.64 10.33 
SY87739LHG 576-1407-ND Protocol Transparent 3.3V 10MHz ~ 729NHz 

Fractional N Synthesizer Bs 14.21 12.80 11.35 
SY87813LHG 576-1586-ND 3.3V, 1.3Gbps AnyRate® Clock/ 

Data Recovery ... 30.89 28.83 26.77 
SY88982LMG 576-1452-ND 3.3V, 2.7Gbps High Current Low Power 

Laser Driver 16.57 14.97 13.28 
SY88992LMG 576-1475-1-ND 3.3V, 4.25Gbps VCSEL Driver. -16-MLF 8.42 6.74 5.69 
SY88992LMG 576-1475-2-ND 3.3V, 4.25Gbps VCSEL Driver. . 16-MLF 2673.50/500 
SY89325VMG TR 576-1418-1-ND 3.3V/5V 1.5Gbps Diff. CML/PECL/LVPECL- 

to-LVDS Translator. 3.47 2.78 2.16 
SY89325VMG TR 576-1418-2-ND 3.3V/5V 1.5Gbps Diff. CML/PECL/LVPECL- 

to-LVDS Translator... 8-MLF 1964.00/1,000 
SY89327LMG TR 576-1419-1-ND 3.3V 2.5Gbps Any Input-to-LVPECL 


SY89327LMG TR 
SY89329VMG TR 


576-1419-2-ND 
576-1420-1-ND 


Diff. Translator. 
3.3V 2.5Gbps Any Input-to-LVPECL 
Diff. Translato: 
3.3V/5V 800MHz 
LVPECL Translator. 


3.47 


2.84 


2.78 


2.16 


1964.00/1,000 


2.27 


1.77 
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MICREL INTEGRATED CIRCUITS (Continued) Part No PartNo. Desaption eet 
Innovation Through Technology™ RoHS Compliant ~ - P 
ie ame = MIC5200-3.3YM 576-1246-ND 3.3V, 100mA Low Dropout Reg. 1.68 134 1.01 
F a Benhine Tene re ji ee ean MIC5200-3.3YS 576-1247-ND 3.3V, 100mA Low Dropout Reg. 190 1.52 1.14 
hs attiag Sscrintton! elite MIC5200-5.0YM 576-1248-ND 5V, 100mA Low Dropout Reg. 1.68 1.34 1.01 
SY89329VMG TR 576-1420-2-ND | 3.3V/5V 800MHz LVTTL/LVCMOS-to-Diff. MIC5200-5.0YS TR 576-1249-1-ND —|5V, 100mA Low Dropout Reg. 1.90 152 1.14 
S¥89421VZC s76-4zt-no—_|5\/8.3V High Performance iL #03010 1860. 1736 16412 MIGS200-S.OVS TR _ AGRI umm v7 OOr08 [Ow Dropout Rep. 2225012000 
1421 3V High Performance -20- 5 : : MIC5201-3.3YMTR  |576-1250-1-ND _|3.3V, 200mA Low Dropout Reg. 2.00 1.60 1.20 
SY89429VZH 576-1422-ND oe Programmable Frequency nay 9s Re MIC5201-3.3YMTR —|576-1250-2-ND —_|3.3V, 200mA Low Dropout Reg. 2560.00/2,500 
ynthes!2er E : E MIC5201-3.3YS TR 576-1251-1-ND —_|3.3V, 200mA Low Dropout Reg. 223 1.78 1.34 
SY89473UMG 576-1453-ND Precision LVPECL 2:1 Mux.... 5.06 4.05 3.42 MIC5201-3.3YS TR 576-1251-2-ND —_|3.3V, 200mA Low Dropout Reg. SOT-223 2847.50/2,500 
SY89542UMG 576-1423-ND ei Reet Differential Bet aoa a6 MIC5201-4.8YS 576-1252-ND 4.85V, 200mA Low Dropout Reg SOT-223 2.23 1.78 1.34 
sessaue ferent enti i vue an | Meavane [etieen [oiaiwunsumean”—soren 2 Ue 1a 
SynORAUMG Se TEV. 3Debps Dia a1 LOS Mak S-MLF S20 A SBT MIC5203-33YM4 TR —|576-1255-1-ND__[3.3V, uCap 80mA LDO Reg SOT-143 108 90.72 
ee MIC5203-3.3YM4 TR —_|576-1255-2-ND —_|3.3V, uCap 80mA LDO Reg SOT-143 1404.00/3,000 
SY89545LMG 576-1426-ND 3.3V, 3.2Gbps Diff. 4:1 LVDS Mux.........32-MLF 5.20 4.16 3.51 i Sineces 
ae MIC5203-5.0YM4TR _|576-1256-1-ND _|5V, Cap 80mA LDO Reg 1.08 90 72 
SY89546UMG 576-1427-ND 2.5V, 3.2Gbps Diff. 4:1 LVDS Mux.........32-MLF 5.56 4.45 3.76 
SY89547LMG 576-1428-ND 3.3V, 3.2Gbps Diff. 4:1 LVDS Mux........32-MLF 5.56 4.45 3.76 MIC5203-5.0YM4TR —|576-1256-2-ND SV, uCap 80mA LDO Reg 1404.00/3,000 
SY89830UK4G 576-1430-ND 2 5V/3.3/5V 2 SGHz 1:4 PECLECL MIC5205-2.5YM5TR  |576-1257-1-ND —_/2.5V, 150mA Low Noise LDO Reg. 88 «6.66 50 
Clock Driver... “4G-TSSOP 5.22 418 3.25 MIC5205-2.5YM5 TR |576-1257-2-ND —_|2.5V, 150mA Low Noise LDO Reg. 858.00/3,000 
SYa0S40UMG S76A434-ND Precision CVPEGE Runt Pulse Eliminator MIC5205-3.0YM5 TR — |576-1258-1-ND —_|3V, 150mA Low Noise LDO Reg. 88 6.66 50 
407 326 254 MIC5205-3.0YM5 TR _|576-1258-2-ND _[3V, 150mA Low Noise LDO Reg. 858.00/3,000 
SY89844UMG 576-1454-ND f : ; MIC5205-3.3YM5 TR =| 576-1259-1-ND 3.3V, 150mA Low Noise LDO Reg. 88 466.50. 
488 3.91 3.04 MIC5205-3.3YM5 TR |576-1259-2-ND —_|3.3V, 150mA Low Noise LDO Reg. ..... SOT-23-5 858.00/3,000 
SY89845UMG 576-1455-ND MIC5205-3.6YM5 TR =| 576-1260-1-ND 3.6V, 150mA Low Noise LDO Reg. ..... SOT-23-5 88 1660) 
: 488 3.91 3.04 MIC5205-3.6YM5TR |576-1260-2-ND —_|3.6V, 150mA Low Noise LDO Reg. 858.00/3,000 
SY89859UMG 576-1456-ND Precision Low Power 8:1 Mux. 8.41 7.58 6.72 MIC5205-4.0YM5TR 576-1563-1-ND 4.0V, 150mA Low Noise LDO Reg. 88 66 50 
MIC5205-4.0YM5TR —_[576-1563-2-ND —_|4.0V, 150mA Low Noise LDO Reg....... 858.00/3,000 
5 MIC5205-5.0YM5TR | 576-1261-1-ND —_|5V, 150mA Low Noise LDO Reg. 88 866 50 
= : 
itrel LATCHED DRIVERS MIC5205-5.0YM5 TR |576-1261-2-ND —_|5V, 150mA Low Noise LDO Reg. 858.00/3,000 
Taneaton Thiouph Techaology™ RoHS Compliant MIC5205YM5 TR 576-1262-1-ND —_|Adj., 150mA Low Noise LDO Re 88 66 50 
, mT j MIC5205YM5 TR 576-1262-2-ND _| Adj., 150mA Low Noise LDO Reg. ..... 858.00/3,000 
Micrel Digi-Key Price Each = 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 MIC5206-3.0YMS TR |576-1263-1-ND —_3V, 150mA Low Noise LDO Reg. 132 110 68 
MESSI (STENO lost rola | | Mesa N eS escean [ott lonoe ibs. Soraes 150° 
rive .24- i i L : . ; ; 7 
f MIC5206-3.2YM5 TR |576-1264-2-ND —_|3.2V, 150mA Low Noise LDO Reg. 1716.00/3,000 
MIC59P60YN 576-1313-ND 8-Bit Parallel-Inpu’ 7 
f / MIC5206-4.0YM5 TR _|576-1265-1-ND _|4V, 150mA Low Noise LDO Reg. 1.32110 88 
Driver... 20-Dip 5.42 4.34 3.38 i 7 
MIC5800YM TR 576-1301-1-ND __|4-Bit Parallel-Input Latched Driver........14-SOIC_ 2.00 1.60 1.20 Moreen ut peat ae aa rite ies ai aa0. Pe ey 
MIC5800YM TR 576-1301-2-ND | 4-Bit Parallel-Input Latched Driver........ 14-SOIC 2560.00/2,500 = rl ou LOT OW Se eg. : : B 
MIC5800YN 576-1302-ND 4-Bit Parallel-Input Latched Driver........14-Dip 2.40 1.92 1.44 MIC5207-2.5YM5TR — |576-1266-2-ND —_|2.5V, 180mA Low Noise LDO Reg. 1053.00/3,000 
MIC5801YN 576-1303-ND 8-Bit Parallel-Input Latched Driver.......22-Dip 351 281 2419 MIC5207-3.3YM5TR — |576-1267-1-ND —_|3.3V, 180mA Low Noise LDO Reg. 8168 od 
MICS801YV 576-1304-ND 8-Bit Parallel-Input Latched Driver 365 292 227 MIC5207-3.3YM5 TR _ |576-1267-2-ND__|3.3V, 180mA Low Noise LDO Reg. 1053.00/3,000 
MIC5801YWM 576-1305-ND 8-Bit Parallel-Input Latched Driver........24-SOIC_ 3.51 2.81 2.19 MIC5207-5.0YM5TR = |576-1268-1-ND —_|5V, 180mA Low Noise LDO Reg. 81 68 54 
MIC5821YN 576-1306-ND 8-Bit Serial-Input Latched Drive ip 290 233 1.81 MIC5207-5.0YM5TR | 576-1268-2-ND —_|5V, 180mA Low Noise LDO Reg. 1053.00/3,000 
MIC5841YN 576-1307-ND 8-Bit Serial-Input Latched Drive 2.97 238 1.85 MIC5207YM5 TR 576-1269-1-ND —_|Adj., 180mA Low Noise LDO Ret 81 68 54 
MIC5841YWM TR 576-1308-1-ND —_|8-Bit Serial-Input Latched Drive 2.97 2.38 1.85 MIC5207YM5 TR 576-1269-2-ND —_|Adj., 180mA Low Noise LDO Reg. ..... 1053.00/3,000 
MIC5841YWM TR 576-1308-2-ND | 8-Bit Serial-Input Latched Drivel 1683.00/1,000 MIC5209-1.8YM 576-1270-ND 1.8V, 500mA Low Noise LDO Reg. 1.63 1.30.98 
MIC5842YN 576-1309-ND 8-Bit Serial-Input Latched Drivel 315 252 1.96 MIC5209-2.5YMTR — |576-1271-1-ND _|2.5V, 500mA Low Noise LDO Reg. 163 130 98 
MIC5891YN 576-1310-ND 8-Bit Serial-Input Latched Source MIC5209-2.5YMTR  |576-1271-2-ND —_|2.5V, 500mA Low Noise LDO Reg. 2080.00/2,500 
Drive 2.25 1.80 1.40 MIC5209-2.5YSTR _|576-1272-1-ND —_|2.5V, 500mA Low Noise LDO Reg. 1.63 130 .98 
MIC5891YWM TR 576-1311-1-ND _|8-Bit Serial-Input Latche MIC5209-2.5YSTR —_|576-1272-2-ND —_|2.5V, 500mA Low Noise LDO Reg. 2080.00/2,500 
Driver... 2.25 1.80 1.40 MIC5209-3.3YM 576-1273-ND 3.3V, 500mA Low Noise LDO Reg. 1.63 130 98 
MIC5891YWM TR 576-1311-2-ND eet Serial-Input Latched Source Reeeatann MIC5209-3.3YS TR 576-1274-1-ND — /3.3V, 500mA Low Noise LDO Reg. 163 1.30.98 
river... 00/1, MIC5209-3.3YSTR —_|576-1274-2-ND —_|3.3V, 500mA Low Noise LDO Reg. 2080.00/2,500 
MIC5209-5.0YMTR —_|576-1275-1-ND —_|5V, 500mA Low Noise LDO Reg. 1.63 130 .98 
a LDO REGULATORS MIC5209-5.0YMTR  |576-1275-2-ND —_|5V, 500mA Low Noise LDO Reg. 2080.00/2,500 
En MIC5209-5.0YS 576-1276-ND 5V, 500mA Low Noise LDO Reg. 1.63 130 98 
MIEREL RoHS Compliant MIC5209-5.0YU 576-1277-ND 5V, 500mA Low Noise LDO ae 2.08 1.66 1.25 
Micrel Digi-Key Price Each MIC5209YM 576-1278-ND Adj., 500mA Low Noise LDO Re 1.63 130 .98 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 MIC5209YU 576-1279-ND Adj., 500mA Low Noise LDO Re: 2.08 1.66 1.25 
MIC5219-3.0YMM TR |576-1280-1-ND — /3V, 500mA Peak Out LDO Reg 1.78 142 1.07 
LP2950-03YZ TR 576-1050-1-ND | 5V, 100mA Low Dropout Volt. Reg.......... 70-92 1.20 1.00 80 , 
LP2950-03YZ TR 576-1050-2-ND | 5V, 100mA Low Dropout Volt. Reg........... 1064.00/2,000 MIC5219-3.0YMMTR__|576-1280-2-ND__|3V, 500mA Peak Out LDO Reg 2272.50/2,500 
LP2951-02YM 576-1051-ND Adj., 100mA Low Dropout Volt. Reg. 11 93 74 MIC5219-3.3YM5 TR 576-1281-1-ND 3.3V, 500mA Peak Out LDO Reg 143° #114 86 
j., P 0. 
LP2951-03YM 576-1052-ND Adj., 100mA Low Dropout Volt. Reg. 1.02 85 ~= 68 MIC5219-3.3YM5 TR =| 576-1281-2-ND 3.3V, 500mA Peak Out LDO Reg 2190.00/3,000 
MIC2215-PPMYML TR |576-1073-1-ND Triple High PSRR, Low Noise MIC5219YM5 TR 576-1282-1-ND Adj., 500mA Peak Out LDO Reg. 143 #114 86 
uCap LDO 252 202 157 MIC5219YM5 TR 576-1282-2-ND —_| Adj., 500mA Peak Out LDO Reg. 2190.00/3,000 
MIG2215-PPMYML TR |576-1073-2-ND Triple High PSRR, Low Noise MIC5231-3.0YM5TR___|576-1283-1-ND 3V, Micropower Cap LDO Reg.......... 1.78 1.42 1.07 
uCap LDO.... 7000.00/5,000 MIC5231-3.0YM5 TR  |576-1283-2-ND _|3V, Micropower Cap LDO Reg........ 2727.00/3,000 
MIC2215-PPPYML TR |576-1074-1-ND —_| Triple High PSRR, Low Noise MIC5232-1.2YMLTR |576-1592-1-ND —|1.2V, 10mA Ultra Low IQ uCap 
uCap LDO.... 2.525 52.02) 5i LDO Regulator NEW!......... 1.02 85 68 
MIC2215-PPPYML TR |576-1074-2-ND —_| Triple High PSRR, Low Noise MIC5232-1.2YMLTR |576-1592-2-ND | 1.2V, 10mA Ultra Low IQ Cap 
uCap LDO 7000.00/5,000 LDO Regulator NEWf........ 2170.00/5,000 
MIC2920A-3.3WS TR [576-1116-1-ND _|3.3V, 400mA LDO Voltage Reg. SOT-223 243 «(1.94 1.46 MIC5233YM5TR 576-1507-1-ND [High Input Voltage, Low IQ uCap 
MIC2920A-3.3WSTR |576-1116-2-ND —_|3.3V, 400mA LDO Voltage Reg. SOT-223 3105.00/2,500 LDO Regulator... S0T-23-5 155 124 93 
MIC2920A-5.0WSTR | 576-1117-1-ND —_/5V, 400mA LDO Voltage Reg SOT-223 2.43 1.94 1.46 MIC5233YM5TR 576-1507-2-ND —_| High Input Voltage, Low IQ uCap 
MIC2920A-5.0WSTR |576-1117-2-ND —_/5V, 400mA LDO Voltage Reg SOT-223 3105.00/2,500 LDO Regulator... SOT-23-5 2382.00/3,000 
MIC2937A-3.3WU 576-1131-ND 3.3V, 750mA LDO Voltage Reg. .-10-263 2.48 1.98 1.54 MIC5235YM5 TR 576-1284-1-ND Adj., Ultra Low Quiescent Current 
MIC2937A-5.OWT 576-1132-ND BV, 750mA LDO Voltage Reg 70-220 248 1.98 154 150mA Cap LDO Regulator............SOT-23-5 1.38 110 83 
MIC2937A-5.0WU 576-1133-ND 5V, 750mA LDO Voltage Reg T0-263 2.25 1.80 1.40 MIC5235YM5 TR 576-1284-2-ND Adj., Ultra Low Quiescent Current 
MIC2940A-3.3WT 576-1134-ND 3.3V, 1.25A LDO Voltage Reg. TO-220 2.38 1.90 1.43 150mA Cap LDO Regulator............. SOT-23-5 2112.00/3,000 
MIC2940A-3.3WU 576-1135-ND 3.3V, 1.25A LDO Voltage Reg T0-263 2.38 1.90 1.43 MIC5236YM 576-1285-ND Adj., Low Quiescent Current Cap 
MIC2940A-5.0WT 576-1136-ND 5V, 1.254 LDO Voltage Reg. . 2.38 1.90 1.43 LDO Regulator B-SOIG 178 142 4107 
MIG9DA 5.0WU BLRGUISGND BV, 1.268 [DO Voltage Reg. Bee d 2 i Be MIC5237-3.3YU 576-1286-ND 3.3V, 500mA Low Dropout Regulator.....T0-263 1.85 148 4.11 
~ | j., 1. foltage Reg. N i i z 7 Fi 7 
MIC2941AWUTR —|576-1139-1-ND | Adj., 1.254 LDO Voltage Reg 254 204 159 | NICS20YMM eee ec lbchensee .e-usor Aerts 
MIC2941AWU TR 576-1139-2-ND —_|Adj., 1.254 LDO Voltage Reg 1101.75/750 wics247-1.8YM5 TR |576-1288-1-ND —_|1.8V, 150mA Low Voltage Cap : : : 
MIC2950-05YZ 576-1140-ND 5V, 150mA LDO Voltage Reg 1.35 1.08.81 : Regulator S0T-23-5| 96 72 64 
MIC2950-06VZ TR 576-1141-1-ND  |5V, 150mA LDO Voltage Reg {28 102 77 MIC5247-1.8YMSTR |576-1288-2-ND _|1.8V. 150mA Low Voltage Cap L ; y } 
MIC2950-06Y2TR  |576-1141-2-ND BV, 150mALDO Voltage Reg 1326.00/2,000 Roque SOTOSE cepaMeea 
MIC2951-02YMTR —_|576-1148-1-ND —_/5V, 250mA Low Dropout Reg 1.20 1.00  .80 MaICSDET a aVCE S7EADESTND ]3.3V, 100mA Low Noise Cap — 
MIC2951-02YMTR —-|576-1148-2-ND —_|5V, 150mA Low Dropout Reg 1300.00/2,500 : eh 
Teeny™ LDO.... 87 Hel ats) 
MIC2951-03YMTR__|576-1149-1-ND__|5V, 250mA Low Dropout Reg. . 114.95 76 . eet 
MIC2951-03YM TR |576-1149-2-ND _[5V, 150mA Low Dropout Reg. . 1235.00/2,500 eee ed SP Ee) pete Noise uCap REaRACIM 
MIC2951-03YN 576-1150-ND 5V, 150mA Low Dropout Reg 158 126 .95 Cpands Ba sean 
MIC2951-3.3YM 576-1151-ND _|3.3V, 150mA Low Dropout Reg 95) 76) 57 MICS2SS-3SYMS TR [pig alam cyt veers Low Notse Cap deh 731 Gs 
MIC2954-02WS 576-1152-ND 5V, 250mA Low Dropout Reg SOT-223 1.80 144 1.08 : : : 
MIC2954-02YZ 576-1153-ND 5V, 250mA Low Dropout Reg. . T0-92 190 152 1.14 MIC5255-3.3YM5 TR | 576-1290-2-ND Bay, oma Low Noise Gap snioue eeranond 
MIC2954-03WSTR  |[576-1154-1-ND _|5V, 250mA Low Dropout Reg. . ‘S0T-223 «175 ~~«140~«*1.05 aes peek 
wic29s4-03wsTR —_|576-1184-2-ND SV’ 280mA Low Dropout Reg "307.293 2940.00/2,500 MIC5256-2.5YM5 TR |576-1291-1-ND —|2.5V, 150mA wCap LOO w/Error Flag..SOT-23-5 78 += 6552 
i se MIC5256-2.5YM5TR |576-1291-2-ND —_|2.5V, 150mA wCap LDO w/Error Flag.. SOT-23-5 1014.00/3,000 
MIC2954-07YM 576-1155-ND 5V, 250mA Low Dropout Reg 1.78 142 1.07 MIGEOSESGYME TR EPORDSRTIOIM av, de0mA ucas DO wera Pag SoT23 Paes a 
MIC2954-08YM TR —-|576-1156-1-ND —_|5V, 250mA Low Dropout Reg 195 156 1.417 200-30 TMS Abaco eal » 150mA pCap LDO wiErrar Flag... cee) i) 
MIC2954-08YM TR 576-1156-2-ND _|5V, 250mA Low Dropout Reg. . 2495.00/2,500 Micoree SOM if Sa eee ae | atin Uap tng, wiEttor Hag ask Sores Be 014 00/3 0005 
MIC5158¥M 576-1243-ND BV/Adj., Super LDO™ REQ... TFS0IC 358 287 223 3. -1293-1- -3V, 150mA yCap LDO w/Error Flag..SOT-23-5 : : 
MICE190YMM B7641244-ND | Adi. Uitra High-Speed High Current Active MIC5256-3.3YM5 TR |576-1293-2-ND —_|3.3V, 150mA uCap LDO w/Etror Flag... SOT-23-5 1014.00/3,000 
Filter/LDO Controller... 479 384 299 MIC5264-MFYML TR | 576-1438-1-ND — |150mA wCap Dual LDO Regulator..........10-MLF 1.20 1.00 80 
ics191YMM 576-1245-ND Adj., Ultra High-Speed High Current Active MIC5264-MFYMLTR —|576-1438-2-ND _|150mA Cap Dual LDO Regulator.......... 10-MLF 2550.00/5,000 
Filter/LDO Controller... 5.02 4.02 3.13 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 
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LDO REGULATORS (Continued) 


RoHS Compliant 


Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC5265-1.8YD5 TR 576-1439-1-ND 150mA Cap LDO Regulator. . TSOT-23-5 68 51 39 
MIC5265-1.8YD5 TR 576-1439-2-ND 150mA Cap LDO Regulator. . TSOT-23-5 663.00/3,000 
MIC5270-5.0YM5TR =| 576-1294-1-ND —5V, uCap Negative LDO Reg 2.00 1.60 1.20 
MIC5270-5.0YM5TR =| 576-1294-2-ND —5V, Cap Negative LDO Reg 3072.00/3,000 
MIC5270YM5 TR 576-1295-1-ND Adj., Cap Negative LDO Reg 2.00 1.60 1.20 
MIC5270YM5 TR 576-1295-2-ND Adj., Cap Negative LDO Reg 3072.00/3,000 
MIC5301-2.85YD5 TR =| 576-1593-1-ND Single 2.85V, 150mA yCap 

Ultra-LDO Regulator NEW‘........... TSOT-23-5 99 83 = 66 
MIC5301-2.85YD5 TR =| 576-1593-2-ND Single 2.85V, 150mA uCap 

Ultra-LDO Regulator NEW!...... - TSOT-23-5 1287.00/3,000 
MIC5302-1.8YMTTR 576-1608-1-ND 1.8V, 150mA Ultra-LDO Reg. NEW! 4-MLF 1.20 1.00  .80 
MIC5302-1.8YMTTR 576-1608-2-ND 1.8V, 150mA Ultra-LDO Reg. NEW! 4-MLF 2550.00/5,000 
MIC5303-1.8YMTTR 576-1609-1-ND 1.8V, 300mA Ultra-LDO Reg. NEW! 4-MLF 1.38 1.165  .92 
MIC5303-1.8YMTTR 576-1609-2-ND 1.8V, 300mA Ultra-LDO Reg. NEW! 4-MLF 2935.00/5,000 
MIC5305-1.8YD5 576-1296-1-ND 1.8V, 150mA Cap Ultra LDO Reg... TSOT-23-5 2.20 1.65 1.24 
MIC5305-1.8YD5 576-1296-2-ND 1.8V, 150mA Cap Ultra LDO Reg. ... TSOT-23-5 2145.00/3,000 
MIC5305-3.0YD5 576-1297-1-ND 3V, 150mA Cap Ultra-LDO Re: -TSOT-23-5 2.20 1.65 1.24 
MIC5305-3.0YD5 576-1297-2-ND 3V, 150mA Cap Ultra-LDO Re: . TSOT-23-5 2145.00/3,000 
MIC5305-3.3YD5 576-1298-1-ND 3.3V, 150mA Cap Ultra-LDO Reg.... TSOT-23-5 2.20 1.65 1.24 
MIC5305-3.3YD5 576-1298-2-ND 3.3V, 150mA Cap Ultra-LDO Reg. ... TSOT-23-5 2145.00/3,000 
MIC5307-2.8YD5TR 576-1610-1-ND 2.8V, 300mA Micropower j!Cap 

LDO Regulator NEW!... TSOT-23-5 1.47 1.23.98 


MIC5307-2.8YD5TR 
MIC5310-MGYML TR 


576-1610-2-ND 
576-1566-1-ND 


2.8V, 300mA Micropower Cap 
Ultra-LDO Regulator NEW‘........... TSOT-23-5 
2.8V/1.8V, Dual, 150mA Cap 


1911.00/3,000 


Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description ul 25 100 
MIC37152WR 576-1165-ND Adj., 1.5A Low Volt. Cap LDO Reg. ...... 297 238 1.85 
MIC37301-1.5WR 576-1166-ND 1.5V, 3.0A Low Volt. pCap LDO Reg 410 3.28 2.55 
MIC37302WR TR 576-1167-1-ND Adj., 3.0A Low Volt. Cap LDO Reg 4.23 3.39 2.64 
MIC37302WR TR 576-1167-2-ND Adj., 3.0A Low Volt. Cap LDO Reg 1833.00/750 
MIC39100-1.8WS 576-1170-ND 1.8V, 1A Low Voltage LDO Reg.. 1.78 1.42 1.07 
MIC39100-2.5WS TR 576-1171-1-ND 2.5V, 1A Low Voltage LDO Ret 1.78 1.42 1.07 
MIC39100-2.5WS TR 576-1171-2-ND 2.5V, 1A Low Voltage LDO Ret 2272.50/2,500 
MIC39100-3.3WS 576-1172-ND 3.3V, 1A Low Voltage LDO Ret 1.78 1.42 1.07 
MIC39100-5.0WS 576-1173-ND 5V, 1A Low Voltage LDO Reg. 1.78 1.42 1.07 
MIC39101-5.0YM 576-1174-ND 5V, 1A Low Voltage LDO Reg. 210362022) 
MIC39102YM 576-1175-ND Adj., 1A Low Voltage LDO Reg DOS S2 22! 
MIC39150-1.8WU 576-1176-ND 1.8V, 1.5A Low Voltage LDO Reg 297 2.38 1.85 
MIC39150-2.5WU 576-1177-ND 2.5V, 1.5A Low Voltage LDO Reg 2.97 2.38 1.85 
MIC39300-1.8WU 576-1178-ND 1.8V, 3A Low Voltage LDO Re: 3.71 297 2.31 
MIC39300-2.5WU TR 576-1179-1-ND 2.5V, 3A Low Voltage LDO Ret 3.71 2.97 2.31 
MIC39300-2.5WU TR 576-1179-2-ND 2.5V, 3A Low Voltage LDO Ret 1608.75/750 
MIC39301-1.8WU 576-1180-ND 1.8V, 3A Low Voltage LDO Re: 4.07 3.26 2.54 
MIC39301-2.5WU 576-1181-ND 2.5V, 3A Low Voltage LDO Ret 4.07 3.26 2.54 
MIC39500-2.5WU 576-1182-ND 2.5V, 5A Low Voltage LDO Ret 5.58 447 3.77 
MIC49150WR 576-1227-ND Adj., 1.5A Low Voltage LDO Reg. 439 3.51 2.73 
MIC49150YMM 576-1228-ND Adj., 1.5A Low Voltage LDO Reg. 3.67 2.94 2.29 
MIC49200-1.2WR 576-1465-1-ND 2A Low Voltage LDO 3.20 256 1.99 
MIC49200-1.2WR 576-1465-2-ND 2A Low Voltage LDO 1384.50/750 
MIC49300WR 576-1229-ND Adj., 3.0A Low Volta 6.28 4.23 3.57 
MIC49500WR 576-1466-1-ND 5A Dual Supply Low Voltage Hig! 

Bandwidth LDO. es 7.80 6.24 5.27 
MIC49500WR 576-1466-2-ND 5A Dual Supply Low Voltage High 

Bandwidth LDO. 3714.75/750 
MIC68200-1.8YMLTR | 576-1469-1-ND 1.8V, 2A Sequencing LD 3.22 2.58 2.01 
MIC68200-1.8YMLTR | 576-1469-2-ND 1.8V, 2A Sequencing LDO.. 10-MLF 8940.00/5,000 
MIC68220YMLTR 576-1612-1-ND Adj., 2A Dual LDO Regulator NEI 20-MLF 7.26 5.81 4.91 
MIC68220YMLTR 576-1612-2-ND Adj., 2A Dual LDO Regulator NEW! 22145.00/5,000 
MIC69502WR 576-1613-ND Adj., 5A Cap LDO Regulator NEWE..... 7.82 6.26 5.28 


innovatian Through Technology™ 


RoHS Compliant 


Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description ul 25 100 
MIC44F18YMME 576-1501-ND 6A High Speed MOSFET Drivel 2.25 1.80 1.35 
MIC44F19YMME 576-1502-ND 6A High Speed MOSFET Drivel 2.25 1.80 1.35 
MIC44F20YMME 576-1503-ND 6A High Speed MOSFET Drivel 2.25 1.80 1.35 
MIC4100YM 576-1183-ND 100V Half-Bridge MOSFET Dri 3.42 2.74 213 
MIC4102YM 576-1184-ND 100V Half-Bridge MOSFET Drive: 3.42 2.74 2.13 
MIC4103YM 576-1589-ND 100V Half-Bridge MOSFET Driver 

CMOS NEW... 3.83 3.06 2.38 
MIC4104YM 576-1590-ND 

3.83 3.06 2.38 

MIC4120YME 576-1445-ND 208d 6625) 


MIC4120YML TR 
MIC4120YML TR 


576-1480-1-ND 
576-1480-2-ND 


6A Peak Low-Side MOSFET Driver. 


36 
1339.00/1,000 


1.89 


1.47 


Ultra-LDO Regulator iets) kiki £2 
MIC5310-MGYML TR | 576-1566-2-ND 2.8V/1.8V, Dual, 150mA Cap 

Ultra-LDO Regulato! 2935.00/5,000 
MIC5310-PGYML TR 576-1567-1-ND 3.0V/1.8V Dual, 150mA Cap 

Ultra-LDO Regulator is kik £2 
MIC5310-PGYML TR 576-1567-2-ND 3.0V/1.8V Dual, 150mA Cap 

Ultra-LDO Regulator... 2935.00/5,000 
MIC5319YML TR 576-1299-1-ND Adj., 500mA pCap Ultra-LDO High 

PSRR LDO Regulator. 2:25 OO oo) 
MIC5319YML TR 576-1299-2-ND Adj., 500mA Cap Ultra-LDO High 

PSRR LDO Regulator. 5625.00/5,000 
MIC5320-JGYML TR 576-1568-1-ND 2.5V/1.8V Dual High Performance 150mA 

uCap Ultra-LDO Regulator... lh2S ie OOM ero 
MIC5320-JGYML TR 576-1568-2-ND 2.5V/1.8V Dual High Perform: A 

uCap Ultra-LDO Regulator............--.- 3125.00/5,000 
MIC5320-PPYML TR 576-1569-1-ND 3.0V Dual High Performance 150mA 

uCap Ultra-LDO Regulator...........0.... 6-MLF 1.41 1.18 .94 
MIC5320-PPYML TR 576-1569-2-ND 3.0V Dual High Performance 150mA 

uCap Ultra-LDO Regulator................ 6-MLF 2995.00/5,000 
MIC5321-MFYMLTR = |576-1570-1-ND 2.8V/1.5V Dual High Performance 150mA 

uCap Ultra-LDO Regulator.............-.. 6-MLF 1.41 1.18  .94 
MIC5321-MFYMLTR = |576-1570-2-ND 2.8V/1.5V Dual High Performance 150mA 

uCap Ultra-LDO Regulator... 6-MLF 2995.00/5,000 
MIC5321-MMYML TR | 576-1571-1-ND 2.8V Dual High Performance 

uCap Ultra-LDO Regulator............... 6-MLF 1.41 1.18 .94 
MIC5321-MMYML TR | 576-1571-2-ND 2.8V Dual High Performance 150mA 

uCap Ultra-LDO Regulator..............-- 6-MLF 2995.00/5,000 
MIC5330-PKYML TR 576-1572-1-ND 3.0V/2.6V Dual 300mA Cap 

Ultra-LDO Regulator spt Oem sit 
MIC5330-PKYML TR 576-1572-2-ND 3.0V/2.6V Dual 300mA Cap 

Ultra-LDO Regulator 3190.00/5,000 
MIC5330-SKYML TR 576-1573-1-ND 3.3V/2.6V Dual 300mA Cap 

Ultra-LDO Regulator p26 LOZ Sei 
MIC5330-SKYML TR 576-1573-2-ND 3.3V/2.6V Dual 300mA yCap 

Ultra-LDO Regulator 3190.00/5,000 
MIC5335-2.8/1.5YMTTR | 576-1611-1-ND 2.8V/1.5V, Dual 300mA Cap 

Ultra-LDO Regulator NEWE.................. 6-MLF 2.08 1.66 1.25 
MIC5335-2.8/1.5YMTTR | 576-161 1-2-ND 2.8V/1.5V, Dual 300mA Cap 

Ultra-LDO Regulator NEW! 6-MLF 5190.00/5,000 
MIC29150-3.3WT 576-1104-ND 3.3V, High-Current LDO Reg. T0-220 3.58 287 2.23 
MIC29150-3.3WU 576-1105-ND 3.3V, High-Current LDO Reg. T0-263 3.58 287 2.23 
MIC29150-5.0WT 576-1106-ND 5V, High-Current LDO Reg. T0-220 3.58 287 2.23 
MIC29150-5.0WU 576-1107-ND 5V, High-Current LDO Reg. 3.58 2.87 2.23 
MIC29151-3.3WU 576-1108-ND 3.3V, High-Current LDO Reg. 3.78 3.03 2.36 
MIC29151-5.0WT 576-1109-ND 5V, High-Current LDO Reg. 3.78 3.03 2.36 
MIC29151-5.0WU 576-1110-ND 5V, High-Current LDO Reg. 3.78 3.03 2.36 
MICc29152WT 576-1111-ND Adj., High-Current LDO Re 3.78 3.03 2.36 
MIC29152WU TR 576-1112-1-ND Adj., High-Current LDO Reg.. 3.78 3.03 2.36 
MIC29152WU TR 576-1112-2-ND Adj., High-Current LDO Reg.. 1638.00/750 
MIC29201-5.0WU 576-1113-ND 5V, 400mA LDO Voltage Reg 3.26 261 2.03 
MIC29202WU 576-1114-ND Adj., 400mA LDO Voltage Reg. T0-263-5 3.71 297 2.31 
MICc29204YM 576-1115-ND 5V and Adj., 400mA LDO Volt. Re 2.63 2.11 1.64 
MIC29300-12WT 576-1118-ND 12V, High-Current LDO Reg..... 439 351 273 
MIC29300-3.3WT 576-1119-ND 3.3V, High-Current LDO Reg. 439 3.51 2.73 
MIC29300-3.3WU 576-1120-ND 3.3V, High-Current LDO Reg. 439 3.51 2.73 
MIC29300-5.0WT 576-1121-ND 5V, High-Current LDO Reg. 439 351 273 
MIC29300-5.0WU 576-1122-ND 5V, High-Current LDO Reg. 439 3.51 2.73 
MIC29301-3.3WU 576-1123-ND 3.3V, High-Current LDO Reg. 439 351 273 
MIC29302WT 576-1124-ND Adj., High-Current LDO Reg.. 439 3.51 2.73 
MIC29302WU TR 576-1125-1-ND Adj., High-Current LDO Re 39 3.51 2.73 
MIC29302WU TR 576-1125-2-ND Adj., High-Current LDO Re 1901.25/750 
MIC29303WU 576-1126-ND Adj., High-Current LDO Re 5.58 447 3.48 
MIC29371-5.0WT 576-1127-ND 5V, 750mA LDO Voltage Reg 3.74 2.99 2.33 
MIC29371-5.0WU 576-1128-ND 5V, 750mA LDO Voltage Reg 3.74 2.99 2.33 
MIC29372WT 576-1129-ND Adj., 750mA LDO Voltage Reg. 3.74 2.99 2.33 
MIC29372WU TR 576-1130-1-ND Adj., 750mA LDO Voltage Reg. 3.74 299 2.33 
MIC29372WU TR 576-1130-2-ND Adj., 750mA LDO Voltage Reg. 1618.50/750 
MIC29500-3.3WT 576-1142-ND 3.3V, High-Current LDO Reg. 7.08 567 4.78 
MIC29500-5.0WT 576-1143-ND 5V, High-Current LDO Reg. 7.08 567 4.78 
MIC29501-3.3WU 576-1144-ND 3.3V, High-Current LDO Reg. 8.14 652 5.50 
MIC29502WT 576-1145-ND Adj., High-Current LDO Re 8.14 652 5.50 
MIC29502WU TR 576-1146-1-ND Adj., High-Current LDO Re 8.14 652 5.50 
MIC29502WU TR 576-1146-2-ND Adj., High-Current LDO Re 3876.75/750 
MIC29503WU 576-1147-ND Adj., High-Current LDO Re 7.92 6.34 5.35 
Mic29752WWT 576-1157-ND Adj., High-Current LDO Reg... TO-247-5 13.16 11.85 10.51 
MIC37100-1.5WS 576-1161-ND 1.5V, 1A Low Volt. uCap LDO Reg -SOT-223 1.60 1.28 .96 
MIC37100-2.5WS 576-1162-ND 2.5V, 1A Low Volt. Cap LDO Reg -SOT-223 1.60 1.28 .96 
MIC37100-3.3WS 576-1163-ND 3.3V, 1A Low Volt. Cap LDO Reg -SOT-223 1.60 1.28 .96 
MIC37151-1.5WR 576-1164-ND 1.5V, 1.5A Low Volt. Cap LDO Reg......5-SPAK 3.29 2.63 2.05 


MIC4123YME 576-1447-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver 2.25 1.80 1.35 
MIC4124YME 576-1448-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver..8-SOIC 2.25 1.80 1.35 
MIC4125YME 576-1449-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver..8-SOIC 2.25 1.80 1.35 
MIC4126YME 576-1185-ND 
2.25 1.80 1.35 
MIC4127YME 576-1186-ND 
2.250 4-800) 1:35) 

MIC4128YME 576-1450-ND Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET 

Driver..... bis 2.25 1.80 1.35 
MIC4129YME 576-1446-ND 6A Peak Low-Side MOSFET Drive ATT es 
MIC4416YM4 TR 576-1187-1-ND IttyBitty™ Low-Side MOSFET Driver .. 1:29) 1081586 
MIC4416YM4 TR 576-1187-2-ND IttyBitty™ Low-Side MOSFET Driver .. 1677.00/3,000 
MIC4417YM4 TR 576-1188-1-ND IttyBitty™ Low-Side MOSFET Driver .. 1.29 1.08 86 
MIC4417YM4 TR 576-1188-2-ND IttyBitty™ Low-Side MOSFET Driver... 1677.00/3,000 
MIC4420YM TR 576-1189-1-ND 6A Peak Low-Side MOSFET Driver 

Bipolar/CMOS/DMOS Process.............. 8-SOIC 1.63 1.30 .98 
MIC4420YM TR 576-1189-2-ND 6A Peak Low-Side MOSFET Driver 

Bipolar/CMOS/DMOS Process. 2080.00/2,500 
MIC4420YN 576-1190-ND 6A Peak Low-Side MOSFET Drive 

Bipolar/CMOS/DMOS Process 1.70 1.36 1.02 
MIC4420ZM 576-1191-ND 6A Peak Low-Side MOSFET Driver 

Bipolar/CMOS/DMOS Process.............. 8-SOIC 1.35 1.08 .81 
MIC4420ZN 576-1192-ND 6A Peak Low-Side MOSFET Driver 

Bipolar/CMOS/DMOS Process. 163 130 98 
MIC4421YM 576-1193-ND 9A Peak Low-Side MOSFET Drive 

Bipolar/CMOS/DMOS Process.............. eS eee ORR 
MIC4421ZN 576-1520-5-ND 9A Peak Low-Side MOSFET Driver 

Bipolar/CMOS/DMOS Process. Loy a2 WOr 
MIC4421ZT 576-1521-5-ND 9A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/ 

CMOS/DMOS Process T0-220-5 313 251 1.95 
MIC4422BMTR 576-1522-1-ND 9A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/ 

CMOS/DMOS Process 8-SOIC 1.73 1.38 1.04 
MIC4422YM TR 576-1194-1-ND 9A Peak Low-Side MOSFET Driver 

Bipolar/CMOS/DMOS Process.............. 8-SOIC 1.73 1.38 1.04 
MIC4422YM TR 576-1194-2-ND 9A Peak Low-Side MOSFET Driver 

Bipolar/CMOS/DMOS Process.............. 8-SOIC 2207.50/2,500 
MIC4422YN 576-1195-ND 9A Peak Low-Side MOSFET Driver 

Bipolar/CMOS/DMOS Process 2.08 1.66 1.25 
MIC4423YN 576-1196-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver 

Bipolar/CMOS/DMOS Process. 248 1.98 1.49 
MIC4423ZN 576-1197-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET 

Bipolar/CMOS/DMOS Process 2:35) 1:88) 1.471 
MICc4424YM 576-1198-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver 

Bipolar/CMOS/DMOS Process .8-SOIC 1.58 1.26 .95 
MIC4424YMTR 576-1546-1-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/ 

CMOS/DMOS Process 8-SOIC 1.58 1.26 95 
MIC4424YMTR 576-1546-2-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/ 

CMOS/DMOS Process 8-SOIC 2016.00/2,500 
MIC4424YN 576-1199-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver 

Bipolar/CMOS/DMOS Process 2.48 1.98 1.49 
MIC4424ZN 576-1200-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver 

Bipolar/CMOS/DMOS Process 2.35) 7:88) 1:41 
MIC4425YN 576-1201-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver 

Bipolar/CMOS/DMOS Process 248 1.98 1.49 
MIC4426YM 576-1523-5-ND Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET 

Driver. 1.95 163 1.30 

(Continued) 
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“ + Micrel Digi-Key Price Each 
REL eet cethleos (CELE) Part No. Part No. Description Pky. 1 25-100 
tian Through Technology {J ompliani SY88347DLEY 576-1504-ND 
Micrel Digi-Key Price Each 5.76 461 3.89 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 eee 576-1505-ND 746 5.97 5.04 
MIC4426YM TR 576-1202-1-ND —_| Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET Bre ALND 7 
ahee Ve Suane Ge 16-MLF 9.92 7.94 6.70 
Mic4a4z6yM TR 576-1202-2-ND —_|Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET See SEPA Beever CME Low. Power Limiting ae 
Driver... 2080.00/2,500 Lari eae 
MIc4426YMM 576-1524-5-ND —_|Dual 1.5 Peak Low-Side MOSFET SrerTeNke SEMEN) S SvieV 3:cabps OME Low Rower 
; Limiting Post Amp 988 890 7.89 
Driver... 1.63 1.30.98 SY88773VMG 576-1409-ND 3.3V/5V 3.2Gbps CML Low Power 
MIC4426YN 576-1203-ND Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET Limiting Post Amp 576 4.61 3.89 
Driver... 1.70 1.36 1.02 SY88843VKG 576-1410-ND 3.3V/5V 3.2Gbps CML Low Power 
MIC4427YM 576-1525-5-ND Limiting Post Amp 988 8.90 7.89 
1.95 1.63 1.30 SY88843VMG 576-1411-ND 3.3V/5V 3.2Gbps CM 
Mic4427YM TR 576-1204-1-ND Limiting Post Amp... 988 8.90 7.89 
1.63 130 98 SY88933ALKG 576-1451-ND 3.3V, 1.25Gbps PECL High 
MIC4427YM TR 576-1204-2-ND Limiting Post Amp 6.22 418 3.53 
2080.00/2,500 SY88933VKG TR 576-1412-1-ND _|3.3V/5V 1.25Gbps PECL Low Power 
Mic4427YMMTR 576-1547-1-ND Limiting Post Amp 774 6.20 5.23 
Driver... 163 130 98 SY88973VKG 576-1413-ND 3.3V/5V 3.2Gbps CML Low Power 
Mic4427YMMTR 576-1547-2-ND Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET Limiting Post Amp 988 8.90 7.89 
bie POROGvae aca sv88973VMG 576-1414-ND _|3.3V/5V3.2Gbps CML Low Power 
ONE 7 a = = Limiting Post Amp 5.76 4.61 3.89 
eee Seavey) Dilalil: SA Peak Low-Side/MOSEEL SY88993AVKG TR 576-1415-1-ND _|5V/3.3V 3.2 Gbps High Speed 
Driver... HA Sst" ne Limiting Post Amp 10-MSOP 9.86 7.89 6.66 
Mic4427ZMTR 576-1548-1-ND Dual we Peak Low-Side MOSFET viata SyasooaAVKG TA 576-1415-2-ND _|8V/8.3V'82 Ghps High Speed 
MIc4427ZMTR 576-1548-2-ND —_|Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET Limiting Fost Amp IOMSOF G163/00/000 
Driver... 1728,00/2,500 = 
MiC4427ZN 576-1526-5-ND [Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET ‘ POWER SWITCHES 
Driver... 163) 430) 98 RICREL RoHS Compliant 
MIC4428YM TR 576-1206-1-ND | Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET : a a; 
i Micrel Digi-Key Price Each 
Driver... 1.63 1.30 .98 Part N Part N Deere Pk 1 25 100 
MIC4428YM TR 576-1206-2-ND | Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET aes ela Essien — g. 
j MIC2514YM5 TR 576-1085-1-ND IttyBitty™ Integrated High-Side 
Dive 2080 00/2 200 Switch SOT-23-5 2.23 1.78 1.34 
mic4428yMM 576-1527-5-ND [Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET MICO514YMS5 TR 576-1085-2-ND | IttyBitty"™ integrated Lligh-Side 3 : ; 
Driver... - 1.63 1.30.98 Switch SOT-23-5 3417.00/3,000 
MIC4429YM 576-1528-5-ND 6A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/ MIC2562A-0YM TR 576-1089-1-ND PCMCIA/CardBus Socket Power 
CMOS/DMOS Process..... 8SOIC 143 114 86 Controller 148010 230 184 1.38 
MIC4429ZN 576-1207-ND 6A Peak Low-Side MOSFET Driver 
, MIC2562A-OYMTR  |[576-1089-2-ND | PCMCIA/CardBus Socket Power 
Bipolar/CMOS/DMOS Process... 1.63 1.30 98 Controller. ..14-S0IC 2945.00/2,500 
MIC4451YM 576-1208-ND 12A Peak Low-Side MOSFET Driver. 2.03 162 1.22 MIC2562A-1YM 576-1090-ND PCMCIA/CardBus Socket Power 
MIC4451YN 576-1209-ND 12A Peak Low-Side MOSFET Driver. 243 1.94 1.46 Controller 230 1.84 1.38 
Mic4451ZT 576-1529-5-ND — |12A Peak Low-Side MOSFET Driver. 396 3.17 247 MIC2563A-1YSM 576-1091-ND Dual-Slot PCMCIA/CardBus Power 
Mic4452¥M 576-1530-5-ND — |12A Peak Low-Side MOSFET Driver. 2.28 182 1.37 Controller 342 274 243 
MIC4452YM TR 576-1210-1-ND _|12A Peak Low-Side MOSFET Driver. DE VS ey 
MIC4452YM TR 576-1210-2-ND  |12A Peak Low-Side MOSFET Driver. 2912.50/2,500 =" 
MIC4452YN 576-1211-ND 12A Peak Low-Side MOSFET Driver. 243 1.94 1.46 E | { s {-| 5 paerpemeannd 
MIC44522T 576-1212-ND 12A Peak Low-Side MOSFET Driver. 3.96 3.17 2.47 Jess seuMiaiahitesinnboos 2 RUAN 
mic4468zwm 576-1213-ND Quad 1.2A Peak Low-Side MOSFET Micrel Digi-Key Price Each 
Driver... 401 3.21 250 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC4469YN 576-1214-ND Clad 1.2A Peak Low-Side MOSFET ast Gare Bae LM4040CYM3-2.5TR  |576-1046-1-ND —_2.5V, Precision Micropower Shunt 
river... i 5 Voltage Reference. 72 54° AN 
MIC4469YWM 576-1215-ND Quad 1.2A Peak Low-Side MOSFET LM4040CYM3-2.5 TR 576-1046-2-ND 2.5V, Precision Micropower Shunt 
Driver... 421 337 2.62 Voltage Reference. 702.00/3,000 
MIC5011YM 576-1230-ND Minimum Parts High/Low- LM4040DYM3-2.5 TR 576-1047-1-ND 2.5V, Precision Micropower Shunt 
MOSFET Driver... SIS 2:81) 219 Voltage Reference. -60 45.34 
MIC5013YM 576-1231-ND Protected High/Low-Side MOSFET LM4040DYM3-2.5TR |) 576-1047-2-ND pa erie Micropower Shunt SaeNBaTA 
Driver... 351 281 219 oltage Reference. 00/3, 
MIC5013YN 576-1232-ND Protected High/Low-Side MOSFET LM4040DYM3-4.1 TR 576-1048-1-ND 4.096V, Precision Micropower Shunt 
Driver... 421 337 2.62 Voltage Reference. . 60 45 (34 
MIC5014YM TR 576-1233-1-ND __|High/Low-Side MOSFET Driver 240 1.92 1.44 LM4040DYM3-4.1TR — | 576-1048-2-ND Vanee Ree oe Shunt Baan 
MIC5014YM TR 576-1233-2-ND _ |High/Low-Side MOSFET Driver 3072.50/2,500 aa = a 
MIC5014YN 576-1234-ND High/Low-Side MOSFET Driver 259 207 1.61 LNAOAIGYMS-ADITR — (SZGaOeSaIaNGy ee Ov Ereclsjon Mleropower Shunt ar fa 
MIC5015YM 576-1235-ND High/Low-Side MOSFET Driver 240 1.92 1.44 r inte pe sree ee ; : : 
MIC5018YM4 TR 576-1238-1-ND __|ttyBitty™ High-Side MOSFET Drive 180 144 1.08 ENMAOAIGYMS-ADITR [ZG OSS ezaND) vata HERE Micropewel Sunt. POT 
MIC5018YM4 TR 576-1238-2-ND __| |IttyBitty™ High-Side MOSFET Driver....SOT-143 2766.00/3,000 : = a 
MIC5021YM TR 576-1239-1-ND  |High Speed, High-Side MOSFET Driver...8-SOIC 248 1.98 1.54 - 
MIC5021YM TR 576-1239-2-ND — |High Speed, High-Side MOSFET Driver... 8-SOIC 3465.00/2,500 Elis tt REGULATORS 
MIC5021YN 576-1240-ND High Speed, High-Side MOSFET Driver......8-Dip 2.50 2.00 1.56 TipGVeNn TH SUDRT EEG CA RoHS Compliant 
Micrel Digi-Key Price Each 
OPERATIONAL AMPS Part No. Part No. Description 1 25 100 
RoHS Compliant LM2574-5.0YN 576-1514-5-ND 52kHz Simple .5A Buck Regulator. Qe One lecil 
LM2574YN 576-1515-5-ND —_|52kHz Simple .5A Buck Regulato 275 2.20 1.71 


LM2575-5.0WT 
LM2575-5.0WU 


576-1516-5-ND 
576-1517-5-ND 


52kHz Simple 1A Buck Regulato 
52kHz Simple 1A Buck Regulato 


2.97 2.38 1.85 
shite) past) aides) 


LM2576WT 576-1045-ND 52kHz Simple 3A Buck Regulato! 3.06 245 1.91 
LM2576WUTR 576-1539-1-ND 52kHz Simple 3A Buck Regulator. 22 2.58 2.01 
LM2576WUTR 576-1539-2-ND 52kHz Simple 3A Buck Regulato! 1394.25/750 


LM2576-5.0WT 
MIC2245YMLTR 


576-1518-5-ND 
576-1499-1-ND 


52kHz Simple 3A Buck Regulato 
4MHz PWM Sync. Buck Regulator. 


3.06 245 1.91 
25202020 1on 


Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC6211YM5 TR 576-1314-1-ND IttyBitty™ Operational Amp SOT-23-5 96 72 54 
MIC6211YM5 TR 576-1314-2-ND IttyBitty™ Operational Am, SOT-23-5 936.00/3,000 
MIC7122YMM TR 576-1317-1-ND Rail-to-Rail Dual Op Am, 1.33 1.06 .80 
MIC7122YMM TR 576-1317-2-ND Rail-to-Rail Dual Op Am, 1695.00/2,500 
MIC7300YM5 TR 576-1319-1-ND High Output Driver R/R Op Amp 18 di 2 
MIC7300YM5 TR 576-1319-2-ND High Output Driver R/R Op Amp......... SOT-23-5 1014.00/3,000 
SY88147DLKG 576-1614-ND 3.3V, 1.25Gbps PECL Limiting Post 
Amp NEW’'....... 10-MSOP 6.28 5.03 4.24 
SY88149CLKG 576-1471-1-ND 3.3V, 1.25Gbps PECL Limiting Post 
Amp.. ed 10-MSOP 8.52 682 5.76 
SY88149CLKG 576-1471-2-ND 3.3V, 1.25Gbps PECL Limiting Post 
5325.00/1,000 
SY88289ALMG 576-1600-ND 
5.76 461 3.89 
SY88289CLMG 576-1601-ND 3.3V, 3.2Gbps CML Limiting Post 
Amp NEWS!....... 5.76 4.61 3.89 
SY88315BLMG 576-1472-1-ND 
9.50 7.60 642 
SY88315BLMG 576-1472-2-ND 3.3V, 3.2Gbps CML Low Power Limi 
Post Amp............ 5938.00/1,000 
SY88343BLMG 576-1473-1-ND 3.3V, 3.2Gbps CML Limiting 
Amp.. oe 950 7.60 642 
SY88343BLMG 576-1473-2-ND 3.3V, 3.2Gbps CML Limiting Pi 
Amp.. set 5938.00/1,000 
SY88343DLMG 576-1587-ND 3.3V, 3.2Gbps CML Limiting Pi 
Amp.. 5.76 4.61 3.89 
SY88345BLEY 576-1602-ND 3.3V, 3.2Gbps CML Low Power 
Limiting Post Amp NEWI!............... 10-MSOP 5.76 461 3.89 


MIC2245YMLTR 576-1499-2-ND 4MHz PWM Sync. Buck Regulator. 7000.00/5,000 
MIC2285YMLTR 576-1498-1-ND 8MHz PWM Sync. Buck Regulator. 3.04 243 1.89 
MIC2285YMLTR 576-1498-2-ND 8MHz PWM Sync. Buck Regulator. 8440.00/5,000 
MIC2800-G4MYMLTR- | 568-1500-1-ND Digital Power Management IC 2MHz, 

600mA DC/DC 53 42 32 
MIC2800-G4MYMLTR | 568-1500-2-ND Digital Power Management IC 2MHz, 

600mA DC/DC 682.50/5,000 
MIC38C43YM 576-1168-ND BiCMOS 1A Current Mode PWM 

Controller. 2n5e5 ds72e 29 
MIC38HC43YM TR 576-1169-1-ND BiCMOS 1A Current Mode PWM 

Controller. 2.34 1.88 1.46 
MIC38HC43YM TR 576-1169-2-ND BiCMOS 1A Current Mode PWM 

Controller. 3275.00/2,500 
MIC38HC45YM 576-1519-5-ND BiCMOS 1A Current Mode PWM 

Controller. 2.34 1.88 1.46 
MIC2142YM5 TR 576-1062-1-ND Adj., Micropower Boost Converter .. 1.68 1.34 1.01 
MIC2142YM5 TR 576-1062-2-ND Adj., Micropower Boost Converter. 2574.00/3,000 


MIC2145YMMTR 


576-1540-1-ND 


High-Efficiency 2.5W Boost 
Converter 


212) 2.48) 1.70 


MIC2145YMMTR 
MIC2159YMME 
MIC2171WU 


576-1540-2-ND 
576-1588-ND 
576-1063-ND 


High-Efficiency 2.5W Boost 
Converter. a 

Adj., High Efficiency 400kHz, Synchronous 
Buck Controller NEWS... 0-MSOP 

100kHz, 2.5A, Switching Regulator. 0-263-5 


3812.50/2,500 


3.44 276 2.15 
410 3.28 2.55 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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5 Micrel Digi-Key Price Each 
BEQUEST ORS (Continued) Part No. Part No. Description 1 25 100 
Heaiiiedahate ro Ons Compliant MIC811SUY TR 576-1325-1-ND _|2.93V Microprocessor Reset Circul 967254 
Micrel Digi-Key Price Each MIC811SUY TR 576-1325-2-ND 2.93V Microprocessor Reset Circui 936.00/3,000 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 MIC811TUY TR 576-1326-1-ND 3.08V Microprocessor Reset Circui NOGi a2) 54) 
MIC2171WUTR 576-1541-1-ND _|100kHz, 2.5A, Switching Regulator..... 70-263-5 410 3.28 2.55 MICS TUTE 576-1326-2-ND) _/3.08V Microprocessor Reset Circuit... S07 936.00/3,000 
EE | MIC1232MY TR 576-1053-1-ND uP Supervisory Circuit 8-SOIC 145 1.16  .87 
MIC2171WUTR 576-1541-2-ND | 100kHz, 2.5A, Switching Regulato 1774.50/750 ie St 
an Per MIC1232MY TR 576-1053-2-ND uP Supervisory Circuit SOIC 1855.00/2,500 
MIC2172YM TR 576-1064-1-ND | 100kHz, 1.25A, Switching Regulat 299 240 1.87 feel acl : 
MIC2172YM TR 576-1064-2-ND — |100kHz, 1.25A, Switching Regulator 4190.00/2,500 MIC1232YN 576-1054-ND UP Supervisory Circuit -PDip 1.73 1.38 1.04 
Mic2177YWM 576-1065-ND Ad, 2 5A Sync Buck Regulator 716 573 4.84 MIC1815-10UY TR 576-1056-1-ND Microprocessor Reset Circu 0T-23 93.278) 62 
— - - - - ~ MIC1815-10UY TR 576-1056-2-ND Microprocessor Reset Circuit. }OT-23 1209.00/3,000 
MIC2177YWMTR 576-1543-1-ND —_|Adj., 2.5A Sync. Buck Regulator ... 716 9.73 4.84 MIC2772-L3L3BML TR |576-1444-1-ND _| Dual Voltage Supervisor. B-MLF 1.55 1.24 93 
MIC2177YWMTR 576-1543-2-ND Adj, 2.5A Sync. Buck Regulator .. 4475.00/1,000 5 aan ; zi 
! MIC2772-L3L3BML TR |576-1444-2-ND [Dual Voltage Supervisor. 3-MLF 3875.00/5,000 
MIC2177-3.3YWMTR | 576-1542-1-ND —_|Adj., 2.5 Sync. Buck Regulator 716 5.73 4.84 . canpcaa f ee 
MICDI77-33WMTR |B76-542-2ND [Adi 2.5A Sync Re acantcca MIC2774N-29YM5TR |576-1101-1-ND —_|2.93V, Dual yP Low Volt. Supervisor..SOT-23-5 1.35 113  .90 
A niaees ss : ROUEN MIC2774N-29YM5 TR  |576-1101-2-ND —_|2.93V, Dual uP Low Volt. Supervisor. SOT-23-5 1755.00/3,000 
MiC2178YWM 576-1066-ND Adj., 2.5A Sync. 716 5.73 4.84 MIC2774N-31YM5 TR © |576-1102-1-ND —_/3.09V, Dual uP Low Volt. Supervisor..SOT-23-5 1.35 1.13 90 
MIC2179YSM 576-1067-ND Adj., 1.5 Sync. 652 522 4.41 MIC2774N-31YM5 TR |576-1102-2-ND _|3.09V, Dual uP Low Volt. Supervisor. SOT-23-5 1755.00/3,000 
MIC2179YSMTR 576-1560-1-ND J Adj., 1.5A Sync. 6.52 5.22 4.41 MIC2776N-YM5 TR 576-1103-1-ND {uP Low Voltage Supervisor 126 «1.05 «84 
MIC2179YSMTR 576-1560-2-ND Adj., 1.5A Sync. Buck Regulator ... 4075.00/1,000 MIC2776N-YM5 TR 576-1103-2-ND uP Low Voltage Supervisor 1638.00/3,000 
MIC2182YM 576-1068-ND Adj., High-Efficiency Sync. Buck MIC8114TUY TR 576-1322-1-ND _|3.08V Microprocessor Reset Circuit. 80 60 45 
Controller. = 468 3.75 2.92 MIC8144TUY TR 576-1322-2-ND 3.08V Microprocessor Reset Circuit 780.00/3,000 
MIC2182YSM 576-1069-ND Adj., High-Efficiency Sync. Buck MIC8115TUY TR 576-1323-1-ND 3.08V Microprocessor Reset Circuit. -80 60 45 
Controller. ake 4.88 3.91 3.04 MIC8115TUY TR 576-1323-2-ND 3.08V Microprocessor Reset Circuit. 780.00/3,000 
MIC2182YSMTR 576-1544-1-ND Adj., High-Efficiency Sync. Buc! 
Controller.. ts 488 3.91 3.04 |) i 
MIC2182YSMTR 576-1544-2-ND —_|Adj., High-Efficiency Sync. Buck rE] IcReL aor Pilea 
Controller. ae 2767.00/1,000 Innovation Through Technology" fe] omplian 
MIC2193YMTR 576-1545-1-ND Adj., 400kHz, Sync. Buck Controller. 3.87 310 2.41 Micrel Digi-Key Price Each 
MIC2193YMTR 576-1545-2-ND Adj., 400kHz, Sync. Buck Controller. 5417.50/2,500 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC2204YML TR 576-1070-1-ND —_|Adj., High-Efficiency 2MHz Sync. Buck MIC1557YM5 TR 576-1055-1-ND —_|IttyBitty™ RC Timer/Oscillato 99 83 66 
Controller. 2.79 2.24 1.74 MIC1557YM5 TR 576-1055-2-ND IttyBitty™ RC Timer/Oscillato 1287.00/3,000 
MIC2204YML TR 576-1070-2-ND —_|Adj., High-Efficiency 2MHz Sync. Buck 
Controller. 7750.00/5,000 =n ° 
MIC2204YMM TR 576-1071-1-ND Adj., High-Efficiency 2MHz Sync. Buck Michel USB TRANSCEIVERS 
Controller. - 259 2.07 1.61 Innovation Through Technology™ (oHS Compliant 
MIC2204YMM TR 576-1071-2-ND —_|Adj., High-Efficiency 2MHz Sync. Buc! Micrel Digi-Key Price Each 
Controller. 3622.50/2,500 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC2205YML TR 576-1072-1-ND__|Adj., 2MHz PWM Syne. eg. 2.84 2.27 1.77 MIC2555-OYMLTR  |576-1087-1-ND [USB - OTG Transceiver... 24-MLF 353 283 2.20 
MIC2205YML TR 576-1072-2-ND —_|Adj., 2MHz PWM Sync. Buck Reg. 7875.00/5,000 MIC2555-OYML TR 576-1087-2-ND | USB - OTG Transceivel .24-MLF 2002.00/1,000 
MIC2207YML TR 576-1441-1-ND  |2MHz, 3A PWM Buck Regulato 3.62 2.90 2.26 MIC2555-1YML TR 576-1088-1-ND USB - OTG Transceiver... .24-MLF 3.53 2.83 2.20 
MIC2207YML TR 576-1441-2-ND MHz, 3A PWM Buck Regulato 10065.00/5,000 MIC2555-1YML TR 576-1088-2-ND__|USB - OTG Transceiver 2002.00/1,000 
MIC2288YML TR 576-1075-1-ND —_|Adj., 1A, 1.2MHz PWM Boost Reg 1.78 142 1.07 
MIC2288YML TR 576-1075-2-ND__|Adj., 1A, 1.2MHz PWM Boost Reg, 4440.00/5,000 =e” 
MIC2290YML TR 576-1076-1-ND _|Adj., 2x2mm PWM Boost Regulator 210 168 1.26 MICReL USB/GENERAL EURE Con SM ITCHES: 
MIC2290YML TR 576-1076-2-ND —_| Adj., 2x2mm PWM Boost Regulator 5250.00/5,000 Inne oni eon cesieoOUS O compan 
MIC2295YD5 TR 576-1080-1-ND High Power Density 1.2A Boost Reg. 2.08 1.66 1.25 Micrel Digi-Key Price Each 
MIC2295YD5 TR 576-1080-2-ND High Power Density 1.2A Boost Reg. 3186.00/3,000 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC3172YM 576-1160-ND 100kHz, 1.25A, Switching Regulator. 2.99 240 1.87 MIC2007YM6TR 576-1460-1-ND Adj. Current Limit Power Distribution 
MIC4574-5.0YN 576-1561-5-ND —_|200kHz Simple .5A Buck Regulato 3.02 242 1.88 Switch... . 165 132 99 
MIC4575-5.0WT 576-1531-5-ND —_|5V, 200kHz Simple 1A Buck Reg. 3.26 261 2.03 MIC2007YM6TR 576-1460-2-ND —_| Adj. Current Limit Power Distribution 
MIC4575-5.0WU 576-1216-ND 5V, 200kHz Simple 1A Buck Reg. 342 274 213 Switch. 2535.00/3,000 
MIC4575-5.0WUTR 576-1549-1-ND 5V, 200kHz Simple 1A Buck Reg. 3.42 2.74 213 MIC2008YM6TR 576-1461-1-ND Adj. Current Limit Power Distribution 
MIC4575-5.0WUTR _|576-1549-2-ND _|5V, 200kHz Simple 1A Buck Reg. 1482.00/750 Switch. 165 132 99 
MIC4575WU 576-1217-ND Adj., 200kHz Simple 1A Buck Reg. 3.42 2.74 213 MIC2008YM6TR 576-1461-2-ND Adj. Current Limit Power Distribution 
MIC4575WUTR 576-1550-1-ND —_|Adj., 200kHz Simple 1A Buck Reg. 342 274 213 SWItCH..ncnrne cscesneneseees SOT-23-6 2535.00/3,000 
MIC4575WUTR 576-1550-2-ND Adj., 200kHz Simple 1A Buck Reg. 1482.00/750 MIC2017YM6TR 576-1462-1-ND Adj. Current Limit Power Distribution 
MIC4576WT 576-1218-ND Adj., 200kHz Simple 3A Buck Reg. 3.38 270 2.10 1.93 1.54 1.16 
MIC4576WU TR 576-1219-1-ND _| Adj., 200kHz Simple 3A Buck Reg 3.53 283 2.20 MIC2017YM6TR 576-1462-2-ND penned 
MIC4576WU TR 576-1219-2-ND —_|Adj., 200kHz Simple 3A Buck Reg 1530.75/750 : se ste Bed 
MIC4576-3.3WU 576-1532-5-ND —_|Adj., 200kHz Simple 3A Buck Reg 353 283 2.20 MIC2O18YMETR eral c Sain bam Ad). Current Limit Power Distribution 
MIC4576-3.3WUTR — |576-1551-1-ND —_| Ad., 200kHz Simple 3A Buck Reg 3.53 283 2.20 wuiconiavnieth etn Rei oer Tear T-23-6 1.938 1.54 1.16 
MIC4576-3.3WUTR —|576-1551-2-ND _|Ad.. 200kH2 Simple 3A Buck Rea.. 1530.75/750 elAcetbutsoe SE eet ULM oe olara saan OT 
MIC4680-3.3YM S7Gs1220-ND) Peck Realater SuperSwitcher Bern tts MIc2025-1YM 576-1057-ND _| Single-Channel Power Distribution 
: : : : Switch MMB8®... 1.08 86 65 
MIC4680-3.3YMTR = |$76-1552-1-ND Paice Reade? SuperSwitcher™ ea Spgs Bon MIC2025-2YM 576-1058-ND Single-Channel Power Distribution 
: : : Switch MM8® ... 108 86 65 
MIC4680-3.3YMTR =| 576-1552-2-ND P eeepeaetee SuperSwitcher™ nner MIC2026-1YM TR 576-1059-1-ND —_/Dual-Ch. Power Distribution Switch 95 76 57 
; ae? MIC2026-1YM TR 576-1059-2-ND —_Dual-Ch. Power Distribution Swite 1215.00/2,500 
MIC4680-5.0YMTR = |576-1221-1-ND Pace eile ee say) Sea “Tee MIC2026-2YM TR 576-1060-1-ND _|Dual-Ch. Power Distribution Swite 95 76 57 
z : : MIC2026-2YM TR 576-1060-2-ND | Dual-Ch. Power Distribution Switc 1215.00/2,500 
MIC4680-5.0YMTR = ]576-1221-2-ND —_|5V, 1A, 200kHz SuperSwitcher™ MIC2076-2YM 576-1061-ND Dual-Ch. Power Distribution Switc! 2.08 166 1.25 
Buck Regulator ; 4442.50/2,500 MIC2505-1YM 576-1081-ND Single 2A High-Side Switch 2.70 216 1.68 
MIC4680YM TR 576-1222-1-ND Adj. 1A, 200kHz SuperSwitcher™ MIC2505-2YM 576-1082-ND Single 2A High-Side Switch 270 216 1.68 
Buck Regulator 3.47 2.54 1.98 MIC2505YM 576-1083-ND Single 2A High-Side Switch 270 216 1.68 
MIC4680YM TR 576-1222-2-ND —_|Adj., 1A, 200kHz MIC2506YM 576-1084-ND Single 1A High-Side Switch 341 249 1.94 
Buck Regulator... 4442.50/2,500 MIC2545A-1YM 576-1086-ND Programmable Current Limit 
MIC4684YM 576-1223-ND Adj, 2A High-Effi High-Side Switch 275 2.20 1.71 
MIC4684YMTR 576-1553-1-ND Ad ON tet papain ws 
eee pantie ATION BOARDS 
Buck Regulator............ 3.96 317 247 % 
MIC4684YMTR 576-1553-2-ND —_| Adj., 2A High-Efficiency SuperSwitc RoHS Compliant 
MIC4685WR 76-1224-ND a rare Switch ——— nat oe oer cae 
5 576- -| i. uperSwitcher™ Part No. Part No. Description Ul 25 100 
Buck Regulator 4.07 3.26 2.54 KS8695P-MMB-EVAL |576-1003-ND Board Eval Multimedia KS8695P 2850.00 — — 
MIC4685WRTR 576-1554-1-ND ee Sapa rare al m ia G85 KS8695PX-EVAL 576-1004-ND Board Eval Experiment KS8695PS.. — 525.00 — — 
suck Regulator : : : . KS8695X-EVAL 576-1005-ND Board Eval Experiment KS8695X — 4000 — — 
MIC4685WRTR 576-1554-2-ND Aa. SA SPAK SuperSuttcherrs epee KS8721B-EVAL 576-1006-ND Board Eval Experiment KS8721B 11250 — — 
uck Regulator l KS8721BMC-EVAL 576-1008-ND Board Eval Experiment KS8721BMC 29850 — — 
MIC4690YM 576-1225-ND ‘Adj., 500kHz, 1A SuperSwitcher™ KS8721BT-EVAL 576-1009-ND Board Eval Experiment KS8721BT . —1#850  —  — 
Buck Regulator 3.44 2.76 215 KS8721SL-EVAL 576-1010-ND Board Eval Experiment KS8721SL . — 148.50 = = 
MIC4722YML TR 576-1591-1-ND —/2.7MHz, 3A PWM Buck Reg. NEW! 347 2.78 2.16 KS8993-EVAL 576-1011-ND Board Eval Experiment for KS8993 — 205.50 — — 
MIC4722YML TR 576-1591-2-ND__|2.7MHz, 3A PWM Buck Reg. NEW! 9625.00/5,000 KS8993FL-EVAL 576-1012-ND Board Eval Experiment KS8993F — 52500 — — 
KS8993M-EVAL 576-1013-ND Board Eval Experiment KS8993M 525.00 — — 
z KS8993ML-EVAL 576-1016-ND Board Eval for KS8993ML 5500 — — 
REL SUPERVISORS KS8995M-EVAL 576-1017-ND _ Board Eval Experiment KS8995 — (28200) = 
innavaish Thiuoh Technetagu RoHS Compliant KS8995X-EVAL 576-1021-ND Board Eval Experiment KS8995X — 23200 — — 
Micrel Digi-K Price Each KS8999-EVAL 576-1023-ND Board Eval Experiment for KS8999 — 375.00 — _— 
TH ates rieriaaa ; Dee Es ia KSZ8001L-EVAL 576-1620-ND Board Eval for KSZ8001L NEW! 29850 —  — 
ATEN: aTENO: Si KSZ8041NL-EVAL 576-1621-ND Board Eval for KSZ8041NL NEW! —(—— 
MIC708TYM TR 576-1316-1-ND | uP Supervisory Circuit 1.70 1.36 1.02 KSZ8695P-MDP-EVAL |576-1622-ND Board Eval for KSZ8695P-MDP NEI — 495000 — — 
MIC708TYM TR 576-1316-2-ND —_|1P Supervisory Circui 2175.00/2,500 KSZ8695P-MMB-EVAL |576-1623-ND Board Eval for KSZ8695P-MMB NEW!........— 3300.00 — — 
MIC809RUY TR 576-1321-1-ND 2.63V Microprocessor Reset Circuit 80 60 45 KSZ8695X-EVAL 576-1624-ND Board Eval for KSZ8695X NEW! — 450.00 _-> = 
MIC809RUY TR 576-1321-2-ND 2.63V Microprocessor Reset Circuit 780.00/3,000 KSZ8721B-EVAL 576-1625-ND Board Eval for KSZ8721B NEW! 124.50 = = 
MIC809RYC3 TR 576-1442-1-ND 2.63V Microprocessor Reset Circuit 1.05 88 .70 KSZ8721BL-EVAL 576-1626-ND Board Eval for KSZ8721BL NE! 148.50 = = 
MIC809RYC3 TR 576-1442-2-ND _|2.63V Microprocessor Reset Circuit 1365.00/3,000 KSZ8721BMC-EVAL | 576-1627-ND Board Eval for KSZ8721BMC NE! 29850 — — 
MIC810RYC3 TR 576-1443-1-ND  |2.63V Microprocessor Reset Circuit 105 88 70 KSZ8721BT-EVAL 576-1628-ND Board Eval for KSZ8721BT NEW! — 14450 — — 
MIC810RYC3 TR 576-1443-2-ND —_|2.63V Microprocessor Reset Circuit 1365.00/3,000 KSZ8721CL-EVAL 576-1629-ND Board Eval for KSZ8721CL NE 14850 — — 
MIC811LUY TR 576-1324-1-ND 4.63V Microprocessor Reset Circuit.......SOT-143 96 Te KSZ8721SL-EVAL 576-1630-ND Board Eval for KSZ8721SL NE! 148.50 - - 
MIC811LUY TR 576-1324-2-ND 4.63V Microprocessor Reset Circuit.......SOT-143 936.00/3,000 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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EVALUATION BOARDS (Continued) 


RoHS Compliant 


Micrel Digi-Key Price Each 

Part No. Part No. Description ul 25 +100 
KSZ8841-16MQL-EVAL |576-1631-ND Board Eval for KSZ8841-16MQL NEW! 363.00 = = 
KSZ8841-16MVL-EVAL |576-1632-ND Board Eval for KSZ8841-16MVL NEW! 363.00 _ =_ 
KSZ8841-PMQL-EVAL | 576-1633-ND Board Eval for KSZ8841-PMQL NEW! 330.00 =_ _ 
KSZ8842-16MQL-EVAL |576-1634-ND Board Eval for KSZ8842-16MQL NEW! — 363.00 _ _ 
KSZ8842-16MVL-EVAL |576-1635-ND Board Eval for KSZ8842-16MVL NEW! —_ 363.00 = - 
KSZ8842-PMQL-EVAL | 576-1636-ND Board Eval for KSZ8842-PMQL NEW! — 346.50 = = 
KSZ8862-100FX-EVAL |576-1637-ND Board Eval for KSZ8862-100FX NEW! — 495.00 = = 
KSZ8862-10FL-EVAL | 576-1638-ND Board Eval for KSZ8862-10FL NEW!. — 495.00 od =— 
KSZ8893MQL-EVAL 576-1603-ND Board Eval Experiment KSZ8893MQL NEW! 525.00 = = 
KSZ8993-EVAL 576-1639-ND Board Eval for KSZ8993 NEW! 205.50 _ _ 
KSZ8993F-EVAL 576-1640-ND Board Eval for KSZ8993F NEW: — 525.00 = = 
KSZ8993FL-EVAL 576-1641-ND Board Eval for KSZ8993FL NE! 525.00 - - 
KSZ8995MA-EVAL 576-1607-ND Board Eval Experiment KSZ8995MA NEW! 282.00 - = 
KSZ8995XA-EVAL 576-1642-ND Board Eval for KSZ8995XA NEW! 282.00 _ _ 
KSZ8995X-EVAL 576-1643-ND Board Eval for KSZ8995X NEW!. 282.00 =_ - 
KSZ8999-EVAL 576-1644-ND Board Eval for KSZ8999 NEW! 375.00 =- = 
SY87729LHI-EVAL 576-1404-ND Board Eval N SY87729 Experiment — 232.50 - - 
SY87739LHI-EVAL 576-1406-ND Board Eval N SY87739 Experiment. 232.50 = = 


ON Semiconduct 


INTEGRATED CIRCU 


ON Semiconductor | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description il 25 100 
CS1112YDWFR24 | CS1112YDWFR240SCT-ND | Quad Power Output Driver... 6.54 5.24 442 
CS5124XDR8G €S5124XDR8GOSCT-ND | HP, IC Mode PWM Controller* 3.16 2.75 2.05 
CS5124XDR8G CS5124XDR8GOSTR-ND | HP, IC Mode PWM Controller* 3745.00/2,500 
CS5171EDR8 CS5171EDR80SCT-ND |1.5A, 280kHz Positive Boost Regulator. 236 1.89 1.60 
CS5171EDR8 CS5171EDR80STR-ND_ |1.5A, 280kHz Positive Boost Reg. 2340.00/2,500 
CS5171EDR8G CS5171EDR8GOSCT-ND/J1.5A, 280kHz Positive Boost Reg.* . 2.16 1.80 1.52 
CS5171EDR8G CS5171EDR8GOSTR-ND |1.5A, 280kHz Positive Boost Reg.* . 2340.00/2,500 
CS5171GDR8 CS5171GDR80SCT-ND |1.5A, 280kHz Positive Boost Reg. 2.32 1.86 1.57 
CS5171GDR8 CS5171GDR80STR-ND |1.5A, 280kHz Positive Boost Reg. 3655.00/2,500 
CS5171GDR8G CS5171GDR8GOSCT-ND |1.5A, 280kHz Positive Boost Reg.* . 2.10 1.75 1.47 
CS5171GDR8G €S5171GDR8GOSTR-ND |1.5A, 280kHz Positive Boost Reg.* . 2275.00/2,500 
CS5172EDR8 CS5172EDR80SCT-ND |1.5A, 280kHz Negative Boost Reg. 2.36 1.89 1.60 
CS5172EDR8 CS5172EDR80STR-ND |1.5A, 280kHz Negative Boost Reg. 2340.00/2,500 
CS5172EDR8G CS5172EDR8GOSCT-ND |1.5A, 280kHz Negative Boost Reg.* 2716) 1:80) 71:52) 
CS5172EDR8G CS5172EDR8GOSTR-ND |1.5A, 280kHz Negative Boost Reg.* 2340.00/2,500 
CS5172GDR8 CS5172GDR80SCT-ND |1.5A, 280kHz Negative Boost Reg. 232 1.86 1.57 
CS5172GDR8 CS5172GDR80STR-ND |1.5A, 280kHz Negative Boost Reg. 2275.00/2,500 
CS5172GDR8G CS5172GDR8GOSCT-ND |1.5A, 280kHz Negative Boost Reg.* 240) 1:75 1.47 
CS5172GDR8G CS5172GDR8GOSTR-ND |1.5A, 280kHz Negative Boost Reg.* 2275.00/2,500 
CS5173EDR8G CS5173EDR8GOSCT-ND |1.5A, 560kHz Positive Boost Reg.* . 2216) 1:80) 1:52) 
CS5173EDR8G CS5173EDR8GOSTR-ND |1.5A, 560kHz Positive Boost Reg.* . 2340.00/2,500 
CS5173GDR8 CS5173GDR80SCT-ND |1.5A, 560kHz Positive Boost Reg. 2:32) 1:86), 1.57) 
CS5173GDR8 CS5173GDR80STR-ND |1.5A, 560kHz Positive Boost Reg. 2275.00/2,500 
CS5173GDR8G CS5173GDR8GOSCT-ND |1.5A, 560kHz Positive Boost Reg.* . 240) 1.75 147 
CS5173GDR8G CS5173GDR8GOSTR-ND |1.5A, 560kHz Positive Boost Reg.* . 2275.00/2,500 
CS5174EDR8 CS5174EDR80SCT-ND |1.5A, 560kHz Negative Boost Reg. 2.36 1.89 1.60 
CS5174EDR8 CS5174EDR80STR-ND |1.5A, 560kHz Negative Boost Reg. 2340.00/2,500 
CS5174EDR8G CS5174EDR8GOSCT-ND |1.5A, 560kHz Negative Boost Reg. 27116) 1:80) 71:52: 
CS5174EDR8G CS5174EDR8GOSTR-ND |1.5A, 560kHz Negative Boost Reg.* 2340.00/2,500 
CS5174GDR8 CS5174GDR80SCT-ND |1.5A, 560kHz Negative Boost Reg. 2.32 1.86 1.57 
CS5174GDR8 CS5174GDR80STR-ND |1.5A, 560kHz Negative Boost Reg. 2275.00/2,500 
CS5174GDR8G CS5174GDR8GOSCT-ND | 1.5A, 560kHz Negative Boost Reg. 240) 1.75 1.47 
CS5174GDR8G CS5174GDR8GOSTR-ND |1.5A, 560kHz Negative Boost Reg.* 2275.00/2,500 
CS5211EDR14 CS5211EDR140SCT-ND |Low Voltage Sync. Buck Controlle 22a ends ter) 
CS5211EDR14 CS5211EDR140STR-ND |Low Voltage Sync. Buck Controlle 3872.50/2,500 
CS5211EDR14G CS5211EDR14GOSCT-ND Low Voltage Sync. Buck Controller® .... 255 we 2S malere 
CS5211EDR14G CS5211EDR14GOSTR-ND |Low Voltage Sync. Buck Controller* .... 2762.50/2,500 
€S5211GDR14 CS5211GDR140SCT-ND | Low Voltage Sync. Buck Controller 2.68 215 1.67 
CS5211GDR14 €S5211GDR140STR-ND | Low Voltage Sync. Buck Controlle 3807.50/2,500 
CS5211GDR14G_ | CS5211GDR14GOSCT-ND | Low Voltage Sync. Buck Controller* 249 2.08 1.75 
CS5211GDR14G =| CS5211GDR14GOSTR-ND |Low Voltage Sync. Buck Controller* 2697.50/2,500 
CS5212EDR14 CS5212EDR140SCT-ND |Low Voltage Sync. Buck Controlle 2:72) 218) 1270) 
CS5212EDR14 CS5212EDR140STR-ND |Low Voltage Sync. Buck Controlle 3812.50/2,500 
CS5212GDR14 CS5212GDR140SCT-ND |Low Voltage Sync. Buck Controlle 2.68) 2:15 1.67 
CS5212GDR14 CS5212GDR140STR-ND | Low Voltage Sync. Buck Controlle 3747.50/2,500 
CS5301GDWR32 | CS5301GDWR320SCT-ND |Three-Phase Buck Controller with Integrated 

Gate Drivers/Power Good... 32-SOIC = =5.10 4.59 4.07 
CS5301GDWR32 | CS5301GDWR320STR-ND |Three-Phase Buck Controller with Integrated 

Gate Drivers/Power Good . 32-S0IC 3825.00/1,000 
CS8101YDR8 CS8101YDR80SCT-ND_|Micropower 5V, 100mA LDO Reg. 1.68 1.40 1.18 
CS8101YDR8G CS8101YDR8GOSCT-ND |Micropower 5V, 100mA LDO Reg.* 1.68 1.40 1.18 
CS8101YDR8G CS8101YDR8GOSTR-ND |Micropower 5V, 100mA LDO Reg.* 1820.00/2,500 
CS8101YDWFR20 | CS8101YDWFR200SCT-ND | Micropower SV, 100mA LDO Reg. 2516) 1:80) 71:52) 
CS8101YDWFR20 | CS8101YDWFR200STR-ND | Micropower 5V, 100mA LDO Reg. 972.00/1,000 
CS8101YDWFR20G | CS8101YDWFR20GOSCT-ND | Micropower SV, 100mA LDO Reg. 2.16 1.80 1.52 
CS8101YDWFR20G | CS8101YDWFR20GOSTR-ND | Micropower 5V, 100mA LDO Reg.* 972.00/1,000 
CS8101YT5 CS8101YT50S-ND Micropower 5V, 100mA LDO Reg. 4.70 377 2.93 
CS8101YT5G CS8101YT5GOS-ND Micropower 5V, 100mA LDO Reg.* 5.64 4.92 3.66 
CS8101YTHAS CS8101YTHASOS-ND | Micropower 5V, 100mA LDO Reg. 452 3.62 2.82 
CS8101YTHASG CS8101YTHASGOS-ND_ |Micropower 5V, 100mA LDO Reg.* ... TO-220-5 5.43 4.73 3.52 
CS8101YTVAS CS8101YTVA5OS-ND =| Micropower 5V, 100mA LDO Reg....... T0-220-5 4.52 3.62 2.82 
CS8101YTVA5G CS8101YTVA5GOS-ND |Micropower 5V, 100mA LDO Reg.* ... T0-220-5 5.43 4.73 3.52 
CS8120YDPR5 CS8120YDPR50SCT-ND |5V, 300mA Linear Regulator. D2-PAK 4.21 3.37 2.62 
CS8120YDR14 CS8120YDR140SCT-ND /5V, 300mA Linear Regulator. 3.58 2.87 2.23 
CS8120YDR14 CS8120YDR140STR-ND [5V, 300mA Linear Regulator. 5007.50/2,500 
CS8120YN8 CS8120YN80S-ND 5V, 300mA Linear Regulator. 3.47 2.78 2.16 
CS8120YTHAS CS8120YTHASOS-ND —/5V, 300mA Linear Regulator. 5.09 4.07 3.17 
CS8120YTVAS CS8120YTVA5OS-ND —_/5V, 300mA Linear Regulator. §.09 4.07 317 
CS8126-1YT5G CS8126-1YT5GOS-ND /5V, 750mA LDO Linear Regulator* . 427 3.72 277 
CS8151CGN8 CS8151CGN80S-ND 5V, 100mA LDO Linear Regulator 3.02 242 1.88 
CSB151CGN8G  |CS8151CGN@GOS-ND |5V, 100mA LDO Linear Regulator* . 288 240 2.02 
CS8151YDPSR7 CS8151YDPSR70SCT-ND /5V, 100mA LDO Linear Regulator 3.67 3.20 2.38 
CS8151YDPSR7 CS8151YDPSR70STR-ND /5V, 100mA LDO Linear Regulator 1428.00/750 
CS8151YDWFR16 | CS8151YDWFR1GOSCT-ND |5V, 100mA LDO Linear Regulator 2.88 240 2.02 
CS8151YDWFR16 | CS8151YDWFRI6OSTR-ND |5V, 100mA LDO Linear Regulator 1296.00/1,000 
CS8151YDWFR16G | CS8151YDWFRI6GOSCT-ND |5V, 100mA LDO Linear Regulator* 2.88 240 2.02 
CS8151YDWEFR16G | CS8151YDWFRIGGOSTR-ND |5V, 100mA LDO Linear Regulator* . 1296.00/1,000 
CS8151YNF16 CS8151YNF160S-ND /5V, 100mA LDO Linear Regulator 5613 4.11 3.20 
CS8151YNF16G CS8151YNF16GOS-ND /5V, 100mA LDO Linear Regulator* . 3.32 289 215 
CS8151YT7 CS8151YT70S-ND 5V, 100mA LDO Linear Regulator... 446 3.57 2.78 


ON Semiconductor | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 
CS8151YT7G CS8151YT7GOS-ND 5V, 100mA LDO Linear Regulator* 5.35 466 3.47 
CS8151YTHA7 CS8151YTHA7OS-ND _/5V, 100mA LDO Linear Regulator. 491 3.93 3.06 
CS8151YTHA7G CS8151YTHA7GOS-ND /5V, 100mA LDO Linear Regulator* 5.89 513 3.82 
CS8151YTVA7 CS8151YTVA70S-ND —_/5V, 100mA LDO Linear Regulator. 4.91 3.93 3.06 
CS8151YTVA7G CS8151YTVA7GOS-ND |5V, 100mA LDO Linear Regulator* 5.89 5.13 3.82 
CS8190ENF16G CS8190ENF16GOS-ND |Air-Core Tach/Speedo Driver* .... 424 3.69 2.75 
CS8361YDPSR7 CS8361YDPSR70SCT-ND /5V Dual Micropower LDO Regulato! 3.38 2.95 2.20 
CS8361YDPSR7 CS8361YDPSR70STR-ND /5V Dual Micropower LDO Regulato! 1316.25/750 
CS8361YDWFR16 | CS8361YDWFRI60SCT-ND |5V Dual Micropower LDO Regulato: 3.02 2.64 1.96 
CS8361YDWFR16G | CS8361YDWFR16GOSCT-ND |5V Dual Micropower LDO Regulator*...16-SOIC_ 3.02, 2.64 1.96 
CS8361YDWFR16G | CS8361YDWFR16GOSTR-ND |5V Dual Micropower LDO Regulator*... 16-SOIC 1490.00/1,000 
CS9201YDFR8 CS9201YDFR80SCT-ND |Micropower 5V, 100mA 
LDO Linear Regulator 1.60 1.34 1.13 
CS9201YDFR8G CS9201YDFR8GOSCT-ND |Micropower 5V, 100mA 
LDO Linear Regulator* 1.60 1.34 1.13 
CS9201YDFR8G CS9201YDFR8GOSTR-ND | Micropower 5V, 100mA 
LDO Linear Regulator* 1735.00/2,500 
CS9202YDFR8 CS9202YDFR80SCT-ND /3.3V, 100mA LDO Linear Regulato! 2.66 213 1.66 
CS9202YDFR8 CS9202YDFR80STR-ND |3.3V, 100mA LDO Linear Regulato! 3775.00/2,500 
CS9202YDFR8G CS9202YDFR8GOSCT-ND |3.3V, 100mA LDO Linear Regulator* 3.19 2.78 2.07 
CS9202YDFR8G CS9202YDFR8GOSTR-ND /3.3V, 100mA LDO Linear Regulator* 3775.00/2,500 
CS51414EDR8G CS51414EDR8GOSCT-ND |1.5A, 520kHz Low Voltage Buck Reg.* 2.82 2.35 1.98 
CS51414EDR8G CS51414EDR8GOSTR-ND |1.5A, 520kHz Low Voltage Buck Reg. -SOIC 3055.00/2,500 
CS59201GDR8 €S59201GDR80SCT-ND | Winchester Servo Preamp .. 5.31 425 3.31 
CS59201GDR8 €S59201GDR80STR-ND | Winchester Servo Preamp .. 7435.00/2,500 
LC03-6R2 LC03-6R20SCT-ND Low Capacitance Surface Mount TVS 
for HS Data Interface 1.34 1.16 .89 
LC03-6R2 LC03-6R20STR-ND Low Capacitance Surface Mount TVS 
for HS Data Interface 1182.50/2,500 
LM201ANG LM201ANGOS-ND Non-Compensated Single Op Amp 85 169 oe 
LM211DR2 LM211DR20SCT-ND | Single Comparator... 61 AG 35 
LM211DR2 LM211DR20STR-ND Single Comparato 562.50/2,500 
LM211DR2G LM211DR2GOSCT-ND_ |Single Comparator* 69 56 42 
LM211DR2G LM211DR2GOSTR-ND |Single Comparator* 550.00/2,500 
LM224DR2G LM224DR2GOSCT-ND | Single Supply Quad Op Amp* 53 42 30 
LM224DR2G LM224DR2GOSTR-ND | Single Supply Quad Op Amp* 335.00/2,500 
LM224NG LM224NGOS-ND Single Supply Quad Op Amp* 59 «48 ~©.36 
LM239DR2 LM239DR20SCT-ND Single Supply Quad Comparator 205. 43 31 
LM239DR2G LM239DR2GOSCT-ND_ |Single Supply Quad Comparator* . 53 42 ~~ 30 
LM239DR2G. LM239DR2GOSTR-ND Single Supply Quad Comparator* . 335.00/2,500 
LM239N LM239NOS-ND Single Supply Quad Comparator 63 OO noe. 
LM239NG LM239NGOS-ND Single Supply Quad Comparator* . 59 48 36 
LM258DR2 LM258DR20SCT-ND Single Supply Dual Op Amp 55 433 
LM258DR2 LM258DR20STR-ND Single Supply Dual Op Amp 252.50/2,500 
LM258DR2G LM258DR2GOSCT-ND | Single Supply Dual Op Amp* 53 42 30 
LM258DR2G LM258DR2GOSTR-ND | Single Supply Dual Op Amp* 337.50/2,500 
LM258N LM258NOS-ND Single Supply Dual Op Amp -50 40.30 
LM258NG LM258NGOS-ND Single Supply Dual Op Amp* ay al Bi 
LM285D-1.2R2G | LM285D-1.2R2GOSCT-ND |1.235V, Micropower Volt. Reg. Diode* . 85 69 52 
LM285D-1.2R2G | LM285D-1.2R2GOSTR-ND |1.235V, Micropower Volt. Reg. Diode* . 675.00/2,500 
LM285D-2.5R2 LM285D-2.5R20SCT-ND |2.5V, Micropower Voltage Reg. Diode 15 56.43 
LM285D-2.5R2G | LM285D-2.5R2GOSCT-ND |2.5V, Micropower Volt. Reg. Diode* . 85 AS) te 
LM285D-2.5R2G | LM285D-2.5R2GOSTR-ND |2.5V, Micropower Volt. Reg. Diode* . 675.00/2,500 
LM2852Z-1.2G LM285Z-1.2GOS-ND 1.235V, Micropower Volt. Reg. Diode* . 85 69 52 
LM285Z-2.5RAG LM285Z-2.5RAGOSCT-ND |2.5V, Micropower Voltage Reg. Diode*. 85 69 52 
LM285Z-2.5RAG —|LM285Z-2.5RAGOSTR-ND |2.5V, Micropower Voltage Reg. Diode* .. 588.00/2,000 
LM293DR2G LM293DR2GOSCT-ND  |Low Offset Voltage Dual Comparator’ 53 42 30 
LM293DR2G LM293DR2GOSTR-ND_ | Low Offset Voltage Dual Comparator 337.50/2,500 
LM301ANG LM301ANGOS-ND Non-Compensated Single Op Amp -80 65 49 
LM311DR2 LM311DR20SCT-ND _|Single Comparator... 53 42.32 
LM311DR2G LM311DR2GOSCT-ND_ |Single Comparator* 53 43.33 
LM311DR2G LM311DR2GOSTR-ND |Single Comparator* 400.00/2,500 
LM311NG LM311NGOS-ND Single Comparator* -8-Dip 56 AG 34 
LM317BD2TR4G ~~ | LM317BD2TR4GOSCT-ND |1.5A, Adj. Out, Positive Voltage Reg.*...D2-PAK 1.11 97 78 
LM317BD2TR4G_—_|LM317BD2TR4GOSTR-ND |1.5A, Adj. Out, Positive Voltage Reg.*...D2-PAK 393.60/800 
LM317BTG LM317BTGOS-ND 1.5A, Adj. Out, Positive Voltage Reg.* 85 169052) 
LM317D2TR4G LM317D2TR4GOSCT-ND |1.5A, Adj. Out, Positive Voltage Reg.*... 98 200100) 
LM317D2TR4G LM317D2TR4GOSTR-ND |1.5A, Adj. Out, Positive Voltage Reg.*...D2-PAK 346.40/800 
LM317LBD LM317LBDOS-ND 100mA, Adj. Out, Positive Volt. Reg... 69 O54) 
LM317LBDG LM317LBDGOS-ND 100mA, Adj. Out, Positive Volt. Reg.* 65 53 40 
LM317LBZG LM317LBZGOS-ND 100mA, Adj. Out, Positive Volt. Reg.* 65 53 40 
LM317LDR2G LM317LDR2GOSCT-ND |100mA, Adj. Out, Positive Volt. Reg.* AT 38.29 
LM317LDR2G LM317LDR2GOSTR-ND |100mA, Adj. Out, Positive Volt. Reg.* 355.00/2,500 
LM317LZG LM317LZGOS-ND 100mA, Adj. Out, Positive Volt. Reg.* 58 45 33 
LM317MBDTG LM317MBDTGOS-ND — |500mA, Adj. Out, Positive Volt. Reg.* 1.09 88 66 
LM317MDTRKG LM317MDTRKGOSCT-ND |500mA, Adj. Out, Positive Volt. Reg.* 88 Hb aes) 
LM317MDTRKG LM317MDTRKGOSTR-ND |500mA, Adj. Out, Positive Volt. Reg.* 697.50/2,500 
LM317MTG LM317MTGOS-ND 500mA, Adj. Out, Positive Volt. Reg.* efo 60 45 
LM317TG LM317TGOS-ND 1.5A, Adj. Output, Positive Volt. Reg. 74 60 45 
LM324ADR2G LM324ADR2GOSCT-ND | Single Supply Quad Op Amp* AG 38.28 
LM324ADR2G LM324ADR2GOSTR-ND | Single Supply Quad Op Amp* 347.50/2,500 
LM324ANG LM324ANGOS-ND Single Supply Quad Op Amp* 62 50 38 
LM324DR2G LM324DR2GOSCT-ND | Single Supply Quad Op Amp* Asi} 40.29 
LM324DR2G LM324DR2GOSTR-ND | Single Supply Quad Op Amp* 322.50/2,500 
LM324NG LM324NGOS-ND Single Supply Quad Op Amp* 56 4634 
LM337BD2TR4G_ —_| LM337BD2TR4GOSCT-ND |1.5A, Adj. Output, Neg. Voltage Reg.* 1.56 1.35 1.04 
LM337BD2TR4G | LM337BD2TR4GOSTR-ND |1.5A, Adj. Output, Neg. Voltage Reg.*.... D2PAK 551.20/800 
LM337BTG LM337BTGOS-ND 1.5A, Adj. Output, Neg. Voltage Reg.* 1.02 89 69 
LM337T LM337TOS-ND 1.5A, Adj. Output, Neg. Voltage Re: 1.13 98 76 
LM337TG LM337TGOS-ND 1.5, Adj. Output, Neg. Voltage Reg. 98 85 66 
LM339DR2 LM339DR20SCT-ND Single Supply Quad Comparator 262) 40.29 
LM339DR2 LM339DR20STR-ND Single Supply Quad Comparator 340.00/2,500 
LM339DR2G LM339DR2GOSCT-ND_ |Single Supply Quad Comparator* . 251 40.29 
LM339DR2G, LM339DR2GOSTR-ND |Single Supply Quad Comparator* . 322.50/2,500 
LM339NG LM339NGOS-ND Single Supply Quad Comparator* . 56 A634 
LM350TG LM350TGOS-ND 3.0A, Adj. Out, Positive Voltage Reg.* 1.71 1.43 1.20 
LM358DR2G LM358DR2GOSCT-ND | Single Supply Dual Op Amp* AQ 38 28 
LM358DR2G LM358DR2GOSTR-ND |Single Supply Dual Op Amp* 305.00/2,500 
LM358NG LM358NGOS-ND Single Supply Dual Op Amp* AT 3829 
LM385BD-1.2 LM385BD-1.20S-ND 1.235V, Micropower Volt. Ref. Diode. 70 53.40 
LM385BD-1.2G LM385BD-1.2GOS-ND |1.235V, Micropower Volt. Ref. Diode* .. 80 65 49 
LM385BD-2.5R2G |LM385BD-2.5R2GOSCT-ND |2.5V, Micropower Volt. Ref. Diode* 80 65 49 
LM385BD-2.5R2G | LM385BD-2.5R2GOSTR-ND |2.5V, Micropower Volt. Ref. Diode 635.00/2,500 
LM385BZ-1.2G LM385BZ-1.2GOS-ND | 1.235V, Micropower Volt. Ref. Diode 80 65 49 
LM385BZ-2.5 LM385BZ-2.50S-ND 2.5V, Micropower Voltage Ref. Diode 93 74 56 
* RoHS Compliant (Continued) 
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LM385BZ-2.5G  |LM385BZ-2.5GOS-ND  |2.5V, Micropower Voltage Ref. Diode* 80 65 49 MAX810TTRG MAX810TTRGOSTR-ND |3.08V, 3-Pin MPU Reset Monitor* 534.00/3,000 
LM385D-1.2R2G | LM385D-1.2R2GOSCT-ND | 1.235V, Micropower Volt. Ref. Diode* 80 65 49 MC10E141FN MC1OE141FNOS-ND | 5V ECL 8-Bit Shift Regulator...... 916 8.25 7.32 
LM385D-1.2R2G | LM385D-1.2R2GOSTR-ND | 1.235V, Micropower Volt. Ref. Diode* 635.00/2,500 MC10E195FN MC10E195FNOS-ND | 5V ECL Programmable Delay Chi 916 8.25 7.32 
LM3852-1.2 LM385Z-1.20S-ND_—_|1.235V, Micropower Volt. Ref. Diode...... 65 «50 37 MC1O0EL1GDR2 | MC1OEL16DR20SCT-ND /5V ECL Diff. Receive 450 3.60 2.80 
LM385Z-1.2G LM385Z-1.2GOS-ND 1.235V, Micropower Volt. Ref. Diode* .... lds) 60 45 MC10EL16DR2 MC10ELIGDR20STR-ND |5V ECL Diff. Receive 6400.00/2,500 
LM3852-2.5G LM385Z-2.5G0S-ND _ |2.5V, Micropower Voltage Ref. Diode* 75 60 45 MCTOELT6DR2G  |MCTOELT6DR2GOSCT-ND |5V ECL Diff. Receiver* 540 4.70 3.50 
LM393DR2G LM393DR2GOSCT-ND | Low Offset Voltage Dual Comparator* 49 3828 MCIOEL1GDR2G | MCI0EL16DR2GOSTR-ND |5V ECL Diff. Receiver* 6400.00/2,500 
LM393DR2G LM393DR2GOSTR-ND | Low Offset Voltage Dual Comparator* 305.00/2,500 MC10EL51D MC10EL51D0S-ND 5V ECL Diff. Clock D-Type Flip-Flop Bie fea “Nib 
LM393NG LM393NGOS-ND Low Offset Voltage Dual Comparator* AT 38 29 MC10ELT22D MC10ELT22D0S-ND 5V Dual TTL to Diff. PECL Translator .. 4.28 3.42 2.66 
LM833DR2G LM833DR2GOSCT-ND_ [Low Noise, Audio Dual Op Amp* 75 60 45 MC10ELT25DG MC10ELT25DGOS-ND _|5V Diff. ECL to TTL Translator* akeh Ze Be) 
M833DR2G LM833DR2GOSTR-ND Low Noise, Audio Dual Op Amp* 550.00/2,500 MCI0EPI7DTR2 | MCTOEPI7DTR2OSCT-ND 3.3V/5V ECL Quad Diff. Driver/ 
LM2574N-5G LM2574N-5GOS-ND —_|0.5A, 5V, Step-Down Switching Receiver. 2d 13.58 12.23 10.84 
Regulator® ....coeescsereer 1.68 1.41 1.18 MC10EP17DTR2 | MC10EP17DTR2OSTR-ND |3.3V/SV ECL Quad Diff. Driver/ 
LM2575T-5G LM2575T-5GOS-ND 1.0A, 5V, Step-Down Switching Receiver. 24755.00/2,500 
Regulator* 2.34 1.96 1.65 MC10EP35DR2 _|MC10EP35DR20SCT-ND _|3.3V/5V ECL JK Flip-Flop 9.66 870 7.72 
LM2575T-ADJ LM2575T-ADJOS-ND — |1.0A, Adj. Output Voltage, Step-Down MCI0EP35DR2 | MCTOEPS5DR20STR-ND |3.3V/5V ECL JK Flip-Flop 17980.00/2,500 
Switching Regulator... 10-2205 2.72 2.27 1.91 MCIOEP35DTR2 /MC10EP35DTR20SCT-ND /3.3V/SV ECL JK Flip-Flop 9.66 870 7.72 
LM2575T-ADJG | LM2575T-ADJGOS-ND |1.0A, Adj. Output Voltage, Step-Down MC10EP35DTR2 | MC10EP35DTR20STR-ND /3.3V/5V ECL JK Flip-Flop 17980.00/2,500 
Switching Regulator*. 247 2.06 1.73 MC10EP57DTG = _|MC10EP57DTGOS-ND /3.3V/S5V ECL 4:1 Differential Mux* .... 11.90 11.01 8.33 
LM2576T-005 LM2576T-0050S-ND__|3.0A, 5V, Step-Down Switching 437 3.81 2.84 MC10EP101FAR2 | MC10EP101FARZOSCT-ND |3.3V/5V ECL Quad 4-Input OR/NOR 
[M2576T-ADJG  |LM2576T-ADJGOS-ND |3.0A, Adj. Output Voltage, Step-Down Gate ee 16.03 14.43 12.80 
Switching Regulator* : 2.24 1.87 1.57 MC10EP105FAR2 | MC10EP105FARZOSCT-ND /3.3V/5V ECL Quad 2-Input Diff. 
LM2901DR2G LM2901DR2GOSCT-ND | Single Supply Quad Comparator® .14-SOIC 53 42 30 AND/NAND Gate ... 16.03 14.43 12.80 
LM2901DR2G LM2901DR2GOSTR-ND |Single Supply Quad Comparator -14-S0IC 340.00/2,500 MC10EP116FAR2 | MC10EP116FAR20SCT-ND 16.03 14.43 12.80 
LM2901N Lm2901NOS-ND Single Supply Quad Comparator... 14-Dip_ 584785 MC10EP131FAR2 | MC10EP131FAR2OSCT-ND |3.3V/5V ECL Quad D-Type Flip-Flop with 
LM2901NG [M2901NGOS-ND Single Supply Quad Comparator* 14Dip 56463 Set/Reset/Diff. Clock.... .32-LOFP 16.03 14.43 12.80 
LM2902DR2G LM2902DR2GOSCT-ND | Single Supply Quad Op Amp* . 14-SOIG 53280 MC10EP139DTR2 | MC1OEP139DTR20SCT-ND |3.3V/5V ECL 2/4, 4/5/6, Clock 
LIM2902DR2G LM2902DR2GOSTR-ND |Single Supply Quad Op Amp* .. 14-SOIC 340.00/2,500 Generation Chip 43.74 12.38 10.98 
Lm2g02N LM2902NOS-ND Single Supply Quad Op Amp. 55 4433 MC10EP445FAR2 | MC10EP445FAR2OSCT-ND |3.3V/5V ECL 8-Bit Serial/Parallel 
LM2902NG LM2902NGOS-ND Single Supply Quad Op Amp* . 56.4634 Converter. 48.98 17.71 16.45 
LM2903DR2 LM2903DR20SCT-ND |Low Offset Voltage Dual Comparato 455) 43 Bill MC10EP451FAR2 | MC10EP451FAR20SCT-ND |3.3V/5V ECL 6- 
LM2903DR2G LM2903DR2GOSCT-ND |Low Offset Voltage Dual Comparator* ... 8-SOIC Aa 42 30 Master Reset .... 18.98 17.71 16.45 
LM2903DR2G LM2903DR2GOSTR-ND | Low Offset Voltage Dual Comparator* ... 8-SOIC 335.00/2,500 MCTOHT15P MC1OHT15POS-ND Quad Line Receiver. 335 269 2.09 
LM2903NG LM2903NGOS-ND Low Offset Voltage Dual Comparator* i 58 aby eR} MC10H116P MC10H116POS-ND Triple jing Retaivas 3.35 2.69 2.09 
Li2904DR2 LM2904DR20SCT-ND_|Single Supply Dual Op Amp. 554331 MC10H350FN MC10H350FNOS-ND — PECL to TTL Translato 12.50 11.25 9.98 
LM2904DR2G LM2904DR2GOSCT-ND | Single Supply Dual Op Amp* 53° A230 MC10H604FN MC10HG604FNOS-ND | Regulator Hex TTL to ECL Translator. 16.43 14.79 13.12 
LM2904DR2G LM2904DR2GOSTR-ND | Single Supply Dual Op Amp* 335.00/2,500 MC74ACO2N MGC74AC02NOS-ND Quad 2-Input NOR Gate .. AQ rar 028 
LM2904NG LM2904NGOS-ND Single Supply Dual Op Amp* 58 45 33 MC74ACO8DR2 _ |MC74ACO8DR20SCT-ND [Quad 2-Input AND Gat 4687S 
LM2931AD-5.0R2 | LM2931AD5.0R20SCT-ND ) 100mA, 5V, LDO Voltage Reg. MC74ACO8DR2 — | MC74ACO8DR20STR-ND | Quad 2-Input AND Gat " 322.50/2.50 
Load Dump Protection... SOME /meoS MC74AC10DR2 | MC74AC1ODR20SCT-ND Triple 3-Input NAND Gate AG 3728 
LM2931AD-5.0R2G |LM2931AD-6.0R2GOSCT-ND |100mA, 5V, LDO Voltage Reg. with 60V MC74AC11D MC74AC11D0S-ND —_| Triple 3-Input AND Gate. A 33°25 
Load Dump Protection* . 83 6750 MC74AC32DR2___|MC74AC32DR20SCT-ND | Quad 2-Input OR Gate. 46 3728 
LIM2931AD-5.0R2G | LM2931AD-5.0R2GOSTR-ND ae Votaga Reg. with 60V Boone MC74AC32N MC74AC32NOS-ND |Quad 2-Input OR Gate. ya 
LM2931AT-5.0G | LM2931AT-5.0GOS-ND |100mA, 5V, LDO Voltage Reg. with 60V ; MOCO eee Fre Cee cae Triggered i 
Load Dump Protection*......... 1431.25 96 MC74AC74DR2 | MC74AC74DR20STR-ND_ | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 
LIM2931AZ-5.0RAG | LM2931A-5 ORAGOSCT-ND |100mA, 5V, LDO Voltage Reg. with 60V Flip-Flop... 1 322.50/2,500 
Load Dump Protection* . 83 (67 cou) a a 7 2 
LM2931AZ-5.0RAG |LM2931AZ-5.0RAGOSTR-ND |100mA, 5V, LDO Voltage Reg MCTANGTEN METaACTANOS ND ee postive iue-lrlagered a OR 
Load Dump Protection* 570.00/2,000 7 2 A : i . 
LM2931CDR2 —_| LM2931CDR20SCT-ND J0.1A, Adj. Output, LOO Voltage Reg. with aici mm LICHT ASST) ie np Eel OR Wed 6 a 
L ~ mo d : : 74AC125 74AC1251 -NO [Tri-St : i : ‘ 
GOV Load Dump Protection S-SOIG (ERRSOIE aad MC74AC125DR2__|MC74AC125DR20SCT-ND | Tri-S 14-SOIC 423224 
EM2OSICDR2G EPS ORS co Say O18, Aa). oun {D0 Voltage Reg. wit ic ee MC74ACT38N _|MC74AC138NOS-ND _ |1-8 Decoder/Demux 16-Dip 70 53 40 
d mn : : : MC74AC273DWR2 | MC74AC273DWR20SCT-ND | Octal D-Type Flip-Flop. 20-SOIG 77 «6246 
LM2SS1CDR2G cu O18, Aa). DURE Ep valage Reg: wit aren E00 MC74AC373DWR2 |MC74AC373DWRZOSCT-ND |Tri-State Octal Transparent Latc 7 62 46 
a0 UD LOTS CUION 3 fr et MC74AC541DWR2 | MC74AC541DWR20SCT-ND | Tri-State Octal Line Driver CS all £8 
LM2931CT MGs ate est 0.14, Adj. Output, LDO Voltage Reg. with MC74AC541DWR2 |MC74AC541DWR20STR-ND | Tri-State Octal Line Drive 303.00/1,000 
60V Load Dump Protection .............. TO-220-5 1.08 94 73 MC74AC573N MC74AC573NOS-ND Tri-State Octal Buffer/Line D 05 85 64 
LM2931CTG [M2931CTGOS-ND _[0.1A, Adj. Output, LDO Voltage Reg. w/60V Ni peda ae ll hp Sah hi 
Load Dump Protection* ih 6 a MC74ACTOAN MC74ACTO4NOS-ND — | Hex Inverter........ 49.3728 
: ‘ : = q : ; MC74ACTO8N MC74ACTO8NOS-NO — | Quad 2-Input AND Gat 49 3728 
[MEBS1D-5.0R2G EaMmumiaaiadl ‘Soy ford Dune preeiee oe eh a MC74ACT74DR2 | MC74ACT?4DR20SCT-ND | Dual D-Type Positive-Edg 
: : : : Flip-Flop 48.39.29 
LIM2931D-5.0R2G | LM2931D-5.0R2GOSTR-ND )100mA, 5V, LDO Voltage Reg. with 
OV Load Dump Protection... 612.50/2,500 | MC74ACTS6DR2 _ |MCT4ACTSDRZOSCT-ND [Quad 2-Input Exclusive OR Gate a7 3829 
MC74ACT125DR2G | MC74ACT125DR2GOSCT-ND | Tri-State Quad Butfer* 50 4131 
LM2931T-5.0G  |LM2931T-5.0GOS-ND |100mA, 5V, LDO Voltage Reg. with ; 
: MC74ACT125DR2G | MC74ACT125DR2GOSTR-ND | Tri-State Quad Butfer* 377.50/2,500 
60V Load Dump Protection* .. 1B? 03 279) : 
wnesrs06 | usr2-s060s40 | 3 LOO on ih . (ee Ue Oe 
LP2950ACDT-5.0 _|LP2950ACDT-5.00S-ND |100mA, 5V, Low Power LDO Volt. Reg.....DPAK 98 —.74_—_—«56 MC74ACT245DWR2 | MC74ACT245DWROSCT-ND pe HP tap) Dae 
aca eH TT Fee eke eee ae MC74ACT245N  |MC74ACT245NOS-ND  |Tri-St. Octal Bi-Directional Transceiver...20-Dip 99 80 60 
5 anne ACE. uiPaues ; ; i MC74ACT374DWRz2 | MC74ACT374DWROSCT-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 20-S0IG 77 «62S AG 
LP2950ACZ-5.0 | LP2950ACZ-5.00S-ND /100mA, 5V, Low Power LDO Volt. Reg 1017758 te Octa 
LP2950ACZ-5.06 |LP2950ACZ-5.0G0S-ND |100mA\ 5V, Low Power LDO Volt. Reg.*.T0-92 99 80 60 MC74ACTS41DTG_|MC74ACTS41DTGOS-ND | Octal Line Driver* -20-TSSOP | 380) .65 48 
LP2950CDT-5.0G | LP2950CDT-5.0G0S-ND__|100mA, 5V, Low Power LDO Volt. Reg.*.DPAK 1.09 88.66 Neo ae a area ea pci phe mea 7 F naan # ve 3 
# . ef * - ha luad 2-Inpu jate*. a “ 2 “ 
Pee eee reese es CEOS ND HORS RalSiteur Reser EDL Reg.” 10-82 eed MC74HCOOADR2G | MC74HCOOADR2GOSTR-NO | Quad 2-Input NAND Gate*. 14-SOIC 360.00/2,500 
Volt. Reg.* 99 80 60 MC74HCOOANG | MC74HCOOANGOS-ND_ | Quad 2-Input NAND Gate*. 14-Dip 62 50 38 
vrsscres sas |v ot ne aan aed mn O_o 
Volt. Reg. 8-SOIC 745.00/2,500 “ND /Quad 2-Inpu ate ; : i : 
MAXSOOITR MAXSOSJTROSCT-ND T4V. 3-Pin MPU Reset Monit S0T-2368~CSSSSC MC74HCO2ADR2G | MC74HCO2ADR2GOSTR-ND | Quad 2-Input NOR Gate* 14-SOIC 360.00/2,500 
MAX809JTR MAXBOSUTROSTA.ND av. 3.Pin MPU Reset Monito SOT-23 573.00/3,000 MC74HCO2AN MC74HCO2ANOS-ND | Quad 2-Input NOR Gate . 14-Dip 614987 
MAX809/TRG MAXB09JTRGOSCT-ND |4V’ 3-Pin MPU Reset Monitor S0T-23. «59.486 MC74HCO3ADR2 | MC74HCO3ADR20SCT-ND |Quad 2-In. NAND Gate with OD Out.....14-SOIC 55 43.31 
MAX809JTRG MAX809JTRGOSTR-ND |4V, 3-Pin MPU Reset Monitor* SOT-23 534.00/3,000 ee Pa aaa a a NAND Gate with OD Ou! eu x o a 
MAXB809LTRG MAX809LTRGOSCT-ND |4.63V, 3-Pin MPU Reset Monitor*........S0T-23 59 483 “ND |Hex Inverter* ; : ‘ : 
MAX809LTRG MAXB809LTRGOSTR-ND [4.63V, 3-Pin MPU Reset Monitor* ........ SOT-23 534.00/3,000 MC74HCO4ADR2G_| MC74HCO4ADR2GOSTR-ND | Hex Inverter. 14-SOIC 360.00/2,500 
MAX809MTR MAX809MTROSCT-ND |4.38V, 3-Pin MPU Reset Monitor. SOT-23 68 55 1 MC74HCO4ANG = | MG74HCO4ANGOS-ND_|Hex Inverter*.. 14-Dip 62, 50.38 
MAX809MTR MAX809MTROSTR-ND | 4.38V, 3-Pin MPU Reset Monitor. SOT-23 573.00/3,000 MC74HCOBADR2 |) MC74HCO8ADR20SCT-ND |) Quad 2-Input AND Gat 14-S0I0 55 43 
MAX809MTRG — |MAX809MTRGOSCT-ND |4.38V' 3-Pin MPU Reset Monitor*...SOT-23 59 48 3 MC74HCO8ADR2G_|MC74HCO8ADR2GOSCT-ND [Quad 2-Input AND Gate* 14-SOIG 554331 
MAX809MTRG __|MAX809MTRGOSTR-ND _[4.38V, 3-Pin MPU Reset Monitor* .........SOT-23 534.00/3,000 MC74HCOB8ADR2G |MC74HCOBADR2GOSTR-ND |Quad 2-Input AND Gate* T4-S0IC 360.00/2,500 
MAX809RTR MAX809RTROSCT-ND  |2.63V, 3-Pin MPU Reset Monitor. SOT-23 63 55.) AT MC74HCO8ADTR2G | MC74HCO8ADTR2GOSCT-ND | Quad 2-Input AND Gate* .14-TSSOP 50 ae 2a 
MAX809RTRG MAX809RTRGOSCT-ND |2.63V, 3-Pin MPU Reset Monitor* SOT-23 59 48 36 MC74HCO8ADTR2G | MC74HCO8ADTR2GOSTR-ND | Quad 2-Input AND Gate* .14-TSSOP 327.50/2,500 
MAXB809RTRG MAX809RTRGOSTR-ND |2.63V, 3-Pin MPU Reset Monitor’ .........SOT-23 534.00/3,000 MC74HCO8ANG — | MC74HCO8ANGOS-ND Quad 2-Input AND Gate* 14-Dip 62,5038 
MAX809STR MAX809STROSCT-ND  |2.93V, 3-Pin MPU Reset Monitor. SOT-23 68 55) (Al MC74HC14ADR2 | MC74HC14ADR20SCT-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 14-SOIC 52 42.32 
MAX809STR MAXB09STROSTR-ND__|2.93V, 3-Pin MPU Reset Monitor. SOT-23 645.00/3,000 MC74HCT4ADR2G | MCT4HCT4ADRAGOSCT-ND [Hex Schmitt-Trigger Inverter* TFS0IGC «52~—ODSC«D 
MAXB09STRG MAXB09STRGOSCT-ND |2.93V, 3-Pin MPU Reset Monitor*........S0T-23. 59 48 36 MC74HC14ADR2G_|MC74HC14ADR2GOSTR-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter* 14-SOIC 392.50/2,500 
MAX809STRG MAX809STRGOSTR-ND |2.93V; 3-Pin MPU Reset Monitor* ........SOT-23 534.00/3,000 MC74HC14ADTR2G | MC74HC14ADTR2GOSCT-ND Hex Schmitt-Trigger Inverter*..........14-TSSOP 47.382 
MAX809TTR MAX809TTROSCT-ND  |3.08V, 3-Pin MPU Reset Monitor. SOT-23 68 55 (OAL MC74HC14ADTR2G | MC74HC14ADTR2GOSTR-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter* -14-TSSOP 355.00/2,500 
MAX809TTRG MAXB09TTRGOSCT-ND |3.08V, 3-Pin MPU Reset Monitor*........S0T-23 59 48 36 MC74HC14ANG | MC74HC14ANGOS-ND [Hex Schmitt-Trigger Inverter* 14-Dip 6855 
MAXB09TTRG MAX809TTRGOSTR-ND |3.08V, 3-Pin MPU Reset Monitor .........SOT-23 534.00/3,000 MC74HC32ADR2G |MC74HC32ADR2GOSCT-ND Quad 2-Input OR Gate* . 140i 5543S 
MAX810MTRG  |MAXB10MTRGOSCT-ND |4.38V, 3-Pin MPU Reset Monitor*.......S0T-28. 59 48 36 MC74HC32ADR2G |MC74HC32ADR2GOSTR-ND | Quad 2-Input OR Gate* . 14-SOIC 360.00/2,500 
MAX810MTRG — |MAX810MTRGOSTR-ND /4.38V, 3-Pin MPU Reset Monitor* .........SOT-23 534.00/3,000 MC74HC74ADR2G_ | MC74HC74ADR2GOSCT-ND | Dual D-Type Flip-Flop* 14-SOIG 524232 
MAX810TTR MAX810TTROSCT-ND  |3.08V, 3-Pin MPU Reset Monitor. SOT-23 56 42 3 MC74HC74ADR2G_| MC74HC74ADR2GOSTR-ND | Dual D-Type Flip-Flop* 14-SOIC 392.50/2,500 
MAX810TTR MAX810TTROSTR-ND_ |3.08V, 3-Pin MPU Reset Monitor. SOT-23 672.00/3,000 MC74HC74ADTR2G | MC74HC74ADTR2GOSCT-ND [Dual D-Type Flip-Flop*.. 14-TSSOP 473829 
MAX810TTRG MAX810TTRGOSCT-ND |3.08V, 3-Pin MPU Reset Monitor*........S0T-23 59 48.36 * RoHS Compliant (Continued) 
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MC74HC74ADTR2G |MC74HC74ADTR2GOSTR-ND [Dual D-Type Flip-Flop* . 4-TSSOP 355.00/2,500 MC74HCT244ADTR2G |MC74HCT244ADTGOSCT-ND |Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/ 
MC74HC74ANG — |MC74HC74ANGOS-ND Dual D-Type Flip-Flop* . 14-Dip 68 = 55 AT Line Driver/Receiver* nN 87 43 
MC74HC86ADR2 |MC74HC86ADR20SCT-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gat 14-S0IG 46 8728 MC74HCT244ADTR2G |MC74HCT2444DTGOSTR-ND [Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/ 
MC74HC86ADR2 | MC74HC86ADR20STR-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate........... 14-SOIC 345.00/2,500 Line Driver/Receiver* 535.00/2,500 
MC74HC86ADR2G_|MC74HC86ADR2GOSCT-ND |Quad 2-Input Exclusive OR Gate*........14-SOIC 46 —37_——28 MC74HCT244ADWR2 |MC74HCT244ADWOSCT-ND |Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/ 
MC74HC86ADR2G_ |MC74HC86ADR2GOSTR-ND |Quad 2-Input Exclusive OR Gate* .14-SOIC 342.50/2,500 Line Driver/Receiver.... fe 82 62 46 
MC74HC86AN MC74HC86ANOS-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate... 14-Dip 49 or 28 MC74HCT244ADWR2 |MC74HCT244ADWOSTR-ND |Tri-State Octal Non- -Inverting Buffer’ 
MC74HC125ADR2_ |MC74HC125ADR20SCT-ND |Tri-State Quad Non-Inverting Buffer ..... 14-SOIC 56 45 34 Line Driver/Receiver .. 272.00/1,000 
MC74HC125ADR2G |MC74HC125ADR2GOSCT-ND |Tri-State Quad Non-Inverting Buffer*...14-SOIC 56 45 34 MC74HCT245AN —|MC74HCT245ANOS-ND |Tri-State Octal Non-Inv 
MC74HC125ADR2G | MC74HC125ADR2GOSTR-ND | Tri-State Quad Non-Inverting Buffer* ... 14-SOIC 417.50/2,500 Transceiver 1.12 .90 68 
MC74HC126ADR2 |MC74HC126ADR20SCT-ND [Tri-State Quad Non-Inverting Buffer....14-SOIC 56 45 34 MC74HCT374ADWR2 _MC74HCT374A4DWOSCT-ND |Tri-State Octal Non- inverting Type 
MC74HC126ADR2_ |MC74HC126ADR20STR-ND |Tri-State Quad Non-Inverting Buffer ..... 14-SOIC 315.00/2,500 Flip-Flop. : 82 6246 
MC74HC132ADR2G |MC74HC132ADR2GOSCT-ND |Quad 2-Input NAND Gate with Schmitt MC74HCT573AN _|MC74HCT573ANOS-ND [Tri-State Octal Non-Inverting 
Trigger Input* 56 45 34 Transparent Latch. 1.12 90 68 
MC74HC132ADR2G |MC74HC132ADR2GOSTR-ND |Quad 2-Input NAND Gate with Schmitt MC74HCTS74ADWR2 |MC74HCT5744DWOSCT-ND |Tri-State Octal Non-Inverting D-Type 
Trigger Input* 417.50/2,500 Flip-Flop. oa 82 62 46 
MC74HC138ADR2G |MC74HC138ADR2GOSCT-ND |1-of-8 Decoder/Demux* Yep MC74HCT574ADWR2 |MC74HCTS74ADWOSTR-ND Tt State Octal Non- riveting D-Type Ponte 
MC74HC138ADR2G |MC74HC138ADR2GOSTR-ND |1-of-8 Decoder/Demux* 392.50/2,500 ip-Flop _ 00/1, 
MC74HC157ADR2 |MC74HC157ADR20SCT-ND |Quad 2-Input Data Selector/Mu: foe) Ge Vie) MC74LCXOODTR2 |MC74LCXOODTR20SCT-ND Low Voltage CMOS Quad 2-Input 
MC74HC157ADR2 |MC74HC157ADR20STR-ND | Quad 2-Input Data Selector/Mu: 315.00/2,500 NAND Gate 50 40 30 
MC74HC157AN MC74HC157ANOS-ND__|Quad 2-Input Data Selector/Mux... aye MC74LCX04D MC74LCX04D0S-ND _|Low Voltage CMOS Hex Inverter 14-SOIC = =.50 = 40.80 
MC74HC164ADR2 |MC74HC164ADR20SCT-ND |8-Bit Serial-In/Parallel-Out MC74LCX04DTR2G |MC74LCX04DTR2GOSCT-ND |Low Voltage CMOS Hex Inverter* .....14-TSSOP 50 AL il 
iors aso | epee lsemerenarar (ava ces marae <r ste 
MC74HC164ADR2_|MC74HC164ADR20STR-ND |8-Bit Serial-In/Parallel-Out 7 7 “ND JLow Voltage uad 2-Input 
Shift Register 455.00/2,500 AND Gate wwe I4-TSSOP 60 A030 
MC74HC164AN —|MC74HC164ANOS-ND _|8-Bit Serial-In/Parallel-Out MC74LCX125DTR2G |MC74LCX125DTR2GOSCT-ND |Quad Low Voltage Non-Inverting 
Shift Register. 68 55 AL Buffer* ; ... 14-TSSOP 158 43 33 
MC74HC174ADR2 |MC74HC174ADR20SCT-ND [Hex D-Type Flip-Flop with Common MC74LCX125DTR2G |MC74LCX125DTR2GOSTR-ND | Quad Low Voltage Non-Inverting 
Buffer* .14-TSSOP 327.50/2,500 
Clock and Reset 69 55 42 i 
MC74HC244ADWR2G |MC74HC244ADWR2GOSCT-ND [Tri-State Octal Inverting Buffer/Line MC74LCX244DTR2G_|MC74LCX244DTR2GOSCT-ND |Low Voltage CMOS Octal Buffer’ .20-TSSOP 48 38 29 
Driver/liine Receiver. 7 57 MC74LCX244DTR2G_ |MC74LCX244DTR2GOSTR-ND |Low Voltage CMOS Octal Buftfer* ......20-TSSOP 395.00/2,500 
MC74HC244ADWR2G |MC74HC244ADWR2GOSTR-ND |Tri-State Octal Inverting Buffer/Line MC74LCX244DWR2G |MC74LCX244DWR2GOSCT-ND |Low Voltage CMOS Octal Buffer’ 20-SOIC 91 ish eis) 
Driver/Line Receiver* 326.00/1,000 MC74LCX244DWR2G |MC74LCX244DWR2GOSTR-ND |Low Voltage CMOS Octal Buffer 20-SOIC 313.00/1,000 
MIC74HO2A4ANG — |MIG74HO244ANGOS-ND [Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/Line MC74LCX245DW — |MC74LCX245DWOS-ND ow Votlage OOS Octal on-soic MECC ORES 
Driver/Line Receiver*. 96 83 64 = - 2 
MC74HC245ADWR2G | MC74HC245ADWR2GOSCT-ND |Tri-State Octal Non-Inve: MC74LCX16244DTR2 |MC74LCX16244D0SCT-ND |Low Voltage CMOS 16-Bit Buffer.......48-TSSOP 1.04 83 63 
Transcelver® 95 76 57 MC74LVX4053D —_|MC74LVX4053D0S-ND |Analog Mux/Demux. 16-SOIC 79 «463 «48 
MC74HC245ADWR2G |MC74HC24SADWR2GOSTR-ND [Tri-State Octal Non-Inverting B MC74LVX4053DG_|MC74LVX4053DGOS-ND |Analog Mux/Demux 16-SOIC 80 65 49 
ThiseWerh ee corsanRGTD MC74VHC1GOODFT2 |MC74VHC1GO0DFOSCT-ND |Single 2-Input NANO Gat SOT-353 60 48 36 
= - mat MC74VHC1GOODFT2G |MC74VHC1G00DFT2GOSCT-ND |Single 2-Input NAND Gate* SOT-353 34.2417. 
MC74HC273ADWR2 |MC74HC273ADWROSCT-ND [Octal D-Type Flip-Flop with C 
Cieckanifieh ee a2 624g.) MC74VHCTGOODFT2G |NC74VHCTGOODFT2GOSTR-ND [Single 2-Input NAND Gate* SOT-353 186.00/3,000 
i ie 4 : 5; : ; MC74VHC1GO4DFT1 |MC74VHC1GO4DFOSCT-ND |Single Inverter. SOT-353 33 26 18 
ied == laid adil eo 24g] MC74VHC1GO4DFT! |MC74VHCIGO4DFOSTR-ND |Single Inverter. 222.00/3,000 
4 Bice ian Bh : : : MC74VHC1GO4DFT2 |MC74VHC1GO4D0SCT-ND Single Inverter. 33.26 18 
MT e AOR Eee ceiea| U2 # Stage Binary Fipple 258 44. | _MC74VHC1GO4DFT2 |MC74VHC1GO4DOSTR-ND [Single Inverter. 222.00/3,000 
z z MC74VHC1GO4DFT2G_ |MC74VHC1GO4DFT2GOSCT-ND [Single Inverter oe. we 
aA a USC HIRSH BaD eiala nae Binary Ripple ms gy BD MC74VHC1GO4DFT2G_ |MC74VHC1GO40FT2GOSTR-ND | Single Inverter 186.00/3,000 
pee ree : : F MC74VHC1G04DTT1G |MC74VHC1G040TT1GOSCT-ND | Single Inverter: a 30 
iad 7 LOH pean Binary Ripple ancpeD MC74VHC1G04DTT1G | MC74VHC1 GO40TT1GOSTR-ND 240.00/3,000 
MC74HCS40AN |MC74HCS40ANOS-ND Tri-State Octal inverting Buffer/Line eect MC74VHC1GO7DFT1 |MC74VHC1GO7DFOSCT-ND |Single Non-Inverting Buffer 
Driver/Recei 112 90 68 with Open Drain... AN lie 8 
Drivet/Hecelve, : MCTAVHC1GO7DFTT |MC74VHCTGO/DFOSTR-ND |Single Non-Inverting Buffer 
MC74HC573AN MC74HC573ANOS-ND Tri-State Octal Non-Inverting with Open Drain 292.00/3,000 
Transparent Latch. ia 90 68 ‘ ne oo 
: 4 MC74VHC1GO8DFT2 |MC74VHC1GO8DFOSCT-ND |Single 2-Input AND Gate AG 32.22 
MC74HCS74AN — MGZSL EO 7 ANOS ND aera Ais) faye MC74VHC1GODFT2 |MC74VHC1GO8DFOSTR-ND |Single 2-Input AND Gate 249,00/3,000 
spe TOR: : : ; MC74VHC1GO8DFT2G_|MC74VHC1GOBDFT2GOSCT-ND |Single 2-Input AND Gate* . ee 
No [8 * 
eRe Ee REERRATEAEReTE RE Sate reer a 7 a in MC74VHC1GO8DFT2G. |NC74VHCIGOBDFT2GOSTR-ND |Single 2-Input AND Gate* 786.0073,000 
MC74HCSOSADROG [RE INConsEa nea bath iSShiE RE a 7 eal: saa MC74VHC1GO8DTT1 |MC74VHC1GO8DTOSCT-ND |Single 2-Input AND Gate 29 (8 
Fre tate Sint negiete } : : MC74VHC1GO8DTT1G |MC74VHC1GO8DTTIGOSCT-ND |Single 2-Input AND Gate* . 44 3021 
MC74HC595ADR2G |MC74HC595ADR2GOSTR-ND |Tri-State Shift Register* 537.50/2,500 nee ae 
: nee MC74VHC1GO8DTT1G |MC74VHC1GO8DTTIGOSTR-ND |Single 2-Input AND Gate* . OT-23-5 240.00/3,000 
MC74HCS@SADTR2G | MC74HCS9SADTR2GOSCT-ND Tri-State Shift Register* 65 53 AO MC74VHC1G14DET1G |MC74VHCIG14DFTIGOSCT-ND /Single Schmitt-Trigger Inverter*......SOT-353 34.2417 
MC74HC595ADTR2G_|MC74HC595ADTR2GOSTR-ND |Tri-State Shift Register* 490.00/2,500 : ate : : i 
- a - MC74VHC1GI4DFT1G |MC74VHCIGI4DFTIGOSTR-ND [Single Schmitt-Trigger Inverter* 186.00/3,000 
MC74HC595ANG —|MC74HC595ANGOS-ND |Tri-State Shift Register* 80 65 49 esi Te 
HE REG! ! MC74VHC1G14DTT1 |MC74VHC1G14DTOSCT-ND |Single Schmitt-Trigger Inverte 39.29) 
MC74HC4020AN |MC74HC4020ANOS-ND |14-Stage Binary Ripple Counte: 16-Dip 58 51 39 a i in Tri 
pial ane MC74VHC1G14DT1 |MC74VHC1G14DTOSTR-ND |Single Schmitt-Trigger Inverte 222.00/3,000 
MC74HC4040ADR2 |MC74HC4040ADROSCT-ND |12-Stage Binary Ripple Counter 16-SOIC 72 «6.5844 MCTAVHCI@t40TT1G |wcravHciGt4oTTIGOSCTAID |Single Schmitt-Trigger Inverter iM an ow 
MC74HC4040ANG_)MC74HC4040ANGOS-ND }12-Stage Binary Ripple Counter* 16-Dip = 72 5B AB MC74VHC1G14DTT1G |MC74VHC1G14DTTIGOSTR-ND |Single Schmitt-Trigger Inverter* 240.00/3,000 
MG74HC4061ADTR2G [ME UGE SIALTREGOSGTENDY| Analog Mux/Demuxe... £38 _all MIC74VHC1G32DFT2 |MC74VHC1G32DFOSCT-ND |Single 2-Input OR Gate .. Sor-353 46~«32~=«CD 
MC74HC4051ADTR2G | MC74HC4051ADTRIGOSTR-ND [Analog Mux/Demux*.... 512.50/2,500 MC7AVHC1G32DFT26. |MC74VHCIGS2DFT2GOSCT-ND Single 2-Input OR Gate* 3400447 
MC74HC4052ADWR2 |MC74HC4052ADWOSCT-ND | Dual Analog Mux/Demu: GO ane (od MC74VHC1G32DFT2G_ |MC74VHC1G32DFTZGOSTR-ND /Single 2-Input OR Gate* 186.00/3,000 
MC74HC4052ADWR2 | MC74HC4052ADWOSTR-ND |Dual Analog Mux/Demu 295.00/1,000 MC74VHC1G50DFT2 (MC74VHC1GSODFOSCT-ND |High Speed CMOS Butter 34.~«204 17 
MC74HC4052AN | MC74HC4052ANOS-ND Dual Analog Mux/Demu 75 61 46 MC74VHC1G50DFT26_|MC74VHC1GSODFT2GOSCT-ND |High Speed CMOS Butter 34.247 
MC74HC4053AD__|MC74HC4053ADOS-ND [Triple Analog Mux/Demux. $8 55 MC74VHC1G50DFT2G |MC74VHC1G5ODFT2GOSTR-ND [High Speed CMOS Buffer* 186.00/3,000 
MC74HC4053ADWR2 | MC74HC4053ADWOSCT-ND |Triple Analog Mux/Demux. 900 72 Od MC74VHC1G66DTT1 |MC74VHC1GE6DTOSCT-ND |Single Supply Analog Switch . 39.29) 
MC74HC4053ADWR2 | MC74HC4053ADWOSTR-ND |Triple Analog Mux/Demux. 310.00/1,000 MC74VHC1G66DTT1G |MC74VHC1GS6DTTIGOSCT-ND |Single Supply Analog Switch* Bo ed 
MC74HC4053AN —_|MC74HC4053ANOS-ND |Triple Analog Mux/Demux. 5 61 46 MC74VHC1G66DTT1G |MC74VHC1GG6DTT1GOSTR-ND Single Supply Analog Switch* 246.00/3,000 
MC74HC4060ADR2 |MC74HC4060ADROSCT-ND |14-Stage Binary Ripple Counter MC74VHC1G125DFT2 |MC74VHC1G1250SCT-ND [Tri-State Non-Inverting Buffer. 28 2 ae 
with Oscillator. 725844 MC74VHCIG125DFT2 |MC74VHC1G1250STR-ND _|Tri-State Non-Inverting Buffer 258.00/3,000 
MC74HC4060ADR2 | MC74HC4060ADROSTR-ND |14-Stage Binary Ripple Counter M74VHC1G125DFT2G |M74VHC1G125DFT2GOSCT-ND {Tri-State Non-Inverting Buffer* . Bal 
with Oscillator. 477.50/2,500 M74VHC1G125DFT2G |M74VHC1G125DFT2GOSTR-ND |Tri-State Non-Inverting Buffer* . 186.00/3,000 
MC74HC4066ADR2G | MC74HC4066ADR2G0SCT-ND |Quad Analog Switch/Mux/Demux AQ 40.30 MC74VHC1G125DTT1 |MC74VHC1G125DOSCT-ND |Tri-State Non-Inverting Buffer. 39 129) 91 
MC74HC4066ADR2G | MC74HC4066ADR2GOSTR-ND | Quad Analog Switch/Mux/Demux* .. 367.50/2,500 MC74VHC1G126DFT1 |MC74VHC1G126D0SCT-ND | Tri-State Non-Inverting Buffer. 25 21 16 
MC74HC4066ANG_|MC74HC4066ANGOS-ND |Quad Analog Switch/Mux/Demux*.. ST 4B MICTAVHCIGTOADFT |MC7AVHCIGTOADOSCT-ND [inverting Buffer/CMOS Logic 
MC74HC4538ADR2G_|MC74HC4538ADR2GOSCT-ND | Dual Precision Monostable Level Shifter. 538) 26 18 
Multivibrator* 72 58 4 MC74VHC1GTO4DFT1 |MC74VHC1GTO4DOSTR-ND |Inverting Buffer/CMOS Logic 
MC74HC4538ADR2G_ |MC74HC4538ADR2GOSTR-ND Dual Precision Monostable Level Shifter. 222.00/3,000 
Multivibrator* .... 537.50/2,500 MC74VHC1GT66DTT1 | MC74VHC1GT66DOSCT-ND |Single Supply Analog Switch . }OT-23-5 39 2g) eal 
MC74HC4852ADR2G | MC74HC4852ADR2GOSCT-ND [Analog Mux/Demux 9885 _.66 M74VHCIGTEBDTTIG |MT4VHCIGTEBDTTIGOSCT-ND |Single Supply Analog Switch* 07-235 39 
MC74HC4852ADR2G | MC74HC4852ADR2GOSTR-ND [Analog Mux/Demux* -16-SOIC 867.50/2,500 M74VHC1GTE6DTT1G |M74VHCIGTBSDTTIGOSTR-ND |Single Supply Analog Switch* 246.00/3,000 
MC74HC1G04DFT1G |MC74HC1GO4DFT1GOSCT-ND | Single Inverter* SOT-353 3424 A MC74VHC4052DR2 |MC74VHC4052DROSCT-ND | Analog Mux/Demux. 69 56 42 
MC74HC1GO4DFT1G |MC74HC1GO4DFT1GOSTR-ND | Single Inverter* .SOT-353 186.00/3,000 MC74VHC4052DR2 |MC74VHC4052DROSTR-ND |Analog Mux/Demux. 535.00/2,500 
MC74HC1GO8DTT1G | MC74HC1GO8DTT1GOSCT-ND |Single 2-Input AND Gate* S0T-23-5 44 30 21 MC74VHC4052DR2G|MC74VHC4052DR2G0SCT-ND_ | Analog Mux/Demux A sf AB 
MC74HC1G08DTT1G | MC74HC1G08DTTIGOSTR-ND | Single 2-Input AND Gate* SOT-23-5 240.00/3,000 MC74VHC4052DR2G |MC74VHC4052DR2G0STR-ND |Analog Mux/Demux 535.00/2,500 
MC74HCTO4ADR2 |MC74HCTO4ADR20SCT-ND [Hex Invertel 148010 55 43ST MC74VHC4053DTR2_|MC74VHC4053DTOSCT-ND Analog Mux/Demux. 16-TSSOP 69 «5642 
MC74HCTO4AN —_|MC74HCTO4ANOS-ND_ |Hex Invertel 14-Dip 61 «4987 MC74VHC4053DTR2G|MC74VHC4053DTR2GOSCT-ND | Analog Mux/Demux 16-TSSOP 715743 
MC74HCT14ADR2G |MC74HCT14ADR2GOSCT-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter* . A4-SOIG 524232 MC74VHC4053DTR2G|MC74VHC4053DTR2GOSTR-ND | Analog Mux/Demux .16-TSSOP 535.00/2,500 
MC74HCT14ADR2G |MC74HCT14ADR2GOSTR-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter* .14-SOIC 392.50/2,500 MC78FC50HT1 —_|MC78FC50HT10SCT-ND_|5V, Micropower Voltage Regulator 98 85 66 
MC74HCTI4AN __|MC74HCT14ANOS-ND__|Hex Schmitt-Trigger Inverter .... 66 54 AO MC78LO5ABDR2G |MC78LOSABDR2GOSCT-ND |100mA, 5V, Positive Voltage Reg.* 58 4533 
MC74HCT74AN _|MC74HCT74ANOS-ND [Dual D-Type Flip-Flop with Set/Reset 66 654 = A0 MC78LO5ABDR2G |MC78LOSABDR2GOSTR-ND |100mA, 5V, Positive Voltage Reg.* 377.50/2,500 
MC74HCT138AN —|MG74HCT138ANOS-ND |1-8 Decoder/Demux 69 56 42 MC78LO5ABPRAG |MC78LOSABPRAGOSCT-ND |100mA, 5V, Positive Voltage Reg.* 58.45 33 
MC74HCT244ADTR2 |MC74HCT244ADTOSCT-ND |Tri-State Octal Non-Inverting Butfer/ MC78LO5ABPRAG |MC78LOSABPRAGOSTR-ND |100mA, 5V, Positive Voltage Regulator ..T0-92 320.00/2,000 
Line Driver/Receiver ... Al bye 28} MC78LO5ACDR2G_ |MC78LOSACDR2GOSCT-ND |100mA, 5V, Positive Voltage 
MC74HCT244ADTR2 |MC74HCT244ADTOSTR-ND Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/ Regulator* A5 35 e205) 
Line Driver/Receiver 535.00/2,500 * RoHS Compliant (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MC78LO5ACDR2G_| MC78LOSACDR2GOSTR-ND | 100mA, 5V, Positive Voltage MC100EP016FAR2 | MC100EPO16FAROSTR-ND | 3.3V/5V ECL 8-Bit Sync. Binary Up 
Regulator* .. 292.50/2,500 Counter. anssusessesissc 2° LQRP. 32110.00/2,000 
MC78LO5ACPRAG | MC78LOSACPRAGOSCT-ND | 100mA, 5V, Positive Voltage Regulator* ..TO-92 40 31.23 MC100EP101FAR2 | MC100EP101FAROSCT-ND | 3.3V/5V ECL Quad 4-Input 
MC78LO5ACPRAG | MC78LOSACPRAGOSTR-ND | 100mA, 5V, Positive Voltage Regulator* .. TO-92 222.00/2,000 OR/NOR Gate... ...82-LQFP 16.03 14.43 12.80 
MC78LO8ACPG MC78LO8ACPGOS-ND | 100mA, 8V, Positive Voltage Regulator* ..T0-92 40 Pode. MC100EP105FAR2 | MC100EP105FAROSCT-ND | 3.3V/5V ECL Quad 2-Input Diff. 
MC78L12ABDR2G | MC78L12ABDR2GOSCT-ND | 100mA, 12V, Positive Volt. Regulator*..8-SOIC 58 45 33 AND/NAND Gate... -B2-LOFP 16.03 14.43 12.80 
MC78L12ABDR2G_| MC78L12ABDR2GOSTR-ND | 100mA, 12V, Positive Volt. Regulator* .. 8-SOIC 377.50/2,500 MC100EP105FAR2 | MC100EP105FAROSTR-ND | 3.3V/5V ECL Quad 2-Input Diff. 
MC78L12ABPG MC78L12ABPGOS-ND | 100mA, 12V, Positive Volt. Regulator* ....T0-92 58 A533 AND/NAND Gate ... .-.82-LQFP 24050.00/2,000 
MC78L12ACDR2 | MC78L12ACDR20SCT-ND | 100mA, 12V, Positive Volt. 52 40.29 MC100EP131FAR2 | MC100EP131FAROSCT-ND | 3.3V/5V ECL Quad D- Type 
MC78L12ACDR2__| MC78L12ACDR20STR-ND | 100mA, 12V, Positive Volt. 285.00/2,500 Flip-Flop... ...32-LQFP 16.03 14.43 12.80 
MC78L12ACDR2G_| MC78L12ACDR2GOSCT-ND | 100mA, 12V, Positive Volt. Regulator z Lee 5 MC100EP210SFAR2 | MC{O0EP210SFAOSCT-ND | 2.5V, 1:5 Dual Differential LVDS 
MC78L12ACDR2G | MC78L12ACDR2GOSTR-ND | 100mA, 12V, Positive Volt. Regulator* .. 292.50/2,500 Driver... -32-LOFP 16.91 15.78 14.66 
MC78L12ACPG MC78L12ACPGOS-ND | 100mA, 12V, Positive Volt. Regulator* ... 40 31 23 MC100EP445FAR2 | MC100EP445FAROSCT-ND | 3.3V/5V ECL 8-Bit Serial/Parallel 
MC78L15ACPG MC78L15ACPGOS-ND | 100mA, 15V, Positive Volt. Regulator* 40 31 23 Converter... ...32-LQFP 18.98 17.71 16.45 
MC78L18ACP. MC78L18ACPOS-ND 100mA, 18V, Positive Volt. Regulato Al 34.23 MC100EP446FAR2 | MC100EP446FAROSCT-ND | 3.3V/5V 8-Bit CMOS/ECL/TTL Data Input 
MC78LC30NTR MC78LC30NTROSCT-ND | 80mA, 3V, Micropower Voltage Reg...SOT-23-5 = 1.03 90 69 Parallel/Serial Converter ..32-LOFP 18.98 17.71 16.45 
MC78LC33HT1G | MC78LC33HT1GOSCT-ND | 80mA, 3.3V, Micropower Voltage MC100EPT20DG =| MC100EPT20DGOS-ND | 3.3V TTL/CMOS to Diff. PECL 
Regulator* 96 77 58 Translator* 8.28 7.56 5.98 
MC78LC33HT1G —_| MC78LC33HT1GOSTR-ND | 80mA, 3.3V, Micropower Voltage MC100EPT21DG =| MC100EPT21DGOS-ND | 3.3V Diff. LVPECL to LVTTL 
Regulator* 331.00/1,000 Translator* 8.28 7.56 5.98 
MC78LC33NTRG — | MC78LC33NTRGOSCT-ND | 80mA, 3.3V, Micropower Voltage MC100EPT21DTG | MC100EPT21DTGOS-ND | 3.3V Diff. LVPECL to LVTTL 
Regulator* 96 aie Translator* 8.28 7.56 5.98 
MC78LC33NTRG | MC78LC33NTRGOSTR-ND | 80mA, 3.3V, Micropower Voltage MC100EPT22DG | MC100EPT22DGOS-ND | 3.3V Dual LV 
Regulator* : 912.00/3,000 Translator* 8.28 7.56 5.98 
MC78LC50NTR MC78LC50NTROSCT-ND | 80mA, 5V, Micropower Voltage Reg. -SOT-23-5 1.03 90.69 MC100EPT23DG =| MC100EPT23DGOS-ND | 3.3V Dual Diff. LVPECL to LVTTL 
MC78LC50NTRG | MC78LC50NTRGOSCT-ND | 80mA, 5V, Micropower Voltage Translator* 8.28 7.56 5.98 
Regulator* 96 77 58 MC100EPT622FAR2 | MC100EPT622FAOSCT-ND | 3.3V LVTTL/LVCMOS to LVPECL 
MC78LCSONTRG | MC78LC5SONTRGOSTR-ND | 80mA, 5V, Micropower Voltage Translator 16.50 15.40 14.30 
Regulator* .. 912.00/3,000 MC100LVE222FA | MC100LVE222FAOS-ND| 3.3V ECL 1:15 Diff. Half Clock 
MC78MOSACDTRKG | MC78MO5ACDTRKGOSCT-ND | 500mA, 5V, Positive Voltage Regulator* .. DPAK 85 69 52 Driver.... 10.00 9.00 7.98 
MC78MOSACDTRKG | MC78MOSACDTRKGOSTR-ND | 500mA, SV, Positive Voltage Regulator* .. DPAK 675.00/2,500 MC1O0LVE310FN | MC100LVE310FNOS-NDj 3.3V ECL 2:8 Diff. Fanout Buffer 8.20 6.56 5.54 
MC78MOSBDTRKG | MC78MOSBDTRKGOSCT-ND | 500mA, 5V, Positive Voltage Regulator*..DPAK 71. 57 43 MC100LVEL11DR2 | MC100LVELT1DROSCT-ND | 3.3V ECL 1:2 Diff. Fanout Buffer 4.73 3.78 2.94 
MC78MOSBDTRKG | MC78MOSBDTRKGOSTR-ND | 500mA, 5V, Positive Voltage Regulator* .. DPAK 562.50/2,500 MC100LVEL11DR2 | MC100LVEL11DROSTR-ND| 3.3V ECL 1:2 Diff. Fanout Buffer 6720.00/2,500 
MC78MOSCDTRKG | MC78MO5CDTRKGOSCT-ND | 500mA, 5V, Positive Voltage Reg. . 66 53 40 MC100LVEL14DWR2 | MC100LVEL14DWOSCT-ND | 3.3V ECL 1:5 Clock Dist. Chip 9.00 7.20 6.08 
MC78MOSCDTRKG | MC78MOSCDTRKGOSTR-ND | 500mA, 5V, Positive Voltage Reg.* . 492.50/2,500 MC1OOLVEL16DG_| MC100LVEL16DGOS-ND | 3.3V ECL Differential Receiver* . 5.40 4.70 3.50 
MC78MO05CTG MC78MO5CTGOS-ND | 500mA, SV, Positive Voltage Reg.*. 64 52 39 MC100LVELT22DG | MC100LVELT22DGOS-ND | 3.3V Dual LVTTL/LVCMOS to Diff. 
MC78M12BT MC78M12BT0S-ND 500mA, 12V, Positive Volt. Regulato 61 46 35 LVPECL Translator* .. 5.13 4.47 3.33 
MC78M12CDTRKG | MC78M12CDTRKGOSCT-ND | 500mA, 12V, Positive Volt. Regulator* 66 ee 0) MC100LVEP11DTG | MC100LVEP11DTGOS-ND| 2.5V/3.3V ECL 1:2 Diff. Fanout 
MC78M12CDTRKG | MC78M12CDTRKGOSTR-ND | 500mA, 12V, Positive Volt. Regulator* ... 492.50/2,500 Buffer* 713 6.51 5.15 
MC78M12CTG MC78M12CTGOS-ND | 500mA, 12V, Positive Volt. Regulator* .. 64 &2 G) MC100LVEP14DTG | MC100LVEP14DTGOS-ND}| 2.5V/3.3V 1:5 Diff. ECL/Clock 
MC78M15BT MC78M15BTOS-ND | 500mA, 15V, Positive Volt. Regulator... 80. 65 49 Driver* 20-TSSOP 11.39 10.40 8.22 
MC78M15CDTRKG | MC78M15CDTRKGOSCT-ND | 500mA, 15V, Positive Volt. Regulator* ate 58 44 MC100LVEP34DR2 | MC100LVEP34DROSCT-ND| 2.5V/3.3V ECL 2, 4, 8 Clock 
MC78M15CDTRKG | MC78M15CDTRKGOSTR-ND | 500mA, 15V, Positive Volt. Regulator* .... §37.50/2,500 Generation Chip . 16-SOIC 17.40 16.10 12.18 
MC78M15CTG MC78M15CTGOS-ND | 500mA, 15V, Positive Volt. Regulator* .. 64 Ee Be) MC100LVEP111FAG| MC100LVEP111FAGOS-ND| 2.5V/3.3V 1:10 Diff. Clock 
MC78PC30NTR MC78PC30NTROSCT-ND | 150mA, 3V, LDO Linear Volt. Reg. ...... SOT-23-5 96 il, 258) Driver* 12.00 11.10 8.40 
MC78PC30NTR | MC78PC30NTROSTR-ND |150mA, 3V, LDO Linear Volt. Reg....... SOT-23-5 912.00/3,000 MC12080DG MC12080DG0S-ND 1.1GHz Prescaler 5.13 4.47 3.33 
MC78PC33NTRG | MC78PC33NTRGOSCT-ND | 150mA, 3.3V, LDO Linear MC1403DR2G MC1403DR2GOSCT-ND | Low Voltage Reference 111 LOK eto! 
Volt. Regulator* ts) 61 46 MC1403DR2G MC1403DR2GOSTR-ND | Low Voltage Reference* 985.00/2,500 
MC78PC33NTRG | MC78PC33NTRGOSTR-ND | 150mA, 3.3V, LDO Linear MC1403P1G MC1403P1GOS-ND Low Voltage Reference* eG) A207) 78 
Volt. Regulator* .. 714.00/3,000 MC1413BDR2G MC1413BDR2GOSCT-ND | High Voltage, High Current Darlington 
MC79LO5ABPG | MC79LO5ABPGOS-ND |100mA, 5V, Negative Volt. Regulator 49 40 30 Transistor Array* . 69 56 42 
MC79LO5ACDR2 ‘| MC79LOSACDR20SCT-ND | 100mA, 5V, Negative Volt. Regulato’ #52) 40.29 MC1413BDR2G MC1413BDR2GOSTR-ND | High Voltage, High Current Darlington 
MC79L12ACDR2 | MC79L12ACDR20SCT-ND | 100mA, 12V, Negative Volt. Regulator. 552 40.29 Transistor Array* ..... os 550.00/2,500 
MC79L12ACDR2 ‘| MC79L12ACDR20STR-ND | 100mA, 12V, Negative Volt. Regulator. 285.00/2,500 MC1413DR2 MC1413DR20SCT-ND | High Voltage, High Current Darlington 
MC79L12ACPG MC79L12ACPGOS-ND_ | 100mA, 12V, Negative Volt. Regulator 40 ou 23 Transistor Array... ag 14 16945 
MC79L15ACP MC79L15ACPOS-ND | 100mA, 15V, Negative Volt. Regulator. A 342 MC1413DR2G MC1413DR2GOSCT-ND | High Voltage, High Current Darlington 
MC79L15ACPG | MG79L15ACPGOS-ND | 100mA, 15V, Negative Volt. Regulator 40 Bi 8 Transistor Array* .... : 65 53.40 
MC79M05BDTG MC79MO5BDTGOS-ND | 500mA, SV, Negative Volt. Regulator* 85 69 52 MC1413DR2G MC1413DR2GOSTR-ND | High Voltage, High Current Darlington 
MC79MOSCDTRKG | MC79MOSCDTRKGOSCT-ND | 500mA, 5V, Negative Volt. Regulator* 66 ‘5a, 40 Transistor Array* 490.00/2,500 
MC79MOSCDTRKG | MC79MOSCDTRKGOSTR-ND | 500mA, 5V, Negative Volt. Regulator* 492.50/2,500 MC1455P1 MC1455P10S-ND Monolithic Timing Circuit. 165) 48 37 
MC79M12CDTRKG | MC79M12CDTRKGOSCT-ND |500mA, 12V, Negative Volt. Regulator* 72 58 Ad MC1455P1G MC1455P1GOS-ND Monolithic Timing Circuit A 57 43 
MC79M12CDTRKG | MC79N12CDTRKGOSTR-ND |500mA, 12V, Negative Volt. Regulator* ... DPAK 537.50/2,500 MC1488DR2 MC1488DR20SCT-ND _| Quad Line EIA-232D Driver br s4 Al 
MC79M12CT MC79M12CTOS-ND 500mA, 12V, Negative Volt. Regulator....T0-220 45 34 26 MC1488DR2 MC1488DR20STR-ND | Quad Line EIA-232D Driver 395.00/2,500 
MC79M15CDTRKG | MC79M15CDTRKGOSCT-ND | 500mA, 15V, Negative Volt. Regulator* ... DPAK at 58 44 MC1488PG MC1488PGOS-ND Quad Line EIA-232D Driver* . AB 60 45 
MC79M15CDTRKG | MC79M15CDTRKGOSTR-ND | 500mA, 15V, Negative Volt. Regulator* ... DPAK 537.50/2,500 MC1489ADR2 MC1489ADR20SCT-ND | Quad Line ElA-232D Receiver 74 69 45 
MC79M15CT MC79MM5CTOS-ND | 500mA, 15V, Negative Volt. Regulator...T0-220. 67 54 1 MC1489ADR2 MC1489ADR20STR-ND | Quad Line EIA-232D Receiver 417.50/2,500 
MC100E142FN MC100E142FNOS-ND | 5V ECL 9-Bit Shift Register... .28-PLCC 9.16 8.25 7.32 MC1489AP MC1489APOS-ND Quad Line EIA-232D Receiver 68.51.39 
MC100E452FN MC100E452FNOS-ND | 5V ECL 5-Bit Differential Register .28-PLCC 9.16 8.25 7.32 MC1489APG MC1489APGOS-ND Quad Line ElA-232D Receiver* . ane 62 47 
MC100EL01D MC100EL01D0S-ND 5V ECL 4-Input OR/NOR 8-SOIC 5.00 4.00 3.38 MC1489PG MC1489PGOS-ND Quad Line ElA-232D Receiver* . 219) 60 45 
MC100EL16DG MC100EL16DGOS-ND | 5V ECL Differential Receiver: 5.40 4.70 3.50 MC1496DR2G MC1496DR2GOSCT-ND | Balanced Modulator/Demodulato! 1.412 90 68 
MC100EL90DW MC100EL9ODWOS-ND |-3.3V/-5V Triple ECL Input to PECL MC1496DR2G MC1496DR2GOSTR-ND | Balanced Modulator/Demodulator* 887.50/2,500 
Output Translator. 9.00 7.20 6.08 MC1496P MC1496PO0S-ND Balanced Modulator/Demodulato 98 14 56 
MC100EL1648DR2 | MC100EL1648DROSCT-ND | 5V ECL Voltage Controlled Osc. 8.33 7.50 6.65 MC1496PG MC1496PG0S-ND Balanced Modulator/Demod.* 112. 90 68 
MC100EL1648DR2 | MC100EL1648DROSTR-ND | 5V ECL Voltage Controlled Osc. 15500.00/2,500 MC3303P MC3303P0S-ND Single Supply Quad Op Am, J8) 56 43 
MC100EL1648DTR2 | MC100EL1648DTOSCT-ND | 5V ECL Voltage Controlled Osc. 8.33 7.50 6.65 MC3423DG MC3423DGOS-ND Overvoltage Crowbar Sensing Circuit* .. 1.07 93.72 
MC100EL1648DTR2 | MC1O0EL1648DTOSTR-ND | 5V ECL Volt. Controlled Os 15500.00/2,500 MC3423P 1G MC3423P1GOS-ND —_| Overvoltage Crowbar Sensing Circuit .. 141.9775 
MC100EL1648MEL | MC100EL1648MEOSCT-ND | 5V ECL Volt. Controlled Os 8.33 7.50 6.65 MC3479PG MC3479PG0S-ND Stepper Motor Driver* 5.86 5.10 3.80 
MC100EL1648MEL | MC100EL1648MEOSTR-ND| 5V ECL Volt. Controlled Osc. 12500.00/2,000 MC3488AP1 MC3488AP10S-ND Dual Line Driver 1.00 84 67 
MC100ELT23DG MC100ELT23DGOS-ND | 5V Dual Diff. PECL to TTL Trai ~8-SOIC 5.13 4.47 3.33 MC7805ACT MC7805ACTOS-ND 1A, SV, Positive Voltage Regulator. ail of 43) 
MC100ELT24DG MC100ELT24DGOS-ND | 5V TTL to Differential ECL Translator* ...8-SOIC 5.13 4.47 3.33 MC7805ACD2TR4G | MC7805ACD2TR4GOSCT-ND | 1A, 5V, Positive Voltage Regulator 1.01 82 61 
MC100EPO8DT MC100EPO8DTOS-ND | 3.3V/5V ECL 2-In. Diff. XOR/XNOR MC7805ACD2TR4G | MC7805ACD2TR4GOSTR-ND | 1A, 5V, Positive Voltage Regulator 333.60/800 
14.81 12.84 9.88 MC7805BDTRKG | MC7805BDTRKGOSCT-ND | 1A, 5V, Positive Voltage Regulator NTC OUMEAT) 
MC100EPO8DTG | MC100EPO8DTGOS-ND | 3.3V/SV ECL 2-In. Diff. XOR/XNOR MC7805BDTRKG | MC7805BDTRKGOSTR-ND | 1A, 5V, Positive Voltage Regulator 612.50/2,500 
Gate* ...... 9.09 830 6.56 MC7805BD2TR4G_ | MC7805BD2TR4GOSCT-ND | 1A, 5V, Positive Voltage Regulator 1.07 86 0.65 
MC100EP11DG MC100EP11DGOS-ND | 3.3V/5V ECL 1:2 Diff. Fanout MC7805BD2TR4G_ | MC7805BD2TR4GOSTR-ND | 1A, 5V, Positive Voltage Regulator 351.20/800 
Buffer ..... Palsy 16:51) 5315) MC7805BT MC7805BTOS-ND 1A, 5V, Positive Voltage Regulator. afi Gye ER 
MC100EP14DTG MC100EP14DTGOS-ND | 3.3V/5V, Diff. ECL/PECL/HSTL MC7805CD2TR4G_ | MC7805CD2TR4GOSCT-ND | 1A, 5V, Positive Voltage Regulator 91 J) 255) 
Clock Driver..... 11.39 10.40 8.22 MC7805CD2TR4G_ | MC7805CD2TRAGOSTR-ND | 1A, 5V, Positive Voltage Regulator*... 298.40/800 
MC100EP16VTDR2 | MC100EP16VTDROSCT-ND | 3.3V/SV ECL Diff. MC7805CTG MC7805CTGOS-ND 1A, 5V, Positive Voltage Regulator* 66 54 40 
Variable Output... ae 9.00 7.20 6.08 MC7806CT MC7806CTOS-ND 1A, 6V, Positive Voltage Regulator. 69 56 42 
MC100EP16VTDR2 | MC100EP16VTDROSTR-ND| 3.3V/SV ECL Diff. Receiver/Driver with MC7808ACT MC7808ACTOS-ND 1A, 8V, Positive Voltage Regulator. fil 57 48 
Variable Output... S 14175.00/2,500 MC7808CTG MC7808CTGOS-ND 1A, 8V, Positive Voltage Regulator 64 52 39 
MC100EP16VTDTR2 | MC100EP16VTDTOSCT-ND | 3.3V/SV ECL Diff. Receiver/Driver with MC7809CT MC7809CTOS-ND 1A, QV, Positive Voltage Regulator. 69 56 42 
Variable Output... 3 9.00 7.20 6.08 MC7812ACT MC7812ACTOS-ND 1A, 12V, Positive Voltage Regulato! iL 57 48 
MC100EP16VTDTR2 | MC100EP16VTDTOSTR-ND | 3.3V/SV ECL Diff. Receiver/Driver with MC7812BTG MC7812BTGOS-ND 1A, 12V, Positive Voltage Regulator* 68 540° AN 
Variable Output... 14175.00/2,500 MC7812CD2TR4G_ | MC7812CD2TR4GOSCT-ND | 1A, 12V, Positive Voltage Regulator* 91 wih ASS) 
MC100EP35DR2 ___| MC100EP35DR20SCT-ND | 3.3V/5V ECL JK Flip-Flo) 966 870 7.72 MC7812CD2TR4G_| MC7812CD2TR4GOSTR-ND | 1A, 12V, Positive Voltage Regulator* 298.40/800 
MC100EP35DR2 | MC100EP35DR20STR-ND | 3.3V/5V ECL JK Flip-Flo, 17980.00/2,500 MC7812CTG MC7812CTGOS-ND 1A, 12V, Positive Voltage Regulator* 64 62 39 
MC100EP35DTR2 | MC100EP35DTR20SCT-ND | 3.3V/5V ECL JK Flip-Flo| 966 870 7.72 MC7815ACT MC7815ACTOS-ND 1A, 15V, Positive Voltage Regulato! Al Sf 43 
MC100EP35DTR2 | MC100EP35DTR20STR-ND| 3.3V/5V ECL JK Flip-Flo| 17980.00/2,500 MC7815CD2TR4G_ | MC7815CD2TR4GOSCT-ND | 1A, 15V, Positive Voltage Regulator* 91 wieh Asis) 
MC100EP57DTG =| MC100EP57DTGOS-ND | 3.3V/5V ECL 4:1 Diff. Mux 10.70 9.90 7.49 MC7815CD2TR4G_ | MC7815CD2TR4GOSTR-ND | 1A, 15V, Positive Voltage Regulator* 298.40/800 
MC100EP016FAR2 | MC100EPO16FAROSCT-ND | 3.3V/SV ECL 8-Bit Sync. Binary Up MC7815CTG MC7815CTGOS-ND 1A, 15V, Positive Voltage Regulator* .....T0-220 64 252) 89! 
Counter... 19.50 18.20 16.90 * RoHS Compliant (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
MC7818CT MC7818CTOS-ND 1A, 18V, Positive Voltage Regulator........T0-220 69 56 42 MC14518BCPG MC14518BCPGOS-ND | Dual BCD Up Counter* 98 86 66 
MC7824CTG MC7824CTGOS-ND 1A, 24V, Positive Voltage Regulator TO-220 64 62 39 MC14521BCPG MC14521BCPGOS-ND | 24-Stage Frequency Divider* 1.07 86 65 
MC7905ACT MC7905ACTOS-ND 1A, 5V, Negative Voltage Regulator. TO-220 53 40 30 MC14528BCPG MC14528BCPGOS-ND | Dual Monostable Multivibrator* 96 eid eee co} 
MC7905ACTG MC7905ACTGOS-ND 1A, 5V, Negative Voltage Regulator* ......T0-220 68 54 41 MC14532BCP MC14532BCPOS-ND 8-Bit Priority Encoder. 93 afl Aes) 
MC7905.2CT MC7905.2CTOS-ND 1A, 5V, Negative Voltage Regulator. TO-220 56 42 32 MC14536BCPG MC14536BCPGOS-ND_| Programmable Timer* 98 85.66 
MC7905CTG MC7905CTGOS-ND 1A, 5V, Negative Voltage Regulator* 64 62 39 MC14536BDWR2 | MC14536BDWR20SCT-ND | Programmable Timer .. 16 64 51 
MC7908CT MC7908CTOS-ND 1A, 8V, Negative Voltage Regulator. 45 34 26 MC14536BDWR2G | MC14536BDWR2GOSCT-ND | Programmable Timer* 98 280) _.66) 
MC7912ACT MC7912ACTOS-ND 1A, 12V, Negative Voltage Regulator. 53 40 30 MC14536BDWR2G | MC14536BDWR2GOSTR-ND | Programmable Timer* 378.00/1,000 
MC7912CT MC7912CTOS-ND 1A, 12V, Negative Voltage Regulator. 67 54 41 MC14538BCPG MC14538BCPGOS-ND | Dual, Retriggerable, Resettable, 
MC7912CTG MC7912CTGOS-ND 1A, 12V, Negative Voltage Monostable Multivibrator* .. 85 69 52 
Regulator* so 64 52.39 MC14538BDR2G_—_| MC14538BDR2GOSCT-ND | Dual, Retriggerable, Resettable, 
MC7915CTG MC7915CTGOS-ND 1A, 15V, Negative Voltage Regulator* ....T0-220 64 52 39 Monostable Multivibrator* .. 69 56 42 
MC14001BCPG MC14001BCPGOS-ND | Quad 2-Input NOR Gate i 59 48 36 MC14538BDR2G_—_| MC14538BDR2GOSTR-ND | Dual, Retriggerable, Resettable, 
MC14001BDR2G | MC14001BDR2GOSCT-ND | Quad 2-Input NOR Gate By) 43 31 Monostable Multivibrator* .. 550.00/2,500 
MC14001BDR2G | MC14001BDR2GOSTR-ND } Quad 2-Input NOR Gate 360.00/2,500 MC14538BDWR2G | MC14538BDWR2GOSCT-ND | Dual, Retriggerable, Resettable, 
MC14001UBCP MC14001UBCPOS-ND_| Quad 2-Input NOR Gate................ 00 45.34 Monostable Multivibrator 97 18 59 
MC14007UBCP MC14007UBCPOS-ND | Dual Complementary Pair + Inverter 125) 45 34 MC14538BDWR2G | MC14538BDWR2GOSTR-ND | Dual, Retriggerable, Resettable, 
MC14007UBDR2 | MC14007UBDR20SCT-ND | Dual Complementary Pair + Inverter 55 43° 31 Monostable Multivibrator* 334.00/1,000 
MC14007UBDR2 | MC14007UBDR20STR-ND |} Dual Complementary Pair + Inverter 322.50/2,500 MC14541BCPG MC14541BCPGOS-ND | Programmable Timer* 14-Dip 74 60 45 
MC14011BCPG MC14011BCPGOS-ND | Quad 2-Input NAND Gate* 59 48 36 MC14541BDR2 MC14541BDR20SCT-ND | Programmable Timer .. 14-SOIC 50 40.30 
MC14011BDR2G__| MC14011BDR2GOSCT-ND | Quad 2-Input NAND Gate* 155) 43.31 MC14541BDR2G | MC14541BDR2GOSCT-ND_ | Programmable Timer* 14-SOIC 50 A131 
MC14011BDR2G | MC14011BDR2GOSTR-ND | Quad 2-Input NAND Gate* 360.00/2,500 MC14541BDR2G_—_| MC14541BDR2GOSTR-ND | Programmable Timer* 14-SOIC 377.50/2,500 
MC14011UBCP MC14011UBCPOS-ND | Quad 2-Input NAND Gat Be) 45 34 MC14543BCP MC14543BCPOS-ND BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver 
MC14013BCPG MC14013BCPGOS-ND | Dual D-Type Flip-Flop* . 68 54 41 for Liquid Crystals i 80 65 49 
MC14013BDR2G | MC14013BDR2GOSCT-ND } Dual D-Type Flip-Flop* . 46 i) ae} MC14543BCPG MC14543BCPGOS-ND | BCD-to-Seven Segm 
MC14013BDR2G__| MC14013BDR2GOSTR-ND | Dual D-Type Flip-Flop* . 342.50/2,500 for Liquid Crystals*. 80 65 49 
MC14016BCPG MC14016BCPGOS-ND | Quad Analog Switch/Mux* 65 53.40 MC14553BCPG MC14553BCPGOS-ND | 3-Digit BCD Counter* 2.31 1.93 1.62 
MC14017BCPG MC14017BCPGOS-ND | Decade Counter/Divider*... 78 63 47 MC14557BCP MC14557BCPOS-ND 1-to-64 Bit Variable Length 
MC14020BCPG MC14020BCPGOS-ND | 14-Bit Binary Counter*. 85 69 = 52 Shift Register... on 1.19 1.00 .80 
MC14023BCP MC14023BCP0S-ND Triple 3-Input NAND Gate .. 58 AT 36 MC14569BCP MC14569BCPOS-ND Programmable Divide-By-N Dual 4-Bit 
MC14023BCPG MC14023BCPGOS-ND_| Triple 3-Input NAND Gate* 65 53.40 Binary/BCD Down Countei 2.90 2.53 1.88 
MC14024BD MC14024BD0S-ND 7-Stage Ripple Counter. 49 40.30 MC14584BCPG MC14584BCPGOS-ND | Hex Schmitt Trigger* ..... afl 57 43 
MC14025BCPG MC14025BCPGOS-ND_ | Triple 3-Input NOR Gate* . 65 53.40 MC14584BDR2G =| MC14584BDR2GOSCT-ND | Hex Schmitt Trigger* 56 AB 34 
MC14027BCPG MC14027BCPGOS-ND | Dual J-K Flip-Flop*... 69 56 42 MC14584BDR2G_~—| MC14584BDR2GOSTR-ND | Hex Schmitt Trigger* 422.50/2,500 
MC14028BCPG MC14028BCPGOS-ND | BCD to Decimal Decoder 68 265) Al MC14585BCP MC14585BCPOS-ND 4-Bit Magnitude Comparato 68 001 41 
MC14029BCP. MC14029BCPOS-ND Binary/Decade Up/Down Counter. 16-Dip 65 50.37 MC33035DWR2G_| MC33035DWR2GOSCT-ND | Brushless DC Motor Controller* 4.24 3.69 2.75 
MC14040BCPG MC14040BCPGOS-ND | 12-Bit Binary Counter* .. 16-Dip 85 69 52 MC33035DWR2G_ | MC33035DWR2GOSTR-ND | Brushless DC Motor Controller* 2088.00/1,000 
MC14040BDR2G_—_| MC14040BDR2GOSCT-ND | 12-Bit Binary Counter* . SOIC 60 48 36 MC33035PG MC33035PGOS-ND Brushless DC Motor Controller* 424 3.69 2.75 
MC14040BDR2G__| MC14040BDR2GOSTR-ND | 12-Bit Binary Counter* . 450.00/2,500 MC33039DG MC33039DGOS-ND Closed Loop Brushless Motor 
MC14043BCPG MC14043BCPGOS-ND | Quad R-S Latch* .. 15 60 45 Adapter* is oy dae es 
MC14046BCP. MC14046BCP0S-ND Phase Locked Loop 80 65 49 MC33039PG MC33039PGOS-ND Closed Loop Brushless Motor Adapter*....8-Dip 1.76 = 1.53 1.18 
MC14046BCPG MC14046BCPGOS-ND | Phase Locked Loop* 80 65 49 MC33063ADR2G | MC33063ADR2GOSCT-ND | 1.5A, DC-DC Inverting Switching Reg.* .8-SOIC = 1.02 89 69 
MC14049BCPG MC14049BCPGOS-ND_ | Hex Inverter/Buffer* .. afi) 57 43 MC33063ADR2G_—_| MC33063ADR2GOSTR-ND | 1.5A, DC-DC Inverting Switching Reg.* . 8-SOIC 907.50/2,500 
MC14049BDR2G_—_| MC14049BDR2GOSCT-ND | Hex Inverter/Buffer* .. 50 AL 31 MC33063AP1G MC33063AP1GOS-ND | 1.5A, DC-DC Inverting Switching Reg.* i 1.02 89 69 
MC14049BDR2G_—_| MC14049BDR2GOSTR-ND | Hex Inverter/Buffer* .. 377.50/2,500 MC33064D-5R2G | MC33064D-5R2GOSCT-ND | Undervoltage Sensing Circuit* 80 65 49 
MC14049UBCPG | MC14049UBCPGOS-ND | Hex Inverter/Buffer* .. 69 56.42 MC33064D-5R2G__| MC33064D-5R2GOSTR-ND | Undervoltage Sensing Circuit* 635.00/2,500 
MC14049UBDR2G_| MC14049UBDR2GOSCT-ND | Hex Inverter/Buffer* .. 50 At 31 MC33064P-5RAG | MC33064P-5RAGOSCT-ND | Undervoltage Sensing Circuit 80 65 49 
MC14049UBDR2G_| MC14049UBDR2GOSTR-ND | Hex Inverter/Buffer* .. 6-SOIC 400.00/2,500 MC33064P-5RAG | MC33064P-5RAGOSTR-ND | Undervoltage Sensing Circuit 552.00/2,000 
MC14050BCPG MC14050BCPGOS-ND | Hex Noninverting Buffer* . 16-Dip df 57 43 MC33072ADR2G_—_| MC33072ADR2GOSCT-ND | Dual Op Amp* 98 85 66 
MC14050BDR2G_—_| MC14050BDR2GOSCT-ND | Hex Noninverting Buffer* . 6-SOIC 47 238) :29 MC33072ADR2G_—_| MC33072ADR2GOSTR-ND | Dual Op Amp* 847.50/2,500 
MC14050BDR2G__| MC14050BDR2GOSTR-ND |} Hex Noninverting Buffer* .. 6-SOIC 355.00/2,500 MC33077P MC33077POS-ND Low Noise Dual Op Amp 1.30 1.08 87 
MC14051BCPG MC14051BCPGOS-ND | 8-Channel, Analog Mux/Demux* . 16-Dip 85 2691 52 MC33078DR2 MC33078DR20SCT-ND | Low Noise Dual Op Amp 90 sha) 480, 
MC14051BDR2G | MC14051BDR2GOSCT-ND | 8-Channel, Analog Mux/Demux* . 6-SOIC 60 48 36 MC33078DR2G MC33078DR2GOSCT-ND | Low Noise Dual Op Amp 80 65 49 
MC14051BDR2G_—_| MC14051BDR2GOSTR-ND | 8-Channel, Analog Mux/Demux* . 450.00/2,500 MC33078DR2G MC33078DR2GOSTR-ND | Low Noise Dual Op Amp 612.50/2,500 
MC14053BCPG MC14053BCPGOS-ND_ | Triple Analog Mux/Demux*.. 82 66 50 MC33079DR2 MC33079DR20SCT-ND | Low Noise Quad Op Amp 1 Se OO 77 
MC14060BCP MC14060BCPOS-ND 14-Bit Binary Counter/Oscillato: 16-Dip 64 49387 MC33079P MC33079P0S-ND Low Noise Quad Op Amp 84 S(O 36) 
MC14060BCPG MC14060BCPGOS-ND | 14-Bit Binary Counter/ Oscillator* 16-Dip 81 65 49 MC33079PG MC33079PGOS-ND Low Noise Quad Op Amp* 1.05 Sil 7) 
MC14066BCPG MC14066BCPGOS-ND | Quad Analog Switch/Quad Mux* .. i 15 60 45 MC33152PG MC33152PGOS-ND High Speed Dual MOSFET Driver*.. 1.65 1.43 1.10 
MC14066BDR2 MC14066BDR20SCT-ND | Quad Analog Switch/Quad Mux. 49 40.30 MC33161DR2G MC33161DR2GOSCT-ND | Universal Voltage Monitor* 1.69 147 1.13 
MC14066BDR2 MC14066BDR20STR-ND | Quad Analog Switch/Quad Mux. 295.00/2,500 MC33161DR2G MC33161DR2GOSTR-ND | Universal Voltage Monitor* 1497.50/2,500 
MC14066BDR2G__| MC14066BDR2GOSCT-ND | Quad Analog Switch/Quad Mux* . 49 40.30 MC33164D-3R2 MC33164D-3R20SCT-ND | 3V, Micropower Undervoltage 
MC14066BDR2G__| MC14066BDR2GOSTR-ND | Quad Analog Switch/Quad Mux* . 367.50/2,500 Sensing Circuit 90 Tod 
MC14067BCP MC14067BCPOS-ND 16-Channel, Analog Mux/Demux. 140 1417 94 MC33164D-3R2 MC33164D-3R20STR-ND | 3V, Micropower Undervoltage 
MC14069UBCPG | MC14069UBCPGOS-ND | Hex Inverter* 59 48 36 Sensing Circuit 710.00/2,500 
MC14069UBDR2G | MC14069UBDR2GOSCT-ND | Hex Inverter* 55 43 31 MC33164D-5R2 MC33164D-5R20SCT-ND | 5V, Micropower Undervoltage 
MC14069UBDR2G_| MC14069UBDR2GOSTR-ND | Hex Inverter* 360.00/2,500 Sensing Circuit 83 67 50 
MC14070BCPG MC14070BCPGOS-ND | Quad Exclusive OR Gate* .. 68 6541 MC33164D-5R2G | MC33164D-5R2GOSCT-ND | 5V, Micropower Undervoltage 
MC14070BDR2G__| MC14070BDR2GOSCT-ND } Quad Exclusive OR Gate* .. AG ye) Sensing Circuit* 85 69 52 
MC14070BDR2G__| MC14070BDR2GOSTR-ND } Quad Exclusive OR Gate* .. 342.50/2,50 MC33164D-5R2G | MC33164D-5R2GOSTR-ND | 5V, Micropower Undervoltage 
MC14071BCPG MC14071BCPGOS-ND | Quad 2-Input OR Gate* 60 48 36 Sensing Circuit* 675.00/2,500 
MC14073BCP. MC14073BCPOS-ND _| Triple 3-Input AND Gate 58 A736 MC33171D MC33171D0S-ND Single Supply, Low Power, Op Amp . 93 iil eR) 
MC14077BD MC14077BD0S-ND Quad Exclusive NOR Gate . AL 33.25 MC33171P MC33171POS-ND Single Supply, Low Power, Op Amp . 98 714 56 
MC14081BCPG MC14081BCPGOS-ND | Quad 2-Input AND Gate* 59 48 36 MC33172DR2G MC33172DR2GOSCT-ND | Dual Supply, Low Power, Op Amp* 1.07 186) 65: 
MC14081BDR2 MC14081BDR20SCT-ND | Quad 2-Input AND Gate. 46 37.28 MC33172DR2G MC33172DR2GOSTR-ND | Dual Supply, Low Power, Op Amp 825.00/2,500 
MC14081BDR2G | MC14081BDR2GOSCT-ND | Quad 2-Input AND Gate 46 37.28 MC33178DR2G MC33178DR2GOSCT-ND | Dual Low Power, Low Noise Op Amp*... 8-SOIC 98 85 66 
MC14081BDR2G_| MC14081BDR2GOSTR-ND | Quad 2-Input AND Gate 342.50/2,500 MC33178DR2G MC33178DR2GOSTR-ND | Dual Low Power, Low Noise Op Amp*... 8-SOIC 847.50/2,500 
MC14082BCP MC14082BCP0S-ND Dual 4-Input AND Gate... 255) 45 34 MC33179DR2G MC33179DR2GOSCT-ND | Quad, LP, Low Noise, Op Amp* 14-SOIC 134 116 .89 
MC14093BCPG MC14093BCPGOS-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger* . 62 50 38 MC33179DR2G MC33179DR2GOSTR-ND | Quad, LP, Low Noise, Op Amp* 14-SOIC 1165.00/2,500 
MC14093BDR2G__| MC14093BDR2GOSCT-ND } Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger* .. 49 40.30 MC33202DR2G MC33202DR2GOSCT-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp* 1.02 89 69 
MC14093BDR2G_—_| MC14093BDR2GOSTR-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger* .. 14-SOIC 367.50/2,500 MC33202DR2G MC33202DR2GOSTR-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp*.... 907.50/2,500 
MC14094BCP. MC14094BCPOS-ND Tri-State 8-Stage Shift/Store Regulator. i 69 56 42 MC33204DR2G MC33204DR2GOSCT-ND | Quad, Low Voltage, R/R, Op Amp* 1.69 147 1.13 
MC14094BDR2G | MC14094BDR2GOSCT-ND | Tri-State 8-Stage Shift/Store Reg.*. Ey 2s MC33204DR2G | MC33204DR2GOSTR-ND | Quad, Low Voltage, R/R, Op Amp* 1500.00/2,500 
MC14094BDR2G | MC14094BDR2GOSTR-ND | Tri-State 8-Stage Shift/Store Reg.* . 400.00/2,500 MC33204PG MC33204PGOS-ND _| Quad, Low Voltage, R/R, Op Amp* 169 1.47 1.13 
MC14099BCP MC14099BCPOS-ND 8-Bit Addressable Latch al 265° .62. MC33260DR2 MC33260DR20SCT-ND | GreenLine™ Compact Power Factor 
MC14106BCPG MC14106BCPGOS-ND | Hex Schmitt Trigger* 68 55 At Controller. 1.88 1.50 1.13 
MC14106BDR2G__| MC14106BDR2GOSCT-ND | Hex Schmitt Trigger* AT 38.29 MC33262PG MC33262PGOS-ND 1.11 oe 
MC14106BDR2G | MC14106BDR2GOSTR-ND | Hex Schmitt Trigger* 355.00/2,500 MC33269DTRK-3.3G | MC33269DTRK-3.3GOSCT-ND | 3.3V, 800mA, Adj. Output, LDO 
MC14490DWG MC14490DWGOS-ND | Hex Bounce Eliminator* 6.25 5.44 4.05 Voltage Regulator* 1.04.84 _—63 
MC14490PG MC14490PGOS-ND Hex Bounce Eliminator* 6.25 5.44 4.05 MC33269DTRK-3.3G | MC33269DTRK-3.3GOSTR-ND | 3.3V, 800mA, Adj. Output, LDO 
MC14504BCPG MC14504BCPGOS-ND | Hex Level Shifter for TTL 1.07 86 65 Voltage Regulator* 825.00/2,500 
MC14504BDR2G___| MC14504BDR2GOSCT-ND | Hex Level Shifter for TTL* 1.34 1.16 89 MC33272ADR2G_—_| MC33272ADR2GOSCT-ND | Dual Single Supply, High Slew Rate, 
MC14504BDR2G __ | MC14504BDR2GOSTR-ND | Hex Level Shifter for TTL* 1182.50/2,500 Op Amp* 1.69 1.47 1.43 
MC14511BCPG MC14511BCPGOS-ND | BCD-to-Seven Segment La MC33272ADR2G ‘| MC33272ADR2GOSTR-ND | Dual Single Supply, High Slew Rate, 
Driver* 16-Dip 85 6952 Op Amp* 1460.00/2,500 
MC14511BDG MC14511BDGOS-ND BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/ MC33364D1R2 MC33364D1R20SCT-ND | Critical Conduction GreenLine™ SMPS 
Driver* 65 53.40 Controller. 215Y eile i2 1.29 
MC14512BCP MC14512BCPOS-ND 8-Channel Data Selector... 81 65 49 MC33364D2R2 MC33364D2R20SCT-ND | Critical Conduction GreenLine™ SMPS 
MC14513BCP MC14513BCPOS-ND — | BCD-to-Seven Segment Controller 215 1.72 1.29 
Latch/Decoder/Driver.. 160) 4029) 297 MC33364D2R2 MC33364D2R20STR-ND | Critical Conduction GreenLine 
MC14516BCP MC14516BCPOS-ND | Binary Up/Down Counte! 79 8459 45 Controller 2795.00/2,500 
MC14517BDW___| MC14517BDWOS-ND _| Dual 64-Bit Static Shift Registe 146 1.17.88 * RoHS Compliant (Continued) 
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ON Semiconductor | Digi-Key Price Each ON Semiconductor | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. iu 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MC33364DR2 MC33364DR20SCT-ND | Critical Conduction GreenLine™ SMPS NB100ELT23LDTR2| NB100ELT23LDTOSCT-ND | 3.3V Dual Diff. LVPECL to LVTTL 
Controller... ee 2a Se al72. e290 Translator 4.28 342 2.66 
MC33364DR2 MC33364DR20STR-ND | Critical Conduction GreenLine™ NB100ELT23LDTR2| NB100ELT23LDTOSTR-ND | 3.3V Dual Diff. LVPECL to LVTTL 
Controller. 2795.00/2,500 Translator eh 6080.00/2,500 
MC33502DR2 MC33502DR20SCT-ND | 1V, Rail-to-Rai P 8SOlC 146 117 91 NB100LVEP91DWR2 | NB100LVEP91DWOSCT-ND] 2.5V/3.3V Any Level Pos. In to -2.5V/-3.3V/ 
MC33502P MC33502P0S-ND 1V, Rail-to-Rail, Dual Op Am &Dip 163 130 98 -5V NECL Out Translator . ..20-SOIC_ 16.03 14.43 12.80 
MC33503SNT1 MC33503SNT1OSCT-ND | 1V, Rail-to-Rail, Single Op Amp SOT-23-5 1.20 1.00 80 NB100LVEP91MNR2 | NB100LVEP91MNOSCT-ND| 2.5V/3.3V Any Level Pos. In to -2.5V/-3.3V/ 
MC33503SNT1 —_| MC33503SNT10STR-ND | 1V, Rail-to-Rail, Single Op Amp SOT-23-5 1596.00/3,000 “5V NECL Out Translator 16.03 14.43 12.80 
MC33560DTBR2 | MC33560DTBR20SCT-ND | Interface IC for Smartcard Read NB100LVEP221FAR2 | NB10OLVEP221FOSCT-ND | 2.5V/3.3V, 1:20 Diff. HSTL/ECL/PECL 
4.20 3.36 2.84 Clock Drive! aa 15.40 14.25 10.78 
MC33567D-1R2 | MC33567D-1R20SCT-ND 79 638 49 NB100LVEP221FAR2 | NB100LVEP221FOSTR-ND | 2.5V/3.3V, 1:20 Diff. HSTL/ECL/PECL 
MC33567D-1R2 MC33567D-1R20STR-ND | 1.818V Dual Linear Controlle! 1165.00/2,500 Clock Drivel 14437.50/1,500 
MC33567D-2R2 | MC33567D-2R20SCT-ND_ | 2.525V Dual Linear Controlle 8SOIG 79 63 49 NIBTOOLVEPOD9FARD | NBYOOLVEPOD9FOSCTAND |2.5V/3.3V. 7-15 Diff. ECUPECL 
MC33567D-2R2 —_| MC33567D-2R20STR-ND | 2.525V Dual Linear Controlle 8-SOIC 1137.50/2,500 > IS/DIT-ECL 
y 1/2 Clock Driver... 1810 16.75 12.67 
MG32567D-3R2__[IMBSSSGHUSSH2DSGIENDM) 2.3V Dual Linear Controlle df) i) NB1OOLVEP222FAR2 | NB1OOLVEP222FOSTR-ND | 2.5V/3.3V, 1:15 Diff. ECL/PECL 
MC33567D-3R2 | MC33567D-3R20STR-ND_ | 2.3V Dual Linear Controlle 17165.00/2,500 4/2 Clock Driver... 46969.50/1,500 
MC33762DM-2525R2 | MC33762DM-2520SCT-ND | 2.5V Dual Ultra Low Noise LDO NB100LVEP224FAR2 | NB100LVEP224FOSCT-ND | 2.5V/3.3V, 1:24 Diff. ECL/PECL 
Voltage Regulator 150 1.30 1.00 Clock Drivel 24.00 22.40 20.80 
MC33762DM-2525R2| MC337620M-2520STR-ND | 2.5V Dual Ultra Low NETOOLVEPSD4FARD | NBTOOLVEPDDAFOSTR-ND 12.5V/3.3V_1: 
Voltage Regulator... 2128.00/4,000 Clock Driver... = 29640.00/1,500 
MC33762DM-2828R2 ||MC337620M-2820SCT-ND) 2.8V Dual Ultra Low Noise LOO NBC12429FAR2 | NBC12429FARZOSCT-ND | 3.3V/5V Programmable PLL Sync. Clock 
Voltage Regulator... . 1:50) 1:30 1100 Generator i 40.30 9.53 7.21 
MC33762DM-2828R2 / MC337520M-2820STR-ND) 2.8V Dual Ultra Low Noise LOO NBC12429FAR2 | NBC12429FAR2OSTR-ND | 3.3V/5V Programmable PLL Sync. Clock 
Voltage Regulator... 2128.00/4,000 Generator .. 42876.00/2,000 
MCB37620M-3030R2 POSS eaugeg) Dual Ultra Low Nolse NBCT2429FNR2 | NBCT2429FNRZOSCT-ND 3.3V/5V Programmable PLL Sync. Clock 
Voltage Regulator... 1.50 1.30 1.00 Genarator 4030 953 7.24 
MC33762DM-3030R2| MC337620M-3030STR-ND | 3V Dual Ultra Low Noise LDO NBC12429FNR2 | NBC12429FNRZOSTR-ND |3.3V/SV Programmable PLL Syne ; ; : 
Voltage Regulator 2128.00/4,000 Generator. . 3270.50/500 
MC34063ADR2G__| MC34063ADR2GOSCT-ND sre ea ey can Ee NBC12430FAR2 | NBC12430FAR2OSCT-ND | 3.3V/5V Programmable PLL Sync. 
ss ; & z Generator. 10.30 9.53 7.21 
MC34063ADR2G | MC34063ADR2GOSTR-ND | 1.5A, Step-Up/Down/Inverting Switch 
SN ie AU RRL 71750/2,500 NBCT2439FNR2 | NBCI2499FNR2OSCT-ND | 3.3V/SV Programmable PLL Syne. 
MC34063AP1G | MC34063AP1GOS-ND | 1.5A, Step-Up/Down/Inverting Switching wectosoruas | NMMOReaR leer Raich mil aie clone 180 Oe aah 
Regulator* 1.05 84 = 63 H A 7 
Generator... aia aa 3270.50/500 
MC34064D-5R2G_ | MC34064D-5R2GOSCT-ND | Undervoltage Sensing Circui 80 65 49 : : 
MC34064D-5R2G_ | MC34064D-5R2GOSTR-ND | Undervoltage Sensing Circuit* 635.00/2,500 NBSG11BAR2 NBSG11BAR20SCT-ND pe eee Diff. Clock Driver iercnea onemeeen 
MC34064P-5RAG | MC34064P-5RAGOSCT-ND | Undervoltage Sensing Circuit* 80 65 49 witt L QutpUt nn i : : = 
MC34064P-SRAG | MIC34064P-5RAGOSTR-ND | Undervoltage Sensing Circuit* 552.00/2,000 NBSG11BAR2 NBSG11BAR20STR-ND f aninseel icles Clock Dri pete 
Merl abes eae sree Sun aes i 1 oo NBSG11MNR2 | NBSG11MNR2OSCT-ND | 2.5V/3.3V SiGe 1:2 Diff. Clock Driver 
MC34072APG MC34072APGOS-ND | Dual Supply Op Amp* 107 93 72 with RSECL Output . 42.00 39.20 36.40 
MC34072DR2G —_| MC34072DR2GOSCT-ND | Dual Supply Op Amp 107.86 65 NBSG14BAR2 NBSG14BAR20SCT-ND CSINRSECeMigth ata tN a Ba cigd 
MC34072DR2G | MC34072DR2GOSTR-ND | Dual Supply Op Amp 845.00/2,500 et : : : = 
Mc34072PG MC34072PGOS-ND | Dual Supply Op Amp 141290. 68 NBSG14BAR2 NBSGT4BARZOSTR-ND | 2.5V/3.3V SiGe Diff. 
MC34074ADR2G | MC34074ADR2GOSCT-ND | Quad Supply Op Amp*. 138 1.20 92 with RSECL Outpu 4368.00100 
MC34074ADR2G | MC34074ADR2GOSTR-ND | Quad Supply Op Amp* .. 1222.50/2,500 NBSG14MNR2 NBSG14MNR20SCT-ND | 2.5V/3.3V SiGe Diff. 1: 
MC34074DR2G _| MC34074DR2GOSCT-ND | Quad Supply Op Amp* .. 116 1.01 78 wescvamnra RRC enterereens nee or Ou 50.40 47.04 43.68 
ui * | % R IGe DIT. 
MG341s1D6 | MG341SIDGOS-ND. | SA High Speed Dua In eae with RSECL Outpt. 122472,003,000 
Driver* 1.62 1.41 1.09 NBSG16BAR2 NBSG16BAR20SCT-ND | 2.5V/3.3V SiGe Diff. Receiver/Driver 
MC34151PG MC34151PGOS-ND with RSECL Output...... 33.71 31.46 29.22 
1.62 141 1.09 NBSG16BAR2 NBSG16BAR20STR-ND | 2.5V/3.3V SiGe Diff. Receiver/Driver 
MC341520G MC34152DGOS-ND | 1.5A High Speed Dual Non-Inverting With RSECL OUtpUt nese 14044.00/500 
MOSFET Driver* 158 137 1.05 NBSG16VSBAR2 | NBSG16VSBAR20SCT-ND | 2.5V/3.3V SiGe Diff. Receiver/Driver 
MC34160DWR2 | MC34160DWR20SCT-ND | 100mA, 5V Voltage Regulato 6-SOIC 162 1.30 1.01 with Variable Output Swing . -16-FCBGA 37.46 34.96 = — 
MC34160DWR2 | MC34160DWR20STR-ND | 100mA, 5V Voltage Regulato 6-SOIC 972.00/1,000 NBSGT6VSBAR2 | NBSGI6VSBAR20STR-ND | 2.5V/3.3V SiGe Diff. Receiver/Driver 
MC34161DMR2 | MC34161DMR20SCT-ND_| Universal Voltage Monitor. 8-Micro 110 88 66 with Variable Output Swing............ 16-FCBGA 3321.00/100 
MC34161DR2G | MC34161DR2GOSCT-ND | Universal Voltage Monitor 165 143 1.10 NBSG1GVSMNR2_ | NBSGI6VSMNR2OSCT-ND | 2.5V/3.3V SiGe Diff. Receiver/Driver 
MC34161DR2G —_| MC34161DR2GOSTR-ND | Universal Voltage Monitor 1462.50/2,500 with Variable Output Swing 16-OFN 37.46 34.96 32.47 
MC34163P MC34163POS-ND 3.44 Step-Up/Down/Inverting NBSG53ABAR2 —_| NBSGS3ABAR20SCT-ND | 2.5V/3.3V SiGe Selectable Diff. Clock/Data 
Switching Regulator... 270 216 1.68 D F-F/Clock Divider w/Reset/OLS..... 16-FCBGA 37.08 34.61 32.14 
MC34164D-5R2G | MC34164D-5RAGOSCT-ND | SV, Micropower Undervoltage NBSG5SABAR2 | NBSGS3ABAR20STR-ND | 2.5V/3.3V SiGe Selectable Diff. Clock/Data 
Sensing Circuit* .. 85 69 52 D F-F/Clock Divider w/Reset/OLS..... 16-FCBGA 15450.00/500 
MC34164D-5R2G_ | MC34164D-5R2GOSTR-ND | SV, Micropower Uni NBSG86ABAR2 —_| NBSGB6ABAR20SCT-ND | 2.5V/3.3V SiGe Diff. Smart Gate with 
Sensing Circuit* 675.00/2,500 Output Level Select. 16-FCBGA 33.71 31.46 29.22 
MC34164P-003 | MC34164P-0030SCT-ND | 3V, Micropower Undervoltage NBSG8GABAR2 | NBSGB6ABAR20STR-ND | 2.5V/3.3V SiGe Diff. Smart Gate with 
Sensing Circuit -90 72 54 Output Level Select. 16-FCBGA 14044.00/500 
MC34164P-003 | MC34164P-0030STR-ND | 3V, Micropower Undervoltage NBSGI11BAR2 | NBSGITIBAR20SCT-ND | 2.5V/3.3V SiGe Diff. 1:10 Clock/Data 
Sensing Circuit TO-226AA 618.00/2,000 Driver with RSECL Out. 45.00 42.00 39.00 
MC34164P-005 —_ | MC34164P-0050SCT-ND sy, Micropowet Underva age — NBSG111BAR2 | NBSG111BAR20STR-ND | 2.5V/3.3V SiGe Diff. 1:10 Clock/Data 
ensing Circuit 5 ‘ ‘ 5 Driver with RSECL Out .49-FCBGA 18750.00/500 
MC34164P-005 | MC34164P-0050STR-ND | 5V, Micropower Undervoltage NCNGOOODTBR2 | NCNGOOODTBR2OSCT-ND | Compact Smart Card Interface IC.......20-TSSOP_ 2.86 2.29 1.94 
Sensing Circuit TO-226AA 618.00/2,000 NCN6OOODTBR2 | NCNGQ0ODTBR2OSTR-ND | Compact Smart Card Interface IC....... 20-TSSOP 4575.00/2,500 
MC44604P MC44604POS-ND High Safety, Pulsed Mode Standby ; NCN6O04AFTBR2 | NCNGO04AFTBR20SCT-ND | Dual SAM/SIM Interface IC 48-TOFP 5.24 4.20 3.27 
GreenLine™ PWM Controller................16-Dip 2.88 2.31 1.80 NCN6011DMR2 | NCN6011DMR20SCT-ND | Low Power Level Shifter 10-Micro 1.91 1.53 1.19 
MC44605P MC44605POS-ND High Safety, Latched Mode, GreenLine™ NCN6011DMR2 — | NCNGO11DMR20STR-ND | Low Power Level Shifter 10-Micro 4352.00/4,000 
MGAeoRPag MGLARORPAGGS-AIR sh Samira aa8 2h aod NCN6011DTBR2 | NCN6O11DTBR2OSCT-ND_| Low Power Level Shifter .14-TSSOP 1.91 1.53 1.19 
Hl : : : NCNGOT1DTBR2 | NCNGOT{DTBR2OSTR-ND | Low Power Level Shifter -14-TSSOP 2720.00/2,500 
MC44608P75 MC44608P750S-ND_ |) 75kHz SMPS Controller 213 1.70 1.28 NCP100SNT1G — |NCP100SNT1GOSCT-ND | Sub 1V Prec. Adj. Shunt Regulator*. 1.01 88 68 
MC44608P100 | MC44608P1000S-ND | 100kHz SMPS Controle 213 1.70 1.28 | i * 
NCP1O0SNT1G — | NCP1O0SNT1GOSTR-ND | Sub 1V Prec. Adj. Shunt Regulator*. 1077.00/3,000 
Hi te SOS ND An tines Frequaie) Vetector ‘ 10.00 9.25 7.00 NCP303LSN30T1G | NCP303LSN3OTIGOSCT-ND | 3.0V, Voltage Detector™. 59 «4.48 ~=«36 
9 5 j es elay/Inductive Loa ae ie 5 NCP303LSN30T1G | NCP303LSN3OTIGOSTR-ND | 3.0V, Voltage Detector. 534.00/3,000 
- : : i NCP303LSN45T1G | NCP303LSN45TIGOSCT-ND | 4.5V, Voltage Detector. 59 «4836 
MDC3105LT1G | MDC3105LT1GOSTR-ND integrated Relay/Inductive Load amonaarn NCP3O3LSN45T1G | NCP3O3LSN4STIGOSTR-ND | 4.5V, Voltage Detector™. 534.00/3,000 
wmevtoaitig | MMBV109LTIGOSCT-ND| 30V. Silicon Epicap Diode ay oS NCP3063BDR2G | NCP3083BDR2GOSCT-ND | 1.5A DC/DC Switching Reg.* MEW! 131 114 88 
i f Hate NCP3063BDR2G | NCP3063BDR2GOSTR-ND | 1.5A DC/DC Switching Reg.* NEW!. 1165.00/2,500 
MMBV109LT1G | MMBV109LT1GOSTR-ND] 30V, Silicon Epicap Diode 282.00/3,000 at ‘ 
MMBV432LTIG | MMBV432LTIGOSCT.ND | 14V, Silicon Tuning Diode ag ae oe NCP3063DR2G __| NCP3063DR2GOSCT-ND | 1.5A DC/DC Switching Reg.* NEW! 1.09 95 78 
. m7 eS : : - NCP3063DR2G — | NCP3063DR2GOSTR-ND | 1.5A DC/DC Switching Reg.* NEW! 965.00/2,500 
veep Se ne Sn Tne pote 6 SoS eh NCP3063PG NCP3063PGOS-ND | 1.5A DC/DC Switching Reg.* NEW! 109 95 73 
MMBV809LT1 MMBV809LT1OSTR-ND | 20V’ Silicon Tuning Diode. 985 00/3,000 NCP3163BPWG | NCP3163BPWGOS-ND |3.4A DC/DC Switching Reg.* NEW! 332 2.90 2.16 
MMBV2101LT1 | MMBV2101LT1OSCT-ND | 30V’ Silicon Tuning Diode. AN ae NN NCP345SNT1 NCP345SNT10SCT-ND | Over Voltage Protection IC. 1.29 108 86 
MMBV2105LT1 | MMBV2105LT10SCT-ND | 30V’ Silicon Tuning Diode. “44 33~COd NCP345SNT1 NCP345SNT10STR-ND | Over Voltage Protection IC. 1677.00/3,000 
MMBV2109LT1 | MMBV2109LT10SCT-ND |30V. Silicon Tuning Diode. 7 Cy NCP500SN25T1 | NCPSOOSN25TIOSCT-ND |2.5V, 150mA CMOS LDO Volt. Reg 74 60 45 
MMBV2109LT1 | MMBV2109LTIOSTR-ND | 30V: Silicon Tuning Diode, SNAG NCPSOOSN25T1 | NCPSOOSN25TIOSTR-ND |2.5V, 150mA CMOS LDO Volt. Reg 636.00/3,000 
MMBV3102LT1 MMBV3102LT10SCT-ND | 30V. Silicon Tuning Diode. £34 we oao NCP502SQ15T1 NCP502SQ15T10SCT-ND | 1.5V, 80mA CMOS Voltage Regulator.....SC70-5 Ala idl) eye 
MMBV3102LT1 MMBV3102LT10STR-ND | 30V, Silicon Tuning Diode. 285.00/3,000 NCP502SQ15T1 NCP502SQ15T10STR-ND | 1.5V, 80mA CMOS Voltage Regulator.....SC70-5 684.00/3,000 
MMBV3700LT1 MMBV3700LT10SCT-ND | 200V, High Voltage Silicon Pin Diod 34 28 19 NCP502S018T1 NCP502SQ18T10SCT-ND | 1.8V, 80mA CMOS Voltage Regulator.....SC70-5 86 sO MeO! 
MV104 MV1040S-ND Silicon Tuning Diode. 40 33.25 NCP502SQ18T1 NCP502SQ18T10STR-ND | 1.8V, 80mA CMOS Voltage Regulator.....SC70-5 684.00/3,000 
MV104G MV104G0S-ND Silicon Tuning Diode 53 A 30 NCP502SQ25T1 NCP502SQ25T10SCT-ND | 2.5V, 80mA CMOS Voltage Regulator.....SC70-5 86 Ey ON oe) 
Mv209 Mv2090S-ND Silicon Epicap Diode . 40 31 23 NCP502SQ25T1 | NCP502SQ25T10STR-ND | 2.5V, 80mA CMOS Voltage Regulator 684.00/3,000 
MV209G MV209GOS-ND Silicon Epicap Diode* 0-92 50 38 27 NCP502SQ27T1 | NCP502SQ27T1OSCT-ND | 2.7V, 80mA CMOS Voltage Regulator 86 70 «52 
NB100ELT23LDR2 | NB100ELT23LDROSCT-ND | 3.3V Dual Diff. LVPECL to LVTTL NCP502SQ30T1 | NCP502SQ30T10SCT-ND | 3V, 80mA CMOS Voltage Regulator. 86.70 52 
Translator .......--0000- 4.28 3.42 2.66 * RoHS Compliant (Continued) 
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ON Semiconductor | Digi-Key Price Each ON Semiconductor | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. u 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
NCP502SQ50T1 | NCPS02SQ50TTOSCT-ND |5V, 80mA CMOS Voltage Regulator......SC70-5 75 60 45 NCP584HSNOOT1G | NCPSB4HSNOOTIGOSTR-ND|O.9V, 200mA CMOS LDO Reg.* 762.00/3,000 
NCPSTISN1ST1G | NCPST1SN1STIGOSCT-ND elles Res ome 10, LDO ear AG NCP584HSN12T1G | NCP584HSN12T1GOSCT-ND|1.2V, 200mA CMOS LDO Reg.* 80. 65 49 
ners | rng 8 i i maser ara rats a 0 Et, 
Voltage Regulator 711.00/3,000 NCP584HSN18T1G | NCP584HSN18T1GOSTR-ND| 1.8V, 200mA CMOS LDO Reg.* 762.00/3,000 
NCPSTISN25T1G | NCPST1SN25T1GOSCT-ND ata oe CMOS row 1, LDO pene: NCP5@4LSNO9T1G | NCPSS4LSNOST GOSCT-ND |0.9V, 200mA CMOS LDO Reg * 80 65 49 
nossa |aesismcsao| 28 ino i EBS Beas ee 
neritic | westerns | 8 Rin CES a 6.15 ee aa 
Voltage Regulator* JS 60.45 2 a : 2 g 
REPRO FOTSTCOTAO| 53, CHOS (0 od. Raa ae 
Voltage Regulator .... na 711.00/3,000 : peel . shel a 
NCP512SQ18T1 | NCP512SQ18T10SCT-ND | 1.8V, 80mA CMOS Voltage Regulato 7 60 45 NCPS85DSNO9T1G | NCPS85DSNO9T1GOSCT-ND | 0.9V, 300mA CMOS LDO Reg.* 31 7355 
NCP512SQ25T1 NCP512SQ25T10SCT-ND | 2.5V, 80mA CMOS Voltage Regulato 75 60 45 NCP585DSNO9T1G | NCP585DSNO9T1GOSTR-ND)0.9V, 300mA CMOS LDO Reg.* 861.00/3,000 
NCP512SQ27T1 —_| NCP512SQ27T10SCT-ND | 2.7V, 80mA CMOS Voltage Regulator.....SC70-5  .75 60 45 NCP585DSN12T1G | NCP585DSN12T1GOSCT-ND| 1.2V, 300mA CMOS LDO Reg.* 91.7355 
NCP512S028T1 | NCP512SQ28T10SCT-ND | 2.8V, 80mA CMOS Voltage Regulato 75 60 45 NCP585DSN12T1G | NCP585DSN12T1GOSTR-ND| 1.2V, 300mA CMOS LDO Reg.* 861.00/3,000 
NCP512SQ30T1 | NCP512SQ30T1OSCT-ND | 3V, 80mA CMOS Voltage Regulator. eS oh NCP585DSN18T1G | NCP585DSN18T1GOSCT-ND| 1.8V, 300mA CMOS LDO Reg.* 1 73 55 
NCP512SQ30T1 | NCP512SQ30T1OSTR-ND | 3V, 80mA CMOS Voltage Regulator. 819.00/3,000 NCP585DSN18T1G | NCP585DSN18T1GOSTR-ND| 1.8V, 300mA CMOS LDO Reg.* 861.00/3,000 
NCP512SQ33T1 | NCP512SQ33T1OSCT-ND | 3.3V, 80mA CMOS Voltage Regulato 75 60 45 NCP585HSNOST1G | NCP58SHSNO9T1GOSCT-ND|0.9V, 300mA CMOS LDO Reg.* 2 73 55 
NCP512SQ50T1 | NCP512SQ50T1OSCT-ND | 5V, 80mA CMOS Voltage Regulator........ 75 60 45 NCP585HSNO9T1G | NCP58SHSNO9T1GOSTR-ND|0.9V, 300mA CMOS LDO Reg.* 861.00/3,000 
NCP552SQ28T1 | NCPS52SQ28TIOSCT-ND |2.8V, 80mA CMOS Voltage Regulator..... 53 (AOS NCP585HSN12T1G | NCP585HSN12T1GOSCT-ND|1.2V, 300mA CMOS LDO Reg.* Gl aa Gs 
NCP552SQ30T1 | NCP552SQ30T1OSCT-ND | 3V, 80mA CMOS Voltage Regulator. 534435 NCP585HSN12T1G | NCP585HSN12T1GOSTR-ND| 1.2V, 300mA CMOS LDO Reg.* 861.00/3,000 
NCP552SQ33T1 | NCP552SQ33T1OSCT-ND | 3.3V, 80mA CMOS Voltage NCP585HSN18T1G | NCP585HSN18T1GOSCT-ND| 1.8V, 300mA CMOS LDO Reg.* 1 73 55 
Regulator 53 4435 NCP585HSN18T1G | NCP58SHSN18T1GOSTR-ND| 1.8V, 300mA CMOS LDO Reg.* 861.00/3,000 
NCP552SQ50T1 NCP552SQ50T10SCT-ND | 5V, 80mA CMOS Voltage Regulator. noe) 44 35 NCP585LSNO9T1G | NCP585LSNO9T1GOSCT-ND |0.9V, 300mA CMOS LDO Reg.* 91 73 55 
NCP553SQ1511 | NCPS53SQ1STIOSCT-ND | 1.5V, 80mA CMOS Voltage Regulato 80. 65 49 NCPSBSLSNOST1G | NOPSB5LSNOSTIGOSTR-ND|0.9V, 300mA CMOS LDO Reg.* 361.00/3,000 
REE CES Sse OST OSET ND 80 aadita aa NCP585LSN12T1G | NCP585LSN12T1GOSCT-ND | 1.2V, 300mA CMOS LDO Reg.* 91 73 55 
i 00/3, i * 
hese |lesouarie 0 so ee | Melek rst ori a1 ounces LO 0 aR 
NCP553SQ27T1 | NCP553SQ27T1OSCT-ND |2.7V, 80mA CMOS Voltage Regulato 80.65 49 NCPS55LSN18T1G | NCPSSLSN18T1GOSTR-ND |1 8V, 300mA CMOS LDO Reg * 861.00/3,000 
RICPSSESO25T1 NCP5S53SQ28TIOSCT-ND |2.8V, 80mMA CMOS Voltage Regulator....Sc70-4 80 65 49 NCP1000P NCP1000P0S:ND 5A Integrated Off-Line Switching Reg....8-Dip 158 1.24 93 
ieorur |leersenecris [acamcwe eis emes & & 3 | term [ichnrosto [isha irs 
eo . & : : Regulator. 188; AESOM thd) 
NCP561SN27T1 | NCP561SN27T1OSCT-ND | 2.7V, 150mA CMOS LDO Volt. Re 80 465 «49 oar 
NCP561SN28T1 | NCP561SN28TIOSCT-ND |2.8V; 150mA CMOS LDO Volt. Re ‘30.65 49 NCP1002P [Nolildbeartestlly Epo Off-Line Switching 595 AAO ae 
NCP561SNSOTT | NCPS6ISNSOTTOSCT-ND [5V, 150mA CMOS LDO Volt. Reg. 51S0P. 80 +65 +49 : ! : : 
NCP561SN50T1 | NCPS61SNSOTIOSTR-ND | 5V; 150mA CMOS LDO Volt. Reg........ 5-TSOP 684.00/3,000 NCP1027P065G NCR 1027R065G0S-ND. |800mA High Volt. Switcher® BEE ele 
NCP562SQ15T1 | NCP562SQ15T10SCT-ND | 1.5V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg $C70-4 80 65 49 NCP1027P100G | NCP1027P100GOS-ND /800mA High Volt. Switcher* ... 2.90 242 2.03 
NCP562SQ15T1 | NCP562SQ1STIOSTR-ND | 1.5V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg SC70-4 684.00/3,000 NCP1030DMR2 — | NCP1O30DMR20SCT-ND | Low Power PWM Controller with 
NCP562SQ25T1 | NCP562SQ25T10SCT-ND | 2.5V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg $C70-4 80 65 49 On-Chip Power Switch 2.25 1.80 1.40 
NCP562S02711 | NCP562SQ27T10SCT-ND |2.7V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg Sc7vo4 80 65 49 NCP1050P44 NCP1050P440S-ND | 100mA Mono High Volt. Gated Oscillator 
NCP562SQ28T1 | NCP562SQ28T10SCT-ND | 2.8V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg........SC70-4 80 65 49 Power Switching Regulator........ 135 143 90 
NCP562SQ33T1 | NCP562SQ33T1OSCT-ND | 3.3V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg sc70-4 80 65 49 NCP1050P100 | NCP1050P1000S-ND —]100mA Mono High Volt. Gated Oscillator 
NCP562SQ33T1 | NCP562SQ33T1OSTR-ND | 3.3V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg SC70-4 684.00/3,000 Power Switching Regulator . ‘ 135 113 90 
NCP562SQ50T1 | NCP562SQ50T1OSCT-ND_|5V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg SC70-4 80.65 49 NCP1050P136 | NCP1050P1360S-ND | 100mA Mono High Volt. Gated 
NCP563SQ1511 —_| NCP563SQ15T10SCT-ND |1.5V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg Sct70-4. 80 65 49 Power Switching Regulator 1.35 1.13  .90 
NCP563SQ15T1 | NCP563SQ15TIOSTR-ND | 1.5V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg SC70-4 762.00/3,000 NCP1051P44 NCP1051P440S-ND | 200mA Mono High Volt. Gated Oscillator 
NCP563SQ18T1 | NCP563SQ18TIOSCT-ND | 1.8' 80 65 49 Power Switching Regulator 1.35 1.13.90 
NCP563SQ27T1 | NCP563SQ27T1OSCT-ND | 2 80 65 49 NCP1051P100 | NCP1051P1000S-ND |200mA Mono High Volt. Gated Oscillator 
NCP563SQ27T1 | NCP563SQ27T10STR-ND | 2.7V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg $C70-4 762.00/3,000 Power Switching Regulator 135 1413  .90 
NCP563SQ28T1 | NCP563SQ28TIOSCT-ND |2.8V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg St70-4. 77 62 46 NCP1052P44 NCP1052P440S-ND —_|300mA Mono High Volt. Gated Oscillator 
NCP563SQ28T1 | NCP563SQ28T1OSTR-ND | 2.8V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg $C70-4 726.00/3,000 Power Switching Regulator 135 143 90 
NCP563SQ30T1 | NCP563SQ30T1OSCT-ND | 3V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg SC70-4 80 65 49 NCP1052P136 | NCP1052P1360S-ND _|300mA Mono High Volt. Gated Oscillator 
NCP563SQ30T1 | NCP563SQ30T1OSTR-ND | 3V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg SC70-4 762.00/3,000 Power Switching Regulator . ‘ 135 113 90 
NCPS563SQ50T1 NCPS63SQ50T10SCT-ND | 5V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg SC70-4 80.65 49 NCP1053P44 NGP1053P440S-ND 400mA Mono High Volt. Gated Oscillator 
NCP563SQ50T1 | NCPS63SQ50TTOSTR-ND |5V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg SC70-4 762.00/3,000 Power Switching Regulator 144 120 96 
NCP580SQ15T1G | NCP580SQ15T1GOSCT-ND | 1.5V, 120mA CMOS LDO Regulator* .. SC-82AB al 57 43 NCP1053P100 NCP1053P1000S-ND | 400mA Mono High Volt. Gated Oscillator 
NCP580SQ15T1G | NCP580SQ1STIGOSTR-ND | 1.5V, 120mA CMOS LDO Regulator* .. SC-82AB 642.00/3,000 Power Switching Regulator. F 144 120 96 
NCP580SQ18T1G | NCP580SQ18T1GOSCT-ND | 1.8V, 120mA CMOS LDO Regulator* .. SC-82AB afl 57 43 NCP1053P136 NCP1053P1360S-ND  |400mA Mono High Volt. Gated 
NCP580SQ18T1G | NCP580SQ18TIGOSTR-ND | 1.8V, 120mA CMOS LDO Regulator* .. SC-82AB 642.00/3,000 Power Switching Regulator 144 120 96 
NCP580SQ25T1G | NCPSB0SO25TIGOSCT-ND |2.5V, 120mA CMOS LDO Regulator*..SC-82AB. 71 + +57 ~~43 5 7 7 
NCP580SQ25T1G | NCP580SO25TIGOSTR-ND | 2.5V, 120mA CMOS LDO Regulator* .. SC-82AB 642.00/3,000 NCP IOAP et REI ° bovier Suter pices seater io 4a 65 
NCP580SQ28T1G | NCPS80SQ28TIGOSCT-ND | 2.8V,120mA CMOS LDO Regulator*..SC-82AB 71 5743 weP1054P136 | NCP1054P1360S-ND | 530mA Mono High Volt. Gated Oscillator 
NCP580SQ28T1G | NCP580SQ28TIGOSTR-ND | 2.8V, 120mA CMOS LDO Regulator* .. SC-82AB 642.00/3,000 Power Switching Regulator ai <i 63 
NCP580SQ30T1G | NCP580SQ30TIGOSCT-ND | 3V,120mA CMOS LDO Regulator*....SC-82AB_ 71.5743 ncProsepad NCP1055P440S-ND _|680mA Mono High Volt. Gated Oscillator : : : 
NCP580SQ30T1G | NCPS80SO30TIGOSTR-ND [3V, 120mA CMOS LDO Regulator* ..... SC-82AB 642.00/3,000 Power Switching Regulator Wi fi) 5 
NCP580SQ33T1G | NCP580SQ33TIGOSCT-ND | 3.3V, 120mA CMOS LDO Regulator*..SC-82AB 71 «5743 NCP1OSEP126 INGEN OS=tAGECGHNDMM Ge0mA Mono High Volt. Gated Gscliaior 
Nace Nmmetaaeaag |) SnaGAGS 69ers SCENE ag SS, Rvsrn teins" 6p a 120 8 
“| Vv, mi eguiator* .. a a F . i? i sf 
NCP582DSQ1571G | NCP582DSQ1STIOSTR-ND | 1.5V, 150mA CMOS LDO Regulator* .. SC-82AB 660.00/3,000 NCP1200AD40R2 | NCP1200AD40R20SCT-ND | 40kHz PWM Current Mode Controller 144° 1.20 96 
NCPSE2DSOTBT 1G | NOPSRZDSOTETIOSCT-ND |1.8V, 150mA CMOS [DO Reguator®..SC-B2AB 69 5G 42 | NcpionqapeoR2 | NOPIZMIADSORZOSTRND | 6OKHz PWM Current Mode Cantor... 8-SOIG 1595(0/2500" 
NCP582DSQ18T1G | NCP582DSQ18TIOSTR-ND | 1.8V, 150mA CMOS LDO Regulator* .. SC-82AB BGO ODO ef wet CUCU (UNDA aad OU 2 FM Vurrent Mode Lantroller... Me 
NCP582DSQ2571G | NCP582DSQ25T10SCT-ND | 2.5V, 150mA CMOS LDO Regulator*..SC-82AB 69 56 42 NCP1200AD100R2 | NCP1200AD100ROSCT-ND | 100kHz PWM Current Mode 
NCP582DSQ25T1G | NCP582DSQ25T10STR-ND | 2.5V, 150mA CMOS LDO Regulator* .. SC-82AB 660.00/3,000 Controller 144° 1.20 96 
NCP582DSQ28T1G | NCP582DSQ28T10SCT-ND | 2.8V, 150mA CMOS LDO Regulator*..SC-82AB_ 69-5642 NCP1200AP40 | NCP1200AP400S-ND | 40kHz PWM Current Mode Controller 144 1.20 96 
NCP582DSQ28T1G | NCPSB2DSQ2BTIOSTR-ND | 2.8V, 150mA CMOS LDO Regulator* .. SC-82AB 660.00/3,000 NCP1200AP100 | NCP1200AP1000S-ND  100kHz PWM Current Mode Controller. 144° 1.20 96 
NCP582DSQ3071G | NCPS582DSQ30T10SCT-ND | 3V, 150mA CMOS LDO Regulator® ..... SC-82AB 69 56 42 NCP1200D40R2 NCP1200D40R20SCT-ND | 40kHz PWM Current Mode Controller... 1.36 1.14 91 
NCP582DSQ3071G | NCP582DSQ30TIOSTR-ND | 3V, 150mA CMOS LDO Regulator’ ..... SC-82AB 660.00/3,000 NCP1200D60R2G | NCP1200D60R2GOSCT-ND |60kHz PWM Current Mode Controller* .. 115 100 7 
NCP582DSQ33T1G | NCP582DSQ33T10SCT-ND | 3.3V, 150mA CMOS LDO Regulator*..SC-82AB 69 56 42 NCP1200D60R2G | NCP1200D60R2GOSTR-ND | 6OkHz PWM Current Mode Controller* .. 1020.00/2,500 
NCP582DS033T1G | NCP582DSQ33T10STR-ND | 3.3V, 150mA CMOS LDO Regulator* .. SC-82AB 660.00/3,000 NCP1200D60R2 | NCP1200D60R20SCT-ND | 60kHz PWM Current Mode Controller... 145 1.00.77 
NCP582LSO1511G | NCPSB2LSQTSTIOSCT-ND |T.5V, 150mA CMOS LDO Regulator*..SC-62AB 69 «56 42 NCP1200D60R2 | NCP1200D60R20STR-ND |6OkHz PWM Current Mode Controller 1020.00/2,500 
NCP582LSQ1511G | NCP582LSQ1STIOSTR-ND | 1.5V, 150mA CMOS LDO Regulator* .. SC-82AB 660.00/3,000 NCP1200D100R2 | NCP1200D100R20SCT-ND | 100kHz PWM Current Mode Controller. 136 1.14 91 
NCP582LSQ18T1G | NCP582LSQ18T10SCT-ND | 1.8V, 150mA CMOS LDO Regulator* .. SC-82AB 69 56 42 NCP1200P40 NCP1200P400S-ND 40kHz PWM Current Mode Controller 144 #120 96 
NCP582LSQ18T1G | NCP582LSQ18T10STR-ND | 1.8V, 150mA CMOS LDO Regulator* .. SC-82AB 660.00/3,000 NCP1200P60 NCP1200P600S-ND 60kHz PWM Current Mode Controller 1.26 1.09 .84 
NCP582LS025T1G | NCP582LSQ25T10SCT-ND | 2.5V, 150mA CMOS LDO Regulator* .. SC-82AB 69 56 42 NCP1200P100 NCP1200P1000S-ND | 100kHz PWM Current Mode Controller. 144 120 .96 
NCP582LS02511G | NCPSB2LSQ25TIOSTR-ND |2.5V, 150mA CMOS LDO Regulator® .. SC-82AB 660.00/3,000 NCP1203D40R2 | NCP1203D40R20SCT-NO | 40kHz PWM Current Mode Controller... 144 120 96 
PpEeolenaerie ee ae a aoe om mee re esse “ Seon 69 pero (iGo NCP1203D60R2 | NCP1203D60R20SCT-ND | 60kHz PWM Current Mode Controller..... 1.44 1.20  .96 
"| BV, mM. eguiator™ .. sO- H A | 
NCP582LSO30T1G | NCPSEZLSO3OTIOSCT-ND | 3V, 150mA CMOS LDO Regulator*....SC-82AB 69 56 42 | Nebronsp uno | NUPISUSDSDEROOSCEND | <OOkIie PIN Cocent Mose cere oRer areas 
- +... SC-82AB 660.00/3,000 : : ; ‘ 
NG ent eee Oe fTRRLED Canute Se NCP12030100R2 | NCP1203D100R20STR-ND | 100kHz PWM Current Mode Controller. 1020.00/2,500 
NCP582LSQ3371G | NCP582LSO33T10STR-ND |3.3V, 150mA CMOS LDO Regulator* . SC-82AB 660.00/3,000 Tea reas NCEIEDREERG SINGIN coinK: Dyna corare Mage Gantrotir ieee 
NCP583SQ15T1G | NCP583SQ1STIGOSCT-ND | 1.5V, 150mA CMOS LDO Regulator*..SC-82AB 85 69 52 NCP1203P100 — INGHICOARIOUGSIND MM 1ooKiz PWM Current Mode Controller Ta a 
NCP583SQ15T1G | NCP583SQ1STIGOSTR-ND | 1.5V, 150mA CMOS LDO Regulator* .. SC-82AB 810.00/3,000 cP 19070R0 NCE SOTARORSC EDN PWM Gurrent Mado Controller for Free Rannin : : : 
NCP583SQ18T1G | NCP583SQ18TIGOSCT-ND | 1.8V, 150mA CMOS LDO Regulator*..SC-82AB_ 8569.52 Glide Resarant Operation un 
NCP583SQ18T1G | NCPS83SQ1STIGOSTR-ND | 1.8V, 150mA CMOS LDO Regulator® .. SC-82AB 810.00/3,000 ; : ? H 
NCP583SQ25T1G | NCP583SQ25T1GOSCT-ND |2.5V'150mA CMOS LDO Regulator*..SC-82AB 85 69 | 52 NCP1207DR2 NCP1207DR20STR-ND ip Sure Mode contra for Free Auoag ABRORECD 
NCP583SQ25T1G | NCP583SQ25T1GOSTR-ND | 2.5V, 150mA CMOS LDO Regulator* .. SC-82AB 810.00/3,000 uasiresonant™peration ae auue 
NCP583SQ28T1G | NCP583SQ28T1GOSCT-ND | 2.8V, 150mA CMOS LDO Regulator*..SC-82AB 85 6952 NCP1207P NCP1207P0S-ND PWM Current Mode Controller for Free Running 
NCP583SQ28T1G | NCP583SQ28TIGOSTR-ND | 2.8V, 150mA CMOS LDO Regulator* .. SC-82AB 810.00/3,000 Quasi-Resonant Operation 8-Dip 140 112 84 
NCP583S030T1G | NCP5B3SQ30T1GOSCT-ND [3V, 150mA CMOS LDO Regulator*.....SC-62AB 65 69 52 NCP1400ASN19T1 | NCP1400ASN1STOSCT-ND | 1.9V, 100mA Fixed Freq. PWM Step-Up 
NCP583SQ30T1G | NCP583SQ30T1GOSTR-ND | 3V, 150mA CMOS LDO Regulator* ..... SC-82AB 810.00/3,000 MPU Switching Regulator............. TSOT-23-5 93.78.62 
NCP583SQ3311G | NCP583SQ33T1GOSCT-ND | 3.3V, 150mA CMOS LDO Regulator*..SC-82AB 85 69 52 NCP1400ASN19T1 | NCP1400ASN1STOSTR-ND | 1.9V, 100mA Fixed Freq. PWM Step-Up 
NCP583SQ33T1G | NCP583SQ33T1GOSTR-ND | 3.3V, 150mA CMOS LDO Regulator* .. SC-82AB 810.00/3,000 MPU Switching Regulator............... TSOT-23-5 1236.00/3,000 
NCP584HSNO9T1G | NCP584HSNO9T1GOSCT-ND|0.9V, 200mA CMOS LDO Reg.*..........SOT-23-5 80 65 49 * RoHS Compliant (Continued) 
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ON Semiconductor | Digi-Key Price Each ON Semiconductor | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
NCP1400ASN25T1 | NCP1400ASN25TOSCT-ND eMPUSHIEKIG AURon Se ae ma se NCP1601ADR2 NCP1601ADR20STR-ND | Compact Fixed Freq. Discontinuous or Critical 
-TSOT-23-5 : : Conduction Voltage Mode Power Fact 
NGP1400ASN25T1 | NCP14QOASN2STOSTR-ND |2.5V, 100mA Fixed Freq. PWM Step-Up Gonscliad Canfas ce, SOG PeTrereean 
MPU Switching Regulato -TSOT-23-5 1236.00/3,000 NCP1601AP NCP1601APOS-ND | Compact Fixed Freq. Discontinuous or Critical 
NCP1400ASN27T1 | NCP1400ASN27TOSCT-ND |2.7V, 100mA Fixed Freq. P Conduction Vottage Mode Power Factor 
NCPTAO0ASNOVTI | NCPTAOOASNOTTOSTA-ND OW TOOT Foe se Pil Sag Up oj! Correction Controle TBO SA TO 
‘MPU Switching Regulator. TSOT-23-5 4236.00/3,000 NCP1601BDR2 NCP1601BDR20SCT-ND Compact Feed Fea Pecontiuous or Geica 
NCP1400ASNSOT1 | NCP1400ASNSOTOSCT-ND |5V, 100mA Fixed Freq. PWM Step-Up Canaciian Gantrelik ee PORE TAG sry. FER) SR 
nopvaoosniot: |NGRMESRETCcaENEH 1eY octma PEM cor UpNicopowe iia NCP1601BDR2 | NCP1601BDR20STR-ND | Compact Fixed Freq. Discontinuous or Critical 
Switching Regulator ... 1.05 88 .70 Conduction Voltage Mode Power Factor 
NCP1402SN19T1 _ | NCP1402SN19TIOSTR-ND | 1.9V, 200mA PFM Step-Up Micropower Correction Controller... : 1917.50/2,500 
Switching Regulator... SOT-23-5 1398.00/3,000 NCP1601BP NCP1601BPOS-ND Compact Fixed Freq. Discontinuous or Critical 
NCP1402SN27T1 | NCP1402SN27T10SCT-ND | 2.7V, 200mA PFM Step-Up Micropower Conduction Voltage Mode Power Factor 
Switching Regulator SOT-23-5 1.05 88 70 Correction Controller 1.80 1.44 1.08 
NCP1402SN27T1 | NCP1402SN27T10STR-ND | 2.7V, 200mA PFM Step-Up if NCP1603D100R2 | NCP16030100R20SCT-ND | PFC/PWM Combo Con 349 279 217 
Switching Regulator ... $OT-23-5 1398.00/3,000 NCP1603D100R2_| NCP1603D100R20STR-ND | PFC/PWM Combo Controller... 4882.50/2,500 
NCP1402SN33T1 | NCP1402SN33T10SCT-ND |3.3V, 200mA PFM Step-Up Micropower NCP1653P NCP1653P0S-ND Compact Fixed Freq. Current Mode 
Switching Regulator ... SOT-23-5 1.05 88 70 PFC Controller ... 2.70 216 1.68 
NCP1403SNT1 | NCP1403SNTIOSCT-ND | 15V, 50mA PFM Step-Up DC/DC NCP1800DM41R2 | NCP1800DM41R20SCT-ND | Single-Cell Lithium lon Battery Charge 
Converter 1.08 97 86 Controller. 191 153 1.19 
NCP1403SNT1 —_| NCP1403SNT10STR-ND 15¥, Sora PA Step-Up ssteania Gu NCP1800DM42R2_ | NCP1800DM42R20SCT-ND | Single-Cell Lithium lon Battery Charge 
Bese Controller. 191 1:53) ag 
NCPTATODMR2 = (NGRIEI OP MEZCSC ND ag) 250mA Sync-Rect PEM Step-Up DC/DC NCP{SO0DM42R2_ | NCPS0ODNAZR2OSTR-ND | Single-Cell Lithium lon Battery Charge 
Convertar T5859 1:26) 25 Controller. 4420.00/4,000 
NOPTATODMR2 ORE Se izogg OSOmA Syne-Rect PFM Step-Up DC/DG srs0nd O00 NCP2890DMR2 | NCP2690DMRZ0SCT-ND. |1W Audio Power Amp 120 98 72 
ncourroure | woverouzoss0_|tons Ot Sip Se llL6e SE 
NCP1417DMR2 | NCP1417DMR20STR-ND |200mA DC/DC Step-Up Converter 3224.00/4,000 Side Switah a #8 
NCPI421DMR2 (MC ADE COO b | COOMA Sync-Rect PM Step-Up NCP5008DMR2 | NCPS0OSDMR20SCT-ND [Backlight LED Boost Driver 76313098 
DC/DC Convert 252 2.02 1.57 ; ‘ : : 
neptaziomen CERRINA con sync-Rect PFM Step: Uip NCP5008DMR2 | NCPS008DMRZOSTR-ND | Backlight LED Boost Driver 3380.00/4,000 
DC/DC Converter 5736.00/4,000 NCPS00SDMR2 | NCP5009DMR20SCT-ND | Backlight LED Boost Driver 1.50 1.20  .90 
NCPT440FRA NICPTATSERAOSCT-ND | 4A, 280KFI2 Boost Regulator. 560448 3.78 NCP5009DMR2 | NCP5009DMR20STR-NO | Backlight LED Boost Driver... 3072.00/4,000 
NCP1442FR4 NCP1442FR40STR-ND | 4A, 280kHz Boost Regulator. 7000.00/2,000 NCPS314FTR2 NCPS314FTR2OSCT-ND | Two/Three/Four-Phase Buck C 
NCP1443FR4 NCP1443FR40SCT-ND | 4A, 280kHz Boost Regulator. 5.60 448 3.78 Controller. 5.00 4.00 3.38 
NCP1443FR4 NCP1443FR40STR-ND | 4A, 280kHz Boost Regulator. 7000.00/2,000 NCP5314FTR2 | NCP5314FTR2OSTR-ND | Two/Three/Four-Phase Buck CPU 
NCP1443T NCP1443TOS-ND 4A, 280kHz Boost Regulator. 5.46 4.37 3.69 a 6250.00/2,000 
NCP1444FR4 NCP1444FR40SCT-ND |4A, 560kHz Boost Regulator. 5.60 448 3.78 NCP5322ADWR2 | NCP5322ADWR2OSCT-ND | Two-Phase Buck Controller 3.97 3.46 2.58 
NCP1444FR4 NCP1444FR40STR-ND | 4A, 560kHz Boost Regulator. 7000.00/2,000 NCP5322ADWR2 | NCP5322ADWR20STR-ND | Two-Phase Buck Controller 1955.00/1,000 
NCP1444T NCP1444TOS-ND 4A, 560kHz Boost Regulator. 5.46 4.37 3.69 NCP5331FTR2 __| NCP5331FTR2OSCT-ND | Two-Phase PWM Controlle! 3.97 3.46 2.58 
NCP1445FR4 NCP1445FR40SCT-ND | 4A, 560kHz Boost Regulator . 5.60 448 3.78 NCP5331FTR2 | NCP5331FTR2OSTR-ND | Two-Phase PWM Controle! 3910.00/2,000 
NCP1445FR4 NCP1445FR4OSTR-ND_|4A, 560kHz Boost Regulator. 7000.00/2,000 NCP5332ADWR2 | NCP5332ADWR20SCT-ND | Two-Phase Buck Controller 3.97 346 2.58 
NCP1445T NCP1445TOS-ND 4A, 560kHz Boost Regulator. Bs 546 437 3.69 NCP5332ADWR2 | NCP5332ADWR2OSTR-ND | Two-Phase Buck Controller 1955.00/1,000 
NCP1450ASN19T1 | NCP1450ASN19TOSCT-ND | 1.9V, 180kHz PWM Step-Up DC/DC NCP5351DR2 NCP5351DR20SCT-ND |4A Sync. Buck Power MOSFET Driver. 1.70 1.36 1.02 
Controller. 96 80 64 NCP5351DR2 NCP5351DR20STR-ND [4A Sync. Buck Power MOSFET Driver... 2210.00/2,500 
NCP1450ASN19T1 | NCP1450ASN1STOSTR-ND TaNe TSI EWM Siepelip DODG ERENT NCP5355DR2 NCP5355DR20SCT-ND |12V Sync. Buck Power MOSFET Driver...8-SOIC 2.13 1.70 1.28 
Oui, NCP5355DR2 NCP5355DR20STR-ND |12V Sync. Buck Power MOSFET Driver... 8-SOIC 2762.50/2,500 
NCP1450ASN2771 | NCP1450ASN27TOSCT-ND BIT, LeOkHe PM Sten Un DING Beast ey NCP5424DR2 NCP5424DR20SCT-ND | Dual Sync. Buck Controller 518 4.14 3.22 
: : : NCP5424DR2 NCP5424DR20STR-ND | Dual Sync. Buck Controller 7245.00/2,500 
NCP1450ASN27T1 | NCP1450ASN27TOSTR-ND 27h EM Stent be/Dc ain NCP5426SN13T2 | NCP5426SN13T20SCT-ND |LDO Regulator/Vibration Motor Driver... 113 98 75 
NCP1450ASN30T1 | NCP14504SN3OTOSCT-ND | 3V. 180kHz PWM Steo-Up DG/DG gabe NCP5426SN13T2 | NCP5426SNi3T20STR-ND |LDO Regulator/Vibration Motor Drivel 1197.00/3,000 
COnIrallGe Benne) mm BD oR NCS2001SN1T1 | NCS2001SNiTIOSCT-ND |0.9V Rail-to-Rail Single Op Amp 11398 | 75 
rl ; NCS2001SN1T1 | NCS2001SNITIOSTR-ND |0.9V Rail-to-Rail Single Op Amp 1197.00/3,000 
NGPT4SOASNSSTT [RORTESO SS NSS OSGIND| 3 3V, 180kHz PWM Step-Up DG/DC os Ew NCS2001SN2T1 | NCSZO01SN2TIOSCT-ND |0.9V Rail-to-Rail Single Op Amp 113 9875 
NCP1450ASN33T1 | NCP1450ASNSSTOSTA-ND |3.3V, 180kti2 PWM Step-Up DG/DG ; ’ 3 NCS2001SN2T1 | NCS2001SN2TIOSTR-NO_|0.9V Rail-to-Rail Single Op Amp 1197.00/3,000 
Controller 1278.00/3,000 NCS2001SQ1T1 | NCS2001SQITIOSCT-ND |0.9V Rail-to-Rail Single Op Amp 80. 64. «AB 
NCP1500DMR2 | NCP1500DMR20SCT-ND | Dual Mode PWIM/Linear Buck NCS2001SQ1T1 | NCS2001SQiT1OSTR-ND. |0.9V Rail-to-Rail Single Op Amp 1230.00/3,000 
Converter 1.55 1.24 93 NCS2001SQ2T1 | NCS2001SQ2T10SCT-ND |0.9V Rail-to-Rail Single Op Amp 80 64 «48 
NCP500DMR2 | NCPY500DMR20STR-ND | Dual Mode PWM/Linear Buck NCS2002SN1T1 | NCS2002SNITIOSCT-ND | Sub-One Volt Rail-to-Rail Op Amp. 96 80 64 
Converter 3224.00/4,000 NCS2002SN2T1 | NCS2002SN2TIOSCT-ND _|Sub-One Volt Rail-to-Rail Op Amp. 96 80 64 
NCP1521BSNT1G_ | NCP1521BSNT1GOSCT-ND ‘ssi, SDMA Step-Down Dc/DC Fe nae Be NCS2002SN2T1 — | NCS2002SN2TIOSTR-ND |Sub-One Volt Rail-to-Rail Op Amp. 4278.00/3,000 
onverter rt. : : : NCS2200SN1T1 | NCS2200SNITI0SCT-ND | Low Voltage Comparator 131 114 88 
NCP1521BSNT1G_ | NCPI521BSNT1GOSTR-ND| 1.5MHz, 600mA Step-Down DC/DC NCS2200SN2T1 | NCS2200SN2TIOSCT-ND | Low Voltage Comparator 131 114 88 
Converter* NEW! 2340.00/3,000 NCS2200SN2T1 | NCS2200SN2T1OSTR-ND | Low Voltage Comparator 1398.00/3,000 
NCP1521BMUTBG | NCP1521BMUTBGOSCT-ND ee ey own fae eine, NCS2201SN1T1 | NCS2201SNIT1OSCT-ND | Low Volt. Comparator with Enable. 90 72 54 
onverter f.. A be . ry 
NCS2201SN1T1 | NCS2201SNITIOSTR-ND |Low Volt. Comparator with Enable. 7383.00/3,000 
NCP1521BMUTBG Sa SMiHz, 6O¢mA Step-Down be/oc aya One 600 NCS2201SN2T1 | NCS2201SN2TIOSCT-ND | Low Volt. Comparator with Enable. 90 72 5A 
weptssosnisT | NcPtssosNtertoscr-nb | 1.8v. GOOKH2 PWM/PEM Step-Down ! NCS2201SN2T1 | NCS2201SN2TIOSTR-ND |Low Volt. Comparator with Enable. 1383.00/3,000 
Sa NCS2202SN1T1 | NCS2202SNITIOSCT-ND | Low Volt. Comparator with OD 90 72 54 
SO SE a = -vsns SOT 29-5 BRIS Some NCS2202SN2T1 | NCS2202SN2T1OSCT-ND_|Low Volt. Comparator with OD 90 72 54 
DG/DC Controller P 4635.00/3,000 NCS2203SN1T1 | NCS2203SNITIOSCT-ND | Low Volt. Comparator w/OD/Enable.... 90 72 «54 
NCP1s50SN19T1 | NCPIS50SNI9TIOSCT-ND |1.9V, 60OkHz PWM/PFM Step-Down es NCS2203SN1T1 | NCS2203SNIT1OSTR-ND. | Low Volt. Comparator w/OD/Enable 1383.00/3,000 
DC/DC Controller 403 82 ~««62 NCS2203SN2T1 | NCS2203SN2TIOSCT-ND | Low Volt. Comparator w/OD/Enabl 90 72 54 
NCP1550SN19T1 | NCP1550SN19T10STR-ND | 1.9V, 600kKHz PWM/PFM Step-Down NCS2203SN2T1 NCS2203SN2T1OSTR-ND | Low Volt. Comparator w/OD/Enabl 1383.00/3,000 
DC/DC Controller 1635.00/3,000 NCV8509PDW25R2 | NCV8509PDW25ROSCT-ND | Sequenced Linear Dual Voltage Reg.....16-SOIC 4.86 4.23 3.15 
NCPT550SN2511 | NCPTS550SN25TIOSCT-ND |2.5V, 600kHz PWM/PFM Step-Down NCV8509PDW25R2| NCV8509PDW25ROSTR-ND | Sequenced Linear Dual Voltage Reg. .... 16-SOIC 2394.00/1,000 
DC/DC Controller Ts 1.03 82 62 NCV8509PDW26R2| NCV8509PDW26ROSCT-ND | Sequenced Linear Dual Voltage Re 486 4.23 3.15 
NCP1550SN25T1 | NCP1550SN25T10STR-ND | 2.5V, 600kHz PWM/PFM Step-Down NCV8509PDW26R2| NCV8509PDW26ROSTR-ND | Sequenced Linear Dual Voltage Re 2394.00/1,000 
DC/DC Controller Ts 1635.00/3,000 NCV33033DWR2 | NCV33033DWR20SCT-ND | Brushless DC Motor Controle 5.38 431 3.64 
NCP1550SN27T1 | NCP1550SN27T10SCT-ND | 2.7V, 600kHz PWM/PFM Step-Down NCV33033DWR2 _| NCV33033DWR20STR-ND |Brushless DC Motor Controller 3430.00/1,000 
DC/DC Controller Ts 1.03.82 __ 62 NCV33163DWR2 | NCV33163DWR20SCT-ND |2.5A Step-Up/Down/Inverting 
NCP1550SN27T1 | NCP1550SN27T10STR-ND | 2.7V, 600kHz PWM/PFM Step-Down Switching Regulator... 3.02 242 1.88 
DC/DC Controller 1635.00/3,000 NIS5101E1T1 NIS5101E1T1OSCT-ND |-48V, Hot Swap Controller. S-PAK 5.75 5.25 4.15 
NCP1550SN33T1 | NCP1550SN33T10SCT-ND Sey, Sea PUNE Step-Down Peele eh NL7WB66US NL7WB66USOSCT-ND |Ultra-Small SPST Analog Switch US8-8 «59.4836 
f / : NL7WB66US NL7WB66USOSTR-ND_|Ultra-Small SPST Analog Switch US8-8 534,00/3,000 
NCPISSOSNSST1  (NGRISSDSUS IOS) 5 00) 9.2V, 6OOktiz PWMVPFM Step-Down NL7WABSUSE | NL7WBSGUSGOSCT-ND [Ura Smal SPST Analog Switch’ S88 |B s 36 
Bee Contrelle dt IESE 000 NL7WB66USG | NL7WBBBUSGOSTR-ND |Ultra-Small SPST Analog Switch* ........US8-8 534,00/3,000 
NCPIS6OHDR2 =—_| NCP1S60HDR20SCT-ND Pulligaticed Voltage Mode PWM aSaAg ae aaa NL17SZ00DFT2 | NL17SZOODFT20SCT-ND | Single 2-Input NAND Gat SOT-353 29 24 16 
: : : : NL17SZOODFT2 —_| NL17SZ00DFT20STR-ND_| Single 2-Input NAND Gat SOT-353 240.00/3,000 
NGPISCOHDR2 a Sona) Full Featured Voltage Mode PWM ApEnORES NL17SZ00DFT26__| NLI7SZ00DFT2GOSCT-ND | Single 2-Input NAND Gate S0T-353 392719 
NCP1571DR2 NCP1571DR20SCT-ND | Low Voltage Sync. Buck Controle 248° 198 1.54 NL17SZOODFT2G | NLI7SZOODFT2GOSTR-ND | Single 2-Input NAND Gate* SOT-353 213.00/3,000 
NCPIS7IDR2 NCP1571DROOSTR-ND | Low Voltage Sync Buck Control 3465.00/2500 NL17SZ02DFT2 | NL17SZ02DFT20SCT-ND. |2-Input NOR Gate. SOT-353 38 = 2920 
NCP1573DR2 NCPIS/SDROOSCT-ND Low Voltage Sync. Buck Contoll 2.48 198.154 NL17SZO2DFT2 | NLI7SZO2DFTZOSTR-ND | 2-Input NOR Gate. SOT-353 264.00/3,000 
NCP1573DR2 NCP1573DR20STR-ND | Low Voltage Sync. Buck Controlle 3465.00/2,500 NL17SZO02XV5T2 | NL17SZ02XVST2OSCT-ND | 2-Input NOR Gate. SOT-553 221814 
NCP1575DR2 NCP1575DR20SCT-ND |Low Voltage sync. Buck Controller with NL17SZO4DFT2 _| NLI7SZO4DFT20SCT-ND_| Single Inverter. SOT-353 38.29.20 
Adj. Switching Freq eee 2.48 1.98 1.54 NL17SZO4DFT2 | NLT7SZO4DFT20STR-ND | Single Inverter. S0T-353 243.00/3,000 
NCP1575DR2 NCP1575DR20STR-ND |Low Voltage Sync. Buck Controller with NL17SZO4DFT2G_—_| NL17SZO4DFT2GOSCT-ND J Single Inverter SE ce a) 
Adj. Switching Freq 8-SOIC 1690.00/2,500 NL17SZO4DFT2G | NLI7SZO4DFT2GOSTR-ND | Single Inverter 213.00/3,000 
NCP1601ADR2 NCP1601ADR20SCT-ND | Compact Fixed Freq. Discontinuous or Critical NL17SZ07DFT2 NL17SZO7DFT20SCT-ND | Single Non-Inverting Buffer with 
Conduction Voltage Mode Power Factor OD Output. Ze) 24.16 
Correction Controller 8-SOIC 148 1.18 89 * RoHS Compliant (Continued) 
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ON Semiconductor | Digi-Key Price Each ON Semiconductor | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
NL17SZ07DFT2G | NLI7SZO7DFT2GOSCT-ND | Single Non-Inverting Buffer with NLAS4599DFT2G | NLAS4599DFT2GOSTR-ND| Low Voltage Single Supply SPDT 
OD Output* ... SOT-353 46 32 22 Analog Switch* 495.00/3,000 
NL17SZO7DFT2G__ | NL17SZ07DFT2GOSTR-ND J Single Non- Inverting Buffer with NLAS4684MNR2 | NLAS4684MNR20SCT-ND| Ultra-Low Resistance Dual SPDT 
OD Output* .SOT-353 249.00/3,000 1.73 1.51 1.16 
NL17SZO8DFT2 __| NL17SZO8DFT20SCT-ND_| Single 2-Input AND Gat SOT-353 38.2920 NLAS4684MNR2 | NLAS4684MNR20STR-ND Mian oaten aan 
NL17SZO8DFT2G | NL17SZ08DFT2GOSCT-ND | Single 2-Input AND Gate* ‘$0T-353. 39 «©9627 _~=—C«9 fa we ee 
NL17SZO8DFT2G | NL17SZOBDFT2GOSTR-ND | Single 2-Input AND Gate* .SOT-353 213.00/3,000 NLAS4GB4MNR2G  [NUASEoe:MNRZGOSCTND Baaa Seene Dual SPDT aso nee eao 
NL17SZ08XV5T2 | NL17SZOBXVST2OSCT-ND | Single 2-Input AND Gate SOT-553 221814 4 : ° : 
NLI7SZ14DFT2 | NLI7SZ14DFT2OSCT-ND | Single Inverter with Schmitt Trigger...SOT-353 38 29 .20 NLAS4684MNR2G_| NLAS4684MNR2GOSTR-ND Oe Tare Dual SPDT vepanater 
NL17SZ14DFT2G | NL17SZ14DFT2GOSCT-ND Single Inverter with Schmitt Trigger ..SOT-353 39 ae All NLAS4684MR2 NLAS4684MR20SCT-ND | Ultra-Low Resista 
NLI7SZ14DFT2G | NLI7SZ14DFTAGOSTR-ND | Single Inverter with Schmitt Trigger*..SOT-353 213.00/3,000 Analog Switch* NEWT. 210 175 4147 
mr regen Sgehes sae ras tot | -WARSHURE OSTEO sa Reop 
S i ca pele) Analog Switch* NEW! Micro-10 3640.00/4,000 
NLI7SZ1GDET2ZG  |NEISA/ODRIEGOSUTOR Single Input Butfer® . -SOT-353 463222 NLAS44599DTR2_ | NLAS44599DTR20SCT-ND | Dual DPDT Analog Switc! 16-TSSOP 1.25 1.00 75 
NLI7SZ16DFT2G_| NLI7SZ16DFT2GOSTR-ND_| Single Input Buffer* .. SOT-353 249.00/3,000 NLAS44599DTR2G | NLAS44599DTR2GOSCT-ND | Dual DPDT Analog Switch* 16-TSSOP 1.25 1.00 75 
NLT7SZ16XVST2 | NLITSZT6XVT2OSCT-ND | Single Input Buffer... SOT-553. 22.1814 NLAS44599DTR2G | NLAS44599TR2GOSTR-ND | Dual DPDT Analog Switch* 16-TSSOP 1600.00/2,500 
NL17SZ17DFT2G | NL17SZ17DFT2GOSCT-ND | Single Schmitt Butter . SOT-353 463222 NLAS44599MINR2 | NLAS44599NINR2OSCT-ND | Dual DPDT Analog Switcl 6OFN 138 1.10 83 
NL17SZ17DFT2G | NLI7SZ17DFT2GOSTR-ND | Single Schmitt Buffer* . .SOT-353 249.00/3,000 NLASB3157DFT2 | NLASB3157DFT20SCT-ND |2:1 Multiplexer SoT-363 54 42 30 
NL17SZ32DFT2G | NL17SZ32DFT2GOSCT-ND | Single 2-Input OR Gate* $0T-353 39.2719 NLASB3157DFT2 | NLASB3157DFT2OSTR-ND |2:1 Multiplexer SOT-363 423.00/3,000 
NL17SZ32DFT2G _| NL17SZ32DFT2GOSTR-ND | Single 2-Input OR Gate* .SOT-353 213.00/3,000 NLASB3157DFT2G | NLASB3157DFT2GOSCT-ND|2:1 Multiplexer* . SOT-363 46 36 .26 
NL17SZ74US NL17SZ74USOSCT-ND |Single D-Type Flip-Flop. 46 36.26 NLASB3157DFT2G | NLASB3157DFT2GOSTR-ND| 2:1 Multiplexer* . SOT-363 363.00/3,000 
NL17SZ74US NL17SZ74USOSTR-ND | Single D-Type Flip-Flop. 363.00/3,000 NLAST4051DR2 | NLAST4051DR20SCT-ND [Analog Mux/Demux. fesoic 61 68 54 
NL17SZ74USG | NL17SZ74USGOSCT-ND | Single D-Type Flip-Flop 50 38 27 NLAST4051DTR2 | NLAST4051DTR2OSCT-ND | Analog Mux/Demux. 16-TSSOP 8168-54 
NL17SZ74USG NL17SZ74USGOSTR-ND | Single D-Type Flip-Flop 321.00/3,000 NLAST4052DTR2 | NLAST4052DTR20SCT-ND | Analog Mux/Demux. -16-TSSOP 81 68 54 
NL17SZ86DFT2 _| NL17SZ86DFT2OSCT-ND_| Single 2-Input Exclusive OR Gate.......... SOT-353 22 1814 NLAST4052DTR2 | NLAST4052DTR20STR-ND | Analog Mux/Demux. -16-TSSOP 872.50/2,500 
NLT7SZ86DFT2 | NLI7SZ86DFT2OSTR-ND | Single 2-Input Exclusive NLAST4599DFT2G_ | NLAST4599DFT2GOSCT-ND Low Voltage Single Supply SPDT a. . , 
OR Gate... .SOT-353 240.00/3,000 Be se : ! : 
NL17SZ125DET2G | NLI7SZ125DFT2GOSCT-ND | Tri-State Non-Inverting Buffer* $0T-353 | 46 8222 NLAST4599DFT2G | NLAST4599DFT2GOSTR-ND a, SPDT Sorsad PeaaTANTT 
NL17SZ125DFT2G | NL17SZ125DFT2GOSTR-ND | Tri-State Non-Inverting Butfer* .SOT-353 249.00/3,000 _ : suv) 
NL17SZ126DFT2 | NLI7SZ126DFT2OSCT-ND | Tri-State Non-Inverting Butte ‘SOT-353 46 3220 NLASTA4599DTR2 |NTASTASS2UDIROSEE-ND)| Dual DPDT Analog Swite -16-TSSOP Eo ee Ome 
: z NLAST44599DTR2 | NLAST44599DTROSTR-ND | Dual DPDT Analog Switc! -16-TSSOP 1625.00/2,500 
NLI7SZ126DFT2 | NLI7SZ126DFT2OSTR-ND | Tri-State Non-Inverting Butte S0T-353 285.00/3,000 NUSFS95MNR2  |NLSFS95MNR20SCT.ND |SPI Tri-Color LED Driver 1G-0FN 144. 95 76 
NL17SZUO4DFT2 | NL17SZUO4DFT20SCT-ND | Single Unbuffered Inverter... $OT-353 292416 z * : 5 : : ; 
! NLSF595MINR2 | NLSFSQ5MINR2OSTR-ND [SPI Tri-Color LED Driver 6-OFN 1515.00/3,000 
NLI7SZU04DFT2 | PREAISZUOEUBIZCS TGR H) Single Unbuffered Inverter -SOT-353 240/00/8,000 NUD3105DMT1G | NUD3105DMTIGOSCT-ND | integrated Relay, Inductive Load Driver*..SC-74. 70.56 A 
NL17SZU04XV5T2 | NLI7SZUO4XVSTOSCT-ND | Single Unbuffered Inverter SOT-553 22184 NUD3105DMT1G | NUD3105DMTIGOSTR-ND | integrated Relay, Inductive Load Driver*..SC-74  --630.00/3,000 
NL17SZUO4XVS5T2_| NLI7SZUO4XVSTOSTR-ND | Single Unbuffered Inverter .SOT-553 320.00/4,000 NUD3105LT1G | NUD3105LTIGOSCT-ND] Integrated Relay, Inductive Load ‘ 
NL27WZ00US NL27WZOOUSOSCT-ND | Dual 2-Input NAND Gate ... 100 87 67 Driver*. .SOT-23 60.4836 
NL2rwzoouse | NCOPWZOOUSGOSTRND | Dual 2Input NAND Gator oon Ia Ree 
- ual 2-Inpu ate* . 00/3, Driver* .-SOT-23 540.00/3,000 
NL27WZO4DFT2G | NL27WZO4DFT2GOSCT-ND | Dual Inverter* -SOT-363 AG 36.26 NUD3112DMT1 NUD3112DMT1OSCT-ND | Integrated Relay, Inductive Load Driver io) or 43) 
NL27WZO4DFT2G_| NL27WZO4DFT2GOSTR-ND | Dual Inverter* -SOT-363 363.00/3,000 NUD3112DMT1 NUD3112DMT10STR-ND | Integrated Relay, Inductive Load Driver....SC-74 684.00/3,000 
NL27WZO7DFT2 | NL27WZO7DFT2OSCT-ND | Dual Buffer with OD Outpu ‘SOT-363. 42.32 NUD3112DMT1G | NUD3112DMT1GOSCT-ND | Integrated Relay, Inductive Load 
NL27WZO7DFT2G_ | NL27WZO7DFT2GOSCT-ND | Dual Buffer with OD Outpu SOT-363 46 36 26 Driver*. Sc-74_ 7056 2 
NL27WZO7DFT2G | NL27WZO7DFT2GOSTR-ND | Dual Buffer with OD Output* -SOT-363 363.00/3,000 NUD3T12DMT1G | NUDSTT2DMT1GOSTR-ND | Integrated Relay, Inductive Load 
NL27WZ08US NL27WZO8USOSCT-ND | Dual 2-Input AND Gate.. 54 4230 630.00/3,000 
NL27WZ08USG _| NL27WZO8USGOSCT-ND | Dual 2-Input AND Gate* 54 42 30 NUD3112LT1G NUD3112LT1GOSCT-ND a a 8 
NL27WZ08USG | NL27WZOBUSGOSTR-ND | Dual 2-Input AND Gate* 423.00/3,000 : : , 
NL27WZ14DFT2G | NL27WZ14DFT2GOSCT-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter "S0T-363 46 36 26 aA ecm SN AL Rests negated Relay, Inductive Load 6135 non 
‘ itt-Tri * .00/3, 
Nloretbeee rence eae na Tene SE Se SSL NUD4001DR2G | NUD4001DROGOSCT-ND |High Current LED Driver Sole 113~—~«BSCWS 
; . : NUD4001DR2G — | NUD4001DR2GOSTR-ND | High Current LED Driver 997.50/2,500 
weomwet7oetee HOTNATORDEOSTRAD inet a SOT-363 RSCREESOMEEZD NUD4011DR2 NUD4011DR20SCT-ND |Low Current LED Driver. 120 90 68 
WELT ines gg) Qual Non-Inverting Schmitt: NUD4011DR2 | NUD4011DR20STR-ND |Low Current LED Driver. 975.00/2,500 
Trigger Buffer*... -SOT-363 363.00/3,000 NUF2101MT1G | NUF2101MT1GOSCT-ND |USB Filter with ESD Protection* 90 72 54 
NL27W232US NEA TW232USOSCT-ND)| Dual 2-Input OR Gate By el NUF2TOIMT1G | NUF2101MT1GOSTR-ND |USB Filter with ESD Protection* 855.00/3,000 
NL2PWz82US = RPS aNZ3 S05} Qual 2-Input OR Gate “betel ald NUF2221W1T2 — | NUF2221W1TZOSCT-ND JUSB Upstream Terminator with ESD ae 
NL27WZ32USG__| NL27WZ32USGOSCT-ND | Dual 2-Input OR Gate* . 544230 Protection : Oh 
NL27WZ32USG NL27WZ32USGOSTR-ND | Dual 2-Input OR Gate* . 423.00/3,000 NUF2221W1T2 NUF2221W1T20STR-ND |USB Upstream Terminator with ESD 
NL37WZO4US NL37WZO4USOSCT-ND | Triple Inverter 56 4634 Protection es 999.00/3,000 
NL37WZ04US NL87WZO4USOSTR-ND | Triple Inverter 507.00/3,000 NUF2221WiT2G | NUF2221WiT2GOSCT-ND | USB Upstream Terminator with ESD 
NL37WZO6US NL37WZO6USOSCT-ND | Triple Inverter with OD Output . i 72 54 A Protection* ‘ 85 «6.6952 
NL37WZO6US NL37WZO6USOSTR-ND | Triple Inverter with OD Output . US8-8 702.00/3,000 NUF2221W1T2G | NUF2221W1T2GOSTR-ND|USB Upstream Terminator with ESD 
NL37WZ07US NL37WZO7USOSCT-ND | Triple Buffer with OD Output. 72 54 Al Protection... f 810.00/3,000 
NL37WZ07US NL37WZO7USOSTR-ND | Triple Buffer with OD Output. 702.00/3,000 NUF2441FCT1G — | NUF2441FCTIGOSCT-ND | Integrated Passive Filter with ESD ae 
NL37WZ14US NL37W2Z14USOSCT-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter. i 56 4634 Protection*... 6-Flip Chip .75_—«63__—50 
NL37WZ14US NL37WZ14USOSTR-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter. US8-8 507.00/3,000 NUF2441FCT1G NUF2441FCT1GOSTR-ND | Integrated Passive Filter with ESD on 
SNS eee ie But Se NUFS1O1FCT1G | NUF3101FCT1GOSCT-ND gitine EM Fi op chp 75 doa 
| ‘1 i LIne iter Ip Ip & H re 
wey TEE Re ae foes Sic SEY NUF3101ECT1G | NUF3101ECT1GOSTR-ND |3-Line EMI Filter* Flip Chip 975.00/3,000 
Trigger Butter a NUF4105FCT1 NUF4105FCTIOSCT-ND |4-Channel, EMI Pi-Filter Array with ESD 
1 % cs fe : Protection +4 ESD Diodes .. ..Flip Chip 1.04 Co mnOG, 
iach ISOS ace Schmit caRaNBat NUFATOSFCTT | NUFATOSFCTIOSTR-ND |4-Channel, EMI Pr-Filter Array with ESD 
NLS7W217USG | NLB7WZT7USGOSCT-ND | Triple Non-Inverting Schmitt- rear Seer EST ates Baars oe 
eke ay, NUF4107FCT1G | NUF4107FCT1GOSCT-ND |4-Channel, EMI Pi-Filter Array with Full 
Trigger Buffer™. 56 : USB Filter* .. 90 75 60 
NL37WZ17USG NL37WZ17USGOSTR-ND Triple Non-Inverting Schmitt- NUF4107FCT1G NUF4107FCT1GOSTR-ND | 4-Channel, EMI Pi 
Trigger Buffer - 507.00/3,000 USB Filter* 1170.00/3,000 
NLAS323US NLAS323USOSCT-ND__ | Dual SPST Analog Switch . 90 75 60 NUFSIOGFCTI NUFSIOGFCTIOSCT:ND 16-Channel, E 
NLAS323US NLAS323USOSTR-ND | Dual SPST Analog Switch . 1170.00/3,000 Protection "Flip Chip, 90-7560 
NLAS323USG NLAS323USGOSCT-ND | Dual SPST Analog Switch* 113.98 75 NUF6106FCT1 NUF6106FCTIOSTR-ND |6-Channel, EMI Pi-Filter Array with ESD 
NLAS323USG NLAS323USGOSTR-ND | Dual SPST Analog Switch* 1197.00/3,000 Protection 1170.00/3,000 
NLAS324US NLAS324USOSCT-ND | Dual SPST Analog Switch . 90 75 60 NUF9O01FCT1 NUF9O01FCTIOSCT-ND_|10-Line EMI Filter 1.25 1.00.75 
NLAS324US NLAS324USOSTR-ND_| Dual SPST Analog Switch . 1170.00/3,000 NUFSOOTFCTA NUFSOOTFCTIOSTR-ND |10-Line EMI Filter 1920.00/3,000 
NLAS324USG NLAS324USGOSCT-ND |Dual SPST Analog Switch* 113 «98 75 NUF9OO1FCT1G — | NUF9OO1FCT1GOSCT-ND | 10-Line EMI Filter* . 1.25 1.00 75 
NLAS324USG NLAS324USGOSTR-ND | Dual SPST Analog Switch* 1197.00/3,000 NUF9OO1FCT1G — | NUF9OO1FCT1GOSTR-ND | 10-Line EMI Filter* . Flip Chip 1920.00/3,000 
NLAS325US NLAS325USOSCT-ND | Dual SPST Analog Switch . 90 75 60 NUP2201MR6T1 NUP2201MR6T10SCT-ND | Low Capacitance Diode TVS Array for High 
NLAS1053US NLAS1053USOSCT-ND |2:1 Mux/Demux Analog Switch 90 75 60 Speed Data Line Protection 6-TSOP 1.50 1.30_1.00 
NLAS1053USG NLAS1053USGOSCT-ND | 2:1 Mux/Demux Analog Switch*... 1.13 98 75 NUP2201MR6T1 NUP2201MR6T10STR-ND | Low Capacitance Diode TVS Array for High 
NLAST053USG | NLAS1053USGOSTR-ND |2:1 Mux/Demux Analog Switch* 1197.00/3,000 Speed Data Line Protection 8-TSOP 1596.00/3,000 
NLAS2066US NLAS2066USOSCT-ND | Dual SPST Analog Switch . 99 ‘80.60 NUP2201MR6T1G_ | NUP2201MR6T1GOSCT-ND| Low Capacitance Diode TvS Array for High 
NLAS2086US NLAS2066USOSTR-ND | Dual SPST Analog Switch . 942.00/3,000 nupezotmnctig. (NMRSenMeRtneTeN aoe pe Line Front Kor reas 98 8566 
NLAS2066USG — | NLAS2066USGOSCT-ND | Dual SPST Analog Switch* 99 80 60 " ‘Speed Data Line Piatstign® oe 6 TSO Peatoarstoan 
SEE eae el cee outeh re Sa NUP42010R2 | NUPA2OTDR2OSCT-ND [Low Capacitance Surface Mount TVS.....SOIC 1.78 1.49 1.25 
nalog Mux emux: 4 ; : NUP4201DR2 NUP4201DR20STR-ND | Low Capacitance Surface Mount TVS ....8-SOIC 1927.50/2,500 
NLAS4051DTR2 | NLAS4051DTR20STR-ND | Analog Mux/Demux. 760.00/2,500 NUP4201MR6T1 | NUP4201MRGT1OSCT-ND | Low Capacitance Diode TVS Array for High 
- * 1 73 55 
NLAS4051DTR2G_ | NLAS4051DTR2GOSCT-ND | Analog Mux/Demux Speed Data Line Protection "TSOP 150 125 1.05 
NLAS4052DR2_ | NLAS4052DR20SCT-ND_ | Analog Mux/Demux. 810 6854 NUP4201MR6T1 | NUP4201MR6T10STR-ND | Low Capacitance Diode TVS Array for High 
NLAS4052DTR2 _| NLAS4052DTR20SCT-ND | Analog Mux/Demux. 81.68 54 Speed Data Line Protection "G-TSOP 1950.00/3,000 
NLAS4053DR2 NLAS4053DR20SCT-ND | Triple 2:1 Analog Mux/Demu 81.68 54 NUP4201MR611G | NUP4201MR6T1GOSCT-ND| Low Capacitance Diode TVS Array for High 
NLAS4501DTT1 | NLAS4501DTT10SCT-ND | Single SPST Analog Switch 55 4433 Speed Data Line Protection* .. “6TSOP 1.02 89 69 
NLAS4501DTT1G | NLAS4501DTT1GOSCT-ND | Single SPST Analog Switch 55 44 33 NUP4201MR6T1G_ | NUP4201MR6T1GOSTR-ND| Low Capacitance Diode TVS Array for High 
NLAS4501DTT1G | NLAS4501DTTIGOSTR-ND | Single SPST Analog Switch* 495.00/3,000 Speed Data Line Protection* 1089.00/3,000 
NLAS4599DFT2G | NLAS4599DFT2GOSCT-ND | Low Voltage Single Supply SPDT NUP61010MR2__| NUP6101DMR20SCT-ND_| Unidirectional TVS Array.... 1.26 1.05 84 
Analog Switch* 55 A433 * RoHS Compliant (Continued) 
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Diodes Digi-Key Price Each 
ON Semiconductor™ INTERGATED CIRCUITS (Continued) Part No. Part No. Description 1 25 100 
5 a z AH293-PL-B AH293-PL-BDI-ND Low Volt. Smart Fan Motor Controller .. 1.84 1.60 1.23 
ON Semiconductor | Digi-Key oe Price Each AH293-WL-7 AH293-WLDICT-ND Low Volt. Smart Fan Motor Controller 184 1.60 1.23 
Part No. Part No. Description Pkg. 125100 AH293-WL-7 AH293-WLDITR-ND Low Volt. Smart Fan Motor Controller ......SC-59 1956.00/3,000 
NUPG101DMR2 | NUPG101DMR2OSTR-ND | Unidirectional TVS Array... ..8-Micro 2184.00/4,000 AH293-YL-13 | AH293-YLDICT-ND Low Volt. Smart Fan Motor 
NZF220DFT1 NZF220DFT10SCT-ND | EMI Filter with ESD Protection. ‘SOT-353 654438 Controller 1.84 1.60 1.23 
NZMM7VOT4 NZMM7VOT40SCT-ND |EMI Filter with ESD Protection .. 24-MLF 1.70 1.36 1.02 AH293-YL-13 AH293-YLDITR-ND Low Volt. Smart Fan Motor 
NZMM7VOT4 NZMM7VOT40STR-ND EMI Filter with ESD Protection . 24-MLF 3480.00/4,000 Controller S0T-89-5 4630.00/2,500 
$G3525ANG SG3525ANGOS-ND _| PWM Control Circuit... 16-Dip 1.80 1.50 1.26 AH337-PL-A AH337-PL-ADICT-ND | Single Phase Switch ‘SIP-3 1.76 4153 118 
STF202-22T1 STF202-22T10SCT-ND | USB Filter with ESD Protection ine) OSES) AH337-PL-A AH337-PL-ADITB-ND Single Phase Switch “SIP-3 2500.00/4,000 
STF202-22T1 STF202-22T10STR-ND_ | USB Filter with ESD Protection 1197.00/3,000 AH337-PL-B AH337-PL-BDI-ND Single Phase Switch SIP-3 1.76 1.53 1.18 
STF202-2211G | STF202-22T1GOSCT-ND |USB Filter with ESD Protection a wo AH337-WL-7 -AHG37-WLDICT-ND Single Phase Switch 30-59 baciGiiacl 4onal08 
STF202-22T1G | STF202-22T1GOSTR-ND | USB Filter with ESD Protection*.. 642.00/3,000 aie : i ; , " 
TCA0sTODPIG. —_ EEGROS TART CORI D : AH337-WL-7 AH337-WLDITR-ND Single Phase Switch SC-59 1716.00/3,000 
H ual 1A Output Current Op Amp es) NG AH342-PL-BDI | AH342-PL-BDI-ND Active High/Low Complementary Output 
TCA0372DWR2G | TCAD372DWR2GOSCT-ND | Dual 1A Output Current Op Amp* 118 1.02 79 Létch. SiP-4 191 166 128 
TCAO372DWR2G | TCAO372DWR2GOSTR-ND | Dual 1A Output Current Op Amp* | 455.00/1,000 AH373-PL-A AH873-PL-ADICT-ND | Internal ji ‘SIP 461 140 1.08 
TDA1085C TDA1085COS-ND Universal Motor Speed Controller 2.01 168 1.41 
TDA1085CG TDA1085CGOS-ND Universal Motor Speed Controller* ........16-Dip 2.01 1.68 1.41 AH373-PL-A AH373-PL-ADITB-ND Internal Pull-Up Latch SIP-3 2288.00/4,000 
TL431ACDR2 TL431ACDR20SCT-ND_|2.5V, Programmable Precision Ref SOic 58 45 33 AH373-PL-B AH373-PL-BDI-ND Internal Pull-Up Latch SIP-3 1.61 1.40 1.08 
TLASTACLP TLASIACLPOS-ND 35V Pro ~ ~ AH373-WL-7 AH373-WLDICT-ND Internal Pull-Up Latch SC-59 161 140 1.08 
.5V, Programmable Precision Re’ 0-92 56 43 Ril 
TL431AIDR2 TL431AIDR20SCT-ND |2.5V. Programmable Precision Re BSOIc 51413 AH373-WL-7 |) AH373-WLDITR-ND Internal Pull-Up Latch SC-59 1716.00/3,000 
TL431AIDR2 TL431AIDR20STR-ND | 2.5V, Programmable Precision Ret 8-SOIC 280.00/2,500 AH375-PL-A AHB75-PL-ADICT-ND __| Single Phase Latch... SIP-3 1.76 1.53 _1.18 
TL431BIDR2 TL431BIDR20SCT-ND |2.5V, Programmable Precision Re BSOI 7157 AH375-PL-A AH375-PL-ADITB-ND Single Phase Lat! SIP-3 2500.00/4,000 
TL431CDR2 TL431CDR20SCT-ND _|2.5V, Programmable Precision Re BSOIC 473626 AH375-WL-7 AH375-WLDICT-ND Single Phase Latch.. SC-59 161 140 1.08 
TL431CDR2 TL431CDR20STR-ND  |2.5V, Programmable Precision Re 8-SOIC 247.50/2,500 AH375-WL-7 AH375-WLDITR-ND Single Phase Latch. SC-59 1716.00/3,000 
TL431CLPG TL431CLPGOS-ND 2.5V, Programmable Precision Ref 0-92 47 36 26 ATS137-PL-A-A | ATS137-PL-A-ADICT-ND | Single 3.5V to 20V Swite SIP-3 1.99 1.73 1.33 
TL431IDR2 TL431IDR20SCT-ND | 2.5V, Programmable Precision Re 8-SOIC 86.32, 2418 ATS137-PL-A-A__| ATS137-PL-A-ADITB-ND_| Single 3.5V to 20V Swit! -SIP-3 2820.00/4,000 
TL431IDR2 TL431IDR20STR-ND — |2.5V, Programmable Precision Re 8-SOIC 337.50/2,500 ATS137-PL-A-B__ | ATS137-PL-A-BDICT-ND | Single 3.5V to 20V Switc SIP-3 1.65 1.43 1.10 
UC3843BVDR2 | UC3843BVDR20SCT-ND | High Perf. Current Mode Controller.......14-SOIC 1.29 1.08 86 ATS137-PL-A-B | ATS137-PL-A-BDITB-ND | Single 3.5V to 20V Switch ‘SIP-3 2819.60/4,000 
UC3844BD UC3844BD0S-ND High Perf. Current Mode Controller....... 14-SOIC -83 67 50 ATS137-PL-B-A | ATS137-PL-B-ADI-ND Single 3.5V to 20V Switc! SIP-3 a46n Alem 98 
* RoHS Compliant ATS137-PL-B-B | ATS137-PL-B-BDI-ND Single 3.5V to 20V Switc ‘SIP-3 146 1.27 98 
ATS137-WL-7-A_|ATS137-WL-ADICT-ND [Single 3.5V to 20V Swite SC-59 2.06 1.79 1.38 
ATS137-WL-7-A_ | ATS137-WL-ADITR-ND | Single 3.5V to 20V Switc SC-59 2196.00/3,000 
ATS177-PL-A-A | ATS177-PL-A-ADICT-ND | Single Output 3.5V to 20V Latc! 1.24 1.08 83 
ATS177-PL-A-A | ATS177-PL-A-ADITB-ND | Single Output 3.5V to 20V Latch 1756.00/4,000 
; oars 5 ATS177-PL-A-B | ATS177-PL-A-BDICT-ND | Single Output 3.5V to 20V Latch 95 76 57 
Cee plat sy Deserion fee cack ATS177-PL-A-B__| ATS177-PL-A-BDITB-ND | Single Output 3.5V to 20V Latch 1196.00/4,000 
Es ALS 7 7 ATS177-PL-B-A_|ATS177-PL-B-ADI-ND _| Single Output 3.5V to 20V Latch 124 1.08 83 
AH173-PL-A-A | AH173-PL-A-ADICT-ND Internal Pull-Up Latch for High Temp. . Tet 140 1.08 } 
AH173-PL-A-A | AH173-PL-A-ADITB-ND | Internal Pull-Up Latch for High Tem 2288.00/4,000 ATS177-PL-B-B_ | ATS177-PL-B-BDI-ND__| Single Output 3.5V to 20V Latch 95 767 
AH173-PL-A-B | AH173-PL-A-BDICT-ND Internal Pull-Up Latch for High Temp. . 1.50 130 1.00 
AH173-PL-A-B | AH173-PL-A-BDITB-ND Internal Pull-Up Latch for High Temp. . 2128.00/4,000 
AH173-WL-7-A | AH173-WL-ADICT-ND _| Internal Pull-Up Latch for High Temp. 1.61 140 1.08 ORS — RoHS Compliant 
AH173-WL-7-A | AHT73-WL-ADITR-ND | Internal Pull-Up Latch for High Tem 1776.00/3,000 
AH173-WL-7-B — | AH173-WL-BDICT-ND Internal Pull-Up Latch for High Tem) 1.50 1.30 1.00 Diodes Digi-Key Price Each 
AH173-WL-7-B | AH173-WL-BDITR-ND Internal Pull-Up Latch for High Tem; 1596.00/3,000 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AHI75-PL-A-A | AH175-PL-A-ADICT-ND _ | Latch for High Temperatur 1.61 1.40 1.08 AP130-15RG-7 |AP130-15RGDICT-ND  |1.5V, 300mALDO Linear Regulator.......SC-59R 57 48 40 
AHI7S-PL-A‘A __[ADIAS:RIEASADTTE:NIDIS| Latch for High Temperatur 2288,00/4,000 AP130-15RG-7 |APISO-ISRGDITRND —|1.5V’ 300mA LDO Linear Regulator... SC-59R 741,00/3,000 
AH175-PL-A-B | AH175-PL-A-BDICT-ND [Latch for High Temperaturt 1.50 1.30 1.00 AP130-15YL-13 | AP130-15YLDICT-ND —_‘/1.5V, 300mA LDO Linear Regulato OT-89 1.98 1.65 1.39 
AH en ATL ZS FE BOIL ND Eee moe Heh Tee f ae rae AP130-15YL-13 | AP130-15YLDITR-ND —‘/1.5V, 300mA LDO Linear Regulato OT-89 2145.00/2,500 
-WL-7- -WL-ADICT- : : A AP130-15YRL-13 |AP130-15YRLDICT-ND _|1.5V, 300mALDO Linear Regulator.....SOT-89R 99 80.60 
ANT7S-WL-7-A og i gab IE Dg) Latch for High Temperatur teen) P7301 ¥AILA9 | APT@O-1EVALDITA-ND 17.6V- 300A LOO Linear Regulator 785.00/2,500 
AH175-WL-7-B | AH175-WL-BDIGT-ND _| Latch for High Temperatur 1.50 130 1.00 Pe d 9 Bates 
; AP130-18RG-7 | AP130-18RGDICT-ND | 1.8V, 300mA LDO Linear Regulato 99 80 60 
AH175-WL-7-B | AH175-WL-BDITR-ND Latch for High Temperature... 1596.00/3,000 ie - e : 
1 f AP130-18RG-7 | AP130-18RGDITR-ND | 1.8V, 300mA LDO Linear Regulato 942.00/3,000 
AH180-PL-A AH180-PL-ADICT-ND Micropower Omnipolar Sensor Switch 1.58 137 1.05 e . 2 i i 
4 ! H AP130-18WL-7 | AP130-18WLDICT-ND | 1.8V, 300mA LDO Linear Regulato i Gt 
AH180-PL-A AH180-PL-ADITB-ND Micropower Omnipolar Sensor Switch 2236.00/4,000 AP130-18WL-7 | AP130-18WLDITR-ND 1/8V’ 300mA LDO Linear Requlato 759,00/3,000 
ANTBO-SNG 7 SIS aac Micropower Omnipolar Sensor AP130-18YL-13 | AP130-18YLDICT-ND | 1.8V, 300mA LDO eer es 116 1.01 78 
i i DFN2020-6 146 1.27 98 -18YL~ B : BY, . . : 
AH180-SNG-7 1 AHT80-SNGDITR-ND Twi ciainoars AP130-18YL-13 | AP130-18YLDITR-ND | 1.8V, 300mA LDO Linear Regulato 1030.00/2,500 
MR See cc DENIS 1557.00/3,000 AP130-18YRL-13 | AP130-18YRLDICT-ND —|1.8V, 300mA LDO Linear Regulato 99 80 60 
AH180-WG-7 | AH180-WGDICT-ND Micropower Omnipolar Sensor Switch ...SC-59 146 127. 98 AP130-18YRL-13 | AP130-18YRLDITR-ND | 1.8V, 300mA LDO Linear Regulato 785.00/2,500 
AH180-WG-7 —_| AH180-WGDITR-ND Micropower Omnipolar Sensor Switch .....SC-59 1557.00/3,000 AP130-20RG-7__ | AP130-20RGDICT-ND__|2V, 300mA LDO Linear Regulato 99 .80__—~«60 
AH182-WL-7 AH182-WLDICT-ND Low Power Switch 1.61 140 1.08 AP130-20RG-7 | AP130-20RGDITR-ND | 2V, 300mA LDO Linear Regulato 942.00/3,000 
AHT82-WL-7 ‘AH182-WLDITR-ND Low Power Switch 1716.00/3,000 AP130-20WL-7 | AP130-20WLDICT-ND | 2V, 300mA LDO Linear Regulato 108 87 65 
AH183-WL-7 ‘AH183-WLDICT-ND Low Power Switch 1.91 166 1.28 AP130-20WL-7 | AP130-20WLDITR-ND | 2V, 300mA LDO Linear Regulato 1026.00/3,000 
AH183-WL-7 AH183-WLDITR-ND Low Power Switch 2034.00/3,000 AP130-20YL-13 ]AP130-20YLDICT-ND | 2V, 300mA LDO Linear Regulato 116 1.01 .78 
AH284-PL-B AH284-PL-BDI-ND Smart Fan Motor Controlle 1.69 147 1.13 AP130-20YL-13 | AP130-20YLDITR-ND _|2V, 300mA LDO Linear Regulato 1030.00/2,500 
AH284-WL-7 AH284-WLDICT-ND Smart Fan Motor Controle 1.76 1.53 1.18 AP130-20YRL-13 |AP130-20YRLDICT-ND | 2V, 300mA LDO Linear Regulato 99 «80 ~=—60 
AH284-WL-7 AH284-WLDITR-ND Smart Fan Motor Controlle 1875.00/3,000 AP130-20YRL-13 | AP130-20YRLDITR-ND /2V, 300mA LDO Linear Regulator. 785.00/2,500 
AH284-YL-13 | AH284-YLDICT-ND Smart Fan Motor Controle 1.91 166 1.28 AP130-25RG-7 | AP130-25RGDICT-ND —_/2.5V, 300mA LDO Linear Regulato 99 80 60 
AH284-YL-13 | AH284-YLDITR-ND Smart Fan Motor Controle 1695.00/2,500 AP130-25RG-7 | AP130-25RGDITR-ND —/2.5V, 300mA LDO Linear Regulato 942.00/3,000 
AH285-PL-B AH285-PL-BDI-ND Smart Fan Motor Controlle 1.91 1.66 1.28 AP130-25WL-7 | AP130-25WLDICT-ND —_[2.5V, 300mA LDO Linear Regulato is WO 76 
Ano EASE smart fan Motor eu iat ten wie AP130-25WL-7 |AP130-25WLDITR-ND __|2.5V, 300mA LDO Linear Regulator 1236.00/3,000 
-WL- H H “ 00/3; AP130-25YL-13 | AP130-25YLDICT-ND —_2.5V, 300mA LDO Linear Regulato dHGpe TON we78 
AH285-YL-13 Bcc OD Smart Fan Motor Controller UES ees COnea 20 AP130-25YL-13 | AP130-25YLDITR-ND —_|2.5V, 300mA LDO Linear Regulato 1030.00/2,500 
Are ee OTR ND oma He Motor Contant ‘ eee aU 00 AP130-25YRL-13 |AP130-25YRLDICT-ND |2.5V, 300mA LDO Linear Regulato! 99 80 60 
ALOBE-WL:7 AHOaEWIIGEND SC Cole Ta) GS 46 AP130-25YRL-13 | AP130-25YRLDITR-ND _|2.5V, 300mA LDO Linear Regulator... SOT-89R 785.00/2,500 
AHDaG-WIG? ROR aan TTGRI Smart Fan Motor Cantrelle  SARATERTT AP130-28RG-7 | AP130-28RGDICT-ND 2.8, 300mALDO Linear Regulator......SC-59R 99 80 60 
Aoa6-¥L13  PENSEeRTTG EAI SHiattEan Motareontralla ae igs ae AP130-28RG-7 | AP130-28RGDITR-ND —_2.8V, 300mA LDO Linear Regulator....... SC-59R 942.00/3,000 
AHDA6-YL13 | AHOBB-YLDITRND SinaitiFaniMatar Cortialle "1695 .00/2,500 AP130-28WL-7 | AP130-28WLDICT-ND —2.8V, 300mA LDO Linear Regulato SC-59 1.08 87 65 
AHD87-PL.B AH287-PL-BDI-ND High Volt. Smart Fan Motor Controlier.....SIP-4 2.01 168. 1.41 AP130-28WL-7 | AP130-28WLDITR-ND —/2.8V, 300mA LDO Linear Regulato SC-59 1026.00/3,000 
AH287-YL-13 | AH287-YLDICT-ND High Volt. SmartFan Motor ; : : AP130-28YL-13 | AP130-28YLDICT-ND _|2.8V, 300mA LDO Linear Regulato OT-89 1.16 1.01 78 
Controller. 2.01 1.68 1.41 AP130-28YL-13 | AP130-28YLDITR-ND | 2.8V, 300mA LDO Linear Regulato OT-89 1030.00/2,500 
AH287-YL-13 AH287-YLDITR-ND High Volt. Smart Fan Motor AP130-28YRL-13 /AP130-28YRLDICT-ND —|2.8V, 300mA LDO Linear Regulator... SOT-89R 99 80 .60 
Controller. 2177.50/2,500 AP130-28YRL-13 | AP130-28YRLDITR-ND | 2.8V, 300mA LDO Linear Regulato 785.00/2,500 
AH288-PL-B AH288-PL-BDI-ND High Volt. Si 219° 183 154 AP130-30RG-7 | AP130-30RGDICT-ND | 3V, 300mA LDO Linear Regulato 99 80 60 
AH288-YL-13 | AH288-YLDICT-ND High Volt. Smart Fan Motor AP130-30RG-7 | AP130-30RGDITR-ND _|3V, 300mA LDO Linear Regulato! 942.00/3,000 
Controller. 249 1.83 1.54 AP130-30WL-7 | AP130-30WLDICT-ND | 3V, 300mA LDO Linear Regulato 108 87 65 
AH268-YL-13 | AH288-YLDITR-ND High Volt. Smart Fan Motor AP130-30WL-7 | AP130-30WLDITR-ND | 3V, 300mA LDO Linear Regulato 1026.00/3,000 
Controller. SOT-89-5 2372.50/2,500 AP130-30YL-13 ]AP130-30YLDICT-ND | 3V, 300mA LDO Linear Regulato 116 101 78 
AH289-PL-B AH289-PL-BDI-ND High Volt. Smart Fan Motor Controller......SIP-5 219 1.83 1.54 AP130-30YL-13 | AP130-30YLDITR-ND | 3V, 300mA LDO Linear Regulator.......... 1030.00/2,500 
AH289-YL-13 | AH289-YLDICT-ND High Volt. Smart Fan Motor AP130-30YRL-13 | AP130-30YRLDICT-ND _|3V, 300mA LDO Linear Regulator........SOT-89R 99.80.60 
Controller. SOT-89-5 2.19 1.83 1.54 AP130-30YRL-13 |AP130-30VRLDITR-ND _|3V, 300mA LDO Linear Regulator........ SOT-89R 785.00/2,500 
AH289-YL-13 AH289-YLDITR-ND High Volt. Smart Fan Motor AP130-33RG-7 | AP130-33RGDICT-ND —_/3.3V, 300mA LDO Linear Regulato SC-59R 99 80 60 
aps PeR ester caine et rane See ee ; oe ue sto AP130-33RG-7 | AP130-33RGDITR-ND | 3.3V, 300mA LDO Linear Regulator....... SC-59R 942.00/3,000 
“PL- -PL-BDI- . : : : AP130-33WL-7 | AP130-33WLDICT-ND —_/3.3V, 300mA LDO Linear Regulato ine Ol 26) 
eA eT NSS TSU mE cow volt Smart Fan Motor Controle. TO ate AP130-33WL-7 | AP130-33WLDITR-ND __|3.3V, 300mA LDO Linear Regulato 1236.00/3,000 
: : ee AP130-33YL-13 | AP130-83YLDICT-ND 3.3, 300mA LDO Linear Regulato 99 «8060 
AH2OI-VL-13 BBS TNEDICTEND) ow Volt Symart ran Motor sor.se.s MOM AP130-33YL-13 | AP130-33YLDITR-ND —_|3.3V, 300mA LDO Linear Regulator 785.00/2,500 
Aeryia3 (Aroclor Loam Volt Sitarttani Matar : : : AP130-33YRL-13 | AP130-33YRLDICT-ND 3.3V, 300mA LDO Linear Regulato 99 80 6 
Contralley Sages 4430.00/2,500 AP130-33YRL-13 | AP130-33YRLDITR-ND /3.3V, 300mA LDO Linear Regulato 785.00/2,500 
AH299-PL-B AH292-PL-BDEND Low Volt. 8; SIPS 1.84160 1.23 AP130-35RG-7 | AP130-35RGDICT-ND _[3.5V, 300mA LDO Linear Regulato 86 69 52 
AHOO-WL7 AHD92-WLDICT-ND Low Volt Smart Fan Motor Controller 80-59 1.84160 71.23 AP130-35RG-7 | AP130-5RGDITR-ND | 3.5V, 300mA LDO Linear Regulato 813.00/3,000 
AH292-WL-7 ‘AH292-WLDITR-ND Low Volt, Smart Fan Motor Controller. SC-89 1956.00/3,000 AP130-35WL-7 / AP130-35WLDICT-ND —_/3.5V, 300mA LDO Linear Regulato 99 80 60 
AH292-YL-13 | AH292-YLDICT-ND Low Volt. Smart Fan Motor AP130-35WL-7 | AP130-35WLDITR-ND —/3.5V, 300mA LDO Linear Regulato 942.00/3,000 
Controller S0T-89-5 184 160 1.23 AP130-35YL-13 ]AP130-35YLDICT-ND —_/3.5V, 300mA LDO Linear Regulato 116 1.01 .78 
AH292-YL-13 AH292-YLDITR-ND Low Volt. Smart Fan Motor AP130-35YL-13 | AP130-35YLDITR-ND 3.5V, 300mA LDO Linear Regulato: 1030.00/2,500 
Controller. SOT-89-5 1630.00/2,500 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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NEW! LDO REGULATORS — RoHS Compliant (Continued) 


Diodes Digi-Key Price Each Diodes Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. iu 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 +100 
‘AP130-35YRL-13 |AP130-35YRLDICT-ND |3.5V, 300mALDO Linear Regulator.....SOT-89R 116 1.01 78 AP1086T18L-U /AP1086T18L-UDI-ND —_/1.8V, 1.5A LDO Positive Regulator 191° 166 1.28 
AP130-35YRL-13 |AP130-35YRLDITR-ND |3.5V, 300mA LDO Linear Regulator ..... SOT-89R 1030.00/2,500 AP1086T25L-U | AP1086T25L-UDI-ND —|2.5V, 1.5A LDO Positive Regulator 191 166 1.28 
AP131-15WL-7 | AP131-15WLDICT-ND | 1.5V, 300A LDO Linear Regulator.......$0T-25 1.01 88 68 AP1086T33L-U | AP1086T33L-UDI-ND —_|3.3V, 1.5A LDO Positive Regulator 1.91 1.66 1.28 
AP131-15WL-7 |AP131-15WLDITR-ND —_|1.5V, 300mA LDO Linear Regulator. 1077.00/3,000 AP1086T50L-U |APY086T5OL-UDI-ND —_|5V, 1.5A LDO Positive Regulator 191 166 1.28 
AP131-15YL-13 | AP131-15YLDICT-ND _|1.5V, 300mA LDO Linear Regulator. 1.20 1.04.80 AP1086TL-U AP1086TL-UDI-ND Adj., 1.54 LDO Positive Regulato 1.91 1.66 1.28 
AP131-15YL-13 | AP131-15YLDITR-ND __|1.5V, 8300mA LDO Linear Regulator. 1065.00/2,500 APTI15AY15L-13 | APT115AV15LDICT-ND | 1.5V, 0.6A LDO Positive Regulator 8568 
AP131-18WL-7 | AP131-18WLDICT-ND —_|1.8V, 300mA LDO Linear Regulator. sn AP1115AV15L-13 | AP1115AV15LDITR-ND | 1.5V, 0.64 LDO Positive Regulator 637.50/2,500 
AP131-18WL-7 | AP131-18WLDITR-ND | 1.8V, 300mA LDO Linear Regulator. 879.00/3,000 AP1115AY18L-13 |AP1115AY18LDICT-ND  |1.8V, 0.6A LDO Positive Regulator 85 68 51 
AP131-18YL-13 |AP131-18YLDICT-ND —_|1.8V, 300mA LDO Linear Regulator . 1.22 98 73 AP1115AY18L-13 |AP1115AY18LDITR-ND  |1.8V, 0.6A LDO Positive Regulator 637.50/2,500 
AP131-18YL-13 | AP131-18YLDITR-ND__|1.8V, 300mA LDO Linear Regulator. 962.50/2,500 AP1115AY25L-13 [AP1115AY25LDICT-ND _|2.5V, 0.6A LDO Positive Regulator 85 68 51 
AP131-20WL-7 | AP131-20WLDICT-ND —/2V, 300mA LDO Linear Regulator 98 85 65 AP1115AY25L-13 | AP1115AY25LDITR-ND | 2.5V, 0.6A LDO Positive Regulator 637.50/2,500 
AP131-20WL-7 | AP131-20WLDITR-ND | 2V, 300mA LDO Linear Regulator 1038.00/3,000 AP1115AY28L-13 | AP1115AY28LDICT-ND  |2.8V, 0.6A LDO Positive Regulator 85 68 51 
aa Aes oot DINO au som oe fee re tes Pe at AP1115AY28L-13 | AP1115AY28LDITR-ND  |2.8V, 0.6A LDO Positive Regulator 637.50/2,500 
-20YL- . 5 , é .00/2, AP1115AY30L-13 |AP1115AY3OLDICT-ND |3V, 0.6A LDO Positive Regulator 85 68 51 
ra ee oo am Ww reat reauator 86 ae a AP1115AY30L-13 | AP1115AY30LDITR-ND _|3V, 0.6A LDO Positive Regulator 637.50/2,500 
- - - - 5V, 300m inear Regulator .. 00/3, = = 7H 
APIS-26¥L-13. |APIS1-26YLOICT-ND | 25V, 300mA LDO Linear Regulator. 11998 75 | Apyi1SAYSaL-13 |APITISAYSSLDITA-ND |33V.OGA LDO Postve Regulator ® a7 502500" 
AP131-25YL-13 |AP131-25YLDITR-ND —_|2.5V, 300mA LDO Linear Regulator... SOT-89-5 997.50/2,500 7 5 eucal fa ae 
! AP1115AY35L-13 |AP1115AY35LDICT-ND |3.5V, 0.6A LDO Positive Regulator 85 68 51 
AP131-28WL-7 | AP131-28WLDICT-ND |2.8V, 300MALDO Linear Regulator.......S0T-25 122 98 73 AP111SAV35L-13 |API11SAV3SLDITR-ND |3.8V’ 0.6A LDO Positive Regulator 637'50/2,500 
AP131-28WL-7 _|AP131-28WLDITR-ND _|2.8V, 300mA LDO Linear Regulator........SOT-25 1155.00/3,000 AP111SAYS0L-13 |AP111SAYSOLDICT-ND _|5V, 0.6A LDO Positive Regulator ag Ra 
APIS1-26VL-13 PRIS or a elgtlogam 2-8V, 300mA LDO Linear Regulator. 1H tame AP1115AVSOL-13 |AP1115AVSOLDITR-ND —|5V, 0.6A LDO Positive Regulator... ~ 637.50/2,500 
AP131-28YL-13 |AP131-28YLDITR-ND —_|2.8V, 300mA LDO Linear Regulator. 997.50/2,500 APIUIEAYL-12. (REHEAMIGIOTENAMMMI Adi 0-64 LDO Posttie Reculato ea a 
AP131-30WL-7 | AP131-30WLDICT-ND —_|3V, 300mA LDO Linear Regulator 12 8 él APIIEAYLA3  (REEHERMIDTTERIGIMI Adi” 0.64 LDO Postive Revulch © orien 
AP131-30WL-7 | AP131-30WLDITR-ND —_|3V, 300mA LDO Linear Regulator 1155.00/3,000 7 dl ., O. OStIIVE HEQUIaIO) ue 
“30YL- : ¥ i AP1115BY15L-13 |AP1115BY15LDICT-ND |1.5V, 0.6A LDO Positive Regulator 85 68 51 
AP131-30YL-13 | AP131-30YLDICT-ND __|3V, 300mA LDO Linear Regulator 113.98 75 BOT HEBY TEL 12 ROR ERUEIRIGEINIOIME LY’ bck LOO Dectne Boeck recnece 
AP131-30YL-13 | AP131-30YLDITR-ND _|3V, 300mA LDO Linear Regulator 997.50/2,500 a ave eoatet athe 
AP131-33WL-7 | AP131-33WLDICT-ND _|3.3V, 300mA LDO Linear Regulator. 122. 98-73 AP1115BY18L-13 [APT115BY18LDICT-ND _|1.8V, 0.6A LDO Positive Regulator 85 68 ST 
AP131-33WL-7 | AP131-38WLDITR-ND /3.3V. 300mA LDO Linear Regulator. 1155.00/3,000 AP1115BY18L-13 | AP1115BY18LDITR-ND | 1.8V, 0.6A LDO Positive Regulator 637.50/2,500 
AP131-33YL-13 | AP131-33YLDICT-ND 3.3V, 300mA LDO Linear Regulator. 1.13 198) 75 AP1115BY25L-13 | AP1115BY25LDICT-ND | 2.5V, 0.6A LDO Positive Regulator 85 E6805 coil 
AP131-33YL-13 | AP131-33YLDITR-ND _|3.3V, 300mA LDO Linear Regulator... SOT-89-5 997.50/2,500 API115BY25L-13 | AP1115BY25LDITR-ND — |2.5V, 0.6A LDO Positive Regulator 637.50/2,500 
AP131-5WL-7 | AP131-35WLDICT-ND [3.5V, 300mALDO Linear Regulator......S0T-25 117 94 71 APTI 15BY26L-13 [ARIIISENZEEBIETENDMS|2.8V, 0.6A LOO Positive Regulator £3 
AP131-35WL-7 |AP131-35WLDITR-ND —|3.5V, 300mA LDO Linear Regulator........ SOT-25 1113.00/3,000 AP1115BY28L-13 | AP1115BY28LDITR-ND /2.8V, 0.6A LDO Positive Regulator 637.50/2,500 
AP131-35YL-13 |AP131-35YLDICT-ND —/3.5V, 300mALDO Linear Regulator....SOT-89-5 113 98 75 AP1115BY30L-13 |AP1115BY3OLDICT-ND /3V, 0.6A LDO Positive Regulator PSOE COMEO! 
AP131-35YL-13 [AP131-35YLDITR-ND —_|3.5V, 300mA LDO Linear Regulator... SOT-89-5 997.50/2,500 AP1115BY30L-13 |AP1115BY3OLDITR-ND |3V, 0.6A LDO Positive Regulator 637.50/2,500 
AP139-15WL-7 | AP139-15WLDICT-ND _|1.5V, 300mA Low Noise CMOS LDO...SOT-23-5 1.73 150 1.15 AP1115BY33L-13 | AP1115BY33LDICT-ND _|3.3V, 0.64 LDO Positive Regulator 85 68 
AP139-15WL-7 | AP139-15WLDITR-ND —_|1.5V, 300A Low Noise CMOS LDO... SOT-23-5 1836.00/3,000 AP1115BY33L-13 | AP1115BY33LDITR-ND __|3.3V, 0.6A LDO Positive Regulator 637.50/2,500 
AP139-18WL-7 |AP139-18WLDICT-ND —|1.8V, 300mA Low Noise CMOS LDO...SOT-23-5 94 82 63 AP1115BY35L-13 |AP1115BY35LDICT-ND  [3.5V, 0.6A LDO Positive Regulator 85. 68ST 
AP139-18WL-7 |AP139-18WLDITR-ND —_|1.8V, 300mA Low Noise CMOS LDO... SOT-23-5 999.00/3,000 AP1115BY35L-13 |AP1115BY35LDITR-ND |3.5V, 0.6A LDO Positive Regulator 637.50/2,500 
AP139-20WL-7 | AP139-20WLDICT-ND | 2V, 300mA Low Noise CMOS LDO......SOT-23-5 113 98 75 AP1115BY50L-13 | AP1115BY50LDICT-ND | 5V, 0.6A LDO Positive Regulator 85 68 51 
AP139-20WL-7 | AP139-20WLDITR-ND _|2V, 300mA Low Noise CMOS LDO...... SOT-23-5 1197.00/3,000 AP1115BY50L-13 | AP1115BY50LDITR-ND | 5V, 0.6A LDO Positive Regulator 637.50/2,500 
‘AP139-25WL-7  |AP139-25WLDICT-ND  |2.5V, 300mA Low Noise CMOSLDO...SOT-23-5. 113 98 75 AP1115BYL-13 | AP11/5BYLDICT-ND _|Adj., 0.6A LDO Positive Regulato 85 68 51 
AP139-25WL-7 | AP139-25WLDITR-ND — |2.5V, 300mA Low Noise CMOS LDO... SOT-23-5 1197.00/3,000 AP1115BYL-13 | AP1175BYLDITR-ND | Adj., 0.6A LDO Positive Regulato 637.50/2,500 
AP139-28WL-7 | AP139-28WLDICT-ND —|2.8V, 300mA Low Noise CMOS LDO...SOT-23-5 113 98 75 AP1117D15L-13 | AP1117D15LDICT-ND | 1.5V, 1ALDO Positive Regulator 116 1.01 78 
AP139-28WL-7 AP139-28WLDITR-ND 2.8V, 300mA Low Noise CMOS LDO... SOT-23-5 1197.00/3,000 AP1117D15L-13 | AP1117D15LDITR-ND 1.5V, 1A LDO Positive Regulator 1030.00/2,500 
AP139-30WL-7 AP139-30WLDICT-ND 3V, 300mA Low Noise CMOS LDO......SOT-23-5 1.13 98 465) AP1117D18L-13 | AP1117D18LDICT-ND 1.8V, 1A LDO Positive Regulator als orl 78 
API36-30WL:7 APS8-GOWLDITR-ND av, 300mA Low Nsie CMOS tt... Sora j a 197.003.000 AP1117D18L-13_|AP1117D18LDITR-ND _|1.8V, 1ALDO Positive Regulator 1030.00/2,500 
-33WL-7 i : -3V, 300mA Low Noise  80T-23-5 1. : 75 AP1117D25L-13 [APT117D25LDICT-ND — [2.5V, 1ALDO Positive Regulat 116 1.01 78 
AP139-33WL-7 | AP139-33WLDITR-ND |3.3V; 300mA Low Noise CMOS LDO...SOT-23-5 _1197.00/3,000 API17025-13 | AP{I17D25LDITR-ND — |2.5V 1A LDO Positive Regulator “AEHETGE 
APISO-OSWL-7 Bis so He DIGI Digg 2-5, 200mA Low Noise CMOS LDO... SOT-23-5 [MARAE 20 mame AP1117D33L-13 |AP1117D33LDICT-ND —_|3.3V, 1A LDO Positive Regulator 116 1.01 78 
AP139-35WL-7_|AP139-35WLDITR-ND_[3.5V, 300mA Low Noise CMOS LDO... SOT-23-5 1197.00/3,000 AP1117033L-13 |APi117033LDITR-ND  [3.3V/ 1A LDO Positive Regulator 1030.00/2,500 
AP1084D15L-13 | AP1084D15LDICT-ND —/1.5V, 5A LDO Positive Regulator . TO-252 1.80 1.56 1.20 AP1117D50L-13 |AP1117D50LDICT-ND _|5V, 1A LDO Positive Regulato Ws al 8 
AP1084D15L-13 |AP1084D15LDITR-ND | 1.5V, 5A LDO Positive Regulator . T0-252 1595.00/2,500 APTI17050L-13 | APIT17DSOLDITR-ND ~~ /5V 1A LDO Positive Regulato 7030.0072,500 
AP1084D18L-13 |AP1084D18LDICT-ND —_|1.8V, 5A LDO Positive Regulator . T0-252 180 156 1.20 " t ' NM 
APIOBADIAL-13. (ACTOS AIGTTETIGIMI 1 8V" 5A LDO Post AP1117DL-13 | AP1117DLDICT-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator. 116 1.01 78 
- | BV, ositive Regulator .. TO-252 1595.00/2,500 7 a 
: i Hy ; AP1117DL-13 | AP1117DLDITR-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator. 1030.00/2,500 
AP1084D25L-13 |AP1084D25LDICT-ND _|2.5V, 5A LDO Positive Regulator . T0-252 1.80 156 1.20 APHII7E15G-13 |APTH7ESGDICT-ND — |1.5V, 1ALDO Positive Regulator as en 
AP1084D25L-13 [APTO84D25LDITR-ND  |2.5V, 5ALDO Positive Regulator . T0-252 7595.00/2,500 API117E18G-13 |API117E1SGDITR-ND _|1.5V/ 1A LDO Positive Regulator ~ 712/50/2,500 
AP1084D33L-13 |AP1084D33LDICT-ND — |3.3V, 5A LDO Positive Regulator . 70-252 180 156 1.20 APIL17E18G-13 ” RERRIRRLAUCIM ett il BV; TA'TLDO Positive Rec go 
AP1084D33L-13 | AP1084D33LDITR-ND | 3.3V, 5ALDO Positive Regulator . T0-252 1595.00/2,500 7E18G- id : WN, ositive Regulator : To 
AP1084D50L-13 |AP1084D50LDICT-ND —_|5V, 5A LDO Positive Regulator 0-252 180 1.56 1.20 APTI17E18G-13 | APITI7E18GDITR-ND —/1.8V, 1A LDO Positive Regulator 712.50/2,500 
AP1084D50L-13_ | AP1084D50LDITR-ND _[5V, 5ALDO Positive Regulator TO-252 __1595.00/2,500 APII17E25G-13 | APITI7E25GDICT-ND — /2.5V, 1A LDO Positive Regulator 90 7254 
AP1084DL-13  [AP1084DLDICT-ND | Adj., 5A LDO Positive Regulator. 70-252 1.80 1.56 1.20 APTTI7E256-13 /ARUMIZEZSGDITR:ND)2.5V, 1A LDO Positive Regulator 712.50/2,500 
AP1084DL-13 | AP1084DLDITR-ND —_| Adi. 5A LDO Positive Regulato 0-252 1595.00/2,500 AP1117E336-13 _[ETAIIIZESSG0IGTEUDg| 3.3V, 1A LDO Positive Regulator i) ge 
AP1084K15L-13 | AP1084K15LDICT-ND —_|1.5V, 5A LDO Positive Regulator . 70-263 1.91 1.66 1.28 AP1117E33G-13 | AP1117E33GDITR-ND —_|3.3V, 1A LDO Positive Regulator 712.50/2,500 
AP1084K15L-13 |AP1084K15LDITR-ND —|1.5V, 5A LDO Positive Regulator . T0-263 677.60/800 AP1117E50G-13 |AP1117E50GDICT-ND —_|5V, 1A LDO Positive Regulato! 90 72 54 
AP1084K18L-13 |AP1084K18LDICT-ND _|1.8V, 5A LDO Positive Regulator . T0-263 1.91 166 1.28 AP1117E50G-13 | AP1117ESOGDITR-ND —_| SV, 1A LDO Positive Regulato 712.50/2,500 
AP1084K18L-13 | AP1084KT8LDITR-ND | 1.8V, SALDO Positive Regulator.......... 10-263 677.60/800 APITI7EG-13 | AP1117EGDICT-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator. 90 72d 
AP1084K25L-13 | AP1084K25LDICT-ND —_|2.5V, 5A LDO Positive Regulator . 70-263 1.91 1.66 1.28 APITI7EG-13 | AP1117EGDITR-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator. 712.50/2,500 
AP1084K25L-13 |AP1084K25LDITR-ND — |2.5V, 5A LDO Positive Regulator . 0-263 677.60/800 AP{117K15L-13 [APTT17KISLDICT-ND _|1.5V, 1ALDO Positive Regulator 165 143 1.10 
AP1084K33L-13 |AP1084K33LDICT-ND —_|3.3V, 5A LDO Positive Regulator . T0-263 1.91 166 1.28 AP1117K15L-13 |AP1117K15LDITR-ND — |1.5V, 1A LDO Positive Regulator 584.00/800 
AP1084K33L-13 | AP1084K33LDITR-ND _|3.3V, 5A LDO Positive Regulator . T0-263 677.60/800 AP1117K18L-13 |AP1117K18LDICT-ND —_|1.8V, 1A LDO Positive Regulator 165 143 1.10 
AP{084K50L-13 |APTO84KS0LDICT-ND _|5V, 5A LDO Positive Regulator 70-263. 191 +166 128 API117K18L-13 | AP1117K18LDITR-ND | 1.8V, 1A LDO Positive Regulator 584.00/800 
AP1084K50L-13 | AP1084K50LDITR-ND —_|5V, 5A LDO Positive Regulator T0-263 677.60/800 API117K25L-13 | AP1117K25LDICT-ND __|2.5V, 1A LDO Positive Regulator 1.65 1.43 1.10 
AP1084KL-13 | AP1084KLDICT-ND Adj., 5A LDO Positive Regulato T0-263 1.91 1.66 1.28 APT117K25L-13 |AP1117K25LDITR-ND  |2.5V, 1ALDO Positive Regulator 584.00/800 
AP1084KL-13 | AP1084KLDITR-ND Adj., 5A LDO Positive Regulato T0-263 677.60/800 AP1117K33L-13 | AP1117K33LDICT-ND —_/3.3V, 1A LDO Positive Regulator 1.65 1.43 1.10 
AP1084T15L-U _[AP1084T15L-UDI-ND _|1.5V, 5A LDO Positive Regulator . T0-220 1.91 166 1.28 AP1117K33L-13 | AP1117K33LDITR-ND —_/3.3V, 1A LDO Positive Regulator 584.00/800 
AP{084T18L-U [AP1084T18L-UDI-ND _|1.8V, SA LDO Positive Regulator . 70-220 191 1.66 1.28 AP1117K50L-13 |AP1117KSOLDICT-ND —_|5V, 1A LDO Positive Regulato! 1.65 143 1.10 
AP1084T25L-U |AP1084T25L-UDI-ND —_|2.5V, 5A LDO Positive Regulator . T0-220 191 166 1.28 AP1117K50L-13_|AP1117KSOLDITR-ND _|5V, 1A LDO Positive Regulato! 584.00/800 
AP1084T33L-U | AP1084T33L-UDI-ND 3.3V, 5A LDO Positive Regulator . TO-220 1.91 1.66 1.28 AP1117KL-13 AP1117KLDICT-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator. 165 143 1.10 
AP1084T50L-U | AP1084T5OL-UDI-ND —_5V, 5A LDO Positive Regulator T0-220 191 166 1.28 AP{117KL-13 | AP1147KLDITR-ND Adj. 1A LDO Positive Regulator. 584.00/800 
AP1084TL-U AP1084TL-UDI-ND Adj., 5A LDO Positive Regulato 70-220 191 1.66 1.28 AP1117T15L-U | AP1117T15L-UDI-ND —_|1.5V, 1A LDO Positive Regulator 165 143 1410 
AP1086D15L-13 |AP1O86D15LDICT-ND _ |1.5V, 1.5A LDO Positive Regulato 70-252 191 166 128 AP1117T18L-U | AP1117T18L-UDI-ND —_|1.8V, 1A LDO Positive Regulator 1.65 1.43 1.10 
AP{086D15L-13 |AP1086D15LDITR-ND —_|1.5V, 1.5A LDO Positive Regulato T0-252 1695.00/2,500 AP1117T25L-U | AP1117T25L-UDI-ND __|2.5V. 1A LDO Positive Regulator 1.65 1.43 1.10 
AP1086D18L-13 | AP1086D18LDICT-ND | 1.8V. 1.5A LDO Positive Regulato 0-252 1.91 166 1.28 zi aInTE 7 
AP1086D18L-13 | AP1086D18LDITR-ND | 1.8V, 1.54 LDO Positive Regulato T0-252 1695.00/2,500 APTII7TSSL-U AGUAS SPEND gm 2.3V, 14 LDO Positive Regulator UGS es ae 
APIOSED25L13 VRERORSSPSIST ENE SV” 1/58 LDO Pective Recut To2so NS TMaeDasimclIon AP1117T50L-U | AP1117TSOL-UDI-ND —_|5V, 1 LDO Positive Regulato! 165 143 1.10 
APi086D25L-13 | APIO86D25LDITA-ND ]2.5V, 1.5A LDO Posve Regulto 70-252 1695.00/2,500 Pea a AE DENG a i To Bosttve Regus Less lg 
7 H : G 00/2, AP1117V15L-13 |AP1117Y15LDICT-ND —_|1.5V, 1A LDO Positive Regulat 113 90 68 
AP1086D33L-13 |AP1086D33LDICT-ND |3.3V, 1.5ALDO Positive Regulator ....T0-252 191 166 1.28 A : ; Oo Be uci 
AP1117V15L-13_|AP1117Y15LDITR-ND _|1.5V, 1ALDO Positive Regulator 890.00/2,500 
AP1086D33L-13 |AP1086D33LDITR-ND —|3.3V, 1.5A LDO Positive Regulato T0-252 1695.00/2,500 = 
z i ; APT117Y16L-13_ |APTI17YISLDICT-ND __|1.8V, TALDO Positive Regulator T1390 ~—«68 
AP1086D50L-13 |AP1086D50LDICT-ND —_|5V, 1.5A LDO Positive Regulator . 0-252 1.91 166 1.28 my 
: ‘ d AP1117Y18L-13 |AP1117Y18LDITR-ND —|1.8V, 1A LDO Positive Regulator 890.00/2,500 
AP1086D50L-13 |AP1086D50LDITR-ND _|5V, 1.5ALDO Positive Regulator . T0-252 1695.00/2,500 i 
AP1117Y25L-13 |AP1117Y25LDICT-ND —|2.5V, 1A LDO Positive Regulator 113.90 68 
AP{086DL-13 | APT086DLDICT-ND Adj., 1.5A LDO Positive Regulator.........10-252 1.91 166 1.28 Z : ey 
tt AP1117Y25L-13 |AP1117Y25LDITR-ND — |2.5V, 1A LDO Positive Regulator 890.00/2,500 
AP1086DL-13 | AP1086DLDITR-ND Adj., 1.5A LDO Positive Regulator.......... T0-252 1695.00/2,500 i : HH 
AP1086K15L-13 |AP1086K1SLDICT-ND | 1.5V, 1.5ALDO Positive Regulator.....10-263 191 166 1.28 APTTTTYS3L-13_[ARIIIINSSEDICTENDIES| 9.2V, 1A LDO Positive Regulator Way fy 
AP1086K15L-13 |AP1086K15LDITR-ND —_|1.5V, 1.54 LDO Positive Regulato 0-263 677.60/800 AP1117Y33L-13 | AP1117Y33LDITR-ND — |3.3V, 1A LDO Positive Regulator 890.00/2,500 
AP1086K18L-13 |AP1086K18LDICT-ND _|1.8V, 1.54 LDO Positive Regulato 10-263 1.91 166 1.28 AP1117Y50L-13 | AP1117Y50LDICT-ND —_|5V, 1A LDO Positive Regulator ... 113° 90 6 
APTO86K18L-13 | AP1O86K1SLDITR-ND  |1.8V, 1.5A LDO Positive Reguiato T0-263 677.60/800 APITI7YSOL-13 | APTT17YSOLDITR-ND | 5V, 1A LDO Positive Regulator 890.00/2,500 
g 4 i API117YL-13 | AP1117YLDICT-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator. 113.90 68 
AP1086K25L-13 |AP1086K25LDICT-ND — |2.5V, 1.5A LDO Positive Regulato T0-263 1.91 166 1.28 APLieyLia Renae Eos Aa CIM DO Brive Bos Ron caean 
AP1086K25L-13 |AP1086K25LDITR-ND — |2.5V, 1.5A LDO Positive Regulator .........T0-263 677.60/800 ls i H i. sitive Regulator. .00/2,5 
AP1086K33L-13 |AP1086K33LDICT-ND — |3.3V, 1.5ALDO Positive Regulator .......T0-263 1.91 166 1.28 AP1118D12L-13 [AP1118D12LDICT-ND —/12V, 1A LDO Positive Fixed-Mode 
AP1086K33L-13 [AP1086K33LDITR-ND _|3.3V, 1.5A LDO Positive Reguilator..........T0-263 677.60/800 Regulator with EN Function 143° 1.24 95 
AP1086K50L-13 |AP1086K50LDICT-ND _ |5V, 1.5A LDO Positive Regulator . 70-263. 1.91 166 1.28 AP1118D12L-13 | AP1118D12LDITR-ND | 12V, 1A LDO Positive Fixed-Mode 
AP1086K50L-13 |AP1086KSOLDITR-ND —_|5V/, 1.5A LDO Positive Regulator . T0-263 677.60/800 Regulator with EN Function 1262.50/2,500 
AP1086KL-13 | AP1086KLDICT-ND Adj., 1.5A LDO Positive Regulator.......T0-263 1.91 166 1.28 AP1118D15L-13 | AP1118D15LDICT-ND | 1.5V, 1A LDO Positive Fixed-Mode 
AP1086KL-13 | AP1086KLDITR-ND Adj., 1.54 LDO Positive Regulator..........T0-263 677.60/800 Regulator with EN Function 1431.24.95 
AP1086T15L-U _[AP1086T15L-UDI-ND _|1.5V, 1.5A LDO Positive Regulato T0-220 1.91 166 1.28 (Continued) 
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Diodes Digi-Key Price Each 
TORS — RoHS Compliant (Continued) Part No. Part No. Description 1 25 100 
, om 5 AP1184T518L-U | AP1184T518L-UDI-ND | 1.8V, 4A LDO Positive Regulator .. 237 1.98 1.66 
plodss pul Key eee i j Fries Fecha AP1184T525L-U | AP11847525L-UDI-ND | 2.5V; 4A LDO Positive Regulator 237 198 1.66 
a: ar escrito n g. AP1184T533L-U | AP1184T533L-UDI-ND | 3.3V, 4A LDO Positive Regulato 191 166 1.28 
AP1118D15L-13 | AP1118D15LDITR-ND pate Hep pat hee Mone aasees pelea end AP1184T550L-U | AP1184T550L-UDI-ND | 5V, 4A LDO Positive Regulato 267 223 1.87 
Pe ccc RTE rae 50/2, AP1184T5L-U | AP1184T5L-UDI-ND _| Adj., 4A LDO Positive Regulator. 267 2.23 1.87 
Ssculctee wiht cH Eincion 70-250-5 (Reece AP1186K515L-13 | APT186K515LDICT-ND | 1.5V, 1.5A Ultra LDO Positive Reg. 267 2.23 1.87 
APitianiat-13: REERERTeIORERNGMML 4.817 1A LDO Positive es ated : : 3 AP1186K515L-13 | AP1186K515LDITR-ND | 1.5V, 1.54 Ultra LDO Positive Reg. 1068.00/800 
Ree aaar win EM EAccH eae spieorsnypit AP1186K518L-13 | AP1186K518LDICT-ND | 1.8V, 1.5A Ultra LDO Positive Reg. 267 2.23 1.87 
EU /ALON WILT ERS EUNGHOM esectiens node AP1186K518L-13 | AP1186K518LDITR-ND | 1.8V, 1.5A Ultra LDO Positive Reg. 1068.00/800 
AP1118D25L-13 | AP1118D25LDICT-ND pe anaes ease 70.250.5 Mee AP1186K525L-13 | AP1186K525LDICT-ND | 2.5V, 1.5A Ultra LDO Positive Reg. 183 153 1.29 
NY FUNCHON see 252-5 Be : 4 AP1186K525L-13 | APT186K525LDITR-ND | 2.5V, 1.5A Ultra LDO Positive Reg. 732.00/800 
APTV180251-13 ARIITBD2S COIR ND) 2.5V, 1A LDO Positive Flxed-Mode AP1186K533L-13 | AP1186KS533LDICT-ND | 3.3V. 1.5A Ultra LDO Positive Reg. 183 153 1.29 
Apt{1eng3-13 (RORTERe TER 3 cero itl ER Function snow 10-2525 1262.50/2,500 AP1186K533L-13 | AP1186K533LDITR-ND | 3.3V, 1.5A Ultra LDO Positive Reg. 732.00/800 
Pe Positive Fixed-Mode AP1186K550L-13 | AP1186K550LDICT-ND | 5V, 1.5A Ultra LDO Positive Reg 183 153 1.29 
aA me eee sn T0-252-5 1.43 1.24.95 AP1186K550L-13 | AP1186K550LDITR-ND _| 5V, 1.5A Ultra LDO Positive Reg 732.00/800 
é H SV, oe ad APT186K5L-13 | APT186KSLDICT-ND | Adj., 1.5A Ultra LDO Positive Reg. 783 153 1.29 
Regulator with EN Function 70-252-5 1262.50/2,500 AP1186K5L-13 | AP1186KSLDITR-ND —_| Adj., 1.5A Ultra LDO Positive Reg. 732.00/800 
AP1118D5OL-13 / API118D50LDICT-ND —/ SV, 1A LDO Positive Fixed-Mode AP1186T515L-U | AP1186T515L-UDI-ND | 1.V, 1.5 Ultra LDO Positive Reg. 4.83 153 1.29 
Regulator with EN Function............. 70-2525 1.43 1.24 95 AP1186T518L-U | AP1186T518L-UDI-ND | 1.8V, 1.5A Ultra LDO Positive Reg. 183 153 1.29 
AP1118D50L-13 | AP1118D5OLDITR-ND | SV, 1A LDO Positive Fixed-Mode AP1186T525L-U | AP1186T525L-UDI-ND | 2.5V, 1.5A Ultra LDO Positive Reg. 1.83 153 1.29 
Regulator with EN Function... T0-252-5 1262:50/2,500 AP11867533L-U | AP11867533L-UD-ND |3.3V, 1.5A Ultra LDO Positive Reg, 1831.53 1.29 
AP1118D90L-13 | AP1118D90LDICT-ND ye eae 10.2525 Mee AP1186T550L-U | AP1186TS5OL-UDI-ND | SV, 1.5A Ultra LDO Positive Reg 1.83 153 1.29 
apriten9oi-13 JRBETERCOTTRENDMM ov 18 <0 peative toecaentods AP1186T5L-U | AP1186TSL-UDI-ND _| Adj., 1.5A Ultra LDO Positive Reg. 1.83. 1.53 1.29 
Regulator with EN Function.............. T0-252-5 1262.50/2,500 
AP1118S12L-13 | AP1118S12LDICT-ND | 12V, 1A LDO Positive Fixed-Mode ; 
Regulator with EN Function... SOP-8 1.91 1.66 1.28 LONI Dd NEW! POWER MANAGEMENT — Rois Compliant 
AP{118S12L-13 | AP1118S12LDITR-ND | 12V, 1A LDO Positive Fixed-Mode ; Tai ; 
Regulator with EN Function ....cc.00- SoP-8 1695.00/2,500 modes pane Deseription Pio. Price Face 
AP1118S15L-13 | AP1118S15LDICT-ND | 1.5V, 1A LDO Positive Fixed-Mode ; 
Regulator with EN Function 1.91 1.66 1.28 AP358NL-U AP358NL-UDI-ND Low Power Dual Op Amp .Dip-8 85 68 51 
wrest |armidomean [AAO ste a Se 
Regulator with EN Function 1695.00/2,500 7 B ey a D 
AP1118S18L-13 | APT118ST6LDICT-ND _ | 1.8V, 1A LDO Positive Fixed-Mode AP3O3NL-U PSvsieeh ue) a Ofiset, fen ey eH 
Regulator with EN Function................. SOP-8 1.91 1.66 1.28 3 2 Z 
AP1118S18L-13 | AP1118S18LDITR-ND | 1.8V, 1A LDO Positive Fixed-Mode AP393SL-13 AP393SLDICT-ND Low Power, Low Offset, Voltage Dual 
Regulator with EN Function .......cs:e SOP-8 1695.00/2,500 Comparator. 80 6448 
AP1118S25L-13 | AP1118S25LDICT-ND | 2.5V, 1A LDO Positive Fixed-Mode AP393SL-13 AP393SLDITR-ND Low Power, Low Offset, Voltage Dual 
Regulator with EN Function .........ss:- SOP-8 1.91 1.66 1.28 Comparator. 600.00/2,500 
APTHSSS5L-13 | APTTESSELDITRND | .5V, TA LDO Positive Fixed-Mode AP431AL-13 AP431 ALDICT-ND Adj. Precision Shunt Reg. 0.5%. 1.61 1.40 1.08 
Regulator with EN Function .......scssc.0 SOP-8 1695.00/2,500 AP431AL-13 AP431ALDITR-ND Adj. Precision Shunt Reg. 0.5%. 1430.00/2,500 
AP1118S33L-13 | AP1118S33LDICT-ND | 3.3V, 1A LDO Positive Fixed-Mode AP431AQL-7 AP431AQLDICT-ND Adj. Precision Shunt Reg. 0.5%. MOB 87a) v.65 
Regulator with EN Function 0... SOP-8 191 166 128 AP431AQL-7 AP431 AQLDITR-ND Adj. Precision Shunt Reg. 0.5%. 1026.00/3,000 
AP1118S33L-13 | AP1118S33LDITR-ND | 3.3V, 1A LDO Positive Fixed-Mode AP431ARG-7 AP431ARGDICT-ND Adj. Precision Shunt Reg. 0.5%. 80 64 48 
Regulator with EN Function... SOP-8 1695.00/2,500 AP431ARG-7 | AP431ARGDITR-ND _| Adj. Precision Shunt Reg. 0.5%. 720.00/3,000 
AP1118S50L-13 | AP1118S50LDICT-ND BV, 1A LDO Positive Fixed-Mode AP431ASAG-7 AP431ASAGDICT-ND Adj. Precision Shunt Reg. 0.5%. 80 64 48 
Regulator with EN FUNCtION «sc. SOP-8 191 166 1.28 Ae et Abts AS GOITRND Ad) preci nun Reg. pe os pe OOS ON 
Ls | itive Fixed- - a 4 ij. Precision Shunt Reg. 0.5%. : 4 A5 
elias eee Seale eRe. as SOP-8 1695.00/2,500 AP431AVL-A | AP431AVL-ADITB-ND | Adj. Precision Shunt Reg. 0.5%. 675.00/3,000 
AP1118S90L-13 | AP1118S90LDICT-ND 9V, 1A LDO Positive Fixed-Mode AP431AWG-7 AP431AWGDICT-ND Adj. Precision Shunt Reg. 0.5% . 80 64 48 
Regulator with EN Function .....cc.0« SOP-8 191 166 1.28 AP431AWG-7 | AP43iAWGDITR-ND __| Adj. Precision Shunt Reg. 0.5%. 720.00/3,000 
AP1118S90L-13 | AP1118S90LDITR-ND QV, 1A LDO Positive Fixed-Mode AP431AYL-13 AP431AYLDICT-ND Adj. Precision Shunt Reg. 0.5%. 1.08 EO ne OD 
Regulator with EN Function ....sc.00 SOP-8 1695.00/2,500 AP431AYL-13 | AP431AYLDITR-ND Adj. Precision Shunt Reg. 0.5%. 855.00/2,500 
AP1119Y12L-13 | AP1119V12LDICT-ND | 12V, 0.5A Positive Fixed-Mode AP431L-13 AP431LDICT-ND Adj. Precision Shunt Reg. 1.0%. 139 1.21 93 
Regulator with EN Function............... SOT-89-5 1.43 1.24 95 AP431L-13 AP431LDITR-ND Adj. Precision Shunt Reg. 1.0%. 1230.00/2,500 
AP1119Y12L-13 | AP1119Y12LDITR-ND | 12V, 0.5A Positive Fixed-Mode AP431QL-7 AP431QLDICT-ND Adj. Precision Shunt Reg. 1.0%. 108 87 65 
Regulator with EN Function ccc... SOT-89-5 4262.50/2,500 AP431QL-7 AP431QLDITR-ND Adj. Precision Shunt Reg. 1.0%. 1026.00/3,000 
APT119Y15L-13 | AP1119Y15LDICT-ND | 1.5V, 0.5A Positive Fixed-Mode AP431RG-7 AP431RGDICT-ND Adj. Precision Shunt Reg. 1.0%. 5), 60) 245 
Regulator with EN Function... SOT-89-5 143 124 95 AP431RG-7 AP431RGDITR-ND Adj. Precision Shunt Reg. 1.0%. 675.00/3,000 
AP1119Y15L-13 | AP1119Y15LDITR-ND. 1.5V, 0.5A Positive Fixed-Mode AP431SAG-7 AP431SAGDICT-ND Adj. Precision Shunt Reg. 1.0%. 80 64 48 
Regulator with EN Function.............. SOT-89-5 1262.50/2,500 AP431SAG-7 AP431SAGDITR-ND Adj. Precision Shunt Reg. 1.0% . 720.00/3,000 
AP1119Y18L-13 | AP1119Y18LDICT-ND | 1.8V, 0.5A Positive Fixed-Mode APA31VL-A AP431VL-ADICT-ND | Adj. Precision Shunt Reg. 1.0%. 59 45° 33 
Regulator with EN Function coc... SOT-89-5 143 1.24 95 AP431VL-A APA31VL-ADITB-ND —_| Adj. Precision Shunt Reg. 1.0%. 324,00/2,000 
APT119V18L-13 | APT119V18LDITR-ND | 1.8V, 0.5A Positive Fixed-Mode AP431WG-7 AP431WGDICT-ND Adj. Precision Shunt Reg. 1.0%. 80 6448 
Regulator with EN Function... SOT-89-5 1262.50/2,500 AP431WG-7 AP431WGDITR-ND Adj. Precision Shunt Reg. 1.0%. 720.00/3,000 
AP1119Y25L-13 | AP1119Y25LDICT-ND | 2.5V, 0.5A Positive Fixed-Mode AP431YL-13 AP431YLDICT-ND Adj. Precision Shunt Reg. 1.0%. 9 76 57 
Regulator with EN Function ...c.c..- SOT-89-5 143 1.24 95 AP431YL-13 AP431YLDITR-ND Adj. Precision Shunt Reg. 1.0%. 747.50/2,500 
AP1119Y25L-13 | AP1119Y25LDITR-ND | 2.5V,, 0.5A Positive Fixed-Mode AP432AL-13 AP432ALDICT-ND Adj. Precision Shunt Reg. 0.5%. 1.28 141 85 
Regulator with EN Function sco: S0T-89-5 4262.50/2,500 AP432AL-13 AP432ALDITR-ND Adj. Precision Shunt Reg. 0.5%. 1130.00/2,500 
AP1110V33L-13 | AP1119Y33LDICT-ND | 3.3V. 0.5A Positive Fixed-Mode AP432AQL-7 AP432AQLDICT-ND Adj. Precision Shunt Reg. 0.5%. He2e leeds) 
Regulator with EN Function.............. SOT-89-5 143 1.24 95 AP432AQL-7 AP432AQLDITR-ND Adj. Precision Shunt Reg. 0.5% . 1356.00/3,000 
AP1119Y33L-13 | AP1119Y33LDITR-ND | 3.V, 0.5A Positive Fixed-Mode AP432ARG-7 _| AP432ARGDICT-ND Adj. Precision Shunt Reg. 0.5%. 1.08 87 65 
Regulator with EN Function SOT-89-5 4262.50/2,500 AP432ARG-7 | AP432ARGDITR-ND —_| Adj. Precision Shunt Reg. 0.5%. 1026.00/3,000 
AP1119Y50L-13 | AP1119YSOLDICT-ND | 5V, 0.5A Positive Fixed-Mode AP432ASAG-7 | AP432ASAGDICT-ND _| Adj. Precision Shunt Reg. 0.5%. 1.08 87 65 
Regulator with EN Function ........ S0T-89-5 143 1.24 95 AP432ASAG-7 | AP432ASAGDITR-ND _| Adj. Precision Shunt Reg. 0.5% . 1026.00/3,000 
AP1119V50L-13 |APTT19Y50LDITR-ND | SV, 0.5A Positive Fixed-Mode APN ETE ma Precaian Shunt Rep. 05%. 86 ee = 
Regulator with EN Function.............. SOT-89-5 1262.50/2,500 - - - jj. Precision Shunt Reg. 0.5% . 590. i 
AP1119Y90L-13 | AP1119Y9OLDICT-ND | 9V, 0.5 Positive Fixed-Mode AP432AWG-7 | AP432AWGDICT-ND —_| Adj. Precision Shunt Reg. 0.5%. 1.08 87 65 
Regulator with EN Function sco. SOT-89-5 143 1.24 95 AP432AWG-7 | AP432AWGDITR-ND _| Adj. Precision Shunt Reg. 0.5%. 1026.00/3,000 
AP1119Y90L-13 | AP1119Y9OLDITR-ND | 9V, 0.5A Positive Fixed-Mode AP432AYL-13 _| AP432AYLDICT-ND Adj. Precision Shunt Reg. 0.5%. 1.08 87 65 
Regulator with EN Function ......... SOT-89-5 1262.50/2,500 AP432AYL-13 | AP432AYLDITR-ND Adj. Precision Shunt Reg. 0.5%. 855.00/2,500 
APT120SBL-13 | APT{20SBLDICT-ND | 3.3V/1.8V, 1ALDO Positive Regulator... SOP-8 158 1.37 1.05 AP432L-13 AP432LDICT-ND Adj. Precision Shunt Reg. 1.0%. 1.28 141 85 
AP1120SBL-13 | AP1120SBLDITR-ND | 3.3V/1.8V, 1A LDO Positive Regulator..... SOP-8 1397.50/2,500 AP432L-13 AP432LDITR-ND Adj. Precision Shunt Reg. 1.0%. 1130.00/2,500 
AP1120SL-13 | AP1120SLDICT-ND 3.3V/2.5V, 1A LDO Positive Regulator.....SOP-8 1.58 1.37 1.05 AP432QL-7 AP432QLDICT-ND Adj. Precision Shunt Reg. 1.0%. 1431.24 95 
AP1120SL-13 | AP1120SLDITR-ND 3.3V/2.5V, 1A LDO Positive Regulator .... SOP-8 1397.50/2,500 AP432QL-7 AP432QLDITR-ND Adj. Precision Shunt Reg. 1.0%. 1515.00/3,000 
AP1121ASL-13 | APT121ASLDICT-ND | 3.3V/2.5V, 1A LDO Positive Regulator... SOP-8 1.58 137 1.05 AP432RG-7 AP432RGDICT-ND Adj. Precision Shunt Reg. 1.0%. 85 68ST 
APTI21ASL-13 | APTI21ASLDITR-ND | 3.3V/2.5V, 1A LDO Positive Regulator..... SOP-8 1397.50/2,500 AP432RG-7 AP432RGDITR-ND Adj. Precision Shunt Reg. 1.0%. 765.00/3,000 
AP1121BSL-13 | AP1121BSLDICT-ND | 3.3V/1.8V, 1ALDO Positive Regulator....SOP-8 158 137 1.05 AP432SAG-7 _| AP432SAGDICT-ND Adj. Precision Shunt Reg. 1.0%. 1.08 87 65 
AP1121BSL-13 | AP1121BSLDITR-ND | 3.3V/1.8V, 1A LDO Positive Regulator...... SOP-8 1397.50/2,500 AP432SAG-7 _| AP432SAGDITR-ND Adj. Precision Shunt Reg. 1.0%. 1026.00/3,000 
AP1122DL-13 | AP1122DLDICT-ND 1A LDO Positive Regulator T0-252 120 104 80 AP432VL-A AP432VL-ADICT-ND___| Adj. Precision Shunt Reg. 1.0%. 99.8060 
AP1122DL-13 | AP1122DLDITR-ND 1ALDO Positive Regulator TO-252 1065.00/2,500 AP432VL-A AP432VL-ADITB-ND | Adj. Precision Shunt Reg. 1.0%. 682.00/2,000 
AP1122EG-13 | AP1122EGDICT-ND TALDO Positive Regulator ‘S0T-223. 143 «41.24 + ~ «95 AP432WG-7 AP432WGDICT-ND Adj. Precision Shunt Reg. 1.0%. 85 68 51 
AP1122EG-13 | AP1122EGDITR-ND 1A LDO Positive Regulator SOT-223 1262.50/2,500 AP432WG-7 AP432WGDITR-ND Adj. Precision Shunt Reg. 1.0%. 765.00/3,000 
AP1184K515L-13 | AP1184K515LDICT-ND | 1.5V, 4ALDO Positive Regulator....... T0-263-5 1.24 1.08 83 AP432YL-13 AP432YLDICT-ND Adj. Precision Shunt Reg. 1.0%. 1.08 87 65 
AP1184K515L-13 | AP1184K515LDITR-ND | 1.5V, 4A LDO Positive Regulator......... T0-263-5 438.40/800 AP432YL-13 AP432YLDITR-ND Adj. Precision Shunt Reg. 1.0%. a 855.00/2,500 
AP1184K518L-13 | AP1184K518LDICT-ND | 1.8V, 4ALDO Positive Regulator....... T0-263-5 1.73 150 1.15 AP451SLA ‘AP451SLADICT-ND 2-Ch. Linear Controller with Independen 
AP1184K518L-13 | AP1184K518LDITR-ND | 1.8V, 4A LDO Positive Regulator ........ T0-263-5 611.20/800 Enable Function 1.91 1.66 1.28 
AP1184K525L-13 | AP1184K525LDICT-ND | 2.5V, 4A LDO Positive Regulator .. TO-263-5 237 1.98 1.66 AP451SLA AP451SLADITR-ND 2-Ch. Linear Controller with Independent 
AP1184K525L-13 | AP1184K525LDITR-ND | 2.5V, 4A LDO Positive Regulator ........ T0-263-5 948.00/800 Enable Function 1695.00/2,500 
AP1184K533L-13 | AP1184K533LDICT-ND | 3.3V, 4A LDO Positive Regulator....... T0-263-5 237 198 1.66 AP1212HSL-13__| AP1212HSLDICT-ND___| Dual USB High-Side Power Switch 1.83. 1.53 1.29 
AP1184K533L-13 | AP1184K533LDITR-ND | 3.3V, 4A LDO Positive Regulator . 948.00/800 AP1212HSL-13 | AP1212HSLDITR-ND | Dual USB High-Side Power Switch 1982.50/2,500 
AP1184K550L-13 | AP1184K550LDICT-ND | 5V, 4A LDO Positive Regulator 237 1.98 1.66 AP1212LSL-13 | AP1212LSLDICT-ND | Dual USB High-Side Power Switch 1.91 1.66 1.28 
AP1184K550L-13 | AP1184K550LDITR-ND | 5V, 4A LDO Positive Regulator 948.00/800 AP1212LSL-13 | AP1212LSLDITR-ND | Dual USB High-Side Power Switch 1695.00/2,500 
AP1184K5L-13 | AP1184KSLDICT-ND —_| Adj., 4A LDO Positive Regulato 237 198 1.66 AP1346SL-13 | AP1346SLDICT-ND Two Coil Fan Motor Predriver He 1) 2A 
AP1184K5L-13 | AP1184KSLDITR-ND | Adj., 4A LDO Positive Regulato 948.00/800 AP1346SL-13 _| AP1346SLDITR-ND Two Coil Fan Motor Predriver 1030.00/2,500 
AP1184T515L-U | AP1184T515L-UDI-ND | 1.5V, 4A LDO Positive Regulator . 2.37 198 1.66 (Continued) 
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Diodes Digi-Key Price Each Diodes Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AP1347SL-13  |AP1347SLDICT-ND Two Coil Fan Motor Predriver SoP-8 113 98 75 AP1509-50SG-13 |AP1509-50SGDITR-ND |5V, 150kHz, 2A PWM Buck DC/DC 
AP1347SL-13 | AP1347SLDITR-ND _|Two Coil Fan Motor Predriver SOP-8 997.50/2,500 Converter... 2405.00/2,500 
AP1501-12K5L-13/AP1501-12KSLDICT-ND |12V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC AP1509-SG-13 |AP1509-SGDICT-ND Adj. 150kHz, 2A PWM Buck DC/DC 
Converter TO-263-5 1.13 98 75 Convertel OP-8 2.22 1.85 1.56 
AP1501-12K5L-13/AP1501-12KSLDITR-ND 12V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC APt00 S613 ey 160K, sree 
Converter T0-263-5 398.40/800 onverter: U2 
APTS01-A2TSL-U |APT501-12TSL-UDF-ND /12V, 150KH2, 3A PWM Buck DC/DC APIS10SL-13 | AP{510SLDICT-ND Aj., PWMI Control 3A Buck Converte 400 348 259 
Converts: 70-220-5 354 308 2.30 AP1510SL-13 | AP1510SLDITR-ND Adj. PWM Control 3A Buck Converte 4735.00/2,500 
ee i 7 APIS11SL-13 | AP1511SLDICT-ND Adj. PWM Control 5A Buck Converter. SOP-16 4.97 4.33 3.22 
APTSOT-G3K5L-13 aca) 2¥. 8OKH2, 3A PWM Buck DG/DG eee API511SL-13 | AP1514SLDITR-ND Adj.. PWM Control 5A Buck Converter... SOP-16 5887.50/2,500 
AP1501-33K5L-13/AP1501-33KSLDITR-ND |3.3V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC AP1512-12KSL-13 ) AP1512-12KSLDICT-ND ote 2A PWM Buck DC/DC 10.269-5 WSR nemmetee 
Converter T0-263-5 1467.20/800 z 269-5 Bias LIDIA 
‘AP1501-3375L-U |AP1501-33T5L-UDI-ND _|3.3V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC AP1512-12K5L-13 (Sa SOE DIL ND) anise eben 
Converter. TO-220-5 3.54 3.08 2.30 
AP1501-50K5L-13|AP1501-SOKSLDICT-ND SV, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC APISI2-12TSL-U Laz ATS UO EN) 10.2005 WE PemeeTOetee 
Converter TO0-263-5 3.54 3.08 2.30 7 ‘ ; 
AP1501-50KSL-13 | AP1501-50KSLDITR-ND_ |SV, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC APTST2-G3K5L-13 (BIS asc igg|°3V.S0Kt2, 2A PWM Buck DG/DG eee 
Converter. 10-263-5 1467.20/800 = : uy 
AP1501-50TSL-U |AP1501-OTSL-UDI-ND SV, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC APTST2-S3K5L-13 (IS SNE (S3V.S0kt2, 2A PWM Buck DG/DG 3338.40/800 
Converter. 70-220-5 3.54 3.08 2.30 AP1512-3375L-U |AP1512-33T5L-UDI-ND |3.3V, 50kHz, : 
AP1501A-12K5L-13 | AP1501A-12KSLDICT-ND |12V, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Canverien 70-220-5 7.66 7.00 5.53 
Converter T0-263-5 3.54 3.08 2.30 AP1512-50K5L-13|AP1512-50KSLDICT-ND /5V, 50kHz, 2A PWM Buck DC/DC 
AP1501A-12K5L-13 | AP1501A-12KSLDITR-ND |12V, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter 10-263-5 7.38 6.75 5.33 
Converter T0-263-5 1467.20/800 AP1512-50K5L-13 | AP1512-S0KSLDITR-ND |5V, 5OkHz, 2A PWM Buck DC/DC 
AP1501A-12T5L-U| AP1501A-12T5L-UDF-ND |12V, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter. T0-263-5 3338.40/800 
Converter 10-2205 6.37 555 4.13 AP1512-50TSL-U |AP1512-50TSL-UDI-ND |5V, 50kHz, 2A PWM Buck DC/DC 
AP1501A-33K5L-13 | AP1501A-33KSLDICT-ND |3.3V, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter. T0-220-5 7.66 7.00 553 
Converter 10-2635 6.37 555 4.13 AP1512-K5L-13 |AP1512-KSLDICT-ND —_|Adj., 50kHz, 2A PWM Buck DC/DC 
AP1501A-33K5L-13 | AP1501A-33KSLDITR-ND |3.3V, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter T0-263-5 7.38 6.75 5.33 
Converter. 10-263-5 2643.20/800 AP1512-K5L-13 |AP{512-KSLDITR-ND _|Adj., 50kHz, 2A PWM Buck DC/DC 
AP1501A-33T5L-U|AP1501A-3375L-UDI-ND |3.3V, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter... T0-263-5 3338.40/800 
Converter. T0-220-5 637 555 4.13 AP1512-T5L-U | AP1512-T5L-UDI-ND —_|Adj., 50kHz, 2A PWM Buck DC/DC 
AP1501A-50KSL-13 | AP1501A-50KSLDICT-ND |5V, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter... T0-220-5 757 691 5.47 
Converter T0-263-5 662 576 429 AP1512A-12K5L-13 | AP1512A-12KSLDICT-ND |12V, 5OkHz, 3A PWM Buck DC/DC 
AP1501A-50KSL-13 | AP1501A-50KSLDITR-ND |5V, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converte T0-263-5 7.66 7.00 5.53 
Converter. T0-263-5 2744,00/800 AP1512A-12K5L-13 | AP1512A-12KSLDITR-ND |12V, SOkHz, 3A PWM Buck DC/DC 
AP1501A-S0TSL-U|AP1501A-50T5L-UDI-ND |5V, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter... T0-263-5 3463.20/800 
Converter 10-220-5 6.37 555 4.43 APIST2A-SOKSL-18 APIST2A-ZOKSLDICT-ND |3.3V,60KH2,3APWM Buck DC/DC 
AP1501A-K5L-13 |AP1501A-KSLDICT-ND Adj, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC jonverter.. -263-5 7. 00 5: 
Cotter 10-263-5 687 555 4419 APIST2A-SOKSL-18 APIST2A-SOKSLOITRAND /3.3V,SOKHz, SA PWM Buck DC/DC een 
AP1501A-K5L-13 |AP1501A-KSLDITR-ND Adj, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC E 263 E 
caniction T0-263-5 2643.20/800 AP1512A-33T5L-U| AP1512A-33T5L-UDI-ND BV, soe 3A PWM Buck DC/DC 10.2005 MOCeeoetee 
5 w i a a) j onverter... af I i 4 Rs 
APISOIA-TSL-U RISC OOLNC RR Adi, 150kH2,APWM BuckDC/DC AP1512A-50K5L-13 | AP1512A-5OKSLDICT-ND |5V, 50kHz, 3A PWM Buck DC/DC 
Converter TO-220-5 637 555 4.13 Converter 10-2635 7.66 7.00 5.53 
APISOUG 13 enc) oe 1OcK2, 3A PWM Buck DGDC Memeo AP1512A-SOKSL-13 | AP15124-SOKSLDITR-ND |S5V, 50kHz, 3A PWM Buck DC/DC 
‘i ’ : Eb Converter... T0-263-5 3463.20/800 
APTSOUKSL-1S ISOS Camg AGL. 150KHz,3APWM-Buck DDC AP1512A-S0TSL-U| AP1512A-SOTSL-UDI-ND |SV, 50kHz, 3A PWM Buck DC/DC 
Converter. 10-263-5 2643.20/800 SOK, aan ae 
APISOITSL-U (RETSOTTSISUDEND IIIS Aci. 150k, 3A PWM Buck DC/DC AP1512A-K5L-13 |AP1512A-KSLDICT-ND Adj. 50kHz, 3A PWM Buck DC/DC j ee 
Converter T0-220-5 3.54 3.08 2.30 T0-263-5 7.66 7.00 5.53 
AP1506-12K5L-13 | AP1506-12K5LDICT-ND 12V, tsk, 3A PWM Buck DC/DC — 2 AP1512A-K5L-13. | AP15124-KSLDITR-ND 
. -263-5 3. 08 2 Converter... T0-263-5 3463.20/800 
AP1506-12K5L-13 (RISOGs 2K OEDITE SNES 12V, 150kt APTS12A-T5L-U |AP1512A-TSL-UDF-ND _|Adj., 50kHz, 3A PWM Buck DC/DC 
Converter T0-263-5 1467.20/800 Canreran 763 Gan 8S 
AP1506-12TSL-U |AP1506-12T5L-UDI-ND |12V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC AP1513SL-13 | AP1513SLDICT-ND Adj., PWM Control 2A Buck Converte 246 2.05 1.73 
Converter 70-220-5 3.15 2.63 2.21 AP1513SL-13 AP1513SLDITR-ND Adj., PWM Control 2A Buck Converte 2665.00/2,500 
AP1506-33K5L-13 | AP1506-33K5LDICT-ND |3.3V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC AP1515-33SL-13 |AP1515-33SLDICT-ND —|3.3V, 150kHz, 1.5A PWM Buck DC/DC 
Converter TO-263-5 3.29 2.87 2.14 Converter... A837 53h neg 
AP1506-33K5L-13 |AP1506-33KSLDITR-ND |3.3V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC APIS15-335L-13 | AP1515-33SLDITR-ND 
Converter T0-263-5 1366.40/800 1982.50/2,500 
AP1506-33T5L-U |AP1506-33T5L-UDI-ND |3.3V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC AP1515-SL-13 | AP1515-SLDICT-ND 
Converter. T0-220-5 3.29 287 2.14 Converter... 183 1.53 1.29 
AP1506-50K5L-13 | AP1506-SOKSLDICT-ND |5V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC AP1515-SL-13 | AP1515-SLDITR-ND —_|Adj., 150kHz, 1.5A PWM Buck DC/DC 
Converter. TO-263-5 3.15 263 2.21 Converter... 1982.50/2,500 
AP1506-50K5L-13AP1506-5OKSLDITR-ND |5V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC AP1516-33SL-A |AP1516-33SL-ADICT-ND |3.V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC 
Converter. T0-263-5 1260.00/800 Converter/1A Ultra LDO Reg.......... SOP-16 456 3.98 296 
AP1506-50K5L-U |AP1506-50K5L-UDF-ND [5V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC AP1516-33SL-A | AP1516-33SL-ADITB-ND |3.3V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC 
Converter. TO-263-5 3.29 287 214 Converter/1A Ultra LDO Reg............. SOP-16 5407.50/2,500 
AP1506-S0T5L-U |AP1506-50TSL-UDI-ND |5V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC AP1516-SL-A | AP1516-SL-ADICT-ND J Adj., 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC 
Converte T0-220-5 3.29 287 2.14 Converter/1A Ultra LDO Reg..............--. SOP-16 4.56 3.98 2.96 
AP1506-K5L-13 |AP1506-KSLDICT-ND Adj. 150kHz, APISTE-SLA — |APISTO-SL-ADITB-ND Ad, 160kHa SA PWM Buck DC/DC Tale 
Converter T0-263-5 2.38 2.07 1.54 onverter/1A Ultra EQ. ann 5407.50/2,5 
SEL. 5 5 = AP1520SL-13 | AP1520SLDICT-ND Adj., PWM Control 2A Buck Converte 336 280 236 
APTBOG-KEL-1S RI SOS DSUs bam AGL. 150kHz, 3A PAM Buck DG/DC AP1520SL-13  |AP1520SLDITR-ND —_—_| Ad. PWM Control 2A Buck Converter... SOP-8 3640.00/2,500 
AP1506-TSL-U  RBRESE ERIN ia 10-2639 ee aeeley AP551SL-13 | AP1551SLDICT-ND Adj... 150kHz, 2-Channel 2A PWM Buck pei 
a3 . DC/DC Converter 4.00 348 2.59 
Converter TO-220-5 2.67 2.23 1.87 a 
AP1507-12D5L-13| AP1507-12D5LDICT-ND /12V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC API551SL-13 | AP1551SLDITR-ND Sear etesaa 2A PWM Buck RSIS 
Converter TO-252-5 2.67 2.23 1.87 ene 
a - - API602AYL-7 | AP1G02AYLDICT-ND —_|Step-Up DC/DC Converte 267 223 1.87 
FPO eS ace Ce OOK SA PWM Buck DGG Sav he end AP1602AYL-7 |AP1602AYLDITR-ND _| Step-Up DC/DC Converte 2892.50/2,500 
AP1507-33D5L-13|AP1507-33D5LDICT-ND_ |3.3V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC APY _ eee ee aot none au te apse aa 
aanets : eg, converter 10-2525 ec AP1603WL-7  [AP1603WLDICT-ND _|Step-Up DC/DC Converte 297 248 2.08 
AP1507-33D5L-13/ AP1507-33D5LDITR-ND |3.3V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC APIGDSWL7 —_-[APIGO3WLDITR-ND. [Step-Up DG/DC. Converts ERR TAGaE 
Converter. 10-252-5 2692:50/2;000 AP1604AWG-7 |AP1604AWGDICT-ND — |PWM/PFM Dual Mode Buck DC/DC ; 
‘AP1507-50D5L-13/AP1507-SODSLDICT-ND |5V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 258 215 1.81 
Converter. TO-252-5 267 2.23 1.87 < q 
AP1507-50D5L-13/AP1507-SODSLDITR-ND |5V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC APTEOAAWE+7 I cui agg WNV/PFM Dual Mode Buck DG/DG ce aNBOT 
Converter. T0-252-5 2892.50/2,500 : i ; ah 
sptso7-0si-a eel Ag venee API605SL-13 | AP1605SLDICT-ND Pana Mode Buck Switching ata te 
Converter T0-252-5 2.22 1.85 1.56 AP1605SL-13 | AP1605SLDITR-ND PWM/PFM Dual Mode Buck Switching 
AP1507-D5L-13 |AP1507-DSLDITR-ND _|Adj., 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Regulator OP-8 3217.50/2,500 
Converter. 2405.00/2,500 AP1609SG-13  |AP{609SGDICT-ND PWM/PFM Dual Mode Step-Up DC/DC 
AP1509-12SG-13 |AP1509-12SGDICT-ND /12V, 150kH Converter 297 2.48 2.08 
Converter 2.22 1.85 1.56 AP1609SG-13 | AP1609SGDITR-ND —_|PWM/PFM Dual Mode Step-Up DC/DC 
AP1509-12SG-13 |AP1509-12SGDITR-ND /12V, 150kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter... 7 3217.50/2,500 
Converter 2405.00/2,500 AP1701AWG-7 AP1701AWGDICT-ND 4.63V, Active-Low, MPU Reset Circuit 122 98 73 
AP1509-33SG-13 |AP1509-33SGDICT-ND _ |3.3V, 150kHz, 2A PWM Buck DC/DC API701AWG-7 |API701AWGDITR-ND _|4.63V, Active-Low, MPU Reset Circuit 1155.00/3,000 
Converter 2.22 185 1.56 AP1701BWG-7 | AP1701BWGDICT-ND 122 98 73 
AP1509-33SG-13 |AP1509-33SGDITR-ND |3.3V, 150kHz, 2A PWM Buck DC/DC AP1701BWG-7 | AP1701BWGDITR-ND 1155.00/3,000 
Converter. 2405.00/2,500 AP1701CWG-7 |AP1701CWGDICT-ND —_/4V, Active-Low, MPU Reset Circuit ie S38 
AP1509-50SG-13 |AP1509-50SGDICT-ND SV, 150kHz, 2A PWM Buck DC/DC AP1701CWG-7 | AP1701CWGDITR-ND _|4V, Active-Low, MPU Reset Circuit 1155.00/3,000 
Converter 2.22) 1185 1.56 (Continued) 
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POWER MANAGEMENT — RoHS Compliant (Continued) 


Allegro Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 
A1211LUA-T 620-1016-ND Continuous-Time Latch... 1135) 113 90 
A1212LLHLT-T 620-1017-1-ND Continuous-Time Late! 148 1.18 .89 
A1212LLHLT-T 620-1017-2-ND Continuous-Time Late! 2265.00/3,000 
A1212LUA-T 620-1018-ND Continuous-Time Late! 148 1.18 .89 
A1301KLHLT-T 620-1019-1-ND Continuous-Time Ratiometric Linear 

Hall Effect Sensors 1.26 1.05 84 
A1301KLHLT-T 620-1019-2-ND Continuous-Time Ratiometric Linear 

Hall Effect Sensors 1638.00/3,000 
A1301KUA-T 620-1020-ND Continuous-Time Ratiometric Linear 

Hall Effect Sensors 1.26 1.05 .84 
A1302KLHLT-T 620-1021-1-ND Continuous-Time Ratiometric Linear 

Hall Effect Sensors 1.26 1.05 84 
A1302KLHLT-T 620-1021-2-ND Continuous-Time Ratiometric Linear 

Hall Effect Sensors 1638.00/3,000 
A1302KUA-T 620-1022-ND Continuous-Time Ratiometric Linear 

Hall Effect Sensors 1.26 1.05 .84 
A1321LLHLT-T 620-1023-1-ND Ratiometric Linear Hall Effect Sensor 

for High Temperature Operation............ SOT23. 1.45 1.16 .87 
A1321LLHLT-T 620-1023-2-ND Ratiometric Linear Hall Effect Sensor 

for High Temperature Operation............. S0T23 2226.00/3,000 
A1321LUA-T 620-1024-ND Ratiometric Linear Hall Effect Sensor 

for High Temperature Operation.............. 3-SIP 1.45 116 87 
A1322LLHLT-T 620-1025-1-ND Ratiometric Linear Hall Effect Sensor 

for High Temperature Operation .. ib la ae 
A1322LLHLT-T 620-1025-2-ND Ratiometric Linear Hall Effect Sensor 

for High Temperature Operation............ S0T23 2226.00/3,000 
A1322LUA-T 620-1026-ND Ratiometric Linear Hall Effect Sensor 

for High Temperature Operation.............. 3-SIP 1.45 1.16 .87 
A1323LLHLT-T 620-1027-1-ND Ratiometric Linear Hall Effect Sensor 

for High Temperature Operation............ SOT23. 1.45 1.16 .87 
A1323LLHLT-T 620-1027-2-ND Ratiometric Linear Hall Effect Sensor 

for High Temperature Operation............ S0T23 2226.00/3,000 
A1323LUA-T 620-1028-ND Ratiometric Linear Hall Effect Sensor 

for High Temperature Operation .. iby lal dar 
A1373LKB-T 620-1029-ND High Precision, Output Pin Program! 

Linear Hall Effect Sensors..... Panky eke 
A1374LKB-T 620-1030-ND High Precision, Output Pin Programmable 

Linear Hall Effect Sensors..... 3-SIP 215 1.72 1.29 
A1381LLHLT-T 620-1196-1-ND Programmable Linear Hall Effect Sensor 

with Analog Output NEW! .. 248 1.98 1.49 
A1381LLHLT-T 620-1196-2-ND Programmable Linear Hall Effect Sensor 

with Analog Output NEW! . SOT23-W 3801.00/3,000 
A1382LLHLT-T 620-1197-1-ND Programmable Linear Hall Effect Sensor 

with Analog Output NEW! e 248 1.98 1.49 
A1382LLHLT-T 620-1197-2-ND Programmable Linear Hall 

with Analog Output NEW! . 3801.00/3,000 
A1383LLHLT-T 620-1198-1-ND Programmable Linear Hall Effect Sensor 

with Analog Output NEW! .. SOT23-W 248 1.98 1.49 
A1383LLHLT-T 620-1198-2-ND Programmable Linear Hall Effect Sensor 

with Analog Output NEW! .. SOT23-W 3801.00/3,000 
A1384LLHLT-T 620-1199-1-ND Programmable Linear Hall Effect Sensor 

with Analog Output NEW! .. 248 1.98 1.49 
A1384LLHLT-T 620-1199-2-ND Programmable Linear Hall Effect Sensor 


with Analog Output NEWE.............. SOT23-W 


3801.00/3,000 


y Price Each 

Part No. Description Pkg. il 25 100 
AP1701DWG-7 | AP1701DWGDICT-ND 3.08V, Active-Low, MPU Reset Circui C-59 1.22 98 73 
AP1701DWG-7 | AP1701DWGDITR-ND. 3.08V, Active-Low, MPU Reset Circu (C-59 1155.00/3,000 
AP1701EWG-7 AP1701EWGDICT-ND 2.93V, Active-Low, MPU Reset Circu C-59 1.22 98 73 
AP1701EWG-7 AP1701EWGDITR-ND 2.93V, Active-Low, MPU Reset Circu C-59 1155.00/3,000 
AP1701FWG-7 AP1701FWGDICT-ND 2.63V, Active-Low, MPU Reset Circu C-59 1.22 98 73 
AP1701FWG-7 AP1701FWGDITR-ND 2.63V, Active-Low, MPU Reset Circu C-59 1155.00/3,000 
AP1701GWG-7 | AP1701GWGDICT-ND 2.25V, Active-Low, MPU Reset Circu C-59 1.22 98 7. 
AP1701GWG-7 | AP1701GWGDITR-ND. 2.25V, Active-Low, MPU Reset Circu C-59 1155.00/3,000 
AP1702AWG-7 AP1702AWGDICT-ND 4.63V, Active-High, MPU Reset Circuit.....SC-59 © 1.22 98 73 
AP1702AWG-7 | AP1702AWGDITR-ND 4.63V, Active-High, MPU Reset Circuit C-59 1155.00/3,000 
AP1702BWG-7 | AP1702BWGDICT-ND 4.38V, Active-High, MPU Reset Circuit (C-59 | 122: 98 73 
AP1702BWG-7 | AP1702BWGDITR-ND 4.38V, Active-High, MPU Reset Circuit (C-59 1155.00/3,000 
AP1702CWG-7 | AP1702CWGDICT-ND AV, Active-High, MPU Reset Circuit SC-59 = 1.22 98 73 
AP1702CWG-7 AP1702CWGDITR-ND AV, Active-High, MPU Reset Circuit . C-59 1155.00/3,000 
AP1702DWG-7 | AP1702DWGDICT-ND 3.08V, Active-High, MPU Reset Circuit C-59 | 1.22 98 73 
AP1702DWG-7 | AP1702DWGDITR-ND. 3.08V, Active-High, MPU Reset Circuit (C-59 1155.00/3,000 
AP1702EWG-7 AP1702EWGDICT-ND 2.93V, Active-High, MPU Reset Circuit C-59 = 1.22 98 73 
AP1702EWG-7 AP1702EWGDITR-ND 2.93V, Active-High, MPU Reset Circuit C-59 1155.00/3,000 
AP1702FWG-7 AP1702FWGDICT-ND 2.63V, Active-High, MPU Reset Circuit C-59 1.22 98 73 
AP1702FWG-7 AP1702FWGDITR-ND 2.63V, Active-High, MPU Reset Circuit (C-59 1155.00/3,000 
AP1702GWG-7 | AP1702GWGDICT-ND 2.25V, Active-High, MPU Reset Circuit C-59 ae) 98 73 
AP1702GWG-7 | AP1702GWGDITR-ND. 2.25V, Active-High, MPU Reset Circuit .....SC-59 1155.00/3,000 
AP1703AWG-7 AP1703AWGDICT-ND 4.63V, Active-Low, MPU Reset Circui C-59 Pie? 98 73 
AP1703AWG-7 | AP1703AWGDITR-ND 4.63V, Active-Low, MPU Reset Circu C-59 1155.00/3,000 
AP1703BWG-7 | AP1703BWGDICT-ND 4.38V, Active-Low, MPU Reset Circu (C59. 22: 98.73 
AP1703BWG-7 | AP1703BWGDITR-ND 4.38V, Active-Low, MPU Reset Circuit......SC-59 1155.00/3,000 
AP1703CWG-7 AP1703CWGDICT-ND 4V, Active-Low, MPU Reset Circuit C-59 1.22 98 7. 
AP1703CWG-7 AP1703CWGDITR-ND AV, Active-Low, MPU Reset Circuit C-59 1155.00/3,000 
AP1703DWG-7 | AP1703DWGDICT-ND 3.08V, Active-Low, MPU Reset Circu C-59 1.22 98 73 
AP1703DWG-7 | AP1703DWGDITR-ND. 3.08V, Active-Low, MPU Reset Circu C-59 1155.00/3,000 
AP1703EWG-7 AP1703EWGDICT-ND 2.93V, Active-Low, MPU Reset Circuit......SC-59 1.22 98 73 
AP1703EWG-7 AP1703EWGDITR-ND 2.93V, Active-Low, MPU Reset Circu (C-59 1155.00/3,000 
AP1703FWG-7 AP1703FWGDICT-ND 2.63V, Active-Low, MPU Reset Circu C-59 1.22 98 73 
AP1703FWG-7 AP1703FWGDITR-ND 2.63V, Active-Low, MPU Reset Circu (C-59 1155.00/3,000 
AP1703GWG-7 | AP1703GWGDICT-ND 2.25V, Active-Low, MPU Reset Circu C-59 | 1.22 98 73 
AP1703GWG-7 | AP1703GWGDITR-ND. 2.25V, Active-Low, MPU Reset Circuit......SC-59 1155.00/3,000 
AP1704AWG-7 | AP1704AWGDICT-ND 4.63V, Active-High, MPU Reset Circuit C-59 1.22 98 73 
AP1704AWG-7 | AP1704AWGDITR-ND 4.63V, Active-High, MPU Reset Circuit C-59 1155.00/3,000 
AP1704BWG-7 | AP1704BWGDICT-ND 4.38V, Active-High, MPU Reset Circuit C-59 = 1.22 98 73 
AP1704BWG-7 | AP1704BWGDITR-ND 4.38V, Active-High, MPU Reset Circuit (C-59 1155.00/3,000 
AP1704CWG-7 AP1704CWGDICT-ND 4V, Active-High, MPU Reset Circui C-59 | 1.22 98 73 
AP1704CWG-7 AP1704CWGDITR-ND AV, Active-High, MPU Reset Circu' (C-59 1155.00/3,000 
AP1704DWG-7 | AP1704DWGDICT-ND 3.08V, Active-High, MPU Reset Circuit C-59 1.22 98 73 
AP1704DWG-7 | AP1704DWGDITR-ND. 3.08V, Active-High, MPU Reset Circuit C-59 1155.00/3,000 
AP1704EWG-7 AP1704EWGDICT-ND 2.93V, Active-High, MPU Reset Circuit C-59 1.22 98.73 
AP1704EWG-7 AP1704EWGDITR-ND 2.93V, Active-High, MPU Reset Circuit (C-59 1155.00/3,000 
AP1704FWG-7 AP1704FWGDICT-ND 2.63V, Active-High, MPU Reset Circuit C-59 | 1.22 98 7. 
AP1704FWG-7 AP1704FWGDITR-ND 2.63V, Active-High, MPU Reset Circuit (C-59 1155.00/3,000 
AP1704GWG-7 | AP1704GWGDICT-ND 2.25V, Active-High, MPU Reset Circuit....SC-59 1.22 98 73 
AP1704GWG-7 __| AP1704GWGDITR-ND. 2.25V, Active-High, MPU Reset Circuit C-59 1155.00/3,000 
AP2001SL-13 AP2001SLDICT-ND Mono 2-Channel PWM Controller SOP-16 1.98 1.65 1.39 
AP2001SL-13 AP2001SLDITR-ND Mono 2-Channel PWM Controller .. SOP-16 2145.00/2,500 
AP2004SG-13 AP2004SGDICT-ND PWM Buck Controller. 214 186 1.43 
AP2004SG-13 AP2004SGDITR-ND PWM Buck Controller. 1895.00/2,500 


AP2006SL-13 


AP2006SLDICT-ND 


200kHz, PWM Buck DC/DC and Linear 
Controller. 


4.00 348 259 


A1391SEHLT-T 
A1391SEHLT-T 
A1392SEHLT-T 


620-1031-1-ND 
620-1031-2-ND 
620-1032-1-ND 


Micro Power 3V Linear Hall Effect Sensor 
with Tri-State Output 
Micro Power 3V Linear Hall Effect Sensor 
with Tri-State Output 
Micro Power 3V Linear Hall Effect Sensor 
with Tri-State Output 


1.30 1.04 .78 
1998.00/3,000 
1.30. 1.04.78 


AP2006SL-13 


AP2006SLDITR-ND 


200kHz, PWM Buck DC/DC and Linear 


A1392SEHLT-T 
A1393SEHLT-T 
A1393SEHLT-T 


620-1032-2-ND 
620-1172-1-ND 
620-1172-2-ND 


Micro Power 3V Linear Hall Effect Sensor 

with Tri-State Output 6-MLP 
Micro Power 3V Linear Hall Effect Sensor 

with Tri-State Output 6-MLP 
Micro Power 3V Linear Hall Effect Sensor 

with Tri-State Output 6-MLP 


1998.00/3,000 
1.30 1.04 .78 
1998.00/3,000 


Controller. 4735.00/2,500 
AP2007SL-13 AP2007SLDICT-ND Sync. PWM Controlle: 5.02 438 3.26 
AP2007SL-13 AP2007SLDITR-ND Sync. PWM Controlle! 5952.50/2,500 
AP2008SG-13 AP2008SGDICT-ND PWM Buck Controller. 1.44 1.20 1.01 
AP2008SG-13 AP2008SGDITR-ND PWM Buck Controller... 1560.00/2,500 
AP2011SL-13 AP2011SLDICT-ND Sync. PWM with VFC Controle SOP-14 7.08 647 5.12 
AP2011SL-13 AP2011SLDITR-ND Sync. PWM with VFC Controle SOP-14 9702.50/2,500 
AP2014ASL-13 | AP2014ASLDICT-ND Sync. PWM Controlle: SOP-8 12152 20 tery 
AP2014ASL-13 | AP2014ASLDITR-ND Sync. PWM Controlle! 2730.00/2,500 
AP2014SL-13 AP2014SLDICT-ND Sync. PWM Controller. 2.22 1.85 1.56 
AP2014SL-13 AP2014SLDITR-ND Sync. PWM Controlle! 2405.00/2,500 
AP34063N8L-U | AP34063N8L-UDI-ND Universal DC/DC Converte Dip-8 99 80 60 
AP34063S8L-13 | AP34063S8LDICT-ND Universal DC/DC Converte SOP-8 99 80 60 
AP34063S8L-13 | AP34063S8LDITR-ND. Universal DC/DC Converte SOP-8 785.00/2,500 


A1395SEHLT-T 
A1395SEHLT-T 


620-1173-1-ND 
620-1173-2-ND 


Micro Power 3V Linear Hall Effect Sensor 
with Tri-State Output 
Micro Power 3V Linear Hall Effect Sensor 


1.30 1.04 .78 


Allegro Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 
A1101LLHLT-T 620-1000-1-ND Continuous-Time Switch 140 112 84 
A1101LLHLT-T 620-1000-2-ND Continuous-Time Switch 2151.00/3,000 
A1101LUA-T 620-1001-ND Continuous-Time Switch 140 112 84 
A1102LLHLT-T 620-1002-1-ND Continuous-Time Switch 140 112 84 
A1102LLHLT-T 620-1002-2-ND Continuous-Time Switch 2151.00/3,000 
A1102LUA-T 620-1003-ND Continuous-Time Switch 140 112 .84 
A1103LLHLT-T 620-1004-1-ND Continuous-Time Switch 140 112 84 
A1103LLHLT-T 620-1004-2-ND Continuous-Time Switch 2151.00/3,000 
A1103LUA-T 620-1005-ND Continuous-Time Switch 140 112 84 
A1201LLHLT-T 620-1007-1-ND Continuous-Time Bipolar Switc! 1.48 1.18  .89 
A1201LLHLT-T 620-1007-2-ND Continuous-Time Bipolar Switch 2265.00/3,000 
A1201LUA-T 620-1008-ND Continuous-Time Bipolar Switc! 148 #118 89 
A1202LLHLT-T 620-1009-1-ND Continuous-Time Bipolar Switc! 140 112 84 
A1202LLHLT-T 620-1009-2-ND Continuous-Time Bipolar Switc! 2151.00/3,000 
A1202LUA-T 620-1010-ND Continuous-Time Bipolar Switc! 140 112 84 
A1203LLHLT-T 620-1011-1-ND Continuous-Time Bipolar Switch 144 1.20 .96 
A1203LLHLT-T 620-1011-2-ND Continuous-Time Bipolar Switc! 2151.00/3,000 
A1203LUA-T 620-1012-ND Continuous-Time Bipolar Switc! 144 120 96 


A1205ELHLT-T 
A1205ELHLT-T 


620-1181-1-ND 
620-1181-2-ND 


Continuous-Time Bipolar Switch NEW! 
Continuous-Time Bipolar Switch NEW! 


1.47 1.23 98 
1911.00/3,000 


A1210LLHLT-T 
A121 0LLHLT-T 
A1210LUA-T 

A211 LLHLT-T 
A1211LLHLT-T 


620-1013-1-ND 
620-1013-2-ND 
620-1014-ND 

620-1015-1-ND 
620-1015-2-ND 


Continuous-Time Latch. 
Continuous-Time Latch. 
Continuous-Time Latch. 
Continuous-Time Latch. 
Continuous-Time Latch. 


140 112 .84 
2151.00/3,000 

140 112 .84 

1.35 113 .90 
1755.00/3,000 


with Tri-State Output ... 6-MLP 1998.00/3,000 
A2982ELW-T 620-1033-ND 8-Channel Source Driver: 20-SOIC 1.98 1.58 1.19 
A3211EEHLT-T 620-1034-1-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 

Effect Switches... 2x2-MLPD 93 +18) 262 
A3211EEHLT-T 620-1034-2-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 

Effect Switches .... 2x2-MLPD 1209.00/3,000 
A83211EELLT-T 620-1035-1-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 

Effect Switches... 2x2-MLPD 87 13\ 58 
A83211EELLT-T 620-1035-2-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 

Effect Switches... 579.00/1,500 
A3211ELHLT-T 620-1036-1-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 

Effect Switches 96 80 9.64 
A3211ELHLT-T 620-1036-2-ND Micropower, Ultra: 

Effect Switches .... 1248.00/3,000 
A3212EEHLT-T 620-1037-1-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 

Effect Switches... 2x2-MLPD 87 3.68 
A3212EEHLT-T 620-1037-2-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 

Effect Switches .... 2x2-MLPD 1131.00/3,000 
A3212EELLT-T 620-1038-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 

Effect Switches... 2x2-MLPD 84 70.56 
A83212ELHLT-T 620-1039-1-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 

Effect Switches SOT23 87 -18| 58 
A3212ELHLT-T 620-1039-2-ND Micropower, Ultra: 

Effect Switches .... 1131.00/3,000 
A3212EUA-T 620-1040-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 

Effect Switches... 93 18.62 
A3213ELHLT-T 620-1041-1-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 

Effect Switches... 1.05 88 70 
A3213ELHLT-T 620-1041-2-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hal 

Effect Switches... 1365.00/3,000 
A3213LLHLT-T 620-1042-1-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 

Effect Switches... L250 0075 
A83213LLHLT-T 620-1042-2-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 

Effect Switches .... 1920.00/3,000 
A3213LUA-T 620-1043-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 

Effect Switches............ 1.25 1.00 .75 
A8230LLHLT-T 620-1044-1-ND Chopper Stabilized Hall Effect Bip! 


Switch... 


1.23 1.03 82 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


898 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Allegro Digi-Key Price Each 
HALL-EFFECT SENSORS joHS Compliant (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
= - A3959SLB-T 620-1070-ND DMOS Full Bridge PWM Motor Driver...24-SOIC 4.75 3.80 2.96 
Allegro Digi-Key ay Price Each A3959SLBTR-T 620-1136-1-ND | DMOS Full-Bridge PWM Motor Driver ..24-SOIC_ 4.75 3.80 2.96 
Part No. Part No. Description Pkg. 125100 A3959SLBTR-T 620-1136-2-ND | DMOS Full-Bridge PWM Motor Driver .. 24-SOIC 2690.00/1,000 
A3230LLHLT-T 620-1044-2-ND Chopper Stabilized Hall Effect Biploar A3959SLP-T 620-1071-ND DMOS Full Bridge PWM Motor 
Switch... 1599.00/3,000 Driver... 486 3.89 3.03 
A3230LUA-T 620-1045-ND Chopper Stabilized Hall Effect Biploar A3959SLPTR-T 620-1137-1-ND | DMOS Full-Bridge PWM Motor 
Switch... 1.23 103 82 Driver... 486 3.89 3.03 
A3240LLHLT-T 620-1046-1-ND | Chopper Stabilized, Precision A3959SLPTR-T 620-1137-2-ND | DMOS Full-Bridge PWM Motor 
Hall ffect Suit, 126 105 84 Driver. IBSEN a) 
= : : = A3964SLBTR-T 620-1138-1-ND Dual Full-Bridge PWM Motor 
A3240LLHLT-T 620-1046-2-ND Chopper Stabilized, Precision Driver... 446 3.57 2.78 
Hall Effect Switeh cc Wee Eaaeon) A3Q64SLBTR-T 620-1138-2-ND [Dual Full-Bridge PWM Motor 
A3240LUA-T 620-1047-ND Chopper Stabilized, Precision Driver... 2525.00/1,000 
Hall Effect Switch... 1.26 1.05 84 A3966SLB-T 620-1072-ND Dual Full Bridge PWM Motor Drive 236 189 1.47 
A8241LLHLT-T 620-1048-1-ND Chopper Stabilized Unipolar A3966SLBTR-T 620-1139-1-ND Dual Full-Bridge PWM Motor Drive! 236 1.89 1.47 
Hall Effect Switches 1.20. 1.00 80 A3966SLBTR-T 620-1139-2-ND Dual Full-Bridge PWM Motor Driver...... 1339.00/1,000 
A3241LLHLT-T 620-1048-2-ND Chopper Stabilized Unipolar A3967SLB-T 620-1073-ND Microstepping Driver with Translator... 275, 220) “7d 
Hall Effect Switches... 1560.00/3,000 A3967SLBTR-T 620-1140-1-ND Microstepping Driver with Translator... raliey yao) al yfil 
A3242LLHLT-T 620-1049-1-ND Chopper Stabilized Unipolar A3967SLBTR-T 620-1140-2-ND Microstepping Driver with Translator 1556.00/1,000 
Hall Effect Switches... 120 100 80 A3968SLBTR-T 620-1141-1-ND | Dual Full-Bridge PWM Motor Drive 3.13 251 1.95 
A3242LLHLT-T 620-1049-2-ND Chopper Stabilized Unipolar A3968SLBTR-T 620-1141-2-ND Dual Full-Bridge PWM Motor Drive! 1772.00/1,000 
Hall Effect Switches 1560.00/3,000 A3969SETTR-T 620-1175-1-ND Dual Full-Bridge PWM Motor Drive 2.33 1.86 1.40 
— — —— A3969SETTR-T 620-1175-2-ND Dual Full-Bridge PWM Motor Drive: 3570.00/3,000 
A8242LUA-T 620-1050-ND Chopper Stabilized Unipolar A3973SB-T 620-1074-ND Dual DMOS Full Bridge Microstepping 
Hall Effect Switches... 1.20 1.00 .80 PWM Motor Drive 556 445 3.46 
A8280LLHLT-T 620-1051-1-ND Chopper Stabilized, Precision A3973SLB-T 620-1075-ND Dual DMOS Full Bridg: 
Hall Effect Latches ... 1.26 1.05 .84 PWM Motor Driver 5.56 4.45 3.46 
A3280LLHLT-T 620-1051-2-ND Chopper Stabilized, Precision A3973SLBTR-T 620-1142-1-ND Dual DMOS Full-Bridge PWM Motor 
Hall Effect Latches... 1638.00/3,000 Driver... sty 556 445 3.46 
‘A3280LUA-T 620-1052-ND Chopper Stabilized, Precision A3973SLBTR-T 620-1142-2-ND bua DMOS Full-Bridge PWM Mot: yeni 
Hall Effect Latches... 1.26 105 84 ces ns oe 
A3281LLHLT-T 620-1053-1-ND —_| Chopper Stabilized, Precision A3974SEDTR-T 620-1143-1-ND | Dual DMOS Full-Bridge PWM Mot 
Hall Effect Latches. 1.26 1.05 84 DINel ss si GTO ese AI! 
A3281LLHLT-T 620-1053-2-ND —_| Chopper Stabilized, Precision A3974SEDTR-T 620-1143-2-ND | Dual DMOS Full-Bridge PWM Motor 
Hall Effect Latches 1638.00/3,000 Paes Le SuASt 
= see A3977KED-T 620-1076-ND Microstepping DMOS Driver 
A3281LUA-T 620-1054-ND Chopper Stabilized, Precision with Translator. 6.14 492 415 
Hall Effect Latches 1.26 1.05 .84 A3977KEDTR-T 620-1144-1-ND Microstepping DMOS Driver 
A8282LLHLT-T 620-1055-1-ND Chopper Stabilized Hall Effect Latch. 1.20 1.00 .80 with Translator. 6.14 4.92 4.15 
A8282LLHLT-T 620-1055-2-ND Chopper Stabilized Hall Effect Latch. 1560.00/3,000 A3977KEDTR-T 620-1144-2-ND Microstepping DMOS Driver 
A3282LUA-T 620-1056-ND Chopper Stabilized Hall Effect Latch. 1.20 1.00 80 with Translator. 1795.95/450 
ACS712ELCTR-05B-T ]620-1189-1-ND | Hall Effect-Based Linear Current ABO77KLP-T G20S1077eND. Microstepping DMOS Driver 
Sensor NEW... 290 233 1.81 with Translator é ike Gee aes 
ACS712ELCTR-058-T |620-1189-2-ND _| Hall Effect-Based Linear Current eRe alam *crostepping DMOS Driver Bids dees SAte 
Soon Ney 2 ERLEHNY A3977KLPTR-T 620-1145-2-ND | Microstepping DMOS Driver SaaS 
ACS712ELCTR-20A-T | 620-1190-1-ND Hall Effect-Based Linear Current 
with Translator. 15228.00/4,000 
Sensor NEW!.... 2.90 233 1.81 A3977SED-T 620-1078-ND Microstepping DMOS Driver 
ACS712ELCTR-20A-T | 620-1190-2-ND Hall Effect-Based Linear Current with Translator. 5.54 444 3.74 
Sensor NEW‘... 4875.00/3,000 A3977SEDTR-T 620-1146-1-ND Microstepping DMOS Driver 
ACS712ELCTR-30A-T | 620-1191-1-ND Hall Effect-Based Linear Current with Translator. 5.54 444 3.74 
Sensor NEW... 2.90 233 1.81 A3977SEDTR-T 620-1146-2-ND Microstepping DMOS Driver 
ACS712ELCTR-30A-T | 620-1191-2-ND Hall Effect-Based Linear Current with Translator. 1620.45/450 
Sensor NEW'... 4875.00/3,000 A3977SLP-T 620-1079-ND Microstepping DM 
F with Translator. 554 444 3.74 
ACS713ELCTR-20A-T | 620-1192-1-ND Hall Eileet Based Linear Current A3977SLPTR-T 620-1147-1-ND Microstepping DMOS Driver 
Sensor NEWE.. EI) ESB) NE with Translator. 554 4.44 3.74 
ACS713ELCTR-20A-T | 620-1192-2-ND Hall Effect-Based Linear Current A3977SLPTR-T 620-1147-2-ND Microstepping DMOS Driver 
Sensor NEW... 2875 /00/8,000 with Translator. 13740.00/4,000 
ACS713ELCTR-30A-T | 620-1193-1-ND Hall Effect-Based Linear Current A3979SLP-T 620-1080-ND Microstepping DMOS Driver ; 
Sensor NEW-.... 2.90 2.33 1.81 with Translator. 554 444 3.74 
ACS713ELCTR-30A-T | 620-1193-2-ND Hall Effect-Based Linear Current A3979SLPTR-T 620-1148-1-ND Microstepping DMOS Driver 
Sensor NEW'!... 4875.00/3,000 with Translator. 5.54 4.44 3.74 


A3979SLPTR-T 


620-1148-2-ND 


Microstepping DMOS Driver 
with Translator. 


13740.00/4,000 


A3980KLP-T 620-1081-ND Automotive DMOS Microstepping 

Driver with Translator 484 3.87 3.01 
A3982SLB-T 620-1082-ND DMOS Stepper Motor Driver 

with Translator. 3.74 299 2.33 
A3983SLP-T 620-1083-ND DMOS Microstepping Driver 

with Translator. 24-TSSOP 4.03 3.23 2.51 
A3983SLPTR-T 620-1149-1-ND DMOS Microstepping Driver 

with Translator. 24-TSSOP 4.03 3.23 2.51 
A3983SLPTR-T 620-1149-2-ND DMOS Microstepping Driver 

with Translator. 24-TSSOP 9020.00/4,000 
A3984SLP-T 620-1084-ND DMOS Microstepping Driver 

with Translator. 403 3.23 2.51 
A3984SLPTR-T 620-1150-1-ND DMOS Microstepping 

with Translator. 403 3.23 251 
A3984SLPTR-T 620-1150-2-ND DMOS Microstepping Driver 


with Translator. 


9020.00/4,000 


A3985SLDTR-T 
A3985SLDTR-T 
A3987SLPTR-T 


620-1180-1-ND 
620-1180-2-ND 
620-1171-1-ND 


Digitally Programmable Dual Full-Bridge 
MOSFET Driver... 38-TSSOP 
DMOS Microstepping Driver 
with Translator. 


24-TSSOP 


5.86 4.69 3.96 
14532.00/4,000 
448 3.59 2.79 


Allegro Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
A1441EELLT-T 620-1167-1-ND Low Voltage Full Bridge Brushless DC 

Motor Driver... 141° 118 94 
A1441EELLT-T 620-1167-2-ND Low Voltage Full Bridge Brushless DC 

Motor Driver 1833.00/3,000 
A2919SLBTR-T 620-1125-1-ND Dual Full-Bridge PWM Motor Driver......24-SOIC_ 4.46 3.57 2.78 
A2919SLBTR-T 620-1125-2-ND Dual Full-Bridge PWM Motor Driver......24-SOIC 2525.00/1,000 
A2982ELWTR-T 620-1126-1-ND 8-Channel Source Drivel .20-SOIC = =2.03 1.62 1.22 
A2982ELWTR-T 620-1126-2-ND 8-Channel Source Drive .20-SOIC 1053.00/1,000 
A2982SLWTR-T 620-1127-1-ND 8-Channel Source Drivel .20-SOIC 1.98 1.58 1.19 
A2982SLWTR-T 620-1127-2-ND 8-Channel Source Drivel .20-SOIC 1027.00/1,000 
A3936SED-T 620-1057-ND DMOS 3-Phase PWM Motor Driver.......44-PLCC 618 4.95 4.18 
A3936SEDTR-T 620-1129-1-ND DMOS 3-Phase PWM Motor Driver.......44-PLCC 618 4.95 4.18 
A3936SEDTR-T 620-1129-2-ND DMOS 3-Phase PWM Motor Driver.......44-PLCC 1807.65/450 
A38938SLDTR-T 620-1130-1-ND 3-Phase Power MOSFET Controlle! 8-TSSOP 5.94 4.76 4.01 
A38938SLDTR-T 620-1130-2-ND 3-Phase Power MOSFET Controller....38-TSSOP 14732.00/4,000 
A3949SLB-T 620-1062-ND DMOS Full Bridge Motor Driver -16-SOIC 3.29 2.63 2.05 
A3949SLBTR-T 620-1131-1-ND DMOS Full-Bridge Motor Driver 16-SOIC 3.29 263 2.05 
A3949SLBTR-T 620-1131-2-ND DMOS Full-Bridge Motor Driver 16-SOIC 1862.00/1,000 
A3949SLP-T 620-1063-ND DMOS Full Bridge Motor Driver 6-TSSOP 349 2.79 217 
A3949SLPTR-T 620-1132-1-ND DMOS Full-Bridge Motor Driver 6-TSSOP 349 2.79 217 
A3949SLPTR-T 620-1132-2-ND DMOS Full-Bridge Motor Driver 7812.00/4,000 
A3950SLP-T 620-1064-ND DMOS Full Bridge Motor Driver 290 2.33 1.81 
A3953SB-T 620-1065-ND Full Bridge PWM Motor Driver. 3.02 242 1.88 
A3953SLB-T 620-1066-ND Full Bridge PWM Motor Driver. 3.02 242 1.88 
A3953SLBTR-T 620-1133-1-ND Full-Bridge PWM Motor Driver.. 3.02 242 1.88 


A3987SLPTR-T 


620-1171-2-ND 


DMOS Microstepping Driver 
with Translator. 


10028.00/4,000 


A3953SLBTR-T 


620-1133-2-ND 


Full-Bridge PWM Motor Driver. 


1709.00/1,000 


A3988SEVTR-T 620-1176-1-ND Quad DMOS Full-Bridge PWM Motor 

Driver. 3.80 3.05 2.37 
A3988SEVTR-T 620-1176-2-ND Quad D 

Driver... 3232.50/1,500 
A3989SEVTR-T 620-1183-1-ND Bipolar Stepper and High Current DC 

Motor Driver NEW!. 3.80 3.05 2.37 
A3989SEVTR-T 620-1183-2-ND Bipolar Stepper and High Current DC 

Motor Driver NEW‘... 3232.50/1,500 
A3992SB-T 620-1169-5-ND Dual DMOS Full-Bridge Microstepping 


PWM Motor Driver 


466 3.73 2.90 


A3955SB-T 620-1067-ND Full Bridge PWM Microstepping 

Motor Driver... 2.88 2.31 1.80 
A3955SLB-T 620-1068-ND Full Bridge PWM Microstepping 

Motor Driver 2.88 2.31 1.80 
A3955SLBTR-T 620-1134-1-ND Full-Bridge PWM Motor Driver.. 16-SOIC 288 2.31 1.80 
A3955SLBTR-T 620-1134-2-ND Full-Bridge PWM Motor Driver.. 16-SOIC 1632.00/1,000 


A3958SLBTR-T 
A3958SLBTR-T 
A3959SB-T 


620-1135-1-ND 
620-1135-2-ND 
620-1069-ND 


DMOS Full-Bridge PWM Motor Driver fe 24-SOIC 
DMOS Full-Bridge PWM Motor Driver .. 24-SOIC 
DMOS Full Bridge PWM Motor Driver......24-Dip 


475 380 2.96 
2690.00/1,000 
475 3.80 2.96 


A3992SLPTR-T 
A3992SLPTR-T 
A3995SEVTR-T 


620-1170-1-ND 
620-1170-2-ND 
620-1184-1-ND 


Dual DMOS Full-Bridge Microstepping 

PWM Motor Driver 24-TSSOP 
Dual DMOS Full-Bridge Microstepping 

PWM Motor Driver 
Dual DMOS Full-Bridge PWM 

Motor Driver NEWS... 


448 359 2.79 
10028.00/4,000 
3.80 3.05 2.37 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(t073) 899 


- Allegro Digi-Key Price Each 
ple eater (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
-— P - A8431EEHTR-T 620-1195-1-ND White LED Driver Constant Current 
Allegro Digi-Key a: Price Each Step-Up Converter NEW! 80 60 45 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 A8431EEHTR-T 620-1195-2-ND | White LED Driver Constant 
A3995SEVTR-T 620-1184-2-ND | Dual DMOS Full-Bridge PWM Step-Up Converter NEW! 6-MLP 780.00/3,000 
Motor Driver NEWE... 3232.50/1,500 A8434EESTR-T 620-1188-1-ND 6 Channel, High Efficiency Charge Pump 
A4983SETTR-T 620-1194-1-ND | DMOS Microstepping Driver NEW! 3.20 256 1.99 White LED Driver NEW4..... 16-MLP 120 1.00 80 
A4983SETTR-T 620-1194-2-ND DMOS Microstepping Driver NEW!. 2716.50/1,500 A8434EESTR-T 620-1188-2-ND 6 Channel, High Efficiency Charge Pump 
A8904SLB-T 620-1103-ND 3-Phase Brushless DC Motor Contro! White LED Driver NEWE. 16-MLP 798.00/1,500 
with Back-EMF Sensing ..............0--0- 8.46 7.62 6.76 A8435EESTR-T 620-1124-1-ND High Efficiency Charge Pump 
A8904SLP-T 620-1104-ND 3-Phase Brushless DC Motor Controller/Driver White LED Driver 1.02 85 68 
with Back-EMF Sensing ......cccc-: 28-TSSOP 8.65 7.79 6.91 A8435EESTR-T 620-1124-2-ND —_| High Efficiency Charge Pump 
A8904SLPTR-T 620-1154-1-ND 3-Phase Brushless DC Motor Controller/Driver White LED Driver 678.00/1,500 
with Back-EMF Sensing................-+. 28-TSSOP 8.65 7.79 6.91 A8436EEJTR-T 620-1098-1-ND Photoflash Capacitor Charger 1.20 1.00 .80 
A8904SLPTR-T 620-1154-2-ND 3-Phase Brushless DC Motor Controller/Driver A8436EEJTR-T 620-1098-2-ND Photoflash Capacitor Charger 798.00/1,500 
with Back-EMF Sensing 28-TSSOP 25224.00/4,000 A8438EEJTR-T 620-1099-1-ND —_| Photoflash Capacitor Charger 129 108 86 
L6219DSTR-T 620-1117-1-ND Dual Full Bridge PWM Motor Driver. 353 283 2.20 A8438EEJTR-T 620-1099-2-ND Photoflash Capacitor Charger .... 858.00/1,500 
L6219DSTR-T 620-1117-2-ND Dual Full Bridge PWM Motor Driver. 2002.00/1,000 A8439EEJTR-T 620-1203-1-ND —_| Photoflash Capacitor Charger with 
UDN2916EBTR-T 620-1155-1-ND Dual Full Bridge PWM Motor Driver......44-PLCC 5.47 4.38 3.41 IGBT Driver/Refresh NEW! 1.23 1.03.82 
UDN2916EBTR-T 620-1155-2-ND | Dual Full Bridge PWM Motor Driver.......44-PLCC 1454.40/450 AG439EEJTR-T 620-1203-2-ND | Photoflash Capacitor Charger with 
UDN2916LBTR-T 620-1156-1-ND __| Dual Full Bridge PWM Motor Driver......24-SOIC__ 3.53 2.83 2.20 IGBT Driver/Refresh NEWE.... 817.50/1,500 
UDN2916LBTR-T 620-1156-2-ND | Dual Full Bridge PWM Motor Driver 2002.00/1,000 ae “ Sate Ae a isin i Sa ee 
UDN2916B-T 620-1118-ND Dual Full Bridge PWM Motor Driver. 353 283 2.20 - 1174-1 i : / . 
UDN2916LB-T 620-1119-ND Dual Full Bridge PWM Motor Driver. 353 283 2.20 A8447SLITR-T 620-1174-2-ND_| High Voltage Step Down Regulator 1998.00/3,000 
UDQ2916LBTR-T 620-1158-1-ND | Dual Full Bridge PWM Motor Driver. 3.89 3.12 243 A8483EEKTR-T 620-1101-1-ND | 1.2MHz Step-Up Converter for Display 
UDQ2916LBTR-T 620-1158-2-ND __| Dual Full Bridge PWM Motor Driver 2206.00/1,000 anageecick Benen, Blas Supply asin 80 60 45 
- ~ +2- F z Step-Up Converter for Display 
Bias Supply. 399.00/1,500 
A8498SLJTR-T 620-1160-1-ND High Voltage Step Down Regulator 1.30 1.04 .78 
A498SLJTR-T 620-1160-2-ND | High Voltage Step Down Regulator 1998.00/3,000 
Allegro Digi-Key Price Each A8499SLJTR-T 620-1102-1-ND High Voltage Step Down Regulator 147 #123 .98 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 A8499SLJTR-T 620-1102-2-ND High Voltage Step Down Regulator 1911.00/3,000 
‘A2550KLPTR-T 620-1182-1-ND | Automotive Relay Driver with ABSOOEECTR-T a eae Foxible WLED/RGB Backlight 
5V Regulator NEW!.. 190 152 1414 Driver NEW’.......... . 261 2.09 1.63 
A2550KLPTR-T 620-1182-2-ND —_| Automotive Relay Driver with ABSOOEECTR-T oC Com Flexible WLED/RGB Backlight 
5V Regulator NEW!.. 3892.00/4,000 Driver NEW........... 4386.00/3,000 
A3932SEQTR-T 620-1128-1-ND__|3-Phase MOSFET Controll 32-PLCC 5.78 463 3.91 AB530EESTR-T 620-1201-1-ND ceca Srhannel Backlight and ory Monee 
A3932SEQTR-T 620-1128-2-ND  |3-Phase MOSFET Controller. 32-PLCC 2936.00/800 ApSS0CESTRET cameras | ipect 6-Channal B acklight ie : : : 
ASOAOKLP-T C20sIDoSeND Fall Bridge Power MOSFET Flash/Torch White LED Driver NIEW...16-QFN 994.50/1,500 
ontralle 28 TSSOP oe ey AB6OTELITR-T 620-1178-1-ND | Wide Input Voltage 4.0A Step 0 
A3940KLW-T 620-1059-ND Full Bridge Power MOSFET Controller...28-SOIC 3.87 3.10 2.41 ELT PUES Pauls oltage 4.0 Step Down ‘iy G2. 
A3946KLB-T 620-1060-ND Half Bridge Power MOSFET Controller..16-SOIG 2.75 2.20 1.71 aaeo7ElyTRE 620-1178-2-ND —_|Wide Input Voltage 4.0A Step Down 
A3946KLP-T 620-1061-ND Half Bridge Power MOSFET 
Controller 286 229 1.78 Regulator HSMN) 
A3986SLDTR-T 620-1166-1-ND | Dual Full Bridge MOSFET Driver with AB698ELITR-T STR Tne 3.08 Step Down Ae ae 
Microstepping Translator... 3.20 256 1.99 = ETT 2H 7 = - = 
A3986SLDTR-T 620-1166-2-ND —_| Dual Full Bridge MOSFET Driver with ABGOBELJTR-T 620-1177-2-ND Wide Input Vartage 3.0 Step Down eintaan 
Microstepping Translator..............--. 38-TSSOP 7156.00/4,000 9 = enna, 
a ACS706ELC-05C 620-1164-1-ND 290 233 1.81 
A6B595KLWTR-T 620-1153-1-ND SB Serial Input, DMOS Power une x ACS754KCB-150-PFF | 620-1105-ND 5.08 407 3.43 
iver... si : : : ACS754LCB-050-PFF | 620-1106-ND 554 443 3.45 
AGB595KLWTR-T 620-1153-2-ND Pet Sen Input, DMOS Power Rend ACS754LCB-100-PFF | 620-1107-ND 554443345 
AGOTBSLWT SANS ERD) ait Seti ee ACS754LCB-100-PSF | 620-1108-ND 526 4.21 3.56 
Pera pul, ey a 6B ACS754LCB-130-PFF | 620-1109-ND 526 4.21 3.56 
: : : ACS755LCB-050-PFF | 620-1110-ND 554 443 3.45 
A6276ELW-T 620-1086-ND ie eral Constant Current pel wee ae ACS755LCB-100-PFF | 620-1111-ND 554 443 3.45 
atchet river. .! FP x 
rad ACS755SCB-050-PFF | 620-1112-ND 518 414 3.22 
A6276ELWTR-T 620-1151-1-ND | 16-Bit Serial Input, Cor ACS755SCB-100-PFF |620-1113-ND B18 444 302 
Latched LED Drive 2.45 1.96 1.47 ACS755SCB-150-PSF | 620-1114-ND 518 414 3.22 
A6276ELWTR-T 620-1151-2-ND 16-Bit Serial Input, Constant Current ACS755SCB-200-PSF_ | 620-1115-ND 518 414 3.22 
Latched LED Driver 1274.00/1,000 ATS616LSGTN-T 620-1116-1-ND | Dynamic Self-Calibrating Peak Detecting 
A6277ELW-T 620-1087-ND 8-Bit Serial Input, Constant Current Diff. Hall Effect Gear Tooth Sensor... 4-SIP_ 432 346 2.69 
Latched LED Driver. 245 1.96 1.47 ATS616LSGIN-T 620-1116-2-ND | Dynamic Self-Calibrating Peak Detecting 
AG277ELWTR-T 620-1152-1-ND —_| 8-Bit Serial Input, Constant Current Diff, Hall Effect Gear Tooth Sensor..........4-SIP 1996.80/800 
Latched LED Driver 245 1.96 1.47 ATS665LSGTN-T 620-1161-1-ND _| True Zero Speed, High Accuracy, 
A6277ELWTR-T 620-1152-2-ND 8-Bit Serial Input, Constant Current Gear Tooth Senso! 432 346 2.69 
Latched LED Driver 1274.00/1,000 ATS665LSGTN-T 620-1161-2-ND | True Zero Speed, Hig! 
A6278EA-T 620-1165-5-ND Serial-Input Constant Current Latached Gear Tooth Sensor. 4996.80/800 
LED Driver 155 1.24 93 ATSG7SLSETN-LT-1 | 620-1162-1-ND | Self-Calibrating TPOS Gear Tooth 
A6280EESTR-T 620-1179-1-ND __|3-Bit Constant Current LED Sensor Optimized 560 448 3.78 
Driver with PWM Control............ 16-QFN 1.53 1.22 92 ATS673LSETN-LT-T 620-1162-2-ND Self-Calibrating TPOS Gear Tooth 
A6280EESTR-T 620-1179-2-ND 3-Bit Constant Current LED Sensor Optimized .... 1638.00/450 
Driver with PWM Control.... 1189.50/1,500 UDN2981A-T 620-1120-ND 8-Channel Source Driver 1.78 1421.07 
AGB00SA-T 620-1088-ND DABIC-5 Latched Sink Driver 143 1.14 86 UDN2982A-T 620-1121-ND 8-Channel Source Driver 178 142 1.07 
AG800SL-T 620-1089-ND DABIC-5 Latched Sink Driver: 158 1.26 95 UDN2982LWTR-T 620-1157-1-ND | 8-Channel Source Driver: 198 1.58 1.19 
AG801SA-T 620-1090-ND DABIC-5 Latched Sink Driver: 210 168 1.26 UDN2982LWTR-T 620-1157-2-ND __| 8-Channel Source Driver. 1027.00/1,000 
A6801SLW-T 620-1091-ND DABiC-5 Latched Sink Drivers... 24-SOIC 210 168 1.26 
A6810SA-T 620-1092-ND DABIC-IV, 10-Bit Serial Input, GRERCTAUG SERIES 
Latched Source Driver... 1.83 1.46 1.10 TMi | { ri 
A681 2ELW-T 620-1093-ND DABIC-IV, 20-Bit Serial Input, ICroelectronics RoHS Compliant Parts Available 
Latched Source Driver..... 416 3.33 2.59 - Ri a 5 
AG818SEP-T 620-1094-ND DABIC-IV, 32-Bit Serial Input STMicroelectronics | Digi-Key ie Price Each 
Latched Source Driver... 5.06 4.05 3.42 Part No. Part No. Description Pkg. 1 —-10—*100 
A6821SA-T 620-1095-ND DABIC-5 8-Bit Serial Input Latched 74AC02B 497-1324-5-ND —_| Quad 2-Input NOR Gate . 51 39.29 
Sink Drivers..... se Bees abs) Res 74ACO4MTR 497-1015-1-ND Hex Inverter £55) A433 
A6821SLW-T 620-1096-ND DABIC-5 8-Bit Serial Input Latched 74ACO4MTR 497-1015-2-ND —_| Hex Inverter 412.50/2,500 
Sink Drivers... ut a 938 1.90 1.43 74AC08B 497-1325-5-ND Quad 2-Input AND Gat ai) 39 0.29 
A6850KLTR-T 620-1185-1-ND Dual Channel Switch Interface NEW!....8-SOIC 1.53 1.22 92 74ACO8MTR 497-1016-1-ND___| Quad 2-Input AND Gate... 5544 33 
AG850KLTR-T 620-1185-2-ND | Dual Channel Switch Interface NEW... 8-SOIC 2343.00/3,000 74AC08MTR 497-1016-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 412.50/2,500 
A8285SLBTR-T 620-1202-1-ND —_| LNB Supply/Control Voltage 74AC14MTR 497-1019-1-ND | Hex Schmitt Inverte 55 A433 
Regulator NEW!....... Get alo 72ai0) 74AC14MTR 497-1019-2-ND Hex Schmitt Inverte! 412.50/2,500 
i rican ——_|etaumcsan [S208 * stoi 
Regulator NEW!... 1913.00/1,000 e re" | E i 
A8286SETTR-T 620-1186-1-ND Dual LNB Supply/Control Voltage 74AC74B 497-1329-5-ND Dual D-Type F/F with Preset and Clear.....14-Dip sil 39 8.29 
Regulator NEW'....... 297 2.38 1.85 74AC74MTR 497-1030-1-ND Dual D-Type F/F with Preset and Clear. 14-SOIC 48 38 = .29 
A8286SETTR-T 620-1186-2-ND Dual LNB Supply/Control Voltage 74AC74MTR 497-1030-2-ND Dual D-Type F/F with Preset and Clear. 14-SOIC 357.50/2,500 
Regulator NEW! ....... 2524.50/1,500 74AC125MTR 497-1017-1-ND _| Tri-State Quad Bus Butfe 14-S0IG 554483 
A8287SLBTR-T 620-1200-1-ND LNB Supply/Control Voltage 74AC125MTR 497-1017-2-ND Tri-State Quad Bus Buffel 14-SOIC 412.50/2,500 
Regulator NEW!....... 3.29 2.63 2.05 74AC240MTR 497-2911-1-ND Tri-State Octal Bus Buffer 20-SOIC 68 54 °° AN 
A8287SLBTR-T 620-1200-2-ND —_| LNB Supply/Control Voltage 74AC240MTR 497-2911-2-ND _| Tri-State Octal Bus Butte 20-SOIC 233,001,000 
Regulator NEW....... 1862.00/1,000 74AC240TTR 497-2912-1-ND —_| Tri-State Octal Bus Butte .20-TSSOP 655286 
A8292SETTR-T 620-1187-1-ND | Dual LNB Supply/Control Voltage 74AC240TTR 497-2912-2-ND —_| Tri-State Octal Bus Butte .20-TSSOP 487.50/2,500 
Regulator NEW! 297 238 1.85 74AC244MTR 497-1023-1-ND _| Tri-State Octal Bus Butte 20-SOIC 655286 
A8292SETTR-T 620-1187-2-ND Dual LNB Supply/Control Voltage 74AC244MTR 497-1023-2-ND Tri-State Octal Bus Buffer 20-SOIC 208.00/1,000 
Regulator NEW....... 2524.50/1,500 74AC244TTR 497-2913-1-ND —_| Tri-State Octal Bus Butte .20-TSSOP 655286 
A8430EEKTR-T 620-1097-1-ND | White LED Driver Constant Current 74AC244TTR 497-2913-2-ND | Tri-State Octal Bus Butte .20-TSSOP 487.50/2,500 
Step-Up Converter 68 154) 239) 74AC245B 497-1327-5-ND Tri-State Octal Bus Transceive 20-Dip 72 58 44 
A8430EEKTR-T 620-1097-2-ND White LED Driver Constant Current 74AC245MTR 497-1024-1-ND Tri-State Octal Bus Transceivel 20-SOIC 70 56.38 
Step-Up Converter 339.00/1,500 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


900 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Microelectronics 


74AC/ACT/ALV SERIES (Continued) 
RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description ul 10 =100 
74AC245MTR 497-1024-2-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. 224.00/1,000 
74AC245TTR 497-2914-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiver 85 68 46 
74AC245TTR 497-2914-2-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. 637.50/2,500 
74AC257MTR 497-1025-1-ND Tri-State Quad 2-Channel Mux. 65 52 36 
74AC257MTR 497-1025-2-ND Tri-State Quad 2-Channel Mux.. 487.50/2,500 
74AC374B 497-1328-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop af) 58 44 
74AC374MTR 497-1027-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 81 65 49 
74AC374MTR 497-1027-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 279.00/1,000 
74AC541MTR 497-2915-1-ND Tri-State Octal Bus Buffer . 85 68 46 
74AC541MTR 497-2915-2-ND Tri-State Octal Bus Buffer . 272.00/1,000 
74AC573MTR 497-1028-1-ND Tri-State Octal D-Type Latch. .20-SOIC 65 52 36 
74AC573MTR 497-1028-2-ND Tri-State Octal D-Type Latch. .20-SOIC 208.00/1,000 
74AC574MTR 497-1029-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .20-SOIC 65 52 36 
74AC574MTR 497-1029-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .20-SOIC 208.00/1,000 
74AC16244TTR 497-1020-1-ND Tri-State 16-Bit Bus Buffer... 1.35 117 .90 
74AC16244TTR 497-1020-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Buffer 1044.00/2,000 
74ACT02B 497-1330-5-ND Quad 2-Input NOR Gate Ashl 39 29 
74ACTO2MTR 497-1031-1-ND Quad 2-Input NOR Gate .14-SOIC a) 30 © 23 
74ACTO2MTR 497-1031-2-ND Quad 2-Input NOR Gate .14-SOIC 320.00/2,500 
74ACT14MTR 497-1034-1-ND Hex Schmitt Inverter .. -14-SOIC zt) 38.27 
74ACTI4MTR 497-1034-2-ND Hex Schmitt Inverter .. .14-SOIC 320.00/2,500 
74ACT138MTR 497-1033-1-ND 3-8 Inverting Line Decoder . 16-SOIC 70 56 42 
74ACT138MTR 497-1033-2-ND 3-8 Inverting Line Decoder . 16-SOIC 525.00/2,500 
74ACT240MTR 497-1040-1-ND Tri-State Octal Bus Buffer . .20-SOIC Hk} 60 «41 
74ACT240MTR 497-1040-2-ND Tri-State Octal Bus Buffer . .20-SOIC 240.00/1,000 
74ACT244B 497-1331-5-ND Tri-State Octal Bus Buffer . 20-Dip 1.16 1.01 18 
74ACT244MTR 497-1041-1-ND Tri-State Octal Bus Buffer . .20-SOIC 65 52 = 36 
74ACT244MTR 497-1041-2-ND Tri-State Octal Bus Buffer . .20-SOIC 208.00/1,000 
74ACT257MTR 497-1042-1-ND Tri-State Quad 2-Channel Mux. . 16-SOIC 60 48 36 
74ACT257MTR 497-1042-2-ND Tri-State Quad 2-Channel Mux.. . 16-SOIC 450.00/2,500 
74ACT273MTR 497-1043-1-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clear. .20-SOIC 80 58 44 
74ACT273MTR 497-1043-2-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clear. .20-SOIC 256.00/1,000 
74ACT299TTR 497-4140-1-ND 8-Bit PIPO Shift Registe 0-TSSOP 68 540° Al 
74ACT299TTR 497-4140-2-ND 8-Bit PIPO Shift Registe 0-TSSOP 535.00/2,500 
74ACT374TTR 497-4141-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 0-TSSOP 68 54 Al 
74ACT374TTR 497-4141-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 535.00/2,500 
74ACT541MTR 497-1044-1-ND Tri-State Octal Bus Buffer 90 72 AQ 
74ACT541MTR 497-1044-2-ND Tri-State Octal Bus Buffer . 288.00/1,000 
74ACT573B 497-1334-5-ND Tri-State Octal D-Type Latch. alts 58 44 
74ACT573MTR 497-1045-1-ND Tri-State Octal D-Type Latch. 65 52.36 
74ACT573MTR 497-1045-2-ND Tri-State Octal D-Type Latch. 208.00/1,000 
74ACT1284MTR 497-1032-1-ND High Speed IEEE 1284 Transceive: Aste) 44 33 
74ACT1284MTR 497-1032-2-ND High Speed IEEE 1284 Transceive: 176.00/1,000 
74ACT16244TTR 497-1035-1-ND Tri-State 16-Bit Bus Buffer isch alae) 
74ACT16244TTR 497-1035-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Buffer 1044.00/2,000 
74ACT16245TTR 497-1036-1-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceive: icky abil EH 
74ACT16245TTR 497-1036-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1044.00/2,000 
74ACT16373TTR 497-1037-1-ND Tri-State 16-Bit D-Type Latch ... ikey alae UI 
74ACT16374TTR 497-1038-1-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flo, AESoN L790. 
74ACT16374TTR 497-1038-2-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flo, 1044.00/2,000 
74ACT16541TTR 497-1039-1-ND Tri-State 16-Bit Bus Buffer 1:35) 117 (90 
74ACT16541TTR 497-1039-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Buffer 1044.00/2,000 
74ALVCH16244TTR 497-1046-1-ND LV CMOS 16-Bit Bus Buffe 2.07 1.73 1.45 
74ALVCH16244TTR 497-1046-2-ND LV CMOS 16-Bit Bus Buffe 1864.00/2,000 
74ALVCH16374TTR 497-1047-1-ND LV CMOS 16-Bit D-Type Flip-Flop PA) a BE 
74ALVCH16374TTR 497-1047-2-ND LV CMOS 16-Bit D-Type Flip-Flop 1864.00/2,000 
74ALVCH32245LBR 497-3705-1-ND Tri-State Low Voltage, CMOS 32-Bit 

Bus Transceiver .96-LFBGA 6.33 5.78 4.57 
74ALVCH32245LBR 497-3705-2-ND Tri-State Low Voltage, CMOS 32-Bit 

Bus Transceiver. 96-LFBGA 7012.00/2,000 
74ALVCR162245TTR | 497-2382-1-ND 3.6V, 16-Bit Transceiver. 8-TSSOP 2.07 1.73 1.45 


STMicroclectronics 


74HC/HCT/HCU SERIES 


ST Microelectronics —_| Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 10-100 
M74HCOOB1R 497-1745-5-ND Quad 2-Input NAND Gat 48 38 29 
M74HCOORM13TR 497-1746-1-ND Quad 2-Input NAND Gate AQ 30 © 23 
M74HCOORM13TR 497-1746-2-ND Quad 2-Input NAND Gate 320.00/2,500 
M74HC02B1R 497-1747-5-ND Quad 2-Input NOR Gate 48 38 © 29 
M74HCO2RM13TR 497-1748-1-ND Quad 2-Input NOR Gate AQ 30.23 
M74HCO2RM13TR 497-1748-2-ND Quad 2-Input NOR Gate ............... 320.00/2,500 
M74HC03B1R 497-1749-5-ND Quad 2-Input Open Drain NAND Ga‘ 48 38 29 
M74HCO3RM13TR 497-1750-1-ND Quad 2-Input Open Drain NAND Gate ... 14-SOIC 152) 40.29 
M74HCO3RM13TR 497-1750-2-ND Quad 2-Input Open Drain NAND Gate ... 14-SOIC 340.00/2,500 
M74HC04B1R 497-1751-5-ND Hex Inverter sees 14-Dip 48 38.29 
M74HCO4RM13TR 497-1752-1-ND Hex Inverter .14-SOIC AQ 30 0.23 
M74HCO4RM13TR 497-1752-2-ND Hex Inverte -14-SOIC 320.00/2,500 
M74HCO5B1R 497-1753-5-ND Hex Inverter, Open Drai 14-Dip a 44 33 
M74HCO5RM13TR 497-1754-1-ND Hex Inverter, Open Drai .14-SOIC Asya 40.29 
M74HCO5RM13TR 497-1754-2-ND Hex Inverter, Open Drai -14-SOIC 340.00/2,500 
M74HCO8B1R 497-1755-5-ND Quad 2-Input AND Gate. 14-Dip 48 138.29 
M74HCO8RM13TR 497-1756-1-ND Quad 2-Input AND Gate. .14-SOIC AQ 30 23 
M74HCO8RM13TR 497-1756-2-ND Quad 2-Input AND Gate. .14-SOIC 320.00/2,500 
M74HC10B1R 497-1759-5-ND Triple 3-Input NAND Gate . 14-Dip 48 35 26 
M74HC10RM13TR 497-1760-1-ND Triple 3-Input NAND Gate . -14-SOIC Asya 40.29 
M74HC10RM13TR 497-1760-2-ND Triple 3-Input NAND Gate . .14-SOIC 340.00/2,500 
M74HC11B1R 497-1761-5-ND Triple 3-Input AND Gate 14-Dip 54 A433 
M74HC11RM13TR 497-1762-1-ND Triple 3-Input AND Gate .14-SOIC 52 40.29 
M74HC11RM13TR 497-1762-2-ND Triple 3-Input AND Gate .14-SOIC 340.00/2,500 
M74HC14B1R 497-1777-5-ND Hex Schmitt Inverter .. 14-Dip 48 38.29 
M74HC14RM13TR 497-1778-1-ND Hex Schmitt Inverter .. .14-SOIC AQ 30.23 
M74HC14RM13TR 497-1778-2-ND Hex Schmitt Inverter .. .14-SOIC 320.00/2,500 
M74HC20B1R 497-1795-5-ND Dual 4-Input NAND Gate 14-Dip 750) 44 33 
M74HC20RM13TR 497-1796-1-ND Dual 4-Input NAND Gate -14-SOIC AQ FOOMmeeco! 
M74HC20RM13TR 497-1796-2-ND Dual 4-Input NAND Gate .14-SOIC 320.00/2,500 
M74HC32B1R 497-1819-5-ND Quad 2-Input OR Gate 48 38 29 
M74HC32RM13TR 497-1820-1-ND Quad 2-Input OR Gate AQ COONS! 
M74HC32RM13TR 497-1820-2-ND Quad 2-Input OR Gate 320.00/2,500 
M74HC42B1R 497-1858-5-ND BCD-to-Decimal Decode! 86 69 62 
M74HC42RM13TR 497-1859-1-ND BCD-to-Decimal Decode! 98 280.65) 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 10 100 
M74HC42RM13TR 497-1859-2-ND BCD-to-Decimal Decoder 865.00/2,500 
M74HC51B1R 497-1870-5-ND Dual 2 Wide 2-In. AND/O! 63 Asi] cht 
M74HC51RM13TR 497-1871-1-ND Dual 2 Wide 2-In. AND/OR Invert Gate...14-SOIC 205) 34 26 
M74HC51RM13TR 497-1871-2-ND Dual 2 Wide 2-In. AND/OR Invert Gate...14-SOIC 362.50/2,500 
M74HC73RM13TR 497-1884-1-ND Dual J-K F/F with Preset and Clear 14-SOIC 50 40 3 
M74HC73RM13TR 497-1884-2-ND Dual J-K F/F with Preset and Clear 375.00/2,500 
M74HC74B1R 497-1885-5-ND Dual D-Type F/F with Preset and Clear..... A8 38 29 
M74HC74RM13TR 497-1886-1-ND Dual D-Type F/F with Preset and Clear.. 205) 34 26 
M74HC74RM13TR 497-1886-2-ND Dual D-Type F/F with Preset and Cleat 362.50/2,500 
M74HC85B1R 497-1887-5-ND 4-Bit Magnitude Comparatoi 60 A433 
M74HC85RM13TR 497-1888-1-ND 4-Bit Magnitude Comparato: 155) 40.30 
M74HC85RM13TR 497-1888-2-ND 4-Bit Magnitude Comparato: 412.50/2,500 
M74HC86B1R 497-1889-5-ND Quad Exclusive OR Gate. 65 AT 36 
M74HC86M1R 497-1890-5-ND Quad Exclusive OR Gate. 90 72. 54 
M74HC123B1R 497-1763-5-ND Dual Retriggerable Mono Multivibrator.... 16-Dip 65 A736 
M74HC123RM13TR 497-1764-1-ND Dual Retriggerable Mono 

Multivibrator 60 A433 
M74HC123RM13TR 497-1764-2-ND Dual Retriggerable Mono 

Multivibrator 450.00/2,500 
M74HC125B1R 497-1765-5-ND Tri-State Quad Bus Buffet 14-Dip 50 40.30 
M74HC125RM13TR 497-1766-1-ND Tri-State Quad Bus Buffe! AQ 30.23 
M74HC125RM13TR 497-1766-2-ND Tri-State Quad Bus Buffel 320.00/2,500 
M74HC132B1R 497-1767-5-ND Quad 2-Input Schmitt NAND Gate. 155) 40 30 
M74HC132RM13TR 497-1768-1-ND Quad 2-Input Schmitt NAND Gate. 58 46.35 
M74HC132RM13TR 497-1768-2-ND Quad 2-Input Schmitt NAND Gate. 432.50/2,500 
M74HC133B1R 497-1769-5-ND 13-Input NAND Gate ... 54 44 33 
M74HC133RM13TR 497-1770-1-ND 13-Input NAND Gat 59 AT 36 
M74HC133RM13TR 497-1770-2-ND 13-Input NAND Gate ... 462.50/2,500 
M74HC138B1R 497-1771-5-ND 3-to-8 Line Decoder, I 60 44 33 
M74HC138RM13TR 497-1772-1-ND 3-to-8 Line Decoder, Inverting 58 AG 35 
M74HC138RM13TR 497-1772-2-ND 3-to-8 Line Decoder, Inverting 432.50/2,500 
M74HC139B1R 497-1773-5-ND Dual 2-to-4 Decoder/Demu 59 AT 36 
M74HC139RM13TR 497-1774-1-ND Dual 2-to-4 Decoder/Demu 50 40.30 
M74HC139RM13TR 497-1774-2-ND Dual 2-to-4 Decoder/Demu 375.00/2,500 
M74HC148RM13TR 497-1776-1-ND 8-to-3 Line Priority Encode: 50 40.30 
M74HC148RM13TR 497-1776-2-ND 8-to-3 Line Priority Encode! 375.00/2,500 
M74HC151B1R 497-1779-5-ND 8-Channel Multiplexer 54 44 33 
M74HC151RM13TR 497-1780-1-ND 8-Channel Multiplexer 165) 40 30 
M74HC151RM13TR 497-1780-2-ND 8-Channel Multiplexer... 412.50/2,500 
M74HC153B1R 497-1781-5-ND Dual 4-Channel Multiplexer 60 48.36 
M74HC153RM13TR 497-1782-1-ND Dual 4-Channel Multiplexer 155) 44 30 
M74HC153RM13TR 497-1782-2-ND Dual 4-Channel Multiplexer 412.50/2,500 
M74HC155RM13TR 497-1784-1-ND Dual 2-to-4 and 3-to-8 Line Decoder 60 48 36 
M74HC155RM13TR 497-1784-2-ND Dual 2-to-4 and 3-to-8 Line Decoder 450.00/2,500 
M74HC157RM13TR 497-1786-1-ND Quad 2-Channel Multiplexer. 50 40.30 
M74HC157RM13TR 497-1786-2-ND Quad 2-Channel Multiplexe! 375.00/2,500 
M74HC161B1R 497-1787-5-ND Sync. Presettable 4-Bit Counter . 65 AT 36 
M74HC161RM13TR 497-1788-1-ND Sync. Presettable 4-Bit Counter . 50 40.30 
M74HC161RM13TR 497-1788-2-ND Sync. Presettable 4-Bit Counter . 375.00/2,500 
M74HC164B1R 497-1789-5-ND 8-Bit SIPO Shift Register. 60 A433 
M74HC165B1R 497-1790-5-ND 8-Bit PISO Shift Register. 60 44 33 
M74HC166RM13TR 497-1791-1-ND 8-Bit PISO Shift Register. 50 40.30 
M74HC166RM13TR 497-1791-2-ND 8-Bit PISO Shift Register. 375.00/2,500 
M74HC174B1R 497-1792-5-ND Hex D-Type Flip-Flop with Clear. 165) 40.30 
M74HC174TTR 497-4274-1-ND Hex D-Type Flip-Flop with Clear. 60 A836 
M74HC174TTR 497-4274-2-ND Hex D-Type Flip-Flop with Clear. 450.00/2,500 
M74HC175B1R 497-1793-5-ND Quad D-Type Flip-Flop with Clea 68 54 41 
M74HC175RM13TR 497-1794-1-ND Quad D-Type Flip-Flop with Clea 50 40.30 
M74HC175RM13TR 497-1794-2-ND Quad D-Type Flip-Flop with Clea 375.00/2,500 
M74HC221B1R 497-1797-5-ND Dual Mono Multivibrator 12 58 44 
M74HC221RM13TR | 497-1798-1-ND | Dual Mono Multivibrator i ey a OT 
M74HC221RM13TR 497-1798-2-ND Dual Mono Multivibrator 535.00/2,500 
M74HC238B1R 497-1799-5-ND 3-to-8 Line Decoder anit 62 46 
M74HC238RM13TR 497-1800-1-ND 3-to-8 Line Decoder 48 POD NEECO) 
M74HC238RM13TR 497-1800-2-ND 3-to-8 Line Decoder. 357.50/2,500 
M74HC240B1R 497-1801-5-ND Tri-State Octal Bus Buffer, Inverte: 20-Dip 60 44 33 
M74HC240RM13TR 497-1802-1-ND Tri-State Octal Bus Buffer, Inverted 255) 44 30 
M74HC240RM13TR 497-1802-2-ND Tri-State Octal Bus Buffer, Inverted 176.00/1,000 
M74HC244B1R 497-1803-5-ND Tri-State Octal Bus Buffer, 

Non-Inverted. 60 44.33 
M74HC244RM13TR 497-1804-1-ND Tri-State Octal Bus Buffer, 

Non-Inverted. 68 54 38 
M74HC244RM13TR 497-1804-2-ND Tri-State Octal Bus Buffer, 

Non-Inverted. 233.00/1,000 
M74HC245B1R 497-1805-5-ND Tri-State Octal Bus Transceiver, 

Non-Inverted. 70 51.38 
M74HC245RM13TR 497-1806-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiver, 

Non-Inverted. 55 44.30 
M74HC245RM13TR 497-1806-2-ND Tri-State Octal Bus Transceiver, 

Non-Inverted. 176.00/1,000 
M74HC251B1R 497-1807-5-ND Tri-State 8-Channel Mux As) 44.30 
M74HC251RM13TR  |497-1808-1-ND | Tri-State 8-Channel Mux 76-S0Ic 55 44 30 
M74HC251RM13TR 497-1808-2-ND Tri-State 8-Channel Mux 16-SOIC 412.50/2,500 
M74HC253RM13TR 497-1809-1-ND Tri-State Dual 4-Channel Mux 16-SOIC 50 40 3 
M74HC253RM13TR 497-1809-2-ND Tri-State Dual 4-Channel Mux 16-SOIC 375.00/2,500 
M74HC257B1R 497-1810-5-ND Tri-State Quad 2-Channel Mu i 68 54 AL 
M74HC257RM13TR 497-1811-1-ND Tri-State Quad 2-Channel Mux 48 35.26 
M74HC257RM13TR 497-1811-2-ND Tri-State Quad 2-Channel Mu 357.50/2,500 
M74HC259B1R 497-1812-5-ND 8-Bit Addressable Latch . 16-Dip 1.05 91 70 
M74HC273B1R 497-1813-5-ND Octal D-Type Flip-Flop with Cleai i 72 58 44 
M74HC273RM13TR 497-1814-1-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 20) 40.30 
M74HC273RM13TR 497-1814-2-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clear 176.00/1,000 
M74HC280B1R 497-1815-5-ND 9-Bit Parity Generator 1.05 91.84 
M74HC280RM13TR 497-1816-1-ND 9-Bit Parity Generator 50 40.30 
M74HC280RM13TR 497-1816-2-ND 9-Bit Parity Generator 375.00/2,500 
M74HC299B1R 497-1817-5-ND 8-Bit PIPO Shift Register with 

Asyne. Clea 68 54 41 
M74HC299RM13TR 497-1818-1-ND 8-Bit PIPO Shift Register with 

Asyne. Clear. 90 72 54 
M74HC299RM13TR 497-1818-2-ND 8-Bit PIPO Shift Register with 

Asyne. Clear. 310.00/1,000 
M74HC365B1R 497-1821-5-ND Tri-State Hex Bus Buffer 63 25 38 
M74HC365RM13TR 497-1822-1-ND Tri-State Hex Bus Buffer 52 40.29 
M74HC365RM13TR 497-1822-2-ND Tri-State Hex Bus Buffer 340.00/2,500 
M74HC367M1R 497-1823-5-ND Tri-State Hex Bus Buffer 99 80 ©.60 
M74HC367TTR 497-1824-1-ND Tri-State Hex Bus Buffer .16-TSSOP 46) AG 35 
M74HC367TTR 497-1824-2-ND Tri-State Hex Bus Buffer .16-TSSOP 490.00/2,500 
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M74HC368RM13TR 497-1826-1-ND Tri-State Hex Bus Buffer 52 40.29 
M74HC368RM13TR 497-1826-2-ND Tri-State Hex Bus Buffer 340.00/2,500 
M74HC373B1R 497-1827-5-ND Tri-State Octal D-Type Latch. 20-Dip 68 54° Al 
M74HC373RM13TR 497-1828-1-ND Tri-State Octal D-Type Latch. 20-SOIC 25) 40 30 
M74HC373RM13TR 497-1828-2-ND Tri-State Octal D-Type Latch. 20-SOIC 176.00/1,000 
M74HC374B1R 497-1829-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 60 44 33 
M74HC374RM13TR 497-1830-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 68 54 Al 
M74HC374RM13TR 497-1830-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 233.00/1,000 
M74HC377RM13TR 497-1832-1-ND Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 60 48 33 
M74HC377RM13TR 497-1832-2-ND Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 192.00/1,000 
M74HC393B1R 497-1833-5-ND Dual Binary Counte! 14-Dip aT 58 44 
M74HC393RM13TR 497-1834-1-ND Dual Binary Counte| 14-SOIC 50 40 30 
M74HC393RM13TR 497-1834-2-ND Dual Binary Counter... 14-SOIC 375.00/2,500 
M74HC541B1R 497-1873-5-ND Tri-State Octal Bus Buffer .. 20-Dip 712 58 44 
M74HC541RM13TR 497-1874-1-ND Tri-State Octal Bus Buffer .. 1.31114 88 
M74HC541RM13TR 497-1874-2-ND Tri-State Octal Bus Buffer . 508.00/1,000 
M74HC573B1R 497-1875-5-ND Tri-State Octal D-Type Latch. 68 54 Al 
M74HC573RM13TR 497-1876-1-ND Tri-State Octal D-Type Latch. 55 40 30 
M74HC573RM13TR 497-1876-2-ND Tri-State Octal D-Type Latch. 176.00/1,000 
M74HC574B1R 497-1877-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 60 A433 
M74HC574RM13TR 497-1878-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 60 44 33 
M74HC574RM13TR 497-1878-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 192.00/1,000 
M74HC590B1R 497-1879-5-ND Tri-State 8-Binary Counter Register . 63 51 38 
M74HC595B1R 497-2986-5-ND Tri-State 8-Bit Shift Register. 68 54° Al 
M74HC595RM13TR 497-1880-1-ND Tri-State 8-Bit Shift Register. 205) 44.30 
M74HC595RM13TR 497-1880-2-ND Tri-State 8-Bit Shift Register. 412.50/2,500 
M74HC597RM13TR 497-1881-1-ND 8-Bit Latch/Shift Registe 105 40.30 
M74HC597RM13TR 497-1881-2-ND 8-Bit Latch/Shift Registe 412.50/2,500 
M74HC688RM13TR 497-1882-1-ND 8-Bit Equality Comparator. hi) 54° Al 
M74HC688RM13TR 497-1882-2-ND 8-Bit Equality Comparator. 240.00/1,000 
M74HC688TTR 497-4275-1-ND 8-Bit Equality Comparator. 72) 58 44 
M74HC688TTR 497-4275-2-ND 8-Bit Equality Comparator. 570.00/2,500 
M74HC4017B1R 497-1835-5-ND Decade Counter/Divider nie 58 44 
M74HC4017RM13TR == | 497-1836-1-ND Decade Counter/Divider 65 AT 36 
M74HC4017RM13TR | 497-1836-2-ND Decade Counter/Divider 487.50/2,500 
M74HC4020RM13TR =| 497-1837-1-ND 14-Stage Binary Counter 50 40.30 
M74HC4020RM13TR =| 497-1837-2-ND 14-Stage Binary Counte: 375.00/2,500 
M74HC4024B1R 497-1838-5-ND 7-Stage Binary Counter. 68 54 0° Al 
M74HC4024RM13TR =| 497-1839-1-ND 7-Stage Binary Counter. 68 54 Al 
M74HC4024RM13TR | 497-1839-2-ND 7-Stage Binary Counter. 535.00/2,500 
M74HC4040B1R 497-1840-5-ND 12-Stage Binary Counte: 68 54 Al 
M74HC4049B1R 497-1841-5-ND Hex Buffer/Converter. 86 69 52 
M74HC4049RM13TR =| 497-1842-1-ND Hex Buffer/Converter. 152) 40.29 
M74HC4049RM13TR == | 497-1842-2-ND Hex Buffer/Converter. 340.00/2,500 
M74HC4050B1R 497-1843-5-ND Hex Buffer/Converter. (OSm of eal05 
M74HC4050RM13TR |497-1844-1-ND | Hex Buffer/Converter. 60 44 33 
M74HC4050RM13TR =| 497-1844-2-ND Hex Buffer/Converter. 450.00/2,500 
M74HC4051B1R 497-1845-5-ND Single 8-Channel Analog 16-Dip ait 62 46 
M74HC4051RM13TR =| 497-1846-1-ND Single 8-Channel Analog Mux/Demux... 16-SOIC 68 54. Al 
M74HC4051RM13TR | 497-1846-2-ND Single 8-Channel Analog Mux/Demu: 535.00/2,500 
M74HC4052B1R 497-1847-5-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 63 oi 38 
M74HC4052RM13TR =| 497-1848-1-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux AB SOD uO! 
M74HC4052RM13TR-~— | 497-1848-2-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 357.50/2,500 
M74HC4053B1R 497-1849-5-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 65 40.30 
M74HC4053RM13TR | 497-1850-1-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux.... -60 44 33 
M74HC4053RM13TR- =| 497-1850-2-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux.... 450.00/2,500 
M74HC4060RM13TR =| 497-1852-1-ND 14-Stage Binary Counter/Oscillato! 205 40 30 
M74HC4060RM13TR = | 497-1852-2-ND 14-Stage Binary Counter/Oscillato! 412.50/2,500 
M74HC4066B1R 497-1853-5-ND Quad Bilateral Switch 48 38 © .29 
M74HC4066RM13TR | 497-1854-1-ND Quad Bilateral Switch AB 38.29 
M74HC4066RM13TR |497-1854-2-ND | Quad Bilateral Switch 357.50/2,500 
M74HC4075B1R 497-1855-5-ND Triple 3-Input OR Gat AAS TOO ee7iri 
M74HC4075RM13TR =| 497-1856-1-ND Triple 3-Input OR Gate 68 54 Al 
M74HC4075RM13TR =| 497-1856-2-ND Triple 3-Input OR Gat 535.00/2,500 
M74HC4094B1R 497-2985-5-ND Tri-St. 8-Bit SIPO Shift Latch Register. 68 54 Al 
M74HC4094RM13TR =| 497-1857-1-ND Tri-St. 8-Bit SIPO Shift Latch Register.. 16-SOIC 50 40 30 
M74HC4094RM13TR = | 497-1857-2-ND Tri-St. 8-Bit SIPO Shift Latch Register. 16-SOIC 375.00/2,500 
M74HC4316B1R 497-1860-5-ND Quad Bilateral Switch 16-Dip 70 56 42 
M74HC4316RM13TR =| 497-1861-1-ND Quad Bilateral Switch 68 54. Al 
M74HC4316RM13TR | 497-1861-2-ND Quad Bilateral Switch 535.00/2,500 
M74HC4520B1R 497-1862-5-ND Dual 4-Bit Binary Counter . 16-Dip a2 58 44 
M74HC4520RM13TR =| 497-1863-1-ND Dual 4-Bit Binary Counter . 16-SOIC 68 54 Al 
M74HC4520RM13TR =| 497-1863-2-ND Dual 4-Bit Binary Counter . 535.00/2,500 
M74HC4538B1R 497-1864-5-ND Dual Retriggerable Mono Multivibrator .... 16-Dip ate 58 44 
M74HC4538RM13TR | 497-1865-1-ND Dual Retriggerable Mono Multivibrator .. 16-SOIC 65 Lye ela 
M74HC4538RM13TR_ =| 497-1865-2-ND Dual Retriggerable Mono Multivibrator.. 16-SOIC 487.50/2,500 
M74HC4543B1R 497-1866-5-ND BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/ 

LCD Driver 65 AT 36 
M74HC4543RM13TR- ‘| 497-1867-1-ND BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/ 

LCD Driver 1.31. 1.14 88 
M74HC4543RM13TR_ =| 497-1867-2-ND BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/ 

LCD Driver 1165.00/2,500 
M74HCTOOB1R 497-1891-5-ND Quad 2-Input NAND Gat AB poOmn 20) 
M74HCTO2RM13TR 497-1892-1-ND Quad 2-Input NOR Gate 202) 40.29 
M74HCTO2RM13TR 497-1892-2-ND Quad 2-Input NOR Gate 340.00/2,500 
M74HCTO4B1R 497-1893-5-ND __|Hex Inverte 60 48 36 
M74HCTO4RM13TR 497-1894-1-ND Hex Inverte 102) 40.29 
M74HCTO4RM13TR 497-1894-2-ND Hex Inverte 340.00/2,500 
M74HCT08B1R 497-1895-5-ND Quad 2-Input AND Gate. 50 40 30 
M74HCTO8RM13TR 497-1896-1-ND Quad 2-Input AND Gate. AQ 30.23 
M74HCTO8RM13TR 497-1896-2-ND Quad 2-Input AND Gate. 320.00/2,500 
M74HCT14B1R 497-1901-5-ND Hex Schmitt Inverter . 50 40.30 
M74HCT14RM13TR 497-1902-1-ND Hex Schmitt Inverter . 50 40 30 
M74HCT14RM13TR 497-1902-2-ND Hex Schmitt Inverter . 375.00/2,500 
M74HCT14TTR 497-4276-1-ND Hex Schmitt Inverter . 65 52.39 
M74HCT14TTR 497-4276-2-ND Hex Schmitt Inverter . 487.50/2,500 
M74HCT32B1R 497-1909-5-ND Quad 2-Input OR Gate 65 52 39 
M74HCT32RM13TR 497-1910-1-ND Quad 2-Input OR Gate 52 40.29 
M74HCT32RM13TR 497-1910-2-ND Quad 2-Input OR Gate 340.00/2,500 
M74HCT74B1R 497-1922-5-ND Dual D-Type F/F with Preset and Clear. 50 40.30 
M74HCT74RM13TR 497-1923-1-ND Dual D-Type F/F with Preset and Clear.. 14-SOIC AQ 30.23 
M74HCT74RM13TR 497-1923-2-ND Dual D-Type F/F with Preset and Clear.. 14-SOIC 320.00/2,500 
M74HCT125B1R 497-1897-5-ND Tri-State Quad Bus Buffer . 14-Dip 205 A433 
M74HCT125RM13TR =| 497-1898-1-ND Tri-State Quad Bus Buffer .. .14-SOIC 50 40.30 
M74HCT125RM13TR | 497-1898-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer . -14-SOIC 375.00/2,500 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. al 10 +100 
M74HCT138RM13TR = | 497-1900-1-ND 3-to-8 Line Decoder 16-SOIC 50 40 30 
M74HCT138RM13TR = | 497-1900-2-ND 3-to-8 Line Decoder 16-SOIC 375.00/2,500 
M74HCT174TTR 497-4277-1-ND Hex D-Type Flip-Flo} .16-TSSOP 10 56 42 
M74HCT174TTR 497-4277-2-ND Hex D-Type Flip-Flop... .16-TSSOP 525.00/2,500 
M74HCT244RM13TR | 497-1904-1-ND Tri-State Octal Bus Buffe: 20-SOIC 65 262.39) 
M74HCT244RM13TR = | 497-1904-2-ND Tri-State Octal Bus Buffer ... 208.00/1,000 
M74HCT245B1R 497-1905-5-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. oh 362) 846) 
M74HCT245RM13TR = | 497-1906-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. 15 54 Al 
M74HCT245RM13TR_~= | 497-1906-2-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. 240.00/1,000 
M74HCT273B1R 497-1907-5-ND Octal D-Type Flip-Flop with Cleat 60 44.33 
M74HCT273RM13TR = | 497-1908-1-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clear... +55 44 30 
M74HCT273RM13TR =| 497-1908-2-ND Octal D-Type Flip-Flop with Cleat 176.00/1,000 
M74HCT367RM13TR =| 497-4278-1-ND Tri-State Hex Bus Buffer 50 40 30 
M74HCT367RM13TR = | 497-4278-2-ND Tri-State Hex Bus Buffer 375.00/2,500 
M74HCT373TTR 497-4279-1-ND Tri-State Octal D-Type Late! .20-TSSOP 10 56 42 
M74HCT373TTR 497-4279-2-ND Tri-State Octal D-Type Latch... .20-TSSOP §25.00/2,500 
M74HCT374B1R 497-1911-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 63 1 338 
M74HCT374RM13TR = | 497-1912-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 60 A433 
M74HCT374RM13TR =| 497-1912-2-ND Tri-State Octal D-Type FI 192.00/1,000 
M74HCT540B1R 497-1914-5-ND Tri-State Octal Bus Buffe! 131.114 88 
M74HCT540RM13TR = | 497-1915-1-ND Tri-State Octal Bus Buffe! 58 AG 35 
M74HCT540RM13TR = | 497-1915-2-ND Tri-State Octal Bus Buffe: 184.00/1,000 
M74HCT541B1R 497-1916-5-ND Tri-State Octal Bus Buffe: 60 44 33 
M74HCT573RM13TR = | 497-1918-1-ND Tri-State Octal D-Type Late! 65 A736 
M74HCT573RM13TR | 497-1918-2-ND Tri-State Octal D-Type Latch... 208.00/1,000 
M74HCT574B1R 497-1919-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 12 58 44 
M74HCT574RM13TR =| 497-1920-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 65 502.36) 
M74HCT574RM13TR =| 497-1920-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 208.00/1,000 
M74HCT640RM13TR = | 497-1921-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. 20-SOIC 15 54 AL 
M74HCT640RM13TR | 497-1921-2-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. 20-SOIC 240.00/1,000 
M74HCU04B1R 497-1924-5-ND Hex Inverter 14-Dip 255 A433 
M74HCU04RM13TR 497-1925-1-ND Hex Inverter 14-SOIC AQ 30 0.23 
M74HCU04RM13TR 497-1925-2-ND Hex Inverter 14-SOIC 320.00/2,500 
1 1 
THicroelectronies epi 
RoHS Compliant Parts Available 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
74LCXOOMTR 497-1048-1-ND LV CMOS Quad 2-Input NAND Gate...... 14-SOIC AB 38 29 
74LCX125MTR 497-1051-1-ND Low Volt. CMOS Quad Bus Buffer. 14-SOIC AB 38 29 
74LCX125MTR 497-1051-2-ND Low Volt. CMOS Quad Bus Buffer. 14-SOIC 357.50/2,500 
74LCX157MTR 497-1052-1-ND LV CMOS Quad 2-Channel Mux 16-SOIC 55 40 30 
74LCX157MTR 497-1052-2-ND LV CMOS Quad 2-Channel Mux 16-SOIC 412.50/2,500 
74LCX244TTR 497-2917-1-ND Low Volt. CMOS Octal Bus Buffer......20-TSSOP 10 56 38 
74LCX244TTR 497-2917-2-ND Low Volt. CMOS Octal Bus Buffer......20-TSSOP §25.00/2,500 
74LCX245MTR 497-1062-1-ND LV CMOS Octal Bus Transceiver 20-SOIC 5 60 Al 
74LCX245MTR 497-1062-2-ND LV CMOS Octal Bus Transceiver 20-SOIC 240.00/1,000 
74LCX373MTR 497-1064-1-ND Octal D-Type Latch.. 20-SOIC 15 60 Al 
74LCX373MTR 497-1064-2-ND Octal D-Type Latch.. 20-SOIC 240.00/1,000 
74LCX374MTR 497-1065-1-ND Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 10 56 38 
74LCX541MTR 497-1066-1-ND Low Volt. CMOS Octal Bus Buffer. 20-SOIC 10 56 38 
74LCX541TTR 497-2918-1-ND Low Volt. CMOS Octal Bus Buffer......20-TSSOP 710 56 38 
74LCX541TTR 497-2918-2-ND Low Volt. CMOS Octal Bus Buffer......20-TSSOP 525.00/2,500 
74LCX573MTR 497-1067-1-ND Octal D-Type Latch.. 20-SOIC en) 56 38 
74LCX16240TTR 497-1054-1-ND Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Buffer.....48-TSSOP 1.39 1.21 .93 
74LCX16240TTR 497-1054-2-ND Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Buffer.....48-TSSOP 1074.00/2,000 
74LCX16244TTR 497-1055-1-ND Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Buffer.....48-TSSOP 1.35 1.17 .90 
74LCX16244TTR 497-1055-2-ND Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Buffer.....48-TSSOP 1044.00/2,000 
74LCX16245TTR 497-1056-1-ND LV CMOS 16-Bit Bus Transceiver.......48-TSSOP 1.35 1.17 .90 
74LCX16245TTR 497-1056-2-ND LV CMOS 16-Bit Bus Transceiver.......48-TSSOP 1044.00/2,000 
74LCX16373TTR 497-1058-1-ND LV CMOS 16-Bit D-Type Latch... -48-TSSOP 135 1.17 .90 
74LCX16373TTR 497-1058-2-ND LV CMOS 16-Bit D-Type Latch... .48-TSSOP 1044.00/2,000 
74LCX16374TTR 497-1059-1-ND Low Volt. CMOS 16-Bit D-Type F/F....48-TSSOP 1.35 1.17 90 
74LCX16374TTR 497-1059-2-ND | Low Volt. CMOS 16-Bit D-Type F/F.... 48-TSSOP 7044,00/2,000 
74LCX16541TTR 497-1060-1-ND Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Buffer.....48-TSSOP 1.35 1.17 .90 
74LCX16541TTR 497-1060-2-ND Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Buffer.....48-TSSOP 1044.00/2,000 
74LCX162244TTR 497-1053-1-ND Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Buffer.....48-TSSOP 1.35 1.17 .90 
74LCX162244TTR 497-1053-2-ND Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Buffer.....48-TSSOP 1044.00/2,000 
74LCXH16245TTR 497-1070-1-ND Low Voltage CMOS 16-Bit Bus 
Transceiver 48-TSSOP 146 1.27 .98 
74LCXH16245TTR 497-1070-2-ND Low Voltage CMOS 16-Bit Bus 
Transceiver 48-TSSOP 1132.00/2,000 
74LCXHR162245TTR =| 497-1071-1-ND Low Voltage CMOS 16-Bit Bus 
Transceiver 48-TSSOP 1.46 1.27 98 
74LCXHR162245TTR =| 497-1071-2-ND Low Voltage CMOS 16-Bit Bus 
Transceiver 48-TSSOP 1132.00/2,000 
74LVCO4AMTR 497-5777-1-ND Low Voltage CMOS Hex Inverter 
High Performance* NEW!................ 14-SOP 65 52 = 39 
74LVCO4AMTR 497-5777-2-ND Low Voltage CMOS Hex Inverter 
High Performance* NEW!................ 14-SOP 487.50/2,500 
7ALVCO4ATTR 497-5778-1-ND Low Voltage CMOS Hex Inverter 
High Performance* NEW!............ 14-TSSOP 65 525.39! 
7ALVCO4ATTR 497-5778-2-ND Low Voltage CMOS Hex Inverter 
High Performance* NEW!............ 14-TSSOP 487.50/2,500 
74LVCO8AMTR 497-1073-1-ND Low Voltage CMOS Quad 2-Input 
AND Gate AQ 30.23 
74LVCO8AMTR 497-1073-2-ND Low Voltage CMOS Quad 2-Input 
AND Gate 320.00/2,500 
74LVC14AMTR 497-1074-1-ND Low Voltage CMOS Hex Inverter. AQ 30 0.23 
74LVC86AMTR 497-1078-1-ND Low Voltage CMOS Quad Exclusive 
OR Gate..... 2 AQ 30.23 
7ALVC86AMTR 497-1078-2-ND Low Voltage CMOS Quad Exclusive 
OR Gate..... 320.00/2,500 
74LVC244ATTR 497-2919-1-ND Tri-State Low Voltage CMOS Quad 
Bus Buffer 15 540 41 
T4LVC244ATTR 497-2919-2-ND Tri-State Low Voltage CM 
Bus Buffer. .20-TSSOP 562.50/2,500 
74LVC373AMTR 497-1076-1-ND Octal D-Type Latch.. 20-SOIC 65 AT 36 
74LVC573AMTR 497-1077-1-ND Octal D-Type Latch.. 20-SOIC 65 AT 36 
74LVC161284TTR 497-1075-1-ND Low Voltage High Sp 
Transceiver... 48-TSSOP 2.97 248 2.08 
74LVC161284TTR 497-1075-2-ND Low Voltage High Speed IEEE 1284 
Transceiver 48-TSSOP. 2674.00/2,000 
* RoHS Compliant (Continued) 
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74L SERIES (Continued) ron 
Microelectronics RoHS Compliant Parts Available Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
- . _ - 74V1G384STR 497-1272-1-ND | Single High Speed Bus Switch SOT-23-5L 43 32 22 
STMicroelectronics | Digi-Key ae Price Each x, 74V1G384STR 497-1272-2-ND _| Single High Speed Bus Switch........ SOT-23-5L 270.00/3,000 
partie? Baro? Destrl ponias Ey ee OO 7AV1TOACTR 497-4144-1-ND _|Single Inverter. OT-323-5L 43.322 
TALVCZ161284ATTR — | 497-1079-1-ND Poi Volage lok Speed IEEE 1284 ary aint er 74V1TO4CTR 497-4144-2-ND __| Single Inverter. OT-323-5L 270.00/3,000 
re es E H s 7AV1TO4STR 497-1283-1-ND __| Single Inverter. SOT-23-5L 70 5642 
TALVCZIGIZGAATIR SIC OW Voltage High Speed IEEE 1284 7AVTTOASTR 497-1283-2-ND | Single Inverter SOT-23-6L 630.00/3,000 
TrAnste Vet ine CeeMe NY 7AV1TOSCTR 497-4036-1-ND | Single 2-Input AND Gate 0T-323-5L 43 3222 
74LVTH16244TTR | 497-4142-1-ND —_| Low Voltage BICMOS 16-Bit Bus Recon ingle 2 oes ‘ ; F 
Bn 189188 183 | TiviriacrR 497-4036-1ND | Single Schmit inverter Orgel 43 aD 
PALVTHTG244TTR EAN) Cow Voltage BICMOS 16-Bit Bu ee 7AVITI4CTR 497-4038-2-ND __| Single Schmitt Inverter . 0T-323-5L _—_-270.00/3,000 
74LVXOOMTR 497-1080-1-ND | Low Voltage CMOS Guad 2-inout pe 7aVITI4STR 797-1289-1-ND | Single Schmitt Inverter. SOT-23-6L 43 «82—S—D 
NAND (Geto, peace a 2 2 7AVITH4STR 497-1289-2-ND _| Single Schmitt Inverter SOT-23-5L 270.00/3,000 
74LVXOOMTR 497-1080-2-ND | Low Voltage CMOS Guad 2-input 74V1T66CTR 497-4039-1-ND _| Single Bilateral Switch OT-323-5L 9.433222 
NAND Gate. 320.00/2,500 7AVATEBCTR 497-4039-2-ND __| Single Bilateral Switch OT-323-5L 270.00/3,000 
Fag arr i ares Ee aes ee 
AND Gate 49 30 ex « i ie ri-otate single Bus Bufier. « x. x x E 
74LVX08MTR 497-1081-2-ND Low Voltage CMOS Quad 2-Input 74V1T125CTR 497-4037-2-ND Tri-State Single Bus Buffer. OT-323-5L 270.00/3,000 
AND Gate 320.00/2,500 74V1T125STR 497-1287-1-ND Tri-State Single Bus Buffer. SOT-23-5L 10 56 A2 
74LVX14MTR 497-1085-1-ND Low Voltage CMOS Hex Schmitt 74V1IT125STR 497-1287-2-ND Tri-State Single Bus Buffer. SOT-23-5L 630.00/3,000 
Inverter... 65 40 30 74V2GO0STR 497-1298-1-ND __| Dual 2-Input NAND Gate SOT-23-8L 81.6549 
74LVX14MTR 497-1085-2-ND Low Voltage CMOS Hex Schmitt peel eae Diet eeu NAND Gate Soe 5 Ee 
Inverter... 425.00/2,500 = ri riple Inverter . -23- : A : 
74LVX157MTR 497-4143-1-ND Low Voltage Quad 2-Channel Mux 68 54 41 74V2G04STR 497-1300-2-ND Triple Inverter . SOT-23-8L 474.00/3,000 
74LVX157MTR 497-4143-2-ND | Low Voltage Quad 2-Channel Mux 535.00/2,500 74V2G08STR 497-1303-1-ND | Dual 2-Input AND Gate SOT-23-8L 53 42 32 
74LVX244MTR 497-1087-1-ND __| Low Voltage CMOS Octal Bus Buffer. 65 47 36 74V2G08STR 497-1303-2-ND __| Dual 2-Input AND Gate SOT-23-8L 474,00/3,000 
74LVX244MTR 497-1087-2-ND | Low Voltage CMOS Octal Bus Buffer. 208.00/1,000 74V2G14STR 497-1306-1-ND | Triple Schmitt Inverter SOT-23-8L 53. 42 «32 
74LVX244TTR 497-2920-1-ND | Low Volt. CMOS Octal Bus Buffer 65 47 36 74V2G14STR 497-1306-2-ND —_| Triple Schmitt Inverter SOT-23-8L 474,00/3,000 
7ALVX244TTR 497-2920-2-ND —_| Low Volt. CMOS Octal Bus Buffer... 487.50/2,500 74V2G32STR 497-4523-1-ND —_| Dual 2-Input OR Gate. SOT-23-8L 81 65 49 
74LVX245MTR 497-1088-1-ND —_| Low Voltage CMOS Octal Bus 74V2G66STR 497-1308-1-ND —_| Dual Bilateral Switch SOT-23-8L 53 42 32 
Transceiver 75 541 74V2G66STR 497-1308-2-ND __| Dual Bilateral Switch. SOT-23-8L 474.00/3,000 
TALVX245MTR 797-1088-2-ND | Low Voltage CMOS Octal Bus 74V2G70STR 797-1309-1-ND | Triple Buffer SOT-23-6L 5342S 
Transceiver seessessee 20-S0IC 240.00/1,000 74V2G70STR 497-1309-2-ND —_| Triple Buffer SOT-23-8L 474.00/3,000 
74LVX374MTR 497-1090-1-ND | Low Voltage GMOS Octal D-Type F/F....20-SOIC 705138 74V2G126STR 497-1305-1-ND —_| Tri-State Dual Bus Buffer SOT-23-8L 53 42 32 
74LVX374MTR 497-1090-2-ND —_| Low Voltage CMOS Octal D-Type F/F.... 20-SOIC 224.00/1,000 74V2G126STR 497-1305-2-ND _| Tri-State Dual Bus Buffer SOT-23-8L. 474.00/3,000 
74LVX3245MTR 497-1089-1-ND Octal Dual Supply Bus Transceive -24-S0IC 1.738 1.50 1.16 74V2TO4STR 497-1311-1-ND Triple Inverter SOT-23-8L 53 42.32 
7ALVX3245MTR 497-1089-2-ND __| Octal Dual Supply Bus Transceiver ...... 24-SOIC 667.00/1,000 74V2TO4STR 497-1311-2-ND __| Triple Inverter SOT-23-8L 474.00/3,000 
74LVX4245MTR 497-1091-1-ND Octal Dual Supply Bus Transceive .24-SOIC 1.54 1.34 = 1.03 74V2TO8STR 497-1314-1-ND Dual 2-Input AND Gai SOT-23-8L 53 A232 
74LVX4245MTR 497-1091-2-ND Octal Dual Supply Bus Transceive: .24-SOIC 595.00/1,000 74V2T08STR 497-1314-2-ND Dual 2-Input AND Gate. SOT-23-8L 474.00/3,000 
74LVX16373TTR 497-1086-1-ND LV CMOS 16-Bit D-Type Latch. 8-TSSOP 1.31 1.14 88 74V2T125STR 497-1315-1-ND Tri-State Dual Bus Buffer SOT-23-8L 53 42 32 
74LVX16373TTR 497-1086-2-ND LV CMOS 16-Bit D-Type Latch. 8-TSSOP 1016.00/2,000 74V2T125STR 497-1315-2-ND Tri-State Dual Bus Buffer SOT-23-8L 474.00/3,000 
74LVXC3245MTR 497-1092-1-ND Octal Dual Supply Bus Transceive .24-SOIC 1.50 1.30 1.00 74V2T126STR 497-1316-1-ND Tri-State Dual Bus Buffer SOT-23-8L 53 42 32 
74LVXC3245MTR 497-1092-2-ND Octal Dual Supply Bus Transceiver .......24-SOIC 580.00/1,000 74V2T126STR 497-1316-2-ND Tri-State Dual Bus Buffer SOT-23-8L 474.00/3,000 
74LVXU04MTR 497-1093-1-ND | Low Voltage CMOS Hex Inverter..........14-SOIC 39.2924 74VCX16244TTR 497-1095-1-ND __| Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit 
74LVXU04MTR 497-1093-2-ND Low Voltage CMOS Hex Inverter... -14-SOIC 375.00/2,500 Bus Buffer. .48-TSSOP 1.80 1.50 1.26 
74LX1GO4CTR 497-4027-1-ND Law Voltage CMOS Single soraca- e 7AVCX16244TTR 497-1095-2-ND —_| Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit 
MVETtEL near neen -323- : : : Bus Buffer. .48-TSSOP 1620.00/2,000 
74LX1GO4CTR 497-4027-2-ND | Low Voltage CMOS Single 74VCX16245LBR 797-2921-1-ND | Tri-State Low Voltage CMOS 16-| 
InVerter sesso ee 270.00/3,000 Bus Transceiver .54-TFBGA 2.55 213 1.79 
74LX1G08CTR 497-4028-1-ND Low Voltage CMOS Single 2-Input ie toe 74VCX16245LBR 497-2921-2-ND _| Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit 
ate a 5 4 5 Bus Transceiver................ ..54-TFBGA 3315.00/3,000 
74LX1G08CTR 497-4028-2-ND ae Vottage CMOS Single 2-Input aren 7AVCX16245TTR 497-3706-1-ND —_| Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit 
ate eo .00/s, Bus Transceiver. -48-TSSOP 1.80 1.50 1.26 
74LX1G08STR 497-1252-1-ND Tow Voltage CMOS Single 2-Input sores. ee TAVOX16245TTR 497-3706-2-ND __| Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit 
ale neoy 3 : 3 Bus Transceiver .48-TSSOP 1620.00/2,000 
74LX1G08STR 497-1252-2-ND 74VCX16373TTR 497-1096-1-ND _| Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit 
AND Gate : ~~ SOT-23-6L 270.00/3,000 D-Type Latch... 48-TSSOP 1.80 1.50 1.26 
74LX1614CTR 497-4030-1-ND See CMOS Single Schmitt de> cea 7AVCX16374TTR 497-1097-1-ND _| Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit 
seer “ : : : D-Type Flip-Flop 48-TSSOP 1.80 1.50 1.26 
7ALX1G140TR 497-4030-2-ND | Low Voltage CMOS Single Schmitt 097-2: x 7 
Tepes Sora Pann 7AVCX16374TTR 497-1097-2-ND __| Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit 
7ALX1G32CTR 497-4545-1-ND Low Voltage GMOS Single 2-Input a. - 3 74VCX1632245LBR | 497-2922-1-ND 16-51 Dual Supply Bus Transceive ‘SETPBGA 351. -308,"228 
rence —_farassowm [iar | Teun ees [ieee yas ame See 
ALXIGTOCTR 497-4519-4-ND ae B 30 - 29 74VCX1632245TBR 497-4145-2-ND 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver. 3315.00/3,000 
uf at nein aoe a TING 54 Ona Oa 7AVCX1632245TTR | 497-2923-1-ND | 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver...48-TSSOP 2.82 235 1.98 
? 7 4519-2 n f 70.00/3, 74VCX1632245TTR | 497-2923-2-ND —_| 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver... 48-TSSOP 2538.00/2,000 
74LX1G126CTR 497-4029-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer rASpE Rg 2 TAVOXHI6244TTR —-|497-1098-1-ND_| Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit 
74LX16126CTR 497-4029-2-ND _| Tri-State Single Bus Buffer 270.00/3,000 Bus Buffer 48-TSSOP 1.80 1.50 1.26 
pA Meee ieee) -oW Voltage CMOS Single mR 2 @ TAVCXHI6244TTR | 497-1098-2-ND | Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit 
7ALXIGUOACTR, aaeecccca am) -o Voltage CMOS Single PaGoa Onn avexwiezastr — |497-t0g0-1-no | rrvState Low Voltage CMOS 16-Bit ioc cau 
= ene Bus Transceiver -48-TSSOP 1.80 1.50 1.26 
7AVCXH16245TTR | 497-1099-2-ND —_| Tri-State Low Volt 
Hi | { ; 74V SERIES .48-TSSOP 1620.00/2,000 
ICOGIECTTONICS RoHS Compliant Parts Available TAVCXH16374TTR _[497-1101-1-ND _| Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit 
' 1 77a ; D-Type Flip-FlOp ........-. .48-TSSOP 1.80 1.50 1.26 
SrmMeruslectronics ey |Dlal key neerritien a irlce tacit TAVCXH16374TTR | 497-1101-2-ND _| Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit 
7aviGoOCTR 497-4031-4-ND | Single 2-Input NAND Gate 433222 D-Type Flip-Flop 48-TSSOP 1620,00/2,000) 
74V1G00CTR 497-4031 -2-ND single 2 Input NAND Gate. ~~ 970,00/3,000 7AVCXH1632245TBR =| 497-4146-1-ND 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver 
74V1GO4CTR 497-4032-1-ND | Single Inverter. ig Level ifansiator wna Al2-THBGA TREES 
74\V'1G04CTR 497-4032-2-ND Single Inverte 270.00/3,000 7A4VCXH1632245TBR =| 497-4146-2-ND 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver 
74V1G04STR 497-1264-1-ND__| Single Inverte SOT-23-5L 4332 Leve) translator eI PEGA. Seu eleeal) 
TAVIGOASTR 497-1264-2-ND [Single Inverte “SOT-23-5L 270.0073,000 PAVCKHIGS2245 TTR i Zale | Bit Dual Supply aa-tssop WIE ng 
74V1GO8CTR 497-4520-1-ND —_| Single 2-Input AND Gate SOT-323-5L 70 56 42 savexuieso4sTtR MEO 16: Bit Dual Supoly Buc i : ? f 
74V1GO8CTR 497-4520-2-ND —_ Single 2-Input AND Gate SOT-323-5L 630.00/3,000 L : ; Ta fae HY BUS TAH SCSWer 4a 78500 9096.00/2.000 
74V1G08STR 497-1267-1-ND —_| Single 2-Input AND Gate .SOT-23-5L 43 32 22 OVEN MANS TAL OF asset : me 
74V1GO8STR 497-1267-2-ND _| Single 2-Input AND Gate .SOT-23-5L 270.00/3,000 NHS Pee Hk invert one Drain aes 65 ieee a 
raviGtactR 497-4821-2-ND | Single Schmit Inverter, sorazast — a7o.an/e000. | 74VHCT4NTR ———/497-1104-1-ND | Hex Schmit inverter. SOG 49302 
4270-1 ‘ i 03. ; 74VHC14MTR 497-1104-2-ND —_| Hex Schmitt Inverte 14-SOIC 320.00/2,500 
74V1G14STR 497-1270-1-ND —_| Single Schmitt Inverter . -SOT-23-5L | 43 32 2 J 
74V1G14STR 497-1270-2-ND | Single Schmitt Inverter . -S0T-23-5L 270.00/3,000 TAVHC138MTR 497-1103-1-ND__|3-8 Line Decoder 6-sole 55 44830 
74V1G32CTR 497-4522-1-ND__| Single 2-Input OR Gate. SOT-323-5L_ 4332 TAVHCTSEMTR oa i cee a8 ne aoe i #8010 ef TET. 
74VTG32CTR 497-4522-2-ND __| Single 2-Input OR Gate. SOT-323-5L 270.00/3,000 -2925-1- ri-State Octal Bu: i / : : 
vAVIGQOSTR 497-1271-4-ND | Single 2-Input OR Gate. ee 7AVHC244MTR 497-2926-1-ND | Tri-State Octal Bus Butte 20-S0lc 65 4736 
74V1G328TR 497-1271-2-ND | Single 2-Input OR Gate. *80T-23-5L 270.00/3,000 74VHC244MTR 497-2926-2-ND __| Tri-State Octal Bus Butter ... 20-SOIC 208.00/1,000 
74V1G66CTR 497-4035-1-ND Single Bilateral Switc! SOT-323-5L 43° 32 22 74VHC245MTR 497-1105-1-ND Tri-State Octal Bus Transceive 20-SOIC 75.54 At 
74V1G66CTR 497-4035-2-ND _| Single Bilateral Switc SOT-323-5L 270.00/3,000 74VAC245MTR 497-1105-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-S0IC 240.00/1,000 
74V1G66STR 497-1273-1-ND ——_| Single Bilateral Swit “S0T-23-5L 43 32 22 7AVHC273MTR 497-1106-1-ND —_| Octal D-Type Flip-Flop with Cl 20-SOIG 65 AT 86 
74V1G66STR 497-1273-2-ND _| Single Bilateral Switc . S0T-23-5L 270.00/3,000 7AVHC273MTR 497-1106-2-ND —_| Octal D-Type Flip-Flop with Clea 20-SOIC 208.00/1,000 
74V1G70STR 497-1274-1-ND —_| Single Butter. "S0T-23-5L 43 «32. 74VHC16240TTR 497-2924-1-ND _| Tri-State 16-Bit Bus Butter. .48-TSSOP 1.35 117 90 
74V1G70STR 497-1274-2-ND Single Buffe -SOT-23-5L. 270.00/3,000 74VHC16240TTR 497-2924-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Buffer. -48-TSSOP 1044.00/2,000 
74V1G125CTR 497-4033-1-ND _| Tri-State Single Bus Buffer. SOT-323-5L 4332 TAVHCT244AMTR 797-2928-1-ND __| Tri-State Octal Bus Buffel 20-S0IC «65 ~SCAT~SC«C« 
74V1G125CTR 497-4033-2-ND __| Tri-State Single Bus Buffer SOT-323-5L 270.00/3,000 74VHCT244AMTR 497-2928-2-ND _| Tri-State Octal Bus Butte 20-SOIC 208.00/1,000 
74V1G125STR 497-1268-1-ND _| Tri-State Single Bus Buffer "SOT-23-5L = 43—i«B22D 7AVHCT541 AMTR 497-2929-1-ND —_| Tri-State Octal Bus Buffei 20-SOIG 70 51 38 
74V1G125STR 497-1268-2-ND _| Tri-State Single Bus Buffer -SOT-23-5L 270.00/3,000 74VHCT541 AMTR 497-2929-2-ND —_| Tri-State Octal Bus Buffei 20-SOIC 224.00/1,000 
74V1G384CTR 497-4034-1-ND | Single High Speed Bus Switch. ik) ep) oh) 74VHCT16373ATTR | 497-1107-1-ND —_| 16-Bit D-Type Latch ‘48-TSSOP 1.35 1417 | .90 
74V1G384CTR 497-4034-2-ND __| Single High Speed Bus Switch . 270.00/3,000 7AVHCT16373ATTR —_|497-1107-2-ND __| 16-Bit D-Type Latch .48-TSSOP 1044.00/2,000 
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STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
S VOLTAGE REGULATORS aan Pail Deseret eae 
RoHS Compliant Parts Available — rr ae an vee AA Reali ~ a 5 a 
5, ra A 7805: 7- -5- 5V, Precision egulator : zs} J 
STeateruatectrontes] 9) [Dial Key Deane a file Fact L7805CD2T-TR 497-1171-1-ND _|5V. Positive Voltage Regulato ‘90 472 «54 
: s : L7805CD2T-TR 497-1171-2-ND | 5V, Positive Voltage Regulato 310.00/1,000 
L78LO5ABD13TRI 497-1180-1-ND SV, Positive Voltage Regulator. 48 38 29 L7805CP 497-1442-5-ND 5V, Positive Voltage Fegulatal 81 65 49 
patra Pe aeaEa Ey poe vata Regula aa EE L7805CT 497-1005-ND 5V, Positive Voltage Regulato! Shee 2fill 202 
= bal , Positive Voltage Regulator. 4 é E = 5. iti 
L78LO5ABUTR 497-1181-2-ND | 5V; Positive Voltage Regulator. 712.50/2,500 ee aay Ny rosie lage as aed as ie 
L78LO5ABZ 497-1009-ND 5V, Positive Voltage Regulator. 70 56.42 ; el g 7 i 7 
TRLERD FOF DSS NDT Pace Volto Roca a L7806ABD2T-TR 497-1172-2-ND | 6V, Precision 1A Regulator 388.00/1,000 
-2951-5- , Positive Voltage Regulator. : : : L7806ABV 497-1444-5-ND | 6V, Precision 1A Regulat 74 60 45 
L78LOSACD13TR 497-1182-1-ND 5V, Positive Voltage Regulator. 55 43.26 L7806CV 497-1445-5-ND eV. Positive Voltage Regulato 65 «45239. 
L78LO5ACD13TR 497-1182-2-ND | 5V, Positive Voltage Regulator. 362.50/2,500 L7B0BABDOTATR A57-AIT3AND 18V Precision 1A Re 
a ; gulator 1.13 90 68 
L78LOS5ACUTR 497-1183-1-ND 5V, Positive Voltage Regulator. Ab 62 46 L7808ABD2T-TR 497-1173-2-ND 8V’ Precision 1A Regulator 388.00/1,000 
L78LO5ACUTR 497-1183-2-ND 5V, Positive Voltage Regulator. 605.00/2,500 L7808ABV 497-1446-5-ND 8V. Precision 1A Regulator 7 #462 «AG 
L7BLOSACZ 497-2952-5-ND _| SV, Positive Voltage Regulator. 340 A433 L7808CD2T-TR 497-1174-1-ND | 8V; Positive Voltage Regulato 1.08 87 65 
L78LO5ACZTR 497-1184-1-ND 5V, Positive Voltage Regulator. 50 40.30 x & 9. ” Dositi 
ue L7808CD2T-TR 497-1174-2-ND 8V, Positive Voltage Regulato 372.00/1,000 
L78LO5ACZTR 497-1184-2-ND 5V, Positive Voltage Regulator. 320.00/2,000 L7808CV 797-2949-5-ND BV. Positive Voltage Regulat 7 57 B 
L78LO6ABZ 497-1010-ND 6V, Positive Voltage Regulator. 72 58 44 r7a00ARV nae Oe rege eg UaIon : : ‘ 
& ny a -1447-5-ND 9V, Precision 1A Regulator 1.24 108 83 
L78LO6ACD13TR 497-1185-1-ND 6V, Positive Voltage Regulator. 81 65.49 is 
= L7809ACD2T-TR 497-1175-1-ND 9V, Precision 1A Regulator 1.16 1.01 18 
L78LO6ACD13TR 497-1185-2-ND 6V, Positive Voltage Regulator. 642.50/2,500 - 2: ant ei 
L7BLOBACZ 497-2953-5-ND 6V. Positive Vol Reaul 0 6 42 L7809ACD2T-TR 497-1175-2-ND QV, Precision 1A Regulator 450.00/1,000 
eS - Positive Voltage Regulator. LO Oe L7809CD2T-TR 497-1176-1-ND__| 9V, Positive Voltage Regulato 1.01 88 68 
L78LO6ACZ-TR 497-1186-1-ND 6V, Positive Voltage Regulator. ae 58 = 44 
: a acy vai L7809CD2T-TR 497-1176-2-ND QV, Positive Voltage Regulator .D2-PAK 392.00/1,000 
L78LO6ACZ-TR 497-1186-2-ND 6V, Positive Voltage Regulator. 496.00/2,000 eH 
ie ee iti L7809CV 497-1448-5-ND 9V, Positive Voltage Regulato: TO-220 65 52 39 
L78LO8ABD13TR 497-1187-1-ND 8V, Positive Voltage Regulator. 99 80 60 L7812ABV 497-1449-5-ND 42V. Precision 1A Regulat 0-220 81 65 49 
L78LOBABD13TR 497-1187-2-ND _|8V, Positive Voltage Regulator. 785.00/2,500 iad DACDOT AR Fae RAM 19)) Precision 1A Renulato 02-PAK MEICSIMET CE 
Eee Poca eeoamm cy pose Voie fen Se Scape L7812ACD2T-TR 497-1177-2-ND __|12V, Precision 1A Regulator... : “_434,00/1,000 
L78LO8ABZ 497-1011-ND 8V, Positive Voltage Regulator. 68 54M L7812ACP 497-4939-5-ND | 12V, Precision 1A Regulator... 7 62 46 
L78LO8ACD13TR 497-1189-1-ND _| 8V,, Positive Voltage Regulator. 55 44 33 L7812ACV 497-1450-5-ND | 12V, Precision 1A Regulatot 7 62 46 
L78LO8ACD13TR 497-1189-2-ND | 8V, Positive Voltage Regulator. 412.50/2,500 et Beale peed 12V, Positive Voltage Regulator. 1.08 87 65 
& Fe sa - -1178-2-ND 12V, Positive Voltage Regulator. 372.00/1,000 
L78LO8ACZ 497-2954-5-ND 8V, Positive Voltage Regulator. 70 56 42 17812¢P 497-1451-5-ND 42V’ Positive Voltage Regul 98 8 65 
L78LO8ACZTR 497-1190-1-ND | 8V,, Positive Voltage Regulator. 55 4433 Sea . Positive Voltage Regulator. : 85 
L78LOBAGZTR 497-1190-2-ND | 8V, Positive Voltage Regulator. 352.00/2,000 L7812CT 497-1006-ND 12V, Positive Voltage Regulator. 341 271 2.02 
L78LO9ACD13TR 497-1191-1-ND __| 9V, Positive Voltage Regulator. 60 48 36 ror Bee Meese SND ee Rosie vole Regulate ood oh Be 
~ my rrr ~ 5 , Precision ‘egulator.. i i z 
L78LO9ACD13TR cal eet ov, Positive Voltage Regulator. 450.00/2,500 17815CD2T-TR 497-1179-4-ND 45V. Positive Voltage Regulator. ‘99 30 60 
L78LO9ACUTR 497-1192-1-ND QV, Positive Voltage Regulator. 60 48 36 a 
L78LOQACUTR 497-1192-2-ND | 9V., Positive Voltage Regulator. 450.00/2,500 L7815CD2T-TR 497-1179-2-ND_| 15V, Positive Voltage Regulator. 341.00/1,000 
L78LO9ACZ 497-1012-ND QV, Positive Voltage Regulator. 60 48 36 L7815CT 497-1007-ND 15V, Positive Voltage Regulator. 3.11 2.71 2.02 
L78LO9CD13TR 497-1193-1-ND QV, Positive Voltage Regulator. 60 48 36 eat a Pea iy ate Volage Regulator: ac Ae 39 
L78LO9CD13TR 497-1193-2-ND | 9V, Positive Voltage Regulator. 450.00/2,500 Zl 1455-54 » Precision 1A Regulator . : 08 83 
L78L12ACD13TR 497-1194-1-ND | 12V, Positive Voltage Regulator. 65 52 39 L7818cv 497-1456-5-ND —_| 18V, Positive Voltage Regulator. 65 5239 
L78L12ACD13TR 497-1194-2-ND | 12V, Positive Voltage Regulator 487.50/2,500 L7820CV 497-1457-5-ND_| 20V, Positive Voltage Regulator. 65 5239 
L78L12ACUTR 497-1195-1-ND 12V, Positive Voltage Regulator. HME APNG L7824ACV 497-1458-5-ND 24V, Precision 1A Regulator .. Sino 2eaG 
L78L12ACUTR 497-1195-2-ND 12V, Positive Voltage Regulator. 605.00/2,500 L7824CD2T 497-1459-5-ND 24V, Positive Voltage Regulator. 1.05 91 70 
L78L12ACZ 497-2955-5-ND 12V, Positive Voltage Regulator. 70 5642 L7824CD2T-TR 497-4775-1-ND 24V, Positive Voltage Regulator. 1.04 83 63 
L78L12ACZ-TR 497-1196-1-ND | 12V, Positive Voltage Regulator. 48 38 29 L7824CD2T-TR 497-4775-2-ND _| 24V,, Positive Voltage Regulator. 357.00/1,000 
L78L12ACZ-TR 497-1196-2-ND 12V, Positive Voltage Regulator 304.00/2,000 L7824CT 497-1008-ND 24V, Positive Voltage Regulator. 3.11 2.71 2.02 
L78L15ACZ-TR 497-1197-1-ND 15V, Positive Voltage Regulator. £6) LEU Sek L7824CV 497-1460-5-ND 24V, Positive Voltage Regulator. 65 EE) 
L78L15ACZ-TR 497-1197-2-ND 15V, Positive Voltage Regulator. 352.00/2,000 L7905ACV 497-1471-5-ND -5V, Negative 2% Regulator... 17 62 46 
L78L15CD-TR 497-1198-1-ND | 15V, Positive Voltage Regulator. 60 48 36 L7905CD2T-TR 497-1214-1-ND _| -5V, Negative Voltage Regulator 99 80 60 
L78L15CD-TR 497-1198-2-ND | 15V, Positive Voltage Regulator 450.00/2,500 L7905CD2T-TR 497-1214-2-ND _| -5V, Negative Voltage Regulator 341.00/1,00 
L78L33ACD13TR 497-1199-1-ND | 3.3V, Positive Voltage Regulato 81 65 49 L7905CV 497-1472-5-ND__|-5V, Negative Voltage Regulator 65 5239 
L78L33ACD13TR 497-1199-2-ND | 3.3V, Positive Voltage Regulato 642.50/2,500 L7906CD2T-TR 497-4230-1-ND __|-6V, Negative Voltage Regulator D2PAK 1.16 1.01 78 
L78L33ACUTR 497-1200-1-ND 3.3V, Positive Voltage Regulato) Ab 62 46 L7906CV 497-1473-5-ND -6V, Negative Voltage Regulator 712 58 44 
L78L33ACUTR 497-1200-2-ND _[3.3V, Positive Voltage Regulato 605.00/2,500 L7908ACV 497-4231-5-ND _| -8V, Negative Voltage Regulator 1.04 83 63 
L78MO5ABDT-TR 497-1201-1-ND —_| 5V,, Precision 500mA Regulator 99 80 60 L7908CV 497-1474-5-ND _|-8V, Negative Voltage Regulator 90 72 54 
L78MO5ABDT-TR 497-1201-2-ND 5V, Precision 500mA Regulator 785.00/2,500 L7912ACV 497-1475-5-ND -12V, Negative 2% Regulator. 72 58 44 
L78MO5ABV 497-1461-5-ND 5V, Precision 500mA Regulator 86 69 «52 L7912CD2T-TR 497-1215-1-ND -12V, Negative Voltage Regulator ..........D2-PAK 1.08 207/nGo: 
L78MO5ACDT-TR 497-1202-1-ND 5V, Precision 500mA Regulator 90 72 54 L7912CD2T-TR 497-1215-2-ND -12V, Negative Voltage Regulato! 372.00/1,000 
L78MO5ACDT-TR 497-1202-2-ND 5V, Precision 500mA Regulator 712.50/2,500 L7912CV 497-1476-5-ND -12V, Negative Voltage Regulato! 65 ee sk) 
L78MO5CDT-TR 497-1203-1-ND 5V, Positive Voltage Regulator. 70 56 42 L7915ACV 497-1477-5-ND -15V, Negative Voltage Regulato! .90 ete 
L78MOSCDT-TR 497-1203-2-ND —_| 5V,, Positive Voltage Regulator. 525.00/2,500 L7915CD2T-TR 497-1216-1-ND__|-15V, Negative Voltage Regulato 116 1.01 78 
L78MO05CV 497-2957-5-ND 5V, Positive Voltage Regulator. 90 72 54 L7915CD2T-TR 497-1216-2-ND -15V, Negative Voltage Regulato! 450.00/1,000 
L78MO6ACDT-TR 497-1204-1-ND 6V, Precision 500mA Regulator -90 72 54 L7915CV 497-1478-5-ND -15V, Negative Voltage Regulato: 65 252. 39 
L78MO6CV 497-1462-5-ND 6V, Positive Voltage Regulator. 72 58 44 L7918CV 497-1479-5-ND -18V, Negative Voltage Regulato! 
L78MO8ABDT-TR 497-1205-1-ND —_| 8V, Precision 500mA Regulator 99 80 60 L7924CV 497-1480-5-ND 
L78MO8ABDT-TR 497-1205-2-ND —_| 8V, Precision 500mA Regulator 785.00/2,500 
L78MO8CDT-TR 497-1206-1-ND 8V, Positive Voltage Regulator. .90 12 ~=54 
L78MO8CDT-TR 497-1206-2-ND 8V, Positive Voltage Regulator. 712.50/2,500 
L78MO08CV 497-1463-5-ND 8V, Positive Voltage Regulator. 68 54 41 
L78MO9ABV 497-4616-5-ND QV, Precision 500mA Regulator 1.05 21.70 STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
wesc |sriagste | suet earch "ligase | tte jemi te 
- ~ +2. , Precision 500mA Regulator 00/2, ATA. 7 oi 7 r 
L78MOSCDT-TR 497-1208-1-ND __ | 9V; Positive Voltage Regulator. 81.85.49 Aroioatae ETL | paraeonnn Cee acmeane 
L78MO9CDT-TR 497-1208-2-ND | V, Positive Voltage Regulator. 642.50/2,500 ACS102-6TA-TR 497-5566-1-ND | AC Line Switch* 113. 9875 
L78M12ABDT-TR 497-1209-1-ND | 12V, Precision 500mA Regulator. 99 87 67 ACS102-6TA-TR 497-5566-2-ND [AC Line Switch*  870.00/2,000 
L78M12ABDT-TR 497-1209-2-ND | 12V, Precision 500mA Regulator. 880.00/2,500 BTA -5565-1- ine Switch® font 
a ACS102-6T1-TR 497-5565-1-ND __|AC Line Switch*. 113 98 75 
L78M12ACDT-TR 497-1210-1-ND 12V, Precision 500mA Regulator. 86 69 52 ACS102-6T-TR 797-5565-2-ND "AC Line Switch* 997.50/2,500 
L78M12ACDT-TR 497-1210-2-ND__| 12V, Precision 500mA Regulator. 677.50/2,500 fearay Fae ciin AGIA Sieh. iy Ma ta 
L78M12CDT-1 497-4228-5-ND | 12V, Precision 500mA Regulator. 708 «87S ACS108-68A-TR 497-5567-1-ND AC Line Switch 124 108 83 
L78M12CDT-TR 497-1211-1-ND | 12V, Positive 500mA Regulator 90 72 54 ACS108-6SA-TR 497-5567-2-ND  |AC Line Switch.  958.00/2,000 
L78M12CDT-TR 497-1211-2-ND —_| 12V, Positive 500mA Regulator 712.50/2,500 et ee Wee Guene a 
ue ACS108-6SN-TR 497-5568-1-ND__|AC Line Switch*. 1.61 140 1.08 
L78M12CV 497-1464-5-ND 12V, Positive 500mA Regulator 68 54 AL arenes 
L78M15ABV 497-1465-5-ND _| 15V, Precision 500mA Regulator . ‘86.69 «52 peelteoae ecaee Ne ic i owich . eo et ee 
L78M15ACDT 497-4229-5-ND | 15V, Precision 500mA Regulator. 116 1.01 78 ACS120-7SFP a teatst hl AC lige witc! aa é 30 1. 
ec a - -3815-5- ine Switch TO-220-FPAB 1.73 150 1.15 
L78M15CDT-TR 497-1212-1-ND 15V, Precision 500mA Regulator .. 1.08 aye (aa ACS302-513 497-3114-5-ND AC Swi 
: fe cr ek | - ah witch Array, 20-SOIC 2.13 1.78 1.50 
L78M15CDT-TR 497-1212-2-ND 15V, Precision 500mA Regulator .. 855.00/2,500 ACS302-5T3-TR 497-5326-1-ND ‘AC Switch A\ 3 Li 20-S0IC 213 «178 150 
L78M15CV 497-2958-5-ND | 15V, Precision 500mA Regulator. 68 54 ween tray, Snes b : : 
L78M24ABV 497-4813-5-ND __|24V, Precision 500mA Regulator. ia O78) peal pa ai he Ses array Lines*. oe aa Sate 
= ~ =H eT - = -5-| ower Switch .... - e \ a 
E7aM2G0DT-IR porate aiGNa 24V, Precision 500mA Regulator. 98 85 65 ACST4-7CFP 497-3820-5-ND ‘AG Power Switch 70.290-FPAB 240 200 168 
L78M24CDT-TR 497-1213-2-ND 24V, Precision 500mA Regulator. 865.00/2,500 ACST4-7CH 497-4640-5-ND ACP Switch 240 200 168 
L78M24CV 497-1467-5-ND | 24V, Precision 500mA Regulator 70-220 72 «#458 44 : pees ‘ower Swite ; : : 
L78S05CV 497-1468-5-ND —_|5V, Positive 2A Regulator .. 10-220 1.04 83 63 ACST4-7SB 497-2555-5-ND_| AC Power Switch 2.40 2.00 1.68 
L78S12CV 497-1469-5-ND 12V, Positive 2A Regulato 70-220 68 54 AI Aeon en ie owe Sate ue ee 08 
L78524CV 497-1470-5-ND | 24V, Positive 2A Regulator... 70-220 68 54 Af 78. neooores ower Swite .00/2,5 
L79LO5ABUTR 497-1217-1-ND _| -5V, Negative Voltage Regulato SOT-89 95 76 57 ACST4-7SFP 497-2568-5-ND —_/ AC Power Switch 240 2.00 1.68 
L79LO5ABUTR 497-1217-2-ND _|-5V, Negative Voltage Regulato SOT-89 747.50/2,500 ACST6-7SFP 497-3789-5-ND —_ Over Voltage Protecte 
L79LOSACD13TR 497-1218-1-ND | -5V, Negative Voltage Regulato! B-SOIc 86.55) 4488 Power Switch.... --T0-220-FPAB 2.25 1.88 1.58 
L79LO5ACD13TR 497-1218-2-ND -5V, Negative Voltage Regulato: 8-SOIC 412.50/2,500 ACST6-7SG 497-3115-5-ND Over Volt. Protected AC Power Switch...D2-PAK 2.25 188 1.58 
L79LO5ACUTR 497-1219-1-ND __|-5V, Negative Voltage Regulato S0T-89. 86 69 52 ACST6-7ST 497-2547-5-ND | Over Volt. Protected AC 
L79LOSACUTR 497-1219-2-ND | -5V, Negative Voltage Regulato! SOT-89 677.50/2,500 Power Switch... TO-220AB. 2.10 1.75 1.47 
L79LOSACZ 497-2960-5-ND —_| -5V, Negative Voltage Regulato! 0-92 70 56 42 ACST8-8CFP 497-2566-5-ND —_| Over Voltage Protected AC 
L79LO5ACZ-TR 497-1220-1-ND -5V, Negative Voltage Regulato! 0-92 48 38 29 Power Switch.... --T0-220-FPAB 2.67 2.23 1.87 
L79LOSACZ-TR 497-1220-2-ND__|-5V, Negative Voltage Regulator .. 304.00/2,000 ACST8-8CG-TR 497-4151-1-ND [Over Volt. Protected AC Power Switch...D2-PAK 2.67 2.23 1.87 
L79L12ACZ 497-1013-ND -12V, Negative Voltage Regulator 70 56 42 ACST8-8CG-TR 497-4151-2-ND Over Volt. Protected AC Power Switch...D2-PAK 1202.00/1,000 
L7805ABD2T-TR 497-1170-1-ND —_| 5V, Precision 1A Regulator... 104 8358 ACST8-8CT 497-3380-ND 
L7805ABD2T-TR 497-1170-2-ND —_| 5V, Precision 1A Regulato 357.00/1,000 .T0-220AB_ 2.40 2.00 1.68 
L7805ABP 497-4226-5-ND | 5V, Precision 1A Regulato 99 80 60 AVSO8CB 497-2567-5-ND __|Auto Voltage Switch .T0-220AB 2.22 1.85 1.56 
L7805ABV 497-2947-5-ND 5V, Precision 1A Regulator... 1.13 98 75 * RoHS Compliant (Continued) 
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i | { 1 APPLICATION SPE DISCRETES (Continued) STMicroelectronics Digi-Key ee Price Each 
ICroeectTonies RoHS Compllant:Barts Avalleple ROFaDTTOEY — oe 5-ND Decale Comer w/0 Decoded Output ea = “s aa 
. ry ry = "I a 1O-DI sl a f 
STMicroelectronics | Digi-Key we Price Each HCF4017M013TR 497-1119-1-ND | Decade Counter with 10 Decoded 
Part No. Part No. Description 1 10 100 16-SOIC 50 40 30 
E-AVSTACPO8 497-4551-ND Auto Voltage Switch* 338 294 219 HCF4017M013TR 497-1119-2-ND | Decade Counter with 10 Decoded , i : 
AVS12CB 497-2564-5-ND | Auto Voltage Switch 273 238 177 OWE eee HOSOI ereannean 
DA108S1 497-2696-5-ND —_| Diode Array.... 143° 124 95 ~ oo 
DA108S1RL 497-3399-1-ND _|8 Diode Array 143 124 95 HCF4020BEY 497-1351-5-ND 1 ade Rinne Carty Binary jaa aie 
DA1O8S1RL 497-3399-2-ND__| 8 Diode Array 1262.50/2,500 neesnD1aRY epepssn IR oun > il in See eeu neaiall, De : : 
DALC11281 497-2695-5-ND [12 Diode Low Capacitance Array for ESD OS oie STAN OF SPE. SENN SETA |. 
Protection B-SOIC 1.24 1.08 83 ut 8-Stage Static Shift Register... ... 16-Dip AQ LBL sith 
DALC112S1RL 497-3400-1-ND 42 Diode Low Capacitance Array for ESD HCF4021M013TR 497-1120-1-ND Async. Parallel In or Sync. Serial In/Serial 
Protection 8. 124 1.08 .83 Out 8-Stage Static Shift Register. 16-SOIC 55 40.30 
DALC112S1RL 497-3400-2-ND 12 Diode Low Capacitance Array for ESD HCF4021M013TR 497-1120-2-ND Async. Parallel In or Sync. Serial In/Serial 
Protection 8-SOIC 1097.50/2,500 Out 8-Stage Static Shift Register........ 16-SOIC 412.50/2,500 
DALC208SC6 497-2525-1-ND Low Capacitance Diode Array SOT-23-6 124 108 83 HCF4024BEY 497-1353-5-ND 7-Stage Ripple-Carry Binary 
DALC208SC6 497-2525-2-ND Low Capacitance Diode Array SOT-23-6 1317.00/3,000 Counter/Divider. 50 40 30 
EMIFO1-10005W5 497-3708-1-ND —_| 1 Line EMI Filter .$0T-323-5 113 98 75 HCF4024M013TR 497-1121-1-ND —_|7-Stage Ripple-Carry Binary 
EMIFO1-10005W5 497-3708-2-ND —_| 1 Line EMI Filter . $0T-323-5 1197.00/3,000 Counter/Divider. : 52. 40.29 
EMIFO2-MICO2F2 497-3782-1-ND__|2 Lines EMI Filter, ESD Protection lip Chip 113 98 75 HCF4024M013TR 497-1121-2-ND | 7-Stage Ripple-Carry Binary 
EMIFO2-MICO2F2 497-3782-2-ND [2 Lines EMI Filter, ESD Protection 1915.00/5,000 Counter/Divider. 340.00/2,500 
EMIFO2-USBO1F2 497-5333-1-ND —_| 2 Lines EMI Filter, ESD Protection... 1g, se oF HCF4028BEY 497-1354-5-ND | BCD to Decimal Decoder 65 47 36 
EMIFO2-USBO1F2 497-5333-2-ND | 2 Lines EMI Filter, ESD Protection*. 1915.00/5,000 HCF4028M013TR 497-1122-1-ND | BCD to Decimal Decoder 50 40 30 
EMIFO2-USBO5C2 497-4613-1-ND | 2 Lines EMI Filter, ESD Protection 113 98 7 HCF4028M013TR 497-1122-2-ND__| BCD to Decimal Decoder 375.00/2,500 
EMIFO2-USBO5C2 497-4613-2-ND 2 Lines EMI Filter, ESD Protection 1915.00/5,000 HCF4030BEY 497-1355-5-ND Quad Exclusive OR Gate. 60 48 36 
EMIFO3-SIMOT 497-3709-T-ND 3 Lines EMI Filter . 10958 HCF4030M013TR 497-1123-1-ND | Quad Exclusive OR Gate. 52 40 29 
EMIFO3-SIMO1 497-3709-2-ND _| 3 Lines EMI Filter... : 1850.00/5,000 HCF4030M013TR 497-1123-2-ND | Quad Exclusive OR Gate 340.00/2,500 
EMIFO4-VIDO1F2 497-4614-1-ND 4 Lines Low Capacitance EMI Filter, HCF4040BEY 497-1356-5-ND 12-Stage Ripple-Carry Binary 
EMIFO4-VIDO1F2 497-4614-2-ND | 4 ines Low Capacitance EN i ies oi eountet Divider : Soe EEE 
HG En ee eee Seo aRUEGT HCF4040M0i3TR 497-1124--ND | 12-Stage Ripple-Carry Binary 
EMIFO6-VIDO1F2 497-4543-1-ND 6 Lines Low Capacitance EMI Filte i chip Tat 114 88 Gounter/Divider ; su ey 
EMIFO6-VIDO1F2 497-4543-2-ND [6 Lines Low Capacitance EMI Filte......Flip Chip 2230.00/5,000 HGEAOAOMOISTR: COATED Ve Sage Rion Pa inary aaNmeaN 
SSRP105B1 deena Oval Asymmetrical Overvoltage Protection | anor HCF4042BEY 497-1357-5-ND | Quad Clocked D-Latch 7 63 48 
11284-0148 497-2565-5-ND _| Single Termination Network. 28-QSOP 285 238 2.00 HCF4042M013TR 497-1125-1-ND | Quad Clocked D-Latch 52 32d 
ST1394-015C6 497-3725-1-ND | IEEE1394 One Port Cable Termination Network HCF4042M013TR A97a1125-2:ND) | Quad Clocked D-Latch 340.00/2,500 
HCF4047BEY 497-1358-5-ND Low Power Monostable/Astable 
with ESD Protection... ... SOT-23-6 1.13 nO eeerno: fa 
$71394-01SC6 497-3725-2-ND _| IEEE1394 One Port Cable T tion Network Multivibrator 60 4433 
Se ee cable Tenmination Retwor 1197.00/3,000 HCF4047MO13TR | 497-1126-1-ND | Low Power Monostable/Astable 
STILO2-P5 497-3174-5-ND___| AC Inrush Current Limiter. 177 148 1.24 Multivibrator 65 A736 
STILO4-PS 497-3175-5-ND [AC Inrush Current Limiter. PentawattHV2 177 148 1.24 HCF4047M013TR 497-1126-2-ND —_| Low Power Monostable/Astable 
STILO4-T5 497-4359-5-ND AC Inrush Current Limiter. PentawattHV2 2.40 2.00 1.68 Multivibrator 487.50/2,500 
STILO6-T5 497-5388-5-ND AC Inrush Current Limiter* ........PentawattHV2 2.55 2.13 1.79 HCF4049UBEY 497-1359-5-ND Hex Buffer/Converte 55 40  .30 
STILO8-T5 497-4360-5-ND AC Inrush Current Limiter. 3.92 3.41 2.54 HCF4049UM013TR 497-1127-1-ND Hex Buffer/Converte 55 34 26 
STLD20D-C8 497-4361-1-ND__| White LED Power Supply 2.25 188 158 HCF4049UM013TR | 497-1127-2-ND__[ Hex Buffer/Convertei 362.50/2,500 
STLD20D-C8 497-4361-2-ND __ | White LED Power Suppl 2925.00/3,000 HCF4050BEY 497-1360-5-ND | Hex Buffer/Convertei 48 35 «26 
STLD20D-DEF 497-4362-1-ND | White LED Power Suppl 240 2.00 1.68 HCF4050M013TR 497-1128-1-ND | Hex Buffer/Converte! 55 3426 
STLD20D-DEF 497-4362-2-ND White LED Power Suppl 3120.00/3,000 HCF4050M013TR 497-1128-2-ND Hex Buffer/Converter.. 362.50/2,500 
STLD40DPMR 497-5125-1-ND White LED Power Supply* 3.65 3.18 2.37 HCF4051 BEY 497-1361-5-ND 8-Channel Analog Mux/Demu 5) 144) 133 
STLD40DPMR 497-5125-2-ND__| White LED Power Supply* 5184.00/3,000 HCF4051M013TR 497-1129-1-ND___[8-Channel Analog Mux/Demu: A835 26 
STPO8C596B1 497-3744-5-ND 8-Bit Constant Current LED Sin! ea eons HCF4051M013TR 497-1129-2-ND 8-Channel Analog Mux/Demu 357.50/2,500 
/ : : HCF4052BEY 497-1362-5-ND —_| Diff. 4-Channel Analog Mux/Demu: 65 47 36 
lal fee ND te petectat tor pene i Contra. Se rpeey ane age HCF4052M013TR 497-1130-1-ND Diff 4-Channel avalon Mux/Demux.. 48 «4.38 ~=«.29 
~4388-2- . 00/5, HCF4052M013TR 497-1130-2-ND —_| Diff. 4-Channel Analog Mux/Demux.. 357.50/2,500 
Seca eee # eee a ah sl ee ae ae HCF4053BEY 497-1363-5-ND _| Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 48 35 26 
= }-2-| letector for Power Amp Control. . A a =e j | 
Twz2-15008-TR | 487-3772-4-ND 158137108 | oraosamorsna §—|agr-ttai-tND | Tple2-Ghannel Analog Mux/Demux 536 
TN22-1500B-TR 497-3772-2-ND 1397.50/2,500 P 9 me : : : 
TPN3021RL 497-3741-1-ND Tri : HCF4053M013TR 497-1131-2-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 487.50/2,500 
polar Overvoltage Protection for HCF40 : 
Network Interfaces 165 1.38 1.16 S6BEY 497-1364-5-ND BCD-to-7 Segment Decoder/Driver .95 he TL 
TPNSODTRL 797-3741-2-ND Tripolar Overvoltage Protection for HCF4056M013TR 497-1132-1-ND BCD-to-7 Segment Decoder/Driver 77 6246 
Neneore ireeraes 4787.50/2,500 HCF4056M013TR 497-1132-2-ND | BCD-to-7 Segment Decoder/Driver 605.00/2,500 
TS47210T 497-5826-1-ND —_| Very Low Noise Microphone Preamplifier HCF4060BEY 497-1365-5-ND 14-Stage Ripple Carry Binary 
with 2.0V Bias Output* NEW... 24-OFN 1.74 1.45 1.22 Counter/Divider and Oscillator............. 65 47 36 
TS47210T 497-5826-2-ND __| Very Low Noise Microphone Preamplifier HCF4060M013TR 497-1133-1-ND 14-Stage Ripple Carry Binary 
with 2.0V Bias Output* NEW..... 3016.00/4,000 Counter/Divider and Oscillator............ 60 A433 
USB6B1 497-2727-5-ND __| Data Line Protection 169 147 1.13 HCF4060M013TR 497-1133-2-ND | 14-Stage Ripple Carry Binary 
USB6B1RL 497-3281-1-ND Data Line Protectiot 28 Seeiteat 85 Counter/Divider and Oscillator............ 16-SOIC 450.00/2,500 
USB6B1RL 497-3281-2-ND Data Line Protectior 1130.00/2,500 HCF4066BEY 497-1366-5-ND Quad Bilateral Switch for Transmission 
USBDFO2W5 497-3742-1-ND EMI Filter and Line Termination for USB or Multiplexing of Analog or 
Downstream Ports Goueniled (eeegO, Digital Signals... 55 8426 
USBDFO2WS 497-3742-2-ND venanaer HCF4066M013TR 497-1134-1-ND Quad Bilateral Switch for Transmission 
00/3, or Multiplexing of Analog or 
USBLC6-4SC6 497-4492-1-ND Very Low Capacitance E! Digital Signals. Q 49 38 8 8§= 23 
visaveeaste rue SND Veuavcainne ca 128 141 85 HCF4066M013TR 497-1134-2-ND _| Quad Bilateral Switch for Transmission 
‘ “4492-2 Multip| f Anal 
Protection _$0T-23-6L 1356.00/3,000 TA Seee 320.00/2,500 
eee . Teeeeer ND EMI Filter/Line Terminatio SOT-666 907234 HCF4067M013TR 497-1135-1-ND | Analog Single 16-Ch. Mux/Demux. i 143 1.20 
7-3282-2-ND EMI Filter/Line Termination................... SOT-666 855.00/3,000 _ fe 5 if 
NSaUFQWE pesca  \aht : mate HCF4067M013TR 497-1135-2-ND | Analog Single 16-Ch. Mux/Demux. 770.00/1,000 
m -1- ilter and Line Termination for USB 
Upstream Ports 408 87 65 HCF4069UBEY 497-1367-5-ND | Hex Inverter A8 3829 
; ; : : ; HCF4069UMO13TR —-| 497-1136-1-ND —_/ Hex Inverter AQ 3823 
USBUFO2W6 497-3743-2-ND EMI Filter and Line Termination for USB 
HCF4069UM013TR —_| 497-1136-2-ND__| Hex Inverter 320.00/2,500 
Upstream Ports SOT-323-6 1026.00/3,000 z 
e HCF4070BEY 497-1368-5-ND | Quad Exclusive OR Gate. 48 35 (26 
HCF4070M013TR 497-1137-1-ND | Quad Exclusive OR Gate. 55 3426 
elect onies ___HCF SERIES HCF4070M013TR 497-1137-2-ND __| Quad Exclusive OR Gate. 362.50/2,500 
RoHS Compliant Parts Available HCF4071BEY 497-1369-5-ND Quad 2-Input OR Gate 48.38.29 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each HCF4071M013TR 497-1138-1-ND Quad 2-Input OR Gate aba) 40.29 
Part No. Part No. Description Pkg. a 10100 HCF4071M013TR 497-1138-2-ND Quad 2-Input OR Gate 340.00/2,500 
HCF4001BEY 497-1340-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-Dip 55 43 HCF4073BEY 497-1370-5-ND —_| Triple 3-Input AND Gate. 65 52 39 
HCF4001M013TR 497-1110-1-ND —_| Quad 2-Input NOR Gate SOG 55 43 26 HCF4073M013TR 497-1139-1-ND —_ Triple 3-Input AND Gate. A635 26 
HCF4001M013TR 497-1110-2-ND —_| Quad 2-Input NOR Gate 4-SOIC 362.50/2,500 HCF4073M013TR 497-1139-2-ND —_| Triple 3-Input AND Gate. 297.50/2,500 
HCF4011BEY 497-1345-5-ND —_| Quad 2-Input NAND Gat 14-Dip 48 «3526 HCF4081BEY 497-1371-5-ND _| Quad 2-Input AND Gat A838 29 
HCF4011M013TR 497-1114-1-ND___| Quad 2-Input NAND Gat 4-SOIG 49 3028 HCF4081M013TR 497-1140-1-ND | Quad 2-Input AND Gate. 324029 
HCF4011M013TR 497-1114-2-ND Quad 2-Input NAND Gat 4-SOIC 320.00/2,500 HCF4081M013TR 497-1140-2-ND Quad 2-Input AND Gate. 340.00/2,500 
He eee wt epee Pua nat Al Eee Veo Pe 8 26 HCF4093BEY 497-1372-5-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger. 48 38.29 
1115-1 . ip-| : : : HCF4094BEY 497-1373-5-ND —_/8-Stage Shift and Store Bus Regist 48 38.29 
HCF4013M013TR 497-1115-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop 4-SOIC 337.50/2,500 HCF4094M013TR 497-1142-1-ND Stage shift and stirs fue Realstet 55 3426 
HCF4014BEY 497-1347-5-ND Sync. Parallel or Serial In/Serial Out HcF4094M013TR 497-1142-2-ND 3S Shift and Store Bus Regi = 362. 0/2 00 
& Stage Static Shift Register. SSeS HCF4099BEY 49713750 |BesitAdaressable Latch... se ad 
RCRAQI4MO1STR BSP END, TEED Oui REAR Out i oa ee HCFAO99MO13TR «| 497-1143-1-ND _|8-Bit Addressable Latch. 655236 
ee : , : : HCF4099M013TR 497-1143-2-ND —_/8-Bit Addressable Latch. 487.50/2,500 
HCF4014M013TR 497-1116-2-ND Syne. Parallel or Serial In/Seri : 
8-Stage Static Shift Register. 337.50/2,500 HCF4511BEY 497-1375-5-ND BCD-to-7 Seg. Latch/Decoder/Driver 72 58 A4 
HCF4015BEY 497-1348-5-ND Dual 4-Stage Static Shift Register 16-Dip 48 35 ~~ 26 HCF4511M013TR 497-1144-1-ND BCD-to-7 Seg. Latch/Decoder/Driver oe .60 48 36 
HCF4015MO13TR 497-1117-1-ND | Dual 4-Stage Static Shift Register 6SOIC 72 ~«58 AA HCF4511MO13TR 497-1144-2-ND | BCD-to-7 Seg. Latch/Decoder/Driver 450.00/2,500 
HCF4015M013TR 497-1117-2-ND | Dual 4-Stage Static Shift Register 6-SOIC 570.00/2,500 HCF4520BEY 497-1376-5-ND Dual Binary Up Counter... 68 54 AN 
HCF4016BEY 497-1349-5-ND | Quad Bilateral Switch 14-Dip 65 «4786 HCF4520M013TR 497-1145-1-ND Dual Binary Up Counte 16-SOIC 1.09 95 73 
HCF4016M013TR 497-1118-1-ND —_| Quad Bilateral Switch SOc 49 30 23 HCF4520M013TR 497-1145-2-ND__| Dual Binary Up Counter... 16-SOIC 965.00/2,500 
HCF4016M013TR 497-1118-2-ND__| Quad Bilateral Switch 4-SOIC 320.00/2,500 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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U ' HCF SERIES (Continued) STMicroelectronics Digi-Key et Price Each 
ST Microelectronics RoHS emia pare Here Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
STMicroslectronics Digi-Key Price Eachx STEVAL-IHMO06V1 497-5080-ND Evaluation Board for AC/AC Chopper 
art Drives 54.60 = = 
Part No. Part No. Description Pkg. il 10 +100 
= = STEVAL-IHMO007V1 497-5085-ND Universal Motor Control Starter Kit — 111.80 — — 
TOE RODE, pean Programmable 7 imet ae fe 88 a STEVAL-IHMOO8V1 | 497-5512-ND Evaluation Board for Semitop®2* Sie io = 
-1378-5- -| ‘ m ¥ hecred ; ton@3* = = 
HCF4538M013TR «| 497-1146-1-ND —_| Dual Monostable Multivibrator “16-SOIC 48 «3526 ae ete ae eeatuation poate et x = 186.50 
HCF4538M013TR 497-1146-2-ND | Dual Monostable Mu! -16-SOIC 357.50/2,500 Lia encice Maewn Pi ye 
ucts a eee Pavan in oe = o Z STEVAL-IHTOO1V1 | 497-5514-ND Evaluation Board for Thermo Control* . A1700, = 
HCF4541M013TR 497-1147-2-ND _| Programmable Timer “14-SOIC 412.50/2,500 STEVAL-HTOO2V1 eee Pralution Board io iene penal op = 
HCF4555BEY 497-1380-5-ND Dual Binary to 1-of-4 Decoder/Demux..... 16-Dip AME 62 46 STEVAL-LCOOIV1 797-5576-ND Evaluation Board for HF TL Ball iF 76.80 
HCF4556M013TR 497-4040-1-ND Dual Binary to 1-of-4 Decoder/Demux..16-SOIC 50 ——40_—«30 STEVALILLOOIWA Ge britATa sliction Beard fer Dhamable Drie ay = 
HCF4556M013TR 497-4040-2-ND __| Dual Binary to 1-of-4 Decoder/Demux.. 16-SOIC 375.00/2,500 TENT oer eT ane Ne : a ee 
a Di STEVAL-ILLO02V1 497-5675-ND Evaluation Board 40 Blue LED Array Driver 
HCF40103BEY 497-1341-5-ND S Stage Hresetiable Sync. 8-Bit Binary ‘6 be 41 a with Diagnostic* NEWS... 54.60 = = 
HCF40106BEY 497-1342-5-ND Hex Schmitt Trigge 'p ‘45 36007 STEVAL-ILLOO2V2 497-5676-ND Evaluation Board 40 Green LED Matrix Driver. 
= 5 -| - a a * i _— _ 
HCF40106M013TR — |497-1111-1-ND —_| Hex Schmitt Triggel 48 435 «26 STEVACALLOOav1 EF-SOTOEND mul Praaasti ew ae 
HCF40106M013TR 497-1111-2-ND Hex Schmitt Trigger... 357.50/2,500 STEVAIEILLOD VA fee bay ae ator : ait 8 the — Bn 
HCF40107BEY 497-1343-5-ND __| Dual 2-Input NAND Buffer/Driver. 50. 40 «30 STEVAL-ILLondy2. «— darieereina Brees Cantal Dinner Beard — 
HCF40107M013TR | 497-1112-1-ND _| Dual 2-Input NAND Buffer/Driver. 72 58 4d STEVALILLOOsv] me oeina Evalnation Board for VIPei2A Ofing lee 
HCF40107M013TR | 497-1112-2-ND —_| Dual 2-Input NAND Buffer/Driver. 570.00/2,500 STEVALILLOoaV] = Maaleaaiis F iLNGHPSAciETVIPSOoM OH lin: a OO 
HCF40109BEY 497-1344-5-ND | Quad Low-to-High Volt. Level Shift 7 62 46 ; ; : : 
HCF40109MO13TR | 497-1113-1-ND —_| Quad Low-to-High Volt. Level Shifter... 62 38 29 STEVAL-ILLOO7V1 = ames) Evaluation Board for Hof tansy LED as 
& eal -to-Hi i a river. F — _ 
HCF40109M013TR —_|497-1113-2-ND _| Quad Low-to-High Volt. Level Shifter.... 16-SOIC 405.00/2,500 stevatcttooavi eRe eoinae ersten tierra a ewes 
STEVAL-IPAQO1V1 ‘| 497-5677-ND Anti-Tamper/Security Kit* NEW! — 
Shi | f ' DESIGN REFERENCE STEVAL-IPBOO1V1 ‘| 497-5863-ND Evaluation Board, 2W SMPS/3-Pha: 
ST siiicroelectronics EVALUATION BOARDS ESBT Breaker* NEW! Ge 
Fi ; inp i STEVAL-IPEOO1V1 497-5075-ND Evaluation Board Energy Metet 97.50 _— — 
eTeerosieetronies (site eserntion na ge STEVAL-IPEOO2V1 —|497-5076-ND _| Evaluation Board Energy Meter.. gy = = 
EVALCOMMBOARD 7497-5483-ND Evaluation GP Board for 12Mbps PO* —— STEVAL-IPEOO3V1 497-5077-ND Evaluation Board Energy Meter. 45.50 = = 
EVAL4971 497-4744-ND Board for L4971 Step Down Switching Reg na STEVAL-IPEOO4V1 497-5078-ND Evaluation Board Energy Meter. — 39.00 = = 
EVAL4973 497-4743-ND Board for L4973x Step Down Switching Reg 4300 STEVAL-IPEOQO6V2 497-5079-ND Evaluation Board High End Energy Mete! — 169.00 =_ _ 
EVAL4981A 497-5523-ND Evaluation Board for L4981A* i or STEVAL-IPEOO7V1 497-5517-ND Eval. Board 1-Phase Energy Meter* . — (5c) 
EVAL5970D 497-4132:ND Evaluation Board far L970... ; =a STEVAL-IPROO1V! ‘| 497-5518-ND Evaluation RFid Reader® So = = 
EVAL5972D 497-4741-ND Board for L5972D DO/DC Converter. — S00 STEVAL-ISAQOI] Sean SR VIBEHOA. Outpu Wea) ot 
mages arena [En rr Le = 19 = = | srewnuswom —|seraoxo —_|sorn st a iS 
EVAL6205N 497-5486-ND Evaluation Board for L6205N*. 26.00 using Wiper 2A : Use) = 
EVAL6206N 497-5487-ND Evaluation Board for L6206N*. — ee STEVAL-ISAQO4V1 | 497-5864-ND Evaliation Board, Dua Output, using ae 
= er Patidsden fe —: — 
EVAL6206PD 497-4135-ND Evaluation Board for L6206... =o) = = 
EVAL6207N 497-4934-ND Board for DC Motors or Stepper Motors... — 2600 — — STEVAL-ISAQ0SV1 | 497-4982-ND Boarel for .2W Buck Tapalagy. i cad ae 
SA poles Evalvation'Board far L6ZOBN™. — a STEVAL-ISAD06V1 | 497-5082-ND Eval Board for 6W Non-Isolated Fiy-Back ; 
EVAL6208PD 497-4136-ND Evaluation Board for L6208.... — (3250 : eae 
EVAL6225PD 497-5489-ND Evaluation Board for L6225PD 39.00 Topology Power Supply, USO 
EVAL6227PD 497-5490-ND Evaluation Board for L6227PD* =) = = STEVAL-ISA007(V1 EoD Praliaton Board for:3 Phase Fower Supply _ 
4 yi wi A - = 
PUeoRen ens Pilea st aa el |e SS STEVAL-ISA012V1 ‘| 497-5678-ND Evaluation Board for 3 Phase Power Supply 
; : i a 
EVAL638X-KIT 497-5492-ND Eval. Board for L6384/L6385/L6386 Sik =| = sTevaL-isaoiava enone Ee NOSES | Nee: 88:40 
EVAL6562-80W 497-5524-ND Evaluation Board for L6562*... — {2050 z secs are on eee our On 4g80 
= ide Range Power Supply i - = 
Nee oO eae cam) jcaiuatlon Board for L 6562-250 39.00 =| STEVALASAOTAVT__[497-5084-ND [Board for ViPert2A Travel Adaptor 3.6W 
: 5854. i : Sa 1690 
SALES E3 400W eee He rere nasa eee STEVAL-ISA015V2 | 497-5679-ND Evaluation Board for 3 Phase Power Supply 
EVAL6569 497-4738-ND Board for L6569 Lighting Applicatio = = with ESBT (100W)* NEW! 75 0 
EVAL6574B 497-3823-ND Evaluation Board for HF TL Ballast... ——— STEVAL-ISAOI7V1 See Pralution Board F-dwet Sunny fore A560 
EVAL6585D-230V ‘| 497-5855-ND Evaluation Board for L6585D* NE! ased on L65B5 (US-110V)* NEWL........~ [2 Oi 
EVAL6598-100W 497-5495-ND Evaluation Board for L6598* = = STEVAL-ISA019V1 497-5681-ND Board for 80W ESBT Quasl-Hesonart. Wide 
EVAL6599-90W 497-5497-ND Evaluation Board for L6599* = = Range SMPS with L6565* NEW...........— [7G 00 Miia 
EVAL6599-200W 497-5496-ND Evaluation Board for L6599* ae a STEVAL-ISA020V1 497-5519-ND Evaluation Board for 3.5W Battery Charger*..— 16.90 = _ 
EVAL6599-400W-S 797-5856-ND Evaluation Board for L6599* NEW: = STEVAL-ISA021V1 497-5219-ND ViPer22A Single Output Evaluation Board, 
EVAL6599-400W-T | 497-5857-ND Evaluation Board for L6599* NEW 90:to264 VAG Input, 10W Output: 200 a 
EVAL6615 497-5498-ND Evaluation Board for L6615* oS = STEVAL-ISA022V1 497-5520-ND Evaluation Board for 6W Power Supply 20.80 - — 
EVAL6668-STB 497-5499-ND Evaluation Board for L6668* fs = STEVAL-ISA023V1 497-5865-ND Evaluation Board, 24W Positive Output, 
4 4 i, * = = using VIPer53E* NEW! 49.21 _— _ 
ae ae valation _ for ee —— STEVAL-ISA023V2 ‘| 497-5866-ND Evaluation Board, 24W/ Negative Outpt 
: =a 
EVAL6732 497-5502-ND Evaluation Board for L6732* ... using ViFeroae* NEW?... sat) 
EVAL6902D 497-4746-ND Board for L6902D Battery Charge =e STEVAL-ISA024V1 | 497-5867-ND Evaluation Board, 20A, 250KHZ 
EVAL6920D 497-4742-ND Board for L6920D Sync. Step-Up Converter Sos using L6725* NEW!. 6118) 
EVAL6920DB1 497-5503-ND Evaluation Board for L6920DB* a STEVAL-ISAQ25V1 SS 7aSeCESND) CeIn Lena" NEW 4S geen eee 
ae ee ANGI Becca tor Useoe Stop Drawn Rog = = | stevat-saozsvt — |497-5869-ND | Evaluation Board, 204, 250kH2 
i * = 
EVAL6928D 497-4745-ND Board for 6928 Step Down Regulator using L6732* NEW‘... 63.84 
EVAL692801 497-5505-ND Evaluation Board for L6928Q1*... = = STEVAL-ISBO01V1 497-5682-ND Evaluation toad for Cell Phone Battery fee 
EVAL6932D1.2 497-5506-ND Evaluation Board for L6932DXXX — arger* NEWS....... : - = 
EVAL693201.8 497-5507-ND Evaluation Road ‘or 16932D1.8* = = STEVAL-PCCO01V1 497-5683-ND Evaluation Board for Full Speed 
EVAL6932D2.5 497-5508-ND Evaluation Board for L6932D2.5* = = sTevaL-pccooov1  (MeneEonTnIE Beira el it baleen Tee Ss 
EVALPRACTISPIN 497-4138-ND Evaluation Board PractiSpin.. STEVAL-FCHODIV] — Rereeaa Evaluation Goad io ise Soar Switch a aoe 
EVALST7538-2 497-5482-ND Evaluation Board for ST7538* .. - = a Bone valuation Board tor ower owitch® ...... — be. =a 
EVALST7538DUAL __|497-5484-ND Eval. Board for Power Line Transceiver* . - - STEVAL-SCMO01V1 | 497-5684-ND Pano Oar ee RTC M4162 with ST7 a00 
bi ral al i |" * - 5 =, ME seseavecsasecseces. P ==. —: 
a eeeeapo1s RR TEREER TARR ica at for Pawar Tine Hranscelver = eee STEVAL-TDEOO1V1 | 497-8522-ND _ Evaluation Board for 100 Bast T ns = = 
STISO6BDEMOBO33 | 497-5850-ND Demo Board for STISOBPM33R* NET STUSBO3EDEMOBO _ | 497-5852-ND Demo Board for STUSBO3EQR* NEW! ee 
ST1S10DEMOBOARD | 497-5851-ND Demo Board for ST1S10PUR* NE = = 
ST5R33DEMOBOARD | 497-5852-ND Demo Board for ST5R33MTR* NEW! f SS TEGRATED CIRCUITS 
STEVAL-ICVOOIV1 | 497-5858-ND Evaluation Board Playback ST/Flite* NEW!.— 166.25. —  — RoHS Compliant Parts Availabl 
STEVAL-IFDO01V1 | 497-5859-ND Evaluation Board USB Dongle 2 Fetch ds shi hitb Meer hebben 
STR912 Full Version* NEW! = = STMicroelectronics oe 
STEVAL-IFDO01V2 497-5860-ND Evaluation Board USB Dongle Part No. Description 
STR912 Light Version* NEW........ = = 74H1G66STR 497-1245-1-ND _| Single Bilateral Switch SOT-23-5L 60 48 36 
STEVAL-FNOOIV1  |497-5068-ND Board for Motor Control... =a 74H1G66STR 497-1245-2-ND _| Single Bilateral Switch SOT-23-5L 540.00/3,000 
STEVAL-IFNOO2V1 | 497-5509-ND Evaluation Board for ARMIC30: =e = DSM2150F5V-12T6 | 497-1320-ND 3.3V, Digital Signal Pro 
STEVAL-IFPO01V1 497-5510-ND Board for High Side Driver, System Memory 15.39 14.24 10.78 
8-Channel Based on VN808* _ _ DSM2180F3-90K6 497-1335-5-ND 5V, Digital Signal Processor 
STEVAL-IFPO02V1 497-4929-ND Board for High Side Driver, System Memory 10.77. 9.83 7.78 
8-Channel Based on VN808 = = DSM2180F3-90T6 497-1321-ND 5V, Digital Signal Processor 
STEVAL-IFPO03V1 497-5511-ND Board for High Side Driver, System Memory 10.77. 9.83 7.78 
4-Channel Based on VN808* .... _ = DSM2180F3V-15K6 497-1336-5-ND 3.3V, Digital Signal Processor 
STEVAL-IFSO01V1 497-5069-ND 3 Axis MEMS Accelerometer Demo . _ — System Memory 10.77 9.83 7.78 
STEVAL-IHMOO1V1 | 497-4731-ND Control Board for BLDC/AC Motor Control = = DSM2180F3V-15T6 | 497-1322-ND 3.3V, Digital Signal Processor 
STEVAL-IHM002V1 497-4928-ND Control Board for BLDC/AC Motor Contro| — — System Memory 10.77. 9.83 7.78 
STEVAL-IHMO03V1 | 497-4732-ND Control Board for BLDC/AC Motor Control, DSM2190F4V-15K6 | 497-1337-5-ND —_|3.3V, Digital Signal Processor 
300W Power Driver... a — — System Memory 11.66 10.79 8.17 
STEVAL-IHMo04v1 | 497-4733-ND Control Board for BLDC/AC Motor Control, DSM2190F4V-15T6 | 497-1323-ND 3.3V, Digital Signal Processor 
1KW Power Driver ad — — System Memory 11.66 10.79 8.17 
STEVAL-IHMO0SV1 | 497-4734-ND Control Board for BLDG/AC Motor Control, EMIFO3-SIMO1F2 497-3401-1-ND__|3-Line EMI Filter and ESD Protection... FlipChip 1.09 95.78 
3KW Power Driver 66.30 — * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


906 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


-ST StMicroelectronics 


INTEGRATED CIRCUITS (Continued) 


RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
EMIFO3-SIMO1F2 497-3401-2-ND | 3-Line EMI Filter and ESD Protection 1850.00/5,000 E-L5970D 497-4563-5-ND | Up to 1A Step-Down Switching Reg.*....8-SOIC 3.02 2.64 1.96 
EMIF10-LCDO1F2 497-3402-1-ND | 10-Line EMI Filter and ESD Protection. 1.80 1.50 1.26 L5971D 497-1416-5-ND ‘| 1.5A Step-Down Switching Regulator. 470 4.09 3.05 
EMIF10-LCDO1F2 497-3402-2-ND | 10-Line EMI Filter and ESD Protection. 3825.00/5,000 E-L5972D013TR 497-4564-1-ND | 2A Step-Down Switching Regulator* 351 3.06 228 
ETC5054D/H013TR 497-1109-1-ND Serial Interface Codec/Filter . 2.34 1.95 1.64 E-L5972D013TR 497-4564-2-ND 2A Step-Down Switching Regulator* 4160.00/2,500 
eet ee sen a pace ae me ite E-L5973AD 497-4565-5-ND __|2.5A Step-Down Switching Reg.* . 3.51 3.06 2.28 
P 1108-2. erial Interface Codec/Filter . 00/1, L5973ADTR 497-5328-1-ND —_|2.5A Step-Down Switching Reg.* . 3.65 3.18 237 
ETC5054N/H 497-1339-5-ND _| Serial Interface Codec/ilter . 2.92 2.54 | 1.89 Sepa soe a aoe 
: ; L5973ADTR 497-5328-2-ND | 2.5A Step-Down Switching Reg.* . 4320.00/2,500 
ETC5054N-X/H 497-1338-5-ND Serial Interface Codec/Filter . 2.92 2.54 1.89 L5973D013TR 497-4566-1-ND 2.5A Step-Down Switching Reg.* . 3.38 2.94 2.19 
Sra SSH flash Link Cable Programme mo am L5973D013TR 497-4566-2-ND 2.5 Step-Down Switching Reg. . 4000.00/2,500 
L149H 497-1381-5-ND 4A Linear Driver Pentawatt 3.24 282 2.10 5 y 5 i i * 
- E-L5991A 497-5287-5-ND Primary Controller with Standby* . 2G cOmo2 
L149V 497-3992-5-ND 4A Linear Driver -PentawattV 3.24 «2.82 2.10 7 : % 
e 5 E-L5991AD 497-5288-5-ND Primary Controller with Standby* . Cale GI ee 
L165H 497-2932-5-ND 3A Power Op Amp.. Pentawatt 3.83 334 2.49 i 4 
a — L5991A 497-5722-ND Primary Cont. with Standby* NE! 2.25 1.88 1.58 
L165V 497-2933-5-ND 3A Power Op Amp.. Pentawatt 3.67 3.20 2.38 ji . 
7 7 A L5991AD13TR 497-3996-1-ND Primary Controller with Standby 216 1.80 1.52 
L200CV 497-1382-5-ND Adj. Voltage/Current Regulator Pentawatt 1.92 1.60 1.35 i 
! ea -Di L5991AD13TR 497-3996-2-ND Primary Controller with Standby 2340.00/2,500 
L272 497-2935-5-ND Dual Power Op Amp -16-Dip 2.88 2.40 2.02 (5991D013TR 497-3997-1.ND Pri ¢ iler with Stand 378 329 24! 
[2720 497-1386-5-ND _|Dual Power Op Amp 16-SOIC Narrow 240 2.00 1.68 5 LESERY EU rimary Controller with Standby TASTES 22S 
L272M 497-1387-5-ND Dual Power Op Am 8-MiniDip 2.34 1.95 1.64 L5991D013TR 497-3997-2-ND Primary Controller with Standby 4480.00/2,500 
L292 497-1388-5-ND Switch-Mode Driver for DC L5993D 497-2387-5-ND Constant Power Controller. 3.78 3.29 2.45 
Motors... ae 15V-Multiwatt 5.95 5.44 4.30 16201 497-1418-5-ND DMOS Full Bridge Driver 8.97 819 6.48 
L293B 497-1389-5-ND___| Push-Pull 4-Channel Drive .16-Dip 4.32 3.76 2.80 E-L6201PS 497-4567-5-ND —_| DMOS Full Bridge Driver* . 879 8.03 6.35 
1293D 497-2936-5-ND Push-Pull 4-Channel Drivet i 4.32 376 2.80 E-L6201PSTR 497-4568-1-ND DMOS Full Bridge Driver* . 8.79 8.03 6.35 
L293DD 497-1390-5-ND —_| Push-Pull 4-Ch.Driver with 537 4.68 3.49 E-L6201PSTR 497-4568-2-ND —_|DMOS Full Bridge Driver* . 2979.60/600 
E-L293DD013TR 497-4553-1-ND —_| Push-Pull 4-Ch. Driver with Diodes* 5.37 4.68 3.49 E-L6202 497-4569-5-ND | DMOS Full Bridge Driver* . 18-Power Dip 8.63 7.88 6.23 
E-L293DD013TR 497-4553-2-ND _| Push-Pull 4-Ch. Driver with Diodes* 2647.00/1,000 16203 497-1421-5-ND | DMOS Full Bridge Driver* . Multiwatt 11.27 10.29 8.14 
L293E 497-3622-ND Push-Pull 4 Channel Driver... 5:61 (5.06) 93:77) L6204D 497-1422-5-ND DMOS Dual Full Bridge Driver: 28-SOIC 10.35 9.45 7.47 
[294 497-2938-5-ND | Switch-Wode Solenoid Drive 497 4333.22 L6205D 497-3998-5-ND __| DMOS Dual Full Bridge Driver 20-SOIC 10.88 9.94 7.86 
L295 497-1391-5-ND | Dual Switch-Mode Solenoid waa Rag S AG 16205D013TR 497-3998-1-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver 20-SOIC 1088 994 7.86 
: we ! ; ; . L6205D013TR 497-3998-2-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver 20-SOIC 6031.00/1,000 
L296 497-2939-5-ND —_| High Current Switching Regulator...15-Multiwatt 7.02 6.41 5.07 L6205N 497-4209-5-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver.......20-Power Dip 10.88 9.94 7.86 
L296HT 497-3994-5-ND High Current Switching Regulator...15-Multiwatt 8.51 7.77 6.15 L6206D 497-3999-5-ND DMOS Dual Full Bridge Driver 24-SOIC 9.66 8.82 6.98 
oe pea Se25 ND ion pura Suitching Begulatot tutta tes 788 oe L6206D013TR 497-3999-1-ND __| DMOS Dual Full Bridge Driver 24-SOIC 11.04 10.08 7.97 
o -5- igh Current Switching Regulator...15-Multiwat I i . 5 my 7 re Z 
Lr corasevond [Seger nr Conta oo Ee eee 
L297D013TR Ad7-3623-1-ND) | Stepper Motor Controller 943)" 8.01 | 68t L6206PD013TR 497-3643-1-ND  |DMOS Dual Full Bridge Driver....36-Power SOIC 10.94 10.12 7.66 
L297D013TR 497-3623-2-ND __| Stepper Motor Controlle 5228.00/1,000 ar sth ot ; ' ; 
d L6206PD013TR 497-3643-2-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver* ..36-Power SOIC 4168.20/600 
bear foal SNe Stepper Motor Controlle 9189903 7:14 E-L6207D 497-4571-5-ND___ |DMOS Dual Full Bridge Driver*........ 24-SOIC_ 10.60 9.81 _7.42 
L298HN 497-2940-5-ND —_| Dual Full-Bridge Drive 6.21 5.41 4.03 Tee07D0I3TR 197-364 ENDER DMOS Dual Full Bridge Dri CIRM Ta 
L298N 497-1395-5-ND —_| Dual Full-Bridge Driver* 3.57 3.26 2.58 reoo7Do1aTR Reece MMM DMOS Dual Full Brides Driver leerstoartoa 
L298P013TR 497-3624-1-ND | Dual Full-Bridge Driver 6.26 572 452 Me eos a TNel aot 
3604.9. Bri ; E-L6207D013TR 497-4572-1-ND —_| DMOS Dual Full Bridge Driver* . 10.60 9.81 7.42 
L298P013TR 497-3624-2-ND___| Dual Full-Bridge Drive 2121.60/600 ; ; 
= E-L6207D013TR 497-4572-2-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver* . 6625.00/1,000 
L387A 497-2941-5-ND | 5V Regulator with Reset 2.88 2.40 2.02 E-L6207N 497-4573-ND DMOS Dual Full Bridge Driver* 10.90 10.09 | 7.63 
L482D1013TR 497-3627-1-ND —_| Hall-Effect Pickup Ignition Controlle! 4.20 3.66 2.73 : : : : 
L482D1013TR 497-3627-2-ND —_| Hall-Effect Pickup Ignition Controlle 4982.50/2,500 L6207PD 497-4000-5-ND_ | DMOS Dual Full Bridge Driver*...........36-SOIG_ 11.40 10.55 7.98 
(484D1013TR 497-3628-1-ND _| Magnetic Pickup Ignition Controller. 422 368 274 L6207PD013TR 497-4000-1-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver... 36-Power SOIC 11.40 10.55 7.98 
L484D1013TR 497-3628-2-ND __| Magnetic Pickup Ignition Controller. 5005.00/2,500 L6207PD013TR Foe ogg ome) OMOS Dual Full Bridge Driver® .. 11.40 10.55 7.98 
L603C 497-3639-ND BV, Darlington Array . 18-Dip 2.34 1.95 1.64 Ea aMtSIR eg ee es bua ew aaa Driver* ... 4343.40/600 
12720 497-3909-5-ND | LDO Dual Power Op Am 222 185 156 : ~4576-5- See uet Mae ARGO A531 084 
L2720D13TR 497-3909-1-ND | LDO Dual Power Op Amy 2.67 223 1.87 tepper Motor’... b : Z 
L2720D13TR 497-3909-2-ND | LDO Dual Power Op Am 2892.50/2,500 L6208D013TR 497-4001-1-ND | DMOS Driver for Bipolar 
L2722 497-1384-5-ND __|LDO Dual Power Op Amp.. 2.64 2.20 1.85 Stepper Motor... 13.30 12.31 9.31 
(2724 497-1385-5-ND | Low Drop Dual Power L6208D013TR 497-4001-2-ND peat Bipolar aan aan 
2.85 238 2.00 “ 00/1, 
L3845D1 497-3626-5-ND 3.38 2.94 2.19 L6208N 497-5342-5-ND DMOS Driver for Bipolar 
L3845D1013TR 497-3626-1-ND Trunk Interface... 3.38 2.94 2.19 Stepper Motor® .........-.eessee 24-Power SOIC 14.00 12.95 9.80 
L3845D1013TR 497-3626-2-ND___| Trunk Interface. 4000.00/2,500 L6208PD 497-4214-5-ND —_|DMOS Driver for Bipolar 
L4936E 497-3913-5-ND Dual Adv. Voltage Regulator 6.13 5.34 3.98 icananniain Poon nape MOtOT ee 36-Power SOIC 14.22 13.16 9.96 
L4938E 497-3355-5-ND Advanced Voltage Regulator 486 423 3.15 F als river for Bipolar 
L4938ED013TR 497-3355-1-ND Advanced Voltage Regulator eh eli ah Stepper Motor ............eceee 36-Power SOIC 14.22 13.16 9.96 
L4938ED013TR 497-3355-2-ND —_| Advanced Voltage Regulator 1756.00/1,000 L6208PD013TR 497-4214-2-ND | DMOS Driver for Bipolar 
L4938EPD13TR 497-3915-1-ND Advanced Voltage Regulator 458 3.99 2.97 Stepper Motor .. 36-Power SOIC 5418.00/600 
L4938EPD13TR 497-3915-2-ND Advanced Voltage Regulator... 1423.80/600 L6219 497-1426-5-ND Stepper Motor Driver. 24-PowerDip 3.11 2.71 2.02 
L4938ND013TR 497-3916-1-ND —_| Dual Multifunction Volt. Regulato 3.06 267 1.99 L6219DS 497-3647-5-ND —_| Stepper Motor Driver. 24-SOIC 3.11 271 2.02 
L4938ND013TR 497-3916-2-ND —_| Dual Multifunction Volt. Regulato 1510.00/1,000 L6219DSA13TR 497-4002-1-ND —_| Stepper Motor Driver. 24-SOIC 3.65 318 2.37 
L4938NPD013TR 497-3917-1-ND Dual Multifunction Voltage Reg..20-Power SOIC 4.63 4.04 3.01 L6219DSA13TR 497-4002-2-ND Stepper Motor Driver. 24-SOIC 1796.00/1,000 
L4938NPD013TR 497-3917-2-ND Dual Multifunction Voltage Reg.. 20-Power SOIC 1441.20/600 L6219R013TR 497-4003-1-ND Stepper Motor Driver .. 24-SOIC 432 3.76 2.80 
E-L4957AD1.5 497-5327-5-ND [5A ULDO Linear Regulator* .... D2-PAK 2.52 210 1.77 L6219R013TR 497-4003-2-ND _| Stepper Motor Driver. 24-SOIC 2128.00/1,000 
E-L4960 497-4555-5-ND | 2.5A Power Switching Regulator*.....Heptawatt 4.37 3.81 2.84 16220 497-1428-5-ND —_| Quad Darlington Switch . 16-PowerDip 2.76 230 1.94 
L4960H 497-2942-5-ND 2.5A Power Switching Regulator .... 7-Heptawatt 4.86 4.23 3.15 L6221AD013TR 497-4004-1-ND Quad Darlington Switch . eK PNY A 
L4962/A 497-1407-5-ND 1.5A Power Switching Regulator ..16-Power Dip 2.91 243 2.04 L6221AD013TR 497-4004-2-ND Quad Darlington Switch . 2328.00/1,000 
L4962E/A 497-2943-5-ND 1.5A Power Switching Regulator ....7-Heptawatt 5.13 447 3.33 L6221AS 497-1429-5-ND Quad Darlington Switch . 255 243 41.79 
Mee 0 Ser 0 Ae 4 HEO-EAD [DUDS Dua Fl ei sar 600 4m 
~1409-5- i i 5 , ; L6225DTR 497-5343-1-ND | DMOS Dual Full Brid 
L4970A 497-1410-5-ND | 10A Switching Regulator 1340 1240 9.38 prepare aaah GR age Zee 
E-L4971D 497-4556-5-ND —_| 1.5A Step-Down Switching Reg.*........ 470 4.09 3.05 -5343-2- 
(4971D013TR 497-3357-1-ND__|1.5A Step-Down Switching Regulator 470 4.09 3.05 ESezS0IR pesca icc OMOS Dual Full Bridge acl 


E-L4971D013TR 
E-L4971D013TR 
L4972AD 

L4972AD013TR 
L4972AD013TR 


497-4557-1-ND 
497-4557-2-ND 
497-4207-5-ND 
497-4207-1-ND 
497-4207-2-ND 


1.5A Step-Down Switching Reg.* 
1.5A Step-Down Switching Reg.* 
2A Step-Down Switching Regulator. 
2A Step-Down Switching Regulator. 
2A Step-Down Switching Regulator. 


AG seas 318 L6225N 497-5344-5-ND __|DMOS Dual Full Bridge 

5.93 Sout Driver* 20-Power Dip 6.79 6.20 4.90 
aes Se ee .6225PD 497-1431-5-ND | DMOS Dual Ful 

A é i Driver. 20-Power SOIC 7.94 7.25 5.73 


SAS LOMA) L6225PDTR 497-5345-1-ND | DMOS Dual Full Bridge 


L4973D3.3-013TR 
L4973D3.3-013TR 


497-3358-1-ND 
497-3358-2-ND 


3.5A Step-Down Switching Regulato 
3.5A Step-Down Switching Regulator... 


6.44 5.88 4.65 


3570.00/1,000 20-PowerSOIC 7.94 7.25 5.73 


Driver* 


1497305.1 497-1412-5-ND _|3.5A Step-Down Switching Regulator... 662 6.05 4.79 L6225PDTR 497-5345-2-ND nes ut Full Bridge soepawer Sale nea 

L4973D5.1-013TR 497-3359-1-ND 3.5A Step-Down Switching Regulator... 6.62 6.05 4.79 7 ‘ 

L4973D5.1-013TR 497-3359-2-ND _|3.5A Step-Down Switching Regulator... 3672.00/1,000 L6226DTR 497-3362-1-ND_—_/ DMOS Dual Full Bridge Driver 24-SOIC 7.36 6.72 5.32 

E-14973V3.3 797-4558-5-ND 3.5A Step-Down Switching L6226DTR 497-3362-2-ND DMOS Dual Full Bridge Driver 24-SOIC 4080.00/1,000 
Regulator* 48-Power Dip 6.44 588 4.65 L6226N 497-5346-5-ND DMOS Dual Full Bridge Driver* ....24-Power Dip 7.48 6.83 5.40 

L4975A 497-5335-5-ND 5A Switching Regulator’ 15-Multiwatt 10.80 9.99 7.56 L6226PD 497-1432-5-ND DMOS Dual Full Bridge Driver....36-Power SOIC 863 7.88 6.23 

L4976D013TR 497-3360-1-ND | 1A Step-Down Switching Regulator. 413 3.60 2.68 L6226PDTR 497-5347-1-ND DMOS Dual Full Bridge 

L4976D013TR 497-3360-2-ND __| 1A Step-Down Switching Regulator. 2035.00/1,000 Driver* ; 36-Power SOIC 8.63 7.88 6.23 

La977A 497-5336-5-ND _|7A Switching Regulator* 15-Multiwatt 17.40 10.55 7.98 L6226PDTR 67-5227 NDI OMOS Dual Full Bridge 

L4978D 497-5794-5-ND | 2A Step-Down Switching Reg.* NEWI!.16-SOIC 4.89 4.26 3.17 Driver* . 36-Power SOIC 2925.00/600 

L4978D013TR 497-3361-1-ND 2A Step-Down Switching Regulator......16-SOIC 4.89 4.26 3.17 L6227DTR 497-3363-1-ND DMOS Dual Full Bridge Driver with 

E-L4978D013TR 497-4559-1-ND 2A Step-Down Switching Reg.* 489 426 3.17 PWM Controller... .24-S0IC 8.05 7.35 5.81 

E-L4978D013TR 497-4559-2-ND 2A Step-Down Switching Reg.* 2407.30/1,000 L6227DTR 497-3363-2-ND DMOS Dual Full Bridge Driver with 

L4981A 497-3634-ND Power Factor Corrector. 540 470 3.50 PWM Controller 24-SOIC 4463.00/1,000 

E-L4981A 497-4560-ND Power Factor Corrector 540 4.70 3.50 L6227N 497-3648-ND DMOS Dual Full Bridg 

E-L4981AD 497-4561-5-ND Power Factor Corrector 5.40 4.70 3.50 PWM Current Controller. 8.05 7.35 5.81 

L4981AD013TR 497-3635-1-ND Power Factor Corrector. 5.40 4.70 3.50 L6227PD 497-5348-5-ND DMOS Dual Full Bridge Driver with PWM. 

E-L4981AD013TR 497-4562-1-ND Power Factor Corrector 5.40 4.70 3.50 Current Controller* 36-Power SOIC 8.97 819 6.48 

E-L4981AD013TR 497-4562-2-ND Power Factor Corrector* .. 2660.00/1,000 L6227PDTR 497-4006-1-ND DMOS Dual Full Bridge Driver with 

L4981B 497-5337-5-ND Power Factor Corrector* 6.08 5.29 3.94 PWM Current Controller........... 36-PowerSOIC 8.97 8.19 6.48 

L4981BD 497-5338-5-ND Power Factor Corrector 6.08 5.29 3.94 L6227PDTR 497-4006-2-ND DMOS Dual Full Bridge Driver with 

L4981BD013TR 497-5339-1-ND Power Factor Corrector 6.08 5.29 3.94 PWM Current Controller........... 36-Power SOIC 3042.00/600 

L4981BD013TR 497-5339-2-ND Power Factor Corrector* .. 2993.00/1,000 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 907 


-ST StMicroelectronics 


INTEGRATED CIRCUITS (Continued) 


RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
L6228D 497-5349-5-ND DMOS Driver for Bipolar Stepper E-L6569 497-4585-5-ND HV Half Bridge Driver with Oscillator*... 2.85 2.38 2.00 
Motor*.... 9.32 851 6.73 L6569A 497-3654-ND HV Half Bridge Driver with Oscillator 255 213 1.79 
L6228DTR 497-3364-1-ND L6569AD 497-1439-5-ND —_| HV Half Bridge Driver with Oscillator 285 2.38 2.00 
9.32 8.51 6.73 L6569AD013TR 497-5359-1-ND HV Half Bridge Driver with Oscillator 285 238 2.00 
L6228DTR 497-3364-2-ND L6569AD013TR 497-5359-2-ND HV Half Bridge Driver with Oscillator*.... 3087.50/2,500 
: 5164.00/1,000 165690 497-5796-5-ND | High Voltage Half Bridge Driver with 
L6228N 497-5350-5-ND DMOS Driver for Bipolar Stepper Oscillator* NEW! 285 2.38 2.00 
Motor*.... 24-Power Dip 943 8.61 6.81 L6571A 497-5360-5-ND High Voltage Half B 
L6228PD 497-5351-5-ND _|DMOS Driver for Bipolar Stepper Geelletore Oo 3) aR 
Motor*.... 36-Power SOIC 10.86 9.92 7.84 L6571AD 497-5361-5-ND__| HV Half Bridge Driver with Oscillator* 2.70 225 1.89 
L6228PDTR 497-4007-1-ND DMOS Driver for Bipolar er 7 7 7 
i L6571AD013TR 497-3367-1-ND HV Half Bridge Driver with Oscillator .... 2.70 2.25 1.89 
Motor... 36-Power SOIC 10.86 9.92 7.84 : Heed ad 
[6228PDTR 497-4007-2-ND DMOS Driver for Bipolar Sti L6571AD013TR 497-3367-2-ND HV Half Bridge Driver with Oscillator .... 2925.00/2,500 
SAUD! river tor: ipolar atepper L6571BD013TR 497-3655-1-ND | HV Half Bridge Driver with Oscillator 255 243 1.79 
ron Fe ese nena, 36 Power SOIC SEEMED E-L6571BD013TR | 497-4586-1-ND _| HV Half Bridge Driver with Oscillator 270 225 1.89 
ie pinged meu ASB) BTUSIIIESS: 085 OR Re E-L6571BD013TR 497-4586-2-ND _| HV Half Bridge Driver with Oscillator* .... 8-SOIC 2925.00/2,500 
L6229DTR 497-4008-1-ND | DMOS Driver for 3-Phase Brushless L6S74D013TR SO 7301S NDS) CFL/TL Ballast Driver Preheat 
DC Motor. 10.35 9.45 7.47 and Dimming............... 2.81 245 1.82 
[622907R 497-4008-2-ND | DMOS Driver for 3-Phase Brushless L6574D013TR “BSA eee Preheat epee 
DC Motor 5738.00/1,000 sees ee 
L6229N 497-5840-5-ND DMOS Driver for E-L6574D013TR 497-4587-1-ND ae bala Driver Preheat sai sae died 
DC Motor* NEW!. 24-Power Dip 10.47 9.56 7.56 AML PUMTUTANTG ects z end 
L6229PD 497-5841-5-ND DMOS Driver for 3-Phase Brushless E-L6574D013TR 497-4587-2-ND CFL/TL Ballast Driver Preheat 
DC Motor* NEW!. 36-Power SOIC 11.22 10.25 8.11 and Dimming* 16-SOIC 3328.00/2,500 
L6229PDTR 497-4215-1-ND DMOS Driver for 3-Phase Brushless L6590AN 497-4807-5-ND Fully Integrated Power Supply 4.05 3.53 2.63 
DC Motor. 36-Power SOIC 11.22 10.25 8.11 L6590D013TR 497-4019-1-ND Fully Integrated Power Supply 16-SOIC 419 3.65 2.72 
L6229PDTR 497-4215-2-ND DMOS Driver for 3-Phase Brushless L6590D013TR 497-4019-2-ND Fully Integrated Power Supply ... 2062.00/1,000 
DC Motor 3806.40/600 L6590N 497-5362-5-ND Fully Integrated Power Supply*. 419 3.65 2.72 
L6234PD 497-2944-5-ND_—_[3-Phase Motor Drivet....sscsscsceeceocee 20-SOIC 11.04 10.08 7.97 L6598D013TR 497-4020-1-ND —_| High Voltage Resonant Controller. 432 376 2.80 
L6234PD013TR 497-5352-1-ND 3-Phase Motor Driver* . 41.04 10.08 7.97 E-L6598D013TR 497-4588-1-ND High Voltage Resonant Controller* 2.97 248 2.08 
L6234PD013TR 497-5352-2-ND 3-Phase Motor Driver* . 3744.00/600 E-L6598D013TR 497-4588-2-ND High Voltage Resonant Controller* 3217.50/2,500 
L6235D 497-4009-5-ND DMOS Driver for 3-Phase Brushless L6599N 497-5723-ND High Voltage Resonant Cont.* NE! 4.05 353 2.63 
DC Motor 13.34 12.34 9.34 L6615D013TR 497-4023-1-ND High/Low Side Load Share Controller 243 2.03 1.71 
L6235D013TR 497-4009-1-ND —_| DMOS Driver for 3-Phase Brushless L6615D013TR 497-4023-2-ND —_| High/Low Side Load Share Controller 2632.50/2,500 
DC Motor. 13.34 12.34 9.34 L6668TR 497-5094-1-ND Smart Primary Controller* ..... 210 1.75 1.47 
L6235D013TR 497-4009-2-ND DMOS Driver for 3-Phase Brushless L6668TR 497-5094-2-ND Smart Primary Controller* 2275.00/2,500 
DC Motor 8337.50/1,000 L6711TR 497-5363-1-ND__|3-Phase Controller* 470 4.09 3.05 
L6235N 497-5353-5-ND DMOS Driver for 3-Phase Brushless ; L6711TR 497-5363-2-ND 3-Phase Controller* 5553.60/2,400 
DC Motor* 24-Power Dip 13.34 12.34 9.34 L6712ADTR 497-4218-1-ND _| 2-Phase Interleaved DC/DC Controller..28-SOIC 5.80 5.30 4.19 
L6235PD 497-5354-5-ND | DMOS Driver for 3-Phase Brushless L6712ADTR 497-4218-2-ND | 2-Phase Interleaved DC/DC Controller .. 28-SOIC 3213.00/1,000 
DC Motor* 36-Power SOIC 15.10 13.97 _ 10.57 L6712AQTR 497-5179-1-ND —_| 2-Phase Interleaved DC/DC 
16235PD013TR 497-4010-1-ND Controller* 36-VFOFPN 6.48 5.64 4.20 
15.10 13.97 10.57 L6712AQTR 497-5179-2-ND | 2-Phase Interleaved DC/DC 
L6235PD013TR 497-4010-2-ND peared Controller* 36-VFOFPN 7680.00/2,500 
L6258E 497-1433-5-ND | PWM Controlled, High Current DMOS eis aac nase on _ oa-soic MERE 
Universial Motor Drivel 6-Power SOIC F035 1945747) L6712DTR 497-4936-1-ND _|2-Phase Interleaved DC/DC Controller. 28-SOIC 6.48 5.64 4.20 
L6258EX 497-3702-5-ND | PWM Controlled, High Current DMOS L6712DTR 497-4936-2-ND | 2-Phase Interleaved DC/DC Controller .. 28-SOIC 3192.00/1,000 
Universial Motor Driver............36-Power SOIC 10.35 9.45 7.47 167120 497-5365-5-ND 2-Phase Interleaved DC/DC 
L6370D013TR 497-4011-1-ND 2.5A High Side Driver Industrial Intelligent Controller* 36-VFOFPN 6.48 5.64 4.20 
Power SwHECD nenesrvans20- Power SOIC (AIO REGS za L67120TR 497-4219-1-ND _|2-Phase Interleaved DC/DC eaten 
L6370D013TR 497-4011-2-ND 2.5A High Side Driver Industrial Intelligent Controller. 36-VFOFPN 6.48 5.64 4.20 
Power Switch 20-Power SOIC 3510.00/600 = = 2 
L6374FPO13TR 497-4012-1-ND | Industrial Quad Line Drivei 012 924 7.31 L67120TR Sor 8212.2N0 Beha ues bGnG ean oapiste 
L6374FP013TR 497-4012-2-ND —_| Industrial Quad Line Drive 5610.00/1,000 ieaaee “psi 0 ee 7 fiacanh Eeahoddad 7680.00/2,5 
L6375D013TR 497-4013-1-ND _|0.5A Industrial Intelligent Power i SNE Fer aed Bbze oon nee 
Swit 3.78 3.29 2.45 : : : 
Learsnoiata memeenm  \Rane L6714TR 497-5095-2-ND | 4-Phase Controller with Embedded 
i 4862.00/1,000 Drivers* 1796.00/1,000 
6376D013TR 497-3365-1-ND _|0.5A High-Side Driver, Quad Intelligent L6725TR 497-5096-1-ND_—_| Low Cost Adjustable Step-Down 
Power Switch 20-Power SOIC 10.70 9.90 7.49 Controller* 156 1.30 1.10 
L6376D013TR 497-3365-2-ND | 0.5A High-Side Driver, Quad Intelligent L6725TR 497-5096-2-ND oe oot Adjustable Step-Down RENTED 
Power Switch 20-Power SOIC 4077.00/600 ONEONEL™ oo. eeseseese 00/2, 
L6377D 497-1434-5-ND —_/0.5A High-Side Driver Intelligent L6730 497-5291-5-ND Adjustable Step-Down ine pene ae 
Power Switch ee 5.67 4.94 3.68 ontroller’ . . : 
(6377D013TR 497-5355-1-ND __[0.5A High-Side Driver Intelligent L6730BTR 497-5097-1-ND Adjustable Step-Down so-urssop MO 
Power Switch*........... 5.67 4.94 3.68 ontroller* ... ..20- x i 
L6377D013TR 497-5355-2-ND —_| 0.5A High-Side Driver Intelligent L6730BTR 497-5097-2-ND —_| Adjustable Step-Down Controller ..20-HTSSOP 2600.00/2,500 
Power Switch*... 6720.00/2,500 L6730DTR 497-5292-1-ND —_| Adjustable Step-Down 
L6382D 497-4802-5-ND__| High Voltage Half Bridge Driver 288 240 2.02 Controller* 20-HTSSOP 2.40 2.00 1.68 
1638205 497-5356-5-ND | High Voltage Half Bridge Driver* 3.21 2.80 2.09 L6730DTR 497-5292-2-ND _ | Adjustable Step-Down 
L6382D5TR 497-4615-1-ND | High Voltage Half Bridge Driver 3.21 2.80 2.09 Controller* 2600.00/2,500 
L6382D5TR 497-4615-2-ND | High Voltage Half Bridge Driver 1583.00/1,000 L6730TR 497-5098-1-ND —_| Adjustable Step 240 2.00 1.68 
L6384D013TR 497-4014-1-ND High Voltage Half Bridge Driver 4.05 3.53 2.63 L6730TR 497-5098-2-ND Adjustable Step-Down Controller* ..20-HTSSOP 2600.00/2,500 
L6384D013TR 497-4014-2-ND__| High Voltage Half Bridge Driver 4800.00/2,500 L6731BTR 497-5099-1-ND__| Adjustable Step-Down Controller* .16-HTSSOP 1.68 1.40 1.18 
16385 497-3649-ND High Voltage High/Low Side Drivel 4.05 3.53 2.63 L6731BTR 497-5099-2-ND —_ | Adjustable Step-Down Controller* ..16-HTSSOP 2437.50/2,500 
L6385D013TR 497-3050-1-ND) | High Voltage High/Low Side Driver... 291 243 2.04 L6732TR 497-5240-1-ND | Adjustable Step-Down Controller* .16-HTSSOP 2.25 1.88 1.58 
See pela Hes Nene Uae a Mba ae iaen oo L6732TR 497-5240-2-ND —_| Adjustable Step-Down Controller* ..16-HTSSOP 2437.50/2,500 
: ~4577-2- i i i 50/2, E-L6902D 497-4589-ND Switching Regulator with Adjustabl 
E-L6386D 497-4578-5-ND___| High Voltage High/Low Side Driver* 255 213 1.79 Cuienlitt any 9m) ars 
[6386D013TR 497-3651-1-ND | High Voltage High/Low Side Drive 432 376 280 7 533044 itchi ith Adi 
E-L6386D013TR 497-4579-1-ND__| High Voltage High/Low Side Driver* .. 258 215 1.81 enero eee amma] Satria Regulator with Adjustable AM Oe BE 
E-L6386D013TR 497-4579-2-ND | High Voltage High/Low Side Driver* .... 2752.00/2,500 E-L6902D013TR 497-5330-2-NO | Switching Regulator with Adjustable 
L6387 497-5782-ND High Voltage High/Low Side Current Limit* 4480.00/2,500 
Driver* NEW!... 4.05 3.53 2.63 E-L6910 497-4590-5-ND _| Adjustable Step-Down Controller with _ 
L6387D 497-5357-5-ND High Voltage High/Low Side Driver* 405 353 2.63 ification *® 
i f f 4 Sync. Rectification 2.97 2.59 1.93 
L6387DTR 497-4015-1-ND | High Voltage High/Low Side Drive 4.05 353 2.63 TSdIONTR AOTERTGTHENDIMM Adiustahie Step-Down Gontialier wih 
L6387DTR 497-4015-2-ND High Voltage High/Low Side Drivel 4800.00/2,500 IS Te GED OW BONMONE RW 
6388 497-5358-5-ND High Vi : Sj Sync. Rectification* ..... ..16-HTSSOP =2.94 2.45 2.06 
igh Voltage High/Low Side fs - 
iver _Minidi L6910ATR 497-5293-2-ND Adjustable Step-Down Controller with 
Driver* .... 8-MiniDip 3.11 2.71 2.02 pie 
Té 7 Sync. Rectification* ..... ...16-HTSSOP 3185.00/2,500 
506 497-2945-5-ND Current Controller for Stepping Motor.....18-Dip 4.86 4.23 3.15 3 7 ben ff _ i 
7 E-L6910ATR 497-5331-1-ND Adjustable Step-Down Controller with 
L6506D 497-3652-5-ND Current Controller for Stepping Motor..20-SOIC 5.18 4.52 3.36 Sync. Rectification® 16-HTSSOP 2.97 2.59 1.93 
L6506D013TR 497-3652-1-ND Current Controller for Stepping Motor..20-SOIC 5.18 4.52 3.36 y - — — - - - 
L6506D013TR 497-3652-2-ND | Current Controller for Stepping Motor .. 20-SOIC 2554.00/1,000 E-L6S10ATR pice NER) Adjustable Step-Down Controller with 
L6560AD 497-1438-5-ND __| Power Factor Corrector. 8-SOIC 1.56 1.30 1.10 elke Agee Ean ‘iinet Sis DoWR Go rare ee 3520.00/2,500 
E-L6561 497-4580-ND Power Factor Corrector 1.56 1.30 1.10 "I eine tte 
E-L6561D 497-4581-5-ND | Power Factor Corrector 156 130 140 Sync, Rectification® ... wv (SOIC a 
E-L6561D013TR 497-4582-1-ND__| Power Factor Corrector 156 130 110 E-L6910TR poleeeacahommeg| “diustable Step-Down Controller with 
E-L6561D013TR 497-4582-2-ND _| Power Factor Corrector 1690.00/2,500 Sync, Rectification AG SOIE Seen st) 
E-L6562DTR 497-4583-1-ND Transition-Mode PFC Co 1.69 147 1.13 L6919ETR 497-4221-1-ND 5-Bit Prog. Dual-Phase Controller. 28-SOIC 6.16 563 4.45 
E-L6562DTR 497-4583-2-ND Transition-Mode PFC Controller* 4497.50/2,500 L6919ETR 497-4221-2-ND 5-Bit Prog. Dual-Phase Controller. 28-SOIC 2128.00/1,000 
L6562N 497-5329-5-ND Transition-Mode PFC Controller* 1.69 147 143 E-L6919ETR 497-4592-1-ND 5-Bit Prog. Dual-Phase Controller* ......28-SOIC 3.68 3.36 2.66 
E-L6565DTR 497-4584-1-ND Quasi-Resonant SMPS Controller’ 1.65 138 116 E-L6919ETR 497-4592-2-ND 5-Bit Prog. Dual-Phase Controller® ......28-SOIC 2128.00/1,000 
E-L6565DTR 497-4584-2-ND —_| Quasi-Resonant SMPS Controller 1787.50/2,500 L6920DB 497-4812-5-ND__| 1V High Eff. Sync. Step-Up Converter...8-MSOP 2.25 1.88 1.58 
L6565N 497-5795-5-ND __|Quasi-Resonant SMPS Cont.* NEW! 156 130 1.10 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


908 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


-ST StMicroelectronies 


INTEGRATED CIRCUITS (Continued) 


RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
L6920DBTR 497-5241-1-ND 1V High Eff. Sync. Step-Up L9935013TR 497-3373-2-ND 2-Phase Stepper Motor Driver ... 20-Power SOIC 2011.95/600 
Converter* 2.25) 9) 1:88) 71:58) LF347DT 497-2963-1-ND Wide Bandwidth Quad J-FET Op Amp...14-SOIC = 1.09 lsh Eke 
L6920DBTR 497-5241-2-ND 1V High Eff. Sync. Step-Up LF347DT 497-2963-2-ND Wide Bandwidth Quad J-FET Op Amp... 14-SOIC 965.00/2,500 
Converter* 3900.00/4,000 LF347N 497-2964-5-ND Wide Bandwidth Quad J-FET Op Amp......14-Dip 1.05 91 70 
L6920DTR 497-3368-1-ND 1V High Eff. Sync. Step-Up Converter..8-TSSOP 2.97 2.59 1.93 LF351D 497-4041-5-ND Wide Bandwidth Single J-FET Op Amp...8-SOIC_—_-1.04 83.63 
E-L6920DTR 497-4593-1-ND 1V High Eff. Sync. Step-Up LF351DT 497-4041-1-ND Wide Bandwidth Single J-FET Op Amp ...8-SOIC 90 a2) 54! 
Converter*... 8-TSSOP 2.16 1.80 1.52 LF351DT 497-4041-2-ND Wide Bandwidth Single J-FET Op Amp ...8-SOIC 712.50/2,500 
E-L6920DTR 497-4593-2-ND 1V High Eff. Sync. Step-Up LF351N 497-2966-5-ND Wide Bandwidth Single J-FET Op Amp ......8-Dip 99 80 60 
Converter* 8-TSSOP 3744.00/4,000 LF353DT 497-2967-1-ND Wide Bandwidth Dual J-FET Op Amp 1.08 87 65 
L6924D013TR 497-5100-1-ND Battery Charger System 6-VFQFPN 2.97 2.59 1.93 LF353DT 497-2967-2-ND Wide Bandwidth Dual J-FET Op Amp 855.00/2,500 
L6924D013TR 497-5100-2-ND Battery Charger System 16-VFQFPN 5632.00/4,000 LF353N 497-2968-5-ND Wide Bandwidth Dual J-FET Op Amp 1.08 87 65 
L6925D013TR 497-3369-1-ND High Eff. Mono Sync. Step-Down LIS2L02AQ 497-4025-ND Dual Axis Linear Accelerometer 9.20 840 6.64 
Regulator. Mey YAR! alr LIS3L02AQ 497-4026-ND Low Power Three Axis Linear 
E-L6925D013TR 497-4594-1-ND High Eff. Mono Sync. Accelerometer... ai38 13.90 12.86 9.73 
Regulator* Asya lel LIS3LVO2DL 497-5531-ND Low Power Three Axis Linear 
E-L6925D013TR 497-4594-2-ND __|High Eff. Mono Sync. Step-Down Accelerometer* 13.90 12.86 9.73 
Regulator* . .8-MSOP 4420.00/4,000 LK115D50-TR 497-1541-1-ND 5V, LDO Voltage Regulator 1.09 95 73 


L6926013TR 


497-3370-1-ND 


Regulator Sync. Step: 
Regulator Sync. Step-Down 


2.64 2.20 1.85 


LK115D50-TR 


497-1541-2-ND 


5V, LDO Voltage Regulator 


965.00/2,500 


E-L6926013TR 497-4595-1-ND 8-MSOP 2.10 1.75 1.47 LM124D 497-2969-5-ND Low Power Quad Op Am 219 183 1.54 
E-L6926013TR 497-4595-2-ND Regulator Sync. Step-Down* 3640.00/4,000 LM201AD 497-4042-5-ND Single Op Amp 4.58) 1:37.05) 
L6926Q1TR 497-5101-1-ND High Efficiency Mono Sync. LM201AN 497-2970-5-ND Single Op Amp 1.54 1.34 1.03 
Step-Down Regulator*... 2.76 2.30 1.94 LM211DT 497-1542-1-ND Voltage Comparator 65 52) 239 
L692601TR 497-5101-2-ND High Efficiency Mono Sync. LM211DT 497-1542-2-ND Voltage Comparator 487.50/2,500 
Step-Down Regulator*... 4784.00/4,000 LM217T 497-1543-5-ND 1.2V to 37V Regulator 1.39 1.21 93 
L6928D013TR 497-4222-1-ND High Efficiency Mono Sync. LM219D 497-2971-5-ND High Speed Dual Comparator. ier) heye alittle) 
Step-Down Regulator 2.73 2.28 1.92 LM219DT 497-1544-1-ND High Speed Dual Comparator. ike alae 0 
L6928D013TR 497-4222-2-ND High Efficiency Mono Sync. LM219DT 497-1544-2-ND High Speed Dual Comparator. 14-SOIC 1197.50/2,500 
Step-Down Regulator .. 4732.00/4,000 LM224ADT 497-1545-1-ND Low Power Quad Op Am 14-SOIC 95 216), 57 
L692801TR 497-5180-1-ND High Efficiency Mono Sync. LM224ADT 497-1545-2-ND Low Power Quad Op Am 14-SOIC 747.50/2,500 
Step-Down Regulator... 8-VFQFPN 2.22 1.85 1.56 LM224AN 497-1546-5-ND Low Power Quad Op Am 14-Dip 81 fa) 
L692801TR 497-5180-2-ND High Efficiency Mono Sync. LM224APT 497-4043-1-ND Low Power Quad Op Amp.. -14-TSSOP 86 69.52 
Step-Down Regulator*... 8-VFOFPN 3848.00/4,000 LM224APT 497-4043-2-ND | Low Power Quad Op Amp... “14-TSSOP 677.50/2,500 
E-L6932D1.2 497-5057-ND High Perf. 2A ULDO Linear Regulator*...8-SOIC 285 2.38 2.00 LM224DT 497-2972-1-ND Low Power Quad Op Am Se 62 46 
E-L6932D1.2TR 497-4596-1-ND High Perf. 2A ULDO Linear Regulator*...8-SOIC 285 2.38 2.00 LM224DT 497-2972-2-ND Low Power Quad Op Am 605.00/2,500 
E-L6932D1.2TR 497-4596-2-ND High Perf. 2A ULDO Linear Regulator*... 8-SOIC 3087.50/2,500 LM224N 497-1547-5-ND Low Power Quad Op Amp.. 255 A433 
L6932D1.2TR 497-5724-1-ND High Performance 2A ULDO Linear LM224PT 497-1548-1-ND Low Power Quad Op Amp... 12 58 44 
Regulator* NEW/..... 2.52 2.10 1.77 LM224PT 497-1548-2-ND Low Power Quad Op Amp.. 14-TSSOP 570.00/2,500 
L6932D1.2TR 497-5724-2-ND High Performance 2A ULDO Linear LM234DT 497-1549-1-ND 3-Terminal Adj. Current Source .. “SOIC 3861.61 1.40 1.08 
Regulator* NEW!..... sssssvenee BOONE 2730.00/2,500 LM234DT 497-1549-2-ND 3-Terminal Adj. Current Source .. “SOIC 1430.00/2,500 
L6932D1.5TR 497-5102-1-ND High Perf. 2A ULDO Linear Regulator*...8-SOIC 1.89 1.58 1.33 LM239ADT 497-1550-1-ND Low Power Quad Voltage Comparator .. 14-SOIC 17 62 46 
L6932D1.5TR 497-5102-2-ND High Perf. 2A ULDO Linear Regulator*... 8-SOIC 2047.50/2,500 LM239ADT 497-1550-2-ND Low Power Quad Voltage Comparator .. 14-SOIC 605.00/2,500 
L6995DTR 497-4223-1-ND Step-Down Controller 20-TSSOP_ 5.10 4.45 3.31 LM239AN 497-1551-5-ND Low Power Quad Voltage Comparator.....14-Dip 1.08 87 65 
L6995DTR 497-4223-2-ND Step-Down Controller 6048.00/2,500 LM239DT 497-2973-1-ND Low Power Quad Voltage Comparator .. 14-SOIC 95 EVGeO! 
L6997STR 497-4225-1-ND Step-Down Controller S78h 3:29) 12145) LM239DT 497-2973-2-ND Low Power Quad Voltage Comparator .. 14-SOIC 747.50/2,500 
L6997STR 497-4225-2-ND Step-Down Controller 4480.00/2,500 LM239N 497-1552-5-ND Low Power Quad Voltage Comparator .....14-Dip Boo) 44 33 
L9222D013TR 497-3921-1-ND Quad Inverting Transistor LM239PT 497-4044-1-ND Low Power Quad Volt. Comparator... 14-TSSOP 65 pO aOS, 
Switch... 3.38 2.94 2.19 LM239PT 497-4044-2-ND Low Power Quad Volt. Comparator... 14-TSSOP 487.50/2,500 
L9333MD-TR 497-3923-1-ND Quad Low Side Driver 313 2.73 2.03 LM258AST 497-4778-1-ND Low Power Dual Op Amp 710 56 42 
L9333MD-TR 497-3923-2-ND Quad Low Side Driver 1543.00/1,000 LM258AST 497-4778-2-ND Low Power Dual Op Amp 840.00/4,000 
L9337MD/TR 497-3924-1-ND Triple Low Side Drive: 313 2.73 2.03 LM258DT 497-1553-1-ND Low Power Dual Op Amp 55 43 2 
L9337MD/TR 497-3924-2-ND Triple Low Side Drive: 1543.00/1,000 LM258DT 497-1553-2-ND Low Power Dual Op Amp 362.50/2,500 
L9338MD 497-3657-5-ND Quad Low Side Driver lsh eon 208 LM258N 497-1554-5-ND Low Power Dual Op Amp 55 44 (33 
L9338MD/TR 497-3657-1-ND Quad Low Side Driver Sige oun 2.03 LM293ADT 497-4264-1-ND Low Power Dual Voltage Comparator .99 80 60 
L9338MD/TR 497-3657-2-ND Quad Low Side Driver 1543.00/1,000 LM293ADT 497-4264-2-ND Low Power Dual Voltage Comparator 785.00/2,500 
L9339-TR 497-3925-1-ND Quad Low Side Driver oie) YAY 20k) LM293DT 497-1566-1-ND Low Power Dual Voltage Comparator 55 44° 33 
L9339-TR 497-3925-2-ND Quad Low Side Driver 1543.00/1,000 LM293DT 497-1566-2-ND Low Power Dual Voltage Comparator 412.50/2,500 
L9339MD-TR 497-3926-1-ND Quad Low Side Driver 3.13 2.73 2.03 LM293N 497-1567-5-ND Low Power Dual Voltage Comparator 55. 44.33 
L9339MD-TR 497-3926-2-ND Quad Low Side Driver... 1543.00/1,000 LM293ST 497-4265-1-ND Low Power Dual Volt. Comparator.. 8-Mini SOIC me. 58 A4 
L9347PD-TR 497-3927-1-ND Intelligent Quad Low Side LM293ST 497-4265-2-ND Low Power Dual Volt. Comparator.. 8-Mini SOIC 912.00/4,000 
i cts 36-PowerSOIC 633 5.78 4.57 LM301AN 497-1568-5-ND Single Op Amp... 1.05 EOHE 70) 
L9347PD-TR 497-3927-2-ND Intelligent Quad Low Side LM311DT 497-1569-1-ND Voltage Comparator 55 B43 all 
Switch... wets 36-Power SOIC 2145.00/600 LM311DT 497-1569-2-ND Voltage Comparator 362.50/2,500 
L9386MD 497-3928-5-ND Dual Intelligent Power Low LM311N 497-1570-5-ND Voltage Comparator i 55 pase2b 
Side Switch.. 5.27 459 3.42 LM317D2T 497-1571-5-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulato -D2-PAK 1.35 117 90 
L9613B013TR 497-3929-1-ND Data Interface. 2.79 2.33 1.96 LM317D2T-TR 497-1571-1-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulato! .D2-PAK .99 80 =©.60 
L9613B013TR 497-3929-2-ND Data Interface. 3022.50/2,500 LM317D2T-TR 497-1571-2-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulator ..........D2-PAK 341.00/1,000 
L9615D013TR 497-3658-1-ND CAN Bus Transceiver 2.85 2.38 2.00 LM317LD13TR 497-1572-1-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulator .. 60 48 36 
L9615D013TR 497-3658-2-ND CAN Bus Transceiver 3087.50/2,500 LM317LD13TR 497-1572-2-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulato! 450.00/2,500 
L9616-TR 497-3930-1-ND High Speed CAN Bus Transceiver 8-SOIC 3.24 282 2.10 LM317LZ 497-1573-5-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulato! 70 56 42 
L9616-TR 497-3930-2-ND High Speed CAN Bus Transceiver 8-SOIC 3840.00/2,500 LM317LZ-AP 497-4266-1-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulato! 2. 58 A4 
L9637D013TR 497-3659-1-ND ISO 9141 Interface 8-SOIC 255 2.13 1.79 LM317LZ-AP 497-4266-3-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulator .. 496.00/2,000 
L9637D013TR 497-3659-2-ND 1SO 9141 Interface 8-SOIC 2762.50/2,500 LM317LZ-TR 497-1573-1-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulator .. Gy G2 
L9638D013TR 497-3931-1-ND LIN Bus Transceivei 8-SOIC 1.70 1.47 1.13 LM317LZ-TR 497-1573-2-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulato 416.00/2,000 
L9638D013TR 497-3931-2-ND LIN Bus Transceivei 1502.50/2,500 LM317MDT-TR 497-1574-1-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulato! ite 62 46 
L9651 497-3932-5-ND Smart Quad Switch 6.35 5.80 4.59 LM317MDT-TR 497-1574-2-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulator .. 605.00/2,500 
L9700D013TR 497-3372-1-ND Hex Precision Limiter. 2.93 256 1.91 LM317T 497-1575-5-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulator ait 62 46 
L9700D013TR 497-3372-2-ND Hex Precision Limiter. 3475.00/2,500 LIM319DT 497-1576-1-ND High Speed Dual Comparator. 14-SOIC 1.04 = 8358. 
L9820D013TR 497-3934-1-ND High Side Driver. ee Na eae LM319DT 497-1576-2-ND High Speed Dual Comparator. 14-SOIC 820.00/2,500 
L9820D013TR 497-3934-2-ND High Side Driver. 1962.50/2,500 LM319N 497-1577-5-ND High Speed Dual Comparator. 14-Dip 1.04 83.63 
L9822E 497-3660-5-ND Octal Serial Solenoid Driver 9.78 8.93 7.06 LM323K 497-2976-5-ND 5V, 3A Positive Voltage Regulatot 4.70 4.09 3.05 
L9822EPD013TR 497-3660-1-ND Octal Serial Solenoid Drive 6.44 5.88 4.65 LM324ADT 497-1578-1-ND Low Power Quad Op Amp.. #59 EAgiee Zo! 
L9822EPD013TR 497-3660-2-ND Octal Serial Solenoid Drive 2352.00/600 LM324ADT 497-1578-2-ND Low Power Quad Op Amj 362.50/2,500 
L9825TR 497-3936-1-ND Octal Low Side Driver Circuit for LM324AN 497-1579-5-ND Low Power Quad Op Am 55 34.26 
Automotive Applications 3.38 2.94 2.19 LM324DT 497-1580-1-ND Low Power Quad Op Amp.. 49 88 .23 
L9825TR 497-3936-2-ND Octal Low Side Driver Circuit for LM324DT 497-1580-2-ND Low Power Quad Op Amp.. 320.00/2,500 
Automotive Applications. 1050.00/600 LM324N 497-1581-5-ND Low Power Quad Op Amp.. p50) 43.26 
L9903TR 497-3937-1-ND__| Motor Bridge Controller 6.67 6.09 4.82 LM334Z 497-1582-ND 3-Terminal Adjustable Current Sourc 124° 1.08 83 
L9903TR 497-3937-2-ND Motor Bridge Controller 3698.00/1,000 LM335ADT 497-4047-1-ND Precision Temperature Sensor 1.61 1.40 1.08 
L9925 497-3938-5-ND DMOS Dual Full Bridge 7.59 6.93 5.48 LM335ADT 497-4047-2-ND Precision Temperature Sensor. 1430.00/2,500 
L9997ND013TR 497-3661-1-ND Dual Half Bridge Driver . 254 212 1.78 LM335AZ 497-2977-5-ND Precision Temperature Senso 1.54 134 1.03 
L9997ND013TR 497-3661-2-ND Dual Half Bridge Driver . 1140.75/1,000 LM335D 497-1583-5-ND Precision Temperature Senso 146 127 98 
L2726013TR 497-3621-1-ND Low Drop Dual Power Op Amp 270) (2.25 1.89 LM335DT 497-1583-1-ND Precision Temperature Senso! 1.34 116 90 
L2726013TR 497-3621-2-ND Low Drop Dual Power Op Amp 1215.00/1,000 LM335DT 497-1583-2-ND Precision Temperature Senso 1187.50/2,500 
L4969013TR 497-3356-1-ND Voltage Reg. w/Fault Tolerant ... 6.10 5.57 4.40 LM335Z 497-1584-ND Precision Temperature Senso 1.20 1.04 80 
L4969013TR 497-3356-2-ND Voltage Reg. w/Fault Tolerant 2067.00/600 LM337SP 497-1585-5-ND 3-Terminal Adjustable Neg. Volt. Reg dgone dali) 290) 
L6201013TR 497-3640-1-ND DMOS Full Bridge Drive: 8.56 7.82 6.18 LM338K 497-2979-5-ND 3-Terminal 5A Adj. Voltage Regulator........T0-3 8.37 7.65 6.05 
L6201013TR 497-3640-2-ND DMOS Full Bridge Drive 4743.00/1,000 LM339ADT 497-1586-1-ND Low Power Quad Voltage Comparator..14-SOIC = 554433 
L6451013TR 497-4016-1-ND 28-Channel Ink Jet Driver . A4-PLCC 872 7.96 6.30 LM339ADT 497-1586-2-ND Low Power Quad Voltage Comparator .. 14-SOIC 412.50/2,500 
L6451013TR 497-4016-2-ND 28-Channel Ink Jet Driver . 44-PLCC 2463.50/500 LM339AN 497-1587-5-ND Low Power Quad Voltage Comparator .....14-Dip Abo) VS ele) 
L9669013TR 497-3933-1-ND Fault Tolerant CAN Transceiver -14-SOIC 3.94 3.44 2.56 LM339DT 497-1588-1-ND Low Power Quad Voltage Comparator .. 14-SOIC 55 Asters 
L9669013TR 497-3933-2-ND Fault Tolerant CAN Transceiver .14-SOIC 4672.50/2,500 LM339DT 497-1588-2-ND Low Power Quad Voltage Comparator .. 14-SOIC 362.50/2,500 
L9935013TR 497-3373-1-ND 2-Phase Stepper Motor Driver ...20-Power SOIC 6.05 5.53 4.37 * RoHS Compliant (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. il 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 ©1100 
LM339N 497-1589-5-ND Low Power Quad Voltage Comparator .....14-Dip 55 43 = 26 NESSSN 497-1963-5-ND General Purpose Single Bipolar Timer .......8-Dip 55 43.26 
LM339PT 497-4048-1-ND Low Power Quad Volt. Comparator... 14-TSSOP. 50 40 30 NESS6DT 497-1964-1-ND General Purpose Dual Bipolar Time 55 44 33 
LM339PT 497-4048-2-ND Low Power Quad Volt. Comparator... 14-TSSOP 375.00/2,500 NESS6DT 497-1964-2-ND General Purpose Dual Bipolar Time! 412.50/2,500 
LM346N 497-2980-5-ND Programmable Quad Bipolar Op Am 16-Dip 1.86 1.55 1.31 NESS6N 497-1965-5-ND General Purpose Dual Bipolar Time! 55 44 33 
LM348DT 497-4049-1-ND__|Four UA741 Quad Bipolar Op Amp........14-SOIC___.90—«.72_—«BA oPO7CN 497-2991-5-ND _| Bipolar Op Amp 143 124 95 
LM348DT 497-4049-2-ND Four UA741 Quad Bipolar Op Amp........14-SOIC 712.50/2,500 PB137ACV 497-5376-5-ND Positive Voltage Regulator for 
LM348N 497-2981-5-ND Four UA741 Quad Bipolar Op Amp 14-Dip 1.08 87 65 Battery Charger* ... iiss hal 90 
LM358ADT 497-1590-1-ND Low Power Dual Op Am 48 38 (29 PBL3717A 497-1966-5-ND Stepper Motor Driver . 2.40 2.00 1.68 
LM358ADT 497-1590-2-ND Low Power Dual Op Am 357.50/2,500 SA555DT 497-2035-1-ND General Purpose Single Bipolar Time: 86 Assy 5 
LM358APT 497-5367-1-ND Low Power Dual Op Amp* 45 36.27 SA555DT 497-2035-2-ND General Purpose Single Bipolar Timer .. 677.50/2,500 
LM358APT 497-5367-2-ND Low Power Dual Op Amp* 540.00/4,000 SA555N 497-2036-5-ND General Purpose Single Bipolar Timer 17 62 AB 
LM358AN 497-2983-5-ND Low Power Dual Op Am 86 “695252 SA556DT 497-2037-1-ND General Purpose Dual Bipolar Time! 180) Ode. 
LM358DT 497-1591-1-ND Low Power Dual Op Am AQ 38.23 SA556DT 497-2037-2-ND General Purpose Dual Bipolar Timer-..... 14-SOIC 677.50/2,500 
LM358DT 497-1591-2-ND Low Power Dual Op Am 320.00/2,500 SERC816 497-3662-ND Sercos Interface Controller 00-PQFP 32.38 27.75 24.61 
LM358N 497-1592-5-ND__| Low Power Dual Op Am 55 43.26 SERC816/TR 497-3374-1-ND _| Sercos Interface Controller 00-PQFP 32.38 27.75 24.61 
LM393ADT 497-4267-1-ND | Low Power Dual Voltage Comparato 90 7254 SERC816/TR 497-3374-2-ND | Sercos Interface Controller 11562.50/500 
eee Peer Tee owe ae vee ae ie Ee aoe Stee $G2525AN 497-2038-5-ND | Regulator Pulse Width Modulato 177 148 1.24 
~1593-1- : : : E-SG2525AN 497-4644-5-ND ‘| Regulator Pulse Width Modulator* 177 148 1.24 
Tyoesan pe ea ioe pues a Violen ules ee eas - $G2525AP013TR 497-2039-1-ND —_ Regulator Pulse Width Modulator 177 148 1.24 
al osdzoH : : : : SG2525AP013TR 497-2039-2-ND __| Regulator Pulse Width Modulato! 1917.50/2,500 
LM723cD 497-1595-5-ND _—_| High Precision Voltage Regulator 860 6952 E-SG2525AP013TR | 497-4683-1-ND See Pulse Width Modulator* 77 148 (1.24 
L723¢D013TR 497-1595-1-ND__| High Precision Voltage Regulator 2.34 1.95 1.64 E-SG2525AP013TR  |497-4683-2-ND | Regulator Pulse Width Modulator* * 4917.50/2,500 
LM723CN 497-1596-5-ND_—_| High Precision Voltage Regulator 72 58.44 $G3524N 497-2992-5-ND | Regulator Pulse Width Modulato 477 148 (1.24 
LMi723N 497-4268-5-ND _—_| High Precision Voltage Regulator 99.80.60 $G3524P 497-5377-5-ND | Regulator Pulse Width Modulator 177 148 1.24 
LM8830T S972159721-ND | Low Noise Dual Op Amp Ay ES) $63524P013TR 497-2040-1-ND _| Regulator Pulse Width Modulato 158 137 1.05 
LM833DT 497-1597-2-ND __|Low Noise Dual Op Amp 832.50/2,500 = 
Gon iel ; $G3524P013TR 497-2040-2-ND [Regulator Pulse Width Modulato 1397.50/2,500 
LM833N 497-1598-5-ND Low Noise Dual Op Amp 1.08 FOvmue OO) S63 i 
LM2901DT 497-1555-1-ND Low Power Quad Voltage 525AN 497-2041-5-ND Regulator Pulse Width Modulato 177) 1.48 1.24 
Comparator. — Gs 43° 31 E-SG3525AN 497-4645-5-ND Regulator Pulse Width Modulato 177) 1.48 1.24 
LM2901DT 497-1555-2-ND __|Low Power Quad Voltage Comparator .. 14-SOIC 362.50/2,500 ars pee Retire Parnas WT 1.48 1.24 
TM2901N 497-1556-5-ND  |Low Power Quad Voltage Comparator....14-Dip 55 43 .26 bere Switch 7 nt ane, OeE HOW 10) Aen 48 
LM2902DT 497-1557-1-ND —_|Low Power Quad Op Amp. (55 4Su ot REI NTG COLO : : ! 
LM2902DT 497-1557-2-ND —_|Low Power Quad Op Amp. 362.50/2,500 ST1S03PMR 497-4304-2-ND —_|1.5A, 1.5MHz Adjustable, Step-Down 
LM2902N 497-1558-5-ND —_|Low Power Quad Op Amp. 55 43 26 Switching Regulator .... 2496.00/3,000 
LM2902PT 497-4045-1-ND Low Power Quad Op Amp. 60 48 36 ST1SO6PM12R 497-5800-1-ND pee ae ae Sa FON catenin ss 
TM2902PT 497-4045-2-ND _ |Low Power Quad Op Amp. 450.00/2,500 witching Regulator Base : ‘ : 
LM2903DT 497-1559-1-ND | Low Power Dual Voltage Comp: 155) 430 (St ST1SO6PM12R 497-5800-2-ND | 1.5A, 1.5MHz, 1.2V, Step-Down 
LIM2903DT 497-1559-2-ND Low Power Dual Voltage Comparato! 362.50/2,500 Switching Regulator* NEW: 2496.00/3,000 
LM2903HDT 497-4260-1-ND Low Power Dual Voltage Comparato! ipa 98 75 ST1SO6PM33R 497-5801-1-ND 1.5A, 1.5MHz, 3.3V, Step-Down 
LM2903HDT 497-4260-2-ND. Low Power Dual Voltage Comparato! 997.50/2,500 Switching Regulator* NEWS... 1.92 1.60 1.35 
LM2903N 497-1560-5-ND Low Power Dual Voltage Comparato! ISS 4326 ST1SO6PM33R 497-5801-2-ND 1.5A, 1.5MHz, 3.3V, Step-Down 
LM2904DT 497-1561-1-ND Low Power Dual Op Amp ey EY Sil eraspapui beeen rin Fae eae ae bce 2496.00/3,000 
LM2904DT 497-1561-2-ND Low Power Dual Op Am 362.50/2,500 7-5311-1- .5A, 1.5MHz, Adjustable, Step 
LM2904N 497-1562-5-ND Low Power Dual Op Am 155) 43 26 Switching Regulator* ea 2160) 1:80) 1:52 
LM2904PT 497-4046-1-ND___| Low Power Dual Op Am 433426 ST1SO6PMR 497-5311-2-ND | 1.5A, 1.5MHz, Adjustable, Step-Down 
LM2904PT 497-4046-2-ND Low Power Dual Op Am 580.00/4,000 Switching Regulator* ul 2808.00/3,000 
LIM2904WHDT 497-4261-1-ND | Low Power Dual Op Amp 135 147 80 ST1SO6PUR 497-5802-1-ND ‘| 1.5A, 1.5MHz, Adjustable, Step-Down 
LM2904WHDT 497-4261-2-ND — |Low Power Dual Op Am 1197.50/2,500 Switching Regulator* NEW!. eal 192 160 1.35 
LMV321ILT 497-4941-1-ND Low Power In/Out R/R Op Amp 94 82 63 ST1SO6PUR 497-5802-2-ND 1.5A, 1.5MHz, Adjustable, Step-Down 
LMV3211LT 497-4941-2-ND __|Low Power In/Out R/R Op Amp 999.00/3,000 Switching Regulator* NEW!. - 2496.00/3,000 
LMV321RILT 497-4942-1-ND Low Power In/Out R/R Op Amp 94 8263 ST2LO1K5 497-2069-5-ND Dual Voltage Regulator .. 231 1.93 1.62 
LMV321RILT 497-4942-2-ND Low Power In/Out R/R Op Amp 999.00/3,000 ST2L01K5R 497-2069-1-ND Dual Voltage Regulator 294) 1930 AG? 
eect eee ie dad ma ie oe 1 94 ae ae ST2L01K5R 497-2069-2-ND —_| Dual Voltage Regulator .. 2080.00/2,000 
~4943-2-| . 90/2, ST2L05R3300K5 497-3583-1-ND | 3.3V/Adj. Dual Voltage Regulat -SPAK 1.92 1.60 1.35 
ies ad See ean nae ee ne a ud 1.01 We are ST2L05R3300K5 497-3583-2-ND 3 3V/Ad Dual Voltage Regulato 1728.00/2,000 
= -2- juad In/Ou' ip Amp. G i 5 =i F 
Livesey [agranictad |[pouainou op An. oan! 6B eran 
LMV358IDT 497-4945-2-ND | LP Dual In/Out R/R Op Amp... 865.00/2,500 S14G3234BJR 497-4622-1-ND —_|4-Bit Dual Supply Bus Buffer Level ue 
LMV3581PT 497-4946-1-ND —_|LP Dual In/Out R/R Op Am 98 85 65 Translator 131 144 88 
LMV3581PT 497-4946-2-ND _|LP Dual In/Out R/R Op Am 1384.00/4,000 arepou Bi i : : 
CNBH21PD-TR 497-4270-1-ND [LNB Supply/Control | GPowersoie 515 447 3.33 | ST4GS2548UR en Se eRammneaT 
LNBH21PD-TR 497-4270-2-ND —_|LNB Supply/Control | 0-Power SOIC 1596.00/600 STAGSDSSBIR PacHAGOSS(EN MMI 4-Bit Dual Sunoly Bus Baifer Level — 
LNBH221PD-TR 497-4271-1-ND Dual LNB Supply/Control I 6-PowerSOIC 612 5.59 4.42 5 7-4623-1- Fem US Buen eve 1S) aan Ba 
LNBH221PD-TR 497-4271-2-ND | Dual LNB Supply/Control | 6-Power SOIC 2074.80/600 f : : : 
LNBP21D2-TR 497-4272-1-ND__|LNBP Supply/Control IC 3.92 3.41 2.54 ST4G3235BJR ie ail au) pe U3) Supply Bus Butter Leval 188d ORO 
LNBP21D2-TR 497-4272-2-ND _|LNBP Supply/Control IC 1929.00/1,000 : eget 
LNBP21PD-TR 497-4273-1-ND _|LNBP Supply/Control IC 419 365 2.72 STSR25MTR 497-4314-1-ND aay, Mcupone VFM Step Up 507-23-5. eee 
LNBP21PD-TR 497-4273-2-ND LNBP Supply/Control IC 1302.00/600 , Converter »-- $0T-23-5 : Z : 
LNBS21PD-TR 497-5369-1-ND LNB Supply/Control IC* 464 405 3.01 ST5R25MTR 497-4314-2-ND 2.5V, Micropower VFM Step Up 
LNBS21PD-TR 497-5369-2-ND __|LNB Supply/Control IC* 1444.80/600 DC/DC Converter SOT-23-5L 1077.00/3,000 
MC1458DT 497-1948-1-ND High Performance Dual Op Am 7 56 42 ST5R50MTR 497-5378-1-ND _|VFM Step-Up DC/DC Converter*....S0T-25-5L_ 1.65 1.38 1.16 
wovssor ——_|AA8-2AD [ah ear a in oo PR Eemeeenearpmemtn 
MC14581N 497-1949-5-ND High Performance Dual Op Amp... ele 58 44 = el a = Wer... 10° 1 : EB 
MC1488D1013TR 497-1950-1-ND | RS-232C Quad Line Driver 70. 56 42 ST26C31BDR 497-2063-2-ND —_| Tri-State CMOS Quad Diff. Line Driver.. 16-SOIC 855.00/2,500 
MC1488D1013TR 497-1950-2-ND _|RS-232C Quad Line Driver 525.00/2,500 ST26C31BN 497-2064-5-ND —_| Tri-State CMOS Quad Diff. Line Driver.....16-Dip 1.08 87 .65 
MC1489D1013TR 497-1951-1-ND | Quad Line Receiver 70 56 42 ST26C31BTR 497-2065-1-ND —_| Tri-St. CMOS Quad Diff. Line Driver....16-TSSOP 1.01 88  .68 
MC1489D1013TR 497-1951-2-ND | Quad Line Receiver 525.00/2,500 ST26C31BTR 497-2065-2-ND | Tri-St. CMOS Quad Diff. Line Driver... 16-TSSOP 897.50/2,500 
MC3303DT 497-4050-1-ND — |Low Power Quad Bipolar Op Amp.........14-SOIC 1.01.88 ~—.68 ST26C32ABDR 497-2066-1-ND _| Tri-St. CMOS Quad Diff. Line Receiver..16-SOIC_ 1.08 87 _—«65 
MC3303DT 497-4050-2-ND —_| Low Power Quad Bipolar Op Amp 897.50/2,500 ST26C32ABDR 497-2066-2-ND | Tri-St. CMOS Quad Diff. Line Receiver .. 16-SOIC 855.00/2,500 
MC3403D 497-1959-5-ND__| Low Power Quad Bipolar Op Amp 98.85 65 ST26C32ABN 497-2067-5-ND —_| Tri-St. CMOS Quad Diff. Line Receiver.....16-Dip 1.01 88  .68 
MC3403DT 497-1959-1-ND {Low Power Quad Bipolar Op Amp 86692 ST26C32ABTR 497-2068-1-ND | Tri-St. CMOS Quad Diff. Line Recvr...16-TSSOP 113 98 .75 
MC3403DT 497-1959-2-ND | Low Power Quad Bipolar Op Amp 677.50/2,500 ST26C32ABTR 497-2068-2-ND —_| Tri-St. CMOS Quad Diff. Line Recv 997.50/2,500 
MDASSSCDT on is Bandwth a Binet Op Ane 60 ; ae Ba ST75C176BDR 497-2125-1-ND __|LP, RS-485/RS-422 Transceiver... 2.84 2.47 1.84 
55 7-4051-2- ide Bandwidth Dual Bipolar Op Amp. 50.00/2,5 $175C176BDR 497-2125-2-ND | LP, RS-485/RS-422 Transceiver........... 3360.00/2,500 
MC4558CN 497-1960-5-ND Wide Bandwidth Dual Bipolar Op Amp. 65 Be EI ST202BTR 497-2049-1-ND 5V, RS-232 Multi-Channel Driver 
MC45581DT 497-1961-1-ND Wide Bandwidth Dual Bipolar Op Amp. 99 80 60 and Receiver. oe 16-TSSOP 1.24 1.08 .83 
heer esate aNd bedeeoeaalry Bipolar Op Amp. ee Te Oe St ST202BTR 497-2049-2-ND | 5V, RS-232 Multi-Channel Driver 
-1952-1- ow Noise Dual Op Amp : / : and Receiver .16-TSSOP 1097.50/2,500 
MC33078DT 497-1952-2-ND —|Low Noise Dual Op Amp 785.00/2,500 aS : = 
MC33078N 497-1953-5-ND _| Low Noise Dual Op Amp a ee ST202EBN 497-2051-5-ND—/5V, RS-232 Transceiver. 16-Dip 1.95 1.63 1.37 
MACSS0790T fee ow Nol TOna oa ST202EBWR 497-5844-1-ND —_|5V, RS-232 Transceiver* NEW! 16-SOIC 1.65 1.43 1.10 
i Mel Sota ow Noise Quad Op Am 7 : 4 ST202EBWR 497-5844-2-ND | 5V, RS-232 Transceiver* NEW! 16-SOIC 638.00/1,000 
MC33079DT 497-1954-2-ND —|Low Noise Quad Op Am 897.50/2,500 cen ‘ i é 
! ST202ECDR 497-3727-1-ND —_|5V, RS-232 Transceiver. 16-SOIC 1.73 1.50 1.15 
MC33079N 497-1955-5-ND —_|Low Noise Quad Op Am 165 143 1.10 EERO i , fi 
sap ST202ECDR 497-3727-2-ND __|5V, RS-232 Transceiver. 16-SOIC 1530.00/2,500 
MC33171D 497-1956-5-ND Low Power Single Bipolar Op Am 1.09 Bey alah 7 7 
MC33171DT 497-1956-1-ND _|Low Power Single Bipolar Op Am 8-SOIc 109 95 73 ST202ECN 497-3009-5-ND —_/5V, RS-232 Transceiver. 16-Dip 1.95 163 1.37 
SIORREON iaAlaini r ST202ECWR 497-2052-1-ND | 5V, RS-232 Transceiver. 16-SOIC 1.61 1.40 1.08 
MC33171DT 497-1956-2-ND Low Power Single Bipolar Op Am 8-SOIC 965.00/2,500 A 
poet i : ST202ECWR 497-2052-2-ND | 5V, RS-232 Transceiver. 16-SOIC 624.00/1,000 
MC33172DT 497-1957-1-ND Low Power Dual Bipolar Op Amp. 8-SOIC 98 285.65) 
4957-9. f ST232ABDR 497-2054-1-ND —_| 5V, RS-232 Driver/Rect 16-SOIC 1.35 147 90 
MC33172DT 497-1957-2-ND Low Power Dual Bipolar Op Amp.. 8-SOIC 865.00/2,500 ‘ ; 
MC33174DT 497-1958-1-ND _|Low Power Quad Bipolar Op Amp... 14-SOIG. «98 ~=—85.—65 ST232ABDR 497-2054-2-ND__|5V, RS-282 Driver/Receiver 16-S0IC 1197.50/2,500 
MC33174DT 497-1958-2-ND Low Power Quad Bipolar Op Amp 14-SOIC 865.00/2,500 ST232ABN 497-2055-5-ND 5V, RS-232 Driver/Receiver 16-Dip 1.65 1.38 1.16 
MC34063ACD 497-2989-5-ND __|DC/DC Converter Control Circuit T4124 95 ST232ABWR 497-2056-1-ND | 5V, RS-232 Driver/Receiver -16-WSOIG 135 1.17 90 
MC34063ECN 497-4280-5-ND —_ |DC/DC Converter Control Circui 7 ~662~C AB ST232ABWR 497-2056-2-ND _|5V, RS-232 Driver/Receiver .16-WSOIC 522.00/1,000 
NE555D 497-1962-5-ND General Purpose Single Bipolar Timer . 51 39 = 29 $T232ACD 497-3728-5-ND 5V, RS-232 Driver/Receiver 16-SOIC 176 153 1.17 
NE555DT 497-1962-1-ND General Purpose Single Bipolar Timer ....8-SOIC 49 »=-.38-—.23 $T232ACDR 497-3728-1-ND 5V, RS-232 Driver/Receiver 16-SOIC 1.73 1.50 1.15 
NE555DT 497-1962-2-ND General Purpose Single Bipolar Timer .... 8-SOIC 320.00/2,500 
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STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 10 =100 Part No. Part No. Description Pkg. ul 10 100 
ST232ACDR 497-3728-2-ND 5V, RS-232 Driver/Receiver 1530.00/2,500 §T2052BDR 497-4309-1-ND Current Limited Power Distribution 
ST232ACN 497-3011-5-ND —_|5V, RS-232 Driver/Receivel 165 1.38 1.16 Switch... 154 1.34 1.03 
ST232ACW 497-3012-5-ND 5V, RS-232 Driver/Receivel 1.65 1.38 1.16 $T2052BDR 497-4309-2-ND Current Limited Power Distribution 
$T232BD 497-3013-5-ND 5V, RS-232 Multi-Channel Switch... 1362.50/2,500 
Driver/Receiver........ 1.95 1.63 1.37 $T2054BD 497-4311-5-ND |Current Limited Power Distribution 
$T232BN 497-3014-5-ND ya RS- ee Multi-Channel aPamrone Switch... 1.80 1.56 1.20 
river/Receiver... 95 i KYA eS a imi istributi 
ST2328TR 497-2057-1-ND BV, RS-232 Multi Channel ST2054BDR 497-4311-1-ND eure ee Power Distribution 1e-s01c Me 
: 210 175 147 aes aa : i : 
ST232BTR 497-2057-2-ND ST2054BDR 497-4311-2-ND Current Limited Power Distribution 
Driver/Receiver... 2275.00/2,500 fi ~- 16-S01C 1362.50/2,500 
ST230BW 797-3729-5-ND BV, RS-232 Multi-Ch — nel ——— ST2310FX 497-4621-5-ND High Voltage Fast Switching NPN 
pores Drive RaeNer. ne ma) aa ee Power Transistor ISOWATT-218FX 2.70 2.35 1.75 
sreseee 497-3729-1-ND | V, RS-282 Mult-Channel ee SE Transtar C0 Protection. ..20-TssoP (Reem et 
210 4175 147 ESD Protection... - ‘ : ‘ 
ST232BWR 497-3729-2-ND ST2378ETTR 497-3730-2-ND bel Oval Supply 4 al ie Level ae eee 
Driver/Receiver........... 945.00/1,000 ranslator, TOLECTION .............- i‘ -UUi2, 
ST23200 497-3016-5-ND _ |SV, RS-232 Multi-Channel 513222BTR CECSCEAID) Adie Alder datei io Wi) epdes 
Driver/Receiver... 1.95 1.63 1.37 fa : : E 
ST232CN 497-3017-5-ND _|5V, RS-232 Multi- Channel §13222BTR 497-5845-2-ND _[3V to 3.6V, Low Power, RS-232 
1.95 163 137 Driver/Receiver* NEW!. 20-TSSOP 2047.50/2,500 
sT232cW 497-3018-5-ND $T3232BWR 497-5242-1-ND ‘3 to 5.5V, Low Power, RS-232 
Driver/Receiver 1.95 1.63 1.37 Driver/Receiver* 16-SOIC 2.70 2.35 1.75 
$T232EBDR 497-2058-1-ND —_|5V, RS-232 Transceiver 159 133 112 $T3232BWR 497-5242-2-ND —_|3V to 5.5V, Low Power, RS-232 
ST232EBDR 497-2058-2-ND —_|5V, RS-232 Transceiver 1722.50/2,500 Driver/Receiver* .16-SOIC 1330.00/1,000 
ST232EBN 497-2059-5-ND 5V, RS-232 Transceiver 1.95 1.63 1.37 ST3232CDR 497-3731-1-ND 3V to 5.5V, Low Power, RS-232 
ST232EBTR 497-2060-1-ND —_|5V, RS-232 Transceiver 159 133 112 Driver/Receiver 16-SOIC 207 1.73 1.45 
ST232EBTR 497-2060-2-ND__|5V, RS-232 Transceiver 1722.50/2,500 $T3232CDR 497-3731-2-ND _|3V to 5.5V, Low Power. RS-232 
ST232EBWR 497-2061-1-ND 5V, RS-232 Transceiver TSO SS MeRET! Driver/Receiver ... 16-SOIC 2242 50/2,500 
ST232EBWR 497-2061-2-ND 5V, RS-232 Transceiver 716.00/1,000 $13232CWR 497-5243-1-ND 3V to 5.5V, Low Power, RS-232 
ST232ECN 497-3019-5-ND —_/5V, RS-232 Transceiver 1.95 163 1.37 Driver/Receiver* 16-SOIC 255 213 41.79 
ST232ECWR 497-2062-1-ND _|5V. RS-232 Transceiver 195 163 137 See Se mere Se a ea 
ST232ECWR 497-2062-2-ND _|5V, RS-232 Transceiver 878.00/1,000 DiweHhecevare 2. 4148.00/1,000 
ST485ABDR 497-2082-1-ND _|HS, LP, RS-485/RS-422 Transceiver ... 3.38 2.94 219 Maren i ee 
ST485ABDR 497-2082-2-ND —_|HS, LP, RS-485/RS-422 Transceiver ... 4000.00/2,500 STS2a2EBPR RD) Oeicae nsieee OG) Awa 228 
STABSBOR soca alat UV; Low Fower, RS-485/RS~422 Pacer tie $13232EBPR 497-4312-2-ND | 3V to 5.5V, Low Power, RS-232 
ST485BDR 497-3733-2-ND _|5V, Low Power, RS-485/RS-422 Driver/Receiver ESS ENB IIS00, 
Tianecalie 1362.50/2,500 $13232EBWR 497-2072-1-ND ay to ay Low Power, RS-232 ean 
ST485CDR 497-3734-1-ND __|5V, Low Power, river/Receiver. s , . 
Transceiver 135 147 90 $T3232EBWR 497-2072-2-ND _/3V to 5.5V, Low P 
ST485CDR 497-3734-2-ND —_|5V, Low Power, RS-485/RS-422 Driver/Receiver 1729.00/1,000 
Transceiver 1197.50/2,500 ST3232ECWR 497-2073-1-ND —_‘|3V to 5.5V, Low Power, RS-232 
ST485EBDR 497-2083-1-ND__|LP, RS-485/RS-422 Transceive 1.58 137 1.05 Driver/Receiver 3.24 282 2.10 
ST485EBDR 797-2083-2-ND _|LP, RS-485/RS-422 Transceiver... 7397.50/2,500 $T3232ECWR 497-2073-2-ND _[3V to 5.5V, Low Power, RS-232 
ST485EBN 497-2084-5-ND —_|LP, RS-485/RS-422 Transceiver... 3.92 341 254 Driver/Receiver 1596.00/1,000 
ST485ECDR 497-3735-1-ND —_|5V, Low Power, RS-485/RS-422 $13237EBDR 497-2074-1-ND —_/3V to 5.5V, 250Kbps, RS-232 
Transceiver, ESD Protection................ 3.51 3.06 2.28 Transceiver 432 3.76 2.80 
ST485ECDR 497-3735-2-ND 5V, Low Power, RS-485/RS-422 ST3237EBDR 497-2074-2-ND 3V to 5.5V, 250Kbps, RS-232 
Transceiver, ESD Protection...............-. 4160.00/2,500 Transceiver 2128.00/1,000 
ST485ERBDR 497-2085-1-ND _|LP, RS-485/RS-422 Transceiver... 473 412 307 ST3241EBDR 797-2075-1-ND 13V to 5.5V. 400Kbps, RS-232 
ST485ERBDR 497-2085-2-ND —_|LP, RS-485/RS-422 Transceive 5600.00/2,500 Tarecahior oe 324 282 240 
ST485ERBN 497-2086-5-ND —_| LP, RS-485/RS-422 Transceive 473 412 3.07 Ween : : ; ; 
ST485ERXDR 497-2087-1-ND _|LP, RS-485/RS-422 Transceive 432 376 280 STé241ECDR silos 0 3). SOD KbeS, RS-232 Pay eo) 485 
ST485ERXN 497-2088-5-ND__|LP, RS-485/RS-422 Transceiver... 432 376 2.80 STa241 ECDR Lo MeTTONOMM 3V to 5.5V. A00Kbps, RS-232 : : : 
ST485EXDR 497-2089-1-ND _|LP, RS-485/RS-422 Transceiver 432 376 280 nae re 
H Transceiver, ESD Protected 1463.00/1,000 
ST485EXDR 497-2089-2-ND | LP, RS-485/RS-422 Transceivel 5120.00/2,500 
ST490ABDR 497-2091-1-ND —_| LP, HS, RS-485/RS-422 Transceiver 240 1.75 1.47 ST3241ECPR 497-4947-1-ND —_/3\ to 5.5V, 400Kbps, RS-232 
ST490ABDR 497-2091-2-ND —_|LP, HS, RS-485/RS-422 Transceiver 2275.00/2,500 Transceiver, ESD Protected 2.97 248 2.08 
ST491ACN 497-4652-5-ND__|LP, HS, RS-485/RS-422 Transceiver 2.79 2.33 1.96 ST3241ECPR 497-4947-2-ND ies to 5.5V, eee poly AREER 
ST619LBDR 497-3881-1-ND _|5V, DC-DC Converter Regulated FASCENGE, taieele sO 
Charge Pump 225 188 1.58 ST3243BTR 497-4768-1-ND _|3V to 5.5V, 400Kbps, RS-232 
ST619LBDR 497-3881-2-ND —_|5V, DC-DC Converter Regulated Transceive 3.24 2.82 2.10 
Charge Pump 2437.50/2,500 $T3243BTR 497-4768-2-ND _ [3V to 5.5V, 400Kbps, RS-232 
ST619LBN 497-3882-ND 5V, DC-DC Converter Regulated Transceiver 3840.00/2,500 
Charge Pump 2.25 1.88 1.58 ST3243CPR 497-3732-1-ND —_|3V to 5.5V, 400Kbps, RS-232 
ST662ABD 497-2104-5-ND _[5V to 12V, .03A DC/DC Converter........... BSOIC 225 188 158 Transceive 270 235 1.75 
ST730ACDTR 497-4315-1-ND ——_|5V Step Down Current Mode PWM. $T3243CPR 497-3732-2-ND  |3V to 5.5V, 4 
DC/DC Converter 1ESONS 1ESOR 1200) Transceiver 1795.50/1,350 
ST730ACDTR 497-4315-2-ND 5V Step Down Current Mode PWM $13243EBDR 497-2076-1-ND 3V to 5.5V, 400Kbps, RS-232 
DC/DC Converter... 1330.00/2,500 Transceiver 313 273 2.03 
$T735CD 497-2118-5-ND -5V Inverting, Negative Output Current ST3243EBDR 497-2076-2-ND 3V to 5.5V, 400Kbps, 
$T735SCD 497-2119-5-ND Aviad in Gate Output Current oueconel ey Transce Net be DUO 
~2119-5- E D F ST3243EBJR 497-2077-1-ND —_|3V to 5.5V, 400Kbps, RS-232 
= ram, Mode PWM Regulator a 156 1.30 1.10 Transceiver... 28-Flip-Chip 3.24 2.82 2.10 
bE ete eons ST3243EBJR 497-2077-2-ND _[3V to 5.5V, 400Kbps, RS-232 
DeiDeieonveiter sea Transceiver 28-Flip-Chi 3840.00/2,500 
ST750ACDTR 497-5803-1-ND Adj. Step-Down, Current Mode PWM ST3243EBTR 497-2078-1-ND 3V to 5.5V. 400Kbps, RS-232 peep cote, 
DC/DC Converter* NEW!.............. 8-SOIC 150 1.30 1.00 Tsheceher PS, aB-TSSOP 343 2.73 2.08 
ST750ACDTR 497-5803-2-ND Adj. Step-Down, Current Mode PWM ST3243EBTR 497-2078-2-ND 3V to 5.5V, 400Kbps, RS-232 ‘ 5 x 
DC/DC Converter* NEW!..........cc00 8-SOIC 1330.00/2,500 eee OosN PS, Ro~ 
$T755CD 497-2124-5-ND —_| Adj. Inverting Negative Output Current Transceiver 28-TSSOP 3712.50/2,500 
Mode PWM Regulator .... 240 2.00 1.68 ST3243ECDR 497-4767-1-ND —_|3V to 5.V, 400Kbps, RS-232 
ST755CD-TR 497-5847-1-ND __|Adj. Inverting Negative Output Current Transceiver 28-S0IC 2.70 2.25 1.89 
Mode PWM Regulator* NEW.......... 8SOIG 174 145 1.22 ST3243ECDR 497-4767-2-ND —_|3V to 5.5V, 400Kbps, RS-232 
ST755CD-TR 497-5847-2-ND Adj. Inverting Negative Output Current Transceiver... ... 28-SOIC 1215.00/1,000 
Mode PWM Regulator* NEW.......... 8-SOIC 1885.00/2,500 ST3384EBDR 497-2079-1-ND —_|3V to 5.5V, Low Power, Up to 250Kbps, 
ST763ABDTR 497-2128-1-ND 3.3V, Step-Down Current Mode PWM RS-232 Transceiver ..18-SOIC 2.70 = 2.25 1.89 
DC/DC Converter 2.37 1.98 1.66 ST3485EBDR 497-2080-1-ND —_|3.3V, Up to 12Mbps, RS-485/RS-422, 
ST763ABDTR 497-2128-2-ND 3.3V, Step-Down Current Mode PWM Transceiver e Bild) 2e7y p2102) 
DC/DC Converter 2567.50/2,500 ST3485EBDR 497-2080-2-ND —|3.3V, Up to 12Mbps, RS-485/RS-422, 
ST1480ABDR 497-2046-1-ND —_/3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver 3.24 282 2.10 Transceiver . 3680.00/2,500 
ST1480ABDR 497-2046-2-ND 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver 3840.00/2,500 ST3485EBN 497-2081-5-ND 3.3V, Up to 12Mbps, RS-485/RS-422, 
ST1480ABN 497-2047-5-ND__|3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver 3.24 2.82 2.10 Transceiver 341 271 2.02 
STI480ACDR 497-3726-1-ND __|3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver 297 259 193 $17538P013TR 797-4316-1-ND Power Line FSKT 70.80 9.99 7.56 
ST1480ACDR 497-3726-2-ND _|3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver 3520.00/2,500 ieee ata MINA Ponies Ling Fk Troncesive etaotOcg 
prenaceor eles cal amg| current Limited Power Distribution E-ST7538P 497-5332-ND Power FSK Line Transceiver* 1080 999 7.56 
eroRASED seeceacaci | OTE oT RES ee ee Tod 13 1.03 $17538Q 497-5525-ND Power Line FSK Transceiver* 10.80 9.99 7.56 
Switch 1362.50/2,500 ST7538QTR 497-5526-1-ND Power Line FSK Transceiver* 10.80 9.99 7.56 
Aa RLEL ia eT — $17538QTR 497-5526-2-ND Power Line FSK Transceiver* 6750.00/1,000 
S 1204460 ote cacan me current Limited Power Distribution ae aK) a ST75401R 497-5528-1-ND__| Power Line FSK Transceiver* 10.30 953 7.21 
$T2044BDR 497-4308-1-ND Current Limited Power Distribution ST7540TR 497-5528-2-ND Power Line FSK Transceiver* 15965.00/2,500 
Switch.. 154 134 1.03 ST8004CDR 497-4318-1-ND | SmartCard Interface 3.24 282 2.10 
$T2044BDR 497-4308-2-ND |Current Limited Power Distribution ST8004CDR 497-4318-2-ND__|SmartCard Interface 1596.00/1,000 
Switch... 1362,50/2,500 * RoHS Compliant (Continued) 
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RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 10 (100 
$T8024CDR 497-4763-1-ND _ |SmartCard Interface 243 2.03 171 STM1061N27WX6F | 497-4954-1-ND _|2.7V Low Power Voltage Detector. 65 5239 
$T8024CDR 497-4763-2-ND | SmartCard Interfac 1094.00/1,000 STM1061N27WX6F | 497-4954-2-ND —_|2.7V Low Power Voltage Detecto: 585.00/3,000 
$T75185CDR 497-2121-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receive An 62 43 STM1061N28WX6F 497-4955-1-ND 2.8V Low Power Voltge Detecto! 65 eS) 
ST75185CDR 497-2121-2-ND Multiple RS-232 Driver/Receive 264.00/1,000 STM1061N28WX6F 497-4955-2-ND 2.8V Low Power Voltge Detecto! 585.00/3,000 
ST75185CPR 497-2122-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receive wey ake, als STM1061N29WX6F 497-4956-1-ND 2.9V Low Power Voltage Detect: 65 Atk) 
$175185CPR 497-2122-2-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver... 900.45/1,350 STM1061N29WX6F 497-4956-2-ND 2.9V Low Power Voltage Detector... 585.00/3,000 
S175185CTR 497-5846-1-ND Multiple RS-232 Dvr/Rcvr* NEW! 81 65 AQ STM1061N31WX6F | 497-4957-1-ND —_|3.1V Low Power Voltage Detect 65 52 39 
$175185CTR 497-5846-2-ND —_| Multiple RS-232 Dvr/Revr* NEW! 642.50/2,500 STM1061N31WX6F | 497-4957-2-ND —_|3.1V Low Power Voltage Detect 585.00/3,000 
ST75285CTR 497-2123-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receive 2100 sale be near, STM1061N34WX6F 497-4958-1-ND 3.4V Low Power Voltage Detect 65 52) 39 
STA013$013TR 497-3939-1-ND MPEG 2.5 Layer III Audio Decode 17.14 15.86 12.00 STM1061N34WX6F 497-4958-2-ND 3.4V Low Power Voltage Detect 585.00/3,000 
STA013$013TR 497-3939-2-ND MPEG 2.5 Layer III Audio Decoder........ 28-SOIC 10713.00/1,000 STM1061N38WX6F 497-5315-1-ND 1.6V Low Power Voltage Detector’ 68 54. AL 
STAO15$013TR 497-3940-1-ND | MPEG 2.5 Layer III Audio Decoder with STM1061N38WX6F | 497-5315-2-ND —_/1.6V Low Power Voltage Detector* 642.00/3,000 
STAO1STS 497-2141-ND Mee 2 B Leper aval Decode MTOR 1939 i988 gat Seale A ASOe ND VFO Gontratlen Driver SAD) 2 9U 22) 
ST ADeD peocweeay) Te a Dini antio interfice —_ CCl STMUX1000LQTR 497-4667-1-ND Giga LAN Analog Switch, 16-Bit to 8: ait orm ee 
ransmitter | 5. 353. aT i 
STAT2OD 78T-3OISSND [Digital Audio interface Receiver.......26-S0IC 5.00 4.35 aq | S/MUXTOOOLOTR — |497-4667-2-ND Gigabit LAN Analog Switch, 16-Bit to & Bit Leraamaain 
STA120D13TR 497-3943-1-ND —_| Digital Audio Interface Receiver .28-SOIG 5.00 4.35 3.24 -4367-1- Bi oe 
STA120013R 497-3943-2-ND | Digital Audio InterfaceReceiver.........28-SOIC_ -2461.00/1,000 STRascepeM aaa corse Cure ag aa ue 
STA304A 497-3944-ND Digital Audio Processor with STPOSC596MTR 497-4367-2-ND 8-Bit Co 
Multichannel DDX™.... 13.30 12.31 9.31 Diver. 4820.00/2,500 
STA500 497-3947-5-ND _|30V, 3.5A Quad Power Half Bridge.....36-PSOIC 8.63 7.88 6.23 eae a 7 
STA5O2A 497-3950-5-ND  |40V. 4A Double Power Half Bridge....36-PSOIC 863 7.88 623 STeggeseoTTR COE USED) ee case CurrentLED sink Hay avin SEE 
STA505 497-2142-ND 40V, 3.5A Quad Power Half Bridge .....36-PSOIC 9.43 8.61 6.81 STPO8CS9BTTR 497-3870-2-ND _|8-Bit Constant Gurrent LED Sink : : : 
STA30613TR 497-3945-1-ND Multichannel Digital Audio Processor Dri 1820.00/2,500 
With DDXT oe) ely ey STPOSCDC596B1 497-5391-5-ND _|e-Bit Constani Gurrent LED Sink ane 
STA30613TR 497-3945-2-ND Multichannel Digital Audio Processor Driver* 1.95 163 1.37 
with DDX™ ..., 5100.00/1,000 : ; 
$TA30813TR 497-3946-1-ND | Multichannel Digital Audio Processor STPOBCDCS96TTR =] 497-4756-1-ND —_|8-Bit Constant Current LED Sink aac ene 
with DDX™ ..., 1058 9.66 7.64 ‘ : : : 
STA30813TR 497-3946-2-ND _| Multichannel Digital Audio Processor STPOBCDCS96TTR | 497-4756-2-ND wie Constant Current LED Sink 
with DDX™ . 5865.00/1,000 river... 2112.50/2,500 
STASOIOTSTR 497-3949-1-ND |40V, 3.5A Double Power Half Bridg 363 7.88 6.23 STPOSCLS96B1 ABUL renege ee Ree eer 
STA501013TR 497-3949-2-ND | 40V, 3.5A Double Power Half Bridge... 36-PSOIC 2925.00/600 : as 2 : 
STABPO1 497-3951-5-ND i 713 651 5.15 STPO8CL596MTR 497-3872-1-ND Low Voltage 8-Bit Constant Current 
STABPO1D 497-3952-5-ND 713 651 5.15 LED Sink Driver oe 168 (140 1.18 
STCC05-BD4 497-4328-5-ND Home Appliance Control Circuit 255 213 1.79 STPO8CL596MTR 497-3872-2-ND Low Voltage 8-Bit Constant Current 
STCFO2PNR 497-5245-1-ND __ |High Power White LED Driver* 3.24 2.82 2.10 LED Sink Driver = 1820.00/2,500 
STCFO2PNR 497-5245-2-ND —_| High Power White LED Driver* 6912.00/4,500 STPOBCLS96TTR 497-3873-1-ND __/ Low Voltage 8-Bit Constant Current 
STE10/100A 497-3663-ND PCI 10/100 Ethernet Controller 10.60 981 7.42 LED Sink Driver 1.68 1.40 1.18 
STE100P 497-2143-ND 3.3V, 10/100 Fast Ethernet STPO8CL596TTR 497-3873-2-ND Low Voltage 8-Bit Constant Current 
Transceiver aes 8.05 7.35 5.81 LED Sink Driver 1820.00/2,500 
STG719STR 497-3738-1-ND | Low Voltage 4-Ohm SPDT Switch 701 88 68 STP16C596B1R 497-3874-ND 
STG719STR 497-3738-2-ND —|Low Voltage 4-Ohm SPDT Switch 1077.00/3,000 2.52 210 1.77 
STG3157CTR 497-2144-1-ND _| LV, SPDT, Low On Resistance..........SOT-323-6 1.01 88  .68 STP16C596M 497-3875-ND 
STG3157CTR 497-2144-2-ND —_|LV, SPDT, Low On Resistance........... SOT-323-6 1077.00/3,000 2.52 210 1.77 
STG3680QTR 497-4347-1-ND | Low Voltage 0.5/0.8-Ohm Dual SPDT STP16C596MTR 497-3875-1-ND 
Swite! 131144 88 252 240 177 
STG36800TR 497-4347-2-ND Low Voltage 0.5/0.8-Ohm Dual SPDT STP16C596MTR 497-3875-2-ND 16-Bit Constant Current LED Sink 
Switch. 1398.00/3,000 Driver. 1134.00/1,000 
STG3684QTR 497-3021-1-ND —_| Low Voltage, Dual SPDT Switch 1.77 148 1.24 STP16C596TTR 497-3876-1-ND _/ 16-Bit Constant Current LED Sink 
STG3684QTR 497-3021-2-ND | Low Voltage, Dual SPDT Switch 2301.00/3,000 Driver 24-TSSOP_ 2.52 210 1.77 
STG3690QTR 497-4348-1-ND __|Low Volt. 5-Ohm Quad SPDT Switch 1.74 145 1.22 STPTOC596XTTR 497-4371-1-ND __|16-Bit Constant Current LED Sink 
STG36900TR 497-4348-2-ND {Low Volt. 5-Ohm Quad SPDT Switch 2262.00/3,000 Driver. 24-TSSOP 2.52 240 1.77 
STG3699AQTR 497-4524-1-ND | Low Volt. 0.5-Ohm Quad SPDT Switch 297 259 1.93 STP16C596XTTR 497-4371-2-ND 
STG3699AQTR 497-4524-2-ND | Low Volt. 0.5-Ohm Quad SPDT Switch ...16-QFN 4224.00/3,000 24-TSSOP 2730.00/2,500 
STG3699AUTR 497-4792-1-ND Low Voltage 0.5-Ohm Quad STP16CL596B1R 497-3877-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current 
SPDT Switch... 16-QFN 2.97 2.59 1.93 LED Sink Driver... eh al syed 
STG3699AUTR 497-4792-2-ND Low Voltage 0.5-Ohm Quad STP16CL596M 497-3878-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current 
SPDT Switch 4224.00/3,000 LED Sink Driver... - 252 210 177 
STG36990TR 497-3022-1-ND Low Voltage, Quad SPDT Switch . 16-QFN 2.97 259 1.93 STP16CL596MTR 497-3878-1-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current 
STG3699QTR 497-3022-2-ND | Low Voltage, Quad SPDT Switch .. 4224.00/3,000 LED Sink Driver... hy 252 240 177 
STOTGO4EQTR 497-5128-1-ND USB-OTG Full-Speed Transceiver 3.24 282 2.10 STP16CL596MTR 497-3878-2-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current 
STOTGO4EQTR 497-5128-2-ND __|USB-OTG Full-Speed Transceiver* .........24-QFN 6144.00/4,000 LED Sink Driver 2 1134,00/1,000 
STHDMIOO1ATTR 497-4948-1-ND | 3.3V, High Bandwidth, 2-to-1 HDMI STP16CL596TIR 497-3879-1-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current 
Switch.. 3.38 2.94 2.19 LED Sink Driver 252 240 177 
STHDMIOO1ATTR 497-4948-2-ND ——_|3.3V, High Bandwidth, 2-to-1 HDMI STP16CL596TTR 497-3879-2-ND | Low Voltage 16-Bit Constant Current 
Switch.. 3326.00/2,000 LED Sink Driver 2730.00/2,500 
STLC3055 497-2145-ND WLL and ISDN-TA Subscriber Line STP16CL596XTTR 497-4529-1-ND _| Low Voltage 16-Bit Constan' 
STLC3055Q7TR 497-3664-1-ND Wil and ISDN-TA Subscriber Li OT ee pen ove oe ee 
= a ant ubscriber Line rr 
InterfAc8 CHCUT sennasnoncenenen44-TOFP OOTMMTOODMETTOD] | STP'OCPOSMTR = GUSTS RDI) ow Voltage 16 BE Constant Curent sole Meee mere 
STLC305SQTR 497-3664-2-ND —_)WLL and ISDN-TA Subscriber Line STPI6CPOSMTR 497-5743-2-ND __| Low Voltage 16-Bit Constan 
Interface Circuit 44-TOFP 6082.00/1,000 LED Sink Driver* NEW! 1310.00/1,000 
STLC5046 497-3665-ND Prog. 4-Channel Codec/Filter ... iacadvadenadad 64-TOFP 8.05 7.35 5.81 STP16CPO5TTR 497-5744-1-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current f 
STLM20DD9F 497-5814-1-ND Ultra Low Current 2.4V Precision Analog LED Sink Driver* NEW'.... 258 215 1.81 
Temperature Sensor* NEWI............. 4-UDFN 1.09 Ase ifs 5 my “7 
STLM20DD9F 497-5814-2-ND _|Ultra Low Current 2.4V Precision Analog STPIGGPOSTTR eed ieee Core consgat Current Pee ONS EOD 
Temperature Sensor* NEWS... 1158.00/3,000 STP16CPO5XTTR 497-5745-1-ND Low Volta Bi mnt rosiias 
~ ge 16-Bit Constant Current 
STLVD111BFR 497-2146-1-ND Programmable Low Voltage 1:10 Diff. LED Sink Driver* NEW!.... 264 2.20 1.85 
LVDS Clock Driver S2-TOFP 22.31 19.13 16.96 STP16CPO5XTTR 497-5745-2-ND —_| Low Voltage 16-Bit Constant Current 
STLVD111BFR 497-2146-2-ND Programmable Low Voltage 3 LED Sink Driver* NEW!. 24-TSSOP 2860.00/2,500 
LVDS Clock Driver... 32-TOFP 37790.40/2,400 - - ao 
STLVDSO50BDR 497-2147-1-ND High Speed, Differential Line STP16CPSO5MTR 497-5746-1-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current 
H * NEW!.... .24-S0IC 2.64 2.20 1.85 
Driver/Receiver 16-SOIC_ 2.70 225 1.89 sTpecpsosuTh 4 REEMA cv nee een Oe 
STLVDS32BDR 797-2148-1-ND |S, Differential Line Receive “W6-SOIC 2.55. 2.13 1.79 a LSet im ae pul eer turrent Pert Preacnitcnn 
STLVDS32BTR 497-4748-1-ND _| High Speed Differential Line eTPiecRen Lovet z Aue 
Receiver... 16-TSSOP 2.88 240 2.02 SXTTR 497-5747-1-ND Low Voltage 16-Bit Constan 
d + iii ink Driver* bs 24-TSSOP 2.70 225 1.89 
STLVDS32BTR 497-4748-2-ND __| High Speed Differential Line LED’ Sink Driver® -NEW! 
Receive 3120.00/2,500 STP16CPSO5XTTR 497-5747-2-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current 
ISOAG 7 LED Sink Driver* NEW... 2925.00/2,500 
SILYDS3ESBR pepe tos Nb Gia ea TROEBITED 736 6.72 5.32 STP16CP596TTR 497-5393-2-ND pau Vora Jee Constant Current 5 sap A008 enP'S00 
x oy fa ink Driver .24- -50/2,51 
SILYDSSHSER pee roe ND every TMS: TAQ BEF 8160.00/2,000 STPIC6A259MTR 497-2152-1-ND__|Power Logic 8-Bit Addressable Latch ...24-SOIC__ 1.98 1.65 1.39 
STLVDS3486BDR 497-2149-1-ND _|High Speed, Differential Line Receiver..16-SOIC 3.38 2.94 2.19 STPIC6A259MTR 497-2152-2-ND | Power Logic 8-Bit Addressable Latch ... 24-SOIC 891.00/1,000 
STMIOGIN16WXGF  |497-4949-1-ND _|1.6V Low Power Voltage Detector SOT-23. 65 5239 STPIC6C595M 497-2153-5-ND —_| Power Logic 8-Bit Shift Register 16-SOIC 2.10 1.75 1.47 
STM1061N16WX6F | 497-4949-2-ND 1.6V Low Power Voltage Detector SOT-23 585.00/3,000 STPIC6C595MTR 497-3023-1-ND —_| Power Logic 8-Bit Shift Register 16-SOIC 1.43 1.24 95 
STM1061N17WXG6F — /497-4950-1-ND —_/1.7V Low Power Voltage Detector SOT-23 65 52 39 STPIC6CS9SMTR 497-3023-2-ND —_| Power Logic 8-Bit Shift Register 16-SOIC 1262.50/2,500 
STM1061N17WX6F 497-4950-2-ND 1.7V Low Power Voltage Detector. SOT-23 585.00/3,000 STPIC6C595TTR 497-3024-1-ND Power Logic 8-Bit Shift Register .16-TSSOP 1.61 1.40 1.08 
STM1061N22WX6F | 497-4951-1-ND _|2.2V Low Power Voltage Detector. SOT-23 65 5239 STPIC6C595TTR 497-3024-2-ND | Power Logic 8-Bit Shift Register........ 16-TSSOP 1430.00/2,500 
STM1061N22WX6F | 497-4951-2-ND _|2.2V Low Power Voltage Detector. SOT-23 585.00/3,000 STPMO1FTR 497-4762-1-ND __| Prog. Single Phase Energy 
STM1061N23WX6F | 497-4952-1-ND —_‘|2.3V Low Power Voltage Detector. SOT-23 65 52 39 Metering IC 20-TSSOP 10.00 9.25 7.00 
STM1061N23WX6F | 497-4952-2-ND —_|2.3V Low Power Voltage Detector. SOT-23 585.00/3,000 STPMO1FTR 497-4762-2-ND _| Prog. Single Phase Energy 
STM1061N26WX6F | 497-4953-1-ND —_|2.6V Low Power Voltage Detector. SOT-23 65 52 39 Metering IC 20-TSSOP 15500.00/2,500 
STM1061N26WX6F | 497-4953-2-ND _|2.6V Low Power Voltage Detector. SOT-23 585.00/3,000 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 = 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
STSMIA832TBR 497-5147-1-ND 1.8V/2.8V HS Dual Diff. Line E-TDA7400DTR 497-5050-1-ND Advance Car Signal Processor*. 28-SOIC 10.07 9.20 7.28 
Receiver* 25-TFBGA 3.78 3.29 2.45 E-TDA7400DTR 497-5050-2-ND Advance Car Signal Processor*. 28-SOIC 5585.00/1,000 
STSMIA832TBR 497-5147-2-ND 1.8V/2.8V HS Dual Diff. Line TDA7407 497-3979-ND Advance Car Signal Processor 44-TOFP 932 851 6.73 
Receiver... 25-TFBGA 6272.00/3,500 TDA7411TR 497-3981-1-ND Advance Car Signal Processor 44-TOFP 10.80 9.99 7.56 
STSR2PCD 497-5404-5-ND Forward Sync. Rectifier Smart Driver* ...8-SOIC 3.78 3.29 2.45 TDA7433D 497-2178-5-ND Basic Function Audio Processor 20-SOIC 3.38 2.94 2.19 
STSR2PCD-TR 497-2154-1-ND Forward Sync. Rectifier Smart Driver 3.78 3.29 2.45 TDA7438D 497-3982-5-ND Three Bands Digitally Controlled 
STSR2PCD-TR 497-2154-2-ND Forward Sync. Rectifier Smart Drive 4480.00/2,500 Audio Processor 6.90 630 4.98 
STSR2PMCD-TR 497-5405-1-ND Forward Sync. Rectifier Smart Driver* 3:78) 3:29) (2.45 TDA7439DS13TR 497-3983-1-ND Three Bands Digitally Controlled 
STSR2PMCD-TR 497-5405-2-ND Forward Sync. Rectifier Smart Driver* ... 8-SOIC 4480.00/2,500 Audio Processor 8.97 819 6.48 
STSR3CD 497-4400-5-ND Sync. Rectifier Smart Driver for TDA7439DS13TR 497-3983-2-ND Three Bands Digitally Controlled 
Flyback ..... 8-SOIC 3.73 3.25 2.42 Audio Processor... 4973.00/1,000 
STSR3CD-TR 497-4401-1-ND Sync. Rectifier Smart Driver for TDA7449 497-3672-ND Tone Control, Digitally Controlled 
Flyback ..... Oia) eeoi258 2.42) Audio Processor ai 3.38 2.94 2.19 
STSR3CD-TR 497-4401-2-ND Sync. Rectifier Smart Driver for TDA7454 497-2179-5-ND 4x35W High Eff. Quad Bridge Car 
4415.00/2,500 Radio Amp. 15.50 14.34 10.85 
STSR30D-TR 497-2155-1-ND TDA7462D013TR 497-3673-1-ND Dual Audio P! 
3.73 3.25 2.42 Compander... 748 6.83 5.40 
STSR30D-TR 497-2155-2-ND Sync. Rectifier Smart Driver for TDA7482 497-3984-5-ND 25W Mono Class-D Amp. 5-Multiwatt 8.28 7.56 5.98 
Flyback ..... 4415.00/2,500 TDA7490 497-3985-5-ND Dual Stereo Class-D Amp. ‘5-Flexiwatt 7.48 6.83 5.40 
STUSBO2EQR 497-4983-1-ND USB Transceiver 94 82 63 TDA7490L 497-3986-5-ND Dual Stereo Class-D Amp. 5-Flexiwatt 6.81 6.22 4.92 
STUSBO2EQR 497-4983-2-ND USB Transceiver 999.00/3,000 TDA7494S 497-2180-5-ND 10W, Amp... 5-Multiwatt 2.07 1.73 1.45 
STW5093CYLT 497-3375-1-ND 2.7V, 14-Bit Linear Codec with High TDA7511 497-3988-ND AM/FM Tuner for Car Radio and 
Performance Audio Front-End......... 30-TSSOP 4.86 4.23 3.15 Hi-Fi Applications. 11.80 10.92 8.26 
STW5093CYLT 497-3375-2-ND 2.7V, 14-Bit Linear Codec with High TDA7560 497-2181-5-ND 4x45W Quad Bridge Car Radio 
Performance Audio Front-End 0-TSSOP 5760.00/2,500 Am '5-Flexiwatt 21.44 18.38 16.30 
TBA820M 497-3025-5-ND 1.2W Audio Amp i 1:35 7 90 TDA7561 497-2182-5-ND Multif p. 5-Flexiwatt 10.80 9.99 7.56 
TD2201D 497-2156-5-ND Gate Driver. 1.69 147 1.13 TDA7563 497-2183-5-ND Multifunction Quad Power Amp. 7-Flexiwatt 13.30 12.31 9.31 
TD2201DT 497-5416-1-ND Gate Driver’ 1.69 1.47 1.13 TDA7401013TR 497-3978-1-ND Digitally Controlled Audio Processt 28-SOIC 5.40 4.70 3.50 
TD2201DT 497-5416-2-ND Gate Driver* .. 1497.50/2,500 TDA7401013TR 497-3978-2-ND Digitally Controlled Audio Processor.....28-SOIC 2660.00/1,000 
1D2211D 497-2157-5-ND 1.69 1.47 1.13 E-TDA7401013TR 497-5051-1-ND Digitally Controlled Audio Processor* ..28-SOIC 5.40 4.70 3.50 
TD310IDT 497-4052-1-ND 2.34 1.95 1.64 E-TDA7401013TR 497-5051-2-ND Digitally Controlled Audio Processor* .. 28-SOIC 2660.00/1,000 
TD3101DT 497-4052-2-ND Triple |GBT/MOS Driver 2535.00/2,500 TDA7535013TR 497-3989-1-ND Delta/Sigma Cascade 20-Bit Stereo 
TD3501D 497-5848-5-ND Adv. IGBT/MOSFET Driver* NEW!....14-SOIC 2.97 2.59 1.93 DAC seen 14-S0IC 5.40 4.70 3.50 
TD3501DT 497-4053-1-ND Advanced IGBT/MOSFET Driver... 14-SOIC 297 259 1.93 TDA7535013TR 497-3989-2-ND Delta/Sigma Cascade 20-Bit Stereo 
TD3501DT 497-4053-2-ND Advanced IGBT/MOSFET Driver 3520.00/2,500 DAC 6400.00/2,500 
TD3511DT 497-4439-1-ND Advanced IGBT/MOSFET Driver 1.80 1.50 1.26 TDEO160FPT 497-5417-1-ND Proximity 440 3.84 2.86 
TD351IDT 497-4439-2-ND Advanced IGBT/MOSFET Driver 1950.00/2,500 TDEO160FPT 497-5417-2-ND Proximity Detectors 5215.00/2,500 
TD3511N 497-4440-5-ND Advanced IGBT/MOSFET Driver 1.80 1.50 1.26 TDE1707BFPT 497-3674-ND Intelligent Power Switch 548 4.78 3.56 
TD352IDT 497-4676-1-ND Advanced IGBT/MOSFET Driver 1.54 134 1.03 E-TDE1707BFPT 497-4598-1-ND Intelligent Power Switch 548 478 3.56 
TD352IDT 497-4676-2-ND Advanced IGBT/MOSFET Driver 2 1362.50/2,500 E-TDE1707BFPT 497-4598-2-ND Intelligent Power Switch 6496.00/2,500 
TDAO161DP 497-2158-5-ND Proximity Detector “Mini Dip 3.51 3.06 2.28 TDE1707DFT 497-5169-1-ND Intelligent Power Switch 432 3.76 2.80 
TDAO161FP 497-2159-5-ND Proximity Detect ..8-SOIC 3.51 3.06 2.28 TDE1707DFT 497-5169-2-ND Intelligent Power Switch*.. 9216.00/4,500 
TDA1905 497-2160-5-ND 5W, Audio Amplifie! 16-Power Dip 2.10 1.75 1.47 TDE1708DFT 497-5769-1-ND Intelligent Power Switch* NE! ull 2sv e202) 
TDA2003H 497-2161-5-ND 10W, Car Radio Audio Am 200° 176 147 TDE1708DFT 497-5769-2-ND Intelligent Power Switch* NEW! 6624.00/4,500 
TDA2003V 497-2162-5-ND 10W, Car Radio Audio Amp 200 ealometeay, TDE1737DP 497-5322-5-ND Relay and Lamp Driver* 545 475 3.54 
TDA2005M 497-2163-5-ND 20W, Bridge Amplifier 2.84 247 1.84 TDE1737FP 497-5418-5-ND Relay and Lamp Driver* 545 475 3.54 
TDA2007A 497-3953-5-ND Dual Stereo Amp... 9-SIP 2.73 2.28 1.92 TDE1737FPT 497-5419-1-ND Relay and Lamp Driver* 545 475 3.54 
TDA2009A 497-2164-5-ND 10+ 10W, Stereo Am| 1-Multiwatt 3.65 3.18 2.37 TDE1737FPT 497-5419-2-ND Relay and Lamp Driver* 6465.00/2,500 
TDA2030AH 497-3667-ND 18W, Hi-Fi Audio Amp 3.41 271 2.02 TDE1747DP 497-5420-5-ND Relay and Lamp Driver* 645 4.75 3.54 
TDA2030AV 497-2165-5-ND 18W, Hi-Fi Amp/35W Driver. 297 259 1.93 TDE1747FP 497-5421-5-ND Relay and Lamp Driver* 545 4.75 3.54 
TDA2030H 497-3026-5-ND 14W, Hi-Fi Audio Amp .. 297 259 1.93 TDE1787ADP 497-5422-5-ND Relay and Lamp Driver* 8.86 8.09 6.40 
TDA2030V 497-3954-5-ND 14W, Hi-Fi Audio Am, 2.86 250 1.86 TDE1787DP 497-5423-5-ND Relay and Lamp Driver* 6.44 5.88 4.65 
TDA2040V 497-3027-5-ND 20W, Hi-Fi Audio Am 3.65 3.18 2.37 TDE1798DP 497-2184-5-ND 0.5A, Intelligent Power Switch 6.39 5.84 4.62 
TDA2050V 497-3028-5-ND 32W, Hi-Fi Audio Amp .. 3.78 3.29 2.45 TDE1897CDP 497-5424-5-ND 0.5A, High-Side IPS Driver* .. 6.44 5.88 4.65 
TDA2052V 497-3955-5-ND 60W Hi-Fi Audio Power Amp TDE1897RDP 497-2185-5-ND 0.5A, High-Side IPS Driver. 5.13 447 3.33 
with Mute/Standby. V-Heptawatt 7.82 7.14 5.65 TDE1897RFPT 497-5194-1-ND 0.5A, High-Side IPS Driver SiS) 6:26 415) 
TDA2822 497-3956-5-ND Dual Low Voltage Power Am 156 130 1.10 TDE1897RFPT 497-5194-2-ND 0.5A, High-Side IPS Driver* 3188.00/1,000 
TDA2822D 497-2166-5-ND Dual Low Voltage Power Am| 8-SOIC 1.58 1.37 1.05 TDE1898CDP 497-5425-5-ND 0.5A, High-Side IPS Driver (ak. Bi) eas 
TDA2822D013TR 497-3376-1-ND Dual Low Voltage Power Am| 8-SOIC 69 1.47 1.13 TDE1898CFPT 497-4984-1-ND 0.5A, High-Side IPS Driver.. 748 6.83 5.40 
TDA2822D013TR 497-3376-2-ND Dual Low Voltage Power Am 8-SOIC 1497.50/2,500 TDE1898CFPT 497-4984-2-ND 0.5A, High-Side IPS Driver. 4144.00/1,000 
TDA7233 497-3957-5-ND 1W, Audio Amp with Mute 8-Dip 165 1.38 1.16 TDE1898RDP 497-5426-5-ND 0.5A, High-Side IPS Driver 6.21 541 4.03 
TDA7233D013TR 497-3668-1-ND 1W, Audio Amp with Mute 8-SOIC 1.92 1.60 1.35 TDE1898RFPT 497-5233-1-ND 0.5A, High-Side IPS Driver* 6.21 541 4.03 
TDA7233D013TR 497-3668-2-ND 1W, Audio Amp with Mute 8-SOIC 2080.00/2,500 TDE1898RFPT 497-5233-2-ND 0.5A, High-Side IPS Driver 3059.00/1,000 
TDA7240AH 497-2167-5-ND H-Heptawatt 3.11 2.71 2.02 TDE3247FPT 497-5323-1-ND Relay and Lamp Driver*.... 454 3.95 2.94 
TDA7240AV 497-2168-5-ND V-Heptawatt 2.84 247 1.84 TDE3247FPT 497-5323-2-ND Relay and Lamp Driver* 5375.00/2,500 
TDA7256 497-2169-5-ND 30W, Bridge Car Radio Amp . 1-Multiwatt 5.67 4.94 3.68 TEA2025B 497-3991-5-ND Stereo Audio Amp 1.77 148 1.24 
TDA7263 497-3958-5-ND AB Dual Audio Power Amp. .11-Clipwatt 3.78 3.29 2.45 TEA2025D013TR 497-3675-1-ND Stereo Audio Amp 2.04 1.70 1.43 
TDA7264 497-3959-5-ND AB Dual Audio Power Amp. Multiwatt 5.00 4.35 3.24 TEA2025D013TR 497-3675-2-ND Stereo Audio Amp 918.00/1,000 
TDA7265 497-3960-5-ND AB Dual Audio Power Amp. 1-Multiwatt 648 5.64 4.20 E-TEA3717DP 497-5056-5-ND Stepper Motor Driver* 255) 213) e749 
TDA7266 497-3669-ND 14W, Dual Bridge Amp.. 5-Multiwatt 6.90 630 4.98 TEA3718DP 497-2188-5-ND Stepper Motor Driver... 3.19 2.78 2.07 
TDA7266D 497-4024-5-ND 14W, Dual Bridge Am, 0-PowerSOIC 4.00 348 2.59 E-TEA3718SDP 497-2189-5-ND Stepper Motor Driver* 294 257 1.91 
TDA7266S 497-3670-ND 10W, Dual Bridge Am, 5-Multiwatt 6.79 6.20 4.90 TEA3718SFPTR 497-2190-1-ND Stepper Motor Driver S15) 263 202i 
TDA7267 497-3671-ND 2W, Mono Amp.. 8-MiniDip 2.40 2.00 1.68 TEA3718SFPTR 497-2190-2-ND Stepper Motor Drive 1418.00/1,000 
TDA7267A 497-3962-5-ND 3W, Mono Amp. .16-Power Dip 2.85 2.38 2.00 TLOG1ACDT 497-2191-1-ND Low Power, J-Fet Single Op Amp. 1.31 1.14 88 
TDA7268 497-3963-5-ND 2x2W Stereo Aud .16-Power Dip 4.05 3.53 2.63 TLO61ACDT 497-2191-2-ND Low Power, J-Fet Single Op Amp. 1165.00/2,500 
TDA7269A 497-3964-5-ND AB Dual Audio Power Amp. 11-Multiwatt 554 482 3.59 TLO61CDT 497-2192-1-ND Low Power, J-Fet Single Op Am 68 54 AL 
TDA7293V 497-2170-5-ND 120V, 100W DMOS Audio Amp... 15V-Multiwatt 6.65 6.07 4.80 TLO61CDT 497-2192-2-ND Low Power, J-Fet Single Op Am §35.00/2,500 
TDA7294V 497-2171-5-ND 100V, 100W DMOS Audio Amp... 15V-Multiwatt 10.12 9.24 7.31 TLOG1IDT 497-4054-1-ND Low Power, J-Fet Single Op Am ate 58.44 
TDA7295 497-3965-5-ND | 80V, 80W DMOS Audio Amp 5-Multiwatt 8.97 819 648 TLO61IDT 497-4054-2-ND | Low Power, J-Fet Single Op Amp. 570.00/2,500 
TDA7296 497-3966-5-ND 70V, 60W DMOS Audio Amp 5-Multiwatt 8.63 7.88 6.23 TLO62ACDT 497-2193-1-ND Low Power, J-Fet Dual Op Amp. 99 80  .60 
TDA7297 497-3967-5-ND —_| Dual Bridge Amp 5-Multiwatt 6.90 6.30 4.98 TLO62ACDT 497-2193-2-ND —_| Low Power, J-Fet Dual Op Amp. 785.00/2,500 
TDA7297D 497-3968-5-ND Dual Bridge Amp 0-Power SOIC 7.52 6.87 5.43 TLO62CDT 497-2194-1-ND Low Power, J-Fet Dual Op Amp. 65 EO um OO 
TDA7309D013TR 497-3969-1-ND Digital Controlled Stereo Audio TLO62CDT 497-2194-2-ND Low Power, J-Fet Dual Op Amp. 487.50/2,500 
Processor 610 5.57 4.40 TLOG2CN 497-2195-5-ND Low Power, J-Fet Dual Op Amp .. 70 2 
TDA7309D013TR 497-3969-2-ND Digital Controlled Stereo Audio TLO62ID 497-3029-5-ND Low Power, J-Fet Dual Op Amp. 70 aye 8} 
Processor... 3379.00/1,000 TLO64CDT 497-2196-1-ND Low Power, J-Fet Quad Op Amp As 62 43 
TDA7338D013TR 497-3971-1-ND Stereo Decoder .. 20-SOIC 5.75 5.25 415 TLOG4CDT 497-2196-2-ND Low Power, J-Fet Quad Op Amp 605.00/2,500 
TDA7338D013TR 497-3971-2-ND Stereo Decoder . .20-SOIC 3188.00/1,000 TLOG4CN 497-2197-5-ND Low Power, J-Fet Quad Op Amp aed 62 46 
TDA7350A 497-3972-5-ND 22W Bridge Stereo Amp 1-Multiwatt 5.40 4.70 3.50 TLOB4IDT 497-3030-1-ND Low Power, J-Fet Quad Op Amp iE) 
TDA7360 497-3973-5-ND 22W Bridge/Stereo Audio Amp....11V-Multiwatt 5.87 5.36 4.24 TLOG4IDT 497-3030-2-ND Low Power, J-Fet Quad Op Amp 1197.50/2,500 
TDA7375AV 497-3974-5-ND Dual/Quad Power Amp 15V-Multiwatt 7.13 6.51 5.15 TLO64IN 497-2198-5-ND Low Power, J-Fet Quad Op Amp 1.00 80 60 
TDA7375V 497-2172-5-ND 2x35W Dual/Quad Power Amp.....15V-Multiwatt 7.13 651 5.15 TLO71CDT 497-4055-1-ND Low Noise, J-Fet Single Op Amp. 65 52 39 
TDA7384A 497-2173-5-ND 4x35W Quad Bridge Car TLO71CDT 497-4055-2-ND Low Noise, J-Fet Single Op Amp 487.50/2,500 
Radio Amp... 25-Flexiwatt 12.30 11.38 8.61 TLO71CN 497-3031-5-ND Low Noise, J-Fet Single Op Amp 90 72 54 
TDA7385 497-2174-5-ND 4x30W Quad Bridge Car TLO71IDT 497-2199-1-ND Low Noise, J-Fet Single Op Amp 1.09 88 = 66 
Radio Amp 25-Flexiwatt 11.00 10.18 7.70 TLO71IDT 497-2199-2-ND Low Noise, J-Fet Single Op Amp 862.50/2,500 
TDA7386 497-2175-5-ND 4x40W Quad Bridge Car TLO72CDT 497-2200-1-ND Low Noise, J-Fet Dual Op Am: 65 noe) 39 
Radio Amp 25-Flexiwatt 15.40 14.25 10.78 TLO72CDT 497-2200-2-ND Low Noise, J-Fet Dual Op Am: 487.50/2,500 
TDA7391 497-2176-5-ND 35W, Bridge Car Radio Amp .. 1-Multiwatt 6.21 5.67 4.49 TLO72CN 497-2201-5-ND Low Noise, J-Fet Dual Op Amp... 65 62°39 
TDA7391PD 497-3975-5-ND 35W, Bridge Car Radio Amp......20-Power SOIC 9.66 882 6.98 TLO72IDT 497-2202-1-ND Low Noise, J-Fet Dual Op Amp... 70 56 42 
TDA7393 497-3976-5-ND Dual Bridge Car Radio Am 15-Multiwatt 6.33 5.78 4.57 TLO72IDT 497-2202-2-ND Low Noise, J-Fet Dual Op Amp 525.00/2,500 
TDA7396 497-2177-5-ND 45W, Bridge Car Radio Amp . 1-Multiwatt 6.62 5.76 4.29 TLO74ACDT 497-2203-1-ND Low Noise, J-Fet Quad Op Amp. 1.20 1.04 80 
TDA7400DTR 497-3977-2-ND Advance Car Signal TLO74ACDT 497-2203-2-ND Low Noise, J-Fet Quad Op Amp. 1065.00/2,500 
Processor... 28-SOIC 5585.00/1,000 * RoHS Compliant (Continued) 
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STMicroelectronics | Digi-Key ae Price Each STMicroelectronics —_| Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description 1 10 100 
TLO74CDT 497-2204-1-ND —_| Low Noise, J-Fet Quad Op Amp J 2 48 TS2721DT 497-2247-1-ND [CMOS Dual Op Amp 173 150 1.15 
TLO74CDT 497-2204-2-ND | Low Noise, J-Fet Quad Op Amp 605.00/2,500 TS2721DT 497-2247-2-ND | CMOS Dual Op Amp 1530.00/2,500 
TLO74CN 497-2205-5-ND —_| Low Noise, J-Fet Quad Op Amp ft SP Gi TS274AID 497-2248-5-ND | CMOS Quad Op Am 224 187 1.58 
TLO74IDT 497-4056-1-ND | Low Noise, J-Fet Quad Op Amp 90 72 54 TS274CDT 497-4060-1-ND | CMOS Quad Op Am 14-SOIC 1.05 91 70 
TLO7AIDT 497-4056-2-ND __| Low Noise, J-Fet Quad Op Amp 712.50/2,500 TS274CDT 497-4060-2-ND___| CMOS Quad Op Am 14-SOIC 930.00/2,500 
TLO74IN 497-2206-5-ND —_| Low Noise, J-Fet Quad Op Amp 99.80.55 TS27410T 497-2249-1-ND [CMOS Quad Op Am 14-5010 1.73 (1.50 1.15 
TLOS1ACDT 497-2207-1-ND —_| J-Fet Single Op Amp .. 113 82 63 TS2741DT 497-2249-2-ND — |CMOS Quad Op Am 14-SOIC 1530.00/2,500 
TLO81ACDT 497-2207-2-ND J-Fet Single Op Amp. 890.00/2,500 TS321ILT 497-4061-1-ND Low Power Single Op Amp OT-23-5 89.70 36.56 
TLO81CDT 497-2208-1-ND —_| J-Fet Single Op Amp .. 80 72 SA TS324ILT 497-4061-2-ND | Low Power Single Op Amp 630.00/3,000 
TLO81CDT 497-2208-2-ND J-Fet Single Op Amp .. 712.50/2,500 TS339CPT 497-4062-1-ND Micropower Quad CMOS Voltage 
TLOSTCN 497-2209-5-ND | J-Fet Single Op Amp .. 70 56 42 Comparator. ww 14-TSSOP 7258 44 
TLO81IDT 497-2210-1-ND J-Fet Single Op Amp .. elit Oe meoll TS339CPT 497-4062-2-ND Micropower Quad CMOS Voltage 
TLOS1IDT 497-2210-2-ND J-Fet Single Op Amp .. 605.00/2,500 Comparator. _.. 14-TSSOP 570.00/2,500 
TLO82ACDT 497-2211-1-ND J-Fet Dual Op Amp S| ): 4 TS339|DT 497-2264-1-ND Micropower Quad CMOS Voltage 
TLO82ACDT 497-2211-2-ND J-Fet Dual Op Amp 677.50/2,500 Comparato! 14-SOIC 98 85 36.65 
TLO82AIPT 497-5195-1-ND | J-Fet Dual Op Amp* . 750 1.30 1.00 TS339|DT 497-2264-2-ND —_| Micropower 
TLOS2AIPT 497-5195-2-ND —_| J-Fet Dual Op Amp* . 2128.00/4,000 Comparator. wn. 14-SOIC 865.00/2,500 
TLO82CDT 497-2212-1-ND J-Fet Dual Op Amp 65 52 39 TS3391N 497-2265-5-ND Micropower Quad CMOS Voltage 
TLO82CDT 497-2212-2-ND —_| J-Fet Dual Op Amp 487.50/2,500 Comparator. 409 95 73 
TLO82CN 497-2213-5-ND J-Fet Dual Op Amp 65.52.39 TS3391PT 497-2266-1-ND Micropower Quad CMOS Voltage 
TLOB2CPT 497-4057-1-ND | J-Fet Dual Op Amp 8165 CD Comparator. w14-TSSOP 1.85 147 90 
TLOB2CPT 497-4057-2-ND —_| J-Fet Dual Op Amp 1028.00/4,000 TS3391PT 497-2266-2-ND _| Micropower Quad CMOS Voltage 
TLOS2IN 497-3032-5-ND —_| J-Fet Dual Op Amp ‘TO 2 Comparator. .14-TSSOP 1197.50/2,500 
TLO82IDT 497-2214-1-ND | J-Fet Dual Op Amp 95 62 = 48 TS372IDT 497-2271-1-ND | LP, Dual CMOS Voltage Comparato 131 #114 ~~ 88 
TLO82IDT 497-2214-2-ND J-Fet Dual Op Amp 712.50/2,500 TS372IDT 497-2271-2-ND LP, Dual CMOS Voltage Comparato' 1165.00/2,500 
TLO84ACDT 497-2215-1-ND J-Fet Quad Op Amp 1.01 88 = 68 TS372IN 497-2272-5-ND LP, Dual CMOS Voltage Comparato 21 1:05; 4611 
TLO84ACDT 497-2215-2-ND J-Fet Quad Op Amp 897.50/2,500 TS3741DT 497-2273-1-ND LP, Quad CMOS Voltage Comparator. 98 85 65 
Lee for a216 SND arte aia on ae Hot eo ee TS3741DT 497-2273-2-ND LP, Quad CMOS Voltage Comparator. 865.00/2,500 
~4752-1- -Fet Quad Op Amp : / 7 TS374IN 497-2274-5-ND | LP, Quad CMOS Voltage C tor. 191 166 1.28 
TLOB4AIDT 497-4752-2-ND__| J-Fet Quad Op Amp 1030.00/2,500 TS391ILT 497-2275-1-ND LP, single Voltage Comparator... e SOT-23-5- 86 BD 
TeOB4CD Dery a Quad op Amp a eS ay TS3Q1ILT 497-2275-2-ND —_| LP, Single Voltage Comparator.......... SOT-23-5L 813.00/3,000 
S sis -ret Quad Op Amp : : : TS3931DT 497-2276-1-ND Micropower Dual CMOS Voltage 
TLOS4CDT 497-2217-2-ND —_| J-Fet Quad Op Amp 605.00/2,500 Comparator. 99 80 60 
a Poe ee yc coat it ne oe et TS39310T 487-2276-2-ND | Wicropower Dual CMOS Votage seeeeoes 
= 3 omparato: . i 
nur (erase [Ltda oan al = =—ee 
. Fle -ret Quad Op Amp : “ Comparator... eh) eal 938 
Toto poueee OND fet Ae oe pa ‘a fr Se SO TS4191DT 497-4065-1-ND 360mW Mono Amp. 146 1.27 98 
~ -5- |-Fet Quad Op Amp : 5 o ~ 2 
TL431ACDT 497-3034-1-ND__| Programmable Voltage Reference 6854 SE FEES scomW Monaany Pe cays 
TL431ACDT 497-3034-2-ND Programmable Voltage Reference 8-SOIC 535.00/2,500 TS4191ST 497-4448-2-ND 360mW Mono Amp. ~"2076.00/4,000 
TL431ACZ 497-3035-5-ND Programmable Voltage Reference. 0-92 70 56 42 TS421|DT 497-4066-1-ND 360mW Mono Amp. 146 127 98 
TL431AIDT 497-2225-1-ND Programmable Voltage Reference. SOIC 48 38.29 TS421|IDT 497-4066-2-ND 360mW Mono Amp. 1297.50/2,500 
TL431AIDT 497-2225-2-ND Programmable Voltage Reference. 8-SOIC 357.50/2,500 is =n : 
TLA31AIZT 497-2226-1-ND __| Programmable Voltage Reference 0-92 48 38 29 uae Poaceae Soom Mono Ane Ae Nana dare 
TL431AIZT 497-2226-2-ND Programmable Voltage Reference. 0-92 304.00/2,000 TS431AILT 497-2279-1-ND Low Voltage, Adj. Shi 413 98 75 
TL431CDT 497-3036-1-ND_—_/ Programmable Voltage Reference: 8S0IG 7056 a2 TS431AILT 497-2279-2-ND | Low Voltage, Adj. Shunt Reference 1197.00/3,000 
TL431CDT 497-3036-2-ND Programmable Voltage Reference 8-SOIC 525.00/2,500 TS432AILT 497-2280-1-ND 1.24V, Adj. Shunt Voltage Reference . 405 91 70 
TL431IDT 497-2227-1-ND Programmable Voltage Reference. 8-SOIC #55) 34° (26 ear 
pooaa. TS432AILT 497-2280-2-ND | 1.24V, Adj. Shunt Voltage Reference . 1116.00/3,000 
TL4311DT 497-2227-2-ND Programmable Voltage Reference. 8-SOIC 362.50/2,500 TS461CD 497-3039-5-ND 0 ‘i 7 
= — = = -5- utput Rail-to-Rail Op Amp SOIC 72 58 44 
TL4311ZT 497-2228-1-ND Programmable Voltage Reference. 0-92 60 48 36 TS461CDT 497-2281-1-ND Output Rail-to-Rail Op Amp -SOIC 72 58 44 
TL4311ZT 497-2228-2-ND Programmable Voltage Reference. 0-92 384.00/2,000 TS461CDT 497-2281-2-ND Output Rail-to-Rail Op Amp -SOIC i 570.00/2 500 
TL1431ACDT 497-2222-1-ND Programmable Voltage Reference. 8-SOIC 86 69 52 a ee itn Pail ae 7 i 
TS461CLT 497-2282-1-ND __| Output Rail-to-Rail Op Amp OT-23-5 1.08 8765 
TL1431ACDT 497-2222-2-ND Programmable Voltage Reference. 8-SOIC 677.50/2,500 7 7 
5908 AA TS461CLT 497-2282-2-ND ——_| Output Rail-to-Rail Op Amp (OT-23-5 1026.00/3,000 
TL1431ACZT 497-2223-1-ND Programmable Voltage Reference. TO-92 86 69 52 T8462cD 497-5431-5-ND Output Rail-to-Rail Op Amp* 95 6 57 
TL1431ACZT 497-2223-2-ND Programmable Voltage Reference. 0-92 542.00/2,000 By ey P i1_+o-Rail pam" ; ‘ } 
TS462CDT 497-2283-1-ND —_| Output Rail-to-Rail Op Amp 95 76 57 
TL1431AIDT 497-2224-1-ND Programmable Voltage Reference. 8-SOIC 90 Te et! TS462CDT 497-2283-2-ND Output Rail-to-Rail Op Amp 747.50/2,500 
TL1431AIDT 497-2224-2-ND Programmable Voltage Reference. 8-SOIC 712.50/2,500 TS462CN 497-2284-5-ND Output Rail-to-Rail Op Amp 95 qo Si 
TL1431IDT 497-4058-1-ND Programmable Voltage Reference. 8-SOIC 86 A): sy - - - - - 
TLA43110T 497-4058-2-ND __| Programmable Voltage Reference 677.50/2,500 TS462CPT pola oe pig Ea) Output Rail-to-Rall Op Amp BS penne 
—— TS462CPT 497-4067-2-ND —_| Output Rail-to-Rail Op Amp 1332.00/4,000 
TL7702ACD1013TRA | 497-5427-1-ND Supply Voltage Supervisor* . 1.13 LOS eo) TS464CD 497-3040-5-ND Output Rail-to-Rail Op Am 1.05 91 70 
TL7702ACD1013TRA |497-5427-2-ND —_| Supply Voltage Supervisor* . 997.50/2,500 Pened DO at Oral SPD : : : 
ete TS464CDT 497-2285-1-ND —_| Output Rail-to-Rail Op Amp 105 91 70 
TL7702ACP/A 497-5208-5-ND Supply Voltage Supervisor* . 1.13 98 75 7 ou Fania 
TL7702AID1/A 497-2229-5-ND | Supply Voltage Supervisor. 113 98 75 TS464CDT 497-2285-2:NDE | Output Rail-to-Rall Op Amp 930.00/2,500 
TL7702AID1013TRA _|497-5428-1-ND _| Supply Voltage Supervisor* . 113.98 75 TS464CN 497-2286-5-ND —_| Output Rail-to-Rail Op Amp 1.05 91.70 
ae a TS464CPT 497-5432-1-ND —_| Output Rail-to-Rail Op Amp*. .14-TSSOP 1.05 91 70 
TL7702AID1013TRA | 497-5428-2-ND Supply Voltage Supervisor* . 997.50/2,500 TS464CPT 497-5432-2-ND 0 Rail-to-Rail Op Amp* 44-TSSOP 930.00/2,500 
TL7702AIP/A 497-5209-5-ND —_| Supply Voltage Supervisor* . 113 98 75 7-5432-2- utput Rail-to-Rail Op Amp*. 14-1880 .00/2,5 
a ei cj TS472ElJT 497-4985-1-ND LN Microphone Preamp .. FlipChip 1.54 1.34 = 1.03 
TL7705ACD1013TRA | 497-2230-1-ND 5V, Supply Voltage Supervisor. 1:13 98 75 TS472EWT 497-4985-2-ND LN Microphone P: Flin Chi 2615.00/5,000 
TL7705ACD1013TRA | 497-2230-2-ND | 5V, Supply Voltage Supervisor. 997.50/2,500 lerophonie- reams aa pels 
TL7705ACP/A 497-3676-ND 5V, Supply Voltage Supervisor. 113.98 75 Jafar aaa on ented Headphone Am 1.08 ahi ass 
a Pe r cP er mW, stereo Headphone Amp . . 
TL7705AID1013TRA PUTSoTag NG 5V, Supply Voltage Supervisor. LAS) 98 75 T8480l0T 497-2288-1-ND 100mW. Stereo Headphone Amp 1.05 ‘Ot 70 
TL7705AID1013TRA =| 497-3677-2-ND 5V, Supply Voltage Supervisor. 997.50/2,500 
-5940-5- isor* TS482i0T 497-2288-2-ND | 100mW, Stereo Headphone Amp 1116.00/3,000 
TL7705AIP/A 497-5210-5-ND 5V, Supply Voltage Supervisor ike HO8t 275) 78486-11ST 497-4450-1-ND 40omW $i Headphone A\ 443 124 9 
TS3V3391DT 497-2278-1-ND | 3V, Micropower Quad CMOS i 7-4450-1- mW, Stereo Headphone Amp : : 95 
Yalaoe omen. BT sass 497041-5ND|10OmW Stereo Headphone Amp 14g 124 85 
= -5-| a vor mW, stereo headphone Amp . y; w 
ae Pe RT (on, power GMOS Dual Op Amp. See | Ts4asi0T 497-2289-1-ND | 100mW, Stereo Headphone Amp 143 124 95 
TS27L2IDT 497-2251-1-ND | Low Power, CMOS Dual Op Amp... 120 1.04  .80 
2954-0. TS486|DT 497-2289-2-ND | 100mW, Stereo Headphone Amp 1262.50/2,500 
TS27L2IDT 497-2251-2-ND | Low Power, CMOS Dual Op Amp. 1065.00/2,500 
TS27L4AID 497-2252-5-ND —_| Low Power, CMOS Quad Op Amp 1.95 1.63 1.37 1548710 407-2291-9:ND) | 100mW, Stereo Headphone Amp WAS) Nae 
TS27L4AIN 497-2253-5-ND __| Low Power, CMOS Quad Op Amp 195 1.63 1.37 ae a pote oe ND Duet op Amp 1) al 308 af:00 
TS27L4CN 497-2254-5-ND | Low Power, CMOS Quad Op Amp 101 88 68 ~2295-2- ual Op Amp .00/2, 
TS27L4IDT 497-2255-1-ND | Low Power, CMOS Quad Op Amp 131 114 88 TS51210T 497-2296-1-ND | Dual Op Amp 116 1.01  .78 
TS27L4IDT 497-2255-2-ND | Low Power, CMOS Quad Op Amp 1165.00/2,500 TS5121DT 497-2296-2-ND | Dual Op Amp 1030.00/2,500 
TS27L4IN 497-2256-5-ND Low Power, CMOS Quad Op Amp 143 124 95 TS514AIDT 497-4453-1-ND Precision Quad Op Amp.. 1.77. 148 1.24 
TS27M2AIDT 497-2257-1-ND __| Low Power, CMOS Dual Op Amp. 135 117.90 TS514AIDT 497-4453-2-ND | Precision Quad Op Amp. 1917.50/2,500 
TS27M2AIDT 497-2257-2-ND | Low Power, CMOS Dual Op Amp. 1197.50/2,500 TS5221D 497-3042-5-ND | Low Noise, Dual Op Amp 1.28 141 85 
TS27M2AIN 497-2258-5-ND | Low Power, CMOS Dual Op Amp. 169 147 113 1eez2ID1 pee aa ine roe a io aa arene ago 
TS27M2BIDT 497-4445-1-ND | Low Power, CMOS Dual Op Amp... 255 213 1.79 ~2297-2- , Du .00/2, 
TS27M2BIDT 497-4445-2-ND | Low Power, CMOS Dual Op Amp. 2762.50/2,500 TS555CDT 497-3043-1-ND__| Low Power, Single CMOS Timer: 3072 S54 
TS27M2IDT 497-2259-1-ND__| Low Power, CMOS Dual Op Amp... 131 114.88 TS555CDT 497-3043-2-ND | Low Power, Single CMOS Timer 712.50/2,500 
TS27M2IDT 497-2259-2-ND | Low Power, CMOS Dual Op Amp. 1165.00/2,500 TSSSSCN 497-3044-5-ND | Low Power, Single CMOS Timer 76 61 AG 
TS27M2IN 497-2260-5-ND | Low Power, CMOS Dual Op Amp... igs ie TSS551D 497-3045-5-ND —_| Low Power, Single CMOS Timer 10 57 43 
TS27M4AID 497-2261-5-ND | Low Power, CMOS Quad Op Amp 156 1.30 1.10 TSS55IDT 497-2298-1-ND —_| Low Power, Single CMOS Timer 65 5239 
TS27M4IDT 497-2262-1-ND | Low Power, CMOS Quad Op Amp (SON d-25 e105 TSSSSIDT 497-2298-2-ND__| Low Power, Single CMOS Timer 487.50/2,500 
TS27M4IDT 497-2262-2-ND __|Low Power, CMOS Quad Op Amp 1625.00/2,500 TS5551N 497-2299-5-ND | Low Power, Single CMOS Timer 72 58 Ad 
TS27M4IN 497-2263-5-ND | Low Power, CMOS Quad Op Amp 173 1.50 1.15 TS5551PT 497-4069-1-ND Low Power, Single CMOS Timer QM 
TS271ACDT 497-2242-1-ND CMOS Prog. LP Single Op Amp 124 1.08 .83 TS555|1PT 497-4069-2-ND Low Power, Single CMOS Timer 1140.00/4,000 
TS271ACDT 497-2242-2-ND | CMOS Prog. LP Single Op Amp 1097.50/2,500 TS5561DT 497-2300-1-ND Low Power, Dual CMOS Time! 1.24 1.08 83 
TS271ACN 497-2243-5-ND CMOS Prog. LP Single Op Amp 124 1.08 83 TS5561DT 497-2300-2-ND Low Power, Dual CMOS Time: 1097.50/2,500 
TS2711DT 497-2244-1-ND __|CMOS Prog. LP Single Op Amp 94 82.63 TS556IN 497-2301-5-ND | Low Power, Dual CMOS Time 108 «87 = 65 
TS2711DT 497-2244-2-ND [CMOS Prog. LP Single Op Amp 832.50/2,500 TS6131D 497-5434-5-ND | Dual Wide Band Op Amp* . 486 4.23 3.15 
TS2741N 497-5196-ND CMOS Quad Op Amp* 165 138 1.16 TS613IDT 497-2302-1-ND Dual Wide Band Op Amp. Ssh a Ay aca 
TS272AID 497-2245-5-ND CMOS Dual Op Am ‘es ae eh) TS6131DT 497-2302-2-ND Dual Wide Band Op Amp. 6080.00/2,500 
TS272AIN 497-2246-5-ND CMOS Dual Op Am 1.50 1.30 1.00 TS616IDW 497-4454-5-ND Dual Wide Band Op Amp. SO ea 45 col 
TS272CD 497-3037-5-ND __| CMOS Dual Op Amp.. 135 117.90 * RoHS Compliant (Continued) 
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STMicroelectronics | Digi-Key s Price Each STMicroelectronics —_| Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
TS616IDWT 497-4455-1-ND | Dual Wide Band Op Amp. 510 445 3.31 es : 
TS616IDWT 497-4455-2-ND [Dual Wide Band Op Am 6047 50/2500 | Teresain. 497-2085 |18V; Quad, vOut, RFLP Op Amp... 1@-bip 2.70 225. 1.89 
TS822ILT 497-2303-1-ND 2.5V, Micropower Shunt Voltage Re! 1.04 83 63 TS1854IPT 497-5430-1-ND 1.8V. Quad. In/Out, Rail:to-Rail i i c ; 
TS8221LT 497-2303-2-ND 2.5V, Micropower Shunt Voltage Re 984.00/3,000 ‘Low Power Op Amp* : 270 2.25 1.89 
TS8221ZT 497-2304-1-ND 2.5V, Micropower Shunt Voltage Re’ 1.04 83.63 TS1854|PT 497-5430-2-ND 1.8V, Quad, In/Out, Rail-to-Rail, 
Tse2aitt-12 | 497-2505-1ND | eropower Shunt Votage Reerene 156430 140 et On Ae eee 
bel Pe er -1-| icropower shunt Voltage Referencs F a . 5 Se 
TS824ILT-1.2 497-2305-2-ND | Micropower Shunt Voltage Referenc 2028.00/3,000 ae ooo. 6 ee ey 
18831-31ZT 497-2306-1-ND | Micropower Voltage Supervisor: 86 69 52 TS1871AILT 497-4538-1-ND | 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp 2.70 2.25 1.89 
1S831-3IZT 497-2306-2-ND Micropower Voltage Supervisor 590.00/2,000 TS1871AILT 497-4538-2-ND 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp 3510.00/3,000 
TS831-5IDT 497-4070-1-ND Micropower Voltage Supervisor Reset TS18711D 497-2236-5-ND 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp. 2122) 1:85) 1.56 
Active Low 95 76 57 TS18711DT 497-4539-1-ND | 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp 2.22 185 1.56 
S831-5IDT 497-4070-2-ND _| Micropower Voltage Supervisor Reset TS18711DT 497-4539-2-ND | 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp. 2405.00/2,500 
Active Low : 747.50/2,500 TS1871ILT 497-2237-1-ND —_| 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp 2.22 1.85 1.56 
18831-5IZT 497-2307-1-ND__| Micropower Voltage Supervisor 95 69 —53 TS1871ILT 497-2237-2-ND | 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp. 2886.00/3,000 
TS831-5IZT 497-2307-2-ND _ | Micropower Voltage Supervisor 652.00/2,000 TS1872AIDT 497-4540-1-ND__| 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Am 240 2.00 1.68 
S834-51DT 497-4071-1-ND Mlcropover watt Supetvisdr Reset Acne soc MEIER eT TS1872AIDT 497-4540-2-ND | 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Am 2600.00/2,500 
ow or High Integrated Timer 8 : : : TS1872AIST 497-4444-1-ND | 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP 
TS834-5IDT 497-4071-2-ND Micropower Volt. Supervisor Reset Active a4 F z i 
Low or High Integrated Timer. 8-SOIC 930.00/2,500 TS1872AIST 497-4444-2-ND ‘ev Dat In/Ou' Fate Lee 
TS861AILT 497-2308-1-ND _|[R/R, Micropower BiCMOS Comp. 131 114 ~—88 Op Amp... 4160.00/4,000 
TS861AILT 497-2308-2-ND _| R/R, Micropower BiCMOS Comp. 1398.00/3,000 TS1872ID 497-2238-5-ND | 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Am 222 185 156 
TS861AIN 497-2309-5-ND __| R/R, Micropower BiCMOS Comp. 131 1.14 88 TS1872IDT 497-2238-1-ND | 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Am 237 198 1.66 
TS8611DT 497-4072-1-ND R/R, Micropower BiCMOS Comparator...8-SOIC 1.86 1.55 1.31 TS1872IDT 497-2238-2-ND 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Am 2567.50/2,500 
TS8611DT 497-4072-2-ND R/R, Micropower BiCMOS Comparator... 8-SOIC 2015.00/2,500 TS18721N 497-2239-5-ND 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Am 2.37 1.98 1.66 
TS864AIDT 497-4073-1-ND __[R/R, Micropower BiCMOS Comparator..14-SOIC_ 216 1.80 1.52 TS1874AIDT 497-4542-1-ND__| 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp . 3.51 3.06 2.28 
TS864AIDT 497-4073-2-ND _| R/R, Micropower BiCMOS Comparator. 14-SOIC 2340.00/2,500 TS1874AIDT 497-4542-2-ND | 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp . 4160.00/2,500 
TS912AIDT 497-2310-1-ND —_| R/R, CMOS Dual Op Am BSOIC 1.73 1.50 1.15 TS1874ID 497-2240-5-ND ‘| 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp..... 294 245 2.06 
$91 2AIDT 497-2310-2-ND | R/R, CMOS Dual Op Am 8-SOIC 1530.00/2,500 TS1874IDT 497-2240-1-ND ‘| 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp... 294 245 2.06 
TS914AIDT 497-2311-1-ND__|R/R, CMOS Quad Op Amp. 4-SOIC 2.33 2.02 1.55 TS18741DT 497-2240-2-ND ‘| 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp . 3185.00/2,500 
TSO14AIDT 497-2311-2-ND R/R, CMOS Quad Op Amp. 2015.00/2,500 TS1874IN 497-2241-5-ND 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp . 2.94 2.45 2.06 
TS914ID 497-2312-5-ND —_| R/R, CMOS Quad Op Amp. 193 161 1.36 TS2431BILT 497-4059-1-ND | Prog. Shunt Voltage Reference. 120 104 80 
TS9211DT 497-4074-1-ND R/R, High Output Current Single TS2431BILT 497-4059-2-ND Prog. Shunt Voltage Reference... 1278.00/3,000 
Op Amp 154° 134 1.03 TS3021ICT 497-5324-1-ND ‘| 1.8V, R/R HS Comparator* 195 163 1.37 
TS921IDT 497-4074-2-ND | R/R, High Output Curren TS3021ICT 497-5324-2-ND | 1.8V, R/R HS Comparator* 2535.00/3,000 
Op Amp 1362.50/2,500 TS30221DT 497-5770-1-ND__|1.8V, R/R HS Comparator* NEW. 2.70 225 1.89 
TS92TIN 497-4075-5-ND _[R/R, High Output Current Single TS3022IDT 497-5770-2-ND __[1.8V, R/RHS Comparator* NEW. 2925.00/2,500 
Op Amp 1.54 1.34 1.03 183431 BILT 497-4446-1-ND 1.24V Prog. Shunt Voltage Reference 60 48 36 
TS922AID 497-2313-5-ND —_| R/R, High Outp p 221 1.92 1.48 $3431 BILT 497-4446-2-ND | 1.24V Prog. Shunt Voltage Reference 540.00/3,000 
TS922ID 497-3048-5-ND R/R, High Output Current Dual Op Amp..8-SOIC 1.77. 1.48 1.24 183431B1ZT 497-4447-1-ND 1.24V Prog. Shunt Voltage Reference 1.31114 88 
TS922IN 497-3049-5-ND R/R, High Output Current Dual Op Amp.....8-Dip 1.77 1.48 1.24 1S3431B1ZT 497-4447-2-ND 1.24V Prog. Shunt Voltage Reference 1015.00/2,000 
TS924AID 497-2314-5-ND R/R, High Output Current Quad TS3431CILT 497-4637-1-ND 1.24V Prog. Shunt Voltage Reference 70 Sba42) 
Op Amp 279 233 1.96 TS3431CILT 497-4637-2-ND 1.24V Prog. Shunt Voltage Reference 630.00/3,000 
TS925AIPT 497-4076-1-ND P/R, High Output Curren TS3431CIZT 497-5325-1-ND 1.24V Prog. Shunt Voltage Reference ....TO-92 99 80 60 
Op Amp 297 2.48 2.08 TS3431CIZT 497-5325-2-ND 1.24V Prog. Shunt Voltage Reference* ....TO-92 714.00/2,000 
TS925AIPT 497-4076-2-ND —_| R/R, High Output Current Quad 183702ID 497-3038-5-ND —_| Micropower Dual CMOS Voltage 
Op Amp 3217.50/2,500 Comparator. 1.39 1.21 93 
TS9251D 497-3050-5-ND P/R, High Output Current Quad TS3702IDT 497-2267-1-ND Micropower Dual CMOS Voltage 
Op Amp... bse 240 2.00 1.68 Comparator. 105 91 76 
TS931ID 497-3051-5-ND | Output R/R Micropower Op Amp. 8-SOIG 95 99.76 57 TS3702IDT 497-2267-2-ND —_| Micropower Dual 
TS931ILT 497-4077-1-ND —_| Output R/R Micropower Op Amp.......SOT-23-5L. 95.7657 C 930.00/2,500 
TS931ILT 497-4077-2-ND __| Output R/R Micropower Op Amp....... SOT-23-5L 897.00/3,000 TS3702IN 497-2268-5-ND | Micropower Dual CMOS Voltage 
TS9321D 497-3052-5-ND | Dual Output R/R Micropower Comparator. 1.05 91-70 
Op Amp 143 1.24 95 TS3704CDT 497-4063-1-ND Micropower Quad CMOS Voltage 
TS934ID 497-3053-5-ND | Quad Output R/R Micropower Comparator. 90.72 54 
Op Amp... ah 4-S0IC 1.95 1.63 1.37 TS3704CDT 497-4063-2-ND Micropower Quad CMOS Voltage 
TS941ID 497-3054-5-ND__| Output R/R Micropower Op Amp . 8-SOIC 161 1.40 1.08 C 712.50/2,500 
TS941ILT 497-4078-1-ND | Output R/R Micropower Op Amp......SOT-23-5L_ 1.61 1.40 1.08 78370410 seas Hil) Mlcronowet dua CMOS Voltage eer 
TSO41ILT 497-4078-2-ND —_| Output R/R Micropower Op Amp...... SOT-23-5L 1716.00/3,000 “om : : : 
TS942AID 497-4456-5-ND —_| Output R/R Micropower Op Amp .. 8SOIG 1.77 148 1.24 TS37041DT 497-2269-2-ND —_| Micropower Quad CMOS Voltage 
TS942AIDT 497-4457-1-ND _| Output R/R Micropower Op Amp . 8SOIG 171 143 1.20 Comparator. 865.00/2,500 
TS942AIDT 497-4457-2-ND _| Output R/R Micropower Op Amp . 8-SOIC 1852.50/2,500 TS3704IN 497-2270-5-ND yee CMOS Voltage Wage ae ee 
TS951ID 497-3055-5-ND | In/Out, R/R, Low Power Op Amp. 8SOIc 135 1.17 90 Ce ; : : : 
TS951ILT 497-4079-1-ND —_|in/Out, R/R Low Power Op Amp... SOT-23-5L 109 95 73 Teo OaIEr sae catan) *cropower Quad CMOS Vottage aaah cance os 
TSO51ILT 497-4079-2-ND —_| In/Out, R/R Low Power Op Amp....... SOT-23-5L 1158.00/3,000 “om : : : 
TS95210 497-3056-5-ND | In/Out, R/R, Low Power Op Amp............8SOIG 1.16 1.01 78 TS3704IPT 497-4064-2-ND | Micropower Quad CMOS Voltage 
TS9521DT 497-2315-1-ND __| In/Out, R/R, Low Power Op Amp . 8-SOIG 116 1.01 78 TeAae ALT Present compara! Saver 14-TSSOP 965.00/2,500 
TS9521DT 497-2315-2-ND __ | In/Out, R/R, Low Power Op Amp. 8-S0IC 1030.00/2,500 Ruanedee ee 50123-5 WRIEE RETA Cs 
TSQ521YDT 497-4777-1-ND —_| In/Out, R/R, LP Op Amp 8SOIG 143 1.24 95 184431 AILT 497-5197-2-ND | Open Collect ; i : 
TS9521YDT 497-4777-2-ND _| In/Out, R/R, LP Op Amp 8-SOIC 1262.50/2,500 Reference* 0723-5 4677.00/3,000 
Teeeilb Pen Cea Gm) uct F/R, Low flower Op Amp... 1¢-SO\G ala ae TS4asT1T 497-5198-1-ND [Open Collector Shunt Voltage 
cat ae utpu ow Noise Op Amp. =" ‘ 5 a * e 
TS9721D 497-3058-5-ND | Output R/R Low Noise Op Amp. BS0IG 98.85.65. | qoaqaqitr FOOT On Clete Shunt Vokage S013 5 Sa 
TS972IDT 497-2317-1-ND —_| Output R/R Low Noise Op Amp. 8SOIG 86.98 = 855 Raferanea® $0T23-5 4398,00/3,000 
Tear Feeney peut Rt ou Nols on Amp ag S65 002500: TS4436AICT 497-5172-1-ND _| 0.8V, Adjustable Shun! 
Ue utput ow Nolse Up Amp. g : : Reference* 116 1.01 78 
TS974IDT 497-2318-1-ND__| Output R/R Low Noise Op Amp. 143 124 95 TSqA36AIGT 7O7-5170-2-ND JO-6V. Adjustable Shunt Voltage 
TS974IDT 497-2318-2-ND _ | Output R/R Low Noise Op Amp. 4-S0IC 1262.50/2,500 Reference* 4236.00/3,000 
TSO74IPT 497-2319-1-ND —_| Output R/R Low Noise Op Amp. 4-TSSOP 1.43 1.24 95 5173-1 i 
TS974IPT 497-2319-2-ND —_| Output R/R Low Noise Op Amp. 4-TSSOP 1262.50/2,500 ieee poe a ny, Aalst 98 485 ~~ 
TS1851AIDT 497-4530-1-ND 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp 1.68 1.40 1.18 TS4436ICT 497-5173-2-ND 0.6V, Adjustable Shunt Voltage 
TS1851AIDT 497-4530-2-ND___| 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Am 1820.00/2,500 Reference* 4038,00/3,000 
TS1851AILT 497-4531-1-ND | 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Am| 168 1.40 1.18 TS48711D 497-2290-5-ND | 1W, R/R Output Audio Power Am 184 1.60 1.23 
TS1851AILT 497-4531-2-ND 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp.. 2184.00/3,000 7S48711DT 497-5433-1-ND 1W, R/R Output Audio Power Amp 184 160 1.23 
7818511D 497-2231-5-ND 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp.. 1.65 1.38 1.16 7S48711DT 497-5433-2-ND 1W, R/R Output Audio Power Amp 1630.00/2,500 
TS1851IDT 497-2231-1-ND 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Am| 1.65 1.38 1.16 TS48711ST 497-4068-1-ND 1W, R/R Output Audio Power Amp 1.84 160 1.23 
TS18511DT 497-2231-2-ND__| 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Am 1787.50/2,500 TS48711ST 497-4068-2-ND___| 1W, R/R Output Audio Power Amp 2608.00/4,000 
TS18511LT 497-5429-1-ND 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp* SOT-23-5 1.65 1.38 1.16 TS48901D 497-2292-5-ND 1W, R/R Output Audio Power Amp LOS mena menInor: 
TS18511LT 497-5429-2-ND 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp* SOT-23-5 2145.00/3,000 TS4902ID 497-2294-5-ND 300mW, 3.3V Supply Audio 
TS1852AIDT 497-4533-1-ND | 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp 228 1.90 1.60 Power Amp... 105 «9170 
TS1852AIDT 497-4533-2-ND 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp 2470.00/2,500 TS4956EIJT 497-5268-1-ND Stereo Audio Amplifer System*. 246 2.05 1.73 
TS1852AIST 497-4443-1-ND | 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP TS4956EIJT 497-5268-2-ND__| Stereo Audio Amplifer System*. 5230.00/5,000 
2.28 1.90 1.60 TS4962MENT 497-4986-1-ND |W Filter Free Class D Audio Power 
TS1852AIST 497-4443-2-ND Amp... ...FlipChip 1.43 1.24.95 
Op Amp 3952.00/4,000 TS4962MEIJT 497-4986-2-ND 3W Filter Free Class D Audio Power 
TS1852ID 497-2232-5-ND ‘| 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp........8-SOIC 1.92 1.60 1.35 Amp -FlipChip 2425.00/5,000 
TS1852IDT 497-2232-1-ND | 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp 192 1.60 1.35 TS4975ElJT 497-5199-1-ND__| Stereo Headphone Drive Amp*........12-FlipChip 2.34 1.95 1.64 
TS18521DT 497-2232-2-ND _| 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp 2080.00/2,500 TS4975ElsT 497-5199-2-ND | Stereo Headphone Drive Amp*. 4975.00/5,000 
TS1852IN 497-2233-5-ND | 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp 192 1.60 1.35 TS4984ElJT 497-4677-1-ND | 2x1W Stereo Audio Power Amp. 3.78 3.29 2.45 
TS1854AIDT 497-4535-1-ND | 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp 270 2.25 1.89 TS4984ElJT 497-4677-2-ND | 2x1W Stereo Audio Power Amp. 8750.00/5,000 
TS1854AIDT 497-4535-2-ND | 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp 2925.00/2,500 TS4985ElJT 497-4678-1-ND —_| 2x1.2W Stereo Audio Power Am 2.94 245 2.06 
TS1854ID 497-2234-5-ND | 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp 270 2.25 1.89 TS4985ElJT 497-4678-2-ND__| 2x1.2W Stereo Audio Power Amp......15-FlipChip 6250.00/5,000 
TS1854IDT 497-2234-1-ND | 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp... 270 2.25 1.89 * RoHS Compliant (Continued) 
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RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 10 100 
TSM101CN 497-5443-5-ND Voltage/Current Controller* 1.16 1.01 18 
TSM102AIDT 497-4081-1-ND Voltage/Current Controller .. 1.31 4114 88 
TSM102AIDT 497-4081-2-ND Voltage/Current Controller .. 16-SOIC 1165.00/2,500 
TSM102ID 497-2332-5-ND Voltage/Current Controller .. 16-SOIC 1.28 1.11 85 
TSM102IDT 497-5444-1-ND Voltage/Current Controller* 16-SOIC 1.28 1.11 85 
TSM102IDT 497-5444-2-ND Voltage/Current Controller* 16-SOIC 1130.00/2,500 
TSM103AID 497-3104-ND Dual Op Amp/Voltage Reference “SOIC 861.16 1.01 718 
TSM1031D 497-5445-5-ND Dual Op Amp/Voltage Reference* .. “SOIC = 1.05 91 70 
TSM1031DT 497-5786-1-ND Dual Op Amp/Voltage Ref.* NEW! “SOIC 1.05 a 10 
TSM1031DT 497-5786-2-ND Dual Op Amp/Voltage Ref.* NEW! 930.00/2,500 
TSM104AIDT 497-5446-1-ND Quad Op Amp/Voltage Reference* A282 elit 85 
TSM104AIDT 497-5446-2-ND Quad Op Amp/Voltage Reference* 1130.00/2,500 
TSM1041DT 497-5447-1-ND Quad Op Amp/Voltage Reference* 1.24 1.08 83 
TSM1041DT 497-5447-2-ND Quad Op Amp/Voltage Reference* 1097.50/2,500 
TSM104WAIDT 497-5448-1-ND Quad Op Amp/Voltage Reference* 1.24 1.08 83 
TSM104WAIDT 497-5448-2-ND Quad Op Amp/Voltage Reference* 1097.50/2,500 
TSM104WIDT 497-5449-1-ND Quad Op Amp/Voltage Reference* 1.24 1.08 83 
TSM104WIDT 497-5449-2-ND Quad Op Amp/Voltage Reference* 1097.50/2,500 
TSM1081D 497-3073-5-ND Automotive Switch Mode Voltage 

and Current Controller 1.50 1.30 1.00 
TSM108IDT 497-2333-1-ND Automotive Switch Mode Voltage 

and Current Controller 1.50 1.30 1.00 
TSM108IDT 497-2333-2-ND Automotive Switch Mode Voltage 

and Current Controller 1330.00/2,500 
TSM109AIDT 497-4082-1-ND Dual Comparator/Voltage Referenci ests alse alls 
TSM109AIDT 497-4082-2-ND Dual Comparator/Voltage Reference .. 1397.50/2,500 
TSM1091D 497-3074-5-ND Dual Comparator/Voltage Reference .. 1.50 130 1.00 
TSM111CDT 497-5451-1-ND Triple Voltage and Current 

Supervisor* sion cis a 
TSM111CDT 497-5451-2-ND Triple Voltage and Current 

Supervisor* 743.00/1,000 
TSM111CN 497-2334-5-ND Triple Voltage and Current Superviso! 2.16 1.80 1.52 
TSM112CN 497-5452-5-ND 3.3V/5V/12V Housekeeping IC* 180 61.56 1.20 
TSM1011AID 497-5436-5-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller* 1.35 1.17 .90 
TSM1011AIDT 497-4470-1-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller. ies aie el) 
TSM1011AIDT 497-4470-2-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller. 1197.50/2,500 
TSM1011AIST 497-4471-1-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller. 8-MiniSOIC 31.35 117 .90 
TSM1011AIST 497-4471-2-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller. 8-Mini SOIC 1916.00/4,000 
TSM10111D 497-5437-5-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller* 1.13 2981-75 
TSM10111DT 497-5438-1-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller* 1.13 98) 75 
TSM10111DT 497-5438-2-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller* 997.50/2,500 
TSM10111ST 497-5439-1-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller* 1.13 93) =:75 
TSM10111ST 497-5439-2-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller* ... 1596.00/4,000 
TSM1012AIDT 497-4472-1-ND Low Consumption Voltage/Current 

Controller. 1.95 163 1.37 


TSM1012AIDT 
TSM1012AIST 
TSM1012AIST 


497-4472-2-ND 
497-4473-1-ND 


497-4473-2-ND 


Low Consumption Voltage/Current 
Controller. 


Low Consumption Voltage/Current 


2112.50/2,500 
1.95 1.63 1.37 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 10 100 
TS499010T 497-5200-1-ND 1.2W Audio Power Amp* . 1.62 1.35 1.14 
TS499010T 497-5200-2-ND 1.2W Audio Power Amp* . 2106.00/3,000 
TS4990IST 497-4451-1-ND 1.2W Audio Power Amp 1.62 1.35 1.14 
TS49901ST 497-4451-2-ND 1.2W Audio Power Amp 2808.00/4,000 
TS49941ST 497-4452-1-ND 1.2W Diff. Input Audio P 
Amp. = 8-MiniSOIC 246 2.05 1.73 
TS49941ST 497-4452-2-ND 1.2W Diff. Input Audio Power 
8-Mini SOIC 4264.00/4,000 
TS7211AILT 497-3046-1-ND 
Comparator. SOT-23-5 135 117 .90 
TS7211AILT 497-3046-2-ND BiCMOS Rail-to-Rail Micropower 
Comparator.. SOT-23-5 1437.00/3,000 
TS7221AILT 497-3047-1-ND BiCMOS Rail-to-Rail Micropower 
Comparator. ik lar E10) 
TS7221AILT 497-3047-2-ND BiCMOS Rail-to-Rail Micropower 
Comparator.. aa 1437.00/3,000 
TSA12031F 497-4125-ND Dual-Ch., 12-Bit, 40MSPS ADC 33.08 28.35 25.14 
TSA12041FT 497-5435-1-ND Dual-Ch., 12-Bit, 20MSPS ADC* . 17.00 15.73 11.90 
TSA12041FT 497-5435-2-ND Dual-Ch., 12-Bit, 20MSPS ADC* . 25500.00/2,400 
TSH10ID 497-3060-5-ND 140MHz Bandwidth, LN, Op Amp. 169 1.47 1.13 
TSH111D 497-3065-5-ND 120MHz Bandwidth MOS Input Op Amp 1.84 1.60 1.23 
TSH221DT 497-2320-1-ND Dual Bipolar Op Amp. 1.24 1.08 83 
TSH22IDT 497-2320-2-ND Dual Bipolar Op Amp. 1097.50/2,500 
TSH241DT 497-2321-1-ND Quad Bipolar Op Amp TS: alae ET) 
TSH241DT 497-2321-2-ND Quad Bipolar Op Amp 1197.50/2,500 
TSH60CDT 497-5174-1-ND Wideband, Low Power Op Amp*. 131 4114 88 
TSH60CDT 497-5174-2-ND Wideband, Low Power Op Amp*. 1165.00/2,500 
TSH61CDT 497-5175-1-ND Wideband, Low Power Op Amp*. 131 41.14 88 
TSH61CDT 497-5175-2-ND Wideband, Low Power Op Amp*. 1165.00/2,500 
TSH63CDT 497-5176-1-ND Wideband, Low Power Op Amp*. 2.85 2.38 2.00 
TSH63CDT 497-5176-2-ND Wideband, Low Power Op Amp*. 3087.50/2,500 
TSH64CDT 497-5177-1-ND Wideband, Low Power Op Amp*. 2.85 2.38 2.00 
TSH64CDT 497-5177-2-ND Wideband, Low Power Op Amp*. 3087.50/2,500 
TSH70CD 497-3070-5-ND Wideband, Low Power Op Amp... 50a 2ome L059) 
TSH72CD 497-2324-5-ND Wideband, Low Power Dual Op Amp 1.74 145 1.22 
TSH72CPT 497-4080-1-ND Wideband, Low Power Dual Op Amp 1.74 145 1.22 
TSH72CPT 497-4080-2-ND Wideband, Low Power Dual Op Amp... 3016.00/4,000 
TSH74CD 497-2325-5-ND Wideband, Low Power Op Amp... sot Si06) 2128 
TSH75CDT 497-5178-1-ND Wideband, Rail-to-Rail Op Amp*. 3.65 3.18 2.37 
TSH75CDT 497-5178-2-ND Wideband, Rail-to-Rail Op Amp*. 4320.00/2,500 
TSH80ID 497-2326-5-ND Wideband, Rail-to-Rail Op Amp 1.50 1.30 1.00 
TSH81ID 497-2327-5-ND Wideband, Rail-to-Rail Op Amp 150 1.30 1.00 
TSH82ID 497-2328-5-ND Wideband, Rail-to-Rail Op Amp 162 135 1.14 
TSH93ID 497-3071-5-ND High Speed, LP Triple Op Amp. 2758 22:40 e709) 
TSH94ID 497-3072-5-ND High Speed, LP Quad Op Amp. 3.43 2.99 2.23 
TSH95ID 497-2329-5-ND High Speed, LP Quad Op Amp. 2.92 254 1.89 
TSH1101LT 497-4459-1-ND Wideband, Low Noise Op Amp G2 soe wes 
TSH1101LT 497-4459-2-ND Wideband, Low Noise Op Amp 2106.00/3,000 
TSH1111D 497-3061-5-ND Current Feedback Op Amp 162 135 1.14 
TSH1111PT 497-4460-1-ND Current Feedback Op Amp M6235) sales 
TSH1111PT 497-4460-2-ND Current Feedback Op Amp... 2808.00/4,000 
TSH112ID 497-3062-5-ND Dual, Current Feedback Op Am, 1.89 1.58 1.33 
TSH112IPT 497-4461-1-ND Dual, Current Feedback Op Am, 189 158 1.33 
TSH112IPT 497-4461-2-ND Dual, Current Feedback Op Amp... 3276.00/4,000 
TSH1131D 497-3063-5-ND Triple, Current Feedback Op Amp......... 14-SOIC 3.11 2.71 2.02 
TSH1141D 497-3064-5-ND Quad, Current Feedback 
Op Amp...... 4-SOIC 3.19 2.78 2.07 
TSH1511D 497-3067-5-ND Wide Bandwidth/MOS Input Op Amp......8-SOIC 5.37 4.68 3.49 
TSH300IDT 497-4776-1-ND Ultra Low Noise HS Op Amp 8-SOIC 432 3.76 2.80 
TSH300IDT 497-4776-2-ND Ultra Low Noise HS Op Amp 8-SOIC 5120.00/2,500 
TSH310IDT 497-4462-1-ND 400A High Speed Op Amp . 8-SOIC 1.74 145 1.22 
TSH310IDT 497-4462-2-ND 400A High Speed Op Amp . 8-SOIC 1885.00/2,500 
TSH310ILT 497-4463-1-ND 400uA High Speed Op Amp . SOT-23-5 183 153 1.29 
TSH3101ILT 497-4463-2-ND 400A High Speed Op Amp . SOT-23-5 2379.00/3,000 
TSH3211D 497-3069-5-ND Wide Bandwidth/MOS Input Op Amp......8-SOIC 6.90 630 4.98 
TSH330IDT 497-4464-1-ND 1.1GHz Low Noise Op Amp.. 8-SOIC 284 247 1.84 
TSH3301DT 497-4464-2-ND 1.1GHz Low Noise Op Amp 8-SOIC 3360.00/2,500 
TSH340IDT 497-4679-1-ND | 320MHz Single Supply Video Buffer 690 630 4.98 
TSH340IDT 497-4679-2-ND 320MHz Single Supply Video Buffer 9450.00/2,500 
TSH341IDT 497-4680-1-ND 300MHz Single Supply Video Amp. 6.90 630 4.98 
TSH341IDT 497-4680-2-ND 300MHz Single Supply Video Amp. 9450.00/2,500 
TSH3431DT 497-4987-1-ND 280MHz Single Supply Triple Video 
Buffer... 2.31 1.93 1.62 
TSH3431DT 497-4987-2-ND 280MHz Single Supply Triple Video 
Buffer... 2502.50/2,500 
TSH3441DT 497-4988-1-ND 340MHz Single Supply Triple Video 
Buffer... 2.31 1.93 1.62 
TSH3441DT 497-4988-2-ND 340MHz Single Supply Triple Video 
Buffer. 2502.50/2,500 
TSH350IDT 497-4465-1-ND 
183 153 1.29 
TSH350IDT 497-4465-2-ND 
1982.50/2,500 
TSH350ILT 497-4466-1-ND 
1.83 1.53 1.29 
TSH3501LT 497-4466-2-ND 
2379.00/3,000 
TSH511CF 497-2322-ND 
459 4.00 2.98 
TSH512CF 497-2323-ND Hi-Fi Stereo/Mono Infrared Transmitter 
Stereo Sub-Carrier Generator-............. 44-TOFP 4.59 4.00 2.98 
TSL10141FT 497-4774-1-ND 14+1 Channel BUffer for TFT-LCD 
Pannels. 3.78 3.29 2.45 
TSL10141FT 497-4774-2-ND 14+1 Channel BUffer for TFT-LCD 
Pannels. 4468.80/2,400 
TSMO07IDT 497-4468-1-ND Primary PWM Controlle 3.19 2.78 2.07 
TSMO07IDT 497-4468-2-ND Primary PWM Controller 3775.00/2,500 
TSM1001DT 497-2330-1-ND Single Op Amp and Single Comparator. 94 82 = 63 
TSM101ACD 497-5442-5-ND Voltage/Current Controller* . 116 1.01 18 
TSM101AIDT 497-2331-1-ND Voltage/Current Controller 116 1.01 18 
TSM101AIDT 497-2331-2-ND Voltage/Current Controller 1030.00/2,500 


Controller. 3380.00/4,000 
TSM1013AIDT 497-4474-1-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller. 1.95 1.63 1.37 
TSM1013AIDT 497-4474-2-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller. 2112.50/2,500 
TSM1013AIST 497-4475-1-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller. 1.95 1.63 1.37 
TSM1013AIST 497-4475-2-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller. 3380.00/4,000 
TSM10131DT 497-5440-1-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller* 1.80 1.50 1.26 
TSM10131DT 497-5440-2-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller* 1950.00/2,500 
TSM10131ST 497-5441-1-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller* 8-MiniSOIC 1.80 1.50 1.26 
TSM10131ST 497-5441-2-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller* ... 8-Mini SOIC 3120.00/4,000 
TSM1014AIDT 497-4476-1-ND Low Consumption Voltage/Current 

Controller. 1.95 163 1.37 
TSM1014AIDT 497-4476-2-ND Low Consumption Voltage/Current 

Controller. 2112.50/2,500 
TSM1014AIST 497-4477-1-ND Low Consumption Voltage/Current 

Controller. 8-MiniSOIC 1.95 1.63 1.37 
TSM1014AIST 497-4477-2-ND Low Consumption Voltage/Current 

Controller. 8-Mini SOIC 3380.00/4,000 
TSM1051CD 497-4478-5-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller. 1.01 88 68 
TSM1051CLT 497-5450-1-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller* 1.01 88 68 
TSM1051CLT 497-5450-2-ND Constant Voltage/Constant Curren 

Controller* ia 1077.00/3,000 
TSV321IDT 497-4773-1-ND GP, In/Out, R/R, LP Op Am ies ile 1) 
TSV321IDT 497-4773-2-ND GP, In/Out, R/R, LP Op Am 1197.50/2,500 
TSV3241PT 497-5201-1-ND GP, In/Out, R/R, LP Op Amp 1.50 1.30 1.00 
TSV3241PT 497-5201-2-ND GP, In/Out, R/R, LP Op Amp* 1330.00/2,500 
TSV358AIDT 497-5827-1-ND GP, In/Out, R/R, LP Op Amp* NEW! 1.54 1.34 1.03 
TSV358AIDT 497-5827-2-ND GP, In/Out, R/R, LP Op Amp* NEW! 1362.50/2,500 
TSV358IDT 497-4772-1-ND GP, In/Out, R/R, LP Op Amp... “SOIC 81.39 1.21 93 
TSV358IDT 497-4772-2-ND GP, In/Out, R/R, LP Op Am “SOIC 1230.00/2,500 
TSV358IPT 497-4771-1-ND GP, In/Out, R/R, LP Op Am 8-TSSOP 1.39 1.21 93 
TSV3581PT 497-4771-2-ND GP, In/Out, R/R, LP Op Amp... 1968.00/4,000 
* RoHS Compliant (Continued) 
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INTEGRATED CIRCUITS (Continued) 
RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 10 100 
TSV358IST 497-4769-1-ND GP, In/Out, R/R, LP Op Amp... oO et) 93 
TSV3581ST 497-4769-2-ND GP, In/Out, R/R, LP Op Amp. 1968.00/4,000 
TSV911AIDT 497-5828-1-ND Single, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp* NEI 1.65 138 1.16 
TSV911AIDT 497-5828-2-ND Single, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp* NEW! 1787.50/2,500 
TSV912AIDT 497-5829-1-ND Dual, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp* NEW!...8-SOIC 1.89 1.58 1.33 
TSV912AIDT 497-5829-2-ND Dual, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp* NEW!...8-SOIC 2047.50/2,500 
TSV912AIST 497-5830-1-ND Dual, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp* NEW!..8-MSOP 1.89 1.58 1.33 
TSV912AIST 497-5830-2-ND Dual, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp* NEW!..8-MSOP 3276.00/4,000 
TSV912IST 497-5771-1-ND Dual, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp* NEW!..8-MSOP 2.10 1.75 1.47 
TSV912IST 497-5771-2-ND Dual, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp* NEW!..8-MSOP 3640.00/4,000 
TSV914AIPT 497-5831-1-ND Quad, 1/0, R/R, 8MHz 

Op Amp* NEW! 14-TSSOP 2.25 1.88 1.58 
TSV914AIPT 497-5831-2-ND Quad, 1/0, R/R, 8MHz 

Op Amp* NEW! 14-TSSOP 2437.50/2,500 
TSV9141PT 497-5832-1-ND Quad, 1/0, R/R, 8MHz 

Op Amp* NEW!....... 14-TSSOP 2.07 1.73 1.45 
TSV9141PT 497-5832-2-ND Quad, 1/0, R/R, 8MHz 

Op Amp* NEW! 2242.50/2,500 
TSV99TAILT 497-5833-1-ND Single, 1/0, R/R, 20MHz 

Op Amp* NEW! 1.65 1.38 1.16 
TSV99TAILT 497-5833-2-ND Single, 1/0, R/R, 20MHz 

Op Amp* NEW!... 2145.00/3,000 
TSV992AIDT 497-5834-1-ND 1.89 1.58 1.33 
TSV992AIDT 497-5834-2-ND 2047.50/2,500 
TSV992AIST 497-5835-1-ND Dual, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* NEW!..8-MSOP 1.89 1.58 1.33 
TSV992AIST 497-5835-2-ND Dual, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* NEW!..8-MSOP 3276.00/4,000 
TSV992IST 497-5836-1-ND Dual, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* NEW!..8-MSOP 1.74 1.45 1.22 
TSV992IST 497-5836-2-ND Dual, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* NEW!..8-MSOP 3016.00/4,000 
TSV994AIPT 497-5837-1-ND Quad, 1/0, R/R, 20MHz 

Op Amp* NEW!....... 14-TSSOP 2.49 2.08 1.75 
TSV994AIPT 497-5837-2-ND Quad, 1/0, R/R, 20MHz 

Op Amp* NEW!... 14-TSSOP 2697.50/2,500 
TSX5070FNO12TR 497-2336-1-ND Prog. CODEC/Filter Combo 

2nd Generation 644 5.88 4.65 
TSX5070FN012TR 497-2336-2-ND Prog. CODEC/Filter Combo 

2nd Generation 1820.00/500 
UA741CDT 497-3075-1-ND Single Op Amp... 68 54 A 
UA741CDT 497-3075-2-ND Single Op Amp... 535.00/2,500 
UA741IDT 497-2337-1-ND Single Op Amp 81 65 49 
UA741IDT 497-2337-2-ND Single Op Amp... 642.50/2,501 
UA748CN 497-4083-5-ND Precision Single Op Am, 99 80 60 
UA7481D 497-4084-5-ND Precision Single Op Am 1.09 Oo We G, 
E-UC2845BN 497-4601-5-ND Current Mode PWM Controller* OSS 72) 
UC2843BN 497-3678-ND Current Mode PWM Controller. 1.20 1.04 .80 
E-UC2843BN 497-4599-5-ND Current Mode PWM Controller* ihe) ei) 
UC2844AN 497-3077-5-ND Current Mode PWM Controller. 1.13 09815) 
UC2845BD1013TR 497-3679-1-ND Current Mode PWM Controller. 1.20 1.04.80 
E-UC2845BD1013TR =| 497-4600-1-ND. Current Mode PWM Controller* .. 1.09 OnE 7S 
E-UC2845BD1013TR | 497-4600-2-ND Current Mode PWM Controller* 964.25/2,500 
UC2845BN 497-3680-ND Current Mode PWM Controller. 1.20 1.04 80 
E-UC3842BN 497-4602-5-ND Current Mode PWM Controller* 98 85 65 
UC3843BD1013TR 497-3681-1-ND Current Mode PWM Controller. Tes ON 
E-UC3843BD1013TR | 497-4603-1-ND |Current Mode PWM Controller*.. 98.85. ~«65 
E-UC3843BD1013TR =| 497-4603-2-ND Current Mode PWM Controller* 864.50/2,500 
UC3844AD1 497-3082-5-ND Current Mode PWM Controller. ithe) Bey v8) 
UC3844BD1013TR 497-3682-1-ND Current Mode PWM Controller. Ib) LOT 27s 
E-UC3844BD1013TR | 497-4604-1-ND Current Mode PWM Controller* 98 185\ 165. 
E-UC3844BD1013TR =| 497-4604-2-ND Current Mode PWM Controller* .. 864.50/2,500 
E-UC3845BD1013TR | 497-4605-1-ND Current Mode PWM Controller* 98 185.65 
E-UC3845BD1013TR =| 497-4605-2-ND Current Mode PWM Controller* 864.50/2,500 
E-ULN2001A 497-4606-5-ND Seven Darlington Array* 95 hss aye 
ULN2001D1013TR 497-2341-1-ND Seven Darlington Array .. 95 hey eve 
ULN2001D1013TR 497-2341-2-ND Seven Darlington Array . 747.50/2,500 
ULN2002A 497-4549-ND Seven Darlington Array* 95 eds Ase 
ULN2002D1013TR 497-2343-1-ND Seven Darlington Array .. 95 hs) ae 
ULN2002D1013TR 497-2343-2-ND Seven Darlington Array . 747.50/2,500 
ULN2003A 497-2344-5-ND Seven Darlington Array .. 95 dhs bal 
ULN2003D1013TR 497-2345-1-ND Seven Darlington Array .. 95 7B or 
ULN2003D1013TR 497-2345-2-ND Seven Darlington Array .. 747.50/2,500 
E-ULN2004A 497-4608-5-ND Seven Darlington Array* 95 6) 07 
ULN2004D1013TR 497-2347-1-ND Seven Darlington Array .. 95 LS baie 
ULN2004D1013TR 497-2347-2-ND Seven Darlington Array .. 747.50/2,500 
ULN2064B 497-2348-5-ND 

16-Power Dip 2.85 2.38 2.00 
ULN2065B 497-2349-5-ND 
16-Power Dip 2.85 2.38 2.00 

ULN2067B 497-2350-5-ND 

Switch... 16-Power Dip 2.85 2.38 2.00 
ULN2068B 497-2351-5-ND 50V, 1.5A Quad Darlington 

Switch.. 16-Power Dip 2.85 238 2.00 
ULN2069B 497-2352-5-ND 80V, 1.5A Quad Darlington 

Switch... 16-Power Dip 2.85 238 2.00 
ULN2074B 497-2353-5-ND 50V, 1.5A Quad Darlington 

Switch. 16-Power Dip 2.85 238 2.00 
ULN20758 497-3084-5-ND | 80V, 1.5A Quad Darlington 

Switch.. as .16-Power Dip 2.85 238 2.00 
ULN2801A 497-2354-5-ND Eight Darlington Arra\ 18-Dip 1.05 30) 00) 
ULN2802A 497-2355-5-ND Eight Darlington Array. 18-Dip = 1.05 91) 70) 
ULN2803A 497-2356-5-ND Eight Darlington Array. 18-Dip 1.05 sl) 
ULN2804A 497-2357-5-ND Eight Darlington Array... 18-Dip = 1.05 a) 
E-ULQ2003A 497-4609-5-ND Seven Darlington Array* 16-Dip 1.01 88 68 
ULQ2003D1013TR 497-2359-1-ND Seven Darlington Array . 16-SOIC = 1.01 88 68 
ULQ2003D1013TR 497-2359-2-ND Seven Darlington Array .. 16-SOIC 897.50/2,500 
E-ULQ2003D1 497-4610-5-ND Seven Darlington Array* 16-SOIC 1.01 88 6 
ULQ2004A 497-2360-5-ND Seven Darlington Array .. i 1.01 88 ©.68 
ULQ2004D1013TR 497-2361-1-ND Seven Darlington Array .. 1.01 88 68 
ULQ2004D1013TR 497-2361-2-ND Seven Darlington Array . 897.50/2,500 
USBDFO1WS 497-3086-1-ND EMI Filter and Line Termination 79 64 48 
USBDFO1W5 497-3086-2-ND EMI Filter and Line Termination ...... SOT-323-5L 753.00/3,000 
USBLC6-2P6 497-5026-1-ND Very Low Capacitance, ESD Prot.. -SOT-666 94 82.63 
USBLC6-2P6 497-5026-2-ND Very Low Capacitance, ESD Prot. -SOT-666 999.00/3,000 
USBUFO1W6 497-3087-1-ND EMI Filter and Line Termination ......SOT-323-6L 1.35 1.17 .90 
USBUFO1W6 497-3087-2-ND 1436.40/3,000 


VNH3SP30TR-E 


497-3565-1-ND 


8.26 7.55 5.97 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
VNH3SP30TR-E 497-3565-2-ND Fully Integrated H-Bridge Motor 

Driver. ... 80-SOIC 4581.00/1,000 


Microelectronics 15 Compliant Parts Avahanie 
RoHS Compliant Parts Available 

STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
STM690AM6F 497-3824-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 210 1.75 1.47 
STM690AM6F 497-3824-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2275.00/2,500 
STM690RM6F 497-3825-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 210 1.75 1.47 
STM690RM6F 497-3825-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2275.00/2,500 
STM690SDS6F 497-4980-1-ND 3V Supervisor with Battery 

Switchover. 8-TSSOP 3.24 2.82 2.10 
STM690SDS6F 497-4980-2-ND 3V Supervisor with Battery 

Switchover. 6144.00/4,000 
STM690SM6F 497-3826-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 210 1.75 1.47 
STM690SM6F 497-3826-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2275.00/2,500 
STM690TM6F 497-3827-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 210 1.75 1.47 
STM690TM6F 497-3827-2-ND 8V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2275.00/2,500 
STM692AM6F 497-3828-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 2.07 1.73 1.45 
STM692AM6F 497-3828-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2242.50/2,500 
STM703M6F 497-3829-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 2.04 1.70 1.43 
STM703M6F 497-3829-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2210.00/2,500 
STM704M6F 497-3830-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 2.04 1.70 1.43 
STM704M6F 497-3830-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2210.00/2,500 
STM704RDS6E 497-5390-5-ND 3V Supervisor with Battery 

Switchover* ...8-TSSOP 2.97 2.59 1.93 
STM704RM6F 497-3831-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 2.04 1.70 1.43 
STM704RM6F 497-3831-2-ND 38V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2210.00/2,500 
STM704SD6F 497-5317-1-ND 3V Supervisor with Battery 

Switchover* 8-TSSOP 2.97 2.59 1.93 
STM704SD6F 497-5317-2-ND 3V Supervisor with Battery 

Switchover* ...8-TSSOP 5632.00/4,000 
STM704SM6F 497-3832-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 2.04 1.70 1.43 
STM704SM6F 497-3832-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2210.00/2,500 
STM704TDS6F 497-5318-1-ND 3V Supervisor with Battery 

Switchover* . 8-TSSOP 2.97 2.59 1.93 
STM704TDS6F 497-5318-2-ND 3V Supervisor with Battery 

Switchover* . 8-TSSOP 5632.00/4,000 
STM704TM6F 497-3833-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 2.04 1.70 1.43 
STM704TM6F 497-3833-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover. 2210.00/2,500 
STM705M6F 497-3834-1-ND 5V Supervisor with Watchdog ee) ava ale 
STM705M6F 497-3834-2-ND 5V Supervisor with Watchdog 1545.00/2,500 
STM706M6F 497-3835-1-ND 5V Supervisor with Watchdog 7A ea 2 eli 
STM706M6F 497-3835-2-ND 5V Supervisor with Watchdog 1545.00/2,500 
STM706PM6F 497-3836-1-ND 3V Supervisor with Watchdog 1.74 152 1.17 
STM706PM6F 497-3836-2-ND 3V Supervisor with Watchdog 1545.00/2,500 
STM706RM6F 497-3837-1-ND 3V Supervisor with Watchdog es skier) bale 
STM706RM6F 497-3837-2-ND 3V Supervisor with Watchdog 1545.00/2,500 
STM706SDS6F 497-4981-1-ND 3V Supervisor with Watchdog 225 SS SS: 
STM706SDS6F 497-4981-2-ND 3V Supervisor with Watchdog 3900.00/4,000 
STM706SM6F 497-3838-1-ND 3V Supervisor with Watchdog ee lea alld 
STM706SM6F 497-3838-2-ND 3V Supervisor with Watchdog 1545.00/2,500 
STM706TM6F 497-3839-1-ND 3V Supervisor with Watchdog ie alieyey hale 
STM706TM6F 497-3839-2-ND 3V Supervisor with Watchdog 1545.00/2,500 
STM707M6F 497-3840-1-ND 5V Supervisor .. 1.74 152 117 
STM707M6F 497-3840-2-ND 5V Supervisor .. 1545.00/2,500 
STM708M6F 497-3841-1-ND 5V Supervisor .. Wee! alee alalrd 
STM708M6F 497-3841-2-ND 5V Supervisor .. 1545.00/2,500 
STM708RM6F 497-3842-1-ND 3V Supervisor .. Eee 
STM708RM6F 497-3842-2-ND 3V Supervisor .. 1545.00/2,500 
STM708SDS6F 497-4982-1-ND 3V Supervisor .. 2.251 1-88) 1:58 
STM708SDS6F 497-4982-2-ND 3V Supervisor .. 3900.00/4,000 
STM708SM6F 497-3843-1-ND 3V Supervisor .. wes ieee alee 
STM708SM6F 497-3843-2-ND 3V Supervisor .. 1545.00/2,500 
STM708TM6F 497-3844-1-ND 3V Supervisor .. es aher2s bale 
STM708TM6F 497-3844-2-ND 3V Supervisor .. 1545.00/2,500 
STM795RM6F 497-3845-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 267 2:23) 187, 
STM795RM6F 497-3845-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2892.50/2,500 
STM795SM6F 497-3846-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2167) 2:23 87 
STM795SM6F 497-3846-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2892.50/2,500 
STM795TM6F 497-3847-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 26h 2235 87 
STM795TM6F 497-3847-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2892.50/2,500 
STM802LM6F 497-3848-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 2.84 247 1.84 
STM802LM6F 497-3848-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 3360.00/2,500 
STM802MM6F 497-3849-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 2.84 247 1.84 
STM802MM6F 497-3849-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 3360.00/2,500 
STM802RM6F 497-3850-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2.84 247 1.84 
STM802RM6F 497-3850-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 3360.00/2,500 
STM802SM6F 497-3851-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2.84 247 1.84 
STM802SM6F 497-3851-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 3360.00/2,500 
STM802TM6F 497-3852-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2.84 247 1.84 
STM802TM6F 497-3852-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 3360.00/2,500 
STM804RM6F 497-3853-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2.84 247 1.84 
STM804RM6F 497-3853-2-ND 38V Supervisor with Battery Switchover... 3412.50/2,500 
STM804SM6F 497-3854-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2.84 247 1.84 
STM804SM6F 497-3854-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 3360.00/2,500 
STM804TM6F 497-3855-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2.84 247 1.84 
STM804TM6F 497-3855-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 3360.00/2,500 
STM805LM6F 497-3856-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 243 20371 
STM805LM6F 497-3856-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 2632.50/2,500 
STM805RM6F 497-3857-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 243 2.03 1.71 
STM805RM6F 497-3857-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2632.50/2,500 
STM805SM6F 497-3858-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2319) 183) 154 
STM805SM6F 497-3858-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2372.50/2,500 
STM805TM6F 497-3859-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 243 2.03 1.71 
STM805TM6F 497-3859-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2632.50/2,500 
STM806RM6F 497-3860-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 254 2.21 1.65 
STM806RM6F 497-3860-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 3055.00/2,500 
STM806SM6F 497-3861-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2A 2 ees 
STM806SM6F 497-3861-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 3055.00/2,500 
STM806TM6F 497-3862-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2.82 235 1.98 
STM806TM6F 497-3862-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 3007.50/2,500 
STM813LM6F 497-3863-1-ND 5V Supervisor with Watchdog... ee alee alle 
* RoHS Compliant (Continued) 
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RESET SUPERVISORS (Continued) 
RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
STM6720TWWB6F 497-5018-2-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 

Supervisor... 1797.00/3,000 
STM6720TZWB6F 497-5191-1-ND Dual/Triple Supervisor with Push- 

Button Reset* 210 1.75 1.47 
STM6720TZWB6F 497-5191-2-ND Dual/Triple Supervisor with Push- 

Button Reset* 2730.00/3,000 
STM6777SVWB6F 497-5247-1-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 

Supervisor* . qo.) 63h Aa”. 
STM6777SVWB6F 497-5247-2-ND Dual/Triple Ultr 

Supervisor* SOT-23-6 2535.00/3,000 
STM6778SYWB6F 497-5248-1-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 

Supervisor* SOT-23-6 1.95 1.63 1.37 
STM6778SYWB6F 497-5248-2-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 

Supervisor* SOT-23-6 2535.00/3,000 
STM6779SWB6F 497-5249-1-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 

Supervisor* SOT-23-6 1.95 1.63 1.37 
STM6779SWB6F 497-5249-2-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 

Supervisor* SOT-23-6 2535.00/3,000 
STM6780SWB6F 497-5250-1-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 

Supervisor* SOT-23-6 1.95 163 1.37 
STM6780SWB6F 497-5250-2-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 

Supervisor* Sat SOT-23-6 2535.00/3,000 
STM6821TWY6F 497-4976-1-ND Supervisor with Watchdog Timer and 

Push-Button Reset. SOT-23-5 1.80 1.50 1.26 
STM6821TWY6F 497-4976-2-ND Supervisor with Watchdog Timer and 

Push-Button Reset. SOT-23-5 2340.00/3,000 
STM6823LWY6F 497-5192-1-ND Supervisor with Watchdog Timer and 

Push-Button Reset* .... .90T23-5 1.80 «1.50 1.26 
STM6823LWY6F 497-5192-2-ND Supervisor with Watchdog Timer and 

Push-Button Reset*.... ..S0T23-5 2340.00/3,000 
STM6823TWY6F 497-4977-1-ND Supervisor with Watchdog Timer and 

Push-Button Reset. SOT-23-5 1.80 1.50 1.26 
STM6823TWY6F 497-4977-2-ND Supervisor with Watchdog Timer and 

Push-Button Reset. SOT-23-5 2340.00/3,000 
STM6824SWY6F 497-4978-1-ND Supervisor with Watchdog Timer and 

Push-Button Reset. SOT-23-5 1.80 1.50 1.26 
STM6824SWY6F 497-4978-2-ND Supervisor with Watchdog Timer and 

Push-Button Reset. SOT-23-5 2340.00/3,000 
STM6825LWY6F 497-5193-1-ND Supervisor with Watchdog Timer and 

Push-Button Reset* .... .80T23-5 1.80 «1.50 1.26 
STM6825LWY6F 497-5193-2-ND Supervisor with Watchdog Timer and 

Push-Button Reset*.... 5 0T23-5 2340.00/3,000 
STM6825SWY6F 497-4979-1-ND Supervisor with Watchdog Timer and 

Push-Button Reset. SOT-23-5 1.80 1.50 1.26 
STM6825SWY6F 497-4979-2-ND Supervisor with Watchdog Timer and 

Push-Button Reset. SOT-23-5 2340.00/3,000 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 =100 
STM813LM6F 497-3863-2-ND 5V Supervisor with Watchdog 1545.00/2,500 
STM817LM6F 497-3864-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover. 2.43 2.03 1.71 
STM817LM6F 497-3864-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 2632.50/2,500 
STM817MM6F 497-3865-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 243 2.03 1.71 
STM817MM6F 497-3865-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 2632.50/2,500 
STM818LM6F 497-3866-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 2 PA ee 
STM818LM6F 497-3866-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 2730.00/2,500 
STM818MM6F 497-3867-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 2525 e200 Any 
STM818MM6F 497-3867-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 2730.00/2,500 
STM819LM6F 497-3868-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 210 1.75 1.47 
STM819LM6F 497-3868-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 2275.00/2,500 
STM819MM6F 497-3869-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... QACl a5 47 
STM819MM6F 497-3869-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 2275.00/2,500 
STM6315LBW13F 497-5316-1-ND 2.93V Open Drain Microprocessor 

Reset*.. -SOT-143-4 1.13 pOSienol 
STM6315LBW13F 497-5316-2-ND 2.93V Open Drain Microprocessor 

Reset* .. . SOT-143-4 1197.00/3,000 
STM6315RBW13F 497-5126-1-ND 2.63V, Microprocessor Reset Circuit*..SOT-143 1.13 98 75 
STM6315RBW13F 497-5126-2-ND 2.63V, Microprocessor Reset Circuit* .SOT-143 1197.00/3,000 
STM6315RDW13F 497-5127-1-ND 2.63V, Microprocessor Reset Circuit*..SOT-143 1.13 98 75 
STM6315RDW13F 497-5127-2-ND 2.63V, Microprocessor Reset Circuit* .SOT-143 1197.00/3,000 
STM6315SDW13F 497-4975-1-ND 2.93V Open Drain Microprocessor 

Reset... £) 80 60 
STM6315SDW13F 497-4975-2-ND 2.93V Open Drain Microprocessor 

Reset... 942.00/3,000 
STM6717SFWY6F 497-5010-1-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 

Supervisor SOT-23-5 1.69 147 1.13 
STM6717SFWY6F 497-5010-2-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 

Supervisor ... SOT-23-5 1797.00/3,000 
STM6717SVWY6F 497-5181-1-ND Dual/Triple Supervisor wi 

Button Reset* .... SOT23-5 1.95 1.63 1.37 
STM6717SVWY6F 497-5181-2-ND Dual/Triple Supervisor with Push- 

Button Reset* -S0T23-5 2535.00/3,000 
STM6717SYWY6F 497-5182-1-ND Dual/Triple Supervisor wi 

Button Reset* .... SOT23-5 1.95 1.63 1.37 
STM6717SYWY6F 497-5182-2-ND Dual/Triple Supervisor with Push- 

Button Reset* .... S0T23-5 2535.003,000 
STM6717TGWY6F 497-5183-1-ND Dual/Triple Supervisor with Push- 

Button Reset* .... 1.95 1.63 1.37 
STM6717TGWY6F 497-5183-2-ND Dual/Triple Supervisor with Push- 

Button Reset* 2535.00/3,000 
STM6717TWWY6F 497-5011-1-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 

Superviso 169) ar Ads) 
STM6717TWWY6F 497-5011-2-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 

Supervisor SOT-23-5 1797.00/3,000 
STM6717TZWY6F 497-5184-1-ND Dual/Triple Supervisor with Push- 

Button Reset* .S0T23-5 1.95 1.63 1.37 
STM6717TZWY6F 497-5184-2-ND Dual/Triple Supe: 

Button Reset* S0T23-5 2535.00/3,000 
STM6718SFWY6F 497-5012-1-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 

Supervisor SOT-23-5 1.69 147 1.13 
STM6718SFWY6F 497-5012-2-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 

Supervisor SOT-23-5 1797.00/3,000 
STM6718SVWY6F 497-5185-1-ND Dual/Triple Supervisor with Push- 

Button Reset* .... S$OT23-5 1.95 1.63 1.37 
STM6718SVWY6F 497-5185-2-ND Dual/Triple Supervisor with Push- 

Button Reset* .... S0T23-5 2535.00/3,000 
STM6718TGWY6F 497-5186-1-ND Dual/Triple Supervisor with Push- 

Button Reset* .... S$0T23-5 1.95 1.63 1.37 
STM6718TGWY6F 497-5186-2-ND Dual/Triple Supervisor with Push- 

Button Reset* .... S0T23-5 2535.00/3,000 
STM6718TWWY6F 497-5013-1-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 

Supervisor SOT-23-5 1.69 147 1.13 
STM6718TWWY6F 497-5013-2-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 

Supervisor SOT-23-5 1797.00/3,000 
STM6719SFWB6F 497-5014-1-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 

Supervisor SOT-23-6 1.69 1.47 1.13 
STM6719SFWB6F 497-5014-2-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 

Supervisor SOT-23-6 1797.00/3,000 
STM6719SHWB6F 497-5015-1-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 

Supervisor SOT-23-6 1.69 147 1.13 
STM6719SHWB6F 497-5015-2-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 

Supervisor SOT-23-6 1797.00/3,000 
STM6719SVWB6F 497-5187-1-ND Dual/Triple Supervisor with Push- 

Button Reset* -S0T23-6 210 1.75 1.47 
STM6719SVWB6F 497-5187-2-ND Dual/Triple Supervisor wi 

Button Reset* .... S0T23-6 2730.00/3,000 
STM6719TGWB6F 497-5188-1-ND Dual/Triple Supervisor with Push- 

Button Reset* .... SOT23-6 2.10 1.75 1.47 
STM6719TGWB6F 497-5188-2-ND Dual/Triple Supervisor with Push- 

Button Reset* 2730.00/3,000 
STM6719TWWB6F 497-5016-1-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 

Supervisor 1.69 147 1.13 
STM6719TWWB6F 497-5016-2-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 

Supervisor 1797.00/3,000 
STM6719TZWB6F 497-5389-1-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 

Supervisor* SOT-23-6 1.69 147 1.13 
STM6719TZWB6F 497-5389-2-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 

Supervisor* SOT-23-6 2076.00/3,000 
STM6720SFWB6F 497-5017-1-ND Dual/Triple Ult 

Supervisor SOT-23-6 1.69 1.47 1.13 
STM6720SFWB6F 497-5017-2-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 

Supervisor SOT-23-6 1797.00/3,000 
STM6720SVWB6F 497-5189-1-ND Dual/Triple Supervisor with Push- 

Button Reset* .... SOT23-6 2.10 1.75 1.47 
STM6720SVWB6F 497-5189-2-ND Dual/Triple Supervisor with Push- 

Button Reset* .... SOT23-6 2730.00/3,000 
STM6720TGWB6F 497-5190-1-ND Dual/Triple Supervisor with Push- 

Button Reset* .... 210 1.75 1.47 
STM6720TGWB6F 497-5190-2-ND Dual/Triple Supervisor with Push- 

Button Reset* 2730.00/3,000 
STM6720TWWB6F 497-5018-1-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 

Supervisor 1.69 147 1.13 


1 
TMicroelectronics Ral Compliant Part 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 10 =100 
KF25BDT-TR 497-4202-1-ND 2.5V, Very LDO Voltage Regulator . 116) 1101.78) 
KF25BDT-TR 497-4202-2-ND 2.5V, Very LDO Voltage Regulator . 1030.00/2,500 
KF33BDT-TR 497-1148-1-ND 3.3V, Very LDO Voltage Regulator . 7S ee SOM do) 
KF33BDT-TR 497-1148-2-ND 3.3V, Very LDO Voltage Regulator . 1530.00/2,500 
KF50BDT-TR 497-1149-1-ND 5V, Very LDO Voltage Regulator 1.50 1.30 1.00 
KF50BDT-TR 497-1149-2-ND 5V, Very LDO Voltage Regulator 1330.00/2,500 
KF80BD-TR 497-1150-1-ND 8V, Very LDO Voltage Regulator 1.50 1.30 1.00 
KF80BD-TR 497-1150-2-ND 8V, Very LDO Voltage Regulator 1330.00/2,500 
KF80BDT-TR 497-1151-1-ND 8V, Very LDO Voltage Regulator 1.50 1.30 1.00 
KF80BDT-TR 497-1151-2-ND 8V, Very LDO Voltage Regulator 1330.00/2,500 
L4892CV 497-3910-ND 9.2V, LDO Voltage Regulator .. 1.92 1.60 1.35 
L4925 497-3911-ND 5V, Very LDO Voltage Regulator 282 2.35 1.98 
L4925PD 497-3912-5-ND 5V, Very LDO Voltage Reg. 20-Power SOIC 3.33 2.90 2.16 
L4925PD013TR 497-1152-1-ND 5V, Very LDO Voltage Reg. 20-Power SOIC 3.33 2.90 2.16 
L4925PD013TR 497-1152-2-ND 5V, Very LDO Voltage Reg. 20-Power SOIC 1036.80/600 
L4931ABD15-TR 497-4203-1-ND 1.5V,Very LDO Voltage Regulator 1.50 1.30 1.00 
L4931ABD15-TR 497-4203-2-ND 1.5V, Very LDO Voltage Regulator . 1330.00/2,500 
L4931ABD25-TR 497-1154-1-ND 2.5V, Very LDO Voltage Regulator . 1.50 1.30 1.00 
L4931ABD25-TR 497-1154-2-ND 2.5V, Very LDO Voltage Regulator . 1330.00/2,500 
L4931ABD33-TR 497-1155-1-ND 3.3V, Very LDO Voltage Regulator . 1.50 1.30 1.00 
L4931ABD33-TR 497-1155-2-ND 3.3V, Very LDO Voltage Regulator . 1330.00/2,500 
L4931ABD50-TR 497-1156-1-ND 5V, Very LDO Voltage Regulator 1.50 1.30 1.00 
L4931ABD50-TR 497-1156-2-ND 5V, Very LDO Voltage Regulator 1330.00/2,500 
L4931ABD120TR 497-1153-1-ND 12V, Very LDO Voltage Regulato! 150 1.30 1.00 
L4931ABD120TR 497-1153-2-ND 12V, Very LDO Voltage Regulato! 1330.00/2,500 
L4931ABDT25TR 497-1158-1-ND 2.5V, Very LDO Voltage Regulator . 1.61 140 1.08 
L4931ABDT33-TR 497-1159-1-ND 3.3V, Very LDO Voltage Regulator . 1.61 1.40 1.08 
L4931ABDT33-TR 497-1159-2-ND 3.3V, Very LDO Voltage Regulator . 1430.00/2,500 
L4931ABDT50-TR 497-1160-1-ND 5V, Very LDO Voltage Regulator 1.61 1.40 1.08 
L4931ABDT50-TR 497-1160-2-ND 5V, Very LDO Voltage Regulator 1430.00/2,500 
L4931ABDT80-TR 497-1161-1-ND 8V, Very LDO Voltage Regulator 1.61 1.40 1.08 
L4931ABDT80-TR 497-1161-2-ND 8V, Very LDO Voltage Regulator 1430.00/2,500 
L4931ABPT25TR 497-1163-1-ND 2.5V, Very LDO Voltage Regulator . 1.84 1.60 1.23 
L4931ABPT25TR 497-1163-2-ND 2.5V, Very LDO Voltage Regulator . 1630.00/2,500 
L4931ABPT33-TR 497-1164-1-ND 3.3V, Very LDO Voltage Regulator . 1.84 1.60 1.23 
L4931ABPT33-TR 497-1164-2-ND 3.3V, Very LDO Voltage Regulator . 1630.00/2,500 
L4931ABPT50TR 497-1165-1-ND 5V, Very LDO Voltage Regulator 1.84 1.60 1.23 
L4931ABPTSOTR 497-1165-2-ND 5V, Very LDO Voltage Regulator 1630.00/2,500 
L4931ABPT120R 497-1162-1-ND 12V, Very LDO Voltage Regulato! 1.61 1.40 1.08 
L4931ABPT120R 497-1162-2-ND 12V, Very LDO Voltage Regulato! 1430.00/2,500 
L4931ABV33 497-1399-5-ND 3.3V, Very LDO Voltage Regulator . 131 114 88 
L4931ABV50 497-1400-5-ND 5V, Very LDO Voltage Regulator 131 6114 88 
L4931ABZ25 497-1001-ND 2.5V, Very LDO Voltage Regulator . 146 1.27 98 
L4931ABZ120 497-1000-ND 12V, Very LDO Voltage Regulato! 146 1.27 98 
L4931CD80-TR 497-4770-1-ND 8V, Very LDO Voltage Regulator AB) 101.78) 
L4931CD80-TR 497-4770-2-ND 8V, Very LDO Voltage Regulator 1030.00/2,500 
L4931CDT50-TR 497-4204-1-ND 5V, Very LDO Voltage Regulator 1.50 1.30 1.00 
L4931CDT50-TR 497-4204-2-ND 5V, Very LDO Voltage Regulator 1330.00/2,500 
L4931CV33 497-1401-5-ND 3.3V, Very LDO Voltage Regulator . 1.20 1.04 80 
L4931CV50 497-1402-5-ND 5V, Very LDO Voltage Regulator 1.20 1.04 80 
L49310Z33 497-1003-ND 3.3V, Very LDO Voltage Regulator . TO-92 1.24 1.08 .83 
L4931C0Z50 497-1004-ND 5V, Very LDO Voltage Regulator 124 108 83 
L49310Z50-AP 497-5838-1-ND 5V, Very LDO Voltage Regulator* NEW!.10-92 1.16 1.01 78 
L4931CZ50-AP 497-5838-3-ND 5V, Very LDO Voltage Regulator* NEW!..T0-92 900.00/2,000 
L4940D2M5-TR 497-4205-1-ND 5V, Very LDO 1.5A Regulator. -D2-PAK 1.80 1.50 1.26 
* RoHS Compliant (Continued) 
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RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics 
Part No. 


Digi-Key 
Part No. 


Description Pkg. 


Price Each 
il 10 100 


L4940D2M5-TR 
L4940D2T5-TR 
L4940D2T5-TR 
L4940D2T85-TR 
L4940D2T85-TR 


497-4205-2-ND 
497-1166-1-ND 
497-1166-2-ND 
497-1167-1-ND 
497-1167-2-ND 


5V, Very LDO 1.5A Regulator. 
5V, Very LDO 1.5A Regulator. 
5V, Very LDO 1.5A Regulator. 
8.5V, Very LDO 1.5A Regulator. 
8.5V, Very LDO 1.5A Regulator. 


810.00/1,000 
2.07 1.73 1.45 
932.00/1,000 
210 1.75 1.47 
945.00/1,000 


L4940V5 497-1404-5-ND 5V, Very LDO 1.5A Regulator. ZAG 80/52) 
L4940v12 497-1403-5-ND 12V, Very LDO 1.5A Regulator. 2.28 1.90 1.60 
L4941BDT-TR 497-1168-1-ND 1A Very LDO Regulator. 230) A750 AUA7. 
L4941BDT-TR 497-1168-2-ND 1A Very LDO Regulator. 2275.00/2,500 
L4947 497-3918-5-ND 5V, 0.5A LDO Regulator ‘ 2.97 248 2.08 
L4947H 497-3630-ND 5V, 0.5A LDO Regulator w/Reset 2.97 248 2.08 
L4947PD 497-1405-5-ND 5V, 0.5A LDO Reg. w/Reset....... 20-Power SOIC 4.13 3.60 2.68 
L4949E 497-3631-ND Multifunction Very Low Drop 

Voltage Regulator Te! ahem) alli 
L4949ED013TR 497-3632-1-ND Multifunction Very Low Drop 

Voltage Regulator life O2 eee! 
L4949ED013TR 497-3632-2-ND Multifunction Very Low Drop 

Voltage Regulator 1037.50/2,500 
L4949EDMITTR 497-3919-1-ND Multifunction Very Low Drop 

Voltage Regulator 1.70 148 1.14 
L4949EDMITTR 497-3919-2-ND Multifunction Very Low Drop 

Voltage Regulator 1510.00/2,500 
L4949EP013TR 497-3633-1-ND Multifunction Very Low Drop 

Voltage Regulator 1.61 1.40 1.08 
L4949EP013TR 497-3633-2-ND Multifunction Very Low Drop 

Voltage Regulator 624.00/1,000 
L4957AD1.5 497-5289-5-ND 1.5V, 5A ULDO Linear Regulator* EN ree 
L4957AD1.8 497-5290-5-ND 1.8V, 5A ULDO Linear Regulator* DES WPA 
LD1084D2M-R 497-3409-1-ND Adj., 5A LDO Positive Voltage Reg. 213) 2.28) 1.92 
LD1084D2M33 497-4235-5-ND 3.3V, 5A LDO Positive Voltage Re: leiOe etso0 EAS: 
LD1084D2M33R 497-3410-1-ND 3.3V, 5A LDO Positive Voltage Re: 2.64 2.20 1.85 
LD1084D2T-R 497-3411-1-ND Adj., 5A LDO Positive Voltage Reg. 2.64 2.20 1.85 
LD1084D2T-R 497-3411-2-ND Adj., 5A LDO Positive Voltage Reg. 1188.00/1,000 
LD1084V 497-3413-5-ND Adj., 5A LDO Positive Voltage Reg. 2.64 2.20 1.85 
LD1084V18 497-3414-5-ND 1.8V, 5A LDO Positive Voltage Ret 2.64 220 1.85 
LD1084V25 497-3415-5-ND 2.5V, 5A LDO Positive Voltage Reg... 2.64 2.20 1.85 
LD1084V33 497-3416-5-ND 3.3V, 5A LDO Positive Voltage Re: 2.64 2.20 1.85 
LD1084V50 497-3417-5-ND 5V, 5A LDO Positive Voltage Reg. 2.64 220 1.85 


LD1085CDT-R 
LD1085CDT-R 
LD1085D2M-R 
LD1085D2M-R 


497-3418-1-ND 
497-3418-2-ND 
497-3419-1-ND 
497-3419-2-ND 


Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg 
Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg 
Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg 
Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg 


1.95 1.63 1.37 
2112.50/2,500 
1.95 1.63 1.37 
878.00/1,000 


LD1085D2M18R 497-3421-1-ND 1.8V, 3A LDO Positive Voltage Ret 1.95 163 1.37 
LD1085D2M18R 497-3421-2-ND 1.8V, 3A LDO Positive Voltage Ret 878.00/1,000 
LD1085D2M25R 497-3422-1-ND 2.5V, 3A LDO Positive Voltage Re: 1.95 1.63 1.37 
LD1085D2M25R 497-3422-2-ND 2.5V, 3A LDO Positive Voltage Re: 878.00/1,000 
LD1085D2M33R 497-3423-1-ND 3.3V, 3A LDO Positive Voltage Re: 1.95 1.63 1.37 
LD1085D2M33R 497-3423-2-ND 3.3V, 3A LDO Positive Voltage Re 878.00/1,000 


LD1085D2T-R 
LD1085D2T-R 


497-3424-1-ND 
497-3424-2-ND 


Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg 
Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg 


1.95 163 1.37 
878.00/1,000 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 10 = 100 
LD1086V33 497-3450-5-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg 1.80 1.56 1.20 
LD1086V50 497-3451-5-ND 5V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg... 1.80 1.56 1.20 
LD1117AD2MTR 497-5797-1-ND Adjustable, 1A LDO Positive Voltage 

Regulator NEW!.... 1.50 130 1.00 
LD1117AD2MTR 497-5797-2-ND Adjustable, 1A LDO Positive Voltage 

Regulator NEW!............ 580.00/1,000 
LD1117ADT-TR 497-3452-1-ND Adj., 1A LDO Positive Voltage Reg. 1.95 1.69 1.30 
LD1117ADT-TR 497-3452-2-ND Adj., 1A LDO Positive Voltage Reg. 1730.00/2,500 
LD1117ADT18TR 497-3453-1-ND 1.8V, 1A LDO Positive Voltage Reg. D-PAK 1.56 1.30 1.10 
LD1117ADT18TR 497-3453-2-ND 1.8V, 1A LDO Positive Voltage Reg. D-PAK 1690.00/2,500 
LD1117ADT25TR 497-3454-1-ND 2.5V, 1A LDO Positive Voltage Reg. D-PAK 1.56 1.30 1.10 
LD1117ADT25TR 497-3454-2-ND 2.5V, 1A LDO Positive Voltage Reg. D-PAK 1690.00/2,500 
LD1117ADT33TR 497-3455-1-ND 3.3V, 1A LDO Positive Voltage Reg. D-PAK 1.56 1.30 1.10 
LD1117ADT33TR 497-3455-2-ND 3.3V, 1A LDO Positive Voltage Reg. D-PAK 1690.00/2,500 
LD1117AS18TR 497-1226-1-ND 1.8V, LDO Positive Voltage Regulator...SOT-223 1.65 1.38 1.16 
LD1117AS18TR 497-1226-2-ND 1.8V, LDO Positive Voltage Regulator...SOT-223 1787.50/2,500 
LD1117AS25TR 497-1227-1-ND 2.5V, LDO Positive Voltage Regulator...SOT-223 1.65 1.38 1.16 
LD1117AS25TR 497-1227-2-ND 2.5V, LDO Positive Voltage Regulator...SOT-223 1787.50/2,500 
LD1117AS33TR 497-1228-1-ND 3.3V, LDO Positive Voltage Regulator...SOT-223 1.65 1.38 1.16 
LD1117AS33TR 497-1228-2-ND 3.3V, LDO Positive Voltage Regulator...SOT-223 1787.50/2,500 
LD1117ASTR 497-1229-1-ND 1.25V to 15V LDO Positive Volt. Reg....SOT-223 1.65 1.38 1.16 
LD1117ASTR 497-1229-2-ND 1.25V to 15V LDO Positive Volt. Reg. ...SOT-223 1787.50/2,500 
LD1117AV 497-3456-5-ND Adj., 1A LDO Positive Voltage Reg. TO-220 1.05 91 70 
LD1117AV18 497-1483-5-ND 1.8V, LDO Positive Voltage Reg. 1.65 1.38 1.16 
LD1117AV25 497-1484-5-ND 2.5V, LDO Positive Voltage Reg. 1.65 1.38 1.16 
LD1117AV33 497-1485-5-ND 3.3V, LDO Positive Voltage Reg. 98 LOOM EGO! 
LD1117D33CTR 497-1230-1-ND 3.3V, LDO Positive Voltage Reg. AHL 56 43 
LD1117D33CTR 497-1230-2-ND 3.3V, LDO Positive Voltage Reg. 605.00/2,500 
LD1117DT12TR 497-1231-1-ND 1.2V, LDO Positive Voltage Reg. 116 = 1.01 78 
LD1117DT12TR 497-1231-2-ND 1.2V, LDO Positive Voltage Reg. 1030.00/2,500 
LD1117DT18TR 497-1232-1-ND 1.8V, LDO Positive Voltage Reg. wal 56 43 
LD1117DT18TR 497-1232-2-ND 1.8V, LDO Positive Voltage Reg. 605.00/2,500 
LD1117DT25CTR 497-1233-1-ND 2.5V, LDO Positive Voltage Reg. SHE 56 43 
LD1117DT25CTR 497-1233-2-ND 2.5V, LDO Positive Voltage Reg. 605.00/2,500 
LD1117DT28TR 497-1234-1-ND 2.85V, LDO Positive Voltage Reg. Alte 56 43 
LD1117DT28TR 497-1234-2-ND 2.85V, LDO Positive Voltage Reg. 605.00/2,500 
LD1117DT30 497-1490-5-ND 3V, LDO Positive Voltage Reg D-PAK AG 56 43 
LD1117DT33 497-2961-5-ND 3.3V, LDO Positive Voltage Reg. D-PAK 1.56 1.30 1.10 
LD1117DT33TR 497-1236-1-ND 3.3V, LDO Positive Voltage Reg. D-PAK itl 56 43 
LD1117DT33TR 497-1236-2-ND 3.3V, LDO Positive Voltage Reg. D-PAK 605.00/2,500 
LD1117DT50CTR 497-1237-1-ND 5V, LDO Positive Voltage Reg iil 56 43 
LD1117DT50CTR 497-1237-2-ND 5V, LDO Positive Voltage Reg 605.00/2,500 
LD1117DT50TR 497-1238-1-ND 5V, LDO Positive Voltage Reg eles 56 43 
LD1117DT50TR 497-1238-2-ND 5V, LDO Positive Voltage Reg 605.00/2,500 
LD1117DTTR 497-1239-1-ND 1.25V to 15V, LDO Positive Volt. Reg. .. Altt 56 43 
LD1117DTTR 497-1239-2-ND 1.25V to 15V, LDO Positive Volt. Reg 605.00/2,500 
LD1117S12TR 497-4240-1-ND 1.2V, LDO Positive Voltage Reg. 1.24 1.08 83 
LD1117S12TR 497-4240-2-ND 1.2V, LDO Positive Voltage Reg. 1097.50/2,500 
LD1117S25CTR 497-1240-1-ND 2.5V, LDO Positive Voltage Reg. HEL 56 43 
LD1117S25CTR 497-1240-2-ND 2.5V, LDO Positive Voltage Reg. 605.00/2,500 
LD1117S33CTR 497-1241-1-ND 3.3V, LDO Positive Voltage Reg. itl 56 43 
LD1117S33CTR 497-1241-2-ND 3.3V, LDO Positive Voltage Reg. 605.00/2,500 
LD1117S33TR 497-1242-1-ND 3.3V, LDO Positive Voltage Reg. elite 56 43 
LD1117S33TR 497-1242-2-ND 3.3V, LDO Positive Voltage Reg. 605.00/2,500 
LD1117S50CTR 497-1243-1-ND 5V, LDO Positive Voltage Reg elite 56 43 
LD1117S50CTR 497-1243-2-ND 5V, LDO Positive Voltage Reg 605.00/2,500 
LD1117SC-R 497-4241-1-ND Adj., LDO Positive Voltage Re: 99 80 60 
LD1117SC-R 497-4241-2-ND Adj., LDO Positive Voltage Reg. . 785.00/2,500 
LD1117STR 497-1244-1-ND 1.25V to 15V, LDO Pos. Volt. Reg. Alt 56 43 
LD1117STR 497-1244-2-ND 1.25V to 15V, LDO Pos. Volt. Reg. 605.00/2,500 
LD1117V18 497-3457-5-ND 1.8V, LDO Positive Voltage Reg. 1.65 143 1.10 
LD1117V25 497-3458-5-ND 2.5V, LDO Positive Voltage Reg. 1.65 1.43 1.10 
LD1117V25C 497-3459-5-ND 2.5V, LDO Positive Voltage Reg. 1.50 1.30 1.00 
LD1117V33 497-1491-5-ND 3.3V, LDO Positive Voltage Reg. itt 56 43 
LD1117V33C 497-1492-5-ND 3.3V, LDO Positive Voltage Reg. 77 56 43 


LD1580P2T-R 


497-5842-1-ND 


Adj., Very LDO Pos. Volt. Reg.* NE! 


195 163 1.37 


LD1580P2T-R 


497-5842-2-ND 


Adj., Very LDO Pos. Volt. Reg.* NEW!..P2-PAK 


878.00/1,000 


LD1085D2T15R 497-3426-1-ND 1.5V, 3A LDO Positive Voltage Ret 1.95 163 1.37 
LD1085D2T15R 497-3426-2-ND 1.5V, 3A LDO Positive Voltage Reg... 878.00/1,000 
LD1085D2T18R 497-3427-1-ND 1.8V, 3A LDO Positive Voltage Reg... 1.95 1.63 1.37 
LD1085D2T18R 497-3427-2-ND 1.8V, 3A LDO Positive Voltage Ret 878.00/1,000 
LD1085D2T25R 497-1221-1-ND 2.5V, 3A LDO Positive Voltage Re 1.95 1.63 1.37 
LD1085D2T33R 497-1222-1-ND 3.3V, 3A LDO Positive Voltage Re 1.50 1.25 1.05 
LD1085D2T33R 497-1222-2-ND 3.3V, 3A LDO Positive Voltage Reg.. 675.00/1,000 
LD1085DT-R 497-3428-1-ND Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg. SSCS EST, 
LD1085DT-R 497-3428-2-ND Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg. 2112.50/2,500 
LD1085DT15R 497-3429-1-ND 1.5V, 3A LDO Positive Voltage Ret 1.95 1.63 1.37 
LD1085DT15R 497-3429-2-ND 1.5V, 3A LDO Positive Voltage Ret 2112.50/2,500 
LD1085DT18R 497-3430-1-ND 1.8V, 3A LDO Positive Voltage Reg... 1.77, 148 1.24 
LD1085DT18R 497-3430-2-ND 1.8V, 3A LDO Positive Voltage Reg... 1917.50/2,500 
LD1085DT25R 497-3431-1-ND 2.5V, 3A LDO Positive Voltage Re: 1.77 1.48 1.24 
LD1085DT25R 497-3431-2-ND 2.5V, 3A LDO Positive Voltage Re: 1917.50/2,500 
LD1085V 497-1482-5-ND Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg. 1.50 1.25 1.05 
LD1085V12 497-3432-5-ND 12V, 3A LDO Positive Voltage Reg 1.95 1.63 1.37 
LD1085V18 497-3433-5-ND 1.8V, 3A LDO Positive Voltage Ret 1.95 163 1.37 
LD1085V25 497-3434-5-ND 2.5V, 3A LDO Positive Voltage Re 1.95 1.63 1.37 
LD1085V33 497-3435-5-ND 3.3V, 3A LDO Positive Voltage Re 1.95 1.63 1.37 
LD1085V50 497-3436-5-ND 5V, 3A LDO Positive Voltage Reg. 1.95 1.63 1.37 
LD1086D2M18TR 497-3437-1-ND 1.8V, 1.5A LDO Positive Volt. Reg 1.80 1.56 1.20 
LD1086D2M18TR 497-3437-2-ND 1.8V, 1.5A LDO Positive Volt. Reg 696.00/1,000 
LD1086D2M33TR 497-1223-1-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Volt. Reg. 1:80 1-56) 1.20 
LD1086D2M33TR 497-1223-2-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Volt. Reg. .....D2-PAK/A 696.00/1,000 
LD1086D2MTR 497-3439-1-ND Adj., 1.54 LDO Positive Volt. Reg. ......D2-PAK/A 1.80 1.56 1.20 
LD1086D2MTR 497-3439-2-ND Adj. 1.54 LDO Positive Volt. Reg. ......D2-PAK/A 696.00/1,000 
LD1086D2T12TR 497-3440-1-ND 12V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg......D2-PAK 1.65 1.43 1.10 
LD1086D2T12TR 497-3440-2-ND 12V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg...... D2-PAK 638.00/1,000 
LD1086D2T15R 497-3441-1-ND 1.5V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg.....D2-PAK 1.80 1.56 1.20 
LD1086D2T15R 497-3441-2-ND 1.5V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg.....D2-PAK 696.00/1,000 
LD1086D2T18TR 497-3442-1-ND 1.8V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg.....D2-PAK 1.80 1.56 1.20 
LD1086D2T18TR 497-3442-2-ND 1.8V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg..... D2-PAK 696.00/1,000 
LD1086D2T25TR 497-3443-1-ND 2.5V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg.....D2-PAK 1.80 1.56 1.20 
LD1086D2T25TR 497-3443-2-ND 2.5V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg...... D2-PAK 696.00/1,000 
LD1086D2T33TR 497-1224-1-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg.....D2-PAK 1.80 1.56 1.20 
LD1086D2T33TR 497-1224-2-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg...... D2-PAK 696.00/1,000 
LD1086D2TS0TR 497-1225-1-ND 5V, 1.5A LDO Positive Voltage Re 1.65 143 1.10 
LD1086D2TSOTR 497-1225-2-ND 5V, 1.5A LDO Positive Voltage Re 638.00/1,000 
LD1086D2TTR 497-3566-1-ND Adj., 1.5 LDO Positive Voltage Reg 1.80 1.56 1.20 
LD1086D2TTR 497-3566-2-ND Adj., 1.54 LDO Positive Voltage Reg 696.00/1,000 
LD1086DT18TR 497-3444-1-ND 1.8V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg 1.80 1.56 1.20 
LD1086DT18TR 497-3444-2-ND 1.8V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg 1595.00/2,500 
LD1086DT25TR 497-3445-1-ND 2.5V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg 158 1.37 1.05 
LD1086DT25TR 497-3445-2-ND 2.5V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg 1397.50/2,500 
LD1086DT33TR 497-3446-1-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg 1.80 1.56 1.20 
LD1086DT33TR 497-3446-2-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg 1595.00/2,500 
LD1086DT50TR 497-4239-1-ND 5V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg.. 1.80 1.56 1.20 
LD1086DT50TR 497-4239-2-ND 5V, 1.5A LDO Positive Voltage Re 1595.00/2,500 
LD1086V 497-3447-5-ND Adj., 1.5 LDO Positive Voltage Reg 1.80 1.56 1.20 
LD1086V12 497-3448-5-ND 12V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg 1.80 1.56 1.20 
LD1086V18 497-3449-5-ND 1.8V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg 1.80 1.56 1.20 


LD1585CD2M-R 497-3460-1-ND Adj., 5A LDO Positive Voltage Reg. 2-PAK/A 1.95 1.63 1.37 
LD1585CD2M18R 497-3462-1-ND 1.8V, 5A LDO Positive Voltage Reg. 1:95" 1163: 1.37) 
LD1585CD2M18R 497-3462-2-ND 1.8V, 5A LDO Positive Voltage Reg. 878.00/1,000 
LD1585CD2M33R 497-3464-1-ND 3.3V, 5A LDO Positive Voltage Reg... 1.95 1.63 1.37 
LD1585CD2M33R 497-3464-2-ND 3.3V, 5A LDO Positive Voltage Reg... 878.00/1,000 
LD1585CD2T18R 497-3465-1-ND 1.8V, 5A LDO Positive Voltage Reg. 1.95 163 1.37 
LD1585CV 497-3466-5-ND Adj., 5A LDO Positive Voltage Reg. 1:00 50i 26 
LD1585CV33 497-3467-5-ND 3.3V, 5A LDO Positive Voltage Reg. 130 1500 1:26 
LD1585CV50 497-4809-5-ND 5V, 5A LDO Positive Voltage Regulator... 1:30 Eee ONG 
LD2979M33TR 497-1512-1-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator . SOT-23-5L 1.08 TOs Go! 
LD2979M33TR 497-1512-2-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator . SOT-23-5L 1026.00/3,000 
LD2979M50TR 497-1513-1-ND 5V, LDO Voltage Regulator SOT-23-5L 1.08 87 = 65 
LD2979M50TR 497-1513-2-ND 5V, LDO Voltage Regulator SOT-23-5L 1026.00/3,000 
LD2980ABM25TR 497-1515-1-ND 2.5V, LDO Voltage Regulator . SOT-23-5L 1.50 1.26 1.05 
LD2980ABM25TR 497-1515-2-ND 2.5V, LDO Voltage Regulator . SOT-23-5L 1950.00/3,000 
LD2980ABM30TR 497-1516-1-ND 3V, LDO Voltage Regulator SOT-23-5L 1.43 1.24 95 
LD2980ABM30TR 497-1516-2-ND 3V, LDO Voltage Regulator SOT-23-5L 1515.00/3,000 
LD2980ABM33TR 497-1517-1-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator SOT-23-5L 1.43 1.24 95 
LD2980ABM33TR 497-1517-2-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator . SOT-23-5L 1515.00/3,000 
LD2980ABM50TR 497-1518-1-ND 5V, LDO Voltage Regulator SOT-23-5L 1.56 1.30 1.10 
LD2980ABM50TR 497-1518-2-ND 5V, LDO Voltage Regulator SOT-23-5L 2028.00/3,000 
LD2980CM18TR 497-3477-1-ND 1.8V, 50mA LDO Volt. Regulator.......SOT-23-5L 146 1.27 .98 
LD2980CM18TR 497-3477-2-ND 1.8V, 50mA LDO Volt. Regulator....... SOT-23-5L 1557.00/3,000 
LD2980CM25TR 497-3478-1-ND 2.5V, 50mA LDO Voltage Regulator..SOT-23-5L 1.31. 1.14.88 
LD2980CM25TR 497-3478-2-ND 2.5V, 50mA LDO Voltage Regulator... SOT-23-5L 1398.00/3,000 
LD2980CM33TR 497-3479-1-ND 3.3V, 50mA LDO Volt. Regulator.......SOT-23-5L 1.28 1.11 85 
LD2980CM33TR 497-3479-2-ND 3.3V, 50mA LDO Volt. Regulator....... SOT-23-5L 1356.00/3,000 
LD2980CU18TR 497-3480-1-ND 1.8V, 50mA LDO Voltage Regula' Wash Sal es 
LD2980CU18TR 497-3480-2-ND 1.8V, 50mA LDO Voltage Regulato 1130.00/2,500 
LD2980CU50TR 497-3481-1-ND 5V, 50mA LDO Voltage Regulator. eS SU ae 
LD2980CU50TR 497-3481-2-ND 5V, 50mA LDO Voltage Regulator. 1530.00/2,500 
LD2981ABM25TR 497-1520-1-ND 2.5V, LDO Voltage Regulator . SOT-23-5L 1.50 1.26 1.05 
LD2981ABM25TR 497-1520-2-ND 2.5V, LDO Voltage Regulator . SOT-23-5L 1950.00/3,000 
LD2981ABM33TR 497-1521-1-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator . SOT-23-5L 1.58 1.37 1.05 
* RoHS Compliant (Continued) 
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Microelectronics LOW DROPOUT REGULATORS (Continued) STMicroelectronics —_| Digi-Key Price Each: 


RoHS Compliant Parts Available Part No. Part No. Description 1 10 = 100 

STEEcEESGIS IEEE PREEERETT LD29300D2T33R 497-1506-1-ND _[3.3V, 3A LDO Voltage Regulator........... 279 233 1.96 
aay Poti eet a te LD29300D2T80 497-4251-5-ND ‘| 8V, 3A LDO Voltage Regulator 2.28 1.90 1.60 

cui aS: SsorI HUN 9. LD29300P2M50R 497-3476-1-ND | 5V, 3A LDO Voltage Regulator 228 190 1.60 
[D298 7ABM33TR 497-1521-2-ND _|3.3V, LDO Voltage Regulator “SOT-23-5L 1677.00/3,000 LD29300P2M50R 497-3476-2-ND _|5V. 3A LDO Voltage Regulator 1026.00/1,000 
L.D2981ABMS0TR 497-1522-1-ND | 5V, LDO Voltage Regulator .SOT-23-5L 168 1.40 1.18 1507-5- 
LD2981ABMS0TR — |497-1522-2-ND _|5V’ LDO Voltage Regulato “SOT-23-5L 2184.00/3,000 ee ue i. 3 we Wats nai eae ae re 
L.D2981ABU33TR 497-1524-1-ND —_|3.3V, LDO Voltage Regulator SOT-89 1.50 1.25 1.05 ipopsogvas Poona AAI 3 2 34 LDO Voltave Revulator OGs Ba ae 
LD2981ABU33TR 497-1524-2-ND__|3.3V, LDO Voltage Regulator SOT-89 1625.00/2,500 up9s00Ve0 Fo OLA sv $A LOO Voltane Regulate acy See. Sas 
[D2987ABUS0TR 497-1525-1-ND _|5V, LDO Voltage Regulato S0T-89 150 125 1.05 ubges00P A 497-5798-1-ND _|Adjustable, 3A ee LDOIBICNOS i : e 
L.D2981ABUSOTR 497-1525-2-ND —_|5V, LDO Voltage Regulato SOT-89 1625.00/2,500 : 


Voltage Regulator* NEW...... oe: |: in es) 


LD2981CM18TR 497-3482-1-ND —_/1.8V, 100mA LDO Volt. Regulator.....SOT-23-5L 1.43 1.24.95 : 
LD2981CM18TR 497-3482-2-ND —_| 1.8V, 100mA LDO Volt. Regulator..... SOT-23-5L 1515.00/3,000 LD39300PT-R 497-5798-2-ND _| Adjustable, 3A Ultra LDO BICMOS 

LD2981CU33TR 497-3483-1-ND __[3.3V, 100mA LDO Voltage Regulator......SOT-89 1.31 1.14 88 pRBESSRET.A leriseantay pola Regulator” raat 3 ; pe oe OO 
[D2981CU33TR 797-3483-2-ND __|3.3V, 100mA LDO Voltage Regulator... SOT-89 1165.00/2,500 : “3505-14 SV to 3. ual Voltage Reg. : : : 
LD2981CUS0TR 497-3484-1-ND | 5V, 100mA LDO Voltage Regulator.......$0T-89 131 1414 88 LDS3985M33R 497-4257-1-ND —_/3.3V, 300mA LDO Volt. Regulator.....SOT-23-5L_ 90-7254 
LD2981CUSOTR 497-3484-2-ND | 5V’ 100mA LDO Voltage Regulato SOT-89 1165.00/2.500 LDS3985M33R 497-4257-2-ND___|3.3V, 300mA LDO Volt. Regulator..... SOT-23-5L 855.00/3,000 
LD2982AM15R 497-3485-1-ND —_|1.5V, 50mALDO Voltage Reg..........SOT-23-5L_ 1.61 1.40 1.08 LE30CZ 497-1528-ND 3V, LDO Voltage Regulator 0-92 | 405 91.70) 
LD2982AM15R 497-3485-2-ND __|1.5V, 50mA LDO Voltage Reg .SOT-23-5L 1716.00/3,000 LE30CZ-TR 497-5366-1-ND | 3V, LDO Voltage Regulator’ 99 80 60 
LD2982AM18R 497-4253-1-ND 1.8V, LDO Voltage Regulator SOT-23-5L 98 85 65 LE30CZ-TR 497-5366-2-ND 3V, LDO Voltage Regulator 682.00/2,000 
LD2982AM18R 497-4253-2-ND 1.8V, LDO Voltage Regulator .SOT-23-5L 1038.00/3,000 LE33CZ-TR 497-4258-1-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator .. 86 69 52 
LD2982AM25R 497-3486-1-ND | 2.5V, 50mA LDO Voltage Reg -SOT-23-5L 1.61 140 1.08 LE33CZ-TR 497-4258-2-ND__[3.3V, LDO Voltage Regulator . 590.00/2,000 
LD2982AM25R 497-3486-2-ND  |2.5V, 50mA LDO Voltage Reg -S0T-23-5L 1716.00/3,000 LE40CZ 497-1529-ND 4V, LDO Voltage Regulator 70-92 1.05 91 70 
LD2982AM33R 497-3487-1-ND__|3.3V, 50mA LDO Voltage Reg .SOT-23-5L_ 1.61 1.40 1.08 LE45ABD-TR 497-1530-1-ND —_/4.5V, LDO Voltage Regulator . SOIC 1.31 1.14 88 


[D2982AM33R 497-3487-2-ND __[3.3V, 50mA LDO Voltage Reg. ......... SOT-23-5L 1716.00/3,000 LE4SABD-TR 497-1530-2-ND | 4.5V, LDO Voltage Regulator . -SOIC 1165.00/2,500 
LD2982AMS50R 497-3488-1-ND | 5V, 50mA LDO Voltage Regulator.....SOT-23-5L 1.58 1.37 1.05 LESOABZ-AP 497-1531-1-ND | 5V, LDO Voltage Regulator T0-92 135 147 90 
LD2982AMS50R 497-3488-2-ND | 5V, 50mA LDO Voltage Regulator...... SOT-23-5L 1677.00/3,000 LE50ABZ-AP 497-1531-3-ND__|5V, LDO Voltage Regulator T0-92 1044.00/2,000 
LD2982BM33R 497-3489-1-ND 3.3V, 50mA LDO Voltage Reg. .. -SOT-23-5L 1.61 140 1.08 LE80CD-TR 497-5220-1-ND 8V, LDO Voltage Regulator’ -SOIC Moana OS nna 
LD2982BM33R 497-3489-2-ND 3.3V, 50mA LDO Voltage Reg. .. -SOT-23-5L 1716.00/3,000 LE80CD-TR 497-5220-2-ND 8V, LDO Voltage Regulator’ -SOIC 4097.50/2,500 
[D2982BM50R 497-3490-1-ND __|5V, 50mALDO Voltage Regulator... SOT-23-5L 1.58 1.37 1.05 LFISABDT-TR 497-5221-1-ND —_|1.5V, LDO Voltage Regulator* D-PAK 1.62 1.35 1.14 
LD2982BM50R 497-3490-2-ND 5V, 50mA LDO Voltage Regulator..... SOT-23-5L 1677.00/3,000 LF15ABDT-TR 497-5221-2-ND 1.5V, LDO Voltage Regulator* D-PAK 1755.00/2,500 
ee paca nD tee PN ms hate ee 1D gra as LF18ABDT-TR 497-5843-1-ND 1.8V, Very LDO Voltage Reg.* NE D-PAK 1.58 1.37 1.05 
-3491-2- SV, 150m olt. -SOT-23- 00/3, LFIABDT-TR 497-5843-2-ND __|1.8V, Very LDO Voltage Reg.* NEW: 1397.50/2,500 
LD2985AM18R 497-3492-1-ND__| 4.8V, 150mA LDO Volt. -SOT-23-5L 1.69 1.47 1.13 LFI8CDT-TR 497-5222-1-ND__|1.8V LDO Voltage Regulator*... 165. 143 1.10 
[D2985AM18R 797-3492-2-ND | 1.8V, 150mA LDO Volt. “SOT-23-5L 1797.00/3,000 LFI8CDT-TR 497-5222-2-ND __|1.8V, LDO Voltage Regulator* 1462.50/2,500 
LD2985AM25R 497-3493-1-ND ‘| 2.5V, 150mA LDO Volt. -SOT-23-5L 169 1.47 1.13 LFO5ABDT-TR 497-5223-1-ND _|2.5V, LDO Voltage Regulator* 150 125 41.05 
LD2985AM25R 497-3493-2-ND 2.5V, 150mA LDO Volt. . SOT-23-5L 1797.00/3,000 LF25ABDT-TR 497-5223-2-ND 2.5V, LDO Voltage Regulator* 4625.00/2,500 
LD2985AM33R 497-3494-1-ND |3.3V, 150mA LDO Volt. /S0T-23-5L 169 147 1.13 LFOSCPT-TA 497-50D4-1-ND ~~ |2.5V_LDO Voltage Regulator® 165) 438 416 
LD2985AM33R 497-3494-2-ND__|3.3V, 150mA LDO Volt. _SOT-23-5L 1797.00/3,000 IPoSGPTAIR 497-5224-2-ND _|.8V" LDO Voltage Regulator* “GVIDGRE 
[D2985AM50R 497-3495-1-ND __|5V, 150mALDO Voltage Regulator... SOT-23-5L_ 1.69 147 1.13 LF33ABDT-TR 497-5225-1-ND _|3.3V' LDO Voltage Regulator* 150. 125 1.05 
LD2985AMS50R 497-3495-2-ND | 5V, 150mA LDO Voltage Regulator... SOT-23-5L 1797.00/3,000 ; 5095-2 : * i { } 
LF33ABDT-TR 497-5225-2-ND —_|3.3V, LDO Voltage Regulator 1625.00/2,500 
LD2985BM15R 497-3496-1-ND —_|1.5V, 150mA LDO Volt. Regulator.....SOT-23-5L_ 1.69 147 1.13 LFa3CDT-TR 497-1532-1-ND _|3.3V' LDO Voltage Regulator 180 156 1.20 
LD2985BM15R 497-3496-2-ND —_| 4.5V, 150mA LDO Volt. Regulator..... SOT-23-5L 1797.00/3,000 TFSaCTETR 6 _ . : : 2 
x 4 09. - )7-1532-2-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator .. 1595.00/2,500 
LD2985BM18R 497-3497-1-ND__| 1.8V, 150mA LDO Volt. Regulator.....SOT-23-5L_ 1.69 1.47 1.13 F 
LD2985BM18R 497-3497-2-ND | 1.8V, 150mA LDO Volt. Regulator..... SOT-23-5L 1797.00/3,000 Tee pee ogy oem o-<¥ LDO Voltage Regulator Ue te A 
oN. - Reguiator..... is LF33CPT-TR 497-5226-2-ND | 3.3V, LDO Voltage Regulator* 1787.50/2,500 
LD2985BM25R 497-3498-1-ND ‘| 2.5V, 150mA LDO Volt. Regulator.....SOT-23-5L 169 1.47 1.13 icsORaDT Ho Meaat NGM sv I'D0 Voltace Reculator FTC ESSMTOR 
LD2985BM25R 497-3498-2-ND | 2.5V, 150mA LDO Volt. Regulator..... SOT-23-5L 1797.00/3,000 IFSORBPLTR eteo eA 5" LDO Voltas Reculctor’ (cS iG lao 
LD2985BM27R 497-4940-1-ND ‘| 2.7V, 150mA LDO Voltage Reg........SOT-23-5L 1.01 88 68 : gered : : : 
LD2985BM27R 497-4940-2-ND _|2.7V, 150mA LDO Voltage Reg.......... SOT-23-5L 1077.00/3,000 TESOABET 1 pea ean ey, me vote Regula ; ee fi 
[D2985BM33R 497-3499-1-ND __/3.3V, 150mA LDO Volt. Regulator... SOT-23-5L 169 147 1.13 TEORDtae PSone Loo vote eeu, a Ce etn 
LD2985BM33R 497-3499-2-ND | 3.3V, 150mA LDO Volt. Regulator..... SOT-23-5L 1797.00/3,000 mene PSR LIB) 0 va age Reni of GB ge oa 
LD2985BMS50R 497-3500-1-ND —/5V, 150mA LDO Voltage Regulator...SOT-23-5L 1.69 1.47. 1.13 SOCPT- 9228-1" SV, oltage Regulator® 65 1. : 
LD2985BMS50R 497-3500-2-ND — /5V, 150mA LDO Voltage Regulator... SOT-23-5L 1797.00/3,000 LFS0CPT-TR 497-5228-2-ND__|5V, LDO Voltage Regulator*.. 1787.50/2,500 
LD3985G18R 497-3501-1-ND__| 1.8V, 150mA LDO Volt. Regulator... TSOT-23-5L_ 1.46 1.27 98 LF60ABDT-TR 497-1535-1-ND | 6V, LDO Voltage Regulator 158 1.37 7.05 
1D3985G18R 497-3501-2-ND | 1.8V, 150mA LDO Volt. Regulator... TSOT-23-5L 1557.00/3,000 LFGOABDT-TR 497-1535-2ND | 6V, LDO Voltage Regulator 1397.50/2,500 
LD3985G25R 497-3502-1-ND —_|2.5V, 150mA LDO Volt. Regulator... TSOT-23-5L 1.46 1.27 .98 LF80ABDT 497-1536-5-ND —_ 8V, LDO Voltage Regulator 150 1.25 1.05 
LD3985G25R 497-3502-2-ND —_|2.5V, 150mA LDO Volt. Regulator... TSOT-23-5L 1557.00/3,000 LF80ABDT-TR 497-5229-1-ND —_/8V, LDO Voltage Regulator 131 114 88 
LD3985J18R 497-1526-1-ND 1.8V, LDO BiCMOS Voltage Reg...........Flip-Chip 1.46 1.27 .98 LF80ABDT-TR 497-5229-2-ND__|8V, LDO Voltage Regulator*... 1165.00/2,500 
LD3985J33R 497-1527-1-ND ___|3.3V, LDO BiCMOS Voltage Reg Flip-Chip 146 1.27 98 LF80CDT-TR 497-1537-1-ND | 8V, LDO Voltage Regulator 780 156 1.20 
[D3985M18R 497-3503-1-ND _|1.8V, 150mALDO Volt. Regulator..... SOT-23-5L_ 146 127 98 LF80CDT-TR 497-1537-2-ND | 8V, LDO Voltage Regulator 1595.00/2,500 
LD3985IM18R 497-3503-2-ND —_| 4.8V, 150mA LDO Volt. Regulator..... SOT-23-5L 1557.00/3,000 LF85CDT-TR 497-5673-1-ND —_/8.5V, LDO Voltage Regulator* 1.80 1.56 1.20 
LD3985M25R 497-4254-1-ND |2.5V, LDO BICMOS Voltage Reg.......SOT-23-5L 95 76 57 LF85CDT-TR 497-5673-2-ND —_|8.5V, LDO Voltage Regulator* 1595.00/2,500 
LD3985M25R 497-4254-2-ND —_|2.5V, LDO BiCMOS Voltage Reg. ...... SOT-23-5L 897.00/3,000 LFSOABDT-TR 497-1539-1-ND __|9V, LDO Voltage Regulator 162 1.35 1.14 
LD3985M33R 497-3504-1-ND __|3.3V, 150mA LDO Volt. Regulator.....SOT-23-5L_ 1.46 127 98 LFOOABDT-TR 497-1539-2-ND | 9V, LDO Voltage Regulator 1755.00/2,500 
[D3985M33R 497-3504-2-ND __[3.3V, 150mA LDO Volt. Regulator... SOT-23-5L 7557.00/3,000 LK112SM50TR 497-4259-1-ND —_|5V, LDO Voltage Regulator 86 69 52 
LD29080DT25R 497-4242-1-ND __|2.5V, 800mA LDO Regulator. 143 124 95 LK112SM50TR 497-4259-2-ND —_|5V, LDO Voltage Regulator 813.00/3,000 
LD29080DT25R 497-4242-2-ND —_|2.5V, 800mA LDO Regulator. 1262.50/2,500 LK115D33-TR 497-1540-1-ND —_|3.3V, LDO Voltage Regulator . 101 88 68 
L290800 TSR oe 3.2, so0mA Ln9 Regular Hone a os LK115D33-TR 497-1540-2-ND___|3.3V, LDO Voltage Regulator . 897.50/2,500 
-4243-2- .3V, 800m, egulator. 50/2,5 [M2931AD50R 497-1563-1-ND _|5V, LDO Voltage Regulator i) a) 
[D29080DTS0R 497-4244-4-ND | 9V, 800mA LDO Regulator. 184 160 1.23 LM2931AD50R 497-1563-2-ND | 5V, LDO Voltage Regulator 832.50/2,500 
LD29080DT90R 497-4244-2-ND | 9V, 800mA LDO Regulator. 1630.00/2,500 LM2931ADT50R 497-1564-1-ND —_|5V. LDO Voltage Regulator 94° 8263 
LD29080PT15R 497-4245-1-ND | 1.5V, 800mA LDO Regulator. 1.84 1.60 1.23 LM2931ADT50R 497-1564-2-ND | 5V, LDO Voltage Regulator 832.50/2,500 
LD29080PT15R 497-4245-2-ND 1.5V, 800mA LDO Regulator. 1630.00/2,500 LM2931AZ50R 497-4262-1-ND 5V, LDO Voltage Regulator vie 
LD29080PT25R 497-4648-1-ND___|2.5V, 800mA LDO Volt. Regulator. 143124 95 [M3931 AZ50R 4197-4269-2-ND SV. LDO Voltage Regulator 528.0072,000 
OOO eon eee oN. Aa ma OF ae j Fae oa Sh LM2931BV50 497-5103-5-ND —_/5V, LDO Voltage Regulator 124° 108 83 
-4246-1- 3V, . : : : LM2931D 497-4263-5-ND | 2.5V to 26V, LDO Voltage Regulat 105 91 70 
LD29080PT33R 497-4246-2-ND —_|3.3V, 800mA LDO Regulator. 1262.50/2,500 5815-1. ‘eat ich © MEWT Cores: 
: STLOSOC18R 497-5815-1-ND —_|1.8V, LDO Volt. Regulator* NEW!..SOT-323-5 90 72 54 
LD29080PTR 497-4247-1-ND | Adj., 800mA LDO Regulato 1.69 147 1.13 5815 -2- * 1 8QT-323- 
i STLOSOC18R 497-5815-2-ND __|1.8V, LDO Volt. Regulator* NEW!..SOT-323-5 855.00/3,000 
ED2S080F8 SERENE) Ad}., B00MA LOO Regulator... eerie) STLOSOC-R 497-5819-1-ND | Adj., LDO Volt. Regulator* NEW!...SOT-323-5. 04 82 63 
LD291S00T15R Goll oa IND S| 1.5V, 1.54 LOO Voltage Regulator HPAK (2s Oa oie STLO5OC-R 497-5819-2-ND__[Adj., LDO Volt. Regulator* MEW... SOT-323-5 999,00/3,000 
LD29150DT15R 497-1493-2-ND _|1.5V, 1.5A LDO Voltage Regulator 2275.00/2,500 : : 
LD29150DT18R 497-1494-1-ND ‘| 4.8V 240 1.75 1.47 
LD29150DT18R 497-1494-2-ND —|1.8V. 2275.00/2,500 Thi | f VOLTAGE RESET 
LD29150DT25R 497-1495-1-ND__|2.5V 210 1.75 1.47 ICrOeIeCtrOnics RoHS Compliant Parts Available 
[D29750DT25R 497-1495-2-ND _|2.5V 2275.00/2,500 STMicroelectronics | Digi-Key Price Each 
L.D29150DT33R 497-1496-1-ND |3.3V. 240 1.75 1.47 a 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
LD29150DT33R 497-1496-2-ND —|3.3V 2275.00/2,500 
LD29150DT50R 497-3468-1-ND | 5V, 1. 1.65 1.38 1.16 STM809MWX6F 497-3326-1-ND 820 42d 
LD29150DT50R 497-3468-2-ND __[5V, 1: 1787.50/2,500 STB batecen - Reese 
[D29750PT25R 497-1497-1-ND _|2.5V 231 1.93 1.62 SEG 4 ° : 
LD29150PT25R 497-1497-2-ND |2 SV 2502.50/2,500 STMB09RWX6F 497-3327-2-ND | 2.63 Reset Circuit. zi 465.00/3,000 
LD29150PT33R 497-3469-1-ND | 3.3V, 1.5A LDO Voltage Regulator 131 114 88 STM809SWX6F 497-3338-1-ND__|2.93V Reset Circuit. OT-23 5242 
L.D29150PT33R 497-3469-2-ND —_|3.3V, 1.5A LDO Voltage Regulator -PAK 1165.00/2,500 STMB09SWXGF 497-3338-2-ND 465.00/3,000 
LD29150PT50R 497-4249-1-ND __|5V, 1.5A LDO Voltage Regulato PAK 1.69 147 1.13 STMB09TWX6F 497-3339-1-ND 52 423 
LD29150PT50R 497-4249-2-ND | 5V, 1.5A LDO Voltage Regulato -PAK 1497.50/2,500 STM809TWX6F 497-3339-2-ND 465.00/3,000 
LD29150PTR 497-4250-1-ND —_| Adj., 1.54 LDO Voltage Regulator PAK 1.73 150 1.15 STM810LWX6F 497-3340-1-ND E52 dol ct 
LD29150PTR 497-4250-2-ND —_| Adj., 1.5A LDO Voltage Regulator -PAK 1530.00/2,500 STM810LWX6F 497-3340-2-ND 465.00/3,000 
LD29150V25 497-3470-5-ND 2.5V, 1.5A LDO Voltage Regulator 1.65 138 1.16 STM810MWX6F 497-3341-1-ND 5Omdomeena 
LDDSSOODEMTER | 407-1S00--ND | AV- BR DO Votage Rego IR as 
-1500-1- BY, oltage Regulato ; ; : STM810RWX6F 497-3342-1-ND 52) 40 isi 
L.D29300D2M25R 497-1501-1-ND —_|2.5V, 3A LDO Voltage Regulato 255 213 1.79 STM810RWX6F 497-3342-2-ND 465.00/3,000 
LD29300D2M25R 497-1501-2-ND —_|2.5V, 3A LDO Voltage Regulato 1148.00/1,000 at bee aie 
STM810SWXGF 497-3343-1-ND___|2.93V Reset Circuit . 52 423 
L.D29300D2M50R 497-3471-1-ND —_|5V, 3A LDO Voltage Regulator . 279 233 1.96 a 
LD29300D2M50R 497-3471-2-ND _|5V, 3A LDO Voltage Regulator . 1256.00/1,000 STM810SWX6F 497-3343-2-ND | 2.93V Reset Circuit . 465.00/3,000 
[D29300D2T15R 497-1503-1-ND | 1.5V, 3A LDO Voltage Regulator... 279 2.33 1.96 STMB810TWX6F 497-3344-1-ND | 3.08V Reset Circu 82 A? 
LD29300D2T18R 497-1504-1-ND —_|1.8V, 3A LDO Voltage Regulato 279 233 1.96 STM810TWX6F 497-3344-2-ND | 3.08V Reset Circul 465.00/3,000 
LD29300D2T18R 497-1504-2-ND | 1'3V' 1256.00/1,000 STM811LW16F 497-3345-1-ND | 4.63V Reset Circu 7B GaN nA7, 
LD29300D2T25R 497-1505-1-ND 2.5V, 255 213 1.79 STM811LW16F 497-3345-2-ND 4.63V Reset Circuit .. 744.00/3,000 
L29300D2T25R 497-1505-2-ND _|2.5V, 3A LDO Voltage Regulator... 1148.00/1,000 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


More Product Available Online: www.digikey.com 
920 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


} - a STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Microelectronics PD OHSICUR SILER RA TEVAGanL OTe Part No. Part Noy Description Pkg. 1 10-100 
= 5 = = STM6822RWY6F 497-4665-1-ND 2.63V Supervisor with Watchdog Timer 
STMicroelectronics Digi-Key ay Price Each and Push-Button Reset. 177 148 1.24 
acing aciNins Deseriphio aa i ce STM6s22RWY6F ‘| 497-4665-2-ND —_|2.63V Supervisor with W; 
STM811MW16F 497-3346-1-ND _|4.38V Reset Circuit “S0T-143-4 78 ~—«63SCAT ‘and Push-Button Reset... S0T-23-5 2301.00/3,000 
STM811MW16F 497-3346-2-ND 4.38V Reset Circuit .S0T-143-4 744.00/3,000 STM6822SWY6E 497-4799-1-ND 2.93V Supervisor with Watchdog Timer 
STM811RW16F 497-3347-1-ND —_|2.63V Reset Circuit -SOT-143-4 78 = 63ST ‘and Push-Button Reset... $0T-235 1.77 148 1.24 
STM811RW16F 497-3347-2-ND 2.63V Reset Circuit .SOT-143-4 744.00/3,000 z = 7 F 7 
STM811SW16F 497-3348-1-ND___|2.93V Reset Circuit -SOT-143-4 786347 STMBRDZSWY Er Seca oy Une visor wit Watchdog Timey as seRRTAORD 
STM811SW16F 497-3348-2-ND [2.93 Reset Circuit “SOT-143-4 744,00/3,000 STM6822TWY6E 497-4666-1-ND —_|3.08V Supervisor with Watchdog Timer : 
STM811TW16F 497-3349-1-ND —_|3.08V Reset Circuit /SOT-143-4 786347 ‘and Push-Button Reset... 01-235 1.77 148 1.24 
STM811TW16F 497-3349-2-ND 3.08V Reset Circuit .SOT-143-4 744.00/3,000 STM6822TWY6F 497-4666-2-ND 3.08V Supervisor with Watchdog Timer 
STM812LW16F 497-3350-1-ND 4.63V Reset Circuit . SOT-143-4 78 63 47 and Push-Button Reset... SOT-23-5 2301.00/3,000 
STM812LW16F 497-3350-2-ND 4.63V Reset Circuit .SOT-143-4 744.00/3,000 STM6823MWY6F 497-4794-1-ND 4.39V Supervisor with Watchdog Timer 
STM 12MW16F 497-3351-1-ND _[4.38V Reset Circuit “S0T-143-4. 78 ~=«3SSCAT ‘and Push-Button Reset... S0T-235 180 150 126 
STM812MW16F 497-3351-2-ND 4.38V Reset Circuit -SOT-143-4 744.00/3,000 STM6823MWY6F 497-4794-2-ND 4.39V Supervisor with Watchdog Timer 
STM812 RW16F 497-3352-1-ND —_|2.63V Reset Circuit -S0T-143-4 78 «= 63ST ‘and Push-Button Reset 2340.00/3,000 
STM812RW16F 497-3352-2-ND 2.63V Reset Circuit -SOT-143-4 744.00/3,000 STM6823SWY6E 497-4790-1-ND 2.93V Supervisor with Watc 
STM812SW16F 497-3353-1-ND _|2.93V Reset Circuit “SOT-143-4 78 = 637 ‘and Push-Button Reset... 480 150 1.26 
STM812SW16F 497-3353-2-ND 2.93V Reset Circuit .S0T-143-4 744.00/3,000 STM6823SWY6F 497-4790-2-ND 2.93V Supervisor with Watchdog Timer 
STM812TW16F 497-3354-1-ND _|3.08V Reset Circuit /SOT-143-4 78 = 63.7 ‘and Push-Button Reset 2340.00/3,000 
STM812TW16F 497-3354-2-ND 3.08V Reset Circuit .SOT-143-4 744.00/3,000 STM6824LWY6F 497-4789-1-ND 4.63V Supervisor with W 
STM1001LWX6F 497-4797-1-ND 4.63V Reset Circuit SOT-23 As 42 31 and Push-Button Reset... SOT-23-5 1.80 1.50 1.26 
STM1001LWX6F 497-4797-2-ND 4.63V Reset Circuit SOT-23 465.00/3,000 STM6824LWY6F 497-4789-2-ND 4.63V Supervisor with Watchdog Timer 
STM 1001 MWX6F 497-4658-1-ND _|4.63V Reset Circuit $0723. 77 ~«62~=—«AG and Push-Button Reset.... $OT-23-5 2340.00/3,000 
STM1001MWX6F 497-4658-2-ND 4.63V Reset Circuit SOT-23 726.00/3,000 STM6824RWY6F 497-4784-1-ND 2.63V Supervisor with Watchdog Timer 
STM1810LWX7F 497-4959-1-ND | 4.62V Low Power Reset Circuit. SOT-23 74 60 45 ‘and Push-Button Reset... 01-235 180 150 1.26 
STM1810LWX7F 497-4959-2-ND 4.62V Low Power Reset Circuit. SOT-23 705.00/3,000 STM6824RWY6F 497-4784-2-ND 2.63V Supervisor with Watchdog Timer 
STM1810MWX7F 497-4960-1-ND 4.37V Low Power Reset Circuit. SOT-23 74 60.45 and Push-Button Reset... SOT-23-5 2340.00/3,000 
STM1810MWX7F 497-4960-2-ND 4.37V Low Power Reset Circuit. SOT-23 705.00/3,000 STM6824TWY6F 497-4787-1-ND 3.08V Supervisor with Watchdog Timer 
STM1811LWX7F 497-4961-1-ND 4.62V Low Power Reset Circuit SOT-23 74 60 45 and Push-Button Reset... SOT-23-5 1.80 1.50 1.26 
STM1811LWX7F 497-4961-2-ND 4.62V Low Power Reset Circuit. SOT-23 705.00/3,000 STM6824TWY6F 497-4787-2-ND 3.08V Supervisor with Watchdog Timer 
STM1811MWX7F 497-4962-1-ND 4.37V Low Power Reset Circuit. SOT-23 14 60 45 and Push-Button Reset... SOT-23-5 2340.00/3,000 
STM1811MWX7F 497-4962-2-ND 4.37V Low Power Reset Circuit. SOT-23 705.00/3,000 STM6825MWY6F 497-4786-1-ND 4.39V Supervisor with Watchdog Timer 
STM1812LWX7F 497-4963-1-ND 4.62V Low Power Reset Circuit SOT-23 74 60 45 and Push-Button Reset 1.80 1.50 1.26 
STM1812LWX7F 497-4963-2-ND 4.62V Low Power Reset Circuit SOT-23 705.00/3,000 STM6825MWY6F 497-4786-2-ND 4.39V Supervisor with Watc! 
STM1812MWX7F 497-4964-1-ND 4.37V Low Power Reset Circuit SOT-23 74 60 45 and Push-Button Reset.... 2340.00/3,000 
STM1812MWX7F 497-4964-2-ND 4.37V Low Power Reset Circuit SOT-23 705.00/3,000 STM6825TWY6F 497-4785-1-ND 3.08V Supervisor with Watchdog Timer 
STM1813LWX7F 497-4965-1-ND _|4.62V Low Power Reset Circuit. SOT-23. 88 7158 ‘and Push-Button Reset 480 150 1.26 
STM1813LWX7F 497-4965-2-ND 4.62V Low Power Reset Circuit. SOT-23 834.00/3,000 STM6825TWY6F 497-4785-2-ND 3.08V Supervisor with W: 
STM1813MWX7F 497-4966-1-ND 4.37V Low Power Reset Circuit SOT-23 88 a1 53 and Push-Button Reset... 2340.00/3,000 
STM1813MWX7F 497-4966-2-ND 4.37V Low Power Reset Circuit SOT-23 834.00/3,000 
STM1815RWX7F 497-4967-1-ND 2.55V Low Power Reset Circuit SOT-23 74 60 45 ii 7 
STM1815RWX7F 497-4967-2-ND __|2.55V Low Power Reset Circuit SOT-23 705.00/3,000 Microelectronics : MEMORY 
STM1815SWX7F 497-4968-1-ND —_|2.88V Low Power Reset Circuit S023. 74605 OHS /C compliant bars Avallavia 
STM1815SWX7F 497-4968-2-ND 2.88V Low Power Reset Circuit. SOT-23 705.00/3,000 STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
STM1815TWX7F 497-4969-1-ND 3.06V Low Power Reset Circuit SOT-23 74 60 45 Part No. Part No. Description Pkg. 10 100 
STM1815TWX7F 497-4969-2-ND 3.06V Low Power Reset Circuit SOT-23 705.00/3,000 EPROM 
STM1816RWX7E BETES OO TINDER 2.55V Low Power Reset Circuit SOT-23 (R/S COMES M27C64A-10F1 797-1684-5-ND | 64K-Bit (8Kb x 8), 100nS, UVEPROM...28-FDip 5.00 435 3.24 
STM1816RWX7F 497-4970-2-ND | 2.55V Low Power Reset Circuit. SOT-23 705.00/3,000 M27C64A-15F1 497-1685-5-ND —_|64K-Bit (8Kb x 8), 150nS, UVEPROM...28-FDip 5.00 4.35 3.24 
STM1816SWX7F 497-4791-1-ND | 2.88V Low Power Reset Circuit. SOT-23 74605 M27C64A-20F1 497-1686-5-ND —_|64K-Bit (8Kb x 8), 200nS, UVEPROM...28-FDip 5.00 4.35 3.24 
STM1816SWX7F 497-4791-2-ND _|2.88V Low Power Reset Circuit SOT-23 705.00/3,000 M27C256B-10F1 497-1642-5-ND | 256K-Bit (32Kb x°8), 100nS, 
STM1816TWX7F 497-4793-1-ND _|3.06V Low Power Reset Circuit. SOT-23 74 60 45 UV EPROM 341 271 2.02 
STM1816TWX7F 497-4793-2-ND 3.06V Low Power Reset Circuit SOT-23 705.00/3,000 M27C256B-12F1 497-1646-5-ND 256K-Bit (32Kb x 8), 120nS. 
STM1817RWX7F 497-4971-1-ND _[2.55V Low Power Reset Circuit. $0723. 74 ~«60 «AB : : 341 271 202 
STM1817RWX7F 497-4971-2-ND 2.55V Low Power Reset Circuit. SOT-23 705.00/3,000 M27C256B-12F6 497-1647-5-ND 256K-Bit (32Kb x 8), 120nS, 
STM1817SWX7F 497-4972-1-ND —_|2.88V Low Power Reset Circuit. SOT-23 74 60 45 UV EPROM 341 271 2.02 
STM1817SWX7F 497-4972-2-ND 2.88V Low Power Reset Circuit SOT-23 705.00/3,000 M27C256B-15F1 497-1650-5-ND 256K-Bit (32Kb x 8), 150nS, 
STM1817TWX7F 497-4973-1-ND __|3.06V Low Power Reset Circuit. SOT-23. 74 60 45 UV EPROM 341 271 2.02 
STM1817TWX7F 497-4973-2-ND 3.06V Low Power Reset Circuit SOT-23 705.00/3,000 M27C256B-70C6 497-5529-ND 256K-Bit (32Kb x 8), 70nS, 
STM1818RWX7F 497-4974-1-ND 2.55V Low Power Reset Circuit. SOT-23 88 ail 258 OTP EPROM* 1.53 1.28 1.08 
STM1818RWX7F 497-4974-2-ND 2.55V Low Power Reset Circuit SOT-23 834.00/3,000 M27C256B-90F6 497-1656-5-ND 256K-Bit (32Kb x 8), 90nS, 
STM1818SWX7F 497-4795-1-ND _|2.88V Low Power Reset Circuit. SOT-23 |EHen ne es OTP EPROM 341 271 202 
STM1818SWX7F 497-4795-2-ND 2.88V Low Power Reset Circuit SOT-23 834.00/3,000 M27C512-10F1 497-1667-5-ND 512K-Bit (64Kb x 8), 100nS, 
STM1818TWX7F 497-4796-1-ND 3.06V Low Power Reset Circuit SOT-23 88 M83 UV EPROM 3.24 2.82 2.10 
STM1818TWX7F 497-4796-2-ND 3.06V Low Power Reset Circuit. SOT-23 834.00/3,000 M27C512-12F1 497-1671-5-ND 512K-Bit (64Kb x 8), 120nS, 
STM6321LWY6F 497-4659-1-ND 4.63V Supervisor with Watchdog Timer 994 9:89 240 
and Push-Button Reset. SOT-23-5 1.77 148 1.24 M27C512-15F6 497-1676-5-ND 
STM6321LWY6F 497-4659-2-ND 4.63V Supervisor with Watchdog Timer UV EPROM fi ore bei] 
and Push-Button Reset SOT-23-5 2301.00/3,000 M27C512-70C6 497-1678-5-ND | 512K-Bit (64Kb x 8), 70nS, 
STM6321MWY6F 497-4788-1-ND 4.39V Supervisor with Watchdog Timer OTP EPROM 1.71 1.43 1.20 
and Push-Button Reset SOT-23-5 1.77 148 1.24 M27C512-70XF1 497-1679-5-ND —_/512K-Bit (64Kb x 8), 70nS, 
STM6321MWY6F 497-4788-2-ND 4.39V Supervisor with Watchdog Timer UV EPROM 3.24 282 210 
and Push-Button Reset. SOT-23-5 2301.00/3,000 M27C512-90B6 497-1682-5-ND 512K-Bit (64Kb x 8), 90nS, 
STM6321RWY6F 497-4660-1-ND 2.63V Supervisor with Watchdog Timer OTP EPROM A 7A deen 1220) 
and Push-Button Reset. SOT-23-5 1.77 1.48 1.24 M27C801-100B1 497-1687-5-ND 8M-Bit (1Mb x 8), 
STM6321RWY6F 497-4660-2-ND 2.63V Supervisor with Watchdog Timer OTP EPROM............. 6.75 5.26 4.15 
and Push-Button Reset SOT-23-5 2301.00/3,000 M27C801-100F1 497-1688-5-ND 8M-Bit (1Mb x 8), 100nS, UV EPRO 8.05 7.35 5.81 
STM6321TWY6F 497-4661-1-ND 3.08V Supervisor with Watchdog Timer M27C801-100N1 497-1689-5-ND 8M-Bit (1Mb x 8), 100nS, 
and Push-Button Reset. SOT-23-5 1.77 1.48 1.24 OTP EPROM 8.05 7.35 5.81 
STM6321TWY6F 497-4661-2-ND 3.08V Supervisor with Watchdog Timer M27C801-120B1 497-1690-5-ND 8M-Bit (1Mb x 8), 120nS, OTPEPROM..32-PDip 5.75 5.25 4.15 
and Push-Button Reset. SOT-23-5 2301.00/3,000 M27C1001-10B1 497-1625-5-ND 1M-Bit (128Kb x 8), 100nS, 
STM6322MWY6F 497-4662-1-ND ——_|4.39V Supervisor with Watchdog Timer OTP EPROM 2.55 2.13 1.79 
and Push-Button Reset SOT-23-5 1.77 1.48 1.24 M27C1001-10F1 497-1627-5-ND 1M-Bit (128Kb x 8), 100nS, 
STM6322MWY6F 497-4662-2-ND 4.39V Supervisor with Watchdog Timer UV EPROM... 3.83 3.34 249 
and Push-Button Reset ... SOT-23-5 2301.00/3,000 M27C1001-12C6 497-1630-5-ND 1M-Bit (128Kb x 8), 120nS, 
STM6322SWY6F 497-4663-1-ND 2.93V Supervisor with Watchdog Timer OTP EPROM Pas) PK ievfe] 
and Push-Button Reset .-S0T-23-5 1.77 1.48 1.24 M27C1001-12F1 497-1631-5-ND 1M-Bit (128Kb x 8), 120nS, 
STM6322SWY6F 497-4663-2-ND 2.93V Supervisor with Watchdog Timer UV EPROM 3.83 3.34 2.49 
and Push-Button Reset SOT-23-5 2301.00/3,000 M27C1001-12F6 497-1632-5-ND 1M-Bit (128Kb x 8), 120nS, 
STM6322TWY6F 497-4798-1-ND 3.08V Supervisor with Watchdog Timer 32-FDip 3.83 3.34 2.49 
and Push-Button Reset SOT-23-5 1.77 1.48 1.24 M27C1001-15F1 497-1635-5-ND 1M-Bit (128Kb x 8), 150nS, 
STM6322TWY6F 497-4798-2-ND 3.08V Supervisor with Watchdog Timer UV EPROM .32-FDip 3.83 3.34 2.49 
and Push-Button Reset SOT-23-5 2301.00/3,000 M27C1001-70F1 497-1637-5-ND 1M-Bit (128 i, A .-32-FDip 3.83 3.34 2.49 
STM6821MWY6F 497-4801-1-ND 4.39V Supervisor with Watchdog Timer M27C2001-10B1 497-1638-5-ND 2M-Bit (256Kb x 8), 100nS, 
and Push-Button Reset SOT-23-5 1.80 1.50 1.26 OTP EPROM 32-PDip 2.85 2.38 2.00 
STM6821MWY6F 497-4801-2-ND 4.39V Supervisor with Watchdog Timer M27C2001-10F1 497-1639-5-ND 2M-Bit (256Kb x 8), 100nS, UV EPROM...32-FDip 5.27 4.59 3.42 
and Push-Button Reset SOT-23-5 2340.00/3,000 M27C4001-10B1 497-1657-5-ND 4M-Bit (512Kb x 8), 100nS, 
STM6821SWY6F 497-4800-1-ND 2.93V Supervisor with Watchdog Timer OTP EPROM 419 365 2.72 
and Push-Button Reset SOT-23-5 1.80 1.50 1.26 M27C4001-10F1 497-1658-5-ND 4M-Bit (512Kb x 8), 100nS, 
STM6821SWY6F 497-4800-2-ND 2.93V Supervisor with Watchdog Timer 610 557 4.40 
and Push-Button Reset SOT-23-5 2340.00/3,000 M27C4001-12C1 497-1660-5-ND 4M-Bit (512Kb x 8), 120nS, 
STM6822LWY6F 497-4664-1-ND 4.63V Supervisor with Watchdog Timer OTP EPROM 419 365 2.72 
and Push-Button Reset ... SOT-23-5 1.77 1.48 1.24 M27C4001-12F1 497-1661-5-ND 4M-Bit (512Kb x 8), 120nS, 
STM6822LWY6F 497-4664-2-ND 4.63V Supervisor with Watchdog Timer UV EPROM 610 5.57 4.40 
and Push-Button Reset SOT-23-5 2301.00/3,000 * RoHS Compliant (Continued) 
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STMicroelectronics —_| Digi-Key Price Each STMicroelectronics —_| Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 +100 
M27C4001-15C1 497-1662-5-ND | 4M-Bit (512Kb x 8), 150nS, M28W320ECB70ZB6T |497-1696-1-ND | 32M-Bit (2Mb x 16), Bottom Boot, 
OTP EPROM 748 6.83 5.40 3V Flash Memory. 14.00 12.95 9.80 
M27C4001-15F1 497-1663-5-ND |) 4M-Bit (512Kb x 8), 150nS, , M28W320ECB70ZB6T | 497-1696-2-ND |32M-Bit (2Mb x 16), Bottom Boot, 
UV EPROM 32-FDip 6.10 5.57 4.40 3V Flash Memory. 21700.00/2,500 
M27C4001-80XF1 497-1664-5-ND 4M-Bit (512Kb x 8), 80nS, UV EPROM..32-FDip 6.10 5.57 4.40 M28W320ECT70ZB6T | 497-1697-1-ND 32M-Bit (2Mb x 16), Top Boot, 
M27C4002-10B1 497-1665-5-ND | 4M-Bit (256Kb x 16), 100nS, 3V Flash Memory... 47-TFBGA 14.00 12.95 9.80 
OTP EPROM... 459 4.00 2.98 M28W320ECT70ZB6T |497-1697-2-ND | 32M-Bit (2Mb x 16), Top Boot, 
M27C4002-10C1 497-5674-5-ND 4M-Bit (256Kb x 16), 120nS, 3V Flash Memory ae 47-TFBGA 21700.00/2,500 
aowieiaoKe harestenn inser eB) ane 459 4.00 2.98 M29DW323DB70N6 | 497-1699-ND 32M-Bit (4Mb x 8 or 2Mb x 16), Bottom 
4 -1691-5- Fl : , Boot, 3V Flash M e ..48-TSOP 9.09 830 6.56 
80nS, OTP EPROM. 255 213 1.79 M29F010B70K6T agr-i700-i-No | 1M-Bit (128K x 8). 70nS, Single 
M27W201-80K6 497-1692-5-ND eu B APBBKD 8), LOW Voltage, Sao eae ORR Flash Memory... ..32-PLCC 2.70 2.35 1.75 
INS, . i sl x )-9-| -Bit fl 
GarWNiaOKs 497-1693-5-No | aMv-Bit (@t2kb 8) Low Vokage M29F010B70K6T 497-1700-2-ND | 1M-Bit (128Kb x 8), 70nS, Single ; 
Flash Memory... ...32-PLOC 1050.00/750 
80nS, OTP EPROM 419 3.65 2.72 M29F010B70K6F 497-5089-1-ND | 1M-Bit (128Kb x8), 
EEPROM Flash Memory* .... ...32-PLCC 2.85 2.38 2.00 
M24128-BWMNG 497-1599-5-ND 15.5, 128K-Bit Serial EEPROM 338 2.94 2.19 M29F010B70K6F 497-5089-2-ND | 1M-Bit (128Kb x 8), 70nS, Single 
M24256-BWMN6T | 497-1601-1-ND —_/5.5V, 256K-Bit Serial EEPROM 3.92 341 254 Flash Memory*.... 32-PLOC 1068.75/750 
M24256-BWMN6T | 497-1601-2-ND —_/5.5V, 256K-Bit Serial EEPROM 4640.00/2,500 M29F032D70NGT 497-1702-1-ND | 32M-bit (4Mb x 8), 70nS, 
M24C01-WMN6T 497-1602-1-ND —|2.5V, 1K-Bit Serial EEPROM . 1.31 144 88 5V Flash Memory. 10.35 9.45 7.47 
M24C01-WMN6T 497-1602-2-ND 2.5V, 1K-Bit Serial EEPROM . 1165.00/2,500 M29F032D70N6T 497-1702-2-ND 32M-Bit (4Mb x 8), 70nS, 
M24C02-RDW6T 497-1605-1-ND _[5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM. 143124 95 5V Flash Memory. 8607.00/1,500 
M24C02-RDW6T 497-1605-2-ND /5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM . 2020.00/4,000 M29F040B70K6E 497-1704-5-ND | 4M-Bit (512Kb x 8), 70nS, Single 
M24C02-WDW6TP | 497-4926-1-ND | 2.5V, 2K-Bit Serial EEPROM. 59 48 36 Flash Memory... ..32-PLCC 3.38 2.94 2.19 
M24C02-WDW6TP 497-4926-2-ND 2.5V, 2k-Bit Serial EEPROM. 708.00/4,000 M29F200BB70N6T 497-1707-1-ND 2M-Bit (256Kb x 8 or 128Kb x 16), 70nS, 
M24C04-BN6 497-1609-5-ND 5.5V, 4K-Bit Serial EEPROM . 1.438 1.24 95 Single Flash Memory . 48-TSOP [93440 2i74) 2102) 
M24C04-MN6T 497-1610-1-ND —_[5.5V, 4K-Bit Serial EEPROM. 1.50 1.30 1.00 M29F200BB70N6T | 497-1707-2-ND —_| 2M-Bit (256Kb x 8 or 128Kb x 16), 70nS, 
M24C04-MN6T 497-1610-2-ND _|5.5V, 4K-Bit Serial EEPROM 1330.00/2,500 Single Flash Memory ...48-TSOP 2295.00/1,500 
M24C04-WDWeT 497-1611-1-ND _|2.5V, 4K-Bit Serial EEPROM . 169 147 113 M29F400BB70N6T — | 497-1708-1-ND | 4M-Bit (512Kb x 8 or 256Kb x 16), 70nS, 
M24C04-WDW6T 497-1611-2-ND 2.5V, 4K-Bit Serial EEPROM . 2396.00/4,000 Single Flash Memory ..48-TSOP 9.20 840 6.64 
M24C04-WDW6TP _|497-5088-1-ND___[2.5V, 4K-Bit Serial EEPROM. 169 147 113 W2OFAQOBB7ONGT —]497-1708-2-ND |4NI-Bit (612Kb x88 or 256Kb x 16), 7OnS, 
M24C04-WDW6TP | 497-5088-2-ND _|2.5V, 4K-Bit Serial EEPROM. 2396.00/4,000 Single Flash Memory 7650.00/1,500 
M24C04-WMN6T 497-1612-1-ND 2.5V, 4K-Bit Serial EEPROM . 165) 1:43) 10) M29F400BT70N6 497-1709-ND 4M-Bit (512Kb x 8 or 2 
M24C08-BN6 497-1613-5-ND —_/5.5V, 8K-Bit Serial EEPROM. 156 130 110 Single Flash Memory a 9.20 840 6.64 
M24C16-BN6 497-1615-5-ND 5.5V, 16K-Bit Serial EEPROM 213° 1.78 1.50 M29F800DB70N6 497-1710-ND 8M-Bit (1Mb x 8 or 512Kb x 16), 70nS, 
M24C16-WMN6T 497-1616-1-ND___|2.5V, 16K-Bit Serial EEPROM 3.65 2.92 2.19 5 Flash Memory, i 5.00 4.35 3.24 
M24C32-WMN6TP 497-5027-1-ND 2.5V, 32K-Bit Serial EEPROM 90720 s4 M29W128FH70NGE 497-5028-ND 128M-Bit (8Mb x 16 or 16Mb x 8) 
M24C32-WMN6TP | 497-5027-2-ND | 2.5V, 32K-Bit Serial EEPROM ... 712.50/2,500 3V Flash Memory. 4250 11.57 8.75 
M34C02-LDWe6T 497-1722-1-ND 5.5, 2K-Bit Serial EEPROM . 1.80 144 1.08 M29W128FL70NGE | 497-5530-ND 428M-Bit (8Mb x 16 or 16Mb x8 
wisaco2-LoweTe | 497-5087-1-ND _|5.5V, 2k-Bit Serial EEPROM . 150 130 1.00 ay Hash Memory? ee... 56cTSOP: RECO TCOMEED 
M34C02-LDW6TP 497-5087-2-ND __[5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM . 2128.00/4,000 M29W160EB70NGE | 497-3602-ND 16M-Bit (2Mb x 8 or 1Mb x 16), Bottom 
M34C02-WDW6T 497-1723-1-ND 5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM . 1.13 98 75 Boot, 3V Flash Memory 48-TSOP 5.40 4.70 3.50 
MANTSECRAMNGR ioe ee ea Sue. bee MOSWT60EBIONG [497-1712-ND T6M-Bit (2Mb x 8 or 1Mb x 16), Bottom 
MATTSBOGQMYSR RSS aoa) 012 bi, Serial Aa an ne M29W320DB70N6E | 497-3604-ND aM cant a or Mb x 16), saat +180? ne 
— sets} Boot, 3V Flash Memory ..48-TSOP 7.36 6.72 5.32 
M93C46-WMN6T 497-1929-1-ND oN eat Microwins aso MRC M29W320DB70ZA6 —_‘| 497-3605-ND 32M-Bit (4Mb x 8 or 2Mb x 16), Bottom 
soenrnenenenernen ‘ : : : Boot, 3V Flash M 48-TFBGA 7.36 6.72 5.32 
Mg3c4é-WMNeT  |497-1929-2-ND —_[5.5V, 1K-Bit Microwire — OO nen omy 
Sa incaees EEPROM ecole epaiasan M29W320ET70ZE6E | 497-3609-ND 32M-Bit (4Mb x 8 or 2Mb x 16), Top 
M93C46-WMNGTP —|497-5090-1-ND _|5.5V, 1K-BitMicrowire fee Boot. 2V Hash Memory TU ae 
Sar aliAcoaes EEPROM 2s WEE M29W400BB90N6 —‘| 497-1715-ND 4M-Bit (512Kb x 8 or 256Kb x 16), Bottom Boot 
5 5 oe TaN SEE - - - Low Voltage Single Flash Memory.....48-TSOP 3.38 2.94 2.19 
M93C46-WMN6TP —_/ 497-5090-2-ND eee eno ana M29W640FB70ZAGE | 497-5032-ND 64M-Bit (BMb x 8 or 4Mb x 16) 3V 
M93C56-WMN6T 497-1931-1-ND —_|5.5V, 2K-Bit Microwire : Flash Memory Ons) GG G6 
Serial Access EEPROM .....cseeccnee SOIC 1.31 1.14 88 M2SW40FT7ONGE — (49 7-5083:ND G4M-Bit (Mb x 8 or 4Mb x 16) 3V 
M93C56-WMNeT |497-1931-2-ND _|5.5V, 2K-Bit Microwire Flash Memory 48-TSOP (CORO UME Ce 
, ‘ M29W640FT70ZA6E | 497-5034-ND 64IM-Bit (8Mb x 8 or 
Serial Access EEPROM .....sccsacsseensee 8-SOIC 1165.00/2,500 
M9SC66-WINGT 497-1933-1-ND _|5.5V, 4K-Bit Microwire Fiash Memory, AG-TFBGA Sc mao 
aval Access EEPROM Pee Ga ise aes M29W800DB70N6E —_| 497-5035-ND 8M-Bit (1Mb x 8 or 512Kb x 16), Bottom 
M93Ce66-WMNeT  |497-1935-1-ND [5.5V, 4K-Bit Microwire eka We Boot, 3V Flash Memory ~~ 48-TSOP SELES Oia ie 
Serial Access EEPROM .....-ccsecsen 8SOIC 158 1.37 1.05 M29W800DB70N6T — / 497-3703-1-ND ee ee : Litas agen. qsor (eRe cents 
M93C66-WMN6T 497-1935-2-ND —/5.5V, 4K-Bit Microwi ; <-- AB- . 5 . 
Serial ‘Access EPROM Lecedea Siete, 8-SOIC 1397.50/2,500 M29W800DB70N6T —_| 497-3703-2-ND aoe Mx s or te x 16), ae 86 Saba Garcon 
Meetee Ninel lca © 5V. 16K-Bit Microwire a 8 NANDO1GW3B2AZAGE | 497-5036-ND 1G-Bit, 2.7V-3.6V, NANO Flash eh 
M93C86-MNET 497-1936-2-ND _|5.5V, 16K-Bit Microwire Memory -63-VFBGA 17.00 15.73 11.90 
7 ~ -| -Bit, 2. BV, asl 
Serial Access EEPROM 812.25/2,500 NAND256W3A2BZA6E | 497-5039-ND 256M-Bit, 2.7V-3.6V, NAND Flash 
M93C86-WMN6P 497-4927-5-ND 5.5V, 16K-Bit Microwire Memory... . 11.00 10.18 7.70 
Serial Access EEPROM 1.03 83 62 PSD813F1A-12JI 497-1973-5-ND _|5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
M93S46-WMINGT 497-1940-1-ND | 5.5V, 1K-Bit Microwire for 8-Bit MCU’s - 15.62 14.45 10.94 
Serial Access EEPROM 131 144 88 PSD813F1A-12UI 497-1974-ND 5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
M93S46-WMN6T 497-1940-2-ND —_/5.5V, 1K-Bit Microwire for 8-Bit MCU's ~-B0-TOFP 16.81 15.56 11.77 
Serial Access EEPROM .....:ccsascseessee 8-SOIC 1165.00/2,500 PSD813F1A-90J 497-1975-5-ND BY, died a ISP Peripheral pice Meee 
M93S56-WMN6 497-1942-5-ND —_/5.5V, 2K-Bit Microwire jor 8-Bit MCU's 52-1 ; i f 
Serial Access EEPROM ......ccsascsseeneee 8SOIC 176 153 118 PSD813F1A-90JI 497-1976-5-ND —_/5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
M93S56-WMNGT 497-1943-T-ND [5 .5V, 2K-Bit Microwire for 8-Bit MCU’s. 52-PLDCC 15.62 14.45 10.94 
Serial Access EEPROM........--sssssssss00+ 8-SOIC 1.84 1.60 1.23 PSD813F1A-90M 497-1977-ND 5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
Mg3S56-WMN6T 497-1943-2-ND —_/5.5V, 2K-Bit Microwire for 8-Bit MCU's .--52-PQFP 14.33 13.26 10.04 
Serial Access EEPROM 1630.00/2,500 PSD813F1A-90MI 497-1978-ND 5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
M95040-WMN6T 497-1945-1-ND__[5.5V, 4K-Bit Serial SPI Bus EEPROM 1.50 130 1.00 for 8-Bit MCU's. ...52-PQFP 15.62 14.45 10.94 
M95040-WMINGT 497-1945-2-ND __|5.5V, 4K-Bit Serial SPI Bus EEPROM 1330.00/2,500 PSD813F1A-90U 497-1979-ND 5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
M95040-WMN6TP | 497-5286-1-ND —_‘/5.5V, 4K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* 387i 58 for 8-Bit MCU’s. ...80-TOFP 15.53 14.37 10.87 
M95040-WMN6TP | 497-5286-2-ND —_/5.5V, 4K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* 695.00/2,500 PSD813F1VA-15J 497-1981-5-ND —_/3V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
M95080-WMN6T 497-1946-1-ND _/5.5V, 8K-Bit Serial SPI Bus EEPROM 169 147 113 for 8-Bit MCU's .52-PLCC 15.18 14.05 10.63 
M95080-WMN6T 497-1946-2-ND 5.5V, 8K-Bit Serial SP! Bus EEPROM 1497.50/2,500 PSD813F1VA-15M 497-1982-ND 3V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
M95640-WMNGT 497-1947-1-ND _[5.5V, 64K-Bit Serial SPI Bus EEPROM. 297 259 193 for 8-Bit MCU's ...52-PQFP 15.18 14.05 10.63 
M95640-WMIN6T 497-1947-2-ND _[5.5V, 64K-Bit Serial SPI Bus EEPROM... 3520.00/2,500 PSD813F1VA-15U 497-1983-ND 3V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
Flash for 8-Bit MCU's ...80-TOFP 16.38 15.15 11.47 
PSD813F1VA-20JI 497-1984-5-ND —_/3V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
M25P05-AVMNGT 497-1621-1-ND 13.6 284 247 1.84 2» ese 
MO5PO5-AVMNGT 497-1621-2-ND 136 3360.00/2,500 for 8-Bit MCU’s .52-PLCC 16.54 15.30 11.58 
M25P10-AVMP6T 497-3592-1-ND 3.6 3.38 294 219 PSD813F1VA-20UI 497-1985-ND 3V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
M25P10-AVMP6T 497-3592-2-ND  |3.6 6400.00/4,000 for 8-Bit MCU's . -80-TQFP 17.76 16.43 12.43 
M25P16-VMF6P 497-3593-ND 3.6 456 3.97 2.96 PSD813F2A-70J 497-1986-5-ND 5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
M25P20-VMINGTP 497-3594-1-ND _|3.6V, 2M-Bit Serial Flash 207 173 1.45 for 8-Bit MCU’s. 52-PLOC 13.78 12.75 9.65 
M25P20-VMN6TP 497-3594-2-ND | 3.6V, 2M-Bit Serial Flas! 2330.00/2,500 PSD813F2A-70M 497-1987-ND 5V, 1M-Bit Flash | 
M25P20-VMN6T 497-1623-1-ND —_/3.6V, 2M-Bit Serial Flas! 2.07 173 1.45 for 8-Bit MCU's: --52-PQFP 13.78 12.75 9.65 
M25P20-VMNGT 497-1623-2-ND _/3.6V, 2M-Bit Serial Flas! 2242.50/2,500 PSD813F2A-90MI 497-1991-ND BV, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
M25P20-VMP6 497-3595-ND 3.6V, 2M-Bit Serial Flas! 4.05 3.53 2.63 for 8-Bit MCU's ; ...52-PQFP 14.31 13.24 10.02 
M25P40-VMINGP 497-3598-ND 3.6V, 4M-Bit Serial Flas! 284 237 2.00 PSD813F2A-90U 497-1992-ND 5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
M25P40-VMN6TP 497-4544-1-ND —_/3.6V, 4M-Bit Serial Flas! 284 237 2.00 for 8-Bit MCU's --80-TOQFP 14.33 13.26 10.04 
M25P40-VMNGTP 497-4544-2-ND —_/3.6V, 4M-Bit Serial Flas! 3080.00/2,500 PSD813F2A-90UI 497-1993-ND 5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
M28W320CB90N6 ‘| 497-1694-ND 32M-Bit (2Mb x 16), Bottom Boot, for 8-Bit MCU's. ...80-TOFP 15.50 14.34 10.86 
3V Flash Memory 17.50 15.00 13.30 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


922 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢« Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Microelectronics 


MEMORY (Continued) 
RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics 
Part No. 


Digi-Key 
Part No. 
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Price Each 
1 10 100 


M4Z32-BRO0SH1 


497-3690-5-ND 


ZEROPOWER® SNAPHAT Battery for 


STMicroelectronics Digi-Key at Price Each 98-Pin SOIC — 817 7.46 5.90 
Part No. Part No. Description Ekg at Oe 100 M68AWO31AM7ONGT | 497-1737-1-ND | 256K-Bit (32Kx8), 3V Async. STSOP 2.85 238 200 
PSD813F2VA-15J 497-1994-5-ND —_[3V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral M68AWO31AM7ONGT | 497-1737-2-ND | 256K-Bit (32Kx8), 3V Async. SRAM...... 28-TSOP 1283.00/1,000 
for 8-Bit MCU's 13.89 12.85 9.73 
PSD813F2VA-15M | 497-1995-ND 3V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral Memory Cards 
for 8-Bit MCU’s 13.89 12.85 9.73 SMCO64AFF6E 497-5042-ND 64Mb Compact Flash Card .. 26.25 22.50 19.95 
PSD813F2VA-15U 497-1996-ND 3V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral SMC128AFB6E 497-5043-ND 128Mb Compact Flash Card 29.75 25.50 22.61 
for 8-Bit MCU’s 15.11 13.98 10.58 SMC256AFB6E 497-5044-ND 256Mb Compact Flash Card 43.75 37.50 33.25 
PSDBTSFOVADON | 407-1007-E-ND | BV, NT-Bit Flash ISP Peripheral SMC512AFB6E 497-5045-ND 512Mb Compact Flash Card 78.75 67.50 59.85 
for 8-Bit MCU's 15.16 14.03 10.62 
PSD813F2VA-20U| —_‘| 497-1999-ND 3V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral TMicroeleetronies NVRAM 
for 8-Bit MCU's 16.35 15.13 11.45 n 7 
PSD833F2-90J 497-2000-5-ND —_|5.5V, 1M-Bit Flas : i eis Bons Compliant harts Avaliable 
for 8-Bit MCU's 14.67 13.58 10.28 STMicroelectronics Digi-Key oe Price Each 
PSD833F2-9001 497-2001-5-ND _|5.5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral Part No. Part No. Description Pkg. 1 10_—*100 
for 8-Bit MCU’s 15.99 14.79 11.20 M40SZ100WMQ6E — | 497-2798-5-ND  |3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM....16-SOIC 5.29 4.83 3.82 
PSD833F2-90M 497-2002-ND 5.5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral M40SZ100WMQ6F — | 497-4688-1-ND —_|3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM....16-SOIC 6.21 5.41 4.03 
for 8-Bit MCU’s 12.76 11.81 8.94 M40SZ100WMQ6F — | 497-4688-2-ND —_|3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM.... 16-SOIC 7360.00/2,500 
PSD833F2-90MI 497-2003-ND 5.5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral M40Z111MH6 497-2799-5-ND —_|5V, NVRAM Supervisor for LPSRAM....28-SOIC 8.93 816 6.45 
for 8-Bit MCU's 15.99 14.79 11.20 M40Z111MH6F 497-4689-1-ND__|5V, NVRAM Supervisor for LPSRAM....28-SOIG__ 8.93 8.16 6.45 
PSD834F2-70J 497-2004-5-ND 5.5V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral 402141 MH6F 497-4689-2-ND 5V, NVRAM Supervisor for LPSRAM.... 28-SOIC 4724.93/936 
for 8-Bit MCU's 18.12 16.77 12.69 M40Z300WMH6 497-2800-5-ND  |3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM....28-SOIC 9.71 8.98 6.80 
PSD834F2-70M 497-2005-ND 5.5V, 2M-Bit Flas M40Z300WMH6F 497-4691-1-ND _|3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM....28-SOIC 11.16 10.20 8.06 
for 8-Bit MCU's 18.12 16.77 12.69 M40Z300WMH6F 497-4691-2-ND _|3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM..... 28-SOIC 5905.22/936 
PSD834F2-90J 497-2006-5-ND 25) eM atraee ISP Peripheral saiaaeieae dota M40Z300WMQ6E 497-2801-5-ND _|3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM....16-SOIC_ 7.73 7.06 5.58 
PSpaa4FD-SOI Foren EARN 5 SV. OMGER Fash Se Pacha : : : M40Z300WMQ6F 497-4692-1-ND _[3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM....16-SOIC 7.73 7.06 5.58 
Re BH MGl: P Sam (REEL BRR M40Z300WMQ6F 497-4692-2-ND _|3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM.... 16-SOIC 10585.00/2,500 
peneiesy isi 497-2010-5-ND _|8.6V, 2M-Bit Fash ISP Peripheral M41ST84WMQGE 497-2802-5-ND _/3V, NVRAM 512-Bit Serial RTC.. 16-SOIC 4.59 4.00 298 
‘or 8-Bit MCU's 48.31 1694 12.99 M41ST84WMQ6F 497-4693-1-ND _|3V, NVRAM 512-Bit Serial RT! 16-SOIC 4.59 4.00 2.98 
PSDa34F2V-15M 497-2011-ND 3.6, 2M-Bit Flash ISP Peripheral M41ST84WMO6F 497-4693-2-ND___|3V, NVRAM 512-Bit Serial RT! 16-SOIC 5440.00/2,500 
for 8-Bit MCU's 18.31 16.94 12.82 M41ST85WMH6 497-2804-6-ND | 3V, NVRAM 512-Bit Serial RT 28-SOIC 7.82 7.14 5.65 
PSD834F2V-20dI 497-2012-5-ND 3.6V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral M41ST85WMH6F 497-4695-1-ND 3V, NVRAM 512-Bit Serial RTC.. 28-SOIC 7.82 7.14 5.65 
for 8-Bit MCU's.... 19.94 18.45 13.96 M41ST85WMHGF 497-4695-2-ND _|3V, NVRAM 512-Bit Serial RTC... 28-SOIC 4137.12/936 
PSD835G2-90U 497-2015-ND 5V, 4M-Bit Config. Memory System on a M41ST85WMX6 497-2805-5-ND | 3V, NVRAM 512-Bit Serial RTC 644 5.88 4.65 
Chip for 8-Bit MCU's 80-TOFP 18.35 15.74 13.95 M41ST87YMX6 497-2808-5-ND _|5V, NVRAM 1280-Bit Serial RTC 7.82 7.14 5.65 
PSD835G2-90UI 497-2016-ND 5V, 4M-Bit Config. Memory System on a M41ST87WMX6 497-5370-5-ND _|5V, NVRAM 1280-Bit Serial RTC* 782 7.14 5.65 
Chip for 8-Bit MCU' -80-TOFP 20.00 17.15 15.21 M41ST95WMX6 497-2809-5-ND —_|3V, NVRAM 512-Bit Serial RTC 6.90 630 4.98 
PSD835G2V-12UI 497-2017-ND 3V, 4M-Bit Config. Memory System ona M41TOOM6F 497-4697-1-ND _| Serial Access RTC... 2.70 2.25 1.89 
Chip for 8-Bit NICU's 80-TOFP 21.86 18.74 16.62 M41TOOM6E 497-4697-2-ND _| Serial Access RTC 2925.00/2,500 
PSD835G2V-90U 497-2018-ND 2) See Conta: Memon SvRIBTODE ee eee M41TOOM606E 497-2810-5-ND _| Serial Access RTC... 2.70 2.25 1.89 
ip for 8-Bit MCU's........ F ; ; ; M41 TOOSM6E 497-5371-5-ND __| Serial Access RTC* 270 2.25 1.89 
eopeeaie ay secre ©, BIL Flash ISP Peripheral Jatin Ga sees M41 TODS6E 497-2811-5-ND | 2V-5.5V, Serial RTC 270 2.25 1.89 
ober . : ! : M41 TOMGE 497-2812-5-ND | 2V-5.5V, Serial RTC 2.22 1.85 1.56 
PSD853F2-70M 497-2020-ND 5.5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral M41 TOMGR 497-4698-1-ND | 2V-5 SV’ Serial RTC 200 185 156 
for 8-Bit MCU's 19.69 18.22 13.79 aban oe ei aan : ; : 
penaeees.00) Fee 5 sv, 1M-Bi Rash Ibe Gorpherl M41 TOMBE 497-4698-2-ND__|2V-.5V, Serial RTC... 2405.00/2,500 
vor 8-Bit MCU's 1973 18.26 19.82 M41T60Q6F 497-3906-1-ND _|1.3V-3.6V, Serial RTC 177 (148 (1.24 
PSD853F2-90J1 497-2022-5-ND—_|5.5V, 1M-Bit Flas M41T60Q6F 497-3906-2-ND | 1.3V-3.6V, Serial RTC.... 2301.00/3,000 
for 8-Bit MCU's 18.82 1643 1431 M41T6206F 497-3907-1-ND —_| 1.3V-3.6V, Serial RTC with Alarm. 2.05 171 1.44 
: nae aT M41T6206F 497-3907-2-ND | 1.3V-3.6V, Serial RTC with Alarm. 2661.00/3,000 
PODBSEE2-20M Agr2023-ND 2 IM Bik Bash ISH Ponpteral ‘ema (OBR (RED M41 T6506F 497-3908-1-ND _|1.3V-3.6V, Serial RTC with Alarm . 205 1.71 1.44 
PSD853F2-90Ml 497-2024-ND 5.5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral M41T6506F 497-3908-2-ND | 1.3V-3.6V, Serial RTC with Alarm. 2661.00/3,000 
for 8-Bit MCU's 18.82 1613 14.31 M41T80M6E 497-2820-5-ND | 2V-5.5V, Serial RTC with Alarm. 225 188 1.58 
PSD854F2-70M 497-2026-ND 5.5V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral M41 T8OMGF 497-4708-1-ND | 2V-5.5V, Serial RTC with Alarm. 2.25 188 1.58 
for 8-Bit MCU's 18.86 16.17 14.34 M41T80M6F 497-4708-2-ND | 2V-5.V, Serial RTC with Alarm. 2437.50/2,500 
PSD854F2-90M 497-2029-ND 5.5V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral M41T81M6E 497-2821-5-ND __|2V-5.V, Serial RTC with Alarm . 297 248 2.08 
for 8-Bit MCU's 17.97 15.41 13.66 M41T81M6F 497-4709-1-ND | 2V-5.5V, Serial RTC with Alarm. 297 248 2.08 
PSD854F2-90MI 497-2030-ND 5.5V, 2M-Bit Flas M41T81M6F 497-4709-2-ND | 2V-5.5V, Serial RTC with Alarm. 3217.50/2,500 
for 8-Bit MCU's 19.58 16.79 14.89 M41T94MH6F 497-5372-1-ND | 2V-5.5V, 512K-Bit Serial RTC 5.80 5.30 4.19 
PSD854F2V-12JI 497-2031-5-ND 3.6V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral M41T94MH6F 497-5372-2-ND 2V-5.5V, 512K-Bit Serial RTC 3070.08/936 
for 8-Bit MCU's : 20.75 17.79 15.77 M41T94MQ6F 497-5373-1-ND__| 2V-5.5V, 512K-Bit Serial RTC 413 3.60 2.68 
PSD854F2V-12Ml 497-2032-ND 38V eM -Sitrash ISP Peripheral sage an 46 M41T94MOGF 497-5373-2-ND | 2V-5.5V, 512K-Bit Serial RTC 4895.00/2,500 
SoM Ls : : M41T256YMH7 497-2815-5-ND —_| 5V, 256K-Bit Serial RTC. 11.04 10.08 7.97 
peer leering) © OV. 2M Bit Flash ISP Peripheral sane da M41 T256YMH7F 497-4701-1-ND _|5V, 256K-Bit Serial RTC. 41.04 10.08 7.97 
F : ; ; M41T256YMH7F 497-4701-2-ND | 5V, 256K-Bit Serial RTC. 5840.64/936 
PSDBS4F2V-90M IPED BY eM Sen ioe Peter ataieeee Aas M41T256YMT7F 497-4702-1-ND __|5V; 256K-Bit Serial RTC. 1035 9.45 7.47 
: Scr i ; : : : M41 T256YMT7F 497-4702-2-ND __|5V, 256K-Bit Serial RTC. 5475.60/936 
PSDA2SSG2-7OU ete ne om RAR YBGG MA41T315V-85MH6F | 497-4703-1-ND | 3.3V, 85nS Phantom RTC 
PSD4235G2-90U 497-1968-ND 5.5V, 4M-Bit Flash ISP Peripheral Supervisor soe 10.68 9.88 7.48 
for 16-Bit MCU's 49.74 16.93 15.01 M41T315V-85MH6F | 497-4703-2-ND — |3.3V, 85nS Phantom RTC Supervisor 6345.14/936 
PSD4235G2V-12UI 497-1970-ND 3.6V, 4M-Bit Flash ISP Peripheral M48T02-70PC1 497-2827-5-ND 5V, 16K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM .. 15.86 14.67 11.11 
for 16-Bit MCU's. 22.82 19.57 17.35 M48T02-150PC1 497-2825-5-ND __|5V, 16K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM . 16.00 1480 11.20 
PSD4235G2V-900 | 497-1971-ND 3.6V, 4M-Bit Flash ISP Peripheral M48T02-200PC1 497-2826-5-ND | 5V,, 16K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM . 16.00 14.80 11.20 
for 16-Bit MCU's 20.93 17.94 15.91 M48T08-100PC1 497-2828-5-ND | 5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM . 17.50 15.00 13.30 
PSD4256G6V-10Ul —_| 497-1972-ND 3.6V, 8M-Bit Flash ISP Peripheral M48T08-150PC1 497-2829-5-ND | 5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM . 17.50 15.00 13.30 
for 16-Bit MCU's 28.33 24.29 21.54 M48T08Y-10MH1 497-2830-5-ND _|5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM . 13.86 12.83 9.71 
SRAM M48T08Y-10MHIF | 497-4710-1-ND _|5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 13.86 12.83 9.71 
M41 T11M6E 497-2813-5-ND ]2V-5.5V. 512-Bit Seral RTC. 356341231 M4BTOBY-10MHIF | 497-4710-2-ND _| 5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM . 8237.74/936 
M41T11M6F 497-4699-1-ND 2V-5.5V, 512-Bit Serial RTC... Alta 2k) eal M48T12-70PC1 497-2833-5-ND 5V, 16K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM .. 16.00 14.80 11.20 
M41T11M6F 497-4699-2-ND | 2V-5.5V" 512-Bit Serial RTC... 4225 .00/2,500 M48T12-150PC1 497-2831-5-ND | 5V, 16K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM . 16.00 14.80 11.20 
M41T11MH6 497-2814-5-ND | 2V-5.5V. 512-Bit Serial RTC 6.08 5.29 3.94 M48T12-200PC1 497-2832-5-ND _|5V, 16K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 16.00 14.80 11.20 
M4171 1MH6F 497-4700-1-ND __[2V-5.5V, 512-Bit Serial RT 6.08 5.29 3.94 M48T18-100PC1 497-2837-5-ND _ | 5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM . 17.50 15.00 13.30 
M411 1MH6F 497-4700-2-ND | 2V-5.5V, 512-Bit Serial RTC... 2948.40/936 M48T18-150PC1 497-2838-5-ND —_| 5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM . 17.50 15.00 13.30 
M41 TS6M6E 497-2818-5-ND | 5V, 512-Bit Serial TIMEKEEPER© M48T35-70PC1 497-2845-5-ND | 5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAN ... 17.50 15.00 13.30 
SRAM... 270 235 1.75 M48T35AV-10MH1 | 497-2846-5-ND —‘|3.3V, 256K-Bit TIMEKEEPER® 
M41 TS6M6F 497-4706-1-ND | 5V, 512-Bit Serial RT 8SOIG 270 235 175 14.46 13.38 10.13 
M41 T56M6F 497-4706-2-ND__|V, 512-Bit Serial RTC... 3200.00/2,500 M48 T35AV-10MHIF 1497-4714-1-ND 13.3V, 256K-Bit TIMEKEEPER® 
M41T56MH6 497-2819-5-ND 5V, 512-Bit Serial TIMEKEEPER® NVRAM. 14.46 13.38 10.13 
SRAM 28-SOIG 5.24 457 3.40 M48T35AV-10MH1F | 497-4714-2-ND —‘| 3.3V, 256K-Bi 
M41T56MH6F 497-4707-1-ND | 5V, 512 28-SOIC 5.24 457 3.40 NVRAM. 8595.29/936 
M41T81SM6F 497-4684-1-ND | 2.7V-5.5V, Serial RTC with Alarm 8-SOIG 291 243 204 M48T35AV-10MH6 | 497-2847-5-ND _-(|3.3V, 256K Bit TIMEKEEPER® 
M41781SM6F 497-4684-2-ND __|2.7V-5.5V, Serial RTC with Alarm 3152.50/2,500 VAN 17.36 16.06 12.15 
Ma1Te2RMGE pole dcacal a © 7V5.5V, Sonal RTC with Battery es MAST35AV-1OMHGF | 497-4715-1-ND | 3.3V, 256K-Bit TIMEKEEPER® 
witchover: | eee tt “ e 
EW! NVRAM. 17.36 16.06 12.15 
M41T94MH6 497-2823-5-ND | 2.7V-5.5V, 512-Bit Serial RTC SRAM....28-SOIC 5.80 5.30 4.19 ; a etEpE va = 
M41 T94MQ6E 497-3684-ND 27V-5.5V, 512-Bit Serial RTC SRAM...16-SOIC 413 360 268 MASTSSAV-IOMHGE Siam) cy accra TIMEKEEPER Haare 
M4T28-BR12SH1 497-3686-5-ND | SNAPHAT for use with : 4 
ok eee og) ate ait TaSTSY TOM oe ee ee 28-SOIC ie aE Te 
| Ss ax A ai ie’ 0 ’ BI wee LO ! i x 
MaTSe- hls Ser ABE SND ot en for use 725 662 5.23 M48T35Y-70MHiF | 497-4716-1-ND | 5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM....28-SOIC 14.46 13.38 10.13 
M4T32-BR12SH6 497-3688-5-ND _|SNAPHAT for use with” é ; : M48T35Y-70MH1F | 497-4716-2-ND _| 5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM.... 28-SOIC 8595.29/936 
98 and 44-Pin SOIC... 840 767 6.06 M48T35Y-70MH6 497-2850-5-ND | 5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM....28-SOIC 17.36 16.06 12.15 
M4Z28-BRO0SH1 497-3689-5-ND ZEROPOWER® SNAPHAT Battery for M48T35Y-70MH6F 497-4717-1-ND 5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM....28-SOIC 17.36 16.06 12.15 
28-Pin SOIC 6.21 5.41 4.03 


* RoHS Compliant 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Microelectronics 


NVRAM (Continued) 
RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 10 100 
M48T35Y-70MH6F 497-4717-2-ND SV, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM... 10315.66/936 


M48T35Y-70PC1 
M48T37V-10MH1 


497-2851-5-ND 
497-2852-5-ND 


5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM....... 
3.3V, 256K-Bit TIMEKEEPER® 


17.50 15.00 13.30 


NVRAM. 16.10 14.90 11.27 
M48T37V-10MH1F 497-4718-1-ND 3.3V, 256K-Bit TIMEKEEPER® 

NVRAM.... 16.10 14.90 11.27 
M48T37V-10MH1F 497-4718-2-ND 3.3V, 256K-Bit TIMEKEEPER® 

NVRAM 9569.66/936 
M48T37V-10MH6 497-2853-5-ND 3.3V, 256K-Bit TIMEKEEPER® 

NVRAM 18.35 16.98 12.85 


M48T37V-10MH6F 


497-4719-1-ND 


3.3V, 256K-Bit TIMEKEEPER@NVRAM ..44-SOIC 


18.35 16.98 12.85 


M48T37V-10MH6F 
M48T37Y-70MH1 
M48T37Y-70MH1F 
M48T37Y-70MH1F 
M48T37Y-70MH6 


497-4719-2-ND 
497-2854-5-ND 
497-4720-1-ND 
497-4720-2-ND 
497-2855-5-ND 


3.3V, 256K-Bit TIMEKEEPER@NVRAM ..44-SOIC 
5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM ... 44-SOIC 
5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM ... 44-SOIC 
5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM. .. 44-SOIC 
5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM ... 44-SOIC 


10905.34/936 
15.44 14.28 10.81 
15.44 14.28 10.81 

9174.67/936 
18.35 16.98 12.85 


M48137Y-70MH6F 
M48T37Y-70MH6F 
M48T58-70PC1 

M48T58Y-70MH1E 
M48T58Y-70MH1F 


497-4721-1-ND 
497-4721-2-ND 
497-2857-5-ND 
497-2858-5-ND 
497-4722-1-ND 


5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM ... 
5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 
5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 
5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 
5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 


18.35 16.98 12.85 
10905.34/936 
18.00 16.65 12.60 


9.90 


9.16 


6.93 


11.39 10.40 8.22 


M48T58Y-70MH1F 
M48T58Y-70PC1 
M48T59Y-70MH1 
M48T59Y-70MH1F 
M48T59Y-70MH1F 


497-4722-2-ND 
497-2859-5-ND 
497-2860-5-ND 
497-4723-1-ND 
497-4723-2-ND 


5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 
5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 
5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 
5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 
5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 


6024.10/936 
18.00 16.65 12.60 
11.55 10.69 8.09 
11.55 10.69 8.09 

6866.50/936 


M48T59Y-70PC1 


497-2862-5-ND 


5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 


17.50 15.00 13.30 


M48T86MH1 497-2863-5-ND | 5V PC Real-Time Clock. 540 470 350 
M48T86MH1F 497-4725-1-ND | 5V PC Real-Time Clock. 5.40 470 3.50 
M48T86MH1F 497-4725-2-ND | 5V PC Real-Time Clock. 2620.80/936 

M48T86PC1 497-2864-5-ND __|5V PC Real-Time Clock. 7.57 6.91 5.47 
M48T128Y-70PM1 | 497-2834-5-ND __|5V, 1M-Bit TIMEKEEPER® NVRAI ip 3150 27.00 23.94 
M48T129V-85PM1 ‘| 497-2835-5-ND —‘|3.3V, 1M-Bit TIMEKEEPER® NVRAM.......32-Dip 35.00 30.00 26.60 
M48T129Y-70PM1 | 497-2836-5-ND | 5V, 1M-Bit TIMEKEEPER® NVRAI 32-Dip 31.50 27.00 23.94 
M48T201V-85MH1 —‘| 497-2839-5-ND | 3.3V, NVRAM Superviso 4-SOIC 11.65 10.78 8.16 
M48T201V-85MHiF | 497-4711-1-ND _|3.3V, NVRAM Superviso 4-SOIC 11.65 10.78 8.16 
M48T201V-85MHiF | 497-4711-2-ND _|3.3V, NVRAM Superviso 6924.53/936 


M487201Y-70MH1 
M48T201Y-70MH1F 


497-2840-5-ND 
497-4712-1-ND 


5V, NVRAM Supervisor. 
5V, NVRAM Supervisor. 


11.65 10.78 8.16 
11.65 10.78 8.16 


M48T201Y-70MHiF | 497-4712-2-ND | 5V, NVRAM Supervisor. 6924.53/936 
M48T212V-85MH1 | 497-2841-5-ND __[3.3V, NVRAM Supervi 9.94 9.08 7.18 
M48T212V-85MHiF | 497-4713-1-ND _|3.3V, NVRAM Superviso 9.94 9.08 7.18 
M487212V-B5MHiF | 497-4713-2-ND —_|3.3V, NVRAM Superviso 4-SOIC 5256.58/936 
M48T512Y-70PM1 — | 497-2856-5-ND —_|5V, 4M-Bit TIMEKEEPER® NVRA 32-Dip 70.00 60.00 53.20 
M48202-70PC1 497-2868-5-ND —_| 5V, 16K-Bit ZEROPOWER® NVRAM ip 1035 945 7.47 
M48202-150PC1 497-2865-5-ND _|5V, 16K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 10.35 9.45 7.47 
M48Z02-200PC1 497-2867-5-ND | 5V, 16K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 10.35 945 747 
M48Z08-100PC1 497-2869-5-ND ‘| 5V, 64K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 14.08 13.03 9.86 
M48712-70PC1 497-2872-5-ND —_| 5V, 16K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 10.00 9.25 7.00 
M48212-150PC1 497-2870-5-ND —_| 5V, 16K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 11.06 1011 7.99 
M48712-200PC1 497-2871-5-ND _|5V, 16K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 10.49 9.58 7.57 
M487Z18-100PC1 497-2877-5-ND __|5V, 64K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 14.08 13.03 9.86 
M48232V-35MT1 497-2878-5-ND | 3.3V, 256K-Bit ZEROPOWER® 
NVRAM 10.05 9418 7.26 
M48232V-35MT1F | 497-4726-1-ND —_|3.3V, 256K-Bit 2ZEROPOWER® 
NVRAM.... 10.05 9418 7.26 
M48732V-35MTIF | 497-4726-2-ND 
5314.61/936 


M48Z35-70PC1 
M48Z35AV-10MH1 


497-2879-5-ND 
497-2880-5-ND 


it ZEROPOWER® NVRAM 
3.3V, 256K-Bit ZEROPOWER® 
NVRAM.... 


17.38 16.08 12.17 


11.55 10.69 8.09 


M48Z35AV-10MH6F 
M48Z35AV-10MH6F 
M48Z35AV-10PC1 


497-4727-1-ND 
497-4727-2-ND 
497-2882-5-ND 


3V-3.6V, 256K-Bit ZEROPOWER® 
NVRAM.... 


14.28 13.21 10.00 


8487.65/936 
12.80 11.84 8.96 


M48Z35Y-70MH1 
M48Z35Y-70MH1F 
M48Z35Y-70MH1F 
M48Z35Y-70PC1 
M48Z58-70PC1 


497-2883-5-ND 
497-4728-1-ND 
497-4728-2-ND 
497-2885-5-ND 
497-2888-5-ND 


i 
5V, 256K-Bit ZEROPOWER® NVRAM... 
5V, 256K-Bit ZEROPOWER® NVRAM... 
5V, 256K-Bit ZEROPOWER® NVRAM ... 28-SOIC 
5V, 256K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 
5V, 64K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 


11.75 10.87 8.23 
11.75 10.87 8.23 
6981.62/936 
17.38 16.08 12.17 
11.56 10.70 8.10 


M48Z58Y-70MH1E 497-5374-5-ND 5V, 64K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 9.09 830 6.56 
M48Z58Y-70MH1F 497-4730-1-ND 5V, 64K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 9.09 830 6.56 
M48Z58Y-70MH1F 497-4730-2-ND 5V, 64K-Bit ZEROPOWER® NVRAM.... 4806.36/936 
M48Z58Y-70PC1 497-3685-5-ND 5.5V, 64K-Bit ZEROPOWER® NVRAM......28-Dip 11.56 10.70 8.10 
M48Z128-70PM1 497-2873-5-ND 5V, 1M-Bit ZEROPOWER® NVRAM. 32-Dip 22.75 19.50 17.29 
M48Z128Y-70PM1 497-2874-5-ND 5V, 1M-Bit ZEROPOWER® NVRAM . 32-Dip 22.75 19.50 17.29 
M48Z128Y-85PM1 497-2875-5-ND 5V, 1M-Bit ZEROPOWER® NVRAM . 32-Dip 26.25 22.50 19.95 
M48Z129V-85PM1 497-2876-5-ND 3.3V, 1M-Bit ZEROPOWER® NVRAM......32-Dip 25.03 21.45 19.02 
M48Z512A-70PM1 497-2886-5-ND 5V, 4M-Bit ZEROPOWER® NVRAM . 32-Dip 61.25 52.50 46.55 
M48Z512AY-70PM1 497-2887-5-ND 5V, 4M-Bit ZEROPOWER® NVRAM . 32-Dip 61.25 52.50 46.55 
STHicroelectroies Ee pelallale ray etsedl 
RoHS Compliant Parts Av. ible 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 10 100 
CLT3-4BT6-TR 497-2455-1-ND Quad Digital Terminatio 3.21 280 2.09 
CLT3-4BT6-TR 497-2455-2-ND Quad Digital Terminatio: 3807.50/2,500 
SMLVT3V3 497-2496-1-ND Low Voltage TRANSIL™ 12 58 44 
SMLVT3V3 497-2496-2-ND Low Voltage TRANSIL™ 570.00/2,500 
STBCO8PMR 497-5808-1-ND 800mA Standalone Li-lon Battery Charger 
with Thermal Regulation* NEWE........... DFN6 1.69 1.47 1.13 
STBCO8PMR 497-5808-2-ND 800mA Standalone Li-lon Battery Charger 
with Thermal Regulation* NEWE........... DFN6 1797.00/3,000 
STC4054GR 497-5809-1-ND 800mA Standalone Li-lon Battery Charger 
with Thermal Regulation* NEW!...TSOT-23-5 1.74 145 1.22 
STC4054GR 497-5809-2-ND 800mA Standalone Li-lon Battery Charger 
with Thermal Regulation* NEW!... TSOT-23-5 2262.00/3,000 
VBO25MSP13TR 497-3563-1-ND High Voltage Ignition Coil Drive: 6.94 5.17 3.85 
VBO25MSP13TR 497-3563-2-ND High Voltage Ignition Coil Drive: 1848.00/600 
VIPER12ADIP 497-3377-5-ND LP Off Line SMPS Primary Switcher 2:2? measleOOMs| EOD 
VIPER12ADIP-E 497-5575-5-ND LP Off Line SMPS Primary Switcher* . 222 ON 11.66) 
VIPER12-LED-EV VIPER12-LED-EV-ND | VIPER 12 Evaluation Board 39.19 = = 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. J 10 100 
VIPER22ADIP 497-3286-5-ND Low Power Off Line SMPS Primary 

Switcher .... Pati), aves) |e 
VIPER22-LED-EV VIPER22-LED-EV-ND — FAL 22. => = 
VIPER50A 497-2713-5-ND PentawattHV 3.51 3.06 2.28 
VIPER50A(022Y) 497-2677-5-ND PentawattHV 3.65 3.18 2.37 
VIPER53ESPTR-E 497-5772-1-ND Off Line Primary Switch* NEWI!....PowerSO-10 3.43 2.99 2.23 
VIPER53ESPTR-E 497-5772-2-ND Off Line Primary Switch* NEWE....PowerSO-10 1066.80/600 
VIPER100 497-2714-5-ND 620V, 3A, Drivel PentawattHV 432 3.76 2.80 
VIPER100(022Y) 497-3285-5-ND PentawattHV 446 3.88 2.89 
VIPER100A-E 497-4687-5-ND PentawattHV 4.46 3.88 2.89 
VIPER100A(022Y) 497-2656-5-ND PentawattHV 446 3.88 2.89 
VIPER100A-22-E 497-4686-5-ND PentawattHV 446 3.88 2.89 
VNOSN 497-3088-5-ND High Side, Smart Power SSR. ..5-Pentawatt 2.82 2.46 1.83 
VN21(012Y) 497-3290-5-ND 7A, ISO High Side Smart 

Power SSR... Pentawatt 486 4.23 3.15 
VN330SP 497-2705-5-ND 0.7A, Quad High Side Smart 

Power SSR... PowerSO-10 662 6.05 4.79 
VN330SP-E 497-5052-5-ND 0.7A, Quad High Side Smart 

Power SSR... PowerSO-10 690 6.30 4.98 
VN340SP-E 497-5053-5-ND 0.7A, Quad High Side Smart 

Power SSR..... PowerSO-10 6.90 6.30 4.98 
VN450P13TR 497-4493-1-ND 3-Channel High Side SSR .. 20-PowerSOIC 644 5.88 4.65 
VN450P13TR 497-4493-2-ND 3-Channel High Side SSR ... 20-Power SOIC 2184.00/600 
VN540SPTR-E 497-5773-1-ND Single High Side SSR* NEW: owerSO-10 4.51 3.93 2.93 
VN540SPTR-E 497-5773-2-ND Single High Side SSR* NEWS.......PowerSO-10 1402.80/600 
VN610SP 497-2660-5-ND 45A, Single Channel 

High Side SS -PowerSO-10 5.47 4.77 3.55 
VN610SP13TR 497-3291-1-ND 45A, Single Channel 

High Side SSR 547 4.77 3.55 
VN610SP13TR 497-3291-2-ND 45A, Single Channel 

High Side SS PowerSO-10 1702.80/600 
VN750 497-2707-5-ND 6A, High Side Drive Pentawatt 2.56 213 1.79 
VN750-B5 497-2701-5-ND 6A, High Side Driver. P2-PAK 2.50 2.09 1.76 
VN750PT 497-3292-5-ND 6A, High Side Driver. P-PAK 218 1.82 1.53 
VN750S 497-3293-5-ND 6A, High Side Driver. SOIC 861.74 «145 1.22 
VN800PT 497-3294-5-ND 0.7A, High Side Driver. P-PAK 1.79 1.49 1.26 
VN800S13TR 497-3295-1-ND 0.7A, High Side Driver. “SOIC 1.86 1.62 1.25 
VN800S13TR 497-3295-2-ND 0.7A, High Side Driver. SOIC 1652.50/2,500 
VN808-E 497-4494-5-ND Octal Ch. High Side Driver 36-PowerSOIC 851 7.77 6.15 
VN808CM-E 497-4925-5-ND Octal Ch. High Side Drivet 36-PowerSOIC 851 7.77 6.15 
VN808SR13TR 497-4747-1-ND Octal Ch. High Side Drivet 36-PowerSOIC 874 7.98 6.31 
VN808SR13TR 497-4747-2-ND Octal Ch. High Side Drive! 36-Power SOIC 2964.00/600 
VN808TR-E 497-4496-1-ND Octal Ch. High Side Drivet 36-PowerSOIC 851 7.77 6.15 
VN808TR-E 497-4496-2-ND Octal Ch. High Side Driver 36-Power SOIC 2886.00/600 
VN820 497-3296-5-ND 2.97 248 2.09 
VN820-B513TR 497-3297-1-ND 287 2.39 2.01 
\VN820-B513TR 497-3297-2-ND 1291.00/1,000 
VN820SP13TR 497-3298-1-ND 2.96 258 1.92 
VN820SP13TR 497-3298-2-ND 919.80/600 
VN920 497-2679-5-ND 30A, Single Channel Hig! 3.38 2.94 2.19 
VN920-B5 497-2678-5-ND 30A, Single Channel High Side SSR........P2-PAK 3.38 2.94 2.19 
VN920SP13TR 497-2506-1-ND 30A, Single Channel 

High Side SSR 3.76 3.27 2.44 
VN920SP13TR 497-2506-2-ND 30A, Single Channel 

High Side SSR 1168.20/600 
VNB20NO7 497-2794-5-ND 70V, 20A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet... 2.91 254 1.89 
VNB20N0713TR 497-2794-1-ND 70V, 20A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet... 2.91 254 1.89 
VNB20N0713TR 497-2794-2-ND 70V, 20A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet... 1434.00/1,000 
VNB35NV04 497-2671-5-ND 40V, 30A, Fully Protected Pwr Mosfet 6.37 5.55 4.13 
VNDO5B(012Y) 497-3300-5-ND 2-Channel, High Side Smart 

Power SSR Heptawatt 2.96 2.58 1.92 
VNDOSBSP 497-3089-5-ND ISO High Side Smart Power SSR....PowerSO-10 3.19 2.78 2.07 
VNDOSBSP13TR 497-3299-1-ND ISO High Side Smart Power SSR....PowerSO-10 3.19 2.78 2.07 
VNDOSBSP13TR 497-3299-2-ND ISO High Side Smart Power SSR.....PowerSO-10 993.00/600 
VND3NV0413TR 497-3301-1-ND 40V, 3.5A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet... 174 1.61 116 
VND3NV0413TR 497-3301-2-ND 40V, 3.5A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet... 1542.50/2,500 
VND5NO7 497-2481-5-ND 70V, 5A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet... 1) ED a 
VND7N0413TR 497-3304-1-ND 42V, 7A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet... SO Sa e2 
VND7N0413TR 497-3304-2-ND 42V, 7A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet... 1722.50/2,500 
VND7NVO04 497-2669-5-ND 40V, 6A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet... 159) 133) Ane 
VND10NO06 497-2767-5-ND 60V, 10A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet... UGG 62525 
VND14NV04 497-2674-5-ND 40V, 12A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet... 2.24 1.87 1.57 
VND600 497-4497-5-ND 2-Channel High Side SSR 5.94 517 385 
VND60013TR 497-4498-1-ND 2-Channel High Side SSR §.94 517 3.85 
VND60013TR 497-4498-2-ND 2-Channel High Side SSR ... 2926.00/1,000 
VND600SP 497-2711-5-ND 36V, 25A, Double Channel 

High Side SSR PowerSO-10 4.69 4.09 3.05 
VND600SP13TR 497-3303-1-ND 36V, 25A, Double Channel 

High Side SSR PowerSO-10 469 4.09 3.05 
VND600SP13TR 497-3303-2-ND 36V, 25A, Double Channel 

High Side SSR PowerSO-10 1459.80/600 
VND810SP 497-3305-5-ND 36V, 3.5A, Double Channel 

High Side Driver ... -PowerSO-10 319 2.78 2.07 
VND830ASP13TR 497-4499-1-ND 2-Channel High Side SSR 446 3.88 2.89 
VND830ASP13TR 497-4499-2-ND 2-Channel High Side SSR ... 1386.60/600 
VND830SP 497-2709-5-ND 36V, 6A, Double Channel 

High Side Driver... eee 451 3.93 2.93 
VND830SP13TR 497-3306-1-ND 36V, 6A, Double Channel 

High Side Driver ...........sseeeeee PowerSO-10 4.51 3.93 2.93 
VND830SP13TR 497-3306-2-ND 36V, 6A, Double Channel 

High Side Driver ... PowerSO-10 1402.20/600 
VND920 497-2708-5-ND 36V, 35A, Double Ch. High Side SSR....28-SOIC_ 6.71 5.85 4.36 
* RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


924 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Microelectronics 


POWER MANAGEMENT (Continued) 
RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 = 100 
SRIX4K-A3S/1GE 497-5536-1-ND 13.56MHz Short Range Contactless 

Memory Chip..... Pave beh) ash 
SRIX4K-A3S/1GE 497-5536-2-ND 13.56MHz Short Range Contactless 

Memory Chip... 2823.00/3,000 
SRIX4K-A4S/1GE 497-5537-1-ND 13.56MHz Short Range Contactless 

Memory Chip..... rave beh ase) 
SRIX4K-A4S/1GE 497-5537-2-ND 13.56MHz Short Range Contactless 

Memory Chip... 2823.00/3,000 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
VND92013TR 497-3307-1-ND 36V, 35A, Double Ch. High Side SSR....28-SOIC 6.71 5.85 4.36 
VND92013TR 497-3307-2-ND 36V, 35A, Double Ch. High Side SSR.... 28-SOIC 3308.00/1,000 
VND5NO713TR 497-2481-1-ND 70V, 5A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet 1.59 1.33 1.12 
VND5NO713TR 497-2481-2-ND 70V, 5A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet 1722.50/2,500 
VNH2SP30 497-4500-5-ND H-Bridge Motor Drivel 1051 9.60 7.59 
VNH2SP30TR-E 497-4501-1-ND H-Bridge Motor Drive! 10.51 9.60 7.59 


VNH2SP30TR-E 


497-4501-2-ND 


H-Bridge Motor Drive 


5825.00/1,000 


[atin rel! 


NTEGRATED POWER SWITC G 
CONTROLLERS 


VNK5NO7FM 497-3308-5-ND —_|70V, 5A, Fully Auto Protected Mig. Digi-Key Price Each 
VNNINVOATSTR BOER TAN A007 Fay ats sts ae Fart Noe Parte: Dascrition i 
2517-1-1 , 1.7A, Fully Auto Protecte 7 = 
Power Mosfet 118 103 79 Design Kits 
VNNINVO0413TR 497-2517-2-ND 40V, 1.7A, Fully Auto Protected DAK-14A 596-1000-ND Universal Input Charger/Adapter Design Ki 19.43 — _ 
Power Mosfet 457.00/1,000 DAK-16A 596-1001-ND AC/DC Power Supply Design Kit... — 19.43 — _ 
VNN3NV0413TR 497-3309-1-ND 40V, 3.5A, Fully Auto Protected DAK-18 596-1002-ND Multi Output AC/DC Power Supply Design Ki — 29.93 - = 
Power Mosfet 1.43 1.24 96 DAK-32 596-1003-ND Universal Input, DVD Supply, No Heatsink 
VNNSNVO413TR 497-3309-2-ND _|40V, 3.5A, Fully Auto Protected Design Kit .....cecoee 6393, = = 
Power Mosfet §52.00/1,000 DAK-34 596-1004-ND AC/DC Power Supply Design Kit. — | 37.43 — = 
VNN7NV0413TR 497-2519-1-ND 40V, 6A, Fully Auto Protected DAK-48A 596-1005-ND AC/DC Buck Converter Design Ki — 19.43 Ss 
Power Mosfet .. SOT-223 1.74 «1.51 1.16 DAK-54 596-1006-ND AC/DC Adapter Design Ki — 19.43 = = 
VNN7NV0413TR 497-2519-2-ND 40V, 6A, Fully Au DAK-68A 596-1007-ND DC/DC Flyback Converter wit 
Power Mosfet SOT-223 673.00/1,000 Device Interface Design Kit 34.43 => = 
VNPSNO7 497-2791-5-ND 70V, 5A, Fully Auto Protected DAK-71A 596-1009-ND DC/DC Flyback Converter Design Ki 3448 — — 
Power Mosfet 1.59 1.33 1.12 DAK-85 596-1104-ND LinkSwitch®-LP Design Accelerator Kit 1948 — — 
VNPSNO7FI 497-3313-5-ND 70V, 5A, Fully Auto Protected DAK-89 596-1105-ND LinkSwitch®-XT Design Accelerator Kit* 1948 — — 
Power Mosfet 1.69 1.41 1.19 DAK-91 596-1106-ND TinySwitch®-III Design Accelerator Kit* — 1948 — — 
VNP10NO6 497-3310-5-ND 60V, 10A, Fully Auto Protecte DAK-93 596-1126-ND PeakSwitch® Design Accelerator Kit* NEI — 1248 — = 
Power Mosfet 1.86 1.62 1.25 RDK-83 596-1128-ND | LinkSwitch®-LP Reference Design Kit NEW! = 
VNP10NO7 497-2795-5-ND ae ray Auto Protected Dee creer RDK-131 596-1127-ND LinkSwitch®-TN LED Reference Design Kit NEWS... - = 
‘ower Mosfe' { , : > = = 
VNP1ONO7FI 497-2796-5-ND —_|70V, 10A, Fully Auto Protected LinkSwitch®-LP — RoHS Compliant 
Power Mostet 218 1.82 1.53 LNK562DN-TL §96-1135-1-ND | Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 
VNP14N04 497-2661-5-ND 42V, 14A, Fully Auto Protected Linear Transformer Replacement NEWE.......8-SOIC 1.11 93 74 
Power Mosfet 209 1.74 1.46 LNK562DN-TL 596-1135-2-ND | Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 
VNP20NO7 497-2793-5-ND 70V, 20A, Fully Auto Protected Linear Transformer Replacement NEWI........8-SOIC 1202.50/2,500 
Polina ap RE see LNK5630N-TL  |596-1136-1-ND | Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 
VNP28N04 497-2667-5-ND 42V, 28A, Fully Al Linear Transformer Replacement NEW!........8-SOIC 1.14 95 16 
Power Mosfet 2.82 246 1.83 LNK563DN-TL §96-1136-2-ND | Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 
VNP35NO7 497-2792-5-ND 70V, 35A, Fully Auto Protected Linear Transformer Replacement NEW........8-SOIC 1235.00/2,500 
Power Mosfet 451 3.93 2.93 LNKS564DN-TL 596-1137-1-ND | Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 
VNP35NV04 497-3311-5-ND 40V, 30A, Fully Auto Protected Linear Transformer Replacement NEW!........8-SOIC = 1.17 98 18 
Power Mosfet 647 5.63 4.20 F -1137-2- nergy Efficient Off-Line Switcher IC for 
LNK564DN-TL 596-1137-2-ND | Et Efficient Off-Line Switcher IC fe 
VNP49N04 497-2649-5-ND 42V, 49A, Fully Auto Protecte Linear Transformer Replacement NEW! 1267.50/2,500 
Power Mosfet 451 3.93 2.93 LNK562GN-TL 596-1034-1-ND | Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 
VNP49NO04FI 497-3312-5-ND 42V, 49A, Fully Auto Protected Linear Transformer Replacement... 1.08 90 72 
Power Mosfet 460 4.01 2.99 LNK562GN-TL 596-1034-2-ND | Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 
VNQ600 497-3314-5-ND Linear Transformer Replacement... 479.00/1,000 
7.20 658 5.20 LNK562PN 596-1035-5-ND | Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 
VNQ660SP 497-2700-5-ND Linear Transformer Replacement... .99 83 66 
6.36 5.81 4.59 LNK563GN-TL 596-1036-1-ND | Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 
VNQ660SP13TR 497-3315-1-ND Linear Transformer Replacement... Wahl 93 74 
SSR 6.36 5.81 4.59 LNK563GN-TL 596-1036-2-ND | Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 
VNQ660SP13TR 497-3315-2-ND 36V, 6A, Quad Channel High Side Linear Transformer Replacement... 492.00/1,000 
SSR. wee ...PowerSO-10 2155.80/600 LNK563PN 596-1037-5-ND | Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 
VNQ810 497-2703-5-ND 36V, 3.5A, Quad Ch. High Side Driver...28-SOIC 4.46 3.88 2.89 Linear Transformer Replacement... 1.02 85.68 
VNQ81013TR 497-3316-1-ND 36V, 3.5A, Quad Ch. High Side Driver...28-SOIC 4.46 3.88 2.89 LNK564GN-TL 596-1038-1-ND | Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 
VNQ81013TR 497-3316-2-ND 36V, 3.5A, Quad Ch. High Side Driver... 28-SOIC 2196.00/1,000 Linear Transformer Replacement... 1.14 95 76 
VNQ830 497-2702-5-ND 36V, 6A, Quad Ch. High Side Driver......28-SOIC 6.22 5.42 4.04 LNKS564GN-TL 596-1038-2-ND | Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 
VNQ860 497-2704-5-ND 36V, .25A, Quad Ch. High Side Driver...20-SOIC 5.56 4.85 3.61 Linear Transformer Replacement... 505.00/1,000 
VNQ860SP 497-4502-5-ND 36V, .25A, Quad Ch. High Side LNK564PN 596-1039-5-ND | Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 
INoSebepiRE i en oe ria PowerSO-10 610 5.32 3.96 Linear Transformer Replacement... 105) 488) 70 
| 7-5774-1-| uad Channel High Side 7 z 
Driver* NEW!.. PowerS0-10 6.10 5.92 3.96 LinkSwitch®-TN — RoHS Compliant 
VNOS60SPTR-E 797-5774-2-ND Quad Channel High Side LNK302DN-TL 596-1128-1-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 
Driver* NEW! 1898.40/600 Off-Line Switcher NEWE........... 1.14 05 = 76 
VNS1NVO4 497-2672-5-ND 40V, 1.7A, Fully Auto Protected a“ LNK302DN-TL 596-1128-2-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 
Power Mosfet, Dual N-Channel... B-SOIC 118 1.03 79 Eugoapaert, CERRO SERENE (gle Scher AEE ns 1238100/2,500) 
VNS1NVO4D 497-2673-5-ND | 40V, 1.7A, Fully Auto Protected DLS Suihor MEW 1 0H a 
Power Mosfet, Dual N-Channeél............. 8-SOIC 1.86 1.62 1.25 Ing SWILGNGE eae as : : é 
VNSINVO4D-E 497-5787-5-ND _|40V, 1.7A, Fully Auto Protected Power LNKSO4DN-TL | 596-1129-2-ND rues pauper aunt Energy Efficient japan ea 
Mosfet, Dual N-Channel* NEWE........8-SOIC 1.86 1.62 1.25 ang owner fe ares 
VNS3NVO4D 497-3318-5-ND | 40V,, 3.5A, Fully Auto Protected LNK3OSDN-TL | 596-1130-1-ND | Lowest Component Count, Energy 
Power Mosfet, Dual N-Channel... B-SOIC 1.79 1.49 1.26 Lukgospe-T: | ERENT ccc ne Scher NEA ayes Bs 
VNS3NV04D13TR 497-3318-1-ND | 40V, 3.5A, Fully Auto Protected SDN- 596-1130-2- owest Component Count, Energy Efficient 
Power Mosfet, Dual N-Channel.......... BSOIC 1.79 149 1.26 AIRS EN ote Switcher NEWT ss ae 1592.50/2,500 
VNS3NVO04D13TR 497-3318-2-ND 40V, 3.5A, Fully Auto Protected 7 AUF Owest Gomponent Count, Energy Etficien 
Power Mosfet, Dual N-Channel... 8-SOIC 1937.50/2,500 Of Te owiehe MEM tees TAS ahs 8 
VNS14NVO4 497-3317-5-ND 40V, 12A, Fully Auto Protected LNK306DN-TL 596-1131-2-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 
Power Mosfet 1.89 1.58 1.33 Off-Line Switcher NEW........... 1825.00/2,500 
VNS14NV0413TR 497-3317-1-ND 40V, 12A, Fully Auto Protecte LNK302GN-TL 596-1020-1-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 
Power Mosfet 1.89 1.58 1.33 Off-Line Switcher. ea 93.74 
VNS14NV0413TR 497-3317-2-ND 40V, 12A, Fully Auto Protected LNK302GN-TL 596-1020-2-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 
PauarModeiete 2045,00/2,500 Off-Line Switcher 492.00/1,000 
VNV35N07 497-3319-5-ND 70V, 35A, Fully Auto Protected LNK302PN 596-1021-5-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 
ml A i il 
Power Mosfet 474 413 3.08 Off-Line Switcher 1.02 85 68 
VNWS50N04 497-3320-5-ND 42V, 50A, Fully Auto Protected LNK304GN-TL 596-1022-1-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 
-Line Switcher : : : 
Power Mosfet 818 7.47 5.91 Off-Line Switch 1.23 1.03 82 
* RoHS Compliant LNK304GN-TL 596-1022-2-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 


STMicroelectronics 


— RoHS Compliant 


LNK304PN 
LNK305GN-TL 


596-1023-5-ND 
596-1024-1-ND 


Off-Line Switcher 
Lowest Component Count, Energy Efficient 
Off-Line Switcher 
Lowest Component Count, Energy Efficient 


545.00/1,000 
114 95 76 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each Off-Line Switcher 144 120 96 

Part No. Part No. Description 1 10100 LNK305GN-TL 596-1024-2-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 

LRIG4-A1S/1GE 497-5532-1-ND —_|64-Bit Unique ID Memory Tag . 170 148 1.14 Off-Line Switcher. 638.00/1,000 

LRI64-A1S/1GE 497-5532-2-ND —_|64-Bit Unique ID Memory Tag . 1812.00/3,000 LNK305PN 596-1025-5-ND | Lowest Component Coun 

LRI2K-A1S/1GE 497-5533-1-ND 64-Bit Unique ID Memory Tag .. 1.50 1.30 1.00 Off-Line Switcher 135 1413 90 

LRI2K-A1S/1GE 497-5533-2-ND 64-Bit Unique ID Memory Tag .. 1596.00/3,000 LNK306GN-TL 596-1026-1-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 

LRIS2K-A1S/1GE 497-5534-1-ND 64-Bit Unique ID Memory Tag .. 1.80 1.56 1.20 Off-Line Switcher 1.40 1.12 84 

LRIS2K-A1S/1GE 497-5534-2-ND 64-Bit Unique ID Memory Tag 1914.00/3,000 LNK306GN-TL 596-1026-2-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 

SRI512-A3S/1GE 497-5535-1-ND 13.56MHz Short Range Contactless Off-Line Switcher 728.00/1,000 
Memory Chip 1.31 1.14 88 LNK306PN 596-1027-5-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 

SRI512-A3S/1GE 497-5535-2-ND 13.56MHz Short Range Contactless Off-Line Switcher 1.33 1.06 .80 
Memory Chip 1392.00/3,000 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(t073) 925 


IE POWER 


INTEGRATED POWER SWITCHING CONTROLLERS (Continued) 


Mig. Digi-Key * Price Each Mig. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. = 125100 Part No. Part No. Description Pkg. =1 = 25 100 
LinkSwitch®-XT — RoHS Compliant TinySwitch®-IIl — RoHS Compliant 

LNK362DN-TL |) 596-1132-1-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line TNY274GN-TL | 596-1109-1-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 

Switcher NEW................ 1.20 1.00 .80 Flexibility and Extended Power Range............-- 8-SMD 144 120 96 
LNK362DN-TL | 596-1132-2-ND__| Energy Efficient, Low Power Off-Line TNY274GN-TL | 596-1109-2-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 

Switcher NEW!................ 1300.00/2,500 Flexibility and Extended Power Range.............. 8-SMD 612.00/1,000 
LNK363DN-TL |) 596-1133-1-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line TNY274PN 596-1090-5-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 

Switcher NEW!................ 1.29 1.08 86 Flexibility and Extended Power Range.............--- 8-Dip 135 113 90 
LNK363DN-TL — | 596-1133-2-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line TNY275GN-TL | 596-1110-1-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 

Switcher NEW................ 1397.50/2,500 Flexibility and Extended Power Range............-- 8-SMD 1.25 1.00 .75 
LNK364DN-TL —/ 596-1134-1-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line TNY275GN-TL | 596-1110-2-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 

Switcher NEW! 1.35 113 90 Flexibility and Extended Power Range.............. 8-SMD 665.00/1,000 
LNK364DN-TL 596-1134-2-ND | Energy Efficient, Low Power TNY275PN 596-1091-5-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 

Switcher NEWE................ 1462.50/2,500 Flexibility and Extended Power Rangé................ 8-Dip 1.41 118 .94 
LNK362GN-TL 596-1085-1-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line TNY276GN-TL 596-1111-1-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 

Switcher. 117 98 78 Flexibility and Extended Power Range.............. 8-SMD 1.33 1.06 .80 
LNK362GN-TL 596-1085-2-ND | Energy Efficien TNY276GN-TL 596-1111-2-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 

Switcher... 519.00/1,000 Flexibility and Extended Power Range.............. 8-SMD 689.00/1,000 
LNK362PN 596-1084-5-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line TNY276PN 596-1092-5-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 

Switcher... 1.08 90.72 Flexibility and Extended Power Range. : N25 SOO 75 
LNK363GN-TL 596-1087-1-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line TNY277GN-TL 596-1112-1-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 

Switcher. 1.26 1.05 84 Flexibility and Extended Power Range.............. 8-SMD 145 1.16 .87 
LNK363GN-TL 596-1087-2-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line TNY277GN-TL 596-1112-2-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 

Switchel 559.00/1,000 Flexibility and Extended Power Range. 754.00/1,000 


LNK363PN 596-1086-5-ND | Energy Efficien TNY277PN 596-1093-5-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher wi 

Switcher... ibaled 98 78 Flexibility and Extended Power Range. 1.38 1.10 83 
LNK364GN-TL 596-1089-1-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line TNY278GN-TL 596-1113-1-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 

Switcher... 132 110 88 Flexibility and Extended Power Range. 165 132 .99 


LNK364GN-TL 596-1089-2-ND | Energy Efficien TNY278GN-TL 596-1113-2-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher wi 
Switcher... 585.00/1,000 Flexibility and Extended Power Range. 858.00/1,000 
LNK364PN 596-1088-5-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line TNY278PN 596-1094-5-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 
Switcher... ee allies Flexibility and Extended Power Range................- 8-Dip 1.58 1.26 95 
LinkSwitch® — RoHS Compliant TNY279GN-TL 596-1114-1-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 
— " Flexibility and Extended Power Range.............. 8-SMD 1.88 1.50 1.13 
LNK500GN-TL | 596-1028-1-ND Energy Efficient, CV or CV/CC Switcher 8SMD 1.23 1.03 82 fhe ear hs Q 
LNKSOOGN-TL | 596-1028-2-ND__| Energy Efficient, CV or CV/CC Switche 8-SMD 545.00/1,000 TNY27OGN-TL — )S9GSTIA- ND) Tea aa Fabel eer arena 0d 
LNKSOOPN 596-1029-5-ND | Energy Efficient, CV or CV/CC Switche! 8-Dip 114 95 .76 TNY279PN 596-1095-5-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced age 
LNK501GN-TL | 596-1030-1-ND | Energy Efficient, CV/CC Switcher . 8-SMD 1.44 1.20 96 Flexibility and Extended Power Rance 8-Dio (MHRGOMtAmertog 
LNK501GN-TL | 596-1030-2-ND _| Energy Efficient, CV/CC Switcher . 638.00/1,000 va ee Eas see a : : 
TNK501PN 596-1031-5-ND | Energy Efficient, CV/CC Switcher 735 143 ~~90 TNY2B0GN-TL Soe AND Oy pillar eeeni cae Entanced i Poo 
Hoe EERE ean aoe cyrccere CY or CMe Swiche WOE tee TNY280GN-TL | 596-1115-2-ND _| Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 
i -1032-2- nergy Efficient, CV or CV/CC Switche 452.00/1,000 Flexibility and Extended Power Range. 8-SMD 1118.00/1,000 
LNK520PN edbsl0SSe oe DMB| Energy Efficient, CV or CV/CG Switche as) 1 TNY280PN 596-1096-5-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 
DPA-Switch® — RoHS Compliant Flexibility and Extended Power Range..........----.-- 8-Dip 2.08 1.66 1.25 
DPA422GN-TL 596-1139-1-ND | Highly Integrated DC/DC Converter NEW! 2.33 1.86 1.40 NEW! PeakSwitch® — RoHS Compliant NEW! 
DPA422GN-TL | 596-1139-2-ND__| Highly Integrated DC/DC Converter NE! 1209.00/1,000 — = Tce 
DPA422PN 596-1138-5-ND | Highly Integrated DC/DC Converter NE 2.25 1.80 1.35 meaner ey prea EWcent OT ine outer AE eee 
DPA423GN-TL | 596-1010-1-ND | Highly Integrated DC/DC Converter. 240 1.92 1.44 PKSGO4FN 596-1123-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Off-Line Switcher ; ‘ : 
DPA423GN-TL__| 596-1010-2-ND_| Highly Integrated DC/DC Converter. 1248.00/1,000 with Super Peak Power Performance... T0-262-7 200 160 120 
DPA423PN 596-1011-5-ND | Highly Integrated DC/DC Converter... 2.33 1.86 1.40 PKS604PN 596-1117-5-ND _| Enhanced, Energy Efficient, Off-Line Switcher 
DPA423SN-TL | 596-1012-1-ND__| Highly Integrated DC/DC Converte! 290 233 1.81 with Super Peak Power Performance................ 8-Dip 1.60 1.28 96 
DPA423SN-TL | 596-1012-2-ND | Highly Integrated DC/DC Converte 1645.00/1,000 PORTER = aca 
DPAA24GN-TL | 596-1013-1-ND__| Highly Integrated DC/DC Convert! 2.66 2.13 1.66 Be S631) 20; 52ND Foe Eficlent, Of-tine Switcher ooo? Meee 
DPA424GN-TL__ | 596-1013-2-ND_| Highly Integrated DC/DC Converter 1505.00/1,000 PKS6OSFN 596-1124-5-ND | Enhanced, Eneray Efficient, Off-Line Switcher ‘ 3 : 
DPA424PN 596-1014-5-ND | Highly Integrated DC/DC Convertei 259 207 1.61 with Super Peak Power Performance........... T0-262-7 213 170 1.28 
DPA424SN-TL —_| 596-1015-1-ND | Highly Integrated DC/DC Converte 340 2.72 212 PKS605PN 596-1118-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Off-Line Switcher 
DPA424SN-TL | 596-1015-2-ND | Highly Integrated DC/DC Converter 1925.00/1,000 with Super Peak Power Performance................ 8-Dip 1.75 1.40 1.05 
DPA425GN-TL | 596-1016-1-ND__| Highly Integrated DC/DC Converter 3.67 2.94 2.29 =e ich “Line Swi 
DPA425GN-TL__|596-1016-2-ND_| Highly Integrated DC/DC Converte 2078.00/1,000 BesepeyN Seu ZISS ND pocaearey Emiclont Tie Switcher oon.7 Meroe 
DPA425PN 596-1017-5-ND | Highly Integrated DC/DC Converte 3.60 2.88 2.24 PKS606FN 596-1125-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Off-Line Switcher 
DPA425SN-TL 596-1018-1-ND | Highly Integrated DC/DC Converter... 441 3.53 2.75 with Super Peak Power Performance........... TO-262-7 240 1.92 1.44 
DPA425SN-TL 596-1018-2-ND | Highly Integrated DC/DC Converter... 2499.00/1,000 PKS606PN 596-1119-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Off-Line Switcher 
DPA426SN-TL =| 596-1019-1-ND | Highly Integrated DC/DC Converte! 5.54 4.43 3.45 with Super Peak Power Performance............... 8-Dip 2.08 1.66 1.25 
DPA426SN-TL | 596-1019-2-ND_| Highly Integrated DC/DC Converter.. 3137.00/1,000 PKSGOGYN 596-1120-5-ND | Enhanced, Eneray Efficient, Off-Line Switcher 
TinySwitch®-II — RoHS Compliant with Super Peak Power Performance........... T0-220-7 240 192 1.44 
TNY263GN-TL 596-1044-1-ND | Enhanced, Energy Efficient, Low Power PKS607FN 596-1140-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Off-Line Switcher 
Off-Line Switcher... 4.25 1.00 75 with Super Peak Power Performance........... T0-262-7 2.41 1.93 1.50 
TNY263GN-TL 596-1044-2-ND | Enhanced, Energy Efficient, Low Power PKS607YN 596-1141-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Off-Line Switcher 
Off-Line Switcher... 650.00/1,000 with Super Peak Power Performanc 0-220-7 2.41 (1.93 1.50 
TNY263PN 596-1045-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Low Power TOPSwitch®-GX — RoHS Compliant 
Off-Line Switcher... 1.35 113.90 TOP242GN-TL | 596-1065-1-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 
TNY264GN-TL 596-1046-1-ND | Enhanced, Energy Efficient, Low Power Integrated Off-Line Switcher... 2.38 1.90 1.43 
Off-Line Switcher... 1.35 1.08 81 TOP242GN-TL 596-1065-2-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 
TNY264GN-TL 596-1046-2-ND | Enhanced, Energy Efficient, Low Power Integrated Off-Line Switcher... 1235.00/1,000 
Off-Line Switcher... 702.00/1,000 TOP242PN 596-1066-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 
TNY264PN 596-1047-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Low Power Integrated Off-Line Switcher. 225) 1:80) 71:36) 
Off-Line Switcher 147 1.23 98 TOP242YN 596-1067-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 
NY265GN-TL) 596-1048-7-ND | Enhanced, Energy Efficient Integrated Off-Line Switcher... 23 2.34 188 1.46 
Off-Line Switcher... 140 1412 84 TOP243GN-TL | 596-1068-1-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 
TNY265GN-TL 596-1048-2-ND | Enhanced, Energy Efficient, Low Power Integrated Off-Line Switcher. PAeG SUN NG) 


TNY265PN 


596-1049-5-ND 


Off-Line Switcher... 
Enhanced, Energy Efficient, Low Power 
Off-Line Switcher... 


728.00/1,000 


1280 02 7, 


TOP243GN-TL 


596-1068-2-ND 


Extended Power, Design Flexible, 
Integrated Off-Line Switcher... 


1390.00/1,000 


TNY266GN-TL 


TNY266GN-TL 
TNY266PN 


596-1050-1-ND 


596-1050-2-ND 


596-1051-5-ND 


Enhanced, Energy Efficient, Low Power 
Off-Line Switcher 
Enhanced, Energy 
Off-Line Switcher... 
Enhanced, Energy Efficient, Low Power 
Off-Line Switcher... 


150 1.20 .90 
780.00/1,000 
1.38 1.10 83 


TOP243PN 
TOP243YN 


TOP244GN-TL 


596-1069-5-ND 
596-1070-5-ND 


596-1071-1-ND 


Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 
Integrated Off-Line Switcher. 
Extended Power, Design Flexible, 
Integrated Off-Line Switcher... 9 
Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 
Integrated Off-Line Switcher. 


2.34 
2.66 


2.77 


1.88 1.46 
213 1.66 
2.22 1.73 


TNY267GN-TL 


TNY267GN-TL 


TNY267PN 


596-1052-1-ND 


596-1052-2-ND 


596-1053-5-ND 


Enhanced, Energy Efficient, Low Power 
Off-Line Switcher... 
Enhanced, Energy Efficient, Low Power 
Off-Line Switcher... 
Enhanced, Energy Efficient, Low Power 
Off-Line Switcher... 


1.70 1.36 1.02 
1768.00/2,000 


158 1.26 95 


TOP244GN-TL 


596-1071-2-ND 


Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 
Integrated Off-Line Switcher... 


1568.00/1,000 


TNY268GN-TL 


TNY268GN-TL 
TNY268PN 


596-1054-1-ND 


596-1054-2-ND 


596-1055-5-ND 


Enhanced, Energy Efficient, Low Power 
Off-Line Switcher 
Enhanced, Energy 
Off-Line Switcher... 
Enhanced, Energy Efficient, Low Power 
Off-Line Switcher... 


1.85 1.48 1.11 
962.00/1,000 


1.73 1.38 1.04 


TOP244PN 596-1072-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 
Integrated Off-Line Switcher... 2.66 213 1.66 

TOP244YN 596-1073-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 
Integrated Off-Line Switcher... a 2.95 236 1.84 

TOP245PN 596-1074-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 
Integrated Off-Line Switcher. 2.93 2.34 1.82 

TOP245R-TL 596-1098-1-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 
Integrated Off-Line Switcher... 3.31 2.65 2.06 

TOP245YN 596-1075-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 
Integrated Off-Line Switcher. 3.24 2.60 2.02 
(Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


: mcc Digi-Key Price Each 
E: POWER RO ROTTER ET Ste hia Part No. Part No. Description 1 10 100 
ENIDEGRALIONS, (Continued) : MC79LOGBP-AP |MC79LO6BP-APMSTB-ND | 6V, 100mA Negative Voltage Reg 325.00/2,000 
Mfg. Digi-Key we Price Each MC79LOGF-TP — |MC79LO6F-TPMSCT-ND | GV, 100mA Negative Voltage Reg 48 «4236 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 MC79LOGF-TP  |MC79LOG6F-TPMSTR-ND | 6V, 100mA Negative Voltage Reg 390.00/1,000 
TOP246PN 596-1076-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, MC79LO8BP-AP |MC79LO8BP-APMSCT-ND | 8V, 100mA Negative Voltage Reg .20 8) 215: 
Integrated Off-Line Switcher... 3.22 258 2.01 MC79LO8BP-AP |MC79L08BP-APMSTB-ND | 8V, 100mA Negative Voltage Reg 325.00/2,000 
TOP246R-TL. 596-1099-1-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, MC79LO08F-TP. MC79L08F-TPMSCT-ND | 8V, 100mA Negative Voltage Reg AB 42 36 
Integrated Off-Line Switche 158) 2187 )2022 MC79L08F-TP MC79LO8F-TPMSTR-ND | 8V, 100mA Negative Voltage Reg 390.00/1,000 
TOP246R-TL 596-1099-2-ND | Extended Power, Design Flexi MC79LO9BP-AP |MC79LO9BP-APMSCT-ND | 9V, 100mA Negative Voltage Reg .20 SI ie 
Integrated Off-Line Switcher... ae 1550.25/750 MC79LO9BP-AP |MC79LO9BP-APMSTB-ND | 9V, 100mA Negative Voltage Reg 325.00/2,000 
TOP246YN 596-1077-5-ND _ | Extended Power, Design Flexible, EooSmart®, MC79LO9F-TP MC79LO9F-TPMSCT-ND | 9V, 100mA Negative Voltage Reg 48 4236 
Integrated Off-Line Switcher... T 3.51 281 2.19 MC79LO9F-TP. MC79LO9F-TPMSTR-ND | 9V, 100mA Negative Voltage Reg. 390.00/1,000 
TOP247YN 596-1078-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, MC79L12BP-AP |MC79L12BP-APMSCT-ND | 12V, 100mA Negative Voltage Reg. Ay AG a 
Integrated Off-Line Switcher... 3.80 3.05 237 MC79L12BP-AP |MC79L12BP-APMSTB-ND | 12V, 100mA Negative Voltage Re: 325.00/2,000 
TOP248R-TL. 596-1101-1-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, MC79L12F-TP. MC79L12F-TPMSCT-ND | 12V, 100mA Negative Voltage Reg. 48 oer 
Integrated Off-Line Switcher... 414 3.382 2.58 MC79L12F-TP. MC79L12F-TPMSTR-ND | 12V, 100mA Negative Voltage Re: 390.00/1,000 
TOP248R-TL 596-1101-2-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, MC7805CT-BP MC7805CT-BPMS-ND 5V, 1500mA Positive Voltage Reg. 40 E350 a0) 
Integrated Off-Line Switcher.. 7 1794.00/750 MC7806CT-BP — |MC7806CT-BPMS-ND 6V, 1500mA Positive Voltage Reg 40 35 30 
TOP248YN 596-1079-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, MC7808CT-BP _|MC7808CT-BPMS-ND 8V, 1500mA Positive Voltage Reg 40 35 .30 
Integrated Off-Line Switcher.. Tl 4.07 3.26 2.54 MC7809CT-BP MC7809CT-BPMS-ND QV, 1500mA Positive Voltage Reg 40 35 30 
TOP249R-TL 596-1102-1-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, MC7810CT-BP__|MC7810CT-BPMS-ND 10V, 1500mA Positive Voltage Reg. 40 35 30 
Integrated Off-Line Switche! 443 3.55 276 MC7812CT-BP MC7812CT-BPMS-ND 12V, 1500mA Positive Voltage Reg. .... 40 £35) 30 
- ea i MC7905CT-BP MC7905CT-BPMS-ND 5V, 1500mA Negative Voltage Reg. 40 35 = .30 
are i 437 350 272 | MC7S06CT-BP |MC7906CT-BPMS-ND | BV; 1500mA Negative Voltage Reg. 40 3530, 
TOP250R-TL | 596-1103-1-ND | Extended Power, Design Flexibie, Ecosmart®, MC7908CT-BP |MC7908CT-BPMS-ND —_| 8V, 1500mA Negative Voltage Re 40 35 30 
Integrated Off-Line Switche 5.00 4.00 3.11 MC7909CT-BP__|MC7909CT-BPMS-ND__| 9V, 1500mA Negative Voltage Reg. 40.35 30 
TOP250YN 596-1081-5-ND | Extended Power, Design Flex MC7910CT-BP MC7910CT-BPMS-ND 10V, 1500mA Negative Voltage Reg. ... 40 35.30 
Seine eee te aa | eS Le Te Se 8 
TOPSwitch®-FX — RoHS Compliant : — - : - 
TOP232GN-TL 596-1062-1-ND | Design Flexible, EcoSmart®, Integrated ———S 
Off-Line Switcher 245 1.96 1.47 EAIRCHILD 7400 
TOP232GN-TL 596-1062-2-ND ere Fait Esosmant, Integrated ee aaare peste rarearesiSe SERIES TTL 
-Line Switcher tf i ini a 
TOP233GN-TL | 596-1063-1-ND | Design Flexible, EcoSmart®, Integrated pio Key Description space ence 
Off-Line Switcher 2.54 2.04 1.59 7 
TOPO33GN-TL |596-1063-2ND | Design Flexible, EcoSmart®, Integrated DMZA25NEND irieState Quad Butter SOs AOE Oe 
Off-Line Switcher 1441.00/1,000 
TOP234GN-TL 596-1064-1-ND | Design Flexible, EcoSmart®, Integrated EAIRCHILD 74S00 SERIES 
Off-Line Switcher 2.90 2.33 1.81 ——— SCHOTTKY TTL 
TOP234GN-TL 596-1064-2-ND | Design Flexible, EcoSmart®, Integrated it 
Off-Line Switcher 1645.00/1,000 Digi-Key cay Price Each 
TOP234PN 596-1107-5-ND _ | Design Flexible, EcoSmart®, Integrated Part No. Description Pkg. 1 25100 
Off-Line Switcher 279 294 1.74 DM74S51N-ND Dual 2-Input AND-OR-INV Gate... 14-Dip 82 62 46 
TOP234YN 596-1108-5-ND | Design Flexible, EcoSmart®, Integrated DM74S64N-ND AND-OR-INV Gate... dl) 9.96) 181 
Off-Line Switcher....... .10-220-7 3.13 2.51 1.95 DM74S941N-ND Tri-State Octal Buffe 3.64 2.94 2.38 
TinySwitch® — RoHS Compliant 
TNY253GN-TL 596-1040-1-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher..8-SMD 1.63 1.30 .98 FAIRCHILD 
TNY253GN-TL 596-1040-2-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher .. 8-SMD 845.00/1,000 SEMICONDUCTOR® TALES SLAHIESS 
TNY254GN-TL 596-1041-1-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher..8-SMD 1.63 1.30 .98 Digi-Key Price Each 
TNY254GN-TL 596-1041-2-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher .. 8-SMD 845.00/1,000 Part No. Description Pkg 1 25 «100 
TNY255GN-TL 596-1042-1-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher..8-SMD 1.70 1.36 1.02 DIM74ALSOOAN-ND Quad 2-Input NAND Gate* NEWT! 7 55 733 
TNY255GN-TL 596-1 ea) Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher. 8-SMD 884.00/1,000 DM74ALS04BM-ND Hex Inverter. ne 36 ‘7 
TinySwitch® Plus — RoHS Compliant DM74ALSO4BN-ND Hex Inverter. 55 A433 
TNY256GN-TL 596-1043-1-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher..8-SMD 2.03 1.62 1.22 DM74ALSO8N_F40-ND | Quad 2-Input AND Gate 54 44 33 
TNY256GN-TL 596-1043-2-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher .. 8-SMD 1053.00/1,000 DM74ALS32N-ND Quad 2-Input OR Gate. 55.44.33 
A = z, DM74ALS74AN-ND DL D-Type Pos.-Edge-Triggered F/F with Preset and Clea 56 420 32 
TOPSwitch® — RoHS Compliant DM74ALS138M-ND Expandable 3/8 Decod 564232 
TOP209GN-TL —596-1056-1-ND _[ 3-Terminal Off-Line PWM Switch. 8SMD 218 174 1.31 DM74ALS244AN-ND [Tri-State Octal Line Dri mo 
TOP2O9GN-TL | §96-1056-2-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch. 8-SMD 1131.00/1,000 DM74ALS244AWM-ND | Tri-State Octal Line Drive 7 54 AI 
TOP210GN-TL | 596-1057-1-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch. 8-SMD 232 1.86 1.45 DM74ALS245AN-ND Tri-State Octal Bus Transcelver* NEW! Mm Te & 
TOP210GN-TL 596-1057-2-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch. 8-SMD 1313.00/1,000 DM74ALS245AWM-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 7 5A AT 
TOP412GN-TL 596-1082-1-ND__| 3-Terminal DC/DC PWM Switch 8-SMD 2.90 2.33 1.81 j ; i 4 ‘ 
. u DM74ALS257M-ND Tri-State Quad 2/1 Multiplexer 56 42 32 
TOP412GN-TL 596-1082-2-ND | 3-Terminal DC/DC PWM Switch 8-SMD 1645.00/1,000 DM74ALS373N-ND Octal D-Type Latch 84 63 48 
TOP414GN-TL 596-1083-1-ND 3-Terminal DC/DC PWM Switch 8-SMD 3.26 2.61 2.03 DM74ALS540AN-ND Octal Inverting Buffer ani 81 68 «54 
TOP414GN-TL 596-1083-2-ND__ | 3-Terminal DC/DC PWM Switch 8-SMD 1849.00/1,000 DM74ALS541N-ND Octal Buffer/Line Driver with Tri-State Output 81.68 54 
TOPSwitch®-II — RoHS Comp ant Be ee oo Se yer with Tri-State Output a if ey 
TOP221GN-TL | 596-1058-1-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch. 8-SMD 240 1.92 1.44 74ALS574AN- tal D-Type Flip-Flop. : ‘ 5 
TOP221GN-TL | 596-1058-2-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch. 8-SMD 1248.00/1,000 Dee A noode Ev vaneg| Octal D-Type Flip-Flop. ao Je Oe 
TOP222GN-TL | 596-1059-1-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch. 8-SMD 254 2.04 1.59 DME SE Sbs CMNEND ES Tri-State Octal Bus Tra i) ie) 2) 
TOP222GN-TL 596-1059-2-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch. 8-SMD 1441.00/1,000 
TOP223GN-TL 596-1060-1-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch. 8-SMD 2.95 2.36 1.84 AEST] 
TOP223GN-TL | §96-1060-2-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch. 8-SMD 1670.00/1,000 ———, 74AS SERIES 
TOP224GN-TL 596-1061-1-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch. 8-SMD 3.33 2.67 2.08 = 7 
TOP224GN-TL__|596-1061-2-ND_| 3-Terminal Off-Line PWM Switch. 8-SMD 1887.00/1,000 plotaey Teer an % Brice Encl 
= 7 DM74AS02N-ND Quad 2-Input NOR Gate... i 92 16 64 
Micro Commercial 78/79 SERIES V' AGE DM74AS10N-ND Triple 3-Input NAND Gate 80 60 45 
Components REGU ‘ORS - RoHS Compliant DM74AS20N-ND Dual 4-Input NAND Gate . 92 76 64 
nicl ji DM74AS74N-ND Dual D-Type Pos.-Edge-Triggered F/F with Preset and Clear. 76 57 3 
Meee Blorkey Deserintion a Piles Each = DM74AS258N-ND Tri-State Quad 2/1 Multiplexer 1301.04 78 
MC78LO5BP-AP |MC78LOSBP-APMSCT-ND | SV, 100mA Positive Voltage Reg 2 18 «15 DME ceo mmm & Bit Party Generator/Ghacke ee 
MC78LO5BP-AP |MC78LO5BP-APMSTB-ND | 5V, 100mA Positive Voltage Reg 325.00/2,000 i i 
Be DM74AS1032AN-ND Quad 2-Input or Driver... 1.35 113 .90 
MC78LOSF-TP —|MC78LOSF-TPMSCT-ND _| SV, 100mA Positive Voltage Reg 48 42 36 DM74AS10344M-ND [Hex Non-lnverting Driver 120 100 80 
MC78LO05F-TP MC78LO5F-TPMSTR-ND | SV, 100mA Positive Voltage Reg. 390.00/1,000 
MC78LO6BP-AP _|MC78LO6BP-APMSCT-ND | 6V, 100mA Positive Voltage Reg -20 Sky ils) 
MC78LO6BP-AP |MC78LO6BP-APMSTB-ND | 6V, 100mA Positive Voltage Reg 325.00/2,000 FAIRCHILD 
MC78LOGF-TP — |MC78LOGF-TPMSCT-ND | 6V, 100mA Positive Voltage Reg 48° «42~—(C36 ——— 74LCX SERIES 
MC78LO6F-TP MC78LO6F-TPMSTR-ND | 6V, 100mA Positive Voltage Reg. 390.00/1,000 Digi-Key Price Each 
MC78LO8BP-AP |MC78LO8BP-APMSCT-ND | 8V, 100mA Positive Voltage Reg 20 18 15 PartNo: Descrintion Pky. 2128 100 
MC78LO8BP-AP |MC78LO8BP-APMSTB-ND | 8V, 100mA Positive Voltage Reg 325.00/2,000 7 7 T4-S0IC 2 33 23 
MC78LO8F-1P  |MC78LO8F-TPMSCT-ND | 8V, 100mA Positive Voltage Reg a «42 36 ROR eI cone ycriage Quad 2: Input NAND Gate, NEW. 14 : Sa 
ay ge Quad 2-Input NAND Gate .14-TSSOP 42 280.24 
MC78L08F-TP MC78LO8F-TPMSTR-ND | 8V, 100mA Positive Voltage Reg. 390.00/1,000 7ALCXOOMTCXTR-ND Low Voltage Quad 2-Input NAND Gate* 14-TSSOP 276.25/2,500 
MC78LO9BP-AP |MC78LO9BP-APMSCT-ND | 9V, 100mA Positive Voltage Reg 20 18 15 J4LCXOOMXCT-ND Low Voltage Quad 2-Input NAND Gate* “448010413228 
MC78LO9BP-AP |MC78LO9BP-APMSTB-ND | 9V, 100mA Positive Voltage Reg 325.00/2,000 74LCXOOMXTR-ND Low Voltage Quad 2-Input NAND Gate* 14-S0IC 234.00/2,500 
MC7SLOGF-TP | MGZEEOSESIEMSGIENDI) 9V, 100mA Positive Voltage Reg ay 8a TALCXO2MTCXCT-ND [Low Voltage Quad 2-Input NOR Gate* “14TSS0P58SCGSC«S 
MC78LO9F-TP —  /MC78LO9F-TPMSTR-ND | SV, 100mA Positive Voltage Reg 390.00/1,000 74LCX02MTCXTR-ND | Low Voltage Quad 2-Input NOR Gate .14-TSSOP 388.13/2,500 
MC78L12BP-AP /MC78L12BP-APMSCT-ND | 12V, 100mA Positive Voltage Reg. 20 18 15 74LCX04M-ND Low Voltage Hex Inverter* NE 148010 42 33. 23 
MC78L12BP-AP |MC78L12BP-APMSTB-ND | 12V, 100mA Positive Voltage Reg. 325.00/2,000 74LCX04MTC-ND Low Voltage Hex Inverter* NE! _14-TSSOP 42 35 24 
MC78L12F-TP MC78L12F-TPMSCT-ND | 12V, 100mA Positive Voltage Reg. 48 42 36 74LCXO4MTCXCT-ND Low Voltage Hex Inverter* .14-TSSOP [AD eme unOd! 
MC78L12F-TP MC78L12F-TPMSTR-ND__| 12V, 100mA Positive Voltage Reg. 390.00/1,000 T4LCXO04MTCXTR-ND Low Voltage Hex Inverter*. ~14-TSSOP 276.25/2,500 
MC79LO5BP-AP |MC79LOS5BP-APMSCT-ND | 5V, 100mA Negative Voltage Reg. . .20 a ails 74LCX04MXCT-ND Low Voltage Hex Inverter*. 14-SOIC 2 230 2 
MC79LO5BP-AP |MC79LOS5BP-APMSTB-ND | 5V, 100mA Negative Voltage Ret 325.00/2,000 74LCX04MXTR-ND Low Voltage Hex Inverter*. 14-SOIC 234.00/2,500 
MC79LO05F-TP MC79LO5F-TPMSCT-ND ‘| 5V, 100mA Negative Voltage Ret 48 42 36 74LCX07M-ND Low Voltage Hex Buffer, Open Drain Output* NEW! 14-SOIC 42 ee) ae 
MC79L05F-TP MC79LO5F-TPMSTR-ND | SV, 100mA Negative Voltage Re 390.00/1,000 74LCX07MTC-ND Low Voltage Hex Buffer, Open Drain Output* NEW!......14-TSSOP 42 35.24 
MC79LO6BP-AP _|MC79LO6BP-APMSCT-ND_| GV, 100mA Negative Voltage Reg... 2018 15 * RoHS Compliant (Continued) 
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74LVX SERIES 


Digi-Key Price Each Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Description Pkg. i 25 100 
74LCX07MTCXCT-ND Low Voltage Hex Buffer, Open Drain Output* 42 Rey 74LVX04M-ND Low Voltage Hex Inverter* NEW! 46 ey 
74LCXO7MTCXTR-ND Low Voltage Hex Buffer, Open Drain Output 276.25/2,500 74LVX14M-ND Low Voltage Hex Inverter* NE 49 40 27 
74LCX08M-ND Low Voltage Quad 2-Input AND Gate* NE! 42 33208) 74LVX74M-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Fli 14-SOIC AQ 40.27 
74LCXO8MTC-ND Low Voltage Quad 2-Input AND Gate... 42 35 24 74LVX74MTCXCT-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop* . 14-TSSOP 49 40 27 
74LCX08MXCT-ND im voltage fd 2: input AND Cae 42 3388 74LVX74MTCXTR-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop* ... .14-TSSOP 318.75/2,500 
74LCXO8MXTR-ND Low Voltage Quad 2-Input AND Gate*. 234.00/2,500 eto TriState Low Voltage Quad Buffer . 14:S0IC ee 
‘ 7ALVX125SJXCT-ND Tri-State Low Voltage Quad Buffer* NEI . 14-SOP 40 32 24 
74LCX11MTCXCT-ND Low Voltage Triple 3-Input AND Gate* 42 35 24 7ALVX125SJXTR-ND Tri-State Low Volta * i 
i %* ge Quad Buffer* NEW! . 14-SOP 224.00/2,000 
TALCXTIMTCXTR-ND | Low Voltage Triple 3-Input AND Gate 337.50/2,500 74LVX240M-ND Tri-State Octal Line Bus/Line Driver... 20-SOIC 60 «4534 
74LCX14M-ND Low Voltage Hex Inverter"... 37 301 7ALVX244M-ND Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Drive 20-SOIC = 55 4488 
7ALCX14MTC-ND Low Voltage Hex Inverter* NEW 393222 74LVX244MTCXCT-ND | Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver* 20-TSSOP.55SCAASC«i 
74LCX14MTCXCT-ND Low Voltage Hex Inverter* 40 33.22 7ALVX244MTCXTR-ND | Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver* .20-TSSOP 371.25/2,500 
74LCX14MTCXTR-ND Low Voltage Hex Inverter* 259.25/2,500 74LVX245M-ND Low Voltage Octal Bidirectional Transceiver... 20-SOIC 55 44° 33 
74LCX14MXCT-ND Low Voltage Hex Inverter* 40 ep 22 7ALVX245MTCXCT-ND | Low Voltage Octal Bidirectional Transceiver* .20-TSSOP 155 4 ee 
74LCX14MXTR-ND Low Voltage Hex Inverter* 242.25/2,500 7ALVX245MTCXTR-ND | Low Voltage Octal Bidirectional Transceiver* .20-TSSOP 371.25/2,500 
Pe jae ea ee ou eh BSS | raivetzasntond [restate €-8t Dual Suppiy Translating Transcaver® 2TSS0P 1148876 
5 5 ¥ | ti-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver -24- ; i : 
ECR aE co cy ace Quad 2 tnput OR Gate NEW! Bee eet TALVX4245MTCXCT-ND_ | Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver*.....24-TSSOP 114 95 76 
ge Quad 2-Input OR Gate 42 35 24 e in nk j rhe rs 
- 74LVX4245MTCXTR-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver .24-TSSOP 1235.00/2,500 
TALCX32MTCXTR-ND | Low Voltage Quad 2-Input OR Gate 276.25/2,500 74LVX4245WM-ND Tri-St. 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver* NEW!..24-SOIC 1.14 95 76 
4 - * 2 vetae OA fidleecoeher a ; We ee 
eee MA CTEND) Low Vottage Quad 2-Input OR Gate 7ALVXC3245MTC-ND__| Tri-State 8-Bit Dual Transceiver .24-TSSOP_ 84.7056 
74LCX32MXTR-ND Low Voltage Quad 2-Input OR Gate* 234.00/2,500 
74LCX38MTCXCT-ND Low Voltage Quad 2-Input NAND Gate* 58 AG Ah) ———— 
74LCX38MTCXTR-ND | Low Voltage Quad 2-Input NAND Gate* 388.13/2,500 FAIRCHILD 74VCX SERIES — RoHS Compliant 
74LCX74M-ND Low Voltage Dual D-Type Positive Edge-Triggered SEMICONDUCTOR? 
Flip-Flop* NEWI........... 38 codec Digi-Key — Price Each 
74LCX74MTC-ND LV Dual D-Type Positive Edge-Triggered Flip-Flop... 49 40.27 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Fe ea am ease rior 7 not | MecunnO ve tame me Se ota 
TAME ee Laeey LV Dual D-Type Positive Edge- Triggered Flip-Flop Be BaD 74VCX162244MTDXCT-ND | Low Voltage 16-Bit Butfer/Line Driver “48-TSSOP 1.20. 1.00  .80 
een Cai) LOW Voltage Quad 2-Input Exclusive OR Gate BE cea 74VCX162244MTDXTR-ND | Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP 532.00/1,000 
74LCX86MTCXTR-ND Low Voltage Quad 2-Input Exclusive OR Gate* 276.25/2,500 9 - ——— 
74LCX125M-ND Low Voltage Quad Buffer* .... 40 33.23 
SSS 
74LCX125MTC-ND Low Voltage Quad Buffer* NEW! 42. 3524 FAIRCHILD 74C00 
74LCX125MXCT-ND Low Voltage Quad Buffer* fe CaESsESneE, SERIES CMOS 
74LCX125MXTR-ND Low Voltage Quad Buffer* 263.50/2,500 Digi-Key Price Each 
74LCX126BQXCT-ND Low Voltage Quad Buffer* NEW! 60 45 34 Part No. Description i 25 100 
74LCX126BQXTR-ND Low Voltage Quad Buffer* NEWS.......... 585.00/3,000 MM74CO0N-ND Quad 2-Input NAND Gate JSh LOSES 
74LCX138M-ND Low Voltage 1-of-8 Decoder/Demultiplexer* AQ 40 27 MM74CO4N-ND Hex Inverter (4069)..... 135 108 81 
74LCX138MTC-ND Low Voltage 1-of-8 Decoder/Demultiplexer* NEW! 49 40 27 MM74C14M-ND Hex Schmitt Trigger Invertel I 75 63  .50 
74LCX138MTCXCT-ND | Low Voltage 1-of-8 Decoder/Demultiplexer* 49 40 27 MM74C14N-ND Hex Schmitt Trigger Inverter (40106B 14-Dip 756350 
74LCX138MTCXTR-ND — | Low Voltage 1-of-8 Decoder/Demuttiplexer* 318.75/2,500 MM74¢74M-ND Dual D-Type Flip Flop IC 1.90 1.52 1.14 
74LCX157MTC-ND Low Voltage Quad 2-Input Multiplexer* NEW! AQ 40 27 He Se Dua pType a nt pres Pe i ay 1 32 i a 
TALCXIS7MICXCT-ND | Low Voltage Quad 2-Input Muttiplexer* oD ee! MIM74C240N-ND Te State Inver 5 Osta Bute Driver® NE Dip 398 319 248 
: - iplexer* 318.75/2,500 i e oS Oo 
TALCX157MTCXTR-ND | Low Voltage Quad 2-Input Multiplexer , MM74C244N-ND Tri-State Octal Buffer... 3.98 3.19 2.48 
74LCX240MTCXCT-ND | Low Voltage Octal Buffer/Line Driver*. 40 32 © 24 MM74C373N-ND Tri-State Octal D-Type Latch* NEW! 3.89 312 2.43 
74LCX240MTCXTR-ND | Low Voltage Octal Buffer/Line Driver”. 286.88/2,500 MM74C906M-ND Hex Open Drain Buffer. 215. 1.72 1.29 
74LCX244MSAXCT-ND __|Low Voltage Buffer/Line Driver 5 63 50 MM74C906N-ND Open Drain Buffer (Active Pull Down) 215 1.72 129 
74LCX244MSAXTR-ND | Low Voltage Buffer/Line Driver* 665.00/2,000 MM74C914N-ND Hex Schmitt Trigger with Extended Input Voltage .. 3.15 252 1.96 
74LCX244MTC-ND Low Voltage Buffer/Line Driver . 43 34 0.26 MM74C922N-ND 16-Key Encodev....... 6.20 496 4.19 
74LCX244WM-ND Low Voltage Buffer/Line Driver* NEW! 50 40 30 MM74C923N-ND 3V to 15V, 20-Key Encoder 6.20 4.96 4.19 
74LCX244WMXCT-ND —_| Low Voltage Buffer/Line Driver* 50 40.30 MM74C923WM-ND 3V to 15V, 20-Key Encoder 6.20 496 4.19 
74L.CX244WMXTR-ND —_|Low Voltage Butfer/Line Driver* 140.00/1,000 de ee 4 Digit a uh 7-Segment Output piNet : ee we fase 
74LCX245MTC-ND Low Voltage Bidirectional Transceive 45 «(36027 s cgi VOUMBE WIT oegment CUULLNVer. l x : 
74LCX245WM-ND Low Voltage Bidirectional Transceiver* 554433 MMSECSONEND CMOS Dual Line Driver 5.00) 4100/1388 
74LCX245WMXCT-ND Low Voltage Bidirectional Transceiver* ae) 44 33 ——— 
74LCX245WMXTR-ND | Low Voltage Bidirectional Transceiver* 308.00/2,000 FAIRCHILD 74HCOO 
74LCX257MTCXCT-ND _| Low Voltage Quad 2-Input Multiplexer* ASI A027) STATS SERIES CMOS 
74LCX257MTCXTR-ND | Low Voltage Quad 2-Input Multiplexer* 318.75/2,500 Price Each> 
74LCX373MTCXCT-ND | Low Voltage Octal Transparent Latch* 43 34 26 Description Pkg 1 25 +100 
74LCX373MTCXTR-ND | Low Voltage Octal Transparent Latch* 286.88/2,500 MM74HCOOM-ND Quad 2-Input NAND Gate ree ee 
74LCX540BQXCT-ND Low Voltage Octal Buffer/Line Driver* . 80 60 45 MM74HCOON-ND Quad 2-Input NAND Gate 45 kis obh/ 
74LCX540BOXTR-ND Low Voltage Octal Buffer/Line Driver* .. 780.00/3,000 MM74HC02M-ND Quad 2-Input NOR Gat 42 ee} ek 
74LCX541MTC-ND Low Voltage Octal Buffer/Line Driver* .. 56 e332) MM74HCO2N-ND. Quad 2-Input NOR Gat 45 ey py) 
74LCX541MTCXCT-ND | Low Voltage Octal Buffer/Line Driver* .. Be sh Bt MM74HCO4M-ND Hex Inverter. 42.33.28 
74LCX541MTCXTR-ND | Low Voltage Octal Buffer/Line Driver*. 455.00/2,500 MM74HCO4N-ND Hex Inverter.. A5 36 0.27 
74LCX541WM-ND Low Voltage Octal Buffer/Line Driver 56 42 32 MM74HCO8M-ND Quad 2-Input AND Gat 42 ee) 
74LCX573MTC-ND Octal D-Type Latch... 56 42.32 MM74HCO8N-ND Quad 2-Input AND Gat A5 36 0.27 
74LCX574MTCXCT-ND | Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop* BE 80 MM74HC14M-ND Hex Schmitt Trigger Inverte I 360.2920 
74LCX574MTCXTR-ND | Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop* 455.00/2,500 MM74HC14N-ND Hex Schmitt Trigger Inverte 14-Dip 473829 
74LCX16244GXCT-ND | Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver* NEW! 54-FBGA 1.75 140 1.05 MM74HC32M-ND Quad 2-Input OR Gate. 14-S0IC 4203328 
74LCX16244GXTR-ND —_| Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver* NEW! 2240.00/2,50 MM74HC32N-ND Quad 2-Input OR Gate... 14-Dip 468728 
74LCX16244MEA-ND __| Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Drive 48-SSOP_ 1.08 90 72 Ot ma mee itp Hep win reset and lea eae at 20 a 
74LCX16244MTD-ND —_| Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Drive 90 68 51 i Bah Type Sup rp WILT reset and Clea ) ‘ : 
74LCX16245MEA-ND 46-Bit Bidirectional Transceiver 108 ‘90 72 MM74HC86MXCT-ND Quad 2-Input Exclusive OR pales 14-SOIC 40 3222: 
7ALCX16245MTD-ND | 16-Bit Bidirectional Transceiver 90 68 51 Ee Gece ND ah Digg) Quad 2-Input Exclusive OR Gate*.. Cheney 
7ALCX16373MEA-ND | Tri-State 16-Bit Transparent D-Type Latc is 83 A ees Quad snbut Exclusive Db Gate oe ae 
f fa Ri . MM74HC123AM-ND Dual Monostable Multivibrator 48 2060) 227) 
74LCX16373MTD-ND Tri-State 16-Bit Transparent D-Type Latch 90 68 51 Ke 
: , MM74HC123AN-ND Dual Monostable Multivibrator 56 A232 
74LCX16374MTD-ND Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop* NEW!. -90 68 51 MM74HC125M-ND Tri-State Quad Buffer 40 33 23 
74LCX16543MTDXCT-ND | Low Voltage 16-Bit Registered Transceiver* 1.35 108 81 7 = : ; 5 
f - reg MM74HC125MTCXCT-ND | Tri-State Quad Buffer .14-TSSOP 40 33.23 
74LCX16543MTDXTR-ND | Low Voltage 16-Bit Registered Transceiver 702.00/1,000 a ‘i * - 
i ‘ : MM74HC125MTCXTR-ND | Tri-State Quad Buffer .14-TSSOP 263.50/2,500 
74LCX16646MTDXCT-ND | Low Voltage 16-Bit Registered Transceiver* 135) 108 ei MM74HC125N-ND Tri-State Quad Buffe 14-Di 50 40 30 
4LCX16646MTDXTR-ND | Low Voltage 16-Bit Registered Transceiver* 702.00/1,000 ‘ r E ; 
i it Register i : MM74HC126M-ND Tri-State Quad Buffel AO 83:33 
74LCXR162245MEA-ND | Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transcelver® 1.05 88 70 MM74HC126N-ND Tri-State Quad Buffe: 50 40 #30 
74LCXR162245MTXCT-ND | Low Voltage 16-Bit Bidirectional ‘Transceiver .90 68 51 MM74HC132M-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigge 40 33.223 
74LCXR162245MTXTR-ND | Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceiver* .... 299.25/1,000 MM74HC132N-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigge 50 40.30 
MM74HC138M-ND 3-to-8 Line Decoder 50 40 30 
ama vauva senies I BR es 3.33 
E Channel Multiplexer : : : 
Eu SSE EEE : MIM74HC154N-ND 4-t0-16 Line Decoder (.” Lead Spacing 24-Dip 96 80 64 
Digi key ier Ee fe fnice Each MM74HC154WM-ND | 4-to-16 Line Decoder .. 24-S0IC 806045 
~ l ub MM74HC157MXCT-ND | Quad 2-Input Multiplexer* .. 16-SOIC 53 A232 
74LVQ00SC-ND Low Voltage Quad 2-Input NAND Gate. .14-SOIC 88 66 50 MM74HC157MXTR-ND ‘| Quad 2-Input Multiplexer* .. 16-SOIC 354.38/2,500 
74LVQ08SC-ND Low Voltage Quad 2-Input AND Gate .14-SOIC 88 66 50 MM74HC157N-ND Quad 2-Input Multiplexer 16-Dip 50 38.29 
7ALVO14SC-ND Low Voltage Hex Schmitt Trigger . ; -14-S0IC 88 6650 MM74HC164MXCT-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register* 4S0Ic 504030 
74LVQ74SC-ND Low Voltage Dual D-Type Positive-Edge-Triggered MM74HC164MXTR-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register* 371.25/2,500 
Flip-Flop with Preset and Clear ... .14-SOIC 81 68 54 MM74HC164N-ND 8-Bit Serial-In Parallel-Out Shift Register 54 Al 31 
74LVQ138SC-ND Low Voltage Expandable 3/8 Decode .16-SOIC 1144 95 76 MM74HC165M-ND. 8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Registe 55 4433 
74LVQ151SC-ND Low Voltage 8-Input Multiplexer... -16-SOIC «1.14 95 76 MM74HC165N-ND 8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Register... 54 AL rail 
74LVQ573SC-ND Tri-State Low Voltage Octal D-Type Latch -20-SOIC 1.38 1.10 83 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ee 
EAIRCHILD 
Saas 


SEMICONDUCTOR® 


74HCOO SE 


'S CMOS (Continued) 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MM74HC174N-ND Hex D-Type Flip-Flop with Clear 16-Dip ce 23930) 
MM74HC175N-ND Quad D-Type Flip-Flop with Clea 16-Dip 52 39 © 30 
MM74HC240N-ND Tri-State Octal Inverter Bus/Line Driver. 20-Dip 58 46 35 
MM74HC240WMXCT-ND | Tri-State Octal Inverter Bus/Line Driver* . -20-SOIC 55 A5 St 
MM74HC240WMXTR-ND | Tri-State Octal Inverter Bus/Line Driver* . 235.20/2,000 
MM74HC244N-ND Tri-State Octal Line Driver. 58 A635 


MM74HC244WM-ND 
MM74HC245AN-ND 
MM74HC245AWM-ND 


Tri-State Octal Line Driver. 


Tri-State Octal Bus Transceiver. 
Tri-State Octal Bus Transceiver. 


.20-SOIC 43 34.26 
20-Dip 58 47 35 
.20-SOIC 43 4.35.26 


MM74HC251MXCT-ND _ | 8-Channel Tri-State Multiplexer 40 32.24 
MM74HC251MXTR-ND | 8-Channel Tri-State Multiplexer* 337.50/2,501 
MM74HC251N-ND 8-Channel Tri-State Multiplexer. 50 38) 229) 
MM74HC259M-ND 8-Bit Addressable Latch/3-to-8 Line Decode! 50 40.30 
MM74HC259N-ND 8-Bit Addressable Latch/3-to-8 Line Decode 50 38 = (29 
MM74HC273N-ND Octal D-Type Flip-Flop Asif A634 
MM74HC273WM-ND Octal D-Type Flip-Flop 43 34.26 
MM74HC373N-ND Tri-State Octal D-Type Latch. 58 46 35 
MM74HC373WM-ND Tri-State Octal D-Type Latch . 3 34.26 
MM74HC374N-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 58 AGB 35 
MM74HC374WM-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 8 35.26 
MM74HC393M-ND Dual 4-Bit Binary Counter... 50 3829) 
MM74HC393N-ND Dual 4-Bit Binary Counte rOD) 42 32 
MM74HC540N-ND Octal Inverting Buffer and Line Drivel 50 00) 229) 
MM74HC541N-ND Tri-State Octal Buffer. 50 38.29 
MM74HC541WM-ND Tri-State Octal Buffer. 53 42.32 
MM74HC573N-ND Tri-State Octal D-Type Latch . 50 38 = (29 
MM74HC573WM-ND Tri-State Octal D-Type Latch . 250 42° 32 
MM74HC574N-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 50 38 = 29 
MM74HC574WM-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 53 A232 
MM74HC595M-ND 8-Bit Shift Register with Output Latche: 50 40.30 
MM74HC595N-ND 8-Bit Shift Register with Output Latches .. 54 AL 31 
MM74HC688N-ND 8-Bit Magnitude Comparator (Equality Detector) . 60 45 (84 
MM74HC4040M-ND 12-Stage Binary Counter 48 My 
MM74HC4040N-ND 12-Stage Binary Counter -60 45 34 
MM74HC4046M-ND CMOS Phase-Lock-Loop 48 ee 4 
MM74HC4046N-ND CMOS Phase-Lock-Loop 60 A534 
MM74HC4049N-ND Hex Inverting Logic Level Down Converte: .60 45 84 
MM74HC4051M-ND 8-Channel Analog Multiplexer ye |: 0) 
MM74HC4051N-ND 8-Channel Analog Multiplexer 68 51 39 
MM74HC4051WM-ND. 8-Channel Analog Multiplexer -80 60 45 
MM74HC4052MXCT-ND_ | Dual 4-Channel Analog Multiplexer* f55) 44 33 
MM74HC4052MXTR-ND | Dual 4-Channel Analog Multiplexer* 422.50/2,500 
MM74HC4052N-ND Dual 4-Channel Analog Multiplexe! 68 51 39 
MM74HC4053M-ND Triple 2-Channel Analog Multiplexer Aye |: 0) 
MM74HC4053N-ND. Triple 2-Channel Analog Multiplexer 68 1 39 
MM74HC4053WM-ND- Triple 2-Channel Analog Multiplexer 14 56 42 
MM74HC4060M-ND 14-Stage Binary Counter*.. 52 9330) 
MM74HC4060N-ND 14-Stage Binary Counter 68 coil 39 
MM74HC4066N-ND Quad Analog Switch... 68 51.39 
MM74HC4316N-ND Quad Analog Swite! 60 A584 
MM74HC4316WM-ND Quad Analog Switc! 68 ESCO) 


MM74HC4514N-ND 
MM74HC4538MXCT-ND 
MM74HC4538MXTR-ND 
MM74HC4538N-ND 


4-to-16 Line Decoder with Latch (. 
Dual Retriggerable Monostable Multivibrator* 
Dual Retriggerable Monostable Multivibrator* 
Dual Retriggerable Monostable Multivibrator.............--.:0e0 16-Dip .60 


24-Dip 114 95 76 
-16-SOIC bO2) yoo 0) 
-16-SOIC 422.50/2,500 

i 45.34 


Lead Spacing 


EAIRCHILD 74HCTOO 
SeMicONoUeTo SERIES CMOS 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MM74HCTO4MXCT-ND | Hex Inverter* .. 38 30 © .22 
MM74HCTO4MXTR-ND | Hex Inverter* .. 14-SOIC 234.00/2,500 
MM74HCTO4N-ND Hex Inverter. i 45 36 0.27 
MM74HCT244N-ND Tri-State Octal Buffer. 58 AB 35 
MM74HCT244WM-ND _| Tri-State Octal Buffer. A3 34.26 
MM74HCT245N-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. 58 AT 35 
MM74HCT245WM-ND __ | Tri-State Octal Bus Transceiver. 43 35 26 
MM74HCT373N-ND Tri-State Octal D-Type Latch. 58 46 35 
MM74HCT374N-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 58 46 35 
MM74HCT541N-ND Tri-State Octal Buffer. i 50 38.29 
EAIRGHILD 74VHC 
Smwcowowcres SERIES CMOS 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. al 25 100 
74VHCOOM-ND Quad 2-Input NAND Gate 42 33 0.23 
74VHCOOMTC-ND Quad 2-Input NAND Gate* NEW! 40 33.23 
74VHCOOMTCXCT-ND Quad 2-Input NAND Gate* 40 33.23 
74VHCOOMTCXTR-ND Quad 2-Input NAND Gate* 263.50/2,500 
74VHCO4M-ND Hex Inverter..... 42 33.23 
74VHCO4MTC-ND Hex Inverter* NEW! 40 33.23 
74VHCO4MTCXCT-ND Hex Inverter* .. 40 33.23 
74VHCO4MTCXTR-ND Hex Inverter* .. 263.50/2,500 
74VHCO8M-ND Quad 2-Input AND Gate. 42 33 0.23 
74VHCO8MTC-ND. Quad 2-Input AND Gate* NEW! 40 33.23 
74VHCO8MTCXCT-ND Quad 2-Input AND Gate* 40 33.23 
74VHCO8MTCXTR-ND Quad 2-Input AND Gate* 263.50/2,500 
74VHC14M-ND Hex Schmitt Inverter-..... 37 302i 
74VHC14MTC-ND Hex Schmitt Inverter* NEI 38 roles 
74VHC14MTCXCT-ND Hex Schmitt Inverter* 38 son il 
74VHC14MTCXTR-ND Hex Schmitt Inverter* 246.50/2,500 
74VHC32M-ND Quad 2-Input OR Gate 42 booun eo) 
74VHC32MTCXCT-ND Quad 2-Input OR Gate 40 33.23 
74VHC32MTCXTR-ND Quad 2-Input OR Gate* 263.50/2,500 
74VHC74M-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 14-SOIC 45 of 25) 
74VHC74MTC-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* NE! 4-TSSOP 44 36 0.25 
7AVHC74MTCXCT-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 4-TSSOP 44 FOOmmEZO) 
74VHC74MTCXTR-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 289.00/2,500 
74VHC86M-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate ... 37 0) al 
7A4VHC86MTCXCT-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate* .. i) Se ep 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
74VHC86MTCXTR-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate*.. .14-TSSOP 255.00/2,500 
74VHC123AM-ND Dual Retriggerable Monostable Multivibrator 16-SOIC 49 AQ) 227 
74VHC123AMTC-ND Dual Retriggerable Monostable Multivibrator . 16-TSSOP 49 0 22k 
74VHC123AMTCXCT-ND | Dual Retriggerable Monostable Multivibrator* . .16-TSSOP. 39 EOeueee. 
74VHC123AMTCXTR-ND | Dual Retriggerable Monostable Multivibrator* . .16-TSSOP 318.75/2,500 
74VHC125M-ND Tri-State Quad Buffer* NEWS...... 14-SOIC 9 40.27 
74VHC125MTC-ND Tri-State Quad Buffer* NEW! .14-TSSOP 9 40.27 
74VHC125MTCXCT-ND Tri-State Quad Buffer* .14-TSSOP 39 202) 222) 
74VHC125MTCXTR-ND | Tri-State Quad Buffer* .14-TSSOP 318.75/2,501 
74VHC138M-ND 3-to-8 Decoder/Demultiplexer* NE! 16-SOIC 48 Sal er 
74VHC138MTC-ND 3-to-8 Decoder/Demultiplexer* NE! .16-TSSOP 48 eSGlmnen 
74VHC139M-ND Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer 16-SOIC 48 seal ef 
74VHC157MTC-ND Quad 2-Input Multiplexer ........... .16-TSSOP 50 38 © .29 
74VHC244M-ND Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/Line Driver. 20-SOIC 43 34 0.26 
74VHC244MTC-ND Tri-St. Octal Non-Inverting Buffer/Line Driver* MEWF!....20-TSSOP 43 34.26 
74VHC244MTCXCT-ND | Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/Line Driver* .. .20-TSSOP et) AQ, 227) 
7A4VHC244MTCXTR-ND | Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/Line Driver* .. .20-TSSOP. 286.88/2,500 
74VHC245M-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* NEW! 20-SOIC A5 3600.27 
74VHC245MTC-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* NEW! -20-TSSOP 43 340.26 
74VHC245MTCXCT-ND _| Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* .. -20-TSSOP A9 A027 
74VHC245MTCXTR-ND _ | Tri-State Octal Bidirectional Transceiver .20-TSSOP 286.88/2,500 
74VHC273MTCXCT-ND | Octal D-Type Flip-Flop* ... .20-TSSOP 9 40 27 
74VHC273MTCXTR-ND | Octal D-Type Flip-Flop* .20-TSSOP 286.88/2,501 
74VHC373M-ND Tri-State Octal D-Type Late! 20-SOIC 3 35 26 
74VHC374MTC-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .. .20-TSSOP 43 34.26 
74VHC393M-ND Dual 4-Bit Binary Counter. 14-SOIC 76 57 48 
74VHC393MTC-ND Dual 4-Bit Binary Counter. 14-SSOP 76 5? 48 
74VHC541MTC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver .20-TSSOP 50 40.30 
74VHC573M-ND Tri-State Octal D-Type Latch .. 20-SOIC 50 40.30 
74VHC573MTC-ND Tri-State Octal D-Type Latch* NEW! .20-TSSOP 50 40.30 
74VHC573MTCXCT-ND Tri-State Octal D-Type Latch* .20-TSSOP AS 360.27 
74VHC573MTCXTR-ND Tri-State Octal D-Type Latch* .20-TSSOP 337.50/2,500 
74VHC574MTC-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .20-TSSOP 50 40.30 
T4VHC574MTCXCT-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop* .20-TSSOP 0 30.23 
74VHC574MTCXTR-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop* .20-TSSOP 325.00/2,500 
74VHC595M-ND 8-Bit Shift Register with Output Latches 16-SOIC 5 536) 227 
T4VHC595MTCXCT-ND | 8-Bit Shift Register with Output Latches .16-TSSOP A5 PoOee 
T4VHC595MTCXTR-ND | 8-Bit Shift Register with Output Latches .16-TSSOP 303.75/2,500 
74VHC4040M-ND 12-Stage Binary Counter* NEW‘... 16-SOIC 7 54 41 
74VHC4316M-ND Quad Analog Switch with Level Translator 16-SOIC 52 39.30 
74VHC4316MXCT-ND Quad Analog Switch with Level Translator*.. 16-SOIC 52 Re) 
74VHC4316MXTR-ND Quad Analog Switch with Level Translator*.. 16-SOIC 422.50/2,500 


———————— 
FAIRCHILD 
eT 


74VHCT SERIES — RoHs Compliant 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
T4VHCTO8AMTCXCT-ND | Quad 2-Input AND Gate. .14-TSSOP 40 33.23 
74VHCTO8AMTCXTR-ND | Quad 2-Input AND Gat .14-TSSOP 263.50/2,500 
74VHCT244AMTCXCT-ND| Tri-State Octal Buffer/Line Driver .20-TSSOP 40 320.24 
74VHCT244AMTCXTR-ND| Tri-State Octal Buffer/Line Driver .20-TSSOP 286.88/2,500 
74VHCT245AMTCXCT-ND| Tri-State Octal Buffer/Line Driver .20-TSSOP 40 32.24 
T4VHCT245AMTCXTR-ND| Tri-State Octal Buffer/Line Driver .20-TSSOP 286.88/2,500 


a 
FAIRCHILD 
SS 


SEMICONDUCTOR® 


74ABT SERIES 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. i 25 100 
74ABT125CSC-ND Tri-State Quad Buffer .. 14-SOIC 50 40 30 
74ABT241CMSA-ND Tri-State Octal Line Drive! 20-SSOP 15 63 50 
74ABT244CMSA-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SSOP 15 63 50 
74ABT244CSC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 72 54° 41 
74ABT245CSC-ND Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 72 54 Al 
74ABT273CMSA-ND Octal D-Type Flip-Flop. 20-SSOP 75 63.50 
74ABT541CSC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC Wh) 63 50 
74ABT16244CSSC-ND 16-Bit, Tri-State Buffer/Line Driver. 48-SSOP 1.05 88 = 70 
74ABT16245CSSC-ND 16-Bit, Tri-State Bidirectional Transceive: 48-SSOP 1.05 88 © 70 
74ABT16373CSSC-ND 16-Bit, D-Type Latch with Tri-State Output: 48-SSOP 1.26 1.05 84 
74ABT16374CSSC-ND 16-Bit, D-Type Flip-Flop with Tri-State Outputs. 48-SSOP 1.26 1.05 .84 
74ABT2244CMSA-ND Octal Buffer Line Driver with Series Resistor Include 20-SSOP 2) 63 50 
74ABT2244CSC-ND Octal Buffer Line Driver with Series Resistor Include 20-SOIC 12 54 Al 


a) 
EAIRCHIL! 


SEMICONDUCTOR® 


FACT™ ADVANCED 
CMOS TECHNOLOGY 74AC 


These are high speed CMOS devices with CMOS input switching levels and buffered CMOS outputs. 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description i 25 100 
74ACOOPC-ND Quad 2-Input NAND Gate 40 33 0.22 
74ACO00SC-ND Quad 2-Input NAND Gate 39 32.22 
74AC02PC-ND Quad 2-Input NOR Gat A4 SOlmeon 
74AC02SC-ND Quad 2-Input NOR Gat 39 we) 22 
74AC04PC-ND Hex Inverter. 40 33.22 
74AC04SC-ND Hex Inverter. 39 32.22 
74AC08PC-ND Quad 2-Input AND Gate. 40 33.22 
74AC08SC-ND Quad 2-Input AND Gat 39 32 0.22 
74AC10SC-ND Triple 3-Input NAND Gate* NEW! 42 35 24 
74AC11SC-ND Triple 3-Input AND Gate..... 39 32.22 
74AC14PC-ND Hex Schmitt Trigger Inverte! 55 44° 33 
74AC14SC-ND Hex Schmitt Trigger Inverte! 42 ee! 
74AC20PC-ND Dual 4-Input NAND Gate . 5 360.27 
74AC20SCXCT-ND Dual 4-Input NAND Gate* 42 35.24 
74AC20SCXTR-ND Dual 4-Input NAND Gate* 276.25/2,500 
74AC32PC-ND Quad 2-Input OR Gate. my a a 
74AC32SC-ND Quad 2-Input OR Gate. 39 eee 
74AC32SC_NL-ND Quad 2-Input OR Gate 39 202 22) 
74AC74PC-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Rese’ 3) 44° 33 
74AC74SC-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Rese’ 49 40.27 
74AC86SC-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate .... 49 M0 227 
74AC109SC-ND Dual JK Positive-Edge-Triggered Fl 50 40 30 
74AC125SC-ND Tri-State Quad Buffer .. 40 32 0.24 
74AC138PC-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer. 152) 639) oc) 
74AC138SC-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer. 48 38.29 
* RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(t073) 929 


CMOS input switching levels and buffered CMOS outputs. 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
74AC139PC-ND Dual 1-of-4 Decoder/Demultiplexer* NEW! 16-Dip 62 a) 
74AC139SC-ND Dual 1-of-4 Decoder/Demultiplexer... . 16-SOIC Asy/ 46.35 
74AC139SCXCT-ND Dual 1-of-4 Decoder/Demultiplexe . 16-SOIC 48 38.29 
74AC139SCXTR-ND Dual 1-of-4 Decoder/Demultiplexer* . 16-SOIC 320.63/2,500 
74AC151PC-ND 8-Input Fact Multiplexer 16-Dip 52 209) -30) 
74AC151SC-ND 8-Input Fact Multiplexer . 16-SOIC 48 38°29 
74AC157SC-ND Quad 2-Input Multiplexer* NEW! . 16-SOIC 48 38 29 
74AC161PC-ND Synchronous Presettable 4-Bit Binary Counter 56 42 32 
74AC161SC-ND Synchronous Presettable 4-Bit Binary Counter 40 Alt) 
74AC163SC-ND Synchronous Presettable Binary Counter* NEI -50 40.30 
74AC174S0-ND Hex D-Type Flip-Flop. 50 40 30 
74AC175SC-ND Quad D-Type Flip-Flop 50 40 30 
74AC244PC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver* NEW! 58 A433 
74AC244SC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Drivel 53 A232 
74AC244SCXCT-ND Tri-State Octal Buffer/Line Drivei .20-SOIC 42 32.24 
74AC244SCXTR-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver* .20-SOIC 279.30/2,000 
74AC245PC-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* NEW! 20-Dip 61 AG eoo! 
74AC245SCXCT-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* .20-SOIC 48 36.27 
74AC245SCXTR-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* . 20-SOIC 159.60/1,000 
74AC251SCXCT-ND Tri-State Output 8-Input Multiplexer .. .16-SOIC 45 OOM eel 
74AC251SCXTR-ND Tri-State Output 8-Input Multiplexer* . 16-SOIC 320.63/2,500 
74AC257SC-ND Quad 2-Input Multiplexer ...... . 16-SOIC 48 38 29 
74AC273PC-ND Octal D-Type Flip-Flop* NEW! 20-Dip 64 48 36 
74AC273SC-ND Octal D-Type Flip-Flop........ .20-SOIC A8 360.27 
74AC273SCXCT-ND Octal D-Type Flip-Flop* NEW!. .20-SOIC AQ ro men28! 
74AC273SCXTR-ND Octal D-Type Flip-Flop* NEW!. .20-SOIC 162.26/1,000 
74AC299SC-ND Octal Shift/Storage ............. .20-SOIC 78 59 44 


74AC373PC-ND 
74AC373SC-ND 


Tri-State Octal Transparent Latch* NEW! 
Tri-State Octal Transparent Latch...... 


20-Dip 58 «4433 
"20-S0I0 «53-4232 


74AC374SC-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop* NEW! fo) LE 
74AC521SC-ND 8-Bit Comparator... 56 42° 32 
74AC540SC-ND Octal Buffer/Line Driver wi 56 A232 
74AC541PC-ND Octal Buffer/Line Driver with Tri-State Outpu' 64 48 36 
74AC541SC-ND Octal Buffer/Line Driver with Tri-State Outpu 56 Le 
74AC574SC-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop* NEW!.... 56 42 32 


—EEaass 
FAIRCHILD 
Se 


SEMICONDUCTOR® 


74LVT SERIES 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. if 25 100 
TA4LVT244MTCXCT-ND | Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver* ... 58 46 35 
74LVT244MTCXTR-ND | Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver* 422.50/2,500 
74LVT244WMXCT-ND. Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver 58 MGI eo 
74LVT244WMXTR-ND Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver 172.90/1,000 
74LVT245MTC-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceive 152. 39.30 
74LVT574MTCXCT-ND | Tri-State Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop* NEW! -60 Le 
74LVT574MTCXTR-ND | Tri-State Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop* NEW! 487.50/2,500 
74LVT16244MTDXCT-ND | Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver*. 92 69 52 


74LVT16244MTDXTR-ND 
74LVT16245MTD-ND 


Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver*. 
Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceiver* NEW! 


332.50/1,000 
16 63 50 


74LVT16245MTDXCT-ND 
74LVT16245MTDXTR-ND 


Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceiver* .. 
Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceiver* .. 


292) 69 2. 
332.50/1,000 


———————— 
FAIRCHILD 


SEMICONDUCTOR" 


74LVTH SERIES 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
74LVTH125MTCXCT-ND_ | Tri-State Low Voltage Quad Buffer* 43 rod) 226) 
74LVTH125MTCXTR-ND | Tri-State Low Voltage Quad Buffer* 286.88/2,500 
74LVTH125MXCT-ND Tri-State Low Voltage Quad Buffer* 43 34° 26 
74LVTH125MXTR-ND Tri-State Low Voltage Quad Buffer* 286.88/2,500 
74LVTH244MTC-ND Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver. 152) 39.30 
74LVTH162244MTXCT-ND J Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver* . 92 16952) 
74LVTH162244MTXTR-ND | Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver* . 332.50/1,000 
74LVTH162245MTXCT-ND | Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceiver .. 92 69 52 
74LVTH162245MTXTR-ND | Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceiver* .. 332.50/1,000 
74LVTH16373MTDXCT-ND | Tri-State Low Voltage 16-Bit Transparent Latch* 92 69 52 
74LVTH16373MTDXTR-ND | Tri-State Low Voltage 16-Bit Transparent Latch* 332.50/1,000 
74LVTH16244MTD-ND | Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver ano) 63 50 
74LVTH16245MEA-ND | Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceiver. 1.02 85 §©.68 
74LVTH16245MTD-ND | Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceiver. Tt 63 50 
74LVTH32245GXCT-ND | Tri-State Low Voltage 32-Bit Transceiver* NEW! .96-FBGA 3.38 2.70 2.10 
74LVTH32245GXTR-ND | Tri-State Low Voltage 32-Bit Transceiver* NEW! .96-FBGA 4725.00/2,500 


————— 
FAIRCHILD 


SEMICONDUCTOR" 


74ACQ SERIES 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
74ACQ544SC-ND Tri-State Octal Inverting Registered Transceiver................-- 20-SOIC 549 444 3.59 
Ea 

Ele 74ACT SERIES 
SEMICONDUCTORS 

Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. ul 25 100 


74ACTOOSC-ND 
74ACTO2SC-ND 
74ACTO4PC-ND 
74ACTO4SC-ND 
74ACTO8PC-ND 


Quad 2-Input NAND Gate 
Quad 2-Input NOR Gate. 


Quad 2-Input AND Gate* NEW! 


14-SOIC BOO 02022) 
-14-SOIC 45 3627 
14-Dip AQ AO 27 
-14-SOIC 239) 32 222) 
14-Dip 45 3725 


74ACTO8SC-ND 


Quad 2-Input AND Gate...... 


-14-SOIC ay See 


74ACT14SC-ND Hex Inverter with Schmitt Trigger Input* NE! 42 35 24 
74ACT32SC-ND Quad 2-Input OR Gate........ 39 32 22 
74ACT74PC-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop 14-Dip #55) 44 33 
74ACT74SC-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop 49 40 27 
74ACT109SC-ND Dual JK Flip-Flop........ 50 40 30 
74ACT125MTCXCT-ND | Tri-State Output Quad Buffer 40 32 24 
74ACT125MTCXTR-ND | Tri-State Output Quad Buffer 270.00/2,500 

74ACT125SC-ND Tri-State Quad Buffer .... 40 32 0.24 
74ACT138PC-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer* NEW! 52 39 30 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 +100 
74ACT138SC-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer 48 38 © 29 
74ACT139SC-ND Dual 1-of-4 Decoder/Demultiplexer* NEW!. 48 38 © .29 
74ACT151PC-ND 8-Input Multiplexer....... 52 33930 
74ACT157PC-ND. Quad 2-Input Multiplexer 52 3930 
74ACT157SC-ND. Quad 2-Input Multiplexer 48 38.29 
74ACT161SC-ND Synchronous Presettable Binary Counter... 50 40 30 
74ACT163PC-ND 4-Bit Binary Counter Synchronous Receiver .. 56 42 32 
74ACT174SC-ND Hex D-Type Flip-Flop with Master Reset 50 40 =.30 
74ACT175SC-ND Quad D-Type Flip-Flop i 50 40 30 
74ACT240SC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver* NEI 53 42 32 
74ACT244MTCXCT-ND | Tri-State Output Octal Buffer/Line Driver* . .20-TSSOP 48 38 29 
74ACT244MTCXTR-ND | Tri-State Output Octal Buffer/Line Driver* . .20-TSSOP 354.38/2,500 
74ACT244PC-ND Octal Buffer/Line Drivel 20-Dip 58 44 33 
74ACT244SC-ND Octal Buffer/Line Drivei 20-SOIC 53 42 32 
T4ACT245MTCXCT-ND __| Tri-State Octal Bidirectional Transceiver -20-TSSOP 53 2 32 
74ACT245MTCXTR-ND | Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* ... .20-TSSOP 354.38/2,500 
74ACT245PC-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* NEW! 60 AGB 34 
74ACT245SC-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver 48 36.27 
74ACT245SC_NL-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver AB 36 27 
74ACT245SCXCT-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* NEI 48 36 27 
74ACT245SCXTR-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* NEW! 159.60/1,000 
74ACT251PC-ND 8-Bit Multiplexer... 52 39 30 
74ACT251SC-ND 8-Bit Multiplexer 48 38 29 
74ACT257SC-ND Tri-State Quad 2-Input Multiplexer* NEI 48 |; 2) 
74ACT373PC-ND Tri-State Octal Transparent Latch* NEW! 58 A433 
74ACT373SC-ND Tri-State Octal Transparent Latch. 58 42 32 
74ACT374SC-ND Octal D-Type Flip-Flop. Ey 0G) 
74ACT520SC-ND Comparator with Resisto 56 a2 232) 
74ACT521SC-ND. 8-Bit Identity Comparator* NEW! 56 2) 232) 
74ACT541SC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver* NEI 56 A232 
74ACT573PC-ND Tri-State Octal D-Type Latch... 64 48 = 36 
74ACT574SC-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .. 56 42 32 
74ACT8990C-ND 9-Bit Bidirectional Latch... 7.58 6.07 “5.12 
74ACT1284MSA-ND IEEE 1284 Transceiver .... 1.20. 1.00 .80 


————a 
FAIRCHILD 
[aa 


SEMICONDUCTOR® 


NM95HS HIGH SECURITY SERIES 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description i 25 100 
NM95HSO1EM-ND Rolling Code Generator High Temp (RC OSC) 3.12 252 2.04 
NM95HSO1EM8-ND Rolling Code Generator High Temp (RC OSC) 429 347 2.81 
NM95HSO1N-ND Rolling Code Generator (RC OSC).. 3.90) 8:15) 92.55 
NM95HS01N14-ND Rolling Code Generator (RC OSC)... 3.90) 615) 92.55) 
NM95HSO2EN-ND Rolling Code Generator High Temp (XTAL OSC) 429 347 2.81 
NM95HSO2N-ND Rolling Code Generator (XTAL OSC’ 3.90 3.15 2.55 
NM95HS02N14-ND Rolling Code Generator (XTAL OSC 3.90 3.15 2.55 


el 
FAIRCHILD 


SEMICONDUCTOR 


74ACTQ SERIES 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
74ACTQOOSC-ND Quad 2-Input NAND Gate, Quiet Series™ .. 84 a0) 256 
74ACTQ10PC-ND Triple 3-Input NAND Gate, Quiet Series™ 4-Dip 1.14 2058 E76 
74ACTQ10SC-ND Triple 3-Input NAND Gate, Quiet Series™ 4-SOIC 84 AO 256 
74ACTQ10SCXCT-ND Triple 3-Input NAND Gate, Quiet Series™ * 84 iON 56 
74ACTQ10SCXTR-ND Triple 3-Input NAND Gate, Quiet Series™ * 910.00/2,500 
74ACTQ14SC-ND Hex Schmitt Trigger Inverting, Quiet Series™ 84 70 =56 
74ACTQ244SC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver, 

Quiet Series™ * NEW!.... 20-SOIC 1.58 1.26 95 
74ACTQ245MTC-ND Octal Bidirectional Transceiver, Quiet Series™ * .20-TSSOP 1.58 1.26 95 
74ACTQ245MTCXCT-ND | Octal Bidirectional Transceiver, Quiet Series™ * .20-TSSOP 1.58 1.26 95 
74ACTQ245MTCXTR-ND | Octal Bidirectional Transceiver, Quiet Series™ * .20-TSSOP 2016.00/2,500 
74ACTQ245SC-ND Octal Bidirectional Transceiver, Quiet Series™ . 20-SOIC «1.58 126 95 
74ACTQ273SC-ND Octal D-Type Flip-Flop...... 20-SOIC 1.58 1.26 95 
74ACTQ541MTCXCT-ND | Octal Buffer/Line Driver, Quiet Series™ .20-TSSOP 1.58 1.26 95 
74ACTQ541MTCXTR-ND_| Octal Buffer/Line Driver, Quiet Series™ .20-TSSOP 2016.00/2,500 
74ACTQ574SCXCT-ND | Tri-State Quiet Series™ Octal D-Type Fi 1587126595 295) 
T4ACTQ574SCXTR-ND | Tri-State Quiet Series™ Octal D-Type Flip-Flop* NEW!. 837.90/1,000 
74ACTQ16244SSC-ND —_| 16-Bit Buffer/Line Driver 3.38 2.70 2.10 
74ACTQ16245SSC-ND _| Tri-State Output 16-Bit Transceiver* .. 3.38) 2:70) 2.10 
74ACTQ16374SSC-ND _| 16-Bit D-Type Flip-Flop .... 3.38 2.70 2.10 
74ACTQ16541SSCXCT-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver* NEW! 3.38 2.70 2.10 


74ACTQ16541SSCXTR-ND 


Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver* NEW!.. 


1912.50/1,000 


4F - FAST™ ADVANCED 
SCHOTTKY TTL LO 


Price Each 

Description a 25 100 
74FOOPC-ND Quad 2-Input NAND Gate 155) A4 33 
74FO0SC-ND Quad 2-Input NAND Gate 43 34 26 
74F02PC-ND Quad 2-Input NOR Gate* NEW: 50 40 30 
74F02SC-ND Quad 2-Input NOR Gate* NEW: 50 40 30 
74F04PC-ND Hex Inverter. 55 A4 33 
74F04SC-ND Hex Inverter. 43 34 26 
74F08PC-ND Quad 2-Input AND Gat 155) A4 33 
74F08SC-ND Quad 2-Input AND Gat 43 34 26 
74F14SC-ND. Hex Inverter Schmitt Trigger... 48 38 29 
74F32PC-ND Quad 2-Input OR Gate* NEW. 155) A4 33 
74F32SC-ND Quad 2-Input OR Gate....... 43 34 26 
74F38PC-ND Quad 2-Input NAND Buffer* NEW: 48 36 27 
74F38SC-ND Quad 2-Input NAND Buffer... 48 38 29 
74F74PC-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop. 48 ae 2 
74F74SC-ND. Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop. 48 38 29 
74F86SC-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate BB) A4 33 
74F109PC-ND Dual JK Positive-Edge-Triggered Fl 56 42 32 
74F112PC-ND Dual JK Negative-Edge-Triggered Flip-Flop 56 42 32 
74F125PC-ND Tri-State Quad Buffet 58 A4 33 
74F125SC-ND Tri-State Quad Buffet 50 38 29 

* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


930 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Price Each 
‘AST™ ADVANCED SCHOTTKY TTL LOGIC (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
5 FAN5031MPXTR-ND 8-Bit Prog. 2 to 4 Phase Sync. Buck Controller* .. 4536.00/3,000 
= Price Each FAN5032MPXCT-ND 8-Bit Prog. 2 to 4 Phase Sync. Buck Controller* 270 216 1.68 
Description Pkg. 1 25100 FANSO32MPXTR-ND | 8-Bit Prog. 2 to 4 Phase Sync. Buck Controller* 4536.00/3,000 
74F138PC-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer 58 «4433 FAN5032MXCT-ND 8-Bit Prog. 2 to 4 Phase Sync. Buck Controller* 2.70 216 1.68 
74F138SC-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer* NEW! - 16-SOIC syst) ost) FAN5032MXTR-ND 8-Bit Prog. 2 to 4 Phase Sync. Buck Controller* .. 4536.00/3,000 
74F139SC-ND Dual 1-of-4 Decoder/Demultiplexer* NEW! 16-S0IC 523980. FAN5033MPXCT-ND 8-Bit Prog. 2 to 3 Phase Sync. Buck Controller* NEW!......32-MLP 1.68 1.34 1.01 
74F157ASC-ND Quad 2-Input Multiplexer............ 16-SOIC 523930 FAN5033MPXTR-ND 8-Bit Prog. 2 to 3 Phase Sync. Buck Controller* NEW! 2572.80/3,000 
ee — Presetable 4-Bit Binary Counter 16 4 S = FAN5037MXCT-ND Adjustable Switching Regulator Controller* . 150 1.20 90 
74F175SC- juad D-Type Flip-Flop . 16+ 4 0 “ FAN5037MXTR-ND Adjustable Switching Regulator Controller* .. 1920.00/2,500 
74F189SC-ND 64-Bit Random Access Memory. -16-SOIC 4.00 3.24 262 FAN5059MXCT-ND High Perf. Programmable Sync. DC/DC Controller for 
74F244PC-ND Tri-State Octal Line Driver. 20-Dip -80 60 45 Multi-Voltage Platforms* ..... re 2:32) 0860 1-45 
LSND diets ret ie Dee . yet oe a oe FANS059MXTR-ND High Perf. Programmable Sync. DC/DC Controller for 
a n-otate Octal bus Transceiver .. Dip : ‘ : Multi-Voltage Platforms* 1311.98/1,000 
74F245SC-ND Tri-State Octal Bus Transceiver .. -20-SOIC i Sil) FANSO66MXCT-ND Ultra Low Voltage Sync. DC/DC Controller* .. 20-SOIC 2.23 1.79 1.34 
74F258APC-ND Tri-State Quad 2/1 Multiplexer 16-Dip Jay A333 FAN5066MXTR-ND Ultra Low Voltage Sync. DC/DC Controller* .. 20-SOIC 1160.90/1,000 
Ge aaa out eee eountet, aan Ly a et FANS5068MPXCT-ND DDR-1/DDR-2 Plus ACPI Regulator*. 24-MLP 1.80 1.44 1.08 
73PC- ictal D-Type Flip-Flop -Dip : 5 5 FAN5068MPXTR-ND DDR-1/DDR-2 Plus ACPI Regulator*. 24-MLP 2764.80/3,000 
74F373PC-ND Octal Transparent Latch 20-Dip 7657 FAN5078MPXCT-ND DDR/ACPI Regulator Combo* 24-MLP 240 168 1.26 
74F373SC-ND Octal Transparent Latch -20-SOIC 64 48 36 FAN5078MPXTR-ND DDR/ACPI Regulator Combo* 24-MLP 3225.60/3,000 
TARAS ND Geta D ype Hp Flop nt 68 ry a FAN5092MTCXCT-ND High Current System Voltage Buck Converter 28-TSSOP 4.50 3.60 2.80 
is} - -Bit Identity Comparator -Dip 4 i 01 FAN5094MTCXCT-ND Multi-Phase Interleaved Buck Converter*.. .28-TSSOP 4.50 3.60 2.80 
74F521SC-ND 8-Bit Identity Comparator* NEW! -20-S0IG 926952 FAN5S094MTCXTR-ND | Multi-Phase Interleaved Buck Converter .28-TSSOP 6300.00/2,500 
74F541SC-ND Octal Buffer/Line Driver... -20-S0IC 877358 FAN52350SCXCT-ND | System Electronics Regulator for Mobile PCs* 4-QSOP 3.26 2.61 2.03 
74F543PC-ND Octal Registered Transceiver. 1.26 1.05 84 FAN5235QSCXTR-ND System Electronics Regulator for Mobile PCs* 24-QSOP 4567.50/2,500 
74F552QC-ND Octal Bidirectional Transcel . 945 7.57 6.31 FAN5240MTCXCT-ND —_| Single Output 2-Phase Sync. Buck Controller*. .28-TSSOP 2.97 2.38 1.85 
74F573SC-ND Octal D-Type Latch.... -20-S0IC 926952 FANS5240MTCXTR-ND _| Single Output 2-Phase Sync. Buck Controller*. .28-TSSOP 4158.00/2,500 
74F574SC-ND Octal D-Type Flip-Flop -20-S0IC 877358 FAN52400SCXCT-ND | Single Output 2-Phase Sync. Buck Controller*. Ua Pak 
74F579PC-ND 8-Bit Bidirectional Counter 20-Dip 1.95 1.56 1.17 FAN5240QSCXTR-ND —_| Single Output 2-Phase Sync. Buck Controller*. 4914.00/2,500 
74F675APC-ND 16-Bit Serial-In, Serial/Parallel-Out Shift Register 9.80 7.84 6.62 FAN5250QSCXCT-ND Mobile Processor Core Voltage Regulator* ... SE) B70) 20) 
74F676PC-ND 16-Bit Serial/Parallel-In, Serial-Out Shift Register... 6.02 4.02 3.13 FAN5250QSCXTR-ND Mobile Processor Core Voltage Regulator* 4725.00/2,500 
FAN5307S18XCT-ND High Efficiency Step-Down DC/DC Converter* . ie) 
FAN5307S18XTR-ND High Efficiency Step-Down DC/DC Converter* . 1755.00/3,000 
4000 Sears FAN5331SXCT-ND High Efficiency Serial LED Driver and OLED Supply with 
Price Each FANS331SXTR-ND high efficiency Serial LED a 
rice Eac 5 | igh Efficiency Serial 
Description 1 25 100 20V Integrated Switch* 1053.00/3,000 
CD4001BCM-ND Quad 2-Input NOR Gate. 36 0 FANS601MP13XCT-ND 1.3V, Regulated Step-Down Charge Pump DC/DC 
CD4001BCN-ND Quad 2-Input NOR Gate. 50 40 30 Converter* 2.00 1.60 1.20 
CD4011BCM-ND Quad 2-Input NAND Gat 36 a 2 FANS601MP13XTR-ND 1.3V, Regulated Step-Down Charge Pump DC/DC 
CD4011BCN-ND Quad 2-Input NAND Gat 50 40 30 Converter* 3072.00/3,000 
CD4013BCM-ND Dual D-Type Flip-Flop 46 37.26 FAN5601MP18XCT-ND 1.8V, Regulated Step-Down Charge Pump DC/DC 
CD4013BCN-ND Dual D-Type Flip-Flop 50 40 30 Converter* 2.00 1.60 1.20 
CD4016BCM-ND Quad Bilateral Switch 36 30 © 24 FAN5601MP18XTR-ND 1.8V, Regulated Step-Down Charge Pump DC/DC 
CD4016BCN-ND Quad Bilateral Switch... 50 40 30 Converter* 3072.00/3,000 
CD4021BCM-ND 8-Stage Static Shift Register 44 36 © ©.27 FAN5602MP45XCT-ND 4.5V, Universal Charge Pump Regulated DC/DC 
CD4021BCN-ND 8-Stage Static Shift Register* NEW! 16-Dip 60 45 34 Converter* 155 1.24 93 
¢D4047BCM-ND Low Power Monostable/Astable Multivibrator* NEW: 43 3426 FANS602MPASXTR-ND —/ 4.5V, Universal Charge Pump Regulated DC/DC 
CD4047BCN-ND Low Power Monostable/Astable Multivibrator 48 «36 «27 Converter 2380.80/3,000 
CD4049UBCM-ND Hex Inverting Buffer .. 43 34 = 26 FAN5602MP5XCT-ND 5V, Universal Charge Pump Regulated DC/DC 
CD4049UBCN-ND Hex Inverting Buffer* Ase col 27, Converter* 1.55 1.24 93 
CD4050BCM-ND Hex Non-Inverting Buffer* NEW! 4334 26 FANS602MPS5XTR-ND | 5V, Universal Charge Pump Reg 2380.80/3,000 
CD4050BCN-ND Hex Non-Inverting Buffer .. 62. 47 35 FANS606DMPXCT-ND —_‘| Serial LED Driver with Current-Regulated, Step-Up 
D4051BCM-ND 8-Channel Analog Mux/Demu 48 «39° «29 DC/DC Converter*.... so 1.50 1.20.90 
CD4051BCN-ND 8-Channel Analog Mux/Demu 60 45° 34 FAN5606DMPXTR-ND Serial LED Driver with Current-Regulated, Step-Up 
CD4052BCM-ND 4-Channel Analog Mux/Demu 48 «38.29 DC/DC Converter*..... so 2304.00/3,000 
Shape ZEON _ie Gane! Araiog Mander $0 #5 3 | FANSGOTHMPXTE-ND {LED brver wth Adaptive Charge Pump DODG Gonverer™. 16MLP 1638.003.000. 
i ple 2 - river with Adaptive Charge Pump. onverter* .. 16- .00/3, 
EOS ECaE NE Te Channel fabs Maem Pome ees FANS6O8DHMIPXCT-ND | Seria/Parallel LED Driver wth Current Regulated, Step-Up 
CD4060BCM-ND 14-Bit Binary Counter/Oscillator 49 40 30 DC/DC Converter, Internal Diode 1.43114 86 
CD4060BCN-ND 14-Bit Binary Counter/Oscillator. 63 48 36 FANS608DHMPXTR-ND | Serial/Parallel LED Driver with Current Regulated, Step-Up 
CD4066BCM-ND Quad Bilateral Switch 42.35 24 Pea ayaa pen Par keeles 7" 2188.80/3,000 
7 7 7 - erial/Paralle river with Current Regulate 
aan ee mn a Se DC/DC Converter, Internal Diode* 2 143 1.14 86 
CD4093BCM-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger. ‘40 33°23 FANS608DMPXTR-ND Serial/Parallel LED Driver with Current Regulated, Step-Up 
CD4093BCN-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 50 4030 DG/DG Converter, Internal Diode ~ Bits eae) 
CD4538BCM-ND Dual Precision Monostable Multivibrator* Ae 3627 FANS608HMPXCT-ND SetlalParala oa pe wit Current Regulated, Step-Up nana 
g isl vi onverter, External Diode ! ; E 
CS RIAD PRESTR The MEW ee Las FANS6OSHMPXTR-ND | Serial/Parallel LED Driver with Current Regulated, Step-Up 
d : . eae 
CD4541BCN-ND Programmable Timer... 60 4534 DG/DG Converter, Extemal Diode BE HeNy 
(D4724BCN-ND 8-Bit Addressable Latch ‘60 ‘4534 FANS608MPXCT-ND Serial/Parallel LED Driver with Current Regulated, Step-Up 
it Tri iode* i 2.33 1.86 1.40 
ee se Ss FANS608MPXLTR-ND ur ease Sa it Regulated, Step-U 
CD40106BCMXCT-ND Hex Schmitt Trigger* 42 34 24 _ ertal/F aralle) Hiver With Current regulated, olepsUp 
CD40106BCMXTR-ND | Hex Schmitt Trigger* 272.00/2,500 DC/DC Converter, External Diode* 3571.20/8,000 
CD40106BCN-ND Hex Schmitt Trigger. 50 ‘40. 3 FAN5609MPXCT-ND HEL Delve th Adaptive Charge Pump DC/DC Ria. 2165 <8 
FAN5609MPXTR-ND LED Driver with Adaptive Charge Pump DC/DC 
FAIRCHILD Converter* ... 3187.20/3,000 
SEMIGONSUGTOR® FAN5610MPXCT-ND LED Driver for 4-Parallel Connected LEDs* ... 1.26 1.05 .84 
Digi-Key Price Eachsc FAN5610MPXTR-ND LED Driver for 4-Parallel Connected LEDs* .. 1638.00/3,000 
Part No Description Pkg 1 25 100 FAN5611MPXCT-ND LDO LED Driver for White, Blue, or any Color LED* NE! isk hs) eh 
FIMS62O3NTCIAOOKCT-ND |-Channel, Video Filer Driver 3p 4501.20” 90 Eee (bo (ED Onere paitican ected epee ve 1 Pai eotiatet 
E 4 5 4 : : 5 - river for Parallel Connecte s : (OS 
FMS6203MTC1400XTR-ND |3-Channel, Video Filter Driver. 1920.00/2,500 FAN5611S7XTR-ND [DO LED Driver for Parallel Connected LEDs* . 1638.00/3,000 
FMS6203MTC1406XCT-ND | 3-Channel, Video Filter Driver. 1501.20.90 FAN5612S7XCT-ND LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs* . 126 1.05 84 
FMS6203MTC1406XTR-ND | 3-Channel, Video Filter Driver.... 1920.00/2,500 FAN5612S7XTR-ND LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs* . 1638.00/3,000 
FMS6246MTC20XCT-ND | 6-Channel, 6th Order SD/PS Video Filter Drive 0-TSSOP 1.80 1.44 1.08 FAN5613MPXCT-ND LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs* . 1.26 1.05 84 
FMS6246MTC20XTR-ND |6-Channel, 6th Order SD/PS Video Filter Drivel '0-TSSOP 2304.00/2,500 FAN5613MPXTR-ND LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs* . 1638.00/3,000 
FMS6346MTC20XCT-ND |6-Channel, 6th Order SD/HD Video Filter Drivel 0-TSSOP = 1.80 1.44 1.08 FAN5614S7XCT-ND LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs* . 1.08 90 72 
FMS6346MTC20XTR-ND |6-Channel, 6th Order SD/HD Video Filter Drive (0-TSSOP 2304.00/2,500 FANS614S7XTR-ND LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs* 1404.00/3,000 
FMS6400CS1XCT-ND 2-Channel, Video Driver with Integrated Filters 8-SOIC 1.65 1.38 1.10 FAN6555MXCT-ND 2A DDR Bus Termination Regulator* , 16-SOIC 2.86 2.29 1.78 
FMS6400CS1XTR-ND 2-Channel, Video Driver with Integrated Filters 8-SOIC 1787.50/2,500 FAN6555MXTR-ND 2A DDR Bus Termination Regulator* 16-SOIC 4000.50/2,500 
FMS6400CSXCT-ND 2-Channel, Video Driver with Integrated Filters 8-SOIC 1.65 1.38 1.10 FAN7311N-ND LCD Backlight Inverter Drive* i 246 1.97 1.53 
FMS6400CSXTR-ND 2-Channel, Video Driver with Integrated Filters 8-SOIC 1787.50/2,500 FAN7313M-ND LCD Backlight Inverter Drive* 1.95 156 1.17 
FMS6501MSA28XCT-ND | 12-Input, 9-Output Video Switch Matrix. 28-SSOP 4.50 3.60 2.80 FAN7314M-ND LCD Backlight Inverter Drive* ase do7 eis3 
FMS6501MSA28XTR-ND | 12-Input, 9-Output Video Switch Matrix, 28-SSOP 5100.00/2,000 FAN7040MXCT-ND. 3W Mono BTL Amp with DC Volume Control* . 90-SOP 1.29 1.08 .86 
FMS6690MTC20XCT-ND |6-Channel, 6th Order SD/PS/HD Video Filter Driver 0-TSSOP = 1.86 §=61.55 1.24 FAN7040MXTR-ND 3W Mono BTL Amp with DC Volume Control* . 571.90/1,000 
FMS6690MTC20XTR-ND |6-Channel, 6th Order SD/PS/HD Video Filter Driver 2015.00/2,500 FAN7361MXCT-ND High Side Gate Driver* 408 90 72 
FAN7361MXTR-ND High Side Gate Driver* 1404.00/3,000 
ye —y-ye TT FAN7380MXCT-ND Half Bridge Gate Driver* . 1.14 205) 16) 
EARS a LINEAR ICs FAN7380MXTR-ND Half Bridge Gate Driver* . 1482.00/3,000 
Sa VEER eevee FAN7382MXCT-ND Half Bridge Gate Driver* . 1.18 94 71 
Digi-Key a Price Each FAN7382MXTR-ND Half Bridge Gate Driver* . 1804.80/3,000 
Part No. Description 125 100 FAN7383M-ND Half Bridge Gate Driver* 163.130 98 
FAN2001MPXCT-ND Adj., 1A High-Eff. Step-Down DC/DC Converter*. 138 110 .83 FAN7384MXCT-ND Half Bridge Gate Driver* NEW! 14-SOP 1.68 1.34 1.01 
FAN2001MPXTR-ND Adj., 1A High-Eff. Step-Down DC/DC Converter*. 2112.00/3,000 FAN7384MXTR-ND Half Bridge Gate Driver* NEW!. 14-SOP 2572.80/3,000 
FAN2002MPXCT-ND Adj., 1A High-Eff. Step-Down DC/DC Converter*. 143° 1.14 86 FAN7385M-ND Dual Channel High Side Gate Driver* NE! 1.73 1.38 1.04 
FAN2002MPXTR-ND Adj., 1A High-Eff. Step-Down DC/DC Converter*. 2188.80/3,000 FAN7532MXCT-ND Ballast Control IC* NEW!................ 220 ni Olen 36! 
FAN5031MPXCT-ND 8-Bit Prog. 2 to 4 Phase Sync. Buck Controller* . 270 216 1.68 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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LINEAR ICs (Continued) 


SEMICONDUCTOR? 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 
FAN7532MXTR-ND Ballast Control IC* NEW! 3467.52/3,000 
FAN7544MXCT-ND Simple Ballast Controller 1.29 1.08 86 
FAN7544MXTR-ND Simple Ballast Controller* 1677.00/3,000 
FAN7544N-ND. Simple Ballast Controller* 1.29 1.08 86 
FAN8082DTFCT-ND Bidirectional DC Motor Driver*. 84 63.48 
FAN8082DTFTR-ND Bidirectional DC Motor Driver* . 819.00/3,000 
FAN8741GXCT-ND Spindle Motor and 6-Channel Driver 2.00 1.60 1.20 
FAN8741GXTR-ND Spindle Motor and 6-Channel Driver*... 1040.00/1,000 
FAN8741MTFXCT-ND Spindle Motor and 6-Channel Driver*... 56-TSSOP-EP 1.88 §=61.50 1.13 
FAN8741MTFXTR-ND Spindle Motor and 6-Channel Driver* .56-TSSOP-EP 975.00/1,000 
FAN73832M-ND Half Bridge Gate Driver* 1.63 1.30 .98 
FAN73832N-ND Half Bridge Gate Driver* 1280 e102 er 
FDC6301NCT-ND Dual N-Channel, Digital FET* 45 36 0.27 
FDC6301NTR-ND Dual N-Channel, Digital FET* 360.45/3,000 
FDC6303NCT-ND Digital FET, Dual N-Channel* AS EOONme. 
FDC6303NTR-ND Digital FET, Dual N-Channel* 360.45/3,000 
FDG6303NCT-ND Dual N-Channel, Digital FET* 3 35 26 
FDG6303NTR-ND Dual N-Channel, Digital FET* 348.30/3,000 
FDG6304PCT-ND Dual P-Channel, Digital FET* AS SOOM en 
FDG6304PTR-ND Dual P-Channel, Digital FET* 364.50/3,000 
FDG6322CCT-ND Dual N and P-Channel, Digital FET* .. 43 sis) 
FDG6322CTR-ND Dual N and P-Channel, Digital FET* .. 348.30/3,000 
FDG6323LCT-ND Integrated Load Switch* A5 Se LT 
FDG6323LTR-ND Integrated Load Switch* 364.50/3,000 


FHP3130IM8-ND 


Single, High Speed Rail-to-Rail Amp* .. 


1.02.85 68 


FHP3130IM8XCT-ND 


Single, High Speed Rail-to-Rail Amp* .. 


1.02 85 .68 


FHP3130IM8XTR-ND Single, High Speed Rail-to-Rail Amp* .. 1105.00/2,500 
FHP3130IS5XCT-ND Single, High Speed Rail-to-Rail Amp* .. 1.02 5000) 60) 
FHP3130IS5XTR-ND Single, High Speed Rail-to-Rail Amp* .. 1326.00/3,000 
FHP3131IS6XCT-ND 0.4mA, 2.5V to 12V, 70MHz Rail-to-Rail Amp* NEW! 81 68 54 
FHP3131IS6XTR-ND 0.4mA, 2.5V to 12V, 70MHz Rail-to-Rail Amp* NEW! 1053.00/3,000 
FHP31941M14XCT-ND 4:1 High Speed Mux* NEW! 2812/26 175 
FHP3194IM14XTR-ND 4:1 High Speed Mux* NEW! 3937.50/2,500 
FHP3194IMTC14XCT-ND | 4:1 High Speed Mux* NEW! 2.81 2.25 1.75 
FHP3194IMTC14XTR-ND | 4:1 High Speed Mux* NEW! 3937.50/2,500 
FHP3230IMU8CT-ND Dual, High Speed Rail-to-Rail Amp* 1.30 1.04 .78 
FHP3230IMU8TR-ND Dual, High Speed Rail-to-Rail Amp* 1996.80/3,000 
FHP3350IM14XCT-ND Triple, Voltage Feedback Amp*. 25a OOmemes a 
FHP3350IM14XTR-ND | Triple, Voltage Feedback Amp*. 1600.00/2,500 
FHP34301M14XCT-ND Quad, High Speed Rail-to-Rail Amp 1.73 1.38 1.04 
FHP34301M14XTR-ND Quad, High Speed Rail-to-Rail Amp* 2208.00/2,500 
FHP3430IMTC14XCT-ND | Quad, High Speed Rail-to-Rail Amp* NEW: 1.73 1.38 1.04 
FHP3430IMTC14XTR-ND | Quad, High Speed Rail-to-Rail Amp* NEW: 2208.00/2,500 
FHP34501M14XCT-ND Quad, Voltage Feedback Amp* . Wee aa aey/ 
FHP3450IM14XTR-ND Quad, Voltage Feedback Amp* . 1856.00/2,500 
FIN12ACGFXCT-ND Low Voltage 12-Bit Bidirectional Serializer/Deserializer* 2.34 1.88 1.46 
FIN12ACGFXTR-ND Low Voltage 12-Bit Bidirectional Serializer/Deserializer* 3931.20/3,000 
FIN12ACMLXCT-ND Low Voltage 12-Bit Bidirectional Serializer/Deserializer* wets pee alee 
FIN12ACMLXTR-ND. Low Voltage 12-Bit Bidirectional Serializer/Deseriali: 3494.40/3,000 
FIN24ACGFXCT-ND 22-Bit, Bidirectional Serializer/Deserializer* .... 2.79 2.24 1.74 
FIN24ACGFXTR-ND 22-Bit, Bidirectional Serializer/Deserializer* .... 4687.20/3,000 
FIN24CGFXCT-ND Low Voltage 24-Bit Bidirectional Serializer/Deseri 2.79 2.24 1.74 
FIN24CGFXTR-ND Low Voltage 24-Bit Bidirectional Serializer/Deseri 4687.20/3,000 
FIN224ACGFXCT-ND 22-Bit, Bidirectional Serializer/Deserializer* yk) 2e10 ilzal 
FIN224ACGFXTR-ND 22-Bit, Bidirectional Serializer/Deserializer* 4611.60/3,000 
FIN224ACMLXCT-ND 22-Bit, Bidirectional Serializer/Deserializer* 2.61 2.09 1.63 
FIN224ACMLXTR-ND 22-Bit, Bidirectional Serializer/Deserializer* 4384.80/3,000 
FIN1001M5XCT-ND 3.3V LVDS 1-Bit High Speed Differential Driver*. 92 69 52 
FIN1001M5XTR-ND 3.3V LVDS 1-Bit High Speed Differential Driver*. 897.00/3,000 
FIN1002M5XCT-ND 3.3V LVDS 1-Bit High Speed Differential Driver*. 92 69.52 
FIN1002M5XTR-ND 3.3V LVDS 1-Bit High Speed Differential Driver*. 897.00/3,000 
FIN1017K8XCT-ND 3.3V LVDS 1-Bit High Speed Differential Driver*. soe tes, 492) 
FIN1017K8XTR-ND 3.3V LVDS 1-Bit High Speed Differential Driver*. 1794.00/3,000 
FIN1018K8XCT-ND 3.3V LVDS 1-Bit High Speed Differential Receiver Ao8h sts 92) 
FIN1018K8XTR-ND. 3.3V LVDS 1-Bit High Speed Differential Receiver* 1794.00/3,000 
FIN1019MXCT-ND 3.3V LVDS High Speed Differential Driver/Receiver led Ole OAR eee: 
FIN1019MXTR-ND 3.3V LVDS High Speed Differential Driver/Receiver 1664.00/2,500 
FIN1022MXCT-ND 2x2 LVDS High Speed Crosspoint Switch* 5.63 450 3.50 
FIN1022MXTR-ND 2x2 LVDS High Speed Crosspoint Switch 7875.00/2,500 
FIN1025MTCXCT-ND 3.3V LVDS 2-Bit High Speed Differential Driver*. 1.65 1.32.99 
FIN1025MTCXTR-ND 3.3V LVDS 2-Bit High Speed Differential Driver*. 2112.00/2,500 
FIN1026MTCXCT-ND 3.3V LVDS 2-Bit High Speed Differential Receiver 165 132 99 
FIN1026MTCXTR-ND 3.3V LVDS 2-Bit High Speed Differential Receiver* 2112.00/2,500 
FIN1027AMXCT-ND 3.3V LVDS 2-Bit High Speed Differential Driver*. 1.33 1.06 .80 
FIN1027AMXTR-ND 3.3V LVDS 2-Bit High Speed Differential Driver*. 1696.00/2,500 
FIN1027K8XCT-ND 3.3V LVDS 2-Bit High Speed Differential Driver*. 144 118 .94 
FIN1027K8XTR-ND 3.3V LVDS 2-Bit High Speed Differential Driver*. 1833.00/3,000 
FIN1028MXCT-ND 3.3V LVDS 2-Bit High Speed Differential Receiver* 1.18 94 71 
FIN1028MXTR-ND 3.3V LVDS 2-Bit High Speed Differential Receiver* 1504.00/2,500 
FIN1031MXCT-ND 3.3V LVDS 4-Bit High Speed Differential Driver*. 1.80 1.44 1.08 
FIN1031MXTR-ND 3.3V LVDS 4-Bit High Speed Differential Driver*. 2304.00/2,500 
FIN1032MXCT-ND 3.3V LVDS 4-Bit High Speed Differential Receiver* 1.80 1.44 1.08 
FIN1032MXTR-ND 3.3V LVDS 4-Bit High Speed Differential Receiver* 2304.00/2,500 
FIN1047MXCT-ND 3.3V LVDS 4-Bit Flow-Through High Speed Differential 

Driver® ..... 1.80 1.44 1.08 
FIN1047MXTR-ND 3.3V LVDS 4-Bit Flow-Through High Speed Differential 

Driver ..... 2304.00/2,500 
FIN1048MXCT-ND 3.3V LVDS 4-Bit Flow-Through High Speed Differential 

Receiver* ..... 210 1.68 1.26 
FIN1048MXTR-ND 3.3V LVDS 4-Bit Flow-Through High Speed Differential 

Receiver® .... 2688.00/2,500 
FIN1049MTCXCT-ND LVDS Dual Line Driver with Dual Line Receiver* .. 6-TSSOP 1.88 1.50 1.13 
FIN1049MTCXTR-ND LVDS Dual Line Driver with Dual Line Receiver* .. 6-TSSOP 2400.00/2,500 
FIN1101K8XCT-ND LVDS Single Port High Speed Repeater*. .US8 143) «1.14 ~~ 86 
FIN1101K8XTR-ND LVDS Single Port High Speed Repeater*. 2188.80/3,000 
FIN1102MTCXCT-ND LVDS Dual Port High Speed Repeater* ... 2.30 1.84 1.43 
FIN1102MTCXTR-ND LVDS Dual Port High Speed Repeater* 3213.00/2,500 
FIN1104MTCXCT-ND LVDS 4 Port High Speed Repeater*. 421 337 262 
FIN1104MTCXTR-ND LVDS 4 Port High Speed Repeater*. 5890.50/2,500 
FIN1108MTDXCT-ND LVDS 8 Port High Speed Repeater*. 439 351 273 


FIN1108MTDXTR-ND 


LVDS 8 Port High Speed Repeater*.. 


2486.25/1,000 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
FIN1215MTDXCT-ND LVDS 21-Bit Serializer/Deserializer -48-TSSOP 446 3.57 2.78 
FIN1215MTDXTR-ND LVDS 21-Bit Serializer/Deserializer .48-TSSOP 2524.50/1,000 
FIN1216MTDXCT-ND LVDS 21-Bit Serializer/Deserializer -48-TSSOP 3.87 310 2.41 
FIN1216MTDXTR-ND LVDS 21-Bit Serializer/Deserializer* .48-TSSOP 2193.00/1,000 
FIN1217MTDXCT-ND LVDS 21-Bit Serializer/Deserializer -48-TSSOP 5.64 452 3.81 
FIN1217MTDXTR-ND LVDS 21-Bit Serializer/Deserializer .48-TSSOP 3525.00/1,000 
FIN1218MTDXCT-ND LVDS 21-Bit Serializer/Deserializer -48-TSSOP 5.64 452 3.81 
FIN1218MTDXTR-ND LVDS 21-Bit Serializer/Deserializer* .. .48-TSSOP 3525.00/1,000 
FIN1531MXCT-ND 5V LVDS 4-Bit High Speed Differential Driver* . 16-SOIC 210 1.68 1.26 
FIN1531MXTR-ND 5V LVDS 4-Bit High Speed Differential Driver*. 16-SOIC 2688.00/2,500 
FIN1532MXCT-ND 5V LVDS 4-Bit High Speed Differential Receiver* .. 16-SOIC 210 168 1.26 
FIN1532MXTR-ND 5V LVDS 4-Bit High Speed Differential Receiver* .. 16-SOIC 2688.00/2,500 
FIN3383MTDXCT-ND Low Voltage 28-Bit Flat Panel Display Link Serializ 

Deserializer* ...56-TSSOP 2.70 2.16 1.68 
FIN3383MTDXTR-ND. Low Voltage 28-Bit Flat Panel Display Link Serializer/ 

Deserializer* .-6-TSSOP 1530.00/1,000 
FIN3384MTDXCT-ND Low Voltage 28-Bit Flat Panel Display Link Serializer/ 

Deserializer* ...56-TSSOP 2.70 2.16 1.68 
FIN3384MTDXTR-ND Low Voltage 28-Bit Flat Panel Display Link Serializer/ 

Deserializer* ...56-TSSOP 1530.00/1,000 
FIN3385MTDXCT-ND Low Voltage 28-Bit Flat Panel Display Link Serializer/ 

Deserializer* ...56-TSSOP 3.26 2.61 2.03 
FIN3385MTDXTR-ND. Low Voltage 28-Bit Flat Panel Display Link Serializer/ 

Deserializer* .... 56-TSSOP 1848.75/1,000 
FIN3386MTDXCT-ND Low Voltage 28-Bit Flat Panel Display Link Serializer/ 

Deserializer*. -56-TSSOP 3.65 292 227 
FINS3386MTDXTR-ND Low Voltage 28-Bi 

Deserializer* ...56-TSSOP 2065.50/1,000 


FMS6141CSXCT-ND 
FMS6141CSXTR-ND 


FMS6141S5XCT-ND 


Single Channel, 4th Order Standard Definition Video 
Filter Driver* NEW! 
Single Channel, 4th Orc 
Filter Driver* MEW... 
Single Channel, 4th Order Standard Definition Video 
Filter Driver* MEW! 


AB 36 (27 
303.75/2,500 
45° 36.27 


FMS6141S5XTR-ND 
FMS6143CSXCT-ND 


Single Channel, 4th Order Standard Definition Video 
Filter Driver* MEWE!........... 7 
3-Channel, 4th Order Standard Definition Video 


364.50/3,000 


Filter Driver* 96 72 54 
FMS6143CSXTR-ND 3-Channel, 4th Order Standard Defi 

Filter Driver* ie 780.00/2,500 
FMS6145MTC14XCT-ND 5-Channel, 4th Order Standard Definition Video 

Filter Driver* ..14-TSSOP 135 113 90 


FMS6145MTC14XTR-ND 


5-Channel, 4th Order Standard Defi 


Filter Driver* -14-TSSOP 


1462.50/2,500 


FMS6146MTC14XCT-ND 6-Channel, 4th 

Filter Driver* .-14-TSSOP 1.35 1.13 90 
FMS6146MTC14XTR-ND 6-Channel, 4th Order Standard Defi 

Filter Driver* .14-TSSOP. 1462.50/2,500 
FMS6203MTC1400-ND | 3-Channel, Vide -14-TSSOP 1.50 1.20 .90 
FMS6363CSXCT-ND 3-Channel, 6th Order High Definition Video Filter Driver*. 1.14 95 16 
FMS6363CSXTR-ND 3-Channel, 6th Order High Definition Video Filter Driver*. 1235.00/2,500 
FMS6366MSA28XCT-ND | Selectable YPbPR HD/SD 4:2:2 Video Filter Driver with 

Y, C and Composite Outputs* 3.38 2.70 2.10 
FMS6366MSA28XTR-ND | Selectable YPbPr HD/SD 4:2:2 Video Filter Driver with 

Y, C and Composite Outputs* 3780.00/2,500 
FMS6403MTC20XCT-ND | Triple Video Driver with Selectable HD/PS/SD/Bypass 

Filters for RGB and YPbPr Signals* e 2.70 216 1.68 
FMS6403MTC20XTR-ND | Triple Video Driver with Selectable HD/PS/SD/Bypass 

Filters for RGB and YPbPr Signals* ....20-TSSOP 3780.00/2,500 
FMS6406CSXCT-ND Precision S-Video Filter with Summed Composite Output, 

Sound Trap, and Group Delay Compensation... 2.66 213 1.66 
FMS6406CSXTR-ND Precision S-Video Filter with Summed Composite Output, 

Sound Trap, and Group Delay Compensation*... 3717.00/2,500 
FMS6407MTC20XCT-ND | Triple Video Driver with Selectable HD/Progressive/ 

SD/Bypass Filter* ..20-TSSOP 2.66 213 1.66 


FMS6407MTC20XTR-ND 


Triple Video Driver with Selectable HD/Progressive/ 


SD/Bypass Filter* .20-TSSOP 


3717.00/2,500 


FMS6408MTC141XCT-ND | Triple Video Filter Driver for RGB/YUV Signals -14-TSSOP 2.08 1.66 1.25 
FMS6408MTC141XTR-ND| Triple Video Filter Driver for RGB/YUV Signals* .14-TSSOP 2656.00/2,500 
FMS6408MTC143XCT-ND | Triple Video Filter Driver for RGB/YUV Signals* .14-TSSOP 2.08 1.66 1.25 
FMS6408MTC143XTR-ND) Triple Video Filter Driver for RGB/YUV Signals* .... .14-TSSOP 2656.00/2,500 
FMS6413CSXCT-ND 1-Channel, Video Driver with Integrated Filter/Clamp* . 1.70 1.36 1.02 
FMS6413CSXTR-ND 1-Channel, Video Driver with Integrated Filter/Clamp* . 2176.00/2,500 
FMS6414CSXCT-ND 2-Channel, Video Driver with Integrated Filters *. 193 oa AIG; 
FMS6414CSXTR-ND 2-Channel, Video Driver with Integrated Filters * 2464.00/2,500 
FMS6417ACHXCT-ND Selectable RGB (YUV) HD/SD Video Filter Driver wit 

Composite, and Modulator Outputs* ... 6.19 495 3.85 


FMS6417ACHXTR-ND 


Selectable RGB (YUV) HD/SD Video Filter Driver with Y, C, : 
Composite, and Modulator Outputs* ... 


3506.25/1,000 


FMS6418AM16XCT-ND 
FMS6418AM16XTR-ND 
FMS6418AMTC14XCT-ND 


Triple Video Driver with Selectable HD/SD Video Filters for 
RGB or YUV Signals* 
Triple Video Driver with Selectable HD/SD Video Filters for 
RGB or YUV Signals* 
Triple Video Driver with Selectable HD/SD Video Filters for. 
RGB or YUV Signals* . 14-TSSOP. 


2.35 1.88 1.41 


1222.00/1,000 
2.30 


1.84 1.38 


FMS6418AMTC14XTR-ND 
FMS6419MSA28XCT-ND 


Triple Video Driver with Selectable HD/SD Video Filters for 
RGB or YUV Signals*....... .. 14-TSSOP 
Selectable RGB (YUV) HD/SD Video Filter Driver with Y, G 


2944.00/2,500 


Composite Outputs* 2.97 2.38 1.85 
FMS6419MSA28XTR-ND | Selectable RGB (YUV) HD/S! 

Composite Outputs* .... 3366.00/2,000 
FMS7401LEN14-ND Digital Power Controller* 416 3.33 2.59 
FMS7401LEN-ND Digital Power Controller* 488 3.90 2.93 
FMS7401LVN14-ND Digital Power Controller* 416 3.33 2.59 
FMS7401LVN-ND Digital Power Controller* 3.53 2.83 2.20 
FPF1003CT-ND IntelliMAX™ Advanced Load Management Products* . 1.10 92 74 
FPF1003TR-ND. IntelliMAX™ Advanced Load Management Products* . 2379.00/5,000 
FPF1004CT-ND IntelliMAX™ Adv. Load Management Products* NEW! 1.16 LOT eeenit. 
FPF1004TR-ND. IntelliMAX™ Adv. Load Management Products* NEW!...8-WLCSP 2454.38/5,000 
FPF1005CT-ND IntelliMAX™ P-Channel MOSFET Load Switch* 88 66 50 
FPF1005TR-ND IntelliMAX™ P-Channel MOSFET Load Switch* 858.00/3,000 
* RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


932 1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


—_———— 
FAIRCHILD 


SEMICONDUCTOR® 


LINEAR ICs (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description J 25 100 Part No. Description Pkg. il 25 100 
FPF2000CT-ND 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* . 88 «66 50 FSA2156P6XTR-ND Low Voltage SPST Analog Switch* SC70-6 1170.00/3,000 
FPF2000TR-ND 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* . 858.00/3,000 FSA2257L10XCT-ND Low Ron Low Voltage Dual SPDT B 
FPF2001CT-ND 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* . 88 66 50 Analog Switch* .... ... 10-MicroPak 99 83 66 
FPF2001TR-ND 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* . 858.00/3,000 FSA2257L10XTR-ND | Low Rou Low Voltage Dual SPDT B ; 
FPF2002CT-ND. 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* . 88 66 50 Analog Switch* .... - 10-MicroPak 2103.75/5,000 
FPF2002TR-ND. 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* . 858.00/3,000 FSA2267L10XCT-ND 0.35-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch* .....10-MicroPak 1.02 85 68 
FPF2003CT-ND 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* . 88 66 50 FSA2267L10XTR-ND 0.35-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch* ..... 10-MicroPak 2167.50/5,000 
FPF2003TR-ND 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* . 858.00/3,000 FSA2380BQXCT-ND Low Ron 3:1 Negative Swing Audio Source 
FPF2004CT-ND 100mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* 88 66 50 Switch* NEW........... , 150 120 .90 
FPF2004TR-ND 100mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* 858.00/3,000 FSA2380BQXTR-ND Low Row Re Negative Swing Audio Source 
FPF2005CT-ND 700mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* 68 «66 «50 Switch* NEWI.... 2304.00/3,000 
FPF2005TR-ND 100mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* 858.00/3,000 FSA2380MTCXCT-ND —_/ Low Row 3:1, Negative Swing Audio Source 
FPF2006CT-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* 88 66 50 Switch* NEWt......... . 150 1.20 90 
FPF2006TR-ND 100mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* 858.00/3,000 GSoC CUR og| Low Roe 3:1 Negative Swing Audio Source 
FPF2007CT-ND 100mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* 886650 aacreenn eter Fee eee 
FPF2007TR-ND 100mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* 858.00/3,000 ow Torae ae ee 
FPF2100CT-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* 119 99 80 FSA3157P6XTR-ND Low Voltage SPDT Analog Switch 936.00/3,000 
H iMAX™ i ion* FSA3357K8XCT-ND Low Voltage SP3T Analog Switch* 99 83 66 
FPF2100TR-ND. 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 1544.40/3,000 Bote 
FPF2101CT-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* 78 65 52 FSA3357K8XTR-ND Low Voltage SP3T Analog Switch*..... 1287.00/3,000 
f rere ‘ FSA4157AL6XCT-ND Low Voltage 1-Ohm SPDT Analog Switch* .. 712 54° A 
FPF2101TR-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* 1014.00/3,000 FSAA1 i 
7 7 7 57AL6XTR-ND Low Voltage 1-Ohm SPDT Analog Switch* 1147.50/5,000 
FPF2102CT-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* 218) 265 62 FSA4157AP6XCT-ND Low Voltage 1-Ohm SPDT Analog Switch* 7 34. Ad 
FPF2102TR-ND 200mA IntelliAX™ Load Switch, Full Protection* 1014.00/3,000 See ERENT Low Voltavs 1<Ohm SPDT Analey Switch* 790 00/3,000 
FPF2103CT-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* 78 65 52 9 elas Sean 
7 " ce FSA4157L6XCT-ND Low Voltage 1-Ohm SPDT Analog Switch* .. v2. 540° Al 
FPF2103TR-ND. 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 1014.00/3,000 FSA4157L6XTR-ND Low Voltage 1-Ohm SPDT Analog Switch* 1147.50/5,000 
FPF2104CT-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* 81 68 54 SET Ane fers ea ee 
= = thicides a FSA4157P6XCT-ND Low Voltage 1-Ohm SPDT Analog Switch* .60 gy 8} 
FPF2104TR-ND 400mA IntelliMAX Load Switch, Full Protection 1053.00/3,000 FSA4157P6XTR-ND Low Voltage 1-Ohm SPDT Analog Switch* 585.00/3,000 
FPF2105CT-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* 81 68 54 FSAV3310SCXCT-ND Dual Channel 4:1 Video Switch* 99 83 66 
FPF2105TR-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* 1053.00/3,000 i Vi ach* : i ; 
! ! d FSAV3310SCXTR-ND —|Dual Channel 4:1 Video Switch 1072.50/2,500 
FPF2106CT-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* 81 68 = 54 FSAV332QSCXCT-ND Quad Video Switch with Individual Enables* 96 80 64 
- iMAX™ Load Switch, Full Protection* 1053.00/3,000 i i i ivi * . i j 
EEEAIOSTRSND) 400mA IntelliMAX itch, i 5 FSAV3320SCXTR-ND | Quad Video Switch with Individual Enables 1040,00/2,500 
FPF2107CT-ND 400mA InteliMAX™ Load Switch, Full Protection ® 81 68 54 FSAV430BO0XCT-ND Low Voltage 1.1GHz, 4-Channel, 2:1 Video Switch*. 763. #130 98 
FPF2107TR-ND 400mA IntelliMAxt™ Load Switch, Full Protection® 1053.00/3,000 FSAV430BQXTR-ND Low Voltage 1.1GHz, 4-Channel, 2:1 Video Switch*. 2496.00/3,000 
FPF2109CT-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection® 93 78 62 FSAV4300SCXCT-ND —|Low Voltage 1.1GHz, 4-Channel, 2:1 Video Switch*. 163 130 .98 
FPF2109TR-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 1209.00/3,000 FSAV430QSCXTR-ND —_| Low Voltage 1.1GHz, 4-Channel, 2:1 Video Switch*. 2080.00/2,500 
FPF2110CT-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* 96 80.64 FSAV450QSCXCT-ND 800MHz, 4-Channel, 2:1 Video Switch*. 143 114 86 
FPF2110TR-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* 1248.00/3,000 FSAV4500SCXTR-ND  |800MHz, 4-Channel, 2:1 Video Switch*. 7824.00/2,500 
FPF2116CT-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* 96 Te FSCMO465RGWDTU-ND | Green Mode Power Switch* ... 2.00 1.60 1.20 
FPF2116TR-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* 936.00/3,000 FSCMO465RIWDTU-ND | Green Mode Power Switch* ... 2.00 1.60 1.20 
FPF2123CT-ND 150mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* 1.05 88 70 FSCMO0465RJ-ND Green Mode Power Switch* ... 225) 800 es5) 
FPF2123TR-ND 150mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection® ... 1365.00/3,000 FSCMO465RJXCT-ND Green Mode Power Switch* 218 174 131 
FPF2124CT-ND IntelliMAX™ Advanced Load Management Products* 1.05 88 70 FSCM0465RUXTR-ND Green Mode Power Switch* 939.60/800 
FPF2124TR-ND IntelliMAX™ Advanced Load Management Products* 1365.00/3,000 FSCMO565RGTU-ND Green Mode Power Switch* ... 220) ees Onsulioe: 
FPF2172CT-ND IntelliMAX™ Adv. Load Management Prod.* NEW!.......Power33-6 1.20 1.00 .80 FSCMO565RGWDTU-ND |Green Mode Power Switch* NEW! 2.20 1.76 1.32 
FPF2172TR-ND IntelliMAX™ Adv. Load Management Prod.* NEWE...... Power33-6 1556.10/3,000 FSCMO565RJXCT-ND Green Mode Power Switch* ... 218 1.74 1.31 
FPF2174CT-ND IntelliMAX™ Advanced Load Management Products. 132) 510" 388 FSCMOS65RUXTR-ND Green Mode Power Switch* 939.60/800 
FPF2174TR-ND IntelliMAX™ Advanced Load Management Products* 1716.00/3,000 FSCMO765RJXCT-ND Green Mode Power Switch* 2.18 1.74 1.31 
FPF2500CT-ND Adjustable, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* ...SOT-23-5 102 85 68 FSCMO765RJXTR-ND —_| Green Mode Power Switch* .. 939.60/800 
FPF2500TR-ND. Adjustable, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection® .... SOT-23-5 1326.00/3,000 FSCQO765RTYDTU-ND | Green Mode Power Switch for Quasi-Resonant 
FPF2501CT-ND Adjustable, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* ....SOT-23-5 1.02 85 68 Switching Converter* 70-220F-5 1.88 1.50 1.13 
FPF2501TR-ND Adjustable, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* .... SOT-23-5 1326.00/3,000 FSCQ1265RTYDTU-ND Green Mode Power Switc! 
FPF2502CT-ND Adjustable, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection®....SOT-23-5 1.05 88 70 Switching Converter* T0-220F-5 2.40 1.92 1.44 
FPF2502TR-ND Adjustable, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* .... SOT-23-5 1326.00/3,000 FSCQIS65RTYDTU-ND Green Mode Power Switch for Quasi-Resonant 
FPF2503CT-ND Adjustable, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* ....SOT-23-5 1.02 85 68 Switching Converter* 288 230 1.73 
FPF2503TR-ND Adjustable, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* .... SOT-23-5 1326.00/3,000 FSQO165RN-ND Green Mode Power Switch for Quasi-Resonant 
FPF2504CT-ND. Adjustable, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* ....SOT-23-5 1.02 85 68 Converter* NEW! 1.38 1.10 83 
FPF2504TR-ND Adjustable, IntelliAX™ Load Switch, Full Protection* .... SOT-23-5 1326.00/3,000 FSQ0265RN-ND ree Bode ie eetch for Quasi-Resonant jase qd 6 
FPF2505CT-ND 800mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* SOT-23-5 102 85 68 ASUSRTCIONETEND ieris ed Te Tiana) Suh ioMiswpak T3840 
FPF2505TR-ND 800mA Intell MAX™ Load Switch, Full Protection* SOT-23-5 1326.00/3,000 A - 10- : : 
FPF2506CT-ND Adjustable, InteliMMAX™" Load Switch, Full Protection .S0T-23-5 1.14 m4 "75 FSUSB11L10XTR-ND LP Full Speed USB (12Mbps) Switch  10-MicroPak 2613.75/5,000 
FPF2506TR-ND Adjustable, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* .... SOT-23-5 1448.85/3,000 ES SeOMUACT ND ip ba Ao eee ie ao eon Se oe ee mn fine 
FS6X0420RJXCT-ND FPS™ for Off-Line DC/DC Converters* D2-PAK-6 1.25 1.00 75 if Baas O( ps) Switch®. Bali 
; FSUSB22BQXCT-ND LP 2-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch*. 1.93 154 1.16 
FS6X0420RJXTR-ND | FPS™ for Off-Line DC/DC Converters* D2-PAK-6 540.00/800 = - 
4 ™ Lil * - i a . . . B 
FSUSB22BQXTR-ND LP 2-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch* 2956.80/3,000 
FS6X0720RJXCT-ND | FPS™ for Off-Line DC/DC Converters D2PAK-6 1.38 1.10 83 ! H 
i ™ Li * , FSUSB22QSCXCT-ND LP 2-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch*. 193 154 116 
FS6X0720RJXTR-ND | FPS™ for Off-Line DC/DC Converters D2PAK-6 594.00/800 4 f 
i ae iG * ae FSUSB22QSCXTR-ND LP 2-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch*. 2464.00/2,500 
FS6X1220RJXCT-ND _|FPS™ for Off-Line DC/DC Converters D2-PAK-6 2.36 1.89 1.47 ; 4 
- FSUSB30L10XCT-ND —_|LP 2-Port HS USB 2.0 (480Mbps) Switch* NEWH.....10-MicroPak 1.50 1.20 .90 
FS6X1220RJXTR-ND | FPS™ for Off-Line DC/DC Converters* D2-PAK-6 1092.00/800 i i ich ® Mi 
1 FSUSB30L10XTR-ND _|LP 2-Port HS USB 2.0 (480Mbps) Switch* NEW...... 10-MicroPak 3750.00/5,000 
FS6X1220RTYDTU-ND | FPS™ for Off-Line DC/DC Converters* 0-220F-5L 2.25 180 1.40 : = 
rte FSUSB30MUXCT-ND {LP 2-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch*. 193 154 1.16 
FS7MO880TU-ND 800V, 8A Power Switch* .. TO-3P-5L 2.93 2.34 1.82 i COAL ich 
, FSUSB30MUXTR-ND —_|LP 2-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch*. 3942.40/4,000 
FS7MO880YDTU-ND 800V, 8A Power Switch* TO-3P-5L 2.93 2.34 1.82 | é ae 
FS8S0765RCBYDTU-ND  |650V' 7A Power Switch* T0-200-.5 WROIe STONES FSUSB30UMXCT-ND ——_|LP 2-Port HS USB 2.0 (480Mbps) Switch* NEW!. 1.93 154 1.16 
Mla i Fa 3 : : FSUSB30UMXTR-ND LP 2-Port HS USB 2.0 (480Mbps) Switch* NEW! 4812.50/5,000 
FS8SO965RCBYDTU-ND | 650V, 9A Power Switch* .. T0-220-5L 281 225 1.75 FSUSB31K8XCT-ND LP 1-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch*. 1.70 1.36 1.02 
FSA201L10XCT-ND pa Ful Speed and Audio Switch with Negative asd. ra FSUSB31KBXTR-ND _|LP 1-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch*. 2611.20/3,000 
ignal Capability* NEW.............. ; HA 05 FSUSB31L8XCT-ND LP Dual SPST HS USB 2.0 (480Mbps) Switch* 140 112° 84 
FSA201L10XTR-ND USB2.0 Full Speed and Audio Switch with Negative ; FSUSB31L8XTR-ND LP Dual SPST HS USB 2.0 (480Mbps) Switch* 3500.00/5,000 
Signal Capability* NEW: 0-MicroPak 4375.00/5,000 FXL2TD245L10XCT-ND |Low Voltage Dual Supply 2-Bit Signal 
FSA221L10XCT-ND USB2.0 High Speed (480Mbps) and Audio Switches with : Translator* NEW!.. ..10-MicroPak 1.23 1.03 82 
Negative Signal Capability* NEW4............. -10-MicroPak 1.93 1.54 1.16 FXL2TD245L10XTR-ND [Low Voltage Dual Supply 2-Bit Signal 
FSA221L10XTR-ND USB2.0 High Speed (480Mbps) and Audio Switches with Translator* NEW! -10-MicroPak 2613.75/5,000 
Negative Signal Capability* NEW... 10-MicroPak 4812.50/5,000 FXLP34P5XCT-ND Single Bit Uni-Directi .SC70-5 8463 AB 
FSA1156L6XCT-ND Low Rov Low Voltage SPST Analog Switch* 6-MicroPak 705340 FXLP34P5XTR-ND Single Bit Uni-Directional Translator* $C70-5 819.00/3,000 
FSA1156L6XTR-ND Low Ron Low Voltage SPST Analog Switch* 6-MicroPak 1115.63/5,000 GTLP16617MTDXCT-ND_|17-Bit TTL/GTLP Sync. Bus Transceiver* NEW! .56-TSSOP 4.95 3.96 3.08 
FSA1156P6XCT-ND Low Ron Low Voltage SPST Analog Switch* 8070-6 76 57 43 GTLP16617MTDXTR-ND |17-Bit TTL/GTLP Sync. Bus Transceiver* NEW! .56-TSSOP 2805.00/1,000 
FSA1156P6XTR-ND Low Ron Low Voltage SPST Analog Switch* SC70-6 737.10/3,000 KA723-ND Precision Voltage Regulator* NEW!. 14-Dip 56 A232 
FSA1157L6XCT-ND Low Ron Low Voltage SPST Analog Switch* 6-MicroPak 76 67 43 KA7805ETU-ND 3-Terminal 1A Positive Voltage Regul 0-220 i) 40 30 
FSA1157L6XTR-ND Low Ron Low Voltage SPST Analog Switch* 6-MicroPak 1204.88/5,000 KSC5305DTU-ND High Voltage High Speed Power Switch* .. 0-220 83 637 
FSA1157P6XCT-ND Low Ron Low Voltage SPST Analog Switch* SC70-6 76 57 43 LM78LOSACZFS-ND 5V, 3-Terminal 0.1A Positive Voltage Regulator. TO-92 36 29.20 
FSA1157P6XTR-ND Low Ron Low Voltage SPST Analog Switch* SC70-6 737.10/3,000 LM78L12ACZFS-ND 12V, 3-Terminal 0.1A Positive Voltage Reg.* NEW! 36 2920 
FSA1256L8XCT-ND Low Ron Low Voltage Dual SPST Analog Switch with LM78MO5CTFS-ND 5V, 3-Terminal 0.5A Positive Voltage Regulator. 65 A433 
Low Iccr “A” Option* .... 8-MicroPak 90 75 60 LM79LO5ACZFS-ND 5V, 0.1A 3-Terminal 0.1A Negative Voltage Reg. 40 32 22 
FSA1256L8XTR-ND Low Ron Low Voltage Dual SPST Analog Switch with LM311MFS-ND 0°C-70°C Single Comparator... 45 oO eu 
Low Iccr “A” Option* .... 8-MicroPak 1912.50/5,000 LM311NFS-ND 0°C-70°C Single Comparato: 45 236) 27. 
FSA1257L8XCT-ND Low Ron Low Voltage Dual SPST Analog Switch with LM317LMFS-ND 0.1A, 3-Terminal Positive Adjustable Regulator* NEW! A5 Soe? 
Low Iccr “A” Option* .... 8-MicroPak 90 Eon) 260) LM317LZ-ND 0.1A, 3-Terminal Positive Adjustable Regulator* NEW! 42 35 24 
FSA1257L8XTR-ND Low Ron Low Voltage Dual LM317TFS-ND 0.1A, 3-Terminal Positive Adjustable Regulator 48 36.27 
Low Iccr “A” Option* .... 8-MicroPak 1912.50/5,000 LM336Z25-ND 2.5V, Programmable Shunt Regulator* NEW! 39 32) 22. 
FSA1258L8XCT-ND Low Ron Low Voltage Dual SPST Analog Switch with LM336Z5-ND 5V, Programmable Shunt Regulator* NEW: pod EOAUe? 
Low Iccr “A” Option* ... 8-MicroPak 90 75.60 LM337TFS-ND 1.5A, 3-Terminal Negative Adjustable Regulator 56 42 = 32 
FSA1258L8XTR-ND Low Row Low Voltage Dual SPST Analog Switch with LM339ANFS-ND 0°C-70°C Quad Comparator AS! 86.27 
Low locr “A” Option® 8-MicroPak 1912.50/5,000 LM339MFS-ND. 0°C-70°C Quad Comparator 43 34 .26 
FSA2156L6XCT-ND Low Voltage SPST Analog Switch 6-MicroPak 90 .75 60 LM339NFS-ND 0°C-70°C Quad Comparator A536 27 
FSA2156L6XTR-ND Low Voltage SPST Analog Switch 6-MicroPak 1912.50/5,000 LM350TFS-ND 3A, 3-Terminal Positive Adjustable Voltage 1.05 88 70 
FSA2156P6XCT-ND Low Voltage SPST Analog Switch*.. SC70-6 9075 60 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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LINEAR ICs (Continued) 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
FAN5236MTC-ND Dual Mobile Friendly DDR/Dual Output PWM Controller...28-TSSOP 2.97 2.38 1.85 
FAN5236MTCXCT-ND Dual Mobile Friendly DDR/Dual Output PWM Controller...28-TSSOP 2.70 2.16 1.68 
FAN5236MTCXTR-ND Dual Mobile Friendly DDR/Dual Output PWM Controller ...28-TSSOP 3780.00/2,500 
FAN5236QSCXCT-ND Dual Mobile Friendly DDR/Dual Output PWM Controller 2.48 1.98 1.54 
FAN5236QSCXTR-ND Dual Mobile Friendly DDR/Dual Output PWM Controlle 3465.00/2,500 
FAN6520AMXCT-ND Single Sync. Buck PWM Controller 1.20 1.00 .80 
FAN6520AMXTR-ND Single Sync. Buck PWM Controller 1300.00/2,500 
FAN7527BMXCT-ND PFC Controller. 1.00 ahs) Aye 
FAN7527BMXTR-ND PFC Controller. 812.50/2,500 
FAN7527BN-ND PFC Controller. 18 165m o2 
FAN7528M-ND Dual Out, Critical Conduction Mode PFC Controller NEW! ARS IIOG: 80 
FAN7528MXCT-ND Dual Out, Critical Conduction Mode PFC Controller. 69 155 42 
FAN7528MXTR-ND. Dual Out, Critical Conduction Mode PFC Controller. 880.00/2,500 
FAN7529M-ND Critical Conduction Mode PFC Controller ... 1.33 1.06 .80 
FAN7529N-ND Critical Conduction Mode PFC Controller .. 1.33 1.06 80 
FAN7530MXCT-ND Critical Conduction Mode PFC Controller NEW! 1.33 1.06  .80 
FAN7530MXTR-ND. Critical Conduction Mode PFC Controller NEW! 2035.20/3,000 
FAN7530N-ND Critical Conduction Mode PFC Controller NEW! 1.33 1.06 .80 
FAN7554-ND Versatile PWM Controller 1.28 te 
FAN7554D-ND Versatile PWM Controller 96 80.64 
FAN7554DTFCT-ND Versatile PWM Controller 96 72 54 
FAN7554DTFTR-ND Versatile PWM Controller 780.00/2,500 
FAN7601GXCT-ND Green Current Mode PWM q 1.00 Le eve 
FAN7601GXTR-ND Green Current Mode PWM Controller. 975.00/3,000 
FAN7601MXCT-ND Green Current Mode PWM Controller. 1.00 Lis) YL 
FAN7601MXTR-ND Green Current Mode PWM Controller. 975.00/3,000 
FAN7601N-ND Green Current Mode PWM Controller. 144 1.08 81 
FAN7602MXCT-ND Green Current Mode PWM Controller. 1.26 1.05 .84 


FAN7602MXTR-ND 


Green Current Mode PWM Controller. 


1365.00/2,50 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
LM393AN-ND 0°C-70°C Dual Differential Comparator 50 AL .28 
LM393MFS-ND 0°C-70°C Dual Differential Comparator 42 noon 24. 
LM393NFS-ND 0°C-70°C Dual Differential Comparator 43 35.24 
LM431ACZFS-ND Programmable Shunt Regulator* NE .24 19° (14 
LMS555CMFS-ND Single Timer* NEWS...... 34 tee 
LMS55CNFS-ND Single Timer AG 8f 26 
LMS56CNFS-ND Dual Timer* NEI 48 FOOmNNECE 
LM2901NFS-ND Quad Comparator... AQ 209! 30) 
LM2903MFS-ND Dual Differential Comparator. AQ 40.28 
LM2903NFS-ND Dual Differential Comparator. -50 AL .28 
LM7805CT-ND -40°C to 125°C, 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator . 72 54 41 
LM7905CTFS-ND -5V, 4% 3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator. £55) 44 33 
MB2SCT-ND Bridge Rectifier* A4 36.25 
MB2STR-ND Bridge Rectifier* 341.70/3,000 
MB4SCT-ND Bridge Rectifier* AT 392 
MB4STR-ND. Bridge Rectifier* 372.30/3,000 
MB6SCT-ND Bridge Rectifier* AT ee 2a 
MB6STR-ND Bridge Rectifier* 372.30/3,00! 
MC78LO5ACD-ND 5V, 5% 3-Terminal 0.1A Positive Voltage Reg.* NEW!. 40 Be es 
MC78LO5ACPFS-ND 5V, 5% 3-Terminal 0.1A Positive Voltage Reg.* NEW!. 36 29 ~~ 20 
MC78LO8ACP-ND 8V, 4% 3-Terminal 0.1A Positive Voltage Regulator .... 36 29 =.20 
MC78L15ACPFS-ND 15V, 5% 3-Terminal 0.1A Positive Voltage Reg.* NEW! 36 29 = 20 
MC78MO5CTFS-ND 5V, 4% 3-Terminal 0.5A Positive Voltage Regulator 255) 44 33 
MC78TO5CTFS-ND 5V, 3A 3-Terminal Positive Voltage Regulator* ... -90 75 ~.60 
MC78T12CTFS-ND 12V, 3A 3-Terminal Positive Voltage Regulator* NEW! -90 ROMO 
MC78T15CTFS-ND 15V, 3A 3-Terminal Positive Voltage Regulator* NEW! -90 hon 200) 
MC7905CTFS-ND -5V, 4% 3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator. 55 A433 
MC7912CTFS-ND -12V, 4% 3-Terminal 1A Negative Voltage Regulato! 55 44 33 
MC7915CTFS-ND -15V, 4% 3-Terminal 1A Negative Voltage Regulato #55) 44 33 
MM74HCU04MXCT-ND | Hex Inverter* .. A2 34.24 
MM74HCU04MXTR-ND [Hex Inverter. 238.50/2,500 
MMBFJ112CT-ND N-Channel S 39 231) 22) 


MMBFJ112TR-ND 
QRE1113GRCT-ND 
QRE1113GRTR-ND 


N-Channel Switch* 
Reflective Object Sensor*. 
Reflective Object Sensor* . 


261.90/3,000 


52 


39 


230.09/1,000 


EAIRCH W DROPOUT REGULATOR — FoHs Compliant 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
FAN1086M-ND Adjustable, 1.5A LDO Linear Regulator 1.02 85 68 
FAN1086M33-ND 3.3V, 1.5A Fixed LDO Linear Regulator 1.02 85 = 68 
FAN1086M285-ND 2.85V, 1.5A Fixed LDO Linear Regulato: 1.02 85 68 
FAN1540BMPXCT-ND 3.3V, 1.3A, LDO with Low Quiescent Current NEW! 1.02 85 = 68 
FAN1540BMPXTR-ND 3.3V, 1.3A, LDO with Low Quiescent Current NEW! 1326.00/3,000 
FAN2500SXCT-ND Adjustable, 100mA, CMOS LDO Regulato! SOT-23-5 84 63 48 
FAN2500SXTR-ND Adjustable, 100mA, CMOS LDO Regulato! 819.00/3,000 
FAN2500S25XCT-ND 2.5V, 100mA, CMOS LDO Regulator Apa 54 Al 


FAN2500S25XTR-ND 


2.5V, 100mA, CMOS LDO Regulator 


721.50/3,000 


FAN7602N-ND Green Current Mode PWM Controller. 1.26 1.05 84 
FSD200-ND Green Mode Power Switch, PWM and Sense FETs 88 66 .50 
FSD200B-ND Green Mode Power Switch, PWM and Sense FETs 1.28 96 ne 
FSD200BM-ND Green Mode Power Switch, PWM and Sense FETs 1.28 96 es 
FSD200BMX-ND Green Mode Power Switch, PWM and Sense FETs 93 78 62 
FSD210B-ND Green Mode Power Switch, PWM and Sense FETs 1.20 1.00 80 
FSD210BM-ND Green Mode Power Switch, PWM and Sense FETs 1.20 1.00 .80 
FSDHO265RL-ND Green Mode Power Switch, Integrated PWM and 
Sense FET gal 00 ees dcr 
FSDHO265RLX-ND Green Mode Power Switch, Integrated PWM and 
Sense FET 1.25 1.00.75 
FSDH321L-ND Green Mode Power Switch, Integrated PWM and 
Sense FET. 96 80.64 
FSDH321Z-ND Green Mode , Integ 1.05 88 70 
FSDLO165RL-ND Green Mode Power Switch, Integrated PWM and 
Sense FET 1.20 1.00 .80 
FSDLO165RN-ND Green Mode Power Switch, Integrated PWM and Sense FET....8: 1.20 1.00 .80 
FSDLO365RL-ND Green Mode Power Switch, Integrated PWM and 
Sense FET 150 1.20 90 
FSDLO365RNB-ND Green Mode Power Switch, Integrated PWM and Sense FE ial Ey ala! 
FSDL321-ND Green Mode Power Switch, Integrated PWM and Sense FET... 1.14 95 16 
FSDL321L-ND Green Mode Power Switch, Integrated PWM and 
Sense FET. T4295): 76 
FSDM0265RL-ND Green Mode 
144 1.20 96 
FSDM0265RNB-ND 144 1.20.96 
FSDM0365RL-ND Green Mode Power Switch, Integrated PWM and 
Sense FET. 1.71 143 1.14 
FSDMO365RLXCT-ND Green Mode 
Sense FET 143° 6114 86 
FSDM0365RLXTR-ND Green Mode Power Switch, Integrated PWM and 


FAN2500S28XCT-ND 2.8V, 100mA, CMOS LDO Regulator 72 54 41 
FAN2500S28XTR-ND 2.8V, 100mA, CMOS LDO Regulator 819.00/3,000 
FAN2500S30XCT-ND 3.0V, 100mA, CMOS LDO Regulator 72 54 Al 
FAN2500S30XTR-ND 3.0V, 100mA, CMOS LDO Regulator 819.00/3,000 
FAN2500S33XCT-ND 3.3V, 100mA, CMOS LDO Regulator 84 63 48 
FAN2500S33XTR-ND 3.3V, 100mA, CMOS LDO Regulator 819.00/3,000 
ILC7083AIM525XCT-ND | 2.5V, 150mA, Low Noise CMOS RF-LDO™ Regulator 90 715 60 
ILC7083AIM527XCT-ND_ |2.7V, 150mA, Low Noise CMOS RF-LDO™ Regulator 90 75 60 
ILC7083AIM5285XCT-ND | 2.85V, 150mA, Low Noise CMOS RF-LDO™ Regulato: 90 15" 460) 
ILC7083AIM536XCT-ND | 3.6V, 150mA, Low Noise CMOS RF-LDO™ Regulator 90 15.60) 
KA278R51CTU-ND 2A, Output LDO Voltage Regulator NEW! AB 63 50 
RC1117DXCT-ND 1A, Adjustable LDO Linear Regulator 70-252 1.17 98 78 
RC1117DXTR-ND 1A, Adjustable LDO Linear Regulator TO-252 1267.50/2,500 
RC1117M-ND 1A, Adjustable LDO Linear Regulator TO-263 -80 67 = 54 
RC1117M285-ND 2.85V, 1A, Fixed LDO Linear Regulator TO-263 96 80 64 
RC1117S285TCT-ND 2.85V, 1A, Fixed LDO Linear Regulator SOT-223 62 AT 36 
RC1117S285TTR-ND 2.85V, 1A, Fixed LDO Linear Regulator SOT-223 507.00/2,500 
RC1585M-ND 5A, Adjustable LDO Linear Regulator TO-263 1.08 POO er) 
RC1585M15-ND 1.5V, 5A, Fixed LDO Linear Regulato TO-263 1.08 90 72 
RC1585MTCT-ND 5A, Adjustable LDO Linear Regulator 1.08 oy ye 
SCANPSC110FSC-ND SCAN Bridge Hierarchical and Multidrop Addressable 

JT AG Port... 11.31 10.19 9.04 


— 
FAIRCHI 


MICONDUCTOR? 


PFC/PWM CONTROLLERS — RoHs Compliant 


Sense FET 741.00/1,000 
FSDMO0365RNB-ND Green Mode Power Switch, Integrated PWM and Sense FET.... yale WERE ala! 
FSDMO565RBWDTU-ND |Green Mode Power Switch, Integrated PWM and 

Sense FET 1885 1:50) 13) 
FSDM311-ND. Green Mode Power Switch, Integrated PWM and Sense FET....8-Dip 99 83 66 
FSDM311L-ND Green Mode Power Switch, Integrated PWM and 

Sense FET 99 83.66 
FSQ0365RN-ND Green Mode Power Switch, for Quasi-Resonant 

Operation NEW!.. sake 1.90 1.52 1.14 
FSQ311-ND Green Mode Power Switch, for Quasi 

Operation NEW!...... aa 123) 1.03) 282 
ML4425CP-ND Sensorless BLDC Motor Controller 875 7.88 6.99 
ML4800CP-ND PFC/PWM Controller Combo.. 3.38 2.70 2.10 
ML48001P-ND PFC/PWM Controller Combo 3.38 2.70 2.10 
ML4821CP-ND Power Factor Controller .. 5.63 4.50 3.50 
ML4824CP1-ND PFC/PWM Controller Comb 4.28 342 2.66 
ML4824CP2-ND PFC/PWM Controller Combo... 7.31\_ 5:85 4.55) 
ML48241P1-ND PFC/PWM Controller Combo 394 3.15 245 
ML4826CP2-ND PFC and Dual Output PWM Controller Com 675 540 4.20 
ML4841CP-ND Variable Feedforward PFC/PWM Controller Comb: 6.64 5.31 4.13 


SMART POWER MODULES 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description if 25 100 
FAN2011MPXCT-ND Adj., 1.5A Low Volt. Current Mode Sync. PWM Buck Reg. . hos OOM era 
FAN2011MPXTR-ND Adj., 1.5A Low Volt. Current Mode Sync. PWM Buck Reg 1920.00/3,000 
FAN2012MPXCT-ND Adj., 1.5A Low Volt. Current Mode Sync. PWM Buck Reg. . ists Tha) ER} 
FAN2012MPXTR-ND Adj., 1.5A Low Volt. Current Mode Sync. PWM Buck Reg. . 2112.00/3,000 
FAN2013MPXCT-ND 2A Low Volt. Current Mode Sync. PWM Buck Reg. NEW! p25 OOM ro) 
FAN2013MPXTR-ND 2A Low Volt. Current Mode Sync. PWM Buck Reg. NEW! 1920.00/3,000 
FAN4800IMXCT-ND Low Start Up Current PFC/PWM Controller NEW! 3.78) 3103) 2136 


FAN4800IMXTR-ND 


Low Start Up Current PFC/PWM Controller NEW! 


2142.00/1,000 


FAN4803CP1-ND PFC/PWM Controller, 67kHz Frequency 20d 220 eer) 
FAN4803CP2-ND PFC/PWM Controller, 67/134kHz Frequi Pashley as) 
FAN4803CS1XCT-ND PFC/PWM Controller, 67kHz Frequency 3.94 315 2.45 
FAN4803CS1XTR-ND PFC/PWM Controller, 67kHz Frequency 5512.50/2,500 
FAN4803CS2XCT-ND PFC/PWM Controller, 67/134kHz Frequency Sl 297) 2.31 
FAN4803CS2XTR-ND PFC/PWM Controller, 67/134kHz Frequency 5197.50/2,500 
FAN4810MXCT-ND PFC Controller 2:25 OU aIeoo) 
FAN4810MXTR-ND PFC Controller 2880.00/2,500 
FAN4810N-ND PFC Controller 2.20 OOle lego! 
FAN4822IN-ND ZVS Average Current PFC Controller 5.60 448 3.78 
FAN5026MTCXCT-ND Dual DDR/Dual Output PWM Controller 2.00 1.60 1.20 
FANS5026MTCXTR-ND Dual DDR/Dual Output PWM Controller 2560.00/2,500 
FAN5099M-ND Wide Frequency Sync. Buck PWM and LDO Controller Z5RE Ae 
FAN5099MTCXCT-ND Wide Frequency Sync. Buck PWM and LDO Controller 2a ee YAU 22) 
FAN5099MTCXTR-ND Wide Frequency Sync. Buck PWM and LDO Controller 2720.00/2,500 
FAN5234QSCXCT-ND Mobile Friendly PWM/PFM Controller ... 1.65 132 .99 
FAN5234QSCXTR-ND Mobile Friendly PWM/PFM Controller .. 2112.00/2,500 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
FCASSOSN60-ND SPM™ for SRM, 600V-50A, Single Phase 

Asymmetric Bridge .... seth SPM27-DA 15.02 14.02 13.02 
FPAB30PH60-ND SPM™, 600V-30A, 2-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-GA 15.18 14.17 13.16 
FPABSOPH60-ND SPM™, 600V-50A, 2-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-HA 19.19 17.91 16.63 
FPDB20PH60-ND SPM™, 600V-20A, 2-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-GA 15.96 14.37 12.75 
FPDB30PH60-ND SPM™, 600V-30A, 2-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-GA 16.50 15.40 14.30 
FPDB50PH60-ND SPM™, 600V-50A, 2-Phase IGBT Inverter Bridge............ SPM27-HA 21.23 19.81 18.40 
FSAB20PH60-ND SPM™, 600V-20A, Single Phase Rectifier 

Bridge Diode NEWE.................... -SPM27-FA 10.29 9.27 8.22 
FSAM10SH60A-ND SPM™, 600V-10A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM32-AA 18.20 16.99 15.78 
FSAM10SM60A-ND SPM™, 600V-10A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM32-AA 18.20 16.99 15.78 
FSAM15SH60A-ND SPM™, 600V-15A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM32-AA 19.26 17.98 16.70 
FSAM30SH60A-ND SPM™ (Smart Power Module)....... SPM32-AA 24.62 22.98 21.34 
FSAM15SL60-ND SPM™, 600V-15A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM32-AA 20.34 18.99 17.63 
FSAM15SM60A-ND SPM™, 600V-15A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM32-AA 17.76 16.58 15.40 
FSAM20SH60A-ND SPM™, 600V-20A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM32-AA 21.40 19.98 18.55 
FSAM20SL60-ND SPM™, 600V-20A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM32-AA 23.54 21.98 20.41 
FSAM20SM60A-ND SPM™, 600V-20A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM32-AA 19.90 18.58 17.25 
FSAM30SH60A-ND SPM™, 600V-30A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM32-AA 24.62 22.98 21.34 
FSAM30SM60A-ND SPM™, 600V-30A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM32-AA 23.12 21.58 20.04 
* RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


934 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Lye were 9 Digi-Key Price Each 
aeeeaeaeel SMART POWER MODULES (Continued) — RoHS Compliant Part No. Description Pkg. 125100 
Seca ease . NC7NZ34K8XTR-ND TinyLogic® UHS Triple Buffer* . 449.55/3,000 
Digi-Key i Price Each NC7SZOOM5XCT-ND Single 2-Input NAND Gate 33 4.25 18 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 NC7SZOOM5XTR-ND Single 2-Input NAND Gate 198.00/3,000 
FSAM50SM60A-ND SPM™, 600V-50A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge...........SPM32-CA 47.58 44.41 41.24 NC7SZOOP5XCT-ND 2-Input NAND Gate 330) 25 18 
FSAM75SM60A-ND SPM™, 600V-754A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge .SPM32-CA 64.50 60.20 55.90 NC7SZOOP5XTR-ND 2-Input NAND Gat 198.00/3,000 
FSB50250SCT-ND SPM™, 500V-2.0A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge..........SPM23-BA 6.60 5.28 4.46 NC7SZO2M5XCT-ND Single 2-Input NOR Gate Ee os 
FSB50250STR-ND SPM™, 500V-2.0A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge .......... SPM23-BA 1930.50/450 NC7SZ02M5XTR-ND Single 2-Input NOR Gate 198.00/3,000 
FSB50325S-ND. SPM™, 250V-1.5A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge..........SPM23-BA 6.05 4.84 4.09 NC7SZ02P5XCT-ND TinyLogic® UHS 2-Input NOR Gate* .. C70-5 «338258 
FSB50450S-ND SPM™, 500V-3.0A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge.........SPM23-BA 7.15 5.72 4.83 NC7SZO2PSXTR-ND | TinyLogic® UHS 2-Input NOR Gate* . 198.00/3,000 
FSB50550T-ND SPM™, 500V-3.5A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge...........SPM23-AC 7.70 6.16 5.20 NC7SZ04MSXCT-ND Single Inverter. 33.25 18 
FSBB15CH60-ND SPM™, 600V-15A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge............SPM27-CA 16.35 14.72 13.06 NC7SZ04M5XTR-ND Single Inverter. 198.00/3,000 
FSBB20CH60F-ND SPM™, 600V-20A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge...........SPM27-CA 17.13 15.99 14.85 NC7SZ04P5XCT-ND TinyLogio® UHS Inverter*. 33 2518 
FSBB20CH60-ND SPM™, 600V-20A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge... SPM27-CA 19.17 17.27 15.31 NC7SZO4PSXTR-ND | TinyLogic® UHS Inverter*. 198.00/3,000 
FSBB30CH60-ND SPM"™, 600V-30A, 3-Phase IGBT Inverter Brid SPM27-EA 23.00 21.47 19.94 NGRSCODN ECG iam sinale Inverter Open Drain. Se ere 
+ : ge 7 ‘ ‘ 4 NC7SZO5M5XTR-ND Single Inverter Open Drain. 198.00/3,000 
FSBB30CH60F-ND SPM™, 600V-30A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge............SPM27-EA 22.70 21.19 19.67 NC7SZ0BMBXCT-ND Single 2-Input AND Gate 0103-6 99958 
FSBS3CH60-ND SPM™, 600V-3A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge .SPM27-BA 10.73 9.66 8.57 NC7SZ08MSXTR-ND Sk DI P tAND Gat 07-235 -198:00/3,000 
FSBS5CH60-ND SPM™., 600V-5A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge -SPM27-BA 11.75 10.58 9.39 Oe AN is pi 
' : NC7SZO8P5XCT-ND 2-Input AND Gate C70-5 «33258 
FSBS10CH60-ND SPM™, 600V-10A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge .SPM27-BA 12.77 11.51 10.20 NC7SZ08P5XTR-ND 2-Input AND Gate 670-5 498.00/3,000 
FSBS15CH60-ND SPM™, 600V-15A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge............SPM27-BA 15.33 13.80 12.24 NC7SZ11P6XCT-ND TinyLogic® UHS : 40. 322 
NC7SZ11P6XTR-ND TinyLogic® UHS 3-Input AND Gate* . 270.00/3,000 
SO NC7SZ14M5XCT-ND Schmitt Trigger Input Inverter 33 waa 
—— SPECIALIZED ICs NC7SZ14M5XTR-ND [Schmitt Tri 
eee eel chmitt Trigger Input Inverter. 198.00/3,000 
Sao Never = NC7SZ32M5XCT-ND Single 2-Input OR Gate .. ay Gs Gb 
Digi-Key = Price Each NC7SZ32M5XTR-ND Single 2-Input OR Gate .. 198.00/3,000 
Part No. Description 125 100 NC7SZ32P5XCT-ND TinyLogic® UHS 2-Input OR Gate 33..°«225~=C«S 
1003240C-ND Low Power Hex TTL-to-ECL Translator 5.70 4.56 3.85 NC7SZ32P5XTR-ND TinyLogic® UHS 2-Input OR Gate* 498.00/3,000 
1003250C-ND Low Power Hex ECL-to-TTL Translator 5.70 4.56 3.85 NC7SZ38M5XCT-ND Single 2-Input NAND Gate (Open Drain Output) 133) 25) 18 
FSHDMIO4MTDX-ND Wide Bandwidth Differential Signaling HDMI Switch* PA Ae) aR) NC7SZ38M5XTR-ND. Single 2-Input NAND Gate (Open Drain Output) 198.00/3,000 
FSTD3306L8XCT-ND 2-Bit Low Power Bus Switch 8-MicroPak 1.20 1.00 80 NC7SZ57P6XCT-ND TinyLogic® UHS Univ. Config. 2-Input Logic Gates* 36 29.20 
FSTD3306L8XTR-ND 2-Bit Low Power Bus Switch 8-MicroPak 2550.00/5,000 NC7SZ57P6XTR-ND TinyLogic® UHS Univ. Config. 2-Input Logic Gates* 243.00/3,000 
FXL2T245L10XCT-ND Low Voltage Dual Supply 2-Bit Signal Translator* . O-MicroPak = 1.14 95 76 NC7SZ66M5XCT-ND Low Voltage Single SPST Bus Switch ae aly 24 
FXL2T245L10XTR-ND Low Voltage Dual Supply 2-Bit Signal Translator* . 0-MicroPak 2422.50/5,000 NC7SZ66M5XTR-ND Low Voltage Single SPST Bus Switch 306.00/3,000 
FXL4T245BQXCT-ND Low Voltage Dual Supply 4-Bit Signal Translator* . 14-DOQFN 1.23 1.03 82 NC7SZ66P5XCT-ND Low Voltage Single SPST Normally Open Bus Switch* 60 240m anos: 
FXL4T245BQXTR-ND Low Voltage Dual Supply 4-Bit Signal Translator* . 14-DOFN 1599.00/3,000 NC7SZ66P5XTR-ND Low Voltage Single SPST Normally Open Bus Switch* 306.00/3,000 
FXL5T244BQXCT-ND Low Voltage Dual Supply 5-Bit Signal Translator* . 14-DOQFN 1.23 1.03 82 NC7SZ74K8XCT-ND TinyLogic® UHS D-Type Flip-Flop with Preset Clear* .. 40 32.24 
FXL5T244BQXTR-ND | Low Voltage Dual Supply 5-Bit Signal Translator* . 14-DOFN 1599.00/3,000 NC7SZ74K8XTR-ND TinyLogic® UHS D-Type Flip-Flop with Preset Clear* 324.00/3,000 
FXLP34L6XCT-ND Single Bit Unidirectional Translator* 6-MicroPak 84 63 48 NC7SZ86M5XCT-ND Single 2-Input Exclusive OR Gate 36.2920 
FXLP34L6XTR-ND Single Bit Unidirectional Translator* 6-MicroPak 1338.75/5,000 NC7SZ86M5XTR-ND Single 2-Input Exclusive OR Gate 243.00/3,000 
FXLP34P5XCT-ND Single Bit Unidirectional Translator* sc70-5 84 6348 NC7SZ86P5XCT-ND TinyLogic® UHS 2-Input Exclusive OR Gate* eo6 eo 20) 
FXLP34P5XTR-ND Single Bit Unidirectional Translator* $C70-5 819.00/3,000 NGZSZEOPSXTREND Tinylogie® UHS 2 Input Exclusive OR Gate* y 2AS 00/8,000) 
a * i ingle Iri-otate Buffer OF=Low... x a 4 
MLA25CSXTRAND | Sensorless BLOC Motor antral %easa75n.000 | NO7SZI25MBXTR.NO Single Tr-State Bur OE=Low 226-808 000 
ML6428CS1XCT-ND [S-Video Filter and 75-Ohm Line Drivers with Summed ES OSC gh ig (State Butler ae a kt 
Composite Output ... 428 342 266 SPSXTR-ND _|Tri-State Buffer : 226.80/3,000 
ML6428CS1XTR-ND _|S-Video Filter and 75-Ohm Line Drivers with Summed NG7S2)26 Mo XO1  Digam Single Tri-State Butter OE-High BT la ae 
i ae $985.00/2500_ | NorsztaepexcEND. fTirStae Buller... rae aie 
ML6428CS2XCT-ND S-Video Filter and 75-Ohm Line Drivers with Summed NC7SZ126P5XTR-ND Tri-State Buffer 226.80/3,000 
wilgssaceoeend aos ety a 4.01 3.21 2.50 NC7SZ157P6XCT-ND _|TinyLogio® UHS 2-Input Non-Inverting Mux* . 40 32 22 
Compost OUD #607.0072500 | orsasosrPoxTR-ND [2:1 Multplser/Demutiptexr Bus Such *° 4.003.060. 
; sso bt 7 7| - :1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switc! .00/3, 
USB1T11AMTCXCT-ND Universal Serial Bus Transceiver* 15 63 250) NC7SP17P5XCT-ND TinyLogio® ULP Single Butfer*. 37 30° 24 
eee eee som tus Wranscaet 4 Be ae PON NC7SP17P5XTR-ND TinyLogic® ULP Single Buffer*. 290.70/3,000 
; niversal Serial Bus Transceiver . d . NC7SV04P5XCT-ND TinyLogic® ULP-A Inverter* . 34.2719 
USB1T11AMXTR-ND Universal Serial Bus Transceiver* 812.50/2,500 5 7 7 iE * 
USB1T1103MHXCT-ND USB Peripheral Transceiver with Voltage Regulator* . 108 9072 Ree eee UES omen don;t Mn BOC 
USB1T1103MHXTR-ND | USB Peripheral Transceiver with Voltage Regulator* . 1404.00/3,000 NC7SZ175P6XCT-ND D-Type Flip-Flop with Async. Clear. 40 32 22 
USB1T1103MPXCT-ND | USB Peripheral Transceiver with Voltage Regulator* . TOS O0N e 72 NC7SZ175P6XTR-ND D-Type Flip-Flop with Async. Clear. 270.00/3,000 
USB1T1103MPXTR-ND | USB Peripheral Transceiver with Voltage Regulator* . 1404.00/3,000 NC7SZ374P6XCT-ND Tri-State TinyLogic® UHS D-Type Flip-Flop 40 i920 ee 
NC7SZ374P6XTR-ND | Tri-State TinyLogic® UHS D-Type Flip-Flop* 270.00/3,000 
NC7SZ384M5XCT-ND —_|1-Bit Low Power Bus Swite 43 3524 
NC7SZ384M5XTR-ND —_|1-Bit Low Power Bus Switc 324.00/3,000 
NC7SZU04M5XCT-ND TinyLogic® UHS Unbuffered Inverter* .. ae ey ales 
Price Each NC7SZU04M5XTR-ND TinyLogic® UHS Unbuffered Inverter* .. 198.00/3,000 
[ Description Pkg. 1 25 +100 NC7WB66K8XCT-ND Low Voltage Dual SPST Normally Open Analog Switch* .. 60 A836 
ee NC7WB66K8XTR-ND Low Voltage Dual SPST Normally Open Analog Switch* .. 468.00/3,000 
NC7WZ02K8XCT-ND TinyLogic® UHS Dual 2-Input NOR Gate* Ay ees 
Surface Mount Product NC7WZO2K8XTR-ND ‘| TinyLogic® UHS Dual 2-Input NOR Gate* 324.00/3,000 
NC7SOOMSXCT-ND Single 2-Input NAND Gate. 33.2518 NC7WZ04P6XCT-ND TinyLogio® UHS Dual Inverter* ey eB) 
NC7SOOMSXTR-ND Single 2-Input NAND Gate. 198.00/3,000 NC7WZO4P6XTR-ND —_|TinyLogic® UHS Dual Inverter* 290.70/3,000 
NC7SOOPSXCT-ND 2-Input NAND Gate. 33.25 18 NC7WZ07P6XCT-ND TinyLogic® UHS Dual Buffer, OD Outputs 37 630) 21 
NC7SOOPSXTR-ND 2-Input NAND Gate. 198.00/3,000 NC7WZO7P6XTR-ND —_|TinyLogic® UHS Dual Buffer, OD Outputs 290.70/3,000 
NC7S02M5XCT-ND Single 2-Input NOR Gate 33.25 18 NC7WZO8K8XCT-ND TinyLogic® UHS Dual 2-Input AND Gate* 40. 32 24 
NC7SO2M5XTR-ND Single 2-Input NOR Gate 198.00/3,000 NC7WZO8K8XTR-ND _|TinyLogic® UHS Dual 2-Input AND Gate* 324.00/3,000 
NC7S04M5XCT-ND Single Inverter 33 25,18 NC7WZ14P6XCT-ND TinyLogic® UHS Dual Inverter* 37 300.21 
NC7SO04M5XTR-ND Single Inverter 198.00/3,000 NC7WZ14P6XTR-ND TinyLogic® UHS Dual Inverter* 290.70/3,000 
NC7S04P5XCT-ND TinyLogic® HS Inverter 33 25.8 NC7WZ16P6XCT-ND Dual Buffer. 37 30 2 
NC7SO4P5XTR-ND TinyLogic® HS Inverter*.. 198.00/3,000 NC7WZ16P6XTR-ND Dual Buffe 290.70/3,000 
NC7SO8P5XCT-ND TinyLogic® HS 2-Input AND Gate* . $C70-5 ge nae) NC7WZ17P6XCT-ND TinyLogic® UHS Dual Buffer* 37.802 
NC7SO8P5XTR-ND TinyLogic® HS 2-Input AND Gate* . $C70-5 198.00/3,000 NC7WZ17P6XTR-ND —_|TinyLogic® UHS Dual Buffer* 290.70/3,000 
NC7SO8M5XCT-ND Single 2-Input AND Gate SOT-23-5 33.2518 NC7WZ32K8XCT-ND TinyLogic® UHS Dual 2-Input OR Gate 40. 32 24 
NC7SO8M5XTR-ND Single 2-Input AND Gate SOT-23-5 198.00/3,000 NC7WZ32K8XTR-ND ——_| TinyLogic® UHS Dual 2-Input OR Gate* 324.00/3,000 
NC7S14M5XCT-ND Schmitt Trigger Input Inverte! SOT-23-5 33 ag NC7WZ125K8XCT-ND Tri-State TinyLogic® UHS Dual Buffer*. 40 32.24 
NC7S14M5XTR-ND Schmitt Trigger Input Inverte SOT-23-5 198.00/3,000 NC7WZ125K8XTR-ND Tri-State TinyLogic® UHS Dual Buffer*. 324.00/3,000 
NC7S14P5XCT-ND TinyLogic® HS Inverter* .. SC70-5 | 332518 NC7WZ132K8XCT-ND —_|TinyLogic® UHS Dual 2-Input NAND Gate* . 40 32 24 
NC7S14P5XTR-ND TinyLogic® HS Inverter* $C70-5 198.00/3,000 NC7WZ132K8XTR-ND —_|TinyLogic® UHS Dual 2-Input NAND Gate* . 324.00/3,000 
NC7S32M5XCT-ND Single 2-Input OR Gate . SOT-23-5 33 25 18 NC7WZ241K8XCT-ND | Tri-State TinyLogic® UHS Dual Buffer*. 40. 32 24 
NC7S32M5XTR-ND Single 2-Input OR Gate . SOT-23-5 198.00/3,000 NC7WZ241K8XTR-ND | Tri-State TinyLogic® UHS Dual Buffer*. 324.00/3,000 
NC7S86M5XCT-ND Single 2-Input Exclusive OR Gate. S0T-23-5. 33 25 18 NC7WZUO04P6XCT-ND —_|TinyLogic® UHS Dual Unbuffered Inverter* . 37) 30 
NC7S86M5XTR-ND Single 2-Input Exclusive OR Gate. SOT-23-5 198.00/3,000 NC7WZUO04P6XTR-ND__TinyLogic® UHS Dual Unbuffered Inverter* . 290.70/3,000 
NC7SB3157P6XCT-ND | SPDT Analog Switch or 2:1 Mux/D 
Bus Switch* NEW! 40 32 (24 ee 
NC7SB3157P6XTR-ND | SPDT Analog Switch or 2:1 Mux/Demux eatin too a=) OP AMPS 
Bus Switch* NEW! : 324.00/3,000 SEMICONDUCTOR 
NC7STO8M5XCT-ND TinyLogic® HST 2-Input AND Gate* RE ofS Digi-Key Price Each 
NC7STO8M5XTR-ND TinyLogic® HST 2-Input AND Gate* 198.00/3,000 Part No. Description b 1 25 100 
NC7STO8P5XCT-ND TinyLogic® HST 2-Input AND Gate* (93) 25g a i 
NC7STO8P5XTR-ND | TinyLogio® HST 2-Input AND Gate* 498.00/3,000 Teena RELA nie a eas ee 
NC7SU04MS5XCT-ND TinyLogic® HS Unbuffered Inverter* “8 oy ait} LF353NFS-ND 4MHz Dual JFet Op Amp 50 40 30 
NC7SU04M5XTR-ND TinyLogic® HS Unbuffered Inverter 198.00/3,000 LM324AMFS-ND 0°C-70°C Quad Op Amp . ‘48 38.29 
LM324ANFS-ND 0°C-70°C Quad Op Amp. A536 27 
Surface Mount Product LM324MFS-ND 0°C-70°C Quad Op Amp. 43 4) 126) 
NC7NZ14K8XCT-ND TinyLogic® UHS Inverter* 59 448 ~=«36 LM324NFS-ND 0°C-70°C Quad Op Amp . A536 27 
NC7NZ14K8XTR-ND TinyLogic® UHS Inverter* 477.90/3,000 LM358AMFS-ND 0°C-70°C Dual Op Amp 4g 40) 28 
NC7NZ17K8XCT-ND TinyLogic® UHS Triple Buffer* 58 46 35 LM358ANFS-ND 0°C-70°C Dual Op Amp 50 41.28 
NC7NZ17K8XTR-ND TinyLogic® UHS Triple Buffer* .US8 465.75/3,000 LM358MFS-ND 0°C-70°C Dual Op Amp .. 42 FODME Ce 
NC7NZ34K8XCT-ND. TinyLogic® UHS Triple Buffer* USB 56 45 84 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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FAIRCHILD 
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SEMICONDUCTOR® 


OP AMPS (Continued) 


DOUBLE DENSITY 2.5 VOLT ALVTC 


LOGIC WITH TOLERANT I/O AND BUS HOLD 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM358NFS-ND 0°C-70°C Dual Op Amp . i A3 35.24 PI74ALVTC16241A-ND _|Tri-State, 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP 2.90 2.28 1.82 
LM741CNFS-ND 0°C-70°C Single Op Amp. 40 32 0.24 
LMBOO2NFSAND ——_|-aOC-85° uad Op A. © 38 30 3 ke 
LM2904MFS-ND Dual Op Amp AQ 40.28 
LM2904NFS-ND Dual Op Am 50 AL 28 Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
FAIRCHILD PI74VCX16244A-ND 16-Bit Buffer/Line Driver . .48-TSSOP 3.34 263 2.09 
RF POWER AMP MODULES PI74VCX16245A-ND 16-Bit Bidirectional Trans -48-TSSOP 3.34 263 2.09 
SE MISONO eT ar PI74VCX16374A-ND 16-Bit D-Type Flip-Flop -48-TSSOP 3.34 2.63 2.09 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. ul 25 100 
FMPA2151CT-ND 2.4 to 2.5GHz, Dual Band Linear Power 

Amp Module* .- 4.0x4.0x1.4mm LCC 93.95 3.16 2.46 
FMPA2151TR-ND 2.4 to 2.5GHz, Dual Band Linear Power 

Amp Module* e-. 4.0X4.0x1.4mm LCC 8845.20/4,000 
RMPAO959CT-ND CDMA and CDMA2000-1X PowerEdge™ Power 

Amp Module ea 4.0x4.0x1.5mm LOC 2.45 1.96 1.47 
RMPAO959TR-ND CDMA and CDMA2000-1X PowerEdge™ Power 

Amp Module .. .. 4.0x4.0x1.5mm LCC 3136.00/2,500 
RMPAO965CT-ND Cellular CDMA, CDMA2000- 1X and WCDMA 

PowerEdge™ Power Amp Module ...- 8.0X3.0x1.0mm LCC 2.03 1.62 1.22 
RMPAO965TR-ND Cellular CDMA, CDMA2000-1X and WCDMA 

PowerEdge™ Power Amp Module e+. 8.0X3.0x1.0mm LCC 5017.60/4,000 
RMPA0967CT-ND Cellular CDMA, CDMA2000-1X and WCDMA 

PowerEdge™ Power Amp Module* .. 8.0X3.0X1.0mm LCC 92.24 1.79 1.35 
RMPA0967TR-ND Cellular CDMA, CDMA2000-1X and WCDMA 

PowerEdge™ Power Amp Module* - 3.0x3.0x1.0mm LCC 4582.40/4,000 
RMPA1765CT-ND K-PCS CDMA and CDMA2000-1X PowerEdge™ 

Power Amp Module* .--- 8.0X3.0X1.0mm LOC 2.24 1.79 1.35 
RMPA1765TR-ND K-PCS CDMA and CDMA2000-1X PowerEdge™ 

Power Amp Module* ...- 8.0X3.0x1.0mm LCC 4582.40/4,000 
RMPA1959CT-ND PCS 3.4V CDMA and CDMA2000-1X PowerEdge™ 

Power Amp Module .- 4.0x4.0x1.5mm LOC 92.45 1.96 1.47 
RMPA1959TR-ND PCS 3.4V CDMA and CDMA2000-1X PowerEdge™ 

Power Amp Module .. eee 4.0X4.0x1.5mm LOC 3136.00/2,500 
RMPA1965CT-ND US-PCS CDMA, CDMA2000- 1X and WCDMA 

PowerEdge™ Power Amp Module ... 8.0X3.0x1.0mm LCC 2.03 1.62 1.22 
RMPA1965TR-ND US-PCS CDMA, CDMA2000-1X and WCDMA 

PowerEdge™ Power Amp Module .-. 8.0X3.0x1.0mm LCC 5017.60/4,000 
RMPA2259CT-ND 28dBm WCDMA PowerEdge™ Power Amp 

Module. 0x4.0x1.5mm LOC 2.45 1.96 1.47 
RMPA2259TR-ND 28dBm WCDMA PowerEdge™ Power Amp 

--. 4.0%4.0x1.5mm LCC 3136.00/2,500 

RMPA2265CT-ND Dual Band WCDMA PowerEdge™ Power Amp Module 

1850 to 1910MHz and 1920 to 1980MH: -0x3.0x1.0mm LCC 2.03 1.62 1.22 
RMPA2265TR-ND Dual Band WCDMA PowerEdge™ Power Amp Module 

1850 to 1910MHz and 1920 to 1980Mb2z........ 3.0x3.0x1.0mm LCC 5017.60/4,000 
RMPA2455CT-ND 2.4GHz to 2.5GHz, 1W InGaP HBT Linear 

Power Amp... .. 3.0x3.0x0.9mm LCC 2.25 1.80 1.35 
RMPA2455TR-ND 2.4GHz to 2.5GHz, 1W InGal 

Power Amp... .-- 8.0X3.0X0.9mm LCC 4608.00/4,000 
RMPA2458CT-ND 2.4GHz to 2.5GHz InGaP HBT Linear Power 

Amp* .-. 8.0X3.0x0.9mm LCC 1.40 1.12 84 
RMPA2458TR-ND 2.4GHz to 2.5GHz InGaP HBT Linear Power 

Amp* ... 8.0X3.0x0.9mm LCC 2867.20/4,000 


Surface Mount Product 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. if 25 100 
PI3A3160CZGEXCT-ND | 3V, SOTiny™ 0.8-Ohm Dual SPDT 

Analog Switch* NEW!.. 1.06 94 §©.85 
PI3A3160CZGEXTR-ND | 3V, SOTiny™ 0.8-Ohm Dual SPDT 

Analog Switch* NEW!.. .12-TDFN 2513.00/3,500 
PI5A3157ZAEXCT-ND SOTiny™ Low Voltage SPDT Analog Switch* NE! 6-TDFN AL 37.83 
PI5A3157ZAEXTR-ND SOTiny™ Low Voltage SPDT Analog Switch* NEW ..........6-TDFN 976.50/3,500 
PI5A3157CEXCT-ND SOTiny™ Low Voltage Dual SPDT Analog Switch* NE! 6-TDFN 67 SRY eH! 
PI5A3157CEXTR-ND SOTiny™ Low Voltage Dual SPDT Analog Switch* NEI 6-TDFN 1356.00/3,000 
PI5A3158ZAEXCT-ND SOTiny™ Low Volt. Dual SPDT Analog Switch* NEWT!......12-TDFN 74 66 60 
PI5A3158ZAEXTR-ND SOTiny™ Low Volt. Dual SPDT Analog Switch* NEW!. 1767.50/3,500 
PI5C3301TEXCT-ND SOTiny™ Single Bit Bus Switch* NEI SOT-23-5 78 10 63 
PI5C3301TEXTR-ND SOTiny™ Single Bit Bus Switch* NEW!. SOT-23-5 1596.00/3,000 
PI5C3303TEXCT-ND SOTiny™ 2:1 Mux/Demux Bus Switch* NEW! 98 8779. 
PI5C3303TEXTR-ND SOTiny™ 2:1 Mux/Demux Bus Switch* NEW! 1995.00/3,000 
PI74STX1G02CXCT-ND | Single 2-Input NOR Gate 38 29.23 
PI74STX1GO8CXCT-ND | Single 2-Input AND Gate 38 29) 228) 
PI74STX1GO8CEXCT-ND | Single 2-Input AND Gate*. 39 30 © 23 
PI74STX1GO8CEXTR-ND | Single 2-Input AND Gate*. 519.00/3,000 
PI74STX1G32CXCT-ND | Single 2-Input OR Gate . 38 29 23 
PI74STX1G32CXTR-ND | Single 2-Input OR Gate . 507.00/3,000 
PI74STX1G79CXCT-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type Fli 38 Qe 23) 
PI74STX1G86CXCT-ND | Single 2-Input XOR Gate... 38 29 23 
PI74STX1G125CXCT-ND | Buffer with Tri-State Outpu 54 AL 32 
PI74STX1G125CXTR-ND | Buffer with Tri-State Outpu 717.00/3,000 
PI74STX1G126CXCT-ND | Buffer with Tri-State Outpu 54 AL 32 
PI74STX1G126CXTR-ND | Buffer with Tri-State Outpu 717.00/3,000 
PI74STX1G126CEXCT-ND | Buffer with Tri-State Output* AG FODmmEC 
PI74STX1G126CEXTR-ND| Buffer with Tri-State Output* 609.00/3,000 
PI9OLVO1TEXCT-ND SOTiny™ LVDS High Speed Diff. Line Driver* NEW! 27 13) 102. 
PI9OLVO1TEXTR-ND SOTiny™ LVDS High Speed Diff. Line Driver* NEW! 2595.00/3,000 


74ALVCH LOGIC 
(ADVANCED LOW VOLTAGE CMOS with HOLD) 


Price Each 
Description Pkg. il 25 100 
PI74ALVCH16245A-ND _|16-Bit Bidirectional Bus Transceiver 8-TSSOP 2.40 1.92 1.60 


LAN / ANALOG 
SWITCH PRODUCTS 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
PI2LVD412ZHE-ND 1.8V, LVDS, 4-Ch. Diff., 2:1 Mux/Demux Switch* NEW!. 489 432 3.92 
PI2PCIE412-CZHE-ND 4-Ch. Diff. 2:1 Mux/Demux PCI-Express Switch* NE! 431 3.81 3.45 
PI2PCIE412-CZHEXCT-ND/ 4-Ch. Diff. 2:1 Mux/Demux PCI-Express Switch* NE! 439 3.87 3.51 
PI2PCIE412-CZHEXTR-ND) 4-Ch. Diff. 2:1 Mux/Demux PCI-Express Switch* NE! 10426.50/3,500 


PI3A212SZLEXCT-ND 


Dual SPDT Audio Clickless Analog Switch* NEW! 10-TOFN 94 84 76 


PI3A212SZLEXTR-ND 
PI3A212ZLEXCT-ND 


Dual SPDT Audio Clickless Analog Switch* NEW! 
Dual SPDT Analog Switch* NEW! 


2233.00/3,500 
10-TOFN 18 70 63 


PI3A212ZLEXTR-ND Dual SPDT Analog Switch* NEW! 10-TQFN 1862.00/3,500 
PI3HDMI412-BAE-ND 4-Ch. Diff., 2:1 Mux/Demux, DVI/HDMI Switch* NEW!...48-TSSOP 3.92 3.46 3.14 
PIS3HDMI412FTBE-ND 4-Ch. Diff., 2:1 Mux/Demux, DVI/HDMI Switch* NEW!...48-BQSOP 3.92 3.46 3.14 
PI3L110QE-ND 3.3V Quad, 2:1 Mux/Demux Fast Ethernet 

LAN Switch with Single Enable* NEW!. 2.87 254 2.30 
PI3L301DAE-ND 3.3V, 16-Bit to 8-Bit Mux/Demux* NEWS........... 3.19 282 2.56 
PI3L500ZFE-ND 3.3V, 8-Ch., 2:1 Mux/Demux Gigabit Ethernet 

LAN Switch with Single Enable* NEW/............ 3.28 2.90 2.63 
PI3USB1OMZKEXCT-ND /3.3V, Wide Bandwidth, 2-Ch., 2:1 Mux/Demux 

USB 2.0 Switch with Single Enable* NEW!. 88 kes fal 
PI3USB1OMZKEXTR-ND /3.3V, Wide Bandwidth, 2-Ch., 2:1 Mux/Demux 

USB 2.0 Switch with Single Enable* NEW! 2096.50/3,500 
PI5A100WE-ND Quad SPDT Analog Switch* 2.16 1.86 1.67 
PI5A4213GAEXCT-ND Low Voltage Dual SP3T Analog Switch* NEW! 1.18 1.04 95 
PI5A4213GAEXTR-ND Low Voltage Dual SP3T Analog Switch* NEW! 2394.00/3,000 


PIS5A4684GAEXCT-ND 
PI5A4684GAEXTR-ND 


Dual SPDT Analog Switch* NEW! 
Dual SPDT Analog Switch* NEW! 


1.06 94 85 
2154.00/3,000 


PI5A4764GAEXCT-ND Dual SPDT Audio Clickless Analog Switch* NEW! 1.16 1.03 93 
PI5A4764GAEXTR-ND Dual SPDT Audio Clickless Analog Switch* NEW! 2355.00/3,000 

PI5L200QE-ND Quad SPDT LAN Switch*........ 232 1.81 1.48 
PI5V330W-ND. Quad 2:1 Multiplexer/Demultiplexe 2.24 1.92 1.76 
PI5V330WE-ND Quad 2:1 Multiplexer/Demultiplexer*. 212 1.92 1.74 
PS301CSA-ND SPST, 17V Analog Switch .. 119 1.02 92 
PS302CSA-ND SPST, 17V Analog Switch .. 1.01 sort eft) 
PS323ESAE-ND Dual SPST, 17V N.O. Analog Switch* 1.01 87 = 79 
PS383ESE-ND Dual SPDT, 17V Analog Switch...... 2.83 243 2.18 
PS391ESE-ND Quad SPST, 17V N.C. Analog Switch . 2.11 181 1.63 
PS391ESEE-ND Quad SPST, 17V N.C. Analog Switch* 2.11 1.81 1.63 
PS392CSEE-ND Quad SPST, 17V N.O. Analog Switch* 2.07 1.79 1.60 
PS392ESEE-ND Quad SPST, 17V N.O. Analog Switch* 2.11 1.81 1.63 
PS393ESEE-ND Quad SPST, 17V (2)N.O., (2)N.C. Analog Switch* 2.11 1.81 1.63 


LVDS DATA 
TRANSMISSION 

Digi-Key Price Each 
Part No. Description 25 100 
PI9OLV027AWE-ND Dual LVDS Line Driver* 2.24 1.92 1.72 
PISOLVO28AW-ND Dual LVDS Line Receiver. 2.24 1.92 1.72 
PISOLVO28AWE-ND Dual LVDS Line Receiver* . 224) 1:92) 1.72 
PISOLV031AW-ND Quad LVDS Line Driver 3.73 3.20 2.86 
PI9OLVO31AWE-ND Quad LVDS Line Driver*. 3.73 3.20 2.86 
PISOLVO32AWE-ND Quad LVDS Line Receiver* 3.73 3.20 2.86 
PISOLV047AL-ND 3V, Quad LVDS Differential Line Driver... 274 250 2.28 
PI90LV047ALE-ND 38V, Quad LVDS Differential Line Driver* 2.74 250 2.28 
PISOLVO48AL-ND 3V, Quad LVDS Differential Line Receiver .. : 274 250 2.28 
PISOLVO48ALE-ND 38V, Quad LVDS Differential Line Receiver* -16-TSSOP 2.74 2.50 2.28 
PISOLVOS0L-ND Dual LVDS Driver/Receiver. -16-TSSOP 2.98 2.55 2.28 
PI9OLVO051L-ND Dual LVDS Transceiver (Single EN) -16-TSSOP 298 2.55 2.28 
PISOLV179W-ND Single LVDS Transceiver............. .8-SOIC 2.61 2.24 2.01 
PISOLV179WE-ND Single LVDS Transceiver* . .8-SOIC 2.40 219 2.01 
PISOLVB0O22LE-ND LVDS 2x2 Mux/Repeater*... -16-TSSOP 5.65 4.85 4.33 
PISOLVBO50L-ND Dual Hi-Drive LVDS Transceiver (EN). -16-TSSOP 3.22 2.94 2.68 
PISOLVB051L-ND Dual Hi-Drive LVDS Transceiver (EN). -16-TSSOP 3.03 260 2.32 
PI9O0LVB179W-ND Single Hi-Drive LVDS Transceiver... 8-SOIC 1.94 167 1.49 
PISOLVB180W-ND Single Hi-Drive LVDS Transceiver (EN 14-SOIC 2.45 2.10 1.88 


74AVC 2.5VOLT BUS 


DRIVERS AND FLIP-FLOPS 


Price Each 

Description Pkg. a 25 100 
PI74AVC+16244A-ND Tri-State, 16-Bit Buffer/Driver -48-TSSOP 2.74 250 2.28 
PI74AVC+16244AE-ND | Tri-State, 16-Bit Buffer/Driver -48-TSSOP 2.74 2.50 2.28 
PI74AVC+16268A-ND Tri-State, 12-Bit to 24-Bit Registered Bus Exchanger........56-TSSOP 2.74 2.50 2.28 
PI74AVC+16345A-ND Tri-State, 1-Bit to 4-Bit Registered Address Driver. -56-TSSOP 3.77 344 3.14 
PI74AVC+16374A-ND Tri-State, 16-Bit D-Type Flip-Flop -48-TSSOP 2.74 2.50 2.28 
PI74AVC+16721A-ND Tri-State, 20-Bit Flip-Flop .... .56-TSSOP 2.74 250 2.28 
PI74AVC+16820A-ND Tri-State, 10-Bit Flip-Flop with Dual Outputs. .56-TSSOP 2.74 2.50 2.28 
PI74AVC+16836A-ND Tri-State, 20-Bit Universal Bus Driver .56-TSSOP 2.38 2.18 1.99 
PI74AVC+16836AE-ND | Tri-State, 20-Bit Universal Bus Driver .56-TSSOP 2.38 2.18 1.99 
PI74AVC164245AE-ND __| Tri-State, 3.3V to 1.8V, 16-Bit Level Shifter* -48-TSSOP 3.29 3.00 2.74 
PI74AVC164245LAAE-ND | Tri-State, 3.3V to 1.5V, 16-Bit Level Shifter* -48-TSSOP 3.90 3.56 3.25 
PI74AVC16834A-ND Tri-State, 18-Bit Universal Bus Driver .56-TSSOP 2.98 2.39 1.99 
PI74AVC16835A-ND Tri-State, 18-Bit Universal Bus Driver .56-TSSOP 2.98 2.39 1.99 


* RoHS Compliant 


% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


936 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


FCT LOGIC 


) 


LOW VOLTAGE 


STANDARD 5 VOLT 5 TRANSLATOR BUS SWITCH 

Digi-Key Price Each Digi-Key he Price Each 
Hut, ues a 1 cae B-ND Sat [tage Level Shifting Switch 40 eso . iz ts 
7 ‘ 5B-| }-Bit, Low Voltage Level Shifting Switch. -40- 85 3 a) 
ET ee oye Octal Buffer/Line Driver..... 74 68 62 PI3VT32X245BE-ND | 16-Bit, Low Voltage Level Shifting Switch* '40-B0SOP 1.85 1.69 1.55 
PI7AFCT245ATQ-ND | Octal Bidirectional Transceiver... 74 68 62 PI3VT34X245B-ND 32-Bit, Low Voltage Level Shifting Switch. .80-BOSOP 3.43 3.14 2.86 
PI74FCT541 ATQ-ND Non-Invert Octal Butfer/Line Drive 94 86 .79 PISVT34X245BE-ND 32-Bit, Low Voltage Level Shifting Switch* ‘80-BQSOP 3.43 314 2.86 
PI74FCT574ATQ-ND Octal D-Type Register, Tri-State... 74 68 62 PI3VT3245L-ND 8-Bit, Low Voltage Level Shifting Switch... .20-TSSOP 1.07 98 .90 
PISVT3245LE-ND 8-Bit, Low Voltage Level Shifting Switch’... “20-TSS0P_ 1.16 1.00 89 
PI3VT3306L-ND 2-Bit, 2-Port, Low Voltage Translator Bus Switch. 8-TSSOP 1.16 99 88 
74FCT - STANDARD 5 VOLT FCT WITH PI3VT3306LE-ND 2-Bit, 2-Port, Low Voltage Translator Bus Switch* 8-TSSOP 98 85 75 
25 OHM SERIES OUTPUT RESISTOR PI3VT3861L-ND. 10-Bit, 2-Port, Low Voltage Translator Bus Switch (24-TSSOP 1.51 1.29 1.15 


Digi-Key 
Part No. 


Description 


Price Each 
Pkg. 1 25 +100 


PI74FCT2241ATQ-ND 
PI74FCT2273ATQ-ND 
PI74FCT2374ATQ-ND 


Inverting Octal Buffer/Line Drive' 


Octal D-Type Flip-Flop 
Octal D-Type Register 


20-QSOP 74 68 62 
20-QSOP 14 68 62 
20-QSOP 74 68 —«62 


Digi-Key 


74FCT - DOUBLE DENSITY STANDARD 5V 
LOGIC WITH BALANCED OUTPUT DRIVE 


Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
PI74FCT162244ATA-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 1.44 1.31 1.19 


Digi-Key 
Part No. 


Description 


74LPT - STANDARD 3.3 VOLT LOGIC 
WITH 5 VOLT TOLERANT I/O 


Price Each 
Pkg. 1 25 +100 


PI74LPT244AQE-ND 
PI74LPT244AS-ND 
PI74LPT541AQ-ND 


Octal Buffer/Line Driver* 
Octal Buffer/Line Driver. 
Non-Inverting Octal Buffer/Line Driver. 


20-QSOP fy ke afl 
- 20-SOIC Gt HRS Al 
20-QSOP Gt RS Al 


Digi-Key 


74LPT - DOUBLE DENSITY 3.3 VOLT LOGIC 


WITH 5 VOLT TOLERANT I/O 


Price Each 
Part No. Description il 25 100 
PI74LPT16244AAE-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver*. Teves! = aka) es} 
PI74LPT16244AV-ND 16-Bit Buffer/Line Driver 18) ta 1:08 
PI74LPT16245AAE-ND —_| 16-Bit Bidirectional Transceiver 1.18 1.11 1.08 
PI74LPT16245AV-ND 16-Bit Bidirectional Transceiver A18 A.10) 1.08 
PI74LPT16374AAE-ND | 16-Bit Octal Register* 118 1.11 1.08 


5 VOLT BUS 
SWITCH PRODUCTS 

Digi-Key Price Eacha 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PI5C32X245B-ND 16-Bit Bus Switch. .40-BQSOP 2.02 1.58 1.30 
PI5C32X245BE-ND 16-Bit Bus Switch*. 40-BQSOP 2.02 1.58 1.30 
PI5C34X245B-ND 32-Bit Bus Switch. .80-BQSOP 259 2.35 2.13 
PI5C34X245BE-ND 32-Bit Bus Switch*. .80-BQSOP 259 2.35 2.13 
PI5C34X2245BE-ND 32-Bit, 2-Port Bus Switch* NEW! .80-BQSOP 3.63 3.21 2.91 
PI5C3125Q-ND Quad Bus Switch with Individual Enable wl 63 58 
PI5C3125QE-ND Quad Bus Switch with Individual Enable* NEW! 1.02 90 82 
PI5C3126QE-ND Quad Bus Switch with Individual Enable* NEW! 1.02 90 82 
PI5C3244SE-ND 8-Bit, 2-Port Bus Switch (FCT244 Pinout)* onl Get 
PI5C32450-ND 8-Bit, 2-Port Bus Switch (FCT245 Pinout). ate. 64 59 
PI5C3245QE-ND 8-Bit, 2-Port Bus Switch (FCT245 Pinout) * al 63 58 
P1I5C32510-ND 8:1 Mux/Demux Bus Switch... 2 64 59 
P1I5C3251QE-ND 8:1 Mux/Demux Bus Switch* fi 63 58 
P1I5C3253Q-ND Dual 4:1 Mux/Demux Bus Switch 72 66 60 
PI5C3253QE-ND Dual 4:1 Mux/Demux Bus Switch* afl 63°58 
P1I5C32570-ND Quad 2:1 Mux/Demux Bus Switch 172 66 60 
PI5C3257QE-ND Quad 2:1 Mux/Demux Bus Switc! ral 63 58 
PI5C3257S-ND Quad 2:1 Mux/Demux Bus Switch... 72 66 60 
PI5C3305LE-ND 2-Bit Bus Switch with Individual Enables* NEW! 98 ut 1G) 
PIS5C3306LE-ND 2-Bit Bus Switch with Active Low Enables* NEW! 98 1819 
PI5C3383QE-ND 5-Bit, 4-Port Bus Exchange Switch* NEW! 1.02 90 82 
PI5C3384QE-ND 10-Bit, 2-Port Bus Switch* Al 63 58 
PI5C3861QE-ND 10-Bit, 2-Port Bus Switch* il 63 58 
PI5C16211A-ND 24-Bit, Bus Switch... .56-TSSOP 1.98 1.79 1.62 
PI5016211AE-ND 24-Bit, Bus Switch* .56-TSSOP 2.41 1.65 1.35 
PI5C16212V-ND 24-Bit, Bus Switcl 56-SSOP 1.98 1.79 1.62 
PI5C16862CA-ND 5V, 20-Bit Bus Switch .48-TSSOP 215 1.85 1.65 
PI5C162861BE-ND 20-Bit, 2-Port Bus Switch* NEW! .48-BQSOP 2.26 1.99 1.81 

PI5C32161CAE-ND 16-Bit to 32-Bit, Demux PC! Hot-Plug Bus 

Switch* NEW!. me 56-TSSOP 4.89 4.32 3.92 


3.3 VOLT BUS 


H PRODUCTS 

Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
PI3B32X245BE-ND Hot Insertion 16-Bit, 2-Port Bus Switch* NEW! 299 2.64 2.39 
PI3B32X384BE-ND 20-Bit, 2-Port NanoSwitch(™* NEWS... 2.78 246 2.23 
P13B33X257BE-ND 12-24 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch* 3.08 264 2.36 
P13B3245QE-ND Hot Insertion 8-Bit, 2-Port, NanoSwitch™* NEW! abstse ay qe 
P13B32510-ND 8-1 Mux/Demux Hot Insertion Bus Switch 1.18 1.04.96 
P13B3251QE-ND 8-1 Mux/Demux Hot Insertion Bus Switch*. 1.18 1.04 .96 
PI3B3253QE-ND Dual 4:1 Mux/Demux NanoSwitch™* NE! 165 146 1.32 
P13B32570-ND Quad 2:1 Mux/Demux Hot Insertion Bus Switc 8. 104) 96) 
PI3B3257QE-ND Quad 2:1 Mux/Demux Hot Insertion Bus Switch* 1.18 1.04 .96 
P13B16211A-ND 24-Bit Bus Switch. 2.40 219 2.01 
P13B16211AE-ND 24-Bit Bus Switch* 240 219 2.01 
P1I3B16233A-ND 16-Bit to 32-Bit FET Mux/Demux Bus Switch 240 219 2.01 
P13B16245A-ND Hot Insertion, 16-Bit, 2-Port Bus Switch... 240 219 2.01 
PI3B16245AE-ND Hot Insertion, 16-Bit, 2-Port Bus Switch* 240 219 2.01 
PI3C34X484NB-ND 3.3V, 40-Bit Bus Switch (384 function)... 3.82 3.27 2.42 
PI3C3125LE-ND Hot Insertion, 4-Bit, 2-Port, Bus Switch 

with Individual Enables* NEW! 1.29 114 1.04 
PI3C31250-ND Hot Insertion, 4-Bit, 2-Port, Bus Switch 

with Individual Enables 1.09 85 70 
PI3C3125QE-ND Hot Insertion, 4-Bit, 2-Port, Bus Switch 

with Individual Enables* NEWI............... 1.22 1.08 98 
PI3C3125WE-ND Hot Insertion, 4-Bit, 2-Port, Bus Switch 

with Individual Enables* NEW!... 1.22 1.08 ~=—.98 
PI3C3126LE-ND Hot Insertion, 4-Bit, 2-Port, Bus Switch 

with Individual Enables* NEW! 1.29 114 1.04 
PI3C31260-ND Hot Insertion, 4-Bit, 2-Port, Bus Switch 

with Individual Enables... il OS Ooms 0) 
PI3C3126QE-ND Hot Insertion, 4-Bit, 2-Port, Bus Switch 

with Individual Enables* 1.09 85 .70 
PI3C3126WE-ND Hot Insertion, 4-Bit, 2-Port, Bus Switch 

with Individual Enables* NEW!... 1.22 108 .98 
PI3C32450-ND Hot Insertion, 8-Bit, 2-Port Bus Switch 1.16 LOT eet 
PI303245QE-ND Hot Insertion, 8-Bit, 2-Port Bus Switch* 1.16 91 74 
P1303384Q-ND 3.3V High Bandwidth, Hot Insertion, 10-Bit, 

2-Port Bus Switch... 1.16 91 74 
PI3C3384QE-ND 3.3V High Bandwidth, Hot Insertion, 10-Bit, 

2-Port Bus Switch* 1.16 2174 
PI3C38610-ND 3.3V High Bandwidth, Hot Insertion, 10-Bi 

2-Port Bus Switch TG HY ae 
PI3C38610E-ND 3.3V High Bandwidth, Hot Insertion, 10-Bit, 

2-Port Bus Switch* ..... 1.16 91 74 
PI3CH281QE-ND Low Voltage, High Bandwidth, 2-Channel, 

NanoSwitch™, with Single Enable* NEW! 1.22 1.08 98 
PI3CH400QE-ND Low Voltage, 5-Ohm, 4-Channel, 2-Port 

NanoSwitch(™* NEWS... 1.33 1.18 1.07 
PI3CH800QE-ND Low Voltage, 5-Ohm, 8-Channel, 2-Port 

NanoSwitch™* NEWS..... 6 22 1:08"-98; 
PI3CH1000QE-ND Low Voltage, 5-Ohm, 10-Channel, 2-Port 

NanoSwitch"* NEW'..... 1.49 1.32 1.20 


VIDEO 
SWITCH PRODUCTS 
i Price Each 

Part No Description Pkg. 1 25 100 

PI3V312QE-ND 3.3V High Bandwidth, 4-Port, 2:1 Mux/Demux 
Video Switch* NEW!. al 63.57 

PI3V512QE-ND 3.3V Wideband/Video Switch, 5-Port, 2:1 

Mux/Demux* NEW!.. 90 1801) 2738 
PI5V3300Q-ND Quad 2-1 Multiplexer Video Switch 212 1.92 1.74 
PI5V330QE-ND Quad 2-1 Multiplexer Video Switch Pie IA ere 
PISV330SWE-ND Wideband/Video Quad 2-Channel M 1.08 96 87 
PI5V3310-ND Dual 4-Channel Video Multiplexer/Demux. 2.12 1.92 1.74 
PI5V3310E-ND Dual 4-Channel Video Multiplexer/Demux* 212) al 92 aA 
PI5V332Q-ND Quad Video Switc! 212 1.92 1.74 
PI5V332QE-ND Quad Video Switch* 2.12 1.92 1.74 


CLOCK 
DISTRIBUTION PRODUCTS 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PI6C557-03LE-ND PCI-Express Clock* NEW!... .16-TSSOP 1.08 96.87 
PI6C2405A-1HWE-ND Zero-Delay Clock Buffer* NEW! .8-SOIC 247 219 1.98 
PI6C3421ATEXCT-ND 27MHz Spread Spectrum Clock Synthesizer* NEW! OT-23-6 1.18 104 95 
PI6C3421ATEXTR-ND 27MHz Spread Spectrum Clock Synthesizer* NEW! }OT-23-6 2394.00/3,000 
PI6C4511WE-ND PLL Clock Multiplier* NEW!.... Sl 22 a0 
PI6C4512WE-ND PLL Clock Multiplier* NEW!.... 147 1.30 1.18 
PI6C10804WE-ND 1.8V/2.5V, 250MHz, 1:4 Networking Clock Buffer* NEI W:5? 1.39) 1:26 
PI6C10806LE-ND 1.8V/2.5V, 250MHz, Low Skew 1:6 Crystal to 
LVCMOS Clock Buffer* NEW! (176) eal S60 42. 
PI6C10807LE-ND 1.8V/2.5V, 250MHz, 1:10 Networking Clock 
Buffer* NEW!. 20-TSSOP 1.96 1.74 1.57 
PI6C20400HE-ND 1:4 Clock Driver for Intel PCI-Express Chipsets* NEW!...28-SSOP 2.45 216 1.96 
PI6C20400LE-ND 1:4 Clock Driver for Intel PCI-Express Chipsets* NEW!..28-TSSOP 2.64 2.33 2.12 
PI6C18551WE-ND 3.3V/5V, 160MHz, 4-Output CMOS Clock Buffer* NEW!.....8-SOIC 1.96 1.74 1.57 
PI6C48533-01LE-ND 3.3V Low Skew 1-to-4 Diff./LVCMOS to LVPECL 
Fanout Buffer* NEW! etd 20-TSSOP 3.72 3.29 2.98 
P16C48535-01LE-ND 3.3V Low Skew 1-to-4 LVTTL/LVCMOS to 
Fanout Buffer* NEW! 20-TSSOP 3.72 3.29 2.98 
PI6C48535-11LE-ND 3.3V Low Skew 1-to-4 Crystal/LVCMOS to LVPECL 
Fanout Buffer* NEW!.... .20-TSSOP 3.72 3.29 2.98 
PI6CV304LE-ND 160MHz Clock Buffer* NEW! 2.06 1.82 1.65 
PI6CV304WE-ND 160MHz Clock Buffer* NEW! 2.06 1.82 1.65 
PI6CV2304LE-ND 160MHz Clock Buffer* NEW! 8-TSSOP 1.96 1.74 1.57 
PI6CV2304WE-ND 160MHz Clock Buffer* NEW! “SOIC 81.96 1.74 1.57 
PI6CX100-27WE-ND 27MHz, 3.3V VCXO for Set-Top Applications* NE! SOIC 76 68 62 
PI49FCT804ATS-ND Non-Inverting Clock Driver. 302 ns OVmmsonS 
PI49FCT805ATQE-ND Non-Inverting Clock Driver* 2.99 2.73 2.39 
PI49FCT805ATS-ND Non-Inverting Clock Driver. 2.99 2.73 2.39 
PI49FCT805ATSE-ND Non-Inverting Clock Driver* 2109) e270 2.09 
PI49FCT3803L-ND 156MHz, 7-Output Non-Inverting Clock Drive: .16-TSSOP 149 1.36 1.25 
PI49FCT3803LE-ND 156MHz, 7-Output Non-Inverting Clock Driver* .16-TSSOP 1.49 1.36 1.25 
PI49FCT38030-ND 156Mbz, 7-Output Non-Inverting Clock Drive: 149 136 1.25 
PI49FCT3803QE-ND 156MHz, 7-Output Non-Inverting Clock Drive: TASES edb) 71:25) 
PI49FCT3805AQ-ND 3.3V Fast CMOS Buffer/Clock Drive: 2.99 2.73 2.39 
PI49FCT3805AQE-ND 3.3V Fast CMOS Buffer/Clock Driver 2.99 2.73 2.39 
PI49FCT3805ASE-ND 3.3V Fast CMOS Buffer/Clock Driver* 2.99 2.73 2.39 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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CLOCK DISTRIBUTION PRODUCTS (Continued) 


TOSHIBA 


74HC SERIES 


i a Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PI49FCT3805DQE-ND — 3.3V, 2 x 1:5 CMOS Clock Driver* NEW! 20-0S0P 7.45 658 5.97 TC74HCOOAFN-ND Quad 2-Input NAND Gate... A? 38.26 
PI49FCT3807AQE-ND —_|3.3V Fast CMOS Clock Driver* . 20-0SO0P 3.51 3.20 2.80 TC74HCOOAFNF-ND Quad 2-Input NAND Gate. i) ne ae) 
PI49FCT3807ASE-ND —_|3.3V Fast CMOS Clock Driver* . .20-SOIC 2.99 2.73 2.39 TC74HCOOAFNTR-ND —_| Quad 2-Input NAND Gate 243.00/2,500 
PI49FCT3807CQE-ND —_|3.3V Fast CMOS Clock Driver* NEW!. 20-QS0P 5.28 4.67 4.23 TC74HCOOAFNFCT-ND — | Quad 2-Input NAND Gate*. AT 38.26 
PI49FCT3807DQ-ND 3.3V Fast CMOS Clock Driver 20-0S0P 5.41 4.95 4.51 TC74HCOOAFNFTR-ND | Quad 2-Input NAND Gate*. 306.00/2,500 
PI49FCT3807DS-ND 3.3V Fast CMOS Clock Driver -20-S0IC 5.41 4.95 4.51 TC74HCOOAPF-ND Quad 2-Input NAND Gate*. 47 3826 
PI49FCT3807DSE-ND —_|3.3V Fast CMOS Clock Driver* . .20-SOIC 5.41 4.95 4.51 TC74HCO2AFN-ND Quad 2-Input NOR Gate.. 49 40 27 
PI49FCT3807QE-ND 3.3V Fast CMOS Clock Driver* ! 20-QSOP 3.82 3.37 3.06 TC74HCO2AFNF-ND Quad 2-Input NOR Gate* 49 40 27 
PI49FCT328050E-ND —_|3.3V, 2x 1:5 CMOS Clock Driver* NEW! 20-0S0P 7.45 658 5.97 TC74HCO2AFNTR-ND | Quad 2-Input NOR Gat 318.75/2,500 

)7 HE-| BV, 1: lock Driver* NEW!... - 7.7 i . 7 | juad 2-Input at : A 27 
PI49FCT32807HE-ND _|3.3V, 1:10 CMOS Clock Driver* 20-SSOP 4 6.83 6.20 TC74HCO2AP-ND Quad 2-Input NOR Gi 49 40 2 
TC74HCO2APF-ND Quad 2-Input NOR Gate* i 49° «40 27 
NEW! PCI BRIDGE TC74HCO3AP-ND Quad 2-Input NAND Gate with Open Drain 14-Dip 56 45 34 
f — RoHS Compliant TC74HCO4AFNF-ND Hex Inverter* 4-SOL 49 40 27 
TC74HCO4AFNTR-ND | Hex Inverter. 4-SOL 318.75/2,500 
Digi-Key = Price Each TC74HCO4AFNFCT-ND | Hex Inverter’ 4-SOL 49 40 2 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 TC74HCO4AFNFTR-ND | Hex Inverter 4-S0L 318.75/2,500 
7 | xpress-to-| ‘eversible Bridg: -160-| 05 i 57 7 | lex Inverter. |-Dip i 2 4 
PI7C9X110BNBE-ND PCIE: PCI Reversible Brid T60-LFBGA 19.50 18.16 16 TC74HCO4AP-ND Hex | 14-Di 36.29.22 
5 | sync. 2-Port PCI-to- ridge - ; hOGiad de 7: | lex Inverter® ... -Dip : d 
PI7C8150BMAE-ND Async. 2-Port PCI-to-PCI Brid 208-FOFP 13.90 12.95 11.81 TC74HCO4APF-ND Hex | 14-Di 473826 
PI7C8150BNDE-ND Async. 2-Port PCl-to-PCI Bridge 56-PBGA 13.90 12.95 11.81 TC74HCO8AFN-ND Quad 2-Input Al 4-SOL 49 40 27 
PI7C8150BMAE-ND 2-Port PCI-to-PCI Bridge .160-MQFP 13.90 12.95 11.81 TC74HCO8AFNF-ND Quad 2-Input AND Gate 4-SOL 49.40.27 
TC74HCOBAFNTR-ND | Quad 2-Input AND Gate... 4-S0L 318.75/2,500 
TC74HCO8AFNFCT-ND | Quad 2-Input AND Gate* 4SOL 49 40 2 
NEW! SPECIALTY INTERFACE — Rois Compliant TC74HCO8AFNFTR-ND — | Quad 2-Input AND Gate* 4-SOL 318.75/2,50 
| luad 2-Input at -Dip 5 4 
TC74HCO8AP-ND Quad 2-Input AND G 14-Di 38.30.23 
Digi-Key Price Each TC74HCO8APF-ND Quad 2-Input AND Gat 14-Dip 49.40.27 
Part No. Description Pkg. fl 25 100 TC74HC10AP-ND Triple 3-Input NAND Gate. 14-Dip 56 45 34 
PI4ULS3V08MZLE-ND —_[8-Bit, Non-Inverting Bus Transceiver -32-TOFN 2.84 251 227 TC74HC10APF-ND Triple 3-Input NAND Gate* 14-Dip 56.4534 
PI4ULS3V16AE-ND 16-Bit, Non-Inverting Bus Transceiver . 6-TSSOP 3.62 3.20 2.90 TC74HC14AFN-ND Hex Schmitt Trigger Invertel 4-SOL 37 = 30.28 
PI74HSTL1212AE-ND 24-Bit, 1.8V to 3.3V Bi-Dir. Level Shifting Transceiver 4-TSSOP 6.85 6.05 5.48 TC74HC14AFNF-ND Hex Schmitt Trigger Inverter* 4SOL 48 39 a7 
PI74LVC4245ALE-ND Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus Transceiver 4-TSSOP wi gf) 158) TC74HC14AFNFCT-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter* 4SOL 48.39.27 
PI74STX2G4245ZEEXCT-ND |2-Bit, Level Shifting Buffer/Transceiver 12-TOFN 827366 TC74HCT4AFNFTR-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter* 4-S0L 314.50/2,500 
PI74STX2G4245ZEEXTR-ND |2-Bit, Level Shifting Buffer/Transceiver 12-TDFN 1956.50/3,500 TC74HC14APF-ND Hex Schmitt Trigger Inverter* 14-Dip 751-4229 
PI74STX4G4245ZJEXCT-ND |2-Bit, Level Shifting Buffer/Transceiver 16-TDFN §=1.47 1.30 1.18 TC74HC32AFN-ND Quad 2-Input OR Gate 4-SOL | 495 4055 827, 
PI74STX4G4245ZJEXTR-ND |2-Bit, Level Shifting Buffer/Transceiver 16-TDFN 3493.00/3,500 TOAST NDE ua neu He eae: : 4-SOL 49 aaee pee 
ri luad 2-Inpu ate ie # 
o SH IB A TC74HC32AFNFCT-ND | Quad 2-Input OR Gate* . 49. «4027 
74AC SERIES TC74HC32AFNFTR-ND — | Quad 2-Input OR Gate* . 4-SOL 318.75/2,500 
TC74HC32AP-ND Quad 2-Input OR Gate 14-Dip 49 40 27 
Digi-Key Price Each TC74HC32APF-ND Quad 2-Input OR Gate* . 14-Dip 49 40 27 
Part No. Description Pkg. I 25 100 TC74HC74AFNF-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* 4-SOL fail AL .29 
TC74ACO0PF-ND Quad 2-Input NAND Gate* A6 37.28 TC74HC74AP-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 14-Dip 51 Al 29 
TC74ACO2FNTR-ND Quad 2-Input NOR Gate. 320.63/2,500 TC74HC74APF-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 14-Dip coil AL 29 
TC74ACO2FNFCT-ND Quad 2-Input NOR Gate 48 382 TC74HC86AP-ND Quad Exclusive OR Gate... 14-Dip AT 360.27 
TC74ACO2FNFTR-ND | Quad 2-Input NOR Gate’ 320.63/2,500 TC74HC86APF-ND Quad Exclusive OR Gate 14-Dip 59 AT 86 
TC74AC02P-ND Quad 2-Input NOR Gate. 48 438 «429 TC74HC123APF-ND Dual Monostable Multivibrator* 16-Dip 62.39.30 
TC74AC02PF-ND d2-Input NOR Gate* 43.38.29 TC74HC125AFNF-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State* FS0L52—SCiDSSCiA 
TO ae ua 2 InputRiOR Gate Ow TC74HC125AFNTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State . 4-S0L 347.63/2,500 
TC74ACO8FN-ND Quad 2-Input AND Gate. ‘46 -37.—~—t«C« TC74HC125AFNFCT-ND Quad Bus Buffer, Tri-State* 4-SOL 52 42 31 
TC74ACO8FNTR-ND Quad 2-Input AND Gate. 307.13/2,500 TC74HC125AFNFTR-ND Quad Bus Buffer, Tri-State* 4-SOL 347.63/2,500 
TC74AC14EN-ND Hex Schmitt Trigger Inverter. 55 4433 TR aRaER ESN ee oe Cua = pal a a = 

af i j * fi uad 2-Input schmil al a x . 
SEEN ND did Sta On eee eee TC74HC132AFNF-ND | Quad 2-Input Schmitt NAND Gate* 4-SOL 53 40 30 
TC74AC32FNE-ND Quad 2-Input OR Gate* 48389 TC74HC132AP-ND Quad 2-Input Schmitt NAND Gat 14-Dip 57 4382 

i i 7 TC74HC132APF-ND Quad 2-Input Schmitt NAND Gat 1) ne ee 
TC74AC32FNFCT-ND Quad 2-Input OR Gate 48 38 29 PITCH ANDERE 8-0-8 Lins Decoder i es 
TC74AC32FNETR-ND __| Quad 2-Input OR Gate* 320.63/2,500 z s lossiF Mel DecOuele dull ‘ 
TC74AC74EN-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 74S0L. 48 39 ~«29 TOT OTSRAENEC TEND ais ine Denoder AT a ae et 
TC74AC74P-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 14-Dip 48 39 .29 re ne ecouel oles 
TC74AC86FN-ND Quad Exclusi i TC74HC138APF-ND 3-to-8 Line Decoder*. 150) dou 

ive OR Gate 4-SOL 50 40 30 TC74HC139AFN-ND Dual 2 ; 
TC74AC86FNF-ND Quad Exclusive OR Gate* . 14-SOL 50 40 30 E ual 2-to-4 Line Decoder eee 
“ 

i Pi fi TC74HC139AFNF-ND Dual 2-to-4 Line Decoder*. 52 42.31 
TC74AC125FN-ND Quad Bus Buffer, Tri-State 14-SOL_ 60.4584 Pee ett HM Dual Zto-4 line Decod aT 
TC74ACT25FNTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State T4-S0L 484.25/2,500 ac TaoaEANT Digi tea llnelbeeade: ey re ee 
TC74AC138FN-ND 3-to-8 Line Decoder. 16-SOL 55 42 31 A tod Li ‘ i ‘ : 

: TC74HC139APF-ND Dual 2-to-4 Line Decoder*. 52 42° 31 
TC74AC138FNTR-ND —_| 3-to-8 Line Decode 16-SOL 461.50/2,500 : i ‘ 
TC74AC138P-ND 3 : 4 TC74HC157AP-ND Quad 2-Channel Multiplexer 255) 42 32 
| -to-8 Line Decode 16-Dip ion 43 32 4 _ A ty 
TC TC74HC173AP-ND. Quad D-Type Register, Tri-State. -60 A634 
'74AC157FN-ND Quad 2-Channel Multiplexe 16-SOL 84 63 48 - 5 . 
TC74AC244P-ND Octal Bus Buffer. Tri-State - 73 55 A TC74HC173APF-ND Quad D-Type Register, Tri-State* .. 60 46 34 
é , Tri-State. ! : : : TC74HC175AFNF-ND | Quad D-Type Flip Flop with Clear*.. 60 48 36 
Meee ie ey Octal Bus Buffer, Tri-State a Bos A TC74HC244AFW-ND —_| Octal Bus Buffer, Tri-State... 60 45 34 
TC74AC245FWTR-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State 20-SOL 227.43/1,000 A a * 
\ i 4 TC74HC244APF-ND Octal Bus Buffer, Tri-State 60 45 34 
TC74AC245P-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State 20-Dip 13 55 Al | i i-! 
i i | TC74HC245AFWTR-ND __| Octal Bus Transceiver, Tri-State .. 161.00/1,000 
TC74AC245PF-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State* . 13 55 Al TC74HCO45APF-ND Octal Bus Transceiver. Tri-State* 60 45 34 
TC74AC573FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State .... HOE 58 44 ; Z , : 
TC74HC259AP-ND 8-Bit Addressable Latch......... 74 56 42 
TC74HC273AFW-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clea 63 48 36 
TC74HC273APF-ND Octal D-Type Flip Flop with Clear* . 65 49 37 
OSH IBA T SERIES TC74HC367APF-ND Hex Bus Buffer, Tri-State* . 61 46 35 

aa : TC74HC373AFW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State . 58 44 33 
pig asy meer i ; Price Facile i TC74HC373AFWTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State . 199.50/1,000 

attNO: jescriphon Bb TC74HC373AP-ND Octal D-Type Latch, Tri-State . 20-Dip 60 45 34 
Le eRe ed evo oD = F 4 Sr BI A a TC74HC373APF-ND Octal D-Type Latch, Tri-State* i 60 45 34 

7 uad 2-Input ate* Fe 5 z “ TC74HC374AFW-ND Octal D-Type Flip-Flop 58 44.33 
TC74ACTOOFNTR-ND Quad 2-Input NAND Gat 14-SOL 357.50/2,500 TC74HC374AFWTR-ND | Octal D-Type Flip-Flop 156.80/1,000 
TC74ACTOOFNFCT-ND | Quad 2-Input NAND Gate* 14-SOL 55 44 33 TC74HC374AP-ND Octal D-Type Flip-Flop i 60 45 34 
TC74ACTOOFNFTR-ND | Quad 2-Input NAND Gate* 371.25/2,500 TC74HC374APF-ND Octal D-Type Flip-Flop* . i 60 45 34 
TC74ACTOOP-ND Quad 2-Input NAND Gate Bl Ot TC74HC541 APF-ND Octal Bus Buffer, Tri-Stat i 60 45 34 
TC74ACTO2FN-ND Quad 2-Input NOR Gate. 50 40 30 TC74HC573AFW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State . '0-SOL 58 A4 330. 
TC74ACTO4ENTR-ND | Hex Inverter... 347.63/2,500 TC74HC573AFWTR-ND _| Octal D-Type Latch, Tri-State. 199.50/1,00 
TC74ACT14FNF-ND Hex Schmitt Trigger Inverter’ ae LEY ey TC74HC573APF-ND Octal D-Type Latch, Tri-State* 60 45 34 
TC74ACT32FN-ND Quad 2-Input OR Gate B&F TOE CSTAAEND pee D-type blp-fep, in Sate eo an i 
TC74ACT32FNTR-ND Quad 2-Input OR Gate 347.63/2,500 | tare hYDS EDS HOP, J Neo tate : : : 
TC74ACT138FNTR-ND | 3-to-8 Line Decoder... 461.50/2,500 TC74HC592APF-ND 8-Bit Register/Binary Counter* S176 61 
Toaariend | ou bi On 42 2 | ae [em owrmeeet teas, = i 
TC74ACT157FN-ND Quad 2-Channel Multipl 84 63 48 d i : : : 

4 ie cali si a TC74HC4040AFN-ND 12-Stage Binary Counter 53 40.30 
TC74ACT244FW-ND Octal Bus Buffer, Tri-State. 13 55 Al ‘ 

7 TC74HC4040AFNF-ND. 12-Stage Binary Counter’ ib) tA2> 232) 

TC74ACT244FWTR-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State. 242.06/1,000 TC74HC4040AP-ND 12-Stage Binary Counter 57438 

TC74ACT244P-ND Octal Bus Buffer, Tri-State. 13 55 Al = - 4 

7 uf TC74HC4040APF-ND 12-Stage Binary Counter’ ah A332 
TC74ACT244PF-ND Octal Bus Buffer, Tri-State 13 55 Al TC74HC4051AP-ND 8-Ch: ; 

ty ty ; . Channel Analog Multiplexer 74 56.42 
TC74ACT257FN-ND Quad 2-Channel Multiplexe 88 66 = 50 | a ; 

TC74ACT257FNF-ND | Quad 2-Channel Multiplexer 16:SOL 88 6650 RL Gao Ria gg) ©-Channel Analog Multiplexer dhy a eh 

ud 2 2 - TC74HC4052APF-ND Dual 4-Channel Analog Multiplexer* . 74 56 42 

Le a wad e channe eee Seo 6 718 es TC74HC4053AFNF-ND | Triple 2-Channel Analog Multiplexer* 54 AL 31 

4 ctat D= Type riip-riop with Clea i 4 : d TC74HC4053AFNFCT-ND | Triple 2-Channel Analog Multiplexer* wn el 
TC74ACT373FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State 20-SOL 73 55 AT TC74HC4053AFNFTR-ND | Triple 2-Channel Analog Multiplexer* 435.50/2,500 
TC74ACT374FW-ND Octal D-Type Flip-Flop 20-SOL 73 55 AT TC74HC4053AP-ND Triple 2-Channel Analog Multiplexer . 60 45 34 
TC74ACT541FW-ND Octal Bus Buffer, Tri-State. 20-SOL_ 7758 AA TC74HC4053APF-ND | Triple 2-Channel Analog Mulitplexer* 60 45 «3d 
TC74ACT541P-ND Octal Bus Buffer, Tri-State. 20-Dip a, 58 (44 TC74HC4066AFNF-ND Quad Bilateral Switch* 60 48 36 
TC74ACT541PF-ND Octal Bus Buffer, Tri-State 20-Dip 77 58 44 TC74HC4066APF-ND __| Quad Bilateral Switch* (5643) 02 
TC74ACT573FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State 20-SOL_ 7758 AA 


* RoHS Compliant 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


OSHIBA 74LCX SERIES [ets Description me. OE 


TC74LVX14FTFCT-ND Hex Schmitt Trigger Inverter* .14-TSSOP afl 42 32 


essription Pkg. 4 Pre Ea TC74LVX14FTFTR-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter* -14-TSSOP 294.00/2,000 

E TC74LVX32FN-ND Quad 2-Input OR Gate 43 3526 

TC74LCXOOFNF-ND Quad 2-Input NAND Gate* a TREND Quad 2-Input OR Gate* 43. «35 ~~ 
TC7ALCXOOFTCT-ND | Quad 2-Input NAND Gate lel TC74LVX32FTFCT-ND | Quad 2-Input OR Gate* . 43.35.26 
TC7ALCXOOFTFCT-ND | Quad 2-Input NAND Gate* al et el TC74LVXS2FTFIR-ND | Quad 2-Input OR Gate* = 240.8072,000 
TOTAL GXDOETETRND) |) Quad Se NAND Gate Pe TC74LVX74FN-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear. 44-S0L 53 42° 32 
= = 2 = TC74LVX74FNF-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* 4-SOL il 42° 32 

TC74LCXO2FNF-ND Quad 2-Input NOR Gate AB 36.27 TC74LVX74FTTR-ND —_| Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear . -14-TSSOP 294.00/2,000 
TC74LCXO2FTCT-ND | Quad 2-Input NOR Gate. ott TC74LVX74FTMCT-ND__ | Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* “14-TSSOP 534232 
TC74LCXO2FTTR-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 4-TSSOP 285.60/2,000 TC74LVX74FTMTR-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* “14-TSSOP 294.00/2,000 
TC74LCXO2FTFCT-ND | Quad 2-Input NOR Gate 4-TSSOP cee lames TC74LVX86FNF-ND | Quad Exclusive OR Gate* 14-S0L 534332 
HLGZATSXUCETBTR NDI) Quad 2-Input NOR Gate 285,00/2,000 TC74LVX86ETTR-ND | Quad Exclusive OR Gate. “14-TSSOP 294.00/2,000 
TC74L CXO4FNF-ND Hex Inverter* . 1 39.29 TC74LVX86FTMCT-ND | Quad Exclusive OR Gate* 14-TSSOP 534282 
TOTAL GXOARTCLEND: tex jiverter r a A a TC74LVX86FTMTR-ND _ | Quad Exclusive OR Gate* .14-TSSOP 294.00/2,000 
Ae GCOS ANTMM| Hox aha 2 285.60/2,000 TC74LVX125FN-ND Quad Bus Buffer, Tri-State . 14S0L 68ST 
ee toasted i Gein ia eee TC74LVX125FNF-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State* 4S0L 68 51 39 
: a ! ai) __s TC74LVX125FTTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State . "14-TSSOP 364.42/2,000 

TC74LCXO8FTFTR-ND | Quad 2-Input AND Gate* 4-TSSOP 285.60/2,000 TC74LVX125FTFCT-NO | Quad Bus Buffer, Tri-State* 14-TSSOP 5542 
TC74LCX14FN-ND Hex Schmitt Trigger Inverter. 14-SOL 513929 TC74LVX125FTFTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State* .14-TSSOP 364.42/2,000 


14-SOL 25)! so 2 
4-TSSOP 51 Al 3t 
4-TSSOP 285.60/2,000 


TC74LCX14FNF-ND Hex Schmitt Trigger Inverter’ 
TC74LCX14FTFCT-ND Hex Schmitt Trigger Inverter’ 
TC74LCX14FTFTR-ND Hex Schmitt Trigger Inverter’ 


TC74LVX138FN-ND 3-to-8 Line Decoder... 
TC74LVX138FNF-ND 3-to-8 Line Decoder* .. 
TC74LVX138FTFCT-ND | 3-to-8 Line Decoder*. 


16-SOL 52) 539)930 
6-SOL Syl) cit) 
. 16-TSSOP Se SQ) i) 


TC74LCX32FNF-ND Guad 2-Input OR Gate* 1450L 51 39 29 TC74LVX138FTFTRAND | 3-to-8 Line Decoder®, “46-T8S0P 345.80/2,000 
TC7ALCXS2ETFCT-ND | Quad 2-Input OR Gate* 4Tssop 51418 TC74LVX157FN-ND Quad 2-Channel Multiplexer 6-SOL 56 42.32 
TC74LCX32FTFTR-ND | Quad 2-Input OR Gate 4-TSSOP 285.60/2,000 TC74LVX157FTTR-ND | Quad 2-Channel Multiplexer 16-TSSOP 330.40/2,000 


TC74LCX74FTCT-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 
TC74LCX74FTFCT-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 
TC74LCX74FTFTR-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 


4-TSSOP 53. A2S«Cw8D ; ; 

TC74LVX174FNF-ND Hex D-Type Flip-Flop with Clear 
4TSSOP 53 __—A2__—382 TC74LVX240FW-ND Octal Inverting Bus Buffer, Tri-Stat 
4-TSSOP 294.00/2,000 TC74LVX244FTFCT-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State* ... 


6-SOL 84 63 48 
0-SOL 163-525 239 
.20-TSSOP 68 62 .39 


eo ND alae 2 input Belsve oR ee : 14-SOL a 2 a TC74LVX244FTFTR-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State* ... .20-TSSOP 454.86/2,000 
2 Dee noun au el ai ale : : : TC74LVX245FTTR-ND | Octal Bus Transceiver, Tri-State. .20-TSSOP 454.86/2,000 
TC74LCX86FTCT-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 34 Ad 83 TC74LVX245FTECT-ND | Octal Bus Transceiver, Tri-State ‘20-TSSOP 685239 
TC7ALCX86FTTR-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 802.40/2,000 TC74LVX245FTFTR-ND | Octal Bus Transceiver, Tri-State .20-TSSOP 454.86/2,000 
TC74LCX125FN-ND Quad Bus Buffer, Tri-State 14-SOL 564232 TC74LVX245FW-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State . .20-S0L 68 52 39 


TC74LCX125FNF-ND Quad Bus Buffer, Tri-State 
TC74LCX125FTFCT-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State 
TC74LCX125FTFTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State 
TC74LCX138FNF-ND 3-to-8 Line Decoder* 
TC74LCX138FTFCT-ND | 3-to-8 Line Decoder* 
TC74LCX138FTFTR-ND | 3-to-8 Line Decoder* 
TC74LCX157FTFCT-ND | Quad 2-Channel Multip 
TC74LCX157FTFTR-ND | Quad 2-Channel Multiplexer* 


; eeu 58 on 2 TC74LVX273FW-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clear 

i : . 3 TC74LVX373FTTR-ND Octal D-Type Latch, Tri-State . 
4-TSSOP 285.60/2,000 TC74LVX373FTMCT-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State* 
W6-SOL_ 6146 35 TC74LVX373FTMTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State* 
6-TSSOP 4937 28 TC74LVX373FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State . 
o eeee = aero TC74LVX374FW-ND Octal D-Type Flip-Flop..... 

bp : S 3 TC74LVX573FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State . 
6-TSSOP 327.60/2,000 TC74LVX4245FSFCT-ND | Dual Supply Octal Bus Transceiver* . 


.-20-SOL 68.62.39 
.20-TSSOP 454.86/2,000 

.20-TSSOP 68 62 .39 
.20-TSSOP 454.86/2,000 

0-SOL “6252239 
(0-SOL 260055239 
'0-SOL wl 54 At 
.24-TSSOP 143 1.15 .86 


TC74LCX240FTFCT-ND__| Octal Inverting Bus Buffer, Tri-State O-TSSOP .62__—40__—30 TC74LVX4245FSFTR-ND | Dual Supply Octal Bus Transceiver* . .24-TSSOP 1487.20/2,000 
TC74LCX240FTFTR-ND | Octal Inverting Bus Buffer, Tri-State* .. 348.46/2,000 

TC74LCX240FW-ND Octal Inverting Bus Buffer, Tri-State. 84 70 56 

TC74LCX244FTFCT-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State* 52 40 30 

TC74LCX244FTFTR-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State 348.46/2,000 OSH IBA eNGIe CIES 
TC74LCX244FW-ND Octal Bus Buffer, Tri-State. 396) 735-55 Digi-Key Price Each 
TC74LCX245FTFCT-ND | Octal Bus Transceiver, Tri-State* . 58 A433 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TC74LCX245FTFTR-ND | Octal Bus Transceiver, Tri-State* . 385.70/2,000 4 i: 

TC74LCX245FW-ND | Octal Bus Transceiver, Tri-State 9 73 55 CCIM Gl Scleut NAND Goes ee ee 
TC74LCX373FTCT-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State 52 39 ©.30 TC74VHCOORNTR-ND | Quad 2-Input NAND Gate 290 25/2,500 
TC74LCX373FTFCT-ND _| Octal D-Type Latch, Tri-State 5239 30 TC74VHCOOFTMICT-ND | Quad 2-Input NAND Gate*. : 1 Ty ae) 
TC74LCX373FTFTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State* 345.80/2,000 TC74VHCOOFTMTR-ND | Quad 2-Input NAND Gate*. .14-TSSOP 273.60/2,000 
TC74LCX373FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State 60 4937 TC74VHCO2FN-ND Quad 2-Input NOR Gate... 4S0L. 43. 35 26 
TC7ALCXS74FTCT-ND | Octal D-Type Flip-Flop... 340 413 TC74VHCO2FNE-ND Quad 2-Input NOR Gate* 4-SOL 43 35 26 
TC74LCX374FTFCT-ND | Octal D-Type Flip-Flop* 54413 


TC74VHCO2FNMCT-ND | Quad 2-Input NOR Gate* 4-SOL 43° «35 26 


TC74LCX374FTFTR-ND | Octal D-Type Flip-Flop* 359.10/2,000 


u TC74VHCO2FNMTR-ND | Quad 2-Input NOR Gate* 4-SOL 290.25/2,500 
TC7ALCXS74FW-ND | Octal D-Type Flip-Flop... 967355 TC74VHCO2FTMCT-ND _| Quad 2-Input NOR Gate* “V4-TSSOP_ 51M 
TC7ALCXS40FTFCT-ND | Octal Inverting Bus Buffer ah Gal TC74VHCO2FTMTR-ND | Quad 2-Input NOR Gate* “14-TSSOP 280.80/2,000 
TC74LCX540FTFTR-ND | Octal Inverting Bus Buffer* 359.10/2,000 TC74VHCO4EN-ND Hex Inverter. 44-SOL 43 35 6 
TC74LCX541FTFCT-ND | Octal Bus Buffer. 54° At 3H Te ATACIIENENGEMI | Flex Inverter SOL [STDS 
TC74LCX541FTFTR-ND _| Octal Bus Butfer*.. 359.10/2,000 OMG eee 480L  29025/2.500 
ToT END iad Bus Buel ae ig fs a TC74VHCO4FTTR-ND _| Hex Inverter. .14-SOP 218.40/2,000 
i ictal D-Type Latch, d : : TC74VHCO8FTMCT-ND | Quad 2-Input AND Gate* .14-TSSOP 494028 
TC74LCX573FTTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State 85 910/2,000 TC74VHCOSFTMTR-ND | Quad 2-Input AND Gate* 14-TSSOP 273.60/2,000 
TC74LCX573FTFCT-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State 54 At 3H : Hue 


TC74VHC10FNF-ND Triple 3-Input NAND Gate 
TC74VHC11FTMCT-ND | Triple 3-Input AND Gate* 


.14-SOL 50 40 30 


TC74LCX573FTFTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State .14-TSSOP 51 AL 2a 


359.10/2,000 


TC7ALCXS74FTFCT-ND | Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State. 54 At TC74VHC11FTMTR-ND | Triple 3-Input AND Gate* .14-TSSOP 282.80/2,000 
TC74LCX574FTFTR-ND | Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State*. 359.10/2,000 TORTS RAGA Hex Seimnil Ticger Inveriny® ee a 
TC74LCX574FW-ND Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State i GS Bi if : lex Schmitt Trigger Inverter* ula cut 8 ea 
TC74LCX16240AFTTR-ND | inverting 16-Bit Bus Butter, Tri-State 650.00/1,000 TC74VHC14FTMTR-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter .14-TSSOP 262.80/2,000 

: ee TC74VHC20FN-ND Dual 4-Input NAND Gate 4S0L 47 38 29 


TC74LCX16244AFTFCT-ND | 16-Bit Bus Buffer, Tri-State*. 
TC74LCX16244AFTFTR-ND | 16-Bit Bus Buffer, Tri-State*. 
TC74LCX16244ELFCT-ND] 16-Bit Bus Buffer, Tri-State* NE! 
TC74LCX16244ELFTR-ND] 16-Bit Bus Buffer, Tri-State* NE! 
TC74LCX16245AFTTR-ND | 16-Bit Bus Transceiver, Tri-Stat 
TC74LCX16245AFTFCT-ND | 16-Bit Bus Transceiver, Tri-Stat 


td ae a TC74VHC20FNF-ND Dual 4-Input NAND Gate 

140 ae 94 TC74VHC20FTMCT-ND | Dual 4-Input NAND Gate*.. 

~~ 619.78/1,000 TC74VHC20FTMTR-ND | Dual 4-Input NAND Gate* 
619.78/1,000 TC74VHC21FN-ND Dual 4-Input AND Gate 

140 117° 94 TC74VHC21FNMF-ND Dual 4-Input AND Gate* 

= = = TC74VHC21FTMCT-ND | Dual 4-Input AND Gate* 


4-SOL AT 3829 
.14-TSSOP 1 Al 31 
. 14-TSSOP 282.80/2,000 

4-SOL A738 29 
4-SOL 338.29) 22) 
.14-TSSOP 51 Al 31 


TC7ALCXT6245AFTFTR-ND | 16-Bit Bus Transceiver, Tri-State* 619.78/1,000 TC7AVHCOIETMTR-ND | Dual 4-Input AND Gate aeons Ree 
TC74LCX16373AFTTR-ND | 16-Bit D-Type Latch, Tri-Stat 619.78/1,000 GAUTIER ENTE Cua Sea OR Gt ee ee 
TC7ALCX16373AFTFCT-ND | 16-Bit D-Type Latch, Tri-State* 140 1.17 94 E uad 2-Input OR Gate a j ae 


TC74VHC32FNF-ND Quad 2-Input OR Gate* . 4-SOL 43° 35.26 


TC74LCX16373AFTFTR-ND | 16-Bit D-Type Latch, Tri-State* 619.78/1,000 


TC74LCX16374AFTTR-ND | 16-Bit D-Type Flip-Flop, Tri-Stat 619.78/1,000 TC74VHC32FTMCT-ND | Quad 2-Input OR Gate* . . 14-TSSOP 49 40.28 
TC7ALCXT63 7 ; : TC74VHC32FTMTR-ND | Quad 2-Input OR Gate* . .14-TSSOP 273.60/2,000 
74AFTFCT-ND | 16-Bit D-Type Flip-Flop, Tri-State* 140 117 94 TC74VHC74EN-ND Dual D-Type Flip-Flop wit 14.80L 53 12 ee 


TC74LCX16374AFTFTR-ND | 16-Bit D-Type Flip-Flop, Tri-State* .. 619.78/1,000 


TC74VHC74FNF-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* 
TC74VHC74FTTR-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear .. 


TC74VHC74FTMCT-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* 
OSH IBA 74LVX SERIES TC74VHC74FTMTR-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* 


4-SOL 53) 4232. 
.14-TSSOP 212.80/2,000 
.14-TSSOP 49 40.28 
.14-TSSOP 273.60/2,000 


—_ AE TC74VHC86FN-ND Quad Exclusive OR Gate. 14-SOL 534232 
PariNee Descrintion fe ao em TC74VHC8GFNF-ND | Quad Exclusive OR Gate* 4S0L. 53. «42~«2 
TC74VHC86FTMCT-ND | Quad Exclusive OR Gate* “{4-TSSOP 473828 
LS SOO REND) Quad 2-Input NAND Gate .. 43 35.26 TC74VHC86FTMTR-ND | Quad Exclusive OR Gate* “44-TSSOP 260.40/2,000 
ee yo en esis) Quad 2-Input NAND Gat 240.80/2,000 TC74VHC125EN-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State . 14S0L 56 45 34 
Cee CT cue input NOR Gate. Fe ag sap nie TC74VHC125FNF-ND | Quad Bus Butter, Tri-State* 56 45 34 
TC74LVX02FTFCT-ND Quad 2 Input NOR Gate? 43 ‘35. 26 TC74VHC125FNTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State . 422.50/2,500 
TC74LVXO2FTETR-ND | Quad 2-Input NOR Gate SEE TC74VHC125FNMCT-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State* 52. 39° (3 
TC74LVX04FN-ND Hex Inverter. 43. 35. 26 TC74VHC125FNMTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State* 422.50/2,500 
TC74LVX04FNF-ND Hex Inverter* "43 3526 TC74VHC125FTMCT-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State* : £55) 44 33 
TC7ALVXO4ETTR-ND | Hex Inverter... oS onenpatg TC74VHC125FTMTR-ND_| Quad Bus Buffer, Tri-State* 44-TSSOP 305.20/2,000 
TC7ALVXO4FTFCT-ND | Hex Inverter*. ie Ss TC74VHC138FN-ND | 3-to-8 Line Decoder 6-SOL. 52 39 30 
: 7 TC74VHC138FNF-ND | 3-to-8 Line Decoder. 6-SOL 52 39 30 
eee Hata AND Gate ee TC74VHC138FNTR-ND | 3-to-8 Line Decoder 6-SOL 422.50/2,500 
TC74LVXOBFTFCT-ND | Quad 2-Input AND Gate* “85 aa TC74VHC138FTMCT-ND | 3-to-8 Line Decoder*. “{6-TSSOP 554433 
TC74LVXO8FTFTR-ND | Quad 2-Input AND Gate* 240°80/2,000 TC74VHC138FTMTR-ND_| 3-to-8 Line Decoder*. “16-TSSOP 308.00/2,000 
TC74LVX14FNF-ND Hex Schmitt Trigger Inverter 14-SOL AG 37.28 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 939 


OSH IBA 74VHC SERIES (Continued) 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TC74VHC139FTMCT-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder* 54 A333 
TC74VHC139FTMTR-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder* 299.60/2,000 
TC74VHC153FTMCT-ND | Dual 4-Channel Multiplexer. 48 POOR Eet 
TC74VHC153FTMTR-ND | Dual 4-Channel Multiplexer*. 6-TSSOP 319.20/2,000 
TC74VHC157FN-ND Quad 2-Channel Multiplexe 16-SOL +05) 42 31 
TC74VHC157FNF-ND Quad 2-Channel Multiplexer 16-SOL 155) 42 31 
TC74VHC157FTTR-ND Quad 2-Channel Multiplexe 296.80/2,000 
TC74VHC164FTMCT-ND | 8-Bit SIPO Shift Register* 54 AL 31 
TC74VHC164FTMTR-ND | 8-Bit SIPO Shift Register* 359.10/2,000 
TC74VHC165FNF-ND 8-Bit PISO Shift Register* 58 A433 
TC74VHC165FTMCT-ND | 8-Bit PISO Shift Register* 54 AL 31 
TC74VHC165FTMTR-ND | 8-Bit PISO Shift Register* 356.44/2,000 
TC74VHC174FN-ND Hex D-Type Flip-Flop with Clear #55) 242e il 
TC74VHC174FTMCT-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear*.. 52 39 30 
TC74VHC174FTMTR-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear* 343.14/2,000 
TC74VHC175FN-ND Quad D-Type Flip-Flop with Clea 155) 42 31 
TC74VHC175FNF-ND Quad D-Type Flip-Flop with Clear* 155) 42 31 
TC74VHC238FN-ND 3-to-8 Line Decode: 58 44 33 
TC74VHC238FNF-ND 3-to-8 Line Decoder 58 44 33 
TC74VHC238FTMCT-ND_| 3-to-8 Line Decoder* 88 ‘67.50! 
TC74VHC238FTMTR-ND | 3-to-8 Line Decoder* 587.86/2,000 
TC74VHC240FTMCT-ND | Octal Inverting Bus Buffer, Tri-State* AQ 37 28 
TC74VHC240FTMTR-ND | Octal Inverting Bus Buffer, Tri-State* 324.52/2,000 
TC74VHC240FW-ND Octal Inverting Bus Buffer, Tri-State. 60 A5 34 
TC74VHC244FTMCT-ND_| Octal Bus Buffer, Tri-State* AQ romeo! 
TC74VHC244FTMTR-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State 324.52/2,000 
TC74VHC244FW-ND Octal Bus Buffer, Tri-State. 60 A534 
TC74VHC245FTMCT-ND | Octal Bus Transceiver, Tri-State* . 54 AV sil 
TC74VHC245FTMTR-ND | Octal Bus Transceiver, Tri-State* . 356.44/2,000 
TC74VHC245FW-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State 68 noe 23d 
TC74VHC245FWTR-ND | Octal Bus Transceiver, Tri-State 226.10/1,000 
TC74VHC273FTMCT-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear AQ FOLMEEZO! 
TC74VHC273FTMTR-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear* 324.52/2,000 
TC74VHC273FW-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clea 20-SOL 68 $2 39 
TC74VHC299FW-ND 8-Bit PIPO Shift Register... (23 e nd OS 
TC74VHC367FN-ND Hex Bus Buffer, Tri-State... 56 42 Boe. 
TC74VHC367FNMCT-ND | Hex Bus Buffer, Tri-State* 76 57 43 
TC74VHC367FNMTR-ND | Hex Bus Buffer, Tri-State* 617.50/2,500 
TC74VHC373FTMCT-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State pol AL 31 
TC74VHC373FTMTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State 285.60/2,000 
TC74VHC373FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State ..... 60 45 34 
TC74VHC374FTMCT-ND | Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State* . AQ 37f 28 
TC74VHC374FTMTR-ND | Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State* . 324.52/2,000 
TC74VHC374FW-ND Octal D-Type Flip-Flop... 60 A534 
TC74VHC374FWTR-ND _ | Octal D-Type Flip-Flop 198.17/1,000 
TC74VHC393FN-ND Dual Binary Counte: 60 45 34 
TC74VHC393FTMCT-ND | Dual Binary Counter* 86 65 49 
TC74VHC393FTMTR-ND | Dual Binary Counter* 569.24/2,000 
TC74VHC540FTMCT-ND | Inverting Octal Bus Buffer, Tri-State* '0-TSSOP 54 AL il 
TC74VHC540FTMTR-ND | Inverting Octal Bus Buffer, Tri-State * 0-TSSOP 359.10/2,000 
TC74VHC540FW-ND Inverting Octal Bus Buffer, Tri-State. -60 45 34 
TC74VHC541FTTR-ND Octal Bus Buffer, Tri-State. 359.10/2,000 
TC74VHC541FTMCT-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State 54 AL 31 
TC74VHC541FTMTR-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State 359.10/2,000 
TC74VHC541FW-ND Octal Bus Buffer, Tri-State. 60 45.34 
TC74VHC541FWTR-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State. 198.17/1,000 
TC74VHC573FTMCT-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State 54 AL 31 
TC74VHC573FTMTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State* 359.10/2,000 
TC74VHC573FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State -60 45 34 
TC74VHC573FWTR-ND _ | Octal D-Type Latch, Tri-State 191.52/1,000 
TC74VHC574FTMCT-ND | Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State*. 0-TSSOP 54 AL 3 
TC74VHC574FTMTR-ND | Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State* . 0-TSSOP 359.10/2,000 
TC74VHC574FW-ND Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State 20-SOL 60 45 34 
TC74VHC574FWTR-ND | Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State 20-SOL 198.17/1,000 
TC74VHC595FNF-ND 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State* 16-SOL 63 A836 
TC74VHC595FTMCT-ND | 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State* 6-TSSOP 1.00 ois) ye 
TC74VHC595FTMTR-ND | 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State* 6-TSSOP 662.34/2,000 
TC74VHC4040FN-ND 12-Stage Binary Counter 16-SOL 64 48 36 
TC74VHC4040FNF-ND 12-Stage Binary Counter*. 16-SOL 64 48 36 
TC74VHC4040FTMCT-ND | 12-Stage Binary Counter*. 6-TSSOP ATE A333 
TC74VHC4040FTMTR-ND_| 12-Stage Binary Counter*. 6-TSSOP 380.38/2,000 
OSHIBA MOS SERIES 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
TC4S01FCT-ND 2-Input NOR Gate... 46 oy a 
TC4SO1FTR-ND 2-Input NOR Gat 324.00/3,000 
TC4S01FFCT-ND 2-Input NOR Gate* 46 yl a) 
TC4S01FFTR-ND 2-Input NOR Gate* 357.00/3,000 
TC4S66FFCT-ND Single Analog Switch (4066B) AG 37.26 
TC4S66FFTR-ND Single Analog Switch (4066B)* 357.00/3,000 
TC4S584FCT-ND Single Schmitt Trigger (4584B).. 48 36 0.27 
TC4S584FFCT-ND Single Schmitt Trigger (45848) *.. 50 40 30 
TC4S584FFTR-ND Single Schmitt Trigger (4584B)* 405.00/3,000 
TC7SOOFFCT-ND Single NAND Gate (74HC00)* 36 29.20 
TC7SOOFFTR-ND Single NAND Gate (74HC00) 243.00/3,000 
TC7S02FFCT-ND Single NOR Gate (74HC02)*. 36 p20 mumeee 0} 
TC7SO2FFTR-ND Single NOR Gate (74HC02)*. 243.00/3,000 
TC7SO4FTFCT-ND Single Inverter (74HC04)* 36 P20 muaeee 0) 
TC7SO4FTFTR-ND Single Inverter (74HC04)* 243.00/3,000 
TC7SO8FFCT-ND 2-Input AND Gate (74HC08)* 36 29 = .20 
TC7SO8FFTR-ND 2-Input AND Gate (74HC08)* 243.00/3,000 
TC7S14FTSCT-ND Schmitt Inverter . 29 24 AT 
TC7S14FTSFCT-ND Schmitt Inverter* 36 29 ~=—.20 
TC7S14FTSFTR-ND Schmitt Inverter*.. 243.00/3,000 
TC7S32FCT-ND Single OR Gate (74HC32)... 36 29.20 
TC7S32FFCT-ND 2-Input OR Gate (74HC32)* . 36 29 © 20 
TC7S32FFTR-ND 2-Input OR Gate (74HC32)* .. 243.00/3,000 
TC7SETOOFCT-ND Single TTL NAND Gate ... 36 POO mee 0) 
TC7SETOOFTR-ND Single TTL NAND Gate ... 243.00/3,000 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TC7SETOOFUTCT-ND Single TTL NAND Gate .5-SSOP 36 29 = .20 
TC7SETOOFUTFCT-ND 2-Input NAND Gate* .5-SSOP 36 29 20 
TC7SETOOFUTFTR-ND 2-Input NAND Gate* .5-SSOP 243.00/3,000 
TC7SETO2FCT-ND Single TTL NOR Gat .5-SSOP 36 2a) 220) 
TC7SETO2FTR-ND Single TTL NOR Gat .5-SSOP 243.00/3,000 
TC7SETO2FUTCT-ND Single TTL NOR Gate... .5-SSOP 36 29.20 
TC7SETO4FCT-ND Single TTL Inverter Gate. .5-SSOP 36 x) Al) 
TC7SETO4FFCT-ND Single TTL Inverter Gate* .5-SSOP 36 29 20 
TC7SETO4FFTR-ND Single TTL Inverter Gate .5-SSOP 243.00/3,000 
TC7SETO4FUTCT-ND Single TTL Inverter Gate. .5-SSOP 36 Yl) 
TC7SETO4FUTFCT-ND Single TTL Inverter Gate .5-SSOP 36 2oe20: 
TC7SETO4FUTFTR-ND Single TTL Inverter Gate* .5-SSOP 243.00/3,000 
TC7SETO8FCT-ND Single TTL AND Gate... .5-SSOP 36 pO ec 
TC7SETO8FTR-ND Single TTL AND Gat .5-SSOP 243.00/3,000 
TC7SETO8FFCT-ND 2-Input AND Gate* . .5-SSOP 36 22920) 
TC7SETO8FFTR-ND 2-Input AND Gate* . .5-SSOP 243.00/3,000 
TC7SETO8FUTCT-ND Single TTL AND Gat .5-SSOP 36 ee) 
TC7SETO8FUTTR-ND Single TTL AND Gat .5-SSOP 243.00/3,000 
TC7SETO8FUTFCT-ND 2-Input AND Gate* . .5-SSOP 36 29 == .20 
TC7SETO8FUTFTR-ND 2-Input AND Gate* . .5-SSOP 243.00/3,000 
TC7SET32FCT-ND Single TTL OR Gate. .5-SSOP 36 29.20 
TC7SET32FTR-ND Single TTL OR Gate. .5-SSOP 243.00/3,000 
TC7SET32FFCT-ND 2-Input OR Gate* .5-SSOP 36 29 20 
TC7SET32FFTR-ND 2-Input OR Gate* .5-SSOP 243.00/3,000 
TC7SET32FUTFCT-ND 2-Input OR Gate* .5-SSOP 36 29.20 
TC7SET32FUTFTR-ND 2-Input OR Gate*.... .5-SSOP 243.00/3,000 
TC7SHOOFCT-ND Single VHS NAND Gat .5-SSOP 29 24 AT 
TC7SHOOFTR-ND Single VHS NAND Gate .5-SSOP 229.50/3,000 
TC7SHOOFFCT-ND 2-Input NAND Gate* .5-SSOP 36 29.20 
TC7SHOOFFTR-ND 2-Input NAND Gate* ... .5-SSOP 243.00/3,000 
TC7SHO2FCT-ND Single TTL NOR Gate... .5-SSOP 36 29 = 20 
TC7SHO2FTR-ND Single TTL NOR Gat .5-SSOP 243.00/3,000 
TC7SHO2FFCT-ND 2-Input NOR Gate* . .5-SSOP 36 ee 20: 
TC7SHO2FFTR-ND 2-Input NOR Gate* . .5-SSOP 243.00/3,000 
TC7SHO4FFCT-ND Single Inverter* ... .5-SSOP 36 Zi) 
TC7SHO4FFTR-ND Single Inverter* .. .5-SSOP 243.00/3,000 
TC7SH32FFCT-ND 2-Input OR Gate* .5-SSOP 36 Al) 
TC7SH32FFTR-ND 2-Input OR Gate* .5-SSOP 243.00/3,000 
TC7SH86FCT-ND Single VHS Exclusive OR Gate .5-SSOP 36 29520; 
TC7SH86FFCT-ND Exclusive OR Gate* .5-SSOP 36 29.20 
TC7SH86FFTR-ND Exclusive OR Gate* .5-SSOP 243.00/3,000 
TC7SH86FUTCT-ND Single VHS Exclusive OR Gate .5-SSOP 36 29 ~=—.20 
TC7SH86FUTTR-ND Single VHS Exclusive OR Gate .5-SSOP 243.00/3,000 
TC7SH86FUTFCT-ND Exclusive OR Gate*. .5-SSOP 36 29 ~—.20 
TC7SH86FUTFTR-ND Exclusive OR Gate*. .5-SSOP 243.00/3,000 
TC7SHUO4FCT-ND Single Unbuffered VHS Inverter . .5-SSOP 36 29" 220) 
TC7SLOOFUTCT-ND Single 1 Volt NAND Gate .5-SSOP 29 24° AT 
TC7SLOOFUTTR-ND Single 1 Volt NAND Gate .5-SSOP 229.50/3,000 
TC7SLOOFUTFCT-ND 2-Input NAND Gate* ... .5-SSOP 36 29 2 
TC7SLOOFUTFTR-ND 2-Input NAND Gate* .5-SSOP 243.00/3,000 
TC7SLO2FUTCT-ND Single 1 Volt NOR Gat .5-SSOP 36 29.20 
TC7SLO4FUTFCT-ND Single 1 Volt Inverter* .5-SSOP 36 v1: ee) 
TC7SLO4FUTFTR-ND Single 1 Volt Inverter* .5-SSOP 243.00/3,000 
TC7SLO8FUTCT-ND Single 1 Volt AND Gate. .5-SSOP 36 29) 220; 
TC7SLO8FUTFCT-ND Single 1 Volt AND Gate* .5-SSOP 36 ei) 
TC7SLO8FUTFTR-ND Single 1 Volt AND Gate* .5-SSOP 243.00/3,000 
TC7SL32FUTCT-ND Single 1 Volt OR Gate. .5-SSOP 36 29 20 
TC7SLUO4FUTCT-ND Single 1 Volt Unbuffered Inverte! .5-SSOP 29 a elf 
TC7SLUO4FUTTR-ND Single 1 Volt Unbuffered Inverte' .5-SSOP 229.50/3,000 
TC7SLUO4FUTFCT-ND Single 1 Volt Unbuffered Inverter* .5-SSOP 36 29.20 
TC7SLUO4FUTFTR-ND Single 1 Volt Unbuffered Inverter* .5-SSOP 243.00/3,000 
TC7STOOFCT-ND Single TTL NAND Gate .5-SSOP WE) 63.50 
TC7STOOFUTCT-ND Single TTL NAND Gate .5-SSOP 83 69 55 
TC7STO2FCT-ND Single TTL NOR Gat .5-SSOP 115) 63 50 
TC7ST32FUTCT-ND Single TTL OR Gate. .5-SSOP 83 #69) mmo! 
TC7SUO4FFCT-ND Single Inverter (74HCU04) .5-SSOP 36 29.20 
TC7SUO4FFTR-ND Single Inverter (74HCU04)* .5-SSOP 243.00/3,000 
TC7SZOOFCT-ND 2-Input NAND Gate.. .5-SSOP 38 ay il 
TC7SZOOFTR-ND 2-Input NAND Gate .5-SSOP 253.80/3,000 
TC7SZOOFFCT-ND 2-Input NAND Gate .5-SSOP 36 29.20 
TC7SZOOFFTR-ND 2-Input NAND Gate* .5-SSOP 243.00/3,000 
TC7SZOOFUTCT-ND 2-Input NAND Gate .5-SSOP 31 hal 
TC7SZOOFUTTR-ND 2-Input NAND Gate.. .5-SSOP 183.30/3,000 
TC7SZOOFUTFCT-ND 2-Input NAND Gate* ... .5-SSOP 38 B30), veel 
TC7SZOOFUTFTR-ND 2-Input NAND Gate* .5-SSOP 253.80/3,000 
TC7SZ02FCT-ND 2-Input NOR Gate: .5-SSOP 38 30 21 
TC7SZ02FTR-ND 2-Input NOR Gate: .5-SSOP 253.80/3,000 
TC7SZO2FUTCT-ND 2-Input NOR Gate: .5-SSOP 38 Bole eel 
TC7SZO4FFCT-ND Single Inverter Gate* .. .5-SSOP 36 129220 
TC7SZO4FFTR-ND Single Inverter Gate* .. .5-SSOP 243.00/3,000 
TC7SZO4FUTCT-ND Single Inverter Gate. .5-SSOP 31 ay Ali 
TC7SZO4FUTFCT-ND Single Inverter Gate* .. .5-SSOP 38 30.21 
TC7SZO4FUTFTR-ND Single Inverter Gate* .. .5-SSOP 253.80/3,000 
TC7SZO5FCT-ND Inverter (Open Drain) . .5-SSOP 38 ei) 24) 
TC7SZO5FUTCT-ND Inverter (Open Drain) . .5-SSOP 38 30.21 
TC7SZO5FUTTR-ND Inverter (Open Drain) . .5-SSOP 253.80/3,000 
TC7SZO5FUTFCT-ND Inverter (Open Drain)* .5-SSOP 38 30.21 
TC7SZOSFUTFTR-ND Inverter (Open Drain)* .5-SSOP 253.80/3,000 
TC7SZ08FCT-ND 2-Input AND Gate .5-SSOP 38 30 0.21 
TC7SZ08FTR-ND 2-Input AND Gate .5-SSOP 253.80/3,000 
TC7SZO8FFCT-ND 2-Input AND Gate* . .5-SSOP 36 29 ~=—.20 
TC7SZO8FFTR-ND 2-Input AND Gate* . .5-SSOP 243.00/3,000 
TC7SZO8FUTFCT-ND 2-Input AND Gate* . .5-SSOP 32 vay alle} 
TC7SZO8FUTFTR-ND 2-Input AND Gate* . .5-SSOP 216.00/3,000 
TC7SZ32FCT-ND 2-Input OR Gat .5-SSOP 36 29520) 
TC7SZ32FTR-ND 2-Input OR Gat .5-SSOP 243.00/3,000 
TC7SZ32FFCT-ND 2-Input OR Gate* .5-SSOP 32 sy 
TC7SZ32FFTR-ND 2-Input OR Gate* .5-SSOP 216.00/3,000 
TC7SZ32FUTCT-ND 2-Input OR Gat .5-SSOP 38 BON weal 
TC7SZ32FUTTR-ND 2-Input OR Gat .5-SSOP 253.80/3,000 
TC7SZ32FUTFCT-ND 2-Input OR Gate* .5-SSOP 32 2b eile: 
TC7SZ32FUTFTR-ND 2-Input OR Gate* .5-SSOP 216.00/3,000 
TC7SZ125FCT-ND Bus Buffer Tri-State Outpu: .5-SSOP 38 300.21 
TC7SZ125FFCT-ND Bus Buffer Tri-State Output* .. .5-SSOP 36 129520: 
TC7SZ125FFTR-ND Bus Buffer Tri-State Output* . .5-SSOP 259.20/3,000 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


940 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Price Each 
OSH IBA OS SERIES (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Ti ; TC7WHO4FUTFCT-ND Triple Inverter* .8-SSOP 45 36.27 
Digi-Key ae Price Each TC7WHO4FUTFTR-ND | Triple Inverter* “8-SSOP 364.50/3,000 
Part No. Description Pkg. 125100 TC7WHI4FUTCT-ND —_| Triple Schmitt inverter ‘@SSOP 4586s 
TC7SZ125FUTFCT-ND Bus Buffer Tri-State Output* 32 25 18 TC7WH14FUTFCT-ND Triple Schmitt Inverter* .. .8-SSOP AS 36 0.27 
TC7SZ125FUTFTR-ND Bus Buffer Tri-State Output* 216.00/3,000 TC7WH14FUTFTR-ND Triple Schmitt Inverter* .. 364.50/3,000 
TC7SZ126FCT-ND Bus Buffer Tri-State Outpu' 38 30 0.21 TC7WH32FKCT-ND Dual 2-Input OR Gate. AT 38.29 
TC7SZ126FUTCT-ND Bus Buffer Tri-State Outpu 38 roOmeel TC7WH32FKFCT-ND Dual 2-Input OR Gate* AT 38 == .29 
TC7SZ126FUTTR-ND Bus Buffer Tri-State Outpu 253.80/3,000 TC7WH32FKFTR-ND Dual 2-Input OR Gate* 380.70/3,000 
TC7SZ126FUTFCT-ND Bus Buffer Tri-State Output 36 2920 TC7WH32FUTCT-ND Dual 2-Input OR Gate. 45 360.27 
TC7SZ126FUTFTR-ND Bus Buffer Tri-State Output* 243.00/3,000 TC7WH34FKCT-ND Triple Buffer AT 38.29 
TC7SZU04FCT-ND Inverter (Unbuffered) 36 29 8.20 TC7WH34FUTCT-ND Triple Buffer 45 36. 27 
TC7SZU04FFCT-ND Inverter (Unbuffered) 36 29) 20! TC7WH34FUTTR-ND Triple Buffer 364.50/3,000 
TC7SZU04FFTR-ND Inverter (Unbuffered) *.. 243.00/3,000 TC7WH74FKCT-ND D: Type Flip-Flop AT ou "29 
TC7SZUO4FUTFCT-ND. Inverter (Unbuffered) * ... 38 30.21 TC7WH74FKFCT-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* US8-8 AT seh hd) 
TC7SZU04FUTFTR-ND Inverter (Unbuffered) *... 253.80/3,000 TC7WH74FKFTR-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* US8-8 380.70/3,000 
TC7WOOFFCT-ND Dual 2-Input NAND Gate (74HCO0) 3607 TC7WH74FUTCT-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clear . SM8-8 450867 
TC7WOOFFTR-ND Dual 2-Input NAND Gate (74HC00) 119.70/1,000 TC7WH74FUTFCT-ND | D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* SM8-8 45 36 .27 
TC7WOOFFCT-ND Dual 2-Input NAND Gate (74HC00) * 3627 TC7WH74FUTFTR-ND | D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* SM8-8 364.50/3,000 
TC7WOOFFTR-ND Dual 2-Input NAND Gate (74HC00)* 119.70/1,000 TC7WH123FKFCT-ND Monostable Multivibrator*. US8-8 AT 38.29 
TC7WOOFKCT-ND Dual 2-Input NAND Gate 36 Lap | TC7WH123FKFTR-ND Monostable Multivibrator*. US8-8 380.70/3,000 
De OC ET REND bua Deut Np an i. Sao oto TC7WH123FUTFCT-ND _ | Monostable Multivibrator*. SM8-8 45867 
a a a re a a | ivi * 
TC7WOOFKFTR-ND Dual 2-Input NAND Gate*. 380.70/3,000 CSE Te a7 era 
TC7WOOFUTCT-ND Dual 2-Input NAND Gate 45 3627 TC7WH125FKTR-ND 380.70/3,000 
TOAWOORTTR-ND Pu 3 input wan Gale 4 See TC7WH125FKFCT-ND Dual Bus Buffer*. AT eh 
7 I ual 2-Input ate*. gy 27 A * 
TOTWOOFUTETR-ND | Dual 2Inut NAND Gate ay 3045083.00, TOAWHIDSEKETND. | Dual Bus Bute. oe os 
A ual 2-Input at AT : TC7WHI57FKCT-ND ——_| 2-Channel Multiplexer A738 29 
TC7WO2FUTCT-ND Dual 2-Input NOR Gate... Ab meenco OT, TC7WH157FKTR-ND 2-Channel Multiplexer 380.70/3,000 
TC7WO2FUTFCT-ND Dual 2-Input NOR Gate* 45 36 27 TC7WHI57FKFCT-ND _| 2-Channel Multiplexer AT 38.29 
TCAWO2EUTETR:ND | Dual 2-Input NOR Gate* 364.50/3,000 TC7WHIS7FKFTR-ND | 2-Channel Multiplexer 380.70/3,000 
TC7WH157FUTCT-ND 2-Channel Multiplexer 45 ECOr een 
TC7WH157FUTFCT-ND | 2-Channel Multiplexer’ 45 sla eh 
OSH IBA 74AC SERIES TC7WH157FUTFTR-ND | 2-Channel Multiplexer*.. ee 364.50/3,000 
aa : TC7WH240FKCT-ND Dual Bus Buffer Inverted, Tri-State Outpu' AT ee 
noha mR Pea « pee eac fa TC7WH240FKTR-ND Dual Bus Buffer Inverted, Tri-State Output 380.70/3,000 
2 b TC7WH241FKCT-ND Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Output AT 38 me 
TC74ACOOFN-ND Quad 2-Input NAND Gat 14-SOL AG 37) 28 TC7WH241FKTR-ND Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Output 380.70/3,000 
TC74ACOOFNECT-ND Quad 2-Input NAND Gate 14-SOL 56 UO Sty TC7WH241FKFCT-ND Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Output AT aki 
TC74ACOOFNETR-ND Quad 2-Input NAND Gate* 455.00/2,500 TC7WH241FKFTR-ND Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Output: 380.70/3,000 
TC74ACOOFNTR-ND Quad 2-Input NAND Gat 307.13/2,500 TC7WH241FUTCT-ND Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Output 45 Omen 
TC74ACOOP-ND Quad 2-Input NAND Gat AG 37.28 TC7WH241FUTTR-ND Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Output 364.50/3,000 
TC7WO4FCT-ND Triple Inverter (74HC04) 45 36. «27 TC7WH241FUTFCT-ND | Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Output 45 36.27 
TC7WO4FFCT-ND Triple Inverter (74HC04)*. 45 36 27 TC7WH241FUTFTR-ND | Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Output 364.50/3,000 
TC7WO4FFTR-ND Triple Inverter (74HC04)*. 126.00/1,000 TC7WH245FUTCT-ND Dual Bus Transceiver .. 45.3627 
TC7WO4FKCT-ND Triple Inverter (74HC04) 38 oh 22) TC7WH245FUTTR-ND Dual Bus Transceiver . 364.50/3,000 
TC7WO4FKTR-ND Triple Inverter (74HC04) 366.60/3,000 La oe tine eat oH 38 a 
z i * - riple Inverte z : : 
TOMWOAFKFTALND | Til Inverter 74400)" * seo'ryg.000 | TE7WHUDAFUTECT-ND | Tepe Inverter 45 382 
; .70/3, : a 
TC7WO4FUTFTR-ND | Triple Inverter (74HC04)*. 364.50/3,000 LCA RUOARUTETRENERS Triple Inverter’ 36450/8,000 
TC7WO8FCT-ND Dual 2-Input AND TC7WT125FUTCT-ND Dual Bus Buffe! 55 44° 33 
ea 5 lca | Emme |pascsat: * sethat 
= zi - ual Bus Buffer*. 50/3, 
TGIWOBEECT-ND | Dual Input AND Gate (74408) 45 36.27 | TC7WUOAECT-ND | Tipe Inverter (7éicli4 45 362 
TC7WO8FFTR-ND Dual 2-Input AND Gate (74HC08) 126.00/1,000 LLGAWUOSEIREND) Triple Inverter (74HCU04 126/000,000) 
TC7WO8FKCT-ND Dual 2-Input AND Gate (74HC08). Sh) Ge TC7WUO4FFCT-ND Triple Inverter (74HCU04) AS 36 27 
TC7WO8FKTR-ND Dual 2-Input AND Gate (74HC08). 366.60/3,000 TC7WUO4FFTR-ND Triple Inverter (74HCU04)* 126.00/1,000 
TC7WO8FKFCT-ND Dual 2-Input AND Gate (74HCO8)*.. Wo TEA OTERG LAD tine Inverter. AT cnmene sae 
TC7WO8FKFTR-ND Dual 2-Input AND Gate (74HC08)* 380.70/3,000 dee aaa HANES) 
TC7WOSFUTFCT-ND | Dual 2-Input AND Gate (74HC08) Steneso mney LEASE (ple inverter fyi 
TC7WO8FUTFTR-ND _| Dual 2-Input AND Gate (74HC08) 364.50/3,000 TC7WUO4FKFTR-ND | Triple Inverter 380.70/3,000 
TC7W14FKCT-ND Schmitt Inverter AT 38 (29 TC7WUO4FUTCT-ND Triple Inverter. 45 360.27 
5 7 * TC7WUO4FUTFCT-ND Triple Inverter* 45 36 0.27 
TC7W14FKFCT-ND Schmitt Inverter*.. 7 38 29 TC7WUO4FUTFTR-ND Triple Inverter* 364.50/3,000 
TC7W14FKFTR-ND Schmitt Inverter*.. 380.70/3,000 p — 
TC7W32FCT-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32) 45 TOON eri 
TC7W32FTR-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32) 126.00/1,000 
TC7W32FFCT-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32)* 45 3627 TOSH IBA LINEAR SERIES 
TC7W32FFTR-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32)* 126.00/1,000 
TC7W32FKCT-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32AP/F) AT 38 29 Digi-Key Price Each 
TC7W32FKTR-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32AP/F) 380.70/3,000 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TC7W32FKFCT-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32AP/F)* .. AT 38.29 7 q 
TC7W32FKFTR-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32AP/F) * 380.70/3,000 TGrsseTECTND Sine i a 12 oa Obn 
TC7W32FUTFCT-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32AP/F)* . AB 3627 TC75S55FTCT-ND Single Op Amp cp) Ge 25 
TC7W32FUTFTR-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32AP/F)* .. 364.50/3,000 TC75W51FUTCT-ND Dual Op Amp 90 76 661 
TC7W34FKCT-ND Triple Non-Inverting Buffer (TC7W34FU). AT 38 = 29 TC75W51FUTTR-ND Dual Op Amp 1173.90/3,000 
TC7W34FKFCT-ND Triple Non-Inverting Buffer (TC7W34FU)* AT 38 29 z 
TC7W34FKFTR-ND _| Triple Non-Inverting Buffer (TC7W34FU)* 380.70/3,000 TRarenieem eee es 
TC7W53FKCT-ND 2-Channel Multiplexer/Demultiplexer ... up eek) 72) TC75W54FUTFTR-ND Dual Op Amp* 285.60/3,000 
TC7W53FKFCT-ND 2-Channel Multiplexer/Demultiplexer* .. 8-SSOP AT seo) TC75W55FUTCT-ND Dual Op Amp 290) 76) Gil 
TC7W53FKFTR-ND 2-Channel Multiplexer/Demultiplexer* .. 380.70/3,000 TC75W55FUTTR-ND Dual Op Amp 1173.90/3,000 
TC7W66FKCT-ND Dual Bilateral Switch . AT 38 29 
TC7W66FUTFCT-ND Dual Bilateral Switch* 45 36.27 
TC7W74FKCT-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clear AT 38 (29 AUDIO POWER ICs — RoHS Compliant 
TC7W74FKTR-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 380.70/3,000 TOSH IBA A 
TC7W74FKFCT-ND. D-Type Flip-Flop with Preset and Clear AT 38 29 Digi-Key Price Each 
TC7W/74FKFTR-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 380.70/3,000 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TC7W74FUTFCT-ND D-Type Flip-Flop* A536 27 TA8216HO5-ND 13W, 2-Channel Audio Power Amp 12-Zip 248 198 1.54 
TC7W74FUTFTR-ND D-Type Flip-Flop* . 364.50/3,000 TA8246AHQ5-ND 6W, 2-Channel Audio Power Am| 12-Zip 225 180 1.35 
TC7W125FUTFCT-ND Dual Bus Buffer. 45 BOONE! TA8256BHQ5-ND 6W, 3-Channel Audio Power Am 12-Zip 248 1.98 1.54 
TC7W125FUTFTR-ND Dual Bus Buffer. 364.50/3,000 TA8258HQ5-ND 20W, 2-Channel Audio Power Amp 12-Zip 2.93 2.34 1.82 
TC7W125FUTFCT-ND Dual Bus Buffer* 45 PUI Ect 
TC7W125FUTFTR-ND Dual Bus Buffer* 364.50/3,000 Fy a 
TC7W126FUTCT-ND Dual Bus Buffer. 45m oo NOT, 3 AMPLIFIERS 
TC7W126FUTFCT-ND Dual Bus Buffer* 45 36.27 Recmemerara 
Tenmaetorie. (bade as ees, | RR ee 
4 ual 2-Inpu ate ‘ E : Part No. Description 1 25 100 
TC7WHOOFUTFCT-ND Dual 2-Input NAND Gate* .. 45 36.27 CA3140AEZ-ND 4.5MHz BiMOS Op Amp*. AGIGRECGHIGD) 
TC7WHOOFUTFTR-ND Dual 2-Input NAND Gate* .. 364.50/3,000 CA3140AMZ-ND 4.5MHz BiMOS Op Amp*.. 1.20 88 64 
TC7WHO2FKCT-ND Dual 2-Input NOR Gat AT 38.29 CA3140MZ-ND 4.5MHz BiMOS Op Amp*.. 154 113 82 
TC7WHO2FKTR-ND Dual 2-Input NOR Gat 380.70/3,000 CA3240EZ-ND 4.5MHz Dual BiMOS Op Amp* “Dip 158 1.16 84 
TC7WHO2FUTCT-ND Dual 2-Input NOR Gat 45 36 0.27 EL2045CSZ-ND Low Power 100MHz Gain-of-2 Stable Op Amp* “SOIC 3.55 2.70 2.06 
TC7WHO2FUTTR-ND Dual 2-Input NOR Gate.. 364.50/3,000 EL2125CSZ-ND Low Noise, Low Power, Wideband Amp* “SOIC 4.35 «3.31 253 
TC7WHO4FKCT-ND Triple Inverter. AT 38 = «29 EL2126CSZ-ND Low Noise, Low Power, Wideband Amp* 2.80) (2:13) 1:62) 
TC7WHO4FKFCT-ND Triple Inverter* . AT 38 = .29 £L2227CSZ-ND Dual Low Noise Amp* 413 3.14 2.40 
TC7WHO4FKFTR-ND Triple Inverter* . 380.70/3,000 EL2227CYZ-ND Dual Low Noise Amp 418 318 2.43 
TC7WHO4FUTCT-ND Triple Inverter. 36 ye Bh) EL2228CSZ-ND Dual Low Noise Amp*.. 413 3.14 2.40 
TC7WHO4FUTTR-ND _| Triple Inverter. 351.00/3,000 * RoHS Compliant (Continued) 
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AMPLIFIERS (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
EL2228CYZ-ND Dual Low Noise Amp* iss 418 318 243 EL51651WZ-T7ACT-ND 600MHz Current Feedback Amp* 3.00 1.85 1.63 
EL2250CS-ND 125MHz Single Supply Dual Op Am| 8-SOIC 385 2.93 2.24 EL51651WZ-T7ATR-ND 600MHz Current Feedback Amp* 332.50/250 
EL2276CSZ-ND 70MHz/1mA Current Mode Feedback Amp* .. O70 2:82) 12:15) EL51661S-ND 1.4GHz Current Feedback Amp 2.70 2.06 1.57 
EL2480CS-ND 250MHz Quad Current Feedback Amp 4.03 3.06 2.34 EL51661SZ-ND 1.4GHz Current Feedback Amp* . 2.70 2.06 1.57 
EL2480CSZ-ND 250MHz Quad Current Feedback Amp* . 4.03 3.06 2.34 EL5166IWZ-T7ACT-ND 1.4GHz Current Feedback Amp* . 4.23 2.63 2.38 
EL4332CSZ-ND Triple 2:1, 300MHz Multiplexer Amp* 7.16 5.67 4.54 EL5166IWZ-T7ATR-ND 1.4GHz Current Feedback Amp* . 485.50/250 
EL4332CSZ-T7CT-ND Triple 2:1, 300MHz Multiplexer Amp* 842 5.97 5.27 EL51671C-T7CT-ND 1.4GHz Current Feedback Amp 270 2.06 1.57 
EL4332CSZ-T7TR-ND Triple 2:1, 300MHz Multiplexer Amp* 4680.00/1,000 EL51671CZ-T7ACT-ND 1.4GHz Current Feedback Amp* . 3.24 200 1.77 
EL43401UZ-ND 500MHz Triple Multiplexer Amp* 5.69 450 3.61 EL51671CZ-T7ATR-ND 1.4GHz Current Feedback Amp* . 359.00/250 
EL4342ILZA-ND 500MHz Triple Multiplexer Amp* 8.99 7.11 5.70 EL5167IW-T7CT-ND 1.4GHz Current Feedback Amp ard allen aie 
EL45011U-ND 100MHz Video Front End. 750 5.93 4.75 EL5167IWZ-T7ACT-ND 1.4GHz Current Feedback Amp* . 3.24 2.00 1.77 
EL45011UZ-ND 100MHz Video Front End 7.50 5.93 4.75 EL5167IWZ-T7ATR-ND 1.4GHz Current Feedback Amp* . ~29-! 359.00/250 
EL45431LZ-ND Triple Differential Twisted-Pair Driver 5.80 4.41 3.37 EL5193ACSZ-T7CT-ND Quad 600MHz Current Feedback Amp 8-SOIC 2.67 1.64 1.47 
EL4583AISZ-T7CT-ND Synchronous Separator* 989 7.01 645 EL5193ACSZ-T7TR-ND Quad 600MHz Current Feedback Amp* 1150.00/1,000 
EL4583AISZ-T7TR-ND Synchronous Separator* 5160.00/1,000 EL5193ACWZ-T7CT-ND Quad 600MHz Current Feedback Amp* 254 153 1.33 
EL51001S-ND 200MHz Slew Enhanced VFA.. 254 1.89 1.40 EL5193ACWZ-T7TR-ND Quad 600MHz Current Feedback Amp* 3120.00/3,000 
EL51001SZ-ND 200MHz Slew Enhanced VFA* 254 1.89 1.40 EL52021Y-ND 400MHz Slew Enhanced VEA... 263 2.00 1.53 
ru Tiorag |S ana To eee ek 
EL51011W-T7CT-ND 200MHz Slew Enhanced VF: 1.84 1.08 94 a be BL 
£L5101IW-T7TR-ND 200MHz Slew Enhanced VFA.. 2160.00/3,000 oe een a aoe a ania ue ae aut ie 
EL5102IS-ND 400MHz Slew Enhanced VFA... 226 GstL25) ? 2 zZ olew Enhance x ¥ < 
FL51021S7-ND 400MHz Slew Enhanced VFA 298 168 125 |  £LS203ISZ-T7TR-ND 400MHz Slew Enhanced VFA* 1510.00/1,000 
EL5102IWZ-T7CT-ND 400MHz Slew Enhanced VFA* 237 143 1.25 ELS2031Y-ND 400MHz Slew Enhanced VFA 263 2.00 1.53 
if | * EL52031YZ-T7CT-ND 400MHz Slew Enhanced VFA 3.39 2.10 1.85 
EL5102IWZ-T7TR-ND 400MHz Slew Enhanced VFA 2940.00/3,000 a 
EL51041S-ND 700MHz Slew Enhanced VFA... 276 2.05 1.52 ee soon ee Enhanced “ 5 aoe Be 
ELS1041SZ-ND 700MHz Slew-Enhanced VFA* 276 205 152 2 i rl : : : 
EL5104IW-T7CT-ND 700MHz Slew Enhanced VFA 276 170 1.52 epee TZCLND te Sew eae? ie Ae eee ‘ Zh 
EL5104IW-T7TR-ND 700MHz Slew Enhanced VF 3570.00/3,000 SCE ANG (O02 Slew /Enhanica LOOM, 
is 4 -| * EL52051S-ND 700MHz Slew Enhanced VFA 3.93 2.99 2.28 
EL5104IWZ-T7CT-ND 700MHz Slew-Enhanced VFA’ 2.76 1.70 1.52 EL5205I8Z-T7CT-ND OOMHz Slew Enhanced VEA 459 287 263 
EL5104IWZ-T7TR-ND 700MHz Slew-Enhanced VFA* 3570.00/3,000 pales ivi 2D0Miz Slew Enhariced VAT ah ei a 
EL51051W-T7CT-ND 700MHz Slew Enhanced VFA... 276 1.70 1.52 ELS2051SZ-T7TR-ND 7OOMHz Slew Enhanced VFA 2190.00/1,000 
EL52051Y-ND 700MHz Slew Enhanced VFA 3.93 2.99 2.28 
EL5105IW-T7TR-ND 700MHz Slew Enhanced VFA 3570.00/3,000 * 
i. 7 EL52051YZ-T7CT-ND 700MHz Slew Enhanced VFA’ 459 287 2.63 
EL51051IWZ-T7ACT-ND 700MHz Slew Enhanced VFA’ 270g a0) eileo2, * 
EL5105IWZ-T7ATR-ND 700MHz Slew Enhanced VFA* 300.50/250 EL52051YZ-T7TR-ND 700MHz Slew Enhanced VFA * ... 3285.00/1 ,50! 
" i i EL5210CS-ND 30MHz R/R Input/Output Op Amp 8-SOIC 3.50 2.66 2.03 
EL51061S-ND 350MHz Fixed Gain Amp with Enable . 239) 18) esi 
r 7 7 EL5210CSZ-ND 30MHz R/R Input/Output Op Amp*.. “SOIC 350 2.66 2.03 
EL5106IW-T7CT-ND 350MHz Fixed Gain Amp with Enable . 250 Si esi 5 | 
: ‘i : EL5210CY-ND 30MHz R/R Input/Output Op Amp 8-MSOP 3.50 2.66 2.03 
EL5106IW-T7TR-ND 350MHz Fixed Gain Amp with Enable . 3090.00/3,000 EL5210CYZ-ND 30MHz R/R Input/Output Op Amp* 8-MSOP 350 266 203 
EL51081S-ND 450MHz Fixed Gain Amp with Enable . 264 1.96 1.45 EIR or EINE AOL RR Input/Output Of ‘Anip®. SUMSOP MEE mE sectmoTE 
EL51081SZ-ND 450MHz Fixed Gain Amp with Enable* 264 1.96 1.45 7 . ii r : if 
EL5111IWTZ-T7ACT-ND 60MHz Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 3.74 233 211 EDSaMINEND GOMHz R/R Input/Output Op Amp HMSOP GRASOMIS SOMES 
EL5141IWTZ-T7ATR-ND G0MHz Rail-to-Rail In/Out Op A 7 = 729.00 2 0 EL52111YEZ-ND 60MHz R/R Input/Output Op Amp*.. -HMSOP 4.38 3.33 2.54 
Fe He aa EON Rae eal ry Ont cates ane ae 2 a EL5220CYZ-ND 42MHz R/R Input/Output Op Amp*. 8-MSOP 2.80 213 1.63 
o fl 2'RalFto-Ralltn/Out Op Amp: He GS a EL5221CYZ-ND Dual 12MHz Rail-to-Rail I/O Buffer* 265 2.02 1.54 
EL5120IWTZ-T7ACT-ND 12MHz Rail-to-Rail In/Out Op Amp S357, 2/225 22/01 a il-to-Rai * 
: ‘i EL5223CRZ-ND 12MHz Rail-to-Rail I/O Buffer 430 3.27 2.50 
EL5120IWTZ-T7ATR-ND 12MHz Rail-to-Rail In/Out Op Amp 409.00/250 q il-to-Rai * 
ELS123CYZ-ND 42MHz Input/Output Buffer* 3204. 1.56 EL5224/LZ-ND 12MHz Rail-to-Rail Buffer* .. 6.00 3.80 2.90 
Se : 3 EL52241REZ-ND T2MHz Rail-to-Rail Buffer 5.00 380 290 
EL5127CYZ-ND 2.5MHz 4-Channel Rail-to-Rail Buffer* 275 2.09 1.60 | il-to-Rai 
£L5227CLZ-ND 2.5MHz Rail-to-Rail Buffer* . 350 2.66 2.03 
ELS128CYZ-ND Dual Amp Reference Buffer* 3.48 2.65 2.02 £L5227CRZ-ND 2.5MHz Rail-to-Rail Buffer* . 3.50 266 2.03 
ELS1291REZ-ND Multi-Channel Buffer* . 3.20, 2.44 1.86 EL5228IL-T7CT-ND VCOM with Dual Gamma Butte 260 194 1.43 
cee enyS ee mH ee aun ee 16 : aS EL5244CN-ND 100MHz Single Supply, Rail-to-Rail Amp 3.04 2.26 1.67 
elelSa pie Eo aise sys EL5244CS-ND TOOMHz Single Supply, Rail-to-Rail Amp 304 2.26 1.67 
EL5132ISZ-T7CT-ND 670MHz Low Noise Amp 79 1.71 1.49 EL5246CS-ND 1400MHz Single Supply, Rail-to-Rail Amp 3.68 280 214 
EL5132ISZ-T7TR-ND 670MHz Low Noise Amp 1200.00/1,000 EL52501Y-ND 200MHz Voltage Mode Feedback Amp 405 3.08 2.35 
EL51341S-ND 630MHz, Gain of 5, Low Noise Amp 2.64 1.96 1.45 EL52511S-ND 200MHz Voltage Mode Feedback Amp 4.05 3.08 2.35 
EL5144CW-T7CT-ND 100MHz Single Supply Rail-to-Rail Amp 2.47 1.49 1.30 EL52511Y-ND 200MHz Voltage Mode Feedback Amp 405 3.08 2.35 
EL5144CW-T7TR-ND 100MHz Single Supply Rail Rail Amp 3030.00/3,000 EL52521Y-ND 300MHz Voltage Mode Feedback Amp 4.05. 3.08 2.35 
EL5146CN-ND TOOMHz Single Supply Rail-to-Rail 267 1.98 1.47 £L52571S-ND 600MHz Voltage Mode Feedback Amp 518 3.94 3.01 
EL5146CS-ND 100MHz Single Supply Rail-to-Rai 267 1.98 1.47 £L52571Y-ND 600MHz Voltage Mode Feedback Amp 518 3.94 3.01 
EL5146CSZ-T7CT-ND 100MHz Single Supply Rail-to-Rail Amp 282 1.73 1.51 EL52601YZ-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp* . 3.20 244 1.86 
Ste ane i OMe Single ‘Supply Rail- ; a ous £L52611SZ-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp*. SOIC 3.20 244 1.86 
si z Amplitier - z E EL52621YZ-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp* . O-MSOP 3.20 2.44 1.86 
EL51501SZ-T7CT-ND 200MHz Amplifier* . 3.54 2.20 1.99 EL52631SZ-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp* . 4.00 3.04 2.32 
See Sree Amer . 4 Fee oe EL53001U-ND 200MHz Slew Enhanced VFA... 463 352 2.69 
A a iz Amplitier. . . : EL53001UZ-T7CT-ND 200MHz Slew Enhanced VFA* 5.21 3.38 3.09 
EL5150IWZ-T7CT-ND 200MHz Amplifier* . 3.54 220 1.99 EL53001UZ-T7TR-ND 200MHz Slew Enhanced VFA* 2570.00/1,000 
ELS150IWZ-T7TR-ND 200MHz Amplifier* . 4890.00/3,000 EL53021UZ-T7CT-ND ZOOMHz Slew Enhanced VFA* 598 3.98 3.57 
ELS151IW-T7CT-ND 200MHz Amplifier 288 219 1.67 EL5302IUZ-T7TR-ND 400MHz Slew Enhanced VFA* 3070.00/1,000 
EL5151IWZ-T7CT-ND 200MHz Amplifier* .. 3.45 2.13 1.88 EL53041U-ND 700MHz Slew Enhanced VFA 5.84 462 3.70 
EL5151IWZ-T7TR-ND 200MHz Amplifier* .. 4590.00/3,000 EL53041UZ-T7CT-ND 700MHz Slew Enhanced VFA’ 715 4.87 4.44 
EL51521S-ND 300MHz Voltage Mode Feedback Amp 3.08 2.34 1.79 EL53041UZ-T7TR-ND 700MHz Slew Enhanced VFA* 3810.00/1,000 
EL51521SZ-ND 270MHz Voltage Mode Feedback Amp* . 3.08 2.34 1.79 EL53061UZ-ND 350MHz Fixed Gain Amp* 483 3.67 2.80 
EL5153IW-T7CT-ND 300MHz Voltage Mode Feedback Amp 3.25 247 1.89 EL53061SZ-T7CT-ND 350MHz Fixed Gain Amp* 5.20 3.46 3.10 
EL5153IWZ-T7CT-ND 270MHz Voltage Mode Feedback Amp*. 3.77 2.34 2412 EL53061SZ-T7TR-ND 350MHz Fixed Gain Amp* 2670.00/1,000 
EL5153IWZ-T7TR-ND 270MHz Voltage Mode Feedback Amp*. 5190.00/3,000 EL53081UZ-T7CT-ND 450MHz Fixed Gain Amp* 5.20 346 3.10 
EL51561S-ND 600MHz Voltage Mode Feedback Amp 3.25 247 1.89 EL53081UZ-T7TR-ND 450MHz Fixed Gain Amp* 2670.00/1,000 
EL51561SZ-T7CT-ND 600MHz Voltage Mode Feedback Amp*. 3.97 247 2.24 EL5323CLZ-ND {2MHz 10-Channel R/R 1/0 Buffer* 4-OFN 5.00 3.80 2.90 
EL51561SZ-T7TR-ND 600MHz Voltage Mode Feedback Amp*. 1830.00/1,000 EL5323CRZ-ND 12MHz 10-Channel R/R 1/0 Buffer* .24-TSSOP 5.00 3.80 2.90 
EL5157IW-T7CT-ND 600MHz Voltage Mode Feedback Amp 3.25 247 1.89 EL53241LZ-ND 12MHz Rail-to-Rail Buffer* .. $45 415 3.17 
EL5157IWZ-T7CT-ND 600MHz Voltage Mode Feedback Amp*. 3.77 2.34 2.12 EL53241REZ-ND 12MHz Rail-to-Rail Buffer 5.75 437 3.34 
EL5157IWZ-T7TR-ND 600MHz Voltage Mode Feedback Amp*. 5190.00/3,000 EL5327CLZ-ND 2.5MHz, 10-Channel Rail-to-Rail Buffer 24-QFN 3.85 2.93 2.24 
EL51601S-ND 200MHz Low Power Current Feedback Am 8-SOIC 1.74 129 96 EL5327CRZ-ND 2.5MHz, 10-Channel Rall-to-Rail Buffer* “24-TSSOP 3.85. 2.93 2.24 
EL51601SZ-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp* 8-SOIC 1.74 1.29 96 EL53291REZ-ND Muti-Channel Buffer* 28-HTSSOP 4.50 3.42 2.61 
EL5160IW-T7CT-ND 200MHz Low Power Current Feedback Am SOT-23-6 1.73 1.27 .92 EL53291RZ-ND Muti-Channel Buffer* .28-TSSOP 4.25 3.23 2.47 
EL5160IWZ-T7CT-ND 200MHz LP Current Feedback Amp* . SOT-23-6 1.66 92 81 EL53601S-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp. 16-SOIC 3.75 285 2.18 
EL5160IWZ-T7TR-ND 200MHz LP Current Feedback Amp* . SOT-23-6 1830.00/3,000 EL53601SZ-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp* . 16-SOIC 3.75 285 2.18 
EL51611C-T7CT-ND 200MHz Low Power Current Feedback Am 8070-5 1.73 1.27 92 EL53601U-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp. 16-QSOP 3.75 2.85 2.18 
EL5161IW-T7CT-ND 200MHz Low Power Current Feedback Am $0T-23-5 1.73 1.27 ©.92 EL53601UZ-T7CT-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp* . 16-QSOP 442 2.85 2.53 
EL5161IWZ-T7ACT-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp* SOT-23-5 1.66 92 81 EL5360IUZ-T7TR-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp* . 16-QSOP 2110.00/1,000 
EL5161IWZ-T7ATR-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp* SOT-23-5 172.50/250 EL5362ISZ-T7CT-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp* . 16-SOIC 5.54 369 3.31 
EL5162IS-ND 500MHz Low Power Current Feedback Am 8-SOIC 285 212 1.57 EL5362ISZ-T7TR-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp* . 16-SOIC 2840.00/1,000 
EL5162ISZ-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp 8-SOIC 2.85 2.12 1.57 EL5362IU-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp 16-QSOP 513 390 298 
EL5162IWZ-T7ACT-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp* SOT-23-6 | 2:85 1.75 1.52 EL5362IUZ-T7CT-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp* . 16-QSOP 5.54 3.69 3.31 
EL5162IWZ-T7ATR-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp* SOT-23-6 310.50/250 EL5362IUZ-T7TR-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp* . 16-QSOP 2840.00/1,000 
EL51631C-T7CT-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp... SC70-5 285 212 1.57 EL53641S-ND 600MHz Current Feedback Amp... 16-SOIC 443 3.37 2.57 
EL51631CZ-T7CT-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp* $C70-5 2.85 1.75 1.52 EL53641SZ-ND 600MHz Current Feedback Amp* 16-SOIC 443 3.37 2.57 
EL5163ICZ-T7TR-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp* $C70-5 3690.00/3,000 EL53641U-ND 600MHz Current Feedback Amp... 16-QSOP 443 3.37 2.57 
EL5163IW-T7CT-ND 500MHz Low Power Current Feedback Am| SOT-23-5 285 1.75 1.52 EL53641UZ-ND 600MHz Current Feedback Amp* 16-QSOP 4.43 3.37 2.57 
EL5163IW-T7TR-ND 500MHz Low Power Current Feedback Am SOT-23-5 3690.00/3,000 EL5364IUZA-T7CT-ND 600MHz Current Feedback Amp* 16-QSOP 5.06 3.22 2.95 
EL5163IWZ-T7ACT-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp* SOT-23-5 2.85 1.75 1.52 EL53641UZA-T7TR-ND 600MHz Current Feedback Amp* 16-QSOP 2450.00/1,000 
EL5163IWZ-T7ATR-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp* 310.50/250 EL53641UZ-T7CT-ND 600MHz Current Feedback Amp* 16-QSOP 5.06 3.22 2.95 
EL51641S-ND 600MHz Current Feedback Amp . 2.50 1.90 1.45 EL53641UZ-T7TR-ND 600MHz Current Feedback Amp* 16-QSOP 2450.00/1,000 
EL51641SZ-ND 600MHz Current Feedback Amp* BS0Ic. 250 1.90 1.45 EL53701U-ND 100Mkz Differential Twisted-Pair Dri 24-QSOP 470 358 2.73 
EL5164IW-T7CT-ND 600MHz Current Feedback Amp. SOT-23-6 2.50 1.90 1.45 EL53711U-ND 250Mkz Differential Twisted-Pair Drive 28-QSOP 4.70 3.58 2.73 
EL5164IWZ-T7CT-ND 600MHz Current Feedback Amp* SOT-23-6 3.00 1.85 1.63 EL5372IU-ND 250MUHz Differential Line Receiver... 24-QSOP 470 358 2.73 
EL5164IWZ-T7TR-ND 600MHz Current Feedback Amp* SOT-23-6 3990.00/3,000 EL53731U-ND 450MHz Differential Twisted-Pair Drivel 24-QSOP_ 5.78 4.39 3.35 
EL51651W-T7CT-ND 600MHz Current Feedback Amp . SOT-23-5 2.50 1.90 1.45 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
AMPLIFIERS (Continued) Part No. Description 1 25 100 
EL8300IUZ-T7CT-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp* .. 459 2.87 2.63 
Digi-Key Price Each EL83001UZ-T7TR-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp : 2190.00/1,000 
Part No. Description 1 25 100 EL83021S-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp. 659 522 4.18 
EL53741U-ND 550MHz Differential Twisted-Pair Driver. 5.78 4.39 3.35 EL8302ISZ-T7CT-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp 8.03 5.46 4.82 
EL53751U-ND 550MHz Triple Differential Line Receiver 5.78 4.39 3.35 EL8302ISZ-T7TR-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp 4280.00/1,000 
EL5410CR-ND 30MHz R/R Input/Output Op Amp... 418 3.18 243 EL8302IU-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp .. 6.59 5.22 4.18 
EL5410CRZ-ND 30MHz R/R Input/Output Op Amp* 418 318 243 EL8302IUZ-T7CT-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp 8.03 5.46 4.82 
EL5410CS-ND 30MHz R/R Input/Output Op Am 418 3.18 2.43 EL8302IUZ-T7TR-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp 4280.00/1,000 
EL54111RE-ND 60MHz R/R Input/Output Op Am 3.55 2.70 2.06 EL84011S-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp. 8:23 6:51 5.22. 
EL54111REZ-ND 60MHz R/R Input/Output Op Amp 14-HTSSOP 3.55 2.70 2.06 EL84011SZ-T7CT-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp 9.60 6.52 6.00 
EL54111RZ-ND 60MHz R/R Input/Output Op Amp* 14-HTSSOP 3.30 251 1.92 EL84011SZ-T7TR-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp 5330.00/1,000 
EL5420CLZ-ND 12MHz R/R Input/Output Op Amp* 3.93 2.99 2.28 EL8401IU-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp. 823 6.51 5.22 
EL5420CRZ-ND 12MHz R/R Input/Output Op Amp* 3.73 284 217 EL84011UZ-T7CT-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp 9.60 652 6.00 
EL5420CSZ-ND 12MHz R/R Input/Output Op Amp*.... 3.73 2.84 2.417 EL84011UZ-T7TR-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp 5330.00/1,000 
EL5421CYZ-ND Quad 12MHz R/R Input/Output Buffe 3.60 2.74 2.09 EL84031S-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp. 8.23 651 5.22 
EL5423CLZ-ND 12MHz, 12-Channel R/R |/O Buffer* 545 415 317 EL84031SZ-T7CT-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp 9.60 652 6.00 
EL5423CRZ-ND 12MHz, 12-Channel R/R 1/0 Buffer’ §45 415 317 EL84031SZ-T7TR-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp 5330.00/1,000 
EL54241L2Z-ND 12MHz Rail-to-Rail Buffer* . 5.88 447 3.41 EL84031U-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp .. 8.23 651 5.22 
EL5427CLZ-ND 2.5MHz, 12-Channel Rail-to-Rail Buffer* 3.90 297 2.27 EL84031UZ-T7CT-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp 9.60 652 6.00 
EL5427CRZ-ND 2.5MHz, 12-Channel Rail-to-Rail Buffer* 3.90 2.97 2.27 EL8403IUZ-T7TR-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp 5330.00/1,000 
EL5444CS-ND 100MHz Single Supply, Rail-to-Rail Amp 435 3.31 253 EL9211IYEZ-ND 100MHz, 100mA Amp* S752 852118 
EL5444CU-ND 100MHz Single Supply, Rail-to-Rail Amp 435 3.31 2.53 EL9212IYEZ-ND 100MHz, 100mA Amp* 450 342 2.61 
EL54511S-ND 200MHz Amp............ 5.54 4.39 3.52 EL9214IREZ-T7CT-ND 100MHz, 100mA Amp* 5.72 381 3.41 
EL54551S-ND 270MHz Voltage Mode Feedback Amp 6.15 487 3.90 EL92141IREZ-T7TR-ND 100MHz, 100mA Amp* 2930.00/1,000 
EL54551SZ-T7CT-ND 270MHz Voltage Mode Feedback Amp*. Tie avec lGp HA3-2525-5Z-ND. 20MHz High Slew Rate, Uncompensated, 
EL54551SZ-T7TR-ND 270MHz Voltage Mode Feedback Amp* . 4010.00/1,000 High Input Impedance Op Amp* 6.00 3.80 2.90 
EL5462ISZ-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp -14-S0IC 2.98 227 1.73 HA4600CBZ-ND 480MHz, Video Buffer* .... {io 2mn4aneallO6 
EL55241REZ-ND Integrated Buffer* ... 14-HTSSOP 3.80 2.89 2.21 HA9P5020-5Z-ND 100MHz Current Feedback Video Amp 250 1.90 1.45 
EL5671IREZ-ND 60MHz Rail-to-Rail Input/Output Amp* . 4.00 3.04 232 HFA11001BZ-ND 850MHz Low Distortion Current Feedback Op Amp*...8-SOIC 3.50 2.66 2.03 
EL5623IRZ-ND Muti-Channel Buffer 413 314 240 HFA11301BZ-ND 850MHz Output Limiting, Low Distortion 
EL5624AIREZ-ND 6-Channel Buffer* .... 513 3.90 2.98 Current Feedback Op Amp*.. “SOIC 4.38 3.33 2.54 
SreaeaIREZ ND ee SG ae ats ot ICL7611DCPAZ-ND 1.4MHz Low Power CMOS Op Amp ip 135 99 72 
Ei : ISL550011BZ-T7CT-ND 220MHz Unity-Gain Op Amp*. 454 284 2.60 
EL58111REZ-ND 60MHz Rail-to-Rail Input/Output Amp* . 400 3.04 2.32 1SL550011BZ-T7TR-ND. 220MHz Unity-Gain Op Amp*. 2110.00/1,000 
EL58241REZ-ND Integrated Buffer* ... a 5.40 4.11 3.14 ISL55002IBZ-T7CT-ND 200MHz Unity-Gain Op Amp*. $12 3.26 2.98 
EL76401LTZ-T7CT-ND TFT-LCD DC/DC with Integrated Amp 32-QFN 3.36 2.08 1.83 1SL550021BZ-T7TR-ND. 200MHz Unity-Gain Op Amp*. 2490.00/1,000 
EL76401LTZ-T7TR-ND TFT-LCD DC/DC with Integrated Amp 1500.00/1,000 ISL550041BZ-17CT-ND 200MHz Unity-Gain Op Amp*. 795. 541 477 
EL81001S-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp 2.54 1.89 1.40 1SL550041BZ-T7TR-ND 200MHz Unity-Gain Op Amp*. 4240.00/1 000 
EL81001SZ-ND 200MHz Rail 254 1.89 1.40 ISL59112IEZ-T7CT-ND 40MHz Rail-to-Rail Video Buffer* 70-6 473 296 271 
EL81001SZ-T7CT-ND 200MHz Rail- 279 1.71 1.49 1SL591121EZ-T7TR-ND 40MHz Rail-to-Rail Video Buffer* 6084.00/3,000 
Serco alte ae ie ; Ep oto ISL594241RZ-ND 1GHz Triple Mux Amp*.... 647 512 4.10 
a a 2 hnalll- : ; ISL594401AZ-T7CT-ND 400MHz Multiplexing Amp* .. 6.83 4.73 4.24 
EL81001IWZ-T7ACT-ND 200MHz Rail- 262 156 1.40 ISL594401AZ-T7TR-ND 400MHz Multiplexing Amp*. 3640.00/1,000 
EL8100IWZ-T7ATR-ND 200MHz Rail- 276.75/250 
EL8101IW-T7CT-ND 200MHz Rail- 279) 207 1.53 
EL81011IWZ-T7ACT-ND 200MHz Rail- 279) sali 149) 
EL8101IWZ-T7ATR-ND 200MHz Rail- 303.75/250 
EL8102IS-ND 500MHz Rail- 3.13 2.38 1.82 . 
ELBTOZISZ-ND 500M Rall 3132.38 1.82 pana Description feet 
EL Oe ZZ ND S00Mnz Ball: SHE aay alt ISL887051B846Z-TKCT-ND | Supervisor with Watchdog Timer* 267 1.64 1.47 
EL8102IWZ-T7TR-ND 500MHz Rail- 5010.00/3,000 Gee SOE Eee ecco men : 4 : 
EL8103IW-T7CT-ND 500MHz Rail- 313 238 1.82 7051B846Z-TKTR-ND Supervisor with Watchdog Timer 1150.00/1,000 
EL8103IWZ-T7ACT-ND 500MHz Rail- 470 294 269 ISL887051P846Z-ND Supervisor with Watchdog Timer 2.67 1.98 1.47 
= = = 7 7 ISL887061B826Z-TKCT-ND Supervisor with Watchdog Timer 267 1.64 1.47 
ECS ee AIRE SOOM Rall torRall AMD core ASEM ISL887061B8267-TKTR-ND | Supervisor with Watchdog Timer 1150.00/1,000 
EL8170ISZ-T7CT-ND Micropower, Single Supply, Rai pervisor wi g I Bug 
Instrumentation Amp*... 3.24 2.00 1.77 ISL887061B829Z-TKCT-ND Supervisor with Watchdog Timer 2.67 1.64 1.47 
EL81701SZ-T7TR-ND Micropower, Single Supply, Rail-to-Rail /O 1SL887061B829Z-TKTR-ND Supervisor with Watchdog Timer 1150.00/1,000 
Instrumentation AMp® ......sssossssssssssssssesssesseeesseeseee 8-SOIC 1361.00/1,000 tS ere Bes KOEN aupery ot with Wetehdog Timer 25rd ae ia 
TTT. H 7 “Rai -TKTR- upervisor with Watchdog Timer .00/1, 
Sea Aen) ERC Soy cae 8-soic HCC MICe ISL887061B844Z-TKCT-ND | Supervisor with Watchdog Timer 267 1.64 | 1.47 
EL81711SZ-T7TR-ND Micropower, Single Supply, Pere Be REND Supervisor with Watchdog Timer PP 1180-001 i000 
i * 7 - upervisor with Watchdog Timer 67 4 AT 
ELB172182-7C1-ND Micropower Sing Suppy, RalktosRal V0 elas SLAB7068282-ND Super wth Wathoy Timer 267 198 147 
Instrumentation AMP ® .........-.sceescccessseeecceeenneneeeeeees 8-SOIC 3.24 2.00 1.77 A upervisor with Watchdog Timer’ . 5 / 
EL81721SZ-171TR-ND Micropower, Single a Rail-to-Rail /0 ISL887061P844Z-ND Supervisor with Watchdog Timer 2.67 1.98 1.47 
tat x 1SL887071B846Z-TKCT-ND Supervisor with Watchdog Timer 2.67 1.64 1.47 
EL8173ISZ-T7CT-ND Wile oper Sinele Suey Se ae 1 eT oe TD Supervisor a Wateheg Tet oe OM sth 
i * 7071 | upervisor with Watchdog Timer*.. 67 4 AT 
EL8173ISZ-T7TR-ND Wiis SOvEE SiRaIe Sa Rail-to-Rail I/O Be tae alee ISL887081B826Z-TKCT-ND Supervisor with Watchdog Timer* 2.67 1.64 1.47 
Instrumentation Amp*... 1024.00/1,000 ISL887081B826Z-TKTR-ND Supervisor with Watchdog Timer 1150.00/1,000 
EL8176AlWZ-17ACT-ND Micropower Single Supply Rail-to-Rail In/Out ISL887081B829Z-TKCT-ND Supervisor with Watchdog Timer 267 1.64 1.47 
Precision Op Amp*... SOT-23-6 3.71 2.31 2.09 ISL887081B829Z-TKTR-ND Supervisor with Watchdog Timer 1150.00/1,000 
EL8176AIWZ-T7ATR-ND Micropower Single Supply Rail ISL887081B831Z-TKCT-ND Supervisor with Watchdog Timer 2.67 1.64 1.47 
Precision Op AMP® .....ccsssssssssssssssscsssssssssssssseeeeuee SOT-23-6 425.50/250 1SL887081B831Z-TKTR-ND Supervisor with Watchdog Timer 1150.00/1,000 
EL8176BIWZ-T7CT-ND Micropower, Single Supply, Ra 1SL887081B844Z-TKCT-ND. Supervisor with Watchdog Timer 2.67 1.64 1.47 
Precision Op AMP® ..........-sse:ssssesesesseseeeeseeeeseeeeneesees SOT23-6 2.73 1.68 1.50 ISL887081B844Z-TKTR-ND Supervisor with Watchdog Timer 1150.00/1,000 
EL8176BIWZ-17TR-ND Micropower, Single Supply, Ra ISL887081P826Z-ND Supervisor with Watchdog Timer*... 267 1.98 1.47 
Precision Op Amp*... 3510.00/3,000 ISL887081P829Z-ND Supervisor with Watchdog Timer*.. 2.67 1.98 1.47 
EL8176ISZ-T7CT-ND Micropower, Single Supply, Rail-to-Rail 1/0 ISL887081P831Z-ND Supervisor with Watchdog Timer* 2.67 1.98 1.47 
Precision Op AMP® ....ccscsssssssssssssssssessssssssseesseeseeseuee 8-SOIC 4.00 2.49 2.25 ISL887081P844Z-ND Supervisor with Watchdog Timer 2.67 1.98 1.47 
EL81761SZ-T7TR-ND Micropower, Single Supply, Rail-to-Rail 1/0 ISL887161B8262Z-TKCT-ND Supervisor with Watchdog Timer 2.67 1.64 1.47 
Precision Op Amp*... 1739.00/1,000 ISL887161B826Z-TKTR-ND Supervisor with Watchdog Timer 1150.00/1,000 
EL8178AIWZ-17ACT-ND Micropower Single Supply Rail-to-Rail In/Out 1SL887161P826Z-ND Supervisor with Watchdog Timer 2.67 1.98 1.47 
Precision Op Amp*... SOT-23-6 4.00 2.49 2.25 ISL888131B846Z-TKCT-ND Supervisor with Watchdog Timer 2.67 1.64 1.47 
EL8178AIWZ-T7ATR-ND Micropower Single Supply Rail 1SL888131B846Z-TKTR-ND Supervisor with Watchdog Timer 1150.00/1,000 
Precislon OptAMp cs scccitcascssticcccuisccrstiascaatscsnccsanns SOT-23-6 460.00/250 ISL888131P846Z-ND Supervisor with Watchdog Timer 267 1.98 1.47 
EL8178BIWZ-T7CT-ND Micropower, Single Supply, Rail-to-Rail 1/0 X4043P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
Precision Op Amp* -SOT23-6 2.79 1.71 1.49 4K l2C EE, Reset Low. 5.85 445 3.40 
EL8178BIWZ-T7TR-ND Micropower, Single Supply, Rail-to-Rail 1/0 X4043P|-ND a aace superar wil ads oan as) 
Precision Op Amp*... 3600.00/3,000 » Reset Low | . E 
EL8186IWZ-T7ACT-ND Micropower Single Supply Rail-to-Rail X4043S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
In/Out Op Amp*..... 2.01 1.18 1.03 4K |2C EE, Reset Low 473 3.60 275 
EL8186|WZ-T7ATR-ND Micropawer Sina Supply Rail-to-Rail “aaoeoas X4043S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 
n/Out Op Amp*..... . 4K I2C EE, Reset Low 490 3.73 2.85 
EL82001Y-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp 295 e 5 eater) X4043M8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
EL82001YZ-T7CT-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp* . 3.63 2.25 2.04 4K I2C EE, Reset Low 5.85 445 3.40 
EL82001YZ-T7TR-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp* . 2505.00/1,500 X4043M81-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
EL82011S-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp 29601225 9 1072) 4K |2C EE, Reset Low 6.05 460 3.51 
EL82011SZ-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp* . 2950 2.200 Ter) X4043S8-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor wi 
EL8202IY-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp 5.88 447 3.41 4K |2C EE, Reset Low 4.06 284 2.46 
EL82021YZ-T7CT-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp* . 6.32 421 3.77 X4043S81-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 
EL82021YZ-T7TR-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp* . 4860.00/1,500 4K |2C EE, Reset Low 4.90 3.73 2.85 
EL82031S-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp 5.88 4.47 3.41 X4043M8-4.5A-ND 7.5-4.75V CPU Supervisor with WOT, 
EL8203ISZ-T7CT-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp* . 632) 421 377, 4K |2C EE, Reset Low 5.03 3.51 3.05 
EL82031SZ-T7TR-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp* . 3240.00/1,000 X4043M81-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 
EL83001S-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp 3.90 297 2.27 4K |2C EE, Reset Low 6.05 460 3.51 
EL83001SZ-T7CT-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp* . 459 287 263 X4043S8-2.7A-ND 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 
EL83001SZ-T7TR-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp* . 2190.00/1,000 4K |2C EE, Reset Low 473 3.60 275 
EL83001U-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp 3.90 2.97 2.97 * RoHS Compliant (Continued) 
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CPU SUPERVISORS (Continued) 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. i 25 100 
X4043S81-2.7A-ND 2.85-3.0V CPU Supervisor with WOT, 

4K l2C EE, Reset Low... 490 373 2.85 
X4043M8-2.7A-ND 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 

4K l2C EE, Reset Low... 5.85 445 3.40 
X4043M81-2.7A-ND 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 

4K l2C EE, Reset Low 6.05 4.60 3.51 
X4043P-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K l2C EE, Reset Low... 5.85 445 3.40 
X4043P1-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K I2C EE, Reset Low 6.05 460 3.51 
X4043S8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor wi 

4K l2C EE, Reset Low... 473 3.60 2.75 
X4043S81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WOT, 

4K |2C EE, Reset Low 490 373 2.85 
X4045P-ND 4.25-4.5V CPU Supervi: 

4K I2C EE, Reset High ... §.03 3.51 3.05 
X4045PI-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K I2C EE, Reset High ... 6.05 4.60 3.51 
X4045S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K I2C EE, Reset High ... 473 3.60 2.75 
X4045M8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K I2C EE, Reset High ... 5.85 445 3.40 
X4045M8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K l2C EE, Reset High ... 6.20 3.63 3.15 
X4045S8I-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 

4K l2C EE, Reset High ... 490 3.73 2.85 
X4045M81-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 

4K l2C EE, Reset High ... 8-MSOP 6.05 4.60 3.51 
X4045S8-2.7A-ND 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 

4K l2C EE, Reset High ... 473 3.60 2.75 
X4045S81-2.7A-ND 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 

4K l2C EE, Reset High ... 490 373 2.85 
X4045M8I-2.7A-ND 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 

4K 2C EE, Reset High ... 6.05 460 3.51 
X4045P-2.7-ND. 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K l2C EE, Reset High ... 5.85 445 3.40 
X4045P1-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K I2C EE, Reset High ... 8-Dip 605 4.60 3.51 
X4045S8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K I2C EE, Reset High ... 473 3.60 2.75 
X4045S81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K l2C EE, Reset High ... 490 3.73 2.85 
X4045M8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K |2C EE, Reset High ... 5.85 445 3.40 
X4045M81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K l2C EE, Reset High ... 8-MSOP 6.05 4.60 3.51 
X4163S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

16K I2C EE, Reset Low 5.03 3.82 2.92 
X4165S8-ND. 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

16K I2C EE, Reset High 3.93 2.75 2.38 
X4165S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

16K I2C EE, Reset High 432 3.02 2.62 
X4323S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

32K |2C EE, Reset Lo 454 317 2.75 
X4323S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

32K I2C EE, Reset Low 492 344 2.98 
X4323S8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

32K |2C EE, Reset Lo 454 3417 2.75 
X4323S81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervi: 

32K |2C EE, Reset Low 492 344 2.98 
X5001S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

Reset Low. 3.70 2.82 2.15 
X5001S8I-ND 4.25-4.5V CPI 

Reset Low 400 3.04 2.32 
X5001S8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

Reset Low 3.18 2.22 1.93 
X5043P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low... 473 360 2.75 
X5043PI-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low... 490 373 2.85 
X5043S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low... 473 3.60 2.75 
X5043S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low ... 490 373 2.85 
X5043M8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low... 5.85 445 3.40 
X5043M8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low ... 6.05 4.60 3.51 
X5043S8-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor with WOT, 

4K SPI EE, Reset Low... 473 3.60 2.75 
X5043S81-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor wi 

4K SPI EE, Reset Low... 421 2.94 2.55 
X5043M8-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor with WOT, 

4K SPI EE, Reset Low... 5.85 445 3.40 
X5043M81-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor with WOT, 

4K SPI EE, Reset Low................ 6.05 460 3.51 
X5043S8-2.7A-ND 2.7-5.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low................ 406 284 246 
X5043S81-2.7A-ND 2.7-5.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low................ 490 3.73 2.85 
X5043M8-2.7A-ND 2.7-5.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low................ 5.85 445 3.40 
X5043M8I-2.7A-ND 2.7-5.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low... §.20 3.63 3.15 
X5043P-2.7-ND. 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low... 473 3.60 2.75 
X5043P1-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low... 490 373 2.85 
X5043S8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low... 473 360 275 
X5043S81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low 490 373 2.85 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. i 25 100 
X5043M8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low... ...8-MSOP 5.85 445 3.40 
X5043M81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low... ...8-MSOP 5.20 3.63 3.15 
X5043V141-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low... 14-TSSOP 6.05 4.60 3.51 
X5045P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset High... 4.73 3.60 2.75 
X5045PI-ND. 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset High..... 490 3.73 2.85 
X5045S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset High..... 4.73 3.60 2.75 
X5045S81-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset High... 4.90 3.73 2.85 
X5045M8-ND. 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset High..... 5.85 445 3.40 
X5045M8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset High..... 6.05 4.60 3.51 
X5045PI-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset High..... 4.21 2.94 2.55 
X5045S8-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset High..... 473 3.60 2.75 
X5045PI-2.7A-ND 2.7-5.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset High... 490 3.73 2.85 
X5045S8-2.7A-ND 2.7-5.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset High... 4.73 3.60 2.75 
X5045S81-2.7A-ND 2.7-5.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset High..... 4.21 2.94 2.55 
X5045P-2.7-ND. 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset High..... 4.73 3.60 2.75 
X5045PI-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset High 4.21 2.94 2.55 
X5045S8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor wi 

4K SPI EE, Reset High..... 4.73 3.60 2.75 
X5045S81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset High..... 490 3.73 2.85 
X5045M8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset High... 5.85 445 3.40 
X5045M8l-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset High..... 6.05 460 3.51 
X5083P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 

8K SPI EE, Reset Low... 4.93 3.75 2.86 
X5083S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

8K SPI EE, Reset Low... 4.93 3.75 2.86 
X5083S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

8K SPI EE, Reset Low... 5.08 3.86 2.95 
X5083S8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

8K SPI EE, Reset Low...... 4.93 3.75 2.86 
X5083S81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

8K SPI EE, Reset Low... 436 3.05 2.64 
X5163P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

16K SPI EE, Reset Low 5.10 3.88 2.96 
X5163S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor wit 

16K SPI EE, Reset Low 5.10 3.88 2.96 
X5163S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 

16K SPI EE, Reset Low... 5.33 4.05 3.09 
X5163S8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WOT, 

16K SPI EE, Reset Low 5.10 3.88 2.96 
X5163S81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

16K SPI EE, Reset Low 4.90 342 2.97 
X5165P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

16K SPI EE, Reset High 5.10 3.88 2.96 
X5165S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

16K SPI EE, Reset High... 5.10 3.88 2.96 
X5165S81-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

16K SPI EE, Reset High... 5.33 4.05 3.09 
X5165S8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

16K SPI EE, Reset High 5.10 3.88 2.96 
X5165S81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

16K SPI EE, Reset High 6.70 4.34 3.31 
X5325P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

32K SPI EE, Reset Hig 6.50 418 3.19 
X5325PI-ND. 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

32K SPI EE, Reset High 5.46 3.81 3.31 
X5325S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

32K SPI EE, Reset High... §.50 418 3.19 
X532588-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

32K SPI EE, Reset High... 650 418 3.19 
X5325S881-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

32K SPI EE, Reset High... 7.35 513 4.45 
X5643P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 

64K SPI EE, Reset Low $.27 3.68 3.19 
X5643S14-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

64K SPI EE, Reset Low 6.27 3.68 3.19 
X5643S141-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

64K SPI EE, Reset Low 9.80 684 5.93 
X5645P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor wit 

64K SPI EE, Reset High $.27 3.68 3.19 
X5645S14-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

64K SPI EE, Reset High 5.27 3.68 3.19 

CLOCKS, ERS 

Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
CDP68HC68T1E-ND CMOS Serial Real-Time Clock... 7.50 593 4.75 
CDP68HC68T1EZ-ND CMOS Serial Real-Time Clock* 7.50 593 4.75 
CDP68HC68T1M-ND CMOS Serial Real-Time Cloc! 5.86 464 3.72 
CDP68HC68T1M2-ND CMOS Serial Real-Time Cloc! 7.50 593 4.75 
CP82C54-ND 8MHz, CMOS Programmable Interval Timer Eyey er eet! 
CP82C54Z-ND 8MHz, CMOS Programmable Interval Timer* . YG EE 
CP82C54-10-ND 10MHz, CMOS Programmable Interval Time: 5.88 465 3.73 
CP82C54-10Z-ND 10MHz, CMOS Programmable Interval Timer’ 5.88 465 3.73 
CP82C54-12Z-ND 12MHz, CMOS Programmable Interval Timer* 8.99 7.11 5.70 
CP82C55A-ND. 8MHz, CMOS Programmable Peripheral Interfact 5.33 4.05 3.09 
* RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


944 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


CLOCKS, TIMERS (Continued) 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CP82C55AZ-ND 8MHz, CMOS Programmable Peripheral Interface* 5.33 4.05 3.09 
CS82C52Z-ND CMOS Serial Controller Interface* .28-PLCC + 35.60 33.23 30.85 
CS82C54-ND 8MHz, CMOS Programmable Interval Time! .28-PLCC 5.46 432 3.46 
CS82C54Z-ND 8MHz, CMOS Programmable Interval Timer .28-PLCC 5.46 4.32 3.46 
CS82C54-10-ND 10MHz, CMOS Programmable Interval Timer. .28-PLCC §=67.75 395.27 4.65 
CS82C54-10Z96CT-ND 10MHz, CMOS Programmable Interval Timer* .. .28-PLCC §=—7.88 «5.36 4.73 
CS82C54-10Z96TR-ND 10MHz, CMOS Programmable Interval Timer* .. .28-PLCC 2953.50/750 

CS82C54Z96CT-ND 8MHz, CMOS Programmable Interval Timer* .28-PLCC § =6.63 459 4.11 
CS82C54Z96TR-ND 8MHz, CMOS Programmable Interval Timer* .28-PLCC 2484.75/750 

CS82C55A-ND 8MHz, CMOS Programmable Peripheral Interface......44-PLCC 5.38 4.25 3.41 
CQ82C55AZ-ND 8MHz, CMOS Programmable Peripheral Interface* ..44-MQFP 5.78 4.57 3.66 
CS82C59A-ND 8MHz, CMOS Priority Interrupt Controller .28-PLCC 5.59 442 3.54 
CS82C59AZ-ND 8MHz, CMOS Priority Interrupt Controlle! .28-PLCC 5.59 442 3.54 
ICM7555CBAZ-ND General Purpose Timer* .. 12 2138 
ICM75551PAZ-ND General Purpose Timer* .. 81 59 43 
ICM7556IPDZ-ND General Purpose Timer* .. ihe 97 70 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Analog-Digital 
HI3-574AJN-5Z-ND. Complete 12-Bit ADC* 8-PDip 18.27 17.06 15.84 
HI3-574AKN-5Z-ND Complete 12-Bit ADC* 8-PDip 16.63 14.25 12.64 
HI1175JCB-ND 8-Bit, 20msps, Flash ADC 7.35 5.81 4.66 
HI5714/4CB-ND. 8-Bit, 40msps ADC... 9.45 747 5.99 
HI5714/4CBZ-ND 8-Bit, 40msps ADC* 9.45 747 5.99 
HI5714/7CBZ-TCT-ND 8-Bit, 75msps ADC* 14.15 10.29 9.33 


HI5714/7CBZ-TTR-ND 
HIS746KCAZ-ND 
HIS746KCBZ-TCT-ND 
HIS746KCBZ-TTR-ND 


8-Bit, 75msps ADC* 
10-Bit, 40msps ADC* .. 
10-Bit, 40msps ADC* .. 
10-Bit, 40msps ADC* .. 


8570.00/1,000 


15.11 


14.10 


13.10 


20.14 15.41 14.10 
12084.00/1,000 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
ISL58571BZ-ND. 12-Bit High Speed DAC* 17.46 16.30 15.14 
ISL58611AZ-ND 12-Bit, +3.3V, 210+msps, HS DAC*. .28-TSSOP 11.67 10.01 8.88 
ISL58611BZ-ND 12-Bit, +3.3V, 210+msps, HS DAC*. 28-SOIC 11.67 10.01 8.88 
ISL5861/21A-ND 12-Bit, +3.3V, 210+msps, HS DAC .28-TSSOP 13.58 11.64 10.33 
ISL5861/2IAZ-ND 12-Bit, +3.3V, 210+msps, HS DAC*. .28-TSSOP 13.58 11.64 10.33 
ISL5861/2IBZ-ND 12-Bit, +3.3V, 210+msps, HS DAC*. 28-SOIC 13.58 11.64 10.33 
ISL58611A-ND 12-Bit, +3.3V, 130+msps, HS DAC .28-TSSOP 11.67 10.01 8.88 
ISL5927IN-ND Dual 14-Bit, +3.3V, 260+msps, HS, DAC.. 48-LQFP 29.94 27.95 25.95 
ISL59571A-ND 14-Bit, +3.3V, 260+msps, HS DAC .28-TSSOP 19.95 18.62 17.29 
ISL59571AZ-ND. 14-Bit, +3.3V, 260+msps, HS DAC*. .28-TSSOP 19.95 18.62 17.29 
ISL59571BZ-ND 14-Bit, +3.3V, 260+msps, HS DAC*. 28-SOIC 19.95 18.62 17.29 
ISL59611A-ND 14-Bit, +3.3V, 130+msps, HS DAC .28-TSSOP 13.34 11.43 10.14 
ISL59611AZ-ND 14-Bit, +3.3V, 130+msps, HS DAC*. .28-TSSOP 13.34 11.43 10.14 
ISL59611BZ-ND 14-Bit, +3.3V, 130+msps, HS DAC*. 13.34 11.43 10.14 
ISL5961/21AZ-ND 14-Bit, +3.3V, 130+msps, HS DAC*. 15.00 14.00 13.00 
ISL5961/21BZ-ND 14-Bit, +3.3V, 130+msps, HS DAC*. 15.00 14.00 13.00 
Voltage Inverters 

ICL7660ACBAZA-TCT-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter* aly ese 
ICL7660ACBAZA-TTR-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter* 2125.00/2,500 
ICL7660ACPAZ-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter* 195 1.45 1.08 
ICL7660AIBAZA-TCT-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter* 250 eel olieeeol) 
ICL7660AIBAZA-TTR-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter* 2575.00/2,500 
ICL7660CBA-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter... ae WG) 
ICL7660CBAZA-TCT-ND. 1.5V-10V CMOS Voltage Converter* 2.37 1.43 1.25 
ICL7660CBAZA-TTR-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter* 2425.00/2,500 
ICL7660CBAZ-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter* 217° 1.61 1.19 
ICL7660CPA-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter... 2.08 1.55 1.14 
ICL7660CPAZ-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter* 208 1:55 1.14 
ICL7660SCBA-ND 1.5V-12V CMOS Voltage Converter... 2.23 1.66 1.23 
ICL7660SCBAZ-TCT-ND 1.5V-12V CMOS Voltage Converter* 244 147 1.28 
ICL7660SCBAZ-TTR-ND 1.5V-12V CMOS Voltage Converter* 2500.00/2,500 
ICL7660SCPA-ND 1.5V-12V CMOS Voltage Converter... 2.26 1.68 1.25 
ICL7660SCPAZ-ND 1.5V-12V CMOS Voltage Converter* 2.26 1.68 1.25 
ICL7660SIBA-ND 1.5V-12V CMOS Voltage Converter... 2.64 1.96 1.45 
ICL7660SIBAZ-ND 1.5V-12V CMOS Voltage Converter* 2.64 1.96 1.45 
ICL7660SIBAZTCT-ND 1.5V-12V CMOS Voltage Converter* 2.70 1.66 1.48 
ICL7660SIBAZTTR-ND 1.5V-12V CMOS Voltage Converter* 2900.00/2,500 
ICL7660SIPAZ-ND 1.5V-12V CMOS Voltage Converter* 2.51 1.87 1.38 
ICL7663SACBAZA-ND CMOS Prog. Micropower Positive Vol 3.38 257 1.96 


ISL5216KIZ-ND 


ge Reg. 
Four-Channel Prog. Digital Down Converter* . 


43.10 40.23 37.35 


DCPs FOR LASER DIODE CONTROL 


OF FIBER OPTIC MODULES 


HI5766KCA-ND 10-Bit, 60msps ADC 20.63 19.25 17.88 
HI5766KCAZ-ND 10-Bit, 60msps ADC* .. 20.63 19.25 17.88 
HI5766KCBZ-ND 10-Bit, 60msps ADC* .. 20.63 19.25 17.88 
HI5767/2CA-ND 10-Bit, 20msps ADC with Internal Voltage Ret 7.98 6.31 5.06 
HI5767/2CAZ-ND 10-Bit, 20msps ADC with Internal Voltage Ref.* 7.98 6.31 5.06 
HI5767/2CBZ-ND 10-Bit, 20msps ADC with Internal Voltage Ref.* 28-SOIC 7.98 6.31 5.06 
HI5767/21AZ-ND 10-Bit, 20msps ADC with Internal Voltage Ref.* 7.98 6.31 5.06 
HI5767/4CA-ND 10-Bit, 40msps ADC with Internal Voltage Ret 13.28 11.39 10.10 
HI5767/4CAZ-ND 10-Bit, 40msps ADC with Internal Voltage Ref.* 13.28 11.39 10.10 
HI5767/4CBZ-TCT-ND 10-Bit, 40msps ADC with Internal Voltage Ref.* 28-SOIC 16.70 12.15 10.82 
HI5767/4CBZ-TTR-ND 10-Bit, 40msps ADC with Internal Voltage Ref.* 28-SOIC 10120.00/1,000 


HI5767/6CAZ-ND 
HI5767/6CBZ-TCT-ND 
HI5767/6CBZ-TTR-ND 
HI5767/6IBZ-ND 


10-Bit, 60msps ADC with Internal Voltage Ref.* 


10-Bit, 60msps ADC with Internal Voltage Ref.* 28-SOIC 
10-Bit, 60msps ADC with Internal Voltage Ref.* 28-SOIC 
10-Bit, 60msps ADC with Internal Voltage Ref.* 28-SOIC 


17.12 14.67 13.01 
20.54 15.16 13.94 

13040.00/1,000 
17.12 14.67 13.01 


HI5812JIPZ-ND 
HI71911BZ-TCT-ND 
HI71911BZ-TTR-ND 


12-Bit, CMOS 20 Microsecond, Sampling ADC* 
24-Bit, High Precision, Sigma Delta ADC* . 
24-Bit, High Precision, Sigma Delta ADC* . 


10.04 


7.94 


6.36 


23.48 17.97 16.44 
14088.00/1,000 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
X9520V201-B-ND Triple DCP for Laser Diode Control, 

2K I2C EE, POR, 5V System .20-TSSOP 9.03 6.30 5.46 
X9521V20I-ND Dual DCP for Laser Diode Control, .20-TSSOP 832 6.33 4.84 
X9522V20I-B-ND Triple DCP for Laser Diode Control, 

[2C, 5V System... st ..20-TSSOP 7.80 5.45 4.72 
X9523V20I-A-ND Dual DCP for Laser Diode Control, I2C, 

POR, 3.3V System. .20-TSSOP 7.29 5.09 4.41 
X9523V20I-B-ND Dual DCP for Laser 

POR, 5V System ..20-TSSOP 7.29 5.09 4.41 


DIGITALLY CONTROLLED 
POTENTIOMETERS (XDCP™) 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
ISL23710UIU10Z-ND Single DCP, 50KQ, 128 Tap, Up/Down Interface* 279 2.07 1.53 
1SL23710UIU10Z-TCT-ND Single DCP, 50KQ, 128 Tap, Up/Down Interface* 2.79 1.71 1.49 
1SL23710UIU10Z-TTR-ND Single DCP, 50KQ, 128 Tap, Up/Down Interface* 2700.00/2,500 
ISL23710WIU10Z-TCT-ND Single DCP, 10KQ, 128 Tap, Up/Down Interface* 2.79 1.71 1.49 
ISL23710WIU10Z-TTR-ND Single DCP, 10KQ, 128 Tap, Up/Down Interface* 2700.00/2,500 
1SL23711UIU10Z-ND Single DCP, 50KQ, 128 Tap, 120* 210160) 
1SL23711UIU10Z-TCT-ND Single DCP, 50KQ, 128 Tap, |20* 291 1.79 1.56 
1SL23711UIU10Z-TTR-ND Single DCP, 50KQ, 128 Tap, |20* 2820.00/2,500 
1SL23711WIU10Z-TCT-ND Single DCP, 10KQ, 128 Tap, |20* 291 1.79 1.56 


ISL23711WIU10Z-TTR-ND 


Single DCP, 10KQ, 128 Tap, I20* 


2820.00/2,500 


ISL90726UIE627Z-TKCT-ND 
ISL90726UIE627Z-TKTR-ND 
ISL90726WIE627Z-TKCT-ND 
ISL90726WIE627Z-TKTR-ND 
ISL90727UIE627Z-TKCT-ND 


Single DCP, 50KQ, 128 Tap* 
Single DCP, SOKO, 128 Tap* 
Single DCP, 10KQ, 128 Tap* 
Single DCP, 10KQ, 128 Tap* 
Single DCP, SOKO, 128 Tap* 


eye a Gs 
480.00/1,000 

13776 65 
480.00/1,000 

Vio eeGin 65) 


ICL7106CM44Z-ND 3.5 Digit LCD Display ADC* 44-MQFP 5.50 4.35 3.49 
ICL7106CPLIS-ND 3.5 Digit LCD Display ADC.. 40-Dip 3.15 240 1.83 
ICL7106CPLZ-ND 3.5 Digit LCD Display ADC* 40-Dip 3.15 240 1.83 
1CL7107CM44-ND 3.5 Digit LED Display ADC... 4.25 3.23 2.47 
1CL7107CM44Z-ND 3.5 Digit LED Display ADC* 4.25 3.23 2.47 
ICL7107CPLIS-ND 3.5 Digit LED Display ADC.. 3.33 2.53 1.93 
ICL7107CPLZ-ND 3.5 Digit LED Display ADC* 3.33 2.53 1.93 
ICL7107RCPLZ-ND 3.5 Digit LED Display ADC* 5.63 4.45 3.57 
ICL7107SCPL-ND 3.5 Digit LED Display ADC.. 5.80 459 3.68 
ICL7107SCPLZ-ND 3.5 Digit LED Display ADC* 5.80 4.59 3.68 
ICL7126CPLZ-ND 3.5 Digit, Low Power, Single Chip ADC 5.50 418 3.19 
ICL7135CPIZ-ND 4.5 Digit BCD Output ADC*............. 3.88 2.95 2.25 
ICL7136CM44-ND 3.5 Digit LCD Low Power Display ADC §.35 407 3.11 
ICL7136CPLIS-ND 3.5 Digit LCD Low Power Display ADC 5.63 4.28 3.27 
ICL7136CPLZ-ND 3.5 Digit LCD Low Power Display ADC §.63 4.28 3.27 
Digital-Analog 
HI1171JCB-ND 8-Bit, 40msps High Speed DA 6.32 5.00 4.01 
HI3338KIBZ-ND. 8-Bit CMOS Rail-to-Rail DAC* 8.40 6.64 5.32 
HI5660/61A-ND 8-Bit, 60msps High Speed DA 6.59 5.22 4.18 
HI56601B-ND 8-Bit, 125msps High Speed DAC 7.39 5.85 4.69 
H15731BIB-ND 12-Bit, 100msps High Speed DA 22.56 21.06 19.56 
HI5731BIBZ-TCT-ND 12-Bit, 100msps High Speed DAC* 29.33 22.56 21.06 


HI5731BIBZ-TTR-ND 
HI5731BIPZ-ND 
HIS735KCB-ND 
HI5735KCBZ-ND 


12-Bit, 100msps High Speed DAC* 
12-Bit, 100msps High Speed DAC* ... 
12-Bit, 80msps High Speed Video DAt 
12-Bit, 80msps High Speed Video DAC 


18048.00/1,000 
22.56 21.06 19.56 
16.28 15.19 14.11 
16.28 15.19 14.11 


ISL90727UIE627Z-TKTR-ND 
ISL90727WIE627Z-TKCT-ND 
ISL90727WIE627Z-TKTR-ND 


Single DCP, SOKO, 128 Tap* 
Single DCP, 10KQ, 128 Tap* 
Single DCP, 10KQ, 128 Tap* 


480.00/1,000 
ey dl 
480.00/1,000 


HI5741BIB-ND 

H15741BIBZ-TCT-ND 
HI5741BIBZ-TTR-ND 
HIS760BIBZ-TCT-ND 
HI5760BIBZ-TTR-ND 


14-Bit, 100msps High Speed DAC... 
14-Bit, 100msps High Speed DAC* 
14-Bit, 100msps High Speed DAC* 
10-Bit, 125msps High Speed DAC* 
10-Bit, 125msps High Speed DAC* 


40.19 37.51 34.83 
49.56 38.85 36.17 
32148.00/1,000 


10.30 


7.31 


6.72 


5970.00/1,000 


HI57601AZ-TCT-ND 10-Bit, 125msps High Speed DAC* 10.30 7.31 6.72 
HIS57601AZ-TTR-ND 10-Bit, 125msps High Speed DAC* 14925.00/2,500 

HI5760/61B-ND 10-Bit, 6Omsps High Speed DAC 739 5.85 4.69 
HI5760/61BZ-ND 10-Bit, 6Omsps High Speed DAC* .. 7.39 5.85 4.69 
HI5760BIB-ND 10-Bit, 6Omsps High Speed DAC 9.41 7.44 5.96 
HI58601BZ-TCT-ND 12-Bit, 130msps High Speed DAC* 1285 931 8.28 


HI58601BZ-TTR-ND 
HIS9601AZ-TCT-ND 


12-Bit, 130msps High Speed DAC* 
14-Bit, 130msps High Speed DAC* 


7610.00/1,000 
14.67 10.68 9.68 


HIS9601AZ-TTR-ND 14-Bit, 130msps High Speed DAC* 22225.00/2,500 

HIS59601B-ND 14-Bit, 130msps High Speed DAC... 11.67 10.01 8.88 
HIS59601BZ-ND 14-Bit, 130msps High Speed DAC* .... -28-SOIC 11.67 10.01 8.88 
ISL57271IN-ND Dual 10-Bit, +3.3V, 260+msps, High Speed, DA\ -48-LOFP 22.46 20.96 19.47 
ISL57571AZ-ND 10-Bit DAC* 9.52 8.16 7.24 
ISL57571BZ-ND 10-Bit DAC* 9.52 816 7.24 
ISL57611AZ-ND 10-Bit, +3.3V, 210+msps, HS DAC* 9.49 7.51 6.02 
ISL57611BZ-ND 10-Bit, +3.3V, 210+msps, HS DAC* 9.49 7.51 6.02 
ISL5761/21AZ-ND 10-Bit, +3.3V, 210+msps, HS DAC* 9.81 7.76 6.22 
1SL5761/21B-ND 10-Bit, +3.3V, 210+msps, HS DAC .. 9.81 7.76 6.22 
1SL5761/2IBZ-ND 10-Bit, +3.3V, 210+msps, HS DAC* 9.81 7.76 6.22 
ISL58571AZ-ND 12-Bit High Speed DAC*. 8-TSSOP 17.46 16.30 15.14 


ISL90810UIU8Z-ND Single DCP, 50KQ, 256 Tap, 12C Bus 2.64 1.96 1.45 
ISL90810UIU8Z-TKCT-ND Single DCP, 50KQ, 256 Tap, 12C Bus* 2.64 1.62 1.45 
ISL90810UIU8Z-TKTR-ND Single DCP, 50KQ, 256 Tap, |2C Bus* 1130.00/1,000 
ISL90810WIU8Z-TKCT-ND Single DCP, 10KQ, 256 Tap, 12C Bus* 2.64 1.62 1.45 
ISL90810WIU8Z-TKTR-ND Single DCP, 10KQ, 256 Tap, 12¢ Bus* 1130.00/1,000 
ISL90840UIV2027Z-ND Quad DCP, 50KQ, 256 Tap, I2C Bus* .20-TSSOP 3.70 2.82 2.15 
ISL90840WIV2027Z-ND Quad DCP, 10KQ, 256 Tap, l2C Bus* .20-TSSOP 3.70 2.82 2.15 
ISL90841UIV1427Z-TKCT-ND | Quad DCP, 50KQ, 256 Tap, 12C Bus* -14-TSSOP 4.06 2.52 2.29 
ISL90841UIV1427Z-TKTR-ND | Quad DCP, 50KQ, 256 Tap, I2C Bus* .14-TSSOP 1870.00/1,000 
ISL90841WIV1427Z-TKCT-ND | Quad DCP, 10KQ, 256 Tap, 12C Bus* .14-TSSOP 4.06 252 2.29 
ISL90841WIV1427Z-TKTR-ND | Quad DCP, 10KQ, 256 Tap, I2C Bus* .14-TSSOP 1870.00/1,000 
ISL90842UIV1427Z-TKCT-ND | Quad DCP, 50KQ, 256 Tap, I2C Bus* -14-TSSOP 3.83 2.38 2.16 
ISL90842UIV1427Z-TKTR-ND | Quad DCP, 50KQ, 256 Tap, I2C Bus* .14-TSSOP 1770.00/1,000 
ISL90842WIV1427Z-TKCT-ND | Quad DCP, 10KQ, 256 Tap, I2C Bus* .14-TSSOP 3.83 2.38 2.16 
ISL90842WIV1427Z-TKTR-ND | Quad DCP, 10KQ, 256 Tap, I2C Bus* ... .14-TSSOP 1770.00/1,000 
ISL95311WIU10Z-TKCT-ND Single DCP, 10KQ, 128 Tap,|2C Interface 3.68 2.29 2.08 
ISL95311WIU10Z-TKTR-ND Single DCP, 10KQ, 128 Tap, |2C Interface* .. 1690.00/1,000 
ISL95710UIU10Z-ND Single DCP, 50KQ, 128 Tap, Up/Down Interface* .... 229) ATi 41.26) 
ISL95710UIU10Z-TCT-ND Single DCP, 50KQ, 128 Tap, Up/Down Interface* 241 145 1.26 
ISL95710UIU10Z-TTR-ND Single DCP, 50KQ, 128 Tap, Up/Down Interface* 2475.00/2,500 
ISL95710WIU10Z-TCT-ND Single DCP, 10KQ, 128 Tap, Up/Down Interface* 279 1.71 1.49 
ISL95710WIU10Z-TTR-ND Single DCP, 10KQ, 128 Tap, Up/Down Interface ... 2812.500/2,500 
1SL95711UIU10Z-ND Single DCP, 50KQ, 128 Tap, I2C Interface* . 2.29 1.71 1.26 
1SL95711UIU10Z-TCT-ND Single DCP, 50KQ, 128 Tap, |2C Interface* .. 241 145 1.26 
1SL95711UIU10Z-TTR-ND Single DCP, 50KQ, 128 Tap, I2C Interface* .. 2475.00/2,500 
ISL95711WIU10Z-TCT-ND Single DCP, 10KQ, 128 Tap, I2C Interface* . 2 Oe ei sleob! 
ISL95711WIU10Z-TTR-ND Single DCP, 10KQ, 128 Tap, |2C Interface*. 2937.50/2,500 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! *« 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢« Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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DIGITALLY CONTROLLED POTENTIOMETERS (XDCP™) (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. ‘i 25 100 
1SL95810UIU8Z-TCT-ND Single DCP, 50KO, 256 Tap, IC Bus* 3.63 2.25 2.04 X9410WV24IZT1TR-ND Dual DCP, 10KQ, 64 Tap, SPI Bus* .24-TSSOP 12600.00/2,500 
1SL95810UIU8Z-TTR-ND Single DCP, 50KQ, 256 Tap, IC Bus* 4175.00/2,50 X9421WS16IZ-2.7T1CT-ND | Single DCP, 10KQ, 64 Tap, SPI Bus 16-SOIC 5.77 3.85 3.45 
1SL9581 0WIU8Z-ND Single DCP, 10KQ, 256 Tap, I2C Bus* 291 217 1.60 X9421WS16IZ-2.7T1TR-ND | Single DCP, 10KQ, 64 Tap, SPI Bus 16-SOIC 2960.00/1,000 
1SL96017UIRT8Z-ND Single DCP, 50KQ, 128 Tap I2C Interface* 267 1.98 1.47 X9421WV14IZ-2.7T1CT-ND | Single DCP, 10KQ, 64 Tap, SPI Bus*.. .14-TSSOP 6.53 4.52 4.00 
1SL96017WIRT8Z-ND Single DCP, 10KQ, 128 Tap I2C Interface* 2.67 1.98 1.47 X9421WV14IZ-2.7T1TR-ND _| Single DCP, 10KQ, 64 Tap, SPI Bus*.. .14-TSSOP 8700.00/2,500 
X9015US8Z-2.7-ND Single DCP, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 135° «9972 X9429WS16IZ-2.7T1CT-ND | Single DCP, 10KO, 64 Tap, 2-Wire Bus*. T6-SOIC 5.77 3.85 3.45 
X9110TV141Z-2.7-ND Single DCP, 5V, 100KQ, 1024 Tap, X9429WS16IZ-2.7T1TR-ND | Single DCP, 10KO, 64 Tap, 2-Wire Bus*. 16-SOIC 2960.00/1,000 
SPI, Dual Supply*. - 7.83 6.20 4.97 X9429WV14IZ-2.7T1CT-ND | Single DCP, 10KO, 64 Tap, 2-Wire Bus*. .14-TSSOP 6.53 4.52 4.00 
X9111TV141Z-2.7T1CT-ND Single ate at, a 1024 Tap, ne eee X9429WV14IZ-2.7T1TR-ND | Single DCP, 10KO, 64 Tap, 2-Wire Bus*. .14-TSSOP 8700.00/2,500 
, Single Supply® ......... .95 6.16 51 X9455UV2412-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 50KO, 256 Tap 2-Wire* .24-TSSOP_ 5.75 4.55 3.65 
X9111TV14IZ-2.7T1TR-ND | Single DCP, 5V, 100K, 1024 Tap, X9455WV241Z-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 10KO, 256 Tap 2-Wire* -24-TSSOP 5.75 4.55 3.65 
SPI, Single Supply* 12425.00/2,500 X9460KV14IZ-2.7T1CT-ND | Dual DCP, 33KQ, 32 Tap*.... .14-TSSOP 5.06 3.22 2.95 
X9116WMB8IZ-2.7T1CT-ND Single DCP, 10KQ, 16 Tap, 3-Wire Up/Down : 318 197 1.73 X9460KV14IZ-2.7T1TR-ND | Dual DCP, 33K, 32 Tap*..... .14-TSSOP 6125.00/2,500 
eam Single ocr, Ine 16 a, le Up/Down® 0 8-MSOP 3525.00/2,500 X9511WSIZ-ND Single DCP, 10KQ, 32 Tap, Pushpot* . 3.05 232 1.77 
-2.7T1CT- ingle DCP, f ap, X9511WSZ-ND Single DCP, 10KQ, 32 Tap, Pushpot* .. 3.04 2.26 1.67 
2-Wire, Single Supply*.... 9.74 6.62 __ 6.09 X9511WSZTICT-ND Single DCP, 10KO, 32 Tap, Pushpot* . 3.06 1.89 1.67 
X9119TV14IZ-2.7T1TR-ND | Single DCP, 100KQ, 1024 Tap, X9511WSZTITR-ND Single DCP, 10KQ, 32 Tap, Pushpot* . ..8-SOIC 3400.00/2,500 
2-Wire, Single Supply*. 14-TSSOP 13525.00/2,500 X95820WV14IZ-2.7T1CT-ND | Dual DCP, 10KQ, 256 Tap, 2-Wire Bus* . .14-TSSOP 3.57 2.22 2.01 
X9221AUSIZTICT-ND Dual DCP, 50K, 64 Tap, 2-Wire Bus: 20-SOIG 7.58 5.16 4.55 X95820WV14IZ-2.7T1TR-ND | Dual DCP, 10KQ, 256 Tap, 2-Wire Bus* . .14-TSSOP 4100.00/2,500 
X9221AUSIZTITR-ND Dual DCP, 50KO, 64 Tap, 2-Wire Bus 0-SOIC 4040.00/1,000 X95840UV20IZ-2.7T1CT-ND | Quad DCP, 50KQ, 256 Tap, 2-Wire Bus* .20-TSSOP 5.59 3.72 3.34 
X9221AWSIZT1CT-ND Dual DCP, 10K0, 64 Tap, 2-Wire Bus O-SOIC 7.58 5.16 4.55 X95840UV20IZ-2.7T1TR-ND | Quad DCP, 50KO, 256 Tap, 2-Wire Bus* -20-TSSOP 7150.00/2,500 
X9221AWSIZT1TR-ND Dual DCP, 10KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus 0-SOIC 4040.00/1,000 X95840WV20IZ-2.7T1CT-ND | Quad DCP, 10K, 256 Tap, 2-Wire Bus* .20-TSSOP 5.59 3.72 3.34 
X9221AYSIZT1CT-ND Dual DCP, 2KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* O-SOIC 7.58 5.16 4.55 X95840WV20IZ-2.7T1TR-ND | Quad DCP, 10K, 256 Tap, 2-Wire Bus* .20-TSSOP 7150.00/2,500 
X9221AYSIZTITR-ND Dual DCP, 2KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* 0-SOIC 4040.00/1,000 X9C102P-ND Single DCP, 1KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Dow 3.68 2.80 2.14 
X9241AMVIZ-ND Quad DCP, 2K0, 64 Tap, 2-Wire Bus* .. 0-TSSOP 9.08 7.79 6.91 X9C102S-ND Single DCP, 1KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Dow 316 231 1.92 
X9241AYVIZ-ND Quad DCP, 50KO, 64 Tap, 2-Wire Bus* . O-TSSOP 9.08 7.79 6.91 X9C102S/-ND Single DCP. 1K. 100 Tap, 3-Wire Up/Down... 458) 348 2.66 
X9251US24IZ-2.7T1CT-ND | Quad DCP, 50KQ, 256 Tap, SPI Single Supply*.......24-SOIC 14.96 10.88 9.86 X9C102SIZT2CT-ND Single DCP. 1KO, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 503 321 293 
X9251US24IZ-2.7T1TR-ND | Quad DCP, 50KQ, 256 Tap, SPI Single Supply* 4-SOIC 8432.00/1,000 X9C102SIZT2TR-ND Single DCP. 1K0, 100 Tap, 3-Wire Up/Down* 6100.00/2,500 
X9252WV241Z-2.7-ND Quad DCP, 10KO, 256 Tap, 2-Wire X9C103P-ND Single DCP, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down. 4.00 3.04 2.32 
Up/Down Interface* - 24-TSSOP 5.33 4.22 3.38 X9C103PZ-ND Single DCP, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down* 4.00 3.04 2.32 
X9252YV24IZ-2.7-ND Quad DCP, 2.8K, 256 Tap, 2-Wire aC UGPEND ci — 
2 gle DCP, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down.. 5.00 3.80 2.90 
Up/Down Interface. 24-TSSOP Hib a3 42288 X9C103S-ND Single DCP. 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down. 344 240 208 
X9259UV24IZT1CT-ND Quad DCP, S0KO, 256 Tap, 2-Wire X9C103SI-ND Single DCP, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down. 5.00 3.80 2.90 
Single Supply*.. - 24-TSSOP 14.28 10.39 9.42 X9C103SIZT1CT-ND Single DCP, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down®.. 520 3.46 3.10 
X9259UV241ZT1TR-ND Quad DCP, 50KN, 256 Tap, 2-Wire X9C103SIZT1TR-ND Single DCP, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down* 6250.00/2,500 
Single Supply*.. sven BA TSSOP MM Oo X9C104P-ND Single DCP, 100KO, 100 Tap, 3-Wire Up/D 344 240 208 
X9261TS24Z-ND Dual DCP, 100K, 256 Tap, SPI Single Supply 24-S0IC 7.14 5.65 4.53 Paainin eine bial) 7 aR oe ew ; : : 
- = | ingle DCP, 100KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Dow! 5.00 3.80 2.90 
X9271TV14IZ-2.7T1CT-ND | Single DCP, 100KN, 256 Tap, SPI Single Supply*..14-TSSOP 8.64 594 5.40 x9C104S-ND Single DCP. 100KA, 100 Tap. 3-Wire Up/Down 400 304 232 
X9271TV14IZ-2.7T1TR-ND | Single DCP, 100KQ, 256 Tap, SPI Single Supply* .. 14-TSSOP 11975.00/2,500 ¥9C104S1-ND Single DCP. 100KQ 100 Tap, 3-Wire Up/Dow 430 300 260 
X9271UV14IZ-2.7T1CT-ND | Single DCP, 50KQ, 256 Tap, SPI Single Supply*....14-TSSOP 8.64 5.94 5.40 X9C104SIZTICT-ND Single DCP. 100KQ. 100 Tap. 3-Wire U ‘ : : : 
; ; igle : ; ap, ire Up/Down 5.20 3.46 3.10 
X9271UV14IZ-2.7T1TR-ND | Single DCP, 50KO, 256 Tap, SPI Single Supply* ....14-TSSOP 11975.00/2,500 - - ; 
X9279TV14IZ-2.7T1CT-ND | Single DCP’ 100KN, 256 Tap, 2-Wire. X9C104SIZTITR-ND Single DCP, 100KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 6250.00/2,500 
; - v X9C303P-ND Single DCP, 32KQ, 100 Tap, 
Single Supply*... 14-TSSOP 8.64 5.94 5.40 3-Wire Up/Down. Log Taper. 368 280 214 
X9279TVI4IZ-2.711TR-ND | Single DCP, 100KO, 256 Tap, 2-Wire, Peraccrinin single BCE aoKOLID0 Tap ; eas 
Single Supply*.. 14-TSSOP 11975.00/2,500 3-Wire Ur/Down, Log Tam 393 27! 
‘ p/Down, Log Taper. Ui 15) 12.38 
X9279UV142Z-2.7T1CT-ND Single DCP, 50KQ, 256 Tap, 2-Wire, : 
Single Supply*.. 14-TSSOP 7.50 510 4.50 X9C303S8-ND Single DCP, 32KQ, 100 Tap, 
X9279UV14Z-2.7T1TR-ND Single DCP, 50KQ, 256 Tap, 2-Wire, 3-Wire Up/Down, Log Taper 3.68 2.80 2.14 
Single Supply* 14-TSSOP 9975.00/2,500 X9C303S8I-ND gettin Hee Bree cepa core 
X9313WSZT1CT-ND Single DCP, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire* BSOIC 3.04 187 162 : : ; : : 
X9313WSZT1TR-ND Single DCP, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire* 8-SOIC 3275.00/2,500 ROCs OSSSIZULCTND) aera 100 Tap, 3-Wira Beecher cee 
X9313ZSZT1CT-ND Single DCP, 1KQ, 32 Tap, 3-Wire*. 3.04 187 1.62 EEO BE ADEE = : : : 
X9313ZSZTITR-ND Single DCP, 1KQ, 32 Tap, 3-Wire*. 3250.00/2,500 X9C303S8IZT1TR-ND Single DCP, 32KQ, 100 Tap, 3-Wire 
X9314WSZT1CT-ND Single DCP, 10KO, 32 Tap, Log Taper* . 3.04 187 1.62 Up/Down, Log Taper*.... 6100.00/2,500 
X9314WSZTITR-ND Single DCP, 10KO, 32 Tap, Log Taper* . 3250.00/2,500 X9C303V8-ND ome nie aaa: bean er Pera 
X9315WMIZ-2.7T1CT-ND Single DCP, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Interface* 4.45 2.87 2.55 rorravenn Sinal rey , oT : 2s) 
X9315WMIZ-2.7T1TR-ND Single DCP, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Interface* -MSOP 5300.00/2,500 ORS ORE scebes TUT ORs 
X9315WSZ-ND Single DCP, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Interface* BSOIC 3.04 2.26 1.67 3-Wire Up/Down, Log Taper..... 4.62 3.23 2.80 
X9317UMB8IZ-2.7-ND Single DCP, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire X9C503P-ND Single DCP, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down.. 3.68 280 2.14 
Upon eat eee! | |e ame atta te 
7m a 5 Wi | ingle i . ‘ap, 3-Wire Up/Down. u z i 
i (bon icee e238 ada) a2) | |XOC503SI:ND Single DCP, 50KN, 100 Tap, 3-Wire Up/Down. 458 3.48 2.66 
X9317US8IZ-2.7T1TR-ND Single DCP, 50KO, 1 X9C503SIZT1CT-ND Single DCP, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 5.03 3.21 2.93 
Up/Down Interface*.. 6700.00/2,500 X9C503SIZT1TR-ND Single DCP, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down*........... 8-SOIC 6100.00/2,500 
X9317UV8ZT1CT-ND Single DCP, 50KQ, 100 Tap, X9015US8-ND side mea ave _ Tap, coi an oe 
Up/Down Interface* 4.82 3.01 2.76 “Wire Up/Down, Volatile... E : A 
X9317UV8ZTITR-ND Single DCP, 50KO, 100 Tap, 3-Wire MeO1SUS8IEND Tae tee vole ae cae 
Up/Down Interface*.. 5750.00/2,500 7 o i z! is 
X9317WS8IZ-2.7T1CT-ND Single DCP, 10KQ, 100 Tap, X9015UM8-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 
Up/Down Interface*.. 5.23 348 3.12 3-Wire Up/Down, Volatile... eh ality 78} 
X9317WS8IZ-2.7T1TR-ND Single DCP, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire X9015UM8I-ND Single DP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 
Up/Down Interface*.. 6700.00/2,500 3-Wire Up/Down, Volatile 103 72 63 
X9317WV8IZ-2.7-ND Single DCP, 10KQ, 100 Tap, X9015US8-2.7-ND a aecnieun Vaatle con ceee 
Up/Down Interface*.. 5.95 4.53 3.46 - i a ! u 
X9317ZS8IZ-2.7-ND Single DCP, 1KQ, 100 Tap, 3-Wire XO110TV14-ND Single Ge 8 BV, TOOK 1024 Tap, sa... . 
Up/Down Interface 5.03 3.82 2.92 , Dual Supply 14. bk nOs stoi 
X9318WS8Z-ND Single DCP, 10KQ, 1 : 2.75 2.09 1.60 X91 10TV141-ND Single DCP, 5V, 10 
X9319US8IZ-ND Single DCP, 50KO, 100 Tap, 3-Wire Interface* 3.03 230 1.76 SPI, Dual Supply..... 14-TSSOP 7.29 5.09 4.41 
X9319WS8IZT1CT-ND Single DCP, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Interface* . 3.51 218 1.98 X9111TV14-ND Single DCP, 5V, 100KN, 1024 Tap, 
X9319WS8IZTITR-ND Single DCP, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Interface*. 4025.00/2,500 SPI, Single Supply 14-TSSOP_ 5.83 4.07 3.53 
X93154UMBIZ-3T1 CT-ND Single DCP, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Interface* A Ae X91 11TV141-ND Single DCP, 5V, 100KO, 1024 Tap, 
X93154UM8IZ-3T1TR-ND Single DCP, 50KO, 32 Tap, 3-Wire Interface* 1375.00/2,500 SPI, Single Supply = 7.29 5.09 4.41 
X93154UUBIZ-3T1CT-ND Single DCP, 50KO, 32 Tap, 3-Wire Interface* 152 462 «72 X9116WS8-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 16 Tap, 3-Wire Up/Down 2.05 1.52 1.13 
X93154UUSIZ-3T1TR-ND Single DCP, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Interface* 1925.00/3,500 X9116WS8I-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 16 Tap, 3-Wire Up/Down 254 1.89 1.40 
X93155UMBIZT1CT-ND Single DCP, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Interface* 163 88 7 X9116WM8-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 16 Tap, 3-Wire Up/Down 2.39 1.78 1.31 
X93155UMB8IZT1TR-ND Single DCP, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Interface* 1450.00/2,500 X9116WM8I-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 16 Tap, 3-Wire Up/Down 3.01 224 1.65 
X93156UMBIZ-2.7T1CT-ND | Single DCP, 50KO, 32 Tap, Up/Down Interface 163.88 77 X9116WS8-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 16 Tap, 3-Wire Up/Down 223 166 1.23 
X93156UMB8IZ-2.7T1TR-ND | Single DCP, 50KQ, 32 Tap, Up/Down Interface* 1475.00/2,500 X9116WS8I-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 16 Tap, 3-Wire Up/Down .... 279 2.07 1.53 
X93156WMBIZ-2.7T1CT-ND | Single DCP, 12.5KQ, 32 Tap, Up/Down Interface*.... 163 88 77 X9118TV14-ND Single DCP, 5V, 100KO, 1024 Tap, 
X93156WMB8IZ-2.7T1TR-ND | Single DCP, 12.5KQ, 32 Tap, Up/Down Interface* 1450.00/2,500 12C, Dual Supply 5.83 4.07 3.53 
X9400WV24IZ-2.7T1CT-ND | Quad DCP, 10KQ, 64 Tap, SPI* . 13.29 9.67 8.76 X91181V14I-ND Single DCP, 5V, 100KO, 1024 Tap, 
X9400WV24IZ-2.7T1TR-ND | Quad DCP, 10K, 64 Tap, SPI* . 18347.50/2,500 (2C, Dual Supply 14-TSSOP 7.29 5.09 4.41 
X9401WS24IZ-2.7T1CT-ND | Quad DCP, 10KQ, 64 Tap, SPI* . 1417.88 7.25 X9119TV14-ND Single DCP, 5V, 100KQ, 1024 Tap, 
X9401WS24IZ-2.7T1TR-ND | Quad DCP, 10KQ, 64 Tap, SPI* 5989.00/1,000 12C, Single Supply 14-TSSOP 583 4.07 3.53 
X9408WV24IZ-2.7T1CT-ND | Quad DCP, 10KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* . 13.29 9.67 8.76 X9119TV14I-ND Single DCP, 5V, 100KO, 1024 Tap, 
X9408WV24IZ-2.7T1TR-ND | Quad DCP, 10KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* . 4-TSSOP 18347.50/2,500 12C, Single Supply 14-TSSOP_ 7.29 5.09 4.41 
X9408YV241Z-2.7T1CT-ND Quad DCP, 2.5KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* 13.29 9.67 8.76 X9119TV14-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 100KQ, 1024 Tap, 
X9408YV24IZ-2.7T1TR-ND | Quad DCP, 2.5KO, 64 Tap, 2-Wire Bus* 18347.50/2,500 12C, Single Supply 14-TSSOP 6.41 4.47 3.88 
X9409WS24IZ-2.7T1CT-ND | Quad DCP, 10KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* . 10.05 713 6.56 X9119TV141-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 100KQ, 1024 Tap, 
X9409WS24IZ-2.7T1TR-ND | Quad DCP, 10KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* . 5419.00/1,000 12C, Single Supply .14-TSSOP 8.02 5.60 4.85 
X9409WV241Z-2.7-ND Quad DCP, 10KO, 64 Tap, 2-Wire Bus* . 10.57 9.06 8.04 X9221UPI-ND Dual DCP, 5V, 50KO, 64 Tap, I2C. 20-Dip 5.98 4.55 3.48 
X9410WV24IZT1CT-ND Dual DCP, 10KO, 64 Tap, SPI Bus* 9.07 6.24 5.67 * ROHS Compliant (Continued) 
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DIGITALLY CONTROLLED POTENTIOMETERS (XDCP™) (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 +100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
X9241AUP-ND Quad DCP, 5V, 50KQ, 64 Tap, I2C .. 739 5.85 4.69 X9317UMBI-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 50KO, 100 Tap, 3-Wire Up/Down..8-MSOP 5.12 357 3.10 
X9241AWS-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2¢ 739 5.85 4.69 X9317UV8-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 50KQ, 100 Tap, 
X9241 AWVI-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2¢ 1116 7.79 675 3-Wire Up/Down... 8-TSSOP 4.28 3.42 2.66 
X9241UVI-ND Quad DCP, 5V, 50KQ, 64 Tap, I2C 1146 7.79 6.75 X9317UV8I-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 50KQ, 100 Tap, 
X9250TS24-ND Quad DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, SPI, Dual Supply.....24-SOIC_ 10.37 821 6.58 3-Wire Up/Down . 512 357 3.10 
X9250TS241-ND Quad DCP, 5V, 100KO, 256 Tap, SPI, Dual Supply.....24-SOIC 1082 927 8.22 X9317WP-ND Single DCP, 5V, 10KO, 100 Tap, 3-Wire Up/Down. 3.68 2.80 2.14 
X92501S24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, X9317WS8-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down . 3.68 2.80 2.14 
SPI, Dual Supply.... 11.70 8.16 7.08 X9317WS8I-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down . 458 3.48 2.66 
X9250TS241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 100KA, 256 Tap, X9317WM8-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down . 430 3.27 2.50 
SPI, Dual Supply... 11.90 10.20 9.05 X9317WMBI-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 5.38 4.09 3.12 
X9250US241-ND Quad DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, X9317WV8-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down . 430 3.27 2.50 
SPI, Dual Supply... 10.82 9.27 8.22 X9317WV8I-ND Single DCP, 5V, 10KO, 100 Tap, 3-Wire Up/Down. 5.38 4.09 312 
X9250US241-2.7-ND ola nae eneaiens Tap, 480.4030) O08 X9317WS8-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KO, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 4.03 3.06 2.34 
: -. : . ; X9317WS8I-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down..... 5.03 3.82 2.92 
X92517S24-ND Guat pated ira 256 Tap, Wage eat (eee X9317WMB8-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down .. 4.09 285 2.47 
Single SupPYy: : : : X9317WM8I-2.7-ND Single DOP, 2.7V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down... 595 453 3.46 
CISA Quad DCP, SV, 100KO, 256 Tap, X9317WV8-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10K, 100 Tap, 
Poerenennin TEL ae 10.82 9.27 8.22 3-Wire Up/Down... 475 361 276 
S1T824-2.7- mel sie Sinoly 56 Tap, geo obibLe oe X9317WV8I-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 100 Tap, 
X9251TS241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 100KA, 256 Tap, 3-Wire Up Down... aie Say ou 
sea io in cos | TST | Sma Mo ol Weponm.6S00 4 bm 2a 
X9251US24-ND Quad DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, SPI, Single Supply... 10.37 821 6.58 ieesoe ingle DCP, SV, 1K, 100 Tap, 3-Wire Up/Down ; i 2 
: X9319UP8I-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down . 3.03 2.30 1.76 
X9251US24I-ND Quad DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, SPI, Single Supply... 13.29 9.27 8.04 SCARED Single BCP EV 1NKOcA00 Tap. 3-Wire GID BR) IED 41GB 
X9251US24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap E ingle DCP, SV, 7 ap, 3-Wire Up/Down . ; : 3 
SPI, Single Supply... ‘ 11.67 845 7.06 X9319US8I-ND Single DCP, 5V, 50KO, 100 Tap, 3-Wire Up/Down . 2.60 1.82 158 
X9251US241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, ¥ j 3 X9319WS8I-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down . 2.60 1.82 1.58 
SPI, Single Supply 11.90 10.20 9.05 X9400WP24-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Suppl 8.41 5.87 5.09 
77 X9400WS24-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Suppl 739 5.85 4.69 
Meee NeA Le TND, Gua DC boas 256 Ta, DATSSOP 546 381 3.31 X9400WS24I-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Suppl 9.22 7.29 5.84 
X9252WV24I-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10K0, 256 Tap, X9400WV24-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Suppl 944 659 571 
2-Wire Up/Down ... 24-TSSOP 5.33 4.22 3.38 X9400WV24I-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply.....24-TSSOP 11.80 824 7.14 
X9252YV24l-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 2.8KQ, 256 Tap, X9400WS24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply......24-SOIC 813 643 5.15 
2-Wire Up/Down ... 24-TSSOP 5.33 4.22 3.38 X9400WS241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply......24-SOIC 10.14 8.02 6.43 
X92581S24-ND Quad DCP, 5V, 100KO, 256 Tap, X9400WV24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply...24-TSSOP 10.38 7.25 6.28 
12C, Dual Supply..... 951 7.52 6.03 X9400WV241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply...24-TSSOP 12.99 9.06 7.86 
X9258TS24I-ND Quad DCP, 5V, 100KO, 256 Tap, X9401WS24-ND Quad DCP, 5V, 10K, 64 Tap, SPI, Single Supply......24-SOIC 7.39 585 469 
'2C, Dual Supply... 992 851 7.55 X9401WS24I-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply......24-SOIC 9.22 7.29 5.84 
X9258TS241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, X9401WV24-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply...24-TSSOP 9.22 7.29 5.84 
(2C, Dual Supply... 10.92 9.36 8.30 X9401WV24I-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply...24-TSSOP 9.61 8.24 7.31 
X9258US24-ND Quad DCP, 5V, SOKO, 256 Tap, [2C, Dual Suppl 974 680 5.89 X9401WS24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply...24-SOIC_ 8.32 5.81 5.04 
X9258US241-ND Quad DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, 12C, Dual Suppl O19 258/51 e750) X9401WV24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, 
X9258US24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, I2C, Dual Supply 10.48 829 6.64 SPI, Single Supply. _24-TSSOP 10.38 7.25 6.28 
X9258US241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 50KO, 256 Tap, I2C, Dual Supply ....24-SOIC 10.92 9.36 8.30 X9408WS24-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, 24-SOIC 7.39 5.85 4.69 
X9259TS24-ND Quad DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, I2C, Single Supply...24-SOIC_ 10.62 7.41 6.43 X9408WS24I-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap,I2C, ‘Dual Supply 24-SOIC 9.22 7.29 5.84 
X9259TS241-ND Quad DCP, 5V, 100KO, 256 Tap, I2C, Single Supply...24-SOIC 1082 927 822 X9408WV24-ND Quad DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, 12C, Dual Supply .....24-TSSOP 9.44 6.59 5.71 
EASIER ZIAD _ Brie stat 256 Tap, oa-soic HCER I eries xo408WV241-ND Quad DCP, 5V, 10KA, 64 Tap, I2C, Dual Supply......24-TSSOP 11.80 8.24 7.14 
~ 24% hs i 4 1.9 7-| 2 | 
X9259US24-ND Quad DCP, 5V, SOKA, 256 Tap, &6, Sine Supply..24-S0IC 10.37 821 658 | yeqowsaqio ono Ged DOP. 27, 10K, 64 Teel: Dud Sa >a-sorc AER et 
X9259US24I-ND Quad DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, I2C, Single Supply.....24-SOIC_ 10.82 9.27 8.22 : oy 1OKO. an ; i ‘ 
X9408WV24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply...24-TSSOP 10.14 8.02 6.43 
X9259US24-2.7-ND SUL DORE 5OKQ, 256 Tap, [2C, o4-soc MO X9408WV241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, I2C, Dual Supply ...24-TSSOP__12.99 9.06 7.86 
¥ - — : ‘ ' X9409WS24-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Single Supply.......24-SOIC 6.68 528 4.23 
x9260TS24-ND Dual DCP, SV, 100K0, 256 Tap, SPI, Dual Supply.....24-SOIC 7.14 5.65 4.53 X9409WS041-ND Quad DCP’ 8V. 10K 64 Tap, 2G. Single Supply...24-S0IC 836 661 5.30 
X9260US24-ND Dual DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, SPI, Dual Supply........24-SOIC 7.14 565 4.53 : 
‘ : 4 X9409WV24-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Single Supply....24-TSSOP 9.22 7.29 5.84 
X9261TS24-ND Dual DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, SPI, Single Supply...24-SOIC_ 7.14 5.65 4.53 : 
: X9409WV24I-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Single Supply....24-TSSOP 9.61 8.24 7.31 
X9261US24-ND Dual DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, SPI, Single Supply.....24-SOIC_ 7.14 565 453 oe ; : 
SAGAN Dual DCP’ SV" 100K. 256 Tap 1G, Dual Supply. 248016 714 5865 453 X9409WS24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Single Supply....24-SOIC_ 7.35 5.81 4.66 
i By ; 120° Si eve : ‘ i X9409WS241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Single Supply....24-SOIC 9.18 7.26 5.82 
X9269TS24-ND Dual DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, I2C, Single Supply....24-SOIC 7.14 565 4.53 f 
X9269US24-ND Dual DCP, 5V 50KQ, 256 Tap, I2C, Single Supply......24-SOIC 7.14 565 4.53 X9409WV24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10K, 64 Tap, I2C, 
X9271TV14-ND Single DCP, 5V, 100KO, 256 Tap, SPI... 4-TSSOP 5.85 4.08 3.54 Sa ea pI STIn aud Doe EN, a 24-TSSOP 10.14 8.02 6.43 
vias [gene angie tn ee Se aw ae , Sigh 2350? 250208 70 
X9271UV14-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, SP! 6.45 4.50 3.90 X9410WS24-ND Dual DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply. 24-SOIC 5.22 3.65 3.16 
X9279TV14-ND Single DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, I2C. 585 408 354 X9410WS24I-ND Dual DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Suppl 24-SOIC 6.51 4.55 3.94 
X9279TV14-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, 12 645 450 3.90 X9410WV24-ND Dual DCP, 5V, 10K, 64 Tap, SPI. Dual Supply......24-TSSOP 6.36 5.03 4.03 
X9279UV14-ND. Single DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, I2C 5.85 4.08 3.54 X9410WV24I-ND Dual DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Suppl .24-TSSOP 813 5.67 4.92 
X9312WS-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 100 Tap, 3- 288 2.20 1.68 X9410WS24-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply 24-SOIC 5.72 3.99 3.46 
X9313US-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 211 147 1.28 X9410WS241-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Supply.......24-SOIC 7.14 498 432 
X9313USI-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Dow! 3.05 2.32 177 X9410WV24-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply....24-TSSOP 7.14 498 4.32 
X9313UMI-ND Single DCP, 5V, 50KO, 32 Tap, 3-Wire Up/Dow! 3.60 2.74 2.09 X9410WV241-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Supply....24-TSSOP 8.74 6.91 5.54 
X9313WS-ND Single DCP, 5V, 10KO, 32 Tap, 3-Wire Up/Dowi 21 147 128 X9418WS24-ND Dual DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply. 24-SOIC 5.68 3.96 3.44 
X9313WSI-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Dow! 3.05 232 177 X9418WS24I-ND Dual DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply. 24-SOIC 6.93 5.48 4.39 
X9313ZS-ND Single DCP, 5V, 1KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 3.04 2.26 1.67 X9418WV24-ND Dual DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, [2C, Dual Supply.......24-TSSOP 7.10 495 4.29 
X9313ZSI-ND Single DCP, 5V, 1KO, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 3.05 2.32 1.77 X9418WV24I-ND Dual DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply........24-TSSOP 8.65 6.84 5.48 
X9314WS-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, X9418WV24-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, I2C, Dual Supply.....24-TSSOP 7.60 6.01 4.82 
Log Taper, 3-Wire Up/Down 3.04 2.26 1.67 X9418WS241-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply........24-SOIC 7.60 6.01 4.82 
X9315TS-ND Single DCP, SV, 100KO, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 3.04 2.26 1.67 X9420WS16-ND Single DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Supply.......16-SOIC_ 3.46 2.42 2.10 
X9315TSI-ND Single DCP, 5V, 100KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 3.05 2.32 1.77 X9420WS16I-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply.......16-SOIC 5.05 3.84 2.93 
X9315TS-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 100KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down . 2.98 2.27 1.73 X9420WV14I-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply....14-TSSOP 5.95 4.53 3.46 
X9315TSI-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 100KO, 32 Tap, 3-Wire Up/Down . 3.43 2.61 1.99 X9420WS16-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Supply... 16-SOIC 443 3.37 2.57 
X9315US-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Dow 3.04 2.26 1.67 X9420WS161-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Supply... 16-SOIC 5.55 4.22 3.22 
X9315USI-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Dow 3.05 2.32 1.77 X9420WV14-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, 
X9315UMI-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Dow! 3.28 249 1.90 Dual Supply. 14-TSSOP 5.23 3.98 3.04 
feiasorm | SRS Enemge Eweruetn spe 48 Za) ap | XREOWAFRT¥O [pub 3 
es i ety ots ies : : : Dual Supply. .14-TSSOP 5.61 3.92 3.40 
AGS SUM EariaNE) Single DCP, 2.7V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 3.15 2.40 _ 1.83 X9421WS16-ND Single DCP, 5V, 10K0. 64 Tap, SPI, Single Supply... 16-SOIG 346 242 210 
X9315UMI-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 360 274 2.09 : : 
: : X9421WS16I-ND Single DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, SPI, Single Supply.....16-SOIC 5.05 3.84 2.93 
X9315WP-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down .. 3.04 2.26 1.67 Q i i ‘ 
See NTA SR UEIDCLE OKO 33 ee ewe UD aa oe ie X9421WV14-ND Single DCP. 5V, 10KO. 64 Tap, SPI, Single Supply. 14-TSSOP__ 4.75 3.61 2.76 
SECA single nce ay 10Ka 82 Tap. S Wire UpvDowmn Ae Son ae X9421WS16-2.7-ND Single DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply..16-SOIC 3.81 260 231 
X931WSI-ND Single DCP. BV. 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Dow 305 232 177 X9421WS161-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, SPI, Single Supply..16-SOIC 5.55 4.22 3.22 
~ : as a - : - X9421WV14-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, 
X9315WM-ND Single DCP, 5V, 10KO, 32 Tap, 3-Wire Up/Dow 360 274 2.09 Single Supply . 14-TSSOP 529 3.98 3.04 
X9315WMI-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Dow! 310 216 1.88 
9 7.1 ji ce ; oe a tM ; : i -2.7- ingle ‘ap, 
X9315WS-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10K0, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 270 206 1.57 20 EAM AIS 27Gi1D) Single DGP, 2.7¥, 10KO, 64 Tap, SPI, 
X9315WSI-2.7-ND Single DCP, 2.7V; 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 3.35 255 1.95 Single Supply -14-TSSOP BEG GIS S2Si80 
fet arao, _| seo. 271, ela onesie 2A ts | Fe | Sie yO Se eae Teer aw ae 
Pee hei Sree Den av. soko 100Tee a Wie UDome ae ee aaa | X9d2eWvi4-ND Single DCP, 5V, 10KO. 64 Tap, I2C, Dual Supply....14-TSSOP 475 3.61 2.76 
X9317US8I-ND Single DCP. 5V. 50KO, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 393 275 238 X9428WV14I-ND Single DCP, SV, 10KO, 64 Tap, !2C, Dual Supply.....14-TSSOP 5.95 4.53 3.46 
X9317UM8-ND Single DCP. 5V, 50K! 100 Tap, 3-Wire Up/Down 370 258 224 X9428WS16-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, I2C, Dual Supply.....16-SOIC_ 3.81 2.66 2.31 
X9317UMI-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 538 4.09 3.12 X9428WS161-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, °C, Dual Supply... 16-SOIG 4.77 3.33 2.89 
X9317UV8-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 430 3.27 250 X9428WV14-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I7C, 
X9317UV8I-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 538 4.09 3.12 Dual Supply. - 5.23 3.98 3.04 
X9317US8-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down....8-SOIC 3.46 242 2.10 X9428WV141-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I7C, 
X9317US8I-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down....8-SOIC 5.03 3.82 2.92 Dual Supply. 5.61 3.92 3.40 
X9317UM8-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down..8-MSOP 4.09 2.85 2.47 (Continued) 
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DIGITALLY CONTROLLED nla ey oer Plea 
POTENTIOMETERS (XDCP™) (Continued) ELL Us Lesa) : 
= 7 EL7212CSZ-T7CT-ND HS, Dual Channel Power MOSFET Driver* ... 440 283 2.52 
Digi-Key er Price Each: EL7212CSZ-T7TR-ND HS, Dual Channel Power MOSFET Driver 2090.00/1,000 
Saaaneae a Sa STORET Tips PES SGT it oe a wi EL7222CSZ-ND High Speed, Dual Channel Power MOSFET Driver 3.93 2.99 2.28 
A i aiV, > 1 Hu, SINgie Oupply ..... es 2 a 7 EL7242CSZ-ND Dual Input, HS, Dual Ch. Power MOSFET Driver .. 450 342 2.61 
Te END Single DCP, SY, 1OKO, 64 Tap, EC, Single Supply... 16-SOIC Coa cg EL72420SZ-T7CT-ND Dual Input, HS Dual Channel Power MOSFET Driver* 492 314 287 
Single Sup ce meee AGA Ol ORE EL7242CSZ-17TR-ND Dual Input, HS Dual Channel Power MOSFET Driver*.. 8-SOIC 2390.00/1,000 
X9429WV14I-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, EL7457CLZ-ND 40MHz Non-Inverting Quad CMOS Driver* S190) 2197 12127; 
Single Supply... S 14-TSSOP 5.95 4.53 3.46 ae FOLGE ete. Hs eet 
X9429WS16-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, I2C, Single Supply..16-SOIC_ 3.81 2.66 2.31 ce ene aM ee uine EMS Bare Sac nGA OGG 
X9429WV14-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, 2 None inverting ua a qe 
Single Supply... 14-TSSOP 5.23 3.98 3.04 EL7457CUZ-ND 40MHz Non-Inverting Quad CMOS Driver*. 3.90 297 2.27 
X9429WV14I-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, I2C, EL7457CUZ-T7CT-ND 40MHz Non-Inverting Quad CMOS Driver*. 456 286 2.61 
Single Supply... 5.03 3.82 2.92 EL7457CUZ-T7TR-ND 40MHz Non-Inverting Quad CMOS Driver. 2170.00/1,000 
X9455TV241-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 100KN, 256 Tap, Two-Wiper 5.75 455 3.65 EL91101U-ND Differential Receiver/Equalize 6-QSOP 10.06 863 7.65 
X9455UV24-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, Two-Wiper.. 575 4.55 3.65 EL9110IUZ-ND Differential Receiver/Equalizer* 6-QSOP 10.06 863 7.65 
X9455WV24I-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 10KO, 256 Tap, Two-Wiper. §.89 4.11 3.57 EL9111ILZ-ND Triple Differential Receiver/Equalizer* .. 8-QFN 21.23 19.81 18.40 
X9455YV24I-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 2.8KQ, 256 Tap, Two-Wiper 575 455 3.65 EL9112ILZ-ND Triple Differential Receiver/Equalizer* . 8-OFN 21.23 19.81 18.40 
X9511WP-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, Pushpot.. 3.04 2.26 1.67 HIN202CBN-ND 5V, RS-232 Transmitter/Receiver . 16-SOIC 143 1.05 .76 
X9511WPI-ND Single DCP, 5V, 10KO, 32 Tap, Pushpot. 3.05 232 177 HIN202CBNZ-ND 5V, RS-232 Transmitter/Receiver* . 16-SOIC 1.43 1.05 .76 
X9511WS-ND Single DCP, 5V, 10KO, 32 Tap, Pushpot. 3.04 226 1.67 HIN202CBZ-ND 5V, RS-232 Transmitter/Receiver* . 16-SOIC 1.43 1.05.76 
X9511WSI-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, Pushpot 3.05 2.32 1.77 HIN202CP-ND 5V, RS-232 Transmitter/Receiver . 16-Dip 143 1.05 76 
HIN202ECBN-ND 5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Protected 1.43 1.05 16 
DIGITALLY CONTROLLED HIN202ECBNZ-TCT-ND 5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Protected*....16-SOIC 143 80 69 
POTENTIOMETERS WITH OP AMP HIN202ECBNZ-TTR-ND 5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Protected*.... 16-SOIC 1275.00/2,500 
Digi-Key Price Each HIN202ECBZ-ND 5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Protected*....16-SOIC 1.43 1.05 16 
rae ee ream | iam | sissautommcrne somone esne 18 la 
X9430WS24-ND Dual DCP, Dual Op Amp, SV, 10K, 64 Tap, SPI 497 3.47 3.01 HIN2021BN-ND 5V, RS-232 Transmitter/Receiver. 16-SOIC 1.74 1.29 96 
X9430WS24I-ND Dual DCP, Dual Op Amp, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI 5.22 3.65 3.16 i ae ; as fi : : : 
if HIN206CB-ND 5V, RS-232 Transmitter/Receiver. 24-SOIC 2.98 2.27 1.73 
X9430WV24-ND Dual DCP, Dual Op Amp, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI... 497 347 3.01 MINDOSEIAND BV. RS-239 Transmtter/Recelver ESD Protected 24-SS0P ARSED MOR 
X9430WS24-2.7-ND Dual DCP, Dual Op Amp, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI.....24-SOIC 9.14 6.38 5.53 , ransmitter/Recelver, Meas : 2 2 
X9430WS24I-2.7-ND Dual DCP, Dual Op Amp, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI.....24-SOIC 5.22 365 3.16 TABI Et Ey ane Freee RoceNet a peeeee 28-SSOP aay ag fies 
X9430WV24-2.7-ND Dual DCP, Dual Op Amp, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI..24-TSSOP 4.97 347 3.01 ul » AS-2d2 Transmitter/Recelver, Totecte : ; é 
Sel EEMTIBALATR Dual DCP’ Dual Op Amp, SV, 40KO, 64 Tap C....24T8S0P 497 347 301 HIN211E1AZ-ND 5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Protected*...28-SSOP 2.23 1.66 1.23 
X9438WV24I-ND Dual DCP, Dual Op Amp, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C......24-TSSOP 5.22 3.65 3.16 HIN232ACBN-ND 5V RS-232 Transmitter/Receiver, HS ... 143 1.05  .76 
X9438WV24-2.7-ND Dual DCP, Dual Op Amp, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, 12C...24-TSSOP 4.97 3.47 3.01 HIN232ACBNZ-TCT-ND 5V RS-232 Transmitter/Receiver, HS* 148 80.70 
HIN232ACBNZ-TTR-ND 5V RS-232 Transmitter/Receiver, HS* 1325.00/2,50 
HIN232ACP-ND 5V RS-232 Transmitter/Receiver, HS 150 1.10 .80 
DRIVERS/RECEIVERS HIN232CBZ-ND 5V RS-232 Transmitter/Receiver, HS* 1.28 94 68 
HIN232CPZ-ND 5V RS-232 Transmitter/Receiver, HS* 1.28 94 68 
Digi-Key Price Each HIN232ECBNZ-ND 5V RS-232 Transmitter/Receiver, HS, ESD Prot.* . 1.95 1.45 1.08 
Part No. Description Pkg. 1 2 ~~ 100 HIN232ECPZ-ND 5V RS-232 Transmitter/Receiver, 
CS82C84AZ-ND CMOS Clock Generator Driver*.. 20-PLCC «6.76 5.35 4.29 HS, ESD Protected* 183 1.36 1.01 
EL2141CSZ-ND 150MHz Differential Twisted Pair Driver’ 5.13 3.90 2.98 HIP2100EIBZ-ND 100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver 3.48 2.65 2.02 
EL2141CSZ-T7CT-ND 150MHz Differential Twisted Pair Driver 5.59 3.72 3.34 HIP2100EIBZTCT-ND 100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver* .. 4.03 251 2.27 
EL2141CSZ-T7TR-ND 150MHz Differential Twisted Pair Driver* .. 2870.00/1,000 HIP2100EIBZTTR-ND 100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver* 4625.00/2,500 
EL2142CSZ-ND Differential Line Receiver* . 5.13 3.90 _ 2.98 HIP21001B-ND T00V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver. 3.33 253 1.93 
EL2142CSZ-T7CT-ND Differential Line Receiver* . 5.59 3.72 3.34 HIP21001BZ-ND 100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver 3.33 253 1.93 
SUC o ee THis DArSntal Teese goes i Ba OO ae HIP2100IBZTCT-ND 100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Drivers .. 3.86 240 2.17 
7 p b . HIP2100IBZTTR-ND 100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver* 4425.00/2,500 
EL51701S-ND 400MHz Differential Twisted Pair Driver. 167 125 92 , POA Peale Wane Holt Bettoe Dever Me 
: 4 beet HIP2100IR-ND 100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver. BGR yh Pahl 
EL51701SZ-T7CT-ND 100MHz Differential Twisted Pair Drivers .. li tine OS, HIP2101EIBZ-ND TOOV/2A Peak. Low Cost. High Freauenc 
EL51701SZ-T7TR-ND {0OMHz Differential Twisted Pair Driver* 830.00/1,000 Half Bridge Driver* eaederey 348 265 202 
EL51701Y-ND 100MHz Differential Twisted Pair Driver. iy qlezey HIP2101EIBZTCT-ND 400V/2A Peak, Low Cost, High Frequency 
EL51701YZ-T7CT-ND 100MHz Differential Twisted Pair Driver: ahi ave oes Half Bridge Driver* 403 251 227 
EL51701YZ-T7TR-ND 100MHz Differential Twisted Pair Driver® .. 1245.00/1,500 r a ; ; ; 
EL51711S-ND 250MHz Differential Twisted Pair Driver. 214 159 1.18 ale varRE UD Et ig al cay High Frequency Roe onpieaG 
EL51711SZ-ND 250Mtz Differential Twisted Pair Driver 214 159 1.18 HIP21011B-ND TOOV, 2A Peak, High Freq Half Bridge Driver 333.253 1.93 
Pee SOM Dineen ne Revelver, Ve gee es HIP21041BZ-ND 400V’ 2A Peak, High Freq.. Half Bridge Driver 333 253 1.93 
zm i jal Li H ; ; i HIP2101IBZTCT-ND 100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver 3.86 2.40 2.17 
EL5172IY-ND 250Mtz Differential Line Receiver... GH il. 25) ge - ; - 
EL51721YZ-T7CT-ND 250MHz Differential Line Receiver* 207 1.19 1.06 HIP2101IBZTTR-ND 100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver’ . 4425.00/2,500 
EL5172IVZ-T7TR-ND 50MHz Differential Line Receiver* 7215.00/1,500 HIP4080AIB-ND 80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver. 5.72 3.81 3.41 
£L51731S-ND 450MHz Differential Twisted Pair Driver. 313 238 1.82 HIP4080AIBZTCT-ND 80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver* ..20-SOIC_ 5.80 3.86 3.46 
EL5173ISZ-T7CT-ND 450Mkz Differential Twisted Pair Driver: 3.86 240 2.17 HIP4080AIBZTTR-ND 80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver* ..20-SOIC 2970.00/1,000 
EL51731SZ-T7TR-ND 450MQHz Differential Twisted Pair Driver .. 1770.00/1,000 HIP4080AIBZ-ND 80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver*..20-SOIC 5.50 4.18 3.19 
EL51731Y-ND 450Mkz Differential Twisted Pair Driver. Acai 28) Ale? HIP4080AIP-ND. 80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver Sead 20-Dip §55 4:22 3122 
EL5173IYZ-17CT-ND 450MHz Differential Twisted Pair Driver 3.86. 240 217 HIP4080AIPZ-ND 80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver* .....20-Dip 5.55 4.22 3.22 
EL51731YZ-T7TR-ND 450MHz Differential Twisted Pair Driver 2655.00/1,500 HIP4081AIB-ND 80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver.....20-SOIC 5.50 4.18 3.19 
EL51741S-ND 550MLHz Differential Twisted Pair Driver. 288 219 1.67 HIP4081AIBZ-ND 80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver* ..20-SOIC 5.50 4.18 3.19 
EL5174|SZ-T7CT-ND 550MHz Differential Twisted Pair Driver 3.57 2.22 2.01 HIP4081 AIBZTCT-ND 80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver* ..20-SOIC 5.80 3.86 3.46 
EL51741SZ-T7TR-ND 550MHz Differential Twisted Pair Driver* 1640.00/1,000 HIP4081 AIBZTTR-ND 80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver* .. 20-SOIC 2970.00/1,000 
EL51751S-ND 550MHz Differential Line Receiver... 288 219 1.67 HIP4081AIP-ND 80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver. 6.00 4.56 3.48 
EL51751SZ-ND 550MHz Differential Line Receiver* 2.88 219 1.67 HIP4081AIPZ-ND 80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver* 6.00 456 3.48 
EL51751Y-ND 550MHz Differential Line Receive 2.88 219 1.67 HIP40821B-ND 80V, 1.25A Peak Current H-Bridge FET Driver 413 314 2.40 
ELS1751YZ-T7CT-ND 550MHz Differential Line Receiver* 3.57 2.22 2.01 HIP40821BZ-ND 80V, 1.25A Peak Current H-Bridge FET Driver* ... 413 3.14 2.40 
ELS1751YZ-T7TR-ND 550MHz Differential Line Receiver* 2460.00/1,500 HIP4082IBZTCT-ND 80V, 1.25A Peak Current H-Bridge FET Driver* 16-SOIC 4.70 2.94 2.69 
EL51761Y-ND 250MHz Differential Twisted Pair Driver. 167 125 92 HIP4082IBZTTR-ND 80V, 1.25A Peak Current H-Bridge FET Driver 16-SOIC 5600.00/2,500 
EL51761YZ-T7CT-ND 250Mkz Differential Twisted Pair Driver 211 1.21 1.08 HIP4082IP-ND 80V, 1.25A Peak Current H-Bridge FET Driver. 16-Dip 4.25 3.23 247 
EL51761YZ-T7TR-ND 250MHz Differential Twisted Pair Driver 1245.00/1,500 HIP40821PZ-ND 80V, 1.25A Peak Current H-Bridge FET Driver’ 16-Dip 4.25 3.23 247 
EL51771Y-ND 550MHz Differential Twisted Pair Driver. 2.57 1.91 1.42 HIP4083APZ-ND 80V, 300mA Three Phase High Side Driver* 3.88 2.95 2.25 
EL51771YZ-ND 550MHz Differential Twisted Pair Driver 257 1.91 1.42 HIP4086AB-ND 80V. 0.5A Three Phase Driver... 630 4.98 3.99 
Ec aseai ae ee een ouster ea mer ay aes HIP4086ABZ-ND 80V, 0.5A Three Phase Driver* 6.30 4.98 3.99 
= is Z Differential | wisted Pair Driver . H, x ‘ 
EL51781YZ-T7CT-ND 700MHz Ditferential Twisted Pair Driver 468 2.93 | 2.68 elles tr leeanear GOV, 0:54 three Phase Drivers GS) ue) et) 
: rede ee HIP4086ABZTTR-ND 80V, 0.5A Three Phase Driver 4070.00/1,000 
EL51781YZ-T7TR-ND 700MHz Differential Twisted Pair Driver: 3345.00/1,500 | eee 
; crea be HIP4086APZ-ND 80V, 0.5A Three Phase Driver 672 532 4.26 
EL53701UZ-ND 100MHz Differential Twisted Pair Driver’ 4.70 3.58 2.73 ial 
- — = HIP6601BCB-ND Sync. Rectified Buck Dual MOSFET Drive Cela ely alt 
EL5372IUZ-T7CT-ND 250Mkz Differential Line Receiver* Ay eh a ‘fi ivar® 
4 sonra ‘ HIP6601BCBZA-ND Sync. Rectified Buck Dual MOSFET Driver’ Qeky ey alae 
EL5372IUZ-T7TR-ND 250Mtz Differential Line Receiver* 2600.00/1,000 - - 
i i i, ie Dri ICL232CBEZ-ND 5V Powered, Dual RS-232 Transmitter/Receiver*...... 16-SOIC 288 219 1.67 
EL53731UZ-ND 450Mtz Differential Twisted Pair Driver 5.78 439 3.35 ‘ 
EL53741UZ-ND 550MHz Differential Twisted Pair Driver 5.78 439 3.35 1CL3217ECB-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
EL53751UZ-ND 550MHz Differential Line Receiver* 5.78 4.39 3.35 rap eIRAR Pay ee Paar ee eae Dies e328 
EL53781UZ-T7CT-ND 700MHz Differential Twisted Pair Driver 665 461 413 tale Ye eee | anernlan Reronet o4-soic MER atee 
EL53781UZ-T7TR-ND 700MHz Differential Twisted Pair Driver 3550.00/1,000 ieee. u : : 
EL7104CSZ-ND High Speed, Single Ch., Power MOSFET Driver* 3.93 299 2.28 ICL3221CAZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver* . 177 1.32 97 
EL7104CSZ-T7CT-ND High Speed, Single Channel, Power MOSFET Driver* 4.68 2.93 2.68 1CL3221CVZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver* . 177 1.32.97 
EL7104CSZ-T7TR-ND High Speed, Single Channel, Power MOSFET Driver* 2230.00/1,000 1CL3221ECA-ND sve, RS 282 Transmitter/Receiver, ia es ey 
EL7154CSZ-ND High Speed Mono Pin Driver* 465 354 2.70 rotected . : : ¢ 
EL7155CSZ-ND High Performance Pin Driver* 483 3.67 2.80 1CL3221ECAZ-ND 8V°5.5V, RS-232 
EL7156CSZ-ND High Performance Pin Driver* 4.83 3.67 2.80 ESD Protected 1771.32 97 
EL7156CSZ-T7CT-ND High Performance Pin Driver* 5.20 3.46 3.10 ICL3221EIA-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
EL7156CSZ-T7TR-ND High Performance Pin Driver* 2670.00/1,000 ESD Protected. 223; 166 1.23 
EL71581SZ-ND Ultra-High Current Pin Driver* 557 440 3.53 ICL3221E1AZ-ND 3V-5.5V, RS-232 
EL7202CSZ-ND HS, Dual Channel Power MOSFET Driver*. 3.93 2.99 2.28 ESD Protected* 223 165 1.23 
EL7202CSZ-T7CT-ND HS, Dual Channel Power MOSFET Driver* . 440 283 2.52 ICL8221EIVZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
EL7202CSZ-T7TR-ND HS, Dual Channel Power MOSFET Driver. 2090.00/1,000 ESD Protected* 2.29 171 1.26 
EL7212CSZ-ND HS, Dual Channel Power MOSFET Driver* . 3.93 2.99 2.28 * RoHS Compliant (Continued) 
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DRIVERS/RECEIVERS (Continued) 


Digi-Key =F Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ICL32211AZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 1SL4221EIRZ-TCT-ND 2.7V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* .... 2a ALG 119) ESD Protected* 4.09 254 230 
ICL3222CAZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 1SL4221EIRZ-TTR-ND 2.7V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* ............ . 248 1.84 1.36 ESD Protected * 40152.00/6,000 
ICL3222CVZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 1SL4223EIR-ND 2.7V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* .... 214 1.59 1.18 ESD Protected 5.03 3.82 2.92 
1CL3222CBZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 1SL4223EIRZ-TCT-ND 2.7V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* ..... 2.48 1.84 1.36 ESD Protected * 536 3.57 3.20 
ICL3222ECAZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ISL4223EIRZ-TTR-ND 2.7V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected® .... , : 3.01 224 1.65 ESD Protected* .. 44832.00/6,000 
ICL3222E1B-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ISL4238EIRZ-TCT-ND RS-232 Transceiver 2-QFN 6.68 4.62 4.14 
ESD Protected S022 GS 1SL4238EIRZ-TTR-ND RS-232 Transceiver* 2-OFN __19224.00/6,000 
ICL3222EIAZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 1SL4241EIRZ-TCT-ND 2.7V-5.5V, RS-232 Transceiver, ESD Protected* 2-QFN 6.37 4.24 3.80 
ESD Protected* ......... : 2.85 217 1.66 1SL4241EIRZ-TTR-ND 2.7V-5.5V, RS-232 Transceiver, ESD Protected* 2-QFN 17640.00/6,000 
ICL32221AZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ISL4243EIR-ND 2.7V-5.5V, RS-232 Transceiver, ESD Protected .. 2-QFN 5.95 4.53 3.46 
ESD Protected* .... 241 1.45 1.26 ISL4243EIRZ-TCT-ND 2.7V-5.5V, RS-232 Transceiver, ESD Protected* 2-OFN 6.68 462 4.14 
1CL32221AZ-TTR-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 1SL4243EIRZ-TTR-ND 2.7V-5.5V, RS-232 Transceiver, ESD Protected* 2-OFN 19224.00/6,000 
ESD Protecteds .... 990.00/1,000 1SL4244E1RZ-ND 2.7V-5.5V, RS-232 Transceiver, ESD Protected*.......32-OFN 5.50 4.35 3.49 
ICL3223ECAZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ISL4245EIRZ-TCT-ND RS-232 Transmitter/Receiver*. 2-QFN 5.98 3.98 3.57 
ESD Protected* .... 2.95 1.81 1.57 ISL4245EIRZ-TTR-ND RS-232 Transmitter/Receiver*. 2-QFN 16560.00/6,000 
ICL3223ECAZ-TTR-ND av eay hier Transmitter/Receiver, SpANGT ART ISL4260EIRZ-TCT-ND RS-232 Transmitter/Receiver*. 2-QFN 6.38 4.42 3.96 
rotected* .... 70.00/1, 1SL4260EIRZ-TTR-ND RS-232 Transmitter/Receiver*. 2-OFN 18360.00/6,000 
ICL3224E1A-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ISL4270EIRZ-TCT-ND RS-232 Transmitter/Receiver*. 2-OFN 6.33 4.38 3.93 
ESD Protected 3.98 3.03 2.31 ISL4270EIRZ-TTR-ND RS-232 Transmitter/Receiver*. 2-QFN 18216.00/6,000 
ICL3225ECA-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 1SL4485EIB-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected. 2.48 1.84 1.36 
ESD Protected 2730 1208) dod ISL4485E|IBZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* .. 2.48 1.84 1.36 
ICL3225ECAZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ISL4489EIB-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected.......14-SOIC 217 1.61 1.19 
ESD Protected... 3.27. 2.02 1.78 ISL4489EIBZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* .....14-SOIC 217 161 1.19 
ICL8225ECAZ-TTR-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ISL4491E1B-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected. 217 161 1.19 
ESD Protected* ..... 1450.00/1,000 ISL6207CBZ-ND High Volt. Sync. Rectified Buck MOSFET Driver* a la Tog 
ICL3225E1A-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ISL6605CBZ-ND Sync. Rectified MOSFET Driver*.. 2.63 1.92 1.47 
ESD Protected 4.00 3.04 2.32 ISL6605CRZ-ND Sync. Rectified MOSFET Driver* 273 2.08 1.59 
ICL8225E1AZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ISL66051B-ND Sync. Rectified MOSFET Driver. 267 198 1.47 
ESD Protected ........... . 448 2.80 2.56 ISL66051BZ-ND Sync. Rectified MOSFET Driver 267 198 1.47 
ICL3225EIAZ-TTR-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ISL6608IB-ND Sync. Rectified MOSFET Driver. 3.80 2.89 2.21 
ESD Protected* .... 2130.00/1,000 ISL6612ACBZ-ND Advanced Sync. Rectified Buck MOSFET Driver* 3.05 232 1.77 
ICL3226ECA-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ISL6612BCBZ-ND Advanced Sync. Rectified Buck MOSFET Driver* 3.55 2.70 2.06 
ESD Protected 2.53 1.92 1.47 ISL6612CBZ-ND Advanced Sync. Rectified Buck MOSFET Driver* 3.05 232 1.77 
ICL3227ECA-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ISL6612CRZ-TCT-ND Advanced Sync. Rectified Buck MOSFET Driver* 3.68 2.29 2.08 
ESD Protected . : 295 219 1.62 ISL6612CRZ-TTR-ND Advanced Sync. Rectified Buck MOSFET Driver* 9144.00/6,000 
ICL3227ECAZA-TCT-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ISL6612IB-ND Advanced Sync. Rectified Buck MOSFET Drivei 3.30 2.51 1.92 
ESD Protected* 2.95 1.81 1.57 1SL6614ACB-ND Dual Advanced Sync. Rectified Buck 
ICL3227ECAZA-TTR-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, MOSFET Driver... 5.80 4.41 3.37 
ESD Protected* .... 1270.00/1,000 ISL6614ACBZ-ND Dual Advanced Sync. Rect 
ICL3227EIA-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, MOSFET Driver*.... 5.80 4.41 3.37 
ESD Protected 2.90 2.21 1.69 ISL6614CB-ND Dual Advanced Sync. 
ICL3227EIAZA-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, MOSFET Driver... 5.80 441 3.37 
ESD Protected* .... 2.90 2.21 1.69 ISL6614CBZ-ND Dual Advanced Sync 
ICL3232CBN-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receivel 155 1.15 .85 MOSFET Driver*.... 5.80 4.41 3.37 
ICL3232CBNZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver* U5 lak 26s ISL6614CR-ND Dual Advanced Sync. 
ICL3232CP-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receivel 155 1.15 .85 MOSFET Driver... 5.93 4.51 3.44 
ICL3232CVZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver* UG lak 6s ISL6614CRZ-ND Dual Advanced Sync. 
ICL3232ECBN-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, MOSFET Driver*.... 6.93 4.51 3.44 
ESD Protected 2.64 1.96 1.45 1SL6614CRZA-TCT-ND Dual Advanced Sync 
ICL3232ECBZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, MOSFET Driver*.... 616 4.10 3.68 
ESD Protected’ .... 2.64 1.96 1.45 ISL6614CRZA-TTR-ND Dual Advanced Sync. 
ICL3232ECV-162Z-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, MOSFET Driver* . 17064.00/6,000 
ESD Protected* ..... 2.85 217 1.66 1SL66141B-ND Dual Advanced Sync. 
ICL3232IBN-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receive: 16-SOIC 1.55 1.15 85 MOSFET Driver... 6.05 4.60 3.51 
ICL3232IBNZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver* 6-SOIC 1155 1.15 85 1SL67001B-ND 80V, 1.25A Peak, Medium Frequency, 
ICL3232IVZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver* 6-TSSOP 1.55 1.15 .85 Half Bridge Driver. ais 2:79) 2.07 11.53) 
ICL3238EIAZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 1SL67001BZ-ND 80V Peak, Medium Frequency, Low Cost 
ESD Protected* eid) ahs) ith Half Bridge Driver* 2.79 2.07 1.53 
1CL3241CAZ-TCT-ND. 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ISL67001BZ-TCT-ND 80V Peak, Medium Frequency, 
ESD Protected* .... alee alee ails Half Bridge Driver* 2210) eral) 
1CL3241CAZ-TTR-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ISL6700IBZ-TTR-ND 80V Peak, Medium Frequency, Low Cost 
ESD Protected* .... 1400.00/1,000 Half Bridge Driver* ..... 3000.00/2,500 
1CL3241ECAZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ISL6700IR-ND 80V, 1.25A Peak, Medium Freq., Half Bridge Driver 2182) 2n10) 55; 
ESD Protected+ .... 3.63 2.25 2.04 ISL6801AB-ND. High Volt. Bootstrap High Side Driver. 4.20 3.20 244 
1CL3241ECAZ-TTR-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 1SL813341AZ-TCT-ND ESD Protected, Two Port, Dual Protocol 
ESD Protected+ .... 1670.00/1,000 Transceiver* .... 9.48 652 5.93 


ICL3241EIVZ-ND 
ICL3243ECA-ND 
ICL3243ECAZ-TCT-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 
3V-5.5V, RS-232 TI 
ESD Protected 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected+ .... 


3.88 2.95 2.25 
220 1.64 1.21 
23 A ss 9 2 


ISL813341AZ-TTR-ND 
1SL813341BZ-TCT-ND 
1SL813341BZ-TTR-ND 


ESD Protected, Two Port, Dual Protocol 
Transceiver* 
ESD Protected, 
Transceiver* .... 
ESD Protected, Two Port, Dual Protocol 
Transceiver* .... 


5270.00/1,000 


9.48 


6.52 


5.93 


5270.00/1,000 


ICL3243ECAZ-TTR-ND 
ICL3243ECVZA-ND 
ICL3243EIA-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* .... 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* .... 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected 


950.00/1,000 
2.39 1.78 1.31 
2.88 2.14 1.59 


ICL3243EIAZ-ND 
ICL3244ECAZ-TCT-ND 
ICL3244ECAZ-TTR-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* .... 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* .... 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* .... 


2.88 2.14 1.59 
412 256 2.32 
1890.00/1,000 


ICL3244EIAZ-TCT-ND 
ICL3244EIAZ-TTR-ND 
ICL7667CBAZA-TCT-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected+ .... 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* .... 
Dual Power MOSFET Driver* . 


459 287 2.63 


2190.00/1,000 
2:73) 1,68, 1.50 


ICL7667CBAZA-TTR-ND 
ICL7667CPAZ-ND 
ICM7228AIBIZ-ND 


Dual Power MOSFET Driver* . 
Dual Power MOSFET Driver* . 
8-Digit, Microprocessor-Compatible, LED 

Display Decoder Driver* 


2925.00/2,500 
254 1.89 1.40 


746 5.90 4.73 


1SL813871AZ-TCT-ND 
1SL813871AZ-TTR-ND 
1SL813871BZ-TCT-ND 
1SL813871BZ-TTR-ND 


ESD Protected, Dual Port Transceiver* 
ESD Protected, Dual Port Transceiver* 
ESD Protected, Dual Port Transceiver* 
ESD Protected, Dual Port Transceiver* 


8.28 


5.87 


5.18 


4600.00/1,000 


8.28 


5.87 


5.18 


4600.00/1,000 


ISL240031RZ-ND Muti-Channel Buffer Plus Driver* 4.00 3.04 2.32 
ISL413341RZ-TCT-ND Dual Protocol Transceiver* 912 6.27 5.70 
1SL413341RZ-TTR-ND Dual Protocol Transceiver* 20280.00/4,000 
ISL413871RZ-TCT-ND Dual Protocol Transceiver* 7.92 5.61 4.95 
1SL41387IRZ-TTR-ND Dual Protocol Transceiver* 17600.00/4,000 


ISL4221EIR-ND 


2.7V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected 


3.40 2.59 1.98 


1SL814851BZ-ND 5V RS-485/RS-422 Transceiver* . 1.74 129 96 
1SL814861B-ND 5V, Ultra High Speed, PROFIBU: 

RS-485/RS-422 Transceive 2A AGA 9 
1SL81487EIB-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, e raids) “cA sy 
1SL81487EIP-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected. Cade) PU eye 
1SL81487LIB-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected. le IG ek) 
1SL81487LIP-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected. 240) A619) 
1SL81487EIBZ-TCT-ND ESD Protected, Low Power, RS-485/RS-422 

Transceiver® .............. 2:76 1.70) 1:52 
1SL81487EIBZ-TTR-ND ESD Protected, Low Power, 

Transceiver* .... oe 2975.00/2,500 
1SL81487LIBZ-ND ESD Protected, Low Power, RS-485/RS-422 

Transceiver® ............- Aas sh) alae) 
1SL83070EIBZA-TCT-ND ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 

Transceiver* .... aa 3.65 2.27 2.06 
1SL83070EIBZA-TTR-ND ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 

Transceiver* .... aes 4200.00/2,500 
1SL83071EIBZA-TCT-ND ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 

Transceiver* 3.65 2.27 2.06 
1SL83071EIBZA-TTR-ND ESD Protected, 3. 

Transceiver* .... aes 4200.00/2,500 
1SL83072EIBZA-TCT-ND ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 

Transceiver* .... = 3.65 2.27 2.06 

* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(t073) 949 


Digi-Key 


Price Each 


Part No. Description Pkg. 1 25 100 
- 1$L83387EIVZ-ND 3V-5.5V, 1Microamp, 250kbps, RS-232 
= Price Each Transceiver, ESD Prot. .24-TSSOP 4.20 3.20 2.44 
Part No Description Pkg. 125 (100 ISL886941H5ZCT-ND SMBus Accelerator* 0T-23-5 4.15 258 234 
1$L83072EIBZA-TTR-ND ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 ISL886941HSZTR-ND SMBus Accelerator* OT-23-5 1716.00/1,000 
Transceiver* .. 4200.00/2,500 
1$L83072EIUZA-TCT-ND ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 
Transceiver* .. 3.65 2.27 2.06 
1$L83072EIUZA-TTR-ND ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 
Transceiver* 4200.00/2,500 Price Each 
1SL83073EIBZA-TCT-ND ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 Description 1 2 100 
Transceiver* .. 3.65 2.27 2.06 cat 
CS82C50A-5Z-ND CMOS Async. Communication Element® .... 18.20 16.99 15.77 
1SL83073EIBZA-TTR-ND ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 CS82C55AZ96CT-ND CMOS Programmable Peripheral Interface* 665 461 4.13 
teste CECA CS82C55AZ96TR-ND CMOS P ble Peripheral Interface* 1662.50/500 
ISL83075EIUZA-TCT-ND ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 H Togrammfabier etipneral Niet ace : 
ivarie CS82C59AZ96CT-ND CMOS Priority Interrupt Controller* 6.90 4.78 4.28 
Lransnelver 265i 227 S206 CS82C59AZ96TR-ND CMOS Priority Interrupt Controller* 2587.50/750 
1SL83075E1UZA-TTR-ND ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 : po ETOH ALE FUBE VOUT : 
Transceiver* . 4200.00/2,500 DG406DJZ-ND Single 16-Channel, CMOS Analog Mux* . 4.25 3.23 2.47 
1$L83076EIBZA-TCT-ND ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 DG406DY-ND Single 16-Channel, CMOS Analog Mux. 5.50 4.18 3.19 
Transceiver®. 3.65 227 2.06 DG407DY-ND Diff. 8-Channel, CMOS Analog Mux. 557 4.40 3.53 
1SL83076EIBZA-TTR-ND ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 DG408DJZ-ND Single 8-Channel, CMOS Analog Mux* 1.74 129 96 
Transceiver* 4200.00/2,500 DG408DY-ND Single 8-Channel, CMOS Analog Mux.. 1.83. 1.36 1.01 
1SL83077EIBZA-TCT-ND ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 DG409DJZ-ND Diff. 4-Channel, CMOS Analog Mux* 1.92 143 1.06 
Transceiver . 3.65 2.27 2.06 DG409DYIS-ND Diff. 4-Channel, CMOS Analog Mux. 1.86 1.38 1.02 
|SL83077EIBZA-TTR-ND ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 DG409DYZ-ND Diff. 4-Channel, CMOS Analog Mux* 1.86 138 1.02 


ISL83078EIBZA-TCT-ND 


Transceiver* . 
ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 
Transceiver* . 


4200.00/2,500 


3.65 


2.27 


2.06 


EL75151YZ-ND 
EL75161YZ-ND 


High Freq. PWM Step-Up Regulator* . 
600kHz/1.2MHz PWM Step-Up Regulat 


2.67 1.98 1.47 
2.57 1.91 1.42 


ISL83078EIBZA-TTR-ND 
ISL83078EIUZA-TCT-ND 


ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 
Transceiver* . 
ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 


4200.00/2,500 


EL75301YZ-ND 
EL75311YZ-ND 
EL7532IYZ-ND 
EL75341YZ-ND 
EL75361YZ-ND 


Mono 600mA Step-Down Regulator* . 
Mono 1A Step-Down Regulator* . 
Mono 2A Step-Down Regulator* . 
Mono 600mA Step-Down Regulator* . 
Mono 1A Step-Down Regulator* .... 


2.68 2.04 1.56 
3.83 291 2.22 
485 369 2.82 
276 2.05 1.52 
3.45 2.63 2.01 


EL75541REZ-ND 
EL7564CMZ-ND 
EL7566AIREZ-ND 
EL7566DREZ-ND 
EL75841RZ-ND 


Mono 4A DC/DC Step-Down Regulator* . 
Mono 4A DC/DC Step-Down Regulator* . 
Mono 6A DC/DC Step-Down Regulator* . 
Mono 6A DC/DC Step-Down Regulator* . 
4-Channel DC/DC Converter* 


5.69 4.50 3.61 
8.04 6.36 5.10 
9.85 845 7.49 
7.22 5.72 4.58 
3.70 2.82 2.15 


EL76301CZ-T7ACT-ND 
EL76301CZ-T7ATR-ND 
HA9P5002-5Z-ND 


White LED Boost Regulator* 
White LED Boost Regulator* 
110MHz, High Slew Rate, High Out Current Buffer 


dase iki) BTS 
185.75/250 
3.65 2.78 212 


HI3-0507-5-ND 8-Channel Diff. CMOS Analog Mux.. 28-Dip 10.24 878 7.79 
HI3-0508-5-ND. Single 8-Channel CMOS Analog Mux. 16-Dip 3.05 232 1.77 
HI3-0508A-52Z-ND. Single 8-Channel CMOS Analog Mux 16-PDip 4.00 3.04 2.32 
HI3-0509-5-ND 4-Channel Differential CMOS Analog Mux 6.05 460 3.51 


HI3-0516-5Z-ND 
HIP6004BCBZA-ND 


16-Ch./Diff. 8-Ch., CMOS High Speed Analog Mux* 
Buck/Sync. Rectifier (PWM) Controller and 
Output Volt. Monitor*..... 


28.79 26.87 24.95 


3.65 2.78 2.12 


Transceiver* . 3.65 2.27 2.06 
ISL83078EIUZA-TTR-ND ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 

Transceiver* . 4200.00/2,500 
ISL83080EIB-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceive 3.15 2.40 1.83 
ISL83080EIBZ-TCT-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 3.65 2.27 2.06 
ISL83080EIBZ-TTR-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 4200.00/2,500 
ISL83082EIB-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceive 3.15 2.40 1.83 
ISL83082EIUZ-TCT-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 3.65 2.27 2.06 
ISL83082EIUZ-TTR-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 4200.00/2,500 
ISL83083EIB-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceive 3.15 2.40 1.83 
ISL83083EIUZ-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 3.15 2.40 1.83 
ISL83085EIB-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceive 3.15 2.40 1.83 
ISL83085EIBZ-TCT-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 3.65 2.27 2.06 
ISL83085EIBZ-TTR-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 4200.00/2,500 
ISL83085EIUZ-TCT-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 3.65 2.27 2.06 
ISL83085EIUZ-TTR-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 4200.00/2,500 
ISL83086EIB-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceive 3.15 2.40 1.83 
ISL83086EIBZ-TCT-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 3.65 2.27 2.06 
ISL83086EIBZ-TTR-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver® ..... 14-SOIC 4200.00/2,500 
ISL83086EIUZ-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* ...10-MSOP 3.15 2.40 1.83 
ISL83088EIB-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver 3.15 2.40 1.83 
ISL83088EIBZ-TCT-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 3.65 2.27 2.06 


ISL83088EIBZ-TTR-ND 


ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 


4200.00/2,500 


HIP6004ECBZ-ND 


Buck/Sync. Rectifier (PWM) Controller and 


ISL83088EIUZ-TCT-ND 
ISL83088EIUZ-TTR-ND 


ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* ..... 
ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 


3.65 


2.27 


2.06 


4200.00/2,500 


Output Volt. Monitor*..... 485 3.69 2.82 
HIP6006CB-CT-ND PWM Buck/Sync.-Rectifier Controller... 3.04 226 1.67 
HIP6006CBZ-ND PWM Buck/Sync.-Rectifier Controller* Cuiky PA G8) 
HIP6006CBZ-TCT-ND PWM Buck/Sync.-Rectifier Controller* 3.04 1.87 1.62 
HIP6006CBZ-TTR-ND PWM Buck/Sync.-Rectifier Controller* 3275.00/2,500 


HIP6012CBZ-ND 


PWM Buck/Sync.-Rectifier Controller* 


2.70 2.01 1.48 


ISL83387EIV-ND ESD Protected, 3V-5.5V, RS-232 Transceiver .... 420 3.20 2.44 HIP6012CBZ-TCT-ND PWM Buck/Sync.-Rectifier Controller* 2.98 1.83 1.59 
ISL834831B-ND Snel ea oe Rate Limited, on ae 4 HIP6012CBZ-TTR-ND PWM Buck/Sync.-Rectifier Controller* 3200.00/2,500 
-485/RS- ransceiver ..... 85 - 7 HIP6013CB-ND PWM Buck Controller... 2.67 1.98 1.47 
ISL834831BZ-TCT-ND ones oe Rate Limited, aoe AR AS HIP6301CB-CT-ND Microprocessor CORE Voltage Reg., 
s & ranscever™ .. : “ Multi-Phase Buck PWM Controller. §.12 3.26 2.98 
ISL834831BZ-TTR-ND 3.3V, Low Power, Slew Rate Limited, HIP6301CB-TR-ND Microprocessor CORE Voltage Reg., 
RS-485/RS-422 Transceiver * 3075.00/2,500 Multi-Phase Buck PWM Controller 2232.00/1,000 
Ane 33M tow Power, #6. RS ABSIRS 422 Transceive 2.60 1.94 1.43 HIP6302CB-CT-ND Microprocessor CORE Voltage Reg., 
Z oer A H " Multi-Phase Buck PWM Controll 4.20 3.20 2.44 
RS-485/RS-422 Transceiver... 260 1.94 1.43 TEER TAGES ‘sicrantociasar GORE Val RaqT ACP 
1SL834881BZ-ND 3.3V, Low Power, Slew Rate Limited, IGroprocessdl: Olle N@OEIMUIEE T1886) 
is s ivort Buck PWM Controller* ...... 6.00 456 3.48 
RS-485/RS-422 Transceiver 260 1.94 1.43 fs ; 
ISL834901BZ-ND 3.3V, Low Power, RS-485/RS-422 Transceiver 8-SOIC 2.60 1.94 1.43 Ae eee i ale uve re power Leia - a ae aoe 
1SL834911B-ND 3.3V, Low Power, HS, RS-485/RS-422 Transceiver... 14-SOIC 2.33 1.73 1.28 : Oe ee Te Bec etoile ; : ; 
1SL83491IBZ-ND 3.3V, LP, HS, RS-485/RS-422 Transceiver* . 233 173 1.28 HIP6521CBZA-TCT-ND PWM and Triple Linear Power Controller: 6.01 4.00 3.59 
ISL8483ECPZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protect 248 1.84 1.36 HIP6521CBZA-TTR-ND PWM and Triple Linear Power Controller 16-SOIC 7700.00/2,500 
ISL8483EIB-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected 2.64 1.96 1.45 1$82C52Z-ND CMOS Serial Controller Interface* ...... 28-PLCC 48.03 44.83 41.63 
ISL8483EIBZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected 2.64 1.96 1.45 1$82C55AZ-ND CMOS Programmable Peripheral Interface 44-PLCC 989 848 7.52 
ISL8483EIP-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected 2.64 1.96 1.45 1S82C55AZ96CT-ND CMOS Programmable Peripheral Interface* 12.87 9.33 8.30 
ISL8483EIPZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* 2.64 1.96 1.45 1S82C55AZ96TR-ND CMOS Programmable Peripheral Interface* 3575.00/500 
ISL8485ECBZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* 2.33 1.73 1.28 1SL43681IR-ND Low-Voltage, Single Supply, 8-to-1 Mux 2.95 219 1.62 
ISL8485ECPZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* 248 1.84 1.36 1SL6119HIBZA-ND USB Dual Port Power Supply 
ISL8485EIB-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected 2.48 1.84 1.36 Controller*... 282 210 1.55 
ISL8485EIBZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* 248 1.84 1.36 1SL6124IRZA-ND Power Sequencing Controller*. 5.73 454 3.64 
ISL8485EIP-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected 248 1.84 1.36 ISL6125IRZA-ND Power Sequencing Controller*. 573 454 3.64 
ISL84851BZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* val azz 94 TSL6127IRZA-ND Power Sequencing Controller*. 5.73 454 3.64 
ISL8487EIB-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected 2.95 219 1.62 a : 
A ISL6142CBZA-ND Negative Voltage Hot Plug Controller* 718i 5:68) 4155 
ISL8487EIBZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected 2195) 32:19) 162 ISL6144IRZA-ND High Voltage O-Ring MOSFET Controller: 578 457 366 
ISL8487EIP-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected 2.95 2.19 1.62 4 9 i i : ; ‘ , 
H ISL61441VZA-ND. High Voltage O-Ring MOSFET Controller’ 5.78 4.57 3.66 
ISL8488EIBZA-ND SV, RS-485/RS-422 Transceiver 2.64 1.96 1.45 1SL6152CBZA-ND Negative Voltage Hot Plug Controller 718 568 455 
ISL8488IB-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver. 2102 eeeleoO et stil - —— — - ~ - 
ISL8488IP-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver. 202 1.50 1.11 ISL6224CA-ND Single Output Mobile-Friendly PWM Gontrolle! 415 316 241 
ISL8489EIBZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver 264 1.96 1.45 ISL6224CAZ-ND Single Output Mobile-Friendly PWM Controller* ... 415 316 241 
ISL84891B-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver. 202 1.50 1.11 Skeid vei) Dual Moblle-Friendly PWM Controller 
ISL84891P-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver. 2.02 1.50 4.11 with DDR Option 450 342 2.61 
1SL84901BZ-ND 5V, LP RS-485/RS-422 Transceiver* . 202 150 1.11 1SL6271ACRZ-ND Integrated XScale Regulator 450 3.42 2.61 
ISL8491EIBZ-ND 5V, LP RS-485/RS-422 Transceiver 1SL6401CB-ND Adj. Freq., Low Power, PWM Current 
ESD Protected* .... 264 1.96 1.45 Mode Controller 5.78 4.39 3.35 
ISL84911BZ-ND_ 5V, LP RS-485/RS-422 Transceivers. 253 1.92 1.47 1SL6401CBZ-ND Adj. Freq., Low Power, PWM Current 
ISL434851BZ-ND 3.3V, Low Power, RS-485/RS-422 Transceiver* 248 1.84 1.36 Mode Controller* 5.78 4.39 3.35 
ISL59830IAZ-ND Single Supply Video Driver* .. 3.35 (2:65) 195 ISL6402IR-ND. 300kHz Dual Step-Down PWM/Single 
ISL814861BZ-ND 5V, Ultra High Speed, PROFIBUS, RS-485/ Linear Controller 5.70 4.34 3.31 
RS-422 Transceiver 2471.61 1.19 1SL6402IVZ-TCT-ND 300kHz Dual Step-Down PWM/Single 
See eeae nied AS ABSA 429 en id oD fed * 14-8010 315 240 1.83 ea aa ae See 
Imited, Ro~ Zs ranscelver, Ot,” .. 14 : g H 1SL6402IVZ-TTR-ND 300kHz Dual Step-D PWM/Singl 
1SL83072E1BZA-ND 3.3V, Full Fail-Safe, Low Power, HS or Slew Rate rye eae See: Doan EMS senaTIRER 
Limited, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Prot.*....8-SOIC 3.15 2.40 1.83 1SL64061BZ-TCT-ND Single Sync. Buck PWM Controller* 16-SOIC 3.27 2.02 1.78 
1SL83075EIBZA-ND 3.3V, Full Fail-Safe, Low Power, HS or Slew Rate = 
Limited, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Prot.*.....8-SOIC 3.15 2.40 1.83 1SL64061BZ-TTR-ND Single Sync. Buck PWM Controller* 16-SOIC 3270.00/2,500 
TSL83082EIBZ-ND BV, Full Fail-Safe, Fractional 1/8 Unit Load, RS-485/ 1SL6410AIU-ND 5V Single Sync. Buck Reg. with Integrated FET QO-MSOP 265 2.02 1.54 
RS-422 Transceiver, ESD Protected* .. 315 240 1.83 ISL6410IR-ND. 3.3V Single Sync. Buck Reg. with Integrated FI 16-QFN 2.98 2.21 1.64 
ISL83083EIBZ-ND 5V, Full Fail-Safe, Fractional 1/8 Unit Load, RS-485/ 1SL6410IU-ND 3.3V Single Syne. Buck Reg. with Integrated FET O-MSOP 2.65 202 1.54 
RS-422 Transceiver, ESD Protected 3.15 2.40 1.83 ISL6420AIAZ-TKCT-ND Advanced Single Sync. Buck PWM Controller*.... 3.89 242 2.19 
1SL834851BZ-ND 3.3V, Low Power, HS, RS-485/RS-422 260 1.94 1.43 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


950 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


INTERFACE (Continued) 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description il 25 100 
ISL6420AIAZ-TKTR-ND Advanced Single Sync. Buck PWM Controller* .. 1608.00/1,000 
ISL6420AIRZ-TKCT-ND Advanced Single Sync. Buck PWM Controller*.. 3.89 242 2.19 


ISL6420AIRZ-TKTR-ND 
ISL6420IRZ-ND 
ISL6421AERZ-ND 


Advanced Single Sync. Buck PWM Controller*. 

Advanced Single Sync. Buck PWM Controller* .. 

Single Output LNB Supply and Control Volt. 
Reg. with |2C Interface* 


1608.00/1,000 
3.30 2.51 1.92 


3.80 2.89 2.21 


ISL6431CB-ND 
ISL6439CB-ND 
ISL64401AZ-TCT-ND 
ISL64401AZ-TTR-ND 
ISL64411RZ-ND 


High Eff., Fixed Freq., Sync. Buck PWM Controller. 
Single Sync. Buck PWM Controller. 
300kHz Dual, Step-Down PWM Controller 
300kHz Dual, Step-Down PWM Controller* ... 
1.4MHz Dual, 180° Out-of-Phase, Step-Down 
PWM/Single Linear Controller* ... 


288 214 1.59 

278i 2 dil tcl 

611 4.07 3.65 
7050.00/2,500 


5.73 4.54 3.64 


ISL64411RZ-TKCT-ND 
ISL64411RZ-TKTR-ND 
ISL64421AZ-ND 


1.4MHz Dual, 180° Out-of-Phase, Step-Down 
PWM/Single Linear Controller* ... 
1.4MHz Dual, 180° Out-of-Phase, Step-Down 
PWM/Single Linear Controller* 
Dual PWM and Linear Controller 


6.93 480 4.30 


3690.00/1,000 
613 4.66 3.56 


ISL64421AZ-TKCT-ND 
ISL64421AZ-TKTR-ND 
ISL6443IRZ-ND 


ISL64451AZ-TKCT-ND 


Dual PWM and Linear Controller*... 
Dual PWM and Linear Controller* 
300kHz Dual, 180° Out-of-Phase, Step-Down 

PWM/Single Linear Controller* ... 
1.4MHz Dual, Step-Down PWM Controller 


6.42 4.28 3.83 
3290.00/1,000 


6.20 4.72 3.60 
611 4.07 3.65 


ISL64451AZ-TKTR-ND 
ISL6506BCBZ-ND 


ISL6520ACB-CT-ND 
ISL6520ACB-TR-ND 


1.4MHz Dual, Step-Down PWM Controller*.............. 24-QSOP 
Multiple Linear Power Controller with 

ACPI Control Interface* 
Single Synchronous Buck PWM Controller. 
Single Synchronous Buck PWM Controller. 


2820.00/1,000 


2.67 1.98 1.47 
244 147 1.28 
2500.00/2,500 


ISL6520ACBZ-ND 
ISL6520ACBZ-TCT-ND 
ISL6520ACBZ-TTR-ND 
ISL6520BCBZ-ND 
ISL6520CB-CT-ND 


Single Synchronous Buck PWM Controller* .. 
Single Synchronous Buck PWM Controller .. 
Single Synchronous Buck PWM Controller* .. 
Single Synchronous Buck PWM Controller* . 
Single Synchronous Buck PWM Controller. 


2.33 1.73 1.28 
244 147 1.28 
2500.00/2,500 
2.88 219 1.67 
2.54 1.89 1.40 


ISL6521CB-ND 
ISL6521CBZ-ND 


PWM Buck DC/DC and Triple Linear 
Power Controller 
PWM Buck DC/DC 
Power Controller* 


5.92 469 3.76 
5.92 469 3.76 


ISL6522BCBZ-ND Buck/Sync. Rectifier PWM Controller: 3.43 2.61 1.99 
ISL6525CBZ-TCT-ND Buck/Sync. Rectifier PWM Controller* 3.57 2.21 1.94 
ISL6525CBZ-TTR-ND Buck/Sync. Rectifier PWM Controller* 3975.00/2,500 


ISL6526CB-CT-ND 
ISL6527ACBZA-TCT-ND 
ISL6527ACBZA-TTR-ND 


Single Synchronous PWM Controller .. 
Single Sync. Buck PWM Controller* 
Single Sync. Buck PWM Controller 


283 215 1.64 
3.51 218 1.98 
4025.00/2,500 


ISL6528CBZ-TCT-ND 
ISL6528CBZ-TTR-ND 
ISL6529CBZ-ND 


Dual Reg. Standard Buck PWM/ 
Linear Power Controller* 
Dual Reg. Standard Buck PWM/ 
Linear Power Controller* 
Dual Reg. Sync. Rectified Buck PWI 
Linear Power Controller* 


5.20 3.46 3.10 
6675.00/2,500 
5.00 3.80 2.90 


ISL6529CBZ-TCT-ND 
ISL6529CBZ-TTR-ND 


Dual Reg. Sync. Rectified Buck PWM/ 
Linear Power Controller* 
Dual Reg. Sync. Rectified Buck PWM/ 


5.20 3.46 3.10 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
ISL67291BZ-ND Low Cost Single Ended Current Mode PWM*e . ee aie) 4148) 
ISL6740IVZ-ND Flexible Double Ended Voltage and Current Mo 

PWM Controller* 16-TSSOP 558 424 3.24 
ISL67411VZ-ND Flexible Double Ended Voltage and Current Mode 

PWM Controller* ss .16-TSSOP 5.58 4.24 3.24 
ISL6742AAZA-ND Advanced Double Ended PWM Controller* . 6.53 5.17 4.14 
ISL6742AAZA-TCT-ND Advanced Double Ended PWM Controller* . 7.78 5.29 4.67 
ISL6742AAZA-TTR-ND Advanced Double Ended PWM Controller* . 10375.00/2,500 
ISL6744AB-ND Intermediate Bus PWM Controller... 3.00 2.28 1.74 
ISL6744ABZ-ND Intermediate Bus PWM Controller*. 3.00 2.28 1.74 
ISL6744ABZ-TCT-ND Intermediate Bus PWM Controller*. 3.48 2.16 1.96 
ISL6744ABZ-TTR-ND Intermediate Bus PWM Controller. 4000.00/2,500 
ISL6744AUZ-ND Intermediate Bus PWM Controller*. 3.25 247 1.89 
ISL6744AUZ-TCT-ND Intermediate Bus PWM Controller*. 3.77 2.34 2.12 
ISL6744AUZ-TTR-ND Intermediate Bus PWM Controller*.. 4325.00/2,500 
ISL6752AAZA-ND ZVS Full-Bridge Current Mode PWM Controller* 5.98 4.55 3.47 
ISL6753AAZA-ND ZVS Full-Bridge PWM Controller* 5.98 4.55 3.47 
ISL6745AUZ-ND Bridge Controller* 3.50 2.66 2.03 
ISL6745AUZ-TCT-ND Bridge Controller* 4.06 252 2.29 
ISL6745AUZ-TTR-ND Bridge Controller* 4675.00/2,500 
ISL68401B-ND Adj. Freq., Low Power, PWM Current 

Mode Controller 2.91 2517 11:60 
ISL68411B-ND Adj. Freq., Low Power, PWM Current 

Mode Controller 29 2:07 7:60 
ISL68431B-ND Adj. Freq., Low Power, 

Mode Controller 2.64 1.96 1.45 
ISL68431UZ-ND Adj. Freq., Low Power, PWM Current 

Mode Controller*... 2.95) 2:19) 71:62. 
ISL68431UZ-TCT-ND Adj. Freq., Low Power, PWM Current 

Mode Controller... 2195) 1:81) 157 
ISL6843IUZ-TTR-ND Adj. Freq., Low Power, 

Mode Controller*.... 3175.00/2,500 
ISL68441B-ND Adj. Freq., Low Power, PWM Current 

Mode Controller 2.64 1.96 1.45 
ISL68441BZ-ND Adj. Freq., Low Power, PWM Current 

Mode Controller* 2.64 1.96 1.45 
ISL8102CRZ-TCT-ND Two-Phase Buck PWM Controller* . 2-QFN 4.81 3.07 2.80 
ISL8102CRZ-TTR-ND Two-Phase Buck PWM Controller* . 2-OFN 12600.00/6,000 
ISL81031RZ-TCT-ND Three-Phase Buck PWM Controller* O-QFN 85.88 3.91 3.51 
ISL81031RZ-TTR-ND Three-Phase Buck PWM Controller* 12040.00/4,000 
ISL81041BZ-ND Synchronous Buck PWM Controller 3.20 244 1.86 
ISL8843ABZ-ND Single-Ended PWM Controller* 2.64 1.96 1.45 
ISL8843AUZ-ND Single-Ended PWM Controller* 2.95 219 1.62 
ISL8843MBZ-ND Single-Ended PWM Controller* 3.98 3.03 2.31 
ISL65426HRZ-ND 6A Dual Synchronous Buck Regulator* NEW! 0-QFN 832 6.58 5.27 
X9530V141ZT1CT-ND Temperature Compensated Laser 

Diode Controller* 6.25 4.33 3.83 
X9530V14IZT1TR-ND Temperature Compensated Laser 

Diode Controller* 8325.00/2,500 


Linear Power Controller* 6675.00/2,500 Digi-Key = Price Each 
ISL6530CB-CT-ND Dual 5V Sync. Buck PWM Controle 24-S0IC 4.37 2.81 2.50 Part No. Description 125 100 
ISL6530CB-TR-ND Dual 5V Sync. Buck PWM Controllei 24-SOIC 2080.00/1,000 X28HC64D-90-ND 64K (8Kx8) CMOS EEPROM 90nS 26.88 14.68 13.89 
ISL6530CBZ-TCT-ND Dual 5V Sync. Buck PWM Controller 24-S0IC 4.37 281 2.50 X28HC64P-90-ND 64K (8Kx8) CMOS EEPROM 90nS 9.45 7.47 5.99 
ISL6530CBZ-TTR-ND Dual 5V Sync. Buck PWM Controller 24-SOIC 2080.00/1,000 X28HC64PI-90-ND 64K (8Kx8) CMOS EEPROM 90nS 8.82 7.56 6.71 
ISL6530CRZ-TCT-ND Dual 5V Sync. Buck PWM Controller* 32-QFN 4.70 2.94 2.69 X28HC64JI-90-ND 64K (8Kx8) CMOS EEPROM 90nS 840 664 5.32 
ISL6530CRZ-TTR-ND Dual 5V Sync. Buck PWM Controller* 32-QFN 13440.00/6,000 X28HC64D-12-ND 64K (8Kx8) CMOS EEPROM 120nS. 17.63 16.45 15.28 
1SL6531CB-ND Dual SV Sync. Buck PWM Controlle 2eS0IC 4453.39 259 X28HC64DI-12-ND 64K (8Kx8) CMOS EEPROM 120nS. 26.34 14.40 13.62 
1SL6531CBZ-TCT-ND Dual 5V Sync. Buck PWM Controller 24-S0IC 4.90 312 2.85 X28HC64P-12-ND 64K (8Kx8) CMOS EEPROM 120nS. 513 3.90 2.98 
ISL6531CBZ-TTR-ND Dual 5V Sync. Buck PWM Controller* 2370.00/1,000 X28HC64PI-12-ND 64K (8Kx8) CMOS EEPROM 120nS. 6.66 5.27 4.22 
ISL6532CRZ-ND ACPI Regulator/Controller for Dual Channel X28HC64J-12-ND 64K (8Kx8) CMOS EEPROM 120nS.. 731 5.78 4.63 

DDR Memory Systems* 5.25 3.99 3.05 X28HC64JI-12-ND 64K (8Kx8) CMOS EEPROM 120nS. 7.88 623 4.99 
TSLO5340RZR5229-ND Dual PWM with Linear Controller*. 305. 2.82 1.77 X28HC256J1-90-ND 256K (32Kx8) CMOS EEPROM 90nS 1050 9.00 7.98 
ISL6534CRZ-TCT-ND Dual PWM with Linear Controller* 282 173 1.51 X28HC256P-90-ND 256K (32Kx8) CMOS EEPROM 90nS 13.13 11.25 9.98 
ISL6534CRZ-TTR-ND Dual PWM with Linear Controller* 7260.00/6,000 X28HC256J-12-ND 256K (32Kx8) CMOS EEPROM 120nS. 897 7.09 5.68 
1SL6534CVZR5299-ND Dual PWM with Linear Controller* 456 3.61 2.89 X28HC256JI-12-ND 256K (32Kx8) CMOS EEPROM 120nS. 14.75 10.56 9.04 
ISL6534CVZ-TCT-ND Dual PWM with Linear Controller* 5.64 376 3.37 X28HC256P-12-ND 256K (32Kx8) CMOS EEPROM 120nS. 10.50 9.00 7.98 
ISLO534CVZ-TTR-ND Dual PWM with Linear Controller*. 7225.00/2,500 X28HC256PI-12-ND 256K (32Kx8) CMOS EEPROM 120nS. 12.25 10.50 9.31 
1SL6535CBZ-TCT-ND Synchronous Buck PWM Controller. 14-SOIC 3.24 200 1.77 X28HC256J-15-ND 256K (32Kx8) CMOS EEPROM 150nS. 735 581 4.66 
\SL6535CBZ-TTR-ND Synchronous Buck PWM Controller. 14-SOIC 3600.00/2,500 X28HC256JI-15-ND 256K (32Kx8) CMOS EEPROM 150nS. 840 664 5.32 
\SL65351BZ-TCT-ND Synchronous Buck PWM Controller. 14-S0IC 3.60 2.24 2.03 X28HC256P-15-ND 256K (32Kx8) CMOS EEPROM 150nS. 10.75 7.70 658 
1SL65351BZ-TTR-ND Synchronous Buck PWM Controller. 14-SOIC 4150.00/2,500 X28HC256PI-15-ND 256K (32Kx8) CMOS EEPROM 150nS. 9.63 825 7.32 


ISL6536AIBZ-ND 
ISL6536AIBZ-TCT-ND 
ISL6536AIBZ-TTR-ND 
ISL65361BZ-TCT-ND 
ISL6536IBZ-TTR-ND 


4-Channel Supervisory IC* . 8-SOIC 
4-Channel Supervisory IC* . 8-SOIC 
4-Channel Supervisory IC* . 8-SOIC 
4-Channel Supervisory IC* . 8-SOIC 


4-Channel Supervisory IC* . 


1.39 1.02.74 

1.41 78 67 
1225.00/2,500 

214 1.23 1.09 
2100.00/2,500 


ISL6539CAZ-ND 
ISL65391A-ND 
ISL65391AZ-ND 
ISL6549CAZA-TCT-ND 


Wide Input, Dual PWM Controller* 
Wide Input, Dual PWM Controle! 
Wide Input, Dual PWM Controlle! 
Single 12V Input Supply Dual Reg. Sync. 

Rectified Buck PWM* 


488 3.71 2.83 
5.40 427 3.42 
540 4.27 3.42 


490 3.12 2.85 


ISL6549CAZA-TTR-ND 


ISL65511B-ND 
ISL65511BZ-ND 
ISL6558CB-ND 


Single 12V Input Supply Dual Reg. Sync. 
Rectified Buck PWM* 
ZVS Full Bridge PWM Controller. 
ZVS Full Bridge PWM Controller 
Multi-Purpose Precision Mu 
PWM Controller. 


5340.00/2,500 
710 5.62 4.50 
710 5.62 4.50 


3.73 2.84 2.17 


ISL6558CBZA-ND 
ISL6558CRZ-ND 
ISL6558IRZ-ND 


Multi-Purpose Precision Mu 
PWM Controller* .. 
Multi-Purpose Precision Multi-Phase 
PWM Controller* .. 
Multi-Purpose Precision Mu 
PWM Controller* .. 


3.73 284 217 
3.73 284 2.17 
3.93 2.99 2.28 


ISL65631IR-ND 
ISL6721ABZ-ND 


ISL6721AVZ-ND 


2-Phase Buck PWM Controller 
Flexible Single Ended Current Mode PWM 
Controller* 
Flexible Single Ended Current Mode PWM 
Controller* 


5.95 453 3.46 
5.98 455 3.47 
5.98 4.55 3.47 


ISL6722AABZ-ND 
ISL6722AAVZ-ND 
ISL6723AABZ-ND 


Flexible Single Ended Current Mode PWM 
Controller* 
Flexible Single Ended Current Mode PWM 
Controller* 
Flexible Single Ended Current Mode PWM 
Controller* 


5.98 4.55 3.47 
5.90 449 3.43 
8.34 6.60 5.29 


POWER MANAGEMENT 


fintersi _rovenanncnn 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
HIP1011ACBZA-ND PCI Hot Plug Controller* ... 6.20 472 3.60 
HIP1011BCBZA-ND PCI Hot Plug Controller* ... 5.90 449 3.43 
ICL7660AIBAZA-ND 1.5V-12V CMOS Voltage Converter* 2.33 1.73 1.28 
ICL7665SACBAZ-TCT-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector*. 4.21 261 2.37 
ICL7665SACBAZ-TTR-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector*. 4825.00/2,500 
ICL7665SACPA-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector 3.00 2.28 1.74 
ICL7665SACPAZ-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector*. 3.00 2.28 1.74 
ICL7665SAIBAZA-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector*. 2.88) 2:19) 67 
ICL7665SAIBAZA-TCT-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector*. 3.54 219 1.93 
ICL7665SAIBAZA-TTR-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector*. 3925.00/2,500 
ICL7665SAIPAZ-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector*. 3.50 2.66 2.03 
ICL7665SCBAZA-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector. 2.75 2.09 1.60 
ICL7665SCBAZA-TCT-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector*. 3.45 213 1.88 
ICL7665SCBAZA-TTR-ND. CMOS MPU Over/Under Voltage Detector*. 3825.00/2,500 
ICL7665SCPA-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector AEs!) 
ICL7665SCPAZ-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector*. sks) PAS eh) 
ICL7665SIBAZA-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector*. 3.20 2.44 1.86 
ICL7665SIBAZA-TCT-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector*. 3.89 242 2.19 
ICL7665SIBAZA-TTR-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector*. 4475.00/2,500 
1SL24010IVZ-TCT-ND Octal Voltage Level Shifter* . 6.88 476 4.27 
1SL240101VZ-TTR-ND Octal Voltage Level Shifter* . 9175.00/2,500 
ISL6115CB-ND Hot Swap Power Controle! 3.95 3.01 2.30 
ISL6116CB-ND Hot Swap Power Controllet 4.08 310 2.37 
ISL61231R-ND 4-Channel Power Sequencing Controller .. 5.73 4.54 3.64 
ISL6123IRZA-ND. 4-Channel Power Sequencing Controller* 5.73 4.54 3.64 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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nter POWER MANAGEMENT (Continued) 


Description 


Price Each 
1 25 100 


ISL61251R-ND 
ISL61271R-ND 
ISL6131IR-ND 
ISL6131IRZA-ND 
ISL6132IR-ND 


4-Channel Power Sequencing Controller 
4-Channel Power Sequencing Controller 
4-Supply Multiple Voltage Supervisor 
4-Supply Multiple Voltage Supervisor 
2V Supervisor Monitoring UV/OV Conditions 


5.73 454 3.64 
5.73 454 3.64 
5.45 415 3.17 
545 415 3.17 
5.45 415 3.17 


ISL6132IRZA-ND 
ISL6140CB-ND 
ISL6140CBZ-ND 
ISL6141CB-ND 
1SL6141CBZA-ND 


2V Supervisor Monitoring UV/OV Conditions*. 
Negative Voltage Hot Plug Controller... 
Negative Voltage Hot Plug Controller* 
Negative Voltage Hot Plug Controller... 
Negative Voltage Hot Plug Controller* 


545 415 3.17 
4.00 3.04 232 
400 3.04 2.32 
5.00 3.80 2.90 
5.00 3.80 2.90 


ISL6150CBZ-ND 
1SL6151CBZA-ND 
1SL6173DRZA-ND 
1SL6251HRZ-ND 
ISL6253HAZ-ND 


Negative Voltage Hot Plug Controller* 
Negative Voltage Hot Plug Controller* 
Dual Low Voltage Hot Swap Controller* 
Multi-Chemistry Battery Charger Controller* 
Highly Integrated Battery Charger for 
Notebook Computers* 


400 3.04 2.32 
5.00 3.80 2.90 
3.73 284 217 
5.99 474 3.80 


5.38 4.09 3.12 


ISL6253HRZ-ND 


ISL6255HRZ-ND 


Highly Integrated Battery Charger for 
Notebook Computers 
Highly Integrated Battery gt 
Source Selector for Notebook Computers* 


5.60 4.26 3.25 
6.20 490 3.93 


ISL6291-1CRZ-ND Li-lon/Li-Pol Linear Battery Charger* 2.33 1.73 1.28 
1SL6291-2CR-ND Li-lon/Li-Pol Linear Battery Charger... 2.33 1.73 1.28 
1SL6291-2CRZ-ND Li-lon/Li-Pol Linear Battery Charger* 233 1.73 1.28 


1SL6292-1CR3-ND 
ISL6292-2CR3Z-ND 
1SL6292-2CR3Z-TCT-ND 


2.4V, Li-lon/Li-Pol Battery Charger. 
2.4V, Li-lon/Li-Pol Battery Charger’ 
2.4V, Li-lon/Li-Pol Battery Charger* .. 


2d Clleited 
eae GR ae) 
2230 rand 


1SL6292-2CR3Z-TTR-ND 
ISL6292-2CR4Z-ND 
1SL6292-2CR4Z-TCT-ND 
1SL6292-2CR4Z-TTR-ND 
1SL6292-2CR5Z-ND 


2.4V, Li-lon/Li-Pol Battery Charger* .. 
2.4V, Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 
2.4V, Li-lon/Li-Pol Battery Charger 
2.4V, Li-lon/Li-Pol Battery Charger 
2.4V, Li-lon/Li-Pol Battery Charger* .. 


5580.00/6,000 
Zola Clleenled Dl 
220) ior led 

5580.00/6,000 
2nd Called 9 


1SL6292-2CR5Z-TCT-ND 
1SL6292-2CR5Z-TTR-ND 
ISL6292BCRZ-ND 
ISL6292BCRZ-TCT-ND 


2.4V, Li-lon/Li-Pol Battery Charger* .. 
2.4V, Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 
Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 
Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 


22837 eg 
5580.00/6,000 

25d -Clleiel 

2230 ohne 


ISL6292BCRZ-TTR-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 5580.00/6,000 
ISL6292CCR3Z-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger* Zale ANGE ASE) 
ISL6292CCR3Z-TCT-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 228 oid 
ISL6292CCR3Z-TTR-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 5640.00/6,000 


ISL6292DCRZ-ND 
ISL6292DCRZ-TCT-ND 


Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 
Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 


285 212 1.57 
285 175 1.62 


ISL6292DCRZ-TTR-ND 
ISL6293-2CRZ-ND 


ISL6293-2CRZ-TCT-ND 


Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 
Li-lon/Li-Pol Battery Charger Accepting 
Two Power Sources*... 
Li-lon/Li-Pol Battery Charger ‘Accepting 
Two Power Sources*..... 


7380.00/6,000 
2.50 1.90 1.45 
3.00 1.85 1.63 


ISL6293-2CRZ-TTR-ND 


ISL62941RZ-CT-ND 
ISL62941RZ-TR-ND 
ISL6295CVZ-ND 


Li-lon/Li-Pol Battery Charger Accepting 

Two Power Sources*..... 
High Input Voltage Charger’ 
High Input Voltage Charger’ 
Low Voltage Fuel Gauge* 


7980.00/6,000 
279 eds 7dl lea 
7200.00/6,000 
5.00 3.80 2.90 


ISL6295CVZ-TCT-ND 


Low Voltage Fuel Gauge* 


5.20 346 3.10 


ISL6295CVZ-TTR-ND Low Voltage Fuel Gauge* 6675.00/2,500 
ISL6296DHZ-TCT-ND Authentication Device* Ola 195572) 
ISL6296DHZ-TTR-ND Authentication Device* 4200.00/3,000 
ISL6297CRZ-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger* Calin Oiled 
ISL6297CRZ-TCT-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 228 137 1.19 
ISL6297CRZ-TTR-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 5580.00/6,000 


ISL6298-2CR3Z-ND 
ISL6298-2CR3Z-TCT-ND 
ISL6298-2CR3Z-TTR-ND 


Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 
Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 
Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 


279 2.07 1.53 
279 1.71 1.49 
7200.00/6,000 


ISL6298-2CR4Z-ND 
ISL6298-2CR4Z-TCT-ND 
ISL6298-2CR4Z-TTR-ND 
ISL6299AIRZ-ND 


Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 
Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 
Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 
Li-lon/Li-Pol Battery Charger Accepting 

Two Power Sources*..... 


2.79 207 1.53 
279 dst .49 
7200.00/6,000 


2.50 1.90 1.45 


ISL6299AIRZ-TCT-ND 
ISL6299AIRZ-TTR-ND 
ISL62991RZ-ND 


Li-lon/Li-Pol Battery Charger Accepting 
Two Power Sources*... 
Li-lon/Li-Pol Battery Charger ‘Accepting 
Two Power Sources*..... 
Li-lon/Li-Pol Battery Charger ‘Accepting 
Two Power Sources* 


3.00 1.85 1.63 
7980.00/6,000 


2.50 1.90 1.45 


1SL880111H522Z-TKCT-ND 
1SL880111H522Z-TKTR-ND 
1SL880111H523Z-TKCT-ND 
1SL880111H523Z-TKTR-ND 
1SL880111H526Z-TKCT-ND 


Dual Voltage Monitor* 
Dual Voltage Monitor* 
Dual Voltage Monitor* 
Dual Voltage Monitor* 
Dual Voltage Monitor* 


Ze 29S 
880.00/1,000 

2:18 i229 iao 
880.00/1,000 

2182 oo 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
1SL880131H523Z-TKCT-ND Dual Voltage Monitor* SOT-23-5 2.31 1.39 1.21 
1SL880131H523Z-TKTR-ND Dual Voltage Monitor* . SOT-23-5 950.00/1,000 
ISL880131IH526Z-TKCT-ND Dual Voltage Monitor . 2.31 1.39 1.21 
1SL880131H526Z-TKTR-ND Dual Voltage Monitor* . 950.00/1,000 
1SL880131IH529Z-TKCT-ND Dual Voltage Monitor* . 2.31 1.39 1.21 
1SL880131H529Z-TKTR-ND Dual Voltage Monitor* . 950.00/1,000 
ISL880131H531Z-TKCT-ND Dual Voltage Monitor . PASE alee gel 
1SL880131H531Z-TKTR-ND Dual Voltage Monitor* . 950.00/1,000 
1SL880131H544Z-TKCT-ND Dual Voltage Monitor* . 2.31) 1:39) 1,21 
1SL880131H544Z-TKTR-ND Dual Voltage Monitor* . 950.00/1,000 
1SL880131H546Z-TKCT-ND Dual Voltage Monitor* . 2.31 1.39 1.21 


1SL880131H546Z-TKTR-ND 
ISL880141H5Z-TKCT-ND 
ISL880141H5Z-TKTR-ND 


Dual Voltage Monitor* . 
Dual Adjustable Voltage Monitor* 
Dual Adjustable Voltage Monitor* 


950.00/1,000 
2 rSielee Oeil cs 
880.00/1,000 


ISL880151H5Z-TKCT-ND. Dual Adjustable Voltage Monitor* 2.31 1.39 1.21 
ISL880151H5Z-TKTR-ND Dual Adjustable Voltage Monitor* 950.00/1,000 
1SL880211U8FAZ-TKCT-ND Triple Undervoltage Monitor 3.04 1.87 1.62 


1SL880211U8FAZ-TKTR-ND 
1SL880211U8FCZ-TKCT-ND 
1SL880211U8FCZ-TKTR-ND 


Triple Undervoltage Monitor 
Triple Undervoltage Monitor 
Triple Undervoltage Monitor 


1310.00/1,000 
3.04 1.87 1.62 
1310.00/1,000 


1SL880211U8HEZ-TKCT-ND 
1SL880211U8HEZ-TKTR-ND 
1SL880211U8HFZ-TKCT-ND 
1SL880211U8HFZ-TKTR-ND 


Triple Undervoltage Monitor’ 
Triple Undervoltage Monitor* 
Triple Undervoltage Monitor 
Triple Undervoltage Monitor 


3.04 1.87 1.62 
1310.00/1,000 
3.04 1.87 1.62 
1310.00/1,000 


ISL88022IU8FAZ-TKCT-ND Triple Overvoltage Monitor*. 3.04 1.87 1.62 
ISL880221U8FAZ-TKTR-ND Triple Overvoltage Monitor*. 1310.00/1,000 
ISL88022IU8FCZ-TKCT-ND Triple Overvoltage Monitor*. 3.04 1.87 1.62 
ISL88022IU8FCZ-TKTR-ND Triple Overvoltage Monitor*. 1310.00/1,000 
1SL88022IU8HEZ-TKCT-ND Triple Overvoltage Monitor*. 3.04 1.87 1.62 
ISL88022IU8HEZ-TKTR-ND Triple Overvoltage Monitor*. 1310.00/1,000 
ISL88022IU8HFZ-TKCT-ND Triple Overvoltage Monitor*. 3.04 1.87 1.62 
ISL88022IU8HFZ-TKTR-ND Triple Overvoltage Monitor*. 1310.00/1,000 
1SL880311U8EAZ-TKCT-ND Quintuple Voltage Monitor* . 3.36 2.08 1.83 
1SL880311U8EAZ-TKTR-ND Quintuple Voltage Monitor* . 1490.00/1,000 
ISL880311U8ECZ-TKCT-ND Quintuple Voltage Monitor* . 3.36 2.08 1.83 
1SL880311U8ECZ-TKTR-ND Quintuple Voltage Monitor* . 1490.00/1,000 
1SL880311U8HAZ-TKCT-ND Quintuple Voltage Monitor* . 3.36 2.08 1.83 
1SL880311U8HAZ-TKTR-ND Quintuple Voltage Monitor* . 1490.00/1,000 
1SL880311U8HCZ-TKCT-ND Quintuple Voltage Monitor* . 3.36 2.08 1.83 
1SL880311U8HCZ-TKTR-ND Quintuple Voltage Monitor* . 1490.00/1,000 
I1SL880311U8HEZ-TKCT-ND Quintuple Voltage Monitor* . 3.36 2.08 1.83 
1SL880311U8HEZ-TKTR-ND Quintuple Voltage Monitor* . 1490.00/1,000 
1SL880311U8HFZ-TKCT-ND Quintuple Voltage Monitor* . 3.36 2.08 1.83 


1SL880311U8HFZ-TKTR-ND 
ISL9203CRZ-TR5220CT-ND 


Quintuple Voltage Monitor* . 
Li-lon/Li-Pol Battery Charger* . 


1490.00/1,000 
25) Wen a3 


ISL9203CRZ-TR5220TR-ND 
ISL9203CRZR5220-ND 
ISL92041RZ-TCT-ND 
ISL92041RZ-TTR-ND 


Li-lon/Li-Pol Battery Charger* . 
Li-lon/Li-Pol Battery Charger* . 
High Input Voltage Charger* 
High Input Voltage Charger* 


5220.00/6,000 
2.02 1.50 1.11 
279 1.71 1.49 
7200.00/6,000 


ME CLOCKS 


RealTime Clock/Calendars with dual alarms (programmable frequency output X1227 and X1228 only), and on chip 


oscillator compensation. The X1227 and X1228 are also CPU Supervisor circuits with two polled alarms. The clock 
and alarm registers allow the clock to operate without loss of accuracy, even during read and write operations. The 
clock/calendar provides functionality that is controllable and readable through a set of registers. The clock, using a low- 
cost 32.768kHz crystal input, accurately tracks the time in seconds, minutes, hours, date, day, month and years. 2-wire 
interface interoperable with 512 x 8 bits of 120 EEprom. The Supervisor circuits come in 4 reset voltages. 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
1SL12081B8Z-ND Low Power RTC with Battery Backed SRAM* . 2.82) 2510) 1.55) 
1SL12081B8Z-TKCT-ND Low Power RTC with Battery Backed SRAM* . 2820 fee, anol 
1SL12081B8Z-TKTR-ND Low Power RTC with Battery Backed SRAM* . 1092.00/1,000 
ISL12081U8Z-ND Low Power RTC with Battery Backed SRAM* . Cy PATE aAGeta) 


ISL12091U10Z-ND 


Low Power RTC with Battery Backed 
SRAM/Event Detection*. 


3.08 2.34 1.79 


ISL12091U10Z-TKCT-ND 
ISL12091U10Z-TKTR-ND 


ISL120261BZ-TCT-ND 


Low Power RTC with Battery Backed 
SRAM/Event Detection* 
Low Power RTC with Battery Backed 
SRAM/Event Detection*. 
Real Time Clock/Calendar wi 


3.57 2.22 2.01 


1476.00/1,000 
3.86 2.40 2.17 


1SL880111H526Z-TKTR-ND 
1SL880111H529Z-TKCT-ND 
1SL880111H529Z-TKTR-ND 
1SL880111H531Z-TKCT-ND 
1SL880111H531Z-TKTR-ND 


Dual Voltage Monitor* 
Dual Voltage Monitor* 
Dual Voltage Monitor* 
Dual Voltage Monitor* 
Dual Voltage Monitor* 


880.00/1,000 
218 1290S 
880.00/1,000 
2185 29S 
880.00/1,000 


1SL880111H544Z-TKCT-ND 
1SL880111H544Z-TKTR-ND 
1SL880111H546Z-TKCT-ND 
1SL880111H546Z-TKTR-ND 
1SL880121H522Z-TKCT-ND 


Dual Voltage Monitor* 
Dual Voltage Monitor* 
Dual Voltage Monitor* 
Dual Voltage Monitor* 
Dual Voltage Monitor* 


2182 oes 
880.00/1,000 

218) 120 aS 
880.00/1,000 

241 145 1.26 


ISL880121H522Z-TKTR-ND 
1SL880121H523Z-TKCT-ND 
1SL880121H523Z-TKTR-ND 
1SL880121H526Z-TKCT-ND 
1SL880121H526Z-TKTR-ND 


Dual Voltage Monitor* 
Dual Voltage Monitor* 
Dual Voltage Monitor* 
Dual Voltage Monitor* 
Dual Voltage Monitor* 


990.00/1,000 
241 145 1.26 
990.00/1,000 
241 145 1.26 
990.00/1,000 


1SL880121H529Z-TKCT-ND 
1SL880121H529Z-TKTR-ND 
1SL880121H531Z-TKCT-ND 
1SL880121H531Z-TKTR-ND 
1SL880121H544Z-TKCT-ND 


Dual Voltage Monitor* 
Dual Voltage Monitor* 
Dual Voltage Monitor* 
Dual Voltage Monitor* 
Dual Voltage Monitor* 


241 145 1.26 
990.00/1,000 

241 145 1.26 
990.00/1,000 

241 145 1.26 


ISL120261BZ-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* “SOIC 3990.00/2,500 
ISL120261VZ-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 8-TSSOP 4.00 249 2.25 
ISL120261VZ-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 8-TSSOP 4140.00/2,500 
1SL120271B27Z-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 8-SOIC 4.40 2.83 2.52 
1SL120271B27Z-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* “SOIC 4710.00/2,500 
1SL120271BZ-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* “SOIC 4.40 2.83 2.52 
1SL120271BZ-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* “SOIC 4710.00/2,500 
1SL120271V27Z-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* “TSSOP 4.54 2.84 2.60 
1SL120271V27Z-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 8-TSSOP 4860.00/2,500 
1SL120281B27Z-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 14-SOIC 4.79 3.00 2.74 
1SL120281B27Z-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 14-SOIC 5130.00/2,500 
ISL120281BZ-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 14-SOIC 4.79 3.00 2.74 
1SL120281BZ-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 14-SOIC §130.00/2,500 
1SL120281V27Z-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* .14-TSSOP 4.84 3.08 2.82 
1SL120281V27Z-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM® .. .14-TSSOP 5280.00/2,500 
1SL120291B27Z-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM® .. 14-SOIC 4.79 3.00 2.74 
1SL120291B27Z-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 5130.00/2,500 
1SL120291BZ-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 479 3.00 2.74 
1SL120291BZ-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM® .. 5130.00/2,500 
1SL120291V27Z-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* .. -14-TSSOP 4.84 3.08 2.82 
1SL120291V27Z-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* .14-TSSOP 5280.00/2,500 
X1205S8Z-ND Real Time Clock/Calendar® .. 3.80 289 2.21 
X1205S8ZT1CT-ND Real Time Clock/Calendar® .. 4.26 2.74 2.44 
X1205S8ZT1TR-ND Real Time Clock/Calendar* 4750.00/2,500 


X1226S8-ND 


Real Time Clock/Calendar with Output | Freq. and EE 


5.33 4.05 3.09 


ISL880121H544Z-TKTR-ND 
1SL880121H546Z-TKCT-ND 
ISL880121H546Z-TKTR-ND 
1SL880131H522Z-TKCT-ND 
1SL880131H522Z-TKTR-ND 


Dual Voltage Monitor* 
Dual Voltage Monitor* 
Dual Voltage Monitor* 
Dual Voltage Monitor* 
Dual Voltage Monitor* 


990.00/1,000 
241 145 1.26 
990.00/1,000 
exe) tsk) 
950.00/1,000 


X1226S81Z-ND 
X1226S8ZT1CT-ND 
X1226S8ZT1TR-ND 
X1226V8IZ-ND 


Real Time Clock/Calendar with Output Freq. and EE* .. 
Real Time Clock/Calendar with Output Freq. and EE* .. 
Real Time Clock/Calendar with Output Freq. and EE* .. 
Real Time Clock/Calendar with Output 

Freq. and EE* 


5.50 418 3.19 
5.54 369 3.31 
6657.50/2,500 


5.95 453 3.46 


* RoHS Compliant 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


952 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ISL43L220IR-ND Low Voltage, Single Supply, Dual 

SPDT Analog Switch 2.98 2.27 1.73 
ISL43L220IRZCT-ND Low Voltage, Single Supply, Dual 

SPDT Analog Switch*.... 35% 2.21) _ 
ISL43L220IRZTR-ND Low Voltage, Single Supply, Dual 

SPDT Analog Switch*.... 172.60/100 


ISL43L220IRZ-TCT-ND 
ISL43L220IRZ-TTR-ND 
ISL43L410IRZ-ND 


Low Voltage, Single Supply, Dual 
SPDT Analog Switch*.... 
Low Voltage, Single Supply, Dual 
SPDT Analog Switch*... 
Ultra Low On-Resistance, DPDT ‘Analog Switch* 


3.57 2.22 2.01 


9840.00/6,000 
2.950 219) 62 


ISL43L410IRZ-TCT-ND 
ISL43L410IRZ-TTR-ND 
ISL43L420IRZ-ND 


ISL43L420IRZ-TCT-ND 


Ultra Low On-Resistance, DPDT Analog Switch* 
Ultra Low On-Resistance, DPDT Analog Switch* 
Ultra Low On-Resistance, Quad 
SPDT Analog Switch*.... 
Ultra Low On-Resistance, Quad 
SPDT Analog Switch*.... 


3.07 1.89 1.64 
7920.00/6,000 


3.40 259 1.98 
4.06 2.52 2.29 


ISL43L420IRZ-TTR-ND 


ISL43L710IR-ND 
ISL43L7101U-ND 
ISL43L712IR-ND 


Ultra Low On-Resistance, Quad 

SPDT Analog Switch*.... 
Single Supply, Diff. SPST Analog Switch, N/O.. 
Single Supply, Diff. SPST Analog Switch, N/O.. 
Single Supply, Diff. SPST Analog Switch, N/O, 


11220.00/6,000 
295° 219° 1162 
2.19) 2.07 53 
295 2:19 1.62 


REALTIME CKS (Continued) 

Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
X1226V8IZT1CT-ND Real Time Clock/Calendar with Output 

Freq. and EE* 8-TSSOP 6.19 412 3.69 
X1226V8IZTITR-ND Real Time Clock/Calendar with Output 

Freq. and EE*. 7437.50/2,500 
X1227S8-ND RTC, 4.25-4.51V CPU Supervisor with 

WOT EE, Reset Low...... 6.84 477 4.14 
X1227S81Z-ND RTC, 4.25-4.51V CPU Supervisor with 

WOT EE, Reset Low*.... 6.97 552 442 
X1227S8-2.7-ND RTC, 2.57-2.73V CPU Supervisor with 

WOT EE, Reset Low...... 6.84 477 414 
X1227S81Z-2.7-ND RTC, 2.57-2.73V CPU Supervisor with 

WOT EE, Reset Low*.... 6.97 552 442 
X122788-2.7A-ND RTC, 2.76-2.94V CPU Supervisor with 

WOT EE, Reset Low...... 6.84 477 414 
X1227S8-4.5A-ND RTC, 4.49-4.77V CPU Supervisor with 

WOT EE, Reset Low...... 6.84 477 414 
X1228S14-ND RTC, 4.25-4.51V CPU Supervisor with 

WOT 4K EE, Reset Low. 7.14 498 4.32 
X1228S141Z-ND RTC, 4.25-4.51V CPU Supervisor with 

WOT 4K EE, Reset Low*... 7.29 5.77 4.62 
X1228814-2.7-ND RTC, 2.57-2.73V CPU Supervisor with 

WOT 4K EE, Reset Low 7.14 498 4.32 
X12288141Z-2.7-ND RTC, 2.57-2.73V CPU Supervisor with 

WOT 4K EE, Reset Low* 7.29 5.77 4.62 
X1228814-2.7A-ND RTC, 2.76-2.94V CPU Supervisor with 

WOT 4K EE, Reset Low 7.14 498 4.32 
X1228814-4.5A-ND RTC, 4.49-4.77V CPU Supervisor with 

WOT 4K EE, Reset Low 7.14 4.98 4.32 


ISL43L712IU-ND 
ISL43L8411RZ-ND 


Single Supply, Diff. SPST Analog Switch, N/O, 
Ultra Low On-Resistance, Differential 


279 2.07 1.53 


SPECIALIZED 
INTEGRATED CIRCUITS 


4-to-1 Analog Multiplexer* 3.10 236 1.80 
ISL836991RZ-ND Ultra Low On-Resistance, Lo' 

Quad SPDT Analog Switch* 3.10 2.36 1.80 
ISL83699IRZ-TCT-ND Ultra Low On-Resistance, Low Voltage Single Supply, 

Quad SPDT Analog Switch* 16-QFN = 3.68 92.29 2.08 
ISL83699IRZ-TTR-ND Ultra Low On-Resistance, Low Voltage Single Supply, 

Quad SPDT Analog Switch*.... .16-QFN 10140.00/6,000 
1SL8391IBZ-ND Low Volt., Single and Dual Supply, Quad 

SPST, Analog Switch* .16-SOIC 4.18 3.18 2.43 


ISL84582IVZ-ND 
ISL846841IZ-TCT-ND 


Low Voltage, Single and Dual Supply Diff. 
4-to-1 Multiplexer* .... 
Ultra Low On-Resistance, Low Voltage, 


16-TSSOP 


2.68 2.04 1.56 


SPDT Analog Switch*.... 2.69 1.60 1.43 
1SL846841IZ-TTR-ND. Ultra Low On-Resistance, Low Voltage, Single 

SPDT Analog Switch*.... 3360.00/3,000 
ISL846841RZ-ND Dual SPDT Analog Switch* .. 248 1.84 1.36 
ISL846841RZ-TCT-ND Dual SPDT Analog Switch* 2.69 1.60 1.43 
ISL846841RZ-TTR-ND Dual SPDT Analog Switch 6720.00/6,000 


ISL846841UZ-ND 
ISL846841UZ-TCT-ND 


Dual SPDT Analog Switch 
Dual SPDT Analog Switch* .. 


2.36 1.75 1.30 
256 1.52 1.36 


ISL846841UZ-TTR-ND 


Dual SPDT Analog Switch*.. 


2675.00/2,500 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description il 25 100 
EL7900ILCZ-ND Ambient Light Photo Detect* .. 164 122 9 
1SL290001ROZ-ND Ambient Light Photo Detect* .. 1.64 122 91 
1SL450411RZ-ND 12¢ LCD Module Calibrator* 263 2.00 1.53 
1SL450421RZ-ND LCD Module Calibrator: 2.95 219 1.62 
ISL55100AIRZ-TCT-ND. Quad 18V Pin Electroni 

Window Comparator*.... 25.58) 19.19. 17.91 
ISL55100AIRZ-TTR-ND Quad 18V Pin Electronics Driver/ 

Window Comparator*.... 46044.00/3,000 
X80200V20I-ND 0.9V Power Supply Sequencer 490 342 2.97 
X80201V20I-ND 0.9V Power Supply Sequencer 490 342 297 
X80202V20I-ND 1.7V Power Supply Sequencer 490 342 2.97 
X80203V20I-ND 0.9V Power Supply Sequencer 490 342 297 
X80204V20I-ND 0.9V Power Supply Sequencer 490 342 297 
X96010V141Z-ND Sensor Conditioner with Dual Look 

Up Table Memory and DAC* S145) v4s15) Sel. 
X96011V141Z-ND Temperature Sensor with Look Up 

Table Memory and DAC*.. 4-TSSOP 4.70 3.58 2.73 
X96012V74I-ND Sensor Conditioner with DAC. HTSSOP 492 344 2.98 
X96012V141Z-ND Sensor Conditioner with DAC* 4-TSSOP 5.73 4.36 3.33 


SWITCHES, ARRA 


1SL84780IRZ-TCT-ND Low Voltage, Quad 2:1 Multiplexer’ 3.68 2.29 2.08 
ISL84780IRZ-TTR-ND Low Voltage, Quad 2:1 Multiplexer* 6-QFN 10140.00/6,000 
ISL847801VZ-TCT-ND Low Voltage, Quad 2:1 Multiplexer* -16-TSSOP 3.57 2.22 2.01 
ISL84780IVZ-TTR-ND Low Voltage, Quad 2:1 Multiplexer* .16-TSSOP 4100.00/2,500 
1SL84781IRZ-TCT-ND Low Voltage, 8-to-1 Multiplexer*. 16-QFN 3.68 2.29 2.08 
ISL847811RZ-TTR-ND Low Voltage, 8-to-1 Multiplexer*. 6-QFN 10140.00/6,000 
ISL84782IRZ-ND Low Voltage, Diff. 4-to-1 Multiplexer* 6-OFN 3.10 2.36 1.80 
ISL84782IRZ-TCT-ND Low Voltage, Diff. 4-to-1 Multiplexer* 3.68 2.29 2.08 
ISL84782IRZ-TTR-ND Low Voltage, Diff. 4-to-1 Multiplexer* 10140.00/6,000 
1SL84841RZ-ND Dual SPDT Analog Switch*... 248 1.84 1.36 
ISL84841RZ-TCT-ND Dual SPDT Analog Switch* 2.69 1.60 1.43 
ISL84841RZ-TTR-ND Dual SPDT Analog Switch 6720.00/6,000 


ISL84841UZ-ND 
ISL84841UZ-TCT-ND 


Dual SPDT Analog Switch 
Dual SPDT Analog Switch 


2.36 1.75 1.30 
2.56 1.52 1.36 


pig aey Sen sc rice Eas = ISLB4841UZ-TTR-ND Dual SPDT Analog Switch 2675.00/2,500 
_ eseri Alien 1SL8499IRZ-ND Ultra Low On-Resistance, Single Supply, 
CD22M3494MQZ-ND 16x8x1 BiMOS-E Crosspoint Switch* 8.06 638 5.11 Quad SPDT Analog Switch* 3.10 2.36 1.80 
DG401DYZ-TCT-ND Mono CMOS Analog Switch*. 244 147 1.28 ISL8499IRZ-TCT-ND Ultra Low On-Resistance, Single Supply, 
DG401DYZ-TTR-ND Mono CMOS Analog Switch*. 2499.99/2,500 Quad SPDT Analog Switch* 3.68 2.29 2.08 
DG403DYZ-ND Mono CMOS Analog Switch* . 154 113 82 ISL84991RZ-TTR-ND Ultra Low On-Resistance, Single Supply, 
DG406DYZ-ND Single 16-Channel CMOS Analog Mux* . 5.50 418 3.19 Quad SPDT Analog Switch* 10140.00/6,000 
DG411DJZ-ND Mono Quad SPST, CMOS Analog Switch* . 6-PDip 1.71 1.27 94 ISL84991VZ-ND Ultra Low On-Resistance, Single Supply, 
DG411DYZ-ND Mono Quad SPST, CMOS Analog Switch* . 16-SOIC 180 1.32 .96 Quad SPDT Analog Switch* 16-TSSOP 2.98 2.27 1.73 
DG412DYZ-ND Mono Quad SPST, CMOS Analog Switch*. 16-SOIC 1.80 132 .96 ISL8499IVZ-TCT-ND Ultra Low On-Resistance, Single Supply, 
DG413DJZ-ND Mono Quad SPST, CMOS Analog Switch* . i 1.64 1.22 91 Quad SPDT Analog Switch* 16-TSSOP 3.57 2.22 2.01 
DG441DYIS-ND Mono Quad SPST, CMOS Analog Switch iste) Ne 88 ISL84991VZ-TTR-ND Ultra Low On-Resistance, Single Supply, 
DG442DYIS-ND Mono Quad SPST, CMOS Analog Switch 1.65 1.21 88 Quad SPDT Analog Switch*.... 16-TSSOP 4100.00/2,500 
DG444DYIS-ND Mono Quad SPST, CMOS Analog Switch AGS) 1121 88 1SL431101B-ND Low Voltage Single Supply, SPST, High Perf. 
DG445DYIS-ND Mono Quad SPST, CMOS Analog Switch 1.65 1.21 88 Analog Switch Gh) tty) 
EL45441GZ-ND Triple 16x5 Differential to Single-Ended 1SL431101H-CT-ND Low Voltage Single Supply, SPST, High Perf. 

Crosspoint Switch* .. 42.75 39.90 37.05 Analog Switch 1.76 98 86 
HA456CM-ND. 120MHz, Low Power, 8x8 Video 1SL431101H-TR-ND Low Voltage Single Supply, SPST, High Perf. 

Crosspoint Switch .. 21.38 19.95 18.53 Analog Switch 1950.00/3,000 
HFA3046B-ND NPN Ultra High Freq. y 4.75 3.61 2.76 1SL431111B-ND Low Voltage Single Supply, 
HFA3046BZ-ND NPN Ultra High Freq. Transistor Array* . 475 361 2.76 Analog Switch 161 1.20 89 
HFA3096BZ-ND. Ultra High Freq. Transistor Array* .. 3.18 2.42 1.85 1SL431111H-CT-ND Low Voltage Single Supply, SPST, High Perf. 
HFA3101B-ND Gilbert Cell Multiplier, Ultra High Freq. 4.28 3.25 248 Analog Switch 1.84 1.35 98 
HFA3101BZ-ND Gilbert Cell Multiplier Ultra High Freq. 4.28 3.25 248 1SL431121B-ND Low Voltage Dual Supply, SPST, High Perf. 
HFA3127B-ND NPN Ultra High Freq. Transistor Array 4.28 3.25 2.48 Analog Switch 180 1.34 99 
HFA3127BZ-ND NPN Ultra High Freq. Transistor Array* . 4.28 3.25 248 1SL431131B-ND Low Voltage Dual Supply, SPST, High Perf. 
HFA3128B-ND PNP Ultra High Freq. Transistor Array 4.28 3.25 248 Analog Switch 1.80 134 99 
HI1-5047-5-ND_ 4PST CMOS Analog Switch... 9.47 7.49 6.00 ISL431201H-CT-ND Low Voltage Single Supply, Dual SPST, 
HI3-0201-51S-ND Quad SPST, CMOS Analog Switch i 285 217 1.66 SPDT Analog Switch .. 1.69 94 83 
HI3-0201HS-5IS-ND Quad SPST, High Speed CMOS Analog 16-Dip 5.54 439 3.52 1SL43120IH-TR-ND Low Voltage Single Supply, Dual SPST, 
HI3-5043-5-ND Dual SPDT CMOS Analog Switch. 16-Dip 5.73 4.36 3.33 SPDT Analog Switch SOT-23-8 1890.00/3,000 
HI3-5043-5Z-ND Dual SPDT CMOS Analog Switch* .. 6-PDip 5.73 4.36 3.33 ISL43120IHZ-CT-ND Low Voltage Single Supply, Dual SPST, 
HI3-5051-5-ND. Dual SPDT CMOS Analog Switch. i 9.99 857 7.60 SPDT Analog Switch*.... SOT-23-8 1.69 94 83 
ICL7673CPAZ-ND Auto Battery Back-Up Switch* 1.74 129 96 ISL431201HZ-TR-ND Low Voltage Single Supply, Dual SPST, 
ICL7673CBAZA-TCT-ND Auto Battery Back-Up Switch* 244 147 1.28 SPDT Analog Switch*.... SOT-23-8 1890.00/3,000 
\CL7673CBAZA-TTR-ND Auto Battery Back-Up Switch 2500.00/2,500 1SL431211HZ-CT-ND Low Voltage Single Supply, Dual SPST, 
1SL43L1101IHZ-TCT-ND Ultra Low On-Resistance, SPST Analog Switch* 1.6986) .76 SPDT Analog Switch*.... SOT-23-8 169 94 83 
ISL43L1101HZ-TTR-ND Ultra Low On-Resistance, SPST Analog Switch ........SC70-5 1710.00/3,000 1SL431211HZ-TR-ND Low Voltage Single Supply, Dual SPST, 
ISL43L1111HZ-TCT-ND Ultra Low On-Resistance, SPST Analog Switch* $C70-5 1.59 86 = 76 SPDT Analog Switch*.... 1890.00/3,000 
1SL43L1111HZ-TTR-ND Ultra Low On-Resistance, SPST Analog Switch*.........SC70-5 1710.00/3,000 1SL431401B-ND Low Voltage Quad SPST Analog Swite 171127 94 
ISL43L120IR-ND Single Supply, Dual SPST Analog Switch, N/O 2195) 219" 11.62) 1SL43143IR-ND Low Voltage Quad SPST High Perf. 
ISL43L1201U-ND Single Supply, Dual SPST Analog Switch, N/O 2.79 2.07 1.53 Analog Switch 2.02 1.50 1.11 
ISL43L1211R-ND Single Supply, Dual SPST Analog Switch, N/C 2:95 219 1.62 ISL431441R-ND Low Voltage Quad SPST High Perf. 
1SL43L1211U-ND Single Supply, Dual SPST Analog Switch, N/C 279 207 1.53 Analog Switch 202150 teil 
ISL43L122IU-ND Single Supply, Dual SPST Analog Switch, N/O, N/A 2.79 2.07 1.53 ISL432101H-CT-ND Low Voltage Single Supp! 
ISL43L2101HZ-TCT-ND 1.1V-4.5V Single Supply SPDT Analog Switch* 1.59 86 = 76 SPDT Analog Switch SOT-23-6 1.69 94 83 
1SL43L2101HZ-TTR-ND 1.1V-4.5V Single Supply SPDT Analog Switch* 1710.00/3,000 * RoHS Compliant (Continued) 
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SWITCHES, ARRAYS (Continued) 


VOLTAGE REGULATORS — RoHs Compliant 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Eacha 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
1SL43210IH-TR-ND Low Voltage Single Supply, Dual SPST, ISL6271ACRZ-TCT-ND Integrated XScale Regulator . O-QFN 4.95 315 2.88 
SPDT Analog Switch . SOT-23-6 1890.00/3,000 ISL6271ACRZ-TTR-ND Integrated XScale Regulator . '0-QFN 12960.00/6,000 
1SL43210IHZ-CT-ND Low Voltage Single Supply, Dual SPST, ISL6405ERZ-TCT-ND Dual Output LNB Supply and Control Voltage Re: 2-QFN 6.19 412 3.69 
SPDT Analog Switch... SOT-23-6 1.69 94 83 ISL6405ERZ-TTR-ND Dual Output LNB Supply and Control Voltage Re: 2-QFN 17136.00/6,000 
1SL43210IHZ-TR-ND Low Voltage Single Supply, Dual SPST, ISL6410AIRZ-TKCT-ND Single Synchronous Buck Regulator 6-QFN 2.98 1.83 1.59 
SPDT Analog Switch... SOT-23-6 1890.00/3,000 ISL6410AIRZ-TKTR-ND Single Synchronous Buck Regulator 6-QFN 1152.00/1,000 
1SL432311R-ND Low Voltage Single and Dual Supply, Triple ISL6410AIUZ-TKCT-ND Single Synchronous Buck Regulator MSOP 3.27 2.02 1.78 
SPDT Analog Switch ea 295 219 1.62 ISL6410AIUZ-TKTR-ND Single Synchronous Buck Regulator 0-MSOP 1308.00/1,000 
ISL432401AZ-ND Low Voltage, Single and Dual Supply, Quad SPDT ISL6410IRZ-TKCT-ND Single Synchronous Buck Regulator 6-OFN 2.98 1.83 1.59 
High Perf., Analog Switch* 3.35 2.55 1.95 ISL6410IRZ-TKTR-ND Single Synchronous Buck Regulator 6-QFN 1152.00/1,000 
ISL43240IR-ND Low Voltage Single and Dual Supply, Quad ISL64101UZ-TSKCT-ND Single Synchronous Buck Regulator 0-MSOP 3.24 2.00 1.77 
SPDT, High Perf. Analog Switch. 3.50 266 2.03 ISL64101UZ-TSKTR-ND. Single Synchronous Buck Regulator 6480.00/5,000 
1SL434101R-ND Low Voltage Single Supply, DPDT High iS SON INCND Triple Output Regulator a Be 
Perf. Analog Switch... 229 ea tillenle26, = cl riple Output Regulator 00/1, 
ISL43640IR-ND Low Voltage Single Supply, 4-to-1 Mux, ISL6455IRZ-TKCT-ND Triple Output Regulator 482 3.01 2.76 
High Perf. Analog Switch .. 2295) Alrite 1:26 ISL6455IRZ-TKTR-ND Triple Output Regulator 2064.00/1,000 
ISL836991V-ND Low Voltage, Single Supply, Quad SPDT ISL8010IUZ-T7CT-ND 600mA Step-Down Regulator! Oil Geel OrmnteTS. 
Analog Switch es 298 2.27 1.73 ISL8010IUZ-T7TR-ND 600mA Step-Down Regulator 1908.00/1,500 
STBETREAD ey ea Sia OS Te ry | ere ae ree amen 
, Analog Switch*............. R : i -TTR- : .00/6, 
ISL840531BZ-ND Low Voltage, Single and Dual Supply, Triple IS SOOO REZ TETND plat Do uit i noe 2.95 ae ae 
SPDT, Analog Switch*............. 1.74 1.29 96 STR: ual with Low Noise. 7560.00/6, 
ISL845151H-CT-ND Low Voltage Single Supply, SPST Analog Switc 194 114  .99 ISL9000IRGCZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. 2.950 iS on 
1SL845161IH-CT-ND Low Voltage Dual Supply, SPST Analog Switch. AS77imeeo ome ISL9O00IRGCZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 7560.00/6,000 
Pee carr seuaemana near 220 164 1.21 ISLA0GOTRIEZ-T TEND Dial ino aah iow toe OSD i 
, Analog Switch* ............. y ! : -TTR- : .00/6, 
ISL84544CPZ-ND Low Voltage Single Supply, Dual SPST, ISL9000IRJCZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise... Bee) ae) wey 
SPDT Analog Switch* 176 1.30 .94 ISL9000IRJCZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise.. 7560.00/6,000 
-CT- i ISL9000IRJMZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise... 295 el Slee aor 
BC END Teer Reena ppW: Dual SES: 187 140 96 |SL9000IRJMZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 7560.00/6,000 
ISL845441H-TR-ND Low Voltage Single Supply, Dual SPST, ISL9O00IRJRZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. Oy esa Rae 
SPDT Analog Switch . ice 2190.00/3,000 ISL9000IRJRZ-TTR-ND. Dual LDO with Low Noise... 7560.00/6,000 
ISL84684IR-ND Ultra Low ON-Resistance, Single Supply, ISL9000IRKCZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise.. PN aes) aber 
Dual SPDT Analog Switch... 248 1.84 1.36 ISL9000IRKCZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 7560.00/6,000 
TSL8471414-CT-ND Uitra Low ON-Resistance, Low Voltage, ISL9OOOIRKFZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. 2.95 1.81 1.57 
Single Supply, SPDT Analog Switch. 1.61 119 .86 ISL9OOOIRKFZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 7560.00/6,000 
ISL84714IHZ-CT-ND Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, ISL9O00IRKJZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. As aLen) eye 
Single Supply, SPDT Analog Switch* .. 1.59 86 76 ISL9OO0IRKJZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 7560.00/6,000 
ISL84714IHZ-TR-ND Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, ISL9O00IRKKZ-TCT-ND. Dual LDO with Low Noise. AR aehl ey? 
Single Supply, SPDT Analog Switch* .. 1710.00/3,000 ISL9O00IRKKZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 7560.00/6,000 
1SL847151H-CT-ND Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, ISL9OOOIRLLZ-TCT-ND. Dual LDO with Low Noise. 2.95 1.81 1.57 
Single Supply, SPST Analog Switch. 1.61 119 86 SA ENE ual me wath iw Bee ae Se 
ISL847151HZ-CT-ND Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, “IGT ual with Low Noise. 95 c 5 
Single Supply, SPST Analog Switch Maecenas 159 86 76 1S SOOO RMT ND ual ah wn i pee an {ee ot 
ISL84715IHZ-TR-ND Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, IGT ual with Low Noise. 95 : 5 
Single Supply, SPST Analog Switch* .. 1710.00/3,000 ISL9O00IRNFZ-TTR-ND. Dual LDO with Low Noise. 7560.00/6,000 
ISL84716IH-CT-ND Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, ISL9O00IRNJZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. PAs) ah) aleve 
Single Supply, SPST Analog Switch. 1.59 86 76 ISL9O00IRNJZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 7560.00/6,000 
ISL84716IH-TR-ND Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, ISL9OO0IRPLZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. Pee ah ley 
Single Supply, SPST Analog Switch. 1710.00/3,000 ISL9O00IRPLZ-TTR-ND. Dual LDO with Low Noise. 7560.00/6,000 
ISL847161HZ-CT-ND Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, ISL9007IUFZ-TCT-ND High Current LDO. 2.67 1.64 1.47 
Single Supply, SPST Analog Switch* .. 1.59 86.76 ISL9007IUFZ-TTR-ND High Current LDO. 2875.00/2,500 
ISL84716IHZ-TR-ND Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, ISL9007IUJZ-TCT-ND High Current LDO. POT Ga 47 
Single Supply, SPST Analog Switch* essen 870-5 1710.00/3,000 ISLOOO7IUJZ-TTR-ND High Current LDO . 2875.00/2,500 
ISL84780IRZ-ND Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, ISL9O07IUKZ-TCT-ND High Current LDO. 2.67 1.64 1.47 
Single Supply, Quad 2:1 Analog MUX*......-cscsesee 16-QFN 3.10 2.36 1.80 ISL90071UKZ-TTR-ND High Current LDO . 2875.00/2,500 
ISL84780IVZ-ND Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, ISL9OO7IUNZ-TCT-ND High Current LDO. 2.67 1.64 1.47 
Single Supply, Quad 2:1 Analog Mux®*................+. 16-TSSOP 2.98 2.271.738 ISDN TREND: a lars are ‘i , 28/5 0022008 
a Resi: i -TCT- ual with Low Noise. 5 © . 
ee ee cee soak sao | RNR te om at rae 
-TCT- ual with Low Noise. y i E 
ISL9011IRFJZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 6360.00/6,000 
ISL9011IRGCZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. 256 1.52 1.36 
ISL9011IRGCZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 6360.00/6,000 
Digi-Key Price Each ISL9011IRJBZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. 256 1.52 1.36 
eu Deecats 1__28 100 | isteortiedcz-ToEND | Dual LOO wth Low Noise. 256 182. 136 
, -TCT- ual with Low Noise. y E 
EL1881CN-ND Low Power Video Sync. Separator.. 264 1.96 1.45 ISL9011IRJCZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 6360.00/6,000 
EL1881CS-ND Low Power Video Sync. Separator... 264 1.96 1.45 |SL9011IRJMZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. 256 152 1.36 
EL1881CSZ-ND Low Power Video Sync. Separator* 264 1.96 1.45 ISL9011IRJMZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 6360.00/6,000 
EL18831S-ND Video Sync. Separator . 3.01 2.24 1.65 ISL9011IRJRZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. 256 152 1.36 
EL18831SZ-ND Video Sync. Separator* 3.01 2.24 1.65 ISL9011IRJRZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise.. 6360.00/6,000 
EL4511CU-ND Super Sync. Separator. 7.50 5.93 4.75 ISL9011IRKCZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. Pa) ale ihe 
EL4511CUZ-ND Super Sync. Separator’ 7.50 593 4.75 ISL9011IRKCZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 6360.00/6,000 
EL4581CN-ND Sync. Separator, 50% Slice, S-H, Filte! 613 466 3.56 ISL90111IRKFZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. Pa bey2 els 
EL4581CS-ND Sync. Separator, 50% Slice, S-H, Filte 6.13 466 3.56 ISL9011IRKFZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 6360.00/6,000 
EL4581CSZ-T7CT-ND Sync. Separator, 50% Slice, S-H, Filter* 6.38 4.42 3.96 ISL9011IRKJZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. 2.56 1.52 1.36 
EL4581CSZ-T7TR-ND Syne. Separator, 50% Slice, S-H, Filter* 3060.00/1,000 SIR ee sey Dual DO wari Ow tolee: Geena 
i oh Sli i ISL9011IRKKZ-TCT-ND. Dual LDO with Low Noise. 2:66) 1:52) 1.36 
ELSBSAISZND Syne, Senavalol, 20m Sees SE ee ISL9014IRKKZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise 6360.00/6,000 
EL4583CN-ND Sync. Separator, 50% Slice, S 8.30 6.56 5.26 7 ae = 
EL4583CS-ND Syne. Separator, 50% Slice, S 882 6.98 5.59 SOT AE ECLEND Dual CO with ow Nalse. SE aR 
EL4583CSZ-ND Sync. Separator, 50% Slice, S-H, Filter* 882 6.98 5.59 SST TRIE END Di UDD wither Hace RE ED. Na 
EL4584CN-ND 36MHz General Purpose PL 16-Dip 1040 8.22 6.59 ISL9011IRMMZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 6360.00/6,000 
EL4584CS-ND 36MHz General Purpose PL! -16-SOIG 910 7.80 6.92 1SL9014IRNFZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. 256 1.52 1.36 
EL4584CSZ-ND 36MHz General Purpose PLL* 16-SOIC 910 7.80 6.92 ISLOOT7IRNEZ-TTRND Dual LDO with Low Noise~ 6360.0076,000 
EL4585CS-ND 36MHz General Purpose PLL. .16-SOIC 910 7.80 6.92 ISL9014IRNJZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. 256 152 1.36 
EL4585CSZ-ND 36MHz General Purpose PLL* 16-SOIC 9.10 7.80 6.92 ISL9011IRNJZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 6360.00/6,000 
EL91151LZ-ND Triple Analog Video Delay Line*. 20-QFN 33.09 30.89 28.68 ISL9011IRPLZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise.. rable) alte Vhs) 
HA4314BCB-ND 400MHz, 4x1 Video Crosspoint Switc! -14-SOIC 4.63 352 2.69 ISL9011IRPLZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 6360.00/6,000 
HA4344BCB-ND 350Mkz, 4x1 Video Crosspoint Switc -16-SOIC 5.78 4.39 3.35 ISL9012IRBJZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. 2.66 oa? 
ISL591101EZ-T7CT-ND 8MHz Rail-to-Rail Video Driver* SC70-6 4.73 2.96 2.71 ISL9012IRBJZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 6600.00/6,000 
ISL591101EZ-T7TR-ND 8MHz Rail-to-Rail Video Driver* 6084.00/3,000 ISL9012IRFJZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. 266 158 1.42 
ISL598301AZ-113CT-ND True Single Supply Video Driver* .. 389 242 2.19 ISL9012IRFJZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 6600.00/6,000 
ISL598301AZ-113TR-ND True Single Supply Video Driver* 4475.00/2,500 ISL9O12IRGCZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. 2.66 1.58 1.42 
ISL598301AZ-T7CT-ND True Single Supply Video Driver* 389 242 2.19 ISL9OT2IRGCZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 6600.00/6,000 
ISL598301AZ-T7TR-ND True Single Supply Video Driver* 1790.00/1,000 SoBe ICT ND oat De weno alse Beem ecanang 
LST SSEBSISZND) Auto-Adj. Sync. Separator™... S88 _ 2) i188 ISL9012IRJCZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. 266 158 | 1.42 
1S gee Ne fra eu aaa ene an 1SL9012IRJCZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 6600.00/6,000 
3 - ulo-Ad}. oync. separator”. peal ISL9012IRJMZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. 2.66 1.58 1.42 
1SL98001CQ2-140-ND Triple Video Digitizer* . 16.73 14.34 12.72 ISL9012IRJMZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 6600.00/6,000 
ISL98001CQZ-170-ND Triple Video Digitizer* . 22.31 20.82 19.34 1SL9012IRJRZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. 2.66 158 1.42 
1SL98001CQ2-210-ND Triple Video Digitizer* . 31.85 29.73 27.60 1SL9012IRJRZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 6600.00/6,000 
ISL98001CQZ-240-ND Triple Video Digitizer* . 41.91 39.12 36.33 ISL9012IRKCZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise.. 2.66 1.58 1.42 
1SL98001C0Z-275-ND Triple Video Digitizer* . 71.67 66.90 62.12 * RoHS Compliant (Continued) 
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Dial in Your Power Supply 


New SIMPLE SWITCHER® Family Delivers Customized Performance and Flexibility to Fit Your Design 


Efficiency vs Size 
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Product ID Digi-Key No. Vin Range (V) Vout (V) Min lout (A) fgswitcu Range Packaging 
LM5576 LM5576MH-ND 6 to 75 1.225 3 50 kHz to 500 kHz TSSOP20-EP 
LM25576 LM25576MH-ND 6 to 42 1.225 3 50 kHz to 1 MHz TSSOP20-EP 
LM5575 LM5575MH-ND 6 to 75 1.225 1.5 50 kHz to 500 kHz TSSOP16-EP 
LM25575 LM25575MH-ND 6 to 42 1.225 1.5 50 kHz to 1 MHz TSSOP16-EP 
LM5574 LM5574MT-ND 6 to 75 1.225 0.5 50 kHz to 500 kHz TSSOP-16 
LM25574 LM25574MT-ND 6 to 42 R225) 0.5 50 kHz to 1 MHz TSSOP-16 


New Emulated Current Mode (ECM) SIMPLE SWITCHER Family 


¢ High Vjy to low Vout step-down ratios 
¢ Superior transient response 
e Fast design, guaranteed performance and flexibility 


Ideal for when you need to quickly design a power supply optimized for your design that’s guaranteed to work 


ne ay, For eval boards, samples, datasheets, WEBENCH® online design 
z Ruy. tools and more information on the SIMPLE SWITCHER 
CH 


| | family contact us today at: ELAR 
PRIM Oy call: 1-800-272-0050 National 
—_ Semiconductor 


The Sight & Sound of Information 


© National Semiconductor Corporation, 2007. National Semiconductor, a, SIMPLE SWITCHER, and WEBENCH are registered trademarks of 
National Semiconductor Corporation. All rights reserved. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 955 


5 SMSC Digi-Key Price Each 
ris Cor allan Maan (Continucd) Part No. Part No. Description Pky. = =91 ~-25——«*100 
; LAN9115-MT 638-1010-ND Highly Efficient Single Chip 10/100 Non- 
Digi-Key = Price Each PCI Ethernet Controller 00-TOFP 1278 9.60 8.82 
Part No. Description E 125 100 LAN9116-MT 638-1011-ND Highly Efficient Single Chip ° 
1SL9012IRKCZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise 6600.00/6,000 PCI Ethernet Controller... 100-TOFP 14.02 10.53 9.67 
ISL9012IRKFZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise 2.66 1.58 1.42 LAN9117-MT 638-1012-ND Highly Performance Single Chip 10/100 
ISL9012IRKFZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise 6600.00/6,000 Non-PCI Ethernet Controller............. 100-TOFP 18.32 13.75 12.63 
1SL9012IRKJZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise 266 158 1.42 5 STiKe i 7 f 
ISL9O12IRKIZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise 6600.00/6,000 eee Mae "Nomecl Ethernet Conall. 100-TOFP 20.96 16.32 15.33 
ISL9O12IRKKZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise 266 158 1.42 LAN91C114I-NS 638-1014-ND 10/100 Non-PCl Ethernet Single Chip...128-QFP 24.37 18.98 17.82 
SE ia ah with ae Nols P Fe ee LAN91C1141-NU 638-1015-ND 10/100 Non-PCI Ethernet Single 
-TCT- ual LDO with Low Noise : : : Chip .128-TOFP 26.55 20.68 19.42 
ISL9012IRLLZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise 6600.00/6,000 LAN9TC111-NS 638-1016-ND 10/100 Non-PCI Ethernet Single Chip...128-QFP 22.27 17.34 16.29 
ISL9012IRMMZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise 2.66 158 1.42 LAN91C111-NU 638-1017-ND 10/100 Non-PCl Ethernet Single 
1SL9012IRMMZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise 6600.00/6,000 Chip 24.46 19.04 17.88 
ISL9012IRNFZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise 2.66 158 1.42 LAN91C96-MU 638-1018-ND Non-PCI Single Chip Full Duplex Ethernet 
1SL9012IRNFZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise 6600.00/6,000 Controller with Magic Packet......... 100-TOFP 17.74 13.32 12.23 
1SL9012IRNJZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise 2.66 158 1.42 LPC47B272-MS 638-1019-ND 100-Pin Enhanced Super 1/0 Controller 
ISL9012IRNJZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise 6600.00/6,000 with LPC Interface 100-QFP 13.36 10.03 9.21 
ISL9012IRPLZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise 266 158 1.42 SCH3112-NU 638-1020-ND LPC 1/0 with 8042 KI ion, 
1SL9012IRPLZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise 6600.00/6,000 HWM and Multiple Serial Ports.......128-VTQFP 10.48 7.09 6.74 
1SL9014IRBJZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise 3.04 1.87 1.62 SCH3114-NU 638-1021-ND LPC I/O with 8042 KBC, Reset Generation, 
1SL9014IRBJZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise 7860.00/6,000 HWM and Multiple Serial Ports.......128-VTQFP 14.02 10.53 9.67 
1SL9014IRFJZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise 3.04 1.87 1.62 SCH3116-NU 638-1022-ND LPC 1/0 with 8042 KBC, Reset Generation, 
ISL9O14IRFJZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise 7860.00/6,000 HWM and Multiple Serial Ports.......128-VTQFP 18.70 14.04 12.89 
1SL9014IRGCZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise 3.04 1.87 1.62 TMC2074-NU 638-1024-ND Dual Mode CircLink™ Controller 19.22 14.96 14.05 
1SL9014IRGCZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise 7860.00/6,000 TMC2084-HT 638-1025-ND Stand-Alone Mode CircLink™ 
1SL9014IRJBZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise 3.04 1.87 1.62 Controller. is 1145 8.60 7.89 
1SL90141RJBZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise 7860.00/6,000 USB2228-NU-05 638-1026-ND 4th Generation USB 2.0 Flash Media 
ISL9014IRJCZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise 3.04 187 1.62 Controlle 773 5.49 4.97 
1SL9014IRJCZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise 7860.00/6,000 USB2230-NU-02 638-1027-ND 5th Gener igh-Sp 
ISL9014IRJMZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise 3.04 1.87 1.62 Media and IrDA Controller ............ 128-TOFP 9.57 6.48 6.15 
1SL9014|RJMZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise 7860.00/6,000 USB2232-NU-02 638-1028-ND 5th Generation High-Speed USB Flash 
ISL9014IRJRZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise 3.04 1.87 1.62 Media and CIR Controller. 10.02 7.52 6.91 
ISL9014IRJRZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise 7860.00/6,000 USB2502-AEZG 638-1029-ND 2-Port USB 2.0 Hub Controllei 488 311 280 
1SL9014IRKCZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise 3.04 1.87 1.62 USB2503A-HZH 638-1030-ND Integrated USB 2.0 Compatible 
1SL9014IRKCZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise 7860.00/6,000 3-Port Hub... es 551 3.91 3.54 
ISL9014IRKFZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise 3.04 1.87 1.62 USB2504A-JT 638-1031-ND Integrated USB 2.0 Compatible 
1SL9014IRKFZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise 7860.00/6,000 4-Port Hub.... oy 6.35 4.51 4.08 
ISL9O14IRKJZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise 3.04 187 ‘1.62 USB2507-ADT 638-1032-ND Integrated USB 2.0 Compatible 
1SL9014IRKJZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise 7860.00/6,000 7-Port Hub 80-TOFP 8.47 5.73 5.44 
1SL9014IRKKZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise 3.04 1.87 1.62 USB2602-NU-02 638-1033-ND 4th Generati 
1SL9014IRKKZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise 7860.00/6,000 Controller. 128-TOFP 10.02 7.52 6.91 
1SL9014IRLLZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise 3.04 1.87 1.62 USB3300-EZK 638-1034-ND Hi-Speed USB Host, Device or OTG PHY 
1SL9014IRLLZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise 7860.00/6,000 with ULPI Low Pin Interface sabcatvacsasbcaad 32-QFN 2.31 1.40 1.21 
1SL9014IRMMZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise 3.04 1.87 1.62 USB3500-ABZJ 638-1035-ND Hi-Speed USB Host, Device or OTG PHY 
1SL9014IRMMZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise 7860.00/6,000 with UTMl+ Interface 252 152 1.31 
ISL9014IRNFZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise 3.04 1.87 1.62 EVB9118-MINI 638-1036-ND Evaluation Board for LAN91 156.00 _ _- 
1SL9014IRNFZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise 7860.00/6,000 Ee Se a Evallation Bpard o Tee ea et 
ISL9014IRNJZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise 3.04 1.87 1.62 : ee Na WenOn Board 10r ee. 
ISL9014IRNUZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise 7860.00/6,000 EVB-EMC1043 638-1039-ND Evaluation Board for EMC104: 11700 — — 
1SL9014IRPLZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise 3.04 1.87 1.62 
1SL9014IRPLZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise 7860.00/6,000 A/D AND D/A 
CONVERTERS 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Digi-Key Price Each A/D Converters 
Part No. Description 1 25 ~—s«100 ADCOSLOGOCIMT-ND | 8-Bit, 6Omsps, A/D Converter... 24-TSS0P 5.99 474 3.80 
EL52251RZ-ND 10-Ch. TFT-LCD Reference Voltage Generator* .... 5.69 450 3.61 ADC10D020CIVS-ND Dual 10-Bit, 20msps, 150mW A/D Converter 48-TOFP 9.47 7.49 6.00 
EL5226IRZ-ND 10-Ch. TFT-LCD Reference Voltage Generator* 748 591 474 ADC10D040CIVS-ND Dual 10-Bit, 40msps, 267mW A/D Converter: 48-TOFP 10.82 9.27 8.22 
EL5325AIREZ-ND 12-Ch. TFT-LCD Reference Voltage Generator* 6.72 5.32 4.26 ADC11DLOG66CIVS-ND | Dual 11-Bit, 66msps, 450MHz Bandwidth ADC. 64-TOFP 17.10 15.96 14.82 
£L5325IREZ-ND 42-Ch. TFT-LCD Reference Voltage Generator* 672 532 426 ADC11LO66CIVY-ND Dual 11-Bit, 66msps, 450MHz Bandwidth ADC 32-LOFP 24.30 22.68 21.06 
EL53251RZ-ND 12-Ch. TFT-LCD Reference Voltage Generator* .... 651 5.15 413 oa Once ND: aa iat Aoshi MOI eae ye 1738 ee 
df | i * is | ual -Bit, 40msps, converter * . h d 
jaumnetiy | fechtraineomra yume arvrsop San ars sre | Abtanmecvean |i 2a: oy ota sige Ma 2 19 
a “Ch. TET- * ' i ADC12DLO66CIVS-ND | Dual 12-Bit, 66msps, 450MHz Input Ban 64-TOFP 27.15 25.34 23.53 
epee Pano 60h, Tel GO Reterance Voltage Generator eee ocaeeo ADC12L030CIWM-ND | 3.3V, 12-Bié Serial In/Out A/D Converter 16-SOIC 643 5.08 4.07 
EL58251RZ-ND 8-Ch. TFT-LCD Reference Voltage Generator* 5.84 462 3.70 wil = : 
FL92001LZ-ND Programmable Vcom* ... 550 418 349 ADC12L038CIWM-ND | 12-Bit, A/D Converter, 8-Channel 662 5.23 419 
ELO2O01ILZ-ND Programmable Vcom* 5.25. 4.15 3.33 ADC12LO63CIVY-ND et Sais a a ponent, pee Fae 
EL9202ILZ-ND Programmable Vcom* 588 465 3.73 AORTOCEOHANGIM 12-81 Gamene, 450 Bendwiath Aid Ganon : : : 
1SL977021RZ-ND Boost with Dual Reference Output* 344 256 1.89 Pra eal Heil OINener 
a with Internal Sample and Hold 24.45 22.82 21.19 
1SL60002BIH312Z-TKCT-ND | Precision 1.25V, 20ppm FGA™ Voltage Ref.* NEW!.SOT-23 556 3.71 3.32 : : 
1SL60002BIH312Z-TKTR-ND | Precision 1.25V, 20ppm FGA™ Voltage Ref.* NEW!..SOT-23 2568.00/1,000 ADC12LOB0CIVY-ND | 12-Bit, 8Omsps, 450MHz Bandwidth A/D Convert S2-LOFP 24.90 23.24 21.58 
~ ADC14L020CIVY-ND 14-Bit, 20msps, 150mW A/D Converter 32-LOFP 17.10 15.96 14.82 
1SL60002BIH325Z-TKCT-ND | Precision 2.5V, 20ppm FGA™ Voltage Ref.* NEW!..SOT-23 556 3.71 3.32 ADG14LO40CIVY-ND 44-Bit, 4msps, 235mW A/D Converter . 30-LOFP 2175 20.30 1885 
ISL60002BIH325Z-TKTR-ND | Precision 2.5V, 20ppm FGA™ Voltage Ref.* NEW!...SOT-23 2568.00/1,000 ADC78H89CIMT-ND 12-Bit, 7-Channel, 500Ksps, A/D Converte “Jessop 453 344 263 
X60003C1G3Z-41T1CT-ND Cee tsar FGA™ Voltage Rog eligesdee ADC78H90CIMT-ND 12-Bit, 8-Channel, 500Ksps, A/D Convertei “16-TSSOP 5.40 4.27 3.42 
Bh bis : : ! ADC081S021CIMFCT-ND | 1-Channel, 200Ksps, 8-Bit A/D Converter. S0T-23-6 228 170 126 
X60003CIG3Z-41T1TR-ND | Precision 4.096V, 20ppm FGA™ Voltage ADC081$021CIMETR-ND | 1-Channel, 200Ksps, 8-Bit A/D Converter . OT-23-6 943.36/1,000 
5175.00/3,000 ADC081$021CISDCT-ND | 1-Channel, 200Ksps, 8-Bit A/D Converter* 6LLP 229 1.71 126 
X60003C1G3Z-50T1CT-ND 4.00 249 2.25 ADC081S021CISDTR-ND | 1-Channel, 200Ksps, 8-Bit A/D Converter* 6-LLP 947.20/1,000 
peer Pe Ged SE ERAT Vater tet . ee Oy ADC081S051CIMFCT-ND | 1-Channel, 500Ksps, 8-Bit A/D Converter . 2.82 210 1.55 
a recision SV, Sppm oltage Reference... : 5 : ADCO81SO51CIMFTR-ND | 1-Channel, 500Ksps, 8-Bit A/D Converter . 17164.80/1,000 
X60008D1S8-50-ND Precision SV, 10ppm FGA™ Vottage Reference 5.29 4.19 3.36 ADC081S051CISDCT-ND | 1-Channel, 500KSps 8-Bit A/D Converter* 6-LLP 282 210 1.55 
X60250V81Z-ND Micro Power Prog. Voltage Reference* . 3.93 2.99 2.28 ADC081S051CISDTR-ND | 1-Channel, 500Ksps, 8-Bit A/D Converter* 1164.80/1,000 
ADC081S101CIMFCT-ND | 8-Bit, msps A/D Converter 275 2.09 1.60 
sms CONTROLLERS (ETHERNET / ADC081S101CIMFTR-ND 8-Bit, 1msps A/D Converter 1386.00/1,000 
VO USB /CircLink™ <tc ners comoron ME san a te 
SMSC Digi-Key re Price Each ADC082S021CIMMCT-ND | 2-Channel, 200Ksps, 8-Bit A/D Converter 257 1.91 1.42 
Part No. Part No. Description Pkg. 1-25 100 ADC082S021CIMMTR-ND | 2-Channel, 200Ksps, 8-Bit A/D Converter* 1062.40/1,000 
COM200191-DZD 638-1000-5-ND Low Cost ARCNET Controller .28-PLCC 10.23 6.92 6.57 ADC082S051CIMMCT-ND_| 2-Channel, 500Ksps, 8-Bit A/D Converter* 2.78 2.41 1.61 
COM200201-DZD 638-1001-5-ND Universal Local Area Network ADC082S051CIMMTR-ND | 2-Channel, 500Ksps, 8-Bit A/D Converter* 1398.60/1,000 
Controller. 18.73 14.58 13.69 ADC082S101CIMMCT-ND | 2-Channel, 1msps, 8-Bit A/D Converter* 3.45 2.63 2.01 
COM2002013V-DZD 638-1002-5-ND Universal Local Area Network ADC082S101CIMMTR-ND | 2-Channel, 1msps, 8-Bit A/D Converter 1738.80/1,000 
Controller. 18.73 14.58 13.69 ADC084S021CIMMCT-ND | 4-Channel, 200Ksps, 8-Bit A/D Converter 295 219 1.62 
COM20022I-HT 638-1003-ND T0Mbps ARCNET Controle -48-TOFP 21.26 16.56 15.55 ADCO84S021CIMMTR-ND | 4-Channel, 200Ksps, 8-Bit A/D Converter* 1216.00/1,000 
COM2002213V-HT 638-1004-ND 10Mbps ARCNET Controller.......:.0..0- 48-TOFP 21.45 16.71 15.69 ADCO84S051CIMMCT-ND | 4-Channel, 500Ksps, 8-Bit A/D Converter* 3.15 240 1.83 
FDC37B727-NS 638-1005-ND 128-Pin Enhanced Super I/O ADC084S051CIMMTR-ND | 4-Channel, 500Ksps, 8-Bit A/D Converter* 1587.60/1,000 
Controller. 128-QFP 11.24 844 7.75 ADC084S101CIMMCT-ND | 4-Channel, 1msps, 8-Bit A/D Converter* 3.95 3.01 2.30 
eecerm eee oer MSOSCMTNG” |sume os esos SonoG veto aye 28 
Suppott.... 128-QFP 14.84 11.15 10.24 a Channel, 50Ksps to 200Ksps, 8-Bi 16° i i ‘ 
FDC37C665G1-MS 638-1007-ND Multi-Mode™ Parallel Port Super ADC088S052CIMT-ND 8-Channel, 200Ksps to 500Ksps, 8-Bit AD! .16-TSSOP 385 2.93 2.24 
1/0 Floppy Disk Controller.................. 100-QFP 16.98 12.75 11.71 ADC088S102CIMT-ND 8-Channel, 500Ksps to imsps, 8-Bit ADC.. .16-TSSOP 4.75 3.61 2.76 
FDC37C669-MT 638-1008-ND PC 98/99 Compliant Super I/O Floppy Disk ADC101S021CIMFCT-ND | 1-Channel, 200Ksps, 10-Bit A/D Converter SOT-23-6 2.76 2.05 1.52 
Controller with Infrared Support.......100-TOFP 11.87 891 8.18 ADC101S021CIMFTR-ND | 1-Channel, 200Ksps, 10-Bit A/D Converter 1139.20/1,000 
LAN83C185-JT 638-1009-ND High Performance Single Chip LP 10/100 ADC101S021CISDCT-ND | 1-Channel, 200Ksps, 10-Bit A/D Converter* .. 2:16 12.05) 1052) 
Ethernet Physical Layer Transceiver...64-TOFP 5.13 3.08 2.94 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 
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miconductor 


A/D AND D/A CONVERTERS (Continued) 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
ADC10321CIVT-ND 10-Bit, A/D Converter §.90 467 3.74 
ADC10464CIWM-ND 10-Bit, 600nS A/D Converter with Input Mux 6.36 5.03 4.03 
ADC10662CIWM-ND 10-Bit, 360nS A/D Converter with Input Mux 6.75 437 3.34 
ADC10664CIWM-ND 10-Bit, 360nS A/D Converter with Input Mux 6.18 470 3.59 
ADC10738CIWM-ND 10-Bit, Serial In/Out A/D Converter 5.10 3.88 2.96 
ADC12010CIVY-ND 12-Bit, 10msps, A/D Converte 9.73 8.34 7.40 
ADC12010EVAL-ND Evaluation Board ................ — 295.50 = = 
ADC12020CIVY-ND 12-Bit, 20msps, A/D Converter 14.25 12.21 10.83 
ADC12020EVAL-ND Evaluation Board................ — 363.00 > = 
ADC12030CIWM-ND 12-Bit, Serial In/Out A/D Converter 6.26 4.95 3.97 
ADC12032CIWM-ND 12-Bit, A/D Converter .. 20-SOIC 626 4.95 3.97 
ADC12034CIN-ND 12-Bit, A/D Converter .. 24-Dip 9.83 7.77 6.23 
ADC12034CIWM-ND 12-Bit, A/D Converter .. 24-SOIC 6.51 5.15 4.13 
ADC12038CIWM-ND 12-Bit, A/D Converter .. 28-SOIC 6.51 5.15 4.13 
ADC12040CIVY-ND 12-Bit, 40msps, A/D Converter 32-LQFP 14.96 12.83 11.38 
ADC12081CIVT-ND 12-Bit, 5MHz Self-Calibrating A/D Converter 9.98 9.27 7.58 
ADC12130CIN-ND 12-Bit, Self-Calibrating A/D Converter Plus Sign Serial 1/0 6.78 5.37 4.30 
ADC12138CIN-ND 12-Bit, Self-Calibrating A/D Converter Plus Sign Serial 1/0 ... 6.62 5.23 4.19 
ADC12138CIWM-ND 12-Bit, Self-Calibrating A/D Converter Plus Sign Serial /0..28-SOIC 6.62 5.23 4.19 
ADCS7476AIMFCT-ND | 12-Bit, imsps, A/D Converter 463 3.52 2.69 
ADCS7476AIMFTR-ND | 12-Bit, 1msps, A/D Converter 2312.50/1,000 
ADCS7477AIMFCT-ND | 10-Bit, 1msps, A/D Converter 3.63 2.76 2.11 
ADCS7477AIMFTR-ND | 10-Bit, 1msps, A/D Converter 1827.00/1,000 
ADCS7478AIMFCT-ND | 8-Bit, 1msps, A/D Converte: 3.00 2.28 1.74 
ADCS7478AIMFTR-ND | 8-Bit, 1msps, A/D Converter ... 1512.00/1,000 
ADCS9888CVH-140-ND | 140msps Video Analog Front En 28-PQFP 14.14 12.12 10.75 
ADCS9888CVH-170-ND | 170msps Video Analog Front En 28-PQFP 16.20 15.12 14.04 
ADCS9888CVH-205-ND | 205msps Video Analog Front End.. 28-PQFP 22.65 21.14 19.63 
ADCV08832CIM-ND Low Voltage, 8-Bit Serial In/Out A/D Converter. eo S05 2825 seis 
CLC5957MTD-ND. 12-Bit, 7Omsps Broadband Mono AD Converter................ 48-TSSOP 27.30 25.48 23.66 
D/A Converters 
DAC081S101CIMKCT-ND | 8-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output. ely ieee) 
DAC081S101CIMKTR-ND | 8-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output. 972.80/1,000 
DAC081S101CIMMCT-ND| 8-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output. 2.36 1.75 1.30 
DAC081S101CIMMTR-ND} 8-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output. 972.80/1,000 
DAC082S085CIMMCT-ND| 8-Bit Micropower Dual DAC with R/R Output Bil eile Acts} 
DAC082S085CIMMTR-ND| 8-Bit Micropower Dual DAC with R/R Output 1436.40/1,000 
DAC084S085CIMMCT-ND| 8-Bit Micropower Quad DAC with R/R Output 3.58 2.72 2.08 
DAC084S085CIMMTR-ND| 8-Bit Micropower Quad DAC with R/R Outpu 1801.80/1,000 
DAC101S101CIMKCT-ND | 10-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Outpu' 3.03 2.30 1.76 
DAC101S101CIMKTR-ND | 10-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Outpu' 1524.60/1,000 
DAC101S101CIMMCT-ND | 10-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Outpu' 3.03 2.30 1.76 
DAC101S101CIMMTR-ND | 10-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Outpu' 1524.60/1,000 
DAC102S085CIMMCT-ND} 10-Bit Micropower Dual DAC with R/R Outpu 4.28 3.25 2.48 
DAC102S085CIMMTR-ND} 10-Bit Micropower Dual DAC with R/R Outpu 2154.60/1,000 
DAC104S085CIMMCT-ND| 10-Bit Micropower Quad DAC with R/R Output. 5.59 442 3.54 
DAC104S085CIMMTR-ND} 10-Bit Micropower Quad DAC with R/R Output. 3298.40/1,000 
DAC121S101CIMKCT-ND | 12-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Outpu 3.45 263 2.01 
DAC121S101CIMKTR-ND | 12-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output 1738.80/1,000 
DAC121S101CIMMCT-ND | 12-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Outpu 345 263 2.01 
DAC121S101CIMMTR-ND | 12-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Outpu' 1738.80/1,000 
DAC122S085CIMMCT-ND| 12-Bit Micropower Dual DAC with R/R Outpu 5.10 3.88 2.96 
DAC122S085CIMMTR-ND} 12-Bit Micropower Dual DAC with R/R Outpu 2570.40/1,000 
DAC124S085CIMMCT-ND| 12-Bit Micropower Quad DAC with R/R Output. 7.18 5.68 4.55 
DAC124S085CIMMTR-ND} 12-Bit Micropower Quad DAC with R/R Output. 4240.80/1,000 
DACO800LCM-ND 8-Bit, D/A Converter GS 210 88 
DACO800LCMXTR-ND 8-Bit, D/A Converter 1402.50/2,501 
DACO800LCN-ND 8-Bit, D/A Converter 0.19% Linearity 163 1.22 .90 
DACO0802LCM-ND 8-Bit, D/A Converter 176 130 .94 
DACO802LCN-ND 8-Bit, D/A Converter 163 122 .90 
DACO808LCM-ND 8-Bit, D/A Converter 1.64 1.22 91 
DACO808LCN-ND 8-Bit, D/A Converter 0.19% Linearity 1.74 1.30 96 
DACO830LCN-ND 8-Bit, uP Compatible Double Buffered D/A Converter. 5.90 467 3.74 
DAC0832LCN-ND 8-Bit, uP Compatible D/A Converter 0.20% Linearity 3.20 2.44 1.86 
DAC0832LCWM-ND 8-Bit, )P Compatible D/A Converte 3.13 2.38 1.82 
DAC14135MT-ND 14-Bit, 135msps D/A Converter Gh veel Biv 


National 
Semiconductor 


DATA COMMUNICATIONS 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CP3BT10K38-ND 24MHz, RISC with 256K Flash, Bluetooth (LLC), USB1.1.......48-CSP 16.47 14.12 12.52 
CP3BT13K38-ND 24MHz, RISC with 256K Flash, Bluetooth (LLC), CAN............ 48-CSP 16.80 15.68 14.56 


CP3UB17K38CT-ND 
CP3UB17K38TR-ND 


Reprogrammable Connectivity Processor with 
USB Interface... aie 

Reprogrammable Connectivity Processor with 
USB Interface... 


17.40 16.24 15.08 
3683.00/250 


National 
Semiconductor 


INTERFACE CHIPS 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. ul 25 100 
ADC101S021CISDTR-ND | 1-Channel, 200Ksps, 10-Bit A/D Converter* 1139.20/1,000 
ADC101S051CIMFCT-ND | 1-Channel, 500Ksps, 10-Bit A/D Converte: 280 213 1.63 
ADC101S051CIMFTR-ND | 1-Channel, 500Ksps, 10-Bit A/D Converte: 1411.20/1,000 
ADC101S051CISDCT-ND | 1-Channel, 500Ksps, 10-Bit A/D Converter* 2.80 213 1.63 
ADC101S051CISDTR-ND | 1-Channel, 500Ksps, 10-Bit A/D Converter* 1411.20/1,000 
ADC101S101CIMFCT-ND | 10-Bit, 1msps, A/D Converter 3.38 257 1.96 
ADC101S101CIMFTR-ND | 10-Bit, 1msps, A/D Converter 1701.00/1,000 
ADC101S101CISDCT-ND | 10-Bit, 1msps, A/D Converter*. 3.38 2.57 1.96 
ADC101S101CISDTR-ND | 10-Bit, 1msps, A/D Converter*. 1701.00/1,000 
ADC104S021CIMMCT-ND| 10-Bit, 200Ksps, 4-Channel A/D Converte: 10-MSOP 3.35 255 1.95 
ADC104S021CIMMTR-ND} 10-Bit, 200Ksps, 4-Channel A/D Converte: 10-MSOP 1688.40/1,000 
ADC104S051CIMMCT-ND} 10-Bit, 500Ksps, 4-Channel A/D Converte: 10-MSOP 430 3.27 2.50 
ADC104S051CIMMTR-ND| 10-Bit, 500Ksps, 4-Channel A/D Converte: 10-MSOP 2167.20/1,000 
ADC104S101CIMMCT-ND| 10-Bit, 1msps, 4-Channel A/D Converter .. 10-MSOP 543 413 3.15 
ADC104S101CIMMTR-ND| 10-Bit, 1msps, 4-Channel A/D Converter .. 10-MSOP 2734.20/1,000 
ADC108S022CIMT-ND | 8-Channel, 50Ksps to 200Ksps, 10-Bit ADC. 6-TSSOP 4.18 318 2.43 
ADC108S052CIMT-ND | 8-Channel, 200Ksps to 500Ksps, 10-Bit ADC. 6-TSSOP 5.18 3.94 3.01 
ADC108S102CIMT-ND | 8-Channel, 500Ksps to 1msps, 10-Bit ADC 6-TSSOP 5.38 4.25 3.41 
ADC121S021CIMFCT-ND | 1-Channel, 200Ksps, 12-Bit A/D Converte: SOT-23-6 2.78 2.11 1.61 
ADC121S021CIMFTR-ND | 1-Channel, 200Ksps, 12-Bit A/D Converte: SOT-23-6 1398.60/1,000 
ADC121S021CISDCT-ND | 1-Channel, 200Ksps, 12-Bit A/D Converter* LLP R278 Gh 
ADC121S021CISDTR-ND | 1-Channel, 200Ksps, 12-Bit A/D Converter* 1398.60/1,000 
ADC121S051CIMFCT-ND | 1-Channel, 500Ksps, 12-Bit A/D Converte: 3.60 274 2.09 
ADC121S051CIMFTR-ND | 1-Channel, 500Ksps, 12-Bit A/D Converte: 1814.40/1,000 
ADC121S051CISDCT-ND | 1-Channel, 500Ksps, 12-Bit A/D Converter* 3.60 2.74 2.09 
ADC121S051CISDTR-ND | 1-Channel, 500Ksps, 12-Bit A/D Converter* 1814.40/1,000 
ADC121S101CIMFCT-ND | 1-Channel, 1msps, 12-Bit A/D Converter . 440 3.35 2.56 
ADC121S101CIMFTR-ND | 1-Channel, 1msps, 12-Bit A/D Converter .. 2217.60/1,000 
ADC121S101CISDCT-ND | 1-Channel, 1msps, 12-Bit A/D Converter* 440 3.35 2.56 
ADC121S101CISDTR-ND | 1-Channel, 1msps, 12-Bit A/D Converter* 2217.60/1,000 
ADC121S625CIMMCT-ND} 12-Bit, 50Ksps to 200Ksps A/D Converter* . 485 369 2.82 
ADC121S625CIMMTR-ND| 12-Bit, 50Ksps to 200Ksps A/D Converter*. 2444.40/1,000 
ADC122S021CIMMCT-ND| 12-Bit, 200Ksps, 2-Channel A/D Converter 3.70 2.82 2.15 
ADC122S021CIMMTR-ND| 12-Bit, 200Ksps, 2-Channel A/D Converte: 1864.80/1,000 
ADC122S101CIMMCT-ND| 12-Bit, 1msps, 2-Channel A/D Converter .. 5.80 441 3.37 
ADC122S101CIMMTR-ND| 12-Bit, 1msps, 2-Channel A/D Converter .. 2923.20/1,000 
ADC124S021CIMMCT-ND| 12-Bit, 200Ksps, 4-Channel A/D Converte: 4.28 3.25 2.48 
ADC124S021CIMMTR-ND| 12-Bit, 200Ksps, 4-Channel A/D Converte: 2154.60/1,000 
ADC124S051CIMMCT-ND| 12-Bit, 500Ksps, 4-Channel A/D Converte: 540 411 3.14 
ADC124S051CIMMTR-ND| 12-Bit, 500Ksps, 4-Channel A/D Converte: 2721.60/1,000 
ADC124S101CIMMCT-ND} 12-Bit, 1msps, 4-Channel A/D Converter . 5.50 435 3.49 
ADC124S101CIMMTR-ND| 12-Bit, 1msps, 4-Channel A/D Converter .. 3248.80/1,000 
ADC128S022CIMT-ND | 8-Channel, 50Ksps to 200Ksps, 12-Bit ADC. 4.98 379 2.89 
ADC128S052CIMT-ND | 8-Channel, 200Ksps to 500Ksps, 12-Bit ADC. 6.18 470 3.59 
ADC128S102CIMT-ND | 8-Channel, 500Ksps to 1msps, 12-Bit ADC.. 6.34 5.02 4.02 
ADCO801LCN-ND 8-Bit, JP Compatible A/D Converters, 1/4 LSB. 9.61 824 7.31 
ADCO802LCN-ND 8-Bit, )P Compatible A/D Converters, 1/2 LSB. 6.24 494 3.96 
ADCO802LCWM-ND 8-Bit, Compatible A/D Converter, 1/2 LSB 6.09 482 3.86 
ADCO803LCN-ND 8-Bit, A/D Converter, 1/2 LSB 435 3.31 253 
ADCO804LCN-ND 8-Bit, A/D Converter, 1 LSB. 3.05 2.32 1.77 
ADCO804LCWM-ND 8-Bit, A/D Converter, 1 LSB 2.50 1.90 1.45 
ADCO805LCN-ND 8-Bit, A/D Converter, 1 LSB. 490 3.73 2.85 
ADCO808CCN-ND 8-Bit, P Compatible ADC with 8-Channel Mux., 1/2 LSB.......28-Dip 540 4.27 3.42 
ADCO808CCV-ND 8-Bit, A/D Converter with 8-Channel Multiplexer, 1/2 LSB...28-PLCC 5.93 451 3.44 
ADCO809CCN-ND 8-Bit, A/D Converter with 8-Channel Multiplexer, 1 LSB. 28-Dip 4.20 3.20 2.44 
ADCO809CCV-ND 8-Bit, A/D Converter with 8-Channel Multiplexer, 1 LSB......28-PLCC 6.05 460 3.51 
ADC0816CCN-ND 8-Bit, A/D Converter with 16-Channel Multiplexer, 1/2 LSB....40-Dip 13.00 11.15 9.89 
ADC0817CCN-ND 8-Bit, A/D Converter with 16-Channel Multiplexer, 1/2 LSB....40-Dip 9.11 7.21 5.78 
ADC0820BCWM-ND 8-Bit, A/D Converter, 1/2 LSB.... 2 5.85 445 3.40 
ADC0820CCN-ND. 8-Bit, High Speed MPU Compatible A/D Converter, 1 LS! 4.00 3.04 2.32 
ADC0820CCWM-ND 8-Bit, High Speed A/D Converter, 1 LSB. 3.78 2.87 2.19 
ADC0831CCN-ND 8-Bit, Serial I/O A/D Converter with Multiplex Options Parts, Wat asi) 
ADC0831CCWM-ND 8-Bit, Serial 1/0 A/D Converter with Multiplex Options 2.73 2.08 1.59 
ADC0832CCWM-ND 8-Bit, Serial 1/0 ADC with Multiplex Options, 2-Channel . 275 209 1.60 
ADC0832CIWM-ND 8-Bit, Serial 1/0 ADC with Multiplex Options, 2-Channel . 2:1 Buse slant 
ADC0834BCN-ND 8-Bit, Serial I/O ADC with Multiplex Options, 4-Channel . 3.40 2.59 1.98 
ADC0834CCWM-ND 8-Bit, Serial I/O ADC with Multiplex Options, 4-Channel . 2.98 2.27 1.73 
ADC0838CCN-ND 8-Bit, Serial I/O ADC with Multiplex Options, 8-Channel . 2.70 2.06 1.57 
ADCO838CCWM-ND 8-Bit, Serial I/O ADC with Multiplex Options, 8-Channel . 2:70) 2:06) 57 
ADCO844CCN-ND 8-Bit, A/D Converter, MPU Compatible 4-Channel... 5.23 3.98 3.04 
ADC0848BCV-ND 8-Bit, P Compatible ADC with Mux. Options, 1/2 LSB 905 7.16 5.74 
ADC0848BCN-ND 8-Bit, uP Compatible ADC with Mux. Options, 1/2 LSB 6.05 479 3.84 
ADCO0848CCN-ND 8-Bit, 1P Compatible ADC with Mux. Options, 1 LSB.. §.78 439 3.35 
ADC0848CCV-ND 8-Bit, JP Compatible ADC with Mux. Options, 1 LSB 540 427 3.42 
ADC1061CIN-ND 10-Bit, High Speed yP Compatible ADC with Track.. 5.80 4.59 3.68 
ADC1173CIMTC-ND 8-Bit, 3V, 15msps, A/D Converter. 2.98 2.27 1.73 
ADC1175-50CILQCT-ND | 8-Bit, 50msps, A/D Converter 468 356 2.72 
ADC1175-50CILOTR-ND | 8-Bit, 50msps, A/D Converter 2356.20/1,000 
ADC1175-50CIMT-ND 8-Bit, 50msps, A/D Converter 468 3.56 2.72 
ADCO8060CIMT-ND 8-Bit, 20-60msps, 1.3mW/msp: 405 3.08 2.35 
ADCO8060CIMTXCT-ND | 8-Bit, 20-60msps, 1.3mW/msps A/D Converter* NEW! 4.05 3.08 2.35 
ADCO8060CIMTXTR-ND | 8-Bit, 20-60msps, 1.3mW/msps A/D Converter* NEW! 5103.00/2,500 
ADC08062CIWM-ND 8-Bit, ADC 2-Channel with Sample Hold. 440 3.35 2.56 
ADC08100CIMTC-ND 8-Bit, A/D Converter, 100msps, 1.3mW 8.63 6.83 5.47 
ADC08200CIMT-ND 8-Bit, 20-200msps, 1.05mW msps A/D 12.76 10.94 9.70 
ADC08351CILQCT-ND 8-Bit, A/D Convertel 4.78 363 2.77 
ADC08351CILQTR-ND 8-Bit, A/D Convertel 2406.60/1,000 
ADC08351CIMTC-ND 8-Bit, A/D Converter. 455 346 2.64 
ADC08831IM-ND. 8-Bit, Serial In/Out A/D Converter, 1-Inpu ei They kets 
ADC08831IMMCT-ND 8-Bit, Serial In/Out A/D Converter, 1-Input 251 1.87 1.38 
ADC08831IMMTR-ND 8-Bit, Serial In/Out A/D Converter, 1-Inpu 1036.80/1,000 
ADC08831IN-ND 8-Bit, Serial In/Out A/D Converter, 1-Inpu 251 1187 1.38 
ADC08831IWM-ND 8-Bit, Serial In/Out A/D Converter, 1-Input 251 18% 1.38 
ADC08832IM-ND 8-Bit, Serial In/Out A/D Converter, 2-Inpu Ei akey kets 
ADC08832IMMCT-ND 8-Bit, Serial In/Out A/D Converter, 2-Input 2.51 1.87 1.38 


ADC08832IMMTR-ND 


8-Bit, Serial In/Out A/D Converter, 2-Inpu 


1036.80/1,000 


ADC08832IN-ND 8-Bit, Serial In/Out A/D Converter, 2-Input 251 1:87% 1:38 
ADC08832IWM-ND 8-Bit, Serial In/Out A/D Converter . : 251 1.87 1.38 
ADC10030CIVT-ND 10-Bit, A/D Converter .32-LQFP 7.64 6.05 94.85 
ADC10040CIMT-ND 10-Bit, A/D Converter 8-TSSOP 7.48 5.91 4.74 
ADC10062CIWM-ND 10-Bit, A/D Converter 724-8010 6.24 4.94 3.96 
ADC10065CIMT-ND 10-Bit, A/D Converter 8-TSSOP 8.32 658 5.27 
ADC10080CIMT-ND 10-Bit, A/D Converter 8-TSSOP 8.99 7.11 5.70 
ADC10158CIN-ND 10-Bit, Plus Sign 4S ADC with 4 or 8-Channel Mux, Track....28-Dip 5.54 4.39 3.52 
ADC10158CIWM-ND 10-Bit, Plus Sign 4S ADC w/4 or 8-Channel Mux, Track....28-SOIC 5.82 4.60 3.69 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DP83815DUJB-ND Integrated PCI Ethernet Media Access Controller............... 160-LBGA 16.36 14.03 12.44 
DP83815DVNG-ND 10/100Mb, Integrated PC! Ethernet Media Access 

Controller and Physical Layer 12.29 10.53 9.34 
DP83816AVNG-ND 10/100Mb/s PC! Ethernet Media Access Controller 

(MacPHYTER-II™) 947 749 6.00 
DP83843BVJE-ND PHYTER® with Integrated PMD Sublayers.... 16.05 14.98 13.91 
DP83846AVHG-ND DsPHYTER® Single 10/100 Ethernet Transceivel 80-LQFP 10.04 7.94 6.36 
DP83847ALQA56A-ND | DsPHYTER II® Single 10/100 Ethernet Transceiver* 548 434 3.48 
DP83848CVV-ND Phyter Single Port 10/100 Mb/s Ethernet Physical 

Layer Transceiver* ... 473 3.60 2.75 
DP83848IVV-ND Phyter Single Port 10/100 Mb/s Ethernet Physical 

Layer Transceiver* 6.18 4.70 3.59 
DP83848JSQCT-ND PHYTER® Mini LS Commercial Temperature 

Single Port 10/100 Ethernet Transceiver* NEW! 3.60 2.74 2.09 
DP83848JSQTR-ND PHYTER® Mini LS Commercial Temperature 

Single Port 10/100 Ethernet Transceiver* NEWI.............. 40-LLP 478.80/250 
DP83848KSQCT-ND PHYTER® Mini LS Industrial Temperature 

Single Port 10/100 Ethernet Transceiver* NEWI.............. 40-LLP 480 3.65 2.79 
DP83848KSQTR-ND PHYTER® Mini LS Industrial Temperature 

Single Port 10/100 Ethernet Transceiver* NEWI.............. 40-LLP 638.40/250 
DP83849CVS-ND Phyter Dual Port 10/100 Mb/s Ethernet Physical 

Layer Transceiver* 6.99 5.53 4.43 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. ul 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DP83849IDVS-ND Phyter Dual Port 10/100 Mb/s Ethernet Physical DS9OCF564MTD-ND LVDS 5V, FPD Link 18-Bit, Receiver . -48-TSSOP 8.93 7.06 5.66 
Layer Transceiver* 8.99 7.11 5.70 DS90CF584MTD-ND LVDS 5V, FPD Link 24-Bit, Receiver . .56-TSSOP 8.93 7.06 5.66 
DP83849IFVS-ND Phyter Dual Port 10/100 Mb/s Ethernet Physical DS9OCPO4TLOCT-ND | 4x4 Low Power 2.5Gb/s LVDS Digital Cross-Point Switch.....32-LLP 9.56 8.19 7.27 
Layer Transceiver* . -80-TOFP 9.01 7.73 6.85 DS90CPO4TLOTR-ND 4x4 Low Power 2.5Gb/s LVDS Digital Cross-Point Switch.....32-LLP 1733.55/250 
DP83865DVH-ND 10/100/1000 Ethernet 28-PQFP 18.60 17.36 16.12 DS90CP22M-8-ND 2x2 800mbps LVDS Crosspoint Switch 16-SOIC 5.50 4.35 3.49 
DP83902AV-ND Serial Network Interface Controller for Twisted Pair. .84-PLCC 16.61 14.24 12.63 DS90CP22MT-ND 2x2 800mbps LVDS Crosspoint Switch .16-TSSOP 5.90 4.67 3.74 
DSO8MB200TSQCT-ND | Dual 800mbps 1:2/2:1 LVDS Mux/Buffer* 48-LLP 7.88 6.23 4.99 DS90CR213MTD-ND 21-Bit, Channel Link-66MHz, Transmitter . .48-TSSOP 9.00 7.71 6.84 
DSO8MB200TSQTR-ND J Dual 800mbps 1:2/2:1 LVDS Mux/Buffer* 1190.63/250 DS9OCR214MTD-ND ‘| 21-Bit, Channel Link-66MHz, Receiver... .48-TSSOP 9.00 7.71 6.84 
esatian | aoesusone ‘ob Bee 
a 2 2 21-Bit, Channel Link-66MHz, Transmitter. 48-TSSOP 7.39 5.85 4.69 
DS14C88N-ND Quad CMOS Line Driver 2.52 1.87 1.39 DS90CR216AMTD-ND | LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 
PS aie ‘i ie ous rice pei 17 fa aes ae a 21-Bit, Channel Link-66MHz, Receiver. 48-TSSOP 5.99 474 3.80 
DES Ecce PMD Quad CMOS Line Receiver - : Bil) TG ike) aes TE DEGICSI HITE aE Road’ .48-TSSOP 5.99 474 3.80 
DSACOROCMDCTR-ND | Law Paver sV Power TINEIA239 Dual DrverReceier T@SOiC 5600002500 | SM0R217MTO-ND | LVDS 3. ising Ege Dats Strobe 
‘a +oV~, \" ss = A * Bi ink- & 
DS14C232CN-ND £1A232 Dual Driver/Receiver Low Power. 3.05 2.32 1.77 Fane ee we a ae AS-TSSOP MRASEMRGS S08 
DS14C232TM-ND EIA232 Dual Driver/Receiver Low Power. 3.00 2.28 1.74 24 -Bit. Channel Tinkeashale 48-TSSOP 699 5.53 4.43 
DS14C238WM-ND Single Supply TIA/EIA-232 4x4 Driver/Receive 24-SOIC 6.78 5.37 4.30 PeCUCeoT MISHA LVDS 33’ Rising Edge Data Sion ‘ : : 
DS14C238WMXTR-ND__| Single Supply TIA/EIA-232 4x4 Driver/Receive 24-SOIC 4005.20/1,000 ORI CH atl ale POD sectesop WRT Ce Mees 
DS14C241WM-ND Single Supply TIA/EIA-232 4x5 Driver/Receive 2B-S0IC 6.24 4.94 3.96 ice leanne Att REMI tie TeTSEOP HROORMEERICS ERTIES 
DS14C335MSA-ND 3.3V, Supply TIA/EIA-232 3x5 Driver/Receiver. 28-SSOP 811 6.41 5.14 > : — : 3 : : : 
DS14C535MSA-ND 5V, Supply EIA/TIA-232 3x5 Driver/Recelver 28-SSOP 666 527 422 DS9OCR284MTD-ND | 28-Bit, Channel Link-66MHz, Receiver. .56-TSSOP 9.98 8.55 7.59 
DS15BR400TVS-ND 4-Channel LVDS Buffer/Repeater with Pre-Emphasis* 32-LLP 7.77 6.15 4.93 DS90CR285MTD-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 
DS15BR401TVS-ND 4-Channel LVDS Buffer/Repeater with Pre-Emphasis* 32-LLP 7.77 6.15 4.93 AGOOCRDSSANTDAID Sa eed Rae Sere 56-TSSOP 6.62 5.238 4.19 
DS15MB200TSOCT-ND | Dual 1.5Gbps 2:1/1:2 LVDS Mux/Buffer* 9.07 7.77 6.89 m os Jala otione: Bcalver <erB 
DS15MB200TSQTR-ND | Dual 1'5Gbps 2:1/1:2 LVDS Mux/Buffer* 1644.65/250 Channel Link-66Mz.... -56-TSSOP 6.26 4.95 3.97 
DS25BR400TSQCT-ND | Quad 2.5Gbps Transceiver* 14.26 12.23 10.84 DS90CR286MTD-ND LVDS 3.3V, Data Strobe 28-Bit, Channel Link-66MH .56-TSSOP 6.26 4.95 3.97 
DS25BR400TSQTR-ND | Quad 2.5Gbps Transceiver 2587.63/250 DS90CR287MTD-ND pn ct Seas Data Strobe 28-Bit s-tssop We ; 
DS25MB200TSQCT-ND | Dual 2.5Gbps 1:2 Mux/Buffer* .. 12.88 11.04 9.79 annel Link-75MHz. 56- . 55 7.5! 
DS25MB200TSQTR-ND | Dual 2.5Gbps 1:2 Mux/Buffer* . 2336.80/250 DS90CR287SLC-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 28-Bit 
DS26C31TM-ND CMOS Quad Tri-State Differential Line Driver. 180 132 96 Channel Link-75MHz. 10.05 8.61 7.64 
DS26C31TMXTR-ND CMOS Quad Tri-State Differential Line Drive 1530.00/2,500 DS9OCR288AMTD-ND | LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 28-Bit 
DS26C31TN-ND CMOS Quad RS-422 Line Drive 247° 1.61 1.19 Channel Link-85MHz. 993 7.86 6.30 
DS26C32ATM-ND CMOS Quad RS-422 Receiver... 17192 87 DS9OCR288ASLC-ND | LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 28-Bit 
DS26C32ATMXTR-ND | CMOS Quad RS-422 Receiver... 1781.25/2,500 Channel Link-85MHz. 1057 9.06 8.04 
DS26LS31CM-ND Quad High Speed Differential Line Driver. 16-SOIC 1.72 1.27 .92 DS90CR481VJD-ND 48-Bit LVDS Channel Lin  65- Z. 15.30 14.28 13.26 
DS26LS31CMXTR-ND —_| Quad High Speed Differential Line Driver . 16-SOIC 1463.06/2,500 DS90CR482VS-ND 48-Bit LVDS Channel Link SER/DES, 65-112MHz. 15.75 14.70 13.65 
DS26LS31CN-ND Quad High Speed Differential 16-Dip 208 155 1.14 DS90CR483VJD-ND 48-Bit LVDS Channel Link SER/DES, 33-112MHz.. 17.47 14.97 13.28 
DS26LS32ACM-ND Quad Differential Line Receiver . 16-SOIG 1.79 1.31 96 DS9OCR484VJD-ND 48-Bit LVDS Channel Link SER/DES, 33-112MHz.. 15.75 14.70 13.65 
DS26LS32ACMXTR-ND | Quad Differential Line Receiver. 1517.25/2,500 DS90CR485VS-ND 133MHz, 48-Bit Channel Link Serializer (6.384Gbps 18.45 17.22 15.99 
Dee01 Sac ACN ND ual Dineen He Bebetier ee tes ee DS90CR486VS-ND 133MHz, 48-Bit Channel Link Deserializer (6.384Gbps)..... 18.45 17.22 15.99 
-| uad Differential Line Receiver .. se} i J zl a 
DS26LS32CN-ND Quad Differential Line Receiver .. 1.92 143 1.06 Pe een ey iypciuee aia ee ee AG 
DS26LV31TM-ND 3V, Enhanced Quad CMOS Differential Line Drivel ALSO) 44d) 105: DS90LV001TM-ND 3.3V LVDS-LVDS Buffer. 236 1.75 : 4.30 
DS26LV32ATM-ND 3V, Enhanced Quad CMOS Differential Line Receive 1.90 1.41 1.05 DS9OLVO04TVS-ND 4-Channel LVDS Buffer/Repeater with Pre-Emphasis* 718 568 4.55 
DS34C86TM-ND Quad CMOS Differential Line Receiver 177 1.32 97 DS9OLVO11ATLDCT-ND | 3V LVDS Single High Speed Differential Driver. 150 110 80 
Fe eA) eevee irae , 1781.25/2,500 DSQOLVOTIATLDTR-ND | 3V LVDS Single High Speed Differential Driver. §20.00/1,000 
B Quad CMOS Differential Line Receiver . 16-Dip 264 1.96 1.45 DS9OLVO14ATMFCT-ND | 3V LVDS Single High Speed Differential Dri 143 105 76 
" y : 1 gié High speed Differential Driver. F ’ . 
DS34C87TM-ND CMOS Quad Tri-State Differential Line Drive 16-SOIC 1.56 1.16 .86 DS9OLVO11ATMFTR-ND | 3V LVDS Single High Speed Differential Driver 494.00/1,000 
DS34C87TMXTR-ND CMOS Quad Tri-State Differential Line Drive 1568.75/2,500 DS90LV017ATM-ND LVDS Single High Speed Differential Driver .... 486 138 1.02 
DS34C87TN-ND CMOS Quad Tri-State Differential Line Driver... 1.89 1.41 1.04 DS90LVO17M-ND LVDS Single High Speed Differential Drive 1.33 136 1.01 
DS34LV86TM-ND 3V, Enhanced Quad CMOS Differential Line Receive 257 1.91 1.42 = - — - = = = 
DS34LV87TM-ND Enhanced Quad CMOS Differential Line Driver..... 257 191 1.42 DSSOLVO18ATM-ND —_| LVDS 3V, Single CMOS Differential Line Receiver. 211 1.57 1.16 
DS36C200M-ND Dual High Speed Bi-Directional Differential Transceive 298 2.21 1.64 DS9OLVO19TM-ND LVDS 3.3V or 5V Driver/Receive 265 2.02 1.54 
DS36C278M-ND Low Power Multipoint EIA-RS-485 Transceiver 276 2.05 1.52 ae noe aH or SV Driver/Receiver...... 2 AWE il 
DS36C278TM-ND Multipoint EIA Low Power Transceiver..... 282 210 1.55 B ual High Speed Differential Driver. AAS) le) 
A ; DS90LV027M-ND LVDS Dual High Speed Differential Driver 2.45 1.82 1.35 
DS36C279M-ND Low Power EIA-RS-485 Transceiver with Sleep Mode 2580) 1:96) 71:50) on - — = 
DS36C280M-ND Slew Rate Controlled CMOS EIA-RS-485 Transceiver. 258 1.96 1.50 DSSOLVO28ATLDCT-ND | LVDS 3V Dual CMOS Differential Line Receiver 2.95 219 1.62 
DS36F95M-ND High Speed Multipoint RS485/422 Transceiver 3.68 280 2.14 DS9OLVO28ATLDTR-ND | LVDS 3V Dual CMOS Differential Line Receiver 1216.00/1,000 
DS40MB200SQCT-ND Dual 4Gb/s 1:2 Mux/Buffer 16.95 15.82 14.69 DS90LV028ATM-ND LVDS 3V Dual CMOS Differential Line Receiver 295 219 1.62 
DS40MB200SQTR-ND Dual 4Gb/s 1:2 Mux/Buffer. 3587.75/250 DS90LV031ATM-ND LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Driver 216s teAlueet Ol 
DS42MB100TSQCT-ND | 4.25Gb/s 1:2 Mux/Buffer* NEW! 16.05 13.76 12.20 DS9OLVO31ATMTC-ND__| LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Driver -16-TSSOP_ 2.78 2.11 1.61 
DS42MB100TSQTR-ND | 4.25Gb/s 1:2 Mux/Buffer* NEW! 2911.48/250 DS90LVO31ATMXCT-ND | LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Driver 16-SOIC 3.08 234 1.79 
DS89C21TM-ND Differential CMOS Line Driver/Receiver Pair. 1.61 1.20 89 DS90LVO31ATMXTR-ND | LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Driver 16-SOIC 3468.75/2,500 
DS89C386TMEA-ND 42-Channel CMOS Differential Line Receiver 8.76 6.93 5.55 DS90LV031BTM-ND LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Driver 16-SOIC 2.78 2.11 1.61 
DS89C387TMEA-ND 42-Channel CMOS Differential Line Driver ... 8.76 6.93 5.55 DS90LV032ATM-ND LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Receive! 16-SOIC 2.78 2.11 1.61 
DS90C031BTM-ND LVDS Quad CMOS Differential Line Driver 273 208 159 DS9OLVO32ATMTC-ND _| LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Receive .16-TSSOP 2.78 211 1.61 
DS90C031TM-ND LVDS Quad CMOS Differential Line Driver 273 2.08 159 DS90LVO47ATM/DRSN-ND | LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Driver* 16-SOIC 2.73 2.08 1.59 
DS90C031TMXTR-ND _| LVDS Quad CMOS Differential Line Driver 3406.25/2,500 DS90LVO47ATMTC/DRSN-ND) LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Driver* NEW!...16-TSSOP 2.73 2.08 1.59 
DS90C032BTM-ND LVDS Quad CMOS Differential Line Receiver 273 2.08 159 DS90LVO48ATM/DRSN-ND | LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Receiver* 16-SOIC 2.73 2.08 1.59 
DS90C032TM-ND LVDS Quad CMOS Differential Line Receiver 273 2.08 159 DS90LVO48ATMTC/DRSN-ND | LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Receiver*. .16-TSSOP 2.73 2.08 1.59 
DS90C032TMXTR-ND | LVDS Quad CMOS Differential Line Receiver 3406.25/2,500 DS9OLVO49HMTXCT-ND | High Temp. 3V LVDS Dual Line Driver/Receiver Pair.......16-TSSOP_ 2.67 1.98 1.47 
DS90C1241VS-ND 5-35MHz DC-Balanced 24-Bit LVDS DS9OLVO49HMTXTR-ND | High Temp. 3V LVDS Dual Line Driver/Receiver Pair......... 16-TSSOP 2687.50/2,500 
Serializer/Deserializer* ... 9.98 8.55 7.59 DS90LVO49TMT-ND 3V LVDS Dual Line Driver with Dual Line Receiver 251 187 1.38 
DS90C241IVS-ND 5-35MHz DC-Balanced 24-Bit LVDS DSQOLV110ATMT-ND J 1-to-10 LVDS Data/Clock Distributor with Failsafe 748 5.91 4.74 
Serializer/Deserializer* .... 9.98 8.55 7.59 DS9OLV110TMTC-ND | 1-to-10 LVDS Data/Clock Distributor .... 748 5.91 4.74 
DSSOGSESMTD-ND ree ay, Fro fink 2B Trenermtsr Seer 6.26 4.95 3.97 DSQOLV804TSQCT-ND | 4-Channel, 800mbps LVDS Buffer/Repeater . 538 4.25 3.41 
a +3. Tog. ransmitter 24- at Panel Display a © 
DS90C387AVJD-ND Dual Phe LVS Display Interfa oe — on DSBOURTVSC NO SNe 0 tana 2801108 eres 
‘i i K e k iali ializer* Y 
SEES? /ERGMNS RA mm etek eiae ER EM GE | tmmmonvere |e enced ating ees 
- -SVGA-OXGA. i : : ‘ali ater 1 
DS90C401M-ND LVDS Dual Low Volt Differential Signaling Driver. 250 190 1.45 Se a eee aw 5 ae i; 
DS90C402M-ND LVDS Dual Low Volt Differential Signaling Receiver. 250 1.90 1.45 : ultipoints Madea i ; : 
7 7 7 DS91C180TMA-ND Multipoint-LVDS Line Driver/Receiver* 3.93 2.99 2.28 
DS90C2501SLBCT-ND | Transmitter for LVDS Display Interface LaminateCSP 16.20 15.12 14.04 DS91D176TMA-ND Multipoint-LVDS Transceiver* 393 299 228 
DS90C2501SLBTR-ND | Transmitter for LVDS Display Interface Laminate CSP 6750.00/500 DS91D180TMA-ND Multipoint- ‘ A a ‘ ; i 
Fi ; ‘ point-LVDS Line Driver/Receiver* 3.93 2.99 2.28 
DS90CF364MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link 18-Bit, Receiver 48-TSSOP 5.85 4.45 3.40 Soe CMTE BLVOS 8146-6 Clock Bultar/Bue Transco 599 419 336 
DS9OCF364AMTD-ND | LVDS 3.3V, FPD Link-65MHz, 18-Bit, Receiver 8-TSSOP 5.48 4.34 3.48 ues - as : : : 
DS90CF366MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link-85MHz, 18-Bit, Receiver 8-TSSOP 6.26 4.95 3.97 DS92LV16TVHG-ND 16-Bit Bus LVDS Serializer/Deserializer. 13.72 11.76 10.43 
DS9OCF383MTD-ND | LVDS 3.3V, FPD Link 24-Bit, Receiver . G-TSSOP 6.26 4.95 3.97 PSSA 18 Bit Bus Ev0S Serializer Doserilizer, Tees TRADE TM 
DS9OCF384AMTD-ND — | LVDS 3.3V; FPD Link-65MHz, 24-Bit, R 6-TSSOP 599 474 380 DS92TVOLOATM ENDS y)) Bus LVDS 3.3/5.0V Single Transcelve SAN ies 
DSSOCF384MTD-ND —_| LVDS 3.3V, FPD Link 24-Bit, Receiver ..... 6-TSSOP 536 4.24 3.40 DS92LVO40ATLQACT-ND | LVDS 4-Channel Bus Transceiver... 6.97 5.52 4.42 
DS9OCF386MTD-ND —_| LVDS 3.3V, FPD Link-85MHz, 24-Bit, Receiver 6-TSSOP 6.26 4.95 3.97 DSS2EVOSUATEGATR: NOM) LVDS 4-Channal Bus Transceiver. HGSsaIO/250) 
DS9OCF386SLC-ND 3.3V LVDS Receiver, 24-Bit Flat Panel Display. .64-FBGA 7.14 5.65 4.53 DS92LVO9OATVEH-ND | LVDS 9-Channel Transceiver. we 7.87 6.31 
DS9OCF388AVJD-ND | LVDS Dual Pixel Display Interface/FPD-Link.... 100-TOFP 9.83 7.77 6.23 DS92LV1021AMSA-ND |) 16MHz-40MHz 10-Bit Bus LVDS Serializer 5.68 4.55 
DS90CF388VJD-ND LVDS Dual Pixel Display Interface (LD!)-SVGA/OXGA........100-TOFP 9.83 7.77 6.23 DS92LV1021TMSA-ND | 16MHz-40MHz 10-Bit Bus LVDS Serializer 9.09 8.06 
DS90CF561MTD-ND LVDS 18-Bit, Color, FPD Link 8-TSSOP 9.83 7.77 6.23 DS92LV1023TMSA-ND | 40MHz-66MHz 10-Bit Serializer... 6.28 5.03 
DS9OCF562MTD-ND LVDS 18-Bit, Color, FPD Link 8-TSSOP 8.93 7.06 5.66 BLVDS04-ND Evaluation Board for DS92LV1023/1224 cm 
DS90CF563MTD-ND LVDS 5V, FPD Link 18-Bit, Transmitter 8-TSSOP_ 9.83 7.77 6.23 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 
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s penanreee 


INTERFACE CHIPS (Continued) 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
DS92LV1210TMSA-ND | 16MHz-40MHz 10-Bit Deserializer 968 830 7.36 
DS92LV1212AMSA-ND | Bus LVDS 16MHz-40MHz 10-Bit Random Loc 

Deserializer with Embedded Clock Recover, 718 5.68 4.55 
DS92LV1224TMSA-ND | 40MHz-66MHz 10-Bit Deserializer .... 8.04 636 5.10 
DS92LV1260TUJB-ND _| 6-Channel 10-Bit BLVDS Deserializer 28.50 26.60 24.70 
DS92LV222ATM-ND Bus LVDS Two Channel Multiplexer Repeater .16-SOIC 480 365 2.79 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. aq 25 100 
CLC730121-ND Eval Board Designed to Aid in the Characterization of 

8-Pin Dual Op Amps in PSOP Packages . 6.30 498 3.99 
CLC730123-ND Eval Board Designed to Aid in the Characte! 

8-Pin Dual Op Amps in MSOP Packages. 6.30 498 3.99 
CLC730131-ND Quad TSSOP Op Amp Evaluation Board .. — 630 498 3.99 
CLC730132-ND Quad TSSOP High Speed Buffer Evaluation Board — 630 480 3.99 
CLC730136-ND Single SOT-23 High Speed Buffer Evaluation Boars — 630 498 3.99 
CLC730145-ND Quad SOIC High Speed Buffer Evaluation Board — 630 480 3.99 
CLC730216-ND Single SOT High Speed Op Amp Evaluation Boar — 630 498 3.99 
CLC730227-ND Single SOIC High Speed Op Amp Evaluation Board — 630 498 3.99 
CLC730231-ND Quad SOIC High Speed Op Amp Evaluation Board —' 630 480 3.99 
CLC730245-ND Single SOIC High Speed Buffer Evaluation Board... 6.30 498 3.99 


COP8AMESEMWS8-ND 
COP8CBE9IMT9-ND 


8-Bit Microcontroller with 8K Flash, Temperature 
Sensor 10-Bit A/D 
8-Bit Microcontroller with 8K Flash, 10-Bit A/D. 


28-SOIC 
-48-TSSOP 


10.82 9.27 8.22 
13.44 11.52 10.22 


COP8CBROHVA8-ND 
COP8CBR9IMT8-ND 
COP8CCE9IMT9-ND 
COP8CCR9IMT7-ND 
COP8CDE9IMT9-ND 


8-Bit Microcontroller with 32K Flash, 10-Bit A/D. 
8-Bit Microcontroller with 32K Flash, 10-Bit A/D. 
8-Bit Microcontroller with 8K Flash, 10-Bit A/D. 
8-Bit Microcontroller with 32K Flash, 10-Bit A/D. 
8-Bit Microcontroller with 8K Flash, 10-Bit A/D. 


44-PLCC 
-48-TSSOP 
-48-TSSOP 
-48-TSSOP 
-48-TSSOP 


15.61 13.38 11.87 
14.74 12.63 11.20 
16.05 13.76 12.20 
15.30 14.28 13.26 
5.73 454 3.64 


COP8CFESHVA9-ND 
COPS8CFE9IMT9-ND 
COP8SDE9IMT9-ND 
COP8SGE7VEJ8-ND 


8-Bit Microcontroller with 8K Flash, 10-Bit A/D. 
8-Bit Microcontroller with 8K Flash, 10-Bit A/D. 
8-Bit Microcontroller with 8K Flash... 
8-Bit OTP Microcontroller, 8K Memory, 2 Comparators 

USART 


44-PLCC 


-48-TSSOP 
-48-TSSOP 


5.29 419 3.36 
5.48 4.34 3.48 
5.40 4.27 3.42 


11.50 9.86 8.74 


COP8SGE728M8-ND 
COP8SGE728N8-ND 
COP8SGE744V8-ND 


USART ee 
8-Bit OTP Microcontroller, 8K Memory, 2 Comparators 
USART 


914 7.23 5.79 
987 7.81 6.26 
9.89 848 7.52 


COP8SGR728M8-ND 
COP8SGR728N8-ND 
COP8SGR744V8-ND 


8-Bit OTP Microcontroller, 32K Memory, 2 Comparators 
USART.... apse 


8.04 636 5.10 
9.87 7.81 6.26 
Oz 86) 6:97 


CRI6MAS9VJE9-ND 
CRI6MCS9VJE9-ND 


16-Bit, CAN CompactRISC™ Flash Microcontrolle 
16-Bit, CAN CompactRISC™ Flash Microcontrolle 


18.00 16.80 15.60 
18.00 16.80 15.60 


LF156H-ND Mono JFET In Op Amp 6.08 462 3.53 
LF256H-ND Wideband JFET Op Am, 615 468 3.57 
LF298M-ND. Monolithic Sample and Hold Circui 3.10 236 1.80 
LF347BN-ND Quad Bi-FET Op Am 2A We G2 
LF347M-ND Quad Bi-FET Op Am 214 159 1.18 


LF347MXTR-ND Quad Bi-FET Op Am, 2153.13/2,500 
LF347NNS-ND Quad Bi-FET Op Am ate Asi iil) 
LF353M-ND Wideband Dual JFET Op Amp. ie) -89) 165 
LF353MXCT-ND Wideband Dual JFET Op Amp. 1.08 7ST 
LF353MXTR-ND Wideband Dual JFET Op Amp. 1029.56/2,50' 


LF353NNS-ND 
LF356H-ND 
LF356M-ND 


Wideband Dual JFET Input Op Amp 
Monolithic JFET Input Op Amp 
Monolithic JFET Input Op Amp 


134 99 72 
6.15 468 3.57 
1.41 ao ek) 


LF356N-ND 
LF398AN-ND 
LF398H-ND 
LF398M-ND 
LF398N-ND 


Monolithic JFET Input Op Amp 
Monolithic Sample and Hold Circuit 
Monolithic Sample and Hold Circui 
Monolithic Sample and Hold Circuit 
Monolithic Sample and Hold Circuit 


1.12 82 60 
3.05 2.32 1.77 
6.10 4.64 3.54 
2.06 1.53 1.13 
211 1.67 1.16 


DS92LV8028TUF-ND 8-Channel 10:1 Serializer ects 96-LBGA 3210 29.96 27.82 
DS99R102VS-ND 3MHz-40MHz 24-Bit LVDS Serializer/Deserializer* NEW!..48-TQFP 10.46 827 6.62 
DS485M-ND Low Power Multipoint RS485/RS422 Transceiver ... 8-SOIC 245 1.82 1.35 
DS485N-ND Low Power Multipoint RS485/RS422 Transceiver ... 2.58 1.92 1.42 
DS485TM-ND Low Power Multipoint RS485/RS422 Transceiver 245 1.82 1.35 
DS485TN-ND Low Power Multipoint RS485/RS422 Transceivel 258 1.92 1.42 
DS1487N-ND Low Power Multipoint RS485, 1/4 Unit Load Transceivel 258 1.92 1.42 
DS2003CM-ND High Current/High Voltage Darlington Driver 

with Internal Resistor. 1.29 95.69 
DS2003CMXCT-ND High Current/High Voltage Darlington Driver 

with Internal Resistor. 1.24 91 66 
DS2003CMXTR-ND High Current/High Voltage Darlington Driver 

with Internal Resistor. 1099.69/2,500 
DS2003CN-ND High Current/High Voltag 

with Internal Resistor. 1.33 98) 
DS3486M-ND RS422/423 Quad Line Receiver. 144 106 77 
DS3486N-ND RS422/423 Quad Line Receiver. 171 127 © .94 
DS3487M-ND Quad Differential Line Driver .. Wee eye LY 
DS3487N-ND Quad Differential Line Drivel 1.74 129 .96 
DS3658N-ND Quad High Low Current Peripheral Driver 16-Dip 3.80 2.89 - 
DS3668N-ND. Quad Fault Protect Peripheral Driver 16-Dip 413 3.14 _ 
DS3691M-ND RS422/423 Line Drive! .16-SOIC 1.84 1.37 1.02 
DS3691N-ND RS422/423 Line Drive! 16-Dip 223 166 1.23 
DS3695AM-ND Multipoint RS485/RS422 Transceiver/Repeate! 8-SOIC 1.63 1.22 .90 
DS3695AMXTR-ND Multipoint RS485/RS422 Transceiver/Repeate! 8-SOIC 1646.88/2,500 
DS3695ATM-ND Multipoint RS485/422 Transceiver/Repeater. 8-SOIC 2.76 2.05 1.52 
DS3695N-ND Multipoint RS485/422 Transceiver/Repeater. 8-Dip 1.74 1.29 96 
DS3695TN-ND Multipoint RS485/422 Transceiver/Repeater. “Dip 1.74 129 .96 
DS3696N-ND Multipoint RS485/422 Transceiver/Repeater. i 251 187 1.38 
DS36950V-ND RS485 Quad Differential Receiver.............. 9.00 7.71 = 
DS8921AM-ND Differential Line Driver/Receiver Pair. ee) ss 
DS8921ATM-ND Differential Line Driver/Receiver Pair. Wee) sk) AG 
DS8921M-ND Differential Line Driver/Receiver Pair. 1.61 120 .89 
DS8921N-ND Differential Line Driver/Receiver Pair. 1.61 120 .89 
DS8922AM-ND RS422 Dual Driver/Receiver Pair... 2.00 1.49 1.10 
DS8922AN-ND RS422 Dual Driver/Receiver Pair. 245 1.82 1.35 
DS8922M-ND RS422 Dual Driver/Receiver Pail 2.00 1.49 1.10 
DS8923AM-ND RS422 Dual Differential Line Driver/Receive 2.00 1.49 1.10 
DS8923AMXTR-ND RS422 Dual Differential Line Driver/Receivet 2018.75/2,500 
DS8923AN-ND RS422 Dual Differential Line Driver/Receive 245 1.82 1.35 
DS9637ACM-ND RS423 Dual Receiver ..... 158 1.16 .84 
DS9638CM-ND RS422 Dual High Speed Differential Line Drive: 8-SOIC 158 116 .84 
DS14185WM-ND EIA/TIA-232 3 Driver x 5 Receiver. .20-SOIC «1.77 «1.32 = 97 
DS36276M-ND Failsafe Multipoint Transceiver... 8-SOIC 3.01 224 1.65 
DS36277TM-ND Dominant Mode Multipoint Transceiver 8-SOIC 2.82 210 1.55 
DS36277TMXTR-ND Dominant Mode Multipoint Transceiver 8-SOIC 2843.75/2,500 
DS36277TN-ND Dominant Mode Multipoint Transceiver “Dip 3.04 2.26 1.67 
DS36954M-ND Quad Differential Bus Transceiver . 9.68 830 7.36 
DS75176BM-ND Multipoint RS485/422 Transceiver. 166 122 89 
DS75176BMXCT-ND Multipoint RS485/422 Transceiver. 1:65) 1.21.88. 
DS75176BMXTR-ND Multipoint RS485/422 Transceiver. 1408.88/2,500 
DS75176BN-ND Multipoint RS485/422 Transceiver. 169 124 90 
DS75176BTM-ND Multipoint RS485/422 Transceiver. 169 1.24 90 
DS75176BTN-ND Multipoint RS485/422 Transceiver. 169 124 90 
DS92001TLDCT-ND 3.3V B/LVDS-BLVDS Buffe 2.64 1.96 1.45 


LF411ACH-ND 
LF411ACN-ND 
LF411CN-ND 
LF412ACN-ND 
LF412CN-ND 


Low Offset Low Drift JFET Input Op Am 
Low Offset Low Drift JFET Input Op Am 
Low Offset Low Drift JFET Input Op Am 
Low Offset Low Drift JFET Dual Op Amp 
Low Offset Low Drift JFET Dual Op Amp 


857 6.78 5.43 
480 365 279 
1.63 1.20 87 
4.98 379 2.89 
1.66 1.24 92 


DS92001TLDTR-ND 


3.3V B/LVDS-BLVDS Buffe 


1088.00/1,000 


LF412MH-ND 
LF442ACN-ND 
LF442AMH-ND 
LF442CN-ND 
LF444ACN-ND 


Low Offset Low Drift JFET Dual Op Amp 
Dual Low Power JFET Op Amp 
Dual Low Power JFET Op Amp 
Dual Low Power JFET Op Amp 
Quad Low Power JFET Op Amj 


S07 718 5:75 
5.63 428 3.27 
17.40 16.24 15.08 
176 1.29 94 
3.30 2.51 1.92 


DS92001TMA-ND 3.3V B/LVDS-BLVDS Buffe PAS PA 2 
DS96173CN-ND E1A422/485 Quad Receiver. 420 3.20 244 
DS96174CN-ND RS485/422 Quad Differenti 3.68 280 2.14 
DS96175CN-ND RS485/422 Quad Differential Receiver. 438 3.33 2.54 
DS96176CN-ND RS485 Transceiver.............. 268 2.04 1.56 
EQ50F100LRCT-ND 1Gbps to 6.25Gbps Backplane Equalizer* 9.07 7.77 6.89 


EQ50F100LRTR-ND 


1Gbps to 6.25Gbps Backplane Equalizer* ... 


6423.20/1,000 


LF444CM-ND 
LF444CN-ND 
LM10CH-ND 
LM10CLN-ND. 
LM10CN-ND 


Quad Low Power JFET Op Am 
Quad Low Power JFET Op Am 
Op Amp and Voltage Referenct 
Op Amp and Voltage Reference.. 
Op Amp and Voltage Reference.. 


1.93 1.43 1.06 
1.98 1.47 1.09 
6.15 487 3.90 
270 2.06 1.57 
2.98) 2:27 3, 


ational 
miconductor 


LINEAR SERIES 


LM10CWM-ND 
LM12CLK-ND 
LM12H458CIV-ND 
LM12H458CIVF-ND 
LM12L458CIV-ND 


Op Amp and Voltage Referenc: 
80W Power Op Amp 4-Pin.. w 
12-Bit + Sign DAS with Self-Calibration . 44-PQFP 
12-Bit + Sign DAS with Self-Calibration .. 
12-Bit + Sign DAS with Self-Calibration .. 


2.83 2.15 1.64 
42.00 39.20 36.40 
20.55 19.18 17.81 
20.55 19.18 17.81 
20.55 19.18 17.81 


LM19CIZ-ND 2.4V, 10A Temperature Sensor, -55° to 130°C TO-92 «1.11 81 59 
LM20BIM7CT-ND Micro SMD Temperature Sensor, +2.5°C .. SC-70-5 = 1.12 82 60 
LM20BIM7TR-ND Micro SMD Temperature Sensor, +2.5°C SC-70-5 387.40/1,000 
LM20CIM7CT-ND Micro SMD Temperature Sensor, +5" SC-70-5 96 afl Soil 
LM20CIM7TR-ND Micro SMD Temperature Sensor, +5°C ... SC-70-5 331.50/1,000 
LM20SIBPCT-ND Micro SMD Temperature Sensor. 96 Wal 51 
LM20SIBPTR-ND. Micro SMD Temperature Sensor. 95.63/250 


LM26CIM5-NPACT-ND 
LM26CIMS5-NPATR-ND 
LM26CIM5-PHACT-ND 


+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* . 


143° 1.05 .76 
494.00/1,000 
143 1.05  .76 


Price Each 

Description 1 25 100 
CLCOO1AJE-ND Serial Digital Cable Driver... 475 361 276 
CLCOO1AJECT-ND Serial Digital Cable Driver* 498 379 2.89 
CLCOO1AJETR-ND Serial Digital Cable Driver* 6218.75/2,500 
CLCOOSAJE-ND ITU-T G.703 Cable Driver... 8-SOIC 10.61 9.09 8.06 
CLCOO6AJE-ND Serial Digital Cable Driver with Adjustable Outputs .. 8-SOIC 9.87 7.81 6.26 
CLCOO7AJE-ND Serial Digital Cable Driver. 8-SOIC 878 6.94 5.56 
CLC011BCQ-ND Serial Digital Video Decoder... aa ss .28-PLCC 12.34 10.58 9.38 
CLCO12AJE-ND Adaptive Cable Equalizer for ITU-T G.703 Data Recovery.....14-SOIC 15.60 14.56 13.52 
CLCO14AJE-ND Adaptive Cable Equalizer for High-Speed Recovery. -14-SOIC 17.29 14.82 13.15 
CLC016ACQ-ND Data Retiming PLL with Automatic Rate Selectio .28-PLCC 24.75 23.10 21.45 
CLC016AJQ-ND Data Retiming PLL with Automatic Rate Selection 27.60 25.76 23.92 
CLCO16MTC-ND Data Retiming PLL with Automatic Rate Selectio 24.75 23.10 21.45 
CLC018AJVJQ-ND 8 x 8 Digital Cross Point Switch... .68-PQFP 26.70 24.92 23.14 


LM26CIM5-PHATR-ND 
LM26CIM5-RPACT-ND 
LM26CIM5-RPATR-ND 
LM26CIM5-SHACT-ND 
LM26CIMS5-SHATR-ND 


+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* . 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 


494.00/1,000 
143° 1.05 .76 

494.00/1,000 
143° 1.05 .76 

494.00/1,000 


LM26CIM5-SPACT-ND 
LM26CIM5-SPATR-ND 
LM26CIM5-TPACT-ND 
LM26CIM5-TPATR-ND 
LM26CIM5-VHACT-ND 


+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 


143° 1.05 = 76 
494.00/1,000 

143° 1.05 .76 
494.00/1,000 

1431.05  .76 


CLCO20BCQ-ND SMPTE 259M Digital Video Serializer. .28-PLCC 28.50 26.60 24.70 
CLC021AVGZ-3.3-ND SMPTE 259M Digital Video Serializer with 

EDH Generation/Insertion ... -44-PQFP 37.05 34.58 32.11 
CLC021AVGZ-5.0-ND SMPTE 259M Digital Video Serializer. -44-PQFP 37.05 34.58 32.11 
CLCO31AVEC-ND SMPTE 292M/259M Digital Video Deserializer. .64-TQFP 37.05 34.58 32.11 
CLC5526MSA-ND Digital Variable Gain Am, 20-SSOP 830 6.56 5.26 
CLC5903SM-ND Dual Digital Tuner/AGC. 28-FBGA 27.15 25.34 23.53 
CLC5903VLA-ND Dual Digital Tuner/AG 28-PQFP 27.15 25.34 23.53 
CLC730027-ND Eval Board Designed to Aid Monolithic Amplifier 

Characterization for SOIC Packages. 6.30 498 3.99 
CLC730031-ND Eval Board for Quad Op Amps in SOI 630 4.98 3.99 
CLC730033-ND Eval Board for 14-SOIC Packages 6.30 498 3.99 
CLC730116-ND Eval Board Designed to Aid in the Characterization of 

6-Pin Monolithic Amps in SOT-23-6 Packages 6.30 4.98 3.99 


LM26CIM5-VHATR-ND 
LM26CIM5-VPACT-ND 
LM26CIM5-VPATR-ND 
LM26CIM5-XHACT-ND 
LM26CIM5-XHATR-ND 


+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 


494.00/1,000 
143° 1.05 .76 

494.00/1,000 
143° 1.05 .76 

494.00/1,000 


LM26CIM5-XPACT-ND 
LM26CIM5-XPATR-ND 
LM26CIM5-YHACT-ND 
LM26CIM5-YHATR-ND 
LM26CIM5-YPACT-ND 


+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 


143° 1.05 = .76 
494.00/1,000 

143° 1.05 .76 
494.00/1,000 

1.43 1.05.76 


* RoHS Compliant 


(Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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(t073) 959 


National 
Semiconductor 


LINEAR SERIES (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM26CIM5-YPATR-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 494.00/1,000 LM77CIM-3-ND 3V, Digital Temperature Sensor and Thermal Window 
LM26CIM5-ZHACT-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 143° 1.05 76 Comparator with Two-Wire Interface Pahl wae als 
LM26CIM5-ZHATR-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 494.00/1,000 LM77CIM-5-ND 5V, Digital Temperature Sensor and Thermal Window 
LM27CIM5-1HJCT-ND | +3°C Accurate, 120°C-150°C Factory Preset Thermostat ...SOT-23-5 2.33 1.73 1.28 Comparator with Two-Wire Interface 2d) 167 dal6 
LM27CIM5-1HJTR-ND. +3°C Accurate, 120°C-150°C Factory Preset Thermostat ... SOT-23-5 961.28/1,000 LM77CIMM-3CT-ND 3V, Digital Temperature Sensor and Thermal Window 
LM27CIM5-2HJCT-ND +3°C Accurate, 120°C-150°C Factory Preset Thermostat ...SOT-23-5 2.33 1.73 1.28 Comparator with Two-Wire Interface Pah swe ial 
LM27CIM5-2HJTR-ND | +3°C Accurate, 120°C-150°C Factory Preset Thermostat ... SOT-23-5 961.28/1,000 LM77CIMM-3TR-ND 3V, Digital Temperature Sensor and Thermal Window 
LM27CIM5-ZHJCT-ND +3°C Accurate, 120°C-150°C Factory Preset Comparator with Two-Wire Interface 870.40/1,000 
Thermostat* NEW!.. S0T-23-5 2.33, 1.73 1.28 LM77CIMM-5CT-ND 5V, Digital Temperature Sensor and Thermal Window 
LM27CIM5-ZHJTR-ND. +3°C Accurate, 120°C-150°C Factory Preset Comparator with Two-Wire Interface O41 157 16 
Thermostat* NEW!...... me 961.28/1,000 LM77CIMM-5TR-ND 5V, Digital Temperature Sensor and Thermal Window 
LM32CIMT-ND Dual Thermal Diode Temperature Sensor. 3.10 2.36 1.80 Comparator with Two-Wire Interfac 870.40/1,000 
LM34AH-ND Precision Fahrenheit Temperature Sensor, -50°F to 300° 13.86 11.88 10.54 LM78LO5ACM-ND 5V, 100mA Positive Regulator -SOIC a73) 53. 39 
LM34CAH-ND. Precision Fahrenheit Temperature Sensor, -40°F to 230° 11.55 9.90 8.78 LM78LO5ACMXCT-ND 5V, 100mA Positive Regulator -SOIC 68 49 «36 
LM34CAZ-ND Precision Fahrenheit Temperature Sensor, -40°F to 230° 7.14 5.65 4.53 LM78LO5ACMXTR-ND | 5V, 100mA Positive Regulator -SOIC 538.65/2,500 
LM34CH-ND Precision Fahrenheit Temperature Sensor, -40°F to 230° 9.52 816 7.24 LM78LO5ACZNS-ND 5V, 100mA Positive Regulator TO-92 73 53.39 
LM34CZ-ND Precision Fahrenheit Temperature Sensor, -40°F to 230° 5.54 439 3.52 LM78LO5IBPCT-ND 3-Terminal Positive Regulator. -microSMD 1.10 81.59 
LM34DM-ND Precision Fahrenheit Temperature Sensor, +32°F to 212°F .. 2.23 166 1.23 LM78L05IBPTR-ND 3-Terminal Positive Regulator. -microSMD 110.25/250 
LM34DZ-ND Precision Fahrenheit Temperature Sensor, +32°F to 212°F . 2.51 1.87 1.38 LM78LOS5ITPCT-ND 3-Terminal Positive Regulator* . 8-microSMD 1.10 81 59 
LM35AH-ND Precision Celsius Temperature Sensor, -55°C to 150° 0-46 16.80 15.68 14.56 LM78LO05ITPTR-ND 3-Terminal Positive Regulator* . -microSMD 410.25/250 
LM35CAH-ND Precision Celsius Temperature Sensor, -40°C to 110° 0-46 11.55 9.90 8.78 LM78L12ACM-ND 12V, 100mA Positive Regulator . p73 530039 
LM35CAZ-ND Precision Celsius Temperature Sensor, -40°C to 110° 0-92 540 4.27 3.42 LM78L12ACMXTR-ND | 12V, 100mA Positive Regulator . 538.65/2,500 
LM35CH-ND Precision Celsius Temperature Sensor, -40°C to 110° 0-46 9.03 7.74 6.87 5 
LM35CZ-ND Precision Celsius Temperature Sensor, -40°C to 110% 0-02 sae doi econ | fveescnte AT ar et one Baa 
LM35DH-ND Precision Celsius Temperature Sensor, 0°C to 100°C . 0-46 6.85 5.42 434 LM78L15ACMXCT-ND 15V. 100mA Positive Regulator . 68 i) 6G 
LM35DM-ND. Precision Celsius Temperature Sensor, 0°C to 100°C . SOIC | 1.82 1:35 1.00 LM78L15ACMXTR-ND 15V, 100mA Positive Regulator . 538.65/2,50 
LM35DMXCT-ND Precision Celsius Temp. Sensor, 0°C to 100°C. 8-SOIC 1.80 1.34 .99 LM78L15ACZ-ND 15V, 100mA Positive Regulator . 73 ‘53.39 
LM35DMXTR-ND. Precision Celsius Temp. Sensor, 0°C to 100°C. 8-SOIC 1834.38/2,500 5 Hh 
LM35DT-ND Precision Celsius Temperature Sensor..... T0-220 282 210 1.55 ae eae ae nel Pests Raat ue ee a 
LM35DZ-ND Precision Celsius Temperature Sensor, 0°C to 100° 0-92 1.74 1.30 96 LM78M12CH-ND 12V, 500mA Positive Regulator 5.54 4.39 3.52 
LM40CIMT-ND Hardware Monitor with Dual Thermal Diodes and LM78M12CT-ND 10V. 500mA Positive Regulator . 172 127 92 
SensorPath™ Bus. = SE) aks) Be LM78M15CH-ND 15V, 500mA Positive Regulator . 554 439 3.52 
LM41CIMT-ND Hardware Monitor with Thermal Diode Inputs and Aenean LM78S40CN-ND Universal Switching Regulator Subsystem... 1791.33 +99 
LM45BIM3CT-ND Precision Celsius Temperature Sensor. 158 118 87 eae BI TOORRNERTG ROAR Ind: Tem eg oy 
LM45BIM3TR-ND Precision Celsius Temperature Sensor. 652.80/1,000 LM79LOS5ACMXTR-ND | 5V. 100mA Negative Regulator 764.75/2 500 
LM45CIM3CT-ND Precision Celsius Temperature Sensor. 1.01 7554 LM79L12ACM-ND 12V, 100 ANE ti Re lat 104 75° 55 
CM45CIMBTR-ND Precision Celsius Temperature Sensor. 361.00/1,000 eae ee 
i LM79L12ACMXTR-ND. 12V, 100mA Negative Regulator ..... 764.75/2,500 


LMSOBIM3CT-ND 
LMSOBIM3TR-ND 
LMSOCIM3CT-ND 
LMSOCIM3TR-ND 


Single Supply Centigrade Temperature Sensor 
Single Supply Centigrade Temperature Sensor 
Single Supply Centigrade Temperature Sensor 
Single Supply Centigrade Temperature Sensor 


AGT) 20289 


LMS6BIM-ND 
LMS6BIMMCT-ND 
LMS6BIMMTR-ND 
LMS6CIM-ND 
LMS56CIMMCT-ND 


Dual Output Low Power Thermostat 
Dual Output Low Power Thermostat 
Dual Output Low Power Thermostat 
Dual Output Low Power Thermostat 
Dual Output Low Power Thermostat 


LMS56CIMMTR-ND 
LM60BIM3CT-ND 
LM60BIM3TR-ND 
LM60BIZ-ND 
LM60CIM3CT-ND 


Dual Output Low Power Thermostat 
2.7V, Temperature Sensor, -40°C to 125° 
2.7V, Temperature Sensor, -40°C to 125° 
2.7V, Temperature Sensor, -40°C to 125° 
2.7V, Temperature Sensor, -40°C to 125° 


LM60CIM3TR-ND 
LM60CIZ-ND 

LM61BIM3CT-ND 
LM61BIM3TR-ND 
LM61CIM3CT-ND 


2.7V, Temperature Sensor, -40°C to 125° 
2.7V, Temperature Sensor, -40°C to 125° 
2.7V, Temperature Sensor, -30°C to 100° 
2.7V, Temperature Sensor, -30°C to 100° 
2.7V, Temperature Sensor, -30°C to 100° 


665.60/1,000 LM79MO5CT-ND 5V, 500mA Negative Voltage Regulat 136 99 
4.09 80 .58 LM79M12CT-ND 12V, 500mA Negative Voltage Regulato: 136 99 
377.00/1,000 LM79M15CT-ND 15V, 500mA Negative Voltage Regulato 1.36 99 
303166 : 1.93 LM80CIMT-3-ND Serial Interface ACPI-Compatible Microprocessor 
264 1.96 1.45 System Hardware Monitor, 2.8V-5.75V 6.18 470 3.59 
- 1088.00/1 000 LM80CIMT-5-ND. Serial Interface ACPI-Compatible Microprocessor 
167 125 92 System Hardware Monitor, 2.8V-5.75V 24-TSSOP 6.18 470 3.59 
202 150 1.11 LM81BIMT-3-ND. Serial Interface ACPI-Compatible Microprocessor 
832.00/1,000 System Hardware Monitor, 2.8V-3.8V 24-TSSOP 3.93 299 2.28 
4.28 ‘4° COG LM81CIMT-3-ND. Serial Interface ACPI-Compatible Microprocessor 
“~~ 442.00/1,000 System Hardware Monitor, 2.8V-3.8V 24-TSSOP 3.93 2.99 2.28 
116 "8662 LM82CIMQA-ND Triple-Diode Input and Local Digital Temperature Sensor 
1.08 78 57 with Two-Wire Interface. 3.83 2.91 2.22 
336.00/1,000 LM83CIMQA-ND Triple-Diode Input and Lot 
OH) Ga ai with Two-Wire Interface... 595 453 3.46 
128 ‘94 68 LM84BIMQA-ND Diode Input Temp. Sensor with Two-Wire Interfac 3.58 2.72 2.08 
“~ 442.00/1,000 LM86CIMMCT-ND Remote Diode and Digital Temperature Sensor 
1.08 78 «ST with Two-Wire Interface. ie alsva dye 


LM61CIM3TR-ND 
LM61CIZ-ND 


2.7V, Temperature Sensor, -30°C to 100° 
2.7V, Temperature Sensor, -30°C to 100° 


336.00/1,000 LM86CIMMTR-ND 


90i 365.47, 


Remote Diode and Digital Temperature Sensor 
with Two-Wire Interface. 


729.60/1,000 


LM62BIM3CT-ND 27V, Temperature Sensor, 0°C to 100°C. 128 94 68 LM87CIMT-ND Serial Interface System Hardware Monitor 
LM62BIM3TR-ND 2.7V, Temperature Sensor, 0°C to 100°C. 442.00/1,000 with Remote Diode Temperature Sensing 5.53 4.20 3.21 
LM62CIM3CT-ND 2.7V, Temperature Sensor, 0°C to 100°C. 107 78 56 LMS0CIMMCT-ND Remote mea a ae Temperature Sensor ausop Roos 
[M62CIM3TR-ND 2.7V, Temperature Sensor, 0°C to 100°C . 333.20/1,000 AAs A alan loc ae : : : 
LM63CIMA-ND Digital Temperature Sensor with Integrated Fan Control. 295 219 1.62 LMS0CIMMTR-ND Remote Diode and Digital Temperature Sensor 
LM63DIMA-ND Digital Temperature Sensor with Integrated Fan Control. 3.09 230 1.70 with Two-Wire Interface - --- 8-MSOP 815.36/1,000 
LM70CILD-3CT-ND 10-Bit Plus Sign Digital Temperature Sensor 2.00 149 1.10 LM92CIM-ND Temperature Sensor and Thermal Window Comparator 
LM70CILD-3TR-ND 10-Bit Plus Sign Digital Temperature Sensol 826.88/1,000 with Two-Wire Interface SOIC 3.63 2.76 2.11 
LM70CILD-5CT-ND 10-Bit Plus Sign Digital Temperature Senso 200 149 1.10 LMS3CIMT-ND Hardware Monitor with Integrated Fan Control for 
LM7OCILD-5TR-ND 10-Bit Plus Sign Digital Temperature Senso! 826.88/1,000 Server Management -S6-TSSOP 9.98 7.89 6.32 
LM70CIMM-3CT-ND 10-Bit Plus Sign Digital Temperature Senso 1.86 1.38 1.02 LM94CIMT-ND Hardware Monitor with Pl Loop Fan Control* NEW!.....56-TSSOP 10.31 8.84 7.84 
LM70CIMM-3TR-ND | 10-Bit Plus Sign Digital Temperature Senso 766.72/1,000 LMS9-1CIMMCT-ND | Accurate, High Temperature, Remote Diode Temperature 
LM70CIMM-5CT-ND SPI/Microwire™ 10-Bit plus Digital Temperature Senso 186 138 1.02 Sensor with Two-Wire Interfac 263 200 153 
[M70CIMM-5TR-ND SPi/Microwire™ 10-Bit plus Digital Temperature Senso 766.72/1,000 LM99-1CIMMTR-ND Accurate, High Temperature, Remote Diode Temperature 
LM70CIMMX-3CT-ND | 10-Bit plus Sign Digital Temperature Sensor 186 138 1.02 Sensor with Two-Wire Interface.......... - 8-MSOP 1323.00/1,000 
LM7OCIMMX-3TR-ND | 10-Bit plus Sign Digital Temperature Sensor 2620.63/3,500 LM99CIMMCT-ND Accurate, High Temperature, Remote Diode Temperature 
LM71CIMFCT-ND SPI/Microwire™ 13-Bit plus Sign Temperature Senso 2.06 153 1.14 Sensor with Two-Wire Interface......... se 2.63 2.00 1.53 
LM71CIMFTR-ND SPI/Microwire™ 13-Bit plus Sign Temperature Senso 851.20/1,000 LM99CIMMTR-ND Accurate, High Temperature, Remote Diode Temperature 
LM71CISDCT-ND SPI/Microwire™ 13-Bit plus Sign Temperature Senso 206 153 1.14 Sensor with Two-Wire Interface, 1323.00/1,000 
LM71CISDTR-ND SPI/Microwire™ 13-Bit plus Sign Temperature Sensor... 851.20/1,000 LM108AH-ND Precision Op Amp .... 0-5 659 522 418 
LM73CIMK-OCT-ND 2.7V, 11-to-14 Bit Digital Temperature Sensor 156 116 86 LM111H-ND Voltage Comparator 0-5 6.08 4.62 3.53 
LM73CIMK-OTR-ND 2.7V, 11-to-14 Bit Digital Temperature Sensor 6-TSOT 645.12/1,000 LM111J-8-ND Voltage Comparator 8-CDip 9.31 7.98 7.08 
LM73CIMK-1CT-ND 2.7V, 11-to-14 Bit Digital Temp. Sensor* NEW! .TSOT-23-6 156 1.16  .86 LM113H-ND Reference Diode. 10-46 9.03 7.74 6.87 
CM7SCIMK-ATR-ND | 2.7V, 11-10-14 Bit Digital Temp. Sensor* NEW.......... TSOT-23-6 645.12/1,000 ENIIAGESND) SO0mA Positive Adjustable Voltage Requlata T0-39 8.06 __6.38_5.11 
LM74CIBP-3CT-ND 3V, 12-Bit Digital Temperature Sensor 994 4.67 1123 LM117K STEEL-ND Positive Adjustable Voltage Regulator........ 0-3 15.00 14.00 13.00 
LM74CIBP-3TR-ND 3V, 12-Bit Digital Temperature Sensor. 925.44/1,000 LM120H-5.0-ND. 1.5A, 3-Terminal Negative Voltage Regulator: 10-39 9.24 7.92 7.03 
LM74CIBP-5CT-ND 5V, 12-Bit Digital Temperature Sensor. 2.24 1.67 1.23 LM124AJ-ND Low Power Quad Op Am| 14-CDip 6.11 4.84 3.88 
LM74CIBP-5TR-ND 5V, 12-Bit Digital Temperature Sensor. 925.44/1,000 LM124J-ND Low Power Quad Op Amp... 14-CDip 6.05 4.79 3.84 
LM74CIM-3-ND 3V, 12-Bit Digital Temperature Sensor. 192 143 1.06 LM13SAH-ND Precision Temperature Senso T0-46 16.59 14.22 12.61 
LM74CIM-5-ND 5V, 12-Bit Digital Temperature Sensor. 192 143 1.06 LM135H-ND Precision Temperature Sensor 10-46 9.95 7.87 6.31 
LM75CIM-3-ND 3V, Digital Temperature Sensor 24 167 1:16 LM136AH-2.5-ND 2.5V, Reference Diode. T0-46 1012 867 7.69 
LM75CIM-5-ND 5V, Digital Temperature Sensor and LM136H-2.5-ND. 2.5V, Reference Diode.. T0-46 953 7.54 6.04 
with Two-Wire Interface Orato eile, LM136H-5.0-ND 10-46 953 7.54 6.04 
LM75CIMX-5TR-ND 5V, Digital Temperature Sensor and Thermal Watchdog LM137H-ND 10-39 9.03 7.74 6.87 
with Two-Wire Interface. 2125.00/2,500 LM139J-ND Low Power Low Offset Quad Comp... 14-CDip 7.52 595 4.77 
LM75CIMM-3CT-ND 3.3V, Digital Temperatur LM140K-5.0-ND 5V, Series 3-Terminal Positive Regulato 0-3 919 7.88 6.99 
Watchdog with Two-Wire Interface ae Akal alae) LM140K-12-ND 12V, 1.5A Positive Voltage Regulator. 0-3 919 7.88 6.99 
LM75CIMM-3TR-ND 3.3V, Digital Temperature Sensor and Thermal LM140LAH-5.0-ND 5V, Series 3-Terminal Positive Regulato! TO-39 592 469 3.76 
Watchdog with Two-Wire Interface 896.00/1,000 LM140LAH-12-ND 12V, 100mA Positive Voltage Regulator. TO-39 5.92 4.69 3.76 
LM75CIMM-5CT-ND 5V, Digital Temperature Sensor and Thermal LM148J-ND Quad 741 Op Amp. i 716 5.67 4.54 
Watchdog with Two-Wire Interface 20) Ge all) LM150K STEEL-ND 3A, Positive Adjustable Voltage Regulator. 14.00 12.00 10.64 
LM75CIMM-5TR-ND 5V, Digital Temperature Sensor and Thermal LM158AH-ND Low Power Dual Op Amp 7.79 6.16 4.94 
Watchdog with Two-Wire Interface. 896.00/1,000 LM158H-ND Low Power Dual Op Amp 5.93 4.51 3.44 
LM76CHM-5-ND 5V, Digital Temperature Sensor and Thermal Window LM185BH-ND Adjustable Micropower Voltage Reference 11.18 9.59 850 
Comparator with Two-Wire Interface 2.90 2.16 1.59 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description al 25 100 
LM185H-2.5-ND Micropower Voltage Reference Diode 937 7.41 5.94 LM335AZNS-ND Precision Temperature Sensor TE TE 
LM193H-ND Low Power Offset Voltage Dual Comparator TO-5 5.88 4.47 3.41 LM335H-ND Precision Temperature Sensor TO-46 653 517 4.14 
LM219J-ND High Speed Dual Comparator 4-CDip 15.63 13.40 11.88 LM335M-ND Precision Temperature Sensor SOIC 1.21 89 8.65 
LM224J-ND Low Power Quad Op Amp... 4-CDip 6.05 479 3.84 LM335ZNS-ND Voltage Mode Temperature Sensor. TO-92 = 1.21 89 8.65 
LM231AN-ND Precision Voltage-to-Frequency Converter 6a 8.04 636 5.10 LM336BM-2.5-ND 2.5V Reference Diode. saa TSO eitalicane 05) 
LM231N-ND Precision Voltage-to-Frequency Converter... i 5.96 472 3.78 LM336BM-5.0-ND 5V Reference Diode.. TES ONE 7/85: 
LM234Z-3-ND Adjustable Current Source/Temperature Sensor 0-92 290 2.21 1.69 LM336BZ-2.5-ND 2.5V Reference Diod: meer Ture seks} 
LM234Z-6-ND Adjustable Current Source/Temperature Sensor 0-92 1.69 126 93 LM336BZ-5.0-ND 5V Reference Diode.. TES OR ialivee 285) 
LM235AH-ND Precision Temperature Senso: 9.00 7.98 LM336M-2.5-ND 2.5V Reference Diod: 96 leo 
LM235H-ND. Precision Temperature Senso! 6.16 4.94 LM336MX-2.5TR-ND 2.5V Reference Diode.. 812.81/2,500 
LM236AH-2.5-ND 2.5V, (1%) Voltage Reference 5.62 4.50 eee oy tein Diodes 36 a A 
LM236AH-5.0-ND 5V, Reference Diode.. 5.62 4.50 -2.5NS-| -5V Reference Diode. 4 ali 5 
LM236H-2.5-ND 2.5V, Reference Diode i 482 3.86 eer aN ceierance riod ee roar nee Ae aol 
LM239J-ND High Performance Quad Comparator Toe 595 VAN H 500mA Negative Adjustable Regulator High Voltage .. i i i 
LM285BXZ-ND Adjustable Micropower Voltage Reference 265 2.02 1.54 LM337HVK STEEL-ND 1.5A Negative Adjustable Regulator High Voltage. 0-3 11.18 9.59 8.50 
LM285BYM-ND Adjustable Micropower Voltage Reference 279 208 1.54 LM337IMPCT-ND 1A Negative Adjustable Voltage Regulator .... 1.69 1.26 93 
LM285BYZ-ND Micropower Adjustable Voltage Reference 2.64 1.96 1.45 LM337IMPTR-ND 1A Negative Adjustable Voltage Regulator . 697.60/1,000 
LM285BYZ-1.2-ND 1.2V, Micropower Voltage Reference 264 1.96 1.45 LM337K STEEL-ND 1.5A Negative Adjustable Voltage Regulator . 10-3 9.31 7.98 7.08 
LM285BYZ-2.5-ND 2.5V, Reference Diode........... 264 1.96 1.45 LM337LM-ND 100mA Negative Adjustable Voltage Regulator . SOIC 96 Ail 51 
LM285M-ND Micropower Adjustable Voltage Reference 1.22 90 65 LM337LMXCT-ND 100mA Negative Adjustable Voltage Regulator . -SOIC 96 ail Sil 
LM285MXTR-ND Micropower Adjustable Voltage Reference 1032.75/2,500 LM337LMXTR-ND 100mA Negative Adjustable Voltage Regulator . “SOIC 812.81/2,500 
LM285M-1.2-ND 1.2V, Reference Diode........... do Gl" 6) LM337LZ-ND 100mA Negative Adjustable Voltage Regulator . TO-92 96 ZAly S5 
LM285M-2.5-ND Micropower Voltage Reference Diod 1.10 81 0 59 LM337TNS-ND 1.5A Negative Adjustable Voltage Regulator . 0-220 206 153 1.13 
LM285MX-2.5CT-ND Micropower Voltage Reference Diod 1.16 86 06.62. LM338K STEEL-ND 5A Adjustable Positive Regulator TO-3 15.00 14.00 13.00 
LM285MX-2.5TR-ND Micropower Voltage Reference Diode... 937.13/2,500 LM338T-ND 5A Adjustable Positive Regulator 0-220 2.50 1.86 1.38 
LM285Z-ND Adjustable Micropower Voltage Reference 0-92 MNIEIGNEEGSINEG? LM339AMXCT-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator 10S ae o ior: 
LM285Z-1.2NS-ND Micropower Voltage Reference Diode 0-92 110 81 59 LM339AMXTR-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator 791.35/2,500 
LM285Z-2.5-ND 2.5V, Reference Diode... 0-92 110 £81 59 LM339ANNS-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator 1.01 715 54 
LIM307AH-ND General Purpose Op Am TO-5 5.95 453 3.46 LM339AM-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator 1.07.78 56 
L301 ANNS-ND General Purpose Op Am| -Dip 1.12 8260 eee oe Bas ra ae ron aad eu a ate = 
a z a ow Power Low Offset Voltage Quad Comparator i ; : 
MS OnE ND General Eurpose Op Att ee SE ae es LM339MXTR-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator 764.75/2,501 
LM308H-ND Super Gain Op Amp... TO-5 5.78 457 3.66 : 
LIM309H-ND 5V Voltage Regulator 0-39 6.26 495 3.97 LM339NNS-ND High Performance Quad Comparator .. 1.11 81 59 
4 if LM340AT-5.0-ND 5V, 1.0A Positive Voltage Regulato: 1.74 130 .96 
LM309K STEEL-ND +5V, 1.5A Voltage Regulator. TO-3 952 816 7.24 ens 
LM311H-ND Voltage Comparator. 0-99 6.08 462 3.53 aE ae ene ae neue aa a ue 
| a -12- , 1.0A Positive Voltage Regulator. h F f 
LMSTIMNSEND Voltage Gomparatal B SOI pumeetae Ome LM340K-15-ND 15V. 1.0A Positive Voltage Regulator. 9.47 812 7.20 
LM311MXCT-ND Voltage Comparato: 8-SOIC 63 46 33 i 
LM314MXTR-ND Voltage Comparator .. 8-SOIC 621.78/2.500 LM340LAH-5.0-ND 5V, 100mA Positive Voltage Regulato 6.01 4.75 3.81 
9 P se LM340LAH-12-ND 12V, 100mA Positive Voltage Regulat 6.01 4.75 3.81 
LM314NNS-ND High Performance Voltage Comparator 8-Dip 96 70 51 2 WO0mA Fositive Voltage Meguiator. : : u 
LM317AEMPCT-ND 3-Terminal Adjustable Regulato §$0T-223 1.89 141 1.04 LM340LAZ-5.0-ND 5V, 100mA Positive Voltage Regulator 1.08 .80__—-58 
LM317AEMPTR-ND 3-Terminal Adjustable Regulato SOT-223 779.52/1,000 LM340LAZ-12-ND 12V, 100mA Positive Voltage Regulator. 108 8058 
LM317AEMPXCT-ND 3-Terminal Adj “enT. OTN LM340MP-5.0CT-ND 5V, 1A Voltage Regulator 1.33 98 71 
justable Regulato 801-223 ae oes LM340MP-5.0TR-ND | SV, 1A Voltage Regulat 460.20/1,000 
LM317AEMPXTR-ND | 3-Terminal Adjustable Regulato .SOT-223 1559.04/2,000 itevosenana Bi Series: au eal Pacha aculan gs ae EP 
LM317AH-ND 500mA Positive Adjustable Voltage Regulator . T0-39 6.97 552 4.42 [ORCS ATR) By Serie: 4 taiinaliPaclive Rents eo TD 
LM317AMDT-ND 500mA Positive Adjustable Voltage Regulator* 0-252 1.60 1.19 88 = i z aks 9 z 
= a F a LM340S-12-ND 12V, Series 3-Terminal Positive Regulator. 166 1.24 92 
LM317AT-ND 1.5A Positive Adjustable Voltage Regulato! TO-220 1.79 1.33 .99 ie 
LM317EMPCT-ND 1A Positive Adj 7 LM340T-5.0-ND 5V, 1.0A Positive Voltage Regulator (7805 1.66 1.24 92 
justable Voltage Regulator. -SOT-223 | 1.53 113 82 LM340T-12-ND 42V. 1.0A Positive Vol Regul 312 0-220 166 124 90 
LM317EMPTR-ND 1A Positive Adjustable Voltage Regulator. ‘SOT-223 530.40/1,000 el 1.04 Positive Voltage Regulator (7812) : d : : 
LM317H-ND 500mA Positive Adj g LM340T-15-ND 15V, 1.0A Positive Voltage Regulator (7815) AGB) 1.24) > 7.92: 
jjustable Voltage Regulator .. 6.97 552 4.42 LM341T-5.0-ND 5V. 500mA Voltage Reaulat 176 129 04 
LM317HVH-ND High Voltage 500mA, Adjustable Voltage Regulator. 815 645 5.17 oo a3 = = oa = - 77 —_ 
[M317HVK STEEL-ND | High Voltage 1.5A, Adjustable Voltage Regulator. 75.45 14.42 13.39 Aloe 1 200m/A Voltage Regulator H ; : 
LM317HVT-ND Hi 5 LM348M-ND Quad 741 Operational Amp . 1.12 82 60 
igh Voltage 1.5A, Adjustable Voltage Regulator. 2.77 2.06 1.52 LM348NNS-ND Quad 741 Operational Am 431 96 70 
LM317K STEEL-ND 1.5A Positive Adjustable Voltage Regulator. 15.45 14.42 13.39 ‘p in P . , 7 fF 
LM317LIBPCT-ND 3-Terminal Adj LM350AT-ND 3A, 3-Terminal Positive Adjustable Voltage Regulato 3.35 255 1,95 
justable Regulator MS dill ae LM350K STEELNS-ND | 3A, 3-Terminal Positive Adjustable Voltage Regulat 12.86 11.03 978 
LM317LIBPTR-ND 3-Terminal Adjustable Regulato 100.30/250 H joe BETTI EOS Ve Agus tais: NOT age eg al s d : 
7 - LM350TNS-ND 3A, 3-Terminal Positive Adjustable Voltage Regulator 220 vide 
LM317LICT-ND. 3-Terminal Adjustable Regulato 1.10 80 58 | i i $ il 
7 7 LM358AMNS-ND Low Power Dual Op Amp 1.07 Te) 
LM317LITR-ND 3-Terminal Adjustable Regulato 104.13/250 LM358AMXCT-ND. Low Power Dual Op Amp 1.08 78 57 
LM317LM-ND 100mA Positive Adjustable Voltage Regulator .. 96 ft) Sil LM358AMXTR-ND Low Power Dual Op Amp “791 35/2 500 
LM317LMXCT-ND 100mA Positive Adjustable Voltage Regulator .. 96 e105 4 a 
ik i LM358ANNS-ND Low Power Dual Op Amp (Elect. Improv. 1.01 ey dee! 
LM317LMXTR-ND 100mA Positive Adjustable Voltage Regulator . 708.23/2,500 TM358BPCT-ND Low Power Dual Op Am 1.07 78 56 
LM317LZNS-ND 100mA Positive Adjustable Voltage Regulator . 84 61 A4 LM358BPTR-ND Low Power Dual On An ee : 101.15/250 
LM317MDTNS-ND 3-Terminal Adjustable Regulato! A635 1.205 287, LM358MNS-ND Low Power Dual Op Amp 1.04 5 55 
LM317S-ND 3-Terminal Adjustable Regulato) 1.98 1.47 1.09 7 | i " 
7 7 LM358MXCT-ND Low Power Dual Op Amp 1.04 EL ou 5) 
LM317SXCT-ND 3-Terminal Adjustable Regulator 1.98 147 1.09 4 
H i LM358MXTR-ND Low Power Dual Op Amp 764.75/2,500 
LM317SXTR-ND. 3-Terminal Adjustable Regulato 414.70/500 LM358NNS-ND Low Power Dual Op Amp TA 31 59 
LM317TNS-ND 1.5A Positive Adjustable Voltage Regulato 1.79 1.33 99 LIM359M-ND Dual, High Speed Prog. Current Mode (Norton) Amp 280 2.13 1.63 
LM318H-ND High Slew Rate Op Amp 5.42 4.29 3.44 LM359N-ND High Speed Norton Op Amp........ 298 227 1.73 
LM318M-ND High Slew Rate Op Amp 1.39 1.02.74 LM360H-ND High Speed Differential Comparato 550 418 3.19 
LM318N-ND High Slew Rate Op Amp... 140 1.03.75 LM360M-ND High Speed Differential Comparato 4.38 3.33 2.54 
LM319AM-ND High Speed Dual Comparator 1.85 1.36__.99 LM360N-ND High Speed Differential Comparato 4383.33 2.54 
LM319H-ND High Speed Dual Comparator 5.36 4.24 3.40 LM361M-ND High Speed Differential Comparato 3.01 2.24 1.65 
LM319M-ND High Speed Dual Comparator 1125592, 67 LM361N-ND High Speed Differential Comparato 3.01 2.24 1.65 
LM319MXTR-ND High Speed Dual Comparator 1058.25/2,500 LM380N-ND 2.5W Audio Power Amplifier 158 118 87 
LM319NNS-ND. High Speed Dual Comparator 2.23 1.64 1.19 LM380N-8-ND 2.5W Audio Amplifie 1.66 1.22 .89 
LM320H-5.0-ND 5A, 3-Terminal Negative Voltage Reg 6.11 484 3.88 LM384N-ND 5W Audio Amplifier . 1.58 118.87 
LM320L2-5.0-ND 5V, 0.1A Negative Voltage Regulator. 99° 72 52 LM385BM-ND Adj. Micropower Voltage Reference 106 78 57 
LM320LZ-12-ND 12V, 0.1 Negative Voltage Regulato! 19972 ube) LM385BM-1.2-ND 1.2V Reference Diode 150ppm/* 128 94 6 
LM320LZ-15-ND 15V, 0.1A Negative Voltage Regulator... oS 7p Gp LM385BMX-1.2TR-ND | 1.2V Reference Diode 150ppm/"t 1083.75/2,500 
LM320T-12-ND 12V, 1.5A 3-Terminal Negative Voltage Regulator. i ede 97, LM385BM-2.5-ND 2.5V Reference Diode 150ppm/* 1.28 94 68 
LM320T-15-ND. 15V, 1.5A 3-Terminal Negative Voltage Regulator. iI ((/ 2 SO LM385BMX-2.5TR-ND | 2.5V Reference Diode 150ppm/°C.. 7083.75/2,500 
aed ESTED oe Powel ingle oP Amp a man rat LM385BXM-2.5-ND 2.5V Micropower Voltage Reference Diode 283 215 1.64 
5 ow Power single Op Amp. 00/1, LM385BXZ-ND Adjustable Micropower Voltage Reference Diod: 2.98 2.22 1.64 
LM323AK STEEL-ND 5V, 3A Positive Voltage Regulator. 9.70 8.31 7.37 LM385BXZ-2.5-ND 2.5V Reference Diode 30ppm/°C.... 297 2.21 1.63 
LM323K STEELNS-ND | 5V, 3A Positive Voltage Regulator. 9.70 831 7.37 LM385BYM-1.2-ND 1.2V Micropower Voltage Reference Diode... 242 180 1.33 
LM324AMNS-ND Low Power Quad Op Amp. 1.05 7857 LM385BYZ-1.2-ND T.2V Precision Voltage Reference 50ppm/°C. 238 177 1.31 
LM324AMXCT-ND Low Power Quad Op Amp. Lay LM385BYZ-2.5-ND 2.5V Precision Voltage Reference 50ppm/°C.. 2.38 1.77 1.31 
LM324AMXTR-ND Low Power Quad Op Amp... 895.69/2,500 LM385BYZ-ND Adjustable Reference Diode ............... “sts Lie el 
LM324ANNS-ND Low Power Quad Op Amp... 1.21 89 65 LM385BZ-ND Adjustable Micropower Voltage Reference Diod 1.05 ali 250) 
I ow Power Quad Op Amp. : : 3 5BZ-1.2NS- icropower Voltage Reference Diode..... : 3 Be) 
LM324MNS-ND Low P Quad Op A 1.02 75 55 LM385BZ-1.2NS-ND Mi Vol Refi Diod 1.06 77 6 
LM324MT-ND Low Power Quad Op Amp... 185 136.99 [M385BZ-2.5NS-ND 2.5V, Voltage Reference Diode... 1.06.77 56 
LM324MXCT-ND Low Power Quad Op Amp... 1.01 we LM385M-ND. Adjustable Voltage Reference Diod 1.02 14 54 
LM324MXTR-ND Low Power Quad Op Amp... 860.63/2,501 LM385MXTR-ND Adjustable Voltage Reference Diode 754.78/2,500 
LM324NNS-ND Low Power Quad Op Amp... 1.18 87 63 LM385M-1.2-ND 1.2V, Voltage Reference Diode 1.02 14 54 
LM329DZ-ND 6.9V Precision Zener 100ppm/*t 140 103 75 LM385MX-1.2CT-ND 1.2V, Voltage Reference Diode 81 59 43 
LM330T-5.0-ND 3-Terminal Positive Regulator... el ere LM385MX-1.2TR-ND 1.2V, Voltage Reference Diode 754.78/2,500 
LM331AN-ND Precision Voltage-to-Frequency Converter 7.20 5.70 4.57 LM385M-2.5-ND 2.5V, Voltage Reference Diode 150ppm, 1.02 Te 
LM331N-ND Precision Voltage-to-Frequency Converter 2.83 215 1.64 LM385MX-2.5TR-ND 2.5V, Voltage Reference Diode 150ppm/°C 754.78/2,500 
LM333K STEEL-ND 3A Negative Adjustable Voltage Regulator 987 846 7.51 LM385M3-2.5CT-ND 2.5V, Micropower Voltage Reference Diod ike 98 71 
LM334H-ND 3-Terminal Adjustable Current Source .. 475 361 2.76 LM385M3-2.5TR-ND 2.5V, Micropower Voltage Reference Diod 460.20/1,000 
LM334M-ND 3-Terminal Adjustable Current Source . 121.8965 LM385M3X-1.2CT-ND | 1.2V, Micropower Voltage Reference Diod 1.20 88 64 
LM334MXTR-ND 3-Terminal Adjustable Current Source .. 1029.56/2,500 LM385M3xX-1.2TR-ND 1.2V, Micropower Voltage Reference Diod 1354.05/3,000 
LM334SM-ND 3-Terminal Adjustable Current Source .. 2.58 1.96 1.50 LM385M3X-2.5CT-ND 2.5V, Micropower Voltage Reference Diod daa: Ce zal 
LM334ZNS-ND 3-Terminal Adjustable Current Source .. ie ER) Aa) LM385M3X-2.5TR-ND 2.5V, Micropower Voltage Reference Diod 1354.05/3,000 
LM335AH-ND Precision Temperature Senso 6.97 5.52 4.42 LM385Z-ND Adjustable Voltage Reference Diode 99 Je 
LM335AM-ND Precision Temperature Senso 1.56 116 86 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM385Z-1.2NS-ND 1.2V, Voltage Reference Diode 99 TE Te LM833MMCT-ND Dual Audio Op Amp. 94 69 50 
LM385Z-2.5NS-ND 2.5V, Voltage Reference Diod 99 Hes sr LM833MMTR-ND Dual Audio Op Amp. 325.00/1,000 
LM386M-1-ND Low Voltage Audio Power Amp. 94 69 50 LM833NNS-ND Dual Audio Op Amp. 94 1695) 50) 
LM386N-1-ND Low Voltage Audio Power Amp, Vs=6V. 94 69 50 LM837M-ND. Low Noise Quad Op Amp 184 135 .98 
LM386N-3-ND Low Voltage Audio Power Amp, Vs=9V. 94 69 50 LM837MXCT-ND Low Noise Quad Op Amp 1.84 135 98 
LM386N-4-ND Low Voltage Audio Power Amp, Vs=16V. 94 69 50 LM837MXTR-ND Low Noise Quad Op Amp 1561.88/2,50 
LM392M-ND Single Op Amp and Comparator. ieee IB BB LM837N-ND Low Noise Quad Op Amp TESS) esl oe) 85) 
LM392MXTR-ND Single Op Amp and Comparator. 1562.50/2,500 LM1036M-ND Tone/Volume/Balance Circuit .. 3.07 2.28 1.69 
LM392N-ND Op Amp and Comparator....... GR 1250 292) LM1036N-ND Dual DC Operational Tone/Volume/Balan 20-Dip 2.55 1.94 1.48 
LM393MNS-ND Low Power Low Offset Voltage Dual Comparator. 104 75 55 LM10841S-ADJ-ND Adjustable Voltage 5A Low Dropout Positive Regulator 3.15 240 1.83 
LM393MXCT-ND Low Power Low Offset Voltage Dual Comparator. 104 SOD LM10841S-3.3-ND 3.3V, 5A LDO Positive Regulator. 3.15 240 1.83 
LM393MXTR-ND Low Power Low Offset Voltage Dual Comparator. 764.75/2,500 LM10841S-5.0-ND 5V, 5A LDO Positive Regulator 3.15 240 1.83 
LM393NNS-ND Dual Comparator... 1.11 81 59 LM10841S-12-ND 12V, 5A LDO Positive Regulat 3.15 240 1.83 
LM394CH-ND Super Matched NPN Pairs. 8.51 6.73 5.39 LM10841T-ADJ-ND Adjustable Voltage 5A LDO Positive Regulato Bk eth qiey 
LM395T-ND Ultra Reliable High Gain Power Transistor 3.48 2.65 2.02 LIM10841T-3.3-ND 3.3V, 5A LDO Positive Regulator. 3.13 2.38 1.82 
LM399H-ND. Precision Reference 651 5.15 4413 LM10841T-5.0-ND 5V, 5A LDO Positive Regulato! So eesa me! 
LM431ACM-ND Adjustable Precision Zener Shun\ 73 53 39 LM10841T-12-ND 12V, 5A LDO Positive Regulator. Sug) 208) kee 
LM431ACMXTR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 538.65/2,500 LM10851S-ADJ-ND Adjustable Voltage 3A Low Dropo 3.00 2.23 1.65 
LM431ACM3XCT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator aR BA S39 LM10851S-3.3-ND 3.3V, 3A LDO Positive Regulator. 3.00 2.23 1.65 
LM431ACM3XTR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 646.38/3,000 LM10851S-5.0-ND 5V, 3A LDO Positive Regulato' 3.00 2.23 1.65 
LM431ACZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator Ue e D LM10851S-12-ND 12V, 3A LDO Positive Regulator. 3.00 2.23 1.65 
LM431AIBPCT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 77 56 40 LM10851SX-12CT-ND | 12V, 3A LDO Positive Regulator. 3.00 2.23 1.65 
LM431AIBPTR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 72.25/250 Teen ee be Moguls. 68 or aoe Si 
LM431AIM3CT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 17 156) 9240) fateh ae 3 3 3 
LM431AIM3TR-ND. Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 238.00/1,000 ee av ee osm ale aoe a ae 
LIM431AIMXCT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 9) | |) ~0.0- : ositive Regulato! . ! 5 
LM431AIMXTR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 565.25/2,500 LIM1085IT-12-ND 12V, 3A LDO Positive Regulator..... 2.98 2.22 1.64 
LM431AIZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator, Ind. Temp. mm 8 4 EMI086CS-ADJ-ND | Adjustable Voltage 1.54 LDO Positive Regulata 2A he0 38 
LM431BCM-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 79 58 42 LIM1086CS-2.5-ND 2.5V, 1.5A LDO Positive Regulator. 242 1.80 1.33 
LM431BCM3CT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 79 58 42 ee aon re a neh tae 
LM431BCM3TR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 246.40/1,000 50-97 OV, 1. ositive Regulator. : ‘ : 
LM431BCZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 92 67 48 LIM1086CS-5.0-ND 5V, 1.5A LDO Positive Regulator 242 1.80 1.33 
a i ici LM1086CT-ADJ-ND Adjustable Voltage 1.5A LDO Positive Regulato! 24a e0 welees 
LM431BIM-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 83 60 44 a 
Ay i isi LM1086CT-2.85-ND 2.85V, 1.5A LDO Positive Regulato 242 1.80 1.33 
LM431BIM3CT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 83 60 44 fH 
L431 B1M3TR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 257.60/1,000 LIV1086CT-3.3-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Regulator. 2.42 1.80 1.33 
a 7 Ta z = LM1086CT-5.0-ND 5V, 1.5A LDO Positive Regulator. 242 1.80 1.33 
LM431BIZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 0-92 83 60 44 : 
7 i ii a LM10861S-ADJ-ND Adjustable Voltage 1.5A LDO Positive Regulato! 242 1.80 1.33 
LM431CCM3CT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator SOT-23 1.10 81 59 ae 
4 H fei $ LM10861S-3.3-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Regulator. 242 1.80 1.33 
LM431CCM3TR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator SOT-23 382.20/1,000 fe 
7 H fs 4 LM10861S-5.0-ND 5V, 1.5A LDO Positive Regulator. ACES ata) a1) 
LM431CCZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 0-92 «1.10 81 59 ae 
i 5 i ss LM1086IT-ADJ-ND Adjustable Voltage 1.54 LDO Positive Regulato! 2.42 1.80 1.33 
LM431CIM-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 8-SOIC 1.22 90.65 — 
5 7 oH z LM1086IT-2.85-ND 2.85V, 1.5A LDO Positive Regulator 242 1.80 1.33 
LM431CIM3CT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator SOT-23 1.22 90 §©.65 a 
i af LM1086IT-3.3-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Regulator. 242 1.80 1.33 
LM431CIM3TR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator SOT-23 421.20/1,000 me aa 
LM431CIZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 70-92 122 90 65 oes AND SV, 1.5 LDO Positive Regulator eee MY ks 
LM555CM-ND yt 9 113 33 «60 LM1117DT-ADJ-ND Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator .. 169 1.25 91 
LMS55CMXCT-ND 113 33 «60 LM1117DT-2.5-ND 2.5V, 800mA LDO Linear Regulator GOR: 2 ome 91 
LMIS55CMXTR-ND 956.25/2,500 LM1117DT-2.85-ND 2.85V, 800mA LDO Linear Regulator . 1.69 1.25 = .91 


LMSSSCMMCT-ND 
LMS55CMMTR-ND 
LMSSS5CNNS-ND 
LMS56CM-ND 


1.11 fn) sls) 
345.80/1,000 

1.24 91 66 

144106 77 


LM1117DT-3.3-ND 
LM1117DT-5.0-ND 
LM1117DTX-3.3TR-ND 
LM1117IDT-3.3-ND 


3.3V, 800mA LDO Linear Regulator 
5V, 800mA LDO Linear Regulator .. 
3.3V, 800mA LDO Linear Regulator 
3.3V, 800mA LDO Linear Regulator 


Ge) ies 2h 

UGE, es 
1437.56/2,500 

CO Reeie2 5 eo 


LM556CMXCT-ND 
LMS56CMXTR-ND 


144° 106 77 
1220.81/2,500 


LM1117IDT-5.0-ND 
LM1117IMP-ADJCT-ND 
LM1117IMP-ADJTR-ND 
LM1117IMP-3.3CT-ND 
LM1117IMP-3.3TR-ND 


5.0V, 800mA LDO Linear Regulator 
Adjustable Voltage 800mA LDO Lin 9) . 
Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator .. 
3.3V, 800mA LDO Linear Regulator 
3.3V, 800mA LDO Linear Regulator 


LEE 


LM1117IMP-5.0CT-ND 
LM1117/MP-5.0TR-ND 
LM1117MP-ADJCT-ND 
LM1117MP-ADJTR-ND 
LM1117MP-1.8CT-ND 


5.0V, 800mA LDO Linear Regulator 
5.0V, 800mA LDO Linear Regulator 
Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator .. 
Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator .. 
1.8V, 800mA LDO Linear Regulator 


1.31 96 70 
453.70/1,000 
1.31 eG ee 10) 
453.70/1,000 
1.31 96 70 
453.70/1,000 
1.31 eG eae 10) 


453.70/1,000 
1.31 96 70 


LM1117MP-1.8TR-ND 


1.8V, 800mA LDO Linear Regulator 


453.70/1,000 


LM1117MP-2.85CT-ND | 2.85V, 800mA LDO Linear Regulator . SOT-223 1.31 eG ae 10) 
LM1117MP-2.85TR-ND | 2.85V, 800mA LDO Linear Regulator .. SOT-223 453.70/1,000 
LM1117MP-3.3CT-ND | 3.3V, 800mA LDO Regulator... 1.31 96 70 
LM1117MP-3.3TR-ND _| 3.3V, 800mA LDO Regulator... 453.70/1,000 
LM1117MP-5.0CT-ND —_| 5V, 800mA LDO Linear Regulato 1.31 Leo 


LM1117MP-5.0TR-ND 
LM1117MPX-2.5CT-ND 


5V, 800mA LDO Linear Regulator .. 
2.5V, 800mA LDO Linear Regulator 


453.70/1,000 
1.57 114 83 


LM1117MPX-2.5TR-ND | 2.5V, 800mA LDO Linear Regulator 907.40/2,000 

LM1117MPX-3.3CT-ND__| 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator 1.31 96.70 
LM1117MPX-3.3TR-ND | 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator 907.40/2,000 

LM1117MPX-5.0CT-ND | 5V, 800mA LDO Linear Regulato 1.31 96°70) 
LM1117MPX-5.0TR-ND | 5V, 800mA LDO Linear Regulato 907.40/2,000 

LM1117S-ADJ-ND Adjustable Voltage 800mA LDO Li 9 ‘ Ue ep 
LM1117T-ADJ-ND Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator . 166 1.24 92 
LM1117T-2.85-ND 2.85V, 800mA LDO Linear Regulator . 0-220 166 1.24 92 
LM1117T-3.3-ND 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator 0-220 166 1.24 92 
LM1117T-5.0-ND 5V, 800mA LDO Linear Regulator .. 0-220 166 1.24 92 
LM1246AAC/NA-ND 150MHz, 12C Compatible RGB Pream, 24-Dip 3.20 244 1.86 
LM1262NA-ND 200MHz, |2C Compatible RGB Video Amp Sy: 24-Dip 3.20 2.44 1.86 
LM1267NA-ND 150MHz, 12C Compatible RGB Video Amp System 24-Dip 3.04 226 1.67 
LM1269DNA-ND 110MHz, |2C Compatible RGB Video Amp System* . 24-Dip 2.51 1.87 1.38 
LM1269NA-ND 110MHz, 12C Compatible RGB Video Amp System* . 24-Dip 2.39 1.78 1.31 
LM1458M-ND Dual Op Amp “SOIC = 1.04 His Se) 
LM1458MXCT-ND Dual Op Amp “SOIC 1.04 RCO OD) 
LM1458MXTR-ND Dual Op Amp “SOIC 764.75/2,500 

LM1458NNS-ND Dual Op Amp 8-Dip 99 RfOu) 0) 


LM1572MTC-3.3-ND 
LM1572MTC-5.0-ND 
LM1572MTC-ADJ-ND 


3.3V, 1.5A, 500kHz Buck Voltage Regulato 
5V, 1.5A, 500kHz Buck Voltage Regulator... 
Adj., 1.5A, 500kHz Buck Voltage Regulator 


‘16-TSSOP 
'16-TSSOP 


3.53 268 205 
353 268 205 
293 223 1.70 


LM1770SMFCT-ND 
LM1770SMFTR-ND 
LM1770TMFCT-ND 
LM1770TMFTR-ND 
LM1770UMFCT-ND 


Low Voltage Synchronous Buck Controller 
Low Voltage Synchronous Buck Controller 
Low Voltage Synchronous Buck Controller 
Low Voltage Synchronous Buck Controller 
Low Voltage Synchronous Buck Controller 


2.36 1.75 1.30 
972.80/1,000 

2.36 1.75 1.30 
972.80/1,000 

2.36 1.75 1.30 


LM1770UMFTR-ND 


Low Voltage Synchronous Buck Controller... 


972.80/1,000 


LM556CN-ND i 153 113 .82 
LM565CN-ND Phase Lock Loop. 14-Dip 2.06 1.53 1.13 
LM567CM-ND Tone Decoder Phase Lock Loop. 1.80 132 .96 
LM567CMXTR-ND Tone Decoder Phase Lock Loop. 1530.00/2,500 
LM567CN-ND Tone Decoder Phase Lock Loop. i 180 132 .96 
LM611CM-ND Op Amp and Adjustable Reference 14-SOIC 223 1.66 1.23 
LM611IM-ND Op Amp and Adjustable Reference 14-SOIC 251 1.87 1.38 
LM613IWM-ND Dual Op Amp, Dual Comparator and Adj. Reference 16-SOIC 288 219 1.67 
LM614CWM-ND Quad Op Amp with Adjustable Reference. 250 1.90 1.45 
LM628N-6-ND Precision Motion Controller, 6MHz .. 24.75 23.10 21.45 
LM628N-8-ND Precision Motion Controller, 8MHz 42.90 40.04 37.18 
LM629M-6-ND Precision Motion Controller, 6MHz 24.75 23.10 21.45 
LM629M-8-ND Precision Motion Controller, 8MHz 42.90 40.04 37.18 
LM629N-6-ND Precision Motion Controller, 6MHz 24.75 23.10 21.45 
LM629N-8-ND 8-Bit PWM Motion Controller 42.90 40.04 37.18 
LM675T-ND Power Operational Amplifier... 5.85 445 3.40 
LM723CH-ND 150mA Positive Adjustable Voltage Regulator . 5.85 445 3.40 
LM723CNNS-ND Precision Voltage Regulator....... 1.12 82.60 
LM723H-ND 2V-37V, Adjustable Voltage Regulator . 5.85 445 3.40 
LM725CH-ND Instrumentation Op Amp 6.03 458 3.50 
LM725CN-ND Instrumentation Op Amp 2.63 2.00 1.53 
LM741CH-ND 18V, High Performance Op Amp 5.88 447 3.41 
LM741CNNS-ND 18V, High Performance Op Amp 84 61 44 
LM741H-ND High Performance Op Amp High Temp 5.88 447 3.41 
LM809M3-2.63CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.63V 84 61 4 
LM809M3-2.63TR-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.63V 261.80/1,000 
LM809M3-2.93CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.93V 84 61 4 
LM809M3-2.93TR-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.93V 261.80/1,000 
LM809M3-3.08CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 3.08V 84 61 4 
LM809M3-3.08TR-ND. 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 3.08V 261.80/1,000 
LM809M3-4.00CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.00V 84 61 4 
LM809M3-4.00TR-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.00V 261.80/1,000 
LM809M3-4.38CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.38V 84 61 4 
LM809M3-4.38TR-ND. 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.38V 261.80/1,000 
LM809M3-4.63CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.63V 84 61 44 
LM809M3-4.63TR-ND. 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.63V 261.80/1,000 
LM810M3-2.63CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.63V 84 61 4 
LM810M3-2.63TR-ND. 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.63V 261.80/1,000 
LM810M3-2.93CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.93V 84 61 44 
LM810M3-2.93TR-ND. 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.93V 261.80/1,000 
LM810M3-3.08CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 3.08V 84 61 44 
LM810M3-3.08TR-ND. 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 3.08V 261.80/1,000 
LM810M3-4.00CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.00V 84 61 4 
LM810M3-4.00TR-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.00V 261.80/1,000 
LM810M3-4.38CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.38V 84 61 44 
LM810M3-4.38TR-ND. 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.38V 261.80/1,000 
LM810M3-4.63CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.63V 84 61 44 
LM810M3-4.63TR-ND. 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.63V 261.80/1,000 
LM828M5CT-ND Switched Capacitor Voltage Converter . 1.24 91 66 
LM828M5TR-ND Switched Capacitor Voltage Converter . 429.00/1,000 
LM828M5XTR-ND Switched Capacitor Voltage Converter . 1262.25/3,000 
LM833M-ND Dual Audio Op Amp. 94 69 50 
LM833MXTR-ND Dual Audio Op Amp. 796.88/2,500 


LM1771SMMCT-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller*. 8-MSOP 2.92 2.17 1.60 
LM1771SMMTR-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller*. 8-MSOP 1036.80/1,000 
LM1771TMMCT-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller*. 8-MSOP 2.92 2.17 1.60 
LM1771TMMTR-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller*. 8-MSOP 1036.80/1,000 
LM1771UMMCT-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller*. 8-MSOP 2.92 2.17 1.60 
LM1771UMMTR-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller*. 1036.80/1,000 
LM1881MXTR-ND Video Synchronous Separator. 3656.25/2,500 


LM1881N-ND 
LM1894M-ND 


Video Synchronous Separator. 
Dynamic Noise Reduction System .. 


2.93 2.23 1.70 
2.39 1.78 1.31 


* RoHS Compliant 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


962 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


National 
Semiconductor 


LINEAR SERIES (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LM1949N-ND 476Kbytes, Injector Drive Controller 8-Dip 4.35 3.31 2.53 LM2585T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher 3A Flyback Voltage Regulato! 6.32 5.00 4.01 
LM1971M-ND Digitally Controlled 62dB Audio Attenuator with Mute 8-SOIC 3.04 2.26 1.67 LM2585T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Flyback Regulator.. 6.32 5.00 4.01 
LM1971N-ND. Digitally Controlled 62dB Audio Attenuator with Mute 8-Dip 265 2.02 1.54 LM2585T-5.0-ND 5V, Simple Switcher 3A Flyback Regulator. 6.32 5.00 4.01 
LM1972M-ND 2-Channel 78dB Audio Attenuator with Mute ... -20-SOIC 4.25 3.23 2.47 LM2585T-12-ND 12V, Simple Switcher 3A Flyback Regulato 6.32 5.00 4.01 
LM1973M-ND MicroPot™ 3-Channel 76dB Audio Attenuator with Mute.... 20-SOIC 2255.40/1,000 LM2586S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher 3A Flyback Reg. with Shutdow: 6.53 5.17 4.14 
LM1973N-ND MicroPot™ 3-Channel Audio Attenuator with Mute ...20-Dip 4.85 3.69 2.82 LM2586S-3.3-ND 3.3V Simple Switcher 3A Flyback Reg. with Shutdown .. 653 5.17 4.14 
LM2422TE-ND Mono 220V, 3-Channel, 30MHz CRT DTV Driver* -T0-220-11 8.04 6.36 5.10 LM2586S-5.0-ND 5V, Simple Switcher 3A Flyback Reg. with Shutdown 653 5.17 4.14 
LM2426TE-ND Monolithic Triple 30MHz DTV Driver. .T0-220-11 7.41 5.86 4.70 LM2586S-12-ND 12V, Simple Switcher 3A Flyback Reg. with Shutdown . 6.53 517 4.14 
LM2435T-ND Monolithic Triple 5.5nS CRT Drive! TO-220-9 413 314 240 LM2586T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher 3A Flyback Reg. with Shutdow 6.53 517 4.14 
LM2437T-ND Monolithic Triple 7.5nS CRT Drive! 295 219 1.62 LM2586T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Flyback Reg. with Shutdown 6.53 5.17 4.14 
LM2439T-ND Monolithic Triple 9.5nS CRT Driver. 245 1.82 1.35 LM2586T-5.0-ND 5V, Simple Switcher 3A Flyback Reg. with Shutdown 6.53 517 4.14 
LM2445TA-ND Monolithic Triple 7.5ns CRT Drive 2.64 1.96 1.45 LM2586T-12-ND 12V, Simple Switcher 3A Flyback Reg. with Shutdown. 653 517 414 
LM2462TA-ND Monolithic Triple 3nS CRT Drive: .T0-220-11 6.78 537 430 LM2587EVAL-ND Evaluation Board for LM2587.......... — 43.80 > = 
LM2463TA-ND Monolithic Triple 4nS CRT Driver* -10-220-11 5.63 4.45 3.57 LM2587S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher 5A Flyback Regulator. 832 6.58 5.27 
LM2465TA-ND Monolithic Triple 5.5nS High Gain CRT Driver. TO-220-9 4.00 3.04 2.32 LM2587S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 5A Flyback Regulator. 8.32 6.58 5.27 
LM2466TA-ND Monolithic Triple 7.5nS CRT Driver. T0-220-9 | 2:95 219 1.62 LM2587S-5.0-ND 5V, Simple Switcher 5A Flyback Regulator. 8.32 658 5.27 
LM2467TA-ND Monolithic Triple 7.5nS CRT Drive! TO-220-9 3.33 2.53 1.93 LM2587T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher 5A Flyback Regulator. 8.32 6.58 5.27 
LM2468TA-ND Monolithic Triple 14nS High Gain CRT Drivel T0-220-9 236 1.75 1.30 LM2587T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 5A Flyback Regulator.. 8.32 658 5.27 
LM2469TA-ND Monolithic Triple 9nS High Gain CRT Driver 248 1.84 1.36 LM2587T-5.0-ND 5V, Simple Switcher 5A Flyback Regulator. 8.32 658 5.27 
LM2480NA-ND 80V Triple Bias Clamp* ..... 95 69.50 LM2587T-12-ND 12V, Simple Switcher 5A Flyback Regulato: 8.32 658 5.27 
LM2485NA-ND 220V Triple Clamp with G1 Blank Amp* 1.89 1.41 1.04 LM2588S-ADJ-ND Adjustable Volt. 5A Simple Switcher, Flyback Regulator 8.99 7.11 5.70 
LM25005MH-ND 42\V, 2.5A Buck Switching Regulator* .. TSSOP 5.23 3.98 3.04 LM2588S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 5A Flyback Regulator. 8.99 7.11 570 
LM25007MMCT-ND 42V, 0.5A Buck Switching Regulator* .. 8-MSOP 3.09 230 1.70 LM2588S-5.0-ND 5V, Simple Switcher 5A Flyback Regulator. 899 7.11 5.70 
LM25007MMTR-ND 42\V, 0.5A Buck Switching Regulator* .. 8-MSOP 1277.44/1,00! LM2588S-12-ND 12V, Simple Switcher 5A Flyback Regulato: 8.99 7.11 5.70 


LM2524DN-ND Regulator Pulse Width Module...... 16-Dip 671125 LM2588T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher 5A Flyback Regulator. 699) 71d) 5:70) 
LM2574HVM-ADJ-ND Simple Switcher 0.5A Buck Voltage Regulator . 14-SOIC 3.63 2.76 2.11 LM2588T-5.0-ND 5V, Simple Switcher 5A Flyback Regulator. 8.99 7.11 5.70 
LM2574HVM-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 0.5A Buck Volt. Regulat 14-SOIC 3.63 2.76 2.11 LM2588T-12-ND 12V, Simple Switcher 5A Flyback Regulato 8.99 7.11 5.70 
LM2574HVM-5.0-ND 5V, 500mA Buck Switch Regulator .. bess 14-SOIC 363 2.76 2.11 LM2590HVS-ADJ-ND Adj., Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, 

LM2574HVM-12-ND 12V, Simple Switcher 0.5A Buck Volt. Regulator .. 14-SOIC 3.63 2.76 2.11 Buck Voltage Regulator. T0-263-7 5.38 4.09 3.12 
LM2574HVN-ADJ-ND Adjustable Voltage 500mA Buck Switch Regulator . “Dip 485 3.69 2.82 LM2590HVS-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, 

LM2574HVN-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 0.5A Buck Voltage Regulator. “Dip 485 3.69 2.82 Buck Voltage Regulator. 0-263-7 5.38 4.09 3.12 
LM2574HVN-5.0-ND 5V, 500mA Buck Switch Regulator .. “Dip 4.85 3.69 2.82 LM2590HVS-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, 

LM2574HVN-12-ND 12V, 500mA Buck Switch Regulator “Dip 485 3.69 2.82 Buck Voltage Regulator. TO-263-7 5.38 4.09 3.12 
LM2574M-3.3-ND 3.3V, 500mA Buck Switch Regulator 14-SOIC 247 1.84 1.36 LM2590HVT-ADJ-ND Adj., Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, 

LM2574M-5.0-ND 5V, 500mA Buck Switch Regulato! 14-SOIC 2.47 1.84 1.36 TO-220-7 5.38 4.09 3.12 


LM2574MX-5.0TR-ND 
LM2574M-12-ND 
LM2574MX-ADJTR-ND 


5V, 500mA Buck Switch Regulator ... 
12V, 500mA Buck Switch Regulator ..... 
Adjustable 500mA Buck Switch Regulato! 


1018.88/1,000 


2.47 


1.84 


1.36 


1018.88/1,000 


LM2590HVT-3.3-ND 


Buck Voltage Regulator. 
3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, 


Buck Voltage Regulator. T0-220-7 


5.38 4.09 3.12 


LM2590HVT-5.0-ND 
LM2591HVS-ADJ-ND 
LM2591HVS-3.3-ND 


5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, 
Buck Voltage Regulator. 
Adj., Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, 
Buck Voltage Regulator. 
3.3V, Simple Switcher Power Converter, 


T0-220-7 


T0-263-5 


5.38 4.09 3.12 
5.10 3.88 2.96 


Buck Voltage Regulator. TO-263-5 5.10 3.88 2.96 
LM2591HVS-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, 
Buck Voltage Regulator. TO-263-5 5.10 388 2.96 


LM2591HVT-ADJ-ND 
LM2591HVT-3.3-ND 


Adj., Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, 
Buck Voltage Regulator. 
3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, 
Buck Voltage Regulator. 


T0-220-5 


T0-220-5 


5.10 3.88 2.96 
510 3.88 2.96 


LM2591HVT-5.0-ND 
LM2592HVS-ADJ-ND 
LM2592HVS-3.3-ND 


5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, 
Buck Voltage Regulator. 
Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 2A, 
Buck Voltage Regulator. 
3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 2A, 
Buck Voltage Regulator. 


TO-220-5 


T0-263-5 


T0-263-5 


5.10 3.88 2.96 
610 464 3.54 
610 4.64 3.54 


LM2592HVS-5.0-ND 
LM2592HVT-ADJ-ND 
LM2592HVT-3.3-ND 


5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 2A, 
Buck Voltage Regulator. 
Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 2A, 
Buck Voltage Regulator. 
3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 2A, 
Buck Voltage Regulator. 


T0-263-5 


TO-220-5 


0-220-5 


610 464 3.54 
610 464 3.54 
610 464 3.54 


LM2592HVT-5.0-ND 
LM2593HVS-ADJ-ND 
LM2593HVS-3.3-ND 


5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 2A, 
Buck Voltage Regulator. 
Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz 2A, 
Buck Voltage Regulator. er 
3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 2A, 
Buck Voltage Regulator. 


TO-220-5 


T0-263-7 


T0-263-7 


610 464 3.54 
5.38 4.25 3.41 
5.38 4.25 3.41 


LM2593HVS-5.0-ND 
LM2593HVT-ADJ-ND 
LM2593HVT-3.3-ND 


5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 2A, 
Buck Voltage Regulator. 
Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 2A, 
Buck Voltage Regulator. 
3.3V, Simple Switcher Power Converter, 
Buck Voltage Regulator. 


T0-263-7 


T0-220-7 


T0-220-7 


5.38 4.25 3.41 
5.38 425 3.41 
5.38 4.25 3.41 


LM2593HVT-5.0-ND 
LM2594HVM-ADJ-ND 
LM2594HVM-3.3-ND 


5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 2A, 
Buck Voltage Regulator. 
Adj. Simple Switcher Powe 
Buck Voltage Regulator. 
3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
Buck Voltage Regulator. 


5.38 4.25 3.41 
463 352 2.69 
463 3.52 2.69 


LM2594HVM-5.0-ND 
LM2594HVM-12-ND 
LM2594HVN-ADJ-ND 


5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
Buck Voltage Regulator. 
12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
Buck Voltage Regulator. 
Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
Buck Voltage Regulator. 


463 3.52 2.69 
463 352 2.69 
463 3.52 2.69 


LM2594HVN-3.3-ND 
LM2594HVN-5.0-ND 
LM2594HVN-12-ND 


3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
Buck Voltage Regulator. 
5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
Buck Voltage Regulator. 
12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
Buck Voltage Regulator. 


463 352 2.69 
463 352 2.69 
463 3.52 2.69 


LM2594M-ADJ-ND 
LM2594M-3.3-ND 
LM2594M-5.0-ND 


Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
Buck Voltage Regulator. 
3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
Buck Voltage Regulator. 
5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
Buck Voltage Regulator. 


3.05 232 1.77 
3.05 2:32 1.77 
3.05 2.32 1.77 


LM2574N-ADJ-ND Adjustable 500mA Buck Switch Regulator 247 1.84 1.36 
LM2574N-5.0-ND. 5V, 500mA Buck Switch Regulator .. 247 1.84 1.36 
LM2574N-12-ND 12V, 500mA Buck Switch Regulator 247 1.84 1.36 
LM2574N-15-ND 15V, 500mA Buck Switch Regulator 247 1.84 1.36 
LM2575HVM-ADJ-ND Adjustable 1A Buck Switch Regulato 6.20 3.96 3.02 
LM2575HVM-12-ND 12V, Simple Switcher 1A Buck Voltage Regulator. 5.20 3.96 3.02 
LM2575HVN-5.0-ND 5V, 1A Buck Switch Regulator................ 16-Dip 5.20 3.96 3.02 
LM2575HVS-ADJ-ND Adj., Simple Switcher 1A Buck Voltage Regulator. TO-263-5 448 3.41 2.60 
LM2575HVS-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 1A Buck Voltage Regulato! TO-263-5 448 341 2.60 
LM2575HVS-5.0-ND 5V, Simple Switcher 1A Buck Voltage Regulator... TO-263-5 448 341 2.60 
LM2575HVS-12-ND 12V, Simple Switcher 1A Buck Voltage Regulator. TO-263-5 448 341 2.60 
LM2575HVS-15-ND. 15V, Simple Switcher 1A Buck Voltage Regulator. 448 3.41 2.60 
LM2575HVT-ADJ-ND Adjustable 1A Buck Switch Regulator-.......... 5.20 3.96 3.02 
LM2575HVT-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 1A Buck Voltage Regulatot 5.20 3.96 3.02 
LM2575HVT-5.0-ND 5V, 1A Buck Switch Regulator, High Voltage 5.20 3.96 3.02 
LM2575HVT-12-ND 12V, 1A Buck Switch Regulator. 5.20 3.96 3.02 
LM2575HVT-15-ND 15V, 1A Buck Switch Regulator. 6.20 3.96 3.02 
LM2575M-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 1A Buck Voltage Regulatoi 2.58 1.96 1.50 
LM2575M-5.0-ND 5V, 1A Buck Switch Regulator................- 2.58 1.96 1.50 
LM2575M-12-ND 12V, Simple Switcher 1A Buck Voltage Regulator. 24-SOIC 2.58 1.96 1.50 
LM2575M-15-ND 15V, Simple Switcher 1A Buck Voltage Regulator. 24-SOIC 2.58 1.96 1.50 
LM2575N-ADJ-ND Adjustable 1A Buck Switch Regulato 16-Dip 343 261 1.99 
LM2575N-5.0-ND. 5V, 1A Buck Switch Regulato 16-Dip 343 261 1.99 
LM2575N-12-ND 12V, 1A Buck Switch Regulator. 16-Dip 343 261 1.99 
LM2575S-ADJ-ND Adj., Simple Switcher 1A Buck Voltage Regulator. TO-263-5 2.90 2.21 1.69 
LM2575S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 1A Buck Voltage Regulato! TO-263-5 2.90 221 1.69 
LM2575S-5.0-ND 5V, Simple Switcher 1A Buck Voltage Regulator... TO-263-5 2.90 2.21 1.69 
LM2575S-12-ND 12V, Simple Switcher 1A Buck Voltage Regulator. TO-263-5 2.90 221 1.69 
LM2575T-ADJNS-ND Adjustable 1A Buck Switch Regulato: 258) 1.96) 1:50 
LM2575T-3.3-ND 3.3V, 1A Buck Switch Regulator... 258 1.96 1.50 
LM2575T-5.0-ND 5V, 1A Buck Switch Regulator. 2.58 1.96 1.50 
LM2575T-12-ND 12V, 1A Buck Switch Regulator. 2.58 1.96 1.50 
LM2575T-15-ND 15V, 1A Buck Switch Regulator. 2.58 1.96 1.50 
LM2576HVS-ADJ-ND Adjustable 3A Buck Switch Regulato 5.85 445 3.40 
LM2576HVS-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Buck Voltage Regulato! 5.85 445 3.40 
LM2576HVS-5.0-ND 5V, Simple Switcher 3A Buck Voltage Regulato! 5.85 445 3.40 
LM2576HVT-ADJ-ND Adjustable 3A Buck Switch Regulator-.......... 5.85 445 3.40 
LM2576HVT-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Buck Voltage Regulatoi 5.85 445 3.40 
LM2576HVT-5.0-ND 5V, 3A Buck Regulator High Voltage 5.85 445 3.40 
LM2576HVT-12-ND 12V, 3A Buck Regulator High Voltag 5.85 445 3.40 
LM2576HVT-15-ND 15V, 3A Buck Regulator High Voltage ... 5.85 445 3.40 
LM2576S-ADJ-ND Adj., Simple Switcher 3A Buck Voltage Reg! 3.23 246 1.88 
LM2576S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Buck Voltage Regulato! 3.23 2.46 1.88 
LM2576S-5.0-ND 5V, Simple Switcher 3A Buck Voltage Regulator... 3.23 246 1.88 
LM2576S-12-ND 12V, Simple Switcher 3A Buck Voltage Regulator. 8:23" 24674188 
LM2576S-15-ND 15V, Simple Switcher 3A Buck Voltage Regulator. 3.23 246 1.88 
LM2576T-ADJNS-ND Adjustable 3A Buck Voltage Regulator 3.20 2.44 1.86 
LM2576T-3.3NS-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Buck Voltage Regulato! 3.20 244 1.86 
LM2576T-5.0-ND 5V, 3A Buck Switch Regulator....... 3.20 244 1.86 
LM2576T-12-ND 12V, 3A Buck Simple Switch Regulator. 3.20 244 1.86 
LM2576T-15-ND 15V, Simple Switcher 3A Buck Voltage Regulator. 3.20 2.44 1.86 
LM2577M-ADJ-ND Adjustable 3A Step-Up Switch Regulator . 5.57 440 3.53 
LM2577N-ADJ-ND Adjustable 3A Step-Up Switch Regulator . 5.57 440 3.53 
LM2577N-12-ND. 12V, 3A Step-Up Switch Regulator ... 5.57 440 3.53 
LM2577N-15-ND. 15V, 3A Step-Up Switch Regulator ... 5.57 440 3.53 
LM2577S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Step-Up Voltage Regulator .. 5.57 440 3.53 
LM2577S-12-ND 12V, Simple Switcher Step-Up Voltage Regulator. 557 440 3.53 
LM2577S-15-ND 15V, Simple Switcher Step-Up Voltage Regulator. 5.57 440 3.53 
LM2577T-ADJ-ND Adjustable 3A Step Up Switch Voltage Regulator. 5.57 440 3.53 
LM2577T-12-ND 12V, 3A Step-Up Switch Regulator ... 5.57 440 3.53 
LM2577T-15-ND 15V, 3A Step-Up Switch Regulato 557 440 3.53 
LM2578AM-ND 750mA Switching Regulator. 3103 2/30 1.76 
LM2578AN-ND 750mA Switching Regulator. a 3103 2:30 1:76 
LM2585S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher 3A Flyback Regulato 6.32 5.00 4.01 
LM2585S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Flyback Regulator. 6.32 5.00 4.01 
LM2585S-5.0-ND 5V, Simple Switcher 3A Flyback Regulato: 6.32 5.00 4.01 
LM2585S-12-ND 12V, Simple Switcher 3A Flyback Regulator. 6.32 5.00 4.01 


LM2594M-12-ND 
LM2594MX-5.0TR-ND 
LM2594N-ADJ-ND 


12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 
Buck Voltage Regulator. 
5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A , 
Buck Voltage Regulator. 
Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
Buck Voltage Regulator. 


3.05 2:32 1.77 
3812.50/2,500 
3.05 2.32 1.77 


* RoHS Compliant 


(Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Semiconductor 


LINEAR SERIES (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM2594N-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, LM2599T-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3A, 
Buck Voltage Regulator. its) esr Buck Voltage Regulator 5.13 3.90 2.98 
LM2594N-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2611AMFCT-ND 1.4MHz Cuk Converter 2.73 2.08 1.59 
Buck Voltage Regulato eis) ee Lr LM2611AMFTR-ND 1.4MHz Cuk Converter 1373.40/1,000 
LM2594N-12-ND 12V, Simple Switcher Po LM2611BMFCT-ND 1.4MHz Cuk Converter 2.90 216 1.59 
Buck Voltage Regulator. 3.05 2.32 1.77 LM2611BMFTR-ND 1.4MHz Cuk Converter 1196.80/1,000 
LM2595S-ADJ-ND Adj., Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2612ABPCT-ND 400mA Sub-Miniature, Programmable, Buck 
Buck Voltage Regulato 3.85 2.93 2.24 DC-DC Converter... 3.33 2.53 1.93 
LM2595S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Pi LM2612ABPTR-ND 400mA Sub-Miniature, Programmable, Buck 
Buck Voltage Regulator. T0-263-5 3.85 2.93 2.24 DC-DC Converter... 442.23/250 
LM2595S-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, LM2612ATLCT-ND 400mA Sub-Miniature, Programmable, Buck 
Buck Voltage Regulator. TO-263-5 3.85 2.93 2.24 Dc-DC Converter - 10-microSMD 3.33 2.53 1.93 
LM2595S-12-ND 42V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 1A, LM2612ATLTR-ND ass Programmable, Buck isnieeshae one 
Buck Voltage Regulator. 3.85 293 2.24 i gue 7 
LM2595T-ADJ-ND Adj., Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, LM2619ATLCT-ND 500mA Buck DC-DC Converte Q-microSMD__2.67 1.98 1.47 
Buck Voltage Regulator. 3.85 293 2.24 LM2619ATLTR-ND 500mA Buck DC-DC Converte 0-microSMD 290.25/250 
LM2595T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, LM2619MTC-ND 500mA Buck DC-DC Converter -14-TSSOP 285 2.17 1.66 
LM2595T-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, a PU Ue eS ded ied lreirteE ely 
Buck Voltage Regulator. T0-220-5 3.85 293 2.24 LM2622MM-ADJCT-ND | 600kHz/1.3MHz Step-Up PWM DC-DC Converter. 8-MSOP 2.65 1.97 1.46 
LM2595T-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, LM2622MM-ADJTR-ND 600kHz/1 -3MHz Step-Up PWM DC-DC Converter. 8-MSOP 1094.40/1,000 
si og oes Ee ed 
LM2596S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher P: C rter, 150kHz, 3A, a 7 afi 
Ridek Voltage ReGilgbt. 430 327 250 | LM2623AMMCT-ND —_| General Purpose Low Vin, Low Ripple 
1M25968-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3A, ARETE Sonal Ponase tan igias ae 20) Me 5 
Buck Voltage Regulator. 4130! 3/27 2/50 * , 
LM25968-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz 3A, DC-DC Boost Converter 1310.40/1,000 
Buck Voltage Regulator. 430 327 2.50 LM2623LDCT-ND General Purpose Low Vin, 
LM2596S-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3A, cnoeeaTaNn Paster cer ar eae a Pad} a eal 
Buck Voltage Regulator. 4.30 3.27 2.50 Bee OC dues! Cameron PP Areeeentond 
LM2596SX-5.0TR-ND 5V, Power Converter 150kHz 3A Buck Volt. Ret 1096.50/500 = Sm ET —— 
5 eas z LM2623MMCT-ND General Purpose Low Vin, Low Ripple 
LM2596T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3A, DC-DC Boost Converter 256 191 1.41 
Buck Voltage Regulator. T0-220-5 4.30 3.27 2.50 i i i. i f ) 
LIM2596T-3.3-ND 3.3V. Simple Switcher P. ¢ rt Te 0kH 3A. LM2623MMTR-ND GP Low Vin, Low Ripple DC-DC Boost Convertet 1058.56/1,000 
can aaa Wohiaye Regulator... Onveret 2 70-220-5 PAO me LM2633MTD-ND 2-Phase Sync. Triple Regulator Controller..... 618 4.70 3.59 
7 2 ia S a z LM2635M-ND 5-Bit Programmable Sync. Buck Regulator Controlle 3.40 259 1.98 
LM2596T-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3A, LM2636M-ND 5-Bit Programmable Sync, Buck Regulator Controller 340 2.59 1.98 
Buck Voltage Regulator. 70-2205 4.30 3.27 2.50 LM2636MTC-ND 5-Bit Programmable Sync. Buck Regulator Controlle 340 2.59 1.98 
LM2596T-12-ND prietaere en tia Converter, 150kHz, 3A, fan) aor eG LM2637M-ND Motherboard Power Supply Solution . 448 3.41 2.60 
ee ‘ E A a LM2638M-ND Motherboard Power Supply Solution . 448 3.41 2.60 
LM2597HVM-ADJ-ND | Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5, LM2639M-ND 5-Bit Program, Hi Freq. Multiphase PWM Controller. 6.05 4.60 3.51 
Buck Voltage Regulator. 4.75 3.61 2.76 LM2640MTC-ADJ-ND | Dual Adj. Buck Switching Power Supply 
LM2597HVM-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150KH2, 0.5A, Controller, Switching Freq. 200kHz ...28-TSSOP 6.78 5.37 4.30 
LM2597HVM-5.0-ND ae Mie pave A SEN 4.75 3.61 2.76 LM2641MTC-ADJ-ND —_| Dual Adj. Buck Switching Power Supply 
597 }-5.0-| 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, Controller, Switching Freq. 300kHz.. .28-TSSOP 7.14 565 4.53 
Buck Voltage Regulator. 4.75 361 276 LM2642MTC-ND 2-Phase Sync. Buck Switching Controlle .28-TSSOP 4.05 3.08 2.35 
LM2597HVM-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2645MTD-ND Dual Output 2-Phase Switching Controller. -48-TSSOP 6.18 4.70 3.59 
Buck Voltage Regulator. 475 3.61 2.76 LM2647LQCT-ND Dual Sync. Buck Regulator... B-LLP 453 3.44 263 
LM2597HVN-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2647LQTR-ND Dual Sync. Buck Regulato 8-LLP 2280.60/1,000 
Buck Voltage Regulator. 475) 3/61) 2076 LM2647MTC-ND Dual Sync. Buck Regulator.. .28-TSSOP 4.53 3.44 2.63 
LM2597HVN-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2650EVAL-ND Evaluation Board for LM2650X .— 53.55 — — 
Buck Voltage Regulator. 4.75 361 276 LM2650M-ADJ-ND Synchronous Buck DC-DC Converter. 24-SOIC 7.27 5.75 4.61 
LM2597HVN-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2651MTC-ADJ-ND Adj. 1.5A, High Efficiency Sync. Switching Regulator.......16-TSSOP 4.00 3.04 2.32 
Buck Voltage Regulator. 475 361 2.76 LM2651MTC-1.8-ND 1.8V, 1.5A, High Efficiency Sync. Switching Regulator.....16-TSSOP 4.00 3.04 2.32 
LM2597HVN-12-ND. 42V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2651MTC-2.5-ND 2.5V, 1.5A, High Efficiency Sync. Switching Regulator.....16-TSSOP 4.00 3.04 2.32 
Buck Voltage Regulator. 475 361 2.76 LM2651MTC-3.3-ND 3.3V, 1.5A, High Efficiency Sync. Switching Regulator.....16-TSSOP 4.00 3.04 2.32 
LM2597M-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2653MTC-ADJ-ND Adj. 1.5A, High Efficiency Sync. Switching Regulator.......16-TSSOP 4.63 3.52 2.69 
Buck Voltage Regulator. (se) a) LM2655MTC-ADJ-ND Adj. 2.5A, High Efficiency Sync. Switching Regulator.......16-TSSOP 4.00 3.04 2.32 
LM2597M-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2655MTC-3.3-ND 3.3V, 2.5A, High Efficiency Sync. Switching Regulator.....16-TSSOP 4.00 3.04 2.32 
Buck Voltage Regulato 3.78 287 219 LM2657MTC-ND Dual Sync. Buck Regulator Controller .28-TSSOP 453 3.44 2.63 
LM2597M-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2660M-ND 100mA, Switched Capacitor Converte SOIC 2.05 1.52 1.13 
Buck Voltage Regulator. 3.78 287 2.19 LM2661M-ND 100mA, Switched Capacitor Converter with Shutdown. SOIC =«2.05 152 1.13 
LM2597M-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2662M-ND Switched Capacitor Voltage Converter “SOIC 264 1.96 1.45 
Buck Voltage Regulato! 3.78 287 219 LM2663M-ND Switched Capacitor Voltage Converter 3 “SOIC 264 1.96 1.45 
LM2597N-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Po LM2664M6CT-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 91% Eff. 1.20 88 64 
Buck Voltage Regulator. 3.78 287 2.19 LM2664M6TR-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 91% Eff. 416.00/1,000 
CEO /83 Sig Sy Pov Oak te os ome es ee 
Buck Voltage Regulate -Di 3.78 2.87 2.19 a 2 ad 
In ART BV, Simple Switcher Pow e LM2670S-ADJ-ND at Simple Switcher High Efficiency 3A Buck 
Buck Voltage Regulator. 3.78 287 2.19 4.70 3.58 2.73 
LM2597N-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, MESSRS eR) 9 
Buck Voltage Regulator. 3.78 287 2.19 Voltage Regulator with Sync. 470 3.58 2.73 
[M2598S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150KHz 1A, TERS Sei) oy, Simple Sune High Eceny 3 3A Buck 10-2637 MOO 
Buck Voltage Regulator. 445 339 2.59 ONGS eg UIOT WH Syne ial : : : 
i LM2670S-12-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 3A Buck 
LM2598S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, Voltage Regulator with S T0-263-7 470 358 273 
Buck Voltage Regulator... 4.45 3.39 2.59 ead eiah pune : : : 
LM2670SD-3.3CT-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 3A Buck 
LM2598S-5.0-ND 5V, Power Converter, 150kHz, 1A, Buck Voltage Regulator with S 470 358 2.73 
Voltage Regulator 445 3.39 2.59 pee ar we Se : wee 
- 7 LM2670SD-3.3TR-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 3A Buck 
LM2598S-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, 
Buck Voltage Regulator 445 339 259 Voltage Regulator with Sync... 625.10/250 
LM2598T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kH2, 1A, ea Sy, Sole Scher High ln 3 Ag AE Bae 
Buck Voltage Regulator. CRS OBE) BEE) LM2670SD-5.0TR-ND | 5V, Simple Switcher High Efficiency 3A Buck 
LM2598T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, Voltage Regulator with Sync. 625.10/250 
Buck Voltage Regulator. 10-220-7 BESS5 ES S928 [M2670SD-120T-ND | 12V, Simple Switcher High Efficiency 3A Buck 
LM2598T-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, Voltage Regulator with Sync..... 470 3.58 2.73 
Buck Voltage Regulator. T0-220-7 4.45 3.39 2.59 LIM2670SD-12TR-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 3A Buck 
LM2598T-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, Voltage Regulator with Sync... 625.10/250 
Buck Voltage Regulator. 445 3.39 2.59 LM2670SD-ADJCT-ND | Adj., Simple Switcher High Efficiency 3A Buck 
LM2599S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3A, Voltage Regulator with Sync... ATOU 3580273 
Buck Voltage Regulator. 5.13 3.90 2.98 [M2670SD-ADJTR-ND | Adj,, Simple Switcher High Efficiency 3A Buck 
LM2599S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3A, Voltage Regulator with Syne..... 625.10/250 
Buck Voltage Regulator. T0-263-7. 513 390 2.98 LM2670T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher High Efficiency. 3A Buck 
LM2599S-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3A, Regulator with Sync.. 4.70 3.58 2.73 
Buck Voltage Regulator. T0-263-7 513 3.90 2.98 LM2670T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 3A Buck 
LM2599S-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, Regulator with Sync.. ATO) 73:58) 52:78 
Buck Voltage Regulator. 5.13 3.90 2.98 LM2670T-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 3A Buck 
LM2599T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3A, Regulator with Sync... TO-220-7 4.70 358 273 
Buck Voltage Regulator. 5.13 3.90 2.98 LM2670T-12-ND 12V, Simple Switcher High Eff ency 3A Buck 
LM2599T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, Regulator with Sync.. TO-220-7 4.70 3.58 2.73 
Buck Voltage Regulator. 5.13 3.90 2.98 LM2671LD-ADJCT-ND | Adj. Simple Switcher High Efficiency 500mA Buck 
LM2599T-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3A, Voltage Regulator 3.28 2.49 1.90 
Buck Voltage Regulator. 513 3.90 2.98 (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. al 25 100 Part No. Description Pkg. il 25 100 
LM2671LD-ADJTR-ND | Adj. Simple Switcher High Efficiency 500mA Buck LM2674LD-5.0CT-ND 5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

Voltage Regulator ... 1650.60/1,000 500mA Buck Voltage Regulator 310 236 1.80 


LM2671LD-3.3CT-ND 
LM2671LD-3.3TR-ND 


3.3V, Simple Switcher High Efficiency 500mA Buck 
Voltage Regulator... 
3.3V, Simple Switcher High Efficiency 500mA Buck 
Voltage Regulator... 


3.28 


2.49 


1.90 


1650.60/1,000 


LM2671LD-5.0CT-ND 
LM2671LD-5.0TR-ND 
LM2671LD-12CT-ND 


5V, Simple Switcher High Efficiency 500mA Buck 
Voltage Regulator... 
5V, Simple Switcher High Efficiency 500mA Buck 
Voltage Regulator 
12V, Simple Switcher High Efficiency 500mA Buck 
Voltage Regulator 


3.28 


2.49 


1.90 


1650.60/1,000 


3.28 


2.49 


1.90 


LM2674LD-5.0TR-ND 


LM2674LD-12CT-ND 


5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
500mA Buck Voltage Regulator 
12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
500mA Buck Voltage Regulator 


1562.40/1,000 


3.10 


2.36 


1.80 


LM2671LD-12TR-ND 
LM2671M-ADJ-ND 


12V, Simple Switcher High Efficiency 500mA Buck 
Voltage Regulator 
Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency 


1650.60/1,000 


LM2674LD-12TR-ND 


LM2674M-ADJ-ND 


12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
500mA Buck Voltage Regulator 
Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency 


1562.40/1,000 


500mA Buck Voltage Regulator 3.28 249 1.90 
LM2671M-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

500mA Buck Voltage Regulator... 3.28 2.49 1.90 
LM2671M-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

500mA Buck Voltage Regulator 3.28 249 1.90 
LM2671M-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

500mA Buck Voltage Regulator 3.28 249 1.90 
LM2671N-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter High Effieciency 

500mA Buck Voltage Regulator 3.28 2.49 1.90 
LM2671N-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

500mA Buck Voltage Regulator 3.28 249 1.90 
LM2671N-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

500mA Buck Voltage Regulator 3.28 249 1.90 
LM2671N-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

500mA Buck Voltage Regulator 3.28 249 1.90 
LM2672LD-ADJCT-ND | Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

1A Buck Voltage Regulator 418 318 2.43 


LM2672LD-ADJTR-ND 
LM2672LD-3.3CT-ND 


Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
1A Buck Voltage Regulator 
3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
1A Buck Voltage Regulator . 


2104.20/1,000 


4.18 


3.18 


2.43 


500mA Buck Voltage Regulator 3.10 236 1.80 
LM2674M-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

500mA Buck Voltage Regulator 3.10 2.36 1.80 
LM2674M-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

500mA Buck Voltage Regulator 3.10' 2:36 1.80 
LM2674M-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

500mA Buck Voltage Regulator 3.10 236 1.80 
LM2674N-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

500mA Buck Voltage Regulator 3.10 236 1.80 
LM2674N-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

500mA Buck Voltage Regulator 3.10 2.36 1.80 
LM2674N-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

500mA Buck Voltage Regulator 3.10 2.36 1.80 
LM2674N-12-ND. 12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

500mA Buck Voltage Regulator 3.10 2.36 1.80 
LM2675LD-ADJCT-ND Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

1A Buck Voltage Regulator 4.00 3.04 2.32 


LM2675LD-ADJTR-ND 


LM2675LD-3.3CT-ND 


Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
1A Buck Voltage Regulator 
3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
1A Buck Voltage Regulator 


2016.00/1,000 


4.00 


3.04 


2.32 


LM2672LD-3.3TR-ND 
LM2672LD-5.0CT-ND 
LM2672LD-5.0TR-ND 


3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
1A Buck Voltage Regulator 
5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
1A Buck Voltage Regulator . 
5V, Simple Switcher Power C: 
1A Buck Voltage Regulator 


2104.20/1,000 


4.18 


3.18 


2.43 


2104.20/1,000 


LM2675LD-3.3TR-ND 


LM2675LD-5.0CT-ND 


LM2675LD-5.0TR-ND 


3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
1A Buck Voltage Regulator 
5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
1A Buck Voltage Regulator 
5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
1A Buck Voltage Regulator 


2016.00/1,000 


4.00 


3.04 


2.32 


2016.00/1,000 


LM2672LD-12CT-ND 
LM2672LD-12TR-ND 
LM2672M-ADJ-ND 


12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
1A Buck Voltage Regulator 
12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
1A Buck Voltage Regulator 
Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency 


4.18 


3.18 


2.43 


2104.20/1,000 


LM2675LD-12CT-ND 


LM2675LD-12TR-ND 


LM2675M-ADJ-ND 


12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
1A Buck Voltage Regulator ... 
12V, Simple Switcher Power Converter Hig! 
1A Buck Voltage Regulator 
Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency 


4.00 


3.04 


2.32 


2016.00/1,000 


1A Buck Voltage Regulator 418 318 2.43 
LM2672M-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

1A Buck Voltage Regulator 418 3.18 2.43 
LM2672M-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

1A Buck Voltage Regulator 418 3.18 2.43 
LM2672M-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

1A Buck Voltage Regulator . 418 318 2.43 
LM2672N-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

1A Buck Voltage Regulator 418 318 2.43 
LM2672N-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

1A Buck Voltage Regulator . 418 3.18 2.43 
LM2672N-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power C: 

1A Buck Voltage Regulator 418 318 2.43 
LM2672N-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

1A Buck Voltage Regulator 418 318 2.43 
LM2673S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher 3A Buck Voltage 

Regulator with Adj. Current Limit 470 3.58 2.73 
LM2673S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Buck Voltage 

Regulator with Adj. Current Limit 470 3.58 2.73 
LM2673S-5.0-ND 5V, Simple Switcher 3A Buck Voltage 

Regulator with Adj. Current Limit 470 3.58 2.73 
LM2673S-12-ND 12V, Simple Switcher 3A Buck Voltage 

Regulator with Adj. Current Limit 470 3.58 2.73 
LM2673SD-3.3CT-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Buck Voltage Regulator 

with Adj. Current Limit 470 358 2:73 
LM2673SD-3.3TR-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Buck Voltage Regulator 

with Adj. Current Limit 625.10/250 
LM2673SD-5.0CT-ND 5V, Simple Switcher 3A Buck Voltage Regulator 

with Adj. Current Limit 470 358 2.73 
LM2673SD-5.0TR-ND 5V, Simple Switcher 3A 

with Adj. Current Limit 625.10/250 
LM2673SD-12CT-ND 12V, Simple Switcher 3A Buck Voltage Regulator 

with Adj. Current Limit 470 3.58 2.73 
LM2673SD-12TR-ND 12V, Simple Switcher 3A 

with Adj. Current Limit 625.10/250 
LM2673SD-ADJCT-ND —_| Adj., Simple Switcher 3A Buck Voltage Regulator 

with Adj. Current Limit 470 3.58 2.73 
LM2673SD-ADJTR-ND | Adj., Simple Switcher 3A Buck Voltage Regulator 

with Adj. Current Limit... 625.10/250 
LM2673T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher 3A Buck Voltage 

Regulator with Adj. Current Limit 470 3.58 2.73 
LM2673T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Buck Voltage 

Regulator with Adj. Current Limit 470 3.58 2.73 
LM2673T-5.0-ND 5V, Simple Switcher 3A Buck Voltage 

Regulator with Adj. Current Limit 470 3.58 2.73 
LM2673T-12-ND 12V, Simple Switcher 3A Buck Voltage 

Regulator with Adj. Current Limi 470 358 2.73 
LM2674LD-ADJCT-ND Adj. Simple Switcher Power Converter Hig! 

500mA Buck Voltage Regulator 3.10 236 1.80 


LM2674LD-ADJTR-ND 
LM2674LD-3.3CT-ND 


LM2674LD-3.3TR-ND 


500mA Buck Voltage Regulator... 
3.3V, Simple Switcher Power Conv 
500mA Buck Voltage Regulator 
3.3V, Simple Switcher Power Converter Hig 
500mA Buck Voltage Regulator 


1562.40/1,000 


3.10 


2.36 


1.80 


1562.40/1,000 


1A Buck Voltage Regulator 4.00 3.04 2.32 
LM2675M-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

1A Buck Voltage Regulator 4.00 3.04 2.32 
LM2675M-5.0-ND 5V, High-Efficiency Switcher, 

1A, Buck Voltage Regulator 4.00 3.04 2.32 
LM2675M-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

1A Buck Voltage Regulator 400 3.04 2.32 
LM2675N-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

1A Buck Voltage Regulator 4.00 3.04 2.32 
LM2675N-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

1A Buck Voltage Regulator ... 400 3.04 2.32 
LM2675N-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter Hig 

1A Buck Voltage Regulator 4.00 3.04 2.32 
LM2675N-12-ND. 12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

1A Buck Voltage Regulator... 400 3.04 2.32 
LM2676S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher High Efficiency 3A Buck 

Voltage Regulator 448 341 2.60 
LM2676S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 3A 

Buck Voltage Regulator. 448 341 2.60 
LM2676S-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 3A 

Buck Voltage Regulator. 0-263-7 448 3.41 2.60 
LM2676S-12-ND 12V, Simple Switcher Hig 

Buck Voltage Regulator. TO-263-7 448 3.41 2.60 
LM2676SD-3.3CT-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 3A Buck 

Voltage Regulator .. 4-LLP 448 3.41 2.60 
LM2676SD-3.3TR-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 3A Buck 

Voltage Regulator 595.18/250 
LM2676SD-5.0CT-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency. 3A Buck 

Voltage Regulator 448 3.41 2.60 
LM2676SD-5.0TR-ND 5V, Simple Switcher High Etiency 3A Buck 

Voltage Regulator 595.18/250 
LM2676SD-12CT-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 3A Buck 

Voltage Regulator 448 3.41 2.60 
LM2676SD-12TR-ND 12V, Simple Switcher High Eff ency 3A Buck 

Voltage Regulator 595.18/250 
LM2676SD-ADJCT-ND | Adj., Simple Switcher High Effi ency 3A Buck 

Voltage Regulator 448 3.41 2.60 
LM2676SD-ADJTR-ND | Adj., Simple Switcher High Efficiency y 3A Buck 

Voltage Regulator 595.18/250 
LM2676T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher High Efficiency 3A Buck 

Voltage Regulator 448 341 2.60 
LM2676T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 3A Buck 

Voltage Regulator . 448 3.41 2.60 
LM2676T-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 3A Buck 

Voltage Regulator TO-220-7 448 341 2.60 
LM2676T-12-ND 12V, Simple Switcher High Eff ency 3A Buck 

Voltage Regulator TO-220-7 448 3.41 2.60 
LM2677S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 

Voltage Regulator with Sync. TO-263-7 7.50 5.93 4.75 
LM2677S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 

Voltage Regulator with Sync..... TO-263-7 7.50 5.93 4.75 
LM2677S-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency. 5A Buck 

Voltage Regulator with Sync..... TO-263-7 7.50 5.93 4.75 
LM2677S-12-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency. 5A Buck 

Voltage Regulator with Sync. TO-263-7 7.50 5.93 4.75 

(Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 

LM2677SD-3.3CT-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Buck LM2695SDTR-ND 30V, 1.25A Buck Switching Regulator. 1738.80/1,000 
Voltage Regulator with Sync... 7.50 5.93 4.75 LM2696MXA-ND 3A Constant On Time Buck Regulator “Y6-TSSOP 4.05 3.08 2.35 


LM2677SD-3.3TR-ND 
LM2677SD-5.0CT-ND 


3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 
Voltage Regulator with Sync. 
5V, Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 
Voltage Regulator with Sync. 


1133.48/250 
7.50 5.93 4.75 


LM2698MM-ADJCT-ND 
LM2698MM-ADJTR-ND 
LM2700LD-ADJCT-ND 


Adj., 1.35A Simple Switcher Boost Regulator 8-MSOP 
Adj., 1.35A Simple Switcher Boost Regulator 8-MSOP 


600kHz/1.25MHz, 2.5A, Step-Up PWM DC-DC Converter. 4-LLP 


435 3.31 2.53 
2192.40/1,000 
4.08 3.10 2.37 


LM2677SD-5.0TR-ND 
LM2677SD-12CT-ND 
LM2677SD-12TR-ND 


5V, Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 
Voltage Regulator with Sync... 
12V, Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 
Voltage Regulator with Sync... 
12V, Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 
Voltage Regulator with Sync... 


1133.48/250 
750 5.93 4.75 
1133.48/250 


LM2700LD-ADJTR-ND 
LM2700MT-ADJ-ND 


600kHz/1.25MHz, 2.5A, Step-Up PWM DC-DC Converter......14-LLP 
600kHz/1.25MHz, 2.5A, Step-Up PWM DC-DC 


2053.80/1,000 


LM2677SD-ADJCT-ND 
LM2677SD-ADJTR-ND 
LM2677T-ADJ-ND 


Adj., Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 
Voltage Regulator with Sync... 
Adj., Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 
Voltage Regulator with Sync... 
Adj. Simple Switcher High Efficiency 5A Buc! 
Voltage Regulator with Sync... 


750 5.93 4.75 
1133.48/250 
750 5.93 4.75 


LM2677T-3.3-ND 


3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 


Converter -14-TSSOP 4.08 3.10 2.37 
LM2702MT-ADJ-ND -16-TSSOP 3.33 2.53 1.93 
LM2703MF-ADJCT-ND _ | Adj. Micropower Step-Up DC-DC Converte: 2230 166) Led 
LM2703MF-ADJTR-ND | Adj. Micropower Step-Up DC-DC Converter... 921.60/1,000 
LM2704MF-ADJCT-ND | Adj. Micropower Step-Up DC-DC Converte SOT-23-5 2.65 1.97 1.46 
LM2704MF-ADJTR-ND | Adj. Micropower Step-Up DC-DC Converter... OT-23-5 1094.40/1,000 
LM2705MF-ADJCT-ND | Step-Up DC-DC Converter w/150mA Peak Current Li OT-23-5 «2.41 1.80 1.33 
LM2705MF-ADJTR-ND__| Step-Up DC-DC Converter w/150mA Peak Current Limit ... SOT-23-5 997.12/1,000 
LM2715MT-ADJ-ND TFT Panel Module... -16-TSSOP 3.10 2.36 1.80 


LM2716MT-ND 
LM2717MT-ND 
LM2722M-ND 
LM2724ALDCT-ND 


Dual PWM DC-DC Converte 
Dual Buck DC-DC Converter 
High Speed Sync./Async. MOSFET Drive 
High Speed 3A Synchronous MOSFET Driver 


.24-TSSOP 
.24-TSSOP 


5.70 4.34 3.31 
5.83 443 3.38 
278 2.11 1.61 
278) 2rd 6 


LM2724ALDTR-ND 
LM2724AM-ND 

LM2724ASDCT-ND 
LM2724ASDTR-ND 


High Speed 3A Synchronous MOSFET Driver 
High Speed 3A Synchronous MOSFET Driver 
High Speed 3A Synchronous MOSFET Driver 
High Speed 3A Synchronous MOSFET Driver 


1398.60/1,000 
278 211 1.61 
278 241) 1:61 
1398.60/1,000 


LM2725M-ND High Speed Synchronous MOSFET Driver. 2.85 217 1.66 
LM2726M-ND High Speed Synchronous MOSFET Driver. 3.23 2.46 1.88 
LM2727MTC-ND N-Channel FET Sync. Buck Regulator Controlle! 2.98 2.27 1.73 


LM2731XMFCT-ND 
LM2731XMFTR-ND 
LM2731YMFCT-ND 


0.6/1.6MHz Boost Converter w/22V Internal FET Switc! 
0.6/1.6MHz Boost Converter w/22V Internal FET Switcl 
0.6/1.6MHz Boost Converter w/22V Internal FET Switc! 


2.58 1.96 1.50 
1297.80/1,000 
2.58 1.96 1.50 


LM2731YMFTR-ND 
LM2733XMFCT-ND 
LM2733XMFTR-ND 
LM2733YMFCT-ND 
LM2733YMFTR-ND 


0.6/1.6MHz Boost Converter w/22V Internal FET Switcl 
0.6/1.6MHz Boost Converter w/40V Internal FET Switc! 
0.6/1.6MHz Boost Converter w/40V Internal FET Switcl 
0.6/1.6MHz Boost Converter w/40V Internal FET Switc! 
0.6/1.6MHz Boost Converter w/40V Internal FET Switcl 


1297.80/1,000 
2.58 1.96 1.50 
1297.80/1,000 
2.58 1.96 1.50 
1297.80/1,000 


LM2734XMKCT-ND 
LM2734XMKTR-ND 
LM2734YMKCT-ND 
LM2734YMKTR-ND 


1A Load Buck DC-DC Regulator. 
1A Load Buck DC-DC Regulator. 
1A Load Buck DC-DC Regulator. 
1A Load Buck DC-DC Regulator. 


3.58 2.72 2.08 
1801.80/1,000 
2.98 2.27 1.73 
1499.40/1,000 


LM2734ZMKCT-ND 1A Load Buck DC-DC Regulator. 415 316 241 
LM2734ZMKTR-ND 1A Load Buck DC-DC Regulator. 2091.60/1,000 
LM2734ZSDCT-ND 1A Load Buck DC-DC Regulator. 415 316 241 


LM2734ZSDTR-ND 
LM2736XMKCT-ND 
LM2736XMKTR-ND 


1A Load Buck DC-DC Regulator. 
750mA Load Buck DC-DC Regulatoi 
750mA Load Buck DC-DC Regulatot 


2091.60/1,000 
3.33 2.53 1.93 
1675.80/1,000 


LM2736YMKCT-ND 
LM2736YMKTR-ND 
LM2737MTC-ND 


750mA Load Buck DC-DC Regulatoi 
750mA Load Buck DC-DC Regulator 
N-Channel FET Sync. Buck Regulat 


.14-TSSOP 


273 2.08 1.59 
1373.40/1,000 
2.98 2.27 1.73 


LM2742MTC-ND N-Channel FET Sync. Buck Regulator Controller -14-TSSOP 2.98 2.27 1.73 
LM2743MTC-ND N-Channel FET Sync. Buck Regulator Controller -14-TSSOP 2.73 2.08 1.59 
LM2744MTC-ND Low Volt. N-Ch. MOSFET Sync. Buck Reg. Controlle! -14-TSSOP 3.09 2.30 1.70 
LM2745MTC-ND Sync. Buck Controller with Pre-Bias Startup . .14-TSSOP 3.33 2.53 1.93 
LM2746MXA-ND Low Volt. N-Ch. MOSFET Sync. Buck Reg. Co! -ETSSOP 3.10 2.36 1.80 
LM2747MTC-ND Sync. Buck Controller with Pre-Bias Startup* -14-TSSOP 345 2.63 2.01 
LM2747MTCXCT-ND Sync. Buck Controller with Pre-Bias Startup* -14-TSSOP 3.45 2.63 2.01 
LM2747MTCXTR-ND Sync. Buck Controller with Pre-Bias Startup* .14-TSSOP 4312.50/2,500 

LM2748MTC-ND Sync. Buck Controller with Pre-Bias Startup . -14-TSSOP 3.13 2.38 = 1.82 
LM2750LD-5.0CT-ND LN, 5.0V Regulator Switched Capacitor Voltage Converter ... 2.63 2.00 1.53 


LM2750LD-5.0TR-ND 
LM2750LD-ADJCT-ND 


LN, 5.0V Regulator Switched Capacitor Voltage Converter 
LN, Adj. Regulator Switched Capacitor Voltage Converter 


1323.00/1,000 
2.63 2.00 1.53 


Voltage Regulator with Syni TO-220-7 7.50 5.93 4.75 
LM2677T-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Effi 

Voltage Regulator with Sync... TO-220-7 7.50 593 4.75 
LM2677T-12-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 

Voltage Regulator with Sync... TO0-220-7_ 7.50 5.93 4.75 
LM2678S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 

Voltage Regulator TO-263-7 6.24 494 3.96 
LM2678S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 

Voltage Regulator ... TO-263-7 6.24 494 3.96 
LM2678S-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 

Voltage Regulator ... TO-263-7 6.24 494 3.96 
LM2678S-12-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 

Voltage Regulator 6.24 494 3.96 
LM2678SD-3.3CT-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 

Voltage Regulator 6.24 494 3.96 
LM2678SD-3.3TR-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 

Voltage Regulator 942.98/250 
LM2678SD-5.0CT-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 

Voltage Regulator... 6.24 494 3.96 
LM2678SD-5.0TR-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 

Voltage Regulator... 942.98/250 
LM2678SD-12CT-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 

Voltage Regulator 6.24 494 3.96 
LM2678SD-12TR-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 

Voltage Regulator 942.98/250 
LM2678SD-ADJCT-ND | Adj., Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 

Voltage Regulator 6.24 494 3.96 
LM2678SD-ADJTR-ND | Adj., Simple Switcher Hig 

Voltage Regulator 942.98/250 
LM2678T-ADJ-ND Adj., Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 

Voltage Regulator 6.24 494 3.96 
LM2678T-3.3-ND 3.3V, Simple Switc 

Voltage Regulator 6.24 494 3.96 
LM2678T-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 

Voltage Regulator 6.24 494 3.96 
LM2678T-12-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 

Voltage Regulator ... TO-220-7 6.24 494 3.96 
LM2679S-ADJ-ND Adj., Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 

Regulator with Adj. Current Limit TO-263-7 6.59 5.22 4.18 
LM2679S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 

Regulator with Adj. Current Limit TO-263-7 6.59 5.22 4.18 
LM2679S-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 

Regulator with Adj. Current Limit TO-263-7 6.59 5.22 4.18 
LM2679S-12-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 

Regulator with Adj. Current Limit TO-263-7 6.59 5.22 4.18 


LM2679SD-3.3CT-ND 


3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 


Regulator with Adj. Current Limi 14-LLP 


6.59 5.22 4.18 


LM2750LD-ADJTR-ND 
LM2750SD-5.0CT-ND 
LM2750SD-5.0TR-ND 
LM2751SD-ACT-ND 
LM2751SD-ATR-ND 


LN, Adj. Regulator Switched Capacitor Voltage Converter 
5V Low Noise Switched Capacitor Boost Regulato: 
5V Low Noise Switched Capacitor Boost Regulato: 
Regulated 2X, 1.5X White LED Driver*... 
Regulated 2X, 1.5X White LED Driver* 


1323.00/1,000 
2.63 2.00 1.53 
1323.00/1,000 
291 217 160 
1203.20/1,000 


LM2679SD-3.3TR-ND 
LM2679SD-5.0CT-ND 
LM2679SD-5.0TR-ND 


3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 
Regulator with Adj. Current Limit 
5V, Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 
Regulator with Adj. Current Limit 
5V, Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 
Regulator with Adj. Current Limit 


996.95/250 
659 5.22 4.18 


996.95/250 


LM2751SD-BCT-ND 
LM2751SD-BTR-ND 
LM2753SDCT-ND 


LM2753SDTR-ND 


Regulated 2X, 1.5X White LED Driver’ 
Regulated 2X, 1.5X White LED Driver*... 
High Power Switched Capacitor vonage Converter/ 
Flash LED Driver... 
High Power Switcher 
Flash LED Driver..... 


29 12a 760 
1203.20/1,000 


3.10 2.36 1.80 
1562.40/1,000 


LM2679SD-12CT-ND 
LM2679SD-12TR-ND 
LM2679SD-ADJCT-ND 


12V, Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 
Regulator with Adj. Current Limit 
12V, Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 
Regulator with Adj. Current Limit 
Adj., Simple Switcher High Efficiency 5A Buc! 
Regulator with Adj. Current Limit 


659 5.22 4.18 
996.95/250 
6.59 5.22 4.18 


LM2754SQCT-ND 
LM2754SQTR-ND 
LM2760MS5CT-ND 
LM2760M5TR-ND 
LM2765M6CT-ND 


800mA Switched Capacitor Flash LED Driver 
800mA Switched Capacitor Flash LED Driver 
3.3V, Regulator Switched Capacitor Voltage Converter. 
3.3V, Regulator Switched Capacitor Voltage Converter. 
Switched Capacitor Voltage Converter 


310 236 1.80 
1562.40/1,000 
209° 2115) 1.59 
1191.68/1,000 
1025 for 285. 


LM2679SD-ADJTR-ND 
LM2679T-ADJ-ND 
LM2679T-3.3-ND 


Adj., Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 
Regulator with Adj. Current Limit 
Adj., Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 


Regulator with Adj. Current Limit TO-220-7 
3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 
Regulator with Adj. Current Limit TO-220-7 


996.95/250 
659 5.22 4.18 
6.59 5.22 4.18 


LM2765M6TR-ND 
LM2766M6CT-ND 
LM2766M6TR-ND 
LM2767M5CT-ND 
LM2767M5TR-ND 


Switched Capacitor Voltage Convertei 
Switched Capacitor Voltage Converte! 
Switched Capacitor Voltage Converte: 
Switched Capacitor Voltage Converter 
Switched Capacitor Voltage Converte! 


353.60/1,000 
se) 

353.60/1,000 
til il ae) 

345.80/1,000 


LM2679T-5.0-ND 
LM2679T-12-ND 


5V, Simple Switcher High Efficiency 5A Buck 
Regulator with Adj. Current Limit 
12\V, Simple Switcher High Efficiency 5A Buc! 
Regulator with Adj. Current Limit .. 


6.59 5.22 4.18 
6.59 5.22 4.18 


LM2770SD-1215CT-ND 
LM2770SD-1215TR-ND 
LM2770SD-12157CT-ND 


1.2V/1.5V, High Efficiency Switched Capacitor Buck 
DC-DC Regulator .. 
1.2V/1.5V, High Efficiency Switched Capacitor Buck 
DC-DC Regulato: 
1.2V/1.575V, High 
DC-DC Regulator .. 


2:95) 2:19) 62. 
1216.00/1,000 
295 2:19 1.62 


LM2681M6CT-ND Switched Capacitor Voltage Converter . SOT-23-6 1.13 83 60 
LM2681M6TR-ND Switched Capacitor Voltage Converter . SOT-23-6 390.00/1,000 

LM2682M-ND Switched Capacitor Voltage Doubling In\ 8-SOIC 1.67 1.25 92 
LM2682MMCT-ND Switched Capacitor Voltage Doubling Inverter . -MSOP 1.67 1.25 .92 


LM2682MMTR-ND 
LM2685MTC-ND 


Switched Capacitor Voltage Doubling Inverter .. 
Dual Out Reg. Switched Capacitor Voltage Converter . 


691.20/1,000 
2.53 1.92 1.47 


LM2770SD-12157TR-ND 


1.2V/1.575V, High Efficiency “Switched Capacitor Buck 
DC-DC Regulator .. 


1216.00/1,000 


LM2686MTC-ND 
LM2687LDCT- ND 
LM2687LDTR-ND 
LM2687MMCT-ND 
LM2687MMTR-ND 


Regulated Switched Capacitor Voltage Converter. 
Low Noise Regulated Switched Capacitor Volt. In 


Low Noise Regulated Switched Capacitor Volt. Inverte }-LLP 
Low Noise Regulated Switched Capacitor Volt. Inverte -MSOP 
Low Noise Regulated Switched Capacitor Volt. Inverter }-MSOP 


253 1.92 1.47 

T7d tke? 294 
704.00/1,000 

ol fides fie 4, 
704.00/1,000 


LM2780TPCT-ND Ultra-Low Ripple Switched Capacitor Volt. Invertel -microSMD 1.56 1.16 .86 
LM2780TPTR-ND Ultra-Low Ripple Switched Capacitor Volt. Inverte! -microSMD 170.10/250 
LM2781TPCT-ND Ultra-Low Ripple Switched Capacitor Volt. Inverte| -microSMD 1.56 1.16  .86 
LM2781TPTR-ND Ultra-Low Ripple Switched Capacitor Volt. Inverte! 170.10/250 
LM2787BPCT-ND LN Regulated Switched Cap. Voltage Inverter 2.80 2.08 1.54 
LM2787BPTR-ND LN Regulated Switched Cap. Voltage Inverter 304.76/250 
LM2787TP-ND LN Regulated Switched Cap. Voltage Inverter 2.65 1.97 1.46 


LM2788MM-1.5CT-ND 


1.5V, 120mA High Efficiency Buck Switched 
Capacitor Voltage Converter 


274 2.04 1.51 


LM2694MT-ND 
LM2694SDCT-ND 
LM2694SDTR-ND 
LM2695MH-ND 
LM2695SDCT-ND 


30V, 600mA Buck Switching Regulator* NEW! 
30V, 600mA Buck Switching Regulator* .. 
30V, 600mA Buck Switching Regulator* .. 
30V, 1.25A Buck Switching Regulato 
30V, 1.25A Buck Switching Regulator... 


3.09 2.30 1.70 
3.09 2.30 1.70 
1277.44/1,000 
3.58 2.72 2.08 
3.45 2.63 2.01 


LM2788MM-1.5TR-ND 
LM2788MM-1.8CT-ND 
LM2788MM-1.8TR-ND 


1.5V, 120mA High Efficiency Buck Switched 
Capacitor Voltage Converter 
1.8V, 120mA High Efficiency Buck Switched 
Capacitor Voltage Converter 
1.8V, 120mA High Efficiency Buck Switched 
Capacitor Voltage Converter 


1131.52/1,000 
274 2.04 1.51 
1131.52/1,000 


* RoHS Compliant 
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Digi-Key 
Part No. 
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Price Each 
1 25 100 


Digi-Key 
Part No. 


Description Pkg. 


Price Each 
4 25 100 


LM2788MM-2.0CT-ND 
LM2788MM-2.0TR-ND 
LM2791LD-HCT-ND 


2V, 120mA High Efficiency Buck Switched 
Capacitor Voltage Converter 
2V, 120mA High Efficiency Buck Switched 
Capacitor Voltage Converter ... 
Current Regulated Switched Capacitor LED Driver 
with Analog Brightness Control 


274 2.04 1.51 
1131.52/1,000 
236 1.75 1.30 


LM2853MH-3.3-ND 


3.3V, 3A Synchronous SIMPLE SWITCHER® 


Buck Regulator* .14-TSSOP 


5.23 3.98 3.04 


LM2791LD-HTR-ND 
LM2791LD-LCT-ND 
LM2791LD-LTR-ND 


Current Regulated Switched Capacitor LED Driver 
with Analog Brightness Control 
Current Regulated Switched Capacitor LED Driver 
with Analog Brightness Control 
Current Regulated Switched Capacitor LE 
with Analog Brightness Control 


972.80/1,000 
236 1.75 1.30 
972.80/1,000 


LM2792LD-HCT-ND 
LM2792LD-HTR-ND 
LM2792LD-LCT-ND 
LM2792LD-LTR-ND 
LM2795BLCT-ND 


Current Regulated Switched Capacitor LED Driver 10-LLP 
Current Regulated Switched Capacitor LED Drive: 10-LLP 
Current Regulated Switched Capacitor LED Drive! 10-LLP 


Current Regulated Switched Capacitor LED Driver... 
Current Regulated Switched Capacitor LED 
Supply with Analog Brightness Control 


.14-microSMD 


Te AS By 
729.60/1,000 

ie ss Gye 
729.60/1,000 


2.65 197 1.46 


LM2876T-ND High Performance 40W Audio Power Amp with Mut TO-220-11 4.48 3.41 2.60 
LM2876TF-ND High Performance 40W Audio Power Amp with Mutt TO-220-11 5.18 3.94 3.01 
LM2901M-ND Quad Voltage Comparator... 14-SOIC 1.04 lige) 
LM2901MXCT-ND Quad Voltage Comparato! 1.04 hy) 
LM2901MXTR-ND Quad Voltage Comparato! 764.75/2,500 

LM2901NNS-ND Quad Voltage Comparato! all 81 59 
LM2902M-ND Low Power Quad Op Amp 1.02 lise EB) 
LM2902MXCT-ND Low Power Quad Op Amp 1.01 tek | 
LM2902MXTR-ND Low Power Quad Op Amp 867.00/2,500 

LM2902NNS-ND Low Power Quad Op Amp 1.18 187163) 
LM2903MNS-ND. Dual Comparator .. 1.04 ay fos} 
LM2903MXCT-ND Dual Comparator .. .90 165A. 
LM2903MXTR-ND Dual Comparator .. 764.75/2,500 


LM2795BLTR-ND 


LM2796TLCT-ND 
LM2796TLTR-ND 
LM2797MM-1.8CT-ND 


Current Regulated Switched Capacitor LED 
Supply with Analog Brightness Control . 
Dual Display White LED Drivel 18-microSMD 
Dual Display White LED Drive: 18-microSMD 
1.8V, 120mA, High Efficiency Buck Switched Capacitor 
Voltage Converter with Voltage Monitoring... 


14-microSMD 


288.56/250 
3.63 276 2.11 
482.13/250 


3.06 2.28 1.68 


LM2903NNS-ND 
LM2904MNS-ND 
LM2904NNS-ND 


Dual Comparator .. 
Low Power Dual Op 
Dual Op Amp........ 


1.11 81 59 
1.04 75 55 
1.11 “8259 


LM2797MM-1.8TR-ND 
LM2798MM-2.0CT-ND 
LM2798MM-2.0TR-ND 


1.8V, 120mA, High Efficiency Buck Switched Capacitor 
Voltage Converter with Voltage Monitoring... 

2.0V, 120mA, High Efficiency Buck Switched Capacitor 
Voltage Converter with Voltage Monitoring... 

2.0V, 120mA, High Efficiency Buck Switched Capacitor 
Voltage Converter with Voltage Monitoring 


1264.64/1,000 
3.06 228 1.68 
1264.64/1,000 


LM2907M-8-ND Frequency-to-Voltage Converter. 186 1.38 1.02 
LM2907N-ND Frequency-to-Voltage Converter. 1.86 1.38 1.02 
LM2907N-8-ND Frequency-to-Voltage Converter. 186 1.38 1.02 
LM2917M-ND Frequency-to-Voltage Converter. 2.02 1.50 1.11 


LM2917M-8-ND 
LM2917MX-8CT-ND 
LM2917MX-8TR-ND 


Frequency-to-Voltage Converter. 
Frequency-to-Voltage Converter. 
Frequency-to-Voltage Converter. 


2.02 1.50 1.11 
1.95 1.45 1.08 
2031.25/2,500 


LM2825HN-ADJ-ND 
LM2825N-ADJ-ND 
LM2825N-3.3-ND 
LM2825N-5.0-ND 
LM2825N-12-ND 


Adjustable Integrated Power Supply 1A DC-DC Converte 
Adjustable DC-DC Converter... 

3.3V, Integrated Power Supply 1A DC-DC Converte! 
5V, Integrated Power Supply 1A DC-DC Converter .. 
12V, Integrated Power Supply 1A DC-DC Converter 


30.00 
30.00 
30.00 


28.00 26.00 
28.00 26.00 
28.00 26.00 
30.00 28.00 26.00 
30.00 28.00 26.00 


LM2917N-ND 
LM2917N-8-ND 
LM2930S-5.0-ND 
LM2930S-8.0-ND 
LM2930T-5.0-ND 


Frequency-to-Voltage Converter. 
Frequency-to-Voltage Converter. 
5V, 3-Terminal Positive Regulato: 
8V, 3-Terminal Positive Regulator. 
5V, 150mA Positive Regulator 


241) they 16 
2 ter 6 
156° 116 .86 
1.56 116 .86 
72527 92 


LM2830XMFCT-ND 
LM2830XMFTR-ND 
LM2830ZMFCT-ND 
LM2830ZMFTR-ND 
LM2830ZSDCT-ND 


High Frequency 1A Load, Buck DC-DC Regulator 
High Frequency 1A Load, Buck DC-DC Regulator 
High Frequency 1A Load, Buck DC-DC Regulator 
High Frequency 1A Load, Buck DC-DC Regulator 
High Frequency 1A Load, Buck DC-DC Regulator 


2.98 2.27 1.73 
1499.40/1,000 

3.58 2.72 2.08 
1801.80/1,000 

3.58 2.72 2.08 


LM2930T-8.0-ND 
LM2931AM-5.0-ND 
LM2931AMX-5.0CT-ND 
LM2931AMX-5.0TR-ND 
LM2931AS-5.0-ND 


8V, 150mA Positive Regulator 
5V, Low Dropout (0.6V) Regulator. 
5V, Low Dropout (0.6V) Regulator. 
5V, Low Dropout (0.6V) Regulator. 
5V, Low Dropout (0.6V) Regulator. 


eZee 27 92 
hO7, eee 280 206: 
OGE We 7en enon 


791.35/2,500 
2.50 1.86 1.38 


LM2830ZSDTR-ND 
LM2831XMFCT-ND 
LM2831XMFTR-ND 
LM2831XMF EVAL-ND 


High Frequency 1A Load, Buck DC-DC Regulator 
High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator 
High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator 
Evaluation Board for LM2831XMF. 


1801.80/1,000 
3:93) 72.99) 2:28 
1978.20/1,000 
38.25 = = 


LM2931AT-5.0NS-ND 
LM2931AZ-5.0-ND 
LM2931CM-ND 
LM2931CMXTR-ND 
LM2931CS-ND 


5V, Low Dropout (0.6V) Regulator. 
5V, Low Dropout (0.6V) Regulator. 
Adjustable, Low Dropout (0.6V) Regulator. 
Adjustable, Low Dropout (0.6V) Regulator. 


iS) sl ae) 

SCENSeeeeoL 

ili Sl ee) 
821.28/2,500 

2.37 1.76 1.31 


LM2931CTNS-ND 
LM2931IBP-3.3CT-ND 


Adjustable, Low Dropout 


( 
Adjustable, Low Dropout (0. a Regulator. 
(0. 
3.3V, Low Dropout (0.6V) 


ASO) Ai 85) 
aah 298) 27 


LM2831XSDCT-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator 3.93 2.99 2.28 
LM2831XSDTR-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator 1978.20/1,000 
LM2831YMFCT-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator 3.20 2.44 1.86 
LM2831YMFTR-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator 1612.80/1,000 
LM2831YSDCT-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator 3.20 244 1.86 
LM2831YSDTR-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator 1612.80/1,000 
LM2831ZMFCT-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator 4125" 3.23" 2.47 
LM2831ZMFTR-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator 2142.00/1,000 
LM2831ZSDCT-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator 425 323 247 


LM2831ZSDTR-ND 
LM2832XMYCT-ND 


High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator 
High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator 


2142.00/1,000 
473 3.60 2.75 


LM2931S-5.0-ND 
LM2931T-5.0NS-ND 


5V, Low Dropout (0.6V) Regulator. 


2.37 1.76 1.31 
1.59) 1.17.85 


LM2931IBP-3.3TR-ND | 3.3V, Low Dropout (0.6V) Regulato 132.75/250 
LM2931IBP-5.0CT-ND | 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator. 1.33 98 71 
LM2931IBP-5.0TR-ND | 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator. 132.75/250 
LM2931M-5.0-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator. 96 Al i 
LM2931MX-5.0CT-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator. 96 afl oud 
LM2931MX-5.0TR-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator. 812.81/2,500 

( 

( 


5V, Low Dropout (0.6V) Regulator. 


LM2832XMYTR-ND 
LM2832XSDCT-ND 
LM2832XSDTR-ND 
LM2832YMYCT-ND 
LM2832YMYTR-ND 


High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator 
High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator 
High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator 
High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator 
High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator 


2381.40/1,000 
473 360 2.75 
2381.40/1,000 
425 3.23 247 
2142.00/1,000 


LM2931Z-5.0NS-ND 
LM2936BM-3.3-ND 
LM2936BM-5.0-ND 
LM2936DT-3.0-ND 
LM2936DT-3.3-ND 


5V, Low Dropout (0.6V) Regulator. 
3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator. 
5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator. 
3V, Ultra Low Quiescent Current Regulato 
3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator. 


Aili 
2.39 1.78 1.31 
2:39) 1:78) ilo 
2.65 1.97 1.46 
2.65 1.97 1.46 


LM2832YSDCT-ND 
LM2832YSDTR-ND 
LM2832ZMYCT-ND 
LM2832ZMYTR-ND 
LM2832ZSDCT-ND 


High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator 
High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator 
High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator 
High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator 
High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator 


425 3.23 2.47 
2142.00/1,000 

6.20 3.96 3.02 
2620.80/1,000 

5.20 3.96 3.02 


LM2936DT-5.0-ND 
LM2936HVBMA-3.0-ND 
LM2936HVBMA-3.3-ND 
LM2936HVBMA-5.0-ND 
LM2936HVMA-5.0-ND 


5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator. 
38V, Ultra Low Quiescent Current Regulato 
3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator. 
5V, Ultra Low Quiescent Current Regulato 
5V, Ultra Low Quiescent Current Regulato 


2.65 1.97 1.46 
2.65 1.97 1.46 
2.65 1.97 1.46 
2.65 1.97 1.46 
2.65 1.97 1.46 


LM2832ZSDTR-ND 
LM2852XMXA-0.8-ND 


LM2852XMXA-1.0-ND 


High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator 

0.8V, 2A, 500/1500kHz Synchronous SIMPLE 
SWITCHER® Buck Regulator. 

1V, 2A, 500/1500kHz Synchronous SIMPLE 
SWITCHER® Buck Regulator. 


2620.80/1,000 
5.00 380 2.90 
5.00 3.80 2.90 


LM2936M-3.0-ND 
LM2936M-3.3-ND 
LM2936M-5.0-ND 
LM2936MM-3.0CT-ND 
LM2936MM-3.0TR-ND 


38V, Ultra Low Quiescent Current Regulato 
3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator. 
5V, Ultra Low Quiescent Current Regulato 
38V, Ultra Low Quiescent Current Regulato 
38V, Ultra Low Quiescent Current Regulato 


2.33 1.73 1.28 
2.33 1.73 1.28 
2.33 1.73 1.28 
2.33 1.73 1.28 
961.28/1,000 


LM2852XMXA-1.2-ND 
LM2852XMXA-1.5-ND 
LM2852XMXA-1.8-ND 


1.2V, 2A, 500/1500kHz Synchronous SIMPLE 
SWITCHER® Buck Regulator. 
1.5V, 2A, 500/1500kHz Synchronous SIMPLE 
SWITCHER® Buck Regulator. 
1.8V, 2A, 500/1500kHz Synchro! 
SWITCHER® Buck Regulator. 


14-TSSOP 


4-TSSOP 


14-TSSOP 


5.00 380 2.90 
5.00 3.80 2.90 
5.00 3.80 2.90 


LM2936MM-3.3CT-ND 
LM2936MM-3.3TR-ND 
LM2936MM-5.0CT-ND 
LM2936MM-5.0TR-ND 
LM2936MP-3.0CT-ND 


3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator. 
3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator. 
5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator. 
5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator. 
38V, Ultra Low Quiescent Current Regulator. 


2.33 1.73 1.28 
961.28/1,000 

2.33 1.73 1.28 
961.28/1,000 

2.65 1.97 1.46 


LM2852XMXA-2.5-ND 
LM2852XMXA-3.0-ND 
LM2852XMXA-3.3-ND 


2.5V, 2A, 500/1500kHz Synchronous SIMPLE 

SWITCHER® Buck Regulator. 14-TSSOP 
3V, 2A, 500/1500kHz Synchronous SIMPLE 

SWITCHER® Buck Regulator. 14-TSSOP 
3.3V, 2A, 500/1500kHz Synchronous SIMPLE 


SWITCHER® Buck Regulator. 4-TSSOP 


5.00 380 2.90 
5.00 380 2.90 
5.00 3.80 2.90 


LM2936MP-3.0TR-ND 
LM2936MP-3.3CT-ND 
LM2936MP-3.3TR-ND 
LM2936MP-5.0CT-ND 
LM2936MP-5.0TR-ND 


SOT-223-4 
SOT-223-4 
SOT-223-4 


3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator. 
3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulate 
3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator. 
5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator. 
5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator. 


1094.40/1,000 
2.65 1.97 1.46 
1094.40/1,000 
2.65 1.97 1.46 
1094.40/1,000 


LM2852YMXA-0.8-ND 
LM2852YMXA-1.0-ND 
LM2852YMXA-1.2-ND 
LM2852YMXA-1.3-ND 
LM2852YMXA-1.5-ND 


4-TSSOP 
4-TSSOP 
4-TSSOP 
4-TSSOP 
4-TSSOP 


0.8V, 2A SIMPLE SWITCHER® Buck Regulato 
1.0V, 2A SIMPLE SWITCHER® Buck Regulato 
1.2V, 2A SIMPLE SWITCHER® Buck Regulato 
1.3V, 2ASIMPLE SWITCHER® Buck Regulator* . 
1.5V, 2A SIMPLE SWITCHER® Buck Regulato 


453 344 2.63 
453 344 263 
453 344 263 
453 344 263 
453 3.44 2.63 


LM2936MX-5.0CT-ND 
LM2936MX-5.0TR-ND 
LM2936Z-3.0-ND 
LM2936Z-3.3-ND 
LM2936Z-5.0-ND 


5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator. 
5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator. 
38V, Ultra Low Quiescent Current Regulator. 
3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator. 
5V, Ultra Low Quiescent Current Regulato 


2.20 164 1.21 
2346.88/2,500 
2.65 1.97 1.46 
2.65 1.97 1.46 
2.65 1.97 1.46 


LM2852YMXA-1.8-ND 
LM2852YMXA-2.5-ND 
LM2852YMXA-3.3-ND 
LM2853MH-0.8-ND 


4-TSSOP 
4-TSSOP 
4-TSSOP 


1.8V, 2A SIMPLE SWITCHER® Buck Regulato! 
2.5V, 2A SIMPLE SWITCHER® Buck Regulato! 
3.3V, 2A SIMPLE SWITCHER® Buck Regulato! 
0.8V, 3A Synchronous SIMPLE SWITCHER® 


453 3.44 263 
453 344 263 
453 344 263 


LM2937ES-2.5-ND 


2.5V, 500mA Low Dropout Regulator 


2.32 1.73 1.28 


LM2937ES-3.3-ND 3.3V, 500mA Low Dropout Regulator aes ele OmmlEce 
LM2937ES-5.0-ND 5V, 500mA Low Dropout Regulator sy ale) 126) 
LM2937ES-8.0-ND 8V, 500mA Low Dropout Regulator Bsr ile) qb) 
LM2937ES-10-ND 10V, 500mA Low Dropout Regulator . Bsr ile) alee) 
LM2937ES-12-ND 12V, 500mA Low Dropout Regulator . Bsr ale) alee) 
LM2937ES-15-ND 15V, 500mA Low Dropout Regulator . Bsr le) ee) 
LM2937ESX-5.0TR-ND | 5V, 500mA Low Dropout Regulator 486.20/500 


LM2937ET-2.5-ND 
LM2937ET-3.3-ND 


2.5V, 500mA Low Dropout Regulator 
3.3V, 500mA Low Dropout Regulator 


2.06 1.53 1.13 
2106. 1:63° 1/13 


LM2937ET-5.0-ND 
LM2937ET-8.0-ND 
LM2937ET-10-ND 
LM2937ET-12-ND 
LM2937IMP-2.5CT-ND 


5V, 500mA High Temp Regulator... 
8V, 500mA High Temp Voltage Regulator. 
10V, 500mA High Temp Voltage Regulator. 
12V, 500mA High Temp Voltage Regulator. 
2.5V, 500mA Low Dropout Regulator 


2.06 1.53 1.13 
2.06 1.53 1.13 
2.06 1.53 1.13 
2.06 1.53 1.13 
1.83 1.36 1.01 


Buck Regulator* 14-TSSOP 5.23 3.98 3.04 
LM2853MH-1.0-ND 1.0V, 3A Synchronous SIMPLE SWITCHER® 

Buck Regulator* 4-TSSOP 5.23 3.98 3.04 
LM2853MH-1.2-ND 1.2V, 3A Synchrono: 

Buck Regulator* 14-TSSOP 5.23 3.98 3.04 
LM2853MH-1.5-ND 1.5V, 3A Synchronous SIMPLE SWITCHER® 

Buck Regulator* 14-TSSOP 5.23 3.98 3.04 
LM2853MH-1.8-ND 1.8V, 3A Synchronous SIMPLE SWITCHER® 

Buck Regulator* 14-TSSOP 5.23 3.98 3.04 
LM2853MH-2.5-ND 2.5V, 3A Synchronous SIMPLE SWITCHER® 

Buck Regulator* 14-TSSOP 5.23 3.98 3.04 


LM2853MH-3.0-ND 


3.0V, 3A Synchronous SIMPLE SWITCHER®. 


Buck Regulator* 14-TSSOP 


5.23 3.98 3.04 


LM2937IMP-2.5TR-ND 
LM2937IMP-3.3CT-ND 
LM2937IMP-3.3TR-ND 
LM2937IMP-5.0CT-ND 
LM2937IMP-5.0TR-ND 


2.5V, 500mA Low Dropout Regulator 
3.3V, 500mA Low Dropout Regulator 
3.3V, 500mA Low Dropout Regulator 
5V, 400mA Low Dropout Regulator 
5V, 400mA Low Dropout Regulator 


753.92/1,000 
1.83 1.36 1.01 
753.92/1,000 
1.83 1.36 1.01 
753.92/1,000 


* RoHS Compliant 


(Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(1073) 967 


National 
Semiconductor 


LINEAR SERIES (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description ad] 25 +100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM2937IMP-8.0CT-ND | 8V, 500mA Low Dropout Regulator . 1.83 1.36 1.01 LM3402MMTR-ND 0.5A Constant Current Buck Regulato! 1499.40/1,000 
LM2937IMP-8.0TR-ND | 8V, 500mA Low Dropout Regulator . 753.92/1,000 LM3404EVAL-ND Evaluation Board for LM3404 NEW! — 42.43 - = 
LM2937IMP-10CT-ND 10V, 500mA Low Dropout Regulator 183 136 1.01 LM3404HVEVAL-ND Evaluation Board for LM3404HV NEW! — 42.43 = > 
LM2937IMP-10TR-ND 10V, 500mA Low Dropout Regulator 753.92/1,000 LM3404HVMA-ND 1.0A Constant Current Buck Regulator* NEW! SOIC 4.75 3.61 2.76 
LM2937IMP-12CT-ND__| 12V, 500mA Low Dropout Regulator 1.83 1.36 1.01 LM3404HVMR-ND 1.0A, Constant Current Buck Regulator* NEW! 8-PSOP 5.00 3.80 2.90 
LM2937IMP-12TR-ND 12V, 500mA Low Dropout Regulator 753.92/1,000 LM3404MA-ND 1.0A Constant Current Buck Regulator* NEW! 8-SOIC 3.58 2.72 2.08 
LM2937IMP-15CT-ND 15V, 500mA Low Dropout Regulator 1.83 1.36 1.01 LM3404MR-ND 1.0A, Constant Current Buck Regulator* NEW! 3.80 2.89 2.21 
LM2937IMP-15TR-ND 15V, 500mA Low Dropout Regulator 753.92/1,000 LM3405XMKCT-ND 1.6MHz, 1.0A Constant Current Buck Regulator* NEW! 3.10 2.36 1.80 
LM2940CS-5.0-ND 5V, 1A Low Dropout Regulator . Pal ldane iG) LM3405XMKTR-ND 1.6MHz, 1.0A Constant Current Buck Regulator* NEW! 1562.40/1,000 
LM2940CS-9.0-ND 9V, 1A Low Dropout Regulator . Zali aleye Abs LM3411AM5-3.3CT-ND _| 3.3V, Precision Secondary Regulator/Driver, A Grad 1.86 1.38 1.02 
LM2940CS-12-ND 12V, 1A Low Dropout Regulator .. ahh ee SEs LM3411AM5-3.3TR-ND | 3.3V, Precision Secondary Regulator/Driver, A Grad 768.00/1,000 
LM2940CS-15-ND 15V, 1A Low Dropout Regulator 201 1.67 1.16 LM3411AMS5-5.0CT-ND | 5V, Precision Secondary Regulator/Driver, A Grad 1.86 1.38 1.02 
LM2940CSX-5.0TR-ND | 5V, 1A Low Dropout Regulator . 442.00/500 LM3411AMS5-5.0TR-ND | 5V, Precision Secondary Regulator/Driver, A Grad 768.00/1,000 
LM2940CT-5.0-ND 5V, 1A Low Dropout Regulator . 1.82 1.35 1.00 LM3411M5-3.3CT-ND 3.3V, Precision Secondary Regulator/Driver . 1.69 1.24 90 
LM2940CT-9.0-ND QV, 1A Low Dropout Regulator . 1.82 1.35 1.00 LM3411M5-3.3TR-ND__| 3.3V, Precision Secondary Regulator/Driver . 585.00/1,000 
LM2940CT-12-ND 12V, 1A Low Dropout Regulator .. 1.82 1.35 1.00 LM3411M5-5.0CT-ND 5V, Precision Secondary Regulator/Driver 1.69 1.24 .90 
LM2940CT-15-ND 15V, 1A Low Dropout Regulator . 1.82 1.35 1.00 LM3411M5-5.0TR-ND 5V, Precision Secondary Regulator/Driver 585.00/1,000 
LM2940IMP-5.0CT-ND | SV, 1A Low Dropout Regulator .. 215 1.60 1.18 LM3420AM5-8.2CT-ND | 8.2V, Lithium-lon Battery Charge Controller, A Grad 2.45 1.82 1.35 
LM2940IMP-5.0TR-ND | 5V, 1A Low Dropout Regulator .. 885.76/1,000 LM3420AM5-8.2TR-ND | 8.2V, Lithium-Ion Battery Charge Controller, A Grad 1011.20/1,000 
LM2940IMP-8.0CT-ND__| 8V, 1A Low Dropout Regulator .. 215 1.60 1.18 LM3420AM5-8.4CT-ND | 8.4V, Lithium-lon Battery Charge Controller, A Grade. 2.45 1.82 1.35 
LM2940IMP-8.0TR-ND | 8V, 1A Low Dropout Regulator .. 885.76/1,000 LM3420AM5-8.4TR-ND | 8.4V, Lithium-Ion Battery Charge Controller, A Grade.. 1011.20/1,000 
LM2940IMP-9.0CT-ND | 9V, 1A Low Dropout Regulator .. 215 1.60 1.18 LM3420AM5-16.8CT-ND | 16.8V, Lithium-lon Battery Charge Controller, A Grade 245 82) 135) 
LM2940IMP-9.0TR-ND | 9V, 1A Low Dropout Regulator . 885.76/1,000 LM3420AM5-16.8TR-ND | 16.8V, Lithium-lon Battery Charge Controller, A Grade 1011.20/1,000 
LM2940IMP-10CT-ND 10V, 1A Low Dropout Regulato Palsy ikea abet LM3420M5-8.2CT-ND 8.2V, Lithium-lon Battery Charge Controller . 2.14 159 1.18 
LM2940IMP-10TR-ND__| 10V, 1A Low Dropout Regulato! 885.76/1,000 LM3420M5-8.2TR-ND _| 8.2V, Lithium-Ion Battery Charge Controller . 883.20/1,000 
LM2940IMP-12CT-ND 12V, 1A Low Dropout Regulato 215 1.60 1.18 LM3420M5-16.8CT-ND | 16.8V, Lithium-lon Battery Charge Controller 2.14 1.59 1.18 
LM2940IMP-12TR-ND 12V, 1A Low Dropout Regulato 885.76/1,000 LM3420M5-16.8TR-ND | 16.8V, Lithium-lon Battery Charge Controller 883.20/1,000 
LM2940IMP-15CT-ND 15V, 1A Low Dropout Regulato 215 1.60 1.18 LM3432SQCT-ND 6-Channel LED Current Regulators NEW! 3.80 2.89 2.21 
LM2940IMP-15TR-ND 15V, 1A Low Dropout Regulato 885.76/1,000 LM3432SQTR-ND 6-Channel LED Current Regulators NEW! 1915.20/1,000 
LM2940S-5.0-ND 5V, 1A Low Dropout Regulator . 241157 1.16 LM3460M5-1.5CT-ND | 1.5V, Prec. Controller for GTLp/GTL Bus Terminatio 2.20 1.64 1.21 
LM2940S-8.0-ND 8V, 1A Low Dropout Regulator . 2.28 1.70 1.26 LM3460M5-1.5TR-ND — | 1.5V, Prec. Controller for GTLp/GTL Bus Termination 908.80/1,000 
LM29408-9.0-ND 9V, 1A Low Dropout Regulator . 2.28 1.70 1.26 LM3475MFCT-ND Hysteretic PFET Buck Controller. 178 131 95 
LM2940S-10-ND 10V, 1A Low Dropout Regulato! incor) LM3475MFTR-ND Hysteretic PFET Buck Controller. 617.50/1,000 
LMi2940S-12-ND 12V, 1A Low Dropout Regulator ... 241 1.57 1.16 LM3477AMMCT-ND High Eff. High Side N-Ch. Controller for Switching Reg 265 197 1.46 
LM2940SX-5.0TR-ND _| 5V, 1A Low Dropout Voltage Regulator. T0-263 442.00/500 LM3477AMMTR-ND_ __| High Eff. High Side N-Ch. Controller for Switching Reg 1094.40/1,000 
LM2940T-5.0-ND 5V, 1A Low Dropout Voltage Regulator. 10-220 1.82 1.35 1.00 LM3477MMCT-ND High Eff. High Side N-Ch. Controller for Switching Reg 265 197 1.46 
LM2940T-8.0-ND 8V, 1A Low Dropout Voltage Regulator. 70-220 1.82 1.35 1.00 LM3477MMTR-ND High Eff. High Side N-Ch. Controller for Switching Reg 1094.40/1,000 
LM2940T-9.0-ND 9V, 1A Low Dropout Voltage Regulator. 70-220 1.82 1.35 1.00 LM3478MMCT-ND High Eff. Low-Side N-Ch. Controller for Switching Reg 262 195 1.44 
LM2940T-10.0-ND 10V, 1A Low Dropout Voltage Regulato! 70-220 1.82 1.35 1.00 LM3478MMTR-ND High Eff. Low-Side N-Ch. Controller for Switching Reg 1081.60/1,000 
LM2940T-12.0-ND 12V, 1A Low Dropout Voltage Regulator... TO-220 1.82 1.35 1.00 LM3480IM3X-12CT-ND | 12V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator. ale 83 ~=.60 
LM2941CS-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator TO-263-5 92.28 «61.70 1.26 LM3480IM3X-12TR-ND | 12V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator. 1147.50/3,000 
LM2941CSXTR-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator TO-263-5 479.05/500 LM3480IM3-3.3CT-ND | 3.3V, 100mA Low Dropout Voltage Regulato 1.13 83 6 
LM2941CT-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator TO-220-5 1.82 1.35 1.00 LM3480IM3-3.3TR-ND | 3.3V, 100mA Low Dropout Voltage Regulato 390.00/1,000 
LM2941S-ND. Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator TO-263-5 2.11 «1.57 1.16 LM3480IM3-5.0CT-ND 5.0V, 100mA Low Dropout Voltage Regulato! 1.13 83 60 
LM2941SXCT-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator TO-263-5 2.11. 1.57 1.16 LM3480IM3-5.0TR-ND | 5.0V, 100mA Low Dropout Voltage Regulato 390.00/1,000 
LM2941SXTR-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator TO-263-5 442.00/500 LM3485MMCT-ND Hysteric PFET Buck Controller... TS6 ee Ges 
LM2941T-ND. Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator 1.82 1.35 1.00 LM3485MMTR-ND Hysteric PFET Buck Controller............... 645.12/1,000 
LM2990S-5.0-ND 5V, Negative Low Dropout Regulator... 288 219 1.67 LM3488MMCT-ND High Eff. Low Side N-Ch. Controller for Switching Reg. ATM ala Rey 
LM2990S-12-ND 12V, Negative Low Dropout Regulator. 2.88 219 1.67 LM3488MMTR-ND High Eff. Low Side N-Ch. Controller for Switching Reg. 1143.04/1,000 
LM2990S-15-ND 15V, Negative Low Dropout Regulator. 2.88 2.19 1.67 LM3489MMCT-ND. Hysteretic PFET Buck Controller with Enable Pin* TAL ER GY 
LM2990T-5.0-ND 5V, Negative Low Dropout Voltage Regulato: Ce GH? LM3489MMTR-ND Hysteretic PFET Buck Controller with Enable Pin* 729.60/1,000 
LM2990T-5.2-ND 5.2V, Negative Low Dropout Voltage Regulato! 2 OB peo Ceullor) LM3490IM5-3.3CT-ND | 3.3V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator 
LM2990T-12-ND 12V, Negative Low Dropout Voltage Regulator ... 2.88 219 1.67 with Logic-Controlled ON/OFF. 1.16 86 © 62 
LM2991S-ND Neg. Adjustable Low Dropout Voltage Regulator 288 219 1.67 LM3490IM5-3.3TR-ND | 3.3V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator 
LM2991T-ND Neg. Adjustable Low Dropout Voltage Regulator 2.88 2.19 1.67 with Logic-Controlled ON/OFF. 403.00/1,000 
LM3075MTC-ND High Efficiency, Sync. Current Mode Buck Controlle 448 3.41 2.60 LM3490IM5-5.0CT-ND | 5V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator 
LM3100MH-ND SIMPLE SWITCHER® Sync. 1MHz, 1.5A Buck with Logic-Controlled ON/OFI ..S0T-23-5 1.16 86 62 
Voltage Regulator 5.95 453 3.46 LM3490IM5-5.0TR-ND | 5V, 100mA Quasi LDO Linear 
LM3211MT-ADJ-ND Step Up PWM DC-DC Converter 3.55 2.70 2.06 with Logic-Controlled ON/OFF. SOT-23-5 403.00/1,000 
LM3224MM-ADJCT-ND_| Adj., 615kHz/1.25MHz Step Up PWM DC-DC Converter . 2.63 2.00 1.53 LM3490IM5-12CT-ND 12V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator 
LM3224MIM-ADJTR-ND | Adj., 615kHz/1.25MHz Step Up PWM DC-DC Converter . 1323.00/1,000 with Logic-Controlled ON/OFF. S0T-23-5 1.16 86 __—62 
LM3302N-ND Quad Comparator............... 1.05 er OumOl LM3490IM5-12TR-ND 12V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator 
LM3310SQCT-ND Step-Up PWM DC-DC Converte: 298 2.27 1.73 with Logic-Controlled ON/OFF. SOT-23-5 403.00/1,000 
LM3310SQTR-ND Step-Up PWM DC-DC Converte: 1499.40/1,000 LM3490IM5-15CT-ND 15V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator 
LM3311SQCT-ND Step-Up PWM DC-DC Converte: 2.98 2.27 1.73 with Logic-Controlled ON/OFF. SOT-23-5 1.16 86 9.62 


LM3311SQTR-ND 


Step-Up PWM DC-DC Converter... 


1499.40/1,000 


LM3490IM5-15TR-ND 


15V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator 


LM3350MMCT-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 90% Ef 202) 50) data with Logic-Controlled ON/OFF. SOT-23-5 403.00/1,000 
LM3350MMTR-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 90% Ef 832.00/1,000 LM3495MTC-ND Emulated Peak Current Mode Buck Controller for 
LM3351MMCT-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 95% Ef 2.02 1.50 1.11 Low Output Voltage* 16-TSSOP 6.23 4.74 3.62 
LM3351MMTR-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 95% Eff... 832.00/1,000 LM3495MTCXCT-ND Emulated Peak Current Mode Buck Controller for 
LM3352MTC-2.5-ND 2.5V, Regulated 200mA Buck-Boost Switched Low Output Voltage* 16-TSSOP 6.23 4.74 3.62 
Capacitor DC-DC Converter. 16-TSSOP 3.53 2.68 2.05 LM3495MTCXTR-ND Emulated Peak Current Mode Buck Controller for 
LM3352MTC-3.0-ND 3V, Regulated 200mA Buck-Boost Switched Low Output Voltage* 16-TSSOP 7781.25/2,500 
Capacitor DC-DC Converter. 16-TSSOP 3.53 2.68 2.05 LM3500TL-16-ND Sync. Step-Up DC-DC Converter 8-microSMD 3.33 2.53 1.93 
LM3352MTC-3.3-ND 3.3V, Regulated 200mA Buck-Boost Switche LM3500TL-21CT-ND Sync. Step-Up DC-DC Converter 3.50 266 2.03 
Capacitor DC-DC Converter. 16-TSSOP 3.53 2.68 2.05 LM3500TL-21TR-ND Sync. Step-Up DC-DC Converter 465.50/250 
LM3354MM-1.8CT-ND 1.8V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched LM3501TL-16CT-ND Sync. Step-Up DC-DC Converter for White LED 358) 2972) 2108) 
Capacitor DC-DC Converter. 3.00 228 1.74 LM3501TL-21CT-ND Synchronous Step-Up DC-DC Converter 
LM3354MM-1.8TR-ND 1.8V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched for White LED* NEW! .8-microSMD 3.58 2.72 2.08 
Capacitor DC-DC Converter. 1512.00/1,000 LM3501TL-21TR-ND Synchronous Step-Up DC- 
LM3354MM-3.3CT-ND | 3.3V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched for White LED* NEWS... . 8-microSMD 475.48/250 
Capacitor DC-DC Converter. 3.00 2.28 1.74 LM3502ITL-16CT-ND 16V Step-Up Converter for White LED 10-microSMD 5.00 3.80 2.90 
LM3354MM-3.3TR-ND | 3.3V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched LM3502ITL-16TR-ND 16V Step-Up Converter for White LED 10-microSMD 665.00/250 
Capacitor DC-DC Converter. 1512.00/1,000 LM3502ITL-25CT-ND 25V Step-Up Converter for White LED .. 10-microSMD 5.08 3.86 2.95 
LM3354MM-3.7CT-ND | 3.7V, Regulated 90mA Buc! LM3502ITL-25TR-ND 25V Step-Up Converter for White LED .. 10-microSMD 674.98/250 
Capacitor DC-DC Converter. 3.00 2.28 1.74 LM3502ITL-44CT-ND 44V Step-Up Converter for White LED 10-microSMD 6.10 4.64 3.54 
LM3354MM-3.7TR-ND | 3.7V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched LM3502ITL-44TR-ND 44V Step-Up Converter for White LED 10-microSMD 811.30/250 
Capacitor DC-DC Converter. 1512.00/1,000 LM3502SQ-16CT-ND 16V Step-Up Converter for White LED* 6-LLP 4.58 348 2.66 
LM3354MM-4.1CT-ND | 4.1V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched LM3502SQ-16TR-ND 16V Step-Up Converter for White LED* 6-LLP 2305.80/1,000 
Capacitor DC-DC Converter. 3.00 2.28 1.74 LM3502SQ-25CT-ND 25V Step-Up Converter for White LED .. 16-LLP 485 3.69 2.82 
LM3354MM-4.1TR-ND | 4.1V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched LM3502SQ-25TR-ND 25V Step-Up Converter for White LED 2444.40/1,000 
Capacitor DC-DC Converter. 1512.00/1,000 LM3502SQ-35CT-ND 35V Step-Up Converter for White LED §.33 4.05 3.09 
LM3354MM-5.0CT-ND | 5V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched LM3502SQ-35TR-ND 35V Step-Up Converter for White LED 2683.80/1,000 
Capacitor DC-DC Converter. 3.00 2.28 1.74 LM3502SQ-44CT-ND 44V Step-Up Converter for White LED* 5.83 4.43 3.38 
LM3354MM-5.0TR-ND | 5V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched LM3502SQ-44TR-ND 44V Step-Up Converter for White LED*.... 2935.80/1,000 
Capacitor DC-DC Converter. 1512.00/1,000 LM3503ITL-16CT-ND 16V Dual Display Constant Current LED Driver. 5.00 3.80 2.90 
LM3355MM-4.1CT-ND | 4.1V, 50mA Buck-Boost Switched Capacitor LM35031TL-16TR-ND 16V Dual Display Constant Current LED Driver. 665.00/250 
DC-DC Converter ses 2.95 219 1.62 LM3503ITL-25CT-ND 25V Dual Display Constant Current LED Driver... 5.08 3.86 2.95 
LM3355MM-4.1TR-ND | 4.1V, 50mA Buck-Boost Switched Capacitor LM35031TL-25TR-ND 25V Dual Display Constant Current LED Driver. 674.98/250 
ies 1216.00/1,000 LM3503!TL-35CT-ND 35V Dual Display Constant Current LED Driver. 5.60 4.26 3.25 
LM3402EVAL-ND Evaluation Board for LM3402 NEW!.. — (4785 = = LM3503ITL-35TR-ND 35V Dual Display Constant Current LED Driver .. 744.80/250 
LM3402HVEVAL-ND Evaluation Board for LM3402HV NEW! — | 47.85 _ _ LM3503ITL-44CT-ND 44V Dual Display Constant Current LED Driver .. 6.10 4.64 3.54 
LM3402HVMMCT-ND 0.5A Constant Current Buck Regulator. 3.58 2.72 2.08 LM35031ITL-44TR-ND 44V Dual Display Constant Current LED Driver .. 811.30/250 
LM3402HVMMTR-ND 0.5A Constant Current Buck Regulator. 1801.80/1,000 LM3503SQ-16CT-ND 16V Dual Display Constant Current LED Driver. 458 3.48 2.66 
LM3402MMCT-ND 0.5A Constant Current Buck Regulator. 2.98 2.27 1.73 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Eacho 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM3503SQ-16TR-ND 16V Dual Display Constant Current LED Driver 2305.80/1,000 LM3702XCBP-308TR-ND | 3.08V, MPU Supervisory Circuit with Manual Reset...... 9-microSMD 160.50/250 
LM3503SQ-25CT-ND 25V Dual Display Constant Current LED Driver 485 369 2.82 LM3702YABP-290CT-ND | 2.9V, MPU Supervisory Circuit with 
LM3503SQ-25TR-ND 25V Dual Display Constant Current LED Driver 2444.40/1,000 Manual Reset.... ..9-microSMD 1.61 118 .86 
LM3503SQ-35CT-ND 35V Dual Display Constant Current LED Driver 5.33 4.05 3.09 LM3702YABP-290TR-ND | 2.9V, MPU Supervisory Circuit with 
LM3503SQ-35TR-ND 35V Dual Display Constant Current LED Driver 2683.80/1,000 Manual Reset.... .9-microSMD 160.50/250 
aOR aM a Bey Pongtatt eurant Ee Driver eee ast LM3702YABP-308CT-ND | 3.08V, MPU Supervisory Circuit with Manual Res -microSMD 1.61 1.18 .86 

e ¥ it Be LM3702YABP-308TR-ND | 3.08V, MPU Si i Circuit with 
LM3509SDCT-ND High Efficiency Boost White LED/OLED* NE! 475 361 2.76 Sea eee on 

: ne : Manual Reset... ... -microSMD 160.50/250 

LM3509SDTR-ND High Efficiency Boost White LED/OLED* NE! 2394.00/1,000 i 4 j frovit wi 
M354 9MK-20CT-ND DOV High F Boost White LED Dri 285. 217 166 LM3703XCBP-308CT-ND | 3.08V, MPU Supervisory Circuit with 

souls igh Frequency Boost White riveree: i : : Manual Reset... ..9-microSMD 1.61 118 86 
Tee ee ies vFreauenty boost Mie LED Driver. A een oOo [M3703XCBP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3520SDTR-ND Integrated White LED Drive 3112.20/1,00 with Manual Reset... sestnsese - 9-microSMD 160.50/250 
LM3524DM-ND Regulating Pulse Width Modulato 158 118 87 LM3704XBMM-232CT-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3524DN-ND Regulating Pulse Width Modulato! 1.98 147 1.09 | KSiG RIN RST RAD 5a rout Fail Input - Por Zo Omens 
[M3525M-H-ND Single Port USB Power Switch/Over-Current Protection . 798 148 1.09 saith Palen Pal abut upelyechy wire ROLAND 
LM3525M-L-ND Single Port USB Power Switch/Over-Current Protection . 1.98 1.48 1.09 = P = —— : d 
LM3526M-H-ND. Dual Port USB Power Switch/Over-Current Protection 226 1.68 1.25 LM3704XBMM-463CT-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3526M-L-ND Dual Port USB Power Switch/Over-Current Protection 2.26 168 1.25 with Power Fail Input 2.50 1.86 1.38 
LM3544M-H-ND Quad Port USB Power Switch/Over-Current Protection 3.83 2.91 2.22 LM3704XBMM-463TR-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3551SDCT-ND TA White LED Driver* 263 200 1.53 with Power Fail Input - see 1034.24/1,000 
LM3551SDTR-ND 1A White LED Driver* 1323.00/1,000 LM3704XCMM-263CT-ND | 2.63V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3552SDCT-ND 1A White LED Driver* 2.63 2.00 1.53 with Power Fail Input 2.50 1.86 1.38 
LM3552SDTR-ND 1A White LED Driver* 1323.00/1,000 LM3704XCMM-263TR-ND | 2.63V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3557SD-2CT-ND Step-Up Converter for White LED Applications*. 2.54 1.89 1.40 with Power Fail Input 1034.24/1,000 
LM3557SD-2TR-ND Step-Up Converter for White LED Applications*. 1049.60/1,000 LM3704XCMM-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3570SDCT-ND Low Noise White LED Driver System 3.008) 2.50) 1193) with Power Fail Input 250 1.86 1.38 
LM3570SDTR-ND Low Noise White LED Driver System 1675.80/1,000 LM3704XCMM-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circui 
LM3578AM-ND Switching Regulator... 211 1.67 1.16 with Power Fail Input... 1034.24/1,000 
LM3578AMXTR-ND Switching Regulato 2125.00/2,500 LM3704XDMM-220CT-ND | 2.2V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3578AN-ND Switching Regulator a ey AES with Power Fail Input... 250 1.86 1.38 
LM3590MFCT-ND Triple White LED Driver. 143° 1.05 76 LM3704XDMM-220TR-ND | 2.2V, Microprocessor Supervisory Circui 
LM3590MFTR-ND Triple White LED Driver. 494.00/1,000 with Power Fail Input 1034.24/1,000 
LM3595LDCT-ND Quad Parallel White LED Driver. 2.65 1.97 1.46 LM3704XDMM-232CT-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3595LDTR-ND. Quad Parallel White LED Driver. 1094.40/1,000 with Power Fail Input 250 1.86 1.38 
LM3621M-ND Single Cell Lithium-lon Battery Charger Controlle 2.98 2.27 1.73 


LM3622AM-4.1-ND 
LM3622AM-4.2-ND 


4.1V, Lithium-lon Battery Charger Controlle 
4.2V, Lithium-lon Battery Charger Controlle 


270. 2d) AGA 
2.78) 2461 


LM3622AM-8.2-ND 8.2V, Lithium-lon Battery Charger Controlle! eras 2ahl GIGI 
LM3622AM-8.4-ND 8.4V, Lithium-lon Battery Charger Controlle 2180 s2-dit eG 
LM3622M-4.1-ND 4.1V, Lithium-lon Battery Charger Controlle 2.64 1.96 1.45 
LM3622M-4.2-ND 4.2V, Lithium-lon Battery Charger Controlle 2.64 1.96 1.45 
LM3622M-8.2-ND 8.2V, Lithium-lon Battery Charger Controlle! 2.64 1.96 1.45 
LM3622M-8.4-ND 8.4V, Lithium-lon Battery Charger Controlle 2.64 1.96 1.45 
LM3658SD-ACT-ND Dual Source USB/AC Li Chemistry Charger* NE! 2.79 2.07 1.53 


LM3704XDMM-232TR-ND 
LM3704XDMM-463CT-ND 


LM3704XDMM-463TR-ND 


2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 


1034.24/1,000 


2.50 1.86 1.38 


1034.24/1,000 


LM3658SD-ATR-ND 
LM3658SD-BCT-ND 


LM3658SD-BTR-ND 


Dual Source USB/AC Li Chemistry Charger* NEW!. 
Dual Source USB/AC Li Chemistry Charger 
with LDO Mode* NEW! 
Dual Source USB/AC Li Chemistry Charger 
with LDO Mode* NEW! 


1152.00/1,000 


2.19) (2.07 al53 


1152.00/1,000 


LM3704YAMM-308CT-ND 
LM3704YAMM-308TR-ND 


LM3704YBMM-360CT-ND 


3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
3.60V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 


2.50 1.86 1.38 


1034.24/1,000 
2.50 


1.86 1.38 


LM3704YBMM-360TR-ND 
LM3704YCMM-232CT-ND 


LM3704YCMM-232TR-ND 


3.60V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 


1034.24/1,000 


2.50 1.86 1.38 


1034.24/1,000 


LM3704YCMM-308CT-ND 


LM3704YCMM-308TR-ND 


LM3705XCMM-308CT-ND 


3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
3.08V, Microprocessor Supervisory Circui 
with Power Fail Input 


2.50 1.86 1.38 


1034.24/1,000 
2.50 


1.86 1.38 


LM3705XCMM-308TR-ND 


LM3706XQBP-308CT-ND 


3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
3.08V, Microprocessor Supervisory Circui 


1034.24/1,000 


with Low Line Output. ..9-microSMD 2.80 2.08 1.54 
LM3706XQBP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 

with Low Line Output .. 9-microSMD 304.76/250 
LM3708XQBP-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 

with Low Line Output. ..9-microSMD 2.95 219 1.62 
LM3708XQBP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 

with Low Line Output. ... -microSMD 320.63/250 
LM3708XQTP-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 

with Low Line Output. ..9-microSMD 2.95 2.19 1.62 
LM3708XQTP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 

with Low Line Output. ... -microSMD 320.63/250 
LM3709XQBP-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 

with Low Line Output. ..9-microSMD 2.95 219 1.62 
LM3709XQBP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 

with Low Line Output. .. 9-microSMD 320.63/250 
LM3710XKMM-232CT-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 

with Power Fail Input 2.63 2.00 1.53 


LM3710XKMM-232TR-ND 


LM3710XKMM-463CT-ND 


2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 


1323.00/1,000 


2.63 2.00 1.53 


LM3710XKMM-463TR-ND 


LM3710XQBP-308CT-ND 


4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 


1323.00/1,000 


with Power Fail Input ...9-microSMD 2.85 2.17 1.66 
LM3710XQBP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 

with Power Fail Input .... 9-microSMD 379.05/250 
LM3710XQMM-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 

with Power Fail Input 2.63 2.00 1.53 


LM3710XQMM-308TR-ND 


LM3710YQMM-232CT-ND 


3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 


1323.00/1,000 


2.63 2.00 1.53 


LM3658SDCT-ND Dual Source USB/AC Li Chemistry Charger IC* ZR 2 GWER 
LM3658SDTR-ND Dual Source USB/AC Li Chemistry Charger IC* 1152.00/1,000 
LM3670MF-ADJCT-ND | Adj., Mini Buck DC-DC Converter. 2.79 2.07 1.53 
LM3670MF-ADJTR-ND | Adj., Mini Buck DC-DC Converter. 1152.00/1,000 
LM3670MF-1.2CT-ND 1.2V, Mini Buck DC-DC Converter 279 20h alo 
LM3670MF-1.2TR-ND 1.2V, Mini Buck DC-DC Converter 1152.00/1,000 
LM3670MF-1.5CT-ND 1.5V, Mini Buck DC-DC Converter 279 2100 53 
LM3670MF-1.5TR-ND 1.5V, Mini Buck DC-DC Converter 1152.00/1,000 
LM3670MF-1.6CT-ND 1.6V, Mini Buck DC-DC Converter mk) Aloe alse} 
LM3670MF-1.6TR-ND 1.6V, Mini Buck DC-DC Converter 1152.00/1,000 
LM3670MF-1.8CT-ND 1.8V, Mini Buck DC-DC Converter 2.79 2.07 1.53 
LM3670MF-1.8TR-ND 1.8V, Mini Buck DC-DC Converter 1152.00/1,000 
LM3670MF-1.875CT-ND | 1.875V, Mini Buck DC-DC Converter rank) Aloe ake} 
LM3670MF-1.875TR-ND | 1.875V, Mini Buck DC-DC Converter 1152.00/1,000 
LM3670MF-2.5CT-ND 2.5V, Mini Buck DC-DC Converter* . 2.79 2.07 1.53 
LM3670MF-2.5TR-ND 2.5V, Mini Buck DC-DC Converter* . 1152.00/1,000 
LM3670MF-3.3CT-ND 3.3V, Mini Buck DC-DC Converter* . ark) Pale alee} 
LM3670MF-3.3TR-ND 3.3V, Mini Buck DC-DC Converter* . 1152.00/1,000 
LM3670MFX-ADJCT-ND | Adj., Mini Buck DC-DC Converter. 2.79 2.07 1.53 
LM3670MFX-ADJTR-ND_ | Adj., Mini Buck DC-DC Converter. 3375.00/3,000 
LM3671MF-ADJCT-ND | Adj., 600mA Buck DC-DC Converter. 2.55 1.94 1.48 
LM3671MF-ADJTR-ND | Adj., 600mA Buck DC-DC Converter. 1285.20/1,000 
LM3671MF-1.2CT-ND 1.2V, 600mA Buck DC-DC Converter 2.55 194 1.48 
LM3671MF-1.2TR-ND 1.2V, 600mA Buck DC-DC Converter 1285.20/1,000 
LM3671MF-1.25CT-ND | 1.25V, 600mA Buck DC-DC Converter . 2.55 1.94 1.48 
LM3671MF-1.25TR-ND | 1.25V, 600mA Buck DC-DC Converter . 1285.20/1,000 
LM3671MF-1.375CT-ND | 1.375V, 600mA Buck DC-DC Converter 2.55 194 1.48 
LM3671MF-1.375TR-ND | 1.375V, 600mA Buck DC-DC Converter 1285.20/1,000 
LM3671MF-1.5CT-ND 1.5V, 600mA Buck DC-DC Converter ... 2.55 1.94 1.48 
LM3671MF-1.5TR-ND 1.5V, 600mA Buck DC-DC Converter 1285.20/1,000 
LM3671MF-1.6CT-ND 1.6V, 600mA Buck DC-DC Converter 2.55 1.94 1.48 
LM3671MF-1.6TR-ND 1.6V, 600mA Buck DC-DC Converter 1285.20/1,000 
LM3671MF-1.8CT-ND 1.8V, 600mA Buck DC-DC Converter 2.55 194 1.48 
LM3671MF-1.8TR-ND 1.8V, 600mA Buck DC-DC Converter 1285.20/1,000 
LM3671MF-1.875CT-ND | 1.875V, 600mA Buck DC-DC Converter 2.55 1.94 1.48 
LM3671MF-1.875TR-ND | 1.875V, 600mA Buck DC-DC Converter 1285.20/1,000 
LM3671TL-1.2CT-ND 1.2V, 600mA Buck DC-DC Converter 2.68 2.04 1.56 
LM3671TL-1.2TR-ND 1.2V, 600mA Buck DC-DC Converter 355.78/250 
LM3671TL-1.5CT-ND 1.5V, 600mA Buck DC-DC Converter 2.68 2.04 1.56 
LM3671TL-1.5TR-ND 1.5V, 600mA Buck DC-DC Converter 355.78/250 
LM3671TL-1.8CT-ND 1.8V, 600mA Buck DC-DC Converter 2.68 2.04 1.56 
LM3671TL-1.8TR-ND 1.8V, 600mA Buck DC-DC Converter 355.78/250 
LM3671TL-1.875CT-ND | 1.875V, 600mA Buck DC-DC Converter 2.68 2.04 1.56 
LM3671TL-1.875TR-ND | 1.875V, 600mA Buck DC-DC Converter 355.78/250 
LM3677TL-1.3CT-ND 1.3V, Mini Buck DC-DC Converter* NEW! Se aes ela 
LM3677TL-1.3TR-ND 1.3V, Mini Buck DC-DC Converter* NEW! 475.48/250 
LM3677TL-1.5CT-ND 1.5V, Mini Buck DC-DC Converter* NEW! 3.58 2.72 2.08 
LM3677TL-1.5TR-ND 1.5V, Mini Buck DC-DC Converter* NEW! 475.48/250 
LM3677TL-1.8CT-ND 1.8V, Mini Buck DC-DC Converter* NEW! 3.58 2.72 2.08 
LM3677TL-1.8TR-ND 1.8V, Mini Buck DC-DC Converter* NEW! 475.48/250 
LM3677TL-2.5CT-ND 2.5V, Mini Buck DC-DC Converter* NEW! 3.58 2.72 2.08 
LM3677TL-2.5TR-ND 2.5V, Mini Buck DC-DC Converter* NEW! 475.48/250 
LM3700XCBP-290CT-ND | 2.9V, Microprocessor Supervisory Circuit 1:43") 1.05) 276 
LM3700XCBP-290TR-ND | 2.9V, Microprocessor Supervisory Circuit. 142.50/250 
LM3702XCBP-308CT-ND | 3.08V, MPU Supervisory Circuit with Manual Reset 1.61 #118 86 


LM3710YQMM-232TR-ND 


LM3711XQBP-308CT-ND 


2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 


1323.00/1,000 


with Power Fail Input Paty ea Ts) 
LM3711XQBP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circui 

with Power Fail Input -.. 9-microSMD 379.05/250 
* RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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National 
Semiconductor 


LINEAR SERIES (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. ul 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LM3711XQMM-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit LM4040AIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% .. 2.15 1.60 1.18 
with Power Fail Input 2.63 2.00 1.53 LM4040AIM3-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% 885.76/1,000 
LM3711XQMM-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit LM4040AIM3-4.1CT-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% 2.15 1.60 1.18 
with Power Fail Input 1323.00/1,000 LM4040AIM3-4.1TR-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% .. 885.76/1,000 
LM3712XQBP-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit LM4040AIM3-5.0CT-ND_ | 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% ... 2.15 1.60 1.18 
with Power Fail Input 2.85 217 1.66 LM4040AIM3-5.0TR-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% 885.76/1,000 
LM3712XQBP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit LM4040AIM3-8.2CT-ND | 8.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% 2.15 1.60 1.18 
with Power Fail Input 9-microSMD 379.05/250 LM4040AIM3-8.2TR-ND | 8.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% .. 885.76/1,000 
LM3713XQBP-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit LM4040AIM3-10.0CT-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% 2.15 1.60 1.18 
with Power Fail Input Q-microSMD 2.85 2.17 1.66 LM4040AIM3-10.0TR-ND| 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% 885.76/1,000 
LM3713XQBP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit LM4040AIM3X-10CT-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% 2.15 160 1.18 
with Power Fail Input 9-microSMD 379.05/250 LIM4040AIM3X-10TR-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% 2595.00/3,000 
LM3722EM5-2.32CT-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circuit. SOT-23-5 2.80 2.08 1.54 LM4040AIZ-2.5-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% 2.15 1.60 1.18 
LM3722EM5-2.32TR-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circuit. SOT-23-5 1155.84/1,000 LM4040AIZ-4.1-ND 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% 2.15 1.60 1.18 
LM3722EM5-3.08CT-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuit. SOT-23-5 2.80 2.08 1.54 LM4040AIZ-5.0-ND 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% 2.15 1.60 1.18 
LM3722EM5-3.08TR-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuit. SOT-23-5 1155.84/1,000 LM4040AlZ-10.0-ND 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% 215 160 1.18 
LM3722EM5-4.63CT-ND_| 4.63V, Microprocessor Reset Circuit. SOT-23-5 2.80 2.08 1.54 LIM4040BIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% 1.63 1.22 .90 
LM3722EM5-4.63TR-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit. SOT-23-5 1155.84/1,000 LM4040BIM3-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% 674.56/1,000 
LM3722IM5-2.32CT-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circuit. SOT-23-5 236 1.75 1.30 LM4040BIM3-4.1CT-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% 1.63 1.22 90 
LM3722IM5-2.32TR-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circuit. SOT-23-5 972.80/1,000 LM4040BIM3-4.1TR-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% 674.56/1,000 
LM3722IM5-3.08CT-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuit. SOT-23-5 2.36 1.75 1.30 LM4040BIM3-5.0CT-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% AGS inl 22eeg0 
LM3722IM5-3.08TR-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuit. SOT-23-5 972.80/1,000 LM4040BIM3-5.0TR-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% 674.56/1,000 
LM3722IM5-4.63CT-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit. SOT-23-5 236 1.75 1.30 LM4040BIM3-8.2CT-ND | 8.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% 1.63 1.22 90 
LM3722IM5-4.63TR-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit. SOT-23-5 972.80/1,000 LM4040BIM3-8.2TR-ND | 8.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% 674.56/1,000 
LM3723EM5-2.32CT-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circuit. SOT-23-5 2.80 2.08 1.54 LM4040BIM3-10.0CT-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% 1.63 1.22 90 
LM3723EMS5-2.32TR-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circuit. SOT-23-5 1155.84/1,000 LM4040BIM3-10.0TR-ND| 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% 674.56/1,000 
LM3723EMS5-3.08CT-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuit SOT-23-5 2.80 2.08 1.54 LM4040BIM7-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% 463; 1.22 190 
LM3723EM5-3.08TR-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuit. SOT-23-5 1155.84/1,000 LM4040BIM7-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% 674.56/1,000 
LM3723EM5-4.63CT-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit. SOT-23-5 2.80 2.08 1.54 LM4040BIM7-4.1CT-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% 1:63; 1:22 190 
LM3723EM5-4.63TR-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit. SOT-23-5 1155.84/1,000 LM4040BIM7-4.1TR-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% 674.56/1,000 
LM3723IM5-2.32CT-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circuit. SOT-23-5 236 1.75 1.30 LM4040BIZ-2.5-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% 163 41.22 90 
LM3723IM5-2.32TR-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circuit. SOT-23-5 972.80/1,000 LM4040BIZ-4.1-ND 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% 163 122 90 
LM3723IM5-3.08CT-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuit. SOT-23-5 236 1.75 1.30 LM4040BIZ-5.0-ND 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% ... 1.63 122 .90 
LM3723IM5-3.08TR-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuit. SOT-23-5 972.80/1,000 LM4040CIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% Wak} :COnmEEO2: 
LM3723IM5-4.63CT-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit. SOT-23-5 | 2.86 1:75 11380 LM4040CIM3-2.5TR-ND_| 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% .. 397.80/1,000 
LM3723IM5-4.63TR-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit. SOT-23-5 972.80/1,000 LM4040CIM3-4.1NSCT-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% Wak 85 62 
LM3724EM5-2.32CT-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circuit. SOT-23-5 2.80 2.08 1.54 LM4040CIM3-4.1NSTR-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 397.80/1,000 
LM3724EM5-2.32TR-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circuit. SOT-23-5 1155.84/1,000 LM4040CIM3-5.0NSCT-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% ... ik} 85 62 
LM3724EM5-3.08CT-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuit. SOT-23-5 2.80 2.08 1.54 LM4040CIM3-5.0NSTR-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% ... 397.80/1,000 
LM3724EM5-3.08TR-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuit. SOT-23-5 1155.84/1,000 LM4040CIM3-8.2CT-ND | 8.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% Tas LOOnOe, 
LM3724EM5-4.63CT-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit. SOT-23-5 280 2.08 1.54 LM4040CIM3-8.2TR-ND | 8.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 397.80/1,000 
LM3724EM5-4.63TR-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit. SOT-23-5 1155.84/1,000 LM4040CIM3-10.0CT-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% ak Gy (ee 
LM3724IM5-2.32CT-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circuit. SOT-23-5 2.36 1.75 1.30 LM4040CIM3-10.0TR-ND| 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 397.80/1,000 
LM3724IM5-2.32TR-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circuit. SOT-23-5 972.80/1,000 LM4040CIM3X-10CT-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% ak} 85 62 
LM3724IM5-3.08CT-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuit. SOT-23-5 P26) 75 1.30) LM4040CIM3X-10TR-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 1170.45/3,000 
LM3724IM5-3.08TR-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuit. SOT-23-5 972.80/1,000 LM4040CIM7-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% q15 2801.62) 
LM3724IM5-4.63CT-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit. SOT-23-5 2.86 1.75 1.30 LM4040CIM7-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% .. 397.80/1,000 
LM3724IM5-4.63TR-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit SOT-23-5 972.80/1,000 LM4040C1Z-2.5-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 1155) 85) 962 
LM3743MM-1000CT-ND | N-Channel FET Synchronous Buck Controller* NEWE.....10-MSOP 2.63 2.00 1.53 LM4040C1Z-4.1-ND 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 115) 985) 62 
LM3743MM-1000TR-ND | N-Channel FET Synchronous Buck Controller* NEWS..... 10-MSOP 1323.00/1,000 LM4040C1Z-5.0-ND 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% .. 1.15.85 .62 
LM3743MM-300CT-ND | N-Channel FET Synchronous Buck Controller* NEW! 2.38 1.81 1.38 LM4040C1Z-8.2-ND 8.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% qe. <0) 162) 


LM3743MM-300TR-ND 


N-Channel FET Synchronous Buck Controller* NEW! 


1197.00/1,000 


LM4040CIZ-10.0-ND 


10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 


715" 38562. 


LM3812M-1.0-ND Precision Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense LM4040DEM3-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% .99 Hel Atel 
Element and PWM Output, High Side 3.20 244 1.86 LM4040DEM3-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% 344.50/1,000 
LM3812M-7.0-ND Precision Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense LM4040DEM3-5.0CT-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% .... .99 eh Seth 
Element and PWM Output, High Side 3.20 244 1.86 LM4040DEM3-5.0TR-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% .... 344.50/1,000 
LM3813M-1.0-ND Precision Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense LM4040DIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% 99 Jel 
Element and PWM Output, Low Side 3.20 244 1.86 LM4040DIM3-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% 343.20/1,000 
LM3813M-7.0-ND Precision Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense LM4040DIM3-4.1CT-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% 99 ic eee SG 
Element and PWM Output, Low Side 3.20 2.44 1.86 LM4040DIM3-4.1TR-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% 343.20/1,000 
LM3814M-1.0-ND Fast Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense LM4040DIM3-5.0NSCT-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% 99 JR ie 
Element and PWM Output, High Side 3.20 244 1.86 LM4040DIM3-5.0NSTR-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% 343.20/1,000 
LM3814M-7.0-ND Fast Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense LM4040DIM3-10.0CT-ND| 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% .. .99 ric mee OG| 
Element and PWM Output, High Side 3.20. 244 1.86 LM4040DIM3-10.0TR-ND| 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% .. 343.20/1,000 
LM3815M-1.0-ND Fast Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense LM4040DIM3X-10CT-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% .. 99 18) 53 
Element and PWM Output, Low Side 3.20 244 1.86 LM4040DIM3X-10TR-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% .. 1009.80/3,000 
LM3815M-7.0-ND Fast Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense LM4040DIZ-2.5-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference 1% 99 fey Atel 
Element and PWM Output, Low Side. 3.20 244 1.86 LM4040DIZ-4.1-ND 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% 99 ea o0) 
LM3822MM-1.0CT-ND —_| Precision Current Gauge IC with Internal Zero LM4040DIZ-5.0-ND 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% 99 wa) 50) 
Sense Element and PWM Output, High Side 2.68 2.04 1.56 LM4040D1Z-8.2-ND 8.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference 1% 99 a i) 
LM3822MM-1.0TR-ND | Precision Current Gauge IC with Internal Zero Ohm LM4040DIZ-10.0-ND 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% .. 99 Wa) 53 
Sense Element and PWM Output, High Sid 1348.20/1,000 LM4040EEMS3-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +2% 97 afl Hoe: 
LM3822MM-2.0CT-ND —_| Precision Current Gauge IC with Internal Zero LM4040EEMS3-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +2% 335.40/1,000 
Sense Element and PWM Output, High Side 2.68 2.04 1.56 LM4040EIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +2% .99 Hae 52 
LM3822MM-2.0TR-ND | Precision Current Gauge IC with Internal Zero Ohm LM4040EIM3-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +2% 309.40/1,000 
Sense Element and PWM Output, High Side 1348.20/1,000 LM4040EIZ-2.5-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +2% 99 ee 
LM3875T-ND High Performance 56W Audio Power Amp .T0-220-11 5.78 439 3.35 LM4041AIM3-1.2CT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% .. Bales | VG alls) 
LM3875TF-ND High Performance 56W Audio Power Amp .T0-220-11 6.18 4.70 3.59 LM4041AIM3-1.2TR-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% 885.76/1,000 
LM3876T-ND High Performance 56W Audio Power Amp with Mute......TO-220-11 490 3.73 2.85 LM4041AIZ-1.2-ND 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% 205) 1:60) AEs 
LM3876TF-ND High Performance 56W Audio Power Amp with Mute......TO-220-11 5.78 4.39 3.35 LM4041BIZ-1.2-ND 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% .. 1.63 1.22.90 
LM3880MF-1AACT-ND__|2.7V to 5.5V Power Sequencer* NEW! SOT-23-6 1.78 1.31 95 LM4041BIM3-1.2CT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% .. 163 1.22 90 


LM3880MF-1AATR-ND 
LM3880MF-1ABCT-ND 
LM3880MF-1ABTR-ND 
LM3880MF-1ACCT-ND 
LM3880MF-1ACTR-ND 


SOT-23-6 
SOT-23-6 
SOT-23-6 
SOT-23-6 
SOT-23-6 


2.7V to 5.5V Power Sequencer* NEW! 
2.7V to 5.5V Power Sequencer* 
2.7V to 5.5V Power Sequencer* 
2.7V to 5.5V Power Sequencer* NEW! 
2.7V to 5.5V Power Sequencer* NEW! 


617.50/1,000 
i 78) U3) 295 

617.50/1,000 
ty asi es 

617.50/1,000 


LM4041BIM3-1.2TR-ND 
LM4041CEM3-ADJCT-ND 
LM4041CEM3-ADJTR-ND 
LM4041CEM3-1.2CT-ND. 


1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% 
Adj. Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% .. 
Adj. Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% .. 
1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 


674.56/1,000 
ANG) 485) 262 

401.70/1,000 
ANGE 285) 262. 


LM3880MF-1ADCT-ND 
LM3880MF-1ADTR-ND 


SOT-23-6 
SOT-23-6 


2.7V to 5.5V Power Sequencer* NEW! 
2.7V to 5.5V Power Sequencer* NEW! 


1.78) 131 95 
617.50/1,000 


LM4041CEM3-1.2TR-ND 
LM4041CIM3-1.2NSCT-ND 
LM4041CIM3-1.2NSTR-ND 
LM4041CIM3-ADJCT-ND 
LM4041CIM3-ADJTR-ND 


1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% .. 
1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 
1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 
Adj. Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% .. 
Adj. Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% .. 


401.70/1,000 
T1565 62 

397.80/1,000 
T1565 62 

397.80/1,000 


LM4041CIM7-ADJCT-ND 
LM4041CIM7-ADJTR-ND 
LM4041CIM7-1.2CT-ND 
LM4041CIM7-1.2TR-ND 
LM4041C1Z-1.2-ND 


Adj., Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 
Adj., Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 
1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 
1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 
1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 


IMS MES IE2 
397.80/1,000 

AMS) 185) 62. 
397.80/1,000 

AS) 855 62. 


LM3886T-ND High Performance 68W Audio Power Amp with Mute......TO-220-11 6.18 4.70 3.59 
LM3886TF-ND High Performance 68W Audio Power Amp with Mute......TO-220-11 5.36 4.24 3.40 
LM3914N-1-ND Dot/Bar Display Driver....... 18-Dip 2.87 2.14 1.58 
LM3914V-ND Dot/Bar Graph Display Driver .20-PLCC = 3.48 42.65 2.02 
LM3914VXCT-ND Dot/Bar Graph Display Driver .20-PLCC 3.48 265 2.02 
LM3914VXTR-ND. Dot/Bar Graph Display Driver .20-PLCC 1751.40/1,000 
LM3915N-1-ND Dot/Bar Display Driver. 18-Dip 2.64 1.96 1.45 
LM3916N-1-ND Dot/Bar Display Drive! 18-Dip 2.64 1.96 1.45 
LM3940IMP-3.3CT-ND | 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion -SOT-223 1.92 1.43 1.06 
LM3940IMP-3.3TR-ND | 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion SOT-223 793.60/1,000 
LM39401S-3.3-ND 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion DOA GS a22: 
LM3940ISX-3.3TR-ND. 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion 464.10/500 
LM39401T-3.3-ND 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion BO is) ahi} 


LM4041C1Z-ADJ-ND 

LM4041DEM3-ADJCT-ND 
LM4041DEM3-ADJTR-ND 
LM4041DEM3-1.2CT-ND 
LM4041DEM3-1.2TR-ND 


Adj., Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 
Adj., Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1.0% . 
Adj., Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1.0% . 
1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1.0% 
1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1.0% 


TAS SSINE2 

POO Neto oS. 
344.50/1,000 

POO EE ono! 
344.50/1,000 


* RoHS Compliant 


(Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


970 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


National 
Semiconductor 


LINEAR SERIES (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LM4041DIM3-1.2NSCT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1.0% ......SOT-23 99 ETO eoo| LM4120AIM5-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Reference .. 295 219 1.62 
LM4041DIM3-1.2NSTR-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1.0% ......SOT-23 343.20/1,000 LM4120AIM5-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Reference . 1216.00/1,000 
LIM4041DIM3-ADJNSCT-ND | Adj., Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1.0% SOT-23 99 13 53 LM4120AIM5-5.0CT-ND | 5V, Precision Micropower LDO Reference . 2.95 2.19 1.62 
LIM4041DIM3-ADJNSTR-ND | Adj., Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1.0% SOT-23 338.00/1,000 LM4120AIM5-5.0TR-ND | 5V, Precision Micropower LDO Reference . 1216.00/1,000 
LM4041DIZ-ADJ-ND Adj., Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1.0% 0-92 99 Ji REI LM4120IM5-1.8CT-ND | 1.8V, Precision Micropower LDO Reference . 250 1.86 1.38 
LM4041DIZ-1.2-ND 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1.0% 0-92 99 13 53 LM4120IM5-1.8TR-ND | 1.8V, Precision Micropower LDO Reference . 1034.24/1,000 
LM4041EEM3-1.2CT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +2% 97 Ti ey LIM4120IM5-2.0CT-ND | 2V, Precision Micropower LDO Reference . 250 1.86 1.38 
Te ce po i pee Micropowar mnt votage Hieterance i a ee LM4120IM5-2.0TR-ND  2V, Precision Micropower LDO Reference . 1034.24/1,000 

FLAG .2V,, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +29 3 2 : LM4120IM5-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Reference . 250 186 1.38 

ete eee on iat a Shunt Toe Hefereice = : : # eee ee LIM4120IM5-2.5TR-ND _ | 2.5V, Precision Micropower LDO Reference . 1034.24/1,000 
-1.2- .2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +27 i ; i az ar ion Mi 
LM4050AEM3-2.5CT-ND | 2.5V’ Precision Micropower Shunt Voltage Reference 298 227 173 PU CU ge Delgo) 3V, Precision Micropower LDO Reference . 250 1.86 1.38 
ey LM4120IM5-3.0TR-ND | 3V, Precision Micropower LDO Reference . 1034.24/1,000 
LM4050AEMS3-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1499.40/1,000 i 7 at 
a ' LM4120IM5-3.3CT-ND 3.3V, Precision Micropower LDO Reference .. 250 1.86 1.38 
LM4050AEM3-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 2.98 227 1.73 aa 7 

3 | nas 7 LM4120IM5-3.3TR-ND | 3.3V, Precision Micropower LDO Reference .. 1034.24/1,000 

LM4050AEM3-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1499.40/1,000 aa ji 

— LM4120IM5-4.1CT-ND _| 4.1V, Precision Micropower LDO Reference .. 2.50 1.86 1.38 
LM4050AEM3-5.0CT-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 2So PDT Mere LM4120IM5-4.11R-ND ~|441V Precision Mi LDO Ref 7034 2471.00 
LM4050AEM3-5.0TR-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1499.40/1,000 mule oi Nt BGISION: MIGTOnO Wet. BIGISNCe|: 24/1, 

| 4 ish i LM4120IM5-5.0CT-ND 5V, Precision Micropower LDO Reference .. 250) 186i 1:38) 
LM4050AEMS3-8.2CT-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 2.98 2.27 1.73 oe i 
LIM4050AEM3-8.2TR-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1499.40/1,000 LM4120IM5-5.0TR-ND | 5V, Precision Micropower LDO Reference . 1034.24/1,000 
LM4050AEM3-10CT-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference . 2.98 227 1.73 LM4121AIM5-ADJCT-ND | Adj., Precision Micropower LDO Voltage Referenci 264 1.96 1.45 
LM4050AEM3-10TR-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference . 1499.40/1,000 LM4121AIMS-ADJTR-ND | Adj., Precision Micropower LDO Voltage Reference... 1088.00/1,000 
LIM4050AIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 265 2.02 1.54 LM4121AIM5-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference. 2.64 1.96 1.45 
LM4050AIM3-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1335.60/1,000 LM4121AIM5-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference. 1088.00/1,000 
LM4050AIM3-4.1CT-ND_ | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 265 2.02 1.54 LM4121IM5-ADJCT-ND | Adj., Precision Micropower LDO Voltage Referenc 2:24 1.67 1.23 
LM4050AIM3-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1335.60/1,000 LM4121IM5-ADJTR-ND | Adj., Precision Micropower LDO Voltage Referenct 925.44/1,000 
LM4050AIM3-5.0CT-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 265 2.02 1.54 LM4121IM5-1.2CT-ND__| 1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference. 2.24 1.67 1.23 
LM4050AIM3-5.0TR-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1335.60/1,000 LM4121IM5-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference. 925.44/1,000 
LM4050AIM3-8.2CT-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 2.65 2.02 1.54 LM4125AIM5-2.0CT-ND | 2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference. 2.95 219 1.62 
LM4050AIM3-8.2TR-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1335.60/1,000 LM4125AIM5-2.0TR-ND | 2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference. 1216.00/1,000 
LM4050AIM3-10CT-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference . 2.65 2.02 1.54 LM4125AIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference. 2.95 219 1.62 
LM4050AIM3-10TR-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference . 1335.60/1,000 LM4125AIM5-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference. 1216.00/1,000 
LM4050BEM3-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 257 1.91 1.42 LM4125AIM5-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference. 2.95 2.49 1.62 
LM4050BEM3-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1062.40/1,000 LM4125AIM5-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference. 1216.00/1,000 
LM4050BEM3-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 257 1.91 1.42 LM41251M5-2.0CT-ND | 2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference. 250 1.86 1.38 
LM4050BEM3-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1062.40/1,000 LIM4125IM5-2.0TR-ND | 2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference. 1034.24/1,000 
LM4050BEM3-5.0CT-ND | SV, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 2.57 1.91 1.42 LM41251M5-2.5CT-ND _ | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference. 250 1.86 1.38 
eee gain aa ee Me cue ee 5 Sees LM41251M5-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference. 7034.24/1,000 

Gece sev i ss g LM41251M5-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Mi LDO Voltage Ref i 250 1.86 1.38 
LM4050BEM3-8.2TR-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1062.40/1,000 Gera ion adic crimes DGG Rae 

vie fi LM4125IM5-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference. 1034.24/1 000 
LM4050BEM3-10CT-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference . Be ae ile LM4128AMF-1.8CT-ND | 1.8V, Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NE 309 230 1.70 
LM4050BEM3-10TR-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference .. 1062.40/7,000 LM4128AMF-1.8TR-ND | 1.8V. Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW! ”"4277.44/1,000 
LM4050BIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 2ullfeend Olea) a fi Tar 7 : 
LM4050BIM3-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 896.00/1,000 LM4128AME-2.0CT-ND | 2.0V, Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW! 3.09 2.30 1.70 

a a tae F LM4128AMF-2.0TR-ND | 2.0V, Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW! (OT-23-5 1277.44/1 000 
LM4050BIM3-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference Za AMS AE) LM4128AMF-2 5CT-ND | 25V. Precision Mi LDO Voltage Ref * MEW: 0T-23-5 3.09. 230 1.70 
LM4050BIM3-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 896.00/1,000 Moose (en Prckon Mictanowet [D0 Walne Roe NEW? 50123.5 WRC anIOCG 
LM4050BIM3-5.0CT-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 27 1.61 (1.19 IN TORART ASCARI 9 OV. Precision Microsower LDO Vollnes Ret* NEW! SOT-27.5 MCTCMECenE 
LM4050BIM3-5.0TR-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 896.00/1,000 2 —— — = P 9 = = 2 = 
LM4050BIM3-8.2CT-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 247 1.61 1.19 PACE Me OLR nog] 3.0V, Precision Micropower LDO Voltage Ref.” NEW 1277.44/1,000 
LM4050BIM3-8.2TR-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 896.00/1,000 LM4128AMF-3.3CT-ND | 3.3V, Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW!....SOT-23-5 3.09 2.30 1.70 
LM4050BIM3-10CT-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference .. 217 1.61 1.19 ie eee ray ral pioneer ts votage hate ald alee . at aaa pao 
LIM4050BIM3-10TR-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference .. 896.00/1,000 ell “VV, Precision Micropower Oltage Ret. ce x ° 
LM4050CEM3-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 233 1.73 1.28 LM4128AMF-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW! }OT-23-5 1277.44/1,000 
LM4050CEM3-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 960.00/1,000 LM4128BMF-1.8CT-ND | 1.8V, Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW!. 1.88 1.40 1.04 
LM4050CEMS3-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference Agee ky eel LM4128BMF-1.8TR-ND | 1.8V, Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW! (OT-23-5 778.24/1,000 
LM4050CEM3-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 960.00/1,000 LM4128BMF-2.0CT-ND | 2.0V, Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW! OT-23-5 1.88 1.40 1.04 
LM4050CEM3-5.0CT-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference es Lv ne ess} LM4128BMF-2.0TR-ND | 2.0V, Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW! (OT-23-5 778.24/1 000 
LM4050CEM3-5.0TR-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 960.00/1,000 LM4128BMF-2.5CT-ND _| 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW!....SOT-23-5 1.88 1.40 1.04 
LM4050CEM3-8.2CT-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenci 2.33 1.73 1.28 LM4128BMF-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW!.... SOT-23-5 778.24/1,000 
LM4050CEM3-8.2TR-ND J 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 960.00/1,000 LM4128BMF-3.0CT-ND | 3.0V, Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW!....SOT-23-5 1.88 1.40 1.04 
LM4050CEM3-10CT-ND_| 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference .. 2.33 1.73 1.28 LM4128BMF-3.0TR-ND | 3.0V, Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW!.... SOT-23-5 778.24/1,000 
LM4050CEM3-10TR-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference . 960.00/1,000 LM4128BMF-3.3CT-ND | 3.3V, Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW!....SOT-23-5 1.88 1.40 1.04 
eat OC INNS 2 oT ND aa pee Micropowet mut vee neta 1.74 aaah ae LM4128BMF-3.3TR-ND | 3.3V, Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW!....SOT-23-5 778.24/1 000 

-2.5TR- .5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference . ih a 5 igi i * 

LM4050CIM3-4.1CT-ND_| 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference TD | li 11y, Precclen Niesoonar LDD Votes Ret™ MWi, Soros: (i are a 
LM4050CIM3-4.1TR-ND_ | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 716.80/1,000 LM4128CMF-2.0CT-ND 20V. Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW: 0T-23-5 «1.64 121 ¥ 88 
LM4050CIM3-5.0CT-ND | SV, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 174 1.29 96 LM4128CMF-2.0TR-ND | 2.0V, Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW... SOT-23-5 568.10/1,000 
LM4050CIM3-5.0TR-ND  5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 716.80/1,000 LIM4128CMF-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW!....SOT-23-5 1.64 1.21.88 
LM4050CIM3-8.2CT-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1.95 1.45 1.08 LM4128CMF-2.5TR-ND | 2.5V. Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW: 568.10/1,000 
LM4050CIM3-8.2TR-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 806.40/1,000 y pent ra crap! 9 3 e . 

. 7 aa : LM4128CMF-3.0CT-ND | 3.0V, Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW! OT-23-5 1.64 1.21 88 
LM4050CIM3-10CT-ND__| 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. (era 1-297) 296 LM4128CMF-3.0TR-ND | 3.0V’ Precision Mi LDO Voltage Ret * NEW! SOT-23-5 568.10/1,000 
LM4050CIM3-10TR-ND | TOV, Precision Micropower Shunt Voltage Reference . 716.80/1,000 5 EON OCISION MICTOROWGE. ie pai 

3 5 ‘i rat fi LM4128CMF-3.3CT-ND | 3.3V, Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW! OT-23-5 1.64 1.21 88 
LM4051AEM3-ADJCT-ND| Adj. Precision Micropower Shunt Voltage Referenc 2.98 227 1.73 LM4128CMF-33TR-ND | 3.3V. Precision Mi LDO Voltage Ref * MEW: OT-23-5 568 10/1,000 
LM4051AEM3-ADJTR-ND] Adj. Precision Micropower Shunt Voltage Referenci 1499.40/1,000 : io Ws ETBCISION MICTOPOWGE oltage Rel. eu, 
LM4051AEM3-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Referen OG Bay ie LM4128CMF-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW!...SOT-23-5 1.64 1.21 88 
LM4051AEM3-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1499.40/1,000 LM4128CMF-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW!....SOT-23-5 569.40/1,000 
LM4051AIM3-ADJCT-ND | Adj., Precision Micropower Shunt Voltage Reference . 2.65 2.02 1.54 PU neeD Mig eel bag) 1.8V, Precision Micropower LDO Voltage Ref.* MEW?....S07-23-5 MRSC SMa Umma 
LM4051AIM3-ADJTR-ND | Adj., Precision Micropower Shunt Voltage Reference .. 1335.60/1,000 LM4128DMF-1.8TR-ND | 1.8V, Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEWE....SOT-23-5 507.00/1,000 
LM4051AIM3-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 265 2.02 1.54 LIM4128DMF-2.0CT-ND_| 2.0V, Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW#!....SOT-23-5 1.46 1.08.78 
LM4051AIM3-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1335.60/1,000 LM4128DMF-2.0TR-ND | 2.0V, Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW! 507.00/1,000 
LM4051BEM3-ADJCT-ND | Adj. Precision Micropower Shunt Voltage Reference ere ae ale LM4128DMF-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW! OT-23-5 146 1.08 78 
LM4051BEM3-ADJTR-ND| Adj. Precision Micropower Shunt Voltage Referenc 1062.40/1,000 LM4128DMF-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW! OT -23-5 507.00/1,000 
LM4051BEM3-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 257 1.91 1.42 LM4128DMF-3.0CT-ND | 3.0V, Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW! OT-23-5 146 1.08 78 
LM4051BEM3-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1062.40/1,000 LM4128DMF-3.0TR-ND | 3.0V, Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW!....SOT-23-5 507.00/1,000 
LM4051BIM3-ADJCT-ND J Adj., Precision Micropower Shunt Voltage Reference .. Bali MS) alae) LM4128DMF-3.3CT-ND | 3.3V, Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW!...SOT-23-5 1.46 1.08 78 
LM4051BIM3-ADJTR-ND | Adj., Precision Micropower Shunt Voltage Reference .. 896.00/1,000 LM4128DMF-3.3TR-ND | 3.3V, Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW!.... SOT-23-5 507.00/1,000 
LM4051BIM3-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 217 161 1.19 LM4128DMF-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW!....SOT-23-5 146 1.08 .78 
LM4051BIM3-1.2TR-ND 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 896.00/1,000 LM4128DMF-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage 
LM4051CEM3-ADJCT-ND Adj. Precision Micropower Shunt Voltage Referenc Bee ile) lee Reference* NEW! 507.00/1,000 
Ree ECE] qk, rectsion Micropower Shunt Votage Referenc Fea oe ote LM4132AMF-1.8CT-ND | 1.8V, Precision LDO Voltage Reference . 5.63 445 3.57 

EUZABIE 22V;) /OCISIOM MICTOpOWer SNUNtY Ollage. nateren 8 : g LM4132AMF-1.8TR-ND | 1.8V, Precision LDO Voltage Reference . 3323.20/1,000 
LM4051CEM3-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 960.00/1,000 i 5j cj, 

; ai i LM4132AMF-3.0CT-ND | 3V, Precision LDO Voltage Reference Byles) Gy iby? 
LM4051CIM3-ADJCT-ND | Adj., Precision Micropower Shunt Voltage Reference . 1.95 145 1.08 LM4132AMF-3.0TR-ND | 3V, Precision LDO Voltage Reference 3323.20/1,000 
LM4051CIM3-ADJTR-ND | Adj., Precision Micropower Shunt Voltage Reference . 806.40/1,000 2 907 | ‘ ici 45 

as ; LM4132AMF-3.3CT-ND | 3.3V, Precision LDO Voltage Reference . Bye WAG eye 
LM4051CIM3-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1.95 1.45 1.08 a 
LIM4051CIM3-1.2TR-ND_ | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 806.40/1,000 EMA132AMi-3:3TR-ND)))) 3.3V, Precision LDO Voltage Reference - $323:20/1,000 
LWM20AIM5-1.8CT-ND | 1.8V, Precision Micropower LDO Reference 295 2.19 1.62 Fe rao ecg Dg) 1 -8V, Precision LDO Voltage Reference . S68) BG tie 
LM4120AIM5-1 8TR-ND | 1.8V; Precision Micropower LOO Reference ~4216.00/1,000 eee o tata DM) 1.8V, Precision LDO Voltage Reference . Teese (oa) 
LM4120AIM5-2.0CT-ND | 2V. Precision Micro or aml LM4132BMF-3.0CT-ND | 3V, Precision LDO Voltage Reference 343 2.61 1.99 
z A power LDO Reference 2:95) 2:19) 1.62 eae 

LM4120AIM5-2.0TR-ND_ | 2V; Precision Micropower LDO Reference 1216.00/1,000 LM4132BMF-3.0TR-ND _| 3V, Precision LDO Voltage Reference 1726.20/1,000 
LM4120AIM5-2.5CT-ND_| 2.5V, Precision Micropower LDO Reference 2.95 2.19 1.62 CSM SSC ND soy Procsion ina vos Retatance See aes 
LM4120AIM5-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Mi LDO Refi 1216.00/1,000 Seon SV, Frecision Oltage Nererence . reenind 
LM4120AIM5-3.0CT-ND | 3V, Precision Mlcfopower [DO Refotonce 2.95 oe 1.62 LM4132CMF-1.8CT-ND | 1.8V, Precision LDO Voltage Reference . 3.08 2.34 1.79 
LM4120AIM5-3.0TR-ND | 3V, Precision Micropower LDO Reference 1216.00/1,000 LM4132CMF-1.8TR-ND | 1.8V, Precision LDO Voltage Reference . 1549.80/1,000 
LIM4120AIM5-3.3CT-ND_ | 3.3V, Precision Micropower LDO Reference 295 219 1.62 LM4132CMF-3.0CT-ND _ | 3V, Precision LDO Voltage Reference 3.08 2.34 1.79 
LM4120AIM5-3.3TR-ND_| 3.3V, Precision Micropower LDO Reference 1216.00/1,000 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LM4132CMF-3.0TR-ND | 3V, Precision LDO Voltage Reference ... 1549.80/1,000 LM4808M-ND Dual 105mW Headphone Amp 81 ay 8 
LM4132CMF-3.3CT-ND | 3.3V, Precision LDO Voltage Reference 3.08 2.34 1.79 LM4808MMCT-ND Dual 105mW Headphone Amp 81 5op43 
LM4132CMF-3.3TR-ND | 3.3V, Precision LDO Voltage Reference 1549.80/1,000 LM4808MMTR-ND Dual 105mW Headphone Amp 252.00/1,000 
LM4132DME-1.8CT-ND | 1.8V, Precision LDO Voltage Reference 3.03 226 1.67 LM4809LDCT-ND Dual 105mW Headphone Amp 124 91 66 
LM4132DMF-1.8TR-ND_| 1.8V, Precision LDO Voltage Reference 1253.12/1,000 ean a ue ees ul re ae 
x q isi I ual 105mW Headphone Amp ; 4 ] 
Pee Migs ela 3V, Precision LDO Voltage Reference 3103) (2126) ae?! LM4809LOTR-ND Dual 108mW Headphone Amp 429.00/1,000 
LM4132DMF-3.0TR-ND | 3V, Precision LDO Voltage Reference 1253.12/1,000 
| fai LM4809MA-ND Dual 105mW Headphone Amp .90 Ady aye 
LM4132DMF-3.3CT-ND | 3.3V, Precision LDO Voltage Reference 3.03 2.26 1.67 
7 4 ae LM4809MMCT-ND Dual 105mW Headphone Amp 90 65 47 
LM4132DMF-3.3TR-ND | 3.3V, Precision LDO Voltage Reference 1253.12/1,000 
fh LM4809MMTR-ND Dual 105mW Headphone Amp 280.00/1,000 
LM4132EMF-1.8CT-ND | 1.8V, Precision LDO Voltage Reference 2.83) (2:10)) alLo6) ~ 
= LM4810LDCT-ND Dual 105mW Headphone Amp with Shutdown . 1.09 80 = 58 
LM4132EMF-1.8TR-ND | 1.8V, Precision LDO Voltage Reference 1167.36/1,000 a i 
teh LM4810LDTR-ND Dual 105mW Headphone Amp with Shutdown . 377.00/1,000 
LM4132EMF-3.0CT-ND | 3V, Precision LDO Voltage Reference .. 2.83 210 1.56 LM4810MA-ND Dual 105mW Headphone Amp with Shutdown 90 65 47 
LM4132EMF-3.0TR-ND | 3V, Precision LDO Voltage Reference .. 1167.36/1,000 LM4810MMCT-ND Dual 105mW Headphone Amp with Shutdown : ‘90 65 47 
LM4132EMF-3.3CT-ND | 3.3V, Precision LDO Voltage Reference 283 210 1.56 LM4810MMTR-ND Dual 105mW Headphone Amp with Shutdown .. 280.00/1,000 
LM4132EMF-3.3TR-ND_| 3.3V, Precision LDO Voltage Reference 1167.36/1,000 LM4811LDCT-ND Dual 105mW Headphone Amp 
LM4140ACM-1.0-ND 1V, Precision Micropower LDO Voltage Referenc 8-SOIC 7.90 625 5.01 with Digital Volume Control and Shutdown Mod 7a “13 95 
LM4140ACM-1.2-ND 1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference. 8-SOIC 7.90 625 5.01 LM4811LDTR-ND Dual 105mW Headphone Amp 
LM4140ACM-2.0-ND 2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference... 8-SOIC 7.90 625 5.01 with Digital Volume Control and Shutdown Mode ............... 10-LLP 617.50/1,000 
LM4140ACM-2.5-ND 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference. 8-SOIC 7.90 625 5.01 LM4811MMCT-ND Dual 105mW Headphone Amp 
LM4140BCM-1.0-ND 1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference... 8-SOIC 569 450 3.61 with Digital Volume Control and Shutdown Mode ........... 10-MSOP 1.78 1.31 95 
LM4140BCM-1.2-ND 1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference. 8-SOIC 569 450 3.61 LM4811MMTR-ND Dual 105mW Headphone Amp 
LM4140BCM-2.0-ND 2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference... 8-SOIC 5.69 4.50 3.61 with Digital Volume Control and Shutdown Mode 617.50/1,000 
LM4140BCM-2.5-ND 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference. 8-SOIC 5.69 450 3.61 LM4820ITP-6CT-ND 1W Audio Power Amp. Tes 
LM4140BCM-4.1-ND 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference. 8-SOIC 5.69 450 3.61 LM4820ITP-6TR-ND 1W Audio Power Amp. 192.38/250 
LM4140CCM-1.0-ND 1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference. 3.58 2.72 2.08 LM4832M-ND Digital Controlled Tone and Volume Circuit 
LM4140CCM-1.2-ND | 1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference 3.58 272 2.08 nai siaialy Cooled Tomes AMP am 5.63 4.28 3.27 
LM4140CCM-2.0-ND 2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference... 3.58 2.72 2.08 . Ig! i 
LM4140CCM-2.5-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference. 3.58 272 2.08 ingen Te ira ear pat ae 28-TSSOP 4.23 3.22 2.46 
LM4140CCM-4.1-ND 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference. 3.58 2.72 2.08 8 Ig! i 4 on 4 i aie beh lume GIcUl o-Tesop WARS 
LM4250CM-ND Programmable Op Amp. 13499 72 with Stereo Audio Power Amp A } ee ee 
LM4832MTXTR-ND Digitally Controlled Tone and Volume Circuit 
eee aie rs F ie ees with Stereo Audio Power Amp 28-TSSOP 5281.25/2,500 
LM4431M3-2.5CT-ND — | Precision Voltage Micropower Shunt Voltage Reference. 116 86 62 EERE TAU Digttal Controlled Tone and Volume Circutt 
a with Stereo Audio Power Amp 5.33 4122) 3188 
LM4431M3-2.5TR-ND Precision Voltage Micropower Shunt Voltage Reference. 403.00/1,000 LM4834MS-ND 1.75W Audio Power Amp with DC Volume Control 
LM4550BVH-ND AC '97 Rev 2.1 Multi-Ch. Audio Codec w/Stereo Headphi and Microphone Preamp. 425 323 247 
Amp, Sample Rate Conversion/National 3D Sound -48-LQFP 5.80 4.59 3.59 LM4835LQCT-ND Stereo 2W Audio Power Amp with DC Volume Control 
LM4652TA-ND 170W Class D Audio Power Amp Solution... .T0-220-15 585 445 3.40 and Selectable Gain Ss ZR aly 
LM4562HA-ND Dual High Performance, High Fidelity Audio Op Amp* 15.90 14.84 13.78 LM4835LOQTR-ND Stereo 2W Audio Power Amp with DC Volume Control 
LM4562NA-ND Dual High Performance, High Fidelity Audio Op Amp* 5.65 447 3.58 and Selectable Gain. 1537.20/1,000 
LM4562MA-ND Dual High Performance, High Fidelity Audio Op Amp* 5.65 447 3.58 LM4835MT-ND Stereo 2W Audio Power Amp with DC Volume Control 
LM4570LQCT-ND Single-Ended Input Motor Driver* 1.92 1.43 1.06 and Selectable Gain ..28-TSSOP 3.83 2.91 2.22 
[M4570LOTR-ND Single-Ended Input Motor Driver* 791.04/1,000 LM4835MTE-ND Stereo 2W Audio Power Amp with DC Volume Control 
LM4663MT-ND 2W Stereo Class D Audio Power Amp and Selectable Gain. ..28-TSSOP 3.63 2.76 2.11 
Headphone Amp .. aes 3.23 246 1.88 LM4836LQCT-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost 28-LLP 3.05 2.32 1.77 
LM4665ITLCT-ND Filterless High Efficiency 1W Switching Audio Amp* . 3.01 2.24 1.65 LM4836LQTR-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost . 8-LLP 1537.20/1,000 
LM4665ITLTR-ND Filterless High Efficiency 1W Switching Audio Amp* ... 327.38/250 LM4836MT-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost . -28-TSSOP 3.83 2.91 2.22 
EIT [te te Sa i aR | Ne Aa ts sete 1 38 
LM4665LDTR-ND Filterless High Efficiency 1W Switching Audio Amp* . 1310.40/1,000 LM4838ITLTR-ND Stereo 2W Audio Power — with Selectable Gain - 568.58/250 
EMAGCoMMETEND Fiferlass High Efficiency 1W Switching Audio Amp® Ge) kb) Use LM4838LQCT-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Selectable Gain 28-LLP 3.43 261 1.99 
Eee tae aate encenty 1W Switching Audio Amp* . 5 aa es tol 1 oe LM4838LQTR-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Selectable Gain 8-LLP 1726.20/1,000 
WV switching Audio Amp J : : LM4838MT-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Selectable Gain .28-TSSOP 3.33 2.53 1.93 
LMSBGSOTRIND 12W Switching futio ai 14-LLP ; ET LM4838MTE-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Selectable Gain .28-TSSOP 2.67 1.98 1.47 
zl 4 witching Audio Am| : c | LM4839LQCT-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost . 343. 261 1.99 
LM4667ITLTR-ND 1.3W Switching Audio Am 171.00/250 LM4839LQTR-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost . 1726.20/1,000 
LM4667MMCT-ND 1.3W Switching Audio Am 164 (1.21 88 LM4839MT-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost . 4.28 3.25 2.48 
LM4667MMTR-ND 1.3W Switching Audio Am 568.10/1,000 LM4839MTE-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost . 405 3.08 2.35 
LM4668LDCT-ND 10W High Efficiency Mono BTL Audio Power Amp .. 5.73 4.36 3.33 LM4840LQCT-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Digital Volume Control*..28-LLP 4.05 3.08 2.35 
LM4668LDTR-ND 10W High Efficiency Mono BTL Audio Power Amp. 14-LLP 761.43/250 LM4840LOTR-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Digital Volume Control* ..28-LLP 2041.20/1,000 
LM4668MH-ND 10W High Efficiency Mono BTL Audio Power Amp. 0-TSSOP 5.73 436 3.33 LM4840MH-ND Stereo 2W Audio Power Amp. .28-TSSOP 4.05 3.08 2.35 
LM4673SDCT-ND 2.65W Class D Audio Power Amp*.. 8-LLP | 2:24) 1.64) 1,22) LM4840MT-ND Stereo 2W Audio Power Amp. .28-TSSOP 4.05 3.08 2.35 
LM4673SDTR-ND 2.65W Class D Audio Power Amp*. “LLP 912.64/1,000 LM4841LQCT-ND Stereo 2W Amp with DC Volume Control 28-LLP 92.63 2.00 1.53 
[M4673TMCT-ND 2.65W Class D Audio Power Amp 206 153 144 LM4841LOTR-ND Stereo 2W Amp with DC Volume Control* 8-LLP 1323.00/1,000 
LM4673TMTR-ND 2.65W Class D Audio Power Amp*.. 224.44/250 LM4841MH-ND Stereo 2W Amp with DC Volume Control* .28-TSSOP 4.05 3.08 2.35 
L4674SQCT-ND 2.5W Stereo Class D Audio Power Amp. 16-LLP 3.33 253 1.93 meaty Stefan a ame with a volume Conta meets ao aa 7g 
LM4674SQTR-ND 2.5W Ste Class D Audio Pi Amp.* NEW! 16-LLP 1675.80/1,000 : ie s x 
on nil saat Seer ea aL uh LM4842LQTR-ND Stereo 2W Amp with DC Volume Control* 8-LLP 4323,00/1,000 
LM4674TLCT-ND 2.5W Stereo Class D Audio Power Amp.* NEW! 16-microSMD 3.08 2.34 1.79 Hy 
Lue 7 = LM4842MH-ND Stereo 2W Amp with DC Volume Control* 28-TSSOP 4.05 3.08 2.35 
74TLTR-ND 2.5W Stereo Class D Audio Power Amp.* NEW... 16-microSMD 408.98/250 LM4842MIT-ND 5 OWA ith DC Vol C i B-TSSOP 4.53 344263 
LM4675SDCT-ND 2.65W Class D Audio Power Amp*.. 289 215 1.59 Tee eT a cach we Rests oma 28 ae Meet ae 
LM4675SDTR-ND 2.65W Class D Audio Power Amp* 1191.68/1,000 : utput Gapacitoriess Auglo Subsystem .. : 4 hs 
i LM4845!TLTR-ND Output Capacitorless Audio Subsystem . 791.35/250 
LM4675TLCT-ND 2.65W Class D Audio Power Amp 2.80 2.08 1.54 LM4846TLCT-ND 0 4 , 
B a jutput Capacitorless Audio Subsystem* NEW!. 5.95 453 3.46 
LM4675TLTR-ND 2.65W Class D Audio Power Amp 304.76/250 ‘i i i 
7 = ; LM4846TLTR-ND Output Capacitorless Audio Subsystem* NEW! 25-microSMD 791.35/250 
LM4680SDCT-ND 10W High Efficiency Mono BTL Audio Power Amp .. 5.58 424 3.24 M4851 /TLCT-ND integrated Audio Amp System 340 236 180 
LM4680SDTR-ND 10W High Efficiency Mono BTL Audio Power Amp. 741.48/250 LM4851ITLTR-ND iecced Audio fo oem i 412.30/250. 
LM4681SQCT-ND 10W Stereo Audio Power Amp .. 689 545 4.37 9 ame ; 
- - LM4851LQCT-ND Integrated Audio Amp System* . 3.10 236 1.80 
LM4681SQTR-ND 10W Stereo Audio Power Amp* 1041.40/250 LM4851LQTR-ND Integrated Audio Amp System*. 1562.40/1,000 
LM4682SQCT-ND 10W Stereo Audio Power Amp 6.68 5.28 4.23 LM4852ITL-ND 1.1W Integrated Audio Amp 310 236 1.80 
LM4682SQTR-ND 10W Stereo Audio Power Amp* 1009.65/250 LM4852LQ0CT-ND 7.1W Integrated Audio Amp 310 236 1.80 
LM4700TF-ND Overture 30W Audio Power Amp with Mute/Standb 70-220 4.25 3.23 2.47 LM4852LQTR-ND 1.1W Integrated Audio Amp 4562.40/1,000 
LM4701T-ND 30W Audio Power Amp with Mute/Standby Modes. T0-220-9 278 2141 1.61 LIM4853LDCT-ND Mono 1.5W/Stereo 300mW Power Amp*. 279 2.07 1.53 
LM4702BTA-ND Hi-Fi Audio Power Amplifier Driver* NEW! .7T0-220-15 21.75 20.30 18.85 LM4853LDTR-ND Mono 1.5W/Stereo 300mW Power Amp*. 4-LLP 1152.00/1,000 
LM4702CTA-ND Overture® Audio Power Amp .T0-220-15 8.99 7.11 5.70 LM4853MMCT-ND Mono 1.5W/Stereo 300mW Power Amp MSOP 295 219 1.62 
LM4730TA-ND Stereo 14W Audio Power Am, .T0-220-15 5.95 453 3.46 LM4853MMTR-ND Mono 1.5W/Stereo 300mW Power Amp 0-MSOP 1216.00/1,000 
LM4731TA-ND Stereo 25W Audio Power Amp with Mute/Standby .. .70-220-15 6.53 4.20 3.21 LM48541BLCT-ND 1.9W Monaural, 85mW Stereo Headphone , 
LM4752T-ND 11W Stereo Audio Amp. T0-220-7 2.64 1.96 1.45 Audio Amp* 12-microSMD 2.63 2.00 1.53 
LM4752TS-ND 41W Stereo Audio Amp. T0-263-7 291 217 1.60 LM48541BLTR-ND 1.9W Monaural, 85mW Stereo Headphone ; 
LIM4755T-ND 11W Stereo Audio Amp with Mute T0-220-9 264 1.96 1.45 Audio Amp* .. 12-microSMD 349.13/250 
mourn: oa) ee 1e | Geunno |ravioua ny See teagar iacaps ite tian 
LM4765T-ND 30W Audio Power Amp with Mute/Standby Modes. .T0-220-15 536 424 3.40 a E . i A 
LM4766T-ND Dual 40W Audio Power Amp with Mute “70-220-15 618 470 3.59 LM4854MT-ND 1.9W Monaural, 85mW Stereo Headphone Audio Amp.....14-TSSOP 2.53 1.92 1.47 
a i 991. LM4855|BLCT-ND Integrated Audio Amp System* . 8-microSMD 3.58 2.72 2.08 
LM4766TF-ND. Dual 30W Audio Power Amp with Mute .10-220-15 536 4.24 3.40 # a i 
LM4780TA-ND Stereo 60W Audio Power Amp with Mute 70-220 949 813 7.21 EMAe551BETREND Integrated Audio Amp System™ . B-microSMD STSABI250) 
[M4781TA-ND 3-Channel 35W Audio Power Amp with Mut "10-220-27 9.28 7.34 5.88 LM485SITLCT-ND Integrated Audio Amp System S-microSMD 3.10 2.36 1.80 
7 ‘ LM4855!TLTR-ND Integrated Audio Amp System 8-microSMD 412.30/250 
LM4782TA-ND 3-Channel 25W Audio Power Amp with Mute 70-220 7.50 593 4.75 LM4855LOCT-ND Integrated Audio Amp System A-LLP 358 272 2.08 
LM4802BLQCT-ND Audio Power Amp with Boost Converter. 28-LLP 4.28 3.25 2.48 a oy i raaACAN 


LM4802BLQTR-ND 
LM4804LQCT-ND 


Audio Power Amp with Boost Converte 
Low Voltage High Power Audio Amp* . 


2154.60/1,000 


475 3.61 


2.76 


LM4804LQTR-ND 
LM4805LQCT-ND 
LM4805LQTR-ND 
LM4808LDCT-ND 
LM4808LDTR-ND 


Low Voltage High Power Audio Amp*. 
3V, 1W, Boosted Boomer®*. 
3V, 1W, Boosted Boomer®*. 
Dual 105mW Headphone Am 
Dual 105mW Headphone Amp... 


2394.00/1,000 


450 3.42 


2.61 


2268.00/1,000 


By et) 


50 


294.00/1,000 


LM4855LQTR-ND 
LM4856ITL-ND 


4-LLP 
8-microSMD 


Integrated Audio Amp System 
1.1W Integrated Audio Amp 


1801.80/1,000 
3.10 2.36 1.80 


LM4856LQCT-ND 
LM4856LQTR-ND 
LM4857ITL-ND 


1.1W Integrated Audio Amp 
1.1W Integrated Audio Amp 
2W Stereo Audio Subsystem. 


18-LLP 


3.10 2.36 1.80 
1562.40/1,000 
5.23 3.98 3.04 


1. 
LM4857SPCT-ND 1.2W Stereo Audio Subsystem 6.10 3.88 2.96 
LM4857SPTR-ND 1.2W Stereo Audio Subsystem 2570.40/1,000 
* RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Description i 25 100 
LM4860M-ND Series 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode. 16-SOIC 391.55 1.15 .85 LM4891MMTR-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode ..... 729.60/1,000 
LM4861M-ND. 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode ins) Alakse s) LM4892ITPCT-ND 1W Audio Power Amp with Headphone Sense* 2.06 1.53 1.14 
LM4861MXCT-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 1.84 1.35  .98 LM4892ITPTR-ND 1W Audio Power Amp with Headphone Sense* 224.44/250 
LM4861MXTR-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 1562.50/2,500 LM4892M-ND. 4W Audio Power Amp with Headphone Sensi id? is SY 
LM4862M-ND 675mW Audio Power Amp with Shutdown Mode 1.80 132.96 LM4892MMCT-ND 1W Audio Power Amp with Headphone Sens iia ese? eye 


LM4863LQCT-ND 
LM4863LQTR-ND 
LM4863M-ND 
LM4863MT-ND 
LM4863MTE-ND 


Dual 2.2W Audio Amp Plus Headphone Function. 
Dual 2.2W Audio Amp Plus Headphone Function. 
Dual 2.2W Audio Amp Plus Headphone Function. 
Dual 2.2W Audio Amp Plus Headphone Function. 
Dual 2.2W Audio Amp Plus Headphone Function. 


335) 2.55) 1.95 
1688.40/1,000 
3.20 244 1.86 
295 219 1.62 
295 2.19 1.62 


LM4864LDCT-ND 
LM4864LDTR-ND 
LM4864M-ND 


725mW Audio Power Amp with Shutdown Mode 
725mW Audio Power Amp with Shutdown Mode 
300mW Audio Power Amp with Shutdown Mode 


158 1.16 .84 
546.00/1,000 
150 1.10 .80 


LM4892MMTR-ND 
LM4893ITLCT-ND 
LM4893ITLTR-ND 
LM4893MA-ND 
LM4893MMCT-ND 


1W Audio Power Amp with Headphone Sens 
1.1W Audio Power Amp* 
1.1W Audio Power Amp* 
1.1W Audio Power Amp* 
1.1W Audio Power Amp* 


729.60/1,000 


1.80 1.32 .96 
180.00/250 

COT 15325296 

LCOW 3296 


LM4864MMCT-ND 300mW Audio Power Amp with Shutdown Mode 1.61 #119 86 
LM4864MMTR-ND 300mW Audio Power Amp with Shutdown Mode 559.00/1,000 
LM4864MMXTR-ND 300mW Audio Power Amp with Shutdown Mode 1918.88/3,500 


LM4865|BPCT-ND 
LM4865IBPTR-ND 


750mW Audio Power Amp with DC Volume Control 
and Headphone Switch... 
750mW Audio Power Amp with DC Volume Control 


2.05 1.52 1.13 


LM4893MMTR-ND 
LM4894ITPCT-ND 
LM4894ITPTR-ND 
LM4894LDCT-ND 
LM4894LDTR-ND 


1.1W Audio Power Amp* 
1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown 
1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown 
1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown 
1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown 


624.00/1,000 
211 1.57 1.16 
229.50/250 
Zoo alel6 
870.40/1,000 


and Headphone Switch... 222.75/250 
LM4865M-ND 750mW Audio Power Amp with DC Volume Control 

and Headphone Switch 1.86 1.38 1.02 
LM4865MMCT-ND 750mW Audio Power Amp 

and Headphone Switch... 1.86 1.38 1.02 


LM4865MMTR-ND 


750mW Audio Power Amp with DC Volume Control 
and Headphone Switch... 


768.00/1,000 


LM4894MMCT-ND 
LM4894MMTR-ND 
LM4895|BP-ND 
LM4895ITPCT-ND 
LM4895ITPTR-ND 


1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown 
1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown 
1W Fully Diff. Audio Power Amp with Fixed 6dB Gain 
1W Fully Diff. Audio Power Amp with Fixed 6dB Gain 
1W Fully Diff. Audio Power Amp with Fixed 6dB Gain 


241 1.57 1.16 
870.40/1,000 

2.45 1.82 1.35 

2.45 1.82 1.35 
266.29/250 


LM4895MMCT-ND 
LM4895MMTR-ND 
LM4897MMCT-ND 
LM4897MMTR-ND 
LM4898ITL-ND 


1W Fully Diff. Audio Power Amp with Fixed 6dB Gain 
1W Fully Diff. Audio Power Amp with Fixed 6dB Gain 
1.1W Audio Power Am 
1.1W Audio Power Am 
1W Fully Differential Audio Power Amp. 


245 1.82 1.35 
1009.92/1,000 


LM4866LQCT-ND 
LM4866LQTR-ND 
LM4866MT-ND 
LM4866MTE-ND 
LM4866MTEXCT-ND 


2.2W Stereo Audio Amp* .. 
2.2W Stereo Audio Amp? .. 
2.2W Stereo Audio Amp. 
2.2W Stereo Audio Amp. 
2.2W Stereo Audio Amp* . 


2:79) 92:07°9153 
1152.00/1,000 
279) 2.07 1.53 
279 2.07 1.53 
279) 2.07153 


LM4898LDCT-ND 
LM4898LDTR-ND 
LM4898MMCT-ND 
LM4898MMTR-ND 
LM4899ITL-ND 


1W Fully Differential Audio Power Am 
1W Fully Differential Audio Power Am 
1W Fully Differential Audio Power Am 
1W Fully Differential Audio Power Am 
1W Fully Differential Audio Power Am 


1.80 1.32 .96 
624.00/1,000 
1.61 1.18 86 
1.61 1.18 86 
556.40/1,000 
161 1.48 186 


556.40/1,000 
ACO oe asst a 95: 


LM4866MTEXTR-ND 
LM4867MT-ND 
LM4867MTE-ND 
LM4868MT-ND 


2.2W Stereo Audio Amp* . 
Output-Transient-Free Dual 2.1W Audio Am| 
Output-Transient-Free Dual 2.1W Audio Amp..............+ 20-TSSOP 
Boomer® Output-Transient-Free Dual 


2.1W Audio Amp* NEW!. 20-TSSOP 


2812.50/2,500 
3.28 249 1.90 
3.40 259 1.98 


3.43 2.61 1.99 


LM4899MMCT-ND 
LM4899MMTR-ND 
LM4900LDCT-ND 
LM4900LDTR-ND 
LM4900M-ND 


1W Fully Differential Audio Power Am 
1W Fully Differential Audio Power Am 
3.3V Audio Amp with Shutdown 
3.3V Audio Amp with Shutdown 
3.3V Audio Amp with Shutdown 


LET ORES ESS) 
617.50/1,000 

143° 1.05 .76 
494.00/1,000 

143 1.05 .76 


LM4868MTE-ND 
LM4869MH-ND 
LM4871LDCT-ND 


Boomer® Output-Transient-Free Dual 
2.1W Audio Amp* NEW!. 
1.9W Diff. Input BTL Output Stereo 
Audio Amp* 
3W Audio Power Amp wi 


20-TSSOP 


3.85 293 2.24 


285 217 1.66 
1.84 1.35 98 


LM4900MMCT-ND 
LM4900MMTR-ND 
LM4901LDCT-ND 
LM4901LDTR-ND 
LM4901MMCT-ND 


265mW at 3.3V Supply Audio Power Amp w/Shutdown 
265mW at 3.3V Supply Audio Power Amp w/Shutdown 
1.6W Audio Power Amp with Selectable SD Logic Leve 
1.6W Audio Power Amp with Selectable SD Logic Leve 
1.6W Audio Power Amp with Selectable SD Logic Leve 


143° 1.05 .76 
494.00/1,000 

Wade ils ye 
729.60/1,000 

ie Ws Eye 


LM4871LDTR-ND 
LM4871M-ND 
LM4871MMCT-ND 
LM4871MMTR-ND 
LM4872ITPCT-ND 


3W Audio Power Amp with Shutdown Mode 
3W Audio Power Amp with Shutdown Mode 
3W Audio Power Amp with Shutdown Mode 
3W Audio Power Amp with Shutdown Mode 
1W Audio Power Amp 


637.00/1,000 
1.39 1.02 .74 
1.39 1.02 .74 

481.00/1,000 
Tor 4) 


LM4901MMTR-ND 
LM4902LDCT-ND 
LM4902LDTR-ND 
LM4902MMCT-ND 
LM4902MMTR-ND 


1.6W Audio Power Amp with Selectable SD Logic Leve 
3.3V Supply Audio Power Amp with Shutdown.. 
3.3V Supply Audio Power Amp with Shutdown. 
3.3V Supply Audio Power Amp with Shutdown.. 
3.3V Supply Audio Power Amp with Shutdown. 


729.60/1,000 
143° 1.05 .76 

494.00/1,000 
1144 84 61 

395.20/1,000 


LM4872ITPTR-ND 
LM4873LQCT-ND 
LM4873LQTR-ND 
LM4873MT-ND 
LM4873MTE-ND 


1W Audio Power Amp 
Dual 2.1W Audio Amp + Stereo Headphone Function .. 
Dual 2.1W Audio Amp + Stereo Headphone Function .. 
Dual 2.1W Audio Amp + Stereo Headphone Function . 
Dual 2.1W Audio Amp + Stereo Headphone Function .. 


185.63/250 
313 2.38 1.82 
1575.00/1,000 
255 1.94 1.48 
298) 2:27 173 


LM4873MTE-1-ND 
LM4874MH-ND 
LM4876M-ND 
LM4876MMCT-ND 
LM4876MMTR-ND 


Dual 2.1W Audio Amp + Stereo Headphone Function .. 
2.1W Differential Input, BTL Output Stereo Audio Amp. 
1.1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown 
1.1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown 
1.1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown 


478 363 2.77 
236 1.75 1.30 
1.39 1.02 74 
L6t 119-86 
559.00/1,000 


LM4903MMCT-ND 
LM4903MMTR-ND 
LM4904ITLCT-ND 
LM4904ITLTR-ND 
LM4905LDCT-ND 


1W Audio Power Amp* 
1W Audio Power Amp: 
1W Audio Power Amp: 
1W Audio Power Amp: 
1W Audio Power Amp... 


ig Us bye 
729.60/1,000 

teh se eye 
192.38/250 

1.62. 1.21 89 


LM4877ITPCT-ND 


1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown 


TSS A887 


LM4905LDTR-ND 
LM4905LQCT-ND 
LM4905LQTR-ND 
LM4905MMCT-ND 
LM4905MMTR-ND 


1W Audio Power Amp... 
1W Audio Power Amp... 
1W Audio Power Amp... 
1W Audio Power Amp... 
1W Audio Power Amp.. 


669.44/1,000 
62 N all eeed, 

669.44/1,000 
We eh) ee) 

669.44/1,000 


LM4906LDCT-ND 
LM4906LDTR-ND 
LM4906MMCT-ND 
LM4906MMTR-ND 
LM4907LQCT-ND 


1W Audio Amp with Selectable Gai 
1W Audio Amp with Selectable Gai 
1W Audio Amp with Selectable Gain 
1W Audio Amp with Selectable Gail 
1W Audio Amp Power Amp*. 


COMMS OSE: 
624.00/1,000 

1.80 1.32 .96 
624.00/1,000 

LETS m ssl 95, 


LM4877ITPTR-ND 1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown 172.13/250 
LM4878I|BPCT-ND 1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown 1.86 138 1.02 
LM4878IBPTR-ND 1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown 202.50/250 
LM4878ITPCT-ND 1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown 1.58 118 87 
LM4878ITPTR-ND 1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown 172.13/250 
LM4879|BLCT-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 1.92 143 1.06 
LM4879|BLTR-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 208.58/250 
LM4879|BPCT-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 1.92 143 1.06 
LM4879IBPTR-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 208.58/250 
LM4879ITLCT-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode’ Some Seer 
LM4879ITLTR-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 172.13/250 
LM4879ITPCT-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 158) 118 87 
LM4879ITPTR-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 172.13/250 


LM4879MMCT-ND 


1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 


Ws esl) 


LM4907LQTR-ND 
LM4910LQCT-ND 
LM4910LQTR-ND 
LM4910MA-ND 
LM4910MMCT-ND 


1W Audio Amp Power Amp*. 
Output Capacitor-less Stereo 35mW Headphone Am 
Output Capacitor-less Stereo 35mW Headphone Am 
Output Capacitor-less Stereo 35mW Headphone Ami 
Output Capacitor-less Stereo 35mW Headphone Am| 


617.50/1,000 
143° 1.05 .76 

494.00/1,000 
143° 1.05 76 
143 1.05 .76 


LM4879MMTR-ND 
LM4879SDCT-ND 
LM4879SDTR-ND 
LM4880M-ND 
LM4881M-ND 


1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 
1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 
1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 
Dual 250mW Audio Power Amp with Shutdown Mode 
Dual 200mW Headphone Amp with Shutdown Mod 


617.50/1,000 
162° 121.89 

669.44/1,000 
ees 8 
1:58 1.18 87 


LM4910MMTR-ND 
LM4911MMCT-ND 


LM4911MMTR-ND 


Output Capacitor-less Stereo 35mW Headphone Am 
Stereo 40mW Low Noise Headphone Amp with Selectable 
Capacitive Coupled Output ee 
Stereo 40mW Low Noise Headphone Amp with Selectable 
Capacitive Coupled Output. 


494.00/1,000 
TESS i131) 9295, 


617.50/1,000 


LM4881MMTR-ND 
LM4881N-ND 
LM4882M-ND 
LM4882MMCT-ND 
LM4882MMTR-ND 


Dual 200mW Headphone Amp with Shutdown Mod 
Dual 200mW Headphone Amp with Shutdown Mode... 
Dual 250mW Audio Power Amp with Shutdown Mode 
Dual 250mW Audio Power Amp with Shutdown Mode 
Dual 250mW Audio Power Amp with Shutdown Mode 


652.80/1,000 


ise Bye 
1.28 94 68 
1.28 94 68 


442.00/1,000 


LM4911LDCT-ND 
LM4911LDTR-ND 
LM4912MMCT-ND 


Stereo 40mW Low Noise Headphone Amplifier with 
Selectable Capacitive Coupled or OCL Output* NEW!......10-LLP 
Stereo 40mW Low Noise Headphone Amplifier with 
Selectable Capacitive Coupled or OCL Output* NEW! 
Stereo 40mW Low Noise Headphone Amp 


.10-LLP 


Weer Aes) Bs) 


617.50/1,000 
Wee se ye 


LM4888SQCT-ND 
LM4888SQTR-ND 
LM4889ITLCT-ND 
LM4889ITLTR-ND 
LM4889LDCT-ND 


Dual 2.1W Audio Amp, Stereo Headphone/3D Enhancement..24-LLP 
Dual 2.1W Audio Amp, Stereo Headphone/3D Enhancement..24-LLP 
1W Audio Power Amp -microSMD 
1W Audio Power Amp i 
1W Audio Power Amp 


2.63 2.00 1.53 
1323.00/1,000 
143° 1.05  .76 
142.50/250 
1.65 1.21.88 


LM4912MMTR-ND 
LM4913MHCT-ND 
LM4913MHTR-ND 
LM4916LDCT-ND 


Stereo 40mW Low Noise Headphone Amp .... 
2W Monaural, 90mW Stereo Headphone Audio Amp* . 
2W Monaural, 90mW Stereo Headphone Audio Amp* . 
1.5V, Mono 85mW BTL Output, 14mW Stereo 


-10-TSSOP 
-10-TSSOP 


729.60/1,000 
236 1.75 1.30 
972.80/1,000 


LM4889LDTR-ND 
LM4889MA-ND 


1W Audio Power Amp 
1W Audio Power Amp* 


572.00/1,000 
143° 1.05.76 


Headphone Audio Amp* 1.80 1.32 96 
LM4916LDTR-ND 1.5V, Mono 85mW BTL Output, 14mW Stereo 

Headphone Audio Amp*... 624.00/1,000 
LM4916MMCT-ND 1.5V, Mono 85mW BTL Output, 14mW Stereo 

Headphone Audio Amp*... 1.80 132 96 
LM4916MMTR-ND 1.5V, Mono 85mW BTL Output, 14mW Stereo 

Headphone Audio Amp 624.00/1,000 


LM4889MMCT-ND 1W Audio Power Amp* 1.24 91 66 
LM4889MMTR-ND 1W Audio Power Amp* 429.00/1,000 
LM4890IBPCT-ND 1W Audio Power Amp wi 1.76 1.30 .94 
LM4890IBPTR-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 176.25/250 
LM4890ITLCT-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 1.61 #119 86 
LM4890ITLTR-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 161.25/250 
LM4890ITPCT-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 1.76 130 94 
LM4890ITPTR-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 176.25/250 


LM4920TLCT-ND 
LM4920TLTR-ND 
LM4921ITLCT-ND 


Ground Referenced, Ultra Low Noise, Fixed Gain, 
80mW Stereo Headphone Amp* .. 
Ground Referenced, Ultra Low Noise, Fixed Gain, 
80mW Stereo Headphone Amp* .. 
Low Voltage I2S 16-Bit Stereo DAC 


14-microSMD 


14-microSMD 
20-microSMD 


2.59 1.93 1.43 


282.15/250 
2.80 2.08 1.54 


LM4890LDCT-ND 
LM4890LDTR-ND 
LM4890M-ND 
LM4890MMCT-ND 
LM4890MMTR-ND 


TW Audio Power Amp with Shutdown Mode 
1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 
1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 
1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 
1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 


176 1.30 © .94 
611.00/1,000 

1.76 1.30 .94 

1.76 1.30 .94 
611.00/1,000 


LM4921ITLTR-ND 
LM4923LQCT-ND 
LM4923LQTR-ND 
LM4924MMCT-ND 
LM4924MMTR-ND 


Low Voltage I2S 16-Bit Stereo DAC 
1.1W Fully Differential Audio Power Am| 
1.1W Fully Differential Audio Power Am| 
Output Capacitor-Less Stereo Headphone Amp 
Output Capacitor-Less Stereo Headphone Amp 


304.76/250 
114 84 61 
395.20/1,000 
289 2.15 1:59 
1191.68/1,000 


LM4890MXTR-ND 
LM4891ITPCT-ND 
LM4891ITPTR-ND 
LM4891M-ND 

LM4891MMCT-ND 


1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 
1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 
1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 
1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 
1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 


1498.13/2,500 


2.06 1.53 1.14 
224.44/250 
LT al32 97, 


eiimeulsc2 ae, 


LM4924SDCT-ND 
LM4924SDTR-ND 
LM4925MMCT-ND 


LM4925MMTR-ND 


Output Capacitor-Less Stereo Headphone Amp 
Output Capacitor-Less Stereo Headphone Amp 
2 Cell, Single Ended Output, 40mW Stereo Headphone 
Audio Amp 
2 Cell, Single Ended Outpu 
Audio Amp 


mW Stereo 


289 245) 1.59 
1191.68/1,000 


289 215 1.59 
1191.68/1,000 


* RoHS Compliant 


(Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢« Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(1073) 973 


National 
Semiconductor 


LINEAR SERIES (Continued) 


Digi-Key 
Part No. 


Description 


Price Each 
1 25 100 


Digi-Key 
Part No. 


Description 


Price Each 
1 25 100 


LM4927SDTR-ND 
LM4928SDCT-ND 
LM4928SDTR-ND 
LM4929MMCT-ND 
LM4929MMTR-ND 


Boomer® 2.5W Fully Differential Audio Power Amp 
Boomer® 1.2W Stereo Fully Differential Audio Amp 
Boomer® 1.2W Stereo Fully Differential Audio Amp 
Stereo 40mW Low Noise Headphone Amp 
Stereo 40mW Low Noise Headphone Amp 


802.56/1,000 
2.73 2.08 1.59 
1373.40/1,000 
2.06 153 1.14 
851.20/1,000 


LMS5008MMCT-ND 
LMS5008MMTR-ND 
LMS5008SDCCT-ND 
LMS5008SDCTR-ND 
LMS009MMCT-ND 


100V Buck Switching Regulator. 
100V Buck Switching Regulator. 
100V Buck Switching Regulator* 
100V Buck Switching Regulator ... 
100V, 150mA Buck Switching Regulator. 


4.05 3.08 2.35 
2041.20/1,000 

4.05 3.08 2.35 
2041.20/1,000 

3.09 2.30 1.70 


LM4930ITLCT-ND 
LM4930ITLTR-ND 
LM4930LQCT-ND 


Audio Subsystem with Stereo Headphone and Mono 

Speaker Amp .... 86-microSMD 
Audio Subsystem with Stereo Headphone and Mono 

Speaker Amp .... 86-microSMD 
Audio Subsystem, Stereo Headphone/Mono 

Speaker Amp 44-LLP 


7.88 6.23 4.99 
1190.63/250 


7.88 6.23 4.99 


LM4930LQTR-ND 
LM4931ITLCT-ND 


LM4931ITLTR-ND 


Audio Subsystem, Stereo Headphone/Mono Speaker ‘Amp... -44-LLP 
Audio Subsystem, Mono High Efficiency Loudspeaker 
Stereo Headphone Amplifier* NEW‘....... ..- 42-microSMD 
Audio Subsystem, Mono High Efficiency Loudspeaker 
Stereo Headphone Amplifier* NEW‘....... ..- 42-microSMD 


1190.63/250 
712 5.63 4.51 


1076.33/250 


LM4934RLCT-ND 


Audio Subsystem, Stereo Headphone and Mono 


Speaker Amp*.... ..42-microSMD 7.58 6.00 4.81 
LM4934RLTR-ND Audio Subsystem, Stereo Headphone and Mono 

Speaker Amp*.... ...42-microSMD 1146.18/250 
LM4935RLCT-ND Audio Subsystem, Dual Mode Stereo Headphone 

Mono Speaker Amplifier* NEW! 49-microSMD 7.88 6.23 4.99 
LM4935RLTR-ND Audio Subsystem, Dual Mode Stereo Headphone 

Mono Speaker Amplifier* NEW‘... ... 49-microSMD 1190.63/250 


LM4936MH-ND 
LM4937TLCT-ND 


Boomer® Stereo 2W Audio Power Amp with Volume Control 

and Selectable Control Interface* 28-TSSOP 
Audio Subsystem, OCL Stereo Headphone Output 

RF Suppression* NEW!... 


.. 36-microSMD 


440 335 256 


5.88 465 3.73 


LM4937TLTR-ND 


LM4938MH-ND 
LM4940TS-ND 
LM4941SDCT-ND 


Audio Subsystem, OCL Stereo Headphone Output 
RF Suppression* NEW!... F 
Stereo 2W Audio Power Amp 
Stereo 6W Audio Power Amp* . 
1.25W Fully Differential Audio Power Amp with RF 
Suppression/Shutdown* NEW!.. 


... 36-microSMD 


889.00/250 
250 1.86 1.38 
2.50 1.90 1.45 


1.94 1.45 1.07 


LM4941SDTR-ND 
LM4941TMCT-ND 
LM4941TMTR-ND 


1.25W Fully Differential Audio Power Amp with RF 
Suppression/Shutdown* NEW!... 
1.25W Fully Differential Audio Power ‘Amplifier, with RF 
Suppression/Shutdown* NEWS... 
1.25W Fully Differential Audio Power Amplifier, with RF 
Suppression/Shutdown* NEW! 


9-microSMD 


802.56/1,000 
1.83 1.36 1.01 


198.79/250 


LM4946SQCT-ND 
LM4946SQTR-ND 
LM4947TLCT-ND 


LM4947TLTR-ND 


Output Capacitor Less Audio Subsystem 
Output Capacitor Less Audio Subsystem* 
Mono Class D/Stereo Audio Subsystem 


OCL Headphone Amp./National 3D* NEI 25-microSMD 
Mono Class D/Stereo Audio Subsystem 
OCL Headphone Amp./National 3D* NEWI............25-microSMD 


5.88 465 3.73 
3472.00/1,000 


5.35 4.07 3.11 


711.55/250 


LM4949TLCT-ND 
LM4949TLTR-ND 
LM4950TA-ND 


Stereo Class D Audio Subystem with OCL 


Headphone* 25-microSMD 
Stereo Class D 
Headphone*... 25-microSMD 


7.5W Mono BTL or 3. iW Stereo Audio Power Amp 


5.70 434 3.31 


758.10/250 
2.63 2.00 1.53 


LM4950TS-ND 

LM4951SDCT-ND 
LM4951SDTR-ND 
LM4954TLCT-ND 
LM4954TLTR-ND 


7.5W Mono BTL or 3.1W Stereo Audio Power Amp 
Wide Voltage Range 1.8W Audio Amp .. 
Wide Voltage Range 1.8W Audio Amp. 
High Voltage 3W Audio Power Amp* 
High Voltage 3W Audio Power Amp? ... 


2.63 2.00 1.53 
2.73 2.08 1.59 
1373.40/1,000 
290 2.16 1.59 
315.56/250 


LM4960SQCT-ND 
LM4960SQTR-ND 
LM4961LQCT-ND 
LM4961LQTR-ND 
LM4970SDCT-ND 


Piezoelectric Speaker Driver. 
Piezoelectric Speaker Drive 
Ceramic Speaker Driver. 
Ceramic Speaker Driver. 
Audio Sync. Color LED Driver 


5.95 453 3.46 
2998.80/1,000 

5.00 3.80 2.90 
2520.00/1,000 

2.65 197 1.46 


LM4970SDTR-ND 
LM4980SDCT-ND 


LM4980SDTR-ND 


Audio Sync. Color LED Driver 
2 Cell Battery, 1mA, 42mW Per Channel High Fidelity Stereo 
Headphone Audio Amp 
2 Cell Battery, 1mA, 42mW Per Channel ae Fidelity Stereo 
Headphone Audio Amp 


1094.40/1,000 
5.95 453 3.46 
2998.80/1,000 


LM4981SQCT-ND 
LM4981SQTR-ND 
LM4982TLCT-ND 
LM4982TLTR-ND 
LM4985TMCT-ND 


80mW Stereo Headphone Amp* .. 
80mW Stereo Headphone Amp* 
80mW Stereo Headphone Amp 
80mW Stereo Headphone Amp* .. 
Low Noise Stereo Headphone Amp, with OCL 


16-microSMD 
16-microSMD 


2.73 2.08 1.59 
1373.40/1,000 
3.58 2.72 2.08 
475.48/250 


LMS5009MMTR-ND 
LM5010AMH-ND 
LMS5010ASDCT-ND 
LM5010ASDTR-ND 
LM5010MH-ND 


100V, 150mA Buck Switching Regulator. 
75V, 1A Buck Switching Regulator. 
75V, 1A Buck Switching Regulator. 
75V, 1A Buck Switching Regulator. 
75V, 1A Buck Switching Regulator. 


1277.44/1,000 
5.00 3.80 2.90 
5.00 3.80 2.90 

2520.00/1,000 
453 3.44 2.63 


LM5010SDCT-ND 
LMS5010SDTR-ND 
LMS5020EVAL-ND 
LMS5020MM-1CT-ND 
LM5020MM-1TR-ND 


75V, 1A Buck Switching Regulator. 
75V, 1A Buck Switching Regulator. 
Evaluation Board for LM5020..... — 
100V Current Mode PWM Controle 
100V Current Mode PWM Controller. 


453 3.44 2.63 
2280.60/1,000 

76.50 = = 

291) 2:17) AL60 
1203.20/1,000 


LM5020MM-2CT-ND 
LM5020MM-2TR-ND 
LM5020SD-1CT-ND 
LM5020SD-1TR-ND 
LM5020SD-2CT-ND 


100V Current Mode PWM Controle: 
100V Current Mode PWM Controle: 
100V Current Mode PWM Controle: 
100V Current Mode PWM Controle 
100V Current Mode PWM Controle 


291) 247 1160 
1203.20/1,000 

2.91 2.17 1.60 
1203.20/1,000 

2.91 2.17 1.60 


LM5020SD-2TR-ND 

LM5021MM-1CT-ND 
LM5021MM-1TR-ND 
LM5021MM-2CT-ND 
LM5021MM-2TR-ND 


100V Current Mode PWM Controle: 
AC/DC Current Mode PWM Controller. 
AC/DC Current Mode PWM Controller. 
AC/DC Current Mode PWM Controller. 
AC/DC Current Mode PWM Controller. 


1203.20/1,000 
1.89 1.41 1.04 
780.80/1,000 
1.89 1.41 1.04 
780.80/1,000 


LM5021NA-1-ND 
LM5021NA-2-ND 
LMS5025AMTC-ND 
LMS5025BMTC-ND 
LMS5025BSDCT-ND 


AC/DC Current Mode PWM Controller* .. 


AC/DC Current Mode PWM Controller* . -MDip 
Active Clamp Voltage Mode PWM Controller .16-TSSOP 
Active Clamp Voltage Mode PWM Controller’ .16-TSSOP 


Active Clamp Voltage Mode PWM Controller’ 


2.51 1.87 1.38 
251 1.87 1.38 
3.10 2.36 1.80 
3.10 2.36 1.80 
3.10 2.36 1.80 


LM5025BSDTR-ND 
LMS5025EVAL-ND 
LMS5025MTC-ND 
LM5025SDCT-ND 
LM5025SDTR-ND 


Active Clamp Voltage Mode PWM Controller’ 
Evaluation Board for LM5025. 
Active Clamp Voltage Mode PWM Controller 
Active Clamp Voltage Mode PWM Controller 
Active Clamp Voltage Mode PWM Controller 


- 16-TSSOP 
16-LLP 
6-LLP 


1562.40/1,000 


.— 171.00 = = 


3.10 2.36 1.80 
3.10 2.36 1.80 
1562.40/1,000 


LM5026MT-ND 
LMS5026SDCT-ND 
LMS5026SDTR-ND 
LMS5030EVAL-ND 
LMS5030MMCT-ND 


-16-TSSOP 
6-LLP 
6-LLP 


Active Clamp Current Mode PWM Controller 
Active Clamp Current Mode PWM Controller* NEW! 
Active Clamp Current Mode PWM Controller* NEW! 
Evaluation Board for LM5030. 


100V Push-Pull PWM Controller 0-MSOP 


263 2.00 1.53 
298) 9227 173 
1499.40/1,000 


— 133.95 = 


2.85 2:17 1166 


LMS5030MMTR-ND 
LMS5030SDCT-ND 
LMS5030SDTR-ND 
LMS5032MTC-ND 
LMS5033MMCT-ND 


100V Push-Pull PWM Controller 
100V Push-Pull PWM Controller 
100V Push-Pull PWM Controller 
High Voltage Dual Interleaved Current Mode Controller 
100V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller 


0-MSOP 
0-LLP 
0-LLP 
-16-TSSOP 


1436.40/1,000 
273 2.08 1.59 

1373.40/1,000 
3.68 2.80 2.14 
2.63 2.00 1.53 


LMS5033MMTR-ND 
LM5033SDCT-ND 
LMS5033SDTR-ND 
LMS5034MTC-ND 
LMS5035MH-ND 


100V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller 
100V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller 
100V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller 
High Voltage Dual Interleaved Current Mode Controller... 
PWM Controller with Integrated Half-Bridge and 
SyncFET Drivers... 


20-TSSOP 


1323.00/1,000 
2.63 2.00 1.53 
1323.00/1,000 
453 3.44 2.63 


453 3.44 2.63 


LM5035SQCT-ND 
LMS5035SQTR-ND 
LM5041AMTC-ND 
LM5041ASDCT-ND 
LM5041ASDTR-ND 


PWM Controller wiintegrated Hall Bridge/SyncFET Driver* ..24-LLP 
PWM Controller w/Integrated Half-Bridge/SyncFET Driver* ..24-LLP 
Cascaded PWM Controller . -16-TSSOP 
Cascaded PWM Controller .. 6-LLP 
Cascaded PWM Controller .. 6-LLP 


453 344 2.63 
2316.80/1,000 

5.10 3.88 2.96 

5.10 3.88 2.96 
2570.40/1,000 


LM5041MTC-ND 
LM5041SDCT-ND 
LM5041SDTR-ND 
LMS068EVAL-ND 
LMS5068MM-1CT-ND 


Cascaded PWM Controller . -16-TSSOP 
Cascaded PWM Controller . 6-LLP 
Cascaded PWM Controller . 6-LLP 
Evaluation Board for LMS5068. 
Negative Voltage Hot Swap Controller. 


5.10 3.88 2.96 
5.10 3.88 2.96 
2570.40/1,000 


.— 153.00 = 


3.20 2.44 1.86 


LMS5068MM-1TR-ND 
LMS5068MM-2CT-ND 
LMS5068MM-2TR-ND 
LMS068MM-3CT-ND 
LMS5068MM-3TR-ND 


Negative Voltage Hot Swap Controller. 
Negative Voltage Hot Swap Controller. 
Negative Voltage Hot Swap Controller. 
Negative Voltage Hot Swap Controller. 
Negative Voltage Hot Swap Controller. 


1612.80/1,000 
3.20 244 1.86 
1612.80/1,000 
3.20 2.44 1.86 
1612.80/1,000 


LMS5068MM-4CT-ND 
LMS5068MM-4TR-ND 
LMS5069MM-1CT-ND 
LMS5069MM-1TR-ND 
LMS069MM-2CT-ND 


Negative Voltage Hot Swap Controller. 
Negative Voltage Hot Swap Controller. 
Positive Voltage Hot Swap Controller’ 
Positive Voltage Hot Swap Controller’ 
Positive Voltage Hot Swap Controller’ 


3.20 2.44 1.86 
1612.80/1,000 

3.80 289 2.21 
1915.20/1,000 

3.80 289 2.21 


Output and 12C Volume Control* NEWS...... ..12-microSMD 3.48 2.65 2.02 
LM4985TMTR-ND Low Noise Stereo Headphone Amp, with OCL 

Output and |2C Volume Control* NEW! 12- microSMD 462.18/250 
LM4990ITLCT-ND 2W Audio Power Amp* 1.25 92 67 
LM4990ITLTR-ND 2W Audio Power Amp* 124.88/250 


LM4990LDCT-ND 


2W Audio Power Amp 


Werey eye LY 


LMS5069MM-2TR-ND 
LM5070MTC-50-ND 


LM5070MTC-80-ND 


Positive Voltage Hot Swap Controller® ... 
Integrated Power Over Ethernet PD Interface and 
PWM Controller, Slope 
Integrated Power Over Ethernet PD Interface and 
PWM Controller, Slope 


1915.20/1,000 
345 263 2.01 
3.45 2.63 2.01 


LM4990LDTR-ND 

LM4990MHCT-ND 
LM4990MHTR-ND 
LM4990MMCT-ND 
LM4990MMTR-ND 


2W Audio Power Amp 
2W Audio Power Amp* 
2W Audio Power Amp* 
2W Audio Power Amp 
2W Audio Power Amp 


598.00/1,000 
1.95 145 1.08 

806.40/1,000 
WAS dey 

432.90/1,000 


LM5070SD-50CT-ND 
LM5070SD-50TR-ND 
LM5070SD-80CT-ND 


Integrated Power Over Ethernet PD Interface and 
PWM Controller, No Slope 
Integrated Power Over Ethernet PD Interface and 
PWM Controller, No Slope 
Integrated Power Over Ethernet PD Interface and 
PWM Controller, Slope 


345 263 2.01 
1738.80/1,000 


3.45 2.63 2.01 


LM4992SDCT-ND 
LM4992SDTR-ND 
LM4995SDCT-ND 
LM4995SDTR-ND 
LMS5000-3MTC-ND 


420mW Stereo Cell Phone Audio Amp. 
420mW Stereo Cell Phone Audio Amp.. 
1.3W Audio Power Amp* NEW!. 
1.3W Audio Power Amp* NEW!. 
High Voltage Switch Mode Regulator. 


2.06 153 1.14 
224.44/250 

ieee sys eye 
729.60/1,000 

475 3.61 2.76 


LM5070SD-80TR-ND 
LM5071MT-50-ND 


Integrated Power Over Ethernet PD Interface and 
PWM Controller, Slope 
Power Over Ethernet PD Controller 


1738.80/1,000 
3.45 263 2.01 


LM5071MT-80-ND Power Over Ethernet PD Controller ‘16-TSSOP 3.45 2.63 2.01 
LM5072MH-50-ND Power Over Ethernet PD Controller -16-TSSOP 440 3.35 2.56 
LM5072MH-80-ND Power Over Ethernet PD Controller -16-TSSOP 440 3.35 2.56 


LMSOO0EVAL-ND 

LMS5000SD-3CT-ND 
LMS5000SD-3TR-ND 
LMS5000SD-6CT-ND 
LMS5000SD-6TR-ND 


Evaluation Board for LM5000. 

High Voltage Switch Mode Reg: 
High Voltage Switch Mode Regulator. 
High Voltage Switch Mode Regulator. 
High Voltage Switch Mode Regulator. 


57.45 = = 

475 361 2.76 
2394.00/1,000 

475 361 276 
2394.00/1,000 


LMS5080MMCT-ND 
LMS5080MMTR-ND 
LMS009SDCCT-ND 
LMS009SDCTR-ND 


Modular Current Sharing Controller 
Modular Current Sharing Controlle 
150mA, 100V Buck Switching Regulator 
150mA, 100V Buck Switching Regulator* 


Lie ss ye 
729.60/1,000 
3.09 2.30 1.70 
1277.44/1,000 


LM5001MA-ND 
LM5002MA-ND 
LMS005MH-ND 
LMS007EVAL-ND 
LMS007MMCT-ND 


High Voltage Switch Mode Regulator* NEW! 
High Voltage Switch Mode Regulator* NEW! 
High Voltage 2.5A Buck Regulator 
Evaluation Board for LM5007. 
80V Buck Switching Regulato: 


3.80 289 2.21 
3:38) 2:57 1:96 
5.59 442 3.54 
38.25 = 
3.80 2.89 2.21 


LM5100AM-ND 
LM5100ASDCT-ND 
LM5100ASDTR-ND 
LM5100BMA-ND 
LM5100BSDCT-ND 


High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver 
High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver 
High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver 
High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver 
High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver*. 


3.20 2.44 1.86 
3.20 2.44 1.86 
1612.80/1,000 
2.88 2.19 1.67 
20 eAu GOL, 


LM5007MMTR-ND 
LMS5007SDCT-ND 
LMS5007SDTR-ND 
LM5007SDEVAL-ND 
LMS008EVAL-ND 


80V Buck Switching Regulator: 
80V Buck Switching Regulato 
80V Buck Switching Regulato 
Evaluation Board for LM5007SD 
Evaluation Board for LM5008. 


1915.20/1,000 

3.80 289 2.21 
1915.20/1,000 
43.20 = 
38.25 = 


LM5100BSDTR-ND 
LM5100CMA-ND 
LM5100CSDCT-ND 
LM5100CSDTR-ND 
LM5100M-ND 


High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver*. 
High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver 
High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver*. 
High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver*. 
High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver 


1449.00/1,000 
213) 12.08) 31:59 
2.(Sue208 1:59 

1373.40/1,000 
2.85 2.17 1.66 


* RoHS Compliant 


(Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


National 
Semiconductor 


LINEAR SERIES (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description if 25 100 
LM5100SDCT-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver .. 2.85 217 1.66 LM7301IM5CT-ND Low Power, 4MHz GBW, Rail-to-Rail, In/Out Op Am| 2AleOr el6 
LM5100SDTR-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver . 1436.40/1,000 LM7301IM5TR-ND Low Power, 4MHz GBW, Rail-to-Rail, In/Out Op Am| 870.40/1,000 
LMS5101AM-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver . 3.20 244 1.86 LM7372ILDCT-ND Dual High Speed, High Output Current Op Amp 470 358 2.73 
LM5101ASDCT-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver . 3.20 244 1.86 LM7372ILDTR-ND Dual High Speed, High Output Current Op Amp 2368.80/1,000 
LM5101ASDTR-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver . 1612.80/1,000 LM7372IMA-ND Dual High Speed, High Output Current Op Amp 470 358 2.73 
LM5101BMA-ND High Volt., High Side and Low Side Gate Driver* NEW! 2.88 219 1.67 LM7372MR-ND Dual High Speed, High Output Current Op Amp 470 358 2.73 
Bee te ce ot Ss nds Scere, 2 digs | AGREE, 5 Ohta ana iS eg 
z 2 ea LM7905CTNS-ND 5V, 1.5A Negative Voltage Regulat 1.82 134 97 
LM5101CMA-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver . Crameoametsal | linareaein 12V_ 1.58 Negative Voltage Regulato i vlad ee 
a i ., High Si i iver* NEW! 2.73 2.08 1.59 ice 5 i “i i 
LM5101CSDCT-ND High Volt., High Side and Low Side Gate Driver* LM7915CT-ND 15V, 1.5A Negative Voltage Regulator. 182 134 97 
TET eso eS High Vott., High Side and Low Side Gate Driver NEW Tener ag LM8207MT-ND TFT 18 Gamma Buffer + Vcom Driver + Volt. Reference...48-TSSOP 4.25 3.23 2.47 
LM5101M-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver . 2.85 217 1.66 LM8261MSCT-ND RRIO. Hi rae 
7 ; inh ef ; : - , High Op Current and Unlimited Cap Load Op Amp..SOT-23-5 2.67 1.98 1.47 
LM5101SDCT-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver .. 255 1.94 1.48 fossa 
| : paras 4 ‘ LM8261M5TR-ND RRIO, High Op Current and Unlimited Cap Load Op Amp .. SOT-23-5 1100.80/1,000 
LM5101SDTR-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver .. 1285.20/1,000 + ssi 
7 i Bri ‘ LM8262MMCT-ND RRIO, High Op Current and Unlimited Cap Load Op Amp... PA alee ajale! 
LM5102MMCT-ND High Voltage Half-Bridge Gate Driver 3.20 2.44 1.86 LM8262MMTR-ND RRIO. High Op Cl and Unlirnited Gan Load Op A 851.20/1,000 
LM5102MMTR-ND High Voltage Half-Bridge Gate Driver 1612.80/1,000 STE SUT eFC Bee wap 080 pe a 
LM5102SDCT-ND High Voltage Half-Bridge Gate Driver 3.20 2.44 1.86 LM8272MMCT-ND RRIO, High Output, Unlimited Cap Load Op Amp 3.10 2.36 1.80 
LM5102SDTR-ND High Voltage Half-Bridge Gate Driver 1612.80/1,000 LM8272MMTR-ND RRIO, High Output, Unlimited Cap Load Op Am 1562.40/1,000 
LM5104M-ND. High Voltage Half-Bridge Gate Driver 3.20 244 1.86 LM8333GGR8CT-ND Keypad Controller with V/O Expansion*... 488 3.71 2.83 
LM5104SDCT-ND High Voltage Half-Bridge Gate Driver 3.20 2.44 1.86 LM8333GGR8TR-ND Keypad Controller with 1/0 Expansion 2457.00/1,000 
LM5104SDTR-ND High Voltage Half-Bridge Gate Driver 1612.80/1,000 LM8342SDCT-ND Programmable TFT Vcom Calibrator* ive ssh 
LM5105SDCT-ND 100V Half-Bridge Gate Driver 295 219 1.62 LM8342SDTR-ND Programmable TFT Vcom Calibrator*.... 729.60/1 ,000 
LM5105SDTR-ND 100V Half-Bridge Gate Driver 1216.00/1,000 LM8364BALMF20CT-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit 95 POO o0! 
LM5106MMCT-ND 100V Half-Bridge Gate Driver 2.08 1.55 1.14 LM8364BALMF20TR-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit 296.80/1,000 
LM5106MMTR-ND 100V Half-Bridge Gate Driver 857.60/1,000 LM8364BALMFS30CT-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit 95 ‘OOOO! 
LM5106SDCT-ND 100V Half Bridge Gate Driver* NEW! 2.08 1.55 1.14 LM8364BALMF30TR-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit 296.80/1,000 
LM5106SDTR-ND 100V Half Bridge Gate Driver* NEW! 857.60/1,000 LIM8364BALMF45CT-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit 95 69 50 
LM5107MA-ND 100V, 1.4A Peak Half-Bridge Gate Driver . 280 2.08 1.54 LM8364BALMF45TR-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit 296.80/1,000 
LM5107SDCT-ND 100V, 1.44 Peak Half-Bridge Gate Driver . 265 1.97 1.46 LM8365BALMF22CT-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit 106 77 56 
LM5107SDTR-ND 100V, 1.4A Peak Half-Bridge Gate Driver . 1094.40/1,000 LM8365BALMF22TR-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit 330.40/1,000 
Tee tt i" oak pa ero eae pier 1 fa a LM8365BALMF27CT-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit 1.06.77 56 
- , 1A Peak Half-Bridge Gate Driver J : A A i ing Circul 
LMS109ASDTR-ND 400V’ 1A Peak Half-Bridge Gate Driver 665.60/1,000 HULSE AML ee Micropower Undervoltage Sensing Circuit 330.40/1,000 
h : LM8365BALMF45CT-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit 1.06 mil 256, 
PMS OBSDCT ND. re i teat eae ate oN 1.76 ananh aot LM8365BALMF45TR-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit 330.40/1 000 
a A OO Heal Ere sale Wer aU LM8365BCLMF3OCT-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit 106 77 56 
LMS110-1M-ND Dual SA Compound Gate Driver with Neg. 1.92 1.43 1.06 LM8365BCLMF30TR-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit 330.40/1 000 
LM5110-1SDCT-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. 1.92 143 1.06 TM9022M-ND Vacuum Fluorescent Display Filament Driver 172 1.28 05 
LM5110-1SDTR-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. 791.04/1,000 LM9036M-3.3-ND 3.3V. 50mA Ultra Low Quiescent Current i 
LM5110-2M-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. 1.92 143 1.06 : Voltage Regulator 176 130 94 
LM5110-2SDCT-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. 1.92. 1.43 1.06 : z 
TM5110-2SDTR-ND | Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. 791.04/1,000 LM040M-ND Dual Lambda Sensor Interface Amplifier 5.85 4.45 3.40 
LM5110-3M-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. 4.92 1.43 1.06 Lig044V-ND Lambda Sensor Interface Amplifier 3.80 2.89 2.21 
LM5110-3SDCT-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. 192 1.43 1.06 LM9061M-ND MOSFET Driver with Loss Protection 192 1.43 1.06 
LM5110-3SDTR-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. 791.04/1,000 LM9070T-ND LDO Voltage Regulator with Keep-Alive 2.79 2.07 1.53 
LM5111-1M-ND Dual 5A Compound Gate Driver 1.92 143 1.06 LM9071T-ND LDO Voltage Regulator with Delayed Reset........... 248 1.84 1.36 
LM5111-1MYCT-ND Dual 5A Compound Gate Driver 221 1.64 1.22 LM9076BMA-3.3-ND 150mA Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator 2.62 1.95 1.44 
LM5111-1MYTR-ND. Dual 5A Compound Gate Driver 912.64/1,000 LM9076BMA-5.0-ND 150mA Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator 262 1.95 1.44 
LM5111-2M-ND Dual 5A Compound Gate Driver 1.92 1.43 1.06 LM9076S-3.3-ND 150mA Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator* 2.80 2.08 1.54 
LM5111-2MYCT-ND Dual 5A Compound Gate Driver’ 221 1.64 1.22 LM9076S-5.0-ND 150mA Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator 2.80 2.08 1.54 
LM5111-2MYTR-ND Dual 5A Compound Gate Driver 912.64/1,000 LM9076SX-3.3CT-ND 150mA Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator 2.80 2.08 1.54 
LM5111-3M-ND Dual 5A Compound Gate Driver 192 143 1.06 LM9076SX-3.3TR-ND 150mA Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator 586.95/500 
LM5111-3MYCT-ND Dual 5A Compound Gate Driver* .. 2.21 1.64 1.22 LM9822CCWM-ND 3-Channel, 42-Bit, Color Scanner Analog Front Eni 8.93 7.06 5.66 
LM5111-3MYTR-ND Dual 5A Compound Gate Driver* 912.64/1,000 LM9830VJD-ND 36-Bit, Color Document Scannev..... 00-TQFP 11.90 10.20 9.05 
LM5112MYCT-ND Tiny 7A MOSFET Gate Driver* 1.78 131 95 LM9833CCVJD-ND 48-Bit, Color 1200dpi USB Image Scanner 00-TQFP 12.65 10.85 9.62 
LM5112MYTR-ND Tiny 7A MOSFET Gate Driver 617.50/1,000 LIM13700N-ND Dual Operational Transconductance Amp . 16-Dip 1.84 1.37 1.02 
LM5112SDCT-ND Tiny 7A MOSFET Gate Driver. Te7 STS TEOS LM25005MH-ND High Voltage, 2.5A Buck Switching Regulator* 20-TSSOP 5.23 3.98 3.04 
LM5112SDTR-ND Tiny 7A MOSFET Gate Driver. sate 617.50/1,000 LM25007MMCT-ND High Voltage, 0.5A Buck Switching Regulator* 8-MSOP 3.09 2.30 1.70 
et i eM NDS Seni ae post rie pontionet ne ae! Ere LM25007MMTR-ND High Voltage, 0.5A Buck Switching Regulator* 8-MSOP 1277.44/1,000 
e 4 : ; f 5 LM25007SDCT-ND High Voltage, 0.5A Buck Switching Regulato! 3.09 230 1.70 
EMSH1SSDTB:ND) Secondary Side Post Regulator Controller*. 2394.00/1,000 LM25007SDTR-ND High Voltage, 0.5 Buck Switching Regulato 1277.44/1,000 
ree PME Wide Range Synchronous Buck Controller* NEW! BE 513 4.11 LM25010MH-ND 42V, 1.0A Buck Switching Regulator 358 2.72 2.08 
a valuation Board tor ee H ers, LM25010SDCT-ND 42\V, 1.0A Buck Switching Regulato! 3.58 2.72 2.08 
re AD te on uct Switching Regu lator. an ese) 2B) LM25010SDTR-ND 42V, 1.0A Buck Switching ie 1801.80/1,000 
Mee aN 7a 4 BA Back Switehin RaTiiore i) 263 OE LM25115AMT-ND Secondary Side Post Regulator Controller* NEW!........16-TSSOP 3.80 2.89 2.21 
TMS576EVAL-ND Evaluation Board for = “ 30.88 = = LM25115MT-ND Secondary Side Post Regulator Controller* .16-TSSOP 368 280 2.14 
+ Sra cies ; a ae LM25115SDCT-ND Secondary Side Post Regulator Controller* NEW! 16-LLP 368 280 2.14 
LMSS76MH-ND 75V, 3A Buck Switching Regulator* 5.80 4.59 3.68 LM25115SDTR-ND Secondary Side Post Regulator Controller* NEW! 6-LLP 1852.20/1,000 
LM5642MTC-ND High Voltage, Dual Sync. Buck Converter. 4.28 3.25 2.48 - 
LM5642XMT-ND High Voltage, Dual Sync. Buck Convert 453 3.44 2.63 LM25574EVAL-ND Evaluation |Boatd for TM 28519 — [FSS 
LM6132AIM-ND Dual High Speed/Low Power 7MHz, Rail-to-Rail Op Amp 3.40 2.59 1.98 LM25574MT-ND 42V, 0.5A Buck Switching Regulator -I6-TSSOP 3.20 2.44 1.86 
TM6132BIM-ND Dual High Speed/Low Power 7MHz, Rail-to-Rail Op Amp 2.65 2.02 1.54 LM2557SEVAL-ND Evaluation Board for LM2557s....... -— [S28 ee! 
i i il-to-Rai LM25575MH-ND 42V, 1.5A Buck Switching Regulator* -16-TSSOP 4.05 3.08 2.35 
LM6132BIN-ND Dual High Speed/Low Power 7MHz, Rail-to-Rail Op Amp 2.65 2.02 1.54 : 
LM6134AIM-ND Quad High Speed/Low Power 7MHz, Rail-to-Rail Op Amp...14-SOIC 4.25 3.23 2.47 LM25576EVAL-ND Evaluation Board for LM25576.... ~~ es 
LM6134BIM-ND Quad Low Power 10MHz, Rail-to-Rail, /0, Op Amp. 3.35 255 1.95 LM25576MH-ND 42V, 3A Buck Switching Regulator -20-TSSOP 5.48 4.17 3.18 
LM6134BIMXTR-ND Quad Low Power 10MHz, Rail-to-Rail, 1/0, Op Amp. 4187.50/2,500 LM26001MXA-ND 1.5A Switching Regluator* ee .16-TSSOP 5.99 4.74 3.80 
LM6134BIN-ND Quad High Speed/Low Power, 7MHz, Rail-to-Rail Op Amp. 335 255 1.95 LM26400YMH-ND Dual 2A, 500kHz Wide In. Range Buck Reg 16-ETSSOP 6.68 5.28 4.23 
LM6142AIM-ND Dual High Speed/Low Power Rail-to-Rail Op Amp 5.25 3.99 3.05 LM26400YSDCT-ND Dual 2A, 500kHz Buck Regulator* NE 6.68 5.09 4.23 
LM6142BIM-ND Dual High Speed/Low Power Rail-to-Rail Op Amp... 470 358 273 LM26400YSDTR-ND Dual 2A, 500kHz Buck Regulator* NE! 3943.20/1,000 
LM6144BIM-ND Quad High Speed/Low Power 17MHz R-R Op Amp.. §.25 415 3.33 LM27212SQCT-ND Two-Phase Current Mode Hysteretic Buck Controller* .. 6.26 495 3.97 
LM6152ACM-ND Dual High Speed 75MHz, R-R, 1/0, Op Amp, Vos = 4mV 3.93 2.99 2.28 LM27212SQTR-ND Two-Phase Current Mode Hysteretic Buck Controller* .. 946.15/250 
LM6152BCM-ND Dual High Speed 75MHz, R-R, 1/0, Op Amp, Vos = 4mV 3.18 2.42 1.85 LM27212SQXCT-ND Two-Phase Current Mode Hysteretic Buck Controller* .. 6.26 495 3.97 
LM6154BCM-ND Quad High Speed 75Mkz, R-R, 1/0, Op Amp, Vos = 7mV 5.71 452 3.62 LM27212SQXTR-ND Two-Phase Current Mode Hysteretic Buck Controller* .. 9089.00/2,500 
LM6171AIM-ND Voltage Feedback Low Distortion, Low Power Op Amp. 3.30) 2/51) 1192 LM27241MTC-ND Sync. Buck Regulator Controller for Mobile Systems 415) 3.16) 2/41 
LM6171BIM-ND Voltage Feedback Low Distortion, Low Power Op Amp. 283 2.15 1.64 LM27951SDCT-ND White LED Driver* 236 1.75 1.30 
LM6171BIN-ND Voltage Feedback Low Distortion, Low Power Op Amp 283 215 1.64 LM27951SDTR-ND White LED Driver 972.80/1,000 
LM6172IM-ND Dual HS LP, Low Distortion, Voltage Feedback Op Amp . 3.80 2.89 2.21 LM27952SDCT-ND White LED Driver 236 1.75 1.30 
LM6172IMXCT-ND Dual HS LP, Low Distortion, Voltage Feedback Op Amp .. 3.80 289 2.21 LM27952SDTR-ND White LED Driver 972.80/1,000 
LM6172IMXTR-ND Dual HS LP, Low Distortion, Voltage Feedback Op Amp .. 4750.00/2,500 LM27953TLCT-ND White LED Driver. microSMD 2.55 1.94 1.48 
LM6172IN-ND Dual HS LP, Low Distortion, Voltage Feedback Op Amp . 3.80 2.89 2.21 LM279531LTR-ND White LED Driver. 18-microSMD 339.15/250 
LM6181IM-8-ND 100mA, 100MHz Current Feedback Am 2.65 2.02 1.54 LM27961TLCT-ND Dual Display White LED Driver 48-microSMD 3.20 2.44 1.86 
LM61811N-ND Current Feedback Amp, 100MHz... 2.65 2.02 1.54 | i i i ica 
A LM27961TLTR-ND Dual Display White LED Driver 18-microSMD 425.60/250 
LM6211MFCT-ND Low Noise, Rail-to-Rail Out Op Amp’ 283 2.15 1.64 ACT. A ‘ i si 
LM6214METR-ND Low Noise. Rail-to-Rail Out Op A\ 4423:80/1,000 LM27964SQ-ACT-ND White LED Driver System with ip 24-LLP 3.10 2.36 1.80 
carina Aenea cai sare WEEP aga BRD clea LM27964SQ-ATR-ND _| White LED Driver System with I26 Compatibl 4-LLP 1562.40/1,000 
LM658éMA-ND TET-LGD Quad, 16V BRIO Fiigh Guip 304 226 167 [M27964S0-ICT-ND | White LED Driver System with l2C Compatibl 4-ULP 310 236 1.80 
; 7 5 : 7 LM27964SQ-ITR-ND White LED Driver System with 12C Compatibl 1562.40/1,000 
LM6588MT-ND TFT-LCD Quad, 16V RRIO High Output Current Op Am, 3.04 2.26 1.67 : : , F 
‘i a LM27966SQCT-ND White LED Driver with 12C Compatible Interface* . 273 2:08) 1:59 
LM7121IM-ND 235MHz Tiny Low Power Voltage Feedback Amp. 3.01 2.24 1.65 5 ; 7 ‘| 
7 ‘ LM27966SQTR-ND White LED Driver with 12C Compatible Interface* . 1373.40/1,000 
LM7121IM5CT-ND 235MHz Tiny Low Power Voltage Feedback Amp. 3.01 2.24 1.65 ; aie 
LM7124IM5TR-ND 235MHz Tiny Low Power Voltage Feedback Amp. 1241.60/1,000 LM34910SDCT-ND 40V, 1.25A, High Voltage Buck Switching Regulator. 3.20 244 1.86 
LM7171AIM-ND Very High Speed High Out Voltage Feedback Amp, 288 219 1.67 LM34910SDTR-ND 40V, 1.25A, High Voltage Buck Switching Regulator. 1612.80/1,000 
UM717TAIN-ND Very High Speed High Out Voltage Feedback Amp, A Grade 288 219 167 LM48410SQCT-ND 2.3W Stereo Class D Audio Power 
LM7171BIM-ND Very High Speed High Out Voltage Feedback Am A. AP alee Amplifier* NEW!. se 4.25 3.23 2.47 
LM7171BIMXTR-ND Very High Speed High Out Voltage Feedback Am 3156.25/2,500 LM48410SQTR-ND 2.3W Stereo Class D Audio Power 
LM7171BIN-ND Very High Speed High Out Voltage Feedback Amp... 253 192 1.47 Amplifier* NEWI.............. 2142.00/1,000 
LM7301IM-ND Low Power, 4MHz GBW, Rail-to-Rail, In/Out Op Amp............ 2411 1.57 1.16 


* RoHS Compliant 


(Continued) 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description if 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LM48510SDCT-ND Boosted 1.2W Class D Audio Power Amplifier* NEW!. 3.20 244 1.86 LMC6081IN-ND Precision Single CMOS Op Amp. 2.73 2.08 1.59 
LM48510SDTR-ND Boosted 1.2W Class D Audio Power Amplifier* NEW!. 1612.80/1,000 LMC6082AIM-ND Precision Dual CMOS Op Amp 6.20 3.96 3.02 
LM94021BIMGCT-ND 1.5V, Multi-Gain Analog Temperature Senso! 1438 #105 76 LMC6082AIN-ND Precision Dual CMOS Op Amp 5.20 3.96 3.02 
LM94021BIMGTR-ND 1.5V, Multi-Gain Analog Temperature Senso! 494.00/1,000 LMC6082IM-ND Precision Dual CMOS Op Amp 2.93 2.23 1.70 
LM94022BIMGCT-ND 1.5V, Multi-Gain Analog Temperature Sensor*. 1438 1.05 .76 LMC6082IN-ND Precision Dual CMOS Op Amp 2932. 2enlen0) 
LM94022BIMGTR-ND 1.5V, Multi-Gain Analog Temperature Sensor*..... 494.00/1,000 LMC6084AIM-ND Precision Quad CMOS Micropower Op Amp 5.80 459 3.68 
LM95071CIMFCT-ND SPI/Microwire 13-Bit Plus Sign Temperature Senso 206) 4:53) 4 LMC6442AIM-ND Dual Micropower R/R, Output Single Supply Op Am 2.70 2.01 1.48 
LM95071CIMFTR-ND SPI/Microwire 13-Bit Plus Sign Temperature Senso 851.20/1,000 LMC6442IM-ND Dual Micropower R/R, Output Single Supply Op Am 2.70 2.01 1.48 
LM95231BIMM-1CT-ND | Precision Dual Remote Diode Temp. Sensor* NEW! nts aati) ilsil LMC6442IN-ND Dual Micropower R/R, Output Single Supply Op Am 2.70 2.01 1.48 
LM95231BIMM-1TR-ND | Precision Dual Remote Diode Temp. Sensor* NEW! 1398.60/1,000 LMC6462AIM-ND Dual CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp 3.03 2.30 1.76 
LM95231BIMM-2CT-ND | Precision Dual Remote Diode Temp. Sensor* NEW! 278 2 et LMC6462AIN-ND Dual CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp 3.10 236 1.80 
LM95231BIMM-2TR-ND | Precision Dual Remote Diode Temp. Sensor* NEW! 1398.60/1,000 LMC6462BIM-ND Dual CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp 2.98 2.21 1.64 
LM95231BIMMCT-ND Precision Dual Remote Diode Temp. Sensor* NEW! 2780 2d) 160 LMC6462BIN-ND Dual CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp 258 1.96 1.50 
LM95231BIMMTR-ND Precision Dual Remote Diode Temp. Sensor* NEW! 4856.25/3,500 LMC6464AIM-ND Quad CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp 480 3.65 2.79 
LM95231CIMM-1CT-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor.. 2.95 219 1.62 LMC6464BIM-ND Quad CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp 410 312 2.38 
LIM95231CIMM-1TR-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor. 1216.00/1,000 LMC6464BIN-ND Quad CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp 4.28 3.25 2.48 
LIM95231CIMM-2CT-ND | Precision Dual Remote Diode Temp. Sensor* NEW! 295 219 1.62 LMC6482AIM-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp. 219 1.63 1.21 
LIM95231CIMM-2TR-ND | Precision Dual Remote Diode Temp. Sensor* NEW! 1216.00/1,000 LMC6482AIN-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp. 229 teileilem26 
LIM95231CIMMCT-ND | Precision Dual Remote Diode Temp. Sensor* NEW! 2.95 219 1.62 LMC6482IM-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp. 1.86 1.38 1.02 
LIM95231CIMMTR-ND __ | Precision Dual Remote Diode Temp. Sensor* NEW! 1216.00/1,000 LMC6482IMMCT-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp. 1.82 1.35 1.00 
LM95233CISDCT-ND Dual Remote Diode Temperature Sensor* NEW! 295 219 1.62 LMC6482IMMTR-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp. 751.36/1,000 
LM95233CISDTR-ND Dual Remote Diode Temperature Sensor* NEW! 1216.00/1,000 LMC6482IN-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp. 1.82 1.35 1.00 
LM95234CISDCT-ND Quad Remote Diode Temperature Sensor* NE! 258 1.96 1.50 LMC6484AIM-ND Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp 3.28 2.49 1.90 
LM95234CISDTR-ND Quad Remote Diode Temperature Sensor* NE 1297.80/1,000 LMC6484AIMXCT-ND Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp 3.00 2.28 1.74 
LM95235CIMMCT-ND __| Precision Dual Remote Diode Temp. Sensor* NEW! 230 1.71 1.26 LMC6484AIMXTR-ND__| Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp 4093.75/2,500 
LM95235CIMMTR-ND | Precision Dual Remote Diode Temp. Sensor* NEW! 948.48/1,000 LMC6484AIN-ND Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp 3.28 2.49 1.90 
LM95235DIMMCT-ND | Precision Dual Remote Diode Temp. Sensor* NEW! 358 272 2.08 LMC6484IM-ND Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp 2.55 1.94 1.48 
LM95235DIMMTR-ND _| Precision Dual Remote Diode Temp. Sensor* NEW! 1801.80/1,000 LMC6484IMXTR-ND Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp 3187.50/2,500 
LM95235EIMMCT-ND | Precision Dual Remote Diode Temp. Sensor* NEW! 258 196 1.50 LMC6484IN-ND Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp 2.68 2.04 1.56 
LM95235EIMMTR-ND _| Precision Dual Remote Diode Temp. Sensor* NEW! 1297.80/1,000 LMC6492AEM-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp. 265 2.02 1.54 
[M95241CIMM-1CT-ND_ | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 230 171 1.26 LMC6492BEM-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp. 264 1.96 1.45 
LM95241CIMM-1TR-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 948.48/1,000 LMC6492BEMXCT-ND | Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp. 2.64 1.96 1.45 
LM95241CIMM-2CT-ND | Precision Dual Remote Diode Temp. Sensor* NEW! 230 171 1.26 LMC6492BEMXTR-ND | Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp. 2826.25/2,500 
LM95241CIMM-2TR-ND | Precision Dual Remote Diode Temp. Sensor* NEW! 948.48/1,000 LMC6494AEM-ND Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp 613 466 3.56 
LM95241CIMMCT-ND _ | Precision Dual Remote Diode Temp. Sensor* NEW! 230 171 1.26 eee Rae SS ae oy Amp oa a ee 
[M95241CIMMTR-ND | Precision Dual Remote Diode T it A icropower Rail-to-Rail Comparator . ; ; : 
SereNEWIL Oh aEOmeTD LMC6762BIM-ND CMOS Micropower Rail-to-Rail Comparator . 291 217 1.60 

LM96000CIMT-ND Hardware Monito 463 352 269 LMC6762BIMXTR-ND CMOS Micropower Rail-to-Rail Comparator . 2937.50/2,500 
LM98555CCMH-ND CCD Driver* NEW......... 699 553 443 LMC6772AIM-ND Dual Micropower R/R Input CMOS Comp. w/Open Drai 285 2.17 1.66 
LM98714CCMT-ND 3-Channel, 16-Bit, 45 MSPS Digital Copier AFE* NEW!..48-TSSOP 10.97 9.41 8.34 LMC6772AIMMCT-ND__| Dual Micropower R/R Input CMOS Comp. w/Open Drain 2.85 2.17 1.66 
LIMC555CBPCT-ND 1.25 92 67 LMC6772AIMMTR-ND Dual Micropower R/R Input CMOS Comp. w/Open Drai 8-MSOP 1436.40/1,000 
LMC555CBPTR-ND : 4124.50/250 LMC6772BIM-ND Dual Micropower R/R Input CMOS Comp. w/Open Drai “SOIC 2.91 217 1.60 
LIMC555CM-ND 1.28 ‘94 68 LMC6772BIN-ND Dual Micropower R/R Input CMOS Comp. w/Open Drail “Dip 260 1.94 1.43 
LMC555CMXCT-ND CMOS Time B-SOIC 1.28 ‘94. 68 LMC6953CM-ND PCI Local Bus Power Supervisor... “SOIC 3.15 240 1.83 
LMC555CMXTR-ND CMOS Time! 8-SOIC g 1083.75/2 500 LMC7101AIM5XCT-ND__| Tiny Low Power Op Amp with R/R Input/Output OT-23-5 1.66 1.22 89 

y 7 A Ve LMC7101AIM5XTR-ND | Tiny Low Power Op Amp with R/R Input/Output OT-23-5 1690.65/3,000 
PMCS CUMCL VD) CMOS Timer, In Small Package. -B-MSOP RS ae Oa LMC7101BIMSNSCT-ND | Tiny Low Power Op Amp with R/R Input/Output 0T-23-5 «9973S 
LMC5S55CMMTR-ND CMOS Timer, In Small Package. .8-MSOP 475.80/1,000 : H 

_ ‘i Di LMC7101BIM5NSTR-ND | Tiny Low Power Op Amp with R/R Input/Output }OT-23-5 343.20/1,000 
LMC555CN-ND CMOS Time! Dip elke Olen 7: z : fi ‘ 

y LMC7111BIM5XCT-ND | Tiny CMOS Op Amp with Rail-to-Rail, Input/Outpu OT-23-5 = 1.35 99.72 
LMIGSEZCMEND oMos one SOIC Soe can LMC7111BIM5XTR-ND __| Tiny CMOS Op Al ith Rail-to-Rail, | 0. 1377.00/3,000 
LMC567CMXTR-ND __| CMOS Tone Decoder Phase-Lock-Loop 8-SOIC 1906.25/2,500 i pal iny p Amp with Rail-to-Rall, Input/Output OS, 

5 a a i LMC7211AIM-ND Tiny CMOS Comparator with Rail-to-Rail Input. Te ae 
LMC567CN-ND CMOS Tone Decoder Phase-Lock-Loop Dip 1.89 1.41 1.04 . i ; 

i A fe LMC7211AIM5CT-ND Tiny CMOS Comparator with Rail-to-Rail Input. ser ales ake} 
LMC660AIM-ND Quad CMOS Op Amp, Industrial Temperatur .14-SOIC 2.26 168 1.25 i i 7] # 

14 ‘ e LMC7211AIM5TR-ND Tiny CMOS Comparator with Rail-to-Rail Input. 652.80/1,000 
LMC660AIMXTR-ND Quad CMOS Op Amp, Industrial Temperatur -14-SOIC 2281.25/2,500 + i ‘1 

i : LMC7211BIM-ND Tiny CMOS Comparator with Rail-to-Rail Input. 1.50 110 .80 
LMC660AIN-ND Quad CMOS Op Amp, Industrial Temperatur 2.36 1.75 1.30 LMC7211BIMSCT-ND Tiny CMOS C tor with Rail-to-Rail Inout 150 110 80 
LMC660CM-ND Quad CMOS Op Amp. 186 1.38 1.02 sl ny OMPATStOr: WIL rallstO=rallNPUES : : : 

a LMC7211BIM5TR-ND Tiny CMOS Comparator with Rail-to-Rail Input. 520.00/1,000 
LMC660CMXCT-ND Quad CMOS Op Amp. 1.86 1.38 1.02 ‘ 7 

1 LMC72151M-ND Micropower Rail-to-Rail CMOS Comparator 
LMC660CMXTR-ND Quad CMOS Op Amp. 1875.00/2,500 1 4 

a with Open-Drain/Push-Pull Output ag) 27 292 
LMC660CN-ND Quad CMOS Op Amp. 1.98 1.48 1.09 i i f 

| ‘ LMC7215IMXTR-ND Micropower Rail-to-Rail CMOS Comparator 
LMC662AIM-ND Dual CMOS Op Amp, Industrial Temperature 2oliled ool with Open-Drain/Push-Pull Output 1466.25/2.500 
LMC662AIMXTR-ND Dual CMOS Op Amp, Industrial Temperature 2125.00/2,500 7 p . PI = 
TMC662AIN-ND Dual CMOS Op Amp 233. 1.73 1.28 LMC7215IM5CT-ND Micropower Rail-to Rail CMOS Comparator 

“ 5 : i with Push-Pull/Open-Drain Outputs TaN eye ee 


LMC662CM-ND Dual CMOS Op Am, 1.95 1.45 1.08 


LMC7215IM5TR-ND Micropower Rail-to Rail CMOS Comparator 


Cece Sa os Caos oo am seo era with Push-Pull/Open-Drain Outputs 598.00/1,000 
LMC6001 AIN-ND Ultra Uhm one Tipu 4407 1206 1070 LMC7221AIM-ND Tiny CMOS Comparator with R/R Input/Open Draii 1.86 1.38 1.02 
TIMIC6007BIN-ND Oltra UitracLow Inout Currant Am 70.29 314 652 LMC7221AIM5CT-ND Tiny CMOS Comparator with R/R Input/Open Draii 1.86 1.38 1.02 
LMC6024IM-ND Mieronewer ad CMOS Op Am P 167 125 92 LMC7221AIM5TR-ND Tiny CMOS Comparator with R/R Input/Open Draii 768.00/1,000 
meaceoseIAtHis DIRICMOSODAMG Inline ta apeciits an ee LMC7221BIM-ND Tiny CMOS Comparator with R/R Input/Open Drai 176 130 94 
LMC6032IN-ND Dual CMOS ie fal Industrial Taneechiro 131 96 70 LMC7221BIM5CT-ND Tiny CMOS Comparator with R/R Input/Open Draii 176 1.30 .94 
LMC6034IM-ND Quad CMOS; ane P 132 134 97 LMC7221BIM5TR-ND Tiny CMOS Comparator with R/R Input/Open Draii 611.00/1,000 
= pane : — LMC7225IMSCT-ND | Micropower CMOS Comparator with Rail-to-Rail, 

SIBPCT-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Am 1.61 #119 86 Open-Drain/Push-Pull Output 173 1.27 92 
LMC60351BPTR-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Am 161.25/250 LMC7225IMSTR-ND Micropower CMOS Comparator with Rail-to-Rail ; é ; 
LMC6035IBPXCT-ND —_| Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Am 161 119 86 Open-Drain/Push-Pull Output : 598.00/1,000 
LMC6035IBPXTR-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp... 1644.75/3,000 LMC7660IM-ND Switched Capacitor Voltage Convertel 4.31 ‘96.70 
Eee ey) Low Power 2.7\,, Single Supply CMOS Op Amp da) [MIC7660IMXCT-ND | Switched Capacitor Voltage Converter 3197.70 
PM eeoca IM SigNDigmeal Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Am TeV) LMC7660IMXTR-ND | Switched Capacitor Voltage Converter 1112.44/2,500 
LMC6035IMMCT-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Am . 8- Cullen SieeleaG LMC7660IN-ND Switched Capacitor Voltage Converter 431 ‘96.70 
LMC6035IMMTR-ND | Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Am .8-MSOP 870.40/1,000 LIM¢8101BPCT-ND Rail-to-Rail, Input/Output, 2.7V, Op A\ 154 113 82 
LMC6035IMMXCT-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Am 3 ehh bse iG LMC8101BPTR-ND Rail-to-Rail, Input/Output, 27, Op Amp 153.75/250 
LMC6035IMMXTR-ND. Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Am 2975.00/3,500 LMC8101MMCT-ND Rail-to-Rail, Input/Output, 2.7V, Op Amp 754 113. 82 
LMG603SITLCT-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Am 1.76 1.30.94 LMC8101MMTR-ND | Rail-to-Rail, Input/Output, 2.7V, Op Amp 533.00/1,000 
LMC6035ITLTR-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Am| 176.25/250 LMC8101TPCT-ND Rail-to-Rail, Input/Output, 2.7V Op Amp 154 143 82 
LMC6036IM-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Am| -14-S0IC 2.20) 1.64 1.21 LIMC8101TPTR-ND Rail-to-Rail, Input/Output, 2.7V Op Amp 153.75/250 
LMC6036IMXTR-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Am -14-SOIC 2218.75/2,50 LMD18200T-ND 55V, 3A H Bridge. 11.69 10.02 8.89 
LIMC6041AIM-ND Single CMOS Micropower Op Amp 8SOIC 251 187 1.38 TMD18207F-ND 55V, 3A H Bridge. 0-220 13.84 11.87 10.53 
LMC6041IM-ND Single CMOS Micropower Op Amp BSOIG 2.08 1.55 1.15 LMD18245T-ND 55V, 3A DMOS H Bridge Motor Driver 0-220 13.04 11.18 9.91 
LMC6041IN-ND Single CMOS Micropower Op Amp 2.08 1.55 1.15 LMD18400N-ND 60V, 3A DMOS Quad High Side Drive 20-Dip 975 8.36 7.41 
LMC6042AIM-ND Dual CMOS Micropower Op Am| 3.06 2.27 1.68 LME49710HA-ND High Performance, High Fidelity Audio Op Amp* NEW! 12.13 10.40 9.22 
LMC6042AIN-ND Dual CMOS Micropower Op Am| 2.53 1.92 1.47 LME49710MA-ND High Performance, High Fidelity Audio Op Amp* NEW! 3.38 257 1.96 
LMC6042IM-ND Dual CMOS Micropower Op Am 229 171 1.26 LME49710NA-ND High Performance, High Fidelity Audio Op Amp* NEWS.......8-Dip 3.88. 2.57 1.96 
CMC6042IN-ND Dual CMOS Micropower Op Am| 229° 171 1.26 LME49740MA-ND Quad High Performance High Fidelity Op Amp* NEW!.....14-SOIC 9.43 8.09 7.17 
LMC6044AIM-ND Quad CMOS Micropower Op Amp. 3.33 2.53 1.93 LME49740NA-ND Quad High Performance High Fidelity Op Amp* NEW!........14-Dip 9.43 8.09 7.17 
LMC6044AIN-ND Quad CMOS Micropower Op Amp. 289 215 1.59 LMF100CCN-ND Dual Switched Capacitor Filter... i 6.09 4.82 3.86 
LMC6044IM-ND Quad CMOS Micropower Op Amp. 277 2.06 1.52 LMF100CIWM-ND High Performance Dual Switched Capacitor Filter . 5.15 3.92 2.99 
LMC6044IN-ND Quad CMOS Micropower Op Amp. 2.82 210 1.55 LMHO002MA-ND SMPTE 292M/259M Serial Digital Cable Driver* 11.64 9.98 8.85 
LMC6061AIM-ND Precision Single CMOS Micropower Op Amp 241 157 1.16 LMH0002SQCT-ND SMPTE 292M/259M Serial Digital Cable Driver* NEI 11.64 9.98 8.85 
LMC6061IM-ND Precision Single CMOS Micropower Op Am| 184 135 98 LMH0002SQTR-ND SMPTE 292M/259M Serial Digital Cable Driver* NEW! 2111.38/250 
LIMC6062AIM-ND Precision Dual CMOS Micropower Op Amp . 343 2.61 1.99 LIMHO002TMA-ND SMPTE 292M/259M Serial Digital Cable Driver* .. 12.48 10.70 9.49 
LMC6062IM-ND Precision Dual CMOS Micropower Op Amp . 3.01 2.24 1.65 LMH0024MA-ND 3.3V SMPTE 259M/344M Adaptive Cable Equalizer* 15.75 14.70 13.65 
LMC6062IN-ND Precision Dual CMOS Micropower Op Amp . 2.58 1.96 1.50 [MHO030VS-ND SMPTE 202M/259M Digital Video Serializer* 34.05 31.78 29.51 
LMC6064AIM-ND Precision Quad CMOS Micropower Op Amp $438 4.13 3.15 LMH0031VS-ND SMPTE 292M/259M Digital Video Deserializer/ 

LMC6064IM-ND Precision Quad CMOS Micropower Op Amp 4.00 3.04 232 Descrambler* 34.05 31.78 29.51 
LMC6064IN-ND Precision Quad CMOS Micropower Op Amp 418 3.18 2.43 LIMH0034MA-ND SMPTE 292M/259M Adaptive Cable Equalize 16-SOIC 39.90 37.24 34.58 
LMC6081AIM-ND Precision Single CMOS Op Amp......:...-- 3.93 2.99 2.28 LMH0044SQCT-ND SMPTE 292M/259M Adaptive Cable Equalizer* NEW........ 37.05 34.58 32.11 
LMC6081IM-ND Precision Single CMOS Micropower Op Am| 2.73 2.08 1.59 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. i 25 100 Part No. Description i 25 100 
LMH0044SQTR-ND SMPTE 292M/259M Adaptive Cable Equalizer* NEW! 7842.25/250 LMH6715MA-ND Dual, Wideband Video Op Amp 4.03 3.06 2.34 
LMHO046MH-ND HD/SD SDI Reclocker, Dual Diff. Outputs* NEW!. 43.50 40.60 37.70 LMH6718MA-ND Dual, High Output Programmable Gain Buffet 3.28 2.49 1.90 
LMH0202MT-ND Dual SMPTE 292M/259M Serial Digital Cable Driver* 17.47 14.97 13.28 LMH6720MA-ND Single, 400MHz, Wideband Video Op Amp w/Shutdow 2.50 1.90 1.45 


LMH1251MT-ND 
LMH1981MT-ND 


YPsPR to RGBHV Converter/2:1 Video Switch* 
Multi-Format Video Sync Separator* NEW! 


6.97 5.52 4.42 
8.78 6.94 5.56 


LMH6720MFCT-ND 
LMH6720MFTR-ND 


Single, 400MHz, Wideband Video Op Amp w/Shutdow 
Single, 400MHz, Wideband Video Op Amp w/Shutdown.... SOT-23-6 


2.50 1.90 1.45 
1260.00/1,000 


LMH6321MR-ND 
LMH6321TS-ND 

LMH6502MA-ND 
LMH6502MT-ND 
LMH6503MA-ND 


300mA High Speed Buffer* 
300mA High Speed Buffer 
Wideband, Low Power, Linear-in-dB Variable Gain Amp.. 
Wideband, Low Power, Linear-in-dB Variable Gain Amp.. 
Wideband, Low Power, Linear Variable Gain Amp 


6.85 5.42 4.34 
6.85 5.42 4.34 
6.95 5.50 4.41 
6.95 5.50 4.41 
6.95 5.50 4.41 


LMH6722MA-ND 
LMH6722MT-ND 
LMH6723MA-ND 
LMH6723MFCT-ND 
LMH6723MFTR-ND 


Quad, Wideband Video Op Amp. 14-SOIC 
Quad, Wideband Video Op Amp* .14-TSSOP 
370MHz, 1mA Current Feedback Op Amp .. ..8-SOIC 


370MHz, 1mA Current Feedback Op Amp. 
370MHz, 1mA Current Feedback Op Amp... 


5:13) 73!9099/2:98 
5.23 3.98 3.04 
2.98 227 1.73 
2.98 2.27 1.73 
1499.40/1,000 


LMH6503MT-ND 
LMH6504MA-ND 
LMH6504MMCT-ND 
LMH6504MMTR-ND 
LMH6505MA-ND 


Wideband, Low Power, Linear Variable Gain Amp 
Wideband, Low Power, Variable Gain Am 
Wideband, Low Power, Variable Gain Am 
Wideband, Low Power, Variable Gain Am 
Wideband, Low Power, Linear Variable Gain Amp* 


6.95 5.50 4.41 
6.00 4.56 3.48 
6.00 4.56 3.48 
3024.00/1,000 
5.98 4.55 3.47 


LMH6724MA-ND 
LMH6725MA-ND 
LMH6725MT-ND 
LMH6732MA-ND 
LMH6732MFCT-ND 


Dual, 370MHz, 1mA Current Feedback Op Amp 
Quad, 370MHz, 1mA Current Feedback Op Amp 

Quad, 370MHz, 1mA Current Feedback Op Amp* 
High Speed Op Amp with Adj. Bandwidth .. 
High Speed Op Amp with Adj. Bandwidth .. 


418 3.18 2.43 
5.95 453 3.46 
5.95 453 3.46 
573 454 3.64 
5.73 4.54 3.64 


LMH6505MMCT-ND 
LMH6505MMTR-ND 
LMH6525SPCT-ND 
LMH6525SPTR-ND 
LMH6526SPCT-ND 


Wideband, Low Power, Linear Variable Gain Amp* 
Wideband, Low Power, Linear Variable Gain Amp* 
4-Channel Laser Diode Driver, Dual Output* NEW! 
4-Channel Laser Diode Driver, Dual Output» NEW! 
4-Channel Laser Diode Driver, Dual Output» NEW! 


5.98 4.55 3.47 
3011.40/1,000 

448 341 2.60 
2255.40/1,000 

448 341 2.60 


LMH6732MFTR-ND 
LMH6733MQ-ND 
LMH6738MQ-ND 
LMH6739MQ-ND 
LMH7220MKCT-ND 


High Speed Op Amp with Adj. Bandwidth 
Single Supply, 1.0GHz, Triple Op Amp* NEW! 
Very Wideband, Low Distortion Triple Op Amp. 
Very Wideband, Low Distortion Triple Video Buffe! 
High Speed Comparator with LVDS Output* .... 


3385.20/1,000 
5.88 465 3.73 
548 417 3.18 
548 4.17 3.18 
5.10 3.88 2.96 


LMH6526SPTR-ND 
LMH6550MA-ND 


4-Channel Laser Diode Driver, Dual Output* NEW! 
Differential, High Speed Op Amp.. 


2255.40/1,000 
6.45 415 3.17 


LMH7220MKTR-ND 
LMH730066-ND 


High Speed Comparator with LVDS Output* 
Evaluation Board for CLC5523....... 


2570.40/1,000 
6.30 = = 


LMH6550MMCT-ND Differential, High Speed Op Am: Sey 2 Stale LMH730151-ND Triple 2:1 Multiplexer Evaluation Boar — | 620 _ _ 
LMH6550MMTR-ND Differential, High Speed Op Am 2746.80/1,000 LMH730154-ND High Speed Differential Amp Evaluation Boarc — (6:30) — = 
LMH6551MA-ND Differential, High Speed Op Amp.. 3.80 289 2.21 LMH730275-ND Triple High Speed SSOP Op Amp Evaluation Boar 6.30 _- _ 
LMH6551MMCT-ND Differential, High Speed Op Amp.. 3.80 2.89 2.21 LMH730276-ND 4:1 Multiplexer Evaluation Board 6.30 _ _ 
LMH6551MMTR-ND Differential, High Speed Op Amp 1915.20/1,000 LMH730277-ND 2:1 Multiplexer Evaluation Board — 630 = oe 
LMH6559MA-ND. High Speed, Closed Loop Buffe: 2791 2.07 1:53 LMP2011MA-ND Single High Precision, Rail-to-Rail Output Op Am| 2.50 1.90 1.45 
LMH6559MFCT-ND High Speed, Closed Loop Buffe: 2.79 2.07 1.53 LMP2011MFCT-ND Single High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp 250 1.90 1.45 
LMH6559MFTR-ND High Speed, Closed Loop Buffer ... 1152.00/1,000 LMP2011MFTR-ND Single High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp 1260.00/1,000 

LMH6560MA-ND Quad, High Speed, Closed Loop Buffer 6.95 4.53 3.46 LMP2012MA-ND Dual, High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp* 3.68 280 214 
LMH6560MT-ND Quad, High Speed, Closed Loop Buffer 5.95 453 3.46 LMP2012MMCT-ND Dual, High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp 3.68 280 214 
LMH6570MA-ND 2:1 High Speed Video Mux.... 5.10 3.88 2.96 LMP2012MMTR-ND Dual, High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp 1852.20/1,000 

LMH6572MQ-ND Triple 2:1 High Speed Video Mux. 6.99 5.53 4.43 LMP2014MT-ND Quad, High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp -14-TSSOP 548 4.17 3.18 


LMH6574MA-ND 


4:1 High Speed Video Mux..... 


475 3.61 2.76 


LMH6601MGCT-ND 
LMH6601MGTR-ND 
LMH6609MA-ND 

LMH6609MFCT-ND 
LMH6609MFTR-ND 


250MHz, 2.4V CMOS Op Amp with Shutdown’ 
250MHz, 2.4V CMOS Op Amp with Shutdown’ 
900MHz Voltage Feedback Op Amp . 
900MHz Voltage Feedback Op Amp . 
900MHz Voltage Feedback Op Amp . 


31.61 1.12 
839.68/1,000 

3.30 2.51 1.92 

3.30 251 1.92 
1663.20/1,000 


LMP7701MFCT-ND 


Precision, CMOS Input, Rail-to-Rail 1/O Wide Supply 


Range Amp SOT-23-5 


2.50 1.90 1.45 


LMH6622MA-ND 
LMH6622MMCT-ND 
LMH6622MMTR-ND 


Dual Wideband, Low Noise, 160MHz Op Amp .. 
Dual Wideband, Low Noise, 160MHz Op Amp . 
Dual Wideband, Low Noise, 160MHz Op Amp .. 


415 316 2.41 
415 316 2.41 
2091.60/1,000 


LMP7701MFTR-ND 
LMP7702MMCT-ND 


Precision, CMOS Input, Rail-to-Rail I/O Wide Supply 
Range Amp 
Precision, CMOS Input, Rail-to-Rail I/O Wide Supply 


SOT-23-5 


1260.00/1,000 


LMH6624MA-ND Single Wideband, Ultra Low Noise Op Amp .. 3.98 3.03 2.31 
LMH6624MFCT-ND Single Wideband, Ultra Low Noise Op Amp .. 3198) 3.03 2.31 
LMH6624MFTR-ND Single Wideband, Ultra Low Noise Op Amp .. 2003.40/1,000 

LMH6626MA-ND Dual Wideband, Ultra Low Noise Op Amp 488 3.71 2.83 


LMH6626MMCT-ND 
LMH6626MMTR-ND 
LMH6628MA-ND 


Dual Wideband, Ultra Low Noise Op Amp 
Dual Wideband, Ultra Low Noise Op Amp 
Dual Wideband, Low Noise, Voltage Feedback Op Am 


488 371 2.83 
2457.00/1,000 
3.55 2.70 2.06 


Range Amp*..... ...8-MSOP 3.58 2.72 2.08 
LMP7702MMTR-ND Precision, CMOS Input, Rail-to-Rail I/O Wide Supply 

Range Amp*..... .... 8-MSOP 1801.80/1,000 
LMP7704MT-ND Precision, CMOS Input, Rail-to-Rail 1/0 Wide Supply 

Range Amp*..... -14-TSSOP 5.48 4.17 3.18 


LMP7711MKCT-ND 
LMP7711MKTR-ND 
LMP7712MMCT-ND 


Single Precision, 17MHz, Low Noise CMOS Input Amp... TSOT-23-6 
Single Precision, 17MHz, Low Noise CMOS Input Amp... TSOT-23-6 
Dual Precision, 17MHz, Low Noise CMOS Input Amp........ 10-MSOP 


2.63 2.00 1.53 
1323.00/1,000 
3.80 289 2.21 


LMH6639MA-ND 

LMH6639MFCT-ND 
LMH6639MFTR-ND 
LMH6640MFCT-ND 
LMH6640MFTR-ND 


190MHz Rail-to-Rail Output Amp with Disable. 
190MHz Rail-to-Rail Output Amp with Disable. 
190MHz Rail-to-Rail Output Amp with Disable. 
TFT-LCD Single, 16V Rail-to-Rail Out High Op Amp. 
TFT-LCD Single, 16V Rail-to-Rail Out High Op Amp. 


2.08 1.55 1.14 

2.08 1.55 1.14 
857.60/1,000 

275 2.09 1.60 
1386.00/1,000 


LMP7712MMTR-ND 
LMP7715MFCT-ND 


Dual Precision, 17MHz, Low Noise CMOS Input Amp........ 10-MSOP 
Single Precision, 17MHz, Low Noise, CMOS 


1915.20/1,000 


LMH6642MA-ND 
LMH6642MFCT-ND 
LMH6642MFTR-ND 
LMH6643MA-ND 
LMH6643MMCT-ND 


3V, LP, 130MHz, 75mA Single Supply, R/R Op Amp 
3V, LP, 130MHz, 75mA Single Supply, R/R Op Amp .. 
3V, LP, 130MHz, 75mA Single Supply, R/R Op Amp 
3V, Low Power, 130Mbz, Rail-to-Rail Output Amp. 
3V, Low Power, 130MHz, Rail-to-Rail Output Amp. 


1.95 1.45 1.08 
1.95 1.45 1.08 
806.40/1,000 
2.08 155 1.14 
2.08 1.55 1.14 


Input Amp* es ...90T23-5 2.63 2.00 1.53 
LMP7715MFTR-ND Single Precision, 17MHz, Low Noise, CMI 

Input Amp* .-.90T23-5 1323.00/1,000 
LMP7716MMCT-ND Dual Precision, 17MHz, Low Noise, CMOS 

Input Amp* ....8-MSOP 3.80 2.89 2.21 
LMP7716MMTR-ND Dual Precision, 17MHz, Low Noise, CMOS 

Input Amp* 1 .... 8-MSOP 1915.20/1,000 


LMP8270MA-ND 


High Common Mode, Gain of 20, Precision 
Diff. Amp* 


3.45 2.63 2.01 


LMH6643MMTR-ND 
LMH6644MA-ND 
LMH6644MT-ND 
LMH6645MA-ND 
LMH6645MFCT-ND 


3V, Low Power, 130Mbz, Rail-to-Rail Output Amp .. 
3V, Low Power, 130MHz, 75mA R/R Output Amp 
3V, Low Power, 130MHz, 75mA R/R Output Amp 
2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown... 
2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown .. 


857.60/1,000 
3.10 236 1.80 
3.10 2.36 1.80 
2.09 1.56 1.15 
2.09 1.56 1.15 


LMP8271MA-ND 
LMP8272MA-ND 


High Common Mode, Gain of 20, Bidirectional Precision 
Voltage Diff. Amp? ............. 
High Common Mode, Gain of 14, Precision 


3.73 284 2.17 


LMH6645MFTR-ND 
LMH6646MA-ND 
LMH6646MMCT-ND 
LMH6646MMTR-ND 
LMH6647MA-ND 


2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown .. 
2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown... 
2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown... 
2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown... 
2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown... 


864.00/1,000 
2.50 1.90 1.45 
250 1.90 1.45 
1260.00/1,000 
2.51 1.87 1.38 


Diff. Amp* sets 3.45 2.63 2.01 
LMP8275MA-ND High Common Mode, Gain of 20, Precision 

Diff. Amp* ss 3.09 2.30 1.70 
LMP8276MA-ND High Common Mode, Gain of 20, Precision 


LMP8277MA-ND 
LMS1585ACS-ADJ-ND 


Diff. Amp* ea 
High Common Mode, Gain of 14, Precision 

Diff. Amp* a 
Adj. 5A LDO Fast Response Regulator... 


2738) 2108) 159 


3.09 2.30 1.70 
2.55 1.94 1.48 


LMH6647MFCT-ND 
LMH6647MFTR-ND 
LMH6654MA-ND 

LMH6654MFCT-ND 
LMH6654MFTR-ND 


2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown .. 
2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown... 
Single, Low Power, 250MHz, Low Noise Amp .. 
Single, Low Power, 250MHz, Low Noise Amp .. 
Single, Low Power, 250MHz, Low Noise Amp .. 


2.51 1.87 1.38 
1036.80/1,000 

2.67 1.98 1.47 

2.67 1.98 1.47 
1100.80/1,000 


LMS1585ACS-3.3-ND 
LMS1585ACT-ADJ-ND 
LMS1585ACT-3.3-ND 
LMS1585AlS-ADJ-ND 
LMS1585AIS-3.3-ND 


3.3V, 5A LDO Fast Response Regulator. 
Adj. 5A LDO Fast Response Regulato 
3.3V, 5A LDO Fast Response Regulator. 
Adj. 5A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp. 
3.3V, 5A LDO Fast Response Regulator, Ind. Tem 


255 1.94 1.48 
255 1.94 1.48 
255 1.94 1.48 
255 1.94 1.48 
255 1.94 1.48 


LMH6655MA-ND 
LMH6655MMCT-ND 
LMH6655MMTR-ND 


Dual, Low Power, 250MHz, Low Noise Amp 
Dual, Low Power, 250MHz, Low Noise Amp 
Dual, Low Power, 250MHz, Low Noise Amp 


3.05 2.32 1.77 
3.05 2.32 1.77 
1537.20/1,000 


LMS1585AIT-ADJ-ND 
LMS1585AIT-1.5-ND 
LMS1585AIT-3.3-ND 
LMS1587CS-ADJ-ND 
LMS1587CS-1.5-ND 


Adj. 5A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp. 
1.5V, 5A, LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp. 
3.3V, 5A LDO Fast Response Regulator, Ind. Tem 
Adj. 3A LDO Fast Response Regulator... 
1.5V, 3A LDO Fast Response Regulator .. 


2.55 1.94 1.48 
255 1.94 1.48 
255 1.94 1.48 
255 1.94 1.48 
2.55 1.94 1.48 


LMH6657MFCT-ND 270MHz, Single Supply Amp. 2.23 166 1.23 
LMH6657MFTR-ND 270MHz, Single Supply Amp. 921.60/1,000 
LMH6657MGCT-ND 270MHz, Single Supply Amp. 223 1.66 1.23 


LMH6657MGTR-ND 
LMH6658MA-ND 

LMH6658MMCT-ND 
LMH6658MMTR-ND 


270Mkz, Single Supply Amp. 
270Mkz, Dual, High Speed, Low Noise Op Am 
270Mkz, Dual, High Speed, Low Noise Op Amp.. 
270Mkz, Dual, High Speed, Low Noise Op Amp.. 


921.60/1,000 
2.80 2.08 1.54 
2.80 208 1.54 
1155.84/1,000 


LMS1587CT-ADJ-ND 
LMS1587CT-3.3-ND 
LMS15871S-ADJ-ND 
LMS15871S-3.3-ND 
LMS15871T-ADJ-ND 


Adj. 3A LDO Fast Response Regulator... 
3.3V, 3A LDO Fast Response Regulator. 
Adj. 3A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp. 
3.3V, 3A LDO Fast Response Regulator, Ind. Tem 
Adj. 3A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp. 


255 1.94 1.48 
255 1.94 1.48 
255 1.94 1.48 
255 1.94 1.48 
2.55 1.94 1.48 


LMH6672LDCT-ND 
LMH6672MA-ND 
LMH6672MR-ND 
LMH6682MA-ND 
LMH6682MMCT-ND 


Dual, High Output Current, High Speed Op Am 
Dual, High Output Current, High Speed Op Am 
Dual, High Output Current, High Speed Op Am 
Dual, 190MHz Single Supply Op Amp... 
Dual, 190MHz Single Supply Op Ami 


448 341 2.60 
3.80 2.89 2.21 
3:80) 12109) 2.21 
264 1.96 1.45 
2.64 1.96 1.45 


LMS15871T-3.3-ND 
LMS5213IM7-3.3CT-ND 
LMS5213IM7-3.3TR-ND 
LMS8117ADT-1.8-ND 
LMV112SDCT-ND 


3.3V, 3A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp. 
80mA, LDO Voltage Regulator 
80mA, LDO Voltage Regulator 
1.8V, 1A LDO Linear Regulato 
40MHz Dual Clock Buffer* 


255 1.94 1.48 
89) O27) 
481.00/1,000 
e722 7 92 
1.50 1.10  .80 


LMH6682MMTR-ND 
LMH6683MA-ND 
LMH6683MT-ND 
LMH6702MA-ND 
LMH6702MFCT-ND 


Dual, 190MHz Single Supply Op Am: 
Triple, 190MHz Single Supply Op Amp. 
Triple, 190MHz Single Supply Op Amp. 
720Mkz, Ultra Low Distortion, Wideband Op Amp .. 
720Mkz, Ultra Low Distortion, Wideband Op Amp . 


1088.00/1,000 
2195) 2.25) 72 
295° 2.25) 1.72 
3.55 2.70 2.06 
3.55 2.70 2.06 


LMV112SDTR-ND 
LMV115MGCT-ND 
LMV115MGTR-ND 
LMV116MFCT-ND 
LMV116MFTR-ND 


40MHz Dual Clock Buffer* 
GSM Baseband 30Mkz, 2.8V Oscillator Buffe 
GSM Baseband 30Mkz, 2.8V Oscillator Buffe 
Low Volt, 45MHz, R/R Output Op Amp... 
Low Volt, 45MHz, R/R Output Op Am 


520.00/1,000 
(isi 87 63 

408.20/1,000 
164 1.22 91 

678.40/1,000 


LMH6702MFTR-ND 
LMH6703MA-ND 
LMH6703MFCT-ND 
LMH6703MFTR-ND 
LMH6704MA-ND 


720Mkz, Ultra Low Distortion, Wideband Op Amp .. 
1.2GHz, Low Distortion Op Amp .. 
1.2GHz, Low Distortion Op Amp* 
1.2GHz, Low Distortion Op Amp* 
650MHz Programmable Gain Buffer with Disable 


1789.20/1,000 
3.55 2.70 2.06 
355 270 2.06 

1789.20/1,000 
3.55 2.70 2.06 


LMV118MFCT-ND 
LMV118MFTR-ND 
LMV221SDCT-ND 
LMV221SDTR-ND 
LMV225TLCT-ND 


Low Volt, 45MHz, R/R Output Op Amp with Shutdown. 


Low Volt, 45MHz, R/R Output Op Amp with Shutdown.. 
RF Logarithmic Power Detector for CDMA/WCDMA* NEW!..6-LLP 


RF Power Detector for CDMA and WCDMA. 


i171 a 27a | 
704.00/1,000 

2.63 2.00 1.53 
1323.00/1,000 

ies ER) 


LMH6704MFCT-ND 
LMH6704MFTR-ND 
LMH6714MA-ND 

LMH6714MFCT-ND 
LMH6714MFTR-ND 


650MHz Programmable Gain Buffer with Disable 
650MHz Programmable Gain Buffer with Disable 
Single, 400MHz, Wideband Video Op Amp w/Shutdown.. 
Single, 400MHz, Wideband Video Op Amp w/Shutdown.. 
Single, 400MHz, Wideband Video Op Amp w/Shutdown.... 


SOT-23-5 


3.55 2.70 2.06 
1789.20/1,000 

2:95) 2:19) 1:62 

295 219 62 
1216.00/1,000 


LMV225TLTR-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA. 135.00/250 
LMV225URCT-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA: 1.35 99 72 
LMV225URTR-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA* NEW! 135.00/250 
LMV226TLCT-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA. 156 1.16 .86 
LMV226TLTR-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA. 170.10/250 

* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(1073) 977 


lational 
Semiconductor 


LINEAR SERIES (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LMV227SDCT-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA* NEW!. 171 #127 «94 LMV716MMCT-ND 5MHz, Low Noise, R/R Dual Op Amp* 153 1.13 © .82 


LMV227SDTR-ND 
LMV228SDCT-ND 
LMV228SDTR-ND 
LMV228TLCT-ND 


RF Power Detector for CDMA and WCDMA* NEW! 
RF Power Detector for CDMA and WCDMA* 
RF Power Detector for CDMA and WCDMA* 
RF Power Detector for CDMA and WCDMA. 


705.28/1,000 
ible eet 

705.28/1,000 
1.61 1.19 86 


LMV716MMTR-ND 
LMV721M5CT-ND 
LMV721M5TR-ND 
LMV721M7CT-ND 


5MHz, Low Noise, R/R Dual Op Amp 
Low Noise, Low Voltage, 10MHz, Low Power Op Amp. 
Low Noise, Low Voltage, 10MHz, Low Power Op Amp. 
Low Noise, Low Voltage, 10MHz, Low Power Op Amp. 


531.70/1,000 


1.61 1.19 .86 
559.00/1,000 
Wakes 


LMV228TLTR-ND 
LMV228URCT-ND 
LMV228URTR-ND 
LMV232TLCT-ND 


RF Power Detector for CDMA and WCDM. 
RF Power Detector for CDMA and WCDMA* NEW! 
RF Power Detector for CDMA and WCDMA* NEW... 4-microSMD 
Dual Mean Square RF Power Detector 


for CDMA and WCDMA* NEW!.......... 8-microSMD 


161.25/250 
iWGH alse GIs 
161.25/250 


2.51 1.87 1.38 


LMV721M7TR-ND 
LMV722LDCT-ND 
LMV722LDTR-ND 
LMV722M-ND 
LMV722MMCT-ND 


Low Noise, Low Voltage, 10MHz, Low Power Op Amp. 
10MHz Low Noise, Low Voltage, Low Power Op Amp* 
10MHz Low Noise, Low Voltage, Low Power Op Amp* 
10MHz Low Noise, Low Voltage, Low Power Op Am, 
10MHz Low Noise, Low Voltage, Low Power Op Am, 


559.00/1,000 
ier ales ye 

691.20/1,000 
W167 125-92 
Geel 25 02. 


LMV232TLTR-ND 
LMV242LDCT-ND 


LMV242LDTR-ND 


Dual Mean Square RF Power Detector 
for CDMA and WCDMA* NEWT.......... 

Dual Output, Quad-Band GSM/GPRS Power 
Amp Controller 

Dual Output, Quad-Band GSM/GPRS Power 
Amp Controller 


8-microSMD 


273.38/250 
1711.27.94 
704.00/1,000 


LMV722MMTR-ND 
LMV751MSCT-ND 
LMV751MSTR-ND 
LMV761MA-ND 
LMV761MFCT-ND 


10MHz Low Noise, Low Voltage, Low Power Op Am, 
Low Noise, Low Voltage, Single Op Amp... 
Low Noise, Low Voltage, Single Op Amp 
Low Voltage Prec. Comparator with Push-Pull Outpu' E: 
Low Voltage Prec. Comparator with Push-Pull Output....... 


691.20/1,000 
2.02 1.50 1.11 

832.00/1,000 
156 1.16 .86 
156 1.16  .86 


LMV243BLCT-ND 


8-microSMD 


Single-Channel, Quad Band GSM Power Controller .... 


257 1.91 1.42 


LMV761MFTR-ND 
LMV762MA-ND 
LMV762MMCT-ND 
LMV762MMTR-ND 
LMV771MGCT-ND 


Low Voltage Prec. Comparator with Push-Pull Outpu' 
Low Voltage Prec. Comparator with Push-Pull Outpu' 
Low Voltage Prec. Comparator with Push-Pull Outpu' 
Low Voltage Prec. Comparator with Push-Pull Outpu' 
Low Offset, Low Noise, Rail-to-Rail Output Op Amp. 


645.12/1,000 
247 1.61 1.19 
Dit eel Gllesl 9 

896.00/1,000 
1.84 1.35 98 


LMV771MGTR-ND 


Low Offset, Low Noise, Rail-to-Rail Output Op Amp. 


637.00/1,000 


LMV772MA-ND Dual Low Offset, Low Noise Op Amp. 1.74 130 .96 
LMV772MMCT-ND Dual Low Offset, Low Noise Op Amp. 1.74 130 96 
LMV772MMTR-ND Dual Low Offset, Low Noise Op Amp . 718.08/1,000 

LMV774MT-ND Quad Low Offset, Low Noise Op Amp Pate Gaal) 
LMV791MKCT-ND 17MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Op Amp* . TSOT-23-6 1.83 1.36 1.01 


LMV791MKTR-ND 
LMV792MMCT-ND 
LMV792MMTR-ND 
LMV796MFCT-ND 


17MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Op Amp* . 
17MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Op Amp 
17MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Op Amp 
17MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Op Amp* . 


755.20/1,000 
2.50 1.90 1.45 
1260.00/1,000 
1.62 1.21 89 


LMV796MFTR-ND 
LMV797MMCT-ND 
LMV797MMTR-ND 
LMV821M5CT-ND 
LMV821MSTR-ND 


17MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Op Amp* . 
17MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Op Amp* . 
17MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Op Amp* . 
Low Voltage, 5IMHz, Low Power, R/R, Output Op Amp. 
Low Voltage, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp. 


669.44/1,000 
2.36 1.75 1.30 

972.80/1,000 
ey Ey 

468.00/1,000 


LMV243BLTR-ND Single-Channel, Quad Band GSM Power Controller 280.13/250 
LMV301MGCT-ND Op Amp 1.8V, Low Input Bias, Rail-to-Rail Output .. 96 cil 52 
LMV301MGTR-ND Op Amp 1.8V, Low Input Bias, Rail-to-Rail Output . 334.10/1,000 
LMV321M5CT-ND Op Amp Low Voltage 88 64 A7 
LMV321M5TR-ND Op Amp Low Voltage. ase 274.40/1,000 
LMV321M7CT-ND Op Amp Low Voltage (2/3 the size of SOT-23).. 92 67 48 
LMV321M7TR-ND Op Amp Low Voltage (2/3 the size of SOT-23).. 285.60/1,000 
LMV324M-ND Low Power Quad Op Amp Low Voltage... 96 afl i 
LMV324MXCT-ND Low Power Quad Op Amp Low Voltage. 96 sal 
LMV324MXTR-ND Low Power Quad Op Amp Low Voltage. 812.81/2,500 
LMV324MT-ND Low Power Quad Op Amp Low Voltage. 1.12 82 60 
LMV331M5CT-ND Single General Purpose, Low Voltage, TinyPack Comp. 92 67 = 48 
LMV331M5TR-ND Single General Purpose, Low Voltage, TinyPack Comp. 285.60/1,000 
LMV331M5XCT-ND General Purpose Low Voltage TinyPack Comparato: 92 67 48 
LMV331M5XTR-ND General Purpose Low Voltage TinyPack Comparato! 813.96/3,000 
LMV331M7TR-ND General Purpose Low Voltage TinyPack Comparato! 298.20/1,000 
LMV331M7XCT-ND General Purpose Low Voltage TinyPack Comparato: 96 Ooi 
LMV331M7XTR-ND General Purpose Low Voltage TinyPack Comparato! 849.87/3,000 
LMV339M-ND Quad General Purpose, Low Voltage, TinyPack Comp. 397.80/1,000 
LMV339MT-ND Quad General Purpose, Low Voltage, TinyPack Comp. 1.28 94 668 
LMV341MGCT-ND Single, 2.7V, Rail-to-Rail Op Amp 98 te 52. 
LMV341MGTR-ND Single, 2.7V, Rail-to-Rail Op Amp 338.00/1,000 
LMV342MA-ND Dual, 2.7V, Rail-to-Rail, Op Am, 1.14 84 61 


LMV342MMCT-ND 


Dual, 2.7V, Rail-to-Rail, Op Am| 


1.18 87 63 


LMV821M7CT-ND 
LMV821M7TR-ND 
LMV822M-ND 
LMV822MMCT-ND 
LMV822MMTR-ND 


Low Voltage, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp. 
Low Voltage, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp. 
Low Voltage, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp. 
Dual Low Volt, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Am, 
Dual Low Volt, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Am, 


1.39 1.02 .74 
481.00/1,000 

146 1.08 .78 

146 1.08 78 
507.00/1,000 


LMV342MMTR-ND 
LMV344MA-ND 
LMV344MT-ND 
LMV358M-ND 
LMV358MXCT-ND 


Dual, 2.7V, Rail-to-Rail, Op Ami 
Quad, 2.7V, Rail-to-Rail, Op Amp.. 
Quad, 2.7V, Rail-to-Rail, Op Amp.. 
Low Power Dual Op Amp, Low Voltage. 
Low Power Dual Op Amp, Low Voltage. 


408.20/1,000 
1.25 92 67 
139) 1,037.75 
1.07 78 56 
1.07 18.56. 


LMV822MXCT-ND 
LMV822MXTR-ND 
LMV822MMXTR-ND 
LMV824M-ND 
LMV824MT-ND 


Low Volt, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Am, 
Low Volt, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Am, 
Low Volt, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Am, 
Quad Low Volt, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp 


146 1.08 .78 
1243.13/2,500 
1740.38/3,500 

ial iets ys 

75) 297.94! 


LMV358MXTR-ND 
LMV358MMCT-ND 
LMV358MMTR-ND 


Low Power Dual Op Amp, Low Voltage. 
Low Power Dual Op Amp, Low Voltage. 
Low Power Dual Op Amp, Low Voltage. 


791.35/2,500 
1.07 fey els) 
333.20/1,000 


LMV931MFCT-ND 
LMV931MFTR-ND 
LMV931MGCT-ND 
LMV931MGTR-ND 
LMV932MA-ND 


Single 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp 
Single 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp .. 
Single 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp 
Single 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp 
Dual 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Am, 


1.39 1.02 .74 
481.00/1,000 

1.39 1.02 .74 
481.00/1,000 

1.54 113 82 


LMV393M-ND Dual General Purpose Low Voltage, TinyPack Comp. 1.01 0p) 04 
LMV393MMCT-ND Dual General Purpose Low Voltage, TinyPack Comp. 1.01 0) 4 
LMV393MMTR-ND Dual General Purpose Low Voltage, TinyPack Comp. 351.00/1,000 
LMV393MMXCT-ND Dual General Purpose Low Voltage, TinyPack Comp. 1.01 20) 204 
LMV393MMXTR-ND General Purpose Low Voltage, TinyPack Comparator . 1204.88/3,500 
LMV422MMCT-ND Dual Rail-to-Rail Output Op Amp . 2.85) 92:47) 1.66) 


LMV422MMTR-ND 


Dual Rail-to-Rail Output Op Amp .. 


1436.40/1,000 


LMV932MMCT-ND 
LMV932MMTR-ND 
LMV934MA-ND 
LMV934MT-ND 
LMV951MKCT-ND 


Dual 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Am, 
Dual 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Am, 
Quad 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp. 
Quad 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp. 
1V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown* . 


1.54 113 82 
533.00/1,000 
ies) aes} SI 
12656) 1:23) 729 
1.85 1.36 99 


LMV951MKTR-ND 


1V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown* . 


642.20/1,000 


LMV981BLCT-ND 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown. 153 1.13 82 
LMV981BLTR-ND 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown. 153.38/250 
LMV981MFCT-ND 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown. 146 1.08 78 
LMV981MFTR-ND 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown. 507.00/1,000 
LMV981MGCT-ND 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown. 146 1.08 .78 
LMV981MGTR-ND 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown. 507.00/1,000 
LMV981TLCT-ND Single 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp 


LMV981TLTR-ND 


with Shutdown* NEWS!..... 
Single 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp 
with Shutdown* NEW! 


163 1.13 .82 


153.38/250 


LMV982MMCT-ND 
LMV982MMTR-ND 
LMV1012TP-07CT-ND 


Dual, 1.8V, Rail-to-Rail In/Out Op Amp with Shutdown 
Dual, 1.8V, Rail-to-Rail In/Out Op Amp with Shutdown 
Analog Pre-Amp for High Gain Microphone... 


TTS AST SS 
617.50/1,000 
143° 1.05 .76 


LMV431ACM5CT-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulato: 10 51 ei 
LMV431ACM5TR-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulato: 218.40/1,000 
LMV431ACZ-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulato: 10 51 37 
LMV431AIM5CT-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulato: 88 64 47 
LMV431AIM5TR-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulato: 274.40/1,000 
LMV431AIZ-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulato: 88 64 47 
LMV431CM5CT-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulato: 66 48 35 
LMV431CM5TR-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulato: 205.80/1,000 
LMV431CZ-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulato: 66 48 35 
LMV431IM5CT-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulato: 10 51 37 
LMV431IM5TR-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulato: 218.40/1,000 
LMV4311Z-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulato: 10 51 37 
LMV651MGCT-ND 12MHz, Low Voltage, Low Power Op Amp* Ge eal 89 
LMV651MGTR-ND 12MHz, Low Voltage, Low Power Op Amp* 669.44/1,000 
LMV652MMCT-ND 12MHz, Low Voltage, Low Power Amplifier* NEW! 2.21 1.64 1.22 
LMV652MMTR-ND 12MHz, Low Voltage, Low Power Amplifier* NEW!. 912.64/1,000 
LMV654MT-ND 12MHz, Low Voltage, Low Power Amplifier* NEW!. 293 212375 ae c0) 
LMV710M5CT-ND Low Power, R/R, 1/0 Op Amp with High Output Current 

Drive and Shutdown Option... 164 #122 91 


LMV710M5TR-ND 


Low Power, R/R, 1/0 Op Amp with High Output Current 
Drive and Shutdown Option..... 


678.40/1,000 


LMV711M6CT-ND 
LMV711M6TR-ND 


LMV712BLCT-ND 


Low Power, R/R, 1/0 Op Amp with High Output Current 
Drive and Shutdown Option..... 
Low Power, R/R, 1/0 Op Amp with High Output Current 
Drive and Shutdown Option 
Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out 


1.68 1.23 90 


581.10/1,000 


Dual Op Amp with Independent Shutdown............... 10-microSMD 2.06 1.53 1.14 
LMV712BLTR-ND Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out 

Dual Op Amp with Independent Shutdown............... 10-microSMD 224.44/250 
LMV712LDCT-ND Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out 

Dual Op Amp with Independent Shutdown ..............-:: 10-LLP 92.06 1.53 1.14 


LMV712LDTR-ND 


Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out 
Dual Op Amp with Independent Shutdown 


851.20/1,000 


LMV1012TP-07TR-ND. Analog Pre-Amp for High Gain Microphon 142.50/250 
LMV1012TP-15CT-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphont 146 1.08 .78 
LMV1012TP-15TR-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphon 146.25/250 
LMV1012TP-25CT-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphont 146 1.08 78 
LMV1012TP-25TR-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphon 146.25/250 
LMV1012UP-07CT-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphone... 14S e105 76) 
LMV1012UP-07TR-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphone... 142.50/250 
LMV1012UP-15CT-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphont 1:43) 105" <76' 
LMV1012UP-15TR-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphon 142.50/250 
LMV1012UP-20CT-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphont e430 0500) 276) 
LMV1012UP-20TR-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphon 142.50/250 
LMV1012UP-25CT-ND —_| Analog Pre-Amp for High Gain Microphont 43) 05) E76! 
LMV1012UP-25TR-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphone... 142.50/250 


LMV1012UPX-07CT-ND 


7.8dB, High Gain 2-Wire Microphone 


LMV712MMCT-ND 
LMV712MMTR-ND 


LMV712TLCT-ND 


Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out 

Dual Op Amp with Independent Shutdown.................-+ 10-MSOP. 
Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out 

Dual Op Amp with Independent Shutdown 
Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out, 

Op Amp with Independent Shutdown* NEWS........10-microSMD 


1.83 1.36 1.01 
755.20/1,000 


2.06 1.53 1.14 


Pre-Amp* NEI - ...4-microSMD 1.43 1.05 = .76 
LMV1012UPX-07TR-ND | 7.8dB, High Gain 2-Wire Microphone 

Pre-Amp* NEW! .4-microSMD 1453.50/3,000 
LMV1012XP-15CT-ND. Analog Pre-Amp for High Gain Microphont 1.76 130 94 
LMV1012XP-15TR-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphon 176.25/250 
LMV1012XP-25CT-ND. Analog Pre-Amp for High Gain Microphont 184 135 98 
LMV1012XP-25TR-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphon Q 183.75/250 
LMV1015UR-15CT-ND | Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire Microphone 1.28 94 68 
LMV1015UR-15TR-ND | Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire Microphone 127.50/250 
LMV1015UR-25CT-ND | Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire Microphone 139 102 .74 
LMV1015UR-25TR-ND | Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire Microphone .. 138.75/250 


LMV1015XR-15CT-ND 


Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire 


LMV712TLTR-ND 
LMV715MFCT-ND 


LMV715MFTR-ND 


Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out, Dual 


Op Amp with Independent Shutdown* NEW! 10-microSMD 
Low Power, R/R, In/Out Op Amp with High Outpu 
Current Drive and Shutdown Option SOT-23-6 


Low Power, R/R, In/Out Op Amp with High Output 
Current Drive and Shutdown Option 


224.44/250 
1.84 1.35 98 


637.00/1,000 


Microphone* NEW!... ...4-microSMD 1.54 1.13 82 
LMV1015XR-15TR-ND | Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire 

Microphone* NEW!... .... 4-microSMD 153.75/250 
LMV1015XR-25CT-ND Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire Microphone ......4-USMD 1.58 1.16 .84 
LMV1015XR-25TR-ND | Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire Microphone ......4-USMD 157.50/250 
LMV1024URCT-ND PDM Output, Pre-Amp for Electret 

Microphone* NEW!............... ...6-microSMD 2.39 1.78 1.31 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


978 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


National 
Semiconductor 


LINEAR SERIES (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LMV1024URTR-ND PDM Output, Pre-Amp for Electret LP2951CN-ND Adjustable Micropower Voltage Regulator SCE aloe oe 
Microphone* NEWS..... 6-microSMD 259.88/250 LP2951CN-3.0-ND 3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator 156 115 84 
LMV1026URCT-ND PDM Output, Pre-Amp for Electret LP2951CN-3.3-ND 3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator SG alSee os. 
Microphone* NEW!...... 6-microSMD 2.39 1.78 1.31 LP2952AIM-3.3-ND 3.3V, Adjustable LDO Voltage Regulator 3.80 289 2.21 
LMV1026URTR-ND PDM Output, Pre-Amp for Electret : LP2952AIM-ND Adjustable LDO Voltage Regulator 3.80 2.89 2.21 
Microphone* NEW!. 6-microSMD 259.88/250 LP2952AIN-3.3-ND 3.3V, Adjustable LDO Voltage Regulator 14-Dip 3.80 2.89 221 
LMV1031UR-20CT-ND | Amplifier for Internal 3-Wire Analog Microphone, LP2952IM-ND 250mA Low Power Adjustable Voltage Regulator .. 16-SOIC 248 1.84 1.36 
External Pre-Amp* NEWS... 169 1.24 90 LP2952IM-3.3-ND 3.3V, Adjustable LDO Voltage Regulator 248 1.84 1.36 
LMV1031UR-20TR-ND | Amplifier for Internal 3-Wire Analog Microphone, LP2952IN-3.3-ND 3.3V, Adjustable LDO Voltage Regulator 248 1.84 1.36 
External Pre-Amp* NEW! 168.75/250 LP2953AIM-ND 250mA Low Power Adj. Voltage Reg. (Elect. Improved 458 3.48 2.66 
LMV1032UP-O6CT-ND__| Amp for -Wire Analog Electret Microphone 4-MSOP MICRA SORES LP2953IM-ND 250mA Low Power Adjustable Voltage Regulator. 253 1.92 147 
LMV1032UP-O6TR-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone 4-MSOP 176.25/250 LP2953IN-ND 250mA Low Power Adjustable Voltage Regulator. 253 1.92 147 
LMV1032UP-15CT-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone 4-MSOP 1.76 130 .94 LP2954AIS-ND Adj. Micropower Low Dropout Voltage Regulator. 5.05 3.84 2.93 
LMV1032UP-15TR-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone 4-MSOP 176.25/250 LP2954AIT-ND 5.0V, Micropower Low Dropout Voltage Regulato 5.05 384 2.93 
LMV1032UP-25CT-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone 4-MSOP 1.76 1.30  .94 LP29541S-ND 5 0V. Mi Low D it Voltage Regulat 268 2.04 1.56 
LMVi032UP-25TR-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone 4-MSOP 176.25/250 maaan Sw. Wena ion ait vane Sele see 
LMV1032UPX-O6CT-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone* NE! -microSMD 1.76 1.30 .94 LP2956AIM-ND Dual Micropower LDO Voltage Regulator 468 356 272 
LMV1032UPX-O6TR-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone* NEW!... 4-microSMD 1797.75/3,000 LP2956AIN-ND Dual Micropower LDO Voltage Regulato - 468 356 272 
LMV1032UR-15CT-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone* NEW!...4-microSMD 1.64 = 1.21 88 LP2956IM-ND Dual Micropower LDO Voltage Regulato 3.45 2.63 201 
LMV1032UR-15TR-ND — | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone* NEW!... 4-microSMD 163.88/250 LP2957AIS-ND 5.0V, LDO Regulator for Micropower Application 4.25 3.93 2.47 
LMV1032UR-25CT-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone* NEW!. ial he ae LP2987AIT-ND BV. [DO Ragulator for Micropower Application - 7.25 3.03 AT 
LMV1032UR-25TR-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone* NE! 171.00/250 ese arin evant Regulator Hes Micrapawer Anpleation ; an Oca ign 
LMV2011MA-ND High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp. Pay) aleve alesis) LP2960IM-3.3-ND 33V, 5A Micropower LDO Regulator ‘ 250 190 145 
LMV2011MFCT-ND High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp. eaiy) aleve Leh ern an Heron GU LOD sees i e 
; nay | 7 LP2960IM-5.0-ND 5.0V, .5A Micropower LDO Regulator, 160ppm 2.50 1.90 1.45 
Te al aes anlar a Bae LP2966IMM-1818CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/1.8V.... 233 173 1.28 
> " Tan pall’ 7 ; 5 LP2966IMM-1818TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/1.8V 961.28/1,000 
LMV7219MSTR-ND 7nS, 2.7V to SV Comparator with Rail-to-Rail, Output 1152.00/1,000 LP2966IMM-1828CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator. 1.8V/2 8V 233 173 128 
LMV7219M7CT-ND 7nS, 2.7V to 5V Comparator with Rail-to-Rail, Output 279 2.07 1.53 LE Ee BgUiatOr, 7 -oVie., a: : é 
LMV7219M7TR-ND 7S. 2.7V to 5V Com i I ta _Bai LP2966IMM-1828TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/2.8V 961.28/1,000 
2. parator with Rail-to-Rail, Output 1152.00/1,000 
ij LP2966IMM-1830CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/3V... 2.33 1.73 1.28 
AES STOP Uttra Low Power, Low Voltage, R/R Input Comparator LP2966IMM-1830TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/3V 961.28/1,000 
with Open Drain/Push-Pull Ouput 1.74 (129 96 is a ce ss sell 
LvV7235MBTRAND ins oe Panes Voltage RR input Comparator LP2966IMM-1833CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/3.3V PREP de) ikea 
with Open Drain/Push-Pull Ouput 716.80/1,000 LP2966IMM-1833TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/3.3V 961.28/1,000 
LMV7235M7CT-ND Ultra Low Power, Low Voltage, B/R input Comparator sta LP2966IMM-2518CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.5V/1.8V 2.33 1.73 1.28 
with Open Drain/Push-Pull Ouput 174 129 96 LP2966IMM-2518TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.5V/1.8V 961.28/1,000 
LMV7235M7TR-ND Ultra Low Power, Low Voltage, R/R Input Comparator LP2966IMM-2525CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.5V/2.5V 2.33 1.73 1.28 
with Open Drain/Push-Pull Ouput 716.80/1,000 LP2966IMM-2525TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.5V/2.5V 961.28/1,000 
LMV7239M5CT-ND Ultra Low Power, Low Voltage, R/R Input Comparator LP2966IMM-2828CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.8V/2.8V 2.33 1.73 1.28 
with Open Drain/Push-Pull Output SOT-23-5 1.74 129 .96 LP2966IMM-2828TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.8V/2.8V 961.28/1,000 
LMV7239M5TR-ND. Ultra Low Power, Low Voltage, R/R Input Comparator LP2966IMM-2830CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.8V/3V 2.33 1.73 1.28 
with Open Drain/Push-Pull Output SOT-23-5 716.80/1,000 LP2966IMM-2830TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.8V/3V 961.28/1,000 
LMV7239M7CT-ND Ultra Low Power, Low Voltage, R/R Input Comparator LP2966IMM-3030CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3V/3V.. 2.33 1.73 1.28 
with Open Drain/Push-Pull Ouput.. 8070-5 1.74 129 96 LP2966IMM-3030TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3V/3V.. 961.28/1,000 
LMV7239M7TR-ND Ultra Low Power, Low Voltage, R/R Input Comparator LP2966IMM-3325CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3V/2.5' 2330) eiaie aeZo) 
with Open Drain/Push-Pull Ouput 716.80/1,000 LP2966IMM-3325TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3V/2.5V 961.28/1,000 
LMV7271MFCT-ND Single, 1.8V Low Power Comparator with R/R Inpu' 143 1.05 .76 LP2966IMM-3333CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3V/3.3V 2.33 1.73 1.28 
Reg ME TEN. sna arte oe ce pening ae ae pe ae es ote LP2966IMM-3333TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3V/3.3V 967.28/1,000 
727 : ingle, 1.8V Low Power Comparator wit! nput : 057 LP2966IMM-3336CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3V/3.6V 2.33 1.73 1.28 
LMV7271MGTR-ND Single, 1.8V Low Power Comparator with R/R Inpu' 494.00/1,000 LP2966IMM-3336TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3V/3.6V 961.28/1,000 
LMV7272TLCT-ND Dual, 1.8V Low Power Comparator with R/R Input... AGS) 1235291 LP2966IMM-3636CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.6V/3.6V 2.33 1.73 1.28 
LMV7272TLTR-ND Dual, 1.8V Low Power Comparator with R/R Input... 179.55/250 LP2966IMM-3636TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.6V/3.6V 961.28/1,000 
LMV7275MFCT-ND 1.8V Low Power Comparator with Rail-to-Rail Inpu 143° 1.05 76 LP2966IMIM-5050CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 5V/5V.. 233 173 1.28 
LMV7275MFTR-ND 1.8V Low Power Comparator with Rail-to-Rail Input, 494.00/1,000 LP2966IMM-5050TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO fenviatar 5V/5V 961.28/1,000 
LMV7275MGCT-ND 1.8V Low Power Comparator with Rail-to-Rail Inpu’ 1.43 1.05 16 LP2967IBP-1825CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato 3.10 2.36 1.80 
LMV7275MGTR-ND 1.8V Low Power Comparator with Rail-to-Rail Inpu’ 494.00/1,000 LP2967IBP-1825TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato 412.30/250 
LMV7291MGCT-ND 1.8V Low Power Comparator with Rail-to-Rail Inpu 1.39 1.03 75 LP2967IBP-1833CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato! 3.10 2.36 1.80 
LMV7291MGTR-ND 1.8V Low Power Comparator with Rail-to-Rail Inpu 482.30/1,000 [P2967IBP-1833TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato 412.30/250 
ee Micronowet ate » amp ae a a LP2967IBP-2833CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato 3.10 2.36 1.80 
a icropower Quad Op Amp S 5 : LP2967IBP-2833TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato: 412.30/250 
LP324MXCT-ND Micropower Quad Op Amp 4 ~=69 «C50 LP2967IMM-2528CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato 298 221 1.64 
ee Aioone ies ee pa en aaa LP2967IMM-2528TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulaty 1228.80/1,000 
- icropower Quad Op Amp... : : H a 7 H 
a ee i Ree aU 
LP339MXCT-ND Ultra-Low Power Quad Comparator .. 98 72 52 LP2967IMM-2828CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato 298 221 1.64 
LP339MXTR-ND Ultra-Low Power Quad Comparator . 841.50/2,500 LP2967IMM-2828TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato 1228.80/1,000 
LP339NNS-ND Ultra-Low Power Quad Comparator . 1.15 85.62 LP2967IMM-2833CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato 298 221 1.64 
LP395Z-ND Ultra Reliable Power Transistor. 1:65" 1:15" 285 [P2967IMM-2833TR-ND | Dual Mi 750mA LDO Regulat : 7208.80 000 
PBegOENiND, Mlcrapower-Quad Operational Arnpli dG Maat 22 aie 68 LP2967/TP-1825CT-ND | Dual Micropower i50mA LDO Regulator 310 2.36 1.80 
LP2902MXCT-ND Micropower Quad Operational Amplifie 1.65 1.21 88 LP2967ITP-1825TR-ND | Dual Mictopower 150mA LDO Regulator ~~ 412.30/250 
eee as Bee ai eee anne ie Renee oe LP2967ITP-1833CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator 3.10 236 1.80 
- icropower Quad Operational Amplifie u ; d e a f 
LP2950ACZ-3.0-ND 3V, Series Adjustable Micropower Voltage Reg 105 73 «57 LP2967ITP-1833TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato E 412.30/250 
LP2950ACZ-3.3-ND 3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulato 1.05 78 57 eee ee aul Miciopawer eae ina eae 3.10 Pe 2 aa 
LP2950ACZ-5.0NS-ND _ | 5V, Micropower Voltage Regulator... 7.05.78 ~57 Toe DSR eOe NE Aoetees bau IED bea aAG sae 2 oa 
LP2950CDT-3.3-ND 3.3V, Micropower Voltage Regulator. 134 99 72 cls i ual Micropower 150m eguiator : sin 
: : LP2967ITP-2833TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator* 412.30/250 
LP2950CDT-5.0NS-ND | Adjustable Micropower Voltage Regulator 1.34 199) 72) F 
LP2950CZ-3.0-ND 3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator . 1.04 Jk BE LP2975AIMM-12CT-ND | 12V, MOSFET LDO Driver/Controller 2.20 1.64 1.21 
LP2950CZ-3.3-ND 3.3V, Adjustable Micropower Voltage Regulato 104 75 55 LP2975AIMM-12TR-ND | 12V, MOSFET LDO Driver/Controller 908.80/1,000 
LP2950CZ-5.0NS-ND 5V, Micropower Voltage Regulator... 1.04 ua Ga LP2975AIMM-3.3CT-ND | 3.3V, MOSFET LDO Driver/Controller. 2.20 1.64 1.21 
7 if i LP2975AIMM-3.3TR-ND | 3.3V, MOSFET LDO Driver/Controller. 908.80/1,000 
LP2951ACM-ND 1.24-29V, Adjustable Voltage Regulato: 1.02 lis) 8K) x 
LP2951ACMXCT-ND 1.24-29V,, Adjustable Voltage Regulato 1.02 ais GS LP2975AIMM-5.0CT-ND | 5V, MOSFET LDO Driver/Controller 2.20 1.64 1.21 
LP2951ACMXTR-ND 1.24-29V, Adjustable Voltage Regulato! i 867.00/2,500 LP2975AIMM-5.0TR-ND | 5V, MOSFET LDO Driver/Controller 908.80/1,000 
LP2951ACM-3.0-ND 3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator .. OQ 75 055) pees i poset ra Has 1.98 sigced ae 
LP2951ACM-3.3-ND 3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulato! 102 #75 55 PMs: , river/Gontroviet Has 
LP2951ACMM-3.0CT-ND | 3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator .. 113.8461 LP2975IMM-3.3CT-ND | 3.3V, MOSFET LDO Driver/Controller. 1.98 1.48 1.09 
LP2951ACMM-3.0TR-ND | 3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator .. 392.60/1,000 LP2975IMM-3.3TR-ND | 3.3V, MOSFET LDO Driver/Controller. 819.20/1,000 
LP2951ACMM-3.3CT-ND | 3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulato! 113 84 61 LP297SIMM-5.0CT-ND__| SV, MOSFET LDO Driver/Controller 1.98 1.48 1.09 
LP2951ACMM-3.3TR-ND | 3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulato! 392.60/1,000 LP2975IMM-5.0TR-ND | 5V, MOSFET LDO Driver/Controller 819.20/1,000 
LP2951ACMMCT-ND Series Adjustable Micropower Voltage Regulator... 11384 LP2980AIBP-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulato 109 79 57 
LP2951ACMMTR-ND —_| Series Adjustable Micropower Voltage Regulator... 392.60/1,000 LP2980AIBP-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulato! 102.85/250 
LP2951ACN-ND 1.24-29V, Adjustable Micropower Voltage Regulator 156 115 .84 LP2980AIBP-5.0CT-ND | 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulato 1.09 79 57 
LP2951ACN-3.3-ND 3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulato 156 115 84 LP2980AIBP-5.0TR-ND _| 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator... 102.85/250 
LP2951CM-ND 1.24-29V, Adjustable Micropower Voltage Regulato! 1.04 EiOamennOO! LP2980AIM5-1.8CT-ND | 1.8V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade 84 61 A4 
LP2951CMXCT-ND 1.24-29V, Adjustable Micropower Voltage Regulato! 1.04 75 55 LP2980AIM5-1.8TR-ND | 1.8V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade 261.80/1,000 
LP2951CMXTR-ND 1.24-29V, Adjustable Micropower Voltage Reg... 764.75/2,500 LP2980AIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade 84 61 A4 
LP2951CM-3.0-ND 3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator .. 1.04 75 55 LP2980AIM5-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade 261.80/1,000 
LP2951CM-3.3-ND 3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulato! 1.04 75 = 55 LP2980AIM5-3.0CT-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade 84 61.44 
LP2951CMM-3.0CT-ND | 3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator . 97 202 LP2980AIM5-3.0TR-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade 261.80/1,000 
LP2951CMM-3.0TR-ND | 3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator .. 336.70/1,000 LP2980AIM5-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade Ba 644: 
LP2951CMM-3.3CT-ND | 3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulato: 97 noe 252) LP2980AIM5-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade 261.80/1,000 
LP2951CMM-3.3TR-ND | 3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulato 336.70/1,000 LP2980AIM5-4.0CT-ND | 4V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade 84 61 44 
LP2951CMMCT-ND Series Adjustable Micropower Voltage Regulator. 97 Ue kp LP2980AIM5-5.0CT-ND | 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade 84 61 44 
LP2951CMMTR-ND Series Adjustable Micropower Voltage Regulator. 336.70/1,000 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(t073) 979 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. il 25 100 
LP2980AIM5-5.0TR-ND | 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade. 261.80/1,000 LP2985AIBP-4.0TR-ND | 4V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 5-microSMD 97.75/250 
LP2980AITP-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulato 1.09 ELS mmo LP2985AIBP-5.0CT-ND | 5V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grad i 1.04 OE) Be 
LP2980AITP-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulato 102.85/250 LP2985AIBP-5.0TR-ND | 5V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grad 97.75/250 
LP2980IBP-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulato 1.09 RCo oi LP2985AIM5-135CT-ND | 1.35V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grad 1.04 Je) _ Be 
LP2980IBP-3.3TR-ND 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulato! 102.85/250 LP2985AIM5-135TR-ND | 1.35V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade.... SOT-23-5 322.00/1,000 
LP2980IBP-5.0CT-ND 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. 1.09 AY y LP2985AIM5-1.5CT-ND | 1.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. 1.04 JE) BR 
LP2980IBP-5.0TR-ND. 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. 102.85/250 LP2985AIM5-1.5TR-ND | 1.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. 322.00/1,000 
LP2980IBPX-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulato 965.58/3,000 LP2985AIM5-1.8CT-ND | 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. 1.04 JB _ SB 
LP2980IM5-ADJCT-ND | Adj., Micropower 50mA Ultra LDO Regulato: 84 61 44 LP2985AIM5-1.8TR-ND | 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. 322.00/1,000 
LP2980IM5-ADJTR-ND | Adj., Micropower 50mA Ultra LDO Regulato 261.80/1,000 LP2985AIM5-2.0CT-ND | 2V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. 1.04 215) 205 
LP2980IM5-2.5CT-ND 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. 84 61 44 LP2985AIM5-2.0TR-ND | 2V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. 322.00/1,000 
LP2980IM5-2.5TR-ND 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulato! 261.80/1,000 LP2985AIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade.. 1.04 a7 105 
LP2980IM5-3.0CT-ND 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. 84 61 44 LP2985AIM5-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. 322.00/1,000 
LP2980IM5-3.0TR-ND 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. 261.80/1,000 LP2985AIM5-2.6CT-ND | 2.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade.. 1.04 a7 155 
LP2980IM5-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulato! 84 61 A4 LP2985AIM5-2.6TR-ND | 2.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. 322.00/1,000 
LP2980IM5-3.3TR-ND 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. 261.80/1,000 LP2985AIM5-2.7CT-ND | 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. 1.04 Je BR 
LP2980IM5-5.0CT-ND 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. 84 61 A4 LP2985AIM5-2.7TR-ND | 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. 322.00/1,000 
LP2980IM5-5.0TR-ND 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. 261.80/1,000 LP2985AIM5-2.8CT-ND | 2.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. 1.04 JE | Sb 
LP2981AIBP-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade 1.13 83 60 LP2985AIM5-2.8TR-ND | 2.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. 322.00/1,000 
LP2981AIBP-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade... 112.50/250 LP2985AIMS5-2.9CT-ND | 2.9V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. 1.04 Jt) BR 
LP2981AIBP-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade... THSmENECSINEGO [P2985AIM5-2.9TR-ND | 2.9V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. 322.00/1,000 
LP2981AIBP-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade 112.50/250 LP2985AIM5-3.0CT-ND | 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 104 75 55 
LP2981AIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade alak 83 60 LP2985AIM5-3.0TR-ND | 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. 322.00/1,000 
LP2981AIM5-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade 390.00/1,000 LP2985AIM5-3.1CT-ND | 3.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. 1040758 
LP2981AIM5-2.7CT-ND | 2.7V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade 1.13 83 60 LP2985AIM5-3.1TR-ND | 3.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade.. 322.00/1,000 
[P2987AIM5-2.71R-ND | 2.7V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade 390.00/7,000 LP2985AIM5-3.2CT-ND | 3.2V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. 104 75 56 
LP2981AIM5-2.8CT-ND | 2.8V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 113 83 60 LP2985AIM5-3.2TR-ND | 3.2V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. 322.00/1,000 
LP2981AIM5-2.8TR-ND | 2.8V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 390.00/1,000 LP2985AIM5-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. 104 75 55 
LP2981AIM5-2.9CT-ND | 2.9V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade 1.13 83 60 LP2985AIM5-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. 322.00/1,000 
LP2981AIM5-2.9TR-ND | 2.9V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade 390.00/1,000 LP2985AIM5-3.5CT-ND_| 3.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. 1.04.75 55 
LP2981AIM5-3.0CT-ND | 3V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade 1.13 83 60 LP2985AIM5-3.5TR-ND | 3.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade.. 322.00/1,000 
LP2981AIM5-3.0TR-ND | 3V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade 390.00/1,000 LP2985AIM5-3.6CT-ND | 3.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade.. 1.04 Abs} A 
LP2981AIM5-3.1CT-ND | 3.1V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade 443) 83 © ©.60 LP2985AIM5-3.6TR-ND | 3.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. 322.00/1,000 
LP2981AIM5-3.1TR-ND | 3.1V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade 390.00/1,000 LP2985AIMS5-3.8CT-ND | 3.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. 104° 75 55 
LP2981AIM5-3.2CT-ND | 3.2V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade 4413) 83 © 60 LP2985AIM5-3.8TR-ND | 3.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade.. 322.00/1,000 
LP2981AIM5-3.2TR-ND | 3.2V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade 390.00/1,000 LP2985AIM5-4.0CT-ND | 4.0V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. 104° 7555 
LP2981AIM5-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade 113 83 60 eee OURO AM Aeon! {omy iy Ti Dg Reg. i‘ alae Aig Se suo 
LP2981AIM5-3.3TR-ND | 3.3V, Mi 100mA Ultra LDO Reg., A Grad 390.00/1,000 5) -4.5CT- -5V, Micropower 150m, tra eg., A Grade. 5 5 
LP2981AIM5-3.6CT-ND 3.6V. Mictonovier inOHA bite LDO en A erads 1.13 De 60 LP2985AIM5-4.5TR-ND | 4.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. 322.00/1,000 
LP2981AIM5-3.6TR-ND | 3.6V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade 390.00/1,000 TER Merten ott ona a re a we Reds ee 1.04 ante wa 
LP2987AIM5-3.8CT-ND | 3.8V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade 173° «83—St« Paella AV, Micropower 150m: ra eg., A Grade. 00/1, 
LP2981AIM5-3.8TR-ND | 3.8V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade 390.00/1,000 LP2985AIM5-4.8CT-ND | 4.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade.. 1.04 J sk 
LP2981AIM5-4.0CT-ND | 4V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade 1.13 83 60 LP2985AIM5-4.8TR-ND | 4.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. 322.00/1,000 


LP2981AIM5-4.0TR-ND 
LP2981AIM5-4.7CT-ND 


4V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade 
4.7V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade 


390.00/1,000 
113.83 | 60 


LP2985AIM5-5.0CT-ND 
LP2985AIM5-5.0TR-ND 


5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. 
5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade......... 


1.04.75) 55 
322.00/1,000 


LP2981AIM5-4.7TR-ND 
LP2981AIM5-5.0CT-ND 
LP2981AIM5-5.0TR-ND 
LP2981IM5-2.5CT-ND 
LP29811IM5-2.5TR-ND 


4.7V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade 
5V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade... 
5V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade 
2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator. 
2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator. 


390.00/1,000 
113 83 60 

390.00/1,000 
1.09 80 58 

377.00/1,000 


LP2985AIM5-6.1CT-ND 


LP2985AIM5-6.1TR-ND 
LP2985AITP-2.7CT-ND 


6.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., 

A Grade 
6.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. 
2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. 


-microSMD 


1.04 7555 
322.00/1,000 
104" 75.55 


LP2981IM5-2.7CT-ND 
LP2981IM5-2.7TR-ND 
LP29811IM5-2.8CT-ND 
LP2981IM5-2.8TR-ND 
LP29811M5-3.0CT-ND 


2.7V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator. 
2.7V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator. 
2.8V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator. 
2.8V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator. 
3V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulato: 


TOSI ESO ESS 
377.00/1,000 

1209) 280) 7-58) 
377.00/1,000 

1.09.80 68 


LP2981IM5-3.0TR-ND 
LP2981IM5-3.1CT-ND 
LP29811M5-3.1TR-ND 
LP29811M5-3.6CT-ND 
LP2981IM5-3.6TR-ND 


3V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulato: 
3.1V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator. 
3.1V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator. 
3.6V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator. 
3.6V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator. 


377.00/1,000 
1.09 80 58 

377.00/1,000 
1.09 80 58 

377.00/1,000 


LP29811M5-3.8CT-ND 
LP2981IM5-3.8TR-ND 
LP2981IM5-4.0CT-ND 
LP29811M5-4.0TR-ND 
LP29811M5-4.7CT-ND 


3.8V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator. 
3.8V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator. 
4V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulato: 
4V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulato: 
4.7V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulato: 


1.09 80 58 
377.00/1,000 

1.09 80 58 
377.00/1,000 

1.09.80 58 


LP2981IM5-4.7TR-ND 
LP29811M5-5.0CT-ND 
LP29811M5-5.0TR-ND 
LP2982AIM5-2.5CT-ND 
LP2982AIM5-2.5TR-ND 


4.7V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator. 
5V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulato: 
5V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulato: 
2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grad: 
2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grad: 


377.00/1,000 
1.09 80 58 

377.00/1,000 
113 836 
390.00/1,000 


LP2982AIM5-3.0CT-ND 
LP2982AIM5-3.0TR-ND 
LP2982AIM5-3.3CT-ND 
LP2982AIM5-3.3TR-ND 
LP2982AIM5-5.0CT-ND 


3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade. 
3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade. 
3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grad: 
3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grad: 
5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade. 


113 83  .60 
390.00/1,000 

113.83 60 
390.00/1,000 

113.83 60 


LP2982AIM5-5.0TR-ND 
LP2982IM5-2.5CT-ND 
LP2982IM5-2.5TR-ND 
LP2982IM5-3.0CT-ND 
LP2982IM5-3.0TR-ND 


5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade. 
2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulato 
2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulato 
3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. 
3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. 


390.00/1,000 
1.09 80 58 

377.00/1,000 
1.09 80 58 

377.00/1,000 


LP2982IM5-3.3CT-ND 
LP2982IM5-3.3TR-ND 
LP2982IM5-4.0CT-ND 
LP2982IM5-4.0TR-ND 
LP2982IM5-5.0CT-ND 


3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulato 
3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulato 
4V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. 
4V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. 
5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. 


1.09 80 58 
377.00/1,000 

1.09 80 58 
377.00/1,000 

1.09 80 58 


LP2982IM5-5.0TR-ND 


5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. 


377.00/1,000 


LP2983AIM5-0.9CT-ND | 0.9V, Micropower 150mA Voltage Regulator 161 #119 86 
LP2983AIM5-0.9TR-ND | 0.9V, Micropower 150mA Voltage Regulator 559.00/1,000 
LP2983AIM5-1.0CT-ND | 1.0V, Micropower 150mA Voltage Regulator 1.61 #119 86 
LP2983AIM5-1.0TR-ND | 1.0V, Micropower 150mA Voltage Regulator 559.00/1,000 
LP2983AIM5-1.2CT-ND | 1.2V, Micropower 150mA Voltage Regulator AGT 1k19) 286) 


LP2983AIM5-1.2TR-ND 
LP2983IM5-0.9CT-ND 
LP29831IM5-0.9TR-ND 
LP2983IM5-1.0CT-ND 


1.2V, Micropower 150mA Voltage Regulator 
0.9V, Micropower 150mA Voltage Regulator 
0.9V, Micropower 150mA Voltage Regulator 
1V, Micropower 150mA Voltage Regulato! 


559.00/1,000 
158 116 .84 

546.00/1,000 
158 116 .84 


LP2983IM5-1.0TR-ND 
LP2983IM5-1.2CT-ND 
LP2983IM5-1.2TR-ND 
LP2985AIBP-2.8CT-ND 
LP2985AIBP-2.8TR-ND 


1V, Micropower 150mA Voltage Regulato! 
1.2V, Micropower 150mA Voltage Regulato 
1.2V, Micropower 150mA Voltage Regulator 
2.8V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade . 
2.8V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade ... 5-microSMD 


546.00/1,000 
158 1.16 .84 
546.00/1,000 
1.04 75 55 
97.75/250 


LP2985AIBP-3.0CT-ND 
LP2985AIBP-3.0TR-ND 
LP2985AIBP-3.3CT-ND 
LP2985AIBP-3.3TR-ND 
LP2985AIBP-4.0CT-ND 


3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade.... 5-microSMD 
3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade.... 5-microSMD 
3.3V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade ... 5-microSMD 
3.3V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade ... 5-microSMD 
4V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade ...... 5-microSMD 


1.04 Ze) 
97.75/250 

1.04 dis) is) 
97.75/250 

1.04 15 65 


LP2985AITP-2.7TR-ND | 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade.....microSMD 97.75/250 
LP2985AITP-3.0CT-ND | 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade....5-microSMD —-1.04 JE BB 
LP2985AITP-3.0TR-ND | 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade... 5-microSMD 97.75/250 
LP2985|BP-1.8CT-ND 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 99 B/OmeOe 
LP29851BP-1.8TR-ND 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 93.50/250 
LP2985|BP-2.4CT-ND 2.4V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .99 Jee 
LP29851BP-2.4TR-ND 2.4V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 93.50/250 
LP2985|BP-2.8CT-ND 2.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 99 Bes sys 
LP29851BP-2.8TR-ND 2.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 93.50/250 
LP29851BP-3.0CT-ND 38V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato: 99 ae AYA 
LP29851BP-3.0TR-ND 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato 93.50/250 
LP29851BP-3.6CT-ND 3.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 99 e72uo2: 
LP29851BP-3.6TR-ND 3.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 93.50/250 
LP29851BP-4.0CT-ND 4V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 99 JP ee 
LP29851BP-4.0TR-ND 4V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato 93.50/250 
LP29851BP-5.0CT-ND 5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato: 99 R/O mOe 
LP29851BP-5.0TR-ND 5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato 93.50/250 
LP29851M5-1.5CT-ND 1.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .99 Bi2e oe. 
LP2985IM5-1.5TR-ND 1.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 308.00/1,000 
LP2985IM5-1.8CT-ND 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .99 Hed eye 
LP2985IM5-1.8TR-ND 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 308.00/1,000 
LP29851M5-2.0CT-ND 2.0V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .99 Ua aeys 
LP2985IM5-2.0TR-ND 2.0V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 308.00/1,000 
LP2985IM5-2.5CT-ND 2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .99 eh2y 02. 
LP2985IM5-2.5TR-ND 2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 308.00/1,000 
LP2985IM5-2.6CT-ND 2.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .99 EieuEOe 
LP2985IM5-2.6TR-ND 2.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 308.00/1,000 
LP2985IM5-2.7CT-ND 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 99 JR sp 
LP2985IM5-2.7TR-ND 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 308.00/1,000 
LP2985IM5-2.8CT-ND 2.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 99 we de 
LP2985IM5-2.8TR-ND 2.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 308.00/1,000 
LP29851M5-2.9CT-ND 2.9V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .99 ays 
LP2985IM5-2.9TR-ND 2.9V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 308.00/1,000 
LP29851M5-3.0CT-ND 38V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato: .99 Ae _ Aye 
LP29851M5-3.0TR-ND 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato 308.00/1,000 
LP2985IM5-3.1CT-ND 3.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .99 AeA AYA 
LP2985IM5-3.1TR-ND 3.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 308.00/1,000 
LP29851M5-3.2CT-ND 3.2V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 99 Je 
LP29851M5-3.2TR-ND 3.2V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 308.00/1,000 
LP29851M5-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .99 B/2 oe. 
LP2985IM5-3.3TR-ND 3.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 308.00/1,000 
LP29851M5-3.5CT-ND 3.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .99 ve ee 
LP2985IM5-3.5TR-ND 3.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 308.00/1,000 
LP29851M5-3.6CT-ND 3.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator. .99 RO Oe. 
LP29851M5-3.6TR-ND 3.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 308.00/1,000 
LP2985IM5-3.8CT-ND 3.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .99 B/2 moe. 
LP2985IM5-3.8TR-ND 3.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 308.00/1,000 
LP29851M5-4.0CT-ND 4V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 99 Efe oe. 
LP2985IM5-4.0TR-ND 4V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato: 308.00/1,000 
LP29851M5-4.5CT-ND 4.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato: .99 Om Oe 
LP2985IM5-4.5TR-ND 4.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 308.00/1,000 
LP29851M5-4.7CT-ND 4.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 99 12 «52 
LP29851M5-4.7TR-ND 4.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 308.00/1,000 
LP2985IM5-4.8CT-ND 4.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .99 JB se 
LP2985IM5-4.8TR-ND 4.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 308.00/1,000 
LP2985IM5-5.0CT-ND 5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator... 99 Ie ge 
(Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LP2985IM5-5.0TR-ND 5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .. 308.00/1,000 LP2989AILD-4.0CT-ND | 4V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
LP29851M5-5.3CT-ND 5.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .. 99 ee | ke for Applications with Output Volts 2.79' 207 1.53) 
LP29851M5-5.3TR-ND 5.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .. 308.00/1,000 LP2989AILD-4.0TR-ND | 4V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
LP29851M5-6.1CT-ND 6.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .. 599) 2 362 for Applications with Output Volts 1152.00/1,000 
LP2985IM5-6.1TR-ND 6.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .. 308.00/1,000 LP2989AILD-5.0CT-ND | 5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
LP2985ITP-1.8CT-ND 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .. 99 Te for Applications with Output Volts 2090 2.07 58 
LP2985!TP-1.8TR-ND 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .. 93.50/250 LP2989AILD-5.0TR-ND | 5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
LP2985|TP-2.7CT-ND 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .. .99 Ge ep for Applications with Output Volts 4152.00/1,000 
LP2985ITP-2.7TR-ND 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 93.50/250 LP2989AIM-1.8-ND 1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
LP2986AILD-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg 236 1.75 1.30 for Applications with Output Volts 254 189 140 
LP2986AILD-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg... 972.80/1,000 LP2989AIM-2.5-ND 2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
LPoseGAIN-S ND | 33V, Meropur 200mA Ura LOO Fixed or AV. Beg 21 187 116 aha tancee tel Ue 
-3.3- icropwr 200mA Ultra ixed or Adj. V. Reg .5% i } i 30. i 
LP2986AIM-5.0-ND | 5V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg .5%... 211 157 116 Fee AS ON TEE ARAMA Wi blfgiE Vole p heauaior Be Se act 
LP2986AIMM-3.0CT-ND | 3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg .5%.... Ase We lee LP2989AIM-3.3-ND 3.3V, Micropower 500mA LN Ultra z i 
TP2986AIMM-3.0TR-ND | 3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg 5%... 960.00/1,000 ° for Applications with Output Volts 254 189 140 
LP2986AIMM-3.3CT-ND | 3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fix or Adj. V. Reg .5%.... se bR eG) -5 0-1 i 
LP2986AIMM-3.3TR-ND | 3.3V’ Micropwr 200mA Ultra LDO Fix or Adj. V. Reg 5%... 960.00/1,000 OND area SCTE O Requater Se ae uae 
LP2986AIMM-5.0CT-ND | 5V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg .5%.... 2:38) AL78) 1:28) LP2989AIMM-1.8CT-ND | 1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
LP2986AIMM-5.0TR-ND | 5V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg .5% 960.00/1,000 i for A lications with Output Volts 279 207 1.53 
LP2986ILD-3.0CT-ND 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Re: 2.23 1.66 1.23 LP2989AIMM-1.8TR-ND | 1.8V wlcropower 500mA tN Ultra LDO Regulator : i 3 
LP2986ILD-3.0TR-ND 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Re: 921.60/1,000 ‘ for Applications with Output Volts 4152.00/1,000 
LP2986ILD-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Ret 2.23 1.66 1.23 LP2989AIMM-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator Ta 
LP2986ILD-3.3TR-ND 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg. 921.60/1,000 for Applications with Output Volts 279 207 1.53 
LP2986ILD-5.0CT-ND 5V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Re: 2.23 1.66 1.23 ~ - ~ ~ 
TP2986ILD-5.0TR-ND 1] 5V. Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj, V-Reg.. 921.60/1,000 LP2989AIMM-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
LP2986IM-3.0-ND 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Regulator, 1% .. 1.98 148 1.09 for Applications with Output Volts 1152.00/1,000 
LP2986IM-3.3-ND 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Regulator, 1% 1.98 1.48 1.09 LP2989AIMM-2.8CT-ND | 2.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
LP2986IM-5.0-ND 5V, Micropower 200mA Ultra LDO Regulator, 1% 1.98 148 1.09 for Applications with Output Volts 2.79 2.07 1.53 
LP2986IMM-3.0CT-ND | 3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg, 1% 220 1.64 1.21 LP2989AIMM-2.8TR-ND | 2.8V, Micropower 500mA LN Ultra 
[P2OS6IMMI-3.0TR-ND | 3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg, 1%... 908.80/1,000 for Applications with Output Volts 1152,00/1,000 
LP2986IMM-3.3CT-ND | 3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fix or Adj. V. Reg, 1%.... 220 164 1.21 LP2989AIMM-3.0CT-ND | 3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
LP2986IMM-3.3TR-ND | 3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fix or Adj. V. Reg, 1%... 908.80/1,000 for Applications with Output Volts 2.79 2.07 1.53 
LP2986IMM-5.0CT-ND | 5V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg, 1%... 2.20 1.64 | 1.21 LP2989AIMM-3.0TR-ND | 3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
LP2986IMM-5.0TR-ND | 5V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg, 1%... 908.80/1,000 for Applications with Output Volts 1152.00/1,000 
[P2987AIN-25-ND | 2.5V, Micropower 200mA, Ultra LDO Voltage Regulator Mc EONEM RSE eo tan Regulator Sau pire AS 
with Program Power-On Reset Delay, .5% Aah eye alka u 1 3 
LP2987AIM-2.8-ND 2.8V, Mlcrapour 200mA, Ultra DO Valtag LP2989AIMM-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
with Program Power-On Reset Delay, .5% .... Pah hae bila for Applications with Output Volts 1152.00/1,000 
LP2987AIM-3.0-ND 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Voltage Regulator LP2989AIMM-5.0CT-ND | 5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
with Program Power-On Reset Delay, .5% ..... 241 157 1.16 for Applications with Output Volts 2.79 2.07 1.53 
[P2987AIM-3.2-ND 3.2V, Micropower 200mA, Ultra LDO Voltage Regulator LP2989AIMM-5.0TR-ND | 5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
with Program Power-On Reset Delay, .5% .. Date 57) 16 for Applications with Output Volts 1152.00/1,000 
LP2987AIM-3.3-ND 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 5% Accurac Zul ovate e LP2989ILD-1.8CT-ND 1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
LP2987AIM-3.8-ND 3.8V, Micropower 200mA, Ultra LDO Voltage Regulator for Applications with Output Volts 2.64 1.96 1.45 
with Program Power-On Reset Delay, .5% .. ah) abseil LP2989ILD-1.8TR-ND 1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
LP2987AIM-5.0-ND 5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 3% ‘Accuracy ZnS TeaG for Applications with Output Volts 1088.00/1,000 
LP2987ILD-3.0CT-ND 3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator 2.23 1.66 1.23 LP2989ILD-2.5CT-ND 2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
LP2987ILD-3.0TR-ND 3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulato 921.60/1,000 for Applications with Output Volts 2.64 1.96 1.45 
LP2987ILD-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulato: 2.23 1.66 1.23 LP2989ILD-2.5TR-ND 2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
LP2987ILD-3.3TR-ND. 3.3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulato: 921.60/1,000 for Applications with Output Volts 1088.00/1,000 
LP29871LD-5.0CT-ND 5V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulato 223 ebati23 LP2989ILD-2.8CT-ND 2.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
LP2987ILD-5.0TR-ND 5V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulato 921.60/1,000 for Applications with Output Volts 2.64 1.96 1.45 
LP2987|IM-2.5-ND 2.5V, Micropower 200mA, LDO Voltage Reg. 1% y 1.98 148 1.09 LP2989ILD-2.8TR-ND 2.8V, Micropower 500mA LN Ultra 
LP2987|IM-2.8-ND 2.8V, Micropower 200mA, LDO Voltage Reg. 1% Accuracy. 1.98 1.48 1.09 for Applications with Output Volts 1088.00/1,000 
LP2987IM-3.0-ND 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy... 1.98 1.48 1.09 LP2989ILD-3.0CT-ND 3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
LP2987IM-3.2-ND 3.2V, Micropower 200mA, Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 1.98 1.48 1.09 for Applications with Output Volts 964 1.96 1.45 
LP2987IM-3.3-ND 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy.... 1.98 1.48 1.09 LP2989ILD-3.0TR-ND 3V, Micropower 500mA LN Ultra L! 
LP2987|IM-3.8-ND 3.8V, Micropower 200mA, Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 1.98 1.48 1.09 for Applications with Output Volts 4088.00/1,000 
LP2987IM-5.0-ND 5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 1.98 1.48 1.09 LP2989ILD-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
[P2a87 INS OTR-ND [3 Weropaver 00m Ulta LOO Rey 1% Recay 22 8 807.000 ig Appts fh ato 22 8 
-3.0TR- , Micropower 200mA Ultra eg., 1% Accuracy 80/1, x a i 
LP2987IMM-5.0CT-ND | 5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 220 164 1.21 Maree oan Hie a aed Hequlatay ROSS OUT ICOD 
LP2987IMM-5.0TR-ND | 5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 908.80/1,000 LP2989|LD-3.6CT-ND 3.6V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator eens 
LP2988AILD-3.0CT-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Voltage Regulator. acby abies bebe) ; 


LP2988AILD-3.0TR-ND 


3V, Micropower 200mA Ultra LDO Voltage Regulator. 


1011.20/1,000 


LP2989ILD-3.6TR-ND 


for Applications with Output Volts 
3.6V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


2.64 1.96 1.45 


1088.00/1,000 


LP2989ILD-4.0CT-ND 
LP2989ILD-4.0TR-ND 
LP2989ILD-5.0CT-ND 


4V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
4V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


2.64 1.96 1.45 


1088.00/1,000 
2.64 


1.96 1.45 


LP2989ILD-5.0TR-ND 


5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volt: 


1088.00/1,000 


LP2988AIM-2.5-ND 2.5V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy 2.20 1.64 1.21 
LP2988AIM-2.8-ND 2.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy 2:20' 1164 1:21 
LP2988AIM-3.0-ND 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy... 2.20 1.64 1.21 
LP2988AIM-3.3-ND 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy... 2.20 1.64 1.21 
LP2988AIM-3.8-ND 3.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy 2.20. 1.64 1.21 
LP2988AIM-5.0-ND 5V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accurac\ 2.20 1.64 1.21 
LP2988AIMM-3.0CT-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accurac’ 2.36) 4.75) 1:30 
LP2988AIMM-3.0TR-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accurac’ 972.80/1,000 
LP2988IM-2.5-ND 2.5V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 2H Ay a So es 
LP2988IM-2.8-ND 2.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 2A Soe as 
LP2988IM-3.0-ND 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 214 1.59 1.18 
LP2988IM-3.2-ND 3.2V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 2H Aa So es 
LP2988IM-3.3-ND 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 2A So es 
LP2988|IM-3.8-ND 3.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 214 1.59 1.18 
LP2988IM-5.0-ND 5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy Bak abe lal 
LP2988IMM-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy. 22 ee ilene26 
LP2988IMM-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 947.20/1,000 
LP2988IMM-3.0CT-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 2.29 1.71 1.26 
LP2988IMM-3.0TR-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 947.20/1,000 
LP2989AILD-1.8CT-ND | 1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 

for Applications with Output Volts ark) yas) 


LP2989AILD-1.8TR-ND 
LP2989AILD-2.5CT-ND 
LP2989AILD-2.5TR-ND 


1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


1152.00/1,000 


2.79 


2.07 


1.53 


1152.00/1,000 


LP2989AILD-2.8CT-ND 
LP2989AILD-2.8TR-ND 
LP2989AILD-3.3CT-ND 


2.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts . 
2.8V, Micropower 500mA LN Ultra L 
for Applications with Output Volts 
3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


2.79 


2.07 


1.53 


1152.00/1,000 


2.79 


2.07 


1.53 


LP2989AILD-3.3TR-ND 
LP2989AILD-3.6CT-ND 
LP2989AILD-3.6TR-ND 


3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
3.6V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
3.6V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


1152.00/1,000 


279) 


2.07 


1.53 


1152.00/1,000 


LP3470M5-2.93CT-ND | 2.93V, Tiny Power-On Reset Circui WAN ley ee 
LP3470M5-2.93TR-ND | 2.93V, Tiny Power-On Reset Circuit 598.00/1,000 
LP3470M5-3.08CT-ND 3.08V, Tiny Power-On Reset Circui Ry eT 92 
LP3470M5-3.08TR-ND | 3.08V, Tiny Power-On Reset Circui 598.00/1,000 
LP3470M5-4.00CT-ND 5V, Voltage Monitor with Reset.. eh Were 92 
LP3470M5-4.00TR-ND | 5V, Voltage Monitor with Rese’ 598.00/1,000 
LP3470M5-4.38CT-ND | 4.38V, Tiny Power-On Reset Circuit WAY ley ee 
LP3470M5-4.38TR-ND | 4.38V, Tiny Power-On Reset Circuit 598.00/1,000 
LP3470M5-4.63CT-ND | 4.63V, Tiny Power-On Reset Circui WAY Wea ee 
LP3470M5-4.63TR-ND | 4.63V, Tiny Power-On Reset Circuit 598.00/1,000 
LP3852EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator . SOT-223-5 4.15 3.16 2.41 
LP3852EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator . SOT-223-5 2091 .60/1,000 
LP3852EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator . SOT-223-5 4.15 3.16 2.41 
LP3852EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator . SOT-223-5 2091.60/1,000 
LP3852EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator . SOT-223-5 415 3.16 2.41 
LP3852EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator . SOT-223-5 2091 .60/1,000 
LP3852EMP-5.0CT-ND | 5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator SOT-223-5 4.15 3.16 2.41 
LP3852EMP-5.0TR-ND _| 5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator SOT-223-5 2091.60/1,000 
LP3852ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator . 448 3.41 2.60 
LP3852ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato! 448 3.41 2.60 
LP3852ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato! 448 3.41 2.60 
LP3852ES-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 448 3.41 2.60 
LP3852ET-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato 448 3.41 2.60 
LP3852ET-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato! 448 3.41 2.60 
LP3852ET-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 448 3.41 2.60 
LP3852ET-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 448 3.41 2.60 
LP3853ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 5.65 4.47 3.58 
LP3853ES-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 5.65 4.47 3.58 
(Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LP3853ES-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 5.65 447 3.58 LP3876ES-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 413 3.14 2.40 
LP3853ES-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 5.65 447 3.58 LP3876ES-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 413 314 2.40 
LP3853ET-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 5.65 447 3.58 LP3876ES-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 413 3.14 2.40 
LP3853ET-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 5.65 447 3.58 LP3876ES-ADJ-ND Adj., 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 413 3.14 2.40 
LP3853ET-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 5.65 4.47 3.58 LP3876ET-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 413 3.14 2.40 
LP3853ET-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator ... 5.65 447 3.58 LP3876ET-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 413 3.14 2.40 
LP3855EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator -S0T-223-5 415 3.16 2.41 LP3876ET-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 413 314 2.40 
LP3855EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator .S0T-223-5 2091.60/1,000 LP3876ET-ADJ-ND Adj., 3A Fast Ultra LDO Linear Regulato! 413 314 2.40 
LP3855EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator -SOT-223-5 4.15 3.16 2.41 LP3878MR-ADJ-ND Adj., 800mA Micropower, Low Noise, Ceramic Stable 

LP3855EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator .SOT-223-5 2091.60/1,000 Voltage Regulator* 2.50 1.86 1.38 
LP3855EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator -SOT-223-5 415 3.16 2.41 LP3878SD-ADJCT-ND Adj., 800mA Micropower, Low Noise, Ceramic Stable 

LP3855EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator . SOT-223-5 2091.60/1,000 Voltage Regulator* 2.98 2.27 1.73 


LP3855EMP-5.0CT-ND 
LP3855EMP-5.0TR-ND 


5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator 
5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator 


.S0T-223-5 
.S0T-223-5 


4.15 


3.16 


2.41 


2091.60/1,000 


LP3878SD-ADJTR-ND 


Adj., 800mA Micropower, Low Noise, Ceramic Stable 
Voltage Regulator* 


1499.40/1,000 


LP3855EMP-ADJCT-ND | Adj., 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator . -S0T-223-5 4.15 3.16 2.41 LP3879MR-1.0-ND 1V, Micropower 800mA Low Noise Voltage Regulator™....... 2.50 1.86 1.38 
LP3855EMP-ADJTR-ND | Adj., 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator . . SOT-223-5 2091.60/1,000 LP3879MR-1.2-ND 1.2V, Micropower 800mA Low Noise Voltage Regulator* 2.50 1.86 1.38 
LP3855ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . TO-263-5 448 3.41 2.60 LP3879SD-1.0CT-ND 1V, Micropower 800mA Low Noise Voltage Regulator* 2.50 1.86 1.38 
LP3855ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . TO-263-5 448 3.41 2.60 LP3879SD-1.0TR-ND 1V, Micropower 800mA Low Noise Voltage Regulator* 1034.24/1,000 
LP3855ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . TO-263-5 448 3.41 2.60 LP3879SD-1.2CT-ND 1.2V, Micropower 800mA Low Noise Voltage Regulator* 250 1.86 1.38 
LP3855ES-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator TO-263-5 4.48 341 2.60 LP3879SD-1.2TR-ND 1.2V, Micropower 800mA Low Noise Voltage Regulator* 1034.24/1,000 
LP3855ES-ADJ-ND Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. T0-263-5 4.48 3.41 2.60 LP3881EMR-1.2-ND 1.2V, 0.8A Fast Response LDO Linear Regulator .. -PSOP 4.45 3.39 2.59 
LP3855ET-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . TO-220-5 448 3.41 2.60 LP3881EMR-1.5-ND 1.5V, 0.8A Fast Response LDO Linear Regulato -PSOP 4.45 3.39 2.59 
LP3855ET-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator TO-220-5 448 341 2.60 LP3881EMR-1.8-ND 1.8V, 0.8A Fast Response LDO Linear Regulato 445 3.39 2.59 
LP3855ET-ADJ-ND Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato T0-220-5 448 341 2.60 LP3881ES-1.2-ND 1.2V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 445 3.39 2.59 
LP3856ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator T0-263-5 5.65 4.47 3.58 LP3881ES-1.5-ND 1.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator... 445 3.39 2.59 
LP3856ES-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator TO-263-5 5.65 447 3.58 LP3882EMR-1.2-ND 1.2V, 1.5A Fast Response LDO Linear Regulator ... 465 3.54 2.70 
LP3856ES-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator TO0-263-5 5.65 447 3.58 LP3882EMR-1.5-ND 1.5V, 1.5A Fast Response LDO Linear Regulato 465 3.54 2.70 
LP3856ES-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator TO-263-5 5.65 447 3.58 LP3882ES-1.2-ND 1.2V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator ... 465 3.54 2.70 
LP3856ES-ADJ-ND Adj., 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. T0-263-5 565 447 3.58 LP3882ES-1.5-ND 1.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato 465 3.54 2.70 
LP3856ET-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator TO-220-5 5.65 447 3.58 LP3882ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 4.65 3.54 2.70 
LP3856ET-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator TO-220-5 5.65 447 3.58 LP3882ET-1.2-ND 1.2V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 465 3.54 2.70 
LP3871EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regu .SOT-223-5 2.98 2.21 1.64 LP3883ES-1.2-ND 1.2V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 5.73! 4:36 3/33) 
LP3871EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator . SOT-223-5 1228.80/1,000 LP3883ES-1.5-ND 1.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 6.73 436 3.33 
LP3871EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator .SOT-223-5 2.98 2.21 1.64 LP3883ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 5.73 436 3.33 
LP3871EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator . SOT-223-5 1228.80/1,000 LP3883ET-1.2-ND 1.2V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 6.73 4.36 3.33 
LP3871EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator .SOT-223-5 2.98 2.21 1.64 LP3883ET-1.5-ND 1.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 6.73 4.36 3.33 
LP3871EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator . SOT-223-5 1228.80/1,000 LP3891EMR-1.2-ND 1.2V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator 2.85 217 1.66 
LP3871EMP-5.0CT-ND | 5V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator .SOT-223-5 2.98 2.21 1.64 LP3891EMR-1.5-ND 1.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 2.85 217 1.66 
LP3871EMP-5.0TR-ND | 5V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator . SOT-223-5 1228.80/1,000 LP3891EMR-1.8-ND 1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 285) 92.17 1:66) 
LP3871ES-1.8-ND 1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator . T0-263-5 732.08 1:59 LP3891ES-1.2-ND 1.2V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulato 2.85 247 1,66 
LP3871ES-2.5-ND 2.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator . TO-263-5 2.73 2.08 1.59 LP3891ES-1.5-ND 1.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulato ZSb onan 66) 
LP3871ES-3.3-ND 3.3V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator . T0-263-5 2.73 2.08 1.59 LP3891ES-1.8-ND 1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulato 2.85 2.17 1.66 
LP3871ES-5.0-ND 5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator T0-263-5 2.73 2.08 1.59 LP3891ET-1.2-ND 1.2V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulato 2.85 217 1.66 
LP3871ET-2.5-ND 2.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator . T0-220-5 2.73 2.08 1.59 LP3891ET-1.5-ND 1.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulato! 2.85 2.17 1.66 
LP3871ET-3.3-ND 3.3V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator . T0-220-5 2.73 2.08 1.59 LP3891ET-1.8-ND 1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulato| 2.85 2.17 1.66 
LP3871ET-5.0-ND 5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator T0-220-5 2.73 2.08 1.59 LP3892EMR-1.2-ND 1.2V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* Scene! 
LP3872EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . .SOT-223-5 2.88 2.19 1.67 LP3892EMR-1.5-ND 4.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 333! 2153) 1,93) 
LP3872EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . . SOT-223-5 1449.00/1,000 LP3892EMR-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* eek) ee} pee! 
LP3872EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . .SOT-223-5 2.88 2.19 1.67 LP3892ES-1.2-ND 1.2V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato 3.33 253 1.93 
LP3872EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . . SOT-223-5 1449.00/1,000 LP3892ES-1.5-ND 1.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato 3.33 2.53 1.93 
LP3872EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . .SOT-223-5 | 2.88 2.19 1.67 LP3892ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 3.33 2.53 1.93 
LP3872EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . . SOT-223-5 1449.00/1,000 LP3892ET-1.2-ND 1.2V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 9:38) (2/53) 71193) 
LP3872EMP-5.0CT-ND | SV, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .SOT-223-5 2.88 2.19 1.67 LP3893ES-1.2-ND 1.2V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 415 316 2.41 
LP3872EMP-5.0TR-ND | 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . SOT-223-5 1449.00/1,000 LP3893ES-1.5-ND 1.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 415 316 2.41 
LP3872ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . T0-263-5 3.25 2.47 (1.89 LP3893ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 415 316 2.41 
LP3872ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . TO-263-5 3.25 247 1.89 LP3893ET-1.2-ND 1.2V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 415 3.16 2.41 
LP3872ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . TO-263-5 3.25 247 1.89 LP3893ET-1.5-ND 1.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 415 316 2.41 
LP3872ES-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator TO-263-5 3.25 247 1.89 LP3905SD-A3CT-ND Dual High Current DC/DC and Dual Linear Reg 3.80 289 2.21 
LP3872ET-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . TO-220-5 3.25 2.47 1.89 LP3905SD-A3TR-ND Dual High Current DC/DC and Dual Linear Regulator 1915.20/1,000 
LP3872ET-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator T0-220-5 3.25 247 1.89 LP3905SD-00CT-ND Power Management Unit for Low Power Handheld 

LP3873ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator T0-263-5 413 3.14 2.40 Application* 3.80 2.89 2.21 
LP3873ES-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator T0-263-5 413 314 2.40 LP3905SD-00TR-ND Power Management Unit for Low Power Handheld 

LP3873ES-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator T0-263-5 413 3.14 2.40 Application* 1915.20/1,000 
LP3873ES-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator TO-263-5 4.13 314 240 LP3905SD-30CT-ND Power Management Unit for Low Power Handheld 

LP3873ET-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator TO0-220-5 413 3.14 2.40 Application* 3.80 289 2.21 
LP3873ET-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator T0-220-5 413 3.14 2.40 LP3905SD-30TR-ND Power Management Unit for Low Power Handheld 

LP3873ET-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator... TO-220-5 413 3.14 240 Application* 1915.20/1,000 
LP3874EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator . -SOT-223-5 2.98 2.21 1.64 LP3906SQ-DJXICT-ND | Dual High Current Buck DC/DC and Dual 

LP3874EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator . . SOT-223-5 1228.80/1,000 Linear Regulator* 559 442 3.54 
LP3874EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator . .SOT-223-5 2.98 2.21 1.64 LP3906SQ-DJXITR-ND | Dual High Current Buck DC/DC and Dual 

LP3874EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator . .S0T-223-5 1228.80/1,000 Linear Regulator* 3298.40/1,000 
LP3874EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator . .SOT-223-5 2.98 2.21 1.64 LP3906SQ-JXXICT-ND | Dual High Current Buck DC/DC and Dual 

LP3874EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator . . SOT-223-5 1228.80/1,000 Linear Regulator* 6.59 442 3.54 
LP3874EMP-5.0CT-ND | 5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator .SOT-223-5 2.98 2.21 1.64 LP3906SQ-JXXITR-ND Dual High Current Buck DC/DC and Dual 

LP3874EMP-5.0TR-ND | 5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator . SOT-223-5 1228.80/1,000 Linear Regulator*. ne 3298.40/1,000 
LP3874EMP-ADJCT-ND | Adj., 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulato: .S0T-223-5 2.98 2.21 1.64 LP3928TL-1828CT-ND | 2.85V, High Speed Bi-Directional Level Shifter . 6-microSMD 3.45 263 2.01 
LP3874EMP-ADJTR-ND | Adj., 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulato: .S0T-223-5 1228.80/1,000 LP3928TL-1828TR-ND | 2.85V, High Speed Bi-Directional Level Shifter . 6-microSMD 458.85/250 
LP3874ES-1.8-ND 1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator . T0-263-5 2.73 2.08 1.59 LP3931ISQCT-ND Dual RGB LED Driver with High Current Boost DC-DC 

LP3874ES-2.5-ND 2.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator . T0-263-5 2.73 2.08 1.59 Converter. 4-LLP 3.80 2.89 2.21 
LP3874ES-3.3-ND 3.3V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator . T0-263-5 2.73 2.08 1.59 LP3931ISQTR-ND Dual RGB LED Driver with High Current Boost DC-DC 

LP3874ES-5.0-ND 5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator T0-263-5 2.73 2.08 1.59 Converter. 1915.20/1,000 
LP3874ES-ADJ-ND Adj., 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulato TO0-263-5 2.73 2.08 1.59 LP3933SLCT-ND Complete Lighting Management System 4.28 3.25 2.48 
LP3874ET-3.3-ND 3.3V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator . TO-220-5 2.73 2.08 1.59 LP3933SLTR-ND Complete Lighting Management System 2154.60/1,000 
LP3874ET-ADJ-ND Adj., 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. TO-220-5 2.73 2.08 1.59 LP3936SLCT-ND Complete Lighting Management System 4.28 3.25 2.48 
LP3875EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . .SOT-223-5 2.88 2.19 1.67 LP3936SLTR-ND Complete Lighting Management System... 2154.60/1,000 
LP3875EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . . SOT-223-5 1449.00/1,000 LP3943ISQEV-ND Evaluation Board for LP3943 Funlight Driver — 18150 = = 
LP3875EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . .SOT-223-5 2.88 2.19 1.67 LP3943ISQCT-ND 16-LED Fun Light Drive 4-LLP 3.10 2.36 1.80 
LP3875EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . . SOT-223-5 1449.00/1,000 LP3943ISQTR-ND 16-LED Fun Light Drive 4-LLP 1562.40/1,000 
LP3875EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . .SOT-223-5 2.88 2.19 1.67 LP3944ISQCT-ND 8-LED Fun Light Driver. 2.85 2.17 1.66 
LP3875EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . -SOT-223-5 1449.00/1,000 LP39441SQTR-ND 8-LED Fun Light Driver. 1436.40/1,000 
LP3875EMP-5.0CT-ND | 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator -SOT-223-5 2.88 219 1.67 LP3946LDCT-ND Battery Charge Management System .. 2.73 2.08 1.59 
LP3875EMP-5.0TR-ND | SV, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . SOT-223-5 1449.00/1,000 LP3946LDTR-ND Battery Charge Management System . 1373.40/1,000 
LP3875EMP-ADJCT-ND | Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato: -SOT-223-5 288 2.19 1.67 LP39471SD-09CT-ND USB/AC Adaptor, Single Cell Li-lon Battery Charger .. 3.09 230 1.70 
LP3875EMP-ADJTR-ND | Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato: .S0T-223-5 1449.00/1,000 LP3947ISD-O9TR-ND USB/AC Adaptor, Single Cell Li-lon Battery Charger .. 1277.44/1,000 
LP3875ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . .. 10-263-5 = 3.25 2.47) 1.89 LP3947ISD-51CT-ND USB/AC Adaptor, Single Cell Li-lon Battery Charger . 3.09 2.30 1.70 
LP3875ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . TO0-263-5 3.25 247 1.89 LP3947ISD-51TR-ND USB/AC Adaptor, Single Cell Li-lon Battery Charge 1277.44/1,000 
LP3875ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . TO-263-5 3.25 247 1.89 LP3950SLCT-ND Color LED Driver with Audio Synchronizer* NE! 2-CSP 4.05 3.08 2.35 
LP3875ES-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator TO-263-5 3.25 247 1.89 LP3950SLTR-ND Color LED Driver with Audio Synchronizer* NE! 2-CSP 2041.20/1,000 
LP3875ES-ADJ-ND Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato TO-263-5 3.25 247 1.89 LP3961EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator .. SOT-223-5 2.67 1.98 1.47 
LP3875ET-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . TO-220-5 3.25 247 1.89 LP3961EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulato SOT-223-5 1100.80/1,000 
LP3875ET-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . T0-220-5 3.25 2.47 «1.89 LP3961EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulato: SOT-223-5 267 1.98 1.47 
LP3875ET-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . TO-220-5 3.25 247 1.89 LP3961EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulato: SOT-223-5 1100.80/1,000 
LP3875ET-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator TO-220-5 3.25 247 1.89 LP3961EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulato: SOT-223-5 2.67 1.98 1.47 
LP3875ET-ADJ-ND Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato TO-220-5 3.25 247 1.89 LP3961EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator .. SOT-223-5 1100.80/1,000 
LP3876ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator T0-263-5 413 3.14 2.40 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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LINEAR SERIES (Continued) 


Digi-Key 
Part No. 


Description Pkg. 


Price Each 
1 25 100 


LP3961EMP-5.0CT-ND 
LP3961EMP-5.0TR-ND 


5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator . SOT-223-5 
5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator . SOT-223-5 


2.67 1.98 1.47 
1100.80/1,000 


LP3961ES-1.8-ND 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator . .SOT-263-5 3.04 2.26 1.67 
LP3961ES-2.5-ND 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator . -SOT-263-5 3.04 2.26 1.67 
LP3961ES-3.3-ND 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator . -SOT-263-5 3.04 2.26 1.67 
LP3961ES-5.0-ND 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator .SOT-263-5 3.04 2.26 1.67 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LP3981IMM-3.03TR-ND | 3.03V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg... 8-MSOP 395.20/1,000 
LP3981IMM-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Re: 8-MSOP 1.14 84 61 


LP3981IMM-3.3TR-ND 
LP3982ILD-ADJCT-ND 
LP3982ILD-ADJTR-ND 


3.3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Re 
Adj., Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS 
Adj., Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg. 


395.20/1,000 
1.08 6058 
375.70/1,000 


LP3982ILD-1.8CT-ND 


1.8V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg. 


1.08 80 .58 


LP3961ET-1.8-ND 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator . T0-220-5 3.04 2.26 1.67 LP3982ILD-1.8TR-ND — | 1.8V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg. 375.70/1,000 
LP3961ET-2.5-ND 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator . T0-220-5 3.04 2.26 1.67 LP3982ILD-2.5CT-ND 2.5V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg 1.08 80 58 
LP3961ET-3.3-ND 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. TO-220-5 3.04 2.26 1.67 LP3982ILD-2.5TR-ND 2.5V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg. 375.70/1,000 
LP3961ET-5.0-ND 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator ...10-220-5 3.04 2.26 1.67 LP3982ILD-2.77CT-ND | 2.77V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Re 1.08 80 58 
LP3962EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . . S0T-223-5 581-06 i250 LP3982ILD-2.77TR-ND | 2.77V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Re 375.70/1,000 
LP3962EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . . SOT-223-5 1297.80/1,000 LP3982ILD-3.0CT-ND 3V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg 1.08 80 8 ©=.58 
LP3962EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . -SOT-223-5 2.58 1.96 1.50 LP3982ILD-3.0TR-ND 3V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg 375.70/1,000 
LP3962EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . . SOT-223-5 1297.80/1,000 LP3982ILD-3.3CT-ND 3.3V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg. 1.08 80 58 
LP3962EMP-3.3CT-ND _| 3.3V, 1.5 Fast Ultra LDO Linear Regulator . -SOT-223-5 2.58 1.96 1.50 LP3982ILD-3.3TR-ND _| 3.3V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg. 375.70/1,000 
LP3962EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. ~SOT-223-5 1297.80/1,000 [P3982IMM-ADJCT-ND_ | Adj., Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Re 10578. 
LP3962EMP-5.0CT-ND | 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .S0T-223-5 2.58 1.96 1.50 LP3982IMM-ADJTR-ND | Aqj., Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Rei 365.30/1,000 
LP3962EMP-5.0TR-ND | 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . SOT-223-5 1297.80/1,000 LP3982IMM-1.8CT-ND | 1.8V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg. LOS eer ue57) 
LP3962ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . T0-263-5 2.90 221 1.69 LP3982IMM-1.8TR-ND | 1.8V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg. 365.30/1,000 
LP3962ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator T0-263-5 2.90 2.21 1.69 LP3982IMM-2.5CT-ND__ | 2.5V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg. 105 78 57 
[P3962ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 70-2635. 290 221 1.69 [P3982IMM-2.5TR-ND | 2.5V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg.... 365.30/1,000 
LP3962ES-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator TO-263-5 2.90 221 1.69 LP3982IMM-2.77CT-ND | 2.77V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise 
LP3962ET-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 70-2205 290 2.21 1.69 CMOS Regulator 105 78 57 
LP3962ET-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator TO-220-5 2.90 221 1.69 LP3982IMM-2.77TR-ND | 2.77V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise 
LP3963ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator T0-263-5 3.70 2.82 2.15 CMOS Regulator 365.30/1,000 
LP3963ES-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator TO-263-5 | 3.70 2.82 2.15 LP3982IMM-2.82CT-ND | 2.82V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise 
IPSS63E8 S0-ND a MAP rata [DO lia iE. To28e 370 oe oe LP3aszimw-2.soTR-ND | 282V, Mercpower abomA Uita {BO Low ie 
-0.0-1 : ‘asi ra inear Regulator i = i “ a re. - . , Micropower m. fa ow Noise 
LP3963ET-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator TO-220-5 3.70 282 215 CMOS Regulator 365.30/1,000 
LP3963ET-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 70-2205 3.70 282 215 LP3982IMM-3.0CT-ND__ | 3V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg 105 78 57 
[P3963ET-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator T0-2205 370 282 215 [P3982IMM-3.0TR-ND | 3V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg 365.30/1,000 
LP3963ET-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator... T0-220-5 3.70 282 2.15 LP3982IMM-3.3CT-ND | 3.3V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg. 1.05 hh Aye 
LP3964EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. .SOT-223-5 2.67 1.98 1.47 LP3982IMM-3.3TR-ND | 3.3V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg. 365.30/1,000 
LP3964EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator . . SOT-223-5 1100.80/1,000 LP3983ITL-1.8CT-ND 1.8V, Micropower 5mA CMOS Voltage Regulator . 1.18 87 63 
LP3964EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator . .SOT-223-5 2.67 1.98 1.47 LP3983ITL-1.8TR-ND 1.8V, Micropower 5mA CMOS Voltage Regulator . 117.75/250 
LP3964EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator . . SOT-223-5 1100.80/1,000 LP3983ITL-2.5CT-ND 2.5V, Micropower 5mA CMOS Voltage Regulator . 118 87 63 
LP3964EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator . -$0T-223-5 2.67 1.98 1.47 LP3983ITL-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 5mA CMOS Voltage Regulator . 117.75/250 
LP3964EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator . . SOT-223-5 1100.80/1,000 LP3984IBP-1.8CT-ND | 1.8V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Re 114 8461 
LP3964EMP-5.0CT-ND | 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator -$0T-223-5 2.67 1.98 1.47 LP3984IBP-1.8TR-ND | 1.8V, Micropower 150mA Ultra LOO CMOS Volt. Re 114.00/250 
LP3964EMP-5.0TR-ND _ | 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator .SOT-223-5 1100.80/1,000 LP3984IBP-3.1CT-ND | 3.1V, Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Re 114.8461 
LP3964EMP-ADJCT-ND | Adj., 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulato "S01-223-5 267 1.98 147 LP39841BP-3.1TR-ND | 3.1V, Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Re 114.00/250 
LP3964EMP-ADJTR-ND | Adj., 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulato . S0T-223-5 1100.80/1,000 LP3984IMF-1.5CT-ND | 1.5V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Re i OV Ono 
LP3964ES-1.8-ND 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator . T0-263-5 3.04 226 1.7 LP3984IMF-1.5TR-ND | 1.5V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg 370.50/1,000 
LP3964ES-2.5-ND 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator T0-263-5 3.04 226 1.67 LP3984IMF-1.8CT-ND | 1.8V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Re TOK 679) 07 
LP3964ES-3.3-ND 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator . T0-263-5 3.04 226 1.67 LP3984IMF-1.8TR-ND__ | 1.8V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Re 370.50/1,000 
LP3964ES-5.0-ND 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator T0-263-5 3.04 226 1.67 LP3984IMF-2.0CT-ND | 2V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 107, 79ST 
LP3964ES-ADJ-ND Adj., 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator T0-263-5 3.04 226 1.67 LP3984IMF-2.0TR-ND | 2V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 370.50/1,000 
LP3964ET-1.8-ND 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator . TO-220-5 3.04 226 1.67 LP3984IMF-3.1CT-ND | 3.1V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Re 107 7957 
LP3964ET-3.3-ND 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. T0-220-5 3.04 226 1.67 LP3984IMF-3.1TR-ND — | 3.1V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Re 370.50/1,000 
LP3964ET-ADJ-ND Adj., 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulato T0-220-5 3.04 226 1.7 LP3984ITP-1.8CT-ND  votebe Reailcta eum Ultra LDO CMOS smierosvin Eee 
[P3965EMP-ADJCT-ND | Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato’ “S0T-223-5 258 1.96 1.50 é eal : : : 
LP3965EMP-ADJTR-ND | Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato! .SOT-223-5 1297.80/1,000 LP3984ITP-1.8TR-ND | 1.8V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS ; 
LP3965EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . /S0T-223-5 2.58 1.96 1.50 Voltage Regulator . 4-microSMD 114,00/250 
LP3965EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . .SOT-223-5 1297.80/1,000 LP3984ITP-2.9CT-ND | 2.9V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS : 
LP3965EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . “S0T-223-5 2.58 1.96 1.50 i PagBATTRA TRA sane Regulator Fe --4-microSMD 1.14 8461 
LP3965EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. “SOT-223-5 7297.80/1,000 Gealt Vota a RSGLIBIGi my asrilero8Mib 414.00/250 
LP3965EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . .S0T-223-5 2.58 1.96 1.50 gered siete een : 
LP3965EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . ~S0T-223-5 1297.80/1,000 LP3985IBL-2.8CT-ND | 2.8V, Micropower 150mA Low Noise : 
LP3965EMP-5.0CT-ND | 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator "S0T-223-5 2.58 1.96 1.50 Ultra LDO CMOS Voltage Regulator -S-microSMD 96 71ST 
LP3965EMP-5.0TR-ND | 5V,, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator _S0T-223-5 1297.80/1,000 LP3985IBL-2.8TR-ND ie icronowet (oom io poe ieee (SE 
LP3965ES-1.8-ND 7.8V, 1.54 Fast Ultra LDO Linear Regulator . T0-2635 290 221 1.69 aot oe olege eau eee: : 
LP3065ES-2. : LP39851BL-2.9CT-ND 2.9V, Micropower 150mA Low Noise 
-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . TO-263-5 2.90 221 1.69 ail 
; Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. ... 5-microSMD 96 ral oil 
LP3965ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . T0-263-5 2.90 221 1.69 IESE Te BRT ETL 
LP3965ES-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator T0-263-5 2.90 221 1.69 : ite TBO CMOS yi iy Ral iain SAleraehAD sScEIREO 
LP3965ES-ADJ-ND Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato T0-263-5 2.90 221 1.69 rae Oltage Neguiator: ome : 
~ - LP3985IBL-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 150mA Low Noise 
LP3965ET-ADJ-ND Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato 70-2205 290 221 1.69 oe 
: Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. ... 5-microSMD 96 AA pil 
LP3965ET-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . T0-220-5 2.90 221 1.69 aay i j 
: LP39851BL-3.3TR-ND 3.3V, Micropower 150mA Low Noise 
LP3965ET-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . TO-220-5 2.90 221 1.69 Ultra LDO CMOS Voltage Regulator 5-microSMD 95.63/250 
LP3965ET-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . T0-220-5 2.90 221 1.69 = - ~ - 
EOL A 9911. LP3985|BP-2.8CT-ND 2.8V, Micropower 150mA Low Noise 
LP3965ET-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 10-2205 2.90 2.21 1.69 ; 
- - Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. ... 5-microSMD .96 al pol 
LP3966ES-ADJ-ND Adj., 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. T0-263-5 3.70 282 2.15 re a i A 
LP3985|BP-2.8TR-ND 2.8V, Micropower 150mA Low Noise 
LP3966ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator T0-263-5 3.70 282 2.15 rem 
‘ Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. ... 5-microSMD 95.63/250 
LP3966ES-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator T0-263-5 3.70 282 215 LP39851BP-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 150mA Low Noise 
LP3966ES-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator T0-263-5 3.70 282 2.15 ; Ultra LDO CMOS Voltage Regulator 5-microSMD 96 71.51 
LP3966ES-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator T0-263-5 3.70 2.82 2.15 [PS985IBP-3.3TR-ND | 33V, Micropower TS0mA Low Noise = : : : 
LP3966ET-ADJ-ND Adj., 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . T0-220-5 3.70 282 2.15 ‘ Ultra LDO CMOS Voltage Regulator _.5-microSMD 95.63/250 
LP3966ET-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 10-2205 3.70 282 215 LP3985IBP-5.0CT-ND | 5V, Micropower 150mA Low Noise 
LP3966ET-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 10-2205 3.70 282 2.15 Ultra LDO CMOS Voltage Regulator _5-microSMD 96 = 71.—S—S 
LP3966ET-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.70 282 2.15 LP3985|BP-5.0TR-ND | 5V, Micropower 150mA Low Noise 
LP3966ET-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.70 2.82 2.15 Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. _.. 5-microSMD 95.63/250 


LP3970SQ-31CT-ND 
LP3970SQ-31TR-ND 
LP3970SQ-35CT-ND 


Power Management Unit for Adv. Application Processor* ....48-LLP 
Power Management Unit for Adv. Application Processor* . 
Power Management Unit for Adv. Application Processor 


8.09 640 5.13 
4774.00/1,000 
8.09 640 5.13 


LP3970SQ-35TR-ND Power Management Unit for Adv. Application Processor 1222.38/250 
LP3970SQ-44CT-ND Power Management Unit for Adv. Application Processor 8.09 640 5.13 
LP3970SQ-44TR-ND Power Management Unit for Adv. Application Processor 1222.38/250 
LP3970SQ-45CT-ND Power Management Unit for Adv. Application Processor 8.09 640 5.13 
LP3970SQ-45TR-ND Power Management Unit for Adv. Application Processor 1222.38/250 


LP3981ILD-2.5CT-ND 
LP3981ILD-2.5TR-ND 


2.5V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. 
2.5V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. 


1.21 89 65 
419.90/1,000 


LP3985/M5-2.5CT-ND 
LP3985IM5-2.5TR-ND 
LP3985IM5-2.6CT-ND 


2.5V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
2.5V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
2.6V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 


SOT-23-5 


SOT-23-5 


SOT-23-5 


W04) 75.85 
322.00/1,000 
104 675.85 


LP3981ILD-2.83CT-ND 
LP3981ILD-2.83TR-ND 
LP3981ILD-3.0CT-ND 
LP3981ILD-3.0TR-ND 
LP3981ILD-3.3CT-ND 


2.83V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Re: 
2.83V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Re: 
3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg 
3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg 
3.3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. 


1.21 Le as 
419.90/1,000 

1.21 89 65 
419.90/1,000 

1.21 89.65 


LP3985IM5-2.6TR-ND 
LP3985IM5-2.7CT-ND 
LP3985IM5-2.7TR-ND 


2.6V, Micropower 150mA Low Noise 


Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. }OT-23-5 
2.7V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. SOT-23-5 
2.7V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. SOT-23-5 


322.00/1,000 
1.04 75 .55 
322.00/1,000 


LP3981ILD-3.3TR-ND 

LP3981IMM-2.5CT-ND 
LP3981IMM-2.5TR-ND 
LP3981IMM-2.7CT-ND 
LP3981IMM-2.7TR-ND 


3.3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. 
2.5V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. 
2.5V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. 
2.7V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg..... 
2.7V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg...... 8-MSOP 


419.90/1,000 


LP3985IM5-2.8CT-ND 
LP3985IM5-2.8TR-ND 
LP3985|M5-285CT-ND 


2.8V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
2.8V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
2.85V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 


OT-23-5 
SOT-23-5 


SOT-23-5 


104 4.75 «85 
322.00/1,000 
104.7555 


LP3981IMM-2.83CT-ND 
LP3981IMM-2.83TR-ND 
LP3981IMM-3.0CT-ND 
LP3981IMM-3.0TR-ND 
LP3981IMM-3.03CT-ND 


2.83V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. .. 8-MSOP 
2.83V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. .. 8-MSOP 
3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg . 8-MSOP 
3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg . 8-MSOP 
3.03V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. .. 8-MSOP 


114 84 61 
395.20/1,000 
114 84 61 
395.20/1,000 
114 8461 
395.20/1,000 
114 84 61 
395.20/1,000 
114.84 61 


LP3985IM5-285TR-ND 
LP3985IM5-2.9CT-ND 
LP3985IM5-2.9TR-ND 


2.85V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
2.9V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
2.9V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 


SOT-23-5 


SOT-23-5 


SOT-23-5 


322.00/1,000 
1.04 75 55 
322.00/1,000 


* RoHS Compliant 


(Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(t073) 983 


National 
Semiconductor 


LINEAR SERIES (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LP3985IM5-3.0CT-ND. 3V, Micropower 150mA Low Noise LP3988IMF-2.85CT-ND | 2.85V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. SOT-23-5 1.04 5\ 65 Voltage Regulator with Power Good SOT-23-5 96 AAl 52 
LP3985IM5-3.0TR-ND 3V, Micropower 150mA Low Noise LP3988IMF-2.85TR-ND | 2.85V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. SOT-23-5 322.00/1,000 Voltage Regulator with Power Good SOT-23-5 334.10/1,000 
LP3985IM5-3.1CT-ND 3.1V, Micropower 150mA Low Noise LP3988IMF-3.0CT-ND 3V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. SOT-23-5 1.04 150389) Voltage Regulator with Power Good SOT-23-5 96 alAl 52 
LP3985IM5-3.1TR-ND 3.1V, Micropower 150mA Low Noise LP3988IMF-3.0TR-ND 3V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. SOT-23-5 322.00/1,000 Voltage Regulator with Power Good SOT-23-5 334.10/1,000 
LP3985|M5-3.2CT-ND 3.2V, Micropower 150mA Low Noise LP3988IMF-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
BAGREIME A OTEND ere ree hs aa SOT-23-5 1.04 75 55 Voltage Regulator with Power Good SOT-235 96 71 52 
LP39851M5-3.2TR- -2V, Micropower 150mA Low Noise LP3988IMF-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator SOT-23-5 322.00/1,000 Voltage Regulator with Power Good SOT-23-5 334.10/1,000 
LP3985IM5-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 150mA Low Noise LP3988ITL-1.85CT-ND | 1.85V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. SOT-23-5 1.04 75 55 Voltage Regulator with Power Good ..5-microSMD 1.07 79.57 
LP3985IM5-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 150mA Low Noise LP3988ITL-1.85TR-ND | 1.85V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator SOT-23-5 322.00/1,000 Voltage Regulator with Power Good .5-microSMD 106.88/250 
LP3985IM5-4.7CT-ND "dle LDGOMOS Volto Reauletan 507-235 Woes LP3988ITL-2.6CT-ND | 2.6V, Micropower 150mA Ultra LDO CI 
gs u 2 2 Voltage Regulator with Power Good ..5-microSMD 1.07 19 57 
LP39851M5-4.7TR-ND 4.7V, Micropower 150mA Low Noise 5 5 = 
Fe TR cg coe CMOS Voltage Regulator. S0T-23-5 322.00/1,000 pentes "Vehede RTlele WAN Fear oe ...5-microSMD 106.88/250 
SIM aes 0G Ts ”Titte [bo CMOS Volags Raqulebe sot.23-5 WIE LP3988ITL-2.85CT-ND | 2.85V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
nee : . Voltage Regulator with Power Good ...5-microSMD 1.07 ae) ey / 
LP3985IM5-5.0TR-ND | SV, Micropower 150mA Low Noise LP3988ITL-2.85TR-ND | 2.85V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. SOT-23-5 322.00/1,000 Voltage Regulator with Power Good 106.88/250 
LP3985ITL-2.5CT-ND 2.5V, Micropower 150mA Low Noise = 7 = = : 
0S oo et ses oe nisi | ESDUETEERD 72150 nr eae Rr ese 
LP3985ITL-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 150mA Low Noise ; a ; ge Reguiator BOUL 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD 95.63/250 LP3990MF-1.5CT-ND 1.5V, 150mA Linear Voltage Regulator* 1.07 JE _ Sie 
LP3985ITL-2.7CT-ND 2.7V, Micropower Seon ea Noles : LP3990MF-1.5TR-ND 1.5V, 150mA Linear Voltage Regulator* 370.50/1,000 
i aie a LP3990MF-1.8CT-ND 1.8V, 150mA Linear Voltage Regulator* 1.07 (Oe on 
Ta EORTTG SW Meranewert rage Regulator microSMD ERSCMaa GIES LP3990ME-1.8TR-ND | 7.8V, 150mA Linear Voltage Regulator* 370.50/1,000 
Uta D0 CMOS Vokage Regulator S-microsMD ——95.69/250 | [paseonE-2 STAND 2 6V180mA Linear Voltage Regulator 1 sro. 000. 
Bees eae eer ctopower, teome ow rene S-microSiD [Cea er LP3990MF-2.8CT-ND | 2.8V, 150mA Linear Voltage Regulator* ior) 
LP3985ITL-2.8TR-ND 2.8V, Micropower ccoah i Noles . 4 : LP3990MF-2.8TR-ND 2.8V, 150mA Linear Voltage Regulator* 370.50/1,000 
; Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD 95.63/250 LP3990MF-3.3CT-ND 3.3V, 150mA Linear Voltage Regulator . 1.07 Te a 
LP3985ITL-285CT-ND 7.85V, Micropower 150mA Low Noise LP3990MF-3.3TR-ND 3.3V, 150mA Linear Voltage Regulator .. 370.50/1,000 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD 96 val 51 LP3990SD-0.8CT-ND 0.8V, 150mA Linear Voltage Regulator .. 1.12 83 60 
LP3985ITL-285TR-ND 2.85V, Micropower aso ee Noise . LP3990SD-0.8TR-ND 0.8V, 150mA Linear Voltage Regulator 388.70/1,000 
VWlers, : LP3990SD-1.2CT-ND 1.2V, 150mA Linear Voltage Regulator 1.12 Ek!) 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD 95.63/250 
LP3985ITL-3.0CT-ND 3V, Micropower TERIA OW Nolce LP3990SD-1.2TR-ND 1.2V, 150mA Linear Voltage Regulator* 388.70/1,000 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator 5-microSMD 96 Tal 51 LP3990SD-1.35CT-ND. 1.35V, 150mA Linear Voltage Regulator*. 1.12 83 6 
a a 7 = LP3990SD-1.35TR-ND | 1.35V, 150mA Linear Voltage Regulator*. 388.70/1,000 
Fao ous ou ee bO GMOS Votege Reculeios Peter aaGapER LP3990SD-1.5CT-ND | 1.5V, 150mA Linear Voltage Regulator 112-83) 6 
LP3985ITL-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 150mA Low Noise : LP3990SD-1.5TR-ND 1.5V, 150mA Linear Voltage Regulato 388.70/1,000 
; Ultra LDO CMOS Voltage Regulator -microSMD 96 fal I LP3990SD-1.8CT-ND 1.8V, 150mA Linear Voltage Regulato 1.12 83 60 
LP3985ITL-3.3TR-ND 3.3V, Micropower 150mA Low Noise LP3990SD-1.8TR-ND 1.8V, 150mA Linear Voltage Regulator .. 388.70/1,000 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD 95.63/250 LP3990SD-2.5CT-ND 2.5V, 150mA Linear Voltage Regulator .. 1.12 83 60 
A x i i LP3990SD-2.5TR-ND 2.5V, 150mA Linear Voltage Regulator 388.70/1,000 
PeSoeS tS OC NE titre CBO MOS Vohage Ratatat SemtoroSMD MCeRe or LP3990SD-2.8CT-ND | 2.8V, 150mA Linear Voltage Regulato 11283 60 
LP3985ITL-5.0TR-ND 5V, Micropower 150mA Low Noise LP3990SD-2.8TR-ND 2.8V, 150mA Linear Voltage Regulato 388.70/1,000 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD 95.63/250 LP3990TL-0.8CT-ND 0.8V, 150mA Linear Voltage Regulato 1.07 omer 
LP3986BL-2525CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS LP3990TL-0.8TR-ND 0.8V, 150mA Linear Voltage Regulato 106.88/250 
Voltage Regulator 8-microSMD 1.73 1.27. .92 LP3990TL-1.2CT-ND 1.2V, 150mA Linear Voltage Regulato 1.07 TN Sil 
LP3986BL-2525TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS LP3990TL-1.2TR-ND 1.2V, 150mA Linear Voltage Regulato 106.88/250 
Voltage Regulator 8-microSMD 172.50/250 LP3990TL-1.35CT-ND 1.35V, 150mA Linear Voltage Regulator 1.07 TONES 
LP3986BL-285285CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS LP3990TL-1.35TR-ND 1.35V, 150mA Linear Voltage Regulator 106.88/250 
Voltage Regulator 8-microSMD 1.73 1.27. 92 LP3990TL-1.5CT-ND 1.5V, 150mA Linear Voltage Regulator .. 1.07 TN SHE 
LP3986BL-285285TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS LP3990TL-1.5TR-ND 1.5V, 150mA Linear Voltage Regulator .. 106.88/250 
Voltage Regulator 8-microSMD 172.50/250 LP3990TL-1.8CT-ND 1.8V, 150mA Linear Voltage Regulator 1.07 A SHE 
LP3986BL-3028CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS LP3990TL-1.8TR-ND 1.8V, 150mA Linear Voltage Regulato: 106.88/250 
Voltage Regulator -microSMD 1.73 1.27. 92 LP3990TL-2.5CT-ND 2.5V, 150A Linear Voltage Regulato 1.07 ELOmeeor 
LP3986BL-3028TR-ND | Dual Micropower 1 LP3990TL-2.5TR-ND 2.5V, 150mA Linear Voltage Regulato: 106.88/250 
Voltage Regulator 8-microSMD 172.50/250 LP3990TL-2.8CT-ND 2.8V, 150A Linear Voltage Regulato 1.07 niObee nol 
LP3986BL-3030CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS LP3990TL-2.8TR-ND 2.8V, 150mA Linear Voltage Regulato 106.88/250 
ve soir ate | PERI area i ocean on ee lio 
[P3986BL-3030TR-ND | Dual Mi 750mA Ultra LDO CMOS -1.57R- -5V, Voltage Regulator with Shutdown. 90/1, 
Voltage Regulator ames 8-microSMD 472.50/250 LP3995ILD-1.8CT-ND 1.8V, Micropower 150mA CMOS Voltage Reg. with SD 116 86 62 
LP3986BL-3131CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LP3995ILD-1.8TR-ND 1.8V, Micropower 150mA CMOS Voltage Reg. with SS) 403.00/1,000 
Voltage Regulator 8-microSMD 1.73 1.27 .92 LP3995ILD-2.8CT-ND 2.8V, Micropower 150mA CMOS Voltage Reg. with SD 1.16 86.62 
LP3986BL-3131TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS LP3995ILD-2.8TR-ND 2.8V, Micropower 150mA CMOS Voltage Reg. with SD 403.00/1,000 
Voltage Regulator 8-microSMD 172.50/250 LP3995ILD-3.0CT-ND 3V, Micropower 150mA CMOS Voltage Reg. with SD 1.16 86 62 
ms a lla SESS tac a at? 1 
Voltage Regulat 8-mictoSMD 1.73 1.27 92 “1.5CT- SV, . Reg. . : : / 
usemaaeeeecmeam NEN Meropower 1S0mA Ultra LDO CMOS a LP3Q9SITL-1.5TR-ND | 1.5V, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. with SD. 106.88/250 
Voltage Regulator 8-microSMD 172.50/250 LP3995ITL-1.8CT-ND 1.8V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown. 1.07 19 57 
LP3986TL-2525CT-ND Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS LP3995ITL-1.8TR-ND 1.8V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown. 106.88/250 
waa caiesuo _A70_.t_an | USI emery es se a 1 selon 
LP3986TL-2525TR-ND | Dual Mi 750mA Ultra LOO CMOS “2.4TR- .1V, Micropower 150m olt. Reg. with SD. 5 
Voltage Regulator ce 8-microSMD 472.50/250 LP3995ITL-2.5CT-ND 2.5V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown. -microSMD 107 elon 
LP3986TL-2528CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS LP3995ITL-2.5TR-ND 2.5V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown.....microSMD 106.88/250 
Voltage Regulator 8-microSMD 1.73 1.27 .92 LP3995ITL-2.8CT-ND 2.8V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown.....microSMD 1.07 a) sy 
LP3986TL-2528TR-ND Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS LP3995ITL-2.8TR-ND 2.8V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown.....microSMD 106.88/250 
Voltage Regulator 8-microSMD 172.50/250 LP3995ITL-2.85CT-ND 2.85V, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. - 
LP3986TL-2818CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS with Shutdown .5-microSMD__ 1.07 7957 
Voltage Regulator* 8-microSMD 1.73 1.27 .92 LP3995ITL-2.85TR-ND | 2.85V, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. 
LP3986TL-2818TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS with Shutdown 106.88/250 
Voltage Regulator* 8-microSMD 172.50/250 LP3995ITL-3.0CT-ND 3V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown 1.07 HA) SY 
LP3986TL-3028CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS LP3995ITL-3.0TR-ND 3V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown 106.88/250 
Voltage Regulator 8-microSMD 1.73 1.27.92 LP3997MM-3.3CT-ND 3.3V, Micropwr 250mA CMOS LDO Regulator* .... heey aldeeh ns 


LP3986TL-3028TR-ND 
LP3986TL-3030CT-ND 
LP3986TL-3030TR-ND 


Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 
Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 
Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 


172.50/250 
ATS 2792! 


LP3997MM-3.3TR-ND 
LP39991TL-1.8CT-ND 


3.3V, Micropwr 250mA CMOS LDO Regulator* 
1.8V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 


8-MSOP 


482.30/1,000 
WO i) eve 


Voltage Regulator -microSMD 172.50/250 
LP3987ITL-2.5CT-ND 2.5V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. with Sleep . -microSMD 1.14 84 61 
LP3987ITL-2.5TR-ND 2.5V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. with Sleep . 114.00/250 
LP3987ITL-2.6CT-ND 2.6V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. with Sleep . 1.14 84 61 
LP3987ITL-2.6TR-ND 2.6V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. with Sleep . 114.00/250 
LP3987ITL-2.8CT-ND 2.8V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. with Sleep . 1.44 84 61 
LP3987ITL-2.8TR-ND 2.8V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. with Sleep . 114.00/250 
LP3988IMF-2.5CT-ND 2.5V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator with Power Good 96 Zl 52 


LP3988IMF-2.5TR-ND 


2.5V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator with Power Good 


334.10/1,000 


LP3999ITL-1.8TR-ND 1.8V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 106.88/250 
LP3999ITL-1875CT-ND | 1.875V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 1.07 219) er 
LP3999ITL-1875TR-ND | 1.875V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown -microSMD 106.88/250 
LP3999ITL-2.4CT-ND 2.4V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown -microSMD 1.07 TO er 
LP3999ITL-2.4TR-ND 2.4V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown -microSMD 106.88/250 
LP3999ITL-2.5CT-ND 2.5V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown -microSMD 1.07 TE SHE 
LP3999ITL-2.5TR-ND 2.5V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown -microSMD 106.88/250 
LP3999ITL-2.8CT-ND 2.8V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown -microSMD 1.07 190 no 
LP3999ITL-2.8TR-ND 2.8V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown -microSMD 106.88/250 
LP3999ITL-3.3CT-ND 3.3V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown -microSMD 1.07 SHE 
LP3999ITL-3.3TR-ND 3.3V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown -microSMD 106.88/250 


LP5526TLCT-ND 


Lighting Management Unit, High Voltage 
Boost Converter* NEW! 


4.75 3.61 2.76 


* RoHS Compliant 


(Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


984 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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National 
Semiconductor 


LINEAR SERIES (Continued) 


Digi-Key ne Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description = Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LPS526TLTR-ND Lighting Management Unit, High Voltage ‘ LP38693MP-2.5CT-ND | 2.5V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator SOT-223 1.87 1.37 1.00 
Boost Converter* NEW!.. . -~- 25-microSMD 631.75/250 LP38693MP-2.5TR-ND | 2.5V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator S0T-223 647.40/1,000 
LPS527TLCT-ND Tiny TED Dever for GameralHash, 4:TEDS wth ; LP38693MP-3.3CT-ND | 3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator §0T-223 1.87 1.37 1.00 
IC Programmability* NEW............ -  80-microSMD 4.53 3.44 2.63 LP38693MP-3.3TR-ND | 3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator SOT-223 647.40/1,000 
Peer ant ak PSG SEnblIiee MEDUT Se sige aaa aaeaose LP38693MP-5.0CT-ND | 5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator SOT-223 1.87 1.37 1.00 
2 = Ba : LP38693MP-5.0TR-ND | 5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator SOT-223 647.40/1,000 
LPSSSOSOCT-ND peas Compliant Energy eee eees LP38693MP-ADJCT-ND | Adjustable, 500mA LDO CMOS Linear Regulato $0T-223 1.87 1.37 1.00 
wrseosrno [roel ai Gann . I BES eee 
eae 20t Managament ite NEW B27 688 525 | paasuasba 3CT ND] 45V,SOOMALDO CMOS Linear equa Sup tar 1371.00 
LP5551SQTR-ND Energy Management Unit* NEW! 1250.95/250 a aoe ck 4 i ‘ z 
LP3Q00TL-1.5CT-ND | 1.5V.100mA Linear Regulato 1G) a 6 LP38693SD-3.3TR-ND | 3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator 6-LLP 647.40/1,000 
LP5900TL-1.5TR-ND | 1.5V' 100mA Linear Regulato 475.50/250 LP38693SD-5.0CT-ND | 5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator 6-LLP 1.87 1.37 1.00 
LP5900TL-1.8CT-ND | 1.8V’ 100mA Linear Regulator* 461 120 99 LP38693SD-5.0TR-ND | 5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator 6-LLP 647.40/1,000 
LP5900TL-1.8TR-ND | 1.8V’ 100mA Linear Regulator* 175.50/250 LP38693SD-ADJCT-ND | Adjustable, 500mA LDO CMOS Linear Regulato 6-LLP 1.87 1.37 1.00 
LP59001L-2.0CT-ND 2.0V, 100mA Linear Regulator* 1.61. 1.20  .89 LP38693SD-ADJTR-ND Adjustable, 500mA LDO CMOS Linear Regulato 647.40/1,000 
LP5900TL-2.0TR-ND 2.0V, 100mA Linear Regulator* 175.50/250 LP38841MR-ADJ-ND Adjustable, 0.8A, LDO Linear Regulator .. 495 3.77 2.88 
LP5900TL-2.2CT-ND 2.2V, 100mA Linear Regulator* 1.61 1.20 89 LP38841S-1.2-ND 1.2V, 0.8A, LDO Linear Regulator .. 495 3.77 2.88 
LP5900TL-2.2TR-ND 2.2V, 100mA Linear Regulator* 175.50/250 LP38841T-1.2-ND 1.2V, 0.8A, LDO Linear Regulator cs 495 3.77 2.88 
LP5900TL-2.5CT-ND 2.5V, 100mA Linear Regulator* 1.61 120 89 LP38842MR-ADJ-ND Adjustable, 1.5A, LDO Linear Regulator. 5.18 3.94 3.01 
TP59001L-2.5TR-ND | 2.5V, 100mA Linear Regulator* 175.50/250 [P38842S-0.8-ND 0.8V, 1.5A, LDO Linear Regulator. 518 3.94 3.01 
LPS9O0TL-2.8CT-ND | 2.8V, 100mA Linear Regulator 1.61 120 89 LP38842S-1.2-ND 1.2V, 1.5A, LDO Linear Regulato 518 3.94 3.01 
LPS9O0TL-2.8TR-ND | 2.8V, 100mA Linear Regulato! 175.50/250 LP38842S-1.5-ND 1.5V, 1.5A, LDO Linear Regulato 518 3.94 3.01 
LP5900TL-3.0CT-ND 3V, 100mA Linear Regulator. AGI. 20 a9. LP38842T-0.8-ND 0.8V, 1.54, LDO Linear Regulato) 5.18 3.94 3.01 
LP5900TL-3.0TR-ND 3V, 100mA Linear Regulator. 175.50/250 LP38842T-1.2-ND 1.2V, 1.5A, LDO Linear Regulator .. 5.18 3.94 3.01 
CP5900TL-3.3CT-ND | 3.3V, 100mA Linear Regulatoi 161 120 89 LP38842T-1.5-ND T.5V, 1.5A, LDO Linear Regulator 518 3.94 3.01 
LPS900TL-3.3TR-ND 3.3V, 100mA Linear Regulato 175.50/250 LP38843S-0.8-ND 0.8V, 3A, LDO Linear Regulator .. 5.36 4.24 3.40 
Tee MET AoTND yi iam we ae nee Regulator 99 MEGA G82 LP38843S-1.2-ND 1.2V, 3A, LDO Linear Regulator .. 5.36 4.24 3.40 
-1.37R- 3V, 150m oltage Regulator 60/1, LP38843S-1.5-ND 1.5V, 5.36 4.24 3.40 
LP5951MG-1.3CT-ND | 1.3V, 150mA LDO CMOS Voltage Regulator 1.07.78 56 .P38843T-0.8-ND 08 536 424 340 
[P5951MG-1.3TR-ND | 1.3V, 150mA LDO GMOS Voltage Regulator 666.40/2,000 [P388437-1.2-ND 7.2V, 3A, LDO Linear Regulator. 5364.04 340 
Meee aE ee Ue Cm exe teomA LOO CMOS Voltage Regulator Teese Onn LP38843T-1.5-ND 1.5V, 3A, LDO Linear Regulator . 5.36 4.24 3.40 
Lae Ta a By, [poh 10, 1.0 cmos Sor of FEROS tat LP38852S-ADJ-ND Adjustable, 1.5A, LDO Linear Regulator* NE! 475 361 276 
Be By oe ow tt, T ingar ne gUulator: ‘ : ; LP38852T-ADJ-ND Adjustable, 1.54, LDO Linear Regulator* NEW: 475 3.61 2.76 
LP8340CDT-2.5-ND 2.5V, LDO, Low 10, 1.0A CMOS Linear Regulator 1.70 125 91 faee ee RNINT Adjustable” 3A, DO Linear Regulator* NEW Gay cel Sen 
[P8340CD1-3.3-ND 3.3V, LDO, Low 10, 1.0A CMOS Linear Regulator 770 125 91 ; tee : = : : : 
LP8340CDT-5.0-ND 5V, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulato 170 125 91 ee erg restate a ihe eet pea: * NEI ae aa oa 
LP8340CLD-1.8CT-ND _ 1.8V, LDO, Low 1, 1.0A CMOS Linear Regulator 1.70 125 94 951-0.8- BV, 1.5A, inear Regulator*. : 25 2. 
LP8340CLD-1.8TR-ND | 1.8V, LDO. Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulator 588.90/1,000 LP38855T-1.2-ND 1.2V.1.5A, LOO Linear Regulator*- 4.28 3.25 2.48 
LP8340CLD-2.5CT-ND | 2.5V, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulator 170 125 9 LP38856S-0.8-ND 0.8V, 3A, LDO Linear Regulator’... 5.23 3.98 3.04 
[P8340CLD-2.5TR-ND | 2.5V, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulator 588.90/1,000 LP38856S-1.2-ND 1.2V, 3A, LDO Linear Regulator 5.23 3.98 _ 3.04 
LP8340CLD-3.3CT-ND | 3.3V, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulator 170 125 91 LP38856T-0.8-ND 0.8V, 3A, LDO Linear Regulator* 5.23 3.98 3.04 
LP8340CLD-3.3TR-ND | 3.3V, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulator 588.90/1,000 LP38856T-1.2-ND 1.2V, 3A, LDO Linear Regulator* 5.23 3.98 3.04 
LP8340CLD-5.0CT-ND | 5V, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulato 170 125 9 LP38858T-0.8-ND 0.8V, 1.5A, LDO Linear Regulator* 4.28 3.25 2.48 
LP8340CLD-5.0TR-ND | 5V, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulato 588.90/1,000 LP38858T-1.2-ND 1.2V, 1.5A, LDO Linear Regulator* 4.28 3.25 2.48 
LP8340CLD-ADJCT-ND | Adjustable, LDO, Low 10, 1.0A CMOS Linear Regulato ZO 25 EOI LP38859S-0.8-ND 0.8V, 3A, LDO Linear Regulator* 5.23 3.98 3.04 
LP8340CLD-ADJTR-ND | Adjustable, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulato 588.90/1,000 LP38859S-1.2-ND 1.2V, 3A, LDO Linear Regulator* 523 3.98 3.04 
LP8345CDT-1.8-ND 1.8V, LDO, Low IQ, 500mA CMOS Linear Regulator We es LP38859T-0.8-ND 0.8V, 3A, LDO Linear Regulator* 5.23 3.98 3.04 
LP8345CDT-2.5-ND 2.5V, LDO, Low 10, 500mA CMOS Linear Regulator 1.72 126 92 LP38859T-1.2-ND 1.2V, 3A, LDO Linear Regulator* 5.23 3.98 3.04 
LP8345CDT-3.3-ND 3.3V, LDO, Low 10, 500mA CMOS Linear Regulator dene leeG) 92) LP55271TLCT-ND Tiny LED Driver for Camera Flash, 
LP8345CDT-5.0-ND 5V, LDO, Low 10, 500mA CMOS Linear Regulator... E72 CI g2 l2¢ Programmability* NEW!..... 453 3.44 2.63 
LP8345CLD-1.8CT-ND. 1.8V, LDO, Low 1Q, 500mA CMOS Linear Regulator Wwe a3 92 LP55271TLTR-ND Tiny LED Driver for Camera Flash, 4 LEDs with 
LP8345CLD-1.8TR-ND 1.8V, LDO, Low 10, 500mA CMOS Linear Regulator 595.40/1,000 12C Programmability* NEWS..... 601.83/250 
LP8345CLD-2.5CT-ND | 2.5V, LDO, Low IQ, 500mA CMOS Linear Regulator alk 72m 2 Oo LPC660AIM-ND Low Power Quad CMOS Op Amp, A Grade 05) 240 ml77 
LP8345CLD-2.5TR-ND _| 2.5V, LDO, Low 1Q, 500mA CMOS Linear Regulator 595.40/1,000 LPC660IM-ND. Low Power Quad CMOS Op Amp 298 2.21 1.64 
[P8345CLD-3.30T-ND | 3.3V, LDO, Low 10, 500mA CMOS Linear Regulator 172 126 92 LPC661IM-ND Low Power CMOS Op Amp... 2.08 1.55 1.14 
LP8345CLD-3.3TR-ND | 3.3V, LDO, Low IQ, 500mA CMOS Linear Regulator 595.40/1,000 fF 
LP8345CLD-5.0CT-ND | 5V, LDO, Low IQ, 500mA CMOS Linear Reguilato 172 126° 92 Hea HL) Low Power Dual CMOS Op Amp, A Grade: Bee ie ee 
: LPC662IM-ND Low Power Quad CMOS Op Amp 2.48 1.84 1.36 
LP8345CLD-5.0TR-ND | 5V, LDO, Low IQ, 500mA CMOS Linear Regulator... 595.40/1,000 i ; 
LP8345CLD-ADJCT-NO__| Adjustable, LDO, Low 10, 500mA CMOS Linear Regulato 1.72 1.26 | 92 HABE eT Single General Purpose Low Volt, LP, p Cee eo 
i i i a - 9 Z 2 zs LPV321M5TR-ND Single General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp 364.00/1,000 
eee BAD esta TOO row ta, 500mA CMOS Linear Regulator... 595.40/1,000 LPV321M7CT-ND Single General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp 105 77 56 
E .2V, ge Regulator with Power Good.. .99 Te & 7 
LP8358MF-1.2TR-ND 12V 150mA LDO Volta i LPV321M7TR-ND Single General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp .. 364.00/1,000 
UE iV, ge Regulator with Power Good 308.00/1,000 
484 i LPV324M-ND Quad General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp.. 143) 1.05) :76) 
LP38690DT-1.8-ND 1.8V, 1A LDO CMOS Linear Regulator . 1.81 133 97 
9 B jl LPV324MT-ND Quad General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp..... 1.47 1.08 19 
LP38690DT-2.5-ND 2.5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator . 1.81 133 97 
- LPV358M-ND. Dual General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Am, 1.20 88 64 
PRS ceoO Die Vom 3.3V. 14 LOO CMOS Linear Regulator . TREY Ea LPV358MMCT-ND Dual General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Am 12088 64 
LP38690DT-5.0-ND 5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator 1.81 133 97 Pi ors P d u : 
LP38690SD-1.8CT-ND 1.8V, 1A LDO CMOS Linear Regulator . ikenl es) 97 LPV358MMTR-ND Dual General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Am, 416.00/1,000 
LP38690SD-1.8TR-ND LPV511MGCT-ND 880nA, R/R Input and Output Op Amp*. 1.83 1.36 1.01 


LP38690SD-2.5CT-ND 


1.8V, 1A LDO CMOS Linear Regulator .. 
2.5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator .. 


627.90/1,000 
AST ASST OF, 


LP38690SD-2.5TR-ND 
LP38690SD-3.3CT-ND 
LP38690SD-3.3TR-ND 
LP38690SD-5.0CT-ND 
LP38690SD-5.0TR-ND 


2.5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator .. 
3.3V, 1A LDO CMOS Linear Regulator .. 
3.3V, 1A LDO CMOS Linear Regulator .. 
5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator 
5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator 


627.90/1,000 
ical bse) Lye 

627.90/1,000 
Tech) esky eye 

627.90/1,000 


LPV511MGTR-ND 
LPV531MKCT-ND 


880nA, R/R Input and Output Op Amp*. 
Programmable Micropower CMOS Input, R/R 
Output Op Amp* 


753.92/1,000 
1.61 1.18 86 


LP38690SD-ADJCT-ND 
LP38690SD-ADJTR-ND 


Adjustable, 1A LDO CMOS Linear Regulator 
Adjustable, 1A LDO CMOS Linear Regulator 


1.81133 97 
627.90/1,000 


LPV531MKTR-ND 
LPV7215MFCT-ND 
LPV7215MFTR-ND 


Programmable Micropower CMOS Input, R/R 
Output Op Amp* sits 

1.8V Micropower, CMOS Input, Rail-to-Rail, 
Push Pull Output Comparator* NEW! 

1.8V Micropower, CMOS Input, Rail-to-Rail, 
Push Pull Output Comparator* NEW! 


556.40/1,000 
isa see Ry/ 


729.60/1,000 


LPV7215MGCT-ND 
LPV7215MGTR-ND 


Micropower, CMOS Input, R/R Push-Pull Output 
Comparator .... int 

Micropower, CMOS Input, R/R Push-Pull 
Comparator’ .... ‘5 


iy see Ey 


729.60/1,000 


LP38691DT-1.8-ND 1.8V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator olen: 20 see 94: 
LP38691DT-2.5-ND 2.5V, 500mA LDO CMOS Linear Regulato: 1.76 1.29 .94 
LP38691DT-3.3-ND 3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulato: eiGimne 20 ae S4: 
LP38691DT-5.0-ND 5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulato: nT OW 29 eae 94: 
LP38691SD-1.8CT-ND —_| 1.8V, 500mA LDO CMOS Linear Regulato’ al B7 Gilgen lo ye 04. 
LP38691SD-1.8TR-ND | 1.8V, 500mA LDO CMOS Linear Regulato’ 608.40/1,000 
LP38691SD-3.3CT-ND —_| 3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulato’ ul Oly 9 pane: 
LP38691SD-3.3TR-ND | 3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulato’ 608.40/1,000 
LP38691SD-5.0CT-ND =| 5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulato’ ik Gin 29 pe 94: 
LP38691SD-5.0TR-ND | 5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator .. 608.40/1,000 
LP38691SD-ADJCT-ND | Adjustable, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. lO 20 94: 
LP38691SD-ADJTR-ND | Adjustable, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. 608.40/1,000 
LP38692MP-1.8CT-ND _| 1.8V, 1ALDO CMOS Linear Regulator . : ISO a es) 
LP38692MP-1.8TR-ND | 1.8V, 1A LDO CMOS Linear Regulator . - S0T-223-5 656.64/1,000 
LP38692MP-2.5CT-ND | 2.5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator . -SOT-223-5 1.59 118 88 
LP38692MP-2.5TR-ND | 2.5V, 1ALDO CMOS Linear Regulator . - S0T-223-5 656.64/1,000 
LP38692MP-3.3CT-ND | 3.3V, 1A LDO CMOS Linear Regulator . -S0T-223-5 1.59 118 88 
LP38692MP-3.3TR-ND__| 3.3V, 1ALDO CMOS Linear Regulator . -S0T-223-5 656.64/1,000 
LP38692MP-5.0CT-ND | 5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator -S0T-223-5 1.59 1.18 = 88 
LP38692MP-5.0TR-ND | 5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator - SOT-223-5 656.64/1,000 
LP38692MP-ADJCT-ND | Adjustable, 1A LDO CMOS Linear Regulator -S0T-223-5 159 1.18 88 
LP38692MP-ADJTR-ND | Adjustable, 1A LDO CMOS Linear Regulator . SOT-223-5 656.64/1,000 
LP38692SD-5.0CT-ND _| 5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator “LLP ESO a es: 
LP38692SD-5.0TR-ND | 5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator -LLP 656.64/1,000 
LP38692SD-ADJCT-ND | Adjustable, 1A LDO CMOS Linear Regulator LLP | aS9) 118 288) 
LP38692SD-ADJTR-ND | Adjustable, 1A LDO CMOS Linear Regulator -LLP 656.64/1,000 
LP38693MP-1.8CT-ND | 1.8V, 500mA LDO CMOS Linear Regulato’ SOT-223 1.87 1.37 1.00 
LP38693MP-1.8TR-ND__| 1.8V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator... SOT-223 647.40/1,000 


MAX660M-ND. Switch Capacitor Volt Converter. 1.58 118.87 
MCP809M3-4.63CT-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circu 84 61 44 
MCP809M3-4.63TR-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circu 261.80/1,000 
MF10CCN-ND General Purpose Dual Active Filter . 4.00 3.04 232 
MFIOCCWM-ND Universal Monolithic Dual Switched Capacitor Filter . 20-SOIC 348 265 2.02 
MM5452V-ND Liquid Crystal Display Driver, 32 Segments .. 44-PLCC 5.95 4.53 3.46 
MM5453V-ND Liquid Crystal Display Driver, 32 Segment: A4-PLCC 4.80 3.65 2.79 
MM5483N-ND Liquid Crystal Display Driver, 31 Segment: 40-Dip 560 4.26 3.25 
MM145453V-ND Liquid Crystal Display Driver, 33 Segment: 44-PLCC 5.33 4.05 3.09 
SCAN15MB200TSQCT-ND | Dual, 1.5Gbps 2:1/1:2 LVDS Mux/Buffer* 10.40 891 7.91 
SCAN15MB200TSQTR-ND| Dual, 1.5Gbps 2:1/1:2 LVDS Mux/Buffer* 1885.95/250 
SCAN9OCPO2VY-ND 1.5Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch 5.86 464 3.72 
SCANSOCPO2SPCT-ND | 1.5Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch 5.86 464 3.72 
SCANSOCPO2SPTR-ND | 1.5Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch 3459.60/1,000 
SCAN92LVO90SLC-ND | 9Ch. LVDS Transceiver with Boundary SC. 995 7.87 6.31 
SCAN92LVO9OVEH-ND | 9 Ch. LVDS Transceiver with Boundary SCAN. 9.95 7.87 6.31 
SCAN16512ASM-ND Tri-St. Low Volt. Universal 16-Bit IEEE 1149.1 Bus Transcvi 7.22 5.72 4.58 
SCAN16602SM-ND LV Universal 16-Bit IEEE 1149.1 Bus Transceiver. 5.36 4.24 3.40 
SCAN25100TYA-ND 2457.6, 1228.8, and 614.4 Mbps CPRI 
Serializer/Deserializer* NEW! 20.85 19.46 18.07 
SCAN90004TVS-ND 4-Channel LVDS Buffer/Repeater 748 5.91 4.74 
* RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(t073) 985 


Microsemi. 


Microsemi Integrated Products Group, formerly Linfinity, designs and 
manufactures Analog and Mixed Signal semiconductors specializing in 
Light, Power, Audio and Communication Products. 


a 


Introducing Microsemi’s Newest CCFL Inverter Modules: PanelMatch™ (bolded items) Programmable output current, Lower 
Cost, Higher Performance, Smaller Module size, Industrial Temps, and Widest Dimming available. 


Digital and Analog Dimming/Automatic Strike Voltage Generation/Open and Short Fault Detection with Auto Shutdown 


3.3V, 5V and 12V Inputs 
Input Output Power Dim 
Module Ic Output Voltage (W) Ratio Description 
Single Output Inverters 
LXM1612-vv-We LX1686 Single 5V, 12V 4 100:1+ Standard Dimming, Direct Drive 
LXM1614-14-11 LX1686 Single 13.5V 6 150:1+ Wide Temperature, Analog and Digital Dimming with Controlled Boost 
LXM1615-vwv-We | LX1686 Single 3.6V, 5V 2 100:1+ 3.6V/5V, 2W High Performance Digital Dimming 
LXM1617-03-2c LX1689 Single 3.3V 2 50:1+ 3V, Miniature Size, Full Feature, High Efficiency 
LXM1617-05-Wc | LX1689 Single 5V 2,4,6 50:1+ 5V, Miniature Size, Full Feature, High Efficiency 
LXM1617-12-Wc | LX1689 Single 12V 4,6 50:1+ 12V, Miniature Size, Full Feature, High Efficiency 
LXM1618-03-2c LX1689 Single 3V 2 3:1+ 3.3V, Low Cost, Standard Dimming 
LXM1618-05-Wc | LX1689 Single 5V 2,4,6 3:1+ 5V, Low Cost, Standard Dimming 
LXM1618-12-Wc | LX1689 Single 12V 4,6 3:1+ 12V, Low Cost, Standard Dimming 
Dual Output Inverters 
LXM1621-02 LX1585 Dual 12V 3-5 100:1+ 2-Lamp, Digital Dimming 
LXM1621-03 LX1585 Dual 12V 3-5 100:1+ 2-Lamp, Digital Dimming 
LXM1621-04 LX1585 Dual 12V 3-5 100:1+ 2-Lamp, Digital Dimming 
LXM1623-05-Wc | LX1689 Dual 5V 4,6 50:1+ 2-Lamp, Small Size, Full Feature, High Efficiency 
LXM1623-05-44 LX1689 Dual 5V 4 50:1+ 2-Lamp, Small Size, Full Feature, High Efficiency: 2 Outputs on one side 
LXM1623-12-44 LX1689 Dual 12V 4 50:1+ 2-Lamp, Small Size, Full Feature, High Efficiency: 2 Outputs on one side 
LXM1623-12-Wc | LX1689 Dual 12V 4,6 50:1+ 2-Lamp, Small Size, Full Feature, High Efficiency 
LXM1624-12-Wc | LX1689 Dual 12V 4,6 3:1+ 2-Lamp, 12V, Low Cost, Standard Feature 
LXM1626-12-64 LX1691 Dual 12V 6 100:1+ 2-Lamp, Small Size, Full Feature, High Efficiency: 2 Outputs on one side 
Quad Output Inverters 
LXM1643-12-6c LX1689 Quad 12V 6 50:14 4-Lamp, Small Size, Full Feature, High Efficiency 
LXM1644-12-6c LX1689 Quad 12V 6 3:1+ 4-Lamp, Standard Dimming 


Build your own CCFL Inverter 


Microsemi CCFL Controllers are the Industries Highest Efficiency, Widest Dimming Range, Lowest Component Count 


Controllers out there! 


TSSOP Package: LX1689, LX1688, or LX1691 


Visible Light Sensors 


These light sensors only detect “Human Eye” visible light, providing the lowest 
cost, minimal component solution. 
Auto Brightness Control for CCFL of LEDs, Tiny MSOP 8 package. 
EXTEND YOUR LAMP LIFE — EXTEND YOUR BATTERY LIFE! 


¢LX1970 


¢ LX1971 — Wider Dynamic Range 
¢ LX1972 — Low cost, Ultra small 1206 package 


100% 


80% 


60% 


— Human Eye 
MM -LX1970 Range 


40% 


Relative Response (%’ 


20% 


0% 


300 400 500 


600 700 


800 900 1000 


Wavelength (nm) 


1100 


www.Microsemi.com 


Complete Inverter BOM 
1x LX1689 
Transformer 
Dual FET 
Connectors 
Resistors 


1x 
1x 


2x 
7x 
10x Capacitors 


22 Total Components 


LED Drivers 


High Efficiency, Parallel and Series Drive, Current Sink LED Drivers perfect for 
Hand Held and Battery Operated Devices 

¢ LX1990 — Dual Output, 6 LEDs 

¢ LX1991 — 6 Outputs, 100 LEDs 

¢ LX1992 — Series Drive, 80% Eff. 10 LEDs 

* LX1993 — Series Drive, 82% Eff. 10 LEDs 

¢ LX1994 — Dual Mode, 82% Eff. External MOSFET, 10 LEDs 

* LX1995 — Dual Mode, 85% Eff. Internal MOSFET, 10 LEDs, TSOT-5 


Multi-Output PWMs 


Highly Integrated power supply controller 

¢ LX1671 — 3 PWM, 1 LDO output, 300kHz, up to 12Vin 

¢ LX1672 — 2 PWM, 1 LDO, 300/500/600kHz, up to 12Vin 

¢ LX1673 — 1 PWM, 1 LDO, 300/600/900kHz, up to 12Vin 

Key Features: 

¢ Bi-Phase Current sharing * Programmable Soft Start * Power Sequencing * No 
Current Sense Resistors * Output as low as 0.8V * Adj. and Fixed output combos 
Applications: 

¢ DDR Memory Termination *« FPGA, CPU, MCU Power Supply * Video Card 
Power Supply * PC Peripherals * Computer Add On Cards 

What Else? 


* Li-lon Battery Charger? * SCSI Terminators? * PWMs? * LDOs? ¢ Class D 
Audio Amps? * WLAN 802.1 1a/b/g? 


QS9000 and ISO9000 Certified 


986 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


fone! j Microsem 
r,) miconductor LINEAR SERIES (Continued) i Witanattersce 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 50 100 
SCAN162512ASM-ND Tri-State Low Voltage Universal 16-Bit IEEE 1149.1 Bus LX1970IDU-ND Visible Light Sensor 2.34 210 1.80 
Transceiver 7.22 5.72 4.58 LX1970MINI EVAL-ND | Mini Control Boar .— 975 8.75 7.50 
SCAN162602SM-ND | Low Volt. Universal 16-Bit IEEE 1149.1 Bus Transceiver 5.36 4.24 3.40 LX1971IDU-ND Wide Range Visible Light Sensor 8-MSOP 4.19 3.77 3.23 
SCAN921023SLC-ND | 20-66MHz, 10-Bit Serializer with IEEE 1149.1 LX1972IBCCT-ND Ambient Light Detector*. 206 1.44 1.30 1.11 
JTAG and BIST... 958 757 6.07 LX19721BCTR-ND Ambient Light Detector*. 2886.00/3,000 
SCAN921025HSM-ND | High Ti ture 20-80MHz 10-Bit Bus LV SerD 0.98 7.89 6.32 LX1973AIDU-ND Automotive Light Sensov................ bes 5.04 4.60 4.28 
Su a Mi eae GHEEEGCUB A 1X1990-02 EVAL-ND | Dual Programmable LED Driver Evaluation Board. — Begone 
SCAN921025SLC-ND 30-80MHz 10-Bit Serializer with IEEE 1149.1 1X1990-03EVAL-ND Dual P ble LED Driver Evaluation Board 39.00 
cemeeexccuen ER Ae Ree aR Sarre BEES Tear GO LX19901LM-ND Dual Programmable LED Current Sink... LP 147 14.05 90 
; : ! . LX1991ILQ-ND Six Output Programmable LED Current Sink. 2.44 219 1.88 
TAG and BIST. Soma Oamo0 LXT992CLM-ND High Efficiency LED Driver 7.38 1.25 1.07 
SCAN921226HSW-ND | High Temp. 20-80MHz 10-Bit Bus LVDS SerDes 9.98 7.89 6.32 Lx1993CDU-ND High Efficiency LED Driver. ¥o1 172 147 
SCAN921226SLC-ND | 30-80MHz 10-Bit Deserializer with IEEE 1149.1 1X1995-4-CSG-ND Miniature LED Driver... 462 146 125 
eeauer nee NG JTAG and BIST. ea Be Bae rae LX1991 EVAL KIT-ND | Six Output LED Driver Evaluation Board. 4875 — — 
SCAN921821TSM-ND | Dual 18-Bit Serializer with Pre-Emphasis, IEEE enn ei : 
1149.1 (JTAG), and AT-Speed BIST*.... ..100-FBGA 13.30 11.40 10.11 Microsem 
SCAN926260TUF-ND X6 1:10 Bus LVDS Deserializer w/IEEE 1149.1 and BIST..196-LBGA 27.15 25.34 23.53 UE ECR 
SCAN928028TUF-ND 8-Channel, 10:1 Serializer 96-LBGA 27.15 25.34 23.53 Digi-Key Price Each 
SCANH16602SM-ND LV Universal 16-Bit IEEE 1149.1 Bus Transceiver 5.36 424 3.40 Part No. Description Pkg 1 50 100 
SCANH162602SM-ND LV Universal 16-Bit IEEE 1149.1 Bus Transceiver 5.36 4.24 3.40 LX7001CLP-ND Transient Immune Undervoltage Sensing Circui 1.04 95 88 
SCANSTA101SM-ND Low Voltage IEEE 1149.1 STA Master 14.96 12.83 11.38 LX7001ILP-ND Transient Immune Undervoltage Sensing Circuit 415) 1.05) 298) 
SCANSTA111MT-ND Enhanced SCAN Bridge, Multidrop Addressable LX7201-151SF-ND EMI Filter/ESD Protection for Down Stream USB Ports.. 92 83 0.71 
IEEE 1149.1 JTAG Port 987 7.81 6.26 LX7202-151SF-ND EMI Filter and ESD Protection for Up Stream USB Port 92 ER Al 
SCANSTA111SM-ND Enhanced SCAN Bridge, LX7202-22ISF-ND EMI Filter and ESD Protection for Up Stream USB Ports.... SOT-23-6 Lye fl 
IEEE 1149.1 JTAG Port... fei 987 7.81 6.26 LX7203-151SM-ND EMI Filter and ESD Protection for Up Stream USB Ports......SC70-6L 1.19 1.07 .92 
SCANSTA112SM-ND | 7-Port Multidrop IEEE 1149.1 JTAG Mux. 100-FBGA 10.40 8.91 7.91 LX7203-22ISM-ND EMI Filter and ESD Protection for Up Stream USB Port 149° 1.07 92 
SCANSTATI12VS-ND | 7-Port Multidrop IEEE 1149.1 JTAG Mux 700-TOFP 10.40 8.91 7.91 Me SEND a pegevorage eereing iret Ais ee ie 
SCANSTA476TSDCT-ND | 8-Input IEEE 1149.1 Analog Voltage Monito: 16-LLP 5.35 4.07 3.11 MC33164LP-ND BV. Undervollane Setsing Circui 117. 105 90 
SCANSTA476TSDTR-ND | 8-Input IEEE 1149.1 Analog Voltage Monito: 16-LLP 2696.40/1,000 ; oe ~ - - 

i ; . a MC34064DM-ND Undervoltage Sensing Circuit 98 8875: 
TLO82CM-ND Wide Bandwidth Dual JFET Input Op Amp 8-SOIC 1.21 89 65 MC34064LP-ND Undervoltage Sensing Circu 38 79 68 
a eee JFET Input Op Amp 8-SOIC - ee MC34164-3DM-ND 3V, Undervoltage Sensing Circui 98 88 75 

a ie ual Op Amp 4 | : MC34164-3LP-ND 3V, Undervoltage Sensing Circuit 88 19 68 
USBN9603-28M-ND Universal Serial Bus Full Speed Node Controller MC34164DM-ND Undervoltage Sensing Circui 117 105 90 
with Enhanced DMA Support 6.70 4.34 3.31 MC34164LP-ND Undervoltage Sensing Circuit. 1.07 97 83 
USBN9603SLBXCT-ND | Universal Serial Bus Full Speed Node Controller 
with Enhanced DMA Support 5.63 445 3.57 5 
USBN9603SLBXTR-ND | Universal Serial Bus Full Speed Node Controller Microsemi 
with Enhanced DMA Support.. 8174.00/2,500 nan M = 
USBN9604SLBXCT-ND | Universal Serial Bus Full Speed Node Controller Digi-Key ate Price Each 
with Enhanced DMA Support 536 4.24 3.40 Part No. Description 1 50-100 
USBN9604SLBXTR-ND | Universal Serial Bus Full Speed Node Controller LX432CSC-ND. Low Voltage Adj. Precision Shunt Regulator. .60 oy dey) 
with Enhanced DMA Support 7777.50/2,500 LX432ISC-ND Low Voltage Adj. Precision Shunt Regulator. 1.04 95 88 
LX6431ACLP-ND. Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator 85 Heel Tae 
LX6431AIDM-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator 1.10 1.01 94 
LX6431AILP-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator 1.06 97 ~——90 
LX6431BCDM-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator 1.04 95 88 
Digi-Key Price Each LX6431BCLP-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator. 99 91 84 
Part No. Description 1 25 100 LX6431BIDM-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator. 1.27 116 1.08 
TP3054N-ND Enhanced Serial Interface CODEC Filter. 553 420 3.21 LX6431BILP-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator M22) 2) 104! 
TP3054WM-ND Enhanced Serial Interface CODEC Filter. 455 346 2.64 LX6431CDM-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator. 74 68.63 
TP3410J304-ND ISDN Basic Access Echo-Cancelling 2B1Q U Transceiver 28-Dip 31.05 28.98 26.91 LX6431CLP-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator. 69 63 59 
TP3420AV308-ND ISDN S/T Interface Device... PLCC 11.53 989 8.77 LX6431IDM-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator 90 82 Ae 
LX6431ILP-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator 85 ail The 
7 LX8117-00CST-ND Adj., 0.8A LDO Positive Regulator... 1.96 1.79 1.66 
MO LX8117-25CST-ND 2.5V, 0.8A LDO Positive Regulator. 1.96 179 1.66 
LX8117-28CST-ND 2.85V, 0.8A LDO Positive Regulato 1.96 1.79 1.66 
Digi-Key Price Each LX8117-33CDD-ND 3.3V, 0.8A LDO Positive Regulator. 2.88 2.63 2.44 
Part No. Description Pkg 1 25 100 LX8117-33CDT-ND 3.3V, 0.8A LDO Positive Regulator. 1.96 1.79 1.66 
a LX8117-33CST-ND 3.3V, 0.8A LDO Positive Regulator. 1.96 1.79 1.66 
Bat ea sree 52a ag LX8117A-00CDD-ND__| Adj., 1A LDO Positive Regulator. 2.88 2.63 2.44 
ao *attae | Guiness | 2s nat am 18 ie 
PC16552DVXTR-ND 2531.25/500 y a OV, ositive Regulator. i h a 
LX8117A-28CDT-ND 2.85V, 1A LDO Positive Regulato: 1.96 1.79 1.66 
LX8117A-28CST-ND 2.85V, 1A LDO Positive Regulato 196 1.79 1.66 
Heep ts eens LX8117A-33CST-ND _| 3.3V, 1A LDO Positive Regulator 196 179 1.66 

INTEGRATED PR LX8117B-O0CDD-ND | Adj., 1.2ALDO Positive Regulator. 341 2.84 2.64 
Digi-Key Price Each LX8117B-00CST-ND Adj., 1.2A LDO Positive Regulato 2.19 2.00 1.86 
Part No. Description 1 50 100 LX8211-O0ISECT-ND Adj., 150mA CMOS LDO Regulator 60 55 47 
LX1554CM-ND 16V, Ultra-Low Start-Up Current, Current-Mode PWM 2.07 1.89 1.76 EX@2 1/1 -O01SETR:ND))) Adj., 150mA CMOS LDO Regulator 1092,00/3,000 
LX1562IM-ND 13.1V, Second Generation Power Factor Controller 2.07 189 1.76 LX8211-251SE-ND 2.5V, 150mA CMOS LDO Regulato 55 A942 
LX1563IDM-ND 9.8V, Second Generation Power Factor Controllet 219 200 1.86 LX8211-30ISE-ND 3V, 150mA CMOS LDO Regulator 55 4942 
LX1671CLQ-ND Multiple Output LoadSHARE™ PWM 5.68 5.19 4.82 LX8221-DIDU-ND 2.7V/Adj., Dual 150mA CMOS LDO Regulato! 254 2.28 1.95 
LX1672-03CPW-ND. Multiple Output LoadSHARE™ PWM 8-TSSOP 4.49 4.10 3.81 LX8221-GIDU-ND 3V/Adj., Dual 150mA CMOS LDO Regulato 254 2.28 1.95 
[X1672-05CPW-ND Multiple Output LoadSHARE™ PWM 8-TSSOP 4.49 4.10 3.81 LX8384-00CDD-ND Adj., 5A LDO Positive Regulator. 518 473 4.39 
LX1676CPW-ND. Mobile AMD Athlon™ VRM Controller. 8-TSSOP 6.34 5.69 4.88 LX8580A-00CDD-ND Adj., 7.5A LDO Positive Regulato| 1.50 1.37 _(1.27 
LX1688CPW-ND Multiple Lamp CCFL Controller .. 4-TSSOP 386 3.47 2.97 LX8585-15CDD-ND 1.5V, 4.6A LDO Positive Regulator. 5.75 5.25 4.88 
LX1688IPW-ND Multiple Lamp CCFL Controller . 4-TSSOP 7.31 6.57 5.63 LX8817-25CDF-ND 2.5V/Adj., Dual Channel 2.5A LDO Regulator 2.34 210 1.80 
LX1721-01 EVALKIT-ND | Evaluation Kit for LXE1721 AudioMa; — SCCS mae $G117AK-ND 1.5A, Three Terminal Adj. Voltage Regulator. 29.60 26.64 22.20 
LX1722CDB-ND Class-D Stereo Power Amp Controller . 44-QSOP 899 8.07 6.92 SG117AT-ND 1.5A, Three Terminal Adj. Voltage Regulator. 26.60 23.94 19.95 
LX1741CDU-ND High Efficiency High Voltage Boost Controller... 1.56 1.40 1.20 S$G117K-ND 1.5A, Three Terminal Adj. Voltage Regulator. 24.00 21.60 18.00 
LX1742CDU-ND High Efficiency High Voltage Boost Controller -MSOP 1.91 1.72 1.47 SG117T-ND 1.5A, Three Terminal Adj. Voltage Regulator. 20.00 18.00 15.00 
LX2201CLQ-ND USB Li-lon Battery Charger... O-MLP 3.61 3.24 2.78 SG137AT-ND 1.5A Negative Adjustable Regulator 37.00 33.30 27.75 
LX2202 EVAL-ND Evaluation Board for USB Li-lon Battery Charger —- iia 8G137T-ND 1.5A Negative Adjustable Regulator 48.20 16.38 13.65 
(X2206CT-ND Dual Level Li-Ion Battery Charger* NEW! TO-MLPD 7.31 1.18 = 1.07 $G1524BJ-ND Regulating Pulse Width Modulator. 18.00 16.20 13.50 
LX2206TR-ND Dual Level Li-lon Battery Charger* NEW: 10-MLPD 2613.00/3,000 $G1524J-ND Regulating Pulse Width Modulator. 18.00 16.20 13.50 
ree 9-Line Multimode SCSI Terminator... 36-QSOP 390 3.50 3.00 $G1525AJ-ND Regulating Pulse Width Modulator. 20.00 18.00 15.00 

‘5250CDBTR-ND 9-Line Multimode SCSI Terminatot 36-QSOP 2600.00/1,00 $G1526BJ-ND Re 4 ; 
: i i gulating Pulse Width Modulator. 29.20 26.28 21.90 
LX5250CPW-ND 9-Line Multimode SCSI Terminato: 8-TSSOP 3.90 3.50 3.00 $G1526J-ND Re 4 ; 
- - - gulating Pulse Width Modulator. 24.40 21.96 18.30 
LX5251CPW-ND 9-Line Multimode SCSI Terminato: 4-TSSOP 3.90 3.50 3.00 ij i 
; 4 $G1825CJ-ND High Speed Current Mode PWM. 36.00 30.00 
LX5255CPW-ND 9-Line LVD SCSI Terminator..... 4-TSSOP 3.90 3.50 3.00 8G1842Y-ND Current Mode PWM Controller. 14.40 12.00 
LX5261CDP-ND 27-Line LVD SCSI Source/Sink Regulator 6-SOIC 460 4.20 3.90 - 7 
‘f “ei _ $G1843Y-ND Current Mode PWM Controller 14.40 12.00 
LX6431ACDM-ND Precision Programmable Reference .. 8-SOIC .90 BO2) Ai 

3 3 jae $G1844Y-ND Current Mode PWM Controller 14.40 12.00 
LX9501G-ND Input-Connector Cable Assembly . ss 488 438 3.75 
MC33064DMCT-ND Undervolta TEN STAT SG1845Y-ND Current Mode PWM Controller. 14.40 12.00 

ge Sensing Circuit 1.07 OSS 
MC33064DMTR-ND Undervolta fina Cir $G1846J-ND Current Mode PWM Controller. 19.80 16.50 

ge Sensing Circutt N87 50/2,000 §62524BN-ND Regulating Pulse Width Modulat 378 351 
$G2524BDW-ND Regulating Pulse Width Modulato 518 4.73 4.39 SgUTAN GT Use VHICE MOGUIaLOr : : 
$G2543DW-ND Power Supply Output Supervisory Circuit 12.08 11.03 10.24 $G2524D-ND Regulating Pulse Width Modulator. 3.36 3.12 
$G2842DM-ND Current Mode PWM Controller. 3.80 3.47 3.22 pened PA Reau ae ve ers a8 Bee 
S$G3524BDW-ND Regulating Pulse Width Modulato 460 420 3.90 ‘| egulating Pulse WI odulator. 5 . 
$G3543DW-ND Power Supply Output Supervisory Circuit 564 515 4.78 SG2525AN-ND Regulating Pulse Width Modulator. 6.83 6.34 
SG3842DM-ND Current Mode PWM Controlle AicdeAvemnloz: SG2526BDW-ND Regulating Pulse Width Modulator. 9.24 8.58 
UC2842AD-ND Current Mode PWM Controller. 4.03 3.68 3.42 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
ima een VOLTAGE REGULATORS (Continued) Part No. Description 1 25 100 
= LT1002CN#PBF-ND Dual Matched Precision Op Amp* §.25 3.50 2.95 
Digi-Key Price Each LT1006CN8-ND 5V Single Precision Op Amp . 288 1.92 1.60 
Part No. Description 1 50100 LT1006CN8#PBF-ND — /5V Single Precision Op Amp* 288 1.92 1.60 
SG2526BN-ND Regulating Pulse Width Modulator. 9.78 893 8.29 LT1006S8-ND 5V Single Precision Op Amp . 3.50 2.33 1.95 
SG2526DW-ND Regulating Pulse Width Modulator. 18-SOIC 14.38 13.13 12.19 LT1006S84PBF-ND 5V Single Precision Op Amp* 3.50 2.33 1.95 
$G2526N-ND Regulating Pulse Width Modulator... 18-Dip 9.20 840 7.80 LT1007ACN8-ND Single Low Noise, High-Speed, Precision Op Am 875 583 5.00 
$G2543N-ND Power Supply Output Supervisory Circuit 16-Dip 8.05 7.35 6.83 LT1007ACN8#PBF-ND _|Single Low Noise, High-Speed, Precision Op Amp* 875 5.83 5.00 
$G2842M-ND Current Mode PWM Controller... 3.80 3.47 3.22 LT1007CN8-ND Single Low Noise, High-Speed, Precision Op Amp.. 3.63 2.42 1.95 
$G2843DM-ND Current Mode PWM Controle! 3.80 3.47 3.22 LT1007CN8#PBF-ND —|Single Low Noise, High-Speed, Precision Op Amp* 3.63 242 1.95 
$G2843M-ND Current Mode PWM Controle! 3.80 3.47 3.22 LT1007CS8-ND Single Low Noise, High-Speed, Precision Op Amp... 4132.75 2.15 
$G2844DM-ND Current Mode PWM Controlle 3.80 3.47 3.22 LT1007CS8#PBF-ND —_|Single Low Noise, High-Speed, Precision Op Amp* 413 2.75 215 
$G2844M-ND Current Mode PWM Controlle 3.80 3.47 3.22 L710071S8-ND Single Low Noise, High-Speed, Op Amp, Ind. Temp. .. 5.63 3.75 3.10 
$G2845DM-ND Current Mode PWM Controlle 3.80 3.47 3.22 L110071S8#PBF-ND Single Low Noise, High-Speed, Op Amp, Ind. Temp.* 5.63 375 3.10 
SG2845M-ND Current Mode PWM Controlle 3.80 347 3.22 LT1008CN8-ND Precision Low Noise Op Amp with Microvoltage Offse Dip 550 3.67 3.10 
SG2846DW-ND Current Mode PWM Controlle 7.36 6.72 6.24 LT1008CN8#PBF-ND Precision Low Noise Op Amp with Microvoltage Offset* i 6.50 3.67 3.10 
$G2846N-ND Current Mode PWM Controlle! 7.13 6.51 6.05 LT1070CN8-ND High-Speed 150mA Power Buffer. 438 2.92 2.50 
$G3524D-ND Regulating Pulse Width Modulator 184 168 1.56 LT1010CN8#PBF-ND High-Speed 150mA Power Buffer 438 292 2.50 
$G3524N-ND Regulating Pulse Width Modulator 1451.05.98 LT1010CT-ND High-Speed 150mA Power Buffer. 5.00 3.33 2.85 
SG3525ADW-ND Regulating Pulse Width Modulator. 2.07 1.89 1.76 LT1010CT#PBF-ND High-Speed 150mA Power Buffer 5.00 3.33 2.85 
SG3525AN-ND Regulating Pulse Width Modulator. 1.84 1.68 1.56 LT1012ACN8#PBF-ND [Universal Single Precision Low Noise Op Amp*.. 713 4.75 3.95 
$G3526BDW-ND Regulating Pulse Width Modulator: 449 410 3.81 LT1012ACS8-ND Universal Single Precision Low Noise Op Amp 7.13 5.09 4.19 
$G3526BN-ND Regulating Pulse Width Modulator: 4.26 3.89 3.61 LT1012ACS8#PBF-ND | Universal Single Precision Low Noise Op Amp* .. 713 5.09 4.19 
$G3526DW-ND Regulating Pulse Width Modulator: 4143.78 3.51 LT1012CN8-ND Universal Single Precision Low Noise Op Amp 5.00 3.33 2.75 
SG3526BN-ND Regulating Pulse Width Modulator. 4.26 3.89 3.61 LT1012S8-ND Universal Single Precision Low Noise Op Amp 6.00 4.00 3.45 
S$G3526N-ND. Regulating Pulse Width Modulator. 3.91 357 3.32 LT1012S8#PBF-ND Universal Single Precision Low Noise Op Amp*.. 6.00 4.00 3.45 
$G3543N-ND. Power Supply Output Supervisory Circuit 5.18 4.73 439 LT1013ACN8-ND Dual Precision Op Amp .. 7.13 475 3.95 
$G3842M-ND Current Mode PWM Controller 1:38) 1265 tay LT1013ACN8#PBF-ND  |Dual Precision Op Amp* 713 475 3.95 
S$G3843DM-ND Current Mode PWM Controlle 1.61 147 1.37 LT1013CN8-ND Dual Precision Op Amp, Vi OV 425 283 2.40 
$G3843M-ND Current Mode PWM Controlle SSR 2C Msn LT1013CN8#PBF-ND Dual Precision Op Amp, Vos=300pV* . 425 283 2.40 
$G3844DM-ND Current Mode PWM Controlle Teal Ye aleve LT1013DN8-ND Dual Precision Op Amp, Vos=800pV Se ski bs 
$G3844M-ND Current Mode PWM Controlle Wesiey es) ale LT1013DN8#PBF-ND [Dual Precision Op Amp, Vos=800uV* . 350 233 1.95 
SG3845DM-ND Current Mode PWM Controlle 1.61 1.47 1.37 LT1013DS8-ND Dual Precision Op Amp, Vos=800pV 4.00 267 2.30 
SG3845M-ND Current Mode PWM Controlle 18d 26 eels, LT1013DS8#PBF-ND Dual Precision Op Amp, Vo: 400 267 2.30 
SG3846DW-ND Current Mode PWM Controlle: 44" 378" 351 LT1014ACN-ND Quad Precision Op Amp.... 12.75 850 7.10 
SG7805AK-ND 5V Positive Fixed Voltage Regulator. 24.00 21.60 18.00 LT1014CNLT-ND Quad Precision Op Amp, Vos=300)V 9.38 6.25 5.35 
SG7805AT-ND 5V Positive Fixed Voltage Regulator. 20.00 18.00 15.00 LT1014CN#PBF-ND Quad Precision Op Amp*.. 9.38 6.25 5.35 
SG7805K-ND 5V Positive Fixed Voltage Regulator. 24.00 21.60 18.00 LT1014DNLT-ND Quad Precision Op Amp, Vos=800p! 6.25 4.17 3.60 
SG7805T-ND 5V Positive Fixed Voltage Regulator. 20.00 18.00 15.00 LT1014DN#PBF-ND Quad Precision Op Amp 6.25 417 3.60 
$G7812AK-ND 12\V Positive Fixed Voltage Regulator. 24.00 21.60 18.00 LT1014DSW-ND Quad Precision Op Amp 7.38 492 415 
$G7812AT-ND. 12\V Positive Fixed Voltage Regulator. 20.00 18.00 15.00 LT1014DSW#PBF-ND —_|Quad Precision Op Amp 7.38 492 4.15 
$G7812K-ND 12V Positive Fixed Voltage Regulator. 24.00 21.60 18.00 LT10141SW#PBF-ND Quad Precision Op Ampz~.............. 963 642 5.40 
$G7812T-ND 12V Positive Fixed Voltage Regulator 20.00 18.00 15.00 LT1022CN8-ND High-Speed Precision JFET Op Amp 5.00 3.33 2.95 
SG7815AK-ND 15V Positive Fixed Voltage Regulator. 24.00 21.60 18.00 LT1022CN8#PBF-ND High-Speed Precision JFET Op Amp §.00 3.33 2.95 
SG7815AT-ND 15V Positive Fixed Voltage Regulator. 20.00 18.00 15.00 LT1028ACN8-ND Single, Ultra Low Noise Op Amp... 1G Gees 728) 
$G7815K-ND 15V Positive Fixed Voltage Regulator. 24.00 21.60 18.00 LT1028ACN8#PBF-ND _|Single, Ultra Low Noise Op Amp* 13.13 875 7.55 
$G7815T-ND 15V Positive Fixed Voltage Regulator. 20.00 18.00 15.00 LT1028CN8-ND Single, Ultra Low Noise Op Amp 863 5.75 4.95 
SG7905AK-ND 5V Negative Fixed Voltage Regulator. 24.00 21.60 18.00 LT1028CN8#PBF-ND Single, Ultra Low Noise Op Amp* 863 5.75 4.95 
SG7905AT-ND 5V Negative Fixed Voltage Regulator. 20.00 18.00 15.00 LT1028CS8-ND Single, Ultra Low Noise Op Am 8.63 5.75 4.95 
SG7905K-ND 5V Negative Fixed Voltage Regulator. 24.00 21.60 18.00 LT1028CS8#PBF-ND Single, Ultra Low Noise Op Amp* 8.63 5.75 4.95 
SG7905T-ND 5V Negative Fixed Voltage Regulator. 20.00 18.00 15.00 LT1037ACN8-ND Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Am, 8.75 5.83 5.00 
$G7912AK-ND 12V Negative Fixed Voltage Regulato} 24.00 21.60 18.00 LT1037ACN8#PBF-ND — |Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp 8.75 583 5.00 
$G7912AT-ND 12V Negative Fixed Voltage Regulato} 20.00 18.00 15.00 LT1037CN8-ND Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp.. 3.63 2.42 1.95 
$G7912K-ND 12V Negative Fixed Voltage Regulato: 24.00 21.60 18.00 LT1037CN8#PBF-ND Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp* 3.63 242 1.95 
$G7912T-ND 12V Negative Fixed Voltage Regulato 20.00 18.00 15.00 LT1037CS8-ND Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp.. ANS 275i esto) 
SG7915AK-ND 15V Negative Fixed Voltage Regulato 24.00 21.60 18.00 LT1037CS8#PBF-ND Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp* Ads 21 onesto) 
SG7915AT-ND 15V Negative Fixed Voltage Regulato} 20.00 18.00 15.00 LT1055CN8-ND Precision High-Speed JFET Op Amp 3.38 2.25 1.95 
SG7915K-ND 15V Negative Fixed Voltage Regulato} 24.00 21.60 18.00 LT1055CN8#PBF-ND Precision High-Speed JFET Op Amp’ 3.38 2.25 1.95 
TL431ACDM-ND Precision Programmable Reference .. -69 Ti eI LT1056CN8-ND Precision High-Speed JFET Op Amp 3138; 2125 *1.95 
TL431AIDM-ND Precision Programmable Reference. 85 78 73 LT1056CN8#PBF-ND Precision High-Speed JFET Op Amp 3.38 2.25 1.95 
TL431AILP-ND Precision Programmable Reference. 76 70 65 LT1056S8-ND Precision High-Speed JFET Op Amp 4.00 2.67 2.50 
TL431BCDM-ND Precision Programmable Reference .. ASE eigoie tee: LT1056S8#PBF-ND Precision High-Speed JFET Op Amp 4.00 267 2.50 
TL431BIDM-ND Precision Programmable Reference .. ery) AL62) AcoTl LT1057ACN8-ND Dual Precision JFET Op Amp, 450yV 8.75 583 4.95 
TL431BILP-ND Precision Programmable Reference .. 1.70 1.56 1.45 LT1057ACN8#PBF-ND Dual Precision JFET Op Amp, 450pV*. 8.75 583 4.95 
TL431CDM-ND Precision Programmable Reference. 58 «453.~—CAQ LT1057CN8-ND Dual Precision JFET Op Amp, 600)\V 450 3.00 2.55 
TL431IDM-ND Precision Programmable Reference. “7A, 66) 61 LT1057CN8#PBF-ND [Dual Precision JFET Op Amp, 600pV*. 4.50 3.00 2.55 
TL431ILP-ND Precision Programmable Reference . 1.01 92 86 LT1057S8-ND Dual Precision JFET Op Amp. 475) 3772195) 
UC2842ADM-ND 16V, Current Mode PWM Controller. 4.03 3.68 3.42 LT1058ACN#PBF-ND Quad Precision JFET Op Amp* 16.50 11.00 9.55 
UC2842AM-ND 16V, Current Mode PWM Controller. Oeil eye sik LT1058CN#PBF-ND Quad Precision JFET Op Amp* 7.63 5.08 4.35 
UC2843AD-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller. 403 368 3.42 LT1058ISW-ND Quad Precision JFET Op Amp 17.88 11.92 10.30 
UC2843ADM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller. 4.03 368 3.42 LT1058ISW#PBF-ND [Quad Precision JFET Op Amp 17.88 11.92 10.30 
UC2843AM-ND. 8.4V, Current Mode PWM Controller. Susi] BE Oke LT1058SW#PBF-ND Quad Precision JFET Op Amp* 8.88 5.92 5.00 
UC2844AD-ND 16V, Current Mode PWM Controller. 4.03 368 3.42 LT1077ACN8-ND Micropower Precision Single Op Am, 563) 315) 93/20) 
UC2844ADM-ND 16V, Current Mode PWM Controller. 4.03 3.68 3.42 LT1077ACN8#PBF-ND —|Micropower Precision Single Op Amp* 563 3.75 3.20 
UC2844AM-ND 16V, Current Mode PWM Controller. 3.91 357 3.32 L11077CN8-ND Micropower Precision Single Op Amp... 3.13 2.08 1.65 
UC2845AD-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller. 4.03 3.68 3.42 LT1077CN8#PBF-ND __|Micropower Precision Single Op Amp* 3.13 2.08 1.65 
UC2845ADM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller. 4.03 3.68 3.42 LT10771S8#PBF-ND ——_|Micropower Precision Single Op Amp* 438 280 2.40 
UC2845AM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller. 3.91 357 3.32 L11077S8-ND Micropower Precision Single Op Amp... 3.63 2.42 2.05 
UC3842AD-ND 16V, Current Mode PWM Controller. 1.61 147 137 L11077S8#PBF-ND Micropower Precision Single Op Amp* 3.63 2.42 2.05 
UC3842ADM-ND 76V, Current Mode PWM Controller. 1.73. 158 147 LT1078ACN8#PBF-ND — |Micropower Precision Dual Op Amp* 9.00 6.00 5.15 
UC3842AM-ND 16V, Current Mode PWM Controller. 1.38 126 1.17 LT1078CN8-ND Micropower Precision Dual Op Amp 5.00 3.33 2.80 
UC3843ADCT-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller. 1.37 1.23 1.05 LT1078CN8#PBF-ND ——|Micropower Precision Dual Op Amp 5.00 3.33 2.80 
UC3843ADM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller. 1.73 158 1.47 LT10781N8-ND Micropower Precision Dual Op Amp 650 433 3.75 
UC3843AM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller. 1.38 1.26 1.17 LT10781N8#PBF-ND Micropower Precision Dual Op Amp 650 4.33 3.75 
UC3844AD-ND T6V, Current Mode PWM Controller. Te 147 «+137 LT10781S8-ND Micropower Precision Dual Op Amp 8.38 5.60 4.85 
UC3844ADM-ND 16V, Current Mode PWM Controller. 1.73 158 147 LT10781S8#PBF-ND Micropower Precision Dual Op Amp 8.38 5.60 4.85 
UC3844AM-ND 16V, Current Mode PWM Controller. 1.38 1.26 117 LT1078S8-ND Micropower Precision Dual Op Amp 6.50 435 3.65 
UC3845AD-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller. 161 147 1.237 LT1078S8#PBF-ND Micropower Precision Dual Op Amp’ 6.50 4.35 3.65 
UC3845ADM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller. 1.73 158 1.47 LT1079ACN-ND Micropower Precision Quad Op Amp... 11.25 7.50 6.50 
UC3845AM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller. (ease Obtain, LT1079ACN#PBF-ND Micropower Precision Quad Op Amp*. 11:25) 7-50) 16:50) 
LT1079CN-ND Micropower Precision Quad Op Amp 6.25 417 3.50 
LT1079CN#PBF-ND Micropower Precision Quad Op Amp*. 6.25 417 3.50 
y J LIT AMP’ ERS LT1079IN-ND Micropower Precision Quad Op Amp, Ind. Temp. 7.75 517 4.45 
TECHI LT1079IN#PBF-ND Micropower Precision Quad Op Amp, Ind. Temp.*. 7.75 517 4.45 
Digi-Key Price Each> LT1079ISW-ND Micropower Precision Quad Op Amp, Ind. Temp. 16-SOIC 10.13 6.75 5.70 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 LT10791SW#PBF-ND Micropower Precision Quad Op Amp, Ind. Temp.*. 1013 6.75 5.70 
Op Amps LT1079SW-ND. Micropower Precision Quad Op Amp... 813 5.42 4.55 
LF39858-ND Precision Sample and Hold Amp. 325.235. 174 LT1079SW#PBF-ND Micropower Precision Quad Op Amp*. Ola) 5:42 74'55) 
LF898S84PBF-ND _| Precision Sample and Hold Amp gos Bee is i ED Low Gost, Faw Power Erecision Ob AND: Sele Cae oo 
LT318AN8-ND 15MHz High-Speed Op Amp. 338 2.25 1.95 LT1097CN8#PBF-ND —_|Low Cost, Low Power Precision Op Amp 3.13 2.05 1.80 
LT318AN84PBF-ND 15MHz High-Speed Op Amp*. 338 2.25 1.95 LT1097S8-ND Low Cost, Low Power Precision Op Amp. 3.38 2.25 1.95 
LT1001ACN8-ND. Single Precision Op Amp. 588 3.92 3.40 LT1097S8#PBF-ND Low Cost, Low Power Precision Op Amp: 3.38 2.25 1.95 
LTTO0TACN8#PBF-ND [Single Precision Op Amp 5.88 3.92 340 LT1112ACN8-ND Dual Low Power Precision Op Amp 6.25 417 3.50 
LT1001CN8-ND Single Precision Op Amp. 288 210 1.90 LT1112ACN8#PBF-ND [Dual Low Power Precision Op Amp 6.25 417 3.50 
LT1001CN8#PBF-ND Single Precision Op Amp 2.88 210 1.90 LT1112CN8-ND Dual Low Power Precision Op Amp... 438 2.92 2.45 
LT1001CS8-ND Single Precision Op Amp. 3.63 2.42 215 LT1112CN8#PBF-ND Dual Low Power Precision Op Amp* 4.38 2.92 2.45 
LT1001CS8#PBF-ND [Single Precision Op Amp 3.63 2.42 2.15 * ROHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LT11121S8-ND Dual Low Power Precision Op Amp. §.38 3.57 3.00 LT1218LCS8#PBF-ND Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 6.13 3.60 3.30 
LT11121S8#PBF-ND Dual Low Power Precision Op Amp*. 8-SOIC 5.38 3.30 3.00 LT1219CS8-ND Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp 10.00 590 5.15 
LT1112S8-ND Dual Low Power Precision Op Amp. 8-SOIC 4.88 3.25 2.65 LT1220CN8-ND 45MHz, High-Speed Op Amp. 6.25 4.17 3.50 
LT1112S8#PBF-ND Dual Low Power Precision Op Amp* .. 8-SOIC 4.88 3.25 2.65 LT1220CN8#PBF-ND 45Mbz, High-Speed Op Amp*.. 6.25 417 3.50 
LT1113CN8-ND Dual Low Noise JFET Input Precision Op Amp -Dip 6.00 4.00 3.25 LT1220CS8-ND 45MHz, High-Speed Op Amp. 6.88 4.58 3.75 
LT1113CN8#PBF-ND —_|Dual Low Noise JFET Input Precision Op Amp -Dip 6.00 4.00 3.25 LT1220CS8#PBF-ND — |45MHz, High-Speed Op Amp*. 6.88 4.58 3.75 
LT1113CS8-ND Dual Low Noise JFET Input Precision Op Amp 8-SOIC 6.50 4.33 3.55 LT1221CN8-ND 150MHz, High-Speed Op Am: Gas Gi TOE 
LT1113CS8#PBF-ND Dual Low Noise JFET Input Precision Op Amp* 8-SOIC 6.50 4.33 3.55 L71221CN8#PBF-ND 150MHz, High-Speed Op Amp* 6.25 417 3.35 
LT1114ACN-ND Quad Low Power Precision Op Amp 14-Dip 12.13 8.08 6.50 L71221CS8-ND 150MHz, High-Speed Op Amp.. 6.88 4.50 3.50 
LT1114CN-ND Quad Low Power Precision Op Amp. 14-Dip 8.50 5.67 4.50 L71221CS8#PBF-ND 150MHz, High-Speed Op Amp* 6.88 4.50 3.50 
LT1114CN#PBF-ND Quad Low Power Precision Op Amp 14-Dip 850 5.67 4.50 111222CN8-ND 500MHz, High-Speed Op Amp.. 625 417 3.50 
LT1114S-ND Quad Low Power Precision Op Amp 16-SOIC 8.88 5.92 4.75 L71222CN8#PBF-ND _|500MHz, High-Speed Op Amp* 625 417 3.50 
L74414S#PBF-ND Quad Low Power Precision Op Amp* 16-SOIG 888 5.92 475 i ee ae eee ee 
‘ ; s LT1222CS8-ND 500MHz, High-Speed Op Am 6.88 4.58 3.75 
LT1115CN8-ND Ultra Low Noise Audio Op Amp.... “Dip 563 357 2.95 | ih 
i ; H LT1222CS8#PBF-ND 500Mkz, High-Speed Op Amp 6.88 4.58 3.75 
LT1115CN8#PBF-ND Ultra Low Noise Audio Op Amp* 5.63 3.57 2.95 L71223CN8-ND 400MHz, Current Feedback Op Amp. 538 358 2.85 
LT1122CCN8-ND Fast Settling JFET Input Op Amp.. $25 3.50 2.95 q : 5 ; i ; 
L71122¢88-ND Fast Settling JFET Input Op Amp. 575 383 325 LT1 peeceaned ND 100MHz, Current Feedback Op Amp 5.38 3.58 2.85 
f LT1223CS8-ND 100MHz, Current Feedback Op Amp. 6.13 4.08 3.40 
LT1122CS8#PBF-ND Fast Settling JFET Input Op Amp SS) 18a) 1ar25. 7 
f LT1223CS8#PBF-ND 100MHz, Current Feedback Op Amp* 6.13 4.08 3.40 
LT1122DCN8-ND Fast Settling JFET Input Op Amp. 450 3.00 2.50 L71224CN8-ND 45MHz. High-Speed Op Ami 538 358 285 
LT1122DCN8#PBF-ND__|Fast Settling JFET Input Op Amp 450 3.00 2.50 , mign-opeed Up Amp. ; b : 
- LT1224CS8-ND 45MHz, High-Speed Op Amp. 6.13 4.05 3.30 
LT1122DS8-ND Fast Settling JFET Input Op Amp.. 4.88 3.25 2.70 LT1224CS87PBEND ASMHz. High-Speed Op Amo* 613405 3.30 
LT1122DS8#PBF-ND | Fast Settling JFET Input Op Amp 488 3.25 2.70 oMnz, high-speed Up Amp* . : ; ; 
A rete LT1226CN8-ND High-Speed, Low Noise Op Ami 5:38) 3:50) 2185) 
LT1124CN8-ND Dual, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp 6.38 4.25 3.65 f H 
4 ise. High- isi * LT1226CN8#PBF-ND —_|High-Speed, Low Noise Op Amp 5.38 3.58 2.85 
LT1124CN8#PBF-ND Dual, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp*. 6.38 4.25 3.65 ; H 
LT1124CS8-ND Dual, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp ... 675 450 3.85 mn pee si Aenobeed ae tose ph me oe ae a 
LT1124CS8#PBF-ND  |Dual, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp*. 675 450 3.85 a lgnopeed, Pow Noise lp Amp: : i : 
LT1125ACN-ND Quad, Low Noise, High-Speed Precision Op Am| 14-Dip 13.25 8.83 7.50 LT1227CN8-ND 140MHz, Video Current Feedback Amp 4.63 3.08 2.45 
LT1125CN-ND Quad, Low Noise, High-Speed Precision Op Am 14-Dip 10.50 7.00 5.95 LT1227CN8#PBF-ND —/140MHz, Video Current Feedback Amp 4.63 3.08 2.45 
LT1125CN#PBF-ND Quad, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp* ip 1050 7.00 5.95 L11227CS8-ND 140MHz, Video Current Feedback Amp 5.38 3.58 3.25 
LT1125CSW-ND Quad, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp.. 11.50 7.67 6.50 LT1227CS8#PBF-ND | |140MHz, Video Current Feedback Amp* ....... 5.38 3.58 3.25 
LT1125CSW#PBF-ND — Quad, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp*... 16-SOIC 11.50 7.67 6.50 LT1228CN8-ND 100MHz, Current Feedback Amp with DC Gain 6.88 4.58 3.95 
LT1126CN8-ND Dual, Decompensated, Low Noise, High-Speed Op Am i 638 4.25 3.65 LT1228CS8-ND 100MHz, Current Feedback Amp with DC Gain: 7.75 5.17 4.30 
LT1126CN8#PBF-ND | Dual, Decompensated, Low Noise, High-Speed Op Amp 6.38 4.25 3.65 LT1228CS8#PBF-ND —|100MHz, Current Feedback Amp with DC Gain* .. 7.75 517 4.30 
LT1126CS8-ND Dual, Decompensated, Low Noise, High-Speed Op Amp. 6.75 4.50 3.85 LT1229CN8-ND 100MHz, Dual Current Feedback Op Amp 6.88 4.58 3.95 
LT1126CS8#PBF-ND Dual, Decompensated, Low Noise, High-Speed Op Amp* 6.75 450 3.85 LT1229CN8#PBF-ND 100Mbz, Dual Current Feedback Op Amp 6.88 458 3.95 
LT1127CSW-ND Quad, Decompensated, Low Noise, High-Speed Op Amp.. 11.50 7.67 6.50 LT1229CS8-ND 100MHz, Dual Current Feedback Op Amp Tay ale 689) 
LT1127CSW#PBF-ND Bua, Dacompensated, Low Noise, High-Speed eee mee ca LT1229CS8#PBF-ND | 100MHz, Dual Current Feedback Op Amp 775 547 4.30 
p Amp* ... ; / : LT1230CS-ND 100MHz, Quad Current Feedback Op Am 13.75 9.10 7.50 
LT1128ACN8-ND Single, Low Noise, High-Speed Op Amp 13.13 8.75 7.55 LT1230CS#PBF-ND | 100MHz, Quad Current Feedback Op ia. 13.75 9.10 7.50 
Bume2eCNesNy Single, Low Noise, High-Speed Op Amp S163 O15 NAS, LT1251CN-ND 40MHz Video Fader and DC Gain Controlled Amp 11.00 7.33 6.00 
LT1128CN8#PBF-ND Single, Low Noise, High-Speed Op Amp 8.63 5.75 4.95 LT1252CN8-ND Low Cost Single Video Amplifier .. 3.25 247 1.75 
Pe eC Sa BEND angle ar poe Hit spent Op Amp* ies BS 8 LT1252CN8#PBF-ND [Low Cost Single Video Amplifier* 3.25. 247 1.75 
e ual Low Noise p Amp. i ' t 4 i i iff 
LT1169CN8#PBF-ND Dual Low Noise JFET Op Amp 725 483 3.95 Li eselit Low Cost Single Video Amplifie 3.50 233 1.85 
: LT1252CS8#PBF-ND Low Cost Single Video Amplifier* 3.50 2.33 1.85 
Pula Dual Low NoisexhET Op: AMD. ie SEZ LT1253CN8-ND Low Cost Dual Video Amplifier 450 3.00 2.49 
TEC OEGEEeN Ca Dual Low Noise JFET Op Amp re OO LT1253CNB#PBF-ND__|Low Cost Dual Video Ampitfer# 450 3.00 2.49 
LT1178ACN8-ND. Dual Micropower Precision Dual Op Am| 10.00 667 5.60 ee = = = 
LT1178CN8-ND Dual Micropower Precision Dual Op Am 550 3.67 3.00 LT1253CS8-ND Low Cost Dual Video Amplifier. 4.88 3.25 2.60 
LT1178CN8#PBF-ND Dual Micropower Precision Dual Op Amp 5.50 3.67 3.00 LT1253CS8#PBF-ND —_|Low Cost Dual Video Amplifier* 4.88 3.25 2.60 
LT1178IN8-ND Dual Micropower Precision Dual Op Amp, Ind. Temp. 6.88 4.58 3.95 mn ee ‘i Lov ee Baad vice) pee at ae a 
LT1178IN8#PBF-ND Dual Micropower Precision Dual Op Amp, Ind. Temp.* 6.88 4.58 3.95 ‘ ! aia i : 7 
LT1178S8-ND Dual Micropower Precision Dual Op Amp... 7.00 465 3.85 LT1254CS-ND Low Cost Quad Video Amplifier 8.63 5.75 4.80 
LT1178S8#PBF-ND Dual Micropower Precision Dual Op Amp 7.00 4.65 3.85 LT1254CS#PBF-ND Low Cost Quad Video Amplifier* .. 863 5.75 4.80 
LT1179ACN-ND Quad Micropower Precision Op Amp .. 12.38 825 6.90 LT1256CN-ND 40MHz Video Fader and DC Gain C 11.00 7.33 6.00 
LT1179CN-ND Quad Micropower Precision Op Amp . 6.88 4.58 3.90 LT1256CS-ND A0MHz Video Fader and DC Gain Controlled Amp 11.63 7.75 6.30 
L11179CN#PBF-ND Quad Micropower Precision Op Amp* 6.88 458 3.90 LT1256CS#PBF-ND 40MHz Video Fader and DC. Gain Controlled Amp* WE rere Ceheslah 
LT1179SW-ND Quad Micropower Precision Op Amp .. 8.75 5.83 5.00 LT1259CN-ND Dual Current Feedback Amp with Shutdown 463 2.85 2.55 
LT1179SW#PBF-ND Quad Micropower Precision Op Amp* 8.75 583 5.00 LT1259CS#PBF-ND Dual Current Feedback Amp with Shutdown +.. 475 3.00 2.65 
LT1191CN8-ND Single, Ultra High-Speed Video Op Amp 3.25 2417 1.73 LT1260CN-ND Triple Current Feedback Amp with Shutdow 488 3.05 2.70 
LT1191CS8-ND Single, Ultra High-Speed Video Op Amp 3.75 2.50 1.95 LT1260CN#PBF-ND Triple Current Feedback Amp with Shutdown* 488 3.05 2.70 
LT1191CS8#PBF-ND Single, Ultra High-Speed Video Op Amp 3.75 2.50 1.95 LT1260CS-ND Triple Current Feedback Amp with Shutdown... 6.13 3.25 2.85 
ru 195CNa'ND pa HOWE High ‘Speed Op AIT F a ae Te LT1260CS#PBF-ND Triple Current Feedback Amp with Shutdown* 5.13 3.25 2.85 
i ‘SOmA Out, 6OMHz Current Feedback Amp 250 4.17 3.45 LT1351CMS8-ND Low Power, High-Speed, 3MHz Op Amp.. 5.13 3.40 2.80 
LT1206CN8#PBF-ND 250mA Out, 60MHz Current Feedback Amp. 6.25 417 3.45 4 Se paret Hia = ety aa pe 
LT1351CMS8#PBF-ND  |Low Power, High-Speed, 3MHz Op Amp 5.13 340 2.80 
LT1206CR-ND 250mA Out, 60MHz Current Feedback Amp 8.13 5.42 4.45 L71351CS8-ND Low Power, High-Speed, 3MHz Op Am 475 315 260 
oo Berg G2 28 4B | stustcersean Lo oe pt Op np ts 318 3a 
o , : 4 y LT1352CS8-ND Dual, Very Low Pi , High-Speed, 3MHz Op Al 7.63 5.10 4.25 
LT1206CS8#PBF-ND — |250mA Out. 60MHz Current Feedback Amp* 725 483 3.95 Bese oa ENT Dl: Vor” Lou: Bowen HicheSoeed Miz On anno Bae 
LT1206CT7-ND 250mA Out, 60MHz Current Feedback Amp... 8.13 5.42 4.45 » Very High-speed, PAD. 5 J b ( 
7 = LT13521S8-ND Dual, Very Low Power, High-Speed, 3MHz Op Amp. Chikh (app tigy? 
LT1206CT7#PBF-ND 250mA Out, 60MHz Current Feedback Amp 8.13 5.42 4.45 : 
LT13521S8#PBF-ND Dual, Very Low Power, High-Speed, 3MHz Op Amp* . Ooh 6525 5137) 
LT1207CS-ND Dual, 250mA Out, 60MHz Current Feedback Am| 12.88 860 7.15 71353CS-ND Quad. Very Low Power, High-Speed. 3MHz Op Am 1263 840 695 
LT1207CS#PBF-ND _|Dual, 250mA Out, 60MHz Current Feedback Amp* 12.88 860 7.15 aera CHITA Cine. Vary Lous Power Hich-Seed aie Oo Amos Joc) Bll) age 
LT1208CN8-ND Dual, High-Speed Op Amp. 7.75 517 4.45 ESR Ton - ery wan Sri MEE G 7 2 UeAmp ae 
LT1208CS8-ND Dual, High-Speed Op Am| 8.75 5.83 5.00 A ow Power, High-speed, iz Op Amp 5 . : 
LT1208CS8#PBF-ND Dual, High-Speed Or Ant 8.75 5.83 5.00 LT1354CN8#PBF-ND Low Power, High-Speed, 12MHz Op Amp* . 425 283 2.35 
LT1210CT7#PBF-ND —_|1.1A, 35MHz Current Feedback Amp 12.88 8.60 7.10 LT1354CS8-ND Low Power, High-Speed, 12MHz Op Amp 4.75 3.17 2.60 
LT12411CN8-ND 144MHz, Single Supply, Dual Precision Op Am| 6.13 3.25 3.06 LT1354CS8#PBF-ND {Low Power, High-Speed, 12MHz Op Amp* . 4.75 317 2.60 
LT1211CN8#PBF-ND — |14MHz, Single Supply, Dual Precision Op Amp* 6.13 3.25 3.06 LT1355CN8-ND Dual, Low Power, High-Speed, 12MHz Op Am 7.00 4.67 3.95 
LT1211CS8-ND 14MHz, Single Supply, Dual Precision Op Amp... 6.63 345 3.31 LT1355CN8#PBF-ND Dual, Low Power, High-Speed, 12MHz Op Amp* 7.00 467 3.95 
LT1211CS8#PBF-ND 14MHz, Single Supply, Dual Precision Op Amp*............0.-..0 6.63 3.45 3.31 LT1355CS8-ND Dual, Low Power, High-Speed, 12MHz Op Amp.. 763 5.10 4.25 
LT12111S8-ND 14MHz, Single, Dual Precision Op Amp, LT1355CS8#PBF-ND Dual, Low Power, High-Speed, 12MHz Op Amp* 7.63 510 4.25 
Ind. Temp. . 8 7.50 4.30 3.75 LT1356CN-ND Quad, Low Power, High-Speed, 12MHz Op Amp. 11.75 7.83 6.70 
LT12111S8#PBF-ND 14MHz, Single, Dual Precision Op Amp, LT1356CN#PBF-ND Quad, Low Power, High-Speed, 12MHz Op Amp 11.75 7.83 6.70 
Ind. Temp.*... oe ss IC 7.50 4.30 3.75 LT1356CS-ND Quad, Low Power, High-Speed, 12MHz Op Amp. 1263 840 6.95 
LT1212CN#PBF-ND 14MHz, Single Supply, Quad Precision Op Amp 14-Dip 11.00 5.85 5.50 LT1356CS#PBF-ND Quad, Low Power, High-Speed, 12MHz Op Amp 12.63 840 6.95 
LT1212CS-ND 14MHz, Single Supply, Quad Precision Op Amp 16-SOIC 11.88 6.33 5.94 LT1357CN8-ND Single, High-Speed, 25MHz Op Amp 463 3.08 2.55 
LT1212CS#PBF-ND 14MHz, Single Supply, Quad Precision Op Amp 16-SOIC 11.88 633 5.94 LT1357CN8#PBF-ND Single, High-Speed, 25MHz Op Amp*. 463 3.08 2.55 
Ru ISDE 0 tau, Single, Quad precision op Amp, Ind. Temp. 16-SOIC tee us ee LT1357CS8-ND Single, High-Speed, 25MHz Op Amp 513 3.42 2.80 
s 2, olngie, Vuadierecision Up Amp, (nd. Lemp: 4 : : : LT1357CS8#PBF-ND —_|Single, High-Speed, 25MHz Op Amp*. 513 342 2.80 
ES ub Su Seton 6k 3 | Tesom, [bina Sar ie 
a 20 , x e x u LT1358CN8#PBF-ND Dual, High-Speed, 25MHz Op Amp* 7.25 483 4.10 
.71213CS8-ND 28MHz, Single Supply, Dual Precision Op Am B-SOIG 663 345 331 i eS Oecd det hecaers 
fea LT1358CS8-ND Dual, High-Speed, 25MHz Op Amp... 8.25 550 4.40 
LT1213CS8#PBF-ND 28MHz, Single Supply, Dual Precision Op Amp* 6.63 3.45 3.31 L71358CS8#PBF-ND Dual, High-Speed, 25MHz Op Amp* 825 550 440 
LT1214CN#PBF-ND 28MHz, Single Supply, Quad Precision Op Amp 11.00 585 5.50 i= * = = = 
LT1214CS-ND 28MHz, Single Supply, Quad Precision Op Amp 1188 633 5.94 LT1359CN-ND Quad, High-Speed, 25MHz Op Amp . 12.00 8.00 6.80 
L11214CS#PBF-ND 8MHz, Si . ae LT1359CN#PBF-ND Quad, High-Speed, 25MHz Op Amp* 12.00 8.00 6.80 
, Single Supply, Quad Precision Op Amp* 11.88 633 5.94 . 
LT1215CN8-ND 23MHz. Singl rt LT1359CS-ND Quad, High Speed, 25MHz Op Amp.. 12.88 8.50 7.05 
, Single Supply, Dual Precision Op Amp... 6.13 3.25 3.06 . FA 
LT1215CN8#PBF-ND — |23MHz. Single Supply, Dual Precision Op Amp* 613 325 3.06 LTI359CS#PBF-ND Quad, High Speed, 25MHz Op Amp*.. 12.88 8.50 7.05 
i . isi - ~ Be 413 2.75 2.25 
LT1215CS8-ND 23MHz, Single Supply, Dual Precision Op Ami 6.63 345 3.31 ETIS6OGNS#PBEND! (Single, High-Speed, 50MHz Op Amp 
LT1215CS8#PBF-ND — |23MHz, Single Supply, Dual Precision Op Amp* 663 3.45 3.31 LT1360CS8-ND Single, High-Speed, 50MHz Op Amp 463 3.08 2.50 
LT1216CS-ND 23MHz, Single Supply, Quad Precision Op Amp 11.88 633 5.94 LT1360CS8#PBF-ND Single, High-Speed, 50MHz Op Amp*.. 4.63 3.08 2.50 
LT1216CS4PBF-ND 23MHz, Single Supply, Quad Precision Op Amp 11.88 633 5.94 LT1361CN8-ND Dual, High-Speed, 50MHz Op Amp ... 6.38 4.25 3.50 
LT1218CS8-ND Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 10.00 590 5.15 LT1361CN8#PBF-ND — [Dual, High-Speed, 5OMHz Op Amp* 638 4.25 3.50 
LT1218CS8#PBF-ND | Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 10.00 590 5.15 LT1361CS8-ND Dual, High-Speed, 50MHz Op Amp ... 6.75 4.50 3.65 
L11218LCS8-ND Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 613 3.60 3.30 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each 

Part No. Description 1 25 100 
LT1361CS8#PBF-ND Dual, High-Speed, 50MHz Op Amp* 6.75 450 3.65 
LT1362CN-ND Quad, High-Speed, 50MHz Op Amp 14-Dip 11.25 7.50 6.15 
LT1362CN#PBF-ND Quad, High-Speed, SOMHz Op Amp*. 14-Dip 11.25 7.50 6.15 
LT1362CS#PBF-ND Quad, High-Speed, S0MHz Op Amp*. 16-SOIC 11.75 7.83 6.45 
LT1363CN8-ND Single, High-Speed, 70MHz Op Am “Dip 4.50 3.00 2.45 
LT1363CN8#PBF-ND  |Single, High-Speed, 70MHz Op Amp Dip 4.50 3.00 2.45 
LT1363CS8-ND Single, High-Speed, 70MHz Op Amp.. 8-SOIC 5.00 3.33 2.70 
LT1363CS8#PBF-ND Single, High-Speed, 70MHz Op Amp* 8-SOIC 5.00 3.33 2.70 
LT1364CN8-ND Dual, High-Speed, 70MHz Op Amp . i 6.88 4.58 3.80 
LT1364CN8#PBF-ND Dual, High-Speed, 70MHz Op Amp 6.88 4.58 3.80 
LT1364CS8#PBF-ND Dual, High-Speed, 70MHz Op Amp*.. 7.25 480 3.95 
LT1365CN#PBF-ND Quad, High-Speed, 70MHz Op Amp*. 14-Dip 12.13 8.08 6.65 
LT1365CS-ND Quad, High-Speed, 70MHz Op Amp 16-SOIC 12.63 8.42 6.95 
LT1365CS#PBF-ND Quad, High-Speed, 70MHz Op Amp*. 16-SOIC 12.63 8.42 6.95 
LT1366CN8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp i 6.50 4.33 3.60 
LT1366CS8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp.. 6.75 4.50 3.75 
LT1366CS8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp 6.75 450 3.75 
LT1367CS-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp. 14-SOIC 11.50 7.65 6.35 
LT1367CS#PBF-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* .. 14-SOIC 11.50 7.65 6.35 
LT1368CN8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp.. “Dip 6.50 4.30 3.60 
LT1368CN8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp “Dip 6.50 4.30 3.60 
LT1368CS8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp.. SOIC 6.75 4.50 3.75 
LT1368CS8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp 8-SOIC 6.75 450 3.75 
LT1369CS-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp. 14-SOIC 11.50 7.65 6.35 
LT1369CS#PBF-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* .. 14-SOIC 11.50 7.65 6.35 
LT1395CS5#TRMCT-ND | Single 400MHz Current Feedback Amp... SOT-23-5 249 2.23 2.01 
LT1395CS5#TRMPBFCT-ND |Single 400MHz Current Feedback Amp SOT-23-5 249 2.23 2.01 
LT1395CS5#TRMPBFTR-ND |Single 400MHz Current Feedback Amp* SOT-23-5 585.00/500 

LT1395CS6#TRMCT-ND | Single 400MHz Current Feedback Am, SOT-23-6 260 2.33 2.10 
LT1395CS6#TRMTR-ND | Single 400MHz Current Feedback Am, SOT-23-6 615.00/500 

LT1395CS6#TRMPBFCT-ND |Single 400MHz Current Feedback Amp* SOT-23-6 2.60 2.33 2.10 
LT1395CS6#TRMPBFTR-ND | Single 400MHz Current Feedback Amp* SOT-23-6 615.00/500 

LT1395CS8#PBF-ND Single 400MHz Current Feedback Amp* 8-SOIC 2.43 1.37 1.23 
LT1396CDD-ND 400Mkz, Dual Current Feedback Amp 8-DFN 3.18 1.79 1.61 
LT1399CS-ND 300Mkz, Triple Current Feedback Am, 16-SOIC 5.00 2.75 2.50 
LT1399CS#PBF-ND 300Mkz, Triple Current Feedback Amp* 16-SOIC 5.00 2.75 2.50 
LT1399HVCS#PBF-ND |300MHz, Triple Current Feedback Amp* 16-SOIC 6.25 3.65 3.25 
LT1413CN8-ND 5V Single Supply, Dual Precision Op Amp .. 8-Dip 3.75 2.50 2.05 
L11413CN8#PBF-ND 5V Single Supply, Dual Precision Op Amp* -Dip 3.75 2.50 2.05 
L11413S8-ND 5V Single Supply, Dual Precision Op Amp .. 8-SOIC 4.00 267 2.30 
LT1413S8#PBF-ND 5V Single Supply, Dual Precision Op Amp* 8-SOIC 4.00 2.67 2.30 
LT1457CN8-ND Dual Precision JFET Input Op Amp. i 450 3.00 2.40 
LT1457S8#PBF-ND Dual Precision JFET Input Op Amp*.. ATS) Sodfe 1205) 
LT1462ACN8-ND Dual Micropower JFET Input Op Amp 875 555 4.80 
LT1462ACS8-ND Dual Micropower JFET Input Op Amp 9.00 5.70 4.95 
LT1464ACS8-ND Dual Micropower JFET Input Op Amp 9.00 5.70 4.95 
LT1464ACS8#PBF-ND | Dual Micropower JFET Input Op Amp 9.00 5.70 4.95 
LT1464CS8-ND Dual Micropower JFET Input Op Amp 5.00 3.25 2.75 
LT1464CS8#PBF-ND Dual Micropower JFET Input Op Amp 5.00 3.25 275 
LT1465CS-ND Quad Micropower JFET Input Op Amp 8.50 5.65 4.75 
LT1465CS#PBF-ND Quad Micropower JFET Input Op Amp*. 8.50 565 4.75 
LT1466LCS8-ND Dual Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp.. 825 5.50 4.40 
LT1466LCS8#PBF-ND | Dual Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp 825 5.50 4.40 
LT1468CN8-ND 90MHz, High-Speed, 16-Bit Accurate Op Amp Gray KE as} 
LT1468CN8#PBF-ND 90MHz, High-Speed, 16-Bit Accurate Op Amp*. 6.25 3.35 3.13 
LT1468CS8-ND 90MHz, High-Speed, 16-Bit Accurate Op Amp Gi25ie Common) 
LT1468CS8#PBF-ND 90MHz, High-Speed, 16-Bit Accurate Op Amp*. 6.25 3.35 3.13 
LT14681S8-ND 90MHz, High-Speed, 16-Bit Accurate Op Amp 7.50 4.00 3.75 
LT14681S8#PBF-ND 90MHz, High-Speed, 16-Bit Accurate Op Amp*. 7.50 4.00 3.75 
LT1490ACDD-ND Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 4.75 3.39 2.79 
LT1490ACDD#PBF-ND | Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp 475 339 2.79 
LT1490CN8-ND Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 3.75 2.50 2.05 
LT1490CN8#PBF-ND Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp 375 2.50) 2/05 
LT1490CS8-ND Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 3.88 2.60 2.15 
LT1490IN8-ND Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 4.50 2.85 2.45 
LT14901S8-ND Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 463 3.08 2.60 
LT1491AIS-ND Quad Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp 7.75 440 3.95 
LT1491AIS#PBF-ND Quad Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp*. 7.75 440 3.95 
LT1491CN-ND Quad Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp 6:25) 4:15) 73:50) 
LT14911S-ND Quad Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp 7.75 490 4.25 
LT1492CN8-ND Dual Low Power Single Supply Precision Op Amp. 7.38 3.95 3.60 
LT1492CN8#PBF-ND Dual Low Power Single Supply Precision Op Amp* . 7.38 3.95 3.60 
LT1492CS8-ND Dual Low Power Single Supply Precision Op Amp. 7.50 4.05 3.70 
LT1492CS8#PBF-ND Dual Low Power Single Supply Precision Op Amp* . 750 4.05 3.70 
LT1493CS-ND Quad Low Power Single Supply Precision Op Amp -16-SOIC 13.50 7.30 6.65 
LT1493CS#PBF-ND Quad Low Power Single Supply Precision Op Amp -16-SOIC 13.50 7.30 6.65 
LT1494CMS8-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp... 3.63 2.10 1.90 
LT1494CMS8#PBF-ND | Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 3.63 2.10 1.90 
LT1494CN8-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Am: 3.38 2.00 1.80 
LT1494CS8-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp 3.38 2.00 1.80 
LT1494CS8#PBF-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 3.38 2.00 1.80 
LT1494HS8-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp... 8-SOIC 413 2.40 2.20 
LT1494IMS8-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp 8-MSOP 413 2.40 2.20 
LT1494IMS8#PBF-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp.* 413 240 2.20 
LT1494IN8#PBF-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp.* 3.88 2.30 2.10 
LT14941S8-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp 3.88 2.30 2.10 
LT14941S8#PBF-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp. 3.88 2.30 2.10 
LT1495CS8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp.. 5.38 3.30 3.10 
LT1495CS8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp 5.38 3.30 3.10 
LT1495HS8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp.. 6.75 4.00 3.75 
LT14951N8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp.. 6.00 3.70 3.45 
LT14951S8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp.. 6.25 3.80 3.55 
LT14951S8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp 6.25 3.80 3.55 
LT1496CN-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp. 6.75 4.15 3.95 
LT1496CS-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp. 7.00 4.30 4.10 
LT1496CS#PBF-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* .. 7.00 4.30 4.10 
LT1496HS#PBF-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* .. 8.75 5.25 4.90 
LT1496IN-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp. 8.00 4.95 4.60 
LT1496IN#PBF-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* .. 8.00 4.95 4.60 
LT14961S-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp. 825 5.05 4.70 
LT14961S#PBF-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* .. 825 5.05 4.70 
LT1497CS-ND Dual Current Feedback Amp 7.88 4.85 4.20 
LT1497CS8#PBF-ND Dual Current Feedback Amp* . 6.25 405 3.45 
LT1498CN8-ND 10MHz, Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp 6.50 3.50 3.25 
LT1498CN8#PBF-ND 10MHz, Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp*.. 6.50 3.50 3.25 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description a 25 100 
LT1498CS8#PBF-ND 10MHz, Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp 6.75 3.65 3.38 
LT14981N8-ND 10MHz, Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp . 6.75 3.70 3.45 
LT14981S8-ND 10MHz, Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp . 7.00 4.65 3.65 
LT14981S8#PBF-ND 10MHz, Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp 7.00 3.90 3.65 
LT1499CS-ND 10MHz, Quad Rail-to-Rail In/Out Op Amp 12.25 6.50 6.13 
LT1499CS#PBF-ND 10MHz, Quad Rail-to-Rail In/Out Op Amp*. 12.25 650 6.13 
LT1567CMS8-ND Op Amp and Inverter/Filter Building Block. 3.75 2.20 2.00 
LT1620CS8-ND Rail-to-Rail Current Sense Amp ... Bisbee 2:25) 1195) 
LT1620CS8#PBF-ND Rail-to-Rail Current Sense Amp*. ast) web Nee 
LT16201S8-ND Rail-to-Rail Current Sense Amp, Ind. Temp. 3.88 2.40 2.05 
LT1620IS8#PBF-ND Rail-to-Rail Current Sense Amp, Ind. Temp* 3.88 2.40 2.05 
LT1630CN8-ND 30MHz, Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp. 6.50 3.50 3.25 
LT1630CN8#PBF-ND 30MHz, Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp 6.50 350 3.25 
LT1630CS8-ND 30MHz, Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp. 6.75 3.60 3.38 
LT1630CS8#PBF-ND 30MHz, Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp 6.75 3.60 3.38 
LT1631CS-ND 30MHz, Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp. 12.25 6.50 6.13 
LT1631CS#PBF-ND 30MHz, Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* .. 12.26 650 6.13 
LT1632CN8-ND 45MHz, Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp. 6.63 3.70 3.25 
LT1632CN8#PBF-ND 45MHz, Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp 6.63 3.70 3.25 
LT1632CS8#PBF-ND 45MHz, Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp 6.88 3.90 3.40 
LT1633CS-ND 45MHz, Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp. 12.38 6.70 6.19 
LT1633CS#PBF-ND 45MHz, Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* .. 12.38 6.70 6.19 
LT1635CN8-ND Micropower Rail-to-Rail Op Amp and Reference. S150) 2515) 1:85) 
LT1635CN8#PBF-ND Micropower Rail-to-Rail Op Amp and Reference* S150) 2515) i8o) 
LT1635CS8-ND Micropower Rail-to-Rail Op Amp and Reference. 3.88 2.40 2.05 
LT1635CS8#PBF-ND Micropower Rail-to-Rail Op Amp and Reference* 3.88 2.40 2.05 
LT1636CMS8-ND /220kHz, Single Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 3.50 2.25 1.90 
LT1636CMS8#PBF-ND |220kHz, Single Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* . 3.50 2.25 1.90 
LT1636CN8-ND 220kHz, Single Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 2.88 1.70 1.50 
LT1636CN8#PBF-ND 220kHz, Single Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* . 2.88 1.70 1.50 
LT1636CS8-ND 220kHz, Single Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 3.00 1.75 1.55 
LT1636CS8#PBF-ND 220kHz, Single Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* . Oy beds) lasts) 
LT1636HS8-ND 220kHz, Single Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 3:75 2:15) 1.90. 
LT16361S8-ND 220kHz, Single Micropower R/R 1/0 Op Amp, Ind. Temp. 3.50 2.05 1.80 
LT16361S8#PBF-ND 220kHz, Single Micropower R/R 1/0 Op Amp, Ind. Temp. 3.50 2.05 1.80 
LT1637CDD-ND 1.1MHz, Single Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp.. 3.63 259 2.13 
LT1637CS8-ND 1.1MHz, Single Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp.. 3.00 1.75 1.55 
LT1637CS8#PBF-ND 1.1MHz, Single Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* . 3.00 1.75 1.55 
LT1637HS8-ND 1.1MHz, Single Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp.. 3.50 2.33 1.85 
LT1637HS8#PBF-ND 1.1MHz, Single Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* . 3.50 2.02 1.85 
LT1638CMS8-ND 1.2MHz, Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp 450 3.00 2.40 
LT1638CMS8#PBF-ND  |1.2MHz, Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* .. 450 3.00 2.40 
LT1638CN8-ND 1.2MHz, Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp Crome 250205 
LT1638CS8-ND 1.2MHz, Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp 3.88 2.60 2.15 
LT1638CS8#PBF-ND 1.2MHz, Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* .. 3.88 2.60 2.15 
LT1638HS8#PBF-ND 1.2MHz, Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* .. 488 3.05 2.70 
LT16381S8-ND 1.2MHz, Dual Micropower R/R In/Out Op Amp, Ind. Temp. 463 2.95 2.60 
LT16381S8#PBF-ND 1.2MHz, Dual Micropower R/R In/Out Op Amp, Ind. Temp.*. 463 2.95 2.60 
LT1639HS#PBF-ND 1.2MHz, Quad Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp*... 8.00 5.00 4.35 
LT16391S-ND 1.2MHz, Quad Micropower R/R In/Out Op Amp, Ind. Temp. 7.75 4.90 4.25 
LT16391S#PBF-ND 1.2MHz, Quad Micropower R/R In/Out Op Amp, 

Ind. Temp.*..... ass 7.75 4.90 4.25 
LT1672CMS8-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp 8-MSOP 3.63 210 1.90 
LT1672CN8-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp .8-Dip 3.38 2.00 1.80 
LT1672CS8-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp “SOIC 3.38 2.00 1.80 
LT1672CS8#PBF-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* . “SOIC 3.38 2.00 1.80 
LT1672IN8-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp. “Dip 3.88 2.30 2.10 
LT1673CN8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp... “Dip 5.13 3.20 3.00 
LT1673CS8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp “SOIC 5.38 3.30 3.10 
LT1673CS8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp “SOIC 5.38 3.30 3.10 
LT1673IN8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp. “Dip 6.00 3.70 3.45 
LT16731S8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp. “SOIC 6.25 3.80 3.55 
LT1674CN-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Op Amp 6.75 415 3.95 
LT1674CS-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Op Amp 7.00 4.30 4.10 
LT16741N-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. 8.00 4.95 4.60 
LT16741S-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp. . 8.25 5.05 4.70 
LT1677CS8-ND Single, Low Noise Rail-to-Rail Precision Op Amp 450 2.60 2.30 
LT1677CS8#PBF-ND Single, Low Noise Rail-to-Rail Precision Op Amp*. 450 2.60 2.30 
LT1722CS5#TRMCT-ND |Single 200MHz Low Noise Precision Op Amp. 218 1.95 1.76 
LT1722CS5#TRMTR-ND |Single 200MHz Low Noise Precision Op Amp. 570.00/500 
LT1722CS5#TRMPBFCT-ND |Single 200MHz Low Noise Precision Op Amp* 218 1.95 1.76 
LT1722CS5#TRMPBFTR-ND |Single 200MHz Low Noise Precision Op Amp* 570.00/500 
LT1722CS8-ND Single 200MHz Low Noise Precision Op Amp. 1.80 1.28 1.06 
LT1723CS8-ND Dual 200MHz Low Noise Precision Op Amp. 2.38 1.70 1.40 
LT1724CS-ND Quad 200MHz Low Noise Precision Op Amp. 438 3.13 2.57 
LT1739CFE-ND Dual 500mA, 200MHz xDSL Line Driver Amp . -20-TSSOP 7.38 4.90 4.25 
LT1739CUE-ND Dual 500mA, 200MHz xDSL Line Driver Amp . 12-DFN 7.38 5.00 4.35 
LT17391UE-ND Dual 500mA, 200MHz xDSL Line Driver Amp . 2-DFN 9.00 6.05 5.25 
LT1782HS5#TRMCT-ND |Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp... 3.75 3.35 3.02 
LT1782HS5S#TRMPBFCT-ND_|Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 3.75 3.35 3.02 
L11782HS5#TRMPBFTR-ND |Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 885.00/500 
LT1782HS6#TRMCT-ND |Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp 417 3.73 3.36 
LT1782HS6#TRMTR-ND |Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Am 955.00/500 
LT1782IS5#TRMCT-ND_ |Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Am 3.42 3.05 2.75 
LT1782IS5#TRMPBFCT-ND |Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 3.42 3.05 2.75 
LT1782IS5#TRMPBFTR-ND |Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 805.00/500 
LT1782IS6#TRMCT-ND |Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Am 3.86 3.45 3.11 
LT1782IS6#TRMTR-ND |Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Am 855.00/500 
LT1782IS6#TRMPBFCT-ND |Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 3.86 3.45 3.11 
LT1782IS6#TRMPBFTR-ND_|Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 855.00/500 
LT1783HS5#TRMCT-ND |Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Am 3.75 3.35 3.02 
LT1783HS5#TRMPBFCT-ND |Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 3.75 3.35 3.02 
LT1783HS5#TRMPBFTR-ND |Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 885.00/500 
LT17831S5#TRMCT-ND_ |1.25MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp .. 3.42 3.05 2.75 
LT17831S5#TRMTR-ND_ |1.25MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp .. 780.00/500 
LT1783IS5#TRMPBFCT-ND |1.25IMHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp* 3.42 3.05 2.75 
LT1783IS5#TRMPBFTR-ND |1.25IMHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp* 780.00/500 
LT1783IS6#TRMCT-ND |1.25MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp .. 3.86 3.45 3.11 
LT1783IS6#TRMTR-ND |1.25MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp .. 855.00/500 
LT1783IS6#TRMPBFCT-ND |1.25IMHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp* 3.86 3.45 3.11 
* RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 on 00, 
LT1783IS6#TRMPBFTR-ND |1.25MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp 855.00/500 
LT1784CS5#TRMCT-ND |2.5MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp... SOT-23-5 258 2.30 2.07 
LT1784CS5#TRMPBFCT-ND |2.5MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp* SOT-23-5 258 2.30 2.07 
LT1784CS5#TRMPBFTR-ND |2.5MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp* SOT-23-5 610.00/500 
LT1784CS6#TRMCT-ND |2.5MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-6 2.77 2.48 2.23 
LT1784CS6#TRMTR-ND |2.5MHz Micropower Rail-to-Rail Op Am SOT-23-6 660.00/500 
LT1784CS6#TRMPBFCT-ND |2.5MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp* SOT-23-6 2.77 248 2.23 
LT1784CS6#TRMPBFTR-ND |2.5MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp* SOT-23-6 660.00/500 
LT1787HS8-ND Precision Current Sense Op Amp 5.63 3.20 2.90 
LT1787HS8#PBF-ND Precision Current Sense Op Amp* . 5.63 3.20 2.90 
LT1787HVCS8#PBF-ND |Precision Current Sense Op Amp* . Chel Eisele 
LT1792CN8-ND Low Noise, JFET Input Precision Op Am, ip ASS 275) 12:45 
LT1792CS8-ND Low Noise, JFET Input Precision Op Am, 8-SOIC 4.75 275 2.45 
LT1792CS8#PBF-ND Low Noise, JFET Input Precision Op Amp* 8-SOIC 4.75 2.75 2.45 
LT1793CN8-ND Low Noise, JFET Input Precision Op Am “Dip 4.75 2.75 2.45 
LT1793CN8#PBF-ND Low Noise, JFET Input Precision Op Amp “Dip 4.75 2.75 2.45 
LT1793CS8-ND Low Noise, JFET Input Precision Op Amp.. 8-SOIC 4.75 275 2.45 
LT1793CS8#PBF-ND Low Noise, JFET Input Precision Op Amp* 8-SOIC 4.75 2.75 2.45 
LT1794ISW-ND 500mA, 200MHz Dual Op Amp, Ind. Temp. -20-SOIC 12.13 6.95 6.50 
LT1795CSW-ND Dual 500mA, 50MHz, Current Feedback Amp. .20-SOIC 10.25 5.95 5.30 
LT1795CSW#PBF-ND — |Dual 500mA, 50MHz, Current Feedback Amp -20-S0IC 10.25 5.95 5.30 
LT1800CS5#TRMCT-ND |80MHz Low Power, Rail-to-Rail I/O Precision Op Amp. 3.33 2.98 2.68 
LT1800CS5#TRMTR-ND |80MHz Low Power, Rail-to-Rail I/O Precision Op Amp. 785.00/500 
LT1800CS5#TRMPBFCT-ND |80MHz Low Power, Rail-to-Rail I/O Precision Op Amp* 3.33 2.98 2.68 
LT1800CS5#TRMPBFTR-ND |80MHz Low Power, Rail-to-Rail I/O Precision Op Amp* 785.00/500 
LT1800CS8-ND 80MHz Low Power, Rail-to-Rail 1/0 Precision Op Amp .. 2.75 1.60 1.45 
LT1800CS8#PBF-ND 80MHz Low Power, Rail-to-Rail I/O Precision Op Amp* 2:79| 1.60) 1-45. 
LT1801CDD-ND Dual 80MHz, 25V/s, LP, R/R, In/Out Precision Op Am 438 2.55 2.35 
LT1801CMS8-ND Dual 80MHz, 25V/s, LP, R/R, In/Out Precision Op Am| 3 413 2.45 2.25 
LT1801CMS8#PBF-ND [Dual 80MHz, 25V/us, LP, R/R, In/Out Precision Op Amp* ....8-MSOP 4.13 2.45 2.25 
LT1801CS8-ND Dual 80MHz, 25V/ps, LP, R/R, In/Out Precision Op Amp.. IOS ma Comes D| 
LT1801CS8#PBF-ND Dual 80MHz, 25V/ts, LP, R/R, In/Out Precision Op Amp* 3.88 2.35 2.15 
LT18011MS8-ND Quad 80MHz, 25V/y1s, LP, R/R, In/Out Precision Op Amp......8-MSOP 4.88 2.95 2.70 
LT1801IMS8#PBF-ND |Quad 80MHz, 25V/us, LP, R/R, In/Out Precision 

Op Amp*.... es st 4.88 2.95 2.70 
LT1802CS-ND Quad 80MHz, 25V/us, LP, R/R, In/Out Precision Op Amp..... 7.00 425 3.85 
LT1802CS#PBF-ND Quad 80MHz, 25V/j1s, LP, R/R, In/Out Precision 

Op Amp*... a 7.00 4.25 3.85 
LT1803CS5#TRMCT-ND |Single 85MHz, 100V/us, Rail-to-Rail In/Out Op Amp 3.19 2.85 2.57 
LT1803CS5#TRMPBFCT-ND |Single 85MHz, 100V/us, Rail-to-Rail In/Out Op Amp 3.19 2.85 2.57 
LT1803CS5#TRMPBFTR-ND |Single 85MHz, 100V/us, Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 785.00/500 
LT1804CS8-ND Dual 85MHz, 100V/s, Rail-to-Rail In/Out Op Amp 8-SOIC 3.88 2.35 2.15 
LT1804CS8#PBF-ND Dual 85MHz, 100V/!s, Rail-to-Rail In/Out Op Amp*. 3.88 2.35 2.15 
LT1806CS6#TRMCT-ND |325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 5.15 460 4.14 
LT1806CS6#TRMPBFCT-ND |325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* . 5.15 460 4.14 
LT1806CS6#TRMPBFTR-ND |325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* . 1155.00/500 
LT1806CS8-ND 325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 438 245 2.20 
LT1806CS8#PBF-ND 325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* .. 4.38 2.45 2.20 
LT1806IS6#TRMCT-ND |325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 5.57 4.98 4.48 
LT1806IS64TRMTR-ND |325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 1255.00/500 
LT1806IS6#TRMPBFCT-ND |325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* . 5.57 4.98 4.48 
LT1806IS6#TRMPBFTR-ND |325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* . 1255.00/500 
LT18061S8-ND 325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp.. 475 265 2.40 
LT18061S8#PBF-ND 325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp 4.75 2.65 2.40 
LT1807CS8-ND 325MHz Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp ... 6.88 4.10 3.60 
LT1807CS8#PBF-ND 325MHz Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 6.88 4.10 3.60 
LT1809CS6#TRMCT-ND |180MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 445 3.98 3.58 
LT1809CS6#TRMTR-ND |180MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 1005.00/500 
LT1809CS6#TRMPBFCT-ND |1 80MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* . 445 3.98 3.58 
LT1809CS6#TRMPBFTR-ND |180MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* . 1005.00/500 
LT1809IS64TRMCT-ND |180MHz Single R/R In/Out Op Amp, Ind. Temperature . 487 435 3.92 
LT18091S6#TRMTR-ND_|180MHz Single R/R In/Out Op Amp, Ind. Temperature . 1105.00/500 
LT18091S64TRMPBFCT-ND |180MHz Single R/R In/Out Op Amp, Ind. Temperature* 487 435 3.92 
LT18091S6#TRMPBFTR-ND |180MHz Single R/R In/Out Op Amp, Ind. Temperature* 1105.00/500 
LT1812CS5#TRMCT-ND |100MHz Low Power Op Amp with Shutdown. 2.21 1.98 1.78 
LT1812CS5#TRMTR-ND |100MHz Low Power Op Amp with Shutdown. 575.00/500 
LT1812CS6#TRMCT-ND |100MHz Low Power Op Amp with Shutdown. 2.32 2.08 1.87 
LT1812CS6#TRMTR-ND |100MHz Low Power Op Amp with Shutdown. 600.00/500 
LT1813CDD-ND Dual, High-Speed, Low Power Op Amp.. 2.30 1.64 1.35 
LT1813CS8-ND Dual, High-Speed, Low Power Op Am 2.30 1.64 1.35 
LT1813CS8#PBF-ND Dual, High-Speed, Low Power Op Amp* 2.30 1.64 1.35 
LT1813HVCS8-ND Dual, High-Speed, Low Power Op Am 2.75 1.96 1.61 
LT1813HVIS8-ND Dual, High-Speed, Low Power Op Am 3.30 2.35 1.94 
LT1814CGN-ND. Quad, High-Speed, Low Power Op Amp. 3.90 2.78 2.29 
LT1814CS-ND Quad, High-Speed, Low Power Op Amp. 3.90 2.78 2.29 
LT1814CS#PBF-ND Quad, High-Speed, Low Power Op Amp* 3.90 2.78 2.29 
LT1815CS5#TRMCT-ND |Single, High-Speed Op Amp 2.21 1.98 1.78 
LT1815CS5#TRMTR-ND |Single, High-Speed Op Amp 570.00/500 
LT1815CS6#TRMCT-ND |Single, High-Speed Op Amp 2.60 2.33 2.10 
LT1815CS6#TRMTR-ND |Single, High-Speed Op Amp 675.00/500 
LT18151S5#TRMCT-ND |Single, High-Speed Op Amp, Ind. Temperatur 2.60 2.33 2.10 
LT18151S5#TRMTR-ND |Single, High-Speed Op Amp, Ind. Temperature 675.00/500 
LT18151S6#TRMCT-ND |Single, High-Speed Op Amp, Ind. Temperatur 3.08 275 2.48 
LT18151S64TRMTR-ND |Single, High-Speed Op Amp, Ind. Temperature 800.00/500 
LT1816ACMS-ND Dual, High-Speed Op Amp. 3.60 257 2.11 
LT1816CDD-ND Dual, High-Speed Op Amp. 3.00 2.14 1.76 
LT1816CMS8-ND Dual, High-Speed Op Amp. 3.00 2.14 1.76 
LT1816CS8-ND Dual, High-Speed Op Amp. 3.00 2.14 1.76 
LT1816IMS8-ND Dual, High-Speed Op Amp. 3.60 257 2.11 
LT1817CGN-ND Quad, High-Speed Op Amp. 410 2.92 2.41 
LT1817CS-ND Quad, High-Speed Op Amp . 410 292 2.41 
LT1819CMS8-ND 400MHz, 9mA, Dual Op Am| 3.20 2.28 1.88 
LT1819CS8-ND 400MHz, 9mA, Dual Op Am| 3.20 2.28 1.88 
LT1819CS8#PBF-ND 400MHz, 9mA, Dual Op Amp* 3.20 2.28 1.88 
LT18191S8-ND 400MHz, 9mA, Dual Op Am| 3.83 2.73 2.25 
LT1880CS5#TRMCT-ND |Picoamp-In Rail-to-Rail Op Amp. 431 3.85 3.47 
LT1880CS5#TRMPBFCT-ND |Picoamp-In Rail-to-Rail Op Amp 431 385 3.47 
LT1880CS5#TRMPBFTR-ND |Picoamp-In Rail-to-Rail Op Amp 1110.00/500 
LT1880IS5#TRMCT-ND_ |Picoamp-In Rail-to-Rail Op Amp, Ind. Temperature 5.15 460 4.14 
LT1880IS5#TRMTR-ND_|Picoamp-In Rail-to-Rail Op Amp, Ind. Temperature 1285.00/500 
LT18801S5#TRMPBFCT-ND |Picoamp-in Rail-to-Rail Op Amp, Ind. Temperature 515 460 4.14 
LT18801S5#TRMPBFTR-ND |Picoamp-In Rail-to-Rail Op Amp, Ind. Temperature* 1285.00/500 
LT1970CFE-ND 500mA Op Amp with Adj. Precision Current Limi 9.88 6.05 5.65 
LT1970CFE#PBF-ND 500mA Op Amp with Adj. Precision Current Limit* 9.88 6.05 5.65 
LT1970IFE#PBF-ND 500mA Op Amp with Adj. Precision Current Limit* 11.38 7.15 6.50 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
LT2078AIS8-ND Dual Micropower Op Amp, Ind. Temperature 11.63 7.50 6.40 
LT2078AIS8#PBF-ND — |Dual Micropower Op Amp, Ind. Temperature* 11.63 7.50 6.40 
LT2078CS8-ND Dual Micropower Op Amp .. 6.50 435 3.65 
LT2078CS8#PBF-ND Dual Micropower Op Amp 6.50 4.35 3.65 
LT20781S8-ND Dual Micropower Op Amp, Ind. Temperatur 8.38 5.60 4.85 
LT20781S8#PBF-ND Dual Micropower Op Amp, Ind. Temperature* 8.38 560 4.85 
LT2079AIS-ND Quad Micropower Op Amp, Ind. Temperature. 19.75 12.75 10.95 
LT2079AIS#PBF-ND Quad Micropower Op Amp, Ind. Temperature* 19.75 12.75 10.95 
LT2079CS-ND Quad Micropower Op Amp 11.13 7.20 6.15 
LT2079CS#PBF-ND Quad Micropower Op Amp* . Aiea 20 G5) 
LT20791S#PBF-ND Quad Micropower Op Amp, Ind. Temperature* 14.25 9.20 7.90 
LT2178AIS8-ND Dual Micropower Op Amp, Ind. Temperature 975 5.60 5.10 
LT2178CS8-ND Dual Micropower Op Amp .. 7.00 4.25 3.85 
LT2178CS8#PBF-ND Dual Micropower Op Amp 7.00 4.25 3.85 
L121781S8-ND Dual Micropower Op Amp, Ind. Temperatur 7.75 445 4.05 
LT21781S8#PBF-ND Dual Micropower Op Amp, Ind. Temperature 715) “4455 74:05) 
LT6011ACS8-ND Dual Rail-to-Rail Output Precision Op Amp.. 438 313 2.57 
LT6011CS8-ND Dual Rail-to-Rail Output Precision Op Am| 3.30 2.36 1.94 
LT6011CS8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail Output Precision Op Amp* 3.30 2.36 1.94 
LT6012ACGN-ND Quad Rail-to-Rail Output Precision Op Amp.. 6.88 491 4.04 
LT6012ACS-ND Quad Rail-to-Rail Output Precision Op Amp.. 6.63 473 3.90 
LT6012ACS#PBF-ND Quad Rail-to-Rail Output Precision Op Amp* .. 6.63 4.73 3.90 
LT6012CS-ND Quad Rail-to-Rail Output Precision Op Amp. 5.88 4.20 3.46 
LT6012CS#PBF-ND Quad Rail-to-Rail Output Precision Op Amp* .. 5.88 4.20 3.46 
LT6200CS6#TRMCT-ND |165MHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Am, 5.15 460 4.14 
LT6200CS6#TRMTR-ND |165Mbz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp 1260.00/500 
LT6200CS6#TRMPBFCT-ND |165MHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp* . 515 460 4.14 
LT6200CS6#TRMPBFTR-ND |165MHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp* . 1260.00/500 
LT6200CS6-5#TRMCT-ND |800MHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp 3.70 3.30 2.97 
LT6200CS6-5#TRMTR-ND |800MHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp 885.00/500 
LT6200CS6-5#TRMPBFCT-ND |800MHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp* . 3.70 3.30 2.97 
LT6200CS6-5#TRMPBFTR-ND |800MHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp* . 885.00/500 
LT6200CS6-10#TRMCT-ND |1.6GHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Am 3.70 3.30 297 
LT6200CS6-10#TRMTR-ND |1.6GHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Am 885.00/500 
LT6200CS8-ND 165Mkz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp 4.38 2.70 2.40 
LT6200CS8#PBF-ND 165Mkz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp* . “SOIC 84.38 2.70 2.40 
LT6200CS8-5-ND 800Mkz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp SOIC §=3.08 1.85 1.65 
LT6200CS8-10-ND 1.6GHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Am “SOIC «63.08 1.85 1.65 
LT6200CS8-10#PBF-ND |1.6GHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp* “SOIC «3.08 1.85 1.65 
LT6200IS6#TRMCT-ND |165MHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp 6.13 5.48 4.93 
LT62001S6#TRMPBFCT-ND |165MHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp* . 6.13 5.48 4.93 
LT62001S6#TRMPBFTR-ND |165MHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp* . OT -23-6 1510.00/500 
LT62001S8-ND 165MHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp “SOIC 5.25 3.49 2.90 
LT62001S8#PBF-ND 165MHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp* NEI “SOIC 5.25 3.25 2.90 
LT6201CDD-ND. Dual, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp 7.63 450 4.10 
LT6201CS8-ND Dual, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp... 7.38 440 4.00 
LT6201CS8#PBF-ND Dual, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp* “SOIC 7.38 4.40 4.00 
LT6203CDD-ND Dual, Rail-to-Rail, In/Out Ultralow Noise, LP Op Amp . 8-DFN 5.50 3.76 3.17 
LT6203CDD#PBF-ND Dual, Rail-to-Rail, In/Out Ultralow Noise, LP Op Amp* 8-DFN 5.50 3.76 3.17 
LT6203CMS8-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out, Ultralow Noise, LP Op Amp . 8-MSOP 5.13 3.50 2.95 
LT6203CMS8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out, Ultralow Noise, LP Op Amp* 8-MSOP 513 3.50 2.95 
LT6203CS8-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out, Ultralow Noise, LP Op Amp. “SOIC 488 3.40 2.85 
LT6203CS8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out, Ultralow Noise, LP Op Amp* “SOIC 4.88 3.40 2.85 
LT6204CS-ND Quad Rail-to-Rail, In/Out, Ultralow Noise, LP Op Amp 14-SOIC 9.00 6.35 5.90 
LT6204CS#PBF-ND Quad Rail-to-Rail, In/Out, Ultralow Noise, LP Op Amp 14-SOIC 9.00 6.35 5.90 
LT6206CMS8-ND Dual Single Supply 3V, 100MHz Video Op Amp.. 210 1.50 1.25 
LT6206CMS8#PBF-ND Dual Single Supply 3V, 100MHz Video Op Amp* 2410) 50) 1.25) 
LT6207CGN#PBF-ND Quad Single Supply 3V, 100MHz Video Op Amp* 3.13 1.75 1.65 
LT6210CS6#TRMCT-ND |Prog. Supply Current, R/R Out, Current Feedback Amp 2.91 2.60 2.34 
LT6210CS6#TRMTR-ND |Prog. Supply Current, R/R Out, Current Feedback Am| 760.00/500 
LT6220CS5#TRMCT-ND |Single 60MHz, 20V/s LP R/R In/Out Precision Op Amp 2.91 2.60 2.34 
LT6220CS5#TRMTR-ND |Single 60MHz, 20V/j1s LP R/R In/Out Precision Op Amp ..... SOT-23-5 790.00/500 
LT6220CS5#TRMPBFCT-ND |Single 60MHz, 20V/1s LP R/R In/Out Precision 

Op Amp*.... 2.91 260 2.34 
LT6220CS5#TRMPBFTR-ND |Single 6OMHz, 20V/\1s LP R/R In/Out Precision Op Amp 790.00/500 
LT6220CS8-ND Single 60MHz, 20V/us LP R/R In/Out Precision Op Amp 2.38 1.75 1.45 
LT6220CS8#PBF-ND Single 60MHz, 20V/us LP R/R In/Out Precision Op Amp 2.38 1.75 1.45 
LT6221CS8-ND Dual 60MHz, 20V/us LP R/R In/Out Precision Op Amp 3.70 2.60 2.20 
LT6221CS8#PBF-ND Dual 60MHz, 20V/us LP R/R In/Out Precision Op Amp: 3.70 2.60 2.20 
LT6222CGN-ND Quad 60MHz, 20V/1s LP R/R In/Out Precision Op Am, 5.88 3.90 3.40 
LT6222CGN#PBF-ND Quad 60MHz, 20V/1s LP R/R In/Out Precision Op Amp* 5.88 3.90 3.40 
LT6230CS6#TRMCT-ND |Single 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp.. OT-23-6 3.05 2.73 246 
LT6230CS6#TRMTR-ND |Single 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp OT-23-6 760.00/500 
LT6230CS6#TRMPBFCT-ND |Single 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp* OT-23-6 3.05 2.73 246 
LT6230CS6#TRMPBFTR-ND |Single 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp* 760.00/500 
LT6230CS6-10#TRMCT-ND |Single 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp.. 3.61 3.238 2.91 
LT6230CS6-10#TRMPBFCT-ND |Single 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp* OT-23-6 361 3.238 2.91 
LT62300S6-10#TRMPBFTR-ND |Single 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp* |OT-23-6 885.00/500 
LT6231CDD-ND Dual 215MHz, Rail-to-Rail Output, 3.4mA Op Amp. 8-DFN 4.13 2.95 2.43 
LT6231CS8-ND Dual 215MHz, Rail-to-Rail Output, 3.4mA Op Amp. SG ae az} 
LT6231CS8#PBF-ND Dual 215MHz, Rail-to-Rail Output, 3.4mA Op Amp* 3.88 2.77 2.28 
LT6232CGN-ND Quad 215Mbz, Rail-to-Rail Output, 3.4mA Op Amp 6.63 4.73 3.90 
LT6232CGN#PBF-ND Quad 215Mkz, Rail-to-Rail Output, 3.4mA Op Amp* . 6.63 4.73 3.90 
LT6233CS6#TRMCT-ND |Single 60MHz, Rail-to-Rail Output, 1.15mA Op Am| 3.47 310 2.79 
LT6233CS6#TRMPBFCT-ND |Single 6OMHz, Rail-to-Rail Output, 1.15mA Op Amp* 3.47 310 2.79 
LT6233CS6#TRMPBFTR-ND |Single 6OMHz, Rail-to-Rail Output, 1.15mA Op Amp* 905.00/500 
LT6233CS6-10#TRMCT-ND |Single 375MHz, Rail-to-Rail Output, 1.15mA Op Amp 445 3.98 3.58 
LT6233CS6-10#TRMTR-ND |Single 375MHz, Rail-to-Rail Output, 1.15mA Op Amp 1165.00/500 
LT6233CS6-10#TRMPBFCT-ND |Single 375MHz, Rail-to-Rail Output, 1.15mA Op Amp 445 3.98 3.58 
LT6233CS6-10#TRMPBFTR-ND |Single 375MHz, Rail-to-Rail Output, 1.15mA Op Amp 1165.00/500 
116234CS8-ND Dual 60MHz, Rail-to-Rail Output, 1.15mA Op Amp. 488. 348 2.87 
LT6234CS8#PBF-ND Dual 60MHz, Rail-to-Rail Output, 1.15mA Op Amp* 488 348 2.87 
LT6235CGN-ND Quad 60MHz, Rail-to-Rail Output, 1.15mA Op Amp 825 589 4.85 
LT6300CGN-ND 500mA, 200MHz xDSL Line Driver. 5.88 3.90 3.35 
LT6300IGN#PBF-ND 500mA, 200MHz xDSL Line Driver 7.00 4.65 4.00 
LT6301CFE-ND Dual 500mA Differential xDSL Line Driver .28-TSSOP 12.38 8.25 7.05 
LT63011FE-ND Dual 500mA Differential xDSL Line Driver .28-TSSOP 15.63 10.38 8.90 
LT6550CMS#PBF-ND —_|3.3V, Triple Video Amplifier* 10-MSOP 358 250 2.10 
LT6550IMS-ND 3.3V, Triple Video Amplifie O-MSOP 4.38 3.20 2.65 
LT6550IMS#PBF-ND 3.3V, Triple Video Amplifier* O-MSOP 4.38 3.20 2.65 
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LT6551CMS-ND 3.3V, Quad Video Amplifier . 3.98 2.80 2.35 
LT6551CMS#PBF-ND —_|3.3V, Quad Video Amplifier* 3.98 2.80 2.35 
LT6552CDD-ND 3.3V Single Supply Video Difference Am 2.63) 11858) 1.55) 
LTC1047CN8-ND Dual Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps. i 9.00 6.00 5.10 
LTC1047CN8#PBF-ND {Dual Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps* .. ..8-Di 9.00 6.00 5.10 
LTC1047CSW#PBF-ND Dual Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps* 16-SOIC 10.25 685 5.45 
LTC1049CN8-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps.. i 400 2.70 2.25 
LTC1049CN8#PBF-ND |Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps* 4.00 2.70 2.25 
LTC1049CS8-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Cap: 5.00 3.35 2.80 
LTC1049CS8#PBF-ND _|Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps* 5.00 3.35 2.80 
LTC1050ACN8-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Cap: 6.88 4.60 3.95 
LTC1050ACN8#PBF-ND |Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps 6.88 4.60 3.95 
LTC1050CN8-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Cap: 4.00 2.70 2.25 
LTC1050CN8#PBF-ND |Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps* 400 270 2.25 
LTC1050CS8-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Cap: 5.00 3.35 2.80 
LTC1050CS8#PBF-ND |Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps 5.00 3.35 2.80 
LTC1051CN8-ND Dual Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps. 7.50 5.00 4.25 
LTC1051CN8#PBF-ND | Dual Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps* 7.50 5.00 4.25 
LTC1051CSW-ND Dual Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps. 9.00 6.00 4.95 
LTC1051CSW#PBF-ND _|Dual Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps* 9.00 6.00 4.95 
LTC1052CN-ND Low Noise Chopper-Stabilized Op Amp.. 8.13 5.42 4.65 
LTC1052CN#PBF-ND Low Noise Chopper-Stabilized Op Amp* 8.13 5.42 4.65 
LTC1052CN8-ND Low Noise Chopper-Stabilized Op Amp.. 7.50 5.00 4.30 
LTC1052CN8#PBF-ND Low Noise Chopper-Stabilized Op Amp* 7.50 5.00 4.30 
LTC1053CN-ND Quad Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps. 13.50 9.00 7.80 
LTC1053CN#PBF-ND Quad Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps* . 13.50 9.00 7.80 
LTC1053CSW-ND Quad Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps. 16.13 10.75 8.85 
LTC1053CSW#PBF-ND Quad Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps* . 16.13 10.75 8.85 
LTC1150CN8-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps.. 6.88 4.60 3.85 
LTC1150CN8#PBF-ND _|Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps* 6.88 4.60 3.85 
LTC1150CS8-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps... 8.13 5.40 4.55 
LTC1150CS8#PBF-ND |Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps* 8.13 5.40 4.55 
LTC1151CN8-ND Dual, Zero-Drift Op Amp... 10:75 7.15 5.95 
LTC1151CN8#PBF-ND  |Dual, Zero-Drift Op Amp* 10.75 7.15 5.95 
LTC1151CSW-ND Dual, Zero-Drift Op Amp... 12.50 8.35 6.95 
LTC1151CSW#PBF-ND Dual, Zero-Drift Op Amp* 12.50 835 6.95 
LTC1152CN8-ND Rail-to-Rail, In/Out, Zero-Drift Op 6.00 4.00 3.25 
LTC1152CN8#PBF-ND — |Rail-to-Rail, In/Out, Zero-Drift Op Amp 6.00 4.00 3.25 
LTC1152CS8-ND Rail-to-Rail, In/Out, Zero-Drift Op Amp 6.50 435 3.50 
LTC1152CS8#PBF-ND —_|Rail-to-Rail, In/Out, Zero-Drift Op Amp* 6.50 4.35 3.50 
LTC1152IS8-ND Rail-to-Rail, In/Out, Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp... 7.25 4.80 3.95 
LTC1152IS8#PBF-ND —_|Rail-to-Rail, In/Out, Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp.* 7.25 480 3.95 
LTC1250CN8-ND Very Low Noise, Zero-Drift Bridge Amp .. 5.50 3.70 2.90 
LTC1250CN8#PBF-ND | Very Low Noise, Zero-Drift Bridge Amp* 5.50 3.70 2.90 
LTC12500S8-ND Very Low Noise, Zero-Drift Bridge Amp .. 6.25 4.20 3.30 
LTC1250CS8#PBF-ND _ |Very Low Noise, Zero-Drift Bridge Amp* 6.25 4.20 3.30 
LTC2050HS5#TRMCT-ND |7V, Zero-Drift Op Amp. 3119) (2:85 12.57 
LTC2050HS5#TRMTR-ND |7V, Zero-Drift Op Amp. 730.00/500 
LTC2050HS5#TRMPBFCT-ND |7V, Zero-Drift Op Amp 3.19 285 257 
LTC2050HS5#TRMPBFTR-ND |7V, Zero-Drift Op Amp 730.00/500 
LTC2050HS6#TRMCT-ND |7V, Zero-Drift Op Amp. 3.47 3.10 2.79 
LTC2050HS6#TRMPBFCT-ND |7V, Zero-Drift Op Amp* 3.47 3.10 2.79 
LTC2050HS6#TRMPBFTR-ND |7V, Zero-Drift Op Amp 780.00/500 
LTC2050HVCS5#TRMCT-ND |12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp 3.58 3.20 1.60 
LTC2050HVCS5#TRMTR-ND |12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp 825.00/500 
LTC2050HVCS5#TRMPBFCT-ND |12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp*. 3.58 3.20 1.92 
LTC2050HVCS5#TRMPBFTR-ND |12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp*. 825.00/500 
LTC2050HVCS6#TRMCT-ND |12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp 3.86 3.45 3.11 
LTC2050HVCS6#TRMTR-ND |12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp 875.00/500 
LTC2050HVCS6#TRMPBFCT-ND |12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp*. 3.86 3.45 3.11 
LTC2050HVCS6#TRMPBFTR-ND |12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp*. 875.00/500 
LTC2050HVCS8-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp 3.00| 1:75° 1:55 
LTC2050HVCS8#PBF-ND |12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp* .. 3.00! 1.75 1.55 
LTC2050HVCS8TR-ND | 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp 4000.00/2,500 
LTC2050HVHS5#TRMCT-ND |12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp 3.86 3.45 3.11 
LTC2050HVHS6#TRMCT-ND |12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp 4.28 3.83 3.45 
LTC2050HVHS6#TRMTR-ND | 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp 1025.00/500 
LTC2050HVIS8-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp. 3.25 1.90 1.70 
LTC2050HVIS8#PBF-ND |12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp* 3.25 1.90 1.70 
LTC2050HVIS8TR-ND —|12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp. 4375.00/2,500 
LTC20501S8-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp. 2.630 SOId:35: 
LTC2050IS8#PBF-ND | 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp* Oe isi) isk 
LTC2051HMS8-ND Dual Zero-Drift Op Amp. 4.75 2.70 2.45 
LTC2051HMS8#PBF-ND | Dual Zero-Drift Op Amp 4.75 2.70 2.45 
LTC2051HS8-ND Dual Zero-Drift Op Amp. 450 2.55 2.40 
LTC2051HVCDD-ND Dual Zero-Drift Op Amp. 6.75 411 3.38 
LTC2051HVCDD#PBF-ND | Dual Zero-Drift Op Amp* 5.75 4.11 3.38 
LTC2051HVHMS8-ND — |Dual Zero Drift Op Amp 6.00 3.45 3.10 
LTC2051HVHMS8#PBF-ND | Dual Zero Drift Op Amp* 6.00 3.45 3.10 
LTC2051HVHS8#PBF-ND | Dual Zero-Drift Op Amp* 5.75 3.30 2.95 
LTC2051HVIMS8-ND Dual Zero-Drift Op Amp. 6.00 3.45 3.10 
LTC2051HVIMS8#PBF-ND | Dual Zero-Drift Op Amp* 6.00 3.45 3.10 
LTC2052CGN-ND Quad Zero-Drift Op Am, 8.38 4.70 4.20 
LTC2052CGN#PBF-ND | Quad Zero-Drift Op Amp* 8.38 4.70 4.20 
LTC2052CGNTR-ND Quad Zero-Drift Op Amp. 10625.00/2,500 
LTC2052CS-ND Quad Zero-Drift Op Am, 7.75 435 3.90 
LTC2052CS#PBF-ND Quad Zero-Drift Op Amp* 7.75 4.35 3.90 
LTC2052CSTR-ND Quad Zero-Drift Op Am, 9875.00/2,500 


LTC2052HS-ND 
LTC2052HS#PBF-ND 


Quad Zero-Drift Op Am, 
Quad Zero-Drift Op Amp* 


838 4.90 4.45 
8.38 4.90 4.45 


LTC20521S#PBF-ND 


Quad Zero-Drift Op Amp* 


838 4.70 4.20 


LTC2052HVCGN-ND Quad Zero-Drift Op Am 10.50 590 5.25 
LTC2052HVCGNTR-ND Quad Zero-Drift Op Am 13250.00/2,500 
LTC2052HVCS-ND Quad Zero-Drift Op Am -14-SOIC 9.63 5.40 4.80 
LTC2052HVCS#PBF-ND |Quad Zero-Drift Op Amp* -14-SOIC 9.63 5.40 4.80 
LTC2052HVCSTR-ND Quad Zero-Drift Op Am -14-SOIC 12125.00/2,500 
LTC2052HVHS-ND Quad Zero-Drift Op Am -14-SOIC 10.50 6.30 5.75 
LTC2052HVHS#PBF-ND | Quad Zero-Drift Op Amp* -14-SOIC 10.50 6.30 5.75 
LTC2052HVIGNTR-ND —_/ Quad Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp. 16-SSOP 14000.00/2,500 
LTC2052HVISTR-ND Quad Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp. -14-SOIC 13250.00/2,500 
LTC2052IGNTR-ND Quad Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp. 16-SSOP 11375.00/2,500 
LTC2054CS5#TRMPBFCT-ND |Single Zero-Drift Op Amp* . SOT-23-5 249 2.23 2.01 
LTC2054CS5#TRMPBFTR-ND Single Zero-Drift Op Amp* . SOT-23-5 610.00/500 
LTC2054HSS#TRMPBFCT-ND |Single Zero-Drift Op Amp* . SOT-23-5 2.94 263 2.37 
LTC2054HS5S#TRMPBFTR-ND |Single Zero-Drift Op Amp* . SOT-23-5 710.00/500 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
LTC2055CMS8#PBF-ND Dual Zero-Drift Op Amp* ... 3.20 2.29 1.88 
LTC2055HMS8#PBF-ND | Dual Zero-Drift Op Amp* .. 3.83 2.73 2.25 
LTC6078ACMS8#PBF-ND |Micropower Precision, Dual p 450 3.21 2.64 
LTC6078AIMS8#PBF-ND |Micropower Precision, Dual CMOS R/R In/Out Amp* 5.18 3.69 3.04 
LTC6078CDD#PBF-ND _|Micropower Precision, Dual CMOS R/R In/Out Amp* ARES ests ii) 
LTC6078CMS8#PBF-ND |Micropower Precision, Dual CMOS R/R In/Out Amp* TOS ORES) 
LTC6078IDD#PBF-ND | Micropower Precision, Dual CMOS R/R In/Out Amp* 3.40 242 2.00 
LTC6078IMS8#PBF-ND |Micropower Precision, Dual CMOS R/R In/Out Amp* 3.40 2.42 2.00 
LTC6079CDHC#PBF-ND |Micropower Precision, Quad CMOS R/R In/Out Amp* 5.05 3.60 2.97 
LTC6079CGN#PBF-ND _|Micropower Precision, Quad CMOS R/R In/Out Amp* 6.05 3.60 2.97 
LTC6079IDHC#PBF-ND |Micropower Precision, Quad CMOS R/R In/Out Amp* 5.80 4.14 3.42 
LTC6079IGN#PBF-ND | Micropower Precision, Quad CMOS R/R In/Out Amp* 5.80 4.14 3.42 
LTC6240CS8#PBF-ND | Single 18MHz, Low Noise, R/R Out Op Amp* NEW!. 65a 1-21 100: 
LTC6240HS8#PBF-ND | Single 18MHz, Low Noise, R/R Out Op Amp* NEW!. Gone Someal al 2 
LTC6240HVCS8#PBF-ND| Single 18MHz, Low Noise, R/R Out Op Amp* NEW!. 3.08 2.19 1.81 
LTC6240HVHS8#PBF-NDJ Single 18MHz, Low Noise, R/R Out Op Amp* NEW!. 3.38 2.41 1.99 
LTC6240HVIS8#PBF-ND | Single 18MHz, Low Noise, R/R Out Op Amp, 
Ind. Temp.* NEW! 3.38 2.41 1.99 
LTC6240IS8#PBF-ND | Single 18MHz, Low Noise, R/R Out Op Amp, 
Ind. Temp.* NEW! 1.90 1.35 1,12 
LTC6910-1CTS8#TRMCT-ND | Digitally Controlled PGA OT-23-8 277 248 2.23 
LTC6910-1CTS8#TRMTR-ND | Digitally Controlled PGA OT-23-8 790.00/500 
LTC6910-1CTS8#TRMPBFCT-ND | Digitally Controlled PGA* .. OT-23-8 277 248 2.23 
LTC6910-1CTS8#TRMPBFTR-ND | Digitally Controlled PGA* .. 790.00/500 
LTC6910-2CTS8#TRMCT-ND | Digitally Controlled PGA 2.77 248 2.23 
LTC6910-2CTS8#TRMTR-ND | Digitally Controlled PGA 790.00/500 
LTC6910-2CTS8#TRMPBFCT-ND | Digitally Controlled PGA* .. 277 248 2.23 
LTC6910-2CTS8#TRMPBFIR-ND | Digitally Controlled PGA* .. 790.00/500 
LTC6910-2HTS8#TRMCT-ND | Digitally Controlled PGA 3.47 310 2.79 
LTC6910-2HTS8#TRMTR-ND | Digitally Controlled PGA 965.00/500 
LTC6910-3CTS8#TRMCT-ND | Digitally Controlled PGA 277 248 2.23 
LTC6910-3CTS8#TRMTR-ND | Digitally Controlled PGA 790.00/500 
Differential Amplifier 
LT1187CN8-ND Adjustable Low Power Video Difference Amp.. 5.50 3.67 2.95 
LT1187CS8-ND Adjustable Low Power Video Difference Am 6.13 4.08 3.45 
LT1187CS8#PBF-ND Adjustable Low Power Video Difference Amp* 6.13 4.08 3.45 
LT1193CN8-ND Adjustable Gain Video Difference Amp. -Dip 550 3.67 2.95 
LT1193CN8#PBF-ND Adjustable Gain Video Difference Amp i Sell) ela 2 
LT1193CS8-ND Adjustable Gain Video Difference Amp... 6.13 4.08 3.45 
LT1193CS8#PBF-ND Adjustable Gain Video Difference Amp 6.13 4.08 3.45 
LT11931S8-ND Adjustable Gain Video Difference Amp .. 6.75 410 3.90 
LT1568CGN-ND Low Noise High Frequency Filter Building Block . 16-SSOP 850 520 4.70 
LT1568CGN#PBF-ND Low Noise High Frequency Filter Building Block* 16-SSOP 8.50 5.20 4.70 
LTC1992-1CMS8-ND Gain of 1 Fully Differential In/Out Amp/Driver .. 8-MSOP 7.88 5.23 4.35 
LTC1992-1CMS8#PBF-ND |Gain of 1 Fully Differential In/Out Amp/Driver* 8-MSOP 7.88 4.80 4.35 
LTC1992-2CMS8-ND Gain of 2 Fully Differential In/Out Amp/Driver .. 8-MSOP 7.88 4.80 4.35 
LTC1992-2CMS8#PBF-ND |Gain of 2 Fully Differential In/Out Amp/Driver* 8-MSOP 7.88 4.80 4.35 
LTC1992CMS8#PBF-ND |Fully Differential In/Out Amp/Driver* 8-MSOP 3.30 2.80 2.15 
LT1993CUD-2#PBF-ND |800MHz Low Distortion, Low Noise Differential 
Amp/ADC Driver*... oor 5.88 4.20 3.45 
LT1993CUD-4#PBF-ND |900MHz Low Distortion, Low Noise Differential 
Amp/ADC Driver*.... ee 5.88 4.20 3.45 
LT1993CUD-10#PBF-ND |700MHz Low Distortion, Low Noise Differential 
Amp/ADC Driver*... it 5.88 4.20 3.45 
LT1993IUD-2#PBF-ND /800MHz Low Distortion, Low Noise Differential 
Amp/ADC Driver*.... oe 6.75 465 3.97 
LT1993IUD-4#PBF-ND /900MHz Low Distortion, Low Noise Differential 
Amp/ADC Driver*.... a7 6.75 465 3.97 
LT1993IUD-10#PBF-ND |700MHz Low Distortion, Low Noise Differential 
Amp/ADC Driver*... =e 675 465 3.97 
LT1994CDD#PBF-ND Low Noise, Low Distortion Fully Diff. In/Out 
Amp/Driver* Hel) RE SE 
LT1994IDD#PBF-ND Low Noise, Low Distortion Fully Diff. 
Amp/Driver* S80 2e002i25) 
LT6552CDD#PBF-ND 3.3V Single Supply Video Difference Amp* . BGR) alti iG) 
LT6552CS8#PBF-ND 3.3V Single Supply Video Difference Amp* . Bey iG 1S) 
LT6552IDD#PBF-ND 3.3V Single Supply Video Difference Amp* . Shite! et es) 
LT65521S8#PBF-ND 3.3V Single Supply Video Difference Amp* . 2.70 1.90 1.60 
LT6600CS8-20#PBF-ND |Very Low Noise, Diff. Amp and 20MHz Lowpass Filter* . 5.88 3.80 3.40 
LT66001S8-20#PBF-ND |Very Low Noise, Diff. Amp and 20MHz Lowpass Filter* . 6.75 435 3.90 
Instrumentation Amplifier 
LT1101ACN8-ND Precision Micropower Single Instrumentation Amp 12:25 (847 6195) 
LT1101ACN8#PBF-ND  |Precision Micropower Single Instrumentation Amp* .. 12.25 817 6.95 
LT1101AIN8-ND Prec. Micropower Single Instrumentation Amp, Ind. Temp. 15.25 10.17 8.70 
LT1101AIN8#PBF-ND — |Prec. Micropower Single Instrumentation Amp, Ind. Temp.* 15.25 10.17 8.70 
LT1101CN8-ND Precision Micropower Single Instrumentation Amp 875 5.83 4.95 
LT1101CN8#PBF-ND Precision Micropower Single Instrumentation Amp* .. 8.75 583 4.95 
LT11011N8-ND Prec. Micropower Single Instrumentation Amp, Ind. Temp. 10:88 7-25) 6125) 
LT11011N8#PBF-ND Prec. Micropower Single Instrumentation Amp, Ind. Temp.* 10/68) v.25) 6125) 
LT1101SW-ND Precision Micropower Single Instrumentation Amp 10.50 7.00 5.95 
LT1101SW#PBF-ND Precision Micropower Single Instrumentation Amp* .. 10.50 7.00 5.95 
LT1102ACN8-ND Precision Micropower Instrumentation Amp, JFET Input 12.25 817 6.95 
LT1102CN8-ND Precision Micropower Instrumentation Amp, JFET Input 8.75 583 4.95 
LT1102CN8#PBF-ND Precision Micropower Instrumentation Amp, JFET Input* . 8.75 583 4.95 
LT1167ACS8-ND Programmable Precision Instrumentation Amp .. Aleta 6456 75:75) 
LT1167ACS8#PBF-ND —|Programmable Precision Instrumentation Amp* Tiki) ky agi 
LT1167AIS8-ND Programmable Precision Instrumentation Amp 12.75 740 6.65 
LT1167AIS8#PBF-ND —_|Programmable Precision Instrumentation Amp* 12.75 740 6.65 
LT1167CN8-ND Programmable Precision Instrumentation Amp .. 6.38 3.70 3.30 
LT1167CN8#PBF-ND Programmable Precision Instrumentation Amp* 6.38 3.70 3.30 
LT1167CS8#PBF-ND Programmable Precision Instrumentation Amp* 6.38 3.70 3.30 
LT11671S8#PBF-ND Programmable Precision Instrumentation Amp* 7.38 4.30 3.85 
LT1789CS8-1#PBF-ND |Micropower Single Rail-to-Rail Out Instrumentation Amp* 6.38 3.70 3.30 
LT1789CS8-10-ND Micropower Single Rail-to-Rail Out Instrumentation Amp ... 6138) 4155) 3175) 
LT1789CS8-10#PBF-ND |Micropower Single Rail-to-Rail Out Instrumentation Amp* 6.38 455 3.75 
LT17891S8-1-ND Micropower Single Rail-to-Rail Out Instrumentation Amp ... 7.38 4.90 3.85 
LT17891S8-1#PBF-ND — |Micropower Single Rail-to-Rail Out Instrumentation Amp* 7.38 4.30 3.85 
LT1920CN8-ND Precision Instrumentation Amplifier. 6.25 3.60 3.25 
LT1920CN8#PBF-ND Precision Instrumentation Amplifier 6125) 13:60) e:25) 
LT1920CS8#PBF-ND Precision Instrumentation Amplifier 6125) 3160) 93125) 
LTC1100CN8-ND Precision, Chopper-Stabilized Instrumentation Amp 11.25 7.50 6.45 
* RoHS Compliant (Continued) 
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AMPLIFIERS (Continued) 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. i 25 100 
LTC1100CN8#PBF-ND  |Precision, Chopper-Stabilized Instrumentation Amp* .8-Dip 11.25 7.50 6.45 
LTC1100CSW-ND Precision, Chopper-Stabilized Instrumentation Amp .. .16-SOIC 1313 875 7.40 
LTC1100CSW#PBF-ND_ |Precision, Chopper-Stabilized Instrumentation Amp* .16-SOIC 1313 875 7.40 
LTC2053CDD-ND Precision Rail-to-Rail |/O Zero-Drift Instrumentation Amp 7.03 5.02 4.13 
LTC2053CMS8-ND Precision Rail-to-Rail |/O Zero-Drift Instrumentation Amp..... 6.38 3.70 3.30 
LTC2053CMS8#PBF-ND /Precision Rail-to-Rail I/O Zero-Drift Instrumentation Amp* ..8-MSOP 6.38 3.70 3.30 
LTC2053IMS8-ND Precision Rail-to-Rail I/O Zero-Drift Instrumentation Amp.....8-MSOP 7.38 4.30 3.85 
LTC2053IMS8#PBF-ND /Precision Rail-to-Rail I/O Zero-Drift Instrumentation Amp* ..8-MSOP 7.38 4.30 3.85 
LTC6800HMS8-ND Rail-to-Rail In/Out Instrumentation Amp .8-MSOP 3.10 2.25 1.85 
LTC6800HMS8#PBF-ND |Rail-to-Rail In/Out Instrumentation Amp* .. .8-MSOP 3.10 2.25 1.85 

Comparator 

LT319AN#PBF-ND Dual Comparator* 938° 12:25 1895) 
LT1011ACN8-ND. 5V Precision Voltage Comparator. 8-Dip 5.25 3.50 2.85 
LT1011ACN8#PBF-ND | 5V Precision Voltage Comparator* . “Dip 5.25 350 2.85 
LT1011AIS8-ND 5V Precision Voltage Comparator. Bue) SGB) is) 
LT1011AIS8#PBF-ND —_|5V Precision Voltage Comparator . Bue) GB) 
LT1011CN8-ND 5V Precision Voltage Comparator. 2.38 1.58 1.40 
LT1011CN8#PBF-ND 5V Precision Voltage Comparator*. 2.38 1.58 1.40 
LT1011CS8-ND 5V Precision Voltage Comparator. 3.00 2.00 1.70 
LT1011CS8#PBF-ND 5V Precision Voltage Comparator*. 3.00 2.00 1.70 
LT1016CN8-ND High-Speed, 10nS Comparator. 5.50 3.67 2.95 
LT1016CN8#PBF-ND High-Speed, 10nS Comparator* . 5.50 3.67 2.95 
LT1016CS8-ND High-Speed, 10nS Comparator. 6.13 4.08 3.20 
LT1016CS8#PBF-ND High-Speed, 10nS Comparator*. 6.13 4.08 3.20 
LT1017CN8-ND Micropower Dual Comparator, 30A Supply Current “Dip 363 242 2.10 
LT1017CN8#PBF-ND Micropower Dual Comparator, 30)A Supply Current “Dip 3.63 2.42 2.10 
LT1017CS8-ND Micropower Dual Comparator, 30A Supply Current 8-SOIC 400 267 2.30 
LT1017CS8#PBF-ND Micropower Dual Comparator, 30A Supply Current 8-SOIC 400 267 2.30 
LT10171S8-ND Micropower Dual Comparator, 30A Supply Current 8-SOIC 488 3.25 2.75 
LT10171S8#PBF-ND Micropower Dual Comparator, 30A Supply Current 8-SOIC 488 3.25 2.75 
LT1018CN8-ND Micropower Dual Comparator, 110A Supply Curren' “Dip 3.38 2.25 1.95 
LT1018CN8#PBF-ND Micropower Dual Comparator, 110yA Supply Current* “Dip 3.38 2.25 1.95 
LT1018CS8-ND Micropower Dual Comparator, 110yA Supply Current SOIC} 863.75 250 2.20 
LT1018CS8#PBF-ND Micropower Dual Comparator, 110yA Supply Current for 2.00) 1220) 
LT1116CN8-ND Single Supply 12nS Ground-Sensing Comparator... 6.00 4.00 3.50 
LT1116CN8#PBF-ND Single Supply 12nS Ground-Sensing Comparator* 6.00 4.00 3.50 
LT1116CS8-ND Single Supply 12nS Ground-Sensing Comparator... 6.63 4.42 3.75 
LT1116CS8#PBF-ND Single Supply 12nS Ground-Sensing Comparator* 6.63 4.42 3.75 
LT1394CS8-ND 7nS, Low Power Comparato 513 2.90 2.65 
LT1394CS8#PBF-ND 7nS, Low Power Comparator* 513 2.90 2.65 
LT13941S8#PBF-ND 7nS, Low Power Comparator, Ind. Temp.* Suse 3250 12.90! 
LT1671CS8-ND 60nS Low Power Ground-Sensing Comparator... 3.50 2.00 1.80 
LT1671CS8#PBF-ND 60nS Low Power Ground-Sensing Comparator* 3.50 2.00 1.80 
LT1711CMS8-ND Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator... 438 2.70 2.50 
LT1711CMS8#PBF-ND Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator* 438 2.70 2.50 
LT17111MS8-ND Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator, Ind. Temp. 4.75 2.90 2.65 
LT1711IMS8#PBF-ND — |Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator, Ind. Temp.* 8-MSOP 4.75 2.90 2.65 
LT1713IMS8-ND Single, Low Power, Rail-to-Rail In/Out Comparato: 8-MSOP 4.38 2.55 2.35 
LT1713IMS8#PBF-ND | Single, Low Power, Rail-to-Rail In/Out Comparator* 8-MSOP 4.38 2.55 2.35 
LT1714CGN#PBF-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator* 16-SSOP 663 3.75 3.30 
LT17141IGN#PBF-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator, Ind. 16-SSOP 7.13 4.00 3.55 
LT1715CMS-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator. 10-MSOP 688 4.00 3.65 
LT1715CMS#PBF-ND | Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator* 10-MSOP 688 4.00 3.65 
LT1716CS5#TRMCT-ND | 44V, Micropower Precision Rail-to-Rail Comparator. SOT-23-5 249 223 2.01 
LT1716CS5#TRMTR-ND |44V, Micropower Precision Rail-to-Rail Comparator. SOT-23-5 665.00/500 

LT1716CS5#TRMPBFCT-ND |44V, Micropower Precision Rail-to-Rail Comparator* SOT-23-5 249 2.23 2.01 
LT1716CS5#TRMPBFTR-ND |44V, Micropower Precision Rail-to-Rail Comparator* SOT-23-5 665.00/500 

LT1716IS5#TRMCT-ND |44V, Micropower Precision Rail-to-Rail Comparator. SOT-23-5 2.91 260 2.34 
LT1716IS5#TRMTR-ND |44V, Micropower Precision Rail-to-Rail Comparator. SOT-23-5 790.00/500 

LT1716IS5#TRMPBFCT-ND /44V, Micropower Precision Rail-to-Rail Comparator* SOT-23-5 2.91 260 2.34 
LT1716IS5#TRMPBFTR-ND |44V, Micropower Precision Rail-to-Rail Comparator* 790.00/500 

LT1719CS6#TRMCT-ND | Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator 3.47 3.10 2.79 
LT1719CS6#TRMTR-ND | Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator... 835.00/500 

LT1719CS6#TRMPBFCT-ND | Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator* 3.47 3.10 2.79 
LT1719CS6#TRMPBFTR-ND | Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator* 835.00/500 

LT1719CS8-ND Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator... 4.00 2.30 2.10 
LT1719CS8#PBF-ND Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator* ..... 400 2.30 2.10 
LT17191S6#TRMCT-ND Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator, Ind. Temperature. 3.89 3.48 3.13 
LT1719IS6#TRMTR-ND |Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator, Ind. Temperature. 910.00/500 

LT1719IS6#TRMPBFCT-ND | Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator, Ind. Temp.* 3.89 3.48 3.13 
LT1719IS6#TRMPBFTR-ND_|Single R/R, In/Out Comparator, Ind. Temperature * ... 910.00/500 

LT1720CMS8-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator. 6.50 3.80 3.45 
LT1720CMS8#PBF-ND | Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator* 6.50 3.80 3.45 
LT1720CS8-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator. 6.00 315 3.00 
LT1720CS8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator* 6.00 3.15 3.00 
LT17201S8-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator, Ind. Temperature 7.00 3.70 3.45 
LT17201S8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator, Ind. Temperature* . 7.00 3.70 3.45 
LT1721CGN-ND Quad Rail-to-Rail, In/Out Comparator 9.38 5.60 5.00 
LT1721CGN#PBF-ND Quad Rail-to-Rail, In/Out Comparator 9.38 5.60 5.00 
LT1721CS-ND Quad Rail-to-Rail, In/Out Comparator 9.00 5.40 4.80 
LT1721CS#PBF-ND Quad Rail-to-Rail, In/Out Comparator 9.00 5.40 4.80 
LT6700CS6-1#TRMCT-ND /Micropower, Low Voltage, Dual Comparato .TSOT-23-6 3.05 2.73 2.46 
LT6700CS6-1#TRMTR-ND |Micropower, Low Voltage, Dual Comparatot . TSOT-23-6 865.00/500 

LT6700CS6-1#TRMPBFCT-ND |Micropower, Low Voltage, Dual Comparator* .TSOT-23-6 3.05 2.73 2.46 
LT6700CS6-1#TRMPBFTR-ND | Micropower, Low Voltage, Dual Comparator* . TSOT-23-6 865.00/500 

LT6700CS6-2#TRMCT-ND |Micropower, Low Voltage, Dual Comparato: -TSOT-23-6 3.05 2.73 2.46 
LT6700CS6-2#TRMTR-ND |Micropower, Low Voltage, Dual Comparatot . TSOT-23-6 865.00/500 

LT6700CS6-2#TRMPBFCT-ND |Micropower, Low Voltage, Dual Comparator* -TSOT-23-6 3.05 2.73 2.46 
LT6700CS6-2#TRMPBFTR-ND | Micropower, Low Voltage, Dual Comparator* . TSOT-23-6 865.00/500 

LT6700CS6-3#TRMCT-ND |Micropower, Low Voltage, Dual Comparato -TSOT-23-6 3.05 273 2.46 
LT6700CS6-3#TRMTR-ND_|Micropower, Low Voltage, Dual Comparatot -TSOT-23-6 865.00/500 

LT6700CS6-3#TRMPBFCT-ND |Micropower, Low Voltage, Dual Comparator* .TSOT-23-6 3.05 2.73 2.46 
LT6700CS6-3#TRMPBFTR-ND | Micropower, Low Voltage, Dual Comparator* . TSOT-23-6 865.00/500 

LTC1040CN-ND Dual Micropower Comparator .. 18-Dip 3.88 2.58 2.20 
LTC1040CN#PBF-ND Dual Micropower Comparator* i 3.88 2.58 2.20 
LTC1040CSW-ND Dual Micropower Comparator .. 463 3.08 2.85 
LTC1042CN8#PBF-ND |CMOS Window Comparator* — 3.38 2.25 1.90 
LTC1440CMS8-ND Ultra Low Power Single Comparator with Reference. Sas 2155 E20) 
LTC1440CMS8#PBF-ND | Ultra Low Power Single Comparator with Reference Sas 21S ee teZ0) 
LTC1440CN8-ND. Ultra Low Power Single Comparator with Reference. 275) dons 150) 
LTC1440CN8#PBF-ND {Ultra Low Power Single Comparator with Reference* Prey ik aie) 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description id 25 +100 
LTC1440CS8-ND Ultra Low Power Single Comparator with Reference... 2.75 1.85 1.50 
LTC1440CS8#PBF-ND Ultra Low Power Single Comparator with Reference* Brey 1h) ALE) 
LTC14401N8-ND Ultra Low Power Single Comparator with Ref., Ind. Tem 3:20) 2:20) hyo! 
LTC14401S8-ND Ultra Low Power Single Comparator with Ref., Ind. Tem “SOIC 863.25 2.20 1.75 
LTC1440IS8#PBF-ND {Ultra Low Power Single Comparator with Ref. Ind. Temp*. aye 0) Le 
LTC1441CS8-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Reference . Ord) 2150 85) 
LTC1441CS8#PBF-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Reference* Ord0n 25150 eo) 
LTC14411S8-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Ref., Ind. Temp. 400 255 2.20 
LTC14411S8#PBF-ND {Ultra Low Power Dual Comparator with Ref., Ind. Temp* 400 255 2.20 
LTC1442CS8-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Reference . 413 2:60) 225 
LTC1442CS8#PBF-ND —|Ultra Low Power Dual Comparator with Reference* 413 260 2.25 
LTC14421N8-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Ref., Ind. Temp. 488 3.24 2.70 
LTC14421S8-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Ref., Ind. Temp. 488 310 2.70 
LTC14421S8#PBF-ND — {Ultra Low Power Dual Comparator with Ref., Ind. Temp 488 310 2.70 
LTC1443CS-ND Ultra Low Power Quad Comparator with Reference ..... 475 3.00 2.50 
LTC1443CN#PBF-ND Ultra Low Power Quad Comparator with Ref., Ind. Temp* . 475 3.00 2.50 
LTC14431N-ND Ultra Low Power Quad Comparator with Ref., Ind. Temp. 5:50) (3!66" 3/05) 
LTC14431S#PBF-ND Ultra Low Power Quad Comparator with Ref., Ind. Temp* . sid) SUG S105) 
LTC1444CN-ND Ultra Low Power Quad Comparator with Reference ..... 475 316 2:50 
LTC1444CS-ND Ultra Low Power Quad Comparator with Reference 475 316 2:50 
LTC1444CS#PBF-ND Ultra Low Power Quad Comparator with Reference 475 3.00 2.50 
LTC14441N-ND Ultra Low Power Quad Comparator with Ref., Ind. Temp. fell) GiGi S105) 
LTC14441S-ND Ultra Low Power Quad Comparator with Ref., Ind. Temp. 5:50) (3/50) 3105) 
LTC14441S#PBF-ND Ultra Low Power Quad Comparator with Ref., Ind. Temp* . asi) aii S10 
LTC14451N-ND Ultra Low Power Quad Comparator with Ref., Ind. Temp. Eisi0) Sei S105) 
LTC14451S-ND Ultra Low Power Quad Comparator with Ref., Ind. Temp. S500 13/50/3105) 
LTC14451S#PBF-ND Ultra Low Power Quad Comparator with Ref., Ind. Temp*....16-SOIC 5.50 3.50 3.05 
LTC1540CDD-ND Nanopower Comparator with Reference. SHR) GR) Lig} 
LTC1540CMS8-ND Nanopower Comparator with Referenct 38) 2515) 385) 
LTC1540CMS8#PBF-ND |Nanopower Comparator with Reference* 3668) 2515) 585) 
LTC1540CS8-ND Nanopower Comparator with Reference... 3.00 1.90 1.65 
LTC1540CS8#PBF-ND | Nanopower Comparator with Reference* 3.00 1.90 1.65 
LTC15401S8#PBF-ND —|Nanopower Comparator with Reference* 3.50 2.25 1.90 
LTC1541CDD-ND Micropower Op Amp, Comparator and Reference 3.65 231 2.10 
LTC1542CS8-ND Micropower Op Amp, Comparator and Reference... 2.40 1.70 1.50 
LTC1542CS8#PBF-ND /Micropower Op Amp, Comparator and Reference* 2.40 1.70 1.50 
LTC1841CS8-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Reference . 2150) 1.35 1.25 
LTC1842CS8-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Reference . 2.88 1.65 1.50 
LTC1842CS8#PBF-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Reference* 2.88 1.65 1.50 
LTC1843CS8-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Reference . 2.88 1.65 1.50 
LTC1843CS8#PBF-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Reference* 2.88 1.65 1.50 
LTC1998CS6#TRMCT-ND |Programmable Low Battery Voltage Detector... 249 2.23 2.01 
LTC1998CS6#TRMTR-ND | Programmable Low Battery Voltage Detecto: 610.00/500 
LTC1998CS6#TRMPBFCT-ND |Programmable Low Battery Voltage Detector* 249 2.23 2.01 
LTC1998CS6#TRMPBFTR-ND |Programmable Low Battery Voltage Detector* 610.00/500 
y J FILTERS 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description il 25 100 
LT6600CS8-2.5-ND Very Low Noise, Diff. Amp with 2.5MHz Low Pass Filter. 5.88 3.80 3.40 
LT6600CS8-2.5#PBF-ND |Very Low Noise, Diff. Amp with 2.5MHz Low Pass Filter 5.88 3.80 3.40 
LT6600CS8-10-ND Very Low Noise, Diff. Amp with 10MHz Low Pass Filter. 5.88 3.80 3.40 
LT6600CS8-10#PBF-ND |Very Low Noise, Diff. Amp with 10MHz Low Pass Filter’ 5.88 3.80 3.40 
LT6600CS8-20-ND Very Low Noise, Diff. Amp with 20MHz Low Pass Filt 5.88 3.80 3.40 
LT66001S8-10-ND Very Low Noise, Diff. Amp with 10MHz Low Pass Filt 6.75 4.35 3.90 
LT6600IS8-10#PBF-ND /Very Low Noise, Diff. Amp with 10MHz Low Pass Filter* 6.75 4.35 3.90 
LTC1059CN-ND Switched-Capacitor Universal Filter Building Block . 5163) 3:75 aro) 
LTC1059CN#PBF-ND Switched-Capacitor Universal Filter Building Block* 5163) 3:75) 3:25) 
LTC1059CS#PBF-ND Switched-Capacitor Universal Filter Building Block* 6.25 4.20 3.40 
LTC1060ACN-ND Dual Switched-Cap Universal Filter Building Block... 13.75 9.20 8.00 
LTC1060ACN#PBF-ND Dual Switched-Cap Universal Filter Building Block* 13.75 9.20 8.00 
LTC1060CN-ND Dual Switched-Cap Universal Filter Building Block... 6.88 4.60 3.90 
LTC1060CN#PBF-ND Dual Switched-Cap Universal Filter Building Block* 6.88 4.60 3.90 
LTC1060CSW-ND Dual Switched-Cap Universal Filter Building Block... 7.50 5.00 4.25 
LTC1060CSW#PBF-ND Dual Switched-Cap Universal Filter Building Block* 7.50 5.00 4.25 
LTC1062CN8-ND 5th Order Lowpass Filter... 613 410 3.30 
LTC1062CN8#PBF-ND |5th Order Lowpass Filter* 6.13 410 3.30 
LTC1062CSW#PBF-ND |5th Order Lowpass Filter* 6.25 4.20 3.55 
LTC1063CN8#PBF-ND  |Clock-Tunable 5th Order, Lowpass Butterworth Filter* 10.00 6.70 5.75 
LTC1063CSW-ND Clock-Tunable 5th Order, Lowpass Butterworth Filter. 105s 7.200 76:15) 
LTC1063CSW#PBF-ND |Clock-Tunable 5th Order, Lowpass Butterworth Filter NOM 50 7.200 6:15) 
LTC1064-1CN-ND 8th Order, Clock Sweepable Elliptic Lowpass Filter . 22.50 15.00 12.90 
LTC1064-1CN#PBF-ND 8th Order, Clock Sweepable Elliptic Lowpass Filter... 22.50 15.00 12.90 
LTC1064-2CN#PBF-ND | 8th Order, High Frequency Butterworth Lowpass Filter: 20.00 13.35 11.25 
LTC1064-2CSW-ND 8th Order, High Frequency Butterworth Lowpass Filter..... 27.50 18.35 15.50 
LTC1064-2CSW#PBF-ND 8th Order, High Frequency Butterworth 
Lowpass Filter* 27.50 18.35 15.50 
LTC1064-3CSW-ND 8th Order, High Frequency Linear Phase Lowpass Filter .. 20.00 13.35 11.30 
LTC1064-3CSW#PBF-ND |8th Order, High Frequency Linear Phase Lowpass Filter 20.00 13.35 11.30 
LTC1064-4CSW#PBF-ND |8th Order, Clock Sweepable Cauer Lowpass Filter* 31.25 20.85 17.65 
LTC1064-7CSW-ND 8th Order, Linear Phase Lowpass Filter. 27.50 18.35 15.50 
LTC1064CN-ND Quad, Universal Filter Building Block. 15.00 10.00 8.40 
LTC1064CN#PBF-ND Quad, Universal Filter Building Block* . 15.00 10.00 8.40 
LTC1064CSW#PBF-ND | Quad, Universal Filter Building Block* . 18.00 12.00 9.55 
LTC1065CN8#PBF-ND 5th Order, Clock-Tunable Bessel Lowpass Filter* 10.00 6.70 5.75 
LTC1065CSW-ND 5th Order, Clock-Tunable Bessel Lowpass Filter . 1075. 7S) 6:15) 
LTC1065CSW#PBF-ND |5th Order, Clock-Tunable Bessel Lowpass Filter* 1075) 75) 26315) 
LTC1066-1CSW#PBF-ND |8th Order, Clock-Tunable Lowpass Filter* ....... 2.50) 2065 ei7:50) 
LTC1067-50CS-ND Dual R/R Very Low Noise Universal Filter Building Block 6.88 4.25 3.60 
LTC1067CS-ND Dual R/R Very Low Noise Universal Filter Building Block 6.88 4.25 3.60 
LTC1067CS#PBF-ND Dual R/R Very Low Noise Universal Filter Building Block 6.88 4.25 3.60 
LTC1068-25CG-ND Quad Universal Filter Building Block...... 12.38 7.05 6.60 
LTC1068-50IG#PBF-ND |Quad Universal Filter Building Block, Ind. Temp* 1 3(00 meen amiten oO} 
LTC1068-200CG-ND Quad Universal Filter Building Block. 12.38 7.05 6.60 
LTC1068-200CG#PBF-ND |Quad Universal Filter Building Block 12.38 7.05 6.60 
LTC1068-200IG-ND Quad Universal Filter Building Block, Ind. Tem TS5O enon wel5) 
LTC1068-2001G#PBF-ND Quad Universal Filter Building Block, Ind. Temp* TEMS) rer) Tels 
LTC1068CG-ND Quad Universal Filter Building Block. 12.38 7.05 6.60 
LTC1068CG#PBF-ND Quad Universal Filter Building Block: 12.38 7.05 6.60 
* RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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LIN Digi-Key Price Each 
ald FILTERS (Continued) Part No. Description 1 25 100 
— : LT1076CQ#PBF-ND 2A Step Down Switching Regulator* 7.50 5.00 4.00 
Digi-Key a Price Each LT1076CQ-5-ND 2A Step Down Switching Regulator... 7.50 5.00 4.00 
Part No. Description 1-25 ~~ 100 LT1076CQ-5#PBF-ND — |2A Step Down Switching Regulator* 7.50 5.00 4.00 
LTC1068CN-ND Quad Universal Filter Building Block... 12.00 685 6.40 LT1076CR-ND 2A Step Down Switching Regulator... Bilgheoaaes4!35) 
LTC1068CN#PBF-ND Quad Universal Filter Building Block* 12.00 685 6.40 LT1076CR#PBF-ND 2A Step Down Switching Regulator* 8.13 5.42 4.35 
LTC1068IG#PBF-ND Quad Universal Filter Building Block, Ind. Temp AS 50 MeecOmmcato) LT1076CR-5-ND 2A Step Down Switching Regulator... 8.13. 5.42 4.35 
LTC1068IN-ND Quad Universal Filter Building Block, Ind. Temp. iod3) 7.50) (6:95 LT1076CR-5#PBF-ND — |2A Step Down Switching Regulator* 813 5.42 4.35 
LTC1068IN#PBF-ND Quad Universal Filter Building Block, Ind. Temp 13.13 7.50 6.95 LT1076CT-ND 2A Step Down Switching Regulator. 6.50 4.33 3.50 
LTC1069-11S8-ND 8th Order Progressive Elliptic, Lowpass Filter 10.25 5.85 5.45 LT1076CT#PBF-ND 2A Step Down Switching Regulator* 6.50 4.33 3.50 
e068: ISHEEBEND th Oraet Progressive Eliptc Lownass ‘iter : yes oe 28 LT1076CT-5-ND 2A Step Down Switching Regulator. 6.50 4.33 3.50 
-6CS8- th Order Single Supply, Elliptic Lowpass Filter. ; 25 5. LT1076CT-54PBF-ND [2A Step Down Switching Regulator* 650 433 3.50 
LTC1089-6CS8#PBF-ND |8th Order Single Supply, Eliptic Lowpass Filter 938 625 5.00 Gece 2A Step Down Switching Regulator. oe sea ae 
LTC1069-7CS8#PBF-ND |8th Order Linear Phase Lowpass Filter* .... 9.38 5.75 5.00 LT1076CT7#PBF-ND 2A Step Down Switching Regulator* 750 5.00 4.00 
LTC1164-5CN-ND 8th Order, Low Power, Lowpass Filter 20.00 13.35 11.25 LT1076HVCR-ND 2A Step Down Switching Regulator... 14.13 9.42 7.65 
ne iG CONDE wg Hh Grier Lom FM eae ae eet a pe00 1280 LT1076HVCR#PBF-ND [2A Step Down Switching Regulator* 14.13 942 7.65 
- | rder, LP, Lowpass Filter, Linear Phase if k ] hI 
LTGHBACN-ND | Quad Universal Fiter Building Block. 1500 1000 840 | CroreversPer-No [2A Step Down Switching Regulata i138 758 605 
LTerTGiCSWAD Oued Universal iter ulang Block fee | ee aa) ?A Stop Down ov setting Regul i re oie 
: : Mee aa B 5 q ep Down Switching Regulator. ks . d 
LTC1164CSW#PBF-ND | Quad Universal Filter Building Block* 18.00 12.00 9.55 LT1076HVIT#PBF-ND — |2A Step Down Switching Regulator* 13.38 892 7.65 
LTC1264-7CN-ND 8th Order Phase Corrected Lowpass Filter. 25.00 16.65 14.20 THOTT SSS Da SG Rate aa 
LTC1264CN-ND High Speed Quad Universal Filter Building Block 17.50 11.70 9.80 LT1076IT#PBF-ND OA St P D Switchi 9 R 9 lat 8.88 592 505 
LTC1560-1CS8-ND 5th Order, Continuous Time, Low Pass Elliptic Filter. 913 5.45 4.85 Te oesCNAN r ick Vale S HiGhEMIsaney wichita Boia A ae 
[1C1560-1CS8#PBF-ND [Sth Order, Continuous Time, Low Pass Elliptic Filter* 913.545 4.85 TLGaORNRORCNORE| A High voltage, High Efficiency Switching Reailator ee eee AG 
LTC1560-11S8-ND Sth Order, Continuous Time, Low Pass Elliptic Filter. 8-SOIC 10.25 620 5.45 aj A ui jc itchi i ¥ i 
: ‘ : A | LT1082CT#PBF-ND 1A High Voltage, High Efficiency Switching Regulator: 9138 6.255135 
LTC1562ACG-ND Low Distortion Active RC Quad Universal Filte 20-SSOP 25.00 13.90 12.50 7 - = at 
LTC1562CG-ND Low Distortion Active RC Quad Universal Filte 20-SSOP 1913 10.20 9.56 HI O8210:ND 1A High Volage, High Efficiency Switching Regulator .. TM 2: les 
LTC1562CG#PBF-ND __|Low Distortion Active RC Quad Universal Filter* 20-SSOP_ 1913 10.20 9.56 pelea ARB Di 14 High Volage, High Efficiency Switching Regulator eee es ee Obs 
7 7 7 7 7 LT1082IT-ND 1A High Voltage, High Efficiency Switching Regulator 10.88 7.25 6.20 
LTC1562CG-2-ND 2V, Low Distortion Active RC Quad Universal Filter. 20-SSOP 19.13 10.20 9.56 # ; ret Aa 
i J ; ‘ fi + LT1082IT#PBF-ND 1A High Voltage, High Efficiency Switching Regulator 10.88 7.25 6.20 
LTC1562CG-2#PBF-ND /2V, Low Distortion Active RC Quad Universal Filter 19.13 10.20 9.56 LT1083CP-ND Adjustable 7.5A LDO Voltage Regulator 1325 883 770 
LTC1563-2CGN-ND Active RC, 4th Order Lowpass Filter Family 413 235 2.10 ! : ge Regulator... u : : 
LTC1563-2CGN#PBF-ND |Active RC, 4th Order Lowpass Filter Family 413 235 2.10 LT1083CP#PBF-ND ‘Adjustable 7.5A LDO Voltage Regulator. 13.25 8.83 7.70 
LTC1564CG-ND 10-150kHz Digitally Controlled Antialiasing Filter LT1083CP-5#PBF-ND — |Fixed 5V, 7.5A LDO Voltage Regulator* 13.25 8.83 7.70 
and 4-Bit Programmable Gain Amp . 19.00 10.13 9.50 pees eM bed a A ron ae Regula i323 res ony 
q 7 joi jallasino Fi e 4 ixe , 7.5) oltage Regulator. 25 8. 77 
ENG Rash as) 1 Tae Fey eerie Toe ai Glib iD A OD L71084¢P-ND Adjustable 5A LDO Voltage Regulator... 8.88 5.90 5.00 
LTC15641G-ND 10-150kHz Digitally Controlled Antialiasing Filter LT1084CP#PBF-ND Adjustable 5A LDO Voltage Regulator* 8.88 5.90 5.00 
and 4-Bit Programmable Gain Amp . 21.88 14.53 10.94 LT1084CP-5#PBF-ND Fixed 5V, 5A LDO Voltage Regulator* 8.88 5.90 5.00 
LTC15641G#PBF-ND | 10-150kHz Digitally Controlled Antialiasing Filter LT1084CP-12-ND Fixed 12V, 5A LDO Voltage Regulato 8.88 5.90 5.00 
and 4-Bit Programmable Gain Amp*... 21.88 11.67 10.94 LT1084CP-12#PBF-ND  |Fixed 12V, 5A LDO Voltage Regulator* 8.88 5.90 5.00 
LTC1565-31CS8-ND —_/650kHz, 7th Order, Continuous Time Low Pass Filter... 8.00 430 4.00 LT1084CT-ND Adjustable 5A LDO Voltage Regulator .. 775 5.20 4.45 
LTC1565-31CS8#PBF-ND |650kHz, 7th Order, Continuous Time Low Pass Filter. 8-SOIC 8.00 4.30 4.00 LT1084CT#PBF-ND Adjustable 5A LDO Voltage Regulator* 775 5.20 4.45 
LTC1565-311S8-ND 650kHz, 7th Order, Continuous Time Low Pass Filter 8-SOIC 9.25 4.93 4.63 LT1084CT-3.3-ND Fixed 3.3V, 5A LDO Voltage Regulator .. 7.75 5.20 4.45 
LTC1565-311S8#PBF-ND |650kHz, 7th Order, Continuous Time Low Pass Filter* . 8-SOIC 9.25 4.93 4.63 LT1084CT-3.3#PBF-ND Fixed 3.3V, 5A LDO Voltage Regulator* 15) 5.20) 1445) 
LTC1569CS8-6-ND 10th Order Linear Phase Low Pass Filter. 11.50 6.55 5.90 LT1084CT-5-ND Fixed 5V, 5A LDO Voltage Regulator 7.75 5.20 4.45 
LTC1569CS8-6#PBF-ND |10th Order Linear Phase Low Pass Filter. 1750 655 590 LT1084CT-S#PBF-ND _|Fixed 5V, 5A LDO Voltage Regulator 775 5.20 4.45 
LTC1569CS8-7-ND 10th Order Linear Phase Low Pass Filter. 12.25 7.00 6.30 LT1084CT-12-ND Fixed 12V, 5A LDO Voltage Regulator... Hi Beor 25 
LTC1569CS8-7#PBF-ND |10th Order Linear Phase Low Pass Filter® . 12.25 7.00 6.30 LT1084CT-12#PBF-ND Fixed 12V, 5A LDO Voltage Regulator* 775 5.20 4.45 
LTC15691S8-7-ND 10th Order Linear Phase, DC Accurate, Tunable, Low LT10841T-ND Adjustable 5A LDO Voltage Regulator, Ind. Temp. 10.00 665 5.70 
Pass Filter ime 13.50 7.70 7.00 LT10841T#PBF-ND. Adjustable 5A LDO Voltage Regulator, Ind. Temp.* 10.00 6.65 5.70 
LT1085CM-ND Adjustable 3A LDO Voltage Regulator... 7.13 4.75 4.00 
LIN LT1085CM#PBF-ND Adjustable 3A LDO Voltage Regulator* 713 4.75 4.00 
DD ae POWER MANAGEMENT LT1085CM-3.3-ND Fixed 3.3V, 3A LDO Voltage Regulator . 713 4.75 4.00 
LT1085CM-3.34PBF-ND |Fixed 3.3V, 3A LDO Voltage Regulator* 713° 4.75 4.00 
Digi-Key Price Each LT1085CM-3.6-ND Fixed 3.6V, 3A LDO Voltage Regulator .. 7.13 4.75 4.00 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 LT1085CT-ND Adjustable 3A LDO Voltage Regulato: 6.50 4.35 3.70 
Regulators LT1085CT#PBF-ND Adjustable 3A LDO Voltage Regulator 6.50 435 3.70 
(EITATHD ist Posie Voge emit co RE, Eee ee eee 
LT317AT#PBF-ND Adjustable Positive Voltage Regulator* . EG: 250) 2G) LT1085CT-3.6-ND Fixed 3 eV. 3A LDO Voltage Regulat 650 435 370 
LT323AT-ND 5V, 3A Voltage Regulator........ 400 267 2.50 UNE ee ASV. SALDON ft oR hee OF Ray fie Seo 
LT337AT-ND Adjustable Negative Voltage Regulator 375 250 2.15 DOV Oltage Regulator d : : 
LT1020CN-ND Micropower Voltage Regulator/Comparator, 2.5V Re! 6.88 4.58 3.90 PUTDESC TSSa BEND ied oy aa LPO volage Regulator ee 435 a 
LT1020CN#PBF-ND _ |Micropower Voltage Regulator/Comparator, 2.5V Ref* 6.88 458 3.90 re caecenae Sac ID ree 1OV34 nO Vole Ronilstere Ae aed Seo 
LT1020CSW-ND Micropower Voltage Regulator/Comparator, 2.5V Ref*. 7.50 5.00 4.25 LT10851M-3.6-ND Fixed 3.6V. 3ALDO Valls 6 i lator 1025 681 543 
LT1020CSW#PBF-ND —_|Micropower Voltage Regulator/Comparator, 2.5V Ref.* 16-SOIC 7.50 5.00 4.25 LT4086CM-ND Adj abl ei BALDO Vi i re lat . 400 265 230 
LT1033CT-ND Adj. Negative Voltage Regulator, 3A, 1% Tolerance... 525 3.50 2.95 ustate.T- olrage: neg Ueto) : u d 
LT1033CT#PBF-ND _|Adj. Negative Voltage Regulator, 3A, 1% Tolerance* 5.25 3.50 2.95 ETLO86CM#PBF-ND 5) Adjustable 1.5A LDO Voltage Regulator. B00 2 ba 2190 
[T1070CT-ND BA High Power Switching Regulator .. 10.63 7.08 5.65 LT1086CM-3.3-ND_ [Fixed 3.3V, 1.5A LDO Voltage Regulato 4.00 2.65 2.30 
LT1070CT#PBF-ND 6A High Power Switching Regulator* joea 708 565 LT1086CM-3.3#PBF-ND |Fixed 3.3V, 1.5 LDO Voltage Regulator* 4.00 265 2.30 
LT1070HVCT-ND 5A High Power Switching Regulator 13.75 917 7.35 LT1086CT-ND Adjustable 1.54 LDO Voltage Regulator 3.75 250 2.15 
LT1070HVCTPBF-ND {5A High Power Switching Regulator* 13.75 917 735 LT1086CT#PBF-ND Adjustable 1.5A LDO Voltage Regulator*. ay 2a eal 
LT1071¢T-ND 2.5A High Power Switching Regulator 863 575 475 LT1086CT-3.3-ND Fixed 3.3V, 1.58 LDO Voltage Regulato 375 250 215 
TO7ACT#PBEND 2.5A High Power Switching Regulator®. 3630575 0475 LT1086CT-3.34PBF-ND Fixed 3.3V, 1.5A LDO Voltage Regulator* 3.75 250 2.15 
: Pe oy LT1086CT-3.6-ND Fixed 3.6V, 1.54 LDO Voltage Regulato 3.75 250 2.15 
LT1071HVCT-ND 2.5A High Power Switching Regulator TO-220-5 11.25 7.50 6.20 LT1086CT-5-ND Fixed 5V, 1.54 LDO Voltage Regulator 375 250 2415 
LT1071HVCT#PBF-ND  /2.5A High Power Switching Regulator*. T0-220-5 11.25 7.50 6.20 IG AOREU aE Fixed SV" SA LDO Voltage Fetiltore aay ae) IB 
LT1072CN8-ND 1.25A High Efficiency Switching Regulator 438 2.92 2.45 - —_ ge Reg z 2 2 
LT1072CN8#PBF-ND —_|1.25A High Efficiency Switching Regulator 438 2.92 2.45 LT1086CT-12-ND Fixed 12V, 1.5A LDO Voltage Regulato 3.75 250 2.15 
[T1079CS8-ND 735A High Efficiency Switching Regulator 598,358 3.00 LT1086CT-124PBF-ND Fixed 12V, 1.5A LDO Voltage Regulator*. 3.75 250 215 
LT1072CS84PBF-ND —_|1.25A High Efficiency Switching Regulator 538 358 3.00 PEE eae is rag bata paula : 38 5a aoe 
LT1072CT#PBF-ND 1.25A High Efficiency Switching Regulator 5.63 3.75 2.95 aneonta onli ‘ a Tinae a eguiator™. oe) Ban Abe 
LT1072HVCT-ND 1.25A High Efficiency Switching Regulator 7.38 4.92 3.85 ine switching Regulator. : E i 
LT1072HVCT#PBF-ND _|1.25A High Efficiency Switching Regulator 7.38 4.92 3.85 ee Cin Stenting Regulator es es es 
LT1072IN8-ND 7.25A High Efficiency Switching Regulator 6.13 4.08 3.45 SCONE: ing Switching Regulator... ue iS Bu 
LT1073CN8-ND Adjustable DC/DC Converter. 550 367 3415 LT1105CN8#PBF-ND Offline Switching Regulator* te, ATS 73275) 
LT1073CN8#PBF-ND [Adjustable DC/DC Converter* 550| 367 3.15 LT1107CS8-ND Adjustable Output DC/DC Converter. 4.38 2.80 2.40 
LT1073CN8-5-ND 5V Fixed DC/DC Converter. 550 3.67 315 LT1107CS8#PBF-ND Adjustable Output DC/DC Converter* 4.38 2.80 2.40 
LT1073CN8-12-ND __|12V Fixed DC/DC Converter. 5.50 3.67 3.15 LT1107C6S8-5-ND Fixed 5V Output DC/DC Converter 5.13 3.42 2.90 
5 - LT1107CS8-54PBF-ND  |Fixed 5V Output DC/DC Converter* . 513 3.42 2.90 
ee enn Pree pee ponverte ae ie 0 L111071S8-ND Adjustable Output DC/DC Converter, Ind. Tem 5.38 3.60 3.10 
LT1073CS8-5-ND 5V Fixed DC/DC Converter. ; 6.38 4.25 3.60 LT11071S8#PBF-ND Adjustable Output DC/DC Converter, Ind. Temp.* 5.38 3.60 3.10 
LT1073CS8-54PBF-ND [SV Fixed DC/DC Converter*. 638 425 360 LT1108CS8-ND Micropower Adjustable Output DC/DC Converter 513 3.42 2.90 
LT1074CT-ND 5A Step Down Switching Regulator. 9.25 617 5.25 Lr OecSe Ee ND Micropawet polustanle ae pomveltier* . a sue ue 
LT1074CT#PBF-ND 5A Step Down Switching Regulator* .. 925 6.17 5.25 oe CODOWE! TPE utp OFMEHET ; 4 ; 
LT1074CT7#PBF-ND [5A step Down Switching Regulator®: T0-220-7 1075 717 6.10 LT1108CS8-5#PBF-ND /Micropower Fixed SV Output DC/DC Converter 5.13 3.42 2.90 
LT1074HVCT-ND 5A Step Down Switching Regulator. T0-220-5 1388 925 7.90 LT1109ACN8-12-ND Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter. 4.38 2.92 2.45 
LT1074HVCT#PBF-ND [5A Step Down Switching Regulator® 10-220-5 1388 925 790 LT1109ACN8-12#PBF-ND |Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter 4.38 2.92 2.45 
LT1074HVCT7-ND 5A Step Down Switching Regulator. 15.38 10.25 8.75 LT1109CS8-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converter 4.38 2.92 2.45 
7 rar LT1109CS8#PBF-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converter* .. 4.38 2.92 2.45 
LT1074HVCT7#PBF-ND |5A Step Down Switching Regulator* 15.38 10.25 8.75 : i 
LT1074HVIT-ND 5A step Down Switching Regulator Ind. Tem 18.75 12.50 10.65 LT1109CS8-12-ND___ Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter. 4.38 2.92 2.45 
LT4074HVIT4PBF-ND [5A Step Down Switching Regulator, Ind. Temp. 18.75 12.50 10.65 LT1109CS8-12#PBF-ND |Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter 4.38 2.92 2.45 
LT1074HVIT7-ND 5A Step Down Switching Regulator, Ind. Tem 20.25 13.50 11.20 LT1110CN8-12-ND Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter. 5.50 3.67 3.15 
LT1074HVIT7#PBF-ND__|5A Step Down Switching Regulator, Ind. Temp. 20.25 13.50 11.20 Ho ene REO ND erealey Ditput lcrapower BemnG Converter? at ar a5 
LT1074IT-ND 5A Step Down Switching Regulator, Ind. Temp... 1250 8.33 7.10 Sree UL OD wET poll dealaue : ; ; 
CRUITY SA BA step Daan Switching Reaulatet Inet Tei ‘ey Gh 2a LT1110CS8#PBF-ND Adjustable Output Micropower DG/DC Converter* . 638 4.25 3.60 
LT10741T7-ND 5A Step Down Switching Regulator, Ind. Tem 1375 9.15 7.65 LT1110CS8-5-ND Fixed SV Output Micropower DC/DC Converter 6.38 4.25 3.60 
LT1074IT7#PBF-ND —_|5A Step Down Switching Regulator, Ind. Temp. 1375 9.15 7.65 LT1111CN8-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Convert 4.25 283 2.40 
LT1076CQ-ND 2A Step Down Switching Regulator... 7.50 5.00 4.00 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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POWER MANAGEMENT (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 4 25 100 
LT1111CN8#PBF-ND — Adjustable Output Micropower DC/DC Converter* 4.25 283 2.40 LT11291S8-5#PBF-ND —/5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown* 5.63 3.75 3.05 
LT1111CN8-5-ND Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter... 4.25 2.83 2.40 LT11291ST-3.3-ND 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown yey hie eras) 
LT1111CN8-5#PBF-ND | Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter* 4.25 2.83 2.40 LT11291ST-3.3#PBF-ND |3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown* A Sem uli ern. 
LT1111CN8-12-ND Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter 425 283 2.40 LT11291ST-5-ND 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown . (Vier She 27d) 
LT1111CS8-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converte: 488 3.25 2.80 LT11291ST-5#PBF-ND — |5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown* ATSy Sali 22.00; 
LT1111CS8#PBF-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converter* 4.88 3.25 2.80 LT1170CQ-ND 5A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator. 11.38 7.58 6.05 
LT1111CS8-5-ND Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter... 488 3.25 2.80 LT1170CQ#PBF-ND 5A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator 11.38 7.58 6.05 
LT1111CS8-5#PBF-ND | Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter* 4.88 3.25 2.80 LT1170CT#PBF-ND 5A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator 10.63 7.08 5.65 
LT11111S8-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converte: 6.38 4.25 3.60 LT1170HVCQ#PBF-ND |5A, 100kHz, High Voltage, High Efficiency, Switching Reg.* . 14.38 860 8.25 
LT11111S8#PBF-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converter 6.38 4.25 3.60 LT1170HVCOTR-ND 5A, 100kHz, High Voltage, High Efficiency, Switching Reg. 6225.00/750 
OL CH ENO a fied a som D0 Regulator. a pee peo LTT170HVCT#PBF-ND (5A, 100kHz, High Voltage, High Efficiency, 

ii 7 Ixed oV, 600m. egulator* . 5 : ! Switching Reg.* . 13750 Oil 97:35) 
LT1117CST-ND Adjustable, 800mA LDO Regulator. SOT-223 3.63 242 1.95 LT11701Q-ND 5A, SDE High Ef y ig Reg ; 14.25 9.50 8.50 
Petes HEBBEN Feat asi. SORA LOG Repu Pes ae oa a LT117010#4PBF-ND 5A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator 14.25 9.50 8.50 

HELE OV Ul B é 3 LT1171CQ-ND 3A, 100kHz High Effici Switching Regulator. 9.38 6.25 5.20 
LT1117CST-2.857PBF-ND |Fixed 2.85V, 800mA LDO Regulator* SOT-223. 363 242 1.95 c74 sean 3A, 700KHs agi =icenty Soa a 938 6.25520 
LT1117CST-3.3-ND Fixed 3.3V, 800mA LDO Regulator. ‘SOT-223 3.63 2.42 1.95 LT4171CT-ND BA, 100kHz High Efficiency Switching Regulator. 863 575 475 
LT1117CST-3.3#PBF-ND | Fixed 3.3V, 800mA LDO Regulator* SOT-223 3.63 2.42 1.95 : f cl itchi 4 i : i 

: 7 Hehe : i B 3 LT1171CT#PBF-ND 3A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator 8.63 5.75 4.75 
LT1117CST-5-ND Fixed 5V, 800mA LDO Regulator. S0T-223 3.63 2.42 1.95 LT1171HVCO-ND 2.5A, 100kHz, High Volt, High Efficiency Switching Reg . 11.75 735 670 
LT1117CST-S#PBF-ND_|Fixed 5V, 800mA LDO Regulator* . S0T-223 3.63 2.42 1.95 LT1171HVCO#PBF-ND |2.5A, 100kHz, High Volt, High Efficiency Switching Reg. * 11.75 735 6.70 
LTV118CS8-ND Adjustable, 800mA LDO Regulator with 400mA Isink 5.00 3.45 2.95 CTV471HVCT-ND 2.5A, 100kHz, High Volt, High Efficiency Switching Reg. 11.25 7.50 6.20 
LT1118CS8#PBF-ND Adjustable, 800mA LDO Regulator with 400mA Isink+. 5.00 345 2.95 LT1171HVCTEPBE-ND 125A. 100kHz. Hi H ae bestia 

: i 5A, , High Volt, High Efficiency Switching Reg. ee resi) Bel) 
LT1118CS8-2.5-ND Fixed 2.5V, 800mA LDO Regulator with 400mA Isink 5.00 3.45 2.95 4 “ep att 

q . + LT117110-ND 2.5A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator.. 10.25 6.10 5.45 
LT1118CS8-2.5#PBF-ND | Fixed 2.5V, 800mA LDO Regulator with 400mA Isink*. 5.00 3.45 2.95 (71171104PBF-ND 2 5A. 100kHz High Effici Switching Regulator* 1025 610 545 
LT1118CS8-2.85-ND _| Fixed 2.85V, 800mA LDO Regulator with 400mA Isink . 463 3.20 2.75 oes OF SE eGy SWE agua er : f : 

: : - 7 LT1172CN8-ND 1.25A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator. 438 292 2.45 
LT1118CST-2.5-ND Fixed 2.5V, 800mA LDO Regulator with 400mA Isink SOT-223 4.75 3.15 2.65 7 = oo 

J a ‘ i ink* i LT1172CN8#PBF-ND 1.25A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator* . 438 2.92 2.45 
LT1118CST-2.5#PBF-ND | Fixed 2.5V, 800mA LDO Regulator with 400mA Isink*. SOT-223 4.75 315 2.65 . ae spat 

a ‘ i i 7 LT1172CQ-ND 1.25A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator. Gis8es 420) olOS 
LT1118CST-5-ND Fixed 5V, 800mA LDO Regulator with 400mA Isink SOT-223 4.75 3.15 2.65 : ae setts e 
LT1118CST-54PBF-ND  |Fixed 5V; 800mA LDO Regulator with 400mA Isink*.........S0T-223 4.75 3.15 2.65 Pe SOF EEC eg) 1-254, 100kHz High Efficiency Switching Regulator® SR Gas sls 
LT1120ACN8-ND Micropower Regulator with Comparator and Shutdown -Dip 4.75 3.17 2.60 PIC SEND) 1.254, 100kH2 High Efficiency Switching Regulator.. 538 358 3.00 
LT1120ACN8#PBF-ND | Micropower Regulator with Comparator LT1172CS8#PBF-ND 1.25A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator .. D180 308) 3.00) 

and Shutdown*.... 475 317 2.60 LT1172CT-ND 1.25A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator. §.63 3.75 2.95 

LT1120ACS8-ND Micropower Regulator with Comparator and Shutdown oh) a ib L111 72CT#PBF-ND 1.25A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator* . 5.63 3.75 2.95 
LT1120ACS8#PBF-ND | Micropower Regulator with Comparator and Shutdown*. 5.50 3.67 3.15 L11172HVCQ-ND 1.25A, 100kHz, High Volt, High Efficiency Switching Reg 913 6.52 5.37 
LT1120A1S8-ND Micropower Regulator with Comparator and Shutdown 713 4.75 4.05 LT1172HVCO#PBF-ND /1.25A, 100kHz, High Volt, High Efficiency Switching Reg.* .......5-DD 9.13 6.52 5.37 
LT1120CN8-ND Micropower Regulator with Comparator and Shutdown 438. 2.92 2.40 SUZ BBs Digag 1-258, 100kHz, High Volt, High Efticiency Switching 
LT1120CN8#PBF-ND — |Micropower Regulator with Comparator and Shutdown* . 438 292 2.40 Regulator 7.38 4.92 3.85 
LT1120CS8-ND Micropower Regulator with Comparator and Shutdown. 513 342 2.80 LT1172IN8#PBF-ND 1.25A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator*. -8-Di 6.13 4.08 3.45 
LT1120CS8#PBF-ND Micropower Regulator with Comparator and Shutdown* .. 5.13 3.42 2.80 LT11721S8-ND 1.25A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator. “SOIC 7.00 4.67 3.90 
LT1121ACS8-ND Adjustable Micropower LDO Regulator with Shutdown. 3.75 2.50 2.00 LT11721S8#PBF-ND 1.25A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator* . 7.00 4.67 3.90 
LT1121ACS8#PBF-ND  |Adj. Micropower LDO Regulator with Shutdown* . 3.75 250 2.00 L11173CN8-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converter 4.25 283 2.40 
LT1121ACS8-5-ND 5V Micropower LDO Regulator with Shutdown... 3.75 2.50 2.00 LT1173CN8#PBF-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converter* . 4.25 2.83 2.40 
LT1121ACS8-5#PBF-ND |5V Micropower LDO Regulator with Shutdown* 3.75 2.50 2.00 LT1173CN8-5-ND Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter... 4.25 283 2.40 
LT1121AHVCS8-ND Adj. Micropower LDO Regulator with Shutdown 450 2.78 2.40 LT1173CN8-5#PBF-ND_ |Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter* 4.25 283 2.40 
LT1121AHVCS8#PBF-ND | Adj. Micropower LDO Regulator with Shutdown* . 4.50 2.78 2.40 LT1173CN8-12-ND Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter. 4.25 2.83 2.40 
LT1121AHVIS8-ND Adj. Micropower LDO Reg. with Shutdown, Ind. Temp. 5.25 3.26 2.81 LT1173CS8-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converter 488 3.25 2.80 
LT1121AHVIS8#PBF-ND | Adj. Micropower LDO Reg. with Shutdown, Ind. Temp. 6:25) 0126) 92.811 LT1173CS8#PBF-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converter* . 488 3.25 2.80 
LT1121A1S8-ND Adj. Micropower LDO Reg. with Shutdown, Ind. Temp. 438 292 2.35 LT1173CS8-5-ND Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter... 488 3.25 2.80 
LT1121AIS8#PBF-ND Adj. Micropower LDO Reg. with Shutdown, Ind. Temp.* . 4.38 2.92 2.35 LT1173CS8-5#PBF-ND  |Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter* 488 3.25 2.80 
LT1121AIS8-5-ND 5V Micropower LDO Reg. with Shutdown, Ind. Temp. 438 2.92 2.35 LT1175CN8-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator 4.63 3.10 2.55 
LT1121AIS8-5#PBF-ND |5V Micropower LDO Reg. with Shutdown, Ind. Temp.* 438 2.92 2.35 LT1175CN8#PBF-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator+. 463 3.10 2.55 
LT1121CN8-ND Adjustable Micropower LDO Regulator with Shutdown. Pagdy ce} EGS) LT1175CN8-5#PBF-ND  |5V, 500mA Negative LDO Regulator~...... 463 310 2.55 
LT1121CN8#PBF-ND Adj. Micropower LDO Regulator with Shutdown* . DS (h6deealeon! z i i 
LTHVZ1CNB-33-ND_ |3.3V,1S0mALDO Requator with Shutown 275 183 155 | CrrtrscORPEF-ND —|Adustale SOOmA Negatve LDO Reguator™ 388 380 325 
LT1121CN8-3.34PBF-ND |3.3V, 150mA LDO Regulator with Shutdown A) NGS) i 111178¢0-5-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator, 588 390 3.25 
LT1121CN8-5S#PBF-ND /5V, 150mA LDO Regulator with Shutdown*.. 2S8 SI. 55: LT1175CQ-5#PBF-ND —[5V, 500mA Negative LDO Regulator 5.88 3.90 3.25 
LT1121CS8-ND Adjustable LDO Regulator with Shutdown.. 3.00 2.00 1.70 LT1175CS8#PBF-ND _|Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator. 5.38 3.60 3.00 
LT1121CS8#PBF-ND Adjustable LDO Regulator with Shutdown* 3.00 2.00 1.70 aay 

LT1175CS8-5-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator. 5.38 3.60 3.00 
LT1121CS8-3.3#PBF-ND |3.3V LDO Regulator with Shutdown* 3.00 2.00 1.70 LT1175CS8-54PBF-ND |5V. 500mA Negative LDO Regulator 538 360 3.00 
LT1121CS8-5-ND. 5V LDO Regulator with Shutdown.. 3.00 2.00 1.70 q gat 9 ; i 
[T1121CS8-54PBF-ND |5V LDO Regulator with Shutdown* 3.00 2.00 1.70 LT1175CST-5#PBF-ND SV, 500mA Negative LDO Regulator’ 488 3.25 2.80 
LTA121CST-3.3-ND _|3.3V LDO Regulator with Shutdown $OT-223 3.25 217 175 EET ND adjustable, S00mA Negative DG Regulator. Seer sa ae 

‘i LT1175CT#PBF-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator*. DCSE noMeoo 
LT1121CST-3.3#PBF-ND |3.3V LDO Regulator with Shutdown SOT-223 | 93:25 247 1:75) : 

a A 7 LT1175CT-5-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator. Dibsees Ome oS 
LT1121CST-5-ND 5V LDO Regulator with Shutdown.. SOT-2238 3.25 217 1.75 A 
LT1121CST-54PBF-ND_ /5V LOO Regulator with Shutdown* 'SOT-223 3.25 247 1.75 LTV175CT-5#PBF-ND —/S5V, 500mA Negative LDO Regulator 5.63 3.75 3.15 

AAA - LT11751N8-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator 6.00 4.00 3.35 
LT1121CZ-3.3-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator with Shutdown .. 2.38 1.58 1.35 F ; 

a 7 i LT11751Q-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator 7.50 5.00 4.30 
LT1121CZ-3.3#PBF-ND |3.3V, 150mA LDO Regulator with Shutdown* 2.38 1.58 1.35 LT11751Q4PBF-ND Adjustable, 500mA Neaative LDO Reaulator* 750 500 430 
LT11210Z-5-ND 5V, 150mA LDO Regulator with Shutdown 2.38 1.58 1.35 Justable, o0UmA Nagauve legulator®. s : : 
L11121CZ-5#PBF-ND —|5V, 150mA LDO Regulator with Shutdown 238 158 1.35 LT117510-5-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator. 7.50 5.00 4.30 
LT11211S8-ND Adjustable LDO Regulator with Shutdown... 3.63 2.42 2.05 PII ZIG bee ND By, a Negative -_ Regulator Heh ae ee 
LT11211S8#PBF-ND Adjustable LDO Regulator with Shutdown* 3.63 2.42 2.05 cond , SUUMA Negative Low ropout neguiato| ‘ ) ‘ 
L711211S8-3.3#PBF-ND 3.3V LDO Regulator with Shutdown. 3.63 2.42 2.05 LT1175IST-5#PBF-ND — /5V, 500mA Negative Low Dropout Regulator* 5.38 3.60 3.10 
L711211S8-5-ND 5V LDO Regulator with Shutdown 363 242 205 LT11751S8-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator... 7.00 4.65 3.90 
LT11211S8-5#PBF-ND |5V LDO Regulator with Shutdown 3.63 2.42 2.05 LT11751S8#PBF-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator*. 7.00 4.65 3.90 
LT11211ST-3.3-ND 3.3V LDO Regulator with Shutdown SOT-223 3.88 2.58 2.10 LT11751S8-5-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator. 7.00 4.65 3.90 
LT11211ST-3.3#PBF-ND |3.3V LDO Regulator with Shutdown* SOT-223 3.88 §=2.58 2.10 eee a aan steht pee Rare im Ao ae 
LT11211ST-5-ND 5V LDO Regulator with Shutdown.. SOT-223 3.88 «2.58 2.10 4 justable, lep Down switching Regulato . - E 
LT1121IST-5#PBF-ND |5V LDO Regulator with Shutdown* SOT-223 3.88 258 2.10 LT1176CN8#PBF-ND Adjustable, 1A Step Down Switching Regulator* 5.63 3.75 3.20 
L111211Z-5-ND 5V LDO Regulator with Shutdown.. 2.88 1.92 1.60 LT1176CN8-5-ND 5V, 1A Step Down Switching Regulator... §.63 3.75 3.20 
L1T11211Z-5#PBF-ND 5V LDO Regulator with Shutdown* 0-92 2.88 1.92 1.60 LT1176CN8-5#PBF-ND /5V, 1A Step Down Switching Regulator. 5.63 3.75 3.20 
LT1129CQ-ND Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown 5-DD 463 3.08 2.55 LT1176CSW-ND Adjustable, 1A Step Down Switching Regulato! 8.13 5.42 4.35 
LT1129CQ#PBF-ND Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown*.. 5-DD 463 3.08 2.55 LT1176CSW#PBF-ND Adjustable, 1A Step Down Switching Regulator* 8.13 5.42 4.35 
LT1129CQ-3.3-ND 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown .. 5-DD 463 3.08 2.55 LT1176CSW-5#PBF-ND |5V, 1A Step Down Switching Regulator* 8.13 5.42 4.35 
Tees oaion ea aera Regulator vit hula a mcs ae pee LT1185CT-ND Adjustable, 3A, LDO Voltage Regulator 650 433 3.70 

-5- 700m egulator with Shutdown i ! : : LT1185CT#PBF-ND Adjustable, 3A, LDO Voltage Regulator 650 4.33 3.70 
LT1129CQ-5#PBF-ND /5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown 5-DD 463 3.08 2.55 LT1185IT#PBF-ND Adjustable, 3A, LDO Voltage Regulator 8.75 583 4.90 
LT1129CS8-ND Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown 8-SOIC 4.75 3.17 2.55 LT1268BCQ-ND '7.5A, 150kHz Switching Regulator... 129750 8:50) 7-25) 
LT1129CS8#PBF-ND Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown*.. 8-SOIC 834.75 317 2.55 LT1268CT#PBF-ND 7.5A, 150kHz Switching Regulator* 11.38 7.58 6.50 
LT1129CS8-3.3-ND 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown .. 8-SOIC 4.75 3.17 2.55 a i ici jtchi 
L11129CS8-3.34PBF-ND |3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown* B-SOIG 475 3.17 255 SR oERMM 400 HCD Erches Peer Sweeting Ravan? na ee ere 
LT1129CS8-5#PBF-ND | 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown* 8-SOIC 84.75 317 2.55 LT1270ACT-ND 10A, High Efficiency, Power Switching Regulator 15.75 10.50 8.90 
Tee i By TRA OO Remaieeaitis shutdown Soe a 283 oe LT1270ACT#PBF-ND —|10A, High Efficiency, Power Switching Regulators. 15.75 10.50 8.90 

-S#PBF- : e SOT: : ; ; LT1270CT-ND 8A, High Efficiency, Power Switching Regulator . 10.63 7.08 5.65 
LT4429CT-ND Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown T0-220-5 4.00 267 225 2 gh ENG, Tower Swing Negi ator 

7 1 i < 990. LT1270CT#PBF-ND 8A, High Efficiency, Power Switching Regulator* 10.63 7.08 5.65 
LT1129CT#PBF-ND Adj., 700mA LDO Regulator with Shutdown TO-220-5 4.00 267 2.25 H ie pee 
- LT1271CQ-ND 4A, High Efficiency, Power Switching Regulator . 9.38 6.25 5.20 
LT1129CT-3.3-ND 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown .. 4.00 2.67 2.25 4 A ici iechi * 
LT1271CQ#PBF-ND 4A, High Efficiency, Power Switching Regulator: 9.38 6.25 5.20 
LT1129CT-5#PBF-ND —_|5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown 4.00 267 2.25 L71271CT-ND 4A, High Efficiency, Power Switching Regulator 863 5.75 475 
LT11291Q-ND Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown 5.50 3.67 3.05 a un a : ieahi . ir s i 
i LT1271CT#PBF-ND 4A, High Efficiency, Power Switching Regulator 8163) 15:75) 24.75) 
LT112910#PBF-ND Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown*. 5.50 3.67 3.05 7 =m 7 

us 5 i LT1300CN8-ND 3.3V/5V, High Efficiency, Step Up DC/DC Converter. “Dip 5.00 3.33 2.60 
LT112910-5#PBF-ND 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown. 5.50 3.67 3.05 H Ua i 

7 r 5 LT1300CN8#PBF-ND 3.3V/5V, High Efficiency, Step Up DC/DC Converter .. 5.00 3.33 2.60 
LT11291S8-ND Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown 5.63 3.75 3.05 ; i 

z H i x LT1300CS8-ND 3.3V/5V, High Efficiency, Step Up DC/DC Converter. 5.00 3.33 2.60 
LT11291S8#PBF-ND Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown*.. S163) 3175) 3.05) 7 Te 

29, ‘i LT1300CS8#PBF-ND 3.3V/5V, High Efficiency, Step Up DC/DC Converter .. §.00 3.33 2.60 
LT11291S8-3.3-ND 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown .. §.63 3.75 3.05 LT1301CN8-ND 5V/12V, High Efficiency, Step Up DC/DC Converter. 475 347 250 
LT11291S8-3.3#PBF-ND |3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown* 5.63 3.75 3.05 Ag y, step : : aes 
LT11291$8-5-ND 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown... 5.63 3.75 3.05 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢« Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
LT1301CS8-ND 5V/12V, High Efficiency, Step Up DC/DC Converter... 475 317 2.50 
LT1301CS8#PBF-ND 5V/12V, High Efficiency, Step Up DC/DC Converter* 475 317 2.50 
LT1302CS8-ND Adjustable, High Efficiency, Step Up DC/DC Converte: 6.38 4.25 3.50 
LT1302CS8#PBF-ND ‘Adj., High Efficiency, Step Up DC/DC Converter* 6.38 4.25 3.50 
LT1302CS8-5-ND 5V, High Efficiency, Step Up DC/DC Converter... 6.38 4.25 3.50 
LT1302CS8-5#PBF-ND /5V., High Efficiency, Step Up DC/DC Converter* 6.38 4.25 3.50 
LT1303CN8-ND Adjustable, Step Up DC/DC Converter A75| ‘315° 12:50 
LT1303CN8#PBF-ND Adjustable, Step Up DC/DC Converter* .. 475 315 2.50 
LT1303CN8-5-ND 5V, Step Up DC/DC Converter .. 4.75 3.15 2.50 
LT1303CN8-5#PBF-ND |5V, Step Up DC/DC Converter* 4.75 315 2.50 
LT1303CS8-ND Adjustable, Step Up DC/DC Converter 475 315 2.50 
LT1303CS8#PBF-ND Adjustable, Step Up DC/DC Converter* .. 475 315 2.50 
LT1303CS8-5-ND 5V, Step Up DC/DC Converter .. 4.75 3.15 2.50 
LT1303CS8-5#PBF-ND |5V, Step Up DC/DC Converter* 475 315 2.50 
LT13031S8-ND Adjustable, Step Up DC/DC Converter 6.38 4.25 3.40 
LT1304CS8-ND Adjustable, Step Up DC/DC Converter 475 315 2.50 
LT1304CS8#PBF-ND Adjustable, Step Up DC/DC Converter* .. 4.75 3.15 2.50 
LT1304CS8-5-ND 5V, Step Up DC/DC Converter .. 475 315 2.50 
LT1304CS8-5#PBF-ND |5V, Step Up DC/DC Converter* 475 3.15 2.50 
LT1305CS8-ND Micropower High Power Step Up DC/DC Converte! 6.38 4.25 3.65 
LT1305CS8#PBF-ND Micropower High Power Step Up DC/DC Converter* 6.38 4.25 3.65 
LT1307BCS8-ND Single Micropower 600kHz PWM DC/DC Converte 413 2.75 2.20 
LT1307BCS8#PBF-ND Single Micropower 600kHz PWM DC/DC Converter* 413 2.75 2.20 
LT1307CS8-ND Single Micropower 600kHz PWM DC/DC Converter... 413 2.75 2.20 
LT1307CS8#PBF-ND Single Micropower 600kHz PWM DC/DC Converter* 413 2.75 2.20 
LT1308ACS8#PBF-ND —|Single High Current, Micropower 600kHz DC/DC 

Converter* 6.50 3.95 3.50 
LT1308BCS8#PBF-ND {Single High Current, Micropower 600kHz DC/DC 

Converter* 6.50 3.95 3.50 
LT1308CS8-ND High Current, LP Single Cell 600kHz DC/DC Converter . 6.88 425 3.65 
LT1308CS8#PBF-ND High Current, LP Single Cell 600kHz DC/DC Converter* 6.88 4.25 3.65 
LT1310EMSE-ND 1.5A Boost DC/DC Converter with PLL... 6.70 3.37 2.91 
LT1310EMSE#PBF-ND |1.5A Boost DC/DC Converter with PLL* §.70 3.37 2.91 
LT1316CMS8-ND Micropower Step Up DC/DC Converte: 9180) rad) 2195) 
LT1316CMS8#PBF-ND |Micropower Step Up DC/DC Converter* 5.38 3.85 2.95 
LT1316CS8-ND Micropower Step Up DC/DC Converter... A475) (ils) 12150) 
LT1316CS8#PBF-ND Micropower Step Up DC/DC Converter* 475 3.15 2.50 
LT1317BCMS8#PBF-ND |Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converter 488 2.75 2.55 
LT1317BCS8-ND Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converter. 438 245 2.30 
LT1317BCS8#PBF-ND —_|Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converter: 4.38 2.45 2.30 
LT1317BIS8-ND Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converter. 5.63 3.30 3.00 
LT1317BIS8#PBF-ND —_|Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converter 5.63 3.30 3.00 
LT1317CMS8-ND Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converter. 488 275 2.55 
LT1317CMS8#PBF-ND |Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converter: 4.88 2.75 2.55 
LT1317CS8-ND Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converter. 438 245 2.30 
LT1317CS8#PBF-ND Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converter 438 245 2.30 
LT1339CN-ND High Power Synchronous DC/DC Controller. 913 610 5.20 
LT1339CN#PBF-ND High Power Synchronous DC/DC Controller 913 610 5.20 
LT1339CSW-ND High Power Synchronous DC/DC Controlle! 938 6.25 5.35 
LT1339CSW#PBF-ND [High Power Synchronous DC/DC Controller* 9.38 6.25 5.35 
LT1339ISW-ND High Power Synchronous DC/DC Controller... 11.25 7.50 6.45 
LT13391SW#PBF-ND High Power Synchronous DC/DC Controller* .... 11.25 7.50 6.45 
LT1370CT7-ND 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Regulato WMeRE ee Oe 
LT1370CT7#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator* 163) 7-25" 16:25) 
LT1370HVCR-ND 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Regulato 7-DD 13.50 845 7.25 
LT1370HVCR#PBF-ND  |500kHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator* 7-DD 13.50 8.45 7.25 
LT1370HVCT7-ND 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Regulato! 13.25 880 7.10 
LT1370HVCT7#PBF-ND |500kHz, High Efficiency, 6A Switching Regulato 13.25 8.30 7.10 
LT1370HVIR-ND 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Regulato! 16.13 10.10 8.65 
LT1370HVIR#PBF-ND — |500kHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator* 16.13 10.10 8.65 
LT1370IR-ND 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator, Ind. Temp. 14.25 890 7.65 
LT1370IR#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator, Ind. Temp.* 14.25 8.90 7.65 
LT1371CR-ND 500kHz, High Efficiency, 3A Switching Regulator... 963 640 5.50 
LT1371CR#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 3A Switching Regulator* 9.63 6.40 5.50 
LT1371CSW-ND 500kHz, High Efficiency, 3A Switching Regulato 10.63 7.10 6.10 
LT1371HVCR-ND 500kHz, High Efficiency, 3A Switching Regulato 10.25 6.85 5.85 
LT1371HVCR#PBF-ND |500kHz, High Efficiency, 3A Switching Regulator* 10.25 685 5.85 
LT13711R#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 3A Switching Regulator, Ind. Temp.*..7-DD 11.50 7.60 6.55 
LT1372CN8-ND 500kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator... 8-Dip 650 430 3.70 
LT1372CN8#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator* i 6.50 430 3.70 
LT1372CS8#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator* 6.75 450 3.85 
LT1372HVCS8#PBF-ND |500kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator* 7.38 4.90 4.20 
LT13721S8#PBF-ND 500kHz, High Effic., 1.5A Switching Regulator, Ind. Temp.* 813 5.40 4.65 
LT1373CN8-ND 250kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator... 8-Dip 650 430 3.70 
LT1373CN8#PBF-ND 250kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator* “Dip 650 430 3.70 
LT1373CS8-ND 250kHz, High Efficiency, 1.54 Switching Regulato 8-SOIC 675 4.50 3.85 
LT1373CS8#PBF-ND 250kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator* 8-SOIC 6.75 450 3.85 
LT1373HVCS8-ND 250kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulato: 8-SOIC 7.38 4.90 4.20 
LT1373HVCS8#PBF-ND |250kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator 8-SOIC 7.38 4.90 4.20 
LT13731S8-ND 250kHz, High Effic., 1.5A Switching Regulator, Ind. Temp 8.13 540 4.65 
LT13731S8#PBF-ND 250kHz, High Effic., 1.5A Switching Regulator, Ind. Temp.* 813 5.40 4.65 
LT1374CFE-ND |Adj., 500kHz, 4.5A, Step Down Switch. Regulator.. 910 538 4.64 
LT1374CFE#PBF-ND Adj., 500kHz, 4.5A, Step Down Switch. Regulator* 910 538 4.64 
LT1374CR-ND Adj., 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator. 10.00 5.50 5.00 
LT1374CR#PBF-ND ‘Adj., 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator* 7-DD 10.00 5.50 5.00 
LT1374CR-5-ND 5V, 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulato 7-DD 10.00 5.50 5.00 
LT1374CR-5#PBF-ND — |5V, 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator* 7-DD 10.00 5.50 5.00 
LT1374CS8#PBF-ND ‘Adj., 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator* 9.38 5.00 4.70 
LT1374CS8-5-ND 5V, 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulato 938 5.00 4.70 
LT1374CS8-5#PBF-ND |5V, 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator 9.38 5.00 4.70 
LT1374CS8-5SYNC-ND |5V, 500kHz, 4.5A, Sync. Step Down Switching Regulator. 938 5.00 4.70 
LT1374CT7-ND |Adj., 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator. 9.75 5.35 4.90 
LT1374CT7#PBF-ND ‘Adj., 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator* 975 535 4.90 
LT1374CT7-5-ND 5V, 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulato 9.75 535 4.90 
LT1374CT7-5#PBF-ND —|5V, 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator 975 535 4.90 
LT1374HVCFE-ND ‘Adj., 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator. 10.00 5.92 5.10 
LT1374HVCFE#PBF-ND |Adj., 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator* 10.00 5.92 5.10 
LT1374HVCS8#PBF-ND |Adj., 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator* 10.38 5.75 5.20 
LT13741R-ND |Adj., 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator. 11.50 630 5.75 
LT13741R#PBF-ND ‘Adj., 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator* 11.50 6.30 5.75 
LT13741R-5#PBF-ND 5V, 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator* TTSO WG SON SI75: 
LT1375CS8-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step Down Switching Regulator. 6.50 3.80 3.40 
LT1375CS8#PBF-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step Down Switching Regulator* 6.50 3.80 3.40 
LT1375CS8-5-ND 5V, 500kHz, 1.5A Step Down Switching Regulator. 6.75 450 3.85 
LT1375CS8-5#PBF-ND |5V, 500kHz, 1.5A Step Down Switching Regulator* . 6.75 450 3.85 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LT13751S8-ND Adj., 500kHz, 1.5A Step Down, Switching Reg., Ind. Temp......8-SOIC = 7.75 4.55 4.10 
LT13751S8#PBF-ND Adj., 500kHz, 1.5A Step Down, Switching Reg 
Ind. Temp.*........... 7.75 455 410 
LT1376CN8-ND Adj., 500kHz, 1.5A Step Down Switching Regulator. 6.50 4.35 3.70 
LT1376CN8#PBF-ND Adj., 500kHz, 1.5A Step Down Switching Regulator* .. 6.50 435 3.70 
LT1376CN8-5-ND 5V, 500kHz, 1.5A, Step Down Switching Regulator. 6.50 435 3.70 
LT1376CN8-5#PBF-ND |5V, 500kHz, 1.5A, Step Down Switching Regulator 6.50 4.35 3.70 
LT1376CS#PBF-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step Down Switching Regulator* 7.38 4.35 3.90 
LT1376CS8-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step Down Switching Regulator. 6.50 3.80 3.40 
LT1376CS8#PBF-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step Down Switching Regulator 6.50 3.80 3.40 
LT1376CS8-5-ND 5V, 500kHz, 1.5A, Step Down Switching Regulator. 6.75 4.30 3.85 
LT1376CS8-5#PBF-ND |5V, 500kHz, 1.5A, Step Down Switching Regulator* 6175) 4:30) 73!85) 
LT1376HVCS8-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step Down Switching Regulatoi 7.13 4.20 3.75 
LT1376HVCS8#PBF-ND |Adj., 500kHz, 1.5A, Step Down Switching Regulator* TAG 4:20) 23175) 
LT1376HVIS-ND. Adj., 500kHz, 1.5A, Step Down Switching Regulato: 950 5.60 5.00 
LT13761S-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step Down 
Switching Regulator, Ind. Temp. 8.63 5.05 4.55 
LT13761S#PBF-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step Down 
Switching Regulator, Ind. Temp.*..... 8163) 5105) 4°55) 
LT13761S8-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step Down Switching Regulato! 7.75 4.55 4.10 
LT13761S8#PBF-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step Down Switching Regulator* 7.15) 4555-410) 
LT13761S8-5#PBF-ND —|5V, 500kHz, 1.5A, Step Down Switching Regulator* 8.13 5.40 4.65 
LT1377CS8-ND 1Mbz, 1.5A, High Efficiency Switching Regulator 7.88 5.25 4.50 
LT1377CS8#PBF-ND 1Mbz, 1.5A, High Efficiency Switching Regulator* . 7.88 5.25 4.50 
LT13771S8-ND 1Mbz, 1.5A, High Efficiency Switching Reg., Ind. Temp. 950 635 5.40 
LT13771S8#PBF-ND MHz, 1.5A, High Efficiency Switching Reg., Ind. Temp.*. 9.50 6.35 5.40 
LT1424CN8-9-ND Isolated Flyback Switch Regulator with 9V Output... 5.88 3.91 3.10 
LT14241N8-9-ND Isolated Flyback Switch Reg. with 9V Output, Ind. Temp. 7.38 4.90 4.30 
LT14241S8-5-ND Isolated Flyback Switch Reg. with 5V Output, Ind. Temp... 7.63 4.85 4.45 
LT14241S8-5#PBF-ND {Isolated Flyback Switch Reg. with 5V Output, Ind. Temp.* 7.63 4.85 4.45 
LT14241S8-9-ND Isolated Flyback Switch Reg. with 9V Output, Ind. Temp... 7.63 4.85 4.45 
LT1425CS-ND Isolated Flyback Switch Regulator. $188) 93'55 3:10) 
LT1425CS#PBF-ND Isolated Flyback Switch Regulator* . Dloomens Oo mEoel O) 
LT14251S#PBF-ND Isolated Flyback Switch Regulator, Ind. Temp.* . 7.38 4.90 4.20 
LT1506CR-SYNC-ND 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulato! 10.00 5.50 5.00 
LT1506CR-3.3-ND 500kHz, 4.5A, 3.3V Step Down Switching Regulator... 10.00 5.50 5.00 
LT1506CR-3.3#PBF-ND |500kHz, 4.5A, 3.3V Step Down Switching Regulator* 10.00 5.50 5.00 
LT1506CS8-ND 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator. 9.38 5.00 4.70 
LT1506CS8#PBF-ND 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator* .... 9.38 5.00 4.70 
LT1506CS8-3.3-ND 500kHz, 4.5A, 3.3V Step Down Switching Regulato: 9.38 5.00 4.70 
LT1506CS8-3.3#PBF-ND |500kHz, 4.5A, 3.3V Step Down Switching Regulator* 9.38 5.00 4.70 
LT1506IR-ND. 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulato! 11.50 630 5.75 
LT1506IR#PBF-ND 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator 11.50 630 5.75 
LT15061R-3.3-ND 500kHz, 4.5A, 3.3V Step Down Switching Regulato: AESOU E30) 5575) 
LT15061S8-ND 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator... OWE ae [0 
LT15061S8#PBF-ND 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator* .... 10'75'" 15:75) 5:40 
LT15061S8-3.3-ND 500kHz, 4.5A, 3.3V Step Down Switching Regulato: NOMS oyon 10:40) 
LT15061S8-3.3#PBF-ND |500kHz, 4.5A, 3.3V Step Down Switching Regulator* 10:75 (5:75) 5:40 
LT1507CS8-ND 500kHz, Monolithic Buck Mode Switching Regulator.. 6.75 450 3.85 
LT1507CS8#PBF-ND 500kHz, Monolithic Buck Mode Switching Regulator* i750) ealeo) 
LT1507CS8-3.3-ND 500kHz, 3.3V Mono Buck Mode Switching Regulator .. 6.75 450 3.85 
LT1507CS8-3.3#PBF-ND |500kHz, 3.3V Mono Buck Mode Switching Regulator 6:75) 4:50) 73'85) 
LT1521CMS8-ND Adj., 300mA, LDO Voltage Regulator 463 3.08 2.35 
LT1521CMS8#PBF-ND | Adj., 300mA, LDO Voltage Regulator*. 463 2.65 2.35 
LT1521CMS8-3.3#PBF-ND |3.3V, 300mA, LDO Voltage Regulator* 463 2.65 2.35 
LT1521CS8-ND Adj., 300mA, LDO Voltage Regulator 413 2.75 2.50 
LT1521CS8#PBF-ND Adj., 300mA, LDO Voltage Regulator* . A413, 2:75 2:50 
LT1521CS8-3-ND 3V, 300mA, LDO Voltage Regulator AnGe ) 2652.50, 
LT1521CS8-3#PBF-ND |3V, 300mA, LDO Voltage Regulator ANG. 200m 32.50, 
LT1521CS8-3.3-ND 3.3V, 300mA, LDO Voltage Regulato 413 2.75 2.50 
LT1521CS8-3.3#PBF-ND |3.3V, 300mA, LDO Voltage Regulator* 413) (2575) 72:50 
LT1521CS8-5-ND 5V, 300mA, LDO Voltage Regulator. AAS 2575" 2:50 
LT1521CS8-5#PBF-ND |5V, 300mA, LDO Voltage Regulator* 413 2.75 2.50 
LT1521CST-3-ND 3V, 300mA, LDO Voltage Regulator. 3.88 2.20 2.00 
LT1521CST-3.3-ND 3.3V, 300mA, LDO Voltage Regulato 3.88 2.20 2.00 
LT1521CST-3.3#PBF-ND |3.3V, 300mA, LDO Voltage Regulator* 3.88 2.20 2.00 
LT1521CST-5#PBF-ND |5V, 300mA, LDO Voltage Regulator* 3.88 2.20 2.00 
LT15211S8-3.3-ND 3.3V, 300mA LDO Voltage Regulator §.00 3.35 2.85 
LT15211S8-3.3#PBF-ND |3.3V, 300mA LDO Voltage Regulator*. §.00 3.35 2.85 
LT15211S8-5-ND 5V, 300mA, LDO Voltage Regulator .. 5.00 3.35 2.85 
LT15211S8-5#PBF-ND |5V, 300mA, LDO Voltage Regulator* §.00 3.35 2.85 
LT15211ST-3.3-ND 3.3V, 300mA, LDO Voltage Regulato 475 315 2.70 
LT15211ST-5-ND 5V, 300mA, LDO Voltage Regulator . (Wby fehl), Zea) 
LT15211ST-S#PBF-ND —|5V, 300mA, LDO Voltage Regulator* 4.75 3.15 2.70 
LT1528CQ-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator 7.13 4.75 4.10 
LT1528CQ#PBF-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator* 7.13 4.75 4.10 
LT1528CT-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator . 6.50 4.35 3.75 
LT1528CT#PBF-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator* 6.50 4.35 3.75 
LT1529CQ-ND Adj., 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown. Tiki GUGRY BABE) 
LT1529CQ#PBF-ND Adj., 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown* Tekh GIGey sisi 
LT1529CQ-3.3-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown Teaiky BREF REE 
LT1529CQ-3.3#PBF-ND /3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown* .. Weky Gib hsb) 
LT1529CQ-5#PBF-ND —/5V, 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown* Weak) SRE REG 
LT1529CT-ND Adj., 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown. 6.50 3.60 3.25 
LT1529CT#PBF-ND Adj., 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown* G50 3!60) 93!25) 
LT1529CT-3.3-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown 6.50 3.60 3.25 
LT1529CT-3.3#PBF-ND |3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown* . 6.50 3.60 3.25 
LT1529CT-5-ND 5V, 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown... O50 cle0n ces 
LT1529CT-5#PBF-ND 5V, 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown* 650") 360) 3:25 
LT152910-5-ND 5V, 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown 8.13 4.50 4.05 
LT1533CS-ND 1A, Ultra Low Noise Switching Regulator. 9125) 5:50) 4.85) 
LT1533CS#PBF-ND 1A, Ultra Low Noise Switching Regulator* . 9.25 550 4.85 
LT15331S-ND 1A, Ultra Low Noise Switching Regulator. A150: 7:65 6.55 
LT15331S#PBF-ND 1A, Ultra Low Noise Switching Regulator* . ANE50) 7:65) 16:55) 
LT1534CS-ND 2A, Ultra Low Noise Switching Regulator. 8.25 4.70 4.25 
* RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description i 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LT1573CS8-ND Adjustable LDO Regulator Driver. ay dei VS LT1619EMS8TR-ND 300kHz, 2-Cell Current Mode PWM Controller 5750.00/2,500 
LT1573CS8#PBF-ND Adjustable LDO Regulator Driver* . S301 2.050 1685) LT1619ES8-ND 300kHz, 2-Cell Current Mode PWM Controller 425; 2:35) ©2113) 
LT1573CS8-2.5-ND 2.5V, LDO Regulator Driver. 3.75 2.05 1.85 LT1619ES8#PBF-ND 300kHz, 2-Cell Current Mode PWM Controller* . 425 2.35 2.13 
LT1573CS8-2.5#PBF-ND |2.5V, LDO Regulator Driver: 3175) 2.05) 1.85 LT1619ES8TR-ND 300kHz, 2-Cell Current Mode PWM Controller..... 5450.00/2,500 
LT1573CS8-2.8-ND 2.8V, LDO Regulator Driver. 3.75 2.49 1.85 LT1676CS8-ND High Efficiency, Step Down Switching Regulator Bia8 3125 285) 
L11573CS8-3.3-ND 3.3V, LDO Regulator Driver. 3.75 2.49 1.85 LT1676CS8#PBF-ND [High Efficiency, Step Down Switching Regulator 5.38 3.25 2.85 
LT1575CN8-3.3-ND ——_|3.3V, Precision Linear Regulator Controller 475 316 2.70 LT16761S8-ND High Efficiency, Step Down Switching Regulator, Ind Temy 625 3.85 3.35 
LT1575CS8-ND Ultrafast Transient Response Low Dropout Regulato 475 315 2.70 LT1676IS84PBF-ND —_|High Efficiency, Step Down Switching Reg., Ind Temp.* 6.25 3.85 3.35 
LT1575CS8#PBF-ND Ultrafast Transient Response Low Dropout Regulator* 475 315 2.70 LT1680CN-ND High Power DC/DC Step Up Controller. 8.00 4.90 4.25 
L11575CS8-2.8-ND 2.8V, Precision Linear Regulator Controller 475 3.16 2.70 LT1680CN#PBF-ND High Power DC/DC Step Up Controller 8.00 4.90 4.25 
LT1575CS8-5-ND 5V, Precision Linear Regulator Controller .. ASS Ga 270) a y 
LT1576CS8-ND 4.5A, 200kHz, Step Down Switching Regulato 5.75 3.25 2.95 ul EROCS WV NDI High Power DC/DG Step Up Controller. Wey SB ea) 
et LT1680CSW#PBF-ND —_|High Power DC/DC Step Up Controller 8.38 5.15 4.45 
LT1576CS8#PBF-ND 1.5A, 200kHz, Step Down Switching Regulator* SWAY EA 2) LT16801SW#PBF-ND High Power DC/DC Step Up Controller 16-SOIC 1000 615 5.35 
LT15761S8-SYNC-ND 1.5A, 200kHz, Step Down Switching Regulator, Sync. Input. 6163 3.70! 335 H ° ‘ : 
re ; LT1681ESW#PBF-ND —|Dual Transistor Sync. Forward Controller* .. 20-SOIC 10.63 5.92 5.31 
LT1579CGN-ND. Adj., 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulat 8.25 5.48 4.70 ; 
LT1683EG-ND Ultra Low Noise Push-Pull DC/DC Controle! 20-SSOP 9.63 5.62 4.85 
LT1579CGN-3-ND 3V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator 8.25 548 4.70 
22] LT1683EG#PBF-ND Ultra Low Noise Push-Pull DC/DC Controller* 9.63 5.62 4.85 
LT1579CGN-3.3-ND 3.3V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator 8.25 5.48 4.70 LT47251GN-ND 6 IP Isolated Flyback C i 0 A143 
LT1579CGN-3.3#PBF-ND |3.3V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator: 825 510 4.70 725|GN- eneral Purpose Isolated Flyback Controller i . 57 
LT1579CGN-5-ND 5V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulato 825 510 470 LT17251GN#PBF-ND General Purpose Isolated Flyback Controller Tey EER sale 
LT1579CS-ND Adj., 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator . 750 460 4.30 LT17251S-ND General Purpose Isolated Flyback male 7.00 4.03 3.47 
LT1579CS-3-ND 3V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator 7504.98 4.30 LT17251S#PBF-ND General Purpose Isolated Flyback Controller eOOG AOsmna aT. 
LT1579CS-5-ND 5V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulato 7.50 4.98 4.30 LT17371GN#PBF-ND High Power Isolated Flyback Controller* . 7.25 4.14 3.57 
LT1579CS-5#PBF-ND — |5V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator*. 7.50 4.60 4.30 L117371S-ND High Power Isolated Flyback Controller. 7.00 4.03 3.47 
LT1579CS8-ND Adj., 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator . 6.75 415 3.85 L11738EG-ND Ultra Low Noise DC/DC Controller. 863 4.85 4.31 
LT1579CS8-3-ND 3V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulato! 6.75 415 3.85 LT1738EG#PBF-ND Ultra Low Noise DC/DC Controller* . 8.63 4.85 4.31 
111579CS8-5-ND 5V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator 6.75 415 3.85 LT1761ES5-BYP#TRMCT-ND |Adj., 100mA, Low Noise LDO Micropower Regulato 2.38 2.13 1.92 
LT15791GN-ND. Adj., 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator .. 16-SSOP 10.00 664 5.70 LT1761ES5-BYP#TRMTR-ND |Adj., 100mA, Low Noise LDO Micropower Regulator... 530.00/500 
LT1580CQ-ND Adj., 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator .. Ts) Gs S76) LT1761ES5-BYP#TRMPBFCT-ND |Adj., 100mA, Low Noise LDO Micropower Regulator* 2.38 2.13 1.92 
LT1580CQ#PBF-ND Adj., 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator ASO 16h Si 5:75) LT1761ES5-BYP#TRMPBFTR-ND |Adj., 100mA, Low Noise LDO Micropower Regulator* 530.00/500 
LT1580CR-2.5-ND 2.5V, 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator 11.88 6.35 5.94 LT1761ES5-1.54TRMCT-ND |1.5V, 100mA, Low Noise LDO Micropower Regulator.......... 2.38 2.13 1.92 
LT1580CR-2.5#PBF-ND |2.5V, 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator* .. 11.88 635 5.94 LT1761ES5-1.5#TRMPBFCT-ND |1.5V, 100mA, Low Noise LDO Micropower Regulator*....... 238) 213) 92) 
LT1580CT-ND Adj., 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator. 11.25 6.10 5.63 LTT761ES5-1 5#TRMPBFIR-ND |1.5V, 100mA, Low Noise LDO Micropower Regulator: 530.00/500 
LT1580CT#PBF-ND Adj., 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator 11.25 6.10 5.63 LT1761ES5-1.84TRMCT-ND |1.8V, 100mA, Low Noise LDO Micropower Regulator. 238 213 1.92 
LT1580CT7-2.5-ND 2.5V, 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator 11.63 6.35 5.81 LT1761ES5-1.84TRMTR-ND |1.8V, 100mA, Low Noise LDO Micropower Regulator.......... 530.00/500 
L11580CT7-2.5#PBF-ND |2.5V, 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator® . 11.63 6.35 5.81 LT1761ES5-1.8#TRMPBFCT-ND |1.8V, 100mA, Low Noise LDO Micropower Regulator‘ ....... 238 213 1.92 
LUISE GND AG Ad). 7A, High-Speed Do Voltage Regulator. Be 730 Cee LTA761ES5-1.8¢TRMPBFTR-ND |1.8V, 100mA, Low Noise LDO Micropower Regulator* 530.00/500 
-| j.. 7A, High-Spee oltage Regulator | : tl z y 7 j 
LT15801R-2.5-ND 2.5V, 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator, Ind. Temp. 14.00 7.45 7.00 ee Sey oe ooo tne ie Pu ce Sco 
LT1580IR-2.5#PBF-ND |2.5V, 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator, Ind. Temp.*.......7-DD 14.00 7.45 7.00 0 ND lo 5y. 4 i i ‘ , y 
L11581CT7.ND ‘Ad. 104, LDO Voltage Reulat 1313 875 750 LT1761ES5-2.5#TRMPBFTR-ND |2.5V, 100mA, Low Noise LDO Micropower Regulator: 530.00/500 
Hs TP ee ee 2 : d LT1761ES5-3.34TRMCT-ND |3.3V, 100mA, Low Noise LDO Micropower Regulator. 238 213 1.92 
Erte ERE ND fs OA, POA Noliage Ragulatne ee ams a LT1761ES5-3.34TRMPBFCT-ND|3.3V, 100mA, Low Noise LDO Micropower Regulator 238 213 1.92 
7 ne ge Teg gp i i r LT1761ES5-3.34TRMPBFTR-ND|3.3V, 100mA, Low Noise LDO Micropower Regulator 530.00/500 
pce amg Ac. 7A, LOO Voltage Regulator 0 Cotaate OSG C9 LT1761ES5-54TRMCT-ND|5V, 100mA, Low Noise LDO Micropower Regulator. 238 213 1.92 
fe oe cay 8 Lo Voli Revtators 1063 7 oe os LT1761ES5-5¢TRMTR-ND|SV, 100mA, Low Noise LDO Micropower Regulator 530.00/500 
acca “RAV FA - i ri 7 LT1761ES5-SD#TRMCT-ND |Adj.,100mA, Low Noise, LDO Micropower Regulato! 238 2.13 1.92 
LT1584CT-3.38-ND 3.38V, 7A, LDO Voltage Regulator . 10.63 7.08 6.05 7 : : 
715841T-3.3-ND 3.3V, 7A, LDO Voltage Regulator... 1275 847 638 LT1761ES5-SD#TRMTR-ND Ad..100mA, Low Noise, LDO Micropower Regulato: 530.00/500 
LT1585ACM-1.5-ND 1.5V, 4.6A, LDO Voltage Regulator 813 540 4.65 LT1761ES5-SD#TRMPBFCT-ND |Adj.,100mA, Low Noise, LDO Micropower Regulator* 238) 2513) 1192) 
LT1585ACM-1.5#PBF-ND |1.5V, 4.6A, LDO Voltage Regulator 8.13 5.40 4.65 LT1761ES5-SD#TRMPBFTR-ND Adj.,100mA, Low Noise, LDO Micropower Regulator* 530.00/500 
LT1585ACT-1.5-ND 1.5V, 4.6, LDO Voltage Regulator 7.50 5.00 4.25 LT1762EMS8-ND |Adj., 150mA, Low Noise LDO Micropower Regulato! 238.) dk30) 1et9: 
LT1585ACT-1.5#PBF-ND |1.5V, 4.6A, LDO Voltage Regulator 750 5.00 4.25 LT1762EMS8#PBF-ND |Adj., 150mA, Low Noise LDO Micropower Regulator* 2.38 1.30 1.19 
LT1585CM-ND Adj., 4A, LDO Voltage Regulator. 775 515 4.30 LT1763CS8-ND |Adj., 500mA, Low Noise LDO Micropower Regulator... 413 2.30 2.05 
LT1585CM#PBF-ND Adj., 4A, LDO Voltage Regulato: 15) soso) 14:30) LT1763CS8#PBF-ND Adj., 500mA, Low Noise LDO Micropower Regulator* 413° 2:30 2:05 
LT1585CM-3.3-ND 3.3V, 4A, LDO Voltage Regulator 7.75 5.15 4.30 LT1763CS8-1.8-ND 1.8V, 500mA, Low Noise, LDO Micropower Regulator. 413 2.30 2.05 
LT1585CM-3.3#PBF-ND |3.3V, 4A, LDO Voltage Regulator*. 7.75 5.15 4.30 LT1763CS8-2.5-ND 2.5V, 500mA, Low Noise, LDO Micropower Regulator. 413 2.30 2.05 
LT1585CM-3.6-ND 3.6V, 4A, LDO Voltage Regulator TSS Sens 30) LT1763CS8-2.5#PBF-ND |2.5V, 500mA, Low Noise, LDO Micropower Regulator .. 413 2.30 2.05 
LT1585CT-ND Adj., 4A, LDO Voltage Regulato: 713 4.75 4.00 LT1763CS8-3.3#PBF-ND |3.3V, 500mA, Low Noise, LDO Micropower Regulator . 4132.30 2.05 
LT1585CT#PBF-ND Adj., 4A, LDO Voltage Regulato 713 4.75 4.00 L11763CS8-5-ND 5V, 500mA, Low Noise, LDO Micropower Regulator....... .8-SOIC 413 2.30 2.05 
LT1585CT-3.3-ND 3.3V, 4A, LDO Voltage Regulator 7.13 4.75 4.00 LT1764AEQ-ND Adj., 3A, Fast Transient Response, Low Noise LDO Regulator....5-DD 7.13 5.09 4.19 
LT1585CT-3.3#PBF-ND_|3.3V, 4A, LDO Voltage Regulator*. 7.13 4.75 4.00 LT1764AEQ#PBF-ND —_|Adj., 3A, Fast Transient Response, Low Noise 
LT1585CT-3.38-ND 3.38V, 4A, LDO Voltage Regulator . 7.13 4.75 4.00 LDO Regulator... ii 5-DD 713 5.09 4.19 
LT1585CT-3.6-ND 3.6V, 4A, LDO Voltage Regulator 713 4.75 4.00 LT1764AEQ-1.5-ND 1.5V, 3A, Fast Transient Response, Low Noise LDO Regulator...5-DD 7.13 5.09 4.19 
pe a a a a ie Nene Rouiag ee ce a LT1764AEQ-1.5#PBF-ND|1.5V, 3A, Fast Transient Response, Low Noise 
% Bee. s : F LDO Regulator* - ae 713 5.09 4.19 
LT1587CM-1.5-ND 1.5V, 3A, LDO Voltage Regulator 6.50 4.35 3.70 LT1764AEQ-1.8-ND 1.8V, 3A, Fast Transient Ri Low Noise LDO Regulat 713 5.09 419 
LT1587CM-1.5#PBF-ND |1.5V, 3A, LDO Voltage Regulator*. 6.50 4.35 3.70 T1764AE0-1.8¢PBF-ND 1.8V’ 3A\ Fast Transient Raspanee Low Noise ne ‘ rake 
LT1587CM-3.3-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator 6.50 4.33 3.70 LDO Regulator. a 713 5.09 4.19 
Peal So NGM reaemaniug 3.2V, 3A, LDO Voliaga Reguiator®. Ge eel eal! LT1764AEQ-2.5-ND _|2.5V, 3A, Fast Transient Response, Low Noise LDO Regulato 7413 5.09 4.19 
LUISezCT NDE Adj. 3A, LDO Voltage Regulator... oe) See eis LT1764AEQ-2.5#PBF-ND|2.5V. 3A, Fast Transient Response, Low Noise LDO Reg.* 713 5.09 4.19 
LT1587CT#PBF-ND Adj. 3A, LDO Voltage Regulator 5.88 3.92 3.35 ; 3 
[11587CT-3.3-ND 3.3V. 3A. LDO Voltage Regulator 5883.92 3.35 LT1764AEQ-3.3-ND 3.3V, 3A, Fast Transient Response, Low Noise LDO Regulato 713 5.09 4.19 
71587CT-3.34PBF-ND 33V, 3A. tbo Voltage Regulators 5.88 3.99 3.35 LT1764AEQ-3.3#PBF-ND |3.3V, 3A, Fast Transient Response, Low Noise LDO Reg.* 713 5.09 4.19 
LT1610CMS8#PBF-ND  |1.7MHz, Single Gell DC/DC Converter 413 230 240 LT1764AET#PBF-ND Adj., 3A, Fast Transient Response, Low Noise LDO Reg.*. 7.13 5.09 4.19 
LT1610CS8-ND 1.7MHz, Single Cell DC/DC Converter 3.50 1.95 1.75 LT1764AET-1.5-ND 1.5V, 3A, Fast Transient Response, Low Noise LDO Reg 7413 «5.09 4.19 
LT1610CS8#PBF-ND 1.7MkHz, Single Cell DC/DC Converter 3.50 1.95 1.75 LT1764AET-1.8-ND 1.8V, 3A, Fast Transient Response, Low Noise LDO Reg 713 5.09 4.19 
LT16101S8-ND 1.7MRHz, Single Cell DC/DC Converter 4.25. 2.55 2.25 LT1764AET-3.3-ND 3.3V, 3A, Fast Transient Response, Low Noise LDO Reg 713 5.09 4.19 
L716101S84PBF-ND 1.7MHz, Single Cell DC/DC Converter 4.25 255 2.25 LT1764AET-3.3#PBF-ND |3.3V, 3A, Fast Transient Response, Low Noise LDO Reg.*..10-220-5 7.13 5.09 4.19 
LT1611CS5#TRMCT-ND |1.4MHz, Inverting Switching Regulato 470 420 3.78 LT1764EQ-ND Adj., 3A, Fast Transient Response, Low Noise LDO Regulator....5-DD 7.13 5.09 4.19 
LT1611CS5#TRMTR-ND | 1.4MHz, Inverting Switching Regulato SOT-23-5 1125.00/500 LT1764EQ#PBF-ND |Adj., 3A, Fast Transient Response, Low Noise LDO Regulator*..5-DD 7.13 4.74 3.57 
LT1611CS5#TRMPBFCT-ND |1.4MHz, Inverting Switching Regulato SOT-23-5 4.70 4.20 3.78 LT1764EQ-2.5-ND 2.5V, 3A, Fast Transient Response, Low Noise LDO Regulator...5-DD 7.13 5.09 4.19 
LT1611CSS#TRMPBFTR-ND |1.4MHz, Inverting Switching Regulator* 1125.00/500 LT1764EQ-2.5#PBF-ND |2.5V, 3A, Fast Transient Response, Low Noise LDO Reg.* -5-DD 7.13 5.09 4.19 
LT1613CS5#TRMCT-ND |1.4MHz, Single Cell DC/DC Controller 414 3.70 3.33 LT1765EFE-ND 3A Step Down Switching Regulator. .16-TSSOP 9.65 6.89 5.68 
LT1613CS5#TRMTR-ND | 1.4MHz, Single Cell DC/DC Controller 925.00/500 LT1765EFE#PBF-ND 3A Step Down Switching Regulator* -16-TSSOP 9.65 6.89 5.68 
LT1613CS5#TRMPBFCT-ND | 1.4MHz, Single Cell DC/DC Controller: 414 3.70 3.33 LT1765EFE-1.8-ND 1.8V, 3A Step Down Switching Regulator... 16-TSSOP 9.65 6.89 5.68 
LT1613CS5#TRMPBFTR-ND |1.4MHz, Single Cell DC/DG Controller*.. 925.00/500 LT1765EFE-1.8#PBF-ND |1.8V, 3A Step Down Switching Regulator. .16-TSSOP 9.65 6.89 5.68 
LT1614CMS8-ND 600kHz, Inverting Switching Regulato: 5.50 3.10 2.80 LT1765EFE-2.5-ND 2.5V, 3A Step Down Switching Regulator -16-TSSOP 9.65 6.89 5.68 
LT1614CMS8#PBF-ND | 600kHz, Inverting Switching Regulator* 5.50 310 2.80 LT1765EFE-2.5#PBF-ND |2.5V, 3A Step Down Switching Regulator* .. -16-TSSOP 9.65 6.89 5.68 
nee ‘a St invering vein Reguiata 200 aes 235 LT1765EFE-3.3-ND 3.3V, 3A Step Down Switching Regulator... .16-TSSOP 9.65 6.89 5.68 
A JOkHz, Inverting Switching Regulator* / . : LT1765EFE-3.3#PBF-ND |3.3V, 3A Step Down Switching Regulator*. “16-TSSOP 9.65 6.89 5.68 
FEE ESTE ae ae ues es 4.44 See LT1765EFE-5-ND 5V, 3A Step Down Switching Regulato ‘16-TSSOP 9.65 6.89 5.68 
CTIG15ES5#TRMPBECTAND |Micropower Step Up DG/DG Converter 414 370 3.33 LT1765EFE-5#PBF-ND |5V, 3A Step Down Switching Regulator*. -16-TSSOP 9.65 689 5.68 
LT1765ES8-ND 3A-Step Down Switching Regulator... .8-SOIC 958 553 4.76 
LT1615ES5#TRMPBFTR-ND |Micropower Step Up DC/DC Converter* 925.00/500 itchi 
CT161SES5-14TR-ND | Mi Step Up DC/DC Convert 4625 00/2.500 LT1765ES8#PBF-ND 3A-Step Down Switching Regulator*... .8-SOIC 9.58 5.53 4.76 
TGC PRSS ERECTA Micsee omer Stes Us DO/DC Comerta Agha aR LT1766EGN-ND 1.5A, 200KHz High Volt. Step Down Switching Regulator.....16-SSOP 7.38 4.92 3.72 
scrop pep = ; = LT1766EGN#PBF-ND 1.5A, 200kHz High Volt. Step Down Switching Regulator*...16-SSOP 7.38 4.32 3.72 
LT16151S5#TRMPBFCT-ND |Micropower Step Up DC/DC Converter: 470 4.20 3.78 if sj : naa % 
4 LT1766EGN-5#PBF-ND |1.5A, 200kHz High Volt. Step Down Switching Regulator*...16-SSOP 7.38 4.32 3.72 
LT16151S5#TRMPBFTR-ND |Micropower Step Up DC/DC Converter* 1020.00/500 : Bae 
LT1616ES64TRMCT-ND |1.4MHz, Ste “thi LT17661GN#PBF-ND 1.5A, 200kHz High Volt. Step Down Switching Regulator*...16-SSOP 9.00 5.15 4.44 
4M, Step Down Switching Regulato Oa 2 Oana LT1767EMS8-1.8-ND _|1.8V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step Down Switching R 8-MSOP 6.00 3.45 3.10 
LT1616ES64TRMTR-ND | 1.4IMHz, Step Down Switching Regulato! 1045.00/500 A 20¥ MONO ThoAyi’ co RZ olgp VOWN SWiIGnIng neg, z : : 
LT1616ESG#TRMPBFCT-ND |1.4MHz, Step Down Switching Regulator* 470 4.20 3.78 SS eee Bey son vee pave Step ea Seg ft : SMSO ae ats aie 
" itchi 3-2. | .5V, Mono 1.5A, 1. z Step Down Switching Reg. | . ks ! 
Fe aM see us DUDE Co BO eet gg | LTI767EMS8-3.3-ND — [3.3V! Mono 1.5A, 1.25MIH2 Step Down Switching Reg... @MSOP 6.00 345 310 
LT1618EMS#PBF-ND — |/1.4MHz’ Step Up DC/DC Converter 350 208 186 LT1767EMS8-3.34PBF-ND |3.3V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step Down Switching Reg.*......8-MSOP 6.00 3.45 3.10 
L71619EMS8-ND 300kHz, 2-Cell Current Mode PWM Controle 450 249 2.25 LT1767EMS8-5-ND 5V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step Down Switching Regulator....8-MSOP 6.00 3.45 3.10 
LT1619EMS8#PBF-ND _|300kHz, 2-Cell Current Mode PWM Controller* 4.50 2.49 2.25 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description al 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LT1767EMS8-5#PBF-ND | 5V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step Down Switching Reg.*. 6.00 3.45 3.10 LT1963AEST-2.5-ND 2.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
LT1767EMS8E-ND Mono 1.5A, 1.25MHz Step Down Switching Regulator .. 6.10 4.36 3.59 ...SOT-223 4.50 2.99 2.30 
LT1767EMS8E#PBF-ND | Mono 1.5A, 1.25MHz Step Down Switching Regulator* 8-MSOP 6.10 4.36 3.59 LT1963AEST-2.5#PBF-ND |2.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
LT1767EMS8E-1.8-ND | 1.8V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step Down Switching Reg. 6.10 4.36 3.59 LDO Reg.*.... ...SOT-223 4.50 2.60 2.30 
LT1767EMS8E-1.8#PBF-ND | 1.8V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step Down Switching Reg. 6.10 4.36 3.59 LTI963AEST-3.3-ND —/3.3V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
LT1767EMS8E-2.5-ND | 2.5V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step Down Switching Reg. 610 4.36 3.59 --S0T-223 4.50 2.60 2.30 
LT1767EMS8E-3.3-ND | 3.3V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step Down Switching Reg. 6.10 4.36 3.59 LT1963AEST-3.3#PBF-ND |3.3V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
LT1767EMS8E-3.3#PBF-ND | 3.3V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step Down Switching Reg. 6.10 4.36 3.59 LDO Reg.*.... ...SOT-223 4.50 2.60 2.30 
LT1767EMS8E-5-ND 5V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step Down Switching Reg. 610 436 3.59 LT1963AET-ND. Adj., 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
LT1767EMS8E-5#PBF-ND |5V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step Down Switching Reg.*. 6.10 4.36 3.59 LO Reg..... 70-220-5 5.25 3.57 2.94 
LT1776CN8#PBF-ND | High Eff., Step Down Switching Reg., Wide Input Range* 5.00 3.05 2.65 LT1963AET#PBF-ND —_|Adj., 1.5A, Low Noise, Fas 
LT1776CS8-ND High Eff., Step Down Switching Reg., Wide Input Range... 525 315 2.75 LDO Reg.*.... 10-2205 5.25 3.57 2.94 
LT1776CS8#PBF-ND High Eff., Step Down Switching Reg., Wide LT1963AET-1.5-ND 1.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg..T0-220-5 5.25 3.57 2.94 
Input Range* 5.25 315 275 LT1963AET-1.5#PBF-ND |1.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
LT17761IN8-ND High Eff., Step Down Switching Reg., Wide Input Rang l/olenclooues0 LDO Reg.*..... 10-220-5 5.25 3.57 2.94 
117761S8-ND High Eff., Step Down Switching Reg., Wide Input Range... 6.00 3.99 3.15 LT1963AET-1.8-ND 1.8V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg..T0-220-5 5.25 3.57 2.94 
LT1776IS84PBF-ND —_| High Eff., Step Down Switching Reg.. Wide Input Range* 6.00 3.60 3.15 LT1963AET-1.8#PBF-ND /1.8V, 1.5A, ie Noise, Fast Transient Response 
LT17771S-ND Low Noise Step Down Switching Regulator 625 3.75 3.35 LDO Reg.*..... 70-2205 5.25 3.57 _ 2.94 
L717771S#PBF-ND Low Noise Step Down Switching Regulator*. 625 3.75 3.35 LT1963AET-2.5-ND 2.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg..T0-220-5 5.25 3.57 2.94 
LT1930AES5#TRMCT-ND | 2.2MHz, Step Up DC/DC Converter 470 4.20 3.78 LT1963AET-2.5#PBF-ND [2.1 ae x ae ra Noise, Fast Transient Response 70.2005 Eom 
a 93 eg.* .... . : i { 
pea aed Baie Pe op none porveret eee ian are ae LT1963AET-3.3-ND —_[3.3V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg..10-220-5 5.25 357 2.94 
LT1930AESS#TRMPBFTR-ND | 2.2MHz, Step Up DC/DC Converter “TSOT-23-5 1050.00/500 LT1963AET-3.3#PBF-ND |3. aaa oh. Low Noise, Fast Transient Response 10.2005 Cece 
LT1930ES5#TRMCT-ND | 1.2MHz, Step Up DC/DC Converter . -TSOT-23-5 4.70 4.20 3.78 = eg.* “ee = = 
ae ors “eatin | Tieton (a1 orn fonimegeninae 500 Ga) Gut 2a 
pee eee EELELEND) 1.2MH2, Step Up DG/DC Converter. -TS07-23-5 Ome Ome ie LTI963EST-2.5-ND —_|2.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg...S0T-223 450 2.60 230 
LT1930ES5#TRMPBFTR-ND| 1.2MHz, Step Up DC/DC Converter . TSOT-23-5 1050.00/500 LT1963EST-2.54PBF-ND |2.5V. 1.5A, Low Noise. Fast Transient R 
LT1931AES5#TRMCT-ND | 2.2MHz, Inverting DC/DC Converter .TSOT-23-5 4.98 4.45 4.01 ; Woke soT-203 MAORI O Irn 
LT1931AES5#TRMTR-ND | 2.2MHz, Inverting DC/DC Converter .TSOT-23-5 1125.00/500 sa : d i 
LT1931AES54TRMPBFCT-ND | 2.2MHz, Inverting DC/DC Converter* “TSOT-23-5 4.98 4.45 4.01 LT1964ES5-BYP#TRMPBFCT-ND /200mA, Low Noise {D0 Neg. Micropower Regulator OT-23-5 3.25 2.90 2.61 
LTI931AES5#TRMPBFTR-ND | 2.2MHz, Inverting DC/DC Converter* “TSOT-23-5 7125.00/500 ae ella Bre Been mane Micsopewie Pas aed ee ee a6 ae aes 
LT1931ES5#TRMCT-ND | 1.2MHz, Inverting DC/DC Converter .TSOT-23-5 4.98 4.45 4.01 Maio y Pow. Noise leg. Micropower Reguiator ..... : : : 
j LT1964ES5-5#TRMTR-ND |200mA, 5V Low Noise LDO Neg. Micropower Regulator ..... SOT-23-5 740.00/500 
LT1931ES5#TRMTR-ND | 1.2MHz, Inverting DC/DC Converter . TSOT-23-5 1125.00/500 ; s 
4 - LT1964ES5-5#TRMPBFCT-ND |200mA, 5V Low Noise LDO Neg. Micropower Regulator*...SOT-23-5 3.25 2.90 2.61 
L11931ES5#TRMPBFCT-ND | 1.2MHz, Inverting DC/DC Converter .TSOT-23-5 4.98 445 4.01 : > 
4 ‘1 * 93.1 LT1964ES5-5#TRMPBFTR-ND |200mA, 5V Low Noise LDO Neg. Micropower Regulator* ... SOT-23-5 740.00/500 
L11931ES5#TRMPBFTR-ND| 1.2MHz, Inverting DC/DC Converter . TSOT-23-5 1125.00/500 cai 
5 LT19761FE-ND. HV 1.5A, 200kHz Step Down Switching Regulator -16-TSSOP 9.20 657 5.41 
LT1932ES6#TRMCT-ND | Constant-Current DC/DC LED Drivel 417 3.73 3.36 7 itchi _ 
LT1932ES62TRMTR-ND | C ; LT19761FE#PBF-ND HV 1.5A, 200kHz Step Down Switching Regulator -16-TSSOP 9.20 6.57 5.41 
| ‘onstant-Current DC/DC LED Driver... 950.00/500 4 : ; 
LT1932ES64TRMPBFCT-ND | C LT3010EMS8E-ND 50mA, 3V to 80V LDO Micropower Linear Regulato! Gio 223 lsd 
4 onstant-Current DC/DC LED Driver* 417 3.73 3.36 LT3010EMS8E4PBF-ND |50mA. 3V to 80V LDO Micro F 
; y power Linear Regulator* 313) 2:23) sd 
LT1932ES6#TRMPBFTR-ND | Constant-Current DC/DC LED Driver* 950.00/500 = 7 
LT1934ES6#4TRMCT-ND | Micro itch LT3010HMS8E-5#PBF-ND |S0mA, 3V to 80V LDO Mircropower Linear Reg.* NEW! 410 293 2.41 
power Step Down Switching Regulator. 512 458 412 i 4 
7 raat LT3023EDD-ND DL 100mA, LDO Low Noise Micropower Regulator 3.40 243 2.00 
LT1934ES6#TRMTR-ND | Micropower Step Down Switching Regulator. 1220.00/500 LT3023EDD#PBF-ND DL 100mA, LDO Low Noise Micropower Regulator: 340 243 2.00 
; He : F h ! 
LT1937ES5#TRMPBFCT-ND | White LED Step Up Converter .TSOT-23-5 3.02 2.70 2.43 LT3023EMSE-ND DL 100mA. LDO Low Noise Micropower Regulator 320 229 1.88 
5 : P g 
iba ies om aMucaL AUG] Whita LED Step Up Converter* oleul ee. seven LT3023EMSE#PBF-ND__|DL 100mA, LDO Low Noise Micropower Regulator 3.20 2.29 1.88 
LT1940EFE-ND Dual Mono 1.4A, 1.1MHz Step Down Switching Reg. 6-TSSOP 7.40 5.29 4.35 ; = = 7 7 = = : 
L71944-1EMS-ND D ‘ : LT3150CGN-ND Micropower Precision Triple Supply Monitor 740 5.29 4.35 
F | jual Micropower Step Up DC/DC Converter... 10-MSOP 4.25, 2.37 2.13 ; feist 
- LT3430EFE-ND High Voltage, 3A, 200kHz Step Down Switching Ret 9I90' 7.07 5:82 
LT1944-1EMS#PBF-ND | Dual Micropower Step Up DC/DC Converter* 10-MSOP) =4.25 2.37 2.13 LT3430EFE-1#PBF-ND High Voltage, 3A 100kHz Step Down 
LT1944EMS-ND Dual Micropower Step Up DC/DC Converter. 10-MSOP 4.25 2.37 2.13 Switching Regulator* NEW! 9.90 7.07 5.82 
LT1944EMS#PBF-ND | Dual Micropower Step Up DC/DC Converter ty ey) ae) LT34301FE-1#PBF-ND — High Voltage, 3A 100kHz Step Down : 3 
LT1945EMS-ND Dual Micropower DC/DC Converter . 425 244 2.10 Switching Regulator* NEW! -16-TSSOP 11.38 813 6.69 
EIISS5EM Ste 3EeND | Dual Micropower DC/DG Convertar* : A205) 2A 2:10 [T3431 EFE-ND High Voltage, 3A, Step Down Switching Regulator... 16 TSSOP 9.90 7.07 5.82 
LT1946AEMS8E#PBF-ND | 2.7MHz Boost DC/DC Converter with 1.5A Switch* 3.50 2.08 1.86 L73431EFE#PBF-ND High Voltage, 3A, Step Down Switching Regulator* -16-TSSOP 9.90 7.07 5.82 
LT1946EMS8-ND 1.2MHz Boost DC/DC Converter with 1.5A Switch . 3.50 2.08 1.86 L13437HFE#PBF-ND High Voltage 500mA, 200kHz Step Down 
LT1946EMS8#PBF-ND 1.2MHz Boost DC/DC Converter with 1.5A Switch 3.50 2.08 1.86 Switching Regulator* NEW: -16-TSSOP 6.00 4.29 3.53 
L11947EMS-ND Adj. Output TFT-LCD Triple Switching Regulator... 513 3.08 2.65 LT3439EFE-ND Ultralow Noise 1A Isolated DC/D .16-TSSOP 7.00 5.00 4.12 
LT1947EMS#PBF-ND__|Adj. Output TFT-LCD Triple Switching Regulator* . 5.13 3.08 2.65 LT3439EFE#PBF-ND  |Ultralow Noise 1A Isolated DC/DC Transformer Driver*.....16-TSSOP 7.00 5.00 4.12 
LT1949-1EMS8-ND 1.1MHz, 1A Switch PWM DC/DC Converter 8-MSOP 4.50 2.66 2.30 LT3460ES5#TRMCT-ND |1.3MHz Step Up DC/DC Converter .. 3.70 3.30 2.97 
LT1949EMS8-ND 600kHz, 1A Switch PWM DC/DC Converter. 8-MSOP 4.50 2.66 2.30 LT3460ES5¢TRMPBFCT-ND |1.3MHz Step Up DC/DC Converter*. 3.70 3.30 2.97 
LT1949EMS8#PBF-ND | 600kHz, 1A Switch PWM DC/DC Converter* . 8-MSOP 4.50 2.66 2.30 LT3460ES54TRMPBFTR-ND |1.3MHz Step Up DC/DC Converter*. 965.00/500 
LT19501GN-ND Single Switch PWM Controller 16-SSOP 6.63 4.73 3.90 LT3460ESC64TRMCT-ND |1.3MHz Step Up DC/DC Converter 3.92 3.50 3.15 
LTI950IGN4PBF-ND | Single Switch PWM Controller 16-SSOP_ 6.63 4.73 3.90 [T3460ESCFTAMTR-ND [1.3MHz Step Up DC/DC Converter 7025.00/500 
LT1956EGN#PBF-ND 1.5A, High Voltage Step Down Switching Regulator* 16-SSOP 7.38 4.32 3.72 LT3461AES6#TRMCT-ND |3MHz Step Up DC/DC Converte 3.92 3.50 3.15 
LT1956EGN-5-ND 1.5A, 5V Step Down Switching Regulator ... 16-SSOP 7.38 432 3.72 LT3461AES6#TRMTR-ND |3MHz Step Up DC/DC Converte 1025.00/500 
LT1956EGN-5#PBF-ND | 1.5A, 5V Step Down Switching Regulator* 16-SSOP 7.38 4.32 3.72 LT3461AES6#TRMPBFCT-ND |3MHz Step Up DC/DC Converter 3.92 3.50 3.15 
LT1961EMS8E-ND 1.5A, Step Up Switching Regulator . 3.38 2.01 1.80 LT3461AES6#TRMPBFTR-ND |3MHz Step Up DC/DC Converter* 1025.00/500 
LT1961EMS8E#PBF-ND | 1.5A, Step Up Switching Regulator: 3.38 2.01 1.80 LT3461ES6#TRMCT-ND |1.3MHz Step Up DC/DC Converter 3.92 3.50 3415 
LT1962EMS8-ND Adj., 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulator 3.50 2.00 1.80 LT3461ES6#TRMPBFCT-ND |1.3MHz Step Up DC/DC Converter. 3.92 3.50 3.15 
LT1962EMS8#PBF-ND | Adj., 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulator .. 3.50 2.00 1.80 LT3461ESG#TRMPBFTR-ND |1.3MHz Step Up DC/DC Converter*. 1025.00/500 
LT1962EMS8-2.5-ND 2.5V, 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulator. 3.50 2.00 1.80 LT3464ETS84TRMCT-ND |Micropower Boost Converter. 370) 3:30) 2197. 
LT1962EMS8-2.5#PBF-ND | 2.5V, 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulator 3.50 2.00 1.80 LT3464ETS84TRMTR-ND |Micropower Boost Converter. 965.00/500 
LT1962EMS8-3-ND 3V, 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulator. 3.50 2.00 1.80 LT3464ETSS#TRMIPBFCT-ND |Micropower Boost Converter* . 3.70 330 2.97 
LT1962EMS8-3#PBF-ND | 3V, 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulator* 3.50 2.00 1.80 LT3464ETS84TRMPBFTR-ND /Micropower Boost Converter* . 965.00/500 
LT1962EMS8-3.3-ND 3.3V, 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulator... 3.50 2.00 1.80 LT3467ES64TRMCT-ND |1.1A Step Up DC/DC Converter 414 3.70 3.33 
LT1962EMS8-3.3#PBF-ND | 3.3V, 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulator* 3.50 2.00 1.80 LT3467ES64TRMTR-ND |1.1A Step Up DC/DC Converter 1085.00/500 
LT1962EMS8-5-ND 5V, 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulator. 3.50 2.00 1.80 LT3478IFE4PBF-ND 4.5A Mono LED Driver with True Color 
LT1962EMS8-5#PBF-ND | 5V, 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulator* 3.50 2.00 1.80 PWM Dimming* NEWS.............. 8.65 617 5.08 
LT1963AEQ-ND Adj., 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg. 5.25 3.57 2.94 LT3478IFE-1#PBF-ND  |4.5A Mono LED Driver with True Color 
LT1963AEQ#PBF-ND Adj., 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg. 5.25 3.57 2.94 PWM Dimming* NEW. 8.65 6.17 5.08 
LT1963AEQ-1.5-ND 1.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg 5.25 3.57 2.94 LT3480EDD#PBF-ND —_/38V, 2A, 2.4MHz Step Down Switching Reg.* NEW! 6.90 493 4.06 
LT1963AEQ-1.5#PBF-ND | 1.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg.*......5-DD 5.25 3.57 2.94 LT3480EMSE#PBF-ND /38V, 2A, 2.4MHz Step Down Switching Reg.* NEW! 710 507 418 
LT1963AEQ-1.8-ND 1.8V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg... 5125) 8ibe, 2194 LT3508EFE4PBF-ND Dual Mono 1.4A Step Down Switching Reg.* NEW! 16-TSSOP 7.00 5.00 4.12 
LT1963AEQ-1.8#PBF-ND | 1.8V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg.* 5.25 3.57 2.94 LT3508EUF#PBF-ND [Dual Mono 1.4A Step Down Switching Reg.* NEW! 24-0FN 6.70 4.79 3.94 
LT1963AEQ-2.5-ND 2.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg 5.25 3.57 2.94 LT3508IFE#PBF-ND Dual Mono 1.4A Step Down Switching Reg.* NEWS!.......16-TSSOP 8.40 6.00 4.94 
LT1963AEQ-2.5#PBF-ND | 2.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg.* §.25 3.57 2.94 LT3508IUF#PBF-ND Dual Mono 1.4A Step Down Switching Reg.* NEW! B05) 5745 4073) 
LT1963AEQ-3.3-ND 3.3V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg... §.25 3.57 2.94 LT3591EDDB#TRMPBFCT-ND |White LED Driver with Integrated Schottky* NEW! 3:25 2:90) 2:61 
LT1963AEQ-3.3#PBF-ND | 3.3V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg.*...... 5.25 3.57 2.94 LT3591EDDB#TRMPBFTR-ND |White LED Driver with Integrated Schottky* NEW! 850.00/500 
LT1963AES8#PBF-ND | Adj., 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LT3684EMSE#PBF-ND |36V, 2A, 2.8MHz Step Down Switching Reg.* NEW! 6.15 4.36 3.59 
LDO Reg.*.... 450 260 2.30 LT3684IDD#PBF-ND 36V, 2A, 2.8MHz Step Down Switching Reg.* NEW! 7.08 5.06 4.17 
LT1963AES8-1.5-ND 1.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg 450 2.60 2.30 LT3684IMSE#PBF-ND —_|36V, 2A, 2.8MHz Step Down Switching Reg.* NEW! 7.33 5.20 4.28 
LT1963AES8-1.5#PBF-ND | 1.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg.*...8-SOIC 4.50 2.60 2.30 LT3710EFE-ND High Efficiency Step Down Switching Regulator . 788 563 4.63 
LT1963AES8-1.8-ND 1.8V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg......8-SOIC 4.50 2.60 2.30 LT3710EFE#PBF-ND High Efficiency Step Down Switching Regulator* 7.88 5.63 4.63 
LT1963AES8-1.8#PBF-ND | 1.8V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg.* 450 2.60 2.30 LT37811G-ND Dual Transistor Synchronous Forward Controller 11.00 7.86 6.47 
LT1963AES8-2.5-ND 2.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg 450 2.60 2.30 LTC1142CG-ND Dual Step Down Switching Regulator. 11.25 7.50 6.00 
LT1963AES8-2.5#PBF-ND | 2.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg.~... 8- 450 2.60 2.30 LTC1143LCS-ND Dual Step Down Switching Regulator... 8.25 5.35 4.60 
LT1963AES8-3.3#PBF-ND | 3.3V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LTC1143LCS#PBF-ND [Dual Step Down Switching Regulator* 8.25 535 4.60 
LDO Reg.*... 450 260 2.30 LTC1143LCS-ADJ-ND —_ [Dual Step Down Switching Regulator 8.25 4.95 4.40 
LT1963AEST-1.5-ND 1.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LTC1147CN8-5-ND 5V, High Efficiency Step Down Regulator. 513 2.90 2.65 
SOT-223 4.50 2.60 2.30 LTC1147CS8-3.3-ND 3.3V, High Efficiency Step Down Regulator. §.38 3.10 2.80 
LT1963AEST-1.5#PBF-ND| 1.5V, 1.5A, Low Noise, ast ransient Response LTC1147CS8-3.3#PBF-ND |3.3V, High Efficiency Step Down Regulator* 5.38 3.10 2.80 
LDO Reg.*.... SOT-223 450 2.60 2.30 LTC1147CS8-5#PBF-ND |5V, High Efficiency Step Down Regulator* .. 5.38 3.10 2.80 
LT1963AEST-1.8#PBF-ND| 1.8V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LTC1147LCS8-ND High Efficiency Step Down Regulator... 6.00 3.40 3.15 
LDO Reg.*... - $0T-223 4.50 2.60 2.30 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LTC1147LCS8#PBF-ND High Efficiency Step Down Regulator* .. 6.00 340 3.15 LTC1698EGN-ND Secondary Synchronous Rectifier Controller... AM25 16:27, 15163 
LTC1148CN-ND High Efficiency Sync. Step Down Regulato: 14-Dip 7.88 5.25 4.50 LTC1698EGN#PBF-ND |Secondary Synchronous Rectifier Controller* 11.25 6.27 5.63 
LTC1148CN#PBF-ND High Efficiency Sync. Step Down Regulator* i 7.88 5.25 4.50 LTC1698ES-ND Secondary Synchronous Rectifier Controle: 11.38 633 5.69 
LTC1148CS-ND High Efficiency Sync. Step Down Regulato: 813 540 4.60 LTC1700EMS-ND Synchronous Step Up DC/DC Controlle: SSO Ne slO7 2i75 
LTC1148CS#PBF-ND High Efficiency Sync. Step Down Regulator* 813 540 4.60 LTC1701BES5#TRMCT-ND |1MHz Step Down DC/DC Converter... 442 3.95 3.56 
LTC1148CS-3.3-ND 3.3V, High Efficiency Sync. Step Down Regulator... 813 540 4.60 LTC1701BES5#TRMTR-ND |1MHz Step Down DC/DC Convertei 1130.00/500 
LTC1148CS-S#PBF-ND SV, High Efficiency Sync. Step Down Regulator* 813 5.40 4.60 LTC1701BES5#TRMPBFCT-ND |1MHz Step Down DC/DC Converter* 442 395 3.56 
LTC1148HVCS-ND High Efficiency Sync. Step Down Regulator... 8.50 5.65 4.80 LTC1701BES5#TRMPBFTR-ND |1MHz Step Down DC/DC Converter* 1130.00/500 
LTC1148HVCS#PBF-ND |High Efficiency Sync. Step Down Regulator* 850 5.65 4.80 LTC1702CGN-ND Dual, 550kHz, Sync. Switch Regulator Controller. 9.88 5.45 4.95 
LTC1148HVCS-5-ND__[5V, High Efficiency Sync. Step Down Regulator. 8.50 5.65 4.80 LTC1702CGN#PBF-ND _[Dual, 550kHz, Sync. Switch Regulator Controller* . 24-SSOP_ 9.88 5.45 4.95 
LTC1148LCS-3.3-ND 3.3V, High Efficiency Sync. Step Down Regulator... 8.75 585 4.90 LTC1704EGN-ND Dual, 550kHz, Sync. Switch Regulator Controller 
LTC1148LCS-3.3#PBF-ND |3.3V, High Efficiency Sync. Step Down Regulator* 14-SOIC 8.75 5.85 4.90 Plus Linear Regulator Controller..... 8.25 5.89 4.85 
LTC1149CN-ND High Efficiency Sync. Step Down Regulator... 16-Dip 963 640 5.50 LTC1704EGN#PBF-ND  |Dual, 550kHz, Sync. Switch Regulator Controller 
LTC1149CN#PBF-ND High Efficiency Sync. Step Down Regulator* 16-Dip 963 640 5.50 Plus Linear Regulator Controller* 8.25 5.89 4.85 
LTC1149CN-5-ND 5V, High Efficiency Sync. Step Down Regulator. 16-Dip 9.63 6.40 5.50 LTC1735CF-ND High Efficiency Sync. Step Down Switching Regulator........20-TSSOP 7.00 3.91 3.50 
ae i in ena ae ae pow octet “ene 1008 a a LTC1735CF#PBF-ND |High Efficiency Sync. Step Down Switching Regulator*.....20-TSSOP 7.00 3.91 3.50 
HTESSGSND. ub etaary Src Si Dor etc noliice-"1e90 | ag Eo fan] | |HEMAEERNAI (MDtarcecy Sc Sp Dour Suchg Remaer—-sesaoe | Gal aa a 
eco ae eat ogmmg| High Efficiency Sync. Step Down Switching Regulator®...... 16-SOIC iS OO mage Omg ao LIC1735CGN-1-ND High Efficiency Sync. Step Down Switching Regulator.......16-SSOP 6.88 3.80 3.44 
ETCIS9GS=3.2:ND | |3.3V, High Effic. Sync. Step Down Switching Regulator... 16-SOIG | “91007 16100" 4190 LTC1735CGN-1#PBF-ND [High Efficiency Sync. Step Down Switching Regulator*......16-SSOP 6.88 3.80 _3.44 
LCA ON SEe taba AdL. Step Down and inverting DC/DC Converters . Dip CAO OmES OO] | moimscs:ND High Efficiency Sync. Step Down Switching Regulator......... 1-S0I0 6.63 3.65 3.31 
Peet ie ENE eg © Step Down and Inverting DC/OC Converter. Dip CaO mead LTC1735CS#PBF-ND High Efficiency Sync. Step Down Switching Regulator*....... 16-SOIC 6.63 3.65 3.31 
Pile este Adj., Step Down and Inverting DC/DC Converter §-SOIC ACC Oma .c0 LTC17351GN-ND High Efficiency Sync. Step Down Switching Regulator........16-SSOP 9.00 5.05 4.50 
LTC1174CS8#PBF-ND _ [Adj., Step Down and Inverting DC/DC Converters . 8-SOIC 6.88 4.60 3.80 LTC1735IGN#PBF-ND [High Efficiency Sync. Step Down Switching Regulator*......16-SSOP 9.00 5.05 4.50 
LTC1174CS8-3.3-ND__[3.3V, Step Down and Inverting DC/DC Converte 8-SOIC 6.88 4.60 _ 3.80 LTC1735IS4PBF-ND __|High Efficiency Sync. Step Down Switching Regulator*......16-SOIC 863 4.90 4.35 
L1C1174CS8-3.3#PBF-ND |3.3V, Step Down and Inverting DC/DC Converter* 8-SOIC 6.88 460 3.80 TTCT772BESGFTRMCT-ND IConstant Frequenc Current Mode = = = = 
LTC1174CS8-5#PBF-ND |5V, Step Down and Inverting DC/DC Converter* 8-SOIC 6.88 4.60 3.80 q Ys 
: 7 ; Step Down DC/DC Controller SOT-23-6 4.56 4.08 3.67 
LTC1174HVCN8-ND |Adj., Step Down and Inverting DC/DC Converter 8-Dip 7.50 5.00 4.10 LTC1772BES6#TRMPBFCT-NO \Constant Frequency, Current Mode 
LTC1174HVCS8-ND |Adj., Step Down and Inverting DC/DC Converter 8-SOIC 7.88 5.25 4.25 Step Down DC/DC Controller* SOT-23-6 4.56 4.08 3.67 
| i i] * z a B 
LTC1174HVCS8#PBF-ND |Adj., Step Down and Inverting DC/DC Converter* . 7.88 5.25 4.25 LTC1772BES6#TRMPBFTR-ND |Constant Frequency, Current Mode 
LTC1174HVCS8-3.3#PBF-ND |3.3V, Step Down and Inverting DC/DC Converter* VA yee Wa) Step Down DC/DC Controller SOT-23-6 995.00/500 
LTC1174HVCS8-5#PBF-ND |5V, Step Down and Inverting DC/DC Converter* 7.88 5.25 4.25 = 
LTC1263CS8-ND 12V, 60mA Flash Memory DC/DC Converter... 7.00 3.90 3.50 LTC1772ES6#TRMCT-ND Cote None cee. sor.23-6 Meee 
LTC1263CS8#PBF-ND |12V, 60mA Flash Memory DC/DC Converter* 7.00 3.90 3.50 : oye 4 4 H 
LTC1265CS#PBF-ND —_|Adj., 1.2 High Effic., Step Down DC/DC Converter* 688 460 3.95 LTC1772ES6#TRMTR-ND Ponsa Frequency, Current M sabes don 07508 
LTC1430ACGN#PBF-ND |Step Down Switching Regulator Controller 76-SSOP 7.75 4.61 3.98 LGBT REE el one nth 7 nes -00/ 
LTC1430ACS-ND Step Down Switching Regulator Controller 16-SOIC 7.13 4.16 3.59 Seo oI bone mah oe 50T.23-6 Me RCMeeCRme eT 
LTC1430ACS8-ND Step Down Switching Regulator Controller 8-SOIC 6.25 3.62 3.12 ep Pown joninoler i J : 
LTC14301S-ND Step Down Switching Regulator Controller 16-SOIC 8.88 6.79 5.59 LTC1772ES6#TRMPBFTR-ND |Constant Frequency, Current Mode 
LTC1430IS#PBF-ND —_|Step Down Switching Regulator Controller 16-SOIC 888 6.79 559 iFcieeeC MAD oy owl bene oe Sear an 985.0050 a 
LTC1433CGN-ND Current Mode Step Down DC/DC Converter T6-SSOP 7.38 455 3.95 i tele l hl ele ! : ; 
LTC1435ACS-ND Low Noise Syne. Step Down Switching Regulator . 16-SOIC 838 515 480 LTC1778EGN#PBF-ND  /Sync. Step Down Switching Regulator Controller* . 5.75 3.07 2.88 
LTC1435ACS#PBF-ND Low Noise Sync. Step Down Switching Regulator: 16-SOIC 838 515 4.80 LTC1778EGN-1-ND Sync. Step Down Switching Regulator Controller... 575 3.07 2.88 
LTC1435AS-ND Low Noise Sync. Step Down Switching Regulator . 16-SOIC 1050 6.45 6.00 LTC1778EGN-1#PBF-ND Sync. Step Down Switching Regulator Controller*. 5.75 3.07 2.88 
LTC1435AIS#PBF-ND {Low Noise Sync. Step Down Switching Regulator 16-SOIC 1050 6.45 6.00 TE See TAMING pena ann pow Be Convert sacle verone 
L1C1435CG-ND Low Noise Sync. Step Down Switching Regulator . 46-SSOP 9.00 598 515 a mA step Down onverter. u 
LTC1435CG#PBF-ND —_|Low Noise Sync. Step Down Switching Regulator 16-SSOP 9.00 5.55 5.15 LTC1779ES6#TRMPBFCT-ND )250mA Step Down DC/DC Converter. 445 3.98 3.58 
LTC1435CS-ND Low Noise Sync. Step Down Switching Regulator . 16-SOIC 8.38 4.91 4.23 LTC1779ES6#TRMPBFTR-ND [250mA Step Down DC/DC Converter*. 1025.00/500 
LTC14351S-ND Low Noise Sync. Step Down Switching Regulator . 16-SOIC 10.50 6.45 6.00 LTC1844ES5-1.54TRMCT-ND |150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator. 288 2.58 2.32 
LTC1436ACGN-PLL-ND_|Low Noise Sync. Step Down Switching Regulator .. 24-SSOP 10.00 6.64 5.70 LTC1844ES5-1.5#TRMPBFCT-ND |150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator* . 2.88 258 2.32 
LTC1436ACGN-PLL#PBF-ND |Low Noise Sync. Step Down Switching Regulator* 24-SSOP 10.00 6.15 5.70 LTC1B44ES5-1.5#TRMPBFTR-ND |150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator* . 750.00/500 
LTC1436AIGN-PLL#PBF-ND |Low Noise Sync. Step Down Switching Regulator 24-SSOP 12.50 7.70 6.65 LTC1844ES5-1.8#TRMCT-ND |150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator 2.88 2.58 2.32 
LTC1438CG-ADJ-ND ——_|Dual, Sync. Step Down Switching Regulator.. 28-SSOP 14.00 9.30 7.50 LTC1844ES5-1.8#TRMTR-ND |150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator. 750.00/500 
LTC1438CG-ADJ#PBF-ND |Dual, Sync. Step Down Switching Regulator* 28-SSOP 14.00 860 7.50 LTC1844ES5-1.8#TRMPBFCT-ND |150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator* . 2.88 258 2.32 
LTC1439CG-ND Dual, Sync. Step Down Switching Regulator... 36-SSOP 15.38 10.21 8.75 LTC1844ES5-1.8#TRMPBFTR-ND |150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator . 750.00/500 
LTC1474CMS8-ND Adj. High Efficiency, Step Down DC/DC Converter . 750 460 4.00 LTC1844ES5-2.5#TRMCT-ND |150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator. 2.88 2.58 2.32 
LTC1474CMS8#PBF-ND AG) High Efficiency, Step Down DC/DC Converter 7.50 460 4.00 LTC1844ES5-2.5¢TRMTR-ND |150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator. 750.00/500 
LTC1474CMS8-3.3-ND  |3.3V, High Efficiency, Step Down DC/DC Convertei 7.50 4.60 4.00 LTC1844ES5-2.5#TRMPBFCT-ND |150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator* . 288 2.58 2.32 
LTC1474CMS8-3.3#PBF-ND |3.3V, High Efficiency, Step Down DC/DC Converter 7.50 4.60 4.00 LTC1844ES5-2.5#TRMPBFTR-ND |150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator* . 750.00/500 
LTC1474CMS8-5#PBF-ND /5V, High Efficiency, Step Down DC/DC Converter* 7.50 4.60 4.00 LTC1844ES5-2.8#TRMCT-ND |150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator. 2.88 2.58 2.32 
LTC1474CS8#PBF-ND Adj. High Efficiency, Step Down DC/DC Converter 6.88 3.95 3.65 LTC1844ES5-2.8#TRMTR-ND |150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator. 750.00/500 
LTC1474CS8-3.3-ND 3.3V, High Efficiency, Step Down DC/DC Converter... 6.88 3.95 3.65 LTC1844ES5-3.34TRMCT-ND |150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator. 2.88 258 2.32 
LTC1474CS8-3.3#PBF-ND |3.3V, High Efficiency, Step Down DC/DC Converter* 6.88 3.95 3.65 LTC1844ES5-3.3#TRMTR-ND |150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator. 750.00/500 
LTC1474CS8-5#PBF-ND /5V, High Efficiency, Step Down DC/DC Converter* 688 3.95 3.65 LICTB44ES5-3.34TRMPBFCT-ND |150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator . 288 258 2.32 
LTC14741S8-ND Adj. High Efficiency, Step Down DC/DG Converter . 8.25 5.10 4.40 LTC1844ES5-3.34TRMPBFIR-ND |150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator* . 750.00/500 
LTC14741S8-3.3-ND 3.3V, High Efficiency, Step Down DC/DC Converte 8.25 5.10 4.40 LTC1844ES5-BYP#TRMCT-ND |150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator. 2.88 2.58 2.32 
L1C14741S8-3.3#PBF-ND /3.3V, High Efficiency, Step Down DC/DC Converter* 8.25 5.10 4.40 LTC1844ES5-BYPATRMPBFCT-ND 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator* . 2.88 2.58 2.32 
ETC IA 741885 ND. oy, Ha Etfciency, step Down ne Converter BS an Ado LTC1844ES5-BYP#TRMPBFTR-ND |150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator . 750.00/500 
re » High Efficiency, Step Down onverte! : ; H TTC1844ES5-SDATRMCT-ND [150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator 288 258 2.32 
LTC1475CS8-5#PBF-ND |SV, High Efficiency, Step Down DC/DC Converter 713 4.40 3.80 LTC1844ES5-SDATRMTR-ND |150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator 750.00/500 
LTC14751S8-ND Adj. High Efficiency, Step Down DC/DC Converter . 8.50 5.65 4.85 LTC1844ES5-SDATRMPBFCT-ND |150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator* . 2.88 2.58 2.32 
TES Ba Sb Doh Sane ace sittin eatiata ae a ae LTC1844ES5-SDATRMPBFTR-ND |150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator* . 750.00/500 
LTG1504CS8#PBF-ND Adj. Step Down Synchronous Switching Regulator: 513 280 255 eae aan eure ode oes Fact SEPIG Control Ge) Sik ii 
4 aa , Flyback, SEPIC Controller* 5.38 3.14 2.70 
BIL SS0ES Ean Adj. Synchronous Switching Regulator Controller GE) Os) 95) LTC1872BES6#TRMCT-ND [Constant Freq., Current Mode Step Up DC/DC Controller 442 395 3.56 
LG SOE SZ get NO ims Adj. Synchronous Switching Regulator Controller Ges UES aie LTC1872BES6¢TRMTR-ND [Constant Freq., Current Mode Step Up DC/DC Controller  1025.00/500 
LTC1530CS8-3.3-ND 3.3V Synchronous Switching Regulator Controller 6:25, 415) 73515) LTC1872BESG#TRMPBFCT-ND |Constant Freq : Current Mode Step Up 
LTC1574CS-ND Adjustable CMOS Step Down, DC/DC Converter .... 8.50 565 4.85 DC/DC Controller* 442 3.95 3.56 
oc et LOW Vie Shon DUOE Bete oa 365 ae LTC1872BES6#TRMPBFTR-ND |Constant Freq., Current Mode Step Up DC/DC Controller* 1025.00/500 
LTC1622CMS8#PBF-ND |Low Vollage, Step Down DC/DC Controller 4382.35 2.19 Taped ae Ha conta Eres current Mote olen ie Band poutiatel eatane Ae ae 38 
LTC1622CS8-ND Low Voltage, Step Down DC/DC Controller 3.88 210 1.94 ee ZO Stan Ted, AUNTer Ode etep: OOO Oe See Lie : : ; 
LTC1872ES6#TRMPBFTR-ND |Constant Freq., Current Mode Step Up DC/DC Controller* .. SOT-23-6 1025.00/500 
eee eet lao Low Voliage, Step Dawn DC/DC Controller SEB Bs) LTC1872ES6TR-NO _|Constant Freq., Current Mode Step Up DC/DC Controller... SOT-23-6 5125.00/2,500 
LTC1624CS8-ND High Efficiency N-Channel Switching Regulator Controller. fd) 430) 3:75 a. PBL DONO ss a 
LTC1624CS8#PBF-ND _ |High Efficiency N-Channel Switching Regulator Controller . 713 4.30 3.75 LTC1874EGN#PBF-ND Paaconent ee Current Mode Step Down ae-ssop Meee 
L1C16241S8-ND High Efficiency N-Channel Switching Regulator Controller. 8.88 5.50 4.80 pele : 8B H ; 
LTC1624IS84PBF-ND —_|High Efficiency N-Channel Switching Regulator Controller. 8.88 5.50 4.80 LTC1875EGN-ND 1.5A Monolithic Sync. 16-SSOP 7.00 4.14 3.57 
LTC1625CS-ND No Rsense Sync. Step Down Switching Regulator. 9.13 5.45 4.85 LTC187SEGN#PBF-ND /1.5A Monolithic Sync. Step Down Regulator* 16-SSOP 7.00 4.14 3.57 
L101625CS#PBF-ND No Rsense Sync. Step Down Switching Regulator* . 913 545 485 LTC1877EMS8-ND High Efficiency Monolithic Sync. Step Down Regulato! 8-MSOP 6.13 3.43 3.06 
LTC16251GN-ND No Rsense Sync. Step Down Switching Regulator. 16-SSOP 11.75 7.02 6.28 LTC1877EMS8#PBF-ND |High Efficiency Monolithic Sync. Step Down Regulator* 8-MSOP 6.13 3.43 3.06 
LTCT625IGN4PBF-ND [No Rsense Sync. Step Down Switching Regulator* . 16-SSOP 11.75 7.02 6.28 LTC1878EMS8-ND High Efficiency Monolithic Sync. Step Down Regulator.........8-MSOP 5.50 3.05 2.80 
LTC16251S-ND No Rsense Sync. Step Down Switching Regulator. 16-SOIC 11.00 6.75 5.85 LTC1878EMS8#PBF-ND |High Efficiency Monolithic Sync. Step Down Regulator* 5.50 3.05 2.80 
LTC1625IS#PBF-ND ——_|No Rsense Sync. Step Down Switching Regulator* . 16-SOIC 11.00 6.75 5.85 LTC1879EGN-ND 1.2A Synchronous Step Down Regulator . 7.20 4.26 3.67 
LTC1627CS8-ND Mono Synchronous Step Down Switching Regulator 438 291 219 LTC1879EGN#PBF-ND__|1.2A Synchronous Step Down Regulator 7.20 4.26 3.67 
LTC1627CS8#PBF-ND _|Mono Synchronous Step Down Switching Regulator* . 438 2.35 2.19 LTC3400BES64TRMCT-ND |600mA, 1.2MHz Micropower Sync. Boost Converter 56 4.08 3.67 
L1C16271S8-ND Mono Synchronous Step Down Switching Regulator 650 3.55 3.25 LTC3400BES64TRMTR-ND |600mA, 1.2MHz Micropower Sync. Boost Converte! 1195.00/500 
LTC1627IS8#PBF-ND — |Mono Synchronous Step Down Switching Regulator* . 6.50 3.55 3.25 LTC3400BES6#TRMPBFCT-ND |600mA, 1.2MHz Micropower Sync. Boost Converter* 4.56 4.08 3.67 
LTC1628CG-ND Mono Step Down Switching Regulator... 913 520 4.75 LTC3400BES6#TRMPBFTR-ND |600mA, 1.2MHz Micropower Sync. Boost Converter* 1195.00/500 
LTC1628CG#PBF-ND — |Mono Step Down Switching Regulator* 9.13 5.20 4.75 LTC3400ES6#TRMCT-ND |600mA, 1.2MHz Micropower Sync. Boost Converter .. 456 4.08 3.67 
LTC1628CG-SYNC#PBF-ND_ {Mono Synchronous Step Down Switching Regulator* .. 9.50 5.45 4.90 LTC3400ES64TRMTR-ND |600mA, 1.2MHz Micropower Sync. Boost Converter .. 1045.00/500 
LTC1628CUH#PBF-ND Mono Synchronous Step Down Switching Regulator .. 32-QFN 9.38 6.70 5.51 LTC3400ES6#TRMPBFCT-ND |600mA, 1.2MHz Micropower Sync. Boost Converter* 456 4.08 3.67 
LTC16291G-ND Poly-Phase High Eff. Sync. Step Down Switching Re: 28-SSOP 14.25 8.15 7.30 LTC3400ES6#TRMPBFTR-ND |600mA, 1.2MHz Micropower Sync. Boost Converter* 1045.00/500 
LTC16291G#PBF-ND Poly-Phase High Eff. Sync. Step Down Switching Reg* 28-SSOP 14.25 8.15 7.30 LTC3401EMS-ND 1A, 3MHz, Sync. Boost Step Up DC/DC Converter ... §.50 3.10 2.75 
LTC1649CS-ND 3.3V, Step Down Switching Regulator Controller... -16-SOIC 8.38 445 4.20 LTC3401EMS#PBF-ND |1A, 3MHz, Sync. Boost Step Up DC/DC Converter* ae Shit ard) 
LTC1649CS#PBF-ND _|3.3V, Step Down Switching Regulator Controller* 16-SOIC 8.38 4.45 4.20 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key ig Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description __ Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LTC3404EMS8#PBF-ND ]1.4IMHz, Monolithic Sync. Step Down Regulator . -8-MSOP 5.75 3.19 2.88 LTC3778EF#PBF-ND Wide Operating Range, Sync. Step Down Controller* .......20-TSSOP 7.13 3.96 3.56 
LTC3405AES6#TRMCT-ND | 1.5MHz, 300mA, Sync. Step Down Regulator SOT-23-6 3.84 343 3.09 LTC3780EG#PBF-ND —_|High Efficiency, Sync. 4-Switch Buck Boost Controller®.......24-SSOP 9.50 6.64 5.47 
LTC3405AES6#TRMTR-ND | 1.5MHz, 300mA, Sync. Step Down Regulator SOT-23-6 1005.00/500 LTC3780EUH#PBF-ND |High Efficiency, Sync. 4-Switch Buck Boost Controller. 2-OFN 9.50 6.64 5.47 
LTC3405AES6#TRMPBFCT-ND |1.5MHz, 300mA, Sync. Step Down Regulator* . SOT-23-6 384 3.43 3.09 LTC3780IG#PBF-ND —_ High Efficiency, Sync. 4-Switch Buck Boost Controller*. 11.00 7.64 6.29 
LTC3405AES6#TRMPBFTR-ND | 1.5IMIHz, 300mA, Sync. Step Down Regulator* . SOT-23-6 1005.00/500 LTC3780|UH#PBF-ND _ {High Efficiency, Sync. 4-Switch Buck Boost Controller. 11.00 7.64 6.29 
LTC3405AES6-1.5¢TRMCT-ND ]1.5V, 1.5MHz, 300mA, Sync. Step Down Regulatoi SOT-23-6 3.84 3.43 3.09 [7C3803ES6-5#TRMCT-ND | Constant Freq. Current Mode Flyback DC/DC Control 63 235 212 
LTC3405AES6-1.5#TRMTR-ND |1.5V, 1.5MHz, 300mA, Sync. Step Down Regulato! SOT-23-6 1005.00/500 LTC3803ES6-5#TRMTR-ND| Constant Freq. Current Mode Flyback DC/DC Controll 685.00/500 
LTC3405AES6-1.5¢TRMPBFCT-ND | 1.5V, 1.5MHz, 300mA, Sync. Step Down Regulator* SOT-23-6 3.84 3.43 3.09 LTC3809EDD#PBF-ND No Rsense™, Low EMI, Sync. DC/DC Controller*.... 5.00 3.57 2.94 
LTC3405AES6-1.5¢TRMPBFTR-ND | 1.5V, 1.5MHz, 300mA, Sync. Step Down Regulator* SOT-23-6 1005.00/500 LTC3809EDD-1#PBF-ND |No Rsense™, Low Input Voltage, Sync. DC/DC Controller* 5.00 3.57 2.94 
LTC3405AES6-1.8#TRMCT-ND | 1.8V, 1.5MHz, 300mA, Sync. Step Down Regulator... SOT-23-6 3.84 3.43 3.09 LTC3809EMSE#PBF-ND |No Rsense™, Low EMI, Sync. DC/DC Controller*... 5.00 3.57 2.94 
LTC3405AES6-1.8#TRMPBFCT-ND | 1.8V, 1.5MHz, 300mA, Sync. Step Down Regulator* 3.84 3.43 3.09 LTC3809EMSE-1#PBF-ND |No Rsense™, Low Input Volt., Sync. DC/DC Controller*.. 5.00 3.57 2.94 
LTC3405AES6-1.8#TRMPBFTR-ND | 1.8V, 1.5MHz, 300mA, Sync. Step Down Regulator* 1005.00/500 LTC3830-1ES8-ND HP Sync. Step Down DC/DC Controller 6.25 3.61 3.11 
LTC3405ES6#TRMCT-ND | 1.5MHz, 300mA, High Eff. Sync. Step Down Regulator. 3.84 343 3.09 LTC3830-1ES8#PBF-ND |HP Sync. Step Down DC/DC Controller 6.25 3.61 3.11 
LTC3405ES6#TRMTR-ND |1.5MHz, 300mA, High Eff. Sync. Step Down Regulator. 870.00/500 LTC3830EGN-ND HP Sync. Step Down DC/DC Controller 7.75 450 3.88 
LTC3405ES6#TRMPBFCT-ND | 1.5MHz, 300mA, High Eff. Sync. Step Down Regulator: 3.84 3.43 3.09 LTC3830ES-ND HP Sync. Step Down DC/DC Controller 7.138 4.14 3.57 
LTC3405ES6#TRMPBFTR-ND | 1.5MHz, 300mA, High Eff. Sync. Step Down Regulator 870.00/500 LTC3830ES#PBF-ND HP Sync. Step Down DC/DC Controller 7.13 4.14 3.57 
LTC3406BES5#TRMCT-ND |1.5MHz, 600mA, Sync. Step Down Regulator -TSOT-23-5 4.59 410 3.69 LTC3830ES8-ND HP Sync. Step Down DC/DC Controller 6.25 3.61 3.11 
LTC3406BES5#TRMTR-ND | 1.5MHz, 600mA, Sync. Step Down Regulator . TSOT-23-5 1200.00/500 LTC3831EGN-ND HP Sync. Switching Regulator Controller .. 6.00 3.43 2.96 
LTC3406BES5#TRMPBFCT-ND | 1.5MHz, 600mA, Sync. Step Down Regulator* . .TSOT-23-5 4.59 410 3.69 LTC3832-1ES8-ND HP Step Down Sync. DC/DC Controller 5.88 4.20 3.46 
LTC3406BES5#TRMPBFTR-ND | 1.5MHz, 600mA, Sync. Step Down Regulator . . TSOT-23-5 1200.00/500 LTC3832-1ES8#PBF-ND |HP Step Down Sync. DC/DC Controller 5.88 4.20 3.46 
LTC3406BES5-1.54TRMCT-ND | 1.5MHz, 600mA, Sync. Step Down Regulator .TSOT-23-5 4.59 4.10 3.69 LTC3832EGN-ND HP Step Down Sync. DC/DC Controller 6.25 446 3.68 
LTC3406BES5-1.54TRMTR-ND| 1.5MHz, 600mA, Sync. Step Down Regulator . TSOT-23-5 1200.00/500 LTC3832EGN#PBF-ND —|HP Step Down Sync. DC/DC Controller 6.25 446 3.68 
LTC3406BES5-1.54TRMPBFCT-ND |1.5MHz, 600mA, Sync. Step Down Regulator* . -TSOT-23-5 4.59 4.10 3.69 LTM4600EV#PBF-ND — |10A High Efficiency DC/DC uModule* . 31.25 22.32 18.38 
LTC3406BES5-1.5#TRMPBFTR-ND | 1.5MHz, 600mA, Sync. Step Down Regulator* . . TSOT-23-5 1200.00/500 LTM4G00HVEV#PBF-ND |10A, 28Vin High Efficiency DC/DC Mo 104-LGA 38.25 27.32 22.50 
LTC3406BES5-1.84TRMCT-ND| 1.5MHz, 600mA, Sync. Step Down Regulator -TSOT-23-5 4.59 410 3.69 LTM46OOHVIVEPBF-ND_|10A, 28ViN High Efficiency DC/DC Module. 104-LGA 42.08 30.05 24.75 
LTC3406BES5-1.87TRMTR-ND|1.5MHz, 600mA, Sync. Step Down Regulator -TSOT-23-5 1200.00/500 LTM4600IV#PBF-ND —/10A High Efficiency DC/DC yModule* . 104-LGA 34.43 24.59 20.25 
LTC3406BES5-1.8/TRMPBFCT-ND |1.5MHz, 600mA, Sync. Step Down Regulator* . .TSOT-23-5 459 410 3.69 LTM4601EV#PBF-ND — |12A DC/DC Module with PLL* NEW! 118-LGA 35.13 25.05 20.63 
LTC3406BES5-1.8¢TRMPBFTR-ND | 1.5MHz, 60OmA, Sync. Step Down Regulator* . .TSOT-23-5 1200.00/500 LTM4601EV-1#PBF-ND |12A DC/DC Module with PLL® NEW: 118-LGA 33.90 24.21 19.94 
LTC3406ES5#TRMCT-ND |Adj., 1.5MHz, 600mA, Sync. Step Down Regulator .TSOT-23-5 4.59 4.10 3.69 LTM4601HVEV#PBF-ND |12A DC/DC Module with at NEW: 118-LGA 42.78 30.56 25.19 
LTC340GES5#TRMTR-ND | Adj, 1.5MHz, 600mA, Sync. Step Down Regulator _TSOT-23-5 1200.00/500 ai a pa wos a a NEW! ot we ae a 
LTC3406ES5¢TRMPBFCT-ND [Adj., 1.5MHz, 600mA, Sync. Step Down Regulator*........TSOT-23-5 4.59 410 3.69 i uModule wit! NEW! Fl . 95 22. 
LTC3406ES5#TRMPBFTR-ND Adj ‘5M, s00mA, syne step Down Regulators .TSOT-23-5 1200.00/500 LTM4601IV-1#PBF-ND 12 DC/DC Module with PLL* NEW! 118-LGA 37.30 26.64 21.94 
LTC3406ES5-1.54TRMCT-ND |1.5V, 1.5MHz, 600mA, Sync. Step Down Regulator -TSOT-23-5 4.59 4.10 3.69 LTM4602EV#PBF-ND —_ |6A High Efficiency DC/DC yModule* NEW! 104-LGA 25.40 18.14 14.94 
. y : ‘ * 93. LTM4602HVEV#PBF-ND |6A, 28ViNn High Efficiency DC/DC pModule* 104-LGA 30.98 22.13 18.23 
LTC3406ES5-1.5#TRMPBFCT-ND | 1.5V, 1.5MHz, 600mA, Sync. Step Down Regulator -TSOT-23-5 4.59 410 3.69 # ap ¥ 
LTC3406ES5-1.5#TRMPEFTR-ND|1.5V, 1.5MHz, 600mA, Sync. Step Down Regulator* ...... TS0T-23-5 1200.00/500 Fe ooe eae naag | OA, 28Vin High Efficiency DC/DC uModule® NEW Sully easly aos 
3 : 5 LTM4602IV#PBF-ND 6A High Efficiency DC/DC uModule* NEWE...... 27.95 19.96 16.44 
LTC3406ES5-1.84TRMCT-ND |1.8V, 1.5MHz, 600mA, Sync. Step Down Regulator... .TSOT-23-5 4.59 4.10 3.69 = 
LTC3406ES5-1.84TRMTR-ND |1.8V, 1.5MHz, 600mA, Sync. Step Down Regulato . TSOT-23-5 1200.00/500 Supervisors 
LTC3406ES5-1.8#TRMPBFCT-ND | 1.8V, 1.5MHz, 600mA, Sync. Step Down Regulator* .TSOT-23-5 4.59 410 3.69 LTC690CN8-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WOT... 6.25 417 3.50 
LTC3406ES5-1.8#TRMPBFTR-ND | 1.8V, 1.5MHz, 600mA, Sync. Step Down Regulator* . TSOT-23-5 1200.00/500 LTC690CN8#PBF-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WOT* 6.25 4.17 3.50 
LTC3411EDD-ND 1.25A, 4MHz, Sync. Step Down DC/DC Converter. 6.40 3.78 3.26 ee. <5 iy Supe iaot eee ele an ae S83 158 am 
LTC3411EDD#PBF-ND | 1.25A, 4MHz, Sync. Step Down DC/DC Converter* 6.40 3.78 3.26 - upervisor Reset Circuit an 5 58 3.75 
L1C3412EFE-ND 2.5A, 4MHz, Mono Sync. Step Down Regulator. 790 5.64 4.65 LTC691CN-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WOT... 6.88 4.58 3.80 
LTC3414EFE-ND 4A, 4MHz, Mono. Sync. Step Down Regulato: 9.00 6.07 5.00 LTC691CN#PBF-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WOT* 6.88 4.58 3.80 
LTC3423EMS-ND 1A, Low Output Voltage, 3MHz Micropower LTC691CSW-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT.. 7.50 5.00 4.15 
Synchronous Boost DC/DC Converter. 5.50 3.08 2.75 et el Hie Paeaeeas eet ee ong lls oa 30 ote 
LTC3424EMS-ND 2A, Low Output Voltage, 3MHz Micropower : UparviSGr eset cull aly : ; : 
Synchronous Boost DC/DC Converter 713 414 3.57 LTC692CN8#PBF-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WD 6:25) 4517) 73'50) 
LTC3440EMS-ND Micropower Sync. Buck-Boost DC/DC Converte 5.83 3.24 2.91 LTC692CS8-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WOT .. 6.88 4.58 3.75 
LTC3440EMS#PBF-ND  |Micropower Sync. Buck-Boost DC/DC Converter*. 5.83 3.24 2.91 ee ive Specs: Reset eau an yor eas a He 
LTC3447EDD-ND High Effici Mono Sync. C it Mode Buck Ri 390 2.79 2.29 2 ‘ Y é 
nn oenicy Sono wyne, Sure Srode Sack neotaly LTC694CN8-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WD 625 417 350 
LTC3448EDD-ND 1.5MHz/2.25MHz, 600mA Sync. Step Down Regulator. -DFN 8410 2.93 2.41 ; ee 
LTC3458EDE-ND 1.4A, 1.5MHz Sync. Step Up DC/DC Converte {2-DFN 6.60 393 3.52 ETGESACNS#PBREND! (MPU Supervisor Reset Circuit and WOT 20ST 3.00 
LT03458LEDE-ND 1. 7A, 1.5MHz Sync. Step Up DC/DC Converte 12-DFN 6.60 3.93 3.52 LTC694CS8#PBF-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WOT* 6.88 4.58 3.75 
: 7 o P ‘ i LTC694CS8-3.3-ND 3.3V MPU Supervisor Reset Circuit and WOT. 750 5.00 4.20 
LTC3525ESC6-3.3#TRMPBFCT-ND | 400mA Micropower Sync. Step Up DC/DC Co SC70-6 414 3.70 3.33 nae 
x | + a LTC694CS8-3.3#PBF-ND |3.3V MPU Supervisor Reset Circuit and WDT* 7.50 5.00 4.20 
LTC3525ESC6-3.3#TRMPBFTR-ND | 400mA Micropower Sync. Step Up DC/DC Converter®. SC70-6 1085.00/500 5 feaeh 
LTC695CN#PBF-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WOT* 6.88 4.58 3.80 
LTC3525ESC6-5#TRMPBFCT-ND | 400mA Micropower Sync. Step Up DC/DC Converter* . 414 3.70 3.33 7 i eH 
5 LTC695CSW-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT.. 7.50 5.00 4.15 
LTC3525ESC6-5#TRMPBFTR-ND | 400mA Micropower Sync. Step Up DC/DC Converter* . 1085.00/500 7 ——— ra 
LTC3533EDE#PBF-ND 2A Wide Input Voltage Sync. Buck Boost LTC695CSW#PBF-ND —_|MPU Supervisor Reset Circuit and WDT 7.50 5.00 4.15 
af 7 LTC695CSW-3.3-ND 3.3V MPU Supervisor Reset Circuit and WDT. 8.13 5.42 4.55 
Dope onenels NEWE 1 Ea LTC695CSW-3.34PBF-ND [3.3V MPU Supervisor Reset Circuit and WOT* 813 542 4.55 
LTC3700EMS-ND Constant Freq. Step Down DC/DC Controller w/LDO Ret 463 3.30 2.72 * ‘i up feat " ‘ 
LTC699CN8-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WOT... 463 3.08 2.47 
LTC3701EGN-ND 2-Phase, Low In. Volt. Dual Step Down DC/DC Controller.....16-SSOP 7.00 4.02 3.47 LTC699CN8#PBF-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WOT* 463 3.08 2.47 
LTC3701EGN#PBF-ND /2-Phase, Low In. Volt. Dual Step Down DC/DC Controller*..16-SSOP 7.00 4.02 3.47 5 = TST 5 : 7 
7 re LTC699CS8-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WOT... §.00 3.33 2.67 
LTC3704EMS-ND Wide Input Range, Positive to Neg., DC/DC Controller... 375 249 2.21 i faa i 
> itt LTC699CS8#PBF-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WOT §.00 3.33 2.67 
LTC3704EMS#PBF-ND | Wide Input Range, Positive to Neg., DC/DC Controller* 3.75 2.68 2.21 LTC1232CS8#PBF-ND — |Microprocessor Supervisory Circuit with WOT* 363 240 1.95 
LTC3713EG-ND Low Input Voltage, High Power, Sync. DC/DC Controlle 838 4.85 4.18 prone ot pel ealy : : ‘ : 
oe : LTC1235CN-ND MPU Supervisor Circuit with Battery Backup and 6.88 4.60 3.80 
LTC3713EG#PBF-ND Low Input Voltage, High Power, Sync. DC/DC Controller* ...24-SSOP 838 4.85 4.18 LTC1235CN#PBF-ND MPU Supervisor Circuit with Battery Backup and WOT 6.88 4.60 3.80 
LTC3717EGN-ND Mice ppetating Hanae: Syneronols Step Down Syst an ant LTC1235CSW#PBF-ND MPU Supervisor Circuit with Battery Backup and WDT* 750 5.00 4.15 
LaReR AGRON READ) Wide Operate farce GvReHtere Sie aa : ; E LTC1326CMS8-ND Micropower Precision Triple Supply Monitor....... 463 2.85 2.45 
2 aay LTC1326CMS8-2.5-ND |2.5V, Micropower Precision Triple Supply Monitor. 463 285 2.45 
Controller for DDR Memory Termination*... 613 3.49 3.01 LTC1326CMS8-2.5#PBF-ND|2.5V, Micropower Precision Triple Supply Monitor 463 2.85 2.45 
LTC3717EUH-1-ND ide Operating Rane Synelonols tap Down uae aie aa LTC1326CS8-ND Micropower Precision Triple Supply Monito 438 2.70 2.35 
vontrolter tor emory Termination : : E LTC1326CS8#PBF-ND — |Micropower Precision Triple Supply Monitor* 438 2.70 2.35 
LTC3717EUH-1#PBF-ND /Wide Operating Range, Synchronous Step Down LTC1326CS8-2.5-ND — |2.5V, Micropower Precision Triple Supply Monitor. 4.38 2.70 2.35 
Controller for DDR Memory Termination* 663 4.73 3.90 LTC1326CS8-2.5#PBF-ND |2.5V, Micropower Precision Triple Supply Monitor 4.38 2.70 2.35 
LTC3718EG-ND Low Input Voltage, DC/DC Controller 688 4.91 4.04 LTC1536CMS8-ND Triple Supply Monitor for PCI Applications . 5.88 3.91 3.35 
LTC3722EGN-1-ND Sync. Dual Mode Phase Modulated Full Bridge Controller.....24-SSOP 11.00 7.86 6.47 LTC1536CS8-ND Triple Supply Monitor for PC! Applications . 5.00 3.35 2.85 
LTC3722EGN-2-ND Sync. Dual Mode Phase Modulated Full Bridge Controller. 24-SSOP 11.00 7.86 6.47 LTC1536CS84PBF-ND — |Triple Supply Monitor for PCI Applications* 5.00. 3.35 2.85 
ear EG NCE ia See oe enidency eae sup pow Switching Reg....28-SSOP 10.25 6.93 5.71 LTC1728ES5-3.34TRMPBFCT-ND |3.3V Precision Triple Supply Monitor* .... 3.44 3.08 2.77 
Hl “Phase, High Efficiency sync. step Down LTC1728ES5-3.3#TRMPBFTR-ND |3.3V Precision Triple Supply Monitor* 775.00/500 
Switching Reg.* 10.25 6.93 5.71 LTC2900-1CDD-ND Programmable Quad Supply Monitor 413 255 2.20 
LTC3727EUH-1-ND 2-Phase, High Efficiency Sync. Step Down Switching Reg 10.88 7.21 5.94 LTC2900-1 CDD#PBF-ND |Programmable Quad Supply Monitor’ 413. 2155 2:20 
LTC3727EUH-1#PBF-ND | |2-Phase, High Efficiency Sync. Step Down LTC2900-1CMS-ND Programmable Quad Supply Monito’ 3.63 2.30 2.00 
irereacenn Bee erie Si Pee TTT ieee oe oe LTC2900-1 CMS#PBF-ND |Programmable Quad Supply Monitor* 3.63 2.30 2.00 
7’ | ual, 550kHz, jase Sync. Step own witching Reg. .. f25) 10. Re LTC2900-2CDD-ND Programmable Quad Supply Monitor 413 2.55 2.20 
LTC3728EG#PBF-ND Dia pa 2- ai Sync. Step Down 100 a 10 LTC2900-2CMS-ND Programmable Quad Supply Monito! 3.63 2.30 2.00 
witching Regulator* ... Pome 5. LTC2900-2CMS#PBF-ND |Programmable Quad Supply Monitor 3.63 2.30 2.00 
LTC3728EUH-ND Dual, 550kHz, 2-Phase Sync. Step Down Switching Reg 10.50 7.50 618 LTC2900-2IDD#PBF-ND |Programmable Quad Supply Monitor* 475 2:90 2.55 
LTC3728EUH#PBF-ND | Dual, 550kHz, 2-Phase Sync. Step Down LTC2902-1CGN-ND Programmable Quad Supply Monito 463 3.30 2.72 
Switching Regulator* ... ot 10.50 7.50 618 LTC2902-1CGN#PBF-ND |Programmable Quad Supply Monito: 463 3.30 2.72 
LTC3729EG-ND 550kHz, PolyPhase, High Efficiency, Synchronous LTC2902-2CGN-ND Programmable Quad Supply Monitor 463 3.30 2.72 
Step Down Switching Regulator ... 11.88 6.86 5.92 LTC2902-2CGN#PBF-ND |Programmable Quad Supply Monitor’ 463 3.30 2.72 
LTC3729EG#PBF-ND 550kHz, PolyPhase, High Efficiency, Synchronous LTC2903CS6-A1#TRMPBFCT-ND |Adjustable Precision Quad Supply Monitor* 4.00 358 3.22 
Step Down Switching Regulator*.... 11.88 6.86 5.92 LTC2903CS6-A1#TRMPBFTR-ND |Adjustable Precision Quad Supply Monitor* 1050.00/500 
LTC3729EUH-ND 550kHz, PolyPhase, High Efficiency, ‘Synchronous LTC2903CS6-B1#TRMCT-ND |Positive Precision Quad Supply Monitor 4.00 3.58 3.22 
Step Down Switching Regulator ... WAAR ENS 70a kg} LTC2903CS6-B1#TRMTR-ND |Positive Precision Quad Supply Monito! 1050.00/500 
LTC3729EUH#PBF-ND |550kHz, PolyPhase, High Efficiency, Synchronous LTC2903CS6-B1#TRMPBFCT-ND | Positive Precision Quad Supply Monitor 4.00 3.58 3.22 
Step Down Switching Regulator*.... 12.13 8.66 7.13 L1C2903CS6-B1#TRMPBFTR-ND |Positive Precision Quad Supply Monitor* 1050.00/500 
LTC3732CG-ND 3-Phase, 5-Bit VID, 600kHz, Synchronous Buck LT€2903CS6-C1#TRMCT-ND Negative Precision Quad Supply Monitor. 4.28 3.83 3.45 
Switching Regulator Controller 8.75 518 4.63 LT02903CS6-C1#TRMTR-ND Negative Precision Quad Supply Monitor. 1120.00/500 
L103732CG4PBF-ND 3-Phase, 5-Bit VID, 600kHz, Synchronous Buck LTC2907ITS8#TRMPBFCT-ND Adjustable Precision Dual Supply Monitor SiG) 3!23) 21911 
Switching Regulator Controller* 8.75 518 4.63 LTC2907ITS8#TRMPBFTR-ND |Adjustable Precision Dual Supply Monitor* 940.00/500 
LTC3778EF-ND Wide Operating Range, Sync. Step Down Controller. 713 3.96 3.56 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description if 25 100 
LTC2908IDDB-B81#TRMPBFCT-ND |Precision Six Input Supply Monitor* . 6.55 5.85 5.27 LTC660CN8-ND 100mA, CMOS Switched Capacitor Converter. 5.00 3.33 2.85 
LTC2908IDDB-B1#TRMPBFTR-ND |Precision Six Input Supply Monitor* .. 1660.00/500 Teese ND ‘0 om eNOS Seiad Papa Cowell 350 a6 ae 
-| mA, witched Capacitor Converter : t ! 
Power Controllers LTC1044CN8-ND CMOS Switched-Capacitor Voltage Converter. 343 2.05 1.75 
LT1248CN-ND Powel Factor Correction Controller. 688 4.58 3.65 LTC1044CN8#PBF-ND _|CMOS Switched-Capacitor Voltage Converter* 313 2.05 1.75 
a ona Hee ae raat ao : oe aes a8 [1¢1044CS8-ND CMOS Switched-Capacitor Voltage Converter. 4132.75 2.35 
LT1248CS#PBE-ND P : Z ; : : LTC1044CS8#PBF-ND |CMOS Switched-Capacitor Voltage Converter* 413° 2:75 2'35 
ower Factor Correction Controller* . 7.38 4.92 3.90 fy , 5 ‘i 
LT12481$4PBF-ND Power Factor Correction Controller, Ind. Tem 863 575 465 LTC1046CN8-ND 50mA, CMOS Switched-Capacitor Voltage Converte 400 2.70 2.25 
: os p. 2 s LTC1046CN8#PBF-ND |50mA, CMOS Switched-Capacitor Voltage Converter* 400 2.70 2.25 
LT1249CN8-ND Power Factor Gorraction Controller... 6.25 417 3.30 LTC1046CS8-ND 50mA, CMOS Switched-Capacitor Voltage Converte 5.25 3.50 3.00 
EYI2420NS#RBE-ND) | Power Factor Corraction Controllar® . 6.25 4.17 3.30 LTC1046CS8#PBF-ND _ [50mA, CMOS Switched-Capacitor Voltage Converter* 5.25 3.50 3.00 
EYi2490S8ah BEND) )| Power Factor Corraction Controllar® . 6.75 4.50 3.55 LTC10461$8-ND 50mA, CMOS Switched-Capacitor Voltage Converte 650 433 3.70 
LT1249IN8#PBF-ND | Power Factor Correction Controller* . 713 4.75 3.75 LTC10461S8#PBF-ND —_|50mA, CMOS Switched-Capacitor Voltage Converter* 650 4.33 3.70 
LT12491S8-ND Power Factor Correction Controller, Ind. Tem| 775 5.15 3.88 LTC1144CN8-ND Switched-Capacitor Voltage Converter with Shutdown 450 3.00 2.50 
i Sie Haba racial mates Conti Ind. Temp.* ae ue a LTC1144CN8#PBF-ND |Switched-Capacitor Voltage Converter with Shutdown* .. 450 3.00 2.50 
é ower Factor al OTT ONL : : : LTC1144C0S8-ND Switched-Capacitor Voltage Converter with Shutdown 463 3.10 2.55 
LT15081SW-ND Power Factor and PWM Controller, Ind. Temp. 875 5.85 5.00 LTC1144CS8#PBF-ND Switched-Capacitor Voltage Converter with Shutdown*. 463 310 2.55 
LT3420EMS-ND Photoflash Capacitor Charger with Automatic Refres 5.00 3.57 2.94 LTC11441S8-ND Switched-Capacitor Voltage Converter with Shutdown 538 3.55 2.95 
eee eaete ee ae stu with Automatic Refresh* an oe = LTC1144IS8#PBF-ND — |Switched-Capacitor Voltage Converter with Shutdown*. 538 3.55 2.95 
5: A otoflash Capacitance Charge 5: 5 LTC1261CS-ND Adj., Switched-Capacitor Voltage Inverter... 4.50 3.00 2.60 
LT3468ESS#TRMTR-ND |Photoflash Capacitance Charge! 1200.00/500 LTC1261CS#PBF-ND _|Adj., Switched-Capacitor Voltage Inverter* 450 3.00 2.60 
LT3468ESS#TRMPBFCT-ND | Photoflash Capacitance Charger* 459 4.10 3.69 LTC1261CS8-4-ND Nv. Switched-Capacitor Voltage Inverter 3.75 210 1.90 
LT3468ES5#TRMPBFTR-ND /Photoflash Capacitance Charger* 1200.00/500 LTC1261CS8-4#PBF-ND |4V, Switched-Capacitor Voltage Inverter 3.75 2.10 1.90 
LT3484EDC8-OFTRMPBFCT-ND |Photoflash Capacitor Charger* 5.04 4.50 _ 4.05 LTC1261LCMS8-ND —_|Adj., Switched-Capacitor Voltage Inverter 4.00 2.25 2.00 
LT3484EDCB-O#TRMPBFTR-ND | Photoflash Capacitor Charger* 1320.00/500 LTC1261LCMS8#PBF-ND | Adj., Switched-Capacitor Voltage Inverter* 400 2.25 2.00 
LT3484EDCB-1#TRMPBFCT-ND | Photoflash Capacitor Charger* 5.04 4.50 4.05 LTC1261LCS8-ND Adj., Switched-Capacitor Voltage Inverter... 3.63 2.00 1.80 
LT3484EDCB-1#TRMPBFTR-ND | Photoflash Capacitor Charger* 1320.00/500 LTC1261LCS8#PBF-ND |Adj., Switched-Capacitor Voltage Inverter* 3.63 2.00 1.80 
LT3484EDCB-2#TRMPBFCT-ND | Photoflash Capacitor Charger* 5.04 450 4.05 LTC1262CN8-ND 12V, 30mA, Flash Memory DC/DC Converte 450 3.00 2.45 
L13484EDCB-2¢TRMPBFTR-ND | Photoflash Capacitor Charger* 1320.00/500 LTC1262CN8#PBF-ND |12V, 30mA, Flash Memory DC/DC Converter* 450 3.00 2.45 
LTC1473CGN-ND Dual PowerPath™ Switch Driver 7.13 440 3.80 LTC1262CS8#PBF-ND |12V, 30mA, Flash Memory DC/DC Converter*. 463 2.55 2.30 
LTC1473CGN#PBF-ND | Dual PowerPath™ Switch Driver 713 4.40 3.80 LTC1262IS8-ND 12V, 30mA, Flash Memory DC/DC Converte Ge Gal 2h 
LTC1473LCGN-ND Dual PowerPath™ Switch Driver 713 4.40 3.80 LTC1262IS8#PBF-ND — |12V, 30mA, Flash Memory DC/DC Converter Byommo0meaeo 
LTC1473LCGN#PBF-ND |Dual PowerPath™ Switch Driver 713 4.40 3.80 LTC1502CMS8-3.3-ND | Single Cell to 3.3V Reg. Charge Pump DC/DC Converter. 413 2.30 2.05 
L1C1479CG-ND PowerPath™ Controller for Dual Battery Systems. 15.00 8.00 7.75 LTC1502CS8-3.3-ND —_| Single Cell to 3.3V Reg. Charge Pump DC/DC Converter. 375 2.10 1.90 
LTC1479CG#PBF-ND PowerPath™ Controller for Dual Battery Systems* .. 15.00 8.00 7.75 LTC1503CS8-1.8-ND 1.8V Inductorless Step Down DC/DC Converter 3.63 2.00 1.80 
LTC14791G-ND PowerPath™ Controller for Dual Battery Systems. 17.25 11.46 8.60 LTC1503CS8-1.8#PBF-ND |1.8V Inductorless Step Down DC/DC Converter* 3.63 2.00 1.80 
LTC14791G#PBF-ND PowerPath™ Controller for Dual Battery Systems* . 17.25 9.20 8.60 LTC1503CS8-2-ND 2V Inductorless Step Down DC/DC Converter... 3.63 2.00 1.80 
LTC1696ES6#TRMCT-ND | Overvoltage Protection Controlle! 4.00 3.58 3.22 LTC1514CS8-3.3-ND 3.3V, Step Up/Down Switch-Capacitor DC/DC Converter 6.50 4.35 3.70 
LTC1696ES6#TRMTR-ND | Overvoltage Protection Controlle! 915.00/500 LTC1514CS8-5-ND 5V, Step Up/Down Switch-Capacitor DC/DC Convertel 6.50 4.35 3.70 
LTC1921CMS8-ND Dual -48V Supply and Fuse Monitor... 5.00 3.40 2.90 LTC1514CS8-5#PBF-ND |5V, Step Up/Down Switch-Capacitor DC/DC Converter* .. 6.50 4.35 3.70 
LTC1921CMS8#PBF-ND | Dual -48V Supply and Fuse Monitor* 5.00 3.40 2.90 LTC15141S8-3.3-ND 3.3V, Step Up/Down Switch-Capacitor DC/DC Converter 788 5.25 4.50 
LTC1921CS8-ND Dual -48V Supply and Fuse Monitor. S25) a:f0) 73.18. LTC15151S8-ND Step Up/Down Switch-Capacitor DC/DC Converter . 7.88 5.25 4.50 
LTC19211S8-ND Dual -48V Supply and Fuse Monitor. 6.63 4.35 3.80 LTC15151S8#PBF-ND — |Step Up/Down Switch-Capacitor DC/DC Converter* 7.88 5.25 4.50 
LTC19211S8#PBF-ND {Dual -48V Supply and Fuse Monitor* 6.63 4.35 3.80 LTC15151S8-3.3/5-ND —_/3.3V/5V, Step Up/Down Switch-Capacitor DC/DC Converte 7.88 5.25 4.50 
LTC1966CMS8-ND Precision Micropower RMS/DC Converter .. 5.88 3.90 3.60 LTC15151S8-3/5-ND 3V/5V, Step Up/Down Switch-Capacitor DC/DC Converter. 7.88 5.25 4.50 
LTC1966CMS8#PBF-ND |Precision Micropower RMS/DC Converter* 5.88 3.90 3.60 LTC1516CS8-ND Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter. G25 rao isso 
LTC2920-1CS5#TRMCT-ND| Power Supply Margining Controller .... 3.02 270 2.43 LTC1516CS8#PBF-ND |Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter* 6125) 74515" 33!55) 
L102920-1CS5#TRMPBFCT-ND | Power Supply Margining Controller* .. 3.02 270 2.43 LTC1517CS5-3.3#TRMCT-ND |Regulated 3.3V Charge Pump DC/DC Converte: 442 3.95 3.56 
LTC2920-1CS5#TRMPBFTR-ND | Power Supply Margining Controller* .. 725.00/500 LTC1517CS5-3.3#TRMTR-ND |Regulated 3.3V Charge Pump DC/DC Converte: 1130.00/500 
LTC2920-2CMS8#PBF-ND| Dual, Power Supply Margining Controller 3.50 2.05 1.90 LTC1517CS5-5#TRMCT-ND | Regulated SV Charge Pump DC/DC Converter. 442 3.95 3.56 
LTC2925IGN#PBF-ND —_|Multiple Power Supply Tracking Controller 8.50 6.07 5.00 LTC1517CS5-5#TRMPBFCT-ND |Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter* 4.42 3.95 3.56 
L1C2927CDDB#TRMPBFCT-ND| Single Power Supply Tracking Controller* 3.72 3.33 3.00 LTC1517CS5-5#TRMPBFTR-ND |Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter* 1130.00/500 
LTC2927CDDB#TRMPBFTR-ND| Single Power Supply Tracking Controller* 970.00/500 LTC1517ES5-3.3#TRMCT-ND |Regulated 3.3V Charge Pump DC/DC Converter... 470 4.20 3.78 
LTC2927CTS8#TRMPBFCT-ND | Single Power Supply Tracking Controller* Oi2menS eG mro00) LTC1517ES5-3.3#TRMTR-ND |Regulated 3.3V Charge Pump DC/DC Converter. 1100.00/500 
[T02927IDDB#TRMPBFCT-ND | Single Power Supply Tracking Controller* 440 3.93 3.54 LTC1517ES5-3.3#TRMPBFCT-ND | Regulated 3.3V Charge Pump DC/DC Converter* 4.70 4.20 3.78 
L1¢2927IDDB4TRMPBFTR-ND | Single Power Supply Tracking Controller* 4150.00/500 LTC1517ES5-3.3#TRMPBFTR-ND | Regulated 3.3V Charge Pump DC/DC Converter* 1100.00/500 
LT02927ITS84TRMPBFCT-ND | Single Power Supply Tracking Controller* -TSOT-23-8 4.40 3.93 3.54 LTC1517ES5-5#TRMCT-ND | Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter. 470 4.20 3.78 
L1C2927ITS8#TRMPBFTR-ND | Single Power Supply Tracking Controller* _TSOT-23-8 1150.00/500 LTC1517ES5-5#TRMTR-ND| Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter. 1100.00/500 
LTC3731CG-ND 3-Phase, 600kHz, Sync. Buck Switching Reg. Controller ......36-SSOP 8.63 6.16 5.07 LTC1517ES5-5#TRMPBFCT-ND |Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter 470 4.20 3.78 
L1C3731CUH-ND 3-Phase, 600KHz, Sync. Buck Switching Reg. Controlle 9.43 652 5.37 LIS U/ESeaie  MEERIESN| Regulated SV Charge Pump DC/DG Converter ional 
LTC3731CUH#PBF-ND |3-Phase, 600kHz, Sync. Buck Switching Reg. Controller* 913 652 5.37 LTC1522CMS8-ND Regulated SV Charge Pump DC/DC Converter. 3.75 2.50 2.15 
LTC4257CS8-ND IEEE 802.3af PD Power Over Ethernet Interface Controller GP8 EP Gi LTC1522CMS8#PBF-ND |Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter 3.75 250 2.15 
LTC4257CS8#PBF-ND | IEEE 802.3af PD Power Over Ethernet Interface Controller*. 3.25 232 1.91 LTC1550CGN-ND Switched Capacitor-Regulated Voltage Inverte 5.25 3.25 2.80 
LTC42671GN-1#PBF-ND |IEEE 802.3af PD Power Over Ethernet Interface* NEW! 5.00 3.33 2.86 LTC1550LCGN-ND Switched Capacitor-Regulated Voltage Inverte 4.00 2.25 2.00 
LTC4412ES6#TRMICT-ND |Low Loss PowerPath™ Controller. “TSOT-23-6 3.16 283 2.55 LTGISSOLCMSE:ND! | Switched Capacitor-Regulated Voltage Inverte OO e200 
LTC4412ES6#TRMTR-ND |Low Loss PowerPath™ Controle . TSOT-23-6 820.00/500 LTC1550LCS8-ND Switched Capacitor-Regulated Voltage Inverter .. 3.63 2.00 1.80 
LTC4412ES6#TRMPBFCT-ND| Low Loss PowerPath™ Controller .TSOT-23-6 3.16 2.83 2.55 LTC1551LCMS8-ND —_ Switched Capacitor-Regulated Voltage Inverter 4.00 2.25 2.00 
LTC4412ES64TRMPBFTR-ND| Low Loss PowerPath™ Controller* .. . TSOT-23-6 820.00/500 LTC1682CS8-ND Adj. Doubler Charge Pump with Low Noise Linear Re, 3.50 2.00 1.80 
LTC42571S8#PBF-ND __|Power Over Ethernet Interface Controller*. ..8-SOIC 3.75 2.68 2.21 LTC1682CS8-5-ND 5V, Doubler Charge Pump with Low Noise Linear Reg... 3.50 2.00 1.80 
1C4257IDD-1#PBF-ND | Power Over Ethernet Interface Controller* 413.295 2.43 LTC1682CS8-5#PBF-ND SV, Doubler Charge Pump with Low Noise Linear Reg* . 3.50 2.00 1.80 
LTC4263CDE#PBF-ND Single IEEE 803.2af Compliant PSE Controller’ 5.90 4.21 3.47 LTC1751EMS8-ND Micropower Regulated Charge Pump DC/DC Converte 4.63 2.67 2.30 
LTC4263IDE#PBF-ND | Single IEEE 803.2af Compliant PSE Controller* 7.08 5.05 4.16 LTC1751EMS8#PBF-ND |Micropower Regulated Charge Pump DC/DC Converter 463 2.67 2.30 
LTC4263CS#PBF-ND Single IEEE 803.2af Compliant PSE Controller* 5.90 4.21 3.47 LTC1751EMS8-3.3-ND __|Micropower Regulated Charge Pump DC/DC Converte 463 2.67 2.30 
L7C42631S#PBF-ND Single IEEE 803.2af Compliant PSE Controller* 7.08 5.05 4.16 LTC1751EMS8-3.3#PBF-ND |Micropower Regulated Charge Pump DC/DC Converter* 463 2.67 2.30 
LTC4267IGN#PBF-ND [Power Over Ethernet IEEE 802.3af PD Interface 5.00 3.33 2.86 LTC1751EMS8-5-ND__|Micropower Regulated Charge Pump DC/DC Converter... 4.63 2.67 2.30 
Charge Pum LTC1751EMS8-5#PBF-ND |Micropower Regulated Charge Pump DC/DC Converter* 463 2.67 2.30 
g iP LTC1911EMS8-1.5-ND |1.5V Low Noise Step Down DC/DC Converter. 480 3.19 2.39 
LT1026CN8-ND Switched Capacitor Voltage Converter ... 3.75 2.50 2.10 LTC1911EMS8-1.8-ND |1.8V Low Noise Step Down DC/DC Converter. 480 2.77 2.39 
LT1026CN8#PBF-ND —_| Switched Capacitor Voltage Converter* .. 3.75 2.50 2.10 LTC1911EMS8-1.8#PBF-ND |1.8V Low Noise Step Down DC/DC Converter* 480 2.77 2.39 
LT1026CS8#PBF-ND | Switched Capacitor Voltage Converter. 4.25 2.83 2.30 LTC1983ES6-34TRMPBFCT-ND |3V, 100mA Regulated Charge Pump Inverter* 4.26 3.80 3.42 
7 renee ee ca Vanes Gonvariet ; a3 ase aa [TC1983ES6-3#TRMPBFTR-ND |3V, 100mA Regulated Charge Pump Inverter* 945.00/500 
al 2 2 ! LTC1983ES6-5#TRMCT-ND |5V, 100mA, Regulated Charge Pump Inverter. 4.26 3.80 3.42 
LT1054CN8#PBF-ND Switched Capacitor Voltage Converter with Regulator* 488 3.25 2.80 LTC1983ES6-5#TRMTR-ND |5V, 100mA, Renilated hatte Pump Inverter. 945.00/500 
LT1054CSW-ND Switched Capacitor Voltage Converter with Regulato 6.00 4.00 3.25 LTC1983ES6-5#TRMPBFCT-ND |5V, 100mA, Regulated Charge Pump Inverter* 426 3.80 3.42 
LT1054CSW#PBF-ND | Switched Capacitor Voltage Converter with Regulator* 6.00 4.00 3.25 LTC1983ES6-5#TRMPBFTR-ND |5V, 100mA, Regulated Charge Pump Inverter* 945.00/500 
LT1054CS8-ND Switched Capacitor Voltage Converter with Regulator 6.00 3.40 3.00 LTC3201EMS-ND 100mA Ultralow Noise Charge Pump LED Supply 3.75 2.25 1.94 
LT1054CS8#PBF-ND Switched Capacitor Voltage Converter with Regulator 6.00 3.40 3.00 LTC3202EDD-ND Low Noise, High Efficiency Charge Pump for White LED: 410 293 2.41 
LT10541N8-ND Switched Capacitor Voltage Conv. with Reg., Ind. Temp. 7138 4.75 3.95 LTC3202EDD#PBF-ND Low Noise, High Efficiency Charge Pump for White LEDs* 410 2.93 2.41 
LT1054IN8#PBF-ND Switched Capacitor Voltage Conv. with Reg., Ind. Temp.* 7.13 4.75 3.95 LTC3202EMS-ND Low Noise, High Efficiency Charge Pump for White LED: 3.75 2.25 1.94 
LT10541SW#PBF-ND Switched Capacitor Voltage Conv. with Reg., Ind. Temp.* 8.63 5.75 4.85 LTC3204BEDC-3.3#TRMPBFCT-ND |3.3V, Low Noise Regulated Charge Pump* 3.70 3.30 2.97 
LT10541S8-ND Switched Capacitor Voltage Conv. with Reg., Ind. Temp. 863 5.75 4.65 [TC3204BEDC-3.3#TRMPBFTR-ND |3.3V, Low Noise Regulated Charge Pump* 880.00/500 
LT10541S8#PBF-ND Switched Capacitor Voltage Conv. with Reg., Ind. Temp.* 8.63 5.75 4.65 L103204BEDC-5#TRMPBFCT-ND |5V, Low Noise Regulated Charge Pump* 3.70 3.30 2.97 
LT1054LCS8-ND Switched Capacitor Voltage Conv. with Reg., Ind. Temp. B20) e2-c0l 2st5) LTC3204BEDC-5#TRMPBFTR-ND |5V, Low Noise Regulated Charge Pump* 880.00/500 
LT1054LCS8#PBF-ND | Switched Capacitor Voltage Conv. with Reg., Ind. Temp. A225) 2:30) 125) LTC3214EDD#PBF-ND /500mA Camera LED Charge Pump*.... 3.30 2.36 1.94 
LT3465AES6#TRMCT-ND | 2.4MHz White LED Step Up Converter 3.36 3.00 2.70 LTC3215EDD#PBF-ND _|700mA Low Noise High Current LED Charge Pump 3.50 2.50 2.06 
LT3465AES6#TRMTR-ND | 2.4MHz White LED Step Up Converter 875.00/500 LTC3250ES6-1.5#TRMCT-ND |1.5V, High Efficiency, Low Noise, Inductorless, 
LT3465AES6#TRMPBFCT-ND | 2.4MHz White LED Step Up Converter* . 3.36 3.00 2.70 Step Down DC/DC Converter SOT-23-6 344 3.08 2.77 
LT3465AES6#TRMPBFTR-ND | 2.4MHz White LED Step Up Converter* . 875.00/500 LTC3250ES6-1.5#TRMPBFCT-ND |1.5V, High Efficiency, Low Noise, Inductorless, 
LT3465ES6#TRMCT-ND | White LED Step Up Converter .. 3.36 3.00 2.70 Step Down DC/DC Converter* SOT-23-6 344 3.08 2.77 
LT3465ES64TRMTR-ND | White LED Step Up Converter .. 875.00/500 LTC3250ES6-1. 5#TRMPBFTR-ND |1.5V, High Efficiency, Low Noise, Inductorless, 
LT3465ES6#TRMPBFCT-ND | White LED Step Up Converter* 3.36 3.00 2.70 Step Down DC/DC Converter* SOT-23-6 900.00/500 
LT3465ES6¢TRMPBFTR-ND| White LED Step Up Converter* 875.00/500 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key a Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LTC3251EMSE-ND ie SR acing te Iactoriess, Sop Gey 339 LTC1759CG#PBF-ND [Smart Battery Charger* ... 36-SSOP 11.50 630 5.65 
cere IP a cthciene ii Noles indienne i 2 : LTC1760CFW-ND Dual Smart Battery System Manager .48-TSSOP 15.90 11.36 9.35 
$ D Bene C tere # 390 279 2.29 LTC1960CG#PBF-ND Dual Battery Charger/Selector with S| 36-SSOP 14.75 8.22 7.38 
sp hown OnvaTIGE: : : : LTC4007EGN-ND 4A, High Efficiency, Standalone Li Battery Charger . 24-SSOP 7.63 5.45 4.49 
CPU Core Power LTC4007EGN#PBF-ND _|4A, High Efficiency, Standalone Li Battery Charger* 24-SSOP 7.63 5.45 4.49 
LTC1703IG-ND Dual 550kHz, Sync. Switch Regulator Controller with VID....28-SSOP 12.50 8.93 7.35 LTC4008EGN-ND 4A, High Efficiency, Multi-Chemistry Battery Charger . 20-SSOP 7.38 5.27 4.34 
LTC1705EGN-ND Dual 5-Bit, Sync. Switching Regulator Controller 11.25 747 5.63 LTC4008EGN#PBF-ND _/4A, High Efficiency, Multi-Chemistry Battery Charger* 20-SSOP 7.38 5.27 4.34 
LTC1705EGN#PBF-ND Dual 5-Bit, Sync. Switching Regulator Controller* 11.25 6.00 5.63 LTC4008EGN-1-ND 4A, High Efficiency, Multi-Chemistry Battery Charger . 20-SSOP 7.38 5.27 4.34 
LTC1706EMS-85-ND VID Voltage Programmer for Intel VRM 8.5....... M25) 12:80) 12.15 LTC4008EGN-1#PBF-ND |4A, High Efficiency, Multi-Chemistry Battery Charger* 20-SSOP 7.38 5.27 4.34 
LTC1709EG-7-ND 5-Bit, 2-Phase, Sync., Step Down Switching Regulator. 9.75 5.60 5.00 LTC4011CFE#PBF-ND High Efficiency Standalone Nickel Battery Charger* 20-TSSOP 10.00 6.57 5.41 
LTC1709EG-85-ND 5-Bit, 2-Phase, Sync., Step Down Switching Regulator. 9.75 5.60 5.00 LTC4050EMS-4.1-ND —_|4.1V Li-lon Battery Charger Controller . O-MSOP) 4.75 316 2.38 
LTC1753CG-ND 5-Bit, Programmable Synchronous Switching LTC4050EMS-4.2-ND —|4.2V Li-lon Battery Charger Controller. O-MSOP 4.75 266 2.38 
Regulator Controller for Pentium II Processo................++ 6.50 3.47 3.25 LTC4052EMS8E-4.2-ND _|Lithium-lon Battery Pulse Charger with Over-Current. 8-MSOP 3.75 268 2.21 
LTC1753CG#PBF-ND 5-Bit, Programmable Synchronous Switching LTC4052EMS8E-4.2#PBF-ND |Lithium-lon Battery Pulse Charger with Over-Current* 8-MSOP 3.75 268 2.21 
Regulator Controller for Pentium II Processor™...............- 6.50 3.47 3.25 LTC4053EMSE-4.2-ND _|USB Lithium-lon Battery Charger w/Thermal Regulation O-MSOP 3.75 2.68 2.21 
LTC1753CSW-ND 5-Bit, Programmable Synchronous Switching LTC4053EMSE-4.2#PBF-ND /USB Lithium-lon Battery Charger w/Thermal Regulation*...10-MSOP 3.75 2.68 2.21 
Regulator Controller for Pentium I! Processor. 20-SOIC 6.00 3.20 3.00 LTC4065AEDC#TRMPBFCT-ND | Standalone 750mA Li-lon Battery Charger* 2.77 248 2.23 
LTC1909-8EG-ND Step Down DC/DC Regulator Controller ...... 10.38 689 5.15 LTC4065AEDC#TRMPBFTR-ND | Standalone 750mA Li-lon Battery Charger* 680.00/500 
LTC3703EGN#PBF-ND |100V Sync. Switching Regulator Controller* . 638 3.69 3.30 LTC4065EDC#TRMPBFCT-ND |Standalone 750mA Li-lon Battery Charger* 2.77 248 2.23 
LTC3714EG#PBF-ND Intel Compatible, Wide Operating Range, Step Down LTC4065EDC#TRMPBFTR-ND |Standalone 750mA Li-lon Battery Charger* 680.00/500 
Controller with Internal Op Amp* ... 6.50 3.61 3.25 LTC4068EDD-4.24PBF-ND [4.2V, Standalone Linear Li-lon Battery Charger* 3.38 241 1.99 
LTC3716EG-ND 5-Bit, 2-Phase Step Down Switching Regulator . 8.90 4.75 4.44 LTC4068XEDD-4.2#PBF-ND|4.2V, Standalone Linear Li-lon Battery Charger* aaa 3.38 2.41 1.99 
LTC3719EG-ND 2-Phase, 5-Bit VID, Current Mode, High Efficiency LTC4075EDD#PBF-ND | Dual In USB/AC Adapter Standalone Li-lon Battery Charger’ 3.75 267 2.21 
Sync. Step Down Switching Regulator. 8.90 5.15 4.44 LTC4076EDD#PBF-ND Dual Input Standalone Li-lon Battery Charger ... 3.75 2.67 2.21 
LTC3720EGN#PBF-ND |1-Phase VRMB8.5 Current Mode Step Down Controller* 6.50 4.64 3.82 LTC4077EDD#PBF-ND _|Dual Input Standalone Li-lon Battery Charger* SD ne On eel 
LTC3730CG-ND 3-Phase, 5-Bit Intel Mobile VID, 600kHz, Synchronous LTC4080EMSE#PBF-ND |500mA Standalone Li-lon Battery Charger* NEW: 3.80 271 2.24 
Buck Switching Regulator Controller 8.75 6.25 5.15 LTC40QSEDC#TRMPBFCT-ND |Standalone USB Li-lon/Polymer Battery Charger* NEW! 2.91 260 2.34 
LTC3733CG-ND 3-Phase, Buck Controller for AMD CPU’s.... 8.75 6.25 5.15 LTC4095EDC#TRMPBFTR-ND |Standalone USB Li-lon/Polymer Battery Charger* NEW!. 695.00/500 
LTC3733CG#PBF-ND 3-Phase, Buck Controller for AMD CPU’s* 8:75) 16:25) (5:15) LTC4097EDDB#TRMPBFCT-ND | USB/Wall Adapter Standalone Li-lon/Polymer 
Battery Chargers Battery Charger* NEW!... 3.61 3.23 2.91 
LT1505CG-ND Constant-Current/Voltage, High Efficiency Battery Charger...28-SSOP 9.88 565 5.15 LTC4097EDDB#TRMPBFTR-ND/ USB/Wall pene Sendaions Liclon/Polymer 
LT1505CG-1-ND Constant-Current/Voltage, High Efficiency Battery Charger* NEW!.. 945.00/500 
Battery Charger 28-SSOP 9.38 5.15 4.90 LTC4100EG-ND Smart Battery Charger Controller .. 10.63 592 5.31 
* 
LT1505CG-1#PBF-ND —|Constant-Current/Volt., High Efficiency Battery Charger*.....28-SSOP 9.38 5.15 4.90 LTC4100EG#PBF-ND —/Smart Battery Charger Controller 10.63 5.92 5.31 
LT1510-5CGN#PBF-ND_ |500kHz, 1.5A Constant Voltage/Current Battery Charger* 8.13 5.00 4.35 LTC41S0CMS-ND Coulomb Counter/Battery Gas Gauge O-MSOP 3.00 2.00 1.70 
: = * 3.00 2.00 1.70 
LT1510CGN-ND 200kHz, 1.5A Constant Voltage/Current Battery Charge 813 5.00 4.35 ETCATSOGMS#PBF-ND||Coulomb Counter/Battery Gas Gauge 
LT1510CGN#PBF-ND 200kHz, 1.5A Constant Voltage/Current Battery Charger* 8.13 5.00 4.35 Hot Swap 
LT1510CN-ND 200kHz, 1.5A Constant Voltage/Current Battery Charge! 750 4.60 4.00 LT1640AHCN8-ND Negative Voltage Hot Swap Controller Dip 3.88 2.58 2.05 
LT1510CN#PBF-ND 200kHz, 1.5A Constant Voltage/Current Battery Charger* 7.50 4.60 4.00 LT1640ALCN8-ND Negative Voltage Hot Swap Controle! 8-Dip 388 258 2.05 
LT1510CS-ND 200kHz, 1.5A Constant Voltage/Current Battery Charge! 7.88 4.85 4.20 LT1640ALCS8-ND Negative Voltage Hot Swap Controlle SOIC 4.00 230 2.10 
LT1510CS#PBF-ND 200kHz, 1.5A Constant Voltage/Current Battery Charger 7.88 4.85 4.20 LT1640ALCS8#PBF-ND Negative Voltage Hot Swap Controller -SOIC 4.00 230 2.10 
LT1510CS8-ND 200kHz, 1.5A Constant Voltage/Current Battery Charge! 6.00 3.70 3.20 LT1640HIS8-ND Negative Voltage Hot Swap Controller, Ind. Temp SOIC 4.50 255 2.35 
LT1510CS8#PBF-ND —/200kHz, 1.5A Constant Voltage/Current Battery Charger* 6.00 3.70 3.20 LT1640LCS8-ND Negative Voltage Hot Swap Controller “SOc 4.00 230 210 
LT15101S-ND 200kHz, 1.5A Constant Voltage/Current Battery Charge! 9.00 5.55 4.80 LT1640LCS8#PBF-ND — |Negative Voltage Hot Swap Controle! SOIC 4.00 230 2.10 
LT15101S#PBF-ND 200kHz, 1.54 Constant Voltage/Current Battery Charger* 9.00 5.55 4.80 LT1640L1S8-ND Negative Voltage Hot Swap Controller, Ind. Temp -SOIC 450 2.55 2.35 
1115101S8-ND 200kHz, 1.5A Constant Voltage/Current Battery Charge 8SOIC 6.88 4.25 3.65 LT1640LIS8#PBF-ND —_|Negative Voltage Hot Swap Controller, Ind. Temp.* “SOIC 4.50 255 2.35 
LT1511CSW-ND 3A Constant Current/Voltage Voltage Battery Charge .24-SOIC 13.00 7.45 6.95 LT1641-1C0S8-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller... -SOIC 5.00 2.75 2.50 
LT1511CSW#PBF-ND —_|3A Constant Current/Voltage Voltage Battery Charger* -24-S0IC 13.00 7.45 6.95 [11641-1CS8#PBF-ND  |Positive High Voltage Hot Swap Controller* 5.00 275 250 
LT15111SW-ND 3A Constant Current/Voltage Battery Charger, Ind. Temp......24-SOIC_ 15.00 10.00 8.60 L71641-2CS8-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller. 5.00 275 2.50 
LT1512CGN-ND 1.5A, SEPIC Constant Current/Voltage Battery Charger. 16-SSOP_ 8.00 5.25 4.60 LT1641-2CS8#PBF-ND _ |Positive High Voltage Hot Swap Controller 5.00 275 2.50 
LT1512CN8-ND 1.5A, SEPIC Constant Current/Voltage Battery Charger.. 6.75 4.50 3.85 LT4220CGN-ND Dual Supply Hot Swap Controller. 7.00 5.00 412 
LT1512CN8#PBF-ND —_|1.5A, SEPIC Constant Current/Voltage Battery Charger 6.75 4.50 3.85 LT4220CGN#PBF-ND _|Dual Supply Hot Swap Controller* 7.00 5.00 4.12 
LT1512CS8-ND 1.5A, SEPIC Constant Current/Voltage Battery Charger. 7.00 4.65 4.00 L14250HCN8-ND Negative 48V Hot Swap Controller 475 2.75 2.50 
LT1512CS8#PBF-ND 1.5A, SEPIC Constant Current/Voltage Battery Charger 7.00 4.65 4.00 LT4250HCS8-ND Negative 48V Hot Swap Controller 488 2.85 2.55 
L11513-2CR-ND SEPIC Constant- or Programmable Current/ LT4250HCS8#PBF-ND Negative 48V Hot Swap Controller*. 488 2.85 2.55 
Constant Voltage Battery Charger 913 545 4.70 LT4250LCN8-ND Negative 48V Hot Swap Controller 475 275 2.50 
LT1513-2CR#PBF-ND —|SEPIC Constant- or Programmable Current/ LT4250LCN8#PBF-ND _|Negative 48V Hot Swap Controller* .. 4.75 2.75 2.50 
Constant Voltage Battery Charger* 9.13 5.45 4.70 [74250LCS8-ND Negative 48V Hot Swap Controller 488 285 2.55 
LT1513-2CT7#PBF-ND |SEPIC Constant- or Programmable Current/ LT4250LCS8#PBF-ND — |Negative 48V Hot Swap Controller®. 488 285 2.55 
Constant Voltage Battery Charger* 8.75 5.15 4.55 LT4254CGN-ND Positive High Voltage Hot Swap Controlle! 3.88 2.25 2.10 
LT1513CR-ND SEPIC Constant- or Programmable Current/ LT4254CGN#PBF-ND __|Positive High Voltage Hot Swap Controller* 3.88 2.25 2.10 
Constant Voltage Battery Charger 9.13 5.45 4.70 LTC1421CG-ND Hot Swap Controller....... 24-SSOP 10.38 6.90 5.90 
LT1513CR#PBF-ND ——_SEPIC Constant- or Programmable Current/ LTC1421CG-2.54PBF-ND |2.5V Hot Swap Controller* 24-SSOP 10.38 6.90 5.90 
Constant Voltage Battery Charger*.. 913 5.45 4.70 LTC1421CSW-ND Hot Swap Controller... 24-S0IC 9.63 6.40 5.50 
LT15131R-ND SEPIC Constant- or Programmable Cu LTC1421CSW-2.5-ND — |2.5V Hot Swap Controle 24-SOIC 963 6.40 5.50 
Constant Voltage Battery Charger, Ind. Temp. ..........-..00:ee 7-DD 10.00 664 5.20 L1C1421CSW-2.5#PBF-ND |2.5V Hot Swap Controller* 963 640 5.50 
LT1513IR#PBF-ND SEPIC Constant- or Programmable Current/ LTC1422CN8-ND 8-Pin Hot Swap Controller. 513 295 2.65 
Constant Voltage Battery Charger, Ind. Temp. * 10.007 19-85555:20) (101422CS8-ND 8-Pin Hot Swap Controller. 5.25 3.50 2.95 
LT1769CGN-ND Constant-Current/Voltage 2A Battery Charger 10.13 560 510 LTC1422CS8#PBF-ND — |8-Pin Hot Swap Controller 5.25 3.50 2.95 
LT1769CGN#PBF-ND Constant-Current/Voltage 2A Battery Charger* . 10.13 560 5.10 LTC1422IN8-ND 8-Pin Hot Swap Controller. 5.88 3.35 3.05 
LT17691FE-ND Constant-Current/Voltage 2A Battery Charger 11.50 7.64 5.75 LTC14221S8-ND 8-Pin Hot Swap Controller. 6.00 4.00 3.40 
LTC1325CSW-ND Battery Management System... 13.75 9415 7.35 LTC1422IS8#PBF-ND —_/8-Pin Hot Swap Controller 6.00 4.00 3.40 
LTC1325CSW#PBF-ND_ (Battery Management System* 13.75 9.15 7.35 LTCT642CGN#PBF-ND [Adjustable Hot Swap Controller*. 725 445 3.70 
LTC1558CGN-3.3-ND —|3.3V, Backup Battery Controller w/Programmable Output.....16-SSOP 5.25 3.49 2.80 LTC1643ALCGN-ND PCI-Bus Hot Swap Controller 8.75 5.00 4.55 
LTC1558CGN-5-ND 5V, Backup Battery Controller with Programmable Output....16-SSOP 5.25 3.49 2.80 LTC1643ALCGN#PBF-ND |PCI-Bus Hot Swap Controller*. 8.75 5.00 4.55 
LTC1558CS-3.3-ND 3.3V, Backup Battery Controller with Programmable Output..16-SOIC 5.00 3.32 2.65 LTC1644CGN-ND CompactPCl-Bus Hot Swap Controller. 7.38 455 3.95 
LTC1558CS-5-ND 5V, Backup Battery Controller with Programmable Output.....16-SOIC 5.00 3.32 2.65 LTC1644CGN#PBF-ND _|CompactPCl-Bus Hot Swap Controller* 7.38 455 3.95 
LTC1558CS8-3.3-ND__|3.3V, Backup Battery Controller with Programmable Output....8-SOIC_ 4.75 3.16 2.55 LTC1646CGN-ND CompactPCI Dual Hot Swap Controller 7.00 465 3.75 
LTC1558CS8-5-ND 5V, Backup Battery Controller with Programmable Output. 475 3.16 2.55 LTC1646CGN#PBF-ND |CompactPC! Dual Hot Swap Controller 7.00 465 3.75 
LTC1559CGN-3.3-ND 3.3V, Backup Battery Controller with Fixed Output. 5.25 3.49 2.80 LTC1646IGN-ND CompactPC! Dual Hot Swap Controller 8.00 5.35 4.25 
LTC1559CGN-5-ND 5V, Backup Battery Controller with Fixed Output 5.25 3.49 2.80 LTC4210-1CS6#TRMCT-ND |Hot Swap Controller... 3.86 3.45 3.11 
LTC1559CS8-5-ND 5V, Backup Battery Controller with Fixed Output 4.75 3.16 2.55 LTC4210-1CS6#TRMPBFCT-ND |Hot Swap Controller* 3.86 3.45 3.11 
LTC1730EGN-4-ND '4V Li-lon Battery Pulse Charger... 438 2.33 2.19 [1C4210-1CS6FTRMPBFIR-ND |Hot Swap Controller* 925.00/500 
LTC1730ES8-4.2-ND 4.2V Li-lon Battery Pulse Charger... 3.88 2.07 1.94 LTC4210-11S6#TRMCT-ND |Hot Swap Controller... 442 3.95 3.56 
LTC1730ES8-4.2#PBF-ND |4.2V Li-lon Battery Pulse Charger* 3.88 2.07 1.94 LTC4210-1IS6#TRMPBFCT-ND |Hot Swap Controller* 442 3.95 3.56 
LTC1731EMS8-8.2-ND  /8.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller 3.63 2.41 1.90 LTC4210-1IS6#TRMPBFTR-ND |Hot Swap Controller* 1160.00/500 
LTC1731EMS8-8.2#PBF-ND |8.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller 3.63 2.20 1.90 LTC4210-2CS6#TRMCT-ND |Hot Swap Controller... 3.86 3.45 3.11 
LTC1731EMS8-8.4-ND _/8.4V Li-lon Linear Battery Charger Controller 3.63 2.20 1.90 L1C4210-2CS64TRMTR-ND |Hot Swap Controller... 1010.00/500 
LTC1731EMS8-8.4#PBF-ND |8.4V Li-lon Linear Battery Charger Controller* 3.63 2.20 1.90 L104210-2CS6#TRMPBFCT-ND | Hot Swap Controller* 3.86 3.45 3.11 
LTC1731ES8-8.2-ND 8.2V Li-Ion Linear Battery Charger Controller 3.25 1.85 1.65 LTC4210-2CS6#TRMPBFTR-ND |Hot Swap Controller* 1010.00/500 
LTC1731ES8-8.4-ND 8.4V Li-lon Linear Battery Charger Controller 3.25 1.85 1.65 L104210-21S6#TRMPBFCT-ND |Hot Swap Controller* 442 3.95 3.56 
LTC1731ES8-8.4#PBF-ND /8.4V Li-lon Linear Battery Charger Controller O12 ON GOmmaINGS) L104210-21S6#TRMPBFTR-ND |Hot Swap Controller* 1160.00/500 
LTC1732EMS-8.4-ND _|Li-lon Linear Battery Charger Controller. 463 2.52 2.31 L104211CMS8-ND Hot Swap Controller... 425 245 2.25 
LTC1732EMS-8.4#PBF-ND |Li-lon Linear Battery Charger Controller* ... 463 252 2.31 LTC4211CMS8#PBF-ND |Hot Swap Controller* 425 245 2.25 
LTC1733EMSE#PBF-ND |Mono Linear Lithium-lon Battery Charger* 3.63 2.19 1.89 LTC4211CS8#PBF-ND —|Hot Swap Controller* 4.00 230 2.10 
LTC1734ES6-4.2#TRMCT-ND |4.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller 3.33 2.98 2.68 LTC4211CMS-ND Hot Swap Controller... DZone ro 05e2ar5) 
LTC1734ES6-4.2#TRMPBFCT-ND |4.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller’ 3.33 2.98 2.68 LTC4211CMS#PBF-ND _|Hot Swap Controller* p20 OSmmesno) 
LICT734ES6-4.2#TRMPBFTR-ND |4.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller 745.00/500 (1042171S8-ND Hot Swap Controller with Multifunction Current Control. 463 2.70 2.45 
LTC1734LES6-4.2#TRMCT-ND |4.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller 3.30 2.95 2.66 LTC4211IMS8-ND Hot Swap Controller... 4.88 3.24 2.55 
LTC1734LES6-4.2#TRMTR-ND |4.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller 865.00/500 LTC4211IMS8#PBF-ND |Hot Swap Controller* 488 285 2.55 
LTC1734LES6-4.2#TRMPBFCT-ND |4.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller’ 3.30 295 2.66 LTC4214-1CMS-ND Negative Voltage Hot Swap Controlle: 463 3.30 2.72 
LTC1734LES6-4.2#TRMPBFTR-ND |4.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller 865.00/500 LTC4230CGN-ND Triple Hot Swap Controller 7.38 4.55 3.95 
LTC1759CG-ND Smart Battery Charger. 36-SSOP 11.50 6.30 5.65 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key aa Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25-100 Part No. Description 1 25 100 
LTC4230CGN#PBF-ND Triple Hot Swap Controller*.... 7.38 4.55 3.95 LTC1255CN8-ND Dual 24V High Side MOSFET Driver . 5.25 3.50 3.00 
LTC4242IUHF#PBF-ND | Dual Slot Hot Swap Controller for PCl Express* NEW! 38-QFN 7.90 5.64 4.65 L7C1255CS8-ND Dual 24V High Side MOSFET Driver . 5.63 3.75 3.20 
LTC4244CGN-ND CompactPCl™ Bus Hot Swap Controller. 7.75 5.54 4.56 LTC1255CS8#PBF-ND |Dual 24V High Side MOSFET Driver* 5.63 3.75 3.20 
LTC4244CGN-1-ND CompactPC!™ Bus Hot Swap Controller. 7.75 554 4.56 LTC12551S8-ND Dual 24V High Side MOSFET Driver 738 490 4.15 
LTC4251-10S6#TRMCT-ND |Negative Voltage Hot Swap Controller. 4.70 4.20 3.78 LTC1266CS#PBF-ND —_|Sync. Reg. Controller for N/P Channel MOSFETS* .. 16-SOIC 7.50 415 4.05 
LTC4251-1CS6#TRMTR-ND |Negative Voltage Hot Swap Controller: 1100.00/500 LTC1266CS-3.3-ND 3.3V Sync. Reg. Controller for N/P Channel MOSFETS 16-SOIC 7.50 415 4.05 
LTC4251CS6#TRMCT-ND | Negative Voltage Hot Swap Controller: 470 4.20 3.78 LTC12661S-ND Sync. Regulator Controller for N/P Channel MOSFETS. 16-SOIC 850 5.65 4.45 
LTC4251CS6#TRMTR-ND | Negative Voltage Hot Swap Controller: 1100.00/500 LTC1266IS#PBF-ND Sync. Reg. Controller for N/P Channel MOSFETS*. 16-SOIC 850 5.00 4.45 
LTC4252-1CMS8-ND __ | Negative Voltage Hot Swap Controller: 413 274 2.20 LTC12661S-3.3-ND 3.3V Sync. Reg. Controller for N/P Channel MOSFE 16-SOIC 850 5.65 4.45 
LTC4252-1CMS8#PBF-ND_|Negative Voltage Hot Swap Controller* . 4132.55 2.20 LTC12661S-3.3#PBF-ND _|3.3V Sync. Reg. Controller for N/P Channel MOSFETS*........16-SOIC_ 8.50 5.00 4.45 
LTC4252-1IMS8-ND Negative Voltage Hot Swap Controller 475 3.16 2.55 LTC12661S-5-ND 5V Sync. Reg. Controller for N/P Channel MOSFET: 850 5.00 4.45 
LTC4252-1IMS8#PBF-ND |Negative Voltage Hot Swap Controller* . 4.75 2.90 2.55 LTC1477CS8-ND Single Protected High Side Switch Ses 6.25 415 3.50 
LTC4252-2CMS-ND Negative Voltage Hot Swap Controller 488 3.00 2.60 LTC1477CS8#PBF-ND Single Protected High Side Switch* 6.25 415 3.50 
LTC4252-2CMS#PBF-ND |Negative Voltage Hot Swap Controller* . 488 3.00 2.60 LTC1478CS#PBF-ND Dual Protected High Side Switch* ... 10.00 6.65 5.55 
LTC4252-2CMS8-ND__|Negative Voltage Hot Swap Controller. 4132.55 2.20 LTC1693-1CS8-ND High-Speed Dual N-Channel MOSFET Driver. 3.50 233 1.75 
LTC4253CGN-ND Negative 48V Hot Swap Controller with Sequencer 5.88 3.91 3.15 LTC1693-1CS8#PBF-ND |High-Speed Dual N-Channel MOSFET Driver* “SOIC 893.50 1.89 1.75 
LTC4253CGN#PBF-ND |Negative 48V Hot Swap Controller with Sequencer* 5.88 3.60 3.15 LTC1693-11S8-ND High-Speed Dual N-Channel MOSFET Driver, Ind. Temp. SOIC 4.00 2.25 2.00 
LTC4261CGN#PBF-ND  |Negative Voltage Hot Swap Controller with ADC and I2C LTC1693-11S8#PBF-ND |High-Speed Dual N-Channel MOSFET Driver, Ind. Temp’ SOIC 4.00 2.25 2.00 
Monitoring*... 11.90 850 7.00 LTC1693-21S8-ND High-Speed Dual N-Channel MOSFET Driver, Ind. Temp. “SOIC 4.00 2.25 2.00 
LTC4261CUFD#PBF-ND |Negative Voltage Hot Swap Controller with ADC and I2C LTC1693-21S8#PBF-ND_ |High-Speed Dual N-Channel MOSFET Driver, Ind. Temp’ 4.00 2.25 2.00 
Monitoring*... 11.90 8.50 7.00 LTC1693-5CMS8-ND __ /High-Speed Single N-Channel MOSFET Driver... 363 193 1.81 
LTC4261IGN#PBF-ND — Negative Voltage Hot Swap Controller with ADC and |2C LTC1693-5CMS8#PBF-ND |High-Speed Single N-Channel MOSFET Driver* 3.63 1.93 1.81 
Monitoring*... 14.30 10.21 8.41 LTC1710CMS8-ND Dual SMBus High Side Switch 6.38 350 3.20 
LTC4261IUFD#PBF-ND |Negative Voltage Hot Swap Controller with ADC and I2C LTC1710CS8-ND Dual SMBus High Side Switc §.88 3.91 295 
Monitoring*... 14.30 10.21 8.41 LTC17101S8-ND Dual SMBus High Side Switch, Ind. Temp. 7.00 4.65 3.50 
LTC1981ES5#TRMCT-ND |Single Micropower High Side Switcher Controlle 3.02 2.70 2.43 
A ra 5 LTC1981ES5#TRMTR-ND |Single Micropower High Side Switcher Controller... 690.00/500 
eosaeee ay Shepley era leche oe a ge LTC1981ES5¢TRMPBFCT-ND |Single Micropower High Side Switcher Controller* 0T-23-5 3.02 270 243 
LTC1470CS8#PBF-ND Single PCMCIA Protected 3.3V/5V Vcc Switch* 8-SOIC 450 3.00 260 LTC1981ESS#TRMPBFTR-ND |Single Micropower High Side Switcher Controller* 690.00/500 
mnie foes: atte : aaa LTC1982ES6#TRMCT-ND |Dual N-Channel MOSFET Driver 3.36 3.00 2.70 
LTC1470ES8-ND Single PCMCIA Protected 3.3V/5V Vcc Switch 8-SOIC 5.38 3.84 3.16 , é : : 
LTC1470ES8#PBF-ND _ |Single PCMCIA Protected 3.3V/5V Vcc Switch 5.38 3.84 3.16 LTC1982ES6#TRMTR-ND [Dual N-Channel MOSFET ae a rs ee 
LTC1471CS-ND Dual PCMCIA Protected 3.3V/5V Vcc Switch.. 750 5.00 4.29 eee ee RM EEE Dual N-Channel MOSFET Driver aera cota 
LTC1471CS#PBF-ND Dual PCMCIA Protected 3.3V/5V Vcc Switch* 750 5.00 4.29 I MAGE Ss ANIM Hiich-Soaed. High Voltane, Hich Side Gate 0 agi) ey an 
LTC1472CS-ND Protected PCMCIA Vcc/VPP Switching Matrix. 625 415 3.55 Igh-Speed, high Voltage, righ side late Driver 4 : ; 
LTC1472CS#PBF-ND Protected PCMCIA Vec/VPP Switching Matrix 625 415 355 LTC4440ES6#TRMCT-ND |High-Speed, High Voltage, High Side Gate Driver 414 3.70 3.33 
- - . - LTC4440ES6#TRMIPBFCT-ND |High-Speed, High Voltage, High Side Gate Driver*. 414 370 3.33 
PWM Controllers LTC4440ES6#TRMPBFTR-ND |High-Speed, High Voltage, High Side Gate Driver*. 1085.00/500 
LT1241CN8-ND High Speed Current Mode PWM. 3.50 2.33 2.10 SIM Interface 
LT1242CN8-ND High Speed Current Mode PWM . 3.50 2.33 2.10 LTC15551GN-ND SIM Power Supply and Level Translato 650 430 3.70 
LT1242CS8-ND High Speed Current Mode PWM .. 3.88 2.58 2.30 LTC1555IGN#PBF-ND —_|SIM Power Supply and Level Translator 16-SSOP 650 430 3.70 
Pellies aos ep aaa vomeg High Speed Current Mode PWM* 3.88 2.58 2.30 LTC1556CGN-ND SIM Power Supply and Level Translator with LDO Reg......20-SSOP 6.25 415 3.60 
LT1243CN8#PBF-ND [High Speed Current Mode PWM 3.50 2.33 2.10 LTC1556IGN-ND SIM Power Supply and Level Translator with LDO Re 20-SSOP 7.75 515 4.45 
ureesuee NDS na fa er Curent Made aM ae co eae LTC1955EUH-ND Dual Smart Card Interface with Serial Control. 2-OFN 4.90 3.50 2.88 
2 : ? : LTC1955EUH#PBF-ND |Dual Smart Card Interface with Serial Control* 2-OFN 4.90 3.50 2.88 
LT1243ING#PBF-ND [High Speed Current Mode PWM, Ind. Temp. * 3.88 2.58 2.30 LTC4555EUD#PBF-ND _|SIM Power Supply and Level Translator*... 6-OFN 240 1.71 1.41 
LT1244CN8-ND High Speed Current Mode PWM. 3:50) 92:32) 2:10) 
LT1244CN8#PBF-NO [High Speed Current Mode PWM* 350 233 210 a Sanat Tracker —— 
| i + z recision Six Input Supply Monitor i i : 
eee Oe a ae puter Mode ae aes oo Bee L1C2908CTS8-C1#TRMPBFTR-ND | Precision Six Input Supply Monitor* 1485.00/500 
LT1245CN8-ND High Speed Current Mode PWM . 3.50 2.33 210 LTC2908ITS8-C1#TRMPBFCT-ND | Precision Six Input Supply Monitor* G55) 5:85) oer 
L71245¢S8-ND High Speed Current Mode PWM . 388 258 2.30 LTC2908ITS8-C1#TRMPBFIR-ND | Precision Six Input Supply Monitor* 1660.00/500 
eae LTC2910CDHC#PBF-ND [Octal Positive/Negative Voltage Mi 16-DFN 6.40 4.57 3.76 
LT1245CS8#PBF-ND [High Speed Current Mode PWM* 3.88 258 2.30 etal Positive/ Negative Voltage Monitor’ 2 s : : 
CCFL/LCD LTC2910CGN#PBF-ND /Octal Positive/Negative Voltage Monitor* 16-TSSOP 640 4.57 3.76 
LTC2910IDHC#PBF-ND |Octal Positive/Negative Voltage Monitor* .16-DFN 7.70 «5.50 4.53 
LT1182CS#PBF-ND CCFL/LCD Contrast Switching Regulator* . 938 6.25 536 LTC2910IGN#PBF-ND —_|Octal Positive/Negative Voltage Monitor* .16-TSSOP 7.70 5.50 4.53 
LT1183CS-ND CCFL/LCD Contrast Switching Regulator. 938 625 5.35 L1C2912CDDB-1#TRMPBFCT-ND /Single UV/OV Voltage Monitor* 8-DFN 3.36 3.00 2.70 
LT1183CS#PBF-ND CCFL/LCD Contrast Switching Regulator* . 938 6.25 5.35 L1C2912CDDB-1#TRMPBFTR-ND |Single UV/OV Voltage Monitor* 880.00/500 
LT1184CS-ND CCFL/LCD Contrast Switching Regulator. 663 4.40 3.80 LTC2912CDDB-2FTRMPBFCT-ND |Single UV/OV Voltage Monitor* 3.36 3.00 270 
LT1184CS#PBF-ND CCFL/LCD Contrast Switching Regulator* . 6.63 440 3.80 L1C2912CDDB-2#TRMPBFTR-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* 880.00/500 
LT1184FCS-ND CCFL/LCD Contrast Switching Regulator, Floating . 788 5.25 450 L1C2912CDDB-3#TRMPBFCT-ND /Single UV/OV Voltage Monitor* 3.36 3.00 2.70 
LT1184FCS#PBF-ND __|CCFL/LCD Contrast Switching Regulator, Floating 7.88 5.25 4.50 L1C2912CDDB-3#TRMPBFTR-ND /Single UV/OV Voltage Monitor* 880.00/500 
MOSFET Drivers LTC2912CTS8-t#TRMPBFCT-ND [Single UV/OV Voltage Monitor* 3.36 3.00 2.70 
LTTTS8CNAPBF-ND [Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver*. 568302 350 eee au aes i ee Monto eee 
LT1158CSW-ND Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver. 625° 417 375 {T¢2912¢TS8-24TRMPBFTR-ND| Single UV/OV Voltage Monitor* g 880.00/500 
LT1158CSW#PBF-ND —_|Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver* .. 6.25 417 3.75 (1¢29120TS8-3éTRMPBFCT-ND| Single UV/OV Voltage Monitor* 336 300 2.70 
LT1158ISW-ND Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver. 7.25 4.83 4.30 1¢29120TS8-3éTRMPBFTR-ND|Single UV/OV Voltage Monitor* f 880.00/500 
LT1158ISW#PBF-ND [Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver* . 7.25 4.83 4.30 TTOUIDDE-FTRMPAFCTND [Single UV/OV Voltage Monitor FOURIER 
eae Se rep remy a eee (1¢29121DD-t#TAMPBFTR-ND| Single UV/OV Voltage Monitor* 1045,00/500 
v9 ee ; : : LTC29121DDB-24TRMPBFCT-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* 4.00 358 3.22 
LTI160CS#PBF-ND ——_|Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver* .. 5.63 3.75 3.20 LT¢2912IDD8-2TRMPBFTR-ND| Single UV/OV Voltage Monitor* 1045.00/500 
LT1161CN-ND Quad High Side N-Channel MOSFET Driver... 6.00 4.00 3.30 1¢2912|DDB-3éTRMPBFCT-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* 4.00 358 3.22 
LT1161CN#PBF-ND [Quad High Side N-Channel MOSFET Driver* . 6.00 4.00 3.30 TT COBTZIDDE-FETAWPBFTHAD| Single UV/OV Voltage Monitor 1020.00/500 
LT1161CSW#PBF-ND — /Quad High Side N-Channel MOSFET Driver* . 6.50 4.30 3.60 LTC2912ITS8-1#TRMPBFCT-ND |Single UV/OV Voltage Monitor* 4.00 358 3.22 
LT1161IN-ND Quad High Side N-Channel MOSFET Driver 675 4.50 3.70 1629121TS8-12TRMPBFTR-ND |Single UV/OV Voltage Monitor* 4045.00/500 
LT1161IN#PBF-ND Quad High Side N-Channel MOSFET Driver* .. 6.75 450 3.70 L1C29121TS8-2#TRMPBFCT-ND Single UV/OV Voltage Monitor* 4.00 3.58 3.22 
LT1161ISW#PBF-ND Quad High Side N-Channel MOSFET Driver* . 725 480 4.05 (1C29121TS8-24TAMPBFTR-ND |Single UV/OV Voltage Monitor 4045.00/500 
LT1336CN-ND Half Bridge N-Channel MOSFET Driver with Boos 5.63 3.75 3.20 [T629121TS8-3#TRMPBFCTAND [Single UV/OV Voltage Monitor 700 358 322 
LT1336CS-ND Half Bridge N-Channel MOSFET Driver with Boost Reg. 6.00 4.00 3.40 LTC29121TS8-3¢TRMPBFTR-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* ; 1045.00/500 
LT1336CS#PBF-ND Half Bridge N-Channel MOSFET Driver with Boost Reg.* . 6.00 4.00 3.40 LTC2913CDD-14PBF-ND |Dual UV/OV Voltage Monitor . 460 329. 271 
PU CES AND High Side MOSFET Driver. Ai BE Bee LTC2913CDD-2#PBF-ND |Dual UV/OV Voltage Monitor* . 460 329 271 
LTI91OES8#PBF-ND — |High Side MOSFET Driver 413 2.95 2.43 LTC2913CMS-1#PBF-ND|Dual UV/OV Voltage Monitor . 460 3.29 271 
LTC1153CN8-ND Auto-Reset Electronic Circuit Breaker. 3.75 2.50 2.10 [TC2913CMS-2#PBF-ND [Dual UV/OV Voltage Monitor* . 4603.29. 2.71 
LTC1153CN8#PBF-ND — |Auto-Reset Electronic Circuit Breaker* 3:75) 12:50) 210 LTC29131DD-1#PBF-ND |Dual UV/OV Voltage Monitor* . 5.50 3.93 3.24 
LTC1153CS8-ND Auto-Reset Electronic Circuit Breaker. 400 265 2.25 LTC29131DD-2#PBF-ND |Dual UV/OV Voltage Monitor* . 5.50 3.93 3.24 
LTC1153CS8#PBF-ND —|Auto-Reset Electronic Circuit Breaker* 400 2.65 2.25 LTC2913IMS-1#PBF-ND |Dual UV/OV Voltage Monitor* . 5.50 3.93 3.24 
LTC11531S8-ND Auto-Reset Electronic Circuit Breaker. 488 3.20 2.75 LTC2913IMS-2#PBF-ND |Dual UV/OV Voltage Monitor* . 5.50 3.93 3.24 
LTCI1S3IS8#PBF-ND__|Auto-Reset Electronic Circuit Breaker 488 3.20 2.75 [TC2914CDHC-1#PBF-ND |Quad UV/OV Postive/Negative Voltage Monitor* 750 5.36 4.41 
LTC1154CN8-ND Single High Side MOSFET Driver. 3.25 2.15 1.85 LTC2914CDHC-2#PBF-ND | Quad UV/OV Postive/Negative Voltage Monitor* 750 536 4.41 
LTC1154CS8-ND Single High Side MOSFET Driver. 3.50 2.35 2.00 LTC2914CGN-1#PBF-ND |Quad UV/OV Postive/Negative Voltage Monitor* 7.50 5.36 4.41 
LTC1154CS8#PBF-ND Single High Side MOSFET Driver 3.50 2.35 2.00 LTC2914CGN-2#PBF-ND |Quad UV/OV Postive/Negative Voltage Monitor* 750 5.36 4.41 
LTC1155CN8-ND Dual High Side MOSFET Driver 5.25 3.50 3.00 LTC2914IDHC-1#PBF-ND [Quad UV/OV Postive/Negative Voltage Monitor* 9.00 6.43 5.29 
LTCTISSCN8#PBF-ND__ [Dual High Side MOSFET Driver*. 5.25 3.50 3.00 LTC2974IDHC-2#PBF-ND |Quad UV/OV Postive/Negative Voltage Monitor* 9.00 643 5.29 
LTC1155CS8-ND Dual High Side MOSFET Driver 5.63 3.75 3.20 LTC29141GN-1#PBF-ND |Quad UV/OV Postive/Negative Voltage Monitor* 9.00 643 5.29 
LTC1155CS8#PBF-ND Dual High Side MOSFET Driver*. 563 3.75 3.20 LT02921CGN-ND Power Supply Tracker with Monitor . 625 420 3.60 
LTC1156CN-ND Quad High Side MOSFET Drivel 8.75 5.80 4.95 LTC2921CGN#PBF-ND |Power Supply Tracker with Monitor* 6.25 4.20 3.60 
LTC1156CSW-ND Quad High Side MOSFET Drive 9.38 6.25 5.35 LTC2921CGN-2.5-ND __|Power Supply Tracker with Monitor . 6.25 4.20 3.60 
LTC1157CS8-ND Dual, 3.3V, High Side MOSFET Driver 475 3.15 2.65 [1C2921CGN-3.3-ND [Power Supply Tracker with Monitor. 6.25 4.20 3.60 
LTC1157CS8#PBF-ND Dual, 3.3V, High Side MOSFET Driver* AWS 345 265 LTC2922CF-ND Power Supply Tracker with Monitor . .20-TSSOP 6.75 4.50 3.85 
LTC1163CS8-ND Triple High Side MOSFET Drive: 5.25 3.50 2.90 LTC2922CF-2.5-ND Power Supply Tracker with Monitor . .20-TSSOP 6.75 4.50 3.85 
LTC1163CS8#PBF-ND [Triple High Side MOSFET Driver 525 3.50 2.90 LTC2922CF-3.3-ND Power Supply Tracker with Monitor . .20-TSSOP 6.75 4.50 3.85 
LTC1165CS8-ND Triple High Side MOSFET Drive 5.25 3.50 2.90 LTC29281G#PBF-ND [Power Supply Tracker with Monitor* 36-SSOP_ 9.73 6.94 5,72 
LTC1165CS8#PBF-ND [Triple High Side MOSFET Driver* 525 3.50 2.90 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
Part No. Description Ul 25 100 
LTC2928IUHF#PBF-ND | Power Supply Tracker with Monitor* 9.73 694 5.72 
LTC2950CDDB-1#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* 417 3.73 3.36 
LTC2950CDDB-1#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* 1090.00/500 
LTC2950IDDB-1#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* 487 435 3.92 
LTC2950IDDB-1#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* 1275.00/500 
LTC2952CF#PBF-ND Pushbutton PowerPath™ Controller* 5.90 4.21 3.47 
LTC2952CUF#PBF-ND Pushbutton PowerPath™ Controller* 5.90 4.21 3.47 
LTC2952IF#PBF-ND Pushbutton PowerPath™ Controller* 7.08 5.05 4.16 
LTC2952IUF#PBF-ND — |Pushbutton PowerPath™ Controller* 7.08 5.05 4.16 
LTC2954CDDB-1#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* 417 3.73 3.36 
[TC2954CDDB-1#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* 1090.00/500 
LTC2954CDDB-2#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* 417 3.73 3.36 
LTC2954CDDB-2#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* 1090.00/500 
LTC2954CTS8-1#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* -TSOT-23-8 4.17 3.73 3.36 
LTC2954CTS8-1#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* - TSOT-23-8 1090.00/500 
LTC2954CTS8-2#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* -TSOT-23-8 4.17 3.73 3.36 
LTC2954CTS8-2#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* . TSOT-23-8 1090.00/500 
LTC2954IDDB-1#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* 487 435 3.92 
LTC2954IDDB-1#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* 1275.00/500 
LTC2954IDDB-2#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* 487 4.35 3.92 
L1C2954IDDB-2#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* 1275.00/500 
LTC2954ITS8-1#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* -TSOT-23-8 4.87 4.35 3.92 
LTC2954ITS8-1#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* . TSOT-23-8 1275.00/500 
LTC2954ITS8-2#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* -TSOT-23-8 4.87 4.35 3.92 
LTC2954ITS8-2#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* -TSOT-23-8 1275.00/500 
Oi EFERENCES 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
LM385BZ-2.5LT-ND Precision Voltage Reference, 2.5V, 1.5% 20045 aA! 
LT1004CS8-1.2-ND Micropower 1.2 Voltage Reference . 2.88 1.92 1.65 
LT1004CS8-1.2#PBF-ND | Micropower 1.2 Voltage Reference 2.88 1.92 1.65 
LT1004CS8-2.5-ND Micropower 2.5 Voltage Reference . 2.88 1.92 1.65 
LT1004CS8-2.5#PBF-ND | Micropower 2.5 Voltage Reference 2.88 1.92 1.65 
LT1004CZ-1.2#PBF-ND |Micropower 1.2 Voltage Reference* eet WEES 
LT1004CZ-2.5-ND Micropower 2.5 Voltage Reference . 2.38 1:58 1.35 
LT1004CZ-2.5#PBF-ND |Micropower 2.5 Voltage Reference* 2.38 1.58 1.35 
LT10041S8-1.2-ND Micropower 1.2 Voltage Reference . ECE G0) 
LT10041S8-1.2#PBF-ND |Micropower 1.2 Voltage Reference* 5163) e750 10:20) 
LT10041S8-2.5-ND Micropower 2.5 Voltage Reference . Biba elon tar20) 
LT10041S8-2.5#PBF-ND |Micropower 2.5 Voltage Reference* 5163) 3:75) 73:20) 
LT10041Z-2.5-ND Micropower 2.5 Voltage Reference . 5100) 13/33) :2185) 
LT10041Z-2.5#PBF-ND | Micropower 2.5 Voltage Reference* 5.00 3.33 2.85 
LT1009CMS8-ND 2.5V Reference Shunt Regulator 3.75 2.25 2.00 
LT1009CMS8#PBF-ND /2.5V Reference Shunt Regulator* 3:75) 12:25) 42100) 
LT1009CZ-ND 2.5V Reference Shunt Regulator .. 2:80) Osi oo) 
LT1009CZ#PBF-ND 2.5V Reference Shunt Regulator: Pet ste ests) 
LT10091S8-ND 2.5V Reference Shunt Regulator .. 450 3.00 2.55 
LT10091S8#PBF-ND 2.5V Reference Shunt Regulator’ 450 3.00 2.55 
LT10091Z-ND. 2.5V Reference Shunt Regulator .. Acainen Saeco. 
LT10091Z#PBF-ND 2.5V Reference Shunt Regulator’ Aulgee2Vomeso! 
LT1009S8-ND 2.5V Reference Shunt Regulator .. 3.13 2.08 1.85 
LT1009S8#PBF-ND 2.5V Reference Shunt Regulator’ 3.13 2.08 1.85 
LT1019ACN8-2.5-ND Precision 2.5V Bandgap Reference (Elect. Improved) .05% Ae25) 7:50) 6:50) 
LT1019ACN8-2.5#PBF-ND /Precision 2.5V Bandgap Reference 
(Elect. Improved) .05%* ip 11.25 7.50 6.50 
LT1019ACN8-4.5-ND Precision 4.5V Bandgap Reference ( és i ip 11.25 7.50 6.50 
LT1019ACN8-4.5#PBF-ND |Precision 4.5V Bandgap Reference (Elect. Improved) .05% “Dip 11.25 7.50 6.50 
LT1019ACN8-5#PBF-ND_|Precision 5V Bandgap Reference (Elect. Improved) .05%* -Dip 11.25 7.50 6.50 
LT1019ACS8-2.5#PBF-ND |Precision 2.5V Reference (Elect. Improved) .05% * 8-SOIC 10.88 7.50 6.50 
LT1019ACS8-5-ND Precision 5V Reference (Elect. Improved) .05%. 8-SOIC 10.88 7.50 6.50 
LT1019ACS8-5#PBF-ND |Precision 5V Reference (Elect. Improved) .05% 8-SOIC 10.88 7.50 6.50 
LT1019CN8-2.5-ND Precision 2.5V Bandgap Reference .02% 8-Dip 688 458 3.90 
LT1019CN8-2.5#PBF-ND/| Precision 2.5V Bandgap Reference .02%*.. “Dip 6.88 458 3.90 
LT1019CN8-5-ND Precision 5V Bandgap Reference .02% .. “Dip 688 458 3.90 
LT1019CN8-5#PBF-ND Precision 5V Bandgap Reference .02%* i 6.88 458 3.90 
LT1019CN8-10-ND Precision 10V Bandgap Reference .02% .8-Di 6.88 4.58 3.90 
LT1019CS8-2.5-ND Precision 2.5V Bandgap Reference .02% 8-SOIC 838 5.58 4.85 
LT1019CS8-2.5#PBF-ND | Precision 2.5V Bandgap Reference .02%*.. 8-SOIC 838 5.58 4.85 
LT1019CS8-4.5-ND Precision 4.5V Bandgap Reference .02% 8-SOIC 838 5.58 4.85 
LT1019CS8-4.5#PBF-ND | Precision 4.5V Bandgap Reference .02%*.. 8-SOIC 838 5.58 4.85 
LT1019CS8-5-ND Precision 5V Bandgap Reference .02% 8-SOIC 838 5.58 4.85 
LT1019CS8-5#PBF-ND |Precision 5V Bandgap Reference .02% 8-SOIC 838 5.58 4.85 
LT1019CS8-10-ND Precision 10V Bandgap Reference .02% 8-SOIC 838 5.58 4.85 
LT1019CS8-10#PBF-ND | Precision 10V Bandgap Reference .02% 8-SOIC 838 5.58 4.85 
LT10191N8-2.5-ND Precision 2.5V Bandgap Reference .02% “Dip 863 5.75 4.95 
LT10191N8-2.5#PBF-ND | Precision 2.5V Bandgap Reference .02%*.. “Dip 8.63 5.75 4.95 
LT1021BCN8-5-ND Precision 5V Reference, TC 5ppm/°C .. “Dip 9.63 6.42 5.50 
LT1021BCN8-5#PBF-ND |Precision 5V Reference, TC Sppm/°C* “Dip 9.63 6.42 5.50 
LT1021BCN8-7-ND Precision 7V Reference, TC 5ppm/°C .. “Dip 9.63 6.42 5.50 
LT1021BCN8-7#PBF-ND |Precision 7V Reference, TC Sppm/°C* “Dip 9.63 6.42 5.50 
LT1021BCN8-10-ND Precision 10V Reference, TC 5ppm/°C i 9.63 6.42 5.50 
LT1021BCN8-10#PBF-ND| Precision 10V Reference, TC 5ppm/°C*. ip 963 642 5.50 
LT1021BMH-5-ND Precision 5V Reference, TC 5ppm/°C .. TO-5 27.38 18.25 15.65 
LT1021CCH-5-ND Precision 5V Reference, 0.05% Toleranc T0-5-8 9.38 6.25 5.35 
LT1021CCN8-5-ND Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C “Dip 6.38 4.25 3.65 
LT1021CCN8-5#PBF-ND | Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C*. “Dip 6.38 4.25 3.65 
LT1021CCN8-10-ND Precision 10V Reference, TC 20ppm/°C . “Dip 6.38 4.25 3.65 
LT1021CCN8-10#PBF-ND | Precision 10V Reference, TC 20ppm/°C* i 6.38 4.25 3.65 
LT1021CIN8-5-ND Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C 8.63 5.75 4.85 
LT1021CIN8-5#PBF-ND |Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C*. 8.63 5.75 4.85 
LT1021DCN8-5-ND Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C AMD) sodh 12200 
LT1021DCN8-5#PBF-ND | Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C*. AVS AOit 1200 
LT1021DCN8-10#PBF-ND | Precision 10V Reference, TC 20ppm/°C* 475) olf n2st5) 
LT1021DCS8-5#PBF-ND | Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C*. §.88 3.92 3.35 
LT1021DCS8-10-ND Precision 10V Reference, TC 20ppm/°C . 5.88 3.92 3.35 
LT1021DCS8-10#PBF-ND| Precision 10V Reference, TC 20ppm/°C* 5.88 3.92 3.35 
LT1027BCN8-5-ND 5V Precision Reference, 2ppm/°C ... 9.25 617 4.95 
LT1027BCN8-5#PBF-ND |5V Precision Reference, 2ppm/°C*. 9125 6.17 4.95 
LT1027CCN8-5-ND 5V Precision Reference, 3ppm/°C 8.38 5.58 4.50 
LT1027CCN8-5#PBF-ND |5V Precision Reference, 3ppm/°C* . 8.38 5.58 4.50 
LT1027CCS8-5-ND 5V Precision Reference, 3ppm/°C 950 631 4.75 
LT1027CCS8-5#PBF-ND |5V Precision Reference, 3ppm/°C* . 9.50 5.20 4.75 
LT1027DCN8-5-ND 5V Precision Reference, 5ppm/°C ... 7.38 4.92 3.95 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
LT1027DCN8-5#PBF-ND |5V Precision Reference, S5ppm/°C*.. 7.38 4.92 3.95 
LT1027ECN8-5-ND 5V Precision Reference, 7.5ppm/°C . 6.88 4.58 3.65 
LT1027ECN8-5#PBF-ND |5V Precision Reference, 7.5ppm/°C* 6.88 4.58 3.65 
LT1027ECS8-5-ND 5V Precision Reference, 7.5ppm/°C . 463 3.10 2.40 
LT1027ECS8-5#PBF-ND |5V Precision Reference, 7.5ppm/°C* 463 3.10 2.40 
LT1029ACZ#PBF-ND 5V Precision Bandgap Reference, 20ppm/°C* 450 3.00 2.60 
LT1029CZ-ND 5V Precision Bandgap Reference, 20ppm/°C..... 2.75 1.83 1.60 
LT1029CZ#PBF-ND 5V Precision Bandgap Reference, 20ppm/°C* 2.75 1.83 1.60 
LT1034BCZ-1.2-ND Dual 1.2V Reference, Max TC = 20 ppm/°C.. 5.00 3.33 2.85 
LT1034BCZ-1.2#PBF-ND |Dual 1.2V Reference, Max TC = 20 ppm/°C* 5.00 3.33 2.85 
LT1034BCZ-2.5-ND Dual 2.5V Reference, Max TC = 20 ppm/°C.. 5.00 3.33 2.85 
LT1034BCZ-2.5#PBF-ND |Dual 2.5V Reference, Max TC = 20 ppm/°C* 5.00 3.33 2.85 
LT1034CS8-1.2-ND Dual 1.2V Reference, Max TC = 40 ppm/°C.. 450 3.00 2.40 
LT1034CS8-1.2#PBF-ND |Dual 1.2V Reference, Max TC = 40 ppm/°C* 4.50 3.00 2.40 
LT1034CS8-2.5-ND Dual 2.5V Reference, Max TC = 40 ppm/* 4.50 3.00 2.40 
LT1034CZ-1.2-ND Dual 1.2V Reference, Max TC = 40 ppm/* 37m DON2a5 
LT1034CZ-2.5-ND Dual 2.5V Reference, Max TC = 40 ppm/* Suds) Pai) els) 
LT10341S8-2.5-ND Dual 2.5V Reference, Max TC = 40ppm/°C 6.25 417 3.35 
LT10341Z-2.5-ND Dual 2.5V Reference, 20ppm/°C 5.38 3.58 3.05 
LT1236ACN8-5-ND 5V Precision Reference, Sppm/°C 7.75 4.35 4.00 
LT1236ACN8-5#PBF-ND |5V Precision Reference, 5ppm/°C 7.75 4.35 4.00 
LT1236ACN8-10-ND 10V Precision Reference, Sppm/°C 6.13 3.45 3.20 
LT1236ACS8-5-ND 5V Precision Reference, Sppm/°C 7.75 4.35 4.00 
LT1236ACS8-5#PBF-ND |5V Precision Reference, Sppm/°C 7.75 435 4.00 
LT1236ACS8-10-ND 10V Precision Reference, Sppm/°C .. 6.38 3.60 3.30 
LT1236ACS8-10#PBF-ND |10V Precision Reference, Sppm/°C* 6.38 3.60 3.30 
LT1236AIS8-5-ND 5V Precision Reference, Sppm/°C “SOIC 10.25 681 5.32 
LT1236AIS8-5#PBF-ND |5V Precision Reference, Sppm/°C “SOIC 10.25 585 5.32 
LT1236BCN8-5-ND 5V Precision Reference, 10ppm/°C i 450 2.55 2.30 
LT1236BCN8-10-ND 10V Precision Reference, 10ppm/°C 4.88 2.75 2.55 
LT1236BCS8-5#PBF-ND |5V Precision Reference, 10ppm/°C* 450 2.55 2.30 
LT1236BCS8-10-ND 10V Precision Reference, 10ppm/°C 488 2.75 2.55 
LT1236BCS8-10#PBF-ND |10V Precision Reference, 10ppm/°C 488 2.75 2.55 
LT1236BIS8-5-ND 5V Precision Reference 10ppm/°C 613 2.90 2.65 
LT1236BIS8-5#PBF-ND_ |5V Precision Reference 10ppm/°C*.. 613 2.90 2.65 
LT1236CCN8-5-ND 5V Precision Reference, 15ppm/°C .. 4.00 2.25 2.05 
LT1236CCN8-5#PBF-ND |5V Precision Reference, 15ppm/°C* 4.00 2.25 2.05 
LT1236CCN8-10#PBF-ND |10V Precision Reference, 15ppm/°C 450 260 2.35 
LT1236CCS8-5-ND 5V Precision Reference, 15ppm/°C .. 4.00 2.25 2.05 
LT1236CCS8-5#PBF-ND |5V Precision Reference, 15ppm/°C* 4.00 2.25 2.05 
LT1389ACS8-1.25-ND |1.25V Nanopower Precision Shunt Voltage Reference SOIC 11.13 6.20 5.55 
LT1389ACS8-1.25#PBF-ND |1.25V Nanopower Precision Shunt Voltage Reference Aisa) 16:20) 75:55) 
LT1389BCS8-1.25-ND |1.25V Nanopower Precision Shunt Voltage Reference 6.50 3.60 3.25 
LT1389BCS8-1.25#PBF-ND |1.25V Nanopower Precision Shunt Voltage Reference 6.50 3.60 3.25 
LT1389BCS8-2.5-ND 2.5V Nanopower Precision Shunt Voltage Reference... 6.50 3.60 3.25 
LT1389BCS8-2.5#PBF-ND |2.5V Nanopower Precision Shunt Voltage Reference* 6.50 3.60 3.25 
LT1389BCS8-4.096-ND |4.096V Nanopower Precision Shunt Voltage Referenc 6.50 3.60 3.25 
LT1389BCS8-5-ND 5V Nanopower Precision Shunt Voltage Reference . 650 432 3.25 
LT1431CN8-ND Programmable Reference, .4% Tolerance 2125) oO 25 
LT1431CN8#PBF-ND Programmable Reference, .4% Tolerance* 2125) e025 
LT1431CS8-ND Programmable Reference, .4% Tolerance 3.13 2.08 1.80 
LT1431CS8#PBF-ND Programmable Reference, .4% Tolerance 3.13 2.08 1.80 
LT14311Z-ND. Programmable Reference, .4% Tolerance Pa qv 9) ee 
LT14311Z#PBF-ND Programmable Reference, .4% Tolerance 2.13 142 1.22 
LT1460ACN8-5-ND 5V Micropower Precision Series Referenc 6.00 3.80 3.30 
LT1460ACN8-10-ND 10V Micropower Precision Series Reference. SISOS 25m2!85) 
LT1460ACS8-2.5-ND 2.5V Micropower Precision Series Referenc 6.25 3.95 3.45 
LT1460ACS8-2.5#PBF-ND |2.5V Micropower Precision Series Reference* 6.25 3.95 3.45 
LT1460ACS8-5-ND 5V Micropower Precision Series Reference... 6.25 415 3.45 
LT1460ACS8-5#PBF-ND |5V Micropower Precision Series Reference* 6.25 3.95 3.45 
LT1460ACS8-10-ND 10V Micropower Precision Series Bandgap Reference. G25 SI omOIZo) 
LT1460ACS8-10#PBF-ND |10V Micropower Precision Series Bandgap Reference* .. Gy Sik Hes) 
LT1460BIN8-5-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Reference... 9.00 5.70 4.95 
LT1460BIS8-2.5-ND 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Reference... 913 580 5.05 
LT1460BIS8-2.5#PBF-ND |2.5V Micropower Precision Series Bandgap Reference* “SOIC 9.13 5.80 5.05 
LT1460BIS8-5-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Reference... SOIC 3899.13 5.80 5.05 
LT1460BIS8-5#PBF-ND |5V Micropower Precision Series Bandgap Reference* SOIC 3899.13 5.80 5.05 
LT1460CCMS8-5-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Referenc 8-MSOP 6.50 415 3.60 
LT1460CCMS8-5#PBF-ND |5V Micropower Precision Series Bandgap Referenc: 8-MSOP 650 415 3.60 
LT1460DCN8-2.5-ND 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Referenc Dip 3.75 2.40 2.10 
LT1460DCN8-5-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Reference... Dip 3.75 2.49 2.10 
LT1460DCS8-2.5-ND 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Referenc 4.00 255 2.20 
LT1460DCS8-2.5#PBF-ND |2.5V Micropower Precision Series Bandgap Reference* 4.00 255 2.20 
LT1460DCS8-5-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Reference... 400 255 2.20 
LT1460DCS8-5#PBF-ND |5V Micropower Precision Series Bandgap Reference* 400 255 2.20 
LT1460DCS8-10-ND 10V Micropower Precision Series Bandgap Reference 4.00 255 2.20 
LT1460DCS8-10#PBF-ND |10V Micropower Precision Series Bandgap Reference* .. 400 255 2.20 
LT1460EIN8-2.5-ND 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Reference. 425) 12.70) 1235) 
LT1460E1S8-2.5-ND 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Referenc 450 285 2.50 
LT1460E1S8-2.5#PBF-ND |2.5V Micropower Precision Series Bandgap Reference* 450 2.85 2.50 
LT1460EIS8-5-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Reference... 4.38 2.85 2.40 
LT1460EIS8-5#PBF-ND |5V Micropower Precision Series Bandgap Reference* 4.38 285 2.40 
LT1460FCMS8-5#PBF-ND |5V Micropower Precision Series Bandgap Reference* 4.25 270 2.30 
LT1460FCMS8-10-ND | 10V Micropower Precision Series Bandgap Reference 425 2.70 2.35 
LT1460FCMS8-10#PBF-ND |10V Micropower Precision Series Bandgap Reference* .. A425) 12:70) 12:35) 
LT1460GCZ-2.5-ND 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Referenc 3.00 1.95 1.65 
LT1460GCZ-2.5#PBF-ND |2.5V Micropower Precision Series Bandgap Reference* 3.00 1.95 1.65 
LT1460GCZ-5-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Reference... 3.00 1.95 1.65 
LT1460GIZ-5-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Referenc O20) 2:00 ele7si 
LT1460GIZ-5#PBF-ND _|5V Micropower Precision Series Bandgap Reference* 3.25 2.00 1.75 
LT1460LHS8-2.5-ND 2.5V Precision Series Reference with Extended Temp. 5.00 3.25 2.85 
LT1460MHS8-2.5-ND —_|2.5V Precision Series Reference with Extended Temp. 475 270 2.40 
LT1461ACS8-3-ND 3V Micropower Precision LDO Voltage Reference... “SOIC 12.88 9.20 7.57 
LT1461ACS8-3.3-ND 3.3V Micropower Precision LDO Voltage Reference. SOIC 12.88 9.20 7.57 
LT1461ACS8-3.3#PBF-ND |3.3V Micropower Precision LDO Voltage Reference* . SOIC 12.88 9.20 7.57 
LT1461ACS8-4-ND 4.096V Micropower Precision LDO Voltage Reference. SOIC 10.75 7.68 6.32 
LT1461ACS8-4#PBF-ND |4.096V Micropower Precision LDO Voltage Reference* .. SOIC 10.75 7.68 6.32 
LT1461ACS8-5-ND 5V Micropower Precision LDO Voltage Reference... SOIC 10.75 7.68 6.32 
LT1461ACS8-5#PBF-ND |5V Micropower Precision LDO Voltage Reference* SOIC 10.75 7.68 6.32 
LT1461BCS8-3.3-ND 3.3V Micropower Precision LDO Voltage Reference SOIC 8.88 5.25 4.70 
LT1461BCS8-4-ND 4.096V Micropower Precision LDO Voltage Reference. SOIC «7.38 «85.27 4.34 
LT1461BCS8-4#PBF-ND |4.096V Micropower Precision LDO Voltage Reference* .. SOIC =97.38 5.27 4.34 
LT1461BCS8-5-ND 5V Micropower Precision LDO Voltage Reference... SOIC §=97.38 5.27 4.34 
LT1461BCS8-5#PBF-ND |5V Micropower Precision LDO Voltage Reference* SOIC 867.38 5.27 4.34 
LT1461CCS8-3-ND 3V Micropower Precision LDO Voltage Reference... 3.00 1.95 1.75 
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Digi-Key Price Each 
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LT1461CCS8-3#PBF-ND |3V Micropower Precision LDO Voltage Reference* ... 3.00 1.95 1.75 
LT1461CCS8-3.3-ND 3.3V Micropower Precision LDO Voltage Referenc 3.00 1.95 1.75 
LT1461CCS8-3.3#PBF-ND |3.3V Micropower Precision LDO Voltage Reference* 8-SOIC 3.00 195 1.75 
LT1461CCS8-4-ND '4.096V Micropower Precision LDO Voltage Referenci 8-SOIC 3.00 1.95 1.75 
LT1461CCS8-4#PBF-ND |4.096V Micropower Precision LDO Voltage Reference* 8-SOIC 3.00 1.95 1.75 
LT1461CCS8-5-ND 5V Micropower Precision LDO Voltage Reference... 8-SOIC 3.00 195 1.75 
LT1461CCS8-5#PBF-ND |5V Micropower Precision LDO Voltage Reference* 8-SOIC 3.00 195 1.75 
LT1461DHS8-3-ND 3V Micropower Precision LDO Voltage Reference... 8-SOIC 3.00 1.95 1.75 
LT1461DHS8-3#PBF-ND |3V Micropower Precision LDO Voltage Reference* 8-SOIC 3.00 1.95 1.75 
LT1461DHS8-3.3-ND 3.3V Micropower Precision LDO Voltage Referenc 8-SOIC 3.00 1.95 1.75 
LT1461DHS8-4-ND 4.096V Micropower Precision LDO Voltage Referenct 8-SOIC §=93.00 1.95 1.75 
LT1461DHS8-5-ND 5V Micropower Precision LDO Voltage Reference... 8-SOIC 3.00 1.95 1.75 
LT1461DHS8-5#PBF-ND |5V Micropower Precision LDO Voltage Reference* 8-SOIC 3.00 1.95 1.75 
LT1634ACS8-1.25-ND |1.25V Micropower Shunt Voltage Reference... 8-SOIC 9.38 510 4.70 
LT1634ACS8-1.25#PBF-ND |1.25V Micropower Shunt Voltage Reference* 8-SOIC 9.38 510 4.70 
LT1634ACS8-2.5-ND 2.5V Micropower Shunt Voltage Reference 8-SOIC 9.38 510 4.70 
LT1634ACS8-2.5#PBF-ND |2.5V Micropower Shunt Voltage Reference* . 8-SOIC 9.38 510 4.70 
LT1634ACS8-4.096-ND |4.096V Micropower Shunt Voltage Reference 8-SOIC 9.38 510 4.70 
LT1634ACS8-4.096#PBF-ND |4.096V Micropower Shunt Voltage Reference* . 8-SOIC 9.38 510 4.70 
LT1634ACS8-5-ND 5V Micropower Shunt Voltage Reference... 8-SOIC 9.38 510 4.70 
LT1634ACS8-5#PBF-ND |5V Micropower Shunt Voltage Reference* 8-SOIC 9.38 510 4.70 
LT1634AIS8-1.25-ND —_|1.25V Micropower Shunt Voltage Referenc: 8-SOIC 10.38 5.70 5.20 
LT1634AIS8-1.25#PBF-ND |1.25V Micropower Shunt Voltage Reference* 10.38 5.70 5.20 
LT1634BCMS8-1.25-ND |1.25V Micropower Shunt Voltage Reference... 488 3.24 2.70 
LT1634BCMS8-1.25#PBF-ND |1.25V Micropower Shunt Voltage Reference* 488 295 2.70 
LT1634BCS8-1.25-ND |1.25V Micropower Shunt Voltage Reference... 438 275 2.40 
LT1634BCS8-1.25#PBF-ND |1.25V Micropower Shunt Voltage Reference* 438 2.75 2.40 
LT1634BCS8-2.5-ND 2.5V Micropower Shunt Voltage Reference... 438 2.75 2.40 
LT1634BCS8-4.096#PBF-ND |4.096V Micropower Shunt Voltage Reference* . 438 275 2.40 
LT1634B1S8-1.25-ND 1.25V Micropower Shunt Voltage Reference... 5.63 3.35 2.95 
LT1634B1S8-1.25#PBF-ND |1.25V Micropower Shunt Voltage Reference* 5.63 3.35 2.95 
LT1634BIS8-2.5-ND 2.5V Micropower Shunt Voltage Reference 5.63 3.35 2.95 
LT1634BIS8-2.5#PBF-ND |2.5V Micropower Shunt Voltage Reference* . 5.63 3.35 2.95 
LT1634CCZ-4.096-ND |4.096V Micropower Shunt Voltage Reference 3188" (2.50) 1245) 
LT1790BCS6-1.25#TRMCT-ND |1.25V Micropower LDO Reference... Sa1G a Come.05) 
LT1790BCS6-1.25#TRMPBFCT-ND |1.25V Micropower LDO Reference* 3.16 2.83 2.55 
LT1790B0S6-1.25#TRMPBFIR-ND |1.25V Micropower LDO Reference ... 725.00/500 
LT1790BCS6-2.048#TRMCT-ND |2.048V Micropower LDO Reference 3.16 2.83 2.55 
LT1790BCS6-2.048#TRMTR-ND |2.048V Micropower LDO Reference 725.00/500 
LT1790BCS6-2.048#TRMPBFCT-ND |2.048V Micropower LDO Reference* 3.16 2.83 2.55 
LT1790BCS6-2.048#TRMPBFTR-ND |2.048V Micropower LDO Reference* 725.00/500 
LT1790BCS6-3#TRMCT-ND |3V Micropower LDO Reference S516) ea Coie r2.05) 
LT1790BCS6-3#TRMTR-ND|3V Micropower LDO Reference 725.00/500 
LT1790BCS6-3#TRMPBFCT-ND |3V Micropower LDO Reference* 316) (2/83) (2/55) 
LT1790BCS6-3#TRMPBFTR-ND |3V Micropower LDO Reference* 725.00/500 
LT1790BCS6-3.3#TRMCT-ND |3.3V Micropower LDO Reference S16) (2183) (2155) 
LT1790BCS6-3.34TRMTR-ND |3.3V Micropower LDO Reference 725.00/500 
LT1790BCS6-3.3#TRMPBFCT-ND |3.3V Micropower LDO Reference* . 3.16 2.83 2.55 
LT1790BCS6-3.3#TRMPBFTR-ND |3.3V Micropower LDO Reference* . 725.00/500 
LT1790BCS6-4.096#TRMCT-ND |4.096V Micropower LDO Reference 3.16 2.83 2.55 
LT1790BCS6-4.096#TRMTR-ND |4.096V Micropower LDO Reference 725.00/500 
LT1790BCS6-4.096#TRMPBFCT-ND |4.096V Micropower LDO Reference* 3.16 2.83 2.55 
LT1790BCS6-4.096#TRMPBFTR-ND |4.096V Micropower LDO Reference* 725.00/500 
LT1790BCS6-5#TRMCT-ND |5V Micropower LDO Reference S516) e28S) 205) 
LT1790BCS6-5#TRMTR-ND|5V Micropower LDO Reference 725.00/500 
LT1790BCS6-5#TRMPBFCT-ND |5V Micropower LDO Reference* SiG) (2183 12)55) 
LT1790BCS6-5#TRMPBFTR-ND |5V Micropower LDO Reference* 725.00/500 
LTC1258CMS8-ND ‘Adj., Micropower LDO Bandgap Reference 5.13 3.00 2.65 
LTC1258CMS8#PBF-ND  |Adj., Micropower LDO Bandgap Reference 5.13 3.00 2.65 
LTC1258CS8-ND |Adj., Micropower LDO Bandgap Reference Auge Oommerc0) 
LTC1258CS8-2.5-ND 2.5V Micropower LDO Bandgap Reference ANSE I55ie 230) 
LTC1258CS8-3-ND 3V Micropower LDO Bandgap Reference 413 255 2.30 
LTC1258CS8-4.1-ND '4.1V Micropower LDO Bandgap Reference 413 2.55 2.30 
LTC1258CS8-5-ND 5V Micropower LDO Bandgap Reference Ads 2/55) 32:30) 
LTZ1000ACH#PBF-ND _ [Ultra Precision Reference* 81.75 54.50 46.70 
LT UNGAR CONVERSION 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. ul 25 100 
General Purpose ADC 
LTC1090ACN-ND Single Chip 8-Channel, 10-Bit Data Acquisition 
System... Ss 25.75 17.15 15.80 
LTC1090ACN#PBF-ND Single Chip jannel, i : 25.75 17.15 15.80 
LTC1090CN#PBF-ND Single Chip 8-Channel, 10-Bit Data Acquisition System* . 17.50 11.65 9.90 
LTC1091CN8-ND. Single Chip 2-Channel, 10-Bit Data Acquisition System 17.50 11.70 9.90 
LTC1091CN8#PBF-ND Single Chip 2-Channel, 10-Bit Data Acquisition System* . 17.50 11.70 9.90 
LTC1092CN8-ND. Single Chip 1-Channel, 10-Bit Data Acquisition System 17.50 11.65 9.90 
LTC1092CN8#PBF-ND Single Chip 1-Channel, 10-Bit Data Acquisition System* . 17.50 11.65 9.90 
LTC1093CN-ND Single Chip 6-Channel, 10-Bit Data Acquisition System 17.50 11.65 9.90 
LTC1093CN#PBF-ND Single Chip 6-Channel, 10-Bit Data Acquisition System* . 17.50 11.65 9.90 
LTC1094CN-ND Single Chip 8-Channel, 10-Bit Data Acquisition System 17.50 11.65 9.90 
LTC1094CN#PBF-ND Single Chip 8-Channel, 10-Bit Data Acquisition System* . 17.50 11.65 9.90 
LTC1096ACS8-ND Micropower Sampling 8-Bit Serial In/Out ADC 6.75 4.50 3.60 
LTC1096CS8-ND Micropower Sampling 8-Bit Serial In/Out ADC 5.50 3.70 2.90 
LTC1096CS8#PBF-ND —_|Micropower Sampling 8-Bit Serial In/Out ADC 5.50 3.70 2.90 
LTC1096LIS8-ND Micropower Sampling 8-Bit Serial In/Out ADC 6.38 4.25 3.45 
LTC1098CN8-ND Micropower Sampling 8-Bit Serial In/Out ADC 5.50 3.70 2.90 
LTC1098CN8#PBF-ND |Micropower Sampling 8-Bit Serial In/Out ADC* 5.50 3.70 2.90 
LTC1098CS8-ND Micropower Sampling 8-Bit Serial In/Out ADC 5.50 3.70 2.90 
LTC1098CS8#PBF-ND _|Micropower Sampling 8-Bit Serial In/Out ADC 6.50 3.70 2.90 
LTC1099CN-ND 8-Bit, High Speed ADC with Sample and Hold 14.88 9.90 8.25 
LTC1099CN#PBF-ND 8-Bit, High Speed ADC with Sample and Hold* . 14.88 9.90 8.25 
LTC1099CSW-ND 8-Bit, High Speed ADC with Sample and Hold 19.38 12.90 10.70 
LTC1099CSW#PBF-ND_ |8-Bit, High Speed ADC with Sample and Hold* . 19.38 12.90 10.70 
LTC1196-2BCS8-ND 8-Bit, 710nS, 1MHz, Sampling ADC 4.38 2.90 2.50 
LTC1196-2BCS8#PBF-ND |8-Bit, 710nS, 1MHz, Sampling ADC*. 4.38 2.90 2.50 
LTC1197CS8-ND 10-Bit, 500ksps ADC with Shutdown . 488 3.00 2.60 
LTC1197CS8#PBF-ND | 10-Bit, 500ksps ADC with Shutdown* 488 3.00 2.60 
LTC11971S8-ND 10-Bit, 500ksps ADC with Shutdown, Ind. Temp. §.25 3.25 2.80 
LTC1197IS8#PBF-ND _|10-Bit, 500ksps ADC with Shutdown, Ind. Temp.* 6.25 3.25 2.80 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
LTC1197LCMS8-ND 3V, 10-Bit, ADC with Shutdown. 5.50 3.40 2.95 
LTC1197LCS8-ND 3V, 10-Bit, ADC with Shutdown. 8-SOIC 4.88 3.00 2.60 
LTC1197LCS8#PBF-ND /3V, 10-Bit, ADC with Shutdown*. “SOIC 4.88 3.00 2.60 
LTC1197LIS8-ND 3V, 10-Bit, ADC with Shutdown, Ind. Tem, “SOIC 5.25 3.25 2.80 
LTC1197LIS8#PBF-ND /3V, 10-Bit, ADC with Shutdown, Ind. Temp.*. “SOIC 5.25 3.25 2.80 
LTC1198-2BCS8-ND 2-Channel, 8-Bit, Sampling ADC... “SOIC 5.25 3.50 3.00 
LTC1198-2BCS8#PBF-ND |2-Channel, 8-Bit, Sampling ADC* “SOIC 5.25 3.50 3.00 
LTC1199CMS8-ND 10-Bit ADC with Shutdown 5.50 3.40 2.95 
LTC1199CS8#PBF-ND  /10-Bit ADC with Shutdown* . 488 3.00 2.60 
LTC1199IMS8-ND 10-Bit ADC with Shutdown 6.13 3.75 3.25 
LTC11991S8-ND 10-Bit ADC with Shutdown, Ind. Temp. SOIC 5.25 3.49 2.80 
LTC11991S8#PBF-ND /10-Bit ADC with Shutdown, Ind. Temp.* . §.25 3.25 2.80 
LTC1199LIMS8-ND 10-Bit ADC with Shutdown 6.13 3.75 3.25 
LTC1199LIMS8#PBF-ND |10-Bit ADC with Shutdown 6.13 3.75 3.25 
LTC1272-3ACSW-ND _|12-Bit, 3S, 250kHz Sampling ADC . 35.00 23.35 18.76 
LTC1272-3CCSW-ND 12-Bit, 3S, 250kHz Sampling ADC . Cee) BGT Sb) 
LTC1272-8CCN-ND 12-Bit, 84S, 250kHz Sampling ADC . 15.00 10.00 8.00 
LTC1272-8CCN#PBF-ND |12-Bit, 8uS, 250kHz Sampling ADC* 24-Dip 15.00 10.00 8.00 
LTC1273BCN-ND 12-Bit, 2.7uS, Sampling ADC... 24-Dip 23.50 15.65 12.55 
LTC1273BCN#PBF-ND /12-Bit, 2.7uS, Sampling ADC*. 24-Dip 23.50 15.65 12.55 
LTC1273BCSW-ND 12-Bit, 2.7uS, Sampling ADC 24-SOIC 25.88 17.25 13.80 
LTC1273BCSW#PBF-ND |12-Bit, 2.7uS, Sampling ADC*. 24-SOIC 25.88 17.25 13.80 
LTC1274CSW-ND 12-Bit, 100ksps ADC with Shutdown 14.88 9.90 8.25 
LTC1274CSW#PBF-ND |12-Bit, 100ksps ADC with Shutdown* .. 14.88 9.90 8.25 
LTC1275BCN-ND 12-Bit, 2.7uS, Sampling ADC....... 22.00 14.65 11.75 
LTC1277CSW-ND 12-Bit, 100ksps ADC with Shutdown 15.63 10.40 8.70 
LTC1278-4CN#PBF-ND |12-Bit, 400ksps, Sampling ADC with Shutdown* 24.00 16.00 12.85 
LTC1278-4ISW-ND 12-Bit, 400ksps, Sampling ADC with Shutdown... 27.50 18.35 14.70 
LTC1278-41SW#PBF-ND |12-Bit, 400ksps, Sampling ADC with Shutdown* 27.50 18.35 14.70 
LTC1278-5CSW#PBF-ND |12-Bit, 500ksps, Sampling ADC with Shutdown* 25.63 17.10 14.65 
LTC1278-5ISW-ND 12-Bit, 500ksps, Sampling ADC with Shutdown... 29.38 19.60 15.70 
LTC1279CG-ND 12-Bit, 600ksps, Sampling ADC with Shutdowt 25.88 17.19 14.20 
LTC1279CSW-ND 12-Bit, 600ksps, Sampling ADC with Shutdowt 25.50 16.20 13.95 
LTC1279CSW#PBF-ND |12-Bit, 600ksps, Sampling ADC with Shutdown* 25.50 16.20 13.95 
LTC1282BCSW-ND 3V, 12-Bit, Sampling ADC with Reference 28.13 18.75 14.75 
LTC1285CN8#PBF-ND  |3V, 12-Bit, Micropower Sampling ADC 11.88 7.90 6.50 
LTC1285CS8-ND 3V, 12-Bit, Micropower Sampling ADC 12.50 8.35 6.95 
LTC1285CS8#PBF-ND —|3V, 12-Bit, Micropower Sampling ADC 12.50 8.35 6.95 
LTC1286CN8-ND 12-Bit, Micropower Sampling ADC... 9.88 6.60 5.25 
LTC1286CN8#PBF-ND |12-Bit, Micropower Sampling ADC* 9.88 6.60 5.25 
LTC1286CS8#PBF-ND  |12-Bit, Micropower Sampling ADC* 10.63 7.10 5.65 
LTC1286IN8-ND 12-Bit, Micropower Sampling ADC. 12.38 8.25 6.55 
LTC12861S8#PBF-ND —|12-Bit, Micropower Sampling ADC 13.25 8.85 7.05 
LTC1288CN8-ND 3V, 12-Bit, Micropower Serial In/Out Sampling ADC 11.88 7.90 6.50 
LTC1288CN8#PBF-ND _ |3V, 12-Bit, Micropower Serial In/Out Sampling ADC * 11.88 7.90 6.50 
LTC1288CS8#PBF-ND —/3V, 12-Bit, Micropower Serial In/Out Sampling ADC * 12.50 8.35 6.95 
LTC1290BCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System 45.00 30.00 23.96 
LTC1290CCN-ND 12-Bit, Data Acquisition System 30.00 20.00 15.95 
LTC1290CCN#PBF-ND /|12-Bit, Data Acquisition System* 30.00 20.00 15.95 
LTC1290CCSW#PBF-ND |12-Bit, Data Acquisition System® ..... 36.00 24.00 19.15 
LTC1290CIN#PBF-ND | 12-Bit, Data Acquisition System, Industrial 

Temperature* 42.38 28.25 23.35 
LTC1290CISW-ND 12-Bit, Data Acquisition System, Industrial 

Temperature ... 42.38 28.25 23.35 
LTC1290CISW#PBF-ND |12-Bit, Data Acquisition System, Industrial 

Temperature* 42.38 28.25 23.35 
LTC1290DCN-ND 12-Bit, Data Acquisition System... 12.50 8.35 6.70 
LTC1290DCN#PBF-ND /12-Bit, Data Acquisition System* 12.50 8.35 6.70 
LTC1290DCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System 21.75 14.50 11.35 
LTC1290DCSW#PBF-ND |12-Bit, Data Acquisition System* 21.75 14.50 11.35 
LTC1291CCN8-ND 12-Bit, Data Acquisition System... 28.13 18.75 15.00 
LTC1291CCN8#PBF-ND |12-Bit, Data Acquisition System* 28.13 18.75 15.00 
LTC1291DCN8-ND 12-Bit, Data Acquisition System 18.13 12.10 9.50 
LTC1291DCN8#PBF-ND |12-Bit, Data Acquisition System* 18.13 12.10 9.50 
LTC1292CCN8#PBF-ND |12-Bit, Data Acquisition System* 28.13 18.75 15.00 
LTC1292DCN8-ND 12-Bit, Data Acquisition System 18.13 12.10 9.50 
LTC1292DCN8#PBF-ND |12-Bit, Data Acquisition System* 18.13 12.10 9.50 
LTC1293BCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System 45.00 30.00 23.96 
LTC1293CCN-ND 12-Bit, Data Acquisition System 30.00 20.00 15.95 
LTC1293CCN#PBF-ND  |12-Bit, Data Acquisition System* 30.00 20.00 15.95 
LTC1293DCN-ND 12-Bit, Data Acquisition System... 18.13 12.10 9.50 
LTC1293DCN#PBF-ND |12-Bit, Data Acquisition System* 18.13 12.10 9.50 
LTC1293DCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System 21.75 14.50 11.35 
LTC1293DCSW#PBF-ND |12-Bit, Data Acquisition System* 21.75 14.50 11.35 
LTC1294BCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System... 45.00 30.00 23.96 
LTC1294CCN-ND 12-Bit, Data Acquisition System... 28.13 18.75 15.00 
LTC1294CCN#PBF-ND /12-Bit, Data Acquisition System* 28.13 18.75 15.00 
LTC1294CCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System 36.00 24.00 19.15 
LTC1294DCN-ND 12-Bit, Data Acquisition System 18.13 12.10 9.50 
LTC1294DCN#PBF-ND |12-Bit, Data Acquisition System* 18.13 12.10 9.50 
LTC1294DCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System 21.75 14.50 11.35 
LTC1294DCSW#PBF-ND |12-Bit, Data Acquisition System* 21.75 14.50 11.35 
LTC1296BCN-ND 12-Bit, Data Acquisition System 24.38 16.25 13.00 
LTC1296BCN#PBF-ND /12-Bit, Data Acquisition System 24.38 16.25 13.00 
LTC1296BCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System 25.00 16.65 13.35 
LTC1296BCSW#PBF-ND |12-Bit, Data Acquisition System* 25.00 16.65 13.35 
LTC1296CCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System... 17.88 11.90 9.50 
LTC1296CCSW#PBF-ND |12-Bit, Data Acquisition System* 17.88 11.90 9.50 
LTC1296DCN#PBF-ND /12-Bit, Data Acquisition System* 15.88 10.60 845 
LTC1296DCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System... 16.25 10.85 8.65 
LTC1296DCSW#PBF-ND |12-Bit, Data Acquisition System* 16.25 10.85 8.65 
LTC1297DCN8-ND 12-Bit, Data Acquisition System 21.75 14.50 11.40 
LTC1297DCN8#PBF-ND |12-Bit, Data Acquisition System* 21.75 14.50 11.40 
LTC1298CN8-ND 12-Bit, Sampling ADC. 9.88 6.60 5.25 
LTC1298CN8#PBF-ND _|12-Bit, Sampling ADC* . 9.88 6.60 5.25 
LTC1298CS8-ND 12-Bit, Sampling ADC. 10.63 7.10 5.65 
LTC1298CS8#PBF-ND  |12-Bit, Sampling ADC* . 10.63 7.10 5.65 
LTC1298IN8-ND 12-Bit, Sampling ADC, Ind. Temp. 12.38 8.25 6.55 
LTC1298IN8#PBF-ND — |12-Bit, Sampling ADC, Ind. Temp’ 12.38 8.25 6.55 
LTC12981S8-ND 12-Bit, Sampling ADC, Ind. Temp. 13.25 8.85 7.05 
* RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description i 25 100 
LTC12981S8#PBF-ND 13.25 8.85 7.05 LTC1861CS8-ND 2-Channel, 12-Bit, 250ksps ADC... 5.88 3.65 3.25 
LTC1392CN8-ND 10-Bit Micropower Data Acqui ip 7.50 5.00 4.10 LTC1861CS8#PBF-ND |2-Channel, 12-Bit, 250ksps ADC* 5.88 3.65 3.25 
LTC1392CN8#PBF-ND |10-Bit Micropower Data Acquisition System* “Dip 7.50 5.00 4.10 LTC1861LCMS-ND 3V, 2-Channel, 12-Bit, 150ksps ADC 5.63 3.45 3.05 
LTC1392CS8-ND 10-Bit Micropower Data Acquisition Syste! 8-SOIC 7.63 510 4.20 LTC1861LCMS#PBF-ND |3V, 2-Channel, 12-Bit, 150ksps ADC* 5.63 3.45 3.05 
LTC1400CS8-ND 12-Bit, 400ksps ADC with Shutdown . 8-SOIC 10.00 5.90 5.25 LTC1861LCS8-ND 3V, 2-Channel, 12-Bit, 150ksps ADC 550 3.40 3.00 
LTC1400CS8#PBF-ND  |12-Bit, 400ksps ADC with Shutdown* SOIC 10.00 5.90 5.25 LTC1864ACMS8-ND it, 250ksps ADC... 15.00 920 8.05 
LTC14001S8-ND 12-Bit, 400ksps ADC with Shutdown, Ind. Temp 8-SOIC 11.13 6.55 5.85 LTC1864ACMS8#PBF-ND it, 250ksps ADC* 15.00 9.20 8.05 
LTC1400IS8#PBF-ND — |12-Bit, 400ksps ADC with Shutdown, Ind. Temp*. 8-SOIC 11.13 6.55 5.85 LTC1864ACS8-ND 1-Channel, 16-Bit, 250ksps AD 14.38 8.85 7.70 
LTC1404CS8-ND 12-Bit, 600ksps ADC with Shutdown . 8-SOIC 10.50 6.20 5.50 LTC1864ACS8#PBF-ND 1438 8.85 7.70 
LTC1404CS8#PBF-ND — |12-Bit, 600ksps ADC with Shutdown* 8-SOIC 10.50 620 5.50 LTC1864CMS8-ND 12.88 7.90 6.90 
LTC14041S8-ND 12-Bit, 600ksps ADC with Shutdown, Ind. Temp. 8-SOIC 11.50 6.75 6.05 LTC1864CMS8#PBF-ND 12.88 7.90 6.90 
LTC14041S8#PBF-ND 12-Bit, 600ksps ADC with Shutdown, Ind. Temp*. 8-SOIC 11.50 6.75 6.05 LTC1864CS8-ND 12.38 7.60 6.65 
LTC1408CUH#PBF-ND  |14-Bit, 600ksps ADC with Shutdown* NEW! 32-QFN 18.35 13.11 10.79 LTC1864CS8#PBF-ND 12.38 7.60 6.65 
LTC1408CUH-12#PBF-ND |12-Bit, 600ksps ADC with Shutdown* NEW! 32-QFN 11.58 8.27 6.81 LTC1865ACMS-ND 15.38 9.50 8.55 
LTC1408IUH#PBF-ND —_|14-Bit, 600ksps ADC with Shutdown, Ind. Temp* NE! 32-QFN 22.03 15.73 12.96 LTC1865ACMS#PBF-ND 15.38 9.50 8.55 
LTC1408IUH-12#PBF-ND |12-Bit, 600ksps ADC with Shutdown, Ind. Temp* NEI 32-0FN 13.90 9.93 8.18 LTC1865ACS8-ND it, 250ksps AD 14.75. 9.10 8.20 
LTC1410CSW-ND 12-Bit, 1.25Msps Sampling ADC, Ind. Temp... 28-SOIC 21.25 11.65 10.65 LTC1865ACS8#PBF-ND it, 250ksps ADC* 1475 910 820 
LTC1410CSW#PBF-ND |12-Bit, 1.25Msps Sampling ADC, Ind. Temp* 21.25 11.65 10.65 LTC1865CMS#PBF-ND |2-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC* 13.38 8.25 7.45 
LTC1411CG-ND Single 14-Bit, 2.5Msps ADC 38.25 25.50 21.85 LTC1865CS8-ND 2-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC 12.88 7.95 7.15 
Hees —_ ae ae a oe ae aa LTC1865CS8#PBF-ND it, 250ksps ADC 12.88 7.95 7.15 
a “Bit, 3Msps Sampling : / , LTC1865LACMS-ND it, 150ksps AD 15.38 9.50 8.55 
LTC1412CG#PBE-ND —_/12-Bit, 3Msps Sampling ADC 2138 1155 10.55 SEE IAG Sean it 150ksps AD ee Em fab 
LTC1412IG-ND 12-Bit 3Msps Sampling ADC, Ind. Temp 23.38 12.65 11.55 f : 
4 ] LTC1865LCMS-ND it, 150ksps AD 13.38 8.25 7.45 
L1C1414CGN-ND 14-Bit, 2.2Msps Sampling ADC 34.00 22.65 18.15 LTC1865LCMS#PBF-ND |2-Channel, 16-Bit, 150ksps AD 13.38 8.25 7.45 
eee ae eh oeMSpS Sampling Ape ae ae ie LTC1865LCS8-ND 2-Channel, 16-Bit, 150ksps ADC... 12.88 7.95 7.15 
ia bit, 1. sps sampling - e 3 KN ry 
LTC1415CG#PBF-ND —_|12-Bit, 1.25Msps Sampling ADC 22.25 1220 11.15 Delta Sigma ADC 
LTC1415CSW-ND 12-Bit, 1.25Msps Sampling ADC. 21.25 11.65 10.65 LTC2400CS8-ND 24-Bit, Micropower ADC... 10.63 7.10 6.05 
LTC1415CSW#PBF-ND |12-Bit, 1.25Msps Sampling ADC 21.25 11.65 10.65 LTC2400CS8#PBF-ND |24-Bit, Micropower ADC* 10.63 7.10 6.05 
LTC14151G-ND 12-Bit, 1.25Msps Sampling ADC, Ind. Tem 24.25 13.30 12.15 LTC24001S8-ND 24-Bit, Micropower ADC, Ind. Temp. 1213 810 6.95 
LTC1415IG#PBF-ND 12-Bit, 1.25Msps Sampling ADC, Ind. Temp* 24.25 13.30 12.15 LTC2400IS8#PBF-ND | 24-Bit, Micropower ADC, Ind. Temp*. 12.13 810 6.95 
LTC14151SW-ND. 12-Bit, 1.25Msps Sampling ADC, Ind. Temp.. 23.25 12.75 11.65 LTC2408CG#PBF-ND 24-Bit, 8-Channel Micropower ADC*.. 12.13 810 6.95 
LTC1415ISW#PBF-ND — |12-Bit, 1.25Msps Sampling ADC, Ind. Temp* earl 2efomailibo! LTC2410CGN-ND 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC w/Diff. Input/Ref. 10.63 7.10 6.05 
LTC1416CG#PBF-ND —_/14-Bit, 400ksps Sampling ADC, Ind. Temp 14.75 8.10 7.40 LTC2410CGN#PBF-ND |24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC w/Diff. Input/Ref* 10.63 7.10 6.05 
LTC14161G-ND 14-Bit, 400ksps Sampling ADC, Ind. Temp. 15.75 8.65 7.85 LTC2411CMS-ND 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC w/Diff. Input/Ref 10.63 7.10 6.05 
LICT416IG#PBF-ND _|14-Bit, 400ksps Sampling ADC, Ind. Temp* 1575 8.65 7.85 LTC2411CMS#PBF-ND |24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC w/Diff. Input/Ref 10.63 7.10 6.05 
LTC1417ACGN-ND 14-Bit, 400ksps Sampling ADC 20.00 11.10 10.00 LTC2411CMSTR-ND __|24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC w/Diff. Input/Ref. 15250.00/2,500 
LTC1417ACGN#PBF-ND /14-Bit, 400ksps Sampling ADC*. 20.00 11.10 10.00 LTC2411IMS#PBF-ND —24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC w/Diff. Input/Ref* 1213 840 6.95 
LTC1417CGN-ND 14-Bit, 400ksps Sampling ADE 16.25 9.00 8.15 LTC2414IMSTR-ND 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC w/Diff. Input/Ref... 17500.00/2,500 
LTC1417CGN#PBF-ND__|14-Bit, 400ksps Sampling ADC*. 16.25 9.00 8.15 LTC2411-1CMS-ND 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC w/Diff. Input/Ref. 10.63 7.10 6.05 
LTC1418ACG#PBF-ND  |14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel /O* 22.25 12.20 11.15 L1C2412CGN-ND 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC 2-Ch., Diff. Inpu 9.50 5.50 5.05 
aon BAG ND ot sOuksps ANG. somal atalel te Ind. Tem ESF aee8 13.10 He LTC2412CGN#PBF-ND _|24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC 2-Ch., Diff. Input* 9.50 5.50 5.05 
ei bit, Sps , oerlal/Paralle! , Ind. Tem -DIp x f z g -Bj i 
LT¢1418CG-ND 14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Paralel I/O, Ind. Tem 28-SSOP 17.25 9.45 8.65 eee eC EMIOMN| 2-5, Micreoter Aes ine; oan aa 
LTC1418CG#PBF-ND __|14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel 1/0, Ind. Temp* 28-SSOP 17.25 9.45 8.65 LTC2413IGN4PBF-ND  |24-Bit, Micropower ADC, Ind. Temp*. 1213 810 695 
LTC1418CN-ND 14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel 1/0. 28-Dip 16.75 9.20 8.40 LTC2414CGN-ND 8-Channel, Differential Input, 24-Bit No Latency Delta 
LTC1418CN#PBF-ND — |14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel 1/0* 28-Dip 16.75 9.20 8.40 Sigma ADC _ 1213 810 6.95 
LTC1418IN-ND 14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel 1/0, Ind. Tem ip 18.38 12.21 9.20 fi het “ar ; 
LTC1419ACG-ND 44-Bit, 800ksps Sampling ADC 54.38 29.00 27.20 Eee) | nA Larue Bente (a G0" GES 
4 Bi i; - -Bit No Latency Delta Sigma ADC with Diff. Input/Ref....... 16-SSOP 10.63 7.10 6.05 
LTC1419ACG#PBF-ND _|14-Bit, 800ksps Sampling ADC*. 54.38 29.00 27.20 ' : on 
. - LTC2415CGN#PBF-ND |24-Bit No Latency Delta Sigma ADC with Diff. Input/Ref* ....16-SSOP 10.63 7.10 6.05 
CICT419ACSW-ND T4-Bit, 800ksps Sampling ADC 53.50 2855 26.75 LTC2415-1CGNPBF-ND |24-Bit No Latency Delta Si Be Oh ete 
: ; y Delta Sigma ADC with Diff. Input/Ref* ....16-SSOP 10.63 7.10 6.05 
LTC1419ACSW#PBF-ND |14-Bit, 800ksps Sampling ADC*. 53.50 28.55 26.75 i "Bj fj ith Di 
3 i LTC24151GN-ND 24-Bit No Latency Delta Sigma ADC with Diff. Input/Ref.......16-SSOP 12.13 8.10 6.95 
LTC1419CG-ND 14-Bit, 800ksps Sampling ADC 32.50 18.60 16.25 - - — 
A _Ri i ce LTC24151GN#PBF-ND | 24-Bit No Latency Delta Sigma ADC with Diff. Input/Ref* ....16-SSOP 12.13 8.10 6.95 
LTC1419CG#PBF-ND —_|14-Bit, 800ksps Sampling ADC*. 32.50 18.60 16.25 iar ccenins ecChannalDiteranlialiawit DAA 
LTC1419CSW#PBF-ND _|14-Bit, 800ksps Sampling ADC*. 32.25 18.40 16.10 c el a ood He nput, 24-Bit No Latency 460) oon 370 
CICT4191G#PBF-ND _|14-Bit, 800ksps Sampling ADC, Ind. Temp 36.25 20.70 18.15 4 : z : : : 
LTC1594CS-ND 4-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial AD 11.25 6.95 6.00 Bie a aaamm| © cp 20: DU Torontial Input, 24-Bit No Latency ae inee rT 
LTC1594CS#PBF-ND —/4-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC 11.25 6.95 6.00 Siaisigma! : : : : 
LTC15941S-ND A-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC 13.00 8.00 6.95 LTC2418IGN#PBF-ND — ]16-Channel, Differential Input, 24-Bit No Latency 
LTC1594IS#PBF-ND _|4-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC* 13.00 8.00 6.95 er ate eam fei eae rare nee a eee 
CTC1594LCS-ND 4-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial AD 11.25 695 6.00 ‘ ely STOLE DOWEE NO tency Bene iin. ; : : 
LTC1598CG-ND 8-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial AD 11.50 7.15 6.20 LTC2420CS8#PBF-ND | 20-Bit, Micropower No Latency Delta Sigma ADC* 8.25 5.10 4.50 
LTC1598CG#PBF-ND — /8-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC 11.50 7.15 6.20 LTC2422CMS-ND. 2-Ch., 20-Bit, Micropower, No Latency Delta Sigma ADC 8.75 5.81 4.80 
LTC15981G-ND 8-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC 13.25 815 7.10 LTC2422CMS#PBF-ND |2-Ch., 20-Bit, Micropower, No Latency Delta Sigma ADC*..10-MSOP 8.75 5.55 4.80 
LTC1598IG#PBF-ND 8-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial AD 13.25 8.15 7.10 LTC2431CMS-ND 20-Bit, No Latency Delta Sigma ADC with Diff. Input/Ref.....10-MSOP 7.38 4.55 3.95 
LTC1598LCG-ND 8-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial AD 11.63. 7.75 645 LTC2431CMS#PBF-ND |20-Bit, No Latency Delta Sigma ADC with Diff. Input/Ref* ..10-MSOP 7.38 4.55 3.95 
LTC1598LCG#PBF-ND  |8-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC* 11.63 7.75 6.45 LTC2433-1CMS-ND 16-Bit, No Latency Delta Sigma ADC with Diff. InputRef.... 10-MSOP 3.88 260 2.20 
LTC1604AIG-ND 16-Bit, 333ksps Sampling ADC with Shutdown. 63.13 41.92 31.56 LTC2433-1CMS#PBF-ND/16-Bit, No Latency Delta Sigma ADC with Diff. Input/Ref* ..10-MSOP 3.88 2.60 2.20 
LTC1604AIG#PBF-ND —|16-Bit, 333ksps Sampling ADC with Shutdown* 36-SSOP 63.13 33.67 31.56 LTC2435CGN-ND 20-Bit, No Latency Delta Sigma ADC with Diff. Input/Ref. 7.13 4.40 3.80 
LTC1604CG-ND 16-Bit, 333ksps Sampling ADC with Shutdow 36-SSOP 44.50 23.73 22.25 LTC2436-1CGN-ND 16-Bit, No Latency Delta Sigma ADC 2-Ch., Diff. Input 4.88 285 2.60 
LTCT604CG#PBF-ND | 16-Bit, 333ksps Sampling ADC with Shutdown* 36-SSOP 44.50 23.73 22.25 LTC2436-1CGN#PBF-ND | 16-Bit, No Latency Delta Sigma ADC 2-Ch.., Diff. Input* 488 2.85 2.60 
LTC1605ACG-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC 28-SSOP 49.63 28.35 24.85 LTC2440CGN-ND 24-Bit High Speed Differential Delta Sigma ADC 
LTC1605ACG#PBF-ND | 16-Bit, 100ksps Sampling ADC*. 28-SSOP 49.63 28.35 24.85 with Selectable Speed/Resolution 11.13 7.25 6.20 
LTC1605AIG-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC, Ind. Temp. 28-SSOP 51.00 29.15 25.50 LTC2440CGN#PBF-ND |24-Bit High Speed Differential Delta Sigma ADC 
LTC1605AISW#PBF-ND_|16-Bit, 100ksps Sampling ADC, Ind. Temp 51.00 29.15 25.50 with Selectable Speed/Resolution* 11413 7.25 6.20 
CTCT605CN-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC 36.13 20.65 18.05 LTC24401GN#PBF-ND | 24-Bit High Speed Differential Delta Sigma ADC 
LTC1605CN#PBF-ND —_|16-Bit, 100ksps Sampling ADC*. 36.13 20.65 18.05 with Selectable Speed/Resolution* 12.63 8.00 6.95 
LTC1605CSW#PBF-ND |16-Bit, 100ksps Sampling ADC*. 36.13 20.65 18.05 LTC2442CG#PBF-ND 24-Bit High Speed 4-Channel Delta Sigma ADC 
LTC16051G-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC, Ind. Temp. 39.50 22.25 20.00 with Integrated Amp* NEW... 14.90 10.64 8.76 
peu - ie aes eam ee ne Zen are ee He LTC24421G#PBF-ND _|24-Bit High Speed 4-Channel Delta Sigma ADC 
4 Bit, ps Sampling , Ind. Temp E 4 . with Integrated Amp* NEW!... 17.88 12.77 10.51 
LTC1605ISW#PBF-ND | 16-Bit, 100ksps Sampling ADC, Ind. Temp 38.25 21.85 19.15 LTC2449CUHF#PBF-ND |24-Bit High Speed 16-Channel Delta Sigma ADC 
LTC1605-1CG-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC 36.88 20.80 18.71 with Selectable Speed/Resolution* NEW!.. 14.25 875 7.60 
Tia eer aaraea Keane ae Samp ane oe aoe ree LTC2480CDD#PBF-ND | 16-Bit Delta Sigma ADC with Easy Drive Input 
“206-1 “bit, Sps sampling . . - Current Cancellation* NEWS... 3.70 2.64 218 
LTC1605-2CG#PBF-ND /16-Bit, 100ksps Sampling ADC*.. 36.88 20.80 18.71 LTC2480IDD#PBF-ND | 16-Bit Delta Sigma ADC with Easy Drive Input 
LTC1608ACG-ND 16-Bit, 500ksps Sampling ADC with Shutdow 36-SSOP 49.13 28.10 25.20 Current Cancellation* NEI 445 3418 262 
LTC1608ACG#PBF-ND |16-Bit, 500ksps Sampling ADC with Shutdown* 36-SSOP 49.13 28.10 25.20 L1C2481CDD#PBF-ND  |16-Bit Delta Sigma ADC with E: 
LTC1608CG#PBF-ND — |16-Bit, 500ksps Sampling ADC with Shutdown* 36-SSOP 35.00 19.45 17.50 CaraaaTandlGiiee MEW Am ie) ash 
LTC1609CSW#PBF-ND _|16-Bit, 200ksps Serial Sampling ADC*..... 20-SOIC 31.75 17.65 15.85 LTC2481IDD4PBF-ND | 16-Bit Delta Sigma ADC with Easy Drive Input Current 
Pe ea eae puss Samp ae ne jenn TESS 0 1838 130 Cancellation and |2C Interface* NEWf........ 445 318 2.62 
| Bit, ‘sps Serial Sampling - i iF 3 q Bi 7 i j 
LTC1609ISW4PBF-ND _|16-Bit, 200ksps Serial Sampling ADC 20-SOIC 35.00 19.35 17.30 Preece een te ear tasana ane ey Drive Input aay OSA AN 
LTC1850CFW-ND 8-Channel, 10-Bit, 1.25Msps Sampling AD! 12.13 8.00 6.50 LTc24g2IDD4PBE-ND _|16-Bit Delta Si WhIE ; i ; 
H 7 igma ADC with Easy Drive Input 
LTC1851CFW-ND 8-Channel, 12-Bit, 1.25Msps Sampling ADC.. 14.63 9.65 7.85 Current Cancellation* NEW! 3.95 2.82 2.32 
LTC1851CFW#PBF-ND  [8-Channel, 12-Bit, 1.25Msps Sampling ADC* 1463 965 7.85 7 Bi ‘ ith Easy Dek ; ; ‘ 
LTC2483CDD#PBF-ND | 16-Bit Delta Sigma ADC with Easy Drive Input Current 
LTC1853CFW-ND 8-Channel, 12-Bit, 400ksps, Low Power ADC 1463 9.65 7.85 7 2 * 1 
7 Cancellation and |2C Interface* NEW! 3.30 2.36 1.94 
LTC1853CFW4PBF-ND |8-Channel, 12-Bit, 400ksps, Low Power ADC 14.63 9.65 7.85 - - - = 
LTC1860CMS8-ND 4-Channel, 12-Bit. 250ks| LTC2483IDD#PBF-ND | 16-Bit Delta Sigma ADC with Easy Drive Input Current 
, 12-Bit, 250ksps ADC. Ce il) Cancellation and |2C Interface* NEW! 3.95 282 2.32 
LTC1860CMS8#PBF-ND |1-Channel, 12-Bit, 250ksps ADC 4.88 3.00 2.65 ancenasonan TT Ce Pe meses } ’ ° 
. LTC2484CDD#PBF-ND | 24-Bit Delta Sigma ADC with Easy Drive Input 
CTCT860CS8-ND T-Channel, 12-Bit, 250ksps ADC. 475 290 260 hana 
H Current Cancellation* NEW!... 4.90 3.50 2.88 
LTC1860CS8#PBF-ND |1-Channel, 12-Bit, 250ksps ADC 4.75 290 2.60 ‘ we ‘ ; : 
: LTC2484IDD#PBF-ND | 24-Bit Delta Sigma ADC with Easy Drive Input 
LTC1860LCS8-ND 3V, 1-Channel, 12-Bit, 150ksps AD 5.50 340 3.00 Ciirfent Cancellation MEW 598 420 346 
LTC1861CMS-ND 2-Channel, 12-Bit, 250ksps ADC. 6.25 385 3.50 ee : : : 
LTC1861CMS#PBF-ND _|2-Channel, 12-Bit, 250ksps ADC 6.25 3.85 3.50 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LTC2485CDD#PBF-ND |24-Bit Delta Sigma ADC with Easy Drive Input Current 

Cancellation and |2C Interface* NEWS....... 4.90 3.50 2.88 
LTC2485IDD#PBF-ND —|24-Bit Delta Sigma ADC with Easy Drive Input Current 

Cancellation and |2C Interface* NEW....... 5.88 4.20 3.46 
LTC2488IDE#PBF-ND —_|16-Bit, 2/4-Channel Delta Sigma ADC with Easy Drive 

Input Current Cancellation* NEW!............ 5.30 3.78 3.11 
LTC2492CDE#PBF-ND |24-Bit, 2/4-Channel Delta Sigma ADC with Easy Drive 

Input Current Cancellation* NEW‘... 6.05 4.32 3.56 
LTC2494IUHF#PBF-ND | 16-Bit, 8/16-Channel Delta Sigma ADC with PGA and Easy Drive 

Input Current Cancellation* NEW‘... oe 7.00 5.01 4.12 
LTC2495|UHF#PBF-ND /|16-Bit, 8/16-Channel Delta Sigma ADC with PGA, Easy Drive 

and I2C Interface* NEW!. 7.00 5.01 4.12 
LTC2497CUHF#PBF-ND |16-Bit, 8/16-Channel Delta Sigma ADC with Easy Drive Input 

Current Cancellation and |2C Interface* NEW..... 5.43 3.88 3.19 
LTC2497IUHF#PBF-ND | 16-Bit, 8/16-Channel Delta Sigma ADC with Easy Drive Input 

Current Cancellation and |2C Interface* NEW! 6.53 4.66 3.87 
LTC2498CUHF#PBF-ND |24-Bit, 8/16-Channel Delta Sigma ADC with Easy Drive Inpu' 

Current Cancellation* NEW!...... 7.08 5.05 4.16 
LTC2498IUHF#PBF-ND |24-Bit, 8/16-Channel Delta Sigma ADC with Easy Drive Input 

Current Cancellation* NEW! 8.48 6.05 4.99 
LTC2499CUHF#PBF-ND |24-Bit, 8/16-Channel Delta Sigma wit 

Current Cancellation and |2C Interface* NEW!.. 7.08 5.05 4.16 
LTC2499|UHF#PBF-ND |24-Bit, 8/16-Channel Delta Sigma ADC with Easy Drive Input 

Current Cancellation and |2C Interface* NEW... 8.48 6.05 4.99 

High Speed ADC 

LTC1406CGN-ND 8-Bit, 20Msps Sampling ADC 6.50 3.75 3.40 
LTC1406IGN-ND 8-Bit, 20Msps Sampling AD 7.00 4.05 3.70 
LTC1406IGN#PBF-ND —_/8-Bit, 20Msps Sampling ADC 7.00 4.05 3.70 
LTC1740CG-ND 14-Bit, 6Msps Sampling ADC... 34.38 19.95 18.36 
LTC1740CG#PBF-ND 14-Bit, 6Msps Sampling ADC* 34.38 19.95 18.36 
LTC1741CFW-ND 12-Bit, 65Msps Low Noise ADC 27.13 16.70 13.55 
LTC1744CFW-ND 14-Bit, 50Msps ADC 53.13 32.70 28.36 
LTC1744CFW#PBF-ND |14-Bit, 50Msps ADC*. 53.13 32.70 28.36 
LTC1745CFW-ND 12-Bit, 25Msps Low Noise AD 18.63 10.80 9.95 
LTC1746CFW#PBF-ND  |14-Bit, 25Msps Low Power ADC* NEW!. 25.50 14.80 13.60 
LTC1747CFW-ND 12-Bit, 80Msps Low Noise AD 41.50 25.55 20.75 
LTC1748CFW-ND 14-Bit, 80Msps Low Noise AD 68.63 42.25 34.30 
LTC2202CUK#PBF-ND |16-Bit, 10Msps ADC* 50.00 35.71 29.41 
LTC2202IUK#PBF-ND —|16-Bit, 10Msps ADC*. 60.00 42.86 35.30 
LTC2203CUK#PBF-ND _|16-Bit, 25Msps ADC*. 60.00 42.86 35.30 
LTC2203IUK#PBF-ND —|16-Bit, 25Msps ADC*. 72.00 51.43 42.36 
LTC2204CUK#PBF-ND |16-Bit, 40Msps ADC*. 70.00 50.00 42.18 
LTC22041UK#PBF-ND —|16-Bit, 40Msps ADC*. 84.00 60.00 49.42 
LTC2205CUK#PBF-ND |16-Bit, 65Msps ADC*. 86.65 61.89 50.97 
LTC2205CUK-14#PBF-ND |14-Bit, 65Msps ADC*. 56.00 40.00 32.95 
LTC2205|UK#PBF-ND —|16-Bit, 65Msps ADC*. 104.00 74.29 61.18 
LTC22051UK-14#PBF-ND |14-Bit, 65Msps ADC*. 67.20 48.00 39.53 
LTC2206CUK#PBF-ND |16-Bit, 80Msps ADC*. 96.65 69.04 56.85 
LTC2206CUK-14#PBF-ND |14-Bit, 80Msps ADC*. 66.00 47.41 38.82 
LTC2206IUK#PBF-ND —_|16-Bit, 80Msps ADC*. 116.00 82.86 68.24 
LTC2206IUK-14#PBF-ND |14-Bit, 80Msps ADC*. 79.20 56.57 46.59 
LTC2207CUK#PBF-ND /16-Bit, 105Msps ADC* 48-QFN 113.35 80.96 66.69 
LTC2207CUK-14#PBF-ND |14-Bit, 105Msps ADC* 90.00 64.29 52.95 
LTC2207IUK#PBF-ND —/16-Bit, 105Msps ADC* 136.00 97.14 80.01 
LTC22071UK-14#PBF-ND |14-Bit, 105Msps ADC* 108.00 77.14 63.53 
LTC2208CUP#PBF-ND /16-Bit, 130Msps ADC* 130.00 92.86 76.48 
LTC2208CUP-14#PBF-ND |14-Bit, 130Msps ADC* 110.00 78.57 64.71 


LTC2208IUP#PBF-ND —/16-Bit, 130Msps ADC* 124.80 111.43 91.76 
LTC2208|UP-14#PBF-ND |14-Bit, 130Msps ADC* 132.00 94.30 77.65 
LTC2220CUP#PBF-ND__|12-Bit, 170Msps ADC* 81.98 54.65 46.84 
LTC2220CUP-1#PBF-ND |12-Bit, 170Msps ADC* 101.63 67.75 58.08 
LTC2220IUP#PBF-ND —|12-Bit, 170Msps ADC* 98.35 65.57 56.20 
LTC22201UP-1#PBF-ND |12-Bit, 170Msps ADC* 122.38 81.58 69.93 
LTC2221CUP#PBF-ND |12-Bit, 135Msps ADC* 70.38 46.92 40.21 
LTC2221IUP#PBF-ND _|12-Bit, 135Msps ADC* 87.98 58.65 50.27 
LTC2222CUK#PBF-ND |12-Bit, 105Msps ADC* 62.08 41.38 35.47 
LTC2222IUK#PBF-ND —/12-Bit, 105Msps ADC* 77.60 51.73 44.34 
LTC2223CUK#PBF-ND |12-Bit, 80Msps ADC* . 34.25 22.83 19.57 
LTC2223|UK#PBF-ND —|12-Bit, 80Msps ADC* . 41.00 27.33 23.43 
LTC2224CUK#PBF-ND _|12-Bit, 135Msps ADC* 70.38 46.92 40.21 
LTC22241UK#PBF-ND = /12-Bit, 135Msps ADC* 87.98 58.65 50.27 
LTC2225CUH#PBF-ND |12-Bit, 10Msps Low Power 9125) 617 (5.29 
LTC2225|IUH#PBF-ND —|12-Bit, 10Msps Low Power 3V ADC* 11.10 7.40 6.34 
LTC2226CUH#PBF-ND |12-Bit, 25Msps Low Power 3V ADC* 15.20 1013 8.69 
LTC2226IUH#PBF-ND —_|12-Bit, 25Msps Low Power 3V ADC* 18.23 12.15 10.41 
LTC2227CUH#PBF-ND |12-Bit, 40Msps Low Power 3V ADC* 16.05 10.70 9.17 
LTC22271IUH#PBF-ND —|12-Bit, 40Msps Low Power 3V ADC* 19.25 12.83 11.00 
LTC2228CUH#PBF-ND |12-Bit, 65Msps Low Power 3V ADC* 24.78 16.52 14.16 
LTC2228IUH#PBF-ND —|12-Bit, 65Msps Low Power 3V ADC* 29.73 19.82 16.99 
LTC2229CUH#PBF-ND _|12-Bit, 80Msps Low Power 3V ADC* 34.25 22.83 19.57 
LTC2229|UH#PBF-ND —|12-Bit, 80Msps Low Power 3V ADC* 41.00 27.33 23.43 
LTC2230CUP#PBF-ND /10-Bit, 170Msps Low Power 3.3V ADC* 60.60 40.40 34.63 
LTC2230IUP#PBF-ND —_|10-Bit, 170Msps Low Power 3.3V ADC* 72.63 48.42 41.50 
LTC2231CUP#PBF-ND |10-Bit, 135Msps Low Power 3.3V ADC* 41.50 27.67 23.71 
LTC2231IUP#PBF-ND __|10-Bit, 135Msps Low Power 3.3V ADC* 49.80 33.20 28.46 
LTC2232CUK#PBF-ND /10-Bit, 105Msps Low Power 3.3V ADC* 17.13 11.42 9.79 
LTC2232IUK#PBF-ND —_|10-Bit, 105Msps Low Power 3.3V ADC* 20.50 13.67 11.71 
LTC2233CUK#PBF-ND |10-Bit, 80Msps Low Power 3.3V ADC* . 13.73 915 7.84 
LTC2233IUK#PBF-ND —_|10-Bit, 80Msps Low Power 3.3V ADC* . 16.40 10.93 9.37 
LTC2234CUK#PBF-ND _ |10-Bit, 135Msps Low Power 3.3V ADC* 41.50 27.67 23.71 
LTC22341UK#PBF-ND —_/10-Bit, 135Msps Low Power 3.3V ADC* 49.80 33.20 28.46 
LTC2236CUH#PBF-ND |10-Bit, 25Msps Low Noise 3V ADC* . 7.00 4.67 4.00 
LTC2236IUH#PBF-ND — |10-Bit, 25Msps Low Noise 3V ADC* . 840 560 4.80 
LTC2237CUH#PBF-ND |10-Bit, 40Msps Low Noise 3V ADC* . 9.60 640 5.49 
LTC2237IUH#PBF-ND __|10-Bit, 40Msps Low Noise 3V ADC* . 11.50 7.67 6.57 
LTC2238CUH#PBF-ND |10-Bit, 65Msps Low Noise 3V ADC* . 10.13 675 5.79 
LTC2238IUH#PBF-ND —|10-Bit, 65Msps Low Noise 3V ADC* . 1215 810 6.94 
LTC2239CUH#PBF-ND |10-Bit, 80Msps Low Noise 3V ADC* . 13.73 915 7.84 
LTC2239IUH#PBF-ND — |10-Bit, 80Msps Low Noise 3V ADC* . 16.40 10.93 9.37 
LTC2240CUP-10#PBF-ND |10-Bit, 170Msps ADC* 51.25 36.61 30.15 


Digi-Key 
Part No. 


Description 


Price Each 
1 25 100 


LTC22401UP-10#PBF-ND 
LTC2240CUP-12#PBF-ND 
LTC22401UP-12#PBF-ND 
LTC2241CUP-10#PBF-ND 
LTC22411UP-10#PBF-ND 


10-Bit, 170Msps ADC* 
12-Bit, 170Msps ADC* 
12-Bit, 170Msps ADC* 
10-Bit, 210Msps ADC* 
10-Bit, 210Msps ADC* 


61.50 43.93 36.18 
71.75 51.25 42.21 
86.10 61.50 50.65 
65.60 46.86 38.60 
78.73 56.23 43.32 


LTC2241CUP-12#PBF-ND 
LTC22411UP-12#PBF-ND 
LTC2242CUP-10#PBF-ND 
LTC2242IUP-10#PBF-ND 
LTC2242CUP-12#PBF-ND 


12-Bit, 210Msps ADC* 
12-Bit, 210Msps ADC* 
10-Bit, 250Msps ADC* 
10-Bit, 250Msps ADC* 
12-Bit, 250Msps ADC* 


86.10 61.50 50.65 
103.33 73.80 60.78 
79.95 57.11 47.04 
95.95 68.54 56.45 
120.95 86.40 71.15 


LTC22421UP-12#PBF-ND 
LTC2245CUH#PBF-ND 
LTC2245|UH#PBF-ND 
LTC2246CUH#PBF-ND 
LTC2246IUH#PBF-ND 


12-Bit, 250Msps ADC* 
14-Bit, 10Msps Low Power 3V ADC* . 
14-Bit, 10Msps Low Power 3V ADC* . 
14-Bit, 25Msps Low Power 3V ADC* . 
14-Bit, 25Msps Low Power 3V ADC* . 


145.15 103.68 85.39 
21.33 14.22 12.19 
26.65 17.77 15.23 
24.90 16.60 14.23 
31.13 20.75 17.80 


LTC2247CUH#PBF-ND 
L1C2247|UH#PBF-ND 
LTC2248CUH#PBF-ND 
LTC2248IUH#PBF-ND 
LTC2249CUH#PBF-ND 


14-Bit, 40Msps Low Power 3V ADC* . 
14-Bit, 40Msps Low Power 3V ADC* . 
14-Bit, 65Msps Low Power 3V ADC* . 
14-Bit, 65Msps Low Power 3V ADC* . 
14-Bit, 80Msps Low Power 3V ADC* . 


32.90 21.93 18.80 
39.43 26.28 22.53 
48.45 32.30 27.69 
58.10 38.73 33.20 
51.88 34.58 29.64 


LTC2249|UH#PBF-ND 
LTC2250CUH#PBF-ND 
LTC2250IUH#PBF-ND 
LTC2251CUH#PBF-ND 
LTC22511UH#PBF-ND 


14-Bit, 80Msps Low Power 3V ADC* . 
10-Bit, 105Msps Low Noise 3V ADC* 
10-Bit, 105Msps Low Noise 3V ADC* 
10-Bit, 125Msps Low Noise 3V ADC* 
10-Bit, 125Msps Low Noise 3V ADC* 


62.25 41.50 35.57 
15.00 10.71 8.82 
18.00 12.86 10.59 
24.00 17.14 14.12 
28.80 20.57 16.94 


LTC2252CUH#PBF-ND 
LTC2252IUH#PBF-ND 
LTC2253CUH#PBF-ND 
LTC2253IUH#PBF-ND 
LTC2254CUH#PBF-ND 


12-Bit, 105Msps Low Power 3V ADC* 
12-Bit, 105Msps Low Power 3V ADC* 
12-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* 
12-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* 
14-Bit, 105Msps Low Power 3V ADC* 


46.00 32.86 27.06 
55.20 39.43 32.47 
55.00 39.29 32.35 
66.00 47.14 38.82 
82.00 58.57 48.24 


LTC2254|UH#PBF-ND 
LTC2255CUH#PBF-ND 
LTC22551UH#PBF-ND 
LTC2280CUP#PBF-ND 
LTC2280IUP#PBF-ND 


14-Bit, 105Msps Low Power 3V ADC* 
14-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* 
14-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* ... 
Dual 10-Bit, 105Msps Low Noise 3V AD! 
Dual 10-Bit, 105Msps Low Noise 3V ADC* 


98.40 70.29 57.89 
98.00 70.00 57.65 
117.60 84.00 69.18 
22.50 16.07 13.24 
27.00 19.29 15.88 


LTC2281CUP#PBF-ND 
LTC22811UP#PBF-ND 
LTC2282CUP#PBF-ND 
LTC2282IUP#PBF-ND 
LTC2283CUP#PBF-ND 


Dual 10-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* 
Dual 10-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* NEW! 
Dual 12-Bit, 105Msps Low Power 3V ADC* 
Dual 12-Bit, 105Msps Low Power 3V ADC* 
Dual 12-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* 


36.00 25.71 21.18 
43.20 30.86 25.42 
69.00 49.29 40.59 
82.80 59.14 48.71 
82.50 58.93 48.54 


LTC2283|UP#PBF-ND 
LTC2284CUP#PBF-ND 
LTC22841UP#PBF-ND 
LTC2285CUP#PBF-ND 
LTC2285|UP#PBF-ND 


Dual 12-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* 
Dual 14-Bit, 105Msps Low Power 3V ADC* 
Dual 14-Bit, 105Msps Low Power 3V ADC* 
Dual 14-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* 
Dual 14-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* 


99.00 70.71 58.25 
123.00 87.86 72.36 
147.60 105.43 86.83 
147.00 105.00 86.48 
176.40 126.00 103.74 


LTC2286CUP#PBF-ND Dual 10-Bit, 25Msps Low Noise 3V ADC* 10.50 7.00 6.00 
LTC2286IUP#PBF-ND —|Dual 10-Bit, 25Msps Low Noise 3V ADC* 12.60 8.40 7.20 
LTC2287CUP#PBF-ND Dual 10-Bit, 40Msps Low Noise 3V ADC* ... 1440 9.60 8.23 
LTC2287|IUP#PBF-ND —_/Dual 10-Bit, 40Msps Low Noise 3V ADC* ... 17.25 11.50 9.86 
LTC2288CUP#PBF-ND [Dual 10-Bit, 65Msps Low Noise 3V ADC* 15.20 10.13 8.69 
LTC2288|UP#PBF-ND —|Dual 10-Bit, 65Msps Low Noise 3V ADC* 18.23 12.15 10.41 
LTC2289CUP#PBF-ND Dual 10-Bit, 80Msps Low Noise 3V ADC* 20.60 13.73 11.77 
LTC2289|IUP#PBF-ND —|Dual 10-Bit, 80Msps Low Noise 3V ADC* 24.60 16.40 14.06 
LTC2290CUP#PBF-ND |Dual 12-Bit, 10Msps Low Power 3V ADC* .. 20.75 13.83 11.86 
LTC2290|IUP#PBF-ND [Dual 12-Bit, 10Msps Low Power 3V ADC* .. 24.90 16.60 14.23 
LTC2291CUP#PBF-ND /Dual 12-Bit, 25Msps Low Power 3V ADC* .. 22.78 15.18 13.01 
LTC2291IUP#PBF-ND —|Dual 12-Bit, 25Msps Low Power 3V ADC* .. 27.35 18.23 15.63 
LTC2292CUP#PBF-ND Dual 12-Bit, 40Msps Low Power 3V ADC* .. 24.05 16.03 13.74 
LTC2292IUP#PBF-ND —_/Dual 12-Bit, 40Msps Low Power 3V ADC* .. 28.85 19.23 16.49 
LTC2293CUP#PBF-ND [Dual 12-Bit, 65Msps Low Power 3V ADC* .. 87.18 24.78 21.24 
LTC2293|UP#PBF-ND —/Dual 12-Bit, 65Msps Low Power 3V ADC* .. 44.60 29.73 25.48 
LTC2294CUP#PBF-ND Dual 12-Bit, 80Msps Low Power 3V ADC* .. 51.38 34.25 29.36 
LTC2294|UP#PBF-ND —/Dual 12-Bit, 80Msps Low Power 3V ADC* .. 61.50 41.00 35.15 
LTC2295CUP#PBF-ND Dual 14-Bit, 10Msps Low Power 3V ADC* .. 35.28 23.52 20.16 
LTC2295|UP#PBF-ND [Dual 14-Bit, 10Msps Low Power 3V ADC* .. 42.33 28.22 24.19 
LTC2296CUP#PBF-ND Dual 14-Bit, 25Msps Low Power 3V ADC* .. 38.90 25.93 22.23 
LTC22961UP#PBF-ND —_/Dual 14-Bit, 25Msps Low Power 3V ADC* .. 46.70 31.13 26.69 
LTC2297CUP#PBF-ND |Dual 14-Bit, 40Msps Low Power 3V ADC* .. 49.33 32.88 28.19 
LTC2297|UP#PBF-ND —_/Dual 14-Bit, 40Msps Low Power 3V ADC* .. 59.15 39.43 33.80 
LTC2298CUP#PBF-ND [Dual 14-Bit, 65Msps Low Power 3V ADC* .. 72.68 48.45 41.53 
LTC2298|IUP#PBF-ND —/Dual 14-Bit, 65Msps Low Power 3V ADC* .. 87.15 58.10 49.80 
LTC2299CUP#PBF-ND Dual 14-Bit, 80Msps Low Power 3V ADC* .. 77.83 51.88 44.48 
LTC2299|UP#PBF-ND —/Dual 14-Bit, 80Msps Low Power 3V ADC* .. 93.38 62.25 53.37 
LTC23511UH-14#PBF-ND |6-Channel, 14-Bit, 1.5Msps Sampling ADC* NEW! 23.25 16.61 13.68 
LTC2355CMSE-12#PBF-ND HONS e26inoLor 
LTC2355CMSE-14#PBF-ND |14-Bit, 3.5Msps Sampling ADC* NEW........ 16.30 11.64 9.59 
LTC2355IMSE-12#PBF-ND |12-Bit, 3.5Msps Sampling ADC, Ind. Temp* NE! Q-MSOP 12.18 8.70 7.16 
LTC2355IMSE-14#PBF-ND |14-Bit, 3.5Msps Sampling ADC, Ind. Temp* NEW! Q-MSOP 19.55 13.97 11.50 
LTC2356CMSE-12#PBF-ND HONS 7.265 5197, 
LTC2356IMSE-12#PBF-ND |12-Bit, 3.5Msps Sampling ADC, Ind. Temp* NEWE. 12.18 8.70 7.16 
LTC2356IMSE-14#PBF-ND |14-Bit, 3.5Msps Sampling ADC, Ind. Temp* NEW! 19.55 13.97 11.50 
Current Output DAC 
LTC1589CG-ND 14-Bit SoftSpan DAC =e 19.88 13.20 10.60 
LTC1590CN-ND Dual 12-Bit, Serial Input, Current Output DAC. IRE 7G: les 
LTC1590CN#PBF-ND Dual 12-Bit, Serial Input, Current Output DAC IRE Tay ales 
LTC1590CS-ND Dual 12-Bit, Serial Input, Current Output DAC. 12.38 7.30 6.80 
LTC1590CS#PBF-ND Dual 12-Bit, Serial Input, Current Output DAC 12.38 7.30 6.80 
LTC15901S-ND Dual 12-Bit, Serial Input, Current Output DAC. 13.63 8.00 7.50 
LTC15901S#PBF-ND Dual 12-Bit, Serial Input, Current Output DAC* 13.63 8.00 7.50 
LTC1591CG-ND Parallel 14-Bit, Multiplying Current Output DA‘ 20.00 11.10 10.00 
LTC1591CG#PBF-ND Parallel 14-Bit, Multiplying Current Output DAC* 20.00 11.10 10.00 
LTC15911G-ND Parallel 14-Bit, Multiplying Current Output DAC... 23.75 15.77 11.90 
LTC1592ACG-ND 16-Bit Softspan DAC . 55.63 36.94 29.65 
LTC1592ACG#PBF-ND |16-Bit Softspan DAC* 55.63 34.35 29.65 
LTC1592BCG-ND 16-Bit Softspan DAC . 29.63 18.30 15.80 
LTC1592BCG#PBF-ND |16-Bit Softspan DAC* 29.63 18.30 15.80 
LTC1595ACN8-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC 48.13 28.30 24.71 
* RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description fl 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LTC1595ACS8-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC... 48.75 32.37 25.65 LTC1456CN8#PBF-ND /Single 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC, w/Clear*....... 8-Dip 863 5.75 4.90 
LTC1595ACS8#PBF-ND |16-Bit Serial Multiplying DAC* 8-SOIC 48.75 29.10 25.65 LTC1456CS8#PBF-ND Single 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC, 
LTC1595AIN8-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC, Ind. Temp. “Dip 57.75 38.35 29.65 with Clear* ts 913 610 5.20 
LTC1595AIS8#PBF-ND |16-Bit Serial Multiplying DAC, Ind. Temp.* 8-SOIC 58.50 34.90 30.00 LTC1458CG-ND Quad 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC 24.38 16.25 13.20 
LTC1595BCN8-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC... 8-Dip 28.50 17.00 15.20 LTC1458CG#PBF-ND Quad 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC 24.38 16.25 13.20 
LTC1595BCS8#PBF-ND |16-Bit Serial Multiplying DAC* B-SOIC 29.13 17.95 15.55 LTC1458CSW#PBF-ND [Quad 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC 22.88 15.25 12.35 
LTC1595BIS8-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC, Ind. Temp. 8-SOIC 35.00 23.24 18.65 LTC1458LCG#PBF-ND | Quad 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC 26.88 17.90 15.35 
LTC1595BIS8#PBF-ND |16-Bit Serial Multiplying DAC, Ind. Temp* 35.00 21.55 18.65 LTC1458LCSW-ND Quad 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC 25.25 16.85 14.40 
LTC1595CCN8-ND 16-Bit Serial Multiplying DA 24.38 14.35 13.00 LTC1458LIG-ND Quad 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC 31.63 21.00 16.86 
LTC1595CCS8-ND 16-Bit Serial Multiplying DA 25.00 15.40 13.35 LTC1458LIG#PBF-ND [Quad 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC*.....28-SSOP 31.63 19.45 16.86 
LTC1595CCS8#PBF-ND |16-Bit Serial Multiplying DAC* 25.00 15.40 13.35 Poo ACNE 16-Bit,Rall-to-Rall Voltage Out DAC... TET es ey 
i Bit Cari alvi LTC1650ACS#PBF-ND |16-Bit, -Rail Voltage Out DAC*. 32.50 19.40 17.10 
LTC1596ACN-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC... 50.38 29.20 25.85 : 7 
A Bi ‘ ili LTC1650AIS-ND 16-Bit, -Rail Voltage Out DAC, Ind. Temp. 16-SOIC 36.88 22.00 19.40 
LTC1596AISW-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC, Ind. Temp. 61.25 40.67 31.40 i 7 
7 * LTC1650AIS#PBF-ND —|16-Bit, -Rail Voltage Out DAC, Ind. Temp* 16-SOIC 36.88 22.00 19.40 
LTC1596AISW#PBF-ND |16-Bit Serial Multiplying DAC, Ind. Temp 61.25 35.50 31.40 i i 7 
| * LTC1650CN-ND 16-Bit, -Rail Voltage Out DAC 16-Dip 23.88 13.10 11.95 
LTC1596BCSW#PBF-ND |16-Bit Serial Multiplying DAC 30.63 18.00 16.35 : = 
LTC1650CS-ND 16-Bit, -Rail Voltage Out DAC 16-SOIC 24.50 13.45 12.25 
LTC1597ACG-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAC with 7 Quad Resistor: 55.63 30.90 27.80 4 # 7 
LTC1650CS#PBF-ND 16-Bit, Rail Voltage Out DAC*. 16-SOIC 24.50 13.45 12.25 
LTC1597ACG#PBF-ND /16-Bit Multiplying Parallel DAC with 4 Quad Resistors* 55.63 30.90 27.80 4 I a 
: cant Fi i LTC16501S#PBF-ND 16-Bit, Rail Voltage Out DAC, Ind. 16-SOIC 27.75 15.20 13.90 
LTC1597ACN-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAC with 4 Quad Resistor: 55.00 31.45 28.60 LTC1654CGN-ND Dual 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC 16-SSOP 19.00 10.55 9.50 
LTC1597BCN-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAC with 4 Quad Resistor 33.88 22.50 16.95 LTC1654CGN#PBF-ND Dual 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC*. 16-SSOP 19.00 10.55 9.50 
LTC1597BCN#PBF-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAC with 4 Quad Resistors 33.88 18.80 16.95 LICT6541GN-ND Dual 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC, Ind. Temp. 27.88 12.15 10.90 
LTC1597-1ACG-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAC with 4 Quad Resistors... 55.63 30.90 27.80 LTC1655CN8-ND. 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC 16.88 9.25 845 
LTC1597-1ACG#PBF-ND |16-Bit Multiplying Parallel DAC with 4 Quad Resistors * 55.63 30.90 27.80 LTC1655CN8#PBF-ND /16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC*. 16.88 9.25 8.45 
LTC1597-1ACN#PBF-ND |16-Bit Multiplying Parallel DAC with 4 Quad Resistors* 55.00 31.45 28.60 LTC1655CS8-ND 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC 16.88 11.21 8.45 
LTC1597-1BCG#PBF-ND |16-Bit Multiplying Parallel DAC with 4 QuadResistors* 34.50 19.15 17.25 LTC1655CS8#PBF-ND | 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC*. -SOIC 16.88 9.25 8.45 
LTC1597-1BCN-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAC with 4 Quad Resistor: 33.88 18.80 16.95 L1C16551S8-ND 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC, Ind. Temp. “SOIC 18.50 10.15 9.25 
LTC1599ACG-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAC with 4 Quad Resistors... 55.63 32.25 28.91 LTC16551S8#PBF-ND — /16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC, Ind. Temp* SOIC 18.50 10.15 9.25 
LTC1599BCG#PBF-ND /16-Bit Multiplying Parallel DAC with 4 Quad LTC1658CMS8-ND 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC 8-MSOP 10.88 6.05 5.45 
Resistors* NEW! 34.50 20.00 17.95 LTC1658CMS8#PBF-ND |14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC*. 10.88 6.05 5.45 
LTC7541ABN-ND 12-Bit CMOS Multiplying DAC. A125) 7-50) 6125, LTC1658CN8-ND 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC 8-Dip 10.25 5.70 5.15 
LTC7541ABN#PBF-ND — |12-Bit CMOS Multiplying DAC 11.25 7.50 6.25 LTC1658CN8#PBF-ND  |14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC*. “Dip 10.25 5.70 5.15 
LTC7541ABSW-ND 12-Bit CMOS Multiplying DAC. 11.25. 7.50 6.25 LTC1658CS8-ND 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC SOIC 10.25 5.70 5.15 
LTC7541 ABSW#PBF-ND |12-Bit CMOS Multiplying DAC* 11.25 7.50 6.25 LTC1658CS8#PBF-ND |14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC*. “SOIC 10.25 5.70 5.15 
LTCG7541AJN-ND 12-Bit CMOS Multiplying DAC. 6163) 4.42 9165 LTC1658IMS8#PBF-ND |14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC, Ind. Temp* 8-MSOP 13.00 7.20 6.50 
LT¢7541 AKN-ND 12-Bit CMOS Multiplying DAC. 900 600 495 LTC1659CS8-ND 12-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC 8-SOIG 8.38 5.40 4.65 
LTC7541AKN#PBF-ND _ |12-Bit CMOS Multiplying DAC 9.00 6.00 4.95 LTCT659CS8#PBF-ND — |12-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC*. : SOIC 8.38 5.40 4.65 
L1C7543GKN-ND 12-Bit Serial Multiplying DA 13.13. 8.75 7.25 PICS IMSSeRE ND 12-Bit, Balls PRall Voltage Out DAC, Ind. Tempe NEW: M 10.25 7.32 6.03 
i Bit Car} iyi LTC16591S8#PBF-ND —/12-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC, Ind. Temp SOIC 9.13 5.90 5.10 
LTC7543KN-ND 12-Bit Serial Multiplying DA\ 12.63 8.40 7.00 ‘ 
LTC7545ABG-ND 42-Bit Parallel Multiplyi LTC1660CGN#PBF-ND Octal 10-Bit, Voltage Output DAC 16-SSOP 1238 7.85 6.20 
plying DA\ 8.75 5.85 5.00 # ‘ 
LTC7545AKG-ND 12-Bit Parallel Multiplyi LTC1660CN-ND Octal 10-Bit, Voltage Output DAC. 16-Dip 11.38 7.25 5.70 
plying DAC 7.63 5.10 4.35 : 7 
LTC7545AKSW-ND 42-Bit Parallel Multiplyi LTC1660CN#PBF-ND Octal 10-Bit, Voltage Output DAC 16-Dip 11.38 7.25 5.70 
plying DAC 7.13 4.75 410 : 
: as LTC1660IGN-ND Octal 10-Bit, Voltage Output DAC, Ind. Tem 16-SSOP 13.88 8.80 6.95 
LTG7S45AKSW#PBF-ND |12-Bit Parallel Multiplying DAC*. 713 4.75 4.10 LTC1G60IGN¥PBF-ND  |Octal 10-Bit, Voltage Output DAC, Ind. Temp* 16-SSOP 13.88 880 6.95 
LTC7545ALG-ND 12-Bit Parallel Multiplying DAC 8.00 5.35 4.60 LTC1660IN-ND Octal 10-Bit, Voltage Output DAC, Ind. Tem ip 1288 8.20 6.44 
LTC8043EN8-ND 12-Bit Serial Multiplying DAC 913 610 5.00 LTC1661CMS8-ND Dual 10-Bit, Micropower DAC........... 3.38 190 1.75 
LTC8043EN8#PBF-ND  |12-Bit Serial Multiplying DAC* 9.13 6.10 5.00 a BM * 
L7¢8043ES8-ND 42-Bit Serial Multiplying DAC 913 610 00 LTC1661CMS8#PBF-ND |Dual 10-Bit, Micropower DAC 3.38 1.90 1.75 
: -Bit Serial Multiplying DAC... sLSmCLOMES: LTC1661CN8-ND Dual 10-Bit, Micropower DAC 3.38 1.90 1.75 
LTC8043ES8#PBF-ND — |12-Bit Serial Multiplying DAC* 9.13 6.10 5.00 LTC1661CN84PBF-ND  |Dual 10-Bit, Micropower DAC* 3.38 1.90 1.75 
LTC8043FN8-ND 12-Bit Serial Multiplying DAC 8.75 5.85 4.80 LTC1663-1CS5#TRMCT-ND |10-Bit, R/R Micropower DAC with 2-Wire Interface ANA SiO 388. 
HeoReee idee Neer Bute AE Par. ai ae He LTC1663-1CS5#TRMTR-ND |10-Bit, R/R Micropower DAC with 2-Wire Interface 975.00/500 
| -Bit Serial Multiplying 75 5.85 4. [T01663-10SS#TRMPBFCT-ND |10-Bit, R/R Micropower DAC with 2-Wire Interface* .. 414 370 3.33 
LTC8043FS8#PBF-ND _ |12-Bit Serial Multiplying DAC* 8.75 5.85 4.80 LTC1663-1CS5¢TRMPBFTR-ND |10-Bit, R/R Micropower DAC with 2-Wire Interface* 975.00/500 
LTC8143ESW-ND 12-Bit Serial Multiplying DAC... -16-SOIC 13.13 8.75 7.25 LTC1663-2CS5#TRMCT-ND |10-Bit, R/R Micropower DAC with 2-Wire Interface 414 3.70 3.33 
LTC8143ESW#PBF-ND |12-Bit Serial Multiplying DAC* -16-SOIC 13.13 8.75 7.25 LTC1663-2CS5#TRMTR-ND |10-Bit, R/R Micropower DAC with 2-Wire Interface 975.00/500 
Voltage Output DAC LTC1663-8CMS8-ND___|10-Bit, R/R Micropower DAC with 2-Wire Interface 3.50 2.50 2.06 
CEO mao a vr Ou DC tS 5G GS | tiesto (oa an ups ecm one has th oe as 
LTC1257CN8#PBF-ND |Complete Single Supply 12-Bit Voltage Output DAC* 8.38 5.60 4.45 LTC1665CGN-ND Octal 8-Bit. Volt P. Output DAC 638 355 320 
LTC1257CS8-ND Complete Single Supply 12-Bit Voltage Output DAC . 8.88 5.90 4.75 Cal &-Bit, Voltage Outpu = ’ u : 
LTC1257CS8#PBF-ND Com ; Bi * LTC1665CGN#PBF-ND Octal 8-Bit, Voltage Output DAC* 6.38 3.55 3.20 
plete Single Supply 12-Bit Voltage Output DAC: 8.88 5.90 4.75 LTC1666CG-ND 12-Bit 50Msps DAC 1663 1025 8.95 
LTC1257IN8-ND Complete Single Supply 12-Bit Voltage Output DAC .. 9.25 615 4.90 LIC1666CGZPBE-ND TOBit aoMeos DAC# 1663 10.25 3.95 
LTC1257IN8#PBF-ND = |Complete Single Supply 12-Bit Voltage Output DAC* 9.25 615 4.90 L7¢1667CG-ND 14-Bit, BOMsps DAC 2238 13.80 12.05 
LTC12571S8-ND Complete Single Supply 12-Bit Voltage Output DAC . 9.75 6.50 5.20 L1¢1667CG4PBF-ND 14- Bit! 50Msps DAC* 2238 13.80 12.05 
ETCI2571S8#PBF-ND! |Complete Single Supply 12-Bit Vottage Output DAC* 9175" 650) 5:20 LTC1669-1CS5¢TRMCT-ND |10-Bit Rail-to-Rail Micropower 07-235 4.14 3.70 3.33 
LTC1446CN8-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC “Dip 12.00 8.00 6.55 LTC1669-1CS5#TRMTR-ND |10-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC. OT-23-5 1085.00/500 
LTC1446CN8#PBF-ND [Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC “Dip 12.00 8.00 6.55 LTC1669CMS8-ND 10-Bit Rail-to-Rail Micro 7 
a aa power DAC. 8-MSOP 3.50 2.50 2.06 
RGIPAGCSEEND Dual 12-Bit Rall-to-Rail Micropower DAG. S-SOIC (pLesise sO meciGS LTC1669CMS8#PBF-ND |10-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC* . 8-MSOP 3.50 2.50 2.06 
LTC1446CS8#PBF-ND _|Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC* 8-SOIC 12.13 810 6.65 LTC1669CS5#TRMCT-ND |10-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC. 01-23-5414 370 333 
LTC14461N8-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC, Ind. Temp. “Dip 13.50 9.00 7.40 LTC1669CS54TRMTR-ND |10-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC. OT-23-5 1085.00/500 
LTC14461S8-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC, Ind. Temp 8SOIC 13.63 9.10 7.45 LTC1669CS5#TRMPBFCT-ND |10-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC* . 0T-23-5 4.14 3.70 3.33 
LTC1446IS8#PBF-ND —|Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC, Ind. Temp* .. 8-SOIC 13.63 9.10 7.45 [TCT669CS5#TRMPEFTA-ND |10-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC. 01-23-5 7085.00/500 
CTC1446LCS8-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC... 8SOIC 13.38 8.90 7.65 LTC1821-1ACGW-ND | 16-Bit, Ultra Precise, Voltage Out DAC 36-SSOP 87.13 5810 46.46 
LTC1446LCS8#PBF-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC 8-SOIC 13.38 890 7.65 LTC1821-1AIGW-ND —|16-Bit, Ultra Precise, Voltage Out DAC, Ind. Tem| 36-SSOP 95.63 63.75 51.00 
LTC1446L1S8-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC, Ind. Temp. 8-SOIC 15.00 10.00 8.60 LTC1821-1BCGW-ND —_|16-Bit, Ultra Precise, Voltage Out DAC 36-SSOP 63.63 42.40 33.95 
LTC1448CS8#PBF-ND [Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC* 8-SOIC 12.13 810 6.65 LTC1821-1BCGW#PBF-ND|16-Bit, Ultra Precise, Voltage Out DAC* . 36-SSOP 63.63 42.40 33.95 
LTC14481S8-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC, Ind. Temp 8-SOIC 13.63 9.10 7.45 LTCT82TACGW-ND 16-Bit, Ultra Precise, Voltage Out DAC 36-SSOP 87.13 58.10 46.46 
LTC14481S8#PBF-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC, Ind. Temp*. 8-SOIC 13.63 9.10 7.45 LTC1821AIGW-ND 16-Bit, Ultra Precise, Voltage Out DAC, Ind. Tem| 36-SSOP 95.63 63.75 51.00 
LTC1450CG#PBF-ND Parallel Input 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC* . 24-SSOP 10.63 7.10 6.10 LTC1821BCGW-ND 16-Bit, Ultra Precise, Voltage Out DAC.... 36-SSOP 63.63 42.40 33.95 
LTC1450LCG-ND Parallel Input 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC. 24-SSOP 11.25 7.50 6.20 LTC1821BIGW-ND 16-Bit, Ultra Precise, Voltage Out DAC, Ind. Tem 36-SSOP 70.00 46.65 37.35 
LTC1450LCG#PBF-ND /Parallel Input 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC* .. 11.25 7.50 6.20 LTC2600CGN-ND Octal 16-Bit Rail-to-Rail DAC 16-SSOP 28.00 16.25 14.95 
LTC1451CN8#PBF-ND _|12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC* 8.63 5.75 4.93 LTC2600CGN#PBF-ND — |Octal 16-Bit Rail-to-Rail DAC* . T6-SSOP 28.00 16.25 14.95 
LTC1451CS8-ND 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC . 9.13 6.08 5.21 LTC2601CDD-1#PBF-ND |16-Bit Rail-to-Rail DAC* NEW! O-DFN 5.38 3.60 3.05 
LTC1451CS8#PBF-ND |12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC* 9.13 6.08 5.21 LTC2601IDD-1#PBF-ND |16-Bit Rail-to-Rail DAC* NEW! O-DFN 6.00 4.00 3.45 
LTC14511S8-ND 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC, Ind. Temp. 9.88 6.58 5.64 LTC2607CDE#PBF-ND — |16-Bit Dual Rail-to-Rail DAC with I2C Interface* NEW! 2-DFN 10.45 7.46 6.15 
LTC14511S8#PBF-ND —_|12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC, Ind. Temp* 9.88 6.58 5.64 LTC2607CDE-1#PBF-ND |16-Bit Dual Rail-to-Rail DAC with I2C Interface* NE! 10.45 7.46 6.15 
LTC1452CN8-ND 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC . 7.63 5.05 4.35 LTC2607IDE#PBF-ND —|16-Bit Dual Rail-to-Rail DAC with I2C Interface* NEW!. 12.55 8.96 7.38 
LTC1452CN8#PBF-ND —|12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC* 7.63 5.05 4.35 LTC2607IDE-1#PBF-ND |16-Bit Dual Rail-to-Rail DAC with |2C Interface* NE! 12.55 8.96 7.38 
LTC1452CS8-ND 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC . 8.13 5.40 4.65 LTC2609CGN#PBF-ND _ /16-Bit Quad Rail-to-Rail DAC with I2C Interface* NEW! 19.00 13.57 11.18 
LTC1452CS8#PBF-ND |12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC* 8.13 5.40 4.65 LTC2609CGN-1#PBF-ND |16-Bit Quad Rail-to-Rail DAC with I2C Interface* MEW! 19.00 13.57 11.18 
LTC1452IS8#PBF-ND —_/12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC, Ind. Temp* 8.88 5.90 5.10 LTC2609IGN#PBF-ND | 16-Bit Quad Rail-to-Rail DAC with |2C Interface* NEW! 22.80 16.29 13.41 
LTC1453CN8-ND. 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC . 8.38 5.60 4.80 LTC2609IGN-1#PBF-ND |16-Bit Quad Rail-to-Rail DAC with I2C Interface NEW! 22.80 16.29 13.41 
LTCT453CN84PBF-ND  |12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC* 838 5.60 4.80 LTC2610CGN-ND Octal 14-Bit Rail-to-Rail DAC 16-SSOP 22.13 12.80 11.80 
LTC1453CS8#PBF-ND |12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC* 8.88 5.60 5.10 LTC2610CGN#PBF-ND _ /Octal 14-Bit Rail-to-Rail DAC* . 16-SSOP 22.13 12.80 11.80 
LTC14531N8-ND 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC, Ind. Temp. 913 6.05 5.20 LTC2611CDD-1#PBF-ND |14-Bit Rail-to-Rail DAC* NEW! O-DFN 4.63 3.00 2.55 
LTC14531S8-ND 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC, Ind. Temp. . 963 640 5.50 LTC26111DD-1#PBF-ND [14-Bit Rail-to-Rail DAC* NEW! O-DFN 5.50 3.60 __ 3.05 
LTC1453IS84PBF-ND —_|12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC, Ind. Temp* 9.63 6.40 5.50 TOE CEN RER eH oe ne Sa a ae Ba Teen see Hees yee 
a “Bi ito-Rail Mii - - ctal 14-Bit Rail-to-Rai Y - ! ! 1 
eter ote ome Oval 126i, Voltage Out, Rall-to-Ral Micropower DAC ee LTC261SIGN4PBF-ND  |Octal 14-Bit Rail-to-Rail DAC* NEW! 16-SSOP 27.85 1989 16.38 
LTC1454CN#PBF-ND Dual 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC 12.38 8.25 7.10 Haas ‘ a ; 
LTC1454CS-ND Dual 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC 1250 835 7.15 A i tee a onal DA bagi ee 16-SSOP ar ae pee 
LTC1454CS#PBF-ND Dual 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC 1250 835 7.15 s Bit Dual Rail-to-Rail DAC with I2C Interface* NEI 605. : 
| Bi il-to-Rail Mi LTC2617CDE-1#PBF-ND |14-Bit Dual Rail-to-Rail DAC with I2C Interface* NE! 760 5.43 4.47 
LTC1454LCN-ND. Dual 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC 13.63 9.10 7.80 LTC2617IDE#PBF-ND  {14-Bit Dual Rail-to-Rail DAC with I2C Interface 913 652 37 
L1c1454LCS-ND Dual 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC 13.75. 9.15 7.85 ¢ i Bit Dual Rail-to-Rail DAC with 12C Interface* NEW! : 452 5. 
7 Bi itn Ball AA LTC2617IDE-1#PBF-ND |14-Bit Dual Rail-to-Rail DAC with I2C Interface* NE! 913 6.52 5.37 
LTC1454LCS#PBF-ND —|Dual 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC ike) Wilks reek ‘i 7 7 H 
: . LTC2619CGN#PBF-ND  |14-Bit Quad Rail-to-Rail DAC with |2C Interface* NEW! 14.70 10.50 8.65 
He eels Dual 12-Bit, Volt. Out, R/R Micropower DAC, Ind. Temp, iiey Es) ul) C2619CGN-1#PBF-ND |14-Bit Quad Rail-to-Rail DAC with I2C Interface* NEW! 1470 10.50 8.65 
LTC14541S#PBF-ND Dual 12-Bit, Volt. Out, R/R Micropower DAC, Ind. Temp* 14.00 935 8.00 = - - - 
LTC1456CN8-ND Single 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC, w/Clear. 8.63 5.75 4.90 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. al 25 100 
LTC26191GN#PBF-ND | 14-Bit Quad Rail-to-Rail DAC with |2C Interface* NEW!.....16-SSOP 17.65 12.61 10.38 
LTC26191GN-1#PBF-ND |14-Bit Quad Rail-to-Rail DAC with |2C Interface* NEW!. 17.65 12.61 10.38 
LTC2620CGN-ND Octal 12-Bit Rail-to-Rail DAC... 15.50 9.00 8.25 
LTC2620CGN#PBF-ND | Octal 12-Bit Rail-to-Rail DAC* 15.50 9.00 8.25 
LTC2620IGN-ND Octal 12-Bit Rail-to-Rail DAC 18.25 10.55 9.70 
LTC2621CDD-1#PBF-ND | 12-Bit Rail-to-Rail DAC* NEW! 4.00 2.60 2.20 
LTC2621IDD-1#PBF-ND |12-Bit Rail-to-Rail DAC* NEW! 463 3.00 2.55 
LTC2625CGN#PBF-ND | Octal 12-Bit Rail-to-Rail DAC* NEW! 16.28 11.63 9.57 
LTC2625CGN-1#PBF-ND | Octal 12-Bit Rail-to-Rail DAC* NEW! 16.28 11.63 9.57 
LTC26251IGN#PBF-ND | Octal 12-Bit Rail-to-Rail DAC* NEW! 19.53 13.95 11.49 
LTC26251GN-1#PBF-ND | Octal 12-Bit Rail-to-Rail DAC* NEW! 19.53 13.95 11.49 
LTC2627CDE#PBF-ND | 12-Bit Dual Rail-to-Rail DAC with |2C | 6.15 4.39 3.62 
LTC2627CDE-1#PBF-ND | 12-Bit Dual Rail-to-Rail DAC with I2C Interface* NEW! 6.15 4.39 3.62 
LTC2627IDE#PBF-ND | 12-Bit Dual Rail-to-Rail DAC with I2C Interface* NEW! 740 5.29 4.35 
LTC2627IDE-1#PBF-ND |12-Bit Dual Rail-to-Rail DAC with I2C Interface* NEW! 740 5.29 4.35 
LTC2629CGN#PBF-ND | 12-Bit Quad Rail-to-Rail DAC with |2C Interface* NEW! 10.50 7.50 6.18 
LTC2629CGN-1#PBF-ND | 12-Bit Quad Rail-to-Rail DAC with |2C Interface* NEW! 10.50 7.50 6.18 
LTC26291IGN#PBF-ND | 12-Bit Quad Rail-to-Rail DAC with |2C Interface* NEW! 12.60 9.00 7.41 
LTC26291GN-1#PBF-ND |12-Bit Quad Rail-to-Rail DAC with |2C Interface* NEW!. 12.60 9.00 7.41 
Special Function DAC 
LTC1329CS8-10-ND Micropower 8-Bit, Current Output DAC.. 475 315 2.65 
LTC1329CS8-10#PBF-ND |Micropower 8-Bit, Current Output DAC* 475 315 2.65 
LTC1329CS8-50-ND Micropower 8-Bit, Current Output DAC.. 475 316 2.65 
LTC1329CS8-50#PBF-ND |Micropower 8-Bit, Current Output DAC* 475 315 2.65 
LTC1426CS8-ND 6-Bit, Dual PWM DAC. 6125) 4015) 13185 
LTC1427CS8-50-ND 10-Bit, DAC with SMBus Interface... 6.13 3.60 3.20 
LTC1427CS8-50#PBF-ND |10-Bit, DAC with SMBus Interface* 613 3.60 3.20 
LTC1840CGN-ND Dual Fan Controller with 2-Wire Interfac 5.63 3.75 3.00 
MUXes and Switches 
LTC1380CS-ND 8-Channel CMOS Multiplexer with SMBus Interface... .16-SOIC 613 3.45 3.05 
LTC13801S-ND 8-Channel CMOS Multiplexer with SMBus Interfact .16-SOIC 6.88 4.05 3.55 
LTC1390CN-ND CMOS 8-to-1 Analog Multiplexer with Serial Interfact 16-Dip 4.38 2.90 2.35 
LTC1390CN#PBF-ND CMOS 8-to-1 Analog Multiplexer with Serial Interface* 16-Dip 438 290 2.35 
LTC1390CS-ND CMOS 8-to-1 Analog Multiplexer with Serial Interface ... .16-SOIC 4.63 3.10 2.45 
LTC1390CS#PBF-ND CMOS 8-to-1 Analog Multiplexer with Serial Interface* .16-SOIC 9463 3.10 2.45 
LTC1391CS-ND CMOS 8-to-1 Mux with Cascadable Serial Interface... -16-SOIC 4.63 3.10 2.45 
LTC1391CS#PBF-ND CMOS 8-to-1 Mux with Cascadable Serial Interface* -16-SOIC 4.63 3.10 2.45 
@ Ath NTERFACE 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
RS232/RS562 
LT1032CN-ND Quad Low Power Line Driver... 14-Dip 4.50 3.00 2.55 
LT1032CN#PBF-ND Quad Low Power Line Driver* 14-Dip 4.50 3.00 2.55 
LT1039ACN-ND 15kV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdown 18-Dip 5.00 335 2.85 
LT1039ACN#PBF-ND 15kV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdown* 18-Dip 5.00 3.35 2.85 
LT1039ACSW-ND 15kV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdown -18-SOIC 5.88 3.90 3.35 
LT1039ACSW#PBF-ND |15kV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdown* .18-SOIC 5.88 «3.90 3.35 
LT1039CN-ND 15kV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdown 18-Dip 4.38 292 2.45 
LT1039CN#PBF-ND 15kV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdown* 18-Dip 4.38 292 2.45 
LT1039CSW-ND 15kV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdown .18-SOIC 5.25 3.50 2.90 
LT1039CSW#PBF-ND —_/15kV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdown -18-SOIC 5.25 3.50 2.90 
LT1080CN-ND 5V, Dual RS232 Driver/Receiver with Shutdown 18-Dip 5.63 3.75 3.15 
LT1080CN#PBF-ND 5V, Dual RS232 Driver/Receiver with Shutdown* . 18-Dip 563 3.75 3.15 
LT1081CN-ND 5V, Dual RS232 Driver/Receive 16-Dip 4.75 317 2.65 
LT1081 CN#PBF-ND 5V, Dual RS232 Driver/Receiver* 16-Dip 4.75 317 2.65 
LT1081CSW-ND 5V, Dual RS232 Driver/Receiver. .16-SOIC 6.00 4.00 3.35 
LT1081CSW#PBF-ND —[5V, Dual RS232 Driver/Receiver* .16-SOIC 6.00 4.00 3.35 
LT1130ACSW-ND 5V, RS232, 5 Drivers/5 Receivers .28-SOIC = =7.63 5.10 4.25 
LT1130ACSW#PBF-ND —|5V, RS232, 5 Drivers/5 Receivers*. .28-SOIC 7.63 5.10 4.25 
LT1130AISW-ND 5V, RS232, 5 Drivers/5 Receivers .28-SOIC 9.13 6.10 5.20 
LT1130AISW#PBF-ND _[5V, RS232, 5 Drivers/5 Receivers*. -28-SOIC 9.13 6.10 5.20 
LT1131ACNW-ND 5V, RS232, 5 Drivers/4 Receivers 28-Dip 7.25 4.83 4.00 
LT1131ACNW#PBF-ND |5V, RS232, 5 Drivers/4 Receivers*. 28-Dip 7.25 483 4.00 
LT1131ACSW-ND 5V, RS232, 5 Drivers/4 Receivers .28-SOIC = 7.63 5.08 4.25 
LT1131ACSW#PBF-ND —/5V, RS232, 5 Drivers/4 Receivers*. .28-SOIC = 7.63 5.08 4.25 
LT1132ACN#PBF-ND 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers*. 24-Dip 7.25 4.83 4.00 
LT1132ACSW-ND 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers -24-SOIC 7.63 5.08 4.25 
LT1132ACSW#PBF-ND |5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers*. .24-SOIC 7.63 5.08 4.25 
LT1133ACN-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers 24-Dip 7.25 483 4.00 
LT1133ACN#PBF-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers*. 24-Dip 7.25 4.83 4.00 
LT1133ACSW-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers... -24-SOIC 7.63 5.08 4.25 
LT1133ACSW#PBF-ND |5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers*. .24-SOIC 7.63 5.08 4.25 
LT1134ACN-ND 5V, RS232, 4 Drivers/4 Receivers 24-Dip 7.00 4.67 3.75 
LT1134ACN#PBF-ND 5V, RS232, 4 Drivers/4 Receivers*. 24-Dip 7.00 4.67 3.75 
LT1134ACSW-ND 5V, RS232, 4 Drivers/4 Receivers... .24-SOIC 7.00 4.67 3.75 
LT1134ACSW#PBF-ND _|5V, RS232, 4 Drivers/4 Receivers*. -24-SOIC 7.00 4.67 3.75 
LT1134AIN-ND 5V, RS232, 4 Drivers/4 Receivers 24-Dip 9.00 6.00 5.00 
LT1134AIN#PBF-ND 5V, RS232, 4 Drivers/4 Receivers*. 24-Dip 9.00 6.00 5.00 
LT1134AISW#PBF-ND /5V, RS232, 4 Drivers/4 Receivers*. .24-SOIC 9.00 6.00 5.00 
LT1135ACN-ND 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers 20-Dip 5.88 3.92 3.25 
LT1135ACN#PBF-ND 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers*. 20-Dip 5.88 3.92 3.25 
LT1135ACSW-ND 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers .20-SOIC 6.25 4.17 3.45 
LT1135ACSW#PBF-ND /5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers*. .20-SOIC 6.25 «4.17 3.45 
LT1137ACG-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers 28-SSOP 7.75 5.17 415 
LT1137ACG#PBF-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers*. 28-SSOP 7.75 «5.17 4.15 
LT1137ACNW#PBF-ND _ |5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers*. 7.00 4.65 3.75 
LT1137ACSW-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers 3 7.00 465 3.75 
LT1137ACSW#PBF-ND |5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers*. .28-SOIC 7.00 4.67 3.75 
LT1137AIG-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers 28-SSOP 8.88 5.45 4.85 
LT1137AISW-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers .28-SOIC = =—8.38 §=5.58 94.50 
LT1140ACN-ND 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers 24-Dip 5.88 3.92 3.25 
LT1780ACN-ND Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver 18-Dip 463 3.08 2.45 
LT1180ACN#PBF-ND Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver* . 18-Dip 4.63 3.08 2.45 
LT1180ACSW-ND Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver -18-SOIC 5.13 3.42 2.70 
LT1180ACSW#PBF-ND |Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver* . -18-SOIC 5.13 3.42 2.70 
LT1181ACN-ND Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver 16-Dip 4.63 3.08 2.45 
LT1181ACN#PBF-ND Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver* . 16-Dip 4.63 3.08 2.45 
LT1181ACSW-ND Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver -16-SOIC 5.13 3.42 2.70 
LT1181ACSW#PBF-ND — |Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver* . -16-SOIC 5.13 3.42 2.70 
LT1237CG-ND 5V, RS232 Transceiver with Advanced Power 
Mgmt. and 1 Receiver Active in Shutdown 8.13 5.42 4.25 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LT1237CNW-ND 5V, RS232 Transceiver with Advanced Power 

Management and 1 Receiver Active in Shutdown .. 7.38 4.92 3.95 
LT1237CSW-ND 5V, RS232 Transceiver with Advanced Power 

Management and 1 Receiver Active in Shutdown .. 7.38 492 3.95 
LT1280ACN-ND Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver.... 5.00 3.33 2.65 
LT1280ACN#PBF-ND Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver* 5.00 3.33 2.65 
LT1280ACSW-ND Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver.... 5.50 3.67 2.90 
LT1280ACSW#PBF-ND — |Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver* 5.50 3.67 2.90 
LT1281ACN-ND Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver. 5100) 3!33) 2/65 
LT1281ACN#PBF-ND Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver* 5.00 3.33 2.65 
LT1281ACSW-ND Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver. 5.50 3.67 2.90 
LT1281ACSW#PBF-ND —|Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver* 5.50 3.67 2.90 
LT1330CSW#PBF-ND = |5V, RS232 Transceiver with 3V Logic Interface* 7.38 492 3.95 
LT1331CG-ND 5V/3V, RS232 Xcvr. with 1 Receiver Active in Sh 813 5.42 4.25 
LT1331CG#PBF-ND 5V/3V, RS232 Xcvr. with 1 Receiver Active in Shutdown 813 5.42 4.25 
LT1331CNW-ND 5V/3V, RS232 Xcvr. with 1 Receiver Active in Shutdown 738 4.92 3.95 
LT1341CSW-ND 5V, RS232, 3 Driver/5 Receiver w/1 Receiver Active in SD 7.38 4.92 3.95 
LT1341CSW#PBF-ND —_|5V, RS232, 3 Driver/5 Receiver w/1 Receiver Active inSD*..28-SOIC 7.38 4.92 3.95 
LT1342CG-ND 5V, RS232, 3 Driver/S Receiver with 3V Logic 28-SSOP 7.75 5.17 4.20 
LT1342CG#PBF-ND 5V, RS232, 3 Driver/5 Receiver with 3V Logic 28-SSOP_ 7.75 5.17 4.20 
LT1381CS-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receivet 16-SOIC 3.50 2.33 2.00 
LT1381CS#PBF-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver* 16-SOIC 3.50 2.33 2.00 
LT1537CG-ND 5V, Low Power, RS232, 3 Drivers/5 Receivers. 28-SSOP 6.00 4.00 3.40 
LT1537CG#PBF-ND 5V, Low Power, RS232, 3 Drivers/5 Receivers* .. 28-SSOP 6.00 4.00 3.40 
LT1780CN-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD... 18-Dip 5.25 3.35 2.95 
LT1780CN#PBF-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD* 18-Dip 5.25 3.35 2.95 
LT1780CSW-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD. 18-SOIC 5.75 3.65 3.25 
LT1780CSW#PBF-ND —|5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD* 18-SOIC 5.75 3.65 3.25 
LT1781CN-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD. 16-Dip 5.25 3.35 2.95 
LT1781CN#PBF-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD 16-Dip 5.25 3.35 2.95 
LT1781CS#PBF-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD* 16-SOIC 5.63 3.60 3.15 
LT1781CSW-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD. 16-SOIC 35.75 3.65 3.25 
LT1781CSW#PBF-ND —_|5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD* 16-SOIC 5.75 3.65 3.25 
LT17811S-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD... 16-SOIC 7.00 4.65 3.75 
LT17811S#PBF-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD* 16-SOIC 7.00 4.65 3.75 
LTC1327CG-ND 3V, 3 Driver/5 Receiver EIA/TIA-562 Transceiver 28-SSOP 950 635 5.00 
LTC1327CNW-ND 3V, 3 Driver/5 Receiver ElA/TIA-562 Transceiver 28-Dip 875 5.85 4.70 
LTC1327CSW-ND 3V, 3 Driver/5 Receiver EIA/TIA-562 Transceiver 28-SOIC 8.75 585 4.70 
LTC1337CG-ND 5V, 3 Driver/5 Receiver RS232 Transceiver. 28-SSOP 9.50 635 5.00 
LTC1337CG#PBF-ND 5V, 3 Driver/5 Receiver RS232 Transceiver 28-SSOP 9.50 635 5.00 
LTC1337CNW-ND 5V, 3 Driver/5 Receiver RS232 Transceiver. 28-Dip 8.75 5.85 4.70 
LTC1337CSW#PBF-ND |5V, 3 Driver/5 Receiver RS232 Transceiver 28-SOIC 8.75 5.85 4.70 
LTC1338CG-ND 5V, 5 Driver/3 Receiver RS232 Transceiver. 28-SSOP 1013 6.75 5.65 
LTC1338CG#PBF-ND 5V, 5 Driver/3 Receiver RS232 Transceiver’ 28-SSOP 10.13 6.75 5.65 
LTC1338CSW-ND 5V, 5 Driver/3 Receiver RS232 Transceiver. 28-SOIC 9.38 6.25 5.25 
LTC1348CG-ND 3.3V/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver Transceiver. 28-SSOP 8.75 5.85 4.80 
LTC1348CG#PBF-ND 3.3V/SV, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver Transceiver* ........28-SSOP 8.75 5.85 4.80 
LTC1348CSW-ND 3.3V/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver Transceiver. 28-SOIC 813 5.45 4.50 
LTC1348CSW#PBF-ND |3.3V/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver Transceiver* .. 28-SOIC 8.13 545 4.50 
LTC13481G-ND 3.3V/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver Transceiver. 28-SSOP_ 10.13 6.75 5.80 
LTC13481G#PBF-ND 3.3V/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver Transceiver* . 28-SSOP 1013 6.75 5.80 
LTC1348ISW-ND 3.3V/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver Transceiver. 28-SOIC 9.38 6.25 5.35 
LTC1348ISW#PBF-ND /3.3V/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver Transceiver* .. 28-SOIC 9.38 «6.25 5.35 
LTC13491SW-ND. 5V, LP, RS232 3 Driver/5 Receiver Transceive 28-SOIC 9.63 6.40 5.20 
LTC1350CG-ND 38V, EIA/TIA-562, 3 Driver/5 Receiver Transceivel 28-SSOP_ 9.50 6.35 5.00 
LTC13501G-ND 38V, EIA/TIA-562, 3 Driver/5 Receiver Transceiver 28-SSOP 10.38 6.90 5.50 
LTC13501G#PBF-ND 38V, EIA/TIA-562, 3 Driver/5 Receiver Transceiver*. 28-SSOP 10.38 6.90 5.50 
LTC1382CN-ND 5V, RS232, 2 Driver/2 Receiver Transceiver w/Shutdow! 18-Dip 650 4.35 3.40 
LTC1382CN#PBF-ND 5V, RS232, 2 Driver/2 Receiver Transceiver w/Shutdown* 18-Dip 650 435 3.40 
LTC1382CSW-ND 5V, RS232, 2 Driver/2 Receiver Transceiver w/Shutdown...... 18-SOIC 6.50 4.35 3.40 
LTC1382CSW#PBF-ND |5V, RS232, 2 Driver/2 Receiver Transceiver w/Shutdown* ...18-SOIC 6.50 4.35 3.40 
LTC1383CN#PBF-ND 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Transceiver* .. 16-Dip 563 3.75 3.00 
LTC1383CS-ND 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Transceiver. 5.63 3.75 3.00 
LTC1383CS#PBF-ND 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Transceiver .. 5.63 3.75 3.00 
LTC13831S-ND 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Transceiver. 6.50 430 3.70 
LTC13831S#PBF-ND 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Transceiver .. 650 430 3.70 
LTC1384CN-ND 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Transceiver. 650 435 3.40 
LTC1384CN#PBF-ND 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Transceiver* .. 6.50 435 3.40 
LTC1384CSW-ND 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Transceiver. 650 435 3.40 
LTC1384CSW#PBF-ND |5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Transceiver* .. 6.50 435 3.40 
LTC1385CG-ND 3.3V, EIA/TIA-562, LP 2 Driver/2 Receiver Transceiver... 7.25 485 3.85 
LTC1385CG#PBF-ND 3.3V, EIA/TIA-562, LP 2 Driver/2 Receiver Transceiver* 7.25 485 3.85 
LTC1385CN-ND 3.3V, EIA/TIA-562, LP 2 Driver/2 Receiver Transceivel 6.50 435 3.40 
LTC1385CN#PBF-ND 3.3V, EIA/TIA-562, LP 2 Driver/2 Receiver Transceiver* 6.50 4.35 3.40 
LTC1385CSW#PBF-ND _/3.3V, EIA/TIA-562, LP 2 Driver/2 Receiver Transceiver* 6.50 4.35 3.40 
LTC1386CS#PBF-ND 3.3V, EIA/TIA-562, LP 2 Driver/2 Receiver Transceiver* 5.63 3.75 3.00 
LTC2803CDHC#PBF-ND |1.8V/5.5V, LP, RS232, 2 Driver/2 Receiver Transceiver* 3.80 2.71 2.24 
LTC2803IDHC#PBF-ND |1.8V/5.5V, LP, RS232, 2 Driver/2 Receiver Transceiver* 450 3.21 2.65 
LTC2804CGN-1#PBF-ND |1.8V/5.5V, LP, RS232, 2 Driver/2 Receiver Transceiver* 3.90 2.79 2.29 
LTC28041GN-1#PBF-ND |1.8V/5.5V, LP, RS232, 2 Driver/2 Receiver Transceiver* ..... 470 3.36 2.76 

RS485/RS422 

LT1785AIN8-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver . 5.63 3.75 3.00 
LT1785AIN8#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* 5.63 3.75 3.00 
LT1785A1S8-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver . 5.75 3.85 3.10 
LT1785AIS8#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* 5.75 3.85 3.10 
LT1785CN8#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* 4.00 2.30 2.10 
LT1785CS8-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver . EN) “2k aki 
LT1785CS8#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* AUB) @ek) ali 
LT17851N8-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver . 463 2.65 2.40 
LT17851N8#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* 463 2.65 2.40 
LT17851S8-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver . AS ne, (Om 245) 
LT17851S8#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* 475 2.70 2.45 
LT1791AIS-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver . 6.38 425 3.40 
LT1791AIS#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* 6.38 4.25 3.40 
LT1791CN-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver .. 4.38 2.50 2.30 
LT1791CN#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* 4.38 2.50 2.30 
LT1791CS-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver . 450 2.60 2.35 
LT1791CS#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* 450 260 2.35 
LT17911S-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver . Dale 2:00 2165) 
LT17911S#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* 513 2.90 2.65 
LTC485CN8#PBF-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver Interface* 2.50 1.65 1.35 
LTC485CS8-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver Interfac 3.13 2.10 1.70 
LTC485CS8#PBF-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver Interface* 3.13 2.10 1.70 
LTC485IN8-ND Low Power RS485 Interface Transceiver. 3.38 2.25 1.90 
LTC486CN-ND Low Power Quad RS485 Driver. 6.50 4.35 3.70 
LTC486CN#PBF-ND Low Power Quad RS485 Driver* . 6.50 4.35 3.70 
* RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key <i Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description E 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LTC486CSW-ND Low Power Quad RS485 Driver... 750 5.00 4.25 LTC2851IMS8#PBF-ND |3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver, 
LTC486CSW#PBF-ND — |Low Power Quad RS485 Driver* 7.50 5.00 4.25 Ind. Temp.* NEW!.............. 3.70 264 218 
LTC487CN-ND Low Power Quad RS485 Driver... 650 435 3.70 LTC2851IS8#PBF-ND —_|3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver, 
LTC487CN#PBF-ND Low Power Quad RS485 Driver* 6.50 4.35 3.70 Ind. Temp.* NEW!.............. 3.70 2.64 218 
LTC487CSW#PBF-ND _|Low Power Quad RS485 Driver* 7.50 5.00 4.25 LTC2852CDD#PBF-ND _|3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver* NE 3.10 2.21 1.82 
LTC488CN-ND Low Power Quad RS485 Receive 650 433 3.70 LTC2852CMS#PBF-ND _|3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver* NE! 310 2.21 1.82 
LTC488CN#PBF-ND Low Power Quad RS485 Receiver* 6.50 4.33 3.70 LTC2852CS#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver* NEW!. SHON 2:21 182! 
LTC488CSW-ND Low Power Quad RS485 Receiver... 7.50 5.00 4.25 LTC2852IDD#PBF-ND —_[3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver, 
LTC488CSW#PBF-ND Low Power Quad RS485 Receiver* 7.50 5.00 4.25 Ind. Temp.* NEWS.............. 3.70 2.64 2.18 
LTC489CN-ND Low Power Quad RS485 Receive! 6.50 4.33 3.70 LTC2852IMS#PBF-ND — |3.3V, 20Mbps Bedbalnotes Transceiver, 
LTC489CN#PBF-ND Low Power Quad RS485 Receiver* 650 433 3.70 Ind. Temp.* NEWT. SA) ea) ats 
LTC489CSW-ND Low Power Quad RS485 Receive 7.50 5.00 4.25 123521 Bia Daag 3.3V, 20Mbps RS485/R5422 Transcelver, 
LTC489CSW#PBF-ND —|Low Power Quad RS485 Receiver* 7.50 5.00 4.25 Raper te tars ne Tem: ere 3.70 2.64 2.18 
LTC490CN8-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver. 4.38 2.92 2.50 MM Sanschet 26 Om ATi 
LTC490CN8#PBF-ND Low Power RS485 Transcelver/Receivar® F 4.38 2.92 2.50 LTC2856IMS8-14PBF-ND |20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 
LTC490CS8-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver. 5.38 3.58 3.05 Transceiver* 3.48 248 2.04 
LTC490CS8#PBF-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver* .. 5:38) 13:53) 13:05) a 7 na 
LTC490IS84PBF-ND —_|Low Power RS485/RS422 Transceiver 6.38 4.25 3.45 eS ogg 7OMbps and Stew Rate LImMted 15kV RS485/RS422 any SMP aa 
LTC491CN-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver. 4.88 3.25 2.80 LTC2856IMS8-2#PBF-ND |20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 
LTC491CN#PBF-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver* .. 488 3.25 2.80 Transceiver* 3.48 2.48 2.04 
LTC491CS-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver. §.88 3.92 3.25 LTC2857CMS8-1#PBF-ND |20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 
LTC491CS#PBF-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver* .. 5.88 3.92 3.25 Transceiver* Sal aie 
LTC4911S-ND Low Power RS485/RS422 Transceiver... 713° 4.75 4.05 LTC2857IMS8-1#PBF-ND |20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 
LTC4911S#PBF-ND Low Power RS485/RS422 Transceiver* 7138 4.75 4.05 Transceiver* 3.70 2.64 2.18 
LTC1480CN8-ND. 3.3V, Ultra Low Power RS485 Transceiver.. 4.75 315 2.65 LTC2857CMS8-2#PBF-ND |20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 
LTC1480CN8#PBF-ND — |3.3V, Ultra Low Power RS485 Transceiver Dip 4.75 3.15 2.65 Transceiver* seo 310 2.21 1.82 
LTC1480CS8#PBF-ND —|3.3V, Ultra Low Power RS485 Transceiver SOIC 5.13 340 2.75 Bic eco dN ceea geo) 2OMbps and Slew Rata Limtted 15kV R5485/R5422 
LTC14801S8-ND 3.3V, Ultra Low Power RS485 Transceiver, Ind. Tem B-SOIG 6.63 4.40 3.55 Transceiver SiON 2.64218 
LTC1480IS8#PBF-ND —_/3.3V, Ultra Low Power RS485 Transceiver, Ind. Temp* 6.63 4.40 3.55 LTC2858CMS-1#PBF-ND |20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 
LTC1481CN8-ND Ultra Low Power RS485 Transceiver with Shutdown... 2.75 1.85 1.45 : oRRAINe FREIND PE ae a 3.10 2.21 1.82 
LTC1481CN8#PBF-ND [Ultra Low Power RS485 Transceiver with Shutdown* . 275 1.85 1.45 SSIMS=1# RBI ps and Slew Rate Limited 15 si 
LTC1481CS8APBF-ND [Ultra Low Power RS485 Transceiver with Shutdown 3.38 225 1.80 Hranseetver BO rete 
Hts : ; : ’ LTC2858CMS-2#PBF-ND |20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 
Ne ee ee ee lone Taher s10_22t_ 182 
f rae ae SATS CE NOE ST UNIO : : : L7C2858IMS-2#PBF-ND |20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 
LTC1482CMS8-ND Low Power RS485 Transceiver with Carrier Transceiver® 370 2.64 2.18 
Detect and Receiver Fail Safe..... 4.88 3.25 2.55 LTC2859CDD#PBF-ND |20Mbps RS485 Transceiver with Integrated Switchable 
LTC1482CMS8#PBF-ND |Low Power RS485 Transceiver with Carrier Termination* .. KP 4 A 
Detect and Receiver Fail Safe* 4.88 3.25 2.55 LTC2859IDD#PBF-ND /20Mbps RS485 Transceiver wi 
LTC1482CS8-ND Low Power RS485 Transceiver with Carrier Termination* sas 10-DFN §=3.83 2.73 2.25 
Detect and Receiver Fail Safe... 413° (2.75) (26 LTC1690CS8#PBF-ND _ |Low Power Driver/Receiver with Fail-Safe Receiver Output*...8-SOIC_ 3.50 2.35 1.80 
LTC1482CS8#PBF-ND — |Low Power RS485 Transceiver with Carrier CAN 
Detect and Receiver Fail Safe* . 8-SOIC 4.13 2.75 2.15 : 
LTCTABSCNE-ND [ra Low Power, Low EN RS4B5 Transceive Dip 275 185 1.55 | CrrrascsenD __[overvltage Fal Protected GAN Transcever 300 188 168 
ELCIASSCNS2RBEND Ultra Low Power, Low EMI RS485 Transceivers 25) 185) 0.85 LT1796CS8#PBF-ND _[Overvoltage Fault Protected CAN Transceiver* 3.00 1.85 1.65 
LTC1483CS8-ND Ultra Low Power, Low EMI RS485 Transceive 3.38 2.25 1.90 Multi t 1 
LTC1483CS8#PBF-ND Ultra Low Power, Low EMI RS485 Transceiver* 3.38 2.25 1.90 ultiprotoco 
LTC14831S8-ND Ultra Low Power, Low EMI RS485 Transceive! 4.38 2.90 2.40 ae au Ce PoE ND Ase incer vane Teer Hey Jemp* ue a5 185 
ZI iver® I ransceiver/Recelver, Ind. lemp. pe a i 
ocean bam Ultra Low Power, Low EMI RS485 Transcelver® pore sommes LTC1322CN-ND RS485/RS232/E1A562 Transceiver/Receiver 10.00 6.65 5.35 
LTC1484CMS8-ND Low Power RS485 Transceiver with Receiver Fail Safe. 4.25 2.85 2.20 F 5 
7 A i A i LTC1322CSW-ND RS485/RS232/ElA562 Transceiver/Receiver 10.00 6.65 5.35 
LTC1484CMS8#PBF-ND |Low Power RS485 Transceiver with Receiver Fail Safe* 4.25 2.85 2.20 f oe 
LTC1484CN8-ND Low Power RS485 Transceiver with Receiver Fail Safe. 3.38 225 1.75 EROS 22 USWA NDI) RS485/RS232/E|A562 Transceiver/Receiver™. gy Gis) eb 
| i i i - LTC1334CG-ND CMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol Transceiver... 13.00 8.25 7.45 
LTC1484CN8#PBF-ND _|Low Power RS485 Transceiver with Receiver Fail Safe 3.38 2.25 1.75 a f 
ae a LTC1334CG#PBF-ND — |CMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol Transceiver* 13.00 8.25 7.45 
LTC1484CS8-ND Low Power RS485 Transceiver with Receiver Fail Safe. 3.50 235 1.80 L7¢1334CNW-ND CMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol Transceive 1225 815 7.00 
- iver wit iver Fail Safe* 3.50 235 1.80 , , f f : i 
LTC1484CS8#PBF-ND — |Low Power RS485 Transceiver with Receiver Fail Safe LTC1334CNW#PBF-ND CMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol Transceiver* 12.25 815 7.00 
eerie a te Ree eansteive with sce fal eae iu Jame. ne a ae LTC1334CSW-ND CMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol Transceiver... 12.25 8.15 7.00 
c r 1) MANS Ce VEE WITL NG Caleb rallioale, Inds emp : : : LTC1334CSW#PBF-ND |CMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol Transceiver* 12.25 8.15 7.00 
LTC1485CN8#PBF-ND__ [Differential Bus Transceiver 3.00 2.00 1.70 LTC1334ISW#PBF-ND CMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol Transceiver* 14.25 950 8.15 
LTC1485CS8-ND Differential Bus Transceiver. 3.38 2.25 1.90 LTC1343CGW#PBF-ND Software Selectable Multiprotocol Transceiver* . 23.50 15.65 13.40 
LTC1485CS8#PBF-ND —|Differential Bus Transceiver 3.38 2.25 1.90 LTC1343IGW#PBF-ND | Software Selectable Multiprotocol Transceiver* .. 27.00 16.60 14.40 
LTC1487CN8#PBF-ND |Ultra Low Power RS485 Transceiver with Low EMI, LTC1344ACG-ND Multiprotocol Cable Terminator... 13.63 7.80 6.80 
Shutdown, High Input Impedance* asa 275 1.85 1.55 LTC1344ACG#PBF-ND |Multiprotocol Cable Terminator* . 13.63 7.80 6.80 
LTC1487CS8#PBF-ND Ultra Low Power RS485 Transceiver with Low LTC1344CG-ND Multiprotocol Cable Terminator. 13.63 7.80 6.80 
Shutdown, High Input Impedance* 3.38 2.25 1.90 LTC1344CG#PBF-ND Multiprotocol Cable Terminator* 3 13.63 7.80 6.80 
LTC1518CS-ND High-Speed Precision Delay RS485 Quad Line Receiver 1013 625 5.80 LTC13441G-ND Multiprotocol Cable Terminator. 15.63 9.60 8.35 
LTC1518CS#PBF-ND — |High-Speed Precision Delay RS485 Quad Line Receiver* 10.13 6.25 5.80 LTC1344IG#PBF-ND __[Multiprotocol Cable Terminator® ......... 15.63 9.60 8.35 
LTC1518IS#PBF-ND High-Speed Precision Delay RS485 Quad Line Receiver* 11.63 7.75 6.20 LTC1345CNW-ND Single Supply V.35 Differential Transceiver. 13.88 9.25 7.40 
LTC1519CS-ND High-Speed Precision Delay RS485 Quad Line Receiver 10.13 675 5.80 LTC1345CSW-ND Single Supply V.35 Differential Transceiver. 14.38 9.60 7.65 
LTC1519CS#PBF-ND —_|High-Speed Precision Delay RS485 Quad Line Receiver* 10.13 6.75 5.80 LTC1345CSW#PBF-ND Single Supply V.35 Differential Transceiver 14.38 9.60 7.65 
LTC15191S-ND High-Speed Precision Delay RS485 Quad Line Receiver... 11.63 7.75 6.20 ETCIS46ACSW-NDT | 10mbps DCE/DTE V.35 Transceiver . 1238 8.25 7.10 
; Ht : ; LTC1346ACSW#PBF-ND |10mbps DCE/DTE V.35 Transceiver 12.38 8.25 7.10 
LTC15191S#PBF-ND High-Speed Precision Delay RS485 Quad Line Receiver* 11.63 7.75 6.20 7 - 
LTC1535ISW#PBF-ND _|isolated RS485 Transceiver*.. 12.75 7.30 6.50 LTC1387CG-ND SV, Single R5232/RS485 Transceiver. 9.13 6.10 5.20 
LTC1685CS8-ND 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe Transceive 56a) 340) 315 LTC1387CG#PBF-ND —_[5V, Single RS232/RS485 Transceiver* 9.13 6.10 5.20 
LTC1685CS8#PBF-ND _ |52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe Transceiver* 563 340 3.15 ee ND Ae BY Sie Sptedee Transcene B30 265 ae 
LTC16851S8-ND 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe Transceivel 650 3.80 3.40 LT13871G-ND 5V, Single RS232/RS485 Transceiver, Ind. Temp 10.50 7.00 6.00 
ETC168SIS8#PBE-ND  /52Mbps Precision Delay RS485 Fall-Safe Transceivers 6.50 3.80 3.40 LTC1387IGFPBF-ND _ |5V, Single RS232/RS485 Transceiver, Ind. Temp*. 10.50 7.00 6.00 
LTC1686CS8-ND 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe Transceive 8.38 5.15 4.50 L7¢1387ISW-ND 5V, Single RS232/RS485 Transceiver, Ind. Temp. 975 650 5.60 
LTC1686CS8#PBF-ND — |52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe Transceiver 8.38 5.15 4.50 LTC1387ISW#PBF-ND  |5V, Single RS232/RS485 Transceiver, Ind. Temp*. 9.75 6.50 5.60 
LTC16861S8-ND 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe Transceive 9.63 5.50 5.00 LTC1543CG-ND Software Selectable Multiprotocol Transceiver. 14.88 8.50 7.45 
LTC16861S8#PBF-ND  |52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe Transceiver* 9.63 5.50 5.00 LTC1543CG#PBF-ND Software Selectable Multiprotocol Transceiver* . 14.88 8.50 7.45 
LTC1687CS-ND 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe Transceiver ... 8.38 5.15 4.50 LTC1544CG-ND Software Selectable Multiprotocol Transceiver. 12.25 7.00 6.15 
LTC1687CS#PBF-ND 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe Transceiver* 8.38 5.15 4.50 LTC1544CG#PBF-ND Software Selectable Multiprotocol Transceiver* . 12.25 7.00 615 
LTC16871S-ND 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe Transceivel 9.63 5.50 5.00 LTC1545CG-ND Software Selectable Multiprotocol Transceiver. 14.38 8.00 7.20 
LTC16871S#PBF-ND 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe Transceiver* 9.63 5.50 5.00 LTC2844CG-ND 3.3V Software Selectable Multiprotocol Transceive 11.88 7.00 6.15 
LTC1688CS-ND 7100Mbps RS485 Hot Swap Quad Driver 10.13 5.80 5.25 LTC2844CG#PBF-ND _|3.3V Software Selectable Multiprotocol Transceiver*. 11.88 7.00 6.15 
LTC1688CS#PBF-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Driver 1013 5.80 5.25 LTC2845CG-ND 3.3V Software Selectable Multiprotocol Transceiver 13.88 8.00 7.20 
LTC16881S-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Driver, Ind. Temp. 11.63 7.75 6.20 LTC2846CG-ND 3.3V Software Selectable Multiprotocol Transceive 23.75 16.96 13.97 
LTC1688IS#PBF-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Driver, Ind. Temp. 11.63 7.75 6.20 LTC2846CG#PBF-ND 3.3V Software Selectable Multiprotocol Transceiver* . 23.75 16.96 13.97 
LTC1689CS-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Driver 10.13 5.80 5.25 PC and SMBus 
LTC1689CS#PBF-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Driver: 10.13 580 5.25 LTC1694CS54TRMCT-ND |Dual SMBus Accelerato: 316 2.83 255 
LTC16891S-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Driver, Ind. Temp. 11.63 7.75 6.20 LTC1694CS54TRMTR-ND |Dual SMBus Accelerato! 700.00/500 
LTC16891S#PBF-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Driver, Ind. Temp. 11.63 7.75 6.20 LTC1694CS5#TRMPBFCT-ND |Dual SMBus Accelerator* 3.16 2.83 2.55 
LTC2850CDD#PBF-ND |3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver* NEW!.. 2.90 2.07 1.71 LTC1694CS5#TRMPBFTR-ND /Dual SMBus Accelerator* 700.00/500 
LTC2850IMS84PBF-ND |3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver, LTC1694-11S5#TRMCT-ND |SMBus/I2C Accelerator. 3.72 3.33 3.00 
Ind. Temp.* NEW......... 3.48 2.48 2.04 [1C1694-1S5#TRMPBFCT-ND [SMBus/I2C Accelerator* 372 3.33 3.00 
LTC2850IS8#PBF-ND — [3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver, LTC1694-11S5#TRMPBFTR-ND /SMBus/I2C Accelerator* .. 900.00/500 
Ind. Temp.* NEWS......... 348 2.48 2.04 LTC4300-1CMS8-ND Hot Swap 2-Wire Bus Buffer 3.50 2.35 2.00 
LTC2851CDD#PBF-ND |3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver* NEW! 310 221 1.82 LTC4300-1CMS8#PBF-ND [Hot Swap 2-Wire Bus Buffer 3.50 2.35 2.00 
LTC2851IDD#PBF-ND —|3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver, LTC4300A-1CMS8-ND [Hot Swap 2-Wire Bus Buffer 3.50 2.35 2.00 
Ind. Temp.* NEW! 3.70 2.64 2.18 + RoHS Compliant (Continued) 
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4 Digi-Key Price Each 
DD LINEAR INTERFACE (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Digi-Key Priceleachia: SDO5CCT-ND single Line TVS Diode for ESD Protection in 
Part No. Description 1 25 ~=«100 Portable Electronics SOD-323 50 34.28 
- SDO5CTR-ND Single Line TVS Diode for ESD Protection in 
LTC4300A-1CMS8#PBF-ND| Hot Swap 2-Wire Bus Buffer*. 3.50 2.35 2.00 Portable Electronics SOD-323 810.00/3,000 
LTC4302CMS-1-ND Addressable 2-Wire Bus Buffer 5.00 2.90 2.70 SD24CCT-ND Single Line TVS Diode for ESD Protection in 
LTOASOSODHOFPEF-NO| 2 Channel, 2-Wie Bus Muley B70 407 335 Fore ees sons) _Ai_32 27 
sis, spetRevaaieetw earcteede perc ; peer $D24CTR-ND Single Line TVS Diode for ESD Protection in 
LTC4305CGN#PBF-ND | 2-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer* sa 5.60 4.00 3.29 Portable Electronics 771.00/3,000 
LTC4305IDHD#PBF-ND | 2-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer* 3 6.80 4.86 4.00 SDC15CT-ND TVS Diode Array for ESD Protection of 12V 
LTC4305IGN#PBF-ND | 2-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer* 6.70 4.79 3.94 Data and Power Lines 53 35 ~©.30 
LTC4306CGN#PBF-ND | 4-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer* 7.00 5.00 4.12 SDC15TR-ND TVS Diode Array for ESD Protection of 12V 
HSS |S as rs i is a area 
a “unanne), 2° wire. BUS MUMIplexer : é é SLVU2.8-4CT-ND EPD TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protection 3.38 2.25 1.89 
LTC4306IUFD#PBF-ND | 4-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer ... 8506.07 5.00 SLVU2.8-4TR-ND EPD TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protection 911.50/500 
SLVU2.8-8CT-ND EPD TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protection 413 2:74 2:31 
Ll EAR SLVU2.8-8TR-ND EPD TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protection 1114.00/500 
Es AS SPECIALIZED ICs SMOSCT-ND TVS Diode Array oe 88 
= : SMO5TR-ND 933.00/3,000 
Digi-Key ve Price Each SM12CT-ND 58 3933 
Part No. Description 1 25 100 SM12TR-ND 933.00/3,000 
LT1025ACN8-ND. Micropower Thermocouple Cold Junction Compensator... 8.63 5.75 4.75 SM15CT-ND 58 39.33 
LT1025ACN8#PBF-ND | Micropower Thermocouple Cold Junction Compensator* 8.63 5.75 4.75 SM15TR-ND 933.00/3,000 
LT1025CN8-ND Micropower Thermocouple Cold Junction Compensato 463 3.08 2.65 SM24CT-ND 68 45. 38 
LT1025CN8#PBF-ND Micropower Thermocouple Cold Junction Compensator* 463 3.08 2.65 SM24TR-ND 1095.00/3,000 
LT1203CN8-ND 2-Input, 150MHz Video Multiplexer. 3.13 2.08 1.57 SM36CT-ND 68 A538 
ne Bean Sean Be me ares : Boe He Hee SR ee TG Asymmetrical TVS Diode for Extended Common eT 
| -Input, z Video Multiplexer. : f : =I i 
LT1203CS8#PBF-ND | 2-Input, 150MHz Video Multiplexer* . 3.38 1.95 1.65 Mode RS-485 ... 120 80 68 
LT1204CN-ND 4-Input Video Multiplexer with 75MHz 9.00 600 4.95 SM712TR-ND Asymmetrical TVS Diode for Extended Common 
LT1204CSW-ND 4-Input Video Multiplexer with 75MHz Current Feedbac! 9.75 650 5.40 Mode RS-485 oat 1944.00/3,000 
LT1204CSW#PBF-ND | 4-Input Video Multiplexer with 75MHz Current Feedback* 9.75 6.50 5.40 SMFOSCCT-ND TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protection 80 545 
LT1205CS-ND 4-Input, 150MHz, Dual Video Multiplexer... 5.38 3.57 2.70 SMFOSCTR-ND TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protection 1296.00/3,000 
LT1205CS#PBF-ND 4-Input, 150MHz, Dual Video Multiplexer* 598) 3105 2170 SMSO5CCT-ND TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protection 98 6555 
LT1675CGN-ND Triple, High Speed RGB Multiplexer... 6.63 3.95 3.55 SMSO5CTR-ND. TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protection 1581.00/3,000 
LT1675CGN#PBF-ND _| Triple, High Speed RGB Multiplexer*. 6.63 3.95 3.55 Sus ZOGND ye _ Array for ae ang Lateh-up Protection at mene we 
LT1675CMS8-14PBF-ND | Single, High Speed RGB Multiplexer* 450 255 2.30 z lode. Array :tor:ob ang ~aicn-up ir rotacuon. panies 
LT1675CS8-14PBF-ND | Single, High Speed RGB Multiplexer 413 230 2.05 SMS12CCT-ND TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protection aS 
LTC1041CN8-ND CMOS Bang-Bang Controller... 338 225 1.90 Bega ne pate Array ee aaah Protection ; = ey 
LTC1041CN8#PBF-ND | CMOS Bang-Bang Controller* 3.38 2.25 1.90 zl ow Capacitance lode Array . : 5 5 
LTC1043CN-ND Dual, Precision Instr. Switched-Cap Building Bloc! 513 3.42 2.95 SROSTR-ND Low Capacitance TVS Diode Array . 2430.00/3,000 
LTC1043CN#PBF-ND | Dual, Precision Instr. Switched-Cap Building Block* 513 342 2.95 Sac ND fou apace ve poe hee 1S Onan are! 
LTC1043CSW-ND Dual, Precision Instr. Switched-Cap Building Block 5.63 3.75 3.10 Sear ND ree Conecitcnee Ws Dlede Nite age i 
LTC1043CSW#PBF-ND | Dual, Precision Instr. Switched-Cap Building Block 5.63 3.75 3.10 = u 7 = y- = ; = 
LTC1045CN-ND Programmable ypower Hex Translator/Receiver/Driver 5.25 350 2.95 seo) Te capac tans ve Diode ray F Po Os 200 
LTC1045CN#PBF-ND Programmable power Hex Translator/Receiver/Driver 6.25 3.50 2.95 SR70TR-ND ian Concelianes Ws isde ae e 1824.00/3 000 
LTC1045CSW#PBF-ND | Programmable power Hex Translator/Receiver/Driver* .. 8.25 5.50 4.75 ACT. pat i y- ray 2 
5: ass SRDAO5-4CT-ND Low Capacitance TVS Diode Array .. 3.10 2.06 1.74 
LT1319CS-ND Infrared Receiver Building Block . 7.25 483 3.95 SRDAO5-4TR-ND Low Capacitance TVS Diode Array . 837.00/500 
LT1328CMS8-ND Ambps IrDA Infrared Receiver. 5.88 3.15 2.94 SRDA3.3-4CT-ND Low Capacitance TVS Diode Array 340 2.06 1.74 
LTC1923EUH-ND High Efficiency Thermoelectric Cooler Controlle: 39.30 28.07 23.12 SRDA3.3-4TR-ND Low Capacitance TVS Diode Array . ~” 837.00/500 
LTC1923EUH#PBF-ND | High Efficiency Thermoelectric Cooler Controllers: 32-OFN 39.30 28.07 23.12 SRV05-4CT-ND Low Capacitance TVS Diode Array . 1.05 70 59 
LTKOOTACN8#PBF-ND | Thermocouple Compensated IC and Amp Kit (5 C Error)* Dip 18.88 12.60 10.85 SRV05-4TR-ND Low Capacitance TVS Diode Array . 1701.00/3,000 
LTKO01CN8-ND Thermocouple Compensated IC and Amp Kit (26 Error)... Dip 9.88 6.60 5.75 STF203-15CT-ND USB Upstream Port Filter and TVS for EMI 
LTKOO1CN8#PBF-ND | Thermocouple Compensated IC and Amp Kit (2°C Error)* 9.88 6.60 5.75 Filtering and ESD Protection... 88 59 49 
LTKAOOCN8-ND Thermocouple Amplifier (“0 Polarity) 5.63 3.75 3.15 STF203-15TR-ND USB Upstream Port Filter and TVS for EMI 
LTKAO1CN8-ND Thermocouple Amplifier (“1 Polarity) 6.63 3.75 3.15 Filtering and ESD Protection..... 1419.00/3,000 
STF203-22CT-ND USB Upstream Port Filter and TV! 
Filtering and ESD Protection... 88 59 = 49 
CUIT PROTECTION — RoHs Compliant STF203-22TR-ND USB Upstream Port Filter and TVS for EMI 
Filtering and ESD Protection... 1419.00/3,000 
plots Ren Ae 5 Pree Each STF203-33CT-ND USB Upstream Port Filter and TVS for EMI 
Part No. scription ig. Filtering and ESD Protection... 88 59 8.49 
ESD/EMI Protection STF203-33TR-ND USB Upstream Port Filter and TVS for EMI 
7 Filtering and ESD Protection... 1419.00/3,000 
ECLAMP2342NCT-ND ESD/EMI Protection for Color LCD Interfaces 1.30 Ave yee} STF701CT-ND T-Filter with TVS Diode Array for EMI Filtering 
ECLAMP2342NTR-ND ESD/EMI Protection for Color LCD Interface: 2106.00/3,000 and ESD Protection 78 52 44 
ECLAMP235S7NCT-ND | EMI Filter and ESD Protection for Secure STF7OTTR-ND T-Filter with TVS Diode Array for EMI Filtering 
Digital Gard Interface 1s) a a8 and ESD Protection i 4257.00/3,000 
BS) EM Fitter and ESD Protection for Secure UCLAMPOSO1HCT-ND | 1-Line ESD Protection $0D-523 58 39° 3 
Digital Card Interface ee 2106.00/3,000 UCLAMPOSO1HTR-ND | 1-Line ESD Protection S0D-523 933.00/3,000 
Surge Protection UCLAMPO0504ACT-ND 4-Line ESD Protection Array NEW! SC-89-6 215) 50.42 
LC01-6CT-ND Low Capacitance TVS for High Speed Telecommunication UCLAMPOSO4ATR-ND | 4-Line ESD Protection Array NEW! 1215.00/3,000 
Systems... 6.88 457 3.85 UCLAMPOS05ACT-ND 5-Line ESD Protection Array NEW! 15) 50 42 
LC01-6TR-ND Low Capacitance TVS for High Speed Telecommunication UCLAMPOS05ATR-ND 5-Line ESD Protection Array NEW: SC-89-6 1215.00/3,000 
Systems... 3713.00/1,000 UCLAMPOSO6ACT-ND | 5-Line ESD Protection Array ... SC-89-6 78 5244 
LC03-3.3CT-ND Low Capacitance 3.3V TVS for High Speed Interfaces 2.88 1.91 1.73 eee ee oe oe Frotecton ae ares = ae 
Meee chentiH) Low Capacitance 3.3V TVS for High Speed Interfaces 805.00/500 UCLAMP1201HTR-ND 4-Line ESD Protection NEW! 800-523 B 933.00/3,000 
LC03-6CT-ND Low Capacitance TVS for High Speed Data Interfaces.. 2.50 1.66 1.50 
ATR. f A UCLAMP3301DCT-ND Low Voltage for ESD and CDE SOD-323 45 30.26 
LC03-6TR-ND Low Capacitance TVS for High Speed Data Interfaces. 700.00/500 UCLAMP3301DTR-ND Low Voltage for ESD and CDE Protecti 80-323 729'00/3,000 
LCDA12C-1CT-ND Low Capacitance TVS High Speed Data Interfaces NEW!...SOT-143 1.98 1.32 1.11 WGA ICURIMIER At ia Volace fa Fp a HCBE preci 500.523 (COTM OHM 
LCDA12C-1TR-ND Low Capacitance TVS High Speed Data Interfaces NEW!...SOT-143 3201.00/3,000 9 : - - - 
: 2 UCLAMP3301HTR-ND Low Voltage for ESD and CDE Protectio SOD-523 972.00/3,000 
LCDA24C-1CT-ND Low Capacitance TVS High Speed Data Interfaces NEW!...SOT-143. 2.73 1.81 1.53 UCLAMP3304ACT-ND 4-Line ESD Protection Array SC-89-6 58 39 33 
LCDA24C-1TR-ND Low Capacitance TVS High Speed Data Interfaces NEW!...SOT-143 4416.00/3,000 UCLAMP3304ATR-ND 4-Line ESD Protection Array .. SC-89-6 ~~ 933.00/3,000 
RCLAMP0502BCT-ND Ultra-Low Cap. TVS Array for ESD/CDE Protection NEW! #55) LOT ell —— 
RCLAMP0502BTR-ND Ultra-Low Cap. TVS Array for ESD/CDE Protection NEW!. 891.00/3,000 
RCLAMPO504FCT-ND Low Capacitance TVS Array -80 54 45 
RCLAMPOSO4FTR-ND | Low Capacitance TVS Arra 1296.00/3,000 Stab uisteia] HOMES AEN SELES! = Gali Garber: 
RCLAMPO5S04MCT-ND | Low Capacitance TVS Diode Array 145 97 82 Digi-Key 
RCLAMPOSO4MTR-ND | Low Capacitance TVS Diode Array 391.50/500 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
RCLAMPOS504NCT-ND Low Capacitance TVS Diode Array NEW!. 83 Wom Ar Ch Pi 
RCLAMPOS04NTR-ND | Low Capacitance TVS Diode Array NEW: 1338.00/3,000 een igh Ouimun Cunfaat Gh arg’ mes ee 
zi F - igh Output Current Charge Pump Doubler... i ; I 
er A USOESE TNO] tow oan te 3 mae se $C1462ISKTR-ND High Output Current Charge Pump Doubler. 3039.00/3,000 
RCLAMPOS08MCT-ND | Low Capacitance TVS Diode Array 243 1142 1.19 Switching Regulators 
RCLAMP3304NCT-ND Low Capacitance TVS Array NEW! 10-SLP) 1.45 LM SC190BIMLCT-ND Synchronous Buck Converter with Programmable Output....10-MLP 2.25 1.50 1.26 
RCLAMP3304NTR-ND Low Capacitance TVS Array NEW!. 10-SLP 2349.00/3,000 SC190BIMLTR-ND Synchronous Buck Converter with Programmable Output... 10-MLP 3645.00/3,000 
RCLAMP7002MCT-ND Low Capacitance TVS Diode Array NEW: 10-MSOP 1.63 1.08 91 SC190CIMLCT-ND Synchronous Buck Converter with Programmable Output....10-MLP 2.25 1.50 1.26 
RCLAMP7002MTR-ND | Low Capacitance TVS Diode Array NEW: 10-MSOP 439.00/500 SC190CIMLTR-ND Synchronous Buck Converter with Programmable Output... 10-MLP 3645.00/3,000 
TCLAMPOGO2NCT-ND | Low Capacitance TVS Diode Array 263 175 147 S$C192IMLCT-ND 2.7V to 5.5V Input Synchronous Buck Converter 
TCLAMPOGO2NTR-ND | Low Capacitance TVS Diode Array 4254.00/3,000 with Integrated Power Devices. 250 1.66 1.40 
RCLAMPOSO8MTR-ND | Low Capacitance TVS Diode Array 574.00/500 SC192IMLTR-ND 2.7V to 5.5V Input Synchronous Buck Converter 
RCLAMPOS14MCT-ND | Low Capacitance TVS Diode Array hk ge 4 with Integrated Power Devices... 4050.00/3,000 
RCLAMPOS14MTR-ND | Low Capacitance TVS Diode Array 304.00/500 SC194AMLCT-ND 1A Synchronous Buck Converter with Integrated 
SDO5CT-ND Single Line TVS Diode for ESD Protection in Power Devices NEW! 3.38 2.25 1.89 
Portable Electronics 48 32 «27 SC194AMLTR-ND 1A Synchronous Buck d 
SDOSTR-ND Single Line TVS Diode for ESD Protection in Power Devices MEWI....... 5469.00/3,000 
Portable Electronics 771.00/3,000 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Digi-Key Price Each 
SEMTEC POWER MANAGEMENT — RoHS Compliant (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Special Function 


Price Each 
Deseinilag oh f Ese ari retancs Noles: rine aed SOT-23-6 110 74 62 
SC194BMLCT-ND Selectable 3.6V/3.3V/3.0V/2.5V, 1A Synchronous $C310ASKTR-ND High Side Current Sense Amp with Low ‘i : i 
Buck Converter NEW! kk Jar) 54% 
Impedance Voltage Output .. SOT-23-6 1782.00/3,000 
SC194BMLTR-ND Selectable 3.6V/3.3V/3.0V/2.5V, 1A Synchronous “| i i 
SC310BSKCT-ND High Side Current Sense Amp 
Buck Converter MEWT... 5469.00/3,000 Impedance Voltage Output... SOT-23-6 110 74.62 
SC470IMLCT-ND Synchronous Buck Controller for Dynamic aah 
. nee SC310BSKTR-ND High Side Current Sense Amp with Low 
Load-Voltage Applications... ZOE OS MESS Impedance Voltage Output... $0T-23-6 1782.00/3,000 
SC470IMLTR-ND Synchronous Buck Controller for Dynamic $C310CSKCT-ND High Side Current Sense Amp with Low ij 
Load-Voltage Applications... - 3969.00/3,000 Impedance Voltage Output... SOT-23-6 1.10 yy) 
SC470ITSCT-ND Synchronous Buck Controller for Dynamic SC310CSKTR-ND High Side Current Sense Amp wi 
Load-Voltage Applications....... 245 1.63 1.38 Impedance Voltage Output... SOT-23-6 1782.00/3,000 
SC470ITSTR-ND pei are ee for Dynamic ea aapiean SC338AIMSCT-ND Ultra Low Output Voltage Dual Linear FET Controller 798 1.32 1.41 
oad-Voltage Applications... -50/2,5 SC338AIMSTR-ND Ultra Low Output Voltage Dual Linear FET Controller 2667.50/2,500 
SC1485ITSCT-ND Dual Synchronous Buck Pseudo Fixed Frequency References 
Power Supply Controller. 8-TSSOP 3.45 2.30 1.94 
SC1485ITSTR-ND. Dual Synchronous Buck Pst $C431CSK-.5CT-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulator SOT-23 45 30 = 26 
Power Supply Controller 28-TSSOP 4657.50/2,500 $C431CSK-.5TR-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulatoi OT-23 729.00/3,000 
SC2440TECT-ND 2.5MHz Dual Switching Regulator with Integrated $C431CSK-1CT-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulato OT-23 Sco eee Zone 
2A Switches so 16-TSSOP 2.93 1.95 1.64 $C431CSK-1TR-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulatoi OT-23 609.00/3,000 
SC2440TETR-ND 2.5MHz Dual Switching Regulator with Integrated SC431CSK-2CT-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulato OT-23 38 ray 74\| 
2A Switches 16-TSSOP 3950.00/2,500 $C431CSK-2TR-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulator .. 609.00/3,000 
SC2446ITECT-ND Dual Phase Single or Two Output Synchronous SC431LCSK-0.5CT-ND | Low Voltage Adjustable Shunt Regulator ... 250) 731 
Step-down Controller 28-TSSOP 3.30 2.20 1.85 SC431LCSK-0.5TR-ND | Low Voltage Adjustable Shunt Regulator 891.00/3,000 
SC2446ITETR-ND Dual Phase Single or Two Output Synchronous SC431LCSK-1CT-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulato 48 32.27 
Step-down Controller 28-TSSOP 4455.00/2,500 aoe aa a vote Adlustabe _ Regula ; 771 008.000 
$C2544MLCT-ND High Perf Wide Input Range Dual -250T- ow Voltage Adjustable Shunt Regulatoi Wi] ae 
yichroholis Bick Gantrollers << ax aye ea SC431LCSK-25TR-ND | Low Voltage Adjustable Shunt Regulator 1134.00/3,000 
ui i i SC431LISK-.5CT-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulato 50 podie eco: 
$C2544MLTR-ND High Performance Wide Input Range Dual 7 
Synchronous Buck Controller 5145.00/3,000 SC431LISK-.5TR-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulator .. 810.00/3,000 
SC2544TSCT-ND High Performance Wide Input Range Dual LED Drivers 
Synchronous Buck Controller 2.98 1.98 1.67 SC600BIMLCT-ND LED Driver with 5.0V, 4.5V, or 4.0V Output 250 1.66 1.40 
SC2544TSTR-ND High Performance Wide Input Range Dual SC600BIMLTR-ND LED Driver with 5.0V, 4.5V, or 4.0V Outpu 4050.00/3,000 
Synchronous Buck Controller 4-TSSOP 4017.50/2,500 SC618ULCT-ND Charge Pump Flash LED Driver with Safety Timer NEI 403 268 2.26 
SC2595MLCT-ND Integrated Linear DDR Termination Regulator . 16-MLPQ 2.45 163 1.38 SC618ULTR-ND Charge Pump Flash LED Driver with Safety Timer NE! -10-MLP 6522.00/3,000 
SC2595MLTR-ND Integrated Linear DDR Termination Regulator . 16-MLPQ 3969.00/3,000 Battery Chargers 
SC2620SECT-ND Dual 2A, 30V Step-down Regulator with ahi al 
Programmable Frequency up to 1.4MHz NEW............. 16-SOIG 3.75 249 240 Sceoa MICTENC) SO Eee jon Battery Gharget wig) BOE Ait 
SC2620SETR-ND Dual 2A, 30V Step-down Regulator with SC804IMLTR-ND Fully Integrated Lithium-lon Battery Charger 
Programmable Frequency up to 1.4MHz NEW!.. . 16-SOIC 5062.50/2,500 System with Timer. 5508.00/3,000 
$C4501MLCT-ND 2A, 2MHz Step-up Switching Regulator with Soft-Stai 10-MLPD = 1.33 dey iG) SC805IMLCT-ND Minature IC High Cu 263 1.75 1.47 
$C4501MLTR-ND 2A, 2MHz Step-up Switching Regulator with Soft-Start..... 10-MLPD 2148.00/3,000 SC805IMLTR-ND Minature IC High Current Lithium-| ~10-MLP 4254.00/3,000 
SC4502HMLCT-ND___| 1.4A, 2MHz Step-up Switching Regulator with Soft-Start.. 10-MLPD 1.90 1.27 1.07 SCBOBIMLCT-ND Minature High Current Lithium-Ion Baga eos Oe 
$C4502HMLTR-ND 1.4A, 2MHz Step-up Switching Regulator with Soft-Start .. 10-MLPD 3078.00/3,000 SC806IMLTR-ND Minature High Current Lithium-lon 3849.00/3,000 
SC4503TSKCT-ND 1.3MHz Step-up Switching Regulator with 1.4A 
Switch NEW: TSOT-23-5 125 83 70 : Hot Swap Controllers 
ig 2 SC4250LISCT-ND Negative Voltage . 1.80 1.20 1.01 
Sos RN teu Sip up 9 SC4250LISTR-ND Negative Volt 2430.00/2,500 
Switch NEW!.............. .TSOT-23-5 2025.00/3,000 egative Voltage .. wes 
SC4508AMLCT-ND Buck or Buck Boost Current Mode Controlle 12-MLPQ 2.20 1.47 1.24 
SC4508AMLTR-ND Buck or Buck Boost Current Mode Controlle 


feo Panasonic ANALOG ICs 


$C4517AIMSCT-ND 1.25MHz, 1.5A Step-Down Switching Regulato: 


$C4517AIMSTR-ND 1.25Mkz, 1.5A Step-Down Switching Regulato 2227.50/2,500 Digi-Ke Price Each 
§C4518HSECT-ND 600kHz, 2A Step-Down Switching Regulator 135 90 76 Bet ia Deserintion = Hee San 
$C4518HSETR-ND 600kHz, 2A Step-Down Switching Regulator 1822.50/2,500 7 7 
§C4519HSECT-ND 600kHz. 3A Step-Down Switching Regulator 250 166 1.40 AO SoM ND at i aol GMOs Single Fower Supply ui ies 108 2 
§C4519HSETR-ND 600kHz, 3A Step-Down Switching Regulator 3375.00/2,500 E olarity Inverting Charge Pump DC/DC Converter . 5 : : : 
AN1281SSMTXLCT-ND_ | Ripple Filte SMINI-5 1.36 1.09 .82 
Linear Regulators AN1281SSMTXLTR-ND_ | Ripple Filte SMINI-5 2094.00/3,000 
SC900AMLCT-ND Programmable Penta Ultra LDO with RESET AN6123MSTXLCT-ND Speech Network with ALC MINI-5 1.07 EO eel 
and I2C Interface NEW!.... 250 1.66 1.40 AN6123MSTXLTR-ND — | Speech Network with ALC MINI-5 1386.00/3,000 
SC9O0AMLTR-ND Programmable Penta Ultra LDO with RESET AN8001FHKV-ND Gradation Voltage Generation for Liquid Crystal Display. 3168 -2195| 2130 
and |2C Interface NEW!..... oa 4050.00/3,000 AN8495SBE1VCT-ND Stepping Motor Drive.............. ISOP042 «4.61 3.69 2.87 
SC1453ISK1.5CT-ND 150mA Ultra LDO Regulator with Low Noise Bypas: 98 6555 AN8955SSMTXLCT-ND | 13MHz, 2.3V to 5.5V Crystal Oscillator | SMINI-5 82 69 55 
SC1453ISK1.5TR-ND | 150mA Ultra LDO Regulator with Low Noise Bypass... 7581.00/3,000 ne a a a ~ _ ee Oseitator re am oe 
SC1453ISK18CT-ND 150mA Ultra LDO Regulator with Low Noise Bypas: SOT-23-5 98 1650) 955) a 4 ee u is d : s 
SC1453ISK18TR-ND | 150mA Ultra LDO Regulator with Low Noise Bypas: SOT-23-5 1581.00/3,000 AN8956SSMTXLTR-ND | 26MHz, 2.3V to 5.5V Crystal Oscillator IC 1065.00/3,000 
SC1453ISK2.5CT-ND | 150mA Ultra LDO Regulator with Low Noise Bypass $0T-23-5 98 65 55 AN8957SSMTXLCT-ND | 19MHz, 2.6V to 5.5V Crystal Oscillator | $2 698 
§C1453ISK2.5TR-ND | 150mA Ultra LDO Regulator with Low Noise Bypas: SOT-23-5 1581.00/3,000 AN8957SSMTXLTR-ND | 19MHz, 2.6V to 5.5V Crystal Oscillator | 1065.00/3,000 
AN8958SSMTXLCT-ND_ | 26MHz, 2.6V to 5.5V Crystal Oscillator IC... 82 69 55 


$C14531SK3.3CT-ND 150mA Ultra LDO Regulator with Low Noise Bypas: 
SC14531SK3.3TR-ND 150mA Ultra LDO Regulator with Low Noise Bypas: 
SC15631SK1.8CT-ND LDO Low Quiescent 500mA Regulator. 
SC1563ISK1.8TR-ND LDO Low Quiescent 500mA Regulator. 
$C1563ISK2.5CT-ND LDO Low Quiescent 500mA Regulator. 


SOT-23-5 JOCTNECE ESS 
1581.00/3,000 


175 117 | 98 - 
2835.00/3,000 Panasonic AUDIO/VIDEO ICs 


TSM: 


SC15631SK2.5TR-ND | LDO Low Quiescent 500mA Regulator. 2835.00/3,000 Diol key Deserinion qi fricel Cache 
SC1563ISK3.0CT-ND LDO Low Quiescent 500mA Regulator .. 175) TZ 298; ANS906EIMEBVCT-ND Audio In/Out Amolifi 369 2.95 2.30 
SC1563ISK3.0TR-ND | LDO Low Quiescent 500mA Regulator. 2835.00/3,000 udio In/Out Amplifier : a 
SC1563ISK3.3CT-ND | LDO Low Quiescent 500mA Regulator. 175 147 98 AN2Q06FJMEBVTR-ND | Audio In/Out Amplifier 4178.00/2,000 
SC15631SK3.3TR-ND | LOO Low Quiescent 500mA Regulator. 2835.00/3,000 ANSere No ee eee eee a ae) ce Le 
$C156515M2.5CT-ND | LDO 1.5A Regulator with Enable 3132.08 1.75 ARES GW. d-haanaliAudia Anni wit Fi SI12 MoM Tommeneae 
$C156515M2.5TR-ND | LDO 1.5A Regulator with Enable 1350.40/800 a / Ue s i 2 
§C15651S-1.8CT-ND | LDO 1.5A Regulator with Enable 140 93 79 ANS275-ND 15W, Dual Audio Amp with Fin ... SIL-12 2.88 231 1.80 
SC15651S-1.8TR-ND | LDO 1.5A Regulator with Enable 1890.00/2,500 p Noe Zo Ne SW, 2-Channe| Audio Amp with Fin SIL-12 2 CCSD 
$C15651S-2.5CT-ND LDO 1.5A Regulator with Enable 135 90 76 AN5S277-ND 10W, 2-Channel Audio Amp with Fin . 230 1.85 1.44 
SC15651S-2.5TR-ND | LDO1.5A Regulator with Enable 1822.50/2,500 Aa PS pe ed rear A Venom 
SC1565IST18CT-ND | LDO 1.5A Regulator with Enable 135 90 76 nanny Al P 3 : d 
§C1565IST18TR-ND LDO 1.5A Regulator with Enable “SOT-223 1822.50/2,500 AN5870K-ND. Analog Switch with Amp and 75-Ohm Driver for Displa\ DIL-30 5.04 4.04 3.14 
SC15651ST25CT-ND LDO 1.5A Regulator with Enable SOT-223 135 90 76 AN7125-ND 10W, 2-Channel Audio Amp with Fin . 3.46 277 2.16 
§$C15651ST25TR-ND LDO 1.5A Regulator with Enable .SOT-223 1822.50/2,500 eae We anannel Ae ane wh tn 160 1.28 6 
SCi566I5M1.8CT-ND | LDO 3.0A Regulator with Enable 3.38 2.25 1.89 ‘ a 1 ha ; ; : 
SC1566I5M1.8TR-ND | LDO 3.0A Regulator with Enable 1458.40/800 AN7S12-ND 1M, 2-Channel Audio Amp with Fin 12S ods 
SC1566I5M2.5CT-ND | LDO 3.0A Regulator with Enable 3.45 2.30 1.94 AN7513-ND 1W, 1-Channel Audio Amp........... 1.28 1.03.77 
SC1566I5M2.5TR-ND | LDO 3.0A Regulator with Enable 1490.40/800 AN7522N-ND 5W, 2-Channel Audio Amp with Fin 230 1.85 1.44 
SC1566IM-1.8CT-ND _| LDO 3.0A Regulator with Enable 3.45 2.30 1.94 AN oeat ND thy ananme Aalo en ED PEE iso ius on 
SC1566IM-1.8TR-ND | LDO 3.0A Regulator with Enable 1490.40/800 H  6-Ohm, 2-Chan Audio 3 H H : 
SC1566IM-2.5CT-ND | LDO 3.0A Regulator with Enable 3.45 230 1.94 AN7586-ND 10W, 1-Channel Audio Amp with Fin . SIL-7 1.92 1.54 1.16 
SC1566IM-2.5TR-ND | LDO 3.0A Regulator with Enable 1490.40/800 AN15851ACT-ND 4-Input AV Switch with RGB-YUV -36-USO 3.49 2.80 2.18 
$C1592IMCT-ND LDO High Performance Adj. Positive Voltage Regulator... T0-263-7 3.13 2.08 1.75 AN15851ATR-ND 4-Input AV Switch with RGB-YUV 1977.00/1,000 
$C1592IMTR-ND LDO High Performance Adj. Positive Voltage Regulator 1350.40/800 peer Hy ae UA ra car ies a 308 
$C4211SCT-ND Low In/LDO 1A Regulator with Enable . BSOIC 133. 88 75 4 -Input AV Switch for Color ; ; ; 
$C4211STR-ND Low In/LDO 1A Regulator with Enable . 8-SOIC 1790.00/2,500 AN15853BTR-ND 4-Input AV Switch for Color TV... 1433.00/1,000 
$04215ASCT-ND Low In/LDO 2A Regulator with Enable . 8SOIC 120 80 68 ANT5861A-VT-ND 12-Input/4-Output Channel Audio Switch* 4-QFP 4.28 3.43 2.67 
$C4215ASTR-ND Low In/LDO 2A Regulator with Enable . 8-SOIC 1620.00/2,500 AN15865AAVT-ND Video Switch IC for Color TV* 0-GFP 845 7.61 6.75 
$¢4216SCT-ND Low In/LDO 3A Regulator with Enable NI 8-SOIG 168 112 94 AN15866A-VT-ND Video Switch with I2C Bus» 0-OFH 8.62 6.90 5.83 
SC4216STR-ND Low In/LDO 3A Regulator with Enable NEI 8-SOIC 2262.50/2,500 AN17000ABFCT-ND Audio Amplifier for Noteboo 56-SOIG 346 277 2.16 
SC553ISKCT-ND 150mA Ultra LDO Regulator with Adj. Outpu SOT-23-5 108 72 61 AN17000ABFTR-ND Audio Amplifier for Notebook... 5805.00/3,000 
SC553ISKTR-ND 150mA Ultra LOO Regulator with Adj. Outpul SOT-23-5 __1743.00/3,000 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1012 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic AUDIO/VIDEO ICs (Continued) 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
AN17020AVBCT-ND Audio Amplifier for Headphon: 198 1.59 1.20 
AN17020AVBTR-ND Audio Amplifier for Headphon 2064.00/2,000 
AN17820B-ND 7.5W, 2-Channel Audio Amp* 318 255 1.91 
AN17821A-ND 5W, 2-Channel Audio Amp* 210 1.68 1.26 
AN17823A-ND 4W, 1-Channel Audio Amp 136 061.14 91 
AN17831A-ND 44W, 6-Ohm, 2-Channel BTL Audio Amp* 4.02 3.22 2.50 
AN17850A-ND 70W, 6-Ohm, 1-Channel BTL Audio Amp* 410 3.29 2.56 
AN17880AE1CT-ND Audio Amplifier for Headphone ial iheye ada) 
AN17880AE1TR-ND Audio Amplifier for Headphon 16-SOIC 1774.00/2,000 


Panasonic 


DC/DC CONVERTER ICs 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AN8011SE1VCT-ND 2-Channel DC/DC Converter... 16-SOIC 1.70 1.36 1.02 
AN8011SE1VTR-ND 2-Channel DC/DC Converter. -16-SOIC 1764.00/2,000 
AN8013SHE1CT-ND 1-Channel DC/DC Converte SONF-10D 1.33 1.07.81 
AN8013SHE1TR-ND 1-Channel DC/DC Converte: SSONF-10D 1388.00/2,000 
AN8014SE1CT-ND 1-Channel DC/DC Converte! -16-SOIC 1.56 1.25 94 
AN8014SE1TR-ND 1-Channel DC/DC Convertei . 16-SOIC 1620.00/2,000 
AN8015SHE1CT-ND 1-Channel DC/DC Converte SSONF-10D 1.33 1.07 .81 
AN8015SHE1TR-ND 1-Channel DC/DC Converter SSONF-10D 1388.00/2,000 
AN8017SAE1CT-ND 2-Channel DC/DC Converte| SSONF-16D 1.87 1.50 1.12 
AN8017SAE1TR-ND 2-Channel DC/DC Converte| SSONF-16D 1940.00/2,000 
AN8018SAE1VCT-ND 2-Channel DC/DC Converte! SSONF-16D 1.87 1.50 1.12 
AN8018SAE1VTR-ND 2-Channel DC/DC Converte| SSONF-16D 1940.00/2,000 
AN8049FHNEBCT-ND 3-Channel DC/DC Converte! 3.01 241 1.88 
AN8049FHNEBTR-ND 3-Channel DC/DC Converte| 3408.00/2,000 
AN8049SHE1CT-ND 3-Channel DC/DC Converte| 2.30 1.85 1.44 


AN8049SHE1TR-ND 


3-Channel DC/DC Converte! 


1306.00/1,000 


Panasonic 


VOLTAGE REGULATORS 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AN78L06-ND 6V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator 0-92 ioe 40 =.30 
AN78L07-ND 7V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator 0-92 63 40.30 
AN78L18-ND 18V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulato 0-92 53 40.30 
AN79L04-ND 4V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator 52 39° = .3 0 
AN79L06-ND 6V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator 52 39.30 
AN79L10-ND 10V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator . 52 39 30 
AN79L20-ND 20V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator . 52 39 «30 
AN79L24-ND 24V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator . noe 39.30 
AN78L04M-ND 4V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator .... £58 40 30 
AN78LO5M-ND 5V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator 153 40.30 
AN78LO07M-ND 7V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator 53 40.30 
AN78LO7ME1TR-ND 7V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator 177.00/1,000 
AN78LO9M-ND 9V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator 53 40.30 


AN78LO9ME1TR-ND 
AN78L10ME1TR-ND 


9V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator 
10V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulato 


177.00/1,000 
177.00/1,000 


AN78L15M-ND 15V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulato Sl 40 =.30 
AN78L15ME1TR-ND 15V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulato 177.00/1,000 
AN78L18M-ND 18V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulato 50 38 28 
AN78L20M-ND 20V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulato! -50 roolece, 
AN79L04M-ND 4V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator 48 ee 2 
AN79LO8ME1TR-ND 8V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator 172.00/1,000 
AN79L10M-ND 10V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator . 52 39.30 
AN79L10ME1TR-ND 10V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator... 172.00/1,000 
AN79L15M-ND 15V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator .... Ay 39.30 
AN79L15ME1TR-ND 15V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator .... 172.00/1,000 
AN79L18M-ND 18V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator ....TO-243 48 ae 2 
AN79L18ME1TR-ND 18V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator ....T0-243 160.00/1,000 
AN79L20M-ND 20V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator ....T0-243 48 ee Py 
AN79L20ME1TR-ND 20V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator ....T0-243 160.00/1,000 
AN79L24M-ND 24V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator ....T0-243 48 ee 2 
AN79L24ME1TR-ND 24V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator. 160.00/1,000 
AN78MO5NSPE1TR-ND | 5V, 0.5A, Positive Output Voltage Regulator. 1389.00/3,000 
AN78MO8NSP-ND 8V, 0.5A, Positive Output Voltage Regulator. 1.07 89) 72) 
AN78MO8NSPE1TR-ND | 8V, 0.5A, Positive Output Voltage Regulator. 1389.00/3,000 
AN77L03-ND 3V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 147 1.23.98 
AN77L035-ND 3.5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulato 147 123 98 
AN77L05-ND 5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 147 «1123 «= 98 
AN77L06-ND 6V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. Ay 91/238° 198) 
AN77L07-ND 7V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. ay 128) 98 
AN77L08-ND 8V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. ay 23) 98 
AN77L09-ND 9V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. aT 28) 98 
AN77L10-ND 10V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulato 0-92 147 1.23 98 
AN77L12-ND 12V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulato 0-92 | 147 123 198 
AN77035SPE1TR-ND 3.5V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator .. 3870.00/3,000 
AN7705SP-ND. 5V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 2.30 1.85 1.44 
AN7705SPE1TR-ND 5V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 3870.00/3,000 
AN7706SPE1TR-ND 6V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 3870.00/3,000 
AN7707SPE1TR-ND 7\V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 3870.00/3,000 
AN7708SP-ND 8V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 2.30 1.85 1.44 
AN7708SPE1TR-ND 8V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 3870.00/3,000 
AN7709SP-ND. QV, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 2.30 1.85 1.44 
AN7709SPE1TR-ND QV, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 3870.00/3,000 
AN7710SP-ND 10V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulato 2.30 1.85 1.44 
AN7710SPE1TR-ND 10V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulato! 3870.00/3,000 
AN7712SP-ND 12V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulato! 2.30 1.85 1.44 
AN7712SPE1TR-ND 12V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator ... 3870.00/3,000 
AN7715SP-ND 15V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 2.30 1.85 1.44 
AN77L03M-ND 3V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. at 23) 98 
AN77LO3ME1TR-ND 3V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 650.00/1,000 
AN77L035M-ND. 3.5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulato: 147° 1.23 98 
AN77LO35ME1TR-ND 3.5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 650.00/1,000 
AN77L04M-ND 4V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 147 «41.23 «= 98 
AN77L045M-ND 4.5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulato: 147 123 98 
AN77L045ME1TR-ND 4.5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulato: 650.00/1,000 
AN77LO5M-ND 5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 147 1.23.98 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AN77LO5ME1TR-ND 5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. T0-243 650.00/1,000 
AN77LO6M-ND. 6V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator.. 147 123 98 
AN77LO6ME1TR-ND 6V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulato 650.00/1,000 
AN77L07M-ND 7V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulatot 147° 123 ©=©.98 
AN77LO7ME1TR-ND 7V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 650.00/1,000 
AN77L08M-ND 8V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. aye hes} 98 
AN77LO8ME1TR-ND 8V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulato 650.00/1,000 
AN77LO9M-ND 9V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulatot ay en PS: ) 
AN77LO9ME1TR-ND QV, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator... 650.00/1,000 
AN77L10M-ND 10V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. ive bes 98 
AN77L10ME1TR-ND 10V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 650.00/1,000 
AN8003-ND 3V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 96 81 65 
AN8004-ND 4V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 96 81 65 
AN8045-ND 4.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 96 81 65 
AN8005-ND 5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 96 81 65 
AN8006-ND 6V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 96 81 65 
AN8007-ND 7V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 96 81 65 
AN8008-ND 8V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 96 81 65 
AN8085-ND 8.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. -90 7o 60) 
AN8010-ND 10V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 96 81 65 
AN8002M-ND 2V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 1.06 88 71 
AN8025M-ND. 2.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 1.06 {zal 


AN8025M-E1TR-ND 
AN8003M-E1TR-ND 


2.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 
3V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 


468.00/1,000 
468.00/1,000 


AN8004M-ND 4V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 1.06 88 71 
AN8004M-E1TR-ND 4V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 468.00/1,000 
AN8045M-ND. 4.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 1.06 id Al 
AN8045M-E1TR-ND 4.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 468.00/1,000 
AN8005M-ND. 5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 1.06 88 71 
AN8005M-E1TR-ND 5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 468.00/1,000 
AN8006M-ND 6V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 1.06 88 71 
AN8006M-E1TR-ND 6V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 468.00/1,000 
AN8007M-ND 7V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 1.06 88 71 
AN8007M-E1TR-ND 7V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 468.00/1,000 
AN8008M-ND 8V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 1.06 88 71 
AN8008M-E1TR-ND 8V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 468.00/1,000 
AN8085M-ND. 8.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 1.06 id .fAl 
AN8085M-E1TR-ND 8.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 468.00/1,000 
AN8009M-ND 9V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 1.06 88 71 
AN8009M-E1TR-ND 9V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 468.00/1,000 
AN8010M-ND 10V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 1.06 88 zal 


AN8010M-E1TR-ND 


10V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 


468.00/1,000 


AN80L20RMS-ND 2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulato! -MINI5D 1.47 1.23 98 
AN80L21RMS-ND 2.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator....MINIS5D 1.47 1.23 98 
AN80L21RMSTXTR-ND | 2.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINI5D 1908.00/3,000 
AN80L22RMS-ND 2.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator....MINIS5D 1.47 1.23 98 
AN80L22RMSTXTR-ND | 2.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINI5D 1908.00/3,000 
AN80L25RMS-ND 2.5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINIS5D 1.47 1.23 98 
AN80L25RMSTXTR-ND | 2.5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINISD 1908.00/3,000 
AN80L28RMS-ND 2.8V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator....MINIS5D 1.47 1.23 98 
AN80L28RMSTXTR-ND | 2.8V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINI5D 1908.00/3,000 
AN80L29RMS-ND 2.9V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINIS5D 1.47 1.23 98 
AN80L29RMSTXTR-ND | 2.9V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINI5D 1908.00/3,000 
AN80L30RMS-ND 38V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulato! .MINISD) 1.47 1.23 98 
AN80L30RMSTXTR-ND | 3V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator....... MINISD 1908.00/3,000 
AN80L31RMS-ND 3.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINIS5D 1.47 1.23 98 
AN80L31RMSTXTR-ND | 3.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINI5D 1908.00/3,000 
AN80L32RMS-ND 3.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINIS5D 1.47 1.23 98 
AN80L32RMSTXTR-ND | 3.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINISD 1908.00/3,000 
AN80L33RMSTXTR-ND | 3.3V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINISD 1908.00/3,000 
AN80L34RMS-ND 3.4V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINIS5D 1.47 1.23 98 
AN80L34RMSTXTR-ND | 3.4V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINI5D 1908.00/3,000 
AN80L35RMS-ND 3.5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINIS5D 1.47 1.23 98 
AN80L36RMS-ND 3.6V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator....MINISD 1.47 1.23 98 
AN80L36RMSTXTR-ND | 3.6V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINISD 1908.00/3,000 
AN80L48RMS-ND 4.8V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINIS5D 1.47 1.23 98 
AN80L48RMSTXTR-ND | 4.8V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINI5D 1908.00/3,000 
AN80L49RMS-ND 4.9V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINIS5D 1.47 1.23 98 
AN80L49RMSTXTR-ND | 4.9V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINISD 1908.00/3,000 
AN80L50RMS-ND 5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator....... MINISD 1.47 1.23 98 
AN80L50RMSTXTR-ND | 5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator....... MINI5D 1908.00/3,000 
AN80L51RMS-ND 5.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINIS5D 1.47 1.23 98 
AN80L52RMS-ND 5.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINIS5D 1.47 1.23 98 
AN80L52RMSTXTR-ND | 5.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINISD 1908.00/3,000 
AN80M27RSP-ND 2.7V, 500mA, with On-Off, Low Power Loss, 

Positive Voltage Regulator. SP5SU 2.33 -1.87 1.40 
AN80M27RSPTXTR-ND | 2.7V, 500mA, with On-Off, Low Power Loss, 

Positive Voltage Regulator. 3579.00/3,000 
AN1431M-ND 2.5V-36V, Positive Variable Output Shunt Regulator . 87 sel ys) 
AN1431T-ND 2.5V-36V, Positive Variable Output Shunt Regulator . 87 Jeb Sy) 
AN1433SSMTXLCT-ND | 7V-14V, Positive, Variable Output Shunt Regulator -SSMINISD 1.07 90 72 
AN1433SSMTXLTR-ND | 7V-14V, Positive, Variable Output Shunt Regulator -SSMINI5D 1395.00/3,000 


VOLTAGE REGULATORS 


NVE CORPORATION 


NVE Digi-Key Price Each 

Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 25 
DC001-10 391-1024-1-ND 4.5V, 20mA DC Series Voltage Reg 6-TDFN TESCO MAAS: 
DC002-10 391-1025-1-ND 6.2V, 20mA DC Series Voltage Reg 6-TDFN 1.58 1.35 1.13 


€]{S / NUR Corporation AMPLIFIERS 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
NJG1101F-TE1CT-ND | Wideband AGC Amp, GaAs MMIC 2.31 1.93 1.54 
NJG1101F-TE1TR-ND | Wideband AGC Amp, GaAs MMIC 4042.50/3,000 
NJG1103F1-TE1CT-ND | 1.5/1.9GHz Low Noise Amp, GaAs MMIC. 93 78 = 62 
NJG1103F1-TEITR-ND | 1.5/1.9GHz Low Noise Amp, GaAs MMIC. 1627.50/3,000 
NJG1105F-TE1CT-ND | 1.8/1.9/2.1GHz Band Low Noise Amp, GaAs MMIC. 218 2:28) 1.82 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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AMPLIFIERS (Continued) 


7X9 / NJR Corporation 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
NJG1105F-TE1TR-ND | 1.8/1.9/2.1GHz Band Low Noise Amp, GaAs MMIC 4777.50/3,000 
NJG1302V-TE1CT-ND |Medium Power Amp, GaAs MMIC 14-SSOP 630 5.25 4.20 
NJG1302V-TE1TR-ND |Medium Power Amp, GaAs MMIC 14-SSOP 7350.00/2,000 
NJG1307R-TE1CT-ND | Driver Amp, GaAs MMIC.. “VSP 294 245 1.96 
NJG1307R-TE1TR-ND | Driver Amp, GaAs MMI “VSP 3430.00/2,000 
NJMO64D-ND J-Fet Input Op Amp... 14-Dip 93 78 62 
NJM072D-ND Dual J-Fet Input Op Amp . -Dip A5 38 © .30 
NJM#072D-ND Dual J-Fet Input Op Amp* -Dip A5 38 = 30 
NJM072M-ND Dual J-Fet Input Op Amp . 54 A536 
NJM074D-ND Quad J-Fet Input Op Amp 1.05 88 70 
NJM074M-ND Quad J-Fet Input Op Amp 1.05 88 70 
NJM082D-ND Dual J-Fet Input Op Amp. 48 40 32 
NJM084D-ND Quad J-Fet Input Op Amp 117 98 78 
NJM#319M-ND Precision, High Speed, Dual Voltage Comparator* 1.08 90 72 
NJM592D-ND Video Amplifier esta 60 50 40 
NJM2060D-ND High-Gain, Wide-Bandwidth, Quad Op Amp 60 50 © .40 
NJM#2068D-ND Low-Noise Dual Op Amp* 39 roo) 226) 
NJM#2068M-ND Low-Noise Dual Op Amp* 48 40 32 
NJM2070D-ND Low Voltage Power Amp . 84 aie) tai 
NJM#2073D-ND Dual Low Voltage Power Amp* 87 RCo Oe 
NJM#2073M-ND Dual Low Voltage Power Amp* 87 TE eh 
NJM2076D-ND Dual Low Voltage Power Amp . 138 #115 92 
NJM2076M-ND Dual Low Voltage Power Amp . ety aay ey) 
NJM#2082D-ND Dual J-Fet Input Op Amp* 60 50 40 
NJM2082M-ND Dual J-Fet Input Op Amp. bl 43.34 
NJM#2100D-ND Dual Op Amp*...... 60 50 40 
NJM2113D-ND Low Voltage Audio Power Amp 66 Sommeead. 
NJM#2113M-ND Low Voltage Audio Power Amp*. 8-DMP bi 48 38 
NJM#2119M-ND Dual Single Supply Op Amp*.. 8-DMP 1.17 98 78 
NJM2120M-ND Op Amp, 2-Input/1-Output Analog Switc! 66 55 44 
NJM2121D-ND Dual Op Amp, 2-Input/1-Output Analog Switc! 54 45 36 
NJM2121M-ND Dual Op Amp, 2-Input/1-Output Analog Switch 54 45 36 


NJM2122D-ND 
NJM2122M-ND 


Ultra Low Noise Dual Op Amp. 
Ultra Low Noise Dual Op Amp. 


117 98 «78 
1.08 90 .72 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. i 25 100 
NJM#4558M-ND Dual Op Amp* 42 35 28 
NJM4559D-ND Dual High Gain Op Amp. 42 35 28 
NJM4559M-ND Dual High Gain Op Amp 42 35 28 
NJM#4560D-ND High Gain, Wide-Bandwidth, Dual Op Amp 8-Dip 42 35 28 
NJM#4560M-ND High Gain, Wide-Bandwidth, Dual Op Amp* -DMP 42 35 28 
NJM4562M-ND High Gain, Wide-Bandwidth, Low Noise, Dual Op Amp -DMP. 51 AB 34 
NJM#4565D-ND High Gain, Wide-Bandwidth, Low Noise, Dual Op Amp*.. 8-Dip 48 40 32 
NJM#4580D-ND Noiseless, High Gain Bandwidth, Dual Op Amp* -Dip 45 38 30 
NJM#4580E-ND. Noiseless, High Gain Bandwidth, Dual Op Amp* 45 38 30 
NJM#4741M-ND General Purpose Quad Op Amp* AT 128 98 
NJM#5532M-ND High Performance Low Noise Dual Op Amp* 99 83 66 
NJM#5534M-ND High Performance Low Noise Op Amp* 69 58 46 
NJM12901M-ND Single Supply Quad Comparator. 78 63 50 
NJM12902M-ND Single Supply Quad Op Amp... 81 68 54 
NJM12903M-ND Single Supply Dual Comparator. 39 soa 26 
NJM12904D-ND Single Supply Dual Amp 39 Re 26 
NJM12904M-ND Single Supply Dual Amp 39 pod. 26 
NJM#12904M-TE1CT-ND |Single Supply Dual Amp* . 39 33 © ©.26 
NJM#12904M-TE1TR-ND | Single Supply Dual Amp* . -DMP 490.00/2,000 
NJM#13403M-ND Single Supply Quad Op Amp* 99 83.66 
NJM13404D-ND Single Supply Dual Op Amp. 66 GE 44 
NJM13404M-ND Single Supply Dual Op Am 66 A 44 
NJM13600M-ND Dual Op Transconductance Amp 81 68 54 
NJM13700D-ND Dual Op Transconductance Amp .. 99 83 66 
NJM#14558D-ND Dual Op Amp* 51 3 34 
NJM14558M-ND Dual Op Amp... 51 43 34 


NJM#0P07D-ND 
NJMOP-07M-ND 
NJU7001D-ND 
NJU7001M-ND 


Low Offset Voltage, Low Drift Op Amp* 
Low Offset Voltage, Low Drift Op Amp. 
Low Voltage CMOS Op Amp... 
Low Voltage CMOS Op Amp... 


NJU7002D-ND 
NJU7002M-ND 


Dual Low Voltage CMOS Op Amp. 
Dual Low Voltage CMOS Op Amp. 


NJU7004D-ND Quad Low Voltage CMOS Op Amp 1.68 
NJU7004M-ND Quad Low Voltage CMOS Op Amp 2.01 1.68 1.34 
NJU7O06F-TE1CT-ND |Super Low Operating Current and Low Offset Voltage, 

Tiny Single CMOS Op Amp. ae 1.86 1.55 1.24 
NJU7O06F-TE1TR-ND | Super Low Operating Current and Low Offset Voltage, 

Tiny Single CMOS Op Amp. 3255.00/3,000 
NJU7007F3-TE1CT-ND |Low Power, Low Offset Voltage Super Small Sized Single 

CMOS Op Amp 84 70 56 
NJU7007F3-TE1TR-ND |Low Power, Low Offset Voltage Super Small Sized Single 

CMOS Op Amp 1470.00/3,000 
NJU7008F3-TE1CT-ND |Low Power, Low Offset Voltage Super Small Sized Single 

CMOS Op Amp 84 70 56 
NJU7008F3-TE1TR-ND |Low Power, Low Offset Voltage Super Small Sized Single 

CMOS Op Amp............. 1470.00/3,001 
NJU7011F-TE1CT-ND |Low Power Tiny Single CMOS Op Amp 54 PASE ou) 


NJU7014D-ND 
NJU7014M-ND 
NJU7015D-ND 
NJU7015M-ND 


Low Power Dual CMOS Op Amp. 
Low Power Dual CMOS Op Amp. 
Low Power Dual CMOS Op Amp. 
Low Power Dual CMOS Op Amp. 


NJM#2125F-TE1CT-ND {Single Supply Op Amp* 63 53 42 
NJM#2125F-TEITR-ND [Single Supply Op Amp* 1102.50/3,000 
NJM2132D-ND Single Supply Low Power Dual Op Amp.. 8-Dip 60 50 40 
NJM2132M-ND Single Supply Low Power Dual Op Amp.. 60 50 40 
NJM2135D-ND Low Voltage Audio Power Amp 63 53 42 
NJM2135M-TE2CT-ND |Low Voltage Audio Power Amp 63 ee £2 
NJM2135M-TE2TR-ND |Low Voltage Audio Power Amp... 735.00/2,000 
NJM2136M-ND Ultra Wideband, High Slew Rate, Single Op Amp 8-DMP 1.50 1.25 1.00 
NJM2137M-ND Ultra Wideband, High Slew Rate, Dual Op Am 8-DMP 1.26 1.05 .84 
NJM2138M-ND Ultra Wideband, High Slew Rate, Quad Op Amp. 14-DMP 252 210 1.68 
NJM#2140R-TE1CT-ND |Low Saturation Dual Op Amp* 8-VSP 63 53 42 
NJM#2140R-TE1TR-ND |Low Saturation Dual Op Amp* -VSP 735.00/2,000 
NJM#2143R-TE1CT-ND |Single Supply Dual Op Amp AS 38 30 
NJM#2143R-TE1TR-ND |Single Supply Dual Op Amp 560.00/2,000 
NJM2149D-ND Low Voltage Audio Power Amp 87 73' 68 
NJM#2149M-ND Low Voltage Audio Power Amp*. 90 15 60 
NJM2171AR-TE1CT-ND |Low Voltage Headphone Amp for Portable Audio -90 Jey Ae) 
NJM2171AR-TE1TR-ND |Low Voltage Headphone Amp for Portable Audio 1050.00/2,000 
NJM#2172V-TE1CT-ND |Op Amp with Electric Variable Resistor* ile absky a! 
NJM#2172V-TE1TR-ND |Op Amp with Electric Variable Resistor* 2206.00/2,000 
NJM2174V-TE2CT-ND |Audio Line Amp with Mute Function... AT tee 98) 
NJM2174V-TE2TR-ND |Audio Line Amp with Mute Function 1715.00/2,000 
NJM2204AD-ND Integrated IF Limiting Amp...... 16-Dip 252 210 1.68 
NJM#2267M-ND Dual Video 6dB Amp with 75-Ohm Driver* 2 60 48 
NJM2268D-ND Dual Video 6dB Amplifier. 93 78 62 
NJM2268M-ND Dual Video 6dB Amplifier. af A838 
NJM2274R-TEICT-ND |Low Power Video Amp with Y-C Mixer. 147 123 .98 
NJM2403D-ND Single Supply Dual Comparato! 54 45 36 
NJM#2406F-TE1CT-ND |Single Comparator* . 42 FOO mEZO 
NJM#2406F-TE1TR-ND |Single Comparator* .. 735.00/3,000 
NJM#2407R-TE1CT-ND |Single Supply Dual Comp: 45 38 30 
NJM#2407R-TE1TR-ND |Single Supply Dual Comparator* 560.00/2,000 
NJM2538V-TE1CT-ND |Video Amp with 75-Ohm Drive! 2.94 245 1.96 
NJM2538V-TE1TR-ND |Video Amp with 75-Ohm Drive! 3430.00/2,000 
NJM#2574RB1-TE1CT-ND |Low Voltage Video Amp with LPF* . 99 83.66 
NJM#2574RB1-TEITR-ND |Low Voltage Video Amp with LPF* . 1156.00/2,000 
NJM#2575F1-TE1CT-ND —|Low Voltage Video Amp with LPF* . 84 10 56 
NJM#2575F1-TEITR-ND |Low Voltage Video Amp with LPF* . 1524.00/3,000 
NJM#2576RB1-TE1CT-ND |Low Voltage Video Amp with LPF* . 117 98 78 
NJM#2576RB1-TE1TR-ND |Low Voltage Video Amp with LPF* . 1400.00/2,000 
NJM2580D-ND Single Supply Wideband 3-Channel Video Am 2.52 2.10 1.68 
NJM2580M-ND Single Supply Wideband 3-Channel Video Amp. Zo Gee eo) 
NJM2710V-TEICT-ND |Ultra High Speed Hex Op Amp.. 243 2.03 1.62 
NJM2710V-TEITR-ND |Ultra High Speed Hex Op Amp.. 2835.00/2,000 
NJM#2711F-TE1CT-ND |Ultra High Speed Single Op Amp 243 2.03 1.62 
NJM#2711F-TE1TR-ND |Ultra High Speed Single Op Amp 4359.00/3,000 
NJM2716F-TEICT-ND |Single Supply High-Slew Rate Single Op Amp. 1.26 1.05 .84 
NJM2716F-TE1TR-ND |Single Supply High-Slew Rate Single Op Amp. 2205.00/3,000 
NJM#2730F-TE1CT-ND |Low Supply Voltage Single Op Amp*.. 84 EO eeoG) 
NJM#2730F-TE1TR-ND |Low Supply Voltage Single Op Amp*. 1524.00/3,000 
NJM#2732RB1-TEICT-ND | Full-Swing Input and Output Type Dual Op Amp TVSP 210 1.75 1.40 
NJM#2732RB1-TE1TR-ND |Full-Swing Input and Output Type Dual Op Amp: 8-TVSP 2486.00/2,000 
NJM2737D-ND Low Noise, Low Supply Voltage Dual Op Amp “Dip 231 1.93 1.54 
NJM2737RB1-TE1CT-ND |Low Noise, Low Supply Voltage Dual Op Amp 8-TVSP 231 1.93 1.54 
NJM2737RB1-TEITR-ND |Low Noise, Low Supply Voltage Dual Op Amp 8-TVSP 2695.00/2,000 
NJM#2737RB1-TE1CT-ND |Low Noise, Low Supply Voltage Dual Op Amp*. 8-TVSP 2.37 1.98 1.58 
NJM#2737RB1-TEITR-ND |Low Noise, Low Supply Voltage Dual Op Amp*. 2766.00/2,000 
NJM2770RB1-TE1CT-ND |High Power and Low Voltage Audio 

Power Amp ..... an 1.20 1.00 .80 
NJM2770RB1-TE1TR-ND |High Power and Low Voltage Audio Power Amp 1400.00/2,000 
NJM2772V-TE1CT-ND |Low Voltage Headphone Amp for Portable Audio ikke lak) 
NJM2772V-TE1TR-ND |Low Voltage Headphone Amp for Portable Audio 14-SSOP 1575.00/2,000 
NJM2904D-ND Single Supply Dual Op Amp.. 8-Dip 36 30 = 24 
NJM2904M-ND Single Supply Dual Op Amp.. 8-DMP 39 ee ai 
NJM#4556AD-ND Dual High Current Op Amp* -Dip 60 50 40 
NJM#4558D-ND Dual Op Amp* i 42 35.28 


NJU7016D-ND Low Power Dual CMOS Op Amp 1.00 80 
NJU7016M-ND Low Power Dual CMOS Op Amp. 66 455) 44 
NJU7021D-ND Single Low Voltage CMOS Op Amp... isk! a) 92 
NJU7021M-ND Single Low Voltage CMOS Op Am 72 60 48 
NJU7022D-ND. Dual Low Voltage CMOS Op Amp. 87 Jee} 58 
NJU7022M-ND Dual Low Voltage CMOS Op Amp. 87 73.58 
NJU7024D-ND Quad Low Voltage CMOS Op Amp 213 1.78 1.42 
NJU7024M-ND Quad Low Voltage CMOS Op Amp 2257108 LOO) 
NJU7031D-ND Low Voltage CMOS Op Amp.. 75) 63 50 
NJU7031M-ND Low Voltage CMOS Op Amp. 75) 63 50 
NJU7032D-ND Dual Low Voltage CMOS Op Amp. 93 18 62 
NJU#7032M-ND Dual Low Voltage CMOS Op Amp* 99 83 66 
NJU7034D-ND Quad Low Voltage CMOS Op Amp 171 143 1.14 
NJU#7034M-ND Quad Low Voltage CMOS Op Amp* 147 1.23 98 
NJU7051D-ND Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp. 1-385) 115) 92 
NJU7051M-ND Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp. 1.05 88 70 
NJU7054D-ND Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp. 1.53 1.28 1.02 
NJU7054M-ND Quad Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp aT 1-28 98 
NJU7061D-ND. Single Low Input Offset Voltage CMOS Op Am| 1.02 85 68 
NJU7062D-ND Dual Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp .99 83 66 
NJU7062M-ND Dual Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp 1.26 1.05 84 
NJU7072M-ND Dual Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp 1.68 140 1.12 
NJU7074D-ND Quad Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp 213) 228) 1.02 
NJU7074M-ND Quad Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp 210 1.75 1.40 
NJU7081R-TE1CT-ND |Single Low Voltage CMOS Power Amp. 63 Bah 42) 
NJU7081R-TE1TR-ND |Single Low Voltage CMOS Power Amp. 735.00/2,000 
NJU7082BV-TE1CT-ND |Dual Low Voltage CMOS Power Amp 72 60 48 
NJU7O91AF-TEICT-ND |Low Power/Low Offset Voltage Tiny Single CMOS Op Amp Sil) AB 384 
NJU7091AF-TE1TR-ND |Low Power/Low Offset Voltage Tiny Single CMOS Op Amp 892.50/3,000 
NJU7092AF-TEICT-ND |Low Power/Low Offset Voltage Tiny Single CMOS Op Amp 39 33.26 
NJU7092AF-TEITR-ND |Low Power/Low Offset Voltage Tiny Single CMOS Op Amp 682.50/3,000 
NJU#7093AF-TE1CT-ND |Low Power/Low Offset Voltage Tiny Single CMOS Op Amp*.. 96 80 64 
NJU#7093AF-TE1TR-ND |Low Power/Low Offset Voltage Tiny Single CMOS Op Amp 1734.00/3,000 
NJU7094D-ND. Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. Use ‘ililol dee} 
NJU7094M-ND Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 132) 110288 
NJU7094R-TE1CT-ND |Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 2.73 2.28 1.82 
NJU7094R-TE1TR-ND |Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 3185.00/2,000 
NJU#7094RB1-TE1CT-ND |Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp* 2.73 2.28 1.82 
NJU#7094RB1-TEITR-ND |Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp* 3256.00/2,000 
NJU7094V-TE1CT-ND |Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 147 1.23 98 
NJU7094V-TE1TR-ND |Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 1715.00/2,000 
NJU7095D-ND Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 1.26 1.05 84 
NJU7095M-ND Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 1:26) 105) 284 
NJU7095R-TE1CT-ND |Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 2.73 2.28 1.82 
NJU7095R-TE1TR-ND |Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 3185.00/2,000 
NJU7095RB1-TE1CT-ND |Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 2.73 2.28 1.82 
* RoHS Compliant (Continued) 
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NJR Corpora AMPLIFIERS (Continued) 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
NJU7095RB1-TE1TR-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 8-TVSP 3185.00/2,000 
NJU7095V-TE1CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 2.73 2.28 1.82 
NJU7095V-TE1TR-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 3185.00/2,000 
NJU7096D-ND Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 96 80 64 
NJU7096M-ND Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 96 80.64 
NJU#7096R-TEICT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp*.. 2.73 2.28 1.82 
NJU#7096R-TEITR-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp* 3256.00/2,000 
NJU7096RB1-TE1CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 2.73 2.28 1.82 
NJU7096RB1-TE1TR-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 3185.00/2,000 
NJU7096V-TE2CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 273 2.28 1.82 
NJU7096V-TE2TR-ND| Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 3185.00/2,000 
NJU7102AD-ND CMOS Comparator with CMOS Output 3.15 263 2.10 
NJU7102AM-ND CMOS Comparator with CMOS Output 3.15 263 2.10 
NJU8721V-TE1CT-ND |Class-D Headphone Amplifier for Digital Audi 4.20 3.50 2.80 
NJU8721V-TE1TR-ND | Class-D Headphone Amplifier for Digital Audi 4900.00/2,000 
NJU8725V-TEICT-ND |Class-D Amp for Digital Audi 630 5.25 4.20 
NJU8725V-TE1TR-ND | Class-D Amp for Digital Audi 7350.00/2,000 
NJU#8752V-TEICT-ND | Analog Signal Input Class-D Amp for Piezo Speaker* 5.46 455 3.64 
NJU#8752V-TEITR-ND | Analog Signal Input Class-D Amp for Piezo Speaker* 4236.00/2,000 
NJU#8754V-TE2CT-ND_| Analog Signal Input Monaural Class-D Power Amp* 219 1.83 1.46 
NJU#8754V-TE2TR-ND | Analog Signal Input Monaural Class-D Power Amp* 2590.00/2,000 
NJU#8755V-TEICT-ND | Analog Signal Input Stereo Class-D Power Amp*.. 5.04 420 3.36 
NJU#8755V-TEITR-ND | Analog Signal Input Stereo Class-D Power Amp* 4236.00/2,000 
NJW1105D-ND Dual Audio Power Amplifier. 3.48 2.90 2.32 
NJW1105M-ND Dual Audio Power Amplifier. 3.48 2.90 2.32 
JR Corpora DRIVERS 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 +100 
NJM#2577M-TE2CT-ND | Quad Video Driver* .. 3.36 2.80 2.24 
NJM#2577M-TE2TR-ND | Quad Video Driver*.. 3990.00/2,000 
NJM#3517D2-ND Stepper Motor Controller/Driver §.58 465 3.72 
NJM#3517E2-ND Stepper Motor Controller/Driver* 5.73 4.78 3.82 
NJM3717D2-ND Stepper Motor Driver. 2.10 1.75 1.40 
NJM#3717D2-ND Stepper Motor Driver* 213 1.78 1.42 
NJM#3770AD3-ND | Stepper Motor Driver* 459 3.83 3.06 
NJM#3771D2-ND Dual Stepper Motor Driver* 6.00 5.00 4.00 
NJM#3771FM2-ND | Dual Stepper Motor Driver* 6.00 5.00 4.00 
NJM3772D2-ND Dual Stepper Motor Driver... 5.46 455 3.64 
NJM#3772D2-ND Dual Stepper Motor Driver* 5.58 465 3.72 
NJM3773D2-ND Dual Stepper Motor Driver. 5.04 420 3.36 
NJM#3773D2-ND Dual Stepper Motor Driver* 5.13 428 3.42 
NJM#3773FM2-ND — | Dual Stepper Motor Driver* 613 428 3.42 
NJM3774FM2-ND Dual Stepper Motor Driver... 5.46 455 3.64 
NJM#3775D2-ND Dual Stepper Motor Driver* 5.13 428 3.42 
NJM3775FM2-ND Dual Stepper Motor Driver 5.04 420 3.36 
NJM#3777E3-ND. Dual Stepper Motor Driver* 5.13 428 3.42 
NJM37717E3-ND Stepper Motor Driver 5.04 4.20 3.36 
NJM37770D3-ND Stepper Motor Driver : 7.86 6.55 5.24 
NJU6048F-TE1CT-ND | High Efficiency White LED Driver. SOT-23-5 68 1.40 1.12 
NJU6048F-TE1TR-ND | High Efficiency White LED Driver. SOT-23-5 2940.00/3,000 
NJU#6050F-TE2CT-ND | High Efficiency White LED Driver SOT-23-5 2.10 1.75 1.40 
NJU#6050F-TE2TR-ND | High Efficiency White LED Driver SOT-23-5 3729.00/3,000 
NJU#6060V-TEICT-ND |Full Color LED Controller Driver w 10-SSOP_ 1.47 «1.23.98 
NJU#6060V-TEITR-ND |Full Color LED Controller Driver with PWM Control* 10-SSOP 1750.00/2,000 
NJU7325R-TE1CT-ND | Single-Phase DC Brushless Motor Driver 1.05 88 70 
NJU7325R-TE1TR-ND | Single-Phase DC Brushless Motor Driver 1225.00/2,000 
NJU#8711V-TE2CT-ND |3V Operation Switching Driver for Class D Amp* ... 2.52 210 1.68 
NJU#8711V-TE2TR-ND_|3V Operation Switching Driver for Class D Amp* 3256.00/2,000 
NJU#8713V-TEICT-ND |2V Operation Switching Driver for Class D Amp 2.73 2.28 1.82 
NJU#8713V-TE1TR-ND | 2V Operation Switching Driver for Class D Amp* .. 2766.00/2,000 
NJW4301D-ND 2-Channel Bridge Driver .. 3.48 2.90 2.32 
NJW4301M-ND. 2-Channel Bridge Driver .. 3.48 2.90 2.32 
[> / NUR Corporation MULTIPLEXER 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. i 25 100 
NJU4051BM-ND Single 8-Channel Mux... 6-DMP 93 78 62 
NJU4053BD-ND Triple 2-Channel Mux .16-Dip 96 80 64 
NJU4053BM-ND Triple 2-Channel Mux.. 6-DMP 96 80.64 
H POWER 
7X9 / NJR Corporation MANAGEMCuin 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
NJM#78L02L2A-ND |2.6V, 100mA, Positive Voltage Regulator* 36 30 © 24 
NJM#78L05L2A-ND |5V, 100mA, Positive Voltage Regulator* 36 30.24 
NJM#78LO6L2A-ND |6V, 100mA, Positive Voltage Regulator* 36 300.24 
NJM#78L08L2A-ND |8V, 100mA, Positive Voltage Regulator* 36 30 8.24 
NJM#78L12L2A-ND |12V, 100mA, Positive Voltage Regulator* . 36 30.24 
NJM78LRO5BD-ND {Series Regulator with Reset Function... 12 60 48 
NJM78LRO5BM-ND {Series Regulator with Reset Function. 45 38 = 30 
NJM#78LO5UA-ND —|5V, 100mA, Positive Voltage Regulator* 39 33326 
NJM#78LO6UA-ND —_|6V, 100mA, Positive Voltage Regulator* 39 33 0.26 
NJM#78LO8UA-ND — |8V, 100mA, Positive Voltage Regulator* 39 10026) 
NJM#78LO9UA-ND —|9V, 100mA, Positive Voltage Regulator* 39 13326) 
NJM#78L12UA-ND —|12V, 100mA, Positive Voltage Regulator . 39 $a) .26) 
NJM#78L15UA-ND —|15V, 100mA, Positive Voltage Regulator* . 39 33 26 
NJM78L20UA-ND 20V, 100mA, Positive Voltage Regulator 39 333.26 
NJM#78LROSBUTEICT-ND |Series Regulator with Reset Function* 63 53 42 
NJM#78LROSBUTE1TR-ND | Series Regulator with Reset Function* 367.50/1,000 
NJM78LRO5DD-ND {Series Regulator with Reset Function. Li 60 48 
NJM78LROSDU-TE1CT-ND |Series Regulator with Reset Function. 60 50 8 ©.40 
NJM78LROSDU-TE1TR-ND | Series Regulator with Reset Function. 350.00/1,000 
NJM#78MO5FA-ND — |5V, 500mA, Positive Voltage Reg. with Isolated Tab* eye 48 38 


Digi-Key Price Eacha 
Part No. Description 1 25 100 
NJM78MO6FA-ND 6V, 500mA, Positive Voltage Reg. with Isolated Tab ... 54 rAoeoG 
NJM#78MO6FA-ND | 6V, 500mA, Positive Voltage Reg. with Isolated Tab*. ANE 48 = 38 
NJM#78MO9FA-ND | 9V, 500mA, Positive Voltage Reg. with Isolated Tab*. ANE 48 ~~ 38 
NJM#78M12FA-ND | 12V, 500mA, Positive Voltage Reg. with Isolated Tab* ‘oii 48 ~~ 38 
NJM#78M15FA-ND | 15V, 500mA, Positive Voltage Reg. with Isolated Tab* 57 48 = 38 
NJM78M18FA-ND 18V, 500mA, Positive Voltage Reg. with Isolated Tab . 54 45 36 
NUJM#78M24FA-ND | 24V, 500mA, Positive Voltage Reg. with Isolated Tab* iS 48 = 38 
NJM#79L05L2A-ND | 5V, 100mA, Negative Voltage Regulator* 42 gk eh 
NJM#79LO5UA-ND | 5V, 100mA, Negative Voltage Regulator* 69 58 = .46 
NJM#79L06L2A-ND | 6V, 100mA, Negative Voltage Regulator* 42 35.28 
NJM#79L08L2A-ND | 8V, 100mA, Negative Voltage Regulator* 42 Ooze, 
NJM#79LO8UA-ND | 8V, 100mA, Negative Voltage Regulator* 69 58 = .46 
NUJM#79LO9L2A-ND | 9V, 100mA, Negative Voltage Regulator* 42 hy eae} 
NJM#79LO9UA-ND | 9V, 100mA, Negative Voltage Regulator* 69 58 = .46 
NJM#79L0QUA-TE1CT-ND | 9V, 100mA, Negative Voltage Regulator* A5 ete) 
NJM#79LO9UA-TE1TR-ND | 9V, 100mA, Negative Voltage Regulator* 263.00/1,000 
NUJM#79L12L2A-ND | 12V, 100mA, Negative Voltage Regulator 42 rOONEca, 
NJM#79L12UA-ND | 12V, 100mA, Negative Voltage Regulator: 69 ros 246) 
NUJM#79L15L2A-ND | 15V, 100mA, Negative Voltage Regulator* .. 42 seep be) 
NJM79L15UA-ND 15V, 100mA, Negative Voltage Regulator. 69 58 46 
NJM#79L15UA-ND | 15V, 100mA, Negative Voltage Regulator 69 ROC nEAG) 
NJM#79L15UA-TE2CT-ND | 15V, 100mA, Negative Voltage Regulator A5 708) 00) 
NJM#79L15UA-TE2TR-ND | 15V, 100mA, Negative Voltage Regulator 263.00/1,000 
NJM#79L18L2A-ND | 18V, 100mA, Negative Voltage Regulator 42 eh eh 
NJM#79L24L2A-ND | 24V, 100mA, Negative Voltage Regulator: A2 35.28 
NJM79L24UA-ND 24V, 100mA, Negative Voltage Regulator. 69 58 = 46 
NJM#79MO5FA-ND | 5V, 500mA, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab* 69 noo) 246) 
NJM79MO6FA-ND 6V, 500mA, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab 69 58 = 46 
NJM79M08FA-ND 8V, 500mA, Negative Voltage Regulator with Isolated Tal 69 58 = 46 
NJM79M15FA-ND 15V, 500mA, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab 69 58.46 
NJM79M18FA-ND 18V, 500mA, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab 69 58 = 46 
NJM79M24FA-ND 24V, 500mA, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab 69 58 = 46 
NJM317DL1-TE1CT-ND | Adjustable 3-Terminal Positive Voltage Regulator 90 a5) 260 
NJM317DL1-TE1TR-ND | Adjustable 3-Terminal Positive Voltage Regulator 1575.00/3,000 
NJM#317DL1-TE1CT-ND | Adjustable 3-Terminal Positive Voltage Regulator* 90 oly GH) 
NJM#317DL1-TEITR-ND | Adjustable 3-Terminal Positive Voltage Regulator* 1629.00/3,000 
NJM#317F-ND Adjustable 1.5A, Voltage Regulator with Isolated Tab* 93 wt Ge 
NJM431D-ND Adjustable Precision Shunt Regulatot 48 40.32 
NJM431E-ND Adjustable Precision Shunt Regulatot 42 5.28 
NJM431L-ND Adjustable Precision Shunt Regulatot A2 35 28 
NJM431M-ND Adjustable Precision Shunt Regulatot 54 45 36 
NJM431U-ND Adjustable Precision Shunt Regulator 54 45 36 
NJM723M-ND Precision Voltage Regulator . 54 45 36 
NJM#723M-ND Precision Voltage Regulator* 72 60 48 
NJM#2355D-ND 2-Output High Voltage Switching Regulator 258 215 1.72 
NJM#2360D-ND DC/DC Converter Control IC* 84 70.56 
NJM2370R02-TE1CT-ND | 2.0V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Contr 60 rOO Meee) 
NJM2370R02-TE1TR-ND | 2.0V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Contr 700.00/2,000 
NJM2370R03-TE1CT-ND | 3.0V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Contr 60 50 40 
NJM2370R03-TEITR-ND | 3.0V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Contr 700.00/2,000 
NJM2370R37-TE1CT-ND | 3.7V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Contr 60 50 40 
NJM2370R37-TE1TR-ND | 3.7V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control... 700.00/2,000 
NJM2370U03-TE1CT-ND | 3V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control. 60 2OUR AO! 
NJM#2370U05-TE1CT-ND | 5V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control 60 50 =.40 
NJM#2370U05-TE1TR-ND | 5V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control 350.00/1,000 
NJM2373AF-TE1CT-ND | Adjustable High Precision Shunt Regulator .. 66 55.44 
NJM2373AF-TE1TR-ND | Adjustable High Precision Shunt Regulato: 1155.00/3,000 
NJM2373AU-TE1CT-ND | Adjustable High Precision Shunt Regulato: 84 70 =.56 
NJM2373AU-TE1TR-ND | Adjustable High Precision Shunt Regulato: 490.00/1,000 
NJM2374AM-ND PWM DC/DC Converter. 1471.23.98 
NJM2384D-ND DC/DC Converter Control 210 1.75 1.40 
NJM2391DL103TE1CT-ND | 3V, Low Dropout Voltage Regulator .. 0-252 84 70) 258 
NJM2391DL103TEITR-ND | 3V, Low Dropout Voltage Regulator . (0-252 1524.00/3,000 
NJM2396F05-ND Low Dropout Voltage Regulator. .T0-220F-4 1.14 OS NeecO) 
NJM2396F63-ND Low Dropout Voltage Regulator. -T0-220F-4 1.05 88.70 
NJM2397F-ND Adjustable Low Dropout Voltage Regulato .T0-220F-4 1.14 95.76 
NJM2800F3342TE1CT-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator with Reset. .-5-MTP 1.05 88 .70 
NJM2800F3342TE1TR-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator with Reset : 1837.50/3,000 
NJM2800U3342TE1CT-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator with Reset. OT-89-5 = 1.05 88) 270 
NJM2800U3342TE1TR-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator with Reset. 630.00/1,000 
NJM2845DL118TE1CT-ND| 1.8V, Low Dropout Voltage Regulato! 63 ih ee 
NJM2845DL118TE1TR-ND| 1.8V, Low Dropout Voltage Regulato 1102.50/3,000 
NJM2845DL123TE1CT-ND| 2.3V, Low Dropout Voltage Regulato! 63 rOgi ee 
NJM2845DL123TE1TR-ND| 2.3V, Low Dropout Voltage Regulato 1102.50/3,000 
NJM2845DL125TE1CT-ND| 2.5V, Low Dropout Voltage Regulato! 63 ce) Le 
NJM2845DL103TE1CT-ND| 3V, Low Dropout Voltage Regulator .. 63 Ogi 42) 
NJM2845DL103TE1TR-ND| 3V, Low Dropout Voltage Regulator . 1102.50/3,000 
NJM2846DL303TE1CT-ND| 3V, Low Dropout Voltage Regulator .. 81 68 54 
NJM2846DL303TE1TR-ND| 3V, Low Dropout Voltage Regulator . 1417.50/3,000 
NJM2846DL305TE1CT-ND| 5V, Low Dropout Voltage Regulator . 81 68 54 
NJM2846DL305TE1TR-ND| 5V, Low Dropout Voltage Regulator . 1417.50/3,000 
NJM2846DL318TE1CT-ND| 1.8V, Low Dropout Voltage Regulato! 81 68 54 
NJM2846DL318TE1TR-NDj 1.8V, Low Dropout Voltage Regulator 1417.50/3,000 
NJM2846DL323TE1CT-ND| 2.3V, Low Dropout Voltage Regulato! 81 68 54 
NJM2846DL323TE1TR-ND| 2.3V, Low Dropout Voltage Regulato 1417.50/3,000 
NJM2846DL333TE1CT-ND| 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator 81 68 54 
NJM2846DL333TE1TR-ND| 3.3V, Low Dropout Voltage Regulato 1417.50/3,000 
NJM2860F3-25TE1CT-ND | Low Dropout Voltage Regulator. 'C-88A. A5 FOC aEOO) 
NJM2860F3-25TE1TR-ND | Low Dropout Voltage Regulator. C-88A. 787.50/3,000 
NJM2860F3-33TE1CT-ND | Low Dropout Voltage Regulator. \C-88A AS 38 30 
NJM2860F3-33TE1TR-ND | Low Dropout Voltage Regulator. C-88A. 787.50/3,000 
NJM2860F3-47TE1CT-ND | Low Dropout Voltage Regulator. 'C-88A A5 Ooi) 00) 
NJM2860F3-47TE1TR-ND | Low Dropout Voltage Regulator. 787.50/3,000 
NJM2863F03-TE1CT-ND | 3V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulator .. A5 gt 10) 
NJM2863F03-TEITR-ND | 3V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulato 787.50/3,000 
NJM2863F28-TE1CT-ND | 2.8V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulato: 45 Sie elt) 
NJM2863F28-TEITR-ND | 2.8V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulato! 787.50/3,000 
NJM2863F29-TE1CT-ND | 2.9V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulato: A5 ROCueOO) 
NJM2863F29-TE1TR-ND | 2.9V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulato! 787.50/3,000 
NJM2864F03-TE1CT-ND | 3V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulator .. A5 Sih el) 
* RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
NJR Corporation power MANAGEMENT (Continued) Part No. Descrinfitn Pky. 125100 
NJU7772F03-TE1TR-ND| 3V, Low Dropout Voltage Regulator . 735.00/3,000 


Digi-Key Price Each NJU#7772F15-TEICT-ND | 1.5V, Low Dropout Voltage Regulator* 5-MTP 42 noon 228. 
Part No. Description Pkg. 1 25 ~=« 100 NJU#7772F15-TEITR-ND | 1.5V, Low Dropout Voltage Regulator* 894.00/3,000 
NUM2864F03-TETTR-ND | 3V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulator. 787.50/3,000 Ree ean) ey’ co hale Wane Pune aera enmaat 
NJM#2865F333TE1CT-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator*.. 48 40 ap NJU7773F33-TE1CT-ND 33V. Low Dropout Voltage Regulatol 5 38 * 30 
NJM#2865F333TEITR-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator* 840.00/3,000 NJU7773F33-TE1TR-ND| 3.3V. Low Disa Velen Aelita ~” 787.50/3,000 
NJM2870F21-TE1CT-ND | 2.1V, Low Dropout Voltage Regulator . A235 28 NJU7774F03-TE1CT-ND | 3V, Low Diapit Valais Requitor 45 38 30 
NJM2870F21-TEITR-ND | 2.1V, Low Dropout Voltage Regulator . 735.00/3,000 NJU7774FO3-TEITR-ND| 3V. Low Dropout Voltage Regulator. ”” 787.50/3,000 
NJM#2870F33-TE1CT-ND| 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator*.. 42 poon23) NJU7774F15-TE1CT-ND 15V Low Dropout Voltage Regulato 45 a / 30 
NJM#2870F33-TE1TR-ND| 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator* 735.00/3,000 NJU7774F15-TE1TR-ND/ 4 BV. Low Dropout Voltage Regulator 787.50/3,000 
NJM2870F48-TE1CT-ND | 4.8V, Low Dropout Voltage Regulator . 42 35 28 NJU7774F28-TE1CT-ND| 2. 8V. Low Dropoit Voltage Reguiato 45 38 30 
NJM2870F48-TE1TR-ND | 4.8V, Low Dropout Voltage Regulator . 735.00/3,000 NJU7774F28-TE1TR-ND 28V. Low Dropout Voltage Regulato : 787.50/3 000 
NJM#2871AF25TEICT-ND | 2.5V, Low Dropout Voltage Regulator*.. 48 40 32 NJU7775F05-TE1CT-ND| 5V, Low Dropout Voltage Regulator . 45 38 30 
NJM#2871AF25TEITR-ND | 2.5V, Low Dropout Voltage Regulator* 840.00/3,000 NJU7775F05-TE1TR-ND 5V, Low Dropout Voltage Regulator . 787.50/3,000 
NJM2880U21-TE1CT-ND | 2.1V, Low Dropout Voltage Regulator . a9. 1620) 50) NJU7775F33-TE1CT-ND| 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator A5 ay RO 
NJM2880U21-TE1TR-ND | 2.1V, Low Dropout Voltage Regulator . 437.50/1,000 NJU7775F33-TE1TR-ND 3.3V. Low Dropout Voltage Regulato 787.50/3,000 
NJM#2881F28-TE1CT-ND| 2.8V, Low Dropout Voltage Regulator*.. 54 LN alah NJU7776F25-TE1CT-ND 25V. Low Dropout Voltage Regulato A5 38 ; 30 
NJM#2881F28-TEITR-ND} 2.8V, Low Dropout Voltage Regulator* 999.00/3,000 NJU7776F25-TE1TR-ND 25V. Low Dropout Voltage Regulato 787.50/3,000 
NJM2886DL233TE1CT-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator . 96 80 64 NJU7776F33-TE1CT-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulato: A5 38 = 30 
NJM2886DL233TE1TR-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator . 1680.00/3,00 NJU7776F33-TE1TR-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulato: 787.50/3,000 


NJM2930F05-ND 5V, Low Dropout Voltage Regulator 
NJM2930F85-ND. 8.5V, Low Dropout Voltage Regulator . 
NJM2930L85-ND. 8.5V, Low Dropout Voltage Regulator . 
NJM7905FA-ND. 5V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab 
NJM#7905FA-ND- 5V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab*.. 
NJM#7908FA-ND. 8V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab* 


.10-220F 72 60 48 
.10-220F 72 60 48 
10-92 54-4536 
-10-220F 93 78 62 
.10-220F 93 78 62 = : 
.10-220F 93 78 62 Digi-Key Price Each 


/ NJR Corporatio 


ECIALIZED ICs 


NJM7909FA-ND QV, 1.5, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab .T0-220F 93 78 62 Part No. Description 1 25 ~~ 100 
NJM#7909FA-ND | QV, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab .T0-220F 93 78 62 NJM1496M-ND Double Balanced Modulator/Demodulator 1.65 1.38 1.10 
NUM#7912FA-ND | 12V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tabx........10-220F 93. 78 ~~62 NJM2207D-ND Video Superimposer _ 1.20 1.00.80 
NJM#7915FA-ND | 15V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab*.......T0-220F 93 78 62 AND tak Penodol lone Decoder: re is Wy 
NJM7918FA-ND 18V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab .10-220F 93 78 62 BEBE NEA) § ome i ue AEG: uf qa aay Ge 
NJM#7918FA-ND | 18V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab*.........T0-220F 93 78 62 : iG. Sepa aun Wl E : : I 
NJM7924FA-ND 24V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab...........T0-220F 93 78 62 SO NDE vice a ea ae a ge 
NJM#7924FA-ND | 24V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab*........10-220F 93 78 62 : M IF with Log Amp .. ‘ : : 

A ii NJM2240D-ND. Video Sub-Carrier Signal Quadrupler 1.89 158 1.26 
NJU7201L12-ND 1.2V, CMOS 3-Terminal Positive Voltage Regulato: 0-92 60 50 40 i ; hn ane 

4 ui NJM2240M-ND Video Sub-Carrier Signal Quadrupler. 1.89 1.58 1.26 
NJU7201L32-ND 3.2V, CMOS 3-Terminal Positive Voltage Regulato 0-92 60 50 40 4 ” i : 

‘ ai NJM2248D-ND. 3-Input Video Superimposer...... 1.05 iy) 
NJU#7201L232-ND | 3.2V, CMOS 3-Terminal Positive Voltage Regulator* .. 0-92 -60 50 40 7 7 
NJU7201L55-ND —_|5.5V, CMOS 3-Terminal Positive Voltage Regulator 0-92 63 53 42 NJM2255M-ND Chroma Signal Hue Tint Controller 1.68 140 1.12 


NJU#7201U32-ND  [3.2V, CMOS 3-Terminal Positive Voltage Regulator*.. 07-89. .87.~«73~SB Mee ON! pine. Sebago wit Pee iets 


NJU7211L30-ND -3.0V, CMOS 3-Terminal Negative Voltage Regulator. 0-92 ste. 60 48 4 | " F ni 
NJU7211L50-ND | -5.0V CMOS 3-Terminal Negative Voltage Regulator. 0-92 72 60 48 NMeeeaD ND ie vide pall at wit! Pe mB 80 48 
NJU7222L50-ND 5V, High Precision/High Output CurrentC(MOS- De Au ‘ s 


’. i NJM2266D-ND 3-Input Video Superimposer with 6dB Amp . -Dip 69 58 = .46 
5-Terminal Voltage Regulator... se AE NUM2292V-TEICT-ND_ | Narrow Band FM IF IC 20-SS0P 1.47 1.23.98 
poo o come <V, High Precision/tligh Output Current CMOS NUM2292V-TEITR-ND_ | Narrow Band FM IF IC 20-SSOP 1715.00/2,000 
3-Terminal Voltage Regulator. 66 5544 NJM#2292V-TE1CT-ND | Narrow Band FM IF IC*. 20-SS0P 1.47 1.23.98 
NJU7222U50-ND eee a a ae ese ie NJM#2292V-TE1TR-ND | Narrow Band FM IF IC*. 20-SSOP 1750.00/2,000 
ee rn rf : 5 NJM2294V-TE1CT-ND | FM IF IC for Pager. 3.99 3.33 2.66 
NJU7223F18-ND 1.8V, 500mA Low Dropout Voltage Regulator 93 18 62 NUM2294V-TEITR-ND_ | FM IF IC for Pager. 3675.00/2,000 
NJU#7223F50-ND | 5V, 500mA Low Dropout Voltage Regulator* 93.78 62 NJM#2509V-TE1CT-ND | Video Superimposer with Y-C Mixer 168 140 1.12 
NJU7231F12-TE1CT-ND | 1.2V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator. 60 50 40 NJM#2509V-TE1TR-ND | Video Superimposer with Y-C Mixer 1995.00/2,000 
NJU7231F12-TE1TR-ND| 1.2V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator 1050.00/3,000 NJM2519AM-ND RF Modulator for VHF Band 126 1.05 .84 
NJU7231F28-TE1CT-ND | 2.8V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator. 60 50 A0 i = 
NJU7231F28-TE1TR-ND | 2.8V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator 1050.00/3,000 RSS aN ar OMIge (oer aia seat ea ie Devnodiator pe ee 
NJU7231F52-TE1CT-ND | 5.2V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator. 60 50 40 NJM2592V-TEITR-ND | 470MHz Input Mixer 455kHz FM IF Demodulator 20-SSOP 3675.00/2,000 
NJU7231L12-ND 1.2V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator 75 864638 ~=—(50 NJM2594V-TE1CT-ND | Double Balanced Modulation/Demodulation.. -SSOP 2.94 245 1.96 
NJU7231L28-ND 2.8V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator. 75 63 50 NJM2594V-TE1TR-ND_ | Double Balanced Modulation/Demodulation . 3430.00/2,000 
NJU7231L52-ND 5.2V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator. 75 63 50 NUM2606AD-ND Low Voltage DC Motor Controller. i oa of 
NJU7231U12-TE1CT-ND| 1.2V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator. 60 50 40 NUM2611D-ND Servo Motor Controle 16-Dip 1.77 1.48 1.18 
NJU7231U12-TEITR-ND | 1.2V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator 350.00/1,000 NJM2611M-ND Servo Motor Controlle 16-DMP 2.10 1.75 1.40 
NJU7231U18-TE1CT-ND] 1.8V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator 60 50 40 NJM2624AD-ND Brushless DC Motor Pre-Driver 1.77 148 1.18 
NJU7231U18-TE1TR-ND | 1.8V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator. 350.00/1,000 NJM2624AM-ND Brushless DC Motor Pre-Driver 1.77148 1.18 
NJU7231U30-TE1CT-ND} 3V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator. 60 50 40 NJM2761RB2-TEICT-ND | Audio Limiter for Speaker Protection 150 1.25 1.00 
NJU7231U30-TE1TR-ND| 3V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator. 350.00/1,000 NJM3357D-ND Low Power Narrow Band FM IF 144 120 96 
NJU7231U50-TE1CT-ND} 5V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator. .60 50 40 NJM3357M-ND Low Power Narrow Band FM IF 144 120 96 
NJU7231U50-TE1TR-ND] 5V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator. 350.00/1,000 NJM3524D-ND Switching Regulator Control Circu ile ce 
NJU7241F18-TE1CT-ND | 1.8V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Regulator. 69 58 46 NJM3524M-ND Switching Regulator Control Circu ice 98 78 
NJU7241F18-TE1TR-ND | 1.8V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Regulator. 1207.50/3,000 NJM#4151D-ND Voltage-to-Frequency/Frequency-to-Voltage Converter. 237. 1.98 1.58 
NJU7241F28-TE1CT-ND | 2.8V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Regulator. 69 58 46 NJM#7805FA-ND 5V, 1A Positive Voltage Regulator with Isolated Tab*. 60 50 40 
NJU7241F28-TE1TR-ND | 2.8V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Regulator. 1207.50/3,000 NJM#7806FA-ND 6V, 1A Positive Voltage Regulator with Isolated Tab*. 60 50 .40 
NJU7241F40-TE1CT-ND | 4V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Regulator. 69 58 46 NJM#7808FA-ND 8V, 1A Positive Voltage Regulator with Isolated Tab*. 60 50 40 
NJU7241F40-TE1TR-ND | 4V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Regulato! 4207.50/3,000 NJM#7809FA-ND QV, 1A Positive Voltage Regulator with Isolated Tab*. 60.50.40 
NJU7241F50-TE1CT-ND | 5V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Regulato: 69 58 = =46 NJM#7812FA-ND 12V, 1A Positive Voltage Regulator with Isolated Tab* 60 50 40 
NJU7241F50-TEITR-ND | 5V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Regulato: 1207.50/3,000 NJM#7815FA-ND 15V, 1A Positive Voltage Regulator with Isolated Tab* 60 50 40 
NJU7250F25-TE1CT-ND | 2.5V, Low Dropout Voltage Regulator . 69 58. 46 NJM#7818FA-ND 18V, 1A Positive Voltage Regulator with Isolated Tab* 60 50 40 
NJU7250F25-TEITR-ND | 2.5V, Low Dropout Voltage Regulator . 1207.50/3,000 NJM#7820FA-ND 20V, 1A Positive Voltage Regulator with Isolated Tab* 60 50 40 
NJU7261U30-TE1CT-ND| 3V, CMOS Step-Up Switching Regulator 96 80 64 NJM#7824FA-ND 24V, 1A Positive Voltage Regulator with Isolated Tab* 60 50.40 
NJU7261U30-TE1TR-ND| 3V, CMOS Step-Up Switching Regulator 560.00/1,000 NJU3711D-ND 8-Bit Serial to Parallel Converter....... 14-Dip 1.17 98 .78 
NJU7261U33-TE1CT-ND} 3.3V, CMOS Step-Up Switching Regulator .. 96 80 64 NJU3712D-ND 8-Bit, 25mA, Serial to Parallel Output Expandet 16-Dip 1.80 1.50 1.20 
NJU7261U33-TE1TR-ND] 3.3V, CMOS Step-Up Switching Regulator . 560.00/1,000 NJU#3712M-ND 8-Bit, 25mA, Serial to Parallel Output Expander* 16-SOIC 1.83 1.53 1.22 
NJU7261U50-TE1CT-ND| 5V, CMOS Step-Up Switching Regulator OA AO BS NJU3716L-ND 16-Bit, 25mA, Serial to Parallel Output Expander 2.07 1.73 1.38 
NJU7261U50-TE1TR-ND| 5V, CMOS Step-Up Switching Regulator 560.00/1,000 NJU#3716M-ND 16-Bit, 25mA, Serial to Parallel Output Expander 2.28 1.90 1.52 
NJU7600M-ND PWM Control Boost/Flyback Switching Regulato 1.26 1.05 84 NJU#6355ED-ND | Serial In/Out Real Time Clock*...... 171 1.43 1.14 
NJU#7660D-ND DC/DC Voltage Converter*.. 72 60 48 eee ODN Microstepping Meloy Contr wih Me Dac eee a g ge 
4 * | icrostepping Motor Controller with Dual * f i 
NIUTGSSAETEICTNO | Sal Package Votage nei 128 1s ‘a4 | NIWTTS0M-ND | 6-Chanel lectronic Volume 588 490 392 
NJUA7665CF-TEICT-ND | Small Package Voltage Inverter. 1.26 1.05 84 ROMS MGN EE! 6-Channel Electronic Volume. St LOORES.C0 
NJU#7665CF-TE1TR-ND | Small Package Voltage Inverter*. 2259.00/3,000 NJW1503AV-TE1CT-ND | PLL Synthesizer with 3-Wire Bus for TV Tuner. 2:62) 240) 1.68 
NJU7670V-TE1CT-ND| Voltage Tripler. 3.03 2.53 2.02 NJW1503AV-TE1TR-ND | PLL Synthesizer with 3-Wire Bus for TV Tuner. 2940.00/2,000 
NJU7670V-TE1TR-ND| Voltage Tripler... 3535.00/2,000 NJW1504V-TE1CT-ND | PLL Synthesizer with l2C Bus for TV Tuner... 252 eculOledioa 
- 7 7 NJW1508V-TE1CT-ND | PLL Synthesizer with I2C Bus for TV Tune 1.77 148 1.18 
NJU7700F25-TE1CT-ND | 2.5V, N-Channel Open Drain Voltage Detector A235 28 NJW4508V-TEITR-ND | PLL Synthesizer with I2¢ Bus for TV Tuner 2065.00/2,000 
NJU7700F25-TE1TR-ND | 2.5V, N-Channel Open Drain Voltage Detector. 735.00/3,000 y/ = = 2 
NJU7700F27-TE1CT-ND | 2.7V, N-Channel Open Drain Voltage Detector. 42 5 
NJU7700F27-TE1TR-ND | 2.7V, N-Channel Open Drain Voltage Detector. 735.00/3,000 5 
NJU7701F06-TE1CT-ND | 6V, CMOS Output Voltage Detector.............. 42 rOON E20) / NJR Corp atio s CHES 
NJU7701F06-TE1TR-ND | 6V, CMOS Output Voltage Detector . 735.00/3,000 
NJU7701F28-TE1CT-ND | 2.8V, CMOS Output Voltage Detecto 42 3528) Digi-Key Price Each 
NJU7701F28-TE1TR-ND | 2.8V, CMOS Output Voltage Detecto 735.00/3,000 Part No. Description il 25 100 
NJU7701F44-TE1CT-ND | 4.4V, CMOS Output Voltage Detector... 42 135) 28 NJG1505R-TE1CT-ND|SPDT Switch, GaAs MMIC 1.89 1.58 1.26 
NJU7701F44-TE1TR-ND | 4.4V, CMOS Output Voltage Detector 735.00/3,000 NJG1505R-TE1TR-ND| SPDT Switch, GaAs MMIC. 2205.00/2,000 
NJU7771F03-TE1CT-ND | 3V, Low Dropout Voltage Regulator 45 38 = 30 NJG#1505R-TE1CT-ND | SPDT Switch, GaAs MMIC* . 1.89 158 1.26 
NJU7771F03-TE1TR-ND | 3V, Low Dropout Voltage Regulator 787.50/3,000 NJG#1505R-TE1TR-ND | SPDT Switch, GaAs MMIC* . 2240.00/2,000 
NJU7771F05-TE1CT-ND | 5V, Low Dropout Voltage Regulator 45 38 .30 NJG1506R-TE2CT-ND | SPDT Switch, GaAs MMIC. 1.47 1.23.98 
NJU7772F03-TE1CT-ND | 3V, Low Dropout Voltage Regulator AQ sone28 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1016 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


NJR Corpora SWITCHES (Continued) 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. i 25 100 
NJG1506R-TE2TR-ND| SPDT Switch, GaAs MMIC ..8-VSP 1715.00/2,000 
NJG1512V-TE1CT-ND | SPDT Switch, GaAs MMIC 2.28 1.90 1.52 
NJG1512V-TE1TR-ND| SPDT Switch, GaAs MMIC 2660.00/2,000 
NJG1516R-TE1CT-ND| SPDT Switch, GaAs MMIC 210 1.75 1.40 
NJG1516R-TE1TR-ND| SPDT Switch, GaAs MMIC 2450.00/2,000 
NJG1519KC1-TE3CT-ND | SP4T Switch, GaAs MMIC 2.73 2.28 1.82 
NJG1519KC1-TESTR-ND | SP4T Switch, GaAs MMIC 4777.50/3,000 
NJG1522KB2-TEICT-ND | SPDT Switch, GaAs MMIC 1.26 1.05 84 
NJG1522KB2-TEITR-ND | SPDT Switch, GaAs MMIC. 2205.00/3,000 
NJG1524APC1-TE1CT-ND| DPDT Switch, GaAs MMIC. 2.94 2.45 1.96 
NJG1524APC1-TE1TR-ND| DPDT Switch, GaAs MMIC. 6860.00/4,000 
NJG1528KC1-TE3CT-ND| DPDT Switch, GaAs MMIC. 3.48 2.90 2.32 
NJG1528KC1-TE3TR-ND| DPDT Switch, GaAs MMIC. 6090.00/3,000 
NJG#1532KB2-TE2CT-ND) SPDT Switch, GaAs MMIC* 126) L055 2:84 
NJG#1532KB2-TE2TR-ND| SPDT Switch, GaAs MMIC* 2259.00/3,000 
NJG1544HC3-TEICT-ND | 2x2 Antenna Switch GaAs MMIC. AT 2398) 
NJG1544HC3-TEITR-ND | 2x2 Antenna Switch GaAs MMIC. 2572.50/3,000 
NJG1602HE3-TE1CT-ND| DPDT Switch, GaAs MMIC. 2.31 1.93 1.54 
NJG1602HE3-TE1TR-ND| DPDT Switch, GaAs MMIC. 4042.50/3,001 
NJG1617K11-TEICT-ND_| Wireless LAN DPDT GaAs MMIC Switch iG ake 
NJM2233BD-ND 2-Input Single Video Switch 42 35 28 
NJM2234D-ND 3-Input Video Switch... 51 43.34 
NJM#2234M-ND 3-Input Video Switch* 51 43 34 
NJM2244D-ND 3-Input Video Switch 48 40.32 
NJM#2244M-ND 3-Input Video Switch* por 48.38 
NJM2246M-ND 3-Input Video Switch with 6dB Amp 45 38 © 30 


NJM2249D-ND. 
NJM2249M-ND 


3-Input Video Switch 
3-Input Video Switch 


105 88 70 
105 88 70 


NJM#2279D-ND 3-Input, 2-Output Video Switch for AV-Set 1.50 1.25 1.00 
NJM2283D-ND 2-Input, 3-Channel Video Switch. S025 00) 
NJM2283M-ND 2-Input, 3-Channel Video Switch. 135) 113) 290) 
NJM2284V-TEICT-ND | 2-Input, 3-Channel Video Switch . 1.14 95 76 
NJM2284V-TE1TR-ND | 2-Input, 3-Channel Video Switch . 1330.00/2,000 


NJM2285M-ND 
NJM2285V-TE2CT-ND 


2-Input, 3-Channel Video Switch. 
2-Input, 3-Channel Video Switch. 


TZ 98h 9:78 
i eet 


NJM2285V-TE2TR-ND | 2-Input, 3-Channel Video Switch . 1365.00/2,000 

NJM2286D-ND 2-Input, 3-Channel Video Switch. ft SOiee25 1:00) 
NJM#2286V-TE1CT-ND | 2-Input, 3-Channel Video Switch 1.29 1.08 86 
NJM#2286V-TE1TR-ND | 2-Input, 3-Channel Video Switch 1506.00/2,000 

NJM2296D-ND 5-Input, 3-Output Video Switch... 2.19 1.83 1.46 
NJM2296M-ND 5-Input, 3-Output Video Switch 1.98 1.65 1.32 
NJM2506M-ND 3-Input, 2-Input Video Switcl 1.08 90 72 
NJM2508M-ND 3-Input, 2-Input Video Switc! 1.26 1.05 .84 
NJM2513M-ND 3-Input, 2-Input Video Switc! 1:35) 1:12) 290 
NJM2520M-ND 2-Input, 1-Output Audio Switch 48 40.32 
NJM2521D-ND 3-Input, 1-Output Audio Switch 66 55 44 
NJM2521M-ND 3-Input, 1-Output Audio Switch 66 55 44 
NJM2533D-ND 2-Input, 1-Output Video Switch Sl 43 34 
NJM2534D-ND 3-Input, 1-Output Video Switch 66 55 44 
NJM2534M-ND 3-Input, 1-Output Video Switch 66 55.44 
NJM2535D-ND 3-Input, 1-Output Video Switch 66 55 44 
NJM2535M-ND 3-Input, 1-Output Video Switch 66 55 44 
NJM2536AM-ND RF Modulator for VHF Band. 1.05 88 70 
NJM2537V-TE1CT-ND | FM IF IC for Pagers... 2.70 2.25 1.80 
NJM2542V-TE1CT-ND | VIF/SIF Demodulator 1.77 1.48 1.18 
NJM2542V-TEITR-ND | VIF/SIF Demodulator ... 2065.00/2,000 

NJM2584D-ND Wideband 3-Circuits Video Switc! 16-Dip 168 1.40 1.12 
NJM2595M-ND 5-Input, 3-Output Video Switch... 6-DMP 1.77 1.48 1.18 
NJM2596M-ND 5-Input, 3-Output Video Switch for S2 4-DMP 3.36 2.80 2.24 
NJM2670D2-ND Dual H-Bridge Driver. 22-Dip 4.83 4.03 3.22 
NJM#2670D2-ND Dual H-Bridge Driver* .. 22-Dip 4.92 410 3.28 
NJM#2670E3-ND Dual H-Bridge Driver* .. 4-EMP 492 410 3.28 
NJM#2902M-ND Quad Single Supply Op Amp*. atti 93 74 
NJM#2902N-ND Quad Single Supply Op Amp*. 96 80 64 
NJM#3403AD-ND Single Supply Quad Op Amp*. 99 83 66 
NJM3403AM-ND Single Supply Quad Op Amp. 96 80 = 64 
NJM#3404AD-ND Single Supply Dual Op Amp: 1.02 85 68 
NJU#201AM-ND CMOS Quad SPST Analog Switch .. 132 110 88 
NJU211D-ND. CMOS Quad SPST Analog Switch. 138) 15) 292 
NJU211M-ND CMOS Quad SPST Analog Switch. aly 98.78 
NJU4066BD-ND CMOS Quad Analog Switch .. 63 53 42 
NJU4066BM-ND CMOS Quad Analog Switch . Li? 60 48 
NJU7301D-ND CMOS Quad SPST Analog Switch 2.73 2.28 1.82 
NJU7301M-ND CMOS Quad SPST Analog Switch. 144 1.20 96 
NJU7311AM-ND. Analog Function Switch 3.36 2.80 2.24 
NJU7312AM-ND Analog Function Switch 2.34 1.95 1.56 
NJU7313AM-ND. Analog Function Switch 3.09 2.58 2.06 
NJU7600RB1-TE1CT-ND | High Speed, Low Voltage Op Switching Regulator . 1.26 1.05 .84 
NJU7600RB1-TE1TR-ND | High Speed, Low Voltage Op Switching Regulator .. 8-TVSP 1470.00/2,000 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description 1 25 100 
PQO5RR12 425-1599-5-ND | 5.0V, 1.0A, LDO Reg. with Reset, 5% 2.04 1.70 1.19 
PQOS5VY3H3ZZ | 425-1602-5-ND | 5.0V, 3.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control. 2.88 240 1.68 
PQOS5VY053ZZ | 425-1601-5-ND | 5.0V, 5.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control. 255: 1:70) 1:88 
PQO7RX11 425-1609-5-ND | Adj., 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control... 158° 1.28 90 
PQO7VR5MAZZ | 425-1610-5-ND | Adj., 0.5A, LDO Reg. with Reset @ 4.2V. 1.26 2092: 
PQO9DZ1U 425-1616-2-ND | 9V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1599.00/3,000 
PQ09DZ51 425-1617-5-ND | 9V, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 144 1.13 82 
PQ09DZ51 425-1617-2-ND | 9V, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1482.00/3,000 
PQO9RA1 425-1618-5-ND | 9V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control, 5%. 1.77 1.48 1.04 
PQO9RA11 425-1619-5-ND | 9V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control, 2. TO-220. 1.95 1.63 1.14 
PQO9RD08 425-1620-5-ND | 9V, 0.8A, LDO Reg. with ON/OFF Control TO-220 140 1.10 .80 
PQO9RD11 425-1621-5-ND | 9V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control TO-220 158 1.24 90 
PQO9RD1B 425-1622-5-ND | 9V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 0-220t 4147 1.16 84 
PQO10FZ5MZZ | 425-1551-5-ND | 1.0V, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control. C-63 1.16 91 66 
PQO10FZ012ZZ | 425-1550-5-ND | 1.0V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control. C-63_ 1.30 1.02.74 


Sharp Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PQO10GNO1ZPH | 425-2543-1-ND | 1.0V, 1.0A, LDO Reg. w/ON/OFF Control* NEW!...SC-63 98 Eloi 
PQO10GNO1ZPH | 425-2543-2-ND | 1.0V, 1.0A, LDO Reg. w/ON/OFF Control* NEW!...SC-63 1092.00/3,000 
PQ012GNO1ZPH | 425-2544-1-ND | 1.2V, 1.0A, LDO Reg. w/ON/OFF Control* NEW! 98 cee 
PQ012GNO1ZPH | 425-2544-2-ND | 1.2V, 1.0A, LDO Reg. w/ON/OFF Control* NEW! 1092.00/3,000 
PQO15EFO1SZ | 425-1554-5-ND | 1.5V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control a2) 88 64 
PQO15EHO1ZPH | 425-2545-1-ND | 1.5V, 1.0A, LDO Reg. w/ON/OFF Control* NEW!..T0-263 1.47 116 76 
PQO15EHO1ZPH | 425-2545-2-ND | 1.5V, 1.0A, LDO Reg. w/ON/OFF Control* NEW!. 546.00/1,000 
PQO15EHO1ZZ | 425-1555-5-ND | 1.5V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control... 147° 1.16 .84 
PQ0O15EHO2ZPH | 425-2547-1-ND | 1.5V, 2.0A, LDO Reg. w/ON/OFF Control* NEW!. 186 146 .96 
PQ0O15EHO2ZPH | 425-2547-2-ND | 1.5V, 2.0A, LDO Reg. w/ON/OFF Control* NEW!..T0-263 689.00/1,000 
PQ0O15EHO2ZZ | 425-1556-5-ND | 1.5V, 2.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 159 133 .93 
PQ0O15EZ01ZZ | 425-1557-5-ND | 1.5V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 147° 1.16 .84 
PQO15EZ1HZZ | 425-1558-5-ND | 1.5V, 1.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 168 132 .96 
PQO15EZ5MZZ | 425-1559-5-ND | 1.5V, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control esd 140 1.10 .80 
PQ015Y3H3ZPH | 425-2548-1-ND | 1.5V, 3.5A, LDO Reg. w/ON/OFF Control* NEW! 3.33 2.62 1.71 
PQ0O15Y3H3ZPH | 425-2548-2-ND | 1.5V, 3.5A, LDO Reg. w/ON/OFF Control* NEW! 1235.00/1,000 
PQO15Y3H3ZZ =| 425-1561-5-ND | 1.5V, 3.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 2.85 2.38 1.67 
PQO15YZ01ZZ | 425-1562-5-ND | Adj., 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.30 1.02 .74 
PQO15YZ5MZZ_ | 425-1563-5-ND | 1.5V, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.16 91 66 
PQO18EFO1SZ | 425-1564-5-ND | 1.8V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 2) 88 64 
PQ0O18EHO1ZPH | 425-2546-1-ND | 1.8V, 1.0A, LDO Reg. w/ON/OFF Control* NEW!..T0-263 1.47 1.16 .76 
PQ0O18EHO1ZPH | 425-2546-2-ND | 1.8V, 1.0A, LDO Reg. w/ON/OFF Control* NEW!..T0-263 546.00/1,000 
PQ0O18EHO1ZZ | 425-1565-5-ND | 1.8V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control... 147° 1.16 .84 
PQ0O18EHO2ZPH | 425-2549-1-ND | 1.8V, 2.0A, LDO Reg. w/ON/OFF Control* NEW!. 186 146 .96 
PQ018EHO2ZPH | 425-2549-2-ND | 1.8V, 2.0A, LDO Reg. w/ON/OFF Control* NEW!. 689.00/1,000 
PQ018EZ01ZZ | 425-1567-5-ND | 1.8V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control... 147° 1.16 .84 
PQ018EZ02ZPH | 425-2550-1-ND | 1.8V, 2.0A, LDO Reg. w/ON/OFF Control* NEW!. 165 130 .85 
PQ018EZ02ZPH | 425-2550-2-ND | 1.8V, 2.0A, LDO Reg. w/ON/OFF Control* NEW!....SC-63 1833.00/3,000 
PQO18EZ1HZPH | 425-2551-1-ND | 1.8V, 1.5A, LDO Reg. w/ON/OFF Control* NEW!....SC-63. 1.68 1.32 87 
PQ0O18EZ1HZPH | 425-2551-2-ND | 1.8V, 1.5A, LDO Reg. w/ON/OFF Control* NEW!. 1872.00/3,000 
PQO18EZ1HZZ | 425-1568-5-ND | 1.8V, 1.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.68 1.32 .96 
PQ0O18EZ5MZZ | 425-1569-5-ND | 1.8V, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 140 1.10 .80 
PQ025EHO1ZPH | 425-2552-1-ND | 2.5V, 1.0A, LDO Reg. w/ON/OFF Control* 4 147° 116 .76 
PQ0O25EHO1ZPH | 425-2552-2-ND | 2.5V, 1.0A, LDO Reg. w/ON/OFF Control* NEW!. 546.00/1,000 
PQ025EHO1ZZ | 425-1571-5-ND | 2.5V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control... 1471.16 84 
PQ025EHO2ZPH | 425-2553-1-ND | 2.5V, 2.0A, LDO Reg. w/ON/OFF Control* NEW!. 186 146 .96 
PQ025EHO2ZPH | 425-2553-2-ND | 2.5V, 2.0A, LDO Reg. w/ON/OFF Control* NEW!. 689.00/1,000 
PQ025EZ01ZZ | 425-1573-5-ND | 2.5V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control... 147° 1.16 .84 
PQ025EZ02ZPH | 425-2554-1-ND | 2.5V, 2.0A, LDO Reg. w/ON/OFF Control* NEW!. AGSy e085: 
PQ025EZ02ZPH | 425-2554-2-ND | 2.5V, 2.0A, LDO Reg. w/ON/OFF Control* NEW!....SC-63 1833.00/3,000 
PQO25EZ1HZZ | 425-1574-5-ND | 2.5V, 1.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 168 132 .96 
PQO25EZ5MZZ_ | 425-1575-5-ND | 2.5V, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 140 1.10 .80 
PQ025Y3H3ZPH | 425-2555-1-ND | 2.5V, 3.5A, LDO Reg. w/ON/OFF Control* NEW!. 3.33 2.62 1.71 
PQ025Y3H3ZPH | 425-2555-2-ND | 2.5V, 3.5A, LDO Reg. w/ON/OFF Control* NEW!. 1235.00/1,000 
PQ025Y3H3ZZ__| 425-1577-5-ND | 2.5V, 3.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 2.85 2.38 1.67 
PQ030EZ01ZZ | 425-1578-5-ND | 3.0V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 147° 1.16 .84 
PQO30EZ1HZZ | 425-1579-5-ND | 3.0V, 1.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 168 132 .96 
PQO30EZ5MZZ_ | 425-1580-5-ND | 3.0V, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 140 1.10 .80 
PQO33DNA1ZPH | 425-2556-1-ND | 3.3V, 1.0A, LDO Reg. w/ON/OFF Control* NEW! 95 69 42 
PQO33DNA1ZPH | 425-2556-2-ND | 3.3V, 1.0A, LDO Reg. w/ON/OFF Control* NEW!. 882.00/3,000 
PQ033EZ01ZZ | 425-1583-5-ND | 3.3V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 147° 1.16 .84 
PQO33EZ1HZPH | 425-2557-1-ND | 3.3V, 1.5A, LDO Reg. w/ON/OFF Control* 4 168 1.32 87 
PQO33EZ1HZPH | 425-2557-2-ND | 3.3V, 1.5A, LDO Reg. w/ON/OFF Control* NEW!. 1872.00/3,000 
PQO33EZ5MZZ_ | 425-1585-5-ND | 3.3V, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 140 1.10 .80 
PQO33Y053ZZ | 425-1586-5-ND | 3.3V, 5.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 2:55) 1.70) 1.38 
PQO33Y3H3ZPH | 425-2558-1-ND | 3.3V, 3.5A, LDO Reg. w/ON/OFF Control* NEW!..T0-263 3.33 2.62 1.71 
PQO33Y3H3ZPH | 425-2558-2-ND | 3.3V, 3.5A, LDO Reg. w/ON/OFF Control* NEW!..T0-263 1235.00/1,000 
PQ033Y3H3ZZ | 425-1587-5-ND | 3.3V, 3.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control... 2.85 2.38 1.67 
PQOS50DNA1ZPH | 425-2559-1-ND | 5.0V, 1.0A, LDO Reg. w/ON/OFF Control* NEWS....SC-63 95 69 42 
PQOS0DNA1ZPH | 425-2559-2-ND | 5.0V, 1.0A, LDO Reg. w/ON/OFF Control* NEWE....SC-63 882.00/3,000 
PQOS50RDA1SZH | 425-2600-5-ND | 5.0V, 1.0A, LDO Reg. with 

ON/OFF Control* NEW!. 95 shy teh 
PQO70VKO1FZH | 425-2560-5-ND | Adj., 1.0A, LDO Reg. with 

ON/OFF Control* NEW!. 147° 116 .76 
PQO70VKO2FZH | 425-2601-5-ND | Adj., 2.0A, LDO Reg. with 

ON/OFF Control* NEW!. 159 1.33.98 
PQO70XH01ZZ | 425-1604-5-ND | Adj., 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 147° 1.16 .84 
PQO70XZ1HZZ | 425-1607-5-ND | Adj., 1.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 168 132 .96 
PQO70XZ5MZZ_ | 425-1608-5-ND | Adj., 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 140 1.10 .80 
PQ1K253M2ZP | 425-1643-1-ND | 2.5V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control 72 16232) 
PQ1K253M2ZP_| 425-1643-2-ND | 2.5V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control 1120.00/5,000 
PQ1K303M2ZP | 425-1644-1-ND | 3.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control Aes Ae 6 
PQ1K303M2ZP | 425-1644-2-ND | 3.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Contro| 1120.00/5,000 
PQ1K333M2ZP | 425-1645-1-ND | 3.3V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control His POCO?) 
PQ1K333M2ZP | 425-1645-2-ND | 3.3V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control 1120.00/5,000 
PQ1K503M2ZP | 425-1650-1-ND | 5.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Contro| 12 282 
PQ1K503M2ZP | 425-1650-2-ND | 5.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control 1120.00/5,000 
PQIL253M2SP_ | 425-1651-1-ND | 2.5V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Contro| 68 49.30 
PQIL303M2SP_ | 425-1652-1-ND | 3.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control 68 AQ 30 
PQIL303M2SP_ | 425-1652-2-ND | 3.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control 210.00/1,000 
PQIL333M2SP_| 425-1653-1-ND | 3.3V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control 68 AQ 30 
PQIL333M2SP | 425-1653-2-ND | 3.3V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control 210.00/1,000 
PQIR18 425-1655-1-ND | 1.8V, 240mA, LDO Reg. 90 65 40 
PQ1R23 425-1656-1-ND | 2.3V, 240mA, LDO Reg. 90 65 40 
PQ1R23 425-1656-2-ND | 2.3V, 240mA, LDO Reg. 1400.00/5,000 
PQIR25 425-1657-1-ND | 2.5V, 240mA, LDO Reg. 95 69 42 
PQIR25 425-1657-2-ND | 2.5V, 240mA, LDO Reg. 1470.00/5,000 
PQ1R27 425-1658-1-ND | 2.7V, 240mA, LDO Reg. 95 69 = 42 
PQ1R27 425-1658-2-ND | 2.7V, 240mA, LDO Reg. 1470.00/5,000 
PQIR28 425-1659-1-ND | 2.8V, 240mA, LDO Reg. 95 69 = 42 
PQIR28 425-1659-2-ND | 2.8V, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Control 1470.00/5,000 
PQ1R30 425-1660-1-ND | 3.0V, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Control......SOT-23L 95 69 = 42 
PQ1R33 425-1661-1-ND | 3.3V, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Control......SOT-23L 95 69 = 42 
PQ1R38 425-1662-1-ND | 3.8V, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Contro! 95 69 42 
PQ1R47 425-1664-1-ND | 4.7V, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Contro! 98 ae © sassil 
PQ1R47 425-1664-2-ND | 4.7V, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Contro! 1820.00/5,000 
PQ1R50 425-1665-1-ND | 5.0V, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Contro! 95 69 = 42 
PQ1R50 425-1665-2-ND | 5.0V, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Contro! 1470.00/5,000 
PQ1T251M2ZP | 425-1670-2-ND | 2.5V, 400mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... 1014.00/3,000 
PQ1T301M2ZP | 425-1674-1-ND | 3.0V, 400mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... SOT-23-5 91 a2 An 
PQ1U251M2ZP_ | 425-1692-1-ND | 2.5V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... SOT-23-5 81 59.36 
*RoHS Compliant + Lead Form (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Digi-Key Price Each 
LDO REG TORS (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Diaikey PACS ECR BAOSCCOT-ND 5V, 1A LDO Voltage Regulator. TO-220FP 1.41 1.18 94 
a oe me Tin | Bee! nu igur ee re 
PQ1U251M2ZP | 425-1692-2-ND | 2.5V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... SOT-23-5 756.00/3,000 BAO7CCOWT-ND 7V, 1A LDO Voltage Regulator with Shutdown 144 120 96 
POTUSSIMZZPH | 426-2324-2-ND | 28V, 300m LDO Reg, with ON/OFF Control. 07-23 756004000 | —eAseeetT-NO _{BV.1ALDO Voiage Regulator ee 
= -2-| BV, mA, ‘eg. wit! i ‘ontrol.... -23-5 5 7 
PQ1U301M2ZP | 425-1696-1-ND | 3.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control....SOT-23-5 81 59 36 beet ne a th "pp ea Hehe with Shutdown A i He 
PQ1U351M2ZP_ | 425-1701-1-ND | 3.5V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control....SOT-23-5 815936 BAOSCCOWT-ND | 9V’ 1A LDO Voltage Regulator with Shutdown 144 120 96 
PQTUS01M2ZP | 425-1708-1-ND | 5.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control...S0T-23-5 81-5936 BA1SBCOT-ND 1.5V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation. 102 485 «68 
PQTX251M2ZP | 425-1710-1-ND | 2.5V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control....S0T-23-5 68 49.30 BAISBCOWT-ND —_| 1.5V, 1A LDO Voltage Regulator with Low 
POFXDGTMOZP | a26-t7I2-tND | 29V,300mA\LDO Reg. wih ON/OFF Control. S0T-29 68 4930 Seo ton evar 
ee ees eg. idee ag : : : BAT8BCOT-ND 1.8V, 14 LDO Voltage Regulator with Low Saturation. 102 85 68 
POTXSO1M2ZP_| 425-1713-1-ND | 3.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control...S0T-23-5 _68_49_30 BAISBCOWT-ND | 4.8V. 1A LDO Voltage Regulator with Low 
PQ1X301M2ZP | 425-1713-2-ND | 3.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... SOT-23-5 630.00/3,000 Saturation/Shutdown 126 105 84 
PQ1X501M2ZP | 425-1720-1-ND | 5.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control....SOT-23-5 68 49 30 BA25BCOT-ND 2.5V. 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturati 102 85 «68 
PQ1X501M2ZP | 425-1720-2-ND | 5.0V, 300mA. LDO Reg. with ON/OFF Control. 630.00/3,000 ‘ oy parca : sel 
a BA25BCOWT-ND 2.5V, 1A LDO Voltage Regulator with Low 
PQ3DZ53 425-1729-5-ND | 3.3V, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control. 144 143 82 Saturation! Shutdown TO-200FP-5 126 105 84 
PQ3DZ53U 425-1729-2-ND | 3.3V, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control . 1599.00/3,000 = : : : 
BAS3OBCOT-ND. 3V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation . ey TO-220FP = 1.02 85 = 68 
POSRD13 425-1732-5-ND | 3.3V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control. 140 140 .80 BA30BCOWT-ND | 3V. 1A LDO Voltage Regulator with Low 
PQ3RD13B 425-1733-5-ND | 3.3V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control. 151 119 86 Saturation/ Shutdown 126 105 84 
PQ3RD083 425-1731-5-ND | 3.3V, 0.8A, LDO Reg. with ON/OFF Control . 140 1.10 80 BA33BCOT-ND 3.3V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation . 102 85 68 
PQ3TR5SM3BZZ | 425-1738-5-ND | 3.3V, 0.5A, LDO Reg. with Reset at 4.3V. 1.33 1.05 .76 BAS3BCOWT-ND | 3.3V' 1A LDO Voltage Regulator with Low 
PQ3TRSM4AZZ_ | 425-1741-5-ND | 3.3V, 0.5A, LDO Reg. with Reset.. 1.33 1.05.76 Satiratton/Shut can 55 Gh 
POSEV3 425-1742-5-ND | Adj., 3.58, LDO Reg. with ON/OFF Control 285 238 1.67 5 ; : ; 
POSRS1A 425-1745-5-ND | 5V,0.15A, LDO Reg, with Reset at 4.7. 130 102 74 Se eee by CATON eee Low Saturation Oo eo cs 
PQGRDO83 425-1752-5-ND | 6.3V, 0.8A, LDO Reg. with ON/OFF Control. 140 140 .80 eaninailon/Sh a 9 doy Fa on 
PQ6RD83B 425-1753-5-ND | 6.3V, 0.8A, LDO Reg. with ON/OFF Control. 144 113 82 EAGReRRT BV TALDOY it oR a iay ecuimal HincemacHmetcs 
PQ7DV10 425-1754-5-ND | Adj., 10A, LDO Reg. with ON/OFF Control 7.75 515 4.19 oltage Regulator with Low Saturation 4 ; : 
BA6OBCOWT-ND 6V, 1A LDO Voltage Regulator with Low 
Pa7RV4 425-1757-5-ND | Adj., 4.6, LDO Regulator....... 340 2.26 1.84 SaturatloiyShutdowia 126 105 84 
PQ120211 425-1624-2-ND | 12V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1638.00/3,000 : : 
- i BA7OBCOT-ND. 7V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation 1.02 85 68 
PQ120251 425-1625-5-ND | 12V, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control.. 144 113 82 
PQ12RA1 425-1626-5-ND | 12V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control, 1.77 148 1.04 BA7OBCOWT-ND | 7V, 1A LDO Voltage Regulator with Low 
PQI2RA11 425-1627-5-ND | 12V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control, 2. 195 163 1.14 sAADCTT-ND Pre ieiee ase oe re 0 re 
PQ12RD8S 425-1632-5-ND | 12V, 0.8A, LDO Reg. with ON/OFF Control 112. 88 64 Ailsa ae att ; 
i BA80BCOWT-ND 8V, 1A LDO Voltage Regulator with Low 
PQ12RD11 425-1629-5-ND | 12V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Contro 154 121 88 GuitationiShutdewh 70-200FP-5 WAI oRME OSE 
PQ12RD1B 425-1630-5-ND | 12V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control. 1.75 1.38 1.00 zs ! : 
PQI5RF15 425-1633-5-ND | 15V, 1.0, LDO Reg. with ON/OFF Control, 1.92 160 1.12 BA9OBCOT-ND 9V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation .... TO-220FP 1.02.85 «68. 
POISRFIG 425-1635-5-ND | 15V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control... 216 1.80 1.26 BAQOBCOWT-ND ee i ate Regulator with Low iene ener 
RI CORIRe r aturation/Shutdown ... i R 
PQI5RF2 425-1636-5-ND | 15V, 2.0A, LDO Reg, with ON/OFF Control 225 1.88 1.32 BAO2BLBSG2-CT-ND | 2. 8V, 150mA Low Saturation Regulator me Gy Ge 
PQ15RWOB 425-1638-5-ND | Adj., 0.8A, LDO Regulator 140 140 .80 RATSSIECEOEER TON 9 BV 1e0mA Lew Saturction Reeth janneawi 
PQ15RW1B 425-1640-5-ND | Adj., 1.0A, LDO Regulator 158 1.24 90 ans 508 TOO oe Ut Neg uator 
PQi5RW21 425-1641-5-ND | Adj., 2.0, LDO Regulator 174 145 1.02 BAO29LBSG2-CT-ND | 2.9V, 150mA Low Saturation Regulator 80 60 45 
PQ20RX05 425-1721-5-ND | Adj., 0.54, LDO Reg. with ON/OFF Contro| 1.61 1.27 92 BAO29LBSG2-TR-ND | 2.9V, 150mA Low Saturation Regulator 780.00/3,000 
PO2OWZ1U | 425-1723-2-ND | Adj. 1.0, LDO Reg. with ON/OFF Control... 1599.00/3,000 BRU aeguugn og) SV. 1S0mA Low Saturation Regulator. Ce Om 
PQ25VB012FZ | 425-1725-5-ND | Adj, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Contro 177 1.48 1.04 Be DSO TSG 2s TR SHDY SV, 150mA Low Saturation Regulator. 780/00/3}000 
PO25VB8M2FZ_| 425-1726-5-ND | Adj., 0.84, LDO Reg. with ON/OFF Control. 1.68 1.40 98 BADS2EBSG2SCIRNDA 3.2V, 150mA Low Saturation Regulator dud 5) sd) 
BA032LBSG2-TR-ND | 3.2V, 150mA Low Saturation Regulator 780.00/3,000 
t Lead Form BAO33CCOT-ND 3.3V,, 1A Low Saturation Regulato 141 118 94 
BAO33CCOWT-ND 3.3V, 1A Low Saturation Regulator wi 1.44 1.20 96 
BAO33LBSG2-CT-ND | 3.3V, 150mA Low Saturation Regulator 80 60 45 
CHOPPER REGU ORS BA033LBSG2-TR-ND | 3.3V, 150mA Low Saturation Regulator 780.00/3,000 
Digi-Key Price Each BAO36LBSG2-CT-ND | 3.6V, 150mA Low Saturation Regulator -80 60 45 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 BAO36LBSG2-TR-ND | 3.6V, 150mA Low Saturation Regulator 780.00/3,000 
f -f : , BAO38LBSG2-CT-ND | 3.8V, 150mA Low Saturation Regulator 80 60 45 
POICE2032F2 REESE ae reanona Regulator with aon sien 419 BAO38LBSG2-TR-ND | 3.8V, 150mA Low Saturation Regulator 780.00/3,000 
PQ1CG2032RZ | 425-1760-5-ND | Adj., 3.54, Chopper Regulator with BAO40LBSG2-CT-ND | 4V, 150mA Low Saturation Regulato is) GR) ith 
ON/OFF Control 298 1.90 1.33 BAO40LBSG2-TR-ND | 4V, 150mA Low Saturation Regulato! 975.00/3,000 
PQ1CG21H2FZ | 425-1761-5-ND | Adj., 1.54, Chopper Regulator with BAOS5OLBSG2-CT-ND | 5V, 150mA Low Saturation Regulato 80 60 45 
sia 204 Amt | rer [Boral Fs de ai Ree 
PQICG21H2RZ | 425-1762-5-ND | Adj, 1.5A, Chi Regulator with 3 sO EMG OSIIVE) CUIDUEY Olage EQUIAIO!: é 4 
7 ON/OEE Cental. Woo ney fe BA78MOGT-ND _| 6V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator 306045 
PQ1CG38M2FZ | 425-1765-5-ND | Adj., 0.8A, Chopper Regulator with BA178M07T-ND 7V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator 80 60 AB 
ON/OFF Control 1.65 138 97 BA178M08T-ND 8V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator 80 60 45 
PQICG38M2RZ | 425-1766-5-ND | Adj., 0.8A, Chopper Regulator with BA178MO09T-ND QV, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator 80 60 45 
ON/OFF Control 1.65 138 97 BA178M10T-ND 10V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator . .80 60 45 
PQ1CG3032RZ | 425-1764-5-ND | Adj., 3.5A, Chopper Regulator with BA178M12T-ND 12V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator . 80 60 45 
ON/OFF Control 2.28 1.90 1.33 BA178M15T-ND 15V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator . 80 60 45 
PQ1CY1032ZZ | 425-1767-5-ND | Adj., 3.5A, Chopper Regulator with BA178M18T-ND 18V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator . 80 60 45 
ON/OFF Control 2.52 210 1.47 BA178M20T-ND 20V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator . 80 60 45 
PQ1CZ38M2ZZ | 425-1769-5-ND | Adj., 0.8A, Chopper Regulator with BA178M24T-ND 24V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator . 80 60 45 
ON/OFF Control... BA823F-E2CT-ND _| 8-Bit Serial In/Parallel Out Driver 1.40 112.84 
BA823F-E2TR-ND | 8-Bit Serial In/Parallel Out Drive 1792.50/2,500 
EPSON ELECTRONIC: BA829-ND 8-Bit Serial In/Parallel Out Drivel 2.33 1.86 1.40 
AMERICA, INC. BA2901F-E2CT-ND | 36V, 0.8mA Ground Sense Quad Voltage Comparator. 60 45 34 
= 7 BA2901F-E2TR-ND | 36V, 0.8mA Ground Sense Quad Voltage Comparator. 487.50/2,500 
Epson Dit Key aa A Frlea Eat xs BA2901FV-E2CT-ND | 36V, 0.8mA Ground Sense Quad Voltage Comparator. Gest! 
aries arti: eseription BA2QO1FV-E2TR-ND | 36V, 0.8mA Ground Sense Quad Voltage Comparator. 487.50/2,500 
RTC-4543SA-A0 | SE3245CT-ND | Real Time Clock, 510ppm 5.04 432 3.60 BA2901KN-E2CT-ND | 36V, 0.8mA Ground Sense Quad Voltage Comparator. 59075050 
RTC-4543SA-A0 | SE3245TR-ND_ | Real Time Clock, 510ppm 2400.00/1,000 BA2901KN-E2TR-ND | 36V, 0.8mA Ground Sense Quad Voltage Comparator. 975.00/2,500 
RTC-62421A | SE3247-ND Real Time Clock, +10ppm 8.58 7.15 5.07 BA2902F-E2CT-ND | 32V, 0.7mA Ground Sense Quad Op Amp 64 48 36 
RTC-62421B SE3248-ND Real Time Clock, +50ppm 7.74 645 4.57 BA2902F-E2TR-ND _ | 32V, 0.7mA Ground Sense Quad Op Amp 520.00/2,500 
RTC-62423A3__| SE8249CT-ND_| Real Time Clock, #20ppm 12.25 _10.50_ 8.75 BA2Q02FV-E2CT-ND | 32V, 0.7mA Ground Sense Quad Op Amp ‘BI4-SSOP.64.-«48~=«C«3 
RTC-62423A3 | SE3249TR-ND | Real Time Clock, +20ppm 1457.50/250 BA2902FV-E2TR-ND | 32V, 0.7mA Ground Sense Quad Op Amp .B14-SSOP 520.00/2,500 
RTC-72421A | SE3231-ND Real Time Clock, +10ppm 762 6.35 4.51 BA2902KN-E2CT-ND | 32V, 0.7mA Ground Sense Quad Op Amp 90 75 60 
RTC-72421B | SE3232-ND Real Time Clock, +50ppm 7.05 5.88 4.18 BA2902KN-E2TR-ND | 32V, 0.7mA Ground Sense Quad Op Amp 975.00/2,500 
pec ED Reet ame ice ae eas 5 307 BA2903F-E2CT-ND _ | 36V, 0.6mA Ground Sense Dual Voltage Comparator. 48 3627 
— — a a en = a = = BA2Q03F-E2TR-ND | 36V, 0.6mA Ground Sense Dual Voltage Comparato 390.00/2,500 
7 z ' i BA2903FV-E2CT-ND | 36V, 0.6mA Ground Sense Dual Voltage Comparato! 56 a2 232) 
RTC-72423B3 | SE3242TR-ND | Real Time Clock, #50ppm 1041.67/250 BA2903FV-E2TR-ND | 36V, 0.6mA Ground Sense Dual Voltage Comparato 455.00/2,500 
RTC-8564JE3 | SE3252CT-ND | Real Time Clock, 5+23ppm 5.88 5.04 4.20 BA2Q03FVM-CT-ND | 36V, 0.6mA Ground Sense Dual Voltage Comparato mB 2 
RTC-B564JE3  //SES252TR:ND) | Real Time Clock, 5s28ppm 697.50/250 BA2Q03FVM-TR-ND | 36V, 0.6mA Ground Sense Dual Voltage Comparato 546.00/3,000 
RX-8581SAB _| SE3253-ND Real Time Clock, 5+23ppm 3.50 3.00 2.50 BADOO4F-EDCT-ND 1 30V. 0:7mA Ground Sense Dual Op Amp ea 
BA2904F-E2TR-ND 30V, 0.7mA Ground Sense Dual Op Amp . 390.00/2,500 
A BA2904FV-E2CT-ND | 32V, 0.7mA Ground Sense Dual Op Amp . 56 42,332 
Rom TEGRATED CIRCUITS — RoHs Compliant BA2Q04FV-E2TR-ND | 32V, 0.7mA Ground Sense Dual Op Amp . 455.00/2,500 
Digi-Key Price Each BA2904FVM-CT-ND | 32V, 0.7mA Ground Sense Dual Op Amp. 56 Lys 
Part No. Description Pkg. a 25 100 BA2904FVM-TR-ND | 32V, 0.7mA Ground Sense Dual Op Amp . 546.00/3,000 
7 i Fi BA3121F-E2CT-ND | Ground Isolation Amp for Car Audio System 132 110 .88 
Bee OND SR IGn SAE with ow (aa 403 BA3121F-E2TR-ND | Ground Isolation Amp for Car Audio System 1430.00/2,500 
z ; : : : BA4558F-E2CT-ND | 36V, Dual Op Amp 55 (4433 
BAOOCCOWT-ND —_ Adj., 1A LDO Voltage Regulato 1.33 1.06 .80 
BAO3CCOT-ND 3V, 1A LDO Voltage Regulator. 141 148 94 BA4558F-E2TR-ND _ | 36V, Dual Op Amp 372.50/2,500 
BAO3CCOWT-ND 3V, 1A LDO Voltage Regulator with Shutdown 144 1.20.96 (Continued) 
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ROH INTEGRATED CIRCUITS (Continued) — RoHS Compliant 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
BA4558RF-E2CT-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp. 50 40.30 BH28FB1WG-TR-ND | 2.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 
BA4558RF-E2TR-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp. 337.50/2,500 BH28FB1WHFV-CT-ND | 2.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 51 .39 
BA4558RFV-E2CT-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp. 50 40.30 BH28FB1WHFV-TR-ND | 2.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 
BA4558RFV-E2TR-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp. 337.50/2,500 BH28MA3WHFV-CT-ND | 2.8V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 =o 39 
BA4558RFVM-CT-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp. 50 40.30 BH28MA3WHFV-TR-ND | 2.8V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 
BA4558RFVM-TR-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp . 405.00/3,000 BH28NB1WHFV-CT-ND | 2.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 Sil 39 
BA4560-ND 36V, Dual High Slew Rate Op Am 50 40.30 BH28NB1WHFV-TR-ND | 2.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 
BA4560F-E2CT-ND | 36V, Dual High Slew Rate Op Ami 50 40.30 BH29FB1WG-CT-ND | 2.9V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 ltl!) 
BA4560F-E2TR-ND | 36V, Dual High Slew Rate Op Ami 337.50/2,500 BH29FB1WG-TR-ND | 2.9V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 
BA4560RF-E2CT-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp. 50 A030 BH29FB1WHFV-CT-ND | 2.9V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 ile) 
BA4560RF-E2TR-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp. 337.50/2,500 BH29FB1WHFV-TR-ND | 2.9V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 
BA4560RFV-E2CT-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp. 50 40.30 BH29MA3WHFV-CT-ND | 2.9V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 il) 
BA4560RFV-E2TR-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp. 337.50/2,500 BH29MA3WHFV-TR-ND| 2.9V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 
BA4560RFVM-CT-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp .. 50 A030 BH29NB1WHFV-CT-ND | 2.9V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 51.39 
BA4560RFVM-TR-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp. 405.00/3,000 BH29NB1WHFV-TR-ND | 2.9V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 
BA6219BFP-YE2CT-ND | Motor Driver with DC Brush 1.80 1.44 1.08 BH30FB1WG-CT-ND | 3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 68 51.39 
BA6219BFP-YE2TR-ND| Motor Driver with DC Brush 1872.00/2,000 BH30FB1WG-TR-ND | 3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 
BA6285AFP-YE2CT-ND | Reversible Motor Drive 1.50 1.20 90 BH30FB1WHFV-CT-ND | 3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 68 (Ole 239) 
BA6285AFP-YE2TR-ND/| Reversible Motor Drive 1560.00/2,000 BH30FB1WHFV-TR-ND | 3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 
BA6287F-E2CT-ND _| Reversible Motor Driver. 1.41 118 94 BH30MA3WHFV-CT-ND | 3V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 él 39 
BA6287F-E2TR-ND | Reversible Motor Drivel 1527.50/2,500 BH30MA3WHFV-TR-ND| 3V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 
BA6845FS-E2CT-ND | Stepping Motor Driver. 144 120 96 BH30NB1WHFV-CT-ND| 3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 Poi Go) 
BA6845FS-E2TR-ND | Stepping Motor Driver. 1560.00/2,000 BH30NB1WHFV-TR-ND| 3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 
BA6920FP-YE2CT-ND| Motor Driver with DC Brush 185 148 1.11 BH31FB1WG-CT-ND | 3.1V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 i) 39 
BA6920FP-YE2TR-ND| Motor Driver with DC Brush 1924.00/2,000 BH31FB1WG-TR-ND | 3.1V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 
BA7046F-E2CT-ND | Synchronous Separator with AFC Palin 98 78 BH31FB1WHFV-CT-ND | 3.1V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 il 39 
BA7046F-E2TR-ND | Synchronous Separator with AFC 1267.50/2,500 BH31FB1WHFV-TR-ND | 3.1V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 
BA7071F-E2CT-ND | Synchronous Separator with AFC 1.90 1.52 1.14 BH31MA3WHFV-CT-ND | 3.1V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 bil 39 
BA7071F-E2TR-ND _| Synchronous Separator with AFC 2432.50/2,500 BH31MA3WHFV-TR-ND| 3.1V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 
BA9743AFV-E2CT-ND| 2-Channel Switching Regulator Controlle 170 136 1.02 BH31NB1WHFV-CT-ND| 3.1V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown, a) 
BA9743AFV-E2TR-NDj 2-Channel Switching Regulator Controle 16-SSOP 2175.00/2,500 BH31NB1WHFV-TR-ND| 3.1V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 
BAQ744FV-E2CT-ND | 2-Channel Switching Regulator Controlle 16-SSOP 2.03 1.62 1.22 BH33FB1WG-CT-ND | 3.3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 68 Sl 88 
BA9744FV-E2TR-ND | 2-Channel Switching Regulator Controle 16-SSOP 2592.50/2,500 BH33FB1WG-TR-ND | 3.3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 
BA10358F-E2CT-ND | 32V, Dual Ground Sense Op Amp -SOP 50 40 30 BH33FB1WHFV-CT-ND | 3.3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 *5il 39 
BA10358F-E2TR-ND | 32V, Dual Ground Sense Op Amp 337.50/2,500 BH33FB1WHFV-TR-ND | 3.3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 
BA10393F-E2CT-ND | Dual Comparator AGOGO: BH33MA3WHFV-CT-ND | 3.3V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown. 68) 15.39) 
BA10393F-E2TR-ND | Dual Canibersta 305.00/2,50 BH33MA3WHFV-TR-ND| 3.3V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 
BA17805T-ND 5V, 1A Positive Output Voltage Regulato 84 «4.63. ~=—48 BH33NB1WHFV-CT-ND| 3.3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 68 51 39 
BA17806T-ND BV, 1A Positive Output Voltage Regulato ‘8463S BH33NB1WHFV-TR-ND| 3.3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 
BA17807T-ND 7, 1A Positive Output Voltage Regulator. 846348 SOE EN mn fae ene a new fae ae ae 
BA17808T-ND 8V, 1A Positive Output Voltage Regulat 84 63 48 i a i - peels 
BA17809T-ND QV. 1A Positive Output Voltage Fipuletn 84 6348 Brae ci guig| FM Stereo Transmitter IC. TEN Oe 
BA17810T-ND 40V, 1A Positive Output Voltage Regulator. 84 63. «48 BH1414K-E2TR-ND | FM Stereo Transmitter | 4463.00/1,000 
BA17812T-ND 42V, 4A Positive Outpt voltage Redlilatoh 84 «6348 BH1415F-E2CT-ND | FM Stereo Transmitter | 376 3.01 2.34 
BA17815T-ND 15V, 1A Positive Output Voltage Regulator. 84 63.48 ee . sere sansa . 7 eS 
sieorae [esi Ane cope oe ener £8 Sg | Sete [seer tance wali 
BA17824T-ND DAV, 1A Positive Output voltage Regulator 84.0638 BH1418FV-E2CT-ND | FM Stereo Transmitter | 3.92) 3.14 2.44 
: ; i ; BH1418FV-E2TR-ND | FM Stereo Transmitter | 4438.00/2,000 
BAJOBCOT-ND 10V, 1A Low Dropout Voltage Regulator 1.02 85 68 7 * 3 
BAJOBCOWT-ND __| 10V, 1A Low Dropout Voltage Regulator with Shutdown 1.26 1.05 84 ee mn sete pans t ut aut osioms aon APs an 
7 -E2TR-| lereo Transmitter IC for Audio Systems 5 .00/2, 
BAJOCCOT- NDF 10V, 1A Low Dropout Voltage Regulator... a 141. 118 94 BH2249FVM-CT-ND | 8-Bit, 2-Channel D/A Converter. BMSOP 145 116. 87 
BAJOCCOWT-F-ND | 10V, 1A Low Dropout Voltage Regulator with Shutdown 144° 120 96 BH2219FVM-TR-ND | 8-Bit. 2-Channel D/A C tt 8-MSOP 2296 00/3,000 
BAJ2CCOT-ND 12V, 1A Low Dropout Voltage Regulator... 141 148 94 REBOOT AND —_ S Craunl HAN Conve ee e-msop MAREE Saar 
BAJ2CCOWT-ND —_| 12V, 1A Low Dropout Voltage Regulator with Shutdown 144° 120 96 RMSOSTATERTNOM| BB: 3-Chonnel D/A Converter e-msop Maiooetanatnad 
BAJSCCOT-ND 15V, 1A Low Dropout Voltage Regulator 141 148 94 au Bit, 3-Channel onverter. a 00/8) 
BDOOKASWF-E2CT-ND| 500mA, Low Dropout Regualtor with Shutdown 7254 SATEEN cco ne OA ene pee odie 
BDOOKASWF-E2TR-ND| 500mA, Low Dropout Regualtor with Shutdown 780.00/2,500 BH2223FV-E2-CT-ND| 8-Bit. 10-Channel D/A Converte "BIG-SSOP 225 180 1.35 
BD33KA5WF-E2CT-ND | 3.3V, 500mA Low Dropout Regualtor with Shutdown -SOP 96 a2 54 a E 5 F ‘ 
$ BH2223FV-E2-TR-ND| 8-Bit, 10-Channel D/A Converte! .B16-SSOP 2880.00/2,500 
BD33KASWF-E2TR-ND | 3.3V, 500mA Low Dropout Regualtor with Shutdown -SOP 780.00/2,500 BH2296FV-FE2CT-ND| 8-Bit. 8-Channel D/A Converter. B16-SSOP 259 207 1.61 
BD6775EFV-E2CT-ND| Bipolar Stepping Motor Driver. -B24-HTSSOP_ 2.18 1.74 1.31 5 = Tee = Tana 2 7 = 
> > 7 BH2226FV-FE2TR-ND} 8-Bit, 8-Channel D/A Converter. .B16-SSOP 3622.50/2,500 
BD6775EFV-E2TR-ND| Bipolar Stepping Motor Driver. . B24-HTSSOP 2262.00/2,000 BH2227FV-E2CT-ND | 8-Bit. 4-Channel D/A Converter. B14-SSOP 1.32 10 88 
BD7851FP-E2CT-ND | LED Driver IC with Built-In 16-Bit Shift Register. 25-HSOP 2.03 1.62 1.22 Bi AS : ore : f 5 
: A eas ‘ BH2227FV-E2TR-ND | 8-Bit, 4-Channel D/A Converter. .B14-SSOP 1430.00/2,500 
BD7851FP-E2TR-ND | LED Driver IC with Built-In 16-Bit Shift Register. 25-HSOP 2106.00/2,000 BH2228FV-E2CT-ND | 8-Bit. 6-Channel D/A Converter. Bi4-SSOP 1.88 150 1.13 
BD9302FP-E2CT-ND | 2-Channel Step-Down Switching Regulator. 4.05 324 2.52 _FOTR-I “Bit 6 : ve g i 7 
ints BH2228FV-E2TR-ND | 8-Bit, 6-Channel D/A Converter. .B14-SSOP 2400.00/2,500 
BD9302FP-E2TR-ND | 2-Channel Step-Down Switching Regulator. 4590.00/2,000 
aoa BH4127FV-E2CT-ND | IF Detector for 900MHz Spread Spectrum Cordless Phone.....B16-SSOP 1.63 1.30 .98 
BD9701T-ND 1.5A, 1-Channel Step-Down Switching Regulato 2.08 1.66 1.25 BH4127FV-E2TR-ND | IF Detector for 900MHz Spread Spectrum Cordless Phone .....B16-SSOP 2080.00/3,000 
BD9702T-ND 3A, 1-Channel Step-Down Switching Regulator... 2.25 1.80 1.40 ECT. iy Dei F a 
: rae BH7824FVM-FCT-ND | Audio Driver for Mobile Telephone 8-MSOP 1.20 1.00 .80 
BD9778F-E2CT-ND _ | Flexible Step-Down Switching Regulator 241 1.93 1.50 BH7824FVM-FTR-ND | Audio Driver for Mobile Telephone 8-MSOP 1560.00/3,000 
BD9778F-E2TR-ND | Flexible Step-Down Switching Regulator 3370.00/2,500 BH7826FVM-CT-ND | Audio Driver for Mobile Telephone 8-MSOP 1.32 1.10 i 88 
BD9778HFP-CT-ND | Flexible Step-Down Switching Regulator 2.70 216 1.68 ———— . 
: a BH7826FVM-TR-ND | Audio Driver for Mobile Telephone 8-MSOP 1716.00/3,000 
BD9778HFP-TR-ND | Flexible Step-Down Switching Regulator 3060.00/2,000 BP5029-ND 5V, 300mA DC/DC Converter 324 260 2.02 
BD9781HFP-CT-ND | Flexible Step-Down Switching Regulator 3.94 3.15 2.45 i \ . ‘ il r 
: ath BP5034B20-ND 20V, 80mA AC/DC Converter. S115) 12152) 196; 
BD9781HFP-TR-ND | Flexible Step-Down Switching Regulator 4462.00/2,000 BP5034D5-ND 5V, 100mA AC/DC Converter 3.83 3.06 2.38 
BD9851EFV-E2CT-ND| 2-Channel Switching Regulator Controlle! .B20-HTSSOP 2.41. 1.93 1.50 BP5034D12-ND 12V. 100mA AC/DC Converter 315 252 1.96 
BD9851EFV-E2TR-ND| 2-Channel Switching Regulator Controller... . B20-HTSSOP 3370.00/2,500 BP5034D15-ND TEV. B0mA AC/DC Converter 383 3.06 238 
BHIJLB1WHFV-CT-ND | 1.85V, Low Dropout Regulator with Shutdown 5 68 51 39 BP5034D24-ND 2aV, 50mA AC/DC Converter. 446 3.57 2.78 
BH1JLBiWHFV-TR-ND | 1.85V, Low Dropout Regulator with Shutdow 663.00/3,000 BP5035A5-ND -5V, 200mA AC/DC Converter 512 410 3.46 
BH2JNB1WHFV-CT-ND | 2.85V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 51 39 BP5035A12-ND -12V, 200mA AC/DC Converter. 416 333 259 
BH2JNB1WHFV-TR-ND | 2.85V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 BP5037B12-ND 12V, 200mA AC/DC Converter. 315 252 1.96 
BH15LB1WG-CT-ND | 1.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdow! 68 61 39 BP5037B15-ND 15V, 170mA AC/DC Convertel 315 252 1.96 
BH15LB1WG-TR-ND | 1.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdow! 663.00/3,000 BP5038A-ND 12V. 30mA AC/DC Converter. 5.06 4.05 3415 
BH15LB1WHFV-CT-ND | 1.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdow 68 61 339) BP5038A1-ND 5V, 30mA AC/DC Converte! 5.06 4.05 3.15 
BH15LB1WHFV-TR-ND | 1.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdow! 663.00/3,000 BP5039-15-ND 15V, 200mA AC/DC Converte! 4.23 3.39 2.64 
BH15MA3WHFV-CT-ND | 1.5V, 300mA CMOS Regulator with Shutdow 68 ‘5 eh) BP5039B12-ND 12V, 300mA AC/DC Converte 3.98 319 2.48 
BHISMASWHFV-TR-ND | 1.5V, 300mA CMOS Regulator with Shutdow 663.00/3,000 BPS5O41A-ND 72V, 100mA AC/DC Converte 514412347 
BH18LB1WG-CT-ND | 1.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdow 68 51 39 BP5041A5-ND 5V, 100mA AC/DC Converter. 514 412 3.47 
BH18LB1WG-TR-ND | 1.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdow 663.00/3,000 BP5045A-ND -12V, 200mA AC/DC Converter. 450 3.60 2.80 
BH18LB1WHFV-CT-ND | 1.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdow 68 51 39 BP5047A24-ND. 24V, 150mA AC/DC Converter 5.36 4.29 3.34 
BH18LB1WHFV-TR-ND | 1.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdow 663.00/3,000 BP5048-ND 12V, 300mA AC/DC Convertei 450 3.60 2.80 
BH18MA3WHFV-CT-ND | 1.8V, 300mA CMOS Regulator with Shutdow 68 51 39 BP5048-15-ND 75V.200mA AC/DC Converte 468375 2.92 
BH18MA3WHFV-TR-ND | 1.8V, 300mA CMOS Regulator with Shutdow 663.00/3,000 BP5048-24-ND 24V, 200mA AC/DC Converte: 514 412 3.47 
BH25FB1WG-CT-ND | 2.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 68 sil ek) BP5061-ND -12V, 300mA AC/DC Converter. $09 4.07 3.17 
BH25FB1WG-TR-ND | 2.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdow 663.00/3,000 BP5061-5-ND -5V, 350mA AC/DC Converter. 4.91 3.93 3.06 
BH25FB1WHFV-CT-ND | 2.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdow 68 51 39 BP5062A-ND -12V, 500mA AC/DC Converter. 5.70 4.56 3.85 
BH25FB1WHFV-TR-ND | 2.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdow 663.00/3,000 BP5062A5-ND -5V, 500mA AC/DC Converter... 554 443 3.45 
BH25MA3WHFV-CT-ND | 2.5V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown 68 51 39 BP5063-5-ND 5V, 200mA AC/DC Converter. 672 5.38 4.54 
BH25MA3WHFV-TR-ND | 2.5V, 300mA CMOS Regulator with Shutdow 663.00/3,000 BP5065C-ND -12V, 90mA AC/DC Converter. 4.95 3.96 3.08 
BH25NB1WHFV-CT-ND | 2.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdow 68 51 39 BP5065C5-ND -5V, 100mA AC/DC Converter. 3.47 2.78 2.16 
BH25NB1WHFV-TR-ND | 2.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdow 663.00/3,000 BP5067-12-ND 12V, 350mA AC/DC Convertel 6.29 4.23 3.29 
BH28FB1WG-CT-ND_| 2.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdow! 68 5139 (Continued) 
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INTEGRATED CIRCUITS (Continued) — RoHS Compliant 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. i 25 100 Part No. Description Pkg. al 25 100 
BP5067-15-ND 15V, 300mA AC/DC Converter. 524 420 3.27 BR25LO80FJ-WE2CT-ND | 1Kx8-Bit Serial EEPROM 81 6854 
BP5068A-ND -12V, 800mA AC/DC Converter 12-SIP 6.08 4.87 4.11 BR25LO80FJ-WE2TR-ND| 1Kx8-Bit Serial EEPROM 877.50/2,500 
BP5068A24-ND -24V, 600mA AC/DC Converter 12-SIP 5.70 4.56 3.85 BR25LOBOFVT-WE2CT-ND | 1Kx8-Bit Serial EEPROM .B8-TSSOP 87-7358 
BP5081A15-ND 15V/5V, 80mA/350mA, Dual AC 14-SIP 6.32 5.06 4.27 BR25LO80FVT-WE2TR-ND| 1Kx8-Bit Serial EEPROM .B8-TSSOP 1131.00/3,000 
BP5085-15-ND 15V/5V, 80mA/350mA, Dual AC/DC Converter 16-SIP_ 8.00 640 5.40 BR25L160FJ-WE2CT-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPROM io 87 73 58 
BP5220A-ND 5V, 1A DC/DC Converter. SIP 5.18 4.15 3.50 BR25L160FJ-WE2TR-ND| 2Kx8-Bit Serial EEPROM = 942.50/2,500 
BP5221A-ND SV, 0.5A DC/DC Converter SIP 5.09 4.07 3.17 BR25L160FVT-WE2CT-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPROM .B8-TSSOP 93.7862 
BPS222A-ND 12V, 500mA DC/DC Converter. SIP 9.15 4.13 3.21 BR25L160FVT-WE2TR-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPROM .B8-TSSOP 1209.00/3,000 
BP5223-ND SV, 150mA DC/DC Converte 243° 1.95 1.52 BR25L320FJ-WE2CT-ND| 4Kx8-Bit Serial EEPROM J8-SOP 1.11 93.74 
BhS232425: NDI] SV, 2A DC/DG Converter... CHOOSE SS BR25L320FJ-WE2TR-ND| 4Kx8-Bit Serial EEPROM 1202.50/2,500 
Bie eg ommmm| 2, 24 DC/DC Converter.. CORD Some a BR25L640FJ-WE2CT-ND | 8Kx8-Bit Serial EEPROM 141 118 94 
innate SRR BEE ee ae ee $20 BR25L640F4-WEZTR-ND| 8Kx8-Bit Serial EEPROM 1527.50/2,500 
BP5302XA-ND -24V, 30mA DC/DC Converter for LCDs.. LF-SIP 6.42 5.14 4.34 SES REWER EG Paeaeaate EEPROM #8 ees a 
BP5310A-ND 12V, PCMCIA/Flash Memory Power Supply. “SIP 5.82 4.66 3.93 BR93C86-WMNGTPCT-ND| 1Kx16-Bit Serial EEPRO 76 57 i 43 
BP5311XA-ND 30V, 25mA DC/DC Converter for LCDs LF-SIP 698 559 472 —— - —__ 
BP5313A-ND 40V, 60mA DC/DC Converter for LCDs 11-SIP 6.70 5.36 4.53 ERO EUOTALGENL) 1Kx16-Bit Serial EEPROM B70), 000 
: BR9SL46-W-ND 64x16-Bit Serial EEPRO! 72 54 At 
BP5319-ND -24V, 30mA DC/DC Converter for LCD: -SIP 455 3.64 2.83 mL ost 
BP5319X-ND -24V, 30mA DC/DC Converter for LCD: LF-SIP 455 3.64 2.83 BROSLAGF-WEZCT-ND | 64x16-Bit Serial EEPRO 64 4886 
BP5450-ND 1.5 to 5V, 1.2A DC/DC Converter..... 18-SIP_ 12.33 11.10 9.85 BROSLAGF-WEZTR-ND | 64x16-Bit Serial EEPRO 520.00/2,500 
BP5807-ND High Efficiency Switching Type Motor Drive SIP 5.31 4.253.31 BRuotaoeea ea GagNO}| 64x16-Bit Serial EEPROM dy gb 
BU2092F-E2CT-ND | 12-Bit, Serial Input, Parallel Output Driver.. 135 113 90 BR9SL46FJ-WE2TR-ND | 64x16-Bit Serial EEPRO 520.00/2,500 
BU2092F-E2TR-ND | 12-Bit, Serial Input, Parallel Output Driver. 1198.00/2,000 BROSL46FV-WE2CT-ND | 64x16-Bit Serial EEPRO 64 648 86 
Memory BR93L46FV-WE2TR-ND | 64x16-Bit Serial EEPROM 520.00/2,500 
BR24C32-WMNGTPCT-ND | 32Kbit I2C Bus Serial EEPROM Oy 7 oe SE ear ecolgta| 64x'6-Bit Serial EEPRO Bape 
BR24C32-WMNGTPTR-ND | 32Kbit I2C Bus Serial EEPROM 942,50/2,500 BROSEAORESWE2THEAND | 64x16-Bit Serial EEPRO! 520,002,500 
BRCUGTARHTN DIMM 108x8-Bit Serial EEPROM a Ra BROSL4GRFJ-WE2CT-ND| 64x16-Bit Serial EEPROM 64. «486 
BROALOIAF-WE2CT-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM is BROSTAGREFWEZTR:ND| 64x16-Bit Serial EEPRO 520,00/2,500 
BR4LOIAF-WE2TR-ND_| 128x8-Bit Serial EEPROM 372.50/2,500 Baes aa Eelga) 4x16-Bit Serfal EEPRO! GY oe a 
BR24LOTAFJ-WEZCT-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM Dp <0 Bia eal eal ca) 64x16-Bit Serial EEPRO seni eal) 
ite BROSL46RFVM-WCT-ND | 64x16-Bit Serial EEPROM 64 4836 
BR24LO1AFJ-WE2TR-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM 422.50/2,500 
BR24LO1AFV-WE2CT-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM 48 3627 BRO3L46RFVM-WTR-ND | 64x16-Bit Serial EEPRO 624.00/3,000 
BR24LO1AFV-WE2TR-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM 390.00/2,500 BR93L56-W-ND 128x16-Bit Serial EEPROM 88 86.6650 
BR24L01AFVM-WCT-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM 52 39 ~©=.30 BR93L56F-WE2CT-ND | 128x16-Bit Serial EEPROM 64 48 36 
BR24L01AFVM-WTR-ND| 128x8-Bit Serial EEPROM 507.00/3,000 BROSLSGF-WE2TR-ND | 128x16-Bit Serial EEPROM 520.00/2,500 
BR24L02-W-ND | 256x8-Bit Serial EEPROM rachen COMERAS BR93LS56FV-WE2CT-ND | 128x16-Bit Serial EEPROM 64. 48 36 
BR24L02F-WE2CT-ND | 256x8-Bit Serial EEPROM 48 36 27 BROSLS6FV-WE2TR-ND| 128x16-Bit Serial EEPROM 520.00/2,500 
BR24L02F-WE2TR-ND | 256x8-Bit Serial EEPROM 390.00/2,500 BR93LS6RF-WE2CT-ND| 128x16-Bit Serial EEPROM 64 4836 
BR24L02FJ-WE2CT-ND | 256x8-Bit Serial EEPROM 52.39 30 BR93LS6RF-WE2TR-ND| 128x16-Bit Serial EEPROM 520.00/2,500 
BR24L02FJ-WE2TR-ND | 256x8-Bit Serial EEPROM 422.50/2,500 BROSLS6RFVM-WCT-ND | 128x16-Bit Serial EEPROM 64 48 36 
BR24LO2FV-WE2CT-ND | 256x8-Bit Serial EEPROM 554433 BROSL56RFVM-WTR-ND | 128x16-Bit Serial EEPROM 624.00/3,000 
BR24LO2FV-WE2TR-ND | 256x8-Bit Serial EEPROM 372.50/2,500 BR9SL66-W-ND 256x16-Bit Serial EEPROM 75 63 50 
BR24L02FVM-WCT-ND | 256x8-Bit Serial EEPROM 52.39 30 BR9SL6GF-WE2CT-ND | 256x16-Bit Serial EEPROM 80 60 45 
BR24L02FVM-WTR-ND | 256x8-Bit Serial EEPROM 507.00/3,000 BR9SL6GF-WE2TR-ND | 256x16-Bit Serial EEPROM 650.00/2,500 
BR24L04-W-ND _ | 512x8-Bit Serial EEPROM 8 «6650 BROSLEGFV-WE2CT-ND | 256x16-Bit Serial EEPROM 80 60 45 
BR24L04F-WE2CT-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM 72 54 At BROSLGGFV-WE2TR-ND | 256x16-Bit Serial EEPROM 650.00/2,500 
BR24L04F-WE2TR-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM 585.00/2,500 BROJLGGREVMAWCT-ND | 256x16-Bit Serial EEPROM i i 26 
BR24L04FJ-WE2CT-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM 2 54 AN se Bit Sar 
BR24L04FJ-WE2TR-ND |512x8-Bit Serial EEPROM 585.00/2,500 SE Ce | soe onsen cepaona age Gara 
BR24L04FV-WE2CT-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM m2 54 At BROSL76F-WE2CT-ND | 512x16-Bit Serial EEPROM 80 60 45 
BR24L04FV-WE2TR-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM 585.00/2,500 BR9SL76F-WE2TR-ND | 512x16-Bit Serial EEPROM 650.00/2,500 
SEU Sip econo ceptor Sloe neeren BROBL7BRF-WEZCT-ND | 512x16-Bit Serial EEPROM 2 5h Al 
BROTHA ND ka: Blt Serfal EEPROM Ce BR9SL76RF-WE2TR-ND| 512x16-Bit Serial EEPROM 585.00/2,500 
— : oe! BROSL76RFJ-WE2CT-ND | 512x16-Bit Serial EEPROM 88 6.66 50 
BRAT 08h WE2CTSND)| 1Kx8-Bit Serial EEPRO! Ue all BR9SL76RFJ-WE2TR-ND | 512x16-Bit Serial EEPROM 715.00/2,500 
BR24L08F-WE2TR-ND | 1Kx8-Bit Serial EEPRO! 585.00/2,500 RES TGR TEEMEI GAT 51 2x16-Bit Serial EEPROM a ES ae 
BR24LO8FJ-WE2CT-ND | 1Kx8-Bit Serial EEPRO! TGA Al meen : i a8 
BRO4LOBFJ-WEITR-ND | 1Kx8-Bit Serial EEPRO! 585.00/2,500 BR9SL76RFV-WE2TR-ND | 512x16-Bit Serial EEPROM 715.00/2,500 
BROALOBFV-WE2CT-ND | 1Kx8-Bit Serial EEPROM. pal ok BROSL76RFVJ-WE2CT-ND | 512x16-Bit Serial EEPROM 96 72 54 
a Gar BROBL76RFVJ-WE2TR-ND | 512x16-Bit Serial EEPROM 780.00/2,500 
BOARD ecko EP RGRE A oe BR93L76RFVM-WCT-ND | 512x16-Bit Serial EEPROM 88 66650 
BRO4LOBFVM-WTR-ND | 1Kx8-Bit Serial EEPRO! 702.00/3,000 BROSL76RFVM-WTR-ND | 512x16-Bit Serial EEPROM 858.00/3,000 
BR24L16FJ-WE2CT-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPRO! 84 «63~—4B BR9SL76RFVT-WE2CT-ND | 512x16-Bit Serial EEPROM ‘BB-TSSOP 9672S 
BR24L16FJ-WE2TR-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPRO! 682.50/2,500 BRQSL76RFVT-WE2TR-ND| 512x16-Bit Serial EEPROM .B8-TSSOP 936.00/3,000 
BR24L16-W-ND 2Kx8-Bit Serial EEPRO 78 65 52 BR93L86-W-ND 1.26 1.05 84 
BR24L16F-WE2CT-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPRO! 84 63 48 BR93L86F-WE2CT-ND 88 66 50 
BR24L16F-WE2TR-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPRO! 682.50/2,500 BR9SL86F-WE2TR-ND 715.00/2,500 
BR24L16FV-WE2CT-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPRO! 84 6348 BR9SLBGRF-WE2CT-ND 96.72 5A 
BR24L16FV-WE2TR-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPRO! 682.50/2,500 BROGLBGRF-WE2TR-ND 780.00/2,500 
BR24L16FVM-WCT-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPRO! 34. (63SCAB BROSLEGRFJ-WE2CT-ND 96 72 54 
BR24L16FVM-WTR-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPROM... 819.00/3,000 BROSLEGRFJ-WE2TR-ND 780.00/2,500 
BR24L32FJ-WE2CT-ND | 4Kx8-Bit Serial EEPROM... 1.02 85 68 BR9SLB6RFV-WE2CT-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM 75 63 50 
BR24L32FJ-WE2TR-ND | 4Kx8-Bit Serial EEPROM 1105.00/2,500 BROSL8GRFV-WEZTR-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPRO! 812.50/2,500 
BR24L32-W-ND 4Kx8-Bit Serial EEPRO! 144 120 96 BROBLB6RFVJ-WE2CT-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROI 81 468 54 
BR24L32F-WE2CT-ND | 4Kx8-Bit Serial EEPROM. 1.02 85 68 BR93LB6RFVJ-WE2TR-ND| 1Kx16-Bit Serial EEPROM 877.50/2,500 
BR24L32F-WE2TR-ND | 4Kx8-Bit Serial EEPROM.. 1105.00/2,500 BRO3L86RFVM-WCT-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPRO! 75 63 50 
Be EET ND pected « Sa Me eee oe BROSLB6RFVM-WTR-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPRO! 975.00/3,000 
: ‘ ee ees BR9SLG6RFVT-WE2CT-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM .B8-TSSOP 8168S 
BZA beatiaN Dm) 8Kx8-Bit Serial EEPROM.. Ue ee) BROGLB6RFVT-WE2TR-ND| 1Kx16-Bit Serial EEPRO! 'B8-TSSOP 1053.00/3,000 
BR24L64F-WE2CT-ND | 8Kx8-Bit Serial EEPROM.. 132 110 88 BR95010-WMNGTPCT-ND | SPI Bus Serial EEPROM. ge Bah 
ea aural Tea ee aEEEEoond Pear BR95010-WMNGTPTR-ND | SPI Bus Serial EEPROM. 585.00/2,500 
BR25LO1OFJ-WE2TR-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM 682.50/2,500 BHESICHMNBTES EU] SP! Bus Serial EEPROM. See OEY 2 
8R25L01OFW-WE2CT-ND| 128x8-Bit Serial EEPROM BaJ-TSSOP 88-6650 ESO UEC WMNGIEIR:NG| SP! Bus Serial EEPROM. tenes) 
——n BR95320-WMINGTPCT-ND | SPI Bus Serial EEPROM. 96 80 64 
BR25L010FVJ-WE2TR-ND| 128x8-Bit Serial EEPROM B8J-TSSOP 715.00/2,500 FeSuMTERGICGANO| SPI Bus Serial EEPROM “aemanaen 
BR25LO10FVT-WE2CT-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM 88 66 50 : : mate 
etl BU4S01G2-CT-ND _| Single 2-Input NOR Gate 483627 
BR25L010FVT-WE2TR-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM 858.00/3,000 RTH COE EINEM Sinclo Inout NOR Gate PNET 
BR25LO20FJ-WE2CT-ND| 256x8-Bit Serial EEPROM 92 69 52 mngle "inp suk 
BR25L020FJ-WE2TR-ND| 256x8-Bit Serial EEPROM. 747.50/2,500 BU4S11G2-CT-ND _| Single 2-Input NAND Gate. 48 36.27 
BR25LOZOFVJ-WE2CT-ND | 256x8-Bit Serial EEPROM BBlTSSOP 96. «72 ~—«SA BUASHG2=TREND) | Single 2-Input NAND Gate. 468.00/3,000 
BR25LO20FWJ-WE2TR-ND| 256x8-Bit Serial EEPROM B8J-TSSOP 780.00/2,500 BU4S66G2-CT-ND | Single Analog Switch . 48367 
BR25LO20FVT-WE2CT-ND| 256x8-Bit Serial EEPROM 96 72 5A BU4S66G2-TR-ND | Single Analog Switch. 468.00/3,000 
BR25LO20FVT-WE2TR-ND | 256x8-Bit Serial EEPROM 936.00/3,000 BU4S584G2-CT-ND_| Single Schmitt Inverter A836 27 
BR25LO40FJ-WE2CT-NO | 512x8-Bit Serial EEPROM 84. 6348 BU4S584G2-TR-ND _| Single Schmitt Inverte 468.00/3,000 
BR25LO40FJ-WE2TR-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM ..J8-SOP 682.50/2,500 BU4SU69G2-CT-ND | Single Inverter 48 3627 
BR25LO40FVJ-WE2CT-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM B8U-TSSOP 84. «638 BU4SU69G2-TR-ND | Single Inverter 468.00/3,000 
BR25LO40FVJ-WE2TR-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM B8J-TSSOP 682.50/2,500 BU2050F-E2CT-ND | 8-Bit Serial In/Parallel Out Drive 1.55 1.24 93 
BR25LO40FVT-WE2CT-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM 8-TSSOP 84 «463~— 48 BU2050F-E2TR-ND | 8-Bit Serial In/Paralle! Out Drivel 1985.00/2,500 
BR25LO4OFVT-WE2TR-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM 8-TSSOP 819.00/3,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 
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Digi-Key Price Each 
ROAM INTEGRATED CIRCUITS (Continued) — RoHS Compliant Part No. Description E 1 25 100 


ie mn 1R2111S-ND Half-Bridge Driver... 4.23 2.61 2.26 
Pint ey Description ji rice Each Xa IR2111SPBFCT-ND | Half-Bridge Driver* SOIC 4.38 271 2.34 
ae : IR2111SPBFTR-ND | Half-Bridge Driver* “SOIC 2625.00/2,500 
BU2090F-E2CT-ND | 12-Bit Serial In/Parallel Out Drive aly Ege) 1R2111STR-ND Half-Bridge Driver... -SOIC 4927.50/2,500 
BU2090F-E2TR-ND | 12-Bit Serial In/Paralle! Out Drive! 1267.50/2,500 1R2112-ND High and Low Side Drive 14-Dip 396 245 2.12 
BU2090FS-E2CT-ND | 12-Bit Serial In/Parallel Out Drive isle 98 78 E H 5 j Di 
BU2090FS-E2TR-ND | 12-Bit Serial In/Parallel Out Driver 1267.50/2,500 ee a ich and Low Sie Drior* ee, oy oe 
BU2092FV-E2CT-ND_| 12-Bit Serial In/Parallel Out Drive 1451.16 87 1R21125-ND High and Low Side Drive 453 280 242 
BU2092FV-E2TR-ND | 12-Bit Serial In/Parallel Out Drive 1855.00/2,500 1R2112STR-ND High and Low Side Driver 2138.00/1,000 
BU2098F-E2CT-ND | 8-Bit Serial In/Parallel Out Driver. 148 #118 89 IR2112SPBFCT-ND _| High and Low Side Driver 483 2.98 2.58 
BU2098F-E2TR-ND | 8-Bit Serial In/Parallel Out Driver. 1887.50/2,500 TR2172SPBFTR-ND | High and Low Side Driver* 7680.00/1,000 
BU2099FV-E2CT-ND | 12-Bit Serial In/Parallel Out Drive 1.35 113 .90 1R2113-ND High and Low Side Drive 6.60 3.85 3.52 
BU2099FV-E2TR-ND | 12-Bit Serial In/Parallel Out Drive 1462.50/2,500 1R2113-1PBF-ND High and Low Side Driver* 717. 419 3.83 
BU2152FS-E2CT-ND | 24-Bit Serial In/Parallel Out Drive 2.33 1.86 1.40 1R2113-2PBF-ND High and Low Side Driver* 7.32 427 3.91 
BU2152FS-E2TR-ND | 24-Bit Serial In/Parallel Out Drive 2418.00/2,000 1R2113S-ND High and Low Side Drivel 7.05 412 3.76 
BU2505FV-E2CT-ND | 10-Bit, 10-Channel D/A Converter. 2.57 2.06 1.60 IR2113SPBFCT-ND | High and Low Side Driver* 7.23 446 3.86 
BU2505FV-E2TR-ND | 10-Bit, 10-Channel D/A Converter. 3590.00/2,500 IR2113SPBFTR-ND | High and Low Side Driver* 2450.00/1,000 
BU2506FV-E2CT-ND | 10-Bit, 8-Channel D/A Converte! 2.33 1.86 1.40 1R2114SS-ND. Half-Bridge Gate Drivel 8.97 648 5.85 
BU2506FV-E2TR-ND | 10-Bit, 8-Channel D/A Converte! 2975.00/2,500 1R2117-ND Single-Channel Driver. 3.36 2.08 1.80 
BU2507FV-E2CT-ND | 10-Bit, 6-Channel D/A Converte 2.33 1.86 1.40 1R2117S-ND Single-Channel Driver. S75: 12!32) (2100) 
BU2507FV-E2TR-ND | 10-Bit, 6-Channel D/A Converte 2975.00/2,500 1R2117STR-ND Single-Channel Driver. 4387.50/2,500 
BU2508FV-E2CT-ND | 10-Bit, 4-Channel D/A Converte 2.25 1.80 1.40 IR2117SPBFCT-ND | Single-Channel Driver* . 3.90 241 2.08 
BU2508FV-E2TR-ND | 10-Bit, 4-Channel D/A Converte! 3150.00/2,500 IR2117SPBFTR-ND | Single-Channel Driver* . 4550.00/2,500 
BU9716BK-ND 96 LCD Segment Driver 2.90 233 1.81 1R2118-ND High Side Driver 3.36 2.08 1.80 
BU9735K-E2CT-ND | 18x4-Bit, 72 Segment LCD Driver. 299 240 1.87 1R2118S-ND High Side Driver 3.75 2.32 2.00 
BU9735K-E2TR-ND _| 18x4-Bit, 72 Segment LCD Driver. 2544.00/1,500 IR2118SPBFCT-ND | High Side Driver 3.90 2.41 2.08 
IR2118SPBFTR-ND | High Side Driver*... 4387.50/2,500 
1R2121PBF-ND Current Limiting Low Side Driver* MOS) 14:12) 73576 
1R2122-ND High Side Driver ..... 475 3.80 2.93 
INTEGRATED CIRCUITS 1R2125-ND Current Limiting Single-Channel Driver 705 412 376 


Digi-Key 7 Price Each 1R2125S-ND Current Limiting Single-Channel Driver 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 1R2127-ND Current Sensing Single-Channel Driver 


7.20 420 3.84 
3.80 2.74 2.62 


Driver ICs IR2127S-ND Current Sensing Single-Channel Driver 5.70 3.52 3.04 
; IR2127SPBFCT-ND | Current Sensing Single-Channel Driver 5.85 3.61 3.12 

1P1001-ND 20A, Full Function Sync. Buck Power Block. 14x14mm BGA 26.68 22.02 18.68 : . ‘ 
1P1001TR-ND 20A, Full Function Sync. Buck Power Block 4xi4mm BGA  12806.25/750 [R2127SEBETRENDIS| Current Sensing Single-Channel Driver 3325.00/2,500 
IP1201-ND 30A, Dual Out Full Function 2-Phase Sync. Buck 1R2127STR-ND Current Sensing Single-Channel Driver 6581.25/2,500 
Power Block .15.5x9.25x2.6mm BGA 20.10 16.08 13.07 IReteeE BEND High Side Driver* SHO Susie 72 
1P1201TR-ND 30A, Dual Out Fu IR2128S-ND High Side Driver 475 3.80 2.93 
Power Block 45.5x9.25x2.6mm BGA 9610.50/750 1R2130-ND 3-Phase Bridge Driver. 11.93 8.60 8.22 
, 1R2130J-ND 3-Phase Bridge Driver 14.25 11.40 8.78 

1P1202-ND 30A, Dual Out Full Function 2-Phase Sync. Buck 

POET BOCK ne eee 15.5x9.25x2.6mm BGA 2040 16.08 1307 | [R2TS0JPBF-ND | 3-Phase Bridge Driver*. aePLCC 12.83 9.12 8.27 
IP1202TR-ND 30A, Dual Out Full Function 2-Phase Sync. Buck fee OND ar ase Bildge Duel Ped oe Oe Bey 
Power Black dsietooni GamGR 9610.50/750 IR2131J-ND Triple High and Low S 44-PLOC 14.25 11.40 8.78 
mene 15A, Single Out Full Function Syne, Buck Power 1R2131S-ND Triple High and Low Side Driver 28-SOIC 14.25 11.40 8.78 
Bleck ; 9x0 3mm Bea We 1R2132-ND 3-Phase Bridge Driver. 28-Dip 13.35 10.68 8.22 


1R2132S-ND 3-Phase Bridge Driver. 
IR2132SPBFCT-ND | 3-Phase Bridge Driver* . 


28-SOIC 14.25 11.40 8.78 


1P2001-ND 20A, Sync. Buck Multiphase Optimized BGA Power Block.. 8-S0IC 1310 932 844 


144-BGA 15.47 11.25 10.20 


1P2002-ND 30A, Sync. Buck Multiphase Optimized BGA Power Block.. 8-BGA 16.25 12.00 11.03 y a ; , f 

IP2002PBF-ND | 30A, Sync. Buck Mutiphase Optimized BGA Power Block*....... BGA 17.42 1355 1123 | ipotssipprcrND. |s-phace Bridge Diner™ PRE ga ne, 

aces ie ae A ee _ oxttx2 2mm LGA PARROM ORES IR2133JPBFTR-ND | 3-Phase Bridge Driver*. ~ 4084.00/500 

1P2003ACT-ND ih ae Haat <a 1R2135-ND 3-Phase Bridge Driver. 14.25 11.40 8.78 
Power Block 4789 1272 1153 1R2135J-ND 3-Phase Bridge Driver. 14.75 11.80 9.09 


1R2135S-ND 3-Phase Bridge Driver. 14.25 11.40 8.78 


IP2003ATR-ND 40A, Sync. Buck Multiphase Optimized L IR2135SPBFCT-ND | 3-Phase Bridge Driver* . 13.05 928 841 
POWer BLOCK aa nonnnemn 9938.00/1,000 IR2135SPBFTR-ND _| 3-Phase Bridge Driver* . 7540.00/1,000 
1R51H224-ND. Self-Oscillating Half-Bridge Drivel 438 3.50 2.70 7 - 
een = > 1R2136-ND 3-Phase Bridge Driver. 760 549 5.24 
1R51H420-ND Self-Oscillating Half-Bridge Drive: 488 3.90 3.00 1R2136J-ND 3-Phase Bridge Driver 875 7.00 539 


1R1176-ND 5V, 4A, Synchronous Rectifier Drive! 
1R1176S-ND 5V, 4A, Synchronous Rectifier Drive! 
IR1166STRPBFCT-ND | SmartRectifier™ Controller* NEW! 


7.63 5.24 4.58 
7.75 5.32 4.65 
321259 1:93) 1:67 


IR2136JPBFCT-ND | 3-Phase Bridge Driver* . 
IR2136JPBFTR-ND | 3-Phase Bridge Driver* . 
1R2136S-ND 3-Phase Bridge Driver. 


9.05 634 5.43 
2534.00/500 
8.50 6.80 5.24 


IR1166STRPBFTR-ND | SmartRectifier™ Controller* NEW: 3510.00/2,500 5 : peers 

IRT167ASPBF-ND | SmartRectifier™ Controller* 390 241 208 eisai | Srrese ee Ae at re 
1R1167BSPBF-ND SmartRectifier™ Controller* NEW!. 3.90 241 2.08 1R2151-ND Half-Bridge Drivel ji 360 222 1.92 
1R2010PBF-ND High and Low Side Driver* ..... 450 3.00 263 Toei Halt-Bridge Drive 333 266 205 
1R2085S-ND Self-Oscillating Half-Bridge Drive 3.99 2.61 2.30 IR2153SPBFCT-ND _| Self-Oscillating Half-Bridge Driver* . 414 255 2.20 


435 269 2.32 


IR2085SPBFCT-ND _| Self-Oscillating Half-Bridge Driver* 


—— = : 1R2155PBF-ND Self-Oscillating Half-Bridge Driver* . 3.95 244 2.11 
IR2085SPBFTR-ND | Self-Oscillating Half-Bridge Driver* 4895.00/2,500 1R2175PBF-ND Linear Current Sensing IC* 6.25 438 3.75 
ROTO IRBEND High and Low Side Drivar* Oe 2222 IR2175SPBFCT-ND | Linear Current Sensing IC* 6.50 4.55 3.90 
1R2101S-ND High and Low Side Driver: 3.99 247 2.13 IR2175SPBFTR-ND | Linear Current Sensing IC* 8450.00/2,500 
IR2101SPBFCT-ND | High and Low Side Driver* . 414 256 2.21 1R2181PBF-ND High and Low Side Driver* -Dip 450 278 2.40 
IR2101SPBFTR-ND | High and Low Side Driver* . 4830.00/2,500 1R2181S-ND High and Low Side Drive “SOIC. 4.34. «2.79 «2.52 
1R2102-ND High and Low MOS Driver 3.00 240 1.85 IR2181SPBFCT-ND | High and Low Side Driver* SOIC 4.80 2.96 2.56 
IR2102S-ND High and Low MOS Driver 3.33 2.66 2.05 IR2181SPBFTR-ND | High and Low Side Driver* -SOIC 5400.00/2,500 
1R2103PBF-ND High and Low MOS Driver 3.60 2.22 1.92 1R2182-ND High and Low Side Drivel i 3.38 2.70 2.03 
1R2103S-ND High and Low MOS Driver 3.99 247 2.13 1R2183PBF-ND Half-Bridge Drivers ... 450 2.78 2.40 
IR2103SPBFCT-ND__| High and Low MOS Driver* 444 256 2.21 1R2183S-ND Half-Bridge Driver. 434.279 2.50 
IR2103SPBFTR-ND | High and Low MOS Driver* 4830.00/2,500 IR2183SPBFCT-ND | Half-Bridge Driver* 480 2.96 2.56 
1R2104PBF-ND High and Low Side Driver* . 3.60 2.22 1.92 IR2183SPBFTR-ND | Half-Bridge Driver* 5400.00/2,500 
1R2104S-ND High and Low Side Driver 3.99 247 2.13 IR2184PBF-ND High and Low Side Driver* ip 450 278 2.40 
IR2104SPBFCT-ND | High and Low Side Driver* . 414 256 2.21 1R2214SS-ND Half-Bridge Gate Drivel 24-SSOP_ 10.35 7.20 6.75 
IR2104SPBFTR-ND_| High and Low Side Driver* .. 2275.00/2,500 1R2233J-ND 3-Phase Bridge Driver 44-PLCC 26.81 19.39 18.48 
IR2106PBF-ND High and Low Side Driver* . 3.96 245 2.12 IR2233JPBFCT-ND | 3-Phase Bridge Driver* . 44-PLCC 24.10 18.08 16.87 
1R2106S-ND High and Low Side Driver. 3.38 2.70 2.08 IR2233JPBFTR-ND | 3-Phase Bridge Driver* . 8134.00/500 
IR2106SPBFCT-ND | High and Low Side Driver* . 420 259 2.24 1R2233S-ND 3-Phase Bridge Driver. 30.00 24.00 18.48 
IR2106SPBFTR-ND | High and Low Side Driver* . 4725.00/2,500 IR2235J-ND 3-Phase Bridge Driver. 37.50 30.00 23.10 
1R2107-ND High and Low Side Driver 297 238 1.79 1R2235JPBFCT-ND | 3-Phase Bridge Driver*. 44-PLCC 30.30 22.73 21.21 
1R2108PBF-ND High and Low Side Driver* . 3.96 245 212 IR2235JPBFTR-ND | 3-Phase Bridge Driver* . 44-PLCC 10226.50/500 
1R2108S-ND High and Low Side Driver. 3.38 2.70 2.08 1R2235S-ND 3-Phase Bridge Driver. 28-SOIC = 37.50 30.00 23.10 
IR2108SPBFCT-ND | High and Low Side Driver* . 4.20 259 2.24 1R2301PBF-ND High and Low Side Driver 3.00 1.85 1.60 
IR2108SPBFTR-ND | High and Low Side Driver* . 4725.00/2,500 1R2301S-ND High and Low Side Drive! 3.06 1.89 1.67 
IR2109PBF-ND Half-Bridge Driver* 3.96 2.45 2.12 IR2301SPBFCT-ND | High and Low Side Driver* 3.18 1.97 1.70 
1R2109S-ND Half-Bridge Driver. 3.38 2.70 2.08 IR2301SPBFTR-ND | High and Low Side Driver* 3577.50/2,500 
IR2109SPBFCT-ND 4.20 259 2.24 IR2302PBF-ND Half-Bridge Driver* 3.00 1.85 1.60 
1R2109SPBFTR-ND 3220.00/2,500 1R2304-ND Half-Bridge Driver... 3.23. 1.90 1.67 
1R2110-1PBF-ND High and Low Side Driver* .. 717) 4.19 3.83 IR2520DPBF-ND Adaptive Ballast Control IC 2.97 1.98 1.74 
1R2110-2PBF-ND High and Low Side Driver* . 7.32 4.27 3.91 IR3080M-ND XPHASE™ VRD10 Controller 3.78 247 219 
1R2110PBF-ND High and Low Side Driver* . 5.85 3.61 3.12 IR3080MPBFCT-ND | XPHASE™ VRD10 Controller*. 405 270 2.16 
1R2110S-ND High and Low Side Driver 6.30 368 3.36 IR3080MPBFTR-ND | XPHASE™ VRD10 Controller*. 5469.00/3,000 
IR2110SPBFCT-ND | High and Low Side Driver* .. 6.45 3.77 3.44 IR3081AMPBF-ND — | XPHASE™ VR10.0 Controller* 3.77 2.47 2.20 
IR2110SPBFTR-ND | High and Low Side Driver* .. 2240.00/1,000 1R3081AMPBFCT-ND | XPHASE™ VR10.0 Controller* 4.11 2.74 2.20 
1R2111-ND Half-Bridge Driver 3.78 2.34 2.02 * RoHS Compliant (Continued) 
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International 


CONTROL / POWER INTEGRATED CIRCUITS (Continued) 


IER Rectifier 
Digi-Key bak Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg 1 25 100 
IR3081AMPBFTR-ND | XPHASE™ VR10.0 Controller* 6165.00/3,000 IRS2104STRPBFTR-ND| Half-Bridge Driver* 3442.50/2,500 
1R3081M-ND XPHASE™ VR10.0 Controller... 390 253 2.24 IRS2106PBF-ND High and Low Side Driver® 315 195 1.68 
IR8082AMPBF-ND —_| 9.6V AMD XPHASE™ Controller* 3.84 2.37 2.05 IRS2106SPBF-ND | High and Low Side Driver* 315 1.95 1.68 
IR3082AMTRPBFCT-ND | 9.6V AMD XPHASE™ Controller* 3.84 2.37 2.05 IRS2106STRPBFCT-ND | High and Low Side Driver* 3.21 1.98 1.72 
1R3082AMTRPBFTR-ND | 9.6V AMD XPHASE™ Controller* 5184.00/3,000 IRS2106STRPBFTR-ND | High and Low Side Driver* 3612.50/2,500 
IR3086M-ND 279 171 149 IRS2108PBF-ND Half-Bridge Driver* 3.27 202 1.75 
IR3087M-ND OVP, Over Temperature. 2.82 1.65 1.46 1RS2108SPBF-ND Half-Bridge Driver* 32% 21020 A175 
IR3094MPBFCT-ND | 3-Phase PWM Controller for Point of Load* .. 7.02 4.68 3.75 IRS2108STRPBFCT-ND | Half-Bridge Driver* 3.33 2.06 1.78 
IR3094MPBFTR-ND | 3-Phase PWM Controller for Point of Load* .. 9126.00/3,000 IRS2108STRPBFTR-ND | Half-Bridge Driver* 3747.50/2,500 
1R3101-ND 1.6A, 500V Half-Bridge FredFET Driver. 625 4.13 3.75 1RS2110PBF-ND High and Low Side Driver* NEW! 4.32 267 2.31 
IR3103-ND 0.75A, 500V Gate Driver with Half-Bridge FredFET Driver . 554 3.95 3.41 1RS2110SPBF-ND High and Low Side Driver* 450 2.78 2.40 
1R4426-ND Low Side Driver... 2.80 1.80 1.40 IRS2110STRPBFCT-ND } High and Low Side Driver* 456 282 2.44 
1R4426S-ND Low Side Driver 298 1.70 1.49 IRS2110STRPBFTR-ND | High and Low Side Driver* 2128.00/1,000 
1R4427PBF-ND Low Side Driver* . 280 1.60 1.40 IRS2111PBF-ND Half-Bridge Driver* 318 197 1.70 
1R4427S-ND Low Side Driver 298 1.70 1.49 1RS2111SPBF-ND Half-Bridge Driver* 3.33 2.06 1.78 
IR4427SPBFCT-ND | Low Side Driver* . 3.15 1.80 1.58 IRS2111STRPBFCT-ND Half-Bridge Driver* 3.39 210 1.81 
IR4427SPBFTR-ND | Low Side Driver* . 2677.50/2,500 IRS2111STRPBFTR-ND Half-Bridge Driver* ae 3815.00/2,500 
1R4428-ND Low Side Driver 280 1.60 1.40 IRS2112PBF-ND High and Low Side Driver NE! 3.72 2.30 1.99 
IR4428S-ND Low Side Driver 298 1.70 1.49 IRS2113PBF-ND High and Low Side Driver* NEW! 483 2.98 2.58 
IR4428SPBFCT-ND | Low Side Driver* .. 3415 1.80 1.58 IRS2113SPBF-ND High and Low Side Driver* 5.01 3.09 2.68 
TR4408SPBFTR-ND | Low Side Driver™ . 2677 50/2500 IRS21T3STRPBFCT-ND | High and Low Side Driver* 507 348 271 
IR6216-ND High Side Driver 498 398 3.06 IRS2113STRPBFTA-ND | High and Low Side Driver 2366.00/1,000 
1R21064PBF-ND High and Low Side Driver* . 405 250 2.16 Test castes ange aa aie a ae ane eg 
IR21064S-ND High and Low Side Driver 343° 274 211 a ingle Channel Driver a Y : : 
IR21064SPBFCT-ND_| High and Low Side Driver* . 4.29 2.65 2.29 Rae ra wae aus oe beak i a a 
w ji A ‘ivor® si ingle Channel Driver’ fi 3 EA Fe 
Ree Susabaabug) High and Low Side Driver* . CVE IRS2181PBF-ND | High and Low Side Driver* NEW! 3.60 222 1.92 
1R21074-ND High and Low Side Driver. 3.45 2.76 2.13 ; j 4 
§ ; eirnee IRS2181STRPBFCT-ND | High and Low Side Driver* NEW! 3.81 235 2.04 
1R21084PBF-ND High and Low Side Driver* . 405 250 2.16 7 . ; 
1R21084S-ND Hi neo IRS2181STRPBFTR-ND | High and Low Side Driver* NEW! 4287.50/2,500 
gh and Low Side Driver Ses eae} el IRS2183PBF-ND __| Half-Bridge Driver* NEW! 3.60 222 1.92 
IR21084SPBFCT-ND_| High and Low Side Driver* . 429 2.65 2.29 aay fa are Ove NEW. sa eae 
ij F 7 er qd Bri 4 . i 
eee tp Hae Ore Driver®. a reeeey aoe IRS2183STRPBFTR-ND | Half-Bridge Driver* NEW! 4287.50/2,500 
1R21271-ND 600V, 200/420mA Current Sensing Single Channel Driver 476 3.06 276 1RS2186RBE-NO ey High and Low Side Driver* NEW eA) 21) eke 
Rare aenin pin 200 mae : IRS2186STRPBFCT-ND | High and Low Side Driver* NEW! 4.26 2.63 2.28 
A , 200/420mA Current Sensing Single Channel Driver 5.23 3.42 3.04 IRS2186STRPBETR-ND | Hi ; np 
: 3 : igh and Low Side Driver* NEW! 4792.50/2,500 
1R21271SPBFCT-ND | 600V, 200/420mA Current Sensing Single Channel Driver* .. 5.850 o.61l 33.12 7 - 
ae - IRS2304PBF-ND Half-Bridge Driver* NEW! 342 178 1.56 
IR21271SPBFTR-ND | 600V, 200/420mA Current Sensing Single Channel Driver* .. 6412.50/2,500 x Bri fare 
: : IRS2304SPBF-ND | Half-Bridge Driver* NEW! 312 178 1.56 
IR21362JPBFCT-ND | 3-Phase Bridge Driver* 9.05 634 5.43 _ Bri sas 
: : IRS2308PBF-ND Half-Bridge Driver* NEW! 312 193 1.67 
IR21362JPBFTR-ND | 3-Phase Bridge Driver* 2534.00/500 IRS2308SPBF-ND | Half-Bridge Driver* NEW!. 312 193 1.67 
IR21362S-ND 3-Phase Bridge Driver... 8.50 680 5.24 7 Oecrillati Bri s ‘ i ‘ 
IRS2453DPBF-ND Self-Oscillating Full-Bridge Driver 420 259 2.24 
IRZISEESRBEGIENDM! 3-Phase Bridge ue we) (i) IRS2453DSPBF-ND | Self-Oscillating Full-Bridge Driver*.. 4.20 2.59 2.24 
Rees eam $-Phase Bridge Driver® 4725.00/1,000 IRS2453DSTRPBFCT-ND | Self-Oscillating Full-Bridge Driver*.. 426 263 2.28 
Se Corthie irda edad a oe oe IRS2453DSTRPBFTR-ND | Self-Oscillating Full-Bridge Driver* 4792.50/2,500 
: ‘ ; ; : 1RS2541PBF-ND 600V, LED Buck Regulator* NEW! 312 178 1.56 
1R21531D-ND Self-Oscillating Half-Bridge Drive 3.87 2.39 2.07 IRS2541STRPBFCT-ND | 600V, LED Buck Regulator* NEW! 3.19 1.82 1.60 
1R21531S-ND Half-Bridge Driver 3.18 2.54 1.96 IRS2541STRPBFTR-ND | 600V, LED Buck Regulator* NEW! 3185.00/2,500 
7 were 
IR21531SPBFCT-ND | Half-Bridge Driver* .. 3.90 241 2.08 IRS21064SPBF-ND | High and Low Side Driver* 3.33 2.06 1.78 
1R21531SPBFTR-ND | Half-Bridge Driver* 4387.50/2,500 IRS21064PBF-ND | High and Low Side Driver* 3.33 2.06 1.78 
1R21571PBF-ND Ballast Control* 5.40 3.33 2.88 1RS21064STRPBFCT-ND] High and Low Side Driver* 3.39 2140 1.81 
1R21571S-ND Ballast Comal. 463 3.70 2.86 IRS21064STRPBFTR-ND] High and Low Side Driver* 3815.00/2,500 
IR21571SPBF-ND__| Ballast Control... 5.09 3.24 2.96 IRS21084PBF-ND | Half-Bridge Driver* 345.213 1.84 
1R21592-ND Dimming Ballast Contro! 5.89 3.71 3.45 IRS21084SPBF-ND | Half-Bridge Driver* 3.45 213 1.84 
IR21592SPBF-ND | Dimming Ballast Control* 613 3.91 3.57 IRS21084STRPBFCT-ND | Half-Bridge Driver* 351 247 1.88 
1R21593-ND Dimming Ballast Control 589 3.71 3.45 IRS21084STRPBFTR-ND| Half-Bridge Driver* 3950.00/2,500 
1R21593S-ND Dimming Ballast Contrdl............ 6.02 3.80 3.53 IRS21531DPBF-ND _ | Self-Oscillating Half-Bridge Driver* NE’ -8-Dip 3.19 1.82 1.60 
1R21814PBF-ND 600V, 1.7A High and Low Side Driver 465 2.87 2.48 IRS21531DSTRPBFCT-ND | Self-Oscillating Half-Bridge Driver* NE! SOIC 3.29 1.88 1.65 
1R21814S-ND 600V, 1.7A High and Low Side Driver... 448 2.88 2.60 IRS21531DSTRPBFTR-ND | Self-Oscillating Half-Bridge Driver* NE -SOIC 3290.00/2,500 
IR21814SPBFCT-ND | 600V, 1.7A High and Low Side Driver* 4.95 3.06 2.64 IRS21814SPBF-ND | High and Low Side Driver* 14-SOIC 4.05 2.50 2.16 
IR21814SPBFTR-ND | 600V, 1.7A High and Low Side Driver* 5570.00/2,500 IRS21814STRPBFCT-ND| High and Low Side Driver* 14-SOIG 4.11 254 2.20 
1R21824-ND High and Low Side Driver.... 3.49 2.79 2.10 IRS21814STRPBFTR-ND| High and Low Side Driver* 4625.00/2,500 
1R21824S-ND High and Low Side Driver 3.60 2.88 2.16 IRS21834SPBF-ND | Half-Bridge Driver* 4.05 250 2.16 
IR21834PBF-ND 600V, Half-Bridge Driver* 465 310 248 IRS21834STRPBFCT-ND | Half-Bridge Driver* 411 254 2.20 
IR21834SCT-ND 600V, Half-Bridge Driver... 4.95 3.06 2.64 IRS21834STRPBFTR-ND| Half-Bridge Driver* 4625.00/2,500 
IR21834SPBFCT-ND | 600V, Half-Bridge Driver* 4.95 3.06 2.64 IRS21844SPBF-ND | Half-Bridge Driver* 4.05 250 2.16 
IR21834SPBFTR-ND | 600V, Half-Bridge Driver* 5570.00/2,500 IRS21844STRPBFCT-ND | Half-Bridge Driver* 441254 2.20 
1R21844-ND High and Low Side Driver. 465 2.87 2.48 IRS21844STRPBFTR-ND | Half-Bridge Driver* 4625.00/2,500 
1R22141SS-ND Half-Bridge Gate Driver. 10.35 7.20 6.75 IRS21851STRPBFCT-ND | Single High Side Driver* NEW! 3.87 239 2.07 
IRAMSO6UP60A-ND | 600V, 6A Plug N Drive™ Integrated Power Module for IRS21851STRPBFTR-ND | Single High Side Driver* NEW! -SOIC 4355.00/2,500 
Appliance Motor Drive 21.32 16.24 14.21 IRS21864PBF-ND High and Low Side Driver* NEW! 14-Dip 4.98 3.08 2.66 
IRAMSO6UP60B-ND | 600V, 6A Plug N Drive™ Integrated Power Module for IRS21864STRPBFCT-ND | High and Low Side Driver* NEW! 6.04. 3.11 2.69 
Appliance Motor Drive 22.26 16.43 15.06 IRS21864STRPBFTR-ND| High and Low Side Driver* NEWE. 14-SOIC 5670.00/2,500 
IRAMS10UP60A-ND | 600V, 10A Plug N Drive™ Integrated Power Module for IRSF3011-ND Low Side Driver. 438 3.50 2.70 
Appliance Motor Drive. 23.42 17.29 15.84 IRSF3011L-ND Low Side Driver. 3.50 280 2.16 
IRAMS10UP60B-ND | 600V, 10A Plug N Drive™ Integrated Power Module for IRSF3021-ND Low Side Driver. 413 3.30 2.54 
Appliance Motor Drive 23.40 17.91 16.38 IRSF3031-ND Low Side Driver 413 3.30 2.54 
IRAMX16UP60A-ND | 600V, 16A Plug NN Drive™ Integrated Power Module for Switching ICs 
Appliance Motor Drive Module BSiiORZeNemezal0 IPS1041LPBF-ND | Single Channel Intelligent Power Low Side Switch* NEW. 240 1.20 1.05 
IRS2001 PBF-ND High and Low Side Driver* NE 8-Dip 2.38 1.36 1.19 IPS1042GPBF-ND —_| Dual Channel Intelligent Power Low Side Switch* NEW!. 305 174 1.53 
IRS2001STRPBFCT-ND | High and Low Side Driver* NE! 8-SOIC 245 1.40 1.23 IPS1051LPBF-ND —_| Single Channel Intelligent Power Low Side Switch* NEW! 1.79 102 90 
1RS2001STRPBFTR-ND | High and Low Side Driver* NE! 8-SOIC 2450.00/2,500 IPS1052GPBF-ND | Dual Channel Intelligent Power Low Side Switch* NEW! 263 150 1.32 
IRS2003PBF-ND Half-Bridge Driver* NEW! 8-Dip 2.38 1.36 1.19 IPS2041LPBF-ND Intelligent Power Low Side Switch* NEW! 256 1.46 1.28 
IRS2003STRPBFCT-ND | Half-Bridge Driver* NEW! 8SOIG 245 140 1.23 1PS6011PBF-ND Intelligent Power High Side Switch* NEW! 5.97 3.69 3.19 
IRS2003STRPBFTR-ND | Half-Bridge Driver* NEW! 8-SOIC 2450.00/2,500 IPS6011RPBF-ND Intelligent Power High Side Switch* NEW. 5.37 3.32 2.87 
IRS2004PBF-ND Half-Bridge Driver* NEW! 8Dip 2.38 1.36 1.19 IPS6011SPBF-ND | Intelligent Power High Side Switch* NEW! 588 3.63 3.14 
IRS2004STRPBFCT-ND | Half-Bridge Driver* NEW! 8-SOIC 245 1.40 1.23 1PS6021 PBF-ND Intelligent Power High Side Switch* NEW! 411 254 2.20 
IRS2004STRPBFTR-ND | Half-Bridge Driver* NEW! 8-SOIC 2450.00/2,500 IPS6021RPBF-ND _| Intelligent Power High Side Switch* NEW! 3.54 219 1.89 
IRS2101PBF-ND High and Low Side Driver* NE! Dip 3.29 1.88 1.65 IPS6021SPBF-ND —_| Intelligent Power High Side Switch* NEW!. 4.05 250 2.16 
IRS2101SPBF-ND | High and Low Side Driver* . 8-SOIC 3.00 185 1.60 1PS6031 PBF-ND Intelligent Power High Side Switch* NEW! 348 215 1.86 
IRS2101STRPBFCT-ND | High and Low Side Driver* . 8-SOIG 3.06 1.89 1.64 IPS6031RPBF-ND | Intelligent Power High Side Switch* NEW! 3.33 1.90 1.67 
IRS2101STRPBFTR-ND| High and Low Side Driver* . 8-SOIC 3442.50/2,500 IPS6031SPBF-ND | Intelligent Power High Side Switch* NEW! 3.39 210 1.81 
IRS2103PBF-ND Half-Bridge Driver* NEW! 8-Dip 3.29 1.88 1.65 1PS6041GPBF-ND Intelligent Power High Side Switch* NEW!. 2.28 1.30 1.14 
IRS2103SPBF-ND | Half-Bridge Driver* .. 8-SOIC 3.00 1.85 1.60 IPS6041RPBF-ND | Intelligent Power High Side Switch* NEW! 280 160 1.40 
1RS2103STRPBFCT-ND 8SOIGC 306 1.89 1.64 IPS7091GTRPBFCT-ND | Intelligent Power High Side Switch* NEW! SOIC 315 180 1.58 
IRS2103STRPBFTR-ND , 8-SOIC 3442.50/2,500 IPS7091GTRPBFTR-ND | Intelligent Power High Side Switch* NEW! “SOIC 3150.00/2,500 
IRS2104PBF-ND Half-Bridge Driver* NE 8-Dip 3.29 1.88 1.65 1R1150SCT-ND One Cycle Control PFC 3.00 1.85 1.60 
IRS2104SPBF-ND | Half-Bridge Driver* ... 8-SOIC 3.00 1.85 1.60 IR1150STR-ND One Cycle Control PFC 3375.00/2,500 
IRS2104STRPBFCT-ND | Half-Bridge Driver* .. 8-SOIGC 3.06 1.89 1.64 
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ternatio CONTROL / POWER Digi-Key = Price Each 
ee CIRCUITS (Continued) Part No. Description Pkg 125100 
5 IRU1015-33CP-ND | 3.3V, 1.5A Low Dropout Regulator. Ultra Thin-PAK §=1.28 «115 98 
pia ; Prlos Eaux fe IRU1030CT-ND 3.0A, Adjustable Regulator 177 176 1.42 
o IRU1030-33CT-ND | 3.3V, 3.0A Low Dropout Regulato 1.35 1.21 1.04 
IR1150SPBFCT-ND | One Cycle Control PFC* ... 3.00 1.85 1.60 IRU1050CD-ND 5.0A, Adjustable Regulator 90 81 5 
IR1150SPBFTR-ND | One Cycle Control PFC* ... 3375.00/2,500 IRU1050CM-ND 5.0A, Adjustable Regulator 72a TOmnal oe: 
1R2156PBF-ND 600V, 0.5A Ballast Control* 3.54 219 1.89 TRU1050CP-ND 5.0A, Adjustable Regulator 128 145 1.02 
1R2156S-ND 600V, 0.5A Ballast Control... 3.368 216 1.95 IRU1050CT-ND 5.0A, Adjustable Regulator 178 159 1.43 
IR2156SPBFCT-ND | 600V, 0.5A Ballast Control* 3.75 2.32 2.00 IRU1050-33CD-ND | 3.3V, 5.0A Low Dropout Regulato 450 1.34 114 
IR2156SPBFTR-ND | 600V, 0.5A Ballast Control* 4220.00/2,500 IRU1050-33CP-ND | 3.3V, 5.0A Low Dropout Regulato: 1.28 115 97 
IR2166PBF-ND 600V, 500mA PFC and Ballast Control* . A335! 2169) 2:32 IRU1050-33CT-ND | 3.3V, 5.0A Low Dropout Regulator... 1.76 157 1.34 
1R2166S-ND 600V, 500mA PFC and Ballast Control 3.68 2.94 2.36 1RU1075CM-ND 7.5A, Adjustable Low Dropout Regulato 248 2.23 1.99 
1R2170-ND 600V, 1mA Over Current Sensing 5.63 3.86 3.38 IRU1075CMTR-ND | 7.5A, Adjustable Low Dropout Regulato 720.00/750 
1R2171-NO 600V, 1mA Linear Current Sensing .. 6.25 429 3.75 IRU1075CP-ND 7.5A, Adjustable Low Dropout Regulator... 254 229 2.04 
IR2171S-ND 600V, 1mA Linear Current Sensing .... 6.38 4.38 3.83 IRU1117CD-ND. 800mA Low Dropout Positive Adjustable Regulator 2.01 1.06 .93 
1R3313PBF-ND Programmable Current Sense High Side Switch* NEW! TO-220 606 3.54 3.24 IRU1117-18CP-ND | 800mA Low Dropout Positive Fixed 1.8V Regulator fre: 93 78 
1R3314PBF-ND Programmable Current Sense High Side Switch* NEW! TO-220 5.25 3.24 2.80 IRU1117-25CD-ND | 800mA Low Dropout Positive Fixed 2.5V Regulator 201 1.06 .93 
1R3314SPBF-ND. Programmable Current Sense High Side Switch* NEW! D2-PAK 5.04 3.11 2.69 IRU1117-25CP-ND | 800mA Low Dropout Positive Fixed 2.5V Regulator 1.52 82 ~©.69 
1R3315PBF-ND Low EMI Current Sense High Side Switch* NEW! TO-220. 4.56 282 244 IRU1117-33CP-ND | 800mA Low Dropout Positive Fixed 3.3V Regulator 1.52 (82 69 
1R3315SPBF-ND Low EMI Current Sense High Side Switch* NEW! 432 267 2.31 IRU1150CMCT-ND | 4.0A, Adjustable Positive Voltage Regulator 4.26 95 74 
IRIS4007-ND Integrated Power Switch, 200V, 4A. 5:54 S DomodS IRU1160CM-ND 6.0A, Adjustable Regulator 2.03 1.81 1.62 
IRIS4011-ND. Integrated Power Switch, 650V, 2.7A. 6:54) 13155) 3.18) IRU1160CPTR-ND 6.0A, Adjustable Regulator 2674.00/2,000 
IRIS4013K-ND Integrated Power Switch, 650V, 5.14. 5.83 3.74 3.37 IRU1175CMCT-ND | 7.5A, Adjustable Positive Voltage Regulator 3.50 2.63 2.05 
IRIS4015-ND Integrated Power Switch, 650V, 8A. 644 4.29 3.88 IRU1175CMTR-ND | 7.5A, Adjustable Positive Voltage Regulator 1269.11/750 
IRMCK203-ND High Performance Sensorless Motion Control 80-QFP 20.90 15.68 13.59 IRU1176CM-ND 7.5A, Adjustable Ultra Low Dropout Regulator 3.28 293 263 
IRPLLNR3-ND Universal Input Linear Fluorescent Ballast using the IR2167. — 250.00 — — IRU1176CPTR-ND 7.5A, Adjustable Ultra Low Dropout Regulator 1944.00/2,000 
IRPLLNR4-ND Universal Input Linear Fluorescent Ballast using the IR2166. 350.00 - — 1RU1205CLCT-ND 0.3A, Adjustable Very Low Dropout Regulator. 66. «50. ~—.39 
IRS2166DPBF-ND | 600V, PFC/Ballast Control* NEW! 3.57 2.21 1.91 IRU1205CLTR-ND | 0.3A, Adjustable Very Low Dropout Regulator. 891.00/3,000 
IRS2166DSPBF-ND__|600V, PFC/Ballast Control* NEW! 357221 IRU1206-25CD-ND | 2.5V, 1.0A Very Low Dropout Regulato 1.28 1144 94 
IRS2168DSTRPBFCT-ND | Advanced PFC/Ballast Controller* NEW! 432 267 2.31 IRU1206-25CY-ND | 2.5V, 1.0A Very Low Dropout Regulato! 1.00 89 74 
IRS2168DSTRPBFTR-ND | Advanced PFC/Ballast Controller* NEW! 4860.00/2,500 IRU1207-18CS-ND | 1.8V, 1.0A Very Low Dropout Regulato! 1.38 1.24 1.02 
IRSF3010S-ND Fully Protected Power MOSFET Switch 475 3.80 2.85 IRU1260CMTR-ND | Dual Adjustable 6A/1A Low Dropout Regulator 1312.82/750 
IRSF3012L-ND Fully Protected Power MOSFET Switch 3.50 2.80 2.10 IRU1260CPTR-ND | Dual Adjustable 6A/1A Low Dropout Regulator 2684.00/2,000 
IRSF3012-ND Fully Protected Power MOSFET Switch... 4.38 3.50 2.63 IRU1261CMTR-ND | Dual Low Dropout Reg. 1.5 V/6A and 2.5 V/1A 1312.82/750 
IRU1502-33CHCT-ND | Micropower LD PMOS Voltage Regulator, 1A. 1.05 79 ~~ 62 IRU1261CPTR-ND Dual Low Dropout Reg. 1.5 V/6A and 2.5 V/1A 2684.00/2,000 
IRU1502-33CHTR-ND | Micropower LD PMOS Voltage Regulator, 1A. 1470.00/3,000 |RU3007CW-ND 5-Bit Programmable Sync. Buck Controller with 
Reference Design Kits Dual LDO Controle... : 28-SOIC(W) 6.48 5.77 4.80 
IRAC1150-300W-ND | Demo Board designed to demonstrate the performance of the IR1150S pus eh = Sa les 20-S0IC(V) Eo a 
sone! ne a 300W continuous conduction mode boost converter ‘eon Dual LDO Controller 24-SOIC(W) 6.08 5.41 4.50 
jor power factor correction 50. - = 4 “Bi a : i : 
IRAC1150-D2-ND Control Board features the PFC IR1150S Power Factor pe eae WAND sera oleae i 28-SOIG(W) 498 385 3.21 
orrection Contro| i : 
IRADK31-ND 1/4 HP DC Brushless Motor using IR31xx Design Kit. 29249 — RUS Oo EM CWT SND) fee 28-S0IC(W) AEEDRUA TIE 
IRAUDAMP4-ND 2-Channel 120W Half-Bridge Class D Audio Power Amp NEW! w750 = — 1RU3027CW-ND 5-Bit Programmable Sync hey 
IRDC3065-ND Design Kit for Low Power On Board Switching Regulators... 250.00 — _— Low Dropout Controller 28-SOIC(W) 4.33 385 3.21 
eee Pees eee a SS IRU3027CWTR-ND | 5-Bit Programmable Sync. Buck Controller with Triple 
- ‘eference Board Designed for Dual Output Configuration. — 250.00 — — Low Dropout Controller... 28-SOIC(W) 2350.64/1,000 
IR G3687 ND Reference Boand for | 2V Ouinut using SY. 12V Supple TRU30330S-ND —_| Pulse Width Modulation Switcher/Linear Controller S-SOICIN) 220 196 1.63 
IRDCS001-LS48V-ND | OR-ing Demo Board ewoictans the iRs004 Functions 25000 — — IRU3033CSTR-ND Pulse Width Modulation Switcher/Linear Controller -SOIC(N) 3037.50/2,500 
IRDCIP1203-A-ND AGRE 415A. Synchronous Buck Converter using IP1 203 295.00 cs, IRU3034CS-ND PWM Switcher/Controller with Short Circuit Protectio “SOIC 460 410 3.41 
IRDCIP2002-C-ND | 4-Phase, 120. A 5V-12VIN. 0.8-3.3VOUT synchrongus IRU3034CSTR-ND | PWM Switcher/Controller with Short Circuit Protectio SOIC 3150.00/2,500 
Buck Converter using ip2002 395.00 IRU3037ACF-ND Synchronous PWM Controller... TSSOP 3.19 1.82 1.60 
- — - IRU3037CF-ND Synchronous PWM Controlle 8-TSSOP 3.14 1.78 1.55 
IRISMES END) 48V, 30W Reference Design Kit with IRIS4007.. i) = = IRU3037CFTR-ND | Synchronous PWM Controle 8-TSSOP 3185,00/2,500 
IRISMPS2-ND 1V~12V, 30W Reference Design Kit with IRIS4011 — 275.00 — — IRU3037CS-ND Synchronous PWM Controlle! SOIC 2.30 156 1.22 
eet ia belt Peet ba i ag = an aa IRU3037CSPBFCT-ND | Synchronous PWM Controle SOIC 277 1.58 1.39 
i i 4 oe =a an; IRU3037CSPBFTR-ND | Synchronous PWM Controller* -SOIC 2865.00/2,500 
IRISMPSS-ND 15V Power Supply Reference Design Kit 280.00 TRU3O38CF-ND Synchronous PWM Controlle “W4-1SS0P 2.28 1.32 1.13 
IRMD2214SS-ND__| Evaluation Board for 1R2214SS — 30000 — — IRU3038CS-ND Synchronous PWM Controle 14-S0IC 1.96 113 .96 
IRMD22141SS-ND | Evaluation Board for IR22141SS . 300.00 — — IRU3038CSTR-ND | Synchronous PWM Controlle 14-SOIC 2415.00/2,500 
IRPLCFLSE-ND 220VAC, CFL Ballast Design Kit 125100 aes IRU3039CHTRCT-ND | Synchronous PWM Controller... 0-MLPQ 2.84 214 1.66 
IRPLCFLSU-ND 120VAC, CFL Ballast Design Ki 125.00 — — IRU3046CFCT-ND _| Dual Synchronous PWM Controle! .24-TSSOP_ 3.57 2.38 2.03 
IRPLDIM2E-ND Digitally Addressable DALI Dimming Ballast Reference Design Kit......— 357.14  — _— TRU3O47CWCT-ND | Dual Synchronous PWM Controlle 20-SOIC. 3.27. 218 1.86 
IRPLLED1-ND Evaluation Board for IRS2540PBF*. — (131255 IRU3047CWTR-ND | Dual Synchronous PWM Controle! 20-SOIC 1537.00/1,000 
IRPLLNR2E-ND Ballast Control IC Design Kit.... — 500 IRU3048CFCT-ND Dual Synchronous PWM Controle .16-TSSOP 3.61 2.11 1.84 
IRPLLNR7-ND Universal Input Linear Fluorescent Ballast using IRS2166D NE! — 320.00 — =— IRU3048CSCT-ND. Dual Synchronous PWM Controller... Sik TY alee 
IRU3055CQCT-ND 5-Bit Programmable 3-Phase Synchronous Buck Controlle! 471 3.14 2.67 
LDO REGULATORS/ AuSoesca at Froarammalles ieee Syehroey® Buck Controle ; Pa ae 
- ositive to Negative jontroller............ i 5 : 
SWITCHING CONTROLLERS IRU3073CQCT-ND Synchronous PWM Controller with Low Dropout 1.91 144 1.12 
rei f nce Eat ie fe IRU3073CQTR-ND — | Synchronous PWM Controller with Low Dropout 2150.00/2,500 
IRU3138CSCT-ND Synchronous PWM Controller... Ayal ie alse 
1R2167S-ND PFC Ballast Control IC 6.83 4.61 4.16 IRU3138CSTR-ND — | Synchronous PWM Controller... 2667.50/2,500 
1R21592S-ND Dimming Ballast Control IC . 6SOIG 569 3.84 3.46 IRU3146CFCT-ND | Dual Synchronous PWM Controlle .28-TSSOP 5.55 3.43 2.96 
IR3088AMCT-ND XPHASE™ IC with Fault and Overtemp Detect -20L-MLPQ 4.05 2.70 2.16 IRU3146CFTR-ND Dual Synchronous PWM Controller 28-TSSOP 6012.50/2,500 
1R3621FCT-ND 2-Phase, Dual Synchronous PWM Controller .. 8-TSSOP 4.35 2.69 2.32 
1R3621FTR-ND 2-Phase, Dual Synchronous PWM Controller. '8-TSSOP. 4712.50/2,500 4-CHANNEL 
1R3621MCT-ND 2-Phase, Dual Synchronous PWM Controller .. 32-MLPQ 4.35 2.69 2.32 i 
1R3621MTR-ND 2-Phase, Dual Synchronous PWM Controller. 5874.00/3,000 TOSH IBA DARLINGTON SINK DRIVERS 
IR3624MPBFCT-ND | High Frequency Synchronous PWM Buck Controller* .. 2.31 1.32 1.16 Digi-Key Price Each 
IR3624MPBFTR-ND | High Frequency Synchronous PWM Buck Controller* 2772.00/3,000 Part No. Description 1 25 +100 
|R3637SPBF-ND 1% Accurate Synchronous PWM Controller* 7pm Glee 99) TD62064AFG-ND TTL, 5V, CMOS Input - 1.5A @ SOV, Vce Output* 140 112 84 
1R5001S-ND Universal Active OR-ing Controller .. 2.41 1.48 1.26 TD62064AP-ND TTL, 5V, CMOS Input - 1.5A @ 50V, Vce Output. 1.20 1.00 .80 
IR5001SCT-ND Universal Active OR-ing Controle! 259 1.48 1.30 TD62064APG-ND TIL, 5V, CMOS Input - 1.54 @ SOV, Vce Output* 1.20 1.00 .80 
IR5001STR-ND Universal Active OR-ing Controle! 2545.00/2,500 TD62064BP-1-ND | TTL, 5V, CMOS Input - 1.54 @ 80V, Vce Output . 1.20 1.00 .80 
IRDC2085S-S-ND DC Bus Evaluation Board...... — 220.00 re = TD62064BPG-1-ND_| TTL, 5V, CMOS Input - 1.5A @ 80V, Vce Output* 1.20 1.00 80 
IRU431LCL3CT-ND | Low Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator 65 Foo 2O 
IRU431LCL5CT-ND | Low Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator 114 55 46 TOSH IBA 7-CHANNEL 
IRU1010CD-ND 1.0A, Adjustable Low Dropout Regulator. -D-PAK 1.26 1.12 1.00 DARLINGTON SINK DRIVERS 
IRU1010CP-ND 1.0A, Adjustable Low Dropout Regulator. 2-Pin Power Flex 1.72 95 78 Digi-Ke Price Eachse 
IRU1010CS-ND 1.0A, Adjustable Low Dropout Regulator. 8-SOIC 1.24 69 57 Pat ey Description Pkg 1 25 © 100 
IRUTOLOGYERD 1.0A, Adjustable Low Dropout Regulator 01-223 OOS TD62001AFELCT ND | General Purpose Input - 0.5A @ 5OV, Vce Output 16 SOP 84 63 «48 
epee oy toa ties Se een ene eK ya ey G2 | TD62001AFELTR-ND | General Purpose Input -0.5A @ SOV, Voe Output 546.00/2,000 
IRU1010-25CD-ND  |2.5V'1.0A Low D t Regulator. “DPAK 126 112 97 TD62001AFGELCT-ND | General Purpose Input - 0.5A @ 50V, Vce Output*. 84 63 Al 
-2V, LCA LOW Uropout Reguiator... ae : 8 : 1D62001AFGELTR-ND| General Purpose Input - 0.5A @ 50V, Vce Output*. 558.60/2,000 
IRU1010-25CP-ND | 2.5V, 1.0A Low Dropout Regulato: 2-Pin Power Flex 1.72 95 .78 TD62001AP-ND General Purpose Input - 0.54 @ 50V, Vce Output 4° «4886 
IRU1010-25CS-ND_|2.5V, 1.0A Low Dropout Regulato 8SOIG 1.24 6957, TD62001APG-ND | General Purpose Input -0.5A @ 50V, Vce Output*. 64. ~48~«O6 
IRU1010-33CY-ND | 3.3V, 1.0A Low Dropout Regulator. 0T-223 «90 «50 TD62002AF-ND 14V to 25V, PMOS Input - 0.5A @ 50V, Vce Output 840-6348 
IRU1015CD-ND 1.5A Adjustable Low Dropout Regulator. -D-PAK 1.43 1.27 1.09 TD62002AFELTR-ND | 14V to 25V, PMOS Input - 0.5A @ 50V, Vce Output 546.00/2,000 
IRU1015CMCT-ND | 1.5A Low Dropout Positive Adjustable Regulato: 70-263 2.38 1.30 1.16 TD62002AFGELCT-ND | 14V to 25V, PMOS Input - 0.5A @ 50V, Vce Output* . 84 63 48 
IRU1015CT-ND 1.5A Adjustable Low Dropout Regulator. TO-220 1.76 1.57 1.34 TD62002AFGELTR-ND| 14V to 25V, PMOS Input - 0.5A @ 50V, Vce Output* . 558.60/2,000 
IRU1015-33CM-ND | 3.3V, 1.5A Low Dropout Regulator. 1.70 1.52 1.30 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. 1 25 100 S1F75510MOA010BCT-ND | Charge Pump DC/DC Converter and Voltage Regulator ...24-SSOP 4.46 3.57 278 
TD62002APG-ND 14V to 25V, PMOS Input - 0.5A @ SOV, Vce Output* 64 48 36 S1F75510MOA010BTR-ND | Charge Pump DC/DC Converter and Voltage Regulator ...24-SSOP 7484.40/3,000 
TD62003AFGCT-ND | TTL, 5V, CMOS Input - 0.5A @ SOV, Vce Output 80 60 45 S1F81150F0A2000-ND System Power Supply - 6 Channel Regulator, Suitable 

TD62003AFGTR-ND | TTL, 5V, CMOS Input - 0.5A @ 5OV, Vce Output 532.00/2,000 for Intel Xscale... 710 5.68 4.80 


TD62003APG-ND | TTL, 5V, CMOS Input - 0.5A @ SOV, Vce Output* 56 4232 
TD62004AF-ND 6V to 15V, PMOS Input - 0.5A @ 50V, Vce Output. 80.60 45 NM KXLY SPECIALIZED 
TD62004AFGS5S-ND | GV to 15V, PMOS Input - 0.5A @ 50V, Vce Output* NEW! 80 60 45 INTEGRATED CIRCUITS 
TD62004APG-ND | 6V to 15V, PMOS Input - 0.5A @ 50V, Vce Output* 56 4232 Digi-Key PREG Eee 
ULN2003AFW-ND | TTL, SV CMOS 0.54 @ SOV, Voe Output. 56 4232 Parties Description Stee ean 
el TIL §y cM0s0 $A © SUV, Veo Out. a5 eR | ‘Dezotacd+-ND | Quad SPST CMOS Normally Closed Analog Switch. 485 3.66 2.16 
ULN2003APG-ND | TTL, 5V CMOS 0.5A @ SOV, Vce Output* Acne MoT eee ee ae oe Reni rae ae ia Bo Bea te 
ULN2004AFWG-ND | 6V to 15V PMOS, CMOS 0.5A @ 5OV, Vce Output* 56 4232 Dean ve pata de us ea ena : ous 
+-ND Quad SPST CMOS Normally Open Analog Switch*. 3.45 260 1.85 
ULN2004AP-ND 6V to 15V PMOS, CMOS 0.5A @ SOV, Vce Outp 48 36 27 raed 
ULN2O04APG-ND | 6V to 15V PMOS, CMOS 0.5A@ SOV’ Veo Outpu be ee DG303ACWE+-ND _| Dual Analog CMOS Switch’... 16-SOIC 11.85 8.94 5.26 
; : : : DG305ACJ-ND SPDT Low Power Analog CMOS Switch 647 488 287 
DG403DJ+-ND SPDT Dual Analog CMOS Switch* 8.35 6.30 3.78 
OSH IB. 8-CHANNEL DG403DY+-ND SPDT Dual Analog CMOS Switch* 10.02 7.56 5.40 
K DRIVERS DG406DJ+-ND 16-Channel CMOS Analog Multiplexer* 12.35 9.32 6.66 
Digi-Key Price Each DG413DY+-ND SPST, Quad Two Normally Closed and Two Normally Open 
Part No. Description il 25 100 Analog CMOS Switch*..... 7.23 546 3.90 
7D62081AF-ND General Purpose Input, 0.5A @ 50V, Vce Output 88 66 50 DG418DY+-ND Precision CMOS Analog Switch* . 3.26 246 1.75 
1D62081AFGCT-ND | General Purpose Input, 0.5A @ 5OV, Vce Output* . 96 72 54 DG419CJ+-ND SPDT, One Normally Closed and One Normally Open 
TD62081AFGTR-ND | General Purpose Input, 0.5A @ 5OV, Vce Output* . 319.20/1,000 Analog CMOS Switch*..... 3.60 272 1.60 
1D62082AF-ND 14V to 25V, PMOS Input, 0.54 @ 50V, Vce Output 88 66 50 DG419CY+-ND SPDT, One Normally Closed and One Normally Open 
TD62082AFTR-ND | 14V to 25V, PMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output 292.60/1,000 Analog CMOS Switch* 4.32 3.26 2.33 
TD62082AFGCT-ND | 14V to 25V, PMOS Input, 0.5A @ 5OV, Vce Output 886650 DG419DJ-ND SPDT, One Normally Closed and One Normally Open 
TD62082AFGTR-ND | 14V to 25V, PMOS Input, 0.5A @ SOV, Vce Output. 292.60/1,000 Analog CMOS Switch...... 3.79 2.86 2.04 
TD62082APG-ND —_| 14V to 25V, PMOS Input, 0.5A @ 5OV, Vce Output* 18-Dip 76 57 43 DG419DJ+-ND SPOT, One Normally Closed and One Normally Open 
TD62083AFG5S-ND | TTL, 5V, CMOS Input, 0.5A @ 5OV, Vce Output. 84 «6348 Analog CMOS Switch’... 3.79 2.86 2.04 
TD62083AENGCT-ND | TTL, 5V, CMOS Input, 0.5A @ 5OV, Vce Output* Bie A DG419DY+-ND SPOT, One Normally Closed and One Normally Open 


456 3.44 2.45 
5.70 4.30 3.06 


Analog CMOS Switch*.... 
DG508ACJ+-ND Monolithic CMOS Analog 1-to-8 Multiplexer* .. 


TD62083AFNGTR-ND | TTL, 5V, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output* 771.40/2,000 


Eee Seem) 1 SV, CMOS Input, 0.54 @ S0V, Veo Output. eas DG5O9ACJ+-ND —_| Monolithic CMOS Analog 2-to-8 Multiplexer*. 570 4.30 3.06 
TD62083APG-ND —_| TTL, 5V, CMOS Input, 0.54 @ 50V, Vce Output 72 54 At PoeATees One seen eae ais 
Loe eeeucnvommm) CY t0 15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ SOV, Vee Outpu Ba aS HI3-0201HS-5-ND | High Speed Quad SPST CMOS Analog Switch. 16-Dip 633 478 320 
TD620844FGCT-ND_ | 6V to 15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vee Output* 846348 ee ree ine es acon (RCTs 
TD62084AFGTR-ND | 6V to 15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ SOV, Vee Output* 279.30/1,000 (GIes(RcaIReN TM] 12-BiEADC with TH-State Binary Outputs 1-0 EGUammsAmC! 
Y i 04 9.84 6: 
Ce De ait aelgh] GV to 1SV PMOS, CMOS Input, 0.54 @ 50V, Vee Output JC oC ICL7129ACPL+2-ND | 4-1/2 Digit ADC Multiplexer Driver®. 40-Dip 15.53 11.72 7.81 
TD62084AFNGTR-ND | 6V to 15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output 798.00/2,000 eI ETG RONAN 4-172 Digit ADG Mutiplexer Driver 20-0ip REE 
TD620844PG-ND —_| 6V to 15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ SOV, Vee Output* 7 57 «43 CCIE ZEESNTEIMI Low Power, 3-12 Digit ADC* 40-Dip (RHEE aC ES 
ULN2803AFWG-ND | TTL, SV CMOS Input, 0.5A @ SOV, Vce Output* 846348 eI ETIECEANEMIE| Guad, Low Power, GMOS Op Amp We ice Gon. en 
ULN2803APG-ND | TTL, 5V CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output* 2 54 A ICL7641ECPD+-ND | Quad. Low Power. MOS Op Amo* 407.322 1.89 
ULN2804AFWG-ND | 6V to 1V PMOS, CMOS Input, 0.54 @ SOV, Vce Output* 84.638 ETE SeCECESYADMIN| Quad’ Low Power. GMOS On Anh d ey Sah eee 
ULN2804APG-ND | 6V to 15V PMOS, CMOS Input, 0.54 @ 50V, Vce Output* 76 57 43 IcL7é60cSA+-ND | CMOS Switch Capacitor Voltage Converter* nem Das lal 
ICL7665ACPA+-ND | Under/Over Voltage Detector* . 4.93 372 2.38 
TOSHIBA 8-CHANNEL ICL7665ACSA+-ND__| Under/Over Voltage Detector* . 5.43 410 2.93 
DARLINGTON SOURCE DRIVERS ICM7212AMIPL+-ND | 4-Digit Display Decoder/Driver* 5.75 434 2.79 
Digi-Key Price Each ICM7217AIPI-ND 4-Digit Presettable Up/Down Counter... 13.86 10.46 6.15 
Part No. Description 1 25 100 ICM7217AIPI+-ND | 4-Digit Presettable Up/Down Counter* 13.86 10.46 6.15 
7 1CM7217CIPI-ND 4-Digit Presettable Up/Down Counter! 13.86 10.46 6.15 
TDG2783AFG:ND) | TTL, SV, CMOS Input, 0.5A @ SOV, Vee Output® TSS 88 ICM7218AIPI+-ND | 8-Digit Multiplexer LED Decoder/Driver* 11.74 8.86 6.00 
TD62783AFNG-ND | TTL, 5V, CMOS Input, 0.54 @ SOV, Vce Output* 143 1.14 86 ne s — 
TD62783APG-ND | TTL, 5V, CMOS Input, 0.5A @ 5OV, Vce Output* 147 1.23 98 ICM7218BIPI+-ND | 8-Digit LED Display Driver . 11.74 8.86 5.19 
D62784AF-ND 6V to 15V, PMOS, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output. 143 1414 86 rere te ee es nen ar 
a * ei se x N 
TD62784APG-ND _| BV to 15V, PMOS, CMOS Input, 0.54 @ SOV, Vce Output 1471.23 98 ee tronanmane ne mines Soa are yas 
ICM7555|1PA+-ND CMOS General Purpose Timer 249 1.88 1.25 
EPSON APPLICATION SPECIFIC ICM7556IPD+-ND | Dual General Purpose RC Timer*. 376 284 1.67 
INTEGRATED CIRCUITS ICM7556ISD+-ND —_| Dual General Purpose RC Timer* 339 256 1.51 


16-Dip 7.10 536 3.15 
16-Dip 14.07 10.62 6.25 
16-Dip 14.07 10.62 6.25 
16-Dip 18.21 13.74 8.81 


Our LCD controllers feature high-performance, low power consumption. These LCD controllers can be used on a variety 'H5043CPE+-ND Dual SPOT General Purpose CMOS Analog Switch 
of CPUs. The product line up supports a wide range of LCD panels, including those from small to large scale and those IH5352CPE-ND SPST, Quad RF/Video Switch .... 
from monochrome to color. |H5352CPE+-ND SPST, Quad RF/Video Switch*. 


Digi-Key Pree Ean MAX110ACPE-ND 2-Channel, +14-Bit Serial ADC 


Part No. Description Pkg. = 125100 MAX10BCWE-ND  |2-Channel, +14-Bit Serial ADC* 16-SOIC 13.97 10.54 6.77 
MAX117CPI-ND 3V, 8-Channel, 8-Bit Parallel Output ADC . 28-Dip 10.97 8.28 5.32 
MAX120CNG-ND 500Ksps, 12-Bit ADC with Track/Hold and Referenc 24-Dip 44.04 33.24 21.31 
$1D13A04B00B200-ND 112K Byte Embedded Memory LCD/USB Companion..121-PFBGA 16.80 15.68 14.56 MAX120CNG+-ND 500Ksps, 12-Bit ADC with Track/Hold and Reference* 24-Dip 44.04 33.24 21.31 
$1D13A04FO0A-ND 112K Byte Embedded Memory LCD/USB Companion.....128-TQFP 11.72 10.94 10.16 MAX121CPE-ND 308Ksps ADC with DSP 78dB Interface/Serial ADC. 16-Dip 34.95 26.38 16.92 
$1D13A05B00B200-ND 256K Byte Embedded Memory LCD/USB Companion..121-PFBGA 14.93 13.93 12.94 MAX121CPE+-ND 308Ksps ADC with DSP 78dB Interface/Serial ADC* 16-Dip 34.95 26.38 15.83 


$1D13506F00A200-ND Color CRT/LCD/TV Controller, 64K Colors 
$1D13513B00B200-ND Graphic LCD Controller NEW!. 
$1D13513F00A200-ND Graphic LCD Controller NEWI............. 


34.95 26.38 16.92 
22.00 16.60 10.65 
22.00 16.60 10.65 
24.62 18.58 11.91 
22.00 16.60 10.66 
22.00 16.60 10.65 


11.10 9.85 MAX121CWE+-ND | 308Ksps ADC with DSP 78dB Interface/Serial ADC* 
14.61 12.96 MAX132CNG+-ND | ADC with Serial Interface* 
.. 13.70 12.15 MAX132CWG+-ND__| ADC with Serial Interface* 
$1D13706F00A200-ND 80K Byte Embedded Memory LCD Controlle 12.81 11.54 10.23 MAX133CPL-ND 3-3/4 Digit DMM Circuit. 
$1D13700F02A100-ND 32K Byte Embedded Memory B/W STN LCD ‘l 980 7.84 6.62 MAX135CPI+-ND 15-Bit Low Power ADC with Parallel Interface* 
Graphic Evaluations MAX135CWI+-ND 15-Bit Low Power ADC with Parallel Interface* 
$5U13A03P00C000-ND | SED13A3FOA Evaluation Board. ISSR ALND ie x cone: _ ee and Charge Pump 
$5U13513P00C100-ND $1D13513 Evaluation Board/Software NEI .| = - 

$5U13706P00C000-ND | SED1376FOA Evaluation Board — (5ici50 ee Bio 3CLT SNE 2-1/2 Digit ADC with Bandgap Ref. and Charge Pump 
Volt Converter and LCD Driver* 
MAX146ACAP-ND 2.7 to 3.6V, Low Power 12-Bit, 8-Channel Serial ADC. 
MAX146ACAP+-ND | 2.7 to 3.6V, Low Power 12-Bit, 8-Channel Serial ADC 
MAX146BEAP+-ND | 2.7 to 3.6V, Low Power 12-Bit, 8-Channel Serial ADC 


21.28 16.06 10.30 


21.28 16.06 10.72 
25.12 18.96 11.16 
20-SSOP 25.12 18.96 11.15 
20-SSOP 25.12 18.96 11.15 


The Application Specific Standard Product line-up includes ICs for high-speed serial interfaces, such as USB 2.0 and 
USB OTG, as well as the network controller family of products, which uses TCP/IP protocol to monitor and communicate 
between different hubs. 


= _ MAX147BCAP+-ND | 2.7V Low Power 12-Bit 8-Channel Serial ADC* 20-SSOP 15.37 11.60 7.44 
Digi-Key at Price Each MAX147BCPP-ND | 2.7V Low Power 12-Bit 8-Channel Serial ADC. 20-Dip 15.37 11.60 7.44 
Part No. Description Pkg. 125100 MAX147BCPP+-ND | 2.7V Low Power 12-Bit 8-Channel Serial ADC* ip 15.37 11.60 7.44 
a | Ax1488CAP-ND | 2.7V Low Power 10-Bit 8-Channel Serial ADC. 8.82 6.66 4.27 


USB OTG Controller MAX148BCAP+-ND | 2.7V Low Power 10-Bit 8-Channel Serial ADC* 8.82 666 4.27 


MAX153CPP4+-ND | 1msps, 1P-Compatible, 8-Bit ADC with Power Down* 18.26 13.78 8.84 

SUIZOCS OO TOO NDI USB OTE Controller and PHY. SZ SABRE MAXIS4ACNG-ND | 4-Channel ADC with Track and Hold. 35.75 26.98 17.30 
USB 2.0 Controller MAXI58ACPI-ND | 8-Channel ADC with Track and Hold. 37.02 27.94 17.92 

$1R720G0FO0A000-ND | USB 2.0 PHY 11.33 10.20 9.05 MAX158ACWI-ND | 8-Channel ADC with Track and Hold. 37.02 27.94 17.92 
Network Controllers MAX158BCPI-ND | 8-Channel ADC with Track and Hold. 2711 20.46 13.12 


27.11 20.46 13.12 
14.60 11.02 7.07 


428-QFP 18.00 16.80 15.60 MAX158BCWI-ND —_‘| 8-Channel ADC with Track and Hold. 
MAX165ACPN-ND — | CMOS pP Compatible 5yS 8-Bit ADC 
MAX165BCPN-ND — | CMOS uP Compatible 5yS 8-Bit ADC with Track Hold 
and Reference 


$1S65000F00A100-ND Web Camera IC 


The power supply ICs include DC to DC Converters, DC to DC Converters and Voltage Regulators, High Precision 11.24 8.48 5.44 
Voltage Detectors and Regulators, Power Supply ICs for passive and active LCDs, Power Supply ICs for Logic Switching : = = 
Regulators. * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1024 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


MAAAIM 


SPECIALIZED INTEGRATED CIRCUITS (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description al 25 100 
MAX165BCPN+-ND | CMOS pP Compatible 5yS 8-Bit ADC with Track Hold MAX218CWP-ND 1.8V to 4.25V Powered True RS-232 Dual Transceiver ... 474 3.58 2.30 
and Reference*.. 11.24 848 5.44 MAX222CPN+-ND 5V High Speed RS-232 Driver Receiver with Shutdown* 488 3.68 2.45 
MAX166BCPP-ND Differential Input, 5S, 8-Bit ADC with Track Hold MAX222CWN+-ND | 5V High Speed RS-232 Driver Receiver with Shutdown* 488 3.68 2.45 
and Reference.... 11.98 9.04 5.80 MAX222EWN+-ND 5V High Speed RS-232 Driver Receiver with Shutdown* 5.83 4.40 2.93 
MAX172BCNG+-ND | Complete 10S CMOS 12-Bit ADC’ 29.71 22.42 14.38 MAX223CWI-ND | +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 5 RS-232 
MAX174CCPI-ND | 12-Bit ADC with Reference 87.05 65.70 46.94 Hoteles (2: Acie In SMUG OWN) te 28-SOIC GGG DieZ mS a 
MAX174CCPI+-ND | 12-Bit ADC with Reference’... 87.05 65.70 38.64 MAX225CWI+-ND +5V Multichannel RS-232 Driver/Recelver®. 28-SOIC 18.97 14.32 8.42 
MAX176BCPA-ND Serial Output, 12-Bit 250Ksps ADC . 36.31 27.40 17.57 MAX225CWI+G36-ND | +5V Multichannel RS-232 Driver/Receiver z 28-SOIC 18.97 14.32 8.42 
af ‘ Ri * MAX230CPP-ND +5V Powered, 5 RS-232 Transmitters with Power Shutdown 8.24 6.22 3.99 
MAX176BCPA+-ND | Serial Output, 12-Bit 250Ksps ADC 36.31 27.40 17.57 i 5 
iF a Bi ‘citi * MAX230CWP-ND +5V Powered, 5 RS-232 Transmitters with Power Shutdow: 55) 6:70) 33165) 
MAX180ACQH+-ND | 8-Channel 12-Bit Data Acquisition System 60.76 45.86 28.67 ‘ ‘ 
- —— MAX231CPD+-ND +5V and +12V Powered Dual RS-232 Transmitters/Receivers* .. sel et ila) 
MAX180BCPL+-ND | 8-Channel 12-Bit Data Acquisition System* 53.77 40.58 23.88 : = 
4 : 5 MAX232ACPE+-ND | +5V Powered, HS Dual RS-232 Transmitters and Receivers* .. S51) AG) 32077 
MAX186BCPP+-ND | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference 35.75 26.98 17.30 - eco 
MAX186BEAP. : : i MAX232ACSE+-ND_ | +5V Powered, HS Dual RS-232 Transmitters and Receivers* .. 5.51 4.16 2.77 
+-ND | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference* 48.81 36.84 29.26 i f v invade 
i 4 MAX232ACWE+-ND_ | +5V Powered, HS Dual RS-232 Transmitters and Receivers* .. 4.88 3.68 2.45 
MAX186BCWP-ND Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference... 35.75 26.98 17.30 MAX232AESE+-ND | +5V Powered, HS Dual RS-232 Transmitters and Receivers* .. 6.60 4.98 2.93 
ERIE ES Wea Dl) Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADG with Reference® S876) SED) cel) MAX232AEWE+-ND_| +5V Powered, HS Dual RS-232 Transmitters and Receivers*... 5.83 4.40 2.93 
MAX186DCPP+-ND | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Belerence® 23.59 17.80 11.41 MAX232CPE+-ND +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters and Receivers* 331 250 1.60 
MAX186DCWP+-ND | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference 23.59 17.80 11.41 MAX232CWE+-ND | +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters and Receivers 331 250 1.60 
MAX187BCPA-ND | Low Power 12-Bit Serial ADC with Track and Hold. 21.76 16.42 10.53 MAX232ECPE+-ND | +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters/ 
MAX187BCPA+-ND | Low Power 12-Bit Serial ADC with Track and Hold 21.76 16.42 10.95 Receivers, ESD Prot.*. i 419 3416 202 
MAX187BCWE+-ND_ | Low Power 12-Bit Serial ADC with Track and Hold* .. 21.76 16.42 10.53 MAX232ECSE+-ND | +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters/ 
MAX188BCPP-ND Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference... 32.70 24.68 15.82 Receivers, ESD Prot.*..... 2 419 3.16 2.02 
MAX188BCPP+-ND | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference* 32.70 24.68 15.82 MAX232ECWE+-ND | +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters/ 
MAX188BCWP-ND Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference... 32.70 24.68 15.82 Receivers, ESD Prot.*. “he 419 316 2.02 
MAX188DCPP-ND Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference... 22.26 16.80 10.78 MAX232EEPE+-ND | +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters/ 
MAX188DCPP+-ND__| Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference* 22.26 16.80 10.78 Receivers, ESD Prot.*..... a 541 4.08 2.62 
MAX188DCWP-ND | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference... 22.26 16.80 10.78 MAX232EESE+-ND | +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters/ 
MAX188DCWP+-ND | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference* 22.26 16.80 10.78 Receivers, ESD Prot.*. oe 541 4.08 2.62 
MAX189CCPA+-ND | 5V Low Power 12-Bit Serial A/D Converter* 18.31 13.82 886 MAX232EPE+-ND +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters/Receivers* . 3.98 3.00 1.92 
MAX191BCNG+-ND | Low Power, 12-Bit ADC with Reference* ... 26.42 19.94 11.73 MAX232EWE+-ND | +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters/Receivers* . 3.98 3.00 1.92 
MAX191BCWG+-ND | Low Power, 12-Bit Sampling ADC with Internal Reference/ MAX233ACPP+G36-ND 1 ae RS-232 No External Components Perens 
Power Down*..... 26.42 19.94 12.79 TaNSMUiGts: RECSIVE’S. H : : 
MAX192BCWP+-ND_ | Low Power 8-Channel 10-Bit, 133KHz ADC 16.96 12.80 820 I eccaiaccdig| oy owz1eS, Dual RS-292 Na External Components a ares 
MAX194BCWE+-ND | 14-Bit, 85Ksps ADC with 10A Shutdown* 40.31 30.42 19.50 MAX233AEPPG36-ND | a5v Pi @. Dual RS-232 No E TC = = = 
MAX195BCPE+-ND | 16-Bit, 85Ksps ADC with 10uA Shutdown* 74.28 56.06 35.94 poe 2 oitte : Ree e:2s2'No extemal Components “Vie ZELDA HGS 
MAX195BCWE-ND | 16-Bit, 85Ksps ADC with 10uA Shutdown.. 74.28 56.06 35.94 MR OARADTSTeTD Pane 7. tal RS-285 RaGRAG d d 3 
MAX195BCWE+-ND_ | 16-Bit, 85Ksps ADC with 10WA Shutdown* 74.28 56.06 35.94 gus) +5V Powered, Dual RS-232 No External Gomponents 
— - 7 - - - Transmitters/Receivers* 14.63 11.04 7.08 
MAX195BEWE+-ND | 16-Bit, 85Ksps ADC with 10HA Shutdown 96.57 72.88 42.86 MAX233CPP+G36-ND | +5V Powered, Dual RS-232 No External Components 
eam shomsainee ae wcreme a eee fannie: ras att 
pe -Uhanne! Mult-Range 12-Bl ‘arallel Intertace™ .. é : é MAX233EPP+G36-ND | +5V Powered, Dual RS-232 No External Components 
MAX197ACWI+-ND | 8-Channel Multi-Range 12-Bit DAS Parallel Hdl . 38.85 29.32 17.60 Transmitters/Receivers* 8.93 6.74 4.32 
MAX197BCAI+-ND 8-Channel Multi-Range 12-Bit DAS Parallel Interface* .. 31.08 23.46 15.05 MAX234CPE+-ND +5V Powered Quad RS-232, Transmitters* . 5.88 4.44 2.85 
MAX197BCNI+-ND | 8-Channel Multi-Range 12-Bit DAS Parallel Interface* . 29.92 22.58 14.47 MAX234CWE-ND +5V Powered Quad RS-232, Transmitters 5.88 4.44 2.85 
MAX200CPP-ND +5V Powered, Five RS-232 Trans. with Power Shutdown MAX235CPG+-ND +5V Powered, 5 RS-232 No External Comp. Transmitters and 
and .1,/F External Capacitors 8.24 622 3.99 Receivers with Power Shutdown and Tri-State* 16.38 12.36 7.92 
MAX201CPD-ND +5V//+9V to +13.2V, Dual RS-232 Transceiver with MAX236CNG+-ND +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 3 RS-232 
-ApiF External Capacitors... 3.31 2.50 1.60 Receivers with Power Shutdown and Tri-State* 55) 6.70) 3165) 
MAX201CWE+-ND | +5V/+9V to +13.2V, Dual RS-232 Transceiver with MAX236CWG-ND +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 3 RS-232 
ApF External Capacitors* . 3.31 250 1.60 Receivers with Power Shutdown and Tri-State 755 6.70 3.65 
MAX202CPE+-ND —_| +5V Dual RS-232 Transceiver with .1yF External Capacitors 3.31 250 1.60 MAX236CWG+-ND | +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 3 RS-232 
MAX202CSE+-ND | +5V Dual RS-232 Transceiver with .1F External Capacitors* ... 3.31 250 1.60 Receivers with Power Shutdown and Tri-State... 7555.70 3.65 
MAX202CWE+-ND | +5V Dual RS-232 Transceiver with .1yF External Capacitors® ... 3.31 250 1.60 MAX237CNG+-ND | +5V Powered, 5 RS-232 Transmitters, 3 RS-232 Receivers* . 7.55 5.70 3.65 
MAX202ECPE+-ND | +5V RS-232 Transceiver, ESD Protected* . 419 316 2.02 MAX237CWG-ND +5V Powered, 5 RS-232 Transmitters, 3 RS-232 Receivers... 7.55 5.70 3.65 
MAX202ECSE+-ND | +5V RS-232 Transceiver, ESD Protected* . 419 316 2.02 MAX237CWG+-ND | +5V Powered, 5 RS-232 Transmitters, 3 RS-232 Receivers* . (sy (att) BGs) 
oe t A * MAX238CNG+-ND +5V Powered, Quad RS-232 Transmitters/Receivers* ey By si) 
MAX202ECWE+-ND | +5V RS-232 Transceiver, ESD Protected* . 419 316 2.02 MAX238CWG+-ND BV PA d! Quad RS-232 T itters/Receivers* 755 570 365 
MAX202EESE+-ND | +5V RS-232 Transceiver, ESD Protected* . 541 4.08 262 bs SV ROWS IGE alla LeDe Me Hevevere : E Z 
MAX202ESE+-ND | +5V Dual RS-232 Transceiver with .1yF External Caps* 3.98 3.00 1.92 Po scuGeaNogmg +5V and +12V Powered, 3 RS-232 Transmitters and 
MAX203CPP+G36-ND| +5V Powered, Dual RS-232 Transceiver* 745 5.62 3.61  Heeaee Mecelvels Wil ecelver Ean ee era 
: is - a : . MAX240CMH+-ND +5V Powered, 5 RS-232 Transmitters and Receivers 
MAX203CWP+G36-ND | +5V Powered, Dual RS-232 Transceiver* 745 562 3.61 i a * 
: with Power Shutdown and Tri-State 9.36 6.00 
MAX203ECWP+G36-ND| +5V RS-232 Transceiver, ESD Protected* . 814 6.14 3.69 MAX241CWl+-ND 45V Powered, 4 RS-232 Transmitters, 5 Receivers 
MAX203EEWP+G36-ND| +5V RS-232 Transceiver, ESD Protected * a 11.61 8.76 5.16 with Power Shutdown and Receiver 3-State Enable* Tits Galt) Ses 
MAX204CPE-ND +5V Quad RS-232 Transcelver with AF External apaci uss 5.88 444 2.85 MAXO42CPN-ND High Speed 5V Dual RS-232 Driver/Receiver*. 488. 3.68 2.36 
MAX204CPE+-ND +5V Quad RS-232 Transceiver with .1yF External Capacitors* . 5.88 444 285 MAX242CWN+-ND | High Speed 5V Dual RS-232 Driver/Receiver* . 488 3.68 2.45 
MAX205CPG+G36-ND) +5V Powered, 5-Channel RS-232 Transceiver* . 16.38 12.36 7.92 MAX242EPN+-ND High Speed 5V Dual RS-232 Driver/Receiver* . 5.83 4.40 2.93 
MAX206CNG-ND | 5V RS-232 Transceiver with .1)\F External Caps, MAX242EWN4-ND — | High Speed 5V Dual RS-232 Driver/Receiver* . 583 4.40 2.93 
4 Drivers/3 Receivers... on 7.55 5.70 3.65 MAX243CSE+-ND _| 5V Powered Dual RS-232 Driver/Receiver* . Sot e46) 12:77 
MAX206CWG+-ND | 5V RS-232 Transceiver with .1)1F External Caps, MAX248EQH-D-ND | 5V RS-232 Transceiver... 49.90 11.70 
4 Drivers/3 Receivers* . 7555.70 3.65 MAX248EQH+D-ND | 5V RS-232 Transceiver* 44-PLCC 26.37 19.90 11.70 
MAX207CNG-ND 5V RS-232 Transceiver with .1/F External Caps, MAX249CQH+D-ND | 5V, Multi-Channel RS-232 Driver/Receiver* 20.27 15.30 10.20 
5 Drivers/3 Receivers..... at 7.55) 5:70" 72:65) MAX250CPD+-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver* 7.66 5.78 3.40 
MAX207CNG+-ND 5V RS-232 Transceiver with .11F External Caps, MAX250CSD+-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver* 843 6.36 3.74 
5 Drivers/3 Receivers* eee 755 6.70 3.65 MAX250ESD-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver .. 12.03 9.08 5.34 
MAX207CWG+-ND | 5V RS-232 Transceiver with .1/F External Caps, MAX250ESD+-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver* 12.03 9.08 5.34 
5 Drivers/3 Receivers* a 755 5.70 3.65 MAX251CPD+-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver* 7.66 5.78 3.40 
MAX208CAG+-ND | 5V RS-232 Transceiver with .1yF External Caps, MAX251CSD+-ND —_ +5V, Isolated RS-232 Driver/Recaiver*® 843 6.36 3.74 
4 Drivers/4 Receivers* a 7.95 6.00 3.85 MAX251EPD+-ND. +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver 10.94 8.26 4.86 
MAX208CNG+-ND 5V RS-232 Transceiver with .1F External Caps, MAX253CPA+-ND Transformer Driver for Isolated RS-485 Interface* .. 2.81 212 1.36 
4 Drivers/4 Receivers* i 755 570 365 MAX253CSA+-ND _| Transformer Driver for Isolated RS-485 Interface* . 281 212 1.36 
coe RS leita can'ae fam ence Sis is 
4 Drivers/4 Receivers* 55) o:10ine:05) 2 ‘ : : 4 5 
peeeee MAX253ESAs-ND__| Transformer Driver for Isolated RS-485 Interface™. 366 2.76 2.13 
MAX209CNG-ND +5V and +12V Powered, 3 RS-232 Transmitters and 5 RS-232 7 - " 
‘ i A ni MAX261BCNG-ND uP Programmable Universal Switched Cap Filter. 18.95 14.30 9.17 
Receivers with Receiver Enable and .1,1F External Caps.............. 24-Dip 7.55 5.70 3.65 
iy - A vi MAX274BCNG+-ND | 8th-Order Analog Filter* 13.62 10.28 6.59 
MAX211CAl+-ND +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 5 RS-232 MAX274BCWI : 
: i +-ND | 8th-Order Analog Filter* 13.62 10.28 6.59 
Receivers with .1yF External Caps. 28-SSOP 7.95 6.00 3.85 MAX274BCWI-ND 8th-Order Analog Filt 1362 1028 659 
MAX211CWI+-ND | +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters an oe art 
: ‘i MAX275BCPP-ND 4th-Order Analog Filter .. 8.51 642 4.11 
Receivers with .1p1F External Caps.*......... 7.550 9:70) 6:65) 5 
. MAX275BCPP+-ND | 4th-Order Analog Filter* 851 (6:42) 13178) 
MAX211ECAI+-ND +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and BIR5+282 MAX275BCWP+-ND_ | 4th-Order Analog Filter* 851 6.42 3.78 
Receivers with 1uF Ext. Caps., 15Kv ESD os 917 6.92 4.43 MAX280CPA-ND 5th-Order Zero-Error, Butterworth Switched Cap LP Filte .8-Dip 11.50 8.68 5.57 
MAX213CWI-ND | +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 5 RS-232 Receivers MAX280CWE-ND —_| Sth-Order Zero-Error, Butterworth Switched Cap LP Filte 16-SOIC 11.50 8.68 5.57 
(2 active in shutdown) with 0.1,F External Caps.. . 755 5.70 3.65 MAX280CWE+-ND | Sth-Order Zero-Error, Butterworth Switched Cap LP Filter*.......16-SOIC_11.50 8.68 6.19 
Seg OV Powared, 4 RS-232 Transmitters and 5 RS-282 Receivers MAX281ACPA+-ND | 5th-Order Zero Error, Bessel Lowpass Filter* 8-Dip 14.02 1058 7.31 
(2 active in shutdown) with 0.1pF External Caps.*...... 7555.70 3.65 MAX281ACWE-ND | 5th-Order Zero Error, Bessel Lowpass Filter. 16-SOIC 14.02 10.58 6.79 
MAX213EEAI+-ND | +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 5 RS-232 Receivers MAX281ACWE+-ND | Sth-Order Zero Error, Bessel Lowpass Filter 14.02 10.58 7.31 
(2 Active in Shutdown) with 0.1pF External Caps* 11.45 864 6.65 MAX281AEWE+-ND | Sth-Order Zero Error, Bessel Lowpass Filter* NEW!.... 18.23 13.76 8.09 
MAX214CWI+-ND. Programmable DTE/DCE, 5V RS-232 Transceiver* 9.06 684 439 MAX301CPE-ND Precision Dual Low On Resistance Matched CMOS 
MAX218CPP-ND 1.8V to 4.25V Powered True RS-232 Dual Transceiver .. 474 3.58 2.30 Switch (SPST) 458 3.46 2.47 
MAX218CPP+-ND | 1.8V to 4.25V Powered True RS-232 Dual Transceiver* 474 3.58 2.56 * RoHS Compliant (Continued) 
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SPECIALIZED INTEGRATED CIRCUITS (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. fl 25 100 Part No. Description 1 25 100 
MAX301CSE+-ND Precision Dual Low On Resistance Matched CMOS. MAX418CPD-ND 1.2uA Quad Single Supply Op Amp... 9.96 7.52 4.82 
Switch (SPST)* 5.51 4.16 2.97 MAX418CPD+-ND 1.2UA Quad Single Supply Op Amp* 9.96 7.52 4.82 
MAX303CPE+-ND Precision Dual Low On Resistance Matched CMOS MAX418CSD-ND 1.2uA Quad Single Supply Op Am, 9.96 7.52 4.82 
Switch (SPDT) * 965 7.28 5.22 MAX420CPA+-ND 15V Chopper Stabilized Op Amp* 8.98 6.78 4.38 
MAX303CSE-ND Precision Dual Low On Resistance Matched CMOS MAX452CPA-ND 50MHz CMOS Video Amplifier... 676 5.10 3.40 
Switch (SPD7).... 11.55 8.72 6.24 MAX452CPA+-ND | 50MHz CMOS Video Amplifier* 676 5.10 3.40 
MAX303CSE+-ND EEG. On Resistance Matched CMOS ‘tite gene oad MAX453CPA-ND 2-Channel SOMHz Video Multiplexer/Amp 943 7.12 4.76 
wite! : Mh I MAX453CPA+-ND 2-Channel 50MHz Video Multiplexer/Amp 943 7.12 4.76 
MAX303ESE+-ND TEEPE. On Resistance Matched CMOS Ota a Tea MAX454CPD+-ND | 4-Channel 50MHz Video Multiplexer/Amp 12.59 9.50 6.34 
witcl - . 5 MAX454CSD+-ND 4-Channel 50MHz Video Multiplexer/Amp 13.86 10.46 6.98 
MAX305CPE+-ND. Precision Dual, Matched CMOS Switches (DPST, NO) 9.65 7.28 4.28 MAX455CPP-ND 8-Channel 50MHz Video Multiplexer/Amp 20.96 15.82 10.56 
MAX305CSE-ND Precision Dual, Matched CMOS Switches (DPST, NO)... 11.55 8.72 6.24 MAX455CPP+-ND 8-Channel 50MHz Video Multiplexer/Amp* 20.96 15.82 10.56 
MAX306CPI-ND Precision 16-Channel High Performance CMOS Analog Mux 11.53 8.70 6.21 MAX455CWP-ND 8-Channel 50MHz Video Multiplexer/Amp 23.06 17.40 11.60 
MAX306CPI+-ND Precision 16-Channel High Performance CMOS Analog Mux 11.53 8.70 6.21 MAX456CPL-ND 8x8 Crosspoint Video Switch..... 50.03 37.76 24.20 
MAX306CWI+-ND Precision 16-Channel High Performance CMOS Analog Mux 15.90 12.00 8.58 MAX471CSA-ND High-Side Current-Sense Precision Am 620 4.68 2.75 
wid {Seen ul ern Se 2298_eh_4I2_S21 | “rng sy Na tsb ta 
se eile a : . MAX477EPA-ND 300MHz High-Speed Op Ai 6.36 480 2.82 
MAX307CWIs-NO | Precision Dual 8-Ch. High Performance CMOS Analog Mux* 15.90 12.00 858 | Maxa77ePAs-ND | 300Mbiz High Speed Op Amp* Rea Aca) ee 
MAX308CPE+-ND __| Precision 8-Channel, High Performance CMOS Analog Mux* 747 5.64 4.04 MAX479CSD4-ND | 17/A Max Quad Single Supply Precision Op Amp* 790 596 383 
MAX308CSE+-ND Precision 8-Channel, High Performance CMOS Analog Mux*.... 8.96 6.76 4.84 MAX481CPA+-ND RS-485 Transceiver with Low | Shutdown Slew-Rate ‘ . - 
MAX308ESE+-ND Precision 8-Channel, High Performance CMOS Analog Mux*.... 9.33 7.04 4.14 Ltd, 500A* 276 2.08 1.33 
Ae raat precision a ree Hat aromas outs mae Ae “ eM aod so MAX483CPA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver, Low Power* 276 2.08 1.33 
a een a Ree ee nalog Nx i : : MAX483ECSA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver, Low Power, ESD Protected*. 3.42 258 1.66 
MAX310CPE+-ND CMOS RF/Video Mux? .... 17.25 13.02 7.66 S 2 far 
‘4 #4 MAX485CPA+-ND RS-485 Low Power Transceiver*. 2.76 2.08 1.33 
MAX313CSE+-ND CMOS Analog Switch, Quad, SPST 10.71 8.08 4.75 Cj : apne 
MAX317CPA-ND Precision SPST N lly Closed CMOS Analog Switch 301 242 174 MAX485CSA+-ND RS-485 Low Power Transceiver*. 276 2.08 1.33 
ere SansiGe a ie Saeed ews Si ai = aa MAX487CPA+-ND _| RS-485/RS-422 Transceiver with Low Power Shutdown 281 242 1.36 
eS rectsioul CY ose nalog Switc : : ’ MAX487CSA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver with Low Power Shutdown 281 212 1.36 
MAX317CSA+-ND Precision SPST Normally Closed CMOS Analog Switch 3.74 282 2.02 : 
ia Snes MAX487EESA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver with Low Power Shutdown 4.93 3.72 2.38 
MAX318CPA+-ND Precision SPST Normally Open Analog Switch 3.21 242 1.74 : : 
a ‘ci fitch * MAX488CPA+-ND —_| RS-485/RS-422 Transceiver with Low Power Low Slew* 2.81 2.12 1.36 
MAX318CSA+-ND. Precision SPST Normally Open Analog Switch 3.74 2.82 2.02 : 
fi st ty MAX488CSA+-ND. RS-485/RS-422 Transceiver with Low Power Low Slew* 281 242 1:36 
MAX319CPA+-ND Precision SPDT CMOS Analog Switch* .. 4.29 3.24 2.31 i 
7 5 MAX488ECSA+-ND___| RS-485/RS-422 Transceiver with Low Power Low Slew* 3.42 258 1.66 
MAX319CSA+-ND Precision SPDT CMOS Analog Switch* .. 474 3.58 2.56 - 7 
s ici itch * MAX488EESA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver with Low Power Low Slew* 4.93 3.72 2.38 
MAX319ESA+-ND Precision SPDT CMOS Analog Switch* .. 5.51 416 2.45 : ; : ; 
MAX323CPA+-ND Precision, Single Supply, SPST Analog Switch* 297 224 1.32 MAX489CPD+-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Drive Enable* .. 281 212. 1:36 
MAX323CSA+-ND Precision, Single Supply, SPST Analog Switch* 326 246 1.57 MAX489CSD+-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Drive Enable* . 281 2:12. 1.36 
MAX326CPE-ND _| Quad SPST, Ultra-Low Leakage, CMOS Analog Switch . 8.69 6.56 4.37 He aaa ene asa rranscene! wn nie Sere ae ae 12 
MAX326CPE+-ND | Quad SPST, Ultra-Low Leakage, CMOS Analog Switch* 8.69 6.56 4.37 s pago/Row22 Transceiver will Drive Enable pocae COR 
MAX326CSE+-ND —_| Quad SPST, Ultra-Low Leakage, CMOS Analog Switch* 9.54 7.20 4.80 Pee ooe eae mmm Co-485/RS-422 Transceiver with Full Duplex® 281 2.12 1.36 
MAX328CPE+-ND | 8-Channel Ultra-Low Leakage Mono CMOS Multiplexer* . 11.32 854 5.69 MAX490CSA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver with Full Duplex 281 212 1.36 
MAX328CWE+-ND | 8-Channel Ultra-Low Leakage Mono CMOS Multiplexer* .. 12.43 938 6.26 MAX490EGPA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver with Full Duplex, 
MAX328EWE+-ND | 8-Channel Ultra-Low Leakage Mono CMOS Multiplexer* . 14.71 11.10 8.82 ESD Protected* 342 258 1.66 
MAX329CPE+-ND | Diff. 4-Channel Ultra-Low Leakage Mono CMOS Mux.* 11.32 854 5.69 MAXS9 1 CRDS:ND ITT | RS-485/RS-422 Transceiver, Low Power 2ST 21238 
MAX329CWE+-ND _| Diff. 4-Channel Ultra-Low Leakage Mono CMOS Mux*. 12.43 938 6.26 Sea Ceesnti Repeeinre Tpanscens ne ate a ae oe 
MAX333ACPP-ND Quad SPDT CMOS Analog Switch. 8.00 6.04 4.03 hel i Z ranscelver, Low Power, 5 
MAX333ACPP+-ND | Quad SPDT CMOS Analog Switch* .. 8.00 6.04 4.03 MAX492CPA+-ND —_| Single Supply Dual Op Amp* 557 4.20 2.69 
MAX333ACUP+-ND | Quad SPDT CMOS Analog Switch* .. 946 7.14 4.77 MAX492CSA+-ND —_| Single Supply Dual Op Amp* 557 4.20 2.69 
MAX333ACWP+-ND | Quad SPDT CMOS Analog Switch*. 10.34 7.80 5.20 MAXESACROEND EE Single Supply Quad Op Amp.. G6) (Ores Ie 
MAX333AEUP+-ND | Quad SPDT CMOS Analog Switch* . 10.41 7.86 5.24 MAX494CPD+-ND Single Supply Quad Op Amp* 8.93 6.74 4.32 
MAX333AEWP+-ND | Quad SPDT CMOS Analog Switch* .. 13.14 9.92 6.61 MAX494CSD+-ND Single Supply Quad Op Amp* 8.93 6.74 4.32 
MAX333CPP-ND Quad SPDT CMOS Analog Switch. 7.21 544 3.63 MAX495CPA-ND Single Supply Op Amp... 3.58 2.70 1.74 
MAX333CPP+-ND Quad SPDT CMOS Analog Switch* . 7.21 5.44 3.63 MAX495CPA+-ND Single Supply Op Amp* 3.58 2.70 1.74 
MAX333CWP+-ND | Quad SPDT CMOS Analog Switch*. 930 7.02 4.68 MAX495CSA+-ND__| Single Supply Op Amp*.... 3582.70 1.74 
MAX335CNG-ND Serial Controlled, 8-Channel SPST Switc! Tel0) 5:36 13144 MAX497CSE+-ND 375MHz Quad Closed-Loop Video Buffer 13.12 9.90 5.82 
MAX335CNG+-ND Serial Controlled, 8-Channel SPST Switch* 7.10 5.36 3.44 MAX500BCPE+-ND | Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter* 14.73 11.12 7.13 
MAX335CWG+-ND | Serial Controlled, 8-Channel SPST Switch* 7.79 5.88 3.78 MAX500BCWE+-ND | Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter* 14.73 11.12 7.13 
MAX335EWG+-ND__| Serial Controlled, 8-Channel SPST Switch* 8.59 6.48 3.89 MAX502BCNG-ND | Parallel Voltage Output 12-Bit Multiplexer 15.42 11.64 7.46 
MAX336CAI+-ND 16-Channel, Low-Leakage, CMOS Analog Multiplexer* 11.16 842 4.95 MAX503CWG+-ND | 5V Low Power Parallel Input Voltage Output 10-Bit DAC 9.06 684 4.39 
MAX338ESE+-ND | 8-Channel, Low-Leakage, CMOS Analog Multiplexer* .. 819 6.18 4.36 MAX504CPD+-ND —_| 5V Low Power Voltage Output Serial 10-Bit DAC* 861 650 4.17 
MAX349CAP+-ND 8-Channel, Serially Controlled, Low-Voltage Multiplexer* 8.22 6.20 3.64 MAX504CSD+-ND 5V Low Power Voltage Output Serial 10-Bit DAC* 8.61 650 4.17 
MAX351CPE-ND Precision Quad SPST Analog Switch Normally Closed ... 6.60 4.98 3.56 MAX505ACWG+-ND | CMOS, +5V, Quad, 8-Bit DAC with Rail-to-Rail 
MAX351CSE+-ND Precision Quad SPST Analog Switch Normally Closed* 8.56 6.46 4.62 Outputs and 4 Separate Reference Inputs* 25.28 19.08 12.24 
MAX352CPE+-ND Precision Quad SPST Analog Switch Normally Open* 6.60 498 2.93 MAX505BCNG-ND CMOS, +5V, Quad, 8-Bit DAC with Rail-to-Rail 
MAX352CSE+-ND Precision Quad SPST Analog Switch Normally Open* 8.56 646 4.62 Outputs and 4 Separate Reference Input: 19.48 14.70 9.42 
MAX352ESE+-ND Precision Quad SPST Analog Switch Normally Open* ... 8.80 6.64 3.90 MAX505BCNG+-ND | CMOS, +5V, Quad, 8-Bit DAC with Rail-to-Rail 
MAX353CPE-ND Precision Cad ors Analog Switch 2 Normally Closed ony anes) BGR Outputs and 4 Separate Reference Inputs* 19.48 14.70 9.42 
and 2 Normally Open : . ; MAXS06ACWP+-ND | CMOS, +5V, Quad, 8-Bit DAC with Rail-to-Rail 
MAX353CPE+-ND Precision Quad SPST Analog Switch 2 Normally Closed Outputs and 1 Reference Input*..... 22.18 16.74 13.30 
and 2 Normally Open* 6.60 4.98 2.93 MAX506BCPP+-ND | CMOS, +5V, Quad, 8-Bit DAC with Rail-to-Rail 
MAX353CSE+-ND Precision Quad SPST Analog Switch 2 Normally Closed Outputs and 1 Reference Input*.... 17.07 12.88 8.26 
and 2 Normally Open* = 8.56 646 4.62 MAX506BCWP+-ND |CMOS, +5V. 'd, 8-Bit DAC with R: 
MAX354CWE+-ND__| Single 8-Channel Fault Protected Analog Multiplexer 10.84 8.18 5.25 : Outputs bey tote inputs. ‘man TOES AaB 
MAX355CPE+-ND —_| Dual 4-Channel Fault Protected Analog Multiplexer* . 10.84 8.18 5.25 MAX507BCNG-ND | Parallel Voltage Output, 12-Bit DAC with Internal Reference 19.95 15.06 9.67 
MAX355CWE+-ND | Dual 4-Channel Fault Protected Analog Multiplexer* . 10.84 8.18 5.25 MAX507BCNG+-ND | Parallel Voltage Output, 12-Bit DAC with Internal Reference. 19.95 15.06 9.67 
era ar eer patel sel . ihe a a3 MAX507BCWG+-ND_| Parallel Voltage Output, 12-Bit DAC with Internal Reference*. 19.95 15.06 9.67 
+ ‘ault Protected 8-Channel Multiplexer* . i : : a Bi * 
NASEEPECAD [Faroe or Stra wg Ce | Pa ag 1 nc tt arc 4) Vt Grint 2-09 
MAX359CWE+-ND _| Fault Protected Differential 4-Channel Multiplexer* 10.84 8.18 5.25 MAXS509BCPP+-ND | Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter* 13.70 10.34 6.64 
MAX361CSE+-ND Precision Quad SPST Analog Switch N/C 3-Ohm Tolerance* 7.00 5.28 3.79 MAX509BCWP+-ND | Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter* 1495 11.28 7.24 
MAXSGIOPEND | Precision Quad SPST Analog Sitch WG 2.0hm Tolan oo Po Bree ey ee 
oe si 4 ; ' i Fr MAX510BCPE+-ND | Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter* 14.47 10.92 7.01 
MAX364CPE+-ND Precision Quad SPST Analog Switch N/C 2-Ohm Tolerance 3.42 2.58 1.99 MAXS10BCWE+-ND | Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter* 4447 1092 7.01 
MAX364CSE+-ND Precision Quad SPST Analog Switch N/C 2-Ohm Tolerance* 3.42 2.58 1.85 MAX512CSD+-ND 8-Bit Voltage Out D/A Converter* 8.22 6.20 3.98 
MAX365CPE-ND Precision Quad SPST Analog Switch N/O 2-Ohm Toleranc 3.42 2.58 1.85 u _Bit Cari ‘ 7 
Hee : MAX514BCNG+-ND | Quad CMOS 12-Bit Serial Input Mult. 38.88 29.34 17.25 
MAX365CSE-ND Precision Quad SPST Analog Switch N/O 2-Ohm Toleranc 3.42 2.58 1.85 4 i Bi ith 9-\Wi * 
Hee : MAX517BCPA+-ND _| Single 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface 615 4.64 2.98 
MAX365CSE+-ND Precision Quad SPST Analog Switch N/O 2-Ohm Toleranc 3.42 2.58 1.85 . 7 r . 7 
si i i MAX517BCSA+-ND _| Single 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface* 6.15 464 2.98 
MAX378CPE-ND. High Voltage, Fault Protected Analog Multiplexer... 15.90 12.00 7.70 i hs i 
> = MAX518BCPA+-ND | Dual 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface* 6.04 456 2.93 
MAX378CPE+-ND High Voltage, Fault Protected Analog Multiplexer* 15.90 12.00 7.05 A Bi ith OW 4 * 
+ i MAX518BCSA+-ND | Dual 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface 6.60 498 3.20 
MAX388CPN-ND 8-Channel, High Voltage, Fault-Protected Multiplexer. 17.33 13.08 8.39 i ‘ " ‘ 
5 MAX520BCPE-ND Quad 8-Bit DAC with 2-Wire Interface Serial Unbuffered Output 9.28 7.00 4.50 
Me ence eam) (rec, Quad, SPST Analog Faur Normally Closed Swit Hea ea) eles MAXS520BCPE+-ND | Quad 8-Bit DAC w/2-Wire Interface Serial Unbuffered Output* 928 7.00 450 
MAX393CSE-ND Prec., Quad, SPST Analog Two Normally Open and Two . - aE SEEEEA TA a ; = = 
Normally Closed Switches. 429 3.24 2.08 MAX520BCWE-ND Quad 8-Bit DAC w/2-Wire Interface Serial Unbuffered Output .. 9.28 7.00 4.50 
MAX394CPP+-ND Low Voltage Quad SPDT CMOS Analog Switch* 909 686 4.03 MAX521ACAG-ND | Octal 8Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface. 19.32 14.58 8.58 
a ern MAX521ACAG+-ND | Octal 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface* 19.32 14.58 8.58 
MAX394CWP+-ND Low Voltage Quad SPDT CMOS Analog Switch 11.71 884 5.90 i i 7 
5 ici 5 . MAX521AEAG-ND Octal 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface. 25.12 18.96 11.16 
MAX396CAI+-ND Precision, 16-Channel, Low-Voltage, CMOS Analog Mux 15.85 11.96 8.54 : H 7 7 
MAX407CPA+-ND 1.2UA Max., Dual, Single Supply Op Amp* 790 5.96 3.51 MAX521BCPP-ND Octal 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface. 14.31. 10.80 6.93 
MAX407CSA+-ND | 1.2uA Max., Dual, Single Supply Op Amp* 7.90 5.96 3.99 Meee BCR ND oe enh pe ne Pa yee meres tee 10 ae 
MAX409BCPA-ND 1.2uA Single Supply Op Amp .. 488 3.68 2.37 oe Mab o-2IT Voltage Out oer ONVEIIST: ‘ : ‘i 
MAX409BCSAs-ND | 1.2uA Single Supply Op Amp* nen AG Bee MAX522CSA+-ND | Dual 8-Bit Voltage Out Serial D/A Converter 660 498 3.20 
MAX410CSA+-ND 28MHz Low Noise Low Voltage Precision Op Amp 580 438 2.82 MAX525ACAP+-ND | 5V Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Conv fig 47.70 36.00 21.18 
MAX414CPD+-ND Low Noise Quad Op Amp*.. 12.40 9.36 5.50 MAX525BCAP+-ND | 5V Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converter* .. 36.68 27.68 17.75 
MAX414CSD+-ND__| Low Noise Quad Op Amp*.. 12.40 9.36 6.00 * RoHS Compliant (Continued) 
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SPECIALIZED INTEGRATED CIRCUITS (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
"OO, Gera oe BS 28 62 | wngerray [0-0 ua comew. ee 2 
2) % : MAX680CSA+-ND 5V to +10V Voltage Ci rter* .. 490 3.70 2.38 
MAXS526DCNG+-ND | Quad 12-Bit Voltage Output D/A Converter* .. 53.05 40.04 23.54 # Ba CGR Acai eo iecrocs 
i MAX688CSA-ND 3.3V High Accuracy Low Dropout Regulator 4.35 3.28 210 
MAX526DCWG+-ND | Quad 12-Bit Voltage Output D/A Converter ... 53.05 40.04 25.67 MAX690ACPA+-ND _ | Microprocessor WDT Reset Circuit* 6.94 524 3.36 
MAX527DCNG+-ND | Calibrated Quad 12-Bit Voltage Output D/A Converter* 45.18 34.10 20.06 oe Remit i i ( 
MAX527DCWG+-ND | Calibrated Quad 12-Bit Voltage Output D/A Converter* 4-SOIC 45.18 34.10 21.87 MAXEQOAGS ANDER Microprocessor WDT Reset Circult® LeLS IAS SORES SS 
i+ a x a a rt 7 7 7 
MAX528CPP+-ND | Octal 8-Bit Serial D/A Converter with Output Buffer* 20-Dip 1842 13.90 892 SSNS ND balcrapaseessot wor ta aoe 20 ae at 
MAX529CPP-ND +5V Octal 8-Bit Serial D/A Converter with Output Buffer. 20-Dip 15.42 11.64 7.76 Seay fs iD iMlieisnretoccar wot Reset cient az) 26D Be 
MAX529CPP+-ND | +5V Octal 8-Bit Serial D/A Converter with Output Buffer* . 20-Dip 1415 10.68 6.85 al leroplocesser eset GIRL! : : : 
MAX529CWG+-ND —_|+5V Octal 8-Bit Serial D/A Converter with Output Buffer* . SOIC 15.42 11.64 7.76 MAX691ACPE+-ND romeo! WOT Battery Switchover/Reset Sager eneaaG 
MAX530BCWG+-ND |5V Low Power Voltage Out 12-Bit D/A Converter* .. 4-SOIC 15.53 11.72 7.53 - en, AUN 2 2 = 
MAX531BCPD+-ND |5V Voltage Out 12-Bit Serial D/A Converter* . 14-Dip 15.53 11.72 7.53 MAX691ACWE+-ND Microprocessor WDT Battery Switchover/Reset 
MAX531BCSD+-ND | 5V Voltage Out 12-Bit Serial D/A Converter* . 4-SOIC 15.53 11.72 7.53 Gen., 200nS: sessese 8.24 6.22 4.79 
MAX532BCPE+-ND | Dual, Serial In, Voltage Out, 12-Bit Multiplying 16-Dip 24.12 18.20 11.68 MAX691CPE+-ND —_| Microprocessor WDT Battery Switchover/Res 
MAX532BCWE+-ND | Dual, Serial In, Voltage Out, 12-Bit Multiplying DAC* 6-SOIC 24.12 18.20 11.68 Gen., 200nS* a 7.84 5.92 3.80 
MAXS33ACEE+-ND  |2.7V Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC* 76-aSOP 11.18 844 6.70 MAX691CWE+-ND Microprocessor WOT Battery Switchover/Res 
MAX533BCEE-ND —_|2.7V Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC . 16-0SOP 7.90 5.96 3.83 Gen., 200nS' 8.64 6.52 4.18 
MAX533BCEE+-ND | 2.7V Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC* 16-QSOP 861 650 4.17 MAX692ACPA-ND Microprocessor Supervisory Circuit . 6.94 524 3.36 
MAX534BCEE+-ND | 5V Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC* 16-QSOP 861 650 4.17 MAX692ACPA+-ND | Microprocessor Supervisory Circuit* 6.94 524 3.36 
MAX534BCPE-ND 5V Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC . 16-Dip 8.61 650 4.17 MAX692CPA+-ND Microprocessor Supervisory Circuit* 7.23 546 3.50 
MAX534BCPE+-ND —|5V Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC* i 8.61 650 4.17 MAX693ACPE+-ND | Microprocessor Supervisory Circuit* 7.84 5.92 3.80 
MAX535BCUA+-ND | 5V, 13-Bit Voltage Out Serial D/A Converter* ae The ves MAX693CPE+-ND Microprocessor Supervisory Circuit* 7.84 5.92 3.80 
MAX536BCPE-ND Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converter 48.97 36.96 23.70 MAX694CPA+-ND Microprocessor WDT/Battery Switchover/ 
MAX536BCPE+-ND | Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converter* . 48.97 36.96 21.74 Reset Gen., Min. Reset Pulse Width, 140nS* 7.23 546 3.50 
MAXS36BCWE+-ND | Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converter* . 48.97 36.96 23.70 MAX695CPE+-ND —_| Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset Generator* 7.84 592 3.80 
MAX537ACWE+-ND ea uae 2-Bit Voltage Output DAC with sie Sse iG? MAX695CWE+-ND —_| Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset Generator 8.64 652 4.18 
erial Interface*. se .56 51. 5 MAX696CPE-ND Microprocessor Supervisory Circuit with Battery Switchove 7.84 5.92 3.78 
MAX538BCPA+-ND | Low Power 5V, 12-Bit Serial D/A Converter* .. 13.86 10.46 6.71 A z * 
MAX538BCSA:-ND  |Low Power SV, 12-Bit Serial D/A Converter* . 1386 1046 6.71 REA ch ieccron poet ee actor nti Rcate ee erase 
" 7 jj. Threshold Power-Supply Monitor with Reset’ 5.19 392 262 
MAX539BCPA+-ND | Low Power 5V, 12-Bit Serial D/A Converter* .. 13.86 10.46 6.71 MAX701CPA+-ND Power Supply Monitor with Reset* 472 356 237 
MAX539BCSA+-ND | Low Power 5V, 12-Bit Serial D/A Converter* .. 13.86 10.46 6.71 MAX701CSA+-ND Power Supply Monitor with Reset*.. 472 356 2.37 
MAX541CCPA-ND 5V, 16-Bit Serial Voltage Out D/A Converter 28.01 21.14 28.01 MAX701ESA+-ND Power Supply Monitor with Reset* 6.12 462 3.08 
MAX541CCPA+-ND | 5V, 16-Bit Serial Voltage Out D/A Converter* 28.01 21.14 13.56 = 7 : = = 
MAX541CCSA+-ND /5V, 16-Bit Serial Voltage Out D/A Converter* 2571 19.40 12.44 MSG) ow Cost, Microprocessor Supervisory Circuit with 
MAX543BCPA+-ND _|CMOS 12-Bit Serial Multiplying D/A Converter 20.88 15.76 10.11 nvraagea an eens 4.65 a Ca 6.10 4.60 2.95 
MAX543BCSA+-ND [CMOS 12-Bit Serial Multiplying D/A Converter* 1672 1262 810 > ie ve - ap dee Re oe. eu Bay 1a AG 
MAXS544BCPA+-ND | 5V, 14-Bit Serial Voltage Out D/A Converter* 22.23 16.78 10.77 uae | a habe Fe ae oe on ‘i ; : : 
MAX544BCSA+-ND | 5V, 14-Bit Serial Voltage Out D/A Converter* 22.23 16.78 10.77 SS ale aries 
MAX547BCQH+D-ND |Octal 13-Bit Voltage Out DAC/Parallel Interface 84.54 63.80 40.90 with Battery Backup, 4.4V Resat CHORE CORE2.05 
MAX548ACPA-ND _|2.5V-5.5V Dual 8-Bit Voltage Out D/A Converter 5.33 4.02 2.58 MAX704CSA-ND | Low Cost, uP Supervisory Circuit 
MAX548ACPA+-ND _ |2.5V-5.5V Dual 8-Bit Voltage Out D/A Converter 5.33 402 237 with Battery Backup, 4.4V Reset 610 460 2.95 
MAX548ACUA+-ND |2.5V-5.5V Dual 8-Bit Voltage Out D/A Converter 5.33 4.02 2.57 MAX704CSA+-ND | Low Cost, LP Supervisory Circuit 
MAXS49ACPA-ND —|2.5V-5.5V Dual 8-Bit Voltage Out D/A Converter 464 3.50 2.06 with Battery Backup, 4.4V Reset 610 460 2.95 
MAXS49ACPA+-ND  |2.5V-5.5V Dual 8-Bit Voltage Out D/A Converter’ 5.06 3.82 2.25 MAX704ESA+-ND | Low Cost, uP Supervisory Circuit 
MAX560CAI+-ND +3.3V Transceiver with 2 EIA/TIA-562 Receivers with Battery Backup, 4.4V Reset* 7.92 6.53 5.18 
Active in Shutdown* a 8.67 6.54 3.85 MAX705CPA+-ND Low Cost, uP Supervisory Circuit with Battery Backup, 
MAX562CAI-ND 2.7V-5.25V, Serial Interface. 7.82 5.90 3.47 WOT Output, 4.65V Reset*.... 546 412 264 
MAX562CAI+-ND 2.7V-5.25V, Serial Interface 7.82 5.90 3.47 MAX705CSA+-ND Low Cost, )P Supervisory Circuit with Battery Backup, 
MAX563CWN-ND 3.3V, EIA/TIA-562 Dual Transceiver. 6.51 4.16 2.45 WOT Output, 4.65V Reset*..... 646 412 2.64 
MAX563CWN+-ND —|3.3V, EIA/TIA-562 Dual Transceiver* . 6.51 4.16 2.45 MAX705ESA+-ND Low Cost, uP Supervisory Circuit with Battery Backup, 
MAX603CSA+-ND 5V or Adj., LDO, Low 10, 500mA Linear Regulator* . 4.77 3.60 2.12 WOT Output, 4.65V Reset*..... 7.10 5.36 3.43 
MAX603CPA+-ND 5V or Adj., LDO, Low 10, 500mA Linear Regulator* . 435 3.28 1.92 MAX706CPA+-ND Microprocessor Supervisory Circuit* 546 412 2.64 
MAX603ESA+-ND 5V or Adj., LDO, Low IQ, 500mA Linear Regulator* . 6.07 458 269 MAX706CSA+-ND Microprocessor Supervisory Circuit* 546 412 2.64 
MAX604CSA+-ND | Adjustable Low Dropout Regulator* 477 3.60 2.12 MAX706SCSA+-ND | Microprocessor Supervisory Circuit*... 5.91 4.46 286 
MAXG04CPA+-ND | Adjustable Low Dropout Regulator* 435 3.28 1.92 MAX707CPA+-ND | Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit, 
MAX604ESA+-ND__| Adjustable Low Dropout Regulator* .. 6.07 4.58 2.69 Active-High Reset, 4.65V Reset* 490 3.70 237 
MAX619CSA+-ND Regulated 5V Charge-Pump DC/DC Converter* . 445 3.36 1.97 MAX707CSA+-ND Low-Cost, Mi S$ i Circuit 
MAX619ESA+-ND Regulated 5V Charge-Pump DC/DC Converter* . 602 454 266 z eee ee 
: : Active-High Reset, 4.65V Reset 490 3.70 2.37 
MAX627CSA+-ND Dual Non-Inverting Power MOSFET Driver* 3.87 2.92 1.95 Fy ij : : 
fs MAX708CPA+-ND Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit, 
MAX629ESA+-ND High Voltage, Boost or Inverting DC/DC Converter* . We abla she Resi : 
debate Active-High Reset, 4.4V Reset 490 3.70 2.37 
MAX630CSA-ND CMOS Step-Up Switching Regulator . 7.95) 6100)" 2184 MAX708CSA+-ND Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit, 
MAX630CSA+-ND CMOS Step-Up Switching Regulator* 7.95 6.00 3.84 ive-Hi * ; 
; ee Active-High Reset, 4.4V Reset* . 490 3.70 2.37 
MAX631ACPA-ND +5V/Adjustable Output CMOS Step-Up Switching Regulator .. 6.86 5.18 3.32 - 
er i _ it chi MAX709RCSA-ND Power Supply Monitor, 2.63V Reset. 2.86 216 1.39 
MAX631ACPA+-ND | +5V/Adjustable Output CMOS Step-Up Switching Regulator 6.860) Sule) 305 
MAX631ACSA-ND —_|+5V/Adjustable Output CMOS Step-Up Switching Regulator. 710 5.36 3.44 MAX709LCPA+-ND | Power Supply Monitor, 4.65V Reset 2.65 2.00 1.28 
MAX631ACSA+-ND _ |+5V/Adjustable Output CMOS Step-Up Switching Regulator 710 5.36 3.44 Hee a eel Sr one fon beater eet a ze see 
MAX632ACPA+-ND  |+12V/Adjustable Output CMOS Step-Up Switching Regulator* 6.86 518 3.05 | a0 OF ov CUIDUL HGR © piv own onvetel d ; H 
MAX632ACSA-ND +12V/Adjustable Output CMOS Step-Up Switching MAX712CPE+-ND Battery Fast Charge Controller for NIMH* 7.71 5.82 3.88 
Regulator 710 536 3.44 MAX712CSE+-ND Battery Fast Charge Controller for NIMH* 8.08 610 3.92 
MAX632ACSA+-ND | +12V/Adjustable Output CMOS Step-Up Switching MAX713CPE+-ND 3-Out Battery Fast Charge Controller for NiCad/NIMH Wet) 15182) 93.88) 
Regulator* 710 5.36 3.15 MAX713CSE+-ND 3-Out Battery Fast Charge Controller for NiCad/NIMH* 8.08 610 3.92 
MAX634CPA+-ND [CMOS Micropower Inverting Switching Regulator*.. 652 492 3.16 MAX730ACSA+-ND _ | SV, Step Down, Current Mode PWM DC/DC Converter . 5.57 4.20 2.69 
MAX634CSA+-ND | CMOS Micropower Inverting Switching Regulator*.. 718 542 3.48 MAX732CWE+-ND | +12V Step-Up Current Mode PWM Regulator for 
MAX635ACPA+-ND _ |-5V/Adj. Output CMOS Inverting Switching Regulator* 8-Dip 6.86 5.18 3.32 Flash Memory* 6.84 5.16 3.31 
MAX635ACSA+-ND | -5V/Adj. Output CMOS Inverting Switching Regulator* 8-SOIC 7.10 536 3.44 MAX734CPA+-ND +12V, 120mA Supply for Flash Memory* 5.01 3.78 2.42 
MAX636ACPA+-ND | -12V/Adj. Output CMOS Inverting Switching Regulator* “Dip 6.86 5.18 3.05 MAX734CSA-ND +12V, 120mA Supply for Flash Memory... 5.54 418 2.68 
MAX636ACSA+-ND | -12V/Adj. Output CMOS Inverting Switching Regulator* 8-SOIC 710 536 3.44 MAX734CSA+-ND +12V, 120mA Supply for Flash Memory* 5.54 418 2.68 
MAX637ACPA+-ND | -15V/Adj. Output CMOS Inverting Switching Regulator* 8-Dip 686 5.18 3.32 MAX738ACWE+-ND | 5V, Step-Down, PWM, DC/DC Converter* 6.70 5.06 2.98 
MAX637ACSA+-ND_— |-15V/Adj. Output CMOS Inverting Switching Regulator* 8-SOIC 7.10 536 3.44 MAX749CPA+-ND Digitally Adjustable LCD Bias Supply* .. 649 490 3.14 
MAX638ACPA-ND 5V Adj. Output CMOS Step-Down Switching Regulator. Dip 6.86 5.18 3.32 MAX749CSA-ND Digitally Adjustable LCD Bias Supply Sy sc Glo 
MAX638ACPA+-ND__|5V Adj. Output CMOS Step-Down Switching Regulator* -Dip 6.86 5.18 3.05 MAX749CSA+-ND _| Digitally Adjustable LCD Bias Supply* . 6.76 510 3.27 
MAX638ACSA+-ND — |5V Adj. Output CMOS Step-Down Switching Regulator* 8-SOIC 7.10 5.36 3.44 MAX750ACSA-ND _| Adjustable Step-Down Current Mode PWM Regulator. 5.57 4.20 2.69 
MAX641ACSA+-ND | Fixed Output 10W CMOS Step-Up Switching Regulator 8SOIC 7.10 5.36 3.15 MAX750ACSA+-ND _ | Adjustable Step-Down Current Mode PWM Regulator 5.57 4.20 2.69 
eee te CMOS Mee Aicler palette a re oe 33 MAX751CPA-ND +5\/ Step-Up Current Mode PWM DC/DC Converter 5.51 416 2.67 
a mM onoithic Vortage Converter : 3 8 ; MAX751CPA+-ND | +5V Step-Up Current Mode PWM DC/DC Converter* . 551 416 245 
aaa eete wn Suey ut rash Tan z & ae ie sei eas MAX752CPA-ND | Adjustable Step-Up Current Mode PWM Regulator . 737 556 357 
a z z : - MAX756CPA+-ND High-Effici Step-Up DC/DC C rter* .. 480 362 2.14 
MAX663CPA+-ND. CMOS +5\V/Adj. Micropower Positive Voltage Regulator* .. “Dip 4.21 3.18 2.03 a 2 3 bake a r bili a 
ae Has MAX756CSA+-ND High-Efficiency Step-Up DC/DC Converter* . 5.38 406 2.60 
MAX663CSA+-ND CMOS +5\V/Adj. Micropower Positive Voltage Regulator. SOIC 464 3.50 2.24 a ; i 
i MAX758ACPA-ND Adjustable Step-Down Current Mode PWM Regulator.. 6.41 4.84 3.10 
MAX664CSA-ND Dual Mode™ 5\V/Prog. Micropower Voltage Regulator . 8-SOIC 5.64 4.26 2.73 ¥ 
MAX664CSA+-ND Dual Mode™ 5V/Prog. Mi * t MAX758ACPA+-ND | Adjustable Step-Down Current Mode PWM Regulator 641 484 3.23 
g. Micropower Voltage Regulator’ 8-SOIC 564 426 2.73 Toe =e 
5 7 = MAX761CPA+-ND 12V Adj. High-Efficiency Step-Up DC/DC Converter* 6.438 410 2.41 
MAX665CPA-ND CMOS +8V/Switched-Capacitor Voltage Converter .. “Dip 9.94 7.50 4.81 MAX761CSA+-ND 42V Adj, High-Effici Step-Up DC/DC Convert 599 452 290 
MAX665CPA+-ND | CMOS +8V/Switched-Capacitor Voltage Converter* . -Dip 994 7.50 4.81 ¥ PIG H SIG eAEY St) peter : : : 
A i f MAX761ESA+-ND 12V Adj. High-Efficiency Step-Up DC/DC Converter*... 814 614 3.69 
MAX666CPA+-ND CMOS +5V/Adj. Voltage Regulator with Low Battery Detector “Dip 4.88 3.68 2.36 : ar 
H i MAX762CSA+-ND 15V, High-Efficiency, Low 10, Step-Up DC/DC Converter* 6.99 452 3.45 
MAX666CSA+-ND CMOS +5V/Adj. Voltage Regulator with Low Battery Detector* 5.35 404 2.59 ai i z 7 
MAX666ESA+-ND _|CMOS +5V/Adj. Voltage Regulator with Low Battery Detector*...8-SOIC 8.32 6.28 4.02 beeen auc ea mht eae = = a foe Ae 
MAX667CPA+-ND _|+5V/Programmable Low Dropout Voltage Regulator* .. 549 414 276 ql TTY OF Ad), Highreriiclency, Low IVETE : ; : 
MAX667CSA+-ND —_|+5V/Programmable Low Dropout Voltage Regulator* 572 432 2.88 MAX765CPA+-ND — |—12V or Adj., High-Efficiency, Low 10 DC/DC Inverter 5.99 452 2.65 
MAX667EPA+-ND —_|+5V/Programmable Low Dropout Voltage Regulator* 8-Dip 7.13 5.38 3.59 MAX765ESA+-ND —_|—12V or Adj., High-Efficiency, Low 1Q DC/DG Inverter: 8.80 664 3.91 
MAX667ESA+-ND —_|+5V/Programmable Low Dropout Voltage Regulator* 8-SOIC 7.39 558 3.72 MAX766CPA-ND ~15V DC/DC Inverter 5.99 4.52 2.90 
MAX668EUB+-ND _|1.8V to 28V Input, PWM Step-Up Controller* 10-yMAX 5.43 4.10 246 | * pots Compliant (Continued) 
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SPECIALIZED INTEGRATED CIRCUITS (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description i 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
MAX766CPA+-ND —15V DC/DC Inverter* 5.99 452 2.90 MAX971CSA-ND Single, Ultra Low Power, Open-Output Comparator with 
MAX770CSA+-ND 5V or Adj., High-Eff., Low 10, Step-Up DC/DC Converter* 485 3.66 2.59 1% Accuracy 3.95 298 1.91 
MAX791CPE-ND High Perform Microprocessor Supervisory Circuit. 8.48 640 4.10 MAX971CSA+-ND Single, Ultra Low Power, Open-Output Comparator with 
MAX791CPE+-ND High Perform Microprocessor Supervisory Circuit 848 640 4.10 1% Accuracy* 3.95 2.98 1.91 
MAX791CSE+-ND High Perform Microprocessor Supervisory Circuit 8.90 6.72 4.31 MAX975EUA+-ND +3V/+5V Dual Spee Sul 3.900 2.50 
MAX793RCSE+-ND | 3V/3.3V Adj., Microprocessor Supervisory Circuit* 8.56 6.83 4.55 MAX987EUK-TCT-ND | High Speed, Micropower, Low Voltage Rail-to-Rail In/Out 
MAX793TCSE+-ND | 3V/3.3V Adj., Microprocessor Supervisory Circuit* 856 646 3.79 Comparator ids se 252 1.90 1.67 
MAX793TESE+-ND | 3V/3.3V Adj., Microprocessor Supervisory Circuit* 1113 888 5.92 MAX987EUK-TTR-ND | High Speed, Micropower, Low Voltage Rail-to-Rail In/Out 
MAX797CSE+-ND 3.3V/5V or Adj., Step-Down Controller® .... 941 7.10 4.56 Comparator ee dite 3800.00/2,500 
MAX800LCPE-ND uP Supervisory Circuit with 4.65V Reset, Chip Enable, WD 9.28 7.00 4.50 MAX987EUK+TCT-ND | High Speed, Micropower, Low Voltage Rail-to-Rail In/Out 
MAX803MEXR+TCT-ND | 4.38V, Microprocessor Reset Circuit* 225 170 1.49 Comparator* a 252 1.90 1.67 
MAX803MEXR+TTR-ND | 4.38V, Microprocessor Reset Circuit* 3400.00/2,500 MAX987EUK+TTR-ND | High Speed, Micropower, Low Voltage Rail-to-Rail In/Out 
MAX803REXR+TCT-ND | 2.63V, Microprocessor Reset Circuit* 2.25 1.70 1.49 Comparator™........... oe SOT-23-5 3800.00/2,500 
MAX803REXR+TTR-ND | 2.63V, Microprocessor Reset Circuit* 3400.00/2,500 MAX998EUT+TCT-ND | Single Supply, High Speed, Low Power Comparator* OT-23-6 6.44 486 4.26 
MAX803SEXR+TCT-ND_| 2.93V, Microprocessor Reset Circuit* 2.25 1.70 1.49 MAX99BEUT+TTR-ND | Single Supply, High Speed, Low Power Comparator* OT-23-6 9720.00/2,500 
MAX803SEXR+TTR-ND | 2.93V, Microprocessor Reset Circuit* 3400.00/2,500 MAX999EUK+TCT-ND | Single, Ultra High Speed, +3V/+5V, Beyond-the-Rails 
MAXB09LEUR-TCT-NO | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit 242 1.60 1.40 Comparator™ cr SOT-23-5 7.47 5.64 4.94 
MAX809LEUR+TCT-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit* 212 1.60 1.40 MAX999EUK+TTR-ND | Single, Ultra High Speed, +3V/+5V, Beyond-the-Rails 
MAX809LEUR+TTR-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit* 3200.00/2,500 Comparator* 11280.00/2,500 
MAX809MEUR+TCT-ND | 4.38V, Microprocessor Reset Circuit* 212 1.60 1.40 MAX1026BCEE+-ND | 10-Bit 300Ksps ADC with FIFO* 10.52 7.94 5.29 
MAX809MEUR+TTR-ND | 4.38V, Microprocessor Reset Circuit* 3200.00/2,500 MAX1027BCEE+-ND | 10-Bit 300Ksps ADC with FIFO* 10.52 7.94 5.29 
MAXB09REURSTCT-ND | 2.63V, Microprocessor Reset Circuit* 212 1.60 1.40 MAX1028BCEP+-ND_| 10-Bit 300Ksps ADC with FIFO* 11.90 8.98 5.76 
MAX809REUR+TTR-ND | 2.63V, Microprocessor Reset Circuit* 3200.00/2,500 MAX1029BCEP+-ND | 10-Bit 300Ksps ADC with FIFO* 11.90 8.98 5.76 
MAX809SEUR+TCT-ND | 2.93V, Microprocessor Reset Circuit* 212 1.60 1.40 MAX1030BETI+-ND | 10-Bit 300Ksps ADC with FIFO* 15.56 11.74 7.54 
MAX809SEUR+TTR-ND | 2.93V, Microprocessor Reset Circuit* 3200.00/2,500 MAX1031BETI+-ND | 10-Bit 300Ksps ADC with FIFO* 15.56 11.74 7.54 
MAXBOSTEURSTCT-ND |3.08V, Microprocessor Reset Circuit* 212 160 140 MAX1036EKA+TCT-ND | 4.5V Low Power 8-Bit, 4-Channel Serial ADC* 5.04 3.80 3.33 
MAXBO9TEUR+TTR-ND | 3.08V. Microprocessor Reset Circuit* 3200.00/2,500 MAX1036EKA+TTR-ND | 4.5V Low Power 8-Bit, 4-Channel Serial ADC* 7600.00/2,500 
MAX810SEUR+TCT-ND | 2.93V, Microprocessor Reset Circuit* 212 1.60 1.40 MAX1037EKA+TCT-ND | 2.7V Low Power 8-Bit, 4-Channel Serial ADC* 5.04 3.80 3.33 
MAX810SEUR+TTR-ND | 2.93V, Microprocessor Reset Circuit* 3200.00/2,500 MAX1037EKA+TTR-ND | 2.7V Low Power 8-Bit, 4-Channel Serial ADC* 7600.00/2,500 
MAX811LEUS-TCT-ND_ | 4.63V, Voltage Monitor r 215 1.62 1.42 MAX1038AEEE+-ND | 2.7V Low Power 8-Bit, 12-Channel Serial ADC* . 5.78 436 2.57 
MAXBI1LEUSICT-ND |4.63V, Voltage Monitor* “S0T43-4 215 1.62142 MAX1039AEEE+-ND | 2.7V Low Power 8-Bit, 12-Channel Serial ADC* . 5.78 4.36 2.57 
MAX811LEUS+TTR-ND | 4.63V, Voltage Monitor* . SOT-143-4 3240.00/2,500 MBXIOASCREtaN Dig] CMOS Switcheap Vottage Converter® 2.68 2.02 1.35 
MAX811REUS+TCT-ND | 2.63V, Voltage Monitor* . /SOT-143-4 2145 1.62 1.42 MAX1060BCEI+-ND | 5V, 10-Bit, 4-Channel Serial ADC with Reference 13.94 10.52 6.75 
MAX811REUSsTTR-ND | 2.63V, Voltage Monitor* . "SOT-143-4 3240.00/2,500 MAX1061BCEl+-ND | 3V, 10-Bit, 4-Channel Serial ADC with Reference*.. 12.69 958 6.81 
MAX811SEUS+TCT-ND | 2.93V, Voltage Monitor* . /SOT-143-4 215 1.62 1.42 MAX1063BCEG+-ND | 3V, 10-Bit, 2-Channel Serial ADC with Reference* 12.11 914 649 
r tor® 443. MAX1065BEUI+-ND_ | Low Power 14-Bit ADC with Parallel Interface* .28-TSSOP 27.27 20.58 14.70 
Be el ccev Vote Menter™. Seed te ere | _Maxto6eBCUPs-ND | Low Power 14-Bit ADC with Parallel Interface 23.27 17.56 1254 
MAX811TEUS+TTR-ND | 3.08V, Voltage Monitor* . -SOT-143-4 3240.00/2,500 MAX1067BCEE+-ND | Multichannel 14-Bit 200Ksps ADC* 21.31 16.08 10.73 
MAX812SEUS+TCT-ND | 2.93V, Microprocessor Voltage Monitor* SOT-143-4 215 162 1.42 MAX1110CAP+-ND | 2.7V, 8-Bit, 8-Channel Serial ADC with Reference*. 5.91 446 2.87 
MAX812SEUS+TTR-ND | 2.93V, Microprocessor Voltage Monitor* SOT-143-4 3240.00/2,500 Lea ai ani apes pasty ee BH 4 ee 
MAX813LCPA+-ND _ | Low Cost Microprocessor Supervisor Circuit ‘8-Dip 3.47 262 1.79 ae OWE OWE EEL ella : i s : 
MAX813LCSA+-ND | Low Gost Microprocessor Supervisor Circuit* 8-SOIG 347 262 1.79 MAX1113CEE+-ND _ | SV Low Power 8-Bit Serial ADC* . 5.35 4.04 2.38 
MAX823SEUK+TCT-ND | 2.93V, Microprocessor Supervisory Circuit* . 286 216 1.89 MAX1115EKA+TCT-ND | 2.7V Low Power 8-Bit Serial ADC* 3.37 2.54 2.23 
MAX823SEUK+TTR-ND | 2.93V, Microprocessor Supervisory Circuit* . 4320.00/2,500 MAX1115EKA+TTR-ND | 2.7V Low Power 8-Bit Serial ADC* ..... 5080.00/2,500 
MAX824SEUK+TCT-ND | 2.93V, Microprocessor Supervisory Circuit* . 286 216 1.89 en Ee a 7 eee Para ae a hae Suan ae 
MAX824SEUK+TTR-ND | 2.93V, Microprocessor Supervisory Circuit* . 4320.00/2,500 aS LY COW OWS [ees ONG) Ora Oot 00/2; 
MAX825LEUK-TCT-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit 276 2.08 1.82 MAX1119EKA+TCT-ND | 4.5V Low Power 2-Channel, 8-Bit Serial ADC* ran) 254) 92:28 
MAX825LEUK-TTR-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit 4160.00/2,500 MAX1119EKA+TTR-ND | 4.5V Low Power 2-Channel, 8-Bit Serial ADC* 5080.00/2,500 
MAX825LEUK+TCT-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit* . 276 2.08 1.82 MAX1136EUA+-ND | 4.5V Low Power 10-Bit, 4-Channel Serial ADC* .. 8.37 6.32 3.72 
MAX825LEUK+TTR-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit* . 4160.00/2,500 ee ts aed ne me ne ae pps ss ae Be ose ae 
i i i +I ‘ ow Power 10-bit, 12-Channel serial A . a 
Bee cri Minecner Votags Mentor oie tee fas | MAX1199EEs-ND__|2.7V Low Power 10-Bit, 12-Channel Serial ADC* 9.09 6.86 4.04 
MAX837EUS+TTR-ND | 4-Pin Micropower Voltage Monitor* 3240.00/2,500 MAX1202BCAP+-ND | 5V, 12-Bit 8-Channel Serial ADC with 3V Digital Interface 20.11 15.18 9.74 
MAXB45ESAs-ND | Isolated Transformer Driver for PCMCIA Applications * 398 300 213 MAX1202BCPP-ND_ | 5V, 12-Bit 8-Channel Serial ADC with 3V Digital Interface 20.11 15.18 9.74 
MAX845EUA+-ND__| Isolated Transformer Driver for PCMCIA Applications* 419 3.16 2.24 epee riaiird Sea cane ae eh ht with 3V Digital Interface* 20.11 15.18 9.75 
MAX856CSA¥-ND  |3.3V/5V or Adj. Output, Step-Up DC/DC Converter* .. 443 342 183 na Bit, 200Ksps ADG with FIFO®. J O80 Oe 
MAX860ISA+-ND  |50mA, Freq. Selectable, Switched-Cap Voltage Converter* 374 282 1.66 MAX1227BCEE+-ND | 12-Bit, 300Ksps ADC with FIFO* 13.78 10.40 6.67 
MAX865EUA+-ND Compact, Dual-Output Charge Pump* 3.60 2.72 1.60 MAX1228BCEP+-ND | 12-Bit, 300Ksps ADC with FIFO 15.18 11.46 7.35 
MAX873ACSA-ND | 2.5V, Low Power, Low-Drift, Precision Voltage Reference 8-SOIC 13.86 10.46 6.15 MAX1229BCEP+-ND | 12-Bit, 300Ksps ADC with FIFO 15.18 11.46 7.35 
MAX882CSA+-ND _|5V/3.3V Adjustable Low Dropout Linear Regulator* .. 8-SOIC 4.11 3.140 1.83 MAX1230BCTI+-ND | 12-Bit, 300Ksps ADC with FIFO 16.51 12.46 7.99 
MAX882ESA+-ND | 5V/3.3V Adjustable Low Dropout Linear Regulator 522 3.94 253 Pi es2C ie gligg| Microprocessor Monitor® . 3.52 266 1.82 
MAX883CSA+-ND | 5V or Adj., LDO, Low 10, 200mA Linear Regulator 441 340 1.83 MAX1232CSA+-ND_| Microprocessor Monitor* . 3.52 2.66 1.82 
MAX892LEUA+-ND | Current-Limited, High-Side P-Channel Switch with MAX1232EPA+-ND | Microprocessor Monitor High Temperature* 440 3.32 2.28 
Thermal Shutdown* 3.42 258 1.81 MAX1232ESA+-ND | Microprocessor Monitor High Temperature* 458 346 2.37 
MAX901BCSE+-ND__ | Quad High Speed Low Power, Voltage Comparator* . 12.40 9.36 6.00 Ha a PENS pana oe toe ee oe a 
MAX902CSD+-ND —_| Dual High Speed Low Power, Voltage Comparator* .. 10.26 774 4.97 ae EY) Peay a nani g sete ql ; : 
MAX907CPA+-ND | Dual High Speed Ultra Low Power, Single +5V, TTL Comp*..........8-Dip 4.27 3.22 2.07 MAX1238EEE+-ND_ | 4.5V, 12-Bit, 12-Channel Serial ADC* .. 12.75 9.62 6.42 
MAX907CSA+-ND —_| Dual High Speed Ultra Low Power, Single +5V, TTL Comp*........8-SOIC 4.27 3.22 -2.07 MAX1239EEE+-ND | 2.7V, 12-Bit, 12-Channel Serial ADC* .. 12.75 9.62 6.42 
MAX908CPD+-ND Quad High Speed Ultra LP, Single +5V, TTL Comparator* i 742 5.60 3.60 MAX1241AESA-ND | 2.7V Low Power 12-Bit Single Channel Serial AD! 18.55 14.00 824 
MAX913CPA+-ND | Dual, Ultra-Fast, Low Power Precision TTL Comparator* . 6.39 482 283 HRA ae Ha on ae Se eter ok cha a ante 18.55 14.00 8.24 
MAX913CSA+-ND | Dual, Ultra-Fast, Low Power Precision TTL Comparator* .. 63 ; i aa -7V Low Power 12-Bit Single Channel Serial 12.91 9.74 6.24 
MAX913ESAs-ND | Dual. Ultra-Fast. Low Power Precision TTL Comparster™. o38 ao a8 MAX1241BCSA+-ND | 2.7V Low Power 12-Bit Single Channel Serial ADC* 12.91 974 6.24 
MAX921CSA+-ND Low Power Comparator with Reference* 3.98 3.00 1.92 MAX1243BCSA+-ND | 2.7V Low Power 10-Bit Single Channel Serial ADC* 7.76 5.86 3.76 
MAX923CSA+-ND Dual Ultra Low Power, Single Supply Comparator with MAX1247ACEE+-ND | 2.7V Low Power 12-Bit, 4-Channel Serial ADC* . 22:87 17.26) 1045; 
4% Precision with Reference* 488 368 2.37 MAX1247BEEE-ND | 2.7V Low Power 12-Bit, 4-Channel Serial ADC. 19.48 14.70 9.43 
5 7 ; MAX1247BCEE+-ND | 2.7V Low Power 12-Bit, 4-Channel Serial ADC* . 15.00 11.32 7.25 
Seam yor our oW Power, Single Supply Comparator with 564 426 9.74 | MAX1247BCPE-ND | 2.7V Low Power 12-Bit, 4-Channel Serial ADC. 15.00. 11.32 7.25 
MAX924CSE+-ND Quad Ultra Low Power, Single Supply Comparator with MAX1247BCPE+-ND | 2.7V Low Power 12-Bit, 4-Channel Serial ADC* . iB hse” 12s 
4% Precision with Reference* 564 426 274 MAX1249BCEE-ND | 2.7V Low Power 10-Bit, 4-Channel Serial ADC. 11.21 846 5.43 
MAX931CPA+-ND | Ultra Low Power Comparator*... 246 186 1.20 MAX1249BCPE-ND | 2.7V Low Power 10-Bit, 4-Channel Serial ADC. 12.24 9.24 5.93 
MAX932CSA+-ND [Dual Ultra LP Single Supply Comparator with MAX1249BCPE+-ND | 2.7V Low Power 10-Bit, 4-Channel Serial ADC* . 12.24 9.24 5.93 
2% Precision with Reference* 345 238 153 MAX1261BCEl+-ND_| 3V, 250Ksps 12-Bit ADC with Reference* 20.33 15.34 10.23 
MAX934CSE+-ND Quad Ultra LP Single Supply Comparator with MAX1263BCEG+-ND | 3V, 250Ksps 12-Bit ADC with Reference* 17.70 13.36 8.56 
2% Precision with Reference*.. 299 226 1.45 MAX1264BCEG+-ND | 5V, 400Ksps 12-Bit ADC with Reference* 19.45 14.68 9.41 
MAX941CSA+-ND Single, 3V/5V, Single Supply, 75nS, Rail-to-Rail MAX1265BEEI+-ND | 3V, 265Ksps 12-Bit ADC with Reference* 23.98 18.10 11.32 
Input Comparator* 345 260 1.68 MAX1266BEEI+-ND | 5V, 420Ksps 12-Bit ADC with Reference* 23.98 18.10 11.32 
MAXOMEUAMND |Single, 3V/5V, Single Supply, 75n8, R MAX1267BCEG+-ND | 3V, 265Ksps 12-Bit ADC with Reference* 18.97 14.32 8.42 
Input Comparator* 429 3.24 2.30 MAX1268BCEG+-ND ] 5V, 420Ksps 12-Bit ADC with Reference* 18.97 14.32 8.95 
MAX942CSA+-ND Dual, 3V/5V, Single Supply, 75nS, Rail-to-Rail MAX1270ACNG-ND | Multirange, +5V, 8-Channel Serial 12-Bit AD! 33.81 25.52 15.01 
Input Comparator* 371 280 1.80 MAX1270ACNG+-ND | Multirange, +5V, 8-Channel Serial 12-Bit ADC 33.81 25.52 16.37 
MAX942ESA+-ND Dual, 3V/5V, Single Supply, 75nS, Rail-to-Rail MAX1270BCAI+-ND | Multirange, +5V, 8-Channel Serial 12-Bit ADC* 27.06 20.42 12.26 
Input Comparator* ... 461 348 2.46 MAX1285BCSA+-ND | 300Ksps, Single Supply, Low Power, Serial 12-Bit ADC* 16.48 1244 9.87 
MAX944CSD+-ND —_| Quad, 3V/5V, Single Supply, 75nS, Rail-to-Rail MAX1406CPE+-ND | 230kbps, 3 Transmitters/3 Receivers, ESD Protected* 3.07 2.32 1.36 
Input Comparator* ... 615 464 298 MAX1406CWE+-ND | 230kbps, 3 Transmitters/3 Receivers, ESD Protected* 3.07 232 1:36 
MAX961ESA+-ND +3V/+5V, Beyond-the-Rails Comparator* 663 5.00 2.94 MAX1472AKA+TCT-ND | 300MHz/450MHz Low Power, ASK Transmitter*..... 813 257 2.04 
MAX964EEE+-ND —_| Quad, Ultra HS, +3V/+5V, Beyond-the-Rails Comparator 1513 1142 6.72 MAX1472AKA+TTR-ND| 300MHz/450MHz Low Power, ASK Transmitter*.... 4720.00/2,500 
MAX969EEE+-ND Quad, Micropower, Ultra Low Voltage, Rail-to-Rail, MAX1473EUI+-ND | 315MHz/433MHz ASK Superheterodyne Receiver* .28-TSSOP 5.46 4.12 2.64 
In/Out Comparator* 5.09 3.84 2.70 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description if 25 100 
MAX1479ATE+-ND | 300MHz/450MHz Low Power, ASK/FSK Transmitter* 16-TOFN-EP 3.15 238 1.53 MAX3071EESA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 4.29 3.24 1.91 
MAX1480ACPI+-ND | Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* 28-Dip 26.18 19.76 11.32 MAX3072EAPA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 5.38 4.06 2.61 
MAX1480BCPI+-ND | Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* 28-Dip 25.02 18.88 11.80 MAX3072EASA+-ND |3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 5.38 4.06 2.61 
MAX1480BEPI+-ND | Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* 28-Dip 32.49 24.52 15.34 MAX3072EEPA+-ND |3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver . 429 3.24 1.91 
MAX1480EACPI4-ND | Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* 28-Dip 25.33 19.12 12.27 MAX3072EESA+-ND |3.3V. RS-485/RS-422 Transceiver* 429 304 191 
MAX1480EAEPI+-ND | Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* 28-Dip 36.17 27.30 17.51 MAX3073EAPD+-ND [3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 538 4.06 2.61 
ee eee mee ze BS UE eer | Wagan Rests cee. sm Am 28 
ha 2 . e - : S MAX3073EEPD+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Ti iver* .. 429 3.24 1.91 
MAX1482CPD+-ND | Full Duplex, Slew Rate Ltd, Low Power RS-485 Transceiver* i 2.81 212 1.36 2 Be, : Ks ee 
4 MAX3073EESD+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 4.29 3.24 1.91 
MAX1482CSD+-ND__| Full Duplex, Slew Rate Ltd, Low Power RS-485 Transceiver® ... 2.81 212 1.36 MAX3074EAPA+-ND_ |3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 5.38 4.06 2.61 
Secale gt agm| ~oMbps RS~A85/RS-422 Transceiver’ . 281 212 1.36 | “MAXSO74EASAH-ND_[3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 5.38 4.06 2.61 
MAX1487CSA+-ND | 2.5Mbps RS-485/RS-422 Transceiver* . 281 212 1.36 a 1s a ior 
; MAX3074EEPA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 4.29 3.24 1.91 
MAX1487ECSA+-ND | 2.5Mbps RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* 3.42 258 1.99 peace 
* MAX3074EESA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 4.29 3.24 1.91 
MAX1488ECSD+-ND | RS-232 Quad Driver, ESD Protected* . 217 1.64 1.05 : 
a % ‘ * MAX3075EAPA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 5.38 4.06 2.61 
MAX1488EEPD+-ND_| RS-232 Quad Driver, ESD Protected* . 3.10 2.34 1.50 
7 - MAX3075EASA+-ND_ | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 5.38 4.06 2.61 
MAX1489ECSD+-ND | Quad, Low Power RS-232 Line Receiver, ESD Protected* 217 1.64 1.26 ~ 
* : MAX3075EEPA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 4.29 3.24 1.91 
MAX1490ACPG+-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface 24-Dip 26.18 19.76 11.56 
[ e Di MAX3075EESA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 4.29 3.24 1.91 
MAX1490AEPG+-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface 24-Dip 33.23 25.08 16.09 : 
MAX1490BCPG+-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface 24-Dip 25.02 18.88 11.05 Meso cuDeaaeeg iam! °.2V, RS-4B5/RS-422 Transceiver . 5.38 4.06 2.61 
MAX1490BEPG+-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface 24-Dip 32.52 24.54 14.36 NE OIG ESD uDM 2.3V, RS-A85/RS-422 Transceiver’. 5.38 4.06 2.61 
MAX1490EACPG+-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface 24-Dip 25.33 19.12 12.27 MASS OIBEERD SOR 3.V, RSA85/RS-422 Transcalver™ 4.29 3.24 1.91 
MAX1490EAEPG+-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface 24-Dip 36.17 27.30 17.51 PESO IDEESDGNDMG 3.3V, RS-485/R5~422 Transceiver . 429° 3.24 1.91 
MAX1490EBCPG+-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface 24-Dip 25.33 19.12 12.27 MAX3077EAPA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 5.38 4.06 2.61 
MAX1490EBEPG+-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface ip 36.17 27.30 17.51 MAX3077EASA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 5.38 4.06 2.61 
MAX1491CAI+-ND | 3.5-Digit, Single Chip ADC with LCD Driver* 12.06 9.10 5.36 MAX3077EEPA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* “ 429 3.24 1.91 
MAX1492CAI4-ND  [3.5-Digit, Single Chip ADC with LCD Driver* . 28-SSOP 14.95 11.28 7.24 MAX3077EESA+-ND_|3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver .. 4.29 3.24 1.91 
MAX1493CCJ+-ND | 4.5-Digit, Single Chip ADC with LCD Driver* . 32-TOFN 17.09 12.90 8.28 MAX3078EASA+-ND |3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 5.38 4.06 2.61 
MAX1494CCJ+-ND | 4.5-Digit Single Chip ADC with LCD Driver* -32-TOFN 20.01 15.10 9.70 MAX3078EEPA+-ND /3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 4.29 3.24 1.91 
MAX1495CCJ+-ND ‘| 4.5-Digit Single Chip ADC with LCD Driver* .32-TQFN 17.09 12.90 8.28 MAX3078EESA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 4.29 3.24 1.91 
MAX1602EEE-ND Single-Channel, CardBus and Power Switching Network. 16-QSOP 5.78 4.36 2.57 MAX3079EAPD+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver .. 5.38 4.06 2.61 
MAX1615EUK+TCT-ND | High Voltage, Low Power Linear Regulator*.. 1.93 146 1.28 MAX3079EASD+-ND_|3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver . 5.38 4.06 2.61 
MAX1615EUK+TTR-ND | High Voltage, Low Power Linear Regulator’ 2920.00/2,500 MAX3079EEPD+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* .. 429 3.24 1.91 
MAX1617AMEE+-ND | Remote/Local Temp. Sensor with SMBus Serial Interface* 10.12 764 4.49 MAX3079EESD+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* .. 4.29 3.24 1.91 
MAX1617MEE+-ND | Remote/Local Temp. Sensor with SMBus Serial Interface* 10.12 7.64 4.49 MAX3080ECSD+-ND | 10Mbps, High Speed , Slew-Rate Limited 
MAX1623EAP+-ND _| Sync. Rectification, Low Voltage, Step-Down Regulator* . 11.74 8.86 5.20 RS-485/RS-422 Transceiver*.... 3.45 2.60 1.84 
MAX1626ESA+-ND | 3.3V/5V, High-Efficiency Step-Down DC/DC Controller* 461 348 2.06 MAX3082CPA+-ND | 10Mbps, High Speed, Slew-Rate Limited 
MAX1627ESA+-ND | Adj., High-Efficiency Step-Down DC/DC Controller’ 461 348 2.06 RS-485/RS-422 Transceiver*..... 299 226 1.33 
MAX1644EAE-ND Sync. Rectification, Step-Down Regulator... 10.02 7.56 4.45 MAX3082CSA+-ND |40Mbps, High Speed, Slew-Rate Limited 
MAX1644EAEs-ND | Sync. Rectification, Step-Down Regulato 10.02 756 4.45 “ RECS SePO TENGE ee ae) apa sie 
MAX1649CSA+-ND | 5V, High-Efficiency LDO Step-Down DC/DC Controller 496 374 219 MAX3082ESA+-ND | 10Mbps, High Speed, Slew-Rate Limited 
MAX1649ESA+-ND | 5V, High-Efficiency LDO Step-Down DC/DC Controller* 6.23 470 2.77 RS-485/RS-422 Transceiver*..... 3.74 2.82 1.66 
MAX1655EEE+-ND High-Efficiency, PWM Step-Down DC/DC Controller* 954 7.20 4.24 4 i if 
MAX1658ESA+-ND | 350mA, 16.5V Input, LDO Linear Regulator... 5.06 382 224 BELSUeeST ND Dilnos, lanushects Slew sale Limited Bey pa ea 
MAX1668MEE+-ND | Multi Channel Remote/Local Temperature Sensor 986 744 437 7 — = = = 
MAX1672EEE+-ND _ | Step-Up/Down DC/DC Converter*.... 6.84 5.16 3.03 MAX3086CSD+-ND ees: an beet lew Fate Limited Bat ont 
MAX1673ESA+-ND _ | Regulator 125mA Output, Charge-Pump DC/DC Inverter* 533 4.02 236 MEER TOTAAL {Ohaoe High S asian, ‘linia ? : ; 
MAX1674EUA+-ND | Compact, High-Efficiency, Step-Up DC/DC Converter* . 5.06 3.82 2.24 " pS; High peed, oleW-Hale Liming! 
x . ‘* RS-485/RS-422 Transceiver*..... 3.18 2.40 2.10 
MAX1675EUA+-ND | Step-Up DC/DC Converter 5.06 3.82 2.24 fees 
MAX167GEUB+-ND | Compact, High-Efficiency, Step-Up DC/DC Converter* . 543 4.10 2.41 MAX3094ECSE+-ND_| 10Mbps, 3V, LP Quad RS-422/RS-485 Receiver 3.02 2.28 1.34 
MAX1681ESA+-ND | 125mA, Switched-Capacitor Voltage Converter® ... 533 402 236 MAX3095CPE-ND 10Mbps, 5V, Quad RS-422/RS-485 Receiver, ESD Protected; 3.02 2.28 1.34 
MAX1684EEE+-ND | 300KHz, 14V Input, 1A, PWM Step-Down Converter* 8.56 6.463.79 MAX3095CPE+-ND | 10Mbps, 5V, Quad RS-422/RS-485 Receiver, ESD Protected 3.02 2.28 1.34 
MAX1685EEE+-ND | 600kHz, 14V Input. 14, PWM Step-Down Converter* 356 646 379 MAX3095EPE-ND | 10Mbps, 5V, Quad RS-422/RS-485 Receiver, ESD Protected . 4.29 3.24 1.91 
MAX1692EUB+-ND | Step-Down Regulator*..... 6.31 476 2.80 MAX3096CEE+-ND pee ie RS-422/RS-485 Receiver, A nee 
MAX1709ESE+-ND | 4A, Low-Noise, High-Freq. Step-Up DC/DC Converter* 973 7.34 4.32 rotectet re 4 * E 
MAX1715EEI+-ND Ultra High Efficiency, Dual Step-Down Controller for MAX3096CSE+-ND | 10Mbps, 3V, Quad RS-422/RS-485 Receiver, 
Notebook Computers* 8.11 6.12 4.23 ESD Protected* 3.02 2.28 1.34 
MAX1724EZK33+TCT-ND | 3.3V, Step-Up DC/DC Converter* 3.63 2.74 240 MAX3097ECSE+-ND | 32Mbps, 3V-5.5V, Triple RS-422/RS-485 Receiver, 
MAX1724EZK33+TTR-ND | 3.3V, Step-Up DC/DC Converter* 5480.00/2,500 ESD Protected* 8.75 660 3.89 
MAX1724EZK50-TCT-ND | 5V, Step-Up DC/DC Converter .. 3.63 2.74 240 MAX3100CEE+-ND | SPI/Microwire-Compatible UART* 7.00 5.28 3.10 
MAX1724EZK50+TCT-ND | 5V, Step-Up DC/DC Converter* 3.63 274 2.40 MAX3100CPD+-ND _ | SPI/Microwire-Compatible UART* 700 5.28 3.10 
MAX1724EZK50+TTR-ND | 5V, Step-Up DC/DC Converter* 5480.00/2,500 MAX3100EEE+-ND | SPI/Microwire-Compatible UART* 999 7.54 4.43 
MAX1737EEl+-ND Stand-Alone Switch-Mode Lithium-lon Battery Charger MAX3100EPD+-ND | SPI/Microwire-Compatible UART* 9.99 7.54 4.43 
MRCTecURe NT a ha Lis abe ee MAX3110ECNI+G36-ND | SPI/Microwire-Compatible UART and ESD Protected 
+ igh Voltage, otep ; - B 5 RS-232 Transceiver* 11.61 8.76 5.16 
MAX1758EAI-ND Sane Seite Moce Lithium-Ion Battery Charger peee een. eens MAX3110ECWI+636-ND | SPI/Microwire-Compatible UART and ESD Protected 
MATEEL TIS) SG Wi WGI te E : : RS-232 Transceiver* 11.61 876 5.16 
MAX1758EAI+-ND Stand one Swit Mode Sinune on Battery Charger Aes eon MAX3111ECWI+G36-ND | SPI/Microwire-Compatible UART and ESD Protected 
i F i i iver* 
MAX1759EUB+-ND | Buck/Boost Regulating Charge Pump 8.33 4.78 2.81 MAX31 1 1EEWL+G36-ND Pa eu arene UART and ESD Protected ee a eae 
MAX1760EUB+-ND | 0.8A, Low-Noise, 1MHz, Step-Up DC/DC Converter* .. 6.97 5.26 3.09 RS-232 Transceiver* 16.62 1254 7.37 
MAX1771CPA-ND 12V or Adj. Out Step-Up DC/DC Converter 90% Efficient 445 3.36 2.15 . - ~ — = = = 
MAX1771CPA+ND | 12V or Adj. Out Step-Up DC/DC Converter 90% Efficient* 4453.36 2.15 BOLE aaa SPl/Microwire-Compatible UART with Integrated 
MAX1771CSA+-ND | 12V or Adj. Out Step-Up DC/DC Converter 90% Efficient* 488 368 2.16 Fail-Safe RS-485/RS-422 Transceiver —— 999 7.54 4.44 
MAX1771ESA+-ND | 12V or Adj. Out Step-Up DC/DC Converter 90% Efficient* 6.65 5.02 2.95 MAX3157CAlI+-ND High CMRR RS-485 Transceiver with +50V Isolation sbescenstias 28-SSOP 8.61 650 4.59 
MAX1775EEE+-ND | Dual Output Step-Down DC/DC Converter* 8.32 6.28 3.69 MAX3160EAP+-ND | +3V to +5.5V, 1pA, RS-232/RS-485/RS-422 Multiprotocol 
MAX1791EUB+-ND | High Efficiency, Step-Down Controller* 5.67 4.28 2.75 19.29 14.56 10.29 
MAX1792EUA15-ND | 1.5V or Adj., 500mA LDO Linear Regulator 3.18 240 1.41 MAX3161EAG+-ND 
MAX1792EUA15+-ND | 1.5V or Adj., 500mA LDO Linear Regulator 3.18 240 1.41 td 58 bre. 19.29 14.56 10.29 
MAX1797EUA+-ND | Low Supply Current, Step-Up DC/DC Converter 9.96 7.52 442 MAX3162EAl+-ND | +3V to +5.5V, Two Transceiver Two Receiver RS-232 Interface 
MAX1831EEE-ND 3A, 1MHz, Low-Voltage Step-Down Regulator 16-QSOP 11.29 8.52 5.01 and Single RS-485/422 Transceiver .... ais 19.29 14.56 8.57 
MAX1831EEE+-ND | 3A, 1MHz, Low-Voltage Step-Down Regulator*. 16-QSOP 11.29 8.52 5.01 MAX3209ECUU+-ND | 12V, Dual RS-232 Serial Port with Low-Power Standby 
MAX1856EUB+-ND Wide Input Range, Sync. PWM SLIC Power Supp ly 4.27 3.22 1.90 for Motherboards/Desktops* aaa 6.72 4.32 2.77 
MAX2021 ETX+-ND) | High Dynamic Range, Direct Up/Down Conversion Quad MAX3218CAP-ND — |1.8V to 4.25V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown . 474 3.58 2.10 
* Lf 
aAvonDDETXehA ico eae Tet ee NEW: oe CR 30 MAX3218CAP4-ND |1.8V to 4.25V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown* 474 358 2.10 
fe He ee dnfcdillctor™ WET ey Ay CH MAX3221CAE+-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown* 284 214 1.37 
- “ - MAX3221EAE+-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown* 4.05 3.06 1.96 
MAX2027EUP+D-ND | IF Digitally Controlled Variable-Gain Amp* NE! * 13.57 10.24 6.00 MAX3221 Pane 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transceiver w/AutoShutdown, 
MAX2058ETL+-ND — | 700MHz to 1200MHz High Linearity, SPI Controlled DVGA ESD Protected : : 3.26 246 1.58 
with Integrated Loopback Mixer* NEW/........ 22.79 17.20 10.07 = = = 
MAX2059ETL+-ND | 1700MHz to 2200MHz High Linearity, SPI Controlled DVGA MAX3221ECAE+-ND | 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transceiver w/AutoShutdown, 
with Integrated Loopback Mixer* NEW... 22.79 17.20 10.07 ESD Protected . 3.26 246 1.58 
MAX3050ASA+-ND | 2Mbps, Low Supply Current CAN Transceiver* . 371 2.80 1.65 MAX3221 EEAE+-ND ae aan RS-232 Transceiver w/AutoShutdown, Ren caren 
MAX3053ESA+-ND | 2Mbps, Low Supply Current CAN Transceiver* . 3.71 280 1.65 Totecte| : é b ; 
MAX3057ASA+-ND | 2Mbps, Low Supply Current CAN Transceiver* . 371 280 1.65 MAX3222CPN+-ND | 3V to 5.5V, Low Power, True RS-282 Transceiver 419 3.16 2.02 
MAX3070EAPD+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 538 4.06 2.61 MAX3223EAP+-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown* 5.41 4.08 2.62 
MAX3070EASD+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 5.38 4.06 2.61 MAX3223ECAP+-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown* 5.04 3.80 2.93 
MAX3070EEPD+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 429 3.24 1.91 MAX3223EEAP+-ND | 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transceiver with AutoShutdown, 
MAX3070EESD+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 4.29 3.24 1.91 ESD Protected* ..20-SSOP 7.21 5.44 3.49 
MAX3071EAPA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 5.38 4.06 2.61 MAX3223EEPP-ND | 3V to 5.5V, 250Kbps, RS-232 Transceiver with AutoShutdown, 
MAX3071EASA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 5.38 4.06 2.61 ESD Protected “a 7.21 5.44 3.49 
MAX3071EEPA+-ND |3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 4.29 3.24 1.91 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
MAX3223EEPP+-ND | 3V to 5.5V, 250Kbps, RS-232 Transceiver with AutoShutdown, MAX3464CSA+-ND | 5V, 20Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* . 7.18 542 3.50 
ESD Protected* . 7.21 5.44 3.63 MAX3464ESA+-ND | 5V, 20Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* . 10.26 7.74 4.97 
MAX3224CAP+-ND | 3V to 5.5V, 1Mbps, RS-232 Transceiver w/AutoShutdown* . 419 316 2.02 MAX3465CSD+-ND_ | 5V, 40Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* . 3.50 2.64 1.70 
MAX3224ECAP+-ND | 3V to 5.5V, 1Mbps, RS-232 Transceiver with MAX3465ESD+-ND | 5V, 40Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* . 3.95 298 1.91 
AutoShutdown, ESD Protected* ... 5.04 3.80 2.44 MAX3466CSD+-ND__| 5V, 40Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* . 3.50 264 1.70 
MAX3226EEAE+-ND | 3V to 5.5V, 250Kbps, RS-232 Transceiver with MAX3467CPA+-ND | 5V, 40Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* . 3.50 2.64 1.70 
AutoShutdown, ESD Protected* ... 466 3.52 2.26 MAX3467CSA+-ND | 5V, 40Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* . 3.50 2.64 1.70 
MAX3232CSE+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver Up to 1Mbps* . 419 316 2.02 MAX3467EPA+-ND | 5V, 40Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* . 3.95 298 1.91 
MAX3232CUE+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver Up to 1Mbps* . 416 314 1.85 MAX3467ESA+-ND | 5V, 40Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* . 3.95 298 1.91 
MAX3232ECAE+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Protected* .. 5.04 3.80 2.44 MAX3468CSA+-ND | 5V, 40Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* . 3.50 2.64 1.70 
MAX3232ECPE+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Protected* .. 5.04 3.80 2.44 MAX3468ESA+-ND | 5V, 40Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* . 3.95 2.98 1.91 
MAX3232ECWE+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Protected* .. 5.04 3.80 2.44 MAX3469CSA+-ND | 5V, 40Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* . 3.50 2.64 1.70 
MAX3232EEAE+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Protected* .. 7.21 544 3.49 MAX3469ESA+-ND | 5V, 40Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* . 3.95 298 1.91 
MAX3233ECPP+G36-ND | 3V to 3.6V, 250Kbps, Dual RS-232 Transceiver, MAX3471EUA+-ND | 1.6, RS-485/RS-422, Half-Duplex Differential Transceiver 5.19 3.92 2.31 
ESD Protected* 8.80 6.64 3.90 MAX3480ACPI+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Data Interface* 87.55 28.34 18.17 
MAX3233ECWP+G36-ND | 3V to 3.6V, 250Kbps, Dual RS-232 Transceiver, MAX3480AEPI+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Data Interface* . 53.64 40.48 23.82 
ESD Protected* . 8.80 664 3.90 MAX3480BCPI+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Data Interface* . 35.62 26.88 17.24 
MAX3233EEWP+G36-ND| 3V to 3.6V, 250Kbps, Dual RS-232 Transceiver, MAX3480BEPI+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Data Interface* . 50.85 38.38 24.61 
ESD Protected* . 12:22 1922" 75:91 MAX3480EACPI+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Data Interface* . 35.67 26.92 17.26 
MAX3235ECWP+G36-ND| 4.5V to 5.5V, 250Kbps, Dual RS-232 Transceiver, MAX3480EAEPI+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Data Interface* . 50.93 38.44 25.66 
ESD Protected* 841 6.12 4.23 MAX3480EBCPI+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Data Interface* . 33.92 25.60 15.05 
MAX3235EEWP-ND | 4.5V to 5.5V, 250Kbps, Dual RS-232 Transceiver, MAX3480EBEPI+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Data Interface* . 48.47 36.58 29.05 
ESD Protected... 11.24 848 5.44 MAX3483ECSA+-ND | 3V to 3.6V, 250Kbps and Slew Rate Limited True 
MAX3235EEWP+G36-ND | 4.5V to 5.5V, 250Kbps, Dual RS-232 Transceiver, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* 4.32 3.26 2.09 
ESD Protected* 11.24 848 5.44 MAX3483EESA+-ND | 3V to 3.6V, 250Kbps and Slew Rate Limited True 
MAX3237CAlI+-ND 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver* Host 151680 13.65 RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* 5.46 412 2.64 
MAX3237EAl+-ND 8V to 5.5V, True RS-232 Transceiver* 10.76 812 5.21 MAX3486CSA+-ND | 3.3V, 2.5Mbps, Slew Rate Limited, True RS-485/422 
MAX3237EEAI+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, rotecte 11.98 9.04 5.79 Transceiver* 3.82 2.88 2.21 
MAX3238EAI+-ND 38V to 5.5V, 250Kbps True RS-232 Transceiver MAX3490CSA-ND 3.3V, 10Mbps, Slew Rate Limited, True RS-485/422 
with Auto Shutdown Plus® ... 10.76 8.12 6.26 Transceiver. 3.82 2.88 1.84 
MAX3238ECAI-ND 38V to 5.5V, 250Kbps True RS-232 Transceiver, ESD Prot. 8.75 660 4.23 MAX3490CSA+-ND | 3.3V, 10Mbps, Slew Rate Limited, True RS-485/422 
MAX3238ECAI+-ND | 3V to 5.5V, 250Kbps True RS-232 Transceiver, ESD Prot.* ....28-SSOP 8.75 6.60 4.23 Transceiver* 3.82 2.88 1.84 
MAX3241CAl+-ND 8V to 5.5V, Low Power True RS-232 Transceiver* 28-SSOP 7.53 5.68 3.65 MAX3490ECSA+-ND | 3.3V, 10Mbps, Slew Rate Limited, True RS-485/422 
MAX3241EAI+-ND | 3V to 5.5V, Low Power True RS-232 Transceiver* 28-SSOP 10.76 8.12 5.21 Transceiver* 432 3.26 2.51 
MAX3241ECAI+-ND | 3V to 5.5V, Low Power True RS-232 Transceiver, MAX3491ECSD+-ND | 3V to 3.6V, 12Mbps and Slew Rate Limited True 
ESD Protected* 28-SSOP 8.75 660 4.23 RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* 432 3.26 2.09 
MAX3241EEAI+-ND | 3V to 5.5V, Low Power True RS-232 Transceiver, MAX3491EESD+-ND | 3V to 3.6V, 12Mbps and Slew Rate Limited True 
ESD Protected* 28-SSOP 11.98 9.04 5.79 RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* 14-S0IC 546 412 2.64 
MAX3243CAI+-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown* .. 28-SSOP 7.53 5.68 3.65 MAX3535ECWI+-ND | 3V to 5V, RS-485/RS-422 Transceiver *... 13.14 9.92 6.37 
MAX3243EAI+-ND 38V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown* 28-SSOP 10.76 812 5.21 MAX3656ETG+-ND | 155Mbps to 2.5Gbps Burst-Mode Laser Driver 5.11 3.86 2.96 
MAX3243ECAI+-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown, MAX3869EHJ+-ND | +3.3V, 2.5Gbps SDH/SONET Laser Driver* 23.66 17.86 13.67 
ESD Protected* 28-SSOP 8.75 6.60 4.23 MAX4002EUA+-ND | 2.5GHz, 45dB RF Detecting Controller* 3.39 2.56 2.11 
MAX3244ECAI+-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown, MAX4003EUA+-ND | 100MHz to 2500MHz, 45dB RF Detector* 2.46 1.86 1.09 
ESD Protected* 8.75 660 4.23 MAX4018EEE+-ND | High Speed, Triple Op Amp with Rail-to-Rail Output* .. 477 3.60 2.12 
MAX3244ECWI-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown, MAX4020ESD+-ND | High Speed, Quad Op Amp with Rail-to-Rail Output* .. 543 410 241 
ESD Protected... 8.75 660 4.23 MAX4028EUE+TCT-ND| Video Multiplexer Amp with Input Clamps* .16-TSSOP 5.19 3.92 3.43 
MAX3245ECAI-ND 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown, MAX4028EUE+TTR-ND} Video Multiplexer Amp with Input Clamps* . .16-TSSOP 7840.00/2,500 
ESD Protected... 954 7.20 4.23 MAX4029EUP+TCT-ND| Video Multiplexer Amp with Input Clamps* . .20-TSSOP 6.20 468 4.10 
MAX3245ECAI+-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown, MAX4029EUP+TTR-ND} Video Multiplexer Amp with Input Clamps* . .20-TSSOP 9360.00/2,500 
ESD Protected* 28-SSOP 9.54 7.20 4.23 MAX4051ACPE+-ND | 8-Channel, Low-Voltage, CMOS Analog Mux/Switch* 437 3.30 2.11 
MAX3245EEWI-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown, MAX4051ACSE+-ND | 8-Channel, Low-Voltage, CMOS Analog Mux/Switch* 4.05 3.06 1.96 
ESD Protected... .28-SOIC 13.06 9.86 5.79 MAX4051CSE+-ND | 8-Channel, Low-Voltage, CMOS Analog Mux/Switch* 3.13 257 2.04 
MAX3250CAI+-ND 38V to 5.5V, RS-232 Transceiver* 28-SSOP 8.61 650 4.17 MAX4052ACEE+-ND | Dual 4-Channel, Low-Voltage, CMOS Analog Mux/Switch* 482 364 2.34 
MAX3291EPD-ND 5Mbps to 10Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver 14-Dip 9.51 7.18 4.22 MAX4052AEEE-ND | Dual 4-Channel, Low-Voltage, CMOS Analog Mux/Switch 6.28 4.74 3.04 
MAX3291EPD+-ND | 5Mbps to 10Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* . 9.51 7.18 4.22 MAX4052AEEE+-ND | Dual 4-Channel, Low-Voltage, CMOS Analog Mux/Switch 6.28 4.74 3.04 
MAX3292ESD+-ND | Prog. up to 10Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* 9.51 7.18 4.22 MAX4066CPD-ND Low-Voltage, Quad, SPST, CMOS Analog Switch 2.28) df2 1.110 
MAX3311CUB+-ND | 460Kbps, 1A Supply Current RS-232 Transceiver* .. 2.60 1.96 1.15 MAX4066CPD+-ND Low-Voltage, Quad, SPST, CMOS Analog Switch* .. 228 den 10 
MAX3311ECUB+-ND | 460Kbps, 1A Supply Current RS-232 Transceiver, MAX4090AAXT+TCT-ND| +3V/+5V, 6dB Video Buffer* 1.22 92.81 
ESD Protected* 292 220 1.29 MAX4090AAXT+TTR-ND| +3V/+5V, 6dB Video Buffer* 1840.00/2,500 
MAX3311EEUB+-ND | 460Kbps, 1A Supply Current RS-232 Transcelver, MAX4107ESA+-ND | 300MHz, Ultra-Low Noise Op Amp* S76) 12.84 67) 
ESD Protected* 3.79 2.86 1.68 MAX4121CSA+-ND | 330MHz Multiplexer/Crosspoint Building Block IC* 5.25 3.96 2.54 
MAX3313CUB+-ND | 460Kbps, 1A Supply Current RS-232 Transceiver* . 2.60 1.96 1.15 MAX4123ESA-ND Single, 5MHz, Single Supply Op Amp with Shutdown . 2.60 1.96 1.26 
MAX3313ECUB+-ND | 460Kbps, 1A Supply Current RS-232 Transceiver, MAX4126ESA-ND Dual, 5MHz, Single Supply Op Amp.. 3.74 282 1.81 
ESD Protected* 2.92 220 1.29 MAX4126ESA+-ND | Dual, 5MHz, Single Supply Op Amp* 374 282 1.81 
MAX3319ECAE+-ND | 2.5V, 1A, 460Kbps, RS- 232 Transceiver* 549 414 2.44 MAX4127ESD-ND Dual, 5MHz, Single Supply Op Amp with Shutdown 443 3.34 214 
MAX3320TEAP-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver with AutoShutdown 649 490 2.89 MAX4127ESD+-ND | Dual, 5MHz, Single Supply Op Amp with Shutdown* .. 443 3.34 1.96 
MAX3320TEAP+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver with AutoShutdown 649 490 2.87 MAX4128ESA-ND Dual, 10V/y1s, Single Supply Op Amp 3.74 282 1.81 
MAX3349EETE+-ND | USB 2.0 Full Speed Transceiver with UART MAX4128EUA-ND. Dual, 10V/ys, Single Supply Op Amp 3.98 3.00 1.77 
Mux Mode* NEWI............ 3.18 2.40 1.42 MAX4129ESD+-ND | Quad, 5MHz, Single Supply Op Amp 636 4.80 3.08 
MAX3371EXT+TCT-ND | 1A, 2Mbps, Low Voltage Level Translator*.. 2.20 1.66 1.46 MAX4131ESA+-ND | Single, 10MHz, Single Supply Op Amp 2.60 1.96 1.26 
MAX3371EXT+TTR-ND | 1A, 2Mbps, Low Voltage Level Translator* 3320.00/2,500 MAX4132ESA+-ND | Dual, 10MHz, Single Supply Op Amp* .. 3.74 282 1.81 
MAX3380ECUP+-ND | 1A, 460Kbps, RS-232 Transceiver* .. 6.28 474 2.78 MAX4134ESD+-ND | Quad, 10MHz, Single Supply Op Amp* 6.36 4.80 3.08 
MAX3380EEUP+-ND | 1A, 460Kbps, RS-232 Transceiver* .. 8.98 6.78 4.38 MAX4144ESD+-ND ___| High-Speed, Low-Distortion, Differential Line Receiver* 6.36 4.80 2.83 
MAX3386ECUP+-ND | 3V, 250Kbps, RS-232 Transceiver, ESD Protected? ............... SOL 74:20) 62:75) MAX4145ESD+-ND | High-Speed, Low-Distortion, Differential Line Receiver® ........... 636 480 2.83 
MAX3387ECUG+-ND | 3V, 250Kbps, RS-232 Transceiver, Auto Shutdown, MAX4147ESD+-ND | 300MHz, Low Power, High Output Current, 
ESD Protected* 734 5.54 3.25 Differential Line Driver*.. 6.63 5.00 2.94 
MAX3387EEUG+-ND | 3V, 250Kbps, RS-232 Transceiver, Auto Shutdown, MAX4162ESA+-ND | 10V, Micropower, Rail-to-Rail Input/Output Op Amp* 2165) 2:00) 1:18 
ESD Protected* 8.75 660 3.88 MAX4162EUK+TCT-ND | 10V, Micropower, Rail-to-Rail Input/Output Op Amp* 3.47 2.62 2.30 
MAX3420EECJ+-ND | USB Peripheral Controller with SPI Interface 745 6.08 3.58 MAX4162EUK+TTR-ND | 10V, Micropower, Rail-to-Rail Input/Output Op Amp* 5240.00/2,500 
MAX3420EETG+-ND | USB Peripheral Controller with SPI Interface* 7.90 5.96 3.51 MAX4163ESA+-ND | 10V, Micropower, Rail-to-Rail Input/Output Dual Op Amp* SOIC 3.31 250 1.47 
MAX3420EEVKIT-2+-ND | Evalution Kit for MAX3420E* NEWS... 46.80 => = MAX4172ESA+-ND | High-Side Current Sense Amplifier* 3.84 2.90 1.87 
MAX3421EEHJ+-ND | USB Peripheral/Host Controller with SPI Interface 11.10 838 4.93 MAX4172EUA+-ND | High-Side Current Sense Amplifier* 3:52) 2.66) 1741 
MAX3421EETJ+-ND | USB Peripheral/Host Controller w/SPI Interface* NEW! 10.94 8.26 4.86 MAX4173FESA+-ND | Voltage-Output, High-Side Current-Sense Amp 1.88 142 84 
MAX3421EVKIT-1+-ND | Evaluation Kit for MAX3421E* NEW!............ 58.50 _ _ MAX4173HESA+-ND | Voltage-Output, High-Side Current-Sense Amp* 1.88 142 84 
MAX3430CPA+-ND | 80V Fault Protected RS-485 Transceiver* NEW!. -8-Di 554 418 2.46 MAX4173TESA+-ND | Voltage-Output, High-Side Current-Sense Amp* 1.88 142 84 
MAX3430CSA+-ND | 80V Fault Protected RS-485 Transceiver* NEW! 8-SOIC 554 418 2.46 MAX4194ESA+-ND | Variable-Gain Precision Instrumentation Amp* .. 4.03 3.04 1.78 
MAX3430EPA+-ND | 80V Fault Protected RS-485 Transceiver* NEW! “Dip 689 5.20 3.06 MAX4218ESD-ND Triple, 300MHz, Single Supply, Rail-to-Rail Op Amp 7.90 596 3.58 
MAX3430ESA+-ND | 80V Fault Protected RS-485 Transceiver* NEW: 8-SOIC 689 5.20 3.06 MAX4220EEE-ND High-Speed Single Supply Rail-to-Rail Quad Op Amp . 10.49 7.92 5.08 
MAX3440EEPA+-ND | 60V Fault Protected RS-485/J1708 Transceiver* NEW! “Dip 5.41 4.08 2.40 MAX4220EEE+-ND | High-Speed Single Supply Rail-to-Rail Quad Op Amp* 10.49 7.92 465 
MAX3440EESA+-ND | 60V Fault Protected RS-485/J1708 Transceiver* NEW! 5.41 4.08 2.40 MAX4220ESD-ND High-Speed Single Supply Rail-to-Rail Quad Op Amp . 10.49 7.92 5.08 
MAX3453EETE+-ND | +15kV ESD Protected USB Transceiver* NEW! 1.80 1.36 .80 MAX4222ESD+-ND | HS, Single Supply Gain of 2, Closed-Loop R/R Buffer* 9.01 680 4.00 
MAX3454EETE+-ND | +15kV ESD Protected USB Transceiver* NEW! 180 136 .80 MAX4242ESA-ND Dual 1.8V, Beyond-the-Rails Op Amp 3.45 2.60 1.53 
MAX3454EEUD+-ND | +15kV ESD Protected USB Transceiver* NEW!. 1.80 136 .80 MAX4242ESA+-ND | Dual 1.8V, Beyond-the-Rails Op Amp* ..... 3145) 2160) 1153 
MAX3460CSD+-ND_| 5V, 20Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* 7.18 542 3.48 MAX4252ESA+-ND | UCSP, Single Supply, Low Noise, Low Distortion, 
MAX3460ESD+-ND | 5V, 20Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* 10.26 7.74 4.97 Rail-to-Rail Op Amp*.. 3.18 240 2.15 
MAX3462CSA+-ND | 5V, 20Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* 718 542 3.50 MAX4310ESA+-ND | High Speed, Low Power, Dual Video Mux Amp*.. 5:51 4:16) (2:45 
MAX3462ESA+-ND | 5V, 20Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* 10.26 7.74 497 MAX4311ESD+-ND | High Speed, Low Power, Quad Video Mux Amp* 7.39 5.58 3.28 
MAX3463CSA+-ND | 5V, 20Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* PACH 35:42) 53:50 MAX4314ESD+-ND | High Speed, Low Power, Quad Video Mux Amp* (OO OOS. 20. 
MAX3463ESA+-ND _ | 5V, 20Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* 10.26 7.74 4.97 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Eacha 
Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MAX4357ECD+D-ND | 32x16 Nonblocking Video Crosspoint Switch with MAXS5070AAUA+-ND {High Performance, Single Ended, Current-Mode 
In/Out Buffers* .. are 128-TQFP 125.11 94.42 _ PWM Controller*.... 2h 64) 1105 
MAX4372FEUK+TCT-ND| 50V/V, Micropower, High-Side Current-Sense Amp*. 1.88 142 1.25 MAXS5070BASA+-ND_|High Performance, Single Ended, Current-Mode 
MAX4372FEUK+TTR-ND} 50V/V, Micropower, High-Side Current-Sense Amp*. 2840.00/2,500 PWM Controller* ..... 217 «1.64 = 1.05 
MAX4372TEUK+TCT-ND| 20V/V, Micropower, High-Side Current-Sense Amp*. 1.88 1.42 1.25 MAXS070BAUA+-ND_|High Performance, Single Ende 
MAX4372TEUK+TTR-ND| 20V/V, Micropower, High-Side Current-Sense Amp*. 2840.00/2,500 PWM Controller* .... 2471.64 1.06 
MAX4373FEUA+-ND | Micropower, High-Side Current-Sense MAXS5086BATE+-ND |65V, 250mA, Low Quiescent Current Linear Regulator with 
Amp/Comparator/Reference* ... 294 222 1.31 Adjustable Reset Delay* 16-TQFN-EP 4.05 3.06 2.75 
MAX4373TESA+-ND | Micropower, High-Side Current-Sense MAX5087BATE+-ND |65V, 400mA, Low Quiescent Current Linear Regulator with 
Amp/Comparator/Reference® .... 994 299 1.31 Adjustable Reset Delay* .... 16-TQFN-EP 4.24 3.20 2.06 
; 7 7 MAX5094AAUA+-ND_ |High Performance, Single Ended, Current-Mode 
MAX4373TEUA-ND | Micropower, High-Side Current-Sense 
PWM Controller*.... 217 1.64 1.06 
Amp/Comparator/Reference. 2.94 2.22 1.31 
MAX4373TEUA+-ND iciopower High-Side Current-Sense MAXS5094BASA+-ND_|High Performance, Single Ended, Current-Mode 
Amp/Comparator/Reference® ... Pa) ea PWM Controller*.... eet 217 1.64 1.06 
MAX4374HEUB-ND mlcropawar, High-Side Current-Sense MAXS5100AEUP+-ND 2.7 to 5.5V, Low Power, Quad, Parallel 8-Bit DAC with 
Amp/Comparator/Reference.. 3.84 2.90 1.70 Rail-to-Rail Voltage Output* 957 7.22 4.34 
MAX4380EXTxTCT-ND seu Op Amp with Rail-to-Rail Output 1351.02 90 MAX5102AEUE+-ND_ |2.7 to 5.5V, Low Power, Dual, Parallel 8-Bit DAC with 
MAX4389EXT+TTR-ND| 85MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output 2040.00/2,500 Rail-to-Rail Voltage Output : : (1s) EI) ee 
MAX4390EXTsTCT-ND | 85MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output Teercoeess) | (asccecaceag ugg 10 55v, tom Poway, Dual, Parallel @-Bi DAG with Pi ee oes 
MAX4390EXT+TTR-ND| 85MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output 1920.00/2,500 Geman Ie a Powec Dual Bil vale SoapIe an : : d 
MAX4392EUA+TCT-ND| 85MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output 1.91 1.44 1.26 a Configurable Output* 9 P 4842 13.90 11.04 
MAE S2EUBSTIRND) B5MHz Op Amp with Rall-to-Rail Output 2880.00/2,500 MAX5250BCAP+-ND_[5V, 10-Bit Quad Voltage Output Serial DAC* 15.18 11.46 7.35 
MAX4393EUB+TCT-ND| 85MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output 2.04 1.54 1.35 5 cai : 3 
f ‘ i MAX5250BCPP+-ND |5V, 10-Bit Quad Voltage Output Serial DAC’ 13.94 10.52 6.75 
MAX4393EUB. 
}+TTR-ND) 85MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output 3080.00/2,500 F ‘ -: 
f - d MAX5251BCAP+-ND |3V, 10-Bit Quad Voltage Output Serial DAC 15.18 11.46 7.35 
Sa | Senne oo eae rato Rall Output are MAX5253BCAPs-ND_ |3V, 12-Bit Quad Voltage Output Serial DAC* 31.99 24.14 15.48 
ia PAD ae ee we MAX5258EEE+-ND — |5V, Low Power, 8-Bit Octal DAC with R/R Output Buffer .. 861 6.50 3.82 
pauls seule op Amp va Ral e-Ral Guipit Satan a MAX5259EEE+-ND _|3V, Low Power, 8-Bit Octal DAC with R/R Output Buffer* 861 6.50 3.82 
+TTR- z Op Amp with Rail-to-Rail Outpu .00/2, a “Bi 5 
MAX4396EUP+TCT-ND) 85MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output 3.05 230 2.02 RIES oeb eRe e eyo V, 12-Bit Voltage Output Serial DAC - Wei Wiel Gees 
F i MAX5352BCPA+-ND |5V, 12-Bit Voltage Output Serial DAC*. 11.85 8.94 5.73 
MAX4396EUPsTTR-ND| 85MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output 4600.00/2,500 MAX5352BCUAs-ND |5V. 12-Bit Voltage Output Serial DAC*. 1291 974 624 
MAX4412EUK+TCT-ND | 3V/5V, SOOMHz, Single Supply Op Amp with R/R Output*....SOT-23-5 2.76 2.08 1.82 MAXS354CPA-NO SV’ 10-Bit Voltage Output Serial DAC 761 574 369 
MAX4412EUK+TTR-ND | 3V/5V, 500MHz, Single Supply Op Amp with MAX5354CPA+-ND _ |5V, 10-Bit Voltage Output Serial DAC*. 7.61 574 3.69 
Rail-to-Rail Output*...........--.. . 4160.00/2,500 MAX5354CUA+-ND _ |5V, 10-Bit Voltage Output Serial DAC*. 829 6.26 4.03 
MAX4420CPA+-ND High-Speed 6A MOSFET Driver, Non-Inverting* isk) 2k}s) WE) MAX5355CUA-ND 3.3V, 10-Bit Voltage Output Serial DAC 816 6.16 3.96 
MAX4420ESA+-ND _ | High-Speed 6A MOSFET Driver, Non-Inverting* 458 346 2.47 MAX5355CUA+-ND — |3.3V, 10-Bit Voltage Output Serial DAC 890 672 4.31 
MAX4429CPA-ND__| High-Speed 6A MOSFET Driver, Inverting .. 3.39 2.56 1.83 MAXS401EKA-TCT-ND |256-Tap SOT-PoT, Low Drift Digital Potentiometer. 268 2.02 1.77 
MAX4429CPA+-ND | High-Speed 6A MOSFET Driver, Inverting* 3.39 256 1.83 MAX5401EKA-TTR-ND |256-Tap SOT-PoT, Low Drift Digital Potentiometer .. OT-23-8 4040.00/2,500 
MAX4526CSA+-ND | Phase-Reversal Analog Switch* 5.70 4.30 2.53 MAXS401EKA+TCT-ND |256-Tap SOT-PoT, Low Drift Digital Potentiometer* OT-23-8 257 1.94 1.70 
MAX4533CAP+-ND | Quad, Rail-to-Rail, Fault-Protected SPDT Analog Switch 8.51 6.42 3.78 MAXS401EKAsTTR-ND |256-Tap SOT-PoT, Low Drift Digital Potentiometer* 3880.00/2,500 
MAX4537ESE-ND | Quad, Low-Voltage, SPST Analog Switch 2.84 214 1.26 MAX5932ESA+-ND __|Positive High-Voltage, Hot-Swap Controller* 466 352 2.26 
MAX4544CPA-ND__| Dual SPDT Low-Voltage Analog Switch... 185 he 2 MAX5947BESA+-ND_ |Positive High-Voltage, Hot-Swap Controller*.. 5.09 3.84 2.46 
MAX4544CPA+-ND | Dual SPDT Low-Voltage Analog Switch* 1.56 1.18 .69 MAX5948AESA+-ND_|-48V Hot-Swap Controller with External RSENSE SOIC 4.05 3.06 1.96 
MAX4544CSA+-ND | Dual SPDT Low-Voltage Analog Switch* 1.56 1.18  .70 MAX5948BESA+-ND_|-48V Hot-Swap Controller with External RSENse* “SOIC 4.05 3.06 1.96 
MAX4544ESA+-ND | Dual SPDT Low-Voltage Analog Switch* 1.56 1.18 70 MAX5949AESA+-ND_ |-48V Hot-Swap Controller with External RSENse* “SOIC 4.45 3.36 2.15 
MAX4544EUT+TCT-ND | Dual SPDT Low-Voltage Analog Switch* 1.67 1.26 1.11 MAX5949BESA+-ND_ |-48V Hot-Swap Controller with External RSENSE* SOIC 894.45 3.36 2.15 
MAX4544EUT+TTR-ND | Dual SPDT Low-Voltage Analog Switch* 2520.00/2,500 MAX5953AUTM+-ND |IEEE 802.3af PD Interface and PWM Controller* NE! 872 658 3.85 
MAX4567CSE-ND Dual SPDT Low-Voltage, Bidirectional RF/Video Switch 16-SOIC 4.40 3.32 1.95 MAX6002EUR+TCT-ND |2.5V, Low Power, LDO Voltage Reference* 1.03.78 69 
MAX4567CSE+-ND | Dual SPDT LV, Bidirectional RF/Video Switch 16-SOIC 440 332 1.95 MAX6002EUR+TTR-ND |2.5V, Low Power, LDO Voltage Reference* 1560.00/2,500 
MAX4582ESE+-ND | Low-Voltage, CMOS Analog Multiplexer/Switc 16-SOIC 1.72 130 77 MAX6012AEUR+TCT-ND|1.247V, Precision, Low Power, LDO Voltage Reference SOT-23 4.00 3.02 2.65 
MAX4599EXT+TCT-ND | Low-Voltage, Single-Supply SPDT Analog Switch SC70-6 1.56 1.18 1.04 MAX6012AEUR+TTR-ND |1.247V, Precision, Low Power, LDO Voltage Reference* OT-23 6040.00/2,500 
MAX4599EXT+TTR-ND | Low-Voltage, Single-Supply SPDT Analog Switch* 2360.00/2,500 MAX6141ESA+-ND —_|LDO Voltage Reference® .................. SOIC 83.02 2.28 1.34 
MAX4614CSD+-ND | Quad SPST Low-Voltage, High Speed CMOS Analog Switch*...14-SOIC 2.33 1.76 1.04 MAX6145EUR+TCT-ND |4.5V, LDO 3-Terminal Voltage Reference* OT-23 3.02_2.28 2.00 
MAX4617CUE-ND 8-Channel, High Speed, Low-Voltage, CMOS Analog Mux. 2.70 2.04 1.23 MAX6145EUR+TTR-ND |4.5V, LDO 3-Terminal Voltage Reference* OT-23 4560.00/2,500 
MAX4617CUE+-ND | 8-Channel, High Speed, Low-Voltage, CMOS Analog Mux: 270 204 128 MAX6192AESA-ND — |2.5V, Precision, Micropower, LDO Voltage Reference . SOIC 6.28 4.74 278 
MAX4618CSE-ND Dual 4-Channel HS, Low-Voltage, CMOS Analog Mux. 2.39 1.80 1.06 MAX6192AESA+-ND_ |2.5V, Precision, Micropower, LDO Voltage Reference 5.75 434 2.55 
MAX4618CSE+-ND | Dual 4-Channel HS, Low-Voltage, CMOS Analog Mux 2.39 1.80 1.06 MAX6225AEPA+-ND |Low-Drift, Low-Noise, 2.5V Precision Voltage Reference* . 12.56 9.48 6.08 
MAX4619CPE+-ND _ | Triple SPDT, High Speed, Low-Voltage, CMOS Analog Switch* 239 1.80 1.08 MAX6225BEPA+-ND. Low-Drift, Low-Noise, 2.5V Precision Voltage Reference* . 5.78 4.36 2.80 
MAX4619CSE+-ND | Triple SPDT, HS, Low-Voltage, CMOS Analog Switch*. 239 1.80 1.08 MAX6241AESA+-ND |Low-Drift, Low-Noise, 4.096V Precision Voltage Reference* 13.70 10.34 6.64 
MAX4622CSE+-ND | SPDT Dual 5-Ohm Analog Switch* . 5.25 3.96 2.33 MAX6241BEPA+-ND_ |Low-Drift, Low-Noise, 4.096V Precision Voltage Reference* 6.31 4.76 3.06 
MAX4622ESE+-ND | SPDT Dual 5-Ohm Analog Switch* . 5.78 4.36 2.57 MAX6241BESA+-ND |Low-Drift, Low-Noise, 4.096V Precision Voltage Reference* 631 4.76 3.06 
MAX4624EUT+TCT-ND| 1-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPDT Analog Switch* 265 2.00 1.75 MAX6250AGSA+-ND_|Low-Drift, Low-Noise, 5.0V Precision Voltage Reference? ‘ 12.32 9.30 5.47 
MAX4624EZT+TCT-ND | 1-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPDT Analog Switch* .....SOT-23-6 2.65 2.00 1.75 MRHG2SURERAENU Low-Drift, Low-Noise, 5.0V Precision Voltage Reference® 13:70" 10:34 6164 
MAX4624EZT+TTR-ND | 1-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPDT Analog Switch* 4000.00/2,500 SESE ND pee ee a eee oe paella ; Be ven ae 
Hee eeee eee PIR RMa pera tiietan deta anil ao ate MAXGOSDBESAND.|Low-Drit, Low-Nose 6 OV Precision Voltage Reference... B31 476 308 
MAX4625EUT-TTR-ND | 1-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPDT Analog Switch. 4000.00/2,500 MAX6250BESA+-ND |Low-Drift. Low-Noise. 5.0V Precision Volt 9 Refi i 631 476 306 
MAX4625EUT+TCT-ND | 1-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPDT Analog Switch* .....SOT-23-6 2.65 2.00 1.75 x ie Te OWI D OLY LeereIOn Onaga nerrenee™ b : A 
MAXa62: 7 Taha MAX6301CSA+-ND —_|5V, Low Power, Micropower, Supervisory Circuit* .. 3.82 2.88 1.69 
5EUT+TTR-ND | 1-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPDT Analog Switch 4000.00/2,500 MAX6303CSA+-ND ~15V. Low Power. Micropower, Supervisory Circuit 382288 1.69 
MAX4626EUK+TCT-ND| 0.5-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPST Analog Switch*...SOT-23-5 2.52 1.90 1.67 ENCenaels ND v LowP) Mi P a pervisory Circuit . 3.82 288 205 
MAX4626EUK+TTR-ND | 0.5-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPST Analog Switch*... SOT-23-5 3800.00/2,500 Raat 5 rat oie | Prada UbISI REL rita ° Sh DA dee 
MAX4634EUB+-ND | 4-Ohm, Low-Voltage 4-Channel, CMOS Analog Mux* 289 218 1.28 rN aT Echo oaaV, iaahiolecleput Sr eeniehle Hi ice. CRA DETD 
RIERSCSCEUB SENDS 4-Ohm, Low-Voltage SPDT CMOS Analog Switch’. aii) 208 ee HAXG909UK20034TCT ND [2.93V, Multiple-Input, Programmable Reset IC™. 2.86 216 1.89 
Be ee auog 4-Ohm, Low-Voltage SPOT CMOS Analog Switch eal AX6G09UK29034TTR-ND 2.93, Muliple-Input, Programmable Reset IC. ~~ 48320.00/2,500 
MAX4644EUT+TCT-ND | 4-Ohm, Low-Voltage SPDT CMOS Analog Switch 1.83 1.38 1.21 CAO cate ip Ss DUE C100 e: Sen 
i i 4 Hah +TCT-ND |2.93V, Multiple-Input, Programmable Reset IC*. 2.86 2.16 1.89 
preset paul eee Sue Analag Switch i Fe ae ee MAX6312UK29D3sTTR-ND |2.93V, Multiple-Input, Programmable Reset IC* 4320.00/2,500 
-TCT- -Ohm, nalog Swite! ! iB ! at d arikc : A 
MAX4648EUTSTCT-ND | 25-Ohm, SPST Analog Switch* .. 310 2.34 2.05 baat arn Het ra cee carer Ate 
AE cee cate) 22-Ohm, SPST Analog Switch ® eu MAX6314US46D3sTCT-ND [4.63V Reset Circuit* . 236 178 156 
Mave glean) 45-Ohm, SPDT Analog Switch Se) Bei a2) MAX6314US46D3+TTR-ND |4.63V Reset Circuit* . 3560.00/2,500 
MAX4649EKA+TTR-ND | 45-Ohm, SPDT Analog Switch* .. 5120.00/2,500 TCT. “Dra : 
MAX6315US29D2-TCT-ND |2.93V Open-Drain Reset Circuit 236° 1.78) 1156 
MAXA661CAE+-ND | 2.5-Ohm, Quad, SPST, CMOS Analog Swite 9.91 7.48 4.40 MAX6315US29D2sTCT-ND |2.93V Open-Drain Reset Circuit™ . 236 1.78 1.56 
MAX4685EUB+-ND | 0.8-Ohm, Low-Voltage, Dual SPDT Analog Switch 3.50 2.64 1.55 MAX6315US29D2s1TR-ND |2.93V Open-Drain Reset Circuit* . 3560.00/2,500 
MAX4717EBC+TCT-ND | 300MHz Bandwidth Dual SPDT Analog Switch*. 273 2.08 1.81 MAXG3TSUSHDI-TCTAID 14 30V Open-Drain Reset Circuit 2415 162 1.42 
MAX4717EBC+TTR-ND | 300MHz Bandwidth Dual SPDT Analog Switch* 4120.00/2,500 MAX6315US44D1-TTR-ND |4.39V Open-Drain Reset Circuit 3240.00/2.500 
MAX4729ELT+TCT-ND | 3.5-Ohm Low-Voltage SPDT CMOS Analog Switch* .. 1.99 1.50 1.32 MAX6320PUK29CYTCT-ND |2.93V Microprocessor Supervisory Circuit* 2.76 2.08 1.82 
MAX4729ELT+TTR-ND | 3.5-Ohm Low-Voltage SPDT CMOS Analog Switch* . 3000.00/2,500 MAX6320PUK29CYsTTR-ND|2.93V Microprocessor Supervisory Circuit* 4160.00/2,500 
MAX4780ETE+TCT-ND_| 0.7-Ohm Low-Voltage Quad 2:1 Analog Multiplexer* 16-QFN 4.48 3.38 2.96 MAX6320PUK46CYTCT-ND |4.63V Microprocessor Supervisory Circuit 276 2.08 1.82 
MAX4780ETE+TTR-ND | 0.7-Ohm Low-Voltage Quad 2:1 Analog Multiplexer* 16-QFN 6760.00/2,500 MAX6320PUK46CYTTR-ND |4.63V Microprocessor Supervisory Circuil 4160.00/2,500 
MAX4781ETE+TCT-ND | 0.7-Ohm Low-Voltage Quad 2:1 Analog Multiplexer* 16-TOFN 4.13 312 273 MAX6320PUK46CY+TCT-ND |4.63V Microprocessor Supervisory Circuit* 276 2.08 1.82 
MAX4781ETE+TTR-ND| 0.7-Ohm Low-Voltage Quad 2:1 Analog Multiplexer* 16-TOFN 6240.00/2,500 MAX6320PUK46CY+TTR-ND |4.63V Microprocessor Supervisory Circuit* 4160.00/2,500 
MAX4782ETE+TCT-NDJ 0.7-Ohm CMOS Analog Switch/Multiplexer* . 413 312 273 MAX6336US23D3-TCT-ND |2.3V, Ultra Low Voltage, Low Power, Reset Circu 252 1.90 1.67 
MAX4782ETE+TTR-ND| 0.7-Ohm CMOS Analog Switch/Multiplexer* . 6240.00/2,500 MAX6336US23D3-TTR-ND |2.3V, Ultra Low Voltage, Low Power, Reset Circuit .. 3800.00/2,500 
MAX4820EUP+-ND | +3.3V/+5V, 8-Channel, Cascadable Relay Driver with MAX6338KUB+-ND  |Quad Voltage Monitor* . 6.49 490 2.87 
Serial/Parallel Interface* .... sts 3.68 2.78 1.67 MAX6338LUB+-ND | Quad Voltage Monitor* . 649 4.90 2.87 
MAX5062AASA+-ND | 125V, 2A, High-Speed, Half-Bridge MOSFET Driver*. 5.11 386 247 MAX63380UB+-ND | Quad Voltage Monitor* . 649 490 2.87 
MAXS5063AASA+-ND | 125V, 2A, High-Speed, Half-Bridge MOSFET Driver*. 5.11 386 2.47 MAX6348UR46+TCT-ND |4.63V, Ultra Low Power Microprocessor Reset Circuit* . 236 1.78 1.56 
MAXS5070AASA+-ND | High Performance, Single Ended, Current-Mode MAX6348UR46+TTR-ND|4.63V, Ultra Low Power Microprocessor Reset Circuit* . 3560.00/2,500 
PWM Controller* Ca edn 05) * RoHS Compliant (Continued) 
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SPECIALIZED INTEGRATED CIRCUITS (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MAX6364LUT31+TCT-ND | Low Power Microprocessor Supervisory Circuit* SOT-23-6 3.58 270 2.37 MAX6750KA29+TCT-ND | 2.925V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable 
MAX6364LUT31+TTR-ND | Low Power Microprocessor Supervisory Circuit SOT-23-6 5400.00/2,500 Reset/Watchdog Timeout Delay*... SOT-23-8 3.58 2.70 2.37 
MAX6369KA+TCT-ND |Pin-Selectable Watchdog Timer* SOT-23-8 2.33 176 1.54 MAX6750KA29sTTR-ND | 2.925V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable 
MAX6369KA+TTR-ND | Pin-Selectable Watchdog Timer* SOT-23-8 3520.00/2,500 Reset/Watchdog Timeout Delay* SOT-23-8 5400.00/2,500 
MAX6373KA-TCT-ND |Pin-Selectable Watchdog Timer. SOT-23-8 2.33 1.76 1.54 MAX6751KA29+TCT-ND | 2.925V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable 
MAX6373KA+TCT-ND | Pin-Selectable Watchdog Timer* SOT-23-8 2.33 1.76 1.54 Reset/Watchdog Timeout Delay* SOT-23-8 3.58 2.70 2.37 
MAX6373KA+TTR-ND |Pin-Selectable Watchdog Timer* — SOT-23-8 3520.00/2,500 MAX6751KA294TTR-ND | 2.925V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable 
MAX6412UK22+TCT-ND|2.188V, Low Power, Single Voltage, MPU Reset Circuit Reset/Watchdog Timeout Delay* SOT-23-8 5400.00/2,500 
with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay* SOT-23-5 2 Ct 4 MAX6752KA46+TCT-ND | 4.625V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable 
MAX6412UK22+TTR-ND|2.188V, Low Power, Single Voltage, MPU Reset Circuit Reset/Watchdog Timeout Delay* SOT-23-8 3.58 2.70 2.37 
with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay * S0T-23-5 3280.00/2,500 MAX6752KA46+TTR-ND| 4.625V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable ei ed 
MAX6413UK29+TCT-ND eee Low Fowet. Single voles: MEN Reset Gircutt ein aon Reset/Watchdog Timeout Delay* SOT-23-8 5400.00/2,500 
with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay 5 i : 7 Irculk wi - 
MAXG413UK294TTR-ND|2.925V, Low Power, Single Voltage, MPU Reset Circui MAX6753KA46+TCT-ND | 4.625V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable _ 
; ‘ ? Reset/Watchdog Timeout Delay SOT-23-8 3.58 2.70 2.37 
with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay*. SOT-23-5 3280.00/2,500 MAX6753KA46sTTR-ND| 4.625V, MPU Reset Circuit with Capaci i 
: en i A pacitor Adjustable 
MAX6414UK29+TCT-ND | 2.925V, Low Power, Single Voltage, MPU Reset Circuit Reset/Watchdog Timeout Delay* SOT-23-8 5400.00/2,500 
with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay*. SOT-23-5 2H OI MAX6775LTASTCT-ND | Low-Power, 1% Accurate Battery Moritor® 207 156 1.37 
MAXS414UK29+TTR:ND| 2.925V, Low Power, Single Voltage, MPU Raset Circult MAX6775LTA+TTR-ND | Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor* 3120.00/2,500 
with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay S0T-23-5 3280.00/2,500 MAX6776LTA+TCT-ND | Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor* 207 156 1.37 
MAX6415UK+TCT-ND | Adjustable, Low Power, MPU Reset Circuit with Capacitor MAX6776LTA4TTR-ND Low-Power. 1% Accurate Batte Monitor i 3120.00/2. 500 
Adjustable Reset Timeout Delay* SOT-23-5 2.17 1.64 1.44 MAX6777LT. aD Low-P 4% A te Batt ou itor*. 207 156 1.37 
MAX6415UK+TTR-ND | Adjustable, Low Power, MPU Reset Circuit with Capacitor 7 CHORE (ie eaner au Actus Sen Manis meee icaetet 
Adjustable Reset Timeout Delay* SOT-23-5 3280.00/2,500 o same sues 
MAX6416UK+TCT-ND |Adjustable, Low Power, MPU Reset Circuit with Capacitor MAB ZTONESCUND rou Loe i courts Betty vont ou sie at 
Adjustable Reset Timeout Delay* SOT-23-5 217 164 1.44 ¥ OVP OWEL, 170 AECUIAIE Sate ly MGHNOT Paes 
MAX6416UK+TTR-ND| Adj sr esiitt ii 4 MAX6779LTC+TCT-ND | Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor* . 2.60 1.96 1.72 
justable, Low Power, MPU Reset Circuit with Capacitor MAX6779LTCxTTR-ND | Low-P 1% A 3 Monitor* 3920.00/2.500 
Adjustable Reset Timeout Delay* SOT-23-5 3280.00/2,500 I ULE Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor® oe 
MAX6417UKs+TCT-ND | Adjustable, Low Power, MPU Reset Circuit with Capacitor RCISOTESIURND) Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor® ae es Les 
Adjustable Reset Timeout Delay* SOT-23-5 2.17 1.64 1.44 Peale pe aL pou OweE i 7 poate Batety voter . PAE ae 
5 7 rculkank . +TCT-ND | Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor* . y é : 
MMM santie) Nace e Reset tieeate Delage Circuit win Capacitor SiroKe 3280,00/2,500 MAX6781LTBsTTR-ND | Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor*. 3920.00/2,500 
MAX6418UK29sTCT-ND|2.925V, Low Power, Dual Voltage, MPU Reset Circuit MAX6791TPLD2+TCT-ND | High-Voltage, crane Dual Linear Regulator with 
with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay*. SOT-23-5 247 1.64 1.44 Supervisory Functions 4.29 3.24 2.84 
MAX6418UK29+TTR-ND|2.925V, Low Power, Dual Voltage, MPU Reset Circuit WAXGTOTTPLOZATTR-AD High-Voltage, Micropower, Dual Linear Regulator with 
with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay*. SOT-23-5 3280.00/2,500 Supervisory Functions* .. 6480.00/2,500 
MAX6419UK31+TCT-ND|3.075V, Low Power, Dual Voltage, MPU Reset Circuit MAX6791TPSD2+TCT-ND | High-Voltage, Meranowet Dual Linear Regulator with 
with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay*. SOT-23-5 217 164 1.44 Supervisory Functions 4.29 3.24 2.84 
MAX6419UK31+TTR-ND|3.075V, Low Power, Dual Voltage, MPU Reset Circuit MAX6791TPSD2+TTR-ND| High-Voltage, Micropower, Dual Linear Regulator with 
with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay*. SOT-23-5 3280.00/2,500 Supervisory Functions* .. 6480.00/2,500 
MAX6420UK29+TCT-ND | 2.925V, Low Power, Dual Voltage, MPU Reset Circuit MAX6792TPLD2+TCT-ND | High-Voltage, Micropower, Dual Linear Regulator with 
with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay®...............-. SOT-23-5 217 1.64 1.44 Supervisory Functions* .. 429 3.24 2.84 
MAX6420UK29+TTR-ND|2.925V, Low Power, Dual Voltage, MPU Reset Circuit MAX6792TPLD2sTTR-ND High-Voltage, Micropower, Dual Linear Regulator with 
with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay*................... SOT-23-5 3280.00/2,500 Supervisory Functions* .. 6480.00/2,500 
MAX6421US264TCT-ND | 2.625V. Low Power, MPU Reset Circuit with Capacitor aa eseeataga | voltage, Micropowar, Dual Linear Regulator with 429 3.24 2.84 
Adjustable Reset Timeout Delay* 217 1.64 1.44 upervisory Functions "| i K 
MAX6421US26+TTR-ND|2.625V, Low Power, MPU Reset Circuit with Capacitor MAX6792TPSD2+TTR-ND/ High-Voltage, Micropower, Dual Linear Regulator with 
Adjustable Reset Timeout Delay* 3280.00/2,500 Supervisory Functions* .. 6480.00/2,500 
MAX6423XS26+TCT-ND |2.625V, Low Power, MPU Reset Circuit with Capacitor MAX6793TPLD2+TCT-ND | High-Voltage, Micropower, Dual Linear Regulator with 
Adjustable Reset Timeout Delay* a 217 1.64 1.44 Supervisory Functions* .. 4.03 3.04 2.66 
MAX6423XS26+TTR-ND |2.625V, Low Power, MPU Reset Circuit wi MAX6793TPLD2+TTR-ND | High-Voltage, Micropower, Dual Linear Regulator with 
Adjustable Reset Timeout Delay* .. 3280.00/2,500 Supervisory Functions* .. 6080.00/2,500 
MAX6425UK26+TCT-ND mone ane MPU Reset eye with Capacitor Bice Mia ida MAX6793TPSD2+TCT-ND | High-Voltage, Micropower, Dual Linear Regulator with 
justable Reset |imeout Delay’ - 5 : Supervisory Functions* .. 4.03 3.04 2.66 
MAX6425UK26+TTR-ND arene rues MPU ae Circutt with Capacitor sates ‘ano £00 MAX6793TPSD2sTTR-ND | High-Voltage, Micropower, Dual Linear Regulator with 
justable Reset Timeout Delay -23-5 .00/2,5 Supervisory Functions* .. 6080.00/2,500 
MAX6457UKD3C+TCT-ND | High Voltage, Low Current Voltage Monitor* .. SOT-23-5 2.86 216 1.89 MAX6794TPLD2+TCT-ND | High-Voltage, Micropower, Dual Linear Regulator with 
MAX6457UKD3C+TTR-ND | High Voltage, Low Current Voltage Monitor*. 4320.00/2,500 Supervisory Functions 4.03 3.04 2.66 
MAX6509HAUK+TCT-ND | Resistor Programmable Temperature Switch* 2.41 1.82 1.60 MAX6794TPLD2sTTR-ND | High-Voltage, Micropower, Dual Linear Regulator with 
MAX6509HAUK+TTR-ND | Resistor Programmable Temperature Switch* 3640.00/2,500 Supervisory Functions* .. 6080.00/2,500 
MAX6651EEE+-ND | SMBus/I2C Compatible Interface™.............. 779 5.88 3.38 MAX6794TPSD2+TCT-ND | High-Voltage, Micropower, Dual Linear Regulator with 
MAX6711LEXS+TCT-ND | 4.63V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* . 231 1.74 1.53 Supervisory Functions* .. 403 3.04 2.66 
MAX6711LEXS+TTR-ND | 4.63V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* . 3480.00/2,500 MAX6794TPSD2+TTR-ND | High-Voltage, Micropower, 
MAX6711REXS+TCT-ND|/2.63V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* . 2.31 1.74 1.53 Supervisory Functions** .. 6080.00/2,500 
MAX6711REXS+TTR-ND|2.63V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* .. 3480.00/2,500 MAX6795TPLD24TCT-ND | High-Volt: Mi Single Li Ri i it ith 
MAX6711SEXSsTCT-ND|2.93V; MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* . 231 174 153 i supsriicanFinclbio® te ai AG BOR 
MAX6711SEXS+TTR-ND|2.93V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* . 3480.00/2,500 MAX6795TPLO24TTR-ND | High-Voltage, Micropower. Single Linear Regulator with ‘ Ge 
MAX6711TEXS+TCT-ND |3.08V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* . Pash] ale aes} Supervisory Functions* .. 5160.00/2,500 
MAX6711TEXS+TTR-ND |3.08V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input 3480.00/2,500 MAX6795TPSD2sTCT-ND | igh- Voltage, Micropower, Single Linear Regulator with 
seas Son a stich a ee 
+TTR-ND | 2.32V, eset Circuit with Manual Reset Input* . .00/2, DTA; 7 
MAX6713LEXS+TCT-ND | 4.63V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* . 231 174 1.53 Genre eA MGA Pape mierenoNe Single Linear Regulator with SrnanaEa 
MAX6713LEXS+TTR-ND |4.63V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* .. 3480.00/2,500 | ‘ Ep 
MAX6713MEXSsTCT-ND | 4 38V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* . 231 174 153 MAXGTOSTELDEFTCTEND pea Necpbowy Sine beet Regulator with Gay pee ase 
MAX6713MEXS+TTR-ND |4.38V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* .. 3480.00/2,500 MAX6796TPLD2sTTR-ND | High-Voltage, Micropower, J : 7 
MAX6713REXS+TCT-ND |2.63V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* .. eh ane ae) Supervisory Functions** .. 5160.00/2,500 
MAX6713REXS+TTR-ND |2.63V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* .. 3480.00/2,500 MAX67961PSD2sTCT-ND | High-Volt: Mi Single Li Ri r ti ith = = 
MAX6713SEXS+TCT-ND | 2.93V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* . 231 174 1.53 # q oltage, i terete ingle Linear: egulator wi am AGA. ABR 
MAX6713SEXS+TTR-ND| 2.93V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* . 3480.00/2,500 (oqearamarnlm nae Micropaae: : : : 
MAX6713TEXS+TCT-ND |3.08V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* .. Caen he Vee} 9 g P eq 
MAX6713TEXS+TTR-ND | 3.08V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* 3480.00/2,500 super sory functions ae One OU 
SABIE fasler Head put orie MAX6816EUS+TCT-ND | Single CMOS Switch Debouncer, ESD Protected* 2.36 1.78 1.56 
MAX6713ZEXS+TCT-ND | 2.32V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* . eh) able iG ¥ 
MAX6713ZEXS+TTR-ND |2.32V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* . 3480.00/2,500 MAX681GEUS+TTR-ND| Single CMOS Switch Debouncer, ESD Protected 3560.00/2,500 
i ircuit Wi i i MAX6817EUT+TCT-ND | Dual CMOS Switch Debouncer, ESD Protected* . 3.52 266 2.33 
MAX6746KA29+TCT-ND |2.925V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable ‘i 
i * MAX6817EUT+TTR-ND | Dual CMOS Switch Debouncer, ESD Protected* . 5320.00/2,500 
Reset/Watchdog Timeout Delay*... 2.86 2.16 1.89 
Se F - MAX6818EAP+-ND | Octal, CMOS Switch Debouncer, ESD Protected* 745 5.95 3.97 
MAX6746KA29+TTR-ND | 2.925V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable <, 
1 ie 994 MAX6819UT+TCT-ND | Power Supply Sequencer* . 4.37 3.30 2.89 
Reset/Watchdog Timeout Delay*... SOT-23-8 4320.00/2,500 x 
MAX6746KA46sTCT-ND |4.625V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable MAX6819UT+TTR-ND | Power Supply Sequencer’ 6600.00/2,500 
Reset/Watchdog Timeout Delay*.. SOT-23-8 286 2.16 1.89 MAX6820UT+TCT-ND | Power Supply Sequencer* 3.58 2.70 2.37 
MAX6746KA46sTTR-ND | 4.625V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable MAX6820UT+TTR-ND | Power Supply Sequencer* : 5400.00/2,500 
Reset/Watchdog Timeout Delay*.. SOT-23-8 4320.00/2,500 MAX6841DUKDO+TCT-ND | 0.788V, Reset Circuit and Voltage Detector® 2.76 2.08 1.82 
MAXG6747KA29TCT-ND |2.925V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable MAX6841DUKD0+TTR-ND | 0.788V, Reset Circuit and Voltage Detpclore ee 4160.00/2,500 
Reset/Watchdog Timeout Delay*.. SOT-23-8 2.86 2.16 1.89 MAX6841FUKD3+TCT-ND |) 1.050V, Reset Circuit and Voltage Detector® 2.76 2.08 1.82 
MAX6747KA29+TTR-ND | 2.925V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable MAX6841FUKD3+TTR-ND) 1.050V, Reset Circuit and Voltage Detector 4160.00/2,500 
Reset/Watchdog Timeout Delay* SOT-23-8 4320.00/2,500 MAX6842HUKDO+TCT-ND | 1.313V, Reset Circuit and Voltage Detector* .. 2.76 2.08 1.82 
MAX6747KA46+TCT-ND | 4.625V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable MAX6842HUKDO+TTR-ND. 1.313V, Reset Circuit and Voltage Detector* 4160.00/2,500 
Reset/Watchdog Timeout Delay* SOT-23-8 2.86 216 1.89 MAX6843UKD0+TCT-ND | Adj., Reset Circuit and Voltage Detector* 2.76 2.08 1.82 
MAX6747KA46+TTR-ND | 4.625V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable MAX6843UKD0+TTR-ND Adj., Reset Circuit and Voltage Detector* 4160.00/2,500 
Reset/Watchdog Timeout Delay* SOT-23-8 4320.00/2,500 MAX6844UKD3+TCT-ND Adj., Reset Circuit and Voltage Detector* 2.76 2.08 1.82 
MAX6749KA+TCT-ND | Adj., MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable MAX6844UKD3+TTR-ND Adjustable, Reset Circuit and Voltage Detector* . 4160.00/2,500 
Reset/Watchdog Timeout Delay*... SOT-23-8 286 216 1.89 MAX6845UKD3+TCT-ND | Adjustable, Reset Circuit and Voltage Detector* . 2.76 2.08 1.82 
MAX6749KA+TTR-ND | Adj., MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable MAX6845UKD3+TTR-ND | Adjustable, Reset Circuit and Voltage Detector* . 4160.00/2,500 
Reset/Watchdog Timeout Delay* SOT-23-8 4320.00/2,500 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each 


ED INTEGRATED CIRCUITS (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Digi-Ke PriGalEAchne MAX16803EVKIT-ND | Evaluation Kit for MAX16803 NEW! — (929125) - = 
P: vA v Deseripti 1 25 100 MAX16804ATP+-ND |High-Voltage, 350mA LED Driver wit! 
(Lu. Section Z Dimming Control* 20-TOFN-EP 4.48 3.38 2.47 
MAX6902ETA+TCT-ND | SPI-Compatible Real-Time Clock* 5.35 4.04 3.54 MAX16805ATP+-ND |EEPROM-Programmable, High-Voltage, 350mA LED Driver 
MAX6902ETA+TTR-ND | SPI-Compatible Real-Time Clock 8080.00/2,500 with LED Current Foldback* 20-TQFN-EP 4.82 3.64 2.34 
MAX6954AAX+-ND — | 4-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, LED Display Driver MAX16806ATP+-ND |EEPROM-Programmable, High-Voltage, 350mA LED Driver 
with I/O Expander and Key Scan* 24.04 18.14 11.34 with LED Current Foldback* 20-TQFN-EP 5.09 3.84 246 
MAX6954APL-ND 4-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, LED Display Driver MAX16807AUI+-ND | Integrated 8-Channel LED Driver wi 
with I/O Expander and Key Scan... 24.04 18.14 11.34 NALISSISATIEND Rene aOR iat eAlsenes EDIE aCe 28-TSSOP 6.94 5.24 3.07 
MAX6955AAX+-ND 2-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, LED Display Driver bial Zz igh Efticien river with Rapti 
i Current Pulsing* NEI 5.96 4.50 2.64 
with I/O Expander and Key Scan* 24.04 18.14 11.34 
MAX695SAPL+-ND — |2-Wire intracod, DV to 9.5V, LED Display Driver MAX16818ETI+-ND LSM a High. Eicken, LED Driver with Rapid LED ee Dee Hem 
* urrent Pulsing f : : 
mereniitn Pi epeeeeegiey md eager part oc 8 Bark he We wn MX574AJN+-ND | Industry-Standard, Complete 12-Bit ADC 28-Dip 31.72 23.94 17.10 
MX7224KCWN+-ND |CMOS 8-Bit DAC with Output Amp* ..... 18-SOIC 7.34 593 4.74 
LED Display Driver and 1/0 Expander 8.16 6.16 3.85 ; i 
- MX7226KN+-ND. CMOS Quad, 8-Bit DAC with Voltage Output Amp* 20-Dip 27.37 20.66 14.75 
Meso eal bam 2-Wire Interiaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port or 28-Port, MX7528JCWP+-ND [CMOS Dual D/A Converter 8-Bit Buffered* . 20-SOIC 8.80 6.64 4.74 
LED Display Driver and 1/0 Expander 8.16 6.16 3.85 MX7533JCWE-ND — |CMOS 10-Bit D/A Converte 16-SOIC 6.60 4.98 3.55 
MAX6957AAI+-ND | 4-Wire Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port and 28-Port, MX7548BQ-ND CMOS 12-Bit Current-Output, 20-Dip 23.74 17.92 10.54 
LED Display Driver and 1/0 Expander* 8.16 6.16 3.85 MXD1210CSA-ND Nonvolatile RAM Controller... 5.83 440 2.75 
MAX6974ATL+-ND — |24-Output PWM LED Drivers* NEW! 25.47 19.22 11.31 MXD1210CSA+-ND | Nonvolatile RAM Controller* 5.83 440 2.94 
MAX6975ATL+-ND /24-Output PWM LED Drivers* NE! 25.47 19.22 11.31 MXL1344ACAG+-ND [5V, Multiprotocol, Software-Selectable Cable Terminator* 14.58 11.00 7.06 
MAX7032ATJ+-ND Low Cost, Programmable, ASK/FSK Transceiver* . 954 7.20 4.80 MXL1535ECWI+-ND |3V to 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 11.26 850 5.00 
MAX7042ATJ+-ND —_|Low Power, FSK Superheterodyne Receiver* 572 432 277 MXL1543CAl+-ND | 5V Multiprotocol, Software-Selectable Clock/Data 
MAX7044AKA+TCT-ND |High Efficiency, ASK Transmitter* 3.45 260 1.68 Transceiver* 16.32 12.32 7.90 
MAX7044AKA+TTR-ND |High Efficiency, ASK Transmitter 5200.00/2,500 MXLI544CAI+-ND  |5V Multiprotocol, Software- Selectable Control 
MAX7219CNG+-ND | Serial Input 8-Digit LED Driver Multiplexed 081 816 5.44 Transceiver so 13.25 10.00 _ 5.88 


MAX7219CWG+-ND Serial Input 8-Digit LED Driver Multiplexed 
MAX7219ENG+-ND {Serial Input 8-Digit LED Driver Multiplexed 


10.81 8.16 5.44 
14.05 10.60 7.32 


MAX7219EWG+-ND {Serial Input 8-Digit LED Driver Multiplexed 14.05 10.60 6.21 1-WIRE 
MAX7221CWG+-ND__|Serially Interfaced, 8-Digit LED Display Driver* . 10.81 8.16 5.44 Digi-Ke Price Each 

MAX8211CPA+-ND | Programmable Voltage Detector, Non-Inverting* 3.45 260 1.68 Pk ae Description 1 25 

MAX8211CSA+-ND | Programmable Voltage Detector, Non-Inverting 3150) 2164" 4.70 DS2401eND Silicon Serial Number. 48-Bit. 1-WireO* 1.86 7.40 
MAX8211ESA+-ND | Programmable Voltage Detector, Non-Inverting 5.27 3.98 2.56 DS2401P+-ND Silicon Serial Number. 48-Bit. 1-Wire®* 2.01 1.52 
MAX8212CPA+-ND | Programmable Voltage Detector, Inverting* 3.45 260 1.73 DS2401P4CT-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, 1-Wire®* : 2.98 172 
MAX8212CSA-ND__ [Programmable Voltage Detector, Inverting.. 3.02 2.28 1.92 DS2401P+TR-ND _| Silicon Serial Number, 48-Bit, 1-Wire®* NEW! -6-TSOC 4024.00/4,000 
MAX8212CSA+-ND —_|Programmable Voltage Detector, Inverting* S022 28 S2: DS2401X1CT-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, 1-Wire®. CSP 1.03 94 
MAX8213ACPE-ND  |Five Universal Voltage Monitors with Open-Drain Outputs 7.23 546 3.50 DS2401X1TR-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, 1-Wire' 6-CSP 4680.00/10,000 
MAX8581ETB+TCT-ND |2.5MHz Step-Down Converter* NEW! 3.92 2.96 2.59 DS2401Z+-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, 1-Wire®* $OT-223 2.28 172 
MAX8581ETB+TTR-ND |2.5MHz Step-Down Converter* NEW! 4330.00/2,500 DS2417P+-ND 1-Wire® Time Chip with Interrupt* .6-TSOC 2.70 2.04 
MAX8582ETB+TCT-ND |1.5MHz Step-Down Converter* NEW! 3.92 2:96 2.59 DS2430A+-ND 256-Bit, 1-Wire® EEPROM* TO-92 3.39 2.56 
MAX8582ETB+TTR-ND |1.5MHz Step-Down Converter* NEW! 4330.00/2,500 DS2430AP+-ND 256-Bit, 1-Wire® EEPROM* .6-TSOC 3.52 2.66 
MAX8723ETE+-ND | Internal Switch, Step-Down Regulator* NEW! 9.22 696 4.08 DS2431+-ND 1024-Bit 1-Wire® EEPROM* NEW! TO-92 1.67 1.26 
MAX8869EUE33+-ND |1A, MicroCap, Low Dropout, Linear Regulator*. 456 344 2.43 DS2431P+-ND 1024-Bit 1-Wire® EEPROM* NEW! .6-TSOC 1.67 1.26 
MAX8881EUTSO+TCT-ND |12V, Ultra Low 1Q, LDO Linear Regulator with PO! SOT-23-6 419 316 277 DS2432P-ND 1K-Bit Protected 1-Wire® EEPROM -6-TSOC 625 4.72 
MAX8881EUTSOsTTR-ND |12V, Ultra Low 10, LDO Linear Regulator with POK* . 6320.00/2,500 Pe SECeaaT Ae es RON NEW! rss a8 oe 
MAXQO31AUK+TCT-ND [Single Supply Comparator 876658 GSHSOS AND Se Sole ES 
MESSOS IBURST BENDA Single Supply Comparator... 1820/00/2,500 82480B-ND Serial 1-Wire® Line Driver with Load Sensor 684 5.16 
MAX9144ESD+-ND | 40nS, Low Power, Quad, 3V/5V, Rail-t S21) 2735 217 DS$2482S-1004-ND 4-Channel 1-Wire® Master* NEW! 180 136 
MAX9502GEXK+TCT-ND |2.5V Video Amp with Reconstruction Filter. 117 68 ei, DS2482S-800+-ND 8-Channel 1-Wire® Master* NEW! . 9.01 6.80 
MAX9502GEXK+TTR-ND |2.5V Video Amp. with Reconstruction Filter*.. 1760.00/2,500 DS9490B#-ND USB Single F5 iButton Holder with Protective Cap ae, 37.15 28.04 
MAX9502GELT+TCT-ND |2.5V Video Amp with Reconstruction Filter* 222 esl DS9490R--ND USB to 1-Wire® RJ11* NEW! 37.15 28.04 
MAX9502GELT+TTR-ND |2.5V Video Amp with Reconstruction Filter 1840.00/2,500 DS9502P-ND ESD Protection Diode... 1.03 78 
MAX9503GETE+TCT-ND | DirectDrive Video Amp with Reconstruction Filter* id eet alae DS9502P+-ND. ESD Protection Diode* 1.03 78 
MAX9503GETE+TTR-ND | DirectDrive Video Amp with Reconstruction Filter* 2560.00/2,500 DS9503P+-ND ESD Protection Diode with Resistor* . all 84 


MAX9503GEEE+TCT-ND | DirectDrive Video Amp with Reconstruction Filter* 1.56 1.18 1.04 
MAX9503GEEE+TTR-ND | DirectDrive Video Amp with Reconstruction Filter* 2360.00/2,500 
MAX9505ETE+TCT-ND | DirectDrive Video Amp with Reconstruction Filter* 2.04 1.54 1.35 COMMUNICATION 
MAX9505ETE+TTR-ND | DirectDrive Video Amp with Reconstruction Filter* 3080.00/2,500 
MAX9511CEG+TCT-ND |Complete VGA Interface with EMI Suppression* 2.68 2.02 1.77 Digi-Key = Price Each 
MAX9512ATE+TCT-ND| Video Filter Amp with SmartSleep*. GZ ate2O0 det Part No. Description 1 25 
MAX9512ATE+TTR-ND| Video Filter Amp with SmartSleep*. 2520.00/2,500 DS21043AT-ND 5V, Quad E1 Framer. 148.53 112.10 
MAX9546ESA+TCT-ND | Differential Video Interface Chipset* 3.18 240 210 DS210352-ND 3.3V, 11 Transceiver 189.13 142.74 
MAX954GESA+TTR-ND | Differential Video Interface Chipset* 4800.00/2,500 DS210352N-ND 3.3V, T1 Transceiver, Ind. Temperatur 217.51 164.16 
MAX9547ESA+TCT-ND J Differential Video Interface Chipset* 318 240 2.10 DS275+-ND Line-Powered RS-232 Transceiver Chip* NEW! 5.64 4.26 
MAX9547ESA+TTR-ND | Differential Video Interface Chipset* 4800.00/2,500 DS1863E+-ND Burst-Mode PON Controller* NEW! : Anil 3.10 
wn [er eC ee | Beane |v eemr ane ane o8 oa 
+ ~ - ransceiver : b : Hl , : a : : 
MAX13080ECSD+-ND |5V RS-485/RS-422 T iver* 379 286 1.98 DS2151QB-ND 5V, T1 Single Chip Transceiver 44-PLCC 77.65 58.60 
MAX. 3080EESDs-ND |v AS 485/RS.422 Transcaher* 4.00 3.02 1.77 D2) S1ONEAND 5V, Tt Single Chip Transceiver, p 44-PLCC BRS emcee 
MAX13081ECSA+-ND |5V RS-485/RS-422 Transceiver* 3.23 244 1.57 ea eS eres a Stge-che Transceiver In Temperatur ae ae ae 
MAX13082ECPA+-ND |5V RS-485/RS-422 Transceiver* SoS E238 TSS! Belle > Ingle-Gnip ransceiver... : 4 : 
MAX13082ECSA+-ND |5V RS-485/RS-422 Transceiver* 310 234 1.50 Dee Sg END, 5V, Enhanced E1 Single Chip Transcelva 68:98) 52.08 
MAX13082EEPA+-ND |5V RS-485/RS-422 Transceiver* 3.39 256 1.51 DS21650:ND 5V, ADPCM Processor 16/24/32Kpbs. Ai.65' 31.36 
- e : ivar® DS21650+-ND 5V, ADPCM Processor 16/24/32Kpbs 37.18 24.70 
MAX13082EESA+-ND |5V RS-485/RS-422 Transceiver 3.34 252 1.49 D$2172T-ND Bit Error Rate Tester (BERT). 8-Bi 18.26 13.78 
MAX13083EGPD+-ND |5V RS-485/RS-422 Transceiver* 3.84 2.90 1.87 it Error Rate Taster (BERT), 8-Bi = : ! 
MAX13083EEPD+-ND |5V RS-485/RS-422 Transceiver* 4.05 3.06 1.96 Fee asin at ual ce oe (BERT), 8-Bit yee feet 
MAX13083EESD+-ND |5V RS-485/RS-422 Transceiver* 4.00 3.02 1.93 eee THESE ue a Ga 
MAX13085EASA+-ND |5V RS-485/RS-422 Transceiver* 3.50 2.64 1.70 D821760.ND TiRecsive'autter ayy ae 
MAX13085ECSA+-ND |5V RS-485/RS-422 Transceiver* 3.10 234 1.50 DS2180A+-ND TH Transceiver* : 32.33 24.40 
MAX13085EEPA+-ND |5V RS-485/RS-422 Transceiver* 3.39 256 1.51 DS2181A-ND CEPT Pri R — T ~ 3. 3 74.36 
MAXT3085EESA+-ND [5V RS-485/RS-422 Transceiver* 3.34 252 1.49 3 fimary: Rate Transcelval perl : 
a ge DS2181A+-ND. CEPT Primary Rate Transceive 52.60 39.70 
MAX13086EEPD+-ND |5V RS-485/RS-422 Transceiver 4.05 3.06 1.96 ‘ ; 
“tee DS2181AQ-ND CEPT Primary Rate Transceive 64.58 48.74 
MAX13086EESD+-ND |5V RS-485/RS-422 Transceiver 4.00 3.02 1.93 aie 
Se DS2187-ND Receive Line Interface... 34.74 26.22 
MAX13088EESA+-ND |5V RS-485/RS-422 Transceiver 3.34 252 1.49 1 ive | i 
4 DS2187S-ND Receive Line Interface... 38.13 28.78 
MAX13089EASD+-ND |5V RS-485/RS-422 Transceiver* 411 310 1.83 - 
7 ~ DS2188S-ND TI/CEPT Jitter Attenuator... 17.62 13.30 
MAX15006AASA+-ND | 40V Ultra-Low Quiescent Current Linear Regulator* NEW!. 1.78 134 .79 * 
A i DS2282/8722282000-ND | T1 FDL Controller/Monitor Stil 118.83 89.68 
MAX15007AASA+-ND | 40V Ultra-Low Quiescent Current Linear Regulator* NEW!. 1.78 134 78 if : ‘i i 
j fs i 7 5 DS21352L-ND 3.3V, T1 Single Chip Transceiver 55.04 41.54 
MAX16800ATE+-ND High-Voltage, 350mA, Adjustable Linear High-Brightness rf ‘ i i 
i DS21352LN-ND 3.3V, T1 Single Chip Transceiver 63.20 47.70 
LED Driver* T6-TOFN-EP 3.37 2.54 1.82 DS21354L-ND 3.3V, E1 Single Chip Transceiver 55.04 41.54 
MAX16801AEUA+-ND | Offline and DC/DC PWM Controller for High-Brightness DS21354L. : 7 = ane 
LED Driver* 225 1470 1.01 +-ND 3.3V, E1 Single Chip Transceiver* . 39.64 29.92 
= = = DS21600SN+-ND 3.3V/5V, Clock Rate Adapter .... 25.60 24.70 
MAX16801BEUA+-ND | Offline and DC/DC PWM Controller for High-Brightness 
LED Driver* Bek iy aha) 
MAX16802AEUA+-ND | Offline and DC/DC PWM Controller for High-Brightness 
LED Driver* 2255 1.70) 10) 
MAX16802BEUA+-ND | Offline and DC/DC PWM Controller for High-Brightness Digi-Key Price Each 
LED Driver* 2.25 1.70 1.10 Part No. Description Pkg. 1 25 
MAX16803ATE+-ND High-Voltage, 350mA, High-Brightness LED Driver with DS1259S-ND Battery Manager Chi 16-SOIC 14.20 10.72 


PWM Dimming and 5V Regulator* NEW! 3.50 264 1.54 DS1267-010+-ND Dual Digital Potentio ip, 8.32 6.28 
MAX16803ATE+TCT-ND | High-Voltage, 350mA, High-Brightness LED DS1267-050-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 50K 8.32 6.28 

PWM Dimming and 5V Regulator* aid 3.68 2.78 2.44 DS1267-050+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 50K 8.32 6.28 
MAX16803ATE+TTR-ND | High-Voltage, 350mA, High-Brightness LED Driver with DS1267-100-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 100K 8.32 6.28 

PWM Dimming and 5V Regulator* 5560.00/2,500 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 1033 


Digi-Key Price Each 
DI L POTENTIOMETER (Continued) Part No. Description 1 25 
— mn DS1245Y-120+-ND Nonvolatile SRAM, 1024K, 10%, 120nS 37.44 28.26 
to eey Description Price acl DS1245YP-100+-ND | Nonvolatile SRAM, 1024K, 10%, 100nS 29.87 22.54 
- = - A DS1249Y-70-ND Nonvolatile SRAM, 2048K, 10%, 70nS 67.68 51.08 
DS1267-100+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 100K* 8.32 6.28 DS1250WP-150-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM, 4096K, 150nS . 110.32 83.26 
DS1267E-10-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10K. 0-TSSOP 10.34 7.80 DS1250Y-100+-ND Nonvolatile SRAM, 4096K, 100nS*.... 117.90 88.98 
DS1267E-10+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10K* . 10.34 7.80 DS1345WP-150-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM with Battery Monitor, 1024K 32.86 24.80 
DS1267S-010+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10K*. 9.57 7.22 DS1609S-50+-ND Dual Port RAM, 50nS*.... = 8.82 6.66 
DS1267S-050+-ND__| Dual Digital Potentiometer Chip, 50K* .. 9.57 7.22 DS1642-100+-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 100nS* .. 24.06 18.16 
DS1267S-100+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 100K* 9.57 7.22 DS1643-100+-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 100nS, 700mil.* 25.04 18.90 
DS1666S-10-ND Audio Digital Resistor 5.57 4.20 DS1644-120+-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS* 29.23 22.06 
DS1666S-10+-ND. Audio Digital Resistor 5.57 4.20 DS1644P-120+-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS* .. 26.00 19.62 
DS1669-10+-ND Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 10K 6.81 5.14 DS1646-120+-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS* .. ...382-Dip 41.29 31.16 
DS1669-100-ND Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 100K 6.81 5.14 DSIe oy 20ND ae Timekeeping AM B28 120nS se 2188 
DS1669-100+-ND Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 100K*. 6.81 5.14 puis 1 RX 8, Operation static - 2 E 
DS1669S-10+-ND | Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 10K* 718 5.42 SND Honvoatte aM aoe aS a as 
DS1669S-100-ND Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 100K 7.18 5.42 a IK qi p eri B : 
DSSTCOMNEMM| Dallastat™ Electronic Diattal Bice ak toni aay BEB DS2030L-1004-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM, 256kb, 100nS* NEI 256-BGA 2231 16.84 
f : i 5 : < 
DS1801E-0144-ND Dual Audio Taper Potentiometer* 7.50 5.66 DS2030W-100#-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM, 256kb, 100nS* NEW! 29.73 22.44 
— - DS2030Y-70#-ND Nonvolatile SRAM, 256kb, 70nS* NEW!.. 29.73 22.44 
DS1803E-010+-ND Addressable Dual Digital Potentiometer* . 6.86 5.18 DS2030Y-1004-ND Nonvolatile SRAM, 256kb, 100nS* NEW! 28.94 21.84 
DS1803Z-010-ND Addressable Dual Digital Potentiometer, 10K: 6.39 4.82 7 * 
Ha ; DS2045AB-70#-ND Nonvolatile SRAM, 1Mb, 70nS* NEWE. 41.21 31.10 
DS1803Z-010+-ND Addressable Dual Digital Potentiometer, 10K* . 6.39 4.82 DS2045AB-1004-ND | Nonvolatile SRAM. 1Mb. 100nS* NEW! 40.41 3050 
DS18032-050+-ND)) Addressable Dual Digital Potantiometer, S0K* . Gag 482 DS2045L-100#ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM, 1Mb, 100nS* NEW! 256-BGA 30.90 23.32 
DS1803Z-100-ND__| Addressable Dual Digital Potentiometer, 100 6.39 4.82 DS2045W-1004-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM, 1Mb, 100nS* NEW! 256-BGA 41.21 31.10 
DS1803Z-100+-ND Addressable Dual Digital Potentiometer, 100K* 6.39 4.82 DS2045Y-70#-ND Nonvolatile SRAM, 1Mb, 70nS* NEI 256-BGA 41.21 31.10 
DS1804-010+-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 10k* 3.10 2.34 DS2045Y-100#-ND | Nonvolatile SRAM, 1Mb, 100nS* NEW! 256-BGA 40.41 30.50 
DS1804-100-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 100K 3.10 2.34 DS2050W-1004-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM, 4Mb, 100nS* NE 256-BGA 68.69 51.84 
DS1804-100+-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 100K* . 3.10 2.34 DS2065W-100#-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM, 8Mb, 100nS* NEW! 256-BGA 82.42 62.20 
DS1804U-010+-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 10K* NEW! 3.45 2.60 DS2070W-100#-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM, 16Mb, 100nS* NEW! 107.17 80.88 
DS1804Z-010+-ND | Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 10K* 3.23 2.44 DS2502-E£48+-ND 48-Bit Node Address Chip* NEW#. 3.92 2.96 
DS18042Z-050+-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 50K* 3123 2.44 DS2502P+-ND 1K-Bit Add-Only Memory* ..... 2.90 2.80 
DS1804Z-100+-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 100K* .. 3.23 2.44 DS2502P-E48+-ND —_| 1K-Bit Add-Only Memory* NEW! 3.92 2.96 
DS1806E-010+-ND | Digital Sextet Potentiometer, 10K* 8.32 8.03 DS2502S+-ND 1K-Bit Add-Only Memory* . 4.61 3.48 
DS1806E-050-ND Digital Sextet Potentiometer, 50K O-TSSOP 12.08 9.12 DS2505+-ND 16K-Bit Add-Only Memory* 437 3.30 
DS1806E-050+-ND | Digital Sextet Potentiometer, 50K* O-TSSOP 12.08 9.12 ee eK Manon Tene eh eee 
4 J i i * a s s : 
re oegyneag ogg) Dual Nonvolatile Potentiometer and Memory, 10K. eae DS3030W-100#-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM, 256kb, 100nS, with Clock* NEW! 57.24 43.20 
DS1845E-100+-ND | Dual Nonvolatile Potentiometer and Memory, 100K 3.82 2.88 DS3045W-1004-ND | 3.3VNonvolatile SRAM. 1Mb. 100nS, with Clock* NEW! 6360 48.00 
DS1862B+-ND XFP Laser Control and Digital Diagnostic IC* NEW! 530 4.00 PRATER NTO 3.3); Nonvolatig Me annie ae loca ; : 
" ; |. | .3V, Nonvolatile SRAM, 4Mb, 100nS, with Clock* NEW! 79.50 60.00 
eeeee i = a a mut eae nei i a DS3065W-100#-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM, 8Mb, 100nS, with Clock* NEW! 95.40 72.00 
+ .7V to 5.5V, Log Trimmer Potentiometer y : One " 7 * 7 z 
D$1867-10-ND Dual Digital Potentiometer with EEPROM, 10K. 880 6.64 RS EET Coco Oi citaaeee eercac node [coer 
DS1867-10+-ND Dual Digital otentiometer with EERROM: 10K 8.80 6.64 DS9034PC+-ND PowerCap Module without Crystal* PowerCap Module 7.58 5.72 
DS1867-50+-ND Dual Digital Potentiometer with EEPROM, 50K” 8.80 6.64 DS9034PCX+-ND PowerCap Module with Crystal* PowerCap Module 9.86 7.44 
DS1867E-10+-ND Dual Digital Potentlometar with EEPROM, 10K 9.99 7.54 ’4D89034PCX PowerCap required: order DS9034PCX+-ND 
DS1867S-10+-ND Dual Digital Potentiometer with EEPROM, 10K* 9.73 7.34 
DS1868-10+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10K* . 5.59 4.22 
DS1868E-10+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10K* . 6.78 iy 
DS1868S-10+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10K* 5.88 4.44 NON-V' E RAM CONTROLLERS 
DS1869-10+-ND 3V, Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 10K 5.64 4.26 Digi-Key Price Each 
DS1869S-10+-ND 3V, Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 10K* 5.88 4.44 Part No. Description 1 25 
DS1869S-50+-ND 3V, Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 50K* «i 5.88 4.44 DS1210+-ND Nonvolatile Controller Chip* 4.85 3.66 
DS3904U-020+-ND Triple 128-Position Nonvolatile Digital Variable DS1210N+-ND Nonvolatile Controller Chip, Industrial Temperature 5.70 4.30 
Resistor/Switch* NEW!.... 1.80 1.36 DS1210S+-ND Nonvolatile Controller Chip* 5.22 3.94 
DS1210SN+-ND Nonvolatile Controller Chip, Industrial Temperature* 6.41 4.84 
DS1211S+-ND Nonvolatile Controller x 8 Chip* 37.76 28.50 
SEMICONDUCTOR INTERFACE DS1312S+-ND Nonvolatile Controller with Lithium Battery 
as : Monitor, 300mil* 15.32 11.56 
Digi-Key ve Price Each DS1312S-2+-ND Nonvolatile Controller with Lithium Battery Monitor, 150mil 12.19 9.20 
Part No. Description 1 25 DS1314S+-ND Nonvolatile Controller with Lithium Battery 
DS21S07AE+-ND SCSI Terminator* 4.11 3.10 Monitor, 3V, 300mil* ..... 12.51 9.44 
DS21S07AS+-ND SCSI Terminator* 3.76 2.84 DS1314S-2+-ND Nonvolatile Controller with Lithium Battery 
DS21T07E-ND SCSI Terminator .. 3.66 2.76 Monitor, 3V, 150mil* ..... 16.01 12.08 
DS21T09S-ND Plug and Play SCSI Terminator, 2% 6.36 4.80 DS1321+-ND Flexible Nonvolatile Controller with Lithium Battery 
DS2108S+-ND. Differential SCSI Switchable Terminator* . .24-SOIC 14.68 11.08 Monitor, 5V* NEW!....... 10.15 7.66 
DS2118MB+-ND Ultra2 LVD/SE SCSI Terminator rl 2.50 DS1321S+-ND Flexible Nonvolatile Controller with Lithium Battery 
DS2119ME+-ND Ultra3 LVD/SE SCSI Terminator 215 2.08 Monitor, 5V* 10.15 7.66 
DS2405-ND Addressable Switch, Open Drain 2.23 1.68 
DS2405+-ND Addressable Switch, Open Drain 2:28: 1.68 
DS2405Z-ND Addressable Switch, Open Drain 2.41 1.82 RESET 
DS2405Z+-ND Addressable Switch, Open Drain* -SOT-223 2.41 1.82 = . 
DS2406P+-ND Dual Addressable Switch Plus 1K-Bi 6-TSOC 6.78 —«5.12 Dio ey Resni er Peg A 
DS1233-5+-ND 5V, EconoReset, 5%*... 1.38 1.04 
DS1233-10+-ND 5V, EconoReset, 10%* 1.38 1.04 
MEMORY DS1233A-10+-ND 3.3V, EconoReset, 10%*. 1.30 98 
Price Each DS1233A-15-ND 3.3V, EconoReset, 15% 1.38 1.04 
Description 1 25 DS1233A-15+-ND 3.3V, EconoReset, 15% *. 1.38 1.04 
14 DS1233AZ-10+-ND 3.3V, EconoReset, 10%*. 2.25 1.70 
Rees a uice tine Sv nh oe DS1233AZ-104CT-ND | 3.3V; EconoReset, 10%* NEW! 209 1:58 
DS1220AB-150+-ND | Nonvolatile SRAM, 16K, 5% {50ns* 15.77 11.90 DS1233AZ-10+TR-ND | 3.3V, EconoReset, 10%* NEW!. 3150.00/2,500 
DS1220AB-200+-ND | Nonvolatile SRAM, 16K, 5%, 200nS* 13.91 10.50 BSP S3Az slash Digg 3.3V, EconoReset, 15%*... SOT-223 eS el 
DS1220AD-1204-ND | Nonvolatile SRAM. 16K. 10%. 120nS* 16.17 4220 DS1233D-5+CT-ND _| 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 5% TO-92 1.46 1.10 
08122 = oF GREE = = = DS1233D-5+TR-ND | 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 5% * 1650.00/2,000 
5AB-85+-ND Nonvolatile SRAM, 64K, 5%, 85nS*.. 20.19 15.24 2 i ope 
‘i DS1233D-10+CT-ND | 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 10%* ... 1.46 1.10 
DS1225AB-150+-ND | Nonvolatile SRAM, 64K, 5%, 150nS* 19.72 14.88 e i of 
a DS1233D-10+TR-ND | 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 10% 1650.00/2,000 
DS1225AB-200+-ND | Nonvolatile SRAM, 64K, 5%, 200nS* 14.71 11.10 A 7 Of, * 
‘ DS1233DZ-5+CT-ND | 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 5% 2.62 1.98 
TE cen cae ea senee fggea toes 0S1233DZ-54TR-ND_| 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 5% * 3712.50/2,500 
ala SWNT SEAL UES TS, Tate : : DS1233DZ-10+CT-ND | 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 10%* .. 209° 1.58 
DS1225AD-200+-ND | Nonvolatile SRAM, 64K, 10%, 200nS*. 19.72 14.88 DS1233DZ-10+TR-ND | 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 10%* 2962.50/2,500 
DS1230AB-70+-ND | Nonvolatile SRAM, 256K, 5%, 70nS* 27.27 20.58 DS1233D2Z-15+-ND _ | 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 15% * 2.25 1.70 
DS1230AB-120+-ND | Nonvolatile SRAM, 256K, 5%, 120nS*. 26.63 20.10 DS1233DZ-15+CT-ND | 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 15%* 2.62 1.98 
DS1230AB-200+-ND | Nonvolatile SRAM, 256K, 5%, 200nS*. 26.63 20.10 DS1233DZ-15+TR-ND | 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 15%* 3712.50/2,500 
DS1230Y-70+-ND _| Nonvolatile SRAM, 256K, 10%, 70nS*. 27.27 20.58 DS1233M-55-ND | SV. EconoReset*.. 7381.04 
DS1230Y-70IND+-ND | Nonvolatile SRAM, 256K, 10%, 70nS, Industrial Temp. 22.13 16.70 DS1233MS-3+-ND 3.3V, EconoReset’ 2.89 2.18 
DS1230Y-100+-ND Nonvolatile SRAM, 256K, 10%, 100nS* 20.80 15.70 DS1233MS-5+-ND 5V, EconoReset* . 2.89 2.18 
DS1230Y-120+-ND Nonvolatile SRAM, 256K, 10%, 120nS* 20.80 15.70 DS1233Z-5+-ND EconoReset, 5% * 2.25 1.70 
DS1230Y-150+-ND Nonvolatile SRAM, 256K, 10%, 150nS* 26.63 20.10 DS1233Z-10+-ND EconoReset, 10% 241 1.82 
DS1230Y-200+-ND Nonvolatile SRAM, 256K, 10%, 200nS* 20.80 15.70 DS1233Z-15+-ND EconoReset, 15% 241 1.82 
DS1243Y-120+-ND Nonvolatile SRAM with Phantom Clock, 64K, 120nS* 28.81 21.74 DS1810-5+CT-ND 5V, EconoReset with Push-Pull Output, 5%* 1.19 90 
DS1244Y-70+-ND Nonvolatile SRAM with Phantom Clock, 256K, 70nS* 33.73 25.46 DS1810-5+TR-ND 5V, EconoReset with Push-Pull Output, 5%* 1350.00/2,000 
DS1245AB-120+-ND | Nonvolatile SRAM, 1024K, 5%, 120nS*........ 37.44 28.26 DS1811-5+CT-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 5% 1.19 90 
DS1245Y-70IND+-ND | Nonvolatile SRAM, 1024K, 10%, 70nS, Industrial Temp. 40.12 30.28 0S1811-5+TR-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 5% *... 1350.00/2,000 
DS1245Y-100+-ND__| Nonvolatile SRAM, 1024K, 10%, 100nS* 37.44 28.26 * RoHS Compliant (Continued) 
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RESET (Continued) 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description 1 25 
DS1811-10-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 10% . 1.11 84 
DS1811-10+CT-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 10% * 98 14 
DS1811-10+TR-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 10% * 1110.00/2,000 
DS1811-15-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 15% . 1.11 84 
DS1811-15+CT-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 15% * NEW! 1.19 -90 
DS1811-15+TR-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 15% * NEW! 0-92 1054.00/2,000 
DS1811R-5+CT-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 5%*. 1.03 18 
DS1811R-5+TR-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 5%*. 1755.00/3,000 
DS1811R-10+CT-ND | 5V, EconoReset with Open Drain Output, 10%* 80 60 
DS1811R-10+TR-ND | 5V, EconoReset with Open Drain Output, 10%* 1350.00/3,000 
DS1812-5+CT-ND 5V, EconoReset with Active High Push-Pull Output, 5% * 1.19 90 
DS1812-5+TR-ND 5V, EconoReset with Active High Push-Pull Output, 5%* 1350.00/2,000 
DS1812-10-ND 5V, EconoReset with Active High Push-Pull Output, 10% dail 84 
DS1812-10+CT-ND 5V, EconoReset with Active High Push-Pull Output, 10%* .. 1.19 90 
DS1812-10+TR-ND 5V, EconoReset with Active High Push-Pull Output, 10%* .. 1350.00/2,000 
DS1813-5+CT-ND 5V, EconoReset with Pushbutton, 5%* eo 90 
DS1813-5+TR-ND 5V, EconoReset with Pushbutton, 5% * 1350.00/2,000 
DS1813-10+CT-ND 5V, EconoReset with Pushbutton, 10% 1.19 90 


DS1813-10+TR-ND 
DS1813R-5+CT-ND 


5V, EconoReset with Pushbutton, 10% 
5V, EconoReset with Pushbutton, 5%* 


1350.00/2,000 


80 


60 


DS1813R-5+TR-ND 
DS1815-10+CT-ND 
DS1815-10+TR-ND 


5V, EconoReset with Pushbutton, 5%* 
3.3V, EconoReset with Push-Pull Output, 10% 
3.3V, EconoReset with Push-Pull Output, 10%. 


1350.00/3,000 


1.19 


90 


1350.00/2,000 


DS1818-10+CT-ND 3.3V, EconoReset with Pushbutton, 10% * 1.19 90 
DS1818-10+TR-ND 3.3V, EconoReset with Pushbutton, 10% * 1350.00/2,000 
DS1818R-5+CT-ND 3.3V, EconoReset with Pushbutton, 5% * NEW!. 1.03 18 
DS1818R-5+TR-ND | 3.3V, EconoReset with Pushbutton, 5%* NEW!. 1368.90/3,000 
DS1818R-10+CT-ND | 3.3V, EconoReset with Pushbutton, 10% * -80 60 


DS1818R-10+TR-ND 


3.3V, EconoReset with Pushbutton, 10% * 


1350.00/3,000 


DS1822+-ND Econo 1-Wire® Digital Thermometer* . 3.87 2.92 
DS1833-5+-ND 5V, Microprocessor EconoReset, 5%*. 1.80 1.36 
DS1833-10+-ND 5V, Microprocessor EconoReset, 10% * 1.80 1.36 
DS1833Z-5+CT-ND 5V, Microprocessor EconoReset, 5%*. ‘SOT- 223 3.37 2.54 


DS1833Z-5+TR-ND 5V, Microprocessor EconoReset, 5%*. SOT-223 4762.50/2,500 
DS1833Z-10+-ND 5V, Microprocessor EconoReset, 10% * -SOT-223 3.15 2.38 
DS1833Z-10+CT-ND | 5V, Microprocessor EconoReset, 10%* SOT-223 chee 2.54 
DS1833Z-10+TR-ND | 5V, Microprocessor EconoReset, 10%* 4762.50/2,500 
DS1834AS+-ND Dual Microprocessor EconoReset with Pushbutton * 2.41 1.82 
DS1834AU+CT-ND Dual Microprocessor EconoReset with Pushbutton* ... 2.68 2.02 
DS1834AU+TR-ND Dual Microprocessor EconoReset with Pushbutton* 4545.00/3,000 
DS1834S-ND Dual Microprocessor EconoReset with Pushbutton... 2.41 1.82 
DS1834S+-ND Dual Microprocessor EconoReset with Pushbutton* 2.41 1.82 
E CLOCK 

Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 
DS12C887+-ND Real-Time Clock with RAM, 128-Byte*. 24-Dip 8.96 6.76 
DS1283S-ND Watchdog Timekeeper Chip .28-SOIC 11.00 8.30 
DS12840+-ND Watchdog Timekeeper Chip*. .28-PLCC 14.10 10.64 
DS1302+-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, 300mil.* .. 3.31 2.50 
DS1302N+-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, Ind. Temperature* .. 413 312, 
DS1302S+-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, 300mil.* ..... 2.26 2.19 
DS1302SN+-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, Ind. Temperature* . 413 3.12 
DS1302Z+-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, 150mil* 3.31 2.50 
DS1302Z+CT-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, 150mil.* NE! 2.99 2.26 
DS1302Z+TR-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, 150mil.* NEW!. 3390.00/2,500 
DS1302ZN+-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, Ind. Temperature* . 2.50 2.42 
DS1305+-ND Serial Alarm Real-Time Clock, 300mil.* 5.06 3.82 
DS1305E+-ND Serial Alarm Real-Time Clock, 173mil.* 5.06 3.82 
DS1305EN+-ND Serial Alarm Real-Time Clock, Ind. Temperature* 5.57 4.20 
DS1306E+-ND Serial Alarm Real-Time Clock, 4.4mil.* 5.06 3.82 
DS1306EN+-ND Serial Alarm Real-Time Clock, Ind. Temperature 5.59 4.22 
DS1307+-ND Serial Real-Time Clock, 64x8, 100mil.* 3.74 2.82 
DS1307Z+-ND Serial Real-Time Clock, 64x8, 150mil.* 3.29 2.48 
DS1307ZN+-ND. Serial Real-Time Clock, 64x8, Ind. Temperature*. 4.13 3.12 
DS1315-5+-ND 5V, Phantom Time Chip, 300mil.*..... 16-Dip 15.61 11.78 
DS1315EN-33-ND 3.3V, Phantom Time Chip, Ind. Temperature '0-TSSOP 20.51 15.48 
DS1315S-5+-ND 5V, Phantom Time Chip, 300mil. 16-SOIC 18.13 13.68 
DS1315SN-5-ND 5V, Phantom Time Chip, Ind. Temperature +! 16-SOIC 20.51 15.48 
DS1315SN-5+-ND 5V, Phantom Time Chip, Ind. Temperature +B200* . 20.51 15.48 
0S1337U+-ND [2C Serial Real-Time Clock* NEW/............. 241 1.82 
DS1338Z-3+-ND 3V, I2C Real-Time Clock with 56-Byte NV RAM* NEW! 3.07 2.32 
DS1338Z-33+-ND 3.3V, l2C Real-Time Clock with 56-Byte NV RAM* NEW! 8-SOIC 3.07 2.32 
DS1339U-33+-ND 3.3V, I2C Serial Real-Time Clock* NEW!. 3.07 2.32 
DS1340U-33+-ND 3.3V, I2C Real-Time Clock with Trickle Charger* NE! 3.07 2.32 
DS1340Z-33+-ND 3.3V, l2C Real-Time Clock with Trickle Charger* NEW! 3.07 2.32 
DS1386-32-120+-ND | RAMified Watchdog Timekeeper, 256K’ ....... 32-Dip 62.71 39.78 
DS1390U-33+-ND 3.3V, Low Volt. SPI/3-Wire RTC w/Trickle Charger* NEW!...10-uSOP 3.42 2.58 
DS1501WE-ND 3.3V, Y2KC Watchdog Real-Time Clock 28-TSOP 12.08 9.12 
DS1501WE+-ND 3.3V, Y2KC Watchdog Real-Time Clock 28-TSOP 12.08 9.12 
DS1501WEN+-ND 3.3V, Y2KC Watchdog Real-Time Clock, Ind. Temp. 13.89 10.48 
DS1511W+-ND 3.3V, Y2KC Watchdog Real-Time Clock* 20.86 15.74 
DS1602+-ND Elapsed Time Counter*.. 5.19 3.92 
DS1602S+-ND Elapsed Time Counter* 5.91 4.46 
DS1670E+-ND Portable System Controller, 4.4mm* 6.50 6.27 
DS1682S+-ND Total-Elapsed-Time Recorder with Alarm* 4.96 3.74 
DS1685-5-ND. 5V, Real-Time Clock... 6.07 4.58 
DS1685S-5+-ND 5V, Real-Time Clock* 6.41 4.84 
DS1687-5+-ND 5V, Real-Time Clock* 9.38 7.08 
DS1689S+-ND 3V/SV, Serialized Real-Time Clock with NV RAM Control 9.38 7.08 
DS1693+-ND 3V/5V, Serialized Real-Time Clock Module with NV 

RAM Control* 19.82 14.96 
DS1742W-120+-ND | 3.3V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS*. 25.55 19.28 
DS1742W-150-ND 3.3V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 150nS. 24.27 18.32 
DS1743W-120+-ND | 3.3V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS* NEW! 26.77 20.20 
DS1743W-120IND+-ND | 3.3V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS* NEW! 30.77 23.22 
DS1743WP-120+-ND | 3.3V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS*..... 31.01 23.40 


Digi-Key 
Part No. 


Price Each 
Description Pkg. 1 25 


DS1744-70+-ND 
DS1744-70IND+-ND 
DS1746WP-120-ND 


5V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 70nS* 28-Dip 29.23 22.06 
5V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 70nS* 28-Dip 33.63 25.38 
3.3V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS. .34-PCMA& 52.50 39.62 


DS1746WP-120+-ND | 3.3V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS* 36.68 27.68 
DS2404B+-ND EconoRAM Time Chip* 11.08 8.36 
DS2404S-001+-ND EconoRAM Time Chip* 10.57 7.98 
DS3231S#ND Extremely Accurate |2C Integrated 

RTC/TCXO/Crystal* NEW!..... 7.42 5.60 
DS3231SN#-ND. Extremely Accurate |2C Integrated 

RTC/TCXO/Crystal* NEW!. 8.53 6.44 
DS3232S#-ND. Extremely Accurate |2C Real-Time Clock with integrated 

Crystal/SRAM* NEW!.... 7.63 5.76 


DS12885S+-ND 
DS12885Q+-ND 
DS12887+-ND 


Real-Time Clock with RAM, 128-Byte* NEW! 
Real-Time Clock with RAM, 128-Byte* 
Real-Time Clock with RAM, 128-Byte’ 


24-SOIC 7.74 5.84 
28-PLCC 8.03 6.06 
24-Dip 8.96 6.76 


DS12887A+-ND 
DS14285Q-ND 
DS142850+-ND 
DS14287+-ND 


Real-Time Clock with RAM, 128-Byte: 
Real-Time Clock with NV RAM Control 
Real-Time Clock with NV RAM Control 
Real-Time Clock with NV RAM Control*.... 


24-Dip 8.96 6.76 
28-PLCC 8.03 6.06 
28-PLCC 8.03 6.06 
24-Dip 10.94 8.26 


DS17287-5+-ND 5V, Real-Time Clock with Battery and Crystal 14.79 11.16 
DS17887-5-ND 5V, Real-Time Clock. 22.34 16.86 
DS17887-5+-ND 5V, Real-Time Clock 22.34 16.86 


ADS9034PCX PowerCap required; order DS9034PCX+-ND 


THERMAL MANAGEMENT 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description 1 25 
DS18B20+-ND Programmable Resolution 1-Wire® Digital Thermometer 5.04 3.80 
DS18B20U+-ND Prog. Resolution 1-Wire® Digital Thermometer* NEW!. 5.04 3.80 
DS18B20Z+-ND Programmable Resolution 1-Wire® Digital Thermometer* 5.04 3.80 
DS18S20+-ND High Precision 1-Wire® Digital Thermometer* NEW! 5.04 3.80 
DS18S20+CT-ND High Precision 1-Wire® Digital Thermometer* . 5.04 3.80 
DS18S20+TR-ND High Precision 1-Wire® Digital Thermometer* .. 5700.00/2,000 
DS18S20Z+-ND High Precision 1-Wire® Digital Thermometer* . 5.04 3.80 
DS75LVS+-ND 1.7V to 3.7V Digital Thermometer/Thermostat* NEW! 2.01 52 
DS75LVU+-ND 1.7V to 3.7V Digital Thermometer/Thermostat* NEW! 2.01 52 
DS75S-ND Digital Thermometer/Thermostat, LM75-Compatible. 2.01 ibs 
DS75S+-ND Digital Thermometer/Thermostat, LM75-Compatible* 2.01 1.52 
DS75U+-ND Digital Thermometer/Thermostat, LM75-Compatible* NEW! 2.01 52 
DS1620+-ND Digital Thermometer/Thermostat, 300mil.* 6.97 5.26 
DS1620S-ND Digital Thermometer/Thermostat, 208mi 6.97 5.26 
DS1620S+-ND. Digital Thermometer/Thermostat, 208mil. 6.97 5.26 
DS1621+-ND Digital Thermometer/Thermostat, 300mil.* 4.61 3.48 
DS1621S+-ND Digital Thermometer/Thermostat, 150mil.* 4.61 3.48 
DS1624+-ND Digital Thermometer and Memory, 300mil.*. 9.04 6.82 
DS1624S+-ND Digital Thermometer and Memory, 208mil.*. 9.04 6.82 
DS1629S+-ND 2-Wire Digital Thermometer and Real-Time Clock, 150mil.* 7.76 5.86 
DS1631U+-ND High Precision Digital Thermometer/Thermostat* 2.76 2.66 
DS1631Z+-ND High Precision Digital Thermometer/Thermostat* 2.76 2.66 
DS1720S+-ND ECON-Digital Thermometer/Thermostat* NEW! 5.96 4.50 
DS1721S+CT-ND 2-Wire Digital Thermometer/Thermostat* .. 3.87 2.92 
DS1721S+TR-ND 2-Wire Digital Thermometer/Thermostat* .. 5475.00/2,500 
DS1721U+-ND 2-Wire Digital Thermometer/Thermostat* 3.87 2.92 
DS1722S+-ND 3-Wire Digital Thermometer/Thermostat* NEW! 2.60 1.96 
DS1722S+CT-ND 3-Wire Digital Thermometer/Thermostat* .. 2.60 1.96 
DS1722S+TR-ND 3-Wire Digital Thermometer/Thermostat* .. 3675.00/2,500 
DS1722U+-ND 3-Wire Digital Thermometer/Thermostat* 2.65 2.00 
DS1821+-ND Programmable Digital Thermostat/Thermometer* 6.31 4.76 
DS1821S-ND Programmable Digital Thermostat/Thermomete 6.31 4.76 
DS1821S+-ND Programmable Digital Thermostat/Thermometer* 6.31 4.76 

DALLAS TIMEKEEPING 

Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. 1 20) 
DS32KHZS#-ND 32.768kHz Temp. Compensated Crystal Oscillator* NEW! ....16-SOIC 7.42 5.60 
DS32KHZSN#-ND 32.768kHz Temp. Compensated Crystal Oscillator* NEW! 8.53 6.44 
DS1004Z-3+-ND 5-Tap High Speed Silicon Delay Line, 3nS Tap-to-Tap* ... 17.44 13.16 
DS1004Z-4+-ND 5-Tap High Speed Silicon Delay Line, 4nS Tap-to-Tap* NEW!. 17.44 13.16 
DS1023S-25+-ND 8-Bit Programmable Timing Element, .25nS* .. 16.83 12.70 
DS1080LU+-ND Spread-Spectrum Crystal Multiplier* NEW... 2.60 1.96 
DS1085LZ-25+-ND 3.3V EconOscillator Frequency Synthesizer* NEW! 7.16 5.40 
DS1091LU-66+-ND Auto Temp. Range Spread-Spectrum Econoscillator* NEW! 1.67 1.26 
DS1100LU-20+-ND 5-Tap Delay Line, 20nS* NEW!. 7.37 5.56 
DS1100LZ-20+-ND 5-Tap Delay Line, 20nS* 6.97 5.26 
DS1100LZ-100+-ND | 5-Tap Delay Line, 100nS* 6.97 5.26 
DS1100M-50-ND 5-Tap Delay Line, 50nS. 5.64 4.26 
DS11002Z-20+-ND 5-Tap Delay Line, 20nS 6.33 4.78 
DS1100Z-50+-ND 5-Tap Delay Line, 50nS* 6.33 4.78 
DS11002Z-100+-ND 5-Tap Delay Line, 100nS* 6.33 4.78 
DS1100Z-200+-ND 5-Tap Delay Line, 200nS* 6.33 4.78 
DS11002Z-250-ND 5-Tap Delay Line, 250nS. 6.33 4.78 
DS11002Z-250+-ND 5-Tap Delay Line, 250nS* 6.33 4.78 
DS1672-33+-ND 3.3V, 12C, 32-Bit Binary Counter* NEW! 3.07 2.32 
DS1672S-33+-ND 3.3V, 12C, 32-Bit Binary Counter*.... 3.07 2.32 
DS1672U-33+-ND 3.3V, 12C, 32-Bit Binary Counter* NEW! 3.07 2.32 


Digi-Key 
Part No. 


& DALLAS VOLTAGE MONITOR 


Price Each 
Description Pkg. 1 25 


DS1231-20+-ND 
DS1231S-20+-ND 
DS1232+-ND 
DS1232LP+-ND 
DS1232LPS-ND 


Power Monitor Chip, 20nS* NEW! .8-Dip 8.29 6.26 
Power Monitor Chip, 20nS* 16-SOIC 10.07 7.60 
MicroMonitor Chip® ..... .8-Dip 2.09 1.58 
Low Power MicroMonitor Chip*. .8-Dip 2.25 1.70 
Low Power MicroMonitor Chip 16-SOIC 2.76 2.08 


* RoHS Compliant 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1035 


SEMICONDUCTOR VOLTAGE MONITOR (Continued) 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 
DS1232LPS-2+-ND Low Power MicroMonitor Chip*.... ass 2.25 1.70 
DS1232LPSN-2+-ND | Low Power MicroMonitor Chip, Industrial Temperature* 8-SOIC 2.60 1.96 
DS1232N+-ND MicroMonitor Chip, Industrial Temperature* -Dip 2.60 1.96 
DS1232S+-ND MicroMonitor Chip* 16-SOIC 2.76 2.08 
DS1236-10+-ND MicroManager™ Chip, 10% 16-Dip 10.57 7.98 
DS1236AS-10-ND MicroManager™ Chip, 10% 16-SOIC 12.35 9.32 
DS1239S-5-ND MicroManager™ Chip, 5% 16-SOIC 12.35 9.32 
DS1239S-5+-ND MicroManager™ Chip, 5% 16-SOIC 12.35 9.32 
DS1705EPA+-ND 5V, MicroMonitor, 5% * NE! 8-Dip 2.25 1.70 
DS1705ESA+-ND 5V, MicroMonitor, 10%*... 8-SOIC 2.25 1.70 
DS1706ESA+-ND 5V, MicroMonitor, 10% * NEW! 2.25 1.70 
DS1706LESA+-ND 5V, MicroMonitor, 5%*. 2.25 1.70 
DS1706SESA+-ND 3.3V, MicroMonitor, 10% 225 1.70 
DS1706TESA+-ND 3.3V, MicroMonitor, 5%* 2.25 1.70 
DS1707ESA+-ND 5V, MicroMonitor, 5%*. 2.04 1.54 
DS1708ESA+-ND 5V, MicroMonitor, 5%*. 2.25 1.70 
DS1708SESA+-ND 3.3V, MicroMonitor, 10% 2.25 1.70 
DS1708TESA+-ND 3.3V, MicroMonitor, 5%* 2.25 1.70 
DS1780E+-ND CPU Peripheral Monitor* 5.04 3.80 
DS1814CR-10+CT-ND_| 5V, MicroMonitor with Pushbutton Reset, 10%* . 1.38 1.04 
DS1814CR-10+TR-ND | 5V, MicroMonitor with Pushbutton Reset, 10%*. SOT-23-5 2340.00/3,000 
DS1831S+-ND Multi-Supply Micromonitor* .. 16-SOIC 6.76 5.10 
DS1832S+-ND. 3.3V, MicroMonitor Chip* . 8-SOIC 1.86 1.40 
DS2436B+-ND. Battery Identification/Monitor Chip 0-92 4.11 3.10 
DS2436Z+-ND Battery Identification/Monitor Chip SOIC 411 3.10 
DS2438AZ+-ND Smart Battery Monitor* NEW! 8-SOIC 5.27 3.98 
DS2438Z+-ND Smart Battery Monitor*...... 8-SOIC 5.27 3.98 
DS2711E+-ND Loose Cell NiMH Charger* NEW!. 6-TSSOP 4.40 3.32 
DS2711Z+-ND Loose Cell NiMH Charger* NEW!. 16-SOIC 4.40 3.32 
DS2712E+-ND Loose Cell NiMH Charger* NEW!. 6-TSSOP 4.40 3.32 
DS2712Z+-ND Loose Cell NiMH Charger* NEW!. 4.40 332) 
DS2714E+-ND Quad Loose Cell NiMH Charger* NEW!.. 4.85 3.66 
DS2715Z+-ND NiMH Battery Pack Charge Controller* NE! 4.43 3.34 
DS2720AU+-ND Addressable Single-Cell Rechargeable Lithium 

Protection* NEW!............. 2.86 2.16 
DS2720BU+-ND Addressable Single-Cell Rechargeable Lithium 

Protection* NEWS............. 2.86 2.16 
DS2720CU+-ND Addressable Single-Cell Rechargeable Lithium 

Protection* NEWS............. 2.86 2.16 
DS2740BU+-ND High Precision Coulomb Counter* NEW! 2.99 2.26 
DS2740U+-ND High Precision Coulomb Counter* NEW! eal 2.50 
DS2745U+-ND \2C Battery Monitor* NEW!. 3.66 2.76 
DS2746G+-ND 2-Wire Battery Monitor with Ratiometric A/D Input* NEWS... 3.82 2.88 
DS2751E+-ND Multichemistry Battery Fuel Gauge* NEW! 4.69 3.54 
DS2751E+025-ND Multichemistry Battery Fuel Gauge* NEW! 4.90 3.70 
DS2756E+-ND High Accuracy Battery Fuel Gauge with Programmable 

Suspend Mode* NEWS... 4.69 3.54 
DS2780E+-ND Stand-Alone Fuel Gauge* NEW! 6.65 5.02 
DS2780G+-ND Stand-Alone Fuel Gauge* NEW! 6.65 5.02 
DS2781E+-ND 1-Cell or 2-Cell Stand-Alone Fuel Gauge* NEW! 7.16 5.40 
DS2781G+-ND 1-Cell or 2-Cell Stand-Alone Fuel Gauge* NEW! 7.16 5.40 
DS2782E+-ND Stand-Alone Fuel Gauge* NEWS... 5.51 4.16 
DS2790E+-ND Programmable 1-Cell Li-lon Fuel Gauge/Protector’ 8.61 6.50 
DS3992Z-09N+-ND 2-Channel Push-Pull CCFL Controller, Negative* NEW!. isis) 1.00 
DS3992Z-09P+-ND 2-Channel Push-Pull CCFL Controller, Positive* NEW!. isis 1.00 
DS3992Z-18N+-ND 2-Channel Push-Pull CCFL Controller, Negative* NEW!. issih 1.00 
DS3992Z-18P+-ND 2-Channel Push-Pull CCFL Controller, Positive* NEW! isis 1.00 
DS3994Z+-ND 4-Ch. Cold-Cathode Fluorescent Lamp Controller* NE! : 2.39 1.80 
DS5001FP-16+-ND 128K Soft Microprocessor Chip* -80-TQFP 35.25 26.60 


DRAM — Due to market fluctuations, please refer to 
the Digi-Key web site for most current pricing. 


Micron Technology Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MT48LC4M32B2B5-7 IT:G TR | 557-1195-2-ND | SDRAM, 128Mb.. . 90-VFBGA 6857.00/1,000 
MT48LC4M32B2F5-7 IT:G TR | 557-1093-1-ND | SDRAM, 128Mb -90-VFBGA 11.97 8.27 7.59 
MT48LC4M32B2F5-7 IT:G TR | 557-1093-2-ND | SDRAM, 128Mb . 90-VFBGA 6840.00/1,000 
MT48LC4M32B2F5-7:G TR 557-1094-1-ND | SDRAM, 128Mb -90-VFBGA 9.98 6.89 6.32 
MT48LC4M32B2F5-7:G TR 557-1094-2-ND | SDRAM, 128Mb -90-VFBGA 5700.00/1,000 
MT48LC4M32B2P-6:G TR 557-1196-1-ND | SDRAM, 128Mb 7.32 5.86 5.44 
MT48LC4M32B2P-6:G TR 557-1196-2-ND | SDRAM, 128Mb 5154.00/1,000 
MT48LC4M32B2TG-6:G TR 557-1095-1-ND | SDRAM, 128Mb.. 10.23 7.07 648 
MT48LC4M32B2TG-6:G TR 557-1095-2-ND | SDRAM, 128Mb 5121.00/1,000 
MT48LC4M32B2P-7:G TR 557-1216-1-ND | SDRAM, 128Mb* NEW! 86-TSOP 6.90 5.44 5.23 
MT48LC4M32B2P-7:G TR 557-1216-2-ND | SDRAM, 128Mb* NEW! 86-TSOP 5029.00/1,000 
MT48LC4M32B2P-7 IT: 557-1197-1-ND | SDRAM, 128Mb 86-TSOP 11.06 7.48 7.10 
MT48LC4M32B2P-7 557-1197-2-ND | SDRAM, 128Mb 86-TSOP 6280.00/1,000 
MT48LC4M32B2TG-7 IT:G TR | 557-1096-1-ND | SDRAM, 128Mb 86-TSOP 10.96 7.57 6.95 
MT48LC4M32B2TG-7 IT:G TR | 557-1096-2-ND | SDRAM, 128Mb.. 6264.00/1,000 
MT48LC8M8A2P-75:G TR 557-1219-1-ND | SDRAM, 64Mb* NEW! 3.55 2.94 2.75 
MT48LC8M8A2P-75:G TR 557-1219-2-ND | SDRAM, 64Mb* NEW! 2848.00/1,000 
MT48LC8M8A2TG-7E:G TR 557-1106-1-ND | SDRAM, 64Mb. 468 3.24 297 
MT48LC8M8A2TG-7E:G TR 557-1106-2-ND | SDRAM, 64Mb. 2732.00/1,000 
MT48LC8M8A2TG-75:G TR 557-1105-1-ND | SDRAM, 64Mb. 5.48 3.79 3.48 
MT48LC8M8A2TG-75:G TR 557-1105-2-ND | SDRAM, 64Mb. 2732.00/1,000 
MT48LC8M16A2B4-75 IT:G TR| 557-1222-1-ND | SDRAM, 128Mb* NEW! .54-VFBGA 9.96 7.48 6.87 
MT48LC8M16A2B4-75 IT:G TR| 557-1222-2-ND | SDRAM, 128Mb* NEW! .54-VFBGA 6280.00/1,000 
MT48LC8M16A2P-7E:G TR 557-1100-1-ND | SDRAM, 128Mb.. 435 3.27 3.00 
MT48LC8M16A2P-7E:G TR 557-1100-2-ND | SDRAM, 128Mb.. 2793.00/1,000 
MT48LC8M16A2P-75:G TR 557-1217-1-ND | SDRAM, 128Mb* NEW! 54-TSOP 479 3.31 3.04 
MT48LC8M16A2P-75:G TR 557-1217-2-ND | SDRAM, 128Mb* NEW! 2811.00/1,000 
MT48LC8M16A2P-75 IT:G TR | 557-1099-1-ND | SDRAM, 128Mb.. 8.99 663 6.15 
MT48LC8M16A2P-75 IT:G TR | 557-1099-2-ND | SDRAM, 128Mb 4104.00/1,000 
MT48LC8M16A2TG-7E:G TR | 557-1102-1-ND | SDRAM, 128Mb.. 4.33 3.20 2.97 
MT48LC8M16A2TG-7E:G TR | 557-1102-2-ND | SDRAM, 128Mb.. 2793.00/1,000 
MT48LC8M16A2TG-75 IT:G TR} 557-1101-1-ND | SDRAM, 128Mb 650 4.79 4.45 
MT48LC8M16A2TG-75 IT:G TR| 557-1101-2-ND | SDRAM, 128Mb 4104.00/1,000 
MT48LC16M8A2FB-75 IT:G TR | 557-1067-1-ND | SDRAM, 128Mb 11.38 8.39 7.79 
MT48LC16M8A2FB-75:G TR__| 557-1068-1-ND | SDRAM, 128Mb 8.97 6.20 5.68 
MT48LC16M8A2FB-75:G TR | 557-1068-2-ND | SDRAM, 128Mb.. 5124.00/1,000 
MT48LC16M8A2P-75:G TR 557-1218-1-ND | SDRAM, 128Mb* NEW! 54-TSOP 544 4.09 3.75 
MT48LC16M8A2P-75:G TR 557-1218-2-ND | SDRAM, 128Mb* NEW! 3514.00/1,000 
MT48LC16M8A2TG-75 IT:G TR| 557-1069-1-ND | SDRAM, 128Mb.. 749 5.52 5.13 
MT48LC16M8A2TG-75:G TR | 557-1070-1-ND | SDRAM, 128Mb 5.44 4.09 3.75 
MT48LC16M8A2TG-75:G TR | 557-1070-2-ND | SDRAM, 128Mb.. 3491 .00/1,000 
MT48LC16M16A2BG-7E:D TR | 557-1220-1-ND | SDRAM, 256Mb* NEW! -54-VFBGA 11.65 7.00 6.68 
MT48LC16M16A2BG-7E:D TR | 557-1220-2-ND | SDRAM, 256Mb* NEW! .54-VFBGA 5606.00/1,000 
MT48LC16M16A2BG-75 IT:D TR | 557-1189-1-ND | SDRAM, 256Mb.. -54-VFBGA 11.17 7.72 7.08 
MT48LC16M16A2BG-75 IT:D TR | 557-1189-2-ND | SDRAM, 256Mb.. .54-VFBGA 6400.00/1,000 
MT48LC16M16A2BG-75:D TR | 557-1190-1-ND | SDRAM, 256Mb.. -54-VFBGA 9.87 668 6.34 
MT48LC16M16A2BG-75:D TR | 557-1190-2-ND | SDRAM, 256Mb.. .54-VFBGA 5606.00/1,000 
MT48LC16M16A2FG-7E:D TR | 557-1226-1-ND | SDRAM, 256Mb* NEW! -54-VFBGA 7.92 6.30 5.83 
MT48LC16M16A2FG-7E:D TR | 557-1226-2-ND | SDRAM, 256Mb* NEW! .54-VFBGA 5606.00/1,000 
MT48LC16M16A2FG-75 IT:D TR | 557-1056-1-ND | SDRAM, 256Mb -54-VFBGA 11.17 7.72 7.08 
MT48LC16M16A2FG-75 IT:D TR | 557-1056-2-ND | SDRAM, 256Mb .54-VFBGA 6384.00/1,000 
MT48LC16M16A2FG-75:D TR | 557-1057-1-ND | SDRAM, 256Mb .54-VFBGA 9.79 6.76 6.20 
MT48LC16M16A2FG-75:D TR | 557-1057-2-ND | SDRAM, 256Mb.. .54-VFBGA 5592.00/1,000 
MT48LC16M16A2P-6A:D TR | 557-1223-1-ND | SDRAM, 256Mb* NEW! (1 5n of2e ove 
MT48LC16M16A2P-6A:D TR | 557-1223-2-ND | SDRAM, 256Mb* NEW! 4908.00/1,000 
MT48LC16M16A2P-7E:D TR | 557-1060-1-ND | SDRAM, 256Mb.. 8.64 5.85 5.55 
MT48LC16M16A2P-7E:D TR | 557-1060-2-ND | SDRAM, 256Mb 4896.00/1,000 
MT48LC16M16A2P-75 IT:D TR | 557-1058-1-ND | SDRAM, 256Mb 958 7.06 6.56 
MT48LC16M16A2P-75 IT:D TR | 557-1058-2-ND | SDRAM, 256Mb 6048.00/1,000 
MT48LC16M16A2P-75:D TR | 557-1059-1-ND | SDRAM, 256Mb.. fo) 5:72) 15:31 
MT48LC16M16A2P-75:D TR | 557-1059-2-ND | SDRAM, 256Mb.. 4896.00/1,000 
MT48LC16M16A2TG-75 IT:D TR | 557-1061-1-ND | SDRAM, 256Mb 956 7.05 6.54 
MT48LC16M16A2TG-75 IT:D TR | 557-1061-2-ND | SDRAM, 256Mb 6036.00/1,000 
MT48LC16M16A2P-75 L:D TR | 557-1191-1-ND | SDRAM, 256Mb 10.65 7.21 6.85 
MT48LC16M16A2P-75 L:D TR | 557-1191-2-ND | SDRAM, 256Mb 6051.00/1,000 
MT48LC16M16A2TG-75 L:D TR | 557-1062-1-ND | SDRAM, 256Mb 8.00 662 6.21 
MT48LC16M16A2TG-75 L:D TR | 557-1062-2-ND | SDRAM, 256Mb 6036.00/1,000 
MT48LC16M16A2TG-75:D TR | 557-1063-1-ND | SDRAM, 256Mb.. TAS 5:37 (5:22 
MT48LC16M16A2TG-75:D TR | 557-1063-2-ND | SDRAM, 256Mb.. 4896.00/1,000 
MT48LC16M16A2P-7E IT:D TR| 557-1192-1-ND | SDRAM, 256Mb 9.60 7.21 6.62 
MT48LC16M16A2P-7E IT:D TR| 557-1192-2-ND | SDRAM, 256Mb 6051.00/1,000 
MT48LC16M16A2TG-7E IT:D TR | 557-1064-1-ND | SDRAM, 256Mb 10.56 7.30 6.69 
MT48LC16M16A2TG-7E IT:D TR | 557-1064-2-ND | SDRAM, 256Mb 6036.00/1,000 
MT48LC16M16A2TG-7E:D TR | 557-1065-1-ND | SDRAM, 256Mb 7:18) 15:85) (5:37 
MT48LC16M16A2TG-7E:D TR | 557-1065-2-ND | SDRAM, 256Mb.. 4896.00/1,000 
MT48LC32M8A2FB-7E:D TR | 557-1084-1-ND | SDRAM, 256Mb.. 9.56 7.05 6.54 
MT48LC32M8A2FB-75 L:D TR | 557-1082-1-ND | SDRAM, 256Mb A 5618152) 97.911 
MT48LC32M8A2FB-75 L:D TR | 557-1082-2-ND | SDRAM, 256Mb 7296.00/1,000 
MT48LC32M8A2FB-75:D TR | 557-1083-1-ND | SDRAM, 256Mb 956 7.05 6.54 
MT48LC32M8A2P-7E:D TR 557-1194-1-ND | SDRAM, 256Mb 8.70 6.53 6.00 
MT48LC32M8A2P-7E:D TR 557-1194-2-ND | SDRAM, 256Mb 5486.00/1,000 
MT48LC32M8A2TG-7E:D TR | 557-1086-1-ND | SDRAM, 256Mb 8.66 6.39 5.93 
MT48LC32M8A2TG-7E:D TR | 557-1086-2-ND | SDRAM, 256Mb.. 5472.00/1,000 
MT48LC32M8A2P-75:D TR 557-1193-1-ND | SDRAM, 256Mb.. 966 685 6.21 
MT48LC32M8A2P-75:D TR 557-1193-2-ND | SDRAM, 256Mb 5486.00/1,000 
MT48LC32M8A2TG-75:D TR | 557-1085-1-ND | SDRAM, 256Mb 870 653 6.00 


MT48LC32M8A2TG-75:D TR 
MT48LC32M16A2P-75 IT:C TR 
MT48LC32M16A2P-75 IT:C TR 
MT48LC32M16A2P-75:C TR 


557-1085-2-ND 
557-1077-1-ND 
557-1077-2-ND 
557-1078-1-ND 


SDRAM, 256Mb 
SDRAM, 512Mb 
SDRAM, 512Mb 
SDRAM, 512Mb.. 


5472.00/1,000 
39.25 28.93 26.86 
23552.00/1 ,000 
28.71 21.16 19.65 


MT48LC32M16A2P-75:C TR 
MT48LC32M16A2TG-75 IT:C TR 
MT48LC32M16A2TG-75 IT:C TR 
MT48LC32M16A2TG-75:C TR 
MT48LC32M16A2TG-75:C TR 


557-1078-2-ND 
557-1079-1-ND 
557-1079-2-ND 
557-1080-1-ND 
557-1080-2-ND 


SDRAM, 512Mb.. 
SDRAM, 512Mb 
SDRAM, 512Mb 
SDRAM, 512Mb 
SDRAM, 512Mb 


17214.00/1,000 
37.73 31.65 29.82 
23552.00/1 ,000 
28.69 21.14 19.63 
17214.00/1,000 


Micron Technology Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 100 
SDRAM 

MT48H8M16LFB4-8 IT TR §57-1051-1-ND | Mobile SDRAM, 128Mb . 54-VFBGA 7.26 5.35 4.97 
MT48H8M16LFB4-8 IT TR 557-1051-2-ND | Mobile SDRAM, 128Mb . 4-VFBGA 4584.00/1,000 
MT48H8M16LFB4-8 TR 557-1052-1-ND | Mobile SDRAM, 128Mb . 4-VFBGA 6.61 488 4.53 
MT48H8M32LFB5-8 TR 557-1054-1-ND | Mobile SDRAM, 256Mb . O-VFBGA 16.49 13.10 12.13 
MT48LC2M32B2P-6:G TR 557-1071-1-ND | SDRAM, 64Mb 86-TSOP 5.36 3.70 3.40 
MT48LC2M32B2P-6:G TR 557-1071-2-ND | SDRAM, 64Mb 86-TSOP 2328.00/1,000 
MT48LC2M32B2P-7 IT:G TR | 557-1072-1-ND | SDRAM, 64Mb 86-TSOP 4.25 3.20 2.94 
MT48LC2M32B2P-7 IT:G TR | 557-1072-2-ND | SDRAM, 64Mb 86-TSOP 2732.00/1,000 
MT48LC2M32B2P-7:G TR §57-1073-1-ND | SDRAM, 64Mb 86-TSOP 4.02 286 2.59 
MT48LC2M32B2P-7:G TR 557-1073-2-ND | SDRAM, 64Mb 86-TSOP 2328.00/1,000 
MT48LC2M32B2TG-6:G TR §57-1074-1-ND | SDRAM, 64Mb 86-TSOP 3.61 266 2.47 
MT48LC2M32B2TG-6:G TR 557-1074-2-ND | SDRAM, 64Mb 86-TSOP 2328.00/1,000 
MT48LC2M32B2TG-7 557-1075-1-ND | SDRAM, 64Mb 86-TSOP 4.68 3.24 2.97 
MT48LC2M32B2TG-7 557-1075-2-ND | SDRAM, 64Mb 86-TSOP 2732.00/1,000 
MT48LC2M32B2TG-7:G TR 557-1076-1-ND | SDRAM, 64Mb 86-TSOP 4.02 2.73 2.59 
MT48LC2M32B2TG-7:G TR 557-1076-2-ND | SDRAM, 64Mb 86-TSOP 2328.00/1,000 
MT48LC4M16A2P-6:G TR §57-1224-1-ND | SDRAM, 64Mb* NE 54-TSOP 3.22 218 2.07 
MT48LC4M16A2P-6:G TR §57-1224-2-ND | SDRAM, 64Mb* NEI 54-TSOP 1874.00/1,000 
MT48LC4M16A2P-7E:G TR 557-1089-1-ND | SDRAM, 64Mb 54-TSOP 266 213 1.98 
MT48LC4M16A2P-7E:G TR 557-1089-2-ND_ | SDRAM, 64Mb 54-TSOP 1862.00/1,000 
MT48LC4M16A2P-75 IT:G TR | 557-1087-1-ND | SDRAM, 64Mb 54-TSOP 3.61 266 2.47 
MT48LC4M16A2P-75 IT:G TR | 557-1087-2-ND | SDRAM, 64Mb 54-TSOP 2328.00/1,000 
MT48LC4M16A2P-75 L:G TR | 557-1225-1-ND | SDRAM, 64Mb* NE! 54-TSOP 2.95 247 2.33 
MT48LC4M16A2P-75 L:G TR | 557-1225-2-ND | SDRAM, 64Mb* NE! 54-TSOP 2343.00/1,000 
MT48LC4M16A2P-75:G TR 557-1088-1-ND | SDRAM, 64Mb 54-TSOP 3.19 2.03 
MT48LC4M16A2P-75:G TR 557-1088-2-ND | SDRAM, 64Mb 54-TSOP 1862.00/1,000 
MT48LC4M16A2TG-7E:G TR | 557-1092-1-ND | SDRAM, 64Mb 54-TSOP 2.90 2.18 2.00 
MT48LC4M16A2TG-7E:G TR | 557-1092-2-ND | SDRAM, 64Mb 54-TSOP 1862.00/1,000 
MT48LC4M16A2TG-75 IT:G TR| 557-1090-1-ND | SDRAM, 64Mb 54-TSOP 3.99 2.76 2.53 
MT48LC4M16A2TG-75 IT:G TR| 557-1090-2-ND | SDRAM, 64Mb 54-TSOP 2328.00/1,000 
MT48LC4M16A2TG-75:G TR | 557-1091-1-ND | SDRAM, 64Mb 54-TSOP 3.19 2.03 
MT48LC4M16A2TG-75:G TR | 557-1091-2-ND | SDRAM, 64Mb 54-TSOP 1862.00/1,000 
MT48LC4M32B2B5-7:G TR §57-1221-1-ND | SDRAM, 128Mb* NEW! 0-VFBGA 9.06 6.25 
MT48LC4M32B2B5-7:G TR §57-1221-2-ND | SDRAM, 128Mb* NEW! 10-VFBGA 5714.00/1,000 
MT48LC4M32B2B5-7 IT:G TR_ | 557-1195-1-ND | SDRAM, 128Mb O-VFBGA 9.96 7.76 7.28 


MT48LC64M4A2TG-75:D TR 
MT48LC64M4A2TG-75:D TR 
MT48LC64MB8A2P-75:C TR 
MT48LC64M8A2P-75:C TR 
MT48LC64M8A2TG-75:C TR 


557-1097-1-ND 
557-1097-2-ND 
557-1198-1-ND 
557-1198-2-ND 
557-1098-1-ND 


SDRAM, 256Mb 
SDRAM, 256Mb 
SDRAM, 512Mb.. 
SDRAM, 512Mb.. 
SDRAM, 512Mb.. 


8.66 6.39 5.93 
5472.00/1,000 
31.98 22.69 20.54 
17214.00/1,000 
28.69 21.14 19.63 


* RoHS Compliant 


(Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Micron Technology 
Part No. 


DRAM (Continued) — Due to market fluctuations, please refer to 


the Digi-Key web site for most current pricing. 


Price Each 
1 25 100 


MT48LC64M8A2TG-75:C TR 
MT48LC128M4A2TG-75:C TR 
MT48LC128M4A2TG-75:C TR 
MT48V8M32LFB5-8 IT TR 
MT48V8M32LFB5-8 TR 


Digi-Key 

Part No. Description Pkg. 
§57-1098-2-ND | SDRAM, 512Mb. 54-TSOP 
§57-1055-1-ND | SDRAM, 512Mb. 54-TSOP 


557-1055-2-ND 
557-1107-1-ND 
557-1108-1-ND 


SDRAM, 512Mb 
Mobile SDRAM, 256Mb . 
Mobile SDRAM, 256Mb . 


54-TSOP 


17214.00/1,000 
37.93 29.89 28.74 
26209.00/1,000 
18.53 14.72 13.63 
16.63 13.30 12.35 


DDR 


MT46V8M16TG-6T L:D TR 


557-1042-2-ND | DDR SDRAM, 128Mb. 66-TSOP 


3192.00/1,000 


a4 cron FLASH — RoHs Compliant 
Micron Technology Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
NAND Flash 
MT29F2GO8AACWP:C TR §57-1201-1-ND | 2Gb, 3.3V. 5.80 4.52 4.24 
MT29F2GO8AACWP:C TR §57-1201-2-ND | 2Gb, 3.3V. 3901.00/1,000 
MT29F4G08AAAWP:A TR §57-1202-1-ND | 4Gb, 3.3V. 11.79 885 8.13 
MT29F4GO8AAAWP:A TR 557-1202-2-ND | 4Gb, 3.3V. 7045.00/1,000 
MT29F4G16BABWP 557-1154-1-ND | 4Gb, 3.3V. 47.03 37.05 35.63 
PSRA 
Micron Technology Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
MT45W1MW16BABB-706 WT TR | 557-1006-1-ND | Async./Page/Burst CellularRAM, 
16Mb 54-VFBGA 5.04 3.48 3.20 
MT45W1MW16BABB-706 WT TR | 557-1006-2-ND | Async./Page/Burst CellularRAM, 
16Mb 54-VFBGA 5880.00/2,000 
MT45W1MW16BDGB-701 WT TR | 557-1209-1-ND | Async./Page/Burst CellularRAM, 
16Mb* NEW!..... 54-VFBGA 3.63 2.73 2.50 
MT45W1MW16BDGB-701 WT TR | 557-1209-2-ND | Async./Page/Burst CellularRAM, 
16Mb* NEW!..... 54-VFBGA 2426.00/1,000 
MT45W2MW16BABB-706 WT TR | 557-1007-1-ND | Async./Page/Burst CellularRAM, 
32Mb 54-VFBGA 5.99 414 3.80 
MT45W2MW16BABB-706 WT TR | 557-1007-2-ND | Async./Page/Burst CellularRAM, 
32Mb. .54-VFBGA 6982.00/2,000 
MT45W4MW16BBB-706 WT TR | 557-1008-1-ND | Async./Page/Burst CellularRAM, 
64Mb 5.15 432 4.07 
MT45W4MW16BBB-708 WT TR | 557-1009-1-ND | Async./Page/Burst CellularRAM, 
64Mb 54-VFBGA 7.03 4.99 4.52 
MT45W4MW16BCGB-708 WT TR | 557-1172-1-ND | Async./Page/Burst CellurlarRAM, 
1.0 Memory* -54-VFBGA 6.35 4.77 4.38 
MT45W4MW16BCGB-708 WT TR | 557-1172-2-ND | Async./Page/Burst CellurlarRAM, 
1.0 Memory* 8012.00/2,000 
MT45W4MW16PCGA-70 WT TR | 557-1210-1-ND | Async./Page CellularRAM, 
64Mb* NEW!..... 48-VFBGA 6.31 4.65 4.32 
MT45W4MW16PCGA-70 WT TR | 557-1210-2-ND | Async./Page CellularRAM, 
64Mb* NEW!..... 48-VFBGA 4094.00/1,000 
MT45W8MW16BGX-708 WT TR | 557-1010-1-ND | Async./Page/Burst CellularRAM, 
128Mb .54-VFBGA 7.22 5.32 4.94 
MT45W8MW16BGX-708 WT TR | 557-1010-2-ND | Async./Page/Burst 
54-VFBGA 4465.00/1,000 


NEW! SDRAM — Rois Compliant — Due to market fluctuations, 
please refer to the Digi-Key web site for most current pi 


MT46V8M16P-6T:D TR 557-1187-1-ND | DDR SDRAM, 128Mb. 66-TSOP 435 3.27 3.00 
MT46V8M16P-6T:D TR 557-1187-2-ND | DDR SDRAM, 128Mb. 66-TSOP 2811.00/1,000 
MT46V8M16P-75:D TR 557-1211-1-ND | DDR SDRAM, 128Mb* NE! 66-TSOP 7.75 5.50 4.98 
MT46V8M16P-75:D TR 557-1211-2-ND | DDR SDRAM, 128Mb* NEW.....66-TSOP 2811.00/1,000 
MT46V8M16TG-6T:D TR 557-1043-1-ND | DDR SDRAM, 128Mb. 66-TSOP 479 3.31 3.04 
MT46V8M16TG-6T:D TR 557-1043-2-ND | DDR SDRAM, 128Mb. 66-TSOP 2793.00/1,000 
MT46V16M8TG-6T IT:D TR 557-1021-1-ND | DDR SDRAM, 128Mb. 66-TSOP 433 3.20 2.97 
MT46V16M8TG-6T IT:D TR 557-1021-2-ND | DDR SDRAM, 128Mb. 66-TSOP 2736.00/1,000 
MT46V16M8TG-6T L:D TR 557-1022-1-ND | DDR SDRAM, 128Mb. 66-TSOP 5.05 3.73 3.46 
MT46V16M8TG-6T L:D TR 557-1022-2-ND | DDR SDRAM, 128Mb. 66-TSOP 3192.00/1,000 
MT46V16M8TG-6T:D TR 557-1023-1-ND | DDR SDRAM, 128Mb. 66-TSOP 433 3.20 2.97 
MT46V16M8TG-6T:D TR 557-1023-2-ND | DDR SDRAM, 128Mb. 66-TSOP 2793.00/1,000 
MT46V16M16BG-5B:F TR 557-1181-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb. 60-FBGA 1015 7.62 7.00 
MT46V16M16BG-5B:F TR 557-1181-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb. .60-FBGA 6400.00/1,000 
MT46V16M16FG-5B:F TR 557-1015-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb. 60-FBGA 9.58 7.06 6.56 
MT46V16M16FG-5B:F TR 557-1015-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb. .60-FBGA 6048.00/1,000 
MT46V16M16BG-6:F TR 557-1182-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb. 60-FBGA 9.62 7.22 6.63 
MT46V16M16BG-6:F TR 557-1182-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb. .60-FBGA 6063.00/1,000 
MT46V16M16FG-6:F TR 557-1016-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb. -60-FBGA 10.55 8.45 7.84 
MT46V16M16FG-6:F TR 557-1016-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb. .60-FBGA 7236.00/1,000 
MT46V16M16P-5B:F TR 557-1183-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb. 66-TSOP 5.57 4.34 4.08 
MT46V16M16TG-5B:F TR 557-1017-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb. 66-TSOP 6.09 4.57 4.20 
MT46V16M16TG-5B:F TR 557-1017-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb. 66-TSOP 3828.00/1,000 
MT46V16M16P-6T IT:F TR 557-1184-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb. 66-TSOP 7.56 5.58 5.18 
MT46V16M16P-6T IT:F TR 557-1184-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb. 66-TSOP 4788.00/1,000 
MT46V16M16TG-6T IT:FTR | 557-1018-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb. 66-TSOP 7.56 5.58 5.18 
MT46V16M16TG-6T IT:FTR | 557-1018-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb. 66-TSOP 4776.00/1,000 
MT46V16M16P-6T:F TR 557-1185-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb. 66-TSOP 6.09 4.57 4.20 
MT46V16M16P-6T:F TR 557-1185-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb. 66-TSOP 3933.00/1,000 
MT46V16M16TG-6T:F TR 557-1020-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb. 66-TSOP 6.09 4.57 4.20 
MT46V16M16TG-6T:F TR 557-1020-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb. 66-TSOP 3828.00/1,000 
MT46V32M4TG-6T:D TR 557-1024-1-ND | DDR SDRAM, 128Mb. 66-TSOP 454 341 3.13 
MT46V32M4TG-6T:D TR 557-1024-2-ND | DDR SDRAM, 128Mb. 66-TSOP 2916.00/1,000 
MT46V32M8FG-5B:G TR 557-1025-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb. 60-FBGA 7.41 5.46 5.07 
MT46V32M8FG-5B:G TR 557-1025-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb. .60-FBGA 4680.00/1,000 
MT46V32M8TG-5B:G TR 557-1027-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb. 66-TSOP 6.50 4.79 4.45 
MT46V32M68P-6T IT:G TR 557-1179-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb. 66-TSOP 7.69 5.78 5.30 
MT46V32M68P-6T IT:G TR 557-1179-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb. 66-TSOP 4969.00/1,000 
MT46V32M8TG-6T IT:G TR 557-1028-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb. 66-TSOP 7.66 5.65 5.24 
MT46V32M8TG-6T IT:G TR 557-1028-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb. 66-TSOP 4836.00/1,000 
MT46V32M8TG-6T L:G TR 557-1029-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb. 66-TSOP 7.44 559 5.13 
MT46V32M8TG-6T L:G TR 557-1029-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb. 66-TSOP 4680.00/1,000 
MT46V32M8TG-6T:G TR 557-1030-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb. 66-TSOP 5.79 464 4.31 
MT46V32M16P-5B:F TR §57-1212-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb NEW! 66-TSOP 12.62 872 8.00 
MT46V32M16P-5B:F TR 557-1212-2-ND | DDR SDRAM, 512Mb NEW! 66-TSOP 7230.00/1,000 
MT46V64M4FG-5B:G TR 557-1031-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb. 60-FBGA 856 685 6.36 
MT46V64M4FG-5B:G TR 557-1031-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb. .60-FBGA 5868.00/1,000 
MT46V64M4FG-6:G TR 557-1032-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb. .60-FBGA 8.07 646 6.00 
MT46V64M4FG-6:G TR 557-1032-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb. .60-FBGA 5532.00/1,000 
MT46V64M4TG-5B:G TR 557-1033-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb. 66-TSOP 10.58 7.31 6.71 
MT46V64M4TG-6T:G TR 557-1034-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb. 66-TSOP 10.58 7.31 6.71 


MT46V64M4TG-6T:G TR 
MT46V64M8BN-5B:F TR 
MT46V64M8BN-5B:F TR 


557-1034-2-ND 
§57-1174-1-ND 
557-1174-2-ND 


DDR SDRAM, 256Mb. 
DDR SDRAM, 512Mb. 
DDR SDRAM, 512Mb. 


66-TSOP 
.60-FBGA 
.60-FBGA 


6048.00/1,000 
19.57 15.24 14.31 
13160.00/1,000 


MT46V64M8FN-5B:D TR 
MT46V64M8BN-6:F TR 
MT46V64M8BN-6:F TR 
MT46V64MSFN-6:D TR 
MT46V64M8FN-6:D TR 


557-1035-1-ND 
557-1175-1-ND 
557-1175-2-ND 
557-1036-1-ND 
557-1036-2-ND 


DDR SDRAM, 512Mb. 
DDR SDRAM, 512Mb. 
DDR SDRAM, 512Mb. 
DDR SDRAM, 512Mb. 
DDR SDRAM, 512Mb. 


.60-FBGA 
.60-FBGA 
.60-FBGA 
.60-FBGA 
.60-FBGA 


19.04 15.12 14.00 
19.57 15.24 14.31 
7767.00/1,000 
19.04 15.12 14.00 
13104.00/1,000 


MT46V64M8TG-5B:D TR 
MT46V64M8TG-5B:D TR 
MT46V64M68P-6T:F TR 
MT46V64M68P-6T:F TR 
MT46V128M4FN-5B:D TR 


557-1037-1-ND 
557-1037-2-ND 
557-1176-1-ND 
557-1176-2-ND 
557-1011-1-ND 


DDR SDRAM, 512Mb. 
DDR SDRAM, 512Mb. 
DDR SDRAM, 512MB. 
DDR SDRAM, 512MB. 
DDR SDRAM, 512Mb. 


66-TSOP 
66-TSOP 
66-TSOP 
66-TSOP 
.60-FBGA 


11.31 8.98 8.32 
7781.00/1,000 
10.30 7.59 7.05 


6520.00/1,000 
19.79 15.72 14.55 


MT46V128M4FN-5B:D TR 
MT46V128M4FN-6:D TR 
MT46V128M4FN-6:D TR 
MT46V128M4TG-5B:D TR 
MT46V128M4TG-5B:D TR 


557-1011-2-ND 
557-1012-1-ND 
557-1012-2-ND 
557-1013-1-ND 
557-1013-2-ND 


DDR SDRAM, 512Mb. 
DDR SDRAM, 512Mb. 
DDR SDRAM, 512Mb. 
DDR SDRAM, 512Mb. 
DDR SDRAM, 512Mb. 


.60-FBGA 
.60-FBGA 
.60-FBGA 
66-TSOP 
66-TSOP 


13619.00/1,000 
18.82 14.95 13.84 
12952.00/1,000 
15.67 12.45 11.53 
10787.00/1,000 


MT46V128M4TG-6T:D TR 
MT46V128M4TG-6T:D TR 


557-1014-1-ND 
557-1014-2-ND 


DDR SDRAM, 512Mb. 
DDR SDRAM, 512Mb. 


66-TSOP 
66-TSOP 


14.86 11.80 10.93 
10226.00/1,000 


DDR2 


Qimonda Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 
HYB39S128160FE-7 675-1002-1-ND 128Mb SDRAM. 5.30 3.76 3.40 
HYB39S128160FE-7 675-1002-2-ND 128Mb SDRAM. 4624.50/1,500 
HYB39S128800FE-7 675-1001-1-ND 128Mb SDRAM. 5.30 3.76 3.40 
HYB39S128800FE-7 675-1001-2-ND 128Mb SDRAM. 4624.50/1,500 
HYB39S256160FE-7 675-1004-1-ND 256Mb SDRAM. 6.78 481 4.36 
HYB39S256160FE-7 675-1004-2-ND 256Mb SDRAM. 5919.00/1,500 
HYB39S256800FE-7 675-1003-1-ND 256Mb SDRAM. 6.78 481 4.36 
HYB39S256800FE-7 675-1003-2-ND 256Mb SDRAM. 5919.00/1,500 
HY139S128160FE-7 675-1019-1-ND 128Mb SDRAM. 6.35 4.51 4.08 
HY139S128160FE-7 675-1019-2-ND 128Mb SDRAM. 5548.50/1,500 
HYI39S128800FE-7 675-1020-1-ND 128Mb SDRAM. 6.35 4.51 4.08 
HYI39S128800FE-7 675-1020-2-ND 128Mb SDRAM 5548.50/1,500 
DDR 

HYB25D128800CE-6 675-1005-1-ND 128Mb DDR SDRAM. 5.88 3.53 3.37 
HYB25D128800CE-6 675-1005-2-ND 128Mb DDR SDRAM. 4347.00/1,500 
HYB25D256160CE-5 675-1006-1-ND 256Mb DDR SDRAM... 6.35 4.51 4.08 
HYB25D256160CE-5 675-1006-2-ND 256Mb DDR SDRAM... 5548.50/1,500 
HYB25D256160CF-5 675-1007-1-ND 256Mb DDR SDRAM... 6.35 4.51 4.08 
HYB25D256160CF-5 675-1007-2-ND 256Mb DDR SDRAM. 7200.00/2,000 
HYB25D512160CE-5 675-1010-1-ND 512Mb DDR SDRAM. 11.64 8.74 8.03 
HYB25D512160CE-5 675-1010-2-ND 512Mb DDR SDRAM. 10980.00/1,500 
HYB25D512800CE-5 675-1009-1-ND 512Mb DDR SDRAM. 11.64 874 8.03 
HYB25D512800CE-5 675-1009-2-ND 512Mb DDR SDRAM. 10980.00/1,500 
HYB25D512800CE-6 675-1008-1-ND 512Mb DDR SDRAM... 11.64 8.74 8.03 
HYB25D512800CE-6 675-1008-2-ND 512Mb DDR SDRAM... 10980.00/1,500 
HY125D256160CE-5 675-1021-1-ND 256Mb DDR SDRAM... 7A1 5.26 4.76 


HY125D256160CE-5 
HY125D512160CE-5 
HY125D512160CE-5 


675-1021-2-ND 
675-1022-1-ND 
675-1022-2-ND 


256Mb DDR SDRAM. 
512Mb DDR SDRAM. 
512Mb DDR SDRAM. 


6300.00/1,500 
13.36 10.03 9.21 
12600.00/1,500 


MT47H16M16BG-3:B TR 567-1046-1-ND | DDR2 SDRAM, 256Mb B4-FBGA 1010 6.98 6.40 
MT47H16M16BG-3:B TR 567-1046-2-ND | DDR2 SDRAM, 256M .84-FBGA 5628.00/1,000 
MT47H16M16BG-37E:B TR | 557-1045-1-ND | DDR2 SDRAM, 256M ‘84-FBGA 10.10 6.98 6.40 
MT47H16M16BG-37E:B TR | 557-1045-2-ND | DDR2 SDRAM, 256Mb.... 84-FBGA 5772.00/1,000 
MT47H32M16BN-3:D TR 567-1203-1-ND | DDR2 SDRAM, 512Mb* ‘B4-FBGA 11.24 844 7.75 
MT47H32M16BN-3:D TR 557-1203-2-ND | DDR2 SDRAM, 512Mb* B4-FBGA 7086.00/1,000 
MT47H32M16BT-3:A TR 557-1048-1-ND | DDR2 SDRAM, 512Mb... .92-FBGA 45.26 37.96 35.77 
MT47H32MBBP-3:B TR 557-1050-1-ND | DDR2 SDRAM, 256Mb 60-FBGA 28.05 22.28 20.63 
MT47H32M8BP-3:B TR 557-1050-2-ND | DDR2 SDRAM, 256M .60-FBGA  _19305.00/1,000 
MT47H32M8BP-37E:B TR __| 557-1049-1-ND | DDR2 SDRAM, 256M 60-FBGA 7.74 610 5.87 
MT47H32M@BP-37E:B TR | 567-1049-2-ND | DDR2 SDRAM, 256M 60-FBGA 5628.00/1,000 
MT47H32M16BN-5E:D TR | 567-1214-1-ND | DDR2 SDRAM, 512Mb B4-FBGA 1119 825 7.66 
MT47H32M16BN-5E:DTR | 567-1214-2-ND | DDR2 SDRAM, 512Mb* NEW!....84-FBGA 7086.00/1,000 
MT47H64M8B6-3:D TR 567-1215-1-ND | DDR2 SDRAM, 512Mb* NEW!...60-FBGA 12.22 867 7.85 


MT47H64M8B6-3:D TR 


557-1215-2-ND | DDR2 SDRAM, 512Mb* NEW!....60-FBGA 


6941.00/1,000 


MT47H128M4BT-37E:A TR 
MT47H256M4BT-5E:A TR 
MT47H256M4BT-5E:A TR 
MT47H256M4HQ-5E:E TR 
MT47H256M4HQ-5E:E TR 


557-1044-1-ND 
557-1206-1-ND 
557-1206-2-ND 
557-1207-1-ND 
557-1207-2-ND 


DDR2 SDRAM, 512Mb... .92-FBGA 
DDR2 SDRAM, 1Gb* NEI .92-FBGA 
DDR2 SDRAM, 1Gb* NEI .92-FBGA 
DDR2 SDRAM, 1Gb* NEI .60-FBGA 
DDR2 SDRAM, 1Gb* NEW! 60-FBGA 


26.52 21.06 19.50 
52.67 41.50 39.90 
35623.00/1,000 
34.30 25.27 23.47 
20577.00/1,000 


DDR2 
HYB18T1G160BF-5 675-1018-1-ND 1Gb DDR2 SDRAM 47.70 39.45 36.99 
HYB18T1G160BF-5 675-1018-2-ND 1Gb DDR2 SDRAM 72000.00/2,000 
HYB18T1G800BF-3S 675-1017-1-ND 1Gb DDR2 SDRAM 47.70 39.45 36.99 
HYB18T1G800BF-3S 675-1017-2-ND 1Gb DDR2 SDRAM 72000.00/2,000 
HYB18T512160BF-2.5 | 675-1016-1-ND | 512Mb DDR2 SDRAM 17.17 12.89 11.84 
HYB18T512160BF-2.5 | 675-1016-2-ND | 512Mb DDR2 SDRAM 21600.00/2,000 
HYB18T512160BF-3.7 | 675-1014-1-ND | 512Mb DDR2 SDRAM 12.02 9.03 8.29 
HYB18T512160BF-3.7 | 675-1014-2-ND | 512Mb DDR2 SDRAM 15120.00/2,000 
HYB18T512160BF-3S | 675-1015-1-ND | 512Mb DDR2 SDRAM 1240 9.31 8.55 
HYB18T512160BF-3S | 675-1015-2-ND | 512Mb DDR2 SDRAM 15600.00/2,000 
HYB18T512800BF-2.5 | 675-1013-1-ND | 512Mb DDR2 SDRAM 17.17 12.89 11.84 
HYB18T512800BF-2.5 | 675-1013-2-ND | 512Mb DDR2 SDRAM 21600.00/2,000 
HYB18T512800BF-3.7 | 675-1011-1-ND | 512Mb DDR2 SDRAM 12.02 9.03 8.29 
HYB18T512800BF-3.7 | 675-1011-2-ND | 512Mb DDR2 SDRAM 15120.00/2,000 
HYB18T512800BF-3S | 675-1012-1-ND | 512Mb DDR2 SDRAM 1240 9.31 8.55 
HYB18T512800BF-3S | 675-1012-2-ND | 512Mb DDR2 SDRAM 15600.00/2,000 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
FLASH MEMORY 240020/P-ND 2K (256x8) !2C Serial EEPROM 5V (fast byte write)... 53°29 «28 
P = 24C020/SN-ND 2K (256x8) !2C Serial EEPROM 5V (fast byte write) 50 27 «26 
Toshiba — RoHS Compliant 24C02C-I/MS-ND 2K (256x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 55 31 30 
TC58FVMSB2ATGGSCAH-ND | 32M-Bit 3V NOR CMOS (4M x 8/ 2M x 16) 24C020-I/P-ND 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 53.2928 
Bottom Boot Block 518 4.14 3.22 24C020-I/SN-ND 2K (256x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 50 27 «26 
TC58FVMST2ATG6SCAH-ND | 32M-Bit 3V NOR CMOS (4M x 8 / 2M x 16) 24C02C-I/ST-ND 2K (256x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 55 31 30 
Top Boot Block: 5.18 414 3.22 24C02CT-I/MCCT-ND 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V WO Go. ye 
TC58FVMGTSBTGES-ND | 64M-Bit 3V NOR CMOS (8M x 8/ 4Mx 16) 24C02CT-/MCTR-ND | 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 1089.00/3,300 
Top Boot Block 8.00 640 5.40 24AA04-I/MIS-ND 4K (512x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 5329S 
TCS8FVM6BSBTG65-ND | 64M-Bit 3V NOR CMOS (8M x 8/ 4M x 16) 24AA04-I/P-ND 4K (512x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 50 27 26 
Botton Boot block 8.00 6.40 5.40 24AA04-I/SN-ND 4K (512x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 45° 2524 
TC58FVM7B5BTG-65-ND | 128M-Bit 3V NOR CMOS (16M x 8/ 8M x 16) 24AA04-I/ST-ND 4K (512x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 53.2928 
Bottom Boot Block 10.33 930 8.25 24AA04T-/OTCT-ND | 4K (512x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 50 45° 
TC58FVM7TSBTG65-ND | 128M-Bit 3V NOR CMOS (16M x 8 / 8M x 16) 24AA04T-V/OTTR-ND __| 4K (512x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 720.00/3,000 
Top Boot Block 10.33 9.30 8.25 24.004B/P-ND 4K (512x8) 120 Serial EEPROM 2.5V 50. 27 26 
24L.C04B/SN-ND 4K (512x8) 12C Serial EEPROM 2.5V ‘45.2524 
24L.C04B/ST-ND 4K (512x8) [2C Serial EEPROM 2.5V 53.2928 
= 24L.C04B-1/P-ND 4K (512x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 50 27 26 
_ Toshiba 24L.C04B-1/SN-ND 4K (512x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 45.2524 
TC55VEM416AXGN55-ND | 16M-Bit SRAM (1M x 16) 48-BGA 16.50 15.40 14.30 24LC04B-I/ST-ND 4K (512x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 53 29.28 
é 24L.C04B-1/MS-ND 4K (512x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 53.2928 
Serial EEPROMs 24LCO4BT-I/MCCT-ND | 4K (512x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 67 «6054 
. . 2A4LCO4BT-/MCTR-ND — | 4K (512x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 1023.00/3,300 
Microchip Technology 24LCO4BT-/OTCT-ND | 4K (512x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 50 450 At 
TERETE BIGSEE™ Introuicin DERIGN Kit FEN 24LCO4BT-V/OTTR-ND __| 4K (512x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 720.00/3,000 
i ase : aaaee! 24AA08-I/MIS-ND 8K (1Kx8) [2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V.. 553! 30 
SEEPROMT-AIT-ND | DigrKey® Low Dray Sera EPROM Kt = ies = = | 2Moeesno | [aK (1K) 2 Sel EEPROM, nd. Ten. 184 8 2 
SEEPROM2-KIT-ND Digi-Key® Mid-Density Serial EEPROM Ki — 1795 —-— — pete ‘ ela ond. Lemp 7 Q : : 
SEEPROM3-KITND —_| Digi-Key® High-Density Serial EEPROM Kit ac . 24AA08-U/ST-ND BK (1Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 553130 
SEEPROMA-KIT-ND Digi-Key® Combo-Density Serial EEPROM Ki BAGG les 24AA0BT-/OTCT-ND | 8K (1Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 56 50 45 
o Wireinterace 24AA08T-V/OTTR-ND __| 8K (1Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 780.00/3,000 
24AA00-I/P-ND 16x8 [2C Serial EEPROM 1.8V 38.2120 See RD ie i ae Be ale peor bey 3 7 a 
Fy fe e % ie ul Xi eral ‘ " . ii 
ee 8 be ie Bay : . = ea ie 24L.C08B/ST-ND 8K (1Kx8) 2C Serial EEPROM 2.5' 5 31 30 
an cea foro 4 a ioc rote FEOROAT TS a ay 24LC08B-I/MS-ND 8K (1Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 55 31 30 
PAACOO TET TERIOM 1678 120 Serial EEPROM 18 Ae MMe 24L.C08B-I/P-ND 8K (1Kx8) 2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 53.2928 
GONE cea 2E Sal EEPRONZS ee 24L.C08B-I/SN-ND 8K (1Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 50 27 26 
BATCOOR:NDR exe TC Sernl EEPROM Sem 24L.C08B-I/ST-ND 8K (1Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 553130 
/SN- 8 120 Sera 5 350.20 2A4LCOBBT-I/MCCT-ND | 8K (1Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 70 63 57 
SHITTING io | fe Babe Eepeon ee Lu : 2 a ae 24LCOBBT-I/MCTR-ND | 8K (1Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 1089.00/3,300 
-V/SN- i Ind. Temp. 2. ; 20. 24LCOBBT-/OTCT-ND | 8K (1Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 56 50.45 
nae i ie re oa Eenoue ee To , is a ae 24LCOBBT-OTTR-ND | 8K (1Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 780.00/3,000 
i i y eid. Tempe: ; Hs 24AA16-I/MS-ND 16K (2Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 60 33 3f 
eI Me 2. 
RAISE SET Toe ee ene REDON ny cae ; Rene ua 24AA16-1/P-ND 46K (2Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 55 31.30 
iy oLels Arpt vid. Temp es ; ee 24AA16-I/SN-ND 16K (2Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 53.2928 
2ALCOOT-VOTTR-ND _| 16x8 I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 570.00/3,000 BV ISHA 46K (2kx8) [20 Serial EEPROM: Ind, Temp es 
24C00/P-ND 16x8 I2C Serial EEPROM 5V..... 38.2120 24AA16T-/MCCT-ND | 16K (2Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 76 68 64 
SIREN ve i er EernOM. is ee se au i 24AM16T-I/MCTR-ND | 16K (2Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 1155.00/3,300 
pulls i , Ind. Temp. ; Al 24AA1GT-V/OTCT-ND _| 16K (2Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 59 53 4B 
Sa es ee Sie Fe oaon He a oe a sie 24AM16T-V/OTTR-ND 16K (2Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 840.00/3,000 
24C00T-/MCTR-ND 16x8 I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. ~~ 858.00/3,300 PASCO ERR ite ee ue et a ay a a ao 
24C00T-/OTCT-ND 16x8 I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. a 6 : j : ays 
24C00T-VOTTR-ND 16x8 I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 570.00/3,000 PALS RAED a ee Feet EEPROM eV erat omanecuar 
24AA01-I/MS-ND 1K (128x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 50 27 «26 ee piece reales ‘ eee 
I 241.01 6B-1/P-ND 16K (2Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 55 3130 
24AA01-1/P-ND 1K (128x8) iB Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 45.25 24 24L.C16B-I/ST-ND 16K (2Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V Gy ea Gi 
SRE ibs eens) bg Son Senet Hy tm: iy 3 3 ae 24L.C16B-I/SN-ND 16K (2Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 532928 
(128x8) [26 Serial slg alae i : ; 24LC16BT-I/MCCT-ND — | 16K (2Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 76 68 61 
24AA01T-/OTCT-ND _| 1K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 48 4339 
D4AADIT-VOTTRND {1K (128%8) 126 Serial EEPROM, Ind, Temp, 18V aA 2A4LC16BT-I/MCTR-ND | 16K (2Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 1155.00/3,300 
Saat Te 1DBvay BO Sena EEPROM DD Pls aes 24LC16BT-VOTCT-ND | 16K (2Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 59 53 4B 
Pate NOE 1K ped UC Serla| EEPROM 2 5V a ee 24LC16BT-/OTTR-ND _| 16K (2Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 840.00/3,000 
; : a 24AA32A-I/MS-ND 32K (4Kxé) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V ma a 
24L.C01B-1/MS-ND 1K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 45 (252A OCIA 30K (4Kx8) 120 Serial EEPROM. Ind. Temp. 1.8V ey oe 
241.C01B-1/P-ND 1K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 43° 2320 : Tea : ee 
24LC01B-I/SN-ND 1K eer I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 382120 Peon onan peau a See EERO Leen ee 
24L.C01B-I/ST-ND 1K (128x8) [2G Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 45° 2524 4 TAM oUTeE A aK nes oe eT AIEEPROMMad Toon Hay 5 7H x 
24LCO1BT-I/MCCT-ND | 1K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 59 53 4B DAAABOAT-UMCCT-ND | 32K (4Kx8) [C Serial EEPROM, Ind. Temp. tay oy Bb 
2A4LCO1BT-I/MCTR-ND | 1K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 924.00/3,300 aces (eo arene pe: 2enpe 4 ; nee 
a Fea 4 H (4Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 1419.00/3,300 
2ALCO1BT-/OTCT-ND | 1K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 42 3834 Pa OT SEAT 30K 4K) 120 Sevial EEPROM, Ind. Tome 1 BV Pater 
24LCO1BT-I/OTTR-ND —_ | 1K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 600.00/3,000 aNeaNuineieaD rem nies pc pale Sa iq a. Temp. cau oe EGuUBEA 
2A4LCO1BT-I/SNCT-ND | 1K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V eo bund Temps we 
24LCO1BT-I/SNTR-ND | 1K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V.... 660.00/3,300 PERO RRRD oe ieee i Sib aati a wo 8 a 
24C010/P-ND 1K (128x8) I2C Serial EEPROM 5V (Fast byte write) nD 2 2 Nis ; i i hes 
24C01C/SN-ND 1K (128x8) I2C Serial EEPROM 5V (fast byte write) 50 27 «26 pe cee Moan G) 32K (4Kx8) [2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V Ji) gals 
rie : 24L.032A-1/P-ND 32K (4Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 70 39 37 
24C01C-I/MS-ND 1K (128x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V.. 553130 SAC ORUSMEND OK (aka) TEC nal EEPROM: Ind Terpo SV ieee 
ra A 2 if "| =| is le Be - a . 
24001G-VSNND | 1K 1288) 0 Seal EEPROM nd Temp. 5. 50 or a5 | MLOBBAYSNND [22K aka) Sra EPROM, Ind. Temp. 25V Bs 
wae 2 : -I/ST-I x erial , Ind. Temp. 2: g : x 
pe cone NO Te (icexe) 10 Seri cee nOM sind, amp: ay ol 24LC32AT-/MCCT-ND | 32K (4Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 90 80 72 
2ACO1CT-/MCCT-ND | 1K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 70 63 57 PUTOR AINE ToRIGI “OK (AKC cte 20 Ser] EEPROM Ind Tone ey Reena 
24C01CT-I/MCTR-ND 1K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 1089.00/3,300 ae ae a zg BAR aR nF _ EEPROM: as Tay qo a 
is Z | 7 | Xi erial , Ind. Temp. 1. & . . 
A ae a @ ZB | fteccimao [eta etne a tep a ae: 
ea Pai ; 24AA64-l/SM-ND 64K (BKx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 85 4644 
24AA02-I/SN-ND 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. (5) Bp I 
sie or ee 24AA64-I/SN-ND 64K (BKx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V ‘80 45 43 
24AA02-I/ST-ND 2K (256x8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 50 27 «26 
ania breed 24AA64-I/ST-ND 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 884846 
24AA02T-/OTCT-ND | 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 48 «4339 
ovaaeH breed 24AAGAT-I/MCCT-ND | 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 1.06 95 86 
24AA02T-/OTTR-ND | 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 660.00/3,000 Sree 
DAAAO2ST-UMCCT-ND | 2K (286x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1 mo ae ae 24AAB4T-VIMCTR-ND | 64K (BKx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 1650.00/3,300 
24AA025T-I/MCTR-ND _| 2K (256x8) 2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 1221.00/3,300 Seca tpn ba ee re ce Bpsa ie enh oy oe oH oF 
24LCS52T-I/MCCT-ND | 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.2V 1D a, ail ‘. a ade LOM : wu 8 
24LCS52T-V/MCTR-ND | 2K ee 120 Serial EEPROM, Ind. Tari. 2.0V 1221.00/3,300 24LC64-/SM-ND GAK (BKx8) PC Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 85 46.44 
24L002B/P-ND 2K (256x8) [2C Serial EEPROM 2.5V.... 45. «25.~«24 oa er a be oa pada ie temp: Fen i 2 a 
ui 2 . a is Xi erial , Ind. Temp. 2. x . . 
Sree eey a pee ee ie eat oy es ee 32 24LC64T-V/MCCT-ND | 64K (8Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 106 95 86 
aN Batil : ; alas 24LCB4T-/MCTR-ND __| 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 1650.00/3,300 
24L.C02B-1/MS-ND 2K (256x8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 50 27 «26 : 
241.C02B-I/P-ND 2K (256x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 45 «25 (24 24AA65/P-ND 84K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM 1.8V 2.80 1.54 1.48 
24L.C02B-I/SN-ND 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V if) 24AA65/SM-ND 84K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM 1.8V 2.80 1.54 1.48 
24L.C02B-1/ST-ND 2K (256x8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 50 27 «26 24L.C65/P-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM 2.5V 280 154 1.48 
24LCO2BT-/MCCT-ND | 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 62 «5550 24L.C65/SM-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM 2.5V 280 1.54 1.48 
24LCO2BT-I/MCTR-ND —_| 2K (256x8) 2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 990.00/3,300 24L.C65-1/P-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5V 2.80 1.54 1.48 
24LC02BT-I/OTCT-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 48 43° 39 24LC65-I/SM-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5V...8-SOIC 2.80 1.54 1.48 
2A4LCO2BT-/OTTR-ND __ | 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 660.00/3,000 (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. il 25 100 
24C65/P-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM 5) 280 1.54 1.48 25L.C020A-I/MS-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 73° 4139 
24C65/SM-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM 5} 2.80 154 1.48 25LC020A-I/P-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 70) 39) 27, 
24C65-I/P-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM 5V 2.80 1.54 1.48 25L.C020A-I/SN-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 68 37 «35 
24C65-1/SM-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM 5 2.80 1.54 1.48 25LC020A-I/ST-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 73 4139 
24AA128-I/MF-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 175 «97 ~~ 25LCO20AT-/OTCT-ND | 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 76 468 = 
24AA128-I/MS-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 1.23 68 65 25LCO20AT-VOTTR-ND | 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 1050.00/3,000 
24AA128-1/P-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 120 66 63 25LC040A-I/MS-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 78 43) «(At 
24AA128-1/SM-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 120 66 63 25LC040A-I/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 73 41 39 
24AA128-1/SN-ND 128K (16Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 145 6461 25LC040A-I/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V WM ) 2 
24AA128-I/ST-ND 128K (16Kx8) 2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 1.30 71.68 25LCO40A-I/ST-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 73 43 At 
24L0128-1/MF-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 175 97 93 25LCO40AT-VOTCT-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 78 70 63 
24L.0128-I/MS-ND 128K (16Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 1.23 68 65 25LCO40AT-/OTTR-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 1110.00/3,000 
24LC128-1/P-ND 128K (16Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.: 1.20 66 63 25LC040/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 88 48 «446 
See ae ee re Sore! Sten ind Temp. : Pe & oe 25LC040/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 85 46 44 
-I/SN- x rial ind. Temp. 2. Ae ae 25LC040-I/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 88 848 «46 
24L6128-1/ST-ND 128K (16Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 1.30 71.68 25LC040-I/SN-ND 4K oa CMOS Serial EEPROM, ind, Temp. 2.5V SOIC =.85 «= 4B 
24FC128-1/MF-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2: 1.90 1.04 1.00 25LC040X/ST-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 90 50 48 
24FC128-I/MS-ND 128K (16Kx8) 2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 198 476 22 25C040/SN-ND 4K (612x8) CMOS Serial EEPROM BV 85 46d 
24FC128-1/P-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. ee eG 25C040-1/P-ND 4k (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Tem 
, Ind. Temp. 5V 88 4846 
24FC128-1/SM-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 138 4.73 70 25C040-I/SN-ND 4k (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Tem 
, Ind. Temp. 5V 8 46 44 
24FC128-1/SN-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 130 71 68 25CO4OX-I/ST-ND aK : 
(512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 90 50 48 
24FC128-I/ST-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 143 79 76 - 
25AA080/P-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM 1.8 138 75. 72 
240A256-I/MF-ND 256K (32Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Tem 235° 1.29 1.24 
BTAROretGnIn 356K (32K) I2C Serial EEPROM: Ind T pT ay Ma oR 25AA080/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM 1.8! ies 7370 
(32Kx8) I2C Serial ne-vemp: é : ; 25AA080-1/P-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 138 4.75 «72 
24AA256-I/P-ND 256K (32Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 1.78 98 .94 j 
25AA080-I/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 133 73.70: 
24AA256-I/SM-ND 256K (32Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 1.78 98 94 : 
25AA080A-I/MS-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 95 50 .48 
24AA256-I/SN-ND 256K (32Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 1.75 97 93 5 : 
5AA080A-I/P-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 90 48 46 
24AA256-I/ST-ND 256K (32Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 1.90 1.04 1.00 O5AAOB0A-V/SN-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM: Ind. Temp. 1.8 i 2 an 
24L.C256-E/P-ND 256K (32Kx8) |2C Serial EEPROM 2.5V.... 1.90 1.04 1.00 25AA080A-I/ST-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 95 50 48 
24L.C256-I/MF-ND 256K (32Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 235 1.29 1.24 25AA080B-I/MS-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM. Ind. Temp. 1.8 95 «5048 
24L.C256-l/MS-ND 256K (32Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 1.83 1.00 .96 ee ‘ ind"Fane. 4: ; 
25AA080B-I/P-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 90 48 46 
24L.C256-I/P-ND 256K (32Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 1.78 98 .94 WERE ‘ 
25AA080B-I/SN-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 88 4644 
24L.C256-I/SM-ND 256K (32Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 1.78 98 94 25AA080B-U/ST-ND 8K : 
(1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 95 50 48 
24L.C256-I/SN-ND 256K (32Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 1.75 97 93 - 
die 25LC080/P-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5 13847572 
24L.C256-I/ST-ND 256K (32Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 1.90 1.04 1.00 : 
: : 25LC080/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5 133 73 70) 
24L.C256T-I/MSCT-ND | 256K (32Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2: 2.04 1.83 1.65 : 
24LC256T-V/MSTR-ND | 256K (32Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 2400.00/2,500 25L0080-//P-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 138.7572 
2ALC256T-VSNCT-ND | 256K (32Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 196 1.75 1.58 25LC080-V/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.6 USS to a AO 
24LC256T-l/SNTR-ND — | 256K (32Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2: 3069.00/3,300 Serena tering ak iah owes ae oto fee ee 2 Sy - 
24FC256-1/MS-ND 256K (32Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 2.03 142 1.07 tet l ain emp. : 
24FC256-I/P-ND 256K (32Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2: 2.00 1.10 1.05 25L.C080A-I/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 88 4644 
24FC256-1/SM-ND 256K (32Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 2.00 110 1.05 25LC080A-1/ST-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 95 50.48 
24FC256-I/SN-ND 256K (32Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 1.95 1.08 1.04 2OLCOBOB-UMS:ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 95-80) 48 
24FC256-//ST-ND 256K (32Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 210 1.16 1.11 Se Aaeeetate Se Secon ene oe o oe 
24AA512-1/MF-ND 512K (64Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 3.95 218 2.09 ee x ere yng Damp : 
24A512-I/P-ND 512K (64Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 3418 1.75 1.68 2OLCOE0EVS TEND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 ep aya 
24AA512-I/SM-ND 512K (64Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 318 1.75 1.68 25C080/P-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM 5V 138 0.75 72 
24AA512-I/ST14-ND 512K (64Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 3.50 1.93 1.85 25C080/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM 5V 133 0.73.70 
24AA512T-I/MFCT-ND | 512K (64Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 4.42 3.95 3.56 25C080-1/P-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 138.75 72 
24AA512T-I/MFTR-ND | 512K (64Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 6897.00/3,300 25C080-I/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5. SEK Ye) 
24L0512-1/MF-ND 512K (64Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 3.95 218 2.09 25AA160-1/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 140 7 74 
24L.0512-l/P-ND 512K (64Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 3.18 1.75 1.68 25AA160-I/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 138 75 72 
24L.0512-I/SM-ND 512K (64Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 318 1.75 1.68 25AA160A-I/MS-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 98 52 50 
24L.0512-I/ST14-ND 512K (64Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 350 1.93 1.85 25AA160A-I/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 95 50 .48 
24FC512-I/MF-ND 512K (64Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 3.93 216 2.07 25AA160A-I/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 90 48 46 
24FC512-1/P-ND 512K (64Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 3.35 185 1.78 25AA160A-I/ST-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 98 52  .50 
24FC512-I/SM-ND 512K (64Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 335 185 1.78 25AA160B-I/MS-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 98 52  .50 
24FC512-/ST14-ND 512K (64Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 3.68 2.02 1.94 25AA160B-I/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 95 50 .48 
24FC515-I/P-ND 512K (64Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 5.00 276 2.65 25AA160B-I/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 90 48 46 
24FC515-I/SM-ND 512K (64Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 5.00 276 2.65 25AA160B-I/ST-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 98 52.50 
24L.C515-I/P-ND 512K (64Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 493 272 2.61 25L0160/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 14077 «74 
24L.0515-l/SM-ND 512K (64Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 493 2.72 261 25L.C160/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 138 75 72 
24L021/P-ND 1K Dual Mode DDC™/DDC2™ for Monitor: 70 29 (27 25LC160-I/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 140 77 74 
24LC21/SN-ND 1K Dual Mode DDG™/DDC2™ for Monitor: 68 3735 25LC160-I/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 188 95 72 
244A1025-1/P-ND 1024K (128Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 6.68 3.68 3.53 25LC160A-l/MS-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EERPOM, Ind. Temp. 2. 98 52 50 
24AA1025-I/SM-ND 1024K (128Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 6.68 3.68 3.53 25LC160A-I/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EERPOM, Ind. Temp. 2. 95 50 48 
24FC1025-U/P-ND 1024K (128Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 675 3.72 3.57 eo CUR oat aim 10K (2x8) CMOS Serial EERPOM, Ind. Temp. 2. se 
24FC1025-I/SM-ND 1024K (128Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 6.75 3.72 3.57 2OPC 10S END 16K (2Kx8) CMOS Serial EERPOM, Ind. Temp. 2. eye ad 
24FC1025T-l/SMCT-ND | 1024K (128Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 7.56 6.75 6.08 2OlC1SOBsMS-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EERPOM, Ind. Temp. 2. i) 
24FC1025T-V/SMTR-ND | 1024K (128Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 7497.00/2,100 25LC160B-1/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EERPOM, Ind. Temp. 2.. 95 5048 
241.01025-1/P-ND 1024K (128Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 6.68 3.68 3.53 25LC160B-1/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EERPOM, Ind. Temp. 2. 90 48 46 
24L01025-I/SM-ND 1024K (128Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 6.68 3.68 3.53 25LC160B-I/ST-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EERPOM, Ind. Temp. 2. 98 .52__—50 
7 250160/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM 5V 140 7774 
RUIN Kae aon Serial FEP o_ eye 25C160/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM 5V 138 475 «72 
SECU TEAR aK lone CMOS ScnallEEPROMACE ce 25C160-1/P-ND 16K (2x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 140 77 74 
EGOS ai ane) Chis SerLIIEEPROMA @ 6 os 25C160-I/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 108 7572 
25AA010A-I/ST-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 1.8 7 39 37 25AA256-I/MF-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. Sos 1a 10 
D5AAOIOAT-V/OTCT-ND | 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 1.8 70 63 57 25AA256-I/P-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 278 147 1.41 
25AA010AT-I/OTTR-ND _ | 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 1.8' 990.00/3,000 Seven ae ped a ae cena ioe tem: : nue ie fia 
25AA020A-I/MS-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 1.8V ae OSD aes { RETR es F 
FEAR IEA Dk (256x8) CMOS Serial EEPROM 1.8 a) a) ae 25AA256-I/ST-ND 256K (82kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 280 154 1.48 
O5AAO20A-I/SN-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 1.8 68.37.35 25LC256-I/MF-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. S33 ay 170 
25AA020A-I/ST-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 1.8 73° 4139 25LC256-1/P-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 278 147 1.41 
D5AAO20AT-/OTCT-ND | 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 1.8 76 68 «(OG 25LC256-I/SM-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 278 147 1.41 
25AAQ20AT-I/OTTR-ND | 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 1.8 1050.00/3,000 25LC256-I/SN-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 273 145 1.39 
S5AA040A-V/MS-ND 4K (612x8) CMOS Serial EEPROM 2.5 7 443A 25LC256-I/ST-ND 256K (32kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 280 154 1.48 
25AA040A-1/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5) ae ¢k) 8G 25AA320-1/P-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 105 58 56 
25AA040A-I/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 70) 39) 37 25AA320-1/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 1.03 56 54 
25AA040A-I/ST-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5 72 43 At 25AA320X-I/ST-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM 1.8V 1.08 60 57 
25AA040AT-VOTCT-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5) 78 70 63 25L0320/P-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 105. «58 56 
25AA040AT-VOTTR-ND _ | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5) 4110.00/3,000 25LC320/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V. 103 56 54 
25AA040-1/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 88 48GB 25LC320-1/P-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 105 58 56 
25AA040-I/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 85 46 44 25LC320-I/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 1.03.56 54 
25LC010A-I/MS-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5 703937 25L.C320X-I/ST-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 108 60 57 
25L.C010A-I/P-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5 68 37 35 25C320/P-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM 5V. 1.05 58 56 
25LC010A-l/SN-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5 63 35 33 25C320/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM SV... 103 56 54 
25L.C010A-I/ST-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5 70 39 37 25C320-I/P-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5 105 58 56 
25LCO10AT-/OTCT-ND | 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5) 70 63 57 25C320-I/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V, 103 56 54 
25LCO10AT-V/OTTR-ND__ | 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5) 990.00/3,000 (Continued) 
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MEMORY (Continued) 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description 1 25 100 
25AA640-1/P-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 1.05 553) .56' 
25AA640-1/SN-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 1.03 56 54 
25AA640X-I/ST-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 1.08 (60) 57. 
25LC640-I/P-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 1.05 bOOr 200) 
25LC640-I/SN-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 1.03 56 54 
25LC640T-I/SNCT-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 115 1.03 93 
25LC640T-I/SNTR-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V... 1782.00/3,300 


25AA1024-I/MF-ND 
25AA1024-I/P-ND 
25AA1024-I/SM-ND 


1M (128Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 
1M (128Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 
1M (128Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 


6.05 3.33 3.20 
5.50 3.02 2.90 
5.50 3.02 2.90 


3 Wire Interface 


93AA46/P-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, 1.8V-5.5V 80 45 43 
93AA46/SN-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, 1.8V-5.5V ana) A431 
93AA46-I/SN-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V-5.5V. 718 4341 
93AA46AT-I/MCCT-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V-5.5V. 59 53 48 
93AA46AT-I/MCTR-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V-5.5V. 924.00/3,300 
93AA46AT-I/OTCT-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V-5.5V. SOT-23-6 42 38 34 
93AA46AT-I/OTTR-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V-5.5V. SOT-23-6 600.00/3,000 
93AA46AX-I/SN-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V-5.5V. 38 pole 20) 
93AA46BT-I/MCCT-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V-5.5V. 59 53 48 
93AA46BT-I/MCTR-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V-5.5V. 924.00/3,300 
93AA46BT-I/OTCT-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V-5.5V. 42 38 34 
93AA46BT-I/OTTR-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V-5.5V. 600.00/3,000 
93AA46CT-I/MCCT-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V-5.5V. 62 655) 150) 
93AA46CT-I/MCTR-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V-5.5V. 990.00/3,300 
93AA46A-I/MS-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 

1.8V-5.5V...... 45 25.24 
93AA46A-I/P-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 

1.8V-5.5V..... A3 p23) 222) 
93AA46A-I/SN-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 

1.8V-5.5V..... 38 21.20 
93AA46A-I/ST-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 

1.8V-5.5V. .8-TSSOP A5 250 24 
93AA46B-I/MS-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 

1.8V-5.5V..... 8-MSOP 45 25.24 
93AA46B-1/P-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 

1.8V-5.5V. 43 peo 22) 
93AA46B-I/SN-ND 1K (64x16) 

1.8V-5.5V..... 38 2 lt} 
93AA46B-I/ST-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 

1.8V-5.5V..... 45 12524 
93AA46C-I/MS-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V-5.5V. 50 pT 226 
93AA46C-I/P-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V-5.5V. 45 25.24 
93AA46C-I/SN-ND 1K (128x8 or 64x16) CMI 

Ind. Temp. 1.8V-5.5V. 43 p23) 222) 
93AA46C-I/ST-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V-5.5V. 50 po TeeG 
93LC46/P-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V-5.5V . 80 45° 43 
93LC46A/P-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V-5.5V . A3 23 222. 
93LC46A/SN-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V-5.5V . 38 e220) 
93LC46A-I/MS-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 

2.5V-5.5V.... 45 p25) 24 
93LC46-I/SN-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V-5.5V. 18 43 AL 
93LC46B-I/MS-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 

2.5V-5.5V.... 45 25.24 
93LC46B-I/P-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V-5.5V . 3 23.22 
93LC46B-I/SN-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V-5.5V . 38 2 i) 
93LC46B-I/ST-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V-5.5V. 45 25.24 
93LC46B/P-ND 1K (64x16) CMOS Serial 43 ey ed 
93LC46B/SN-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 2. 5V-5. 5V 38 Al li} 
93LC46BT-I/MCCT-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V-5.5V . 59 53 48 
93LC46BT-I/MCTR-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V-5.5V . 924.00/3,300 
93LC46BT-I/OTCT-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V-5.5V. 42 38 34 
93LC46BT-I/OTTR-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V-5.5V. ... SOT-23-6 600.00/3,000 
93LC46BT-I/SNCT-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V-5.5V ....8-SOIC 42 38 34 
93LC46BT-I/SNTR-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V-5.5V ....8-SOIC 660.00/3,300 
93LC46BT-I/STCT-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V-5.5V. 8-TSSOP 50 45 AL 
93LC46BT-I/STTR-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V-5.5V. 8-TSSOP 600.00/2,500 
93LC46C-I/MS-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V-5.5V. 50 pete 226 
93LC46C-I/P-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V-5.5V. A5 2524 
93LC46C-I/SN-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V-5.5V. 43 p23 n 722) 
93LC46C-I/ST-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V-5.5V.. 50 27.26 
93LC46CT-I/MCCT-ND 1K (128x8 or 64x16) CMI 

Ind. Temp. 2.5V-5.5V. 62 iss fa) 
93LC46CT-I/MCTR-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V-5.5V. 990.00/3,300 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
93LC46A-I/P-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5V-5.5V ... 43 23.22 
93LC46A-I/SN-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5V-5.5V ... 38 21) 20) 
93LC46A-I/ST-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp 2.5V-5.5V. 45 i200) 24! 
93LC46AT-I/MCCT-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5V-5. 59 53 48 
93LC46AT-I/MCTR-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5V-5.5V 924.00/3,300 
93LC46AT-I/OTCT-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp 2.5V-5.5V. 42 38 34 
93LC46AT-I/OTTR-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp 2.5V-5.5V.......... 600.00/3,000 
93C46A-I/MS-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V-5.5V. .... 8-MSOP A5 25.24 
93C46A-I/P-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5.5V .......8-Dip 43 Pesan 22. 
93C46A-I/SN-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5.5V .... 8-SOIC 38 2d 20 
93C46A-I/ST-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V-5.5V. 45 i200 24 
93C46AT-I/MCCT-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5: 5V. 59 53.48 
93C46AT-I/MCTR-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5.5V 924.00/3,300 
93C46AT-I/OTCT-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V-5.5V. 42 38 34 
93C46AT-I/OTTR-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V-5.5V. 600.00/3,000 
93C46AX-I/SN-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V-5.5V. 38 wal it) 
93C46B-I/MS-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V-5.5V. 45 i200 24) 
93C46B-I/ST-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V-5.5V. 45 wo. 224) 
93C46BT-I/MCCT-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5.5V 59 53 48 
93C46BT-I/MCTR-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5.5V 924.00/3,300 
93C46BT-I/OTCT-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V-5.5V. 42 38 34 
93C46BT-I/OTTR-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V-5.5V. 600.00/3,000 
93C46C-I/MS-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V-5.5V. -50 ar 226 
93C46C-I/P-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V-5.5V. 45 i200 24 
93C46C-I/SN-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V-5.5V. A3 oe ne2. 
93C46C-I/ST-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V-5.5V. -50 ir 26 
93C46CT-I/MCCT-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V-5.5V. 62 ee Ei) 
93C46CT-I/MCTR-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V-5.5V.. 990.00/3,300 
93AA56A-I/MS-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 50 27.26 
93AA56A-I/P-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 45 25.24 
93AA56A-I/SN-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 43 peSmee 22 
93AA56A-I/ST-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 50 27.26 
93AA56AT-I/MCCT-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 62 ask) Ac) 
93AA56AT-I/MCTR-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 990.00/3,300 
93AA56AT-I/OTCT-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 48 43.39 
Q3AA56AT-I/OTTR-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 660.00/3,000 
93AA56B-I/MS-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V.. 50 27.26 
93AA56B-I/P-ND K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 45 125.24 
93AA56B-I/SN-ND K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 3 Pe oemeeee. 
93AA56B-I/ST-ND K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 50 27.26 
93AA56BT-I/MCCT-ND K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 62 p56) 00) 
93AA56BT-I/MCTR-ND K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 990.00/3,300 
93AA56BT-I/OTCT-ND K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 48 43.39 
93AA56BT-I/OTTR-ND K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 660.00/3,000 
93AA56C-I/MS-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V 50 P21 226) 
93AA56C-I/P-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V 45 25.24 
93AA56C-I/SN-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V a A3 yay er) 
93AA56C-I/ST-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial 

Ind. Temp. 1.8V 50 27 26 
93AA56CT-I/MCCT-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V 62 ODN EO 
93AA56CT-I/MCTR-ND 2K (256x8 or 128x i 

Ind. Temp. 1.8V 990.00/3,300 
93AA56/SN-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM 1.8 88 48 46 
93LC56/P-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V 90 50 48 
93LC56/SN-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM 2.5' 88 48 46 
93LC56-1/P-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V 90 50 48 
93LC56-I/SN-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V ... 88 48 46 
93LC56A/P-ND a (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 45 25.24 
93LC56A/SN-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 43 Pay v2 
93LC56A-I/MS-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.: 50 P27 226) 
93LC56A-I/P-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 45 25.24 
93LC56A-I/ST-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 50 wap eli} 
93LC56AT-I/MCCT-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 62 656) 250) 
93LC56AT-I/MCTR-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 990.00/3,300 
93LC56AT-I/OTCT-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. A8 43.39 
93LC56AT-I/OTTR-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.: 660.00/3,000 
93LC56C-I/MS-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V 150) wr 726 
93LC56C-I/P-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V A5 25.24 
93LC56C-I/SN-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V 43 p2Suue 22) 
93LC56C-I/ST-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V -50 E2te26 

(Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
93LC56CT-V/MCCT-ND | 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 98C66C-I/MS-ND AK (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, 
Ind. Temp. 2.5V 62 ah Ast) Ind. Temp. 5V 53 29 28 
Q3LC56CT-V/MCTR-ND | 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 93C66C-1/P-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, 
Ind. Temp. 2.5V 990.00/3,300 Ind. Temp. 5V 50 27 «26 
93LC56B/P-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V i By 93C66C-I/SN-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, 
93LC56B/SN-ND K (128x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V Ce) OR) Ep Ind. Temp. 5V 45 252A 
93L.C56B-1/MS-ND K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 50 27 «26 98C66C-I/ST-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, 
93L.C56B-1/P-ND K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 45 252d Ind. Temp. 5V 53 29°28 
93LC56B-I/SN-ND K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V ane 230?) 93C66CT-I/MCCT-ND | 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, 
93LC56B-I/ST-ND K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 50 27 26 Ind. Temp. 5V 67 60 54 
93LC56BT-I/MCCT-ND | 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 62 55 50 93C66CT-I/MCTR-ND _| 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, 
Q3LC56BT-/MCTR-ND | 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 990.00/3,300 Ind. Temp. 5V. 1023.00/3,300 
Q3LC56BT-V/OTCT-ND | 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 48.4339 93C66B-//MS-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. 53.298 
Q3LC56BT-/OTTR-ND | 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 660.00/3,000 93C66B-I/P-ND K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. 50 27 «26 
93056B-1/P-ND K (12x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 45 25.24 93C66B-I/SN-ND K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. 45° 252d 
93C56B-I/SN-ND K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V i 0) Op 93C66B-I/ST-ND K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. 53° 2928 
93C56B-I/ST-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 50 27 26 98C66BT-I/MCCT-ND K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. 67 60 54 
93C56BT-I/MCCT-ND K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 62 55 50 93C66BT-I/MCTR-ND K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. 1023,00/3,300 
93C56BT-l/MCTR-ND K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 990.00/3,300 93C66BT-I/OTCT-ND K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. 50 45 
93C56BT-I/OTCT-ND K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 48 4339 98C66BT-1/OTTR-ND K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. 720.00/3,000 
93C56BT-I/OTTR-ND K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 660.00/3,000 93C66A-I/MS-ND K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V... 53.29 «28 
93C56A-I/MS-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 50 27 26 93C66A-I/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V.. 50 27 «26 
93C56A-I/P-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 45 252d 93C66A-I/SN-ND K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 45 2524 
93C56A-I/SN-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. GB) 93C66AT-I/MCCT-ND K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5' 67 60 54 
GBCSGAT-IMCCT-NO. | 2K (256x8) CMOS Sera EEPROM nd Temp SV | ee ee ax 1200) cus Senet EEPROM, Ind Tore ee 
a - x’ erial , Ind. Temp. 5V. - - 51 2x: erial , Ind. Temp. 5' 5 £5 4 
93C56AT-I/MCTR-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 990.00/3,300 93C66AT-I/OTTR-ND K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5) 720.00/3,000 
93C56AT-V/OTCT-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. SV. 48 43 39 93AA76AT-V/OTCT-ND K (1024x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 70 63 57 
93C56AT-V/OTTR-ND K (2568) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. SV. 660.00/3,000 Q3AA76AT-I/OTTR-ND | 8K (1024x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 990.00/3,000 
93C56C-1/MS-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 93AA76BT-I/OTCT-ND K (512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 70 63 57 
Ind. Temp. 5V : 50.27.26 Q3AA76BT-I/OTTR-ND _| 8K (512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 990.00/3,000 
BS coeC/EAND) 2K (256X8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 93AA76C-I/MS-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 
Ind. Temp. 5V 45 25.24 Ind. Temp. 1.8V 70 39 «37 
93C56C-I/SN-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, eaeecnann BK (1024x8 of 512416) CMOS Serial EPROM, 
Ind. Temp. 5V ; 43 23.22 Ind. Temp. 1.8V 68 37 (235 
93056C1/ST-ND 2K (256X8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 93AA76C-I/SN-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 
Ind. Temp. 5V.... -50 27.26 Ind. Temp. 1.8V 63 35 33 
93AAG6BT-I/MCCT-ND : (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.6V 67 60 54 93AA76C-I/ST-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 
Q3AAGG6BT-I/MCTR-ND _| 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 1023.00/3,300 Ind. Temp. 1.8V 70 39 37 
93AA66/P-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM 1.8V 90 50 48 Q3AA76CT-VMCCT-ND | 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 
93AA66/SN-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM 1.8V 88 4B AG Ind. Temp. 1.8V 87 «78 «70 
93AAGGA-I/MS-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 53.29.28 93AA76CT-I/MCTR-ND | 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 
93AA66A-I/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 50 27 26 Ind. Temp. 1.8V 1353.00/3,300 
93AA66A-I/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 45 25 24 93LC760-I/MS-ND BK (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 
93AA66A-I/ST-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V Bo) 29 28 Ind. Temp. 2.5V 70 199) 337; 
93AA66AT-I/MCCT-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 67 60 54 93LC76C-I/P-ND 8K (1024x8 or 512x16) cmos Serial EEPROM, 
Q3AAGGAT-I/MCTR-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 1023.00/3,300 Ind. Temp. 2.5V 68 «3735 
93AAG6AT-I/OTCT-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 50 45 41 93LC76C-I/SN-ND 8K (1024x8 or 512x16) cmos Serial EEPROM, 
Q3AAGGAT-I/OTTR-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 720.00/3,000 Ind. Temp. 2.5V 633533 
93AA66B-I/MS-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 53.2928 98LC76C-1/ST-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 
93AA66B-I/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 50 27 26 Ind. Temp. 2.5V 7 39 37 
93AA66B-I/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 45 25 24 Q8LC76CT-I/MCCT-ND | 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 
93AA66B-I/ST-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 53.29.28 Ind. Temp. 2.5V iy GB i 
Q3AAGGBT-/OTCT-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 50 45 At Q3LC76CT-VMCTR-ND | 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 
Q3AAGGBT-I/OTTR-ND _| 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V........ 720.00/3,000 Ind. Temp. 2.5V 1353.00/3,300 
93AAG6C-I/MS-ND 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V Be 8 Q3LC76AT-VOTCT-ND | 8K (1024x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 70 63 57 
93AA66C-I/P-ND 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 50 27 26 QBLC76AT-V/OTTR-ND _| 8K (1024x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 990.00/3,000 
93AA66C-I/SN-ND 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V A525 24 93LC76BT-I/OTCT-ND K (512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 70 63 57 
eee ‘ip elon or Seeek ane a ae Lee : oy es 2 eo 93LC76BT-I/OTTR-ND K (512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 990.00/3,000 
SCE IMGT a oe oben 3 sail EEPROM. Ii. qi ia Tr RRAMRERE 93C76AT-V/OTCT-ND | 8K (1024x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V. 70 63 57 
EERE aor Dabetey CMOS Sarai EEPROM Ey So ae 93C76AT-I/OTTR-ND K (1024x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V. 990.00/3,000 
dl K (5128 of 25616) era ; see 93C76BT-V/OTCT-ND K (512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V. mw co oy 
ee oISNEND aK(6I008 or 256x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V A a) a8 93C76BT-/OTTR-ND K (512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V 990.00/3,000 
93L.C66C-1/MS-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, = e_“emp. SY ees 
Ind. Temp. 2.5V 532928 93076C-I/MS-ND aK (nas or Bie 6) CMOS Serial EEPROM, See ee 
93LC66C-I/P-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, nd. Temp. 4. : 39 
a Temp. 2.5V J 60 27 26 93076C-1/P-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 
93LC66C-I/SN-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V 68 3735 
Ind. Temp. 2.5V 45 25d 93076C-I/SN-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 
93LC66C-I/ST-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V 63 3533 
Ind. Temp. 2.5V 53° 2988 9076C-I/ST-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 
93LC66CT-I/MCCT-ND | 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V .. “ 70.3937 
Ind. Temp. 2.5V 67 60 54 Q3AABGAT-V/OTCT-ND | 16K (2048x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 78 70 63 
Q3LC66CT-V/MCTR-ND | 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, Q3AABGAT-I/OTTR-ND | 16K (2048x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V..... 1110.00/3,000 
Ind. Temp. 2.5V 1023.00/3,300 Q3AA86BT-/OTCT-ND | 16K (1024x16) CMOS Serial EEPROM, 
93L.C66A/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 50 27 26 Ind. Temp. 1.8V 78 70 63 
93LC66A/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5 A5 25 24 Q3AA86BT-I/OTTR-ND 16K (1024x16) CMOS Serial EEPROM, 
93LC66A/ST-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5' 53.29 «28 Ind. Temp. 1.8V 4110.00/3,000 
93LC66A-I/MS-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 53 29 «28 93AAB6C-/MS-ND 76K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 
93L.C66A-I/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 50 27 26 Ind. Temp. 1.8V 7 43 
93LC66A-I/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 45 25 2d CERNE 16K (2048x8 or 102416) CMOS Sevial EEPROM ; ey 
93LCB6A-I/ST-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 53.29 «28 : niece ait be oy. ith 88 
Q3LC66AT-/MCCT-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 67 60 54 cERReRAErND) 46K (2048x8 or 102418) CMOS Sollal EEPROM ; ae 
93LCBBAT-I/MCTR-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 1023.00/3,300 ie i cin Ne a ) oe ? iy Gh 
Q3LC66AT-V/OTCT-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 50 45 MM Ge fondiwti ; ; lary 
93LC66AT-/OTTR-ND _| 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 720.00/3,000 Senne o SIMU pea aes CMOS Seri EEPROM: aa te Oa 
93L066B/P-ND - (256x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V 50.27.26 Q3AA86CT-I/MCCT-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 
93LC66B/SN-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V 45 252d Ind. Temp. 1.8V 95 «85 77 
93L.C66B-1/MS-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 53 29 «28 Q3AAB6CT-VMCTR-ND | 16K (2048x8 or 1 
93L.C66B-1/P-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 50 27 26 Ind. Temp. 1.8V 1452.00/3.300 
93LC66B-/SN-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 45° 25 24 or : : 
93LC66B-I/ST-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 53 29 28 SOUSA A Pte a 6) CMOS Serial EEPROM, “um oa aE 
93LC66BT-I/MCCT-ND | 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 67 60 54 OND: : : i 
Q3LC66BT-I/MCTR-ND | 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 1023.00/3,300 S3LC86AT-VOTCT-ND | 16K (2048x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 7 70 63 
QBLC6SBT-/OTCT-NO | 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V Gy eae Q3LC86AT-/OTTR-ND _| 16K (2048x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V..... SOT-23-6 1110.00/3,000 
93LC66BT-/OTTR-ND [4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 720.00/3,000 (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. ia 25 100 
93LC86BT-I/OTCT-ND 16K (1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V . SOT-23-6 78 70 63 
93LC86BT-I/OTTR-ND 16K (1024x16) CM 

Ind. Temp. 2.5V SOT-23-6 1110.00/3,000 
93LC86C-I/MS-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V 78 43 41 
93LC86C-I/P-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V aks A139 
93LC86C-I/SN-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V 70 Ay eye 
93LC86C-I/ST-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V 78 43 AN 
93LC86CT-I/MCCT-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V 95 Abie Gree 
93LC86CT-I/MCTR-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V . 1452.00/3,300 
93C86AT-I/OTCT-ND 16K (2048x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5 SOT-23-6 78 70 63 
93C86AT-I/OTTR-ND 16K (2048x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V..... SOT-23-6 1110.00/3,000 
93C86BT-I/OTCT-ND 16K (1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V 78 70 63 
93C86BT-I/OTTR-ND 16K (1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V 1110.00/3,000 
93C86C-I/MS-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V 78 43 41 
93C86C-I/P-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V 713 AL 39 
93C86C-I/SN-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V 70 EOgueeon 
93C86C-I/ST-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V 718 43 AL 
93C86CT-I/MCCT-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V . 95 Achy aii 
93C86CT-I/MCTR-ND 16K (2048x8 or 1024x 

Ind. Temp. 4.5V 1452.00/3,300 


Cypress 
Part No. 


Digi-Key 


Part No. Description Pkg. 


Price Each * 


1 


25 


100 


Asynchronous SRAM 


CY7C109B-15VXC 428-1806-ND | 1M-Bit, 128Kx8, Power Down, 15nS*.......Wide 32-SOJ 285 2.45 2.05 
CY7C109B-20ZXC 428-1781-ND | 1M-Bit, 128Kx8, Power Down, 20nS* . ...382-TSOP 3.56 2.85 2.22 
CY7C109BN-12ZXC = 428-1922-ND | 1M-Bit, 128Kx8, Power Down, 
12nS* NEW!.. ....382-TSOP 3.00 2.85 2.40 
CY7C1019B-15VC 428-1004-ND | 1M-Bit, 128Kx8, Power Down, 15nS.. ide 32-SOJ 3.74 2.99 2.33 
CY7C1019CV33-12VC | 428-1476-ND | 1M-Bit, 128Kx8, 3.3V, Power Down, 12nS......... 32-SOJ 2.85 2.70 2.30 
CY701021BV33L-15ZXC |428-1777-ND | 1M-Bit, 64Kx16, 3.3V, Power Down, 
15nS* 5.51 441 3.43 
CY7C1021CV33-10VXC |428-1863-ND | 1M-Bit, 64Kx16, 3.3V, Power Down, tons* 265) 62:00 2:19) 
CY701021CV33-10ZXC |428-1731-ND | 1M-Bit, 64Kx16, 3.3V, Power Down, 
10nS* 2.655 7200) 2.15) 
CY701021CV33-15ZXC |428-1733-ND | 1M-Bit, 64Kx16, 3.3V, Power Down, 
15nS*...... G52 55 ged 5) 
CY7C1041B-15ZXC | 428-1778-ND | 4M-Bit, 256Kx16, Low Power, 
Power Down, 15nS* 10.01 8.01 6.23 
CY701041CV33-122XC | 428-1735-ND | 4M-Bit, 256Kx16, Power Down, 12nS* 5.70 4.56 3.85 
CY701041CV33-12VXC_ |428-1800-ND | 4M-Bit, 256Kx16, Power Down, 12nS* 6.08 486 3.78 
CY701041CV33-15VXC |428-1734-ND | 4M-Bit, 256Kx16, 3.3V, Low Power, Po 
Down, 15nS* ... 5.10 4.08 3.45 
CY701041CV33-15ZXC |428-1736-ND | 4M-Bit, 256Kx16, 3.3V, Low Power, Power 
Down, 15nS* ... 5.40 4.32 3.65 
CY7C1041D-10ZSXI /428-1923-ND | 4M-Bit, 256Kx16, Adj., Power Down, 
10nS* NEW!. 70) 675" (5.70) 
CY701041DV33-10ZSXI |428-1921-ND | 4M-Bit, 256Kx16, 3.3V, Power Down, 
10nS* NEW!. 5.65 5.35 4.55 
CY7C1049CV33-15VXC |428-1737-ND | 4M-Bit, 512Kx8, 3.3V, Low Power, 
Power Down, 15nS*.. 3.58 
CY7C1383D-133AXC /428-1848-ND | 18M-Bit, 512Kx36, 3.3V* . . 07 26.07 
CY7C1399B-12VXC | 428-1728-5-ND | 256K-Bit, 32Kx8, 3.3V, Power Down, 12nS*...... 218) 176 1.48 
Synchronous SRAM 
CY7C1347G-133AXC |428-1741-ND |128Kx36, 3.3V Sync. Pipe SRAM*................. 100-TOFP 10.10 808 6.82 
CY7C1352G-133AXC | 428-1739-ND | 256Kx18, 3.3V NoBL™ Sync. 
Pipe SRAM*.... 2 8.08 6.82 
CY7C1355B-100AC /428-1501-ND |256Kx36, 3.3V NoBL™ 
Sync. Flow Through SRAM. 11.40 
CY7C1355C-133AXC | 428-1862-ND | 256Kx36, 3.3V NoBL™ Sync. SRAM*.... 14.11 
CY701370DV25-167AXC |428-1633-ND |512Kx36, 2.5V NoBL™ Sync. Pipe SRAM 26.07 
CY7C1371D-100AXC | 428-1631-ND |512Kx36, 3.3V NoBL™ Sync. 
Flow Through SRAM . 26.07 
CY7C1380D-167AXC |428-1629-ND |512Kx36, 3.3V Sync. Pip 26.07 
CY7C1382D-167AXC /428-1632-ND |512Kx36, 3.3V Sync. Pipe SRAM 26.07 
CY7C1386D-167AXC |428-1740-ND |18M-Bit, 512Kx36/1M-Bitx8, 3.3V 
Pipe DCD Sync. SRAM*. 27.07 
Dual Port SRAM 
CY7COO6A-20AXC 428-1788-ND | 128K-Bit, 16Kx8, Async. Power 
Down, 20nS* ... 22.05 20.58 19.11 
CY7COO6A-20JC 428-1142-ND | 128K-Bit, 16Kx8, Async. Power 
Down, 20nS 22.05 20.58 19.11 
CY7CO09V-15AC 428-1149-ND | 1M-Bit, 128Kx8, 3.3V, Async. 
Power Down, 15nS 71.93 67.13 62.34 
CY7CO09V-15AXC 428-1786-ND | 1M-Bit, 128Kx8, 3.3V, Async. 
Power Down, 15nS* .. 100-TOFP 71.93 67.13 62.34 
CY7C024-15AXC 428-1789-ND | 64K-Bit, 4Kx16, 5V, Asy! 
Power Down, 15nS* .. 100-TOFP 23.70 2212 20.54 
CY7C024AV-25AC 428-1155-ND | 64K-Bit, 4Kx16, 3.3V, Async. 
Power Down, 25nS 100-TOFP 16.35 15.26 14.17 


Cypress Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CY7CO24AV-25AXC | 428-1790-ND | 64K-Bit, 4Kx16, 3.3V, Async. 

Power Down, 25nS* 100-TOFP 16.35 15.26 14.17 
CY7CO25AV-20AXC =| 428-1752-ND | 128K-Bit, 8Kx16, 3.3V, Async. Power Down 

Interrupt, Busy, 20nS* 100-TQFP 27.90 20.95 18.55 
CY7C026A-20AXC 428-1753-ND | 256K-Bit, 16Kx16, Async. Power 

Down, 20nS* 100-TQFP 38.00 28.50 25.30 
CY7C027V-15AXC 428-1754-ND | 512K-Bit, 32Kx16, 3.3V, Asyno. 

Power Down, 15nS* 100-TQFP 65.80 49.35 43.76 
CY7C028-15AC 428-1443-ND | SRAM 64Kx16, Async. Power 

Down, 12nS 100-TQFP 72.30 67.48 62.66 
CY7C028V-15AXC 428-1755-ND | 1M-Bit, 64Kx16, 3.3V, Async. 

Power Down, 15nS* 100-TQFP 96.40 72.30 64.11 
CY7C131-55UXC 428-1791-ND | 8K-Bit, 1Kx8, Async. 

Power Down Master 55nS* 6.90 5.52 4.66 
CY7C138-25JC 428-1445-ND | 32K-Bit, 4Kx8, Async. Master/Slave 

Power Down, 25nS.. 29.93 27.93 25.94 
CY7CO9269V-12AC | 428-1183-ND | 256K-Bit, 16Kx16, 3.3V, Sync. 

3-Mode Power Down, 12n6.... 30.08 28.07 26.07 
CY7C09279-12AC 428-1184-ND | 512K-Bit, 32Kx16, Sync. 3-Mode 

Power Down, 12n:! 100-TQFP 37.95 35.42 32.89 
CY7CO09289V-12AC | 428-1187-ND | 1M-Bit, 64Kx16, 3.3V, Sync. 

3-Mode Power Down, 12n6.... 100-TOFP 54.41 50.78 47.16 
CY7C09349A-12AC | 428-1446-ND | 64K-Bit, 4Kx18, Sync., Power 

Down, 12nS 100-TOFP 16.50 15.40 14.30 
CY7C09449PV-AC 428-1188-ND | 128K-Bit, 4Kx32, 3.3V, Sync. SRAM 

PCI Controller... 160-TQFP 31.32 29.24 27.15 

Low Power SRAM 

CY6264-70SNXC 428-1785-ND | 64K-Bit, 8Kx8, Power Down SRAM* .28-S0IC 4.45 420 3.50 
CY62128ELL-45SX| | 428-1941-5-ND| 1M-Bit, 128Kx8 SRAM* NEW!... .32-SOIC 3.62 2.90 2.26 
CY62128DV30LL-55SXI | 428-1802-ND | 1M-Bit, 128Kx8, 3.0V, Low Power, 

Power Down SRAM* . 6.64 5.31 4.13 
CY62128DV30LL-70ZXI | 428-1764-5-ND| 1M-Bit, 128Kx8, 3.0V, Low Power, 

Power Down SRAM* 6.50 5.20 4.39 
CY62148ELL-45SXI | 428-1803-ND | 4M-Bit, 512Kx8, Low Power, 

Power Down SRAM* 7:95 755 6.30 
CY62148ELL-45ZSXI | 428-1804-ND | 4M-Bit, 512Kx8, Low Power, 

Power Down SRAM* 7.95 7.55 6.30 
CY62157DV3OLL-55BVXI | 428-1859-ND | 8M-Bit, 512Kx16, MoBL® SRAM* 9.70 7.76 6.55 
CY62167DV30LL-552XI | 428-1860-ND | 16M-Bit, 1Mx16, SRAM* 48-TSOP 13.95 13.25 11.05 
CY62256L-70SNXC | 428-1783-ND | 256K-Bit, 32Kx8, Low Power, 

Power Down SRAM* 3.40 2.72 2.12 
CY62256LL-70PXC —_| 428-1748-5-ND| 256K-Bit, 32Kx8, Low Power, 

Power Down SRAM* 3.20 256 2.16 
CY62256VLL-70SNC | 428-1083-ND | 256K-Bit, 32Kx8, 3.0V Low Power, 

Power Down SRAM 240 1.97 1.53 
CY62256VLL-70SNXC | 428-1784-ND | 256K-Bit, 32Kx8, 3.0V Low Power, 

Power Down SRAM* . 2.70 2.16 1.68 
CY62256VLL-70ZXC | 428-1751-5-ND | 256K-Bit, 32Kx8, 3.0V Low Power, 

Power Down SRAM* 240 1.92 1.62 


Cypress Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CY7C419-10JXC 428-1756-5-ND | 256x9, Async. Parallel-Cascade 

FIFO, 10nS*.... 6.78 543 4.58 
CY7C425-10JXC 428-1760-5-ND | 1Kx9, Async. Parallel-Cascade 

FIFO, 10nS*.... 936 7.49 6.32 
CY7C433-10UXC 428-1763-5-ND | 4Kx9, Async. Parallel-Cascade 

FIFO, 10nS* .... 10.58 9.87 917 
CY7C464A-15JC 428-1254-ND | 32Kx9, Async. Cascade FIFO, 15nS. 27.38 25.55 23.73 
CY7C4201V-15AXC | 428-1757-ND | 256x9, 3.3V Sync. FIFO, 15nS* 968 9.03 8.39 
CY7C4205-10AC 428-1207-ND | 256x18, Sync. FIFO, 10nS. 16.58 15.47 14.37 
CY7C4225-15AXC 428-1758-ND | 1Kx18, Sync. FIFO, 15nS* 16.73 15.61 14.50 
CY7C4225V-15ASXC_ | 428-1714-ND | 1Kx18, 3.3V Sync. FIFO, 15nS* 16.73 15.61 14.50 
CY7C4231V-15UC 428-1220-ND | 2Kx9, 3.3V Sync. FIFO, 15nS 15.29 13.77 12.21 
CY7C4231V-15UXC | 428-1759-5-ND | 2Kx9, 3.3V Sync. FIFO, 15nS 18.36 14.69 12.40 
CY7C4235V-15ASC = 428-1222-ND | 2Kx18, 3.3V Sync. FIFO, 15n: 19.77 18.46 17.14 
CY7C4235V-15ASXC | 428-1715-ND | 2Kx18, 3.3V Sync. FIFO, 15nS* 19.80 18.48 17.16 
CY7C4241V-15JC 428-1224-ND | 4Kx9, 3.3V Sync. FIFO, 15nS..... 16.32 15.24 14.15 
CY7C4245V-15ASXC | 428-1716-ND | 4Kx18, 3.3V Sync. FIFO, 15nS* 22.43 20.93 19.44 
CY7C4251-15AC 428-1228-ND | 8Kx9, Sync. FIFO, 15nS 18.53 17.29 16.06 
CY7C4251-15AXC 428-1761-ND | 8Kx9, Sync. FIFO, 15nS* 17.93 16.73 15.54 
CY7C4251V-15AXC = 428-1762-ND | 8Kx9, 3.3V Sync. FIFO, 15nS 17.93 16.73 15.54 
CY7C4255-10AC 428-1230-ND | 8Kx18, Deep Sync. FIFO, 10nS .. 45.60 42.56 39.52 
CY7C4271V-10UC 428-1238-ND | 32Kx9, 3.3V Deep Sync. FIFO, 10nS .. 60.53 56.49 52.46 
CY7C4275V-10ASC | 428-1240-ND | 32Kx18, 3.3V Deep Sync. FIFO, 10nS 85.65 79.94 74.23 
CY7C4285V-10ASC | 428-1242-ND | 64Kx18, 3.3V Deep Sync. FIFO, 10nS... 113.10 105.56 98.02 
CY7C4291-10JC 428-1244-ND | 128Kx9, Deep Sync. FIFO, 10nS ... 141.98 132.51 123.05 


Cypress 


Digi-Key 


BUFFERS 
Price Each * 


Part No. Part No. Description il 25 100 

CY2305SXC-1 428-1766-5-ND| Zero Delay Buffer 3.3V Internal Feedback* ... 130 1.04 88 
CY2305SXC-1H 428-1767-5-ND| Zero Delay Buffer 3.3V Internal Feedback* 144° 116 98 
CY2305SXI-1 428-1792-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Internal Feedback’ LOG ovemnd 22) 
CY2305SI-1H 428-1349-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Internal Feedback Be GP ahi 
CY2308SXC-1 428-1768-5-ND| Zero Delay Buffer 3.3V External Feedback*......16-SOIC 3.34 2.68 2.26 
CY2308SC-2 428-1356-ND | Zero Delay Buffer 3.3V External Feedback 16-SOIC 252 2.02 1.57 
CY2308SXC-2 428-1769-5-ND| Zero Delay Buffer 3.3V External Feedback*.....16-SOIC 3.10 2.48 2.10 
CY2308SC-1H 428-1352-ND | Zero Delay Buffer 3.3V External Feedback. 268 215 1.67 
CY2308ZI-1H 428-1355-ND | Zero Delay Buffer 3.3V External Feedback. 450 3.60 2.80 
CY2309SC-1 428-1365-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Internal Feedback Byes aay ahs) 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Cypress Digi-Key Price Each + 
BUFFERS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Cypress Digi-Key Price Each CY22150FC 428-1387-ND | Clock Generator Sync. Serial/Flash 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 ee PN cic Germain Sine tech 3.04 2.43 1.89 
CY2309SC-1H 428-1367-ND [Zero Delay Buffer 3.3V Internal Raed oc eenerator oyne. Pash Frogrammanie ah hoe Rat 
Feedback 2.09 168 1.31 : : : 
CY2309ZXC-1H 428-1793-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Internal CY22381FXC RAND eee aee Flash Programmable aage esa DEF 
Feedback* 488 391 3.04 : u : : 
CY2309ZI-1H 428-1370-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Internal CY22392FXC 428-1743-5-ND Se Flash Programmable se7ssop AEP 
Feedback. 16-TSSOP_ 4.88 3.91 3.04 ; so : : E i 
CY7B991-2JC 428-1374-ND |Clock Buffer TTL Out. 32-PLCC 16.61 14.96 13.27 cy22393F6 428-1390-ND | Clock Generator Sync. Serial/Flash 
CY7B991-5JC 428-1375-ND | Clock Buffer TTL 0 32-PLCC 1025 9.23 8.18 ss 16-TSSOP 6.84 5.48 4.62 
CY7B991-7JC 428-1376-ND | Clock Buffer TTL Out.. 32-PLCC 910 8.19 7.27 CY22393FXC Gg adeaasag) “l0ck Generator Syne. Serial/Flash 
CY7B991-7JXC 428-1717-5-ND | Clock Buffer TTL Out* .32-PLCC 13.44 10.76 9.08 SPLL 3.3V vo 6-TSSOP 5.14 4.12 3.47 
CY7B991V-2JXC 428-1718-5-ND | Clock Buffer 3.3V*.. -32-PLCC 19.92 15.94 13.45 CY22394FC 428-1391-ND | Clock Generator Sync. Serial/Flash 
CY7B991V-7JXC 428-1770-5-ND | Clock Buffer 3.3V*. 32-PLCC 13.44 10.76 9.08 3PLL 3.3V 514 412 3.47 
CY7B9920-5SC 428-1378-ND | Clock Buffer CMOS Out .24-SOIC 8.95 8.06 7.15 W480111-16H 428-1402-ND | Clock Generator Frequency Mod. SSCG, 
W256H 428-1399-ND |Clock Butter 3.3V 12 Out DIMM 3SDRAM.......28-SSOP__3.04_ 2.43 1.89 Celeron, PLL 7.70 616 5.20 
W234X 428-1398-ND | Clock Generator Direct Rambus™ 
10.66 9.60 8.52 
Cypress Digi-Key Price Each + AM NTERFACE 
Part No. Part No. Description Pkg i 25 100 ee” 
Digi-Key Price Each 
CY2292F 428-1393-ND | Clock Generator Sync. Programmable sere 
3PLL 3.3V.... 3.04 243 1.89 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CY2292FXC 428-1745-5-ND | Clock Generator Sync. ATA2516-GAQYCT-ND | ASIC IR Receiver, 4.5V ~ 5.5V 245 172 1.29 
3PLL3.3V* 2.70 216 1.83 ATA2516-6AQYTR-ND | ASIC IR Receiver, 4.5V ~ 5.5V 5805.00/5,000 
CY22800FXC 428-1809-ND | Clock Generator Sync. ATAG660-TAPYCT-ND | High Speed CAN Transceiver* NE 8-SOIC 1.08 1.00 87 
3PLL 3.3V* 1.91 1.74 1.49 ATAG660-TAPYTR-ND | High Speed CAN Transceiver* NEW!. 865.00/1,000 
CY22800FXC-001A |428-1810-ND | Clock Generator Sync. ATA6830-PKHCT-ND Intelligent Stepper Motor Driver 4.79 4.02 3.35 
3PLL 3.3V* 403 341 279 ATA6830-PKHTR-ND Intelligent Stepper Motor Driver 42936.00/4,000 
CY22800FXC-002A —/428-1811-ND OSes Pee neneA B10011S-MFPGI1CT-ND | CAN Transceiver 5.25 4.40 3.66 
; . ’ : B10011S-MFPG1TR-ND | CAN Transceiver. 3538.00/1,000 
GY2EROOFXC-OOSA il aaa) Oey Generator Sync. cae Sah OH B10011S-MFPGIY74CT-ND | CAN Transceiver. 544 412 3.47 
SYDSHOOFKO-OUAA MERE GIGI Clack Goserater Secs J : : B10011S-MFPG1Y74TR-ND | CAN Transceiver. 3213.00/1,000 
apnea ne Bk 8 B10011S-MFPG3Y74CT-ND | CAN Transceiver. 549 440 3.42 
i e iy é b 3 2 | TATR-I ransceiver. 00/4, 
GYRRROOEKC-OO5A, (UGGS Clk Generator Sync T6BIGTIOCT-ND | Dual Hex Output Driver with Serial input Gono... 2880 © 680.528 “440 
3PLL 3.3V* 403 3.41 2.79 - A ual Hex Output Driver with Serial Input Control . - \ : . 
CY22800FXC-006A  |428-1815-ND | Clock Generator Sync. 76816-TIQTR-ND Dual Hex Output Driver with Serial Input Control .. 8498.00/2,000 
3PLL 3.3V* 403 3.41 2.79 76817-TKQCT-ND Dual Triple DMOS Output Driver with Serial 
CY22800FXC-007A —_|428-1816-ND |Clock Generator Sync. Input Control... 2.97 2.49 2.07 
3PLL 3.3V* 4.03 341 279 T6817-TKOTR-ND Dual Triple DMOS Output Driver with Serial 
CY22800FXC-008A /428-1817-ND | Clock Generator Sync. Input Control............... 8004.00/4,000 
3PLL 3.3V* 403 341 2.79 76817-TKS-ND Dual Triple DMOS Output Driver with Serial 
CY22800FXC-009A  |428-1818-ND |Clock Generator Sync. Input Control... oly py wey) 
3PLL 3.3V* 4.03 3.41 2.79 76818-TUQCT-ND Triple Half-Bridge DMOS Output Driver 
CY22800FXC-010A 428-1819-ND | Clock Generator Sync. with Serial Input Control . 2.92 2.45 2.04 
3PLL 3.3V* 4.03 341 279 ; ; 
76818-TUS-ND Triple Half-Bridge DMOS Output Di 
CY22800FXC-011A  |428-1820-ND | Clock Generator Sync. ui Sere lig Conte oe aoa 90 1308 
Serr aaVe He) SG PE) 16819-TBOCT-ND Dual Triple DMOS Output Driver with Serial wees tat 
CY22800FXC-012A —|428-1821-ND | Clock Generator Sync. rasan te De eae 
3PLL 3.3V*. 403 3.41 2.79 Input Contrdl.... seecrne : . 2.97 2.49 2.07 
CY22800FXC-013A _ |428-1822-ND Clock Generator Sync. Mac Tc Cit Detvee Wit Seal RCO ann 
3PLL 3.3V* 403 341 279 Senet ies 
CY22800FXC-014A — |428-1823-ND | Clock Generator Sync. 76819-TBS-ND Dual Triple DMOS Output Driver with Serial 
3PLL 3.3V* 403 341 2.79 Input Control... Oey ae ae! 
CY22800FXC-015A  |428-1824-ND |Clock Generator Sync. U6815BM-MFL-ND Dual Hex DMOS Output Driver with Serial 
3PLL 3.3V* 4.03 3.41 2.79 Input Control... 6.02 5.04 4.20 
CY22800FXC-016A |428-1825-ND | Clock Generator Sync. 
3PLL3.3V* 403 341 279 MEL 
CY22800FXC-017A —|428-1826-ND | Clock Generator Sync. Aim SERIAL EEPROMs 
3PLL3.3V* 4.03 341 279 eee = 
CY22800FXC-018A — |428-1827-ND | Clock Generator Sync. par aey eee Pi jie Each 
SPLL 3.3V* 4.03 341 279 arti: pscrintion - 9. 
CY22800FXC-019A  |428-1828-ND |Clock Generator Sync. 2-Wire Serial Interface EEPROMs 
3PLL 3.3V* 403 341 279 AT24CO1A-10PU-1.8-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*.. 70 53 40 
CY22B00FXC-020A  pABBaRBoaNby Clock Generator Sync. AT24C01A-10TU-1.8-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 4 O83 
3PLL 3.3V 403 3.41 2.79 AT24C11-10PU-1.8-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*.. 35 30 27 
CY22800FXC-021A — |428-1830-ND ree taeda pee y ee AT24C11-10PU-2.7-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*.. 33°0(27(2A 
y as : : AT24C11-10TU-1.8-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* i 2 oh) 
CY22B00FXC-022A (ARMIES MANE Clock Generator Sync. AT24C11-10TU-2.7-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 2. 39 29 «26 
cvooaoorxc-o238 ERROR Cok oot He) SIGS) PE) AT24C11N-10SU-1.8-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 1. 35 32.29 
apiaaye mn Age. a Ba AT24C11N-10SU-2.7-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 2. 33.2926 
: viRanl putes } j ; AT24C01B-PU-ND 1K (128x8) Serial EEPROM, 1. 34.2623 
GYR2BOOFXG-O24  aleaug) OocK Generator Sync. 403. 341 2.79 | AT24CO1BN-SH-B-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 1. 32.2523 
CY22800FXC-025A _ |428-1834-ND |Clock Generator Sync. ae eT ane ARO ae = = = 
3PLL3.3V* 4.03 341 279 -PU- x8) Serial , 1.8V to 5.5V*... : : 
CY22800FXC-026A  |428-1835-ND | Clock Generator Sync. AT24C02B-TH-B-ND 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* .. A5 ahi 
SPLL 3.3V* 403 341 279 AT24CO2BN-SH-B-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* i 8p Fy 
CY22800FXC-027A —|428-1836-ND | Clock Generator Sync. AT24HC02B-PU-ND 2K (256x8) Serial EEPROM, 1. 66 50 38 
3PLL 3.3V* 4.03 3.41 2.79 AT24HC02B-TH-B-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 1. 493734 
CY22800FXC-028A _|428-1837-ND |Clock Generator Sync. AT24HCO2BN-SH-B-ND __| 2K (256x8) Serial EEPROM, 1. A535 32 
3PLL3.3V* 4.03 341 2.79 AT24C04-10PU-1.8-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*.. 149 1.16 1.05 
CY22800FXC-029A —|428-1838-ND | Clock Generator Sync. AT24C04-10PU-2.7-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*.. 1.06 1.03 94 
3PLL 3.3V* 4.03 3.41 2.79 AT24C04-10TU-2.7-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 145 141 1.01 
CY22B00FXC-030A (ABB asBSaNbg Clock Generator Sync. AT24C04A-10PU-1.8-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*.. 119 146 1.05 
SPLL 3.3V 4.03 3.41 2.79 AT24C04A-10PU-2.7-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*.. 1.06 1.03 94 
CY22800FXC-031A — |428-1840-ND Glock Generator Syne. AT24C04A-10TU-1.8-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 128 1.24 1.13 
3PLL 3.3V 403 341 2.79 AT24C04A-10TU-2.7-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V Ae. Aah 10 
CY22800FXC-032A —428-1841-ND ite al pis ae a8 AT24CO4AN-10SU1.8-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 145 141 1.01 
; 4 g ; AT24CO4AN-10SU2.7-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*.. 1.02 99 90 
CY22800FXC-033A — /428-1842-ND | Clock Generatar Sync. AT24CO4N-10SU-1.8-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, Full Data Array 
SPE ave gulls) ses) ae Write Protect, 1.8V to 5.5V* lake sual aul 
CY22800FXC-034A —/428-1843-ND lack Saneratol Sync Pome ee AT24CO4N-10SU-2.7-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, Full Data Array 
CY22800FXC-035A |428-1844-ND | Clock Generator Sync Lion Write Biotech, 00185 BY ie a 
api a aye : Age Ok) DR AT24C04Y6-10YH-1.8CT-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 57) 5550 
cy22800Fxc-036A |428-1845-ND |Clock Generator Sync. : : ‘ AT24C04Y6-10YH-1.8TR-ND| 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 2500.00/5,000 
SPLL3.3V* .... 4.03 3.41 2.79 * RoHS Compliant (Continued) 
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SERIAL EEPROMs (Continued) 


— 
Digi-Key Price Each 

Part No. Description il 25 100 
AT24C08-10PC-2.7-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V .. 1.32 14 63 
AT24C08A-10PU-1.8-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 48 A642 
AT24C08A-10PU-2.7-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 44 A138 
AT24C08A-10TU-1.8-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* ie) 50 45 
AT24C08A-10TU-2.7-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* Holt 45 41 
AT24CO8AN-10SU1.8-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 46 45 AL 
AT24CO8AN-10SU2.7-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* A4 40.36 
AT24C08AY6-10YH-1.8CT-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 63 61.56 
AT24C08AY6-10YH-1.8TR-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 2800.00/5,000 
AT24C16A-10PI-1.8-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V ... AQ 38 35 
AT24C16A-10PU-1.8-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. 92 69 52 
AT24C16A-10PI-2.7-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V ... AT 37 34 
AT24C16A-10PU-2.7-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 88 66 50 
AT24C16A-10TU-1.8-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. 1.16 87 66 
AT24C16A-10TU-2.7-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 1.412 84 63 
AT24C16AN-10SU1.8-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. 92 69 52 
AT24C16AN-10SU2.7-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 88 66 = 50 
AT24C164-10PU-1.8-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. 1.02 85 68 
AT24C16AY6-10YH-1.8CT-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. 69 67 61 
AT24C16AY6-10YH-1.8TR-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. 3050.00/5,000 
AT24C16B-PU-ND 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V* NEW! A4 43.39 
AT24C16B-TH-B-ND 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V* NEW! 56 46 42 
AT24C16BN-SH-B-ND 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V* NEW! A3 AL 38 
AT24C16BY6-YH-TCT-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V* NEW! 61 59 54 
AT24C16BY6-YH-TTR-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V* NEW! 2700.00/5,000 
AT24C32A-10PU-2.7-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 81 68 54 
AT24C32A-10TU-2.7-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 99 83.66 
AT24C32AN-10SU1.8-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. 84 10.56 
AT24C32AN-10SU2.7-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 81 68 54 
AT24C32AW-10SU2.7-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 81 68.54 
AT24C64A-10PU-1.8-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. 96 80.64 
AT24C64A-10PU-2.7-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 93 78 62 
AT24C64AW-10SU1.8-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. 96 80.64 
AT24C64AW10SU-2.7-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 93 78 62 
AT24C64C-PU-ND 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V* NEW! 65 E60) 255; 
AT24C64C-TH-B-ND 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V* NEW! ATE 65 59 
AT24C64C-TH-TCT-ND 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V* NEW! 67 165; 159) 
AT24C64C-TH-TTR-ND 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V* NEW! 2950.01/5,000 
AT24C64CN-SH-B-ND 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V* NEW! 65 58 53 
AT24C64CN-SH-TCT-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V* NEW! 65 (58) 15d) 
AT24C64CN-SH-TTR-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V* NEW! 2120.00/4,000 
AT24C128-10PU-1.8-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 1.26 1.05 84 
AT24C128-10PU-2.7-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 1.23 1.03 82 
AT24C128-10TU-1.8-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. 144° 1.20 .96 
AT24C128-10TU-2.7-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 430 417 3.79 
AT24C128N-10SU1.8-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. 1.26 1.05 84 
AT24C128N-10SU2.7-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 1.23 1.03 82 
AT24C128W-10SC-ND 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 5V. 2.95 1.82 1.61 
AT24C128W10SU1.8-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. 1.32 110 88 
AT24C128W-10SU2.7-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 1.29 1.08 86 
AT24C256B-10PU-1.8-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V*. 143 1.39 1.26 
AT24C256B-10TU-1.8-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V*. 153 1.49 1.35 
AT24C256BN-10SU-1.8-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V*. 1.43 139 1.26 
AT24C512-10PU-1.8-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. 2.38 1.90 1.43 
AT24C512-10PU-2.7-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 2.35 1.88 1.41 
AT24C512-10TU-1.8-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. 2.53 2.02 1.52 
AT24C512-10TU-2.7-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 2.50 2.00 1.50 
AT24C512N-10SU1.8-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. 2.38 1.90 1.43 
AT24C512N-10SU2.7-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 2.35 1.88 1.41 
AT24C512W-10SU2.7-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 2.35 1.88 1.41 
AT24C512W-10SU-1.8-ND} 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. 1.90 1.52 1.29 
AT24C1024W10SU2.7-ND| 1M (128Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 5.76 4.61 3.59 
AT34C02-10TU-1.8-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V* .. 90 88 80 
AT34C02B-10TU-1.7-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.7V* .. 43 42° 38 
AT34C02BY6-10YH-1.7CT-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.7V* .. 152) 51 46 
AT34C02BY6-10YH-1.7TR-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.7V* .. 2300.00/5,000 

SPI Serial Interface EEPROMs 

AT25010A-10PU-1.8-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. A5 43.39 
AT25010A-10PU-2.7-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 3 39 35 
AT25010A-10TU-1.8-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. 58 AT 42 
AT25010A-10TU-2.7-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 56 42 38 
AT25010AN-10SU1.8-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. 45 43.39 
AT25010AN-10SU2.7-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 43 39.35 
AT25020A-10PU-1.8-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. Ash 48 43 
AT25020A-10PU-2.7-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. A5 43.39 
AT25020A-10TU-1.8-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. 60 51 46 
AT25020A-10TU-2.7-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 58 A642 
AT25020AN-10SU1.8-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. soil 48 43 
AT25020AN-10SU2.7-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 45 43.39 
AT25020AY110YU1.8-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. 88 50.38 
AT25040A-10PU-1.8-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. 60 Bl ASL 
AT25040A-10PU-2.7-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 54 50 46 
AT25040A-10TU-1.8-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. 64 L61) 255) 
AT25040A-10TU-2.7-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 60 54 49 
AT25040AN-10SU1.8-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. 60 56) 511 
AT25040AN-10S12.7-ND_| 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 39 37.33 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
AT25080-10PI-1.8-ND 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V ... 264 2.23 1.98 
AT25080A-10PU-1.8-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 69 65 59 
AT25080A-10PU-2.7-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 62 58 53 
AT25080A-10TU-1.8-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 73 70 63 
AT25080A-10TI-2.7-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 56 53 48 
AT25080A-10TU-2.7-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* TAl 163: 257 
AT25080AN-10SU1.8-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 69 565) 259) 
AT25080AN-10SU2.7-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 62 BOO) | 20d) 
AT25080AY110Y12.7-ND_ | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 88 63.57 
AT25160A-10PU-1.8-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 79 74 67 
AT25160A-10PU-2.7-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*... 70 66 60 
AT25160A-10TU-1.8-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 84 A Al 
AT25160A-10TU-2.7-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 77 zal 64 
AT25160AN-10SU1.8-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*.. 79 74 67 
AT25160AN-10SU2.7-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 70 66.60 
AT25320-10PC-2.7-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V S21 ZOOM 7) 
AT25320A-10PU-1.8-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 92 87 78 
AT25320A-10PU-2.7-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*.. 82 pio en) 
AT25320A-10TU-1.8-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 97 93.84 
AT25320A-10TU-2.7-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 95 84 76 
AT25320AN10SU-1.8-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 92 87 78 
AT25320AN-10SU2.7-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 82 78 70 
AT25640A-10PI-1.8-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 75) ela, 64 
AT25640A-10PU-1.8-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 1.02 96 86 
AT25640A-10PU-2.7-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*.. 88 seh 
AT25640A-10TU-1.8-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 109 1.02 92 
AT25640A-10TU-2.7-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*.. 1.01 92 83 
AT25640AN-10SU1.8-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*.. 1.02 96.86 
AT25640AN-10SU2.7-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 88 EOD mmmEdif) 
AT25128A-10PU-1.8-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V ASO cal lee 
AT25128A-10PU-2.7-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 1.34 1.26 1.14 
AT25128A-10TU-1.8-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1. HE Gal ese 
AT25128A-10TU-2.7-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2. 145 136 1.23 
AT25128AN-10SU1.8-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1. SOR AATee7, 
AT25128AN10SU-2.7-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2. 1.34 1.26 1.14 
AT25256A-10PU-1.8-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1. FATAL RG 
AT25256A-10PU-2.7-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2. 243° 1.74 1.58 
AT25256A-10TU-1.8-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1. 2.90 2.09 1.89 
AT25256A-10TU-2.7-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2. 2.62 1.88 1.70 
AT25256AN-10SU1.8-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1. PAAR AUS er) 
AT25256AN-10SU2.7-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM 243° 1.74 1.58 
AT25256AW-10SU1.8-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1. 3.10 216 2.02 
AT25256AW-10SU2.7-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2. 2.52 1.76 1.64 
AT25F512AN10SU2.7-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*.. 1.10 285) 00 
AT25F1024AN10SU27-ND | 1M (128Kx8) SPI Serial Flash Memory, 2.7V to 3.6V* 1.38 1.09 98 
AT25F2048N10SU2.7-ND | 2M (262Kx8) SPI Serial Flash Memory, 2.7V to 3.6V* ASS G05) 
AT25F4096W-10SU-2.7-ND | 4M (524Kx8) SPI Serial Flash Memory* 1.74 1.17 1.06 
3-Wire Serial Interface EEPROMs 
AT93C46A-10PU-1.8-ND | 1K (64x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 68 Asyl 39 
AT93C46A-10PI-2.7-ND | 1K (64x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 73 Al 64 
AT93C46A-10PU-2.7-ND | 1K (64x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*... 64 48 36 
AT93C46A-10TU-2.7-ND | 1K (64x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 88 66 50 
AT93C46A-10SU-2.7-ND | 1K (64x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*... 64 48 36 
AT93C46-10PU-1.8-ND | 1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*.. 68 Ail 39 
AT93C46-10PU-2.7-ND | 1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 64 48 36 
AT93C46-10TU-1.8-ND | 1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*.. 92 69 52 
AT93C46-10TU-2.7-ND | 1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5 .5V*. 88 66 50 
AT93C46-10SU-1.8-ND | 1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 68 51 39 
AT93C46-10SU-2.7-ND | 1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 64 48 36 
AT93C46Y6-10YH-1.8CT-ND | 1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* AO 38 35 
AT93C46Y6-10YH-1.8TR-ND | 1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 1750.00/5,000 
AT93C56A-10PU-1.8-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 42 39 36 
AT93C56A-10PU-2.7-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 40 35 © 32 
AT93C56A-10TU-1.8-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 55 42 38 
AT93C56A-10TU-2.7-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 49 38 34 
AT93C56A-10SU-1.8-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 42 39 36 
AT93C56A-10SU-2.7-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 40 35.32 
AT93C56AY6-10YH-1.8CT-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 45 44 40 
AT93C56AY6-10YH-1.8TR-ND| 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 2000.00/5,000 
AT93C66A-10PU-1.8-ND | 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 48 AG 42 
AT93C66A-10PU-2.7-ND | 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 43 AL 38 
AT93C66A-10TU-1.8-ND | 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 58 50 45 
AT93C66A-10TU-2.7-ND | 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 56 45 AL 
AT93C66A-10SU-1.8-ND | 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 48 46 42 
AT93C66A-10SU-2.7-ND | 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 43 AL 38 
AT93C66AY6-10YH-1.8CT-ND | 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 53 51 47 
AT93C66AY6-10YH-1.8TR-ND| 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*..... 2350.00/5,000 
AT93C86A-10PU-1.8-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 54 52 A7 
AT93C86A-10PU-2.7-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*.. 53 52  A7 
AT93C86A-10TU-1.8-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 
67 p62) 206) 

AT93C86A-10TU-2.7-ND 

8TSSOP 65 56 51 
AT93C86A-10SU-1.8-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* .... 8-SOIC 60 268) 5 
AT93C86A-10SU-2.7-ND_ | 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*.... 8-SOIC 53 bo2s ean 


ATMEL 


SECURE MEMORY 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Cryptomemory 
AT88SC0104C-PI-ND 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7\V to 5.5V. A5 34 31 
AT88SC0104C-PU-ND 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V’ 45 34 31 
AT88SC0104C-SU-ND 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 45 34 31 
AT88SC0104C-Y41-ND 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7\V to 5.5V. 4a 55.50 
 .200” Body Width * RoHS Compliant (Continued) 
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ATMEL 


Digi-Key 
Part No. 


SECURE MEMORY (Continued) 


Description Pkg. 


AT88SC0204C-PI-ND 

AT88SC0204C-PU-ND 
AT88SC0204C-SU-ND 
AT88SC0204C-Y4I-ND 


2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 
K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* . 
K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* . 


AT88SC0404C-PU-ND 
AT88SC0404C-SU-ND 


K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* . 
K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* . 


Price Each 
if 25 100 
AQ 3835 
49 38.35 
49 38.35 
ft .59 64 
60 47 42 
60 47 42 


AT88SC0808C-PU-ND 
AT88SC0808C-SU-ND 


( 
( 
2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 
( 
( 
( 


K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 
8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 


53 
53 


48 
48 


AT88SC1616C-PIA-ND 
AT88SC1616C-PU-ND 
AT88SC1616C-SU-ND 


16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V.... 
16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 
16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 


Lye 
62 
62 


89 
56 
56 


AT88SC3216C-PU-ND 
AT88SC3216C-SU-ND 


32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 


74 
14 


67 
67 


AT88SC6416C-PU-ND 
AT88SC6416C-SU-ND 


( 
( 
32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 
( 
( 


64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 
64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 


89 
89 


81 
81 


AT88SC12816C-PU-ND 
AT88SC12816C-SU-ND 


128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 
128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 


1.06 
1.06 


96 
96 


AT88SC25616C-PU-ND 
AT88SC25616C-SU-ND 


256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 
256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 


1.40 
1.40 


1.27 
1.27 


AT88SC25616C-DK-ND 
AT88SC25616C-EK-ND 


Cryptomemory Smartcard Development Kit 
Cryptomemory Evaluation Kit 


ATMEL 


Digi-Key 
Part No. 


Description Pkg. 


EPROMS 


Price Each 


1 25 


100 


Low Power Battery Voltage EPROMS 


AT27BV256-70JI-ND 
AT27BV256-70JU-ND 
AT27BV256-70RI-ND 
AT27BV256-70RU-ND 
AT27BV256-70TI-ND 
AT27BV256-70TU-ND 


256K (32Kx8) CMOS EPROM 2.7V 70nS OTP. -32-PLCC 
256K (32Kx8) CMOS EPROM 2.7V 70nS OTP -32-PLCC 
256K (32Kx8) CMOS EPROM 2.7V 70nS OTP. . 28-SOIC 
256K (32Kx8) CMOS EPROM 2.7V 70nS OTP . 28-SOIC 


256K (32Kx8) CMOS EPROM 2.7V 70nS OTP 28-TSOP 


3.98 
3.65 
4.62 
4.62 
4.62 
4.80 


3.05 
3.05 
3.55 
3.60 
3.55 
4.00 


2.65 
2.60 
3.05 
3.05 
3.05 
3.40 


AT27BV512-70JU-ND 
AT27BV512-70RU-ND 
AT27BV512-70TI-ND 

AT27BV512-70TU-ND 


512K (64Kx8) CMOS EPROM 2.7V 70nS OTP*.. -32-PLCC 
512K (64Kx8) CMOS EPROM 2.7V 70nS OTP*.. . 28-SOIC 
512K (64Kx8) CMOS EPROM 2.7V 70nS OTP. 28-TSOP 
512K (64Kx8) CMOS EPROM 2.7V 70nS OTP 28-TSOP. 


( 
( 
( 
256K (32Kx8) CMOS EPROM 2.7V 70nS OTP. 28-TSOP 
( 
( 
( 
( 


4.50 
4.95 
5.27 
5.10 


3.75 
3.85 
4.10 
4.25 


3.20 
3.30 
3.50 
3.65 


AT27BV010-90JI-ND 
AT27BV010-90JU-ND 
AT27BV010-12JC-ND 
AT27BV010-90TI-ND 
AT27BV010-90TU-ND 
AT27BV010-90VI-ND 


1M (128Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS OTP.. -32-PLCC 
M (128Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS OTP* -32-PLCC 
M (128Kx8) CMOS EPROM 2.7V 120nS OTP -32-PLCC 
M (128Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS OT! 32-TSOP 
M (128Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS OTP* 32-TSOP 
M (128Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS OTP. 32-VSOP 


4.73 
5.05 
4.09 
5.38 
6.02 
5.38 


3.70 
4.20 
3.15 
4.20 
4.70 
4.20 


3.15 
3.60 
2.70 
3.60 
4.05 
3.60 


AT27BV1024-90JI-ND 
AT27BV1024-12JI-ND 
AT27BV1024-90VI-ND 
AT27BV1024-12VI-ND 


M (64Kx16) CMOS EPROM 2.7V 90ns OT! -44-PLCC 
M (64Kx16) CMOS EPROM 2.7V 120nS OTP. -44-PLCC 


5.59 
5.05 
6.67 
6.13 


4.34 
3.93 
5.18 
4.76 


3.72 
3.36 
4.43 
4.08 


AT27BV020-90JU-ND 
AT27BV020-90TI-ND 
AT27BV020-90TU-ND 
AT27BV020-90VI-ND 


M (256Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS OTP* .32-PLCC 
M (256Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS OT! 
M (256Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS OTP 
M (256Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS OTP.. 


32-TSOP 
32-TSOP 
32-VSOP 


6.97 
7.20 
8.15 
7.20 


5.82 
5.60 
6.32 
5.59 


4.98 
4.79 
5.41 
4.79 


AT27BV040-12JI-ND 
AT27BV040-12TI-ND 
AT27BV040-12VI-ND 


M (512Kx8) CMOS EPROM 2.7V 120nS OTP. 
M (512Kx8) CMOS EPROM 2.7V 120nS OTP. 
M (512Kx8) CMOS EPROM 2.7V 120nS OTP. 32-VSOP 


-32-PLCC 
32-TSOP 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
M (64Kx16) CMOS EPROM 2.7V 90nS OT! 40-VSOP 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


8.60 
9.25 
9.25 


6.68 
7.18 
7.18 


5.72 
6.15 
6.15 


AT27BV4096-12JI-ND 
AT27BV4096-12JU-ND 


M (256Kx16) CMOS EPROM 2.7V 120nS OTI -44-PLCC 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
M (64Kx16) CMOS EPROM 2.7V 120nS OTP 40-VSOP 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
M (256Kx16) CMOS EPROM 2.7V 120nS OTP® .....see 44-PLCC 


9.68 
11.07 


7.52 
8.61 


6.44 
7.37 


Low Power Low Voltage EPROMS 


AT27LV256A-90JI-ND 
AT27LV256A-55RI-ND 
AT27LV256A-70RC-ND 
AT27LV256A-70RI-ND 
AT27LV256A-90RI-ND 
AT27LV256A-55TI-ND 
AT27LV256A-70TI-ND 
AT27LV256A-90TI-ND 
AT27LV256A-90TU-ND 


256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP 
256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 55nS OTP. 
256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTP. 
256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTP. 
256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP. 
256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 55nS OTP. 


256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP. 
256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP*.. 


3.12 
4.09 
3.55 
3.76 
3.33 
4.41 
4.09 
3.66 
3.20 


2.40 
3.15 
2.75 
2.95 
2.60 
3.40 
3.20 
2.85 
2.65 


2.05 
2.70 
2.35 
2.50 
2.20 
2.90 
2.70 
2.45 
2.30 


AT27LV512A-90JU-ND 
AT27LV512A-90RU-ND 
AT27LV512A-90TU-ND 


512K (64Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP*.. 
512K (64Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP*.. 
512K (64Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP*.. 


3.65 
3.98 
4.25 


3.05 
3.10 
3.55 


2.60 
2.65 
3.05 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
5V EPROMS 
AT27C256R-45JU-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP* 3.47 2.90 2.48 
AT27C256R-45PI-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP... 2.96 247 212 
AT27C256R-45RI-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP 3.40 2.64 2.26 
AT27C256R-45RU-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP* 3.57 2.98 2.56 
AT27C256R-45TC-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP... 1.29 1.01 86 
AT27C256R-45TU-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP* 4.07 340 2.91 
AT27C256R-70JU-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* 2.90 242 2.07 
AT27C256R-70PU-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* 2.90 242 2.07 
AT27C256R-70RU-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* 3.00 250 2.14 
AT27C256R-70TI-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP... 2.96 247 212 
AT270512R-45JU-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP* 3.70 3.09 2.65 
AT27C512R-45P|-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 45nS OT! 3.16 2.64 2.26 
AT270512R-45RU-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP 3.80 3.18 2.72 
AT27C512R-45TC-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP... 1.29 1.01 86 
AT27C512R-45TI-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP... 3.66 3.06 2.62 
AT27C512R-45TU-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP* 430 3.59 3.08 
AT270512R-70JU-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* 3.13 2.61 2.24 
AT27C512R-70PU-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* 313 261 2.24 
AT27C512R-70RU-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* 3.23 2.70 2.31 
AT270512R-70TI-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 70nS OT! 3.16 2.64 2.26 
AT27C516-45JI-ND 512K (32Kx16) CMOS EPROM 45nS OTP 430 3.34 2.86 
AT27C516-45VI-ND 512K (32Kx16) CMOS EPROM 45nS OTP 5.38 418 3.58 

AT27C520-90SC-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM with 

Address Latch 90nS OTP... 2:30) 1.72 ir?) 
AT27C010-45JU-ND 1M (128Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP* 4.95 413 3.54 
AT27C010L-45JI-ND 1M (128Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP... 5.20 4.04 3.46 
AT27C010-45PU-ND 1M (128Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP* 495 413 3.54 
AT27C010-45TI-ND 1M (128Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP $31 413 3.53 
AT27C010-45TU-ND 1M (128Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP* 495 413 3.54 
AT27C010-70JU-ND 1M (128Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* 414 346 2.96 
AT27C010-70PU-ND 1M (128Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* 414 346 2.96 
AT27C010-70TU-ND 1M (128Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* 474 3.96 3.39 
AT2701024-45JU-ND 1M (64Kx16) CMOS EPROM 45nS OTP* 5.54 463 3.96 
AT27C1024-45P|-ND 1M (64Kx16) CMOS EPROM 45nS OTP 5.06 4.23 3.62 
AT2701024-45VC-ND 1M (64Kx16) CMOS EPROM 45nS OTP 5.98 4.64 3.98 
AT2701024-45VI-ND 1M (64Kx16) CMOS EPROM 45nS OTP 6.30 489 4.19 
AT2701024-70JU-ND 1M (64Kx16) CMOS EPROM 70nS OTP* 474 3.96 3.39 
AT27C1024-70PU-ND 1M (64Kx16) CMOS EPROM 70nS OTP* 474 3.96 3.39 
AT27C1024-70VI-ND 1M (64Kx16) CMOS EPROM 70nS OTP... 5.55 4.31 3.69 
AT27C020-55JU-ND 2M (256Kx8) CMOS EPROM 55nS OTP* 6.05 5.05 4.33 
AT27C020-55PU-ND 2M (256Kx8) CMOS EPROM 55nS OTP* 6.05 5.05 4.33 
AT27C020-55TI-ND 2M (256Kx8) CMOS EPROM 55nS OTP... 5.80 4.84 4.15 
AT27C020-90JU-ND 2M (256Kx8) CMOS EPROM 90nS OTP* 6.25 4.38 3.75 
AT27C020-90PU-ND 2M (256Kx8) CMOS EPROM 90nS OTP* 6.25 4.38 3.75 
AT27C020-90TI-ND 2M (256Kx8) CMOS EPROM 90nS OTP... 5.10 4.26 3.65 
AT27C020-90TU-ND 2M (256Kx8) CMOS EPROM 90nS OTP* 5.85 488 4.18 
AT27C2048-55JI-ND 2M (128Kx16) CMOS EPROM 55nS OTP. 6.00 5.01 4.29 
AT27C2048-90JI-ND 2M (128Kx16) CMOS EPROM 90nS OTP. 5.30 4.43 3.79 
AT27C2048-55PI-ND 2M (128Kx16) CMOS EPROM 55nS OTP. 6.20 518 4.43 
AT27C2048-90PI-ND 2M (128Kx16) CMOS EPROM 90nS OTP. 5.50 4.59 3.93 
AT27C2048-55VC-ND 2M (128Kx16) CMOS EPROM 55nS OTP. 7.20 559 4.79 
AT27C2048-55VI-ND 2M (128Kx16) CMOS EPROM 55nS OTP. 7153925185) 510i 
AT27C2048-90VI-ND 2M (128Kx16) CMOS EPROM 90nS OTP. 6.77 5.26 4.50 
AT27C040-70JU-ND i (512Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* 7.66 640 5.48 
AT27C040-70PU-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* 766 640 5.48 
AT27C040-70TU-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* 8.26 6.90 5.91 
AT27C040-90JU-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 90nS OTP* 7.09 592 5.07 
AT27C040-90PU-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 90nS OTP* 7.09 5.92 5.07 
AT27C040-90TU-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 90nS OTP* 7.69 642 5.50 
AT27C400-90JC-ND i (512Kx8) or (256x16) CMOS EPROM 

90nS OTP. 7.67 5.26 4.77 
AT27C4096-55JI-ND ia (256Kx16) CMOS EPROM 55nS OTP... 7.70 643 5.51 
AT27C4096-55PI-ND M (256Kx16) CMOS EPROM 55nS OTP. 7.90 6.60 5.65 
AT27C4096-55VC-ND M (256Kx16) CMOS EPROM 55nS OTP. 9.03 7.01 6.01 
AT27C4096-90JU-ND M (256Kx16) CMOS EPROM 90nS OTP* ... 8.01 668 5.72 
AT27C4096-90PU-ND M (256Kx16) CMOS EPROM 90nS OTP* 8.01 668 5.72 
AT27C4096-90VI-ND M (256Kx16) CMOS EPROM 90nS OTP. 8.60 668 5.72 
AT27C080-90JU-ND M (1Mx8) CMOS EPROM 90nS OTP* 32-PLCC 15.03 11.68 10.00 
AT27C080-90PI-ND M (1Mx8) CMOS EPROM 90nS OTP... ip 13.55 10.52 9.01 
AT27C080-90TI-ND M (1Mx8) CMOS EPROM 90nS OTP... 13.76 10.69 9.15 
AT27C080-90TU-ND M (1Mx8) CMOS EPROM 90nS OTP* 15.67 12.18 10.43 


AT27LV520-70XU-ND 
AT27LV520-90XU-ND 


( 
( 
( 
( 
256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTP. 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


512K (64Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTP*.. 
512K (64Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP*.. 


5:57 
4.58 


4.33 
3.56 


3.71 
3.05 


AT27LV010A-70JI-ND 
AT27LV010A-70JU-ND 
AT27LV010A-70TU-ND 
AT27LV010A-90JI-ND 


1M (128Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTP.. 
M (128Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTP* 
M (128Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTP* 
M (128Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OT! 


5.16 
5.40 
6.45 
4.73 


3.95 
4.55 
5.05 
3.70 


3.40 
3.90 
4.30 
3.15 


AT27LV020A-90TI-ND 
AT27LV020A-90VI-ND 
AT27LV020A-12JU-ND 
AT27LV020A-12TI-ND 
AT27LV020A-12TU-ND 
AT27LV020A-12VI-ND 


M (256Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OT! 
M (256Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OT! 
M (256Kx8) CMOS EPROM 3.0V 120nS OTP*. 


M (256Kx8) CMOS EPROM 3.0V 120nS OTP* . 
M (256Kx8) CMOS EPROM 3.0V 120nS OTP. 


6.77 
6.77 
5.94 
6.24 
7.03 
6.24 


5.26 
5.26 
4.96 
4.84 
5.46 
4.84 


4.50 
4.50 
4.24 
4.15 
4.67 
4.15 


AT27LV040A-90JU-ND 
AT27LV040A-90TU-ND 
AT27LV040A-90VI-ND 
AT27LV040A-12VI-ND 


M (512Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP* 
M (512Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP* 
M (512Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OT! 


( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
M (256Kx8) CMOS EPROM 3.0V 120nS OTP 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
M (512Kx8) CMOS EPROM 3.0V 120nS OTP 


9.59 
10.23 
9.03 
8.60 


7.45 
7.95 
7.01 
6.68 


6.38 
6.81 
6.01 
5.72 


PARALLEL 
EEPROM 


Digi-Key 
Part No. 


Description Pkg. 


Price Each 


1 


25 


100 


Parallel EEPROM: Battery-Voltage (2.7 to 3.6V) 


AT28BV16-25JC-ND 
AT28BV16-25PI-ND 
AT28BV16-25SC-ND 


16K (2Kx8) 2.7V EEPROM, 250nS 
16K (2Kx8) 2.7V EEPROM, 250nS 
16K (2Kx8) 2.7V EEPROM, 250nS 


3.87 
441 
4.30 


2.60 
3.00 
2.85 


2.35 
2.70 
2:55 


AT28BV64-20SC-ND 
AT28BV64B-20JU-ND 
AT28BV64B-20PC-ND 
AT28BV64B-20PI-ND 
AT28BV64B-20SC-ND 
AT28BV64B-20SI-ND 
AT28BV64B-20TC-ND 
AT28BV64B-20TU-ND 
AT28BV64B-25SU-ND 


(2Kx8) 

(2Kx8) 

64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS 
64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS*. 
64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS 
64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS 
64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS 
64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS 
64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS 
64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS*. 
64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 250nS*. 


6.24 
7.25 
21.50 
7.25 
21.72 
7.45 
2172 
7.45 
7.45 


4.20 
6.40 
14.50 
6.40 
14.65 
6.55 
14.65 
6.55 
6.55 


3.75 
5.70 
13.00 
5.70 
13.15 
5.85 
13.15 
5.85 
5.85 


* RoHS Compliant 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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MEL Digi-Key Price Each 
Me! PARALLEL EEPROM (Continued) Part No. Description 1 25 100 
Digi-Key PrieelEactra AT28C010-12JU-ND 4M (128Kx8) 5V EEPROM, 120nS*. 29.24 1970 17.70 
Part No. Deseanten 1 25 100 AT28C010-12PI-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 120nS. 29.24 19.70 17.70 
AT28BV256-20JC-ND | 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS .. 25.16 16.95 15.21 SESS EUE DD M((281ex8) SV EEPROM, 12008, Son Sil) eas 
AT28C010-12TI-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 120nS. 31.24 19.85 17.80 
AT28BV256-20JU-ND | 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS* 32-PLCC 6.45 6.20 5.60 
4 AT28C010-12TU-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 120nS*. 29.46 19.85 17.80 
AT28BV256-20PC-ND | 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS 28-Dip 25.16 16.95 15.21 
: AT28C010-15JC-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 150nS. 50.85 34.30 30.75 
AT28BV256-20PI-ND | 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS 28-Dip 7.96 6.20 5.60 "a 
AT28C010-15JU-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 150nS*. 27.95 18.85 16.90 
AT28BV256-20SC-ND | 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS 28-SOIC 25.37 17.10 15.35 
: AT28C010-15PC-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 150nS. 50.85 34.30 30.75 
AT28BV256-20SU-ND | 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS 6.88 6.35 5.70 
AT28C010-15PU-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 150nS*. 27.95 18.85 16.90 
AT28BV256-20TC-ND | 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS .. 25.37 17.10 15.35 EERNIGERDN DD Wi dosiaay eV cEPROME ices BARE Bay ae 
AT28BV256-20TU-ND _| 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS* 6.88 6.35 5.70 (128Kx8) boule: ; SLs: 
AT28C010-15TU-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 150nS*. 28.17 19.00 17.05 
Parallel EEPROM: Low-Voltage (3.0 to 3.6V) AT28C010E-12JC-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 120nS. 58.16 39.20 35.16 
AT28LV64B-20JI-ND | 64K (8Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS.... “32-PLCC 645 440 3.90 AT28C010E-12JU-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 120nS*. 31.93 2155 1930 
AT28LV64B-20TC-ND . (8Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS .. 28-TSOP 6.24 4.20 3.75 AT28C010E-12PI-ND MM (128Kx8) 5V EEPROM, 120n8. 3193 2155 1930 
AT28LV010-20JC-ND M (128Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS. 32-PLCC 89.44 60.30 54.10 AT28C010E-12TC-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 120nS. 58.37 39.35 35.25 
AT28LV010-20JU-ND M (128Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS* .. .32-PLCC 37.75 33.20 29.75 AT28C010E-12TI-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 120nS. 32.14 21.70 19.45 
AT28LV010-20PC-ND M (128Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS. 32-Dip 89.44 60.30 54.10 AT28C040-20BEND M(512Kx8) 5 EEPROM 2000S. 693.50 40055 977.05 
AT28LV010-20PI-ND M (128Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS. 32-Dip 49.24 33.20 29.76 gS 12158) sia - —— 
AT28LV010-20TI-ND M (128Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS. -TSOP 49.45 33.35 29.87 
AT28LV010-20TU-ND iin oie a) at EEPROM, 200nS*. 32-TSOP 37.90 33.30 29.85 Alm RP AIORT, 
Parallel EEPROM: Standard Voltage (5.0V) 
‘AT28064-12JC-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 120nS .. B2-PLCC 11.83 8.00 7.15 pia eey pean Pk : Piles Ea ae 
AT28C64-12SC-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 120n .28-SOIC 12.04 8.10 7.30 ans Uh = g. 
AT28C64-12TC-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 120n! 28-TSOP 12.04 810 7.30 Flash Memory: Single-Voltage 
‘AT28C64B-15JU-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 150nS* 32-PLCC 3.80 3.35 3.00 (1.65V to 1.95V) Read and Write 
AT28C64B-15PU-ND ‘| 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 150nS* ip 3.80 3.35 3.00 AT49BV640D-70CU-ND | 64M (4Mx16) 3V Flash, 70nS*. 6.20 5.20 4.65 
AT28C64B-15SU-ND | 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 150nS* 4.00 350 3.15 ATAQBV642D-70TU-ND | G4M (4Mx16) 2.7V Flash, 70nS* .. 6.19 4.95 4.45 
AT28C64B-15TU-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 150nS* 4.00 3.50 3.15 AT4QBV642DT-70TU-ND | G4M (4Mx16) 2.7V Flash, 70nS* 6.19 4.95 4.45 
AT28C64E-12JU-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 120nS* 413 350 3.15 AT49SV322A-B0CU-ND _| 32M (2Mx16/4Mx8) 1.8V Flash, 80nS* 4.05 3.24 252 
AT28C64E-12SU-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 120nS* 452 365 3.30 = 7 
AT28C64E-12TU-ND __| 64K (8x8) 5V EEPROM, 120nS* 477 3.65 3.30 aa nara pbegs ee 
AT28HC64B-70JC-ND | 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 21.50 14.50 13.00 Se hak La ited 
; ae AT29BVO10A-12JC-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120nS . 252 213 1.86 
AT28HC64B-70JI-ND | 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 9.46 6.40 5.70 
iets AT29BVO10A-12JU-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120nS* 252 2413 1.86 
AT28HC64B-70PI-ND | 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 9.46 640 5.70 FST RE HORIGMIL| 4M ci0aKoe) 27) Srl Seats ean’ toon ees 
AT28HC64B-70SC-ND —_| 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 21.72 14.65 13.15 ae (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120n8 - : ee 
AT2BHCG4B-70SI-ND | 64K (8Kx8) BV EEPROM, High Speed. 70n AGS GES BES AT2OBVO1OA-12TI-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120nS . 252 2413 1.86 
AT2BHCG4B-70TC-ND | 64K (8Kx8) SV EEPROM, High Speed, 70nS 2172 1465 13.15 AT2OBVO1OA-T2TU-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120nS* 252 213 1.86 
AT2BHCG4B-70TL-ND —_| 64K (BKx8) SV EEPROM, High Speed, 70nS 968 G55 585 AT2OBVO1OA-T5JU-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 150nS* 252 213 1.86 
AT2BHCG4B-70PC-ND _| 64K (BKx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 2150 1450 13.00 AT29BVO10A-15TU-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 150nS 252 213 1.86 
AT2BHCG4B-90JU-ND [64K (BKx8) SV EEPROM, High Speed, 90nS*. 5.09 4.80 430 AT29BV020-12JC-ND M (256Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120nS . 3.31 284 247 
AT28HC64B-90PU-ND | 64K (8Kx8) 5V EEPROM. High Speed. 90nS*. 710 480 4:30 AT29BV020-12JI-ND IM (256Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120nS . 3.31 284 247 
AT28HC64B-90SU-ND | 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS*. 568 495 440 AT29BV020-12TC-ND IM (256Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120nS . 3.31 284 247 
AT28HC64B-90TC-ND —_| 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS 28-TSOP 19.00 15.20 11.40 AT29BV020-12TI-ND M (256Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120nS . 3.31 2.84 2.47 
AT28HC64B-90TU-ND _| 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS*. 28-TSOP 5.68 4.95 4.40 ati ening en a See tence oe ae oe 
AT28HC64B-12JC-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS . 32-PLCC 13.75 990 8.25 eee XG) 2.7 -omall Sector Flash, 130n x : : 
AT28HC64B-12JU-ND | 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS* 32-PLCC 4.52 3.50 3.15 AT29BV020-15TU-ND M (256Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 150nS* 3.31 2.84 2.47 
AT28HC64B-12TC-ND | 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS . 28-TSOP 12.04 810 7.30 AT29BVO40A-20JU-ND | 4M (512Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 200nS* 462 3.99 3.48 
AT28HC64B-12SU-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS* 477 3.65 3.30 AT29BV040A-20TI-ND M (512Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 200nS . 462 3.99 3.48 
AT28C256-15JU-ND 256K (32Kx8) BV EEPROM, 150nS* 5685.00 450 AT29BV040A-20TU-ND | 4M (512Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 200nS* 462 3.99 3.48 
AT28C256-15PU-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS* 581 5.15 465 AT29BVO40A-25TC-ND | 4M (512Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 250nS 462 3.99 3.48 
AT28C256-15SC-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS.. 23.97 1615 1445 AT29BVO40A-25TI-ND | 4M (512Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 250nS . 4.62 3.99 3.48 
AT28C256-15SU-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS* 6.06 515 4.65 AT49BV512-90TC-ND | 512K (64Kx8) 2.7V Boot Flash, 90nS 2.04 156 1.36 
AT28C256-15TU-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS* 6.06 515 4.65 AT49BV512-90TI-ND | 512K (64Kx8) 2.7V Boot Flash, 90nS 624 475 4.15 
AT28C256E-15JU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS* 671 6.00 5.40 AT49BV512-70VC-ND | 512K (64Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70n! 5.70 435 3.80 
AT28C256E-15PU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS* 6.84 5.85 5.25 AT49BV512-90VC-ND | 512K (64Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 90n: 204 156 1.37 
AT28C256E-15SU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS* 6.97 6.00 5.40 AT49BV512-90VI-ND | 512K (64Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 90ns... 130 1.07 94 
AT28C256E-15TU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS* 6.97 6.00 5.40 AT49BV512-12VC-ND | 512K (64Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 120nS 2.04 156 1.37 
AT28C256EF-15JU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS* 21.29 14.40 12.90 AT49BVOO1AN-55JI-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 55nS 1.29 1.01 92 
AT28C256F-15JU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS*. 6.97 6.00 5.40 AT49BVOO1AN-55TI-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 55nS 1.29 1.01 92 
AT28C256F-15SC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS 32.38 23.31 19.43 AT49BVOO1AN-55TU-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 55nS*. 150 1.20 90 
AT28C256F-15SU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS*. 8.92 6.00 5.40 AT49BV001ANT-55TU-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 55nS*. 150 120 90 
AT28C256F-15PU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS*. 8.71 5.85 5.25 AT49BVOO1AT-5S5VI-ND _| 1M (128Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 55nS 1.29 1.01 92 
AT28C256F-157C-ND | 256K (32Kx8) SV EEPROM, Fast Write, 150nS.. 28-TSOP 32.38 23.31 19.43 ATAQBVOO2A-7OTI-ND — | 2M (256Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70nS 144.442 1.02 
AT28C256F-15TU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS*. 6.97 6.00 5.40 AT49BVO02AN-70TI-ND | 2M (256Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70nS 155 120 1.10 
AT28HC256-70JC-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 45.15 30.45 27.30 AT49BVO02AN-70TU-ND | 2M (256Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70nS*. 180 1.44 1.08 
AT28HC256-70JI-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 1419 9.55 8.60 AT49BVOO2ANT-70TI-ND | 2M (256Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70nS 1.44 1.12 1.02 
AT28HC256-70PC-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 45.15 30.45 27.30 AT49BVOO2AT-70TI-ND | 2M (256Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70nS 144° 112 1.02 
AT28HC256-70PI-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 1419 9.55 8.60 AT49BVO02AT-70VI-ND _ | 2M (256Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70nS 1.44 112 1.02 
AT28HC256-70SC-ND —_| 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 45.37 30.60 27.45 ATA9BVO40-12TC-ND M (512Kx8) 2.7V Boot Flash, 120nS 912690 6.28 
AT28HC256-70SI-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 14.41 9.70 870 WEEDING ENED M(612kx8) 2.7V Boot Flash, 120n8 am ay GE 
AT28HC256-70TC-ND —_| 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 45.37 30.60 27.45 (GERDING GENEL M(612kx8) 2.7V Boot Flash, 120nS au Gu GEG 
AT28HC256-70TI-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 14.41 9.70 870 : , : eet 
AT49BV040A-90TU-ND | 4M (512Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 90nS*. Pa) be) 125) 
pet Ceo cg cg mmm “20K (82Kxe) SV EEPROM, High Speed, 20n8 -. 33.86 22.85 20.50 AT49BV040B-JU-ND M (512Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70nS*. 1.63 1.39 1.25 
PACER CZSE SOUNDS 256K (32Kx8) SV EEPROM, High Speed, 90nS*. HOS 0 Ges AT49BV040B-TU-ND M (512Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70nS*. 1.63 1.39 1.25 
ae ea aie oe ou a ne ee ie i oe AT49BV040B-VU-ND M (512Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70nS*. 1.63 1.39 1.25 
-90SU- x igh Speed, 90nS*. i ; ! Tae 
AT28HC256-90TC-ND —_| 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS 34.08 23.00 20.60 ERIE SG AD) Be Maer oer) 2,7¥ Large Sector Ang aaaeto as 
AT28HC256-90TI-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS 11.70 7.91 7.09 FTCRURTGHREN TOMASI 804 (aha or S1DKGc1e) BG Laue Sent : poo: 
AT28HC256-90TU-ND __| 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS*. 10.84 7.30 6.55 we tore x16) 2.7V Large Sactor Aras AS SOFIE 
AT2BHC256-12JC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS . 24.83 16.75 15.00 ere ‘ oF ; ca at 
AT28HC256-12JU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS 6.84 5.25 4.70 Wicteaea resi aM ree oe a ee a be ne ue 
AT28HC256-12PI-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS.. 7.65 5.25 4.70 me oevansnenrittin Haine ston SeBvto BBV, aie a a A 
AT28HC256-12PU-ND —_| 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS 710 540 4.85 AUIS (1Mx8 or 512Kx16) 2.65 to 3.6V, 70nS*. z : : 
AT28HC256-12SU-ND | 256K (32kx8) SV EEPROM. High Speed, 120nS aa Gil) “GE ATA9BVBO2AT-7OCU-ND 8M (M8 of 512Kx16) 2.65V to 3.6V, 70nS*. 256 199 1.79 
AT28HC256-12TU-ND.__ | 256K (32kx8) 5V EEPROM. High Speed, 120nS 3G Bd) AGS AT49BV802AT-70TU-ND_| 8M (1Mx8 or 512Kx16) 2.65V to 3.6V, 70nS*. 2.24 174 1.56 
AT28HC256E-90JU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS*. 935 6.30 5.65 aca orae ats aaa lhe a eta eae cae Ha 
AT28HC256E-90PU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS*. 12.47 8.35 7.50 gel : ; HS 
AT28HC256E-90SU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS*. 12.69 8.50 7.65 PURSE UICOC I TOC Tag 16M (1Mx16) BV Flash, 70nS* 3.02 242 1.88 
AT28HC256E-90TU-ND _ | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS*. 12.69 8.50 7.65 ee ea ea aes HY ee ie Hee ie 
AT28HC256F-90JC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90n 30.30 26.65 23.90 Pe 1M Mies Ean sone: Facies cee 
AT28HC256F-90JU-ND — | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90nS* 10.97 8.50 7.65 (1Mx16) oV'Flash, 700S*:, = s SU 
AT28HC256F-90PC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90S... 30.30 26.65 23.90 AT49BV163A-55CU-ND | 16M (1Mx16/2Mx8) 3V Plash, S509 3.02 2.42 1.88 
AT28HC256F-90PU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90nS* 12.69 8.50 7.65 AT49BV163AT-70TU-ND | 16M (1Mx16/2Mx8) 3V Flash, 70nS* .. 268 215 1.67 
AT28HC256F-90SU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90nS* 11.35 8.50 7.65 AT49BV163D-70CU-ND | 16M (1Mx16/2Mx8) 3V Flash, 70nS* 221 1.85 1.65 
AT28HC256F-90TU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90nS* 11.48 8.50 7.65 AT49BV163D-70TU-ND | 16M (1Mx16/2Mx8) 3V Flash, 70nS* 1.89 1.60 1.45 
AT28HC256F-12JC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 120nS 29.03 19.55 17.51 AT49BV163DT-70CU-ND | 16M (1Mx16/2Mx8) 3V Flash, 70nS* 221 1.85 1.65 
AT28HC256F-12SI-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 120n$ 9.35 6.30 5.65 AT49BV163DT-70TU-ND_| 16M (1Mx16/2Mx8) 3V Flash, 70nS*.. 1.89 1.60 1.45 
AT28HC256F-12TC-ND _ | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 120nS 29.24 19.70 17.65 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


1046 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


a Digi-Key Price Each 
FLASH MEMORY (Continued) Part No. Description 1 25 100 
Digi-Key Price Each AT49FOO2ANT-55TI-ND — | 2M (256Kx8) 5V Flash, 55nS. 148 145 1.04 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 AT49FOO2ANT-55VI-ND | 2M (256Kx8) 5V Flash, 55nS. 161 125 1.13 
AT49BV320C-70TU-ND | 32M (2Mx16) 3V Flash, 70nS* 48-TSOP 3.71 297 2.31 ATA9FOO2ANT-55VU-ND _| 2M (256Kx8) 5V Flash, 55nS*... 1.68 1.34 1.01 
AT49BV320CT-70CI-ND | 32M (2Mx16) 3V Flash, 70nS... 47-CBGA 3.76 293 2.63 AT49F002T-70VC-ND —_| 2M (256Kx8) 5V Parametric Flash, 
AT49BV320CT-70CU-ND | 32M (2Mx16) 3V Flash, 70nS* 47-CBGA 4.05 3.24 2.52 Top Boot, 70nS 628 4.89 4.43 
AT49BV320D-70TU-ND | 32M (2Mx16) 3V Flash, 70nS* 48-TSOP 2.97 240 2.20 AT49F002T-70VI-ND 2M (256Kx8) 5V Parametric Flash, 
AT49BV320DT-70TU-ND_| 32M (2Mx16) 3V Flash, 70nS* 48-TSOP_ 2.97 2.40 2.20 Top Boot, 70nS 6.62 5.14 4.65 
AT49BV322AT-70CU-ND | 32M (2Mx16/4Mx8) 3V Flash, 70nS*. 48-CBGA 4.05 3.24 2.52 AT49F040A-70JI-ND seen Sa TO 172 133 122 
AT49BV322DT-70CU-ND_| 32M (2Mx16/4Mx8) 3V Flash, 70nS*. 48-CBGA 3.29 2.65 2.40 AT49FO40A-70TI-ND M (512Kx8) 5V Flash, 70nS. 172 133 122 
Flash Memory: Low-Voltage (3.0 to 3.6V) AT49F040A-70TU-ND M (512Kx8) 5V Flash, 70nS 2.00 1.60 1.20 
Single-Voltage Read and Write AT49F040-70VC-ND M (512Kx8) 5V Boot Flash, 70nS 10.23 7.67 7.00 
AT29LV256-15TC-ND —_| 256K (32Kx8) 3V Small Sector Flash, 150NS ....--ece--- 3.93 2.99 2.62 AT49F040-70VI-ND M (512Kx8) 5V Boot Flash, 70nS 11.87 8.80_ 8.04 
AT29LV512-12JU-ND | 512K (64Kx8) 3V Small Sector Flash, 120nS* 226 1.92 1.67 ATA9F8192AT-70TC-ND | 8M (1Mx8 or 512Kx16) 5V Large 
AT29LV512-12TU-ND | 512K (64Kx8) 3V Small Sector Flash, 120nS* 2.26 192 1.67 Sector Flash, Top Boot, 70nS. 18.06 13.80 12.20 
AT29LV512-15JU-ND 512K (64Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS* 2.26 192 1.67 AT49FOO8AT-12TC-ND | 8M (1Mx8 or 512Kx16) 5V Large 
AT29LVO10A-12JC-ND ih 28) ema Stora, 1208 252 213 1.86 Sector Flash, Top Boot, 120nS 15.16 11.25 9.85 
AT29LV010A-12JI-ND M (128Kx8) 3V Small Sector Flash, 120nS 252 213 1.86 
AT29LV010A-12TU-ND M (128Kx8) 3V Small Sector Flash, 120nS*. 280 213 1.86 AIMEL SERIAL 
AT29LVO10A-15JC-ND | 1M (128Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS 252 243 1.86 Falllil= 4 DATAFLASH 
AT29LV010A-15JI-ND M (128Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS 252 213 1.86 Digi-Key PricelEachk 
AT29LVO10A-15TC-ND | 1M (128Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS 252 213 1.86 Part No. Description 1 25 100 
AT29LV010A-15TI-ND M (128Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS 280 213 1.86 AT26DFO81A-SU-ND 8M Serial Firmware DataFlash, 2.7V* 161 125 107 
AT29LV020-10JU-ND M (256Kx8) 3V Small Sector Flash, 100nS*. 3.31 284 247 AT26F004-MU-ND 4M Serial Firmware Dataflash, 2.7V* 140 409 93 
pee tes ste ached Bet 2st 220 | Graanessvi0 | eal ma Bah, 27 ie Me 
AT29LV020-20TC-ND | 2M (256Kx8) 3V Small Sector Flash, 200nS 409 311 273 Bl ZerOOs SUN AM Setial Himware Dataiash, 2-74" OG ee 
AT29LV020-20TI-ND M (256Kx8) 3V Small Sector Flash, 200nS 4.09 3.13 2.71 SUED ECC Dia 1M Serial DataFlash, 2.7V aes US Ase) 
AT45DB011B-CI-ND 1M Serial DataFlash, 2.7V. 228 176 151 
AT29LVO40A-15JU-ND | 4M (512Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS*. 462 3.99 3.48 /SEGTEUH SLND a SsrabDaer ed OTN a 62 
AT29LVO40A-15TU-ND | 4M (512Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS*. 486 3.99 3.48 a ; wee ; iaey 
AT2SLVO40A-20TC-ND | 4M (512Kx8) 3V Small Sector Flash, 200nS 535 410 3.56 SPECIE obama) |M Serial DataFlesh, 2.71 . “14T980P 140 10999 
AT29LVO40A-20TI-ND__| 4M (512Kx8) 3V Small Sector Flash, 200nS 5.35 4.08 3.56 ecco mecammm | Sere Data lash, 2.74 « TSSOP ee 
: ae AT45DB011B-XU-ND 1M Serial DataFlash, 2.7V* .14-TSSOP_ 1.40 1.09 93 
Flash Memory: Standard Voltage (4.5 to 5.5V) AT45DB021B-CC-ND | 2M Serial DataFlash, 2.7V. 252 195 1.68 
Single-Voltage Read and Write AT45DB021B-RC-ND ‘| 2M Serial DataFlash, 2.7. 230 1.79 1.53 
AT29C512-70JU-ND 512K (64Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS* 2.26 1.92 1.67 AT45DB021B-RI-ND 2M Serial DataFlash, 2.7V. 249 1.94 1.66 
AT29C512-70TU-ND 512K (64Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS* 2.26 1.92 1.67 AT45DB021B-SU-ND 2M Serial DataFlash, 2.7V* 1.75 1.40 1.05 
AT29C512-90JU-ND 512K (64Kx8) 5V Small Sector Flash, 90nS 2.26 1.92 1.67 AT45DB021B-TI-ND 2M Serial DataFlash, 2.7V . 187 145 1.24 
AT29C512-90TU-ND 512K (64Kx8) 5V Small Sector Flash, 90nS 252 1.92 1.67 AT45DB021B-TU-ND 2M Serial DataFlash, 2.7V* 200 1.60 1.20 
AT29C010A-70JU-ND 1M (128Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS* 262 2Se a6 AT45DB021D-MU-ND 2M Serial DataFlash, 2.7V* NEW! 1.29 1.00 .86 
AT29C010A-70TU-ND M (128Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS* 252286) AT45DB021D-SSU-ND 2M Serial DataFlash, 2.7V* NEW! 1.08 ipAeeT2. 
AT29C010A-90JU-ND M (128Kx8) 5V Small Sector Flash, 90nS* 252) 2:13) 1:86) AT45DB021D-SU-ND 2M Serial DataFlash, 2.7V* NEW!. 1.08 84 72 
AT29C010A-90TU-ND M (128Kx8) 5V Small Sector Flash, 90nS* 252 213 1.86 AT45DB041B-CC-2.5-ND | 4M Serial DataFlash, 2.5V 548 497 365 
AT29C020-12JC-ND M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 120nS 3.72 2.84 2.47 AT45DB041B-CC-ND 4M Serial DataFlash, 2.7V . 548 427 3.65 
AT29C020-12TC-ND M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 120nS 3.31 2.84 2.47 AT45DB041B-CNI-ND 4M Serial DataFlash, 2.7V . 230 1.79 1.54 
AT29C020-12TI-ND M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 120nS 3.31 2.84 2.47 AT45DB041B-RC-2.5-ND | 4M Serial DataFlash, 2.5V . 538 418 3.58 
AT29C020-70JU-ND M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS* 3.31 2.84 2.47 AT45DB041B-RC-ND 4M Serial DataFlash, 2.7V . 538 418 3.58 
AT29C020-70TU-ND M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS* 3.31 2.84 2.47 AT45DB044B-RI-2.5-ND | 4M Serial DataFlash. 2.5V.. 570 443 3.79 
AT29C020-90JU-ND M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 90nS* 3.31 284 247 AT4SDB041B-RI-ND 4M Serial Dataflash, 2.7V . 570 443 3.79 
AT29C020-90TU-ND M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 90nS* 3.31 2.84 2.47 AT45DB041B-SU-ND 4M Serial Dataflash, 2.7V* 203 162 126 
AT29C040A-90JU-ND M (512Kx8) 5V Sector Flash PEROM, 90nS* 462 3.99 3.48 AT45DB041B-TC-2.5-ND | 4M Serial DataFlash, 2.5V . 237 1.84 1.58 
AT29C040A-90TU-ND M (512Kx8) 5V Sector Flash PEROM, 90nS* 462 3.99 3.48 AT45DB041B-TU-ND 4M Serial Dataflash, 2.7V* 248 1.98 1.54 
AT29C040A-12JU-ND M (512Kx8) 5V Sector Flash PEROM, 120nS* . 462 3.99 3.48 ‘AT45DB081B-CC-2.5-ND | 6M Serial Dataflash, 2.5V 452351 3.00 
AT29C040A-12TU-ND M (512Kx8) 5V Sector Flash PEROM, 120nS* . 462 3.99 3.48 AT45DB081B-CC-ND 8M Serial Dataflash, 2.7V 452 351 3.00 
AT29C040A-15JI-ND 4M (512Kx8) 5V Sector Flash PEROM, 150nS 462 3.99 3.48 ATASDB081B-CI-2.5-ND | 8M Serial Dataflash. 2.5V. 538 418 358 
AT49F512-55VU-ND 512K (64Kx8) 5V Flash, 55nS* 150 1.20 .90 AT45DB081B-Cl-ND 8M Serial DataFlash, 2.7V. 5.38 418 3.58 
AT49F512-70VI-ND 512K (64Kx8) SV Flash, 70nS 473 3.65 3.15 AT45DB081B-CNU-ND | 8M Serial DataFlash, 2.7V* a7 164 157 
AT49F512-90VC-ND 512K (64Kx8) SV Flash, 90n 2.04 1.57 1.37 AT45DB081B-CNU-2.5-ND | 8M Serial DataFlash, 2.5V* 237 1.84 157 
AT49F512-90VI-ND 512K (64Kx8) SV Flash, 90nS 3.98 3.05 2.65 AT45DB081B-RC-2.5-ND | 8M Serial DataFlash, 2.5V . 473 367 3.15 
AT49F001-55TI-ND 1M (128Kx8) 5V Parametric Flash, 55nS 6.11 4.77 4.31 AT45DB081B-RI-2.5-ND | 8M Serial DataFlash, 2.5V . 559 434 3.72 
AT49F001-55VC-ND M (128Kx8) 5V Parametric Flash, 55nS 5.93 4.65 4.20 AT45DB081B-TC-2.5-ND_ | 8M Serial DataFlash, 2.5V. 3.23 251 215 
AT49F001-55VI-ND M (128Kx8) 5V Parametric Flash, 55nS 6.36 4.95 4.48 AT45DB081B-TI-2.5-ND | 8M Serial DataFlash, 2.5V . 346 2.69 2.30 
AT49F001A-45TI-ND M (128Kx8) 5V Flash, 45nS. 1.29 1.00 92 AT45DB081B-TU-ND 8M Serial DataFlash, 2.7V*... 323 251 215 
ATA9F001A-45VI-ND M (128Kx8) 5V Flash, 45ns. 1.29 1.00.92 AT45DB161D-MU-ND | 16M Serial DataFlash, 2.7V*. 258 2.00 1.72 
ATA9FO01A-5S5JI-ND M (128Kx8) 5V Flash, 55ns. 1.29 1.01.90 AT45DB161D-MU-2.5-ND | 16M Serial DataFlash, 2.5V*. 258 2.00 1.72 
ATA9F001A-55TI-ND M (128Kx8) 5V Flash, 55nS. 1.29 1.01.90 AT45DB161D-SU-ND 16M Serial DataFlash, 2.7V*. 237 1.84 1.57 
AT49FOO1A-S5VI-ND M (128Kx8) 5V Flash, 55nS. 1.29 1.01.90 AT45DB161D-SU-2.5-ND | 16M Serial DataFlash, 2.5V*. 237 1.84 1.57 
AT49F001AN-45TI-ND M (128Kx8) 5V Flash, 45nS. 1.29 1.00 92 AT45DB161D-TU-ND 16M Serial DataFlash, 2.7V*. 258 2.00 1.72 
AT49F001AN-45VI-ND M (128Kx8) 5V Flash, 45nS. 1.29 1.00.92 AT45DB161D-TU-2.5-ND_| 16M Serial DataFlash, 2.5V*. 258 2.00 1.72 
ATEOLOOTAN SS /ND gy 1M (128Kx8) SV Flash, S5n8, te) SHG) ded AT45DB321C-CNU-ND __| 32M Serial DataFlash, 2.7V* 5.70 4.56 3.85 
bend at Ween, Seta ene AT45DB642D-CNU-ND | 64MM Serial Dataflash, Dual, 2.7V* 699 5.43 4.65 
: : — AT45DB642D-TU-ND 64M Serial DataFlash, Dual, 2.7V* 7.31 5.68 4.86 
ATAQFOOTANT-45JI-ND | 1M (128Kx8) 5V Flash, 45nS 1.29 1.00 .92 
ATA9FOO1ANT-45TI-ND | 1M (128Kx8) 5V Flash, 45nS, 1.29 1.00 .92 
ATA9FOO1ANT-45VI-ND | 1M (128Kx8) 5V Flash, 45nS, 1.29 1.00 .92 TRAIAN AIC NEW! SDRAM — pois Compliant 
ATAQFOOTANT-55JI-ND | 1M (128Kx8) 5V Flash, 55nS 1.29 1.01 .90 Pe 
ATAQFOOIANT-S5TI-ND | 1M (128Kx8) 5V Flash, 55nS 1.29 1.01 .90 ISSI Digi-Key ie Price Each 
AT4QFOO1ANT-55VI-ND | 1M (128Kx8) 5V Flash, 55nS. 1.29 1.01 .90 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25100 
AT49F001AT-45JI-ND M (128Kx8) 5V Flash, 45nS. 1.29 1.00 .92 1$42S1610001-7TL 706-1016-ND | 143MHz, 16Mb (512Kx16) SDRAM.......... 50-TSOPIL 4.20 2.31 1.95 
AT49F001AT-45TI-ND M (128Kx8) 5V Flash, 45nS. 1.29 1.00 .92 1$42S16160B-7BL 706-1017-ND | 143MHz, 256Mb (4Mx16) SDRAM 54-FBGA 20.63 11.55 9.90 
AT49FO01AT-45VI-ND M (128Kx8) 5V Flash, 45nS. 1.29 100 92 1$42S16160B-7TL 706-1018-ND | 143MHz, 256Mb (4Mx16) SDRAM...........54-TSOPIL 14.85 8.78 7.79 
AT49F001AT-55JI-ND M (128Kx8) 5V Flash, 55nS. 129 1.01 90 1$42S16400D-7TL | 706-1019-ND | 143MHz, 64Mb (1Mx16) SDRAM. .54-TSOPII 5.78 3.42 3.03 
AT49FOO1AT-55TI-ND M (128Kx8) 5V Flash, 55nS. 140 110 .98 1$42S16800D-7TL___| 706-1020-ND_| 143MHz, 128Mb (2Mx16) SDRAM...........54-TSOPIL_ 10.73 6.34 5.63 
AT49F001AT-55VI-ND M (128Kx8) 5V Flash, 55nS. 1.29 1.01.90 1842832200C1-7TL | 706-1021-ND | 143MHz, 64Mb (512Kx32) SDRA .86-TSOPIl 7.43 4.39 3.90 
ATAQFOOINT-55TC-ND | 1M (128Kx8) 5V Parametric Flash, No Reset, 1$42S32400D-7BL | 706-1022-ND | 143MHz, 128Mb (1Mx32) SDRAM 90-FBGA 16.34 966 8.57 
Top Boot, 55nS 585 458 4.14 1$42S32400D-7TL | 706-1023-ND | 143MHz, 128Mb (1Mx32) SDRAM...........86-TSOPIL 13.04 7.71 6.84 
ATAQFOOINT-SSVI-ND | 1M (128Kx8) 5V Parametric Flash, No Reset, 1$42S32800B-7BL | 706-1024-ND | 143MHz, 256Mb (2Mx32) SDRAM .90-BGA 22.50 13.88 12.23 
Top Boot, 55nS 6.36 4.95 4.48 1$42S32800B-7TL 706-1025-ND | 143MHz, 256Mb (2Mx32) SDRAM...........86-TSOPII_ 19.50 12.03 10.60 
AT49F002A-55VI-ND 2M (256Kx8) 5V Flash, 55nS. 1.44 142 1.01 1$42881600D-7TL | 706-1026-ND | 143MHz, 128Mb (4x8) SDRAM. .54-TSOPII 11.85 7.31 6.44 
ATAQFOO2AN-55TU-ND | 2M (256Kx8) 5V Flash, 55nS*. 1.68 1.34 1.01 1$42$83200B-7TL 706-1027-ND_| 143MHz, 256Mb (8Mx8) SDRAM. .54-TSOPI| 18.85 11.70 10.60 
AT49FOO2AN-55VI-ND | 2M (256Kx8) 5V Flash, 55nS 1.44 1412 1.01 


* RoHS Compliant 
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ISSI Digi-Key Price Each M-Systems Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 
1$24C02B-2GLI 706-1001-5-ND | 2Kb (256x8) 2-Wire Serial EEPROM 60 30 24 MD8832-D1G-V18-X-P 585-1148-1-ND 12.50 
1$24C02B-2ZLI 706-1002-5-ND | 2Kb (256x8) 2-Wire Serial EEPROM 65 32 «26 MD8832-D1G-V18-X-P 585-1148-2-ND 11364.00/1,000 
1S24C04A-2GLI 706-1003-5-ND | 4Kb (512x8) 2-Wire Serial EEPROM mW eh oo MD8331-D2G-V3-X-P 585-1149-1-ND 23.53 
1S24C08A-2GLI 706-1004-5-ND | 8Kb (1Kx8) 2-Wire Serial EEPROM 75 36 30 MD8331-D2G-V3-X-P 585-1149-2-ND 21387.00/1,000 
1$24C16A-2GLI 706-1006-5-ND | 16Kb (2Kx8) 2-Wire Serial EEPROM 83 4184 MD8331-D2G-V18-X-P 585-1150-1-ND 23.53 
1$24032A-2GLI 706-1007-5-ND | 32Kb (4Kx8) 2-Wire Serial EEPROM 96 4839 MDGS31;D2GsVIG AF SSA NEE) eH Aen a) 
1S24C64A-2GLI 706-1008-5-ND | 64Kb (8Kx8) 2-Wire Serial EEPROM... 1.24 6385 
1824C128-3GLI 706-1005-5-ND | 128Kb (16Kx8) 2-Wire Serial EEPROM 1.86 92 76 
1825C01-2GLI 706-1009-5-ND | 1Kb (128x8) SPI Serial EEPROM. 62 32 26 
1S25C02-2GLI 706-1010-5-ND | 2Kb (256x8) SPI Serial EEPROM. AS M-Systems Digi-Key Price Each 
: Part No. Part No. Pkg. 1 
1825C04-2GLI 706-1011-5-ND | 4Kb (512x8) SPI Serial EEPROM. 4 37 32 
1$25C08-2GLI 706-1012-5-ND | 8Kb (1Kx8) SPI Serial EEPROM... 8104135 MD2534-D2G-X-P/Y 585-1201-ND 115-BGA 14.61 
1$25C16-2GLI 706-1013-5-ND | 16Kb (2Kx8) SP! Serial EEPROM 90 45 38 MD2534-D16-X-P/Y 585-1202-ND W15-BGA 11.71 
1$25C32A-2GLI 706-1014-5-ND | 32Kb (4Kx8) SPI Serial EEPROM 1.01 53 46 
1S25C64A-2GLI 706-1015-5-ND | 64Kb (8Kx8) SPI Serial EEPROM 1.20 66 56 N BOARDS AND ADAPTERS 
1$93C46D-2GRLI 706-1050-5-ND | 1Kb (128x8), Serial EEPROM 29 21 19 — 5 
IS93CB6A-2GRL|__| 706-1051-5-ND | 4Kb (512x8), Serial EEPROM 35 26 23 MeSyatens DOE Key Deserintion Pe cee aa 
BGA7X10-DIP32-ADPT 585-1001-ND | Adapter for BGA 7x10 to 32-Dip.. 43.00 
SSH} NEW! SRAM — pois compliant BGA7X10-ZIF-ADPT 585-1002-ND | Adapter for BGA 7x10...... 77.00 
Unvecaarep Siucan SauuTiOn IW BGAQX12-DIP32-ADPT 585-1003-ND | Adapter for BGA 9x12 to 32-D 50.00 
ISSI Digi-Key Price Each BGAQX12-ZIF-ADPT 585-1004-ND | Adapter for BGA 9x12. 90.00 
Part No. Part No. Descrip tion Pkg. 1 25100 DOC-DIP32-ADPT 585-1005-ND | Adapter for 32-Dip ... 63.00 
IS61C1024AL-12JLI | 706-1028-ND | 1Mb (128x8) High Speed Asynchronous PCI-G-EVB 585-1143-ND _| Evaluation Board for Disk On Chip PCI-G.....-....- — 184.86 
Gi77iee S4uued2 
186101024AL-12KLI 706-1029-ND | 1Mb (128x8) High Speed Asynchronous So ha as (vinbond WinPot™ DIGITAL POTENTIOMETER 
IS61C256AL-12JL1 | 706-1030-ND Digi-Key Price Each 
1.94 1.21 1410 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
1S61C256AL-12TLI 706-1031-ND | 256Kb (32Kx8) High Speed Asynchronous WMS7130010M-ND_ | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 
SRAM. .28-TSOP 1.94 1.21 1.40 32 Tap, 10K 257 219 1.88 
IS61LV12816L-10BLI | 706-1032-ND | 2Mb (128Kx16) High Speed Asynchronous WMS7130010P-ND _ | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 
SRAM with 3.3V Supply 48-MBGA 7.86 4.88 4.42 32 Tap, 10K 257 219 1.88 
ISBILV12816L-10TL | 706-1033-ND | 2Mb (128Kx16) High Speed Asynchronous WNS71300108-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down interface, 
SRAM with 3.3V Supply 4-TSOPIL 6.94 4.47 3.97 32 Tap, 10K0 easy cake) As 
IS61LV25616AL-10BLI | 706-1034-ND | 4Mb (256Kx16) High Speed Asynchronous WMS7130050M-ND__ Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 
SRAM with 3.3V Supply... 7.76 494 4.52 32 Tap, 50KQ 257 2.19 1.88 
IS61LV25616AL-10TL | 706-1035-ND | 4Mb (256Kx16) High Speed Asynchronous BUM STAC OUS DUE ee ee with Up/Down Interface, ea eee 
SRAM WIN 33¥ SUBPW 44-TSOP | a So ae WMS7130050S-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 
IS61LV256AL-10JLI 706-1036-ND | 256Kb (32Kx8) Low Voltage Asynchronous ee 32 Tap, 50KO 257 219 1.88 
ay a i 
IS61LV256AL-10TLI | 706-1037-ND | 256Kb (32Kx8) Low Volt. Asynchronous MLSS Ty pera as with Up/Downi Interface, eres 
TEE) TH! Ue) WMS7130100S-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 
ISG1LV5128AL-10TLI | 706-1038-ND | 4Mb (512Kx8) High Speed Asynchronous 32 Tap, 100K0... DE DE “IED 
6.88 4.76 4.21 WMS7131010M-ND_| Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 
IS61LV6416L-10TL | 706-1039-ND | {Mb (64Kx16) High Speed Asynchronous 32 Tap, 10K0 257 219 1.88 
SRAM with 3.3V Supply... Sik 2a) ile) WMS7131010P-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 
1S61WV6416BLL-12TLI | 706-1040-ND | 1Mb (64Kx16) High Speed Asynchronous 32 Tap, 10K 257 2419 1.88 
2.88 1.96 1.76 WMS7131010S-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 
1S62C1024AL-35QLI | 706-1041-ND | 1Mb (128Kx8) Low Power Asynchronous 32 Tap, 10KO 257 219 1.88 
3.25 2.21 1.95 WMS7131050M-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 
1S62C1024AL-35TLI 706-1042-ND | 1Mb (128Kx8) Low Power Asynchronous 32 Tap, 50K 257 219 1.88 
3.12 2.21 1.95 WMS7131050P-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 
IS62C256AL-45ULI | 706-1043-ND | 256Kb (32Kx8) Low Power Asynchronous 32 Tap, 50KO 257 219 1.88 
Ten aha alt WMS7131050S-ND __| Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 
IS62LV256AL-45TLI | 706-1044-ND | 256Kb (32Kx8) Low Power Asynchronous 32 Tap, 50KO 257 219 1.88 
Te shall eit WMS7131100M-ND_| Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 
IS62WV12816BLL-S5TLI | 706-1045-ND | 2Mb (128Kx16) Ultra Low Power 32 Tap, 100K0.... 257 2419 1.88 
Asynchronous SRAM 3.45 245 2.25 WMS7131100P-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 
IS62WV1288BLL-S5HLI | 706-1046-ND | 1Mb (128Kx8) Ultra Low Power 32 Tap, 100KQ.... 257 219 1.88 
Asynchronous SRAM 32-STSOP 2.30 1.63 1.50 WMS7131100S-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 
|S62WV25616BLL-S5TLI | 706-1047-ND | 4Mb (256Kx16) Ultra Low Power 32 Tap, 100K0.... 257 219 1.88 
Asynchronous SRAM 44-TSOPI| 7.09 5.14 4.57 WMS7170010M-ND_| Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 
IS62WV51216BLL-SSTLI | 706-1048-ND | 8Mb (512Kx16) Ultra Low Power f00\Tap OKO ce Gh) NE 
Asynchronous SRAM 44-TSOPI| 11.25 8.15 7.25 WMS7170010P-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 
IS63LV1024L-12JL | 706-1049-ND | 1Mb (128x8) High Speed Asynchronous 100 Tap, 10KQ... Bit eR) te 
SRAM 3.3V Revolutionary Pinout............. 32-S0J 288 210 1.90 WMS71700105-ND a Potten wth Up/Down Interface ee 
WMS7170050P-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 
em DiskOnChip 2000 100 Tap, 50KQ.... 257 219 1.10 
MeSystemns Diorkey PIES WMS7170050S-ND Dol Poentanee with Up/Down Interface, eae 
a ap, . : Bi 
RartiNoy RartiNoy Description LU WMS7170100M-ND_ | Digital Sen with Up/Down Interface, 
MD2202-D32 585-1114-5-ND | Doc2000, 32Mb 26.40 100 Tap, 100KQ 257 219 1.88 
MD2202-D32-V3 585-1116-5-ND | Doc2000, 32Mb 28.89 WMS7170100P-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 
MD2202-D32-V3-X 585-1115-5-ND | Doc2000, 32Mb, Extended Tem 30.07 100 Tap, 100KQ 257 219 1.88 
M02202-D64-V3 585-1127-5-ND | Doc2000, 64Mb . 55.59 WMS7170100S-ND _| Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 
MD2202-D64-V3-X 585-1126-5-ND | Doc2000, 64Mb, Extended Tem 59.25 400 Tap, 100KO 257 2419 1.88 
MD2202-D96-V3-X 585-1131-5-ND | Doc2000, 96Mb, Extended Temp. 56.38 WMS7171010M-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 
MD2202-D128-V3 585-1099-5-ND | Doc2000, 128Mb 60.43 100 Tap, 10K0... 257 2419 1.88 
MD2202-D192 585-1106-5-ND | Doc2000, 192Mb 83.89 WMS7171010P-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 
MD2202-D192-V3 585-1107-5-ND | Doc2000, 192Mb 82.87 100 Tap, 10K0.... 257 2419 1.88 
MD2202-D192-V3-X 585-1108-5-ND | Doc2000, 192Mb, Extended Temp. 32-Dip __89.76 (Continued) 
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(vinbond WinPot™ DIGITAL POTENTIOMETER (Continued) Be He Description Pkg. 1 HE 
Digi-Key Price Each MLX90316EGOTR-ND} Triaxis Rotary Position Sensor*... .16-TSSOP 30304.00/4,000 
Part No. Description Pkg. 1 25100 EVB90316-GO-ND | Evaluation Board for MLX90316-GO. 240 — — 
WMS7171050M-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, MLX90601EZA-BAA-ND | Infrared Thermometer Module, Analog Output, Rigi 74.82 44.27 26.20 
100 Tap, 50KQ 257, 2:19) 1.88: MLX90601EZA-CAA-ND | Infrared Thermometer Module, SPI Serial Output, Rigi — 74.82 44.27 26.20 
WMS7171050P-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, MLX90601EZA-DAA-ND | Infrared Thermometer Module, PWM Output, Rigid... 74.82 44.27 26.20 
100 Tap, 50KO 257 219 1.88 MLX90601KZA-BKA-ND| Infrared Thermometer Module, Analog/SPI 
WMS7171050S-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, Output, Flexible 80.55 47.66 28.20 
100 Tap, 50K 2.57 219 1.88 MLX90601KZA-CKA-ND Infrared Thermometer Module, PWM/SPI Serial 
WMS7171100M-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, Output, Flexible 80.55 47.66 28.20 
100 Tap, 100KO sate es 257 219 1.88 DK90308-ND Demo Kit for MLX90308 Sensor Interface with SOIC Socket, 
WMS7171100P-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, Serial Interface Datasheet and Programming Manual 
100 Tap, 100KQ es es 2.57 219 1.88 (diskette), Software, and (5) 90308 Samples... 12269 — — 
WMS7171100S-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, DK90314-ND Demo Kit for MLX90314 Sensor Interface with SOIC Socket, 
100 Tap, 100KQ oe 2.57 219 1.88 Serial Interface Datasheet and Programming Manual 
WMS7201050P-ND | Digital Potentiometer, 1-Channel, 256 Tap, SOK‘ 403 342 2.93 (diskette), Software and (5) 90314 Samples 136.99 - =-— 
WMS7202010P-ND_| Digital Potentiometer, 2-Channel, 256 Tap, 10K 5.84 4.96 4.25 EVB90601-ND Evaluation Board for MLX90601 Infrared Thermometer Module, 
WMS7202050P-ND | Digital Potentiometer, 2-Channel, 256 Tap, 50K: 5.84 496 4.25 Supply, Serial Cable, Manual and Software 195.00 
WMS7202100P-ND | Digital Potentiometer, 2-Channel, 256 Tap, 100KQ. 5.84 4.96 4.25 
WMS7204050P-ND_ | Digital Potentiometer, 4-Channel, 256 Tap, 50KOQ ..........esseesee 914 7.76 6.65 
MEMORY 
Wi Digi-Ke Price Each 
(Winbond 1/0 CONTROLLERS Patt Now Description Pkg. 1 25 en 
Digi-Ke Price Each - 4 i 
Raa Nee Description Pkg. 1 25100 LH28F640SPHT-PTLZ8 | 425-1878-ND a Block Flash, Aen 
EOSIN Dmg) PCI to ISA Bridge 160-POFP eo FI28SPHTDPTLZ5 —_| 425-1871-ND_ | 128M Symmetrical Block Flash, 
87360F2-R-ND LPC Superl/O, Protection and GPIO Support. 128-PQFP 4.95 3.77 2.88 3.3V, 120nS..... 2538 20.01 19.29 
ie Ne eae ees cree cena FBOOBJHEPBTLT9 | 425-1879-ND_| 8M Bottom Boot Block Flash, 
Wake-Up and Protection .... 485 369 2.82 3.3V. 90nS 581 5415 465 
87364F2-R-ND LPC Superl/O, Extended Wake-Up/Protection 6.23 4.74 3.62 net 2 7 c 
— F800BJHEPTTLT6 425-1880-ND | 8M Top Boot Block Flash, 
87366F2-R-ND LPC Superl/O, Hardware Monitoring, MIDI and 3.3V. 90nS 1g 581 515 4.65 
Game Ports... 5.75 4.37 3.34 
97338F1/C1-ND _| ACPI 1.0 and PC98/99 Super 1/0. 7.18 5.68 4.55 Enea pcan) 16M Top Boot Black Fash, 
3V, 70nS we 3.00 2.63 2.25 
LHFOOL29 425-1886-ND | 16M Bottom Boot Block Flash, 
@Avinbona NEW! MEMORY — rots compliant 8V, 708 Tis 2) 
_ —— TEES LHFOOL30 425-1887-ND | 16M Top Boot Block Flash, 
gI-' ae 3V, 70nS sts 3.90 3.42 2.93 
PartNo: Deseription Ei es ee 00 LHFOOL31 425-1888-ND | 16M Bottom Boot Block Flash, 
EPROM 3V, 70nS 3.90 3.42 293 
W27C512-45Z-ND | 64Kx8, 45nS, High Speed, Low Power Electrically Erasable and LH28F160BJHE-TTL90 | 425-1824-ND | 16M Top Boot Block Flash, 
Programmable Read Only Memory 1.05 69 61 3.3V, 90nS me 17.81 15.79 14.25 
Flash Memory LHFOOL12 425-1881-ND | 32M Top Boot Block Flash, 
W19B320ABT7H-ND | 32M-Bit, Bottom Sector, 70nS..... 3.92 2.56 2.24 eye 70ns: Bre Soe 5 Oe 
W19B320ATT7H-ND | 32M-Bit, Top Sector, 70nS 3.92 256 2.24 pas pooacccaucag) °2M Bottom Boot Block Flesh, 
W29EE011P90Z-ND | 1M-Bit, 5V CMOS, 90nS.. 1.10 12° 63 ay, 7008. pee Stes Oe 
W39V040FAPZ-ND _| 4M-Bit, 3.3V CMOS, 11nS... 172112 98 ee papaeceanegg) °-M Top Boot Block Fash, 
3V, 70nS 6.27% 5155) 5102) 
Se LHFOOL15 425-1884-ND | 32M Bottom Boot Block Flash, 
W25P10VSNIG-ND | 1M-Bit, 3.3V, spiFlash. 1.37 90 79 3V, 70nS 6:27, 15:55) 5.02. 
W25P16VSFIG-ND | 16M-Bit, 3.3V, spiFlash 3.01 1.97 1.73 F640BFHEPBTL70A —_| 425-1874-ND | 64M Bottom Boot Block Flash, 
W25P16VSSIG-ND | 16M-Bit, 3.3V, spiFlash 279 183 1.60 3.3V, 70nS 10.78 9.73 
W25P20VSNIG-ND | 2M-Bit, 3.3V, spiFlash . 135 88 7 F640BFHEPBTLHGA | 425-1875-ND | 64M Bottom Boot Block Flash, 
W25P40VSNIG-ND | 4IM-Bit, 3.3V, spiFlash. 169 141 97 3.3V, 70nS . 4050 930 840 
W25P80VSSIG-ND | 8M-Bit, 3.3V, spiFlash. 2.52 165 1.45 F640BFHEPTTLHFA 425-1876-ND | 64M Top Boot Block Flash, 
W25X10VSNIG-ND | 1M-Bit, 3.3V, spiFlash with 4Kb Sectors, Dual Output. 3.3V, 70nS ve 10.50 9.30 8.40 
W25X10VZPIG-ND | 1M-Bit, 3.3V, spiFlash with 4Kb Sectors, Dual Output F640BFHEPTTL70A 425-1877-ND | 64M Top Boot Block Flash, 
W25X20VSNIG-ND | 2M-Bit, 3.3V, spiFlash with 4Kb Sectors, Dual Output. 3.3V, 70nS ais 10.50 930 8.40 
W25X40VSNIG-ND | 4M-Bit, 3.3V, spiFlash with 4Kb Sectors, Dual Output F640BFHEPBTL90 425-1827-ND | 64M Bottom Boot Block Flash, 
W25X40VSSIG-ND | 4M-Bit, 3.3V, spiFlash with 4Kb Sectors, Dual Output. 3.3V, 90nS 24.96 22.54 
W25X40VZPIG-ND 4M-BIt, 3.3V, spiFlash with 4Kb Sectors, Dual Output F128BFHTPBTL75A 425-1869-ND | 128M Bottom Boot Block Flash, 
W25X80VDAIZ-ND | 8M-Bit, 3.3V, spiFlash with 4Kb Sectors, Dual Output 3.3V, 75nS.. 17.25 16.63 
W25X80VSSIG-ND | 8M-Bit, 3.3V, spiFlash with 4Kb Sectors, Dual Output F128BFHTPTTL75A 425-1870-ND | 128M Top Boot Block Flash, 
W25X80VZPIG-ND 8M-Bit, 3.3V, spiFlash with 4Kb Sectors, Dual Output. 3.3V, 75nS... 17.25 16.63 
INTEGRATED CIRCUITS SMALL TFT DISPLAY GSIC/ASIC 
i Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 10 100 
MLX10803KDC-ND | High Power LED Driver* NEW!. 8SOIG 142 1.28 1.08 IR3E3126 425-2492-1-ND| Generates Gamma Correction Reference Voltage 
MLX90217LUA-ND | Hall Effect Geartooth Speed Sensor. UA/TO-92 (flat) 7.72 4.57 2.71 for TFT LCD Color Monitors... 777 «5.83 4.54 
MLX90247-ESF-DSA-ND | Thermopile with On-Chip PTC Thermistor............sccsscccsssseesecceons TO-39 15.28 9.05 5.36 IR3E3126 425-2492-2-ND 
MLX90248ESECT-ND | CMOS Omnipolar™ High Sensitivity Micropower 9065.00/2,500 
Hall Switch* 2.04 1.21 72 IR3E3146 425-2493-1-ND 
MLX90248ESETR-ND | CMOS Omnipolar™ High Sensitivity Micropower 7.77 5.83 4.54 
Hall Switch* 1650.00/3,000 IR3E3146 425-2493-2-ND 
MLX90308LDF-DA-ND | Programmable Sensor Interface........ 27.75 16.41 9.73 for TET LCD Color Monitors... 9065.00/2,500 
MLX90314LDF-ND | High Gain Programmable Sensor Interface. 29.27 17.33 10.25 LZ9FC23 425-2496-ND | Timing Control IC for TFT-LCD 
MLX90316EDCCT-ND | Triaxis Rotary Position Sensor* 14.06 833 4.93 648 4.79 4.04 
MLX90316EDCTR-ND| Triaxis Rotary Position Sensor’ 9848.80/2,600 LZ9FD534 425-2495-1-ND | Timing Control IC for TFT-LCD 
MLX90316KDCCT-ND | Rotary Position Sensor* NEI 14.47 857 5.07 5.76 5.04 4.04 
MLX90316KDCTR-ND| Rotary Position Sensor* NEI 10134.80/2,600 LZ9FD534 425-2495-2-ND | Timing Control IC for TFT-LCD 
EVB90316-DC-ND Evaluation Board for MLX90316-DC wc | 2640 — Module 28-QFN 9115.00/2,500 
MLX90316EGOCT-ND | Triaxis Rotary Position Sensor’ 6-TSSOP 28.13 16.65 9.85 


* RoHS Compliant 
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Panasonic Voltage Detectors 


Highly Reliable, Easy-to-Use CMOS LSI Is for Voltage Detection 


The MN1380 Series is a series of devices with functions for: 

* Monitoring the power supply voltage supplied to microcomputers and 
to LSI systems 
* Generating the RESET signal for carrying out initialization when the 
power supply is turned ON 


* Preventing runaway in systems when the power supply voltage 
fluctuates. Recently, there has been an increase in the number of 
battery-driven products such as cordless telephones, notebook-type 
personal computers, etc. In these products, highly accurate monitoring 
of the power supply voltage is an important point in terms of system 


operation and data backup. While maintaining the voltage detection 


precision of similar voltage detection devices so far, the MN1380 Series 
of devices consumes 1/10 the current. In addition, users can choose 
from one of three output formats: CMOS output, N-channel open drain 


and inverted CMOS output. 


Mini-Type — TO-236/SC-59A bie 
Voltage at 
Drain Supply Reset Time RoHS Compliant 
Output (Trigger V) (us) Digi-Key Digi-Key Pricing 
Type Min. Max. tOH = tOL Part No. Part No. “| 10 100 
TO-92 
2.0 2.2 3.0 250 — MN1381SC-ND 1.02 8.48 67.87 
24 2.6 3.0 115 =— MN1381SG-ND 1.02 8.48 67.87 
CMOS 2.6 29 3.0 115 _ MN1381SJ-ND 1.02 8.48 67.87 
3.0 3.3 2.0 15 _ MN1381SL-ND 1.02 8.48 67.87 
3.8 44 2.0 15 — MN1381SQ-ND 1.02 8.48 67.87 
2.0 2.2 25 160 — MN13811S-C-ND 1.02 8.48 67.87 
22 24 25 160 MN13811-E-ND _— 1.02 8.48 67.87 
N-Channel 3.0 3.3 40 35 — MN13811SL-ND 1.02 8.48 67.87 
item Symbol Rating Unit 42 4.5 40 35 = MN13811SS-ND 1.02 8.48 67.87 
46 49 - _ — MN13811SUX-ND 1.02 8.48 67.87 
Drain Supply Voltage VDD 7.0 Vv 
2.0 2.2 230 3.0 MN13812-C-ND _ 1.02 8.48 67.87 
Output Voltage vo 70:3 ~ VDD '+0.3 M 22 24 | 230 3.0 | MN13812-E-ND _ 1.02 8.48 67.87 
Operating Ambient Temperature Ta “20-70 Cc cmos 24 26 | 100 3.0 | MN13812-G-ND = 1.02 8.48 67.87 
Inverted 3.4 3.7 30 3.0 MN13812-N-ND _ 1.02 8.48 67.87 
Stotage temperature Tstg pbie 126 c 38 44 | 30 3.0 | MN13812-0-ND = 1.02 8.48 67.87 
Detection Voltage Hysteresis Max AVD 300 mV 46 49 30 3.0 MN13812-U-ND = 1.02 8.48 67.87 
Detection 
Voltage at 
Drain Supply Reset Time RoHS Compliant Cut Tape RoHS Compliant Tape and Reel 
Output (Trigger V) (us) Digi-Key Digi-Key Pricing Digi-Key Digi-Key Pricing 
Type Min. Max. {OH tOL Part No. Part No. 1 10 100 Part No. Part No. 3,000 
MINI-TYPE 
2.0 2.2 3.0 250.0 | — MN1382SCPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN1382SCPTR-ND 441.00/M 
21 2.3 3.0 250.0 | = MN1382SDPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN1382SDPTR-ND 441.00/M 
2.2 24 3.0 250.0 MN1382EPCT-ND MN1382SEPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN1382SEPTR-ND 441.00/M 
23 2.5 3.0 250.0 | = MN1382SFPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN1382SFPTR-ND 441.00/M 
24 2.6 3.0 115.0 |= MN1382SGPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN1382SGPTR-ND 441.00/M 
2.5 27 3.0 115.0 |= MN1382SHPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN1382SHPTR-ND 441.00/M 
2.6 29 3.0 115.0 | — MN1382SJPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN1382SJPTR-ND 441.00/M 
28 3.1 3.0 115.0 | — MN1382SKPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN1382SKPTR-ND 441.00/M 
CMOS 3.0 3.3 2.0 15.0 MN1382LPCT-ND MN1382SLPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN1382LPTR-ND MN1382SLPTR-ND 441.00/M 
3.2 3.5 2.0 15.0 MN1382MPCT-ND MN1382SMPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN1382MPTR-ND MN1382SMPTR-ND 441.00/M 
3.4 3.7 2.0 15.0 MN1382NPCT-ND MN1382SNPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN1382NPTR-ND MN1382SNPTR-ND 441.00/M 
3.6 3.9 2.0 15.0 MN1382PPCT-ND — 1.02 8.48 67.87 MN1382PPTR-ND — 441.00/M 
3.8 44 2.0 15.0 = MN1382SQPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN1382SQPTR-ND 441.00/M 
4.0 43 2.0 15.0 _ MN1382SRPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN1382SRPTR-ND 441.00/M 
4.2 4.5 2.0 15.0 =_ MN1382SSPCT-ND 1.02 8.48 67.87 a MN1382SSPTR-ND 441.00/M 
44 47 2.0 15.0 MN1382TPCT-ND MN1382STPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN1382STPTR-ND 441.00/M 
46 49 = _ = MN1382SUPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN1382SUPTR-ND 441.00/M 
2.0 2.2 2.5 160.0 MN13821CPCT-ND MN13821SCPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13821CPTR-ND MN13821SCPTR-ND 441.00/M 
21 2.3 2.5 160.0 | — MN13821SDPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13821SDPTR-ND 441.00/M 
2.2 24 2.5 160.0 | — MN13821SEPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13821SEPTR-ND 441.00/M 
2.3 2.5 2.5 160.0 | — MN13821SFPCT-ND 1.02 8.48 67.87 oo MN13821SFPTR-ND 441.00/M 
24 2.6 3.0 100.0 | — MN13821SGPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13821SGPTR-ND 441.00/M 
25) 27 3.0 100.0 | — MN13821SHPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13821SHPTR-ND 441.00/M 
2.6 2.9 3.0 100.0 | — MN13821SJPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13821SJPTR-ND 441.00/M 
N-Channel 2.8 3.41 3.0 100.0 MN13821KPCT-ND MN13821SKPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13821KPTR-ND MN13821SKPTR-ND 441.00/M 
Open Drain} 3.0 3.3 4.0 35.0 MN13821LPCT-ND MN13821SLPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13821LPTR-ND MN13821SLPTR-ND 441.00/M 
3.2 3.5 4.0 35.0 = MN13821SMPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13821SMPTR-ND 441.00/M 
3.4 3.7 4.0 35.0 MN13821NPCT-ND MN13821SNPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13821NPTR-ND MN13821SNPTR-ND 441.00/M 
3.6 3.9 4.0 35.0 MN13821PPCT-ND MN13821SPPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13821SPPTR-ND 441.00/M 
3.8 44 4.0 35.0 = MN13821SQPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13821SQPTR-ND 441.00/M 
4.0 43 4.0 35.0 _- MN13821SRPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13821SRPTR-ND 441.00/M 
4.2 4.5 4.0 35.0 _- MN13821SSPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13821SSPTR-ND 441.00/M 
44 47 4.0 35.0 _ MN13821STPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13821STPTR-ND 441.00/M 
46 49 _ — MN13821UPCT-ND MN13821SUPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13821SUPTR-ND 441.00/M 
21 2.3 230.0 3.0 MN13822DPCT-ND MN13822SDPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822DPTR-ND MN13822SDPTR-ND 441.00/M 
2.2 24 230.0 3.0 MN13822EPCT-ND MN13822SEPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13822SEPTR-ND 441.00/M 
2.3 2.5 230.0 3.0 MN13822FPCT-ND MN13822SFPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822FPTR-ND MN13822SFPTR-ND 441.00/M 
24 2.6 100.0 3.0 MN13822GPCT-ND MN13822SGPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822GPTR-ND MN13822SGPTR-ND 441.00/M 
25 27 100.0 3.0 MN13822HPCT-ND MN13822SHPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822HPTR-ND MN13822SHPTR-ND 441.00/M 
2.6 29 100.0 3.0 MN13822JPCT-ND MN13822SJPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822JPTR-ND MN13822SJPTR-ND 441.00/M 
28 3.4 100.0 3.0 MN13822KPCT-ND MN13822SKPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13822SKPTR-ND 441.00/M 
CMOS 3.0 3.3 30.0 3.0 MN13822LPCT-ND MN13822SLPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13822SLPTR-ND 441.00/M 
Inverted 3.2 3.5 30.0 3.0 MN13822MPCT-ND MN13822SMPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822MPTR-ND MN13822SMPTR-ND 441.00/M 
3.4 3.7 30.0 3.0 MN13822NPCT-ND MN13822SNPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822NPTR-ND MN13822SNPTR-ND 441.00/M 
3.6 3.9 30.0 3.0 MN13822PPCT-ND MN13822SPPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822PPTR-ND MN13822SPPTR-ND 441.00/M 
3.8 44 30.0 3.0 MN13822QPCT-ND MN13822SQPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822QPTR-ND MN13822SQPTR-ND 441.00/M 
4.0 43 30.0 3.0 MN13822RPCT-ND MN13822SRPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822RPTR-ND MN13822SRPTR-ND 441.00/M 
42 4.5 30.0 3.0 MN13822SPCT-ND MN13822SSPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822SPTR-ND MN13822SSPTR-ND 441.00/M 
44 47 30.0 3.0 MN13822TPCT-ND MN13822STPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822TPTR-ND MN13822STPTR-ND 441.00/M 
46 49 _ = MN13822UPCT-ND MN13822SUPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822UPTR-ND MN13822SUPTR-ND 441.00/M 


1050 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


[TOKO Dielectric Filters 


Applications: « Cellular - AMPS/TDMA/CDMA ° RF Data * Cordless Phone * ISM * Pager *SMR *GPS ° Ardis 


Type 4DFA Dim inmm Temperature Range: -25°C ~ 85°C 

Center Cut Tape Tape & Reel 

Freq. | Bandwidth LL Selectivity Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Toko 

MHz | (fo + MHz) ) (dB max.) dB min. @ MHz Part No. 1 10 100 | Part No. 500 1,000 | Part No. 
Type 4DFA (2 Pole SMD Type) 

902.5 412.5 2.5 18 (fo + 77.5) TKS2602CT-ND 24.06 161.60 971.00) TKS2602TR-ND 2780.00 3510.00) 4DFA-902E-10 

947.5 #12.5 2.5: 18 (fo + 77.5) TKS2603CT-ND 24.06 161.60 971.00) TKS2603TR-ND 2780.00 3510.00) 4DFA-947E-10 

904.0 +1.0 3.8 21,30 (fo +21.5, +44)| TKS2604CT-ND 24.06 161.60 971.00) TKS2604TR-ND 2780.00 3510.00] 4DFA-904A-10 

926.5 +1.0 3.8 21,30 (fo -21.5, -44) | TKS2605CT-ND 1248 98.80  722.80)/— - —|4DFA-926A-11 
Type 4DFB (3 Pole SMD Type) 

860.5 +10.0 2.5 15,35(fo +35,80) | TKS2612CT-ND 36.16 242.80 1459.00 |TKS2612TR-ND 4180.00 5280.00|4DFB-860D-10 


Low Dropout Voltage Regulators 
Series TK112xxC/TK113xxCM 


Specifications: 


TK112xxC * Peak output current is 480mA (10% down point) * Built-in on/off control (0.1A max. standby 
current) High On * Supply Voltage: -0.4V ~ 16V * Operating Temperature: -30°C ~ 80°C * Line Regulation: 
6mV * Maximum Output Current: 480mA »* Quiescent Current: 65u)A * Lead free 


TK113xxC * Active Low (Reference: Vin) On/Off Control * Output Current: 300mA (peak 480mA) * Supply 
Voltage: -0.4V ~16V * Operating Temperature: -30°C ~ 80°C * Line Regulation: 6.0mV * Maximum Output 
Current: 480mA * Quiescent Current: 1.8mA * Lead free 


Description: The TK112xxC is an integrated circuit with a silicon monolithic bipolar structure. The regulator 
is of the low saturation voltage output type with very little quiescent current (65yA). The PNP power transistor 
is built-in. The I/O voltage difference is 0.17V (typ.) when a current of 200mA is supplied to the system. 
Because of the low voltage drop, the voltage source can be effectively used; this makes it very suitable for 
battery powered equipment. The on/off function is built into the IC. The over current sensor circuit and the 
reverse-bias protection circuit are built-in. It is a very rugged design because the ESD protection is high. 
Therefore, the TK112xxC can be used with confidence. 

The TK113xxCM series of low dropout (LDO) voltage regulators are designed for use in battery powered 
equipment, portable communication devices or RF modules requiring a thermal enhanced SOT23L-6 
package. The maximum continuous current power rating is 380mA. 
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Series TK111xxC/TK717xx 


Specifications: 

TK111xxC © Peak output current is 320mA (0.3V down point) ¢ Built-in on/off control (0.1pA max. 
standby current) High on * Supply Voltage: -0.4V ~16V »* Operating Temperature: -30°C ~ 80°C ° Line 
Regulation: SmV » Maximum Output Current: 320mA * Quiescent Current: 1.0mA * Lead free TK717xx 
* Built-in PNP power transistor. Very small Dropout Voltage (Vdrop=163mV at lout=200mA) * Supply 
Voltage: -0.4V ~ 16V * Operating Temperature: -30°C ~ 80°C * Line Regulation: 5mV * Maximum Output 
Current: 370mA »* Quiescent Current: 72uA * Lead free 


Description: 

TK111xxC is an integrated circuit of the silicon monolithic bipolar structure, and the regulator of low 
saturation output type with very little quiescent current (63,A). The PNP power transistor is built-in. The 
\/O voltage difference when the current of 200mA (typical) is supplied to the system is 0.2V. The voltage 
source can be effectively used therefore, it is the best for the battery use set. The on/off function is built 
into the IC. The current in standing-by mode becomes slight (pA level). 1.5-10.0V is arranged to the output 
voltage in 0.1V step. The output voltage is trimmed in high accuracy. The TK717xx is an integrated circuit 
with a silicon monolithic bipolar structure. The regulator is of the low saturation voltage output type with very 
little quiescent current. The PNP power transistor is built-in. The I/O voltage difference is 163mV (typ.) when 
a current of 200mA is supplied to the system. Because of the low voltage drop, the voltage source can be 
effectively used; this makes it very suitable for battery powered equipment. The on/off function is built into 
the IC. The current during standby mode becomes very small (pA level). In addition, the output short-circuit 
function works at off times. It is a unique characteristic by which the residual charge of the output side 
capacitor is rapidly discharged. 


Series 
TK717xx 
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Output Cut Tape Tape & Reel Output Cut Tape Tape & Reel 
Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Toko Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Toko 
(V) Part No. 1 10 100 | PartNo. 1,300 Part No. (Vv) Part No. 1 10 100 | PartNo. 3,000 Part No. 
28 TKS11228CT-ND 1.80 1.51 1.38 | TKS11228TR-ND 675.00/M | TK11228CMCL-G 25 TKS11125CT-ND 1.38 1.16 1.06 | TKS11125TR-ND 540.00/M | TK11125CSCL-G 
3.0 TKS11230CT-ND 1.72 144 1.32 | TKS11230TR-ND 675.00/M | TK11230CMCL-G 3.0 TKS11130CT-ND 146 1.23 = 1.13 | TKS11130TR-ND 540.00/M | TK11130CSCL-G 
3.3 TKS11233CT-ND 1.80 1.51 1.38 | TKS11233TR-ND 675.00/M | TK11233CMCL-G 3.3 TKS11133CT-ND 146 1.23 = 1.13 | TKS11133TR-ND 540.00/M | TK11133CSCL-G 
5.0 TKS11250CT-ND 1.72 144 1.32 | TKS11250TR-ND 675.00/M | TK11250CMCL-G 5.0 TKS11150CT-ND 1.38 1.16 1.06 | TKS11150TR-ND 540.00/M | TK11150CSCL-G 
3.0 TKS11330CT-ND 249 2.08 1.91 | TKS11330TR-ND 975.00/M | TK11330CMCL-G 28 TKS71728CT-ND 145 1.22 = 1.12 | TKS71728TR-ND 570.00/M | TK71728SCL-G 
3.3 TKS11333CT-ND 249 2.08 1.91 | TKS11333TR-ND 975.00/M | TK11333CMCL-G 3.0 TKS71730CT-ND 153 1.28 = 1.17 | TKS71730TR-ND 570.00/M | TK71730SCL-G 
5.0 TKS11350CT-ND 2.49 2.08 1.91 | TKS11350TR-ND 975.00/M | TK11350CMCL-G 3.3 TKS71733CT-ND 153 1.28 = 1.17 | TKS71733TR-ND 570.00/M | TK71733SCL-G 
Series TK715xxA 
Specifications: 
* Reverse bias voltage protection * Wide operating voltage range: 1.8V-18V * Supply Voltage: -0.4V ~ 19V 


* Temperature Range: -30°C ~ 80°C » Line regulation: 3mV * Output Current: 155mA » Quiescent Current: 
300A * Lead free 


Description: 


TK715xxA is a low drop out regulator with very few quiescent currents (25/A). An internal PNP pass transistor 
is applied to achieve a low dropout voltage of 105mvV (typical) at 50mA load current. Because the output current 
100mA (typical) can be supplied to the system at the I/O voltage difference, 0.2V time, the voltage source 
can be effectively used. Therefore, it is the best for the battery use set. The output voltage is trimmed in high 
accuracy. The over current sensor circuit and the reverse-bias protection circuit are built-in. 


Output Cut Tape 
Voltage Digi-Key Price Each Toko 
(V) Part No. 1 10 100 Part No. 
3.0 TKS71530CT-ND 1.19 1.00 91 TK71530ASCL-G 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Samisk msystems 


uDiskOnChip 


uDiskOnChip (uDOC) merges M-Systems’ expertise in two worlds: The USB 
2.0 high-speed interface and DiskOnChip industry-standard flash for embedded 
systems. The result is industry’s highest performance, uncompromising reli- 
ability and built-in security to encrypt data and code. 


iDiskOnChip 


iDiskOnChip (iDOC) delivers extremely fast and easy integration, along 
with high performance and reliability. It offers built-in block device 
emulation without any software drivers. It can be used in any system 
with an IDE bus and with any operating system. iDiskOnChip continues 
the tradition with built-in error detection and correction code that corrects 


Digi-Key Price M-Systems data errors on-the-fly. 
Description Part No. Each Part No. re ; 
uDOG to USB Adapter | 585-1153-NDO 5.00 | UDOC-2x5-ADPT-P mpeciticatione: Operating Fempelatuie: ee 102 
IDE Digi-Key Price | M-Systems 
Operating Digi-Key Price M-Systems Capacity | Connector Alignment Part No. Each | Part No. 
Capacity Temperature Part No. Each Part No. zi 5 
OC - 70°C 585-1146-NDO a SDUCCA1-032M-0000 40-Pin Vertical 585-1155-NDO 14.25 | MD1150-D32-P 
SeMe -40°C ~ 85°C _| 585-1145-NDO 26.19 | SDUCXA1-032M-0000 44-Pin Vertical 585-1163-NDO 13.75 | MD1151-D32-P 
0°C ~ 70°C 585-1096-ND 19.50 MD1665-D64 ie F ; Mere ‘ 
64MB 0° ~ 70°C 585-1189-NDO 19.41 SDUCCA1-064M-0000 40-Pin Horizontal, Left Oriented 585-1056-ND 14.63 | MD1160-D32 
-40°C ~ 85°C 585-1097-ND 23.40 MD1665-D64-X 32MB 40-Pin Horizontal, Left Oriented 585-1168-NDO 12.13 | MD1160-D32-P 
0°C ~ 70°C 585-1190-NDO 23.88 SDUCCA1-128M-0000 _Pj i i i G a 139-1 
128MB -40°C ~ 85°C 585-1196-NDO 28.66 SDUGXA1-128M-0000 40-Pin Horizontal, Right Oriented 585-1179-NDO 12.13) MD1170-D32-P 
256MB 0°C ~ 70°C 585-1191-NDO 28.54 SDUCCA2-256M-0000 44-Pin Horizontal, Right Oriented 585-1081-ND 14.38 | =MD1171-D32 
-40°C ~ 85°C 585-1197-NDO 34.25 SDUCXA2-256M-0000 ; i A 
Siaie 0 ~ 70°C 585-1192-NDO 34.72 SDUCCA2-512M-0000 44-Pin Horizontal, Right Oriented 585-1184-NDO 11.88 | =MD1171-D32-P 
-40°C ~ 85°C 585-1198-NDO 41.66 SDUCXA2-512M-0000 a i 
0G ~ 70°C 585-1085-ND 101.63 MD1665-D1024 44-Pin Vertical 585-1051-ND 17.88 | MD1151-D64 
1GB 0°C ~ 70°C 585-1193-ND0 45.11 SDUCCA2-001G-0000 44-Pin Vertical 585-1164-NDO 15.38 | MD1151-D64-P 
aoe 7 sae aoe FeSNBO Ler BUCH ABsab Ge osbe 40-Pin Horizontal, Left Oriented | 585-1059-ND 16.00| MD1160-D64 
2GB °C ~ 70°C 585-1089-ND 177.63 MD1665-D2048 64MB 40-Pin Horizontal, Right Oriented 585-1076-ND 16.00 | MD1170-D64 
OFC OG S85q1194-NDO 74.79 SDUCCA2-002G-0000 40-Pin | Horizontal, Right Oriented | 585-1180-ND0 13.63; MD1170-D64-P 
RoHS Compliant 
44-Pin Horizontal, Left Oriented 585-1174-NDO 13.50 | MD1161-D64-P 
IDE/SATA/SCSI Fast Flash Disks 44-Pin Horizontal, Right Oriented 585-1185-NDO 13.50} MD1171-D64-P 
Fast Flash Disk (FFD) products provide rugged, high-performance and highly an Me SEATS 2081) « MOLEC DI PEE 
reliable data storage. They withstand extreme temperatures, shocks and 40-Pin Horizontal, Left Oriented 585-1170-NDO 16.81) MD1160-D128-P 
vibrations, even in harsh conditions, without compromising on data integrity. _Di A A A - Fi . i 
FFD solid-state flash drives are a drop-in replacement for IDE, SATA and SCSI 128MB a0-Pin Horizontal, Right Oriented SHEET, 16.81) -MD1170-D128-P 
mechanical disks, eliminating seek time, latency and potential failures inherent 44-Pin Horizontal, Left Oriented 585-1060-ND 19.50) MD1161-D128 
in conventional fotating disks. FFD are available in commercial, enhanced and 44-Pin Horizontal, Left Oriented 585-1175-NDO 46.79; MD1161-D128-P 
extended operating temperatures. 
Digi Key Price M-Systems 192MB | 40-Pin Vertical 585-1037-ND 45.96 | MD1150-D192 
Series Capacity Part No. Each Part No. 
16GB 585-1013-ND 918.89 FFD-25-UATA-1024-A 40-Pin Vertical 585-1038-ND 32.75 | MD1150-D256 
18 285; 206 NDS NEW ae. [Titetee tarts 44-Pin Vertical 585-1166-NDO 21.88 | M01151-256-P 
2GB 585-1207-ND0 NEW! 957.37 SDACA-002G-000000 256MB | 40-Pin Horizontal, Left Oriented | 585-1055-ND 31.13) MD1160-D256 
2.5” ULTRA ATA 4GB 585-1017-ND 1021.93 FFD-25-UATA-4096-A 
8 46GB 585-1208-NDO NEW! 1021.93 SDACA-004G-000000 40-Pin | Horizontal, Left Oriented | 585-1171-NDO 20.63 | MD1160-D256-P 
8GB 585-1018-ND 1201.53 FFD-25-UATA-8192-A -Pj i i e | i | 
8GB 585-1209-ND0 NEW! 420153 SDACA-008G-000000 44-Pin Horizontal, Left Oriented 585-1176-NDO 20.27) +MD1161-D256-P 
12GB 585-1014-ND 2746.89 FFD-25-UATA-12288-B : f 
16GB 585-1200-ND0 1716.81 FFD-25-UATA-16384-A 40-Pin Vertical 585-1159-NDO 27.49 | MD1150-D512-P 
1GB 585-1007-ND 919.71 FFD-25-SATA-1-A 44-Pin Vertical 585-1050-ND 53.88 | MD1151-D512 
2GB 585-1010-ND 957.37 FFD-25-SATA-2-A 
4GB 585-1011-ND 4020.69 FFD-25-SATA-4-A 40-Pin | Horizontal, Left Oriented | 585-1058-ND 52.13} MD1160-D512 
4GB 585-1204-NDO NEW! 1020.69 SDSCA-004G-000000 _Dj ; i iS " a 
2.5” SERIAL ATA 8GB 585-1012-ND 420153 FFD-25-SATA-8-A 40-Pin Horizontal, Left Oriented 585-1172-NDO 27.11) MD1160-D512-P 
8GB 585-1205-ND) NEW! 1201.53 SDSCA-008G-000000 512MB 40-Pin Horizontal, Right Oriented 585-1075-ND 62.13 | MD1170-D512 
12GB 585-1008-ND 2746.89 FFD-25-SATA-12-B 
16GB 585-1009-ND 3028.97 FFD-25-SATA-16-B 44-Pin Horizontal, Left Oriented 585-1067-ND 51.88 | MD1161-D512 
q6eE Saba 2S NOONE JOLT AS: —_[ = SD86A-0166-000000 44-Pin | Horizontal, Left Oriented | 585-1177-NDO 27.41} MD1161-D512-P 
128MB 585-1021-ND 83.46 IDE-4K-25-128 
256MB 585-1023-ND 87.41 IDE-4K-25-256 44-Pin Horizontal, Right Oriented 585-1083-ND 51.88 | MD1171-D512 
512MB 585-1029-ND 92.10 IDE-4K-25-512 : i i F 
768MB 585-1031-ND 118.00 IDE-4K-25-768 44-Pin Horizontal, Right Oriented 585-1188-NDO 27.11} MD1171-D512-P 
1GB 585-1020-ND 109.23 IDE-4K-25-1024 : : 
IDE 4000 2.5” 2GB 585-1022-ND 141.26 IDE-4K-25-2048 esp | 40-Pin Vertical 585-1043-ND 75.75 | MD1150-D768 
2.5GB 585-1024-ND 157.25 IDE-4K-25-2560 Pj i 2 4 | | 
an Beet eae nea oe aro 40-Pin Vertical 585-1160-NDO 41.46 | MD1150-D768-P 
3.5GB 585-1026-ND 211.52 IDE-4K-25-3584 ; ; 
4GB 585-1028-ND 205.92 IDE-4K-25-4096 40-Pin Vertical 585-1035-ND 141.38 | MD1150-D1536 
8GB e8oaID52:NB 336,84 IDEA Kena l9e 15GB | 44-Pin | Horizontal, Left Oriented | 585-1061-ND 139.38 | MD1161-D1536 
4GB 585-1019-ND 2145.51 FFD35-U3S-4-T-P80 
ULTRA320 SCSI AGB 585-1210-NDO NEW! 2145.51 FFD35-U3S-4-N-P80-P 44-Pin | Horizontal, Left Oriented | 585-1178-ND0 51.97) MD1161-D1536-P 
( RoHS Compliant 0 RoHS Compliant 


WINTEC 


INDUSTRIES 


CompactFlash™ 


Memory Card 


Memory 
Size Digi-Key Price Each + Wintec 
(MB) Part No. al 5 10 ‘| Part No. 
32 385-1016-ND 24.00 2240 20.80 | W7B6032M1XG-W 
64 385-1017-ND 32.40 30.24 28.08 | W7B6064M1XG-W 
128 385-1020-ND¢ NEW! (44.25 41.30 38.35 | W7CF128M1XA-HOP1 
t RoHS Compliant 
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$ Due to market fluctuations, please refer to the Digi-Key web site for most current pricing. 


Memory Modules unbuffered 


Memory Package |Speed| Memory Size| Config. Digi-Key Price Eacht Wintec 
Type Size (MHz) | Mega Bytes | Mega Bits | Features | Part No. 5 Part No. 
64 8x64| Non-ECC | 385-1002-ND 34.10 31.83 29.55 | W9a308647PA-220 
64 8x72 ECC |385-1003-ND 6857 64.00 59.43 | W90308727KD-222k 
64 8x72 ECC |385-1019-ND 68.57 64.00 59.43 | W90308727KD-222 
SDRAM. | -168:DIMM.|100-) 58 16x64 | Non-ECC |385-1004-ND 6852 63.96 59.39 | Wo9a316647LB-222 
128 46x72 ECC  |385-1005-ND 126.44 118.01 109.58 | W90316727KD-222k 
256 32x64 _| Non-ECC | 385-1006-ND 134.25 12530 11635 |W90332647LB-22 
64 3x64] Non-ECC | 385-1007-ND 34.10 31.83 20.55 | WOR308047PA-222 
spram |144sopimm | too | 128 16x64 | Non-ECC |385-1008-ND 6212 5798 53.84 |W9R316647LB-222 
256 32x64 _| Non-ECC | 385-1009-ND 95.12 8878 _ 82.44 | W9R332647HA-222 
64 8x64 | Non-ECC | 385-1010-ND 33.33 31.11 28.80 | WOV308647PA-333 
spram |144sopimm | 133 | 128 16x64 | Non-ECC |385-1011-ND 67.01 62.54 58.08 | W9V316647LA-333 
256 32x64 _| Non-ECC | 385-1012-ND 9750 91.00 _ 84.50 |W9V332647HA-333 
64 8x64 | Non-ECC | 385-1013-ND 33.33 31.11 28.89 | W9D308647PA-333 
spram | te8pimm | 133 | 128 16x64 | Non-ECC |385-1014-ND 68.52 63.96 59.39 | W9D316647LC-333 
256 32x64 _| Non-ECC | 385-1015-ND 12852 11996 111.39 |W9D332647LA-333 
128 16x04] Non-ECC | 385-1000-ND 75.00 70.00 65.00 | W4ED16646LA-7.5 
DDR SDRAM |184 SODIMM | 266 | 556 32x64 _| Non-ECC | 385-1001-ND 137.70 128.52 119.34 |W4E232646LA-7.5 


+ Due to market fluctuations, please refer to the Digi-Key web site for most current pricing. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


aM CFrOn’ Memory Modules 


Package Configuration Data Rate Digi-Key Price Eacht Micron Technology 
Density Size Mega Bits Speed MT’s Part No. 1 g 10 Part No. 
NEW! SDRAM - RoHS Compliant NEW! 
128MB 144-SODIMM 16M x 64 PC133 133 557-1227-ND 51.52 46.40 44.07 MT4LSDT1664HY-13ED1 
256MB 168-DIMM 32M x 64 PC133 133 557-1228-ND 71.35 64.60 62.47 MT8LSDT3264AY-133D2 
144-SODIMM 32M x 64 PC133 133 557-1229-ND 71.35 64.60 62.47 MT8LSDT3264HY-13ED2 
DDR SDRAM 
184-DIMM Unbuffered 32M x 64 PC2700 333 557-1121-ND 68.88 64.13 61.75 MT8VDDT3264AG-335GB 
184-DIMM Unbuffered 32M x 64 PC2700 333 557-1180-NDt 51.60 46.47 44.14 MT8VDDT3264AY-335G6 
184-DIMM Unbuffered 32M x 72 PC2700 333 557-1133-ND 63.06 56.80 53.94 MT9VDDT3272AG-335G4 
256MB 184-DIMM Registered 32M x 72 PC2700 333 557-1129-ND 74.02 67.02 64.81 MT9VDDF3272G-335G3 
184-DIMM Unbuffered 32M x 64 PC3200 400 557-1122-ND 68.88 64.13 61.75 MT8VDDT3264AG-40BGB 
200-SODIMM 32M x 64 PC2700 333 557-1231-NDt¢ NEW! 49.69 44.75 42.50 MT4VDDT3264HY-335F2 
200-SODIMM 32M x 72 PC2700 333 557-1135-ND 60.76 60.00 54.47 MT9VDDT3272HG-335G2 
200-SODIMM 32M x72 PC3200 400 557-1136-ND 54.55 53.88 48.91 MT9VDDT3272HG-40BG2 
184-DIMM Unbuffered 64M x 64 PC2700 333 557-1230-NDt NEW! 81.23 73.55 71.12 MT8VDDT6464AY-335F4 
184-DIMM Unbuffered 64M x 72 PC2700 333 557-1137-ND 113.16 102.47 99.08 MT9VDDT6472AG-335D1 
512MB 184-DIMM Unbuffered 64M x 72 PC2700 333 557-1177-NDt 111.91 101.34 89.64 MT9VDDT6472AY-335F1 
184-DIMM Unbuffered 64M x 64 PC3200 400 557-1232-NDt NEW! 81.23 73.55 71.12 MT8VDDT6464AY-40BF4 
184-DIMM Unbuffered 64M x 72 PC3200 400 557-1178-NDt 111.91 101.34 89.64 MT9VDDT6472AY-40BF1 
184-DIMM Unbuffered 128M x 64 PC2700 333 557-1111-ND 243.68 225.63 221.12 MT16VDDT12864AG-335DB 
184-DIMM Unbuffered 128M x 72 PC2700 333 557-1117-ND 248.95 228.62 222.01 MT18VDDT12872AG-335D1 
184-DIMM Registered 128M x 72 PC3200 400 557-1233-NDt NEW! 203.07 181.10 174.86 MT18VDDF12872Y-40BF1 
200-SODIMM 128M x 64 PC2700 333 557-1109-ND 244.87 224.87 218.37 MT16VDDF12864HG-335D2 
1GB 200-SODIMM 128M x 72 PC2700 333 557-1115-ND 275.49 252.98 245.67 MT18VDDF12872HG-335D1 
200-SODIMM 128M x 72 PC2700 333 557-1173-NDt 247.81 227.56 220.99 MT18VDDF12872HY-335F1 
200-SODIMM 128M x 64 PC3200 400 557-1110-ND 267.98 248.13 243.17 MT16VDDF12864HG-40BD2 
200-SODIMM 128M x 72 PC3200 400 557-1116-ND 427.65 401.56 387.72 MT18VDDF12872HG-40BD1 
2GB 184-DIMM Registered 256M x 72 PC3200 400 557-1120-ND 646.00 606.58 585.68 MT36VDDF25672G-40BD2 
DDR2 SDRAM - RoHS Compliant 
200-SODIMM 64M x 64 PC2-4200 533 557-1199-ND 57.77 52.31 50.00 MT8HTF6464HDY-53EB3 
512MB 240-DIMM Registered 64M x 72 PC2-4200 533 557-1235-ND NEW! 75.81 68.64 66.37 MT9HTF6472AY-53EB3 
240-DIMM Unbuffered 64M x 64 PC2-4200 533 557-1141-ND 155.61 144.50 138.94 MT16HTF6464AY-53EB2 
240-DIMM Registered 64M x72 PC2-5300 667 557-1208-ND NEW! 92.06 83.36 80.60 MT9HVF6472PY-667D1 
168 200-SODIMM 128M x 64 PC2-4200 533 557-1234-ND NEW! 110.14 101.14 98.22 MT16HTF12864HY-53EB3 
240-DIMM Registered 128M x 72 PC2-4200 533 557-1143-ND 447.53 414.38 406.09 MT18HTF12872Y-53EA2 
t+ RoHS Compliant + Due to market fluctuations, please refer to the Digi-Key web site for most current pricing. 
o 
NEW! Qimonda DDR2 SDRAM Modules 
Module Module Module Module Digi-Key Price Eacht Qimonda 
Density Organization Speed Type Height Part No. 1 25 100 Part No. 
64M X 64 PC2-5300 200-SODIMM 1.18” 675-1025-ND 80.73 68.64 64.50 HYS64T64020HDL-3S-B 
512MB 64M X 64 PC2-5300 240-DIMM 1.18” 675-1023-ND 80.36 68.32 64.20 HYS64T64000HU-3S-B 
64M X 72 PC2-5300 240-DIMM 1.18” 675-1027-ND 103.64 88.12 82.80 HYS72T64000HR-3S-B 
128M X 64 PC2-5300 200-SODIMM 1.18” 675-1026-ND 157.52 135.63 132.00 HYS64T128021HDL-3S-B 
1GB 128M X 64 PC2-5300 240-DIMM 1.18” 675-1024-ND 154.66 133.17 129.60 HYS64T128020HU-3S-B 
128M X 72 PC2-5300 240-DIMM 1.18” 675-1028-ND 189.02 162.76 158.40 HYS72T128000HR-3S-B 
128M X 72 PC2-5300 240-DIMM 1.18” 675-1030-ND 229.12 197.28 192.00 HYS72T128420HFA-3S-B 
2GB 256M X 72 PC2-5300 240-DIMM 1.18” 675-1029-ND 367.20 324.00 307.80 HYS72T256220HR-3S-B 
256M X 72 PC2-5300 240-DIMM 1.18” 675-1031-ND 408.00 360.00 342.00 HYS72T256420HFA-3S-B 
+ Due to market fluctuations, please refer to the Digi-Key web site for most current pricing. 
Memory Digi-Key Price Each$ 
Description Size Part No. 1 25 100 
Secure 512MB SDM512-ND 33.00 30.80 28.60 
Digital (SD) 1GB SDM01GLF-NDt 45.00 42.00 39.00 
CompactFlash™ 1GB THNCF1G02PG-NDt 45.00 42.00 39.00 
t+ RoHS Compliant + Due to market fluctuations, please refer to the Digi-Key web site for most current pricing. 
P ~~ Digi-Key Price 
anasonic Description Part No. Each 
Pp Cc Cc d SRAM Card PCMCIA/JEIDA Standard, 68 Pins 
aras 64Kx8/32Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup ..........cccccceeesesssseeeseseeeseee BN-064HSR-ND 39.68 
128Kx8/64Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup.. BN-128HSR-ND 45.23 
Menor ee tis iastee 256Kx8/128Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup. BN-256HSR-ND 57.15 
Association) has jointly defined 512Kx8/256Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup... BN-512HSR-ND 81.18 
standard specifications for an IC 1Mx8/512Kx16, 200ns, 150mA, 4 Year Backup... BN -01MHSR-ND 118.71 
memory card system interface. 2Mx8/1Mx16, 200ns, 150mA, 2 Year Backup BN-02MHSR-ND 193.50 
Now the IC memory card can be 4Mx8/2Mx16, 200ns, 150mA, 1 Year Backup .. BN-04MHSR-ND 301.00 
used as general-purpose media 8Mx8/4Mx16, 200ns, 150mA, 6 Month Backup. BN-O8MHSR-ND 666.40 
eae data between SRAM Card with Attribute Memory PCMCIA/JEIDA Standard, 68 Pins 
i : 64Kx8/32Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup ... BN-064HSRC-ND 43.60 
SRAM Cards: 68 Pin JEIDA 4.2/PCMCIA Rel 2.1: 128Kx8/64Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup.. BN-128HSRC-ND 48.69 
¢ Available with or without attribute memory 256Kx8/128Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup. BN-256HSRC-ND 62.09 
* Tool-less replaceable battery (CR2025) 512Kx8/256Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup... BN-512HSRC-ND 84.74 
* Contains a rechargeable sub-battery which provides data back-up for up to 1Mx8/512Kx16, 200ns, 150mA, 4 Year Backup... BN-01MHSRC-ND 120.18 
one hour during battery changes 2Mx8/1Mx16, 200ns, 150mA, 2 Year Backup BN-02MHSRC-ND 186.20 
* Type | Card 4Mx8/2Mx16, 200ns, 150mA, 1 Year Backup .. ..| BN-O4MHSRC-ND 306.60 
8Mx8/2Mx16, 200ns, 150mA, 6 Month Backup................0.eceeceeeeeee ee eee ence BN-O8MHSRC-ND 686.00 
Flash Gardet:08 Fin series 2 JEIDA 2 POMCIA Heli2.12 Flash Card, PCMCIA/JEIDA Standard, 68 Pins (Series 2) 
¢ Uses 8Mbit memory chips 
10Mx8/5Mx16, 250ns, 150MA......... 0.0... e cece eee eee cece eee eee ee eeeeeeneeee BN-10MHF3CE-ND 366.80 


° Type | Card 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 1053 


Portescap CD DANAHER 


MOTION -SPECIALTY MOTORS 


Stepper Motors 


These stepper motors are very precise DC motors that move a specific degree of rotation 
with each pulse applied to its coils. Stepper motors can be controlled for either clockwise 
or counterclockwise rotation and can operate at very high speeds. Shaft speed is not 
affected by variations in torque. Unipolar motors have two coils wound on the same 
bobbin (4 coils total) where each winding is sequentially energized. Bipolar motors 
have only two windings and require a push-pull driver to operate. Holding torque is the 
force required to hold the shaft with back pressure applied. MNM is millinewton meter + 
torque Operating Specification: * Maximum Operating Temperature: 100°C * Operating 
Temperature Range: -20°C ~ 70°C » Bearing Type: Bronze sleeve « Insulation Res. 
@ 500VDC: 100MO » Dielectric Withstanding Voltage: 650VRMS 60Hz for 2 seconds 
* Lead Wires: 26AWG 


Geared Stepper Motors 


Standard 7.5 degree Stepper Motors offered with gear reduction for extremely high torque 
and precision. Perfect replacement for DC geared motors where accuracy is needed. 


Digital Linear Actuators 


Precise “In and Out” movements controlled by a stepper motor, these low-cost units 
provide industry-leading linear force positioning capability. An ideal linear actuator 
solution in medical equipment applications such as pumps, pipettes and scanners, as well 
as instrumentation and HVAC applications. These linear actuators are available in captive 
and non-captive versions, unipolar or bipolar coil construction, and industry-standard 
frame sizes. 


TECHNOLOGY 
z 


Unipolar Stepper Motor 
Driver Board 


The MTSD-V1 can be used as a stand-alone uni- 
polar stepper motor driver board or in conjunction 
with a PC or programmable controller for greater 
flexibility. 

Applications: Robotics, Motion Control, Education, 
Light Duty Industrial * Adjustable On-Board Step 
Clock (15-1500hz) * Continuous Run or Pre- 
settable Step Count from 0-255 steps * Push- 
button Repeat (pre-set step count) » LED Phase/ 
Step Indicators * .1” SIP Header Connectors (.025” square pins) “Stand Alone” Functions 
(Dip Switch Selectable): * Disable/Enable * CW/CCW Direction * Single/Dual Phase Drive 
¢ Locked/Free Motor during Disable * Continuous Run/Pre-set Step Count (0-225 steps) 
Programmable Controller Input Functions: * Disable/Enable CW/CCW Direction » Pre-set 
Step Count Repeat * Logic OUTOUT pin to ID end of pre-set step count » External Clock 
Input (10 kHz maximum) Power Requirements: * Logic Supply: SDC @ 50mA « Motor 
Supply: Maximum of 24VDC @ 1.85 Amps draw » Board Dimensions: 3.20” x 2.70” x .875” 
(81.28mm x 68.58mm x 22.23mm) 


MTSD-V1-ND 


Ce AC/DC Geared 
(cramer soe 


105 Series AC Gear Motor: Unidirectional operation assured by ball 
and slot “no-back” system. Motors listed are all clockwise rotation 


Prrciecr Tier ane Metor Dewees 


Rated Motor Size Holding when facing the output shaft. Characteristics: Rotor Speed 600 RPM, 
& Voltage A B c Steps per| Step Angle] Torque (1) Digi-Key Price | Danaher 120VAC, 60Hz Coil, 2.7 Watts, -20°C ~ 55°C Operating Temperature. 
Fig.| (VDC) Type (mm) | (mm) | (mm) | Rev. | (Degrees) | (mNm/oz-in)| Part No. Each | Part No. Motor develops 300oz-in. Torque starting and running at 1 RPM. To determine torque 
Standard Stepper Motors available on motors shown, divide 300o0z-in by listed motor speed. 
: eae 5 at » a iH Sel eae COND 1628 foMocO IE 6100 Hysteresis Series Motor: provides smooth quiet performance and allows operation to 
i ‘ Boe i 2 “ tall conditi ithout d i int ‘ture. Perfect for HVAC controls, 
5 | Unipolar | 20 | 349 | 15 | 24 15 770/141 |  403-1018-ND 17.02 | 20M024D1U utoinatis Teller Machinesandatherappicacns, 
5 Bipolar 20 34.9 1.5 20 18 11.31/1.6 403-1002-ND 16.28 | 20M020D1B Z . : 
5 Unipolar 26 34.9 ) 24 15 6.3/0.9 403-1020-ND 17.02 |26M024D1U 800! Series DC Gear Motor: Basic 2400 and 4800 armature speed used. Geartrain rating 
12 Unipolar 26 34.9 2 24 15 6.3/0.9 403-1003-ND 17.02 | 26M024B2U 300z-in dynamic, 90oz-in static. Starting and running torque 60o0z-in at 1 RPM. These 
5 Unipolar 26 34.9 2 48 75 9.2/1.3 403-1019-ND 17.02 | 26M048D1U ratings are conventionally stated for output geared to 1 RPM. Motor output speed will 
1 12 Unipolar 26 34.9 2 48 75 9.2/1.3 403-1004-ND 17.02 | 26M048B2U be higher if load is less than 30o0z-in Voltages offered 12VDC and 24VDC. DC motors are 
5 Bipolar | 26 34.9 2 48 75 10.6/1.5 403-1005-ND 16.28 | 26M048B1B reversible by reversing polarity at terminals. 
5 Unipolar 36 42 2 48 75 18.35/ 2.6 403-1021-ND 18.06 | 35M048B1U 
5 | Unipolar | 36 | 42 2 48 75 25/35 403-1022-ND 78.06 | 35L048B1U-N Fig. 1 ; Flatted Round Shaft | Fig. 2 : 
5 | Bipolar | 36 | 42 2 48 75 27.5/3.9 |  403-1006-ND 17.32 | 35L048B1B-N dren ceased 2 (4825) 
12 Unipolar 36 42 2 48 75 27.5/3.9 403-1007-ND 18.96 | 35L048B2U-N Fr tt (o7 
12 Unipolar 36 42 2. 48 75 18.4/2.6 403-1008-ND 18.06 | 35M048B2U f XX 
5 Unipolar 42 49.5 3 48 75 66.2/9.4 403-1023-ND 18.70 | 42M048C1U-N ne 
5 Unipolar 42 49.5 3 48 75 49.4/7.0 403-1024-ND 18.90 | 42L048D1U at 
5 Bipolar 42 49.5 3 48 75 87.5/12.4 403-1009-ND 17.74 | 42M048C1B vue 
12 Unipolar 42 49.5 3 48 75 73.4/10.4 403-1010-ND 18.70 | 42M048C2U ese : 
12 Unipolar 42 49.5 3 48 75 50.8/7.2 403-1011-ND 18.70 | 42S048D2U (Std. for all series) 
2 5 Bipolar 42 49.5 3 100 3.6 49.4/7.0 403-1012-ND 17.74 | 42M100B1B 
12 Unipolar 42 49.5 3 100 3.6 45.2/6.4 403-1013-ND 18.70 | 42M100B2U 
5 Bipolar 44 49.5 3 100 3.6 46.6/6.6 403-1014-ND 17.96 | 44M100D1B Digi-Key Price Each Cramer 
12 Bipolar 44 49.5 3 100 3.6 46.6/6.6 403-1015-ND 18.70 | 44M100D2B Fig. Volt.| RPM | Part No. 1 10 50 Part No. 
5 | Unipolar | 55 | 667 | 6.35 48 75 102.4/14.5 | 403-1025-ND 19.84 | 55M048D1U 105 Series 
5 Bipolar 55 66.7 3 48 6.3 122.2/17.3 403-1016-ND 18.90 | 55M048D1B 72 CRA101-ND 31.26 27.31 24.68 | 30551 
12 Unipolar 55 66.7 3 48 6.3 102.4/14.5 403-1017-ND 19.84 | 55M048D2U 10 | CRA102-ND 34.87 30.47 27.53 | 30543 
1 120} 6 CRA103-ND 31.26 27.31 24.68 | 30544 
Rated Voltage Output Step | Gear Ratio) Output Speed | Running Torque | Digi-Key Price | Danaher VAC} 2 | CRA104-ND 31.26 27.31 24.68 | 30545 
Fig. (vDC) Type Angle | Gearhead Shaft (Nm/oz-in) | Part No. Each | Part No. 1 CRA105-ND 31.26 27.31 24.68 | 30546 
Geared Stepper Motors 1/2_| CRA106-ND 32.59 28.47 __—25.73_| 30547 
3 2 Unipolar | 0.25 30:1 | 6.25RPM @ 100PPS]70.6mNm/10oz-in| 403-1026-ND 32.46 | 26MO048B2U-V31 6100 Hysteresis Series 
4 5 Bipolar | 0.15 50:1 | 6RPM@240PPS | 854/121 | 403-1027-ND 38.52 | 42M048C1B-236 og | 2 |peRReOIND 37.43 3271 28.55 | 61068 
5 12 Unipolar | 0.75 10:1 | SORPM@240PPS | 211/299 | 403-1029-ND 40.62 | 42M048C2U-R21 vac| 2 | CRA210-ND 37.43 32.71 29.55 | 61081 
5 12 Bipolar 0.75 10:1 30RPM @ 240PPS 211/29.9 403-1028-ND 40.62 | 42M048C2B-R21 1 4 | CRA209-ND 37.43 32.71 29.55 __| 61140 
W207 4 | cRazos-ND 3781 33.04 29.85 | 61069 
Rated Voltage Maximum Step Digi-Key Price | Danaher B00! Series 
Fig. (VDC) Type Shaft Type Shaft Travel Resolution Part No. Each | Part No. | CRA2O1-ND 16.55 70.67 36.75 130568 
Digital Linear Actuators 12 | 10 | CRA202-ND 46.55 4067 36.75 | 30569 
6 12 Unipolar NonCaptive 1.97” .001” 403-1030-ND 36.96 | 20DAM10D2U-L voc} 30 CRA203-ND 46.55 40.67 36.75 | 30570 
7 12 Unipolar Captive 0.59” 001” 403-1031-ND 40.48 | 20DAM10D2U-K 60 | CRA212-ND 46.55 40.67 36.75 | 30827 
6 12 Unipolar NonCaptive 1.89” .001” 403-1032-ND 48.54 | 26DBM10D2U-L 2 1/3 | CRA211-ND 33.84 29.57 26.72 | 30904 
7 12 Unipolar Captive 0.52” 001” 403-1033-ND 49.68 | 26DBM10D2U-K + | CRA204-ND 4655 4067 3675 | 30571 
6 12 Unipolar NonCaptive 2.50" 001” 403-1034-ND 55.52 | 35DBM10B2U-L 24 | 49 | GRA20S-ND 4655 4067 36-75 |30572 
7 12 Unipolar Captive 0.875" 001” 403-1035-ND 58.66 | 35DBM10B2U-K VOC) 39 | cRazo6-ND 4655 4067 36-75 |30573 
Note: 1 Holding Torque measured with rated voltage and 2 phases energized. 60 CRA213-ND 46.55 40.67 36.75 | 8870 
Dimensions Max. Stroke Duty Cycle Digi-Key Digi-Key Digi-Key Pontiac Pontiac Pontiac 
) Inch Length Inch Ww Coil | Part No. Part No. Part No. Price Each Part No. Part No. Part No. 
HxLxW Cont./Inter./Pulsed| Cont./Inter./Pulsed| VDC | Cont. Version Inter. Version | Pulsed Version 1 25 100 Cont. Version | Inter. Version | Pulsed Version 
Ponti ac Coil Open Frame Pull Type 
12 | 527-1016-ND §27-1017-ND! |/— 28.00 23.01 13.80 FO451A F0452A _ 
Salsnoids 1,68. 2.08 x1.44 A i84 24_| 527-1018-ND | 527-1019-ND_|— 28.00 23.01 13.80 | FO453A FOA54A = 
12 | 527-1008-ND 527-1009-ND | — 25.00 20.00 10.85 FO431A F0432A _— 
Tee UD A.B5-X10.051) = <0:75/0:75 a9 24 | 527-1010-ND | 527-1011-ND_|— 25.00 20.00 10.85 | FO433A FO434A = 
Pontiac Coil’s range of latching, 12 | 527-1004-ND §27-1005-ND | — 22.50 17.75 = 10.11 FO421A F0422A — 
open-frame and tubular solenoids are [961.17 0.82) 0.60/0.50 6.4/2.5 24 | 527-1006-ND | 527-1007-ND__|— 2250 17.75 1011 | FO423A FO424A = 
all designed for manufacturability and 12 | 527-1000-ND §27-1001-ND | — 21.00 16.25 9.26 FO411A F0412A _— 
unsurpassed quality. 0.75x1.20%0.76 | 0.60/0.50 418.5 24 | 527-1002-ND | 527-1003-ND__|— 21.00 16.25 926 | FOd13A FO414A = 
12 | 527-1012-ND 527-1013-ND | — 26.00 19.05 = 11.91 FO441A F0442A = 
acne 1.24x2.02x1.00) _0.75/0.75 75/19 24_| 527-1014-ND__| 527-1015-ND_| — 26.00 19.05 11.91 | F0443A FO4AAA = 
REE FONS {G6 SDGRULET jo5/i98 13/48 12 | 527-1020-ND | 527-1021-ND | — 30.00 25.51 14.96 | FO461A FO462A = 
eee ens 24 | 527-1022-ND §27-1023-ND_ | — 30.00 25.51 14.96 F0463A FO464A = 
Open Frame Latching Pull Type with Spring Return 
12 | 527-1036-ND §27-1037-ND | 527-1038-ND 32.00 28.00 18.31 GO401A G0402A G0403A 
0.76%1.19x 0.76 | 0.975/0.875075/ 4/9/40 24 _| 527-1039-ND | 527-1040-ND__|527-1041-ND 32.00 2800 18.31_| GO404A GO405A G0406A 
12 | 527-1042-ND §27-1043-ND | 527-1044-ND 34.00 29.50 21.10 GO411A G0412A G0413A 
1,28%2.08%1.08) 0.75/0.75/0.75 re0i72 24 | 527-1045-ND | 527-1046-ND | 527-1047-ND 34.00 2950 21.10 | GO414A GO415A GO416A 
Tubular Tubular Pull Type 
oS ; 12 | 527-1028-ND §27-1029-ND | — 29.00 24.51 14.20 FO481A F0482A _ 
(/ ™ Dia. 1.00x12.03 | 0.875/0.875 8/40 24_| 527-1030-ND | 527-1031-ND_|— 29.00 24.51 14.20 | FO483A FO4B4A = 
F 12 | 527-1032-ND 527-1033-ND | — 35.00 31.01 22.50 FO491A F0492A _ 
cc 14/66 24_| 527-1034-ND | 527-1035-ND__|— 35.00 31.01 22.50 | FO493A FO494A = 
; 12 | 527-1024-ND 527-1025-ND | — 27.00 22.50 12.91 FO471A F0472A = 
Dia O75 XE 150). OS00.B75: 6/40 24 | 527-1026-ND | 527-1027-ND_ |— 2700 22.50 1291 | FOd73A FO474A = 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Wz AAVID 
IN THERMALLOY Heat Sinks 


Aavid’s ULTRAstick is a unique phase-change ther- 
mal interface material that surpasses grease in 
thermal performance and long-term stability. This 
solid, silicone free, paraffin based thermal compound 
changes phase at 60°C, with a concurrent volumetric 
expansion that fills gaps between the mating surfaces. 
One cost effective application leaves a thin, film like 
deposit, providing excellent heat transfer and low interface thermal resistance. 


Features: 

¢Thermal resistance 20% lower than thermal grease, with significant long-term 
reliability benefits 

«Excellent heat transfer properties, consistent at mounting pressures from less 
than 5 psi to more than 200 psi 

¢No run-out, migration, dry-out, or flaking that can occur with typical thermal 
grease 

* Non-toxic and inert 

* Electrically non-conducive 

Easy to use and dry to the touch after application, reducing labor costs 

«Each bar covers approximately 1,000 in2 


HS243-ND. 
Thermal 
Dimensions — Inch (mm) Resistance Digi-Key Price Each Aavid 
Fig. | Description LxWxH °C/W Part No. i 10 100 Part No. 
TO-3, Compact Heat Sink, 5W, Black 1.88 x 1.40 x .50 (47.75 x 35.56 x 12.70) 11.5 HS148-ND@ 88 79 62 501303B00000G 
TO-3, Compact Heat Sink, 7W, Black 1.88 x 1.40 x .75 (47.75 x 35.56 x 19.05) 8.3 HS149-ND@ .95 86 67 501403B00000G 
TO-3, With Wave-On Mounts, 9W, Black 1.88 x 1.40 x .75 (47.75 x 35.56 x 19.05) 8.3 HS267-ND 2.72 2.45 1.91 501403B00100 
1 TO-3, With Wave-On Mounts, 9W, Black 1.88 x 1.40 x .75 (47.75 x 35.56 x 19.05) 8.3 HS384-ND@ NEW! 2.81 2.54 1.97 501403B00100G 
TO-3, Compact Heat Sink, 8.5W, Black 1.88 x 1.40 x 1.00 (47.75 x 35.56 x 25.40) 6.3 HS248-ND@ 1.31 1.19 92 501503B00000G 
TO-3, With Wave-On Mounts, 9W, Black 1.88 x 1.40 x 1.00 (47.75 x 35.56 x 25.40) 6.3 HS269-ND 2.61 2.35 1.83 501503B00100 
TO-3, Compact Heat Sink, 9.5W, Black 1.88 x 1.40 x 1.25 (47.75 x 35.56 x 31.75) 5.4 HS110-ND® 1.34 1.21 94 501603B00000G 
TO-3, Compact, 9W, Gold 1.88 x 1.40 x 1.25 (47.75 x 35.56 x 31.75) 5.4 HS270-ND 1.20 1.08 84 501603C00000 
2 TO-3, Expandable Collar Type (Can be used with Fig. 1), Black 1.54 x 1.125 x .87 (39.12 x 28.57 x 22.10) 22.0 HS236-ND® .97 88 68 579103B00000G 
TO-3, 25W, Black 1.81 x 1.81 x 1.25 (45.97 x 45.97 x 31.75) 5.4 HS103-1.25-ND® 5.08 4.57 3.56 568303B00000G 
TO-3, 17W, Black 1.81 x 1.81 x .50 (45.97 x 45.97 x 12.70) 12.5 HS103-0.5-ND@ 5.05 4.55 3.54 568003B00000G 
3 TO-3, Free/Forced Air No Holes, 12W, Black 1.83 x 1.83 x .50 (46.48 x 46.48 x 12.70) 5.4 HS291-ND® 5.12 4.61 3.59 568000B00000G 
TO-3, Free or Forced Air Cooling, 12W, Black 1.83 x 1.83 x .75 (46.48 x 46.48 x 19.05) 5.4 HS293-ND® 8.26 7.44 5.79 568103B00000G 
TO-3, Free or Forced Air Cooling, 12W, Black 1.81 x 1.81 x 1.00 (45.97 x 45.97 x 25.40) 5.4 HS294-ND@ 7.36 6.63 5.16 568203B00000G 
TO-220, Dual Mount Power Cooler, Black 1.81 x 1.81 x 1.25 (45.97 x 45.97 x 31.75) 5.5 HS135-ND 5.70 5.13 3.99 568322B00000 
4 | TO-3, Power Cooler, 50W, Black 3.00 x 4.125 x 1.00 (76.20 x 104.78 x 25.40) 5.4 HS117-ND 7.63 6.87 5.34 198540B00000 
TO-3, Space Saver, 6W, Black 1.63 x 1.29 x .75 (41.40 x 32.77 x 19.05) 5.4 HS140-ND 1.61 1.45 1.13 502203B00000 
5 TO-3, Space Saver, 8W, Black 1.63 x 1.29 x 1.00 (41.40 x 32.77 x 25.40) 5.4 HS141-ND 2.21 1.99 1.55 502303B00000 
TO-3, Space Saver, 12W, Black 1.63 x 1.29 x 1.25 (41.40 x 32.77 x 31.75) 5.4 HS142-ND 2.06 1.86 1.45 502403B00000 
TO-3, Heatsink, Fold-Back Fins, No Holes, 10W, Black 1.83 x 1.83 x 1.31 (46.48 x 46.48 x 33.27) 5.4 HS296-ND@ 3.04 2.74 2.13 569000B00000G 
6 TO-3, Fold-Back Fins, 20W, Black 1.83 x 1.83 x 1.31 (46.48 x 46.48 x 33.27) 5.4 HS110-3-ND@ 1.47 1.33 1.04 569003B00000G 
TO-3, Fold-Back Fins, 10W, Gold 1.83 x 1.83 x 1.31 (46.48 x 46.48 x 33.27) 5.4 HS298-ND 1.40 1.26 98 569003C00000 
TO-220, Dual Mount Power Cooler, 20W, Black 1.83 x 1.83 x 1.31 (46.48 x 46.48 x 33.27) 55 HS110-220-ND® 1.86 1.68 1.31 569022B00000G 
© TO-3, Universal Hole Pattern, Low Profile, Black 2.00 x 1.75 x .375 (50.80 x 44.45 x 9.53) 7.0 HS228-ND® 1.05 .95 .74 506007B00000G 
TO-3, Slanted Fin, 10W, Black 1.81 x 1.81 x .50 (45.97 x 45.97 x 12.70) 3.5 HS260-ND@ 2.19 1.97 1.54 500103B00000G 
8 TO-3, Slanted Fin, 12W, Black 1.81 x 1.81 x 1.25 (45.97 x 45.97 x 31.75) 2.5 HS264-ND® 2.12 1.91 1.49 500403B00000G 
TO-3, Slanted Fin, 14W, Black 2.5 x 2.5 x .90 (63.50 x 63.50 x 22.86) 4.9 HS265-ND® 2.65 2.39 1.86 500503B00000G 
TO-5, High Performance, 2W, Black -75 dia x .25 (19.05 dia x 6.35) 56.0 HS101-ND® 1.14 1.03 80 323005B00000G 
9 | TO-5, Press-On, 1W, Black -5 dia x .25 (127 dia x 6.35) 56.0 HS253-ND@ 1.72 1.55 1.21 320205B00000G 
TO-5, Press-On, High Performance, 1W, Black -50 dia x .375 (12.70 dia x 9.52) 30.0 HS259-ND@ 1.28 1.15 -90 326005B00000G 
10 TO-5, Snap-On Cooler, 1.5W, Black -83 x .395 x .50 (21.08 x 10.03 x 12.70) 38.0 HS217-ND@ 51 37 26 578205B00000G 
TO-5, Snap-On Cooler, 2W, Black -83 x .395 x .75 (21.08 x 10.03 x 19.05) 35.0 HS218-ND® 47 34 24 578305B00000G 
TO-5, Dual Fin Press-Fit Heat Sink, Black -75 dia x .40 (19.05 dia x 10.16) 56.0 HS242-ND® 2.46 2.22 1.73 322505B00000G 
1 TO-5, Press-On, 1.25W, Black -75 dia x .25 (19.05 dia x 6.35) 40.0 HS257-ND@ 2.49 2.24 1.74 322605B00000G 
TO-5, Press-On, 1.25W, Gold -75 dia x .25 (19.05 dia x 6.35) 40.0 HS258-ND 2.43 2.19 1.71 322605C00000 
TO-92 and TO-18, Press Fit, 1W, Black -50 dia x .235 (12.70 dia x 5.97) 100.0 HS100-ND® 1.30 117 91 322400B00000G 
42 TO-5, 2 Piece Part for Max Dissipation, 1W, Gold -625 dia x .271 (15.88 dia x 6.88) 22.0 HS254-ND 7.20 6.48 5.04 321127C00000 
TO-39, 2 Piece Part for Max Dissipation, 2W, Black -75 dia x .290 (19.05 dia x 7.37) 20.0 HS255-ND@ 11.26 10.14 7.89 321527B00000G 
13 | TO-92, Press Fit Heat Sink, For Standard or Modified Package, Black -60 x .05 x .50 (15.24 x 1.27 x 12.70) 64.0 HS251-ND® A6 33 23 575200B00000G 
14 | TO-126, Vertical Mount Clip-On Cooler, Black -775 X .32 x .52 (19.69 x 8.13 x 13.21) 26.0 HS216-ND@ 46 33 23 577500B00000G 
15 | TO-202, Compact Clip-On Heat Sink, Black -58 x .80 x .25 (14.73 x 20.32 x 6.35) 28.0 HS247-ND® .57 At 29 574004B00000G 
TO-202, Low Profile Heat Sink, Black -52 x .375 x .75 (13.21 x 9.53 x 19.05) 27.2 HS214-ND® 44 32 22 577304B00000G 
TO-202, Low Profile Heat Sink, Black 52 x .50 x .75 (13.21 x 12.70 x 19.05) 24.0 HS215-ND® 44 32 22 577404B00000G 
TO-220, Compact Heat Sink, Black 52 x .25 x .75 (13.21 x 6.35 x 19.05) 32.0 HS105-ND® 40 29 20 577002B00000G 
TO-220, Compact Heat Sink, Black -52 X .375 x .75 (13.21 x 9.53 x 19.05) 25.9 HS106-ND@ 36 26 18 577102B00000G 
TO-220, Compact Heat Sink, Black 52 x .50 x .75 (13.21 x 12.70 x 19.05) 24.4 HS107-ND 36 26 19 577202B00000 
TO-220, Low Profile, 2.5W, Gold -75 x .75 x .375 (19.05 x 19.05 x 9.52) 24.0 HS272-ND 34 31 24 507302C00000 
16 | TO-220, Low Profile, Low Cost Cooler, 2.5W, Black -75 x .75 x .375 (19.05 x 19.05 x 9.53) 24.0 HS115-ND® 40 29 20 507302B00000G 
TO-220, 2 Hole Pattern Heat Sink, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 16.7 HS230-ND@ 56 44 33 530613B00000G 
TO-220, Horizontal/Vertical Mount, 4.5W, Black 1.00 x 1.18 x .50 (25.40 x 29.97 x 12.70) 16.7 HS278-ND® 47 42 33 5306 14B00000G 
TO-220, Horizontal/Vertical Mount, 3.7W, Gold 1.00 x .71 x .50 (25.40 x 18.03 x 12.70) 20.3 HS279-ND 32 .29 23 530714C00000 
TO-220, Compact Heat Sink, With Tabs, Black 52 x .25 x .75 (13.21 x 6.35 x 19.05) 32.0 HS212-ND 62 45 31 577002B04000 
TO-220, Compact Heat Sink, With Tabs, Black 52 x .25 x .75 (13.21 x 6.35 x 19.05) 32.0 HS367-ND@ NEW! 46 42 33 577002B04000G 
TO-220, Compact Heat Sink, With Center Tabs, Black -52 x .375 x .75 (13.21 x 9.53 x 19.05) 25.9 HS368-ND@ NEW! 46 42 33 577102B04000G 


* Dielectric Coating Unless otherwise noted, all heat sinks are black anodized aluminum. # RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1055 


WE pw 


"NS THERMALLOY Heat Sinks (Cont) 


Thermal 
Dimensions — Inch (mm) Resistance Digi-Key Price Each Aavid 
Fig. | Description LxWxH “c/w Part No. 1 10 100 Part No. 
TO-220, Low Cost Vertical Mount, With Front Tabs, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.6 HS362-ND@ NEW! 3.73 3.36 2.62 575002T00000G 
TO-220, Low Cost Vertical Mount, With Front Tabs, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.6 HS353-ND@ NEW! 3.10 2.79 217 563002T00000G 
16 TO-220, Low Cost Vertical Mount, With Center Tabs, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.6 HS348-ND*@ NEW! 3.26 2.94 2.29 523002T00000G 
TO-220, Vertical Mount With Black Tabs 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.0 HS194-ND® 50 40 .30 563002B00000G 
TO-220, Vertical Mount With Black Tabs 1.00 x .50 x .95 (25.40 x 12.70 x 24.13) 16.6 HS207-ND® 64 50 .38 576602B00000G 
TO-220, Vertical Mount With Pre-Tinned Tabs, Black 1.00 x .50 x .95 (25.40 x 12.70 x 24.13) 16.6 HS363-ND@ NEW! 4.44 4.00 3.11 576602T00000G 
TO-220, Power Cooler, 9.0W, Screw Mount, Gold 1.50 x 1.375 x 1.00 (38.10 x 34.93 x 25.40) 13.4 HS282-ND 1.25 1.13 88 531002C00000 
TO-220, Power Cooler, With Pins, Heavy Duty, Black 1.38 x .50 x 1.00 (35.05 x 12.70 x 25.40) 13.4 HS351-ND@ NEW! 1.30 1:17 91 531002B02500G 
TO-220, Power Cooler, 9.0W, Black 1.38 x .50 x 1.50 (35.05 x 12.70 x 38.10) 10.4 HS284-ND® 1.27 1.14 89 531102B00000G 
TO-220, Power Cooler, With Pins, Heavy Duty, Black 1.38 x .50 x 1.50 (35.05 x 12.70 x 38.10) 10.4 HS191-ND 1.33 1.20 93 531102B02500 
TO-220, Power Cooler, With Pins, Heavy Duty, Black 1.38 x .50 x 1.50 (35.05 x 12.70 x 38.10) 10.4 HS352-ND@ NEW! 1.37 1.24 97 531102B02500G 
TO-220, Power Cooler, With Pins, 2-Sided Mount, Black 1.38 x .50 x 1.50 (35.05 x 12.70 x 38.10) 11.0 HS346-ND@ NEW! 1.15 1.04 81 513102B02500G 
TO-220, Power Cooler, With Pins, 2-Sided Mount, Black 1.65 x 1.00 x 1.50 (41.91 x 25.40 x 38.10) 3.7 HS350-ND@ NEW! 1.65 1.49 1.16 529802B02500G 
TO-220, Power Cooler, Black 1.38 x .50 x 1.00 (35.05 x 12.70 x 25.40) 13.4 HS231-ND® 1.19 1.08 84 531002B00000G 
TO-220, Power Cooler, Screw Mount, Gold 1.38 x .50 x 1.50 (35.05 x 12.70 x 38.10) 10.4 HS131-ND 1.52 1.37 1.07 531102C00000 
TO-220, Power Cooler, With Pins, Gold 1.38 x .50 x 1.50 (35.05 x 12.70 x 38.10) 10.4 HS399-ND@ NEW! 1.81 1.63 1.27 531102V02500G 
TO-220, Power Cooler, Screw Mount, Gold 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS132-ND 1.56 1.41 1.10 531202C00000 
TO-220, Power Cooler, With Pins, Gold 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS132-P-ND 1.94 1.75 1.36 531202002500 
17 | TO-220, Power Cooler, 9.0W, Black 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS287-ND® 1.43 1.29 1.01 531202B00000G 
TO-220, Power Cooler, With Pins, Black 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS382-ND@ NEW! 1.49 1.34 1.05 531202B02500G 
TO-220, Vertical Power, 10W, Screw Mount, Black 1.65 x 1.00 x 1.50 (41.91 x 25.40 x 38.10) 2.5 HS276-ND 1.49 1.34 1.05 529802B00000 
TO-220, Power Cooler, With Pins, Black 1.65 x 1.00 x 2.00 (41.91 x 25.40 x 50.80) 3.4 HS374-ND@ NEW! 2.01 1.82 1.41 529902B02500G 
TO-220, Power Cooler, With Pins, 9.0W, Black 1.38 x .50 x 2.50 (35.05 x 12.70 x 63.50) 8.0 HS386-ND@ NEW! 1.54 1.39 1.08 531302B02500G 
TO-220, Power Cooler, Screw Mount, Gold 1.38 x .50 x 2.50 (35.05 x 12.70 x 63.50) 8.0 HS133-ND 1.86 1.68 1.31 531302C00000 
TO-220, Power Cooler, With Pins, Gold 1.38 x .50 x 2.50 (35.05 x 12.70 x 63.50) 8.0 HS133-P-ND 1.73 1.56 1.22 531302C02500 
TO-220, Power Cooler, With Pins, Black 1.65 x 1.00 x 2.50 (41.91 x 25.40 x 63.50) 3.8 HS239-ND 1.81 1.63 1.27 530002B02500 
TO-220, Power Cooler, With Pins, Black 1.65 x 1.00 x 2.50 (41.91 x 25.40 x 63.50) 3.8 HS380-ND@ NEW! 1.88 1.69 1.32 530002B02500G 
TO-218, Power Cooler, With Pins, 10W, Black 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS347-ND@ NEW! 1.35 1.22 95 513201B02500G 
TO-218, Power Cooler, With Pins, 20W, Black 1.65 x 1.00 x 1.50 (41.91 x 25.40 x 38.10) 3.7 HS187-ND 1.62 1.46 1.14 529801B02500 
TO-218, Power Cooler, With Pins, 20W, Black 1.65 x 1.00 x 1.50 (41.91 x 25.40 x 38.10) 3.7 HS349-ND@ NEW! 1.68 1.51 1.18 529801B02500G 
TO-218, Vertical Power, 10W, With Pins, Black 1.65 x 1.00 x 2.50 (41.91 x 25.4 x 63.50) 2.5 HS385-ND@ NEW! 2.10 1.89 1.47 530001B02500G 
18 TO-218, Quick Attach, With Pins, 12W, Black 1.95 x .50 x 1.97 (49.53 x 12.70 x 50.04) 6.5 HS134-ND 1.32 1.19 93 592201B03400 
TO-218, Quick Attach, With Pins, 12W, Black 1.95 x .50 x 1.97 (49.53 x 12.70 x 50.04) 6.5 HS340-ND@ NEW! 1.37 1.24 96 592201B03400G 
TO-220, Staggered High Rise Fins, With Kool Clip, Black 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 16.8 HS342-ND@ NEW! 1.88 1.70 1.32 530402B00150G 
19 | TO-218, Twisted High Rise Fins, With Kool Clip, Black 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 6.3 HS109-ND 1.91 1.72 1.34 530101B00150 
TO-218, Twisted High Rise Fins, With Kool Clip, Black 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 6.3 HS335-ND@ NEW! 1.88 1.70 1.32 530101B00150G 
20 TO-218, Clip-On, Vertical PC Mount, With Standard Tabs, Black 1.00 x .50 x 1.22 (25.40 x 12.70 x 30.99) 11.5 HS234-ND 1.47 1.33 1.04 566010B03400 
TO-218, Clip-On, Vertical PC Mount, With Standard Tabs, Black 1.00 x .50 x 1.22 (25.40 x 12.70 x 30.99) 11.5 HS377-ND@ NEW! 1.53 1.38 1.07 566010B03400G 
21 | TO-202, Clip-On Cooler, 5W, Black -90 x 1.02 x .39 (22.86 x 25.91 x 9.91) 16.8 HS119-ND® 63 45 32 574204B00000G 
TO-220. Twisted High Rise Fins,With Kool Clip, Black 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 6.3 HS343-ND@ NEW! 1.88 1.70 1.32 530102B00150G 
22 | TO-220, Dual Mount, With Kool Clip, Black 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 44 HS249-ND 2.13 1.92 1.50 530162B00162 
TO-220, Dual Mount, With Kool Clip, Black 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 4.4 HS383-ND@ NEW! 2.13 1.92 1.50 530162B00162G 
23 | TO-220, 2W Extended Cap For HS112 and HS114, Black 1.75 x .70 x .50 (44.45 x 17.78 x 12.70) 15.6 HS113-ND® 46 .33 .23 507102B00000G 
TO-220, Vertical Mount Clip-On Cooler, With 1 Mount Hole, Black -75 X .86 x .395 (19.05 x 21.84 x 10.03) 23.2 HS111-ND® 42 -30 21 574102B00000G 
TO-220, Vertical Mount Clip-On Cooler, Black -86 x .395 x .75 (21.84 x 10.03 x 19.05) 21.2 HS198-ND At -30 21 574502B00000 
TO-220, Horizontal Mount Clip-On PC Mount, With Std. Tabs, Black -86 x .395 x .75 (21.84 x 10.03 x 19.05) 23.2 HS355-ND@ NEW! 76 69 54 574402B03200G 
TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Long Tabs, Black -86 x .395 x .75 (21.84 x 10.03 x 19.05) 21.2 HS357-ND@ NEW! 57 51 40 574502B03300G 
24 | TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Stepped Tabs, Black -86 x .395 x .75 (21.84 x 10.03 x 19.05) 21.2 HS358-ND@ NEW! 50 A6 .36 574502B03700G 
TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Long Tabs, Black -86 x .395 x 1.375 (21.84 x 10.03 x 34.93) 16.0 HS360-ND@ NEW! 78 -70 55 574902B03300G 
TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Stepped Tabs, Black -86 x .395 x .69 (21.84 x 10.03 x 17.53) 21.6 HS359-ND@ NEW! 72 65 51 574602B03700G 
TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Standard Tabs, Black -86 x .395 x 1.375 (21.84 x 10.03 x 34.93) 16.0 HS205-ND 1.03 93 72 574902B04300 
TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Standard Tabs, Black -86 x .395 x 1.375 (21.84 x 10.03 x 34.93) 16.0 HS361-ND@ NEW! 1.07 96 15 574902B04300G 
25 | TO-220, Snap Down, 5W, Black -75X 1.12 x .435 (19.05 x 28.45 x 11.05) 16.9 HS116-ND® 56 45 .33 575102B00000G 


* Dielectric Coating 


Unless otherwise noted, all heat sinks are black anodized aluminum. # RoHS Compliant 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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WE AAVID 
"NS THERMALLOY Heat Sinks (Cont) 


Shown with optional PC Pins 


Thermal 
Dimensions — Inch (mm) Resistance Digi-Key Price Each Aavid 
Fig. | Description LxWxH °C/W Part No. 1 10 100 Part No. 
25 TO-220, Snap-Down With Built-In Clip, For Standard TO-220s, Black -975 x .44 x .75 (24.77 x 11.18 x 19.05) 16.8 HS220-ND® 50 36 26 579302B00000G 
TO-220, Snap-Down With Built-In Clip, For Tapered TO-220s, Black 975 x .44 x .75 (24.77 x 11.18 x 19.05) 16.8 HS221-ND® 55 40 28 579402B00000G 
26 | TO-220, High Performance PC Mount, With Tabs, Black 1.00 x 1.00 x 1.675 (25.40 x 25.40 x 42.55) 10.0 HS370-ND® NEW! 1.11 1.01 .78 590102B03600G 
27 | TO-220, SlimLine High Performance, Horizontal Mount, Black 1.00 x .787 x 1.45 (25.40 x 19.99 x 36.83) 12.4 HS193-ND® at 64 50 551002B00000G 
TO-220, Clip-On, Horizontal PC Mount, With Tabs, Black -50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS341-ND® NEW! 60 54 42 576802B03100G 
TO-220, Clip-On, 5W, Black -50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS121-ND® 58 42 29 576802B00000G 
TO-220, Clip-On, 5W, Black -50 x .50 x .60 (12.70 x 12.70 x 15.24) 26.8 HS333-ND® 73 53 37 591202B00000G 
TO-220, Clip-On, Vertical PC Mount, With Wide Tabs, Black -50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS364-ND® NEW! 63 57 44 576802B03700G 
TO-220, Clip-On, Vertical PC Mount, With Long Tabs, Black -50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS365-ND® NEW! 53 48 37 576802B03900G 
28 | TO-220, Clip-On, Vertical PC Mount, With Standard Tabs, Black -50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS211-ND 59 54 42 576802B04100 
TO-220, Clip-On, Vertical PC Mount, With Standard Tabs, Black -50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS366-ND® NEW! 61 56 43 576802B04100G 
TO-220, Clip-On, Vertical PC Mount, With Surelock Tabs, Black -57 x .50 x .75 (14.48 x 12.70 x 19.05) 26.8 HS223-ND 75 68 53 591302B02800 
TO-220, Clip-On, Vertical PC Mount, With Surelock Tabs, Black -57 x .50 x .75 (14.48 x 12.70 x 19.05) 26.8 HS371-ND@ NEW! 78 70 55 591302B02800G 
TO-220, Clip-On, Vertical PC Mount, With Standard Tabs, Black -75 x .50 x .50 (19.05 x 12.70 x 12.70) 18.8 HS337-ND® NEW! .57 52 40 576802B04000G 
TO-220, Clip-On, Vertical PC Mount, With SureLock Tabs, Black .95 x 1.00 x 1.22 (24.13 x 25.40 x 30.99) 11.5 HS381-ND@® NEW! 1.59 1.43 1.12 566010B02800G 
TO-220, Economy Power Cooler, Lightweight, Black 1.00 x .50 x .71 (25.40 x 12.70 x 18.03) 20.3 HS189-ND® 46 33 23 530714B00000G 
29 | TO-220, Dual Power Cooler, 10W, Black -78 x .85 X 1.45 (19.81 x 21.59 x 36.83) 6.4 HS104-2-ND@ 65 52 39 504222B00000G 
TO-220, Power Cooler, 6W, Black -70 x .70 x .85 (17.78 x 17.78 x 21.59) 15.6 HS104-1-ND@ AT 34 24 504102B00000G 
30 | TO-220, Basic Manual Attachment, Low Profile, Black -70 x 1.75 x .380 (17.78 x 44.45 x 9.65) 15.6 HS112-ND® 42 30 .21 507002B00000G 
31 | TO-220, Dual Basic Manual Attachment, Horizontal Mount, Black 1.45 x 1.75 x .375 (36.83 x 44.45 x 9.53) 9.6 HS114-ND® 76 55 38 507222B00000G 
TO-220, Twisted Fin, Vertical PC Mount, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.4 HS336-ND@ NEW! 85 hE: 60 593002B03400G 
32 | TO-220, Twisted Fin, With Surelock Tabs and Kool Clip, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.0 HS375-ND® NEW! 1.44 1.28 99 534202B02853G 
TO-220, Twisted Fin, Vertical, With Tabs and Kool Clip, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.0 HS376-ND@ NEW! 1.68 1.51 1.18 534202B33453G 
TO-220, Spacesaver, Vertical Mount, With Tabs, Black 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 10.0 HS225-ND 1.37 98 69 593202B03500 
33 | TO-220, Spacesaver, Vertical Mount, With Tabs, Black 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 10.0 HS373-ND® NEW! .96 87 68 593202B03500G 
TO-220, Spacesaver, Vertical Mount, With Kool Clip/Tabs, Black 1.38 x .48 x 2.00 (35.05 x 12.19 x 50.80) 10.4 HS192-ND 1.04 94 73 534302B03553 
34 TO-220, Dual Basic Manual Attachment, Vertical Mount, Black 1.48 x .50 x 1.03 (37.59 x 12.70 x 26.16) 13.2 HS219-ND 1.46 1.04 73 578622B03200 
TO-220, Dual Basic Manual Attachment, Vertical Mount, Black 1.48 x .50 x 1.03 (37.59 x 12.70 x 26.16) 13.2 HS369-ND® NEW! 1.03 93 72 578622B03200G 
TO-220, Spacesaver Vertical Mount, With Tabs, Black 875 x .25 x 1.25 (22.23 x 6.35 x 31.75) 22.0 HS372-ND@ NEW! 78 71 55 592502B03400G 
35 | TO-220, Spacesaver Vert. Mnt, With Kool Clip-SureLock Tabs, BIk 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.8 HS238-ND 1.40 1.27 99 594302B02853 
TO-220, Spacesaver Vert. Mnt, With Kool Clip-SureLock Tabs, Blk 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.8 HS379-ND® NEW! 1.38 1.25 97 594302B02853G 
TO-220, Vertical Mount, 4.3W, Black 64 x .64 x 1.00 (16.26 x 16.26 x 25.40) 17.4 HS300-ND. 1.46 1.32 1.03 581002B00000 
TO-220, Vertical Mount, 4.3W, With Pins, Black 64 x .64 x 1.00 (16.26 x 16.26 x 25.40) 17.4 HS387-ND® NEW! 1.49 1.34 1.05 581002B02500G 
TO-220, Vertical Mount, 4.3W, With Pins, Gold 64 x .64 x 1.00 (16.26 x 16.26 x 25.40) 17.4 HS302-ND 1.90 1.71 1.33 581002C02500 
36 TO-220, Vertical Mount, 2.5W, Black 64 x .64 x 1.50 (16.26 x 16.26 x 38.10) 16.8 HS303-ND 1.42 1.28 1.00 581102B00000 
TO-220, Vertical Mount, 2.5W, With Pins, Black 64 x .64 x 1.50 (16.26 x 16.26 x 38.10) 16.8 HS304-ND 1.56 1.41 1.10 581102B02500 
TO-220, Vertical Mount, 2.5W, With Pins, Black 64 x .64 x 1.50 (16.26 x 16.26 x 38.10) 16.8 HS388-ND@ NEW! 1.54 1.39 1.08 581102B02500G 
TO-220, Vertical Mount, 2.5W, With Pins, Black 64 x .64 x 2.00 (16.26 x 16.26 x 50.80) 12.8 HS305-ND 1.99 1.80 1.40 581202B02500 
TO-220, Vertical Mount, 2.5W, With Pins, Black 64 x .64 x 2.00 (16.26 x 16.26 x 50.80) 12.8 HS389-ND® NEW! 2.06 1.86 1.45 581202B02500G 
37 Dip Cooler, 14 or 16 Pin IC, Clip-On, Black 887 x .60 x .41 (22.53 x 15.24 x 10.41) 38.0 HS179-ND® 50 39 30 580200B00000G 
Dip Cooler, 24 Pin IC, Clip-On, Black 1.46 x 1.008 x .58 (37.08 x 25.60 x 14.73) 20.0 HS182-ND® 76 69 54 580500B00000G 
Dip Cooler, 14-16 Pin, Glue-On, Black .73 X .25 x .19 (18.54 x 6.35 x 4.83) 62.5 HS227-ND® 72 65 51 501200B00000G 
38 | Dip Cooler, 24 Pin IC, Glue-On, Black 1.25 x .53 x .19 (31.75 x 13.47 x 4.83) 44.0 HS273-ND® 81 73 57 508500B00000G 
Dip Cooler, 40 Pin IC, Glue-On, Black 2.0 x .53 x .19 (50.8 x 13.47 x 4.83) 28.0 HS274-ND® 1.50 1.36 1.06 508700B00000G 
* Dielectric Coating Unless otherwise noted, all heat sinks are black anodized aluminum. # RoHS Compliant 
Cut Tape Tape & Reel 
Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Pricingt Aavid 
Fig. Description LxWxH Part No. 1 10 250 500 Part No. 
SMT D2 Pak Heat Sink, Auto-Insertable, Pre-Tinned 1.03 x .50 x .40 (26.16 x 12.70 x 10.16) HS338CT-ND® NEW! 91 82 149.33 271.50 573300D00010G 
39 SMT D3 Pak Heat Sink, Auto-Insertable, Pre-Tinned 1.22 x .50 x .40 (30.99 x 12.70 x 10.16) HS124CT-ND 68 61 124.99 227.25 573400D00010 
SMT D3 Pak Heat Sink, Auto-Insertable, Pre-Tinned 1.22 x .50 x .40 (30.99 x 12.70 x 10.16) HS339CT-ND®@ NEW! 95 .86 156.34 284.25 573400D00010G 


+ For Tape and Reel part number, change the CT-ND to TR-ND. # RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 1057 


We VID 4 Aavid Thermalloy’s innovative BGA heat sinks include standard solutions to 
e7/i\s THERMALLOY BGA Heat Sinks PCB Hole Patterns support the most demanding applications. Features: ¢ flat base » light weight 
ha * long-term reliability. 
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Solder Anchor Attachment Method Clip Attachment 
Features and Benefits: * New unique wire clip design allows for complete reworkability after assembly without damage Method 
to the BGA package or PC Board * Minimal PC Board real estate is required for mounting * Solder Anchors provide the 
most rugged mounting in the industry « Each Heat Sink utilizes a phase change pad as the interface for optimal thermal Features and Benefits: * A unique clip 
performance. Finish: Black Anodize ae 7 
eliminates the need for mounting holes j}-— _——+ 
in the PC Board * Each Heat Sink utilizes Eovesosed 
a Phase Change Pad as the interface for BSosaeoad 
optimal thermal performance » The clips i pogesessd 
unique design eliminates the need for 4 Peepresse 
thermal tape attachment boooanonod 
Iw | Finish: Black Anodize 
*Solder Anchors Sold Separately Therm. Therm. Digi-Key Price Each Aavid 
Width | Length | Height | Res. Nat.t | Res. Forced¢ | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
— - - 34.5 | 31.4 | 15.6 19.7 6.30 HS309-ND 5.57 5.02 3.90 |2519B-EP11-BGS5G 
Therm. Therm. Digi-Key Price Each Aavid 38.1 | 38.0 | 10.2 22.1 6.94 HS310-ND. 5.47 4.93 3.83 | 2522B-EP04-BGS5G 
Fig.| Width | Length | Height | Res. Nat.t |Res. Forced} | Part No. J 10 100 | PartNo. + Natural font ivasiet fas Tee heatsink uit 
jatural convection thermal resistance based on a 75°C heat sink temperature rise. 
1 23.0 | 23.0 | 25.0 19.7 8.37 HS329-ND@ 3.55 3.20 2.49) 3742248600236 $ Forced convection thermal resistance based on an entering 1.0 m/s (200 Ifm) airflow. 
27.0 | 27.0 | 25.0 16.5 5.47 HS330-ND® 3.89 3.50 2.72 | 374524B60023G 
35.0 | 35.0 | 18.0 15.3 6.15 HS326-ND@ 4.35 3.92 3.05] 374724B60024G 
35.0 | 35.0 | 25.0 | 120 4.27 | HS331-ND@ 4.63 4.17 3.25] 3748248600246 Tape Attachment Method 
2 | 40.0 | 40.0 | 10.0 20.3 6.46 HS327-ND@ 4.64 4.18 3.25] 374924B60024G 
40.0 | 40.0 | 18.0 12.2 4.34 HS328-ND® 4.85 4.37 3.40] 375024B60024G Features and Benefits: * Tape mounted versions 
40.0 | 40.0 | 25.0 10.3 3.83 HS332-ND@ 5.49 4.95 3.85] 375124B60024G eliminate the need for mounting holes in the PC Board 
Golder ANCHOF........-2-ssessecseeeseeeeseeeeseeenes HS400-ND@ NEW! 48 44 —_.34| 1257000000006 * These Heat Sinks can be used with elther plastic or 
metal/ceramic BGA Packages * These Heat Sinks are 
*Solder anchors must be soldered to the PCB Prior to attaching the heat sink clip. _ t = Natural convection thermal compatible with Ther-a-grip Tapes 
resistance based on a 75°C heat sink temperature rise. + = Forced convection thermal resistance based on an entering Finish: Black Anodize 


1.0 m/s (200 Ifm) airflow. # RoHS Compliant 


Therm.) Therm. 
Tape Res. Res. Digi-Key Price Each Aavid 
. Surface | Width |Length| Height | Nat.t | Forced | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Push Pin Attachment Method Plastic | 23.0 | 23.0 | 10.0 | 40.0 11.69 HS316-ND@ 2.71 2.44 1.90 | 374024B00035G 
Features and Benefits: * All Heat Sinks utilize industry standard hole patterns » Plastic push pins are standard. Consult Plastic 23.0 | 23.0 | 18.0 | 23.4 7.39 HS317-ND@ 277 2.49 1.94) 3741248000356 
Aavid Thermalloy for versions available with brass push pins for more rugged applications * Minimal diameter holes are oa ae Ee eo ana oe eae aH aah aa phe neters 
neoessary 4or mounting to PG Board Finks Black Anodlze Plastic | 30.0| 30.0| 94 | 294 | 9.11 | HS311-ND 3.48 3.14 2.44 | 335824800034 
Plastic} 30.0] 30.0) 9.4 | 294 9.11 HS390-ND® NEW! 3.43 3.09 2.41 | 335824B00034G 
Metal | 35.0] 35.0 | 7.0 | 31.9 9.67 HS313-ND 3.73 3.36 2.61 | 371824B00032 
(oC + Metal | 35.0] 35.0 | 7.0 | 31.9 9.67 HS392-ND® NEW! 3.85 3.47 2.70 | 371824B00032G 
a Plastic} 35.0| 35.0) 7.0 | 31.9 9.67 HS393-ND® NEW! 4.03 3.63 2.82 | 371824B00034G 
EXEEEoerreeeeeccorr} Metal | 35.0 | 35.0 | 10.0 | 23.4 7.55 HS320-ND 3.69 3.32 2.58 | 374624B00032 
CETTE Metal | 35.0] 35.0 | 10.0 | 234 | 7.55 | HS305-ND@NEW! 3.82 3.44 2.68 | 374624B00032G 
$ubEa PUEESEBESEELE Plastic | 35.0 | 35.0 | 10.0 | 23.4 7.55 HS321-ND@ 4.26 3.84 2.99 | 374624B00035G 
Metal | 35.0] 35.0 | 18.0 | 15.3 5.15 HS322-ND 3.83 3.45 2.68 | 374724B00032 
Metal | 35.0] 35.0 | 18.0 | 15.3 5.15 HS396-ND@ NEW! 3.77 3.40 2.64 | 374724B00032G 
Plastic | 35.0 | 35.0 | 18.0 | 15.3 §.15 HS323-ND@ 3.93 3.54 2.75 | 374724B00035G 
Metal | 37.4] 374 | 6.0 | 32.6 9.91 HS315-ND§ 3.80 3.42 2.66 | 37332400032 
Metal | 37.4] 374 | 6.0 | 32.6 9.91 HS394-ND® NEW! 3.93 3.54 2.76 | 373324M00032G| 
aan Ta Digi-Key SERCH rea Metal | 40.0] 40.0 | 10.0 | 20.3 6.46 HS397-ND@ NEW! 4.29 3.86 3.01 | 374924B00032G 
: . - x : H Metal | 40.0] 40.0 | 18.0 | 12.2 4.34 HS325-ND 4.88 4.39 3.42 | 375024B00032 
ius iui Penpth| Heighitd ResaNatati|Hesaborceta |RariNoy a Ce CE Racin: Metal | 40.0| 40.0 | 180 | 122 | 434 | HS398-ND@ NEW! 5.04 4.54 3.53 | 3750248000326 
3 | 285 ) 285 | 10.0} 30.6 9.26 | HS306-ND 2.58 2.33 1.81 | 10-6327-01 REV B-G Metal | 40.1] 40.0 | 11.4 [184 | 6.02 | HS312-ND 4.03 3.63 2.83 | 364424800032 
ee orale | sae sot eeieemm 232) 306 2.88 | a72ac4Moro00G Metal | 40.1| 40.0 | 11.4 | 184 | 6.02 | HS391-ND@NEW! 417 376 2.93) 3644248000326 
+ Natural convection thermal resistance based on a 75°C heat sink temperature rise. t Natural convection thermal resistance based on a 75°C heat sink temperature rise. 
+ Forced convection thermal resistance based on an entering 1.0 m/s (200 Ifm) airflow. + Forced convection thermal resistance based on an entering 1.0 m/s (200 Ifm) airflow. 
§ Finish: Green Anodize § Finish: Green Anodize + RoHS Compliant 


Panasonic General Characteristics of PGS ITVV Chemtronics 


Items Characteristics 
. . Thickness 0.1+0.05mm H 
14 33 
PGS” (Pyrolytic Graphite Sheet) Dens ‘gen’ Heat Sink Grease 
. Thermal Conductivity (a-b plane) 600 — 800 W/(m.K) For fast heat transfer from components 
Heat Si n k S heets Thermal Resistance 0.4°C/w(10N/cm2) 
Electrical Conductivity (a-b plane) 10000 S/cm © Nonflammable 
PGS (Pyrolytic Graphite Sheet) is a heat sink sheet with high thermal conductivity and high Extensional Strength 19.6 Mpa * Noncorrosive 
flexibility. PGS is made of graphite with a structure that is close to a single crystal. This is Expansion Coefficient (a-b plane) 9.3 x ee 1K 
achieved by highly-oriented polymer film sheet, a process which has never been implemented ents) o 32 aot * Silicon 
before. jeat Resistance a ai 
Bending (angle 160, R5) 70000 cycles Will not dry out, harden or melt 
Features: * Excellent thermal conductivity: 600 ~ 800 W/(m.k), twice as high as copper, three °5 oz. tube 
times as high as aluminum * Light weight: the same as water (Specific gravity: 1.0 g/ems), 1/9 Dimensions Digi-Key Price Panasonic * Meets MIL-C-47113 
that of copper, 1/3 that of aluminum ¢ Flexible sheet, easy to be cut or trimmed and withstands Lx W (mm) Part No. Each Part No. 
repeated bending * High heat resistance: Stable up to about 400°C even in the air * Low 125 x 180 P11438-ND 104.48 | EYG-S131810 ¢ Stable from: -0°F ~ 342°F (-18°C ~ 172°C) 
thermal resistance * The main component is carbon. Minimal impurities and outgassing 125 x90 P11439-ND 57.46 | EYG-S091310 
¢ Excellent heat transferring performance. Heat sink and even distribution of heat 60 x 90 P11440-ND 29.88 | EYG-S060910 Price Chem- 
90x 115 P12726-ND 36.44 | EYG-S091210 Digi-Key Each tronics 
Application Examples: * Notebook personal computers, DVDs, DVCs, mobile phones 57x90 P12727-ND 33.53 | EYG-M060910SS Part No. 1 25 100 | Part No. 
* Semiconductor manufacturing equipment (Sputtering, Dry etching, Steppers) »* Optical 57x90 P12728-ND 19.92 | EYG-A060910P z z 
communications equipment 57x90 P12729-ND 19.92 | EYG-A060910B CT40-5-ND 18.63 16.83 15.71 | CT40-5 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1058 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Wakefield Engineering is recognized as a worldwide leader your thermal requirements. DeltaPads are replacements to heat 
in innovative thermal management solutions. Their products sink grease but without any mess. They are heat conducting, 
range from board level heat sinks for both surface mount and _ electrically isolating pads to go between the heat sink and your 
thru-hole, to fan mounted heat sinks for microprocessors and semiconductor device. TO-220 heatsinks will also fit TO-202 
CPUs. Wakefield Engineering offers a single source for all of and TO-126 packages. 


Wakefield 
Engineering 


Heat Sinks 


Dimensions - mm Digi-Key Price Each Wakefield 
Fig. | Description LxWxH Part No. al 10 100 | Part No. 
DeltaPad Thermal Pad TO-220 No Adhesive (.18mm) 18.0 x 12.7 x 3.6 dia. 345-1000-ND 42 30 .21 |173-7-220P 
DeltaPad Thermal Pad TO-220, Adhesive (.18mm) 19.1 x 12.7 x 3.7 dia. 345-1079-ND 25 18 .13 | 173-7-240A 
DeltaPad Thermal Pad TO-220, No Adhesive (.28mm) 19.1 x 12.7 x 3.2 dia. 345-1080-ND 25 18 .13 | 173-9-230P 
; | DeltaPad Thermal Pad TO-220, No Adhesive (.23mm) 19.1 x 12.7 x 3.7 dia. 345-1001-ND 95 68 48 | 173-9-240P 
Kapton Thermal Pad, TO-220, No Adhesive (.15mm) 18.0 x 12.7 x 3.6 dia. 345-1002-ND 46 33 .23 | 175-6-220P 
Kapton Thermal Pad TO-220, No Adhesive (.15mm) 19.1 x 12.7 x 3.2 dia. 345-1003-ND 35 25 18 | 175-6-230P 
Kapton Thermal Pad TO-220, No Adhesive (.15mm) 19.1 x 12.7 x 3.7 dia. 345-1004-ND 39 .28 .20 | 175-6-240P 
Kapton Thermal Pad TO-220, No Adhesive (.15mm) 21.8 x 18.8 x 4.1 dia. 345-1005-ND 63 45 .32 | 175-6-280P 
Silicon Thermal Grease, 4 gram Plastic Pack = 345-1006-ND 5.04 3.36 2.61 |120-SA 
Silicon Thermal Grease, 2 Oz. Jar —_— 345-1007-ND 13.02 8.68 6.73 | 120-2 
2 Silicon Thermal Grease, 5 Oz. Tube — 345-1008-ND 24.43 17.10 14.66 | 120-5 
Silicon Thermal Grease, 8 Oz. Jar — 345-1009-ND 29.78 20.85 17.87 | 120-8 
Silicon Thermal Grease, 5 Lbs. Can — 345-1010-ND 147.95 103.57 88.77 | 120-80 
Synthetic Non-Silicon Thermal Compound 4 Oz Tube - 345-1011-ND 26.23 18.36 15.74 | 126-4 
3 | D-Pack/SOT-23 Heat Sink, Pretinned, Autoinsertable 18.80 x 15.24 x 9.14 345-1012-ND 32 23 .16 | 217-36CT6 
D-Pack/SOT-23 Heat Sink, Pretinned, Autoinsertable 18.80 x 15.24 x 9.14 345-1099-NDt 60 40 .31 | 217-36CTE6 
4 | TO-5 Clip-On Cup Style With 4-40 Thd Base 9.40 x 9.65 dia. 345-1013-ND 12.90 860 6.67 | 260-4T5E 
5 | T0-220, Self-Locking, Horizontal/Vertical Mount, Black 25.40 x 12.70 x 21.59 345-1016-ND i) -50 .35 | 235-85AB 
6 | T0-220, Self-Locking, Horizontal/Vertical Mount, Black 20.32 x 6.86 x 20.32 345-1017-ND 35 25 18 | 243-3PAB 
TO-220, Vertical Mount Wave-Solderable, With Tabs, Black] 25.40 x 12.70 x 29.97 345-1018-ND 1.61 1.15 .81 | 287-1AB 
TO-220, Low Cost Horizontal/Vertical Mount, Black 25.40 x 12.70 x 18.03 345-1019-ND 39 28 .20 | 289-AB 
TO-220, Dual Low Cost Horizontal/Vertical Mount, Black 25.40 x 12.70 x 29.97 345-1020-ND 53 38 .27 | 290-1AB 
7 | 10-220, Dual Mount Low Cost, Black 25.40 x 12.70 x 29.97 345-1021-ND 53 38 .27 |290-2AB 
TO-220, Low Cost Horizontal/Vertical Mount, Black 19.05 x 9.52 x 19.05 345-1022-ND 53 38 .27 | 273-AB 
TO-220, Low Cost Horizontal/Vertical Mount, Black 13.21 x 9.52 x 19.05 345-1023-ND 39 28 .20 | 274-1AB 
TO-220, Vertical Mount, Black 25.4 x 12.7 x 30.0 345-1081-ND 1.12 80 .56 | 206-1PABH 
TO-220, Wave-Solderable Low-Cost Heat Sinks 25.4 x 12.7 x 30.0 345-1088-ND 1.61 1.15 81 | 287-1ABH 
8 | TO-220, Vertical Mount Wave-Solderable, With Tabs 22.23 x 5.46 Xx 31.75 345-1024-ND 1.47 1.05 14 | 288-1AB 
9 | TO-220 Self-Locking, Vertical Mount, Black 25.40 x 9.14 x 21.84 345-1025-ND AT 55 .39 | 291-H36AB 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins/6-32Thds, Black | 16.26 x 16.26 x 25.40 345-1026-ND 1.79 1.28 .90 |634-10ABP 
10 | TO-220 Power Vertical Mount With Pins/6-32Thds, Black 16.26 x 16.26 x 38.1 345-1091-ND 1.89 = 1.35 .95 |634-15ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins/6-32Thds, Black | 16.26 x 16.26 x 50.80 345-1027-ND 2.52 1.80 1.26 | 634-20ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 34.93 x 12.70 x 25.40 345-1028-ND 1.54 1.10 17 |637-10ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 34.93 x 12.70 x 38.10 345-1029-ND 2.14 1.53 1.07 |637-15ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 34.93 x 12.70 x 50.80 345-1030-ND 1.82 1.30 .91 |637-20ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 41.91 x 25.40 x 25.40 345-1031-ND 1.79 1.28 .90 |647-10ABP 
44 [10-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 41.91 x 25.40 x 38.10 345-1032-ND 2.03 1.45 1.02 | 647-15ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 41.91 x 25.40 x 38.10 345-1033-ND 2.03 1.45 = 1.02 |657-15ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 41.91 x 25.40 x 38.10 345-1034-ND 2.14 1.53 1.07 | 657-15ABPN 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 41.91 x 25.40 x 50.80 345-1035-ND 2.56 1.83 1.28 |657-20ABP 
TO-220 Pwr. SpeedClip Mount With Pins (Order clip below)} 34.93 x 12.70 x 25.40 345-1037-ND 2.28 1.63 = 1.14 | 667-10ABPP 
— | SpeedClip, Stainless Steel for 667 Series - 345-1039-ND 81 -58 -A1 | 330-SC 
12 | TO-220 Self-Locking Horizontal/Vertical Mount, Black 14.48 x 12.70 x 19.05 345-1040-ND 46 33 .23 | 230-75AB 
TO-220 Low Cost Horizontal/Vertical Mount, Black 44.45 x 9.52 x 17.78 345-1041-ND 42 30 .21 | 270-AB 
13 | TO-220 Top Mount Booster for 270,272,280 Series, Black | 44.45 x 12.70 x 17.78 345-1042-ND AG 33 .23 | 271-AB 
TO-220 Dual Mount Horizontal, Black 44.45 x 9.52 x 36.83 345-1043-ND 60 43 .30 | 272-AB 
14 | IGBT and SSRs Power Modules Black 180.01 x 124.97 x 135.64 | —345-1046-ND 120.13 84.09 72.08 | 392-180AB 
TO-3 Power Horizontal Mount Double Fin, Black 120.65 x 38.10 x 31.75 345-1047-ND 12.75 8.50 6.59 | 401-A 
45 | Power Heat Sink Horizontal, Double Fin, No Holes 120.65 x 38.10 x 31.75 345-1048-ND 858 5.72 4.44 |401-K 
Power Heat Sink, Horizontal, Double Fin, No Holes 120.65 x 76.20 x 66.55 345-1049-ND 15.30 10.20 7.91 | 421-K 
Power Heat Sink, Horizontal, Double Fin, No Holes 120.65 x 139.70 x 66.55 345-1050-ND 19.33 13.53 11.60 |423-K 
16 | T0-3 Power, Horizontal Mount, Omnidirectional, Black 45.97 x 45.97 x 31.75 345-1051-ND 6.69 4.46 3.46 | 680-1254 
47 | 10-3 Heavy Duty Power, Horizontal Mount, Black 104.78 x 76.20 x 25.40 345-1052-ND 10.89 7.26 5.63 |641-A 
Power Heat Sink, Horizontal Mount, No Holes, Black 104.78 x 76.20 x 25.40 345-1053-ND 10.50 7.00 5.43 | 641-K 
18 | 14-16 Dip IC Heat Sink, Glue On, Black 19.05 x 10.54 x 6.10 345-1054-ND 84 60 42 |651-B 
19 Surface Mount, Black 22.9 x 8.0 x 10.2 345-1082-ND 1.02 713 51 | 218-40CT3 
Surface Mount, Aluminum Natural 26.2 x 12.7 x 10.2 345-1083-ND 714 253: .37 | 218-40CT5 
20 TO-220, Horizontal and Vertical Mount, Black 14.5 x 12.7x 19.1 345-1084-ND 60 3 .30 | 262-75AB-01 
TO-220, Horizontal and Vertical Mount, Black 14.5 x 12.7x 19.1 345-1085-ND 67 AB .34 | 262-75AB-05 
21 | TO-220, Vertical Mount, Black 25.4 x 12.7 x 30.0 345-1086-ND 95 68 48 | 265-118ABH-22 
22 | T0-220, Low-Height Wave-Solderable, Black 19.1x12.7x 13.2 345-1087-ND 39.28.20 |274-2AB 
23 | Stud-Mount, Black, ID=5.1mm —x33.8x 12.3 345-1095-ND 7681.20 84 [695-1B 
Half Brick DC/DC Converter, Vertical, Black 57.91 x 60.96 x 24.13 345-1055-ND 3.75 2.50 1.94 |518-95AB 
24 | Half Brick DC/DC Converter With Hardware/Thermal Pad 57.91 x 60.96 x 24.13 345-1056-ND 6.57 4.38 3.40 |518-95AB-MS4 
Half Brick DC/DC Converter Vertical, Black 57.91 x 60.96 x 11.43 345-1057-ND 3.24 216 1.68 | 528-45AB 


t+ NEW! RoHS Compliant 


CPU, PGA and BGA Heat Sinks 


609 Series: Fits PowerPC 601, 604, 255BGA 628 Series: Fits IntelDX4, Intel 80486DX2, AM486DX2/DX4 658 Series: Fits IntelDX4, AM29240, PowerPC 603 


Dimensions-mm_ | Digi-Key Price Each Wakefield 
Fig.| Description LxWxH Part No. 10 100 | Part No. 
CPU Cooler 

18 | 35mm BGA Unidirectional Fin Heat Sink 35.00 x 35.00 x 11.4 | 345-1092-ND 2.00 1.43 1.00/642-45AB 

25 | 40mm QFP and 21mm BGA With Clips and Thermal Tape, Black | 73.41 x 50.80 x 12.70 | 345-1058-ND 1248 8.32 6.45 /609-50ABS3 
21mm BGA With Thermal Double Sided Tape 21.01 x 21.01 x 6.35 | 345-1059-ND 217 1.55 — 1.09)624-25ABT4 
21mm BGA With Thermal Double Sided Tape 21.01 x 21.01 x 6.35 | 345-1098-ND¢ NEW! 2.82 1.88  1.46|624-25ABT4E 
25mm BGA With Thermal Double Sided Tape 24.99 x 24.99 x 6.35 | 345-1060-ND 245 1.75 1.23 )625-25ABT4 
17x17 PGA No Tape, Black 44.45 x 43.18 x 10.16 | 345-1061-ND 235 1.68  1.18/628-40AB 
17x17 PGA No Tape, Black 44.45 x 43.18 x 16.51 | 345-1062-ND 270 1.80 1.40/628-65AB 
28-38mm CQFP No Tape, Black 27.94 x 27.94 x 6.35 | 345-1036-ND 1.16 83 .58 |658-25AB 
28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-405), Black | 27.94 x 27.94x 6.35 | 345-1063-ND 273 1.95  1.37/658-25ABT1 
28-38mm CQFP With Thermal Tape (Arclad 8223) Black 27.94 x 27.94 x 6.35 | 345-1096-ND¢ NEW! 3.27 218  1.69|658-25ABT3 
28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics 1-412), Black | 27.94 x 27.94 x 6.35 | 345-1065-ND 249 1.66 1.29)658-25ABT4 
28-38mm CQFP No Tape, Black 27.94 x 27.94 x 8.89 | 345-1066-ND 1.16 83 .58 |658-35AB 
28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-412), Black | 27.94 x 27.94 x 8.89 | 345-1067-ND 243 1.62 1.26 |/658-35ABT3 

26 | 28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-410), Black | 27.94 x 27.94 x 8.89 | 345-1068-ND 249 1.66  1.29|658-35ABT4 
28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-410), Black | 27.94 x 27.94 x 8.89 | 345-1100-ND¢ NEW! 3.33 222  1.73/658-35ABT4E 
28-38mm CQFP No Tape, Black 27.94 x 27.94 x 11.43 | 345-1069-ND 1.26 90 .63 |658-45AB 
28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-412), Black | 27.94 x 27.94 x 11.43 | 345-1097-NDt NEW! 3.39 2.26 1.76 |658-45ABT3 
28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-410), Black | 27.94 x 27.94 x 11.43 | 345-1071-ND 261 1.74 1.35/658-45ABT4 
28-38mm CQFP No Tape, Black 27.94 x 27.94 x 15.24 | 345-1072-ND 1.51 1.08 .76 |658-60AB 
28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-405), Black | 27.94 x 27.94 x 15.24 | 345-1073-ND 258 1.72  1.34/658-60ABT1 
28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-412), Black | 27.94 x 27.94 x 15.24 | 345-1075-ND 267 1.78 1.38|658-60ABT3 
21mm BGA With Omnidirectional Pin Fin Heat Sink, Black 21.01 x 21.01 x 11.4 | 345-1089-ND 2.07 1.48 1.04|624-45ABT3 
25mm BGA With Omnidirectional Pin Fin Heat Sink, Black 24.99 x 24.99 x 11.4 | 345-1090-ND 1.54 1.10 77 |625-45AB 
Pin Fin Heat Sinks, Black 40.6 x 40.6x 13.3 | 345-1093-ND 2.21 1.58  1.11)655-53AB 
Omnidirectional Pin Fin, Black 27.9x27.9x15.2 | 345-1094-ND 273 1.82 1.42|658-60ABT4 

CPU Composite Cooler 

97 | CPU Composite Cooler for 84-100QFP, 169BGA, No Tape, Black | 16.51 x 16.51 x 10.16 | 345-1076-ND 2.03 1.45  1.02)/D10650-40 

CPU Composite Cooler for 128-200QFP, 313BGA, No Tape, Black | 21.59 x 21.59 x 10.16 | 345-1077-ND 2.52 1.80 1.26/D10850-40 
t RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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ATS A uc High Performance Heat Sinks 


Innovations in Thermal Management™ 


Q 


ATS maxiFLOW™ Heat Sinks have a low profile, spread fin array to maximize surface area for more Thermal Resistance 
effective convection (air) cooling. Their extruded aluminum fabrication minimizes thermal resistance and Dimensions Unducted Flow] Ducted Flow 
weight. Testing at an air flow rate of just 100 lfm shows that device junction temperatures (Tj) can be (mm) @ 200 LEM @ 200 LFM Key Price Each 
reduced by more than 40 percent below the temperatures achieved using other heat sinks. L w H (1misec.) (1misec.) Part No. 1 10 100 
The maxiGRIP™ Heat Sink Attachment System features a plastic frame clip that snaps securely around a 29 29 1 3 28 ATS1038-ND 12.42 9 8.01 
component's perimeter. A stainless steel spring clip runs through the heat sink’s fin field, fastens securely 75 5 . s z "i 55 ‘ 
to the plastic frame and applies steady, even pressure to the component. The system allows easy sink 30 30 17.5 3.4 27 ATS1039-ND 12.53 9.64 8.08 
detachment and reattachment with no damage to the component. 31 31 17.5 3.3 27 ATS1040-ND 42.67 9.74 8.17 
There is no over or under tightening of the sink to the processor. Component/heat sink assemblies using 32.5 32.5 17.5 27 24 ATS1041-ND 12.78 9.83 8.24 
maxiGRIP meet Telcordia GR-63-Core Office Vibration; ETSI 300 019 Transportation Vibration; and MIL- 
STD-810 Shock Testing and Unpackaged Drop Testing standards. 33 33 17.8 27 at AUS EN) 12.85 o88 pee 
. . 35 35 17.5 2.3 1.7 ATS1043-ND 12.92 9.93 8.33 
BGA Cooling Solutions 
37.5 37.5 17.5 24 1.6 ATS1044-ND 13.05 10.04 8.41 
40 40 17.5 2.0 1.6 ATS1045-ND 13.19 10.14 8.50 
42.5 42.5 17.5 1.9 1.5 ATS1046-ND 13.30 10.23 8.57 
45 45 17.5 1.6 1.3 ATS1047-ND 13.43 10.33 8.66 


Component height is defined as the distance from the top of the PCB to the top of the component 


maxiGRIP Assembly Attachment Heat Sink for Low Profile 
Components from 1.5 to 2.99mm, Black Anodized, Phase Change 
Material 


Thermal Resistance 
Dimensions Unducted Flow| Ducted Flow 
(mm) @200LFM | @ 200LFM Price Each 

(L w H (im/sec.) (im/sec.) 1 10 100 
17 17 9.5 18.5 12.6 ATS1048-ND 10.44 7.95 6.81 
19 19 9.5 16.7 11.6 ATS1049-ND 10.60 8.07 6.92 
21 21 9.5 12.0 8.0 ATS1050-ND 10.76 8.19 7.02 
23 23 9.5 11.0 75 ATS1051-ND 10.93 832 7.13 
25 25 9.5 8.6 5.5 ATS1052-ND 11.09 844 7.23 
maxiGRIP Assembly Attachment Heat Sink for Standard Height 27 27 9.5 8.0 5.3 ATS1053-ND 11.27 8.58 7.35 
Components) from 3 to 4.5mm, Blue Anodized, Phase Change Material 29 29 9.5 74 5.0 ATS1054-ND 11.43 8.70 7.46 
— 30 30 9.5 72 4.9 ATS1055-ND 11.30 8.69 7.28 
Dimensions Unducted Flow| Ducted Flow a a a 10 bis UM) 189 ae iat 
an @200LFM | @ 200LFM | Digi-Key Price Each 325 325 95 6.0 3.8 ATS1057-ND 11.50 884 = 7.41 
L w H (1m/sec.) (1m/sec.) | Part No. 1 10 100 33 33 9.5 5.9 3.8 ATS1058-ND 11.54 888 7.44 
17 17 75 18.2 13.9 ATS1000-ND 10.17 7.74 6.63 35 35 9.5 5.3 3.4 ATS1059-ND 11.59 8.91 7.47 
19 19 75 16.5 12.9 ATS1001-ND 10.26 781 6.69 375 375 95 4.9 3.0 ATS1060-ND 11.70 9.00 7.54 
21 21 75 11.9 8.8 ATS1002-ND 10.37 790 677 40 40 9.5 45 28 ATS1061-ND 11.81 9.09 7.62 
23 23 75 10.9 8.3 ATS1003-ND 10.47 7.97 6.83 425 425 95 43 27 ATS1062-ND 11.90 9.16 7.68 
25 25 75 8.6 6.1 ATS1004-ND 10.58 8.05 6.90 45 45 95 40 23 ATS1063-ND 42.02 924 «7.75 
27 27 75 7.9 5.8 ATS1005-ND 10.67 812 6.96 17 17 14.5 10.9 8.5 ATS1064-ND 11.32 861 = 7.38 
29 29 75 7A 5.6 ATS1006-ND 10.79 8.21 7.04 19 19 14.5 10.1 79 ATS1065-ND 11.48 8.74 7.49 
30 30 75 7A 5.4 ATS1007-ND 10.90 8.30 7.11 24 21 14.5 7.2 5.4 ATS1066-ND 11.41 8.78 © 7.36 
31 31 75 6.9 5.3 ATS1008-ND 10.99 8.37 7.47 23 2300145 6.6 54 ATS1067-ND 11.59 8.91 7.47 
325 325 75 5.9 4.2 ATS1009-ND 14.44 8.46 7.25 25 2 145 54 38 ATS1068-ND 41.77 9.05 7.59 
33 33 75 58 4.2 ATS1010-ND 14.16 849 7.28 27 2714.5 48 3.6 ATS1069-ND 11.95 9.19 7.70 
35 35 75 5.3 3.4 ATS1011-ND 11.22 854 7.32 29 29 «14.5 45 3.4 ATS1070-ND 12.13 9.33 7.82 
375 3875 7.5 49 3.3 ATS1012-ND 11.34 8.63 7.40 30 30. 14.5 43 3.4 ATS1071-ND 12.24 9.42 7.89 
40 40 75 45 3.2 ATS1013-ND 11.45 872 7.47 31 31 14.5 4.2 3.3 ATS1072-ND 12.33 9.48 7.95 
42.5 425° 75 43 3.0 ATS1014-ND 11.320 871 7.30 325 325 145 3.5 26 ATS1073-ND 1244 957 8.02 
45 45 75 4.0 2.6 ATS1015-ND 11.43 8.79 = 7.37 33 3314.5 3.4 2.6 ATS1074-ND 12.51 9.62 8.07 
17 17 12.5 144 9.0 ATS1016-ND 10.99 8.37. 7.17 35 3514.5 29 24 ATS1075-ND 12.56 9.66 8.10 
19 19° 12.5 10.2 8.4 ATS1017-ND 14.441 8.46 7.25 375 37.5 14.5 27 2.0 ATS1076-ND 12.67 9.74 B17 
21 21 12.5 7.2 57 ATS1018-ND 11.22 854 7.32 40 40 14.5 2.5 1.9 ATS1077-ND 12.78 9.83 8.24 
2383125 8.7 5.4 ASN 4 86s 7.40 425 425 14.5 24 1.8 ATS1078-ND 1292 9.93 8.33 
25 25 (12.5 5.2 4.0 ATS1020-ND 11.45 8.72 7.47 45 45° 14.5 24 15 ATS1079-ND 13.03 10.02 8.40 
27 2712.5 48 3.8 ATS1021-ND 11.32 8.71 7.30 17 17 19.5 8.1 6.5 ATS1080-ND 12.02 9.24 = 7.75 
29 29° «12.5 45 3.7 ATS1022-ND 11.43 8.79 7.37 19 19° 19.5 75 6.1 ATS1081-ND 12.20 9.38 7.86 
30 30 12.5 4.4 3.6 ATS1023-ND 11.54 8.88 7.44 24 21 19.5 5.3 4.2 ATS1082-ND 12.38 9.52 7.98 
Sh s8t1esS a a8 Mee 1166) 8.87 7.62 2302-23 19.5 5.0 4.0 ATS1083-ND 12.58 «= 9.68 8.11 
32.5 325 125 3.5 28 ATS1025-ND 11.79 9.07 7.60 25 25 19.5 3.8 29 ATS1084-ND 12.76 981 8.23 
33 3312.5 3.5 27 ATS1026-ND 11.84 910 7.63 27 2719.5 3.6 2.8 ATS1085-ND 12.96 9.97 8.36 
35 3512.5 3.0 2.2 ATS1027-ND 11.90 916 © 7.68 29 29° «19.5 3.4 27 ATS1086-ND 13.16 1013 8.49 
375 375 125 28 24 ATS1028-ND 12.02 9.24 7.75 30 30 19.5 3.3 2.6 ATS1087-ND 13.28 10.21 8.56 
Op AOE Re a _ Ae 1219 9.33 7.82 3181 19.5 3.2 2.6 ATS1088-ND 13.39 10.30 8.63 
425 425 125 2.4 2.0 ATS1030-ND 12.26 9.43 (7.91 325 325 195 27 2.0 ATS1089-ND 13.22 10.40 8.72 
45 45 12.5 24 1.6 ATS1031-ND 12.38 9.52 7.98 33 3319.5 26 2.0 ATS1090-ND 13.27 1044 8.75 
17 17 175 8.3 6.8 ATS1032-ND 11.68 8.98 7.53 35 35 19.5 2.2 1.6 ATS1091-ND 13.33 1049 8.79 
19 19° 175 7.7 6.4 ATS1033-ND 11.81 9.09 7.62 375 375 195 24 1.6 ATS1092-ND 13.44 10.57 8.86 
at a ES 5.4 43 (AURSICE AND) W193: 87768 40 40 19.5 2.0 15 ATS1093-ND 13.57 1068 8.95 
23 23°02«17.5 5a 44 ATS1035-ND 12.04 9.26 7.76 425 425 195 1.9 15 ATS1094-ND 13.71 10.78 9.04 
25 2 («17.5 3.9 3.0 ATS1036-ND 12.17 9.36 7.85 45 45 19.5 1.6 1.2 ATS1095-ND 13.82 1087 9.11 

27 27175 3.7 29 ATS1037-ND 12.29 9.45 7.92 - 
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Q ATS 28 ne High Performance Heat Sinks (cont, 


Tnnavations in Thermal Management™ 


BGA Cooling Solutions BGA Cooling Solutions 


maxiFLOW™ Heat Sink Using Thermal Tape Attachment, Blue Anodized | maxiGRIP™ Heat Sink Attachment Assembly with Straight-Fin Heat 
Sink, Black Anodized, Thermal Tape 


Thermal Resistance 
Dimensions Unducted Flow | Ducted Flow 
(mm) @ 200 LFM @ 200 LFM | Digi-Key Price Each 
[ w H (1m/sec.) (1m/sec.) | Part No. 1 10 100 "Thermal Haslstance 
15 15 75 19.7 14.6 ATS1096-ND 7.35 5.44 4.50 Dimensions Unducted Flow] Ducted Flow 
7 17) (75 18.2 13.9 ATS1097-ND 743° 5.50 4.55 ft Gay Fy % cased a eee ae Jee ? siies nae ae 
2 1? ibaa ad aad pd eee ou = ven 17 17 9.5 24.3 12.3 ATS1147-ND 9.71 7.39 6.33 
= 2 76 | 109 | 2 [Meme rec a ac||| 1% 1% 98 | 20 | te RSME) ceo 74s eco 
2100 9.5 20.2 10.9 ATS1149-ND 9.89 7.53 6.45 
250 25 75 8.6 64 ATS1101-ND 7.73 5.57 4.64 rx) 9.5 16.8 7.6 ATS1150-ND 10.01 7.62 6.53 
a7 27 75 79 5.8 ATS1102-ND 7.80 5.62 4.68 255 9.5 15.3 7.3 ATS1151-ND 10.10 769 6.59 
ee ee iS ee AI STIOSND Pe er oats 277 9.5 144 7.0 ATS1152-ND 10.21 7.77 «6.66 
eo, adds 8 le oe ALS OE Ne 18 SYS) te 29 (29 9.5 13.4 6.7 ATS1153-ND 10.30 7.84 6.72 
ot ge 3 1 i eS SISUOSND B08) =eHe 488 30 30 9.5 127 6.6 ATS1154-ND 10.40 7.91 678 
32.5 32.5 75 5.9 4.2 ATS1106-ND 8.13 5.85 4.88 31 31 95 12.0 5A ATS1155-ND. 10.51 8.00 6.86 
33 33 75 5.8 42 ATS1107-ND 7.82 5.87 4.89 32.5 32.5 9.5 11.3 5.0 ATS1156-ND 10.63 8.09 6.93 
oe 5.3 a4 ASSMUGEAD) TEP 891) 482 33 «(«33—Cti«S 144 5.0 ATS1157-ND 1065 811 6.95 
375 375 75 49 3.3 ATS1109-ND 794 596 497 oy yen ae ane <a AGSKERND ee Sey “ede 
10 ae 8 a5 me ASSAD) B02: 716.02) 25.01 375 375 (95 10.0 38 ATS1159-ND 1083 825 7.07 
425 425 7.5 43 3.0 ATS1111-ND 8.11 6.09 5.07 40. 40 95 9.4 3.7 ATS1160-ND 10.95 8337.14 
45 45 «75 4.0 2.6 ATS1112-ND 8.18 6.14 5.12 425 425 95 8.4 3.6 ATS1161-ND 11.04 8.40 7.20 
16 150 12.5 117 9.4 ATS1113-ND 8.35 6.27 5.22 4: als an a a6 GEN 44:46 mig? <aoA 
A ais le ate oe arshEAND fo) oc tae 17 17145 13.1 78 ATS1163-ND 10.47. 7.97 6.83 
ig 19125 10.2 ty AUSTIN a 19 19 145 12.0 74 ATS1164-ND 1056 8.04 689 
210 Ot 12.5 72 5.7 ATS1116-ND 8.62 6.47 5.39 21 (ot 14.5 4 7A ATS1165-ND 10.67 8.12 6.96 
230-23 12.5 6.7 5.4 ATS1117-ND 8.71 6.54 5.45 23 (2814.5 8.8 4.9 ATS1166-ND 10.79 8.21 7.04 
2 25 12.5 5.2 40 ATS1118-ND 878 866.59 5.49 25 25 14.5 84 47 ATS1167-ND 10.88 828 7.10 
a7 a7 12.5 48 3.8 ATS10)19-ND. 888 866.66 5.55 27 (7) 14.5 76 45 ATS1168-ND 10.99 837 7.17 
290 2912.5 45 3.7 ATS1120-ND 8.98 6.74 5.61 29 «2904.5 7A 44 ATS1169-ND 14.44 8.46 7.25 
30 30 125 44 3.6 ATS1121-ND 9.07 681 567 30 30 145 6.9 4.3 ATS1170-ND 11.22 8.54 7.32 
31 3112.5 43 3.5 ATS1122-ND 9.14 686 5.72 3131 14.5 6.2 3.3 ATS1171-ND 11.34 8.63 7.40 
325 32.5 12.5 3.5 2.8 ATS1123-ND 9.24 6.93 5.78 325 325 145 5.9 3.2 ATS1172-ND 11.45 872 7.47 
33 3312.5 3.5 27 ATS1124-ND 9.29 6.97 5.81 33 33 14.5 5.8 3.2 ATS1173-ND 11.50 8.75 7.50 
35 3512.5 3.0 2.2 ATS1125-ND 9.34 7.01 5.84 35 35 14.5 5.4 3.4 ATS1174-ND 11.32 8.71 7.30 
37.5 37.5 12.5 2.8 24 ATS1126-ND 943 7.08 590 37.5 37.5 145 5.0 2.4 ATS1175-ND 11.43 8.79 7.37 
40 40 125 26 2.0 ATS1127-ND 953 745 596 40 40 145 4.6 2.4 ATS1176-ND 1154 8.88 7.44 
425 425 12.5 24 2.0 ATS1128-ND 9.62 7.02 6.02 42.5 425 145 4.3 2.3 ATS1177-ND 11.66 8.97 7.52 
45 45 12.5 24 1.6 ATS1129-ND 9.72 7.09 6.08 45 45 14.5 44 1.9 ATS1178-ND 11.77 9.05 7.59 
15 15 17.5 8.7 74 ATS1130-ND 9.82 7.16 6.14 17 17 19.5 9.3 5.6 ATS1179-ND 10.93 8.32 713 
17 17 17.5 8.3 6.8 ATS1131-ND 9.91 7.23 6.20 19 19 19.5 8.4 5.3 ATS1180-ND 11.02 8.39 719 
19 19~«O«175 7 64 ATS1132-ND 10.01 730 626 210 19.5 78 54 ATS1181-ND 11.13 847 7.26 
a 21175 5.4 4.3 ATS1133-ND 9.71 7.39 6.33 23«-23s19.5 73 4.9 ATS1182-ND 11.25 8.56 = 7.34 
2300«23 175 54 44 ATS1134-ND 980 746 6.39 25 «25 19.5 5.7 3.4 ATS1183-ND 11.36 865 7.41 
25 25175 3.9 3.0 ATS1135-ND 989 7.53 6.45 2727 19.5 5.3 3.3 ATS1184-ND 11.48 8.74 7.49 
27. Oo?) 175 37 29 ATS1136-ND 10.01 762 653 29 «2919.5 5.0 3.2 ATS1185-ND 11.34 8.72 7.31 
29 «429SCO«175 35 28 ATS1137-ND 10.10 769 6.59 30 30 195 48 34 ATS1186-ND 11.45 8.81 7.39 
30 30 175 3.4 27 ATS1138-ND 10.19 7.76 6.65 3131 19.5 47 34 ATS1187-ND 11.57 8.90 7.46 
31 31.175 3.3 27 ATS1139-ND 10.30 7.84 6.72 325 325 195 44 2.3 ATS1188-ND 11.68 8.98 7.53 
32.5 325 175 27 a4 ATS1140-ND 1040 7.91 6.78 33 «-33—Cts«*192.5 44 23 ATS1189-ND 41.72 9.02 7.56 
33 383—=C=«*72SS 27 24 ATS1144-ND 10.44. 7.95 6.81 3 3519.5 3.8 22 ioc NOay 811.79 9.07 = 7.60 
ea gs) gs a 17 ATS1142-ND 10.51 200 6.86 375 375 195 3.5 2.2 ATS1191-ND 11.93 9.17 7.69 
37.5 37.5 17.5 24 1.6 ATS1143-ND 1060 807 6.92 40 40 195 3.2 7 ATS1192-ND 12.04 926 7.76 
40 40 175 2.0 16 ATS1144-ND 10.72 8.16 699 42.5 425 19.5 3.0 17 ATS1193-ND 12.15 9.35 7.83 
42.5 425 17.5 1.9 15 ATS1145-ND 1083 825 7.07 45 45 19.5 28 16 ATS1194-ND 12.29 9.45 7.92 
45 45° «17.5 16 13 ATS1146-ND 10.93 832 7.13 eamniea 
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Q ATS tthe ne High Performance Heat Sinks (cont. 


Tnnovations in Thermal Management™ 


High Aspect Ratio Extrusion 


Straight Fin Heat Sink with Thermal Tape Attachment, Black Anodized Cross-Cut Heat Sink with Thermal Tape Attachment, Black Anodized 


Thermal Resistance Thermal Resistance 
Dimensions Unducted Flow) Ducted Flow Dimensions Unducted Flow 
(mm) @200LFM | @ 200LFM | Digi-Key Price Each (mm) @ 200 LFM Digi-Key Price Each 
[e WwW H (1m/sec.) (1m/sec.) Part No. 1 10 100 L WwW H (1m/sec.) Part No. il 10 100 
15 15 9.5 26.2 12.7 ATS1195-ND 6.30 467 3.86 15 15 95 29.5 ATS1263-ND 6.38 4.72 3.91 
17 17 9.5 24.3 12.3 ATS1196-ND 6.35 470 3.89 17 17 9.5 28.0 ATS1264-ND 6.48 480 3.97 
19 19 9.5 22.0 11.6 ATS1197-ND 6.43 4.76 3.94 19 19 95 24.0 ATS1265-ND 6.58 487 4.03 
24 21 9.5 20.7 10.9 ATS1198-ND 6.48 4.80 3.97 24 24 9.5 21.9 ATS1266-ND 6.68 494 4.09 
23 23 9.5 16.8 7.6 ATS1199-ND _6.55 485 4.01 23 23 9.5 18.0 ATS1267-ND 6.78 5.02 4.15 
25 25 9.5 15.3 73 ATS1200-ND 6.63 4.91 4.06 25 25 9.5 16.5 ATS1268-ND 6.88 5.09 4.21 
27 27 9.5 144 7.0 ATS1201-ND 6.68 4.94 4.09 27 27 9.5 15.5 ATS1269-ND 6.98 517 4.27 
29 29 95 13.1 6.7 ATS1202-ND 6.75 5.00 4.14 29 29 9.5 14.5 ATS1270-ND 7.10 5.26 4.35 
30 30 9.5 12.7 6.6 ATS1203-ND 6.83 5.06 4.18 30 30 9.5 14.0 ATS1271-ND 7.15 5.30 4.38 
31 31 9.5 12.0 54 ATS1204-ND 6.88 5.09 4.21 31 31 9.5 13.5 ATS1272-ND 7.23 5.35 4.43 
32.5 32.5 9.5 11.3 5.0 ATS1205-ND 6.95 5.15 4.26 32.5 32.5 9.5 12.5 ATS1273-ND 7.28 5.39 4.46 
33 33 9.5 144 5.0 ATS1206-ND 6.98 517 4.27 33 33 95 12.3 ATS1274-ND 7.30 5.41 4.47 
35 35 95 10.3 48 ATS1207-ND 7.03 5.20 4.30 35 35 9.5 11.3 ATS1275-ND 7.35 5.44 4.50 
375 375 95 10.0 38 ATS1208-ND 7.10 526 4.35 37.5 37.5 9.5 4 ATS1276-ND 7.40 5.48 4.53 
40 40 9.5 9.4 3.7 ATS1209-ND 7.18 5.31 4.40 40 40 9.5 10.0 ATS1277-ND 7.48 5.54 4.58 
425. 425 95 84 36 ATS1210-ND 7.23 535. 443 42.5 42.5 9.5 9.2 ATS1278-ND 7.55 5.44 4.53 
45 45 9.5 8.4 29 ATS1211-ND 7.30 5.41 4.47 45 45 9.5 9.2 ATS1279-ND 7.63 5.49 4.58 
15 15 14.5 19.4 12.9 ATS1212-ND 7.45 5.52 4.56 15 15 14.5 21.4 ATS1280-ND 7.55 5.44 4.53 
17 17 145 13.4 78 ATS1213-ND 7.53 542 452 17 AT 14.5 15.5 ATS1281-ND 7.68 5.53 4.61 
19 19 145 120 74 ATS1214-ND 7.60 548 4.56 19 19 14.5 13.4 ATS1282-ND 7.80 5.62 4.68 
24 24 14.5 14 7A ATS1215-ND 7.68 5.53 4.61 at at ee 120 (AURSUESS HN) 780" S688 rt 
23002-8145 88 49 ATS1216-ND 7.75 5.58 4.65 28 28 is et pie ee E Ne te 
en) 84 47 ATS1217-ND 7.85 5.66 4.71 26 = a ad (USHA INy) fee eee, 282 
27 27 14.5 76 45 ATS1218-ND 793 5.71 4.76 ae 27. 148. 8.3 (ATISHEBS SND) 794 8.96 4.97 
29 29 14.5 74 44 ATS1219-ND 800 5.76 4.80 29 29 14.5 78 AUSEETAND) 8.06 6.05_—5.04 
30 30 14.5 69 43 ATS1220-ND 808 582 4.85 _ = te a ens ae as eae 
31 31 14.5 6.2 3.3 ATS1221-ND 7.82 5.87 4.89 ae pas ee pe presets emeres ee 
32.5 32.5 14.5 5.9 3.2 ATS1222-ND 7.92 5.94 4.95 : : : ; é ; ; : 
33 33 14.5 58 32 ATS1223-ND 7.94 5.96 4.97 2 = te os pein ee oe oS 
35 35 14.5 5.4 3.1 ATS1224-ND _7.99 6.00 5.00 : : s s : : 
aie. BT 4as 56 BA SEED WE 605 ROL 37.5 37.5 14.5 5.6 ATS1293-ND 8.42 6.32 5.27 
40 40 14.5 541 ATS1294-ND 8.52 6.39 5.33 
40 40 14.5 4.6 2.4 ATS1226-ND 8.16 6.12 5.10 
42.5 42.5 14.5 47 ATS1295-ND 8.59 645 5.37 
42.5 42.5 14.5 4.3 23 ATS1227-ND 8.23 618 5.15 
45 45 14.5 45 ATS1296-ND 8.66 650 5.42 
45 45 14.5 44 1.9 ATS1228-ND 8.33 6.25 5.21 fa 7 _ ei OER an Babe cies 
15 15 19.5 13.4 9.5 ATS1229-ND __7.82 5.87 4.89 : : : : : 
7 7 195 93 5.6 ATS1230-ND 7.92 5.94 4.95 ay Me” eS 18 AS 228 ND S106: ~ 2805: 2-04 
19 19 19.5 9.2 ATS1299-ND 8.18 6.14 5.12 
19 19 19.5 8.4 53 ATS1231-ND 7.99 6.00 5.00 
24 24 19.5 8.4 ATS1300-ND 8.30 6.23 5.19 
24 21 19.5 78 5 ATS1232-ND 8.06 6.05 5.04 
23 23 19.5 78 ATS1301-ND 8.42 6.32 5.27 
23 23 19.5 73 49 ATS1233-ND 8.16 6.12 5.10 BS es jae a8 TRAD ee Bis, eae 
25 25 19.5 5.7 3.4 ATS1234-ND 8.23 6.18 5.15 : : : : z 
27 27 19.5 5.3 3.3 ATS1235-ND 8.33 6.25 5.21 er a 192 28 AIS SOS ND. Bie Gee. oe 
29 29 19.5 5.5 ATS1304-ND 8.83 663 5.52 
29 29 19.5 5.0 22 ATS1236-ND 8.40 6.30 5.25 a a _ as TESA _ Bea. Ee 
30 30 19.5 4.8 34 ATS1237-ND 8.50 6.38 5.31 . a 465 ee CIENTS 3.98 eu. feet 
31 31 19.5 47 3.4 ATS1238-ND 8.57 6.43 5.36 305 305 aon de ISEEAD ee eat Bet 
32.5 32.5 19.5 44 23 ATS1239-ND _8.66 6.50 5.42 : : : : : : : 
35 a5 7a aa aa GERD WE aap a 33 33 19.5 45 ATS1308-ND 9.10 6.83 5.69 
7 ; : SiH ; oe ay 35 35 19.5 42 ATS1309-ND 914 686 5.72 
oe 35 12:8 ne 22 peg 874 656 5.46 37.5 375 «19.5 3.9 ATS1310-ND 922 692 5.76 
37.5 37.5 19.5 3.5 2.2 ATS1242-ND 8.83 6.63 5.52 4 40 ies es NEEL 931 goo Bab 
ao 40 19.5 32 17 WISIZeNDm 8.93 866.70 5.58 42.5 425 195 3.3 ATS1312-ND 938 7.04 5.87 
425 42.5 19.5 3.0 17 ATS1244-ND _ 9.00 6.75 5.63 
45 45 19.5 3.0 ATS1313-ND 9.48 711 5.93 
45 45 19.5 2.8 1.6 ATS1245-ND 9.10 6.83 5.69 15 ‘e pe a ATS1314-ND — Sos | B76 
15 15 24.5 10.5 77 ATS1246-ND 9.07 6.81 5.67 17 17 245 86 ATS1315-ND 9:34 701 5.84 
17 17 24.5 7A 45 ATS1247-ND 9.17 6.88 5.73 19 19 245 74 ATS1316-ND 9.48 7441 593 
19 19 24.5 6.5 43 ATS1248-ND 9.26 6.95 5.79 21 21 245 65 ATS1317-ND 962 702 «6.02 
24 24 24.5 6.0 3.8 ATS1249-ND _9.36 7.02 5.85 as a SEs a SCENT aa7 7ige teak 
23 23 24.5 5.6 4.0 ATS1250-ND 9.46 710 5.91 25 25 245 47 ATS1319-ND 994 725 «6.21 
25 25 24.5 4.4 27 ATS1251-ND 9.55 7175.97 27 27 245 45 ATS1320-ND 10.08 735 630 
27 27 24.5 4.0 26 ATS1252-ND 9.65 7.04 6.08 29 29 245 42 ATS1321-ND 9.80 746 6.39 
29 29 24.5 3.8 26 ATS1253-ND 9.74 711 6.09 30 30 24.5 41 ATS1322-ND 9.89 753 645 
30 30 24.5 3.7 25 ATS1254-ND 9.84 718 6.15 4 ai ae a0 RISTaoSNT 9195 760, BST 
31 31 24.5 3.6 25 ATS1255-ND 9.94 7.25 6.21 32.5 32.5 24.5 3.5 ATS1324-ND 10.07 7.67 6.57 
32.5 32.5 24.5 3.1 1.9 ATS1256-ND 10.03 7.32 6.27 33 33 24.5 3.4 ATS1325-ND 10.12 7.70 6.60 
33 33 24.5 3.1 1.9 ATS1257-ND 10.08 7.35 6.30 35 35 24.5 34 ATS1326-ND 10.17 7.74 6.63 
35 35 24.5 2.9 1.8 ATS1258-ND 9.71 7.39 6.33 37.5 37.5 24.5 3.0 ATS1327-ND 10.26 7.81 6.69 
37.5 37.5 24.5 27 18 ATS1259-ND _9.82 7.48 6.41 rr 46 ai 36 STEER (0:55: wae 675 
40 40 24.5 2.4 14 ATS1260-ND 9.91 7.55 6.47 42.5 42.5 24.5 2.4 ATS1329-ND 10.44 795 6.81 
42.5 42.5 24.5 22 13 ATS1261-ND 10.01 7.62 6.53 45 45 24.5 23 ATS1330-ND 10.53 8.02 687 
45 45 24.5 24 13 ATS1262-ND 10.12 7.70 6.60 ; 
(Continued) 
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ADVANCED 
ATS THERMAL 
SOLUTIONS, INC. 


Thnovations in Thermal Management™ 


ASIC Cooling Solutions 
Custom maxiFLOW™ Heat Sinks, Black Anodized 


Side View Side View 


High Performance Heat Sinks (cont.) 


Custom Cooling Solutions 


Using maxiGRIP™ Attachment For Flip-Chip Processors (such as 
Freescale MPCs) — Black Anodized, Phase Change Material 


Thermal Resistance 
Thermal Resistance Dimensions | Component | Unducted Flow | Ducted Flow 
Dimensions —_/Unducted Flow | Ducted Flow (mm) Size @ 200 LFM @ 200 LFM | Digi-Key Price Each 
(mm) @200LFM | @ 200LFM | Digi-Key Price Each Fig.| L W H (mm) (1m/sec.) (1m/sec.) | Part No. 1 10 
Fig. [L WwW H (1m/sec.) (1m/sec.) _| Part No. i 10 100 
With Tape 21 45 «9 21x21 6.1 4.2 ATS1365-ND 27.44 22.37 
a2 2] > ee ee re | |e S| ee || ae Be 
40 30 5 79 48 ATS1335-ND 13.23 10.18 8.53 : : : : 
50 45 15 28 1.65 ATS1336-ND 17.27 13.35 11.19 32 50 12 25 x 25 3.8 2.4 ATS1368-ND 18.92 14.87 
4 | 50 45 125 3.9 17 ATS1337-ND 17.33 14.03 11.76 32 50 12 25 x 25 3.2 1.9 ATS1369-ND 19.13 15.04 
45 45 15 2.4 17 ATS1338-ND. 17.54 14.20 11.90 29 37 «10 29 x 29 6.2 3.8 ATS1370-ND 20.96 16.47 
50 45 16.5 2.1 1.3 ATS1339-ND 18.44 14.93 12.52 2 29 37 1 29 x 29 6.2 3.8 ATS1371-ND 20.10 16.39 
re ot oe oa et Ae ee aeea ined joey 35 46 16.75) 35x35 2.42 16 ATS1372-ND 16.85 13.03 
apis is 8 ae 35 SReBNET aT eT 35 46 16.75| 35x35 2.42 1.6 ATS1373-ND 16.90 13.06 
25 25 4 9.0 5.2 ATS1333-ND 9.50 7.13 5.94 3 62 52 13 | 42.5x 42.5 3.2 1.8 ATS1374-NDt 20.96 16.47 
3 [15 15 9 12.0 9.0 ATS1334-ND 72.89 9.92 8.31 62 52 13 | 425x425 3.2 18 ATS1375-ND 20.50 16.71 
4 [58 30 9 48 2.4 ATS1340-ND 13.14 10.11 _—*8.47 ; = 
5 | 42 42 «16 28 14 |ATS1343-NDA_ 2056 16.16 13.96 i High Conductivity, Thermal Tape 
42. 42 16 22 1.2 ATS1344-NDA 21.56 17.58 15.10 
Without Tape . 
30. 30 9 40 22 ATS1345-ND 1067 812 6.96 Blue Ice — Low Profile 
40 30 5 79 48 ATS1349-ND 1285 988 8.28 . 
4 | 50 45° 15 28 1.65 ATS1350-ND 16.90 13.06 10.95 Custom maxiFLOW™ Ht 
50 45 12 3.9 17 ATS1351-ND 16.97 13.74 11.52 . nN 
45 45 «15 24 17 ATS1352-ND 17.18 13.91 11.66 Heat Sinks BGA 2 
57.5 57.5 12.5 2.3 14 ATS1356-ND 22.36 18.23 15.66 Cooling Solutions with ~, 
2 | 19 19 9 5.3 3.3 ATS1346-NDt 5.85 4.28 3.49 w 
25 254 9.0 5.2 |ATS1347-ND__—*9.02_—G.77_ 5.64 Thermal Tape — Blue a e L 
3 | 15 15 9 12.0 8.0 ATS1348-ND 12.44. 9.57 8.02 Anodized Ne 
4 [50 45 85 4.0 2.3 ATS1355-ND 12.96 9.97 8.36 
6 | 50 45 16 24 13 ATS1353-ND 18.29 14.38 12.42 
58 30 9 48 2.4 ATS1354-ND 12.76 9.81 8.23 Thermal Resistance 
+ Red Anodized A Gold Anodized Dimensions Unducted Flow | Ducted Flow 
(mm) @ 200 LFM @ 200 LFM Digi-Key Price Each 
[b H (1m/sec.) (1m/sec.) Part No. il 10 100 
i i 25.2 25.2 4 14.8 78 ATS1376-ND 10.42 7.93 6.80 
LGA Cooling Solutions (For Freescale MPC 8641D) ae es ia a8 a ee 798 6.80 
Black Anodized, Includes Mounting Hardware 61 58.2 5.5 4.0 2.3 ATS1378-NDf 12.98 9.99 8.37 
61 582 7 22 1.4 ATS1379-ND 13.43 10.33 8.66 
61 582 64 3.6 22 ATS1380-NDA 13.21 10.16 8.52 


t+ Gold Anodized A Black Anodized 


LED Heat Sinks 


Side View 


Top View 


For LED Lighting Modules, Black Anodized 


Side View Top View 


Thermal Resistance 
ihonnallRosistance Dimensions Unducted Flow 
Dimensions Unducted Flow |Ducted Flow Fi ie i) H eens An) pioerey 1 teeta 100 
(mm) @ 200LFM | @ 200LFM | Digi-Key Price Each 'g. (1m/sec.) ecNG: 
Fig,| L WH (1m/sec.) (1m/sec.) | Part No. 1 10 100 1 330 45 26 1.2 ATS1361-ND 29.00 23.64—-20.30 
1 [56 56 52 = 0.51 ATS1357-ND 72.63 62.25 54.99 30545 26 1.3 ATS1362-ND 27.00 22.01__—18.90 
2 |56 56 31 1.01 0.6 ATS1358-ND 29.74 24.24 20.82 > | 305 45 26 0.6 ATS1363-ND 23.00 18.75 16.10 
3 |94 101 27 1.00 0.5 ATS1359-ND 60.01 50.01 45.01 305 45 26 0.6 ATS1364-ND+ 27.00 22.01 18.90 
4 |94 94 27 1.38 0.8 ATS1360-ND 52.43 43.36 38.26 f Thermal Tape 
More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1063 


THE 


BERGOUIST Heat Sink Pads “The Alternative To Grease” 


COMPANY 


Sil-Pad 600® is a thermally conductive, silicone elastomer filled with special 
ingredients to provide higher thermal properties than the original fiberglass based 
Sil-Pad. This material has excellent physical and mechanical characteristics while 
remaining cost competitive. (Electrically Insulating Material) 

Sil-Pad 900-S® family of thermally conductive insulation materials are 
designed for low cost applications requiring high thermal performance. Intended 
as an improved Sil-Pad 600 alternative. 

Q-Pad 3® is a thermally conductive, fiberglass reinforced graphite imbedded 
elastomer which conforms to surface textures extremely well. This material 
eliminates problems associated with thermal grease such as contamination of 
electronic assemblies and reflow solder baths. Q-Pad 3 may be installed prior to 
soldering and cleaning. (Electrically Conducting Material) 

Sil-Pad K10® is a thermally conductive Kapton composite film coated with 
boron nitride filled polyester resin, offering the highest thermal properties of 
the Kapton insulators with minimum thickness and lower thermal resistance. 
Designed to replace brittle ceramic insulators. (Electrically Insulating Material) 
CPU Pad® is a thermally conductive, electrically insulating, Kapton double 
coated tape. Typically used between the CPU and heat sink, it was designed to 
be used in place of clips used to attach heat sink to CPU. No clamping times or 
high pressure is required. 

SPT 400 is a thermally conductive insulation for clip mounted plastic power 
devices. These TO-220 thermal tubes slip over the semiconductor device and 
conduct the heat to the heat sink and clip. Designed to be used on heat sinks with 
metal clips to attach device to heat sink. (Electrically Insulating Material) 
HI-FLOW™ 115-AC is a thermally conductive fiber reinforced phase change 
material. The product consists of a thermally conductive 65° C phase change 


compound coated on a fiberglass web with an adhesive coating on one side for 
attachment to a cold heat sink. Handles like a Sil-Pad at room temperature and 
flows like high quality grease at elevated temperature. 

Bond Ply™ 100 is a thermally conductive, double-sided pressure sensitive 
adhesive tape. The tape consists of a high performance, thermally conductive 
acrylic adhesive coated with a fiberglass reinforced interweave. Bond Ply 
100 is designed to attain high bond strength to a variety of surfaces and to 
maintain high bond strength with long term exposure to moderate heat and 
high humidity. Typical Applications: * Mounting a heat sink to a BGA graphic 
processor * Mounting a heat sink to a computer processor * Mounting a heat 
sink to a drive processor * Mounting a heat spreader to a power converter 
PCB * Mounting a heat spreader to a motor control PCB. 

Gap Pad™ 1500 is designed to cost-effectively maximize heat transfer from 
electronic components to heat sinks or heat spreaders. GP 1500 is a highly 
conformable low-modulus material that fills air gaps due to steps, rough surfaces 
and high stack-up tolerances. The softness relieves stress and absorbs shocks 
minimizing damage to delicate leads. GP 1500 is an electrically isolating material 
that allows its use in applications requiring isolation between heat sinks and high 
voltage, bare leaded devices. 

Gap Pad™ 1500R has the same highly conformable low modulus polymer 
as the standard Gap Pad™ 1500. The fiberglass reinforcement allows for easy 
material handling and enhances puncture, shear, and tear resistance. The tacky 
nature of both sides of the material allows for good compliance to mating 
surfaces of components, further reducing thermal resistance. 

Sil-Pad K-4® uses a specially developed film which has high thermal 
conductivity, high dielectric strength and is very durable. Sil-Pad K-4 combines 


Fig. 5 
p7 A 71 Rad. 


the thermal transfer properties of well-known Sil-Pad rubber with the physical 
properties of a film. Sil-Pad K-4 is a durable insulator that withstands high 
voltages and requires no thermal grease to transfer heat. 

Sil-Pad K-6® is a medium performance film-based thermally conductive 
insulator. The film is coated with a silicone elastomer to deliver high performance 
and provides a continuous physically tough dielectric barrier against “cut- 
through” and resultant assembly failures. 

Sil-Pad 1000® has the same excellent mechanical and physical characteristics 
of our Sil-Pad 400 material while offering a 35% reduction in thermal resistance. 
Sil-Pad 1000 is a composite of silicone rubber and fiberglass. It is specially filled 
and offers low thermal resistance. Sil-Pad 1000 is non-toxic and resists damage 
from cleaning agents. It is flame retardant and specially formulated for use as a 
thermally conductive insulator. 

Sil-Pad 2000® is Bergquist’s high performance, high reliability, thermally 
conductive insulator. Sil-Pad 2000 is designed for demanding military/aerospace 
and commercial applications. In these applications, Sil-Pad 2000 complies with 
military standards. This silicone elastomer is specially filled to maximize the 
thermal and dielectric performance of the filler/binder matrix. The result is a 
“grease-free”, conformable material capable of meeting or exceeding the thermal 
and electrical requirements of high reliability electronic packaging applications. 
Gap-Pad® VO Ultra Soft is recommended for extremely low stress 
applications. The viscoelastic nature of the material also gives excellent low 
stress vibration dampening and shock absorbing characteristics. Gap Pad VO 
Ultra Soft is an electrically isolating material which allows its use in applications 
requiring isolation between heat sinks and high voltage and bare leaded devices. 
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Digi-Key Price Each Bergquist 
Fig.| Device Type D G Part No. il 10 50 100 Part No. 
1.65 (41.91) 1.14 (28.96) .140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) 430 a0 92) =— BER100-ND 1.09 98 88 78 SP600-05 
1.65 (41.91) 1.14 (28.96) .140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) _ BER172-ND 1.09 98 88 78 SP900S-05 
1.78 (45.21) 1.25 (31.75) .140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) _— BER101-ND 1.17 1.05 94 84 SP600-02 
10-3 1.78 (45.21) 1.25 (31.75) .140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) _— BER171-ND 1.06 95 85 16 SP900S-02 
1.65 (41.91) 1.14 (28.96) -140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) = BER111-ND 2.32 2.08 1.86 1.65 K10-05 
1.78 (45.21) 1.25 (31.75) .140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) _ BER112-ND 2.60 2.33 2.09 1.85 K10-02 
1 1.65 (41.91) 1.14 (28.96) .140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) _ BER122-ND wal 63 57 50 Q3-05 
1.250 (31.75) 700 (17.78) -140 (3.56) .062 (1.57) -960 (24.38) -200 (5.08) = BER152-ND. 1.03 93 83 74 K10-30 
1.78 (45.21) 1.25 (31.75) .140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) _ BER209-ND* 63 56 51 AS 7403-09FR-02 
1.65 (41.91) 1.14 (28.96) .140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) — BER203-ND* 60 54 Ag A3 3223-07FR-05 
T0-3/T0-66 1.65 (41.91) 1.14 (28.96) .140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) _ BER212-ND* 60 54 Ag 3 7403-09FR-05 
1.65 (41.91) 1.14 (28.96) 122 (3.10) .062 (1.57) 1.187 (30.15) -430 (10.92) — BER211-ND* 60 54 Ag A3 7403-09FR-04 
1.563 (39.70) | 1.05 (26.67) .140 (3.56) .080 (2.03) 1.187 (30.15) -430 (10.92) — BER210-ND* 58 52 AT 42 7403-09FR-03 
1.312 (33.32) | .762 (19.35) -140 (3.56) .062 (1.57) -960 (24.38) -200 (5.08) = BER218-ND* 53 48 43 38 7403-09FR-11 
1.56 (39.62) 1.05 (26.67) | .156 (39.62) | .080 (2.03) 1.170 (29.72) -470 (11.94) _ BER139-ND 72 65 58 51 SP600-86 
2 TO-3 (4PIN) 1.56 (39.62) 1.05 (26.67) | .156 (39.62) | .080 (2.03) 1.170 (29.72) 470 (11.94) — BER140-ND 1.49 1.33 1.19 1.06 K10-86 
1.56 (39.62) 1.05 (26.67) | .156 (39.62) | .080 (2.03) 1.170 (29.72) -470 (11.94) = BER141-ND AQ 45 40 35 Q3-86 
1.00 (25.40) .750 (19.05) .300 (7.62) .140 (3.56) BER178-ND 82 74 66 59 SP900S-104 
TO-247AC 1.00 (25.40) .750 (19.05) 300 (7.62) .140 (3.56) BER120-ND 1.36 1.22 1.09 97 K10-104 
1.00 (25.40) .750 (19.05) 300 (7.62) -140 (3.56) BER131-ND 63 56 51 5 Q3-104 
1.00 (25.40) .750 (19.05) 300 (7.62) .140 (3.56) BER200-ND 1.68 1.51 1.35 1.20 2015-104 
1.00 (25.40) .750 (19.05) 300 (7.62) .140 (3.56) BER204-ND* 51 AG Al 37 3223-07FR-104 
1.00 (25.40) .750 (19.05) 300 (7.62) .140 (3.56) BER221-ND 66 60 54 A7 K6-104 
1.00 (25.40) .750 (19.05) .300 (7.62) .140 (3.56) BER109-ND 63 57 51 A5 SP600-104 
.860 (21.84) -740 (18.80) .200 (5.08) -160 (4.06) BER208-ND* 50 45 Al 36 3223-07FR-90 
.860 (21.84) .740 (18.80) .200 (5.08) .160 (4.06) BER217-ND* 50 45 Al 36 7403-09FR-90 
.750 (19.05) -500 (12.70) .187 (4.75) .125 (3.18) BER102-ND 13 66 59 52 SP600-58 
.750 (19.05) -500 (12.70) .187 (4.75) .125 (3.18) BER176-ND 73 66 59 52 SP900S-58 
750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | 147 (3.73) BER103-ND 73 66 59 ‘52 | SP600-54 
.750 (19.05) -500 (12.70) 187 (4.75) 147 (3.73) BER175-ND. 13 66 59 52 SP900S-54 
.750 (19.05) -500 (12.70) BER110-ND 13 66 59 52 SP600-43 
750 (19.05) -500 (12.70) BER174-ND 13 66 59 52 SP900S-43 
750 (19.05) -500 (12.70) .187 (4.75) .125 (3.18) BER113-ND 1.02 92 82 73 K10-58 
750 (19.05) .500 (12.70) .187 (4.75) 147 (3.73) BER114-ND 82 74 66 59 K10-54 
.750 (19.05) -500 (12.70) BER121-ND 1.02 92 82 73 K10-43 
3 .750 (19.05) -500 (12.70) .187 (4.75) .125 (3.18) BER124-ND 60 54 Ag A3 Q3-58 
.750 (19.05) -500 (12.70) .187 (4.75) 147 (3.73) BER125-ND 60 54 Ag 3 Q3-54 
T0-220 750 (19.05) .500 (12.70) .187 (4.75) 147 (3.73) BER198-ND 57 51 46 Al 1009-54 
750 (19.05) .500 (12.70) .187 (4.75) .147 (3.73) BER201-ND 1.07 96 86 76 2015-54 
750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | .147 (3.73) BER206-ND* 48 43 39 34 | 3223-07FR-54 
.750 (19.05) -500 (12.70) .187 (4.75) 147 (3.73) BER215-ND* 8 AB 39 34 7403-09FR-54 
750 (19.05) -500 (12.70) 187 (4.75) .147 (3.73) BER219-ND 54 AQ A4 39 K4-54 
.750 (19.05) -500 (12.70) 187 (4.75) .125 (3.18) BER199-ND 57 51 46 A 1009-58 
.750 (19.05) -500 (12.70) .187 (4.75) .125 (3.18) BER202-ND 1.07 96 86 76 2015-58 
.750 (19.05) -500 (12.70) -187 (4.75) 125 (3.18) BER207-ND* AB 43 39 34 3223-07FR-58 
.750 (19.05) -500 (12.70) .187 (4.75) .125 (3.18) BER216-ND* AB 43 39 34 7403-09FR-58 
.750 (19.05) -500 (12.70) .187 (4.75) .125 (3.18) BER220-ND 54 AQ A4 39 K4-58 
.750 (19.05) -500 (12.70) BER132-ND 60 54 Ag 3 Q3-43 
.687 (17.45) 562 (14.27) .218 (5.54) .125 (3.18) BER205-ND* AB A3 39 34 3223-07FR-51 
687 (17.45) -562 (14.27) .218 (5.54) 125 (3.18) BER214-ND* AB 43 39 34 7403-09FR-51 
.687 (17.45) 562 (14.27) .218 (5.54) .125 (3.18) BER146-ND 72 65 58 52 K10-51 
.687 (17.45) 562 (14.27) .218 (5.54) .125 (3.18) BER147-ND 43 39 35 31 Q3-51 
.860 (21.84) .740 (18.80) .200 (5.08) .160 (4.06) BER108-ND 80 sha 64 57 SP600-90 
.860 (21.84) .740 (18.80) .200 (5.08) .160 (4.06) BER177-ND 80 sf: 64 St SP900S-90 
.860 (21.84) .740 (18.80) .200 (5.08) .160 (4.06) BER119-ND 1.26 1.13 1.01 90 K10-90 
860 (21.84) | .740(18.80) | .200 (5.08) | .160 (4.06) BER130-ND 62 56 50 44 | 03-90 
.945 (24.00) .827 (21.01) .196 (4.98) .150 (3.81) BER107-ND 83 75 67 59 SP600-114 
4 MULTI .945 (24.00) .827 (21.01) .196 (4.98) .150 (3.81) BER180-ND 83 5 67 59 SP900S-114 
.945 (24.00) -827 (21.01) 196 (4.98) 150 (3.81) BER118-ND 1.38 1.24 1.11 98 K10-114 
1.450 (36.83) | .838 (21.29) | .612 (15.54) | .245 (6.22) | .960 (24.38) 170 (4.32) | .120 (3.05) BER106-ND 94 84 75 67 | SP600-105 
5 SIP 1.450 (3683) -838 (21.29) | .612 (15.54) | .245 (6.22) -960 (24.38) -170 (4.32) .120 (3.05) BER117-ND 1.76 1.58 1.42 1.25 K10-105 
1.450 (36.83) | .838 (21.29) | .612 (15.54) | .245 (6.22) -960 (24.38) -170 (4.32) -120 (3.05) BER179-ND. 94 84 15 67 SP900S-105 
1.00 (25.40) -260 (6.60) BER105-ND 88 79 WA 63 SP600-25 
6 DO-5 1.00 (25.40) .260 (6.60) BER173-ND 88 719 ral 63 SP900S-25 
1.00 (25.40) -260 (6.60) BER116-ND 1.57 1.41 1.26 1.12 K10-25 
7 SIP Module 1.50 (38.10) .900 (22.86) -150 (3.81) | 1.20 (30.48) 450 (11.43) .075 (1.91) _ BER136-ND 48 43 39 34 Q3-67 
2.50 (63.50) 2.00 (50.80) .344 (8.74) | 1.81 (46.02) 1.00 (25.40) -156 (3.96) ad BER137-ND 65 58 52 AG Q3-101 


* Made of SP400 material. 
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BERG QUIST Heat Sink Pads “The Alternative To Grease” (cont, 


COMPANY 
Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Bergquist 
Fig. | Device Type A B C D E F G Part No. 1 50 100 Part No. 
CPU -63 (16.00) .63 (16.00) BER133-ND 52 AT A2 38 CPU .63X.63 
1.375 (34.93) _| 1.375 (34.93) BER135-ND 86 18 10 62 CPU 1.375X1.375 
8 1.00 (25.40) : 00 (25.40) | .187 (4.75) BER142-ND 46 A2 37 33 03-48 
Bridge Rect. 1.25 (31.75) | 1.25 (31. 75) .200 (5.08) BER144-ND 9 A4 39 35 Q3-46 
1.25 (31.75) | 1.25 Gt 75) | .200 (5.08) BER145-ND 1.44 1.29 1.15 1.02 K10-46 
g | 10-220Tubes ] .433 (17.00) | .985 (25.02) BER156-ND 13 66 A) 52 SPT400 -12-11-25 
TO-247 Tubes | .532 (13.50) | .985 (25.02) BER157-ND 89 80 ae 64 SPT400-12- 13.5-25 
10 TO-5 -360 (9.14) -200 (5.08) .040 (1.02) BER213-ND* 46 AI 37 33 7403-09FR-09 
“Hi-Flow™ ” Single Side Adhesive Backed Pads (Phase Change) 
1 T0-3 1.65 (41.91) | 1.14 (28.96) | .140(3.56) | .093 (2.36) 1.187 (30.15) | .430 (10.92) - BER166-ND 28 25 23 20 HF115TAAC-05 
3 TO-220 .750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | .147 (3.73) BER167-ND 10 .09 08 .07 HF115TAAC-54 
3 TO-220 .750 (19.05) ) .500 (12.70) | .187 (4.75) | .125 (3.18) BER168-ND 10 .09 08 .07 HF115TAAC-58 
3 TO-218 -860 (21.84) | .740 (18.80) | .200(5.08) | .160 (4.06) BER169-ND 2. 10 .09 08 HF115TAAC-90 
5 SIP 1.450 (36.83) | .830 (21.08) | .612(15.54) | .245 (6.22) .960 (24.38) 170 (4.32) -120 (3.05) BER170-ND 14 13 11 10 HF115TAAC-105 
“§P900” Single Side Adhesive Backed Pads (Low Mounting Pressure) 
1 T0-3 1.65 (41.91) | 1.14 (28.96) | .140(3.56) | .093 (2.36) 1.187 (30.15) | .430 (10.92) _— BER181-ND 1.14 1.03 92 81 SPQOQEAAC-05 
3 TO-220 .750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | .147 (3.73) BER182-ND 74 67 60 53 SP9OOEAAC-54 
3 TO-220 .750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | .125 (3.18) BER183-ND 74 67 60 53 SPQOQEAAC-58 
“Bond Ply™ 100” Double Sided Thermal Tape 
Double Sided Adhesive Thermal Pad, .005” (.127) Thick, 10” (25.4cm) Square Sheet ... i BER158-ND 41.44 36.98 33.15 29.33 BOND PLY 105 10x10” 
Double Sided Adhesive Thermal Pad, .008” (.203) Thick, 10” (25.4cm) Square Sheet . BER159-ND 50.99 45.51 40.80 36.09 BOND PLY 108 10x10” 
Double Sided Adhesive Thermal Pad, .011” (.279) Thick, 10” (25.4cm) Square Sheet ... BER160-ND 63.77 56.90 51.02 45.13 BOND PLY 111 10x10” 
1500” Thermal Gap Filling Material 
High Thermally Conductive Pad, .020” (.508) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet . zal BER161-ND 9.98 8.91 7.99 7.07 .020 GP 1500 4” X 4” 
High Thermally Conductive Pad, .040” (1.02) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet . BER162-ND 14.33 12.79 11.47 10.15 .040 GP 1500 4” X 4” 
High Thermally Conductive Pad, .060” (1.52) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet . BER163-ND 16.45 14.68 13.16 11.64 .060 GP 1500 4” X 4” 
High Thermally Conductive Pad, .080” (2.03) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet . BER164-ND 19.44 17.35 15.55 13.76 .080 GP 1500 4” X 4” 
High Thermally Conductive Pad, .125” (3.18) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet . BER165-ND 26.39 23.55 21.12 18.68 -125 GP 1500 4” X 4” 
High Thermally Conductive Pad, .040” (1.02) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet . BER227-ND 86.26 76.97 69.01 61.05 .040 GP 1500 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .060” (1.52) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet . BER228-ND 96.85 86.42 77.48 68.54 .060 GP 1500 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .080” (2.03) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet . BER229-ND 110.92 98.98 88.74 78.50 .080 GP 1500 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .125” (3.18) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet . x BER230-ND 189.31 168.93 151.45 133.98 .125 GP 1500 8” X 16” 
“Gap Pad™ 1500R” Thermal Gap Filling Material 
High Thermally Conductive Pad, .010” (.254) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet... + BER231-ND 54.21 48.38 43.37 38.37 GP1500R 10 MIL 8” x 16” 
High Thermally Conductive Pad, .015” (.381) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet: BER232-ND 63.25 56.44 50.60 44.76 GP1500R 15 MIL 8” x 16” 
High Thermally Conductive Pad, .020” (.508) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet. BER233-ND 72.96 65.11 58.37 51.64 GP1500R 20 MIL 8” x 16” 
“Gap Pad™ VO Ultra Soft” Thermal Gap Filling Material 
High Thermally Conductive Pad, .020” (.508) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet . BER222-ND 72.05 64.30 57.65 51.00 .020 GP US 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .040” (1.02) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet . BER223-ND 90.61 80.86 72.49 64.13 .040 GP US 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .060” (1.52) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet . BER224-ND 101.66 90.72 81.33 71.95 .060 GP US 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .080” (2.03) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet . BER225-ND 116.48 103.94 93.19 82.44 .080 GP US 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .125” (3.18) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet . BER226-ND 193.38 172.55 154.70 136.85 -125 GP US 8” X 16” 


* Made of SP400 material 


4 ASAHI RUBBER INC. 
Heat Sink Pads 


Asahi Rubber offers an excellent product for applications requiring a thermal 
solution. The ART Series is a thermally conductive silicone gel that can be cut 
as required. 

Features: 

* Color: Gray » Dimensions: 11.81” x 8.46” (300mm x 215mm) * Thickness 
range: 0.3 mm to 2.0 mm » Operating Temperature Range: -60°C ~ 200°C 


KEYSTONE 
TO-3 Power Transistor Sockets 


Fig. 1 


KEYSTONE 


MICA Insulators for 
Transistor Mounting 


These precision stamped MICA Insulators provide good thermal conductivity 
(.009 watts per square inch per °C per inch in thickness). Excellent thermal 
resistance 1100°F (593°C). Dielectric constant of 7 at 1000KHz. 
Specifications: .003” (.08mm) thick MICA + .001” (+ .03mm) 


g x if 
Chassis Mount 
* Top Plate: Molded Nylon 
* Base: Phenolic * Dimensions: 


Fig. 3 


1.53”x.073" (38.86mm x 1.85mm i igi i i 
aN “Son: 28mm) el eee eae 
bhitted : .01 (0.3) | 509-1000-ND 48.12 44.41 39.30 | ARTO3 

aes Fig. 2 .02(0.5) | 509-1001-ND 53.01 48.60 43.30 | ARTOS 
eae . .04(1.0) |509-1002-ND 7659 70.21 += 62.55 _| ART10 

Chassis Mount Teel: .06 (1.5) | 509-1003-ND 98.19 90.01 80.19 | ART15 

* Top Plate: Phenolic .08 (2.0) | 509-1004-ND 120.12 110.11 98.10 | ART20 


* Base: Phenolic * Dimensions: 
1.35"x1.00” (34.29mm x 25.40mm) 


* Standoffs: None 


“A” Dim. (Dia.) 
4672K: 3.58mm 
4673K: 2.92mm 


ole 10-220 Solder Tail 
\ Transistor Sockets 


Fig. 3 


Digi-Key Pricing Keystone 
Fig. | Part No. 10 100 50! 1,000 | Part No. P.C. Board Mount oo 
1 4651K-ND = 1.12 6.99 29.68 40.34 | 4651 “Top Plate: Molded Nylon * Base: P.C. Board Mount: .100” (2.54mm) center. These three circuit transistor 
raat ia ree a) sae ae Phenolic « Dimensions: 1.53°x.073” sockets are preassembled and ready for soldering to a P.C. Board. The proven 
4 4672K-ND 92 6.98 2967 20.90 | 4672 (38.86mm x 1.85mm) * Standoffs: 0.09” double cantilever design eliminates circuit failure due to thermal expansion 
4 | 4673K-ND 92 698 29.67 20.90 | 4673 (2.29mm) and/or mechanical tolerances. 


Linear movement of the transistor leads in the socket does not affect contact 
reliability. 


Transistor Mounting Hardware 
Fig. 4B 


Fig. 4A 


Af j Material: Tin-Plated Brass, 94V-2 Rated Nyl 
MILL-MAX Transistor Sockets 0-220 T0-3 Eee Meee 
J fas 00.41-0.56 Complete Mounting Kit Complete Mounting Kit 
50.25-0.46 (one each of A, B, C, D, E) (A, B, C, D, E, F, G) 
Plating: anes! | Yj, - 
Sleeve (Pin):200p” ; are 1 
Sn/Pb (RoHS Compliant: ZA. 3.20 
200y” Sn); 2.01 1 
Contact (Clip): 30” Au 0971-89) L “ao.s3.|L 
No. of | Digi-Key Price Each Mill-Max 
Pins |Part No. 100 | Part No. 
TO-5 Package 
3 ]ED2150-ND 74 63 52 | 917-93-103-41-005000 “na Mounting Straws 
3  |£D90273-NDO NEW! 1.18 1.00  .82 | 917-43-103-41-005000 (A Only, 2 Required) 
4 |ED2151-ND 92 79  .64 | 917-93-104-41-005000 
4 |ED90274-NDO NEW! 137 116 .95 | 917-43-104-41-005000 
8 |ED2152-ND 1.70 1.45 1.18 | 917-93-108-41-005000 Digi-Key Price Each Keystone 
8 _|ED90275-NDO NEW! 2.20 1.87 1.53 | 917-43-108-41-005000 Part No. 1 10 100 | Part No. 
TO-100 Package 4601K-ND 178 1.65 151 | 4601 
8 ED2153-ND 170 145 1.18 | 917-93-208-41-005000 4606K-ND 151 141 1.22 | 4606 Digi-Key Price Each Molex 
8 |ED90276-NDO NEW! 2.20 1.87 1.53 | 917-43-208-41-005000 4600K-ND 1.59 1.48 1.29 | 4600 Fig. | Part No 1 10 100 Part No. 
10 |£D2154-ND 252 214 1.75 | 917-93-210-41-005000 7F724K-ND 1.84 Wal 1.07 | 4724 : : : 
10 |£D90277-ND0 NEW! 2.66 2.25 1.85 | 917-43-210-41-005000 4725K-ND 1184 171 1o7 | 4725 1 | wm2550-ND 1.63 1.45 97 09-48-3031 
0 RoHS Compliant 4706K-ND* 2.53/20 18.37/200 | 4706 2 | WM2551-ND 2.05 1.81 1.21 10-18-2031 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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VizRCh Heat Sinks 


ACTS COMPANY 


International Electronic Research Corporation has helped pioneer the 
development of semiconductor heat sinks since 1954. Primarily used by 
all levels of OEM's engaged in the manufacture of commercial and military 
equipment, IERC maintains stock and support from prototype through 
production. IERC has prided themselves for their flexible manufacturing, 


quality products and on-time delivery. Clip-On versions have a built-in clip 
for attaching a device to a heat sink without additional hardware, positive 
locks prevent the semiconductor from sliding out. TO-220 versions will 
also fit TO-202, TO-218 and TO-126 packages. Wattage values listed are 
at still air conduction only. Moving air will increase this value. 


Dimensions - Inch (mm) Thermal Digi-Key Price Each IERC 
Fig. Description LxWxH Res. C/Watt Part No. 1 10 100 Part No. 

TO-5, Single Fan Top, Black, .5W .750 x .750 x .250 (19.05 x 19.05 x 6.35) 81.10 294-1122-ND 6.28 5.65 4.40 TXBF-032-025B 

1 TO-5, Single Fan Top, Unplated, .5W .750 x .750 x .250 (19.05 x 19.05 x 6.35) 81.10 294-1144-NDO 2.33 2.10 1.63 TXBF-032-025U 
TO-18, Single Fan Top, Black, .S5W 500 x .500 x .250 (12.70 x 12.70 x 6.35) 150.00 294-1004-ND 5.08 4.57 3.56 TXBF-019-025B 
TO-18, Single Fan Top, Unplated, SW 500 x .500 x .250 (12.70 x 12.70 x 6.35) 150.00 294-1140-NDO 1.48 1.33 1.04 TXBF-019-025U 
TO-5, Press-On Mount, w/Hardware, Black, 1W — x .380 x .310 (— x 9.65 x 7.87) 73.17 294-1120-ND 26.36 23.72 18.45 TXB2P-032-037B 
TO-5, Press-On Mount, w/Hardware, Nickel, 1W — x .380 x .310 (— x 9.65 x 7.87) 73.17 294-1142-NDO 24.35 21.92 17.05 TXB2P-032-037ND 
TO-5, Press-On Mount, Black, 1W — x .380 x .310 (— x 9.65 x 7.87) 73.17 294-1121-ND 4.80 4.32 3.36 TXBE-032-031B 

2 TO-5, Press-On Mount, Nickel, 1W — x .380 x .310 (— x 9.65 x 7.87) 73.17 294-1143-NDO 4.80 4.32 3.36 TXBE-032-031ND 
TO-8, Press-On Mount, w/out Hardware, Black, 1W — x .380 x .310 (— x 9.65 x 7.87) 73.17 294-1118-ND 21.90 19.71 15.33 TXB2-032-037B 
TO-18, Press-On Mount, w/Hardware Black, SW — x .220 x .340 (— x 5.59 x 8.64) 150.26 294-1123-ND 39.30 35.37 27.51 TXP1808B 
TO-18, Press-On Mount, w/Hardware, Black, .6W — x .220 x .280 (— x 5.59 x 7.11) 150.26 294-1119-ND 23.78 21.40 16.65 TXB2P-019-028B 
TO-18, Press-On Mount, w/Hardware, Nickel .6W —x .220 x .280 (— x 5.59 x 7.11) 150.26 294-1141-NDO 19.45 17.51 13.62 TXB2P-019-028ND 

3 TO-5, Press-On Mount, Black, 2W —x .440 x .500 (— x 11.18 x 12.70) 35.00 294-1105-ND 3.23 2.91 2.26 7-120-BA 

4 TO-5, Press-On Mount, Black, 1W .700 x .325 x .250 (17.78 x 8.26 x 6.35) 58.00 294-1106-ND 2.35 212 1.65 7-175-BA 

5 TO-220, Vertical/Horizontal Clip-on Mount, Black, 1.5W -810 x 1.00 x .310 (20.57 x 25.40 x 7.87) 140.50 294-1115-ND 1.51 1.36 1.06 PSC2-2CB 

6 TO-220, Power Horizontal Mount, Black 2W 1.63 x 1.29 x .750 (41.40 x 32.77 x 19.05) 13.60 294-1113-ND 274 2.44 1.90 LAT0127B3CB 
TO-220, Power Horizontal Mount, 8W 1.31 x .90 x .750 (33.27 x 22.86 x 19.05) 17.00 294-1036-ND 1.55 1.40 1.09 LAE66A3CB 
TO-220, Horizontal/Vertical Mount w/Tabs, Black, 2.5W -710 x .800 x .500 (18.03 x 20.32 x 12.70) 30.00 294-1107-ND 1.27 1.15 90 7-361-BA 

ia TO-220, Horizontal/Vertical Mount w/Tabs, Black, 2W -710 x .800 x .340 (18.03 x 20.32 x 8.64) 38.00 294-1108-ND 1.27 1.15 90 7-362-BA 
TO-220, Horizontal Mount, 3W (No Mounting Hole) 1.09 x .620 x 1.31 (27.69 x 15.75 x 33.27) 30.00 294-1013-ND 66 52 39 7-300-000-BA 
TO-220, Vertical Mount, 3W .750 x .375 x .750 (19.05 x 9.52 x 19.05) 25.00 294-1011-ND 1.32 95 67 7-195-2-BA 
TO-220, Vertical/Horizontal Mount w/Tabs, Nickel, 3W 1.25 x .880 x .250 (31.75 x 22.35 x 6.35) 25.40 294-1114-ND 2.97 2.68 2.09 PSB2-1ND 

8 TO-220, Vertical PC Mount w/Tabs, 5W 1.00 x .500 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 20.00 294-1042-ND 1.28 1.15 90 PB1-36CB 
TO-220, Vertical PC Mount w/Board Locks 1.00 x .500 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 28.00 294-1043-ND 2.75 2.48 1.93 PB1ST-69CB 
TO-220, Vertical PC Mount w/Tabs, 6W -880 x .250 x 1.25 (22.35 x 6.35 x 31.75) 25.40 294-1045-ND 1.50 1.18 88 PSB2-1CB 
TO-220, High Efficiency, 3W -710 X .310 x 1.00 (18.03 x 7.87 x 25.40) 30.00 294-1040-ND 1.35 1.06 79 PA2-1CB 

9 TO-220, High Efficiency, 4W. -710 x .500 x 1.00 (18.03 x 12.70 x 25.40) 26.80 294-1039-ND 90 rat 53 PA1-1CB 
TO-220, Low Profile Clip-On, w/ Antirotation, Black -810 x .310 x 1.00 (20.57 x 7.87 x 25.40) 40.50 294-1049-ND 2.14 1.53 1.07 PSC2T-2CB 
TO-220, Power Vertical Mount, 7W 1.15 x .460 x .750 (29.21 x 11.68 x 19.05) 14.00 294-1034-ND 2.93 2.64 2.05 7-340-1PP-BA 

10 TO-220, Power Horizontal Mount, 7W 1.15 x .460 x .750 (29.21 x 11.68 x 19.05) 14.00 294-1035-ND 2.93 2.64 2.05 7-340-3PP-BA 
Dual TO-220, Universal Mount, 9W 1.50 x 1.15 x .460 (38.10 x 29.21 x 11.68) 7.00 294-1080-ND 3.32 2.99 2.33 7-340-2PP-BA 
TO-220, Power Vertical Mount w/Pins, 11W 1.38 x .500 x 1.50 (35.05 x 6.35 x 38.10) 13.00 294-1024-ND 6.93 6.24 4.85 7-338-1PP-BA 
TO-220, Power Vertical Mount w/Pins, 11W 1.65 x 1.00 x 1.50 (41.91 x 25.40 x 38.10) 11.00 294-1029-ND 8.44 7.60 5.91 7-339-1PP-BA 

af TO-220, Power Vertical Mount w/Pins, 15W 1.65 x 1.00 x 2.00 (41.91 x 25.40 x 50.80) 5.00 294-1031-ND 8.91 8.02 6.24 7-339-3PP-BA 
TO-220, Power Vertical Mount w/Pins, 17W 1.38 x .500 x 2.50 (35.05 x 6.35 x 63.50) 4.00 294-1027-ND 7.88 7.09 5.52 7-338-4PP-BA 
TO-220, Power Vertical Mount w/Pins, 17W 1.65 x 1.00 x 2.50 (41.91 x 25.40 x 63.50) 4.00 294-1032-ND 9.37 8.44 6.56 7-339-4PP-BA 
TO-220, Power Horizontal/Vertical Mount, 12W -750 x 2.00 x .553 (19.05 x 50.80 x 14.05) 9.00 294-1067-ND 2.81 2.53 1.97 7-345-1PP-BA 

12 TO-220, Power Horizontal Mount, 12W -750 x 2.00 x .553 (19.05 x 50.80 x 14.05) 9.00 294-1068-ND 2.81 2.53 1.97 7-345-3PP-BA 
Dual TO-220, Power Universal Mount, 15W 1.50 x 2.00 x .553 (38.10 x 50.80 x 14.05) 4.00 294-1082-ND 3.95 3.56 2.77 7-345-2PP-BA 

13 Dual TO-220, Vertical w/Tabs, Black, 4W 1.50 x .500 x 1.18 (38.10 x 12.70 x 29.97) 15.00 294-1117-ND 1.69 1.53 1.19 PSE1-2CB 

14 Triple TO-220, Vertical Mount, 7W 1.61 x .750 x .690 (40.89 x 19.05 x 17.53) 9.00 294-1085-ND 8.55 7.70 5.99 7-342-1PP-BA 
Six TO-220, Horizontal Mount, 15W 1.61 x 1.50 x .690 (40.89 x 38.10 x 17.53) 4.00 294-1086-ND 4.34 3.91 3.04 7-342-2PP-BA 

15 TO-3, Power Cap, Spacesaver, 2W 1.56 x 1.06 x .500 (39.62 x 26.92 x 12.70) 32.00 294-1095-ND 6.80 6.12 4.76 7-423-BA 

16 TO-3, Power Horizontal Mount, Black, 8W 1.78 x 1.78 x 1.00 (45.21 x 45.21 x 25.40) 7.10 294-1124-ND 3.03 2.73 2.12 UP-T03-CB 
TO-3, Power Horizontal Mount, 15W 2.50 x 2.50 x .900 (63.50 x 63.50 x 22.86) 5.40 294-1088-ND 5.19 4.67 3.64 HP1-T03-CB 

RoHS Compliant (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


"ACTS CONFENY. 


Heat Sinks (cont) 


Dimensions - Inch (mm) Thermal Digi-Key Price Each IERC 
Fig. Description LxWxH Res. C/Watt Part No. 1 10 100 Part No. 

17 TO-3, Power Horizontal Mount, 12W 1.63 x 1.29 x 1.25 (41.40 x 32.77 x 31.75) 11.10 294-1092-ND 3.99 3.59 2.79 LA363B5CB 
Various Semiconductor, Adhesive Backed -910 X .910 x .355 (23.11 x 23.11 x 9.02) 26.90 294-1097-ND 3.05 2.75 2.14 BDNO9-3CB/A01 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.01 x 1.01 x .355 (25.65 x 25.65 x 9.02) 26.40 294-1098-ND 3.10 2.79 217 BDN10-3CB/A01 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.11X 1.11 x .355 (28.19 x 28.19 x 9.02) 20.90 294-1109-ND 3.15 2.84 2.21 BDN11-3CB/A01 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.21 xX 1.21 x .355 (30.73 x 30.73 x 9.02) 19.60 294-1099-ND 3.18 2.86 2.23 BDN12-3CB/A01 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.21 x 1.21 x .555 (30.73 x 30.73 x 14.10) 16.50 294-1110-ND 3.34 3.01 2.34 BDN12-5CB/A01 

18 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.31 xX 1.31 x .355 (33.27 x 33.27 x 9.02) 16.10 294-1100-ND 3.31 2.98 2.32 BDN13-3CB/A01 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.41 x 1.41 x .355 (35.81 x 35.81 x 9.02) 16.20 294-1101-ND 3.48 3.13 2.44 BDN14-3CB/A01 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.51 x 1.51 x .355 (38.35 x 38.35 x 9.02) 15.10 294-1102-ND 3.98 3.58 2.79 BDN15-3CB/A01 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.61 x 1.61 x .355 (40.89 x 40.89 x 9.02) 13.50 294-1103-ND 4.08 3.68 2.86 BDN16-3CB/A01 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.71 X 1.71 x .355 (43.43 x 43.43 x 9.02) 11.50 294-1111-ND 418 3.77 2.93 BDN17-3CB/A01 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.81 x 1.81 x .355 (45.97 x 45.97 x 9.02) 10.80 294-1104-ND 4.41 3.98 3.09 BDN18-3CB/A01 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.81 x 1.81 x .605 (45.97 x 45.97 x 15.37) 8.10 294-1112-ND 4.79 4.31 3.36 BDN18-6CB/A01 
Various SMT Semiconductor 1.026 x 1.026 x .457 (26.6 x 26.6 x 11.6) 5.3 294-1125-ND 4.60 4.14 3.22 APR27-27-12CB 
Various SMT Semiconductor, with Thermal Tape 1.026 x 1.026 x .457 (26.6 x 26.6 x 11.6) 5.3 294-1126-ND 5.20 4.68 3.64 APR27-27-12CB/A01 
Various SMT Semiconductor, with Short Clip 1.026 x 1.026 x .457 (26.6 x 26.6 x 11.6) 5.3 294-1127-ND 6.25 5.63 4.38 APR27-27-12CB/S 
Various SMT Semiconductor, with Medium Clip 1.026 x 1.026 x .457 (26.6 x 26.6 x 11.6) 5.3 294-1128-ND 6.25 5.63 4.38 APR27-27-12CB/M 
Various SMT Semiconductor, with Tall Clip 1.026 x 1.026 x .457 (26.6 x 26.6 x 11.6) 5.3 294-1129-ND 6.25 5.63 4.38 APR27-27-12CB/T 
Various SMT Semiconductor 1.284 x 1.284 x .457 (32.6 x 32.6 11.6) 3.8 294-1130-ND 5.15 4.64 3.61 APR33-33-12CB 
Various SMT Semiconductor, with Thermal Tape 1.284 x 1.284 x .457 (32.6 x 32.6 11.6) 3.8 294-1131-ND 6.20 5.58 4.34 APR33-33-12CB/A01 

19 Various SMT Semiconductor, with Short Clip 1.284 x 1.284 x .457 (32.6 x 32.6 11.6) 3.8 294-1132-ND 6.83 6.15 4.78 APR33-33-12CB/S 
Various SMT Semiconductor, with Medium Clip 1.284 x 1.284 x .457 (32.6 x 32.6 11.6) 3.8 294-1133-ND 6.83 6.15 4.78 APR33-33-12CB/M 
Various SMT Semiconductor, with Tall Clip 1.284 x 1.284 x .457 (32.6 x 32.6 11.6) 3.8 294-1134-ND 6.83 6.15 4.78 APR33-33-12CB/T 
Various SMT Semiconductor 1.461 x 1.461 x .457 (37.1 x 37.1 x 11.6) 3.3 294-1135-ND 5.30 477 3.71 APR38-38-12CB 
Various SMT Semiconductor, with Thermal Tape 1.461 x 1.461 x .457 (37.1 x 37.1 x 11.6) 3.3 294-1136-ND 6.35 5.72 4.45 APR38-38-12CB/A01 
Various SMT Semiconductor, with Short Clip 1.461 x 1.461 x .457 (37.1 x 37.1 x 11.6) 3.3 294-1137-ND 6.95 6.26 4.87 APR38-38-12CB/S 
Various SMT Semiconductor, with Medium Clip 1.461 x 1.461 x .457 (37.1 x 37.1 x 11.6) 3.3 294-1138-ND 6.95 6.26 4.87 APR38-38-12CB/M 
Various SMT Semiconductor, with Tall Clip 1.461 x 1.461 x .457 (37.1 x 37.1 x 11.6) 3.3 294-1139-ND 6.95 6.26 4.87 APR38-38-12CB/T 
Heatsink Low-Profile Forged .748 x .748 x .248 (19 x 19 x 6.3) 7.05 294-1145-NDO NEW! 4.65 4.19 3.26 APF19-19-06CB 
Heatsink Forged with Adhesive Tape .748 x .748 x .248 (19 x 19 x 6.3) 7.05 294-1146-NDO NEW! 5.69 5.12 3.98 APF19-19-06CB/A01 
Heatsink Low-Profile Forged .748 x .748 x .374 (19x 19 x 9.5) §.25 294-1147-NDO NEW! 4.79 4.32 3.36 APF19-19-10CB 
Heatsink Forged with Adhesive Tape .748 x .748 x .374 (19x 19x 9.5) §.25 294-1148-NDO NEW! 5.83 5.25 4.09 APF19-19-10CB/A01 
Heatsink Low-Profile Forged -748 x .748 x .500 (19 x 19 x 12.7) 3.95 294-1149-NDO NEW! 4.94 4.45 3.46 APF19-19-13CB 
Heatsink Forged with Adhesive Tape .748 x .748 x .500 (19 x 19 x 12.7) 3.95 294-1150-NDO NEW! 5.98 5.38 4.19 APF19-19-13CB/A01 
Heatsink Low-Profile Forged 1.181 x 1.181 x .248 (30 x 30 x 6.3) 4.35 294-1151-NDO NEW! 5.93 5.34 4.15 APF30-30-06CB 
Heatsink Forged with Adhesive Tape 1.181 x 1.181 x .248 (30 x 30 x 6.3) 4.35 294-1152-NDO NEW! 6.96 6.27 4.88 APF30-30-06CB/A01 

20 Heatsink Low-Profile Forged 1.181 x 1.181 x .374 (30 x 30 x 9.5) 3.25 294-1153-ND0 NEW! 6.13 5.52 4.30 APF30-30-10CB 
Heatsink Forged with Adhesive Tape 1.181 x 1.181 x .374 (30 x 30 x 9.5) 3.25 294-1154-NDO NEW! 7A7 6.46 5.02 APF30-30-10CB/A01 
Heatsink Low-Profile Forged 1.181 x 1.181 x .500 (30 x 30 x 12.7) 2.45 294-1155-NDO NEW! 6.31 5.68 4.42 APF30-30-13CB 
Heatsink Forged with Adhesive Tape 1.181 x 1.181 x .500 (30 x 30 x 12.7) 2.45 294-1156-NDO NEW! 7.34 6.61 5.14 APF30-30-13CB/A01 
Heatsink Low-Profile Forged 1.575 x 1.575 x .248 (40 x 40 x 6.3) 3.30 294-1157-NDO NEW! 7.06 6.36 4.95 APF40-40-06CB 
Heatsink Forged with Adhesive Tape 1.575 x 1.575 x .248 (40 x 40 x 6.3) 3.30 294-1158-NDO NEW! 8.10 7.29 5.67 APF40-40-06CB/A01 
Heatsink Low-Profile Forged 1.575 x 1.575 x .374 (40 x 40 x 9.5) 2.50 294-1159-NDO NEW! 7.29 6.57 5.11 APF40-40-10CB 
Heatsink Forged with Adhesive Tape 1.575 x 1.575 x .374 (40 x 40 x 9.5) 2.50 294-1160-NDO NEW! 8.33 7.50 5.84 APF40-40-10CB/A01 
Heatsink Low-Profile Forged 1.575 x 1.575 x .500 (40 x 40 x 12.7) 1.90 294-1161-NDO NEW! 7.53 6.78 5.27 APF40-40-13CB 
Heatsink Forged with Adhesive Tape 1.575 x 1.575 x .500 (40 x 40 x 12.7) 1.90 294-1162-ND0 NEW! 8.56 771 6.00 APF40-40-13CB/A01 


4 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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LED Lighting ICs 


Zetex has developed a range of high efficiency, cost effective and versatile LED driver ICs in 
space saving packages to tackle a wide range of existing and emerging applications including: 


™ Camera flash 
@ Automotive lighting 
@ Solar powered traffic signs 


@ Display screens backlighting 
@ Low-voltage halogen replacement LEDs 
@ Architectural and decorative lighting 

Vin (12V - 30V) Rs 
0.33 


Features: 

@ 2.5 to 5.5V internal switch — ZXLD1100/ 
1101/1601 / 1615/1937 

@ 1.6 to 5.5V internal switch — ZXLB1600 

@7 to 30V internal switch — ZXLD1350 

0.8 to 8V external switch — ZXSC300 / 310 

@ 1.8 to 8V external switch — ZXSC400 / 440 

@ Single Cell LED Driver — ZXSC380 


@ 7V-30V input, 1A LED driver with internal 
switch — ZXLD1360 


WwW Ww 


pi L1§47,H 


ZLLS1000 
C1 Se 1h F 


N/C 


GND 


The ZXLD1350 is a continuous mode inductive buck converter designed to drive up to three 
1W series connected white LEDs from a 12V source. The primary application is 12V halogen 
replacement and automotive lighting, through a supply voltage range of 7V to 30V making this 
part suitable for a wide range of other applications. With a higher supply voltage up to six LEDs 
can be driven. 


@ High power dissipation 


— 1.3W (25 x 25mm, 2 oz copper) 
— 1.5W (50 x 50mm, 2 oz copper) 1.6 
— 2W (50 x 50mm, 2 oz copper, t < 5secs) 


u Fits on same pcb footprint as SOT23 
— 3mm x 2.5mm 

= Low profile package 
— Max height 1mm 


W) 


3mm 
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= NPN and PNP transistors ranging from 12 to 400 Volts 
¢ 12V, high gain, low saturation devices for portable applications - ZXTNO7012EFF, ZXTP07012EFF 


* 20 and 40V, High pulse current devices for Gate Driving applications -ZXTNO7045EFF, ZXTPO7040DFF, 
ZXTN19020DFF, ZXTP19020DFF 


*60 and 100V devices for Automotive and Industrial applications - ZXNT19060CFF, ZXTP19060CFF, 
ZXTN19100CFF, ZXTP19100CFF 

* 120V Darlington transistors for interfacing to micro controllers —- ZXTN04120HFF, ZXTP05120HFF 

* 400V devices for telecoms line switching and off-line switching - ZXTNO8400AFF, ZXTPO8400AFF 


w threshold 20V N-channel MOSFETs 


The new generation of TRENCH MOSFETs from Zetex utilizes a unique structure that combines 


Semiconductor solutions for power and signal management 
For more information visit www.zetex.com/digikey 


Current Monitors 


Current measurement from a few milliamps to tens of amps can be satisfied by Zetex’ current 
monitor range. In particular the ZXCT1081 is a wide input range current monitor, which operates 
over a range of input voltages from 2.7V up to 40V (60V transient). As a result the ZXCT1081 can 
be used on unprotected automotive rails, industrial power supply rails and in adapters. 


Features: 


@ Accurate High Voltage High Side 
current sensing Vin 


@ Up to 40V input 
™ 3V to 10V supply voltage 


Rsense 


@ 500uA quiescent current 


@ Fixed internal gain of 10 a aa 
= SOT23-5 Vee ZXCT1081 

GND OUT 
Applications: 


@ Automotive current measurement 


@ Industrial power supplies 


@ Adapter power supplies 


@ Over-current protection 


oltage refer 


ces and shunt regul Ss 


Zetex provides a wide range of references and shunt regulators in industry standard pin-outs. They 
exhibit lower minimum knee currents than their industry standard counterparts thereby enabling a 
reduction in power consumption or an increase in temperature ratings. 


Features: 


™ ZR431 — TL431 type shunt with lower knee current and higher output 1.5V 
current . 


@ ZTL431/2 — TL431/2 pin and spec compatible up to 20V 
— Available in 0.5% and 1% in SOT23 4k7 


@ ZTLV431 — TLV431 pin and similar spec up to 10V in SOT23 


™ LM4040 — LM4040 pin and spec compatible in SOT23 at 2.5 and 5V 
— Available in 0.5% and 1% in SOT23 


™ LM4041 — LM4041 pin and spec compatible in SOT23 at 2.5 and 5V 
— Available in 0.5% and 1% in SOT23 


™ZR, ZRB, ZRC and ZXRE range of references in SOT23 with lower 
operating currents than industry parts * 
— Available in 0.5% and 1% as well as 2% and 3% tolerances 


Applications: 
®@ 431 for isolation loop in isolated power supplies 


Low current references for precision supplies in portable/handheld 
equipment 


High performance SOT23 Bipolar transistors 


This transistor combines high gain, high current operation and low saturation voltage making it 
ideal for power MOSFET gate driving and low power losss switching. 


: = ; airae : : ? Part VcEo | Vcex | Ic Icm hFE VcE(sat) Pb 
the benefits of low on-resistance with fast switching speed. This makes them ideal for high Number min | max | @Ic | max | @lc | @lB 
efficiency, low voltage, power management applications. Vv Vv A A A mV A mA | mw 

Part Vi i] i} Ri Q, Ci P, Pack nN 
al DS D DM DS(on) IG iss D ackage 
300 | 900 | 0.01 80 0.5 10 
max | @ | @lD e @ ZXTN25040DFL | 40 | 130 | 15 6 350 
Number Vas 4.5V 10V 170 - 15 180 1.5 30 
Vv A A moO v A nc pF WwW 300 | 900 | 0.01 95 1 20 
ZXTN25020DFL | 20 100 2.0 8 350 
40 4.5 4.3 80 = 4.5 220 2 20 
ZXMN2BO 20 4.3 26 55 2.5 3.7 14.5 1160 V1 SOT23-6 500 | 1500 | 0.01 80 1 10 
ZXTN25012EFL 12 a 2.0 15 350 
3E6 75 1.8 3.2 210 = 5 125 2 40 
55 45 3.5 PNP 
ZXMN2B1 20 3.5 21 75 2.5 3.0 "1 872 1.0 SOT23 300 | 900 | -0.01 | -95 -0.5 -20 
ZXTP25040DFL | -40 - $155) 5 350 
4FH 100 1.8 2.6 120 = “1.5 | =185 | -1.5 “75 
300 | 900 | -0.01 | -85 A -100 
190; | 48" | 24 zxTp25020DFL | -20 | - | -15 | -6 350 
ZXMN2B0 | 20 24 11.8) 150 | 25 | 20 48 370 | 0.625 | SOT23 60 7 4 | 290} 2 ~40 
1F 200 1.8 1.7 a ‘ 
= Features: = Applications: 
= Features: = Applications: — SOT23 package — MOSFET and IGBT Gate Driving 
— Low voltage Gate drive — Down to 1.8V —Battery or low voltage driven boost — High Peak Current — LED driving , 
— Low on-resistance converters — Low Saturation voltage and low — Low Power DC-DC conversion 
— Small package outlines — Interface between low voltage ICs or micros equivalent on-resistance 
and Loads — High Gain 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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(parts other than indicated may be 
available as RoHS compliant) 


up to 25 Volts 
Ic hre @ VCE (sat) Loose Piece 
VcEO | Vcso | (cont.) Ic Vce | Max. @lc¢ @lg Packaging Digi-Key Pricing 
(vy) | WW) | (A) | Min. = Max. (ma) (V) | (Vv) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 100 1,000 
NPN 
10 35 4.0 300 1200 1000 2 0.19 4000 20 | Super E-Line —TO-92 | ZTX1047A-ND 1.34 10.04 60.21 379.10 
12 12 3.0 400 _ 3000 2 0.35 3000 20 | Super E-Line —T0-92 | ZTX688B-ND Pal 9.09 60.60 404.00 
175 | 50 4.0 300 1200 1000 2 0.21 4000 20 | Super E-Line —TO-92 | ZTX1048A-ND@ 1.34 10.04 60.21 379.10 
20 20 3.5 300 _ 200 2 0.255 3500 50 | Super E-Line —TO-92 | ZTX618-ND@ 1.17 8.78 52.65 331.50 
20 3.0 400 _- 2000 2 0.5 2000 10 | Super E-Line —TO-92 | ZTX689B-ND 1.21 9.09 60.60 404.00 
95 60 5.0 300 = 1000 1 0.22 5000 100 Super E-Line —TO-92 | ZTX869-ND 1.72 12.87 77.22 486.20 
35 2.0 100 300 1000 2 0.5 2000 200 Super E-Line —TO-92 | ZTX649-ND 1.09 8.15 54.30 362.00 
PNP 
42 -15 -45 | 300 1000 500 -1 -0.30 5000 200) Super E-Line —TO-92 | ZTX968-ND 1.76 13.23 79.38 499.80 
15 -4.0 | 250 850 500 -2_ | -0.235 4000 70 | Super E-Line —TO-92 | ZTX1147A-ND 1.42 10.67 63.99 402.90 
-15 | -20 | -30 | 300 800 10 Al -0.32 2000 20 | Super E-Line —TO-92 | ZTX788A-ND 1.46 10.98 73.20 488.00 
-40 -45 | 100 300 1000 =] -0.31 5000 300 | Super E-Line —TO-92 | ZTX948-ND 1.76 13.23 79.38 499.80 
20 | -20 | -25 | 300 _ 10 2 -0.26 2500 200 | Super E-Line —TO-92 | ZTX718-ND 1.13 8.46 50.76 319.60 
-25 -3.0 | 300 800 10 2 -0.45 2000 20 | Super E-Line —TO-92 | ZTX789A-ND 1.25 9.41 62.70 418.00 
-25 | -30 | -3.0 | 250 800 500 2 -0.3 3000 70 | Super E-Line —TO-92 | ZTX1149A-ND 1.42 10.67 63.99 402.90 
-35 -2.0 | 100 300 1000 -2 -0.5 2000 200 | Super E-Line —TO-92 | ZTX749-ND 1.13 8.46 56.40 376.00 
Ic hfe @ VE (sat) Cut Tape 
VceEo | VcBo |(cont.) Ic VcE| Max. @lc¢ @lg | Packaging | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel 
(V) (V) (A) | Min. Max. (mA) (V)| (V) (mA) (mA)| Type Part No. i 10 | Part No. Qty. | Pricing 
NPN 
40 35 5.0 | 300 1200 1000 2] 0.35 5000 25 | SOT-223 | FZT1047ACT-ND 1.30 98 | FZT1047ATR-ND 1,000 367.20 
35 4.0 | 300 1200 1000 2/ 0.35 5000 25 | SOT-89 | FCX1047ACT-ND 98 -74 | FCX1047ATR-ND 1,000 277.10 
20 45 |140 — 10,000 2 | 0.32 4500 45 | SOT-23F | ZXTNO7012EFFCT-ND@ NEW! 78 .59 | ZXTNO7012EFFTR-ND® NEW! |3,000| 195.00/M 
20 6.0 | 500 1500 10 2] 32 1000 100 | SOT-23 | ZXTN25012EFHCT-ND® 85 -64 | ZXTN25012EFHTR-ND® 3,000) 211.50/M 
12 20 2.0 | 30 — 15,000 2] 0.30 5000 100 | SOT-23 | ZXTN25012EFLCT-ND@ NEW! 57 -43 | ZXTN25012EFLTR-ND® NEW! 3,000} 142.50/M 
12 40 |400 — 3000 2] 0.35 3000 20 | SOT-223 | FZT688BCT-ND 1.31 .99 | FZT688BTR-ND 1,000 372.30 
12 3.0 | 400 — 3000 2/ 040 4000 50 | SOT-89 | FCX688BCT-ND 79 59 | FCX688BTR-ND 1,000 222.70 
60 6.0 | 200 560 500 2/0015 100 5 SOT-23 | ZXTN23015CFHCT-ND® 1.12 -85 | ZXTN23015CFHTR-ND® 3,000) 336.60/M 
40 5.0 | 300 900 10 2] 40 1000 100 | SOT-23 | ZXTN25015DFHCT-ND@ 719 -60 | ZXTN25015DFHTR-ND® 3,000) 237.60/M 
40 5.0 | 300 900 1000 2] 0.20 5000 1000 | SOT-23-6 | ZXT13N15DE6CT-ND 117 88 | ZXT13N15DE6TR-ND 3,000) 292.50/M 
70 45 | 200 — 10 2 8 100 10 |MLP 2x2 | ZXTAM322TACT-ND 85 .64 | ZXTAM322TATR-ND 3,000) 253.80/M 
15 16 4.0 | 300 — 10 2 { 0.014 100 10 | SOT-23-6 | ZXTION1S5DE6TACT-ND 92 -69 | ZXTI0N15DE6TATR-ND 3,000| 229.50/M 
15 4.0 | 200 — 3000 2] 0.20 3000 50 | SOT-89 | FCX617CT-ND 19 59 | FCX617TR-ND 1,000 222.70 
40 3.3) 300 900 200 2] 0.15 3000 150 | SOT-23 | ZXT11N15DFCT-ND Pal 54 | ZXT11N15DFTR-ND 3,000) 178.50/M 
16 3.0 | 200 — 3000 2] 02 3000 50 | SOT-23 | FMMT617CT-ND® 86 .65 | FMMT617TR-ND® 3,000) 216.00/M 
15 1.5 | 200 — 1000 21 0.18 1000 10 | SOT-323 | ZUMT617CT-ND 43 -33 | ZUMT617TR-ND 3,000] 129.60/M 
17.5 | 50 6.0 | 300 1200 1000 2 | 0.35 5000 25 | SOT-223 | FZT1048ACT-ND 1.30 -98 | FZT1048ATR-ND 1,000 367.20 
100 10 | 200 — 10.02 8 100 10 |MLP 2x2 | ZXTBM322TACT-ND 85 .64 | ZXTBM322TATR-ND 3,000) 253.80/M 
100 | 20 | 80 — 4500 2) 0.27 4500 450 | SOT-23 | ZXTN25020DFLCT-ND@ NEW! 479 .60 | ZXTN25020DFLTR-ND® NEW!) 3,000} 198.00/M 
100 | 4.5 | 300 900 10 2 0.043 1000 100 | SOT-23 | ZXTN25020DFHCT-ND® 19 .60 | ZXTN25020DFHTR-ND® 3,000) 237.60/M 
70 45 |200 500 10 2] 45 1000 100 | SOT-23 | ZXTN25020CFHCT-ND® 85 .64 | ZXTN25020CFHTR-ND® 3,000) 211.50/M 
70 45 {200 500 10 2] 45 1000 100 | SOT-23 | ZXTN25020BFHCT-ND® 719 -60 | ZXTN25020BFHTR-ND® 3,000| _237.60/M 
70 6.5 | 50 — 15,000 2 | 0.190 6500 180 | SOT-23F | ZXTN19020DFFCT-ND@ NEW! 1.11 .84 | ZXTN19020DFFTR-ND@ NEW!) 3,000} 277.50/M 
65 7.0 | 45 — 15,000 2 | 0.175 7000 280 | SOT-23F | ZXTN19020CFFCT-ND® NEW! 1.11 .84 | ZXTN19020CFFTR-ND® NEW! |3,000| 277.50/M 
20 50 4.5 | 300 900 1000 2] 0.23 4500 45 | SOT-23-6 | ZXT13N20DE6CT-ND 1.17 .88 | ZXT13N20DE6TR-ND 3,000) 292.50/M 
20 3.5 | 200 — 10 210.015 100 10 | SOT-23-6 ) ZXT1ON20DE6TACT-ND 92 -69 | ZXT1ON20DE6TATR-ND 3,000) 229.50/M 
20 3.0 | 400 — 2000 2/ 045 3000 20 | SOT-223 | FZT689BCT-ND® 1.31 .99 | FZT689BTR-ND® 1,000 372.30 
25 1.0 | 160 400 500 17] 05 1000 100 | SOT-223 | BCP6825CT-ND® NEW! 1.02 .77 | BCP6825TR-ND® NEW! 1,000 289.00 
25 1.0 | 160 400 500 11] 05 1000 100 | SOT-89 | BCX6825CT-ND@ NEW! AQ .37 | BCX6825TR-ND® NEW! 1,000 139.40 
40 2.5 | 300 900 100 2] 0.13 2500 250 | SOT-23 | ZXT11N20DFCT-ND A 54 | ZXT11N20DFTR-ND 3,000) 178.50/M 
20 2.5 | 200 — 2000 2] 02 2500 50 | SOT-23 | FMMT618CT-ND@® 86 .65 | FMMT618TR-ND® 3,000) 216.00/M 
20 | 1.25 | 200 — 1000 2/ 02 1000 10 | SOT-323 | ZUMT618CT-ND 43 .33 | ZUMT618TR-ND 3,000| 129.60/M 
60 7.0 | 300 — 1000 1 | 0.080 1000 10 | SOT-223 | ZX5T869GCT-ND 1.44 1.08 |— = — 
60 7.0 | 300 — 1000 10.075 1000 10 | SOT-223 | ZXTN2005GCT-ND® 1.43 1.08 | ZXTN2005GTR-ND® 1,000 404.60 
25 80 6.5 | 300 — 1000 10.215 2000 10 | SOT-223 | FZT869CT-ND 1.84 1.38 | FZT869TR-ND 1,000 520.20 
60 5.5 | 300 — 1000 1] 0.07 1000 10 | SOT-89 | ZXTN2005ZCT-ND® 1.10 .83 | ZXTN2005ZTR-ND® 1,000 312.80 
35 3.0 | 100 300 1000 2] 0.3 1000 100 | SOT-223 | FZT649CT-ND 1.21 91 | FZT649TR-ND 1,000 343.40 
PNP 
-15 | -6.0 | 300 1000 500 -1/] -0.17 2000 50 | SOT-223 | FZT968CT-ND 1.84 1.38 |FZT968TR-ND 1,000 520.20 
-20 | -6.0 | 300 900 1000 -2|-0.163 6000 60 | MSOP-8 | ZXT14P12DXCT-ND 484 3.63 |— _ _ 
-15 | -3.0 | 250 850 500 -2] -0.25 3000 30 | SOT-89 | FCX1147ACT-ND 98 -74 | FCX1147ATR-ND 1,000 277.10 
-15 | -5.0 | 250 850 500 -2} -04 5000 50 | SOT-223 | FZT1147ACT-ND 1.38 1.04 )FZT1147ATR-ND 1,000 391.00 
-25 | -4.0 | 300 — 10. -2{ -10 100 10 |MLP2x2|ZXT1IM322TACT-ND 85 64 |ZXTIM322TATR-ND 3,000| _253.80/M 
-20 | -4.0 | 300 900 1000 -2]| -0.25 4000 50 | SOT-23-6 | ZXT13P12DE6CT-ND 117 88 |ZXT13P12DE6TR-ND 3,000) 292.50/M 
-12 | -12 | -40 | 150 — -6000 -2 | -0.34 -4000 -80 / SOT-23F | ZXTPO7012EFFCT-ND@ NEW! 478 .59 |ZXTPO7012EFFTR-ND@ NEW! |3,000) 195.00/M 
-12 | -40 | 50 — -4000 -2]| -0.35 -2000 -40 | SOT-23 | ZXTP25012EFHCT-ND@ NEW! .90 .68 |ZXTP25012EFHTR-ND® NEW!) 3,000) 225.00/M 
-12 | -30 | 300 — -10 -2}-0.017 -100 -10 | SOT-23-6 | ZXT10P12DE6TACT-ND 92 69 |ZXT10P12DE6TATR-ND. 3,000) 229.50/M 
-12 | -3.0 | 300 — 100 -2/| -0.32 3000 50 | SOT-89 | FCX717CT-ND 19 59 | FCX717TR-ND 1,000 222.70 
-12 | -25 |180 — 2500 -2/ -0.17 1500 50 | SOT-23 | FMMT717CT-ND 92 69 |FMMT717TR-ND 3,000) 229.50/M 
-12 | -1.25| 50 — 3000 -2] -0.29 1250 50 | SOT-23 | FMMTL717CT-ND® NEW! 52 40 |FMMTL717TR-ND® NEW! 3,000) 130.50/M 
-12 | -1.25| 180 — 1000 -2| -0.24 1000 50 | SOT-323 | ZUMT717CT-ND 43 -33_|ZUMT717TR-ND 3,000] 129.60/M 
-15 | -6.0 | 200 560 500 -2] -0.01 100 10 | SOT-23 | ZXTP23015CFHCT-ND® 1.12 -85 |ZXTP23015CFHTR-ND® 3,000) 336.60/M 
-15 | -15 | -40 | 300 900 10 -2} -55 1000 100 | SOT-23 | ZXTP25015DFHCT-ND® 19 .60 |ZXTP25015DFHTR-ND® 3,000) 198.00/M 
-15 | -3.0 | 300 — 2000 -2/| -0.45 2000 10 | SOT-223 | FZT788BCT-ND@ 1.31 99 |FZT788BTR-ND@ 1,000 372.30 
-40 | -6.0 | 100 300 1000 -1/ -0.18 2000 200 | SOT-223 | FZT948CT-ND® 1.84 1.38 |FZT948TR-ND@ 1,000 520.20 
-40 | -45 | 100 300 10 -2} -60 1000 100 | SOT-23 | ZXTP25020BFHCT-ND® 1.12 -85 | ZXTP25020BFHTR-ND® 3,000) 336.60/M 
-25 | -5.0 | 300 900 1000 -2]| -0.20 5000 100 | MSOP-8 | ZXT14P20DXCT-ND 4.84 3.63 |ZXT14P20DXTR-ND 1,000} 1370.20 
-25 | -5.0 | 110 — -5000 -2|}-0.135 -5000 -500 | SOT-23F | ZXTP19020CFFCT-ND® NEW! 1.11 -84 |ZXTP19020CFFTR-ND@ NEW! |3,000| 277.50/M 
-20 | -5.0 | 110 — -5000 -2 | -0.135 -5000 -500 | SOT-23F | ZXTP19020DFFCT-ND® NEW! 1.11 -84 |ZXTP19020DFFTR-ND@ NEW! |3,000| 277.50/M 
-25 | -40 | 70 — -4000 -2] -0.24 -2000 -40 | SOT-23 | ZXTP25020DFHCT-ND@ NEW! .90 68 |ZXTP25020DFHTR-ND@ NEW!) 3,000} 225.00/M 
-25 | -4.0 | 200 500 10 -2] -55 1000 100 | SOT-23 | ZXTP25020CFHCT-ND® 19 60 |ZXTP25020CFHTR-ND® 3,000) 198.00/M 
-25 | -3.5 | 300 — 10 -2) -19 100 10 |MLP 2x2] ZXT2M322TACT-ND 85 64 |ZXT2M322TATR-ND 3,000) 253.80/M 
-20 | -25 | -3.5 | 300 900 1000 -2| -0.25 3500 350 | SOT-23-6 | ZXT13P20DE6CT-ND 117 .88 |ZXT13P20DE6TR-ND 3,000) 292.50/M 
-25 | -3.5 | 300 900 1000 -2/ -0.14 1000 10 | SOT-23-6 | ZX5T2E6CT-ND 1.38 1.04 |ZX5T2E6TR-ND 3,000] 345.00/M 
-25 | -3.5 | 300 900 1000 -2/| -0.14 1000 10 | SOT-23-6 | ZXTP2006E6CT-ND@ .83 .63 |ZXTP2006E6TR-ND® 3,000) 207.00/M 
-25 | -15 | 60 — -4000 -2|-0.275 -2000 -40 | SOT-23 | ZXTP25020DFLCT-ND@ NEW! 57 -43 |ZXTP25020DFLTR-ND® NEW!) 3,000) 142.50/M 
-20 | -25 | 300 — 10  -2|-0.030 -100 -10 | SOT-23-6 | ZXT10P20DE6TACT-ND 92 -69 |ZXT10P20DE6TATR-ND 3,000) 229.50/M 
-20 | -25 | 300 — 100 -2] -0.22 1500 50 | SOT-89 | FCX718CT-ND 19 .59 |FCX718TR-ND 1,000 222.70 
-20 | -15 | 150 — 2000 -2/ -0.20 1000 20 | SOT-23 | FMMT718CT-ND 92 69 | FMMT718TR-ND 3,000] 229.50/M 
-20 | -10 ]180 — 500 -2]-018 500 20 | SOT-223 | ZUMT718CT-ND 43.33 |ZUMT718TR-ND 3,000) 129.60/M 
-25 | -1.0 | 160 400 500 -1| -0.5 1000 100 | SOT-223 | BCP6925CT-ND® 4.02.77 |— _ = 
-30 | -4.0 | 250 800 500 ~-2] -0.35 4000 140 | SOT-223 | FZT1149ACT-ND 1.38 1.04 |FZT1149ATR-ND 1,000 391.00 
-30 | -3.0 | 250 800 500 -2] -0.30 3000 100 | SOT-89 | FCX1149ACT-ND® 1.09 .82 | FCX1149ATR-ND® 1,000 307.70 
-25 | -35 | -3.0 | 100 300 1000 -2} -0.3 1000 100 | SOT-223 | FZT749CT-ND 1.16 .87 |FZT749TR-ND 1,000 328.10 
-25 | -3.0 | 300 800 10 -2] -0.19 1000 10 | SOT-89 | FCX789ACT-ND@ 19 59 | FCX789ATR-ND® 1,000 222.70 
-25 | -2.0 | 250 — 1000 -2| -0.45 2000 20 | SOT-223 | FZT789ACT-ND@ 1.31 99 |FZT789ATR-ND® 1,000 372.30 
@ RoHS Compliant (parts other than indicated may be available as ROHS compliant) (Continued) 
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ZETEX 


Semiconpuctors 


Low Saturation Transistors (Cont.) 


ZETEX |SO/TS16949:2002 Registered! 


30-50 Volts 
Ic hee @ VE (sat) Loose Piece 
VcEO | VcBo | (cont.) Ic Vce | Max. @ic @lp Packaging Digi-Key Pricing 
(vy) | (Vv) | (A) | Min. Max. (mA) (Vv) | (V) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 100 1,000 
NPN 
80 5 100 300 1000 1 0.22 5000 200 | SuperE-Line —TO-92 | ZTX849-ND 1.72 12.87 77.22 486.20 
30 80 4 300 §=©1200 1000 2 0.18 2000 10 | SuperE-Line—TO-92 | ZTX1049A-ND 1.34 10.04 60.21 379.10 
50 1 100 300 500 2 0.5 1000 100 | Super E-Line —TO-92 | ZTX449-ND 63 4.73 31.50 210.00 
40 150 4 300 =©1200 1000 2: 0.21 4000 100 | Super E-Line —TO-92 | ZTX1051A-ND® 1.34 10.04 60.21 379.10 
45 45 2 400 _— 1000 2 0.5 1000 5 | Super E-Line —TO-92 | ZTX690B-ND@ 1.21 9.09 60.60 404.00 
60 1 100 300 150 10 | 0.25 150 15 | Super E-Line —TO-92 | ZTX450-ND@ 63 4.73 31.50 210.00 
PNP 
-30 -50 -4.5 | 100 300 1000 -1 | -0.32 5000 300 | Super E-Line —TO-92 | ZTX949-ND 1.76 13.23 79.38 499.80 
-35 “1 100 300 500 2 -0.5 1000 100 | Super E-Line —TO-92 | ZTX549-ND 67 5.04 33.60 224.00 
-40 -45 3 250 800 500 -2 | -0.23 1800 70 | SuperE-Line —TO-92 | ZTX1151A-ND 1.42 10.67 63.99 402.90 
-50 2 300 800 10 -2 | -0.75 2000 50 | SuperE-Line —TO-92 | ZTX790A-ND 1.25 9.41 62.70 418.00 
-45 -60 -1 100 300 150 -10 | -0.25 150 15 | Super E-Line —TO-92 | ZTX550-ND@ 67 5.04 33.60 224.00 
I¢ hee @ VE (sat) Cut Tape 
VcEo | VeBo | (cont.) Ie Vce| Max. @lc  @lg |Packaging| Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel 
(Vv) | (VW) | (A) | Min. Max. (mA) (V) | (V) = (mA) (mA)| Type Part No. 1 10 | Part No. Qty. | Pricing 
NPN 
80 7.0 | 100 300 1000 1 |0.215 2000 20 | SOT-223) FZT849CT-ND 1.84 1.38 | FZT849TR-ND 1,000 520.20 
80 7.0 | 100 300 1000 1 |0.065 1000 20 | SOT-223) ZX5T849GCT-ND 1.44 1.08 | ZX5T849GTR-ND 1,000 408.00 
80 7.0 | 100 — 10 1 | 018 2000 20 D-PAK | ZXT849KCT-ND 1.80 1.35 | ZXT849KTR-ND 2,500) 510.00/M 
30 80 7.0 | 100 300 1000 1 |0.065 1000 20 | SOT-223) ZXTN2007GCT-ND® 1.43 1.08 | ZXTN2007GTR-ND® 1,000 404.60 
80 6.0 | 100 300 1000 1 | 0.06 1000 20 | SOT-89 | ZXTN2007ZCT-ND@ 1.10  .83 | ZXTN2007ZTR-ND@ 1,000 312.80 
80 5.0 | 300 1200 1000 2 | 0.33 5000 50 | SOT-223] FZT1049ACT-ND 1.30.98 | FZT1049ATR-ND 1,000 367.20 
50 1.0 | 100 300 500 2] 05 1000 100) SOT-23 | FMMT449CT-ND 45.34] FMMT449TR-ND 3,000} 135.00/M 
50 1.0 | 100 300 1000 2] 03 1000 100 | SOT-23 | FMMT489CT-ND@ 41 .32| FMMT489TR-ND@ 3,000) 124.20/M 
150 | 5.0 | 270 1200 1000 2 | 0.18 3000 10 | SOT-223 | FZT1051ACT-ND 1.30.98 | FZT1051ATR-ND 1,000 367.20 
150 | 3.0 | 270 1200 1000 2 | 0.34 5000 100 | SOT-89 | FCX1051ACT-ND@ 98 .74| FCX1051ATR-ND@ 1,000 277.10 
130 | 1.5 | 300 900 10 2 50 500 50 | SOT-23 | ZXTN25040DFLCT-ND® 79.60 | ZXTN25040DFLTR-ND® 3,000} 198.00/M 
40 130 | 50 | 20 — 5000 2 | 0.26 5000 500 | SOT-89 | ZXTN25040DZCT-ND@ NEW! 78 .59| ZXTN25040DZTR-ND@ NEWS | 1,000 195.00 
130 | 40 | 30 — 4000 2 | 0.21 2000 40 | SOT-23 | ZXTN25040DFHCT-ND@ NEW! .79  .60| ZXTN25040DFHTR-ND@ NEW!) 3,000] 198.00/M 
40 1.0 | 300 900 500 5 | 02 100 1 SOT-23 | ZXTN2040FCT-ND@ 34.26 | ZXTN2040FTR-ND@® 3,000} 100.80/M 
40 1.0 | 300 900 500 5 | 05 1000 100) SOT-89 | FCX491ACT-ND® 61 .46| FCX491ATR-ND® 1,000 171.70 
40 1.0 | 300 900 500 5 | 03 500 50 | SOT-23 | FMMT491ACT-ND® 45.34] FMMT491ATR-ND®@ 3,000} 135.00/M 
60 3.0 | 400 — 1000 2 | 0.35 3000 150] D-PAK | ZXT690BKCT-ND 1.26 .95 | ZXT690BKTR-ND 2,500} 357.00/M 
45 2.0 | 400 150 2000 21030 1000 5 SOT-89 | FCX690BCT-ND® 79.59} FCX690BTR-ND® 1,000 222.70 
45 45 20 |400 — 1000 2] 01 100 0.5 | SOT-223 | FZT690BCT-ND® 1.31 .99| FZT690BTR-ND@ 1,000 372.30 
45 40 | 70 — 4000 2 | 0.34 4000 80 | SOT-23F | ZXTNO7045EFFCT-ND@NEW! 78  .59| ZXTNO7045EFFTR-ND@® NEW! | 3,000] 195.00/M 
75 | 0.80 | 250 630 100 1 0.3 100 10 | SOT-23 | BCW66HCT-ND 36 .27| BCW66HTR-ND 3,000} 108.00/M 
50 | 050 | 100 600 100 1 | 062 500 50 | SOT-23 | BCX19CT-ND 36.27) — _ _— 
80 5.0 | 200 560 500 2 10.018 100 5 SOT-23 | ZXTN2031FCT-ND@ 1.12.85 | ZXTN2031FTR-ND® 3,000} 336.60/M 
150 | 40 | 20 — 4000 2 | 0.060 1000 100 | SOT-23 | ZXTN25050DFHCT-ND@ 79.60} ZXTN25050DFHTR-ND® 3,000} 238.00/M 
100 | 4.0 | 300 900 1000 2 | 0.23 4000 100 | SOT-23-6) ZXT13N50DE6CT-ND 1.17.88 | ZXT13N50DE6TR-ND 3,000} 292.50/M 
50 100 | 1.25 | 30 — 2000 5 | 0.33 1250 125 | SOT-23 | FMMTL619CT-ND® NEW! 52.40} FMMTL619TR-ND® NEW! 3,000} 130.50/M 
50 3.0 | 200 — 10 2 | 0.02 100 10 | SOT-23-6] ZXT1ONSODE6TACT-ND 92.69} ZXTIONSODE6TATR-ND 3,000} 229.50/M 
50 2.0 | 200 — 1000 2 | 0.35 3000 100) SOT-89 | FCX619CT-ND 79.59} FCX619TR-ND 1,000 222.70 
50 2.0 |100 — 2000 2] 02 1000 10 | SOT-23 | FMMT619CT-ND® 86 .65| FMMT619TR-ND® 3,000} 216.00/M 
50 10 |200 — 500 5 | 018 500 25 | SOT-323 | ZUMT619CT-ND 43.33 | ZUMT619TR-ND. 3,000} 129.60/M 
PNP 
-60 | -5.5 | 100 300 1000 -1 | -0.27 2000 200 | SOT-223) FZT949CT-ND@ 1.84 1.38 | FZT949TR-ND@ 1,000 520.20 
-60 | -5.5 | 100 300 1000 -1 /-0.085 1000 20 | SOT-223} ZX5T949GCT-ND 1.44 1.08 | ZX5T949GTR-ND 1,000 408.00 
-50 | -5.5 | 100 300 1000 -1 /-0.085 1000 20 | SOT-223] ZXTP2008GCT-ND®@ 1.43 1.08 | ZXTP2008GTR-ND® 1,000 404.60 
-50 | -5.5 | 100 300 1000 -1 | -0.08 1000 20 | SOT-89 | ZXTP2008ZCT-ND® 1.10  .83 | ZXTP2008ZTR-ND® 1,000 312.80 
-30 | -50 | -5.5 | 10 — -20,000 -1 |-0.175 -5500 -500) SOT-89 | ZX5T949ZCT-ND@ NEW! 110  .83| ZX5T949ZTR-ND® NEW! 1,000 312.80 
-50 | -1.0 | 100 300 500 -2/] -0.35 1000 100) SOT-89 | FCX589CT-ND 61.46 | FCX589TR-ND 1,000 171.70 
-60 | -1.0 | 100 300 500 -2/)-0.35 1000 100) SOT-23 | FMMT589CT-ND 46.35 | FMMT589TR-ND 3,000} 138.60/M 
-35 | -1.0 | 100 300 500 -2) -05 1000 100 | SOT-23 | FMMT549CT-ND® 45.34] FMMT549TR-ND@ 3,000} 135.00/M 
-35 | -1.0 | 100 300 500 -5 | -05 1000 100 | SOT-223 | FZT549CT-ND 1.09 .82 | FZT549TR-ND 1,000 309.40 
-60 | -5.5 | 200 550 500 ~-2 |-0.165 1000 10 |) SOT-89 | ZX5T3ZCT-ND 90 68 | ZX5T3ZTR-ND 1,000 255.00 
-50 | -5.5 | 200 550 500 ~-2 |-0.165 1000 10 | SOT-89 | ZXTP2009ZCT-ND@ 83.63 | ZXTP2009ZTR-ND® 1,000 234.60 
-50 | -4.0 | 300 900 1000 -2 | -0.16 4000 200 | MSOP-8 | ZXT14P40DXCT-ND 484 3.63) — _ _ 
-45 | -3.0 | 250 800 500 -2 | -0.30 3000 250) SOT-89 | FCX1151ACT-ND 98 .74| FCX1151ATR-ND. 1,000 277.10 
-45 | -3.0 | 250 800 500 -2) -0.3 3000 250 | SOT-223] FZT1151ACT-ND® 1.38 1.04 | FZT1151ATR-ND@ 1,000 391.00 
-50 | -3.0 | 300 900 1000 -2 | -0.24 3000 300 | SOT-23-6} ZXT13P40DE6CT-ND 1.17.88 | ZXT13P40DE6TR-ND 3,000} 292.50/M 
-45 | -3.0 | 30 — 3000 -2 |-0.065 1000 100 | SOT-23 | ZXTP25040DFHCT-ND® 79.60 | ZXTP25040DFHTR-ND@ 3,000} 238.00/M 
-50 | -3.0 | 300 800 10 -2/|-045 2000 50 D-PAK | ZXT790AKCT-ND 1.26.95 | ZXT790AKTR-ND 2,500) 357.00/M 
-49 | 50 | -3.0 | 80 — -3000 -2 | -0.39 -3000 -150 | SOT-23F | ZXTPO7040DFFCT-ND® NEW! .78 .59| ZXTPO7040DFFTR-ND® NEWS | 3,000) 195.00/M 
-60 | -20 | 200 — 1000 -2 |-0.350 1000 10 | SOT-89 | FCX790ACT-ND@ 79 .59| FCX790ATR-ND® 1,000 222.70 
-50 | -20 | 250 — 500 -2)-045 1000 10 | SOT-223} FZT790ACT-ND 1.31.99 | FZT790ATR-ND 1,000 372.30 
-45 | -1.5 | 15 — -3000 -2 | -0.3 -3000 -300) SOT-23 | ZXTP25040DFLCT-ND@ NEW! .57 43] ZXTP25040DFLTR-ND® NEW! | 3,000} 142.50/M 
-40 | -20 | 300 — 10 -2 |-0.040 100 10 | SOT-23-6) ZXT10P40DE6TACT-ND 92.69} ZXT10P40DE6TATR-ND 3,000) 229.50/M 
-40 | -1.5 | 150 — 1000 -2)-0.25 1000 50 |) SOT-23 | FMMT720CT-ND® 92.69] FMMT720TR-ND® 3,000) 229.50/M 
-40 | -1.0 | 300 800 100 -5] -0.2 100 1 SOT-23 | ZXTP2041FCT-ND® 34 .26| ZXTP2041FTR-ND® 3,000} 100.80/M 
-40 | -1.0 | 180 — 500 -5] -0.3 500 25 | SOT-323) ZUMT720CT-ND 43.33 | ZUMT720TR-ND. 3,000} 129.60/M 
-40 | -1.0 | 300 800 100 -5 | -0.35 500 20 | SOT-89 | FCX591ACT-ND@® 61 .46| FCX591ATR-ND® 1,000 171.70 
-40 | -1.0 | 300 800 100 -5)-0.35 500 20 | SOT-23 | FMMT591ACT-ND® 46.35] FMMT591ATR-ND® 3,000} 138.60/M 
-45 -60 | -0.80 | 250 630 100 -1] -0.3 100 10 | SOT-23 | BCW68HCT-ND 36.27 | BCW68HTR-ND 3,000} 108.00/M 
-50 | -0.80) 100 600 100 -1]-0.62 500 50 | SOT-23 | BCX17CT-ND 36 .27| BCX17TR-ND 3,000} 108.00/M 
60 | -50 | -5.0 | 200 560 500 -2| -20 100 10 | SOT-23 | ZXTP2025FCT-ND® 1.12 .85| ZXTP2025FTR-ND® 3,000 336.60/M 


@ RoHS Compliant (parts other than indicated may be available as ROHS compliant) 
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ZETEX Medium Power Transistors 28 Compliant Parts available 


SEMICONDUCTORS (parts other than indicated may be 
available as RoHS compliant) 
55-100 Volts ZETEX 1SO/TS16949:2002 Registered! 
Ic nFE @ VcE (sat) Loose Piece 
VcEO | VcBo | (cont.) Ic  Vce | Max. @ic @lp Packaging Digi-Key Pricing 
(vy) | (vy) | (A) | Min. Max. (ma) (V) | (V) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 100 1,000 
NPN 
150 5.0 | 100 300 2000 1 0.25 5000 200 | Super E-Line — TO-92 | ZTX851-ND 1.72 12.87 77.22 486.20 
150 4.5 | 100 300 2000 1 0.03 100 5 | Super E-Line — TO-92 | ZX5T851A-ND 1.38 10.35 62.10 391.00 
60 150 45 | 100 300 2000 1 0.065 1000 50 | Super E-Line — TO-92 | ZXTN2010A-ND® 1.43 10.71 64.26 404.60 
150 4.5 | 100 300 2000 1 0.065 1000 50 | Super E-Line — TO-92 | ZXTN2010ASTZ-ND® 1.43 10.71 64.26 404.60 
80 2.0 | 100 300 500 2 0.5 2000 200 | Super E-Line — TO-92 | ZTX651-ND 1.09 8.15 54.30 362.00 
80 1.0 50 150 150 10 0.35 150 15 | Super E-Line —TO-92 | ZTX451-ND 63 4.73 31.50 210.00 
70 70 1.0 | 400 _- 500 2 0.5 1000 10 | Super E-Line — TO-92 | ZTX692B-ND® 1.21 9.09 60.60 404.00 
75 150 3.0 | 300 1200 1000 2 0.25 3000 100 | Super E-Line — T0-92 | ZTX1053A-ND 1.34 10.04 60.21 379.10 
200 4.0 | 100 300 2000 2 0.20 4000 400 | Super E-Line — TO-92 | ZTX853-ND@ 1.72 12.87 77.22 486.20 
100 120 2.0 | 100 300 500 2 0.5 2000 200 | Super E-Line — TO-92 | ZTX653-ND@ 1.09 8.15 54.30 362.00 
120 1.0 40 200 150 10 0.7 150 15 | Super E-Line — TO-92 | ZTX453-ND 63 4.73 31.50 210.00 
PNP 
-100 | -3.5 | 100 300 1000 -1 |-0.065 1000 100 | Super E-Line —TO-92 | ZXTP2012A-ND® 1.01 7.56 45.36 285.60 
60 -100 | -4.0 | 100 300 1000-1 -0.30 4000 400 | Super E-Line — TO-92 | ZTX951-ND 1.76 13.23 79.38 499.80 
-80 -2.0 | 100 300 500 2 -0.5 2000 200 | Super E-Line — TO-92 | ZTX751-ND 1.13 8.46 56.40 376.00 
-80 1.0 50 150 150-10 | -0.35 150 15 | Super E-Line —TO-92 | ZTX551-ND 67 5.04 33.60 224.00 1 Base 
-70 75 -2.0 | 300 800 10 2 -0.5 1000 25 | Super E-Line — T0-92 | ZTX792A-ND 1.25 9.41 62.70 418.00 2 Collector 
-140 | -3.5 | 100 300 1000-1 -0.33 4000 400 | Super E-Line — TO-92 | ZTX953-ND 1.76 13.23 79.38 499.80 3 Emitter 
-100 | -120 | -2.0 | 100 300 500 -2 -0.5 2000 200 | Super E-Line — TO-92 | ZTX753-ND® 1.13 8.46 56.40 376.00 4 Collector 
-120 | -1.0 | 40 200 150-10 | -0.25 150 15 | Super E-Line — TO-92 | ZTX553-ND@ 67 5.04 33.60 224.00 
Ic trE @ VcE (sat) Cut Tape 
VceEO|YcBO | (cont.) Ic Vee] Max. @lc @lg |Packaging| Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel 
(V) | (V) (A) | Min. Max. (mA) (V)| (V) (mA) (mA)| Type | PartNo. il 10 | Part No. Qty. | Pricing 
NPN 
55 | 150 | 60 | 30 — 6000 2 | 0.35 2000 20 | SOT-89 |ZXTN19055DZCT-ND® NEW! 95 .72 | ZXTN19055DZTR-ND@ NEW! | 1,000 270.30 
160] 55 | 30 — 6000 2 | 0.175 5500 550 | SOT-23F | ZXTN19060CFFCT-ND@ NEW! 1.11  .84 /ZXTN19060CFFTR-ND@ NEW! | 3,000 | 277.50/M 
150 | 6.0 | 100 300 2000 1 | 0.17 2000 50 | SOT-223 | FZT851CT-ND 1.84 1.38 | FZT851TR-ND 1,000 520.20 
150 | 6.0 | 100 300 2000 11] 0.03 100 5 | SOT-223 | ZX5T851GCT-ND 1.46 1.10 | ZX5T851GTR-ND 1,000 414.80 
150 | 6.0 | 100 300 2000 1 | 0.07 1000 50 | SOT-223 | ZXTN2010GCT-ND® 1.43 1.08 | ZXTN2010GTR-ND® 1,000 404.60 
150 | 5.0 | 100 300 2000 1 {0.055 1000 100 | SOT-89 | ZX5T851ZCT-ND@ 1.10.83 | ZX5T851ZTR-ND® 1,000 312.80 
150 | 5.0 | 100 300 2000 1 | 0.065 1000 50 | SOT-89 |ZXTN2010ZCT-ND® 1.10 83 | ZXTN2010ZTR-ND® 1,000 312.80 SOT-223 
go | 150} 50 | 45 — 2000 2 / 0.305 5000 500 | SOT-89 | ZXTN25060BZCT-ND® NEW! 78 = .59 | ZXTN25060BZTR-ND@ NEW! | 3,000] 195.00/M 
150 | 35 | 25 — 0035 2 | 0.040 500 50 | SOT-23 | ZXTN25060BFHCT-ND® 79 60 | ZXTN25060BFHTR-ND@ 3,000 | 238.00/M 1 Base 
140 | 5.0 | 100 300 2000 1 30 100 5 | SOT-23 | ZXTN2018FCT-ND® 1.12  .85 | ZXTN2018FTR-ND® 3,000 | 336.60/M 2 Collector 
80 3.0 | 100 300 500 2 | 03 1000 100 | SOT-223 | FZT651CT-ND 1.21.91 | FZT651TR-ND 1,000 343.40 3 Emitter 
80 1.0 7100 300 500 5 | 05 1000 100 | SOT-89 |FCX491CT-ND 61 46 | FCX491TR-ND 1,000 171.70 4 Collector 
80 1.0 | 100 300 500 5] 03 500 50 | SOT-23 | FMMT491CT-ND® 45 .34 | FMMT491TR-ND® 3,000 | 135.00/M 
80 1.0 | 100 300 500 5 | 0.25 500 50 | SOT-223 | FZT491CT-ND® 1.09.82 | FZT491TR-ND@ 1,000 309.40 6.7 Max 
80 1.0 | 50 150 150 10/035 150 15 | SOT-23 | FMMT451CT-ND 5.34 | FMMT451TR-ND. 3,000 | 135.00/M [2 Max. 
70 | 70 1.0 |400 — 500 2/015 100 0.5 | SOT-223 | FZT692BCT-ND@ 1.31.99 | FZT692BTR-ND® 1,000 372.30 — 
150 | 5.0 | 260 — 10 ~=2 | 0.095 1000 100) D-PAK |ZXT1053AKCT-ND 1.44 1.08 | ZXT1053AKTR-ND 2,500 | 408.00/M : | 
75 | 150 | 45 | 300 1200 500 2) 0.21 2000 100 | SOT-223 | FZT1053ACT-ND 1.30. .98 | FZT1053ATR-ND 1,000 367.20 g 
150 | 3.0 | 270 1200 1000 2 | 0.25 3000 100 | SOT-89 | FCX1053ACT-ND 98.74 | FCX1053ATR-ND 1,000 277.10 | 
100 | 35 | 300 900 200 2] 20 100 10 | MLP322 | ZXTEM322CT-ND® 85.64 | ZXTEM322TR-ND® 3,000 | 253.80/M N 
80 15 | 300 900 200 2/020 1500 50 | SOT-23 | FMMT620CT-ND 86 — .65 | FMMT620TR-ND 3,000 | 216.00/M ll [] [| 
80 100; 1.0 | 100 250 150 24 05 500 50 | SOT-89 | BCX5616CT-ND® 49.37 | BCX5616TR-ND® 1,000 139.40 a [O88 Max. 
90 1.0 | 100 300 100 5/025 150 15 | SOT-89 | BSR43CT-ND® AQ .37 | BSR43TR-ND® 1,000 164.00 a 
80 1.0 |100 300 500 5] 02 100 2 | SOT-23 | ZXTN2038FCT-ND® 34.26 | ZXTN2038FTR-ND® 3,000 | 100.80/M 4.6 Nom 
80 | 0.50 | 50 — 100 10] 0.25 100 10 | SOT-23 | FMMTAO6CT-ND 42.32 | FMMTAO6TR-ND 3,000 | 126.00/M 
200 | 6.0 | 100 300 2000 2/015 2000 100 | SOT-223 | FZT853CT-ND® 1.84 1.38 | FZT853TR-ND@ 1,000 520.20 
200 | 60 | 100 300 2000 2 | 0.065 1000 100 | SOT-223 | ZX5T853GCT-ND 1.44 1.08 | ZXST853GTR-ND 1,000 408.00 
200 | 6.0 | 100 300 2000 2 | 0.065 1000 100 | SOT-223 | ZXTN2011GCT-ND@ 1.43 1.08 | ZXTN2011GTR-ND® 1,000 404.60 
200 | 45 | 100 300 2000 2 | 0.06 1000 100 | SOT-89 /ZXTN2011ZCT-ND@ 1.10  .83 | ZXTN2011ZTR-ND® 1,000 312.80 
200 | 45 10  — 10,000 2 |0.195 5000 500 | SOT-89 |ZX5T853ZCT-ND® NEW! 1.10.83 | ZX5T853ZTR-ND@ NEW! 1,000 312.80 
200 | 45 |130 — 1000 2 /0.235 4500 450 | SOT-23F | ZXTNI9100CFFCT-ND@ NEW! 1.11 = .84 | ZXTN19100CFFTR-ND@ NEW! | 3,000 | 277.50/M 
100} 170 | 30 | — — 3000 20.055 500 50 | SOT-23 | ZXTN25100BFHCT-ND® 79 60 | ZXTN25100BFHTR-ND@ 3,000 | 238.00/M 
160 | 4.0 | 100 300 1000 2] 30 100 5 | SOT-23 | ZXTN2020FCT-ND® 1.12 85 | ZXTN2020FTR-ND@ 3,000 | 336.60/M 
120 | 2.0 | 100 300 500 2] 03 1000 100 | SOT-223 | FZT653CT-ND@ 1.21.91 | FZT653TR-ND@ 1,000 343.40 
180 | 25 | 300 900 10. 2 | 170 500 10 | SOT-23 |ZXTN25100DFHCT-ND® 85.64 | ZXTN25100DFHTR-ND® 3,000 | 211.50/M 
120] 1.0 | 100 300 250 10) 03 500 50 | SOT-89 | FCX493CT-ND 61.46 | FCX493TR-ND 1,000 171.70 
120) 1.0 | 100 300 250 10) 0.25 500 50 | SOT-23 | FMMT493CT-ND@ 45 34 | FMMT493TR-ND@ 3,000 | 135.00/M 
120 | 1.0 | 100 300 250 10] 03 500 50 | SOT-223 | FZT493CT-ND@ 1.09.82 | FZT493TR-ND® 1,000 309.40 
PNP @0.56 
-100 | -35 | 10 — ~-10,000 -1 | -0.21 -4000 -400} E-Line |ZXST951ASTOACT-ND® NEW! 1.01  .76 | ZX5T951ASTOATR-ND® NEW!) 4,000 | 302.40/M 4.95 Max. 
-100 | -6.0 |) 100 — 10 -1 | -0.09 1000 100) D-PAK |ZXT951KCT-ND 2.94 2.21 | ZXT951KTR-ND 2,500 | 833.00/M t <—13.97 Max. 
-100 | -5.5 ) 100 300 2000 -1 | -0.07 1000 100 | SOT-223 | ZX5T951GCT-ND@ 1.44 1.08 | ZXST951GTR-ND® 1,000 408.00 
-100 | -5.5 ; 100 300 2000 -1 | -0.07 1000 100 | SOT-223 | ZXTP2012GCT-ND® 1.43 1.08 | ZXTP2012GTR-ND@ 1,000 404.60 3.94") 
-100 | -5.0 | 100 300 2000 -1 | -0.21 2000 200 | SOT-223 | FZT951CT-ND 1.84 1.38 | FZT951TR-ND 1,000 520.20 Max 
-100 | -4.3 | 100 300 2000 -1 |-0.065 1000 100 | SOT-89 |ZXTP2013ZCT-ND® 1.10 — .83 | ZXTP2013ZTR-ND@ 1,000 312.80 aa 
-100 | -4.3 | 100 300 2000 -1 |-0.065 1000 100 | SOT-89 | ZXTP2012ZCT-ND® 1.10  .83 | ZXTP2012ZTR-ND@ 1,000 312.80 
60 -100 | -4.0 ; 100 300 2000 -2| -25 100 10 | SOT-23 | ZXTP2027FCT-ND® 1.12.85 | ZXTP2027FTR-ND@ 3,000 | 336.60/M 
" -100 | -3.0 | 30 — 3000 -2|-0.055 500 50 | SOT-23 | ZXTP25060BFHCT-ND® 79 60 | ZXTP25060BFHTR-ND® 3,000 | 238.00/M 
-80 | -3.0 | 100 300 500 -2/| -0.3 1000 100 | SOT-223 | FZT751CT-ND® 1.16.87 | FZT751TR-ND@ 1,000 328.10 
-80 | -1.0 | 100 300 500 -5] -0.6 1000 100 | SOT-89 | FCX591CT-ND 61.46 | FCX591TR-ND 1,000 171.70 
-80 | -1.0 | 100 300 500 -5|] -0.3 500 50 | SOT-23 | FMMT591CT-ND 6 .35 | FMMT591TR-ND 3,000 | 138.60/M 
-80 | -1.0 | 100 300 500 -5| -0.3 500 50 | SOT-223 | FZT591CT-ND 1.09 82 | FZT591TR-ND 1,000 309.40 1 Base 
-80 | -1.0 | 100 300 500 —} -0.5 -1000 -100 | SOT-323 | ZUMT491CT-ND® NEW! 39.30 | ZUMT491TR-ND® NEW! 3,000 | 97.50/M 2 Collector 
-80 | -1.0 | 15 — -2000 -5| -0.6 -1000 -100 | SOT-323 | ZUMT591CT-ND® NEW! 39.30 | ZUMT591TR-ND@ NEW! 3,000 | 97.50/M 3 Emitter 
-60 | -4.0 | 30  — ~-4000 -2 | -0.27 -4000 -400 | SOT-23F | ZXTP19060CFFCT-ND@ NEW! 1.11.84 | ZXTP19060CFFTR-ND@ NEW! | 1,000 314.50 4 Collector 
-70 | -25 | 300 — 10 -5 | -50 100 10 | MLP322 |ZXT4M322CT-ND® 85 64 | ZXT4M322TR-ND@® 3,000 | 254.00/M 
70 -75 | -2.0 | 250 — 500 -2] -0.5 1000 25 | SOT-223 | FZT792ACT-ND@ 1.31.99 | FZT792ATR-ND® 1,000 372.30 
-70 | -1.5 | 150 — 1000 -5|-0.30 500 20 | SOT-23 | FMMT722CT-ND® 92.69 | FMMT722TR-ND® 3,000 | 229.50/M SOT-323 
-80 | -1.0 | 50 150 150 -10/-0.35 150 15 | SOT-23 | FMMT551CT-ND 45.34 | FMMT551TR-ND. 3,000 | 135.00/M 
-100 | -1.0 | 100 250 150 -2] -0.5 500 50 | SOT-89 |BCX5316CT-ND 49.37 | BCX5316TR-ND 1,000 139.40 
-90 | -1.0 | 100 300 100 -5/-0.25 150 15 | SOT-89 | BSR33CT-ND® AQ ~~ .37 | BSR33TR-ND® 1,000 164.00 1 Base 
-80 | -1.0 | 100 300 500 -5/ -0.2 100 2 | SOT-23 | ZXTP2039FCT-ND@ 34.26 | ZXTP2039FTR-ND@ 3,000 | 100.80/M 2 Collector 
-80 | -0.50) 50 — 100-1} -0.25 100 10 | SOT-23 | FMMTA56CT-ND 42 32 | FMMTAS6TR-ND 3,000 | 126.00/M 3 Emitter 
-80 |-140 | -5.0 | 100 300 1000 -1 | -0.22 2000 200 | SOT-223 | FZT953CT-ND 1.84 1.38 | FZT953TR-ND 1,000 520.20 
-140 | -5.0 | 100 — 10-1 | -0.1 -1000 100) D-PAK |ZXT953KCT-ND 1.80 1.35 | ZXT953KTR-ND 2,500 | 510.00/M F 
-140 | -5.0 | 100 300 1000 -1 | -0.09 1000 100 | SOT-223 | ZX5T953GCT-ND 1.44 1.08 | ZX5T953GTR-ND 1,000 408.00 a 
-140 | -5.0 | 100 300 1000 -1 | -0.09 1000 100 | SOT-223 | ZXTP2013GCT-ND@ 1.43 1.08 | ZXTP2013GTR-ND® 1,000 404.60 a 
-140 | -3.5 | 100 300 1000 -1 |-0.085 1000 100 | SOT-89 | ZXTP2013ZCT-ND® 1.10.83 | ZXTP2013ZTR-ND® 1,000 312.80 t 
-140 | -35 | 15 — -4000 -1 | -0.30 -4000 -400] SOT-89 |ZX5T953ZCT-ND® NEW! 1.10 83 | ZX5T953ZTR-ND@ NEW! 1,000 312.80 
-140 | -20 | 15 — 2000 -2|-0.090 500 50 | SOT-23 | ZXTP25100BFHCT-ND@ 79 60 | ZXTP25100BFHTR-ND® 3,000 | 238.00/M MLP332 
-130 | -3.0 | 100 300 1000 -2| -30 100 10 | SOT-23 | ZXTP2029FCT-ND® 1.12 85 | ZXTP2029FTR-ND® 3,000 | 336.60/M 
400 -120 | -2.0 | 100 300 500 -2] -0.3 1000 100 | SOT-223 | FZT753CT-ND 1.16  .87 | FZT753TR-ND 1,000 328.10 
-120 | -1.0 [100 300 500 -5/| -0.3 500 50 | SOT-89 | FCX593CT-ND 61.46 | FCX593TR-ND 1,000 171.70 
-120 | -1.0 | 100 300 500 -10/ -03 500 50 | SOT-23 | FMMT593CT-ND 46.35 | FMMT593TR-ND 3,000 | 138.60/M 
-120 | -1.0 | 100 300 500 -2| -0.3 500 50 | SOT-223 | FZT593CT-ND 1.09.82 | FZT593TR-ND 1,000 309.40 
-100 | -1.0 | 250 — 500 -10/-0.20 500 50 | SOT-23 | FMMT723CT-ND 92.69 | FMMT723TR-ND 3,000 | 229.50/M 


RoHS Compliant (parts other than indicated may be available as RoHS compliant) 
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ZETEX Hi 


SEMICONDUCTORS. 


ROHS Compliant Parts Available 
(parts other than indicated may be 
available as RoHS compliant) 


gh Voltage Transistors 


120-250 Volts ZETEX 1SO/TS16949:2002 Registered! 
Ic hE @ VE (sat) Loose Piece 
Vceo | VeBo | (cont.) Ic Vee | Max. @lc @lg Packaging Digi-Key Pricing Sore 
(V) (V) (A) | Min. Max. (mA) _(V) | (V) (mA) (mA) Type Part No. fl 10 100 1,000 
NPN 
420 175 3.0 | 300 1200 1000 10 | 0.31 3000 150 | Super E-Line —TO-92 ZTX1055A-ND 1.34 10.04 60.21 379.10 
120 0.5 | 400 = 200 2 0.5 400 5 __| Super E-Line —TO-92 ZTX694B-ND 1.21 9.09 60.60 404.00 
140 | 160 1.0 | 100 300 150 10 0.7 150 15 | Super E-Line —T0-92 ZTX455-ND@ 63 4.73 31.50 210.00 
150 250 4.0 | 100 300 1000 5 0.26 4000 400 | Super E-Line —TO-92 ZTX855-ND® 1.72 12.87 77.22 486.20 
150 1.0 50 - 500 5 0.5 1000 200 | Super E-Line —TO-92 ZTX655-ND 1.09 8.15 54.30 362.00 2 Collector 
160 | 200 3.0 | 300 1200 500 10 0.3 3000 200 | Super E-Line —TO-92 ZTX1056A-ND 1.34 10.04 60.21 379.10 1 3 Emitter 
180 | 180 0.5 | 500 _ 100 § 0.25 200 5 | Super E-Line —TO-92 ZTX696B-ND 1.21 9.09 60.60 404.00 
PNP 
-140 | -140 | -0.5 | 300 800 10 -2 -0.3 200 5 | Super E-Line —TO-92 ZTX795A-ND 1.25 9.41 62.70 418.00 + 2.5 Max.—>| 
“150 -150 | -1.0 | 50 =— 500 5 -0.5 1000 200 | Super E-Line —TO-92 Z1X755-ND 1.13 8.46 56.40 376.00 
-160 | -1.0 | 50 300 300 -10 | -0.3 100 10 | Super E-Line —TO-92 ZTX555-ND 67 5.04 33.60 224.00 
-220 | -2.0 | 100 300 1000 -5 | -0.25 2000 400 | Super E-Line —TO-92 ZTX956-ND 1.76 13.23 79.38 499.80 
-200 -200 | -1.0 | 50 _— 500 § 0.5 500 50 | Super E-Line —TO-92 Z1X776-ND 67 5.04 33.60 224.00 
-200 | -1.0 | 50 300 300 -10 | -0.3 100 10 | Super E-Line —TO-92 Z1X576-ND 67 5.04 33.60 224.00 T 
-200 | -0.5 | 300 800 10 -10 | -0.3 200 20 | Super E-Line —TO-92 ZTX796A-ND® 1.25 9.41 62.70 418.00 s 
OX 
Ic hfe @ VE (sat) Pack- Cut Tape $= 
VCEO | VCBO | (cont.) Ic VcE| Max. @ig @lg} aging | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel patel 
(V) (V) (A) | Min. Max. (mA) (V) | (V) (mA) (mA)| Type Part No. 1 10 | Part No. Qty. | Pricing ° 
NPN 
120] 10 |400 — 200 2 | 0.25 100 0.5 | SOT-223] FZT694BCT-ND 1.31 .99 | FZT694BTR-ND 1,000 372.30 
120 | 140 | 1.0 |100 300 250 10] 02 250 25 | SOT-23 | FMMT494CT-ND AB .34 | FMMT494TR-ND 3,000 | 135.00/M 
120 | 05 |500 — 100 2 /| 025 100 05 SM-8 | ZDT694CT-ND® 1.55 1.17 | ZDT694TR-ND® 1,000 516.00 
125 | 125 | 1.0 [100 — 1000 10] 0.25 1000 50 | SOT-23 | FMMT624CT-ND 86 .65 | FMMT624TR-ND 3,000 | 216.00/M 
200 | 5.0 |100 300 1000 5 | 0.11 1000 100 | SOT-223) FZT855CT-ND® 1.84 1.38 | FZT855TR-ND@ 1,000 520.20 
150] 10 |50 — 500 5 0.5 500 50 | SOT-223) FZT655CT-ND 1.21 .91 | FZT655TR-ND 1,000 343.40 
150 | 170 | 01 |100 300 250 10] 03 500 50 | SOT-89 | FCX495CT-ND 61 46 | FCX495TR-ND 1,000 171.70 
150 | 1.0 |300 — 200 10} 03 1000 50 | SOT-23 | FMMT625CT-ND 86 .65 | FMMT625TR-ND 3,000 | 216.00/M 
170 | 1.0 [100 300 250 10] 02 250 25 | SOT-23 | FMMT495CT-ND® A5 .34 | FMMT495TR-ND@ 3,000 | 135.00/M 
180 | 180 | 05 (500 — 100 5 | 0.25 200 5 | SOT-223| FZT696BCT-ND 1.31 .99 | FZT696BTR-ND 1,000 372.30 
250 | 300 | 05 | 40 — 20 10] 05 50 4 | SOT-89 | BST40CT-ND 99 .75 | BST40TR-ND 1,000 280.50 
PNP 
-180 | -4.0 |100 300 1000 -5 | -0.15 1000 100 ) SOT-223) FZT955CT-ND 1.84 1.38 | FZT955TR-ND 1,000 520.20 
-180 | -4.0 | 100 300 1000 -5 | -0.12 1000 100 ) SOT-223) ZX5T955GCT-ND 1.44 1.08 | ZX5T955GTR-ND 1,000 408.00 
-180 | -4.0 |100 300 1000 -5 | -0.12 1000 100 ) SOT-223 | ZXTP2014GCT-ND® 1.43 1.08 | ZXTP2014GTR-ND® 1,000 404.60 
-180 | -3.0 |100 300 1000 -5 | -60 100 5 E-Line | ZTX955CT-ND® 1.76 1.33 | ZTX955TR-ND® 4,000 | 441.00/M 
-140 | -180 | -3.0 {100 300 1000 -5 |-0.115 1000 100 | SOT-89 | ZXTP2014ZCT-ND® 1.10 .83 | ZXTP2014ZTR-ND® 1,000 312.80 
-180 | -1.0 ]100 300 10 -2] -50 100 10 | SOT-23 | ZXTP25140BFHCT-ND® 19 .60 | ZXTP25140BFHTR-ND® 3,000 | 237.60/M 
-180 | -3.0 | 45 — _ -3000 -5 | -0.33 -3000 -300) SOT-89 | ZX5T955ZCT-ND® NEW! 1.10 .83 | ZX5T955ZTR-ND® NEW! 1,000 312.80 2 Collector 
-160 | -2.5 |100 300 1000 -5 | -55 100 5 | SOT-23 | ZXTP23140BFHCT-ND® 1.12 .85 | ZXTP23140BFHTR-ND® 3,000 | 336.60/M 3 Emitter 
-140 | -05 |250 — 200-2 | -0.3 200 5 | SOT-223| FZT795ACT-ND 1.31.99 | FZT795ATR-ND 1,000 | 372.30 AcCollacter 
-150 | -150 | -1.0 | 50 — 500 -5 | -05 500 50 | SOT-223| FZT755CT-ND 1.16 .87 | FZT755TR-ND 1,000 328.10 
-180 | -180 | -0.7 {100 300 -100 -5 | -04 -250 -25 | SOT-89 | FCX555CT-ND® NEW! 64 -49 | FCX555TR-ND@ NEW! 1,000 181.90 
-220 | -2.0 | 100 300 1000 -5 /-0.165 1000 100 ) SOT-223 | FZT956CT-ND 1.84 1.38 | FZT956TR-ND 1,000 520.20 ~— 46 
-200 -220 | -0.3 | 85 300 250 -10) -0.35 250 25 | SOT-89 | FCX596CT-ND 61 .46 | FCX596TR-ND 1,000 171.70 1.80 
-220 | -0.5 |100 300 250 -10) -0.35 250 25 | SOT-23 | FMMTS596CT-ND AB .35 | FMMT596TR-ND 3,000 | 138.60/M 
-200 | -0.5 | 250 — 300 -10] -0.3 200 20 | SOT-223 | FZT796ACT-ND® 1.31 .99 | FZT796ATR-ND@ 1,000 372.30 
300-500 Volts 
I¢ hee @ VE (sat) Loose Piece 
VcEO | VcBO | (cont.) Ic Vce | Max. @lc @lp Packaging Digi-Key Pricing 
(vy) | (vy) | (A) | Min. Max. (mA) (V) | (VW) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 100 1,000 
NPN 
330 3 100 300 500 10 | 0.25 3000 600 | Super E-Line —TO-92 Z1X857-ND 1.72 12.87 77.22 486.20 
300 | 300 0.5 50 _ 100 5 0.5 100 10 | Super E-Line —TO-92 ZTX657-ND® 1.09 8.15 54.30 362.00 SOT-223 
300 0.5 50 300 50 10 0.3 100 10 | Super E-Line —TO-92 Z7X457-ND 63 4.73 31.50 210.00 
400 400 0.5 50 — 100 5 0.5 100 10 | Super E-Line —TO-92 ZTX658-ND 1.09 8.15 54.30 362.00 
400 0.3 | 100 300 50 10 0.5 50 6 | Super E-Line —TO-92 ZTX458-ND 63 4.73 31.50 210.00 ‘Base. 
PE - 2 Collector 
300] -1 [| 100 300 500 -10]-0.20 1000 300 | SuperE-Line—T0-92 | ZTX957-ND 176 «13.28 79.38 499.80 3 Emitter 
-300 | -300| -05 | 50 — 100 -5 | -05 100 10 | SuperE-Line—T0-92 | ZTX757-ND 1.13 8.46 56.40 376.00 a Collector 
-300 | -05 | 50 300 50 -10 | -0.3 50 5 | Super E-Line —TO-92 ZTX557-ND@ 67 5.04 33.60 224.00 
-400 | -0.5 | 100 300 500 -10 | -0.40 500 100 ] Super E-Line —TO-92 Z1X958-ND 1.76 13.23 79.38 499.80 
-400 | -400 | -05 | 50 _ 100 § -0.5 100 10 | Super E-Line —TO-92 ZTX758-ND 1.13 8.46 56.40 376.00 
-400 | -0.2 | 100 300 50 -10 | -0.5 50 6 | Super E-Line —TO-92 ZTX558-ND 67 5.04 33.60 224.00 
} 
Ic ife @ VcE (sat) Cut Tape x 
VCEO|VCBO |(cont.) Ic Voce] Max. @lc¢ @lg | Packaging | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel S 
(V) | (V) | (A) [Min. Max. (mA) (V)| (V) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 | PartNo. Qty. | Pricing o 
NPN of E 
350 | 3.5 |100 300 1000 5 | 0.23 2000 200 | SOT-223 | FZT857CT-ND 1.84 1.38 | FZT857TR-ND 1,000 520.20 4 = 3 0.84 Max. 
300 | 05 |25 — 1 10) 05 20 2 SOT-223 | FZTA42CT-ND® 1.00 75 | FZTA42TR-ND® 1,000 332.00 Lo - | pe . 
300 | 300 | 0.5 |50 — 100 5 0.5 100 10 | SOT-223 | FZT657CT-ND@ 1.21 .91 | FZT657TR-ND@ 1,000 343.40 al 
300 | 02 |40 — 30 10) 05 20 20) SOT-23 FMMTA42CT-ND® A2 .32 | FMMTA42TR-ND@ 3,000} 126.00/M 4.6 Nom/-— 
300 | 0.5 {100 — 100 10] 02 100 10 SOT-23 FMMT497CT-ND® AQ .37_| FMMT497TR-ND® 3,000 | 145.80/M 
350 | 400 [0.5 |40 — 20 10| 05 50 4 | SOT-89 | BST3OCT-ND@ 49.37 | BST39TR-ND® 7,000[ 139.40) | Super E-Line — To.92 
400 | 0.5 |50 — 100 10) 500 100 10 SM-8 ZDT6758CT-ND® 1.55 1.17 | ZDT6758TR-ND® 1,000 516.00 
400 | 0.5 | 35 — 200 10) 02 100 10 SOT-89 FCX658ACT-ND 85 .64 | FCX658ATR-ND 1,000 241.40 
400 400 | 05 |50 — 100 5 0.5 100 10 | SOT-223 | FZT658CT-ND 1.19 .90 | FZT658TR-ND 1,000 338.30 
400 |0.225/100 300 50 10) 05 50 6 SOT-89 FCX458CT-ND 98 .74 | FCX458TR-ND 1,000 277.10 
400 |0.225/100 300 50 10) 02 20 2 SOT-23 FMMT458CT-ND® 53 40 | FMMT458TR-ND® 3,000} 158.40/M 
450 | 0.5 | 10 — 500 10/0175 500 100 | SOT-23F | ZXTNO8400BFFCT-ND@ NEW! 78 59 | ZXTNO8400BFFTR-ND@ NEW! | 3,000 | 195.00/M 
450 | 500 | 0.15 | 50 — 30 10] 0075 20 20 | SOT-23 FMMT459TACT-ND ral 54 | FMMT459TATR-ND 3,000 | 206.50/M 
PNP 
-300 | -1.0 |100 300 500 -10} -0.24 1000 300 | SOT-223 | FZT957CT-ND 1.84 1.38 | FZT957TR-ND 1,000 520.20 
300] -0.5 |50 — 100 -5| -05 100 10 | SOT-223 | FZT757CT-ND® 1.16 87 | FZT757TR-ND® 1,000] 328.10 
-300 -350) -0.5 | 30 150 50 -10) -20 50 5 SOT-89 BST16CT-ND® 99 15 | _ — 
-300) -05 |25 — 1 +10) 05 20 2 SOT-223 | FZTA92CT-ND® 1.00 .75 | FZTAQ2TR-ND® 1,000 332.00 
-300 | -0.2 |100 — 100 -10} -0.25 100 20 SOT-23 FMMT597CT-ND AQ .37 | FMMT597TR-ND 3,000} 145.80/M 
-300 | -0.2 | 25 — 30 -10/ 05 20 2 SOT-23 FMMTA92CT-ND®@ 42 .32_| FMMTA92TR-ND@ 3,000 | 126.00/M 
-400] -05 |100 300 500 -10/ -040 500 100 | SOT-223 | FZT958CT-ND 1.84 1.38 | FZT958TR-ND 7,000] 520.20 
-400| -0.5 ]50 — 100 -5| -05 100 10 | SOT-223 | FZT758CT-ND 4.19 90 | FZT758TR-ND 1,000] 338.30 
-400 | -400 ) -0.2 |100 300 50 -10) -05 50 6 SOT-89 FCX558CT-ND 63 48 | FCX558TR-ND 1,000 178.50 
-400 | -0.2 |100 — -200 -10} -0.19 -200 -40 | SOT-23F | ZXTPO8400BFFCT-ND@ NEW! #78 .59 | ZXTPO8400BFFTR-ND® NEW! | 3,000} 195.00/M 
-400 | -0.15 {100 300 50 -10/ 02 20 2 SOT-23 FMMT558CT-ND® 58 44 | FMMT558TR-ND® 3,000 | 172.80/M 
-600 | -500 | -0.5 | 80 — 50 -10) -02 20 2 SOT-23 FMMT560CT-ND® 64 49 _| FMMTS560TR-ND® 3,000 | 192.60/M | 


@ RoHS Compliant (parts other than indicated may be available as ROHS compliant) 
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TEX Transistors 


SEMICONDUCTO! 


RoHS Compliant Parts Available 
(parts other than indicated may be 
available as RoHS compliant) 


ZETEX 1SO/TS16949:2002 Registered! 


Seating 
Plane 


.05-I- 


8-MSOP (Dual) Pin out 


8 
va 
6 
5 


2 Collector 
3 Emitter 


Darlington SEIEA 
I¢ hee @ VCE (sat) Loose Piece 
VcEo | Vcso | (cont.) Ic Vce | Max. @lc¢ @lg Packaging Digi-Key Pricing 
(vy) | (vy) | (A) | Min. = Max. (ma) (vy) | (v) (ma) (ma) Type Part No. 1 10 100 1,000 
NPN 
80 100 1.0 2K 100K 1000 § 1.0 1000 1 Super E-Line —T0-92 ZTX603-ND® 1.09 8.15 54.30 362.00 
100 120 0.8 | 10K — 500 5 1.25 800 8 | Super E-Line —TO-92 ZTX614-ND® 67 5.04 33.60 224.00 
120 140 1.0 2K 100K 1000 § 1.5 1000 1 Super E-Line —T0-92 ZTX605-ND® 1.09 8.15 54.30 362.00 
160 480 10 2K 100K 500 10 1.2 1000 10 | Super E-Line —TO-92 ZTX601-ND 1.09 8.15 54.30 362.00 
z 10K 100K 500 10 1.2 1000 10 | Super E-Line —TO-92 ZTX601B-ND 1.09 8.15 54.30 362.00 
PNP 
-120 | -140 | -1.0 3K 30K 1000-5 -1.3 1000 1 Super E-Line —T0-92 ZTX705-ND 1.13 8.46 56.40 376.00 
Ic hfe @ VE (sat) Cut Tape 
VcEO | Veo | (cont.) Ic Vce|Max. @lc¢ @lp | Packaging| Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel 
(vy) | (| @) | Min. Max. (ma) (Vv) | (vy) (mA) (mA)| Type | Part No. 1 10 | PartNo. Qty. | Pricing MEPS .x2 
NPN 
03 | 5K — 10 5/1.5 100 0.1) SOT-23 | FMMTA13CT-ND 42 .32 | FMMTA13TR-ND 3,000 | 126.00/M 
30 30 03 | 10K — 10 5/1.5 100 0.1 SOT-23 | FMMTA14CT-ND 42 .32 | FMMTA14TR-ND 3,000 | 126.00/M 
1.0 | 5K — 1000 5]1.6 1000 1 | SOT-223 | FZTA14CT-ND® 1.00 .75 | FZTA14TR-ND® 1,000 282.20 7 8 
60 80 03 | 10K — 500 5 /1.25 800 8.0] SOT-23 | FMMT38CCT-ND A4 .33 | FMMT38CTR-ND 3,000 | 131.40/M ar | 
05 | 2K — 100 1/1.0 100 0.1] SOT-89 | BCV49CT-ND® NEW! AQ .37 | BCV49TR-ND® NEW! 1,000 139.40 ——_| 
80 100 | 20 | 5K 100K 500 5/)1.0 1000 1 | SOT-223 | FZT603CT-ND® 1.21 .91 | FZT603TR-ND® 1,000 343.40 ail 
90 0.5 | 2 — 500 10/13 500 0.5] SOT-89 | BST52CT-ND® AQ .37 | BST52TR-ND® 1,000 139.40 ae a 
too | 120) 05 | 5K — 500 5|10 500 5 | SOT-23 | FMMT614CT-ND® 56 42 | FMMT614TR-ND@ 3,000 | 167.40/M Note: t Diodes 
2.0 | 5K — 500 5/1.0 250 0.25) SOT-223 | FZT605CT-ND 1.21 .91 | FZT605TR-ND 1,000 343.40 eed as 4, 
120 | 140) 1.0 | 1K — 2000 5]1.5 2000 5 | SOT-23F | ZXTNO4120HFFCT-ND@ NEW! 478 59 | ZXTNO4120HFFTR-ND@ NEW!| 3,000 | 195.00/M eae 
1.0 | 2K — 1000 5]1.0 250 0.25} SOT-89 | FCX605CT-ND® NEW! 88 .66 | FCX605TR-ND@ NEW! 1,000 248.20 
140 | 160 |] 20 | 1K — 1000 10] 1.2 1000 10 | SOT-223 | FZT600CT-ND 1.21 .91 | FZT600TR-ND 1,000 343.40 
PNP 
-30 | -30 | -05 | 10K — -10 -5|-1.5 -100 -0.1| SOT-23 | FMMTA63CT-ND 91 69 | = _ _ 
-100 | -100 | -0.8 | 15K — -1000 -5 |-1.05 -1000 -5 | SOT-23 | FMMT734CT-ND® 92 69 | FMMT734TR-ND® 3,000 | 260.10/M 
-2.0 | 3K 30K -1000 -5 |-1.3 -1000 -1 | SOT-223 | FZT705CT-ND 1.16 .87 | FZT705TR-ND 1,000 328.10 
-120 | -140 | -1.0 | 3K 30K -1000 -5 |-1.3 -1000 -1 | SOT-89 | FCX705CT-ND@ 88 .66 | FCX705TR-ND@ 1,000 292.00 
-1.0 | 2K — -2000 -5 |-2.0 -2000 -2 | SOT-23F | ZXTPOS120HFFCT-ND® NEW! 478 59 | ZXTP05120HFFTR-ND® NEW! | 3,000 | 195.00/M 
RF - NPN 
Ic hee @ Voce (sat) Loose Piece 
Vceo | Vcpo | (cont.) Ic Vc—E | Max. @lc @lp Packaging Digi-Key Pricing 
(vy) | () | (A) | Min. = Max. (ma) (Vv) | (vy) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 100 1,000 
15 30 | 0.025) 25 150 2 i _ _ — | Super E-Line —TO-92 ZTX325-ND 67 5.04 33.60 224.00 
8-MSOP (Single) Pin out 
Ic hee @ Voce (sat) Cut Tape 
VceEo | VcBo | (cont.) Ic VCE) Max. @ic¢ @lg | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel s . 
(V) (V) (A) | Min. Max. (mA) (V)| (WV) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 Part No. Qty. Pricing 3 6 
4 5 
12 20 0.05 | 25 250 3 1 0.4 10 1 SOT-23 FMMT5179CT-ND AQ 37 = =_ _ 
30 0.10) 20 — 3 1 0.4 10 10 SOT-323 ZUMT918CT-ND 80 60 ZUMT918TR-ND 3,000 | 239.40/M 
15 30 | 0.025; 25 150 2 1 _— - = SOT-23 BFS17CT-ND 1.18 89 _ =_ — 
25 | 0.025} 70 200 2 1 _ - = SOT-23 BFS17HCT-ND® 55 AL BFS17HTR-ND® 3,000 | 163.80/M 
25 30 | 0.025; 60 — 4 10 | 0.5 4 0.4 SOT-23 FMMTH10CT-ND AT 36 = - _ 
Small Signal 
Ic hee @ Voce (sat) Cut Tape 
VcEo | VcBo | (cont.) Ic VcE| Max. @lg @lp | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(V) (V) (A) | Min. Max. (mA) (V)| (V) (mA) (mA) Type Part No. ‘J 10 Part No. Qty. Pricing 
NPN 
15 40 02 | 40 120 10 1 0.20 10 1 SOT-323 ZUMT2369ACT-ND 1.01 76 ZUMT2369ATR-ND 3,000 | 302.40/M 
PNP 
-32 -32 | -0.20 | -380 -630 -2 -5 | -0.25 -10 -0.25} SOT-23 BCW61DCT-ND 88 66 BCW61DTR-ND 3,000 | 262.80/M 
Avalanche - NPN 
I¢ hee @ VCE (sat) Loose Piece 
VceEO | VcBo | (cont.) Ic VcE | Max. @lc @lp Packaging Digi-Key Pricing 
(vy) | (vy) | (A) | Min. Max. (ma) = (vy) | (wy (mA) (mA) Type Part No. 1 10 100 1,000 
100 | 260 60 25 - 10 10 0.25 250 — Super E-Line —T0-92 Z7X415-ND 22.14 166.05 996.30 6273.00 
I¢ he @ VCE (sat) Cut Tape 
Vceo | Veco | (cont.) Ic VcE| Max. @ic¢ @lg | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(V) (V) (A) | Min. Max. (mA) (V) | (V) = (mA) (mA) Type Part No. 1 10 Part No. Qty. Pricing t 
12 20 05 | 25 250 3 il 0.4 10 1 SOT-23 FMMT5179CT-ND AQ 37 _ = = 8 x 
260 50 | 25 _ 10 10 0.5 10 1 FMMT415CT-ND 20.97 15.73 FMMT415TR-ND 3,000 | 5242.50/M 2 
100 | 320 | 50 | 2 — 10 10| o5 10 14 | S073 | Funmatzct-nn 2403 1803 | — a = ot 
RoHS Compliant (parts other than indicated may be available as RoHS compliant) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(1073) 1073 


ETEX Transistors (Cont.) 


SEMICONDUCTORS 


Dual Combinations ZETEX 'So/TS16949:2002 Registered! 
Ic hee @ VE (sat) Cut Tape SOT-23-6 
VcEO!VcBo| (cont.) Ic Vee) Max. @lcg @lp Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(V) | (V) | (A) | Min. Max. (mA) (V)| (V) (mA) (mA)| = Type Part No. 1 10 Part No. Qty. Pricing 
Dual NPN of 
15 70 | 45 |200 — 10 2 14 100 10 |MLP3x2 | ZXTDAM832TACT-ND 1.36 1.03 | ZXTDAM832TATR-ND 3,000 | 408.60/M a 
15 | 30 | 200 — .003 2] 200 .003 50 SM-8 ZDT617CT-ND 1.55 1.17 | ZDT617TR-ND 1,000 438.60 C2 
17.5] 50 | 50 | 300 — 001 2] 300 .005 50 SM-8 ZDT1048CT-ND 2.15 1.62 | ZDT1048TR-ND 1,000 608.60 
20 100} 45 | 200 — 10 2 8 100 10 |MLP3x2 | ZXTDBM832TACT-ND 1.36 1.03 | ZXTDBM832TATR-ND 3,000 | 408.60/M 
50 | 35 | 300 900 1000 2 | 0.20 3500 50 | MSOP-8 ZXT12N20DXCT-ND 2.24 1.68 | ZXT12N20DXTR-ND 1,000 634.10 
25 | 35 | 2.0 | 75 — 002 2] 500 002 200 SM-8 ZDT649CT-ND 1.55 1.17 | ZDT649TR-ND 1,000 438.60 
45 | 45 | 20 | 400 — .001 2] 500 .001 5 SM-8 ZDT690CT-ND 1.55 W17_ | = _ = C1 BI 
100 | 3.0 | 300 900 1000 2 / 0.25 3000 50 | MSOP-8 ZXT12N50DXCT-ND 2.24 1.68 | ZXT12N50DXTR-ND 1,000 634.10 Ei E2 
50} 50 | 20 | 200 — 001 2] .200  .001 10 SM-8 ZDT619CT-ND 1.55 1.17 | ZDT619TR-ND 1,000 438.60 c2 B2 
50 10 |200 — 10 2 | 0.035 100 10 | SOT-23-6 | ZXTDOQNSODE6CT-ND 1.34 1.01 ZXTDOONSODE6TR-ND 3,000 | 336.00/M 
Pin out for SOT23-6 
60 | 80 | 20 | 100 — 001 2] 500 002 200 SM-8 ZDT651CT-ND® 1.55 117 | = _ — 
75 | 150} 5.0 |) 300 1200 1000 2 | 100 1000 50 SM-8 ZDT1053CT-ND® 2.15 1.62 | ZDT1053TR-ND® 1,000 608.60 Sores 
Dual PNP 7 
-15 | -5.0 | 90 — -10,000 -2 | -0.38 -5000 -50 SM-8 ZDT1147CT-ND@ NEW! 2.15 1.62 | ZDT1147TR-ND® NEW! 1,000 608.60 1 Base 
12] -35) -40 )300 — 10 -2] -10 100 10 |MLP3x2| ZXTD1M832TACT-ND 1.36 1.03 | ZXTD1M832TATR-ND 3,000 | 408.60/M 2 Collector 
-20 | -3.0 | 300 900 1000 -2 | -0.27 3000 30 | MSOP-8 ZXT12P12DXCT-ND 2.24 1.68 | ZXT12P12DXTR-ND 1,000 634.10 3 Emitter 
-20 | -25 | -2.5 | 300 900 1000 -2 |) -0.20 2500 125 | MSOP-8 ZXT12P20DXCT-ND 2.24 1.68 | ZXT12P20DXTR-ND 1,000 634.10 4 Collector 
-25 | -35 | -6.0 | 100 300 1000 -2) -0.3 1000 100 SM-8 ZDT749CT-ND® 1.55 1.17 | ZDT749TR-ND@ 1,000 516.00 
-40 | -50 -3.0 | 300 — -10 2] -40 100 10 | 832MLP ZXTD3M832CT-ND® 1.24 94 | ZXTD3M832TR-ND@® 3,000 | 372.55/M eo MGS 
-2.0 | 300 900 1000 -2 | -0.26 2000 100 | MSOP-8 ZXT12P40DXCT-ND 2.24 1.68 | ZXT12P40DXTR-ND 1,000 634.10 1.83 
-120) -140| -1.0 |3000 30,000 1000 -5} -1.3 1000 1 SM-8 ZDT705CT-ND 1.55 1.29 | ZDT705TR-ND 1,000 438.60 
-140)-140| -0.5 | 300 800 10 -2) -03 -100 1 SM-8 ZDT795ACT-ND® 1.55 1.17 | ZDT795ATR-ND® 1,000 516.00 
-400| -400| -0.5 | 50 _— 1 5] -03 -20 1 SM-8 ZDT758CT-ND® 1.55 1.17 | ZDT758TR-ND@ 1,000 516.00 
NPN/PNP Combinations 
15 | 15 |0.0015) 200 — 10 2 20 100 10 
42 | 12 /ooota| 300 — -t0 2 40-100 -10 | SOT-23-6 | ZXTD6717E6TACT-ND 1.20 90 | ZXTD6717E6TATR-ND 3,000 | 300.00/M 
18 | 70 | 45 | 200 — 10 8 100 10 
o5|-35 | -40 |-475 — -to 2/10 -100 19 |MLP3x2] ZXTDA1M832TACT-ND 1.36 1.03 | ZXTDA1M832TATR-ND 3,000 | 408.60/M 
20} 20 | 20 ) 200 — _ .002 200 .0025 50 
-20| -20| -15 |-150 — -002 -2|-220 -0015 -50 | SMS | 2DT6718CT-NDe 1551.17 [ie = — | | Sot-223 
45 | 45 | 20 | 150 — _ .002 500 = .001 5 1 Base 
“o| 50/20 450 — 002 2! 450.001 -io | SM-8 | ZDT6790CT-NDe 1.55 1.17 | ZDT6790TR-ND® 1,000) 438.60 BCCAIesial 
50 | 100) 40 |200 400 10 2] 020 10 10 3 Emitter 
“10-50 | 30 |-300 — 10 -2{ 2040 40 10 | 832MLP | ZXTDC3MB32TACT-ND® 1.36 1.03 | ZXTDC3M832TATR-ND® 3,000 | 408.60/M 4 Collector 
65 |} 190 | 4.0 | 200 — 10 8 100 10 
70|-80/ 30 |-200 — -to 2| -25 -100  -19 |MLP3x2| ZXTDCGMa32TACT-ND 1.36 1.03 | ZXTDCM832TATR-ND 3,000 | 408.60/M “ah Max. 
60 | 80 | 2.0 /;2000 — _ .002 1.200  .002 2 F ae he fs 7 
0 | -80 | 20 |2000 — -002 -3/-1200 -002 2 | SM-8 | ZDT6702cT-ND* 155 1.17 | ZDT6702TR-ND*® 1,000| 438.60 
60 | 80 1.0 |100 — .0005 5 | 500 .001 100 
‘60 | -80/ 10 |-400 — -0008 -5|-e00 001-100 | S07-23°6 | ZXTD4591E6CT-ND 92.69 | ZXTD4591E6TR-ND 3,000 | 229.50/M 7 | 
80 | 100} 35 ;200 — 10 2 02 10 10 
0|-70| 25 |-300 — 10 -5| 08 10-10 | 832MLP | ZXTDEAMs32TACT-ND@ 1.36 1.03 | ZXTDE4M832TATR-ND@ 3,000 | 408.60/M He Mex 
120/140] 1.0 [2000 — 001 5/1500 Or 1 : may = _ = ‘ z |-Pe3™ 
-120]-140) -1.0 |-3000 — -001 -5|-1300 -001 -1 | SM8 | 2076705CT-ND pe Ste ma + ‘ 
300 | 300 | 0.5 | 50 — .0001 5 | 500 .0001 10 
-300|-300| -05 | -50 — -0001 -5 | -500 -0001 -10 | SMS | 20T6757CT-ND 185117 ie = =| leensas 
Dual Complementary 
27} 100} 45 ;200 — 10 2 8 100 10 |MLP3x2 | ZXTDB2M832TACT-ND 1.36 1.03 | ZXTDB2M832TATR-ND 3,000 | 408.60/M 1 Base 
4 [40 [20 [30 — 7 5 a) picts 
4 4 miter 
40) -40 | -15 |-300 -900 -05 -5 2 4 100 832MLP ZXTD4591AM832TACT-ND® 1.38 1.04 | ZXTD4591AM832TATR-ND® | 3,000 | 414.00/M 
40 | 40) 1.5 / 180 500 100 2 | 375 750 15 | sor-23-6 | ZxTC2045E6CT-ND® 138 1.04 | ZXTC2045E6TR-NDe 3,000 | 243.00/M 
-40 | -40 | -1.5 |-180 -500 -100 -2 | -.375 -750 -15 a 
. ca 
H-Bridge toa 
eads 
Ic - De he @ VcE (sat) Pack- Cut Tape 
VceEO | Veso | (cont.) Ic Vce| Max. @ig @lp aging Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Super E-Line — TO-92 
(V) (V) (A) | Min. Max. (mA) (V) | (V) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 Part No. Qty. Pricing 
NPN/PNP 
20 20 25 | 200 — 2 2 0.15 1000 10 A 
oo | 30 | 38/450 — 2 2 | -02 1000 29 |H-Bridge|  ZHB6718CT-ND 3.70 278) ZHB6718TR-ND 1,000 | 1047.20 
50 40 20 |150 — 2 2 0.5 1000 5 A 
So | “0 | 20/480 — 2 2 | -045 1000 19 |HrBridge|  ZHB6790CT-ND 458 3.44]  ZHB6790TR-ND 1,000 | 1297.10 
Cut Tape 
Vps Rps(on) Ip Packaging Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(V) (ohms) (A) Type Part No. 1 10 Part No. Qty. Pricing 
Mosfet N/P Channel 
7 ao 35 SM-8 ZXMHC3A01T8CT-ND® 3.38 2.54 ZXMHC3A01T8TR-ND® 1,000 958.80 
60 0.3 1.6 SM-8 ZXMHN6A07T8CT-ND® 3.38 2.54 ZXMHN6A07T8TR-ND® 1,000 958.80 
Transistor and Schottky Diode Combinations 
r 
Ic tife =@ Vce (sat) Cut Tape @0.457 
VcEo | Vcso | (cont.) Ic Vee) Max. @lc¢ @lp | Packaging | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel Bottom Views 
(V) (V) (A) | Min. Max. (mA) (V) | (WV) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 | PartNo. Qty. Pricing 
NPN —_ 
27 100 45 | 200 — 8 2 15 10 10 |MLP3x2 /ZX3CDBS1M832TACT-NDT 1.15  .86 | ZX3CDBS1M832TATR-NDT 3,000 | 343.80/M yp. 
PNP 
-25 +35 -40 | 300 — 10 2) -10 100 10 |MLP3x2 |ZX3CD1SIM832TACT-NDt 1.28  .96 | ZX3CD1S1M832TATR-NDT 3,000 | 383.40/M Ler 
-12 -12 | -1.25 | 125 — 1250 -2 |-0.240 1250 100 | SOT-23-6 |ZXTS1000E6CT-ND 1.20.90 | ZXTS1000E6TR-ND 3,000 | 300.00/M YP. 


Pin out for TO-92 


RoHS Compliant (parts other than indicated may be available as RoHS compliant) t+ See drawing * Darlington 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ZETEX Diodes 


SEMICONDUCTORS 


RoHS Compliant Parts Available 


(parts other than indicated may be 
available as RoHS compliant) 


ZETEX 1SO/TS16949:2002 Registered! 


SOT-23/ SOT-323 (Varactor) 


SS 


es 
é. 


Varactor SEEA 
Capacitance 
C2 Nominal Ratio C2620 Cut Tape Tape & Reel $0D-323 
Ver Prot Capacitance at f= 1MHz Packaging | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(V) (mW) (pF) Min. Max. Type Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
25V Hyperabrupt — 830 Series 
300 8.2 43 5.8 SOD-323 ZMV829ACT-ND 1.97 14.81 88.83 ZMV829ATR-ND 493.50/M 
330 8.2 43 5.8 SOT-23 ZC829ACT-ND 2.28 17.10 102.60 ZC829ATR-ND 570.00/M 
330 8.2 4.3 5.8 SOD-323 ZMV829BCT-ND NEW! 1.97 14.81 98.70 ZMV829BTR-ND NEW! 493.50/M 
300 10 45 6.0 SOD-323 ZMV830ACT-ND 2.50 18.72 112.32 ZMV830ATR-ND 624.00/M 
330 10 45 6.0 SOT-23 ZC830ACT-ND 2.53 18.99 113.94 ZC830ATR-ND 633.00/M 
330 10 SOT-23 ZC830BCT-ND NEW! 2.53 18.99 126.60 ZC830BTR-ND NEW! 633.00/M 
330 10 SOD-323 ZMV830BCT-ND NEW! 2.50 18.72 124.80 ZMV830BTR-ND NEW! 624.00/M 
300 15 45 6.0 SOD-323 ZMV831ACT-ND 2.50 18.72 112.32 ZMV831ATR-ND 624.00/M 
330 15 SOT-23 ZC831ACT-ND 2.28 17.10 102.60 ZC831ATR-ND 570.00/M 
330 15 SOD-523 ZV831BV2TACT-ND 1.32 9.90 66.00 ZV831BV2TATR-ND 396.00/M 
330 15 45 6.0 SOT-23 ZC831BCT-ND NEW! 2.28 17.10 114.00 ZC831BTR-ND NEW! 570.00/M 
300 22 5.0 6.5 SOD-323 ZMV832ACT-ND 2.50 18.72 112.32 ZMV832ATR-ND 624.00/M 
25 330 22 5.0 6.5 SOT-23 ZC832ACT-ND 2.53 18.99 113.94 ZC832ATR-ND 633.00/M 
330 22 5.0 6.5 SOD-523 ZV832BV2TACT-ND 1.32 9.90 66.00 ZV832BV2TATR-ND 396.00/M 
330 22 5.0 6.5 SOT-23 ZC832BCT-ND NEW! 2.53 18.99 126.60 ZC832BTR-ND NEW! 633.00/M 
330 22 SOD-323 ZMV832BCT-ND NEW! = 2.50 18.72 124.80 ZMV832BTR-ND NEW! 624.00/M 
300 33 SOD-323 ZMV833ACT-ND 2.50 18.72 112.32 _— —- 
330 33 5.0 6.5 SOT-23 ZC833ACT-ND 2.53 18.99 113.94 _ _ 
300 47 SOD-323 ZMV834ACT-ND 1.97 14.81 88.83 ZMV834ATR-ND 493.50/M SOD-523 
330 47 SOT-23 ZC834ACT-ND 2.53 18.99 113.94 ZC834ATR-ND 633.00/M 
330 47 SOT-23 ZC834BCT-ND NEW! 2.53 18.99 126.60 ZC834BTR-ND NEW! 633.00/M 
330 47 SOD-323 ZMV834BCT-ND NEW! 1.97 1.49 99 ZMV834BTR-ND NEW! 493.50/M 
300 68 5.0 65 SOD-323 ZMV835ACT-ND 1.97 14.81 88.83 ZMV835ATR-ND 493.50/M 
330 68 SOT-23 ZC835ACT-ND 2.53 18.99 113.94 _— — 
330 100 SOT-23 ZC836ACT-ND 2.53 18.99 113.94 ZC836ATR-ND 633.00/M 
cola Cut Tape Tape & Reel 
Ver Prot Vp=1V Vp=2.5V Vp=4V Qa Packaging | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(V) | (mW) Min. Min. | Max. Max. Min. Type Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
12V Hyperabrupt — 930 Series 
300 8.7 43 5.5 2.9 350 SOD-323 | ZMV930CT-ND 2.18 16.38 98.28 ZMV930TR-ND 546.00/M 
330 8.7 43 5.5 2.9 350 SOT-23 ZC930CT-ND 3.38 25.38 152.28 ZC930TR-ND 846.00/M 
330 13.5 6.5 78 4 300 SOD-523 | ZV931V2TACT-ND 1.32 9.90 66.00 ZV931V2TATR-ND 396.00/M 
300 14.5 6.5 78 4 300 SOD-323 | ZMV931CT-ND 2.18 16.38 98.28 ZMV931TR-ND 546.00/M 
330 14.5 6.5 78 4 300 SOT-23 ZC931CT-ND 3.38 25.38 152.28 ZC931TR-ND 846.00/M 
330 17 8.5 10.5 5.5 200 SOD-523 | ZV932V2TACT-ND 1.32 9.90 66.00 ZV932V2TATR-ND 396.00/M 
300 17 8.5 10.5 5.5 200 SOD-323 | ZMV932CT-ND 2.18 16.38 98.28 ZMV932TR-ND 546.00/M 
330 17 8.5 10.5 5.5 200 SOT-23 ZC932CT-ND 3.38 25.38 152.28 ZC932TR-ND 846.00/M 
12 330 42 18 27 12 150 SOD-523 | ZV933V2TACT-ND 1.32 9.90 66.00 ZV933V2TATR-ND 396.00/M 
300 42 18 27 12 150 SOD-323 | ZMV933CT-ND 2.18 16.38 98.28 ZMV933TR-ND 546.00/M 
330 42 18 27 12 150 SOT-23 ZC933CT-ND 3.38 25.38 152.28 ZC933TR-ND 846.00/M 
300 42 20.25 | 24.75 12 150 SOD-323 | ZMV933ACT-ND 2.34 17.56 105.30 ZMV933ATR-ND 585.00/M 
330 42 20.25 | 24.75 12 150 SOT-23 ZC933ACT-ND. 3.38 25.38 152.28 ZC933ATR-ND 846.00/M 
300 95 40 65 25 80 SOD-323 | ZMV934CT-ND 2.18 16.38 98.28 ZMV934TR-ND 546.00/M 
330 95 40 65 25 80 SOT-23 ZC934CT-ND 3.38 25.38 152.28 ZC934TR-ND 846.00/M 
300 SOD-323 | ZMV934ACT-ND 2.34 17.55 105.30 ZMV934ATR-ND 585.00/M 
95 47.25 | 57.75 25 80 
330 SOT-23 ZC934ACT-ND 3.38 25.38 152.28 ZC934ATR-ND 846.00/M 
Capacitance 
Capacitance pF Vp=0.5V Capacitance Minimum Q Cut Tape Tape & Reel 
pF Vp=0.5V | atNi=iMHz | Ratio®0.5/2.5 | Vp=0.5v | Packaging | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
at f=1MHz Min. Max. at f=1MHz f=50MHz Type Part No. 1 10 100 | PartNo. 3,000 
Low Voltage Hyperabrupt — 950 Series 
9.5 6.3 78 500 SOD-523 | ZV950V2TACT-ND 1.32 9.90 66.00 | — — 
12.7 15.7 2.0 350 SOD-523 | ZV952V2TACT-ND 1.32 9.90 66.00 | ZV952V2TATR-ND 396.00/M 
30 37 250 SOT-323 ZMDC953TACT-ND 1.51 11.30 75.30 | — — 
Norm Cd Cut Tape Tape & Reel 
VR (pf) Cap Ratio ProT Packaging Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(Vv) Min. | Max. @ Min. Max. (mW) Type Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
28 26 32 | 03/025 5 6.5 330 SOT-23 BBY40CT-ND. 1.06 7.97 53.10 BBY40TR-ND 318.60/M 
20 25 | 03/025 | 4.5 _— FMMV3102CT-ND 81 6.08 40.50 FMMV3102TR-ND 243.00/M é 3 2 r 
30 | 61 | 7.5 | c2c30) 25 | 33 | 330 SOT-23 | FMMV2101CT-ND 81 6.08 40.50 ‘| FMMV2101TR-ND 243.00/M Dual Diodes 
10.8 | 13.2 | C2/C30 | 26 3.3 FMMV2104CT-ND 81 6.08 40.50 FMMV2104TR-ND 243.00/M 
@ RoHS Compliant (parts other than indicated may be available as ROHS compliant) + Dual Package (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Single Diode 


(to73) 1075 


ZE TEX Diodes (Cont.) 


Schottky Diodes ZETEX 1SO/TS16949:2002 Registered! 
VR Ip VE@ r@ Pinning Pack- Cut Tape Tape & Reel SOT-23 (Schottky/Switching/Zener) 
Max. | Max. Max. IF Max. Vr Configu- aging Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 

(V) | (mA) (mV) (mA) (pA) (V) ration Type Part No. 1 10 100 | PartNo. 3,000 
0.8 
30 200 500 30 4 25 Single SOT-23 | BAT54CT-ND 69 52 .35 | BAT54TR-ND 207.00/M 
2000 500 2000 | 250 30 _ SOT-23-6 | ZHCS2000CT-ND 1.04 79 53 | ZHCS2000TR-ND 261.00/M 2 
1000 500 1000 100 30 Single SOT-23 | ZHCS1000CT-ND®@ 1.04 79 47 | ZHCS1000TR-ND®@ 261.00/M 
4 750 540 750 100 30 Single SOT-23 | ZHCS750CT-ND 84 63 .38 | ZHCS750TR-ND 210.00/M 
500 550 500 40 30 Single SOT-23 | ZHCS500CT-ND 63 A8 .32 | ZHCS500TR-ND 189.00/M 
400 500 400 40 30 Single SOD-323 | ZHCS400CT-ND@ 55 A2 .28 | ZHCS400TR-ND@ 165.60/M 
350 325 30 12 30 Single SOD-523 | ZHCS350TACT-ND® 58 A4 .30 | ZHCS350TATR-ND® 174.60/M 
900 600 1000 100 45 ZHCS1006CT-ND 1.04 79 53 | ZHCS1006TR-ND 313.20/M 
60 750 610 750 100 45 Single SOT-23 | ZHCS756CT-ND 89 67 45 | ZHCS756TR-ND 266.40/M 
500 630 500 40 45 ZHCS506CT-ND 68 52 .35 | ZHCS506TR-ND 205.20/M 
RoHS Compliant (parts other than indicated may be available as ROHS compliant) aes 
Switching Common 
Cathode Dual Diodes 
VR Ip VE@ r@ Pack- Cut Tape Tape & Reel Duals (Series Connection) 
Max. | Max. Max. IF Max. Vr Pinning aging Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(V) | (mA) (mV) (mA) (uA) (V) Configuration Type Part No. 1 10 100 PartNo. 3,000 SOT-23-6 
Dual 
Com. Anode BAT54ACT-ND. 69 52  .35 | BAT54ATR-ND 207.00/M 
30 200 500 30 4 25 Com. Cathode | SOT-23 | BATS4CCT-ND 69 52  .35 | BAT54CTR-ND 207.00/M 
Series BAT54SCT-ND. 69 52  .35 | BAT54STR-ND 207.00/M 
ZLLS Series - Low Leakage 0.50 Mea 
2200 | 370 | 500 | 40 $0T-23-6| ZLLS2000CT-ND 1.00 .76 .46| ZLLS2000TR-ND 250.50/M 
1160 460 500 20 SOT-23 | ZLLS1000CT-ND@ 7 54 36 | ZLLS1000TR-ND® 214.20/M 
40 700 530 500 10 30 Single SOT-23 | ZLLS500CT-ND 51 39.23 | ZLLS500TR-ND 127.50/M Top View 
650 450 30 4 SOD-523 | ZLLS350TACT-ND® 58 44.29] ZLLS350TATR-ND® 172.80/M 
520 500 400 10 SOD-323 | ZLLS400TACT-ND 51 39° 23 | ZLLS400TATR-ND 127.50/M SOT-323 


Barrier Diode — Dual 


70 15 410 1 -200 50 Series SOT-323 | ZUMD70-04CT-ND 7 67 34 |e _ 


@ RoHS Compliant (parts other than indicated may be available as ROHS compliant) 


Zener 
Silicon voltage regulator diodes designed for voltage reference and stabilizer applications. Encapsulated in the popular SOT-23 package, these devices are designed [2.2 | 0.70 
specifically for use in thin and thick film hybrid circuits in both industrial and commercial applications. Z 0,4 for 
3 ia 1.4 
Specifications: (8 Leads) cal t 
* Nominal Tolerance: +5% * Operating and Storage Temperature Range: -65°C ~ 150°C 
* Maximum Power Dissipation at Tamb = 25°C: Ptot 350mW * Maximum Forward Current: IF 250mA 
1 
Zener Voltage Diff. Resistance Cut Tape Tape & Reel | 
Vz at iz=5mA atiz=5mA Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing A AR 
Nom. Min. Max. Max. (Ohms) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
Zener Diodes — Silicon Voltage Regulator Diodes — SOT-23 Packaging bs 3 
‘common 
Cathode 
11 10.4 11.6 20 BZX84C11ZXCT-ND 9 69 AG = — pugs 
20 18.8 21.2 55 BZX84C20ZXCT-ND ai 69 46 BZX84C20ZXTR-ND 273.60/M 
36.0 34.0 38.0 90t BZX84C36ZXCT-ND A 69 46 — _ 
39 37 41 130¢ BZX84C39ZXCT-ND a: 69 AG BZX84C39ZXTR-ND 273.60/M 
Dual Diodes 
47 44 50 170t BZX84C47ZXCT-ND 91 69 46 — = (Series Connection) 
t Izat2mA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1076 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


LE TE X M Oo S F ETs RoHS Compliant Parts Available 


SEMICONDUCTORS (parts other than indicated may be 
ilabl RoHS liant) ; 
20 Volts eee ergo ory ‘X ISO/TS16949:2002 Registered! 
Vgs (th) Rs (on) Cut Tape MSOP8 
BVpss| |p lpm | ™) at Ip (0) Ip Ves Pp | Packaging | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel 
(V) (mA) (A) | Min. Max. (mA) | Max.@ (mA) (V) | (W) Type Part No. 1 10 | Part No. Qty. Pricing 
6000 27 0.7 — _ 0.25} 0.020 11000 4.5 | 1.100] MSOP8 | ZXMN2A02X8CT-ND 2.24 1.68 | ZXMN2A02X8TR-ND 1,000 634.10 
8300 50 0.7  — _ 0.25} 0.020 11000 4.5 | 1.560) S0-8 ZXMN2A02N8CT-ND 2.24 1.68 | ZXMN2A02N8TR-ND 500 391.65 
1900 8 0.7 — 0.25} 0.120 4000 4.5 | 0.625] SOT-23 | ZXMN2A01FCT-ND@ 55 42 | ZXMN2A01FTR-ND® 3,000 | 138.00/M 7 
2440 10 0.7 — 0.25} 0.120 4000 4.5 | 1.100] SOT-23-6 | ZXMN2A01E6CT-ND 80 -60 | ZXMN2A01E6TR-ND 3,000 | 199.50/M ‘ei 
3600 16 0.7 — 0.25 | 0.055 7200 4.5 | 1.100] SOT-23-6 | ZXMN2A03E6CT-ND 96 .72 | ZXMN2A03E6TR-ND 3,000 | 240.00/M 3.05 5.03 
20 3400 19 0.7 — 0.25} 0.110 2500 25] 1.000) SOT-23 | ZXMN2A14FCT-ND 88 -66 | ZXMN2A14FTR-ND 3,000 | 219.00/M yy 
1700 | 74 0.7 — 0.25} 0.180 930 4.5 | 0.625) SOT-23 | ZXM61NO2FCT-ND@ 62 A7 | ZXM61NO2FTR-ND® 3,000 | 208.00/M 
5400 30 0.7 — _ 0.25} 0.040 3800 4.5 | 1.100) MSOP8 | ZXM64NO02XCT-ND® 2.39 1.80 | ZXM64N02XTR-ND® 1,000 678.30 0.65x6 | le 
2100 | 11.8 | 04 1.0 0.25) 0.200 1700 1.8 | 0.625} SOT-23 | ZXMN2BO1FCT-ND® NEW! 22 .54 | ZXMN2B01FTR-ND@ NEW! | 3,000 | 180.00/M 
4300 26 04 1.0 0.25} 0.075 3200 1.8) 1.1 | SOT23-6 | ZXMN2BO3E6CT-ND@® NEW! 1.38 1.04 | ZXMN2BO3E6TR-ND® NEW! | 3,000 | 345.00/M MSOP8 (Single) Pin out 
3500 21 04 1.0 0.25 | 0.100 2600 1.8 1 SOT23 ZXMN2B14FHCT-ND@ NEW! 1.20 90 | ZXMN2B14FHTR-ND@ NEW! | 3,000 | 300.00/M 9 
Dual ° 
20 7700 38 10 — 0.25) 0.025 5900 4.5 | 2100} S0-8 ZXMN2A04DN8CT-ND® 3.38 2.54 | ZXMN2A04DN8TR-ND® 500 592.20 
2400 19 0.7 — 0.25} 0.130 1700 4.5 | 1.040] MSOP8 | ZXMD63N02XCT-ND@ 2.94 2.21 | ZXMD63NO2XTR-ND® 1,000 833.00 
-900 | -4.9 | -07 — 0.25 0.6 -610 -4.5) .625 | SOT-23 | ZXM61P02FCT-ND@ 64 49 | ZXM61P02FTR-ND® 3,000 | 214.00/M MSOP8 (Dual) Pin out 
20 -2300 | -13 | -07 — 0.25 0.2 -1600 -4.5} 1.1 | SOT-23-6 ) ZXM62P02E6CT-ND 1.28 -96 | ZXM62P02E6TR-ND 3,000 | 319.50/M 
-3500 |] -19 | -07 — 0.25) 0.09 -2400 -45) 1.4 MSOP8 | ZXM64P02XCT-ND 2.56 1.92 | ZXM64P02XTR-ND 1,000 724.20 si Cojo 
-8000 | -28 | -07 — 0.25 | 0.025 -3200 -4.5) 25 S0-8 ZXM66P02N8CT-ND 3.56 2.68 | ZXM66PO02N8TR-ND 500 623.70 Gi] 
s2 
Dual G2 Co 
20 -1700 | -9.6 | -07 — 0.25} 0.27 -1200 -4.5) 1.040} MSOP8 | ZXMD63P02XCT-ND 3.10 2.33 | ZXMD63P02XTR-ND 1,000 877.20 
-5100 | -18 | -07 — 0.25 | 0.050 -2900 -4.5} 2.000} SO0-8 ZXMD65P02N8CT-ND 3.56 = 2.68 | — _ — 
N and P Channel Complementary 
20 2400 19 07 — 0.25} 0.13 1700 45] 1.04 
‘oo |a700| -96 | -07 — -028| -027 -1200 -45{ 104 | MSOP8 | 2xMD63Co2xCT-ND 279 2.10 |ZXMD63C02XTR-ND 1,000 | 790.50 
30 - 50 Volts 
BV, \ \ Vas (th) Rpg (on) Loose Piece 
DSS D DM (V) at Ip (0) Ip Ves | Pp | Packaging Digi-Key Price Each 
(v) (ma) | (A) | Min. Max. (mA) | Max.@ (mA) —(V) | (W) | Type Part No. 1 10 100 1,000 
35 13000 30 1.0 = .250 0.060 3700 10 20 T0-220 ZXM64N035L3-ND 3.26 2.45 1.63 1.09 
-35 -12000 | -19 “1.0 cal .250 0.075 2400 10 20 T0-220 ZXM64P035L3-ND@ 3.48 2.61 1.74 1.16 
-45 -230 -3 -1.0 3.5 1 14 200 -10 | 07 TO-92 BS250P-ND@ 96 72 8 32 
-50 -175 | -0.52 | -0.8 -2.0 1 10 100 -5 | 0.625 | 10-92 ZVP4105A-ND@ 1.24 93 56 36 
V@s (th) Rps (on) Cut Tape 
BVpss) 'p | 'pm | (VY) at Ip | (0) Ip Vgs| Pp | Package | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel 
(V) | (mA) | (A) | Min. Max. (mA)|Max.@ (mA) (V)| (W) | Type Part No. 1 10 Part No. Qty. Pricing 
18400 | 66 1 — 250} 0.03 9800 4.5] 10.1 | D-PAK | ZXMN3A04KTCCT-ND 3.36 2.52 | ZXMN3A04KTCTR-ND 2,500 | 952.00/M 
7200 | 45 | 0.7 — 0.25}0.025 7200 4.5) 2.0 S0-8 ZXMN3BO4N8CT-ND 1.97 1.49 | ZXMN3BO4N8TR-ND 500 345.45 
5300 | 44 1 — 0.25) 0.035 10200 10] 25 S0-8 ZXMN3A02N8CT-ND 2.22 1.67 | ZXMN3A02N8TR-ND 500 388.50 
6700 | 24 1 — 0.25} 0.025 12000 10] 1.1 | MSOP8 | ZXMN3A02X8CT-ND 2.24 1.68 | ZXMN3A02X8TR-ND 1,000 634.10 
1800 8 i — 0.25} 0.12 2500 10 .625 | SOT-23 | ZXMN3AO1FCT-ND 56 42 | ZXMN3A01FTR-ND 3,000 138.00/M 
30 2400 | 10 1 — 0.25} 0.12 2000 10] 1.1 /SOT-23-6 | ZXMN3A01E6CT-ND 80 60 | ZXMN3A01E6TR-ND 3,000 199.50/M 
3700 | 17 1 — 0.25} 0.050 7800 10] 1.1 /SOT-23-6 | ZXMN3A03E6CT-ND 96 .72 | ZXMN3A03E6TR-ND 3,000 | 240.00/M 
3500 | 16 | 0.7 — 0.25)0.140 2200 2.5) 1.0 | SOT-23 | ZXMN3B14FCT-ND® NEW! 92 69 | ZXMN3B14FTR-ND® NEW! 3,000 | 229.50/M 
3200 | — 1 — 0.25) 0.065 3200 10 | 1.000} SOT-23 | ZXMN3A14FCT-ND 88 66 | ZXMN3A14FTR-ND 3,000 | 219.00/M 
1400 | 17 1 — 0.25} 0.22 9100 10] 1.1 | SOT-23 | ZXM61NO3FCT-ND 62 A7_| ZXM61NO3FTR-ND 3,000 | 208.00/M ° 
3200 | 18 1 — 0.25) 0.11 2200 10] 1.1 /SOT-23-6 | ZXM62NO3E6CT-ND 1.19 80 | — _ _ 
5000 | 30 1 — 0.25] 0.045 3700 10] 1.1 ) MSOP8 | ZXM64NO3XCT-ND 2.39 1.80 | = _ = 
2.0 94 | 0.7 — 0.25] 0.15 1700 4.5} .625 | SOT-23 | ZXMN3BO1FCT-ND@ 59 45 | ZXMN3BO1FTR-ND® 3,000 168.30/M 
35 | 6700 | 30 1 — 0.25} 0.050 3700 10] 2.0 | SOT-223 | ZXM64N035GCT-ND 2.46 1.85 |= = - 
40 10900 | 35.3 | 1 — 0.25) 0.050 .0045 10] 4.2 | DPAK | ZXMN4A06KCT-ND@® 2.14 1.61 | ZXMN4A06KTR-ND@ 2,500 | 607.45/M 
5000 | 22 1 — 0.25} .05 4500 10 | 2.0 | SOT-223 | ZXMN4A06GCT-ND 1.63 1.23 | ZXMN4A06GTR-ND 1,000 462.40 
50 200 | 08 | 05 15 1 3.5 200 5 | .360 | SOT-23 | BSS138ZXCT-ND® 58 44 | BSS138ZXTR-ND® 3,000 145.50/M ° 
Dual 
2300 | 14 1 — 0.250.135 1700 101] 1.25 | MSOP8 | ZXMD63N03XCT-ND 2.94 2.21 | ZXMD63NO3XTR-ND. 1,000 833.00 
30 | 8500 | 39 1 — 0.25} 0.020 12600 10] 2.15} S0O-8 ZXMN3A04DN8CT-ND 3.38 2.54 | ZXMN3A04DN8TR-ND 500 592.20 
6200 | 30 1 — 0.25} 0.035 9000 10] 2.1 S0-8 ZXMN3A06DN8CT-ND 1.89 1.42 | ZXMN3A06DN8TR-ND 500 315.00 
-5400 | -24.9] -1 — 0.25] 045 4200 -10) 2.0 | SOT-223 | ZXMP3A16GCT-ND® 1.63 1.23 | ZXMP3A16GTR-ND® 1,000 462.40 832MLP 
-3200 | -14.4]} -1 — 0.25] 0.07 3200 -10) 1.1 |SOT-23-6| ZXMP3A17E6CT-ND® 1.04 79 | ZXMP3A17E6TR-ND@ 3,000 | 295.80/M 
-6600 | -25 | -1 — 0.25/0.045 4200 -10} 1.9 S0-8 ZXMP3A16N8CT-ND 1.55 1.17 | ZXMP3A16N8TR-ND 500 270.90 
-30 -1100 | 4.3 1 — 0.25) 0.35 600 10 | .625 | SOT-23 | ZXM61PO3FCT-ND 64 49 | ZXM61PO03FTR-ND 3,000 | 214.00/M 
-2600 | 13 1 — 0.25] 015 1600 10] 1.1 |SOT-23-6| ZXM62PO3E6CT-ND® 1.28 96 | ZXM62PO3E6TR-ND® 3,000 | 319.50/M 
-1400 | -5 1 — 0.25] 0.21 1400 10] .625 | SOT-23 | ZXMP3A13FCT-ND 63 48 | ZXMP3A13FTR-ND 3,000 178.50/M 
-3800 | 19 1 — 0.25] 0.075 2400 10] 1.1 | MSOP8 | ZXM64P03XCT-ND 2.56 1.92 | ZXM64P03XTR-ND 1,000 724.20 
-7900 | -28 | -1 — 0.25/0.025 5600 -10| 2.5 S0-8 ZXM66P03N8CT-ND 3.56 2.68 | ZXM66PO3N8TR-ND 500 623.70 
-35 | -3800 | -19 | -1 — 0.25] 0.075 2400 -10| 2.0 | SOT-223 | ZXM64P035GCT-ND 2.64 1.98 | ZXM64P035GTR-ND 1,000 748.00 , 
-40 -9900 | -35 | -1 — 0.25] 0.060 3800 10) 9.5 | DPAK | ZXMP4A16KTCCT-ND® 2.14 1.61 | ZXMP4A16KTCTR-ND® 2,500 | 642.60/M Seating 
-6400 | -21 | -1 — 0.25] .06 3800 10 | 3.9 | SOT-223 | ZXMP4A16GCT-ND 1.63 1.23 | ZXMP4A16GTR-ND 1,000 462.40 i 
-45 | -90 | -16/] -1 -35 1 14 200-10] .330 | SOT-23 | BS250FCT-ND 1.05 79 | BS250FTR-ND 3,000 | 262.50/M .05-- 
-50 | -130 | -0.52|-08 -20 1 10 100-5 | .360 | SOT-23 | BSS84ZXCT-ND@ 58 44 | BSS84ZXTR-ND® 3,000 174.60/M 
Dual 
-2000] 96] 1  — 0.25]0185 1200 10] 1.0 | MSOP8 | ZXMDG3PO3XCT-ND 3.10 2.33 | ZXMD63PO3XTR-ND 7,000 877.20 
-30 -4400 | -16.2} -1 — 0.25] 0.070 3200 -10] 2.1 S0-8 ZXMP3A17DN8CT-ND 1.97 1.49 | ZXMP3A17DN8TR-ND 500 345.45 
-6500 | -20 | -1 — 0.25] 0.045 4200 -10] 2.1 S0-8 ZXMP3A16DN8CT-ND 2.15 1.62 | ZXMP3A16DN8TR-ND 500 375.90 
-4800 | -18 | -1 — 0.25/0.055 4900 -10} 2.0 S0-8 ZXMD65PO03N8CT-ND 3.56 2.68 | ZXMD65P03N8TR-ND. 500 623.70 
N and P Channel Complementary 
30 | 2300 | 14 0.135 1700 10 
-30 | -2000| -96 | 1 — 025) 5495 1200 16 | 1-29 | MSOP8 ) ZXMD63CO3XCT-ND 2.79 2.10 | ZXMD63C03XTR-ND 1,000 790.50 
30 | 3700 | 12.4] 1 — 0.25} 120 2500 10 
-30 |-2700! -92 |-0.8 — 0.25|-210 1400 10 | 1-70 | 832MLP | ZXMC3AM832TACT-ND® 1.46 1.10 | ZXMC3AM832TATR-ND® 3,000 | 439.20/M 
30 | 6400 | 30 0.050 0.0074 4.5 
-30 | -5400 | -25 1 — 025) 9070 0.0034 45| 1-25 | S0-8 ZXMC3A16DN8CT-ND 1.98 1.49 | ZXMC3A16DN8TR-ND 500 346.50 
30 | 7600) 37 | 1 (028) 0.080 5300 45) 1.8 | 80-8 | ZXMC3ABDNECT-ND® NEW! 2.50 1.88 | ZXMC3AT8DNBTR-ND@ NEW! | 500 416.00 
@ RoHS Compliant (parts other than indicated may be available as RoHS compliant) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (1073) 1077 


ZETEX MOSFETs (Cont.) 


SemiconDucToRS 


60 Volts ZETEX 1SO/TS16949:2002 Registered! 
| fl Ves (th) Rps (on) Loose Piece 
BVpss D pM at (0) ID cs| Pp | Packaging) Digi-Key Price Each 
(V) (mA) (A) | Min. = Max. (mA) | Max.@ (mA) (V) (W) Type Part No. 1 10 100 1,000 
270 3 0.8 24 1 5 500 10 0.625 TO-92 ZVN3306A-ND® 84 63 42 28 
450 8 0.8 24 1 2 1,000 10 07 TO-92 ZVN2106A-ND® 1.10 83 50 32 
600 8 1.3 3.0 1 15 500 5 0.7 TO-92 ZVN4206A-ND® 1.21 91 55 35 
60 1,100 20 1.3 3.0 1 0.45 1,500 § 0.85 TO-92 ZVN4306A-ND 2.67 2.01 1.21 76 
270 3 0.8 3.0 1 5 200 10 0.625 TO-92 BS170P-ND® 88 66 44 30 
270 3 0.8 2.5 1 7.5 200 5 0.625 T0-92 VN10LP-ND® 88 66 A4 30 
60 -160 “16 | -1.5 “3.5 1 14 200 -10 | 0.625 TO-92 ZVP3306A-ND. 84 63 38 24 
-280 4 16 3.5 1 5 500 -10 0.7 TO-92 ZVP2106A-ND® 1.24 93 56 36 
VGs (th) Rps (on) Cut Tape 
BVpss} Ip | 'Ipm|(V) at Ip | (Q) D  Vgsi Pp | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(V) | (mA) | (A) |Min. Max. (mA)}Max.@ (mA) (V)| (W) Type Part No. 1 10 Part No. Qty. Pricing 
11,200) 40 | 1 —  .250| 0.070 5,600 4.5/10.1} D-PAK ZXMN6A09KTCCT-ND 3.36 2.52 ZXMNG6A09KTCTR-ND 2,500 | 952.00/M 
1,200 | 1.2 | 1 3.0 .250| 7.5 500 10] .33 | SOT-23 2N7002CT-ND 81 61 2N7002TR-ND 3,000 | 243.00/M 
1,200 | 1.2 | 1 3.0 .250} 0.3 1,800 10).800} SOT-23 ZXMN6A07FCT-ND 59 AS ZXMN6A07FTR-ND 3,000 | 148.50/M 
3,800 | 5.6 | 1 — 0.25] 0.250 3,800 4.5) 3.9 | SOT-223 | ZXMN6A11GCT-ND 1.25 95 ZXMN6A11GTR-ND 1,000 355.30 
3,100 | 4 1 — 0.25] 0.100 4.800 10/ 1.7 | SOT-23-6 | ZXMN6A08E6CT-ND 1.00 76 ZXMN6A08E6TR-ND 3,000 | 250.50/M 
2,200 | 6.8 | 1 3.0 0.25] 0.30 1,800 10] 26) SOT-89 ZXMN6A07ZCT-ND® 10 53 ZXMN6A07ZTR-ND® 1,000 197.20 
6,900 | 30.6 | 1 — 0.25) 0.045 8200 10) 3.9 | SOT-223 | ZXMN6A09GCT-ND 210 1.58 ZXMN6A09GTR-ND 1,000 462.40 
3,200 | 12.3 | 1 — 0.25) 0.14 4400 10/26] SOT-89 ZXMN6A11ZCT-ND 1.00 76 ZXMN6A11ZTR-ND 1,000 283.90 
200 3/13 #3 1 2.5 500 10.330} SOT-23 ZVN4106FCT-ND® 1.02 AT ZVN4106FTR-ND® 3,000 | 255.00/M 
710 | 8.0 {08 24 10] 20 1.0 10] 2.0 | SOT-223 | ZVN2106GCT-ND@ 1.51 1.13 ZVN2106GTR-ND®@ 1,000 426.70 
60 1,000] 80/13 30 10] 1.0 15 10] 2.0 | SOT-223 | ZVN4206GCT-ND 1.81 1.36 ZVN4206GTR-ND 1,000 511.70 
2,100) 15 {13 3 1.0 | 0.33 3,000 10] 3.0 | SOT-223 | ZVN4306GCT-ND® 245 1.85 ZVN4306GTR-ND® 1,000 695.30 
1,600} 3 }|— — — | 0675 700 —/25 | SOT-223 | BSP75GCT-ND® 2.24 1.68 BSP75GTR-ND® 1,000 746.00 
150 3/08 3 1 5 200 10.330} SOT-23 BS170FCT-ND 1.02 AT BS170FTR-ND 3,000 | 255.00/M 
150 3 (08 25 1 7S: 200 5 |.330| SOT-23 VN1OLFCT-ND® 68 52 VN1OLFTR-ND® 3,000 | 171.00/M 
150 3/08 24 1 5 500 = 10 |.330 | SOT-23 ZVN3306FCT-ND® 93 10 ZVN3306FTR-ND® 3,000 | 232.50/M 
48 |285/1.0 — 0.25) 0.05 3600 10] 2.0 | SOT-223 | ZXMNG6A25GCT-ND® 1.80 1.35 ZXMNG6A25GTR-ND@ 1,000 510.00 
11,200) 36 |1.0 3.0 0.25} 0.05 3600 10) 10 DPAK ZXMN6A25KCT-ND® 1.98 1.49 ZXMN6A25KTR-ND® 2,500 | 561.00/M 
— (12/1 — —| 675 700 5 | 1.5 | SOT-223 | BSP75NCT-ND@ 2.20 1.65 BSP75NTR-ND® 1,000 732.00 
3.1 | 4.0 [1 —  —| 0.08 4800 10| — | SOT-23-6 | ZXMNG6A08GCT-ND@ 1.79 1.35 ZXMNG6A08GTR-ND® 3,000 | 538.20/M + 
1400 | — | 1 — 1 675 700 5 | 2.5 | SOT-223 | ZXMS6002GCT-ND® NEW! 240 = 1.80 ZXMS6002GTR-ND® NEW! 1,000 800.00 Y 
1400 | — | 1 - 1 675 200 5 | 2.5 | SOT-223 | ZXMS6003GCT-ND@ NEW! 2.70 2.03 ZXMS6003GTR-ND@ NEW! 3,000 | 675.00/M a x 
Dual g= 
5,100 | 25 | 1 — 0.25} 0.045 8200 10) 2.1 S0-8 ZXMN6A09DN8CT-ND 3.56 2.68 ZXMN6A09DN8TR-ND 500 623.70 = 8B 
2,700 | 8.3 | 1 — 0.25) 0.140 4400 10) 2.1 S0-8 ZXMN6A11DN8CT-ND 146 1.10 ZXMN6A11DN8TR-ND 500 316.05 fo} 
60 | 4,700} 22 | 1 — 0.25} 0.055 3,600 10) 2.1 S0-8 ZXMN6A25DN8CT-ND 2.06 1.55 ZXMN6A25DN8TR-ND 500 228.76 
2,000} 15 {13 3 1 0.33 3,000 10} 2.5 SM-8 ZDM4306NCT-ND 3.48 (2.61 ZDM4306NTR-ND 1,000 986.00 SOT-23-6 
1,000 | 8.0 |1.3 3 1 1 1,500 10/225} SM-8 ZDM4206NCT-ND®@ 3.48 = 2.61 = = _ 
SS SSS Sa ae ee ee a ee ee ee eee] 
-10,400}-37.5)-1.0 — 0.25] 0.055 3,500 -10)10.1 DPAK ZXMP6A18KTCCT-ND® 3.41 2.57 ZXMP6A18KTCTR-ND®@ 2,500 | 1024.20/M 
4100 |-13.7|-1.0 — 250] 0.125 2,200 -10) 2.0 | SOT-223 | ZXMP6A17GCT-ND 1.04 19 ZXMP6A17GTR-ND 1,000 295.80 
-60 -3000 |-13.6|-1.0 — 250) 0.125 2,300 -10} 1.7 | SOT-23-6 | ZXMP6A17E6CT-ND® 1.04 79 ZXMP6A17E6TR-ND® 3,000 | 261.00/M 
-1100 | -4 |-10 — .250]| 04 900 -10|.806| SOT-23 ZXMP6A13FCT-ND® 63 AB ZXMP6A13FTR-ND® 3,000 | 157.50/M 
-90 |-1.6 |-15 -35 1 14 200 -10|.330| SOT-23 ZVP3306FCT-ND® Adit 84 ZVP3306FTR-ND® 3,000 | 277.50/M 
-450 | -4.0 |-1.5 -35 1.0 | 5.0 500-10] 2.0 | SOT-223 | ZVP2106GCT-ND@ 1.81 1.36 ZVP2106GTR-ND® 1,000 511.70 
Dual 
-4800 |-23.8 | -1 —  .250) 0.055 3,500 -10) 2.1 S0-8 ZXMP6A18DN8CT-ND 3.02 2.27 ZXMP6A18DN8TR-ND 500 529.20 
-60 | -3900 |-10.3| -1 —  .250} 0.085 2,900 -10) 2.1 S0-8 ZXMP6A16DN8CT-ND 215 1.62 ZXMP6A16DN8TR-ND 500 375.90 
-3200 |-14.2 | -1 —  .250} 0.125 2,300 -10) 2.1 S0-8 ZXMP6A17DN8CT-ND 1.63 1.23 ZXMP6A17DN8TR-ND 500 285.60 
8 | Seooloiol 1 — ‘ge0| oge0 Sebo 19/21 | $08 | ZXMCBAOSDNETACT-ND® 338 254 | ZXMC6AO9DNETATR-ND® 500 | 592.20 
70 Volts 
VGS (th) RDS (on) Cut Tape 
BVpss| Ip | lpm | (Vv) at Ip | (Q) Ip Vgs/ Pp | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(V) | (mA) | (A) |Min. Max. (mA) |Max.@ (mA) (V)| (W) Type Part No. 1 10 Part No. Qty. Pricing 
[eee a RINE We ia ge N-CRANNG I ee a ere 
70 3.8 | 10 |1.0 — 0.250) 0.13 4,400 10} 3.9 | SOT-223 ZXMN7A11GCT-ND@ 1.23 93 ZXMN7A11GTR-ND@ 1,000 410.00 
6.1 | 17 (1.0 — 0.2501 0.13 4400 10/85 D-PAK ZXMN7A11KCT-ND®@ 1.29 97 ZXMN7A11KTR-ND® 2,500 | 387.00/M 
Sa as oe ee ee a eee eee ee mmee eet] 
10 -3.7 | -9.6 |-1.0 — -0.250] 0.16 -2,100 -10} 3.9 | SOT-223 ZXMP7A17GCT-ND® 1.31 99 ZXMP7A17GTR-ND® 1,000 438.00 
6.7 |-17.7|-1.0 — -0.250] 0.16  -2,100 -10) 8.5 D-PAK ZXMP7A17KCT-ND® 1.34 1.01 ZXMP7A17KTR-ND® 2,500 | 403.20/M 
100 Volts 
V@s (th) Rps (on) Loose Piece 
BVpss Ip Ipm | V at Ip (0) Ip Ves| Pp |Packaging| Digi-Key Price Each 
(v) (mA) | (A) | Min. Max. (mA) | Max.@ (mA) (vy | (Ww) Type Part No. ij 10 100 1,000 
[es IN 8 5 
320 6 0.75 15 1 45 250 5 0.7 TO-92 ZVNL110A-ND® 1.10 83 50 32 
320 6 0.8 24 1 4 1,000 10 0.7 T0-92 ZVN2110A-ND 1.08 81 AQ 31 
100 200 2 0.8 24 1 10 500 10 0.625 TO-92 ZVN3310A-ND 93 70 AT 31 
450 6 0.8 24 1 1.8 500 5 0.7 T0-92 ZVN4210A-ND 1.26 95 57 36 
900 2 1.0 3.0 1 0.65 1,500 5 0.85 T0-92 ZVN4310A-ND@ 2.67 2.01 1.21 76 
a ES PCa OI ET 1 Gate 
-100 -230 3 “15 -3.5 1 8 375 -10 07 T0-92 ZVP2110A-ND 1.24 93 56 36 2 Drain 
-140 12 | -1.5 3.5 1 20 150 -10 | 0.625 T0-92 ZVP3310A-ND 1.00 75 A5 .29 3 Source 
4 Drain 
Ves (th) RDs (on) Cut Tape 
BVpss' lbw at Ip (0) Ip Vgs| Pp | Package | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(V) | (mA) | (A) |Min. Max. (mA)/Max.@ (mA) (V)/|(W)| Type |Part No. al 10 Part No. Qty. Pricing 
Sa nee eee a ee NCH NINN Lae Ne ee Ee a | 
7,700) 27} 2.0 4.0 0.25/ 0.100 0.0042 6 /10.1) D-PAK |ZXMN10AO9KCT-ND 3.36 2.52 |ZXMN10A09KTR-ND 2,500 952.00/M 
2,000) 11 — 0.25] 0.25 3200 10] 2 |SOT-223 |ZXMN10A08GCT-ND® 96 72 |ZXMN10A08GTR-ND® 1,000 272.00 F 
2,400] 9.9 4.0 0.25} 0.35 2600 10] 4 | DPAK |ZXMN10A11KCT-ND® 1.32 99 |ZXMN10A11KTR-ND® 2,500 374.00/M 2.0 Min. 
2,900) 17 4.0 0.25] 0.125 2900 10] 2 |SOT-223 |ZXMN10A25GCT-ND® 1.80 1.35 |ZXMN10A25GTR-ND® 1,000 510.00 4 
4,200] 21 4.0 0.25| 0.125 2900 10 | 4.2 | DPAK |ZXMN10A25KCT-ND® 1.98 1.49 _|ZXMN10A25KTR-ND® 2,500 561.00/M 1.5 Min. 
600 | 6.0 15 10) 45 250 5 | 2.0 |SOT-223 )ZVNL110GCT-ND® 1.51 1.13 |ZVNL110GTR-ND® 1,000 426.70 
100 | 1,500} 8.6 4 0.25) 0.25 3,200 10 | 1.7 |SOT-23-6)ZXMN10A08E6CT-ND 1.00 76 |ZXMN10A08E6TR-ND 3,000 250.50/M 
1,900] 9 3 0.25) 0.30 1400 4.5 | 1.7 |SOT-23-6)ZXMN10BO8E6CT-ND® 1.00 76 |ZXMN10BO8E6TR-ND® 3,000 250.50/M 
500 | 6.0 24 10] 4.0 1.0 10 | 2.0 | SOT-223 |ZVN2110GCT-ND@ 1.51 1.13 |ZVN2110GTR-ND® 1,000 426.70 
100 | 2 24 1 10 500 10 |.330| SOT-23 |ZVN3310FCT-ND 93 70 __|ZVN3310FTR-ND 3,000 232.50/M 
1,670) 12 3.0 1.0 | 0.54 3.3 10 | 3.0 | SOT-223 |ZVN4310GCT-ND 2.45 1.85 /ZVN4310GTR-ND 1,000 695.30 
170 | 0.68 28 1 6 100 10 |.360| SOT-23 |BSS123CT-ND 58 44. |BSS123TR-ND 3,000 145.50/M 
170 |0.68/0.8 28 1 6 100 10 |.360| SOT-23 |BSS123ACT-ND® 42 32 |BSS123ATR-ND® 3,000 105.00/M 
@ RoHS Compliant (parts other than indicated may be available as ROHS compliant) (Continued) 
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LEEEM (Cont.) AEIEA 
VGs (th) RDS (on) Cut Tape 
BVpss| Ip |!pm| (V) at = Ip | (9) Ip Vgs| Pp | Package | Digi-Key Price Each —_| Digi-Key Tape & Reel 
(V)_| (mA) | (A) | Min. Max. (mA)/Max.@ (mA) (WV) |(W)| Type {Part No. 1 10 | Part No. Oty. Pricing 
800 | 3.5) 2 4 0.25) 0.7 1,500 10 | .62 | SOT-23 )ZXMN10A07FCT-ND® 59 45 |ZXMN10A07FTR-ND@ 3,000 148.50/M 
100 1,400] 4.2} 2 4 0.25) 0.70 1,500 10 | 2.6 | SOT-89 |ZXMN10A07ZCT-ND il 54 |ZXMN10A07ZTR-ND 1,000 200.60 
1,600) 9.0) 2 — 0.25} 0.25 3,200 10 /1.25) SO-8 |ZXMN1OAO8DN8TACT-ND® 1.89 1.42  |ZXMN1OAO8DN8TATR-ND® 500 330.75 
1,800] 5.8 | 2 4 0.25] 0.6 2,600 10 | 3.9 | SOT-223 |ZXMN10A11GCT-ND® 1.25 95 _|ZXMN10A11GTR-ND® 1,000 355.30 
-3,700|-16.5] -2  -4.0 0.25) 0.150 2,800 -10) 3.9 |SOT-223 |ZXMP10A18GCT-ND 3.20 2.41 |ZXMP10A18GTR-ND 1,000 907.80 
-1,600) -7.7| -2 -4.0 0.25) 0.35 1,400 -10) 1.7 |SOT-23-6 |ZXMP10A17E6CT-ND® 1.04 79 |ZXMP10A17E6TR-ND® 3,000 261.00/M 
-100 3,800|-21.1) -2 -4.0 -0.25) 0.15 2800 -10|4.3 | DPAK |ZXMP10A18KCT-ND@ 2.40 1.80 |ZXMP10A18KTR-ND® 2,500 600.00/M 
-700}-3.1] -2 -4.0 0.25} 1 600 -10|.800} SOT-23 |ZXMP10A13FCT-ND® 67 51 |ZXMP10A13FTR-ND® 3,000 168.00/M 
“75 | -1.2/-1.5 -35 1 20 150 -10 |.330} SOT-23 )ZVP3310FCT-ND 1.11 84 |ZVP3310FTR-ND 3,000 277.50/M 
-310 | -3.0/-1.5 -35 1 8.0 0.375 -10| 2.0 | SOT-223 |ZVP2110GCT-ND@ 1.81 1.36 |ZVP2110GTR-ND@ 1,000 511.70 
200 - 450 Volts 
1 fl Ves th) Rps (on) Loose Piece 
BVpss D pm | v al D (0) Ip Ves | Pp |Packaging| Digi-Key Price Each 
(v) | (ma) | (A) | Min. — Max. (mA) | Max.@ (ma) (V) | (W) | Type Part No. 1 10 100 1,000 
200 180 2 5 15 1 10 125 3 0.7 TO-92 ZVNL120A-ND 1.38 1.04 63 40 
200 120 2 — _— = 23 25 26 0.5 T0-92 BS107P-ND 1.08 81 49 31 
200 100 1 1.0 3.0 1 25 100 10 0.625 T0-92 ZVN3320A-ND NEW! 93 70 AT 31 
240 260 1 0.8 18 1 6 100 25 0.75 TO-92 ZVN4424A-ND 1.69 1.27 76 48 
400 90 0.6 1.0 3.0 1 50 100 10 0.7 T0-92 ZVNO540A-ND NEW! 1.63 1.23 82 55 
450 90 0.6 1.0 3.0 1 50 100 10 0.7 TO-92 ZVNO545A-ND 2.76 2.07 1.25 79 
eee i ee WICH ANNON LS RL SR eS Se eS Ee] 
-200 -120 “1.2 | -15 4.5 1 25 150 10 0.7 TO-92 ZVP2120A-ND. 1.38 1.04 63 40 
-240 -200 -1 -0.8 2.5 1 15 100 3.5 0.75 TO-92 ZVP4424A-ND 1.73 1.31 719 50 
-450 -45 04 | 15 4.5 1 150 50 10 0.7 TO-92 ZVP0545A-ND. 3.10 2.33 1.40 88 
Ves (th) Rps (on) Cut Tape 
BVpss| 'p |'!pm| (Vv) at Ip (0) Ip Ves Pp |Packaging| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(V) | (mA) | (A) | Min. Max. (mA) |Max.@ (mA) (V) | (W) Type Part No. i 10 Part No. Qty. Pricing 
60 | 10] 1.0 30 1.0 25: 100 10 |0.300| SOT-23 | ZVN3320FCT-ND 66 50 | ZVN3320FTR-ND 3,000 165.00/M 
200 | 320 | 20/10 30 1.0 10 0.25 10 | 2.0 | SOT-223 | ZVN2120GCT-ND 1.51 1.13 ] ZVN2120GTR-ND 1,000 426.70 
320 | 20/05 1.5 1.0 10 0.125 3.0 | 2.0 | SOT-223 | ZVNL120GCT-ND 1.51 1.13 | ZVNL120GTR-ND 1,000 426.70 
240 500 |} 15/08 18 1.0) 60 010 2.5 | 2.5 | SOT-223 | ZVN4424GCT-ND@ 1.91 1.44 | ZVN4424GTR-ND@® 1,000 540.60 
300 | 1.0] 08 18 1.0 | 6.0 100 2.5 | 1.0 | SOT-89 | ZVN4424ZCT-ND 1.20 90 | ZVN4424ZTR-ND 1,000 340.00 
230 |144)/ 08 18 1.0 ) 950 20 24] 1.1 |SOT-23-6| ZVN4525E6CT-ND® 1.15 86 | ZVN4525E6TR-ND® 3,000 286.50/M 
250 | 240 |1.44/ 08 1.8 1.0 | 950 20 24] 2.1 | SOT-89 | ZVN4525ZCT-ND 1.06 .80 | ZVN4525ZTR-ND 1,000 300.90 
310 [144/08 18 10 | 90 310 4.5 | 2.0 | SOT-223 | ZVN4525GCT-ND 1.09 82 | ZVN4525GTR-ND 1,000 307.70 
450 140 | 06 | 1.0 30 1.0 50 100 10 | 2.0 | SOT-223 | ZXMNO545G4CT-ND® 1.79 1.35 | ZXMNO545G4TR-ND@ 1,000 598.00 
140 | 0.6 | 1.0 30 1.0 50 0.10 10 | 2.0 | SOT-223 | ZVNO545GCT-ND 1.50 1.13 | ZVNO545GTR-ND 1,000 425.00 
-200 | -1.2| -1.5 -3.5 1.0 25 150 -10 | 2.0 | SOT-223 | ZXMP2120G4CT-ND® 1.23 .93 | ZXMP2120G4TR-ND® 1,000 410.00 
-200 | -122 | -1.2] -1.5 -3.5 1.0 28 150 -10 | 0.75 |SOT-23-5 | ZXMP2120E5CT-ND@ 1.07 .81 | ZXMP2120E5TR-ND® 3,000 320.00/M 
-35 | 0.4 | -1.5 -35 1.0 80 50-10 | 0.33 | SOT-23 | ZVP1320FCT-ND® 68 51 | ZVP1320FTR-ND® 3,000 192.10/M 
-240 | -480 | -1.0 | -0.7 -2.0 1.0 11 100 -3.5 | 2.5 | SOT-223 | ZVP4424GCT-ND 1.91 1.44 | ZVP4424GTR-ND 1,000 540.60 
-197 | -1.0] -0.8 -2.0 0.25] 18 100 -3.5] 1.1 |SOT-23-6 | ZVP4525E6CT-ND 1.10 .83 | ZVP4525E6TR-ND 3,000 276.00/M 
-250 | -265 | -1.0| -0.8 -2.0 1.0 18 0.10 -3.5} 2.0 | SOT-223 | ZVP4525GCT-ND® 1.10 .83 | ZVP4525GTR-ND® 1,000 312.80 
-205 | -1.0| -0.8 -2.0 1.0 18 100 -3.5| 2.1 | SOT-89 | ZVP4525ZCT-ND 1.15 .86 | ZVP4525ZTR-ND 1,000 324.70 
-450 | -75 |-04] -15 -45 1.0 | 150 0.05 -10 | 2.0 | SOT-223 | ZVP0545GCT-ND 1.81 1.36 | ZVP0545GTR-ND 1,000 511.70 
Avalanche 
fl fl Vas (th) Rps (on) Loose Piece 
BVpss D pm | v at Ip (0) Ip Vos) Pp |Packaging| Digi-Key Price Each 
(v) (ma) | (A) | Min. Max. (mA) | Max.@ (mA) (WV) | (W) Type | PartNo. 1 10 100 1,000 
ae ee ee ee ee ee er rel 
60 600 8 1.3 3 1 1.5 500 5 07 TO-92 ZVN4206AV-ND 1.51 1.13 68 43 
1100 20 1.3 3 1 0.45 1500 5 11 TO-92 ZVN4306AV-ND 2.85 2.14 1.29 81 
Vas (th) Rps (on) Cut Tape 
BVpss | 'p Ipm_ | () at Ip (0) Ip Ves Pp | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(V) (mA) (A) | Min. Max. (mA) | Max.@ (mA) (V) | (W) Type Part No. 1 10 Part No. Qty. Pricing 
| aa a a en oa a en en a ee Sd 
200 60 1 1 3 1 25 100. 10 | 300 | SOT-23 ZVN3320FCT-ND 66 -50 ZVN3320FTR-ND 3,000 165.00/M 
60 1000 | 80 [13 30 1.0 | 1.0 15 10 | 2.0 | SOT-223 | ZVN4206GVCT-ND® 1.89 1.42 ZVN4206GVTR-ND® 1,000 535.50 
2100 20 [13 3.0 1.0 | 0.33 3.0 10 | 3.0 | SOT-223 | ZVN4306GVCT-ND 2.45 1.85 ZVN4306GVTR-ND 1,000 695.30 
@ RoHS Compliant (parts other than indicated may be available as RoHS compliant) 
. RoHS Compliant Parts Available 
Voltage Su pply Mon itors (parts other than indicated may be available as RoHS compliant) at 
op View 
Maximum Input Maximum 
Typical | Threshold | Typical Output Sink Voltage Quiescent Loose Piece 
Vec Voltage | Hysteresis Current Range Current Packaging Digi-Key Price Each 
(v) (v) (mV) (mA) (V) (WA) Type Part No. 1 10 100 1,000 
2.63 20 60 1~6.5 200 TO-92 ZSM300C-ND 1.62 1.22 73 AG 
3 2.68 20 60 1~10 190 TO-92 ZM331643C-ND 1.55 1.17 70 44 
341 20 50 -1~10 180 TO-92 ZSH330C-ND 1.62 1.22 73 AG 
5 43 20 60 1~65 200 TO-92 ZM33164CL-ND 1.55 1.17 70 A4 SOT-223 
46 20 60 1~6.5 200 TO-92 ZSM560C-ND 1.89 1.42 86 54 . 
Top View 
Thresh- Maximum | Input | Maximum 
Typical) hold | Typical | Output Sink | Voltage | Quiescent Cut Tape 
Vec | Voltage | Hysteresis | Current Range | Current | Packaging] Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(V) (V) (mV) (mA) (V) (HA) Type Part No. 1 10 100 | Part No. aty. Pricing 
2.68 20 60 1~10 190 $0-8 ZM331643N8CT-ND 1.89 1.42 86 | = _ = 
3 2.63 20 60 1~65 200 S0-8 ZSM300N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 | ZSM300N8TR-ND 500 529.20 
2.68 20 60 1~10 190 SOT-223 | ZM331643GCT-ND 1.61 1.21 .73 | ZM331643GTR-ND 1,000 | 455.60 
2.63 20 60 1~65 200 SOT-223 | ZSM300GCT-ND 2.32 1.75 1.05 | ZSM300GTR-ND 1,000 | 657.90 TO-92 : 
33 | 34 20 50 -1~10] 180 $0-8 | ZSH330N8CT-ND 316 238 1.43 | ZSH330N8TR-ND 500 | 553.35 Bottom View 
i 3.1 20 50 -1~10 180 SOT-223 | ZSH330GCT-ND 2.42 1.82 1.09 | ZSH330GTR-ND 1,000 | 685.10 
46 20 60 1~6.5 200 $0-8 ZSMS560N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 | ZSM560N8TR-ND 500 529.20 
46 20 50 -1~10 180 S0-8 ZSH560N8CT-ND 3.16 2.38 1.43 | ZSH560N8TR-ND 500 553.35 
5 46 20 60 1~65 200 SOT-223 | ZM33064GCT-ND 1.61 1.21 .73 | ZM33064GTR-ND 1,000 | 455.60 
46 20 60 1~6.5 200 SOT-223 | ZSMS560GCT-ND 2.32 1.75 1.05 | ZSM560GTR-ND 1,000 | 657.90 
46 20 50 -1~10 180 SOT-223 | ZSH560GCT-ND 2.42 1.82 1.09 |= = - 


@ RoHS Compliant 


(parts other than indicated may be available as RoHS compliant) 


2.42 
Max. 


4.05 Max. 
>< 


Typ. 


14.00 Max. “| 


50 
Lead 
Thickness 


N-Channel 


SOT23-5 


P-Channel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(t073) 1079 


ZE TE X Reg u | ato rs RoHS Compliant Parts Available 
SEMICONDUCTORS (parts other than indicated may be 
available as RoHS compliant) 
Low Dropout 
Dropout I Shutdown | Max. Load | Max. Line Cut Tape T&R 
VOut | Voltage |Maximum| Current | Regulation | Regulation | Packaging Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(V) (mV) (mA) (WA) (mV) (mV) Type Part No. ‘l 10 100 Part No. 1,000 
ZLDO Series - Ultra Low 
3.3 52 78 ZLDO330T8CT-ND 2.94 2.21 1.33 ZLDO330T8TR-ND 833.00 
4.85 35 300 an 69 119 SM-8 ZLDO0485T8CT-ND 2.94 2.21 1.33 ZLDO485T8TR-ND 833.00 
5 70 123 ZLDO500T8CT-ND 2.94 2.21 1.33 ZLDO500T8TR-ND 833.00 
Dropout | Maximum Cut Tape Tape & Reel 
V Out | (mV)@IL Load Shutdown | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(v) | =50ma | 1(ma) | 1 (WA) Type Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
ZXCL Series - Very Small Micropower 
SC-70 ZXCL250H5TACT-ND 1.04 719 47 | ZXCL250H5TATR-ND 261.00/M 
2.50 85 100 0.01 $C70-5 ZXCL5213V25H5CT-ND® 1.04 79 A7 | ZXCL5213V25H5TR-ND® 261.00/M 
S0T23-5 ZXCL250E5TACT-ND 1.04 79 47 | ZXCL250E5TATR-ND 261.00/M 
SC-70 ZXCL260H5CT-ND 66 50 30 | ZXCL260H5TR-ND 165.00/M 
2.60 85 150 1 S0T23-5 ZXCL260E5CT-ND 66 50 .30 | ZXCL260E5TR-ND 165.00/M 
$C70-5 ZXCL5213V26HSCT-ND@ NEW! 1.04 79 53 | ZXCL5213V26H5TR-ND@ NEW! 261.00/M 
SC-70 ZXCL280H5CT-ND 1.04 719 47 | ZXCL280H5TR-ND 261.00/M 
2.80 85 150 1 S0T23-5 ZXCL280E5CT-ND 1.32 99 60 | ZXCL280E5TR-ND 330.00/M 
$C70-5 ZXCL5213V28H5CT-ND® NEW! 1.04 719 53 | ZXCL5213V28HSTR-ND® NEW! = 261.00/M 
SC-70 ZXCL300H5CT-ND 1.04 79 47 | ZXCL300H5TR-ND 261.00/M 
3.00 85 150 0.01 $C70-5 ZXCL5213V30H5CT-ND® 1.04 719 A7 | ZXCL5213V30HSTR-ND® 261.00/M 
S0T23-5 ZXCL300E5CT-ND® 1.04 79 47 | ZXCL300E5TR-ND@ 261.00/M 
SC-70 ZXCL330H5CT-ND 66 50 .30 | ZXCL330H5TR-ND 165.00/M 
3.30 85 150 0.01 $C70-5 ZXCL5213V33H5CT-ND® 1.04 79 A7 | ZXCL5213V33H5TR-ND® 261.00/M 
$0T23-5 ZXCL330E5CT-ND® 66 50 .30 | ZXCL330E5TR-ND® 165.00/M 
4.00 85 150 0.01 S0T23-5 ZXCL400E5TACT-ND 1.04 719 AT |= =_ 
Voltage 
Maximum} Maximum Max. | Max. 
Output | Quiescent | Typical | Line | Load Cut Tape Tape & Reel 
Output | Current Current | Dropout} Reg. | Reg. |Packaging Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Voltage (mA) (pA) Voltage | (mV) | (mV) Type Part No. “ 10 100 Part No. 3,000 
ZMR Series - Miniature 
SOT-23 ZMR250FCT-ND 1.47 1.11 67 ZMR250FTR-ND 367.50/M 
25 50 40 17 15 30 
T0-92 ZMR250C-ND* 1.41 1.06 64 — — 
3.3 50 170 17 10 50 SOT-23 ZMR330FCT-ND® 1.43 1.08 65 ZMR330FTR-ND® 357.00/M 
SOT-23 ZMR5O0FCT-ND® 1.63 1.23 74 ZMR500FTR-ND® 408.00/M 
5.0 50 70 ur 15 40 
T0-92 ZMR500C-ND* 1.41 1.06 64 — — 
Maximum Max. Line | Max. Load Cut Tape 
Output Output Ptot | Regulation | Regulation | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Voltage | Current (mA)| (W) (mV) (mV) Type Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. | Pricing 
ZSR Series - Fixed 
2.85 200 0.78 40 25 S0-8 ZSR285N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 | ZSR285N8TR-ND 500 529.20 
3.0 200 0.78 40 25 S0-8 ZSR300N8CT-ND 3.02 2.27 = 1.37 |= _ _ 
3.0 200 0.2 40 25 SOT-223 | ZSR300GCT-ND® 1.81 1.36 .91 | ZSR300GTR-ND® 1,000 602.00 
3.3 200 2.0 30 25 SOT-223 | ZSR330GCT-ND 1.81 1.36 .82 | ZSR330GTR-ND 1,000 511.70 
4.0 200 0.78 40 25 S0-8 ZSR400N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 | ZSR400N8TR-ND 500 529.20 
4.85 200 2.78 40 25 SOT-223 | ZSR485GTACT-ND 1.80 1.35 .81 | ZSR485GTATR-ND 2,000 | 510.00/M 
4.85 200 0.78 40 25 S0-8 ZSR485N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 | ZSR485N8TR-ND 500 529.20 
5.0 200 2.0 40 25 SOT-223 | ZSR500GCT-ND® 1.81 1.36 .82 | ZSR500GTR-ND® 1,000 511.70 
5.2 200 0.78 40 25 S0-8 ZSR520N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 | ZSR520N8TR-ND 500 529.20 
67 200 0.78 40 30 S0-8 ZSR570N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 | ZSR570N8TR-ND 500 529.20 
60 200 2.0 40 30 SOT-223 | ZSR600GCT-ND 1.81 1.36 82 |= — =— 
; 200 0.78 40 30 S0-8 ZSR600N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 | ZSR600N8TR-ND 500 529.20 
7.0 200 0.78 40 25 S0-8 ZSR700N8CT-ND 3.02 22F 1.37 | ZSR700N8TR-ND 500 529.20 
10.0 200 2.0 40 30 SOT-223 | ZSR1000GCT-ND 1.81 1.36 .82 | ZSR1000GTR-ND 1,000 511.70 
, 200 0.78 40 30 S0-8 ZSR1000N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 | — _ - 
12.0 200 0.2 40 30 SOT-223 | ZSR1200GCT-ND® 1.81 1.36 .91 | ZSR1200GTR-ND® 1,000 602.00 
Maximum Maximum Line | Maximum Load Loose Piece 
Output Output Current Ptot Regulation Regulation Packaging Digi-Key Price Each 
Voltage (mA) (W) (mV) (mV) Type Part No. i 10 100 1,000 
ZR78L Series, Local 
8.5 200 0.6 40 30 TO-92 ZR78L085C-ND 1.08 81 9 31 
Maximum Max. Line Max. Load Cut Tape Tape & Reel 
Output | Output Current | Ptot | Regulation Regulation | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Voltage (mA) (W) (mV) (mV) Type Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 
ZR78L Series, Local 
2.85 200 2 40 25 SOT-223 ZR78L028GCT-ND 1.61 1.21 73 ZR78L028GTR-ND 455.60 
6.0 200 2 40 30 SOT-223 ZR78LO6GCT-ND 1.61 1.21 23 |= _- 
RoHS Compliant (parts other than indicated may be available as ROHS compliant) —* Bulk Pricing + Tape and Box 
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Shunt Voltage 
References 


Output Max. Output Max. Line Max. Load Cut Tape Tape & Reel 
Voltage Current Ptot | Regulation Regulation | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(vy) (mA) (0) (mv) (mv) Type Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 
ZR78L Series, Local (Cont.) 
10.0 200 2 40 30 SOT-223 ZR78L10GCT-ND 1.61 1.21 713 ZR78L10GTR-ND 455.60 
Shunt Voltage References 
Minimum Loose Piece 
Reference Output Voltage Operating Current Tolerance Packaging Digi-Key Price Each 
Voltage Min. Maximum (uA) (%) Type Part No. 1 10 100 
2ZR431 Series - Programmable 
1.24 1.24 10 30 1 TO-92 ZR431LC01-ND 1.38 1.04 63 
; 1.24 10 30 2.5 TO-92 ZR431LC02L-ND 1.13 85 61 
25 20 50 2 TO-92 ZR431C-ND 1.08 81 AQ 
25 2.5 20 50 if TO-92 ZR431C01-ND. 1.21 1 55 
Minimum Cut Tape 
Reference | Operating Current Tolerance Packaging Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Voltage (pA) (%) Type Part No. al 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
NEW! LM Series — RoHS Compliant NEW! 
25 60 0.5 SOT-23 LM4040C25FCT-ND 1.30 98 59 | LM4040C25FTR-ND 3,000 | 324.00/M 
. 65 1 LM4040D25FCT-ND 1.412 84 51 | LM4040D25FTR-ND 3,000 | 279.00/M 
50 74 0.5 SOT-23 LM4040C50FCT-ND 1.30 98 59 | LM4040C50FTR-ND 3,000 | 324.00/M 
: 79 1 LM4040D50FCT-ND 1.42 84 -51 | LM4040D50FTR-ND 3,000 | 279.00/M 
4.295 60 0.5 S0T-23 LM4041CFCT-ND 1.30 98 59 | LM4041CFTR-ND 3,000 | 324.00/M 
; 65 1 LM4041DFCT-ND 1.30 98 59 | LM4041DFTR-ND 3,000 | 324.00/M 
Output Minimum Cut Tape 
Reference Voltage Operating Current} Tol. | Packaging| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Voltage Min. Max. (pA) (%) Type Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
ZR and ZTL Series - Programmable 
1.24 15 30 1 SOT-23 | ZR2431FO1CT-ND 1.74 1.31 .79 | ZR2431F01TR-ND 3,000 | 435.00/M 
1.24 15 30 2.5 | SOT-23 | ZR2431F02CT-ND 1.32 .99 .60 | ZR2431F02TR-ND 3,000 | 330.00/M 
1.24 15 30 1 S0-8 | ZR2431N801CT-ND 2.79 2410 1.26 |ZR2431N801TR-ND 500 488.25 
1.24 1.24 15 30 2.5 S0-8 | ZR2431N802CT-ND 2.61 1.96 1.18 |ZR2431N802TR-ND 500 456.75 
1.24 10 30 1 SOT-23 | ZR431LFO1CT-ND. 1471.11 -67 | ZR431LFO1TR-ND 3,000 | _367.50/M 
1.24 10 30 2.5 | SOT-23 | ZR431LFO2CT-ND 1.15 .87 .52 | ZR431LFO2TR-ND 3,000 | 288.00/M 
1.24 10 30 1 SOT-23 | ZTLV431AFCT-ND@ 90 68 45 | ZTLV431AFTR-ND@ 3,000 | 270.00/M 
2.5 20 50 2 SOT-23 | ZR431FCT-ND®@ 1.00 15 45 | ZR431FTR-ND® 3,000 | 249.00/M 
2.5 20 50 0.5 | SOT-23 | ZR431FOOSTACT-ND 1.59 1.20 .72 | ZR431FOOSTATR-ND 3,000 | 397.50/M 
2.5 20 50 1 SOT-23 | ZR431F01CT-ND@ 1.15 .87 .52 | ZR431F01TR-ND® 3,000 | 288.00/M 
2.5 20 50 1 TO-92 | ZTL431ACSCT-ND® 68 52 35 |= _ _ 
25 2.5 20 50 1 SOT-23 | ZTL431AFCT-ND® 68 52 .35 | ZTL431AFTR-ND@ 3,000 | _205.20/M 
> 2.5 20 50 0.5 TO-92 | ZTL431BCSCT-ND® 90 68 45 | ZTL431BCSTB-ND$@ 1,500 | 300.00/M 
2.5 20 50 0.5 | SOT-23 | ZTL431BFCT-ND® 90 68 45 | ZTL431BFTR-ND@ 3,000 | 270.00/M 
2.5 20 0.5 1 SOT-23F | ZTL431AFFCT-ND@ NEW! = 1.30 98 .59 | ZTL431AFFTR-ND@ NEW! | 3,000] 324.00/M 
2.5 20 50 1 SOT-23 | ZTL432AFCT-ND® 68 52 .35 | ZTL432AFTR-ND@ 3,000 | 205.20/M 
2.5 20 50 0.5 | SOT-23 | ZTL432BFCT-ND® 90 68 45 | ZTL432BFTR-ND@ 3,000 | 270.00/M 
2.5 20 0.5 1 SOT-23F | ZTL432AFFCT-ND@ NEW! = 1.30 98 .59 | ZTL432AFFTR-ND@ NEW! | 3,000 | 324.00/M 
DVref Iref Slope Cut Tape T&R 
Vo (mV) (mA) Resistance Trim Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(V) Typ. Max. Min. Max. | Typ. Max. | Range Type Part No. 1 25 100 Part No. 1,000 
ZRT Trimmable 
2.5 27 8.8 0.15 75 0.85 2 5.0% SOT-223 ZRT025GC1CT-ND 1.97 1.41 1.13 | ZRT025GC1TR-ND 705.00 
4.0 4.2 14.0 0.15 16 A 3 5.0% SOT-223 ZRT040GC1CT-ND 1.97 1.41 1.13 | ZRT040GC1TR-ND 705.00 
5.0 5.4 17.2 0.15 60 1.25 2 5.0% SOT-223 ZRTO50GC1CT-ND® 1.97 1.41 1.13 | ZRTOS0GC1TR-ND® 705.00 
6.2 6.5 22.0 0.15 50 14 3 5.0% SOT-223 ZRT062GC1CT-ND 1.97 1.41 1.13 | ZRTO062GC1TR-ND 705.00 
9.8 10.8 34.4 0.15 30 18 4 2.5% SOT-223 ZRT100GC1CT-ND 1.97 1.41 1.13 | ZRT100GC1TR-ND 705.00 
Reverse Minimum | Maximum | Max. Temp. Max. Slope Loose Piece 
Breakdown Current Current Coefficient Resistance Tolerance Packaging Digi-Key Price Each 
Voltage (pA) (mA) (ppm/°C) (Ohms) (%) Type Part No. il 25 100 1,000 
ZR Series - Fixed, Precision Micropower 
2.45/2.55 20 5: 90 1.0 2 E-Line ZRC250A02-ND 1.10 79 A8 40 
20 5 90 1.0 3 E-Line ZRC250A03-ND 1.00 72 43 36 
25 20 5 90 1.0 3 E-Line ZRC250R03-ND 1.00 72 3 36 
: 50 20 90 2 1 T0-92 ZR40401R25-ND 1.35 97 59 AQ 
50 20 90 2 2 T0-92 ZR40402R25-ND 1.10 79 A8 40 
33 20 5: 50 2.0 1 TO-92 ZRC330A01-ND 1.35 97 59 AQ 
, 20 5. 50 2.0 3 TO-92 ZRC330A03-ND 1.00 72 3 36 
4.0 23 5 90 2.0 2 T0-92 ZRC400A02-ND 1.10 79 A8 40 
5.0 25 5 90 2.0 2 T0-92 ZRC500A02-ND 1.10 79 8 40 
: 50 20 90 1.6 1 T0-92 ZR40401R50-ND 1.35 97 59 zt) 
Reverse Min. Max. | Max. Temp. | Max. Slope Cut Tape 
Breakdown | Current | Current | Coefficient | Resistance | Tol. | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Voltage (WA) (mA) (ppm/°C) (Ohms) (%) Type Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing 
ZR Series - Fixed, Precision Micropower 
2000 120 50 0.5 3 SOT-23 | ZRA245FO3CT-ND 95 68 55 | ZRA245FO3TR-ND 3,000 | 340.00/M 
2000 120 50 0.5 1 S0-8 ZRA245N801CT-ND 1.56 1.412 89 | = - = 
25 2000 120 50 0.5 3 $0-8 ZRA245N803CT-ND 1.25 90 72 | ZRA245N803TR-ND 500 238.07 
20 i] 90 1 1 SOT-23 | ZRC250F01CT-ND 1.28 92 74 | ZRC250F01TR-ND 3,000 | 458.75/M 
@ RoHS Compliant (parts other than indicated may be available as ROHS compliant) * Bulk Pricing + Tape and Box 
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Reverse Min. Max. | Max. Temp. | Max. Slope Cut Tape 
Breakdown | Current | Current | Coefficient | Resistance | Tol. | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Voltage (WA) (mA) (ppm/°C) (Ohms) (%) Type Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing 
ZR Series - Fixed, Precision Micropower (Cont.) 
20 5 90 1 2 SOT-23 | ZRC250F02CT-ND 1.05 715 60 | ZRC250F02TR-ND 3,000 | 373.75/M 
20 5 90 1 3 SOT-23 | ZRC250F03CT-ND® 95 68 55 | ZRC250F03TR-ND® 3,000 | 340.00/M 
20 5 90 1.0 3 | $0-8 |ZRC250N803CT-ND 125 90  .72 |ZRC250N803TR-ND 500 | 238.07 
20 20 90 i 2 SOT-23 | ZR285FO2CT-ND eee 1.27. 1.02 | ZR285FO2TR-ND 3,000 | 632.50/M 
20 20 90 1 3 SOT-23 | ZR285FO3CT-ND 1.55 11 89 |— - =_ 
25 20 20 90 1.0 2 $0-8 | ZR285N802CT-ND 1.87 1.34 1.07 | ZR285N802TR-ND 500 355.11 
20 20 90 1.0 3 S0-8 | ZR285N803CT-ND 1.82 1.30 1.04 | ZR285N803TR-ND 500 345.14 
25 60 30 0.4 0.5 | SOT-23 |ZR404005F25TACT-ND 1.77 1.27 1.02 | ZR404005F25TATR-ND | 3,000 | 632.50/M 
50 20 90 2 1 SOT-23 | ZR40401F25CT-ND 1.28 92 .74 | ZR40401F25TR-ND 3,000 | 458.75/M 
50 20 90 2 2 SOT-23 | ZR40402F25CT-ND 1.05 75 60 | ZR40402F25TR-ND 3,000 | 373.75/M 
50 20 90 2.0 2 $0-8 | ZR40402N825CT-ND 1.35 97 .78 | ZR40402N825TR-ND 500 257.36 
20 5 50 2 1 SOT-23 | ZRC330F01CT-ND 1.28 92 74 | ZRC330F01TR-ND 3,000 | 550.50/M 
20 5 50 2 2 SOT-23 | ZRC330F02CT-ND 1.05 215: 60 | ZRC330F02TR-ND 3,000 | 373.75/M 
3.3 20 § 50 2 3 SOT-23 | ZRC330F03CT-ND 95 68 55 | ZRC330F03TR-ND 3,000 | 340.00/M 
20 5 50 20 1 | $0-8 |ZRC330N801CT-ND 156 112  .89 |ZRC330N801TR-ND 500 | 295.93 
20 5 50 2.0 3 $0-8 | ZRC330N803CT-ND 1.25 90 .72 | ZRC330N803TR-ND 500 238.07 
50 20 90 2 if SOT-23 | ZR40401F41CT-ND 1.28 92 .74 | ZR40401F41TR-ND 3,000 | 458.75/M 
aye 50 20 90 2 2 SOT-23 | ZR40402F41CT-ND 1.05 75 60 | ZR40402F41TR-ND 3,000 | 373.75/M 
50 15 50 15 1 SOT-23 | ZRBSOOFO1CT-ND® 1.28 92 .74 | ZRBSOOFO1TR-ND® 3,000 | 458.75/M 
50 15 50 15 2 SOT-23 | ZRBSOOFO2CT-ND 1.05 75 .60 | ZRBS500F02TR-ND 3,000 | 373.75/M 
50 15 50 15 3 SOT-23 | ZRBSOOFO3CT-ND 95 68 55 | ZRBSOOFO3TR-ND 3,000 | 340.00/M 
5.0 50 15 50 15 3 | $0-8 |ZRBSOON803CT-ND 1.25 90 .72 | ZRBSOON803TR-ND 500 | 238.07 
50 20 90 15 il SOT-23 | ZR40401F50CT-ND 1.28 92 .74 | ZR40401F50TR-ND 3,000 | 458.75/M 
50 20 90 15 2 SOT-23 | ZR40402F50CT-ND 1.05 715 .60 | ZR40402F50TR-ND 3,000 | 373.75/M 
50 20 90 15 2: S0-8 | ZR40402N850CT-ND 1.35 97 .78 | ZR40402N850TR-ND 500 257.36 
Reverse Minimum | Maximum | Max. Temp. Max. Slope Loose Piece 
Breakdown Current Current Coefficient Resistance Tolerance Packaging Digi-Key Price Each 
Voltage (pA) (mA) (ppm/°C) (Ohms) (%) Type Part No. 1 25 100 1,000 
ZXRE Series - Very Low Quiescent Current Precision 
8 20 75 0.5 1 T0-92 ZXRE1004DR-ND 2.50 1.79 1.08 90 
1.22 30 5: 90 0.5 d TO-92 ZXRE125DR-ND 1.35 97 59 AQ 
30 § 90 0.5 3 TO-92 ZXRE125FR-ND® 1.00 72 43 36 
1.225 30 12 75 0.5 1 TO-92 ZXRE4041DR-ND 1.35 97 59 AQ 
Reverse Min. Max. | Max. Temp. | Max. Slope Cut Tape 
Breakdown | Current | Current | Coefficient | Resistance | Tol. | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Voltage (WA) (mA) (ppm/°C) (Ohms) (%) Type Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing 
ZXRE Series - Very Low Quiescent Current Precision 
8 20 75 0.5 0.5 | SOT-23 | ZXRE1004CFCT-ND 1.76 1.26 1.01 | ZXRE1004CFTR-ND | 3,000 | 630.00/M 
8 20 75 0.5 i SOT-23 | ZXRE1004DFCT-ND 1.25 90 .72 | ZXRE1004DFTR-ND 3,000 | 447.50/M 
8 20 75 0.5 1 $0-8 ZXRE1O04DN8CT-ND = 2.50 1.79 1.43 | ZXRE1004DN8TR-ND | 500 474.81 
8 20 75 0.5 2 SOT-23 | ZXRE1004EFCT-ND 1.05 76 61 | ZXRE1004EFTR-ND 3,000 | 376.25/M 
8 20 75 0.5 2 $0-8 ZXREIO04EN8CT-ND =—.2.13 1.53 1.22 | ZXRE1004EN8TR-ND | 500 404.99 
4 20 75 0.6 3 SOT-23 | ZXRE1004FFCT-ND 95 68 55 | ZXRE1004FFTR-ND 3,000 | 340.00/M 
129 8 20 75 0.5 3 $0-8 ZXRE1004FN8CT-ND 1.97 1.41 1.13 | ZXRE1004FN8TR-ND | 500 375.06 
30 5 90 0.5 0.5 | SOT-23 | ZXRE125CFCT-ND 1.76 1.26 1.01 | ZXRE125CFTR-ND 3,000 | 630.00/M 
30 5 90 0.5 1 SOT-23 | ZXRE125DFCT-ND 1.28 92 74 | ZXRE125DFTR-ND 3,000 | 458.75/M 
30 5 90 0.5 1 S0-8 ZXRE125DN8CT-ND 1.56 1.12 89 | = =— = 
30 5 90 0.5 2 SOT-23 | ZXRE125EFCT-ND 1.05 75 60 | ZXRE125EFTR-ND 3,000 | 373.75/M 
30 5 90 0.5 2 S0-8 ZXRE125EN8CT-ND 1.35 97 .78 | ZXRE125EN8TR-ND 500 257.36 
30 5 90 0.5 3 SOT-23 | ZXRE125FFCT-ND 95 68 55 | ZXRE125FFTR-ND 3,000 | 340.00/M 
30 5 90 0.5 3 S0-8 ZXRE125FN8CT-ND 1.00 72 58 | ZXRE125FN8TR-ND 500 190.19 
30 12 75 0.5 0.5 | SOT-23 | ZXRE4041CFCT-ND 1.76 1.26 1.01 | ZXRE4041CFTR-ND | 3,000 | 630.00/M 
30 12 75 0.5 1 SOT-23 | ZXRE4041DFCT-ND 1.28 92 .74 | ZXRE4041DFTR-ND | 3,000 | 458.75/M 
30 12 75 0.5 1 $0-8 ZXRE4041DN8CT-ND = 1.56 1.12 .89 | ZXRE4041DN8TR-ND | 500 295.93 
ae 30 12 75 0.5 2 SOT-23 | ZXRE4041EFCT-ND 1.05 15 60 | ZXRE4041EFTR-ND 3,000 | 373.75/M 
30 12 75 0.5 2 S0-8 ZXRE4041 EN8CT-ND 1.35 97 78 | ZXRE4041EN8TR-ND | 500 257.36 
30 12 75 0.5 3 S0-8 ZXRE4041FN8CT-ND 1.25 90 .72 | ZXRE4041FN8TR-ND | 500 238.07 
RoHS Compliant (parts other than indicated may be available as ROHS compliant) * Bulk Pricing + Tape and Box 
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S pec i a | i zed RoHS Compliant Parts Available Zetex provides high value, system level solutions 
(parts other than indicated may be based on a unique portfolio of integrated, discrete and 


SEMICONDUCTORS Integ rated Circuits available as/RoliS compliant) combination analog products. 
Lighting ICs 


Zetex is a leading provider of driving solutions for power LED drive applications which include display screens, architectural, automotive, luminaire, safety and security. The Zetex range of dedicated LED boost and buck 
driver ICs are recognized for their high efficiency, cost effectiveness and incredible versatility. 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 

Description Package Part No. i 25 100 Part No. Qty. Pricing 

Boost Converter for LCD Bias ................ cc cece eeeec ee ee eens 10-MSOP. ZXLB1600X10TACT-ND 2.66 2.28 2.09 ZXLB1600X10TATR-ND 1,000 1292.00 
Boost Converter LED Driver with Switch . SC70-6 ZXLD1100H6CT-ND® 2.82 2.42 2.22 ZXLD1100H6TR-ND® 3,000 1209.00/M 
Boost Converter LED Driver with Switch . -. | TSOT23-5 ZXLD1101ETSCT-ND 2.50 2.15 1.97 ZXLD1101ETSTR-ND 3,000 1071.00/M 
Boost Converter LED Driver with Switch....................6065 TSOT23-5 ZXLD1937ETSCT-ND® 1.31 94 75 ZXLD1937ETSTR-ND® 3,000 634.10/M 
Boost Converter Adjustable DC/DC with Switch................ SC70-6 ZXLD1601H6CT-ND® 1.61 1.15 92 ZXLD1601H6TR-ND® 3,000 782.00/M 
Boost Converter, 1 Cell ..............c.ccccceseseeeeeeeeeseseene MSOP-8 ZXSC100X8CT-ND 1.97 1.70 1.56 = = _ 
Boost Converter, 1 Cell LED... SOT23-5 ZXSC300E5CT-ND 1.00 86 79 ZXSC300E5TR-ND 3,000 514.80/M 
Boost Converter, 1 Cell LED... SOT23-5 ZXSC310CT-ND 1.38 1.26 1.09 ZXSC310TR-ND 3,000 589.50/M 
Evaluation Board for ZXSC310E5TA. at = ZXSC310EV-NDE 100.00 _ _ = _ = 
Boost Converter LED Driver with Shutdown ...................+ SOT23-6 ZXSC400E6TACT-ND 1.72 1.47 1.35 ZXSC400E6TATR-ND 3,000 735.00/M 
Adjustable DC/DC Boost Converter with Internal Switch....... TSOT23-5 ZXLD1615ETS5CT-ND 2.24 1.68 1.12 ZXLD1615ETSTR-ND 3,000 671.40/M 
LED Driver with Switch, 350MA ............ 0.6.0. scseeee ee ee eens TSOT23-5 ZXLD1350ETS5CT-ND® 2.70 2.03 1.35 ZXLD1350ETSTR-ND® 3,000 671.40/M 
LED Driver with Internal Switch, 1A ..................0ceseee eee TSOT23-5 ZXLD1360ETSCT-ND@ NEW! 4,80 3.60 2.40 ZXLD1360ETSTR-ND® NEW! 3,000 1440.00/M 


@ RoHS Compliant (parts other than indicated may be available as ROHS compliant) + Bulk Pricing 


Current and Sense Monitors 


The ZXCT range of high side current monitors and current sense amplifiers provides elegant design solutions for current measurement and power control. ZXCT1009: This current sensing monitor takes a high side voltage 
developed across a current shunt resistor and translates it into a scaled ground referenced current. ZXCT1010: Offers reduced typical offset and improved accuracy at low sense voltages. ZXCT1021/1022: These current 
sense amplifiers are particularly suited to low sense voltage applications. 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 

Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing 

High-Side Current Monitor . SOT-23 ZXCT1009FCT-ND® 95 82 75 ZXCT1009FTR-ND® 3,000 408.00/M 
High-Side Current Monitor . SOT-23 ZXCT1008FCT-ND® 1.05 75 60 ZXCT1008FTR-ND® 3,000 405.00/M 
High-Side Current Monitor . SM-8 ZXCT1009T8CT-ND 1.46 1.25 1.15 ZXCT1009T8TR-ND 1,000 707.20 
High-Side Current Monitor . SOT23-5 ZXCT1011E5CT-ND® 2.27 1.71 1.03 ZXCT1011E5TR-ND®@ 3,000 568.50/M 
Current Monitor SOT23-5 ZXCT1010CT-ND® 1.20 1.44 95 ZXCT1010TR-ND® 3,000 619.20/M 
High-Side: Current. MONttor .c..5ciccsedsarecandedsabecnagscsagedoasedsadiesinadioanan SOT23-5 ZXCT1021E5TACT-ND® 2.50 1.88 1.25 ZXCT1021E5TATR-ND® 3,000 748.80/M 
High Side Current Monitor SOT23-5 ZXCT1022E5TACT-ND® 2.50 1.88 1.25 ZXCT1022E5TATR-ND® 3,000 748.80/M 
High Side Current Monitor with Comparator 8-MSOP. ZXCT1030X8TACT-ND 2.34 2.01 1.84 ZXCT1030X8TATR-ND 1,000 1137.30 
Current Sensor AC/DC 5A SM-8 ZMCOSTACT-ND 7.25 6.21 5.70 ZMCOSTATR-ND 1,000 3519.00 
Current Sensor using Magnetic Sensing 10A ................:0cceceeeeeee eee ee 14-DIL ZMC10-NDt 15.30 11.48 6.89 = = = 
Double Current Sensor using Magnetic Sensing 10A.. 14-DIL ZMC10D-NDt 18.72 14.04 8.43 = _ = 
Wide Input Range Current Monitor SOT23-5 ZXCT1051E5CT-ND® 1.61 1.38 1.27 ZXCT1051E5TR-ND® 3,000 782.00/M 
Bidirectional Precision High-Side Current Monitor SOT23-5 ZXCT1041E5CT-ND@ NEW! 2.78 2.09 1.39 ZXCT1041E5TR-ND@ NEW! 3,000 833.40/M 
High Voltage High-Side Current Monitor . SOT23-5 ZXCT1081E5CT-ND@® NEW! 3.07 2.30 1.54 ZXCT1081E5TR-ND® NEW! 3,000 919.80/M 
Reduced Height Micro-Power Current Monitor. TDFN-5 ZXCT1012DAACT-ND® NEW! 1.30 98 59 ZXCT1012DAATR-ND® NEW!) = 3,000 324.00/M 
Reduced Height Micro-Power Current Monitor. . TSOT23-5 ZXCT1012ETSCT-ND@ NEW! 2.28 Bera 1.03 ZXCT1012ETSTR-ND@ NEW! 3,000 570.00/M 


@ RoHS Compliant (parts other than indicated may be available as RoHS compliant) t Tube Pricing 


Analog Video Products 


The Zetex range of video solutions has been expanded by the addition of a sync separator and a DC restore amplifier. ZXFV4583: Separates out the embedded sync information from PAL, NTSC, SECAM and other analog 
video signals. ZXFV4089: Uses a sync pulse (typically from a sync separator) to restore the video black level to the correct DC voltage. The high speed amplifiers/buffers include quad and single amplifiers plus multi-channel 
unity-gain buffers. ZXFV202: Single video amplifier is available in SOT23 and SO8 offering superb differential gain and phase performance of 0.01%/0.01° respectively. ZXFV301N16/ ZXFV302N16: 4:1 multiplexers are for 
use in video and other high speed applications. ZXFV301/302: With greater versatility, they have different channel selection plus an output enable. 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 

Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing 

Hi-Performance Sync Separator. 16-SOIC ZXFV4583N16CT-ND 9.19 7.88 7.22 = = = 
Dual Video Amplifiers on 8-SOIC ZXFV204N8CT-ND 5.88 4.41 2.94 = — _ 
Video DC Restore Amplifier...............0.0cccec cee c es eee ee eee ee ee eee 8-SOIC ZXFV4089N8CT-ND 4.14 3.55 3.26 ZXFV4089N8TR-ND 500 1182.00 
4:1 Channel G1 Video Multiplexer - 4 Pin Control ....................055 16-SOIC. ZXFV301N16CT-ND 7.09 6.08 5.57 ZXFV301N16TR-ND 500 2126.25 
4:1 Channel G1 Video Multiplexer - 2 Bit Control......................55 16-SOIC. ZXFV302N16TACT-ND 7.09 6.08 5.57 ZXFV302N16TATR-ND 500 1346.63 
1 Channel 300MHz CFB Amplifier...............0..:e cece ee ece ee eee neces SOT23-5 ZXFV202E5CT-ND 1.72 1.47 1.35 ZXFV202E5TR-ND 3,000 735.00/M 
1 Channel 300MHz CFB Amplifier.............. 00... .0ccseseeeeeeee ee eee 8-SOIC ZXFV202N8TACT-ND 1.72 1.47 1.35 ZXFV202N8TATR-ND 500 514.50 
4 Channel 300MHz CFB Amplifier 14-SOIC ZXFV201N14CT-ND 4.14 3.55 3.26 = = = 
4 Channel Buffer ia 14-SOIC ZXFBFO4N14CT-ND 3.31 2.84 2.60 ZXFBFO4N14TR-ND 500 992.25 
4 Channel High Capacitance Buffer ..................0cccceceseeeee eee 14-SOIC. ZXFBFO5N14CT-ND 3.31 2.84 2.60 ZXFBFOSN14TR-ND 500 992.25 
8 Channel Buffer .. 20-SOIC(W) ZXFBFO8W20CT-ND 5.25 4.50 4.13 ZXFBFO8W20TR-ND 1,000 2550.00 
Triple Amplifier Video iis, 14-SOIC ZXFV203N14CT-ND 3.82 3.27 3.00 ZXFV203N14TR-ND 500 1144.50 
Evaluation Board for ZXFV103Q16CT ......... 0... ece cece cece eee ee eee _ ZXF103EV-ND$ 31.20 = at = —_ _ 
Variable Q Notch/Bandpass Filter ............... 6.00. 0ccceeeseeeeeeeeeee 24-SOIC(W) ZXF36L01W24-ND$ 13.37 10.79 7.50 = =. = 
Evaluation Board for ZXF36LO1W24 .............c cece cece eee eee ee eee = ZXF36L01-EVB-ND$ 24.00 = = = = = 
Evaluation Board for ZXFV4583/ ZXFV4089.............2...:00 cece = ZXFV4583EV-ND$ 135.00 = = = = _ 
Evaluation Board for ZXFV302 .. = ZXFV302EV-ND$ 90.00 _ = = _ _ 
Evaluation Board for ZXFV203 = ZXFV203EV-ND$ 270.00 = — = = = 
Evaluation Board for ZXFV202 .. a ZF ZXFV202N8EV-ND$ 90.00 — = — = _ 
Evaluation Board for ZXFV201, Quad Video Amplifier................... _— ZXFV201 EV-ND$ 90.00 —_— —_ — —_ _— 

+ Bulk Pricing (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ZETEX Specialized Integrated Circuits (cont) 


SEMICONDUCTORS 


DC - DC Controllers 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 

Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing 

Evaluation Board for ZXSC100 ........ 0.2... ccc ec eee ec eee ee eee ee ees = ZXSC1 00-EVAL-ND$ 50.00 = = = = = 
Boost Converter, 1 Cell... .ccceccenesetievensnsetaasenesse iting se naneele 8-SOIC ZXSC100N8CT-ND 1.97 1.70 1.56 ZXSC100N8TR-ND 500 592.20 
Boost Converter’. ...:.02sciec.sccccseoreenersieaasceaasioneanaanenenees SOT23-6 ZXSC410E6TACT-ND 1.56 1.34 1.23 ZXSC410E6TATR-ND 3,000 667.50/M 
BOOStiCOnVENtel sh. cisied stndedaaanseasecdseedconeddaae sannsadeatanendale SOT23-6 ZXSC420E6TACT-ND 1.56 1.34 1.23 ZXSC420E6TATR-ND 3,000 667.50/M 
Switched Capacitor DC to DC Converter....................0cceeeee SOT23-6 ZXCP330E6TACT-ND 1.97 1.70 1.56 _ _ _ 
Adjustable PWM DC/DC Controller.................0.20ceeeeeee eee 16-QSOP ZXRD100ANQ16CT-ND, 4.28 3.22 1.93 ZXRD100ANQ16TR-ND. 500 474.81 
Adjustable PWM DC/DC Controller.................002cceeeeeee eee 16-QSOP ZXRD100APQ16CT-ND 4.28 3.22 1.93 ZXRD100APQ16TR-ND 500 474.81 
3.3V PWM DC/DC Controller .......... 0.00.0. c ccc e cece eee ee eee ee eee 16-QSOP. ZXRD1033NQ16CT-ND 4.28 3.22 1.93 ZXRD1033NQ16TR-ND 500 474.81 
3.3V PWM DC/DC Controller ............. 0... cece eee eee eee eee 16-QSOP. ZXRD1033PQ16CT-ND 4.28 3.22 1.93 ZXRD1033PQ16TR-ND 500 474.81 
5.0V PWM DC/DC Controller ............. 0. cece cece eee eee eee 16-QSOP ZXRD1050NQ16CT-ND 4.28 3.22 1.93 ZXRD1050NQ16TR-ND 500 474.81 
5.0V PWM DC/DC Controller ................cc sce ece eect ee eee eeees 16-QSOP ZXRD1050PQ16CT-ND 4.28 3.22 1.93 ZXRD1050PQ16TR-ND 500 474.81 


$ Bulk Pricing 


Special Function ICs 


Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 

Description Package 1 25 100 Part No. Qty. Pricing 

Precision Single Cell Timer. . 8-DIP ZSCT1555D8-NDt 3.47 2.61 1:57 = = = 
Precision Single Cell Timer. . ei 8-SOIC ZSCT1555N8CT-ND 2.03 1.74 1.60 ZSCT1555N8TR-ND 500 607.95 
Complementary 60V Enhancement Mode Mosfet H-Bridge........ SM-8 ZXMHC6A07T8CT-ND 1.97 1.70 1.56 ZXMHC6A07T8TR-ND 1,000 958.80 
Complementary 100V Enhancement Mode Mosfet H-Bridge . . SM-8 ZXMHC10A07T8CT-ND@ 3.38 2.54 1.53 ZXMHC10A07T8TR-ND® 1,000 958.80 
Angle Sensor.......... SM-8 ZMT31CT-ND@ NEW! 10.88 8.16 5.44 ZMT31TR-ND@ NEW! 1,000 3082.10 
Temperature Sensor .. SOT-23 ZNI1000CT-ND@ NEW! 3.44 2.58 1.72 ZNI1000TR-ND@® NEW! 3,000 859.50/M 


+ Tube Pricing ROHS Compliant (parts other than indicated may be available as ROHS compliant) 


Switching Audio Amplifier Solutions 


Zetex brings together vast device design expertise with advanced product capability and many years of audio systems design to create innovative audio solutions which meet all of these needs: * Exceptional sound 
quality * A smaller space * Less power ¢ Affordable price 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 

Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing 

50W Class D Evaluation Board...............0.00c0ceeeee eens = ZXCDS50STEVAL-ND$ 232.75 = _ = = — 
Class D Amplifier Controller IC ...............0..ccec cence seen QSOP-16 ZXCD1000EQ16CT-ND 10.92 9.36 8.58 ZXCD1000EQ16TR-ND 500 3276.00 
24-Bit, Audio Stereo AMP.............ceceeceseceeseeeeeeenenee 28-SSOP ZXCW6100S28CT-ND 11.90 10.20 9.35 ZXCW6100S28TR-ND 1,500 | 5780.00/M 
32-Bit, Digital Amplifier Controller IC ..................0. cece 28-SSOP ZXCW8100S28CT-ND 17.06 14.63 13.41 ZXCW8100S28TR-ND 1,500 | 8287.50/M 
24 Bit, Stereo Direct Drive Digital Audio Amplifier ............ 28-SSOP ZXCW6100S28TCCT-ND 13.13 11.25 10.32 ZXCW6100S28TCTR-ND 1,500 | 6375.00/M 
Class D Audio Amplifier Solution, High Fidelity ............... 16QSOP ZXCD1010EQ16CT-ND® 6.01 5.15 4.72 ZXCD1010EQ16TR-ND® 500 1458.59 


+ Bulk Pricing RoHS Compliant (parts other than indicated may be available as ROHS compliant) 


Motor and Fan Controllers 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 

Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing 

Brushless Fan Motor Controller with Rotor Lock and Speed Pulse ......... 10-MSOP ZXBM2001X10TACT-ND 1.51 1.30 1.19 ZXBM2001X10TATR-ND. 1,000 732.70 
Brushless Fan Motor Controller with Rotor Lock .............0....:::000 10-MSOP ZXBM2002X10TACT-ND 1.41 1.21 11 ZXBM2002X1 0TATR-ND 1,000 683.40 
Brushless Fan Motor Controller with Speed Pulse 10-MSOP ZXBM2003X10TACT-ND 1.41 1.21 11 ZXBM2003X10TATR-ND 1,000 683.40 
Brushless H-Bridge Motor Controller Single-Phase with Var. Speed . 20-TSSOP ZXBM1015ST20CT-ND® 5.28 3.96 2.38 ZXBM1015ST20TR-ND@ 2,500 1496.00/M 
Variable Speed, Single-Phase DC Brushless Motor Controller 16-QSOP ZXBM1004016CT-ND 3.54 2.66 ete ZXBM1004016TR-ND 500 619.50 
Variable Speed 2-Phase DC Brushless Motor Controller ws 16-QSOP ZXBM2004016TCCT-ND@ NEW! 3.38 2.54 1.70 ZXBM2004016TCTR-ND® NEW! 2,500 958.80/M 
Variable Speed, Single-Phase DC Brushless Motor Controller.............. 20-TSSOP ZXBM1017ST20CT-ND@ NEW! 3.52 2.65 aga ZXBM1017ST20TR-ND@ NEW! 2,500 997.90/M 


@ RoHS Compliant (parts other than indicated may be available as ROHS compliant) 


Magnetic Field Sensors 


Extremely sensitive magnetic sensors utilizing the magnetoresistive properties of thin film permalloy. They are also incorporated into a range of low insertion loss and high isolation current sensors. 


Features: 
¢ ZMZ20 — E-Line 4-pin and ZMY20 — SOT-223 packages * ZMY20M and ZMZ20M with internal magnet * ZMX40M with dual sensor ¢ Output voltage proportional to magnetic field Hy * Measures fields parallel to the chip 


Applications: 
* Linear position measurement ¢ Angular position measurement ¢ Navigation (electronic compass) * Revolution measurement 


Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reel 
Description Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
Magnetic Field Sensor with Internal Magnet .....................0.065 SOT-223 ZMY20MTACT-ND 4.92 4.23 3.87 ZMY20MTATR-ND 1,000 2391.90 
Magnetic Field Sensor without Internal Magnet....................666 SOT-223S ZMY20TACT-ND 4.23 3.63 3.33 ZMY20TATR-ND 1,000 2055.30 
Magnetic Field Sensor 4 Pin...............00c0c ec ceceeeee eee ene teen es E-Line 4 ZMZ20-ND$ 9.58 7.19 4.31 = _ = 
Magnetic Field Sensor with Internal Magnet 4 Pin...................5 E-Line 4 ZMZ20M-ND$ 10.66 8.00 4.80 = ee _ 
Dual Magnetic Field Sensor, Magneto-Resistive.....................5 SM-8 ZMX40MT8TACT-ND 10.24 8.78 8.05 ZMX40MT8TATR-ND 1,000 4974.20 


$ Bulk Pricing 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Transistor Arrays - Composite Transistors (Built-in Resistor) RoHS Compliant Parts Available 


Dim. in mm 


Mi Mini Type S-Mini Type (5-pin)/ S-Mini Type (6-pin)/ SS-Mini Type (5-pin) SS-Mini Type (6-pin) 
(5-pin) / (6-pin) / EIAJ: SC-74 EIAJ: SC-88A EIAJ: SC-88 
EIAJ: SC-74A 
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Basic Type Resistor Value Cut Tape 
RB RBE Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig. Package PNP NPN (KQ) (KO) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
1 Mini 5Pin UN211F x2 _ 47 10 XNO111FOOLCT-ND 42 3.47 27.74 XN0111FOOLTR-ND 3,000 111.00/M 
1 Mini 5Pin UN211H x2 = 2 10 XNO111HOOLCT-ND 42 3.47 27.74 XNO0111HOOLTR-ND 3,000 111.00/M 
1 Mini 5Pin UNR211M x2 = 2.2 47 XNO111MOOLCT-ND 42 3.37 23.12 XNO111MOOLTR-ND 3,000 109.00/M 
1 Mini 5Pin UN1110 x2 = 47 open XNO0111000LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0111000LTR-ND 3,000 111.00/M 
1 Mini 5Pin UN2111 x2 = 10 10 XNO0111100LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0111100LTR-ND 3,000 111.00/M 
1 Mini 5Pin UN2112 x2 = 22 22 XNO111200LCT-ND 42 3.47 27.74 XNO0111200LTR-ND 3,000 111.00/M 
1 Mini 5Pin UN2113 x2 _ 47 47 XNO0111300LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0111300LTR-ND 3,000 111.00/M 
1 Mini 5Pin UN2114 x2 = 10 47 XNO0111400LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0111400LTR-ND 3,000 111.00/M 
1 Mini 5Pin UN2115 x2 = 10 open XNO111500LCT-ND 42 3.47 27.74 XNO0111500LTR-ND 3,000 111.00/M 
1 Mini 5Pin UN2116 x2 = 47 open XNO111600LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0111600LTR-ND 3,000 111.00/M 
1 Mini 5Pin UN2119 x2 = 1 10 XNO0111900LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0111900LTR-ND 3,000 111.00/M 
2 Mini 5Pin — UNR221E x2 47 22 XNO0121E00LCT-ND 42 3.37 23.12 XN0121E00LTR-ND 3,000 109.00/M 
2 Mini 5Pin = UNR221F x2 47 10 XNO0121FOOLCT-ND 42 3.37 23.12 XNO0121FOOLTR-ND 3,000 109.00/M 
2 Mini 5Pin _— UN2210 x2 47 open XNO0121000LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0121000LTR-ND 3,000 111.00/M 
2 Mini 5Pin = UN2211 x2 10 10 XN0121100LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0121100LTR-ND 3,000 111.00/M 
2 Mini 5Pin — UN2212 x2 22 22 XNO0121200LCT-ND 42 3.47 27.74 XNO0121200LTR-ND 3,000 111.00/M 
2 Mini 5Pin = UN2213 x2 47 47 XNO0121300LCT-ND 42 3.47 27.74 XNO0121300LTR-ND 3,000 111.00/M 
2 Mini 5Pin <= UN2214 x2 10 47 XNO0121400LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0121400LTR-ND 3,000 111.00/M 
2 Mini 5Pin = UN2215 x2 10 open XNO0121500LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0121500LTR-ND 3,000 111.00/M 
2 Mini 5Pin = UN2216 x2 4.7 open XNO0121600LCT-ND 42 3.47 27.74 XNO0121600LTR-ND 3,000 111.00/M 
3 Mini 5Pin _— UN2211 x2 10 10 XN0221100LCT-ND At 3.41 27.32 = _— a 
22 Mini 5Pin UNR2111 UNR2211 10 10 XNOA31100LCT-ND 42 3.37 23.12 XNOA31100LTR-ND 3,000 109.00/M 
22 Mini 5Pin UNR2112 UNR2212 22 22 XNOA31200LCT-ND 42 3.37 23.12 XNOA31200LTR-ND 3,000 109.00/M 
4 Mini 6Pin = UNR2226 x2 47 open XNOF25600LCT-ND 79 5.93 44.47 XNOF25600LTR-ND 3,000 257.00/M 
4 Mini 6Pin = XNF261 x2 3.3 open XNOF26100LCT-ND 65 4.87 36.54 XNOF26100LTR-ND 3,000 211.00/M 
4 Mini 6Pin — XNF263 x2 0.27 open XNOF26300LCT-ND 79 5.93 44.47 XNOF26300LTR-ND 3,000 257.00/M 
4 Mini 6Pin UN2111 x2 = 10 10 XNO0411100LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0411100LTR-ND 3,000 111.00/M 
4 Mini 6Pin UN2112 x2 = 22. 22 XN0411200LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0411200LTR-ND 3,000 111.00/M 
4 Mini 6Pin UN2113 x2 = 47 47 XN0411300LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0411300LTR-ND 3,000 111.00/M 
4 Mini 6Pin UN2114 x2 = 10 47 XN0411400LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0411400LTR-ND 3,000 111.00/M 
4 Mini 6Pin UN2115 x2 _— 10 open XN0411500LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0411500LTR-ND 3,000 111.00/M 
4 Mini 6Pin UN2116 x2 _— 47 open XNO0411600LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0411600LTR-ND 3,000 111.00/M 
4 Mini 6Pin UNR1130 x2 = open 10 XN0413000LCT-ND 86 6.48 48.61 XN0413000LTR-ND 3,000 281.00/M 
5 Mini 6Pin = UNR221F x2 47 10 XN0421FOOLCT-ND 42 3.37 23.12 XN0421FOOLTR-ND 3,000 109.00/M 
5 Mini 6Pin = UNR221L x2 47 47 XN0421LO00LCT-ND 42 3.37 23.12 XN0421LO0LTR-ND 3,000 109.00/M 
5 Mini 6Pin _— UN1210 x2 47 open XNO0421000LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0421000LTR-ND 3,000 111.00/M 
5 Mini 6Pin = UN2211 x2 10 10 XNO0421100LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0421100LTR-ND 3,000 111.00/M 
5 Mini 6Pin = UN2212 x2 22 22 XN0421200LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0421200LTR-ND 3,000 111.00/M 
5 Mini 6Pin = UN2213 x2 47 47 XN0421300LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0421300LTR-ND 3,000 111.00/M 
5 Mini 6Pin = UN2214 x2 10 47 XN0421400LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0421400LTR-ND 3,000 111.00/M 
5 Mini 6Pin = UN2215 x2 10 open XN0421500LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0421500LTR-ND 3,000 111.00/M 
5 Mini 6Pin = UN2216 x2 47 open XN0421600LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0421600LTR-ND 3,000 111.00/M 
6 Mini 6Pin UN2111 UN2211 10/10 10/10 XN0431100LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0431100LTR-ND 3,000 111.00/M 
6 Mini 6Pin UN2112 UN2212 22/22 22/22 XN0431200LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0431200LTR-ND 3,000 111.00/M 
6 Mini 6Pin UN2114 UN2114 10/10 47/47 XN0431400LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0431400LTR-ND 3,000 111.00/M 
6 Mini 6Pin UN2115 UN2115 10/10 open/open XN0431500LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0431500LTR-ND 3,000 111.00/M 
6 Mini 6Pin UN2116 UN2116 4.7/4.7 open/open XNO0431600LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0431600LTR-ND 3,000 111.00/M 
6 Mini 6Pin UNR2122 UNR2222 4.7 47 XNO0432200LCT-ND 62 4.64 34.82 XN0432200LTR-ND 3,000 201.00/M 
6 Mini 6Pin UN2122 UN2213 4.7/4.7 4.7/4.7 XN0438100LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0438100LTR-ND 3,000 111.00/M 
6 Mini 6Pin UNR211S 2SD0601A open 47 XNO4A8800LCT-ND 45 3.75 30.03 XNO4A8800LTR-ND 3,000 120.00/M 
7 Mini 6Pin = UN1213 x2 47 47 XN0621300LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0621300LTR-ND 3,000 111.00/M 
ve Mini 6Pin = UN1215 x2 10 open XN0621500LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0621500LTR-ND 3,000 111.00/M 
rg Mini 6Pin = UN1216 x2 47 open XN0621600LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0621600LTR-ND 3,000 111.00/M 
8 Mini 6Pin — UNR2211 x2 10 10 XNO0621100LCT-ND 42 3.37 23.12 XN0621100LTR-ND 3,000 109.00/M 
1 S Mini 5Pin UN111F x2 = 47 10 XP0111FOOLCT-ND 48 3.98 31.87 XP0111FOOLTR-ND 3,000 127.00/M 
1 S Mini 5Pin UN111H x2 = 2.2 10 XP0111HOOLCT-ND 48 3.98 31.87 XP0111HOOLTR-ND 3,000 127.00/M 


(Continued) 
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Panasonic Transistor Arrays = Composite Transistors (Built-in Resistor) (Cont) 


Basic Type Resistor Value Cut Tape 
RB RBE Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig.| Package PNP NPN (KQ) (KQ) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
1] SMini5Pin | UNR211M x2 _ 2.2 47 XP0111MOOLCT-ND 44 3.69 29.51 XP0111MOOLTR-ND 3,000 118.00/M 
1] SMini5Pin | UNR2110 x2 _ 47 open XP0111000LCT-ND 44 3.69 29.51 XP0111000LTR-ND 3,000 118.00/M 
1] SMini5Pin UN1111 x2 _ 10 10 XP0111100LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0111100LTR-ND 3,000 127.00/M 
1] SMini5Pin UN1112 x2 _ 22 22 XP0111200LCT-ND 48 3.96 31.71 XP0111200LTR-ND 3,000 127.00/M 
1 | SMini5Pin UN1113 x2 = 47 47 XP0111300LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0111300LTR-ND 3,000 127.00/M 
1 | SMini5Pin UN1114 x2 = 10 47 XP0111400LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0111400LTR-ND 3,000 127.00/M 
1] SMini5Pin UN1115 x2 _ 10 open XP0111500LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0111500LTR-ND 3,000 127.00/M 
1] SMini5Pin UN1116 x2 _ 47 open XP0111600LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0111600LTR-ND 3,000 127.00/M 
1] SMini5Pin UN1119 x2 _ 1 10 XP0111900LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0111900LTR-ND 3,000 127.00/M 
2 | S Mini 5Pin —_ UNR221E x2 47 22 XP0121E00LCT-ND 44 3.69 29.51 XP0121E00LTR-ND 3,000 118.00/M 
2 | S Mini 5Pin = UNR221L x2 47 47 XP0121LOOLCT-ND 4 3.69 29.51 XP0121LOOLTR-ND 3,000 118.00/M 
2 | S Mini 5Pin _ UNR221N x2 47 47 XP0121NOOLCT-ND 44 3.69 29.51 XP0121NOOLTR-ND 3,000 118.00/M 
2 | S Mini 5Pin _ UN1210 x2 47 open XP0121000LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0121000LTR-ND 3,000 127.00/M 
2 | S Mini 5Pin _ UN1211 x2 10 10 XP0121100LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0121100LTR-ND 3,000 127.00/M 
2 | S Mini 5Pin = UN1212 x2 22 22 XP0121200LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0121200LTR-ND 3,000 127.00/M 
2 | S Mini 5Pin _ UN1213 x2 47 47 XP0121300LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0121300LTR-ND 3,000 127.00/M 
2 | S Mini 5Pin _ UN1214 x2 10 47 XP0121400LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0121400LTR-ND 3,000 127.00/M 
2 | S Mini 5Pin _ UN1215 x2 10 open XP0121500LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0121500LTR-ND 3,000 127.00/M 
2 | S Mini 5Pin _ UN1216 x2 47 open XP0121600LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0121600LTR-ND 3,000 127.00/M 
2 | S Mini 5Pin _ UN1217 x2 22 open XP0121700LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0121700LTR-ND 3,000 127.00/M 
2 | S Mini 5Pin _ UNR221Mx2 2.2 47 XP0121MOOLCT-ND 37 2.98 20.46 XP0121MOOLTR-ND 3,000 97.00/M 
3 | S Mini 5Pin _ UNR2211 x2 10 10 XP0221100LCT-ND A 3.45 27.58 XP0221100LTR-ND 3,000 110.00/M 
22} S Mini 5Pin UNR2111 UNR2211 10 10 XP0331100LCT-ND 4 3.69 29.51 XP0331100LTR-ND 3,000 118.00/M 
22 | S Mini 5Pin UNR2112 UNR2212 22 22 XP0331200LCT-ND 44 3.69 29.51 XP0331200LTR-ND 3,000 118.00/M 
22 |S Mini 5Pin UNR211F UNR2213 47/47 10/47 XP0338300LCT-ND 44 3.69 29.51 XP0338300LTR-ND 3,000 118.00/M 
22 | S Mini 5Pin UNR2114 UNR2213 10/47 47/47 XP0339000LCT-ND 44 3.69 29.51 XP0339000LTR-ND 3,000 118.00/M 
3 | S Mini 6Pin UN1111 x2 _ 10 10 XP0411100LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0411100LTR-ND 3,000 127.00/M 
3 | S Mini 6Pin UN1112 x2 _ 22 22 XP0411200LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0411200LTR-ND 3,000 127.00/M 
3 | S Mini 6Pin UN1113 x2 _ 47 47 XP0411300LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0411300LTR-ND 3,000 127.00/M 
3 | S Mini 6Pin UN1114 x2 = 10 47 XP0411400LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0411400LTR-ND 3,000 127.00/M 
3 | S Mini 6Pin UN1115 x2 _ 10 open XP0411500LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0411500LTR-ND 3,000 127.00/M 
3 | S Mini 6Pin UN1116 x2 _ 47 open XP0411600LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0411600LTR-ND 3,000 127.00/M 
5 | S Mini 6Pin _ UNR221M x2 2.2 47 XP0421MOOLCT-ND 44 3.69 29.51 XP0421MOOLTR-ND 3,000 118.00/M 
5 | S Mini 6Pin UN1210 x2 _ 47 open XP0421000LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0421000LTR-ND 3,000 127.00/M 
5 | S Mini 6Pin UN1211 x2 _ 10 10 XP0421100LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0421100LTR-ND 3,000 127.00/M 
5 | S Mini 6Pin UN1212 x2 _ 22 22 XP0421200LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0421200LTR-ND 3,000 127.00/M 
5 | S Mini 6Pin UN1213 x2 _ 47 47 XP0421300LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0421300LTR-ND 3,000 127.00/M 
5 | S Mini 6Pin UN1214 x2 _ 10 47 XP0421400LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0421400LTR-ND 3,000 127.00/M 
5 | S Mini 6Pin UN1215 x2 _ 10 open XP0421500LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0421500LTR-ND 3,000 127.00/M 
5 | S Mini 6Pin UN1216 x2 = 47 open XP0421600LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0421600LTR-ND 3,000 127.00/M 
5 | S Mini 6Pin = UNR221N x2 14.7 10/47 XP0428600LCT-ND 4 3.69 29.51 XP0428600LTR-ND 3,000 118.00/M 
6 | S Mini 6Pin UNR211N UNR221N 47 47 XP0431NOOLCT-ND 44 3.69 29.51 XP0431NOOLTR-ND 3,000 118.00/M 
6 | S Mini 6Pin UN1211 UN11114 10 10 XP0431100LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0431100LTR-ND 3,000 127.00/M 
6 | S Mini 6Pin UN1212 UN1112 22 22 XP0431200LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0431200LTR-ND 3,000 127.00/M 
6 | S Mini 6Pin UNR2113 UNR2213 47 47 XP0431300LCT-ND 44 3.69 29.51 XP0431300LTR-ND 3,000 118.00/M 
6 | S Mini 6Pin UN2214 UN2114 10 47 XP0431400LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0431400LTR-ND 3,000 127.00/M 
6 | S Mini 6Pin UN1215 UN1115 10 open XP0431500LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0431500LTR-ND 3,000 127.00/M 
6 | S Mini 6Pin UN1216 UN1116 47 open XP0431600LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0431600LTR-ND 3,000 127.00/M 
6 | S Mini 6Pin UNR2119 UNR2213 1/47 10/47 XP0438700LCT-ND 45 3.75 30.03 XP0438700LTR-ND 3,000 120.00/M 
7 | SMini6Pin | UNR2111 x2 _ 10 10 XP0611100LCT-ND 44 3.69 29.51 XP0611100LTR-ND 3,000 118.00/M 
7 | SMini6Pin | UNR2113 x2 _ 47 47 XP0611300LCT-ND 44 3.69 29.51 XP0611300LTR-ND 3,000 118.00/M 
7 | S Mini 6Pin UN1115 x2 _ 10 open XP0611500LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0611500LTR-ND 3,000 127.00/M 
8 | S Mini 6Pin _ UNR2210 x2 47 open XP0621000LCT-ND 44 3.69 29.51 XP0621000LTR-ND 3,000 118.00/M 
8 | S Mini 6Pin _ UN1211 x2 10 10 XP0621100LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0621100LTR-ND 3,000 127.00/M 
8 | S Mini 6Pin _ UN1212 x2 22 22 XP0621200LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0621200LTR-ND 3,000 127.00/M 
8 | S Mini 6Pin = UN1213 x2 47 47 XP0621300LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0621300LTR-ND 3,000 127.00/M 
8 | S Mini 6Pin _ UN1214 x2 10 47 XP0621400LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0621400LTR-ND 3,000 127.00/M 
8 | S Mini 6Pin _ UN1215 x2 10 open XP0621500LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0621500LTR-ND 3,000 127.00/M 
8 | S Mini 6Pin _ UNR2216 x2 47 open XP0621600LCT-ND 44 3.69 29.51 XP0621600LTR-ND 3,000 118.00/M 
20 | SS Mini5Pin | UNR2113 x2 _ 47 47 UP0111300LCT-ND 55 410 30.74 UP0111300LTR-ND 8,000 174.00/M 
2 | SS Mini 5Pin = UNR221M x2 2.2 47 UP0121MOOLCT-ND 55 410 30.74 UP0121MO0LTR-ND 8,000 174.00/M 
21 | SS Mini 5Pin — UNR2113 x2 47 47 UP0121300LCT-ND 55 410 30.74 UP0121300LTR-ND 8,000 174.00/M 
2 | SS Mini 5Pin _ UNR2214 x2 10 47 UP0121400LCT-ND 55 410 30.74 UP0121400LTR-ND 8,000 174.00/M 
9 | SS Mini 5Pin UNR2112 UNR2212 22/22 22/22 UP0331200LCT-ND 59 4.43 33.20 UP0331200LTR-ND 8,000 188.00/M 
9 | SS Mini 5Pin UNR211F UNR2213 47/4.7 47/10 UP0338300LCT-ND 59 4.43 33.20 UP0338300LTR-ND 8,000 188.00/M 
22 | SS Mini 5Pin UNR2114 UNR2213 10/47 47/47 UP0339000LCT-ND 55 410 30.74 UP0339000LTR-ND 8,000 174.00/M 
22 | SS Mini 5Pin UNR2118 UNR2213 47/.51 47/51 UP0339400LCT-ND 55 410 30.74 UP0339400LTR-ND 8,000 174.00/M 
22 | SS Mini 5Pin UNR211T UNR2211 10/22 10/47 UP0339600LCT-ND 55 410 30.74 UP0339600LTR-ND 8,000 174.00/M 
22 | SS Mini 5Pin UNR2154 UNR2211 10/10 10/47 UP0339700LCT-ND 55 410 30.74 UP0339700LTR-ND 8,000 174.00/M 
41 | SS Mini 6Pin | UNR111M x2 = 2.2/2.2 47/47 UP0411MOOLCT-ND. 59 443 33.20 UP0411MOOLTR-ND 8,000 188.00/M 
41 | SS Mini 6Pin | UN2111 x2 _ 10 10 UP0411100LCT-ND 61 459 34.43 UP0411100LTR-ND 8,000 195.00/M 
4 | SSMini6Pin | UNR2112 x2 _ 22 22 UP0411200LCT-ND 55 410 30.74 UP0411200LTR-ND 8,000 174.00/M 
41 | SS Mini 6Pin _ UNR2113 x2 47 47 UP0411300LCT-ND 55 410 30.74 UP0411300LTR-ND 8,000 174.00/M 
12 | SS Mini 6Pin _ UNR2210 x2 47 open UP0421000LCT-ND 59 443 33.20 UP0421000LTR-ND 8,000 188.00/M 
12 | SS Mini 6Pin —_ UNR2111 x2 10 10 UP0421100LCT-ND 55 410 30.74 UP0421100LTR-ND 8,000 174.00/M 
12 | SS Mini 6Pin = UN2213 x2 47 47 UP0421300LCT-ND 61 459 34.43 UP0421300LTR-ND 8,000 195.00/M 
12 | SS Mini 6Pin UNR2114 UNR2214 10/10 47/47 UP0421400LCT-ND 59 443 33.20 UP0421400LTR-ND 8,000 188.00/M 
10 | SS Mini 6Pin UNR2115 UNR2215 10/10 open UP0421500LCT-ND 59 4.43 33.20 UP0421500LTR-ND 8,000 188.00/M 
12 | SS Mini 6Pin — UNR2216 x2 47 open UP0421600LCT-ND 59 443 33.20 UP0421600LTR-ND 8,000 188.00/M 
6 | SS Mini 6Pin UNR211N UNR221N 47 47 UP0431NOOLCT-ND 55 410 30.74 UP0431NOOLTR-ND 8,000 174.00/M 
14 | SS Mini 6Pin UNR2111 UNR2211 10 10 UP0431100LCT-ND 55 410 30.74 UP0431100LTR-ND 8,000 174.00/M 
14 | SS Mini 6Pin UNR2112 UNR2212 22 22 UP0431200LCT-ND 55 410 30.74 UP0431200LTR-ND 8,000 174.00/M 
14 | SS Mini 6Pin UNR2113 UNR2213 47 47 UP0431300LCT-ND 59 4.43 33.20 UP0431300LTR-ND 8,000 188.00/M 
14 | SS Mini 6Pin UNR2114 UNR2214 10/10 47/47 UP0431400LCT-ND 59 4.43 33.20 UP0431400LTR-ND 8,000 188.00/M 
13 | SS Mini 6Pin UNR2115 UNR2215 10 open UP0431500LCT-ND 55 410 30.74 UP0431500LTR-ND 8,000 174.00/M 
13 | SS Mini 6Pin UN2116 UN2216 47 open UP0431600LCT-ND 61 459 34.43 UP0431600LTR-ND 8,000 195.00/M 
14 | SS Mini 6Pin UNR2114 UNR2213 10/47 47/47 UP0439000LCT-ND 55 410 30.74 UP0439000LTR-ND 8,000 174.00/M 
14| SSS Mini6Pin | UNR31A2 UNR32A2 22 22 NP043A200ACT-ND .93 6.97 52.26 NP043A200ATR-ND 10,000 290.00/M 
6 | SSS Mini 6Pin | UNR31A3 UNR32A3 47 47 NP043A300ACT-ND .93 6.97 52.26 NP043A300ATR-ND 10,000 290.00/M 
15 | SSS Mini 6Pin | _UNR31A3 x2 = 47 47 NP061A300ACT-ND 75 6.27 50.17 NP061A300ATR-ND 10,000 314.00/M 
15 | SSS Mini 6Pin | UNR31A5 x2 = 10 10 NP061A500ACT-ND 75 6.27 50.17 NP061A500ATR-ND 40,000 314.00/M 
8 | SSS Mini 6Pin — UNR32AN x2 47 47 NPO62ANO0ACT-ND 93 6.97 52.26 NPO62ANOOATR-ND 10,000 290.00/M 
23 | SSS Mini 6Pin | _ UNR31A0 UNR32A5 10/47 open NP063D300ACT-ND 93 6.97 52.26 NP063D300ATR-ND 10,000 290.00/M 
16 | SSS Mini6Pin | UNR31A3 UNR32A3 47/47 47/47 NPOH3A300ACT-ND .93 6.97 52.26 NPOH3A300ATR-ND 140,000 290.00/M 
17 | SSS Mini 6Pin | _UNR31A3 x2 = 47/47 47/47 NPOJ1A300ACT-ND 93 6.97 52.26 NPOJ1A300ATR-ND 10,000 290.00/M 
18 | SSS Mini 6Pin | UNR31AE x2 = 47/22 47/22 NPOG1AE00ACT-ND .93 6.97 52.26 NPOG1AEOOATR-ND 10,000 290.00/M 
19 | SSS Mini6Pin | UNR31A0 UNR32A0 47 open NPOG3A000ACT-ND .93 6.97 52.26 NPOG3A000ATR-ND 10,000 290.00/M 
19 | SSS Mini6Pin | UNR31A3 UNR32A3 47/47 47/47 NPOG3A300ACT-ND .93 6.97 52.26 NPOG3A300ATR-ND 140,000 290.00/M 
19 | SSS Mini6Pin | UNR31A3 UNR32AL 47/4.7 47/4.7 NPOG3D100ACT-ND .93 6.97 52.26 NPOG3D100ATR-ND 10,000 290.00/M 
19 | SSS Mini6Pin | UNR31AT UNR32AL 22/4.7 47/4.7 NPOG3D200ACT-ND .93 6.97 52.26 NPOG3D200ATR-ND 10,000 290.00/M 
19 | SSS Mini6Pin | UNR31A3 UNR32AT 47/22 47/47 NPOG3D300ACT-ND 93 6.97 52.26 NPOG3D300ATR-ND 10,000 290.00/M 
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Cut Tape 
Basic Type Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig. PNP NPN Part No. al 10 100 Part No. Qty. Pricing 
Mini Type 5-Pin 
1 2SB709A x2 = XN0140100LCT-ND 42 3.37 23.10 XN0140100LTR-ND 3,000 109.00/M 
1 2SB1693 x2 _— XN0145700LCT-ND -60 4.50 33.78 XN0145700LTR-ND 3,000 195.00/M 
2 = 2SD601A x2 XN0150100LCT-ND 42 3.37 23.10 XN0150100LTR-ND 3,000 109.00/M 
2 — 2SD1938 x2 XN0150400LCT-ND -60 4.50 33.76 XN0150400LTR-ND 3,000 195.00/M 
2 = 2SC4561 x2 XN0150900LCT-ND 55 4.12 30.87 XN0150900LTR-ND 3,000 178.00/M 
2 = 2SC3130 x2 XN0153100LCT-ND 201 6.79 50.96 XN0153100LTR-ND 3,000 294.00/M 
2 = 2SD2623 x2 XN0155800LCT-ND -60 4.50 33.78 = = — 
3 2SB709A 2SD601A XN0160100LCT-ND 42 3.37 23.10 XN0160100LTR-ND 3,000 109.00/M 
3 2SA719A 2801317 XN0160200LCT-ND 42 3.37 25.28 XN0160200LTR-ND 3,000 112.00/M 
6 2SB709A x2 = XN0240100LCT-ND 42 3.37 23.10 XN0240100LTR-ND 3,000 109.00/M 
7 = 2SD601A x2 XN0250100LCT-ND 42 3.37 23.10 XN0250100LTR-ND 3,000 109.00/M 
4 2SB709A 2SD601A XNOB30100LCT-ND 42 3.47 27.74 XNOB30100LTR-ND 3,000 111.00/M 
5 2SB709A 2SD601A XN0C30100LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0C30100LTR-ND 3,000 111.00/M 
Mini Type 6-Pin 
8 2SB709A x2 = XN0440100LCT-ND 42 3.37 23.10 XN0440100LTR-ND 3,000 109.00/M 
8 2SB710A x2 = XN0440200LCT-ND 56 4.24 31.77 XN0440200LTR-ND 3,000 184.00/M 
8 2SB970 x2 = XN0440400LCT-ND 65 4.89 36.65 XN0440400LTR-ND 3,000 212.00/M 
9 = 2SD601A x2 XN0450100LCT-ND 42 3.37 23.09 XN0450100LTR-ND 3,000 109.00/M 
9 = 2SD602A x2 XN0450200LCT-ND 58 4.64 34.84 XN0450200LTR-ND 3,000 154.00/M 
9 = 2SD1328 x2 XN0450400LCT-ND 61 4.54 34.06 XN0450400LTR-ND 3,000 197.00/M 
9 = 2SD0601/2SD1328 XN0450500LCT-ND 48 3.61 27.05 XN0450500LTR-ND 3,000 156.00/M 
9 = 2SD1915F x2 XNO0450600LCT-ND 89 6.71 50.33 XNO0450600LTR-ND 3,000 291.00/M 
10 2SB709A 2SD601A XN0460100LCT-ND 42 3.37 23.10 XN0460100LTR-ND 3,000 109.00/M 
10 2SB0710A 2SD0602A XN0460200LCT-ND 66 4.96 37.23 XN0460200LTR-ND 3,000 215.00/M 
10 2SB970 2SD1328 XN0460400LCT-ND 82 6.16 46.18 XN0460400LTR-ND 3,000 267.00/M 
10 2SB970 2SD601A XN0460800LCT-ND 50 3.71 27.85 XNO0460800LTR-ND 3,000 161.00/M 
10 2SB709A 2SD1328 XN0460900LCT-ND 59 4.43 33.20 XNO0460900LTR-ND 3,000 192.00/M 
11 = 2SD601A x2 XN0550100LCT-ND 42 3.37 23.10 XN0550100LTR-ND 3,000 109.00/M 
11 = 2SC3130 x2 XN0553100LCT-ND 67 5.00 37.51 XN0553100LTR-ND 3,000 217.00/M 
11 = 2SD1149 x2 XNO0555300LCT-ND 81 6.04 45.32 XNO0555300LTR-ND 3,000 262.00/M 
12 2SB709A 2SD601A XN0560100LCT-ND 42 3.37 23.10 XN0560100LTR-ND 3,000 109.00/M 
13 2SB709A x2 = XN0640100LCT-ND 42 3.37 23.10 XN0640100LTR-ND 3,000 109.00/M 
13 2SA1022 x2 — XN0643500LCT-ND 93 6.94 52.06 XN0643500LTR-ND 3,000 301.00/M 
14 = 2SD601A x2 XN0650100LCT-ND 42 3.37 23.10 XN0650100LTR-ND 3,000 109.00/M 
14 = 2802404 x2 XNO0653400LCT-ND 82 6.16 46.18 XNO0653400LTR-ND 3,000 267.00/M 
14 = 2SC3110 x2 XN0653700LCT-ND 67 5.00 37.51 XN0653700LTR-ND 3,000 217.00/M 
14 = 2SC3904 x2 XN0654300LCT-ND 96 8.02 64.15 XN0654300LTR-ND 3,000 417.00/M 
15 = 2SC3757 x2 XNOA55400LCT-ND 86 6.44 48.26 XNOA55400LTR-ND 3,000 279.00/M 
S-Mini Type 5-Pin 
16 2SB709A x2 — XP0140100LCT-ND 42 3.43 23.53 XP0140100LTR-ND 3,000 111.00/M 
Ae: = 2SD601A x2 XP0150100LCT-ND 42 3.43 23.53 XP0150100LTR-ND 3,000 111.00/M 
17 = 2SD1915F x2 XP0150400LCT-ND 53 4.00 29.99 XP0150400LTR-ND 3,000 173.00/M 
18 2SB709A 2SD601A XP0160100LCT-ND 40 3.22 22.06 XP0160100LTR-ND 3,000 104.00/M 
21 2SB709A x2 = XP0240100LCT-ND 42 3.43 23.53 XP0240100LTR-ND 3,000 111.00/M 
22 —= 2SD601A x2 XP0250100LCT-ND 42 3.43 23.53 XP0250100LTR-ND 3,000 111.00/M 
19 2SB709A 2SD601A XP0B30100LCT-ND 42 3.53 28.21 XP0B30100LTR-ND 3,000 113.00/M 
20 2SB709A 2SD601A XP0C30100LCT-ND 42 3.53 28.21 XP0C30100LTR-ND 3,000 113.00/M 
S-Mini Type 6-Pin 
23 2SB709A x2 = XP0440100LCT-ND 42 3.43 23.53 XP0440100LTR-ND 3,000 111.00/M 
24 — 2SD601A x2 XP0450100LCT-ND 40 3.22 22.06 XP0450100LTR-ND 3,000 104.00/M 
24 = 2SD1915F x2 XP0450600LCT-ND 53 4.00 29.99 XP0450600LTR-ND 3,000 173.00/M 
25 2SB709A 2SD601A XP0460100LCT-ND 42 3.43 23.53 XP0460100LTR-ND 3,000 111.00/M 
25. 2SA1738 2SC3757 XP0465400LCT-ND. 72 5.39 40.40 XP0465400LTR-ND. 3,000 233.00/M 
26 = 2SD601A x2 XP0550100LCT-ND 40 3.22 22.06 XP0550100LTR-ND 3,000 104.00/M 
26 = 2SC3130 x2 XP0553100LCT-ND 66 4.92 36.89 XP0553100LTR-ND 3,000 213.00/M 
26 = 2SD1149 x2 XP0555300LCT-ND. .74 5.52 41.37 XP0555300LTR-ND. 3,000 239.00/M 
(Continued) 
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Panasonic Transistor Arrays - Composite Transistors (Cont) 


Cut Tape 
Basic Type Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig. PNP NPN Part No. iJ 10 100 Part No. Qty. Pricing 
26 = 2SC3757 x2 XP0555400LCT-ND A7 3.74 28.04 XP0555400LTR-ND 3,000 124.00/M 
27 2SB709A 2SD601A XP0560100LCT-ND 42 3.43 23.53 XP0560100LTR-ND 3,000 111.00/M 
30 2SB709A x2 = XP0640100LCT-ND 42 3.43 23.53 XP0640100LTR-ND 3,000 111.00/M 
30 2SA1022 x2 = XP0643500LCT-ND 93 6.94 52.06 XP0643500LTR-ND 3,000 301.00/M 
31 = 2SD601A x2 XP0650100LCT-ND 42 3.43 23.53 XP0650100LTR-ND 3,000 111.00/M 
31 — 2SC3904 x2 XP0653400LCT-ND 64 4.78 35.85 XP0653400LTR-ND 3,000 207.00/M 
31 = 2SC3904 x2 XP0654300LCT-ND 1.44 11.55 86.64 XP0654300LTR-ND 3,000 739.00/M 
SS-Mini Type 6-Pin 
23 2SB709A x2 = UP0440100LCT-ND 61 4.59 34.43 UP0440100LTR-ND 8,000 195.00/M 
24 = 2SD601A x2 UP0450100LCT-ND 61 4.59 34.43 UP0450100LTR-ND 8,000 195.00/M 
24 _ 2SC2404 x2 UP0453400LCT-ND 71 5.33 39.96 UP0453400LTR-ND 8,000 226.00/M 
24 = 28C1047/2SC3311A UP0459800LCT-ND 48 3.63 27.23 UP0459800LTR-ND 8,000 154.00/M 
24 = 2SC3354/2SC3311A UP0459900LCT-ND 48 3.63 27.23 UP0459900LTR-ND 8,000 154.00/M 
25 2SB709A 2SD601A UP0460100LCT-ND 61 4.59 34.43 UP0460100LTR-ND 8,000 195.00/M 
32 = 2SC3931/CCD UPO5C8BOOLCT-ND 80 5.98 44.82 UPOS5C8BOOLTR-ND 8,000 254.00/M 
SSS-Mini Type 6-Pin 
24 — 2SDO0601A x2 NP0450100ACT-ND 42 3.37 25.28 NP0450100ATR-ND 10,000 105.00/M 
28 2SA2082 x2 _— NPOA45600ACT-ND 93 6.97 52.26 NPOA45600ATR-ND 10,000 290.00/M 
29 = 2SC5829 x2 NPOA54700ACT-ND 64 4.83 36.20 NPOA54700ATR-ND 10,000 201.00/M 
Variable Capacitance Diodes - Silicon Epitaxial Planar Type RoHS Compliant Parts Available 
SS-Mini Dim. in mm Cut Tape 
(2-pin) VR IR CD @ 1Mhz CD @ 1Mhz RD @ 470Mhz | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 

Package Application | (V)| (nA) | @VR | pF(max.) | @VR | pF(max.) |  (max.) Part No. al 10 100 | Part No. Qty. Pricing 

Band Switching] 35 | 33* 6 1.2 — — .85* MA2S07700LCT-ND 40 3.32 26.56 | MA2S07700LTR-ND 3,000 | 106.00/M 

vco 30} 28 1 29.8 4 8.3 1.0* MA2S30400LCT-ND 46 = 3.66 27.44 | MA2S30400LTR-ND 3,000 | 122.00/M 

VCO/UHF 12 12 1 20 4 12.4 22 MA2S33100LCT-ND 43 3.42 25.67 | MA2S33100LTR-ND 3,000 | 114.00/M 

CATV Tuner | 34} 30 2 34.3 10 8.32 54 MA2S35700LCT-ND 43° 3.42 25.67 | MA2S35700LTR-ND 3,000 | 114.00/M 

UHF/VHF Tuner | 32 | 30 2 15.47 10 6.13 45 MA2S37200LCT-ND 46 3.84 30.69 | MA2S37200LTR-ND 3,000 | 123.00/M 

CATV Tuner | 34} 30 2 50.79 10 13.08 90 MA2S37400LCT-ND 48 = 3.84 = 28.77 | MA2S37400LTR-ND 3,000 | 128.00/M 

VCO/TCXO | 12 12 2 3.4 10 15 60 MA2S37700LCT-ND 44 3.54 26.56 | MA2S37700LTR-ND 3,000 | 118.00/M 

SS-Mini 2P VCO/UHF 6 10 1 16 3 8.9 30 MA2S37600LCT-ND A0 3.22 22.06 | MA2S37600LTR-ND 3,000 | 104.00/M 

vco 6 10 1 20.0 4 9.0 30 MA2SV0200LCT-ND 43 3.39 23.89 | MA2SVO200LTR-ND 3,000 98.00/M 

vco 6 10 i pb Pa 3 64 235 MA2SV0400LCT-ND 1 3.21. 22.59 | MA2SVO400LTR-ND 3,000 92.00/M 

vco 6 10 1 16.4 3 9.2 35 MA2SVO900LCT-ND 44 3.40 23.95 | MA2SVO900LTR-ND 3,000 98.00/M 

vco 6 10 1 17.0 3 7.0 1.0 MA2SV0100LCT-ND A0 3.15 22.18 | MA2SVO100LTR-ND 3,000 91.00/M 

vco 6 10 1 5.80 4 2.58 3 MA2SV0300LCT-ND A0 3.15 22.18 | MA2SVO300LTR-ND 3,000 91.00/M 

vco 6 10 1 20.5 4 44 65 MA2SVO0500LCT-ND A0 3.15 22.18 | MA2SVO500LTR-ND 3,000 91.00/M 

vco 6 10 1 3.12 3 1.62 35 MA2SV0700LCT-ND A0 3.15 22.18 | MA2SVO700LTR-ND 3,000 91.00/M 

vco 6 10 0.5 7.91 2.5 3.23 A5 MA2SV1500LCT-ND A0 3.15 22.18 | MA2SV1500LTR-ND 3,000 91.00/M 

vco 6 6 1 17 3 7 1.0 MA27V0100LCT-ND 50 4.01 30.10 | MA27V0100LTR-ND 10,000} 125.00/M 

vco 6 5 1 20 4 9 30 MA27V0200LCT-ND 53 4.25 31.87 | MA27V0200LTR-ND 10,000 | 133.00/M 

vco 6 5 1 5.8 4 2.58 30 MA27V0300LCT-ND 46 = 3.66 27.44 | MA27V0300LTR-ND 10,000} 114.00/M 

vco 6 5 1 14 3 6.4 35 MA27V0400LCT-ND 46 = 3.66 = 27.44 | MA27V0400LTR-ND 10,000} 114.00/M 

vco 10 10 al 20.5 4 44 65 MA27V0500LCT-ND 51 4.07 30.54 | MA27V0500LTR-ND 10,000 | 127.00/M 

vco 6 5 1 3.12 3 1.62 35 MA27V0700LCT-ND 7 3.78 28.33 | MA27V0700LTR-ND 10,000} 118.00/M 

vco 6 5 1 16.4 3 9.2 35 MA27V0900LCT-ND 54 431 32.31 | MA27VO900LTR-ND 10,000 | 135.00/M 

vco 8 5 1 3.01 4 1.34 35 MA27V1100LCT-ND 54 4.31 32.31 | MA27V1100LTR-ND 10,000} 135.00/M 

SSS-Mini 2P vco 8 5 il 3.9 4 2.14 35 MA27V1200LCT-ND 55 4.43 33.20 | MA27V1200LTR-ND 10,000 | 138.00/M 

vco 12 10 il 12.29 3 5.81 40 MA27V1300LCT-ND 55 4.43 33.20 | MA27V1300LTR-ND 10,000 | 138.00/M 

vco 60 5 0.5 7.91 2.5 3.23 AS MA27V1500LCT-ND 58 4.60 34.52 | MA27V1500LTR-ND 10,000} 144.00/M 

vco 6 10 1 18.95 3 8.37 30 MA27V1600LCT-ND 1 3.30 22.62 | MA27V1600LTR-ND 10,000} 94.00/M 

vco 6 10 1 3 3 1.41 30 MA27V1800LCT-ND 92 7.66 61.29 | MA27V1800LTR-ND 10,000} 383.00/M 

vco 6 10 1 19.5 3 9.9 35 MA27V2000LCT-ND A0 3.22 22.06 | MA27V2000LTR-ND 10,000} 92.00/M 

vco 6 10 1 19.13 4 76 30 MA27V2200LCT-ND AQ 3.22 22.06 | MA27V2200LTR-ND 10,000} 92.00/M 

vco 6 10 il 2.46 4 1 35 MA27V2300LCT-ND A0 3.22 22.06 | MA27V2300LTR-ND 10,000} 92.00/M 

VCO/UHF 6 6 1 16 3 8.9 30 MA2737600LCT-ND 46 = 3.66 27.44 | MA2737600LTR-ND 10,000} 114.00/M 

vco 6 10 i 2.50 3 1.28 35 MA27V1900LCT-ND 53 4.26 31.97 | MA27V1900LTR-ND 10,000 | 133.00/M 

vco 6 10 1 17 3 7 1.0 MA26V0100ACT-ND 43 3.60 28.80 | MA26V0100ATR-ND 10,000} 101.00/M 

vco 6 10 1 20 4 8.6 30 MA26V0200ACT-ND 43 3.60 28.80 | MA26V0200ATR-ND 10,000} 101.00/M 

vco 6 10 1 5.8 4 2.58 30 MA26V0300ACT-ND 43 3.60 28.80 | MA26V0300ATR-ND 10,000 | 101.00/M 

vco 6 10 1 14 3 6.4 35 MA26V0400ACT-ND 43 3.60 28.80 | MA26V0400ATR-ND 10,000 | 101.00/M 

vco 10 10 1 20.5 4 44 65 MA26V0S500ACT-ND 42 3.37 25.28 | MA26VO500ATR-ND 10,000 | 105.00/M 

4006 vco 6 10 1 3.12 3 1.62 35 MA26V0700ACT-ND 43 3.60 28.80 | MA26V0700ATR-ND 10,000 | 101.00/M 

Ladies vco 6 10 at 16.4 3 9.2 35 MA26V0900ACT-ND 43 3.60 28.80 | MA26VO900ATR-ND 10,000} 101.00/M 

vco 8 10 1 3.01 4 1.34 35 MA26V1100ACT-ND 43 3.60 28.80 | MA26V1100ATR-ND 10,000 | 101.00/M 

vco 6 10 0.5 7.91 2.5 3.23 AS MA26V1500ACT-ND 3 3.60 28.80 | MA26V1500ATR-ND 10,000 | 101.00/M 

vco 6 10 1 18.95 3 8.37 30 MA26V1600ACT-ND 5 3.75 30.03 | MA26V1600ATR-ND 10,000 | 105.00/M 

vco 6 10 1 19.5 3 9.9 35 MA26V2000ACT-ND 43 3.60 28.80 | MA26V2000ATR-ND 10,000 | 101.00/M 

vco 6 10 1 19.13 4 76 30 MA26V2200ACT-ND 43 3.60 28.80 | MA26\V2200ATR-ND 10,000} 101.00/M 

VCO/UHF 6 10 1 16 3 8.9 30 MA2637600ACT-ND 43 3.60 28.80 | MA2637600ATR-ND 10,000 | 101.00/M 

*100Mhz 


RoHS Compliant Parts Available Dim. in mm 
SS-Mini (5-pin) 
: Emitter 
: Base : Emitter(Tr) 
; Anode : Base(Tr) 
: Collector : Cathode(Di) 
: Collector : Anode1 (Di) 
: Collector : Anode2(Di) 
Cathode : Collector(Tr) 
rs Cut Tape 
Vceo Diode Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Application Package (V) IC (A) VF (V) IF (A) Part No. 1 10 100 Part No. E Pricing 
PNP Type 
25 5 1.0 XNO9D5700LCT-ND 94 7.08 53.12 XNO9D5700LTR-ND 3,000 307.00/M 
DC-DC Converter Mini 6P 15 2.5 5 07 XNO9D5800LCT-ND 93 6.95 52.12 XNO9D5800LTR-ND 3,000 301.00/M 
1.5 45 07 XNO9D6100LCT-ND 90 6.73 50.46 XNO9D6100LTR-ND 3,000 292.00/M 
S-Mini 6P 50 04 1,2 04 XPONG8AQOLCT-ND 51 4.04 30.34 XPONG8AOOLTR-ND 3,000 134.00/M 
High Speed Switching SS-Mini 5P 50 08 50 0.2 UPOKG8DOOLCT-ND A8 3.85 28.85 UPOKG8DOOLTR-ND 8,000 123.00/M 
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|_ 
Panasonic Transistors and MOSFETs RoHS Compliant Parts Available Dim. in mm 


TO-220F TO-220D 
EIAJ:SC-67 : 
Transistors 
1. Base 
2. Collector 
3. Emitter 
Mosfets 
1. Emitter 1. Base 1. Gate 1. Base 
2. Collector 2. Collector 2. Drain 2. Collector 
3. Base . 3. Emitter : 3. Source . x 3. Emitter 
MT1-Type 
Type No. Type No. 
Japan Mark : Japan Mark 
vane 4c oe 
3- 0.7-+4 
1. Emitter 1. Emitter 1. Emitter 1. Emitter alts ay 
2. Collector . 2. Collector F 2. Collector 2. Collector 0.45 2.5 
3. Base 7 3. Base 0. 3. Base == 3. Base 
NEW S Type 
NS-B1 
Transistors 
1. Emitter 
2. Collector . 
3. Base ‘i 
1. Emitter 1. Emitter pests a ait 1. Base 
2. Collector : 2. Collector R 2 aie 2525 16.24 2. Collector 
. . Gate ° 3 
3. Base 3. Base L 3. Drain ate vd. is 3. Emitter 
Transistors 
VcEO Ic Wis Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Box 
Application Package (Vv) (A) i Maximum | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
PNP Type 
AF Output Driver TO-126 35 1 85 340 2SA08850R-ND 63 5.25 42.04 = = = 
AF Power Amp TO-126 40 1.5 80 220 2SA08860Q-ND 91 6.81 51.10 = = = 
AF Power Amp TO-126 18 1 130 280 2SA09000R-ND 1.13 9.38 75.06 = = — 
AF Power Pre-Amp TO-126 150 .05 130 330 2SA09140R-ND 1.35 11.29 90.28 = — — 
AF Power Amp TO-126 60 2 80 220 2SA1096AQ-ND 1.10 9.20 73.56 = = — 
AF Power Amp TO-126 120 5 = = 2SA11100Q-ND 89 7.42 59.33 = = = 
AF Output Driver TO-126 100 5 130 220 2SA07940R-ND 95 7.10 53.28 = = = 
AF Output Driver TO-126 50 2 80 160 2SA10960Q-ND 1.10 9.20 73.56 = = = 
AF Output Driver TO-126 50 2 120 220 2SA10960R-ND 1.10 9.20 73.56 = — — 
AF Amp. TO-126 400 A 30 _ 2SB1011-ND 95 7.15 53.63 = a = 
AF Driver TO-220F 180 1 90 330 2SA1535AR-ND 1.16 9.67 77.38 = = _— 
Power Amp TO-220F 60 4 120 250 2SB09420P-ND 1.42 11.34 85.04 = _— _— 
Power Amp TO-220F 80 4 120 250 2SB0942AP-ND 1.42 11.34 85.04 = = = 
Power Switching TO-220F 80 3 = = 2SB09430P-ND 1.45 11.61 87.06 = = = 
Power Switching TO-220F 80 4 130 260 2SB09440P-ND 2.41 19.31 150.15 = = = 
Power Switching TO-220F 80 5 90 180 2SB09450Q-ND 2.22 17.77 133.30 = = _— 
Power Switching TO-220F 80 7 130 260 2SB09460P-ND 2.49 19.92 149.39 = _— _— 
Low Voltage Switch TO-220F 40 10 130 260 2SB0947AP-ND 3.45 27.58 214.51 = _— = 
Low Voltage Switch TO-220F 20 10 130 260 2SB09480P-ND 2.37 19.00 142.49 = = = 
Low Voltage Switch TO-220F 40 10 130 260 2SB0948AP-ND 2.37 19.00 142.49 = = = 
Power Amp TO-220F 60 2 2,000 5,000 2SB09490Q-ND* 1.07 8.91 71.28 = = = 
Power Amp/Switching TO-220F 80 2 1,000 10,000 | 2SB0949AQ-ND 1.16 9.62 77.00 _— = — 
Med. Speed Power Switch TO-220F 60 8 4,000 10,000 | 2SB09510P-ND* 1.49 11.88 89.10 — = _— 
Med. Speed Switch TO-220F 80 8 2,000 10,000 | 2SB0951AQ-ND 1.60 12.83 96.20 = _— = 
Low Voltage Switch TO-220F 40 7 90 180 2SB0953AQ-ND 1.99 15.93 119.51 = = = 
High Power Amp TO-220F 100 5 100 200 2SB10630P-ND 1.61 12.87 96.53 = = = 
Power Amp TO-220F 100 5 5,000 15,000 | 2SB12520Q-ND 1.72 13.79 103.42 = = = 
Power Amp TO-220F 60 3 400 700 2SB12990P-ND 1.49 11.95 89.63 = = — 
Power Amp TO-220D 60 3 120 320 2SA20570P-ND 1.01 8.42 67.30 = _— _— 
Power Amp TO-220D 180 1.5 60 240 2SA21400P-ND 83 6.96 55.66 = — =— 
Power Amp TO-220D 180 1.5 60 240 2SA21400Q-ND 83 6.96 55.66 — = = 
General Amp TO-220D 80 3 70 250 2SB1548AP-ND 85 7.06 56.50 = = = 
Power Amp TO-220D 80 4 4,000 10,000 | 2SB1623AP-ND 2.41 19.31 150.15 = = = 
Power Amp MT-4 60 3 160 320 2SA20670PACT-NDt 1.06 8.85 70.82 2SA20670PATB-ND 1,000 471.00 
Power Amp MT-4 60 3 120 250 2SA20670QACT-NDt 1.06 8.85 70.82 2SA20670QATB-ND 1,000 471.00 
Power Amp MT-4 80 3 70 250 2SB1417APACT-NDt 1.15 9.62 76.98 2SB1417APATB-ND 1,000 512.00 
Power Amp MT-4 80 2 4,000 10,000 | 2SB1418APACT-NDt* 1.25 10.40 83.16 2SB1418APATB-ND* 1,000 553.00 
Power Amp MT-4 80 2 1,000 10,000 | 2SB1418AQACT-NDt 1.35 11.23 89.81 2SB1418AQATB-ND 1,000 597.00 
AF Output Amp TO-92L 25 1 120 240 2SA06830R-ND 53 4.27 32.03 = = = 
AF Output Amp TO-92L 50 1 120 240 2SA06840R-ND 58 4.61 34.60 = = = 
AF Output Amp TO-92L 50 1 170 340 2SA06840S-ND 58 4.61 34.60 = = —= 
AF Output Amp TO-92L 80 5 90 155 2SA07770Q-ND 93 6.97 52.26 = = — 
AF Output Amp TO-92L 80 5 130 220 2SA07770R-ND 88 6.58 49.37 = = — 
General Amp TO-92L 200 .07 60 150 2SA08790Q-ND 93 7.73 61.86 = = = 
AF Amp TO-92L 20 5 120 205 2SB08730Q-ND 98 7.38 55.33 = = = 
AF Amp TO-92L 20 5 180 625 2SB08730R-ND 98 7.38 55.33 = = = 
AF Output Amp TO-92NL 50 1 120 240 2SA1534ARACT-ND: 59 4.74 35.58 2SA1534ARATB-ND 3,000 158.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 1 170 340 2SA1534ASACT-ND: 59 4.74 35.58 2SA1534ASATB-ND 3,000 158.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 5 120 240 2SA1619ARACT-ND: 54 4.31 32.31 = —— = 
AF Output Amp TO-92NL 50 5 170 340 2SA1619ASACT-ND: 54 4.31 32.31 = = = 
General Amp TO-92NL 200 .07 60 150 2SB12210QACT-ND: 93 7.71 61.67 = = = 
AF Amp TO-92NL 25 3 130 450 2SB15920RACT-ND: 80 5.97 44.79 2SB15920RATB-ND 3,000 259.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 50 5 120 240 2SA07200RACT-ND: 54 4.29 32.18 2SA07200RATB-ND 3,000 143.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 70 5 120 240 2SA0720ARACT-ND 55 4.14 31.03 2SA0720ARATB-ND 3,000 179.00/M 
General Amp TO-92B1 200 .07 100 220 2SA10180RACT-ND: 73 5.47 41.02 2SA10180RATB-ND 3,000 237.00/M 
AF HV Amp TO-92B1 150 .05 130 220 2SA11230RACT-ND: 64 4.78 35.85 2SA11230RATB-ND 3,000 207.00/M 
AF Low Noise Amp TO-92B1 55 Bi 180 360 2SA11270RACT-ND: At 3.25 24.36 2SA11270RATB-ND 3,000 108.00/M 
General Amp TO-92B1 300 .07 60 150 2SA17670QACT-ND: 58 4.32 32.41 2SA17670QATB-ND 3,000 187.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 25 1 120 240 2SB06210RACT-ND: | 3.82 28.61 2SB06210RATB-ND 3,000 165.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 50 1 120 240 2SB0621ARACT-ND: 51 3.82 28.61 2SB0621ARATB-ND 3,000 165.00/M 
General Amp TO-92B1 25 a 210 340 2SB07740RACT-ND: 52 417 31.26 2SB07740RATB-ND 3,000 139.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 18 5 180 625 2SB09760RACT-ND: 66 4.96 37.23 2SB09760RATB-ND 3,000 215.00/M 
General Amp MT-1 50 P| 160 460 2SB1320A0ACT-ND: At 3.19 22.45 2SB1320A0ATB-ND 2,000 97.00/M 
* Darlington + Cut Tape Pricing (Continued) 
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Panasonic transistors and MOSFETs (Cont.) 


VCEO Ic hrE Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Box 
Application Package (V) (A) Minimum | Maximum | Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing 
Low Freq. Amp MT-1 50 25) 85 340 2SB1321A0ACT-NDt 46 3.69 27.68 2SB1321A0ATB-ND 2,000 129.00/M 
Low Freq. Output Amp MT-2 80 1 170 340 2SA16740SACT-NDt 64 4.81 36.09 2SA16740SATB-ND 2,000 213.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 1 85 340 2SB1322A0ACT-NDt 59 4.40 32.98 2SB1322A0ATB-ND 2,000 195.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 25 5 90 135 2SB13980PACT-NDt 82 6.85 54.78 2SB13980PATB-ND 2,000 364.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 25 5 120 205 2SB13980QACT-ND: -82 6.85 54.78 2SB13980QATB-ND 2,000 364.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 2 120 340 2SB143400ACT-NDt 68 5.12 38.43 2SB143400ATB-ND 2,000 227.00/M 
AF Output Amp MT-2 100 2 120 240 2SB14380RACT-ND: 96 7.97 63.74 2SB14380RATB-ND 2,000 424.00/M 
Low Freq. Output Amp MT-2 50 5 120 240 2SB14460RACT-ND: 92 6.93 51.95 2SB14460RATB-ND 2,000 307.00/M 
Power Switching MT-2 400 5 80 160 2SB14880PACT-NDt 85 6.35 47.64 2SB14880PATB-ND 2,000 282.00/M 
AF High Power Drive MT-3 150 1 130 220 2SB14140RACT-ND: 97 8.08 64.66 2SB14140RATB-ND 1,000 430.00 
Low Freq. Power Amp MT-3 60 3 120 250 2SB14160RACT-ND: 83 6.90 55.18 2SB14160RATB-ND 1,000 367.00 
AF Output Amp MT-3 50 2 120 240 2SB14350RACT-ND: 79 6.55 52.40 2SB14350RATB-ND 1,000 348.00 
Power Switching MT-3 50 8 2,000 5,000 2SB15040QACT-ND: 1.43 11.46 85.94 2SB15040QATB-ND 1,000 745.00 
Power Switching MT-3 50 8 4,000 10,000 | 2SB15040RACT-ND 1.43 11.46 85.94 2SB15040RATB-ND 1,000 745.00 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 A 160 460 2SA1309A0ACT-NDT 33 2.58 18.18 2SA1309A0ATB-ND 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 5 85 340 2SB1030ACT-NDt 47 3.92 31.36 2SB1030ATB-ND 5,000 118.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 al 160 260 2SA1309AQACT-ND: At 3.10 21.49 2SA1309AQATB-ND 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 | 210 340 2SA1309ARACT-ND: At 3.10 21.49 2SA1309ARATB-ND 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 A 290 460 2SA1309ASACT-ND: At 3.10 21.49 2SA1309ASATB-ND 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 5 120 240 2SB1030ARACT-ND -50 4.21 33.66 2SB1030ARATB-ND 5,000 107.00/M 
High Power Amp TOP-3F 100 5 100 200 2SB10540P-ND 2.76 22.06 171.61 = = = 
Power Switching TOP-3F 80 10 90 180 2SB11540Q-ND 3.62 28.96 225.23 = = = 
Power Switching TOP-3F 80 20 130 260 2SB11560P-ND 5.00 39.99 311.03 = _ = 
NPN Type 

AF High Power Driver TO-126 120 5 65 330 2SC1567AR-ND -70 5.27 39.50 = = _— 
Med. Power Amp TO-126 18 1 90 280 2SC15680R-ND 91 6.81 51.10 a _— — 
Med. Power Amp TO-126 35 1 85 340 2SC18460S-ND 55 4.09 30.60 = _— — 
Med. Power Amp TO-126 40 1.5 80 220 2SC18470Q-ND 85 6.35 47.60 = = = 
AF Power Pre-Amp TO-126 150 .05 130 330 2SC19530S-ND 1.24 10.32 82.54 = = = 
TV Video Out Amp TO-126 250 A 40 _— 2SC2258-ND 77 5.77 43.30 = _— — 
AF Power Amp TO-126 60 1.5 80 220 2SC2497AQ-ND 1.23 10.26 82.05 = = = 
AF Power Amp TO-126 120 5 90 220 2SC259000Q-ND 83 6.19 46.43 = = = 
Video Amp TO-126 50 15 20 _— 2SC3611-ND 64 4.81 36.09 = _— _— 
Horz. Deflection Driver TO-126 300 4 40 250 2SC4212H-ND we 5.77 43.30 = _ _ 
AF Output Driver TO-126 100 5 130 220 2SC15670R-ND 70 5.27 39.51 = = = 
AF Output Driver TO-126 100 5 185 330 2SC15670S-ND 70 5.27 39.51 = = = 
AF Output Driver TO-126 50 1.5 80 160 2SC24970Q-ND 1.23 10.26 82.11 = _— _— 
AF Output Driver TO-126 50 1.5 120 220 2SC24970R-ND 1.23 10.26 82.11 = _— _— 
Audio Output TO-126 300 A 50 250 2SC3063-ND 66 4.97 37.31 = = = 
AF Amp TO-126 50 1 8,000 20,000 | 2SD0946AR-ND* 82 6.83 54.65 = _— = 
AF Amp TO-126 100 2 4,000 10,000 |2SD16400Q-ND* 97 7.27 54.50 = _ _— 
AF Amp TO-126 100 2 8,000 20,000 | 2SD16400R-ND* 97 7.27 54.50 = = =. 
AF Amp TO-126 60 1 = = 2SD16450R-ND* 89 7.42 59.33 = = = 
HV High Speed Switch TO-220F 800 3 6 — 2SC3743-ND 2.11 16.85 126.41 = = = 
Color Chroma Output TO-220F 300 a] 50 250 2SC3942-ND 96 8.02 64.15 = _— —_ 
HV High Speed Switch TO-220F 800 3 6 =. 2SC3979-ND 2.30 18.39 137.90 = = = 
HV High Speed Switch TO-220F 800 3 6 = 2SC3979A-ND 2.37 19.00 142.49 = = = 
HV High Speed Switch TO-220F 800 1 3 = 2SC4004-ND 1.84 14.71 110.32 = = — 
HV High Speed Switch TO-220F 400 7 8 = 2SC4559-ND 1.46 11.64 87.33 = = = 
Power Amp TO-220F 250 75 120 250 2SD12630P-ND 1.46 11.64 87.33 = = = 
Power Amp TO-220F 300 78 70 150 2SD1263AQ-ND 1.46 11.64 87.33 = = — 
Power Amp TO-220F 60 3 120 250 2SD12660P-ND 1.01 8.43 67.42 = _— — 
Power Amp TO-220F 80 3 120 250 2SD1266AP-ND 1.01 8.43 67.42 = = = 
Power Amp TO-220F 60 4 120 250 2SD12670P-ND 1.25 10.40 83.16 = = = 
Power Amp TO-220F 80 4 70 250 2SD1267AP-ND 1.35 11.23 89.80 = _— — 
Power Switching TO-220F 80 3 130 260 2SD12680P-ND 1.38 11.49 91.93 = = = 
Power Switching TO-220F 80 4 130 260 2SD12690P-ND 2.30 18.39 137.90 = = = 
Power Switching TO-220F 80 5 130 260 2SD12700P-ND 2.34 18.69 140.19 = = _ 
Power Switching TO-220F 80 Ed 130 260 2SD12710P-ND 1.49 11.88 89.10 = = _ 
Power Switching TO-220F 100 7 45 260 2SD1271AP-ND 1.60 12.83 96.20 = = = 
Power Amp TO-220F 150 1 800 2,000 2SD12720P-ND 2.30 18.39 137.90 = = = 
Power Amp TO-220F 60 2 4,000 10,000 | 2SD12750P-ND* 1.00 8.32 66.53 = _— _— 
Power Amp TO-220F 80 2 1,000 10,000 |2SD1275AP-ND* 1.08 8.98 71.90 = _ _— 
Power Amp TO-220F 80 4 1,000 10,000 | 2SD1276AP-ND* 1.28 10.64 85.12 = = = 
Med. Speed Power Switch TO-220F 60 8 4,000 10,000 | 2SD12770P-ND* 1.34 10.75 80.61 = — = 
Med. Speed Switch TO-220F 80 8 2,000 10,000 |2SD1277AP-ND* 1.45 11.61 87.06 = = _ 
Low Voltage Switch TO-220F 40 10 90 180 2SD1445AQ-ND 1.69 13.48 101.12 = = =. 
High DC Current Gain TO-220F 60 6 300 2,000 2SD14740P-ND 1.44 11,55 86.60 = = = 
High Power Amp TO-220F 100 5 20 200 2SD14990P-ND 1.46 12.19 97.50 = = — 
Power Amp TO-220F 400 rd 200 _— 2SD1535-ND* 2.41 19.31 150.15 = _ = 
Power Switching TO-220F 100 5 5,000 15,000 | 2SD16330P-ND* 1.88 15.02 112.62 = = = 
Med. Speed Power Switch TO-220F 120 8 1,000 20,000 | 2SD1773-ND* 2.11 16.85 126.41 = = = 
Power Switching TO-220F 60 4 70 250 2SD20000P-ND 89 7.42 59.33 = = — 
High Speed Switch TO-220D 400 3 10 = 2SC4953-ND 1.28 10.26 76.98 = = = 
Power Amp TO-220D 60 3 = — 2SC57390P-ND 92 7.65 61.20 = = = 
Power Amp TO-220D 60 3 500 1,500 2SC59540Q-ND 1.03 8.62 68.95 = _ a 
Power Amp TO-220D 180 1.5 60 240 2SC59930P-ND 83 6.96 55.66 = _— — 
Power Amp TO-220D 180 AS 60 240 2SC59930Q-ND 83 6.96 55.66 = = = 
General Amp TO-220D 80 3 70 250 2SD2374AP-ND ff 6.42 51.30 = = = 
High Gain TO-220D 60 3 500 1,500 2SD23750P-ND 97 8.06 64.49 = _— = 
Power Amp TO-220D 80 4 4,000 10,000 | 2SD2420AP-ND* 2.30 18.39 137.90 = _— — 
High Gain TO-220D 60 5 500 2,000 2SD2528-ND 1.28 10.26 76.98 = = = 
Power Amp MT-4 60 3 160 320 2SC57880PACT-NDt 97 8.12 64.92 2SC57880PATB-ND 1,000 432.00 
Power Amp MT-4 60 3 120 250 2SC57880QACT-NDt 97 8.12 64.92 2SC57880QATB-ND 1,000 432.00 
Power Amp MT-4 80 3 70 2,500 2SD2137APACT-NDt 1.08 8.98 71.86 2SD2137APATB-ND 1,000 478.00 
Power Amp MT-4 80 2 1,000 10,000 | 2SD2138AQACT-NDt 1.35 11.23 89.81 2SD2138AQATB-ND 1,000 597.00 
Power Amp MT-4 80 2 2,000 5,000 2SD2138APACT-NDt{* 1.25 10.40 83.16 2SD2138APATB-ND* 1,000 553.00 
High DC Current Gain MT-4 60 3 500 2,500 2SD21390PACT-NDt 1.15 9.62 76.99 2SD21390PATB-ND 1,000 512.00 
Power Amp MT-4 60 4 4,000 10,000 | 2SD22420PACT-NDt* 1.76 14.10 105.72 2SD22420PATB-ND* 1,000 916.00 
AF Amp TO-92L 25 1 120 240 2SC13830R-ND 57 4.55 34.13 = = —_— 
AF Amp TO-92L 25 1 170 340 2SC13830S-ND 57 4.55 34.13 = = _— 
AF Amp TO-92L 50 1 85 170 2SC13840Q-ND 57 4.55 34.15 = = _— 
AF Amp TO-92L 50 1 120 120 2SC13840R-ND 57 4.55 34.15 = = = 
AF Amp TO-92L 50 1 170 340 2SC13840S-ND 57 4.55 34.15 = = —= 
AF Output Amp TO-92L 80 5 130 220 2SC15090R-ND 71 5.34 40.07 = = = 
AF Output Amp TO-92L 80 5 185 330 2SC15090S-ND 71 5.34 40.07 = = = 
AF Output Amp TO-92L 20 1 130 220 2SC15180R-ND .98 7.35 55.12 = = = 
General Amp TO-92L 200 .07 60 150 2SC15730Q-ND 62 4.63 34.71 = _— — 
General Amp TO-92L 200 .07 100 220 2SC15730R-ND 62 4.63 34.71 = _— — 
General Amp TO-92L 300 .07 60 150 2SC1573AQ-ND 52 3.92 29.37 = = = 

* Darlington + Cut Tape Pricing (Continued) 
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Panasonic transistors and MOSFETs (Cont) 


VcEO Ic hFE Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Box 
Application Package (V) (A) Minimum | Maximum | Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing 
General Amp TO-92L 300 .07 100 220 2SC1573AR-ND 52 3.92 29.37 = = at 
General Amp TO-92L 400 .07 60 150 2SC1573BQ-ND 52 3.92 29.37 = = = 
General Amp TO-92L 400 .07 100 220 2SC1573BR-ND 52 3.92 29.37 = _— —= 
AF HV Amp TO-92L 150 .05 130 220 2SC26320R-ND 66 4.96 37.18 a _— = 
Video Amp TO-92L 50 15 20 = 2SC3526H-ND 1.53 12.26 91.93 = = = 
AF Output Amp TO-92L 20 5 230 380 2SD09660Q-ND 1.00 7.53 56.47 = = = 
AF Amp TO-92L 120 5 130 220 2S8D12110R-ND 76 5.69 42.64 => = = 
AF Output Amp TO-92NL 80 5 130 220 2SC39390RACT-ND: 57 4.30 32.25 2SC39390RATB-ND 3,000 186.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 80 5 185 330 2SC39390SACT-ND- 57 4.30 32.25 2SC39390SATB-ND 3,000 186.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 25 1 120 240 2SC39400RACT-ND: 54 4.34 32.57 2SC39400RATB-ND 3,000 144.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 25 1 170 340 2SC39400SACT-ND: 59 4.69 35.15 2SC39400SATB-ND 3,000 144.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 1 85 170 2SC3940AQACT-NDt 59 4.69 35.18 2SC3940AQATB-ND 3,000 156.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 i 120 240 2SC3940ARACT-NDt 59 4.69 35.18 2SC3940ARATB-ND 3,000 156.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 1 170 340 2SC3940ASACT-ND 59 4.69 35.18 2SC3940ASATB-ND 3,000 156.00/M 
General Amp TO-92NL 300 07 60 150 2SC39410QACT-ND: 49 3.65 27.38 2SC39410QATB-ND 3,000 158.00/M 
General Amp TO-92NL 300 .07 100 220 2SC39410RACT-ND: 49 3.65 27.38 2SC39410RATB-ND 3,000 158.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 5 120 240 2SC4208ARACT-ND: 54 4.35 32.59 2SC4208ARATB-ND 3,000 144.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 50 5 120 240 2SC13180RACT-ND: 48 3.86 28.96 2SC13180RATB-ND 3,000 128.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 70 5 120 240 2SC1318ARACT-ND- 50 3.77 28.27 2SC1318ARATB-ND 3,000 163.00/M 
General Amp TO-92B1 200 .07 100 220 2SC14730RACT-ND: 71 5.33 39.99 2SC14730RATB-ND 3,000 231.00/M 
AF HV Amp. TO-92B1 150 .05 130 220 2SC26310RACT-ND: 49 3.92 29.42 2SC26310RATB-ND 3,000 130.00/M 
AF Amp TO-92B1 50 af 600 1,200 2SC29250SACT-ND: 63 4.69 35.16 2SC29250SATB-ND 3,000 203.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 25 1 120 240 2SD05920RACT-ND: 50 3.77 28.27 2SD05920RATB-ND 3,000 163.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 50 1 120 240 2SD0592ARACT-ND: 50 3.77 28.27 2SD0592ARATB-ND 3,000 163.00/M 
AF Power Amp TO-92B1 20 5 340 600 2SD09650RACT-ND: 59 4.72 35.39 2SD09650RATB-ND 3,000 157.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 20 5 200 350 2SD13020RACT-ND: 46 3.68 27.58 2SD13020RATB-ND 3,000 122.00/M 
AF Power Amp TO-92B1 10 5 195 = 2SD250400ACT-NDt 49 3.68 27.58 2SD250400ATB-ND 3,000 159.00/M 
General Amp MT-1 50 A 160 460 2SD1991A0ACT-ND: 36 2.80 19.69 2SD1991A0ATB-ND 2,000 85.00/M 
General Amp MT-1 50 5 210 340 2SD1991ARACT-ND: 36 2.80 19.69 2SD1991ARATB-ND 2,000 85.00/M 
Low Freq. Amp MT-1 20 5 200 350 2SD19960RACT-ND: 58 4.62 34.66 2SD19960RATB-ND 2,000 162.00/M 
Low Freq. Amp MT-1 20 5 300 500 2SD19960SACT-ND: 58 4.62 34.66 2SD19960SATB-ND 2,000 162.00/M 
Low Freq. Amp MT-1 20 5 400 800 2SD19960TACT-NDt 58 4.62 34.66 2SD19960TATB-ND 2,000 162.00/M 
AF Output Amp MT-2 80 1 120 240 2SC43910RACT-ND: 50 3.73 27.99 2SC43910RATB-ND 2,000 165.00/M 
General Amp MT-2 300 .07 100 220 2SC54190RACT-ND: 68 5.10 38.27 2SC54190RATB-ND 2,000 226.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 1 120 240 2SD1994ARACT-ND: 56 4.49 33.64 2SD1994ARATB-ND 2,000 157.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 1 170 340 2SD1994ASACT-ND 56 4.49 33.64 2SD1994ASATB-ND 2,000 157.00/M 
AF Output Amp MT-2 100 ia 8,000 20,000 | 2SD20670RACT-ND: 80 6.70 53.63 2SD20670RATB-ND 2,000 357.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 i 120 340 2SD217700ACT-NDt 93 7.00 52.54 2SD217700ATB-ND 2,000 311.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 60 2 120 340 2SD2177A0ACT-ND: 93 7.00 52.54 2SD2177A0ATB-ND 2,000 311.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 A 170 340 2SD21770SACT-ND: 89 6.70 50.28 2SD21770SATB-ND 2,000 297.00/M 
AF Output Amp MT-2 50 5 120 240 2SD21790RACT-ND: 87 7.24 57.92 2SD21790RATB-ND 2,000 385.00/M 
AF Output Amp MT-2 150 1 120 240 2SD21840RACT-ND: 81 6.74 53.93 2SD21840RATB-ND 2,000 359.00/M 
AF Amp MT-2 120 5 130 220 2SD22250RACT-ND: 68 5.10 38.27 2SD22250RATB-ND 2,000 226.00/M 
AF Power Amp MT-2 20 § 340 600 2SD22490RACT-ND: 62 4.62 34.63 2SD22490RATB-ND 2,000 205.00/M 
AF Amp. MT-2 50 1 8,000 20,000 | 2SD22580RACT-ND: 56 4.23 31.72 2SD22580RATB-ND 2,000 187.00/M 
AF Output Amp MT-2 20 7 1,000 2,500 2SD225900ACT-NDt 51 3.82 28.61 2SD225900ATB-ND 2,000 169.00/M 
AF Amp MT-2 10 1 200 800 2SD235800ACT-NDt 80 5.98 44.82 2SD235800ATB-ND 2,000 265.00/M 
AF Amp MT-2 50 5 8,000 20,000 | 2SD25980RACT-ND: 56 4.51 33.86 2SD25980RATB-ND 2,000 158.00/M 
AF Output Amp MT-3 50 1 120 240 2SD21330RACT-ND: 72 5.39 40.40 2SD21330RATB-ND 1,000 239.00 
AF Output Amp MT-3 50 1 170 340 2SD21330SACT-ND: 72 5.39 40.40 2SD21330SATB-ND 1,000 239.00 
AF High Power Driver MT-3 150 1 130 220 2SD21340RACT-ND: 82 6.82 54.56 2SD21340RATB-ND 1,000 363.00 
Power Amp MT-3 60 3 70 150 2SD21360QACT-ND: 99 7.39 55.44 2SD21360QATB-ND 1,000 328.00 
Power Amp MT-3 60 3 120 250 2SD21360RACT-ND: 74 6.16 49.28 2SD21360RATB-ND 1,000 328.00 
AF Output Amp MT-3 50 2 120 240 2SD21780RACT-ND: 83 6.24 46.78 2SD21780RATB-ND 1,000 277.00 
AF Output Amp MT-3 50 2 170 340 2SD21780SACT-ND: 83 6.24 46.78 2SD21780SATB-ND 1,000 277.00 
AF Amp MT-3 80 1 8,000 20,000 | 2SD22200RACT-ND: 77 6.41 51.32 2SD22200RATB-ND 1,000 341.00 
AF Amp MT-3 100 2 8,000 20,000 | 2SD24790RACT-ND: 96 8.02 64.15 2SD24790RATB-ND 1,000 427.00 
Power Amp MT-3 60 3 800 1,500 2SD25730QACT-ND: 92 7.70 61.59 2SD25730QATB-ND 1,000 410.00 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 A 160 460 2SC3311A0ACT-ND: 33 2.58 18.18 2SC3311A0ATB-ND 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 5 85 340 2SD1423ACT-NDt 48 3.98 31.81 2SD1423ATB-ND 5,000 119.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 20 5 200 800 2SD145000ACT-NDt 42 3.37 25.25 2SD145000ATB-ND 5,000 107.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 A 160 260 2SC3311AQACT-NDt At 3.10 21.49 2SC3311AQATB-ND 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 al 210 340 2SC3311ARACT-NDt At 3.10 21.49 2SC3311ARATB-ND 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 zl 290 460 2SC3311ASACT-ND At 3.10 21.49 28C3311ASATB-ND 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 20 5 200 350 2SD14500RACT-ND: -50 4.21 33.66 2SD14500RATB-ND 5,000 107.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 20 5 300 500 2SD14500SACT-ND: 50 4.21 33.66 2SD14500SATB-ND 5,000 107.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 20 5 400 800 2SD14500TACT-NDt 50 4.21 33.66 2SD14500TATB-ND 5,000 107.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 5 120 240 2SD1423ARACT-ND: 50 4.21 33.66 2SD1423ARATB-ND 5,000 107.00/M 
AF Amp NS-B1 55 ot 180 360 2SC33120RACT-ND: 43 3.60 28.80 2SC33120RATB-ND 5,000 108.00/M 
AF Power Amp NS-B1 20 5 340 600 2SD23210RACT-ND: 59 4.72 35.39 2SD23210RATB-ND 5,000 150.00/M 
HV High Speed Switch TOP-3F 800 3 6 = 2SC3506-ND 4.48 35.85 278.86 = = — 
HV High Speed Switch TOP-3F 800 5 6 _ 2SC3507-ND 4.65 37.23 289.58 = = = 
HV High Speed Switch TOP-3F 500 vA 8 _ 2SC3974-ND 4.65 37.23 289.58 = _— — 
HV High Speed Switch TOP-3F 500 10 8 = 2SC3975-ND 5.52 44.13 343.21 = = = 
HV High Speed Switch TOP-3F 800 3 6 = 2SC4420-ND 2.52 20.13 156.59 = = = 
HV High Speed Switch TOP-3F 800 1 3 — 2SC4960-ND 2.41 19.31 150.15 = _— — 
High Power Amp TOP-3F 100 5 100 200 2SD14850P-ND 2.59 20.68 160.88 = _— — 
Power Switching TOP-3F 80 10 130 260 2SD17050P-ND 3.96 31.72 246.68 = = = 
Power Switching TOP-3F 80 20 130 260 2SD17070P-ND 5.17 41.37 321.76 = = _— 
High Power Amp TOP-3F 120 6 80 160 2SD20640S-ND 3.69 29.51 229.52 = = _— 
* Darlington + Cut Tape Pricing 
Powe r M Oo S F ETs RoHS Compliant Parts Available 
Vpss Vass ID RDS (on) Digi-Key Pricing 
Package (Vv) (Vv) (A) Type (0) Part No. 1 10 100 500 1,000 
N-Channel Type 
450 30 5 1.0 2SK3043-ND 1.83 14.63 109.70 493.65 950.73 
450 30 L 56 2SK3044-ND 2.47 19.73 147.97 665.86 1282.40 
500 30 2.5 3.2 2SK3045-ND 1.54 12.32 92.38 415.71 800.62 
TO-220D 500 30 7 0.7 2SK3046-ND 2.41 19.25 144.34 649.53 1250.95 
800 30 2 4.8 2SK3047-ND 1.86 14.88 111.62 502.31 967.41 
600 30 3 1.7 2SK3048-ND 1.80 14.37 107.78 484.99 934.05 
200 30 22 048 2SK3892-ND 4.48 35.85 278.86 1294.70 2539.60 
TOP-3F 600 30 15 33 2SK3318-ND 7.35 58.84 496.43 2335.05 4596.56 
P-Channel Type 
NS-B1 65+ = 02 300 2SJ01640RACT-NDt 45 3.62 27.12 75.03 126.56 
65+ = 02 300 2SJ01640RATB-ND§ 575.00/5,000 


+VGDS + CutTape § Tape and Box 
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Panasonic Su rface M (0) u nt M os F ETs RoHS Compliant Parts Available — Dim. inmm 


Mini Power m Mini Type Mini Type 
Type Package A Package (3-pin) Package (5-pin) 
1. Gate MO « [eae "? eteot teas | A B 
2. Drain : 2 Source et “65 1. Drain(FET1) ? 1. Cathode 
3. Source ‘ 3 Drai 5 2. Drain (FET2) zg 2. Drain 
. Drain z ni =1+0.40 | 3. Gate (FET2) F 3. Gate 
B + 4. Source a 4. Source 
1. Source 5. Gate(FET1) 5. Anode 
2. Drain 
3. Gate 
S-Mini Type Package (3-pin) S-Mini Type Package (5-pin) S-Mini Type Package (6-pin) SS-Mini Type Package (3-Pin) 
A 1. Gate (FET1) 0.27 
1. Gate 1.3 2 2. Source A 4. Source 13 A = 
2. Source 3. Gate (FET2) 2. Gate j : : Gas 
3. Drain d 4. Drain (FET2) _ Draii * - Source 
P ; 5. Drain (FET1) . : tee, | oe fu 3. Drain 
B 3 He 
1. Source | = (G1) 104 5 (D1) & oe 
2. Drain | 
3. Gate ($) 25 
(G2) 3—4 114 (D2) 
SS-Mini Type Package (5-pin) SS-Mini Type Package (6-Pin) | UP0487800 / UP0487C00 97900 SSS-Mini Type Package (3-Pin) 
~— 0.20 1.20 —- 
1. Gate (FET1) E . o 6(D1) (si) A | 
2. Source F . Drain 
3. Gate (FET2) a | 111 5(G2) (G1)2 2. Source 1.20 3 
4. Drain (FET2) F i : c 3. Gate ; Ty 
5. Drain(FET1) / 1 4(S2)  (D2)3 B 1 2 
; 1. Gate 
1. Source (FET.1 3. Drain (FET.2) 5. Gate (FET.2) =I 
4. Source (FET.2) 6. Drain (FET.1) A pourte 0.28 -0.80— 
. Drain 
Pin vps ID RDS (on) PD Max. Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Package Layout (V) (mA) (0) (mW) Part No. al 10 100 Part No. Qty. Pricing 
Small Signal/Switching MOSFET — N-Channel Type 
Mini Power — 80: 500 2 1,000 2SK060100LCT-ND 1.19 9.94 79.52 2SK060100LTR-ND 1,000 529.00 
Mini Power _ 30: 1,000 48 1,000 2SK221100LCT-ND 60 4.49 33.71 2SK221100LTR-ND 1,000 199.00 
Mini 3P A 50: 500 27 150 2SK122800LCT-ND 51 4.29 34.29 2SK122800LTR-ND 3,000 137.00/M 
Mini 3P B 30 20 _— 150 2SK01980RLCT-ND 81 6.07 45.51 2SK01980RLTR-ND 3,000 263.00/M 
Mini 3P B 65 20 300 150 2SK11030QLCT-ND AQ 3.92 29.42 2SK11030QLTR-ND 3,000 130.00/M 
Mini 3P B 40 10 — 200 2SK275100LCT-ND A5 3.75 30.03 2SK275100LTR-ND 3,000 120.00/M 
Mini 5P A 50 100 50 300 XN0187200LCT-ND 97 7.31 54.81 XN0187200LTR-ND 3,000 317.00/M 
S-Mini 3P A 50: 100 50 150 2SK066400LCT-ND 63 4.73 35.51 2SK066400LTR-ND 3,000 205.00/M 
S-Mini 3P A 20 100 50 150 2SK066500LCT-ND 61 4.55 34.13 2SKO66500LTR-ND 3,000 197.00/M 
S-Mini 3P A 50 50 27 150 2SK137400LCT-ND 13 5.47 41.02 2SK137400LTR-ND 3,000 237.00/M 
S-Mini 3P A 30: 1,000 30 150 2SK306400LCT-ND AB 3.84 30.69 2SK306400LTR-ND 3,000 123.00/M 
S-Mini 3P A 50: 1,000 8/6 150 2SK353900LCT-ND 43 3.42 25.67 2SK353900LTR-ND 3,000 114.00/M 
S-Mini 3P A 20: 4,500 02 500 MTM232230LCT-ND 81 6.07 45.51 MTM232230LTR-ND 3,000 263.00/M 
S-Mini 3P B 30 20 _— 150 2SK06620RLCT-ND 1.02 8.50 68.03 2SK06620RLTR-ND 3,000 442.00/M 
S-Mini 3P B 55 30 = 150 2SK06630RLCT-ND AQ 3.92 29.42 2SK06630RLTR-ND 3,000 130.00/M 
S-Mini 5P — 50: 100 8/6 150 XP0187800LCT-ND 63 471 35.35 XP0187800LTR-ND 3,000 204.00/M 
S-Mini 6P _ 50: 1,000 8/6 150 XP0487800LCT-ND 68 5.09 38.18 XP0487800LTR-ND 3,000 221.00/M 
SS-Mini 3P A 50 100 8/6 125 2SK3546JOLCT-ND 43 3.44 25.82 2SK3546J0LTR-ND 3,000 114.00/M 
SS-Mini 3P B 55 30 — 125 2SK2593JQLCT-ND 54 4.29 32.18 2SK2593JQLTR-ND 3,000 143.00/M 
SS-Mini 5P = 30 100 7/5 125 UP0187BOOLCT-ND 62 4.68 35.08 UP0187BO0LTR-ND 8,000 199.00/M 
SS-Mini 6P — 50: 100 8/6 125 UP0487800LCT-ND Pil 5.33 39.96 UP0487800LTR-ND 8,000 226.00/M 
SS-Mini 6P = 50: 100 8/6 125 UP0497900LCT-ND ral 5.33 39.96 UP0497900LTR-ND 8,000 226.00/M 
SS-Mini 6P _ 20: 100 6 125 UP0487COOLCT-ND pr 4.27 32.06 UP0487COOLTR-ND 8,000 182.00/M 
SSS-Mini 3P A 20* al — 100 2SK33720RLCT-ND 53 4.26 31.97 2SK33720RLTR-ND 10,000 133.00/M 
SSS-Mini 3P A 20* 135 = 100 2SK33720SLCT-ND 53 4.26 31.97 2SK33720SLTR-ND 10,000 133.00/M 
SSS-Mini 3P A 20* -180 = 100 2SK33720TLCT-ND 53 4.26 31.97 2SK33720TLTR-ND 10,000 133.00/M 
SSS-Mini 3P A 20* .290 _ 100 2SK33720ULCT-ND 53 4.26 31.97 2SK33720ULTR-ND 10,000 133.00/M 
SSS-Mini 3P A 20* 2 _— 100 2SK34260TLCT-ND 362 3.91 29.30 2SK34260TLTR-ND 10,000 163.00/M 
SSS-Mini 3P A 50 100 8/6 100 2SK354700LCT-ND 48 3.83 28.69 2SK354700LTR-ND 10,000 120.00/M 
U-G2 = 60: 5,000 09 10,000 2SK302200LCT-ND 1.26 10.11 75.84 2SK302200LTR-ND 3,000 647.00/M 
U-G2 _ 60: 30,000 025 25,000 2SK302500LCT-ND 2.76 22.06 171.61 2SK302500LTR-ND 3,000 1544.00/M 
U-G2 _ 100¢ 8,000 15 15,000 2SK303000LCT-ND 1.46 11.64 87.33 2SK303000LTR-ND 3,000 745.00/M 
U-G2 _ 100+ 15,000 .09 20,000 2SK303100LCT-ND 1.76 14.10 105.72 2SK303100LTR-ND 3,000 902.00/M 
U-G2 _ 100t 15,000 07 20,000 2SK326800LCT-ND 2.31 18.48 143.72 2SK326800LTR-ND 3,000 1293.00/M 
U-G2 = 200t 2,500 1.2 10,000 2SK327700LCT-ND 1.26 10.11 75.84 2SK327700LTR-ND 3,000 647.00/M 
Small Signal/Switching MOSFET — P-Channel Type 
Mini 3P B 65 10 300 150 2S8J01630RLCT-ND 66 4.96 37.23 2$J01630RLTR-ND 3,000 215.00/M 
Mini 5P B 12 1,200 35 600 XNONE9200LCT-ND 17 5.78 43.32 XNONE9200LTR-ND 3,000 250.00/M 
S-Mini 3P A 65 20 = 150 28J03640QLCT-ND 70 5.27 39.53 2SJ03640QLTR-ND 3,000 228.00/M 
S-Mini 3P A 30: 100 50 150 2SJ053600LCT-ND 48 3.98 31.87 2SJ053600LTR-ND 3,000 127.00/M 
S-Mini 3P A 12 4,000 03 500 MTM231100LCT-ND 1.15 9.58 76.61 MTM231100LTR-ND 3,000 498.00/M 
S-Mini 3P A 20: 3,000 04 500 MTM231230LCT-ND 18 5.88 44.13 MTM231230LTR-ND 3,000 255.00/M 
SSS-Mini 3P B 30: 100 13 100 2SJ067400LCT-ND 43 3.60 28.80 2$J067400LTR-ND 10,000 101.00/M 
U-G2 _ 200t 2,000 15 10,000 28J058200LCT-ND 1.49 11.95 89.63 2S8J058200LTR-ND 3,000 765.00/M 
+VDSS_ * VDSO 
= 6 Dim. in mm Resistance Value Cut Tape Tape & Box 
anasonic 80 20 RB | RBE |hFEmin| IC | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
sox os F Ko KQ | Vce=10V | (mA) | PartNo. il 10 100 | PartNo. 5,000 
. a0 f t 22 70 30 700 |UNR417HOOACT-ND 42 3.50 28.04] UNR411HOOATB-ND  105.00/M 
PN P/N PN Transistors } + 78 | 22 | 22 40 500 | UNR412100ACT-ND 52 4.14 31.03] UNR412100ATB-ND —132.00/M 
15.6 ts | ut 47 47 50 500 | UNR412200ACT-ND 52 4.14 31.03 | UNR412200ATB-ND 132.00/M 
=| p= 10 10 60 500 | UNR412300ACT-ND 52 4.14 31.03 | UNR412300ATB-ND 132.00/M 
ieee Ue Terry 1: Emitter NPN 
Through-hole with built-in resistors for preset gains Tilt 4 2: Sonal 47 = 210 100 |UNR42100RACT-ND .42 3.50 28.04] UNR42100RATB-ND = 105.00/M 
= |. = —— lo 3: Base 10.45 10 10 35 100 | UNR421100ACT-ND 42 3.50 28.04 | UNR421100ATB-ND 105.00/M 
VCEO=50V/-50V FT=s00mW er lFo7 22 22 60 100 | UNR421200ACT-ND 42 3.50 28.04 | UNR421200ATB-ND 105.00/M 
Resistance Value Cutt Tape &B 10 47 80 100 | UNR421400ACT-ND 42 3.50 28.04 | UNR421400ATB-ND 105.00/M 
, re LU MERE me ape © ek 47_ | — 210 | 100 |UNR42160RACT-ND_ 42 3.50 _28.04 | UNR42160RATB-ND__105.00/M 
BE BESS PHEE Intnl ICA Dial Key Ericing Digi Rey Erieing 22 | — | 210 | 100 |UNR42170RACT-ND .42 3.50 28.04 | UNR42170RATB-ND 105.00/M 
La |__| (Gad) | beth Us OOM EartNos 5,000 1 10 30 | 100 |UNR421900ACT-ND 42 350 28.04] UNR421900ATB-ND  105.00/M 
PNP 47 10 30 100 | UNR421D00ACT-ND .42 3.50 28.04 | UNR421D00ATB-ND 105.00/M 
10 10 35 100 | UNR411100ACT-ND 42 3.50 28.04 | UNR411100ATB-ND 105.00/M 47 10 30 100 | UNR421FOOACT-ND 42 3.50 28.04 | UNR421FOOATB-ND 105.00/M 
10 47 80 100 | UNR411400ACT-ND 42 3.50 28.04 | UNR411400ATB-ND 105.00/M 10 AT 20 100 | UNR421KOOACT-ND 42 3.50 28.04 | UNR421KO0ATB-ND 105.00/M 
47 _ 210 100 | UNR41160RACT-ND .42 3.50 28.04 | UNR41160RATB-ND 105.00/M 47 47 20 100 | UNR421LO0ACT-ND 42 3.50 28.04 | UNR421LO0ATB-ND 105.00/M 
0.51 5.1 20 100 | UNR411800ACT-ND 42 3.50 28.04 | UNR411800ATB-ND 105.00/M 2.2 2.2 40 500 | UNR422100ACT-ND 52 4.14 31.03 | UNR422100ATB-ND 132.00/M 
1 10 30 100 | UNR411900ACT-ND 42 3.50 28.04 | UNR411900ATB-ND 105.00/M 47 47 50 500 | UNR422200ACT-ND 52 4.14 31.03 | UNR422200ATB-ND 132.00/M 
47 | 22 60 | 100 |UNR411EOOACT-ND 42 3.50 28.04 | UNR411EQ0ATB-ND _105.00/M (Continued) 
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Po S-Mini Type RoHS Compli i 2.4, Dim. inmm 
. pliant Parts Available +—<. 1 —+ 
anaSONnic PNP/NPN Transistors (cont) a (3.257 
Dim. inmm Surface Mount with built-in resistors for preset gains 7H 
~4.0- 2.0 1.3 
NEW S Type [4-0-|__ ft VcEO=50V/-50V PT=150mW 1. Base + ci 
= 3'0 2.Emitter 2.0] 0.65 03 
VcEO=50V/-50V 1.27 IC=100mA/-100mA —_EIAJ: SC-70 3. Collector | 412 ; 
PT=300mW 2 Ples fi 4 =||F0.7 
. Emitter 
123196 2. Collector a Resistance Value | hFE min Cut Tape Tape & Reel 
Wu 3. Base RB RBE Vce=10V | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Sloae _lk0.45 KO KO__| 1C=5mA | Part No. 110 100 | PartNo. 3,000 
PNP 
Res. Value] hFE min. Cut Tape Tape & Box 10 10 35 |UNRST1100LCT-ND 40 297 2060|UNRS11100LTR-ND 79.00/™M 
Re | Ree | Vce=10V| IC | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 22 22 60 |UNRS11200LCT-ND 40 297 2060|UNR511200LTR-ND  _79.00/M 
Ko | Ko Ic=5mA | (mA) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 5,000 47 47 80 UNR511300LCT-ND AQ 2.97 20.60 ) UNR511300LTR-ND 79.00/M 
10 47 80 |UNRS11400LCT-ND 40 297 2060/|UNR511400LTR-ND _79.00/M 
PNP 10 eo 160 |UNRS511500LCT-ND _—-40_—«2.97 20.60 UNR511500LTR-ND _—_79.00/M 
22 | 22 60 |] 100 |UNR411200ACT-ND 45 379 30.28 | UNR411200ATB-ND  114.00/M 47 © 160 |UNRS11600LCT-ND 40 297 20.60|UNRS511600LTR-ND  79.00/M 
47 | 47 80 | 100 | UNR411300ACT-ND 45 3.79 30.28 | UNR411300ATB-ND —114.00/M ail es DIOR ACCS Be 
47 | 10 30 | 100 | UNR411FOOACT-ND 45 3.79 30.28 | UNR411FOOATB-ND —114.00/M 4 10 30 |UNRS11900LCT.ND 40 297 2060/UNRS11900LTR.ND  79.00/M 
47 | 47 20 | 100 | UNR411LOOACT-ND 45 3.79 30.28 | UNR411LOOATB-ND —114.00/M 47 S 160 |UNRS511000LCT-ND 40-297 _20.60|UNR511000LTR-ND _—_79.00/M 
22 | 10 60° | 500 | UNR412400ACT-ND 56 4.47 33.51 | UNR412400ATB-ND —142.00/M a7 10 30 |UNRS11DOOLCT-ND 40 297  20.60|UNR511D00LTR-ND 79.00/M 
47 22 60 |UNRS11EOOLCT-ND 40 297 2060|UNR511E00LTR-ND  _79.00/M 
EN 47 10 30 | UNR511FOOLCT-ND ‘40 297 20.60|UNRS11FOOLTR-ND  79.00/M 
47 | 47 80] 100 | UNR421300ACT-ND 45 379 30.28 | UNR421300ATB-ND  114.00/M 22 10 30 |UNRS11HOOLCT-ND 40 297 2060|UNR511HOOLTR-ND 79.00/M 
0.51| 5.4 20 | 100 | UNR421800ACT-ND 45 3.79 30.28 | UNR421800ATB-ND —114.00/M 47 4.7 20 _|UNR511LOOLCT-ND 402.97 20.60 |UNRSTILOOLTR-ND___79.00/M 
10 | 10 | 60+ | 500 | UNR422300ACT-ND 56 4.47 33.51 | UNR422300ATB-ND —142.00/M reales ec Se Mee 
22 | 10 60° | 500 | UNR422400ACT-ND 56 4.47 33.51 | UNR422400ATB-ND 142.00/M 22 7 80 UNRSI1TOOLCT-ND 35 265 1839/UNRS11TOOLTR-ND 71.00/M 
eicinoras 22 22 6 JUNRS11VOOLCT-ND 40 297 20.60|UNRS511VOOLTR-ND —79.00/M 
a 10 47 80 |UNR515400LCT-NDA 35 265 18.39|UNR515400LTR-NDA —_71.00/M 
NPN 
Mini Type — 2.8 —+) Dim. in mm 10 10 35  |UNRS21100LCT-ND 40 297  2060|UNR521100LTR-ND 79.00/™M 
15-1 : 22 22 60 |UNR521200LCT-ND 40 2.97 20.60 |UNR521200LTR-ND —_79.00/M 
Ree Ne : _ 47 47 80 |UNR521300LCT-ND 40 297 2060|UNR521300LTR-ND  79.00/M 
Surface Mount with built-in resistors for preset gains fone ie 10 47 80 |UNR521400LCT-ND 40 297 2060|UNR521400LTR-ND  _79.00/M 
VcEO=50V/-50V PT=200mW arte) 3 10 eo 160 |UNRS521500LCT-ND _—40-—«2.97 20.60 |UNR521500LTR-ND _—_79.00/M 
Sovi-20 oO 1. Base 29] 0, 5 r 47 = 160 |UNRS521600LCT-ND 40 297  20.60|UNRS521600LTR-ND  79.00/M 
IC=100mA/-100mA JEDEC:TO-236 2. Emitter [42 0.4 22 bs 160 |UNR521700LCT-ND 40 297 20.60|UNR521700LTR-ND  79.00/M 
EIAJ: SC-59A 3. Collector t 051 | 54 20 |UNR521800LCT-ND 40 297 2060/UNR521800LTR-ND  79.00/M 
1 10 30 |UNRS21900LCT-ND 40 297 2060|UNR521900LTR-ND  79.00/M 
Resistance Value | hFE min Cut Tape 47 oo 160 |UNRS521000LCT-ND __—-40_—«2.97 20.60 UNR521000LTR-ND _—_79.00/M 
Re | RBE |Vce=10V| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 47 10 30  |UNRS521D00LCT-ND 40 297  20.60|UNR521D00LTR-ND 79.00/M 
xo | ko | tce5ma | Part No. a am aon barre tn 47 22 60 |UNRS21E00LCT-ND 40 297 2060|UNR521E00LTR-ND  79.00/M 
oe Eee babiied tyes [rlcing 47 | 40 30 |UNRS21FOOLCT-ND 40 297 20.60/UNRS21FOOLTR-ND 79.00/M 
PNP 10 47 20 |UNRS21KOOLCT-ND 40 297 20.60|UNR521KOOLTR-ND —_79.00/M 
10 | 10 35 | UNR211100LCT-ND 37 279 19.36] UNR211100LTR-ND | 3,000] 74.00/M 47 47 20 |UNRS21LOOLCT-ND _40__2.97__-20.60 |UNRS21LOOLTR-ND___79.00/M 
22 | 22 | 60 | UNR211200LCT-ND 37 2.79 19.36] UNR211200LTR-ND |3,000| 74.00/M reels oR hoe Pee 
47 47 80 UNR211300LCT-ND 37 2.79 19.36) UNR211300LTR-ND | 3,000 74.00/M 29 AT 80 UNR521TOOLCT-ND 35 265 18.39 |UNRS521T00LTR-ND 71.00/M 
to | 47 80 | UNR211400LCT-ND 37 279 19.36] UNR211400LTR-ND |3,000) 74.00/M 22 2.2 6 JUNRS21VOOLCT-ND 40 297 20.60|UNRS521VOOLTR-ND —79.00/M 
10 | « | 160 | UNR211500LCT-ND 372.79 19.36] UNR211500LTR-ND |3,000| _74.00/M mle 40 i RconeAr ea ooo. TAREE xan 
47 co 160 | UNR211600LCT-ND 37 2.79 19.36] UNR211600LTR-ND | 3,000 | 74.00/M - - - . : 
22 = 160 | UNR211700LCT-ND 37 2.79 19.36] UNR211700LTR-ND | 3,000} 74.00/M § VCEO-20V IC-600mA = ¢ VCE=5V IC=50mA A VCEO-30V 
ost | 54 20 | UNR211800LCT-ND 37 279 19.36] UNR211800LTR-ND |3,000) 74.00/M 
1 10 30 | UNR211900LCT-ND 37 279 19.36] UNR211900LTR-ND |3,000) 74.00/M Mini ; ; or 
-Mini T RoHS Compliant Parts Availabl -—1.20—) Dim. inmm 
47 | | 160 | UNR211000LCT-ND 37 2.79 19.36] UNR211000LTR-ND | 3,000 | 74.00/M SSS ype ia i aaa 0.23] j0.80---10.15 
47 10 30 | UNR211DO0LCT-ND 37 279 19.36] UNR211DOOLTR-ND | 3,000] 74.00/M Surface Mount with built-in-resistors for preset gains a 
47 | 22 60 | UNR211E00LCT-ND 37 279 19.36] UNR211E00LTR-ND |3,000) 74.00/M VcEO= -50V/50V r a2 
47 | 10 30 | UNR211FOOLCT-ND 37 279 19.36] UNR211FOOLTR-ND |3,000) 74.00/M IC= -80mA/80mA x oe 1.20 0.40 ¢ 
; = 0.33 
22 | 10 30 | UNR211HOOLCT-ND 37 279 19.36] UNR211HOOLTR-ND | 3,000) 74.00/M PT=100mW Scale ae 
a7 | 47 20 | UNR211LOOLCT-ND 37 279 19.36] UNR211LOOLTR-ND | 3,000) 74.00/M 
22 | 47 80 | UNR211MOOLCT-ND 37 279 19.36] UNR211MOOLTR-ND [3,000] 74.00/M Resistance Value] hFE min Cut Tape Tape & Reel 
47 | 47 80 | UNR211NOOLCT-ND 37 279 19.36] UNR211NOOLTR-ND |3,000) 74.00/M Re | Ree | Vce=10V| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
22 | 22 6 | UNR211VOOLCT-ND 37 2.79 19.36] UNR211VOOLTR-ND 3,000) 74.00/M ko | KO | IC=5mA | Part No. 110100 | PartNo. 10,000 
a2 | 5 20¢ | UNR212X00LCT-ND 56 4.51 33.86] UNR212X00LTR-ND | 3,000) 150.00/M PNP 
2.2 2.2 40 UNR212100LCT-ND 59 4.68 35.12) UNR212100LTR-ND | 3,000) 156.00/M 47 92 60 UNR31AEOOLCT-ND 41 -3.24.—-22.82 | UNR31AEO0LTR-ND 80.00/M 
47 | 47 50 | UNR212200LCT-ND 59 4.68 35.12| UNR212200LTR-ND [3,000 | 156.00/M 47 oo 160 |UNR31AOOOLCT-ND 41 3.24 22.82 | UNR31AO00LTR-ND 80.00/M 
1o | 10 60 | UNR212300LCT-ND 59 4.68 35.12] UNR212300LTR-ND | 3,000) 156.00/M 10 10 35 JUNRSIA100LCT-ND 41 3.24 22.82 | UNR31A100LTR-ND 80.00/M 
22 | 10 60 | UNR212400LCT-ND 59 4.68 35.12] UNR212400LTR-ND | 3,000) 156.00/M 47 47 80 |UNRSIAS00LCT-ND 41 3.24 22.82 | UNR31A300LTR-ND 80.00/M 
NPN 10 47 80 |UNRSIA400LCT-ND 413.24 22.82 | UNR31A400LTR-ND 80.00/M 
10 | 10 | 35 | UNR221100LCT-ND 37 279 19.36] UNR221100LTR-ND | 3,000] 74.00/M 10 co | 160 ONES VEm 41 3.24 22.82 TNR UCT = 80.00/M 
22 | 22 | 60 | UNR221200LCT-ND 37 2.79 19.36] UNR221200LTR-ND |3,000| 74.00/M 47] = | 160 (ERS URGNO 41 3.24 22.80 Oe nom §=—80.00/M 
47 | 47 | 80 | UNR221300LCT-ND 37 2.79 19.36] UNR221300LTR-ND | 3,000| 74.00/M 4 fs Ks erin i | be he sar 
10 | 47 80 | UNR221400LCT-ND 37 279 19.36] UNR221400LTR-ND |3,000) 74.00/M bs 5 be iMeetiOoneeR NES ‘4 333. 2085 NONE DREnS Seaant 
10 7 160 | UNR221500LCT-ND 37 2.79 19.36] UNR221500LTR-ND | 3,000) 74.00/M = = 7 i aan 
47 | © 160 | UNR221600LCT-ND 37 279 19.36] UNR221600LTR-ND |3,000| 74.00/M es pe se AEM 7 289 2038 (TRETEN 72.000 
22 160 | UNR221700LCT-ND 37 279 19.36] UNR221700LTR-ND 3,000) 74.00/M a @ 20 NORETANEIGENOM 37 289 cogs NORReTatnananA anal 
051 | 54 20 | UNR221800LCT-ND 37 279 19.36] UNR221800LTR-ND |3,000) 74.00/M ; cNPNT ; : 
1 10 30 | UNR221900LCT-ND 37 279 19.36] UNR221900LTR-ND |3,000) 74.00/M 
47 7 160 | UNR221000LCT-ND 37 2.79 19.36] UNR221000LTR-ND | 3,000) 74.00/M - 100 He Ene _ oi Tees A 
47 | 10 30 | UNR221D00LCT-ND 37 279 19.36] UNR221D00LTR-ND [3,000] 74.00/M ‘a 6 35 NORRSCRETGRTEOM a1 324 ooso (ONRReNeerant conan 
a7 | 22 60 | UNR221E00LCT-ND 37 279 19.36] UNR221E00LTR-ND |3,000) 74.00/M a G a0 NOREEN a1 a4 oo NONReSRaRIR ants aOaaAl 
47 | 10 30 | UNR221FOOLCT-ND 37 279 19.36] UNR221FOOLTR-ND |3,000) 74.00/M Hf 7 ao TANKER 41 324 07.00 RONROMONRRnTTS Ba 
to | 47 20 | UNR221KOOLCT-ND 37 279 19.36] UNR221KOOLTR-ND |3,000) 74.00/M : : : : 
47 | 47 20 | UNR221LOOLCT-ND 37 2.79 19.36] UNR221LOOLTR-ND | 3,000) 74.00/M be i. ee eons ye as ae eee Bae 
22 | 47 80 | UNR221MOOLCT-ND 37 279 19.36] UNR221MOOLTR-ND [3,000] 74.00/M 7 = 160 OKRUG 4 264 1259 (NRReReanienetnis 65.00M 
47 | 47 80 | UNR221NOOLCT-ND 37 279 19.36] UNR221NOOLTR-ND | 3,000) 74.00/M 43 - 80 |UNR32{NOOLCT-ND$ 39 328 2621 | UNR321NOOLTR-ND ap bil 
22 | 47 80 | UNR221TOOLCT-ND 36 269 18.65] UNR221TOOLTR-ND |3,000) 72.00/M a7 i 160 | UNR321000LCT-ND¢ 40 330 2643 | UNR321000LTR-ND 93, 00/M 
22 | 22 6 | UNR221VOOLCT-ND 37 2.79 19.36] UNR221VOOLTR-ND 3,000) 74.00/M v 7 80 | UNR321300LCT-ND$ 39 3.28 26.21 | UNR3D1900LTRAND oD 00M 
22 | 22 | 40 | UNR222100LCT-ND 54 4.33 32.45] UNR222100LTR-ND | 3,000 | 144.00/M ro 7 160 | UNR321600LCT-ND¢ 39 328 2621 | UNR321600LTR-ND SAGA 
47 | 47 50 | UNR222200LCT-ND 54 4.33 32.45] UNR222200LTR-ND [3,000] 144.00/M 100 & 160 | UNR32ABO0LCT-ND 37 289 2038 |— _ 
10 10 60 UNR222300LCT-ND 44 3.49 26.15) UNR222300LTR-ND | 3,000 | 116.00/M AT 22 60 | UNR32AE00LCT-ND 37 =©2.89 20.38 | UNR32AEQOLTR-ND 72.00/M 
2.2 10 60 UNR222400LCT-ND 54 4.33 32.45} UNR222400LTR-ND | 3,000 | 144.00/M 22 47 80 UNR32AMOOLCT-ND 37 2.89 20.38 | UNR32AMOOLTR-ND 72.00/M 
47 ||) -¢ 100 | UNR222600LCT-ND 44 3.49 26.15] UNR222600LTR-ND | 3,000) 116.00/M a7 a7 0 |UNRG2ANOOLCT-ND 372.89 20.38 | UNR32ANOOLTR-ND 72.00/M 
1 47 | 800 | UNR723100LCT-ND* 66 4.94 37.05| UNR723100LTR-ND*| 1,000] 219.00 2 a7 80 |UNRQ2ATOOLCT-ND 37 289 20.38 | UNR32ATOOLTR-ND 72.00/M 
*Mini Power Type VCEO-20V IC=700mA PT-1000mW #1C=500mA $IC=100mA (Continued) 
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Pa SS-Mini Flat (J-Type) RoHS Compliant Parts Available Dim. in mm 
Panasonic pnpynpn Transistors (con) hallediid ’ 1904 
Surface Mount with built in resistors for preset gains [+-0.85 >| 
1006 Leadless Type VcEo= -SOV/S0V | =f 
Surface Mount with built-in resistors IC= -100mA/100mA t 4: Base 4.60 1.00 3 : 
i 070 «1. ‘ 
for preset gains PT= 125mW aerial 2. Emitter —_ 3 037 
VceEo= -50V/50V : poe EIAJ: SC-81 7 3. Collector | 
. Emitter 
IC= -80mA/80mA = 
7 3. Collector | _| Resistance Value | hFE min Cut Tape Tape & Reel 
PT= 100mW K— 1.0 Re | Ree | Vce=t0V | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
ko | ka | IC=5mA | Part No. 110 100 _| PartNo. 3,000 
PNP 
ESI , 10 | 10 35 JUNR9117JOLCT-ND 40 299 20.72 JUNROTI1JOLTR-ND  80.00/M 
es. Value | hFE min is Cut Tape a Tape & Reel 22 | 2 60 | UNR9112JOLCT-ND 40. 2.99 20.72 |UNR9112JOLTR-ND —80.00/M 
Re | Ree |Vce=10V} Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 47 | 47 80 | UNR9113JOLCT-ND 40 2.99 20.72 JUNRO113J0LTR-ND —80.00/M 
ko | KO /ic=5mA| Part No. 1 10 100 | Part No. 10,000 to | 47 80 | UNR9114JOLCT-ND ‘40 2.99 20.72 JUNRO114JOLTR-ND —80.00/M 
PNP 10 co 160 _|UNR9115JOLCT-ND ‘40 2.99 20.72 |UNROT15JOLTR-ND _80.00/M 
47 | © 160 |UNR9116JOLCT-ND 40 2.99 20.72 |UNROT1GJOLTR-ND  80.00/M 
47 [47 | 80 UNRF1A300ACT-ND 46 3.80 30.38) UNRF1A300ATR-ND 106.00/M 22 we 160 | UNR9117JOLCT-ND ‘40. 2.99 20.72 JUNRO117JOLTR-ND 80.00/M 
to | 47 | 80 UNRF1A400ACT-ND 46 3.80 30.38 UNRF1A400ATR-ND 106.00/M 051 | 5.1 20 | UNR9118JOLCT-ND ‘40 2.99 20.72 JUNR9118JOLTR-ND —80.00/M 
1 10 30 | UNR9119JOLCT-ND ‘40 2.99 20.72 JUNROT19JOLTR-ND —80.00/M 
NPN 47 e 160 _|UNR9110JOLCT-ND ‘40 2.99 20.72 |UNRO110JOLTR-ND _80.00/M 
47] 47 | 80 UNRF2ANOOACT-ND 46 3.80 30.38) UNRF2ANOOATR-ND 106.00/M 22 | 47 80 |UNR911TJOLCT-ND 40 2.99 20.72 |UNROTITJOLTR-ND  80.00/M 
10 | 10 | 35 UNRF2A100ACT-ND 46 3.80 30.38] UNRF2A100ATR-ND 106.00/M ve 3 EH a ie oe Ean oy 
47 | 47 | 80 UNRF2A300ACT-ND 46 3.80 30.38]  UNRF2A300ATR-ND 106.00/M all" 46 20 (UNBOTTEIOIG TEND 37 «2:77 19.18 |UNROTIEJOLTRND © 74,00/M 
22 |» | 160 UNRF2A700ACT-ND 46 3.80 30.38) | UNRF2A700ATR-ND 106.00/M 2.2 10 30 [UNR911HJOLCT-ND 872.77 19.18 |UNRO11HJOLTR-ND _74.00/M 
47 | 47 20 |UNR911LJOLCT-ND ‘37.277 19.18 [UNROTILJOLTR-ND  74.00/M 
47 | 47 80 |UNRO11NJOLCT-ND 37 277 19.18 |UNROT1NJOLTR-ND — 74.00/M 
100 | 100 | 80 |UNR911AJOLCT-ND 37 277 19.18 |UNROT1AJOLTR-ND —74.00/M 
1008 Mold Leadless Type Dim. in mm 100 | co 160 | UNR911BJOLCT-ND 37.277 += 19.18 JUNR911BJOLTR-ND —74.00/M 
Seapine 22 | 47 80 _|UNRO11MJOLCT-ND -37_—«2.77__:19.18 |UNROT1MJOLTR-ND —_74.00/M 
Surface Mount with built-in-resistors for 2. NPN 
preset gains 1. Base 10 | 10 35 JUNRO2T1JOLCT-ND 40 299 20.72 |UNRO2I{JOLTA-ND  60.00/M 
VcEO= -50V/50V a eel .80 22 22 60 |UNR9212JOLCT-ND 40 299 20.72 |UNR9212J0LTR-ND  80.00/M 
= . Collector 47 | 47 80 | UNR9213JOLCT-ND 40 2.99 20.72 |UNR9213J0LTR-ND —80.00/M 
IC= -100mMA/100mA 4. Collector | to | 47 80 | UNR9214JOLCT-ND ‘40 2.99 20.72 |UNR9214JOLTR-ND — 80.00/M 
Bri sommw 4-100 7 10 co 160 _|UNR9215JOLCT-ND 40 2.99 20.72 |UNR9215JOLTR-ND _80.00/M 
= 47 | © 160 |UNR9216JOLCT-ND ‘40 2.99 20.72 |UNRS216JOLTR-ND  80.00/M 
22 es 160 | UNR9217JOLCT-ND 40 2.99 20.72 |UNR9217JOLTR-ND —80.00/M 
051 | 5.41 20 | UNR9218JOLCT-ND ‘40 2.99 20.72 |UNR9218JOLTR-ND — 80.00/M 
Resistance Value | hFE min Cut Tape Tape & Reel 1 10 30 | UNR9219JOLCT-ND 40 299 20.72 |UNR9219J0LTR-ND —80.00/M 
Re | Ree | Vce=10V | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 47 co 160 _|UNR9210JOLCT-ND ‘40 2.99 20.72 |UNR9210JOLTR-ND _80.00/M 
ko | ko | Ic=-5mA | PartNo. 1 10 100 | PartNo. 10,000 to | 47 20. |UNRO21KJOLCT-ND 37 +277 + +1918 |UNRO2IKJOLTR-ND  74.00/M 
22 | 47 80 |UNR921MJOLCT-ND 40 299 2072 |UNRO2IMJOLTR-ND  80.00/M 
PNP 22 | 47 80 | UNR921TJOLCT-ND 40 299 20.72 |UNR921TJOLTR-ND — 80.00/M 
10 10 35 | UNRLI1100ACT-ND 69 5.21 39.06] UNRL11100ATR-ND 217.00/M 47 | 10 30 |UNR921DJOLCT-ND = 372.77 = 19.18 | UNR921DJOLTR-ND —74.00/M 
47 47 80 UNRL11300ACT-ND 69 5.21 39.06 | UNRL11300ATR-ND 217.00/M # z £0 Teenie uv oe 48 Ne ao 
a lie 160 REXGERSORRGENEME 69 5.21 20.06 eee 217,00/M 47 | 47 | 20 |UNRQ21LJOLCT-ND 37° «2.77 19.18 |UNRO24LJOLTR-ND —74.00/M 
NPN 100 | 100 | 80  |UNR921AJOLCT-ND ‘37-277 ~—- 19.18 |UNR921AJOLTR-ND —74.00/M 
10 10 35 | UNRL21100ACT-ND 69 5.21 39.06 | UNRL21100ATR-ND 217.00/M ee ee Cane aay 
47 | 47 80 | UNRL21300ACT-ND 695.21 39.06 | UNRL21300ATR-ND 217.00/M 22 | 22 6 UNRO2INJOLCT-ND 372.77 19.18 |UNRO2INJOLTR-ND 74.00/M 
10 a 160 UNRL21500ACT-ND 695.21 39.06 | UNRL21500ATR-ND 217.00/M 2.2 2.2 6 _|UNR921VJOLCT-ND 872.77 19.18 [UNR92Z1VJOLTR-ND _74.00/M 
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ae 1 : 
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3: Emitter 


VCEO Ic hFE Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Application Package (Vv) | (mA) Min. Max. Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
PNP Type 
RF Amp Mini 3P 20 30 70 140 2SA10220BLCT-ND 38 3.09 21.20 2SA10220BLTR-ND 3,000 100.00/M 
High Freg. Amp Mini 3P. 20 30 110 220 2SA10220CLCT-ND At 3.34 22.89 2SA10220CLTR-ND 3,000 108.00/M 
AF Low Noise Amp Mini 3P. 35 50 260 520 2SA10340SLCT-ND 59 4.72 35.39 2SA10340SLTR-ND 3,000 157.00/M 
AF Low Noise Amp Mini 3P. 55 50 260 520 2SA10350SLCT-ND 59 4.72 35.39 2SA10350SLTR-ND 3,000 157.00/M 
High Speed Switching Mini 3P. 15 50 90 150 2SA17380RLCT-ND 62 4.67 35.04 2SA17380RLTR-ND 3,000 202.00/M 
DC-DC Converter Mini 3P 15 | 2,500 200 560 2SA201000LCT-ND 50 3.76 28.22 2SA201000LTR-ND 3,000 163.00/M 
DC-DC Converter Mini 3P. 20 | 1,500 160 560 2SA204600LCT-ND 48 3.63 27.22 2SA204600LTR-ND 3,000 157.00/M 
General Amp Mini 3P. 45 100 160 460 2SA207700LCT-ND 35 2.75 19.39 2SA207700LTR-ND 3,000 79.00/M 
General Amp Mini 3P. 45 100 160 460 2SBO0709A0LCT-ND 25 1.88 13.00 2SB0709A0LTR-ND 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P. 45 100 160 260 2SB0709AQLCT-ND -30 2.25 16.25 2SB0709AQLTR-ND 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P. 45 100 210 340 2SBO0709ARLCT-ND 30 2.25 16.25 2SB0709ARLTR-ND 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P. 45 100 290 460 2SB0709ASLCT-ND 30 2.25 16.25 2SB0709ASLTR-ND 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P. 25 500 85 340 2SB071000LCT-ND At 3.26 24.46 2SB071000LTR-ND 3,000 108.00/M 
General Amp Mini 3P. 25 500 85 170 2SB07100QLCT-ND 47 3.90 31.22 2SB07100QLTR-ND 3,000 125.00/M 
* VCBO (Continued) 
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Panasonic transistors (con) 


VCEO Ic hFE Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Application Package (Vv) | (mA) Min. Max. | Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing 
General Amp Mini 3P 25 500 120 240 2SB07100RLCT-ND A7 3.90 31.22 2SB07100RLTR-ND 3,000 125.00/M 
General Amp Mini 3P 25 500 170 340 2SB07100SLCT-ND AT 3.90 31.22 2SB07100SLTR-ND 3,000 125.00/M 
General Amp Mini 3P. 50 500 85 340 2SB0710A0LCT-ND 39 3.12 23.41 2SB0710A0LTR-ND 3,000 125.00/M 
General Amp Mini 3P 50 500 85 170 2SB0710AQLCT-ND AT 3.90 31.22 2SB0710AQLTR-ND 3,000 125.00/M 
General Amp Mini 3P. 50 500 120 240 2SB0710ARLCT-ND AZ 3.90 31.22 2SB0710ARLTR-ND 3,000 125.00/M 
General Amp Mini 3P 50 500 170 340 2SB0710ASLCT-ND AT 3.90 31.22 2SB0710ASLTR-ND 3,000 125.00/M 
AF Output Amp Mini 3P. 20 500 130 220 2SB07790RLCT-ND 72 5.42 40.68 2SB07790RLTR-ND 3,000 235.00/M 
Low Noise Amp Mini 3P 185 50 130 220 2SB0792ARLCT-ND At 3.04 21.08 2SB0792ARLTR-ND 3,000 73.00/M 
Low Noise Amp Mini 3P 185 50 185 330 2SB0792ASLCT-ND At 3.04 21.08 2SB0792ASLTR-ND 3,000 73.00/M 
Low Noise Amp Mini 3P. 150 50 185 330 2SB07920SLCT-ND 39 2.93 20.33 2SB07920SLTR-ND 3,000 78.00/M 
Low-Volt. Amp Mini 3P 10 500 130 220 2SB09700RLCT-ND 54 4.07 30.51 2SB09700RLTR-ND 3,000 176.00/M 
Low-Volt. Amp Mini 3P. 10 500 180 350 2SB09700SLCT-ND 54 4.07 30.51 2SB09700SLTR-ND 3,000 176.00/M 
General Amp Mini 3P 20 500 160 560 2SB169300LCT-ND 58 4.37 32.75 2SB169300LTR-ND 3,000 189.00/M 
RF Amp S-Mini 3P 20 30 110 220 2SA15320CLCT-ND 49 3.68 27.60 2SA15320CLTR-ND 3,000 159.00/M 
High Speed Switch S-Mini 3P 15 50 90 150 2SA17390RLCT-ND -50 3.77 28.27 2SA17390RLTR-ND 3,000 163.00/M 
RF Amp S-Mini 3P 50 50 250 500 2SA17480RLCT-ND 54 4.35 32.64 2SA17480RLTR-ND 3,000 145.00/M 
AF High Volt Amp S-Mini 3P 120 20 260 520 2SA20090SLCT-ND At 3.31 24.82 2SA20090SLTR-ND 3,000 110.00/M 
General Amp S-Mini 3P 45 100 160 460 2SB1218A0LCT-ND 36 2.72 18.82 2SB1218A0LTR-ND 3,000 72.00/M 
General Amp S-Mini 3P 45 100 160 260 2SB1218AQLCT-ND 36 2.72 18.82 2SB1218AQLTR-ND 3,000 72.00/M 
General Amp S-Mini 3P 45 100 210 340 2SB1218ARLCT-ND 36 2.72 18.82 2SB1218ARLTR-ND 3,000 72.00/M 
General Amp S-Mini 3P 45 100 290 460 2SB1218ASLCT-ND 36 2.72 18.82 2SB1218ASLTR-ND 3,000 72.00/M 
General Amp 50 | 2,000 120 240 2SB12190RLCT-ND 43 3.45 25.86 2SB12190RLTR-ND 3,000 115.00/M 
General Amp S-Mini 3P 50 500 85 340 2SB1219ASLCT-ND 43 3.45 25.86 2SB1219ASLTR-ND 3,000 115.00/M 
AF High Volt Amp S-Mini 3P 150 50 130 220 2SB12200RLCT-ND 58 4.66 34.94 2SB12200RLTR-ND 3,000 155.00/M 
AF Amp S-Mini 3P 10 | 1,000 130 350 2SB167900LCT-ND 59 4.72 35.41 2SB167900LTR-ND 3,000 157.00/M 
DC-DC Converter S-Mini 3P 20 | 1,000 160 560 2SA202800LCT-ND 62 4.62 34.63 2SA202800LTR-ND 3,000 200.00/M 
RF Amp SS-Mini 3P 20 30 110 220 2SA1790JCLCT-ND 46 3.68 27.58 2SA1790JCLTR-ND 3,000 122.00/M 
RF Amp SS-Mini 3P 50 50 250 500 2SA1791JRLCT-ND 55 4.41 33.10 2SA1791JRLTR-ND 3,000 147.00/M 
High Speed Switch SS-Mini 3P 15 50 90 150 2SA1806JRLCT-ND 49 3.68 27.58 2SA1806JRLTR-ND 3,000 159.00/M 
General Amp SS-Mini 3P 12 500 270 680 2SA2161JOLCT-ND 46 3.65 27.34 2SA2161JOLTR-ND 3,000 121.00/M 
General Amp SS-Mini 3P 50 100 180 390 2SB1462JOLCT-ND 34 2.65 18.63 2SB1462JOLTR-ND 3,000 76.00/M 
AF High Volt Amp SS-Mini 3P 150 50 130 220 2SB1463JRLCT-ND 66 4.96 37.23 2SB1463JRLTR-ND 3,000 215.00/M 
AF High Volt Amp SS-Mini 3P 100 20 200 700 2SB1722JOLCT-ND 58 4.66 34.94 2SB1722JOLTR-ND 3,000 155.00/M 
General Amp SSS Mini 3P 50 100 180 390 2SA207800LCT-ND 37 2.92 20.53 2SA207800LTR-ND 10,000 72.00/M 
General Amp SSS Mini 3P 12 500 270 680 2SA216200LCT-ND At 3.25 24.36 2SA216200LTR-ND 10,000 102.00/M 
RF Amp. SSS Mini 3P 20 30 70 220 2SA216400LCT-ND 52 3.90 29.26 2SA216400LTR-ND 10,000 163.00/M 
RF Amp 1006 Leadless 20 30 70 220 2SA216300ACT-ND 62 4.67 35.04 2SA216300ATR-ND 10,000 195.00/M 
General Amp 1006 Leadless 45 100 180 390 2SA207900ACT-ND 37 2.98 20.41 2SA207900ATR-ND 10,000 85.00/M 
AF Output Amp Mini-Pwr. (A) 80 | 1,000 120 240 2SA18900RLCT-ND 58 4.32 32.41 2SA18900RLTR-ND 1,000 192.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. (A) 50 | 1,000 85 340 2SB0766ARLCT-ND 52 3.87 29.02 2SB0766ARLTR-ND 1,000 172.00 
AF Output Amp Mini-Pwr. (B) 25 | 1,000 120 240 2SB07660RLCT-ND 60 4.78 35.83 2SB07660RLTR-ND 1,000 167.00 
AF Output Amp Mini-Pwr. (A) 80 500 90 155 2SB07670QLCT-ND 53 3.94 29.55 2SB07670QLTR-ND 1,000 175.00 
AF Output Amp Mini-Pwr. (A) 80 500 130 220 2SB07670RLCT-ND 53 3.94 29.55 2SB07670RLTR-ND 1,000 175.00 
AF High Power Driver Mini-Pwr. (B) 100 | 500 130 220 2SB07890RLCT-ND Pr Al 5.34 40.08 2SB07890RLTR-ND 1,000 237.00 
Low Freq. Amp Mini-Pwr. (A) 120 | 500 90 155 2SB0789AQLCT-ND 80 5.99 44.89 2SB0789AQLTR-ND 1,000 265.00 
Low Freq. Amp Mini-Pwr. (A) 120 | 500 130 220 2SB0789ARLCT-ND 80 5.99 44.89 2SB0789ARLTR-ND 1,000 265.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. (A) 20 | 1,000 130 280 2SBO9560RLCT-ND 51 3.85 28.88 2SBO9560RLTR-ND 1,000 171.00 
AF Amp Mini-Pwr. (B) 20 | 4,000 180 315 2SB10730RLCT-ND 54 4.07 30.51 2SB10730RLTR-ND 1,000 180.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. (A) 50 | 2,000 120 340 2SB14400RLCT-ND 72 5.42 40.63 2SB14400RLTR-ND 1,000 240.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. (A) 10 | 1,500 200 700 2SB158900LCT-ND 52 3.87 29.02 2SB158900LTR-ND 1,000 172.00 
Power Amp Mini-Pwr. (A) 40 | 1,500 80 160 2SB15990QLCT-ND Pra 5.33 39.94 2SB15990QLTR-ND 1,000 236.00 
Power Amp Mini-Pwr. (A) 40 | 1,500 100 220 2SB15990RLCT-ND 71 5.33 39.94 2SB15990RLTR-ND 1,000 236.00 
AF Power Amp U-G2 40 | 1,500 120 220 2SB09680RLCT-ND 1.47 12.26 98.06 2SBO9680RLTR-ND 3,000 637.00/M 
AF Power Amp U-G2 50 | 2,000 120 340 2SB157400LCT-ND 1.15 9.58 76.61 2SB157400LTR-ND 3,000 498.00/M 
NPN Type 
RF Amp Mini 3P 20 30 70 140 2SC22950BLCT-ND 42 3.37 25.28 2SC22950BLTR-ND 3,000 112.00/M 
RF Amp. Mini 3P 20 15 65 160 2SC24040CLCT-ND 55 4.37 32.79 2SC24040CLTR-ND 3,000 145.00/M 
RF Amp Mini 3P 20 15 100 260 2SC24040DLCT-ND 55 4.37 32.79 2SC24040DLTR-ND 3,000 145.00/M 
Low Noise Amp Mini 3P 35 50 180 360 2SC24050RLCT-ND 61 4.54 34.06 2SC24050RLTR-ND 3,000 197.00/M 
Low Noise Amp Mini 3P. 55 50 260 520 2SC24060SLCT-ND -55 4.12 30.87 2SC24060SLTR-ND 3,000 178.00/M 
High Freq. Amp Mini 3P 20 50 25 250 2SC248000LCT-ND 40 3.19 21.89 2SC248000LTR-ND 3,000 103.00/M 
RF Amp Mini 3P 20 30 110 250 2SC27780CLCT-ND 49 3.92 29.42 2SC27780CLTR-ND 3,000 130.00/M 
RF Amp/Oscillator Mixer Mini 3P 10 50 110 220 2SC31300QLCT-ND 48 3.63 27.23 2SC31300QLTR-ND 3,000 157.00/M 
UHF Low-Noise Amp Mini 3P. 10 80 50 300 2SC370400LCT-ND 59 4.42 33.12 2SC370400LTR-ND 3,000 191.00/M 
UHF Amp Mini 3P. td 10 50 150 2SC370700LCT-ND 93 7.00 52.49 2SC370700LTR-ND 3,000 303.00/M 
High Speed Switch Mini 3P 40 100 90 200 2SC37570RLCT-ND 49 3.64 27.29 2SC37570RLTR-ND 3,000 158.00/M 
UHF Low-Noise Amp Mini 3P. 10 80 50 300 2SC382900LCT-ND 56 4.20 31.48 2SC382900LTR-ND 3,000 182.00/M 
UHF Low Noise Amp Mini 3P 10 80 110 250 2SC555600LCT-ND 68 5.10 38.27 2SC555600LTR-ND 3,000 221.00/M 
DC-DC Converter Mini 3P 15 | 2,500 400 1,000 | 2SC559200LCT-ND 48 3.63 27.22 2SC559200LTR-ND 3,000 157.00/M 
DC-DC Converter Mini 3P. 15 | 2,000 200 800 2SC57250SLCT-ND 58 4.66 34.97 2SC57250SLTR-ND 3,000 155.00/M 
DC-DC Converter Mini 3P 80 | 1,500 200 _ 2SC581300LCT-ND 51 3.80 28.46 2SC581300LTR-ND 3,000 164.00/M 
General Amp Mini 3P 50 100 160 460 2SC584500LCT-ND 35 2.75 19.39 2SC584500LTR-ND 3,000 79.00/M 
General Amp Mini 3P 300 70 60 150 2SC58630QLCT-ND 59 4.46 33.44 2SC58630QLTR-ND 3,000 193.00/M 
General Amp Mini 3P 50 100 160 460 2SD0601A0LCT-ND 25 1.88 13.00 2SD0601A0LTR-ND 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P. 50 100 160 260 2SD0601AQLCT-ND 30 2.25 16.25 2SD0601AQLTR-ND 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P 50 100 210 340 2SD0601ARLCT-ND 30 2.25 16.25 2SD0601ARLTR-ND 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P 50 100 290 460 2SD0601ASLCT-ND 30 2.25 16.25 2SD0601ASLTR-ND 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P. 50 500 85 340 2SD0602A0LCT-ND 43 3.61 28.85 2SD0602A0LTR-ND 3,000 115.00/M 
General Amp Mini 3P 50 500 85 170 2SD0602AQLCT-ND 43 3.61 28.85 2SD0602AQLTR-ND 3,000 115.00/M 
General Amp Mini 3P. 50 500 120 240 2SD0602ARLCT-ND 43 3.61 28.85 2SD0602ARLTR-ND 3,000 115.00/M 
General Amp Mini 3P. 50 500 170 340 2SD0602ASLCT-ND 43 3.61 28.85 2SD0602ASLTR-ND 3,000 115.00/M 
Low Freq./Noise Amp Mini 3P 185 50 130 220 2SD0814ARLCT-ND 39 2.93 20.33 2SD0814ARLTR-ND 3,000 78.00/M 
Low Freq./Noise Amp Mini 3P 185 50 185 330 2SD0814ASLCT-ND 39 2.93 20.33 2SD0814ASLTR-ND 3,000 78.00/M 
AF Amp Mini 3P 40 50 400 800 2SD10300RLCT-ND 53 4.23 31.72 2SD10300RLTR-ND 3,000 141.00/M 
Low Freq. Amp/High Gain Mini 3P. 100 20 400 800 2SD11490RLCT-ND 36 2.71 18.78 2SD11490RLTR-ND 3,000 72.00/M 
Low Freq. Amp/High Gain Mini 3P 100 20 600 1,200 2SD11490SLCT-ND 36 271 18.78 2SD11490SLTR-ND 3,000 72.00/M 
Low Volt Amp Mini 3P. 20 500 200 800 2SD132800LCT-ND 38 3.06 22.98 2SD132800LTR-ND 3,000 123.00/M 
Low Volt Amp Mini 3P 20 500 200 350 2SD13280RLCT-ND 46 3.83 30.64 2SD13280RLTR-ND 3,000 123.00/M 
Low Volt Amp Mini 3P 20 500 300 500 2SD13280SLCT-ND 46 3.83 30.64 2SD13280SLTR-ND 3,000 123.00/M 
Low Volt Amp Mini 3P. 20 500 400 800 2SD13280TLCT-ND 46 3.83 30.64 2SD13280TLTR-ND 3,000 123.00/M 
AF Amp Mini 3P 50 500 8,000 | 20,000 | 2SD1478ARLCT-ND 68 5.10 38.27 2SD1478ARLTR-ND 3,000 221.00/M 
Low VCE(sat) Mini 3P 20 300 500 1,500 2SD1938FSLCT-ND 38 2.98 21.01 2SD1938FSLTR-ND 3,000 86.00/M 
Low VCE(sat) Mini 3P 20 300 800 2,500 2SD1938FTLCT-ND 38 2.98 21.01 2SD1938FTLTR-ND 3,000 86.00/M 
* VCBO (Continued) 
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Panasonic transistors (con) 


VCEO Ic hFE Digi-Key Cut Tape Pricing i-Key Tape & Reel 
Application Package (Vv) | (mA) Min. Max. | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
AF Low Noise Amp S-Mini 3P 35 50 180 360 2SC39290RLCT-ND 56 4.47 33.56 2SC39290RLTR-ND 3,000 149.00/M 
AF Low Noise Amp 55 50 260 520 2SC3929ASLCT-ND 56 4.47 33.56 2SC3929ASLTR-ND 3,000 149.00/M 
RF Amp S-Mini 3P 20 30 110 220 2SC39300CLCT-ND 53 3.97 29.81 2SC39300CLTR-ND 3,000 172.00/M 
RF Amp S-Mini 3P 20 15 65 160 2SC39310CLCT-ND 52 3.93 29.45 2SC39310CLTR-ND 3,000 170.00/M 
RF Amp/Oscillator/Mixer S-Mini 3P. 20 50 25. 250 2SC39320SLCT-ND 42 3.50 28.04 2SC39320SLTR-ND 3,000 112.00/M 
High Freq. Amp 20 50 25 250 2SC39320TLCT-ND 39 3.14 23.55 2SC39320TLTR-ND 3,000 126.00/M 
Wide Area LN Amp S-Mini 3P 12 30 40 = 2SC393400LCT-ND 58 4.32 32.41 2SC393400LTR-ND 3,000 187.00/M 
RF Amp S-Mini 3P 10 50 75 130 2SC39350PLCT-ND 74 5.56 41.67 2SC39350PLTR-ND 3,000 241.00/M 
RF Amp, Oscillator, Mixer S-Mini 3P 10 50 110 220 2SC39350QLCT-ND 69 5.14 38.58 2SC39350QLTR-ND 3,000 223.00/M 
RF Amp S-Mini 3P. 20 30 110 250 2SC39360CLCT-ND 39 3.06 21.57 2SC39360CLTR-ND 3,000 88.00/M 
UHF Low Noise Amp S-Mini 3P 10 80 50 300 2SC393700LCT-ND 85 7.12 57.00 2SC393700LTR-ND 3,000 370.00/M 
High Speed Switching S-Mini 3P 40* 100 60 120 2SC39380QLCT-ND 49 3.69 27.67 2SC39380QLTR-ND 3,000 160.00/M 
High Speed Switching S-Mini 3P 40* 100 90 200 2SC39380RLCT-ND 49 3.69 27.67 2SC39380RLTR-ND 3,000 160.00/M 
UHF Amp S-Mini 3P 7 10 50 200 2SC441000LCT-ND 77 6.40 51.18 2SC441000LTR-ND 3,000 333.00/M 
RF Amp S-Mini 3P. 50 50 250 500 2SC45620RLCT-ND 66 4.92 36.89 2SC45620RLTR-ND 3,000 213.00/M 
2GHz Low Noise Amp S-Mini 3P 10 65 50 120 2SC48050QLCT-ND 74 5.52 41.37 2SC48050QLTR-ND 3,000 239.00/M 
UHF Low Noise Amp S-Mini 3P 10 80 80 130 2SC48350RLCT-ND 62 4.64 34.82 2SC48350RLTR-ND 3,000 201.00/M 
High Freq. Amp S-Mini 3P 8 50 100 350 2SC563200LCT-ND 42 3.33 25.01 2SC563200LTR-ND 3,000 111.00/M 
DC-DC Converter S-Mini 3P 20 | 1,000 160 560 2SC565400LCT-ND 51 4.04 30.34 2SC565400LTR-ND 3,000 134.00/M 
General Amp S-Mini 3P. 50 100 160 460 2SD1819A0LCT-ND 37 2.96 20.33 2SD1819A0LTR-ND 3,000 96.00/M 
General Amp S-Mini 3P 50 100 160 260 2SD1819AQLCT-ND 45 3.53 24.84 2SD1819AQLTR-ND 3,000 96.00/M 
General Amp S-Mini 3P 50 100 210 340 2SD1819ARLCT-ND 45 3.53 24.84 2SD1819ARLTR-ND 3,000 96.00/M 
General Amp S-Mini 3P 50 100 290 460 2SD1819ASLCT-ND 45 3.53 24.84 2SD1819ASLTR-ND 3,000 96.00/M 
General Amp 50 500 85 340 2SD1820A0LCT-ND 43 3.41 25.58 2SD1820A0LTR-ND 3,000 113.00/M 
General Amp S-Mini 3P. 50 500 120 240 2SD1820ARLCT-ND 51 4.26 34.11 2SD1820ARLTR-ND 3,000 113.00/M 
General Amp S-Mini 3P 25 500 85 340 2SD1820CT-ND 45 3.56 26.73 2SD1820TR-ND 3,000 113.43/M 
HV Low Noise Amp S-Mini 3P 150 50 130 220 2SD18210RLCT-ND 48 3.80 28.50 2SD18210RLTR-ND 3,000 126.00/M 
AF Amp S-Mini 3P 40 50 400 800 2SD18230RLCT-ND At 3.30 22.62 2SD18230RLTR-ND 3,000 107.00/M 
Low Freq. Amp/High Gain 100 20 400 800 2SD18240RLCT-ND 37 2.78 19.26 2SD18240RLTR-ND 3,000 74.00/M 
Low Freq. Amp/High Gain 100 20 600 1,200 2SD18240SLCT-ND 37 2.78 19.26 2SD18240SLTR-ND 3,000 74.00/M 
AF Output Amp S-Mini 3P 20 300 500 1,500 2SD19790SLCT-ND 55 4.10 30.74 2SD19790SLTR-ND 3,000 178.00/M 
Low VCE(sat) S-Mini 3P 20 500 200 800 2SD262300LCT-ND 48 3.98 31.82 2SD262300LTR-ND 3,000 127.00/M 
General Amp SS-Mini 3P 50 100 160 460 2SA2174JOLCT-ND 39 2.94 20.39 2SA2174JOLTR-ND 3,000 78.00/M 
RF Amp SS-Mini 3P 20 30 110 220 2SC4626JCLCT-ND 51 4.11 30.80 2SC4626JCLTR-ND 3,000 137.00/M 
High Freg. Amp SS-Mini 3P. 20 15 40 260 2SC4627JOLCT-ND 42 3.34 25.02 2SC4627JOLTR-ND 3,000 111.00/M 
RF Amp SS-Mini 3P 20 30 110 250 2SC4655JCLCT-ND 40 3.22 22.06 2SC4655JCLTR-ND 3,000 104.00/M 
RF Amp SS-Mini 3P 50 50 250 500 2SC4656JRLCT-ND 55 4.41 33.10 2SC4656JRLTR-ND 3,000 147.00/M 
High Speed Switch SS-Mini 3P 40* 100 60 200 2SC4691JOLCT-ND 59 4.72 35.39 2SC4691JOLTR-ND 3,000 157.00/M 
UHF Low Noise Amp SS-Mini 3P 10 80 50 300 2SC4808JOLCT-ND 62 4.64 34.82 2SC4808JOLTR-ND 3,000 201.00/M 
RF Amp/Oscillator/Mixer SS-Mini 3P. 10 50 75 400 2SC4809JOLCT-ND 51 4.05 30.37 2SC4809JOLTR-ND 3,000 135.00/M 
General Amp SS-Mini 3P 12 500 270 680 2SC6037JOLCT-ND 46 3.65 27.34 2SC6037JOLTR-ND 3,000 121.00/M 
General Amp SS-Mini 3P 50 100 160 460 2SC6054JOLCT-ND 61 4.60 34.47 2SC6054JOLTR-ND 3,000 199.00/M 
General Amp SS-Mini 3P 50 100 160 460 2SD2216JOLCT-ND 33 2.57 18.07 2SD2216JOLTR-ND 3,000 74.00/M 
HV Low Noise Amp SS-Mini 3P 150 50 130 220 2SD2240JRLCT-ND 66 4.96 37.23 2SD2240JRLTR-ND 3,000 215.00/M 
AF Amp SS-Mini 3P. 40 50 600 1,200 2SD2345JSLCT-ND 49 3.68 27.58 2SD2345JSLTR-ND 3,000 159.00/M 
AF Amp SS-Mini 3P 100 20 400 1,200 2SD2620J0LCT-ND 39 3.14 21.51 2SD2620J0LTR-ND 3,000 102.00/M 
General Amp SSS-Mini 3P 50 100 180 390 2SC584600LCT-ND 37 2.92 20.53 2SC584600LTR-ND 10,000 72.00/M 
RF Amp/Oscillator/Mixer SSS-Mini 3P 10 50 75 400 2SC593900LCT-ND 48 3.80 28.50 2SC593900LTR-ND 10,000 119.00/M 
RF Amp/Oscillator/Mixer SSS-Mini 3P 20 50 25 250 2SC594600LCT-ND AB 3.68 27.58 2SC594600LTR-ND 10,000 115.00/M 
General Amp SSS-Mini 3P. 12 500 270 680 2SC603600LCT-ND At 3.25 24.36 2SC603600LTR-ND 10,000 102.00/M 
AF Amp SSS-Mini 3P 100 20 400 1,200 2SD262100LCT-ND 43 3.55 28.36 2SD262100LTR-ND 10,000 99.00/M 
General Amp 1006 Leadless 50 100 180 390 2SC584800ACT-ND 37 2.98 20.41 2SC584800ATR-ND 10,000 85.00/M 
UHF Low Noise Amp Mini-Pwr. (A) 10 80 80 250 2SC501900LCT-ND 72 5.42 40.63 = = _ 
AF Output Amp Mini-Pwr. (B) 80 | 1,000 120 240 2SC50260RLCT-ND 88 6.57 49.30 2SC50260RLTR-ND 1,000 291.00 
AF Output Amp Mini-Pwr. (B) 25 | 1,000 120 240 2SD08740RLCT-ND 55 4.37 32.79 2SD08740RLTR-ND 1,000 153.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. (A) 50 | 1,000 85 340 2SD0874A0LCT-ND 59 4.75 35.60 2SD0874A0LTR-ND 1,000 166.00 
AF Output Amp Mini-Pwr. (A) 80 500 130 220 2SD08750RLCT-ND 52 3.92 29.39 2SD08750RLTR-ND 1,000 174.00 
AF Output Amp Mini-Pwr. (A) 80 500 185 330 2SD08750SLCT-ND 52 3.92 29.39 2SD08750SLTR-ND 1,000 174.00 
AF Output Amp Mini-Pwr. (B) 25 | 3,000 340 600 2SD11190RLCT-ND -80 6.02 45.16 2SD11190RLTR-ND 1,000 267.00 
AF Amp Mini-Pwr. (A) 20 | 1,000 130 210 2SD12800RLCT-ND aT 5.77 43.29 2SD12800RLTR-ND 1,000 256.00 
AF Amp Mini-Pwr. (A) 20 | 1,000 180 280 2SD12800SLCT-ND 77 5.77 43.29 2SD12800SLTR-ND 1,000 256.00 
AF Amp Mini-Pwr. (B) 80 | 1,000 | 8,000 | 20,000 | 2SD15110RLCT-ND 88 6.62 49.64 2SD15110RLTR-ND 1,000 293.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. (A) 50 | 3,000 120 340 2SD21850RLCT-ND 67 5.00 37.51 2SD21850RLTR-ND 1,000 222.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. (A) 20 500 200 800 2SD22100RLCT-ND 56 4.51 33.86 2SD22100RLTR-ND 1,000 158.00 
AF Amp Mini-Pwr. (A) 400 100 30 = 2SD241300LCT-ND 72 5.37 40.25 2SD241300LTR-ND 1,000 238.00 
AF Power Amp Mini-Pwr. (A) 40 | 1,500 80 160 2SD24570QLCT-ND 94 7.03 52.76 2SD24570QLTR-ND 1,000 312.00 
AF Output Amp Mini-Pwr. (A) 150 | 1,000 120 240 2SD24590RLCT-ND 92 6.93 51.97 2SD24590RLTR-ND 1,000 307.00 
AF Output Amp Mini-Pwr. (A) 150 | 1,000 170 340 2SD24590SLCT-ND 92 6.93 51.97 2SD24590SLTR-ND 1,000 307.00 
AF Power Amp U-G2 40 | 1,500 120 220 2SD12950RLCT-ND 1.38 11.49 91.93 2SD12950RLTR-ND 3,000 598.00/M 
Power Amp U-G2 60 | 2,000 500 2,500 2SD245300LCT-ND 1.47 12.26 98.06 2SD245300LTR-ND 3,000 637.00/M 
* VCBO 
Fast Recovery Diodes seis 


1: Cathode E 2: Cathode 


2: Cathode l . 2: Anode 
(Common) 
3: Anode 


(Common) 


IF (AV) VRRM 'Fsm IRRM VF ter Digi-Key Pricing 
Fig. Package (A) (Vv) (A) (HA) (Vy) (ns) Part No. 1 10 100 
5 200 30 20 98 30 MA3D649-ND 1.24 10.34 82.74 
t TO peop At 10 200 60 100 98 30 MA3D650-ND 1.47 12.26 98.06 
2 | TO-220D-B1 5 200 30 20 98 45 MA3D690-ND 1.47 12.26 98.06 
3 TOP-3F 20 300 150 20 1 50 MA3G655-ND 5.09 40.69 343.36 
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Panasonic schottky Barrier Diodes - Silicon Epitaxial Planar Type ah aaa oni 


Dim. in mm 


i Type (2-pin) Mini Type (3-pin) Mini Type (4-pin) Mini Type (6-pin) S-Mini Type (2-pin) S-Mini Type (3-pin) 
JEDEC: TO-236 EIAJ: SC-70 ._94_. 


«218s, 
EIAJ: SC-59 ; Bsus : 25 11.25,, 


= 


S-Mini Type (4-pin) Mold S-Mini Type (6-pin) Mold SS-Mini Type (2-pin) SS-Mini Type (4-pin) Mold 
2.1— »—. 2.0 __., 0.80 1.6 _- 
1954 5,65, aie 1.60, tg 1-0-4 


SSS-Mini Type SSS-Mini Type 
(2-pin) (3-pin) 


Bp 8 
Sepa 


First Band | {Second Band 


VR IF VE Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig. Description (V) (mA) (V) @mA Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 

Mini Type 2-Pin 

20 1,000 0.45 1 MA2YD1500LCT-ND 55 4.12 30.87 MA2YD1500LTR-ND 3,000]  178.00/M 

100 300 0.58 300 MA2YD1700LCT-ND 53 3.98 29.88 MA2YD1700LTR-ND 3,000} 173.00/M 

15 1,000 0.40 1,000 | MA2YD2100LCT-ND 50 3.76 28.22 MA2YD2100LTR-ND 3,000} 163.00/M 

25 1,000 0.42 500 MA2YD2300LCT-ND 53 3.98 29.88 MA2YD2300LTR-ND 3,000] 173.00/M 

60 800 0.51 800 MA2YD2600LCT-ND 53 3.98 29.88 MA2YD2600LTR-ND 3,000 | _173.00/M 

1 Single 30 1,500 0.39 500 MA2YD2800LCT-ND 60 4.78 35.85 MA2YD2800LTR-ND 3,000 | 159.00/M 

30 500 40 10 MA2YD3300LCT-ND 51 3.81 28.59 MA2YD3300LTR-ND 3,000} 165.00/M 

30 1,500 0.34 500 MA22D2800LCT-ND 62 4.65 34.86 MA22D2800LTR-ND 3,000} 201.00/M 

20 1,000 40 1 MA22D1500LCT-ND 57 4.30 32.28 MA22D1500LTR-ND 3,000} 186.00/M 

25 1,000 A 500 MA22D2300LCT-ND 57 4.30 32.28 MA22D2300LTR-ND 3,000} 186.00/M 

40 1,570° 48 500 MA22D3900LCT-ND 57 4.30 32.28 MA22D3900LTR-ND. 3,000 | _186.00/M 
Mini Type 3-Pin 

30 700 0.55 700 MA3X70100LCT-ND 46 3.70 27.72 MA3X70100LTR-ND 3,000] 123.00/M 

20 500 0.5 500 MA3X70300LCT-ND 58 4.66 34.97 MA3X70300LTR-ND 3,000} 155.00/M 

15 30 0.40 1 MA3X70400LCT-ND 43 3.46 25.94 MA3X70400LTR-ND 3,000} 115.00/M 

30 30 0.40 1 MA3X704A0LCT-ND 43 3.46 25.94 MA3X704A0LTR-ND 3,000} 115.00/M 

30 30 0.30 1 MA3X71700LCT-ND 51 4.08 30.60 MA3X71700LTR-ND 3,000 | _136.00/M 

40 500 0.55 500 MA83X72000LCT-ND 57 4.60 34.47 MA3X72000LTR-ND 3,000 | 153.00/M 

30 200 0.55 200 MA3X72100LCT-ND 46 3.64 27.32 MA3X72100LTR-ND 3,000} 121.00/M 

50 200 0.55 200 MA3X72700LCT-ND 57 4.29 32.19 MA3X72700LTR-ND 3,000] 186.00/M 

2 Single 20 500 0.50 500 MA3X74800LCT-ND 59 4.70 35.22 MA3X74800LTR-ND 3,000}  156.00/M 

30 100 0.55 100 MA3X78600LCT-ND 49 3.92 29.42 MA3X78600LTR-ND 3,000 | _ 130.00/M 

50 100 0.55 100 MA3X78700LCT-ND 44 3.54 26.56 MA3X78700LTR-ND 3,000 | _118.00/M 

60 500 0.65 500 MA3X78900LCT-ND 59 4.41 33.10 MA3X78900LTR-ND 3,000} 191.00/M 

20 1,000 0.45 1 MA3XD1100LCT-ND 59 4.72 35.41 MA3XD1100LTR-ND 3,000} 157.00/M 

20 1,000 0.45 1 MA3XD1500LCT-ND 52 3.90 29.22 MA3XD1500LTR-ND 3,000} 169.00/M 

100 300 0.58 300. MA3XD1700LCT-ND 53 4.00 30.04 =- = = 

15 7,000 0.40 500 MA3XD2100LCT-ND 50 3.76 28.22 MA3XD2100LTR-ND 3,000 | _163.00/M 

60 200 0.65 200 MA3X78800LCT-ND 50 3.78 28.33 MA3X78800LTR-ND 3,000 | _164.00/M 

30 0.40 1 MA83X704D0LCT-ND 69 5.20 39.00 MA3X704D0LTR-ND 3,000 | _225.00/M 

110/150 0.30 1 MA3X717D0LCT-ND 89 6.70 50.28 MA3X717D0LTR-ND 3,000} 291.00/M 

3 Dual Com Anode 30 130/200 0.55 | 130/200 | MA3X721D0LCT-ND 83 6.24 46.82 MA3X721 DOLTR-ND 3,000| 270.00/M 

200/300 0.55 200/300 _| MA3X786DOLCT-ND 64 4.80 36.04 MA3X786DOLTR-ND 3,000 | —_208.00/M 

DoulGemiGaiheds ae 30 0.40 1 MA3X704E0LCT-ND 69 5.20 39.00 MA3X704E0LTR-ND 3,000 | 225.00/M 

110/150 0.30 1 MA3X717E0LCT-ND 89 6.70 50.28 MA3X717E0LTR-ND 3,000 | _291.00/M 

Dual 30 130/200 0.55 130/200 __| MA3X721E0LCT-ND 83 6.24 46.82 MA3X721E0LTR-ND 3,000 | _270.00/M 

200/300 0.55 200/300 | MA3X786E0LCT-ND 64 4.80 36.04 MA3X786E0LTR-ND 3,000 | _208.00/M 

Dual Sad or 20/30 0.30 1 MA3X71500LCT-ND 74 5.59 41.90 MA3X71500LTR-ND 3,000} 242.00/M 

5 Mer enee 20/30 0.40 1 MA3X71600LCT-ND .60 4.51 33.85 MA3X71600LTR-ND 3,000] 196.00/M 

220/300 0.55 220/300__| MA3X74000LCT-ND .93 6.94 52.09 MA3X74000LTR-ND 3,000 | _301.00/M 
Mini Type 4-Pin 

50 150/200 0.55 150/200 | MA4X74600LCT-ND 46 3.41 25.61 MA4X74600LTR-ND 3,000] 151.00/M 

30 20/30 0.40 1 MA4X71300LCT-ND 61 4.55 34.11 MA4X71300LTR-ND 3,000} 197.00/M 

6 Dual 30 150 0.55 150 MA4X72400LCT-ND 68 5.11 38.32 MA4X72400LTR-ND 3,000} 221.00/M 

50 70/100 0.55 70/100 | MA4X79600LCT-ND 63 4.72 35.42 MA4X79600LTR-ND 3,000} 205.00/M 

35 75/100 1.0 100 MA4X86200LCT-ND 52 3.93 29.51 MA4X86200LTR-ND 3,000 | _170.00/M 

1 Dual 30 150/200 0.55 150/200 _| MA4X72600LCT-ND 92 6.91 51.85 MA4X72600LTR-ND 3,000 | 300.00/M 

7 Dual 30 20/30 0.40 1 MA4X71400LCT-ND 74 5.52 41.43 MA4X71400LTR-ND 3,000 | 239.00/M 
Mini Type 6-Pin 

8 Triple 30 30 0.40 1 MA6X71800LCT-ND 87 7.23 57.83 MA6X71800LTR-ND 3,000 | _376.00/M 

S-Mini Type 2-Pin 

20 200 0.47 1 MA2SD1900LCT-ND 48 3.84 28.77 MA2SD1900LTR-ND 3,000] 128.00/M 

40 500 0.55 500 MA2Z72000LCT-ND 48 3.84 28.77 MA2Z72000LTR-ND 3,000} 128.00/M 

20 300 0.40 300 MA2Z74800LCT-ND Al 3.25 24.35 MA2Z74800LTR-ND 3,000} 108.00/M 

20 500 0.40 10 MA2ZD0200LCT-ND 54 4.31 32.31 MA2ZD0200LTR-ND 3,000} 143.00/M 

20 100 0.27 5 MA2ZD1400LCT-ND A4 3.69 29.51 MA2ZD1400LTR-ND 3,000 | _118.00/M 

30 7,000 0.36 700 MA21D3400LCT-ND¥ 67 5.06 37.92 MA21D3400LTR-ND¥ 3,000 | _219.00/M 

1 Single 30 1,000 0.34 500 MA21D3800LCT-ND 60 4.51 33.81 MA21D3800LTR-ND 3,000} 195.00/M 

20 500 0.42 500 MA2ZD1800LCT-ND Al 3.25 24.35 MA2ZD1800LTR-ND 3,000}  108.00/M 

20 200 0.55 200 MA2J70400LCT-ND 49 3.68 27.58 MA2J70400LTR-ND 3,000}  159.00/M 

50 200 0.36 30 MA2J72700LCT-ND 82 6.15 46.11 MA2J72700LTR-ND 3,000 | _266.00/M 

30 30 0.40 1 MA2J72800LCT-ND 47 3.94 31.54 MA2J72800LTR-ND 3,000 | 126.00/M 

30 200 0.55 200 MA2J72900LCT-ND 56 4.48 33.60 MA2J72900LTR-ND 3,000} 149.00/M 

30 30 0.30 1 MA2J73200LCT-ND A4 3.50 26.21 MA2J73200LTR-ND 3,000 | _116.00/M 

emArms t+ Tape and Box + S-Mini2-F2 Package § VRRM (Continued) 
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Panasonic 


Schottky Barrier Diodes — Silicon Epitaxial Planar Type (Cont.) 


VR IF VF Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig. Description (V) (mA) (V) @mA Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing 
2 Single 30 100 0.55 100 MA2Z78400LCT-ND 46 3.86 30.90 MA2Z78400LTR-ND 3,000 124.00/M 
50 100 0.55 100 MA2Z78500LCT-ND. 45 3.58 26.85 MA2Z78500LTR-ND. 3,000 119.00/M 
S-Mini Type 3-Pin 
40 500 0.55 500 MA3J70000LCT-ND 54 4.35 32.65 MA3J70000LTR-ND 3,000 145.00/M 
20 500 0.55 500 MA3J70200LCT-ND 54 4.33 32.50 MA3J70200LTR-ND 3,000 144.00/M 
30 30 0.40 1 MA3J74100LCT-ND 48 3.80 28.51 MA3J74100LTR-ND 3,000 126.00/M 
2 Single 30 200 0.55 200 MA3J74400LCT-ND 56 4.20 31.51 MA3J74400LTR-ND 3,000 182.00/M 
30 30 0.30 1 MA3J74500LCT-ND 65 4.90 36.78 MA3J74500LTR-ND 3,000 212.00/M 
20 700 0.45 700 MA3ZD1200LCT-ND 58 4.60 34.52 MA3ZD1200LTR-ND 3,000 153.00/M 
30 100 0.55 100 MA3Z79200LCT-ND. Al 3.28 24.59 MA3Z79200LTR-ND. 3,000 109.00/M 
20/30 0.40 1 MA3J741D0LCT-ND -60 4.53 33.96 MA3J741DOLTR-ND 3,000 196.00/M 
3 Dual Com Anode 30 20/30 0.30 1 MA3J745D0LCT-ND 62 4.62 34.65 MA3J745D0LTR-ND 3,000 200.00/M 
70/100 0.55 70/100 MA3Z792D0LCT-ND -50 4.02 30.16 MA3Z792D0LTR-ND 3,000 134.00/M 
20/30 0.40 1 MA3J741E0LCT-ND -60 4.53 33.96 MA3J741E0LTR-ND 3,000 196.00/M 
4 Dual Com Cathode 30 20/30 0.30 1 MA3J745E0LCT-ND. 62 4.62 34.65 MA3J745E0LTR-ND. 3,000 200.00/M 
70/100 0.55 70/100 MA3Z792E0LCT-ND -50 4.02 30.16 MA3Z792E0LTR-ND 3,000 134.00/M 
5 Dual Series 30 20/30 0.40 1 MA3J74200LCT-ND 63 4.72 35.42 MA3J74200LTR-ND 3,000 205.00/M 
70/100 0.55 70/100 MA3Z79300LCT-ND. 61 4.58 34.32 MA3Z79300LTR-ND. 3,000 198.00/M 
S-Mini Type 4-Pin 
30 20/30 0.40 1 MA4Z71300LCT-ND. 58 4.60 34.52 MA4Z71300LTR-ND. 3,000 153.00/M 
9 Dual 20 75/100 0.27 5 MA4ZD1400LCT-ND 52 4.13 30.98 MA4ZD1400LTR-ND 3,000 137.00/M 
45 75/100 0.60 75/100 MA4ZDO0300LCT-ND -50 3.76 28.22 MA4ZDO300LTR-ND 3,000 163.00/M 
S-Mini Type 6-Pin 
10 Triple 30 30 0.40 1 MA6Z71800LCT-ND. 68 5.09 38.18 MA6Z71800LTR-ND. 3,000 221.00/M 
Mini-Power Type 2-Pin 
30 1,500 0.37 1,000 MA2Q70500LCT-ND 83 6.24 46.82 MA2Q70500LTR-ND 1,500 277.00/M 
30 1,000 0.50 1,000 MA2Q73500LCT-ND .84 6.27 47.00 MA2Q73500LTR-ND 1,500 278.00/M 
1 Single 40 1,000 0.55 1,000 MA2Q73600LCT-ND -70 5.22 39.12 MA2Q73600LTR-ND 1,500 231.00/M 
40 1,500 0.55 2,000 MA2Q73800LCT-ND 72 5.41 40.60 MA2Q73800LTR-ND 1,500 240.00/M 
90 700 0.80 700 MA2Q73900LCT-ND 87 6.52 48.92 MA2Q73900LTR-ND 1,500 289.00/M 
SS-! 
30 30 0.40 1 MA2S72800LCT-ND A6 3.85 30.81 MA2S72800LTR-ND 3,000 123.00/M 
30 100 0.55 100 MA2S78400LCT-ND $1 4.11 30.81 MA2S78400LTR-ND 3,000 137.00/M 
20 200 0.47 1 MA2SD1000LCT-ND 51 4.11 30.81 MA2SD1000LTR-ND 3,000 137.00/M 
20 200 0.58 200 MA2SD2400LCT-ND 48 3.84 28.77 MA2SD2400LTR-ND 3,000 128.00/M 
1 Single 15 200 0.39 200 MA2SD2500LCT-ND 48 3.86 28.92 MA2SD2500LTR-ND 3,000 118.00/M 
30 100 0.25 10 MA2SD2900LCT-ND 48 3.83 28.69 MA2SD2900LTR-ND 3,000 127.00/M 
30 100 0.38 10 MA2SD3000LCT-ND 48 3.83 28.69 MA2SD3000LTR-ND 3,000 127.00/M 
30 200 0.38 200 MA2SD3100LCT-ND 51 4.10 30.74 MA2SD3100LTR-ND 3,000 136.00/M 
30 200 0.49 200 MA2SD3200LCT-ND 51 4.10 30.74 MA2SD3200LTR-ND 3,000 136.00/M 
20 35 0.41 1 MA2SE0100LCT-ND 55 4.43 33.20 MA2SE0100LTR-ND 3,000 147.00/M 
SS-Mini Type 3-Pin 
2 Single 30 30 0.40 1 MA3S78100LCT-ND 51 4.11 30.81 MA3S78100LTR-ND 3,000 137.00/M 
g 30 0.30 1 MA3S79500LCT-ND 51 4.11 30.81 MA3S79500LTR-ND 3,000 137.00/M 
3 Dual Com Anode 30 30 0.40 1 MA3S781DOLCT-ND 62 4.62 34.63 MA3S781DOLTR-ND 3,000 200.00/M 
30 0.30 1 MA3S795D0LCT-ND 62 4.62 34.63 MA3S795D0LTR-ND 3,000 200.00/M 
4 Dual Com Cathode 30 30 0.40 1 MA3S781E0LCT-ND 62 4.62 34.63 MA3S781E0LTR-ND 3,000 200.00/M 
20 0.30 1 MA3S795E0LCT-ND 62 4.62 34.63 MA3S795E0LTR-ND 3,000 200.00/M 
20 35/25 0.41 1 MA3SE0100LCT-ND 55 4.14 31.03 MA3SE0100LTR-ND 3,000 179.00/M 
5 Dual Series 20 25/35 0.40 1 MA3SE0200LCT-ND 71 5.31 39.84 MA3SE0200LTR-ND 3,000 230.00/M 
30 30/20 0.40 1 MA3S781FOLCT-ND 57 4.27 32.06 MA3S781FOLTR-ND 3,000 185.00/M 
30 100/75 0.29 10 MA3SD29F0LCT-ND 65 4.87 36.54 MA3SD29F0LTR-ND 3,000 211.00/M 
SS-Mini Type 4-Pin 
9 Dual 30 20/30 0.35 1 MA4SD0100LCT-ND 53 4.25 31.87 MA4SD0100LTR-ND 3,000 141.00/M 
20 150 0.27 5 MA4SD1000LCT-ND .87 6.52 48.88 MA4SD1000LTR-ND 3,000 282.00/M 
SSS-Mini Type 2-Pin 
30 30 0.4 1 MA2772800LCT-ND 45 3.60 27.00 MA2772800LTR-ND 10,000 113.00/M 
100 100 0.55 100 MA2778400LCT-ND 53 4.25 31.87 MA2778400LTR-ND 10,000 133.00/M 
1 Single 20 100 0.38 10 MA27D2700LCT-ND 59 4.72 35.41 MA27D2700LTR-ND 10,000 148.00/M 
g 30 100 0.25 10 MA27D2900LCT-ND 55 4.37 32.79 MA27D2900LTR-ND 10,000 137.00/M 
30 100 0.38 10 MA27D3000LCT-ND 55 4.37 32.79 MA27D3000LTR-ND 10,000 137.00/M 
20 35 0.40 1 MA27E0200LCT-ND 55 4.37 32.79 MA27E0200LTR-ND 10,000 137.00/M 
SSS-Mini Type 3-Pin 
4 Dual Com Cathode 30 20 0.3 1 MAS3795E0LCT-ND 65 4.87 36.52 MAS3795E0LTR-ND 10,000} —203.00/M 
DO-34 
15 30 0.4 1 MA2C70000FCT-ND 59 4.46 30.93 MA2C70000FTB-NDt 2,000 107.07/M 
1 Single 30 30 0.4 1 MA2C700A0FCT-ND 44 3.52 26.44 MA2C700A0FTB-NDt 2,000 123.00/M 
g 40 500 0.55 500 MA2C71900ACT-ND 1.16 8.72 60.42 MA2C71900ATB-NDt 2,000 162.68/M 
30 200 0.55 200 MA2C72300FCT-ND 91 6.85 47.48 MA2C72300FTB-NDt 2,000 127.82/M 
TO-220D 
40§ 5,000 0.55 2,500 MA3D749-ND 1.15 9.58 76.61 = = = 
45§ 5,000 0.55 2,500 MA3D749A-ND 1.24 10.34 82.74 = = = 
40§ 10,000 0.55 5,000 MA3D750-ND 1.29 10.73 85.80 = = = 
45§ 10,000 0.55 5,000 MA3D750A-ND 1.38 11.49 91.93 = = = 
11 Dual Com Cathode 40§ 20,000 0.55 10,000 MA3D752-ND 1.69 13.48 101.12 = = = 
45§ 20,000 0.55 10,000 MA3D752A-ND 1.95 15.63 117.21 = = = 
60§ 10,000 0.58 5,000 MA3D756-ND 1.42 11.34 85.04 = = = 
90§ 10,000 0.85 5,000 MA3D761-ND 1.99 15.93 119.51 = = = 
30§ 10,000 0.47 5,000 MA3D799-ND 1.38 11.49 91.93 = — = 
U-G2 
12 Dual Com Cathode 40§ 5,000 0.55 2,500 MA3U74900LCT-ND 1.34 10.73 80.44 MA3U74900LTR-ND 3,000 686.00/M 
emArms t+ Tape and Box + S-Mini2-F2 Package § VRRM 
Pin Diodes — Silicon Epitaxial Planar Type RoHS Compliant Parts Available Dim. in mm 
Cut Tape 
Descrip- | VR | IF VF Ct rf _| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 1-anode 
Fig.| tion | (V) |(mA)| (V) | @mA| (pF)] (0) | Part No. 1 10 100 | PartNo. Qty. | Pricing 
S-Mini Type 2-Pin 
1 Single 60 | 100} 1.0 10 0.5 | 2.0 | MA2JP0200LCT-ND 58 4.60 34.52 MA2JP0200LTR-ND 3,000 | 153.00/M 
SS-Mini Type 2-Pin 2-cathode 
100 | 1.0 10 0.8 | 1.0 | MA2SP0100LCT-ND 59 4.72 35.41 MA2SP0100LTR-ND 3,000 | 157.00/M 
2 Single 60 100 | 1.0 10 0.5 | 2.0 | MA2SP0200LCT-ND 59 4.72 35.41 MA2SP0200LTR-ND 3,000 | 157.00/M 
50 1.0 10 2.4 | 5.5 | MA2SPO500LCT-ND 55 4.37 32.79 | MA2SPO500LTR-ND 3,000 | 145.00/M 
100 | 1.0 10 0.6 | 1.2 | MA2SPO600LCT-ND 55 4.37 32.79 | MA2SPO600LTR-ND 3,000 | 145.00/M 
SSS-Mini Type 2-Pin 
100 | 1.0 10 0.8 | 1.0 | MA27P0100LCT-ND 53 3.98 29.88 MA27P0100LTR-ND 10,000 | 166.00/M 
3 Single 60 100 | 1.0 10 0.5 | 2.0 | MA27P0200LCT-ND 53 3.98 29.88 | MA27P0200LTR-ND 10,000 | 166.00/M 
100 | 1.0 10 | .035] 1.5 | MA27P0700LCT-ND 55 4.43 33.20 | MA27P0700LTR-ND 10,000 | 138.00/M 
50 1.0 10 0.8 | 3.0 | MA27P1100LCT-ND A9 3.69 27.67 | MA27P1100LTR-ND 10,000 | 154.00/M 
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mo@ 
Panasonic Pin Conmeston 
G A M M IC 1 Gnd 5 GPS-Rx 9 Vetrl2 
2 Ant 6 Gnd 10 Gnd 
a s bi 3 Gnd 7 Gnd 11 PCS-Tx/Rx 
SP3T Switches 4Vetri3 8 CDMA-Tx/Rx 12 Vetrlt 
CDMA PCS GPS Vetrl(H)- Pin Pin Cut Tape 
1 ra 3 PD Vecirl(L) | (CDMA, PCS) | (GPS) Topr Tstg Digi-Key Price Each 
(MHz) (MHz) (MHz) (mw) 0) (dBm) (dBm) | (C) (c) Part No. 1 10 100 
824 - 894 1850 - 1990 1574 - 1577 150 +5 35 20 -30 ~ 90 -40 ~ 120 GN04042NOLCT-ND 3.10 2.48 1.93 
Switch In g Diodes — Silicon Epitaxial Planar Type RoHS Compliant Parts Available Dim. in mm 


Mini Type (3-pin) 
JEDEC: TO-236 
EIAJ: SC-59 


Mini Type (4-pin) Mini Type (6-pin) S-Mini Type (2-pin) S-Mini Type (3-pin) 


EIAJ: SC-70 


S-Mini Type (4-pin) S-Mini Type (5-pin) 


+— 2.1 —+ 


[4.2541 


SSS-Mini Type (3-pin) 


1.20 
je] 
ee 


S-Mini Type (6-pin) 


, tes 


SSS-Mini Type (2-pin) 
rT 


Cathode 


Cut Tape 
VR IF IR trr Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig. Package Description (Vv) (mA) | (uA) (ns) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
1 Single 100 3 MA3X152A0LCT-ND 39 2.95 20.47 | MA3X152A0LTR-ND 3,000 79.00/M 
2 Single 100 3 MA3X152KOLCT-ND 39 2.95 20.47 | MA3X152KOLTR-ND 3,000 79.00/M 
3 Dual Com Anode 80 100 0.1 10 MA3X152D0LCT-ND 37 2.88 20.26 | MA3X152DOLTR-ND 3,000 83.00/M 
4 Dual Com Cathode 100 3 MA3X152E0LCT-ND 37 2.88 20.26 | MA3X152EOLTR-ND 3,000 83.00/M 
5 Mini 3P Dual Series 65 150/9 MA3X153A0LCT-ND 32 2.60 17.85 | MA38X153A0LTR-ND 3,000 84.00/M 
5 Dual Series 80 100 0.1 3 MA3X157A0LCT-ND -40 3.10 21.82 | MA3X157A0LTR-ND 3,000 89.00/M 
2 Single 200 100 1 = MA3X15800LCT-ND 52 4.19 31.43 | MA3X15800LTR-ND 3,000 139.00/M 
5 Dual Series 40 75 0.01 100 MA3X19800LCT-ND 39 3.18 21.79 | MA3X19800LTR-ND 3,000 103.00/M 
2 Single 200 100 1 60 MA3X19900LCT-ND 49 3.65 27.36 | MA3X19900LTR-ND 3,000 158.00/M 
6 Dual 80 75 0.1 3 MA4X159A0LCT-ND 47 3.76 28.19 | MA4X159A0LTR-ND 3,000 125.00/M 
£ Dual 40 100 0.1 3 MA4X16000LCT-ND -60 4.78 35.85 | MA4X16000LTR-ND 3,000 159.00/M 
4 Mini 4P Dual 80 100 0.1 3 MA4X160A0LCT-ND -60 4.78 35.85 | MA4X160A0LTR-ND 3,000 159.00/M 
6 m Dual 200 100 1 = MA4X17400LCT-ND 66 4.99 37.40 | MA4X17400LTR-ND 3,000 216.00/M 
8 Quad 80 70 0.1 10 MA4X19300LCT-ND -70 5.24 39.30 | MA4X19300LTR-ND 3,000 227.00/M 
9 Dual 40 100 0.01 100 MA4X19400LCT-ND 74 5.52 41.37 | MA4X19400LTR-ND 3,000 239.00/M 
10 Triple 80 3 MA6X12100LCT-ND -50 4.00 30.01 | MA6X12100LTR-ND 3,000 133.00/M 
1 Quad 80 10 MA6X12200LCT-ND 59 4.41 33.10 | MA6X12200LTR-ND 3,000 191.00/M 
12 Quad 80 100 0.1 3 MA6X12300LCT-ND 59 4.41 33.10 | MA6X12300LTR-ND 3,000 191.00/M 
13 Quad 80 3 MA6X12400LCT-ND 69 5.21 39.06 | MA6X12400LTR-ND 3,000 226.00/M 
14 Mini 6P Quad 40 150/9 MA6X12500LCT-ND 72 5.43 40.69 | MA6X12500LTR-ND 3,000 235.00/M 
15 Quad 80 100 0.1 10 MA6X12600LCT-ND 59 4.41 33.10 | MA6X12600LTR-ND 3,000 191.00/M 
16 Quad 80 100 0.1 10 MA6X12700LCT-ND 45 3.63 27.20 | MA6X12700LTR-ND 3,000 121.00/M 
17 Quad 80 100 0.1 3 MA6X12800LCT-ND 44 3.54 26.57 | MA6X12800LTR-ND 3,000 118.00/M 
10 Triple 200 200 0.2 = MA6X12900LCT-ND -66 4.96 37.23 | MA6X12900LTR-ND 3,000 215.00/M 
18 80 100 0.1 3 MA2J11100LCT-ND 34 2.58 17.86 | MA2J11100LTR-ND 3,000 69.00/M 
18 40 200 0.5 10 MA2J11200LCT-ND 43 3.46 25.94 | MA2J11200LTR-ND 3,000 115.00/M 
18 Single 80 200 0.5 10 MA2J11300LCT-ND At 3.30 22.60 | MA2J11300LTR-ND 3,000 107.00/M 
18 S-Mini 2P. 150 200 0.2 = MA2J11400LCT-ND 61 4.58 34.35 | MA2J11400LTR-ND 3,000 198.00/M 
18 200 200 0.2 = MA2J11500LCT-ND 39 2.93 21.97 | MA2J11500LTR-ND 3,000 124.00/M 
18 Single 40 400 0.01 100 MA2J11600LCT-ND 45 3.57 26.77 | MA2J11600LTR-ND 3,000 119.00/M 
18 9 200 0.1 60 MA2Z00100LCT-ND 49 3.69 27.67 | MA2Z00100LTR-ND 3,000 160.00/M 
1 S-Mini 3P Single 80 100 04 3 MA3J142A0LCT-ND 33 2.61 18.36 | MA3J142A0LTR-ND 3,000 75.00/M 
2 MA3J142KOLCT-ND 33 2.61 18.36 | MA3J142KOLTR-ND 3,000 75.00/M 
t+ Tape and Box (Continued) 
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Panasonic Switching Diodes -— Silicon Epitaxial Planar Type (Cont,) 


Cut Tape 
vR IF IR trr Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig. Package Description (V) (mA) | (uA) (ns) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
2 Single 200 100 1.0 60 MA3X10000LCT-ND 58 4.66 34.94 | MA3X10000LTR-ND 3,000 155.00/M 
3 Dual Com Anode 80 100 0.1 10 MA3J142D0LCT-ND 36 2.88 19.76 | MA3J142DOLTR-ND 3,000 99.00/M 
4 S-Mini 3P. Dual Com Cathode 80 100 0.1 3 MA3J142E0LCT-ND 36 2.88 19.76 | MA3J142E0LTR-ND 3,000 99.00/M 
5 Dual Series 40 65 0.1 150/9 MA3J14300LCT-ND 38 3.11 21.32 | MA3J14300LTR-ND 3,000 101.00/M 
5 Dual Series 80 65 0.1 150/9 MA3J143A0LCT-ND 38 3.11 21.32 | MA3J143A0LTR-ND 3,000 101.00/M 
5 Dual Series 80 65 0.1 3 MA3J14700LCT-ND 44 3.50 26.21 | MA3J14700LTR-ND 3,000 116.00/M 
6 S-Mini 4P. Dual 80 75 0.1 3 MA4Z15900LCT-ND. 44 3.54 26.54 | MA4Z15900LTR-ND 3,000 118.00/M 
19 S-Mini 5P. Quad 80 100 0.1 3 MA5JO002EOLCT-ND 54 4.29 32.18 | MA5JOO2EOLTR-ND 3,000 143.00/M 
20 S-Mini 6P. Triple 80 100 0.1 3 MA6Z12100LCT-ND. 51 3.86 28.96 | MA6Z12100LTR-ND 3,000 167.00/M 
18 S$S-Mini 2P Sing) 250 100 1.0 60 MA2S10100LCT-ND 51 4.04 30.34 | MA2S10100LTR-ND 3,000 134.00/M 
18 ae ingle 80 100 | 04 3 MA2S11100LCT-ND 36 2.82 19.86 | MA2S11100LTR-ND 3,000 81.00/M 
1 Single 80 100 0.1 3 MA3S132A0LCT-ND 36 2.80 19.73 | MA38S132A0LTR-ND 3,000 81.00/M 
2 Single 80 100 0.1 3 MA3S132KOLCT-ND 36 2.80 19.73 | MA38S132KOLTR-ND 3,000 81.00/M 
3 S$S-Mini 3P Dual Com Anode 80 100 0.1 10 MA3S132D0LCT-ND 37 3.03 20.77 | MA3S132D0LTR-ND 3,000 98.00/M 
4 enn Dual Com Cathode 80 100 0.1 3 MA3S132E0LCT-ND 37 3.03 20.77 | MA3S132EO0LTR-ND 3,000 98.00/M 
5 Dual Series 80 65 0.1 150/9 MA3S13300LCT-ND 42 3.33 25.01 | MA3S13300LTR-ND 3,000 111.00/M 
5 Dual Series 80 65 0.1 3 MA3S13700LCT-ND 42 3.33 25.01 | MA3S13700LTR-ND 3,000 111.00/M 
21 SS-Mini 4P. Dual 80 100 0.1 3 MA4S11100LCT-ND 51 4.04 30.34 | MA4S11100LTR-ND 3,000 134.00/M 
18 a 35 — MA2707700LCT-ND 38 2.87 19.92 | MA2707700LTR-ND 10,000 61.00/M 
18 SSSMini 2k Single go | 100 | 1 3__| MA27111400LCT-ND 44. 3.69 29.51 | MA2711100LTR-ND 10,000 | __103.00/M 
4 SSS-Mini 3P Dual Com Cathode 80 100 0.1 3 MAS3132E0LCT-ND 51 4.10 30.74 | MAS3132EOLTR-ND 10,000 128.00/M 
18 35 100 0.1 10 MA2C16500ECT-ND 27 2.03 14.07 | MA2C16500ETB-NDt 5,000 49.00/M 
18 35 100 0.1 = MA2C85600ECT-ND 49 3.69 27.67 | MA2C85600ETB-NDt 5,000 157.00/M 
18 Single 50 100 025 2.2 MA2C16600ECT-ND 24 1.82 12.59 | MA2C16600ETB-NDt 5,000 48.42/M 
18 75 100 025 2.2 MA2C16700ECT-ND 28 2.08 14.39 | MA2C16700ETB-NDt 5,000 49.81/M 
18 40 200 -500 20 MA2C17800ECT-ND AT 3.53 24.46 | MA2C17800ETB-NDt 5,000 79.96/M 
18 DO-34 80 200 -500 20 MA2C17900ECT-ND 64 4.77 33.09 | MA2C17900ETB-NDt 5,000 101.81/M 
18 200 200 001 — MA2C18500ECT-ND 36 2.70 18.70 | MA2C18500ETB-NDt 5,000 64.73/M 
18 Single 200 200 -200 60 MA2C18800ECT-ND 42 3.11 21.58 | MA2C18800ETB-NDt 5,000 70.55/M 
18 35 100 005 0.20 MA2C19500ECT-ND 25 1.87 12.95 | MA2C19500ETB-NDt 5,000 49.80/M 
18 50 100 005 0.20 MA2C19600ECT-ND 25 1.87 12.95 | MA2C19600ETB-NDt 5,000 49.80/M 
18 Sing} 35 100 100 MA2C85800ECT-ND 59 4.46 30.93 | MA2C85800ETB-NDt 5,000 95.17/M 
18 Bs : 7 MA2C85900ECT-ND 69 5.19 35.97 | MA2C85900ETB-NDt 5,000 103.76/M 
t+ Tape and Box 
Si | H Pl T Features: 
Hicon anar lype : 24 4.0- 
a ss * Satisfactory symmetry of break over voltage VBo | if 
Tri er Device * Large output voltage Vo and small break over current IBO - \ C D: 
@0.50 Cathode'g 1.78 
VBo Vo IBO T.C. (VBO) VBO Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Box 
Package (V) min. (V) type (uA) max. %l°C (V) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
DO-35 28 7.0 50 0.1 3.5 MA2B00100FCT-ND 69 5.16 38.73 MA2B00100FTB-ND 2,000 229.00/M 
H a1 RoHS Compliant Parts Available a z 
Zener Diodes Silicon Planar Type Dim. in mm Mini Type Package (3-pin) 
Zener Voltage VZ Iz RZ (max.) | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel 1.45, 
Min. Nom. Max. (mA) (Ohms) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing bal | 0.4 
Mini Type Package 3 Pin / MA3000 Series - 200mW 8 
2.28 2.40 2.60 100 MAZ302400LCT-ND 37 2.99 20.47 |MAZ302400LTR-ND 3,000 97.00/M 
2.50 2.70 2.90 110 MAZ30270HLCT-ND 37 2.99 20.47 |MAZ30270HLTR-ND 3,000 97.00/M 
2.80 3.00 3.20 5 120 MAZ30300HLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ30300HLTR-ND 3,000 97.00/M 
3.10 3.30 3.50 130 MAZ30330HLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ30330HLTR-ND 3,000 97.00/M 
3.40 3.60 3.80 130 MAZ30360HLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ30360HLTR-ND 3,000 97.00/M 
3.70 3.90 4.10 130 MAZ30390HLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ30390HLTR-ND 3,000 97.00/M 
4.00 4.30 4.60 130 MAZ30430MLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ30430MLTR-ND 3,000 97.00/M 
4.40 4.70 5.00 5 80 MAZ30470MLCT-ND 37 2.99 20.47 |MAZ30470MLTR-ND 3,000 97.00/M 
4.80 5.10 5.40 60 MAZ30510MLCT-ND 37 2.99 20.47 |MAZ30510MLTR-ND 3,000 97.00/M 
5.30 5.60 6.00 40 MAZ30560MLCT-ND 37 2.99 20.47_| MAZ30560MLTR-ND 3,000 97.00/M 
5.80 6.20 6.60 20 MAZ30620MLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ30620MLTR-ND 3,000 97.00/M 
6.40 6.80 7.20 15 MAZ30680MLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ30680MLTR-ND 3,000 97.00/M 
7.00 7.50 7.90 5 15 MAZ30750MLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ30750MLTR-ND 3,000 97.00/M 
7.70 8.20 8.70 15) MAZ30820MLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ30820MLTR-ND 3,000 97.00/M 
8.50 9.10 9.60 15 MAZ30910MLCT-ND 37 2.99 20.47_ | MAZ30910MLTR-ND 3,000 97.00/M 
9.40 10.00 10.60 20 MAZ31000MLCT-ND 37 2.99 20.47 |MAZ31000MLTR-ND 3,000 97.00/M 
10.40 11.00 11.60 20 MAZ31100MLCT-ND 37 2.99 20.47 |MAZ31100MLTR-ND 3,000 97.00/M 
11.40 12.00 12.70 5 25 MAZ31200MLCT-ND 37 2.99 20.47 |MAZ31200MLTR-ND 3,000 97.00/M 
12.40 13.00 14.10 30 MAZ31300MLCT-ND 37 2.99 20.47 |MAZ31300MLTR-ND 3,000 97.00/M 
13.65 14.00 14.35 30 MAZ31400MLCT-ND 37 2.99 20.47 _ | MAZ31400MLTR-ND 3,000 97.00/M 
13.90 14.30 14.76 30 MAZ31500LLCT-ND 37 2.96 20.29 |MAZ31500LLTR-ND 3,000 96.00/M 
13.90 15.00 15.60 30 MAZ31500MLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ31500MLTR-ND 3,000 97.00/M 
15.30 16.00 17.10 5 40 MAZ31600MLCT-ND 37 2.99 20.47 |MAZ31600MLTR-ND 3,000 97.00/M 
16.90 18.00 19.10 45 MAZ31800MLCT-ND 37 2.99 20.47 |MAZ31800MLTR-ND 3,000 97.00/M 
18.80 20.00 21.20 55 MAZ32000MLCT-ND. 37 2.99 20.47 _| MAZ32000MLTR-ND 3,000 97.00/M 
20.80 22.00 23.30 55 MAZ32200MLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ32200MLTR-ND 3,000 97.00/M Mini Type (5-pin) Package - 200mW 
22.80 24.00 25.60 70 MAZ32400MLCT-ND 37 2.99 20.47 |MAZ32400MLTR-ND 3,000 97.00/M 
25.10 27.00 28.90 5 80 MAZ32700MLCT-ND 37 2.99 20.47 |MAZ32700MLTR-ND 3,000 97.00/M 2.9 
28.00 30.00 32.00 80 MAZ33000MLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ33000MLTR-ND 3,000 97.00/M 0.95 $0.95 
31.00 33.00 35.00 80 MAZ33300MLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ33300MLTR-ND 3,000 97.00/M 
34.00 36.00 38.00 90 MAZ33600MLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ33600MLTR-ND 3,000 97.00/M 
Mini Type Package 3 Pin / Dual Element - 200mW 
5.9 6.2 6.5 30 MAZCO62D0LCT-ND 50 4.21 33.66 | MAZCO62DOLTR-ND 3,000 112.00/M 
5.8 6.2 6.6 5 50 MAZ9062HOLCT-ND | 4.10 30.74 | MAZ9062HOLTR-ND 3,000 136.00/M 
6.4 6.8 7.2 30 MAZ9068HOLCT-ND | 4.10 30.74 | MAZ9068HOLTR-ND 3,000 136.00/M 
11.4 12.0 12.7 30 MAZ9120HOLCT-ND 51 4.10 30.74 |MAZ9120HOLTR-ND 3,000 136.00/M 
Mini Type 5-Pin Package /200mW 
6.4 6.8 7.2 5 30 MAZLO68HOLCT-ND 61 4.90 36.73 | MAZLO68HOLTR-ND 3,000 159.00/M 
11.4 12.0 12.7 MAZL120HOLCT-ND 61 4.90 36.73 | MAZL120HOLTR-ND 3,000 159.00/M 
S-Mini Type Package 2 Pin / MA8000 Series - 150mW 
2.28 2.40 2.60 5 100 MAZ802400LCT-ND 43 3.32 23.40 |MAZ802400LTR-ND 3,000 96.00/M 
+ Tape and Box (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1100 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic Zener Diodes silicon Planar Type (Cont) 


S-Mini Type Package (2-pin) 


Y 
0.30 0.6 


TF 


t+ Tape and Box 


Zener Voltage VZ Iz | RZ(max.)| Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel 
Min. Nom. Max. (mA) | (Ohms) | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing 
2.50 2.70 2.90 110 MAZ80270HLCT-ND 43 3.32 23.40 | MAZ80270HLTR-ND 3,000 96.00/M 
2.80 3.00 3.20 120 MAZ80300HLCT-ND 43 3.32 23.40 | MAZ80300HLTR-ND 3,000 96.00/M 
3.10 3.30 3.50 5 130 MAZ80330HLCT-ND .38 2.95 20.77 | MAZ80330HLTR-ND 3,000 85.00/M 
3.40 3.60 3.80 130 MAZ80360HLCT-ND 43 3.32 23.40 | MAZ80360HLTR-ND 3,000 96.00/M 
3.70 3.90 4.10 130 MAZ80390HLCT-ND 43 3.32 23.40 | MAZ80390HLTR-ND 3,000 96.00/M 
4.00 4.30 4.60 130 MAZ80430MLCT-ND 43 3.32 23.40 | MAZ80430MLTR-ND 3,000 96.00/M 
4.40 4.70 5.00 80 MAZ80470MLCT-ND 43 3.32 23.40 | MAZ80470MLTR-ND 3,000 96.00/M 
4.80 5.10 5.40 5 60 MAZ80510MLCT-ND 43 3.32 23.40 | MAZ80510MLTR-ND 3,000 96.00/M 
5.30 5.60 6.00 40 MAZ80560MLCT-ND 43 3.32 23.40 | MAZ80560MLTR-ND 3,000 96.00/M 
5.80 6.20 6.60 30 MAZ80620MLCT-ND 43 3.32 23.40 | MAZ80620MLTR-ND 3,000 96.00/M 
6.40 6.80 7.20 20 MAZ80680MLCT-ND 43 3.32 23.40 | MAZ80680MLTR-ND 3,000 96.00/M 
7.00 7.50 7.90 20 MAZ80750MLCT-ND 43 3.32 23.40 | MAZ80750MLTR-ND 3,000 96.00/M 
7.70 8.20 8.70 5 20 MAZ80820MLCT-ND 43 3.32 23.40 | MAZ80820MLTR-ND 3,000 96.00/M 
8.50 9.10 9.60 20 MAZ80910MLCT-ND 43 3.32 23.40 | MAZ80910MLTR-ND 3,000 96.00/M 
40 10.00 10.60 30 MAZ81000MLCT-ND 43 3.32 23.40 | MAZ81000MLTR-ND 3,000 96.00/M 
10.40 11.00 11.60 30 MAZ81100MLCT-ND 43 3.32 23.40 | MAZ81100MLTR-ND 3,000 96.00/M S-Mini Type Package (3-pin) 
11.40 12.00 12.70 30 MAZ81200MLCT-ND 43 3.32 23.40 | MAZ81200MLTR-ND 3,000 96.00/M 
12.40 13.00 14.10 5 35 MAZ81300MLCT-ND 43 3.32 23.40 | MAZ81300MLTR-ND 3,000 96.00/M 2.9 —>| 
13.65 14.00 14.35 40 MAZ81400MLCT-ND 43 3.32 23.40 | MAZ81400MLTR-ND 3,000 96.00/M i+ 
13.90 15.00 15.60 40 MAZ81500MLCT-ND 43 3.32 23.40 | MAZ81500MLTR-ND 3,000 96.00/M 0.3 Bt 
15.30 16.00 17.10 50 MAZ81600MLCT-ND 43 3.32 23.40 | MAZ81600MLTR-ND 3,000 96.00/M 
16.90 18.00 19.10 60 MAZ81800MLCT-ND 43 3.32 23.40 | MAZ81800MLTR-ND 3,000 96.00/M 
18.80 20.00 21.20 5 80 MAZ82000MLCT-ND 43 3.32 23.40 | MAZ82000MLTR-ND 3,000 96.00/M 
20.80 22.00 23.30 80 MAZ82200MLCT-ND 43 3.32 23.40 | MAZ82200MLTR-ND 3,000 96.00/M 0.65 j++! 
22.80 24.00 25.60 100 MAZ82400MLCT-ND 43 3.32 23.40 | MAZ82400MLTR-ND 3,000 96.00/M 1.3} 
25.10 27.00 28.90 120 MAZ827000LCT-ND 43 3.37 23.71 | MAZ827000LTR-ND 3,000 97.00/M 
25.30 26.00 26.7 120 MAZ82700LLCT-ND .38 2.97 20.89 | MAZ82700LLTR-ND 3,000 85.00/M 
28.00 30.00 32.00 2 160 MAZ83000MLCT-ND 38 2.95 20.77 | MAZ83000MLTR-ND 3,000 85.00/M 
31.00 33.00 35.00 200 MAZ83300MLCT-ND 43 3.32 23.40 | MAZ83300MLTR-ND 3,000 96.00/M 
34.00 36.00 38.00 250 MAZ83600MLCT-ND 43 3.32 23.40 | MAZ83600MLTR-ND 3,000 96.00/M 
38.00 39.00 40.00 300 MAZ83900MLCT-ND 34 2.63 18.55 | MAZ83900MLTR-ND 3,000 76.00/M os F 
S-Mini Type Package 3 Pin /150mW S-Mini Type Package (5-pin) 
5.9 6.2 6.5 5 30 MAZE062D0LCT-ND -60 4.78 35.86 | MAZEO62D0LTR-ND 3,000 159.00/M . 20 —4 
S-Mini Type Package 5-Pin / MAZZOOOH Series - 200mW 0.65 
6.4 6.8 7.2 MAZZO68HOLCT-ND 49 3.67 27.54 | MAZZO68HOLTR-ND 3,000 159.00/M 
Tat. 8.2 8.7 5 30 MAZZ082HOLCT-ND 59 4.43 33.20 | MAZZO82HOLTR-ND 3,000 192.00/M 
11.4 12.0 12.7 MAZZ120HOLCT-ND 59 4.43 33.20 | MAZZ120HOLTR-ND 3,000 192.00/M 
SS-Mini Type Package 2-Pin / MAZSO00 Series - 150mW 
2.28 2.4 2.6 100 MAZS02400LCT-ND 39 3.13 21.49 | MAZSO2400LTR-ND 3,000 101.00/M 
2.5 2.6 2.75 110 MAZS0270LLCT-ND 40 3.34 26.74 | MAZS0270LLTR-ND 3,000 107.00/M 
2.8 2.9 3.05 5 120 MAZSO300LLCT-ND 39 3.13 21.49 | MAZSO300LLTR-ND 3,000 101.00/M 
2.95 3.1 3.2 120 MAZSO300HLCT-ND 40 3.34 26.74 | MAZSO300HLTR-ND 3,000 107.00/M 
3.1 3.3 3.5 130 MAZS0330HLCT-ND 40 3.34 26.74 |MAZSO330HLTR-ND 3,000 107.00/M 
3.55 3.7 3.8 130 MAZSO360HLCT-ND 40 3.34 26.74 | MAZSO360HLTR-ND 3,000 107.00/M 
3.7 3.9 41 130 MAZSO390HLCT-ND 40 3.34 26.74 | MAZSO390HLTR-ND 3,000 107.00/M 
4 4.3 4.6 5 130 MAZS0430MLCT-ND 40 3.34 26.74 | MAZSO0430MLTR-ND 3,000 107.00/M SS-Mini Type Package (2-pin) 
4.4 47 5 80 MAZS0470MLCT-ND 40 3.34 26.74 | MAZS0470MLTR-ND 3,000 107.00/M 
4.8 5.1 5.4 60 MAZS0510MLCT-ND 40 3.34 26.74 | MAZSO510MLTR-ND 3,000 107.00/M 
5.3 5.6 6 40 MAZSO560MLCT-ND 40 3.34 26.74 | MAZSOS560MLTR-ND 3,000 107.00/M 
5.8 6.2 6.6 30 MAZS0620MLCT-ND 40 3.34 26.74 | MAZSO620MLTR-ND 3,000 107.00/M 
6.4 6.8 7.2 5 20 MAZSO680MLCT-ND 40 3.34 26.74 | MAZSO680MLTR-ND 3,000 107.00/M 
7 7.5 7.9 20 MAZS0750MLCT-ND 40 3.34 26.74 | MAZSO750MLTR-ND 3,000 107.00/M 
Of 8.2 8.7 20 MAZS0820MLCT-ND 40 3.34 26.74 | MAZSO820MLTR-ND 3,000 107.00/M 
8.87 9.1 9.33 20 MAZS0910MLCT-ND 40 3.34 26.74 | MAZSO910MLTR-ND 3,000 107.00/M 
9.4 10 10.6 30 MAZS1000MLCT-ND 40 3.34 26.74 | MAZS1000MLTR-ND 3,000 107.00/M 
10.73 abl 11.28 5 30 MAZS1100MLCT-ND 40 3.34 26.74 | MAZS1100MLTR-ND 3,000 107.00/M 
11.4 12 12.7 30 MAZS1200MLCT-ND 40 3.34 26.74 | MAZS1200MLTR-ND 3,000 107.00/M 
12.73 13 13.4 35 MAZS1300MLCT-ND 40 3.34 26.74 | MAZS1300MLTR-ND 3,000 107.00/M 
14.6 15 15.35 40 MAZS1500MLCT-ND 40 3.34 26.74 | MAZS1500MLTR-ND 3,000 107.00/M 
15.7 16 16.5 50 MAZS1600MLCT-ND 40 3.34 26.74 | MAZS1600MLTR-ND 3,000 107.00/M 
17.55 18 18.45 5 60 MAZS1800MLCT-ND 40 3.34 26.74 | MAZS1800MLTR-ND 3,000 107.00/M 
19.5 20 20.5 80 MAZS2000MLCT-ND 40 3.34 26.74 | MAZS2000MLTR-ND 3,000 107.00/M 
20.8 22 23.3 80 MAZS2200MLCT-ND 40 3.34 26.74 | MAZS2200MLTR-ND 3,000 107.00/M 
23.5 24 24.7 5 100 MAZS2400MLCT-ND 39 3.13 21.49 | MAZS2400MLTR-ND 3,000 101.00/M 
26.3 27 27.7 2 120 MAZS2700MLCT-ND 40 3.34 26.74 | MAZS2700MLTR-ND 3,000 107.00/M 
30.2 31 31.8 2 160 MAZS3000HLCT-ND 39 3.13 21.49 | MAZS3000HLTR-ND 3,000 101.00/M 
32.2 33 33.8 2 200 | MAZS3300MLCT-ND 40 3.84 ~—.26.74._ | MAZS3300MLTR-ND 3,000 107.00/M SS-Mini Type Package (3-pin) 
34 36 38 2 250 MAZS3600MLCT-ND 40 3.34 26.74 | MAZS3600MLTR-ND 3,000 107.00/M 0.28 
37.1 38 39 2 300 MAZS39000LCT-ND 39 3.13 21.49 | MAZS39000LTR-ND 3,000 101.00/M ke 
SS-Mini Type Package 3-Pin /MAZTOOOH Series - 150mW 
5.8 6.2 6.6 50 MAZTO62HOLCT-ND 45 3.76 30.06 | MAZTO62HOLTR-ND 3,000 120.00/M 
6.4 6.8 72 5 30 MAZTO68HOLCT-ND 42 3.37 25.25 | MAZTO68HOLTR-ND 3,000 112.00/M 
Tt 8.2 8.7 30 MAZTO82HOLCT-ND 42 3.37 25.25 | MAZTO82HOLTR-ND 3,000 112.00/M 
SS-Mini Type Package 5-Pin /150mW 
5.8 6.2 6.6 50 MAZM062HOLCT-ND. 69 5.16 38.73 | MAZMO62HOLTR-ND 3,000 224.00/M 
6.4 6.8 T2 5 30 MAZMO68HOLCT-ND. 69 5.16 38.73 | MAZMO68HOLTR-ND 3,000 224.00/M 
11.4 12 12.7 30 MAZM120HOLCT-ND. -69 5.16 38.73 | MAZM120HOLTR-ND 3,000 224.00/M 
SSS-Mini Type Package 2-Pin /120mW 
4.8 5.1 5.4 60 MAZD05100LCT-ND 42 3.50 27.98 | MAZDO5100LTR-ND 10,000 98.00/M 
5.3 5.6 6 40 MAZDO5600LCT-ND 42 3.50 27.98 | MAZDOS5600LTR-ND 10,000 98.00/M 
5.8 6.2 6.6 5 30 MAZD06200LCT-ND 49 3.93 29.51 | MAZDO6200LTR-ND 10,000 123.00/M 
6.4 6.8 72 20 MAZDO6800LCT-ND 49 3.93 29.51 | MAZDO6800LTR-ND 10,000 123.00/M 
8.5 9.1 9.6 20 MAZD09100LCT-ND 42 3.50 27.98 |MAZDO09100LTR-ND 10,000 98.00/M 
9.4 10 10.6 5 30 MAZD10000LCT-ND 49 3.93 29.51 | MAZD10000LTR-ND 10,000 123.00/M 
11.4 12 12.7 5 30 MAZD12000LCT-ND 49 3.93 29.51 | MAZD12000LTR-ND 10,000 123.00/M 
15.3 16 17.1 5 50 MAZD16000LCT-ND 42 3.50 27.98 | MAZD16000LTR-ND 10,000 98.00/M 
18.8 20 21.2 5 80 MAZD20000LCT-ND 42 3.50 27.98 | MAZD20000LTR-ND 10,000 98.00/M 
28 30 32 2 160 MAZD30000LCT-ND 42 3.50 27.98 | MAZD30000LTR-ND 10,000 98.00/M 
SSS-Mini Type Package 3-Pin /150mW 
6.4 6.8 ie 5 30 MAZWO68HOLCT-ND 59 4.43 33.20 | MAZWO68HOLTR-ND 10,000 184.00/M 
tf 8.2 8.7 MAZWO082HOLCT-ND 54 4.28 32.13 | MAZWO82HOLTR-ND 10,000 134.00/M 
1008 Leadless Package 4-Pin /100mW 
77 8.2 87 5 20 MAZRO08200ACT-ND 43 3.43 25.74 | MAZRO8200ATR-ND 10,000 107.00/M 
MAZRO82HOACT-ND. 69 5.15 38.61 | MAZRO82HOATR-ND 10,000 214.00/M 
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Panasonic Zener Diodes silicon Planar Type (Cont,) SSS-Mini Type Package (2-pin) 


Zener Voltage VZ Iz | RZ(max.) | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel _ 1.0 
Min. Nom. Max. (mA) (Ohms) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing 7 | ~— 
DO-41 Package 1W 2 il 
48 5.1 5.4 10 | MAZ20510AGCT-ND 55 4.15 31.12 | MAZ20510AGTR-ND 7,000 176.00/M +-0.20 
5.2 5.6 6.0 8 MAZ20560A0GCT-ND 55 4415 31.12 |MAZ20560A0GTR-ND 7,000 176.00/M 
58 6.2 6.6 40 6 MAZ20620AGCT-ND 55 4.15 31.12 | MAZ20620AGTR-ND 7,000 176.00/M 
6.4 6.8 72 6 MAZ206800GCT-ND 55 4415 31.12 |MAZ206800GTR-ND 7,000 176.00/M 
7 7.45 7.9 5 MAZ20750AGCT-ND 55 4.15 31.12 | MAZ20750AGTR-ND 7,000 176.00/M 
77 8.2 8.7 40 5 MAZ20820AGCT-ND 55 445 31.12 |MAZ20820AGTR-ND 7,000 176.00/M 
85 9.05 9.6 40 6 MAZ20910AGCT-ND 55 4415 31.12 |MAZ20910AGTR-ND 7,000 176.00/M 
9.4 10 10.6 40 6 MAZ210000GCT-ND 55 4415 31.12 |MAZ210000GTR-ND 7,000 176.00/M 
10.4 1 11.6 20 8 MAZ21100BGCT-ND 55 4415 31.12 |MAZ21100BGTR-ND 7,000 176.00/M 
11.4 12.05 12.7 20 8 MAZ21200AGCT-ND 55 415 31.12 _|MAZ21200AGTR-ND 7,000 176.00/M 
12.4 13.25 144 10 | MAZ21300AGCT-ND 55 4415 31.12 | MAZ21300AGTR-ND 7,000 176.00/M 
13.8 14.7 15.6 12 | MAZ215000GCT-ND 55 4.15 31.12 | MAZ215000GTR-ND 7,000 176.00/M 
15.3 16.2 174 20 12 | MAZ21600AGCT-ND 55 4415 31.12 |MAZ21600AGTR-ND 7,000 176.00/M 
16.8 17.95 19.4 15 | MAZ21800AGCT-ND 55 4.15 31.12 | MAZ21800AGTR-ND 7,000 176.00/M 
18.8 20 21.2 15 | MAZ220000GCT-ND 55 4.15 31.12 _| MAZ220000GTR-ND 7,000 176.00/M 
20.8 22.05 23.3 20 | MAZ222000GCT-ND 55 4.15 31.12 |MAZ222000GTR-ND 7,000 176.00/M 
22.8 24.2 25.6 20 | MAZ224000GCT-ND 55 4415 31.12 |MAZ224000GTR-ND 7,000 176.00/M 
25.1 27 28.9 10 25 | MAZ22700AGCT-ND 55 4415 31.12 |MAZ22700AGTR-ND 7,000 176.00/M 
28 30 32 25 | MAZ23000AGCT-ND 55 4415 31.12 |MAZ23000AGTR-ND 7,000 176.00/M 
31 33 35 30 __ | MAZ23300AGCT-ND. 55 4.15 31.12 | MAZ23300AGTR-ND 7,000 176.00/M 
34 36 38 30 | MAZ23600AGCT-ND 55 4415 31.12 |MAZ23600AGTR-ND 7,000 176.00/M 
37 39 4 50 | MAZ239000GCT-ND 55 4415 31.12 |MAZ239000GTR-ND 7,000 176.00/M 
40 43 46 40 50 | MAZ243000GCT-ND 55 4415 31.12 |MAZ243000GTR-ND 7,000 176.00/M 
44 47 50 50 | MAZ247000GCT-ND 55 4415 31.12 |MAZ247000GTR-ND 7,000 176.00/M| | 1008 Leadless Package (4-pin) 
48 51 54 50 | MAZ251000GCT-ND 55 4.15 31.12 | MAZ251000GTR-ND 7,000 176.00/M 
52 56 60 50 _| MAZ256000GCT-ND 55 4.15 31.12 _|MAZ256000GTR-ND 7,000 176.00/M 
DO-34 Package 370mW 2 
1.88 2.06 2.24 2000 | MAZ40200LFCT-ND 33 2.49 17.26 | MAZ40200LFTB-NDt 2,000 73.04/M | 
2.08 2.265 2.45 2000 | MAZ40220LFCT-ND 33. 2.49 ~~ 17.26 | MAZ40220LFTB-NDt 2,000 73.04/M 80 
2.28 2.49 27 5 2000 | MAZ40240LFCT-ND. 33. 2.49 = 17.26 | MAZ40240LFTB-NDt 2,000 73.04/M 
25 27 29 1000 | MAZ402700FCT-ND 33. 2.49 17.26 | MAZ402700FTB-NDt 2,000 73.04/M soo et 
2.8 3 3.2 1000 | MAZ40300MFCT-ND 332.49 17.26 | MAZ40300MFTB-ND: 2,000 73.04/M : 
34 3.3 3.5 1000 | MAZ40330MFCT-ND 33° 2.49 ~—«17.26 | MAZ40330MFTB-ND 2,000 73.04/M 
3.4 3.6 3.8 1000 | MAZ40360MFCT-ND 33. 2.49 17.26 | MAZ40360MFTB-ND 2,000 73.04/M 
37 3.9 44 5 1000 | MAZ40390MFCT-ND 33. 2.49 17.26 | MAZ40390MFTB-ND 2,000 73.04/M MAZR08200A 
4 43 4.6 1000 | MAZ40430MFCT-ND 33. 2.49 = 17.26 | MAZ40430MFTB-ND 2,000 73.04/M 3 2 
4.4 47 5 900 | MAZ40470MFCT-ND. 332.49 17.26 | MAZ40470MFTB-ND 2,000 73.04/M 
48 5.1 5.4 800 | MAZ40510MFCT-ND 33° 2.49 17.26 | MAZ40510MFTB-ND 2,000 73.04/M 
5.3 5.65 6 500 | MAZ40560MFCT-ND. 33. 2.49 17.26 | MAZ40560MFTB-ND 2,000 73.04/M 
58 6.2 6.6 5 300 | MAZ40620MFCT-ND. 33° 2.49 = 17.26 | MAZ40620MFTB-ND 2,000 73.04/M 
6.4 6.8 72 140 | MAZ406800FCT-ND 33 2.49 17.26 | MAZ406800FTB-NDt 2,000 73.04/M 
7 7.45 79 120 | MAZ40750MFCT-ND 33 2.49 17.26 | MAZ40750MFTB-ND 2,000 73.04/M 
77 8.2 8.7 120 |MAZ408200FCT-ND 33° 2.49 ~—-17.26 | MAZ408200FTB-NDt 2,000 73.04/M MAZRO82H 
85 9.05 9.6 130 | MAZ409100FCT-ND 33. 2.49 17.26 | MAZ409100FTB-NDt 2,000 73.04/M 3 
9.4 10 10.6 5 130 | MAZ410000FCT-ND 33. 2.49 17.26 | MAZ410000FTB-NDt 2,000 73.04/M 
10.4 1 11.6 170 | MAZ41100MFCT-ND 33. 2.49 17.26 | MAZ41100MFTB-ND 2,000 73.04/M 
11.4 12.05 12.7 170 | MAZ41200MFCT-ND 33 2.49 17.26 | MAZ41200MFTB-ND 2,000 73.04/M 
12.4 13.25 144 170 | MAZ41300MFCT-ND 33° 2.49 «17.26 | MAZ41300MFTB-ND 2,000 73.04/M 
13.65 14 14.35 170 | MAZ41400MFCT-ND 33° 2.49 17.26 | MAZ41400MFTB-ND 2,000 73.04/M 
13.9 14.75 15.6 5 170 | MAZ41500MFCT-ND 33. 2.49 17.26 | MAZ41500MFTB-ND 2,000 73.04/M 
15.3 16.2 17.4 170 | MAZ41600MFCT-ND 33 2.49 17.26 | MAZ41600MFTB-ND: 2,000 73.04/M| | DO-41 Package 
16.9 18 19.1 170 | MAZ41800MFCT-ND 33 2.49 17.26 | MAZ41800MFTB-ND 2,000 73.04/M 
18.8 20 21.2 5 180 | MAZ42000MFCT-ND 33. 2.49 ~——-17.26 | MAZ42000MFTB-ND 2,000 73.04/M 
20.8 22.05 23.3 5 180 | MAZ42200MFCT-ND 33. 2.49 17.26 | MAZ42200MFTB-ND 2,000 73.04/M 
22.8 24.2 25.6 5 180 | MAZ42400MFCT-ND 33. 2.49 17.26 | MAZ42400MFTB-ND 2,000 73.04/M 
25.1 27 28.9 2 200 | MAZ42700MFCT-ND 33 2.49 ~~ 17.26 | MAZ42700MFTB-ND: 2,000 73.04/M iz 27) 4.0 1 chad 90.8 
28 30 32 2 200 _| MAZ43000MFCT-ND. 33 2.49 17.26 | MAZ43000MFTB-ND 2,000 73.04/M = 4 
31 33 35 200 | MAZ43300MFCT-ND 33° 2.49 «17.26 | MAZ43300MFTB-ND 2,000 73.04/M t 
34 36 38 2 200 | MAZ43600MFCT-ND. 33. 2.49 17.26 | MAZ43600MFTB-ND 2,000 73.04/M 
37 39 4 250 | MAZ43900MFCT-ND. 33. 2.49 17.26 | MAZ43900MFTB-ND 2,000 73.04/M 
Zener Voltage VZ IR Ct ESD Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Min. Nom. Max. | (uA) | (pF) | (kV) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing DO-34 Package 
SS-Mini Type Package 2-Pin / ESD Protection 
5.8 6.2 6.6 1 55 30 MALS06200LCT-ND 51 4.04 30.34 | MALS06200LTR-ND 3,000 134.00/M 
6.4 68 72 5 50 30 MALSO6800LCT-ND 51 4.04 30.34 | MALS06800LTR-ND 3,000 134.00/M 
6.5 7 75 .05 15 15 MALSO68X0LCT-ND 66 4.96 37.23 | MALSO68X0LTR-ND 3,000 215.00/M 13-4 2.7 1 13-+ G04 
6 75 - 2 1.5 12 MAYSO0750ZLCT-ND 67 5.06 _37.92__ | MAYS0750ZLTR-ND 3,000 219.00/M re | iy 
SS-Mini Type Package 3-Pin / ESD Protection t 
5.8 6.2 6.6 1.0 55 30 MALTO62HOLCT-ND 63 4.69 35.16 | MALTO62HOLTR-ND 3,000 203.00/M 
SS-Mini Type Package 5-Pin / ESD Protection 
5.8 6.2 6.6 1.0 55 30 MALMO062HOLCT-ND. 51 3.86 28.96 | MALMO62HOLTR-ND 3,000 167.00/M 
t+ Tape and Box 
Varistor S-Mini Type (2-pin) Mini Type (3-pin) 2.8 | Dim. in mm 
D . d 25 11.5 +1 
loaes 25 | piv 3+ 194904 
2 7 90: => ‘4 
Rolt se ; 
~AVF/AT Cut Tape 
VR IFM VF IR @ 6V Tj=25°C~125°C Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Package (Vv) (mA) (Vv) (mA) (uA) (mVPC) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
= 15 MA2Z0300ALCT-ND 55 4.41 33.10 | MA2Z0300ALTR-ND 3,000 | 147.00/M 
Minute) ° ie eae 12 d 2 3 MA3X0280BLCT-ND 45 3.62 27.15 | MA3X0280BLTR-ND 3,000 | _120.00/M 
Mini (3) ‘ 70 176-192, ; 65 3 MAS3X028TALCT-ND 45 3.62 27.15 | MA3X028TALTR-ND 3,000 | 120.00/M 
100 | 1.18 ~ 1.28 4.6 3 MA3X028WALCT-ND 45 3.62 27.15 | MA3X028WALTR-ND 3,000 | _120.00/M 
50 59~.64 | 1.5 10 2 15 MA2C0290BFCT-ND 58 4.36 30.21 | MA2C0290BFTB-NDt 2,000 | 104.58/M 
Rolae 6 50 1.60 10 1 8.8 3 MA2C029QAFCT-ND 1.33 9.96 69.06 | MA2CO29QAFTB-NDt 2,000 | 176.63/M 
70 1.15 10 1 6.5 3 MA2C029TAFCT-ND 1.25 9.34 64.74 | MA2CO29TAFTB-NDt 2,000 | 165.59/M 
100 0.77 10 1 46 3 MA2C029WAFCT-ND 1 6.85 _ 47.48 | MA2CO29WAFTB-NDt¢ 2,000 | __127.82/M 


t+ Tape and Box 
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} 4 founded by Philips Transistors 


Fig. | Package (V) (V) (mA) Min. Max. MHz. Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. = 7 


Fig. 1 — TO-92 


VcEO Vcpo Ic hee hee FT (Min.) | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel + NXP 
NPN 
40 60 600 100 300 250 568-1368-1-ND 13 248 7.415 | 2,000 29.70/M | 2N4401T/R . Boccia 4 caine 
40 5 600 100 300 300 568-1751-1-ND 12 225 650 | 2,000 27.00/M | PN2222AT/R 9 Base 2 Base 
1A | 10-92 40 5 600 100 300 300 568-3992-NDt 12 225 6.50 = — | PN2222A 3. Emitter 3. Collector 
80 80 500 100 = 100 568-1173-ND a7 315 9.10 - — | MPsao6 
40 60 100 100 300 180 eae 27 5.06 14.04 | 2,000 59.40/M | MPS3904 AMO Fig-2 801-28 
Palle i ip eit 480 ig a0 568-1627-1-ND§ 14 270 7.80 | 2,000 32.40/M | BC337-16 AMO 
568-1628-1-ND§ 14 270 7.80 | 2,000 32.40/M | BC337-25 AMO 
15 40 200 40 420 500 568-1739-1-ND 13 248 7.415 | 3,000 25.85/M | PMBT2369 T/R 
15 60 600 100 300 250 568-1743-1-ND 08 1.58 455 | 3,000 16.45/M | PMBT4401 T/R 
40 60 200 100 300 300 568-1741-1-ND 08 1.58 455 | 3,000 16.45/M | PMBT3904 T/R 
40 5 600 100 300 300 568-1738-1-ND 08 1.58 455 | 3,000 16.45/M | PMBT2222A T/R 
40 75 500 160 400 80 568-1630-1-ND 12 225 650 | 3,000 23.50/M | BC817-25 T/R i ane 
2 | sot-23 45 50 500 160 400 80 568-1631-1-ND 12 225 650 | 3,000 23.50/M | BC817-40 T/R 3. Collector 
45 50 100 200 450 100 568-1633-1-ND 09 1.69 488 | 3,000 17.63/M | BC847B T/R 
45 50 100 420 800 100 568-1636-1-ND 09 1.69 488 | 3,000 17.63/M | BC847C T/R Fig. 3 — SOT-363 
65 80 100 200 450 100 568-1632-1-ND 09 1.69 488 | 3,000 17.63/M | BC846B T/R 
80 80 500 100 - 100 568-1745-1-ND 13 248 7.415 | 3,000 25.85/M | PMBTAO6 T/R 
300 300 100 40 = 50 568-1746-1-ND a7 315 910 | 3,000 32.90/M | PMBTA42 T/R 
3A | SOT-363 | 45 50 100 200 450 100 568-1635-1-ND 22 4.05 11.70 | 3,000 42.30/M | BC847BS T/R 
an | sot-229 | 80 100 1,000 40 250 130 568-1639-1-ND 40 781 22.00 | 1,000 95.00 | BCP56T/R Top View 
40 60 600 100 300 150 568-2456-1-ND AO 8.00 24.00 | 1,000 112.00 | PzT4401 T/R A B 
40 60 100 100 300 300 568-1181-1-ND 50 10.00 30.00 | 1,000 140.00 | PXT2222A T/R 1,4 Emitter 1,4 Base 
5 SOT-89 2,5 Base 2,5 Emitter 
80 100 1,000 100 250 130 568-1642-1-ND 36 7.22 1980 | 1,000 99.00 | BCX56-16 T/R 316 Collector 3°6 Collector 
PNP - 
aa | 0-99 60 60 600 100 300 200 568-1752-1-ND 12 225 650 | 2,000 27.00/M | PN2907A T/R Fig:4 = 01 2e8 
40 40 100 100 300 - 568-2454-1-ND 27 5.06 14.04 | 2,000 59.40/M | MPS3906 AMO 
40 40 200 100 300 250 568-1742-1-ND 08 1.58 455 | 3,000 16.45/M | PMBT3906 T/R 
40 40 600 100 300 200 568-1744-1-ND 08 1.58 455 | 3,000 16.45/M | PMBT4403 T/R 
40 40 100 220 475 100 568-1638-1-ND 09 1.69 488 | 3,000 17.63/M | BC857B T/R 
45 50 500 100 600 80 568-1640-1-ND 18 338 975 | 3,000 35.25/M | BCX17 T/R A 
ol heareas 45 50 500 250 600 80 568-1629-1-ND 12 225 650 | 3,000 23.50/M | BC807-40 T/R 1. Base 1. Emitter 
60 60 600 100 300 200 568-1740-1-ND 08 1.58 455 | 3,000 16.45/M | PMBT2907A T/R 5 rors. - eee 
65 80 100 220 475 100 568-1637-1-ND 09 1.69 488 | 3,000 17.63/M | BC856B T/R 4. Collector & Collector 
80 80 500 100 - 50 568-1747-1-ND 14 270 7.80 | 3,000 28.20/M | PMBTAS6 T/R 
300 300 100 40 - 50 568-1748-1-ND a7 315 910 | 3,000 32.90/M | PMBTA92 T/R Fig. 5 — SOT-89 
30 = 1,000 300 450 100 568-3230-1-ND AB 9.00 27.00 | 3,000 | 121.50/M | PBSS4130T T/R 
4a | S0T-223 | 40 40 600 100 300 200 568-2457-1-ND 40 8.00 24.00 | 1,000 112.00 | PZT4403 T/R 
5 | SOT-89 | 80 100 1,000 100 250 50 568-1641-1-ND 36 7.22 1980 | 1,000 99.00 | BCX53-16 T/R 
NPN/PNP 
3A | SOT-363 | 45 50 100 200 450 100 568-1634-1-ND 22 4.05 11.70 | 3,000 42.30/M | BC847BPN T/R 
t+ Bulk —§ For Tape and Box part number, change 1-ND to3-ND _ + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 4. Emitter 
2. Collector 
rai x 3. Base 
Wideband Transistors Soe eoen 
Transition Cut Tape 
. Frequency VcEO Ic Ptot hE Digi-Key Pricing Tape & Reel + NXP 
Fig. Package (GHz) (V) (mA) (W) | (Typical) | Part No. al 25 100 Qty. Pricing Part No. 
hibit Top View 
1 15 25 03 90 568-1652-1-ND 35 6.89 19.40 3,000 79.38/M BFS17 T/R A B 
28 15 25 03 90 | 568-1653-1-ND 39 7.66 21.56 3,000 88.20/M | BFSI7AT/R 1. Emitter 1. Collector 
2. Base 2. Emitter 
28 5 65 032 80 568-1992-1-ND 66 12.29 36.86 3,000 212.94/M BFT25A T/R 3. Emitter 3. Base 
5 15 25 03 90 | 568-1650-1-ND bt 10.34 28.37 3,000 | 133.96/M | BFROZAT/R 4, Collector 4. Emitter 
5 15 100 5 80 568-1987-1-ND AT 9.45 28.35 3,000 127.58/M BFR106 T/R Fig. 7 — SOT-343N 
7 sot-23 6 12 35 03 90 568-1651-1-ND 51 10.34 28.37 3,000 133.96/M BFR93A T/R 
6 12 50 03 100 | 568-1647-1-ND A8 9.65 26.46 3,000 124.95/M BFQ67 T/R 
8 10 50 0.36 400 | 568-1174-1-ND 51 10.24 28.08 3,000 132.60/M PBR9A1 T/R 
8 10 100 | 0.365) 100 | 568-1175-1-ND 51 10.24 28.08 3,000 132.60/M PBR9S1 T/R 
8 10 18 15 120 | 568-1988-1-ND 58 11.55 34.65 3,000 155.93/M BFR505 T/R 
9 15 70 0.3 120 | 568-1648-1-ND 56 10.43 31.28 3,000 180.70/M BFR520 T/R , coe 
9 15 120 0.5 120 | 568-1649-1-ND 78 14.55 43.65 3,000 252.20/M BFR540 T/R 3. Base 
3B eye ans 9 8 70 1 120 | 568-1646-1-ND 84 15.83 47.48 3,000 274.30/M BFM520 T/R fp Eruiuer 
55 15 100 1 80 568-1986-1-ND 1.07 22.31 71.40 3,000 464.10/M BFG97 T/R Fig. 8 — SOT-323 
7 15 150 1 130 | 568-1643-1-ND on 19.03 60.90 1,000 404.99 BFG135 T/R 
4B SOT-223 7 15 200 2 90 568-1985-1-ND 95 19.69 63.00 1,000 418.95 BFG591 T/R 
9 15 120 65 120 | 568-1984-1-ND 88 16.54 49.61 1,000 286.65 BFG541 T/R 
17 45 3.6 016 80 568-1979-1-ND 75 14.06 42.19 3,000 243,75/M BFG403W T/R 
18 15 500 60 100 | 568-1974-1-ND 83 17.38 55.60 3,000 361.40/M BFG21W T/R “Top View 
6A SOT-343R 24 45 250 36 60 568-1982-1-ND 76 14.18 42.53 3,000 245,70/M BFG480W T/R 
22 45 12 054 80 568-1980-1-ND 67 12.53 37.58 3,000 217.10/M BFG410W T/R My ate 
25 45 30 0.135 80 568-1644-1-ND 67 12.53 37.58 3,000 217.10/M BFG425W T/R 3. Collector 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND (Continued) 
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Wideband Transistors (cont) 


Fig. 9 — SOT-143R 


Fig. 10 — SOT-343F 


Top View 


1. Emitter 
2. Base 

3. Emitter 
4. Collector 


Fig. 12 — SOT-416 


1. Base 
2. Emitter 
3. Collector 


SOT-416 


SOT-323 


Transition Cut Tape 
Frequency | VcEO Ic Ptot hee Digi-Key Pricing Tape & Reel ¢ NXP. 
Fig. | Package (GHz) (V) (mA) (W) | (Typical) | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
NPN 
ga: [soT-943R a Fs jo | 06 | 100 | 568-1976-1-ND 68 © 12.68 += 38.03 [3,000 | 219.70/M | BFG31OW/XR T/R 
35 21 100 568-1978-1-ND 68 12.68 38.03 3,000 | 219.70/M BFG325W/XR T/R 1. Collector 
9 15 70 05 120 | 568-1645-1-ND nA 13.35 40.05 | 3,000 | 231.40/M | BFG520W/X T/R 2. Emitter 
7 |SOT-343N 1.6 15 50 3 90 568-1990-1-ND 40 7.81 22.00 3,000 90.00/M BFS17W T/R 3. Base 
5 15 25 3 90 568-1989-1-ND 51 10.34 28.37 3,000 | 133.96/M BFR92AW T/R 4, Emitter 
8.5 10 100 0.28 100 568-1177-1-ND 40 8.01 21.96 3,000 | 103.70/M PRF957 T/R 
8 | SOT-323 9 15 18 115 120 568-1991-1-ND 56 10.50 31.50 3,000 | 182.00/M BFS505 T/R Fig. 11 — SOT-143B 
9 15 70 0.3 120 568-1654-1-ND 65 12.23 36.68 3,000 | 211.90/M BFS520 T/R 
9 |sor-143R 14 6 10 60 100 568-1975-1-ND 68 12.68 38.03 3,000 | 219.70/M BFG310/XR T/R 
6 35 21 100 568-1977-1-ND 68 12.68 38.03 3,000 | 219.70/M BFG325/XR T/R 
10 | SOT-343F 25 4.5 30 135 80 568-1981-1-ND 75 14.10 42.30 3,000 | 244.40/M BFG424F T/R 
11. | SOT-143B 9 15 120 4 120 568-1983-1-ND 88 16.54 49.61 3,000 | 286.65/M BFG540/X T/R 
12 | SOT-416 10 50 15 150 568-2085-1-ND 6 9.36 25.67 3,000 | 121.21/M PRF949 T/R Top View 
PNP 
2 SOT-23 5 12 35 0.3 50 568-1993-1-ND 59 11.03 33.08 3,000 ) 191.10/M BFT93 T/R 1. Collector 
15 25 0.3 50 568-1655-1-ND 59 11.03 33.08 3,000 | 191.10/M BFT92 T/R 2. Emitter 
8 | SOT-323 5 15 35 0.3 50 568-1656-1-ND 80 14.93 44.78 3,000 | 258.70/M BFT92W T/R i" eee 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 
Transistor Arrays 
Cut Tape 
VCEO Ic Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel NXP. 
Fig. | Package | (V) | (mA) R1 | R2 Part No. i 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
NPN 
1 50 100 | 100K} — 568-2148-1-ND 13 2.48 TAS 568-2148-2-ND 3,000 25.85/M PDTC115TT T/R 
2 | SOT-23 50 100 | 2.2K | 47K | 568-2154-1-ND .29 5.40 15.60 568-2154-2-ND | 10,000) 40.80/M PDTC123JT /T3 
2 50 100 | 4.7K | 47K | 568-2168-1-ND .29 5.40 15.60 568-2168-2-ND | 10,000) 40.80/M PDTC1432T /T3 
2 50 100 | 4.7K | 47K | 568-2165-1-ND .30 5.63 15.60 568-2165-2-ND 3,000 60.00/M PDTC143ZE T/R 
1 50 100 | 47K | - 568-2169-1-ND .30 5.63 15.60 568-2169-2-ND 3,000 60.00/M PDTC144TE T/R 
dl 50 100 | 4.7K} — 568-2161-1-ND .30 5.63 15.60 568-2161-2-ND 3,000 60.00/M PDTC143TE T/R 
1 | SOT-416 50 100 | 22K} - 568-2156-1-ND .30 5.63 15.60 568-2156-2-ND 3,000 60.00/M PDTC124TE T/R 
2 50 100 | 2.2K | 2.2K | 568-2150-1-ND .29 5.40 15.60 568-2150-2-ND 3,000 56.40/M PDTC123EE T/R 
50 100 | 100K} — 568-2145-1-ND 29 5.40 15.60 568-2145-2-ND 3,000 56.40/M PDTC115TE T/R 
2 50 100 | 47K | 22K | 568-2171-1-ND .30 5.63 15.60 568-2171-2-ND 3,000 60.00/M PDTC144WE T/R 
1 | SOT-346 50 100 | 100K} — 568-2146-1-ND 13 2.48 715 568-2146-2-ND 3,000 25.85/M PDTC115TK T/R 
1 | SOT-323 50 100 | 100K} — 568-2149-1-ND .29 5.40 15.60 568-2149-2-ND 3,000 56.40/M PDTC115TU T/R 
PNP 
3 50 20 | 100K|100K) 568-2109-1-ND 13 2.48 715 568-2109-2-ND 3,000 25.85/M PDTA115ET T/R 
4 goT-23 50 100 | 22K | — 568-2122-1-ND 13 2.48 7.15 568-2122-2-ND 3,000 25.85/M PDTA124TT T/R 
4 50 100 | 47K | — 568-2136-1-ND 13 2.48 7.15 568-2136-2-ND 3,000 25.85/M PDTA144TT T/R 
4 50 100 | 100K} — 568-2114-1-ND 13 2.48 7.15 568-2114-2-ND 3,000 25.85/M PDTA115TT T/R 
3 50 100 | 10K | 47K | 568-2104-1-ND .30 5.63 15.60 568-2104-2-ND 3,000 60.00/M PDTA114YE T/R 
3 50 20 | 100K|100K) 568-2106-1-ND .29 5.40 15.60 568-2106-2-ND 3,000 56.40/M PDTA115EE T/R 
4 50 | 100 | 22K) - | 568-2119-1-ND 29 540 15.60 568-2119-2-ND | 3,000 | 56.40/M | PDTA124TET/R SOT-346 
3 50 100 | 2.2K | 2.2K | 568-2116-1-ND .29 5.40 15.60 568-2116-2-ND 3,000 56.40/M PDTA123EE T/R 
4 | SOT-416 50 100 | 4.7K} - 568-2127-1-ND 30 5.63 15.60 568-2127-2-ND 3,000 60.00/M PDTA143TE T/R ~~ 3.1 
3 50 100 | 4.7K | 47K | 568-2130-1-ND 30 5.63 15.60 568-2130-2-ND 3,000 60.00/M PDTA143ZE T/R f it 
3 50 100 | 47K | 22K | 568-2138-1-ND .29 5.40 15.60 568-2138-2-ND 3,000 56.40/M PDTA144WE T/R ip 
4 50 100 | 47K | - 568-2133-1-ND .29 5.40 15.60 568-2133-2-ND 3,000 56.40/M PDTA144TE T/R Yo 
4 50 100 | 100K} — 568-2111-1-ND .29 5.40 15.60 568-2111-2-ND 3,000 56.40/M PDTA115TE T/R 13 
3 50 20 | 100K|100K) 568-2107-1-ND 13 2.48 7.15 568-2107-2-ND 3,000 25.85/M PDTA115EK T/R 
4 50 100 | 10K | —- 568-2102-1-ND 13 2.48 7.15 568-2102-2-ND | 10,000 | 18.70/M PDTA114TK T/R SOT-490 
4 | SOT-346 50 100 | 22K | — 568-2120-1-ND 13 2.48 715 568-2120-2-ND 3,000 25.85/M PDTA124TK T/R 
4 50 100 | 47K | - 568-2134-1-ND 13 2.48 7.15 568-2134-2-ND 3,000 25.85/M PDTA144TK T/R 
4 50 100 | 100K} — 568-2112-1-ND 13 2.48 7.15 568-2112-2-ND 3,000 25.85/M PDTA115TK T/R 
3 50 20 | 100K |100K) 568-2110-1-ND .29 5.40 15.60 568-2110-2-ND 3,000 56.40/M PDTA115EU T/R 
4 S0T-323 50 100 | 100K} — 568-2115-1-ND .29 5.40 15.60 568-2115-2-ND 3,000 56.40/M PDTA115TU T/R 
4 50 100 | 47K | - 568-2137-1-ND .29 5.40 15.60 568-2137-2-ND 3,000 56.40/M PDTA144TU T/R 
4 50 100 | 22K | — 568-2123-1-ND .29 5.40 15.60 568-2123-2-ND 3,000 56.40/M PDTA124TU T/R 
PNP Loadswitch 
Cut Tape 
Ic VcEO | VCESAT Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel NXP 
(mA) (Vv) (mV) R1 R2 Part No. al 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
500 12 250 10K 10K 568-2173-1-ND 48 9.00 27.00 568-2173-2-ND 4,000 | 156.00/M PEMF21 T/R 
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GT Ty 
TOP VIEW 


A N founded by Philips 


MOSFETs 


Fig. 1 — SOT-23 


1. Source 
2. Drain 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Vpss Ip | Rps(on) Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel + NXP. 
Fig. | Package (Vv) (A) (0) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
N-Channel 
50 |0173] 15 568-1658-1-ND 38 7.39 20.81 | 3,000 85.14 | BSN20T/R 
ia | sotag | 55 [0335] 5 568-1657-1-ND 29 5.51 15.29 | 3,000 58.80/M | BSH111T/R eae 
60 | 030] 5 568-1369-1-ND 19 3.56 10.27 | 3,000 37.13/M | 2N7002 T/R 2. Source 
60 | 030 | 55 568-1768-1-ND 49 9.70 29.10 | 10,000 | 123.68/M | BSH112 7/3 3. Drain 3. Gate 
2 | sot-223 | 240 [0375]; 5 568-1769-1-ND 6412.00 36.00 | 1,000 212.80 | BSP89T/R 
3a | soT-143B| 10 | 0.05 | 45 568-1659-1-ND 7% 14.18 4253 | 3,000 | 24570m | BSS8aT/R Fig. 2 — SOT-223 
6 os | — 568-1962-1-ND 55 (10.28 30.83 | 3,000 | 17810mM | BFI212 
6 o3 | — 568-1959-1-ND 55 10.28 30.83 | 3,000 | 17810/M | BFt1211 
3 | sor-azp| 12 «| 03 | — 568-1973-1-ND AT 9.35 28.05 | 3,000 | 126.23/M | BF998T/R 
12 | 02 | — 568-1970-1-ND 55 10.24 30.71 | 3,000 | 177.45/M | BF991T/R 
20 | 03 | — 568-1972-1-ND 59 11.03 33.08 | 3,000 | 191.10/M | BF994ST/R 
20 | o | — 568-1971-1-ND 55 10.24 30.71 | 3,000 | 177.45/M | BF992T/R 
i (Siar “4 fg) vee 568-1960-1-ND 55 (10.28 30.83 | 3,000 | 17810M | BFI211R Top View 
568-1963-1-ND 55 10.28 30.83 | 3,000 | 17810/M | BFI212R 
6 o3 | — 568-1961-1-ND 55 (10.28 30.83 | 3,000 | 17810M | BFI2Z11WR quia 
5 | soT-343R| 6 o3 | — 568-1964-1-ND 55 10.28 30.83 | 3,000 | 178.10/M | BFI2Z12WR 2. Drain 
12 | 04 | — 568-1969-1-ND AT 9.45 28.35 | 3,000 | 127.58/M | BF908WRT/R 3. Source 
55 | 40 | at 568-2174-1-ND 150 30.00 90.00 | 1500 | 780.00m | PHt955L T/R ad 
25 | 100 | 44 568-2177-1-ND 1.80 36.00 108.00 | 1,500 | 1053.00/M | PH2625L T/R Fig. 4— S0T48n 
20 | 121 | 25 568-2176-1-ND 218 4361 13082 | 1,500 | 1133.74/M | PH2520UT/R 
20 | 100 | 37 568-2178-1-ND 246 49.26 ©=-:147.78-«| «1,500 | 1280.76/M | PH3120LT/R 
25 | 100 | 0.003 568-2344-1-ND 218 43.61 ~—«-130.82—'| «1,500 | 1133.74/M | PH2925U T/R 
a | ween 30 | 100 | 0.0032 |  568-2345-1-ND 200 40.00 12000 | 1,500 | 1040.00/M | PH3230ST/R 
30 | 98 | 0.0038 | — 568-2346-1-ND 183 3650 10950 | 1,500 | 949.007 | PH3830LT/R 
30 | ao | 72 568-2179-1-ND 1.78 35.50 +=: 106.50 | 1,500 | 923.00/M | PH4530LT/R 
30 | 80 | 0.0057 |  568-2348-1-ND 170 34.00 10200 | 1,500 | 884.007 | PHS330E T/R 
30 | 68 | 0.0079 | _ 568-2349-1-ND 143 28.50 85.50 | 1,500 | 741.00/M | PH7030LT/R ! 
30 | 67 | 0.0082 568-2350-1-ND 150 30.00 90.00 | 1,500 | 780.00/M PH8230E T/R Topwview 
40 | 945] 44 568-2180-1-ND 188 3750 «11250 | 1,500 | 975.007 | PH4s40S T/R 
too | 343 | 23 568-2175-1-ND 225 45.00 135.00 | 1,500 | 1170.00m | PH20100S T/R 1. Source 
40 | 75 8 568-2182-1-ND 146 29.25 87.75 800 631.80 | PHB101NQO4T/T3 S Bone 
55 | 75 | 93 568-2183-1-ND 228 © 45.50 «136.50 800 982.80 | PHB110NQO6LT/T3 4. Gate 1 
40 | 75 | 74 568-2184-1-ND 257 51.48 160.16 800 1189.76 | PHB129NQO4LT /T3 
55 | 75 | 64 568-2185-1-ND 278 ©5558 «172.90 800 1284.40 | PHB146NQO6LT/T3 Fine CEPA 
>| popax | 25_| 75 5 568-2186-1-ND 1.95 39.00 __—‘117.00 800 842.40 | PHB152NQO3LTA/T3 
40 | 75 | 48 568-2187-1-ND 278 55.58 172.90 800 1284.40 | PHB174NQO4LT/73 
55 | 75 | 44 568-2188-1-ND 290 57.92 180.18 800 1338.48 | PHB191NQO6LT/T3 
40 | 75 | 35 568-2189-1-ND 290 57.92 180.18 800 1338.48 | PHB222NQO4LT /T3 
7 =| 27 | 50 568-2190-1-ND 152 30.40 91.20 800 656.64 | PHB29NO8T/T3 
150 | 451 | 42 568-2192-1-ND 1.75 35.00 —*105.00 800 756.00 | PHB45NQ15T/13 
1D 20 | 57 | 0.036 568-2353-1-ND 45 9.00 27.00 | 3,000 | 121.50 | PMV30UNT/R 
1A 20 | 59 | 0.037 568-2354-1-ND 58 11.50 3450 | 3,000 | 155.25/M | PMV31XNT/R 
1A | sot-23 | 30 | 49 | 0.047 568-2355-1-ND 50 9.38 28.13 | 3,000 | 16250/M | PMV40UNT/R 
1A 30 | 54 | 0.042 568-2356-1-ND 58 11.50 3450 | 3,000 | 155.25/M | PMV45ENT/R 4,2,3: Source (8) 
1A 30 | 47 | 0.055 568-2357-1-ND 5811.50 34.50 | 3,000 | 155.25/M | PMV6OEN T/R 4: Gate (G) 
MB: Mounting Base, 
Dual N-Channel Connected to Drain (D) 
20 | 116 ] 0.0185 |  568-2359-1-ND 78 16.25 52.00 | 2500 | 338.00/M | PMWDI5UN/T3 
20 | 99 | oo19 568-2360-1-ND 96 18.00 54.00 | 2500 | 312.00/M | PMWD16UN/T3 
8 | e-tssop| 30 | 56 | 0.023 568-2361-1-ND 96 18.00 54.00 | 2,500 | 312.00/M | PMWD19UN/T3 Fig. 8 — 8-TSSOP 
20 | 104 | 0.024 568-2362-1-ND 84 15.75 47.25 | 2500 | 273.00M | PMWD20XN/T3 
20 | 78 | 003 568-2363-1-ND 96 18.00 54.00 | 2500 | 312.00/M | PMWD26UN/T3 
20 | 087 | 0.34 568-2365-1-ND AT 9.45 25.92 | 3,000 | 12240M | PMGD280UNT/R ; 
20 | 086 | 0.35 568-2366-1-ND AT 9.45 25.92 | 3,000 | 122.40/M | PMGD290XNT/R ae ean (s1) 
> | soraes | 39 | 974 | 0.44 568-2367-1-ND AT 9.45 25.92 | 3,000 | 122.40/M | PMGD370XNT/R 4: Gate 1 (G1) 
30 | 071 | 048 568-2368-1-ND AT 9.45 25.92 | 3,000 | 12240/M | PMGD4OOUN T/R 5: Gate 2 (G2) 
60 | 049 | 0.92 568-2369-1-ND 47 9.45 25.92 | 3,000 | 122.40/M PMGD780SN T/R 6,7: Source 2 (S2) 
30 |0125| 8 568-2370-1-ND 50 10.00 30.00 | 3,000 | 135.00/M | PMGD8000LN T/R 
P-Channel 
50 | 013] 10 568-1660-1-ND 28 5.33 14.77 | 3,000 56.80/M | BSS84T/R 
1A | 801-23 | 99 | 39 | 0.076 568-2358-1-ND 50 10.00 30.00 | 3,000 | 135.00/M | PMV65XPT/R Fig. 9 — SOT-363 
JFET N-Channel 
20 | 02] — 568-1968-1-ND 50 9.45 28.35 | 3,000 | 163.80M | BFa62T/R - Source (1) 
ae} sorag | 25 | 018 | — 568-1967-1-ND 55 10.24 30.71 | 3,000 | 177.45/M | BF861BT/R . Source (2) 
25 «| 05 | 50 568-2083-1-ND 40 7.81 22.00 | 3,000 90.00/M PMBFJ310 T/R . Gate (2) 
: . Drain (2) 
30 | 0 | — 568-1966-1-ND 50 9.45 28.35 | 3,000 | 163.80/M | BF545CT/R ” Drain (1) 
8 568-2078-1-ND 49 9.84 27.00 | 3,000 | 127.50 | PMBFJ108 T/R . Gate (1) 
1c | sov-23 | 25 | 05 | 12 568-2079-1-ND 49 9.84 27.00 | 3,000 | 127.50/M | PMBFJ109T/R 
18 568-2080-1-ND 49 9.84 27.00 | 3,000 | 127.50/M | PMBFJ110 T/R 
1p | sor-23 | 20 | oo7 | — 568-1965-1-ND 69 13.00 38.99 | 3,000 | 225.29m | BF5117/R Fig. 10 — SOT-323 
9 | sot-363] 25 | 60 | 50 568-2084-1-ND 75 15.63 50.00 | 3,000 | 325.00m | PMBFJ620T/R 
JFET P-Channel 
tc | sor2a | 30 | 002 | 250 568-2082-1-ND 49 9.84 27.00 | 3,000 | 127.50/M | PMBFJ176T/R 1. Gate (G) 
02 | 85 568-2081-1-ND 49 9.84 27.00 | 3,000 | 127.50/M | PMBFJ1747/R 2. Source (S) 
3. Drain (D) 
Trench N-Channel 
10 | sot-323 | 30 | 083 | 480 568-3244-1-ND 39 7.88 21.60 | 3,000 93.50/M | PMF400UN T/R 


1. Gate 
2. Drain 
3. Source 


1. Drain 
2. Source 
3. Gate 


Fig. 3 — SOT-143B 


Top View 


A B 

1. Substrate (b) 1. Source 
2. Source 2. Drain 
3. Drain 3. Gate 2 
4. Gate 4. Gate 1 


Fig. 5 — SOT-343R 


Top View 


1. Source 
2. Drain 

3. Gate 2 
4. Gate 1 


Fig. 7 — D2PAK 


MB 


1. Gate (G) 

2. Drain (D) 

3. Source (S) 

MB: Mounting Base, 
Connected to Drain (D) 


1 


Top View 
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} = by Philips Diodes 


Fig. 1 — DO-35 Fig. 2— SOD-110 | Fig. 3 — SOD-523 | Fig. 4— Fig. 5 — SOT-23 
SOD-80C 


Top View 


1. Anode 1. Anode (a1) 1. Anode 1. Cathode 1 1.N.C. 
2.N.C. 2. Anode (a2) 2. Cathode 2. Cathode 2 2. Anode 
3. Cathode 3. Common Cathode 3. Common 3. Common Anode 3. Cathode 


Fig. 6 — SOT-323 Fig. 7 — SOT-143B Fig. 8 — SOD-87 | Fig. Fig. 10 — 


TO-220AC 
a] . 


1. Anode 1. Anode 1. Anode 1 1. Cathode 1 1. Cathode 1 1. Anode 1 1.Anode1 123 
2. N.C. 2. Cathode 2. Anode 2 2. Cathode 2 2. Cathode 2 2. Cathode 1. Cathode 2. Cathode 
3. Cathode 3. Common 3. Common Cathode | 3. Common Anode | 3. Anode 2 3. Anode 2 2. Anode 3. Anode 2 

4. Anode 1 Tab - Cathode Tab - Cathode Case-Isolated 


Fig. 13 — D2PAK Fig. 14 — DO-34 Fig. 15 — SOD-323 | Fig. 16 — Fig. 17 — Fig. 18 — Fig. 19 — SOD-882 
SOT-666 SOT-363 SOD-123F 


ns Transparent 
Top View Top View Top View 


a 
2 =4— . Anode 1 1. Anode 1 


. Anode 2 2. Cathode 2 —1<¢— —1<+— 
1. No Connection 1. Anode 1 . Common Cathode (3,4) 3. Anode 3/ Cathode 4 
1. Anode 1 2. Cathode 2. Cathode . Anode 3 4. Anode 4 
2. Cathode 3. Anode 3. Anode 2 1. Cathode . Anode 4 5. Cathode 3 1. Cathode 1. Cathode 
3. Anode 2 Tab - Cathode Tab - Cathode 2. Anode . Common Cathode (1,2) 6. Cathode 1/ Anode 2 2. Anode 2. Anode 


High Speed Diodes 


Peak | Continuous | Maximum Forward Maximum Power 
Reverse | Forward Voltage@ Reverse Dissi- Cut Tape 
Voltage Current VF IF Recovery Time| pation | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel NXP 
Fig. | Package | Varm (V) (mA) (V) (mA) Trr (ns) Pd (mW) | Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
200 1 10 4 500 568-1360-1-ND 04 70 2.02 | 568-1360-2-ND 10,000 5.27/M | 1N4148 T/R 
In| Rose 100) 200 0.72 5 4 500 | 568-1361-1-ND 06 1.40 3.19 | 568-1361-2-ND 10,000 | 8.33/m| 1N4a48 T/R 
2 SOD-110 85 250 1 50 4 400 568-1599-1-ND 25 4.69 13.00 | 568-1599-2-ND 3,000 50.00/M | BAS216 T/R 
3 SOD-523 85 250 1 50 4 500 568-1603-1-ND <r 5.06 14.04 | 568-1603-2-ND 3,000 54.00/M | BAS516 T/R 
75 200 1 100 4 500 568-1601-1-ND 13 2.48 7.15 | 568-1601-2-ND 2,500 25.86/M | BAS32L T/R 
4 | SOD-80C 100 200 | 10 4 500 568-1749-1-ND .08 1.58 4.55 | 568-1749-2-ND 2,500 16.46/M | PMLL4148L T/R 
100 200 0.72 5 568-1750-1-ND .08 1.58 4.55 | 568-1750-2-ND 2,500 16.46/M | PMLL4448 T/R 
5A SOT-23 85 215 1 50 4 250 568-1596-1-ND .08 1.58 4.55 | 568-1596-2-ND 3,000 16.45/M | BAS16 T/R 
568-1737-1-ND .08 1.58 4.55 | 568-1737-2-ND 3,000 16.45/M | PMBD914 T/R 
5B SOT-23 60 125 { 100 4 250 568-1623-1-ND .08 1.58 4.55 | 568-1623-2-ND 3,000 16.45/M | BAV74 T/R 
85 50 568-1622-1-ND .08 1.58 4.55 | 568-1622-2-ND 3,000 16.45/M | BAV70 T/R 
85 125 1 50 4 250 568-1624-1-ND .08 1.58 4.55 | 568-1624-2-ND 3,000 16.45/M | BAV99 T/R 
5C SOT-23 140 10 3 568-1619-1-ND 19 3.60 10.40 | 568-1619-2-ND 3,000 37.60/M | BAV199 T/R 
100 125 1 50 4 250 568-1736-1-ND .08 1.58 4.55 | 568-1736-2-ND 3,000 16.45/M | PMBD7000 T/R 
5D | SOT-23 85 125 a 50 4 250 568-1626-1-ND .08 1.58 4.55 | 568-1626-2-ND 3,000 16.45/M | BAW56 T/R 
5E SOT-23 50 215 1.25 150 4 250 568-3424-1-ND .27 5.06 14.04 | 568-3424-2-ND 3,000 54.00/M | BAL74 T/R 
6A | SOT-323 85 175 1 50 4 200 568-1597-1-ND 14 2.70 7.80 | 568-1597-2-ND 3,000 28.20/M | BAS16W 
6B | SOT-323 85 130 bl 50 4 200 568-1625-1-ND 13 2.48 7.15 | 568-1625-2-ND 3,000 25.85/M | BAV99W T/R. 
7 |sot-143B 85 215 1 50 4 250 568-1600-1-ND 26 4.95 14.30 | 568-1600-2-ND 3,000 51.70/M | BAS28 T/R 
60 150 200 6 568-1604-1-ND 25 4.73 13.65 | 568-1604-2-ND 3,000 49.35/M | BASS56 T/R 
General Purpose Diodes 
Peak Continue | Power Peak 
Reverse Forward Dissi- Repetitive Diode Recovery Cut Tape 
Voltage Current pation Surge Cap Time Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel NXP 
Fig.| Package | VppRm (V) IF (mA) (mW) lFRM (mA) (pF) (ns) Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
4 | SOD-80C 250 400 568-1618-1-ND 24 4.50 13.00 | 568-1618-2-ND | 2,500 47.00/M | BAV103 T/R 
5A | SOT-23 250 200 250 625 5 50 568-1598-1-ND 08 1.58 4.55 |568-1598-2-ND | 3,000 16.45/M | BAS21 T/R 
5C | SOT-23 125 250 568-1621-1-ND 22 4.05 11.70 | 568-1621-2-ND | 3,000 42.30/M | BAV23S T/R 
7 |SOT-143B 225 250 568-1620-1-ND 27 5.06 14.04 | 568-1620-2-ND | 3,000 54.00/M | BAV23 T/R 
(Continued) 
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» 4 Diodes (cont.) 


founded by Philips 


Ultra Fast Recovery Diodes 


Peak Average Maximum Maximum 
Reverse Forward Forward Reverse 
Voltage Current Voltage @ Recovery Time Digi-Key Pricing NXP 
Fig. | Package Varn (VY) IF (A) Ve (V) Ip (A) (ns) Part No. 1 25) 100 Part No. 
600 10 2 5 30 568-1781-ND* 2.26 45.20 135.60 BYC10-600CT 
200 8 0.895 5 25 568-3430-5-ND 78 14.57 43.72 BYQ28E-200 
100 20 0.95 8 25 568-3435-5-ND 95 19.69 63.00 BYV32E-100 
Q | TO-220AB 200 20 0.85 8 25 568-1667-5-ND 85 17.72 56.70 BYV32E-200 
400 20 1.05 10 60 568-3437-5-ND 1.45 30.19 96.60 BYV34-400 
500 20 1.05 10 60 568-3438-5-ND 1.31 26.25 78.75 BYV34-500 
200 30 0.85 15 28 568-3439-5-ND 1.31 26.25 78.75 BYV42E-200 
150 8 0.895 8 25 568-3441-5-ND 76 14.18 42.53 BYW29E-150 
200 8 1.05 8 25 568-1669-5-ND 69 12.98 38.95 BYW29E-200 
10 | T0-220AC 600 5 1.75 5 19 568-3429-5-ND 80 16.56 53.00 BYC5-600 
400 9 1.03 8 60 568-3432-5-ND 76 14.18 42.53 BYV29-400 
500 9 1.03 8 60 568-3433-5-ND 1.14 23.81 76.20 BYV29-500 
200 14 0.9 14 30 568-3440-ND* 82 17.06 54.60 BYV79E-200 
an TO-220F 200 10 0.895 5 25 568-3431-ND* .99 20.69 66.20 BYQ28xX-200 
12 TO-247 200 30 1.05 15 22 568-1668-5-ND 1.44 28.88 86.63 BYV72EW-200 
13a | D2PAK 500 9 1.03 8 60 568-3434-1-NDO 94 19.56 62.60 BYV29B-500 /T3 
568-3434-2-NDt 350.56/800 BYV29B-500 /T3 
138 | D2PAK 200 20 0.85 8 25 568-3436-1-NDO 1.69 33.85 101.55 BYV32EB-200 /T3 
568-3436-2-NDft 731.16/800 BYV32EB-200 /T3 
* Bulk & Cut Tape + Tape and Reel 
Schottky Barrier Diodes 
Continuous Maximum 
Reverse Forward Forward Voltage Cut Tape 
Voltage Current @Vp @lr Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel NXP 
Package Vr (V) IF (mA) (mVDC) (mA) Part No. 1 25 100 Part-No Qty. Pricing Part No. 
2 SOD-110 30 200 320 Bl 568-3412-1-ND Al 7.97 22.44 568-3412-2-ND 3,000 91.80/M BAT254 T/R 
4 S0D-80C 30 200 320 1 568-1609-1-ND 27 5.06 14.04 568-1609-2-ND 2,500 54.00/M BAS85 T/R 
50 200 380 1 568-3411-1-ND 37 6.94 19.24 568-3411-2-ND 2,500 74.00/M BAS86 T/R 
5A SOT-23 30 200 320 1 568-1610-1-ND 13 2.48 7.15 568-1610-2-ND 3,000 25.85/M BAT54 T/R 
70 70 410 1 568-1608-1-ND 22 4.05 11.70 568-1608-2-ND 3,000 42.30/M BAS70 T/R 
30 200 320 1 568-1612-1-ND 16 3.04 8.78 568-1612-2-ND 3,000 31.73/M BAT54C T/R 
5B S0T-23 30 200 260 1 568-3421-1-ND 37 7.48 20.52 568-3421-2-ND 3,000 96.90/M BAT754C T/R 
40 200 420 100 568-3419-1-ND A7 9.30 27.90 568-3419-2-ND 3,000 125.55/M BAT721C T/R 
70 70 410 1 568-1606-1-ND 22 4.05 11.70 568-1606-2-ND 3,000 42.30/M BAS70-05 T/R 
30 200 320 1 568-1614-1-ND 16 3.04 8.78 568-1614-2-ND 3,000 31.73/M BAT54S T/R 
30 200 260 | 568-3422-1-ND 37 7.48 20.52 568-3422-2-ND 3,000 96.90/M BAT754S T/R 
5C SOT-23 40 120 380 1 568-1602-1-ND 22 4.05 11.70 568-1602-2-ND 3,000 42.30/M BAS40-04 T/R 
40 200 420 100 568-3420-1-ND AT 9.30 27.90 568-3420-2-ND 3,000 125.55/M BAT721S T/R 
70 70 410 1 568-1605-1-ND 22 4.05 11.70 568-1605-2-ND 3,000 42.30/M BAS70-04 T/R 
30 200 320 1 568-1611-1-ND 16 3.04 8.78 568-1611-2-ND 3,000 31.73/M BATS54A T/R 
5D SOT-23 40 200 420 100 568-3418-1-ND AT 9.30 27.90 568-3418-2-ND 3,000 125.55/M BAT721A T/R 
70 70 410 1 568-1607-1-ND .22 4.05 11.70 568-1607-2-ND 3,000 42.30/M BAS70-06 T/R 
6A SOT-323 30 200 320 1 568-3416-1-ND .23 4.28 12.35 568-3416-2-ND 3,000 44.65/M BAT54W T/R 
6B S0T-323 70 70 410 1 568-3408-1-ND 37 7.48 20.52 568-3408-2-ND 3,000 96.90/M BAS70-04W T/R 
30 200 320 1 568-1615-1-ND 23 4.28 12.35 568-1615-2-ND 3,000 44.65/M BAT54SW T/R 
6C SOT-323 30 200 320 1 568-1613-1-ND 23 4.28 12.35 568-1613-2-ND 3,000 44.65/M BAT54CW T/R 
6D SOT-323 30 200 320 1 568-3413-1-ND 23 4.28 12.35 568-3413-2-ND 3,000 44.65/M BAT54AW T/R 
7 SOT-143B 70 70 410 1 568-3409-1-ND 36 7.03 19.80 568-3409-2-ND 3,000 81.00/M BAS70-07 T/R 
30 200 320 | 568-1616-1-ND 30 5.63 15.60 568-1616-2-ND 3,000 60.00/M BAT74 T/R 
20 1000 450 | 568-1179-1-ND 40 8.00 24.00 568-1179-2-ND 2,000 112.00/M PRLL5817 T/R 
8 SOD-87 30 1000 550 1 568-3423-1-ND -40 8.00 24.00 568-3423-2-ND 2,000 112.00/M PRLL5818 T/R 
40 1000 600 | 568-1180-1-ND 40 8.00 24.00 568-1180-2-ND 2,000 112.00/M PRLL5819 T/R 
14 DO-34 30 200 320 1 568-1617-1-ND 28 5.18 14.95 568-1617-2-ND 10,000 39.10/M BAT85 T/R 
15 SOD-323 30 200 320 1 568-3406-1-ND 25 4.69 13.00 568-3406-2-ND 3,000 50.00/M 1PS76SB10 T/R 
16 SOT-666 30 200 320 a 568-3414-1-ND 53 10.50 31.50 568-3414-2-ND 4,000 141.75/M BAT54CV T/R 
17 SOT-363 30 200 320 1 568-3417-1-ND 42 8.40 25.20 568-3417-2-ND 3,000 113.40/M BAT54XY T/R 
40 120 380 1 568-3407-1-ND 33 6.19 17.16 568-3407-2-ND 3,000 66.00/M BAS40H T/R 
18 SOD-123F 70 70 410 at 568-3410-1-ND 33 6.19 17.16 568-3410-2-ND 3,000 66.00/M BAS70H T/R 
30 200 400 10 568-3415-1-ND 33 6.19 17.16 568-3415-2-ND 3,000 66.00/M BAT54H T/R 
(Continued) 
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A NX founded by Philips 


Variable Capacitance Diodes 


Diodes (cont. 


Reverse Diode Series 
Voltage CD @ 1MHz Resistance Cut Tape Tape & Reel 
VR (pF) (pF) (Q) Digi-Key Pricing Pricing NXP 
Fig. | Package (Vv) @VpR | Maximum | @ VR | Maximum| Maximum @ MHz| Part No. 1 25 100 3,000 Part No. 
6 2.3 11.2 0.2 33.5 0.6 100 | 568-1953-1-ND 56 10.50 31.50 | 568-1953-2-ND 182.00/M | BB202 T/R 
aA 28 1.055 0.5 17 3 470 | 568-1948-1-ND 42 8.38 25.14 | 568-1948-2-ND 113.13/M | BB181T/R 
28 2.225 1 21.26 0.75 470 568-1946-1-ND 44 8.88 26.64 568-1946-2-ND 119.88/M BB179 T/R 
6 1 4.5 4 2.55 0.4 470 568-3425-1-ND 45 9.06 24.84 568-3425-2-ND 117.30/M BB141 T/R 
ooo 6 1 72: 4 2.95 0.6 470 568-3428-1-ND 42 8.38 25.14 568-3428-2-ND 113.13/M BB145B T/R 
25 2.92 2 34.2 0.75 470 568-1950-1-ND At 8.13 24.39 568-1950-2-ND 109.76/M BB187 T/R 
30 28 2.25 1 20 0.75 470 568-1947-1-ND 42 8.38 25.14 568-1947-2-ND 113.13/M BB179B T/R 
28 2.754 1 42.35 0.8 100 | 568-1945-1-ND 53 10.50 31.50 | 568-1945-2-ND 141.75/M | BB178 T/R 
28 2.89 rT 62 1.2 100 568-1949-1-ND 48 9.69 26.57 568-1949-2-ND 125.46/M BB182 T/R 
5A | SOT-23 30 25 6 3 32 0.7 200 568-1957-1-ND Al 8.27 22.68 568-1957-2-ND 107.10/M BBY40 T/R 
7.5 29.7 ‘l 86 0.4 100 568-1954-1-ND 68 12.66 37.98 568-1954-2-ND 219.44/M BB207 T/R 
5B | SOT-23 ° 75 29.7 1 102 0.5 100 568-1952-1-ND 51 10.19 30.57 568-1952-2-ND 137.57/M BB201 T/R 
18 4.5 14.8 1 74.2 0.6 100 568-1951-1-ND 51 10.19 30.57 568-1951-2-ND 137.57/M BB200 T/R 
10 75 5.4 1 23.2 0.5 100 568-1955-1-ND 60 11.25 33.75 568-1955-2-ND 195.00/M BB208-03 T/R 
ie leas 30 28 1.055 0.5 17 3 470 568-1944-1-ND 42 8.38 25.14 568-1944-2-ND 113.13/M BB131 T/R 
PIN Diodes 
Continuous Continuous RD cD 
Reverse Voltage | Forward Current | Maximum Maximum Cut Tape 
Maximum IF oa (pF) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel NXP 
Fig. | Package (V) (mA) @ 10mA @1V Part No. iL 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
30 100 0.9 0.9 568-1937-1-ND 43 8.63 25.89 568-1937-2-ND| 3,000 116.51/M BAP65-02 T/R 
35 100 0.5 1.05 568-1912-1-ND AT 9.52 26.10 568-1912-2-ND| 3,000 123.25/M BA891 T/R 
100 1.8 0.32 568-1926-1-ND 40 8.00 24.00 568-1926-2-ND| 3,000 108.00/M BAP63-02 T/R 
i. \eencens 50 50 5 0.55 568-1915-1-ND 43 8.63 25.89 | 568-1915-2-ND| 3,000 116.51/M | BAPS50-02 T/R 
100 7 0.4 568-1940-1-ND 43 8.63 25.89 568-1940-2-ND| 3,000 116.51/M BAP70-02 T/R 
60 50 10 0.55 568-1921-1-ND 43 8.63 25.89 568-1921-2-ND| 3,000 116.51/M BAP51-02 T/R 
100 1.8 0.45 568-1913-1-ND 43 8.63 25.89 568-1913-2-ND| 3,000 116.51/M BAP1321-02 T/R 
175 100 3.8 0.35 568-1929-1-ND 43 8.63 25.89 568-1929-2-ND| 3,000 116.51/M BAP64-02 T/R 
5A SOT-23 35 100 7 @5mA 1pF @ 20V_ | 568-1943-1-ND 39 7.86 21.56 568-1943-2-ND | 3,000 101.83/M BAT18 T/R 
ee 50 5 0.6 568-1919-1-ND 56 11.25 33.75 | 568-1919-2-ND| 3,000 151.88/M | BAP50-05 T/R 
5B SOT-23 100 7 0.43 568-1942-1-ND 56 11.25 33.75 568-1942-2-ND| 3,000 151.88/M BAP70-05 T/R 
175 100 3.8 0.37 568-1933-1-ND 56 11.25 33.75 568-1933-2-ND | 3,000 151.88/M BAP64-05 T/R 
5C SOT-23 50 50 5 0.6 568-1917-1-ND 56 11.25 33.75 568-1917-2-ND| 3,000 151.88/M BAP50-04 T/R 
175 100 3.8 0.37 568-1931-1-ND 56 11.25 33.75 568-1931-2-ND| 3,000 151.88/M BAP64-04 T/R 
5D | SOT-23 175 100 3.8 0.37 568-1935-1-ND 56 11.25 33.75 | 568-1935-2-ND| 3,000 151.88/M | BAP64-06 T/R 
6B | SOT-323 50 50 5 0.6 568-1918-1-ND 56 11.25 33.75 568-1918-2-ND| 3,000 151.88/M BAP50-04W T/R 
100 100 3.8 0.37 568-1932-1-ND 56 11.25 33.75 568-1932-2-ND| 3,000 151.88/M BAP64-04W T/R 
30 100 0.9 0.9 568-1939-1-ND 56 11.25 33.75 | 568-1939-2-ND| 3,000 151.88/M | BAP65-05W T/R 
50 2.5 0.55 568-1923-1-ND 50 9.38 28.13 | 568-1923-2-ND| 3,000 162.50/M | BAP51-05W T/R 
6C | SOT-323 50 50 10 0.6 568-1920-1-ND 56 11.25. 33.75 568-1920-2-ND| 3,000 151.88/M BAP50-05W T/R 
100 1.8 0.35pF @ 20V | 568-1928-1-ND 56 11.25 33.75 568-1928-2-ND| 3,000 151.88/M BAP63-05W T/R 
100 100 3.8 0.37 568-1934-1-ND 56 11.25. 33.75 568-1934-2-ND | 3,000 151.88/M BAP64-05W T/R 
6D | SOT-323 100 100 3.8 0.37 568-1936-1-ND 44 8.75 26.25 568-1936-2-ND | 3,000 118.13/M BAP64-06W T/R 
30 100 0.9 0.9 568-1938-1-ND 43 8.63 25.89 | 568-1938-2-ND| 3,000 116.51/M | BAP65-03 T/R 
50 25 0.55 568-1922-1-ND 43 8.63 25.89 | 568-1922-2-ND| 3,000 116.51/M | BAP51-03 T/R 
50 50 5 0.55 568-1916-1-ND 43 8.63 25.89 568-1916-2-ND| 3,000 116.51/M BAP50-03 T/R 
15 | SOD-323 100 1.8 0.35 568-1927-1-ND 45 9.03 24.77 568-1927-2-ND| 3,000 116.96/M BAP63-03 T/R 
100 f 0.4 568-1941-1-ND 43 8.63 25.89 568-1941-2-ND| 3,000 116.51/M BAP70-03 T/R 
60 100 1.8 0.45 568-1914-1-ND 43 8.63 25.89 568-1914-2-ND| 3,000 116.51/M BAP1321-03 T/R 
175 100 3.8 0.35 568-1930-1-ND 43 8.63 25.89 568-1930-2-ND| 3,000 116.51/M BAP64-03 T/R 
46: | Sonaas 50 100 1:2 0.23 568-1925-1-ND 43 8.63 25.89 568-1925-2-ND | 10,000 110.04/M BAPS5S5L T/R 
60 2.5 0.4 568-1924-1-ND 43 8.63 25.89 568-1924-2-ND | 10,000 110.04/M BAPS51L T/R 


1108 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


A NX founded by Philips 


Zener Voltage Regulators 


Fig. 1 — SOD-123F Fig. 2 — SOT-89 Fig. 3 —SOD-80C Fig. 4 — DO-35 Fig. 5 —SOD-110 
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Reverse Cut Tape 
Zener Voltage Resistance 0 Current IR (HA) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel NXP 
Fig.| Package Min. Max. Max. @Iz(mA) | Max. VR (V) Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2.2 2.6 85 5 50 1 568-3763-1-ND 22 4.05 11.70 568-3763-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C2V4 T/R 
2.5 2.9 83 5 20 1 568-3764-1-ND 22 4.05 11.70 568-3764-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C2V7 T/R 
2.8 3.2 95 5 10 1 568-3769-1-ND 22 4.05 11.70 568-3769-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C3V0 T/R 
3.1 3.5 95 5 5 1 568-3770-1-ND 22 4.05 11.70 568-3770-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C3V3 T/R 
3.4 3.8 95 5 5 1 568-3771-1-ND 22 4.05 11.70 568-3771-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C3V6 T/R 
3.7 41 95 5 3 1 568-3772-1-ND 22 4.05 11.70 568-3772-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C3V9 T/R 
4 4.6 95 5 3 1 568-3775-1-ND 22 4.05 11.70 568-3775-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C4V3 T/R 
4.4 5 78 5 3 2 568-3776-1-ND 22 4.05 11.70 568-3776-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C4V7 T/R 
4.8 5.4 60 5 2 2 568-3779-1-ND 22 4.05 11.70 568-3779-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C5V1 T/R 
5.2 6 40 5 1 2 568-3780-1-ND 22 4.05 11.70 568-3780-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C5V6 T/R 
5.8 6.6 10 5 3 4 568-3783-1-ND 22 4.05 11.70 568-3783-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C6V2 T/R 
6.4 7.2 8 5 2 4 568-3784-1-ND 22 4.05 11.70 568-3784-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C6V8 T/R 
ie 7.9 10 5 1 5 568-3786-1-ND 22 4.05 11.70 568-3786-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C7V5 T/R 
77 8.7 10 5 0.7 5 568-3787-1-ND 22 4.05 11.70 568-3787-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C8V2 T/R 
8.5 9.6 10 5 0.5 6 568-3788-1-ND 22 4.05 11.70 568-3788-2-ND 3,000 42.30/M_| BZT52H-C9V1 T/R 
9.4 10.6 10 8 0.2 Pi 568-3752-1-ND 22 4.05 11.70 568-3752-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C10 T/R 
10.4 11.6 10 5 0.1 8 568-3753-1-ND 22 4.05 11.70 568-3753-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C11 T/R 
11.4 12.7 10 5 0.1 8 568-3754-1-ND 22 4.05 11.70 568-3754-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C12 T/R 
1 | SOD-123F | 12.4 14.1 10 5 0.1 8 568-3755-1-ND 22 4.05 11.70 568-3755-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C13 T/R 
13.8 15.6 15 5 0.05 10.5 568-3756-1-ND 22 4.05 11.70 568-3756-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C15 T/R 
15.3 17.1 20 5 0.05 11.2 568-3757-1-ND 22 4.05 11.70 568-3757-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C16 T/R 
16.8 19.1 20 5 0.05 12.6 568-3758-1-ND 22 4.05 11.70 568-3758-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C18 T/R 
18.8 21.2 20 5 0.05 14 568-3759-1-ND 22 4.05 11.70 568-3759-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C20 T/R 
20.8 23.3 25 5 0.05 15.4 568-3760-1-ND 22 4.05 11.70 568-3760-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C22 T/R 
22.8 25.6 30 5 0.05 16.8 568-3761-1-ND 22 4.05 11.70 568-3761-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C24 T/R 
25.1 28.9 40 5 0.05 18.9 568-3762-1-ND 22 4.05 11.70 568-3762-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C27 T/R 
28 32 40 5 0.05 21 568-3765-1-ND 22 4.05 11.70 568-3765-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C30 T/R 
31 35 40 5 0.05 23.1 568-3766-1-ND 22 4.05 11.70 568-3766-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C33 T/R 
34 38 60 5 0.05 25.2 568-3767-1-ND 22 4.05 11.70 568-3767-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C36 T/R 
37 41 75 5 0.05 27.3 568-3768-1-ND 22 4.05 11.70 568-3768-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C39 T/R 
40 46 80 5 0.05 30.1 568-3773-1-ND 22 4.05 11.70 568-3773-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C43 T/R 
44 50 90 5 0.05 32.9 568-3774-1-ND 22 4.05 11.70 568-3774-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C47 T/R 
48 54 100 5 0.05 35.7 568-3777-1-ND 22 4.05 11.70 568-3777-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C51 T/R 
52 60 120 2 0.05 39.2 568-3778-1-ND 22 4.05 11.70 568-3778-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C56 T/R 
58 66 140 2 0.05 43.4 568-3781-1-ND 22 4.05 11.70 568-3781-2-ND 3,000 42.30/M_ | BZT52H-C62 T/R 
64 72 160 2 0.05 47.6 568-3782-1-ND 22 4.05 11.70 568-3782-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C68 T/R 
70 79 175 2 0.05 52.5 568-3785-1-ND 22 4.05 11.70 568-3785-2-ND 3,000 42.30/M_ | BZT52H-C75 T/R 
2 SOT-89 11.4 12.7 25 5 0.1 8 568-3789-1-ND -50 10.00 30.00 568-3789-2-ND 1,000 140.00 | BZV49-C12 T/R 
3.4 3.8 90 5 5 1 568-3794-1-ND A? 3.15 9.10 568-3794-2-ND 2,500 32.90/M | BZV55-C3V6 T/R 
3.7 41 90 5 3 1 568-3795-1-ND 17 3.15 9.10 568-3795-2-ND 2,500 32.90/M | BZV55-C3V9 T/R 
§.2 6 40 5 1 2 568-3797-1-ND 7 3.15 9.10 568-3797-2-ND 2,500 32.90/M | BZV55-C5V6 T/R 
3 | sop-80c 9.8 10.2 20 5 0.2 ra 568-3790-1-ND 30 5.57 15.44 568-3790-2-ND 2,500 59.40/M | BZV55-B10 T/R 
14.7 15.3 30 5 0.05 0.7 568-3791-1-ND 30 5.57 15.44 568-3791-2-ND 2,500 59.40/M | BZV55-B15 T/R 
34 38 90 2 0.8 25.2 568-3792-1-ND 17 3.15 9.10 568-3792-2-ND 2,500 32.90/M | BZV55-C36 T/R 
37 41 130 2 0.7 27.3 568-3793-1-ND 17 3.15 9.10 568-3793-2-ND 2,500 32.90/M | BZV55-C39 T/R 
44 50 170 2 0.05 32.9 568-3796-1-ND 7 3.15 9.10 568-3796-2-ND 2,500 32.90/M_ | BZV55-C47 T/R 
44 5 80 5 3 2 568-1670-1-ND 12 2.25 6.50 568-1670-2-ND 10,000 17.00/M | BZX79-C4V7 T/R 
48 5.4 60 5 2 2 568-1671-1-ND 12 2.25 6.50 568-1671-2-ND 10,000 17.00/M | BZX79-C5V1 T/R 
4 DO-35 §.2 6 40 5 1 2 568-3846-1-ND 12 2.25 6.50 568-3846-4-NDO 10,000 17.00/M | BZX79-C5V6 AMO 
De 8.7 15 5 0.7 5 568-1672-1-ND 12 2.25 6.50 568-1672-2-ND 10,000 17.00/M | BZX79-C8V2 T/R 
11.4 12.7 25 5 0.1 8 568-3845-1-ND 12 2.25 6.50 568-3845-4-ND0 10,000 17.00/M_| BZX79-C12 AMO 
3.7 41 90 5 3 1 568-3803-1-ND 38 7.50 21.12 568-3803-2-ND 3,000 86.40/M | BZX284-C3V9 T/R 
44 5 80 5 3 2 568-3804-1-ND 38 7.50 21.12 568-3804-2-ND 3,000 86.40/M | BZX284-C4V7 T/R 
4.8 5.4 60 5 2 2 568-3805-1-ND 38 7.50 21.12 568-3805-2-ND 3,000 86.40/M | BZX284-C5V1 T/R 
7 7.9 10 5 1 5 568-3806-1-ND 38 7.50 21.12 568-3806-2-ND 3,000 86.40/M | BZX284-C7V5 T/R 
5 | SOD-110 7.7 8.7 10 5 0.7 5 568-3807-1-ND 38 7.50 21.12 568-3807-2-ND 3,000 86.40/M | BZX284-C8V2 T/R 
9.4 10.6 10 5 0.2 rd 568-3799-1-ND 38 7.50 21.12 568-3799-2-ND 3,000 86.40/M | BZX284-C10 T/R 
11.4 12.7 10 5 0.1 8 568-3800-1-ND 38 7.50 21.12 568-3800-2-ND 3,000 86.40/M | BZX284-C12 T/R 
16.8 19.1 20 5 0.05 12.6 568-3801-1-ND 38 7.50 21.12 568-3801-2-ND 3,000 86.40/M | BZX284-C18 T/R 
31 35 40 2 0.05 23.1 568-3802-1-ND 38 7.50 21.12 568-3802-2-ND 3,000 86.40/M_ | BZX284-C33 T/R 
6 | SOD-523 15.2 16.8 40 5 0.05 11.2 568-1784-1-ND 36 7.03 19.80 568-1784-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C16 T/R 
171 18.9 45 5 0.05 12.6 568-1785-1-ND 36 7.03 19.80 568-1785-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C18 T/R 
Ammo Pack (Continued) 
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Zener Voltage Regulators (cont) 


Reverse Cut Tape 
Zener Voltage Resistance 0 Current Ip (HA) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel NXP 
Fig. | Package Min. Max. Max. @lIz(mA) | Max. Vp (V) Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

19 21 55 5 0.05 14 568-1786-1-ND 36 7.03 19.80 568-1786-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C20 T/R 
20.9 23.1 55 5 0.05 15.4 568-1787-1-ND 36 7.03 19.80 568-1787-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C22 T/R 
22.8 25.2 70 5 0.05 16.8 568-1788-1-ND 36 7.03 19.80 568-1788-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C24 T/R 
25.65 28.35 80 2 0.05 18.9 568-1789-1-ND 36 7.03 19.80 568-1789-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C27 T/R 
28.5 31.5 80 2 0.05 21 568-1790-1-ND 36 7.03 19.80 568-1790-2-ND 3,000 81.00/M_| BZX585-C30 T/R 
31.35 34.65 80 ys 0.05 23.1 568-1791-1-ND 36 7.03 19.80 568-1791-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C33 T/R 
34.2 37.8 90 2 0.05 25.2 568-1792-1-ND 36 7.03 19.80 568-1792-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C36 T/R 

6 | SOD-523 | 37.05 40.95 130 2 0.05 27.3 568-1793-1-ND 36 7.03 19.80 568-1793-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C39 T/R 
40.85 45.15 150 2 0.05 30.1 568-1794-1-ND 36 7.03 19.80 568-1794-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C43 T/R 
44.65 49.35 170 2 0.05 32.9 568-1795-1-ND 36 7.03 19.80 568-1795-2-ND 3,000 81.00/M_| BZX585-C47 T/R 
48.45 53.55 180 2 0.05 35.7 568-1796-1-ND 36 7.03 19.80 568-1796-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C51 T/R 
53.2 58.8 200 2 0.05 39.2 568-1797-1-ND 36 7.03 19.80 568-1797-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C56 T/R 
58.9 65.1 215 2 0.05 43.4 568-1798-1-ND 36 7.03 19.80 568-1798-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C62 T/R 
64.6 71.4 240 2 0.05 47.6 568-1799-1-ND 36 7.03 19.80 568-1799-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C68 T/R 
71.25 78.75 255 2 0.05 52.5 568-1800-1-ND 36 7.03 19.80 568-1800-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C75 T/R 

3.1 3.5 95 5 5 1 568-1675-1-ND 12 2.25 6.50 568-1675-2-ND 3,000 23.50/M | BZX84-C3V3 T/R 
44 5 80 5 3 2 568-1676-1-ND 12 2.25 6.50 568-1676-2-ND 3,000 23.50/M | BZX84-C4V7 T/R 
48 5.4 60 5 2 2 568-1677-1-ND 12 2.25 6.50 568-1677-2-ND 3,000 23.50/M | BZX84-C5V1 T/R 
5.2 6 40 5 1 2 568-1678-1-ND 12 2.25 6.50 568-1678-2-ND 3,000 23.50/M | BZX84-C5V6 T/R 

7 SOT-23 5.8 6.6 10 5 3 4 568-1679-1-ND 12 2.25 6.50 568-1679-2-ND 3,000 23.50/M_| BZX84-C6V2 T/R 

6.4 7.2 15 5 2 4 568-1680-1-ND 12 2.25 6.50 568-1680-2-ND 3,000 23.50/M | BZX84-C6V8 T/R 
9.4 10.6 20 5 0.2 7 568-1673-1-ND 12 2.25 6.50 568-1673-2-ND 3,000 23.50/M | BZX84-C10 T/R 
11.4 12.7 25 5 0.1 8 568-1674-1-ND 12 2.25 6.50 568-1674-2-ND 3,000 23.50/M | BZX84-C12 T/R 
40 46 150 2 0.05 30.1 568-3847-1-ND 10 1.88 5.20 568-3847-2-ND 3,000 20.00/M_| BZX84-C43 T/R 
2.35 2.45 100 5 50 1 568-3819-1-ND 35 6.56 18.20 568-3819-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B2V4 T/R 
2.65 2.75 100 5 20 1 568-3820-1-ND 35 6.56 18.20 568-3820-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B2V7 T/R 
2.94 3.06 95 5 10 1 568-3825-1-ND 35 6.56 18.20 568-3825-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B3V0 T/R 
3.23 3.37 95 5 5 1 568-3826-1-ND 35 6.56 18.20 568-3826-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B3V3 T/R 
3.53 3.67 90 5 5 1 568-3827-1-ND 35 6.56 18.20 568-3827-2-ND 3,000 70.00/M_| BZX384-B3V6 T/R 
3.82 3.98 90 5 3 1 568-3828-1-ND 35 6.56 18.20 568-3828-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B3V9 T/R 
4.21 4.39 90 5 3 1 568-3831-1-ND 35 6.56 18.20 568-3831-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B4V3 T/R 
4.61 4.79 80 5 3 2 568-3832-1-ND 35 6.56 18.20 568-3832-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B4V7 T/R 

5 5.2 60 i 2 2 568-3835-1-ND 35 6.56 18.20 568-3835-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B5V1 T/R 
5.49 5.71 40 5 1 2 568-3836-1-ND 35 6.56 18.20 568-3836-2-ND 3,000 70.00/M_| BZX384-B5V6 T/R 
6.08 6.32 10 5 3 4 568-3839-1-ND 35 6.56 18.20 568-3839-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B6V2 T/R 
6.66 6.94 15 5 2 4 568-3840-1-ND 35 6.56 18.20 568-3840-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B6V8 T/R 
7.35 7.65 15 5 1 5 568-3842-1-ND 35 6.56 18.20 568-3842-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B7V5 T/R 
8.04 8.36 15 5 0.7 5 568-3843-1-ND 35 6.56 18.20 568-3843-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B8V2 T/R 
8.92 9.28 15 5 0.5 6 568-3844-1-ND 35 6.56 18.20 568-3844-2-ND 3,000 70.00/M_| BZX384-B9V1 T/R 
9.8 10.2 20 5 0.2 7 568-3808-1-ND 35 6.56 18.20 568-3808-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B10 T/R 
10.8 11.2 20 5 0.1 8 568-3809-1-ND 35 6.56 18.20 568-3809-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B11 T/R 
10.4 11.6 20 5 0.1 8 568-1783-1-ND 32 5.91 16.38 568-1783-2-ND 3,000 63.00/M | BZX384-C11 T/R 
11.8 12.2 25 5 0.1 8 568-3810-1-ND 35 6.56 18.20 568-3810-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B12 T/R 

8 | SOD-323 12.7 13.3 30 5 0.1 8 568-381 1-1-ND 35 6.56 18.20 568-3811-2-ND 3,000 70.00/M_ | BZX384-B13 T/R 
14.7 15.3 30 5 0.05 10.5 568-3812-1-ND 35 6.56 18.20 568-3812-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B15 T/R 
15.7 16.3 40 5 0.05 11.2 568-3813-1-ND 35 6.56 18.20 568-3813-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B16 T/R 
17.6 18.4 45 5 0.05 12.6 568-3814-1-ND 35 6.56 18.20 568-3814-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B18 T/R 
19.6 20.4 55 5 0.05 14 568-3815-1-ND 35 6.56 18.20 568-3815-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B20 T/R 
21.6 22.4 55 5 0.05 15.4 568-3816-1-ND 35 6.56 18.20 568-3816-2-ND 3,000 70.00/M_ | BZX384-B22 T/R 
23.5 24.5 70 5 0.05 16.8 568-3817-1-ND 35 6.56 18.20 568-3817-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B24 T/R 
26.5 27.5 80 2 0.05 18.9 568-3818-1-ND 35 6.56 18.20 568-3818-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B27 T/R 
29.4 30.6 80 2 0.05 21 568-3821-1-ND 35 6.56 18.20 568-3821-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B30 T/R 
32.3 33.7 80 2 0.05 23.1 568-3822-1-ND 35 6.56 18.20 568-3822-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B33 T/R 
35.3 36.7 90 4 0.05 25.2 568-3823-1-ND 35 6.56 18.20 568-3823-2-ND 3,000 70.00/M_| BZX384-B36 T/R 
38.2 39.8 130 2 0.05 27.3 568-3824-1-ND 35 6.56 18.20 568-3824-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B39 T/R 
42.1 43.9 150 2 0.05 30.1 568-3829-1-ND 35 6.56 18.20 568-3829-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B43 T/R 
46.1 47.9 170 2 0.05 32.9 568-3830-1-ND 35 6.56 18.20 568-3830-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B47 T/R 

50 52 180 2 0.05 35.7 568-3833-1-ND 35 6.56 18.20 568-3833-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B51 T/R 
54.9 57.1 200 2 0.05 39.2 568-3834-1-ND 35 6.56 18.20 568-3834-2-ND 3,000 70.00/M_| BZX384-B56 T/R 
60.8 63.2 215 2 0.05 43.4 568-3837-1-ND 35 6.56 18.20 568-3837-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B62 T/R 
66.6 69.4 240 2 0.05 47.6 568-3838-1-ND 35 6.56 18.20 568-3838-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B68 T/R 
73.5 76.5 255 2 0.05 52.5 568-3841-1-ND 35 6.56 18.20 568-3841-2-ND 3,000 70.00/M_ | BZX384-B75 T/R 
5.48 5.73 50 5 1 2.5 568-3848-1-ND -30 5.63 15.60 568-3848-2-ND 3,000 60.00/M | PDZ5.6B T/R 
2.3 2.6 100 5 50 1 568-3878-1-ND 39 7.31 20.28 568-3878-2-ND 3,000 78.00/M_| PZU2.4B T/R 
2.5 2.9 100 5 20 it 568-3879-1-ND .39 7.31 20.28 568-3879-2-ND 3,000 78.00/M | PZU2.7B T/R 
2.5 2.75 100 5 20 1 568-3880-1-ND 36 7.03 19.80 568-3880-2-ND 3,000 81.00/M | PZU2.7B1 T/R 
2.65 2.9 100 5 20 1 568-3881-1-ND -36 7.03 19.80 568-3881-2-ND 3,000 81.00/M_| PZU2.7B2 T/R 
2.8 3.2 95 5 10 it 568-3895-1-ND .39 7.31 20.28 568-3895-2-ND 3,000 78.00/M | PZU3.0B T/R 
2.8 3.05 95 5 10 1 568-3896-1-ND 36 7.03 19.80 568-3896-2-ND 3,000 81.00/M | PZU3.0B1 T/R 
2.95 3.2 95 5 10 1 568-3897-1-ND -36 7.03 19.80 568-3897-2-ND 3,000 81.00/M_| PZU3.0B2 T/R 
3.1 3.5 95 5 5 1 568-3898-1-ND .39 7.31 20.28 568-3898-2-ND 3,000 78.00/M | PZU3.3B T/R 
3.1 3.35 95 5 5 1 568-3899-1-ND 36 7.03 19.80 568-3899-2-ND 3,000 81.00/M | PZU3.3B1 T/R 
3.25 3.5 95 5 5 1 568-3900-1-ND -36 7.03 19.80 568-3900-2-ND 3,000 81.00/M | PZU3.3B2 T/R 
3.4 3.8 90 5 5 1 568-3901-1-ND .39 7.31 20.28 568-3901-2-ND 3,000 78.00/M | PZU3.6B T/R 
3.4 3.65 90 5 5 1 568-3902-1-ND 36 7.03 19.80 568-3902-2-ND 3,000 81.00/M | PZU3.6B1 T/R 
3.55 3.8 90 5 5 1 568-3903-1-ND -36 7.03 19.80 568-3903-2-ND 3,000 81.00/M_ | PZU3.6B2 T/R 

8 |SOD-323F 3.7 41 90 5 3 1 568-3904-1-ND 39 7.31 20.28 568-3904-2-ND 3,000 78.00/M | PZU3.9B T/R 

3.7 3.97 90 5 3 1 568-3905-1-ND 36 7.03 19.80 568-3905-2-ND 3,000 81.00/M | PZU3.9B1 T/R 
3.87 41 90 5 3 1 568-3906-1-ND -36 7.03 19.80 568-3906-2-ND 3,000 81.00/M_| PZU3.9B2 T/R 
4.01 4.48 90 5 3 1 568-3910-1-ND 39 7.31 20.28 568-3910-2-ND 3,000 78.00/M | PZU4.3B T/R 
4.01 4.21 90 5 3 1 568-3911-1-ND 36 7.03 19.80 568-3911-2-ND 3,000 81.00/M | PZU4.3B1 T/R 
4.15 4.34 90 5 3 1 568-3912-1-ND 36 7.03 19.80 568-3912-2-ND 3,000 81.00/M | PZU4.3B2 T/R 
4.28 4.48 90 5 3 1 568-3913-1-ND -36 7.03 19.80 568-3913-2-ND 3,000 81.00/M_| PZU4.3B3 T/R 
4.42 4.9 80 5 2 1 568-3914-1-ND .39 7.31 20.28 568-3914-2-ND 3,000 78.00/M | PZU4.7B T/R 
4.42 4.61 80 5 2 1 568-3915-1-ND 36 7.03 19.80 568-3915-2-ND 3,000 81.00/M | PZU4.7B1 T/R 
4.55 4.75 80 5 2 1 568-3916-1-ND 36 7.03 19.80 568-3916-2-ND 3,000 81.00/M | PZU4.7B2 T/R 
4.69 4.9 80 5 2 1 568-3917-1-ND -36 7.03 19.80 568-3917-2-ND 3,000 81.00/M_| PZU4.7B3 T/R 
4.84 5.37 60 5 2 1.5 568-3918-1-ND 39 7.31 20.28 568-3918-2-ND 3,000 78.00/M | PZU5.1B T/R 
4.84 5.04 60 5 2 1.5 568-3919-1-ND 36 7.03 19.80 568-3919-2-ND 3,000 81.00/M | PZU5.1B1 T/R 
4.98 5.2 60 5 2 1.5 568-3920-1-ND 36 7.03 19.80 568-3920-2-ND 3,000 81.00/M | PZU5.1B2 T/R 
5.14 5.37 60 5 2 1.5 568-3921-1-ND 36 7.03 19.80 568-3921-2-ND 3,000 81.00/M | PZU5.1B3 T/R 
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J SP . Zener Voltage Regulators (cont) 


Reverse Cut Tape 
Zener Voltage Resistance 0 Current Ip (HA) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel NXP 
Fig. | Package | Min. Max. Max. @lIz(mA) | Max. VR (V) | Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
5.31 5.92 40 5 1 2.5 568-3922-1-ND 39 7.31 20.28 568-3922-2-ND 3,000 78.00/M | PZU5.6B T/R 
5.31 5.55 40 5 1 2.5 568-3923-1-ND 36 7.03 19.80 568-3923-2-ND 3,000 81.00/M | PZU5.6B1 T/R 
5.49 5.73 40 5 1 2.5 568-3924-1-ND 36 7.03 19.80 568-3924-2-ND 3,000 81.00/M | PZU5.6B2 T/R 
5.67 5.92 40 5 1 2.5 568-3925-1-ND 36 7.03 19.80 568-3925-2-ND 3,000 81.00/M | PZU5.6B3 T/R 
5.86 6.53 30 5 0.5 3 568-3926-1-ND 39 7.31 20.28 568-3926-2-ND 3,000 78.00/M | PZU6.2B T/R 
5.86 6.12 30 5 0.5 3 568-3927-1-ND 36 7.03 19.80 568-3927-2-ND 3,000 81.00/M | PZU6.2B1 T/R 
6.06 6.33 30 5 0.5 3 568-3928-1-ND 36 7.03 19.80 568-3928-2-ND 3,000 81.00/M | PZU6.2B2 T/R 
6.26 6.53 30 5 0.5 3 568-3929-1-ND 36 7.03 19.80 568-3929-2-ND 3,000 81.00/M_ | PZU6.2B3 T/R 
6.47 7.14 20 5 0.5 3.5 568-3930-1-ND 39 7.31 20.28 568-3930-2-ND 3,000 78.00/M | PZU6.8B T/R 
6.47 6.73 20 5 0.5 3.5 568-3931-1-ND 36 7.03 19.80 568-3931-2-ND 3,000 81.00/M | PZU6.8B1 T/R 
6.65 6.93 20 5 0.5 3.5 568-3932-1-ND 36 7.03 19.80 568-3932-2-ND 3,000 81.00/M | PZU6.8B2 T/R 
6.86 7.14 20 5 0.5 3.5 568-3933-1-ND 36 7.03 19.80 568-3933-2-ND 3,000 81.00/M | PZU6.8B3 T/R 
7.06 7.84 10 5 0.5 4 568-3934-1-ND 39 7.31 20.28 568-3934-2-ND 3,000 78.00/M | PZU7.5B T/R 
7.06 7.36 10 5 0.5 4 568-3935-1-ND 36 7.03 19.80 568-3935-2-ND 3,000 81.00/M | PZU7.5B1 T/R 
7.28 7.6 10 5 0.5 4 568-3936-1-ND 36 7.03 19.80 568-3936-2-ND 3,000 81.00/M | PZU7.5B2 T/R 
7.52 7.84 10 5 0.5 4 568-3937-1-ND 36 7.03 19.80 568-3937-2-ND 3,000 81.00/M_| PZU7.5B3 T/R 
7.76 8.64 10 5 0.5 5 568-3938-1-ND 39 7.31 20.28 568-3938-2-ND 3,000 78.00/M | PZU8.2B T/R 
7.76 8.1 10 5 0.5 5 568-3939-1-ND 36 7.03 19.80 568-3939-2-ND 3,000 81.00/M | PZU8.2B1 T/R 
8.02 8.36 10 5 0.5 5 568-3940-1-ND 36 7.03 19.80 568-3940-2-ND 3,000 81.00/M | PZU8.2B2 T/R 
8.28 8.64 10 5 0.5 5 568-3941-1-ND 36 7.03 19.80 568-3941-2-ND 3,000 81.00/M | PZU8.2B3 T/R 
8.56 9.55 10 5 0.5 6 568-3942-1-ND 39 7.31 20.28 568-3942-2-ND 3,000 78.00/M | PZU9.1B T/R 
8.56 8.93 10 5 0.5 6 568-3943-1-ND 36 7.03 19.80 568-3943-2-ND 3,000 81.00/M | PZU9.1B1 T/R 
8.85 9.23 10 5 0.5 6 568-3944-1-ND 36 7.03 19.80 568-3944-2-ND 3,000 81.00/M | PZU9.1B2 T/R 
9.15 9.55 10 5 0.5 6 568-3945-1-ND 36 7.03 19.80 568-3945-2-ND 3,000 81.00/M_ | PZU9.1B3 T/R 
9.45 10.55 10 5 0.1 ¥ 568-3849-1-ND 39 7.31 20.28 568-3849-2-ND 3,000 78.00/M | PZU10B T/R 
9.45 9.87 10 5 0.1 7 568-3850-1-ND 36 7.03 19.80 568-3850-2-ND 3,000 81.00/M | PZU10B1 T/R 
9.77 10.21 10 5 0.1 7 568-3851-1-ND 36 7.03 19.80 568-3851-2-ND 3,000 81.00/M | PZU10B2 T/R 
10.11 10.55 10 5 0.41 7 568-3852-1-ND 36 7.03 19.80 568-3852-2-ND 3,000 81.00/M | PZU10B3 T/R 
10.44 11.56 10 5 0.1 8 568-3853-1-ND 39 7.31 20.28 568-3853-2-ND 3,000 78.00/M | PZU11B T/R 
10.44 10.88 10 5 0.1 8 568-3854-1-ND 36 7.03 19.80 568-3854-2-ND 3,000 81.00/M | PZU11B1 T/R 
10.76 11.22 10 5 0.1 8 568-3855-1-ND 36 7.03 19.80 568-3855-2-ND 3,000 81.00/M | PZU11B2 T/R 
11.1 11.56 10 5 0.1 8 568-3856-1-ND 36 7.03 19.80 568-3856-2-ND 3,000 81.00/M_ | PZU11B3 T/R 
11.42 12.6 10 5 0.1 9 568-3857-1-ND 39 7.31 20.28 568-3857-2-ND 3,000 78.00/M | PZU12B T/R 
11.42 11.9 10 5 0.1 9 568-3858-1-ND 36 7.03 19.80 568-3858-2-ND 3,000 81.00/M | PZU12B1 T/R 
8 |SoD-323F 11.74 12.24 10 5 0.1 9 568-3859-1-ND 36 7.03 19.80 568-3859-2-ND 3,000 81.00/M | PZU12B2 T/R 
12.08 12.6 10 5 0.1 9 568-3860-1-ND 36 7.03 19.80 568-3860-2-ND 3,000 81.00/M | PZU12B3 T/R 
12.47 13.96 10 5 0.41 10 568-3861-1-ND 39 7.31 20.28 568-3861-2-ND 3,000 78.00/M | PZU13B T/R 
12.47 13.03 10 5 0.1 10 568-3862-1-ND 36 7.03 19.80 568-3862-2-ND 3,000 81.00/M | PZU13B1 T/R 
12.91 13.49 10 5 0.41 10 568-3863-1-ND 36 7.03 19.80 568-3863-2-ND 3,000 81.00/M | PZU13B2 T/R 
13.37 13.96 10 5 0.1 10 568-3864-1-ND 36 7.03 19.80 568-3864-2-ND 3,000 81.00/M_| PZU13B3 T/R 
13.7 14.3 10 5 0.1 11 568-3865-1-ND 36 7.03 19.80 568-3865-2-ND 3,000 81.00/M | PZU14B2 T/R 
13.84 15.52 15 5 0.05 1 568-3866-1-ND 39 7.31 20.28 568-3866-2-ND 3,000 78.00/M | PZU15B T/R 
13.84 14.46 15 5 0.05 fi 568-3867-1-ND 36 7.03 19.80 568-3867-2-ND 3,000 81.00/M | PZU15B1 T/R 
14.34 14.98 15 5 0.05 a 568-3868-1-ND 36 7.03 19.80 568-3868-2-ND 3,000 81.00/M | PZU15B2 T/R 
14.85 15.52 15 5 0.05 11 568-3869-1-ND 36 7.03 19.80 568-3869-2-ND 3,000 81.00/M | PZU15B3 T/R 
15.37 17.09 20 5 0.05 12 568-3870-1-ND 39 7.31 20.28 568-3870-2-ND 3,000 78.00/M | PZU16B T/R 
15.37 16.01 20 5 0.05 12 568-387 1-1-ND 36 7.03 19.80 568-3871-2-ND 3,000 81.00/M | PZU16B1 T/R 
15.85 16.51 20 5 0.05 12 568-3872-1-ND 36 7.03 19.80 568-3872-2-ND 3,000 81.00/M | PZU16B2 T/R 
16.35 17.09 20 5 0.05 12 568-3873-1-ND 36 7.03 19.80 568-3873-2-ND 3,000 81.00/M_ | PZU16B3 T/R 
16.94 19.03 20 5 0.05 13 568-3874-1-ND 39 7.31 20.28 568-3874-2-ND 3,000 78.00/M | PZU18B T/R 
16.94 17.7 20 5 0.05 13 568-3875-1-ND 36 7.03 19.80 568-3875-2-ND 3,000 81.00/M | PZU18B1 T/R 
17.56 18.35 20 5 0.05 13 568-3876-1-ND 36 7.03 19.80 568-3876-2-ND 3,000 81.00/M | PZU18B2 T/R 
18.21 19.03 20 5 0.05 13 568-3877-1-ND 36 7.03 19.80 568-3877-2-ND 3,000 81.00/M | PZU18B3 T/R 
18.86 21.08 20 5 0.05 15 568-3882-1-ND 39 7.31 20.28 568-3882-2-ND 3,000 78.00/M | PZU20B T/R 
18.86 19.7 20 5 0.05 15 568-3883-1-ND 36 7.03 19.80 568-3883-2-ND 3,000 81.00/M | PZU20B1 T/R 
19.52 20.39 20 5 0.05 15 568-3884-1-ND 36 7.03 19.80 568-3884-2-ND 3,000 81.00/M | PZU20B2 T/R 
20.21 21.08 20 5 0.05 15 568-3885-1-ND 36 7.03 19.80 568-3885-2-ND 3,000 81.00/M_| PZU20B3 T/R 
20.88 23.17 25 5 0.05 17 568-3886-1-ND 39 7.31 20.28 568-3886-2-ND 3,000 78.00/M | PZU22B T/R 
20.88 21.77 25 5 0.05 ai: 568-3887-1-ND 36 7.03 19.80 568-3887-2-ND 3,000 81.00/M | PZU22B1 T/R 
21.54 22.47 25 5 0.05 17 568-3888-1-ND 36 7.03 19.80 568-3888-2-ND 3,000 81.00/M | PZU22B2 T/R 
22.23 23.17 25 5 0.05 17 568-3889-1-ND 36 7.03 19.80 568-3889-2-ND 3,000 81.00/M | PZU22B3 T/R 
22.93 25.57 30 5 0.05 19 568-3890-1-ND 39 7.31 20.28 568-3890-2-ND 3,000 78.00/M | PZU24B T/R 
22.93 23.96 30 5 0.05 19 568-3891-1-ND 36 7.03 19.80 568-3891-2-ND 3,000 81.00/M | PZU24B1 T/R 
23.72 24.78 30 5 0.05 19 568-3892-1-ND 36 7.03 19.80 568-3892-2-ND 3,000 81.00/M | PZU24B2 T/R 
24.54 25.57 30 5 0.05 19 568-3893-1-ND 36 7.03 19.80 568-3893-2-ND 3,000 81.00/M_| PZU24B3 T/R 
25.1 28.9 40 5 0.05 21 568-3894-1-ND 39 7.31 20.28 568-3894-2-ND 3,000 78.00/M | PZU27B T/R 
28 32 40 5 0.05 23 568-3907-1-ND 39 7.31 20.28 568-3907-2-ND 3,000 78.00/M | PZU30B T/R 
31 35 40 5 0.05 25 568-3908-1-ND 39 7.31 20.28 568-3908-2-ND 3,000 78.00/M | PZU33B T/R 
34 38 60 5 0.05 27 568-3909-1-ND 39 7.31 20.28 568-3909-2-ND 3,000 78.00/M | PZU36B T/R 
15.2 16.8 40 5 0.05 11.2 568-1801-1-ND At 7.97 22.44 568-1801-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C16 T/R 
IZA 18.9 45 5 0.05 12.6 568-1802-1-ND At 7.97 22.44 568-1802-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C18 T/R 
19 21 55 5 0.05 14 568-1803-1-ND At 7.97 22.44 568-1803-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C20 T/R 
20.9 23.1 55 5 0.05 15.4 568-1804-1-ND At 7.97 22.44 568-1804-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C22 T/R 
22.8 25.2 70 5 0.05 16.8 568-1805-1-ND At 7.97 22.44 568-1805-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C24 T/R 
25.65 28.35 80 2 0.05 18.9 568-1806-1-ND At 7.97 22.44 568-1806-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C27 T/R 
28.5 31.5 80 2 0.05 21 568-1807-1-ND At 7.97 22.44 568-1807-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C30 T/R 
31.35 34.65 80 2 0.05 23.1 568-1808-1-ND At 7.97 22.44 568-1808-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C33 T/R 
9 | SOD-882 34.2 37.8 90 2 0.05 25.2 568-1809-1-ND At 7.97 22.44 568-1809-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C36 T/R 
37.05 40.95 130 2 0.05 27.3 568-1810-1-ND Al 7.97 22.44 568-1810-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C39 T/R 
40.85 45.15 150 2 0.05 30.1 568-1811-1-ND AN 7.97 22.44 568-1811-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C43 T/R 
44.65 49.35 170 2 0.05 32.9 568-1812-1-ND At 7.97 22.44 568-1812-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C47 T/R 
48.45 53.55 180 2 0.05 35.7 568-1813-1-ND At 7.97 22.44 568-1813-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C51 T/R 
53.2 58.8 200 2 0.05 39.2 568-1814-1-ND At 7.97 22.44 568-1814-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C56 T/R 
58.9 65.1 215 2 0.05 43.4 568-1815-1-ND At 7.97 22.44 568-1815-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C62 T/R 
64.6 71.4 240 2 0.05 47.6 568-1816-1-ND At 7.97 22.44 568-1816-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C68 T/R 
71.25 78.75 255 2 0.05 52.5 568-1817-1-ND Al 7.97 22.44 568-1817-2-ND 10,000 79.05/M_ | BZX884-C75 T/R 
11.4 12.7 10 20 0.2 8.4 568-3798-1-ND 36 6.75 18.72 568-3798-2-ND 5,000 64.80/M | BZV85-C12 T/R 
10 DoO-41 4.8 5.4 550 4 10 1 568-1362-1-ND 18 3.38 9.75 568-1362-2-ND 5,000 30.00/M | 1N4733A T/R 
11.4 12.7 700 0.25 5 9.1 568-1363-1-ND 18 3.38 9.75 568-1363-2-ND 5,000 30.00/M | 1N4742A T/R 
13.8 15.6 700 0.25 5 11.4 568-1364-1-ND 18 3.38 9.75 568-1634-2-ND 3,000 42.30/M | 1N4744A T/R 
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VDRM ly (RMS) IGT Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel NXP 
Fig. Package (V) (A) (mA) Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
600 4 70 568-3650-5-ND- -70 13.13 39.38 = = — | BT136-600 
600 4 10 568-3651-5-ND- 59 11.03 33.08 = =, — | BT136-600D 
600 8 70 568-3656-5-ND- 85 17.72 56.70 = _— — | BT137-600 
600 8 10 568-3657-5-ND- 85 17.72 56.70 = = — | BT137-600D 
600 8 25 568-3658-5-ND- 85 17.72 56.70 = = —_| BT137-600E 
800 8 70 568-3659-5-ND- .88 16.50 49.50 = = — | BT137-800 
600 12 70 568-3663-5-ND- 1.01 21.00 67.20 = = — | BT138-600 
600 16 70 568-3665-5-ND: 1.04 21.56 69.00 = = — | BT139-600 
600 16 25 568-3666-5-ND- 1.04 21.56 69.00 = = — | BT139-600E 
800 16 70 568-3667-5-NDt 1.01 21.00 67.20 = = —_| BT139-800 
600 25 70 568-3685-5-ND- 1.25 26.13 83.60 = = — | BTA140-600 
800 25 70 568-3686-5-ND- 1.20 24.94 79.80 = = — | BTA140-800 
600 4 50 568-3692-5-ND- 89 16.75 50.24 = = — | BTA204-600B 
1 TO-220AB 600 4 35 568-3693-5-NDt -90 16.80 50.40 = = — | BTA204-600C 
600 4 25 568-3694-5-ND- 94 17.60 52.79 = = —_|_BTA204-600F 
800 4 10 568-3695-5-ND: 94 17.60 52.79 = = — | BTA204-800E 
600 8 50 568-3708-5-ND- 98 20.50 65.60 = _ — | BTA208-600B 
600 8 5 568-3709-5-ND- 1.01 21.11 67.56 = = — | BTA208-600D 
600 8 10 568-3710-5-ND- 1.00 20.83 66.64 = = — | BTA208-600E 
600 8 25 568-3711-5-ND- 1.00 20.83 66.64 = = —_| BTA208-600F 
600 12 5 568-3722-5-ND: 1.38 28.79 92.12 = = — | BTA212-600D 
600 12 10 568-3723-5-ND- 1.38 28.79 92.12 = = — | BTA212-600E 
600 12 25 568-3724-5-ND- 1.39 28.88 92.40 = = — | BTA212-600F 
600 16 50 568-3733-5-ND- 1.75 35.00 105.00 = = — | BTA216-600BT 
600 16 5 568-1779-ND: 1.37 27.34 82.02 = = —_| BTA216-600D 
600 16 10 568-3734-5-ND- 1.37 27.34 82.02 = = — | BTA216-600E 
600 16 25 568-3735-5-ND- 1.37 27.34 82.02 = = — _ | BTA216-600F 
600 8 70 568-3662-ND: 83 17.25 55.20 = = — | BT137X-600 
600 12 70 568-3664-ND: 85 17.72 56.70 = =. — | BT138X-600 
800 16 35 568-3669-ND: 1.09 22.64 72.46 = = — | BT139X-800 
600 4 50 568-3703-ND: 1.20 25.00 80.00 = = — | BTA204X-600B 
600 4 35 568-3704-ND: 1.20 25.04 80.14 = = —_| BTA204xX-600C 
600 4 25 568-3705-ND: 1.19 24.80 79.36 = = — | BTA204X-600F 
800 4 35 568-3706-ND: 1.20 25.04 80.14 = _— — | BTA204X-800C 
800 4 10 568-3707-ND: 1.19 24.80 79.36 = = — | BTA204X-800E 
600 8 5 568-3717-ND: 1.15 23.96 76.66 = _ — | BTA208X-600D 
600 8 10 568-3718-ND: 1.14 23.66 75.72 = = —_| BTA208X-600E 
2 TO-220F 600 8 25 568-3719-ND: 1.14 23.66 75.72 = _— — | BTA208X-600F 
800 8 10 568-3720-ND: 1.14 23.66 75.72 = = — | BTA208X-800E 
800 8 25 568-3721-ND: 1.14 23.66 75.72 = = — | BTA208X-800F 
1000 8 35 568-2371-5-NDt 1.22 25.31 81.00 = = — | BTA208X-1000B 
1000 8 5 568-3716-ND: 1.25 25.00 75.00 = = —_|_BTA208xX-1000C 
600 12 5 568-3729-ND: 1.40 29.11 93.16 = = — | BTA212X-600D 
600 12 10 568-3730-ND: 1.40 29.11 93.16 = = — | BTA212X-600E 
800 12 50 568-3731-ND: 1.29 26.82 85.82 = _— — | BTA212X-800B 
800 12 10 568-3732-ND: 1.40 29.11 93.16 = = — | BTA212X-800E 
600 16 5 568-3741-5-NDft 1.36 27.25 81.75 = = —_| BTA216X-600D 
600 16 10 568-3742-5-NDt 1.36 27.25 81.75 = = — | BTA216X-600E 
600 16 25 568-3743-5-NDt 1.36 27.25 81.75 = =e — _| BTA216X-600F 
600 1 5 568-1770-ND: 49 9.98 27.36 = = — | BT131-600D 
600 1 10 568-1771-ND 49 9.98 27.36 = = — | BT131-600E 
800 1 5 568-1772-ND: 49 9.98 27.36 = = — | BT131-800D 
3A To-92 800 1 10 568-1773-ND: 49 9.98 27.36 = _ — | BT131-800E 
600 1 50 568-3687-ND: -78 16.25 52.00 = = —_|_BTA201-600B 
600 1 10 568-3688-ND: 78 16.25 52.00 = = — | BTA201-600E 
800 1 50 568-3689-ND: .78 16.25 52.00 = =. — | BTA201-800B 
800 1 10 568-3690-ND: -96 18.00 54.00 = = — _ | BTA201-800E 
3B TO-92 800 1 10 568-3691-ND: -78 16.25 52.00 = = —_| BTA201-800ER 
400 0.6 7 568-3744-ND: 34 6.56 18.48 = = — | MAC97A6 
600 0.6 7 568-3745-ND: 39 7.66 21.56 = = — | MAC97A8 
600 1 3 568-3746-ND: AB 9.19 25.20 = _— — | Z0103MA 
3A To-92 800 1 3 568-3747-ND: -36 7.35 20.16 = = — | Z0103NA 
600 1 5 568-3748-ND: 36 7.35 20.16 — _ — _|_Z0107MA 
800 1 5 568-3749-ND: -36 7.35 20.16 = = — | Z0107NA 
600 1 10 568-3750-ND: 48 9.50 28.50 = _ — | Z0109MA 
800 1 10 568-3751-ND: 48 9.50 28.50 = = —_|_Z0109NA 
600 1 35 568-1774-1-ND 58 11.55 34.65 568-1774-2-ND 4,000 155.93/M BT134W-600 /T3 
600 1 10 568-3649-1-ND 55 11.03 33.09 568-3649-2-ND 1,000 154.42 BT134W-600D T/R 
4 SOT-223 600 1 50 568-3699-1-ND -70 13.08 39.24 568-3699-2-ND 4,000 226.72/M BTA204W-600B /T3 
600 1 35 568-3700-1-ND 67 12.62 37.87 568-3700-2-ND 4,000 218.79/M BTA204W-600C /T3 
600 1 25 568-3701-1-ND 76 14.18 42.53 568-3701-2-ND 4,000 245.70/M BTA204W-600F /T3 
t Bulk (Continued) 


1112 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Vg 


Nas 


lias 


Triacs (Cont) 


VDRM Iy (RMS) IGT Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel NXP 
Fig. Package (V) (A) (mA) Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

800 t 10 568-3702-1-ND 76 14.21 42.62 568-3702-2-ND 4,000 246.22/M BTA204W-800E /T3 
600 1 3 568-2193-1-ND 48 9.50 28.50 568-2193-2-ND 4,000 128.25/M Z0103MN /T3 
800 1 3 568-2194-1-ND 48 9.50 28.50 568-2194-2-ND 4,000 128.25/M Z0103NN /T3 

4 SOT-223 600 1 5 568-2195-1-ND 48 9.50 28.50 568-2195-2-ND 4,000 128.25/M Z0107MN /T3 
800 1 5 568-2196-1-ND 48 9.50 28.50 568-2196-2-ND 4,000 128.25/M Z0107NN /T3 
600 1 10 568-2197-1-ND 48 9.50 28.50 568-2197-2-ND 4,000 128.25/M Z0109MN /T3 
800 568-2198-1-ND 48 9.50 28.50 568-2198-2-ND 4,000 128.25/M ZO109NN /T3 
600 16 25 568-3668-1-ND 2.13 42.55 127.65 568-3668-2-ND 800 919.08 BT139B-600E /T3 
1000 8 35 568-3712-1-ND 1.88 37.50 112.50 568-3712-2-ND 800 810.00 BTA208B-1000C /T3 
600 12 50 568-3725-1-ND 1.41 29.40 94.08 568-3725-2-ND 800 526.85 BTA212B-600B /T3 
600 12 5 568-3726-1-ND 1.28 25.64 76.91 568-3726-2-ND 800 553.72 BTA212B-600D /T3 
600 12 10 568-3727-1-ND 1.30 25.92 77.75 568-3727-2-ND 800 559.76 BTA212B-600E /T3 

5 D2PAK 600 12 25 568-3728-1-ND 1.28 25.54 76.61 568-3728-2-ND 800 551.56 BTA212B-600F /T3 
600 16 50 568-3736-1-ND 1.37 27.46 82.38 568-3736-2-ND 800 593.14 BTA216B-600B /T3 
600 16 5 568-3737-1-ND 1.51 30.10 90.30 568-3737-2-ND 800 650.16 BTA216B-600D /T3 
600 16 10 568-3738-1-ND 1.51 30.10 90.30 568-3738-2-ND 800 650.16 BTA216B-600E /T3 
600 16 25 568-3739-1-ND 1.51 30.10 90.30 568-3739-2-ND 800 650.16 BTA216B-600F /T3 
800 16 50 568-3740-1-ND 1.37 27.46 82.38 568-3740-2-ND 800 593.14 BTA216B-800B /T3 
800 25 50 568-1780-1-ND 1.87 37.31 111.92 568-1780-2-ND 800 805.79 BTA225B-800B /T3 
600 4 70 568-3652-1-ND -90 18.75 60.00 568-3652-2-ND 2,500 390.00/M BT136S-600 /T3 
600 4 10 568-3653-1-ND 76 14.18 42.53 568-3653-2-ND 2,500 245.70/M BT136S-600D /T3 
600 4 25 568-3654-1-ND 96 17.93 53.78 568-3654-2-ND 2,500 310.70/M BT136S-600E /T3 
800 4 25 568-3655-1-ND 1.00 20.81 66.60 568-3655-2-ND 2,500 432.90/M BT136S-800E /T3 
600 8 10 568-3660-1-ND 84 15.75 47.25 568-3660-2-ND 2,500 273.00/M BT137S-600D /T3 

6 DPAK 600 8 25 568-3661-1-ND 1.14 23.69 75.80 568-3661-2-ND 2,500 492.70/M BT137S-600E /T3 
600 4 50 568-3696-1-ND -80 15.08 45.23 568-3696-2-ND 2,500 261.30/M BTA204S-600B /T3 
600 4 35 568-3697-1-ND 81 15.13 45.38 568-3697-2-ND 2,500 262.22/M BTA204S-600C /T3 
600 4 25 568-3698-1-ND 85 15.98 47.93 568-3698-2-ND 2,500 276.90/M BTA204S-600F /T3 
600 8 5 568-3713-1-ND 92 19.13 61.22 568-3713-2-ND 2,500 397.94/M BTA208S-600D /T3 
600 8 10 568-3714-1-ND -90 18.83 60.24 568-3714-2-ND 2,500 391.56/M BTA208S-600E /T3 
600 8 25 568-3715-1-ND -90 18.83 60.24 568-3715-2-ND 2,500 391.56/M BTA208S-600F /T3 

t Bulk 
Thyristors 


Fig. 1 —TO-220AB 


Fig. 2 — SOT-533 


Fig. 3 — TO-92 


Fig. 4 — TO-220F 


Case 


oO fe) 


Fig. 5 — SOT-223 


Fig. 6 — DPAK 


Tab 


1. Cathode 123 
2. Gate 
3. Anode 
1. Cathode 1. Cathode B 1. Cathode 1. Cathode 1. Cathode 
2. Anode 2. Anode 2. Anode 2. Anode 2. Anode 
3. Gate 3. Gate 1. Anode 3. Gate 3. Gate 3. Gate 
Tab - Anode Tab - Anode 2. Gate Case - Isolated 4. Anode Tab - Anode 
3. Cathode 
On State Peak Peak 
VDRM RMS Current Surge Current Gate Power Digi-Key Pricing NXP 
Fig. | Package (Vv) ly (RMS) Its (A) Pgm (W) Part No. 1 25 100 Part No. 
800 25 300 20 568-3670-5-ND 1.42 29.53 94.50 BT145-800R 
500 12 100 5 568-1775-ND 95 17.73 53.19 BT151-500C 
500 12 120 5 568-3673-5-ND 82 15.36 46.08 BT151-500R 
650 12 100 5 568-1776-ND 95 17.73 53.19 BT151-650C 
1 TO-220AB 650 12 120 5 568-3674-5-ND 82 15.36 46.08 BT151-650R 
800 12 100 5 568-1777-ND 95 17.73 53.19 BT151-800C 
800 12 120 5 568-3675-5-ND 76 15.75 50.40 BT151-800R 
450 20 200 20 568-3676-5-ND 1.14 23.75 76.00 BT152-400R 
650 20 200 20 568-3677-5-ND 95 19.69 63.00 BT152-600R 
800 20 200 20 568-3678-5-ND 1.01 21.00 67.20 BT152-800R 
2 SOT-533 500 12 100 5 568-1778-ND -80 16.56 53.00 BT151U-500C 
3A TO-92 600 0.8 8 2 568-3672-ND 40 7.81 22.00 BT149G 
500 0.8 8 2 568-3680-ND 40 7.81 22.00 BT168E 
3B TO-92 600 0.8 8 2 568-3681-ND 40 7.81 22.00 BT168G 
600 0.8 8 2 568-3683-ND -40 7.81 22.00 BT169G 
4 TO-220F 450 20 200 20 568-3679-ND 1.23 25.63 82.00 BT152X-400R 
600 1 10 1.2 568-3671-1-ND$ 67 12.60 37.80 BT148W-600R T/R 
5 SOT-223 600 1 10 1.2 568-3671-2-ND0 223.44/1,000 BT148W-600R T/R 
600 1 8 2 568-3682-1-ND$ 42 8.40 25.20 BT168GW T/R 
600 1 8 2 568-3682-2-ND0 117.60/1,000 BT168GW T/R 
6 DPAK 600 8 65 5 568-3684-1-ND$ 1.04 21.63 69.20 BT300S-600R /T3 
600 8 65 5 568-3684-2-NDO 1124.50/2,500 BT300S-600R /T3 
+ Cut Tape ( Tape and Reel 
| SAD + 
Diacs 
V(BO) V(BO) Breakover Cut Tape Tape & Reel 
Symmetry Current Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing NXP 
Package | Minimum Maximum | (V) Maximum | (BO) Maximum (yA) Part No. i 25 100 Part No. 10,000 Part No. 
SOD-27 28 36 3.5 50 568-1767-1-ND 72 13.43 40.28 568-1767-2-ND 223.75/M BR100/03 T/R 
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Int ti | ' 
fon ca IGBT Transistors 


VCE (Sat)| IC@ Pulse Current | Max Power | Delay Time(ns) | Digi-Key Price Each 
Fig. | Package VCE Max TC +25°C IcM Dissipation | Td (on) Td (off) | Part No. 1 10 100 
430 12 20 = 125 0.9t 6t | IRGB14C40LPBF-NDt 3.96 2.64 2.12 
2.39 9.0 18 38 1 51 | IRG4BC10KPBF-ND 3.15 2.03 1.58 
1A 14 18 38 5 630 | IRG4BC10SPBF-ND 3.15 2.03 1.58 
2.15 85 34 38 40 87 | IRG4BC10U-ND 3.75 2.50 2.00 
2.15 85 34 38 40 87 | IRG4BC10UPBF-ND 3.00 2.00 1.60 
1.66 16 64 60 24 190 | IRG4BC20FPBF-ND: 3.33 2.22 1.78 
28 16 32 60 28 190 | IRG4BC20K-ND 3.47 2.78 2.23 F , 
28 16 32 60 28 190 | IRG4BC20KPBF-NDt 3.33 2.22 1.78 6 é 
1.6 19 38 60 7 540 | IRG4BC20SPBF-ND 3.33 2.22 1.78 
2.27 13 52 60 20 190 | IRG4BC20UPBF-ND 3.48 2.32 1.86 SIE SIE 
2.16 13 52 60 22 110 | IRG4BC20WPBF-NDt 3.48 2.32 1.86 n-channel n-channel 
1.99 31 120 100 20 290 | IRG4BC30FPBF-ND 447 2.98 2.39 
1 | T0-220AB | 600 | 2.21 28 58 100 26 130 | IRG4BC30KPBF-ND: 4A7 2.78 2.23 
14 34 68 100 22 540 | IRG4BC30SPBF-NDt 4.47 2.98 2.39 
2.52 23 92 100 20 180 | IRG4BC30UPBF-ND 4.65 3.10 2.48 
2.70 23 92 100 24 150 _| IRG4BC30WPBF-NDt 4.86 3.24 2.60 
15 49 200 160 26 240 | IRG4BC40FPBF-ND 6.96 4.64 3.72 
2.10 42 84 160 30 140 | IRG4BC40K-ND 7.44 551 4.47 
2.10 42 84 160 30 140 | IRG4BC40KPBF-NDt 714 4.76 3.81 
2.15 40 160 160 30 220 | IRG4BC40UPBF-ND 7.14 4.76 3.81 
2.05 40 160 160 7 100 | IRG4BC40WPBF-NDt 775 574 4.65 
25 12 24 63 22 100 | IRGB4B60KPBF-NDt 2.30 1.48 1.15 
22 13 26 90 25 215 | IRGB6BGOKPBF-ND 2.45 1.58 1.23 
22 28 56 167 23 140 | IRGB8B6OKPBF-ND: 3.37 247 1.69 
1.95 78 120 370 46 185 _| IRGB30B60KPBF-ND 6.30 4.20 3.36 Ealick: 
2.39 9.0 18 38 49 97 | IRG4BC10KDPBF-ND: 3.36 2.24 1.80 ' } 
1A 14 18 38 76 815 | IRG4BC10SD-ND 3.13 2.50 1.88 
1A 14 18 38 76 815 | IRG4BC10SDPBF-ND 3.00 2.00 1.60 
2.15 85 34 38 40 87 _ | IRG4BC10UDPBF-ND 3.00 2.00 1.60 
23 14 28 49 24 540 _| IRG4BC15MDPBF-ND: 3.66 2.44 1.96 
2.02 14 42 49 7 160 | IRG4BC15UD-ND 457 3.05 2.44 
2.02 14 42 49 7 160 | IRG4BC15UDPBF-ND 3.66 2.44 1.96 
1.66 16 64 60 43 240 | IRG4BC20FDPBF-ND: 4.56 3.04 2.44 
2.27 16 32 60 54 180 | IRG4BC20KDPBF-ND 471 3.14 2.52 
24 18 36 60 24 463 __| IRG4BC20MDPBF-ND: 3.90 2.60 2.08 
14 19 38 60 62 690 | IRG4BC20SD-ND 4.63 371 2.78 
2 | TO-220AB | 600) 44 19 38 60 62 690 | IRG4BC20SDPBF-ND 4.44 2.97 237 
2.27 13 52 60 38 100 | IRG4BC20UDPBF-ND 471 3.14 2.52 
1.99 3 120 100 42 310 | IRG4BC30FDPBF-ND 7.29 4.86 3.89 
1.59 31 120 100 22 250 | IRG4BC30FD1PBF-ND: 6.30 4.20 3.36 TO-220AB 
2.21 28 58 100 60 160 | IRG4BC30KDPBF-ND 5.70 3.80 3.04 
2.52 23 92 100 40 120 | IRG4BC30UDPBF-ND 7.47 4.98 3.99 
25 11 22 63 22 100 | IRGB4B60KD1PBF-ND 3.24 2.09 1.62 
22 13 26 90 25 215 | IRGB6BEOKDPBF-ND 3.58 2.39 1.92 
22 22 44 156 30 230 _| IRGB10B60KDPBF-ND: 4.46 2.98 2.39 
22 31 62 208 34 184 | IRGB15B60KDPBF-ND 6.94 4.63 371 
2.35 40 80 215 20 115 _| IRGB20B60PD1PBF-NDt 4.89 3.26 2.61 
1200 | 3.0 12 24 89 22 100 | IRGB5B120KDPBF-ND 6.60 4.40 3.52 
959 | 132 98 196 200 40 270 | IRG4P254SPBF-ND: 11.47 8.49 6.89 
1.64 104 208 330 37 120 _| IRGP4050PBF-NDt 11.63 8.61 6.98 
a4 13 52 60 20 190 | IRG4PC20U-ND 7.03 4.69 3.76 
24 13 52 60 20 190 | IRG4PC20UPBF-ND 5.63 3.75 3.00 
1.59 3 120 100 21 200 | IRG4PC30F-ND 6.25 4.63 3.75 
1.59 31 120 100 24 200 | IRG4PC30FPBF-ND 6.00 4.00 3.20 
2.24 28 58 100 26 130 _| IRG4PC30K-ND 7.07 5.66 4.25 
2.24 28 58 100 26 130 | IRG4PC30KPBF-NDt 6.79 4.53 3.63 
14 34 68 100 22 540 | IRG4PC30S-ND 8.02 5.56 4.44 
14 34 68 100 22 540 | IRG4PC30SPBF-ND 6.79 4.53 3.63 
1.95 23 92 100 7 78 | IRG4PC30U-ND 8.35 6.18 5.01 
1.95 23 92 100 17 78 | IRG4PC30UPBF-ND: 6.68 4.94 4.01 TO-247AC 
2.70 23 92 100 25 99 | IRG4PC30WPBF-NDt 6.00 4.00 3.20 
15 49 200 160 26 240 | IRG4PC40FPBF-ND 6.50 4.81 3.90 
a 24 42 84 160 30 140 | IRG4PC40K-ND 9.53 7.63 5.46 
24 42 84 160 30 140 | IRG4PC40KPBF-ND: 7.63 5.65 4.58 
1.68 60 120 160 23 1000 | IRG4PC40SPBF-NDt+ 6.40 474 3.84 
2.15 40 160 160 30 220 | IRG4PC40UPBF-ND 6.40 474 3.84 
1 | To-247Ac 2.05 40 160 160 7 100 | IRG4PC40WPBF-NDt 8.08 5.98 4.85 
1.79 70 280 200 28 390 | IRG4PC50FPBF-ND 10.50 777 6.30 
22 52 104 200 38 160 | IRG4PC5SOKPBF-ND: 11.99 8.87 7.20 
1.36 70 140 200 33 650 _| IRG4PC50SPBF-NDt 10.50 777 6.30 
2.00 55 220 200 34 230 | IRG4PC50UPBF-ND 10.78 7.98 6.47 
2.30 55 220 200 46 120 | IRG4PC5OW-ND 12.74 9.91 8.22 
2.30 55 220 200 46 120 | IRG4PC5SOWPBF-ND: 11.33 8.39 6.80 
18 90 120 520 42 310 | IRG4PC6OFPBF-ND 15.50 12.06 10.00 
18 90 120 520 42 310 | IRG4PC60F-PPBF-NDt 15.50 12.06 10.00 
2.0 75 300 520 39 200 | IRG4PC6OUPBF-ND 11.45 8.91 7.38 
2.0 75 300 520 39 200 | IRG4PC60U-PPBF-NDt 13.96 10.87 9.00 
900 | 2.25 51 204 200 29 110 | IRG4PF50WPBF-ND: 10.50 777 6.30 
347 11 22 60 23 93 | IRG4PH20KPBF-ND: 6.21 444 3.32 
3.10 20 40 100 28 200 | IRG4PH30KPBF-ND 6.00 4.00 3.20 TO-247AD 
2.74 30 60 160 30 200 | IRG4PH40KPBF-ND 6.80 5.04 4.08 
2.43 30 82 160 24 220 | IRG4PH4OUPBF-ND: 6.80 5.04 4.08 
1200 | 277 45 90 200 36 200 _| IRG4PHS50K-ND 12.19 9.02 7.32 
277 45 90 200 36 200 | IRG4PH50KPBF-ND 9.75 7.22 5.85 
3.20 45 180 200 31 320 | IRG4PH5OUPBF-ND: 12.85 10.00 8.28 
1.47 57 114 200 32 845 | IRG4PHS50S-ND 11.31 8.80 7.29 
1.47 57 114 200 32 845 _| IRG4PH50SPBF-ND 10.05 7.44 6.03 
_ 24 110 = 255 42 362 | IRGP4055DPBF-NDt NEW! 10.63 7.87 6.38 
24 70 - 160 30 170__| IRGP4065DPBF-ND+ NEW! 6.57 4.87 3.95 
1.99 31 120 100 42 310 | IRG4PC30FDPBF-NDt 6.14 4.10 3.28 
27 28 58 100 60 160 | IRG4PC30KDPBF-NDt 6.68 4.94 4.01 
1.95 23 92 100 40 91 | IRG4PC30UDPBF-NDt 6.95 5.15 447 
9: | 76-3a7Ac 1.85 49 200 160 63 350 | IRG4PC40FDPBF-NDt 10.25 7.59 6.15 
2.14 96 192 330 55 165 | IRGP4063DPBF-NDt NEW! 14.15 8.26 6.69 
600 | 944 96 192 330 = 165 | IRGP4068DPBF-NDt NEW! 9.88 731 5.93 
26 42 84 160 53 110 | IRG4PC40KDPBF-NDt 10.50 777 6.30 
2.15 40 160 160 40 200 | IRG4PC40UDPBF-NDt 10.50 777 6.30 
1.79 70 280 200 59 260 | IRG4PC5OFDPBF-NDt 14.94 11.62 9.63 
277 52 90 200 67 310 | IRG4PC5OKDPBF-NDt 13.50 10.50 8.70 
+us +t RoHS Compliant (Continued) 
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International F 
TOR Rectitier (GBT Transistors (cont) 


VCE (Sat)| IC@ Pulse Current} Max Power) Delay Time (ns) | Digi-Key Price Each 


Fig. | Package VCE Max TC +25°C IcM Dissipation | Td (on) Td (off) | Part No. 1 10 100 SUPER-247 
2.00 55 220 200 44 240 | IRG4PC50UDPBF-NDT 15.21 11.83 9.81 
2.35 40 80 220 20 115 | IRGP20B60PDPBF-NDt 6.31 4.67 3.79 
600 | 215 60 120 308 26 110 | IRGP35B60PDPBF-NDt 9.95 7.36 5.97 
2.2 75 150 370 34 130 | IRGP50B60PDPBF-NDt 13.05 10.15 8.41 
2.35 75 150 390 30 130_| IRGP50B60PD1PBF-NDt 11.70 9.10 7.54 
900 | 225 51 204 200 7 150 _| IRG4PFS0WDPBF-ND 15.21 11.83 9.81 
5 | SoSame 42 20 40 700 39 220 | IRG4PH30KDPBF-ND 7.63 5.65 458 
2.74 30 60 160 50 140 | IRG4PH4OKDPBF-ND 9.25 6.85 5.55 
2.43 30 82 160 46 150 | IRG4PH4QUDPBF-ND 9.00 6.66 5.40 
450p||| 222 45 84 160 30 140 | IRG4PH50KDPBF-ND 13.50 40.50 8.70 
3.20 45 180 200 46 240 | IRG4PH50UDPBF-ND: 21.22 16.51 13.68 
317 1 22 60 50 100 | IRG4PH20KDPBF-ND 774 573 4.65 
4.85 40 120 300 50 204 | IRGP20B120UD-£-ND 16.88 1313 10.88 
4.85 40 120 300 50 204 | IRGP20B120UD-EP-ND 13.50 40.50 8.70 
3.05 40 120 300 50 204 | IRGP20B120U-E-ND 13.40 9.65 8.04 
1 | TO-247AD. | 1200 | 995 40 120 300 50 204 | IRGP20B120U-EP-ND 10.72 7.94 6.44 
244 96 792 330 = 165 | IRGP4068D-EPBF-NDt NEW! 9.93 7.35 5.96 
a0 24 40 160 160 54 110 | IRG4PC40UD-EPBF-ND 10.50 777 6.30 
2.0 55 220 200 46 140 | IRG4PC50UD-EPBF-ND 15.21 11.83 9.81 
2.35 60 120 304 46 185 _| IRGP30B60KD-EP-ND: 10.11 7.49 6.07 
2 | T0-247AD 34 4 82 160 46 97 | IRG4PH40UD-EPBF-ND 9.00 6.66 5.40 
2.43 44 82 160 22 100 | IRG4PH40UD2-E-ND 10.72 7.94 6.57 
1200 | 2.43 44 82 160 22 100 | IRG4PH40UD2-EP-NDt 8.58 6.35 5.15 
2.28 60 420 300 50 210 | IRGP30B120KD-E-ND 16.88 1313 10.88 
2.28 60 120 300 50 210 | IRGP30B120KD-EP-ND 13.50 10.50 8.70 
soo | 183 85 200 350 34 251 | IRG4PSC71KPBF-NDt 19.45 1513 12.54 1.40 10.54 
2.00 85 200 350 34 56 | IRG4PSC71UPBF-NDt 16.47 1282 10.62 ie > 
a. | auipeR oa 27 99 200 350 51 280 | IRG4PSH71UPBF-NDt 20.69 76.09 13.34 
4200 | 297 78 156 350 45 220 | IRG4PSH71K-ND 27.89 22.32 © 16.74 
2.97 78 156 350 45 220 | IRG4PSH71KPBF-NDt 20.08 15.62 12.95 
3.40 80 160 595 76 332__| IRGPS40B120UPBF-ND: 18.68 1453 12.04 
1.83 85 200 350 82 282 | IRG4PSC71KDPBF-NDt 20.54 16.44 14.38 
600 | 200 85 200 350 90 245 | IRG4PSC71UD-ND 25.68 2055 17.98 
2.00 85 200 350 90 245 | IRG4PSC71UDPBF-NDt 20.54 16.44 14.38 
92 |-eypen bay 27 99 200 350 46 250 | IRG4PSH71UDPBF-NDt 26.45 2116 18.52 
2.97 78 156 350 67 230 | IRG4PSH71KD-ND 28.18 2255 19.73 
4200 | 297 78 156 350 67 230 | IRG4PSH71KDPBF-NDt 22.54 18.04 15.78 
3.40 80 160 595 76 332 | IRGPS40B120UDP-NDt 16.73 13.02 10.79 
2.50 105 240 595 72 366 | IRGPS60B120KDP-NDt 23.00 1840 16.10 
a0 13 110 = 255 57 308 | IRGS4055PBF-ND} NEW! 8.95 6.63 5.37 
14 70 = 178 30 170_| IRGS4065PBF-ND+ NEW! 6.51 4.34 3.48 
430 12 20 = 125 09 6 | IRGS14C40LPBF-NDt 4.26 2.84 2.28 
14 3 68 700 22 540 | IRG4BC30S-SPBF-NDt 759 3.07 2.45 
1.66 16 64 60 43 240 | IRG4BC20F-S-ND 3.60 2.88 216 
1.66 16 64 60 43 240 | IRG4BC20F-SPBF-NDt 3.45 2.30 1.84 
1 | D2PAK 2.27 16 32 60 28 150 | IRG4BC20K-S-ND 4.31 2.88 2.31 
600 | 12.16 13 52 60 22 110 | IRG4BC20W-S-ND 3.75 3.00 2.25 
12.16 13 52 60 22 110 | IRG4BC20W-SPBF-NDt 3.60 2.40 1.92 
1.99 31 420 100 42 310 | IRG4BC30F-S-ND 5.84 3.89 3.12 
27 28 58 100 26 130 | IRG4BC30K-SPBF-NDt 4.59 3.07 2.45 
2.05 40 160 160 27 100 | IRG4BC40W-SPBF-NDt 6.99 4.67 3.73 
1200 | 3.17 “i 22 60 23 93 _| IRG4BH20K-SPBF-NDt 3.29 2.20 1.76 
1.10 14 18 38 76 815 | IRG4BC10SD-S-ND 5.08 2.88 2.35 
4.10 14 18 38 76 815 | IRG4BC10SD-SPBF-ND 3.64 2.43 1.95 
2.02 14 42 49 17 160 | IRG4BC15UD-S-ND 5.17 3.62 275 
2.02 14 42 49 17 160 | IRG4BC15UD-SPBF-ND 3.94 2.63 241 
1.82 22 44 66 26 194 | IRG4RC20F-ND 4.45 2.53 2.06 
1.66 16 64 60 43 240 | IRG4BC20FD-S-ND 4.93 3.94 2.97 
1.66 16 64 60 43 240 | IRG4BC20FD-SPBF-ND 473 3.45 2.52 
Sl) snsene (heng 28 16 32 60 54 180 | IRG4BC20KD-SPBF-ND 4.80 3.20 2.56 
1.85 18 36 60 aA 463 | IRG4BC20MD-S-ND 6.00 4.20 3.27 70-220 Full Pak 
1.85 18 36 60 2 463 | IRG4BC20MD-SPBF-NDt 4.80 3.20 2.56 
14 19 38 60 62 690 | IRG4BC20SD-S-ND 5.00 4.00 3.00 
14 19 38 60 62 690 | IRG4BC20SD-SPBF-ND 4.80 3.20 2.56 
1.85 13 52 60 39 93 | IRG4BC20UD-SPBF-ND 4.32 2.88 231 
1.99 31 120 100 42 310 | IRG4BC30FD-S-ND 7.47 4.98 3.99 
1.99 31 120 100 42 310 | IRG4BC30FD-SPBF-ND 747 4.98 3.99 
221 28 58 100 60 160 | IRG4BC30KD-SPBF-ND 5.79 3.86 3.09 
2.39 9.0 18 38 11 51 | IRG4RC10KPBF-NDt 3.05 1.96 1.53 
2.39 9.0 18 38 49 97 | IRG4RC10KD-ND 4.33 3.03 2.30 
1 | D-PAK | 600 17 8 18 38 25 630 | IRG4RC10S-ND 273 218 1.64 
17 8 18 38 70 890 | IRG4RC10SD-ND 3.59 2.39 1.92 
2.15 85 34 38 19 116 | IRG4RC10U-ND 2.72 218 1.63 13. 
2.16 118 52 34 22 110 | IRG4IBC20W-ND 5.34 3.57 2.85 
ainda 2.16 118 52 34 22 110 | IRG4IBC20WPBF-NDt 4.28 2.85 2.28 
1 | curcpax | 600 1.6 23.5 68 45 22 540 | IRG4IBC30S-ND 5.55 4.44 3.33 1.0 X Sle 3. Source 
1.6 23.5 68 45 22 540 | IRG4IBC3OSPBF-NDt 5.33 3.55 2.84 2.54 X 2-4 
24 17 92 45 25 99 | IRG4IBC3OWPBF-NDt 5.42 3.62 2.89 0.90 X3 
2.15 68 a 2 40 87 | IRG4IBC1OUD-ND 5.91 473 3.55 
245 6.8 7 25 40 87 | IRG4IBC10UDPBF-ND 5.10 3.41 273 
2.0 143 64 34 43 240 | IRG4IBC20FDPBF-ND 47 3.44 2.52 
2.27 115 23 34 54 180 | IRG4IBC20KD-ND 5.89 3.93 3.45 
227 11.5 23 34 54 180 _| IRG4IBC20KDPBF-ND 47 3.14 2.52 TO-262, TO-262AA 
1.85 14 52 34 39 93 | IRG4IBC20UD-ND 7.75 6.20 4.65 
To a00 1.85 114 52 34 39 93 | IRG4IBC20UDPBF-ND 7.44 4.96 3.97 
2 | curepax | 600 | 1.59 20.3 120 45 42 230 | IRG4IBC30FD-ND 7.75 5.74 4.65 
1.59 20.3 420 45 42 230 | IRG4IBC30FDPBF-ND 7.44 4.96 3.97 
2.21 17 34 45 60 160 | IRG4IBC30KD-ND 7.75 6.20 4.65 
221 7 34 45 60 160 | IRG4IBC30KDPBF-ND: 7.44 4.96 3.97 
1.95 17 92 45 40 91 | IRG4IBC30UDPBF-ND 7.03 4.69 3.76 
22 11 22 38 25 215 | IRGIB6BGOKDPBF-ND: 4.33 2.89 2.32 
22 12 24 39 23 140 | IRGIB7B6OKDPBF-ND- 3.73 2.49 1.99 
24 16 32 44 25 180 | IRGIB10B60KD1P-ND: 4.89 3.27 261 
+ | to-262 [500 25 40 160 160 2 100 _| IRG4BC40WLPBF-ND 5.70 3.80 3.04 3. Source 
7200 | 3.17 11 22 60 23 93__| IRG4BH20K-LPBF-ND 4.01 2.68 2.15 4. Drain 
7.10 4 18 38 76 815 | IRG4BC10SD-L-ND 5.08 2.88 2.35 
4.10 14 18 38 76 815 | IRG4BC10SD-LPBF-NDt 3.64 2.43 1.95 
5s) areeseaes (epg | 202 14 42 49 17 160 | IRG4BC15UD-L-ND 5.17 3.62 275 
2.02 14 42 49 17 160 | 1RG4BC15UD-LPBF-NDt 3.94 2.63 241 
25 11 22 63 22 100 | IRGSL4B60KD1PBF-NDt 3.15 2.10 1.68 
22 13 26 90 25 215 | IRGSL6BEOKDPBF-NDt 3.60 2.40 1.92 
3 | TO-262AA | 430 14 20 20 125 900 6000 | IRGSL14C40LPBF-NDT 484 3.23 2.59 
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International 


Tar Rectifier N and P Channel HEXFETs 


Dimensions in mm 


Fig. 1 — TO-220AB 
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2. Drain 
3. Source 
4. Drain 


Fig. 2 — TO-220 Fullpak 
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Fig. 3 — TO-247AC 


1. Gate 
2. Drain 
3. Source 
4. Drain 


Fig. 4 — TO-262 Fig. 5 — I-Pak 
1. Gate 1. Gate 1. Gate 
2. Drain 2. Drain fi 2. Drain 
3. Source 3. Source 28) 3. Source 
4. Drain 4. Drain 4. Drain 
RDS | ID Cont. PD RDS [ID Cont. PD 
vVDS (on) (A) IDM |Max. i-Key Price Each vVDS (on) (A) IDM |Max.| Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) (0) 25°C | (A) | (W)| PartNo. 1 10 100] | Fig. | (Vv) (0) 25°C | (A) | (W)| PartNo. 1 10 100 
HANNEL TYPES 55 0.005 | 75 600 | 230 | IRF1405ZPBF-NDT 4.82 3.21 257 
55 | 0.0053} 169 | 680 | 330] IRF1405PBF-ND: 4.95 3.30 264 
TO-220AB 
55 | 0.0075 | 75 360 | 140 | IRF1010ZPBF-NDt 3.16 2.04 1.59 
-55 0.02 -74 -260 | 150 | IRF4905PBF-NDt 3.30 2.20 1.76 55 0.007 75 440 | 170 | IRF3205ZPBF-NDt 3.48 2.32 1.86 
“55 0.06 “31 -110 | 110] IRF5305PBF-NDt 2.87 1.85 1.44 55 0.008 75 340 | 130 | _IRL3705ZPBF-NDt 2.81 1.81 1.41 
55 0.1 19 -68 | 56 | IRF9Z34NPBF-NDt 2.69 1.73 1.35 55 0.008 75 560 | 330) IRF3305-ND 3.98 245. 2.09 
-55 0.175 712 48 | 45 IRF9Z24NPBF-NDt 1.78 1.15.90 55 0.008 75 560 | 330] IRF3305PBF-ND 3.43 2.21 1.72 
F -100 | 0.06 -40 | -140 | 150 | IRF5210PBF-NDt 4.23 2.82 2.26 55 | 0.008 | 110 | 390 | 150] IRF3205PBF-ND: 4.05 2.70 2.16 
-100 | 0.117 | -23 -76 | 94 | IRF9540NPBF-NDt+ 343 2.21 1.72 55 0.011 61 240 | 91 | IRFZ48ZPBF-ND 219 1.41 1.10 
-100 02 4 -56 | 75 | IRF9530NPBF-NDt+ 182 1417 91 55 0.012 85 290 | 130 | _IRF1010NPBF-NDt 4.05 2.70 2.16 
100 | 048 | -68 -27 | 48 | IRF9520NPBF-NDt+ 188 118 87 55 | 0.0135 | 51 204 | 80 | IRLZ44ZPBF-ND: 2.02 1.30 1.01 
150 | 0.15 -27__| -110 | 250 | _IRF6218PBF-NDt 3.07 1.98 1.54 55 | 0.0136 | 51 200 | 82 | IRFZ46Z-ND 252 1.63 1.27 
-150 0.29 -13 -44 | 83 IRF6215-ND 221 1.42 1.11 55 0.0136 51 200 | 82 IRFZ46ZPBF-ND: 2.02 1.30 1.01 
-150 | 0.29 -13 -44 | 83 | IRF6215PBF-NDt 2.38 1.53 1.19 55 / 0.0139 | 51 200 | 80 | IRFZ44Z-ND 2.48 1.60 1.25 
0-220 Fullpak 55 [0.0139 | 51 200 | 80 | _IRFZ44ZPBF-ND 1.98 1.28 1.00 
55 0.016 64 210 | 94 | IRFZ48NPBF-NDt 4.80 3.20 256 
2 55 [0.015 | -14 -60 | 33 | IRLIB9343PBF-NDt 2.56 1.65 1.28 sa loin] 368 180 |107| IRFZ46NPBF-NDt BOA. GRO day 
TO-247AC 55 0.022 47 160 | 83 | IRLZ44NPBF-NDt 2.02 1.30 1.01 
3 100 | 0.117 | -23 -76 | 140 | IRFP9140NPBF-NDt 3.60 240 1.92 55 0.024 | 49 160 | 83 | IRFZ44NPBF-NDt 189 122 95 
To-262 55 0.035 30 110 | 68 | _IRLZ34NPBF-NDt 184 115 86 
56 002 74] -260 1200 ]IRF4S05L-ND Fig. -a yer 220 55 0.04 29 400 | 56 | IRFZ34NPBF-NDT 184° 115 86 
5 | 0.06 | -31 | -110| 38 | IRF5305L-ND 250 2.00 1.50 Bee | er ie 68 | 45 GeO y Meee ee “280 
55 0.074 18 72 | 45 | IRLZ24NPBF-NDt 1.96 126 98 
-55 0.1 “19 -68 | 3.8 | IRF9Z34NLPBF-NDt 3.01 1.94 1.51 
60 | 0.0085 | 75 340 | 140 | IRF1010EZPBF-NDt 2.94 1.89 1.47 
4 “55 | (028 | +12 | -48 | 3.8 ee ane Jg0.- “ves. lp eo | 0.003 | 210 | 840 | 300| IRFB3206PBF-NDt NEW! 6.29 4.20 3.36 
38 0.28 a2 48_| 8.8 (MIRO Z2INERBEND ae 60 | 0.0042 | 160 | 620 | 230) IRFB3306PBF-NDt NEW! 479 3.20 2.56 
7100 | 0.08 | -40 | -140 | 3.8 lRpeeOEND 4.62 3.70 2.78 eo | 0.009 | 115 | 360 | 270| IRFB4215PBF-ND “300 2.00 1.60 
“100 | 0.14 23 | -76 | 3.8 HEE 3.66 2.93 2.20 eo | 0012 | 57 | 230 | 92 | IRFZ44VZPBF-ND 217 140 1.09 
“100; 0.2 =l4 756 _| 3.8 [BIRR ASSONENG 2.69) 2.09" 1.52 60 | 0012 | 72 290 | 150| IRFZ48VPBF-NDt 3.15 2.03 1.58 
I-Pak 60 0.012 84 330 | 200 | _IRF1010EPBF-ND: 3.75 2.50 2.00 
55 | 0.015 | -20 -60 | 79 ] IRLU9343PBF-ND 1.60 1.00 .74 60 | 0.0165]; 55 220 | 115 | IRFZ44VPBF-NDT 210 1.35 1.05 
65 | 0.065 | -28 | -110] 110] IRFUS305PBF-ND: 256 1.65 1.28 60 | 0.023 | 48 192 | 110] IRFZ44E-ND 265 1.74 1.34 
-55 0.11 18 -64 | 57 | IRFUSS05PBF-ND 186 120 93 60 0.023 | 48 192 | 110] IRFZ44EPBF-NDt 2.24 1.44 1.12 
5 5 | 0.175 | -14 -44 | 38 | IRFU9024NPBF-NDt 1.96 123 91 60 0.042 | 28 112 | 68 | IRFZ34EPBF-NDt 185 119 .93 
-100 | 0.205 | -13 -52 | 66 | IRFU5410PBF-ND 182 117 91 1 60 0.06 17 68 | 44 | IRFZ24VPBF-NDt 187 141787 
-100 0.48 -6.6 -26 | 40 IRFU9120NPBF-ND+ 1.96 123 91 75 .0028 210 850 | 370 | IRFB3077PBF-ND 6.13 4.29 3.68 
-150 | 0.295 -13 -44 | 110 | IRFU6215PBF-ND 224 144 1.12 75 -0045 75 680 | 300 | IRF2907ZPBF-ND 5.75 3.84 3.07 
75 | 0.0045} 180 | 720 | 330] IRFB3207PBF-ND 5.79 3.86 3.09 
RC BANREEMGE 75 | 0.0041) 170 | 670 | 300] IRFB3207ZPBF-NDt NEW! 6.29 4.20 3.36 
TO-220AB 75 | 0.0063 | 130 | 510 | 250| IRFB3307PBF-ND 4.95 3.30 2.64 
20 0.004 | 180 | 700 | 230] IRF1302PBF-ND: 3.19 2.05 1.60 75 | 0.0058; 120 | 480 | 230] IRFB3307ZPBF-ND{ NEW! 4.79 3.20 2.56 
20 0.006 92 380 | 79 | IRF3711Z-ND 3.32 213 1.60 75 0.007 | 140 | 550 | 330] IRF3808PBF-NDt 4.05 2.70 2.16 
20 0.006 92 380 | 79 | IRF3711ZPBF-ND: 247 1.60 1.24 75 | 0.0075 | 142 | 570 | 380) IRF1607PBF-NDt 4.62 3.08 2.47 
20 0.006 110 440 | 120 IRF3711-ND 3.23 215 1.72 75 0.0078 130 520 | 330 IRF1407PBF-NDt 4.05 2.70 2.16 
20 0.006 110 440 | 120 | IRF3711PBF-ND 3.01 1.94 1.51 75 | 0.0088 | 97 390 | 190 |__IRFB3507PBF-ND 3.21 214 1.72 
20.10.0079) 67 260 | 57 | IRF3704ZPBE-ND. 244. 1.38 1.07 75 0.009 | 75 350 | 170 | IRF2807ZPBF-ND’ 3.40 219 1.70 
20 |0.0085) 77 280 | 88 | IRF3706PBF-ND: 217 140 1.09 75 | 0.0126} 75 320 | 200 | IRF3007PBF-NDt+ 260 1.68 1.31 
20 0.011 50 200 | 45 | IRL3715ZPBE-NDt 214 134 «99 75 0.013 82 280 | 150 | IRF2807PBF-NDt+ 4.50 3.00 2.40 
20 | 0.014 | 54 | 210] 71 | IRL3715PBF-ND 234 1.46 1.09 80 0.01 95 | 380 | 210 BR SZ OBEN 257 1.65 1.29 
a Bie 36 140 | 35 | IRL3714ZPBF-NDt aod 4a. 68 100 | 0.0037 | 180 | 670 | 370|_IRFB4110PBF-ND: 613 4.29 3.68 
50 arr 36 120 | 47 IIRIeeesen oT a er joo | 0.007 | 140 | 550 | 330| IRFB4310PBF-ND: 5.58 3.72 2.98 
100 | 0.01 96 380 | 250 | IRFB4410PBF-ND 4.35 290 2.32 
20 0.09 7 308 | 87 | IRF3704PBF-ND 253 1.63 1.27 
i100 | 0.014 | 73 290 | 190 | IRFB4610PBF-ND 3.31 2.21 1.77 
30 | 0.0028} 210 | 1000] 230] IRF3703PBF-ND: 5.31 3.54 2.84 
100 | 0.018 59 240 | 160 | IRF3710ZPBF-ND: 318 212 1.70 
= nae dg 4 cots Wieoee aes aN) ae Ae as too | 0.025 | 59 | 236 | 200 | IRFBS59N10DPBF-NDt 420 280 224 
1 : : - : joo | 0.0265] 36 140 | 92 | IRF540ZPBF-NDt 3.01 1.94 1.51 
30 0.006 | 105 | 420 ]110| IRL8113PBF-ND 3.00 1.93 1.50 100 | 0.028 57 180 | 150| IRF3710PBF-NDt 405 270 216 
30 | 0.006 | 140 | 470 | 200 | IRIS803-ND 488 325 2.60 100 | 0.036 | 42 140 | 120| IRF1310N-ND 5.25 3.50 2.80 
30 | 0.006 | 140 | 470 | 200) IRL3803PBF-ND 3.90 2.60 2.08 100 | 0.036 | 42 140 | 120] IRF1310NPBF-ND 4.20 280 2.24 
30 | 0.0063] 87 350 | 79 | IRF3709ZPBF-NDt 2.91 1.82 1.35 joo | 0052 | 27 110 | 94 | IRFS40NPBF-NDt 2208 #147 «1414 
30__| 0.009 | 90 | 360_| 120 |FIRRSZ0SRBR:ND! 2.00__ 1.29 1.00 700 | 0.0725] 18 57 | 60 | IRFB4212PBF-ND: 208 148 1.12 
30 0.0095 59 230 | 57 IRF3707ZPBF-NDt 2.44 1.53 1.13 100 0.014 75 300 | 200 | IRFB4710PBF-ND: 3.28 2.19 1.75 
40 | 0.0023 | 75 1080 | 330 | IRF2804PBF-ND: 5.58 3.72 2.98 100 | 0.015 80 320 | 260 | IRF8010PBF-NDt+ 3.60 240 1.92 
40 0.004 | 202 | 808 | 333] IRF1404PBF-ND: 4.95 3.30 2.64 100 | 0.11 17 60 | 63 | IRFS530NPBF-NDt 185 119 .93 
40 | 0.0036} 210 | 850 | 330] IRF2204PBF-ND: 3.22 215 1.72 joo | 0.165 | 96 37 | 44 | IRF520VPBF-NDt 186 120 93 
40 0.0037 75 750 | 220 IRF1404ZPBF-NDt 3.76 2.51 2.01 100 0.2 9.7 38 | 48 IRF520NPBF-NDt 1.75 113 88 
40 | 0.0031] 75 790 | 230] IRL1404ZPBF-NDt 3.67 2.45 1.96 150 | 0.032 60 250 | 2.4 | IRFB61N15DPBF-NDt 6.60 4.40 3.52 
40 | 0.0055 | 75 470 | 140 | IRF4104PBF-ND 3.36 216 1.68 150 | 0.032 51 240 | 230 | IRFB52N15DPBF-NDt 5.04 3.36 2.69 
40 0.009 | 100 | 400 | 170] IRF1104PBF-ND: 3.40 219 1.70 150 | 0.012 83 330 | 330 | IRFB4321PBF-NDt NEW! 6.87 4.58 3.67 
55 | 0.0033; 75 890 | 130 | IRF3805-ND 6.48 4.63 3.71 150 | 0.012 83 330 | 330 | IRFB4228PBF-NDt NEW! 6.87 4.58 3.67 
55 | 0.0047 | 75 700 | 330 | IRF2805PBF-ND 4.80 3.20 2.56] + RoHS Compliant (Continued) 
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International 


N and P Channel HEXFETs (cont.) 


TeR Rectifier 
RDS [ID Cont. PD RDS ID Cont. PD 
VDS (on) (A) IDM | Max. Price Each vVDS (on) (A) IDM |Max.| Digi-Key Price Each 
Fig. | (Vv) (a) | 25°¢ | (A) | (Ww) 1 10 100] | Fig. | (V) (a) | 25°C | (A) | (W)|_ PartNo. 1 10 100 
150 | 0.042 | 43 150 | 150] IRFS415PBF-NDt 5.04 3.36 2.69 SUPER TO-220 Logic Level 
150 | 0.045 | 41 164 | 200] IRFB41N15D-ND 419 279 2.24 301 0.005 | 179.) 720 1270] IRLBA3803P-ND 510 4.08 307 
120 en a 2 ms) rosea eit at vit ee 6 30 | 0.005 | 179 | 720 | 270] IRLBA3803PPBF-NDt 4.89 3.26 261 
150 | 0.056 | 33 130 | 170 | _IRFB33N15DPBF-ND 3.04 2.03 1.63 40__| 0.004 | 185 _| 740 | 300 /BBIREBAISOSERBESNE BiB 272 08 
150 | 0.082 | 27 a4 | 94 | IRF3315PBF-NDt 326 210 1.63 POAATAG 
150 | 0.09 23 92 | 136 | IRFB23N15D-ND 322 215 1.72 30 | 0.0028] 210 | 1000] 230] IRFP3703PBF-ND 7.25 5.37 4.35 
150 | 0.09 23 92 | 136 | IRFB23N15DPBF-ND 3.01 1.94 1.51 55 | 0.008 | 110 | 390 | 150] IRFPO64NPBF-ND 4.50 3.50 2.90 
200 | 0.04 56 220 | 380 | IRFB260NPBF-NDt 6.90 4.60 3.68 55 | 0.012 | 81 290 | 130 | IRFPOS4NPBF-ND 7.30 5.41 4.38 
200 | 0.054 | 38 180 | 230 | _IRFB38N20DPBF-ND 2.52 1.68 1.35 55 | 0.016 | 64 210 | 140 | IRFPO48NPBF-ND 5.46 3.64 2.92 
200 | 0.055 | 44 180 | 330] IRFB42N20DPBF-ND 485 3.24 2.59 55 | 0.024 | 53 180 | 100 | IRFPO44N-ND 4.87 3.25 2.60 
1 200 | 0.082 | 31 124 | 200] IRFB31N20DPBF-ND 417 2.78 2.23 55. | 0.024 | 53 180 |100| IRFPO44NPBF-ND 3.90 260 2.08 
200 0.1 24 96 | 170 IRFB23N20DPBF-ND 3.60 2.40 1.92 55 0.0053 95 640 | 310 IRFP1405PBF-ND: 6.26 418 3.34 
200 | 0.15 18 72 | 150 |RAIEREZONENG 3.15 2.10 1.68 60 | 0.0055] 130 | 520 | 250] IRFPO64VPBF-ND: 6.98 4.66 3.73 
200 | O45 | 16 | 72 | 150 (IRRCZON RENE Be MOL 2h AT 6o | 0.009 | 93 | 360 |180| IRFPOS4VPBF-ND: 7.00 5.18 4.20 
200 | 0.165 7 68 | 140 | IRFB4103PBF-NDt 2.72 1.91 1.50 75 | 0.0045 | 209 | 840 | 470| IRFP2907PBF-ND 11.75 8.70 7.05 
eee rote | 8 4) 140 EI ee, Set av es | Aes 75 | 0.0045; 90 | 680 |310| IRFP2907ZPBF-NDt 625 463 3.75 
200 | 0.17 16 64 | 140 | IRFB17N20DPBF-ND 2.62 169 1.31 
508 a Be 37 | 82 | IRF630NPBF-NDt Biter aa.) tod 3 100 | 0.014 | 72 300 | 190 | IRFP4710PBF-ND 4.62 3.08 2.47 
250 | 0.24 | 14 | 56 | 150| IRF644NPBF-NDt 3.15 2.03 1.58 Oo ee | tee con eee fe eet ee 
220 | 028 i pee ie| CS E NA S18! | P80, 12:00 100 ns iL 140 | 140 nae eaNeae ND 3.99 2.66 Ae 
250 | 0.435 | 8.0 32 | 88 | IRF634NPBF-NDt 2.00 1.29 1.01 : i E : : 
250 0.45 841 32 74 IRF634PBF-NDt 213 1.37 1.07 100 0.052 33 110 | 94 IRFP140NPBF-ND: 447 2.98 2.39 
250 | 0.029 | 60 230 | 390 | _IRFB4332PBF-NDt NEW! 6.61 4.90 4.24 150 | 0.042 | 43 150 | 200] IRFP3415PBF-ND: 4.76 3.18 2.55 
T0-220AB Logic Level 150 | 0.012 | 78 330 | 310| IRFP4228PBF-ND NEW! 6.75 5.00 4.05 
20) 0004 1 1801 720 | 210 MEEIEaEEE Doi 187 1S 150 | 0.012 | 78 330 | 310| IRFP4321PBF-ND+ NEW! 6.82 5.05 4.09 
20 | 0007 | 110 | 420 | 140) IRL3502PBF-ND 304 216 173 200 | 0.023 | 94 380 | 580 | _IRFP9O0N20DPBF-NDt 9.03 669 5.42 
20 0.01 85 340 | 110 | IRL3402-ND 269 215 1.62 200 | 0.04 50 200 | 300 | IRFP260NPBF-NDt 6.00 4.00 3.20 
20 0.01 85 340 | 110 | IRL3402PBF-ND 3.01 1.94 1.51 200 | 0.075 | 30 120 | 214| IRFP250N-ND 3.48 278 2.44 
20 | 0.013 | 61 240 | 89 | IRL3102-ND 2.98 1.92 1.49 200 | 0.075 | 30 120 |214| IRFP250NPBF-ND 6.93 4.62 3.70 
20 | 0.013 | 61 240 | 89 | IRL3102PBF-ND 238 154 1.20 250 | 0.03 60 240 | 430 | IRFP4232PBF-ND 8.35 6.02 5.01 
20 | 0.016 | 48 190 | 69 | IRL3202PBF-ND: 1.99 1.28 1.00 250 | 0.029 | 57 230 | 360 | _IRFP4332PBF-NDt NEW! 6.75 5.00 4.05 
20 0.02 39 160 | 57 | IRL3302-ND 2.54 1.64 1.27 T0-262 
2 (2812 |i eeeee See ome ae Pe) TASCA ia ae 1m 
20 | 0.006 | 92 380 | 79 | IRF3711ZCLPBF-NDt 2.83 1.82 1.42 
30 | 0.0038] 150 | 600 | 140| IRL7833PBF-ND 321 214 1.72 
20 | 0.006 | 92 380 | 79 | IRF3711ZL-ND 3.54 233 1.77 
30 | 0.0055] 140 | 470 | 200] IRL3803VPBF-NDt 2.64 1.70 1.32 Ban |ogbec|! sas 3s0 | 70 IRESaeiooentn Bae aos ae 
30 | 0.006 | 120 | 470 | 150] IRL3803-ND 4.88 3.25 2.60 : U lt Noh E : : 
30 | 0.007 | 116 | 400 | 130] JIRL2203NPBF-NDt 3.27 2.11 1.64 20 | 0.006 | 110 | 440 | 120 [lhe miENG) 3.66 2.44 1.96 
30 | 0.012 | 62 248 | 87 | _IRF3708-ND 1401.12 84 20 | 0.006 | 110 | 440 | 120] IRF3711LPBF-NDt 3.42 220 1.71 
30 0.012 62 248 | 87 IRF3708PBF-ND: 217 1.40 1.09 20 0.0079 67 260 | 57 IRF3704ZLPBF-NDt 2.64 1.65 1.23 
30 0.0125 62 248 | 87 IRF3707PBF-ND 217 1.40 1.09 20 0.0085 77 280 | 88 IRF3706L-ND 2.85 1.83 1.43 
1 30 | 0.014] 64 220 | 89 | IRL3103D1PBF-NDt 4.50 3.00 2.40 20 | 0.0085] 77 280 | 88 | IRF3706LPBF-NDt+ 2.28 1.47 1.14 
30 | 0.014] 64 220 | 110 | IRL3103PBF-ND 2.38 1.54 1.20 20 | 0.009 | 77 308 | 87 | _IRF3704LPBF-NDt 2.80 1.81 1.41 
30 0.026 38 140 | 68 IRL3303PBF-ND 266 1.71 1.33 20 0.011 50 200 | 45 IRL3715ZL-ND 3.02 1.93 1.45 
30 0.04 24 96 | 45 | IRL2703PBF-ND 158 9974 20 | 0.011 50 200 | 45 | IRL3715ZLPBF-NDt 257 1.61 1.19 
40 0.004 160 640 | 200 IRL1404PBF-ND 3.60 240 1.92 20 0.016 36 140 | 35 IRL8714ZL-ND 264 1.74 1.32 
40 | 0.0065 | +20 | 520 | 200| IALI004PEF-ND tat 2.98 296 20 [oot | 36 | 0 | ee a 
B ‘ . . . 20 0.02 36 140 | 47 | IRL3714L-ND 186 1.17 87 
= ae we << = — = — = 20 0.02 36 140 | 47 | 1RL3714LPBF-NDT 149. 94.70 
: i : : : 20 | 0.014] 54 210 | 71 | IRLS715L-ND 3.21 1.90 1.46 
55 | 0.008 | 104 | 360 | 200] IRL2505PBF-ND 3.60 240 1.92 
20 | 0.014] 54 210 | 71 | IRL3715LPBF-NDt 251 1.57 1.16 
* oo ed S10 | 130 ee Oo Ne See 2188 0F 30 | 0.0033) 75 960 | 200 | IRF1503LPBF-ND: 3.30 220 1.76 
55 0.01 89 310 | 130 | IRL3705NPBF-NDt+ 4.53 3.02 2.42 : ANDi : : : 
100 | 0.026 | 55 190 | 200 | _IRL2910PBF-ND 3.60 2.40 1.92 30 | 0.006 | 105 | 420 | 110 [RaIREeTISEN® 3.92 2.54 2.03 
1001 0.044 | 36 120 | 94 | IRLS40NPBF-ND 204 1.89147 30 | 0.006 | 105 | 420] 110] IRL8113LPBF-NDt 3.37 217 1.69 
100 0.1 47 60 63 IRL530N-ND 288 1.86 1.45 30 0.006 140 470 | 200 IRL3803L-ND 4.22 3.38 2.54 
100 01 17 60 63 IRL530NPBF-ND- 2.31 1.49 1.16 30 0.006 140 470 | 200 IRL3803LPBF-NDt 3.38 2.50 2.03 
100 | 0.18 10 35 | 47 | IRL520NPBF-ND: 189 1.22 95 30 | 0.0063) 87 350 | 79 | IRF3709ZCLPBF-NDt 284 1.83 1.43 
150 | 0.166 | 12 48 | 80 | IRL9215PBF-ND 210 1.35 1.05 30 | 0.0063 | 87 350 | 79 | _IRF3709ZLPBF-NDt 2.84 1.83 1.43 
70-220 Fullpak 30 | 0.007 | 116 | 400 [170] IRL2203NL-ND 5.02 4.03 3.03 
30 | 0.006 | 76 470 | 63 | IRLI3803-ND 8.85. 628 5.17 30 | 0.007 | 116 | 400 | 170| IRL2203NLPBF-NDt 4.83 3.22 2.58 
30 | 0.006 | 76 470 | 63 | IRLI3803PBF-ND 8.85 5.90 4.72 30 | 0.009 | 90 360 | 120| IRF3709LPBF-NDt+ 216 1.39 1.08 
30 | 0.007 | 61 400 | 47 | IRLI2203NPBF-NDt 4.65 3.10 2.48 30 | 0.0095] 59 230 | 57 | IRF3707ZCL-ND 2.91 1.86 1.51 
55 | 0.008 | 58 360 | 63 | IRLI2505PBF-ND 8.04 5.36 4.29 ri 30 | 0.0095 | 59 230 | 57 | _IRF3707ZCLPBF-NDt 2.47 1.59 1.24 
55 | 0.008 | 64 390 | 63 | _IRFI3205PBF-ND: 7.95 5.30 4.24 30 | 0.0095 | 69 230 | 57 | IRF3707ZL-ND 3.09. 1.99 1.55 
55 0.01 52 310 | 58 | IRLI3705NPBF-NDt 3.23 216 1.73 30 | 0.0095) 59 230 | 57 | IRF3707ZLPBF-NDt 247 1.59 1.24 
2 a a an oe Ha eased ee cae nae 30 | 0.0125} 62 248 | 87 | IRF3707L-ND 2.03 1.63 1.22 
; H ; . . 30 | 0.0125) 62 248 | 87 | IRF3707LPBF-NDt 2.28 1.47 1.14 
55 | 0.016 | 36 210 | 42 | IRFIZ48NPBF-NDt 4.98 3.32 2.66 : 
& |Ste| S| fo |S | rete se tg is] | | © oe] 5 _{seo/so| apie 7a an an 
ss | coz | 30 | 160 | 45 | IRLIZ4dNPER-NDT 273 178 137 40 | 0.004 | 160 | 640 | 3.8) IRL1404L-ND 450 3.00 2.40 
55 | 0.024] 31 | 160 | 45 | IRFIZ44NPBF-NDt 2.95 1.90 1.48 40 | 0.004 | 160 | 640 | oe cee ae acl S00), 2406 ee 
55 | 0.035 | 22 | 110 | 37 | IRLIZ34NPBF-ND 225 145 1.13 40 | 0.004 | 162 | 650 | 200 aR Sale 3.80 3.05 2.29 
55 0.04 24 100 | 21 | IRFIZ34NPBE-ND+ 214 138 108 40 | 0.004 | 162 | 650 | 200| _IRF1404LPBF-NDt 5.07 3.38 2.71 
55. | 0.042 | 19 80 | 39 | IRLIB4343-ND 310 206 1.56 40 | 0.0055] 75 470 | 140 | IRF4104L-ND 3.70 247 1.98 
2 55 | 0.042 | 19 80 | 39 | IRLIB4343PBF-NDt 2.56 1.65 1.28 40 | 0.0055] 75 470 | 140 | IRF4104LPBF-NDt 3.45 2.22 1.73 
55 0.06 14 72 | 26 |  IRLIZ24NPBF-ND: 213 1.37 1.07 40 | 0.0065] 130 | 520 | 200] IRL1004L-ND 514 3.43 2.75 
55 0.07 14 — | 26 | IRFIZ24NPBF-NDt 158 1.02 79 40 | 0.0065] 130 | 520 | 200] IRL1004LPBF-NDt 411 274 2.20 
60 | 0.012 | 39 290 | 43 | _IRFIZ48VPBF-ND: 3.11 2.08 1.66 40 | 0.008 | 104 | 416 | 167| IRL1104LPBF-NDt 3.09 2.06 1.65 
60 0.028 20 120 | 30 IRFIZ34VPBF-ND- 2.00 1.29 1.00 40 0.009 100 40 |170| IRF1104LPBF-NDt 3.06 2.04 1.64 
60 0.042 at 100 | 37 | IRFIZ34EPBF-ND 2.38 1.53 1.19 55 | 0.0047) 135 700 | 200| IRF2805LPBF-NDt 3.90 2.60 2.08 
60 | 0.071 14 68 | 29 | IRFIZ24EPBF-ND 2.27 1.46 1.14 55 | 0.005 | 75 600 | 230 | IRF1405ZL-ND 535 357 286 
100 | 0.036 | 24 140 | 45 | IRFI1310NPBF-NDt 4.38 292 2.34 Be. |eoipdsi || 78 600 | 230 | IRF1405ZLPBF-NDt 4.o8~ “pide: 3.20 
100 | 0.044 | 20 120 | 42 [RBIREISAON RE TsNE 3.41 2.00 1.56 55 [0.0053] 131 | 680 | 200| IRF1405LPBF-NDt 5.07 3.38 271 
qo | O82 | 0 | ee, | ga. Medea een Bee dee. ian 65 | 0.007 | 75 | 440 | 170] IRF3205ZL-ND 3.62 245 1.90 
G60 | <0 7 co | 33 MCRESENERE TE Sor cae AB 55 | 0.007 | 75 440 | 170 | IRF3205ZLPBF-NDt 312 201 1.56 
400°: | co4e a 35 | 27 | IRLIS2ONPBF-ND Gon. 456". “264 55 | 0.075 | 75 360 | 140 | IRF1010ZLPBF-NDt 3.01 1.94 1.51 
too | 0.2 7.6 38_| 27 | _IRFIS20NPBF-ND: 2.45 1.58 1.23 55 | 0.008 | 75 = | 940 | 130 Re rCoZE Ne, 8.07 1.99 1.61 
150 | 0.0122} 34 | 130 | 46 | IRFI4226PBF-ND} NEW! 628 465 3.77 55 | 0.008 | 75 | 840 | 130 (BEIRESADSZE RENE 650i rll 1.88 
150 | 0.0122 34 140 | 46 | IRFI4321PBF-ND+ NEW! 6.28 4.65 3.77 55 0.008 104 360 | 200) IRL2505LPBF-NDt 3.60 240 1.92 
150 | 0.045 | 41 164 | 48 | _IRFIB41N15DPBF-NDt 4112.74 2.20 55 | 0.008 | 110 | 390 | 200} IRF3205L-ND 5.16 4.13 3.10 
T0-220 Fullpak Logic Level 55 | 0.008 | 110 | 390 | 200| IRF3205LPBF-NDt 4.95 330 2.64 
700 | 0.026] 31 | 190] 63 | IRLI2Z910-ND 5.00 4.00 3.00 SB) 0.011 | 61 | 240 | 91 ae 2.60.) 168)" 85 
2 100 | 0.026 | 31 190 | 63 | IRLI2910PBF-ND’ 4.80 3.20 2.56 55 | 0.011 | 61 240 | 91 (RR ZeeZ Eon 226, Ae 12 
150 | 0.085 | 14 56 | 45 | IRLIS615PBF-ND 3.04 1.96 1.52] + RoHS Compliant (Continued) 
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International ty and P Channel HEXFETS (cont) 


RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS (on) (A) IDM |Max.| Digi-Key Price Each VvDS (on) (A) IDM |Max.| Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) (a) 25°C | (A) |(W)| PartNo. 1 10 100] | Fig. | (Vv) (Q) 25°C | (A) | (W)|_ PartNo. 1 10 100 
55 0.011 85 290 [170] IRF1010NL-ND 4.69 3.75 2.82 1-Pak 
55 0.011 85 290 | 170 | IRF1010NLPBF-NDt 4.50 3.00 2.40 20 | 0.0057] 93 370 | 79 | IRFU3711ZPBF-NDt 242 151 1.42 
55 |0.0135| 51 204 | 80 | IRLZ44ZL-ND 3.41 2.25 1.69 20 | 0.0065] 110 | 440 | 25 | IRFU3711-ND 286 1.63 1.32 
55 |0.0135| 51 204 | 80 | IRLZ44ZLPBF-ND: 273 1.76 1.37 20 |0.0065| 110 | 440 | 25 | IRFU3711PBF-ND 2.39 1.54 1.20 
55 |00136| 51 200 | 82 | IRFZ46ZL-ND 266 «171 «1.33 20 | 0.0084] 60 240 | 48 | IRFU3704ZPBF-NDt 1.77 115 89 
ae [oovae li osH 200 | 82 NIaeetanteR tn Baen aT AiO7 20 | 0.009 | 75 280 | 88 | IRFU3706PBF-ND 1.75 113.88 
20 | 0.0095 | 75 300 | 90 | IRFU3704PBF-ND 218 1.37 1.01 
55 | 0.0139] 51 200 | 80 | IRFZ44ZLPBF-ND 2.09 1.35 1.05 39. || o01k| sd aio | 71. (Minter 51a 430: 96 
55 0.014 64 210 | 130 | IRFZ48NLPBF-ND: 4.80 3.20 2.56 20 «| 0014 | 54 210 | 71 | IRLU3715PBF-NDt 166 104 «77 
55 / 0.0165 | 53 180 | 107 | IRFZ46NLPBF-ND 3.29 2.12 1.65 30 | 0.0065 | 86 340 | 79 | IRFU3709ZPBF-NDt 212 137 1.06 
55 0.022 47 160 | 110 | IRLZ44NLPBF-ND 287 1.85 1.44 30 0.009 90 360 | 120 | IRFU3709PBF-ND: 2.10 1.35 1.05 
55 0.022 49 160 |110| IRFZ44NLPBF-ND 2.87 1.85 1.44 30 | 0.0095| 56 220 | 50 | IRFU3707ZPBF-NDt 180 116 90 
55 0.035 30 110 | 68 | IRLZ34NL-ND 212 1.70 1.28 30 | 0.0125] 61 244 | 87 | IRFU3708PBF-ND 1.75 113 88 
55 0.035 30 110 | 68 | IRLZ34NLPBF-ND: 2.38 1.53 1.19 30 | 0.013 | 61 244 | 87 | IRFU3707-ND 144 78 70 
55 0.04 29 100 | 68 IRFZ34NL-ND 1.83 1.47 1.10 30 0.013 61 244 | 87 IRFU3707PBF-ND: 1.75 1.13 88 
55 0.04 29 100 | 68 | IRFZ34NLPBF-NDt 2.05 1.32 1.03 30 0.031 33 120 | 57 | IRFU3303-ND 1.75 113 88 
55 0.06 18 72 | 45 | IRLZ24NL-ND 206. 1.65. 1.24 30 | 0.031 33 120 | 57 | IRFU3303PBF-ND 1.60 1.00 .74 
40 |0.0055| 42 480 | 140 | IRFU4104PBF-ND 3.59 2.31 1.80 
55 0.06 18 72 | 45 | IRLZ24NLPBF-ND 2.31 1.49 1.16 
a ae Fe es | 45 Reson Se. ag? eo 40 | 0009 | 42 310 | 90 | IRFU3504ZPBF-NDt 260 1.63 1.21 
40 | 0.0092] 30 350 | 140 | IRFU3504PBF-ND 210 1.35 1.05 
60 |0.0085| 75 340 | 140 | IRF1010EZLPBF-NDt 3.01 1.94 1.51 55 100075) 42 360 | 140 | IRFU1010Z-ND 377 262 198 
60 | 0.012 | 57 230 | 92 [IRGZZAVZEND 2.08 1.35 __ 1.08 55. | 0.0075] 42 360 | 140 | IRFU1010ZPBF-NDt 325 209 1.63 
60 0.012 84 330 | 170] IRF1010EL-ND 4.22 3.38 2.54 55 0.011 42 250 | 91 IRFU48ZPBF-NDt 2.45 1.58 1.23 
60 0.012 84 330 | 170 | IRF1010ELPBF-NDt 4.05 2.70 2.16 55 0.012 | 42 360 | 130 | IRLU3705Z-ND 3.67 2.55 1.93 
60 0.003 | 210 | 840 | 300) IRFSL3206PBF-NDt NEW! 6.61 4.41 3.53 55 0.012 | 42 360 | 130 | IRLU3705ZPBF-NDt 3.16 2.04 1.59 
60 0.0042 | 160 620 | 230 | IRFSL3306PBF-ND{ NEW! 5.09 3.40 2.72 55 0.057 26 80 | 79 | IRLU4343-ND 1.97 1.30.98 
60 0.023 | 48 192 | 110 | IRFZ44ELPBF-NDt 241 1.55 1.21 55 0.057 | 26 80 | 79 | IRLU4343PBF-NDt 180 113 84 
60 0.028 30 120 | 70 | IRFZ34VLPBF-NDt 186. 417. 87 55 0.013 | 30 280 | 140 | IRFU3505PBF-ND 2.10 1.35 1.05 
a oo 17 6s | 44 | IRFZ24VLPBF-NDt 4ngo) coos 206 55 |0.0135| 42 240 | 110 | IRLU2905ZPBF-NDt 3.30 2.20 1.76 
55 |0.0145| 42 240 | 110 | IRFU2905Z-ND. 269 1.77 1.35 
7 | 0.0045) 160 | 720 | 330 (RR eon Mol sce aciee 55 _|0.0145| 42 | 240 | 110] IRFU2905ZPBF-NDt 215 1.39 1.08 
75 | 0.0063) 130 | 510 | 250] IRFSL3307-ND 3.45 2.50 1.93 
75 | 0.007 | 106 | 550 | 200| IRF3808LPBF-NDt 4412.74 220 $5 | 0.016 | 560) 220 | 110 (REE ay epane eee We ile 
: i : : 55 0.016 | 56 220 | 110 | IRFU2405PBF-ND 2.10 1.35 1.05 
75 0.0078 | 100 520 | — IRF1407LPBF-NDt 4.29 2.86 2.29 55 0.025 30 120 | 48 IRFU4105Z-ND 197 130 .99 
75 | 0.0033] 170 | 670 | 300] IRFSL3207ZPBF-NDt NEW! 4.57 3.05 2.44 5 55 0.025 | 30 120 | 48 | IRFU4105ZPBF-NDt 180 113 84 
75 | 0.0058] 120 | 480 | 230] IRFSL3307ZPBF-NDt NEW! 5.09 3.40 2.72 55 0.027 | 44 160 | 107 | IRFU1205-ND 2.90 2.33 1.76 
75 | 0.0088| 97 390 | 190 | IRFSL3507PBF-NDt 3.27 2.40 1.80 55 0.027 | 44 160 | 107 | IRFU1205PBF-ND 3.24 2.09 1.63 
75 0.009 75 350 | 170 | IRF2807ZLPBF-NDt 3.40 2.19 1.70 55 0.045 | 27 100 | 68 | IRFU4105PBF-ND 3.15 210 1.68 
75 | 0.0126] 62 320 | 120] IRF3007LPBF-NDt 267 1.72 1.34 55 0.058 16 64 / 35 | IRLU024Z-ND 2.00 1.25.90 
100 | 0.007 | 140 | 550 |330| IRFSL4310-ND 646 470 3.76 55 | 0.058 | 16 64 | 35 IREUO2 ZEB ND 1.60 1.00.74 
400. | 0:03 a 300 | 250 IMRREtt Cent BIBT.) BEAT oD 07 55 0.075 17 68 | 45 | IRFUO24NPBF-ND 1.92 1.20 89 
100 | 0.014 | 73 | 290 | 190] IRFSL4610-ND 4.05 297 2.23 55 Oe 10 40 | 28 RE e eT ay 133 7068 
100 | 0.014 | 73 | 290 |190| IRFSL4610PBF-NDt 3.24 238 1.79 55 | 0.14 10 40 | 28 RECO PN e RN 1400 88S 
: : : : 75 0.026 | 42 170 | 110] IRFU2407PBF-ND 210 1.35 1.05 
100 | 0.014 75 300 | 200 | IRFSL4710PBF-NDt 3.46 2.31 1.85 80 0.014 70 280 | 140 | IRFU3418PBF-ND: 3.00 2.00 1.60 
4 100 0.018 59 240 | 160 IRF3710ZLPBF-NDt 3.17 2.11 1.69 80 0.029 38 150 | 110 IRFU3518PBF-ND: 3.00 2.00 1.60 
100 | 0.025 57 180 | 200 | IRF3710LPBF-NDt 465 3.10 2.48 100 | 0.018 42 220 | 140 | IRFU3710Z-ND 4.30 2.92 2.26 
100 | 0.025 59 236 | 200 | IRFSL59N10DPBF-NDt 3.57 2.38 1.91 100 | 0.018 | 42 220 | 140 | IRFU3710ZPBF-NDt 3.18 212 1.70 
100 | 0.026 55 190 | 200 | _IRL2910L-ND 3.75 3.00 2.25 100 | 0.025 | 48 190 | 140] IRFU3412PBF-ND 3.12 2.01 1.56 
joo | 0.026 55 190 |200 | IRL2910LPBF-NDt 3.00. 2.22 1.80 100 | 0.044 | 32 110 | 130} IRFU3411PBF-ND 1.93 124 97 
100 |0.0265| 36 140 | 92 | IRF540ZL-ND 358 231 185 100 | 0.039 | 31 125 | 110 | IRFU3410PBF-ND 1.93 1.24 97 
100 | 0.0265] 36 140 | 92 | IRF540ZLPBF-NDt 3.08 1.98 1.54 100) 0.115 | 14 56 | 58 (BROS oI EEE ND 2.80 1.80 1.40 
100 | 0.036 | 42 | 140 | 160) IRF1310NLPBF-NDt 465 310 2.48 we jee) 8 | 2 Geer dene ee 
100 | 0.044 36 120 | 140 | _IRL540NLPBF-NDt 3.29 2.12 1.65 joo (teiade| ae: as | a5 (MISaiiesserenn ich > 1007 A 
100 | 0.052 33 110 | 140 | IRF540NLPBF-NDt 3.18 2.05 1.60 100 0.2 94 33 | 48 | IRFU120N-ND 193 124 97 
100 || oe 17 | BO |e ON aaa el Bee. eek tee 100 | 02 | 94 | 38 | 48 | IRFU120NPBF-ND 176 110 82 
100 0.11 17 600 | 79 | IRFSSONLPBF-NDt 2.13 1.37 1.07 150 | 0.095 24 96 | 140 | IRFU24N1SDPBF-NDt 2.10 1.35 1.05 
100 | 0.165 | 9.6 37 | 44 | IRF520VLPBF-NDt 210 1.35 1.05 150 | 0.125 18 72 | 110 | IRFU18N1S5DPBF-NDt 210 1.35 1.05 
100 | 0.18 10 35 | 48 | IRL520NL-ND 2.45 1.58 1.23 150 0.18 14 56 | 86 | IRFU13N15D-ND 1.65 132 99 
100 0.18 10 35 | 48 IRL520NLPBF-NDt 1.96 1.26 98 200 0.165 17 68 | 140 IRFU15N20DPBF-NDt 2.10 1.35 1.05 
100 0.2 97 38 | 3.8 | IRF520NL-ND 156 125 94 200 | 0.235 13 52 |110| IRFU13N20DPBF-NDt 2.24 1.44 1.12 
100 02 97 38 | 3.8 | IRF520NLPBF-NDt 175 1413 88 200 0.38 9.4 38 | 86 | IRFUSN20D-ND. 2.00 1.60 1.20 
150 | 0042 | 43 450 |200 | IRF3415L-ND 538 430 323 200 0.38 9.4 38 | 86 | IRFUSN20DPBF-NDt 2.24 144 112 
200 0.6 5 20 | 43 | IRFU220N-ND 1.75 113 88 
150 | 0.042 43 150 | 200 | _IRF3415LPBF-NDt 5.16 3.44 2.76 ae aie 7 20 | 43 (MIEEISSORESe En Gee con. aa 
150 | 0.045) 41 164 | 200 [nRsS SEND 3.89 312 2.34 250 | 0.26 14 56 | 144 | _IRFU12N25DPBF-NDt 249 1.60 1.25 
150 | 0.045 | 41 164 |200| IRF3515LPBF-NDt 3.73 2.49 2.00 L-Pak Logic Level 
150 | 0.056 33 130 | 170 | IRFSL83N15DPBF-NDt 3.40 219 1.71 
150 | 0.082 24 84 | 94 | IRF3315L-ND 316 253 190 12 |0.0085 | 84 320 | 88 | IRLU3802PBF-NDt 2.05 1.33 1.03 
150._| 0.082 pe ga | 04 | IRF3315LPBF-NDt ae ero 20 | 0.004 | 120 | 460 | 89 | IRLU3717PBF-NDt 257 1.65 1.29 
20 | 0.011 49 200 | 40 | IRLU3715ZPBF-NDt 1.78 112 83 
150 | 0.09 23 92 | 136) IRFSL23N1SD-ND 3.12 250 1.88 20 | 0.015 | 37 144 | 35 | IRLU3714ZPBF-NDt 171 1.07.80 
150 0.09 23 92 | 136 IRFSL23N15DPBF-NDt 3.50 2.25 1.75 20 0.02 36 140 | 47 IRLU3714PBF-NDt 1.60 1.00 74 
150 0.045 41 164 | 200 IRFSL41N15DPBF-NDt 3.42 2.28 1.83 30 0.0033 161 620 | 140 IRLU7843PBF-NDt 341 219 1.71 
150 0.012 83 330 | 330 IRFSL4228PBF-NDt NEW! 13.22 10.29 8.52 30 0.0066 94 380 | 89 IRLU8113PBF-NDt 263 1.69 1.32 
150 | 0.015 83 330 | 330 | IRFSL4321PBF-NDt NEW! 7.04. 4.70 3.76 30 | 0.0068] 110 | 120 | 140] IRLU8203PBF-NDt 240 1.55 1.21 
200 | 0.082 31 124 | 200 | IRFSL31N20DPBF-NDt+ 4.20 2.80 2.24 30 0.01 65 260 | 75 | IRLU7821PBF-NDt 2.23 1.40 1.04 
200 04 24 96 |170| IRFSL23N20D-ND 310 248 186 30 | 0.0138 | 43 170 | 40 | IRLU7807ZPBF-NDt 1.76 1.41 82 
200 0.1 24 96 | 170] IRFSL23N20DPBF-NDt 3.47 2.24 1.74 5 30 0.019 $5 220 | 107 | IRLU3103-ND 4.50 3.00 2.40 
ao [ois | 18 | 72 | 150 aey: ea te 30 | oost | 35 | 140 | 68 | IRLUSO0GPBF-NDt 295 st 118 
200 | 0.15 18 72 | 150 | IRF640NLPBF-NDt 3.36 2.16 1.68 ao Migs: || baes 96 | 45 | IRLU2703PBF-NDt Geo. “ines 
200 | 0.17 16 64 | 140 RSE UANECO ND $12 2.50 1.88 55 | 0.014 | 30 | 240 | 120] IRLU3915PBF-NDt 1.93 1.24 97 
200 | 0.17 16 64 | 140] IRFSL17N20DPBF-NDt 3.50 2.25 1.75 55 0027 | 42 160 | 110 | IRLU2905PBF-NDt 3302.20 1.76 
200 0.30 9.3 37 | 82 | IRF630NLPBF-NDt 245 1.58 1.23 55 0.037 25 100 | 57 | IRLU3105PBF-NDt 1.60 100 .74 
200 08 5.2 18 | 50 | IRF620L-ND 1.460 01.17 88 55 0.04 24 110 | 68 | IRLU2705PBF-NDt 1.93 1.24 97 
250 11 4.4 14 | 50 | _IRF624L-ND 153 1.23 .92 55 0.065 17 72 | 45 | IRLUO24NPBF-NDt 180 1413 84 
250 2 a7 8.0 | 36 IRF614L-ND 1.24 .99 74 80 0.028 30 150 | 120 IRLU2908PBF-NDt 2.10 1.35 1.05 
300 | 0.75 6.1 24 | 74 | IRF737LCL-ND 1.76 1.41 1.06 100 | 0.105 17 60 | 79 | IRLU3410PBF-NDt 1.99 128 1.00 
400 0.55 10 32 | 125 IRF740LCL-ND 3.24 2.09 1.63 100 0.185 10 35 | 48 IRLU120NPBF-NDt 1.76 61.10 82 
400 1 5.5 22 | 74 | IRF730AL-ND 151 121 91 Super-220 
TO-262 Logic Level 40 | 0.0037] 206 | 650 | 300] IRFBA1404PPBF-NDt 7.50 5.00 4.00 
20 004 780] 720 )210) IRL37i6LPBF-NDt 3472.32 1.86 6 55 0.005 | 174 | 680 | 330] IRFBA1405PPBF-NDt 7.50 5.00 4.00 
20 ‘O11 50 200 | 45 | IRL3715ZCLPBF-NDt oer Teh 40 200 | 0.023 | 98 390 | 650 | IRFBAQON20DPBF-NDt 12.37 9.63 7.98 
Fi 30 0038 | 150 | 600 | 140] IRL7833LPBF-NDt 3.46 2.31 1.85 Super-247 
30 0.014 64 220 | 110] IRL3103LPBF-NDt 3.90 260 2.08 7 100 | 0.009 | 170 | 670 | 580] IRFPS3810PBF-NDt 11.92 9.28 7.69 
30 0.026 38 140 | 68 | IRL3303LPBF-NDt 3.43 2.21 1.72 150 | 0.015 | 105 | 390 | 441 | IRFPS3815PBF-NDt 13.16 10.24 8.48 
55 0.01 89 310 | 170 | IRL3705NLPBF-NDt 483 922 258) + rows Compliant 
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Fig. 1 — D2Pak 


N and P Channel Surface Mount HEXFETs 


Fig. 2— DPak 


Dimensions in mm 


Fig. 3 — Micro-3™ (SOT-23) Fig. 4 — Micro-6™/TSOP-6 
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Fig. 5 — Micro-8™ Outline 
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Fig. 6 — SO-8/SOIC-8 
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Fig. 8 — FlipFET™ 
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Fig. 9 — FlipFET™ 
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Fig. 10 — D2Pak-7 
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Fig. 11 — SOT-223 
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Fig. 12 — DirectFET™ 


A 


RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS | (on) (A) IDM |Max.| Digi-Key Price Each VDS | (on) (A) IDM | Max.| Digi-Key Price Each 
Fig.| (v) | (Q) | 25°C | (A) | (W)| PartNo. 1 10 100] | Fig.| (v) | (a) | 25°C | (A) | (W)| PartNo. 1 10 100 
P-CHANNEL TYPES 20 | 06 | -062 | -4.9 |0.54] IRLML6302PBFTR-NDt 474.00/3,000 
3 | -30 | 06 | -061 | -4.8 |0.54| IRLML5103PBFCT-NDt 57 33.22 
D2Pak -30 | 06 | -061 | -4.8 |0.54| IRLML5103PBFTR-NDt 402.00/3,000 
+55 | 0.02 | -74 | -260 | 200] IRF4905S-ND 413 275 2.20 Micro-6™ (TSOP-6) 
55 | 04 -19 | -68 | 68 | IRF9Z34NSTRL-ND 1260.00/800 
65 | 0.175 | -12 -48 | 45 | IRF9Z24NS-ND 1.90 1.53 1.10 4 | 20 | 0.065) -44 | -20 | 2 | SI3443DVCT-ND 135 85 63 
-100 | 0.06 | -40 | -140 | 200] IRF5210S-ND 5.55 3.70 296 20 | 0.065 | -44 | -20 | 2 |ESissccOViGND 1419.00/3,000 
; [ct00 | 0.06 | -40 | -140 | 200 |_IRF5210STRL-ND 1996.80/800 Micro-6™ (TSOP-6) Logic Level 
-100 | 0.06 | -40 | -140 | 200 | IRF5210STRR-ND 2071.20/800 720 | 005 | -56 | -45 | 2 | IRLMS6802PBFCT-NDT 124. +72 48 
-100 | 0.117 -23 -76 | 140 | IRF9540NS-ND 442 2.95 2.36 -20 | 0.05 -5.6 -45 | 2 | IRLMS6802PBFTR-NDt 849.00/3,000 
-100 | 0.117] -23 | -76 | 140 | IRF9540NSTRL-ND 1651.20/800 , | 20 | 02 -23 | -13 | 1.7 | IRLMS6702PBFCT-NDt 128 80 60 
-100 | 0.48 | -68 | -27 | 48 | IRF9520NS-ND 1.90 1.53 1.09 20 | 02 23 | -13 | 1.7 | IRLMS6702PBFTR-NDt 1044.00/3,000 
-150 | 0.29 | -13 | -44 | 110 | IRF6215STRR-ND 1013.60/800 30 | 0.2 -23 | -13 | 1.7 | IRLMS5703PBFCT-NDt+ 126 79 «59 
DPak (TO-252AA) -30 | 02 -23 | -13 | 1.7 | IRLMS5703PBFTR-NDt 783.00/3,000 
55 | 0.065 | -31 | -110 | 110] IRFR5305-ND 2.75 1.77 1.38 Micro-8™ 
+55 | 0.065 |} -31 | -110 | 110| IRFR5305PBFCT-NDt 220 142 1.10) [ 5, | -30 | 0.026] -7.0 | -28 [1.79] IRF7726CT-ND 201 1.30 1.01 
+55 | 0.065 | -31 | -110 | 110] IRFR5305PBFTR-NDt 1400.00/2,000 -30 | 0.026 | -7.0 | -28 |1.79| IRF7726TR-ND 3220.00/4,000 
55 | 0.14 -18 | -64 | 57 | IRFRS5505-ND 166 1.33 96 Micro-8™ Logic Level 
55 | 0.11 -18 | -64 | 57 | IRFR5505PBFCT-NDt 186 1.20 93 
55 | 0.14 -18 -64 | 57 | IRFR5505PBFTR-NDt 1154.00/2,000 #20." 20108 ae 68 | 1.8 ieee B08 ees bee 
20 | 0.02 | -82 | -66 | 1.8 | IRF7663TR-ND 4724.00/4,000 
+55 | 0.175 | -11 -44 | 38 | IRFR9Q024N-ND 175 113 88 
-20 | 0.09 | -36 | -19 | 1.8 | IRF7604CT-ND 3.46 223 1.73 
2 | -55 | 0175) -11 -44 | 38 | IRFR9024NPBFCT-NDt 160 1.00 74 
55 | 0.175 1 44 | 38 | IRFR9024NPBFTR-ND: 850.00/2,000 OBS | (220. |, 0108 “36 10 | 18 Ee S828 -0014,000 
7 : ; ; ENA ies -30 | 0.09 | -36 | -19 | 1.8 | IRF7606CT-ND 346 223 1.73 
-100 | 0.205 | -13 | -52 | 66 | IRFR5410-ND 3.64 2.43 1.95 
-30 | 0.09 | -36 | -19 | 1.8 | IRF7606TR-ND 5336.00/4,000 
-100 | 0.205 | -13 | -52 | 66 | IRFR5410PBFCT-NDt 3.40 2149 1.70 ep: || 108 20 «| -16 | 1.25 [RIREFePEOaa RIND 2432.00/4,000 
-100 | 0.205 | -13 | -52 | 66 | IRFR5410PBFTR-NDt 850.00/2,000 
100 | o48 | -66 | -26 | 40 | IRFRO120N-ND 475 113. 98 | 58 | -20 | o27 | -1.7 | -14 | 1.25] IRF7524D1CT-ND 175 113 88 
-100 | 0.48 | -66 | -26 | 40 | IRFR9120NPBFCT-NDt 160 1.00 74 Micro-8™ Dual Logic Level 
-100 | 0.48 | -66 | -26 | 40 | IRFR9120NPBFTR-NDt 870.00/2,000 20 10088 | 43) a4 1158 BESEEEO a6 Nig Te 
Micro-3™ (SOT-23) Logic Level -20 | 0.055 | -43 | -34 | 1.25| IRF7555TR-ND 4724.00/4,000 
12 | 0.05 4.3 -34 | 1.3 | IRLML6401PBFCT-NDt 113 66 = .44) | 5c | 20 | 0.27 1.7 | -9.6 | 1.25) IRF7504CT-ND 3.06 1.97 1.54 
12 | 0.05 | -43 | -34 | 1.3 | IRLML6401PBFTR-NDt 609.00/3,000 “20 | 027 | 17 | 06 | 1.25 TRESS 4725,00/4,000 
3 | -20 | 0.065 | -3.7 | -22 | 1.3 | IRLML6402PBFCT-NDt 72 42 28 “80 ) 027 | -17) | 06 | 1.25 Ree D Pei gt see 
20 | 0.065 | -37 | -22 | 1.3 | IRLML6402PBFTR-NDt 627.00/3,000 “30 | 0.27 | -1.7 | -06 | 1.25 BIREZSOSTEEND, 4256.00/4,000 
20 | 06 | -062 | -4.9 | 0.54] IRLML6302PBFCT-NDt 14366 44) 4 pons Compliant (Continued) 
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International 


N and P Channel Surface Mount HEXFETs (cont) 


TeR Rectifier 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS | (on) (A) IDM | Max.| Digi-Key Price Each VDS | (on) (A) IDM | Max.| Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) | (0) 25°C | (A) | (W)| PartNo. 1 10 100] | Fig.| (Vv) | (0) 25°C | (A) | (W)| PartNo. 1 10 100 
soic-8 TSSOP Dual-8 
12 | 0.007] -16 -65 | 2.5 | IRF7410-ND 3.56 2.38 1.91 -12 | 004 | +43 | -17 | 1.0] IRF7756-ND 2.09 119 97 
12 | 0.014) -11.5 | -46 | 25 | IRF7420-ND 2.64 1.85 1.40 7 | 20 | 0.03 | +47 | +38 | 1.0] IRF7750CT-ND 4.05 2.70 2.16 
12 | 0.014) -11.5 | -46 | 25 | IRF7420PBFCT-ND 2.35 1.51 148 20 | 0.03 | #4.7 | +38 | 1.0 | IRF7750TR-ND 7292.00/4,000 
12 | 0.014) -11.5 | -46 | 25 | IRF7420PBFTR-ND 2828.00/4,000 ‘ i 
FlipFET 
12 | 0.020] +95 | +76 | 25 | IRF7233-ND 3.53 283 212 
8 | 20 | 0.065 | +51 | +35 | 2.2] IRF6100CT-ND 162 101 75 
12 | 0.020] +95 | +76 | 25 | IRF7233PBFCT-ND 3.39 2.26 1.81 
12 | 0.020) +9.5 | +76 | 2.5 | IRF7233PBFTR-ND 3592.00/4,000 g | 20 | 0.036 | +7.1 | +40 | 3.0 | IRF61S50CT-ND 2.95 2.06 1.59 
-12 0.024 -8.9 -36 25 IRF7433PBFCT-ND: 245 1.58 1.23 -20 0.036 +7.1 +40 | 3.0 IRF6150TR-ND 5024.00/4,000 
12 | 0.024] -8.9 -36 | 2.5 | IRF7433PBFTR-ND 2816.00/4,000 N-CHANNEL TYPES 
-20 | 0.0082) -15 -60 | 2.5 | IRF7425-ND 3.46 2.23 1.73 
20 | 006 | -5.4 -43 | 2.5 | IRF7207-ND 2.44 1.95 1.47 ait! 

80 | 50 | 0.06 5.4 -43 | 2.5 | IRF7207PBFCT-ND 273 1.76 1.37 20 | 0.008 67 260 ) 57 | IRF3704ZCS-ND 3.06 2.01 1.53 
20 | 0.06 | -54 | -43 | 25 | IRF7207PBFTR-ND 2684.00/4,000 20 | 0.009) 7 308 | 87 | IRF3704S-ND 2.50 2.01 1.76 
-30 | 0.013) -14 -47 | 25 | IRF7424-ND 263 169 1.32 40 | 0.002 75 1080 | 330 | IRF2804S-ND 7.09 4.73 3.79 
30 | 0.013! -14 -47 | 25 | IRF7424PBFCT-ND 210 135 105 40 | 0.0036) 170 | 850 | 200] IRF2204SPBF-NDt 3.28 219 1.75 

40 | 0.0037] 75 750 | 220 | IRF1404ZS-ND 5.39 3.59 2.88 
-30 | 0.013] -11 -47 | 2.5 | IRF7424PBFTR-ND 2912.00/4,000 
30 | 002 | -56 45 | 1 | IRF7416-ND 431. 288 231 40 |0.0055/ 75 470 | 140 | IRF4104SPBF-NDt 3.45 2.22 1.73 
30 | 002 | -56 “45 | 1 | IRF7416TR-ND 7476.00/4,000 55 | 0.0033) 75 890 | 130 | IRF3805S-ND 6.55 4.68 3.75 
: : a 55 | 0.005 75 600 | 230 | IRF1405ZS-ND 5.35 3.57 2.86 
-30 | 0.02 -10 -45 | 2.5 | IRF7416PBF-ND 3.45 2.30 1.84 
40 | 0018 | +105 | -23 | 25 ITeReome u Bie sae Bae 55 | 0.0136) 51 200 | 82 | IRFZ46ZSPBF-NDt 212 137 1.07 
7 ar - - 5 ERT ESESTHS 5 - 7 - a 55 | 0.0139) 51 200 | 80 | IRFZ44ZSPBF-NDt 2.09 1.35 1.05 
: . “6. 25 | 25 7: Z Fi 76 1.37 
-4o | 0.041 | -6.2 | -25 | 25 | IRF7241PBFTR-ND 2016.00/4,000 5) O011 | 61 | 240) 81 Rene Od ee a 
55 | 0.016) 64 210 | 140 | IRFZ48NSTRL-ND 992.80/800 
SOIC-8 Logic Level 55 | 0.016 64 210 | 140 | IRFZ48NSTRR-ND 924.80/800 
42 10005 | 46 | 400] 25 DIRF7210-ND 391.318 223 55 | 0.022 49 160 | 110] IRFZ44NSTRL-ND 1188.00/800 
44} 0012! -441 -s8 | 25 | IRF7220-ND 353 283 202 55 | 0.04 29 100 | 68 | IRFZ34NSTRL-ND 912.00/800 
14 | 0.012) -11 -88 | 2.5 | IRF7220PBFCT-ND 3.39 2.26 1.81 55 | 0.04 29 100 | 68 | IRFZ34NSTRR-ND 912.00/800 
14 | 0.012 | -11 -88 | 25 | IRF7220PBFTR-ND 3080.00/4,000 60 | 0.0085) 75 340 | 140 | IRF1010EZSPBF-NDt 3.26 210 1.64 
20 | 004 | -67 -o7 | 25 | IRF7404-ND 3.56 2.38 1.91 60 | 0.003} 210 | 840 | 300] IRFS3206PBF-NDt NEW! 6.66 4.44 3.56 
B01 00a se 27 | 25 IBEZOIEEEGINTD aaa0 Hae AGT 60 | 0.0042) 160 | 620 | 230] IRFS3306PBF-NDt NEW! 513 3.43 2.74 
20 | 0.04 | -67 | -27 | 25 | IRF7404PBFTR-ND 1896.00/4,000 60 | 0.012 | 72 | 200 | 150 [RIRZze Uae S81 22291 180) 
-20 0.06 5.3 -24 1.6 | IRF7204CT-ND 3.41 2.20 1.71 60 0.023 48 192 | 110] IRFZ44ES-ND 3.01 1.94 1.51 
-20 0.06 5.3 -24 1.6 | IRF7204PBFCT-ND: 273 1.76 1.37 60 0.023 48 192 | 110} IRFZ44ESTRR-ND 929.60/800 

ep [220 | 0.06 5.3 -21 | 1.6 | IRF7204PBFTR-ND 3308.00/4,000 60 | 0.028 30 120 | 70 | IRFZ34VSPBF-NDt 186 117 87 
a0 | om | © | 30 | 25 | SMosbv.ND zea im ta | | 1) | | ees 
-30 | 0.02 8 -50 | 2.5 | Sl4435DYPBFCT-NDt 210 1.35 1.05 
30 | 0.02 8 560 | 25 | $l4435DYTR-ND 4050.00/4,000 75 |0.0041/ 170 | 670 | 300] IRFS3207ZPBF-NDt NEW! 6.60 4.40 3.52 
$0 | 002 | 8 | $0 | 25 244o.00/4.000 | | | | 75 |o.o0s8| 120 | 480 | 230| IRFSS07ZPBF-NDt NEW! «5.13. 343.274 
30 | 0.045 | -5.8 -23 | 2.5 | IRF7406-ND 3.38 2.25 1.80 : : : ; : : 

75 |0.0078) 100 | 520 | 3.8] IRF1407SPBF-NDt 429 286 2.29 
te aoe ae is ae etc ANS oe or na has 75 | 0.0126) 62 320 | 120 | IRF3007SPBF-NDt+ 267 1.72 1.34 
j Mei) ce é = if ; sea 75 | 0.013] 71 280 | 150 | IRF2807S-ND 235 162 1.29 
-30 | 007 | -5.3 — | 25 | IRF7205-ND 3.41 2.20 1.71 
100 |0.0070] 140 | 550 | 330| IRFS4310-ND 6.81 4.95 3.96 
30 | 007 | -5.3 — | 25 | IRF7205PBFCT-ND 2.73 1.76 1.37 
30 | oo7 | -53 | — | 25 | IRF720SPBFTR-ND 1892,00/4,000 100 | O01 | 96 | 380 | 250 EIR ane e08! 880 202 
: : : = 100 | 0.015 80 320 | 260 | IRF8010SPBF-NDt+ 3.66 2.44 1.96 
SOIC-8 Dual Logic Level 100 | 0.036 42 140 | 160 | IRF1310NSTRL-ND 2100.00/800 
12 | 0017] -9.2 -37 | 2 | IRF7329-ND 2.01 1.06 .96 100 | 0.052 33 110 | 140 | IRF540NSTRL-ND 1317.76/800 
12 | 0.017] -9.2 -37 | 2 | IRF7329PBFCT-ND 3.15 2.03 1.58 100 | 0.052 33 110 | 140 | IRF540NSTRR-ND 1317.60/800 
12 | 0017] -9.2 -37 | 2 | IRF7329PBFTR-ND 2968.00/4,000 100 | 0.11 17 80 | 79 | IRF530NSTRL-ND 811.20/800 
12 | 0.024] -7.8 -39 | 2 | IRF7325PBFCT-ND 2.94 1.89 1.47 100 | 0.11 17 80 | 79 | IRF530NSTRR-ND 811.20/800 
-12 | 0.024 7.8 -39 | 2 | IRF7325PBFTR-ND 3612.00/4,000 100 | 0.165 9.6 37 | 44 | IRF520VSPBF-NDT 188 118 87 
-20 0.018 9 -71 2 IRF7324PBFCT-ND: 3.39 226 1.81 150 | 0.012 83 330 | 330} IRFS4228PBF-NDt NEW! 13.22 10.29 8.52 
-20 0.018 -9 FA 2 IRF7324PBFTR-ND: 4368.00/4,000 150 0.015 83 330 | 330] IRFS4321PBF-ND+ NEW! 12.48 9.24 7.49 
20 | 0.058 | -5.3 -o1 | 2 | IRF7314-ND 4.31 288 2.31 150 | 0.032 60 240 | 3.8 | IRFS52N15DPBF-NDt 4.76 315 2.72 
20 | 0.058 | -5.3 21 | 2 | IRF7314PBFCT-ND 3.45 230 184 150 | 0.042 43 150 | 200] IRF3415STRL-ND 2408.00/800 
-20 | 0.058 | -5.3 -21 | 2 | IRF7314PBFTR-ND 2176.00/4,000 150 | 0.082 a1 84 | 94 | IRF3315S-ND 3.79 2.53 2.03 
20 | 009 | 43 47 | 2 | IRF7304-ND 186. 120. 93 150 | 0.082 24 84 | 94 | IRF3315SPBF-NDt 3.03 2.02 1.62 
20 | 009 | -43 -17| 2 | IRF7304PBFCT-ND 170 106 79 200 | 0.082 31 124 | 200| IRFS31N20D-ND 5.25 3.50 2.80 
20 | 009 | -43 7| 2 | IRF7304PBFTR-ND 1580.00/4,000 200 | 0.15 18 72 | 150| IRF640NSTRL-ND 1295.20/800 
20 | 025 | -23 to | 2 | IRF7104-ND 306 197 154 200 | 0.15 18 72 | 150] IRF640NSTRR-ND 1390.84/800 
20 | 0.25 | -23 | -10 | 2 | IRF7104PBFCT-ND 245 158 1.23 200 | 0.3 9.3 37 _| 82 |BIRRESONS:NG 216 1.78 1.51 
6A | -20 | 025 | -23 | -10 | 2 | IRF7104PBFTR-ND 1792.00/4,000 200; 03 | 98 | 37 | Oe Eee 998.40/800 
250 | 0.002] 27 8 | 36 | IRF614SPBF-NDt NEW! 1.96 126 98 
7307, O21. | + 580 32) 2 eee ee Aan mH ol 600 | 0.75 9.2 37 | 170 | IRFS9N60A-ND 487 3.25 2.60 
-30 | 0.021] -8.0 -32 | 2 | IRF7328PBFCT-ND 287 1.85 1.44 : : i : : : 
-30 | 0.021] -8.0 -32 | 2 | IRF7328PBFTR-ND 3248.00/4,000 D2Pak-7 
780 | 0.058 | -4.9 30 | 2 | IRF7316-ND 98-7058 24 | 0.0008] 429 | 1640 | 300] IRF1324S-7PPBF-NDt NEW! 17.66 13.74 11.39 
-30 | 0.058] -4.9 -30 | 2 | IRF7316PBFCT-ND 3.45 2.30 1.84 40 | 0.0016) 160 | 1360] 330] IRF2804S-7P-ND 7.02 4.92 4.21 
-30 | 0.058 | -4.9 -30 | 2 | IRF7316PBFTR-ND 2204.00/4,000 10 | 55 | 0.0026] 160 | 1000 | 300| IRF3805S-7P-ND 7.22 5.35 4.34 
30 | O04 -3.6 -14 | 2 | IRF7306PBFCT-ND 2.80 1.80 1.40 55 | 0.0049; 120 | 590 | 230] IRF1405ZS-7P-ND 6.58 4.24 3.30 
30 | O41 -3.6 -14 | 2 | IRF7306TR-ND 5400.00/4,000 75 | 0.0038; 160 | 700 | 300| IRF2907ZS-7PPBF-NDt 5.01 3.64 2.92 
30 | O04 -3.6 -14 | 2 | IRF7306PBFTR-ND 1892.00/4,000 D2Pak Logic Level 
80 | 0.25] -23 | -10 | 2 | IRF9953-ND 2.19 1.75 1.25 20 | 0.017 50 200 | 45 | IRL3715ZCS-ND 3.08 1.75 1.45 
30 | 025 | -23 -10 | 2 | IRF9953PBFCT-ND 2.45 1.58 1.23 20 | 0011 50 200 | 45 | IRL3715Z7S-ND 297 169 140 
30 | 025 | -23 -10 | 2 | IRF9953PBFTR-ND 2552.00/4,000 20 | 0016) 36 440 | 35 | IRL3714ZSCTL-ND 313 201 157 
55 / 0.105 | -3.4 27 | 2 | IRF7342-ND 2.36 1.52 1.19 20 | 0.016 36 140 | 35 | IRL3714ZSTRL-ND 1072.00/800 
55 | 0105] -3.4 -27 | 2 | IRF7342PBFCT-ND 189 122 95 20 | 0016) 48 190 | 69 | IRL3202S-ND 155 124 89 
55 | 0105 | -3.4 -27 | 2 | IRF7342PBFTR-ND 2380.00/4,000 0. | 19168 a6 460 | 67 InnescseTnnl {ise Saas <6 
SOIC-8 “Fetky™” Mosfet and Schottky Diode 20 | 0.007] 110 | 420 | 140] IRL3502STRL-ND 820.80/800 
20 | 048 | 29 723) 2 | IAF7324D ND 353. 283 1.93 20 | 0.004) 180 | 720 | 210] IRL3716S-ND 4.87 3.25 2.60 
20 | o18 | -29 ‘23 | 2 | IRF7324D1PBFCT-ND 339 226 181 30 | 0.006} 140 | 470 | 200] IRL3803STRL-ND 1749.60/800 
200; | O4e |) 29 23 | 2 [enseeioienersttny 6104.00/4,000 4 |30_|.0.007 | 116 | 400 | 170| IRL2203NSTRL-ND 2252.00/800 
20 | 0.058] -5.3 -43 | 2.0 | IRF7322D1-ND 141 1413 85 30 | 0014] 54 220 | 70 | IRL3103D1S-ND 2.96 2.07 1.66 
6H | -20 | 0.058 5.3 -43 | 2.0 | IRF7322D1PBFCT-ND: 180 113 .84 30 | 0.014 64 220 | 110} IRL3103S-ND 3.90 2.77 2.28 
-20 | 0.058 | -5.3 | -43 | 2.0 | IRF7322D1PBFTR-ND 2012.00/4,000 30 | 0.014 | G4) 220 | 110 OTe ere ne 1820.00/800 
30 | 0.026 34 140 | 68 | IRL3303D1S-ND 1.75 140 1.05 
-30 | 0.062) -4.7 -38 | 2 | IRF7321D2-ND 185 148 1.01 86. (Moros aa 140 | es (nteeseene Sas “oak toa 
-30 | 0.062] -4.7 -38 | 2 | IRF7321D2PBFCT-ND 2.07 1.33 1.04 : A i : : 
-30 | 0.062 | -4.7 -38 | 2 | IRF7321D2PBFTR-ND 2572.00/4,000 40 | 0.0031} 75 790 | 230 | IRL1404ZS-ND 4.43 2.95 2.36 
. a — . 40 | 0.004) 160 | 640 | 3.8] IRL1404S-ND 6.37 4.25 3.40 
SOIC-8 “Fetky' Mosfet and Schottky Diode Logic Level 55 0.008 86 340 | 130] IRL3705ZSCTL-ND 3.94 263 211 
-20 | 0.09 | -4.3 18] 2 | IRF7422D2-ND 1.50 1.07 88 55 | 0.008 86 340 | 130 | IRL3705ZSTRL-ND 1523.20/800 

6B | -20 | 0.09 | -4.3 -18 | 2 | IRF7422D2PBFCT-ND 175 113 88 55 | 0.022 47 160 | 110] IRLZ44NSTRL-ND 1188.80/800 

20 | 0.09 | -4.3 -18 | 2 | IRF7422D2PBFTR-ND 2184.00/4,000 | + RoHS Compliant (Continued) 
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International 


N and P Channel Surface Mount HEXFETs (cont) 


TeR Rectifier 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS | (on) (A) IDM | Max.| Digi-Key Price Each VDS | (on) (A) IDM | Max.| Digi-Key Price Each 
Fig.| (Vv) | (0) | 25°C | (A) | (W)| PartNo. 1 40 100] | Fig. (v) | (a) | 25°C | (A) | (W)| PartNo. 1 10 100 
55 | 0.022 | 47 | 160 | 110] IRLZ44NSTRR-ND 1188.80/800 25 |0.0056| 84 | 340 | 68 | IRLR8711CPBF-NDt NEW! 181 147 91 
55 | 0.035 | 30 | 110 | 68 | IRLZ34NSTRL-ND 984.80/800 30 | 0.01 65 | 260 | 75 | IRLR7821-ND 266 171 1.33 
60 | o4 14 56 | 42 | IRLRO24-ND 237 153 1.19 30 | 0.01 65 | 260 | 75 | IRLR7821PBFCT-ND 213 1.37 1.07 
100 | 0.044] 36 120 | 140 | IRLS40NSTRLTR-ND 1317.60/800 30 | 0.01 65 | 260 | 75 | IRLR7821PBFTR-ND 948.30/2,000 
1 | 100 | o4 17 60 | 79 | IRL530NS-ND 288 186 1.45 30 | 0.0033] 161 | 620 | 140 | IRLR7843-ND 275 156 1.36 
100 | 0.1 17 60 | 79 | IRL530NSTRL-ND 956.00/800 30 | 0.0033; 161 | 620 | 140] IRLR7843PBFCT-ND: 3.02 2.02 1.62 
100 | 0. 17 80 | 79 | IRL530NSTRR-ND 956.00/800 30 | 0.0038] 161 | 620 | 140] IRLR7843PBFTR-ND: 2232.00/2,000 
100 | 0.18 10 35 | 48 | IRL520NS-ND 231 149 1.16 30 | 0.0045] 140 | 560 | 140] IRLR7833-ND 378 252 2.02 
100 | 0.18 10 35 | 48 | IRL520NSPBF-NDt 185 119 93 30 | 0.0045} 140 | 560 | 140] IRLR7833PBFCT-ND: 3.02 2.02 1.62 
100 | 0.18 10 35 | 48 | IRL520NSTRL-ND 766.40/800 30 | 0.0045} 140 | 560 | 140| IRLR7833PBFTR-ND: 1738.00/2,000 
DPak 30 | 0.0045] 140 | 560 | 140] IRLR7833TRR-ND 5292.00/3,000 
20 | 0.006] 100 | 440 | 25] IRFRS711-ND 276 157 1.28 30 |) 0.006 | 94 380 | 89 MIRERe Me ND 3.98 2.59 2.00 
20 | 0.006} 100 | 440 | 25 | IRFR3711PBFCT-ND 2.30 1.49 1.16 30 | 0.006) 94 380 | 89 | IRLR8113PBFCT-ND: 2.79 1.80 1.40 
20 | 0.006 | 100 | 440 | 25 | IRFR3711PBFTR-ND 1484.00/2,000 = pai a ae 2 Hearne ee 1 Urey 
20 | 0.006] 93 | 370 | 79 | IRFR3711Z-ND 169 112 85 5 x : : : 
20 | 0.006} 93 | 370 | 79 | IRFR3711ZPBFCT-NDt 233 150 1417 30 | 0.012 | 44 196 | 62 | IRLR8503PBFCT-ND 345. 230 1.84 
20 | 0.006 | 93 370 | 79 | IRFR3711ZPBFTR-NDt 1400.00/2,000 4 ai ee re oe if Reo F maroraert 
20 | 0.0084) 60 | 240 | 48 | IRFR3704ZTR-ND 1990.00/2,000 , 5 s : : 
20 | 0009 | 75 | 300 | 90 WInERaontn DOs eg 4s 30 | 0.0138] 43 170 | 40 | IRLR7807ZPBFCT-NDt+ 199 125 93 
20 | ooo | 7s | 300 | 90 WIneHeottarentnn Bei dda. “44d 30 | 0.0138] 43 170 | 40 | IRLR7807ZPBFTR-NDt 900.00/2,000 
20 | 0.009} 75 | 300 | 90 | IRFR3704PBFTR-ND 1190.00/2,000 30 | 0.019] 55 | 220 | 107] IRLR3103PBFCT-ND: 2.28 147 «1.14 
30 | 0.019] 55 | 220 | 107] IRLR3103TR-ND 2276.40/2,000 
20 | 0.009| 75 | 280 | 88 | IRFR3706-ND 293 189 1.47 ; 
20 | 0.009 | 75 | 280 | as RRPHEeBREeTeND Ben asia 30 | 0.019} 55 | 220 | 107] IRLR3103PBFTR-ND: 1456.00/2,000 
20 | 0.009 | 75 280 | 88 | IRFR3706PBFTR-ND 1132.00/2,000 30 | 0.031 35 140 | 68 ree Og NE 2.93 1.89 1.47 
30 | 0.0095) 56 | 220 | 50 | IRFR3707ZPBECT-NDt 466° {oar 88 30 | 0.031 | 35 140 | 68 | IRLR3303PBFCT-ND: 235 151 1.18 
30 | 0.0095 56 220 | 50 | IRFR3707ZPBFTR-NDt 992.00/2,000 2 30 | 0.031 35 140 | 68 | IRLR3303PBFTR-ND 1160.00/2,000 
30 | 0.045 | 23 96 | 45 | IRLR2703-ND 1.76 114 89 
30 |0.0065| 86 | 340 | 79 | IRFR3709Z-ND 3.07. 1.75 1.44 
30 | 0.0065] 86 340 | 79 | IRFR3709ZPBFCT-NDt 2.32 150 117 30 | 0.045) 23 96 | 45 | IRLR2703PBFCT-ND: 1.61 1.01.75 
30 | 0.0065) 86 340 | 79 | IRFR38709ZPBFTR-NDt 766.00/2,000 = ts ar os < RERUN i igs Cy 
30 | 0.013] 61 244 | 87 | IRFR3707-ND 246 159 1.24 : é : : : 
30 | 0.013] 61 244 | 87 | IRFR3707PBFCT-NDt 197 127 99 30 | 0.079] 91 363 | 115 | IRLR8103VPBFCT-NDt 285 184 1.43 
30 | 0.013 | 61 | 244 | 87 | IRFR3707PBFTR-NDt 1132.00/2,000 30) 0.079.) 91 | 363 | 115 eT ee ua Salen 1484: 00/2,000 
30 | 0.031 | 33 120 | 57 | IRFR3303-ND 2.06 1.33 1.04 2 ete ve oo ie Heese ene fee ee 1 - 
30 | 0.031 | 33 | 120 | 57 | IRFR3303PBFCT-NDt 188 118 88 , H : ; : 
30 | 0.031 33 120 | 57 | IRFR3303PBFTR-NDt 1016.00/2,000 = — = = a eee 2S ens ae 
40 |0.0055| 42 | 480 | 140 | IRFR4104-ND 4.02 269 2.15 f - .00/2, 
40 |0.0055| 42 480 | 140 | IRFR4104PBFCT-NDt 3.22 215 1.72 55 |) 0.027) 42 Teo | 110 aIRER2 201 BIShID 5280.00/3,000 
40 |0.0055| 42 | 480 | 140| IRFR4104PBFTR-NDt 3004.00/2,000 Be eee [+ cae alll ee Heese sedi ae qe oan va 
40 | 0.009] 42 | 310 | 90 | IRFR3504Z-ND 319 210 1.60 ; 4 : : : 
40 | 0.009 | 42 310 | 90 | IRFR3504ZPBFCT-ND 255 164 1.28 55 | 0.04 28 110 | 68 (RIBERA? 0525 aieaND: 1436.00/2,000 
4o | 0.009} 42 | 310 | 90 | IRFR3504ZPBFTR-ND 1540.00/2,000 55 | 0.057 | 26 80 | 79 | IRLR4343-ND 223 147° 1.14 
55 |0.0135| 42 240 | 110 | IRLR2905ZPBF-NDt NEW! 272 1.75 1.36 = Face id i os Hea eee a be eee 2 
55 |0.0145| 42 | 240 | 110] IRFR2905Z-ND 276 183 1.39 ; ; : : ‘ 
55 |0.0145| 42 240 | 110 | IRFR2905ZPBFCT-ND 228 147 1.14 aa Sage te is = Weegee es P Bat ap ee 
55 |0.0145| 42 240 | 110 | IRFR2905ZPBFTR-ND 1406.00/2,000 Elo? £ a ult : : 4 
55 | 0.016] 56 | 220 | 110| IRFR2405-ND 313 2.09 1.68 100 | 0.105| 17 60 | 79 | IRLR3410PBFCT-ND 203 1.31 1.02 
55 | 0.016| 56 | 220 | 110| IRFR2405PBFCT-NDt 2.92 188 1.47 100 | 0.105) 17 80 |) 72 (MIRERSa OPS REAND: 1120.00/2,000 
2 | 55 | o016| 56 | 220 | 110] IRFRO4OSPBETR-NDt 1288.00/2,000 85 ties in = ps Horace a tess 6 ae 
55 | 0.025] 30 120 | 48 | IRFR4105Z-ND 2.38 1.57 1.19 185 5 0! : 7 : : 
55 | 0.025 | 30 120 | 48 | IRFR4105ZPBFCT-ND: 190 1.23 96 tea rige 7 2 me eRetseRee ee Ba at 
55 | 0.025 | 30 | 120 | 48 | IRFR4105ZPBFTR-ND 1306.00/2,000 : 2 pOOrs: 
7 Micro-3™ (SOT-23) Logic Level 
55 | 0.027| 44 | 160 | 107| IRFR1205-ND 330 234 1.93 
55 | 0.027| 44 | 160 | 107| IRFR1205PBFCT-NDt 330 220 1.76 20 | 0.045] 42 33 ] 1.25] IRLML2502PBFCT-NDt 77 45 30 
55 | 0.027 44 160 | 107] IRFR1205PBFTR-NDt 1058.00/2,000 20 | 0.045 4.2 33 | 1.25) IRLML2502PBFTR-NDt 675.00/3,000 
55 | 0.045 | 27 | 100 | 68 | IRFR4105-ND 328 263 1.88| | , | 20 | 025 | 12 | 7.4 | 540| IRLML2402PBFCT-NDt 113° 664 
55 | 0.045 | 27 | 100 | 68 | IRFR4105PBFCT-NDt 3.15 210 1.68 20 | 0.25 | 12 | 7.4 | 540| IRLML2402PBFTR-NDt 585.00/3,000 
55 | 0.045 | 27 | 100 | 68 | IRFR4105PBFTR-NDt 742.00/2,000 oP | gee | aie, | lees leap eI aaOSBRe FNL OF ts rae 6a 
55 | 0.075 | 17 68 | 38 | IRFRO24N-ND 1.75 113 88 : : : 00/3, 
55 | 0.075 | 17 68 | 38 | IRFRO24NPBFCT-NDt 160 100 74 Micro-6™ (TSOP-6) 
55 0.075 17 68 38 IRFRO24NPBFTR-NDt 754.00/2,000 4 150 1.2 0.9 7 2.0 | IRF5802TRCT-ND 1.15 72 54 
75 | 0.022 42 180 | 110 | IRFR2607Z-ND 2.64 1.83 1.39 150 1.2 0.9 7 | 2.0 | IRF5802TRTR-ND 1264.90/3,000 
75 | 0022 | 42 180 | 110| IRFR2607ZPBF-ND}+ NEW! 228 147 1.44 Micro-6™ (TSOP-6) Logic Level 
75 | 0.026) 42 | 170 | 110 IRR Ree oan) SH8). ills «462 20 | 003 | 65 | 20 | 20] IRLMS2002CT-ND 140. 68 65 
75 | 0.026) 42 170 | 110 | IRFR2407PBFCT-NDt 295 190 1.48 pec tooe. | vee 20 | 20 [MInUMESSCeREEGrnDT asec ae! ces 
75 | 0.026] 42 170 | 110| IRFR2407PBFTR-NDt 1442.00/2,000 ; : : : . : 
day baie 48 | 79. NBER Sun Sn aos 20 | 0.03 | 65 20 | 2.0 | IRLMS2002PBFTR-NDt+ 1095.00/3,000 
: zl : : : 20 | o4 32 18 | 1.7 | IRLMS1902CT-ND 160 1.00 .74 
100 | 0.115 | 16 60 | 79 | IRFR3910PBFCT-NDt+ 273 176 137| | 4 | 20 | o4 32 1g | 1.7 | IRLMS1902PBFCT-NDt 128 80 60 
100 | 0.115] 16 60 | 79 | IRFR3910PBFTR-NDt+ 1174.00/2,000 501 s0s a5 18) 17 IRIMeTecoseRr an 621.00/3,000 
100 | 0.115 | 16 60 | 79 | IRFR3910TRL-ND 3948.00/3,000 aoe | as Bes 1s | 17 Meese See) Soa > tea 
io lae | ag | | oe eee Wenge). eg 30 | o1 | 32 | 48 | 1.7 | IRLMS1503PBFCT-NDt 11607354 
: : g : : : 30 | 0.1 32 18 | 1.7 | IRLMS1503PBFTR-NDt 669.00/3,000 
100 | 0.21 94 38 | 48 | IRFR120NPBFCT-NDt 160. 100 74 Waianae cate Eaver 
100 | 0.21 94 38 | 48 | IRFR120NTR-ND 1400.00/2,000 3 El 
100 | 0.21 9.4 38 | 48 | IRFR120NPBFTR-NDt 928.00/2,000 20 | 0.0385) 5.7 30 | 1.8) IRF7601CT-ND 3.15 2.03 1.58 
100 | 0.21 9.4 38 | 48 | IRFR120NTRL-ND 2100.00/3,000 20 | 0.0385) 5.7 30 | 1.8) IRF7601TR-ND 4860.00/4,000 
150 | 0.18 14 56 | 86 | IRFR13N15D-ND 257 1.66 1.29] | 5a a Roce ze bs ; : pee 5 gerne ae tee 
200 | 0.235 | 13 52 | 110| IRFR13N20D-ND 315 2.03 1.58 : ; ; ; : : 
30 | 0.035] 5.6 30 | 1.8 | IRF7603TR-ND 4320.00/4,000 
200 | 0.235 | 13 52 | 110| IRFR1S3N20DPBFCT-NDt 252 162 1.26 Boel oad a 21 | 4.25 eee Sia5 60/4 000 
200 | 0.235 | 13 52 | 110| IRFR1S3N20DPBFTR-NDt 1792.00/2,000 : : siicnaoi™ Dea tome Lovet sla 
200 | 0.6 5 20 | 43 | IRFR220N-ND 1.75 113 88 licro-8™ Dual Logic Leve 
200 | 0.6 5 20 | 43 | IRFR220NPBFCT-NDt 160 100 74 20 | 0135] 24 19 | 1.25] IRF7501CT-ND 276 1.78 1.38 
200 | 0.6 5 20 | 43 | IRFR220NPBFTR-NDt 812.00/2,000 sc | 20 | 0135] 24 19 | 1.25] IRF7501TR-ND 4256.00/4,000 
Deas Eoatoikavst 30 | o13s| 24 | 14 |1.05| IRF7SO3TR-ND *8*3004.00/4,000 
20 | 0.011] 49 | 200 | 40 | IRLR3715Zz-ND 218 144 1.40 : : Z ae 
20 | 0.011 49 200 | 40 | IRLR3715ZPBFCT-NDt 2.00 1.25 93 SOT-223 
20 | 0.011] 49 | 200 | 40 | IRLR3715ZPBFTR-NDt 862.00/2,000 55 | 0.045] 37 30 | 1 | IRFL4105CT-ND 3.08 197 1.54 
20 | 0.015 | 37 | 144 | 35 | IRLR3714ZTR-ND 1580.00/2,000 55 | 0.045 | 3.7 30 | 1 | IRFL4105TR-ND 3062.50/2,500 
> [20 | 0015 | 37__| 144 | 35 | IRLR3714ZCTL-ND 191 123 96 55 | 0.16 | 1.9 15 | 2.1 | IRFLO14N-ND 1.75 113 88 
20 | 00151371 144 | a5 | IRLRS714ZTRL-ND 2289.00/3,000 11 | 55 | o16 | 19 15 | 2.1 | IRFLO14NPBFCT-NDt 160 1.00 .74 
a0i.|' O08 36 31 | 140 ERietete oa ea 407 55 | 016 | 19 15 | 2.1 | IRFLO14NPBFTR-NDt+ 880.00/2,500 
20 | 0.02 36 31 | 140| IRLR3714PBFCT-NDt 195 122 91 100 | 02 22 13 | 1 | IRFL4310CT-ND 263 169 1.32 
20 | 0.02 36 31 | 140| IRLR3714PBFTR-NDt 660.00/2,000 too | 0.2 2.2 13 | 1 | IRFL4310TR-ND 2500.00/2,500 
25 | 0.0094] 51 200 | 44 | IRLR8715CPBF-NDt NEW! 1.80113 84] + RoHS Compliant (Continued) 
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International 


N and P Channel Surface Mount HEXFETs (cont. 


TeR Rectifier 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS | (on) (A) IDM | Max.| Digi-Key Price Each VDS | (on) (A) IDM | Max.| Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) | (9) 25°C | (A) | (W)| PartNo. 1 10 100/ | Fig. | (v) | (0) 25°C | (A) | (W)| PartNo. 1 10 100 
SOT-223 Logic Level 40 | 0.013 10 83 | 2.5 | IRF7471PBFCT-NDt 249 1.60 1.25 
30 0.031 4.6 37 1 IRLL3303PBFCT-NDt 1.40 88 65 40 0.013 10 83 2.5 | IRF7471PBFTR-NDt 2768.00/4,000 
30 | 0.031 4.6 37 | 1 | IRLL3303PBFTR-NDt 1160.00/2,500 40 | 0.013 10 85 | 1.6 | IRF7470-ND 290 1.87 1.45 
55 | 0.04 3.8 30 | 2.1 | IRLL2705-ND 219 1.75 1.32 40 | 0.013 10 85 | 1.6 | IRF7470PBFCT-NDt 232 149 1.16 
55 | 0.04 3.8 30 | 1 | IRLL2705PBFCT-NDt 245 1.58 1.23 40 | 0.013 10 85 | 1.6 | IRF7470PBFTR-NDt 2688.00/4,000 
55 | 0.04 3.8 30 | 1 | IRLL2705PBFTR-NDt 1725.00/2,500 40 | 00171 90 73 | 25 | IRF7469-ND 222 143. 142 
41 | 55 | 0.060] 5.0 40 | 1.0 | IRLLO24Z-ND 125.79 63 40 | 0.017] 9.0 73 | 2.5 | IRF7469PBFCT-NDt 1.78 115 89 
55 | 0.065 3.4 12 | 2.4) IRLLO24N-ND -80 64 48 40 | 0.017 9.0 73 | 2.5 | IRF7469PBFTR-NDt 2184.00/4,000 
55 0.065 3.1 12 21 IRLLO24NPBFCT-NDt 1.28 80 60 60 0.026 7.0 56 2.5 | IRF7478-ND 232 150 1.17 
55 | 0.065 | 3.1 12 | 24 | IRLLO24NPBFTR-NDt 965.00/2,500 60 | 0.026! 7.0 56 | 2.5 | IRF7478PBFCT-NDt 186 120 93 
Se ON 2 16 | 2d RENE JU eee 10 60 | 0.026 | 7.0 56 | 2.5 | IRF7478PBFTR-NDt 1904.00/4,000 
55 | 0.14 2 16 ot OT OE NEB EOIN 120 75 56 80 | 0.015 | 93 74 | 2.5 | IRF7493-ND 3.41 226 1.76 
55 | 0.14 2 16 | 2.1 REECE NE aN 978.75/2,500 so | 0015 | 93 74 | 2.5 | IRF7493PBFCT-NDt 281 181 1.41 
$0-8 80 | 0.015 9.3 74 | 2.5 | IRF7493PBFTR-NDt 3780.00/4,000 
20 | 0.0134] 10 82 | 2.0 ] IRF8910-ND 261 1.64 1.18 100 | 0.022 | 7.3 58 | 2.5 | IRF7495-ND 3.21 214 1.72 
20 | 0.0134) 10 82 | 2.0 | IRF8910PBFCT-ND 183° 1.18 ~~ 92 100 | 0.022 | 7.3 58 | 2.5 | IRF7495PBF-NDt 299 193 1.50 
20 | 0.0134] 10 82 | 2.0 | IRF8910PBFTR-ND 2924.00/4,000 100 | 0.022 | 73 ss | 25 | IRF7495PBECT-NDt 299 193 150 
Ss ois ae is a5 feats pabea ne ree a 100 | 0.022 | 73 58 | 2.5 | IRF7495PBFTR-NDt 3152.00/4,000 
6A : : : : : : 100 | 0.026] 69 55 | 2.5 | IRF7473-ND 3.38 218 1.70 
20 | 0.0183] 8.9 71 | 2.0 | IRF8915PBFTR-ND 2516.00/4,000 100 | 0.026 | 69 55 | 2.5 | IRF7473PBFCT-NDt 271 1.74 1.36 
zo) 70 | 2 | 20 17 75) | a0] ome | c9 | ss | 25] IRFPPOPEFTRNDT z2.00800 
20 | 003 | 7.0 28 | 2.0 | IRF7331PBFTR-ND 2016.00/4,000 | | ep | 100 | 0.06 | 45 36 25 Ba eae B20" 12:00), “160 
50 | 013 30 25 | 24| IRF71030-ND 132 83 62 100 | 0.06 45 36 | 2.5 | IRF7452PBFCT-NDt 256 1.65 1.28 
100 | 0.06 45 36 | 2.5 | IRF7452PBFTR-NDt 3548.00/4,000 
20 | 0.009 12 100 | 2.5 | IRF7459-ND 2.93 1.89 1.47 
30° :| 10.086"! “ea sa | 25 [Geen Bia. 1164; 4S 150 | 0.044 | 52 42 | 3.0 | IRF7494-ND 3.56 2.38 1.91 
20 | 0035 | 68 54 | 25 | IRF7402PBFCT-ND 228 147 «1.14 150 | 0.044 | 5.2 42 | 3.0 | IRF7494TRCT-ND 3.56 2.38 1.91 
20 | 0.035 6.8 54 | 2.5 | IRF7402PBFTR-ND: 2504.00/4,000 150 | 0.044 5.2 42 | 3.0 | IRF7494TRTR-ND 6416.00/4,000 
20 | .0044 20 160 | 2.5 | IRF3717-ND 643 3.31 2.12 150 | 0.09 3.6 29 | 2.5 | IRF7451-ND 291 2.04 1.55 
20 | 0044 20 160 | 25 | IRF3717PBFCT-ND 257 1.66. 129 150 | 0.09 3.6 29 | 2.5 | IRF7451PBFCT-NDt 259 1.67 1.30 
20 | .0044 20 160 | 2.5 | IRF3717PBFTR-ND 3192.00/4,000 150 | 0.09 3.6 29 | 2.5 | IRF7451PBFTR-NDt 3216.00/4,000 
30 | 0.0036] 21 170 | 2.5 | IRF7831-ND 413 2.34 2.04 150 | 0.28 1.9 15 | 2.5 | IRF7465-ND 2.08 1.18 99 
30 | 0.0036] 21 170 | 2.5 | IRF7831PBFCT-ND: 3.35 2.16 1.68 150 | 0.28 1.9 15 | 2.5 | IRF7465PBFCT-NDt 1.96 123 91 
30 0.0036 21 170 | 2.5 IRF7831PBFTR-ND 3600.00/4,000 150 0.28 1.9 15 25 IRF7465PBFTR-NDt 2056.00/4,000 
30 | 0.0038] 21 160 | 2.5 | IRF7832Z-ND 3.93 261 1.97 200 | 0.079 | 37 30 | 2.5 | IRF7492-ND 183 120 92 
30 | 0.004 20 160 | 2.5 | IRF7832-ND 458 3.06 2.20 200 | 0.079 | 37 30 | 2.5 | IRF7492TRTR-ND 6868.00/4,000 
30 | 0.004 | 20 160 | 2.5 | IRF7832CT-ND 3.66 2.45 1.96 200 | 0.17 25 20 | 25 | IRF7450-ND 280 196 1.49 
80 | 0.004) 20 | 160 | 2.5: iT e SABE RCI aN $42. 220 1-71 200 | 017 | 25 20 | 2.5 | IRF7450PBFCT-NDt 249 1.61 1.25 
30_| 0.004 | 20 | 160 | 2.5 [RIRRES SubSND) 6857-6014 ,000 200 | 0.17 | 25 | 20 | 25 | IRF7450PBFTR-NDt 3092.00/4,000 
30 0.004 20 160 | 2.5 | IRF7832PBFTR-ND 3764.00/4,000 200 0.73 1.2 10 2.5 | IRF7464-ND 1.53 1.23 92 
Ee Bbeae ia ee ee fHaeibccpcbarae ia ie ne i 200 | 0.73 AD. 10 | 2.5 | IRF7464PBFCT-NDt 1.96 1.23 91 
30 |0.0045| 19 | 160 | 25 | IRF7634PBFTRND ~ 2800.00/4,000 200) 0.73 | 12 | 10 | 2 OE ena, puna 
30.40/00: 46 150 | 3.1 [eInerneette Sgn see Bay 250 | 0.23 2.2 17 | 2.5 | IRF7453-ND 293 1.89 1.47 
250 | 0.23 2.2 17 | 2.5 | IRF7453PBFCT-NDt 234 151 1.18 
30° | 0.005) 18) 180) 3.1 eee ae aera Sie el G8 250 | 0.23 | 22 | 17 | 25 | IRF7453PBFTR-NDt 2744.00/4,000 
oe lepioee || aba. | qosaltee EG eenee useNe) aye age fos 300 | 0.34 | 16 | 13 | 25 | IRF3000PBF-NDt 221 1.42 111 
30 | 0.006 | 16.6 | 133 | 2.5 | IRF8113PBFCT-ND 2.32 1.49 1.16 20 | 0.0134) 10 83 | 2.0 | IRF9910-ND 3.28 2.05 1.48 
30 | 0.006 | 16.6 133 | 2.5 | IRF8113PBFTR-ND 2840.00/4,000 61 | 20 | 0.0134 10 83 | 2.0 | IRF9910PBFCT-NDt 2.29 1.48 1.15 
30 10.0071 43.31 100 | 25 | IRF7B09AV-ND 300 1.99. 1.55 20 |0.0134]| 10 83 | 2.0 | IRF9910PBFTR-NDt 3668.00/4,000 
30 | 0.007 | 13.3 | 100 | 2.5 | IRF7809AVPBFCT-NDt 247 1.59 1.24) | gy | 30 | 0.0238) 6.4 51 | 1.4 | IRF7902PBF-NDt 179° 90.74 
30 | 0.007 | 13.3 | 100 | 2.5 | IRF7809AVPBFTR-NDt 2352.00/4,000 30 | 0.0145] 7.6 61_|_ 1.4 |_IRF7904PBF-NDt 2.28 1.14 95 
30 | 0.007 16 120 | 2.5 | IRF7805Z-ND 2.38 153 1.19] | 6 | 30 | 0.0234) 7.8 62 | 2.0 | IRF7905PBF-NDt 203 94 77 
30 0.007 16 120 | 2.5 IRF7805ZPBFCT-NDt 1.90 1.23 .96 30 0.0171 9.1 76 20 IRF7907PBF-NDt 2.24 1.12 93 
a0 | ooo | ta | tio | 25| InFraseND 328, 212 18 Sesto as 
. 5 7458- ; ; 65 
30 | 0.008) 14 110 | 2.5 | IRF7458PBFCT-NDt 263 169 1.32 20 | 0.029) 66 26 | 2.0 RRC uEND 4.13 2.75 2.20 
ed | 30 | 0.008 | 14 110 | 2.5 | IRF7458PBFTR-NDt 3644.00/4,000 20 | 0.029 | 66 26 | 2.0 Ree END 3.30 220 1.76 
30 | 0.008 14 410 | 25 | IRF7477-ND 3.01 194 1.54 20 | 0.029] 6.6 26 | 2.0 | IRF7311PBFTR-NDt 2322.00/4,000 
30 | 0.008 14 110 | 2.5 | IRF7477PBFCT-NDt 241 1.55 1.21 an aoe ae 7 a5 aes sere + pan : a 1 
30 | 0.008 14 110 | 2.5 | IRF7477PBFTR-NDt 2576.00/4,000 : : : : : : 
30 | 0.0091] 13.6 100 | 2.5 | IRF7821-ND 2.38 1.55 1.19 20 | 0.05 5.2 21 | 2.0 | IRF7301TR-ND 3466.40/4,000 
30 | 0.0091) 13.6 100 | 2.5 | IRF7821PBFCT-NDt 1.90 119 .89 20 | 0.05 5.2 21 | 2.0 | IRF7301PBFTR-NDt 2016.00/4,000 
30 | 0.0091] 13.6 | 100 | 2.5 | IRF7821PBFTR-NDt 2356.00/4,000 30 | 0.029] 6.5 30 | 2.5 | IRF7313-ND 413 2.75 2.20 
30 | 0.01 13 joo | 2.5 | IRF7413Z-ND 249. 141. 140 30 | 0.029] 65 30 | 2.5 | IRF7313PBFCT-NDt 3.30 2.20 1.76 
30 | 0.01 13 400 | 2.5 | IRF7413ZPBFCT-ND 175 1413 88 30 | 0.029] 65 30 | 2.5 | IRF7313TR-ND 7150.00/4,000 
30 | 0.01 13 100 | 2.5 | IRF7413ZPBFTR-ND 2124.00/4,000 30 | 0.029] 65 30 | 2.5 | IRF7313PBFTR-NDt 3600.00/4,000 
30 | 0.011 | 10.8 | 100 | 2.5 | IRF7811AV-ND 239 1.26 1.14 30 | 0.05 49 20 | 2.0 | IRF7303-ND 3.00 2.00 1.60 
30 | 0.011 10.8 100 | 2.5 | IRF7811AVPBFCT-NDTt 1.76 1.14.89 30 0.05 49 20 | 2.0 | IRF7303PBFCT-NDt 2.80 1.80 1.40 
30 | 0.011 ] 10.8 | 100 | 2.5 | IRF7811AVPBFTR-NDt 1960.00/4,000 6A | 30 | 0.05 4.9 20 | 2.0 | IRF7303PBFTR-NDt 2096.00/4,000 
30 | 0.011 13 100 | 2.5 | IRF7805A-ND 2.91 1.87 1.46 20 0.4 3.5 14 | 2.0 | IRF7101-ND 267 1.76 1.36 
30 | 0.011 13 100 | 2.5 | IRF780S5APBFCT-ND: 2.33 1.50 1.17 20 04 35 14 | 20 | IRF7101PBECT-NDt 228 147 4144 
30 | 0.011 13 100 | 2.5 | IRF7805APBFTR-ND: 3024.00/4,000 20 014 35 14 | 20 | IRF7101PBFTR-NDt 2440.00/4,000 
30 | 0.011 13 100 | 2.5 | IRF7805-ND 2.91 1.87 1.46 30 O14 35 16 | 20 IRF9956-ND 208 163 1417 
30 | 0.011 13 100 | 2.5 | IRF780S5PBFCT-NDt 2.33 1.50 1.17 30 0.4 35 16 | 2.0 | IRF9956PBFCT-NDt 2.28 1.47 1.14 
20 | o01| 13 | 100 | 25 | inFreosPBFTR-NDY 2398 20/4 000 a | o1 | a8 | 16 | 20 Tier pee ikon 
80? |hs00t4 44 sa | 26 Mineo aeer aie. 86 50 | 0.13 3.0 10 | 2.0 | IRF7103-ND 3.06 1.97 1.54 
a0). | oot 4A pa | 25 MIRE eeeeer erent dias. 163;. 769 50 | 0.13 3.0 10 | 2.0 | IRF7103PBFCT-NDt 245 1.58 1.23 
30 | 0.014 1 88 | 2.5 | IRF7807ZPBFTR-ND 2072.00/4,000 7 oe fe 2 55 aoe ADE 37% Meee ee 
30 | 0.017] 83 66 | 2.5 | IRF7807V-ND 185 119 .93 
SaliGbie:| La se | 25 MIGGreGe erent fee dios . 56 55 | 0.05 47 38 | 2.0 | IRF7341PBFCT-NDt 217 1.40 1.09 
30 | 0.017) 83 | 66 | 25] IRF7807VPBFTR-ND 1960.00/4,000 55 | 0.05 | 47 | 36 | 2.0 [IRR RE AER 2880.00/4,000 
30 | 0.025 8.3 66 | 2.5 | IRF7807PBFCT-NDt 1.80 113 84 20 | 0.01 12 100 | 2.5 | IRF7460-ND 2.03 1.63 1.22 
30 | 0.025] 83 | 66 | 25 | IRF7807PBFTR-NDt 1792.00/4,000 20) O01 | 12 | 100 | 2s EOE Rei Na 228 NAT Ald 
30 | 0.03 7 37 | 25 | IRF9410-ND 225 180 129 20 | 0.01 12 100 | 2.5 | IRF7460PBFTR-NDt 2740.00/4,000 
30 | 0.03 7 37 | 25 | IRF9410PBFCT-NDt 252 162 126 20 |0.0065| 16 130 | 2.5 | IRF7456-ND 276 1.78 1.38 
30 | 0.03 7 37 | 25 | IRF9410PBFTR-NDt 4032.00/4,000 ep [20 | 0.0065] 16 130 | 2.5 | IRF7456PBFCT-NDt 221 1.42 1.11 
30 | 0.0045] 19 150 | 2.5 | IRF7835PBF-NDt 2.56 1.28 1.06 20 |0.0065/ 16 130 | 2.5 | IRF7456PBFTR-NDt 2800.00/4,000 
30 | 0.0057] 17 130 | 2.5 | IRF7836PBF-NDt 221 1.41 92 20 | 0.007 15 120 | 2.5 | IRF7457-ND 241 1.93 1.45 
40 0.005 18 140 | 2.5 | IRF7842PBFCT-NDt 3.09 2.06 1.65 20 0.007 15 120 | 2.5 | IRF7457PBFCT-NDt 2.70 1.74 1.35 
40 | 0.005 18 140 | 2.5 | IRF7842PBFTR-NDt 3888.00/4,000 20 | 0.007 15 120 | 2.5 | IRF7457PBFTR-NDt 3376.00/4,000 
40 | 0.010 14 110 | 2.5 | IRF7484Q-ND 1.98 1.26 1.02 20 | 0.022 | 87 35 | 2.5 | IRF7401-ND 297 1.91 1.49 
40 | 0.013 10 83 | 2.5 | IRF7471-ND 3.11 2.00 1.56] + RoHS Compliant (Continued) 
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International 


TOR Rectifier N and P Channel Surface Mount HEXFETs (Cont.) 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 

VDS | (on) (A) IDM | Max.| Digi-Key Price Each VDS | (on) (A) IDM | Max.| Digi-Key Price Each 
Fig. | (Vv) | (9) 25°C | (A) | (W)| PartNo. 1 10 100} |Fig.| (Vv) | (9) 25°C | (A) | (W)| PartNo. 1 10 100 
20 | 0.022; 8.7 35 | 2.5 | IRF7401PBFCT-NDt 2.37 1.53 1.19 20 | 0.0082; 15 120 | 2.2] IRF6610TRIPBFCT-NDt NEW! 2.57 1.66 1.29 
20 | 0.022 | 87 35 | 2.5 | IRF7401TR-ND 4579.20/4,000 20 | 0.0082; 15 120 | 2.2 | IRF6610TRIPBFTR-NDt NEW! 1066.00/1,000 
20 | 0.022]; 87 35 | 2.5 | IRF7401PBFTR-NDt 1932.00/4,000 20 | 0.0082} 15 120 | 2.2 | IRF6610TRPBFCT-NDt NEW! 245 158 1.23 
28 | 0.012 | 11.4 | 100 | 2.5] IRF7811A-ND 3.75 2.55 2.01 20 | 0.0082} 15 120 | 2.2 | IRF6610TRPBFTR-NDt NEW! 4536.00/4,800 
28 | 0.012 | 11.4 | 100 | 2.5 | IRF7811APBFCT-NDt 3.00 2.00 1.60 20 |0.0057| 16 120 | 2.1 | IRF6623CT-ND 273 1.76 1.37 
28 | 0.012 | 11.4 | 100 | 2.5 | IRF7811ATR-ND 6500.00/4,000 20 |0.0057| 16 120 | 2.1 | IRF6623TR-ND 5054.40/4,800 
28 | 0.012 | 11.4 | 100 | 2.5] IRF7811APBFTR-NDt 4104.00/4,000 20 |0.0064| 18 140 | 2.2 | IRF6636CT-ND 3.08 1.98 1.54 
30 | 0.0075; 15 120 | 2.5 | IRF7455-ND 267 1.72 1.34 20 | 0.0064} 18 140 | 2.2 | IRF6636TR-ND 5491.20/4,800 
30 | 0.0075; 15 120 | 2.5 | IRF7455PBFCT-NDt 214 1.38 1.07 20 | 0.007 16 132 | 2.3 | IRF6633TRIPBFCT-NDt NEW! 3.01 1.94 1.51 
30 | 0.0075} 15 120 | 2.5 | IRF7455PBFTR-NDt 2756.00/4,000 20 | 0.007 16 132 | 2.3 | IRF6633TRIPBFTR-NDt NEW! 1247.00/1,000 
30 | 0.008 14 110 | 25 | IRF7463-ND 140 112 80 20 | 0.007 16 132 | 2.3 | IRF6633TRPBFCT-ND+ NEW! 287 1.85 1.44 
30 | 0.008 14 110 | 2.5 | IRF7463PBFCT-NDt 246 1.59 1.24 20 | 0.007 16 132 | 2.3 | IRF6633TRPBFTR-NDt NEW! 5313.60/4,800 
30 | 0.008 14 110 | 2.5 | IRF7463PBFTR-NDt 3124.00/4,000 20 |0.0097| 16 120 | 1.4 | IRF6623TRIPBFCT-NDt NEW! 2.87 1.85 1.44 
30 | 0.009 | +12.5 | +50 | 2.5] Sl4420DY-ND 3.97 318 2.39 20 |0.0097| 16 120 | 1.4 | IRF6623TR1PBFTR-NDt NEW! 1188.00/1,000 
30 | 0.009 | +12.5 | +50 | 2.5 | SIl4420DYPBFCT-NDt 3.81 2.54 2.04 20 |0.0097| 16 120 | 1.4 | IRF6623TRPBFCT-NDt NEW! 273 1.76 1.37 
30 | 0.009 | +125 | +50 | 25 | SI4420DYPBFTR-NDt 3708.00/4,000 20 [0.0097] 16 120 | 1.4 | IRF6623TRPBFTR-NDt NEW! 5054.40/4,800 
30 | 0.009 14 109 | 3.1 | IRF7811W-ND 1.76 1.41 1.06 25 |0.0025| 27 220 | 2.8 | IRF6628TRIPBFCT-NDt NEW! 3.10 2.00 1.56 
30 | 0.009 14 109 | 3.1 | IRF7811WPBFCT-NDt 1.97 1.27 99 25 |0.0025| 27 220 | 2.8 | IRF6628TR1PBFTR-NDt+ NEW! 1285.00/1,000 
30 | 0.009 14 109 | 3.1 | IRF7811WPBFTR-NDt 2408.00/4,000 25 |0.0025| 27 220 | 2.8 | IRF6628TRPBFCT-NDt NEW! 3.10 2.00 1.56 
6D | 30 | 0.011 13 58 | 2.5 | IRF7413-ND 413 2.75 2.20 25 |0.0025| 27 220 | 2.8 | IRF6628TRPBFTR-NDt NEW! 5740.80/4,800 
30 | 0.011 13 58 | 2.5 | IRF7413PBFCT-NDt 3.30 2.20 1.76 25 |0.0021| 29 230 | 2.8] IRF6629TRIPBFCT-NDt NEW! 3.31 2.14 1.66 
30 | 0.011 13 58 | 2.5 | IRF7413PBFTR-NDt 2420.00/4,000 25 |0.0021| 29 230 | 2.8 | IRF6629TRIPBFTR-NDt NEW! 1373.00/1,000 
30 | 0.0125} 11 90 | 2.5 | IRF7466-ND 2.35 1.88 1.41 25 |0.0021| 29 230 | 2.8 | IRF6629TRPBFCT-NDt NEW! 3.31 214 1.66 
30 | 0.0125} 11 90 | 2.5 | IRF7466PBFCT-NDt 263 1.69 1.32 25 |0.0021| 29 230 | 2.8 | IRF6629TRPBFTR-NDt NEW! 6590.40/4,800 
30 | 0.0125 11 90 | 2.5 | IRF7466PBFTR-ND 3064.00/4,000 30 | 0.0018 32 250 | 2.8 | IRF6635TRIPBFCT-ND{ NEW! 426 2.84 2.28 
30 | 0.0135} 10 50 | 2.5 | Sl4410DY-ND 4.20 2.80 2.24 30 | 0.0018] 32 250 | 2.8 | IRF6635TR1PBFTR-ND}+ NEW! 1988.00/1,000 
30 | 0.0135 10 50 | 2.5 | Sl4410DYPBFCT-NDt 3.36 2.24 1.80 30 | 0.0018 32 250 | 2.8 | IRF6635TRPBFCT-NDt NEW! 405 2.70 2.16 
30 | 0.0135 10 50 | 2.5 | Sl4410DYPBFTR-NDt 2340.00/4,000 30 | 0.0018 32 250 | 2.8 | IRF6635TRPBFTR-NDt NEW! 8424.00/4,800 
30 | 0.022 8.5 34 | 2.5 | IRF7403-ND 3.38 2.25 1.80 30 | 0.002 150 210 | 2.8 | IRF6618CT-ND 3.87 2.58 2.07 
30 0.022 8.5 34 2.5 IRF7403PBFCT-NDt 3.15 2.03 1.58 30 0.002 150 210 | 28 IRF6618TR-ND 7742.40/4,800 
30 | 0.022 8.5 34 | 2.5 | IRF7403TR-ND 6075.00/4,000 30 | 0.0023 30 240 | 2.8 | IRF6678TRIPBFCT-ND{ NEW! 3.93 2.62 2.10 
30 | 0.022 8.5 34 | 2.5 | IRF7403PBFTR-NDt 1932.00/4,000 30 | 0.0023 30 240 | 2.8 | IRF6678TRIPBFTR-NDt NEW! 1834.00/1,000 
30 | 0.03 7.3 58 | 2.5 | IRF7201-ND 195 122 91 30 | 0.0023| 30 240 | 2.8 | IRF6678TRPBFCT-NDt NEW! 3.75 2.50 2.00 
30 | 0.03 7.3 58 | 2.5 | IRF7201PBFCT-NDt 156 98 73 30 | 0.0023} 30 240 | 2.8 | IRF6678TRPBFTR-NDt NEW! 7800.00/4,800 
30 | 0.03 7.3 58 | 2.5 | IRF7201PBFTR-NDt 1960.00/4,000 30 | 0.0024 32 250 | 2.8 | IRF6635TR1ICT-ND 4.26 2.84 2.28 
40 |) 0.015 9.4 75 | 2.5 | IRF7468-ND 250 2.00 1.50 30 | 0.0024| 32 250 | 2.8 | IRF6635TRITR-ND 1988.00/1,000 
40 0.015 9.4 75 2.5 IRF7468PBFCT-NDt 2.80 1.80 1.40 30 0.003 30 240 | 2.8 IRF6678CT-ND 3.75 2.50 2.00 
40 0.015 9.4 75 2:5. IRF7468PBFTR-NDt 3092.00/4,000 30 0.003 30 240 | 2.8 IRF6678TR-ND 7680.00/4,800 
SO-8 “Fetky™” Mosfet and Schottky Diode 30 | 0.0033} 24 190 | 2.8 | IRF6612CT-ND 3.09 2.06 1.76 
30 | 0.017 8.3 66 | 2.5 | IRF7807VD1PBFCT-NDt 1.97 1.23 92 30 | 0.0033 | 24 190 | 2.8 | IRF6612TR-ND 6676.80/4,800 
30 | 0.017]; 83 66 | 2.5 | IRF7807VD1PBFTR-NDt 2072.00/4,000 30 | 0.0034] 24 190 | 2.8 | IRF6612TRIPBFCT-NDt NEW! 3.24 216 1.73 
30 | 0.017]; 83 66 | 2.5 | IRF7807VD2-ND 249 1.60 1.25 30 | 0.0034; 24 190 | 2.8 | IRF6612TRIPBFTR-NDt+ NEW! 1512.00/1,000 
30 | 0.017] 83 66 | 2.5 | IRF7807VD2PBFCT-NDt 1.99 1.28 1.00 30 | 0.0034] 24 190 | 2.8 | IRF6612TRPBFCT-NDt NEW! 3.09 2.06 1.65 
6C | 30 | 0.017| 83 66 | 2.5 | IRF7807VD2PBFTR-NDt 2240.00/4,000 30 | 0.0034] 24 190 | 2.8 | IRF6612TRPBFTR-NDt NEW! 6676.80/4,800 
30 | 0.025 8.3 66 | 2.5 | IRF7807D1PBFCT-NDt 178 115 90] | yo, | 30 | 0.0033 | 27 220 | 3.6 | IRF6607CT-ND 3.66 2.44 1.96 
30 | 0.025 | 8.3 66 | 2.5 | IRF7807D1PBFTR-NDt 2244.00/4,000 30 |0.0033] 27 220 | 3.6 | IRF6607TR-ND 7435.20/4,800 
30 | 0.025 | 8.3 66 | 2.5 | IRF7807D2PBFCT-NDt 1.78 1415 90 30 |0.0034| 27 220 | 2.8 | IRF6611CT-ND 3.27 2418 1.75 
30 | 0.025 | 8.3 66 | 2.5 | IRF7807D2PBFTR-NDt 2296.00/4,000 30 | 0.0034; 27 220 | 2.8 | IRF6611TR-ND 6748.80/4,800 
30 0.028 6.2 48 2.0 | IRF7901D1-ND 3.13 2.50 1.88 30 | 0.0026 32 220 | 3.9 | IRF6611TRIPBFCT-NDt NEW! 3.42 2.28 1.83 
6E 30 0.028 6.2 48 2.0 | IRF7901D1PBFCT-NDt 3.00 2.00 1.60 30 | 0.0026 32 220 | 3.9 | IRF6611TRIPBFTR-ND}+ NEW! 1596.00/1,000 
30 | 0.028 | 6.2 48 | 2.0 | IRF7901D1PBFTR-NDt 5040.00/4,000 30 |0.0026| 32 220 | 3.9 | IRF6611TRPBFCT-NDt NEW! 3.27 2418 1.75 
30 0.035 5.8 33 2.5 | IRF7421D1-ND 1.35 96 79 30 | 0.0026 32 220 | 3.9 | IRF6611TRPBFTR-NDt+ NEW! 6801.60/4,800 
6F 30 0.035 5.8 33 2.5 | IRF7421D1PBFCT-NDt 1.80 1.13 84 30 0.003 25 200 | 2.8 | IRF6638TRIPBFCT-NDt NEW! 3.16 2.04 1.59 
30 | 0.035 | 5.8 33 | 2.5 | IRF7421D1PBFTR-NDt 1944.00/4,000 30 | 0.003 25 200 | 2.8 | IRF6638TR1PBFTR-ND+ NEW! 1311.00/1,000 
30 | 0.0291 65 52 | 20 | IRF7353D1-ND 36. 69 47 30 | 0.003 25 200 | 2.8 | IRF6638TRPBFCT-ND+ NEW! 3.16 2.04 1.59 
30 | 0.029] 6.5 52 | 2.0 | IRF7353D1PBFCT-NDt 180 113 84 30 | 0.003 25 200 | 2.8 | IRF6638TRPBFTR-ND+ NEW! 5856.00/4,800 
gu | 30 | 0.029] 65 52 | 2.0 | IRF7353D1PBFTR-NDt 1920.00/4,000 30 | 0.0039] 28 200 | 3.6 | IRF6603CT-ND 3.45 2.30 1.84 
30 | 0.029] 6.5 52 | 2.0 | IRF7353D2-ND 1.66 1.33 1.00 30 | 0.0039} 28 200 | 3.6 | IRF6603TR-ND 7012.80/4,800 
30 | 0.029] 6.5 52 | 2.0 | IRF7353D2PBFCT-NDt 186 120 .93 30 | 0.0052} 16 130 | 2.2 | IRF6626TRICT-ND 3.00 2.00 1.60 
30 | 0.029 6.5 52 | 2.0 | IRF7353D2PBFTR-NDt 2328.00/4,000 30 | 0.0052 16 130 | 2.2 | IRF6626TRITR-ND 1400.00/1,000 
DirectFET ™ 30 | 0.0052} 16 130 | 2.2 | IRF6626TRIPBFCT-NDt NEW! 3.00 2.00 1.60 
20 ]0.0018] 32 260 | 2.8] IRF6691TRIPBFCT-NDt NEW! 4.66 3.11 249 30 / 0.0052) 16 130 | 2.2) IRF6626TRIPBFTR-NDt NEW! 1400.00/1,000 
20 |0.0018| 32 260 | 2.8 | IRF6691TRIPBFTR-NDt NEW! 2176.00/1,000 30 | 0.0052) 16 130 | 2.2 BIRRCeZS TRE BGC IND MEW! $83, 214 1.67 
20 | 0.0018] 32 260 | 2.8 | IRF6691TRPBFCT-NDt+ NEW! 4.47 2.98 2.39 30 / 0.0052) 16 130 | 2.2) IRF6626TRPBFTR-NDt NEW! 6158.40/4,800 
20 | 0.0018] 32 260 | 2.8 | IRF6691TRPBFTR-NDt+ NEW! 9297.60/4,800 30 | 0.0062| 14 120 | 2.1 | IRF6617CT-ND 3.05 1.96 1.53 
20 | 0.002 | 150 250 | 2.0 | IRF6609CT-ND 3.75 2.50 2.00 30 |0.0062| 14 120 | 2.1 | IRF6617TR-ND 6475.20/4,800 
20 | 0.002 | 150 250 | 2.0 | IRF6609TR-ND 7742.40/4,800 30 | 0.0083} 13 100 | 2.2 | IRF6631TRIPBFCT-NDt NEW! 1.87 1.21 .94 

20 | 0.0022) 30 240 | 2.8 | IRF6619TRIPBFCT-NDt NEW! 3.30 2.20 1.76 30 | 0.0083) 13 100 | 2.2) IRF6631TRIPBFTR-NDt NEW! 776.00/1,000 
20 | 0.0022] 30 240 | 2.8 | IRF6619TRIPBFTR-NDt+ NEW! 1540.00/1,000 30 | 0.0083) 13 100 | 2.2 | IRF6631TRPBFCT-NDt NEW! 187° 1.21 = 94 
20 | 0.0022] 30 240 | 2.8 | IRF6619TRPBFCT-ND}+ NEW! 315 210 1.68 30 | 0.0083] 13 100 | 2.2 | IRF6631TRPBFTR-NDt NEW! 3465.60/4,800 
20 | 0.0022} 30 240 | 2.8 | IRF6619TRPBFTR-NDt NEW! 6552.00/4,800 30 | 0.0093; 12 96 | 2.2] IRF6621TRIPBFCT-NDt NEW! 2.80 1.80 1.40 
20 |0.0025/ 32 260 | 2.8 | IRF6691CT-ND 447. 2.98 2.39 30 | 0.0093; 12 96 | 2.2 | IRF6621TRIPBFTR-NDt NEW! 1160.00/1,000 
20 | 0.0025; 32 260 | 2.8 | IRF6691TR-ND 9120.00/4,800 30 | 0.0093} 12 96 | 2.2 | IRF6621TRPBFCT-NDt NEW! 266 1.71 1.33 
20 | 0.0026] 31 250 | 1.8 | IRF6E609TRIPBFCT-ND+ NEW! 3.93 2.62 2.10 30 | 0.0093) 12 96 | 2.2 | IRF6621TRPBFTR-NDt NEW! 4924.80/4,800 
20 | 0.0026} 31 250 | 1.8 | IRF6609TRIPBFTR-NDt NEW! 1834.00/1,000 30_ | 0.0103 | 14 120 | 2.1 | IRF6617TRIPBFCT-NDt NEW! = 3.20 2.06 1.60 
toa [20 [0.0026| 31 250 | 1.8 | IRF6609TRPBFCT-NDt NEW! 3.75 2.50 2.00 30 |o.0103| 14 120 | 2.1 | IRF6617TRIPBFTR-NDt NEW! 1325.00/1,000 
20 | 0.0026 31 250 | 1.8 | IRF6609TRPBFTR-NDt NEW! 7800.00/4,800 30 | 0.0103 14 120 | 2.1 | IRF6617TRPBFCT-NDt NEW! 3.05 1.96 1.53 
20 | 0.003 30 240 | 2.8| IRF6619CT-ND 3.15 210 1.68 30 |0.0103| 14 120 | 24 | IRF6617TRPBFTR-NDt NEW! 5640.00/4,800 
20 | 0.003 30 240 | 2.8 | IRF6619TR-ND 6504.00/4,800 30 | 0.0071; 16 130 | 2.2 | IRF6626CT-ND 3.33 2.14 1.67 
20 |0.0027| 27 220 | 2.8 | IRF6620CT-ND 343 2.21 1.72 30 | 0.0071 16 130 | 2.2 | IRF6626TR-ND 5928.00/4,800 
20 | 0.0027; 27 220 | 2.8 | IRF6620TR-ND 6115.20/4,800 30 | 0.0034; 30 240 | 2.8] IRF6618TRIPBFCT-ND{ NEW! 4.05 2.70 2.16 
20 |0.0036| 27 220 | 2.8| IRF6620TRIPBFCT-NDt NEW! 3.09 2.06 1.65 30 | 0.0034 | 30 240 | 2.8 | IRF6618TRIPBFTR-NDt NEW! 1890.00/1,000 
20 | 0.0036 27 220 | 2.8 | IRF6620TRIPBFTR-NDt NEW! 1441.00/1,000 30 | 0.0034 30 240 | 2.8 | IRF6618TRPBFCT-NDt NEW! 3.87 2.58 2.07 
20 | 0.0036 27 220 | 2.8 | IRF6620TRPBFCT-NDt NEW! 3.43 2.21 1.72 30 | 0.0034 30 240 | 2.8 | IRF6618TRPBFTR-NDt NEW! 8049.60/4,800 
20 | 0.0036 27 220 | 2.8 | IRF6620TRPBFTR-NDt NEW! 6350.40/4,800 30 | 0.009 55 100 | 2.1 | IRF6608CT-ND 2.87 1.85 1.44 
20 |0.0046| 18 140 | — | IRF6636TRICT-ND 3.22 2.07 1.61 30 | 0.009 55 100 | 2.1 | IRF6608TR-ND 5078.40/4,800 
20 |o.0046| 18 140 | — | IRF6636TRITR-ND 1334.00/1,000 40 | 0.0041] 150 180 | 89 | IRF6613TRICT-ND 3.90 2.60 2.08 
20 | 0.0046 18 140 | 2.2 | IRF6636TRIPBFCT-ND{ NEW! 3.22 2.07 1.61 40 | 0.0041 | 150 180 | 89 | IRF6613TRITR-ND 1820.00/1,000 
20 |0.0046; 18 140 | 2.2 | IRF6636TR1PBFTR-NDt+ NEW! 1334.00/1,000 40 | 0.0041] 23 180 | 2.8 | IRF6613TRIPBFCT-NDt NEW! 3.90 2.60 2.08 
20 | 0.0046 18 140 | 2.2 | IRF6636TRPBFCT-NDt NEW! 3.08 1.98 1.54 40 | 0.0041 23 180 | 2.8 | IRF6613TRIPBFTR-NDt NEW! 1820.00/1,000 
20 | 0.0046; 18 140 | 2.2 | IRF6636TRPBFTR-ND+ NEW! 5702.40/4,800 | + RoHS Compliant (Continued) 
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International 


TeaRrRectitie NandP Channel Surface Mount HEXFETs (cont.) 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS | (on) (A) IDM | Max.| Digi-Key Price Each ; VDS | (on) (A) IDM | Max.| Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) (Q) 25°C (A) | (W) | Part No. 1 10 100 Fig. | (V) (Q) 25°C (A)_| (W) | Part No. 1 10 100 
40 [0.0041] 23 180 | 2.8 | IRF6613TRPBFCT-NDt+ NEW! 3.72 248 1.99 Dual N- and P- Channel 
40 | 0.0041] 23 180 | 2.8 | IRF6613TRPBFTR-ND}+ NEW! 7737.60/4,800 Micro-8™ Logic Level 
40 |0.0071] 12.7 | 102 | 2.1 | IRF6614TRPBFCT-NDt NEW! 249 1.60 1.25 aor) oat) | Ba oT 
40 | 0.0071] 12.7 | 102 | 2.1 | IRF6614TRPBFTR-NDt NEW! 4603.20/4,800 30 | -02 20 46 | 1.25) IRF7509CT-ND 145 91 68 
60 |0.0055| 86 260 | 89 | IRF6648CT-NDt 3.87 2.58 2.07 307 10.147 | 277 D/ 
eo |0.0055| 86 | 260 | 89 | IRFe648TR-NDt 1806.00/1,000 | | «4 | -30 | -02 | 20 | -16 |125| IRF7S09TR-ND 2085 00s 000 
60 | 0.0055] 86 260 | 2.8 | IRF6648TRIPBFCT-ND{t NEW! 3.87 2.58 2.07 20/ | .135/ | 2.4/ 197 | 105 meeorennn SOR (or aed 
60 | 0.0055 86 260 | 2.8 | IRF6648TR1PBFTR-NDt NEW! 1806.00/1,000 20 | -.27 71.7 sills 
60 |0.0055| 86 260 | 2.8 | IRF6648TRPBFCT-NDt NEW! 3.87 2.58 2.07 oF a ae Ag) 1.25| IRF7507TR-ND 4724.00/4,000 
60 |0.0055| 86 260 | 2.8 | IRF6648TRPBFTR-NDt NEW! 8049.60/4,800 : * a. 7 
80 |o.0076] 12 96 | — | IRF6646TRICT-ND 4.32 288 2.31 $0-8 
80 |0.0076| 12 96 | — | IRF6646TRITR-ND 1944.00/1,000 25/ | 0.10/ |  3.5/ 14’ | 5 | (RE7105PBF-NDt NEW! 256 1.65 1.28 
so |0.0076) 12 96 | 2.8 IRF6646TRIPBFCT-NDt NEW! 4.32 288 2.31 225, —[-10:25) | 2.3 | 10) 
80 |o.0076| 12 96 | 2.8 | IRF6646TRIPBFTR-NDt NEW! 2016.00/1,000 a Be oe a 2 | IRF7319-ND 4.31 288 2.31 
80 |0.0076| 12 96 | 2.8 | IRF6646TRPBFCT-NDt NEW! 4141 2.74 2.20 — ~~ a 
30/ | 0.029/ | 6.5/ 30/ 
80 | 0.0076} 12 96 | 2.8 | IRF6646TRPBFTR-NDt NEW! 8548.80/4,800 -30 | -0.058| -4.9 “30 | 2 | IRF7319PBFCT-ND 3.45 2.30 1.84 
80 | 0.012 55 170 | 2.8 | IRF6668TR1PBFCT-NDt NEW! 3.05 1.96 1.53 30/7 | 0.0297 | 65/ 30/ 
80 | 0.012 55 170 | 2.8 | IRF6668TR1PBFTR-ND+ NEW! 1262.00/1,000 6A | 30 | -0.058| -4.9 -30 | 2 | IRF7319PBFTR-ND 1944.00/4,000 
80 | 0.012 55 170 | 2.8 | IRF6668TRPBFCT-NDt+ NEW! 3.05 1.96 1.53 20/ | 0.029/ | 6.6/ a |, isi HRB. BSI 
toa |_80_| 0.012 55 170 | 2.8 | IRF6668TRPBFTR-NDt+ NEW! 5640.00/4,800 -20 | -0.058| -5.3 -21 Zee : : 5 
100 | 0.0103] 10.3 82 | 2.8 | IRF6644TRIPBFCT-NDt NEW! 4.14 2.76 2.21 ees Pen “ ma 2 | \RF7317PBFCT-ND 3.45 2.30 1.84 
100 | 0.0103] 10.3 82 | 2.8 | IRF6644TRIPBFTR-NDt NEW! 1932.00/1,000 : : 
100 |0.0103] 10.3 82 | 2.8 | IRF6644TRPBFCT-NDt+ NEW! 3.96 2.64 2.12 oe oe om a 2 | IRF7317PBFTR-ND 2296.00/4,000 
100 | 0.0103] 10.3 82 | 2.8 | IRF6644TRPBFTR-NDt NEW! 8236.80/4,800 - 20,05: ml = - 
100 |0.0175| 83 66 | 2.8 | IRF6662TRIPBFCT-NDt NEW! 3.33 2.14 1.67 $0-8 Logic Level 
100 |0.0175] 83 | 66 | 28| IRF6662TRIPBFTR-NDt NEW! 1378.00/1,000 am | poe | S| BY) 2 | iRF7307-ND 319 243° 1.74 
100 |0.0175| 8.3 66 | 2.8 | IRF6662TRPBFCT-NDt NEW! 3.33 2.14 1.67 oI] oust er pa 
100 |0.0175| 83 66 | 2.8 | IRF6662TRPBFTR-NDt NEW! 6158.40/4,800 ‘20 |-0090| 43 47 | 2 | IRF7307PBFCT-ND 298 1.92 1.49 
100 | 0.028] 57 45 | 3 | IRF6645TRIPBFCT-ND{ NEW! 2.98 1.92 1.49 0/7 | ols) Soh mn 
100 | 0.028 5.7 45 | 3 | IRF6645TRIPBFTR-NDt NEW! 1233.00/1,000 20 |-0.090| -4.3 47 | 2. | IRF7307PBFTR-ND 1892.00/4,000 
100 | 0.028 | 57 45 | 3 | IRF6645TRPBFCT-NDt NEW! 2.98 1.92 1.49 25/ | .10/ 3.5/ 14/ 
100 | 0.028] 5.7 | 45 | 3 | IRF6645TRPBFTR-NDt NEW! 5510.40/4,800 25 | 25 | -23 | -10 | 2 (gmc ge0 208: 780) 
100 | 0.053 | 4.2 34 | 2.2 | IRF6655TRPBFCT-NDt NEW! 273 1.76 1.37 25/ | .10/ 3.5/ 147 | 59 [nmebeencenne 3G 46S 108 
100 | 0.053 4.2 34 | 2.2 | IRF6655TRPBFTR-NDt NEW! 5054.40/4,800 “25 | -.25 2.3 -10 
100 | 0.053 | 4.2 34 | 2.2 | IRF6665TRIPBFCT-NDt NEW! 3.12, 2.01 1.56 oe vs a ue 2.0 | IRF7105PBFTR-ND 1792.00/4,000 
100 | 0.053 | 4.2 34 | 2.2 | IRF6665TRIPBFTR-NDt NEW! 1291.00/1,000 aor o0si |= aor 76) 
100 | 0.053 | 4.2 34 | 2.2 | IRF6665TRPBFCT-NDt NEW! 298 1.92 1.49 i640: 56.40 230 42 | 1-4 | IRF7309-ND 3.00 2.00 1.60 
100 | 0.053 | 4.2 34 | 2.2 | IRF6665TRPBFTR-NDt NEW! 5510.40/4,800 307} 0.087 14.07 16) 
200 | 0.051 46 37 | 2.8 | IRF6641TRIPBFCT-NDt NEW! 3.93 2.62 2.10] | 6A | “39 | p10 | -30 -42 | 14) IRF7309PBFCT-ND 2.80 1.80 1.40 
200 | 0.051 4.6 37 | 2.8 | IRF6641TRIPBFTR-NDt NEW! 1834.00/1,000 30/ 10.057 | 4.0/ 16/ 
20 | 0.0022] 30 240 | — | IRF6619TRICT-ND 3.30 2.20 1.76 -30 | -0.10 | _ -3.0 -2 | | EES Fee 00 
20 | 0.0022] 30 240 | — | IRF6619TRITR-ND 1540.00/1,000 30/ | 0.10/ | 3.5/ 16/ | 5 | iRF9952-ND 228 183 1.31 
30 | 0.0023] 30 240 | — | IRF6678TR1CT-ND 3.93 2.62 2.10 730 | -0.25 | -23 -10 
30 | 0.0023} 30 240 | — | IRF6678TRITR-ND 1769.00/1,000 a Pe v 2 | IRF9952PBFCT-ND 256 1.65 1.28 
30 |0.0026| 27 220 | — | IRF6611TRICT-ND 3.42 2.28 1.83 sor ior aH a 
30 |0.0026| 27 220 | — | IRF6611TRITR-ND 1596.00/1,000 Boe koe a 1g | 2. | IRF9952PBFTR-ND 2632.00/4,000 
30 | 0.0082} 14 110 | — | IRF6637TR1CT-ND 3.36 2.16 1.68 
55/ | 0.043/ | 4.7/ 38/ 
30 | 0.0082] 14 110 | — | IRF6637TR1TR-ND 1392.00/1,000 55 | -0.056| -3.4 -o7 | 2 | IRF7343-ND 219 1.41 1.10 
top | 30 | 0.0082) 14 110 | 2.3 | IRF6637TR1PBFCT-NDt NEW! 3.36 2.16 1.68 55/1 0.043) | 4.7/ 38/ 
30 |0.0082) 14 110 | 2.3 | IRF6637TR1PBFTR-NDt NEW! 1392.00/1,000 55 |-0.056| -34 | -27 | 2 | 'RF7343PBFCT-ND 175 1.13 88 
30 | 0.0082; 14 110 | 2.3 | IRF6637TRPBFCT-NDt+ NEW! 3.19 2.05 1.60 55/ | 0.043/ | 4.7/ CA Gsecssamon 252,004,000 
30 | 0.0082 14 110 | 2.3 | IRF6637TRPBFTR-NDt NEW! 5899.20/4800 55 | -0.056 | -3.4 27 
30 |0.0115] 12 92 | 2.3 | IRF6604CT-ND 287 1.85 1.44 30/ | 0.029/ | 7.3/ 30/ 
2.5 | IRF7389-ND 3.96 2.65 2.12 
30 | 0.0115 12 92 | 2.3] IRF6604TR-ND 5116.80/4,800 -30_| -0.058 | __-5.3 -30 38 
40 | 0.0046] 19 150 | — | IRF6616TRICT-ND 3.15 2.03 1.58 o pet oe 25 | IRF7389PBFCT-ND: 317 242 1.70 
40 |0.0046] 19 150 | — | IRF6616TR1TR-ND 1305.00/1,000 307 boozer 73 af 
150 | 0.029] 62 76 | 2.8 | IRF6643TRIPBFCT-NDt NEW! 3.78 2.52 2.02 T30".| 6.088 | e9 “30 | 25 | IRF7389PBFTR-ND 3776.00/4,000 
150 | 0.029] 62 76 | 2.8 | IRF6643TRIPBFTR-NDt NEW! 1764.00/1,000 6G : ; 
30/ | 0.045/ | 5.8/ | 46/ | 55 | IRF7379-ND 3.75 3.00 214 
20 | 0.0046] 15 120 | — | IRF6610TR1CT-ND 257 1.66 1.29 -30 | -0.090| -4.3 -34 |“ : ; ; 
20 | 0.0046] 15 120 | — | IRF6610TR1TR-ND 1066.00/1,000 30/ | 0.045/ | 5.8/ 46/ 
toc | 25 [0.0049] 15 120 | — | IRF6622TRIPBFCT-ND} NEW! 186 1.20 93 -30 |-0.090| 43 | -34 | 2:5 | IRE?S79PBFCT-ND 3.60 240 1.92 
25 |0.0049] 15 120 | — | IRF6622TR1PBFTR-NDt NEW! 769.00/1,000 30/ | 0.045/ | 5.8/ 40 | 35 ere 3860.00/4,000 
30 |0.0093| 12 96 | — | IRF6621TRICT-ND 2.80 1.80 1.40 730 | -0.090 | -4.3 “34 
30 | 0.0093} 12 96 | — | IRF6621TRITR-ND 1160.00/1,000 | + poHs Compliant 
Ph t It 1 The Photovoltaic Isolator (PVI) generates an electrically isolated DC 
0) ovo aic voltage upon receipt of a DC input signal. The PVI is ideally suited for 
driving power MOSFETs, IGBTs or sensitive gate SCRs to form solid 
Isolators state relays. ~ 939 -~ 
a a 
ane a B76 5 
Input Circuit Output Circuit 6.35 
Vf | Imin | Imax] Vout | Imin | Ton/Toff i-Key Price Each 4.015 us 23 a 4 
(led) | (mA) | (mA) | (dc) (uA) Max. Package Part No. al 10 100 x41 LL 4.525 
14 | 5.0 | 40 | 80 10 | 5/0.25ms 8-Dip PVI5013R-ND 6.02 4.30 3.44 
14 | 5.0 | 40 | 80 10 | 5/0.25ms | 8-SMD PVI5013RS-ND 6.10 4.36 3.49 
14 | 5.0 | 40 10 10 | 2.5/0.5ms 8-Dip PVI5033R-ND 6.77 4.80 3.82 
14 | 5.0 | 40 10 10 | 2.5/0.5ms | 8-SMD PVI5033RS-ND 6.82 4.84 3.85 
14 | 20 | 50 | 80 10 | 3/0.22ms | MOD-8-Dip | PVI5050N-ND 465 3.26 2.54 
14 | 20 | 50 | 80 10 | 3/0.22ms | MOD-8-Dip | PVI5080N-ND 445 3.18 2.58 
14 | 20 | 50 | 80 10 | .16/.22ms 8-Dip PVI1050N-ND 6.05 4.51 3.76 
14 | 20 | 50 | 80 10 | 3/0.22ms | 8-SMD PVIO50NS-ND 6.10 4.40 3.66 
14 | 20 | 50 | 80 10 | 3/0.22ms |MOD-8-SMD| PVI5050NS-ND 4.71 3.30 2.57 eifieepie 
10501 
14 | 20 | 50 | 80 10 | 3/0.22ms |MOD-8-SMD| PVI5080NS-ND 4.43 3.06 2.58 
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“y N and P Channel Surface Mount HEXFETs 


Fig. 1 — D2Pak 
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Fig. 2 — DPak 
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Fig. 3 — SOT-223 
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Fig. 4 — SOT-227 


Electrical characteristics at 25°C unless otherwise noted. 


Dimensions in mm 


Fr 23 Nom=-] lL og 
1.40 4. +|-0.89 1.05~ a 4.6 | , 
5.032098 4.5744 Nom. 
Top viet 1. Gate Sd 1. Gate 
1. Gate 2. Drain 2. Drain 
2. Drain 3. Source Mn 3. Source 
3. Source 4. Drain pt 4. Drain 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS | (on) (A) IDM |Max.| Digi-Key Price Each VDS | (on) (A) IDM | Max.| Digi-Key Price Each 
Fig.| (Vv) | (0) | 25°C | (A) | (W)| PartNo. 1 10 100] | Fig.| (v) | (9) | 25°C | (A) | (W)| PartNo. a] 10 100 
P-CHANNEL TYPES D2Pak Logic Level 
D2Pak 60 | 02 10 40 | 43 | IRLZ14S-ND 205 1.32 1.03 
so ous 8 7 a BEES aaa.> eat 00D 60 | 0.028 | 50 200 | 150 | IRLZ44STRR-ND 1538.88/800 
0 | 0.14 | -18 | -72 | 88 | IRF9Z34STRL-ND 1412.00/800 4 | 100 | O16 | 15 60 | oe Pee TRO peo aoeen 
100 | 0.54 | 56 18 | 43 | IRL510S-ND 196 1.27 99 
60 | 0.28 | -11 -44 | 60 | IRF9Z24S-ND 310 200 1.56 
200 | 04 9 36 | 74 | IRL630SPBF-NDt 2.98 1.92 1.49 
60 | 0.28) -11 744 | 60 OZ SEE) 492.00/800 200 | 04 9 36_| 74 | IRL630STRL-ND 1232.80/800 
-100 | 0.2 -19 -72_| 150 |_IRF9540S-ND 510 3.40 2.72 : — : 
-100 | 0.2 “19 -72 | 150 | IRF9540STRL-ND 1836.00/800 
1 | -100] 03 -12 | -48 | 88 | IRF9530S-ND 319 213 171 2 e ie ae lene Ta aia re tee ce 
-100 | 0.3 “12 -48 | 88 | IRF9530STRL-ND 1232.80/800 25 e4 a | acetate ae t Pain Aaj aie" 
-100 | 06 6.8 | -27 | 60 | IRF9520STRL-ND 1015.20/800 2 : 2 |e oz Os 40/2, 
100 | 1.2 4 -16 | 43 | IRF9510S-ND 288 186 1.45 By oF 12 | eee canara SAS toitons 
-200 | 05 4 -44 | 125 | IRF9640S-ND 465 3.10 248 50 0D oe aa soe IREROIONDE 79s 419° 83 
-200 | 05 ar -44 | 125 | IRF9640STRL-ND 1735.20/800 : f 3 : : 
200| 08 | -65 | -26 | 74 | IRF9630S-ND 3.52 235 1.88 80 | 0075) 4 | 88 | 8S TO Gen Wes Ae 
: : i : : 60 | 0.075 | 14 68 | 45 | IRFRO24PBFCT-NDt 190 1.22 95 
DPak (TO-252AA) 60 | 0.075 | 14 68 | 45 | IRFRO24PBFTR-NDt 994.00/2,000 
50 | 028] 99 — |] — ] IRFR9020-ND 272 1.75 1.36 60 | 02 17 31_| 25 | _IRFRO14PBFCT-NDt 183 115 85 
+50 | 0.28 | -99 — | — | IRFR9020PBFCT-NDt 217 1.40 1.09 60 | 02 77 31 | 25 | IRFRO14PBFTR-NDt 784.00/2,000 
50 | 0.28 | -99 — | — | IRFR9020TR-ND 2172.80/2,000 100 | 0.27 | 77 31 | 42 | IRFR120TR-ND 1578.00/2,000 
50 | 0.28 | -9.9 — | — | IRFR9020PBFTR-NDt 1050.00/2,000 100 | 054 | 4.3 17 | 25 | IRFR110PBFCT-NDt 160 1.00 .74 
50 | 05 5.3 —_| — |_IRFR9010-ND 70.56 At 100 | 054 | 4.3 17 | 25 | IRFR110PBFTR-NDt 754.00/2,000 
-50 0.5 5.3 = = IRFR9010PBFCT-NDt 1.76 1.10 82 200 0.8 4.8 19 42 IRFR220PBFCT-NDt 1.82 1.14 84 
50 | 05 53 — | — | IRFRQO10PBFTR-NDt 812.00/2,000 200 | 08 48 19 | 42 | IRFR220PBFTR-NDt 870.00/2,000 
60 | 028 | -88 42 | IRFR9024-ND 274 177. 1.38 200 | 1.5 26 10 | 25 | IRFR210-ND 175 113.88 
60 | 028 | -88 42 | IRFR9024PBFCT-NDt 219 141 110] | 2 | 200) 1.5 26 10 | 25 | IRFR210PBFCT-NDt 160 1.00 .74 
-60 | 0.28 -8.8 42 | _IRFR9024PBFTR-NDt 1050.00/2,000 200 1.5 2.6 10 | 25 | IRFR210PBFTR-NDT 734.00/2,000 
60 | 05 51 25 | IRFR9014-ND 193.124 97 250 | 1.4 3.8 15 | 42 | IRFR224-ND 219 1.41 1.10 
-60 0.5 5A 25 IRFR9014PBFCT-ND 1.76 1.10 82 250 14 3.8 15 42 IRFR224PBFCT-NDt 1.75 1.13 88 
-60 0.5 5.4 25 IRFR9014TR-ND 1595.00/2,000 250 11 3.8 15 42 IRFR224PBFTR-NDt 826.00/2,000 
-60 05 -5.1 25 | IRFR9014PBFTR-NDt 812.00/2,000 400 | 1.8 3.1 12 | 42 | IRFR320-ND 251 1.62 1.26 
0 | 05 54 25 | IRFR9O14TRL-ND 2229 .00/3,000 400 | 18 3.4 12 | 42 | IRFR320PBFCT-NDt 2.01 1.29 1.01 
00 06 56 42 | IRER9120PBFCT-NDt 200, 429. 400, 400 | 1.8 3.4 12 | 42 | IRFR320PBFTR-NDt 980.00/2,000 
100 | 0.6 “5.6 42 | IRFR9120PBFTR-NDt 946.00/2,000 400 | 36 17 8 | 25 (BIRERS IONE 194 1.2587 
2 | -100 | 06 -5.6 42 | IRFR9120TRL-ND 2994.00/3,000 400 | 36 ia S | 25 RERSIOREE INET, WZ VAM «82 
“400 | 12 31 25 | IRFRO110-ND 201. 130 1.01 400 | 3.6 17 6 | 25 | IRFR310TR-ND 1548.40/2,000 
“400 | 4 34 25 | IRFR9110PBFCT-NDt 184 115 86 400 | 3.6 17 6 | 25 | IRFRS10PBFTR-NDt 1116.00/2,000 
oo | 1.2 | -34 25 | IRFR9110PBFTR-ND 798.00/2,000 500 | _3 = 8) 42 Eee 
100 | 1.2 “3.4 25 | IRFR9110TRL-ND 2328.00/3,000 500 | 3 2.4 8 | 42 | IRFR420PBFCT-NDT 1861.20.93 
300| “15 BG 42 | IRFR9220-ND me he 500 | 3 24 8 | 42 | IRFR420TR-ND 1856.40/2,000 
2004|| “Ws _ 42 WRIGEHSZSOESEC END eel . ter. 4.80 500 | 3 24 8 | 42 | IRFR420PBFTR-NDt 1016.00/2,000 
-200| 15 | -36 42_|_IRFR9220TR-ND 2590.00/2,000 eee lle : HP cecceererom een Voi toe 
-200 | 15 -3.6 42 | IRFR9220PBFTR-ND 876.00/2,000 00 1a 5 3149 RIRERGO SRST - -4944,007,000 
200 | 3 1.9 25 | IRFR9210-ND 236 152° 1.19 S ENE 00/2, 
-200| 3 “1.9 25 | IRFR9210PBFCT-NDt 189 1.22 95 600 | 7 Aa 5.6 | 36 BIREBINEO ANG 219) Nal. 1.10) 
300 | <8 a8 os [IneaeatneciNGl 5860 00/2 000 600 | 7 1.4 5.6 | 36 | IRFRINGOAPBFCT-NDt 175 113 88 
7300. | 23 18 25 MIGCROSTC CoE aT Dy 870;00/2.600 600 | 7 14 5.6 | 36 | IRFRINGOAPBFTR-NDt 842.00/2,000 
250 | 3 2.7 50 | IRFR9214-ND 249 141 1.40 — 7H pp. _ nogic Fevel oo 
-400 | 7 1.8 50 | IRFR9310-ND 2.238 144 1.12 ; : i : : : 
“400 | 7 48 30 | IRFRO310PBECT-ND 179 148 90 60 | 02 77 31 | 25 | IRLRO14PBFCT-ND 169 1.06 .79 
Gop | 7 8 50 | IRFR9310PBFTR-ND 645 0621000 60 | 02 77 31 | 25 | IRLRO14PBFTR-ND 792.00/2,000 
: Sonos es 60 | 04 14 56 | 42 | IRLRO24-ND 237 153 1.19 
= = ne = 60 | 0.4 14 56 | 42 | IRLRO24PBFCT-ND 1.90 1.22.95 
z 5 aA : H 5 7 «15 
60 | 01 14 56 | 42 | IRLRO24PBFTR-ND 1008.00/2,000 
60 | 05 “1.8 3.1 | IRFL9014PBFCT-ND 245 158 123 | » | 199] 027 | 77 31. | 42 | IRLR120-ND 209 135 1.05 
3 | 60 | 05 “1.8 3.1 | IRFL9014PBFTR-ND 1015.00/2,500 100 | o27 | 77 31 | 42 | IRLR120PBFCT-ND 191. 120 89 
abe 12 ae 4 OE a os i vc 100 | 0.27 ad. 31 | 42 | IRLR120PBFTR-ND: 1044.00/2,000 
: : 1. . 4 . : : 1oo | 0.54 | 43 17_| 25 | IRLR110-ND 1.35 1.08.77 
-100 | 1.2 “14 .8_ | 3.1 | IRFL9110PBFTR-ND: 870.00/2,500 40071054 1-43 171 295) IRLR110PBFGT-ND: 4:70) “Gog EEO 
N-CHANNEL TYPES 100 | 0.54 43 17 | 25 | IRLR110PBFTR-NDt 754.00/2,000 
SOT-227 100 | 0.54 | 43 17 | 25 | IRLR110TRL-ND 2259.00/3,000 
4 [| 500 | 0.08 57 228 | 625 | FA57SA50LC-ND 32.50 26.00 22.75 SOT-223 
D2Pak 60 | 02 27 22 | 3.1 | IRFLO14-ND 228 147 1.14 
60 | 0.018] 50 | 290 | 190] IRFZ48RSPBF-NDt 3.90 260 2.08 SO.) Ore 27 | 22 | 3.1 Re BERNE a 
60° |:0:008"| | 780 200 | 150 IMInEZaento Say Boe, 180 60 | 02 27 22 | 3.1 | IRFLO14PBFTR-ND 900.00/2,500 
60 | 0.028] 50 | 200 | 150] IRFZ44STRR-ND 1304.00/800 100 | O54) 15 | 12 | 3.1 EOD) Se eee ee 
ear | 04 7 ca | 60 (inner fap. Giad 267 100 | 0.54 15 12_| 3.1 | IRFL110PBFCT-ND: 1.92 1.20.89 
60 | 02 10 40 | 43 | IRFZ14S-ND 176 110 82 100 | 0.54 15 12 | 3.1 | IRFL110PBFTR-ND: 1097.50/2,500 
100 | 0.077 | 28 | 110 | 150| IRF540STRL-ND 1391.20/800 Sel re | pee | 22 | St pierreeceene ripe ae 
100 | 0.077 | 28 110 | 150 | IRF540STRR-ND 1391 .20/800 : : ; : : : : 
200 | 15 | 096 | 7.7 | 3.1 | IRFL210PBFTR-ND 942.50/2,500 
100 | 0.16 14 56 | 88 | IRF530S-ND 2.45 158 1.23 
250 | 028 | 14 56 | 125| IRF644STRL-ND 1888.00/800 250 | 2 0.79 | 63 | 3.1 IRETENG! 1.75 1.40 _1.00 
4 || oso. | AG 4A | go | IRFe248-ND in dey 18) 250 | 2 0.79 | 63 | 3.1 | IRFL214PBFCT-ND 196 1.26 98 
250 | 1.4 44 — | 50 | IRF624SPBF-NDt 2.38 153 1.19 e002 Ore 168 = a = ue S080. 0/2200 
250 2 27 8 | 36 | IRF614S-ND 245 1.58 1.23 E Ogic Eeve: 
300 | 0.75 64 24 | 74 | IRF737LCS-ND 1.97 158 1.19 60 02 27 22 | 3.1 | IRLLO14-ND 241 1.55 1.21 
400 | 0.55 10 40 | 125 | IRF740STRL-ND 1448.80/800 60 02 27 22 | 3.1 | IRLLO14PBFCT-ND 1.93 1.24 97 
500 | 14 5 20 | 74 | IRF830ASPBE-NDt 269 173 1.35] | 3 | 60 | 02 27 22 | 3.1 | IRLLO14PBFTR-ND 1125.00/2,500 
100 | 0.54 15 12 | 3.1 | IRLL110-ND 2.28 1.47 1.14 
a) te] 2 | ae | 2 epee Se ae es 100 | 054 | 45 | 12 | 31 | IRLLI10PBECT-ND 182 117 9 
B60, | 8 Be 10 | 80 | IRF820ASPBF-NDt fan ‘ior: 100 | 0.54 1.5 12 | 3.1 | IRLL110PBFTR-ND 862.75/2,500 
600 | 1.2 6.2 25 | 130] IRFBC40LCS-ND 3.76 3.01 2.26 MTP 
600 | 22 3.6 14 | 74 | IRFBC3OSPBF-NDt 330 220 176 | 5 | 500 | 0.21 31 124 [1140] 19MTOS50XF-ND 42.52 34.48 28.73 
800 | 3.0 44 16 | 125 | IRFBE3OSPBF-NDt 3.45 230 1.84] + Rows Compliant 
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VISHAY. N and P Channel HEXFETs 


Electrical characteristics at 25°C unless otherwise noted. 
Dimensions in mm 


Fig. 1 — TO-220AB Fig. 2 — TO-220 Fullpak Fig. 3— TO-247AC Fig. 4 — TO-262 Fig. 5 — -Pak 
0.605 , : 6.734 
2e7r—7j1054 4 03.40 : | Bay , 30 = : [= 4 
p O-5— 04 16 E q . 
1.Gate 154 foot, 1. Gate : 1. Gate 1.Gate 
2. Drain f 2. Drain La. f 2. Drain = 2.Drain 2.28 
3. Source 14.09 4.06 3. Source 5. 3. Source 14.8 3. Source A 3. Source 
4. Drain t Le | 4. Drain t I 4. Drain ax 4. Drain 
140=! : 2.40=! 
+.93 > : 4 : 3x 0.55-| 
veralie 2. ; 5.45 ; [3X 955-) 
Fig. 6 — 4-Pin Dip (HEXDIP®) Fig. 8 — TO-220-5 
= © 3.96 
15.8 
1. Gate 1. Gate 
2. Drain 2. Sense 
3. Source 7 3. Drain 
ik43 14] 4. Drain ; 4. Kelvin 
C : 5. Source 
RDS ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS (on) (A) IDM |Max. Digi-Key Price Each vDS (on) (A) IDM | Max. Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) (a) | 25°¢ | (A) |(W)| PartNo. 1 10 100] | Fig. | (vy (a) | 25°¢ | (A) | (W)| PartNo. i we 
P-CHANNEL TYPES 60 | 0018 | 50 | 290|190|  IRFZ48RPBF-NDt 350 225 1.75 
T0-220AB 60 | 0018 | 50 | 290|190]  IRFZ48PBF-NDt 350 225 1.75 
9 ee a ee EEOUES SN S46 iso Ae 60 | 0028 | so | 200|150|  IRFZ44RPBF-NDt 315 2.03 1.58 
bp: ‘| 64a: | ote 2 = eeSOESIE SAC <Be). 460 60 | 0028 | so | 200|150|  IRFZ44PBF-ND 3.15 203 1.58 
‘o | oi4 | -18 | -72 | 88 IRF9Z34PBF-ND 318 205 160 60 | 0.05 30 120 | 88 IRFZ34PBF-ND 236 152 1.18 
0 | 0.28 | -11 -44 | 60 IRF9Z24PBF-ND 220 142 1.11 60 of 17 68 | 60 IRFZ24PBF-ND 196 1.26 98 
-60 05 | -67 | -27 | 43 IRF9Z14PBF-ND 1.88 118 87 60 02 10 40 | 36 IRFZ14PBF-ND 180 113 84 
-60 05 | 67 | -27 | 43 IRF9Z10PBF-ND 188 118 87 100 | 0.077 | 28 110 | 150] — IRF540PBF-ND 3.15 2.03 1.58 
F -100 | 0.2 -19 | -72 |150] — IRF9540PBF-ND 343° 2.21 1.72 100 | 0.16 14 56 | 88 IRF530PBF-ND 193 124 97 
-100 | 0.3 12 | -48 | 88 IRF9530PBF-ND 2.04 1.32 1.03 100 | 027 | 92 37 | 60 IRF520PBF-ND 186 120 93 
-100 | 0.60 | -68 | -27 | 60 IRF9520PBF-ND 217 140 1.09 too | 06 56 181 20 REeIONn 48° foo" 2B 
-to0 | 1.2 “4 -12 | 20 IRF9510PBF-ND 1.96 1.26 98 fo. ll oe Be t6 | 30 LEGEND Woo? vee, 86 
on ae 7 a ! bs Pees ae tea iat 200 | 0.18 18 72 | 125 IRF640PBF-ND 3.15 2.03 1.58 
200 | 15 | -35 | -14 | 40 IRF9620PBF-ND 266 171 1.33 eo 1 |e ay Bet, [ote IRs OR BEND qe, tie see 
200 | 3 1.8 | -7 | 20 | _IRF9610PBF-ND 1.89 1.22 95 200 | 08 | 52 | 20 | 40 [ReInROCOINE 185) 116-286 
T0-220 Fullpak 200 | 08 52 20 | 40 IRF620PBF-ND 148 93 69 
60 | 014 | -12 | -48 | 42 IRFI9Z34GPBF-ND 350 225 1.75 oer, | ae S810. | 220 Ula elaalsNe) es eee gee 
60 | 028 | -85 | -34 | 37 |  IRFI9Z24GPBF-ND 3.01 1.94 1.51 250 f 1 44 | 14 | 50 Eee gor yer. tek 
-60 0.5 5.3 | -21 | 27 IRFI9Z14GPBF-ND 2.45 1.58 1.23 250 1 44 14 | 50 IRF624PBF-ND 2.03 1.31 1.02 
-100 | 0.117 -13 -44 | 48 IRFI9540GPBF-ND: 3.90 260 2.08 250 2 2.7 8 | 36 IRF614PBF-ND, 1.84 1415 85 
-to0 | 03 | -77 | -31 | 42 IRFI9530GPBF-ND: 3.50 2.25 1.75 300 | 045 | 93 37 | 96 IRFBONGOAPBF-ND+ 314 203 1.58 
too | 06 | -5.2 | -21 | 37 IRFI9520GPBF-ND: 2.80 1.80 1.40 300 | 075 | 64 24 | 74 IRF737LC-ND 2.93 189 1.47 
> | 200 | 05 | -61 | -24 | 40 IRFI9640G-ND 446 2.98 2.38 300 | 075 | 64 24 | 74 IRF737LCPBF-NDt+ 234 151 1.18 
200 | 05 | -61 | -24 | 40 IRFI9640GPBF-ND 357 2.38 1.91 400 | 0.55 10 40 |125| — IRF740IR-ND 3.37 2.25 1.80 
-200 0.8 -4.3 -17 | 35 IRFI9630G-ND 2.78 2.23 1.60 400 0.55 10 40 | 125 IRF740PBF-ND: 315 2.03 1.58 
200 | 08 | -43 | -17 | 35 IRFI9630GPBF-ND: 3.11 2.00 1.56 4007 70.58 70 40 | 125 [EIR SOREE SNOT aie VBIog AES 
oan 2 - “12 | 30 eee Te ae ee 400 | 0.55 10 40 | 125 IRF740LC-ND 4.08 273 2.18 
300 : ee |= oeeeeade a sae ion ang 400 | 0.55 10 40 | 125]  IRF740LCPBF-NDt 327 218 1.75 
250 | 1 -41 | -16 | 35 | _IRFI9634GPBF-ND 3.50 225 1.75 00 H 55 | 22 | 74 eo 2a eg iNet 
TO.247AC 400 1 5.5 22 | 74 IRF730PBF-ND 1.97 1.27.99 
3 | 100 | 02 | 21 — 180] IRFP9140PBF-NDt 450 3.00 2.40 moe 1 BO. | eee int UstevedetraleN ayy et =e toe 
200 | 05 | -12 | — | 150] IRFP9240PBF-NDt 510 3.40 2.72 400 | 18 | 3.3 | 712 | oO ReaD 208) 198) “10¢ 
roses 1 400 | 3.6 2 6 | 20 IRF710PBF-ND 160 1.01 75 
60 | 05 | 67 | 27 |37|  IRFOZI4LPBF-NDT 1.99 1.28 1.00 450 | 063 ) 88 | 85 | 125 aa te. 218) 7 
at |g: vl i | “cao: ||'>dneu) eae ESL ae: Fe? Be 450 | 0.63 | 88 35_|125| _IRF744PBF-ND 2.98 1.92 1.49 
-200 3 -1.8 “7 20 IRF9610L-ND 1.42 1.14 85 450 1.2 4.9 20 74 IRF734-ND 2.38 1.90 1.36 
Pak 450 1.2 4.9 20 | 74 IRF734PBF-ND 266 171 1.33 
=. | be | soe ERURDaeEE ID EOE Cea TT) 500 | 0.21 20 80 | 280] — IRFB20NS0KPBF-NDt 564 376 3.01 
_ oe, | eae Ill-coinllLae TE EUGOTCEE EID! 176 40 B2 500 | 0.26 17 68 | 220] — IRFB18NSOKPBF-NDt 7.50 5.00 4.00 
‘oo | o28 | 2a | -35 | 42 IRFU9024PBE-ND 214 138 107 500 | 0.28 16 64 | 220| _IRFB17N50LPBF-NDt+ 648 4.32 3.46 
-60 05 | -5.1 | -20 | 25 IRFU9014PBF-ND 1.76 110 82 500 | 0.285 | 17 68 |280| — IRFB16NS0KPBF-NDt 559 373 299 
-100 | 06 | -56 | -22 | 42 IRFU9120PBF-ND 2.00 1.29 1.00 500 | 0.45 14 56 | 250| — IRFB13N50A-ND 471 3.15 2.52 
5 | 100 | 12 | -34 | -12 | 25 IRFU9110PBF-ND 184 115 86 500 | 0.45 14 56 | 250|  IRFB13NSOAPBF-NDt 3.77 252 2.02 
200 | 15 | -36 | -14 | 42 IRFU9220PBF-ND 259 167 1.30 500 | 0.52 11 44 |170|  IRFB11N50APBF-NDt 342 220 1.71 
-200 3 1.9 | -7.6 | 25 IRFU9210-ND 169 135 97 500 | 0.85 8 28 | 125| _IRF840LCPBF-NDt 3.36 2.24 1.80 
on : pe | ee | 28 erence qe dna cee 500 | 0.85 8 32 [125|  IRF840PBF-NDt 315 2.03 1.58 
=a aE i ASE : 500 | 0.85 8 32 |125|  IRF840APBF-NDt 339 218 1.70 
en 
: : ets : : : 500 15 4.5 18 | 75 IRF830IR-ND 250 161 1.25 
4-Pin Dip 500 15 45 18 | 75 IRF830PBF-NDt 2.00 1.29 1.00 
00) | 20:28) 1G. fp) Peo 2 ND) 296 1.52 1.19 500 3 25 io | 40 IRF820PBF-NDt 1.72 1.08 80 
= ae 4 ‘ || eS ea ies ies = 500 3 25 10 | 50 IRF820APBF-NDt 196 1.26 98 
60 nor He Peal |e (ISSEY EEIEANE feo ciao! 65 600 0.35 17 68 | 340 IRFB17N60KPBF-NDt 5.66 3.78 3.03 
25 Bete iets Spee eo. GG. aa 600 | 0.385 | 16 60 |310]  IRFB16NGOLPBF-NDt+ 690 4.60 3.68 
8 59-9 0 IGERE DORE 75. ASE 600 | 075 | 9.2 37 _|170| _IRFB9NGOAPBF-NDt 3482.24 1.74 
00 | 12 | -07 IRFD9110PBF-ND 188 118 87 600 | 1.2 | 62 | 25 | 125)  IRFBC40-ND 3.01 201 1.61 
-200 1.5 -0.6 IRFD9220-ND. 267 1.90 1.56 600 1.2 6.2 25 | 125 IRFBC40PBF-NDt 2.81 1.81 1.41 
200 | 15 | -06 IRFD9220PBF-ND 312 2.01 1.56 600 1.2 6.2 25 | 125]  IRFBC40APBF-NDt 281 181 1.41 
-200 3 -0.4 i IRFD9210PBF-ND 1.93 1.24 97 600 1.2 62 25 |130| — IRFBC40LCPBF-NDt 474 316 2.53 
HANNEL TYPES 600 | 22 3.6 14 | 74 IRFBC30PBF-NDt+ 350 2.25 1.75 
T0-220AB 600 | 22 3.6 14 | 74 IRFBC30A-ND 371 248 1.99 
600 | 22 3.6 14 | 74 IRFBC30APBF-NDt 347 223 1.74 
50 02 10 29 | 20 IRFZ10PBF-ND- 180 113 84 
- a 45 Palen eae GH: idee 68 600 | 44 22 | 68 | 50 IRFBC20PBF-NDt+ 291 187 1.46 
j 50" | (G.098° | a8 pe | IRFZ40PBF-NDt Sis 208. 458 650 | 0.93 | 85 21 | 167] — IRFB9NGSAPBF-NDt 3.07 2.05 1.64 
50 | 0.05 30 Se |i IRFZ30PBF-NDt 248 160 125 800 3 44 — | 125]  IRFBESOPBF-NDt 330 220 1.76 
60 | 0018 | 50 | 290 |190| _IRFZ48R-ND 3.75 2.50 2.00] + pos Compliant (Continued) 
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VISHAY. N and P Channel HEXFETs (cont, 


RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
vVDS (on) (A) IDM | Max. Digi-Key Price Each VDS (on) (A) IDM |Max. Digi-Key Price Each 
Fig. | (Vv) (a) | 25°¢ | (A) | (Ww) Part No. 1 10 100] | Fig. | (Vv) (9) | 25°¢ | (A) | (W) Part No. a] 10 100 
800 65 18 — | 54 IRFBE20PBF-NDt 2.80 1.80 1.40 200 | 0.18 18 72 | 125 IRC640-ND 5.07 4.06 2.90 
900 3.7 3.6 — | 125 IRFBF30PBF-NDt 417 2.78 2.23 200 0.18 18 72 | 125 IRC640PBF-NDt+ 2.96 1.91 1.49 
1 900 8 17 = | 84 IRFBF20-ND 1.41 1.01.83 200 0.4 9.0 36 | 74 IRC630-ND 3.19 2.55 1.92 
900 8 17 — | 54 IRFBF20PBF-NDt 2.76 1.78 1.39 250 | 0.28 | 14.0 | 56 | 125 IRC644-ND 4.22 3.38 254 
1000 5 3.4 — | 125 alnsleselolelele-N1pi 3.29 212 1.65 250 | 0.28 | 140 | 56 | 125 IRC644PBF-NDt 4.05 270 2.16 
1000 4 14 — | 54 IRFBG20PBF-NDt 3.29. 212 1.65 mre a3 ao | 74 TaGeaENG aan ao 487 
TO-220AB Logic Level 250 | 045 | 84 32 | 74 IRC634PBF-NDt 231 149 1.16 
60 | 0.028] 50 200 | 150 IRLZ44PBF-ND: 348 2.24 1.74 8 doo. || ose!) doco. | aor |ao8 GoD Seay mer 
ee oa 5 i . presi — ea be 400 | 0.55 | 10.0 | 40 |125|  IRC740PBF-NDt 3.04 1.96 1.52 
60 0.2 10 40 | 43 IRLZ14PBF-ND: 188 118 87 #00 u 5.8 ce IRGZSOND S08; 2 88 
100 | 0.077 | 28 110 | 150 IRL540PBF-ND 3.08 1.98 1.54 400 i 5.5 22 | 74 IRC /e0 BE NDT, 2200 de: 110 
, ie Poe epee inasrerso; —~is izes] | | SB [om | ce | & [ts] meme | ass ses 27 
100 | 0.27 9.2 36 | 60 IRL520PBF-ND 180 113 84 : f ; : : 
100 | 054 56 16 | 43 IRL510-ND 194 122 90 500 15 45 18 | 74 IRC830-ND 310 248 1.86 
too | 054 56 16 | 43 IRL510PBF-ND 156 98 «72 500 15 45 18 | 74 IRC830PBF-NDt 2.22 1.43 1.12 
200 0.18 17 68 | 125 IRL640PBF-ND 2.80 1.80 1.40 TO-247AC 
200 0.4 9 36 74 IRL630PBF-ND: 266 1.71 1.33 60 0.009 70 520 | 300 IRFPO64PBF-ND 6.08 4.73 3.92 
200 0.8 5.2 21 | 50 IRL620PBF-ND 2.03 1.31 1.02 60 | 0.014 | 70 360 | 230 IRFP054-ND 9.15 6.78 5.50 
T0-220 Fullpak 60 | 0.014] 70 360 | 230 IRFP054PBF-ND 7.32 5.42 4.40 
60 | 0.018] 37 | 150] 50 IRFIZ48GPBF-ND: 356 2.38 1.90 60 | 0.018 | 70 | 290 | 190 EROS rN 5.46 3.64 2.92 
60 0.05 20 80 | 42 IRFIZ34G-ND 375 250 200 60 | 0.018 | 70 290 | 190 IRFPO48RPBF-NDt 5.46 3.64 2.92 
60 0.05 20 so | 42 IRFIZ34GPBF-ND 3.50 225 1.75 60 | 0.028 | 57 230 | 180 IRFP044PBF-ND 4.20 280 2.24 
60 | 0.082 | 30 120 | 48 IRFIZ44G-ND 3.53 235 1.88 100 | 0.077 | 31 120 | 180 IRFP140PBF-ND 4.47 298 2.39 
60 | 0.082 | 30 120 | 48 IRFIZ44GPBF-ND 3.29 2.12 1.65 100 | 0.055 | 41 160 | 230 IRFP150PBF-ND 4.76 3.18 2.54 
60 04 14 66 | 37 IRFIZ24GPBF-ND 2.02 1.30 1.01 200 | 0.055 | 46 180 | 280 IRFP260PBF-ND 718 4.79 3.83 
60 0.2 8 32 | 27 IRFIZ14GPBF-ND 189 119 88 200 | 0.085 | 30 120 | 190 IRFP250PBF-ND 6.00 4.00 3.20 
100 | 0.077] 17 68 | 48 IRFI540GPBF-ND 3.90 260 2.08 200 | 0418 20 — 150 IREP240PBF-ND 486. 324 2.60 
100 | 0.16 9.7 39 | 42 IRFIS30G-ND 1.94 1.55 1.11 250 | 0.06 44 170 | 380 IRFP264NPBF-NDt 7.08 4.72 3.78 
100 | 0.16 97 39 | 42 IRFIS30GPBF-ND 217 1.40 1.09 Sep lloorel|| Jaa pepe FRISPERA ETE pian? eae. “ads 
100 0.16 9.7 39 | 42 IRLIS30G-ND 1.95 1.56 1.11 250 | 0.125 23 92 | 220 IRFP254NPBF-NDt 485 3.24 2.59 
100 | 0.16 97 39 | 42 IRLIS30GPBF-ND 218 1.41 1.10 250 | 0.14 23 92 | 190 IRFP254PBF-ND 523 349 279 
100 | 0.27 72 29 | 37 IRLIS20GPBF-ND 2.27 1.46 1.14 
100 | 0.27 72 29 | 37 IRFI520GPBF-ND: 181 117 91 ss ee . oo ie Tee ee a re 
100 | 054 | 45 18 | 27 IRFI510GPBF-ND 2.45 1.58 1.23 406 O28 53 ae (580 iaesseoBSE ND 738 ee 400 
200 | 0n8 ae 8") 30 Tldlevelee 20: 260. 2.08 400 0.2 23 92 | 280 IRFP360LCPBF-NDt 12.27 9.09 7.37 
200 0.4 5.9 24 | 35 IRFI630GPBF-ND 3.50 2.25 1.75 460 64 cc ale ne SeE BERENS sas’ dan ano 
200 0.8 44 16 | 30 IRFI620GPBF-ND 217 1.40 1.09 : : : : 
200 08 At 16 | 30 IRLIG20GPBF-ND 227 146 «1414 400 0.3 16 64 | 190 IRFP350LCPBF-NDt 6.50 4.81 3.90 
250 0.28 7.9 32 40 IRFI644G-ND 4.87 3.25 2.60 400 0.55 1 — | 150 IRFP340PBF-ND 5.58 3.72 2.98 
250 | 0.28 | 7.9 32 | 40 IRFI644GPBF-ND 3.90 260 2.08 SOK” | FO:GS |) 22 38 | 150 ea ND ene ee, rae 
250 | 0.45 5.6 22 | 35 IRFI634GPBF-ND: 2.64 1.70 1.32 450 | 0.63 9.5 38 | 150 IRFP344PBF-ND 489 3.26 2.61 
250 14 3.4 14 30 IRFI624GPBF-ND 221 1.42 1.11 500 0.135 32 130 | 460 IRFP32N50KPBF-NDt 10.05 7.44 6.03 
250 2 24 8.4 | 23 IRFI614GPBF-ND 175 113 88 500 | 0.15 31 124 | 460 IRFP31N50LPBF-NDt 10.17 753 6.11 
400 | 0.55 5.4 22 | 40 IRFI740GPBF-ND 3.16 2.41 1.69 500 | 0.19 23 92 | 370 IRFP23NS0LPBF-NDt 7.51 5.56 4.51 
400 | 0.55 57 23 | 40 IRFI740GLCPBF-NDt 4.20 280 2.24 500 | 0.23 22 88 | 277 IRFP22N50A-ND 9.06 671 5.44 
400 1 37 15 | 35 IRFI730GPBF-ND 244 157 1.22 500 | 0.23 22 88 | 277 IRFP22NS0APBF-NDt+ 7.25 5.37 4.35 
400 18 2.6 10 | 30 IRFI720G-ND 3.50 2.25 1.75 500 | 0.24 20 80 | 280 IRFP460NPBF-NDt 7.00 5.18 4.20 
- 400 18 2.6 10 | 30 IRFI720GPBF-ND 2.80 1.80 1.40 500 | 0.27 20 80 | 280 IRFP460APBF-NDt 6.28 4.65 3.77 
450_| 0.63 | 49 20 | 40 Ulaloks setpele ND) 3.49 2.25 1.75 500 | 0.27 | 20 go |280|  IRFP460PBF-NDt 7.03 5.20 4.22 
450 1.2 3.4 14) 35 IRFI734G-ND 3.13 2.50 1.88 500 0.27 20 80 | 280 IRFP460LCPBF-NDt 10.62 7.87 6.38 
450 12 3.4 14 | 35 IRFI734GPBF-ND 3.50 2.25 1.75 500 | 027 20 so | 280 IRFP460P-ND 625 463 375 
an nee a ef of eee Raat on ee fod se 4 500 | 0.28 16 64 | 220 IRFP17N50LPBF-NDt 7.25 5.37 4.35 
500 | 032 | 68 27 | 46 IRFIB7NSOLPBF-NDt 3.11 2.08 1.66 S00! | (20:87 id 56 | 200 CONOR Obs amen ode 
500 | 0.52 | 66 44 | 60 IRFIB7NSOAPBF-NDt 450 3.00 2.40 ee A i = be eocee een ' oo ae oes 
a5 es a ie ie eesti ad res aoe Bey 500 0.4 14 56 | 190 IRFP450APBF-NDt 518 3.46 2.77 
500 | 085 | 45 18 | 40 IRFI840GLCPBF-NDt 351 234 1.88 an es dd 56_| 190 [BRIRERASOPCREREND CORT snieas Geee 
500 1.5 3.1 12 | 35 IRFI830GPBF-NDt 2.26 146 1.13 500 0.6 "1 44 | 180 IRFP448-ND 6.25 463 3.75 
500 3 34 a4 130 TRFI620G-ND 281225161 500 0.6 14 44 | 180 IRFP448PBF-NDt 6.00 4.00 3.20 
500 3 24 8.4 | 30 IRFI820GPBF-NDt 3.15 2.03 1.58 500 0.85 8.8 — | 150 IRFP440-ND 6.00 4.00 3.20 
600 0.75 5.5 37 | 60 IRFIBEN6OAPBF-NDt 4.50 3.00 2.40 500 0.85 8.8 — | 150 IRFP440PBF-NDt 4.80 3.20 2.56 
600 12 35 14 | 40 IRFIBC40G-ND 5.25 3.50 2.80 600 | 0.18 27 110 | 500 IRFP27N60KPBF-NDt 9.81 7.26 5.89 
600 1.2 3.5 14 | 40 IRFIBC40GPBF-NDt 4.20 2.80 2.24 600 | 0.21 26 100 | 470 IRFP26N60LPBF-NDt 9.00 7.00 5.80 
600 12 35 14 | 40 IRFIBC40GLC-ND 5.09 4.08 3.06 600 | 0.24 22 88 | 370 IRFP22N60KPBF-NDt+ 813 6.02 4.88 
600 1.2 3.5 14 | 40 IRFIBC40GLCPBF-NDt 4.89 3.26 2.61 600 | 0.27 24 84 | 330 IRFP21N60LPBF-NDt 7.40 5.48 4.44 
600 2.2 25 10 | 35 IRFIBC30GPBF-NDt 312 208 1.67 600 | 0.385 | 15 60 | 280 IRFP15N60LPBF-NDt 7.38 4.92 3.94 
600 44 17 6.8 | 30 IRFIBC20G-ND 3.30 2.20 1.76 600 0.4 16 64 | 280 IRFPC60PBF-NDt 8.57 6.34 5.15 
600 44 17 6.8 | 30 IRFIBC20GPBF-NDt 3.08 1.98 1.54 600 a 16 4 | 280 IREPC6OLCPBE-NDT 77 6 ed eas 
650 | 0.93 54 21 | 60 IRFIBSNGSAPBF-NDt 471 314 252 soo | ose 4 44 | 180 IRFPCS0APBF-NDt 575 426 345 
800 3.0 24 8.4 | 35 IRFIBESOGPBF-NDt 4.20 2.80 2.24 600 06 1" 44 | 180 IRFPCS0PBF-NDt 690 460 3.68 
800 6.5 14 | 56 | 30 PRIBEZOCING 297 298 1.71 600 0.6 14 44 |190| — IRFPC50LCPBF-NDt 6.25 463 3.75 
800 6.5 14 5.6 | 30 IRFIBE20GPBF-NDt 3.33 214 1.67 goo. |'s082 ae 96 |-470 ERROR 4.95404 757 
900 37 1.9 7.6 | 35 IRFIBF30GPBF-NDt 3.90 260 2.08 a0 ip - mer RERCAUBRENTT Baar seo Ee 
900 8 12 4.8 | 30 IRFIBF20G-ND 3.75 250 2.00 300 4B bab = lt aas aeeeeainn ead. ook Ror 
900 8 1.2 4.8 | 30 IRFIBF20GPBF-NDt 3.50 2.25 1.75 ets as oe = |e TP EPSSIFERN a5 Ebb aioe 
70-220 Fullpak Logic Level 800 2 54 | 22 |150|  IRFPE40-ND 688 5.09 4.13 
60 0.2 8.0 32 | 27 IRLIZ14GPBF-NDt 217 1.40 1.09 800 2 54 22 | 150 IRFPE4OPBF-NDt 660 440 3.52 
60 | 0.028] 30 120 | 48 IRLIZ44GPBF-NDt 3.08 2.06 1.65 500 3 re ae" | 405: TaCEESONA OBS B00 G57 
2/8 [es] 8 | ef] emerrnr a soe ast | To a | at | te [tes] iemernor © © Sa amo om 
200 | 018 | 99 | 40 | 40 IRLI640GPBF-NDt 3.60 2.40 1.92 a5 he we = RE ace Tin: a es ae 
200 04 62 25 | 35 IRLI630G-ND 337 225 1.80 : : : : ; 
200 | 04 62 25 | 35 IRLIG30GPBF-NDt 3.15 2.03 1.58 POON. 122 mite 19 | 150 (RIB RAO BERNDT HBO! 38:20) BeOS 
37:20:65 Gaeat Sanse 1000 2 64 — | 190 IRFPGS0PBF-NDt 8.25 611 4.95 
1000 | 3.5 4.3 17. | 150 IRFPG40-ND 6.41 4.75 3.85 
oe ae es 88; 80 stone ale NSC AAT 228% tooo | 35 | 43 | 47 |150|  IRFPG4OPBF-NDt 615 410 3.28 
60 0.05 30 120 | 88 IRCZ34PBF-NDt 215 1.39 1.08 4600 A a4 = laos nena var ranrrss 
8 60 | 0.028] 50 210 | 150 IRCZ44PBF-NDt 3.93 262 2.10 bs ; a = [yee RecuEE EADY Bai AeA Bed 
100 | 0.077] 28 110 | 150 IRC540PBF-NDt 3.19 2.06 1.60 I: E : : 
100 | 0.16 14 56 | 88 IRC530-ND 2.20 1.76 1.26) + RoHS Compliant (Continued) 
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VISHAY. N and P Channel HEXFETs (cont, 


NTS 


127 0.76 254 x6 


+ 
05 


Dual INT-A-PAK 


= == 


bj 
(4X) FAST-ON 
TAB 2.8 X 0.5 


SOT-227 


RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS (on) (A) IDM |Max. Digi-Key Price Each VvDS (on) (A) IDM |Max. Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) (Q) 25°C | (A) | (W) Part No. 1 10 100] | Fig. | (Vv) (Q) 25°C | (A) | (W) Part No. 1 10 100 
TO-262 250 2.0 2.2 8.8 | 25 IRFU214PBF-NDt 160 1.00 74 
60 0.05 30 120 | 88 IRFZ34L-ND 175. 140 1.01 400 18 3.4 12 | 42 IRFU320-ND 236 152 1.19 
200 | 0.18 18 72 | 130 IRF640LPBF-NDt 3.39 218 1.70 400 3.6 17 6 | 25 IRFU310PBF-NDt 1.72 1.08 80 
200 oe ae 40. || :36 ESOL fae 4a0 4268 500 17 5.0 20 | 110 IRFU430APBF-NDt 2.20 1.42 1.10 
200 | 15 | 33 | 10 | 36 IRF610LPBF-NDt 1.96 1.26 98| | 5 | 800 3 24 8 | 42 EO a2OrNE} ELLE 
250 | 0.24 14 56 | 150 IRF644NLPBF-NDt+ 245 158 1.23 250 a 3.8 AB: | 42 [Bae RoE NDT, 1:80: 119. 84 
500 3 24 8 | 42 IRFU420PBF-NDt 186 120 93 
250 | 0.435 | 8.0 32 | 88 IRF634NLPBF-NDt 1.99 1.28 1.00 500 3 33 10 | 83 IRFU420APBE-NDt 179 1418 90 
400 | 055 | 10 | 40 ee Ee Eno S80 eee 178 600 | 0.007] 14 | 56 | 36 |  IRFU1NGOAPBF-NDt 1.80 1.13 84 
400 1 5.5 22 | 74 IRF730L-ND 1.95 1.56 1.17 600 4.4 2.0 8.0 | 42 IRFUC20PBF-NDt 2.80 1.80 1.40 
400 18 3.3 13 | 50 IRF720L-ND 1.97 158 1.18 [-Pak Logic Level 
400 1.8 3.3 13 | 50 IRF720LPBF-NDt 2.20 1.42 1.11 a0 O Fy — TAU EEAIG 60 doom ad 
500 | 0.55 "1 44 | 190 IRFSL11N50A-ND 180 1.44 1.08 100 027 77 a1 | 42 IRLU120PBF-ND+ 188 118 «87 
500 | 0.55 "1 44 | 190 IRFSL11N50APBF-NDt 3.90 2.60 2.08 5 400 054 48 17 | 25 IRLU110-ND 188 122 95 
500 1.4 4.5 20 | 3.1 IRF830L-ND 240 1.93 1.44 100 0.54 48 17 | 25 IRLU110PBF-NDt+ 1.72 1.08  .80 
500 1.4 45 20 | 34 IRF830LPBF-NDt 269 1.73 1.35 Super-220 
B00" |./0:68 . 26 | 125 (ERIEREOENS 2.75 220 157! | 77 ~s00 | 0.023 | 24 96 | 340] _ IRFBA22NS0APBF-NDT 680 504 4.08 
4 500 | 0.85 8.0 28 | 125 IRF840LCL-ND 3.31 2.65 1.99 Super-247 
500 | 0.85 8.0 28 | 125 IRF840LCLPBF-NDt 3.18 212 1.70 
E00: || s0188 eo 0 ||. 458 ETS TaVNLAN sige) “BIRO 20100) 500 | 0.087] 46 180 | 540 IRFPS40N50LPBF-NDt 13.50 10.50 8.70 
aoa ‘(sq6s 30 ao. Woe [EY OALERER TE B00F. 8.00, “ia 500 | 0.078 | 47 190 | 540 IRFPS43N50KPBF-NDt 15.64 12.17 10.08 
500 4 AG B00 | 9a [RIRe ay AUPTSTEANEG? peo ava: es 500 | 0.125 | 34 140 | 450 IRFPS35N50LPBF-NDt 10.93 8.09 6.56 
: : : : : j 500 0.13 36 144 | 446 IRFPS37N50APBF-NDt 10.45 7.74 6.27 
500 3 25 8.0 | 50 IRF820L-ND 1.85 9 1.48 1.11 600 0.14 40 160 | 570 IRFPS40N60KPBF-NDt 20.25 15.75 13.05 
500 3 25 8.0 | 50 UsineetelUrieliNlphp 2.07 1.33 1.04 600 | 0.12 38 150 | 540 IRFPS38N60LPBF-NDt 17.04 13.26 10.99 
500 3 2.5 10 | 50 IRF820ALPBF-NDt 2.10 1.35 1.05 600 0.16 30 120 | 450 IRFPS30N60KPBF-NDt 11.85 8.78 7.12 
600 1.2 6.2 25 | 3.1 IRFBC40LCL-ND 3.83 3.06 2.30 600 | 0175 | 29 110 | 480 IRFPS29N60LPBF-NDt 11.36 884 7.32 
600 1.2 6.2 25 | 125 IRFBC40AL-ND 2.08 1.66 1.25 4-Pin Dip 
600 1.2 6.2 25 | 130 IRFBC40L-ND 5.00 4.00 3.00 50 02 17 == TREDO10PBF-ND: 760 1.00 74 
600 1.2 6.2 25 | 130 IRFBC40LPBF-NDt 4.80 3.20 2.56 50 =. 24 = =. IRFD020PBF-ND- 1.93 1.24 97 
600 2.2 3.6 14 | 74 IRFBC30ALPBF-NDt 2.00 1.29 1.00 60 04 25 20 | 1.3 IRFD024PBF-ND’ 1.93 124 97 
600 4.4 2.2 8.0 | 50 IRFBC20L-ND 2.94 2.35 1.77 60 0.2 <7 14] 13 IRFDO14PBF-ND) 1.60 100 .74 
600 4.4 2.2 8.0 | 50 IRFBC20LPBF-NDt 3.29 212 1.65 100 0.27 1.3 10 | 1.3 IRFD123PBF-ND’ 1.60 1.00  .74 
600 2.2 3.6 14 | 74 IRFBC30LPBF-NDt 3.30 2.20 1.76 100 0.3 13 5.2 | 1.0 IRFD120-ND 175 113 88 
800 3 41 16 | 125 IRFBE30L-ND 3.45 2.30 1.84 100 0.3 1.3 5.2 | 1.0 IRFD120PBF-ND 1.60 1.00 74 
800 3 a4 16 | 125 IRFBE3OLPBF-NDt 3.22 207 1.61 100 0.6 1.0 8.0 | 1.0 IRFD110PBF-ND’ 160 100 .74 
900 8 17 68 | 54 IRFBF20LPBF-NDt 280 180 1.40 6 200 0.8 08 6.4 | 1.0 IRFD220PBF-ND’ 1.72 1.08 .80 
; 200 15 0.6 25 | 1.0 IRFD210PBF-ND) 1.60 1.00 74 
TO-262 Logic Level 
250 1 0.63 5 | 4 IRFD224PBF-ND) 1.72 1.08 .80 
4 600 | 0.75 9.2 37 | 170 IRFSLONGOAPBF-NDt 3.08 2.06 1.65 250 2 oa | a6] 4 IRFD214-ND 125 100 72 
I-Pak 250 2 0.45 | 36] 1 IRFD214PBF-ND’ 1.60 1.00 .74 
50 04 15 == IRFUO20PBF-NDt 175 113 88 400 18 0.49 | 39 | 4 IRFD320PBF-ND) 210 1.35 1.05 
60 04 14 eS ie IRFU024PBF-NDt 1.98 128 1.00 400 3.6 035 | 28 | 1 IRFD310PBF-ND) 1.88 118 87 
60 0.14 14 a IRLUO24PBF-NDt 1.93 124 97 500 3 0.46 3/4 IRFD420PBF-ND’ 210 1.35 1.05 
60 0.2 77 pay = IRFU014PBF-NDt 1.60 1.00 74 600 44 0.32 2.6 1 IRFDC20PBF-ND- 2.56 1.65 1.28 
100 | 0.27 7.7 31 | 42 IRFU120PBF-NDt 1.76 110 .82 4-Pin Dip Logic Level 
: 100 | 0.54 4.3 17 | 25 IRFU110PBF-NDt 1.60 1.00 .74 60 04 25 20 [13 IRLDO24PBF-NDt 221 142 1.11 
200 0.8 4.8 19 | 42 IRFU220PBF-NDt 1.76 110 82 6 60 0.2 17 14 | 13 IRLDO14PBF-NDt 180 113 84 
200 15 26 10 25 IRFU210-ND 1.75 113 88 100 0.27 1.3 10 | 1.3 IRLD120PBF-NDt 1.98 1.28 99 
200 15 2.6 jo | 25 IRFU210PBF-NDt 160 1.00 74 100__| 0.54 1 8 | 13 IRLD110PBF-NDt 195 1.26 98 
400 18 3.4 12 | 42 IRFU320PBF-NDt 1.89122 95) + RoHS Compliant 


X13. X13 X6 
3IE 
n-channel 
Ic Pulse Max. 
(Sat) @ Current Power (ns) Digi-Key Price Each 
Fig. Package VCE Max. TC +25°C ICM Dissipation Td (on) Td (off) Part No. 1 10 100 
1.93 5.7 1 23 23 125 CPV362M4K-ND 57.50 46.00 34.50 
2.2 7.2 22 23 42 120 CPV362M4U-ND 57.50 46.00 34.50 
1.63 16 50 36 37 400 CPV363M4F-ND 41.00 32.80 24.60 
1 IMS-2 600 2.2 1 22 36 55 107 CPV363M4K-ND 70.85 56.68 42.51 
2.2 13 40 36 43 140 CPV363M4U-ND 51.35 41.08 30.81 
1.5 27 80 63 42 220 CPV364M4F-ND 70.85 56.68 42.51 
2.3 24 48 63 50 170 CPV364M4K-ND 70.85 56.68 42.51 
2.1 20 60 63 41 140 CPV364M4U-ND 70.85 56.68 42.51 
Dual 

2 INT-A-PAK 250 1.3 400 800 1350 1250 841 GA400TD25S-ND 295.65 236.52 177.39 
3 SOT-227 600 5 a 200 400 630 78 890 GA200SA60S-ND 33.89 28.22 24.74 
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VISHAY. Schottky Rectifiers 


:=4+_T 
10.0 ++ 


1.5 


uv Cathode Band 


Le 


TO-220AC 


10.54 93.78 


Base 
Common Cathode 


1 2 3 


Anode Anode 
1 Common 2 
Cathode 


0.8 Max. 


TO-220AB 


tw [th 
@ 


t, 


1 
Cathode 
Anode 


1 Anode 


Common 
Cathode 
2 Anode 


IF | VRRM | VF IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each IF | VRRM| VF IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each 
(A) | (V)_ | (V)_ |tp=5ps Sine] Temp (°C) | Part No. 1 10 100] |(A)| (V) | (V) |tp=5ysSine| Temp (°C) | Part No. 1 10 100 
SMB C-16 
1] 15 | 034 140 “55 ~ 150 | 10BQ015-ND 1.16 73. 54) (33) 40 | 055 470 -40 ~ 150 ] 31DQ04-ND 1.03 88 61 
1 | 15 | 0.34 140 -55 ~ 150 | 10BQ015PBFCT-NDt 119 70 47) | 3 | 40 | 06 430 -40~ 150 | MBR340IR-ND 83 49 33 
1 15 | 0.34 140 -55~150 | 10BQ015PBFTR-NDt 426.00/3,000 3 50 | 0.73 460 -40~ 150 ) MBR350-ND 81 48 32 
1 15 | 0.42 230 -55~ 125 | MBRS130CT-ND 1.15 .67 45| [33 | 50 | 0.58 340 -40 ~ 150 | 31DQ05-ND 1.18 69 46 
1 30 | 0.42 230 -55~ 125 | MBRS130TR-ND 969.00/3,000 3 | 60 | 0.73 460 -40 ~ 150 __| MBR360-ND 80 7 32 
1 | 30 | 0.30 230 -55~125 | MBRS130LCT-ND 115 67. ~«.45| | 33) 60 | 0.58 340 40 ~ 150 | 31DQ06-ND 1417 74 55 
1 | 30 | 0.30 230 -55~125 | MBRS130LTR-ND 970.05/3,000 3.3) 90 | 0.85 210 40~ 150. feIDGCeND 1.04 = 65 SCD 
1 | 30 | 0.30 360 -55~ 150 | STPS1L30UPBFCT-NDt 99 58 .39| (33) 90 | 0.85 210 ~40~ 150 OIBOOS TENG 430.80/1,200 
1 | 30 | 030 360 -55~150 | STPS1L30UPBFTR-NDt 448.05/3,000 3.3] 100 | 0.85 210 40 ~ 150 [ESIGN 2 
1 | 30 | 0.30 430 -55 ~ 150_| 10BQ030-ND 1.21 71 AT TO-220AC 
1 | 30 | 0.30 430 -55~150 | 10BQ030PBFCT-ND 96 6.57 ~—.38| | 19] 15 | 0.82 700 85~ 100 | 9TQO1S:ND 245 (1.69 1.35 
1 | 30 | 030 430 55-150 | 10BQ030PBFTR-ND 441.00/3,000 19] 15 | 0.32 700 -55~ 100 | 19TQ015PBF-ND: 3.66 2.44 1.96 
1 | 420 | os3 430 -55~ 150 | 10BQ040-ND 90 ‘53. -.35| | 20) 15 | 0.25 700 -65~ 125 | 20L15TPBF-NDt 234 151 1.18 
20] 15 | 0.25 700 -55~ 125 | STPS20L15DPBF-NDt 212 137 1.06 
1] 9 [os | 9 | Sexism [tecomormrorset satZeno | (e-| as | ose | oon_| s-sre | ererasaenoy ar ee 
z = rr 75| 35 | 0.84 690 -65~ 150 | MBR735PBF-NDt+ 1.43 90 67 
{ a ee . 2 . 5 Hately aaa oe _ 8) | 40] 35 | 049 1050 -55~175 | 10TQO35PBF-ND: 2.70 1.74 1.35 
sith cage eos 506 5150 [ROHSOERIND! te ‘7 gg} | 10] 35 | 0.84 1080 -65 ~ 150 | MBR1035PBF-NDt 169 1.06 79 
fol cae. [oes 706 oo FEO ut ie 30| | 18 | 35 | 0.50 990 -55 ~ 150 | 12TQ035PBF-ND: 2.70 1.74 1.35 
f | ea: [aes 706 35150 |MORGORSEee carina 18806 066. 16 | 35 | 063 1060 -65 ~ 150_| MBR1635PBF-NDt 214 1.38 1.07 
1] 90 06s | 870 | 85-175 | MBRS1900T-ND a7 5738) |4a| as | os | 1200 | -s5 175 | tero0ssPar-ND 280 180140 
1 |) 90 | 0.63 870 “$5~175 [MBBS OTD 822.00/3,000 20) 35 | 0.51 1800 -55 ~ 150 | 20TQ035PBF-ND 2.94 1.89 1.47 
1 | 100 | 0.78 780 “55-175 |MOBGTOO ND) 12600-7959) |g | 40 | 053 690 -55~175 | 6TQO40PBF-NDt 291 1.87 1.46 
Me pp 200 [50:78 £80 “5~ 175 CeO OREN Vor 6447) Fo | 40_| 049 | 1050 | -55~175 | 10TQO40PBF-ND 2.84 183 1.42 
1 {| 100 | 0.78 = “85-175 _{HOBGHOOR ERAN 488.00/8,000 15] 40 | 050 | 990 “65 ~ 150 | 12TQO40PBF-ND 287 185 1.44 
1 | 100 | 0.63 870 55~175 |IMBRSIOOCTEND) 88 = 52s 85 | 18] 40 | 053 1800 -55~175 | 18TQO40PBF-ND 2.98 1.92 1.49 
1 | 100 | 0.63 870 $5~175 | MBRS1100TR-ND 744.00/3,000 20| 40 | 051 1800 -55~ 150 | 20TQ040PBF-ND 312 2.01 1.56 
2 | 30 | 0.370 350 -55 ~ 150 | 20BQ030PBFCT-ND 84 50 §©.33) |75| a5 | o57 690 65 ~150 | MBR745IR-ND 180 1.43 84 
2 30 0.370 350 -55 ~ 150 | 20BQ030PBFTR-ND 501.00/3,000 75 45 0.57 690 -65~ 150 | MBR745PBF-NDt 1.44 90 67 
SMA 10 | 45 | 0.57 1050 -65~ 150 | MBR1045PBF-NDt 1.69 1.06 .79 
15] 40 | 0.54 120 -55 ~ 150 | 10MQ040N-ND 1.04 61 41) | 15] 45 | 050 990 -55 ~ 150 | 12TQ045PBF-ND: 3.01 1.94 1.51 
15 | 40 | 0.54 120 -55 ~ 150 | 10MQO40NPBFCT-NDt 83 49 33) | 16 | 45 | 057 1800 -65 ~ 150 | MBR1645PBF-NDt 219 187 1.07 
15 | 40 | 0.54 120 -55 ~ 150 | 10MQO40NPBFTR-NDt 1020.00/7,500 6 | 45 | 0.53 690 -55~ 175 | 6TQO45PBF-NDt 312 2.01 1.56 
3 | 40 | 0.42 330 -40 ~ 150 | 15MQ040N-ND 1416 71 51) [10 | 45 | 057 1050 -55~ 175 | 10TQ045PBF-ND: 2.98 1.92 1.49 
3 | 40 | 0.42 330 -40 ~ 150 _| 15MQO40NPBFCT-NDt 113 6 ~—.44) | 18 | 45 | 06 1800 -55~175 | 18TQ045PBF-ND: 2.98 1.92 1.49 
3 40 0.42 330 -40 ~ 150 | 15MQO040NPBFTR-NDt 1740.00/7,500 20}; 45 0.57 1800 -65~150 | 20TQ045PBF-ND 3.26 2.10 1.63 
1 40 0.49 120 -55~150 | MBRA140CT-ND 82 48 ‘go 8 60 0.72 850 -55~175 | 8TQO60PBF-NDt 3.29 2.12 1.65 
1 | 40 | 049 420 -55~ 150 | MBRA140TR-ND 1672.50/7,500 15] 60 | 0.56 1000 -55 ~ 150 | 15TQO6O0PBF-ND: 3.33 214 1.67 
15| 60 | 063 40 -55~150 | 10MQO60N-ND 1.04 61 ai] | 8 | 80 | 072 850 -55~ 175 | 8TQO80PBF-NDt 3.25 217 1.74 
15| 60 | 0.63 40 -55 ~~ 150 _| 10MQO60NPBFCT-NDt+ 83 49 33] | 8 | 100 | 058 850 *55~ 175 _[SMCIOORBRNE 3.09 2.06 1.65 
15] 60 | 063 40 -55~ 150 | 10MQO60NPBFTR-NDt 870.00/7,500 TO-220AB 
1.5] 100 0.78 120 -55~150 | 10MQ100N-ND 1.04 61 41 40 15 0.41 700 -55~125 | 40L15CTPBF-ND 4.21 2.81 2.25 
15 100 0.78 120 -55 ~ 150 10MQ100NPBFCT-NDt 83 49 33 40 15 0.25 700 -55 ~ 125 STPS40L15CTPBF-NDt 3.27 2.11 1.64 
1.5 | 100 | 0.78 120 -55 ~ 150_| 10MQ100NPBFTR-NDt 870.00/7,500 pt oe oe oe ee a 125 eae a a ot 
SMC : ma az : ‘ : 
30 | 25 | 040 900 -55 ~ 150 _| 32CTQ025PBF-ND: 3.15 2.10 1.68 
3] 15 | 0.35 650 -55~100 | 30BQ015-ND 2.70 1.74 1.35 
3 | 15 | 0.35 650 -55 ~ 100 #255 OE 216 139 1.08] | 30} 30 | 0.37 a “55~ 150 ote ceo ENE) Ste 210. 1.68 
ah dee \noae 666 "55-100 [EGRCOTEREE TRENT #984 /06/8'000 30} 30 | 037 = -55 ~ 150 | STPS30L30CTPBF-NDt 2.93 189 1.47 
; 30} 30 | 040 900 -55 ~ 150 | 32CTQ030-ND 402 275 247 
a] fo led | oom | oe ee vee tae pg, [30] 30 | 040 | 900 | -55~150 | s2cTQOS0PBF-ND 3.82 246 1.91 
: : - : 30 | 30 | 037 1450 -55 ~ 150 | 30L30CTPBF-NDt 2.93 1.89 1.47 
3. | 40! | 051 aoe paceecee 02 eos Bet 00/ 000 40; 30 | 0.48 1100 -55 ~ 150 | 42CTQO30PBF-ND 3.90 2.60 2.08 
3 | 40 | 048 1580 “55~ 150 [IMB S SOC ND) 154 96 S72) | eo | 30 | 0.44 1500 -65 ~ 150 | 62CTQO30PBF-ND 3.75 2.50 2.00 
3 | 40 | 0.43 1580 55~150 |MERSe40niR:ND 1614.00/3,000 15 | 35 | 072 690 -65~ 150 | MBR1535CTPBF-NDt 1.78 1415 89 
3) 60 | 0.58 | 1200 | 55 ~ 150 EOE eenD, 1.75 1.10 82) | 20 | 35 | 0.57 | 1060 | -65~150 | MBR2035CT-ND 266 171 1.33 
3 | 60 | 0.58 1200 “55 ~ 150 | SOBQ0SORBRCIEND, 140 88 __—65! | 99 | 35 | 0.57 1060 -65~ 150_| MBR2035CTPBF-NDt 213 1.37 1.07 
3 | 60 | 0.58 1200 -55~ 150 | 30BQ060PBFTR-ND 831.00/3,000 12] 35 | 053 690 -55~175 | 12CTQO35PBF-ND’ 256 1.65 1.28 
3 | 60 | 0.61 790 55 ~ 150 | MBRS360CT-ND 1.48 93 69} | 15 | 35 | 051 810 -55~ 150 | 15CTQ035-ND 3.20 2.06 1.60 
3 | 60 | 0.61 790 55 ~ 150 | MBRS360TR-ND 1660.50/3,000 15 | 35 | 051 810 -55~ 150 | 15CTQO35PBF-ND: 256 165 1.28 
3 | 100 | 0.79 2100 *55~175 | 30BQ100-ND 1.46 91 68] | 20 | 35 | 0.57 1060 -55~175 | 20CTQ035-ND 3.38 2.25 1.80 
3 | 100 | 0.79 2100 55 ~ 175 | 30BQ100PBFCT-ND 1.16 73 54/ | 20 | 35 | 0.57 1060 -55~ 175 | 20CTQO35PBF-ND 315 2.03 1.58 
3 100 | 0.79 2100 -55~175 | 30BQ100TR-ND 1528.80/3,000 30 | 35 0.50 990 -55~ 150 | 25CTQ035PBF-ND 3.30 2.20 1.76 
3 100 | 0.79 2100 -55~175 | 30BQ100PBFTR-ND: 870.00/3,000 30] 35 0.62 1060 -55~175 | 30CTQ035PBF-ND 3.22 2.07 1.61 
SOT-223 30} 35 | 073 1060 -65 ~ 150 | MBR2535CTPBF-NDt 237 153 1.19 
2] 45.) 054 390 55-150 | 200JQ045-ND 172 108 eo] | 15]; 40 | 051 810 -55 ~ 150 | 15CTQO40PBF-ND: 263 1.69 1.32 
2 | 6 | os6 385 -55~ 180 | 20CJQ060-ND yet 114g | (| 12 | 40 | 053 690 -55~ 175 | 12CTQO40PBF-ND: 263 1.69 1.32 
2 | 100 | 0.56 385 -55 ~ 150 | 200JQ100-ND 174 1.09 81] + Rows Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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VISHAY. Schottky Rectifiers (cont) 


TO-244AB TO-247AC TO-249AA 
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DO-41/DO-204AL 


ae [26.92 —+| 5.21 86 
1: Anode 444 T 
2: Cathode i “Cathode Band 
3: Anode 1/4 
gi 4: Cathode UNF-24 
onl e275 Cathode to stud 
IF | VRRM| VF IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each IF | VRRM| VF IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each 
(A)| (Vv) | (VY) |tp=5ps Sine} Temp (°C) | Part No. 1 10 100 | |(A)| (V) | (V) |tp=5ysSine| Temp (°C) | Part No. 1 10 100 
20; 40 | 0.57 1060 -55 ~175 | 20CTQ040-ND 3.95 264 211, /65| 15 | 0.46 1500 -55~125 | 65PQ015PBF-NDt 4.50 3.00 2.40 
20 40 0.57 1060 -55~175 | 20CTQO040PBF-NDt 3.16 2.41 1.69 80 20 0.32 2200 -55~ 150 | 80CPQ020PBF-NDt 5.10 3.40 2.72 
30| 40 | 056 1060 -55~175 | 30CTQO40PBF-NDt 329 212 165| | 50] 30 | 038 2180 -55 ~ 150 | 52CPQ030PBF-NDt 11.25 833 6.75 
30] 40 | 050 990 -55 ~ 150 | 25CTQO40PBF-NDt 339 2.26 1.81 a ae ot Fete pias A en aD oe oe oe 
12| 45 | 053 690 -55~175 | 12CTQ045PBF-NDt 2.73 1.76 1.37 - - - : 
30] 35 | 0.50 1020 -55~ 150 | 30CPQ035PBF-NDt 432 288 2.31 
15;), 45: | 0:1 810 “55~ 150 POCO Care RDI 273 1.76 1.37) | 39] 35 | 0.60 1020 -65 ~ 150 | MBR3035WTPBF-NDt 266 1.71 1.33 
40) 45 | 06 900 65~150 IMERS03 °C TEBENDT, 254 1.64 = 1.28) | 40] 35 | 0.43 3500 -55~150 | 40CPQO35PBF-NDt 6.00 4.00 3.20 
15) 45 | 0.57 690 -65~ 150 | MBR1S545CTPBF-NDt 1.78 1.15 89/ | 30] 40 | 0.50 1020 -55~ 150 | 30CPQ040-ND 6.33 422 3.38 
20} 45 | 0.57 1060 -65 ~ 150 | MBR2045CTIR-ND 267 1.72 1.34] | 30 | 40 | 050 1020 -55 ~ 150 | 30CPQ040PBF-NDt 7.32 488 3.91 
20 | 45 | 0.57 1060 -65 ~ 150_| MBR2045CTPBF-NDt 2.14 1.38 1.07) [40 | 40 | 043 3500 -55 ~ 150 | 40CPQ040PBF-NDt 646 478 3.88 
30| 45 | 073 1060 -65 ~150 | MBR2545CTIR-ND 3.13 202 1.57) | 40] 40 | 042 1240 -55 ~ 150 | 40L40CWPBF-NDt 450 3.00 2.40 
30) 45 | 0.73 1060 -65 ~ 150 | MBR2545CTPBF-NDt 251 1.62 126) | 40; 40 | 043 3500 -55~150 | STPS40L40CWPBF-NDt 3.73 249 2.00 
30| 45 | 076 1020 -65~ 150 | MBR3045CTPBE-NDt 364 234 182| | 40) 45 | 042 1240 -55~ 150 | STPS40L45CWPBF-NDt 3.04 2.03 1.63 
50 || sae (eoee 408d 55-175 (POCrOnnEEEtG 315 203 158| |30| 45 | 0.60 1020 -65 ~ 150 | MBR3045WTPBF-NDt 2.66 1.72 1.34 
60? || 45° || S050 _ 55-150 | 25CTQO45PBF-ND 375 250 200) | 40] 45 | 0.42 1240 -55 ~ 150 | 40L45CWPBF-NDT 4.50 3.00 2.40 
40] 45 | 0.59 1020 -55 ~ 150 | MBR4045WT-ND 195 156 1.25 
90) 45° | 0.62 | 1060 | 55 ~ 175 cme tian 390 251 195) | 49} 45 | 0.59 | 1020 | -55~150 | MBR4045WTPBF-NDt 288 186 145 
40) 45 | 0.53 1240 -55~ 150 | 40CTQ045PBF-ND: 4.03 259 2.02) | 60] 45 | 0.69 2900 -55~ 150 | MBR6045WTPBF-NDt 3.81 254 2.04 
60 45 0.53 1500 -65~ 150 | 60CTQO045PBF-ND 5.22 3.48 2.79 30 45 0.50 1020 -55~150 | 30CPQ045-ND 6.58 4.87 3.95 
60) 45 | 0.57 2600 -65~175 | 61CTQO45PBF-ND 483 3.22 258] | 30] 45 | 0.50 1020 -55~ 150 | 30CPQ045PBF-ND 631 421 3.37 
30| 50 | 056 1000 -55 ~ 150 | 30CTQO50PBF-ND: 3.42 2.28 1.83) | 40]; 45 | 043 3500 -55~ 150 | 40CPQ045-ND 8.22 6.09 4.94 
16 60 0.58 850 -55~175 | 16CTQO60PBF-ND: 2.59 1.67 1.30 40 45 0.43 3500 -55~ 150 | 40CPQ045PBF-ND: 6.58 4.87 3.95 
30] 60 | 0.62 1060 -55~ 150 | 30CTQO60PBF-ND 4.08 2.72 218] | 30} 50 | 0.50 1020 *55~ 150 | SOCPQ050-ND 485 3.88 2.91 
4a'|| “60%. so78 4000 -55~150 | 48CTQO6OPBF-ND 354 236 1¢9| |90| 50 | 0.50 1020 -55 ~ 150 | 30CPQ050PBF-ND: 4.65 3.10 2.48 
1) g | ove) seo | 6-176 ae 423 282 226) 17 | Go | o77 | 3200 | 5-150 | MBRAOSOWTPEFNDt «3.88 «2.24 1.80 
50} 80" 067 ad “55~ 175 _[SUCIGOSOREEEND) 262 1.69 1:31) | 59] 60 | 0.50 1020 -55 ~ 150 | 30CPQ060PBF-ND 6.87 458 3.7 
20 se || eee 850 item Wieeoeoulatnly 186 149 1.19) | 40 | 60 | 0.49 3200 -55~ 150 | 40CPQO60PBF-ND 795 589 4.77 
20} 90 | 0.85 850 -65~ 150 | MBR2090CTPBF-NDt 2.14 1.38 1.07) | 30 | 60 | 0.56 1020 -55 ~ 150 _| STPS30L60CWIR-ND 3.19 213 1.71 
40 | 100 | 0.81 850 $5~175 eCTorCORBRNG 348 224 ©6174) | 39 | 60 | 0.56 1020 -55~ 150 | STPS30L60CWPBF-NDt+ 2.98 1.92 1.49 
16 100 0.72 850 -55~175 | 16CTQ100PBF-ND 2.78 1.79 1.39 30 80 0.67 920 -55~175 | 30CPQ080-ND 8.71 6.45 5.23 
30 | 100 | 0.67 850 -55 ~175 | 300TQ100PBF-ND: 262 1.69 1.32} | 30] 80 | 067 920 -55~175 | 30CPQ080PBF-ND 6.97 516 4.19 
60 100 0.69 1500 -65~175 | 683CTQ100PBF-ND: 6.56 4.37 3.50 40 80 0.61 2950 -55~175 | 40CPQ080PBF-ND: 10.59 7.06 5.65 
10] 150 | 0.73 620 -55~175 | 10CTQ150PBF-ND 389 260 208) |30| 90 | 0.67 _ “55 ~ 175 [SCCROCoCENE) S708) == 88:50; 12:68 
20) 150 | 066 4030 -55~ 175 | 20CTQ150PBF-ND 287 185 +144) | 30] 90 | 067 920 -55~175 | 30CPQ090PBF-ND 4.20 280 2.24 
40] 150 | 071 150 -55~175 | 40CTQ150PBF-ND 3.48 2.24 1.74 2 Be oe oo = = ie pee are ee oe oe 7 
60 | 150 | 069 ” 55 ~ 175 RESIS ia 420 280 224} 40 | 100 | 0.77 2950 -55~175 | 40CPQ100PBF-ND 940 6.96 5.64 
TO-244AB 60 | 100 | 0.64 2200 -55~175 | 683CPQ100PBF-ND 6.25 463 3,75 
220 15 0.32 10800 -55~ 100 | 225CNQ015-ND 62.50 50.00 37.50 30 | 140 0.67 920 -55~175 | 30CPQ140PBF-ND: 6.43 4.76 3.86 
400] 15 | 0.47 4000 -55 ~175 | 445CNQ015-ND 67.50 54.00 41.85] | 30] 150 1 1000 -55~175 | 30CPQ150PBF-ND 7.38 546 4.43 
220] 25 | 0.40 22500 -55 ~ 150 | 220CNQ025-ND 31.07 24.86 18.65] | 60] 150 | 0.67 2300 -55~175 | 60CPQ150PBF-ND 5.77 3.85 3.08 
200 35 0.49 26000 -55 ~ 150 200CNQ035-ND 62.50 50.00 37.50 80 150 0.71 1930 -55 ~ 175 80CPQ150PBF-ND: 7.35 5.44 4.41 
200| 35 | 0.58 16000 -55~ 175 | 201CNQ035-ND 63.02 50.42 37.82 TO-249AA 
300} 35 0.59 16000 -55~175 | 301CNQ035-ND 62.50 50.00 37.50 160} 30 0.46 7900 -55~ 150 | 162CNQ030-ND 62.50 50.00 37.50 
200! 40 | 0.49 26000 -55~ 150 | 200CNQ040-ND 6250 50.00 37.50/ |300| 30 | 0.56 10000 -55 ~ 150 | 322CNQ030-ND 62.50 50.00 37.50 
200] 40 | 0.58 | 16000 | -55~175 | 201CNQ040-ND 63.02 50.42 37.82 aes ie ae pena oa = i eceeeann ha cade ses 
800})| a0 ||) O82 G00 5o~ 175 Ee 34.31 27.45 21.00) | 469] 40 | 0.60 | 6400 | -55~ 150 | 160CMQ040-ND 62.50 50.00 37.50 
300| 40 _| 0.59 pete “85 ~ 175 _[RSOLGNGOSEND) 62.50 _50.00 _37:50/ [reo] 40 | 0.63 11500 -55~175 | 161CMQ040-ND 62.50 50.00 37.50 
200) 45 | 0.49 | 26000 | “55-150 Ce ean 60.37 48.30 36.28) |160/ 45 | 0.60 6400 -55 ~ 150 | 160CNQ045-ND 62.50 50.00 37.50 
200) 45 | 0.58 16000 -55~175 | 201CNQ045-ND 62.50 50.00 37.50| |160/ 45 | 0.63 11500 -55~175 | 161CNQ045-ND 62.50 50.00 37.50 
200] 50 | 0.58 16000 -55~175 | 201CNQ050-ND 63.02 50.42 37.82] |160] 80 | 0.80 9000 -55~175 | 163CMQ080-ND 62.50 50.00 37.50 
300] 50 | 059 16000 -55 ~175 | 301CNQ050-ND 62.50 50.00 37.50] |160] 100 | 0.80 9000 -55~175 | 163CNQ100-ND 62.50 50.00 37.50 
200] 80 | 0.70 46000 -55 ~175 | 203CNQ080-ND 62.50 50.00 37.50| |160| 100 | 0.98 9000 -55~175 | 163CMQ100-ND 62.50 50.00 37.50 
300] 80 | 0.72 22000 -55~175 | 303CNQ080-ND 44.44 35.55 26.67 TO-262 
400; 80 | 0.69 25500 -55~175 | 403CNQ080-ND 75.00 60.00 45.00] | 40]; 15 | 0.25 700 -55~125 | 40L15CT-1PBF-NDt 485 3.23 2.59 
300] 100 | 0.72 22000 -55~175 | 303CNQ100-ND 70.00 56.00 42.00] | 40) 20 | 0.34 1000 55~ 150 | 47CTQ020-1-ND 4.19 2.80 2.24 
200] 135 | 0.71 10000 | -55~175 | 209CNQ135-ND 54.37 43.50 38.07) | 90 | 30 | 0.40 900 “55 ~ 150 [S2C Lec E ENT 9.73 2491.99 
Fo.2a7ac 40] 30 | 0.38 1100 -55 ~ 150 | 42CTQ030-1-ND 5.11 409 3.07 
30 | 35 | 0.73 1060 -65 ~ 150 | MBR2535CT-1-ND 2.45 1.97 1.48 
40} 15 | 0.25 700 ~65~125 | 40L1S5CW-ND 4.38 3.50 2.18) [45 | 35 | 0.57 690 -65~150 | MBR1535CT-1-ND 258 1.66 1.29 
40) 15 | 0.25 700 -55~125 | 40L1S5CWPBF-NDt 420 280 224) | 30] 45 | 0.56 1060 -55~175 | 30CTQ045-1PBF-NDt 260 1.74 1.39 
40} 15 | 0.26 700 -55~ 125 | MBR40L15CW-ND 3.95 277 210) | 40] 45 | 048 1240 -55 ~ 150 | 40CTQ045-1PBF-NDt 3.33 222 1.78 
40} 15 | 0.26 700 -55~ 125 | MBR40L15CWPBF-NDt 3.01 2.01 161) | 15] 45 | 0.84 690 -65~ 150 | MBR1545CT-1-ND 184 148 1.41 
40} 15 | 0.25 700 -55~125 | STPS40L15CWPBF-NDt 3.00 2.01 1.61] + Rows Compliant (Continued) 
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VISHAY. Schottky Rectifiers (cont) 
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IF | VRRM | VF IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each IF | VRRM| VF IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each 
(A) | (Vv) | (V)_ |tp=5us Sine] Temp (°C) | Part No. 1 10 100 | |(A)| (V) | (V) | tp=5ys Sine] Temp (°C) | Part No. 1 10 100 
20| 45 | 0.57 1060 -65~ 150 | MBR2045CT-1-ND 3.20 256 1.92) | 80] 35 | 0.47 5800 -55~ 150 | 80CNQ035A-ND 19.92 15.40 13.32 
20| 45 | 0.57 1060 -65 ~ 150 | MBR2045CT-1PBF-NDt 3.07 2.05 1.64) | 80] 35 | 0.47 5800 -55 ~ 150 | 80CNQO35APBF-NDt 16.30 12.68 10.51 
30| 45 | 0.73 1060 -65~150 | MBR2545CT-1-ND 3.43 221 1,72) | 80] 35 | 0.54 4600 -55~175 | 81CNQ035A-ND 16.46 12.81 10.61 
30| 45 | 0.73 1060 -65 ~ 150 | MBR2545CT-1PBF-NDt 275 177  +1.38) | 80] 40 | 0.47 5800 -55 ~ 150 | 80CNQO40APBF-NDt 16.30 12.68 10.51 
30 45 0.6 1020 -65~150 | MBR3045CT-1-ND 4.19 2.80 2.24 80 40 0.54 4600 -55~175 | 81CNQ040A-ND 16.10 12.44 10.76 
30 45 0.6 1020 -65~ 150 | MBR3045CT-1PBF-NDt 3.35 2.24 1.79 80 45 0.47 5800 -55 ~ 150 | 80CNQ045APBF-NDt 16.85 13.11 10.86 
40 45 0.6 900 -65 ~150 | MBR4045CT-1PBF-NDt 2.55 1.70 1.36 80 45 0.54 4600 -55~175 | 81CNQO045APBF-NDt 16.46 12.81 10.61 
301 60 | 0.56 1000 -55~150 | 30CTQ060-1PBF-NDt 291 187 2+1.46) |110] 45 | 0.55 4000 -55~175 | 111CNQO45APBF-NDt 18.43 14.34 11.88 
4o| 60 | 058 1000 -55~150 | 48CTQ060-1-ND 618 412 330) |110) 45 0.5 5400 -55 ~ 150 | 110CNQO45APBF-NDt 18.18 14.15 11.72 
40 | 60 | 0.58 1000 -55~150 | 48CTQ060-1PBF-NDt 494 3.30 264; | 80| 60 | 0.56 5000 “55 ~ 150_| 88CNQO60A-ND 17.07 13.28 11.00 
20180 | 0.70 850 765-150 | MBR20800T-1-ND 343. 221 1.72] | 80]; 60 | 0.56 5000 -55 ~ 150 | 88CNQO60APBF-NDt 17.07 13.28 11.00 
30| 80 | 067 850 “55-175 | 30CTQ080-1PBF-NDt 381 255 204] | 80) 80 | 067 7000 -55~175 | 83CNQO80APBF-NDt 16.82 13.09 10.85 
20! 90 | 070 850 “65-150 | MBR2090CT.1-ND 343 246 172| | 80) 100 | 067 7000 -55~175 | 883CNQ100APBF-NDt 16.82 13.09 10.85 
16 | 100 | ose 850 “65175 | 16CTQ100-1PBF-NDt 278 «6179 ~«1.39/ [110] 100 | 0.67 7000 -55~175 | 113CNQ100APBF-NDt 18.43 14.34 11.88 
20 | 100 | 0.70 850 -65 ~ 150 | MBR20100CT-1PBF-NDt 344 230 1.84 D61-8-SL 
40 | 100 | 0.67 850 “55-175 | 43CTQ100-1PBF-NDt 348. 232 186) [110] 15 | 0.33 5050 -55~ 125 | 115CNQO15ASL-ND 15.03 11.70 9.69 
io | 150 | 0.73 620 -55~175 | 10CTQ150-1-ND 300 193 150) | 80] 35 | 047 5800 -55 ~ 150 | 80CNQO35ASL-ND 16.30 12.68 10.51 
Dos 80 | 35 | 0.54 4600 -55~175 | 81CNQO35ASL-ND 16.46 12.81 10.61 
: so | 40 | 0.54 4600 -55~175 | 81CNQO40ASL-ND 16.46 12.81 10.61 
50 | 40 | 0.86 800 *65~125 | 1N6098-ND 8.60 6.20 5.16) | go] 45 | 0.54 4600 -55 ~ 175 | 81CNQO45ASL-ND 16.46 12.81 10.61 
DO-41/D0-204AL iio] 45 | 05 5400 -55~ 150 | 110CNQ045ASL-ND 17.47 13.51 11.68 
1 30 | 0.55 225 -40~150 | 1N5818IR-ND 67 38 .23/ |110] 45 | 0.55 4000 -55~175 | 111CNQO45ASL-ND 18.11 14.09 11.68 
11} 30 | 0.55 225 -40~150 | 11DQ03-ND 52 30 20} | 80| 80 | 067 7000 -55~175 | 883CNQO80ASL-ND 16.14 12.48 10.79 
11} 30 | 0.55 225 -40~150 | 11DQ03TR-ND 425.00/5,000 110| 100 | 0.67 7000 -55~175 | 113CNQ100ASL-ND 18.43 14.34 11.88 
3.3| 30 | 0.55 470 -40~150 | 31DQ03-ND 1.08 63 42 D61-8-SM 
1 | 30_| 0.55 225 -40 ~150_| 1N5819IR-ND 54038221) go] 15 | 0.32 5200 -55~ 100 | 85CNQO15ASM-ND 15.74 1247 10.52 
1.4} 40 | 0.55 225 -40~150 | 11DQ04-ND 52 -30 20) |110] 15 | 0.33 5050 -55~125 | 115CNQ015ASM-ND 14.70 11.36 9.83 
11} 40 | 0.55 225 -40~150 | 11DQ04TR-ND 475.00/5,000 so | 20 | 0.32 6000 -55 ~ 150 | 87CNQO20ASM-ND 16.29 12.59 10.89 
1 50 | 0.65 150 -40~150 | MBR150-ND 67 34 22} | 80] 30 | 0.37 5100 -55 ~ 150 | 82CNQO30ASM-ND 16.24 12.56 10.86 
11] 50 | 058 150 -40~150 | 11DQ05-ND 28 22 16} | 80| 35 | 054 4600 -55 ~175 | 81CNQO35ASM-ND 16.46 12.81 10.61 
1 60__| 0.65 150 -40 ~ 150_| MBR160-ND 43 25 16| | go] 40 | 0.47 5800 -55 ~ 150 | 80CNQO40ASM-ND 16.30 12.68 10.51 
11]; 60 | 058 150 -40~150 | 11DQ06-ND 44 33 .22| | 80] 40 | 0.54 4600 -55~175 | 81CNQO40ASM-ND 16.10 12.44 10.76 
11] 60 | 058 150 -40~150 | 11DQ06TR-ND 590.00/5,000 8so| 45 | 0.47 5800 -55 ~ 150 | 80CNQ045ASM-ND 15.94 12.32 10.65 
11} 90 | 0.85 85 -40~150 | 11DQ09-ND 62 36 24} | 80] 45 | 054 4600 -55~175 | 81CNQO45ASM-ND 16.46 12.81 10.61 
11} 90 | 0.85 85 -40~150 | 11DQ09TR-ND 810.00/5,000 110| 45 0.5 5400 -55 ~ 150 | 110CNQ045ASM-ND 18.18 14.15 11.72 
1 | 100 | 0.68 200 -40~150 | MBR1100-ND 40 23 15} [110] 45 | 055 4000 -55~175 | 111CNQ045ASM-ND 17.71 13.69 11.84 
1.4 | 100 | 0.85 85 -40~150 | 11DQ10-ND 62 36 .27| | 80] 60 | 0.56 5000 -55 ~ 150 | 88CNQO60ASM-ND 16.57 12.77 10.99 
DO-204AR so | 80 | 0.67 7000 -55 ~175 | 83CNQO80ASM-ND 16.45 12.71 10.99 
9 15 | 0.31 2900 -55~100 | 95SQ015-ND 347 239 1.90 D-PAK 
8 | 30 | 0.44 2400 -55~175 | 80SQ030-ND 1.48 9 1.18 9; | 7] 30 | 0.35 535 -40~150 | 6CWQO3FN-ND 1.90 1.19 88 
9] 30 | 0.42 2150 -55~ 150 | 90SQ030-ND 155 1.24 .93| | 12] 30 | 0.47 320 -55 ~ 150 | 12CWQO3FN-ND 2.04 132 1.03 
8 | 35 | 0.53 2400 -55~175 | 80SQ035-ND 450 1.20 g6| | 12] 30 | 0.47 320 -55 ~ 150 | 12CWQO3FNTR-ND 1636.00/2,000 
8 | 35 | 0.53 2400 -55~175 | 80SQ035TR-ND 1215.00/1,500 35] 30 | 0.45 535 -40~ 150 | 30WQ03FN-ND 1.74 1.09 81 
9 | 35 | 042 | 2150 | -55~150 | 90SQ035-ND 221 142 1.11] |55| 30 | 0.46 a “40 ~ 150 _BSOWIGOSENINE) ANS = S87, 
8 40 | 0.53 2400 -55~175 | 80SQ040-ND 1.84 147 1.06 3 30 | 0.49 490 -40~ 150 | MBRD330-ND 1.42 89 66 
9 40 | 0.48 2150 -55 ~ 150 | 90SQ040-ND 246 159 1.24 7 40 | 0.53 500 -40~ 150 | 6CWQ04FN-ND 1.97 1.27 99 
8 | 45 | 053 2400 -55~175 | 80SQ045-ND 256 «#4165 ~«1.28 7 | 40 | 053 500 -40 ~ 150 | 6CWQO4FNTR-ND 1576.00/2,000 
8 | 45 | 053 2400 -55~175 | 80SQ045TR-ND 1261.50/1,500 12) -40', | 0.82 320 $5~ 150 | 12CWQ04FN-ND 1450 1.16.84 
9 | 45 | 048 2150 -55~ 150 | 90SQ045-ND 238 153 149] [S5| 40 | 053 200 ~40~ 150 (ROCMIROSENENE te0S) 2268" = Ue 
5 | 60 | 065 205 -65~150 | 50SQ060-ND 190 152 114/ [55] 40 | 051 340 -40~150 | S50WQ04FN-ND 1.31 1.05 75 
5 | 80 | 066 4900 -55~175 | 50SQ080-ND 200 160 114; |5:5) 40 | 051 340 -40 ~ 150 | SOWQO4FNTR-ND 1418.00/2,000 
5 | 100 | 052 | 1900 | -85~175 | 50SQ100-ND 312 201 156) | 3) 40 | 088 a4 Oa eee ey snag - pee 
Sis 1001-052 1900 spa 175 aoe 1661 ,50/1;500 10] 45 | 057 75 -65 ~175_| STPS1045BIR-ND 277 162 1.25 
- 6 | 50 | 0.65 490 -40~ 150 | MBRD650CT-ND 17600«41.44 82 
150] 15 | 0.80 = -55~175 | 155CMQ015-ND 62.50 50.00 40.00) | g | 6 | ogs 490 “40-150 | MBRD660CT-ND 177411 ‘92 
150| 30 | 0.65 9200 -55~175 | 152CMQ030-ND 29.59 23.67 17.76 71 60 | 061 500 -40~180 | 6CWQO6FN-ND 258 #166 129 
150| 35 | 0.60 6600 -55~150 | 150CMQ035-ND 62.50 50.00 37.50) | yo] 6 | o6t 500 -55~ 180 | 12CWQO6FN-ND 202 «4130 «+101 
150| 35 | 0.65 9200 -65~175 | 151CMQ035-ND 62.50 50.00 37.50) |35| 60 | o6t 490 -40~ 180 | 30WQ06FN-ND 151 121 86 
150| 40 | 0.60 6600 -65~ 150 | 150CMQ040-ND 62.50 50.00 37.50] [357 ¢0 1 061 490 “40 ~ 150 | 30WQO6ENTR-ND 1694.00/2,000 
150; 40 | 0.65 9200 -55~175 | 151CMQ040-ND 62.50 50.00 37.50] |55) 60 | 057 300 -40 ~150 | 50WQO6FN-ND 238° #4153.~«41.19 
150| 45 | 0.60 6600 -65~ 150 | 150CMQ045-ND 62.50 50.00 37.50] |55) 60 | 057 300 -40~150 | 50WQO6FNTRR-ND 2856.00/3,000 
150 45 0.65 9200 -55~175 | 151CMQ045-ND 62.50 50.00 37.50 7 100 0.81 440 -40~150 | 6CWQ10FN-ND 271 1.75 1.36 
150} 45 0.60 6600 -55~150 | 150CNQ045-ND 26.87 21.50 16.12 7 100 0.81 440 -40~ 150 | 6CWQ10FNTR-ND 2170.00/2,000 
150| 80 | 0.80 7000 -55~175 | 153CMQ080-ND 71.83 57.06 42.80) [4a ~490 | 08 330 “55 ~ 150 | 12CWQ10FN-ND 204-132 ~°+«+1.03 
D61-8 12] 100 | 08 330 -55 ~ 150 | 12CWQ10FNTR-ND 1636.00/2,000 
80] 15 | 0.36 5200 -55~100 | 85CNQO15APBF-NDt 17.87 13.90 11.52] | 12] 100 | 08 330 -55~ 150 | 12CWQ10FNTRR-ND 2364.00/3,000 
110] 15 | 0.33 5050 -55~125 | 115CNQO15APBF-NDt 15.03 11.70 9.69) |3.5] 100 | 0.81 440 -40~ 150 | 30WQ10FN-ND 141 1.13 81 
80] 20 0.32 6000 -55~ 150 | 87CNQO20APBF-NDt 16.66 12.96 10.74] |3.5| 100 | 0.81 440 -40~ 150 | 30WQ10FNTR-ND 1576.00/2,000 
80 | 30 | 0.37 5100 -55 ~150 | 82CNQO30APBF-NDt 16.93 13.17 10.91] | 5-5] 100 | 0.77 30 -40 ~ 150 | 50WQ10FN-ND 251 162 1.26 
110} 30 | 0.39 5100 -55~ 150 | 112CNQO30APBF-NDt 17.87 13.90 11.52] + pons Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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VISHAY. Schoitky Rectifiers (cont) 
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Base 
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1 
Anode 
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IF | VRRM | VF IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each IF | VRRM| VF IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each 
(A) (V) (V) |tp=5ps Sine} Temp (°C) | Part No. 1 10 100 (A) (V) (V) |tp=5ps Sine} Temp (°C) | Part No. 10 100 
D-2PAK Half-Pak/D-67 
19} 15 0.36 700 -55~100 | 19TQ015STRL-ND 2106.40/800 120) 15 0.39 10800 -55~100 | 125NQ015-ND 25.00 20.00 14.29 
30] 30 | 0.49 1000 $5~ 150 | 32CTQO30STRL-ND 1932.00/800 120] 15 | 0.39 10800 -65~100 | 125NQ015R-ND. 25.00 20.00 14.29 
80!) 80s) | oe AOO camino © CUCRES ALAND 1166,40/600 iso] 15 | 04 15000 | -55~100 | 185NQ015-ND 30.00 24.00 17.14 
15) 35 | 0.50 990 “55 ~ 150 |T2T@Q085S:ND. 3.38 2.70 2.03) Jigo] 15 | 04 15000 | -55~100 | 185NQ015R-ND 21.29 17.03 12.78 
so = so Op = = we eae a oe — 180| 135 | 0.74 | 15000 | -55~175 | 189NQ135-ND 31.09 24.03 20.78 
|| Wage leoee Has 155-175 (SGGrocesents 396 317 238| (240) 15 | 04 20000 -55~ 100 | 245NQ015-ND 29.91 23.93 17.09 
1o| 35 | 057 1060 “65-150 | MBRB1035-ND 315 203 158] |240| 15 | 04 20000 -55~ 100 | 245NQ015R-ND 35.00 28.00 21.00 
15 | 35 | 057 690 -65~150 | MBRB1535CT-ND 315 210 168) |120] 30 | 041 22500 -55 ~ 150 | 122NQ030R-ND 23.64 18.92 14.19 
15 35 0.57 690 -65 ~ 150 MBRB1535CTPBF-NDt 2.94 1.89 1.47 120 35 0.56 19800 -55 ~ 175 121NQ035-ND 25.00 20.00 15.00 
161 35 | 0.57 1800 “65-150 | MBRB1635PBF-NDt 239. 154 120) |180| 35 | 056 25500 -55 ~ 150 _| 180NQ035-ND 30.00 24.00 18.00 
20] 35 | 0.57 1060 -65 ~ 150 | MBRB2035CT-ND 3.20 256 1.92) |180] 35 | 056 22000 -55 ~175 | 181NQ035-ND 30.00 24.00 18.00 
30] 35 | 0.73 1060 -65~ 150 | MBRB2535CT-ND 4.61 3.08 247] |240| 35 | 0.55 26000 -55 ~ 150 | 240NQ035-ND 24.14 19.32 14.49 
7.5 | 45 0.57 690 -65~ 150 | MBRB745PBF-NDt 2.02 1.30 1.01 180] 40 0.56 22000 -55~175 | 181NQ040-ND 30.00 24.00 18.00 
16 | -46._| 0.87 1800 “65~ 150 _[IMBRBIS4SEBraNDit 3.09 2.07 _(1-65| | 240} 40 | 0.55 26000 -55~150 | 240NQ040-ND 33.75 27.00 20.25 
10 | 45 | 0.57 1060 “65 ~ 150 | MBRB1045-ND 297 238 1.43] |240| 40 | 0.59 25000 -55~ 175 _| 241NQ040-ND 24.14 19.32 14.49 
12 | 348 | 0.58 620) 55~175 ee 266 2.13 1.60) [450] 45 | 0.52 | 29000 | -55~150 | 120NQ045R-ND 25.00 20.00 15.00 
20) 45 | O87 | 1060 | 88-175 Oe 4.00 oevaon ?| | 180| 45 | 056 | 25500 | -85~150 | 180NQ045-ND 27.05 21.64 16.23 
30] 45 | 0.73 1060 -65 ~ 150 | MBRB2545CTTRL-ND 1728.00/800 
15.| 60. ose 4600 “55-150 | 15TQ060S-ND 437. 350 2.63) |180] 45 | 0.56 25500 -55 ~ 150 | 180NQ045R-ND 20.39 16.31 12.24 
30| 60 | 062 | 1060 | -55~150 | S0CTQO6OSTRLPBFCT-NDt 4.83 322 258] |180) 45 | 056 | 22000 | -65~175 | 181NQ045R-ND BOO eee EOD 
30] 60 | 0.62 1060 -55 ~ 150 | 30CTQO60STRLPBFTR-NDt 1803.20/800 240| 80 | 0.72 | 25500 | -55~ 175 [ASSNQOSO:ND) 33.75 27.00 20.25 
16 80 0.58 850 -55~175 | 16CTQ080S-ND 3.48 2.24 1.74 180 | 100 0.75 22000 -55~175 | 183NQ100R-ND 27.25 21.80 16.35 
20} 80 | 0.70 850 -65 ~ 150 | MBRB2080CT-ND 5.60 448 3.59] |240|] 100 | 0.72 25500 -55~175 | 243NQ100R-ND 30.57 24.46 18.35 
8 | 100 | 0.72 850 -55~175 | 8TQ100STRR-ND 1792.00/800 120] 135 | 0.74 10000 -55 ~175 | 129NQ135-ND 1448 11.19 9.68 
16] 100 | 0.72 850 -65~175 | 16CTQ100S-ND 5.72 458 3.28 PAK 
20 | 100 | 0.95 850 -65 ~ 150 | MBRB20100CTTRL-ND 1608.00/800 
10 | 150 | 0.93 620 -55 ~ 175 | 10CTQ150S-ND 459 3.06 245; LOS] 30 | 0:96 ma “40~ 150 ECU 1:08 68 0 
16 | 400 | 1.19 100 -65~175 | 16CTUO4S-ND 3.08 1.99 1.55] + RoHS Compliant 


Bridge Rectifiers 


[| 6:35 (4x) 
(02.4 


+ 
7.5 
7 


Operating Temperature Range: -40°C ~ 150°C 


Storage Temperature Range: -40°C ~ 150°C 


Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. 
Peak Surge | Instant Ave. Peak Surge | Instant Ave. 
Reverse | Current |Forward| Rectified | Digi-Key Price Each Reverse | Current |Forward | Rectified | Digi-Key Price Each 
Pkg. _| Volt. (V) |10ms(A) | Volt. (V) | Current (A)| Part No. 1 10 100 Pkg. _| Volt. (V) |10ms(A) | Volt. (V) |Current (A) | Part No. if 10 100 
50 350 14 25 26MBO5A-ND 8.35 6.18 5.01 400 420 1 35 GBPC3504A-ND 4.69 3.13 2.50 
100 350 1 25 26MB10A-ND 8.87 6.57 5.33 600 420 14 35 GBPC3506A-ND 4.85 3.24 2.59 
an ae . eo aed a 4 @BPC-A| soo | 420 1A 35 GBPC3508A-ND 4.10 3.28 2.46 
5 : 5 - f : 5.5) 
1006 350 Fie ae SENTRY MATS 1079 pied. 648 1000 420 14 35 GBPC3510A-ND 5.51 3.68 2.94 
1200 420 14 35 GBPC3512A-ND 5.15 3.44 9 2.75 
100 420 1.2 35 36MB10A-ND 8.25 6.60 4.95 
D-34A 200 420 1.2 35 36MB20A-ND 8.39 6.21 5.04 600 360 1.26 25 26MT60-ND 18.95 15.16 11.37 
400 420 1.2 35 36MB40A-ND 8.48 6.28 5.09 1000 360 1.26 25 26MT100-ND 21.29 17.03 12.78 
600 420 1.2 35 36MB60A-ND 8.64 6.40 5.19 1200 360 1.26 25 26MT120-ND 22.41 17.93 13.45 
800 420 12 35 36MB80A-ND 8.70 6.44 5.23 1600 | 360 1.26 25 26MT160-ND 20.71 16.58 14.50 
1000 420 12 35 36MB100A-ND 9.65 7.14 5.79 100 475 1.26 25 36MT10-ND 15.78 12.28 10.18 
1200 #20 te = SOM PORN: O18 fee (eS D-63 400 300 1.19 35 36MT40-ND 16.09 12.52 10.37 
1600 420 1.2 35 36MB160A-ND 15.01 11.68 9.68 
600 475 1.19 35 36MT60-ND 18.15 14.52 10.89 
200 350 1 25 GBPC2502A-ND 4.49 3.00 2.40 es . ig z ee teen ini6o.: ees 
200 | 350 rl 35 GBPC3502A-ND 492 3.28 2.63 ys : ° SUN S : : 
GBPC-A| 400 | 350 | 25 | GBPC2504A-ND 374 3.00 2.25 1200 i fate || ae i CUINEC NE) S188). 17.88: SAL 
600 350 14 25 GBPC2506A-ND 4.55 3.04 2.43 1400 475 1.19 35 36MT140-ND 24.97 19.98 14.99 
800 350 1 25 GBPC2508A-ND 3.85 3.08 2.31 1600 420 1 35 36MT160-ND 21.54 17.24 15.09 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


VISHAY. HexFred Diodes 


HEXFRED technology sets a new standard for high performance ultrafast diodes. This performance advantage can be 
utilized by the designer resulting in higher efficiency circuits and lower overall system cost. HEXFREDS will: * Allow IGBTS 


and MOSFETS to run cooler by 10°C, 20°C * Improve overall system efficiency by 1%, 2% »* Reduce noise and the need for 
snubber circuitry «Allow for higher frequency operation * Allow many marginal circuits to work more reliably 
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yt a pict - 
| 3.185 | 3.185 6.35 L_ ¢0.96 —I3.178 
IF(AV) | IRRM | Digi-Key Price Each IF(AV) | IRRM | Digi-Key Price Each 
Fig.| Package | VR | VF | (A) | (A) | PartNo. 1 10 100 Fig. | Package | VR | VF | (A) | (A) | PartNo. 1 10 100 
600 | 17] 16 | 5 | HFA16TAGOCPBF-NDt 6.97 4.65 3.72 1 | pet-8 | 600 | 12] 70 | 6 | HFA7ONC6OC-ND 26.50 21.20 15.90 
1 | TO-220AB | 600 17 30 6 HFA30TAGOCPBF-NDt 6.28 4.65 3.77 600 12 70 6 HFA70NC60CSM-ND 93.85 19.08 14.31 
soo | 18] 8 | 5.2 | HFAOBTAGOCPBF-NDt 3.36 2.24 1.80 1 | D61-8SM | og | 6+ | 80. | 6 | HFABONC4OCSIM-ND 2658 = 21.26 = 15.95 
600 | 15 2.9 | HFAO4TBGOPBF-NDt 277 1.78 1.39 soo | 13 140 | 9.3. | HFA14ONH6O-ND 48.60 38.88 29.16 
600 | 17 5 | HFAOSTB6OPBF-NDt 3.51 234 1.88 4 | HALF-PAK) 400 | 144] 180 | 87 | HFA180NH40R-ND 45.83 36.67 28.42 
600 17 15 6 HFA15TBGOPBF-NDt 5.25 3.38 263 600 1.2 70 8.5 HFA70NH60-ND 33.75 27.00 20.25 
» |ro-z00ac| 609 | 1:7) 25 | 10 | HFA25TBGO-ND 7.32 5.42 4.40 1 600 | 18] 8 | 5.2 | HFAOSTA6OCS-ND 4.00 3.20 2.40 
600 | 17 | 25 | 10 | HFA25TBGOPBF-NDt 7.03 4.69 3.75 5 600 | 18] 4 | 5.2 | HFAO4TB6OS-ND 3.28 2.63 1.97 
1200 | 2.4 4.4 | HFAO6TB120PBF-NDt 5.64 3.76 3.01 5 1200) 3 8 | 4.5 | HFAQ8TB120S-ND 172 6.18 4.64 
4200 | 24 45 | HFAO8TB120PBF-NDt 651 434 3.48 1] DePAK | 600) 17] 8 5 | HFA16TA6OCS-ND 7.26 5.81 4.36 
200 | 23 16 | 58 | HFA16TB120PBF-NDt 12.18 9.01 7.31 5 600 | 17 | 15 | 6 | HFAISTBGOS-ND 5.31 4.25 3.19 
5 600 | 13] 25 | 10 | HFA25TB6OS-ND 7.32 5.86 4.40 
1 | D-Pak | 200 | 1.2] 6 | 4.6 | MURD620CT-ND 1.19 95 67 5 soo | 14! 8 5 | HFAOBTBGOSTRL-ND 4666.40/800 
1 600 | 17] 30 6 | HFA3OPAGOCPBF-NDt 8.28 6.13 4.97 6 400 | 09] 120 | 9.3 | HFA120MD40D-ND 92.68 74.15 55.61 
1 600 | 17] 16 | 5 | HFAIGPAGOC-ND 6.25 4.63 3.75 6 600 | 12] 140 | 8 | HFA140MD60D-ND 105.10 84.08 63.06 
1 600 | 17] 16 | 5 | HFA16PA6OCPBF-NDt 6.00 4.00 3.20 6 | T0-2444B | 400 | 0.9 | 160 | 7.1 | HFA160MD40D-ND 97.34 77.87 58.41 
1 600 | 13] 50 | 4.5 | HFASOPA6OCPBF-NDt 13.16 10.24 8.49 1 (Iso) | 600 | 15) 180 | 17 | HFA180MD60D-ND 122.00 97.60 75.64 
1 | 70-247AC | 1200 | 24 | 6 | 4.4 | HFA12PA120C-ND 11.81 8.75 7.09 1 600 | 15 180 | 17 | HFA180MD60C-ND 120.43 96.34 74.67 
1 7200 | 24 44 | HFAT2PA120CPBF-NDT 9.45 7.00 567 6 400 | 09 200 | 8.1 | HFA200MD40D-ND 124.10 99.28 74.46 
2 1200 | 3.3 4.5 | HFA16PA120C-ND 11.95 9.30 771 600 | 12] 140 | 8.5 | HFAT4ONJ60C-ND 58.46 46.77 35.08 
2 1200 | 3.3 4.5 | HFA16PA120CPBF-NDt 10.63 7.87 6.38 400 | 1 | 160 | 9.3 | HFA1GONJ40C-ND 70.00 56.00 42.00 
1 1200} 23) 16 | 5.8 | HFAS2PA120CPBF-NDt 17.33 13.48 411.47 1 | 70-244aB | 600 | 1.2] 210 | 10 | HFA210NJ60C-ND 91.33 73.06 54.80 
400 | 1 | 240 | 7.5 | HFA240NJ40C-ND 86.45 69.16 51.87 
1200 | 24] 30 | 81 | HFA30PB120PBF-NDt 15.95 12.41 10.29 soo | 13 | 280 | 93 | HRADSONJGoc-ND 10448 83.58 62.69 
el eee (eet ee pout pe 600 | 12] 140 | 8.5 | HFA140NJ60D-ND 59.85 47.88 35.91 
1200 | 3 8 | 45 | HFAOSPB120PBF-NDt 7.20 5.33 4.32 : : ‘ . : : 
«oo | i7\ is | 6 |eeeberseseents _ oe ai 400 | 1 | 160 | 9.3 | HFA16ONJ40D-ND 63.63 50.91 38.18 
TO-247AC/ : t ; ; : 600 | 12] 210 | 10 | HFA210NJ60D-ND 83.59 66.87 50.16 
2 | Mop  |600_| 1.7 | 25 | 10 | HEA25PBGOPBF-NDt 8.30 6.15, 4.98 6 | T0-244AB} soy | 4 | 040 | 75 | HRAD4ONJ4OD-ND 86.43 69.14 54.86 
1200) 3 16 | 5.8 | HFA16PB120-ND 11.76 9.15 7.58 600 | 1.3) 280 | 93 | HFA280NJ60D-ND 95.42 76.34 57.26 
1200; 3 | 16 | 58 | HFA16PB120PBF-ND + 10.45 774 6.27 4o0 | 1 | 320 | 8.7 | HFA320NJ40D-ND 110.53 88.42 66.32 
600 | 1.7) 8 | 5 | HFAO8PBGOPBF-NDt 4.29 2.86 2.29 1 | ro-24gaa | 600 | 1.1] 60 | 6 | HFABOMCEOC-ND 42.86 34.29 25.72 
1200 | 3 6 | 44 | HFAQ6PB120-ND 6.88 5.09 4.13 7 400 1 80 6 | HFA80NK40C-ND 72.50 58.00 43.50 
fa00 | 3 | 6 | 44 (BORSDBRE IZOD 6.60 AAD _ 1 | 10-262 | 600 | 17 | 15 | 6 | HFATSTB6O-1-ND 291 187 1.46 
3 | p60 | 600 | 11] 60 | 6 | HFA6OMB60C-ND 72.50 58.00 43.50 | + RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢« Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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VISHAY. Input Rectifier Diodes 
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IFsMm(A) | Td IFSM(A) | TJ 
IF |VRRM| VF |@tp=10ms| Junction | Digi-Key Price Each IF |VRRM| VF |@tp=10ms| Junction | Digi-Key Price Each 
Pkg. _|(A)| (v) | (V) | Sine {Temp (°C)| Part No. 1 10 100 Pkg. _|(A)| (Vv) | (Vv) | Sine {Temp (°C)| Part No. 1 10 100 
Standard Recovery Diodes (Discrete Circuit) 60] 100 | 13 860 |-65~190) 1N2129A-ND 8.70 696 5.22 
6] 400 ] 1.1 | 159 ]-65~ 175] 6FR40-ND* 5.33 356 2.85 60| 200 | 13 | 860 |-65~190) 1N2131RA-ND* 966 7.73 5.80 
6 | 1200] 1.1 | 159 |-65~ 175] 6FR120-ND* 814 6.52 4.89 60| 400 | 13 | 860 |-65~190) 1N2135A-ND 1293 9.06 7.50 
12) 50 | 1.35) 230 )-65~ 200) 1N1199A-ND 518 3.45 2.76 60] 400 | 1.3 860 |-65 ~ 190] 1N2135RA-ND* 12.93 10.35 7.76 
12} 100 | 1.26 | 265 )-65~ 175) 12F10-ND 3.58 2.86 2.15 6o| 600 | 13 | 860 |-65~190| 1N2138A-ND 15.39 12.32 9.24 
12 | 100 {1.26 | _265__|-86 ~ 175 JRIBERTOND on ee 60| 600 | 13 | 860 |-65~190) 1N2138RA-ND* 15.39 1232 9.24 
12] 100 | 1.35] 230 |-65~ 200] 1N1200A-ND 521 348 2.78 70| 100 | 400) 1950. |-5.160 BRENT 5 aay 6 sae a 
12| 100 | 135) 230 |-65~ 200) 1N1200RA-ND+ 434 348 2.61 
491 +60 1195 | 230 |-65 -200 (INR Gap). aed. DA 70| 100 | 1.35} 1200 |-65~180| 70HFR10-ND* 7.98 6.38 4.79 
12) 200 | 126| 965 |-65~175) 12F20-ND 522 349 279 70| 100 | 1.00} 1200 |-65~180) 71HF10-ND 11.04 8.84 6.63 
42] 200 | 1.26 265 -65~ 175) 12FR20-ND* 5.22 349 2.79 70 | 200 | 0.79 1200 | -65~ 150} 70HF20-ND 844 676 5.07 
12] 300 | 135] 230 |-65~200] 1N1203RA-ND* 551 367 2.94 70| 200 | 1.35} 1200 |-65~180| 70HFR20-ND* 844 6.76 5.07 
12| 400 | 1.26) 265 |-65~175| 12F40-ND 429 344 2.58 70| 600 | 1.35} 1200 |-65~180| 70HFR6O-ND* 11.08 8.21 6.65 
12| 400 | 1.26) 265 |-65~175) 12FR40-ND* 566 3.78 3.02 70| 800 | 0.79} 1200 |-65~150) 70HF80-ND 1210 968 7.26 
12} 400 | 1.35 | 230 | -65~ 200) 1N1204A-ND 5.93 3.96 3.17 70] 800 | 1.35 | 1200 |-65~180] 70HFR80-ND* 1210 9.68 7.26 
12| 600 | 1.35 | 230 | -65~ 200| 1N1206A-ND 5.34 4.28 2.85 70| 1200 | 1.35 | 1250 |-65~180) 70HF120-ND§ 16.23 12.98 8.66 
12} 600 / 1.26) 265 |-65~ 175) 12F60-ND 5.03 4.03 3.02 pos [70/1200] 1.35] 1250 |-65~180| 70HFR120-ND*§ 1460 11.36 9.42 
12) 600) 1.26) 265-65 - 175 Eee OF: eae eee 70| 1400 | 0.79| 1200 |-65~150) 70HF140-ND 1727 13.82 10.37 
12) 600) 1-85 | 280 | oO ee cl ae 70| 1400 | 1.35 | 1200 |-65~150) 70HFR140-ND* 17.27 13.82 10.37 
12| 800 | 126) 265 |-65~175| 12F80-ND 556 4.45 3.34 : : ; ; 
12| 900 | 126 | 295  |-68 ~ 175 (RSERROnING ae ram) 70| 1600 | 0.79| 1200 |-65~150) 70HF160-ND 16.51 12.84 10.64 
494000 14.981 268 1-85 475 RETOOTNG FEO BOR CASE 70 | 1600 | 1.35 | 1200 |-65~150| 70HFR160-ND* 16.51 12.84 10.64 
D0-4 12| 1000] 1.35] 230 |-65~200} 1N3673A-ND 8.28 663 4.97 85) 100 | 12 | 1700 | -65~ 180) 85HF10-ND 11.33 9.07 6.80 
12| 1200 | 1.26) 265 |-65~175| 12F120-ND 872 646 5.24 85| 100 | 12 | 1700 |-65~180| 85HFR10-ND* 1133 9.07 6.80 
16| 100 | 1.23) 350 |-65~175| 16F10-ND 3.99 3.20 2.40 85| 200 | 12 | 1700 |-65~180) 85HF20-ND 12.02 890 7.22 
16| 100 | 1.23 | 350 |-65~175| 16FR10-ND 4.79 3.20 2.56 85| 200 | 12 | 1700 |-65~180| 85HFR20-ND* 12.02 890 7.22 
6] 200 | 123] 350 |-65~175] 16F20-ND 574 3.83 3.06 85| 400 | 12 | 1700 |-65~180| 85HFR40-ND* 1441 11.29 8.47 
16} 400 | 0.9 | 350 |-65~ 175) 16F40-ND 4.79 3.83 2.55 85| 1600 | 12 | 1700 |-65~180) 85HF160-ND 1898 14.77 12.24 
16) 600 | 1.23) 350 /-65~ 175 | 16F60-ND 556 445 3.34 85| 800 | 12 | 1700 |-65~180| ssHF80-ND 1453 1130 9.37 
16| 600 | 123) 350 |-65~175) 16FR60-ND 556 4.45 3.34 95| 800 | — | i700 |-e5<190 Reneneotets ig aoe 1s0h 1166 
16} 800_| 1.29 | _350_|-65 ~ 178 JRIGEREDAND Lesa 85| 1200} 12 | 1700 |-65~180) 85HF120-ND 16.78 13.06 10.82 
16) 1000 | 1.28) 350-65 ~ 175 Ne ele “BBE te 85| 1200 | 12 | 1700 |-65~180| 85HFR120-ND* 16.78 13.06 10.82 
16| 1000 | 1.23] 350 |-40~ 150) 16FR100-ND 814 6.52 4.89 
16 | 1200 | 1.23 370 -65 ~175| 16F120-ND 9.30 688 5.58 85 | 1400 | 1.2 1700 | -65~ 150} 85HFR140-ND* 17.87 13.90 11.52 
25| 100 | 13. | 356 |-65~175| 25F10-ND 597 399 3.49 85| 1600 | 12 | 1700 |-65~150) 85HFR160-ND* 4898 14.77 12.24 
25| 100 | 13 | 356 |-65~175| 25FR10-ND* 5.97 3.99 3.19 85 | 1600 | — | 1700 |-65~150| 86HFR160-ND* 20.26 16.21 14.18 
25| 200 | 13 | 356 |-65~175| 25F20-ND 5.20 416 3.12 40| 200 | 0.70| 570 |-65-190] 41HF20-ND 777 6.22 4.76 
25] 200 | 13 | 356 |-65~ 175) 25FR20-ND* 6.24 416 3.33 40| 600 | 0.70} 570 |-65~190) 41HF60-ND 10.62 7.86 6.38 
25 | 400 | 1.3 356 | -65~ 175) 25F40-ND 640 4.27 3.42 AtHF 40] 800 | 0.70} 570 |-65~190| 41HF80-ND 1173 8.68 7.04 
25 | 600 | 19 | 956-65 ~ 175 Bee a 5.67 454 3.40 4o0| 800 | 0.70| 570 |-65~190) 41HFR80-ND* 11.73 868 7.04 
= oon : = a ae ae oe 40| 1000 | 0.70 | 570 _|-65~190| 41HF100-ND 1299 1040 7.80 
|i | 13 |e [steam 2B 1st_em n[o |e] = (e-= oa 
15) 50) 18) 289 | -65~ 190 a gO ee mine | 70| 600 | 1.00} 1200 | -65 - 180] 71HF60-ND 1443 11.55 8.66 
15| 100 | 15 | 239 |-65~190] 1Nn3209-ND 636 4.25 3.40 : : ; ! 
45| 600 | 15 | 939 |-65~190 RRIReomannTD veg: 00.460 70| 1000 | 1.00} 1200 |-65~180) 71HFR100-ND* 16.90 13.15 10.90 
35| 100 | 17 | 480 |-65~ 190) 1N1184-ND 597 478 3.59 70 | 1200 | 1.00 | 1200 |-65~180| 71HFR120-ND* 20.04 16.04 12.03 
35| 200 | 17 | 480 |-65~ 190] 1N1186-ND 6.40 5.12 3.84 400] 200 | 1.5 ] 2200 |-40~200] 1N3289RA-ND 23.38 18.70 14.03 
35] 200 | 17 | 480 |-65~190] 1N1186R-ND* 640 4.74 3.84 100} 300 | 1.5 | 2200 |-40~ 200] 1N3290RA-ND* 24.05 19.24 14.43 
35| 300 | 17 | 480 |-65~190) 1N1187-ND 666 5.33 4.00 100} 300 | 1.5 | 1550 |-40~200] 1N3290-ND 18.55 1443 11.96 
35] 400 | 17 | 480 |-65~190) 1N1188R-ND* 750 6.00 4.50 100} 300 | 1.5 | 1550 |-40~200] 1N3290R-ND* 30.76 24.61 18.46 
40} 50 | 13 765 |-65~ 200) 1N1183A-ND 656 5.25 3.94 100; 500 | 15 | 2200 |-40~200| 1N3292RB-ND* 25.43 20.34 15.26 
pos [40 100 | 1.9 | 765 _| -65 ~ 190 (RINSED Bos 06s S04 po-8 —fioo| 500 | 1.5 | 1550 |-40-200] 1Nn3z92R-ND* 21.80 17.45 13.09 
40} 200 | 13 | 765 to tO Soe 656 4.86 3.04 150| 100 | 1.33) 3570 |-40~200| 150K10A-ND 31.49 25.20 18.90 
oe ie | ek tec ree Ree ee 150] 200 | 1.33} 3570 |-40 ~ 200] 150k20A-NO 26.45 2116 1852 
4o| 400 | 13| 570 |-85< 490 (IOMEReatrine aur: 28 GBS 4 98 150} 300 | 1.33] 3570 -40~200] 150KR30A-ND* 3415 27.32 20.49 
4o| 600 | 13 | 765 |-65~190) 1N1190RA-ND* 882 653 530 150} 400 | 1.33] 3570 -40~200] 150KR40A-ND* 31.79 25.44 19.08 
401 800 | 13 | 570 |-a5 190 NEAORESEtNTs 0867. B45 150| 600 | 1.33 | 3570 _|-40~200| 150K60A-ND 2713 21.71 18.99 
40| 800 | 13} 570 |-65~190| 40HFR80-ND* 9.08 7.26 5.45 8 | 800 | 14 175 |-55~ 150] 8EWSO8S-ND 131 1.0584 
40| 1000 | 1.3} 570 |-65~160| 40HFR100-ND 10.09 8.08 5.37 DPak 8} 1000] 1 200 | -55 ~ 150] 8EWS10S-ND 180 113 84 
40| 1400 | 13 | 570 |-65~160) 40HFR140-ND* 12.21 977 7.33 8} 1200] 14 175 |-55~ 150) 8EWS12S-ND 1410-1439 
Real a 860 765 ~ 200 [Renee nad OE aa * Anode to stud § tp =8.3ms FIFSM(A) @ tp=5ys Sine + RoHS Compliant (Continued) 
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VISHAY. Input Rectifier Diodes (cont) 
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IFSMm(A) | TJ IFSMm(A) | TJ 
IF |VRRM| VF |@tp=10ms} Junction | Digi-Key Price Each IF |VRRM| VF |@tp=10ms| Junction | Digi-Key Price Each 

Pkg. (A)| (vy) | (Wy) | Sine [Temp (°C)| Part No. 1 10 100 Pkg. (A)| (v) | (Vv) | Sine {Temp (°C)} Part No. 1 10 100 

PowiRtad |85| 400 | 1.35 | 1250 |-40~ 150) 85EPFO4-ND 10.58 847 677 20) 100 | 1.65| 240 |-40~125) IRD3900-ND 7.42 5.94 4.46 

85 | 600 | 1.35 1250 -40 ~ 150} 85EPFO6-ND 11.53 9.23 7.38 20} 200 | 1.65 240 -40 ~ 125| IRD3901-ND 689 510 414 

To-2200c | 10] 800 | 14 175 _|-40~ 150] 10ETS08-ND 1.98 159 1.27 20] 200 | 1.65} 240 |-40~125) IRD3901R-ND* 689 5.52 4.14 

40] 800 | 14 175 |-40~ 150] 10ETSO8S-ND 230 185 1.48 20| 300 | 1.65] 240 |-40~125| 1RD3902-ND 844 675 5.07 

smo-220 | 10| 1200 | 1.1 170 |-40~ 150] 10ETS12S-ND 1.93 154 1.16 20| 400 | 1.65| 240 |-40~125| 1RD3903-ND 918 6.80 5.51 

20) 800 | 14 260 |-40~150| 20ETSO8S-ND 284 227 1.82 20! 400 | 4.65! 240 |-40~ 125! IRD3903R-ND* 018 680 5.51 

20| 1200 | 11 | 260 |-40~ 150 20ETS12S-ND 3.27 218 1.75 30| 200 | 1.45] 400 |-40~ 150] 30HFU-200-ND 11.61 9.29 6.97 

to-220a¢ | 22) 800 | 1.1 260 | -40 ~ 150) 20ETSO8-ND 266 214 1.71 30] 600 | 1.45] 400 |-40~150) 30HFU-600-ND 13.69 10.65 8.83 

20| 1200 | 11 | 260 |-40~ 150) 20ETS12-ND 3.08 1.98 1.54 30} 200 | 1.45] 400 |-40~ 150) 30HFUR-200-ND* 11.61 9.29 6.97 

10] 1200] 14 170 |-40~ 150] 10ETS12-ND 239° 154 1.20 30| 200 | 18 | 285 |-40~125) IRD3911-ND 904 723 5.43 

To-2200c | 20] 400 | 13 | 250 |-40~ 150) 20ETFO4FP-ND 3.01 201 1.61 a0) a00 | 18 | 285 |ao~ 105 INIRBSSTOE a rey 

FullPack [20] 800 | 13 | 250 |-40~ 150] 20ETSO8FP-ND 228 183 1.37 

20 r200| 13.| 250 _|-40~180| 2oerst2FeAD 399218 170 | ao |105| a0 (0-1 tee eae 

7 nv a ne cs eas a ne ae 40| 600 | 1.2 | 420 |-40~150| 40HFL60S02-ND 13.61 1059 878 

40| 600 | 1.95} 400 |-40~125| 40HFL60S05-ND 1441 11.29 8.47 

YT 0-247AG/MOD) * oe by - peas ea re ee | 40] soo | 1.95| 400 |-40~125] 40HFL80S05-ND 1565 1252 9:39 

80] 800 | 1.17 1450 |-40~150) 80EPS08-ND 715 572 4.29 40| 100 | 1.95 400 -40 ~ 125) 40HFLR10S05-ND* 9.98 7.99 5.99 

80] 1200} 1.17] 1450 |-40~150| 80EPS12-ND 811 649 4.87 40] 400 | 1.95} 400 |-40~125] 40HFLR40S02-ND* 13.86 11.09 8.32 

150| 50 | 1.33 3000 |-40~200| 150KSR5-ND* 22.28 17.82 13.37 40| 600 | 1.95 400 -40 ~ 125) 40HFLR60S05-ND* 1441 11.29 8.47 

150} 50 1.33 3000 -40 ~ 200} 150KS5-ND 92.98 17.82 13.37 40 | 800 | 1.95 400 -40 ~ 125} 40HFLR80S05-ND* 15.65 12.52 9.39 

150} 100 | 1.33 | 3000 |-40~200| 150KS10-ND 31.60 25.28 18.96 DO-5 60] 100 | 15 700  |-40~ 125) 6OHFU-100-ND 12.68 1015 7.61 

B42 150) 300 | 1.33 3000 | -40 ~ 200] 150KS30-ND 30.03 24.03 21.02 60! 200 | 1.5 700 -40 ~ 125| 60HFU-200-ND 13.92 11.14 8.35 

150} 300 | 1.33 | 3000 |-40~200| 150KSR30-ND* 30.03 24.03 21.02 60! 400 | 15 | 700 |-40~125) GOHFU-400-ND 16.50 1320 9.90 

150} 400 | 1.33 3000 -40 ~ 200} 150KSR40-ND* 30.73 24.59 21.51 60! 600 | 1.5 700 -40 ~ 125] 6O0HFU-600-ND 17.33 13.48 1117 

150} 400 | 1.33) 3000 |-40~200] 150KS40-ND 30.73 24.59 21.51 so! 300 | 15 | 700 |-40-125| 6OHFUR-300-ND* 1513 1210 9.08 

1 600 / 18] 000 | +0 200 arse man’ 2240 ro 100 | +85 | 700 [40 125 7OHFL{0S02-ND 1535 1228 921 

: : : : 70| 400 | 1.85| 700 |-40~125| 70HFL40S05-ND 15.29 1224 9.18 

Hp ay pas ne a 70| 800 | 1.85| 700 |-40~125) 7OHFL80S05-ND 16.24 1263 10.47 

zo| 100 |445| 714 |-65 105 ROReERnS ih age aon 70) 1000 | 1.85 | 700 |-40~125| 70HFLR100S05-ND* 19.25 15.40 11.55 

pay 50| 100 | 145| 714 |-85~ 195 MERCIER a eid. ig. 29K 70| 1000 | 1.2 | 730 _|-40~150| 70HFL100S05-ND 19.25 15.40 10.25 

50| 200 | 145 | 714 |-65~195) 8AF2NPP-ND 553 4433.32 70) 200 | 1.85} 700 |-40~125] 70HFLR20S02-ND* 1592 1274 956 

50} 200 11.451 714 |-65-195| BAF2RPP-ND 553. 443. 3.92 70) 400 | 1.85} 700 |-40~125] 70HFLR40S05-ND* 15.29 1224 918 

50| 400 | 1.45| 714 |-65~195) 8AFANPP-ND 608 487 365 70) 600 | 1.85} 700 |-40~125] 70HFLRGOSO2-ND* 17.71 14.17 10.63 

ADD-A-Pak |60| 400 | 0.92] 1680 |-40~ 150] IRKC56/04A-ND 31.88 25.51 22.32 85) 100 | 1.76 | 1100 | -40 ~ 125 | SSHEELOSO2-ND 15.90 12.72 954 

Fast Recovery Diodes 85| 200 | 1.76| 1100 |-40~125| 85HFL20S02-ND 1492 11.61 9.62 

6 50 14 72 -65 ~ 150} 1N3879R-ND* 8.08 539 4.31 85} 600 | 1.76 1100 -40 ~ 125] 85HFL60S02-ND 20.20 15.71 13.02 

6 | 100 | 1.4 72 -65 ~ 150! 1N3880-ND 6.79 543 4.08 85 | 600 | 1.76 1100 | -40~125| 85HFL60S05-ND 21.18 16.94 12.71 

6 | 200 | 1.4 72 -65 ~ 150] 1N3881-ND 6.81 545 4.09 85 | 1000 | 1.76 1100 -40 ~ 125] 85HFLR100S05-ND* 22.47 17.48 14.49 

6| 600 | 14) 110 |-65~150| 6FL60S02-ND 8.06 5.97 4.84 85| 100 | 1.76| 1100 |-40~125) 85HFLR10S02-ND* 15.90 1272 9.54 

6 | 1000 | 14 | 115 |-40~ 150] GFL100S05-ND 855 6.33 5.14 85| 400 | 1.76} 1100 |-40~125| 8S5HFLR40S02-ND* 1947 15.34 11.51 

12] 100 | 14 | 145  |-65~ 150) 12FL10S02-ND 7.40 4.94 3.95 85| 600 | 1.76| 1100 |-40~125) 85HFLR60S02-ND* 20.20 15.71 13.02 

12) 100 | 14 | 145 |-65~ 150) 1N3890-ND 831 5.54 4.44 85] 600 | 1.76} 1100 |-40~125] 8S5HFLRGOSO5-ND* 2148 16.94 12.71 

12) 200 ) 14 145 | -65~ 150) 12FL20S02-ND 683 5.47 4.10 85| 800 | 1.76 | 1100 |-40~125| 85HFLR80S05-ND* 19.75 15.37 12.73 

12) 200 | 1.4) 145 |-65- 150 Ee Gee al eo 8 | 200 | 12 | 200  |-40~ 150] sewro2s-ND 250 161 1.26 

me 12| 400 | 14 | 145 |-65~ 150] 12FL40S02-ND 7.67 5.68 4.61 3 | 400 | 12 | 200 |-4o150 Ieee (ae Gane Ge 

: oe L fs ae ee ee ie DPak 1s} 600 | 12) 200  |-40~150| seWFO6s-ND 250 161 1.26 

42] 1000] 14 | 145  |-65~ 150] 12FLR100S05-ND* 10.70 856 6.42 B {1000 | 1.18 | 170 _|-40~ 150 [RGEICSS Bids 197198 

16| 200 | 14 | 180 |-65~150) 16FL20S02-ND 716 573 4.30 10) 200 | 1.2 | 160 | ~40~ 150 IDET 2S) 231 186 1.50 

1¢| 200 | 14 | 180 |-65-150/ 16FLR20S02-ND* 731 541 4.39 10] 1000 | 1.33} 160 |-40~150) 10ETF10S-ND 234 187 144 

161 400 1441 10 1-65-1450) 1eFL40soo-ND 306 645 484 40] 1200 | 1.33} 160 |-40~150) 10ETF12S-ND 343 229 1.84 

16} 600 | 14 | 180  |-65~150! 16FL60S02-ND 886 656 5.32 SMD-220 | 20] 200 | 1.2 | 355 |-40~ 150) 20ETFO2S-ND 363 291 2.12 

16) 600 | 14 180 | -65~ 150] 16FL60S05-ND 751 6.01 4.51 20| 400 | 13 | 250 |-40~150| 20ETFO4S-ND 3632.91 218 

16] 800 | 14} 180 |-65~ 150) 16FL80S05-ND 831 665 4.99 20] 600 | 1.3 | 250 |-40~150] 20ETFO6S-ND 462 308 247 

16] 1000] 14 | 180 |-65~ 150) 16FL100S05-ND 1119 8.29 6.72 20| 1200} 13 | 250 |-40~ 150] 20ETF12S-ND 4.07 3.26 2.45 

16] 1000 | 14 | 180 |-65~ 150 (RIGRERIOCS Oo Na 1119896 672) x anode tostud § tp=8.3ms —F IFSM(A) @ tp=5ysSine + RoHS Compliant (Continued) 
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VISHAY. Input Rectifier Diodes (cont) 


FlipkY™ TO-220AB 
10.54 
Cathode-2 |-500-; 1-Cathode Base | 2 Base 42 i ale . 
2 1 4 Ss Cathode Cathode @ rane 
1 6243 
Ball 4 atts og 15.25! rar r 3 ‘ : : e 238 
A0OPS TAH. 2x 1.27-H i pans N ve < 5R< 
Cathode Le | el Ox 2.54 )+| 2x .75 SET, 15ET 15ETHO3S TOON 
Ball 1 “8007 
TO-262 SOT-227 
ese 2 
1. Gate Cathode 02.0 tS 
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IFSM(A) | TJ IFSM(A) | TJ 
IF |VRRM| VF |@tp=10ms| Junction | Digi-Key Price Each IF |VRRM| VF |@tp=10ms| Junction | Digi-Key Price Each 
Pkg. _|(A)| (V) | (V) | Sine {Temp (°C)| Part No. 1 10 100 Pkg. _|(A)| (V) | (V) | Sine Temp (°C)| Part No. 1 10 100 
10] 600 | 12 | 160 |-40~150| 10ETFO6-ND 290 1.95 1.52 15| 600 | 22 | 120 |-65~ 175) 15ETHOGPBF-ND: 180 116 90 
10} 1000 | 1.2 | 150 |-40~ 150} 10ETF10-ND 217 1.74 131) | oo aagag | 15) 600 | 0.99 | 250 |-65~ 175) 1SETLOBPBF-ND 199 1.28 1.00 
10) 1200 | 1.2 | 150 |-40~ 150) 10ETF12-ND 264 212 1.59 15| 600 | 23 | 170 |-65~175) 15ETXO6PBF-ND: 2.24 144 1412 
to-220ac | 20] 200 | 1.2) 150 /-40~ 150) 20ETFO2-ND 3.44 2.75 2.07 30| 600 | 26 | 200 _|-65~175| 30ETHOGPBF-ND: 3.71239 1.86 
20 | 600 | 7.2 | 180 __|-40'~150 RZDEUDe ass LO 1o| 200 | 1.25] 50  |-65~175] MUR1020CTPBF-NDt 182 147 ~~ 91 
ss ie : . pa en oe Ae se 16} 200 |0.975| 100 |-65~ 175] MUR1620CTPBF-NDt 179 «145 90 
20 | 1200/42 | 480. |-40. 460 ROGeReneaT Sa bers a0 20| 200 | 0.85 | 100 |-65~ 175) MUR2020CTPBF-NDt 182 147° 91 
To-220ac [20] 200 | 1.2 | 300 |-40~150) 20ETFO2FP-ND 3472.23 1.74] | 1022088 Hs ps bs ie ae mere oh i ee 
FullPack | 20] 600 | 1.2 | 300 _|-40~-150| 20ETFO6FP-ND 3.05 2.03 1.63 2 : z : 
30) 200 | 12) 315 140 450 IRSOBERSENTE ja 319° oe 30| 200 | 0.92| 200 |-65~ 175) 30CTHO2PBF-ND 278 «1.79 1.39 
30| 400 | 12 | 360 |-40~150| a0cPro4-ND 399 319 240 30| 300 | 1.0 | 150 _|-65~ 175] 30CTHOSPBF-ND 273 1.76 1.37 
30| 600 | 1.2 | 350 |-40~150) s0cPFO6-ND 495 330 264 8) 300 | 1.25] 100 |-65~175] 8ETHO3-1-ND 209 110 99 
TO-247AC | 39) 1000 | 1.41 | 350 | -40~ 150] 30CPF10-ND 369 2.95 2.22 8 | 600 | 096) 175 |-65~175] seTLo6-1-ND 193 124 97 
(8) [60 | 200 | 1.3 | 700 _|-40~ 150] 60CPFO2-ND B11 649 4.87 8 | 600 |o96| 175 |-65~175) eETLO6-1PBE-NDt 152 98 76 
60| 1000 | 13 ] 700 |-40~150) GocPF10-ND 743 5.94 4.46 8] 400 | 13 | 100 |-65~175} sETUO4-1-ND 174 «1.098 
60 | 1200 | 1.3 | 700 |-40~150| GOCPF12-ND 8.50 6.80 5.10 8 | 600 | 24 90 |-65~175| S8ETHOG-1-ND 2.09 110 99 
30 | 600 1.2 350 -40 ~ 150) 30EPFO6-ND 4.13 3.30 2.48 8 | 600 23 110 -65 ~175| 8ETX06-1-ND 2.00 1.29 1.00 
30| 1000 | 1.2 | 350 |-40~150) 30EPF10-ND 369 295 222 s | 600 | 23) +10 |-65~175) seTX06-1PBF-NOt 196 126 98 
40} 400 | 1.25 | 400 |-40~ 150) 40EPFO4-ND 4.54 3.63 2.73 40] 200 | 1.25} 50 |-65~175] MURB1020CT-1PBF-NDt 193 124 97 
40) 600 | 1.25 | 400 |-40 ~ 150 Eee go8. 290), “29F 15| 200 | 1.05 | 200 _|-65 ~ 175] muRB1520-1-ND 3.38 2.25 1.80 
60} 200 | V8 | 700 {40-150 a Bt 649 487 to-262 | 16] 200 |o975| 100 |-65~175| MURB1620CT-1PBF-NDt 222 143° 1.411 
o-247acmmop| | 600 | 13 | 700 |-40~ 150) 6OEPFO6-ND Bes bee ae 20| 200 | 0.85 | 100  |-65-175) MURB2o20cT-1-NO 255 164 1.28 
60| 1200 | 13 | 700 |-40~150) GOEPF12-ND 850 629 5.10 : : ; ; 
a0 | 200 | 12 | 800/40. 150 IRNGERROER diag, ae, 2740 20| 200 | 0.85] 100 |-65~ 175] MURB2020CT-1PBF-NDt 204 1.31 1.02 
so | 400 | 12 | -a00  |-40-150 ReGReeannTe idea’ oe: 740 15| 300 | 1.25] 140 |-65~175) 15ETHO3-1-ND 218 140 1.09 
80} 600 | 1.2 800 |-40 ~ 150) 80EPFO6-ND 11.63 9.05 7.50 15 | 600 | 22 120 |-65~ 175] 15ETHO6-1-ND 218 141 1.10 
80 | 1200 | 1.2 | 800 |-40~150| 80EPF12-ND 11.85 9.49 7.12 15| 600 | 0.99] 250 |-65~175) 15ETLO6-1-ND 226 146 1.14 
To-252AA | 8 | 1200 | 1.2 | 170  |-40~150] SEWF12S-ND 182 1.46 1.09 15| 600 | 0.99] 250 |-65~175) 15ETLO6-1PBF-NDt 195 126 98 
70| 600 | 15] 400 |-55~150] HFA7ONHGOR-ND* 26.03 2083 15.62 15| 600 | 23 | 170 |-65~175) 15ETX06-1-ND 235° 1.53 1.18 
Halt-Pak (ay |*05| 600 | 15 | 600 | -55~ 150] HFATOSNH6OR-ND* 38.33 30.66 23.00 25| 200 | — | 100 |-65~ 175] MURB820-1-ND 175° 1.0186 
135] 400 | 1.3 | 900 |-55~150] HFA135NH40R-ND* 39.60 31.68 23.76 20| 300 | 1.05 | 120 |-65~ 175) 20CTHO3-1-ND 298 1.96 1.49 
140| 600 | 1.6 | 800 _|-55~150| HFA140NH60R-ND* 48.60 38.88 29.16 30} 200 | 0921 200 1-65-1751 3ocTHo2-1-ND 368. 252 190 
FlipkY 1) 40 / 0.38} 250 |-55~150| IR140CSPCT-ND+ 105 «66649 30| 600 | 26 200 |-65~175| 30ETHO6-1PBF-NDt 3.39 218 1.70 
(A) x . = oD ar a a eT to-218 | 35| 200 | 1.09| 300 |-55~175] 7ocRUO2-ND 739 5.28 4.28 
ricky [os| 20 | 03a| 10 | 55-150 /Reeeemernae iter 1428.00/6.000 | (70-247Ac/MoD| 30 | 300 | 1.25 | 300 | -65~ 175] S0EPHOBPBF-ND 3.33214 1.67 
(8) 0.5| 40 | 0.42] 190 |-55~ 150] IROSH4OCSPPBFCT-ND+t 88 518d 30) 300 | 1.25) 300 /-65 ~ 175 ROC ROS EBrND 3.06 2.04 1.64 
05| 40 |042| 190 |-55- 150) IROSHAOCSPPBFTR-NO+t 1428.00/6.000 To-247ac | 30] 400 | 1.25) 400 |-65-175| s0cPUO4PBF-ND 3.29 212 1.65 
Ultrafast Diodes (A) 30| 200 | 1.05] 200 |-65~ 175] MUR3020WTPBF-ND+ 357 238 1.91 
PowiRtab [150] 200 ] 1.13] 1600 ]-55~175] 150EBU02-ND 8.00 576 4.80 60 | 600 | 1.35 | 600 __| -55~ 175] 6OAPU06-ND 11.61 8.15 6.52 
150| 400 | 1.3 | 1500 |-55~175| 150EBU04-ND 8.25 5.94 495] | to o47q¢ | 60] 200 | 1.08} 800 |-55~ 175] 60APUO2PBF-ND 657 438 3.51 
8] 600 | 23 | 110 |-65~175| SETXO6STRLTR-ND 672.80/800 8) 60| 400 | 1.25] 400 |-55~ 175) GOAPUO4-ND 6.25 463 3.76 
8 | 600 | 23 | 110 |-65~175| SETXO6STRRTR-ND 672.80/800 60 | 600 | 1.35 | 600 _|-55~ 175] GOEPUO6-ND 11.61 8.15 6.52 
15} 300 ) 1.25) 140 = /-65~ 175] 15ETHO3S-ND 2.04 1.16 95) | Half-Pak(B) |275] 400 | 1.65 | 900  |-55~150] HFAI35NH40PBF-NOt NEW! 31.68 25.35 22.18 
pepak | 15| 600 | 22 | 120 |-65~175| 15ETHOBS-ND 237 153 1.19 a0) 200 14.08 | 800 |g 217s NEDEBUTSER ETI Sar Ge) ae 
45 | 600 | 0.90 | 250 _|-65 ~175 JRISELEDSSSD 221 142 4111! lo s47acmmon| 60} 400 | 1.25 | 400  |-55~ 175] 60EPUO4PBE-ND 743 4.95 3.96 
20) 300 | 1.05 | 120 |-€5- 175 Heee a ate eee let 30| 600 | 26 | 600 _|-65~175| 30EPHO6PBF-ND 330 220 1.76 
30| 200 | 0.92 | 200 _|-65~175| 30CTHO2S-ND 3.68 252 1.90 
151 200 14.05) 2001-5 -175 [Een TBE ae ot 8 | 600 | 24| 100 |-65~175| SETHOGFPPBF-NDt 201 1.30 1.01 
8 | 200 |o975} 100  |-65~175| MUR@2OPBF-NDT ‘cae Gy) ea 8 | 600 |096| 175 |-65~175] SETLOGFP-ND 265 1.71 1.33 
8 | 300 | 125) 100  |-65-175| eeTHosPBF-NDt ios. “40g. Ao 8 | 600 |096| 175 |-65~175] SETLO6FPPBF-NDt 212 1.87 1.07 
8 | 600 |o96| 175 |-65-175) SETLOG-ND 166 104 75] | to-so9q¢ | 8 | 600 | 23] 110  |-65~175) BETXOGFPPBF-NDt 200 1.29 1.01 
+0-290aC 8 | 600 | 0.96 175 -65 ~ 175| 8ETLO6PBF-NDt 1.76 110 82 Full Pack 15 | 600 | 22 180 -65 ~ 175| _ 15ETHOGFPPBF-NDt 2.33 1.50 1.17 
8 | 400 1.3 100 -65~175| 8ETUO4-ND 923 1.21 1.08 15 | 600 | 0.99 250 -65 ~ 175) 15ETLO6FPPBF-NDt 2.53 163 1.27 
8) 600 | 24 90 | -65 ~ 175] 8ETHOGPBF-ND+ 192 120 89 15| 600 | 23 | 170 |-65~175) 15ETXO6FPPBF-ND+ 244 158 1.23 
8) 600 | 23 | 110 |-65~175| sETXo6-ND 232 150 1.17 20| 300 | 1.05] 120 |-65~ 175] 20CTHOSFP-ND 266 175 1.34 
8 | 600 | 23 110 = |-65~175) 8ETXO6PBF-NDT 212 1.33 99 30} 200 | 0.92 200 = -|-65 ~ 175] 30CTHO2FP-ND 3.03 195 1.52 
15| 300 | 1.25| 140 |-65~ 175) 15ETHOSPBF-NDt 17714589 - : 
* Anode to stud § tp =8.3ms $ IFSM(A) @ tp= Sys Sine t RoHS Compliant 
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VISHAY. SCRs 


ADD-A-Pak TO-208AA 


K 1 


G 
wlan 508 S eS a7 
j= Dy | 1262 7] wee |, 
(0) 13. {is 172 BA 
=o 10.72;11.50 VS 


(3) 1/4-28 UNF-2A 
GiK1 ‘K2G2 


(4)(5)_ (7)(6) 


* IRK.92 types with no GiK1 te Bo 
auxiliary cathode (4)(5) (4)(5)(7)(6) 


TO-247AC TO-220 FULLPak TO-220AB 


xeha 


A(2) 
K(1) lays) 


1/4"-28 UNF-2A 


PACE-Pak SUPER-247 TO-209AE (TO-118) NEW! 
3/8"-24UNF-2A 


faston 25 i 
I 


6.35 X 0.8 


I 
| 192.5 
7 


462 
: 


4 78 
2'5 63.5 —_ 


oe 
3/4”-16UNF-2A 


VDRM and IT (av) VG@T le@T VTM Comp.(a) DV/DT 
Amps Volts mA Volts V/us Price Each 
Max.@ 85°C Package Max. Max. Max. Max. 1 10 100 

800 95 2.5 150 1.58 500 IRKU91/08A-ND 52.17 41.74 36.53 

ADD-A-Pak 
1200 95 2.5 150 1.58 500 IRKU91/12A-ND 52.17 41.74 37.57 
25 16 2.0 40 2 100 2N681-ND 11.83 8.76 7.10 

TO-208AA 
1000 16 2.0 60 1.75 300 16RIA100-ND 21.92 17.54 11.67 
600 50 10-65 2.5 100 1.6 500 50RIA60-ND 20.05 15.60 12.92 
1200 50 2.5 100 1.6 500 50RIA120-ND 25.19 20.16 17.64 
800 6.5 1.0 15 1.15 150 10TTSO8S-ND 1.65 .87 79 
800 10 2.0 60 1.4 500 16TTSO8S-ND 3.00 2.01 1.61 
800 10 D?Pak 2.0 60 1.4 500 16TTSO8-ND 3.43 2.21 1.72 
1200 10 3.0 90 1.4 500 16TTS12S-ND 3.11 2.49 1.87 
800 16 2.0 45 1.25 500 25TTSO8S-ND 3.64 2.92 2.34 
800 20 2.0 45 1.3 500 30TPS08-ND 3.23 2.16 1.73 
1200 20 2.0 45 1.3 500 30TPS12-ND 3.63 2.42 1.94 
800 35 TO-247AC 2.5 150 1.85 1000 40TPS08-ND 4.50 3.60 2.59 
800 35 2.5 150 1.85 1000 40TPSO8A-ND 5.28 3.52 2.82 
1200 35 2.5 150 1.85 1000 40TPS12-ND 6.60 4.40 3.52 
1200 35 2.5 150 1.85 1000 40TPS12A-ND 6.05 4.18 3.52 
800 10 TO-220 3.0 90 1.4 500 16TTSO8FP-ND 3.43 2.29 1.84 
800 16 FULLPak 2.0 45 1.25 500 25TTSO8FP-ND 3.94 2.72 217 
1200 10 2.0 60 1.4 500 16TTS12-ND 3.63 2.42 1.94 
800 16 TO-220AB 2.0 45 1.25 500 25TTSO8-ND 3.03 2.42 2.19 
1200 16 2.0 45 1.25 500 25TTS12-ND 4.26 2.84 2.28 
800 350 A-PUK 3.0 150 1.96 500 ST180C08C0-ND 90.87 72.70 45.45 
100 16 TO-48 2.0 40 2 100 Typical 2N683-ND 11.61 9.29 6.17 
1200 25 PACE-Pak 2.0 60 1.35 200 P105W-ND 43.91 34.47 29.86 
1200 70 1.5 100 1.4 500 70TPS12-ND 8.25 6.11 4.95 

SUPER-247 
1600 70 1.5 100 1.4 500 70TPS16-ND 8.05 6.13 5.08 
2000 300 TO-209AE (TO-118) 2.5 200 1.66 500 ST300S20POPBF-ND # NEW! 193.95 = _— 


@ RoHS Compliant 
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Sf i MOSFETs 


Fig. 1 — TO-220 
A. B. 
1. Gate 
2. Drain 
3. Source 


Fig. 2 — TO-247 


1 ‘ Gate 
2. Collector 
3. Emitter 


A. 

1. Gate 
2. Drain 
3. Source 


B. 

1. Gate 
2. Collector 
3. Emitter 


Fig. 3 — D2PAK 


A. 
1. Gate 


2. Drain 
3. Source 


B. 

1. Gate 

2. Collector 
3. Emitter 


Fig. 4 — DPAK 
A. B. 
1. Gate 1. Gate 
2. Drain 
3. Source 


2. Collector 
3. Emitter 


Fig. 5 — ISOTOP 


A. 

1. Source 
2. Gate 
3. Drain 
4. Source 


RoHS Compliant Parts Available 


Fig. 6 — TO-220FP 


A 


1 E Gate 
2. Drain 
3. Source 


B. 

1. Gate 

2. Collector 
3. Emitter 


Fig. 7 — 8-SOIC Fig. 8 — Max247™ Fig. 9 — SOT23-3L Fig. 10 — TO-92 Fig. 11 — IPAK TO-251 | Fig. 12 — SOT23-6L 
A. B. Cc. D. 1. Gate 1. Gate 1. Source 1. Gate 1. Drain 
1. Source 4. Source 1. Anode 1. Gate 2. Drain 2. Drain 2. Gate 2. Drain 2. Drain 
2. Gate 2. Source 2. Anode 2. N/C 3. Source 3. Source 3. Drain 3. Source 3. Gate 
3. Source 3. Source 3. Source 3. N/C 4. Source 
4. Gate 4. Gate 4. Gate 4. Source 5. Drain 
5. Drain 5. Drain 5. Drain 5. Drain 6. Drain 
6. Drain 6. Drain 6. Drain 6. Drain 
7. Drain 7. Drain 7. Cathode 7. Drain 
8. Drain 8. Drain 8. Cathode 8. Drain 
Fig. 13 — PowerSO-10 Fig. 14 — SOT-223 Fig. 15 — TSSOP-8 Fig. 16 — I2PAK Fig. 17 — Fig. 18 — PowerFLAT™ 
PowerFLAT™ (6 x 5) (3.3 x 3.3) 
1.Ksource 6. Source 1. Gate 1. Drain 1. Gate si Ss 
2.Ksource 7. Source 2. Drain 2. Source 2. Drain source + Source 
3. Gate 8. Source 3. Source 3. Source 3. Source . Source . Source 
4.K 5 al . Source . Source 
.Ksource 9. Source 4. Gate 43, Gat 
5.Ksource 10. Source 2 5. Gate - Gate - Gate 
i . . . Drain . Drain 
6. Source . Drain . Drain 
7. Source . Drain . Drain 
8. Drain . Drain . Drain 
Fig. 19 — ClipPak™ Fig. 21 — Fig. 22 — Fig. 23 — PolarPAK® 
1.6 SEMITOP®2 SEMITOP®3 
. Gate 
2. Drain 
3. Source 
Vpss| Ip |Rps(on)| Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel |STMicro. Vpss| Ip |Rps(on)| Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel |STMicro. 
Fig.| (V) |(A)| (0) | PartNo. 1 10 100 Pricing§ —_| Part No. Fig.| (V) |(A)| (0) | PartNo. 4 10 100 Pricing§ _|Part No. 
500 | 3 2.7 | 497-5131-5-ND: 1.01 8.78 67.50 — |STP4NK50ZD 
0-220 500 |4.4) 1.5 | 497-3195-5-ND: 1.09 9.43 72.50 — |STP5NK50Z 
500 /5.6| 1.2 | 497-4385-5-ND: 1.20. 10.40 80.00 — |STP6NK50Z 
30 | 40} 0.022 | 497-3187-5-ND: 2.04 17.00 142.80 — |STP4ONFO3L 500 |7.2| 0.85 | 497-3203-5-ND: 1.69 1463 112.50 — |STPONK50Z 
40 | 80] 0.0065 | 497-5132-5-ND: 1.89 15.75 132.30 — |STP95N04 500 | 9 0.7 | 497-4671-5-ND: 1.80 15.00 126.00 — |STP10NKS50Z 
40 |120) 0.0037 | 497-3524-5-ND 3.78 32.90 245.00 — |STP200NFO04 
40 |120) 0.0038 | 497-4819-5-ND 2.97 24.75 207.90 — |STP2O0NFO4L 0 ee Pe re ae ee ~ ae ate 
40 |120) 0.0029 | 497-5270-5-ND: 3.73 32.43 241.50 — |STP270N04 500 |14| 0.38 | 497-4526-5-ND: 324 28.20 210.00 — |stP14nKs0z 
55 | 80| 0.0065 | 497-2774-5-ND 2.31 19.25 161.70 — |STP8ONF55-06 500 | 18) 0.19 | 497-4820-5-ND: 5.00 43.48 323.75 — |STP21NMSON 
55 | 80| 0.008 | 497-3202-5-ND 2.25 18.75 157.50 — |STP8ONF55-08 500 | 20| 0.25 | 497-2663-5-ND 5.40 47.00 350.00 — |STP20NMS0 
55 | 80] 0.008 | 497-4370-5-ND: 2.35 19.55 164.22 — |STP140NF55 500 | 22] 0.14 | 497-4672-5-ND: 6.08 52.88 393.75 — |STP25NM50N 
60 | 16) 0.1 497-2766-5-ND: 90 7.20 50.00 — |STP16NFO6 600 | 1.4 8 497-4377-5-ND: 90 7.20 54.00 — |STP2NK60Z 
60 | 16] 0.09 | 497-2765-5-ND: 94 813 62.50 — |STP16NFO6L 600 | 4 2 497-3191-5-ND: 1.24 = 10.73 82.50 — |STP4NK60Z 
600 | 5 1.6 | 497-3196-5-ND: 143 12.35 95.00 — |STP5NK60Z 
60 | 20) 0.07 | 497-4374-5-ND 1.12 9.72 = 74.75 — |STP20NFO6 600 | 6 42 | 497-3198-5-ND: 465 1430 110.00 — |stpenkeoz 
60 | 20] 0.07 | 497-4375-5-ND 1.12 9.72 74.75 — |STP20NFO6L 
60 | 30] 0.040 | 497-3186-5-ND 1.50 13.00 100.00 — |STP36NFO6 600 | 7 | 0.95 | 497-4387-5-ND: 1.95 16.25 136.50 — |STPONK60ZD 
60 | 381 0.028 | 497-3189-5-ND: 1.61 13.98 107.50 — |STP45NF06 600 | 10} 0.64 | 497-4817-5-ND: 1.75 14.58 122.43 — |STP12NK60Z 
60 150! 0.018 | 497-2777-5-ND: 1.28 11.05 85.00 — |STP55NFO6 600 | 10) 0.75 | 497-4117-5-ND: 2.64 22.00 184.80 — |STP10NK60Z 
600 ) 11] 0.45 | 497-2773-5-ND: 3.70 32.20 239.75 — |STP11NM60 
60 | 60) 0.016 | 497-2779-5-ND 186 16.09 123.75 — |STP6ONFO6 600) 11] 0.45 | 497-4368-5-ND: 3.51 30.55 227.50 — |STP11NM60A 
60 | 80] 0.010 | 497-3201-5-ND: 2.94 24.50 205.80 — |STP80NFO6 coo 141) 045 | 497-3180-5-ND 527 4583 341.25 STP1INMBOED 
Fe . ca pulses: 8 ed ae = ied 1A| 600 | 13] 0.55 | 497-3182-5-ND: 3.24 28.20 210.00 — |STP13NK60Z 
‘ . . if 600 | 14] 0.42 | 497-4372-5-ND: 2.25 18.75 157.50 — |STP16NK60Z 
1A | 100 | 40} 0.035 | 497-2645-5-ND: 1.54 13.33 102.50 — |STP35NF10 600} 17) 0.24 | 497-5019-5-ND 551 4794 357.00 — |sTP21NM6ON 
100 | 50] 0.028 | 497-3188-5-ND: 3.11. 27.03 201.25 — |STP40NF10 600 | 20} 0.29 | 497-5395-5-ND: 5.54 48.18 358.75 — |STP20NM60FD 
100 | 80 | 0.023 ecu ee sels. 217850 = |STRBONFIO 600 | 20] 0.17 | 497-5020-5-ND 6.70 58.28 434.00 — |STP25NM6ON 
100 | 80| 0.015 | 497-2642-5-ND: 2.67 22.25 186.90 — |STP8ONF10 650! 8 4. | 497-5397-5-ND. 270 2350 175.00 — |stpsnmeo 
100 | 120} 0.0105 | 497-4118-5-ND: 2.88 24.00 201.60 — |STP120NF10 650113] 0.5 | 497-4119-5-ND: 264 22.00 184.80 — |STP16NK65Z 
120 | 40 | 0.032 | 497-4381-5-ND: 1.73 14.38 120.75 — |STP40NF12 650 | 20] 0.29 | 497-3184-5-ND: 5.40 47.00 350.00 — |STP20NM60 
200 | 6 08 | 497-3135-NDt 1.08 864 64.80 — |irF620 650 | 20} 0.29 | 497-4376-5-ND: 5.94 51.70 385.00 — |STP20NM60A 
200 | 9 | 0.40 | 497-2757-5-ND: 1.13 9.75 75.00 — |IRF630 800 | 2.5) 4.5 | 497-4379-5-ND: 117 10.11 77.75 — |STP3NK80Z 
200 | 18) 0.125 | 497-4373-5-ND 1.56 13.00 109.20 — |STP20N20 800 | 3 3.5 | 497-3192-5-ND: 1.43 12.35 95.00 — |STP4NK80Z 
200 |18| 0.125 | 497-5811-5-ND¢ NEW! 1.59 13.25 111.30 — |STF2ONF20 800 |7.5| 1.2 | 497-5133-5-ND: 2.70 22.50 189.00 — |STPONK80Z 
200 | 30] 0.075 | 497-5129-5-ND 171 14.25 119.70 — |STP30N20 800) 11) 04 | 497-4369-5-ND: 5.40 47.00 350.00 — |STP11NM80 
850 |6.7) 1.4 | 497-5205-5-ND: 240 20.00 168.00 — |STP8NK85Z 
200 | 30) 0.075 | 497-5825-5-ND¢ NEW! 2.43 20.25 170.10 — |STP30NF20 
200 | 40) 0.045 | 497-4380-5-ND 2.93 24.45 205.38 —|sTP4on20 900 2.1) 65 eso oNe 1.16 10.08 77.50 — |STR2NKG0Z 
200 | 40) 0.045 | 497-5806-5-ND¢ NEW! 2.97 24.75 207.90 — |sTP4onF20 on = - ee aa a es 7 elias 
200 | 75) 0.034 | 497-5271-5-ND: 3.40 29.61 220.50 — |STP75N20 es % : : — 
250 |16| 0.28 | 497-3183-5-ND 195 1625 136.50 — |stp16ns25 900 | 8 1.3 | 497-2785-5-ND: 2.58 21.50 180.60 — |STPONK90Z 
: : i: 1000| 3 6 497-2641-5-ND: 2.16 18.00 151.20 — |STP3NB100 
400/47) 18 Eee me, eee lene Ss ee 1000/35} 3.7 | 497-4382-5-ND 2.69 22.43 188.37 — |steswk100z 
4005.4) 1 eee ie eee ae = ST EINKAOE 1000/65) 1.85 | 497-5021-5-ND 3.65 31.73 236.25 — |STP8NK100Z 
400 |5.5) 1 Ad7-2736-5:ND 146 10.08 77.50 — |IRF730 1500] 4 | 7 _ | 497-5091-5-ND: 6.45 56.17 418.25 — |stp4ni50 
500: |:2 a7 HORSE StL 1.05 90 70.00 =a] RANKONE § For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Bulk packaging + Tube packaging (Continued) 
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Vpss} Ip |Rps(on)| Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel |STMicro. 
ky MOSFETs (Cont) Fig.| (V) |(A)| (0) | PartNo. 1 10 100 Pricing§ _|Part No. 
DPAK 
Voss] Ip |Ros(on)] Digi-Key utiarclenena Tape and Reel |STMicro. 24 | 38 | 0.0135 | 497-3160-1-ND 1.80 15.00 126.00 1950.00/2,500 |STD38NHO2LT4 
Fig.| (V) |(A)| (0) | Part No. 1 10 100 Pricing§ | Part No. 24 | 40} 0.011 | 497-4104-1-ND 143 12.35 95.00) 1262.50/2,500 |STDSSNH2LLT4 
0:47 24 | 60] 0.008 | 497-3165-1-ND 1.50 13.00 100.00) 1330.00/2,500 |STD7ONHO2LT4 
24 | 60 | 0.0048 | 497-4100-1-ND 216 18.00 151.20] 2340.00/2,500 |STD100NHO2LT4 
100 |120} 0.0105 | 497-5166-5-ND: 3.56 31.02 231.00 — |STW120NF10 24 | 80] 0.005 | 497-4105-1-ND 2.34 1950 163.80) 2535.00/2,500 |STD9SNHO2LT4 
200 | 30) 0.075 | 497-5168-5-ND: 1.92 16.00 134.40 — |STW30N20 
30 | 17] 0.05 | 497-3155-1-ND 116 10.08 77.50) 1030.00/2,500 |STD17NFO3LT4 
a ; ae lap oie a es ee =: ate 30 | 30} 0.025 | 497-3157-1-ND 1.95 16.25 136.50) 2112.50/2,500 |STDSONFO3LT4 
200 | 40| 004s GRANGER 91 2797 20895 = |erwaneao 30 | 35 | 0.0195 ) 497-2475-1-ND 1.50 13.00 100.00) 1330.00/2,500 |STD3SNF3LLT4 
! Ue : : 30 | 60 | 0.0095 | 497-2476-1-ND 1.84 15.93 122.50) 1630.00/2,500 |STD6ONF3LLT4 
200 | 75 | 0.034 | 497-5320-5-ND 3.75 32.67 243.25 — |STW75N20 30 | 80 | 0.0055 | 497-4749-1-ND 1.65 13.75 115.50) 1787.50/2,500 |STD100NO3LT4 
250 | 52 | 0.045 | 497-4428-5-ND: 4.66 40.54 301.88 — |STWs2Nk25z 40 | 80| 0.0065 | 497-5106-1-ND 2.01 16.75 140.70] 2177.50/2,500 |STD9SNO4 
500 | 14} 0.34 |) 497-3260-5-ND 2.76 23.00 198.20 — |STWISNKS0Z 60 }12| 0.1 | 497-2487-1-ND 81 6.48 45.00 642.50/2,500 |STD12NFO6LT4 
500 | 14) 0.38 | 497-3258-5-ND: 3.78 32.90 245.00 — |STW14NK50Z 60 } 12) 0.1 | 497-3154-1-ND 94 813 62.50) 832.50/2,500 |STD12NFO6T4 
500 |17) 0.27 | 497-3261-5-ND: 341 27.03 201.25 — |STW20NK50Z 60 | 24] 0.07 | 497-4329-1-ND 1.04 897 69.00) 917.50/2,500 |STD1GNFO6LT4 
soo lta) 019 ommeceenn Bo) -deea aaIoe — Istwotnson 60 | 28} 0.028 | 497-5734-1-ND NEW! 1.20 10.40 80.00) 1065.00/2,500 |STDSONFO6 
500 | 20) 0.25 | 497-2717-5-ND: 5.75 52.50 415.00 — |STW20NMS50FD 60 | 35] 0.028 | 497-4101-1-ND 1.31 11.38 — 87.50) 1165.00/2,500 |STDSONFO6LT4 
500 | 22) 0.14 | 497-4675-5-ND: 6.35 55.23 411.25 — |STW25NM50N 60 | 35] 0.024 | 497-3159-1-ND 158 13.65 105.00] 1397.50/2,500 |STD35NFO6T4 
500 | 29) 0.13 | 497-5768-ND NEW! 7.82 71.40 564.40 — |STW29NK50ZD 75 | 40) 0.024 | 497-4334-1-ND 1.58 13.65 105.00] 1397.50/2,500 |STD45NF7574 
500 | 30} 0.120 | 497-3264-5-ND: 9.20 84.00 664.00 — |STW26NM50 100 | 13] 0.13 | 497-3153-1-ND 1.20 10.40 80.00} 1065.00/2,500 |STD10NF10T4 
4A | 100 | 25 | 0.035 | 497-3156-1-ND 1.50 13.00 100.00) 1330.00/2,500 |STD25NF10LT4 
500 | 31) 0.13. | 497-4425-5-ND: 6.90 63.00 498.00 — |STW29NK50Z 
500 |45| 0.4. | 497-2760-5-ND 4439 103.95 821.70 — |stwasnmso 200} 5 | 07 | 497-4335-1-ND 1.05 910 70.00) 930.00/2,500 |STDSN20LT4 
500 145! 01. | 497-2718-5-ND 41.00 101.75 770.00 — |sTwasNMs0rD 200 | 18) 0.125 | 497-4330-1-ND 1.81 15.70 120.75] 1605.00/2,500 |STD20N20T4 
550 |14| 025 (CmnoRnetn ee er eres —letwidnneo 200 | 22) 0.105 | 497-4653-1-ND 341 27.03 201.25] 3680.00/2,500 |STD22NM20NT4 
550 |20| 025 (Omecnnienn BO. ATO: 2350.00 — |stwoonmso 400} 3) 1.8 | 497-2477-1-ND 1.05 910 70.00) 930.00/2,500 |STDSNK40ZT4 
500 }2.3) 3.3 | 497-4333-1-ND 1.64 14.20 109.25] 1452.50/2,500 |STD3NK50ZT4 
ao . ae places a payee eae 7 ice 500} 3) 27. | 497-4103-1-ND 98 845 65.00] 865.00/2,500 |STD4NK50ZT4 
2A : : : : 500} 3) 27 | 497-5105-1-ND 1.01 878 67.50] 897.50/2,500 |STD4NK50ZD 
600 | 14) 0.42 [Aoy-eose-O:ND 3.51 30.55 227.50 — /STWI6NK60Z 500 }4.4| 15 | 497-3520-1-ND 1.09 943 72.50] 1052.50/2,500 |STDSNKS0ZT4 
800 | 16} 0.36) 497-4422-5-ND 4.59 39.95 297.50 — |STW18NK60Z 500 |7.5| 0.8 | 497-3162-1-ND 2.85 23.75 199.50] 3087.50/2,500 |STDSNMS0T4 
600 | 17| 0.24 | 497-5024-5-ND: 5.81 50.53 376.25 — |STWe1NM60N 500} 11) 0.38 | 497-5784-1-ND MEW! 351 30.55 227.50) 4160.00/2,500 |STD12NM50N 
600 | 20) 0.29 | 497-5415-5-ND: 6.10 55.65 439.90 — /STW20NM60FD 520 |4.4| 1.5 | 497-5735-1-ND NEW! 1.09 9.43 72.50] 965.00/2,500 |STDSNK52ZD 
600 | 20) 0.17 | 497-5025-5-ND: 5.96 54.39 429.94 — |STW25NM60N 600} 1) 85 | 497-2483-1-ND 94 8413 62.50] 832.50/2,500 |STD1NK60T4 
600 | 27) 0.185 | 497-4424-5-ND: 6.90 63.00 498.00 — |sTW28NK60z 600 }2.4) 3.6 | 497-4102-1-ND 98 845 65.00] 865.00/2,500 |STD3NK60ZT4 
600 | 30) 0.135 | 497-3265-5-ND: 9.20 84.00 664.00 — |sTW26NMeo 600} 3) 15 | 497-3161-1-ND 1.80 15.00 126.00] 1950.00/2,500 |STD3NM60T4 
600 | 30) 0.145 | 497-4426-5-ND: 10.00 92.50 700.00 —|sTW30NM60D 600} 5 | 1 | 497-3163-1-ND 2.70 22.50 189.00] 2925.00/2,500 |STDSNMG0T4 
600 | 45) 0.11 | 497-2768-5-ND: 10.00 92.50 700.00 — |STW45NM60 600 | 10] 0.45 | 497-5733-1-ND NEW! 2.67 22.25 186.90] 2892.50/2,500 |STD11NM60N 
650 | 20) 0.29 | 497-3263-5-ND: 5.98 54.60 431.60 — |STW20NM60 700 | 1.6 7 497-4331-1-ND 1.51 13.10 100.75) 1340.00/2,500 |STD2NK70ZT4 
700 | 20 0.285 | 497-3559-5-ND: 527 4583 341.25 —|stw20nk70z 800 }1.0) 16 | 497-4751-1-ND 99 7.92 59.40] 785.00/2,500 |STD1NK80ZT4 
00 | 9 | 0.90 | 497-3254-5-ND 292 2538 189.00 — |stwionKsoz 900 }2.1) 65 | 497-4332-1-ND 1.51 1340 100.75] 1340.00/2,500 |STD2NK90ZT4 
800 |10.5) 0.75 | 497-3256-5-ND: 5.40 47.00 350.00 — |STW12NK80Z ISOTOP 
300 141! 04. | 497-4420-5-ND 648 56.40 420.00 — Istwtinmso 400 |180| .006 | 497-3166-5-ND+ 47.25 405.00 3591.00 — |STE180NE10 
so0 19! 0.38 | 497-4423-5-ND 559 48.65 362.25 —|stwisnkeoz 100 }220| .0055 | 497-3167-5-ND+ 35.00 300.00 2660.00 — |STE250NS10 
ooo || 13 (eeeeeientn Dee. ib60: °908'a0 — |stwonka0z 200 }110) 0.024 | 497-2657-5-ND+ 35.00 300.00 2660.00 — |STE110NS20FD 
500 | 53) 0.08 | 497-2776-5-ND+ 30.63 262.50 2327.50 — |STES3NC50 
900 | 11) 0.88 | 497-4421-5-ND: 4.21 36.66 273.00 — |STW12NK90z 8A) G00 |70| 00s | 497-3172-5-NDE oy sen 0 18 0 — |erevoNMs0 
900 | 15) 0.55 | 497-3557-5-ND: 6.67 60.90 481.40 — |STW15NK90Z 
550 | 48) 0.1 | 497-3170-5-ND¢ 26.25 225.00 1995.00 — |STE48NMS50 
950 | 10} 0.9 | 497-5167-5-ND 3.92 34.08 253.75 — |STW12NK95Z 600 | 40| 0.13. | 497-3169-5-NDt 30.63 262.50 2327.50 — |STE40NC6O 
1000 8.3] 1.38 | 497-3255-5-ND 5.67 49.35 367.50 — |STW11NK100Z 600 |70| 0.085 | 497-3173-5-ND+ 42.00 360.00 3192.00 — |stezonmeo 
1000/13} 0.70 | 497-3556-5-ND 5.75 52.50 415.00 — |STW13NK100Z 
1500| 4 7 497-5092-5-ND: 6.10 55.65 439.90 — |STW4N150 800 |} 45] 0.13 | 497-5387-5-ND¢ 52.50 450.00 3990.00 — |STE45NK80ZD 
5B | 900 | 28] 0.26 | 497-4336-5-ND+ 38.50 330.00 2926.00 — |STE30NK90Z 
D?PAK 900 | 40) 0.18 | 497-4337-5-ND¢ 52.50 450.00 3990.00 —|STE4ONK90ZD 
24 |75| 0.008 | 497-3515-1-ND 1.95 16.25 136.50) 878.00/1,000 |STB75NHO2LT4 T0-220FP 
40 |120] 0.0037 ) 497-3513-1-ND 3.38 29.38 218.75) 1663.00/1,000 |STB200NFO4T4 
55 | 80) 0.008 | 497-3737-1-ND 2.37 19.75 165.90) 1067.00/1,000 |STBBONF55-08T4 elses past jeu eee aeene Slane 
55 | 80] 0.008 | 497-4321-1-ND 2.93 24.45 205.38) 1320.00/1,000 |STB140NF55T4 60 | 37) oote | 497-3197-5-NDt San. onto: A6KOO — |erpeoncosrP 
55 | 80] 0.008 | 497-5732-1-ND NEW! 2.94 24.50 205.80| 1323.00/1,000 /STBBSNFS5LT4 60 |50| 0.018 | 497-3193-5-ND+ 540) 47.50 447100 — |stpssNForP 
60 | 16] 0.09 | 497-4322-1-ND 1.04 8.97 69.00] 400.00/1,000 |STB16NFO6LT4 200 | 18} 0.125 | 497-4339-5-ND¢ 156 13.00 109.20 — |STF20N20 
60 | 38] 0.028 | 497-5731-1-ND NEW! 158 13.65 105.00) 609.00/1,000 |STB45NFO6 200 |18| 0.125 | 497-5812-5-ND NEW! 1.83 1525 12810 — |sTP20NF20 
75 | 75) 0.011 | 497-3514-1-ND 2.55 21.25 178.50] 1148.00/1,000 |STB75NF75LT4 200 | 40 | 0.045 | 497-5006-5-ND+ 270 22.50 189.00 — |STF40N20 
100 | 40| 0.033 | 497-3736-1-ND 2.07 17.25 144.90] 932.00/1,000 |STB40NF10LT4 200 | 40) 0.045 | 497-5805-5-ND NEW! 285 23.75 199.50 — |STF40NF20 
100 | 80} 0.015 | 497-2489-1-ND 2.97 24.75 207.90] 1337.00/1,000 |STB8ONF10T4 500 | 3 |} 27 | 497-5107-5-NDt 105 910 70.00 —|STF4NK50ZD 
100 |120] 0.0105 | 497-2452-1-ND 2.81 24.44 182.00) 1383.00/1,000 |STB120NF10T4 500 | 9 | 07 [eae HGS. 1875) 1680 = SION 
200 | 18) 0.125 | 497-5810-1-ND NEW! 1.59 13.25 111.30] 1722.50/2,500 |STD20NF20 500 | 11) 0.38 | 497-4804-5-ND¢ 3.51 30.55 227.50 — |STF12NMSON 
200 | 40) 0.045 | 497-4765-1-ND 2.40 20.00 168.00] 1080.00/1,000 |STB40N20 500 | 12) 0.35 | 497-2665-5-ND¢ 4.32 37.60 280.00 —|STP12NM50FP 
200 | 40) 0.045 | 497-5804-1-ND NEW! 2.85 23.75 199.50] 1283.00/1,000 |STB40NF20 500 | 18) 0.19 | 497-4803-5-ND¢ 513 44.65 332.50 — |STF21NM50N 
200 | 75| 0.034 | 497-5313-1-ND 3.75 32.67 243.25] 1849.00/1,000 |STB75N20 500 | 22) 0.14 | 497-4655-5-ND¢ 6.21 54.05 402.50 — |STF25NMSON 
6A| 550] 8 | 0.8 | 497-5396-5-ND+ 341 27.03 201.25 — |STP8NMSOFP 
500 |4.4) 1.5 | 497-4324-1-ND 1.25 10.86 83.50) 484.00/1,000 |STBSNK50zT4 
gq | 500 | 10] 0.52 | 497-2451-1-ND 1.89 15.75 132.30] 851.00/1,000 |STB11NK50ZT4 550 | 20} 0.25 | 497-5394-5-NDt 5.67 49.35 367.50 — |STP2ONMSOFP 
500 |11| 0.038 | 497-5781-1-ND NEW! 3.51 30.55 227.50| 1729.00/1,000 |STB12NMSON 800 | 7 | 0.95 | 497-4346-5-ND$ 2.14 17.83 149.73 — |STFSNK60ZD 
500 |12] 0.4 | 497-5380-1-ND 4.86 42.30 315.00| 2894.00/1,000 |STB12NMSOFDT4 poy lan | ae ena: Bee eee aera Ele weaties 
500 | 17) 0.27 | 497-4323-1-ND 2.84 24.68 183.75| 1397.00/1,000 |STB2ONKS50ZT4 ‘ ; : ; 
600 | 17) 0.24 | 497-5004-5-ND+ 5.64 4912 365.75 — |STF21NM6ON 
500 |18) 0.19 | 497-5783-1-ND NEW! 5.13 44.65 332.50) 2527.00/1,000 |STB21NMS0N goo | 20| 0.17 | 497-5005-5-NDt Sane bata, coos — |sTF2suumeon 
550 | 12) 0.35 | 497-5381-1-ND 4.05 35.25 262.50| 1995.00/1,000 |STB12NMS50T4 650 |11| 0.45. | 497-3181-5-NDE Boy" dB84! gatos STP TINMAOER 
550 | 20) 0.25 | 497-5312-1-ND 5.40 47.00 350.00] 2660.00/1,000 |STB2ONM50T4 650 | 20| 029 | 497-2771-5-NDE 567 4935 36750 — |sTP2oNMeOEP 
550 | 22) 0.14 | 497-5385-1-ND 6.21 54.05 402.50] 3059.00/1,000 |STB25NM50N g00 |25| 45 | 497-4342-5-ND+ 429 «1421 86.25 — |STF3NK80z 
600 | 4 2 497-2486-1-ND 1.39 12.03 92.50) 537.00/1,000 |STB4NK60ZT4 800 ]7.5| 1.2 | 497-5108-5-ND+ 264 22.00 184.80 — |STFONK80Z 
600 | 7 | 0.95 | 497-4325-1-ND 2.07 17.25 144.90] 932.00/1,000 |STB9NK60ZDT4 800} 11| 0.40 | 497-4338-5-ND+ 5.40 47.00 350.00 — |STF11NM80 
soo} 8) 1 | 497-5244-1-ND 2.40 20.00 168.00] 1080.00/1,000 |STB8NM60D 900 | 3} 4.2 | 497-4341-5-NDt 138 11.96 92.00 — |STF3HNK90Z 
600 | 11) 0.45 | 497-3511-1-ND 5.40 47.00 350.00) 2660.00/1,000 |STB11NM60FDT4 1000]3.5| 3.7 | 497-4344-5-NDt 249 20.75 174.30 — |STF5NK100Z 
600 | 17] 0.24 | 497-5002-1-ND 5.64 49.12 365.75] 2780.00/1,000 |STB21NM6ON 1000}6.5} 1.85 | 497-5007-5-ND+ 2.84 24.68 183.75 — |STF8NK100Z 
600 | 20) 0.29 | 497-5384-1-ND 5.40 47.00 350.00) 2660.00/1,000 |STB2ONMeOT4 8-SOIC 
600 | 20) 0.17 | 497-5003-1-ND 5.82 5313 419.98] 3226.001,000 |STB25NM6ON 30 | 9 | 0.020 | 497-3234-1-ND 1.65 1430 110.00) 1462.50/2,500 |STSONF3OL 
650|5 | 1 | 497-5386-1-ND 2.85 23.75 199.50| 1283.00/1,000 |STBBNMG60T4 7B | 30 | 11| 0.0105 | 497-4121-1-ND 1.08 864 64.80] 855.00/2,500 |STS11NF30L 
800 |10.5| 0.75 | 497-4320-1-ND 3.19 27.73 206.50} 1569.00/1,000 |STB12NK80ZT4 30_| 12 | 0.0105 | 497-4122-1-ND 1.50 13.00 100.00} 1330.00/2,500 |STS12NH3LL 
8008 | at a SOREL Bia “BBB G6H8 | 1957 0:00/15 000.) STE HINMEOTS § For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Bulk packaging 4 Tube packaging (Continued) 
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Vpss| Ip |Rps(on)| Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel |STMicro. 
If MOSFETs (Cont.) Fig.| (V) |(A)| (0) | PartNo. 1 10 100 | Pricingg {Part No. 
8-SOIC 
Voss] tp [Roston)] Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel |STMicro. 7A| 20 | 5 | 0.055 | 497-4758-1-ND 1.57 13.59 104.50] 1390.00/2,500 |STSSDPF20L 
Fig.| (V) |(A)| (0) | PartNo. 1 10 100 Pricing§ _|Part No. 20 | 5 | 0.10 | 497-3230-1-ND 1.08 8.64 64.80] 855.00/2,500 |STS5PF20L 
a0 1121 0.009 (fS7aoDaSEA 105. 8:40; 70.00] -'830.0072600 [STS12NF3OI. 78) 30 | 5 | 0.08 | 497-3231-1-ND 1.59 13.25 111.30] 1722.50/2,500 |STS5PF30L 
30 | 7 | 0.021 | 497-3233-1-ND 1.50 13.00 100.00] 1330.00/2,500 |STS7PF30L 
30 | 12 | 0.0105 | 497-4755-1-ND 1.44 12.51 96.25] 1280.00/2,500 |STSJSONH3LL 701 20 125) 0.25 WeTesoReTN qia0i= 45 00-1000 1950.00 500 |eTSoDPFSO0V 
30 | 15 | 0.0075 ) 497-5252-1-ND 2.07 17.25 144,90] 2242.50/2,500 |STSJGONH3LL eal : : : sie) 
30 | 17 | 0.0055 ) 497-3224-1-ND 1.65 14.30 110.00) 1462.50/2,500 |STS17NF3LL SOT23-6L 
7B | 30 | 17] 0.0057 | 497-5760-1-ND MEW! 1.61 13.98 107.50) 1430.00/2,500 |STS17NH3LL 121 20 | 3 | 0.135 | 497-3236-1-ND 1.09 9.43 72.50 1158.00/3,000 |STT4PF20V 
30 | 25 | 0.0035 ) 497-2474-1-ND 1.65 13.75 115.50) 1787.50/2,500 |STS25NH3LL SOT-223 
30 | 25) 0.0035 | 497-5785-1-ND NEW! 2.25 18.75 157.50] 2437.50/2,500 |STSJ100NH3LL a _ 5] 0.08 | 497-4364-1-ND 1.04 8.28 62.10] 1312.00/4,000 |STNSPF20V 
55 | 24] 0.035 | 497-3317-1-ND 1.89 15.73 132.09] 2045.00/2,500 |VNS14NV0413TR 25| 0.20 | 497-4116-1-ND 94 8.13 62.50 1332.00/4,000 |STNSPFO6 
7¢ | 30 | 4 | 0.055 | 497-3227-1-ND 1.50 12.50 105.00) 1625.00/2,500 |STS4DNFS3OL '8-SOIC 
70| 600 |0.3) 85 | 497-3530-1-ND 1.05 910 70.00] 930.00/2,500 |STS1HNK60 0.055 | 497-4397-1-ND 1.65 14.30 110.00) 1462.50/2,500 |STS4DPFS30L 
Max247 
joo |140| 0.011 | 497-3267-5-ND+ 13.00 120.25 910.00 —]sTY140NS10 8-SOIC 
200 |100) 0.024 | 497-5321-5-NDt 13.00 120.25 910.00 — |STY100NS20FD 7 a0 ; 0.08 | 497-3228-1-ND 1.65 13.75 115.50) 1787.50/2,500 |STS4DPF30L 
8 | 500 | 60} 0.05 | 497-2775-5-ND+ 17.00 157.25 1190.00 — |STYGONM50 0.12 | 497-4123-1-ND 1.43 12.35 95.00] 1262.50/2,500 |STS3DPF6OL 
900 | 28) 0.26 | 497-4431-5-NDt 13.80 127.65 966.00 — |STY30NK90Z Bisole 
SOT23-3L 7 * 8/5 ].022/.055] 497-4398-1-ND 1.58 13.65 105.00] 1397.50/2,500 |STS8C5H30L 
9] 60 |o20| 5 | 497-3111-1-ND 52 4.00 28.80] + 408.00/3,000 |2N7002 4/3 | .055/.12| 497-4396-1-ND 1.50 13.00 100.00) 1330.00/2,500 |STS4C3F60L 
10} 60 |o.35 5 | 497-3110-NDt 49° 2.90 18.85 —|2n7000 TO-220 
IPAK T0-251 600 | 14] — | 497-4112-5-ND 1.69 1463 112.50 — ]STGP7NB6OKD 
41 | 24 | 80| 0.0108 | 497-3519-5-not 1.50 13.00 100.00 — |STD50NHO2L-1 on : = Tee be ie arog = recapnneen 
30 | 60} 0.009 | 497-3164-5-ND+ 135 11.70 90.00 — |STD6ONHO3L-1 600 |20| — | 497-5117-5:ND 189 1575 1920 — |sTaPionceoH 
PowerSO-10 1B | 600 | 20; — | 497-5118-5-ND: 1.89 15.75 132.30 — |STGP10NC6OHD 
3 20 |160| 0.0025 | 497-3251-1-ND 6.48 56.40 420.00) 2016.00/600 |STV160NFO2L 600 | 20 = 497-5119-5-ND: 1.89 15.75 132.30 — |STGP10NC60K 
30 |160| 0.0028 | 497-3252-1-ND 5.75 52.50 415.00) 1950.00/600 |STV160NFO3L 600 | 20 = 497-5120-5-ND: 929 18.50 155.40 — |STGP10NC60KD 
SOT-223 600 | 25} — | 497-5121-5-ND 2.40 20.00 168.00 — |STGP14NC6OKD 
30 |6.5| 0.05 | 497-4525-1-ND 1.50 13.00 100.00) 2128.00/4,000 |STN4NFOSL a Pe _ pecma tan a bs Pie _ STEoaNEATY 
60 | 4] 0.41 | 497-3177-1-ND 143 975 75.00) 1596.00/4,000 |STNSNFOBL : : : 
60 | 4] 0.41 | 497-4764-1-ND 74 5.94 44.55] 940.00/4,000 |STN3NFO6 10-247 
14] 200) 1| 4.5 | 497-3176-1-ND 1.84 15.93 122.50] 2608.00/4,000 |STN1N20 600 | 20] 28 | 497-2654-5-ND 5.94 51.70 385.00 — ]STGW20NB60KD 
600 |0.25) 15 | 497-3523-1-ND 72 5.76 43.20} 912.00/4,000 |STN1NK60Z 600 |60| — | 497-4356-5-ND 419 36.50 271.78 — |sTaw2onc6ov 
600 | 60} — | 497-4357-5-ND 4.35 37.84 281.75 — |sTGw2oncéovb 
600 |0.4) 85 | 497-4668-1-ND 1.04 8.28 62.10] 1312.00/4,000 |STN1HNK6O 281 600 !60| — | 497-5009-5-ND: 500 4348 32375 — |stewsonceow 
800 |0.25) 16 | 497-4669-1-ND 1.01 878 67.50) 1436.00/4,000 |STN1NK80Z 600 |60| — | 497-5204-5-ND 513 4465 332.50 — |stewsonceowp 
TSSOP 600 | 80; — | 497-4358-5-ND 6.88 62.79 496.34 — |stewaonceov 
15| 30 | 5 | 0.031 | 497-4327-1-ND 72 5.80 43.47] 916.00/4,000 |STC5NF30V 4,200/ 30| — | 497-5314-5-ND. 5.40 47.00 350.00 — |sT¢w30Nc120HD 
PPAK D2PAK 
40 |120| 0.0037 | 497-3512-5-ND+ 2.40 20.00 168.00 —|STB200NFO4-1 18 ]20) — | 497-4349-1-ND 3.42 29.73 221.38] 1682.00/1,000 |STGB10NB40LZT4 
550 | 20) 0.25 | 497-5382-5-NDt 5.40 47.00 350.00 —|STB20NM50-1 20 | 40; — | 497-4351-1-ND 3.73 32.43 241.50| 1835.00/1,000 |STGB20NB41LZT4 
600 | 11] 0.45 | 497-5379-5-ND¢ 3.78 32.90 245.00 —|STB11NM60-1 350 | 20) — | 497-3522-5-ND: 3.51 30.55 227.50 — |STGB20NB32LZ 
tg | 800 | 20) 0.29 | 497-5383-5-ND# 5.40 47.00 350.00 —|sTB20NM60-1 425 | 20) — | 497-4106-1-ND 3.56 31.02 231.00] 1756.00/1,000 |STGB10NB37LZT4 
500 |18) 0.19 | 497-5727-ND} NEW 3.24 28.20 210.00 — |STB21NM5ON-1 600 | 3} — | 497-2449-1-ND 1.61 13.98 107.50 — |STGB3NB6OFDT4 
650 | 17| 0.24 | 497-5728-NDt NEW 3.24 28.20 210.00 — |STB21NM6ON-1 3B} 600) 14} — | 497-4107-1-ND 1.80 15.00 126.00 — |STGB7NB6OHDT4 
550 | 22| 0.14 | 497-5729-NDt NEW 419 36.43 271.25 — |STB25NMS50N-1 600} 15; — 497-5110-1-ND 1.74 14.50 121.80) 783.00/1,000 |STGBENC60HDT4 
650 | 20| 0.17 | 497-5730-NDt NEW 459 39.95 297.50 — |STB25NM6ON-1 600 | 15; — 497-5111-1-ND 1.74 14.50 121.80) 783.00/1,000 |STGBENC60HT4 
PowerFiar Wie x 600 | 25} — | 497-4108-1-ND 1.59 13.25 111.30] 716.00/1,000 |ST@B7NC6OHDT4 
oer (6 x 5) 600 | 25) — _ | 497-5109-1-ND 2.40 20.00 168.00| 1080.00/1,000 |STGB14NC60KDT4 
30 | 25) 0.0035 | 497-5813-1-ND NEW! 1.98 16.50 138.60) 2574.00/3,000 |STL1OONH3LL 600 | 30} — | 497-4350-1-ND 2.07 17.25 144.90) 932.00/1,000 |STGB12NB60KDT4 
47 | 30 | 27) 0.013 | 497-4114-1-ND 1.80 15.60 120.00] 1914.00/3,000 |STL50NH3LL DPAK 
30 | 30] 0.0105 ) 497-5246-1-ND 1.89 15.75 132.30] 2457.00/3,000 |STLEONH3LL Ta PST qisa-x-a as aan | ono osc’ STGhaNeETA 
200 | 20) 0.105 | 497-4657-1-ND 3.41 27.03 201.25] 1530.00/1,000 |STL2ONM20N foo | |. (eee 136. “ddiza.- 2a0od | (iareneae0 eTabaNacbenTd 
PowerFLAT™ (3.3 x 3.3) 600 |14} — | 497-4110-1-ND 1.73 14.95 115.00] 1530.00/2,500 |ST@D7NB6OKT4 
18} 30 | 8 | 0.015 | 497-4115-1-ND 1.58 13.65 105.00) 1677.00/3,000 |STL8NH3LL 48| 600 | 15] — | 497-5112-1-ND 1.74 14.50 121.80) 1885.00/2,500 |STGD6NCBOHDT4 
: 600} 15) — | 497-5113-1-ND 1.74 14.50 121.80] 1885.00/2,500 |STED6NC6OHT4 
ClipPak™ 
19 | 24 |150] 0.0035 | 497-4750-1-ND 1.82 15.13 127.05] 1967.50/2,500 |STD150NHO2LT4 600 | 25) — | ASTettISieND) 1.62 18.50 118.40) 1755.00/2,500 /STGD7NC6OHT4 
4200) 10} — | 497-4352-1-ND 1.73 14.95 115.00] 1530.00/2,500 |STGD5NB120SzT4 
TO-220FH 
TO-220FP 
20} 1500) 4 | 7 | 497-5093-5-ND+ 6.10 55.65 439.90 — |STFV4N150 
600 | 6 | — | 497-5116-5-NDt 153 1275 107.10 — |STGFENC6OHD 
PolarPAK® 600) 9 | — | 497-5114-5-ND+ 153 12.75 107.10 — |STGF10NC60KD 
23A| 30 | 20| 0.0098 | 497-5123-1-ND 2.55 21.25 178.50) 3315.00/3,000 |STK800 6B | 600} 10) — | 497-4354-5-ND¢ 1.80 15.00 126.00 — |STGF7NC6OHD 
600 | 11} — | 497-5115-5-NDt 1.89 15.75 132.30 — |STGF14NC6OKD 
238] 30 | 30| 0.0035 | 497-5124-1-ND 2.70 23.50 175.00] 3840.00/3,000 |STK850 1200! 6 | — | 497-4353-5-ND# 207 1725 144.90 — |stor3nc120HD 
anuirones 
TSSOP-8 21] 600] 19| — | 497-5216-NDt 36.75 315.00 2793.00 — ]STG3P2M10N60B 
tg | 20 | 5 | 0.045 | 497-3151-1-ND 90 7.20 54.00] 1140.00/4,000 |STC5NF20v SEMITOP@3 
30 | 6 | 0.030 | 497-3152-1-ND 1.50 13.00 100.00) 2128.00/4,000 |STCENF30V 
22] 600 |50| — | 497-5217-NDt 56.00 480.00 4256.00 — |STG3P3M25N60 
8-SOIC 
20 | 5 | 0.045 | 497-3229-1-ND 1.80 15.00 126.00] 1950.00/2,500 |STSSDNF20V Vees| Vee | le | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel [STMicro 
30 | 4} 0.06 | 497-5251-1-ND 95 7.56 56.70] 747.50/2,500 |STS4DNF30L Fig. | (V) | (sat) | (A) | Part No. 1 10 100 Pricing§ _|Part No. 
7A| 30 | 8 | 0.022 | 497-4399-1-ND 1.39 12.03 92.50] 1230.00/2,500 |STS8DNH3LL NEW! IGBT - RoHS Compliant NEW! 
30 | 8 | 0.020 | 497-2470-1-ND 1.31 11.38 — 87.50) 1247.50/2,500 |STS8DNF3LL rood? 
60 | 4 | 0.055 | 497-3226-1-ND 1.80 15.60 120.00] 1595.00/2,500 |STS4DNF6OL 
Z op | 600 | 2sv | 20 | 497-5741-NDt 5.40 47.00 350.00 — ]STGW39NC60VD 
hae V | 70 | 497-5742-ND+ 540 47.00 360.00 — |stewaonceowd 
TO-220 D*PAK 
60 | 12) 0.20 | 497-2721-5-NDt 90 7.20 54.00 —]sTP12PF06 20 ] 497-5736-1-ND 2.25 18.75 157.50] 1013.00/1,000 |STGB10NC60KDT4 
1A 55 | 80| 0.018 | 497-2729-5-ND+ 246 20.50 172.20 — |STP80PF55 3B | 600 | 2.5V | 20 | 497-5737-1-ND 2.25 18.75 157.50} 1013.00/1,000 |STGB1ONC60KT4 
25 | 497-5738-1-ND 1.31 11.38 87.50] _508.00/1,000 |STGB14NC60KT4 
D?PAK DPAK 
3A | 60 | 16) 0.125 (RSID aa D286 14,05" 85.00 -499:00/1,000 | STE1GPFOGLTS 4B | 600 | 2.5V | 25 | 497-5739-1-ND 231 19.25 161.70] 2502.50/2,500 [STGD14NCBOKT4 
DPAK TO-220FP 
an | 30 | 24] 0.028 | 497-3158-1-ND 1.76 15.28 117.50) 1562.50/2,500 |STDSOPFO3LT4 6B | 600 | 25V | 16 | 497-5740-NDt 2.85 23.75 199.50 — [STGF19NC6OHD 
60 | 10} 0.20 | 497-2456-1-ND 1.08 8.64 64.80] _677.50/2,500 |STD10PFO6T4 § For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. t+ Bulk packaging + Tube packaging 
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ky Transistors 


Fig. 1 — TO-39 Fig. 2— TO-18 Fig. 4 — TO-92 Fig. 5 — SOT-32 Fig. 6 — TO-220 


RoHS Compliant Parts Available 


Fig. 7 — SOT-23 


Fig. 12 — TO-247-4L Fig. 14 — SOT-89 


1B 
2c 
3E 
2C 


Fig. 22 — M244 
D1 
$3! D1 
PZ 
G2 
S3 
Fig. 26 — M250 ig. 27 — M135 Fig. 28 — M164 Fig. 29— D2PAK NEW! 
E3 BS ce 
$3 ai < 3 
SS B1 
E3 
Vcp | Ic | HFE Digi-Key Tube Pricing STMicro. Ves | Ic | HEE Digi-Key Tube Pricing STMicro. 
Fig. | (V) | (A) | Min. | Package | Part No. 1 10 100 | PartNo. Fig.) (V) | (A) | Min. | Package | Part No. fl 10 100 Part No. 
45 | 8 | 20 | 10-220 | 497-5203-5-ND 4.29 11.21 ~~ 86.25 | BDS33 
75 | 05 | 70 | 10-39 | 497-3105-5-ND 1.04 8.28 += 62.10 | 2N1613 6o | 1 | 15 | To-220 | 497-2580-5-ND 86 6.84 51.30 | TIP29A 
75 | 0.5 | 100 | 10-39 | 497-2594-5-ND 90 7.80 60.00 | 2N1711 60 | 2 | 1,000] 0-220 | 497-2545-5-ND 86 6.84 47.50 | TIP110 
75 | 0.6 | 100 | 10-39 | 497-2595-5-ND 1.08 864 64.80 | 2N2219A 60 | 3 | 10 | 10-220 | 497-5202-5-ND 109 943 7250 | BD241A 
120 | 05 | 40 | 10-39 | 497-2637-5-ND 90 7.80 60.00 | 2N1893 60 | 3 | 10 | 10-220 | 497-2602-5-ND 69 5.54 41.58 | TIPS1A 
1 | 120 | 1 | 40 | 10-39 | 497-2636-5-ND 1179.36 70.20 | 2N2102 60 | 5 | 1,000] 0-220 | 497-2539-5-ND 74 5.94 44.55 | TIP120 
120 | 5 | 40 T0-39 | 497-2635-5-ND 213 17.75 149.10 | BFX34 60 | 6 | 15 70-220 | 497-5170-5-ND 1.08 8.64 64.80 | TIP41A 
140 | 1 | 100 | 10-39 | 497-2634-5-ND 135 1080 81.00 | 2N3019 60 | 10 | 40 | 10-220 | 497-2574-5-ND 1.16 10.01 77.00 | D44H8 
300 | 4 40 TO-39 497-2626-5-ND 1.13 9.75 75.00 | 2N3440 70 | 10 | 20 70-220 | 497-2573-5-ND 99 7.92 59.40 | MJE3055T 
450 | 1 | 40 | 10-39 | 497-2576-5-ND 424 1073 82.50 | 2Nea39 80 | 5 | 1,000} To-220 | 497-2537-5-ND 24 7.52 56.43 | TIP121 
30 | 081150 | 10-18 | 497-3106-5-ND 709. 943. 7250 | oNo220 80 | 10 | 1,000] To-220 | 497-2562-5-ND 1.16 10.08 77.50 | 2N6388 
45 | 0.1 | 110 | 10-18 — | 497-3116-5-ND 1.50 13.00 100.00 | BC107 80 | 10 | 40 | 10-220 | 497-2616-5-ND 1.03 8.94 68.75 | D44H11 
2] 75 |06| 40 | To-18 | 497-2598-ND 95 7.56 56.70 | 2N2222A 100) 1 | 18 | 70-220 Reo ND TS 5.96 44.70 | TIP28C 
so | os | 40 | Tots | 497-3112-5:ND 146 1268 97.50 | 2N720A 100 | 2 | 1,000) 10-220 | 497-2533-5-ND 77 612 45.90 | TIP112 
so | 1 | 90 | qos \eemenentenn ag: saa. 79600 -ONG7OD [100 | 3 | 10 | 70-220 _| 497-2615-5-nD 69 5.54 41.58 | TIP31C 
a a0 as 70.3 iagoeea=n S64 aoONT > aaa MONATTA 100 | 5 | 1,000) 10-220 | 497-2543-5-ND 77 612 45.90 | TIP122 
so | 20 | 45 To3 | eee aot “9800 Bin oo: [Nae 100 | 6 | 15 | 10-220 | 497-2632-5-ND 1.20 10.40 80.00 | BD243¢ 
80 | 10 |1,000) 10-3 | 497-2393-NDo 258 21.50 180.60 | MJ3001 To) 6) 8 | TOO ete 28: Xinb. 8200). IPG 
100 | 12 | 750 | 10-3 | 497-2561-5-ND 2.67 22.28 187.11 | 2N6059 ie : : a ae pases ; pss a es 7 
g OS ee) SS 168 _ 1400 117.60 | 2N8055 350 | 15 | 300 | 10-220 | 497-2740-5-ND 3.15 27.40 204.05 | BU941ZT 
100 | 20 | 750 | 0-3 | 497-2563-5-ND 3.92 34.08 253.75 | 2N6284 100 | 1.| 30 | To-290 [Reeeeamiente ek e973 Boag. | Tipas 
400 | 15 / $00 | 103 eee te Sati 1808» BETS). | BUDE 400 | 4 | 16 | 10-220 | 497-3130-5-ND 1.43 12.35 95.00 | BUL742A 
460) 20 | — | 3 cD fed GO ear a | BueeoM 4oo} 4 | 8 | 0-220 | 497-3149-5-ND 124 10.73 82.50 | ST13005 
700) § | — | Oo eae. “eee, “eee |) Buenas 4o0 | 10 | 300 | To-220 | 497-2797-5-ND 281 2338 196.35 | BU931T 
Bo eS 10-3 (Bigua2o2SsNe BOO ASAB. S28. | PNGDAT 450 | 10 | 8 | 10-220 | 497-2581-5-ND 1.08 864 64.80 | BUL38D 
60 | 5 | 400 | 10-92 | 497-3531-NDO 1.13 975 75.00 | STSA1805 soo. | 1 | 1s | To-200  [GRmeneenin gga 4456 | TIPO 
60 | 5 | 400 | 10-92 | 497-3532-1-ND+ 1.13 975 75.00 | STSA1805-AP 70 | 3 | 4 | To-220 | 497-5015-5-ND 120 1040 80.00 | BUL7216 
4a | 60 | 5 | 400 | TO-92 | 497-3532-3-ND§ 870.00/2,000 STSA1805-AP 70 | 8 | 6 | To-220 | 497-3510-NDO 450 13.00 100.00 | sT13009 
150) 5 | 300 ) 70-82 /)897-8235:NDO $9792 50.40 | STSA851 300 | 4 | 12 | 10-220 | 497-2638-5-ND 1.68 14.03 117.81 | BUL216 
300 | 0.5 | 40 | 10-92 | 497-2407-NDO 26 1:80 12.48 | STPSA42 30 | 01 | 25 | Sor-23 |497-56851-NDE}NEW! 43. 313 22.00 | 2STR1230 
4p | 89 | 3 | 80 | 10-92 | 497-5213-NDO 55 4.40 33.00 | 2STX1360 30 | 01 | 25 | SoT-23 | 497-5685-2-NDt NEW! 270.00/3,000 2STR1230 
400 | 3 | 10 TO-92 _| 497-4429-ND0 70 5.60 42.00 | STX13005 7 | 300 | 01 ) 25 | SoT-23 | 497-4650-1-NDt A6 270 17.55 | $0642 
40 | 4 | 40 | soT-32 | 497-2583-5-ND 75 5.96 44.70 | MJE521 300 | 01 | 25 | soT-23 | 497-4650-2-NDt 189.00/3,000 $0642 
60 | 3 | 30 | SoT-32 | 497-4821-5-ND 74 594 44.55 | 2SD882 300 | 0.5 | 40 | SOT-23 | 497-2480-1-ND¢ 48 © 2.80 18.20 | MMBTA42 
60 | 4 | 25 | SoT-32 | 497-2601-5-ND 94 813 62.50 | 2N5191 300 | 05 | 40 | SOT-23 | 497-2480-2-NDt 197.40/3,000 MMBTA42 
60 | 4 | 750 | soT-32 | 497-2600-5-ND 1.13 9.75 75.00 | BD677A 00 | 10 | 1,000] To-218 | 497-2541-5-ND 1.68 14.00 117.60 | TIP142 
6o | 4 | 750 | SOT-32 | 497-5714-NDA NEW! 95 7.56 56.70 | BD677 joo | 15 | 750 | TO-218 | 497-2607-5-ND 3.00 25.00 210.00 | BDWs3c 
5 80 4 100 SOT-32 497-5776-NDA NEW! 95 7.56 56.70 | BD679 100 15 20 TO-218 497-2586-5-ND 1.76 15.28 117.50 | TIP3055 
80 4 100 SOT-32 497-2549-5-ND 69 5.54 41.58 | MJE802 8 | 100 | 25 15 TO-218 497-2609-5-ND 1.74 14.50 121.80 | TIP35C 
80 4 20 SOT-32 497-2591-5-ND 98 8.45 65.00 | 2N5192 140 | 10 20 TO-218 497-2614-5-ND 1.80 15.00 126.00 | TIP33C 
80 | 4 | 750 | soT-32 | 497-2560-5-ND 86 6.84 51.30 | 2N6039 400 | 15 | 300 | 10-218 | 497-3128-5-ND 297 2475 207.90 | BU931P 
too | 3 | 12 | SoT-32 | 497-2590-5-ND 66 © 5.28 ~—«-39.60 | MJE182 450 | 15 | — | 10-218 | 497-2544-5-ND 3.27 28.44 211.75 | BUV48A 
300 | 0.5 | 30 | SOT-32__| 497-2624-5-ND 725.72 42.90 | MJE340 0 Bulk +CutTape +TapeandReel §TapeandBox Darlington A Flared Lead (Continued) 
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. Vi ] H Digi-Ke Tube Pricint STMicro. 
ky Transistors (Cont.) Fig. Wy ay Hin, Package PartNo. 1 10 : 100 | PartNo. 
80 | 5 | 1,000] 10-220 | 497-2570-5-ND 86 «6.84 51.30 | TIP126 
Vee | Ic | HRE Digi-Key Tube Pricing STMicro. 80 8 750 TO-220 | 497-5214-5-ND 1.20 10.40 80.00 | BDX54B 
Fig.| (Vv) | (A) | Min. | Package | Part No. 1 10 400 | Part No. so | 10 | 40 | 10-220 | 497-2578-5-ND 4.08 864 64.80 | D45H11 
350 | 15 ] 300 | cowary. | 497-2542-5-ND 4.01 34.90 259.88 | BU941ZPFI 100) 1 | 15 } 10-220 | 497-2588-5-ND 72 5.76 40.00 | TIP30C 
9 | 600) 101 4 vig | 497-3150-5-ND 288 24.00 201.60 | ST1802HI [100 | 2 |1,000| 10-220 | 497-2559-5-ND 77 6412 45.90 | TIP117 
800 | 24 | 65 497-4646-5-ND 3.51 30.55 227.50 | HD1750FX 100 | 3 |) 10 70-220 | 497-2628-5-ND 72 5.76 40.00 | TIP32C 
100 | 25 | 25 | 10-247 | 497-4633-5-ND 216 18.00 151.20 | TIP35CW 100 | 5 | 1,000) 170-220 | 497-2571-5-ND 77 §.53 42.50 | TIP127 
450 | 24 | — | 10-247 | 497-2575-5-ND 8.86 80.85 639.10 | BUX98APW 100} 6 | 15 | 10-220 | 497-2629-5-ND 86 6.84 51.30 | TIP42C 
10} aso | 30 | — | to-2a7 | 497-4085-5-ND 6.79 61.95 489.70 | BUX420AW 100 | 6 | 30 | 10-220 | 497-4636-5-ND 72 5.76 43.20 | TIPA2CN 
goo | 12 | 10 | 10-247 | 497-3555-NDO 1.50 1250 105.00 | STW13009 100 | 8 |1,000} 70-220 | 497-2606-5-ND 997.92 59.40 | TIP1O7 
via] 450 | 60 | 150 [ ISOTOP | 497-5934-5-ND 29.40 252.00 2234.40 | ESMS045DV 7 Pe . a pee ee veel eee 22.00 alee 
450 | 84 | 120] ISOTOP | 497-2648-5-ND 57.75 495.00 4389.00 | ESM6045DV : u Ons 
118 | 1000/50 | — | ISoToP | 497-3567-5-ND 37.80 329.00 2450.00 | STESODE100 60 | 10 | 1,000) TO-218 Eee t ANT 1.98 16.60 138.60 | TIPI45 
1500} 3 | 35 | 10-247-4L | 497-4326-5-ND 9.20 84.00 664.00 | STCO3DE150 100 10 | 1,000) Tote eee Hons Mees slsee8 | UEUD 
2 \ 4700} 3 | 35 | To-247-4L | 497-3517-5-ND 863 78.75 622.50 | STCO3DE170 g | 100) 18) 20 | TOete Re meoeY POS Meds. « 1800) TEE PSS 
100 | 15 | 100 | 10-218 | 497-5717-NDA NEW! 2.84 24.68 183.75 | BDW84C 
13 | 60 | 5 | 200 | FPAK | 497-3518-5-ND 94 813 62.50 | $TD1805-1 joo | 25 | 15 | To-218 | 497-2604-5-ND 1.74 1450 121.80 | TIP36c 
80 | 3 | 80 | SOT-89 | 497-5211-1-ND: 52 4.00 28.80 | 2STF1360 140 | 10 | 20 | To-218 | 497-2603-5-ND 165 1430 110.00 | TIP34c 
80 | 3 | 80 | SOT-89 | 497-5211-2-ND 340.00/2,500 2STF1360 to | 100 | 25 | 25 | To-247 | 497-4634-5-ND 216 18.00 151.20 | TIP36CN 
a4 | 149] 15 | 40 | SoT-89 | 497-4656-1-ND 1.84 1593 122.50 | STF715 a0 131 00 S079 RAS ena Tan 87s 7e00 1 STFRTA 
140 | 15 | 40 | soT-89 | 497-4656-2-ND 1630.00/2,500 STF715 14} 39 | 3 | 400 | sor-a9 [eeeeaaaonn 997.50/2,500 STFAITA 
400) 1 |) 5 | 807-89 eoeaigiane Pees ual alee 60 | 10 | 20 | DPAK | 497-3136-1-ND: 709 943 ~~ 72.50 | MuD2955T4 
400 | 1 | 8 | 807-89 (Boman 375.00/2,500 Siete so | 10 | 20 | DPAK | 497-3136-2-ND 965.00/2,500 MUD29554 
80 | 8 | 40 DPAK | 497-2504-1-ND 79 634 47.52 | MJD44H11T4 too! 3 | 10 | peak | 497-2491-1-ND: 7 612 ~—-45.90 | MyD32CT4 
80 | 8 | 40 DPAK — | 497-2504-2-ND 627.50/2,500 MJD44H1174 too! 3 | 10 | peak | 497-2491-2-ND 605.00/2,500 MuD320T4 
100} 2 | 1,000) DPAK | 497-2462-1-ND: 81 6.48 = 48.60 | MuD11274 ©) 400 | 5 [4,000] opaK — | 497-2471-1-ND 86 684 51.30 | MJD12774 
100 | 2 | 1,000) DPAK — | 497-2462-2-ND 642.50/2,500 MJD11274 yoo | 5 | 1,000) DPAK | 497-2471-2-ND 677.50/2,500 MJD12774 
100 | 3 | 10 | DPAK  [ESZ2eeaeiNDS fas G72) _<42/90), | MUD3ICTA 300 | 05 | 30 | DPAK | 497-3137-1-ND 94 843 62.50 | MJD350T4 
100 | 3 | 10 DPAK | 497-2484-2-ND 537.50/2,500 MJD31CT4 300 | 0.5 | 30 DPAK | 497-3137-2-ND: 832.50/2,500 MJD350T4 
100 | 5 | 1,000) DPAK | 497-2469-1-ND: 86 6.84 51.30 | MuD12274 35.131 100 | SoT-223 | 497-436541-ND 72576 43.20 | STN749 
45 | 100 | 5 |1,000) DPAK — | 497-2469-2-ND 677.50/2,500 MJD12274 35 | 3 | 100 | sor-223 | 497-4365-2-ND 248.00/1,000 STN749 
150 | 5 20 DPAK 497-5104-1-ND: 1.13 9.75 75.00 | STD1805T4 16 60 3 | 100 | SOT-223 | 497-4366-1-ND: 58 445 32.04 | STN790A 
150 | 5 | 20 DPAK _| 497-5104-2-ND 997.50/2,500 STD180514 60 | 3 | 100 | SOT-223 | 497-4366-2-ND 160.00/1,000 STN790A 
150 | 6 | 30 DPAK — | 497-5236-1-ND 94 813 62.50 | 2STD1665T4 17 | 100 | 5 | 1,000] TO-220FP | 497-3271-5-ND 1.241073 82.50 | TIP127FP 
150 | 6 | 30 DPAK — | 497-5236-2-ND 832.50/2,500 2STD1665T4 NPN/PNP 
350 | 1 | 30 DPAK — | 497-2482-1-ND 84 6.73 = 50.49 | MJD4774 ag | 02 | 3 | 30 | 8-SOIC | 497-4518-1-ND 1.09 943 7250 | STSO1DTPO6 
350 | 1 | 30 DPAK __ | 497-2482-2-ND 665.00/2,500 MJD47T4 6o | 3 | 30 | 8-SOIC | 497-4518-2-ND: 965.00/2,500 STSO1DTPO6 
80 | 15 | 40 | SOT-223 | 497-3178-1-ND+ 72 576 43.20 | STN715 
80 | 1.5 | 40 | SOT-223 | 497-3178-2-ND 248.00/1,000 STN715 RF Power Transistors 
te | 8 | 3 | 80 | soT-223 | 497-5212-1-ND 50 4.00 30.00 | 2STN1360 
80 | 3 | 80 | SoT-223 | 497-5212-2-ND 160.00/1,000 2STN1360 Voss| Ves | 'p Digi-Key Tube Price Each STMicro 
150 | 5 | 300 | soT-223 | 497-3179-1-ND: 75 6.01 45.09 | STN851 Fig.| (V) | (V) | (A) | Package Part No. 1 10 100 | PartNo. 
150 | 5 | soo | sor-20s |4e7s17024N0 25007000 | Twas SP 
17 | 350 | 15 | 300 | T0-220FP | 497-4641-5-ND 3.65 31.73 236.25 | BUS4IZTFP LDMOST 
20a] 36 | 20 | 20 M174 | 497-5457-NDO 36.75 315.00 2793.00 | $1405 25 4 | PowerSO-10RF | 497-5295-5-ND 9.43 8.61 6.81 | PD54003-E 
36 | 8 | 20 M113 | 497-5454-NDO 39.38 337.50 2992.50 | SD1274-01 25 5 | PowerSO-10RF | 497-5296-5-ND 13.00 1203 9.10 | PD54008-E 
36 | 8 | 20 M113 | 497-5456-NDO 39.38 337.50 2992.50 | $D1275-01 40 | #20] 25 | PowerSO-10RF | 497-5297-5-ND 9.43 8.61 6.81 | PD55003-E 
20B} 36 12 10 M113 497-5458-NDO 37.63 322.50 2859.50 | SD1446 40 4 PowerSO-10RF | 497-5299-5-ND 43.00 42.03 9.10 | PD55008-E 
110 | 40 |) 15 M177 | 497-5460-NDO 112.88 967.50 8578.50 | SD1728 19A| 40 7 | PowerSO-10RF | 497-5301-5-ND 21.88 18.75 16.63 | PD55025-E 
HO; | 20) 1B Mi74  ERSIORNGe DBT £S918,00. SS 00! | SOUS 65 0.25 | PowerSO-10RF ) 497-5304-5-ND 8.63 7.88 6.23 | PDS7002-E 
27 ; 7 es eae sh Bree aan ae 65 | 59 | 25. | PowerS0-10RF | 497-5305-5-ND 2231 19.13 16.96 | PDS7018-£ 
; : : 65 4 | PowerSO-10RF | 497-5307-5-ND 32.38 27.75 ~—«-24.61 | PD57030-E 
28 | 110 | 10 | 18 M164 | 497-5459-NDO 112.70 966.00 8565.20 | $1727 He 7 | Powerso-tonr emeancents Moai ABGE vas 04, | PAETOEOE 
og | 400] 8 | 8 D2PAK | 497-5726-1-ND¢ NEW! 98 845 65.00 | STB13007D14 oe tps a a aT 
400 | 8 | 8 D2PAK | 497-5726-2-ND+ NEW! 377.00/1,000 $TB13007DT4 ! ; : ; 
40 4 | PowerSO-10RF | 497-5300-5-ND 13.00 12.03 9.10 | PD55008S-E 
60 | 06 1 40 T0-39 497-2572-5-ND 169 1463 112.50 | 2N2905A 40 | +20] 7 PowerSO-10RF | 497-5302-5-ND 21.88 18.75 16.63 | PD55025S-E 
80 1 100 TO-39 497-2582-5-ND 1.28 11.05 85.00 | 2N4033 19B} 40 7 PowerSO-10RF | 497-5303-5-ND 25.38 21.75 19.29 | PD55035S-E 
| 500] 1 | 30 | To-39 | 497-2593-5-ND 1.20 1040 80.00 | 2N5415 65 2.5 | PowerSO-10RF | 497-5306-5-ND 2231 1913 16.96 | PD57018S-E 
350 | 1 | 30 | 10-39 _ | 497-2596-5-ND 1.35 11.70 90.00 | 2N5416 65 | 59 PowerSO-10RF | 497-5308-5-ND 32.38 27.75 24.61 | PD57030S-E 
2 | 80 | 06 | 40 T0-18 | 497-2577-ND 94 8.13 62.50 | 2N2907A 65 PowerSO-10RF | 497-5310-5-ND 49.88 42.75 37.91 | PD57060S-E 
7 = : a ee aes na _ a ae 03 | ® | oo) 14 M252 497-5473-5-ND 173.25 148.50 131.67 | SD56120M 
3 | 450 | 90 | 350 | Tos  \emeereients Bek> aiiee aanen: | sNeae? 65 14 M252 497-5481-5-ND 173.25 148.50 131.67 | SD57120 
6013 1100 | 10-92 | 497-4430-4-NDEA. 50" = 7480") dein |S ProOACAe 24] 65 | +20] 14 M246 497-5474-NDO 168.00 144.00 127.68 | SD56120 
ag | 60 | 3 | 100 | 0-92 | 497-4430-3-ND§& 360.00/2,000 STX790A-AP 65 4 M243 497-5475-NDO 52.50 45.00 39.90 | SD57030 
300 | 05 | 50 | TO-92 | 497-5718-1-NDtA NEW! 33 2.25 15.60 | BF421-AP 25| 65 | +20] 5 M243 497-5477-NDO 71.75 61.50 54.53 | SD57045 
300 | 05 | 50 | TO-92 | 497-5718-3-ND§a NEW! 138.00/2,000 BF421-AP 65 7 M243 497-5479-NDO 78.75 67.50 59.85 | SD57060 
40) 5 | 4 | SOT eee pee eee ee 00 Ee 65 4 M250 497-5476-NDO 52.50 45.00 39.90 | SD57030-01 
60) 3 |) 30 | SOT82 Bee 74 5a4 4455" | 286772 26 | 65 | 420] 5 M250 497-5478-NDO 71.75 61.50 54.53 | $p57045-01 
60 | 4 | 750 | $OT-32 | 497-5715-NDA NEW! 95 756 56.70 | BD678 ee 7 250 ASEREO INS digs 6760. %086)| SDETI60T 
5 | 80 | 4 | 20 | soT-32 | 497-2585-5-ND 99 7.92 59.40 | 2N5195 Deeune 
80 | 4 | 750 | S$0T-32 | 497-5716-NDA NEW! 95 7.56 56.70 | BD680 
30 | 4 1750 | sor-32 | 497-2540-5-ND 05.756 56.70 | 2NeO36 65 0.9 M113 497-5462-NDO 3588 30.75 27.27 | $2900 
400 3 12 SOT-32 | 497-2553-5-ND 68 5.40 40.50 | MJE172 65 25 M113 497-5463-NDO 37.63 32.25 28.60 | SD2902 
300 | 05 | 30 | sorT-32 | 497-2630-5-ND 68 5.40 37.50 | MJE350 20a) 65 | +20] 5 M113 497-5465-NDO 42.00 36.00 31.92 | sp2904 
40 7 30 TO-220 497-2613-5-ND 1.05 9.10 70.00 | 2N6111 125 20 M174 497-5467-NDO 67.38 57.75 51.21 | SD2931-10 
45 | 10 | 40 | 710-220 | 497-2587-5-ND 144 1251 96.25 | D45H5 130 20 M174 497-5470-NDO 72.63 62.25 55.20 | SD2941-10 
80 | 2 | 1,000) 10-220 | 497-2619-5-ND 840 6.73 50.49 | TIPI15 ooc| 12° | 299 | 42 M177 497-5469-NDO 123.66 105.99 93.98 | $D2933 
go) 3 | 10 | 70-220 ea AZ “Bes SAOIOO |p MbSee 130 | * | 40 mi77 497-5472-NDO 13615 116.70 103.48 | sD2943 
6 | 60 | 5 |1,000] 10-220 | 497-2618-5-ND 81 6.48 45.00 | TIP125 
su be 1 a5 | to200  WeraeeoenA a ee aay | IPA 21] 65 | +20] 5 M229 497-5464-NDO 7420 63.60 56.40 | $D2903 
60 8 |1,000| TO-220 | 497-2536-5-ND 90 7.20 54.00 | TIP105 20 125 +20 40 M244 497-5468-NDO 151.55 129.90 115.18 | SD2932 
60 10 40 TO-220 497-2579-5-ND 1.05 9.10 70.00 | D45H8 130 10 M244 497-5471-NDO 160.13 137.25 121.70 | SD2942 
2 0 oe 7o-220 [mete 1 oe reel eae Bulk + CutTape +t TapeandReel §TapeandBox A Darlington A Flared Lead 
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Sf / Schottky Diodes 


Fig. 1 — DO-35 Fig. 2 — DO-41, DO-201AD Fig. 3 — TO-220AC Fig. 4 — TO-220AB Fig. 5 — ISOTOP Fig. 6 — TO-247 


Fig. 7 — SOT-23, 
SOT-323 


A2 A3 
Common 


Cathode 
Duals 


Fig. 14 — Fig. 20 — Fig. 22 — Fig. 23 — 
MINIMELF TO-220FPAB SOT-666 A SOD-523 
1 . 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
VRRM Package Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (Vv) IF Type Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
20 350mA DO-35 497-3773-1-ND At 3.00 17.28 497-3773-2-ND 4,000 86.00/M BAT47 
30 200mA DO-35 497-2492-1-ND At 3.00 17.28 497-2492-2-ND 4,000 86.00/M BAT43 
30 200mA DO-35 497-2495-1-ND At 3.00 21.12 497-2495-2-ND 4,000 86.00/M BAT42 
1 40 350mA DO-35 497-2512-1-ND At 3.00 21.12 497-2512-2-ND 4,000 86.00/M BAT48 
60 15mA DO-35 497-2508-1-ND At 3.00 21.12 4,000 86.00/M 1N6263 
70 15mA DO-35 497-2499-1-ND Al 3.00 21.12 4,000 86.00/M 1N5711 
100 100mA DO-35 497-2493-1-ND At 3.00 21.12 4,000 86.00/M BAT41 
100 150mA DO-35 497-3768-1-ND 46 3.50 25.20 497-3768-2-ND 4,000 119.00/M BAT46 
20 1A DO-41 497-4547-1-ND 44 3.00 20.80 497-4547-3-ND§ 2,000 92.00/M 1N5817 
30 1A DO-41 497-4548-1-ND 44 3.00 20.80 2,000 92.00/M 1N5818 
60 2A DO-41 497-3214-1-ND 65 5.20 39.00 2,000 208.00/M STPS2L60 
2 150 1A DO-41 497-2447-1-ND 42 3.25 23.40 2,000 117.00/M STPS1150 
150 2A DO-15 497-3213-1-ND 45 3.60 27.00 1,000 144.00 STPS2150 
30 3A DO-201AD 497-5572-1-ND 52 4.00 28.80 1,900 144.00/M 1N5821RL 
150 3A DO-201AD 497-3216-1-ND 55 4.40 33.00 1,900 176.00/M STPS3150RL 
25 10A TO-220AC 497-2738-5-ND¢ 1.50 13.00 100.00 = — — STPS10L25D 
45 7.5A TO-220AC 497-2749-5-ND¢ 1.09 8.71 65.34 = = = STPS745D 
3 45 10A TO-220AC 497-2754-5-ND¢ 1.08 8.64 64.80 = — _ STPS1045D 
45 15A TO-220AC. 497-2753-5-ND¢ 95 8.22 63.25 = = = STPS1545D 
100 8A TO-220AC 497-2737-5-ND¢ 1.24 10.73 82.50 = — _ STPS8H100D 
120 20A TO-220AC 497-4627-5-ND¢ 1.28 11.05 85.00 = = = STPS20120D 
30 2x 10A TO-220AB 497-2750-5-ND¢ 1.31 11.38 87.50 = = — STPS2030CT 
30 2x 15A TO-220AB 497-2756-5-ND¢ 1.65 13.75 115.50 = = = STPS30L30CT 
45 2x7.5A TO-220AB 497-2747-5-ND¢ 1.03 8.94 68.75 = = _ STPS1545CT 
45 2x 15A TO-220AB 497-2751-5-ND¢ 1.44 12.51 96.25 = = = STPS3045CT 
60 2x 15A TO-220AB 497-5137-5-ND¢ 1.56 13.00 109.20 = — = STPS30H60CT 
60 2x20A TO-220AB 497-5206-5-ND¢ 1.95 16.25 136.50 = = — STPS41L60CT 
100 2x10A TO-220AB 497-2726-5-ND¢ 1.62 13.50 113.40 = = = STPS20H100CT 
100 2x30A TO-220AB 497-3812-5-ND¢ 3.59 31.26 232.75 = = _ STPS60H100CT 
120 2x10A TO-220AB 497-4626-5-ND¢ 1.31 11.38 87.50 = = = STPS20120CT 
4 120 2x20A TO-220AB 497-4629-5-ND¢ 1.80 15.00 126.00 = a = STPS40120CT 
150 2x5A TO-220AB 497-5398-5-ND¢ 1.80 15.00 126.00 = = = STPS10150CT 
150 2x8A TO-220AB 497-2739-5-ND¢ 2.10 17.50 147.00 = = _ STPS16150CT 
150 2x10A TO-220AB 497-2730-5-ND¢ 2.40 20.00 168.00 = = = STPS20150CT 
150 2x 15A TO-220AB 497-5400-5-ND¢ 2.70 22.50 189.00 = = _ STPS30150CT 
150 2x20A TO-220AB 497-3217-5-ND¢ 3.38 29.38 218.75 = = = STPS40150CT 
150 2x 30A TO-220AB 497-5207-5-ND¢ 3.19 27.73 206.50 =S = _ STPS60150CT 
170 2x10A TO-220AB 497-3525-5-ND¢ 2.55 21.25 178.50 = = = STPS20170CT 
170 2x 15A TO-220AB 497-4825-5-ND¢ 1.58 13.20 110.88 = = _ STPS30170CT 
170 2x20A TO-220AB 497-4827-5-ND¢ 2.70 23.50 175.00 = — _— STPS40170CT 
170 2x30A TO-220AB 497-4828-5-ND¢ 2.81 23.38 196.35 = = = STPS60170CT 
45 2x60A ISOTOP. 497-3207-5-ND¢ 18.38 157.50 1396.50 = = — STPS12045TV 
45 2x80A ISOTOP. 497-2741-5-ND¢ 21.07 180.60 1601.32 = = = STPS16045TV 
5A 45 2x 120A ISOTOP. 497-5399-5-ND¢ 30.38 260.40 2308.88 = = _ STPS24045TV 
100 2x40A ISOTOP. 497-5402-5-ND¢ 22.40 192.00 1702.40 = = = STPS80H100TV 
100 2x 80A ISOTOP. 497-2723-5-ND¢ 26.95 231.00 2048.20 = = _ STPS160H100TV 
600 2x60A ISOTOP. 497-3811-5-ND¢ 24.50 210.00 1862.00 = = =, STTH120L06TV1 
5B 170 2x 100A ISOTOP. 497-5022-5-ND$ 21.00 180.00 1596.00 = = — STPS200170TV1 
15 2x20A TO-247 497-2687-5-ND¢ 3.47 30.24 225.23 = = = STPS40L15CW 
30 2x30A TO-247 497-2755-5-ND¢ 4.10 35.67 265.65 = — _ STPS60L40CW 
45 2x30A TO-247 497-3803-5-ND¢ 3.27 28.44 211.75 = = = STPS6045CW 
45 2x30A TO-247 497-3745-5-ND¢ 4.40 38.31 285.25 = = = STPS60L45CW 
60 2x 15A TO-247 497-5138-5-ND¢ 1.56 13.00 109.20 = _ = STPS30H60CW 
100 2x20A TO-247 497-2725-5-ND¢ 2.75 23.97 178.50 = = = STPS40H100CW 
100 2x30A TO-247 497-3220-5-ND¢ 5.67 49.35 367.50 = _ _ STPS61H100CW 
6 150 2x15A TO-247 497-5401-5-ND¢ 4.05 35.25 262.50 = = = STPS30150CW 
150 2x20A TO-247 497-3218-5-ND¢ 3.65 31.73 236.25 = — _ STPS40150CW 
150 2x30A TO-247 497-3219-5-ND¢ 5.67 49.35 367.50 = = = STPS61150CW 
150 2x40A TO-247 497-3221-5-ND¥ 6.33 57.75 456.50 = = =— STPS80150CW 
170 2x15A TO-247 497-4826-5-ND¢ 1.75 14.58 122.43 — = = STPS30170CW 
170 2x20A TO-247 497-4814-5-ND¢ 1.49 12.38 103.95 = = _ STPS40170CW 
170 2x30A TO-247 497-4823-5-ND¢ 3.56 31.02 231.00 = = = STPS61170CW 
170 2x 40A TO-247 497-4815-5-ND$ 4.01 34.90 259.88 = = a STPS80170CW. 
30 100mA SOT-23 497-2518-1-ND 40 2.70 18.72 3,000 72.00/M BAR42FILM 
30 100mA SOT-23 497-2521-1-ND 40 2.70 18.72 3,000 72.00/M BAR43FILM 
A 30 300mA SOT-23 497-5699-1-ND NEW! 37 2.55 17.68 3,000 68.00/M BAT30FILM 
q 70 70mA SOT-23 497-5694-1-ND NEW! 43 3.13 22.00 3,000 90.00/M BAS70FILM 
70 70mA SOT-23 497-2529-1-ND At 3.00 21.12 3,000 86.00/M BAR18FILM 
100 150mA SOT-23 497-5709-1-ND NEW! 43 3.13 22.00 3,000 90.00/M BAT46FILM 
30 100mA SOT-23 497-2514-1-ND 40 2.70 18.72 3,000 72.00/M BAR43AFILM 
7B 30 300mA SOT-23 497-5697-1-ND NEW! 42 2.85 19.76 497-5697-2-ND NEW! 3,000 76.00/M BAT30AFILM 
100 150mA. SOT-23 497-5706-1-ND NEW! 43 3.13 22.00 497-5706-2-ND NEW! 3,000 90.00/M BAT46AFILM 
30 100mA SOT-23 497-2520-1-ND 40 2.70 18.72 ND 3,000 72.00/M BAR43CFILM 
7c 30 0.3A SOT-23 497-3786-1-ND 40 2.70 18.72 ND 3,000 72.00/M BAT54CFILM 
30 300mA SOT-23 497-5698-1-ND NEW! 42 2.85 19.76 ND NEW! 3,000 76.00/M BAT30CFILM 
100 150mA SOT-23 497-5708-1-ND NEW! 43 3.13 22.00 497-5708-2-ND NEW! 3,000 90.00/M BAT46CFILM 
$Tube §AmmoPack (Bulk (Continued) 
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VRRM Package Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (Vv) IF Type Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
30 0.3A SOT-23 497-2522-1-ND 40 2.70 18.72 497-2522-2-ND 3,000 72.00/M BAT54SFILM 
30 100mA SOT-23 497-2515-1-ND 40 2.70 18.72 497-2515- 3,000 72.00/M BAR43SFILM 
7D 30 300mA SOT-23 497-5700-1-ND NEW! 42 2.85 19.76 497-5700- 3,000 76.00/M BAT30SFILM 
70 70mA SOT-23 497-2516-1-ND 40 2.70 18.72 497-2516-: 3,000 72.00/M BAS70-04FILM 
100 150mA SOT-23 497-5710-1-ND NEW! 43 3.13 22.00 497-5710- 3,000 90.00/M BAT46SFILM 
15 10mA SOT-323 497-5691-1-ND NEW! 40 2.70 18.72 497-5691-2-ND NEW! 3,000 72.00/M BAS69WFILM 
7A 30 300mA SOT-323 497-5701-1-ND NEW! .37 2.55 17.68 497-5701-2-ND NEW! 3,000 68.00/M BATSOWFILM 
30 0.3A SOT-323 497-2530-1-ND 40 2.70 18.72 3,000 72.00/M BAT54WFILM 
100 200mA SOT-323 497-5705-1-ND NEW! 44 3.00 20.80 3,000 80.00/M BAT41WFILM 
15 10mA SOT-323 497-5689-1-ND NEW! 44 3.00 20.80 3,000 80.00/M BAS69-06WFILM 
30 300mA SOT-323 497-5549-1-ND 42 2.85 19.76 3,000 76.00/M BAT3OAWFILM 
7B 100 150mA SOT-323 497-5707-1-ND NEW! 43 3.13 22.00 3,000 90.00/M BAT46AWFILM 
100 200mA SOT-323 497-5555-1-ND 48 3.30 22.88 3,000 88.00/M BAT41AWFILM 
30 0.3A SOT-323 497-2528-1-ND 40 2.70 18.72 3,000 72.00/M BAT54AWFILM 
15 10mA SOT-323 497-5688-1-ND NEW! 44 3.00 20.80 497-5688-2-ND NEW! 3,000 80.00/M BAS69-05WFILM 
7C 30 300mA SOT-323 497-5550-1-ND 42 2.85 19.76 497-5550-2-ND 3,000 76.00/M BAT30CWFILM 
100 200mA SOT-323 497-5703-1-ND NEW! 48 3.30 22.88 3,000 88.00/M BAT41CWFILM 
15 10mA SOT-323 497-5687-1-ND NEW! 44 3.00 20.80 3,000 80.00/M BAS69-04WFILM 
7D 30 300mA SOT-323 497-5553-1-ND 42 2.85 19.76 3,000 76.00/M BAT30SWFILM 
100 200mA SOT-323 497-5557-1-ND 48 3.30 22.88 3,000 88.00/M BAT41SWFILM 
100 150mA SOT-323 497-5569-1-ND 43 3.13 22.00 3,000 90.00/M BAT46SWFILM 
8A 30 8A DPAK 497-3222-1-ND 1.80 15.60 120.00 2,500 638.00/M STPS8L30B-TR 
40 3A DPAK 497-2466-1-ND 81 5.85 45.00 2,500 257.00/M STPS340B-TR 
8B 45 2x7.5A DPAK 497-3208-1-ND 1.50 12.50 105.00 497-3208-2-ND 2,500 650.00/M STPS15H100CB-TR 
100 2x7.5A DPAK 497-2748-5-ND: 1.01 8.78 67.50 = _ = STPS15L45CB 
100 5A DPAK 497-2640-5-ND: 1.68 14.00 117.60 = = = STPS5H100B 
45 2x10A D2PAK 497-2752-5-ND: 1.35 11.70 90.00 = = = STPS20L45CG 
45 2x20A D2PAK 497-3528-1-ND 2.49 20.75 174.30 497-3528-2-ND 1,000 1121.00 STPS40L45CG-TR 
45 2x20A D2PAK 497-4759-1-ND 2.10 17.50 147.00 497-4759-2-ND 1,000 945.00 STPS41L45CG-TR 
60 2x15A D2PAK 497-5136-1-ND 1.65 13.75 115.50 497-5136-2-ND 1,000 743.00 STPS30H60CG-TR 
100 2x5A D2PAK 497-4816-5-ND: 1.03 8.94 68.75 = a = STPS10H100CG 
100 2x8A D2PAK 497-2722-5-ND: 1.35 10.80 81.00 = — = STPS16H100G 
9A 100 2x10A D2PAK 497-2457-1-ND 1.62 13.50 113.40 497-2457-2-ND 1,000 729.00 STPS20H100CG-TR 
150 2x20A D2PAK 497-3527-5-ND: 2.70 23.50 175.00 = = = STPS40150CG 
150 2x20A D2PAK 497-3754-1-ND 2.34 19.50 163.80 497-3754-2-ND 1,000 1053.00 STPS40150CG-TR 
170 2x10A D2PAK 497-4761-1-ND 1.44 12.51 96.25 1,000 558.00 STPS20170CG-TR 
170 2x15A D2PAK 497-5135-1-ND 1.65 13.75 115.50 497-5135-2-ND 1,000 743.00 STPS30170CG-TR 
170 2x20A D2PAK 497-4760-1-ND 2.97 25.85 192.50 497-4760-2-ND 1,000 1463.00 STPS40170CG-TR 
600 12A D2PAK 497-3814-5-ND: 1.80 15.60 120.00 = — — STTH12RO06G 
9B 25 10A D<=PAK 497-5134-1-ND 1.80 15.60 120.00 497-5134-2-ND 1,000 696.00 STPS10L25G-TR 
10 60 2x40A MAX247 497-5403-5-ND: 13.00 120.25 910.00 = _ = STPS80L60CY 
100 2x40A MAX247 497-2724-5-ND: 13.00 120.25 910.00 = = = STPS80H100CY 
30 1A SMA 497-3755-1-ND -50 4.00 30.00 497-3755-2-ND 5,000 140.00/M STPS130A 
30 2A SMA 497-3759-1-ND 81 6.48 48.60 497-3759-2-ND 5,000 243.00/M STPS2L30A 
40 1A SMA 497-2453-1-ND 42 3.25 23.40 5,000 104.00/M STPS140A 
40 1A SMA 497-3753-1-ND 55 4.25 25.50 5,000 136.00/M STPS1L40A 
60 1A SMA 497-2463-1-ND 68 2.88 21.60 5,000 136.00/M STPS1L60A 
60 1A SMA 497-3756-1-ND 72 5.76 43.20 5,000 216.00/M STPS160A 
60 2A SMA 497-2461-1-ND 55 3.40 25.50 5,000 136.00/M STPS2L60A 
100 1A SMA 497-3209-1-ND 86 6.84 51.30 5,000 257.00/M STPS1H100A 
100 2A SMA 497-3758-1-ND -90 7.20 54.00 5,000 270.00/M STPS2H100A 
1 150 2A SMA 497-2467-1-ND 40 3.20 24.00 497-2467-2-ND 5,000 112.00/M STPS2150A 
25 2A SMB 497-5573-1-ND 86 6.84 51.30 497-5573-2-ND 2,500 271.00/M STPS2L25U 
30 1A SMB 497-2468-1-ND 49 3.75 27.00 497-2468-: 2,500 128.00/M STPS1L30U 
40 1A SMB 497-2490-1-ND -50 3.85 27.72 497-2490- 2,500 131.00/M STPS140U 
40 2A SMB 497-5574-1-ND 55 4.40 33.00 497-5574-: 2,500 165.00/M STPS2L40U 
40 3A SMB 497-2465-1-ND 68 5.40 40.50 497-2465- 2,500 214.00/M STPS340U 
100 1A SMB 497-3210-1-ND 1.28 11.05 85.00 497-3210- 2,500 452.00/M STPS1H100U 
25 3A SMC 497-3760-1-ND -90 7.20 54.00 497-3760- 2,500 285.00/M STPS3L25S 
40 3A SMC 497-2464-1-ND 72 5.72 42.90 497-2464- 2,500 215.00/M STPS340S 
40 3A SMC 497-4673-1-ND .72 5.76 43.20 497-4673-2-ND 2,500 228.00/M STPS3L40S 
60 3A SMC 497-2454-1-ND 72 5.72 42.90 497-2454-2-ND 2,500 215.00/M STPS3L60S 
20 0.5A SOD-123 497-3205-1-ND 65 5.20 39.00 497-3205-2-ND 3,000 195.00/M STPS0520Z 
40 300mA SOD-123 497-5562-1-ND 42 2.85 19.76 497-5562-2-ND 3,000 76.00/M BAT54ZFILM 
40 350mA SOD-123 497-5712-1-ND NEW! Al 3.00 21.12 497-5712-2-ND NEW! 3,000 86.00/M BAT48ZFILM 
12 60 0.5A SOD-123 497-3787-1-ND 42 2.60 19.50 497-3787-2-ND 3,000 111.00/M STPSO560Z 
70 70mA SOD-123 497-5696-1-ND NEW! 42 2.85 19.76 497-5696-2-ND NEW! 3,000 76.00/M BAS70ZFILM 
100 200mA SOD-123 497-5558-1-ND 39 2.88 20.24 3,000 83.00/M BAT41ZFILM 
100 150mA SOD-123 497-5559-1-ND Al 3.00 21.12 3,000 86.00/M BAT46ZFILM 
20 0.5A DO-216AA 497-4390-1-ND 55 4.25 30.60 12,000 128.00/M STPS0520M 
13 20 1A DO-216AA 497-3211-1-ND -60 4.80 36.00 12,000 160.00/M STPS1L20M 
40 1A DO-216AA 497-3212-1-ND -60 4.80 36.00 12,000 160.00/M STPS1L40M 
30 200mA MINIMELF 497-3272-1-ND 55 4.40 33.00 2,500 165.00/M TMMBAT42FILM 
14 40 350mA MINIMELF 497-3274-1-ND 65 5.20 39.00 2,500 195.00/M TMMBAT48FILM 
100 150mA MINIMELF 497-3273-1-ND -55 4.40 33.00 497-3273-2-ND 2,500 165.00/M TMMBAT46FILM 
15 45 2x 15A SOT-93 497-3215-5-ND$ 2.84 24.68 183.75 = = SS STPS3045CP. 
16 50 4A 16-DIP. 497-3646-NDO 2.97 24.75 207.90 = = = L6210 
10 3A SOD-323 497-3707-1-ND -60 4.80 36.00 497-3707-2-ND 3,000 180.00/M BAT60JFILM 
23 1A SOD-323 497-3381-1-ND A6 3.50 25.20 3,000 119.00/M BAT20JFILM 
17 30 300mA SOD-323 497-5551-1-ND .37 2.55 17.68 3,000 68.00/M BAT3OJFILM 
40 350mA SOD-323 497-5711-1-ND NEW! Al 3.00 21.12 3,000 86.00/M BAT48JFILM 
100 200mA SOD-323 497-5704-1-ND NEW! 44 3.00 20.80 497-5704-2-ND NEW! 3,000 80.00/M BAT41JFILM 
18 45 2x 15A TOP-3I 497-3526-ND0 3.65 31.73 236.25 = = = STPS3045CPIRG 
45 2x30A TOP-3I 497-3529-ND0 4.86 42.30 315.00 = = = STPS6045CPIRG 
19 80 500mA MELF 497-3788-1-ND 43 3.30 23.76 497-3788-2-ND 1,500 119.00/M TMBAT49FILM 
45 2x15A TO-220FPAB 497-4393-5-ND$ 1.50 12.50 105.00 = i = STPS30L45CFP 
20 45 2x15A TO-220FPAB 497-4628-5-ND$ 1.39 12.03 92.50 = _— = STPS3045CFP 
150 2x10A TO-220FPAB 497-4391-5-ND$ 1.50 12.50 105.00 = = = STPS20150CFP 
170 2x 15A TO-220FPAB 497-4824-5-ND$ 1.75 14.58 122.43 = = _ STPS30170CFP 
45 2x10A I2PAK 497-4392-5-ND$ 1.39 12.03 92.50 = = = STPS2045CR 
24 45 2x15A I2PAK 497-4394-5-ND$ 1.50 12.50 105.00 = = = STPS30L45CR 
120 2x10A l2PAK 497-4625-5-ND$ 1.31 11.38 87.50 = _— _ STPS20120CR 
170 2x10A I2PAK 497-4822-5-ND$ 1.40 12.16 93.50 = = = STPS20170CR 
15 10mA SOT-666 497-5545-1-ND 46 3.50 25.20 3,000 119.00/M BAS69-07P6FILM 
30 300mA SOT-666 497-5547-1-ND 44 3.40 24.48 3,000 116.00/M BAT30-07P6FILM 
22A 40 300mA SOT-666 497-5560-1-ND 44 3.40 24.48 3,000 116.00/M BAT54-07P6FILM 
70 70mA SOT-666 497-5692-1-ND NEW! 44 3.40 24.48 497-5692-2-ND NEW! 3,000 116.00/M BAS70-07P6FILM 
100 200mA SOT-666 497-5554-1-ND 48 3.70 26.64 497-5554-2-ND 3,000 126.00/M BAT41-07P6FILM 
15 10mA SOT-666 497-5690-1-ND NEW! 46 3.50 25.20 497-5690-2-ND NEW! 3,000 119.00/M BAS69-09P6FILM 
30 300mA SOT-666 497-5548-1-ND A6 3.50 25.20 3,000 119.00/M BAT30-09P6FILM 
22B 40 300mA SOT-666 497-5713-1-ND NEW! 44 3.40 24.48 3,000 116.00/M BAT54-09P6FILM 
70 70mA SOT-666 497-5693-1-ND NEW! 44 3.40 24.48 3,000 116.00/M BAS70-09P6FILM 
100 200mA SOT-666 497-5702-1-ND NEW! 48 3.70 26.64 3,000 126.00/M BAT41-O9P6FILM 
15 10mA SOD-523 497-5546-1-ND 43 3.13 22.00 3,000 90.00/M BAS69KFILM 
30 300mA SOD-523 497-5552-1-ND 43 3.13 22.00 3,000 90.00/M BAT30KFILM 
23 40 300mA SOD-523 497-5561-1-ND 43 3.13 22.00 3,000 90.00/M BAT54KFILM 
70 70mA SOD-523 497-5695-1-ND NEW! 43 3.13 22.00 497-5695-2-ND NEW! 3,000 90.00/M BAS70KFILM 
100 200mA SOD-523 497-5556-1-ND 48 3.50 24.64 497-5556-2-ND 3,000 101.00/M BAT41KFILM 
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Fig.1— A Fig. 2 — TO-220AC Fig. 3 — TO-220AB Fig. 4 — TO-247 Fig. 5 — DOP3I Fig. 6 — ISOTOP 
DO-15, A. Isolated 

DO-41, 1. Cathode <Sy A. 

DO-201AB, 2. Anode 

DO-201AD 3. Cathode 


B. 
1. Cathode 
2. Anode 


Fig. 12 — TO-220, 
TO-220AC 
Isolated 


Fig. 13 — DPAK 
A at 


Fig. 20 — TO-220FPAB FD6 
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VRRM Package Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (Vv) IF Type Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
200 1.54 DO-15 497-2510-1-ND 49 3.75 27.00 = = — | BYW100-200RL 
200 1.54 DO-15 497-3132-1-ND AQ 3.75 27.00 497-3132-3-ND§ 1,000 135.00 | BYW100-200 
200 2A DO-15 497-5763-1-ND NEW! 55 4.25 30.60 497-5763-2-ND NEW! 6,000 136.00/M | STTH2RO2QRL 
200 3A DO-15 497-5765-1-ND NEW! 45 3.60 27.00 497-5765-2-ND NEW! 6,000 126.00/M | STTH3RO2QRL 
400 1A DO-15 497-2446-1-ND 36 2.75 19.80 497-2446-3-ND§ 1,000 110.00 | BYT01-400 
800 2A DO-15 497-2443-1-ND 68 5.40 40.50 497-2443-3-ND§ 1,000 232.50 | STTH208 
200 1A DO-41 497-3666-ND 94 8.13 62.50 = = — | STTH102 
200 1.54 DO-41 497-5571-1-ND 46 3.50 25.20 497-5571-3-ND§ 2,000 126.00/M | STTH1RO2 
600 1A DO-41 497-3242-1-ND -90 7.20 54.00 497-3242-2-ND 5,000 270.00/M | STTH1LO6RL 
600 1A DO-41 497-3243-1-ND -50 4.00 30.00 497-3243-2-ND 5,000 140.00/M_|_ STTH1RO6RL 
600 2A DO-41 497-3548-ND0 95 7.56 56.70 — _ — | STTH2LO06 
1 600 2A DO-41 497-3752-1-ND 55 3.96 29.70 497-3752-3-ND§ 2,000 176.00/M | STTH2RO6 
600 2A DO-41 497-4409-1-ND 55 4.40 33.00 497-4409-2-ND 5,000 154.00/M | STTH2RO6RL 
1,000 1A DO-41 497-2444-1-ND 53 4.20 31.50 497-2444-3-ND§ 2,000 168.00/M | STTH110 
200 4A DO-201AB 497-5259-1-ND 86 6.84 51.30 497-5259-2-ND 1,900 295.00/M_| STTH4RO2RL 
200 3A DO-201AD 497-2497-1-ND 68 5.40 40.50 497-2497-2-ND 1,900 233.00/M | BYW98-200RL 
200 3A DO-201AD 497-3133-1-ND 66 5.72 44.00 497-3133-3-ND§ 600 195.60 | BYW98-200 
200 3A DO-201AD 497-2445-1-ND -50 4.00 30.00 497-2445-3-ND§ 600 114.00 | STTH302 
200 3A DO-201AD 497-5257-1-ND 45 3.60 27.00 497-5257-2-ND 1,900 144.00/M | STTH3RO2RL 
600 3A DO-201AD 497-3246-1-ND 75 4.88 37.50 497-3246-3-ND§ 600 171.00 | STTH3L06 
600 3A DO-201AD 497-4414-1-ND 81 6.48 48.60 497-4414-3-ND§ 600 199.80 | STTH3RO6 
600 3A DO-201AD 497-4415-1-ND 81 6.48 48.60 497-4415-2-ND 1,900 279.00/M | STTH3RO6RL 
600 5A DO-201AD 497-5231-1-ND 99 7.92 59.40 497-5231-2-ND 1,900 341.00/M | STTHSLO6RL 
1,000 3A DO-201AD 497-2442-1-ND 70 5.60 42.00 497-2442-3-ND§ 600 159.60 | STTH310 
200 4A TO-220AC 497-5281-5-ND: -90 7.20 54.00 = = — | STTH4RO2D 
200 8A TO-220AC 497-5284-5-ND: 1.08 8.64 64.80 = = — | STTH802D 
200 15A TO-220AC 497-5274-5-ND: 1.50 13.00 100.00 — = — | STTH1502D 
200 20A TO-220AC 497-5276-5-ND: 1.89 15.75 132.30 = = — | STTH2002D 
2A 600 5A TO-220AC 497-3239-5-ND: 1.50 13.00 100.00 = = — | STTAS506D 
600 5A TO-220AC 497-2746-5-ND: 1.50 12.50 105.00 — _ — | STTH5RO6D 
600 8A TO-220AC 497-2745-5-ND: 1.95 16.25 136.50 = = — | STTH8RO6D 
600 12A TO-220AC 497-5406-5-ND: 1.80 15.00 126.00 = = — | STTH12RO06D 
600 15A TO-220AC 497-5408-5-ND: 2.10 17.50 147.00 = = — | STTH15RO6D 
200 8A TO-220AC 497-2710-5-ND: 95 7.56 56.70 = = — | STPR820D 
200 15A TO-220AC 497-3204-5-ND: 1.95 16.25 136.50 _ _ — | STPR1520D 
200 20A TO-220AC 497-2692-5-ND: 1.16 10.01 77.00 _ _— — | BYW80-200 
600 8A TO-220AC 497-2744-5-ND: 1.16 10.08 77.50 = = — | STTH8LO6D 
600 30A TO-220AC 497-3800-5-ND: 2.52 21.00 176.40 = = — | STTH30L06D 
600 30A TO-220AC 497-4412-5-ND: 1.59 13.25 111.30 = = — | STTH30R06D 
2B 1,000 8A TO-220AC 497-5162-5-ND: 1.68 14.00 117.60 = = — | STTH810D 
1,000 12A TO-220AC 497-5148-5-ND: 1.95 16.25 136.50 = = — | STTH1210D 
1,000 30A TO-220AC 497-5153-5-ND: 2.67 22.25 186.90 = = — | STTH3010D 
1,200 8A TO-220AC 497-5164-5-ND: 1.50 12.50 105.00 = = — | STTH812D 
1,200 12A TO-220AC 497-5150-5-ND: 2.25 18.75 157.50 — = — | STTH1212D 
1,200 15A TO-220AC 497-5151-5-ND: 2.52 21.00 176.40 = = — | STTH1512D 
1,200 30A TO-220AC 497-5155-5-ND: 2.82 23.50 197.40 = rr — | STTH3012D 
1,200 30A TO-220AC 497-5158-5-ND: 1.35 11.70 90.00 — = — | STTH512D 
3A 200 2x 10A TO-220AB 497-2693-5-ND: 1.32 11.44 88.00 = = — | BYW51-200 
200 8A TO-220AB 497-3540-5-ND: 1.39 12.03 92.50 = = — | STTH1002CT 
200 10A TO-220AB 497-3544-5-ND: 1.69 14.63 112.50 = = — | STTH1602CT 
200 15A TO-220AB 497-3547-5-ND: 1.80 15.00 126.00 = = — | STTH2002CT 
3B 200 15A TO-220AB 497-3551 -5-ND: 4.00 34.78 259.00 = = — | STTH3002CT 
200 16A TO-220AB 497-3810-5-ND: 1.28 11.05 85.00 = = — | STPR1620CT 
200 20A TO-220AB 497-3818-5-ND: 1.62 13.50 113.40 _ = — | STTH16LO6CT 
300 2x10A TO-220AB 497-2743-5-ND: 2.22 18.50 155.40 = = — | STTH2003CT 
600 40A TO-220AB 497-3802-5-ND: 2.91 22.80 203.70 = = — | STTH30LO6CT 
200 15A TO-247 497-3552-5-ND: 4.37 38.07 283.50 = = — | STTH3002CW 
200 30A TO-247 497-3553-5-ND: 5.00 43.48 323.75 = = — | STTH6002CW 
300 2x15A TO-247 497-2742-5-ND: 4.16 36.19 269.50 _ = — | STTH3003CW 
300 2x30A TO-247 497-2720-5-ND: 5.00 43.48 323.75 = _ — | STTH6003CW 
4 300 60A TO-247 497-4416-5-ND: 2.40 20.00 168.00 = =. — | STTH60PO03SW 
600 40A TO-247 497-3797-5-ND: 2.81 24.44 182.00 = = — | STTH380LO6CW 
600 80A TO-247 497-3790-5-ND: 4.05 35.25 262.50 = = — | STTH6OLO6CW 
600 2x 15A TO-247 497-2683-5-ND: 5.05 43.95 327.25 = = — | STTA3006CW 
600 2x 15A TO-247 497-541 1-5-ND: 4.32 37.60 280.00 = = — | STTH30RO6CW 
600 15A Isolated DOP3I 497-3240-5-ND: 5.40 47.00 350.00 = = — | STTH1506DPI 
5 600 30A Isolated DOP3I 497-3245-5-ND: 9.20 84.00 664.00 = _— — | STTHS3006DPI 
600 30A Isolated DOP3I 497-5279-5-ND: 3.02 26.32 196.00 = = — | STTH3006PI 
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VRRM Package Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (Vv) IF Type Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
600 30A Isolated DOP3I 497-4630-5-ND¢ 3.51 30.55 227.50 = = — | STTHSOLO6PI 
5 200 25 Isolated DOP3I 497-3808-5-ND$ 2.97 25.85 192.50 = = — | BYW77PI-200RG 
400 30A Isolated DOP3I 497-3806-5-ND$ 2.94 25.62 190.75 = = — | BYTS0PI-400RG 
200 2x 30A ISOTOP. 497-3554-5-ND¢ 18.64 159.75 1416.45 = = — | STTH6102TV1 
200 2x60A ISOTOP. 497-3541-5-ND$ 17.59 150.75 1336.65 = = — | STTH12002TV1 
200 120A ISOTOP. 497-3819-5-ND$ 36.75 315.00 2793.00 = = — | STTH20002TV1 
6A 300 2x 80A ISOTOP. 497-5410-5-ND¢ 22.75 195.00 1729.00 = = — | STTH16003TV1 
400 2x 60A ISOTOP. 497-5023-5-ND$ 22.75 195.00 1729.00 = = — | STTH12004TV1 
600 40A ISOTOP. 497-3796-5-ND$ 21.00 180.00 1596.00 = = — | STTH6OLO6TV1 
600 2x 120A ISOTOP. 497-4408-5-ND¢ 26.25 225.00 1995.00 = _ — | STTH200L06TV1 
200 2x 50A ISOTOP. 497-5272-5-ND¢ 17.00 157.25 1190.00 = = — | STTH10002TV1 
6B 200 100A ISOTOP. 497-2694-5-ND¢ 32.73 280.50 2487.10 = _— — | BYV255V-200 
400 60A ISOTOP. 497-2681-5-ND¢ 18.01 154.35 1368.57 = = — | BYT261PIV-400 
200 2x 50A ISOTOP. 497-5273-5-ND¢ 17.00 157.25 1190.00 = — — | STTH10002TV2 
6C 1,000 2x 30A ISOTOP. 497-3749-5-ND¢ 18.00 166.50 1260.00 = = — | BYT230PIV-1000 
1,200 2x 45A ISOTOP. 497-3746-5-ND¢ 29.75 255.00 2261.00 = = — | STTA9012TV2 
7 200 15A SOT-93 497-2691-5-ND$ 4.59 39.95 297.50 = = — | BYW99P-200 
200 1A SMA 497-2500-1-ND 42 3.25 23.40 497-2500-2-ND 5,000 104.00/M | STTH102A 
200 1.54 SMA 497-5254-1-ND 46 3.50 25.20 497-5254-2-ND 5,000 112.00/M | STTH1RO2A 
200 2A SMA 497-5255-1-ND 50 4.00 30.00 497-5255-2-ND 5,000 140.00/M | STTH2RO02A 
600 1A SMA 497-3241-1-ND 68 5.40 40.50 5,000 203.00/M | STTH1LO6A 
600 1A SMA 497-3765-1-ND 45 3.60 27.00 497-3765-2-ND 5,000 126.00/M |_STTH1RO6A 
600 2A SMA 497-3549-1-ND 1.04 8.28 62.10 497-3549-2-ND 5,000 311.00/M | STTH2LO6A 
600 2A SMA 497-3777-1-ND 81 6.48 48.60 497-3777-2-ND 5,000 243.00/M | STTH2RO6A 
800 1A SMA 497-2459-1-ND 55 4.40 33.00 497-2459-2-ND 5,000 154.00/M | STTH108A 
200 1A SMB 497-2509-1-ND 49 3.75 27.00 497-2509-2-ND 2,500 128.00/M | SMBYW01-200 
200 2A SMB 497-5256-1-ND 65 5.20 39.00 497-5256-2-ND 2,500 195.00/M |_ STTH2RO02U 
200 4A SMB 497-5260-1-ND 86 6.84 51.30 497-5260-2-ND 2,500 271.00/M | STTH4RO2U 
400 1A SMB 497-3147-1-ND 50 4.00 30.00 497-3147-2-ND 2,500 150.00/M | SMBYT01-400 
600 1A SMB 497-3766-1-ND 50 4.00 30.00 497-3766-2-ND 2,500 150.00/M | STTH1LO6U 
8 600 1A SMB 497-4406-1-ND 48 3.80 28.50 497-4406-2-ND 2,500 143.00/M | STTH1RO6U 
600 2A SMB 497-3757-1-ND 65 5.20 35.10 497-3757-2-ND 2,500 195.00/M_|_STTH2LO6U 
600 2A SMB 497-3776-1-ND 65 4.68 35.10 497-3776-2-ND 2,500 195.00/M | STTH2RO6U 
600 3A SMB 497-3771-1-ND 81 6.48 48.60 497-3771-2-ND 2,500 257.00/M | STTH3LO6U 
600 3A SMB 497-3767-1-ND 86 6.84 51.30 497-3767-2-ND 2,500 271.00/M | STTH3RO6U 
1,200 1A SMB 497-2460-1-ND 73 5.80 43.50 497-2460-2-ND 2,500 218.00/M | STTH112U 
1,200 2A SMB 497-5762-1-ND NEW! 1.16 10.08 77.50 497-5762-2-ND NEW! 2,500 412.00/M | STTH212U 
200 3A SMC 497-5230-1-ND 68 5.40 40.50 497-5230-2-ND 2,500 214.00/M | STTH302S 
200 4A SMC 497-5766-1-ND NEW! 86 6.84 51.30 497-5766-2-ND NEW! 2,500 271.00/M | STTH4RO2S 
400 3A SMC 497-3762-1-ND 65 4.68 35.10 497-3762-2-ND 2,500 195.00/M | SMBYT03-400 
600 2A SMC 497-4674-1-ND At 6.12 45.90 497-4674-2-ND 2,500 242.00/M | STTH2RO6S 
600 3A SMC 497-3764-1-ND 95 7.56 56.70 497-3764-2-ND 2,500 299.00/M | STTH3LO6S 
600 3A SMC 497-3779-1-ND 86 6.84 51.30 497-3779-2-ND 2,500 271.00/M | STTH3RO6S 
1,200 2A SMC 497-4754-1-ND 1.20 10.40 80.00 497-4754-2-ND 2,500 426.00/M_|_ STTH212S 
400 2x60A SOD93 497-3131-5-ND¢ 9.89 90.30 713.80 = _ — | BYT60P-400 
9 600 2x 30A SOD93 497-2682-5-ND¢ 5.40 47.00 350.00 = =, — | STTA3006P 
600 20A SOD93 497-2684-5-ND¢ 3.27 28.44 211.75 = = — | STTA2006P 
600 30A SOD93 497-4631-5-ND¢ 4.32 37.60 280.00 = = — | STTH30RO6P 
200 4A TO-220FPAC 497-5282-5-ND¢ 94 8.13 62.50 = = — | STTH4RO02FP 
200 8A TO-220FPAC 497-5285-5-ND¢ 95 7.56 56.70 = = — | STTH802FP 
200 15A TO-220FPAC 497-5275-5-ND¢ 1.50 13.00 100.00 = = — | STTH1502FP 
600 5A TO-220FPAC 497-3747-5-ND¢ 1.05 9.10 70.00 = = — | STTHSLO6FP 
600 5A TO-220FPAC 497-3249-5-ND$ 1.50 12.50 105.00 = = — | STTH5RO6FP 
10 600 8A TO-220FPAC 497-5414-5-ND¢ 2.10 17.50 147.00 = = — | STTH8RO6FP 
600 12A TO-220FPAC 497-5407-5-ND¢ 2.10 17.50 147.00 = = — | STTH12RO6FP 
600 15A TO-220FPAC 497-4404-5-ND¢ 1.68 14.00 117.60 = = — | STTH15LO6FP. 
600 15A TO-220FPAC 497-5409-5-ND¢ 2.10 17.50 147.00 = = — | STTH15RO6FP 
1,200 5A TO-220FPAC 497-4402-5-ND¢ 1.43 12.35 95.00 — = — | STTA512FP. 
1,500 6A TO-220FPAC 497-4200-5-ND¢ 1.73 14.95 115.00 = _ — | DTV1500HDFP 
1,500 6A TO-220FPAC 497-4201-5-ND¢ 1.54 13.33 102.50 = = — | DTV1500SDFP 
11A 600 8A Isolated TO-220AB 497-3250-5-ND$ 3.24 28.20 210.00 = _ — | STTH806DTI 
11B 600 8A Isolated TO-220AB 497-5413-5-ND¢ 3.51 30.55 227.50 — = — | STTH806TTI 
1,000 8A Isolated TO-220 497-5163-5-ND¢ 1.68 14.00 117.60 = _ — | STTH810DI 
1,000 12A Isolated TO-220 497-5149-5-ND¢ 2.07 17.25 144.90 = _— — | STTH1210DI 
1,200 8A Isolated TO-220 497-5165-5-ND¢ 1.77 14.75 123.90 — _ — | STTH812DI 
12 200 20A Isolated TO-220AC 497-5277-5-ND¢ 2.22 18.50 155.40 = _— — | STTH2002DI 
600 5A Isolated TO-220AC 497-3247-5-ND¢ 2.70 23.50 175.00 = = — | STTHS506DTI 
600 8A Isolated TO-220AC 497-4418-5-ND¢ 1.35 11.70 90.00 = _ — | STTH8LO6DIRG 
600 8A Isolated TO-220AC 497-4419-5-ND¢ 1.28 11.05 85.00 = = — | STTH8RO6DIRG 
600 12A Isolated TO-220AC 497-4403-5-ND¢ 1.80 15.00 126.00 = = — | STTH12RO6DIRG 
143A 200 8A DPAK 497-3536-5-ND$ 1.13 9.75 75.00 = — — | STTH1002CB 
200 2x4A DPAK 497-4753-1-ND 94 7.52 56.43 497-4753-2-ND 2,500 298.00/M | STTH802CB-TR 
200 4A DPAK 497-5258-1-ND 86 6.84 51.30 497-5258-2-ND 2,500 271.00/M | STTH4R02B-TR 
200 8A DPAK 497-5262-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-5262-2-ND 2,500 342.00/M | STTH802B-TR 
600 3A DPAK 497-3769-1-ND 81 5.85 45.00 497-3769-2-ND 2,500 257.00/M | STTH3LO6B-TR 
600 3A DPAK 497-5157-5-ND¢ 99 7.92 59.40 = = — | STTH3LO6B 
13B 600 5A DPAK 497-5261-1-ND 1.58 13.65 105.00 497-5261-2-ND 2,500 559.00/M | STTHS506B-TR 
600 5A DPAK 497-3248-1-ND 1.80 15.60 120.00 497-3248-2-ND 2,500 638.00/M | STTHSLO6B-TR 
600 5A DPAK 497-5412-1-ND 1.50 12.50 105.00 497-5412-2-ND 2,500 650.00/M | STTHSRO6B-TR 
1,200 3A DPAK 497-5764-1-ND NEW! 1.31 11.38 87.50 497-5764-2-ND NEW! 2,500 466.00/M | STTH312B-TR 
1,200 5A DPAK 497-5767-1-ND NEW! 1.43 12.35 95.00 497-5767-2-ND NEW! 2,500 505.00/M_| STTH512B-TR 
200 8A D2PAK 497-3538-5-ND$ 1.13 9.75 75.00 = = — | STTH1002CG 
200 8A D2PAK 497-3778-1-ND 94 8.13 62.50 = = — | BYW29G-200-TR 
200 10A D2PAK 497-3543-5-ND¢ 1.73 14.95 115.00 = = — | STTH1602CG 
200 15A D2PAK 497-3546-5-ND¢ 1.83 15.25 128.10 = = — | STTH2002CG 
200 15A D2PAK 497-3550-5-ND$ 3.83 33.37 248.50 = = — | STTH3002CG 
14A 200 30A D2PAK 497-3761-1-ND 1.50 12.50 105.00 1,000 675.00 | STTH2002CG-TR 
200 30A D2PAK 497-3775-1-ND 1.83 15.25 128.10 497-3775-2-ND 1,000 824.00 | STTH3002CG-TR 
600 8A D2PAK 497-3763-1-ND 1.35 11.70 90.00 497-3763-2-ND 1,000 522.00 | STTH8LO6G-TR 
600 20A D2PAK 497-3817-5-ND¢ 1.68 14.00 117.60 = = — | STTH16LO6CG 
600 20A D2PAK 497-3816-5-ND¢ 1.80 15.00 126.00 = x — | STTH15LO6G 
600 40A D2PAK 497-3813-5-ND$ 2.75 23.97 178.50 = = — | STTH30L06CG 
200 20A D2PAK 497-5761-1-ND NEW! 2.22 18.50 155.40 497-5761-2-ND NEW! 1,000 999.00 | STTH2002G-TR 
14B 200 30A D2PAK 497-5319-1-ND 2.85 23.75 199.50 497-5319-2-ND 1,000 1283.00 | STTH3002G-TR 
300 8A D2PAK 497-4417-1-ND 1.43 12.35 95.00 497-4417-2-ND 1,000 551.00 | STTH803G-TR 
600 8A D2PAK 497-5263-1-ND 1.68 14.00 117.60 497-5263-2-ND 1,000 756.00 | STTH806G-TR 
+ Tube 0 Bulk § Ammo Pack (Continued) 
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ky Fast Diodes (cont) 


VRRM Package Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (V) IF Type Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
600 8A D2PAK 497-5232-1-ND 1.20 10.40 80.00 497-5232-2-ND 1,000 464.00 | STTH8RO6G-TR 
14B 600 12A D2PAK 497-5253-1-ND 1.89 15.75 132.30 497-5253-2-ND 1,000 851.00 | STTH12RO6G-TR 
1,200 8A D2PAK 497-5264-1-ND 1.89 15.75 132.30 497-5264-2-ND 1,000 851.00 | STTH812G-TR 
200 8A I2PAK 497-3539-5-ND: 1.39 12.03 92.50 _ _ — | STTH1002CR 
15 200 20A I2PAK 497-3801-5-ND+ 1.09 9.43 72.50 = = — | STTH1602CR 
200 30A I2PAK 497-3774-5-ND 1.95 16.25 136.50 _ _- — | STTH3002CR 
200 10A TO-220FPAB 497-3542-5-ND+ 1.43 12.35 95.00 = = — | STTH1602CFP 
200 15A TO-220FPAB 497-3545-5-ND: 1.73 14.95 115.00 _ _ — | STTH2002CFP 
16A 200 8A TO-220FPAB 497-3537-5-ND+ 1.13 9.75 75.00 = = — | STTH1002CFP 
300 2x10A TO-220FPAB 497-4407-5-ND+ 2.40 20.00 168.00 = = — | STTH2003CFP 
600 8A TO-220FPAB 497-4405-5-ND: 1.68 14.00 117.60 = — — _| STTH16LO6CFP 
600 3A TO-220FPAB 497-4190-5-ND+ 1.89 15.75 132.30 = = — | DMV1500HFD 
600 3A TO-220FPAB 497-4192-5-ND: 1.46 12.68 97.50 = = — | DMV1500L 
16B 600 3A TO-220FPAB 497-4194-5-ND+ 1.46 12.68 97.50 = = — | DMV1500LFD 
600 3A TO-220FPAB 497-4196-5-ND: 1.61 13.98 107.50 _ _- — | DMV1500MFD 
600 6A TO-220FPAB 497-4198-5-ND+ 1.65 14.30 110.00 = = — | DMV1500SDFD 
200 2x 15A Isolated TOP3 497-5278-5-ND: 3.40 29.61 220.50 _— _ — | STTH3002CPI 
17A 200 2x30A Isolated TOP3 497-5283-5-ND: 6.08 52.88 393.75 _ _ — | STTH6002CPI 
200 15A Isolated TOP3 497-3809-5-ND¢ 2.97 25.85 192.50 = a — | BYwo99PI-200RG 
200 30A Isolated TOP3 497-3807-5-ND: 6.10 55.65 439.90 =- _- — | BYV52PI-200RG 
17B 600 30A Isolated TOP3 497-4410-5-ND+ 5.75 52.50 415.00 = = — _| STTHS3006TPI 
400 60A DO-247 497-5159-5-ND: 3.48 30.32 225.75 = — — | STTH6004W 
600 30A DO-247 497-5280-5-ND+ 3.40 29.61 220.50 = = — | STTH3006W 
600 30A DO-247 497-441 1-5-ND: 2.52 21.00 176.40 _ _ — | STTH30LO6W 
600 30A DO-247 497-4413-5-ND+ 1.65 13.75 115.50 = = — | STTH30RO6W 
18 600 60A DO-247 497-3799-5-ND+ 4.16 36.19 269.50 = = — | STTH6OLO6W 
1,000 30A DO-247 497-5154-5-ND: 2.76 23.00 193.20 _ _ — | STTH3010W 
1,000 60A DO-247 497-5160-5-ND+ 4.05 35.25 262.50 = = — | STTH6010W 
1,200 15A DO-247 497-5152-5-ND: 2.55 21.25 178.50 _ _- — | STTH1512W 
1,200 30A DO-247 497-5156-5-ND+ 2.97 25.85 192.50 = = — | STTH3012W 
1,200 60A DO-247 497-5161-5-ND: 4.05 35.25 262.50 _ _ — | STTH6012W 
600 3A TO-220FPAB F5 497-4191-5-ND¢ 1.92 16.00 134.40 = = — | DMV1500HFD5 
19 600 3A TO-220FPAB F5 497-4193-5-ND+ 1.46 12.68 97.50 _ _ — | DMV1500LF5 
600 3A TO-220FPAB F5 497-4195-5-ND: 1.50 13.00 100.00 _ _ — | DMV1500LFD5 
600 3A TO-220FPAB F5 497-4197-5-ND¢ 1.65 14.30 110.00 = = — | DMV1500MFD5 
20 600 6A TO-220FPAB FD6 497-4199-5-ND: 1.65 14.30 110.00 _- _ — | DMV1500SDFD6 
+ Tube 0 Bulk § Ammo Pack 
Sc Rs RoHS Compliant Parts Available | Fig- 1 — SOT-23 Fig. 2— SOT-223 
Cut Tape 
Vprm| (RMS) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel __| sTMicroelectronics 
Fig.| (V) (A) IGT Package Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
i 200 25 200A SOT-23 497-2527-1-ND 90 72 54 | 497-2527-2-ND 3,000 285.00/M | PO102BL 5AA4 
400 0.8 200A SOT-223 497-2523-1-ND 72 58 44 | 497-2523-2-ND 1,000 248.00 | PO102DN 5AA4 
2 600 0.8 200A SOT-223 497-4649-1-ND 86 69 52 | 497-4649-2-ND 1,000 295.00 | PO102MN 5AA4 
600 0.8 200A SOT-223 497-5775-1-ND NEW! 74 55 45 | 497-5775-2-ND NEW! | 1,000 256.00 | XO0602MN5BA4 
600 1.25 200A SOT-223 497-2532-1-ND 90 72 54 | 497-2532-2-ND 1,000 310.00 | X0202MN 5BA4 
200 8 15mA TO-220AB 497-4483-5-ND: 1.46 1.27 98 | = _ — | TYN208RG 
200 25 40mA TO-220AB 497-3279-5-NDO 1.31 1.14 88 | = = — | TYN225RG 
400 8 25mA TO-220AB 497-4484-5-ND: 1.46 1.27 98 | — _ — | TYN408GRG 
600 6 15mA TO-220AB 497-4485-5-ND: 1.13 98 | = _ — | TYN606RG 
600 8 200A TO-220AB 497-2551-5-ND: 1.43 1.24 95 |= _ — | TS820-600T 
600 12 30mA TO-220AB 497-2418-5-NDO 1.50 130 100 | = _ — | TYN612RG 
600 40 35mA TO-220AB 497-2422-5-NDO 2.55 213 1.79 | = — — | TYN640RG 
3A 800 4 15mA TO-220AB 497-4488-5-ND: 1.46 1.27 98 | = =— — | TYN804RG 
800 10 15mA TO-220AB 497-4489-5-ND: 1.46 1.27 98 | = — — | TYN810RG 
800 12 15mA TO-220AB 497-4490-5-ND: 1.46 1.27 98 | = - — | TYN812RG 
800 16 25mA TO-220AB 497-4491-5-ND: 1.50 1.30 1.00} — - — | TYN816RG 
800 25 40mA TO-220AB 497-3793-5-ND: 2.81 245 182 | — _ — | TYN825RG 
800 40 35mA TO-220AB 497-3792-5-ND: 3.78 3.29 245 | — — — | TYN840RG 
1000 6 15mA TO-220AB 497-4481-5-ND: 1.31 1.14 88 | = _ — | TYN1006RG 
1000 8 15mA TO-220AB 497-4482-5-ND: 1.43 1.24 95 | = = — | TYN1008RG 
3B | 600 12 5mA TO-220AB 497-4487-5-ND: 1.46 1.27 98 | = - — | TYN612MRG 
400 0.8 1pA TO-92 497-3713-1-ND 81 65 49 | 497-3713-2-ND 2,000 279.00/M | PO115DA 5AL3 
600 0.8 200A TO-92 497-3321-1-ND 68 54 41 | 497-3321-2-ND 2,000 233.00/M | X00602MA 5AL2 
600 0.8 200A TO-92 497-4504-1-ND 52 40 .29 | 497-4504-3-NDt 2,000 144.00/M | X00602MA 2AL2 
600 0.8 200A TO-92 497-4281-NDO AG 35 26 | = — — | PO102MA1AA3 
4 600 0.8 25)A TO-92 497-4282-1-ND AG 235 .26 | 497-4282-3-NDt 2,000 126.00/M | P0111MA2AL3 
600 0.8 251A TO-92 497-4618-NDO 42 33 24 | — — — | PO111MA 1AA3 
600 0.8 SpA TO-92 497-4283-1-ND AG 35 .26 | 497-4283-2-ND 2,000 126.00/M | P0118MA 5AL3 
600 1.25 200A TO-92 497-2421-NDO 65 52 39 |= _ — | X020MA 1BA2 
200 30 50mA TOP3 497-4185-5-ND+ 5.81 §.06 3.77 | — _ — | BTW68-200RG 
200 50 80mA TOP3 497-4186-5-ND+ 5.51 480 357 | — _ — | BTW69-200RG 
5 600 30 50mA TOP3 497-3804-5-ND+ 6.59 6.74 4.27 | — _ — | BTW68-600RG 
800 30 80mA TOP3 497-3805-5-ND+ 6.70 5.83 434 | — _- — | BTW68-800RG 
1000 30 50mA TOP3 497-4184-5-ND+ 5.81 6.06 3.77 | - — | BTW68-1000RG : 
oo | 4 | 200uA|  DPAK 497-3276-1-ND 139 121 93 | 497-3276-2-ND 2,500 | 492.00/M | 1$420-600B-TR oe TO 22088: sae Ag 
6 600 8 2mA DPAK 497-5234-1-ND 1.09 95 73 | 497-5234-2-ND 2,500 386.00/M | TS820-600B-TR 
600 15 15mA DPAK 497-5171-1-ND 1.09 95 73 | 497-5171-2-ND 2,500 386.00/M | TN1515-600B-TR 
7 | 1000 16 25mA D2PAK 497-3740-1-ND 1.95 1.63 1.37 | 497-3740-2-ND 1,000 878.00 | TN1625-1000G-TR 
8 600 4 200A 70202-3 497-3322-ND0 1.16 1.01 18 | = = — | X0402MF 1AA2 
600 4 200A T0202-3 497-3322-5-ND+ 68 54 Al = - — | X0402MF 0AA2 
9 800 20 25mA T0-220 497-3562-5-NDO 2.31 1.93 1.62 | — = — | TXN692RG 
400 8 25mA TO-220AB 497-4480-5-ND+ 1.58 1.37 1.05 | — _ — | TXN408GRG 
10 | 600 12 15mA TO-220AB 497-3561-5-ND+ 1.65 138 116) — _ — | TXN612RG 
1000 12 15mA TO-220AB 497-4479-5-ND+ 2.25 1.88 1.58 | — _ — | TXN1012RG 
11 | 600 12 5mA_ | TO-220FPAB 497-4486-5-ND+ 1.13 98 15 |= - — | TYN612MFP 
12 | 800 4 200A 70202-1 497-4506-NDO 72 58 A4 |= = — | X0402NE 1AA2 
13 | 800 70 50mA ISOTOP 497-5375-5-ND+ 20.48 17.65 15.57 | — _ — | MSS50-800 
+Tube Bulk + Ammo Pack 
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RoHS Compliant Parts Available 


Fig. 2— TO220AB Fig. 3 — TOP3 Fig. 4 — TOP3 Fig. 5 — RD-91 
Non-Insulated Non-Insulated 


Vprm | (RMS) IeT Digi-Key Bulk Price Each Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (Vv) (A) (mA) Package Insulation Part No. i] 10 100 Part No. Qty. Pri Part No. 

400 6 10 TO-220AB Insulated 497-3382-5-ND$ 1.31 1.14 88 = _ _ BTA06-400ARG 
400 6 50 TO-220AB Insulated 497-2390-5-ND 1.50 1.30 1.00 = _ _ BTA06-400BRG 
400 6 25 TO-220AB Insulated 497-3383-5-ND$ 1.50 1.30 1.00 = = = BTA06-400CRG 
600 6 10 TO-220AB Insulated 497-3384-5-ND¢ 1.31 1.14 88 = = = BTA06-600ARG 
600 6 35 TO-220AB Insulated 497-3385-5-ND¢ 1.61 1.40 1.08 = = _— BTA06-600CWRG 
600 6 10 TO-220AB Insulated 497-3118-5-ND 1.61 1.40 1.08 = = _— BTA06-600SWRG 
600 6 TO-220AB Insulated 497-3119-5-ND$ 1.61 1.40 1.08 = = = BTA06-600TRG 
600 6 TO-220AB Insulated 497-3386-5-ND$ 1.50 1.30 1.00 = = = BTA06-600TWRG 
600 8 TO-220AB Insulated 497-3387-5-ND$ 1.73 1.50 1.15 = = _— BTA08-600TWRG 
600 8 5 TO-220AB Insulated 497-3748-5-ND¢ 1.73 1.50 4.15 = _ = BTA08-600CWRG 
600 10 50 TO-220AB Insulated 497-3120-5-ND 1.50 1.25 1.05 = = = BTA10-600BWRG 
600 12 50 TO-220AB Insulated 497-3121-5-ND¢ 1.56 1.30 1.10 = = = BTA12-600BWRG 
600 16 50 TO-220AB Insulated 497-3122-5-ND¢ 1.80 1.50 1.26 = = _ BTA16-600BWRG 
600 16 35 TO-220AB Insulated 497-2415-5-ND 1.57 1.36 1.05 = = = BTA16-600CWRG 
600 16 25 TO-220AB Insulated 497-3388-5-ND$ 1.80 1.50 1.26 = = = BTA16-600CRG 
600 16 10 TO-220AB Insulated 497-3389-5-ND$ 1.80 1.50 1.26 = = = BTA16-600SWRG 
600 20 35 TO-220AB Insulated 497-3390-5-ND¢ 1.98 1.65 1.39 = = _ BTA20-600CWRG 
600 25 50 TO-220AB Insulated 497-3123-5-ND$ 2.25 1.88 1.58 = = = BTA24-600BWRG 

1 600 25 35 TO-220AB Insulated 497-3124-5-ND¢ 2.70 2.25 1.89 = = = BTA24-600CWRG 
700 4 10 TO-220AB Insulated 497-4152-5-ND¢ 1.58 1.37 1.05 = = _— BTA04-700SRG 
700 4 5 TO-220AB Insulated 497-4153-5-ND¢ 1.05 91 70 = _ _ BTA04-700TRG 
700 8 50 TO-220AB Insulated 497-4155-5-ND¢ 1.58 1.37 1.05 = = = BTA08-700BRG 
700 8 25 TO-220AB Insulated 497-4156-5-ND¢ 1.58 1.37 1.05 = = = BTA08-700CRG 
700 8 5 TO-220AB Insulated 497-4157-5-ND¢ 1.61 1.40 1.08 = = _ BTA08-700TWRG 
700 10 50 TO-220AB Insulated 497-4158-5-ND¢ 1.69 1.47 1.13 = = _ BTA10-700BRG 
700 10 35 TO-220AB Insulated 497-4159-5-ND$ 1.69 1.47 1.13 = = — BTA10-700CWRG 
700 12 50 TO-220AB Insulated 497-4161-5-ND¢ 1.69 1.47 1.13 = = = BTA12-700BRG 
700 16 50 TO-220AB Insulated 497-4163-5-ND¢ 1.80 1.56 1.20 = = _— BTA16-700BRG 
700 16 50 TO-220AB Insulated 497-4164-5-ND¢ 1.80 1.56 1.20 = = _ BTA16-700BWRG 
700 16 35 TO-220AB Insulated 497-4165-5-ND¢ 1.80 1.56 1.20 = = = BTA16-700CWRG 
700 20 50 TO-220AB Insulated 497-4167-5-ND¢ 1.62 1.35 1.14 = = = BTA20-700BWRG 
700 20 35 TO-220AB Insulated 497-4168-5-ND¢ 1.62 1.35 1.14 = = _— BTA20-700CWRG 
800 6 25 TO-220AB Insulated 497-4154-5-ND¢ 1.80 1.56 1.20 = = _— BTA06-800CRG 
800 10 35 TO-220AB Insulated 497-4160-5-ND¢ 1.62 1.35 1.14 = = = BTA10-800CWRG 
800 12 50 TO-220AB Insulated 497-4162-5-ND¢ 1.73 1.50 1.15 = = _— BTA12-800BWRG 
800 16 50 TO-220AB Insulated 497-2408-5-ND 1.65 1.38 1.16 = = _ BTA16-800BRG 
800 16 35 TO-220AB Insulated 497-4166-5-ND¢ 1.62 1.35 1.14 = = _ BTA16-800CWRG 
800 25 35 TO-220AB Insulated 497-4169-5-ND¢ 2.25 1.88 1.58 = = = BTA24-800CWRG 
400 8 10 TO-220AB_ | Non-Insulated 497-2436-5-ND 1.31 1.14 88 = a = BTB08-400BRG 
600 4 5 TO-220AB_ | Non-Insulated 497-4174-5-ND¢ 1.05 91 70 = = = BTB04-600TRG 
600 6 50 TO-220AB_ | Non-Insulated 497-3391-5-ND¢ 1.43 1.24 95 = = _ BTBO6-600BWRG 
600 6 35 TO-220AB_ | Non-Insulated 497-3392-5-ND$ 1.43 1.24 95 = _ = BTBO6-600CWRG 
600 6 10 TO-220AB_ | Non-Insulated 497-4175-5-ND¢ 1.05 91 70 = = = BTBO6-600SWRG 
600 6 5 TO-220AB_ | Non-Insulated 497-3127-5-ND¢ 1.13 98 75 = = = BTBO6-600TRG 
600 10 50 TO-220AB__| Non-Insulated 497-3393-5-ND¢ 1.61 1.40 1.08 = = _ BTB10-600BRG 
600 10 25 TO-220AB_ | Non-Insulated 497-3394-5-ND¢ 1.61 1.40 1.08 = = = BTB10-600CRG 
600 12 50 TO-220AB_ | Non-Insulated 497-2655-5-ND¢ 1.46 1.27 98 = — = BTB12-600BWRG 
600 12 25 TO-220AB__| Non-Insulated 497-3395-5-ND¢ 1.76 1.53 1.18 = = _— BTB12-600CRG 

2 600 12 10 TO-220AB__| Non-Insulated 497-3396-5-ND¢ 1.76 1.53 1.18 = = _— BTB12-600SWRG 
600 16 50 TO-220AB_ | Non-Insulated 497-2437-5-ND 1.80 1.56 1.20 = = = BTB16-600BRG 
600 16 25 TO-220AB_ | Non-Insulated 497-3397-5-ND$ 1.65 1.38 1.16 = = = BTB16-600CRG 
700 8 50 TO-220AB__| Non-Insulated 497-4176-5-ND¢ 1.31 1.14 88 = = _— BTB08-700BWRG 
700 12 10 TO-220AB_ | Non-Insulated 497-4179-5-ND¢ 1.50 1.30 1.00 = = = BTB12-700SWRG 
800 10 50 TO-220AB | Non-Insulated | 497-4177-5-ND¢ 1.39 1.21 93 = _ — | BTB10-800BWRG 
800 10 35 TO-220AB | Non-Insulated | 497-4178-5-ND¢ 1.39 1.21 93 = _ — | BTB10-800CWRG 
800 12 35 TO-220AB_ | Non-Insulated 497-4180-5-ND¢ 1.58 1.37 1.05 = = _ BTB12-800CWRG 
800 16 50 TO-220AB_ | Non-Insulated 497-4181-5-ND¢ 1.73 1.50 1.15 = => _ BTB16-800BRG 
800 16 35 TO-220AB_ | Non-Insulated 497-4182-5-ND¢ 1.61 1.40 1.08 = = — BTB16-800CWRG 
800 25 50 TO-220AB_ | Non-Insulated 497-4183-5-ND¢ 1.92 1.60 1.35 = = _ BTB24-800BWRG 
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IT Triacs (Cont) 


Fig. 6 — D2PAK Fig. 7 — DPAK Fig. 8 — IPAK Fig. 9 — TO-92 Fig. 10 — TO202-3 Fig. 11— Fig. 12 — SOT-223 
ISOWATT220AB 


VDRM IT(RMS) feqp Digi-Key Bulk Price Each Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (V) (A) (mA) Package Insulation Part No. fl 10 100 Qty. Pri Part No. 
600 25 50 TOP3 Insulated 497-3126-ND 7.82 7.14 5.65 = = = BTA26-600BW 
600 25 50 TOP3 Insulated 497-4170-5-NDt 4.05 3.53 2.63 = = = BTA26-600BWRG 
3 800 25 50 TOP3 Insulated 497-4171-5-NDt 4.05 3.53 2.63 = = = BTA26-800BRG 
800 25 50 TOP3 Insulated 497-4172-5-NDt 4.05 3.53 2.63 = = = BTA26-800BWRG 
800 25 35 TOP3 Insulated 497-4173-5-NDt 4.05 3.53 2.63 = = = BTA26-800CWRG 
4 | 600 25 50 TOP3 | Non-Insulated | 497-3398-5-ND$ 4.05 3.53 2.63 - — — | BTB26-600BRG 
600 25 50 RD-91 Insulated 497-2414-5-ND 5.75 5.25 4.15 = = = BTA25-600B 
5 600 25 50 RD-91 Insulated 497-3125-5-ND 5.75 5.25 4.15 = = = BTA25-600BW 
600 40 50 RD-91 Insulated 497-2417-5-ND 7.59 6.93 5.48 - — — | BTA40-600B 
800 40 50 RD-91 Insulated 497-2405-5-ND 7.68 7.02 5.55 = _ — | BTA40-800B 
600 8 10 D2PAK = 497-3560-5-ND$ 1.56 1.30 1.10 = — = T810-600G 
600 8 35 D2PAK = 497-2507-1-ND* 1.58 1.37 1.05 497-2507-2-ND 1,000 609.00 T835-600G-TR 
6 600 16 35 D2PAK = 497-2557-5-NDt 2.25 1.88 1.58 = = = T1635-600G 
600 16 50 D2PAK _ 497-3739-1-ND* 2.34 1.95 1.64 497-3739-2-ND 1,000 1053.00 T1650-600G-TR 
700 16 35 D2PAK _ 497-4433-1-ND* 1.65 1.43 1.10 497-4433-2-ND 1,000 638.00 T1635-700G-TR 
800 8 10 D2PAK = 497-4438-1-ND* 1.58 1.37 1.05 497-4438-2-ND 1,000 609.00 T810-800G-TR 
600 4 5 DPAK = 497-2505-1-ND* 1.28 4A 85 497-2505-2-ND 2,500 452.00/M T405-600B-TR 
600 4 5 DPAK = 497-2501-1-ND* 98 85 65 497-2501-2-ND 2,500 346.00/M T405Q-600B-TR 
600 4 10 DPAK _ 497-3269-1-ND* 1.24 1.08 83 497-3269-2-ND 2,500 439.00/M T410-600B-TR 
600 4 35 DPAK = 497-2513-1-ND* 1.08 87 65 497-2513-2-ND 2,500 342.00/M T435-600B-TR 
7 600 4 35 DPAK = 497-3798-5-ND$ 1.01 88 68 = _ = T435-600B 
600 8 35 DPAK = 497-3270-1-ND* 1.58 1.37 1.05 497-3270-2-ND 2,500 | 559.00/M | T835-600B-TR 
700 4 5 DPAK - 497-5265-1-ND* 1.05 a1 70 2,500 | 372.00/M | T405-700B-TR 
700 4 35 DPAK - 497-5266-1-ND* 1.05 a1 70 497-5266-2-ND 2,500 | 372.00/M | 1435-700B-TR 
800 4 5 DPAK - 497-4434-1-ND* 1.05 1 70 497-4434-2-ND 2,500 | 372.00/M | T405-800B-TR 
800 4 35 DPAK - 497-5267-1-ND* 1.09 95 73 497-5267-2-ND 2,500 | 386.00/M | 1435-800B-TR 
600 4 5 IPAK = 497-2556-5-NDt 1.04 83 63 = = = T405Q-600H 
8 600 4 35 IPAK = 497-3795-5-NDt 1.09 95 73 = = = T435-600H 
700 4 10 IPAK — 497-4435-5-NDt 98 85 65 = = = T410-700H 
700 4 35 IPAK - 497-4436-5-ND$ 1.05 1 70 - - — | 7435-700H 
600 0.8 5 TO-92 = 497-4681-1-ND* 60 48 36 497-4681-2-ND 2,000 192.00/M Z00607MA 5BL2 
600 d 3 TO-92 = 497-4682-1-ND* 60 48 36 497-4682-2-ND 2,000 192.00/M Z0103MA 5AL2 
600 1 3 TO-92 = 497-3323-1-ND* 68 54 At 497-3323-3-ND§ 2,000 233.00/M Z0103MA 2AL2 
9 600 1 3 TO-92 = 497-3323-ND 65 52 39 = — _ Z0103MA 1AA2 
600 4 5 TO-92 = 497-3822-ND -90 72 54 = = _— Z0107MA 1AA2 
600 1 10 TO-92 = 497-2416-ND 81 65 49 = = = ZO109MA 1AA2 
800 1 3 TO-92 _— 497-4507-1-ND* 72 58 4 497-4507-2-ND 2,000 248.00/M Z0103NA 5AL2 
10 600 4 3 TO202-3 = 497-3324-ND 97 78 59 = = = Z0402MF 1AA2 
800 6 30 Sere = 497-4437-5-ND$ 1.73 1.50 1.15 = = foo T630-800W 
1 220AB 
800 8 29° | SOWAIT a 497-4805-5-NDt 1.65 1.43 1.10 = _ — | T820-800w 
220AB 
12 800 1 5 SOT-223 _— 497-4508-1-ND* 72 58 44 497-4508-2-ND 1,000 248.00 Z0107NN 5AA4 
800 1 10 SOT-223 = 497-4509-1-ND* 72 58 44 497-4509-2-ND 1,000 248.00 ZO109NN 5AA4 


* Cut Tape +Tube § Ammo Pack 


A Ite r n I sto rs RoHS Compliant Parts Available 
VpDRM IT(RMS) IGT Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
Fig. (Vv) (A) (mA) Package Insulation Part No. 1 10 100 Part No. 
600 40 200 TOP 3 Insulated 497-4441-5-NDt 7.36 6.72 5.32 TPDV640RG 
3 800 40 200 TOP 3 Insulated 497-4442-5-NDt 8.28 7.56 5.98 TPDV840RG 
1200 25 150 TOP 3 Insulated 497-3791-5-NDt 7.48 6.83 5.40 TPDV1225RG 
1200 40 200 TOP 3 Insulated 497-3794-5-NDt 8.51 7.77 6.15 TPDV1240RG 
+ Tube 
D lac S RoHS Compliant Parts Available 
V(BO) V(BO) Dynamic Cut Tape 
(Vv) Symmetry Breakback Digi-Key Price Each Tape and Reel t STMicroelectronics 
Minimum Maximum | (V) Maximum Voltage (V) Package Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
28 36 3 5 DO-35 497-3099-1-ND At 30 22 5,000 82.00/M DB3 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1149 


ON Semiconductor™ 
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Fig. 6 — SOT-223 
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Fig. 12 — ChipFET 


Fig. 2 — TO-220AB 


Fig. 7 — SOT-323, SOT-416 
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Fig. 13 — SOT-363 


MOSFETs 
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Fig. 8 — SC-89 


Fig. 3 — TO-251A 


Fig. 9 — TSOP-6 
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Fig. 14 — TSSOP-8 


Fig. 4 — 8-SOIC 
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Fig. 10 — DPAK 
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Fig. 15 — SOT-563 


3. Source 


Fig. 5 — SOT-23 
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Fig. 11 — D2-PAK 
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Fig. 16 — Micro8 
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PN OA Oh =p 
DUOUNHVOO 
SNOAARON>=O 
QNVUIDUHDHS>S 


Rps RDS 
Vps| (on) Ip Ipm_ | Pp | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ VDS| (on) ID IDM | PD | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Fig.| (V) | (0) (A) (A) | (W) | Part No. 10 100 250 | Oty. | Pricing Fig.| (V) | (0) (A) (A) | (W) | Part No. 10 100 © -250 | Qty. | Pricing 
30 14 2.0 6.0 | .73 )NTR4503NT1GOSCT-ND 445 32.04 60.08 | 3,000} 151.00/M 
TO-92 30 | .100 .750 2 400 |MGSFINOSLT1GOSCT-NDO 4.40 33.00 66.00 | 3,000] 165.00/M 
1a | 60 5 2 5 |.350 /2N7000RLRAGOSCT-NDO 3.48 24.46 44.48 | 2,000) 111.00/M 5A | 50 3.5 .200 800 |.225 |BSS138LT1GOSCT-NDO 2.27 15.70 28.31 | 3,000] 60.00/M 
60 5 0.5 0.8 |.225 |MMBFI70LTIGOSCT-NDO 2.30 15.91 28.69) 3,000] 61.00/M 
1B 60 5 0.5 —_ |.350 |BS170RLRAOSCT-ND 3.75 27.00 50.63) — _ 
60 7.6 AS 800 |.225 |2N7002LT1GOSCT-NDO 1.64 10.66 18.45 |3,000] 39.00/M 
60 5 0.5 —_ |.350 |BS170RLRAGOSCT-NDO 3.75 27.00 50.63 | 2,000) 135.00/M 
100 6 0.17 0.68 |.225 )BSS123LT1GOSCT-NDO 2.27 15.70 28.31 | 3,000] 60.00/M 
1A | 60 75 5 1 -400 | VN2222LLGOS-NDO 4.80 36.00 72.00) — _ 
SOT-223 
1B | 200] 6.4 250 500 |.350 | BS107AGOS-NDO 4.00 28.80 54.00 
6 42 2 2 — | 1.1 |NIF5002NT1GOSCT-NDO 7.92 59.40 126.50 | 1,000 341.00 
TO-220AB 
60 | .100 3 9 2.1 |NTF3055-100T1GOSCT-NDO 5.48 41.12 87.57 | 1,000 236.00 
24 | .005 90 200 | 85 |NTP9ONO20S-ND 14.63 112.50 236.25) — - 
SOT-323 
2 | 24 | .008 65 160 | 1.86 | NTP65N02ROS-ND 12.50 105.00 218.75) — — 
400] .022 10 35 40 | MTP10N10ELGOS-NDO 14.63 112.50 236.25) — = 7 20 1 -300 750 |.150 |MMBF2201NTIGOSCT-NDO 3.13 22.50 42.19 | 3,000] 106.00/M 
30 15 27 20 | .33 |NTS4001NT1GOSCT-ND 2.85 19.76 35.63 | 3,000] 76.00/M 
TO-251A 
SOT-416 
24 | .005 80 200 | 75 |NTD80N02-0010S-ND 11.26 86.63 181.91) — - 
3 | 24 | 0037 | 110 | — |92.5]nro110No2R-oo10s-NO 11.98 87.60 183.75) — = 7 | 20| 1.5 | .238 | .714 |.30 |NTAGOOINTIGOSCT-ND 3.10 22.32 41.86 | 3,000) 105.00/M 
25 | .0056 70 96 |52.1 |NTD70NO3R-0010S-ND 9.20 70.75 148.58) — = 20 23 915 1.3. | 30 |NTA4153NT1GOSCT-ND 3.65 26.28 49.28 | 3,000} 124.00/M 
25 | .0126 40 80 | 41.7 | NTD40N03R-0010S-ND 6.44 48.33 102.93 | — _ sc-89 
8-SOIC 8 | 20} 23 15 | 1.3 | 30 |NTE4153NTIGOSCT-ND 3.63 26.14 49.01 | 3,000] 123.00/M 
28 | .0098 14 40 | 2.5 |NTMS4503NR20SCT-ND 11.70 90.00 189.00) — - TSOP-6 
4A | 30 | .0175 9.6 50 |1.56 |NTMS4404NR20SCT-ND 12.03 92.50 194.25 | 2,500} 492.00/M 
. ! oA 20 | .045 25 10 5 |NTGS3446T10SCT-ND 5.20 39.00 78.00 | 3,000] 195.00/M 
30 01 11.5 40 |1.56 |NTMS4700NR20SCT-ND 13.75 115.50 240.63 | 2,500} 715.00/M 
a 20 | .045 25 10 .5 |NTGS3446T1GOSCT-NDO 5.20 39.00 78.00 | 3,000) 195.00/M 
SOT-23 
DPAK 
20 08 3.2 10 | 1.25 | NTR4501NT1GOSCT-ND 3.70 27.78 55.56 | 3,000) 139.00/M 
24 | .005 80 200 | 75 |NTD80N02T40SCT-ND 7.92 59.40 126.50 | 2,500] 314.00/M 
5A | 20 1 300 .750 |.225 |MMBFO201NLTIGOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04 | 3,000) 131.00/M 10 
24 | .0037 110 — |92.5 |NTD110NO2RT40SCT-ND 11.38 87.50 183.75 | 2,500} 466.00/M 
20 | .090 750 2 400 |MGSFINO2LT1GOSCT-NDO 4.00 30.00 60.00 | 3,000} 150.00/M 
§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. © RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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. ™ VDS| (on) ID IDM | PD | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
ON Semiconductor MOSFETs (Cont.) Fig.| (v) | (@) | (A) | (A) | (Ww |PartNo. 10 100 250 | Oty. | Pricing 
TSOP-6 
RDS ” a 9A} 30) 11 3.7 | 15 |1.25|NTGS4111PTIGOSCT-ND 5.00 37.50 75.00 | 3,000) 188.00/M 
VDS| (on) ID IDM | PD | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Fig.| (V) | (0) (a) | (A) | (W) | Part No. 10 100 250 | dty. | Pricing ChipFET 
24 | .0037 110 — 192.5 |NTD110NO2RT4GOSCT-NDO 11.38 87.50 183.75 | 2,500| 466.00/M 12C} 20 08 3.2 13 1.1 |NTHD3101FTIGOSCT-ND 5.74 43.07 91.71 |3,000| 227.00/M 
25 | .0704 14 — 20.8 )NTDI4NO3RT40SCT-ND = 3.92 29.37 58.74 | 2,500) 147.00/M 412A] 30 | .075 44 30 | 1.3 |NTHS4111PTIGOSCT-ND 9.10 70.00 147.00 | 3,000) 372.00/M 
25 | .032 23 40 |22.3/NTD23NO3RT4OSCT-ND 6.03 45.23 96.31 | 2,500] 228.00/M Minced 
10: |e) 008 60) — | 48 (Ribena ececilumg) 630 (47.25 100.63 | — ~ 16| 20 | 09 3.3 | 10 |1.42|NTTD4401FR20SCT-ND 7.92 59.40 126.50 | 4,000) 314.00/M 
59 | 181 9 35 |28.8|NIDONOSCLT4OSCT-ND 5.60 42.00 84.00 | 2,500) 399.00/M 
SOT-563 
200), 400 : 18 | 50 Teale 2250 250.00 625.00 2,500) S99.00/M 158] 20 | 15 86 4 | 17 |NTZS3151PT1GOSCT-ND 4.00 30.00 60.00 | 4,000] 150.00/M 
200) .460 6 18 | 50 |MTDGN20ET4GOSCT-NDO 14.63 112.50 236.25 | 2,500) 599.00/M 
Dual P-Channel 
D2-PAK ChipFET 
28 | 0061 | 85 | 190 | 80 |NTB8SNOST4OSCT-ND 15.50 130.20 271.25] 800 | 597.60 128] 20 | 155 | 21 | 7.0 | 1.1 |NTHD4401PT3GOSCT-ND 6.48 48.60 103.50 |10,000] 234.00/M 
41 | 24) 005 90 | 200 | 85 |NTB9ONO2T4OSCT-ND 14.63 112.50 236.25] 800 | 597.60 SOT-363 
24 | 008 65 | 160 |1.86 |NTB6SNOZRT4OSCT-ND 12.50 105.00 218.75] 800 | 600.00 133, 8 | 03 | 775 | 12 | 27 |nrupets2PTicoscT-no 4.80 36.00 72.00 [3,000] 180.007 
24} 0037 | 125 | — |2.72|NTB125NO2RT4OSCT-ND 13.75 115.50 240.63) — — 20 | .26 88 | 3.0 |.272|NTJD4152PTIGOSCT-ND 5.60 42.00 84.00 | 3,000] 210.00/M 
ChipFET SOT-563 
12a) 30] 05 | 49 | 20 | 1.3 |NTHS4501NTIGOSCT-ND 7.56 56.70 120.75 | 3,000| 299.00/M 184) 20 | 09 | 43 | 75 | .25 |NIZCSRCUUCCOC INDE 425 30.60 57.98 4,000) 145.00/M 
SOT-363 
8-SOIC 
19a) 25] 35 | 10 | 37 | 63 (RUSAIUCO SCE 4.00 30.00 60.00 | 3,000) 150.00/M ac | 30 | 07.20 | 4.13 | 21/15] 2 |MMDF2COsHDR2GOSCT-NDO 13.00 100.00 210.00 | 2,500] 532.00/m 
ChipFET 128) 20 | .og08 | 2.9/3.2 | 1243 | 141 |NTHDStoocTIGOSCT-ND 5.76 43.20 92.00 |3,000| 228.00/m 
top| 20) 075 | 3.4 10 |1413|NTHD4508NTIGOSCT-ND 5.94 44.55 89.10 | 3,000] 223.00/M SOT-363 
30) 14 | 28 | 10 | 1-13 (RRC NTCCSCTRDE 6.84 51.30 109.25 /3,000) 271.00 138]20/8|.375/.30 | .63/.775] 1.2 | .27 |NTJD4105CTIGOSCT-ND 4.80 36.00 72.00 /3,000| 180.00/M 
SOT-363 SOT-563 
tgp] 20) 375 | 63 | 12 | .27 |NTUD440INTIGOSCT-ND 4.80 36.00 72.00 | 3,000] 180.00/M 158] 20 | .55/.9 | .54/.43 |1.5/.75| .25 |NTZD3155CTIGOSCT-ND 4.40 31.68 59.40 | 4,000) 150.00/M 
30 | 15 25 | 60 |.272|NTJD4001NTIGOSCT-ND 3.13 22.00 40.00|3,000) 90.00/M 
JFET 
TSSOP-8 
Yps | Vas | 'eF | Pp | (BR) Digi-Key Pricing 
14] 20 | 019 | 75 | 30 |1.52|NTQD4154ZR20SCT-ND 15.93 122.50 257.25 | 4,000 652.00/M Fig. | (v) | (yy | (may | (mw) | css Barinns 1 10 100 
T0-92 
15A| 20 | 55 54 | 1.5 | .25 |NTZD3154NTIGOSCT-ND 3.60 27.00 54.00 | 4,000] 135.00/M 
canes <= 
8-SOIC Ipss | Ves 
Min. (off) VGSS | PD | Digi-Key Pricing Tape and Reel$ 
43/20 | .075 | 56 | 30 | 25 |MMSF3PO2HDR2GOSCT-NDO 12.35 95.00 199.50 | 2,500] 505.00/M Fig.| (A) | Max.(v)| (Vv) | (W) | PartNo. 10 100 250 | Qty. | Pricing 
TO-220AB 
SOT-23 
30 | .025 50 | 150 |125 |MTPSOPO3HDLGOS-NDO 28.20 210.00 450.00 
eel a0 i. a1 | 90 RERERETORONIOOMMIIN 16-75 49220 o7503| — i 025 | 5 30 | .225 | MMBF4392LT1GOSCT-NDO 3.15 22.64 42.46] 3,000] 107.00/M 
2 005 | 3 30 | .225 | MMBF4393LT1GOSCT-NDO 3.15 22.64 42.46] 3,000] 107.00/M 
100) 300 ee 1780); (187:00)'-908.25, |: — m7 005 | -6 | 30 | .225 | MMBF4416LTIGOSCT-NDO 3.15 22.64 42.46) 3,000| 107.00/M 
500} 6 2 6.0 | 75 |MTP2PS0EGOS-NDO 22.50 189.00 393.75 | — = -.001 3 -25 | .200 | MMBF5484LTIOSCT-ND 3.56 25.63 48.06) 3,000] 119.00/M 
DPAK 8B) oo] 3 -25 | .200 | MMBF5484LT1GOSCT-NDO 3.56 25.63 48.06] 3,000| 121.00/M 
sail leovlies : 10 40 WRENNER «200 soo 1200 [>500| a1400m 012 | -4 -25 | .225 | MMBFJ309LTIGOSCT-NDO 3.56 25.63 48.06] 3,000| 121.00/M 
: : : pid xs : 024 | -6.5 | -25 | 225 | MMBFJ310LTIGOSCT-NDO 3.56 25.63 48.06] 3,000| 121.00/M 
SOT-23 024]; 6 -25 | .225 | MMBFUS1OLT1OSCT-ND 280 21.00 42.00) — a 
8 | 052 | 37 | 11 |.96 |NTR2101PTIGOSCT-ND 3.89 29.19 58.38 | 3,000] 151.00/M O01 2 725) | 225 RIMERSADUSULECSCINDE) 3.56 25.63 48.06) 3,000) 121.00/M 
20 | 085 | 24 | 7.5 | .73 |NTR4101PTIGOSCT-ND 4.16 29.92 56.09 | 3,000] 131.00/M 70-92 
5A 
20 | 350 | .750 | 2 |.400|MGSFIPO2LTIOSCT-ND 4.00 30.00 60.00 | 3,000] 150.00/M 001 6 -25 | .310 | 2N5457G0S-NDO 3.56 25.63 48.06) — = 
50 | 10 130 | 520 |.225 |BSS84LT1GOSCT-NDO 254 17.63 31.78 /3,000} 68.00/M 1¢ | .002 6 “25 | .310 | 2N5458G0S-NDO 3.56 25.63 48.06) — = 
008 | 6 -25 | .350 | 2N5486G0S-NDO 3.56 25.63 48.06) — _ 
SOT-323 
TSOP-6 
8 | 410 14 | 3.0 | .29 |NTS2101PTIGOSCT-ND 4.00 30.00 60.00 | 3,000) 150.00/M 
9B] — 2.0 15 | 66 | NUD3048MT10SCT-ND 10.44 78.30 166.75] — — 
te ef coe [cea lreclumosoocropcrctae se cone seco eee seeps, | lilly tes 
20 | 22 | .300 | .750 |.150|MMBF2202PT1GOSCT-NDO 3.65 26.28 49.28 | 3,000] 124.00/M 
SOT-23 
SOT-363 
0015 | 25 30 | .225 | MMBFJ177LTIGOSCT-NDO 3.56 25.63 48.06) 3,000| 121.00/M 
qaqa) 12] 06 | 27 | 80 |.625 |NTUS31SIPTIGOSCT-ND 4.25 30.60 57.38 | 3,000) 145.00/M 5B | 007 | 6 30 | .225 | MMBFJ175LTIGOSCT-NDO 3.56 25.63 48.06| 3,000| 121.00/M 
20 | 06 3.3 10 | 1.0 |NTJS4151PTIOSCT-ND 3.93 29.46 58.92 | — = -.001 6 40 | .225 | MMBF5460LTIGOSCT-NDO 3.56 25.63 48.06] 3,000] 121.00/M 
SOT-416 70-92 
7 |} 20] .36 | .760 | 1.0 |.301|NTA4151PTIGOSCT-ND 4.00 28.80 54.00 |3,000) 136.00/M -.001 6 40 | .350 | 2N54600S-ND 3.50 25.20 47.25) — = 
seas 1D | -.001 6 40 | .350 | 2N5460G0S-NDO 3.56 25.63 48.06) — — 
-002 | 75 40 | .350 | 2N5461G0S-NDO 3.56 25.63 48.06 — = 
8 | 20] .36 | .760 | 1.0 |.301|NTE4151PTIGOSCT-ND 3.60 25.92 48.60 | 3,000] 122.00/M 
§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. © RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1151 


Transisto rs ON Semiconductor offers one of the broadest selections of small signal transistors in the industry. 
Supplying the devices required to complete design circuitry quickly, efficiently, and cost effectively. The 
company continues to introduce its small signal transistors in all the latest packages required by today’s 

newest applications. 
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. Collector 1 . Emitter 4 3 
. Collector 2 . Base 3 
. Collector 2 . Emitter 3 
. Collector 3 . Base 2 1 
. Collector 3 . Emitter 2 1. Emitter 
. Collector 4 . Base 1 2. Base f I } 2. Emitter 
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Fig. 20 — SOT-563 
Py P, 
(mw@ (Ta@ 
Vceo| Yep | 'c | HE | 25°C)| Digi-Key Pricing Tape and Reel§ Vceo| Yep | 'c | HrE | 25°C) |Digi-Key Pricing Tape and Reel§ | 
Fig.| (V) | (V) | (A) |(Min.)) (W) [Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing Fig.| (Vv) | (V) | (A) |(Min.)| (W) |Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing 
op | 60 | 80 | 2 | 75 | .625 |MPS651RLRAGOSCT-NDO — 297 20.90) 2,000) 95.00/M 
TO-3 60 | 60 | 05 | 10K | .625 |MPSA27RLRAGOSCT-NDO — 202 13.43] 2,000] 55.00/M 
60 | 100 | 15 | 20 | 115 ]2N3055G0S-NDO 210 17.50 147.00) — = oc | 65 | 80 | 0.1 | 240 | .625 |BC546B0S-ND 28 61.64 10.66) — — 
60 | 100 | 20 | 15 | 150 |2N3772G0S-NDO 3.89 33.84 252.00] — _ 65 | 80 | 0.1 | 240 | .625 |BC546BG0S-NDO 28 1.66 10.79; — - 
pe ° a on oa Se enten ae oe ae = = 80 | 80 | 0.5 | 100 | .625 |MPS8099RLRAGOSCT-NDO — 249 17.26] 2,000] 76.00/M 
5 = 5 95 227.50) — i 80 | 80 | 05] 80 | 1 |MPS67170S-ND 48 3.50 2464) — — 
60_| 60 | 25 | 35 | 200 [2NS885G0S-NDO 851 30.55 _227.60| — = 80 | 80 | 0.5 | 100 | .625 /MPSAOSRLRAOSCT-ND — 182 11.83} — - 
80 | 80 | 50 } 15 | 300 |2N5686G0S-NDO 11.60 107.30 812.00) — = 80 | 80 | 0.5 | 100 | .625 |MPSAO6RLRAGOSCT-NDO — 184 11.96] 2,000] 50.00/M 
80 | 80 | 25 | 35 | 200 |2N5886G0S-NDO 3.51 30.55 227.50) — = 100 | 100 | 0.5 | 10K | 625 |MPSA29RLRPGOSCT-ND+O — 2.02 13.13] 2,000| 55.00/M 
90 | 90 | 20 | 20 | 140 |2NS038G0S-NDO 8.28 75.60 597.60) — - 440 | 400 | 06 | G0 | .25 BNGSEOReINT mm Ged Aer) = 
1 | 100 | 100 | 20 | 750 | 160 |2N6284G0S-NDO 3.92 34.08 253.75} — = on | 140 | 160 | 06 | 60. | 605 (oreeeneeetine aA. 4.00 - 40.04 
120 | 120 | 30 | 1k | 200 |MJ11016G0S-NDO 3.72 32.34 240.85; — - . : : : : sda | ae 
: : : 160 | 180 | 0.6 | 80 | .625 |2N5551RLRAGOSCT-NDO — 1.99 12.94] 2,000) 54.00/M 
a bet af i bsiptoaeetitiae be ae Bea ad = 300 | 300 | 05 | 25 | .625 |MPSA42RLRAGOSCT-ND0  — 214 13.91| 2,000] 58.00/M 
tao | 140 | 20. | 25 | 250 Wtennaerettan nye a800° ba OD 300 | 300 | 0.5 | 25 | 14 |MPSW42RLRAOSCT-ND — 263 18.94] 2,000/ 105.00/M 
140 | 160 | 16 | 15 | 150 |2N3773G0S-NDO 3.89 33.84 252.00) — = 350 | 350 | 0.5 | 20 | 625 OC eee NEY AQ 3:63 2556) — as 
200 | 350 | 16 | 15 | 250 Imu1s022G0s-NDo 440 3831 29525| — 7 400 | 500 | 0.3 | 40 | .625 |MPSA44RLRAOSCT-ND — 4.98 37.35) 2,000) 174.00/M 
950 | 4001 46 | 15 | 250 WURROOteReTIng aap. <aaai* 18s 8 4o0 | 500 | 0.3 | 40 | .625 |MPSA44RLRAGOSCT-NDO — 4.98 37.35] 2,000| 199.00/M 
250 | 400 | 16 | 25 | 250 |MJ21194G0S-NDO 4.40 38.31 285.25) — - TO-218AC 
250 | 400 | 16 | 25 | 250 |MJ21196GOS-NDO 3.78 32.90 245.00] — = 60 | 60 | 10 | 1K | 35 |TIP1400S-ND 245 2042 17151] — = 
TO-92 3 | 100 | 100 | 10 | 4K | 35 |TIP1420S-ND 245 2042 17151) — = 
2a] 15 | 20 | — | 25 | .350 [MPSH170S-ND 44257 16.71] — = 100 | 100 | 10 | 1K | 3.5 |TIP142GOS-NDO 1.65 13.79 11584] — _ 
25 | 30 | 0.2 | 120 | .625 ]2N4124G0S-NDO 28 «1.66 10.79) — = 70-218 
25) 25 | 05 | ee eee ete 86. 2.42 16.80) = i 3 | 250 | 250] 15 | 400 | 150 /mJH1102208-ND 3.84 33.45 249.10] — = 
= - = = = ecraatae = en oT = = 250 | 250 | 15 | 400 | 150 |MJH11022G0S-NDO 4.23 36.81 274.09] — = 
25 | 30 | .05 | 450 | .625 |2Ns5089Gos-NDO 34 199 1294, — = T0°220A8 
30 | 60 | 06 | 50 | .625 |PN2222G0S-NDO 29° 4.72 11.18) — — 40 | 40 | 3 | 25 | 2 JTIP31G0S-NDO 77 613 46.01} — — 
30 | 60 | 06 | 50 | .625 |MPs2222G0S-NDO 30 176 11.44) — - 60 | 60 | 2 | 1K | 2 JTIP110G0S-NDO 4.01 812 6089} — _ 
30 | 40 | 4 | 55 | 1 |MPSwo10S-ND 45 3.32 23.36| — = 60 | 60 | 5 | 1K | 2 J|TIP120G0S-NDO 7 620 46.47; — - 
30 | 35 | .05 | 350 | .625 ]2N5088G0S-NDO 34 «1.99 12.94) — = eo | — | 10 | 60 | 50 |D44HeG0s-NDO 1.29 1118 86.03] — = 
30 30 | 0.5 | 5K | .625 |MPSA13RLRAOSCT-ND — 1.96 12.74] 2,000) 56.00/M 60 60 8 1K 75 |2N6043GOS-ND0 1.07 854 6407) — = 
2B 30 30 | 0.5 | 5K | .625 |MPSA13RLRAGOSCT-NDO — 2.02 13.13} 2,000} 55.00/M 60 70 10 | 20 75 |MJE3055TGOS-NDO 1.07 926 71.20) — = 
40 | 60 | 06 | 40 | .625 |2N4401RLRAGOSCT-NDO — 1.60 10.40) 2,000) 42.00/m 70 | 80 | 7 | 30 | 40 |2ne292G¢0S-nD0 404 903 6945) — = 
40 | 60 | 02 | 70 | .625 |2N3904RLRAOSCT-ND — 222 1251] — = so | — | 10 | 6o | 50 |pa4Ht1G0S-NDO 429 1118 8603; — = 
40 60 | 0.2 | 70 | .625 |2N3904RLRAGOSCT-NDO — 2.22 12.51) 2,000} 41.00/M 80 80 | 10 | 1K 2  |2N63880S-ND 1.01 872 67.10) — = 
40 | 4.0 | 04 | 40 | .625 |MPSA200S-ND 3301.96 1274) — -_ 30 | 80 | 10 | 4K | 2 |2N6388G0S-NDO 107926 71201 — = 
ao | 75 | 06 | 5 | 625 mesoeccanumaoscrnn  — 178 1187| 2000| aeoona | | *| 2) % | 8 | 1K | 2 [TPtztos.D 2 ae. = 
: : y = thi es : so | 80 | 5 | 1K | 2 |TIP121G0S-NDO 77 620 46.47; — = 
40 | 75 | 06 | 35 | .625 |MPS2222ARLRAGOSCT-NDO — 1.78 11.57] 2,000| 48.00/M 2 | | 3 | 25 | > femnceatnas Wh Bol Akai a = 
a0 | 75 | 06 | so | 625 fpnzoooaRLaacoscr.noo © — 172 1118 2000) secon | 0} 6} 2 | 1s ———— 
4o | 40 | 05 | 20K | .625 |2Ne426G0s-nDo a7 249 1726) — — 80 | — | 18) 8) ee en TES LAG 28008) = a 
ao | 40 | 05 | 10x | 605 (anetorement ay “bla i798 || eae a 100 | 100 | 8 | 1K | 75 |2N6045G0S-NDO 1.07 854 6407) — - 
45 | 45 | 0.2 | 500 | .625 /MPSA18RLRAOSCT-ND — 202 1313; — = 100; 100, 2) 1K | 2 eo 5. 766. 56.70) — z 
45 | 45 | 0.2 | 500 | .625 |MPSA18RLRAGOSCT-NDO _— 202 _13.13| 2,000] 55.00/M 100.) 100) 5 | 1K) 2 ezeaCS ND) 72) BYE A825) = = 
oc | 43 | 50 | 08 | 100 | 625 |Bca37G0s-nD0 362.14 13.91 100 | 100 | 8 | WK | 2 (aURIN2OSsN a0 + SA = OA 18x = 
45 | 50 | 0.1 | 240 | .625 |BC5478G0S-NDO 28 166 10.79] — = 100 | 100 | eK eee 101 8.12 60.89) — = 
50 | 60 | 1 | 25K | 1 IMPs6725608-NDo 48356 25.08) — a 100 | 100 | 3 | 25 | 2 |TIP31CGOS-NDO 4° 591 4431] — — 
50 | 60 | 1 | 25K | 1. \mpse7250S-ND 48-350 2464, — = 100 | 100 | 6 | 30 | 2 |TIP4icGos-NDO 96 7.69 5767; — — 
2B | 60 | 60 | 05 | 100 | 625 |MPS8098RLRAOSCT-ND — 245 17.00) — - 100 | 100 | 10 | — | 70 |BDX33CG0S-NDO 1.16 10.03 77.13) — = 
60 | 60 | 05 | — | .625 |MPSAOSRLRAOSCT-ND — 196 1274) — _ 
§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
60 60 0.5 | — | 625 |MPSAOSRLRAGOSCT-NDO = 2.02 13.13] 2,000] _55.00/M + For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. RoHS Compliant (Continued) 
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Pa 
P Ta@ 
ON Semiconductor™ 1) Transistors (cont) Vceo| Vep | !c | Hee oo) Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Fig.| (v) | (V) | (A) |(Min.)| (W) |Part No. 10 100 | Qty. | Pricing 
65 | 80 | 0.1 | 200 | 225 |BC846BLT1GOSCT-NDO — 149 837] 3,000) 25.00 
Pa 80 | 80 | 05 | 100 | .225 |MMBTAOBLT1GOSCT-NDO — 154 10.01] 3,000] 36.00 
(a@ 80 | 80 | 05 | 100 | 225 |MMBT8099LT10SCT-ND — 114 801] 3,000) 43.00 
Vceo| Yop | Ic | Hee | 25°C) |Digi-Key Pricing Tape and Reel§ | 4 | 80 | 80 | 05 | 100 | 225 |MMBTeos9LT1GOScT-ND)  — 1.84 11.96] 3,000) 43.00/M 
Fig.| (V) | (V) [ (A) |(Min.)| (W) [Part No. 1 10100 | Qty. | Pricing 140 | 160 | 0.6 | 60 | .225 |MMBT55S5OLT10SCT-ND — 1.76 11.44] 3,000] 41.00/M 
150 | 150 | 8 | 40 | 2 |MJE15030G0S-NDO 1.30 11.25 86.50] — — 140 | 160 | 06 | 60 | .225 /MMBTSS50LTIGOSCT-NDO — 154 10.01/ 3,000] 36.00/M 
200 | 400 | 7 | — | 60 |BU406G0S-NDO 4.65 14.27 109.75] — — 160 | 180 | 06 | 80 | .225 |MMBTS551LTIGOSCT-NDO — 154 10.01) 3,000] 36.00/M 
250 | 250] 8 | 70 | 8 |MJE15032G0S-NDO 1.39 12.01 92.38] — - 300 | 300 | 05 | 25 | .225 |MMBTA42LT1GOSCT-NDO — 154 10.01 | 3,000] 36.00 
250 | 350 | 5 | 10 | 80 |2N6497G0S-NDO 82 655 4941] — = SOT-223 
350 | 350 | 4 | 100 | 2 |MJE15034G0S-NDO 1.58 _13.65_105.00| _— = 2 | 20 | 1 | 50 | 15 |BCP68TIOSCT-ND — 240 17.24] 1,000] 96.00 
400 | — | 4 | 10 | 2 |MJE13005G0S-NDO 88 7.02 52.65) — = 25 | 20 | 1 | 50 | 1.5 |BCP68T1GOSCT-NDO — 3.04 21.38] 1,000 97.00 
4 | 400} — | 8 | 8 | 80 |MJE13007G0S-NDO 90 7.80 60.00) — a 30 | 45 | 3 | 85 | 1.7 |MMJT9410T1GOSCT-NDO — 5.22 39.15] 1,000) 209.00 
400 | — | 12) 8 | 2 |MJE13009G0S-NDO 1139.75 75.00} — — 40 | 75 | 06 | 50 | 1.5 |PzT2222AT1GOSCT-NDO — 341 21.91] 1,000) — 100.00 
400 | — | 8 | 50 | 2 |MJEST#2G0S:NDO 182 15.13" 127.08) — = 60 | so | 2 | 75 | 08 |pzTe51TIGOSCT-NDO — 371 26.09| 1,000| 119.00 
400 | — {| 6 | 70 | 75 (BPESSOS:Ne HA 06 18:05 Le = go | 90 | 1 | 1000| 1.25 |BSP52T1GOSCT-NDO — 327 23.51| 1,000| 118.00 
400) — | § | 10) 75 een OO eee = 11} 80 | 100] 1 | 40 | 1.5 |BcpseTiGoscT-nDo — 341 21.91] 1,000) 100.00 
400 | 500) 1 | 20) 2 eee eae 10e” (854 “6h00) “— zm 80 | 100] 1 | 100 | 1.5 |BcP56-16T1GOSCT-NDO — 341 2191 1.000] — 100.00 
450| — | 2 | 30 | 50 |BUX850S-ND 110 882 66.15} — — ; ; al at ; 
40 | — | 2 | 30 | 50. (Rtheeenentne Gh ae needa = 300 | 300 | 05 | 25 | 1.5 |PzTA42TiOSCT-ND — 269 1933] 1,000] 107.00 
TD os0EF! 300 | 300 | 05 | 25 | 1.5 |PZTA42TIGOSCT-NDO — 341 24.02] 1,000] 109.00 
300 | 300 | 01 | 50 | 1.5 |BF720T1GOSCT-NDO — 386 27.76| 1,000) 139.00 
5 | 250 | 350 | 1 | 30 | 2 |MJF470S-ND 1.53 13.27 10210] — = ; 
eT] 360 | 400} 1 | 40 | 08 Seen 3.86 27.76 | 1,000| 139.00 
Be i : Bh os safceratie - rie lye ~ ~ 12) 49 | 75 | 06] 50 ] 150 |MMBT2222AWT1GOSCT-NDO — 2.27 12.78] 3,000] 38.00/M 
25 | 40 | 5 | 70 | 15 \MuE200608-ND0 "1 «570 «(4272 40 | 60 | 0.2 | — | 150 |MMBT3904WT1GOSCT-ND) — 190 10.71| 3,000| 32.00/M 
45 | 45 | 1.5 | 25 | 1.25 /BD135GOS-NDO 74 5.93 44.49) — _ SOT-363/SC-88 
60 | 60 | 4 | 25 | 40 |2N5191G0S-NDO 96 7.69 57.67| — = 13] 40 | 60 [ 0.2 70 | 150 [MBT3904DWITIGOSCT-NDO — 202 13.13| 3,000| 47.00/M 
60 | 60 | 1 | 40 | 30 |2N4922G0s-nD0 856.83 51.25| — = 16-SOIC 
60 | 60 | 4 | 750 | 40 |MJE800G0S-NDO 75 5.98 44.85) — - 1a] 49 | % | 95] 80 | 1.0 /umpazz22antoscr-nD — 1080 83.05] 500] 275.50 
60 | 60 | 4 | 500 | 1.5 J2N6038Gos-nD0 86 6.84 51.30) — - 40 | 60 | 02 | 50 | .800 |mmPasgo40s-ND 3.60 31.20 240.00] — - 
60 | 80 | 3 | 30 | 1.5 |MJE1810S-ND 62 499 3742) — - SC-75/SOT-416 
80 | 80 | 1 | 40 | 30 [2N4923G0S-NDO 85 6.83 51.25| — = 45 | 50 | 0.1 ] 200 | .200 [BC847BTTIOSCT-ND — 181 1017] 3,000] 27.00 
80 | 80 | 4 | 20 | 40 j2NS1s205:ND 4 G72 50.41) — = 47| 45 | 50 | 01 | 200 | .200 /Bce47BTT1G0SCT-NDO — 1.90 10.71] 3,000) 31.00/M 
g | 80 | 80 | 4 | 20 | 40 ANSIS2G0S:ND9 85 683 51.25) — = 40 | 60 | 0.2 | — | .200 |MMBT3904TT10SCT-ND — 1.15 7.96] 3,000) 36.00/M 
80 ) 80 | 4 | 750 | 40 |MJE802GOS-NDO 75 5.98 44.85) — = 40 | 60 | 0.2 | — | 200 |MMBT3904TT1GOSCT-NDO) — 153 _9.95| 3,000| 39.00/M 
80 | 100 | 1.5 | 25 | 1.25 |BD1390S-ND 7 562 4241] — a DPAK 
BO_| 100 | 1.5 | 25_| 1.25 |BRRSGSS fh oS a8 25 | 40 | 5 | 70 | 14 |MJD200T4GOSCT-NDO — 570 42.72] 2,500] 214.00 
in be i a Z eae = a alee = — 60 | 70 | 10 | 20 | 1.75 |MJD3055T4GOSCT-NDO — 7.20 54.00] 2,500] 285.00/M 
too | 100 | 4 | 750 | 40 (Reeeteeetant cage Cedi canoe | = — so | — | 8 | 60 | 1.75 |mJD44H11T4GOSCT-NDO — 598 44.85] 2,500] 237.00/M 
too | 100 | 4 | 40 | 15 IMJe243eos-NDo is Bag ae) = 18| 100 | 100 | 3 | 25 | 15 |MJD31cT4goscT-NDO — 475 35.61] 2,500] 178.00/M 
950 | 275 | 05 | 25 | 20 lONSES50S-ND 7 «S77 4395 100 | 100 | 2 | 500 | 1.75 |MuD112T4GOSCT-NDO — 5.84 43.77| 2,500| 219.007 
250 | 275 | 05 | 25 | 20 I2NS655G0S-NDO 75774395) = 100 | 100 | 8 | 1K | 1.75 |MJD122T4GOSCT-NDO — 5.84 43.77] 2,500] 219.00/M 
300 | — | 05 30 | 20 |mJe340¢0S-NDO 7" 6570 «4272| — = 300 | 300 | 05 | 30 | 1.56 |MJD340T4G0SCT-NDO — 5.60 _42.00| 2,500] 210.00/M 
350 | 375 | 05 | 25 | 20 |2N56570S-ND 74 588 4412) — = 
350 | 375 | 05 | 25 | 20 |2N5657G0S-NDO 75 598 44.85] — = To.3 
10-247 60 | 60 | 25 | 35 | 200 /2N5883G0S-NDO 3.65 31.73 236.25] — = 
7 | 260 | 260 | 15 | 150 | 150 [MJW0281A0S-ND 272 2370 176.49] — = so | 80 | 25 | 35 | 200 |onses40s-nD 3.78 32.90 245.00; — = 
T0-264/TO-3PBL 80 | 80 | 25 | 35 | 200 |2nsss4cos-nD0 3.52 30.67 228.38; — — 
200 | 200] 15 | 25 | 200 |MJL3281AGOS-NDO 3.68 32.07 238.79] — = 80 | 80 | 50 | 15 | 300 |2N56840S-ND 7.82 71.40 56440; — = 
250 | 400 | 16 | 25 | 200 |MJL211960S-ND 5.83 50.76 378.00} — — 80 | 80 | 50 | 15 | 300 |2N5684G0S-NDO 7.82 71.40 564.40; — = 
8 250 | 400 | 16 25 200 |MJL21196GOS-NDO 459 39.95 297.50} — = 100 | 100 | 12 | 750 | 150 |2N6052G0S-ND0 3.92 34.08 253.75) — = 
250 | 400 | 16 25 200 |MJL21194GOS-NDO 4.86 42.30 315.00} — = 120 | 120 | 30 1K | 200 |MJ110150S-ND 3.65 31.80 236.85) — = 
350 | 350 | 15 | 80 | 230 |MJL4281A0S-ND 6.90 63.00 498.00} — = , | 120 | 120 | 30 | 1K | 200 |wuitotseos-NDo 392 3408 25375| — -_ 
350 | 350 | 15 | 80 | 230 |MJL4281AGOS-NDO 5.75 52.50 415.00] — = 420 | 200 | 15 | — | 180 Imuts0160S-ND 289 2515 18725| — a 
T0.264-5 120 | 200 | 15 | — | 180 |MJ15016G0S-NDO 2.94 24.50 205.80; — = 
9 | 260 | 260 | 15 | 150 | 200 [NJL3281D0S-ND 5.00 43.48 323.75] — = 140 | 440 | 20125 | 250 Imu15004G0S-NDO 378 3290 24500) — = 
SOT-23 200 | 350 | 16 | 15 | 250 |MJ15023G0S-NDO 4.40 38.31 285.25; — = 
15 40 | 0.2 | 40 | .225 |MMBT2369LT1GOSCT-NDO — 1.54 10.01} 3,000) 36.00/M 250 | 400 | 16 15 | 250 |MJ15025GOS-NDO 440 38.31 285.25) — = 
15 40 | 0.2 | 40 | .225 |MMBT2369ALTIGOSCT-NDO — 1.54 10.01} 3,000} 36.00/M 250 | 400 | 16 | 25 | 250 |MJ21193G0S-NDO 440 38.31 285.25) — as 
25 30 | .05 | 450 | .225 |MMBT5089LT10SCT-ND — 176 11.44) — = 250 | 400 | 16 | 25 | 250 |MJ211950S-ND 5.81 50.53 376.25| — as 
25 | 30 | .05 | 450 | 225 |MMBTS089LT1GOSCT-ND0 — 1.54 10.01] 3,000) 36.00/m 250 | 400 | 16 | 25 | 250 |MJ21195G0S-NDO 378 3290 24500; — = 
25 | 30 | — | 60 | .225 |MMBTH10LT1OSCT-ND — 158 1092] — = Toes 
25) 30 | — | 60 | 225 IMETRIOPGOSCEND I = 214 13.91) 3,000) 50.00/M 25 | 25 | 0.2 | 120 | .625 /MPS4126RLRAOSCT-ND — 220 1430] 2,000] 59.00/M 
30 | 60 | 06] 50 | .225 |MMBT2222LT1GOSCT-ND0 — 157 8.82] 3,000) 26.00/m a0 | a0 | 05 | tox | eos Iinstereentn 35 digg’. oval ei 
30 | 35 | .05 | 350 | .225 |MMBT5088LT1GOSCT-ND0 — 1.54 10.01] 3,000) 36.00/m 
30 | 30 | 05 | 10K | .625 |MPSA64G0S-NDO 342.02 13.13) — _ 
30 | 30 | 0.3] 5K | 225 |MMBTA13LT1GOSCT-NDO — 154 10.01] 3,000] 36.00/m 
30 | 30 | 0.3 | 10K | 225 |MMBTA14LT1GOSCT-NDO — 154 10.01| 3,000] 36.00/m op | 49 | 40 | 06 | 60 | 625 een ioe See ei a = 
40 | 40 | 06 | 60 | .625 |2N4403RLRAGOSCT-NDO — 160 10.40] 2,000| 42.00 
30 | 30 | 01 | 140 | 225 |BC84sALTIOSCT-ND — 149  837| 3,000] 23.00/m 
20 | 30 | 01 | 110 | 205 (ReeManeeecr sent — 44g 837] 3,000| 2500M 40 | 40 | 0.2 80 | .250 |2N3906RLRAGOSCT-NDO — 227 12.78] 2,000) 42.00 
30 | 30 | 01 | 200 | 225 |BCa48BLTIGOSCT-NDO — 149 837] 3,000) 25.00/M 40 | 40 | — | 250 | .625 |MES#2508R0RMOSGENDS — 2.10 13.65 | 2,000 | _57.00/M 
30 | 30 | 0.1 | 420 | .225 )BC848CLT1GOSCT-NDO — 1.57 8.82] 3,000) 26.00/M gc | 45 | 50 | 0.8 | 100 | .625 |BC3270S-ND 28 1.64 10.66) — = 
40 | 75 | 0.6 | 50 | .225 |MMBT2222ALTIGOSCT-NDO — 1.41 7.92] 3,000| 24.00/M 45 | 50 | 0.8 | 100 | .625 |BC327G0S-NDO 28166 10.79) — = 
40 60 | 0.2 | 70 | .225 |MMBT3904LT1GOSCT-NDO — 136 7.65| 3,000! 23.00/M 50 50 | 0.05 | 250 | .625 |2N5087RLRAGOSCT-NDO — 1.99 12.94] 2,000) 54.00/M 
40 | 60 | 02| — | 225 |MMBT3@04LT3GOSCT-NDO — 1.36 7.65) 10,000) 17.00/M 60 | 80 | 2 | 75 | .625 |MPS751RLRAOSCT-ND — 256 18.00] 2,000] 94.00/M 
10} 40 | 60 | 06 | 40 | 225 /MMBT4401LTIGOSCT-NDD — 144 8.10] 3,000] 24.00/M 60 | 60 | 05 | 100 | .600 |MPSASSRLRAOSCT-ND — 196 1274) — = 
40 | 40 | 05 | 10K | .225 |MMBT6427LT1GOSCT-NDD — 184 11.96] 3,000) 43.00/M 60 | 60 | 06 | 100 | .625 |PN2907ARLRAOSCT-ND — 172 1148] 2,000) 46.00 
45 | 55 | 0.2 | 500 | .225 |MMBT6429LTiGOSCT-ND) — 1.84 11.96| 3,000| 43.00/M 60 | 60 | 06 | 100 | 625 |PN2907ARLRAGOSCT-NDO — 1.72 11.18 2,000| 46.00/M 
45 | 50 | 05 | 100 | 225 |BC817-16LT1OSCT-ND — 116 «754) — = 60 | 60 | 06 | 100 | 625 |MPS2907ARLRAGOSCT-ND0 — 190 12.35] 2,000] 51.00/M 
45 | 50 | 05 | 100 | .225 BC817-16LT1GOSCT-NDO — 144 840] 3,000) 24.00/m 28| 60 | 60 | 05 | 100 | .625 |MpS8598RLRAOSCT-ND — 245 17.00] 2,000] 75.00/M 
45 | 50 | 05 | 160 | .225 /BC817-25LT1GOSCT-NDO — 144 840] 3,000) 24.00/m 80 | 80 | 05 | 100 | 625 |MPS8599RLRAGOSCT-NDO  — 249 17.26 2,000) 76.00/M 
45 | 50 | 0.5 | 250 | .225 /BC817-40LT1GOSCT-NDO — 168 9.45] 3,000) 28.00/M 80 | 80 | 05 | 100 | .600 |MPSAS6RLRAGOSCT-NDO — 202 1313] 2,000] 55.00/M 
45 50 0.5 | 100 | .225 |BCX19LT10SCT-ND — 1.64 10.66] 3,000] 39.00/M 150 | 160 | 0.6 | 50 | .625 |2N5401RLRAOSCT-ND = 199 1294) — —_ 
45 | 50 | 0.5 | 100 | .225 |/BCX19LT1GOSCT-NDO — 166 10.79) 3,000} 39.00/M 150 | 160 | 0.6 | 50 | .625 )2N5401RLRAGOSCT-NDO — 1.99 12.94] 2,000] 54.00/M 
45 | 50 | 0.1 | 110 | .225 /BCB47ALTIOSCT-ND — 157 8.82) — = 350 | 350 | 0.5 | 20 | .625 |2N6520RLRAOSCT-ND — 356 25.08; — - 
45 | 50 | 0.1 | 110 | .225 BC847ALTIGOSCT-NDO — 149° 8.37) 3,000) 25.00/M 350 | 350 | 0.5 | 20 | .625 |2N6520RLRAGOSCT-NDO — 3.56 25.08 | 2,000] 114.00/M 
45 | 50 | 01 | 200 | .225 /BC847BLT1GOSCT-NDO — 149 837] 3,000] 25.00/m TOsIGAC 
45 | 50 | 0.1 | 420 | 225 Bese eee 1.57 _8.82 100 | 100 | 10 | 1K | 35 |TIP1470S-ND 245 2042 17151] — = 
45 | 50 | 04 | 420 | 225 BC847CLT1GOSCT-NDO — 157 8.82| 3,000] 26.00/m 
100 | 100 | 10 | 1K | 35 |TIP147G0S-NDO 170 1444 118.80) — — 
45 | 50 | 04 | 420 | .225 /BC850CLT1GOSCT-NDO — 157 882] 3,000) 26.00/m 3 
100 | 100 | 25 | 25 | 125 |TIP36cos-ND 2.84 24.68 183.75; — — 
50 | 60 | 0.2 | 250 | .225 |MMBT6428LT1GOSCT-ND0 — 1.84 11.96] 3,000) 43.00/M 
60 | 60 | 0.5 | 100 | 225 |MMBTAOSLTIGOSCT-NDO  — 1.54 10.01| 3,000] 36.00™m 100 | 100 | 25 | 25 | 125 [iRseeRO Sey er ea USA IG = = 
60 | 60 | 0.1 | 250 | 225 |MMBT2484LT1GOSCT-ND0 — 1.72 11.18] 3,000) 40.00/m § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
65 | 80 | 01 | 110 | .225 |BC846ALTIGOSCT-NDO — 149 8.37} 3,000} _25.00/M + For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. 0 RoHS Compliant (Continued) 
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P, 
, \ . me 
ON Semiconductor™ Transistors (cont.) Vceo| Ve | Ic | Hee | 25°C) |Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Fig.| (Vv) | (VW) | (A) |(Min.)| (W) [Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing 
SOT-223 
Pa 20 | 25 | 1 | 50 | 15 |BCPG9TIOSCT-ND = 240 17.247 — = 
(me 20 | 25 | 1 | 50 | 15 |BCP69T1GOSCT-NDO — 3.04 21.38) 1,000) 97.00 
Veo | Vee | tc | Hee | 25°C) \Digi-Key Pricing Tape andiRedls 41 | 30 | 45 | 3 | 126 | 0.72 |MMJT9435T1GOSCT-NDO — 4.81 36.06) 1,000) 192.00 
Fig.) (V) | (V) | (A) |(Min.)) (W) |Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing 60 60 | 0.6 | 100 | 1.5 |PZT2907AT1GOSCT-NDO — 3141 21.91} 1,000 100.00 
6o | 80 | 2 | 75 | 08 |pzt751T1GOSCT-NDO — 371 26.09) 1,000) 119.00 
TO-220AB 80 | 100 | 1.5 | 40 | 1.5 |BCP53T1GOSCT-NDO — 341 21.91] 4,000] 100.00 
30 | 40 | 7 | 30 | 40 J2N61110S-ND 1.14 986 75.85] — = $0T-323 
30 | 40 | 7 | 30 | 40 j2N6111G0S-NDO 1.20 10.41 80.10) — = 12] 40 | 40 | 0.2] 80 | .150 [MMBT3906WTIGOSCT-NDO — 190 1071] 3,000] 32.00/M 
50 | 60 | 7 | 30 | 40 |2N6109G0S-NDO 1.20 1041 8010} — = Dual SOT-363/SC-88 
60 | 60 | 3 | 25 | 2  |TIP32A0S-ND 68 5.41 40.55) — = TBAT 40 | 40 | 02] 80 | .150 [MBTS906DWITIGOSCT-ND) — 202 13.13] 3,000] 47.00/M 
6o | 60 | 3 | 25 | 2 |TIP32AGOS-NDO 74 5.91 44.31) — = DPAK 
60 | 60 | 5 | 1K | 2 JTIP125G0S-NDO 112 8.97 67.28) — = 25 | 40 | 5 | 70 | 14 JMJD210T4GOSCT-NDO — 5.70 42.72] 2,500] 214.00 
60 | 60 | 8 | 1K | 75 |2N6040GOS-NDO 95 8.25 63.48; — - 60 | 70 | 10 | 20 | 4.75 |MJD2955T4GOSCT-NDO — 7.05 52.87) 2,500) 279.00/M 
6o | 60 | 10 | 1K | 2 |2N66670S-ND 1.14 9.86 75.85} — = 80 | — | 8 | 60 | 1.75 |MJD45H11T4GOSCT-NDO — 660 49.46) 2,500) 261.00/M 
6o | 60 | 10 | 1K | 2 |2N6667G0S-NDO 1.20 1041 8010} — = tg | 100 | 100 | 3 | 25 | 1.56 /MuDs2cTaGOscT-NDO — 512 38.43) 2,500) 192.00/M 
60 = 10 60 50 |D45H8GOS-NDO 41.29 1118 86.03) — = 100 | 100 6 30 | 1.75 |MJD42CT4GOSCT-NDO — 7.05 _52.87 | 2,500 | 279.00/M 
60 | 70 | 10 | 20 | 75 |MJE2955TGOS-NDO 1.07 9.26 71.20) — - 100 ) 100) 8 | 1K | 1.75 |MJD127T40SCT-ND — 840 63.02} — = 
70 | 80 | 7 | 30 | 40 |2N6107G0S-NDO too 287 6a23/ — = 100 | 100 | 8 | 4K _| 1.75 |MJD127T4GOSCT-NDO — 5.54 41.58] 2,500 219.00/M 
so | — | 10 | 60 | 50 |D45H11GOS-NDO 1.29 11.18 86.03} — a NPN/PNP 
80 | 90 | 15 | 20 | 1.8 |2N6491G0S-NDO 117 1018 78.33) — = SOT-363/SC-88 
4/60 | — | 15 | 35 | 83 (DesMnIpGOSsNeO) 129, 1118" 86.03 — = 13a] 40° | 60" | 0.2) 707 | +50 [MBTs460WiTIGOSCT-NDd =— 202 13.13] 3,000) 47.00/M 
too | 100 | 15 | 1K | 85 |BDW47GOs-NDO 138 11.96 91.98 “40_| 40 | -0.2'| 80 
100 | 100} 8 | 1K | 75 |2NG042G0s-NDO 95 8.25 63.48; — -_ rn P 
too | 100 | 2 | 1K | 2 |TIP1170S-ND 95 756 56.70| — — Pre-Biased Transistors 
100 | 100} 1 | 40 | 2 |TIP30cG0S-NDO 74 591 4431] — = 
joo | 100 | 3 | 25 | 2 |TIP32COS-ND 68 5.41 40.55; — = Ven | Vceo| Hre | R1 2 | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
100 | 100] 3 | 25 | 2 |TIP32cG0S-NDO 74 5.91 4431] — = Fig.| (V) | (V) |(Min.)| (kK) (K) | Part No. 10 100 | Qty. | Pricing 
100 | 100} 6 | 30 | 2 |TIP42cGos-NDO 88) 7.05 52.87; — = 
120 | 120) 8 | 40 | 2 |MJE150290S-ND 1.58 13.65 105.00] — - ‘SOT-23 
150 | 150) 8 | 40 | 2 |MJE15031GOS-NDO 1.30 11.25 86.50) — = 50 | 50 | 35 | 10 10 | MMUN2211LT1GOSCT-NDO 1.44 8.10] 3,000] 24.00/M 
250 | 250 | 8 | 50 | 2 |MJE15033G0S-NDO 1.39 12.01 92.38; — = 50 | 50 | 60 | 22 22 | MMUN2212LT1GOSCT-NDO 1.44 8.10] 3,000) 24.00/M 
350 | 350 | 4 | 100 | 2 |MJE15035G0S-NDO 1.26 1050 88.20) — _ 10} 50 | 50 | 80 | 47 47 | MMUN2213LT1GOSCT-NDO 1.44 810/3,000} 24.00/M 
375 | 375 | 1 | 30 | 2  |MJE5731A0S-ND 1.60 1388 106.80} — - 50 | 50 | 15 | 47 4.7 | MMUN2232LT1OSCT-ND 144 810) — - 
375 | 375 | 1 | 30 | 2 |MJE5731AGOS-NDO 1.60 1388 106.80] — _ 50 | 50 | 80 | 47 47 | MMUN2233LT10S CT-ND 92 5.98/3,000| 25.00/M 
400 | — | 8 | 15 | 80 |MJE5852G0S-NDO 3.08 2677 199.34] — - SC-59 
TO-225AA 45 | 20 | 50 | 35 | 10 10 | MUN2211TIGOSCT-NDO 181 1017]3,000] 31.00 
25 ] 40 | 5 | 75 | 1.5 |MJE2T0GOS-NDO 71 570 4272] — = 50 | 50 | 80 | 47 47 | MUN2213T10SCT-ND 1.21 7.87 |3,000] _30.00/M 
40 | 40 | 1 | 40 | 30 |2N49180S-ND 84 6.72 50.41] — _ SC-75/SOT-416 
40 | 40 | 1 | 40 | 30 |2N4918G0S-NDO 85) 6.83 51.25; — - 17] 50 | 50 | 80 ] 47 47 | DTCI4dEETIOSCT-ND 2.00 11.25] — = 
40 | 40 | 4 | — | 1.5 |2N6034G0S-NDo 90 7.20 54.00} — - 50 | 50 | 80 | 47 47 | DTC144EETIGOSCT-NDO 2.00 11.25 | 3,000] _34.00/M 
45 | 45 | 1.5 | 25 | 1.25 [BD136G0S-NDO 735.80 43.50; — = SOT-563 
6o | 60 | 4 | 25 | 40 [2N5194G0S-NDO 83 6.65 49.87) — = 50 | 50 | 35 | 10 10 | NSBC114EDXV6TOSCT-ND 400 2880] — = 
6o | 60 | 4 | 750 | 40 |MJE7000S-ND 74 588 4412) — - 50 | 50 | 35 | 10 10 | NSBC114EDXV6T1GOSCT-NDO 341 21.91 | 4,000] 90.00/M 
60 | 60 | 4 | 750 | 40 |MJE700GOS-NDO 75 5.98 44.85; — - 50 | 50 | GO | 22 22 | NSBC124EDXV6TOSCT-ND 4.00 28.80) — - 
5 | 60 | 80 | 3 | 30 | 1.5 /MJE1710S-ND 62 499 3742) — — 50 | 50 | 60 | 22 22 | NSBC124EDXV6T1GOSCT-NDO 341 21.91 | 4,000] 90.00/m 
so | 80 | 4 | 20 | 40 |2N5195G0S-NDO 85 6.83 51.25; — = oon |-50_| 50 | 80 | 10 47 | NSBC114YDXV6TOSCT-ND 4.00 28.80 | 4,000| 136.00/M 
80 80 1 10 30 |2N4920G0S-NDO 85 66.83. 51.25) — = 50 50 80 10. 47 =| NSBC114YDXV6T1GOSCT-NDO 3.11 21.91 4,000) 90.00/M 
30 | 100 | 1.5 | 25 | 4.25 Ipo140G0s-NDO 73. 580 4350) — a 50 | 50 | 160 | 10 » | NSBG114TDXV6TOSCT-ND 4.00 28.80 | 4,000) 136.00/M 
s0 | 30 | 4 | 500 | 15 l2neo360s-ND ‘a4 «672 «5041; — = 50 | 50 | 160 | 10 © | NSBC114TDXV6T1GOSCT-NDO 341 21.91 | 4,000] 90.00/M 
so | 80 | 4 | 500 | 15 Joneoascos-Noo 95 ««683(51.25) — a 50 | 50 | 80 | 22 47 | NSBC123JDXV6TOSCT-ND 4.00 28.80 | 4,000) 136.00/M 
too | 100 | 4 | 750 | 40 \ppes20s-np 79 630 4725| — _ 50 | 50 | 80 | 22 47 | NSBC123JDXV6T1GOSCT-NDO 3.11 21.91 | 4,000] _ 90.00/M 
too | 100 | 4 | 750 | 40 |BD6s2G0S-NDO 80 641 48.06) — = REN/ENE 
100 | 100 | 4 | 40 | 1.5 |MJE253G0S-NDO 73 580 4350) — - SOT-363 
300 | — | 05 | 30 | 20 |mJe350G0S-NDO 4.5.70 «4272; — = aap | 50 | 50 | 35 | 10 10 | MUNS311DW{T1OSCT-ND 176 12.17] 3,000] 59.00/M 
70:247 50 | 50 | 35 | 10 10 | MUNS311DW1T1GOSCT-NDO 2.37 15.41 | 3,000] _56.00/M 
7 | 260 | 260 | 15 | 150 | 150 [MJWO302A0S-ND 272 23.70 176.49 Rcelld 
0-264/TO-3PBL 16 | 50 | 60 | 02 | —  .325 | NUS2401SNTIOSCT-ND 6.26 48.15] — = 
200 | 200] 15 | 60 | 200 |MJL1302AG0S-NDO 3.68 32.07 238.79 SOT-553 
250 | 400 | 16 | 25 | 200 |MJL211950S-ND 5.83 50.76 378.00; — = 50) 50 | 60 | 22 1 | EMC2DXVSTIOSCT-ND 4.00 28.80) — = 
250 | 400 | 16 | 25 | 200 IMJLo1195G0S-NDO 459 3995 29750| — = ton 50 | 50 | 60 | 22 1 | EMC2DXv5T1GOSCT-NDO 2.97 20.90 | 4,000) 86.00/M 
8 | 550 | 400 | 4¢ | 25 | 200 (altonteaneltn dee: cao 3B 0o| a = 50 | 50 | 20 | 47  .47 | EMCSDXVS5T1OSCT-ND 4.00 28.80 4,000) 79.00/M 
250 | 400 | 16 | 25 | 200 (alermencnesne Pr aeerc rues 50 | 50 | 20 | 47.47 | EMC5DXV5T1GOSCT-NDO 2.97 20.90} 4,000] 86.00/M 
350 | 350 | 15 | 80 | 230 |MJL4302AGOS-NDO 5.75 52.50 415.00] — = SOT-563 
ceaee 50 | 30 | a3 | 10 40 | NSBCItaEpDAVETIGOscr-NDo a1 21st |4000| —so.c0n 
5 5 5 . f 91 | 4) i 
9 | 260 | 260 | 15 | 150 | 200 INVEISOAROSsND SLU Fe Bs at 50 | 50 | 60 | 22 22 | NSBC124EPDXVGOSCT-ND 4.00 28.80 | 4,000 136.00/M 
SOT-23 50 | 50 | GO | 22 22 | NSBC124EPDXV6TIGOSCT-NDO 3.11 21.91 4,000) 90.00/M 
25 25 0.2 | 120 | .225 |MMBT4126LT10SCT-ND _ 2.10 11.79] 3,000} 34.00/M 50 50 80 47 47 | NSBC144EPDXV6OSCT-ND 4.00 28.80 | 4,000) 136.00/M 
30 | 30 | 0.5 | 5K | .225 |MMBTA63LT10SCT-ND — 176 11.44) — = oop | 50 | 50 | 80 | 47 47 | NSBC144EPDXVETIGOSCT-NDO = 3.11 21.91 4,000] 90.00/M 
30 | 30 | 0.5 | 10K | .225 |MMBTAG4LT1OSCT-ND — 176 11.44) — _ 50 | 50 | 80 | 10 47 | NSBC114YPDXV6OSCT-ND 4.00 28.80 | 4,000) 136.00/M 
30 | 30 | 0.5 | 10K | .225 |MMBTAG4LT1GOSCT-NDO — 1.54 10.01} 3,000) 36.00/M 50 | 50 | 80 | 10 47 | NSBC114YPDXV6T1GOSCT-NDO 3.11 21.91 4,000) 90.00/M 
30 30 | 0.1 | 420 | .225 |BC858CLT10SCT-ND — 194 10.89} 3,000) 26.00/M 50 50 160 | 4.7 | NSBC143TPDXV6OSCT-ND 4.00 28.80 | 4,000] 136.00/M 
30 | 30 | 01 | 420 | 225 Bc8s8cLTiGoscT-NDO — 157 8.82] 3,000] 26.00/m 50 | 50 | 160 | 4.7 © | NSBC143TPDXV6TIGOSCT-NDO —_-3.11_21.91 | 4,000| _90.00/M 
40 | 40 | 0.2 | 80 | 225 |MMBT3906LTIGOSCT-NDD — 1.36 7.65] 3,000) 23.00/M 50 | 50 | 80 | 22 47 | NSBC123JPDXV6OSCT-ND 4.00 28.80 | 4,000] 136.00/M 
40 40 | 06 | 60 | .225 |MMBT4403LT1GOSCT-NDO — 144 8.10 3,000} 24.00/M 50 50 80 2.247 __| NSBC123JPDXV6T1GOSCT-NDO 3.11 21.91 | 4.000} _90.00/M 
45 | 50 | 0.5 | 100 | 225 /BCX17LT10SCT-ND — 166 1079) — = PNP Channel 
45 | 50 | 0.5 | 100 | 225 |BCX17LT1GOSCT-NDO — 1.66 10.79 | 3,000| 39.00/m SOT-23 
45 | 50 | 0.1 | 220 | 225 [BC857BLT1OSCT-ND — 157 8.82; — — 50 | 50 | 30 | 10 10 | MMUN2111LTIGOSCT-NDO 144 810]3,000] 24.00/M 
45 | 50 | 0.1 | 220 | 225 )BC857BLT1GOSCT-NDO — 149 8.37] 3,000) 25.00/m to | 50 | 50 | 80 | 47 47 | MMUN2113LTIOSCT-ND 116 — 7.54| 3,000) 25.00/M 
10] 45 | 50 | 05 | 160 | .225 )BC807-25LT1GOSCT-NDO — 144 8.10] 3,000) 24.00/m 50 | 50 | 80 | 10 47 | MMUN2114LT1OSCT-ND 1.44 8.10} 3,000] 24.00/M 
45 | 50 | 0.5 | 250 | .225 |BC807-40LT1GOSCT-NDO — 1.81 10.17] 3,000) 31.00/m SOT-553 
50 | 50 | 0.05 | 250 | 225 |MMBTSO87LTIGOSCT-NDO — 1.54 __10.01| 3,000| 36.00/M top| 50 | 50 | 160 | 47 = | EMAGDXVSTIOSCT-ND 4.00 28.80] 4,000] 79.00/M 
60 | 60 | 06 | 100 | .225 |MMBT2907ALTIGOSCT-NDO — 1.41 7.92] 3,000] 24.00™m 50 | 50 | 160 | 47 © | EMAGDXVS5T1GOSCT-NDO 2.97 20.90 | 4,000] _86.00/M 
60 | 60 | 05 | 100 | .225 |MMBTASSLT1OSCT-ND — 1.76 11.44] 3,000) 41.00/m SOT-563 
60 | 60 | 0.5 | 100 | .225 |MMBTASSLT1GOSCT-NDO — 154 10.01] 3,000) 36.00/m 50 | 50 | 160 | 10 = | NSBAT14TDXV6TOSCT-ND 4.00 28.80] 4,000] 136.00/M 
65 | 80 | 0.1 | 125 | .225 /BC85GALT1OSCT-ND — 149 837) — - 50 | 50 | 160 | 10 © | NSBA114TDXV6T1GOSCT-NDO 3.41 21.91 | 4,000] 90.00/M 
65 | 80 | 0.1 | 125 | 225 |BC85GALT1GOSCT-NDO — 149 8.37] 3,000] 25.00/M soc | 50 | 50 | 160 | 4.7 = | NSBA143TDXV6TOSCT-ND 4.00 28.80) — - 
65 80 | 0.1 | 220 | .225 |BC856BLT10SCT-ND — 157 8.82 | 3,000] 23.00/M 50 50 160 | 47 © NSBA143TDXV6T1GOSCT-NDO 3.11 21.91 4,000} 90.00/M 
65 | 80 | 0.1 | 220 | 225 /BC856BLT1GOSCT-NDO — 149 8.37] 3,000) 25.00/M 50 | 50 | 80 | 22 47 | NSBA123JDXV6TOSCT-ND 4.00 28.80) — — 
80 80 | 0.5 | 100 | .225 |MMBTAS6LT1GOSCT-NDO — 1.54 10.01] 3,000) 36.00/M 50 50 80 2.2 47 | NSBA123JDXV6T1GOSCT-NDO 3.11 21.91 | 4,000] —90.00/M 
150 | 160 | 0.5 | 50 | .225 |MMBTS401LT1GOSCT-NDO — 154° 10.01) 3,000) 36.00/M § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. 
300 | 300 | 0.5 | 25 | .225 |MMBTAQ2LT1GOSCT-NDO — 1.54 10.01 | 3,000] 36.00/m 0 RoHS Compliant 
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. ™ Test Zener Cut Tape Tape & Reel** 
ON Semiconductor | 3.04 —+ Zener Current Impedance | Digi-Key Pricing Pricing 
1.02 f >| ; Voltage | Izt(mA) | ZztT@Izt | PartNo. 1 10 100 250 4,000 
} 2.50 14 100 25 1N5351BGOS-NDtO 46 3.66 27.42 54.84 — 
Zener Regulators A we 1.40 15 75 25 1N5352BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
fi 
16 75 25 1N5353BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
N 
Zener Vo Itage Reg u lato rs 0.60+' F- 2.10 +f 18 65 25 1N5355BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
Ti 5 ana ROCESS 20 65 3 1N5357BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
es ener ut Tape ape & Ree 
Pencil Currant ial tmoedancel RlgeKer Pricing Pricing 22 50 35 JN5358BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84| 137.00/M 
Voltage | Izr(mA) | Zzt@lzr | PartNo. 10 = 100 250 3,000 24 50 35 1N5359BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84) 137.00/M 
2.4V 5 100 BZX84C2V4LT10SCT-ND 1.40 9.10 15.75 _ 25 50 4 1N5360BGOS-NDTO AB 3.66 27.42 54.84 = 
24V 5 100 BZX84C2V4LTIGOSCT-NDO =. 1.98 = 11.16 18.60 33.00/M 27 50 5 1N5361BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
2.7V 5 100 BZX84C2V7LTIGOSCT-NDO = 1.98 = 11.16 18.60 33.00/M 28 50 6 1N5362BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
3v 5 95 BZX84C3VOLTIGOSCT-NDO = =1.98 11.16 18.60 33.00/M | Ss 
3.3V § 95 BZX84C3V3ETIGOSCT-NDO 1.66 ~—:10.79 18.68 39.00/M . ; i Ree ey = ch Ks ae pedis 
3.3V § 95 BZX84C3V3LTIGOSCT-NDO =61.98 =: 11.16 18.60 33.00/M 36 30 11 4NS365BRLGOSCT-NDO — 3.66 97.42 54.84 437.00/M 
3.6V § 90 BZX84C3V6LT1OSCT-ND 1.98 9 11.16 18.60 — : ; . 
3.6V 5 90 BZX84C3V6LTIGOSCT-NDO 1.98 11.16 18.60 | 33.00/M 39 30 14 ANSSeCEGOS:NDI 46 3.66 27.42 54.84 = 
3.9V 5 90 BZX84C3V9LT1OSCT-ND 140 910 15.75 38.00/M 43 30 20 1NS367BGOS-ND+O AB 3.66 27.42 54.84 = 
3.9V 5 90 BZX84C3V9LTIGOSCT-NDO_ 1.98 11.16 18.60 33.00/M 47 25 25 4N5368BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84] 137.00/M 
4.3V 5 90 BZX84C4V3LT1OSCT-ND 140. 910 1575 38.00/M 56 20 35 41N5370BGOS-NDtO 46 366 2742 54.84 a 
4.3V 5 90 BZXB4C4V3LTIGOSCT-NDO 1.98 11.16 1860 | 33.00/M 60 20 40 1NS371BGOS-ND+O 46 366 2742 54.84 = 
4.7V § 80 BZX84C4V7LTIGOSCT-NDO = 1.98 =: 11.16 18.60 33.00/M 7 = 
5.1V § 60 BZX84B5V1LT10SCT-ND 1.54 = 10.01 17.33 _ - - - oe . ne re . 
5.1V § 60 BZX84B5V1LTIGOSCT-NDO 1.54 10.01 17.33 36.00/M : s 2 : — 
5.1V § 60 BZX84C5V1LTIGOSCT-NDO = 1.98 = 11.16 18.60 33.00/M 82 15 65 1N5375BGOS-NDtO AG 3.66 27.42 54.84 = 
5.6V § 40 BZX84B5V6LTIGOSCT-NDO 1.54 = 10.01 17.33 36.00/M 100 12 90 1N5378BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
5.6V § 40 BZX84C5V6LTIGOSCT-NDO = =2.18 12.24 20.40 37.00/M 150 8 330 {N5383BRLGOSCT-NDO0 — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
6.2V 5 10 BZX84C6V2LTIGOSCT-NDO) =s-2.18 12.24 20.40 37.00/M 180 5 430 4N5386BGOS-NDtO 46 3.66 27.42 54.84 = 
6.8V 5 15 BZXG4CBVELTIGOSCT-NDO 1.98 11.16 18.60 | _33.00/M 200 5 480 {NS388BRLGOSCT-NDO — 366 2742 5484| 137.00/M 
7.5V § 15 BZX84C7V5LTIGOSCT-NDO = 1.98 =: 11.16 18.60 33.00/M 
8.2V § 15 BZX84B8V2LTIGOSCT-NDO 3.30 22.88 41.25 88.00/M + Bulk only. ** For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. © RoHS Compliant 
8.2V § 15 BZX84C8V2LTIGOSCT-NDO = =61.98 = 11.16 18.60 33.00/M 
9.1V § 15 BZX84C9V1LT10SCT-ND 1.40 9.10 15.75 38.00/M 
9.1V 5 16 BZX84C9VILTIGOSCT-NDO = 1.98 11.16 18.60 33.00/M Cathode ~-~2.05— 
TOV 5 20 BZX84C10LT10SCT-ND 1409.10 15.75 = 3.2 Watt SMT “ 
10V 5 20 BZXBACIOLTIGOSCT-NDO 1.98 11.16 1860 | 33.00/M Powermite sug 
11V 5 20 BZX84C11LT1GOSCT-NDO 1.98 11.16 18.60 33.00/M 3.90 ‘| 
12V 5 25 BZX84C12LT1GOSCT-NDO 1.98 = 11.16 18.60 33.00/M Case 457 7 
13V § 30 BZX84C13LT10SCT-ND 1.40 9.10 15.75 38.00/M 1.50 
13V § 30 BZX84C13LT1GOSCT-NDO 1.98 9 11.16 18.60 33.00/M Anode 
15V 5 30 BZX84C15LT1GOSCT-NDO 1.98 = 11.16 18.60 33.00/M ry 
16V § 40 BZX84C16LT1GOSCT-NDO 1.98 = 11.16 18.60 33.00/M Test Cut Tape Tape & Reel 
18V § 45 BZX84C18LT10SCT-ND 1.40 9.10 15.75 — Zener Current Zener Digi-Key Pricing Pricing 
18V § 45 BZX84C18LT1GOSCT-NDO 1.98 11.16 18.60 33.00/M Voltage Izt (mA) Impedance Part No. 10 100 250 3,000 
20V § 55 BZX84C20LT10SCT-ND 1.98 = 11.16 18.60 38.00/M 
20V 5 55 BZX84C20LTIGOSCT-NDO —-'1.98-«'11.16 += 18.60 | 33.00/M ee 15.6 19 Tucano 4.27 (30.74 57.65 | 145.00/M 
24V § 70 BZX84C24LT10SCT-ND 1.40 9.10 15.75 38.00/M 27 13.9 23 1PMT5935BT10SCT-ND 4.27 30.74 57.65 145.00/M 
24V § 70 BZX84C24LT1GOSCT-NDO 1.98 = 11.16 18.60 33.00/M 
27V 2 80 BZX84C27LT1GOSCT-NDO 1.98 11.16 18.60 33.00/M ** For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
30V 2 80 BZX84C30LT10SCT-ND 1.40 9.10 15.75 38.00/M 
30V 2 80 BZX84C30LT1GOSCT-NDO 1.98 = 11.16 18.60 33.00/M 
36V 2 90 BZX84C36LT10SCT-ND 1.40 9.10 15.75 38.00/M |+—1.70 —+| 
36V 2 90 BZX84C36LT1GOSCT-NDO 1.98 = 11.16 18.60 33.00/M 1 oOmWw SMT t ah 
43V. 2 150 BZX84C43LT1GOSCT-NDO 1.98 11.16 18.60 33.00/M i 0.90 tye 
47V 2 170 BZX84C47LT1GOSCT-NDO 1.98 = 11.16 18.60 33.00/M SOD 523 1 2 | ia 
75V 2 255 BZX84C75LT1GOSCT-NDO 1.98 11.16 18.60 33.00/M 
ea ji Test Cut Tape Tape & Reel* * 
For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 0 RoHS Compliant Zener Current Zener Digi-Key Pricing Pricing 
Voltage | Izt(mA) | Impedance Part No. 10 100 250 3,000 
©,86 2.70 
3 Watt DO-41 “Ee 47 5 80 MM5Z4V7ST1GOSCT-ND 2.37 15.41 26.66 56.00/M 
Surmetic™ 30 bog a9 S201 F 95 an] 54 5 60 MM5Z5V1ST1GOSCT-ND 237 15.41 26.66 56.00/M 
5.6 5 40 MM5Z5V6ST1GOSCT-ND 2.37 15.41 26.66 56.00/M 
Test Zener Cut Tape Tape & Reel* * 
Zener Current Impedance Digi-Key Pricing Pricing For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Voltage | Izt(mA) | Zzt@lzq | PartNo. 10 100 250 6,000 
| 2.70 
15 25 9 1N5929BRLGOSCT-ND 3.71 26.09 47.44 101.00/M 200mW SMT —_— SOD-323 ne) ‘80 
200 19 1200 1N5956BRLGOSCT-ND 3.71 26.09 47.44 101.00/M 0.40) 
1.35 
** For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. r ee 
Cathode Anode 
5 W: tt © 3.68) Test Cut Tape Tape & Reel* * 
a ts a6 Zener Current Zener Digi-Key Pricing Pricing 
Surmetic™ 40 | 31.75 te asl A Voltage | Iz (mA) | Impedance | Part No. 10 100 250 3,000 
. 47 5 80 MM3Z4V7T10SCT-ND 2.21 12.42 20.70 37.00/M 
Test Zener Cut Tape Tape & Reel* * 47 5 80 MM3Z4V7T1GOSCT-NDO 1.86 10.44 17.40 31.00/M 
Zener Current Impedance | Digi-Key Pricing Pricing 35 
Vattagoe | terinay)| izer@lien || Parte: ta ERS 4.000 47 5 80 MM3Z4V7STIGOSCT-NDO =s«1.87 = 10.53~—«‘17.55 32.00/M 
3.3 380 3 INS333BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84)  137.00/M i. 7 60 IPA CAMN ESTA) 186 10.44 17.40) 31.00/M 
3.9 320 2 1N5335BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 51 5 60 MM3Z5V1ST1GOSCT-NDO 1.87 10.53 17.55 32.00/M 
4.3 290 2 1N5336BGOS-NDTt© AG 3.66 27.42 54.84 a 
47 260 9 1N5337BG0S-NDtO ‘59 457 32.90 61.70 _ 5.6 § 40 MM3Z5V6ST1GOSCT-NDO 1.87 10.53 17.55 32.00/M 
5.1 240 15 1N5338BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 6.2 5 10 MM3Z6V2T1GOSCT-NDO 1.86 10.44 17.40 31.00/M 
5.6 220 1 1N5339BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 10.0 5 20 MM3Z10VT10SCT-ND 2.21 12.42 20.70 37.00/M 
6 200 i INSSeOBGOS:ND TO 46 9.66 27.42 54.84 os 10.0 5 20 MM3Z10VT1GOSCT-NDO 186 © 10.44 = 1740} —-31.00/M 
6.2 200 1 1N5341BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
6.8 175 1 1N5342BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84| 137.00/M 10.0 5 15 MM3Z10VST1GOSCT-ND 210 11.79 19.65 | __35.00/M 
75 175 15 1N5343BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 12.0 5 25 MM3Z12VST1GOSCT-NDO 1.87 10.53 17.55 32.00/M 
8.2 150 15 1N5344BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 15.0 5 30 MM3Z15VT10SCT-ND 221 12.42 20.70 a 
91 150 2 1N5346BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
10 195 2 {N5347BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 437.00/M 15.0 5 30 MM3Z15VT1GOSCT-NDO 1.86 10.44 17.40 31.00/M 
11 125 25 1N5348BGOS-NDtO 46 3.66 27.42 54.84 = 18.0 5 45 MM3Z18VST10SCT-ND 1.87 10.53 17.55 - 
12 100 2.5 INS349BRLGOSCT-NDO = — 3.66 27.42 54.84]  137.00/M 18.0 5 45 MM3Z18VST1GOSCT-NDO 1.87 10.53 17.55 32.00/M 
2 100 a UNSC 3.86 27.42 84.84 137.00/M ** For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. © RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to73) 1155 


. ™ Test Cut Tape Tape & Reel* * 
ON Semiconductor ; Cathode Zener | Current Zener _| Digi-Key Pricing Pricing 
Zener Regulators (Cont.) 1.80 [] lrt70 Voltage | lzt (mA) | Impedance | Part No. 10 100 250 3,000 
if on : 14 9 15 MMBZ5244BLT1OSCT-ND 230 1296 21.60)  34.00/M 
500mW SMT — SOD-123 [Fe 385 | 14 9 15 | MMBZ5244BLTIGOSCT-NDO 2.02 +~=—'11.34 «18.90 | —34.00/M 
15 85 16 MMBZ5245BLTIGOSCT-NDO 2.02 11.34 18.90]  34.00/M 
; cha ; aa rat ns janes Reel** 16 78 17 MMBZ5246BLTIGOSCT-NDO 2.02 S«11.34 18.90] —34.00/M 
ener jurren' ener igi-Key ricing ricing | = 
vatagel resi Gaaya (ingedaneet | Part Ns a a EEA toi 18 7 Al MMBZ5248BLT10SCT-ND 230 12.96 21.60 
4% 05 —  IMezeraicosernng of det 2183.1 4B00M 18 7 21 MMBZ5248BLTIGOSCT-NDO 2.02 11.34 18.90)  34.00/M 
2 05 — | MMSz4679T1GOSCT-NDO 1.94 1261 21.83) 46.007 19 66 23 hiltieeaseSeILrtels.oe il 230 1296 21.60 — 
24 05 — _ _|MMsz4681T1GOSCT-NDO 1.94 1261 21.83) 46.00/M 22 5.6 29 MMBZ5251BLT10SCT-ND 2.02 11.34 18.90 = 
24 20 30 MMSZ5221BT1GOSCT-NDO 1.94 12.61 21.83}  46.00/M 24 5.2 33 MMBZ5252BLT10SCT-ND 2.30 12.96 21.60 = 
3 05 —___|mmsz4683T1GOSCT-NDo 1.94 12.61 21.83 | —_46.00/M 25 5 35 MMBZ5253BLT1OSCT-ND 2.02 11.34 18.90] —_34.00/M 
33 05 — _ |MMsz4684T1GOSCT-NDO 1.94 1261 21.83)  46.00/M 30 42 49 MMBZ5256BLT1OSCT-ND 230 1296 21.60 - 
33 20 28 | MMSZ5226BT1GOSCT-NDO 1.94 1261 21.83)  46.00/M 33 38 58 MMBZ5257BLT1OSCT-ND 230 12.96 21.60 _ 
33 23 95 | MMSZ3V3T1GOSCT-NDO 1.94 1261 21.83)  46.00/M 39 32 80 MMBZ5259BLT1OSCT-ND 202 «11.34 ~—« 18.90 _ 
3.6 05 — __ | MIMS24685T1GOSCT-NDO 1.94 12.61 21.83) 46.00/M 47 27 105 | MMBZ5261BLT10SCT-ND 230 1296 21.60]  34.00/M 
39 05 —___|Msz4686T1GOSCT-NDO 1.94 12.61 21.83 —_46.00/M 
7 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 4 RoHS Compliant 
43 20 22 | MMSZ5229BT1GOSCT-NDO 1.94 1261 21.83]  46.00/M = 9 iP 
47 05 — __|MMsz4688T1GOSCT-NDO 1.94 1261 21.83)  46.00/M 
47 20 19 | MMSZ5230BT1GOSCT-NDO 1.94 1261 21.83) 46.00/M «+ — 5.59 
47 37 80 | MMSZ4V7T1GOSCT-NDO 1.94 1261 21.83) 46.00/M 1.5W SMT — SMA 1 4.57—+} 
5A 05 —___|msz4689T1GOSCT-NDo 1.94 12.61 21.83] —_46.00/M roe 
54 20 17 |MMSZ5231BT1GOSCT-NDO 1.94 1261 21.83)  46.00/M D | 2.92 
5A 42 60 | MMSZ5V1T1GOSCT-NDO 1.94 1261 21.83)  46.00/M 1.63 | 
56 05 — | MMSz4690ET10SCT-ND 244 1586 27.45 — 4 
56 05 — _ |MMsz4690T1GOSCT-NDO 1.94 1261 21.83)  46.00/M = 
5.6 20 11 | MMSZ5232BT1GOSCT-NDO 1.94 12.61 21.83 _46.00/M Test Zener | Cut Tape Tape & Reel 
Zener Current Impedance | Digi-Key Pricing Pricing 
6 20 7 MMSZ5233BT1GOSCT-NDO 1.94 1261 21.83)  46.00/M Voltage | Izy (mA) (0) Part No. 10 100 250 5,000 
is a en 6 re ; . eo 33 113.6 10 1SMA5913BT3GOSCT-NDO 3.09 22.21 41.65 99.00/M 
62 56 10 | Mmszev2T1GoscT-NDo 2.00 13.00 2250] 47.00/M a ie eee |e SCEDCEO RD OE ces meae = 
Be ”0 5 IVIVSEEORSERR Ea) iiok - Aaieh 294 wal ae OO 36 104.2 9.0 1SMA5914BT3GOSCT-NDO 3.09 22.21 41.65 99.00/M 
om - ; MSO iu ASL HLS rnry 47 79.8 5.0 41SMA5917BT30SCT-ND 3.50 25.20 47.25 | —112.00/M 
St 56 io WAMGEaenee EARS tak dgei. “316s || abc 47 79.8 5.0 1SMA5917BT3GOSCT-NDO 3.09 22.21 41.65 99.00/M 
if 05 —  fiapeecercos sting (ah Holi 481 e4:|| ARGON 54 73.5 40 1SMA5918BT3GOSCT-NDO 3.09 22.21 41.65 99.00/M 
10 20 17 | MMSZ5240BT1GOSCT-NDO 194 1261 = 21.83} + 46.00/M 56 66.9 2.0 ISMASSTSBTSOSC TEND: 8.50 25.20 47.25 = 
12 ‘as — — |MMsz4soeT1GoscT-nDo 194 1261 2183] 4600/M 56 66.9 20 1SMA5919BT3GOSCT-NDO 3.09 22.21 41.65 99.00/M 
7 aa 3 NNSSeeaE ROSE ING od (ge = oa eal ARGUE 62 60.5 20 1SMA5920BT3GOSCT-NDO 3.09 22.21 41.65 99.00/M 
a Pee 2 Retemeneetinn iis Miogh <a es) SAB OONE 75 50 3.0 1SMA5922BT3GOSCT-NDO 3.09 22.21 41.65 99.00/M 
14 9.0 15 MMSZ5244BT1GOSCT-NDO 194 1261 ~—«21.83 | 46.00/M 8.2 45.7 3.5 1SMA5923BT3GOSCT-NDO 3.09 22.21 41.65 99.00/M 
15 05 — | mmsza702T1¢oscT-NDO 194 = 1261 «21.831 46.00/M 10 37.5 45 1SMA5925BT3GOSCT-NDO 3.09 22.21 41.65 99.00/M 
15 85 16 | MMSZ5245BT1GOSCT-NDO 194 1261 ~«-21.83/ + 46.00/M 12 31.2 65 1SMA5927BT3GOSCT-NDO 3.09 22.21 41.65 99.00/M 
18 70 21 | MMSZ5248BT1GOSCT-NDO 1941261 21.83] + 46.00/M - _ ee | See ERO gn0' ened, UP = 
is re — — eecenece nnn dad doen coiea|! <asoone 13 28.8 7.0 1SMA5928BT3GOSCT-NDO 3.09 22.21 41.65 99.00/M 
18 16.7 45 | MMSZ18T1GOSCT-NDO 194 1261 21.83} 46.00/M 15 25 9.0 {SMA5929BT3GOSCT-NDO 3.09 22.21 41.65 99.00/M 
20 6.2 25 | MMSZ5250BT1GOSCT-NDO 1.94 12.61 21.83] 46.00/M 15 50 10 BZG03C15GOSCT-NDO 3.56 25.63 48.06 | —104.00/M 
29 56 29 | MMSZ5251BT1GOSCT-NDO 194 1261 21.83!  46.00/M 18 20.8 12 1SMA5931BT3GOSCT-NDO 3.09 22.21 41.65 99.00/M 
97 6 “1 MMSZ5254BT1GOSCT-NDO 194. 1261 21.831 46.007m 24 15.6 19 1SMA5934BT3GOSCT-NDO 3.09 22.21 41.65 99.00/M 
33 38 58 | MMSZ5257BT1GOSCT-NDO 194 1261 +2183  46.007m 27 13.9 23 1SMA5935BT3GOSCT-NDO 3.09 22.21 41.65 99.00/M 
43 3.0 93 | MMSZ5260BT1GOSCT-NDO 194 1261 «21.83 } — 46.00/M 150 5 300 (B2GOSCISUGOSCIEND 3.56 25.68 48.06.) 104:00/M 
47 27 105 MMSZ5261BT1GOSCT-NDO 1.94 12.61 21.83 46.00/M ** For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 0 RoHS Compliant 
56 22 150 | MMSZ5263BT10SCT-ND 215 1398 2419]  51.00/M 
+ ‘ i 5.59 
For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. © RoHS Compliant 3W SMT SM B [57 
3.04 __. TF 3.81 
225mW SMT — SOT-23 er 2.11 
02, : a) 
K T 2.64 
A nic [1-40 Test Zener Cut Tape Tape & Reel** 
1 Zener Current Impedance | Digi-Key Pricing Pricing 
0.60+' F-2.04-1 Voltage | Iz7 (mA) (0) Part No. 10 «100250 2,500 
a 33 113.6 10 1SMB5913BT3GOSCT-NDO 3.38 24.34 45.63  115.00/M 
real [lone lleeaanes Digi-Key aoe, Bape 36 | 104.2 9 1SMBSS14BT3GOSCT-NDO «3.38 24.34 45.63) —115.00/M 
Voltage | Izt(mA) | Impedance | Part No. 10 100 250 3,000 3.9 96.1 7.5 1SMB5915BT3GOSCT-NDO 3.38 24.34 45.63 115.00/M 
43 87.2 6 1SMB5916BT3GOSCT-NDO 3.38 24.34 45.63] 115.00/M 
24 20 30 MMBZ5221BLTIGOSCT-NDO 2.02 1134 1890]  34.00/M 
ae 20 30 MMBZ5929BLTIGOSCT-NDO 202 «1134.~=«tg90| 34. 00/M 47 79.8 5 1SMB5917BT3GOSCT-NDO 3.38 24.34 45.63] —115.00/M 
27 20 30 MMBZ5223BLT10SCT-ND 2.02 11.34 18.90 = 5.1 73.5 4 1SMB5918BT3GOSCT-NDO 3.38 24.34 45.63 115.00/M 
27 20 30 MMBZ5223BLT1GOSCT-NDO 2.02 11.34 18.90 34.00/M 5.6 66.9 2 1SMB5919BT3GOSCT-NDO 3.38 24.34 45.63 115.00/M 
3 20 29 MMBZ5225BLT10SCT-ND 2.30 12.96 21.60 = 6.2 60.5 2 1SMB5920BT3GOSCT-NDO 3.38 24.34 45.63 115.00/M 
3 20 29 MMBZ5295BLTIGOSCT-NDO.202-11.34.- 18.90) 34.007 6.8 55.1 25 4SMB5921BT3GOSCT-NDO 3.38 24.34 45.63| —115.00/M 
33 20 28 MMBZ5226BLTIGOSCT-NDO 2.02 «11.34 «18.90 | + 34.00/M 75 50 3 USMESD2zB IS COSCENLY 8.38 2434 46.63| _ 115.00/M 
3.6 20 24 MMBZ5227BLT1GOSCT-NDO —- 2.02 11.34 18.90 34.00/M 8.2 45.7 3.5 1SMB5923BT30SCT-ND 3.76 27.04 50.69 = 
39 20 23 MMBZ5228BLT1OSCT-ND 230 1296 21.60 _ 8.2 45.7 35 1SMB5923BT3GOSCT-NDO 3.38 24.34 45.63| —115.00/M 
43 20 22 MMBZ5229BLT1OSCT-ND 230 12.96 21.60 = 94 41.2 4 4SMB5924BT30SCT-ND 3.76 27.04 50.69| 128.00/M 
43 20 29 MMBZ5220BLTIGOSCT-NDO.2.02-11.34.-18901 34.001 94 41.2 4 1SMB5924BT3GOSCT-NDO 3.38 24.34 45.63] —115.00/M 
47 20 19 MMBZ5230BLT1GOSCT-NDO 202 11.34 +«©1890! ~34.00/M 10 37.5 45 1SMB5925BT3GOSCT-NDO 3.38 24.34 45.63] —115.00/M 
54 20 17 MMBZ5231BLT1GOSCT-NDO 2.02 1134 1890]  34.00/M 12 31.2 65 1SMB5927BT3GOSCT-NDO 3.38 24.34 45.63/  115.00/M 
5A 20 17 MMBZ5231ELT1GOSCT-NDO 1.66 10.79 18.68 | _39.00/M 13 28.8 7 {SMB5928BT3GOSCT-NDO 3.38 24.34 45.63] 115.00/M 
5.6 20 11 MMBZ5232BLTIGOSCT-NDO =. 2.05 S152» 19.20] 35.00/M 15 25 9 ISMB5929BT3GOSCT-NDO 3.38 24.34 45.63} 115.00/M 
6 20 7 MMBZ5233BLT1GOSCT-NDO 2.02 11.34 18.90 34.00/M 16 23.4 10 1SMB5930BT3GOSCT-NDO 3.38 24.34 45.63 115.00/M 
62 20 7 MMBZ5234BLT1GOSCT-NDO 2.02 11.34 18.90 34.00/M 30 12.5 28 1SMB5936BT3GOSCT-NDO 3.38 24.34 45.63 115.00/M 
68 20 5 MMBZ5235BLT1GOSCT-NDO 2.02 1134 1890]  34.00/M 33 114 33 {SMB5937BT3GOSCT-NDO 3.38 24.34 45.63|  115.00/M 
75 20 6 MMBZ5236BLT1OSCT-ND 2.30 12.96 21.60 - 36 10.4 38 {SMB5938BT3GOSCT-NDO 3.38 24.34 45.63] 115.00/M 
87 20 8 MMBZ5238BLT10SCT-ND 230 12.96 21.60]  34.00/M 39 96 45 {SMB5939BT3GOSCT-NDO 3.38 24.34 45.63| —115.00/M 
94 20 10 MMBZ5239BLT1OSCT-ND 230 1296 21.60)  34.00/M 47 8 67 {SMB5941BT3GOSCT-NDO 3.38 24.34 45.63] —115.00/M 
10 20 17 MMBZ5240BLT1GOSCT-NDO 2.02 11.34 18.90 34.00/M 51 73 70 1SMB5942BT3GOSCT-NDO 3.38 24.34 45.63 115.00/M 
11 20 22 MMBZ5241BLT1OSCT-ND 230 1296 21.60 _ 200 1.9 1200 1SMB5956BT3GOSCT-NDO 3.38 24.34 45.63] 115.00/M 
le 7 = WBS ooo GOS OTN eae jee 16.90 0M ** For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 0 RoHS Compliant 
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ON Semiconductor™ 


Recovery Power Rectifiers 


Working Peak Average Rectified | Peak Surge Max. Instantaneous 
Reverse Voltage Forward Current Current Forward Voltage Drop | Digi-Key Pricing Tape & Reel§ 
Package VRWM Ip (A) lFsm (A) Ve (V) Part No. 10 100 250 ty. Pricing 
300 1 30 14 MRA4003T3GOSCT-NDO 267 1851 33.38) 5,000 | 64.00M] | Case19q 
400 1 30 14 MRA4004T3GOSCT-NDO 267 1851 33.38} 5,000 | 64.00/M 
SMA 600 if 30 14 MRA4005T3GOSCT-NDO 2.67 18.51 33.38] 5,000 64.00/M 
800 1 30 1 MRA4006T3GOSCT-NDO 2.67 18.51 33.38] 5,000 64.00/M 
1000 1 30 14 MRA4007T3GOSCT-NDO 2.67 18.51 33.38] 5,000 64.00/M 
50 6 400 0.9 MR750RLGOSCT-NDO 9.64 7415 155.72 800 393.60 
100 6 400 0.9 MR751RLGOSCT-NDO 9.64 7415 155.72 800 393.60 
Case194 200 6 400 0.9 MR752RLGOSCT-NDO 9.64 74.15 155.72 800 393.60 
400 6 400 0.9 MR754RLGOSCT-NDO 9.64 7415 155.72 800 393.60 
600 6 400 0.9 MR756RLGOSCT-NDO 9.64 74.15 155.72 800 393.60 
MICRODE 200 25 400 1.18 MR25020S-ND 7A7 53.81 114.60 — _ 
400 25 400 1.18 MR25040S-ND 7A7 53.81 114.60 - = 
DO-41 800 1 35 1.75 MUR180EGOS-NDO 4.16 29.92 56.09 _ _ 
1000 1 35 1.75 MUR1100ERLGOSCT-NDO 4.27 32.04 64.08] 5,000 150.00/M 
200 6 50 1 MURD620CTT4GOSCT-NDO 5.98 4485 95.51) 2,500 237.00/M 
D-PAK 200 3 6 0.95 MURD320T40SCT-ND 6.28 4712 100.34) 2,500 _ 
200 3 6 0.95 MURD320T4GOSCT-NDO 5.98 44.85 95.51] 2,500 237.00/M 
D2-PAK 15 25 150 0.45 MBRB2515LT4GOSCT-NDO 19.28 161.95 337.40 800 925.60 
§ For Tape and Reel part number, change CT-ND toTR-ND. RoHS Compliant 
Standard Recovery Rectifiers sia 
Ly) 
Working Peak | Average Rectified | Peak Surge | Max. Instantaneous 25.40 —+| 
Reverse Voltage| Forward Current Current Forward Voltage Drop | Digi-Key Pricing Tape & Reel§ 
Package VRWM Ip (A) IFsm (A) VF (V) Part No. 10 100 250 Qty. Pricing 
50 il 30 1 1N4001RLGOSCT-NDO 2.27 12.78 21.30 5,000 33.00/M 
200 1 30 1 1N4003RLGOSCT-NDO 2.27 12.78 21.30 5,000 33.00/M 
400 1 30 11 1N4004RLGOSCT-NDO 2.27 12.78 21.30 5,000 33.00/M 
600 1 30 1 1N4005RLGOSCT-NDO 2.27 12.78 21.30 = = 
800 1 30 1 1N4006RLGOSCT-NDO 2.27 12.78 21.30 5,000 33.00/M 
0-41 1,000 1 30 1 1N4007RLGOSCT-NDO 2.27 12.78 21.30 5,000 33.00/M 
50 1 30 1.2 1N4933RLGOSCT-NDO 2.73 17.75 30.71 5,000 55.00/M 
100 1 30 1.2 1N4934RLOSCT-ND 2.88 18.72 32.40 5,000 58.00/M 
100 1 30 2 1N4934RLGOSCT-NDO 2.73 17.75 30.71 5,000 55.00/M 
200 1 30 1.2 1N4935RLGOSCT-NDO 2.73 17.75 30.71 5,000 55.00/M 
400 1 30 1.2 1N4936RLGOSCT-NDO 2.73 17.75 30.71 5,000 55.00/M 
600 1 30 1.2 1N4937RLGOSCT-NDO 2.73 17.75 30.71 5,000 55.00/M 
50 3 200 1 1N5400RLGOSCT-NDO 3.02 20.96 37.78 1,200 93.00/M 
100 3 200 il 1N5401RLGOSCT-NDO 3.02 20.96 37.78 1,200 93.00/M 
200 3 200 1 1N5402RLGOSCT-NDO 3.02 20.96 37.78 1,200 93.00/M 
400 3 200 1 1N5404RLGOSCT-NDO 3.02 20.96 37.78 1,200 93.00/M 
600 3 200 1 1N5406RLGOSCT-NDO 3.02 20.96 37.78 1,200 93.00/M 
DO-201AD 1,000 3 200 1 1N5408RLGOSCT-NDO 3.02 20.96 37.78 1,200 93.00/M 
200 3 100 1.25 MR852RLGOSCT-NDO 2.97 20.90 38.00 1,200 95.00/M DO-201AD 
400 3 100 1.25 MR8540S-ND. 3.12 21.96 39.92 _ — 
400 3 100 1.25 MR854G0S-NDO 2.97 20.90 38.00 
600 3 100 1.25 MR856RLOSCT-ND 3.12 21.96 39.92 _ _ [_ 25.40 —| 
600 3 100 1.25 MR856RLGOSCT-NDO 2.97 20.90 38.00 1,200 95.00/M : ‘ 
SMB 400 15 50 AA MRS1504T3GOSCT-NDO 3.93 28.26 52.99 2,500 133.00/M 
T0-220AC 600 8.0 100 1.4 MSR860GOS-NDO 11.57 89.00 186.90 _ — 
600 15 100 1:5 MSR1560G0S-NDO 12.72 97.88 205.54 = i 
§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 0 RoHS Compliant 
Ultra Fast Rectifiers 
Working Peak | Average Rectified | Peak Surge | Max. Instantaneous 
Reverse Voltage | Forward Current Current Forward Voltage Drop | Digi-Key Pricing Tape & Reel§ 
Package VRWM Io (A) lesm (A) Ve (V) Part No. 10 100 250 Qty. Pricing 
200 16 100 0.975 MUR1620CTGOS-NDTO 9.26 © 71.20 14952] — —| | TO-220a8 
T0-220AB 200 16 100 1.2 MUR1620CTROS-NDT 14.00 107.68 226.12 _ _ 
200 16 100 1.2 MUR1620CTRGOS-NDtO 13.33 102.53 215.30 = = 
600 16 100 1.50 MUR1660CTGOS-NDO 15.42 118.65 249.17 = = 
200 8 16 0.975 MUR820GOS-NDO 8.29 63.78 133.93 _ = 
200 15 200 1.05 MUR1520GOS-NDO 11.57 89.00 186.90 _ = 
T0-220AC 400 15 150 1.25 MUR1540GOS-NDO 13.11 100.85 211.79 _ — 
600 15 150 1.50 MUR1560GOS-NDO 13.11 100.85 211.79 _ _ 
600 8 16 0.975 MUR860GOS-NDO 10.03 77.13 161.96 = _ 
1000 8 100 1.8 MUR8100EGOS-NDO 11.57 89.00 186.90 _ = 
T0-247PS| 200 30 200 1.05 MUR3020WTOS-ND 24.01 178.78 383.10 _ — 
600 30 150 1.7 MUR3060WTOS-ND 31.15 261.62 545.04 _ _ 
D-PAK 200 6 50 1.15 MSRD620CTT40SCT-ND 8.07 60.56 128.97 | 2,500 320.00/M 
200 6 50 1.15 MSRD620CTT4GOSCT-NDO 7.69 57.67 122.82 | 2,500 304.00/M TO-220AC 
200 16 100 1.2. MURB1620CTRT4GOSCT-NDO 14.27 109.75 230.48 800 583.20 
200 16 100 0.975 MURB1620CTT4GOSCT-NDO 13.47 103.65 217.67 800 550.40 
D2PAK 600 8 100 15 MURB1660CTT40SCT-ND 13.39 112.50 234.37 _ — 
600 8 100 1.5 MURB1660CTT4GOSCT-NDO 12.76 107.14 = 223.21 800 612.00 
600 4 100 28 MURHB860CTT40SCT-ND 16.19 124.58 261.61 _ _ 
600 4 100 2.8 MURHB860CTT4GOSCT-NDO 15.42 118.65 249.17 800 630.40 
50 1 40 0.875 MURS105T3GOSCT-NDO 3.09 22.21 41.65 | 2,500 105.00/M 
100 1 40 0.875 MURS110T3GOSCT-NDO 3.09 22.21 41.65 | 2,500 105.00/M 
sup 200 2 40 0.875 MURS120T3GOSCT-NDO 3.09 22.21 41.65 | 2,500 105.00/M 
400 1 35 1.25 MURS140T3GOSCT-NDO 3.44 24.77 46.44 | 2,500 117.00/M 
600 1 35 1.25 MURS160T3GOSCT-NDO 3.44 24.77 46.44 | 2,500 117.00/M 
200 2 40 0.95 MURS220T3GOSCT-NDO 4.04 29.05 54.47 | 2,500 137.00/M 
§ For Tape and Reel part number, change CT-ND toTR-ND. —_¢ Pinning Reversed = RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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TO-247PSI 


ON Semiconductor" Ultra Fast Rectifiers (cont) 
Working Peak | Average Rectified | Peak Surge | Max. Instantaneous 
Reverse Voltage | Forward Current Current Forward Voltage Drop | Digi-Key Pricing Tape & Reel§ 
Package VRWM Io (A) lesm (A) Ve (V) Part No. 10 100 250 Qty. Pricing 
SMB 600 2 35 1.45 MURS260T3GOSCT-NDO 4.04 29.05 54.47 | 2,500 137.00/M 
200 4 75 0.89 MURS320T3GOSCT-NDO 4.75 35.61 71.22 | 2,500 178.00/M 
SMC 400 3 75 1.28 MURS340T3GOSCT-NDO §.22 39.15 78.30 | 2,500 196.00/M 
600 4 15 1.28 MURS360T3GOSCT-NDO 5.22 39.15 78.30 | 2,500 196.00/M 
100 2 50 0.875 MURA110T3GOSCT-NDO 3.38 24.34 45.63 | 5,000 108.00/M 
200 1 40 0.875 MURA120T3GOSCT-NDO 3.38 24.34 45.63 | 5,000 108.00/M 
SMA 400 1 35 1B MURA140T3GOSCT-NDO 3.38 24.34 45.63 | 5,000 108.00/M 
600 1 30 1.25 MURA160T3GOSCT-NDO 3.38 24.34 45.63 | 5,000 108.00/M 
400 2 35 1.30 MURA240T3GOSCT-NDO 3.38 24.34 45.63 | 5,000 108.00/M 
600 2 30 1.45 MURA260T3GOSCT-NDO 3.38 24.34 45.63 | 5,000 108.00/M 
100 1 35 0.875 MUR110RLGOSCT-NDO 3.71 26.09 47.44 | 5,000 101.00/M 
150 1 35 0.875 MUR115RLOSCT-ND 3.11 22.39 41.99 — =— 
150 | 35 0.875 MUR115RLGOSCT-NDO 3.71 26.09 47.44 | 5,000 101.00/M 
200 1 35 0.875 MUR120RLGOSCT-NDO 3.71 26.09 47.44 | 5,000 101.00/M 
400 1 35 1.25 MUR140RLGOSCT-NDO 3.71 26.09 47.44 | 5,000 101.00/M 
600 1 35 1.25 MUR160RLGOSCT-NDO 3.27 23.51 44.08 | 5,000 104.00/M 
DO-201AD 50 4 125 0.890 MUR4050S-ND 4.20 31.50 63.00 ad — 
50 4 125 0.890 MUR405GOS-NDO 4.27 32.04 64.08 _ _ 
100 4 125 0.890 MUR410RLGOSCT-NDO 4.27 32.04 64.08 | 1,500 171.00/M 
150 4 125 0.890 MUR415GOS-NDO 4.27 32.04 64.08 = — 
200 4 125 0.890 MUR420RLGOSCT-NDO 4.27 32.04 64.08 | 1,500 171.00/M 
600 4 110 1.25 MUR460RLGOSCT-NDO 4.75 35.61 71.22 | 1,500 190.00/M 
1000 4 70 1.75 MUR4100ERLGOSCT-NDO 5.98 44.85 95.51 | 1,500 257.00/M 


§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. —¢ Pinning Reversed = RoHS Compliant 


Schottky Barrier Diodes 


Avg. Power | Peak Surge | Forward Volt. Max Cut Tape 
Rev. Volt. | For. Curr.| Dissipation | Current @VE @IF Pinning Digi-Key Pricing Tape & Reel§ 
Package | Vwerv Ig (A) (mW) IFsm (A) (Vide) (mA) 1 2 3 | Part No. 10 100 250 Qty. Pricing 
7 — 225 — 0.6 10 A —  K_| MMBD101LT1GOSCT-NDO 2.97 19.31 33.41 3,000 | 70.00/M 
30 = 200 = 0.45 1 A —  K_| MMBD301LT1GOSCT-NDO 2.60 16.90 29.25 | 3,000 | 61.00/M 
70 = 200 — 0.5 1 A —  K_| MMBD701LT1GOSCT-NDO 2.97 19.31 33.41 3,000 | 70.00/M 
40 0.12 225 0.2 0.5 10 A A/K | BAS40-04LT1GOSCT-NDO 2.85 18.53 32.06 | 3,000 | 67.00/M 
SOT-23 40 0.12 225 0.2 0.5 10 K A_ | BAS40-06LT1GOSCT-NDO 2.85 18.53 32.06 | 3,000 | 67.00/M 
40 0.12 225 0.2 0.5 10 A _ BAS40LT1GOSCT-NDO 2.61 16.97 29.36 | 3,000 | 61.00/M 
70 _ 225 is 0.75 10 A —  K_| BAS70LT1GOSCT-NDO 2.61 16.97 29.36 | 3,000 | 61.00/M 
30 0.2 225 0.6 0.40 10 K K A | BAT54ALT1GOSCT-NDO 1.90 12.35 21.38 | 3,000 | 45.00/M 
30 0.2 225 0.6 0.5 30 A K — K/A | BAT54SLT1GOSCT-NDO 1.90 12.35 21.38 | 3,000 | 45.00/M 
30 0.2 200 0.3 0.5 30 A —  K_ | BAT54LT1GOSCT-NDO 1.66 10.79 18.68 | 3,000 | 39.00/M 
S0T-323 30 0.2 200 0.6 0.5 30 A K — K/A | BAT54SWT1GOSCT-NDO 2.25 14.63 25.31 3,000 | 53.00/M DO-201AD 
30 0.2 200 0.6 0.5 30 A —  K_ | BAT54WT1GOSCT-NDO 2.02 13.13 22.73 | 3,000 | 47.00/M 
§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. RoHS Compliant L_ 
25.40 —! 
Avg. Power Peak Surge | Forward Volt. Max 
Rev. Volt. | For. Curr. | Dissipation | Current @VF @ Digi-Key Pricing Tape & Reel§ 
Package Vwerv Ip (A) (mW) IFsm (A) (Vde) IF Part No. 10 100 250 Qty. Pricing 
SOT-363 30 0.2 150 0.6 0.4 10mA MBD54DWT10SCT-ND 2.97 20.90 38.00 _ _ 
30 0.2 150 0.6 0.4 10mA MBD54DWT1GOSCT-NDO 2.97 20.90 38.00 | 3,000 86.00/M 
20 1 _ 25 0.45 1A 1N5817RLGOSCT-NDO 3.34 23.50 42.72 | 5,000 91.00/M 
30 1 _ 25 0.55 1A 1N5818RLGOSCT-NDO 3.34 23.50 42.72 | 5,000 91.00/M 
40 1 _ 25 0.6 1A 1N5819RLOSCT-ND 3.51 24.68 44.88 _ _- 
D0-41 40 1 _ 25 0.6 1A 1N5819RLGOSCT-NDO 3.34 23.50 42.72 | 5,000 91.00/M 
50 1 750 25 0.75 1A MBR150RLOSCT-ND 3.11 22.39 41.99 = al 
50 1 750 25 0.75 1A MBR150RLGOSCT-NDO 371 26.09 47.44 | 5,000 | 101.00/M SOT-323 
60 1 750 25 0.75 1A MBR160RLGOSCT-NDO 3.71 26.09 47.44 5,000 | 101.00/M 
100 1 500 50 0.79 1A MBR1100RLGOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04 | 5,000 | 123.00/M 
20 3 _ 80 0.475 3A 1N5820RLOSCT-ND 3.88 29.13 58.26 _ _ 
20 3 _ 80 0.475 3A 1N5820RLGOSCT-NDO 3.70 27.75 55.50 1,500 | 148.00/M 
30 3 = 80 0.5 3A 1N5821RLGOSCT-NDO 3.70 27.75 55.50 1,500 | 148.00/M 
DO-201AD 40 3 _ 80 0.525 3A 1N5822RLGOSCT-NDO 3.70 27.75 55.50 1,500 | 148.00/M 
40 3 1,250 80 0.5 1A MBR340GOS-NDO 4.16 29.92 56.09 = = 
50 3 1,500 80 0.6 1A MBR350RLGOSCT-NDO 4.16 29.92 56.09 1,500 | 150.00/M 
60 3 1,500 80 0.6 1A MBR360RLGOSCT-NDO 4.16 29.92 56.09 1,500 | 150.00/M SOT-363 
100 3 1,500 150 0.79 3A MBR3100RLGOSCT-NDO 5.70 42.72 85.44 1,500 | 228.00/M 
SOT-93 45 30 10,000 200 0.76 30A MBR3045PTGOS-NDO 17.80 149.50 311.46 = = +| 0.30 
20 0.5 140 5.5 0.385 0.5A MBR0520LT1GOSCT-NDO 2.67 18.51 33.38 | 3,000 71.00/M cin TA 
30 0.5 175 5.5 0.43 0.5A | MBRO530T1GOSCT-NDO 2.67 18.51 33.38 | 3,000] 71.00/M ee 35 2.20 
SOD-123 30 1.0 = 5.5 0.47 1.0A MBR130T1GOSCT-NDO 3.71 26.09 47.44 | 3,000 90.00/M ATI we Le + | 
30 0.2 400 0.6 0.40 10mA BAT54T1GOSCT-NDO 2.49 16.19 28.01 3,000 59.00/M —— 
40 0.5 2,250 5.5 0.62 1A MBR0540T1GOSCT-NDO 2.67 18.51 33.38 | 3,000 71.00/M 
$0D-323 30 = 200 0.6 0.40 10mA BAT54HT1GOSCT-NDO 2.49 16.19 28.01 3,000 59.00/M 
40 _ 200 = 0.37 imA RB751V40T1GOSCT-NDO 2.61 16.97 29.36 | 3,000 61.00/M 
30 =_ 280 _ 0.6 10mA MBD3010S-ND 2.81 19.45 _ - - 
0-92 30 = 280 = 0.6 10mA MBD301GOS-NDO 2.85 19.76 35.63 _ = 
70 _ 280 _ 1 10mA MBD7010S-ND 2.81 19.45 _ _ _ 
70 = 280 — 1 10mA MBD701GOS-NDO 2.85 19.76 35.63 = = 
§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 0 RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ON Semiconductor” (|) '\) Schottky Barrier Diodes (con) 


Avg. Power Peak Surge | Forward Volt. Max 
Rev. Volt. | For. Curr. | Dissipation | Current @VF @ Digi-Key Pricing Tape & Reel§ 1.30+1L 1.75 
Package | Vweav | !0(A) (mW) | Irsm(A) | (Vdc) IF Part No. 10 100 250 | Qty. | Pricing oa OLE 
15 25 = 150 0.45 25A | MBR2515LGOS-ND0 22.25 186.88 389.33 | — = SOD-123 
90 10 5,000 150 0.8 10A MBR1090G0S-NDO 10.83 83.30 174.93 — = Cathode 
100 10 5,000 150 0.8 10A MBR10100GOS-NDO 10.83 83.30 174.93 _— =— t 
35 10 — 150 0.84 20A | MBR1035GOS-ND0 8.54 64.07 136.45 | — - 180 [| 
45 10 5,500 150 0.84 20A MBR1045G0S-NDO 8.52 63.94 136.16 me = 
TO-220AC 60 10 = 150 0.8 10A MBR1060G0S-NDO 8.52 63.94 136.16 _ _ 
35 16 9,000 150 0.63 16A MBR1635G0S-NDO 10.41 80.10 168.21 — = 
45 16 9,000 150 0.63 16A MBR1645G0S-NDO 10.41 80.10 168.21 — = sop 
35 75 1,800 150 0.84 15A MBR7350S-ND 7.56 56.70 120.75 = =- 60 
35 75 1,800 150 0.84 154 | MBR735GOS-ND0 7.69 57.67 122.82 | — - wd 135 
45 7.5 1,800 150 0.84 15A MBR745GOS-NDO 7.69 57.67 122.82 _ = canes ae 
45 15 9,000 150 0.84 15A MBR1545CTGOS-NDO 8.11 60.86 129.61 _ _ 
100 8 400 150 0.74 8A MBR16100CTOS-ND 14.00 117.60 245.00 _ _- 
100 8 400 150 0.74 8A MBR16100CTGOS-NDO 14.24 119.60 249.16 — = 
200 20 _ 150 0.9 10A MBR20200CTGOS-NDO 16.32 137.05 285.51 = _ 
30 10 3,750 150 0.52 10A MBR2030CTLGOS-NDO 16.32 137.05 285.51 = = 
TO-220AB 45 20 _ 150 0.84 20A MBR2045CTGOS-NDO 8.54 64.07 136.45 _ = 
60 10 6,000 150 0.85 10A MBR2060CTGOS-NDO 13.88 106.78 224.23 — _ J 
100 20 6,000 150 0.85 10A MBR20100CTGOS-NDO 10.80 83.05 174.41 — = 
35 12.5 5,000 150 0.47 12.5A MBR2535CTLGOS-NDO 13.35 112.12 233.58 — = 0.533~ 
35 30 = 150 0.82 30A MBR2535CTGOS-NDO 12.61 105.90 220.63 = _ 
45 30 = 150 0.82 30A MBR2545CTGOS-NDO 12.72 97.88 205.54 _ = TO-220AC TO-220AB 
TO-247 45 60 _ 500 0.62 30A MBR6045WTGOS-NDO 33.46 249.17 533.93 _ = yen aoa 
45 25 = 150 0.7 12.5A MBRF2545CTGOS-NDO 20.77 174.43 363.39 _ _ oe 
TO-220FP 100 20 — 150 0.85 10A MBRF20100CTGOS-NDO 23.70 176.49 378.19 4 
200 20 = 150 0.9 10A MBRF20200CTGOS-NDO 27.88 207.64 444.94 = = 
20 3 1,000 75 0.6 3A MBRD320T40SCT-ND 6.96 52.16 111.09 | 2,500 | 275.00/M 
20 3 1,000 75 0.6 3A MBRD320T4GOSCT-NDO 6.62 49.65 105.74 | 2,500 | 262.00/M 
30 3 1,000 75 0.6 3A MBRD330T40SCT-ND 6.96 52.16 111.09 | 2,500 | 275.00/M 
30 3 1,000 8 0.6 3A MBRD330T4GOSCT-NDO 6.62 49.65 105.74 2,500 | 262.00/M 
40 3 1,000 75 0.6 3A MBRD340T40SCT-ND 6.96 52.16 111.09 | 2,500 | 275.00/M 
40 3 1,000 75 0.6 3A MBRD340T4GOSCT-NDO 6.62 49.65 105.74 | 2,500 | 262.00/M 
60 3 1,000 75 0.6 3A MBRD360T4GOSCT-NDO 6.62 49.65 105.74 2,500 | 262.00/M 
DPAK 20 6 4,000 75 0.7 3A MBRD620CTT40SCT-ND 7.85 58.86 125.35 _ _ 
20 6 4,000 75 0.7 3A MBRD620CTT4GOSCT-NDO 7A7 56.05 119.37 | 2,500 | 296.00/M 
40 6 4,000 75 0.7 3A MBRD640CTT4GOSCT-NDO 747 56.05 119.37 | 2,500 | 296.00/M 
60 6 4,000 75 0.7 3A MBRD660CTT40SCT-ND 7.85 58.86 125.35 =— _ 
60 6 4,000 75 0.7 3A MBRD660CTT4GOSCT-NDO 747 56.05 119.37 | 2,500 | 296.00/M 
35 8 3,750 75 0.51 8A MBRD835LT4GOSCT-NDO 7.26 54.46 115.98 2,500 | 287.00/M 
35 10 2,000 50 0.47 5A MBRD1035CTLT40SCT-ND 9.31 71.65 150.47 = = 
35 10 2,000 50 0.47 5A MBRD1035CTLT4GOSCT-NDO 8.87 68.23 143.27 | 2,500 | 363.00/M 
35 12.5 7,500 150 0.55 25A | MBRB2535CTLT40SCT-ND 20.24 170.04 354.24 | 800 972.00 
35 12.5 7,500 150 0.55 25A MBRB2535CTLT4GOSCT-NDO 19.28 161.95 337.40 800 925.60 
45 30 16,000 150 0.82 30A MBRB2545CTT40SCT-ND 17.13 143.91 299.82 800 822.40 TO-220FP 
45 30 16,000 150 0.82 30A MBRB2545CTT4GOSCT-NDO 16.32 137.05 285.51 800 783.20 
D2PAK (A) 45 15 8,000 150 0.84 15A MBRB1545CTT40SCT-ND 11.34 87.20 183.12 _ _- 
45 15 8,000 150 0.84 15 | MBRB1545CTT4GOSCT-NDO 10.80 83.05 174.41 | 800 440.80 
100 20 13,000 150 0.85 10A | MBRB20100CTT4GOSCT-NDO 14.24 119.60 249.16 | 800 683.20 
200 10 6,000 150 0.9 10A MBRB20200CTT40SCT-ND 28.75 241.50 503.13 800 1288.00 lL. 254BSC 
200 10 6,000 150 0.9 10A MBRB20200CTT4GOSCT-NDO 27.03 201.25 431.25 800 1288.00 I. 5.08 BSC 
D2PAK (B) 30 40 _ 300 0.46 20A MBRB4030T4GOSCT-NDO 23.70 176.49 378.19 800 1129.60 
10 2 425 160 0.325 1A MBRA210LT30SCT-ND 3.98 29.88 59.76 _ = 
10 2 425 160 0.325 1A MBRA210LT3GOSCT-NDO 3.80 28.47 56.94 | 5,000 | 133.00/M 
20 1 300 40 0.395 1A MBRA120LT30SCT-ND 3.04 21.85 40.97 | 5,000 97.00/M 
30 1 300 25 0.41 1A MBRA130LT30SCT-ND 3.51 24.68 44.88 =— _ 
SMA 30 1 300 25 0.41 1A MBRA130LT3GOSCT-NDO 3.34 23.50 42.72 5,000 91.00/M 
40 1 500 30 0.55 1A MBRA140T3GOSCT-NDO 3.34 23.50 42.72 5,000 91.00/M 
40 3 _— 100 0.45 3A MBRA340T3GOSCT-NDO 3.94 29.55 59.10 | 5,000 | 138.00/M 
60 1 = 40 0.72 1A SS16T3GOSCT-NDO 3.06 21.56 39.20 | 5,000 83.00/M 
20 1 525 40 0.6 1A MBRS120T3GOSCT-NDO 3.56 25.08 45.60 | 2,500 | 103.00/M 
30 1 525 40 0.6 1A MBRS130T3GOSCT-NDO 3.56 25.08 45.60 | 2,500 | 103.00/M 
30 2 250 40 0.395 1A MBRS130LT3GOSCT-NDO 3.56 25.08 45.60 | 2,500 | 103.00/M 
40 1 500 40 0.6 1A MBRS140T3GOSCT-NDO 3.56 25.08 45.60 | 2,500 | 103.00/M 
SMB 40 2 800 25 0.43 2A MBRS240LT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04 | 2,500 | 131.00/M 
40 2 625 70 0.43 2A MBRS2040LT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04 | 2,500 | 131.00/M 
90 2 1,200 50 0.75 1A MBRS190T3GOSCT-NDO 4.16 29.92 56.09 | 2,500 | 141.00/M 
100 1 1,200 50 0.75 1A MBRS1100T3GOSCT-NDO 3.80 27.32 51.23 2,500 | 129.00/M 
40 2 _ 75 0.50 2A SS24T3GOSCT-NDO 3.71 26.09 47.44 | 2,500 | 107.00/M 
60 2 = 40 0.51 1A SS26T3GOSCT-NDO 3.27 23.51 44.08 2,500 | 111.00/M 
20 4 2,500 80 0.50 3A MBRS320T3GOSCT-NDO 3.80 28.47 56.94 | 2,500 | 142.00/M 
30 4 2,500 80 0.50 3A MBRS330T3GOSCT-NDO 3.80 28.47 56.94 | 2,500 | 142.00/M 
smc 40 4 2,500 80 0.525 3A MBRS340T3GOSCT-NDO 3.80 28.47 56.94 2,500 | 142.00/M 
40 5 _ 190 0.50 5A MBRS540T3GOSCT-NDO 4.75 35.61 71.22 2,500 | 178.00/M 
60 4 2,500 80 0.74 3A MBRS360T3GOSCT-NDO 4.04 30.27 60.54 | 2,500 | 151.00/M 
100 3 _ 130 0.79 3A MBRS3100T3GOSCT-NDO 5.70 42.72 85.44 2,500 | 214.00/M 
§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 0 RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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POWERMITE 


’ P a Cathode 
ON Semiconductor” Schottky Barrier Diodes (con) 
Avg. Power Peak Surge | Forward Volt. Max 
Rev. Volt. | For. Curr. | Dissipation | Current @VF @ Digi-Key Pricing Tape & Reel§ 
Package Vwerv Ip (A) (mW) IFsm (A) (Vde) IF Part No. 10 100 250 Qty. Pricing 
10 1 = 50 0.365 1A | MBRM110LT1GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04 | 3,000] 131.00M] | oop sog 
10 1 — 50 0.53 1A | MBRM110ET10SCT-ND 4.06 29.20 54.74 | 3,000] 129.00/M 
10 1 — 50 0.53 1A | MBRM110ET1GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04 | 3,000] 131.00/M 1.70 —+ 
20 1 325 50 0.45 1A | MBRM120LT1GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04 | 3,000] 131.00/M 
POWERMITE| 20 1 375 50 0.53 1A __| MBRM120ET3OSCT-ND 4.06 29.20 5474 | — = 
20 1 375 50 0.53 1A | MBRM120ET3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04 | 12,000] 116.00/M 
30 1 325 50 0.38 1A | MBRM130LT1GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04 | 3,000) 131.00/M 
40 1 475 50 0.55 1A | MBRM140T1GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04 | 3,000) 131.00/M 
40 1 = 50 0.36 0.1A | MBRM140T3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04 | 12,000] 116.00/M 
30 0.2 200 0.6 0.35 40mA | BAT54XV2T1GOSCT-NDO 2.60 16.90 29.25 | 3,000] 61.00/M 
30 200 200 _ 0.60 200mA_ | RB520S30T10SCT-ND 1.73 11.25 i946 | — —_ 
SOD-523 30 200 200 — 0.60  200mA | RB520S30T1GOSCT-NDO 1.54 10.01 17.33 | 3,000] 36.00/M 
30 0.2 200 _ 0.50  200mA | RB521S30T1GOSCT-NDO 1.54 10.01 17.33 | 3,000] 36.00/M 
40 0.03 200 = 0.37 1.0mA _| RB751S40T1GOSCT-NDO 1.78 11.57 20.03 | 3,000 | 42.00/M 
20 1 = 40 0.53 1A | MBR120ESFT1GOSCT-NDO 371 26.09 47.44 | 3,000 | 107.00/M 
SOD-123FL 20 1 - 45 0.34 1A MBR120VLSFT1GOSCT-NDO 4.00 30.00 60.00 | 3,000 | 150.00/M CI HODE: ee 
40 1 — 30 0.55 1.0A | MBR140SFT1GOSCT-NDO 371 26.09 47.44 | 3,000] 90.00/M Pe 
23 1 200 _ 0.27 4omA | NSR0O320XV6T10SCT-ND 371 26.09 47.44 | — = 
SOT:985 A 23 1 200 = 0.27 10mA | NSRO320XV6T1GOSCT-NDO 3.71 26.09 47.44 | 4,000 | 107.00/M CATHODE of ; 
SOT-363 A/ 15 0.03 = _ 0.415 imA | NSR1SDW1T10SCT-ND 2.99 21.08 38.32 | — = . 
$C-88 15 0.03 = = 0.415 1mA__ | NSR1SDW1T1GOSCT-NDO 3.04 21.38 36.88 | 3,000| 87.00/M aa 2] ogione 
SOT-363 B/ a ° 
sc-38 15 0.03 - _ 0.415 imA | NSR1STW1T2GOSCT-NDO 3.56 25.63 48.06 | 3,000) 121.00/M 
D. E. 


§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. RoHS Compliant 


Switching Diodes 


3 A 1 3 2 1 
4 5 6 4 5 6 


Working | Average Power Peak Maximum 
Peak Rectified Dissi- Surge Instantaneous Cut Tape 
Rev. Volt. | For. Current | pation Current Forward Volt. Pinning Digi-Key Pricing Tape & Reel§ 
Package VRWM IF (mW) rm (mA) | Drop (VF) IF(mAdc)| 1 2 3 | PartNo. 10 100 250 | Qty. | Pricing 
7 = 225 = 0.6 10 A K_ K/A | MMBD352LT1GOSCT-NDt0 3.11 21.58 38.91] 3,000] 83.00/M 
35 100 225 = 1 10 K KA | MMBD2835LT10SCT-NDt 240 11.79 19.65} 3,000] 34.00M| | sot-363/Sc-88 
70 200 225 500 0.7 1 A — _ K_ | MMBD6050LT1GOSCT-NDO 1.90 10.71 17.85} 3,000} 32.00/M 
75 150 225 _ 1 10 A A_ K | MMBD2837LT10SCT-NDt 210 11.79 19.65] 3,000] 34.00/M Aa rd 
75 100 225 - 1 10 AA K_| MMBD2838LT10SCT-NDt 2.10 11.79 19.65} 3,000 | 34.00/M Q 
100 200 225 500 1 10 A — _ K_ | MMBD914LT1GOSCT-NDO 1.44 8.10 13.50] 3,000) 24.00/M Brae 
100 200 225 500 0.7 1 A K_ K/A | MMBD7000LT1GOSCT-NDtO 1.90 10.71 17.85} 3,000} 32.00/M 
50 200 225 500 1 100 A A K | BAV74LT10SCT-ND 1.86 1044 17.40) — = 
50 200 225 500 1 100 A A K_ | BAV74LT1GOSCT-NDO 1.44 8.10 13.50] 3,000) 24.00/M 
70 215 225 500 1 10 A_K_K/A | BAV199LT1GOSCT-NDO 2.37 15.41 26.66] 3,000 | 56.00/M 
70 200 225 500 0.8 10 A A K_ | BAV70LT1GOSCT-NDO 1.44 8.10 13.50] 3,000} 24.00/M 
807-23 | 79 215 225 500 08 10 | A K K/A| BAV99LT1GOSCT-NDO 144 8.10 1350/3,000| 24.00/M 
70 200 225 500 0.8 10 K K_ A | BAWS56LT1GOSCT-NDO 1.44 8.10 13.50] 3,000} 24.00/M 
70 100 225 = 0.8 10 — K_ A J BAL99LT1GOSCT-NDO 1.90 10.71 17.85) 3,000} 32.00/M 
75 200 225 500 1 10 A —_K _ | BAS116LT10SCT-ND 2.10 13.65 23.63] 3,000 | 49.00/M 
75 200 225 500 1 10 A — _ K | BAS116LT1GOSCT-NDO 2.14 13.91 24.08] 3,000] 50.00/M 
75 200 225 500 0.8 10 A — _ K | BASI6LT1GOSCT-NDO 1.44 8.10 13.50] 3,000 | 24.00/M 
120 200 225 625 1 100 A — _ K | BAS1I9LT1OSCT-ND 1.44 8.10 13.50} — _ SOT-23, 
120 200 225 625 1 100 A — _ K | BAS19LTIGOSCT-NDO 1.44 8.10 13.50] 3,000} 24.00/M SOT-23S 
200 200 225 625 1 100 A —_K _ | BAS20LT10SCT-ND 1.44 8.10 13.50] 3,000 | 25.00/M 
200 200 225 625 1 100 A — _ K | BAS20LT1GOSCT-NDO 1.44 8.10 13.50] 3,000} 24.00/M 
250 200 225 625 1 100 A_—_K _| BAS21LT1GOSCT-NDO 1.44 8.10 13.50] 3,000 | 24.00/M 
SOT-23S 70 200 225 500 0.7 1 AA K_| MMBD6100LT1GOSCT-NDtO 2.10 11.79 19.65] 3,000 | 35.00/M 
40 100 150 500 die 100 A —_ K _ | M1MA141KT1O0SCSAVET-ND 210 11.79 19.65] 3,000] 34.00/M SOT-323 
40 100 150 500 1.2 100 A — _ K_ | M1MA141KT1GOSCT-NDO 210 11.79 19.65] 3,000] 35.00/M 
70 200 200 500 0.8 10 A A K_ | BAV70WT1GOSCT-NDO 210 11.79 19.65] 3,000] 35.00/M 
70 215 200 500 0.8 10 K A K/A | BAV99RWT10SCT-ND 210 11.79 19.65] 3,000] 34.00/M 
SOT-323 70 215 200 500 0.8 10 K__A_K/A | BAV99RWT1GOSCT-NDO 2.10 11.79 19.65] 3,000 | 35.00/M 
70 215 200 500 0.855 10 A K_ K/A | BAV99WT1GOSCT-NDO 2.10 11.79 19.65] 3,000] 35.00/M 
70 200 200 500 0.8 10 K — A | BAW56WT1GOSCT-NDO 210 11.79 19.65] 3,000] 35.00/M 
75 200 200 500 0.8 10 A — _ K | BASI6WT10SCT-ND 1.27 8.26 14.29] 3,000} 34.00/M SOD-123FL, 
5 200 200 500 0.8 10 A _—_K | BASI6WT1GOSCT-NDO 210 11.79 19.65) 3,000 35.00/m| | SOD-123 
S0D-123 100 200 225 500 1 10 — — — | MMSD4148T1GOSCT-NDO 1.96 12.74 22.05) 3,000} 46.00/M 
100 200 225 500 1 10 — _— _— | MMSD914T1GOSCT-NDO 2.14 13.91 24.08] 3,000 | 50.00/M 
100 200 200 500 1 10 — — — | MMDL914T1GOSCT-NDO 210 11.79 19.65] 3,000] 35.00/M 
SOD-323 75 200 200 500 0.8 10 — — — | BASI6HT1GOSCT-NDO 210 11.79 19.65] 3,000] 35.00/M 
250 200 200 625 1 100 — — — | BAS21HT1IGOSCT-NDO 1.66 10.79 18.68} 3,000 | _39.00/M SOD-323 2.70 
SOT-416/ 80 100 150 2,000 1.2 100 K K_ A | DAP2220SCT-ND 2.10 11.79 19.65} — — ileal, 
SC-75 80 100 150 2,000 1.2 100 K KA _| DAP222GOSCT-NDO 2.10 11.79 19.65] 3,000 | 35.00/M = 135 
75 200 120 500 0.715 1.0 K A — | BAS16XV2T1GOSCT-NDO 2.27 12.78 21.30] 3,000] 38.00/M Gaitiode AnGdé 
SOD-523 100 200 200 500 1.2 100 K A — | 18S400T1GOSCT-NDO 1.78 11.57 20.03) 3,000} 42.00/M 
100 200 120 500 1.0 10 K A _— | NSD914XV2T1GOSCT-NDO 2.25 15.60 28.13] 3,000 | 60.00/M SOT-416/ 
SOT-353 250 200 385 625 1.0 100 — — — | BAS21DW5T1GOSCT-NDO 2.14 13.91 24.08] 3,000 | 50.00/M 
SOT-363 C/ 85 100 300 240 1.2 100 — — — | HN2D02FUTW1T10SCT-ND 3.11 21.58 = 38.91) — _ 
SC-88 85 100 300 240 1.2 100 — — — | HN2D02FUTW1T1GOSCT-NDO 3.11 21.58 38.91] 3,000 | 83.00/M 
S0T-563B 75 200 357 500 0.715 1.0 — — — | BASI6DXV6T10SCT-ND 2.97 20.90 38.00} — _ 
75 200 357 500 0.715 1.0 — — — | BASI6DXV6TIGOSCT-NDO 2.97 20.90 38.00] 4,000 | 86.00/M 
SOT-563 C 70 200 357 500 0.715 1.0 — — — | BAV70DXV6T10SCT-ND 2.34 16.81 31.52) — - SOT-353 
SOT-563 D 80 100 357 300 1.2 100 — — — | NSDEMN11XV6T10SCT-ND 2.34 16.81 31.52) — _ 12.20 —+| 
80 100 357 300 1.2 100 — — — | NSDEMN11XV6T1GOSCT-NDO 3.11 21.91 39.84] 4,000 | 90.00/M 'T] fu 
SOT-563 E 80 100 357 300 1.2 100 — — — | NSDEMP11XV6T10SCT-ND 3.11 21.91 39.84) — = bi 
80 100 357 300 fi2 100 — — — | NSDEMP11XV6T1GOSCT-NDO 3.11 21.91 39.84] 4,000] 90.00/M Ta 


§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. t Dual Array 9 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1160 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


. \ . Designed primarily for power switching. The gate sensitivity of these triacs permits the use of economical transistorized 
™ 
ON Semiconductor Triacs or integrated circuit control circuits, and it enhances their use in low-power phase control and load-switching applications. 


TO-225AA TO-220AB SOT-223 


Sensitive Gate Triacs 


On State Peak Peak 
VDRM | RMS Current) Surge Current | Gate Power Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Package | (V) | IT(RMS) ITSM (A) PGM (W) Application Part No. 1 10 100 250 aly. Pricing 
200 4A 30 10 Full-Wave ac Control 2N6071AGOS-NDO 15 60 5 39 = _ 
200 4A 30 10 Full-Wave ac Control 2N6071BGOS-NDO 75 60 A5 39 = _ 
T0-225AA 400 4A 30 10 Full-Wave ac Control 2N6073AGOS-NDO 15 60 A5 39 = = 
400 4A 30 10 Full-Wave ac Control 2N6073BGOS-NDO Wi) 60 A5 39 = _ 
600 4A 30 10 Full-Wave ac Control 2N6075AGOS-NDO 75 60 5 39 = _ 
600 4A 30 10 Full-Wave ac Control 2N6075BGOS-NDO 75 60 A5 39 _ _ 
200 0.6A 8 5 MPU Interface MAC97A4G0S-NDO 42 33 24 18 = _ 
400 0.6A 8 5 MPU Interface MAC97A60S-ND A4 34 25 19 =_ — 
TO-92 400 0.6A 8 5 MPU Interface MAC97A6GOS-NDO 42 33 24 18 = _ 
600 0.6A 8 5: MPU Interface MAC97A80S-ND AB 35 26 19 _ _ 
600 0.6A 8 5 MPU Interface MAC97A8GOS-NDO A4 34 25 19 = = 
400 8A 80 20 Consumer MAC228A6GOS-NDO 1.50 1.30 1.00 84 = = 
600 8A 80 20 Consumer MAC228A8G0S-NDO 1.50 1.30 1.00 84 = _ 
600 8A 70 16 Full-Wave ac Control MAC8SMOS-ND 1.14 99 76 64 _ al 
T0-220AB 600 8A 70 16 Full-Wave ac Control MAC8SMGOS-NDO 1.21 1.06 81 69 = — 
600 15A 120 20 Full-Wave ac Control MAC15SMGOS-NDO 1.40 1.22 94 79 _ _ 
800 8A 80 20 Consumer MAC228A10GOS-NDO 1.54 1.34 1.03 87 = _ 
800 12A 90 16 Full-Wave ac Control MAC12SNOS-ND 1.36 1.18 a 76 =- al 
800 12A 90 16 Full-Wave ac Control MAC12SNGOS-NDO 1.45 1.26 97 82 = _ 
D-PAK 600 4A 40 0.5 Consumer MAC4DHMT4GOSCT-NDO _ 67 50 3 2,500 262.00/M 
200 0.8A 8 §. MPU Interface MACO8BT10SCT-ND _ 43 33 26 _ _ 
SOT-223 200 0.8A 8 5 MPU Interface MACO8BT1GOSCT-NDO _ 92 69 56 1,000 171.00 
600 0.8A 8 5 MPU Interface MACO8MT1GOSCT-NDO _ 92 69 56 1,000 171.00 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 0 RoHS Compliant 


Standard Triacs 


On State Peak Peak 
VDRM | RMS Current | Surge Current | Gate Power Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Package (V) IT (RMS) ITSM (A) PGM (W) Application Part No. 1 10 100 250 Qty. Pricing 
8A 80 16 Full-Wave ac Control MAC8DGOS-NDO 1.12 98 15 63 = _ 
8A 80 16 Full-Wave ac Control MACSDGOS-NDO 1.12 98 15 63 = _ 
any 12A 100 16 Full-Wave ac Control MAC12DGOS-ND0 1.12 98 75 63 = = 
15A 150 20 Full-Wave ac Control MAC15A60S-ND 1.84 1.60 1.23 1.03 = = 
15A 150 20 Full-Wave ac Control MAC15A6GOS-NDO 1.57 1.32 1.11 92 = = 
16A 150 20 Full-Wave ac Control MAC16DGOS-NDO 1.40 1.22 94 79 = — 
8A 80 16 Full-Wave ac Control MAC8MGOS-NDO 112 98 15 63 = _ 
15A 150 20 Full-Wave ac Control MAC15A8GOS-NDO 1.57 1.32 1.11 92 = — 
16A 150 20 Full-Wave ac Control MAC16MGOS-NDO 1.40 1.22 94 79 = — 
600 10A 100 20 Full-Wave ac Control MAC210A80S-ND 1.54 1.29 1.08 90 _ — 
eae 108 100 20 Full-Wave ac Control MAC210A8G0S-NDO 1.65 1.38 116 97 — — 
12A 100 20 Full-Wave ac Control 2N6344AGOS-NDO 1.57 1.32 1.11 92 = _ 
8A 100 20 Full-Wave ac Control 2N6344G0S-NDO 1.87 1.62 1.25 1.05 = _ 
12A 100 20 Full-Wave ac Control 2N6348AGOS-NDO 1.57 1.32 1.11 92 = — 
8A 80 16 Full-Wave ac Control MAC8NGOS-NDO 1.17 1.02 718 66 = _ 
8A 80 16 Full-Wave ac Control MACSNGOS-NDO 1.17 1.02 718 66 = _ 
12A 100 16 Full-Wave ac Control MAC12NGOS-NDO 1.17 1.02 18 66 = = 
800 12A 100 20 Full-Wave ac Control MAC212A10GOS-NDO 1.65 1.38 1.16 97 _ = 
15A 150 20 Full-Wave ac Control MAC15A10GOS-NDO 1.57 1.32 1.11 92 = — 
16A 150 20 Full-Wave ac Control MAC16CNGOS-NDO 1.59 1.38 1.06 89 = = 
12A 100 20 Full-Wave ac Control 2N6349AGOS-NDO 1.57 1.32 1.11 92 = = 
DPAK-3 800 4A 40 0.5 Consumer MAC4DCN-1GOS-NDO 85 69 52 A4 = = 
4A 40 0.5 Consumer MAC4DSMT40SCT-ND 83 67 50 43 _ = 
DPAK 600 
4A 40 0.5 Consumer MAC4DSMT4GOSCT-NDO 83 67 50 43 2,500 262.00/M 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. ( RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1161 


ON Semiconductor™ 


TO-220AB 


SCRs 


i 


TO-225AA 


SOT-223 


On State Peak Peak 

VDRM | RMS Current | Surge Current | Gate Power Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Package | (V) IT (RMS) ITSM (A) PGM (W) Application Part No. 1 10 100 250 Oty. Pricing 
50 12A 100 20 Over Voltage Protection MCR68-0020S-ND 1.30 1.08 a 76 _- - 
50 12A 100 20 Over Voltage Protection MCR68-2G0S-NDO 1.73 1.50 1.16 27 = al 
100 25A 300 20 Over Voltage Protection MCR69-0030S-ND 1.62 1.41 1.08 91 _- - 
100 25A 300 20 Over Voltage Protection MCR69-3G0S-NDO 1.73 1.50 1.16 97 = = 
400 8A 100 5 Industrial and Consumer MCR72-0060S-ND 1.40 1.22 94 79 = - 
600 8A 100 5 Industrial and Consumer MCR72-0080S-ND 1.40 1.22 94 79 _— _ 
800 10A 100 5 Industrial and Consumer MCR310-0100S-ND 1.66 1.45 1.11 94 _ _ 
50 25A 250 20 Half-Wave ac Control 2N6504G0S-NDO 1.73 1.50 1.16 97 _ _ 
100 25A 250 20 Half-Wave ac Control 2N6505GOS-NDO 1.73 1.50 1.16 97 = _ 
100 12A 100 20 Half-Wave ac Control 2N6395GOS-NDO 1.50 1.30 1.00 84 _ _ 
200 8A 100 5 Half-Wave ac Control MCR218-0040S-ND 1.12 94 79 66 =< = 
200 8A 100 5 Half-Wave ac Control MCR218-4G0S-NDO 1.50 1.30 1.00 84 = = 
400 12A 100 20 Half-Wave ac Control 2N63970S-ND 1.40 1.22 94 719 _ al 
400 12A 100 20 Half-Wave ac Control 2N6397GOS-NDO 1.50 1.30 1.00 84 = = 
TO-220AB 400 16A 160 20 Half-Wave ac Control 2N6403G0S-NDO 1.73 1.50 1.16 97 = — 
400 25A 250 20 Half-Wave ac Control 2N6507GOS-NDO 1.73 1.50 1.16 97 = = 
400 12A 100 5 Half-Wave ac Control MCR12LD0S-ND 95 19 67 56 _ _ 
400 12A 100 5 Half-Wave ac Control MCR12LDGOS-NDO 1.26 1.10 85 7 = — 
600 8A 80 5 Half-Wave ac Control MCR8SMOS-ND 1.01 88 68 57 = = 
600 8A 80 5 Half-Wave ac Control MCR8SMGOS-NDO 1.08 94 72 61 = al 
600 10A 160 20 Half-Wave ac Control 2N6404G0S-NDO 1.73 1.50 1.16 27 = _ 
600 25A 250 20 Half-Wave ac Control 2N65080S-ND 1.62 1.41 1.08 91 - — 
600 25A 250 20 Half-Wave ac Control 2N6508GOS-NDO 1.73 1.50 1.16 97 = = 
800 12A 100 20 Half-Wave ac Control 2N63990S-ND 1.49 1.29 1.00 84 _ = 
800 12A 100 20 Half-Wave ac Control 2N6399GOS-NDO 1.59 1.38 1.06 89 _ _ 
800 12A 100 5 Half-Wave ac Control MCR12NOS-ND 1.09 95 73 62 _ =_ 
800 16A 160 20 Half-Wave ac Control 2N6405GOS-NDO 1.73 1.50 1.16 97 _ _ 
800 16A 160 5 Half-Wave ac Control MCR16NOS-ND 117 1.02 78 66 _ _ 
800 16A 160 5 Half-Wave ac Control MCR1I6NGOS-NDO 117 1.02 18 66 = = 
800 25A 300 20 Half-Wave ac Control MCR25NGOS-NDO 1.69 1.41 1.19 99 = fl 
800 25A 250 20 Half-Wave ac Control 2N6509GOS-NDO 1.73 1.50 1.16 97 = = 
30 0.8A 10 01 High Volume Consumer 2N5060GOS-NDO A4 34 25 19 = = 
60 0.8A 10 01 High Volume Consumer 2N5061RLRAOSCT-ND = 35 26 19 2,000 126.00/M 
60 0.8A 10 01 High Volume Consumer 2N5061RLRAGOSCT-NDO = 34 25 19 2,000 122.00/M 
60 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer 2N50610S-ND A6 35 26 19 - - 
60 0.8A 10 01 High Volume Consumer 2N5061GOS-NDO A4 34 25 19 _ = 
100 0.8A 10 01 High Volume Consumer 2N5062RLRAOSCT-ND _ 35 26 19 = = 
100 0.8A 10 01 High Volume Consumer 2N5062RLRAGOSCT-NDO ad 34 25 19 2,000 122.00/M 
T0-92 (A) 200 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer 2N5064RLRAOSCT-ND = 35 26 19 2,000 126.00/M 
200 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer 2N5064RLRAGOSCT-NDO = 34 26 19 2,000 122.00/M 
200 0.8A 10 01 High Volume Consumer 2N50640S-ND A6 35 26 19 _ - 
200 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer 2N5064G0S-NDO A4 34 25 19 = _ 
400 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer MCR100-6RLOSCT-ND = 35 26 19 2,000 126.00/M 
400 0.8A 10 01 High Volume Consumer MCR100-6RLGOSCT-NDO AB 36 26 19 2,000 114.00/M 
600 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer MCR100-8RLOSCT-ND = 235 26 19 2,000 126.00/M 
400 1.5A 15 0.5 Low-Power Switching MCR22-6RLRAOSCT-ND _ 38 28 21 2,000 137.00/M 
600 1.5A 15 0.5 Low-Power Switching MCR22-8RL10SCT-ND _ 38 28 21 _ _ 
600 1.5A 15 0.5 Low-Power Switching MCR22-8RL1GOSCT-NDO 50 39 28 21 2,000 139.00/M 
10-92 (B) 40 _ 5 0.3 High Volume Consumer 2N6027RLRAGOSCT-NDO = 38 27 21 2,000 134.00/M 
40 _ 5 0.3 High Volume Consumer 2N6028RLRAGOSCT-NDO = 38 27 21 2,000 134.00/M 
200 4A 20 0.5 High Volume Consumer C106B0S-ND 58 AT 36 .28 — - 
200 4A 20 0.5 High Volume Consumer C106BGOS-NDO 59 48 36 29 = = 
TO-225AA 400 4A 20 0.5 High Volume Consumer C106D0S-ND 58 AT 36 28 _ _ 
400 4A 20 0.5 High Volume Consumer C106DGOS-NDO 59 AB 36 .29 _ —= 
600 4A 20 0.5 High Volume Consumer C106MGOS-NDO 59 AB 36 29 _ = 
S0T-223 200 0.8A 8 01 Line-Powered Consumer MCRO8BT1GOSCT-NDO 53 43 .33 26 1,000 171.00 
600 0.8A 8 0.1 Line-Powered Consumer MCRO8MT1GOSCT-NDO 10 56 42 34 1,000 224.00 
400 4A 25 0.5 Industrial and Consumer MCR716T40SCT-ND _— 1.35 1.04 .87 _— — 
400 4A 25 0.5 Industrial and Consumer MCR716T4GOSCT-NDO 91 23 55 AT 2,500 287.00/M 
600 4A 25 0.5 Industrial and Consumer MCR708AT40SCT-ND = 72 54 46 = - 
D-PAK 600 12A 100 5 Industrial and Consumer MCR12DSMT40SCT-ND _ 1.30 1.00 84 _ — 
600 12A 100 5 Industrial and Consumer MCR12DSMT4GOSCT-NDO 1.12 90 68 58 2,500 355.00/M 
800 12A 100 5 Industrial and Consumer MCR12DCNT40SCT-ND — 1.30 1.00 84 = _ 
800 12A 100 5 Industrial and Consumer MCR12DCNT4GOSCT-NDO 1.12 90 68 58 _ _ 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


1162 (1073) 


0 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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EAIrcHiLS Surface Mount and Through-Hole Power MOSFETS = ["*7~ °°" 


SEMICONDUCTOR® 


Rps (on) Config. Cut Tape 
Vos Ip Pp or Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig.) Type | (V) Q |@Volt.| (A) (W) Pkg. Part No. J 10 100 | Part No. Pricing 
SOT-23 
25] 4 45 | 022] 0.35 | Single | FOV301NCT-ND 22 175 12.32 | FDV301NTR-ND 151.20/3,000 
25 | 0.45 | 45 | 0.68 | 0.35 | Single | FOV303NCT-ND 33° 2.63 18.00 | FDV303NTR-ND 255.00/3,000 
30 | 0.125) 45 | 16 | 05 | Single | NOS355NCT-ND 59 4.43 33.21 | NDS355NTR-ND 479.70/3,000 D 
1 |N-Chan.} 50} 35 | 10 | 022 | 0.36 | Single | BSS138CT-ND 36 270 18.72 | BSS138TR-ND 180.00/3,000 
6o | 75 | 10 [0.115| 02 | Single | 2N7002NCT-ND 25 1.89 13.10 | 2N7002NTR-ND 126.00/3,000 
60 | 2 10 | 0.28] 0.3 | Single | NDS7002ACT-ND 39° 3.15 21.60 | NDS7002ATR-ND 270.00/3,000 3 
100| 6 10 | 0.17 | 0.36 | Single | BSS123NCT-ND 31 233 16.12 | BSS123NTR-ND 186.00/3,000 Gs 
25) 10 | 45 | 0.12 | 035 | Single | FDV302PCT-ND 35.270 19.01 | FDV302PTR-ND 216.00/3,000 (Top View) 0.54 + 
25| 14 | 45 | 0.46 | 0.35 | Single | FOV304PCT-ND 52 448 31.32 | FDV304PTR-ND 352.35/3,000 
1 |P-Chan.} 50} 10 10 | 013) 0.3 | Single | BSS84cT-ND 34 252 17.47 | BSSB4TR-ND 168.00/3,000 
60] 5 10 | 018 | 0.36 | Single | NDSO6OSCT-ND 40 3.21 22.03 | NDSO6OSTR-ND 275.40/3,000 
60 | 10 10 | 0.12 | 0.36 | Single | NDSO610CT-ND 37 2.93 20.59 | NDSO610TR-ND 234.00/3,000 
SuperSOT™-3 High Drain Current 
20 | 0.055] 45 | 17 | 05 | Single | FONS35NCT-NDO 40 3.20 24.00 | FDNS35NTR-NDO 324.00/3,000 
20 | 0.029) 45 | 3 0.5 | Single | FONS39ANCT-NDO 56 4.20 31.50 | FONS39ANTR-NDO 546.00/3,000 
20) 0.16 | 45 | 13 | 05 | Single | NODS331NCT-ND 54 4.32 32.40 | NDS331NTR-ND 364.50/3,000 
20) 0.11 | 45 | 17 | 05 | Single | NOS335NCT-ND 56 4.46 33.48 | NDS335NTR-ND 376.65/3,000 
30 | 0.065 | 45 | 22 | 05 | Single | FON337NCT-ND 58 4.66 34.92 | FDN337NTR-ND 392.85/3,000 
» | nechan,| 30 | 0.081 | 45 [19 [ 05 |” Single | FONS57NCT-NDO 493.92 29.40 | FDNS57NTR-NDO 396.90/3,000 
‘) 30 | 0.037 | 10 | 27 | 05 | Single | FON359ANCT-NDO 59 4.41 33.08 | FONS59ANTR-NDO 573.30/3,000 
30 | 0.026 | 10 | 27 | 05 | Single | FON359BNCT-NDO NEW! 64 480 36.00 | FONS59BNTR-NDO NEW! 624.00/3,000 
30] 0.16 | 10 | 12 | 05 | Single | NDS351ANCT-ND 42 3.36 25.20 | NDS351ANTR-ND 357.00/3,000 
30 | 0.08 | 10 | 17 | 05 | Single | NOS35SANCT-ND 48 3.64 ~—-27.27 | NDS355ANTR-ND 409.05/3,000 
60 | 0.073 | 10 | 17 | 05 | Single | FON5630CT-NDO 60 4.76 35.70 | FDN5630TR-NDO 481.95/3,000 
72; 003 | 45 | 26 | 05 | Single | FONS06PCT-NDO 40 3.00 22.50 | FDNS06PTR-NDO 390.00/3,000 
20 | 0.036 | 45 | 24 | 05 | Single | FON304PCT-NDO 57 456 34.20 | FDN304PTR-NDO 461.70/3,000 
20 | 0.122) 45 | 13 | 05 | Single | FON336PCT-NDO 49 3.92 29.40 | FDN336PTR-NDO 396.90/3,000 (Top View) 
20) 0.115) 45 | 16 | 05 | Single | FON338PCT-ND 52 448 31.32 | FDN338PTR-ND 352.35/3,000 NDC7001CCT: 
20| 60 | 45 | 2 0.5 | Single | FDNS40PCT-NDO AQ 3.92 29.40 | FDNS40PTR-NDO 396.90/3,000 G1, $1, D1 are N-Chan. 
> |pcnan.| 22] 03 | 45 | 1.0 [ 05 | Single | NDS332PCT-ND 53 427 32.04 | NDS332PTR-ND 360.45/3,000 
‘| 20 | 0.22 | 27 | 12 | 05 | Single | NDS336PCT-NDO 49 3.94 27.00 | NDS336PTR-NDO 382.50/3,000 
30 0.0105) 10 | 15 | 05 | Single | FON358PCT-NDO 43 3.40 25.50 | FDN358PTR-NDO 344.25/3,000 
30 | 0.063} 10 | 2 0.5 | Single | FONS60PCT-NDO 60 476 35.70 | FDNS60PTR-NDO 481 .95/3,000 
30 | 03 | 10 | 09 | 05 | Single | NDS352APCT-ND 46 3.65 —_27.36 | NDS352APTR-ND 425.25/3,000 
30 | 02 | 10 | 11 | 05 | Single | NDS356APCT-ND ‘54 4.07 30.51 | NDS356APTR-ND 457.65/3,000 SOG 
60 | 0.148 | 10 | 125 | 05 Single | FDN5618PCT-NDO 52 3.90 29.25 | FDNS618PTR-NDO 507.00/3,000 (Top View) 
SuperSOT™-6 (SOT-6) 
3A 20] 002] 45 | 73] 18 Dual | FDC6O00NZCT-ND (99 825 66.00 | FDC6OOONZTR-ND 1287.00/3,000 
3B 20 | 0.06 | 45 | 27 | 0.96 | Dual | FDC6305NCT-NDO 49 3.66 ~—-27.45 | FDC6305NTR-NDO 475.80/3,000 
3C | N-Chan.| 30 | 0.033 | 45 | 52 | 16 | Single | FOC633NCT-NDO 50 3.78 28.35 | FDC633NTR-NDO 491 .40/3,000 
3c 30 | 0.027) 10 | 5 1.6 | Single | FOC653NCT-NDO 55 4.11 30.83 | FDC653NTR-NDO 534.30/3,000 
3B 30 | 0.082 | 10 | 25 | 0.96 | Dual | FOC6561ANCT-NDO 50 3.75 28.13 | FDC6561ANTR-NDO 487.50/3,000 
3D 30 | 0.009 10 | 125] 2 Single | FOC796NCT-ND 1.32 11.00 88.00 | FOC796NTR-ND 1716.00/3,000 
3E 30 | 0.06 | 10 | 32 | 16 | Single | NOC651NCT-ND 78 5.87 44.01 | NDC651NTR-ND 635.70/3,000 
3B |N-Chan.| 50 | 2 10 | 035) 05 Dual | NDC7002NCT-ND 57 4.25 31.86 | NDC7002NTR-ND 477.90/3,000 
3c 60 | 0.042) 10 | 43 | 16 | Single | FOC5612CT-NDO 98 7.32 54.90 | FDC5612TR-NDO 951.60/3,000 
3D joo] 0.07 | 10 | 37 2 Single _| FOC3616NCT-ND 1.08 9.00 _72.00 | FOC3616NTR-ND 1404.00/3,000 
3C 20 | 0.037 | 45 | 45 | 16 | Single | FOC638APZCT-NDO NEW! 48 3.84 28.80 | FOC638APZTR-ND) NEW! 388.80/3,000 
3c 20 | 0.026 | 45 | 58 | 16 | Single | FOC608PZCT-ND) NEW! 55 4.40 33.00 | FDC608PZTR-ND) NEW! 445.50/3,000 
3A | P-Chan.| 20 | 0.044] 45 | 5 18 Dual | FDC6036PCT-ND 141 9.25 74.00 | FOC6036PTR-ND 1443.00/3,000 
3c 20 | 0.024) 45 | 55 | 16 Dual | FDC604PCT-NDO 49 3.69 ~—«-27.68 | FDC604PTR-NDO 479.70/3,000 
3B 20 | 0.127 | 45 | 19 | 0.96 | Dual | FDC6306PCT-NDO 48 3.80 _28.50 | FDC6306PTR-NDO 384.75/3,000 
3c 20 | 006 | 45 | 35 | 16 | Single | FOC634PCT-NDO 50. 400 30.00 | FDC634PTR-NDO 405.00/3,000 
3C | pchan,| 20 | 0.089] 45 | 45 | 1.6 | Single | FOC638PCT-NDO 60 4.76 35.70 | FDC638PTR-NDO 481.95/3,000 
3D ‘| 20 | 0.02 | 45 | 8 2 Single | FOC697PCT-ND 1.33 10.60 79.50 | FOC697PTR-ND 2035.20/3,000 
3D 20 | 0.022 | 45 | 7 2 Single | FOC699PCT-ND 114 950 76.00 | FOC699PTR-ND 1482.00/3,000 
3F | P-Chan.| 20] 0.15 | 45 | 22 | 0.96 pate FDC6392SCT-ND 75 6.25 50.00 | FDC6392STR-ND 975.00/3,000 
3B 30 | 014 | 10 | 18 | 096 | Dual | FDC@506PCT-NDO 58 435 32.63 | FDC6506PTR-NDO 565.50/3,000 
3E | pchan,| 30| 011 | 10 | 24 | 1.6 | Single | NDG652PCT-ND 81 6.05 45.36 | NDC652PTR-ND 655.20/3,000 (Top View) 
3B ‘| 50 | 5 10 | 022) 05 Dual | NDC7003PCT-ND 59 4.43 33.21 | NDC7003PTR-ND 479.70/3,000 
3c 60 | 0.082 | 10 3 1.6 Single | FDC5614PCT-NDO 98 7.35 55.13 | FDC5614PTR-NDO 955.50/3,000 (Top View) 1, 2,7, 8 are N-Chan. 
NChan.| 20 | 0.027] 45 | 59 for complementary 
3A | chan) 20 | aos | as | a2 | 18 Dual | FDC6020CCT-ND .96 8.00 64.00 | FDC6020CTR-ND 1248.00/3,000 parts only. 
3C Da aoe it oa 0.9 | Single | FDC6333CCT-NDO 44 330 24.75 | FDC6333CTR-NDO 429.00/3,000 
3B Koda 2 iq we 0.5 | Compl. | NDC7001CCT-ND 67 5.00 37.53 | NDC7001CTR-ND 542.10/3,000 
Power MOSFET (SO-8) 
4A 20 [0.0035] 45 | 23 | 30 | Single | FDS6OG4N7CT-ND 1.53 12.20 91.50 | FOS6064N7TR-ND 1952.00/2,500 
4A 20 |0.0035) 45 | 23 | 30 | Single | FDS6162N7CT-ND 1.74 13.92 104.40 | FOS6162N7TR-ND 2227.20/2,500 
4B |N-Chan.| 20 | 0.004 | 45 | 23 | 3.0 | Single | FOS6064N3CT-ND 1.53 12.20 91.50 | FOS6064N3TR-ND 1952.00/2,500 
4B 20 |0.0045) 45 | 21 | 30 | Single | FDS6162N3CT-ND 1.53 12.20 91.50 | FDS6162N3TR-ND 1952.00/2,500 
4c 20 | 0.004 | 45 | 16 | 25 | Single | FOS6574ACT-ND) NEW! 1.44 12.00 96.00 | FOS6574ATR-NDO NEW! 1560.00/2,500 
40 20 [0.0106] 10 | 75 | 16 Dual | FDS6911CT-ND) NEW! 1.04 863 69.00 | FOS6911TR-ND) NEW! 1721.25/2,500 
4D 30 | 0.031) 10 | 55 | 20 Dual | FDS6930BCT-ND) NEW! 92 690 51.75 | FDS6930BTR-ND) NEW! 747.50/2,500 
4D |N-Chan.) 30 | 0.019} 10 | 70 | 1.6 Dual | FDS8984CT-NDO NEW! 89 6.66 49.95 | FDS8984TR-NDO NEW! 721.50/2,500 
4c 30 | 0.019) 10 | 85 | 25 | Single | FOS8884CT-NDO NEW! 73 5.46 40.95 | FDS8884TR-NDO NEW! 591.50/2,500 
4D 30 | 0.037 | 10 | 53 | 20 Dual__|_NDS8936CT-ND 1.27 10.59 84.72 | NDS8936TR-ND 1147.25/2,500 
4E 30 | 0.028; 10 | 73 | 25 | Single | NDS9410ACT-ND ‘85. 637 47.79 | NDS9410ATR-ND 575.25/2,500 
4D 30 | 0.05 | 10 | 50 | 20 Dual | NDS9936CT-ND 1.01 840 67.20 | NDS9936TR-ND 910.00/2,500 
4D |N-Chan.) 30 | 0.075 | 10 | 37 | 20 Dual | NDS9956ACT-ND 90 747 59.76 | NDS9956ATR-ND 809.25/2,500 
4c 30 | 0.008 | 10 | 130] 25 | Single | FOS6670ACT-ND 1.52 12.19 91.44 | FOS6670ATR-ND 1625.60/2,500 
4c 30 |0.0095| 10 | 125 | 25 | Single | FOS6680ACT-ND 1.24 10.35 82.80 | FOS6680ATR-ND 1121.25/2,500 
4A 30 | 0.005 | 10 | 19 | 30 | Single | FDS70GON7CT-ND 139 11.12 83.40 | FOS7060N7TR-ND 1779.20/2,500 
4A 30 | 0.007) 45 | 165} 30 | Single | FDS7064N7CT-ND 1.33 11.10 88.80 | FDS7064N7TR-ND 1443.00/2,500 
4A |N-Chan.| 30 | 0.0045} 10 | 23 | 3.0 | Single | FOS7066N7CT-ND 1.75 14.00 105.00 | FDS7066N7TR-ND 2240.00/2,500 
4A 30 | 0.003) 10 | 23 | 30 | Single | FDS7088N7CT-ND 1.75 14.00 105.00 | FOS7088N7TR-ND 2240.00/2,500 
4B 30 | 0.0075; 45 | 16 | 3.0 | Single | FOS7064NCT-ND 1.33 11.10 88.80 | FOS7064NTR-ND 1443.00/2,500 
4B 30 | 0.008 | 10 | 16 | 313 | Single | FOS7064SN3CT-ND 1.20 10.00 80.00 | FOS7064SN3TR-ND 7300.00/2,500 
4B 30 |0.0048) 10 | 19 | 3.0 | Single | FOS7066ASN3CT-ND 1.34 11.15 89.20 | FOS7066ASN3TR-ND 1449.50/2,500 
4B | vchan.| 39 | 0.006 | 10 | 17.5] 3.0 | Single | FDS7o82N3CT-ND 1.20 10.00 80.00 | FDS7082N3TR-ND 4300.00/2,500 
4B ‘) 30 | 0.004 | 4.5 | 21 | 30 | Single | FOS7088N3CT-ND 2.25 18.00 135.00 | FDS7088N3TR-ND 2880.00/2,500 
4B 30 | 0.009) 10 | 14 | 30 | Single | FDS7096N3CT-ND 141 9.25 74.00 | FDS7096N3TR-ND 1202.50/2,500 
4B 30 |0.0045) 10 | 20 | 30 | Single | FDS7288N3CT-ND 1.49 11.92 89.40 | FDS7288N3TR-ND 1907.20/2,500 (Top View) 
} RoHS Compliant ‘A Tape and Box (Continued) 
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Sree Surface Mount and Through-Hole Power MOSFETS (cont) 


2.95 
Rps (on) Config. Cut Tape Tr i 
Vos Ip Pp or Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel i 6.71 
Fig.| Type | (v)| © |@volt.| (A) | (W) | Pkg. | PartNo. 1 10 100 ‘| PartNo. Pricing GDS | 
4F [N-Chan.| 30 | 0.011 | 10 | 102 | 25 | Single | FOS8878CT-NDO NEW! 62465 34.88 | FDS8878TR-NDO NEW! 503.75/2,500 L 230 
4G |N-Chan.) 30 | 0.035 | 10 | 6 2 se FDFS6N303CT-ND 88 660 49.50 | FDFS6N303TR-ND 715.00/2,500 a0 
4G |N-Chan.) 30 | 0.042 | 10 | 4 2 pa FDFS6N754CT-NDO NEW! 99 7.44 55.80 | FDFS6N754TR-NDO NEW! 806.00/2,500 
aA 40 | 0.007 | 10 | 153 30 | Single | FDS4070N7CT-ND 1531220 91.50 | FOS4070N7TR-ND 1952.0072,500 
4A 40 | 0.009 | 10 | 124] 30 | Single | FDS4072N7CT-ND 145 11.58 86.85 | FDS4072N7TR-ND 1852.80/2,500 
4a |N-Chan.| 40 | 0.01 | 10 | 13 | 39 | Single | FOS4080N7CT-ND 145 11.58 86.85 | FOS4080N7TR-ND 1852.80/2,500 
4B 40 | 0.0075} 10 | 153 3.0 | Single | FDS4070N3CT-ND 153 1220 91.50 | FDS4070N3TR-ND 1952.00/2,500 $0T-223 
4B 4o | 0.01 | 10 | 124 | 3.0 | Single | FDS4072N3CT-ND 144 11.50 86.25 | FDS4072N3TR-ND 1840.00/2,500 (Top View) 
4B 40 | 0.015 | 10 | 13 | 3.0 | Single | FDS4080NSCT-ND 144 11.50 86.25 | FOS4080N3TR-ND 1840.00/2,500 
4H 40 | 0021 | 10 | 6 | 16 | Dual | FDS8949CT-NDO NEW! ‘91 7.58 60.60 | FDS8949TR-NDO NEW! 984.75/2,500 
4c |n-chan.] 40 | 0.009) 10 | 128) 25 | Single | FOS8447CT-NDO NEW! 124 1033 82.60 | FOS8447TR-NDO NEW! 1342.25/2,500 | | Fig.6 — TO-220AB 
4c 40 | 0021 | 10 | 76 | 25 | Single | FDS8449CT-NDO NEW! 75 6.25 50.00 | FDS8449TR-NDO NEW! 812.50/2,500 
4c 4o | 001 | 45 | 11 | 25 | Single | FDS4672ACT-NDO NEW! ‘96 8.00 _ 64.00 | FDS4672ATR-ND) NEW! 1040.00/2,500 [O] 
4D 50/03 | 10 | 20 | 20 | Dual | NDS9QS9CT-ND 82 6.87 54.96 | NDS9959TR-ND 744.25/2,500 
4D 50 | 0.13 | 10 | 30 | 20 | Dual | Sig95sDYCT-ND ‘99 7.42 55.62 | SIQ955DYTR-ND 669.50/2,500 
4a |N-Chan.| 60 | 0.012) 10 | 106 | 30 | Single | FOS5170N7CT-ND 1.66 1328 99.60 | FDS5170N7TR-ND 2124.80/2,500 
4c 100) 0019 | 10 | 75 | 25 | Single | FDs3672CT-NDO 128 1020 76.50 | FDS3672TR-NDO 1632.00/2,500 | 
4A 100 | 0.026 | 10 | 67 | 30 | Single | FDS3170N7CT-ND 1.88 15.00 112.50 | FDS3170N7TR-ND 2400.00/2,500 Gps 
4A 150| 0.078 | 10 | 41 | 30 | Single | FDS2070N7CT-ND 1.88 15.00 112.50 | FDS2070N7TR-ND 2400.00/2,500 (Front View) 
4B 150) 0.075 | 10 | 41 | 30 | Single | FDS2070NSCT-ND 170 13.60 102.00 | FDS2070N3TR-ND 2176.00/2,500 
48 | chan | 200| 0-128 | 10 | 30 | 30 | Single | FOS2170N7CT-ND 1.88 15.00 112.50 | FDS2170N7TR-ND 2400.00/2,500 
4B ‘| 200] 0.128 | 10 | 30 | 30 | Single | FOS2170NSCT-ND 1.80 14.40 108.00 | FDS2170N3TR-ND 2304.00/2,500 
4c 200| 0.059] 10 | 39 | 25 | Single | FDS2672CT-NDO NEW! 179 14.30 107.25 | FDS2672TR-ND) NEW! 2288.00/2,500 
4c 250 | 0.097 | 10 | 30 | 25 | Single | FDS2734CT-NDO NEW! 2.00 16.00 _ 120.00 | FDS2734TR-NDO NEW! 2560.00/2,500 
aC 20 | 0.035 | 45 | 67 | 25 | Single | NDSB434CT-ND 135 11.25 90.00 | NDS8434TR-ND 1218.75/2,500 
4E |p-Chan.| 20 | 0.01 | 10 | 43 | 25 | Single | NDS9405CT-ND 162 1298 97.35 | NDS9405TR-ND 2076.80/2,500 
4D 20 | 0.01 | 10 | 35 | 20 | Dual | NDS9947CT-ND 138 11.52 92.16 | NDS9947TR-ND 1248.00/2,500 
46 Tp chan | 20 | 0-125 | 10 [33 [1.6 | Mosfet w/| FDFS2PTO2ACT-ND 644.80 36.00 | FDFS2P102ATR-ND 520.00/2,500 
4G ‘| 20 | 0125 | 10 | 33 | 16 | Diode | FDFS2P102CT-ND '88 6.60 49.50 | FDFS2P102TR-ND 715.00/2,500 
aC 30 | 0.06 | 10 | 53 | 25 | Single | NDS94S0CT-ND 12 936 74.88 | NDS9430TR-ND 1014.00/2,500 
4c |p-Chan.| 30 | 0.016) 10 | 88 | 25 | Single | FOS4435BZCT-NDO NEW! 80 6.00 45.00 | FDS4435BZTR-NDO NEW! 650.00/2,500 
4c 30 | 0.0077| 10 | 13 | 25 | Single | FDS6679AZCT-NDO NEW! 122 1018 81.40 | FDS6679AZTR-NDO NEW! 1322.75/2,500 
4l 30 | 0.069 10 [3 [1.6 | vajcret wy | FOFS2P753ZCT-NDO NEW! 72 5.37 40.28 | FDFS2P753ZTR-ND) NEW! 581.75/2,500 
4G |P-Chan.| 30] 0.059) 10 | 53 | 1.6 | MOIIM/| eprsoptosacT-no '88 6.60 49.50 | FDFS2P103ATR-ND 715.00/2,500 
4G 30 | 0059 | 10 | 53 | 16 FDFS2P103CT-ND ‘88 6.60 49.50 | FDFS2P103TR-ND 715.00/2,500 
4D 30 | 0.065 | 10 | 40 | 20 | Dual | NDS8947CT-ND 750 11.98 69.82 | NDS8947TR-ND 1621.75/2,500 
4E 30 | 0.13 | 10 | 36 | 25 | Single | NDS9400ACT-ND 117 973 77.80 | NDS9400ATR-ND 1056.25/2,500 
4c |p-Chan.| 30 | 0.05 | 10 | 53 | 25 | Single | NDS9435ACT-ND 90 673 50.49 | NDS9435ATR-ND 607.75/2,500 
4d 30 | 0.018) 10 | 69 | 16 Dual | FDS4935BZCT-NDO 77 638 51.00 | FDS4935BZTR-NDO 828.75/2500 | | Fig.8 — TO-247 
4D 30 | 0.13 | 10 | 29 | 20 | Dual | NDS9953ACT-ND 146 969 77.52 | NDS9953ATR-ND 1049.75/2,500 
4B 30 | 0.075 | 10 | 16 | 313 | Single | FDS7079ZNSCT-ND 140 11.22 64.15 | FDS7079ZN3TR-ND 1795.20/2,500 
40 |p ohan,| 40] 0.01 | 10 | 11 | 24 | Single | FDS4675CT-NDO MEW! 178 14.26 106.95 | FOS4675TR-NDO NEW! 2281.60/2,500 
4c ‘| 60 | 015 | 10 | 33 | 25 | Single | NDS9407CT-ND 1.01 843 67.44 | NDS9407TR-ND 913.25/2,500 20.55 
4D 60 | 0.25 | 10 | 23 | 20 | Dual | NDsgo4scT-ND 116 969 _77.52 | NDS9948TR-ND 1049.75/2,500 [381 
4G |P-Chan.) 60 | 0.11 | 10 | 3 | 16 Mosieew FDFS2P106ACT-ND 147 12.25 98.00 | FDFS2P106ATR-ND 1592.50/2,500 : 
Power MOSFET (SO-8) (Complementary N-P Channel 3 Phase Brushless Motor Driver) 
4D Wehan. oe rire 4 oe 2.0 | Compl. | NDS9943CT-ND 151 1210 90.75 | — = 
4D vee a ae iv a 2.0 | Compl. | NDS9958CT-ND 135 11.28 90.20 | — a cea 
4p |N-Ghan.) 30) 0.037 | 10 | 53 | 59 | Compl. | NDS8958CT-ND 133 1066 79.92 | — = 
p-Chan.| 30 | 0.065 | 10 | 40 
N-Chan.| 30 | 0.08 | 10 | 40 fj: LSS 
40 | Penn | 30) o4a | do | og | 20 | Compl. | Nosgas2act-Np 98 813 65.04 | NDS9952ATR-ND 880.75/2,500 Bed 
Power MOSFET (SO-8) (Complementary MOSFETS Half Bridge) ¥ ome} 
4D 20] 001] 45 |] 94] 2 Dual | FOS6898ACT-NDO 140 918 73.40 | FOSG898ATR-NDO 1192.75/2,500 
4D 20 | 0025 | 45 | 65] 2 Dual | FOS9926ACT-NDO 71 534 40.05 | FDS9926ATR-NDO 578.50/2,500 
4c |n-Chan.] 30 | 0.019) 10 | 84 | 25 | Single | FOS6612ACT-NDO 74 5.55 41.63 | FDS6612ATR-NDO 601.25/2,500 
4c 30 | 0.0085| 10 | 115] 25 | Single | FDSe680CT-NDO 1.01 838 67.00 | FDS6680TR-NDO 1088.75/2,500 
4c 30 | 0.0098] 10 | 11 | 25 | Single | FDS6690ACT-NDO 80 6.00 45.00 | FDS6690ATR-NDO 650.00/2,500 
aC 30 | 0.011 | 10 | 10 | 25 | Single | SI4410DYFSCT-NDO ‘98 7.32 54.90 | SI4410DYFSTR-NDO 793.00/2,500 
4D 30 | 0019} 10 | 6 | 16 | Dual | FDS6912ACT-NDO 94 7.83 62.60 | FDS6912ATR-NDO 1017.25/2,500 
4D |N-Chan.) 30 | 0.032} 10 | 55] 2 Dual | FDS6930ACT-NDO 82 6.18 46.35 | FDS6930ATR-NDO 669.50/2,500 
4D 30 | 0012| 10 | 86] 2 Dual | FOS6982CT-NDO 1.01 838 67.00 | FDS6982TR-NDO 1088.75/2,500 
4D 30 | 0.011 10 7.58 1.6 Dual FDS6990ACT-NDO 91 7.60 60.80 | FDS6990ATR-NDO 988.00/2,500 Fig. 10 — D-PAK (TO-252, TO-252AA) 
4 Ty chan, | 60 | 0.012 | 10 | i0 [25 |” Single | FDSs670CT-NDO 749 11.88 89.10 | FDSS670TR-NDO 1900.80/2,500 
4c ‘| 150| 0.04 | 10 | 49 | 25 | Single | FOS2572CT-NDO 142 11.83 94.60 | FDS2572TR-NDO 1537.25/2,500 -— 6.60 — 
4D 20 | 0024 | 45 | 6 2 Dual | FOS6875CT-NDO 101 840 67.20 | FDS6875TR-NDO 1092.00/2,500 0.60 | 5.34 4 | 
4c 20 | 0.0067} 45 | 135) 25 | Single | FDS4465CT-NDO 143 945 75.60 | FDS4465TR-NDO 1228.50/2,500 i 
4c | p-chan.| 20 | 0.014) 45 | 8 | 25 | Single | FOS6375CT-NDO 63 5.25 42.00 | FDS6375TR-NDO 682.50/2,500 
4c 20 | 0036 | 45 | 5 | 25 | Single | FDS8433ACT-NDO ‘68 «©—5.13 38.48 | FDS8433ATR-NDO 555.75/2,500 6.10 
4c 20 | 0.021 | 45 | 78 | 25 | Single | NDS8434ACT-NDO 143 938 75.00 | NDS8434ATR-NDO 1218.75/2,500 
aC 20/0019; 45 | 8 | 25 | Single | SI9424DYCT-NDO ‘95 7.14 53.55 | SI9424DYTR-NDO 778.50/2,500 O 
4C | pohan,| 30 | 0.015] 10 | 88 | 25 | Single | FOS4435cT-NDO 78 588 4410 | — - | 
4c ‘| 30 | 0011 | 10 | 11 | 25 | Single | FDS6675CT-NDO 117 973 77.80 | FDS6675TR-NDO 1264.25/2,500 0:80 
4c 30 | 0.042 | 10 | 53 | 25 | Single | FDS9435ACT-NDO (65 4.89 36.68 | FDS9435ATR-NDO 529.75/2,500 i 
aC 30 | 0.015 | 10 | 88 | 25 | Single | Sld435DYFSCT-NDO 76 5.70 42.75 | SI4435DYFSTR-NDO 617.50/2,500 0.76 1 t 
40 |p ohan,| 30 | 0.038] 10 | 53 | 25 | Single | Si9435DYCT-NDO 74 5.55 41.63 | SI9435DYTR-NDO 601.25/2,500 0.96 L..! 
4D ‘| 30 | 0019} 10 | 7 | 16 | Dual | FDS4935ACT-NDO 94 7.85 62.80 | FDS4935ATR-NDO 1020.50/2,500 
4D 30 | 0.025 | 10 | 6 2 Dual __| FOS6975CT-NDO 143 945 75.60 | FDS6975TR-NDO 1228.50/2,500 7 
40] ee oe ee ae ee kl 2 Dual | FDS8928ACT-NDO 1.06 8.83 70.60 | FDS8928ATR-NDO 1147.25/2,500 |_| Fig: 11 — D& PAK (T0-263AB) 
4D Dae , oe it 2 Dual | FOS8958ACT-NDO 91 7.60 60.80 | FDS8958ATR-NDO 988.00/2,500 10.67__168 
4K pa 7 ae it me 25 | Compl. | NDS8858HCT-ND 131 1089 87.12 | NDS885gHTR-ND 1179.75/2,500 
PowerSOT (SOT-223) 
5A 30] 0043] 10 | 5 3 | Single | FOT457NCT-NDO NEW! 48360 27.00 | FDT457NTR-NDO NEW! 390.00/2,500 
5B 60 | 0.12 | 10 | 37 | 30 | Single | NDT3055CT-ND 72 5.40 40.50 | NDT3055TR-ND 487.50/2,500 
5B |N-Chan.| 100] 0.275) 10 | 17 | 2 Single | FOT7N1OLTFCT-NDO 48 3.63 27.23 | FOT7N10LTFTR-NDO 629.20/4,000 
5B 100) 02 | 10 | 23 | 24 | Single | IRFM120ATFCT-NDO NEW! 62 4.62 34.65 | IRFM120ATFTR-ND) NEW! 800.80/4,000 
5B too] 0.28 | 10 | 1.7 | 20 | Single | FOT7N10TECT-NDO NEW! ‘59 4.72 36.40 | FOT7N1OTFTR-ND) NEW! 637.20/4,000 
5B |P-Chan.| 30 | 0.037 | 10 | 7.1 | 3.0 | Single | NDT451ANCT-ND 816.78 54,24 | NDT451ANTR-ND 734.50/2,500 
RoHS Compliant A Tape and Box (Continued) 
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1 
FAIRCHILD Fig. 12 — TO-3P, TO-3PN 


Sy See Surface Mount and Through-Hole Power MOSFETS (cont) 


Rpg (on) Config. Cut Tape 
Vos Ip Pp or Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig.| Type | (V) Q |@Volt.| (A) (W) Pkg. Part No. 1 10 100 | Part No. Pricing 
30 | 0.035 10 7.3 3.0 Single | NDT456PCT-ND 1.53 12.22 91.62 | NDT456PTR-ND 1628.80/2,500 
30 | 0.065 10 5.0 3.0 Single | NDT452APCT-ND 92 7.65 61.20 | NDT452APTR-ND 828.75/2,500 
5B | P-Chan.| 60 | 0.15 45 3.5 3.0 Single | NDT3055LCT-ND 15 5.65 42.39 | NDT3055LTR-ND 510.25/2,500 
60 0.3 10 25 3.0 Single | NDT2955CT-ND 72 5.44 40.77 | NDT2955TR-ND 490.75/2,500 
100 | 0.82 10 1.0 2.0 Single | FQTS5P10TFCT-ND) NEW! 59 4.68 35.10 | FOQTSP10TFTR-NDO NEW! 631.80/4,000 
Through-Hole Power MOSFET (TO-220AB) 
30 | 0.0019} 10 80 254 Single | FDP8860-NDO NEW! 2.33 18.63 144.90 | — = 
40 | 0.0021 10 80 300 Single | FDP8441-NDO NEW! 2.63 21.06 163.80 | — — 
50 | 0.015 10 75 150 | TO-220AB) NDP7050-ND 3.10 24.80 192.92 | — _ 
50 | 0.015 27 75 150 | TO-220AB) NDP7050L-ND 2.51 20.07 156.10 | — _ 
50 | 0.03 10 30 75 Single | BUZ11_R4941-ND 84 6.98 55.80 | — _ 
55 | 0.008 10 100 175 Single | HRF3205-ND 1.83 14.62 109.65 | — _ 
55 | 0.022 10 49 120 Single | HRFZ44N-ND 1.03 8.55 68.40 | — _ 
55 | 0.028 10 35 93 Single | HUF75321P3-NDO 84 6.98 55.80 | — =— 
55 | 0.01 10 75 200 Single | HUF75339P3-ND0 1.29 10.34 77.55 je _ 
55 | 0.006 10 75 325 Single | HUF75345P3-ND0 2.05 16.36 122.70 | — = 
60 | 0.0035 | 10 80 310 Single | FDPO38ANO6A0-NDO 4.05 32.40 252.00 | — = 
60 | 0.028 10 45 131 Single | RFP45NO6-ND 1.29 10.78 86.20 | — _ 
60 | 0.022 10 50 131 Single ) RFPSONO6-ND 1.29 10.78 86.20 | — _ 
6 | N-Chan.| 60 | 0.107 25 an 38 Single | RFP3055LE-ND 79 5.94 44.55 | — _ 
60 | 0.047 2.5 30 96 Single | RFP30NO6LE-ND 89 7.40 §9.20 | = = 
60 0.1 10 15 50 | TO-220AB) NDP4060-ND 86 7.18 57.40 | — _ 
60 01 27 15 50 | TO-220AB| NDP4060L-ND 89 7.38 59.00 | — — 
60 | 0.025 10 48 100 | TO-220AB|) NDP6060-ND 1.37 10.98 82.35 | — _ 
60 | 0.025 2 48 100 | TO-220AB) NDP6060L-ND 1.38 11.00 82.50 | — _ Fig. 14 — TO-220 
60 | 0.015 10 75 150 | TO-220AB| NDP7060-ND 2.42 19.34 145.05 | — - 4.83 
75 | 0.004 10 80 310 Single | FDP047ANO8A0-NDO 3.78 = 30.24 = 235.20 | — = I >| 
100 | 0.015 10 80 255 Single | FDP3651U-NDO 2.39 19.08 148.40 | — _ >| [1.40 
100 | 0.0075} 10 80 310 Single | FDP3632-NDO 3.15 25.20 196.00 | — = 
100 | 0.021 10 56 200 Single | HUF75639P3-ND0 1.48 11.80 88.50 | — _ 
100 | 0.0115 | 10 75 310 Single | HUF75645P3-NDO 242 19.32 144.90 | — _ 
105 | 0.025 10 41 135 Single | FDP3672-ND) NEW! 1.40 11.20 84.00 | — _ 
150 | 0.014 10 79 310 Single | FDP2532-ND0 3.83 30.60 238.00 | — = 
Through-Hole Power MOSFET (TO-92) 
25 = = 0.01 | 0.625 TO0-92 | J310-NDO NEW! 33 2.46 17.06 | — = 
30 30 _ 0.5 - Single | PN4392FS-ND 30 2.21 15.34 |= — 
35 30 0.1 0.05 | 0.625 TO-92 | J111FS-ND) NEW! 33 2.47 17.11 |= = 
35 50 0.1 0.05 | 0.625 TO-92 | J112FS-NDO NEI 33 2.47 17.11 |= = 
40 = = 0.05 | 0.625 TO-92 | J201-NDO NEW! 30 2.23 15.44 | — = 
7 |wchan.| © | 8 to | 02 | 04 | 10-92 | 2N7000FS-ND 26-195 13.52 |— —| | Fig. 15 — TO-220F 
“| 60 5 10 0.5 0.83 TO-92 | BS170-ND 34 2.55 17.68 | — _ 
60 1.2 10 0.5 0.83 Single | BS170_D27ZCT-ND) NEW! 34 2.55 17.68 | BS170_D27ZTR-ND) NEW! 149.60/2,000 2.54 3.18 
60 1:2 10 0.5 0.83 Single | BS170_D75ZCT-NDO NEW! 34 2.55 17.68 | BS170_D75ZTB-NDA0 NEW! 149.60/2,000 IS 
100 | 0.04 10 40 160 Single | RFP40N10-ND 1.31 10.44 78.30 | — = 
100} 0.2 25 12 60 Single | RFP12N10L-ND 97 7.26 64.45 | — _ 
500 | 4.6 10 0.38 0.89 Single | FQNINSO0CBU-ND) NEW! 51 4.15 28.44 | — _ 
7 | P-Chan 30 85 0.1 0.05 0.35 TO-92 | J175FS-ND) NEW! 3 3.38 23.76 | — _ 
“| 30 | 125 0.1 0.05 0.35 TO-92 | J176FS-ND) NEW! 43 3.38 23.76 | — _ 
TO-247 
55 | 0.0065} 10 75 285 Single | HUF75344G3-NDO 2.27 18.16 136.20 | — = 
60 | 0.014 10 70 150 Single | RFG70NO06-ND 2.11 16.88 126.60 | — — 
150 | 0.016 10 75 500 Single ) HUFA75852G3-ND) NEW! 5.27 42.16 327.88 | — = 
8 | N-Chan. | 500 | 0.089 10 48 625 Single | FDH50N50-ND) NEW! 7.78 62.24 525.15 | — = 
500 | 0.11 10 44 750 Single | FDH44N50-NDO 6.99 55.94 471.96 | — = 
600 | 0.062 10 47 417 Single | FCH47N60F-NDO NEW! 9.81 88.35 783.37 | — — Fig. 16 — SC75-6 
600 | 0.058 10 47 AI7 Single | FCH47N60-ND) NEW! 9.98 79.84 673.65 | — — 
TO-247AD 
9 |N-Chan.] 600] 0.19 | 10 | 20 | 208 | Single ] FCH20N60-ND 448 35.82 278.60 | — = a al 
D-PAK (TO-252, TO-252AA) 
20 | 0.0066} 10 35 49.5 Single | FDD8580CT-ND) NEW! 79 5.94 44.55 | FDD8580TR-ND) NEW! 643.50/2,500 
20 | 0.004 10 35 77 Single | FDD8586CT-ND) NEW! 80 6.68 53.40 | FDD8586TR-ND) NEW! 867.75/2,500 
25 | 0.0116} 10 35 39 Single | FDD8778CT-NDO A8 3.60 27.00 | FDD8778TR-NDO 390.00/2,500 
25 | 0.0085 | 10 35 50 Single | FDD8782CT-NDO 72 5.40 40.50 | FDD8782TR-NDO 585.00/2,500 
25 | 0.0033 | 10 35 115 Single | FDD8770CT-NDO 1.05 8.36 62.70 | FDD8770TR-NDO 1337.60/2,500 T 
25 | 0.0065} 10 35 50 Single | FDD8780CT-ND) NEW! 12 5.40 40.50 | FDD8780TR-ND) NEW! 585.00/2,500 easy) 01075 
25 | 0.028 10 27 18 Single | FDD8750CT-ND) NEW! 55 4.14 31.05 | FDD8750TR-ND) NEW! 448.50/2,500 0.50 
30 | 0.008 10 66 3.2 Single | FDD6670ACT-ND 1.45 12.09 96.72 | FDD6670ATR-ND 1309.75/2,500 
30 | 0.0068} 10 76 70 SyncFET | FDD6670ASCT-ND) NEW! 84 7.00 56.00 | FDD6670ASTR-NDO NEW! 910.00/2,500 
30 | 0.028 | 10 | 21 28 | Single _| FOD6630ACT-ND0 NEW! 64 4.80 36.00 | FDD6630ATR-NDO NEW! 520.00/2,500 | | Fig. 17 — SC70-6 
30 | 0.0077} 10 46 56 Single | FDD6690ACT-NDO 92 7.68 61.40 | FOD6690ATR-NDO 997.75/2,500 
40 | 0.019 10 28 37 Single | FDD8451CT-ND) NEW! 92 6.90 51.75 | FDD8451TR-ND) NEW! 747.50/2,500 
40 | 0.007 10 54 45 Single | FDD8447LCT-NDO NEW! 81 6.75 54.00 | FDD8447LTR-ND) NEW! 877.50/2,500 
50 | 0.100 10 14 48 Single | RFD14NO5SM-ND 76 5.70 42.75 |= _ 
50 | 0.100 25 14 48 Single | RFD14NO5LSM-ND 80 6.00 45.00 | — _ 
50 | 0.047 25 16 60 Single | RFD16NO5LSM-ND 89 7.43 59.40 | — _ 
50 | 0.047 10 16 72 Single | RFD16NO5SM-ND 82 6.83 54.60 | — _ 
50 0.1 5 14 48 Single | RFD14NO5LSM9ACT-NDO 92 6.87 51.53 | RFD14NOSLSM9ATR-NDO 744.25/2,500 
10 ) N-Chan.| 50 | 0.047 5 16 60 Single | RFD16NO5LSM9ACT-NDO 95 7.88 63.00 | RFD16NOSLSM9ATR-NDO 1023.75/2,500 
50 | 0.047 10 16 72 Single | RFD16NO5SM9ACT-NDO 19 6.58 52.60 | RFD16NOSSM9ATR-NDO 854.75/2,500 
60 | 0.0165} 10 35 88 Single | FDD5810CT-NDO 96 8.00 64.00 ) FDD5810TR-NDO 1040.00/2,500 
60 | 0.0115} 10 50 115 Single | FDD13ANO6A0CT-ND) NEW! 1.36 © 11.30 90.40 | FDD13ANO6A0TR-ND) NEW! 1469.00/2,500 
60 | 0.107 5 an 38 Single | RFD3055LESM9ACT-NDO 76 5.67 42.53 | RFD3055LESM9ATR-NDO 614.25/2,500 
60 | 0.107 25 an 38 Single | RFD3055LESM-ND 82 6.12 45.90 | — _ 
60 | 0.18 5 12 48 Single | MTD3055VLCT-ND) NEW! 1.14 9.53 76.20 | MTD3055VLTR-ND) NEW! 1238.25/2,500 
100} 0.13 10 10 49 Single | HUFA76609D3STCT-NDO NEW! 95 7.14 53.55 | HUFA76609D3STTR-ND) NEW! = 773.50/2,500 
100 | 0.27 10 8.4 50 Single | IRFR120FS-ND 79 6.60 §2.80 | — _ 
250 | 0.22 10 16 160 Single | FQD16N25CTMCT-NDO 1.24 = 10.31 82.50 | FOD16N25CTMTR-NDO 1340.63/2,500 
250) 0.9 10 44 50 Single | FDD6N25TFCT-ND) NEW! 1.44 = 12.03 96.20 | FOD6N25TFTR-ND) NEW! 1279.46/2,000 
250 | 0.9 10 44 50 Single | FDD6N25TMCT-ND) NEW! 1.44 12.03 96.20 | FOD6N25TMTR-ND) NEW! 1563.25/2,500 
400) 2.8 10 2 30 Single | FDD3N40TFCT-ND) NEW! 83 6.88 55.00 | FOD3N40TFTR-ND) NEW! 731.50/2,000 
400) 28 10 2 30 Single | FDD3N40TMCT-ND) NEW! 83 6.88 55.00 | FDD3N40TMTR-ND) NEW! 893.75/2,500 
500 | 0.76 10 6 89 Single | FDD6NSOTFCT-ND) NEW! 95 7.88 63.00 | FDD6NS50TFTR-ND) NEW! 837.902,000 
600 | 0.81 10 46 54 Single | FCDSN60TFCT-NDO 1.16 9.63 77.00 | FCDSN60TFTR-NDO 1024.10/2,000 
600 | 0.81 10 46 54 Single | FCD5N60TMCT-NDO 1.45 11.60 87.00 | FCDSN60TMTR-NDO 1856.00/2,500 
600 | 0.53 10 7 83 Single | FCD7N60TFCT-NDO 1.76 1410 105.75 | FCD7N60TFTR-NDO 1833.00/2,000 
600 | 0.53 10 4 83 Single | FCD7N60TMCT-NDO 1.76 14.10 105.75 | FCD7NGOTMTR-NDO 2256.00/2,500 
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FAIRCHILD Fig. 20 — 8-SOP NEW! 


SaaS EES Surface Mount and Through-Hole Power MOSFETS (cont) 


Rpg (on) Config. Cut Tape 
Vos Ip Pp or Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig.| Type | (V) Q |@Volt.| (A) (W) Pkg. Part No. 1 10 100 | Part No. Pricing 
600] 1.0 | 10 | 39 | 50 | Single | FCD4N6OTFCT-ND) NEW! 1.30 1040 78.00 | FCD4NGOTFTR-ND) NEW! 1352.00/2,000 
40 | nechan. | 99] 10 | 10 | 39 ] 50 | Single | FCD4NGOTMCT-NDO NEW! 1.30 10.40 78.00 | FCD4NGOTMTR-ND) NEW! 1664.00/2,500 
‘}800} 4.9 | 10 | 18 | 25 | Single | FaD2NsoTMCT-NDO 94 7.80 62.40 | FOD2NS0TMTR-NDO 1014.00/2,500 
goo} 56 | 10 | 1.7 | 25 | Single | FOD2NQOTFCT-NDO NEW! 94 7.80 62.40 | FOD2NQOTFTR-ND) NEW! 829.92/2,000 : 
40 | 0.036) 10 | 14 | 42 | Single | FOD4243CT-NDO NEW! ‘17.58 60.60 | FDD4243TR-NDO NEW! 984.75/2,500 | | Fig. 21 — 8-TSSOP 
40 | p-chan,| 42 | 0.028 | 10 | 32 | 69 | Single | FOD4685CT-NDO NEW! 116 9.63 77.00 | FOD4685TR-ND) NEW! 1251.25/2,500 
‘| 60 | 041 | 10 | 12 | 25 | Single | FOD17PO6TFCT-NDO 84 6.27 47.03 | FOD17PO6TFTR-NDO 555.94/2,000 
60 | 0.076 | 10 | 15 | 42 | Single | FDD5614PCT-NDO 92 7.68 61.40 | FDDS614PTR-NDO 997.75/2,500 
D2PAK (TO-263AB) 
30 0.0031] 10 | 80 | 187 | 10-263AB] FDB8030LCT-NDO 442 32.94 256.20 | FDB8030LTR-NDO 7903.20/800 
30 | 0.022} 10 | 25 | 50 | T0-263AB | NDB6OSALCT-ND 1.28 10.24 76.80 | NDBGOSALTR-ND 552.96/800 
30 }0.0049) 10 | 93 | 80 | Single | FOB8896CT-NDO NEW! 93 7.75 62.00 | FDB8896TR-ND) NEW! 347.20/800 
30 }0.0014) 10 | 80 | 300 | Single | FOB8832CT-NDO NEW! 3.42 27.36 212.80 | FDB8832TR-NDO NEW! 1580.80/800 
40 [0.0019| 10 | 80 | 300 | Single | FOB8441CT-NDO NEW! 2.70 21.60 168.00 | FDB8441TR-ND) NEW! 1248.00/800 : 
40 | 0.0036 | 10 80 254 Single | FDB8442CT-NDO NEW! 2.84 22.72 176.68 | FDB8442TR-ND) NEW! 1312.48/800 Fig. 22 — I-PAK/I2-PAK 
40 | 0.013) 10 | 70 | 92 | Single | FOB8445CT-NDO NEW! 1.26 10.50 84.00 | FDB8445TR-ND) NEW! 470.40/800 
50 | 04 10 | 15 | 50 | TO-263AB | NDB4050CT-ND 110 9.20 73.60 | NDB4050TR-ND 397.44/800 
60 | 0.025 | 27 | 48 | 100 | T0-263AB | NDB6O6OLCT-ND 1.34 10.75 80.64 | NDB6O6OLTR-ND 501.76/800 
60 | 0.015 | 10 | 75 | 150 | T0-263AB | NDB7060CT-ND 13.80 103.50 690.00 | — = 
60 | 0.015 | 27 | 75 | 150 | 10-263AB | NDB7O6OLCT-ND 76.02 120.15 601.00 | — = 
60 | 0.021) 10 | 32 | 58 | Single | FOBS690CT-ND) NEW! 1.49 12.45 99.60 | FOB5690TR-ND) NEW! 557.76/800 
75 |0.0039) 10 | 80 | 310 | Single | FDBO45ANO8AQCT-NDO 3.94 31.50 245.00 | FDBO45ANO8A0TR-NDO 1820.00/800 
100 }0.0075} 10 | 80 | 310 | Single | FOB3632CT-NDO 3.38 27.00 210.00 | FDB3632TR-NDO 1560.00/800 
joo }0.0115| 10 | 75 | 310 | Single | HUF75645S3STCT-NDO 2.32 18.52 144,06 | HUF75645S3STTR-NDO 1070.16/800 : 
foo | 0.021 | 10 | 55 | 375 | Single | FOBS5NT0TMCT-NDO 147 11.76 88.20 | FOBSSN10TMTR-NDO 635.04/800 | | Fig. 23 — MLP 5x6 
11] N-Chan.) 100} 0.04 | 10 | 33 | 127 | Single | FOB33N10TMCT-NDO NEW! 1.04 870 69.60 | FOB33N10TMTR-ND) NEW! 389.76/800 1234 
150] 0.014 | 10 | 79 | 310 | Single | FOB2532CT-NDO 3.29 26.35 204.96 | FDB2532TR-NDO 1522.56/800 
200] 0.06 | 10 | 31 | 343 | Single | FOB34N20TM_AMOO2CT-NDO 1.68 13.42 100.65 | FOB34N20TM_AMO02TR-NDO 724.68/800 
200 | 0.057 | 10 | 31 | 180 | Single | FOB34N20LTMCT-NDO NEW! 1.54 12.32 _ 92.40 | FOB34N20LTMTR-NDO NEW! 665.28/800 
200 |0.0229| 10 | 62 | 260 | Single | FDB2614CT-ND) NEW! 464 37.13 288.82 | FDB2614TR-ND) NEW! 2445 .52/800 
200| 0.041 | 10 | 52 | 357 | Single | FDBS2N20TMCT-NDO NEW! 2.39 19.08 148.40 | FDBS52N20TMTR-ND) NEW! 1102.40/800 
250 | 0.0363] 10 | 50 | 260 | Single | FDB2710CT-ND) NEW! 7.15 57.20 482.63 | FDB2710TR-ND) NEW! 3632.20/800 
250| 0.058 | 10 | 44 | 307 | Single | FDB44N25TMCT-NDO NEW! 2.39 19.08 148.40 | FDB44N25TMTR-ND) NEW! 1102.40/800 
300| 0.24 | 10 | 14 | 140 | Single | FDB14N30TMCT-ND) NEW! 80 6.70 _53.60 | FDB14N30TMTR-ND) NEW! 300.16/800 
330/078 | 10 | 25 | 250 | Single | FOB25N33TMCT-NDO NEW! 2.33 1863 144.90 | FOB25N33TMTR-ND) NEW! 1076.40/800 
500| 0.7 | 10 | 9 | 173 | Single | FOBSNSOCFTMCT-NDO NEW! 1.41 11.30 84.75 | FOBONSOCFTMTR-NDO NEW! 610.20/800 
500] 13 | 10 | 5 96 | Single | FOBSNSOCFTMCT-NDO 1.32 11.00 88.00 | FOBSNSOCFTMTR-NDO 492.80/800 
600] 0.32 | 10 | 11 | 125 | Single | FCB11N6OFTMCT-NDO 2.35 18.80 141.00 | FCB11N60FTMTR-NDO 1015.20/800 
6o0| 0.38 | 10 | 11 | 125 | Single | FCB11NGOTMCT-ND 2.30 18.40 138,00 | FCB11NGOTMTR-ND 993.60/800 
600/079 | 10 | 20 | 208 | Single | FCB2ON60TMCT-ND 401 32.04 249.20 | FCB2ONGOTMTR-ND 7851.20/800 
600] 0145 | 10 | 20 | 208 | Single | FCB2ON6OFTMCT-NDO NEW! 5.27 42.12 327.60 | FCB20NGOFTMTR-ND) NEW! 2433.60/800 
650] 1.2 | 10 | 7 173 | Single | FOB7N6SCTMCT-ND) NEW! 1.51 12.10 90.75 | FOB7NGSCTMTR-NDO NEW! 653.40/800 
TO-3P 
250] 0.034 | 10 | 69 | 480 | Single | FDAGON25-NDO 465 37.17 289.10 | — = 
280 | 0.035 | 10 | 75 | 520 | Single | FDA75N28-NDO NEW! 5.01 40.10 311.92 | — — 
42. | nechan, | 900 | 0.156 | 10 | 24 | 290 | Single | FOA24NS0-NDO 3.90 31.19 242.62 | — _ 
500] 0.31 | 10 | 165 | 205 | Single | FDA16NS0-NDO NEW! 3.09 24.75 192.50 | — — 
500| 0.22 | 10 | 19 | 239 | Single | FDA18NS0-NDO NEW! 3.09 24.75 192.50 | — — 
600] 019 | 10 | 20 | 208 | Single | FCA20N60-ND 448 35.82 278.60 | — = 
NEW! TO-3PN NEW! 
42 | wechan,| 800] 015 [ 10 | 20 | 208 ] Single | FCAZONGOF-ND 578 46.21 389.88 | — = 
‘[650| 0.36 | 10 | 16 | 260 | Single | FDA15NG5-ND 3.56 28.46 221.34 | — - 
NEW! TO-3PF NEW! 
280] 0.043 | 10 | 36 | 165 | Single | FDAFG2N28-NDO 402 3218 250.32 | — = 
13 | N-Chan.) 280] 0.035 | 10 | 46 | 215 | Single | FOAF75N28-NDO 5.01 40.10 311.92 | — — 
300 | 0.047 | 10 | 34 | 161 | Single | FDAFS9N30-NDO 4.02 3218 250.32 | — _ 
TO-220 
60 | 0.013] 10 | 65 | 135 | Single | FOP65NO6-NDO 1.24 10.33 82.60 | — = 
60 | 0.018 | 10 | 50 | 120 | Single | FOP50NO6-NDO 1.04 868 69.40 | — — 
60 | 0.017 | 10 | 524 | 121 | Single | FOP5ONO6L-NDO 1.04 868 69.40 | — — 
60 |0.0046) 10 | 80 | 242 | Single | FDP5800-NDO NEW! 2.24 17.88 134.10 | — — 
60 | 0.027 | 10 | 32 | 79 | Single | FOP30NO6L-NDO NEW! 83 6.95 55.60 | — - 
75 [0.0094]; 10 | 75 | 137 | Single | FOP75NOBA-NDO 173 1380 103.50 |— = 
150| 0.033 | 10 | 456] 210 | Single | FaP46N15-NDO 1.60 1276 95.70 | — — 
150| 0.025 | 10 | 79 | 463 | Single | FOP79N15-NDO NEW! 279 22.32 173.60 | — - 
200| 0.034 | 10 | 61 | 417 | Single | FDPG1N20-NDO NEW! 221 17.64 132.30 | — _ 
44 | nechan, (200 [0.041 | 10 | 52 | 357 | Single | FOPS2N20-NDO NEW! 1.89 15.12 113.40 | — = 
‘Ta50; 0077 | fo | 33 | 235 | Single | FOP33N25-NDO 200 16.00 120.00 |— = 
500| 058 | 10 | 9 | 147 | Single | FOP9NS0-NDO 1.46 12.15 97.20 | — — 
500| 0.31 | 10 | 16 | 200 | Single | FDP16N50-NDO NEW! 263 21.06 163.80 | — _ 
500] 0.22 | 10 | 18 | 235 | Single | FDP18NS0-NDO NEW! 272 21.78 169.40 | — -_ 
soo] — | — | 4 = —__| 495220TU-NDO NEW! 97 7.26 54.45 | — = 
600/038 | 10 | 11 | 125 | Single | FCP1INGO-ND 230 1840 138.00 |— = 
600] 019 | 10 | 20 | 208 | Single | FCP20N60-ND 4.01 32.04 249.20 | — - 
600] o6 | 10 | 7 31 Single | FCP7N60-ND 158 1260 94.50 | — - 
goo] 193 | 10 | 6 | 167 | Single | FOPGN90C-NDO NEW! 1.31 10.90 87.20 | — = 
44 | P-chan,| 62 | 0094 | 10 | 17 | 79 | Single | FOPT7P06-NDO 68 6.60 4950 | — = 
‘| 60 | 0.055 | 10 | 27 | 120 | Single | FOP27P06-NDO 86 7.20 57.60 | — - 
TO-220F 
60 | 0.008] 10 | 53 | 62 | Single | FOPF85NO6-NDO NEW! 165 1320 99.00 | — = 
150] 0.025 | 10 | 79 | 31 Single | FOPF79N15-NDO 272 21.78 169.40 | — — 
200| 0.056 | 10 | 39 | 59 | Single | FDPF39N20-NDO NEW! 1.48 11.82 88.65 | — — 
250| 0.077 | 10 | 20 | 94 | Single | FOPF33N25T-NDO 1.96 15.70 117.75 | — — 
250 | 0.048 | 10 | 28 | 117 | Single | FDPF51N25-NDO 2.48 19.80 148.50 | — = 
350/032 | 10 | 75 | 50 | Single | FOPFI2N35-NDO NEW! 710 920 73.60 [— = 
500] 12 | 10 | 5 39 | Single | FOPF7NSOU-NDO NEW! 1.96 15.68 117.60 | — _ 
500| 0.43 | 10 | 13 | 48 | Single | FOPFISNSOCF-NDO 1.73 13.80 103.50 | — — 
45 | nechan,| 500| 0.2 | 10 | 20 | 62 | Single | FOPF20NS0-NDO NEW! 272 21.78 169.40 | — _ 
‘| 500 | 0.22 | 10 | 18 | 58 | Single | FOPF18N50-NDO NEW! 257 20.54 159.74 | — —| | Fig. 26—12-BGA 
500/037 | 10 | 16 | 52 | Single | FDPFIONSO-NDO NEW! 248 19.80 154.00 | — = 
500] 0.31 | 10 | 16 | 385 | Single | FOPFI6NS0T-NDO NEW! 270 21.60 168.00 | — — 
500| 0.20 | 10 | 20 | 62 | Single | FOPF20NSOT-NDO NEW! 279 22.28 173.32 | — — 
500| 0.22 | 10 | 18 | 58 | Single | FOPF18NSOT-NDO NEW! 279 22.28 173.32 | — - 
500] 05 | 10 | 10 | 143 | Single | FOPFIONSOCF-NDO NEW! 1.72 13.76 103.20 | — = 
600/038 | 10 | 11 36 | Single | FCPF1INGO-ND 230 1840 138.00 |— = 
600] 0.22 | 10 | 16 | 37.9 | Single | FCPFIGN60-NDO NEW! 449 35.89 279.16 | — — 
600] 019 | 10 | 20 | 39 | Single | FCPF2ON60-ND 4.01 32.04 249.20 | — -_ 
} RoHS Compliant ‘A Tape and Box (Continued) 
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EEE 
FAIRCHILD 


SEMICONDUCTOR® 


Surface Mount and Through-Hole Power MOSFETS (cont) 


Rps (on) Config. Cut Tape 
Vos Ip Pp or Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig.) Type | (V) Q |@Volt.| (A) (W) Pkg. Part No. a 10 100 | Part No. Pricing 
600} 0.6 10 xg 31 Single | FCPF7N60-ND 1.58 12.60 94.50 | — _ 
15 |N-Chan.| 800] 2.1 10 5.5 51 Single | FQPFEN80CT-NDO NEW! 97 8.08 64.60 | — _ 
800} 1.29 10 8 59 Single | FQPF8N80CYDTU-NDO 1.86 1490 111.75 | — _ 
SC75-6 
16 | N-Chan.| 20 | 0.035 45 5.5 1.6 Single | FDJ128NCT-ND 99 8.25 66.00 | FDJ128NTR-ND 1287.00/3,000 
16 | P-Chan.| 20 | 0.07 45 4.2 1.6 Single | FDJ129PCT-ND 99 8.25 66.00 | FDJ129PTR-ND 1287.00/3,000 
SC70-6 
17 | N-Chan.| 25 2.6 45 0.22 0.3 Dual FDG6301NCT-NDO 43 3.44 25.80 | FDG6301NTR-NDO 348.30/3,000 
NEW! SC89-6 NEW! 
N-Chan.| 20 0.3 45 0.6 
18 P-Chan.| 20 05 45 0.35 0.625 Dual FDY4000CZCT-NDO A8 3.84 28.80 | FDY4000CZTR-NDO 388.80/3,000 
N-Chan.| 20 /5(max)| 4.5 0.2 4 y 
18 p-chan.| 20 |8(max)| 45 045 0.625 Dual FDY4001CZCT-NDO A5 3.56 26.70 | FDY4001CZTR-NDO 360.45/3,000 
SuperSOT™.-8 
19 | N-Chan.| 30 | 0.0075 10 1 1.8 Single | FDR4420ACT-NDO 1.26 10.50 84.00 | FDR4420ATR-NDO 1638.00/3,000 
49 | P-Chan 12 | 0.007 45 1 1.8 Single | FDR842PCT-NDO NEW! 1.70 13.60 102.00 | FDR842PTR-NDO NEW! 2611.20/3,000 
“| 20 | 0.054 12 2.9 0.8 Dual FDR8521LCT-NDO NEW! 1.04 8.68 69.40 | FDR8521LTR-NDO NEW! 1353.30/3,000 
NEW! 8-SOP NEW! 
20 |N-Chan.| 400) 3.2 10 0.45 2.0 Dual FQS4901TFCT-NDO 83 6.95 55.60 | FQS4901TFTR-NDO 1084.20/3,000 
8-TSSOP 
N-Chan.| 20 | 0.014 45 6 
21 P-Chan.| 20 | 0.028 45 44 1 Compl. | FDW2520CCT-NDO 99 8.28 66.20 | FDW2520CTR-NDO 1075.75/2,500 
21 | P-Chan.| 12 | 0.015 45 6 1.6 Dual FDW2508PBCT-ND) NEW! 1.16 9.63 77.00 | FOW2508PBTR-ND) NEW! 1251.25/2,500 
I-PAK (TO-251AA) 
20 | 0.0066 10 35 49.5 Single | FDU8580-ND) NEW! A 6.81 51.08 | — = 
20 | 0.004 10 35 77 Single | FDU8586-ND) NEW! 88 7.30 58.40 | — = 
25 | 0.0033 10 35 115 Single | FDU8770-ND0 117 9.75 78.00 | — _ 
25 | 0.0065 10 35 50 Single | FDU8780-ND0 55 4.41 30.83 | — — 
25 | 0.0045 10 35 88 SynoFET | FDU8796-NDO 84 6.30 47.25 |= = 
25 | 0.0116 10 35 39 Single | FDU8778-ND0 8 3.60 27.00 | — = 
25 | 0.0085 10 35 50 Single | FDU8782-ND0 64 4.80 36.00 | — — 
22 | N-Chan.| 50 0.1 10 14 48 Single | RFD14N05-ND 76 5.70 42.75 | — _ 
50 | 0.047 10 16 72 Single | RFD16N05-ND 85 7.10 56.80 | — _ 
50 0.1 2.5 14 48 Single | RFD14NO5L-ND 18 5.82 43.65 | — _- 
60 | 0.107 25 1 3 Single | RFD3055LE-ND 76 5.73 42.98 | — — 
200} 0.8 10 46 50 Single | IRFU220FS-ND 78 6.54 52.32 | — _ 
600} 0.81 10 46 54 Single | FCUSN60TU-NDO 1.41 11.30 84.75 | — _ 
600} 2.8 10 24 50 Single ) FQU3N60CTU-ND) NEW! 89 7.40 59.20 | — = 
600} 0.53 10 7 83 Single | FCU7NG60TU-NDO 1.73 13.80 103.50 | — _ 
22 | P-Chan.| 60 | 0.11 10 12 2.5 Single | FQU17PO6TU-NDO 84 6.27 47.03 | — _ 
I2-PAK 
250 | 0.077 10 33 235 Single | FDIS3N25TU-NDO 2.10 16.80 126.00 | — _ 
22 | N-Chan.| 250 | 0.22 10 15.6 3.13 Single | FQI6N25CTU-NDO 1.28 = 10.66 85.30 | — _ 
900} 27 10 42 140 Single | FQI4N90TU-NDO NEW! 1.47 12.25 98.00 | — _ 
MLP 5x6 
30 | 0.004 10 35 50 SynoFET | FOMS8672SCT-NDQ NEW! 1.32 11.00 88.00 | FDMS8672STR-ND) NEW! 1716.00/3,000 
30 | 0.0028 10 42 78 SynoFET | FOMS8670SCT-NDO NEW! 1.30 10.40 78.00 | FDMS8670STR-ND) NEW! 1996.80/3,000 
30 | 0.0074 10 19.8 28 Single ) FDMS8690CT-NDO 1.50 11.96 89.70 | FDMS8690TR-NDO 2296.32/3,000 
30 | 0.0019 10 40 83 SynoFET | FOMS8660SCT-NDO NEW! 2.00 16.00 120.00 | FDMS8660STR-ND) NEW! 3072.00/3,000 
93 | N-Chan 60 | 0.0094 10 22 78 Single | FDMS5672CT-ND) NEW! 1.79 14.30 107.25 | FDMS5672TR-ND) NEW! 2745.60/3,000 
“1 80 | 0.0135 10 22 78 Single | FDMS3572CT-ND) NEW! 1.65 13.20 99.00 | FDMS3572TR-ND) NEW! 2534.40/3,000 
100) 0.019 10 22 78 Single ) FDMS3672CT-ND) NEW! 1.93 15.40 115.50 | FDMS3672TR-ND) NEW! 2956.80/3,000 
150) 0.036 10 45 2.8 Single | FDMS2572CT-NDO 1.56 12.50 93.75 | FDMS2572TR-NDO 2400.00/3,000 
200 | 0.064 10 20 78 Single ) FDMS2672CT-ND) NEW! 2.06 16.50 123.75 | FOMS2672TR-ND) NEW! 3168.00/3,000 
250 | 0.105 10 14 78 Single | FDMS2734CT-ND) NEW! 2.06 16.50 123.75 | FDMS2734TR-ND) NEW! 3168.00/3,000 
MLP 3.3x3.3 
24a | N-Chan 20 | 0.0036 10 16.5 41 Single ) FDMC8554CT-ND) NEW! 1.36 11.35 90.80 | FOMC8554TR-ND) NEW! 1770.60/3,000 
“| 30 | 0.0096 10 16.5 31 Single | FDMC8878CT-ND) NEW! Al 7.58 60.60 | FOMC8878TR-ND) NEW! 1181.70/3,000 
248 | n-chan.| 27) 80987 | 45 | 4 | }92/) ual | FOMCeB9ONZCT-NDO MEW? 1.03 860 68.80 | FOMCSB90NZTR-NDO NEW! —_1341.60/3,000 
24A N-Chan 200 | 0.175 10 9.5 42 Single | FDMC2610CT-ND) NEW! 1.32 11.00 88.00 | FOMC2610TR-ND) NEW! 1716.00/3,000 
24C “| 220 | 0.305 10 1 24 Single | FDMC2674CT-NDO NEW! 1.05 8.75 70.00 | FOMC2674TR-ND) NEW! 1365.00/3,000 
oap | P-chan 60 | 0.084 10 5.7 6 Single | FDMC5614PCT-NDO 96 8.00 64.00 | FOMC5614PTR-NDO 1248.00/3,000 
“| 150} 1.4 10 3 25 Single | FDMC2523PCT-NDO 78 6.50 52.00 | FDMC2523PTR-NDO 1014.00/3,000 
NEW! 9-BGA NEW! 
95 | P-Chan 20 | 0.031 45 46 Single | FDZ291PCT-NDO JT 5.78 43.31 | FDZ291PTR-NDO 2406.25/10,000 
“| 20 | 0.036 45 46 Single | FDZ493PCT-NDO 80 5.97 44.78 | FDZ493PTR-NDO 776.10/3,000 
12-BGA 
26 | N-Chan.| 60 | 0.06 5 4 2 Single | FDZ209NCT-NDO 1.51 12.10 90.75 | FDZ209NTR-NDO 2323.20/3,000 
MicroFET 2x2 
27A | N-Chan.| 20 | 0.037 45 3.7 1.4 Dual FDMA1028NZCT-NDO 52 3.90 29.25 | FDMA1028NZTR-NDO 507.00/3,000 
27B | N-Chan.} 20 | 0.037 45 3.7 1.4 Most w! FDFMA2N028ZCT-ND) NEW! 72 5.37 40.28 | FDFMA2N028ZTR-ND) NEW! 698.10/3,000 
27A N-Chan 30 | 0.075 45 29 1.5 Dual FDMA2002NZCT-NDO 60 4.50 33.75 | FDMA2002NZTR-NDO 585.00/3,000 
270 “| 30 | 0.075 45 29 1.5 = FDFMA3N109CT-NDO 66 4.95 37.13 | FDFMA3N109TR-NDO 643.50/3,000 
27D 20 | 0.06 45 3.4 1.4 Dual FDMA1029PZCT-NDO 56 4.20 31.50 | FDMA1029PZTR-NDO 546.00/3,000 
27D 20 | 0.06 45 3.7 1.5 Dual FDMA1023PZCT-ND) NEW! A8 3.84 28.80 | FDMA1023PZTR-ND) NEW! 388.80/3,000 
27E | P-Chan.|} 20 | 0.036 45 6.6 24 Single | FDMA291PCT-NDO 54 4.05 30.38 | FDMA291PTR-NDO. 526.50/3,000 
27F 20 | 0.026 45 73 24 Single | FDMA520PZCT-ND) NEW! 72 5.37 40.28 | FDMA520PZTR-ND) NEW! 698.10/3,000 
27G 20 | 0.088 45 3.1 1.4 Dual FDMA1025PCT-NDQ NEW! 72 5.37 40.28 | FDMA1025PTR-ND) NEW! 698.10/3,000 
27H | P-Chan.) 20 | 0.09 45 3 1.4 Most FDFMA2P857CT-ND0 NEW! 88 6.60 49.50 | FDFMA2P857TR-ND) NEW! 858.00/3,000 
271) P-Chan.| 20 | 0.06 45 3.4 1.4 new FDFMA2P029ZCT-ND) NEW! 72 5.37 40.28 | FDFMA2P029ZTR-NDO NEW! 698.10/3,000 
27F | P-Chan. | 30 | 0.03 10 6.8 24 Single | FDMA530PZCT-ND) NEW! JT 5.79 43.43 | FDMA530PZTR-ND) NEW! 752.70/3,000 
N-Chan.| 20 | 0.037 45 3.7 1.4 
27d P-Chan.| 20 | 0.06 45 31 14 Compl. | FDMA1032CZCT-NDO 56 4.20 31.50 | FDMA1032CZTR-NDO 546.00/3,000 
8-WLCSP (BGA 2x2) 
98 | P-Chan 20 | 0.066 45 3 Single | FDZ193PCT-NDO NEW! 69 5.16 38.70 | FDZ193PTR-ND) NEW! 1096.50/5,000 
“| 20 | 0.067 45 3 Single | FDZ191PCT-NDO 62 4.62 34.65 | FDZ191PTR-NDO 1001.00/5,000 
RoHS Compliant ‘A Tape and Box 
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Fig. 27 — MicroFET 2x2 
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Fig. 28 — 8-WLCSP (BGA 2x2) 
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EAIReHIL® Surface Mount and Through-Hole Power IGBTs |"*’~ 


SEMICONDUCTOR® 


Fairchild's IGBT’s are designed to replace 500V/600V MOSFETs in switch mode power supply (SMPS), Power Factor Correction (PFC) and 


other high-power applications without redesign of the gate drive voltage circuitry. SMPS IGBT’s are the first-in-class to have full unclamped [+15.60+| 
inductive switching (UIS) capability similar to power MOSFETs, allowing application in all power circuit topologies, including single-switch 
forward converters. The gate drive voltage requirement has been reduced to 8-10V, allowing for the replacement of larger die-size power 4.80 
MOSFETs or multiple MOSFETs in parallel. 
Vces | Ic Icom Pp Digi-Key Price Each Fairchild 
Fig.| V_ | (A) | (A) | (W) | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
1200 | 30 | 45 | 186 | FGA15N120ANTDTU-NDO 2.79 2.24 1.74 | FGA15N120ANTDTU Hae = TO SRA 
1200 | 50 | 75 | 312 | FGA25N120ANTDTU-ND 3.51 2.81 2.19 | FGA25N120ANTDTU i: 7 
600 | 40 | 160 | 160 | FGA40N60UFDTU-ND 3.67 2.94 2.29 | FGA40N60UFDTU 
1 | 300 | 90 | 220 | 219 | FGA9ON30DTU-NDO 3.90 3.13 2.43 | FGA9ON30DTU 7 
300 | 90 | 220 | 219 | FGA9ON30TU-NDO 3.53 2.83 2.20 | FGASON30TU 
300 | 120 | 300 | 290 | FGA120N30DTU-NDO 4.89 3.92 3.05 | FGA120N30DTU 
300 | 180 | 450 | 480 | FGA180N30DTU-NDO 6.05 4.84 4.09 | FGA180N30DTU al ts 
soo | 28 | 40 | 125 | FGB20N6S2D-ND 2.25 1.80 1.40 | FGB20N6S2D Gop Niew) 
600 | 28 | 40 | 125 | FGB20N6S2-ND 2.23 1.79 1.34 | FGB20N6S2 
> | 600 | 45 | 108 | 167 | FGBS0N6S2D-ND 3.54 2.84 2.21 | FGB30N6S2D = 
600 | 45 | 108 | 167 | FGB30N6S2TCT-ND 2.67 2.14 1.67 | FGB30N6S2T Fig. 3'—'TO-220AB 
600 | 75 | 180 | 290 | FGB40N6S2TCT-ND 5.22 4.18 3.25 | FGB40N6S2T 
600 | 75 | 180 | 290 | FGB40N6S2TTR-ND$ 2412.80/800 FGB40N6S2T 
600 | 28 | 40 | 125 | FGP20N6S2D-ND 2.37 1.90 1.43 | FGP20N6S2D 
600 | 28 | 40 | 125 | FGP20N6S2-ND 1.80 1.44 1.08 | FGP20N6S2 
3 | 600 | 45 | 108 | 167 | FGP30N6S2D-ND 3.42 2.74 2.13 | FGP30N6S2D 
600 | 45 | 108 | 167 | FGP30N6S2-ND 2.70 2.16 1.68 | FGP30N6S2 ape 
600 | 75 | 180 | 290 | FGP40N6S2-ND 5.04 4.04 3.14 | FGP40N6S2 (Front View) 
600 | 300 | 600 | 892 | FMG2G300LS60E-ND 110.93 103.53 96.14 | FMG2G300LS60E 
600 | 400 | 800 | 1136 | FMG2G400LS60-ND 161.36 150.60 139.85 | FMG2G400LS60 Fig. 4 — 7PM-HA 
1200 | 64 | 120 | 500 | FGL40N120ANDTU-ND 10.41 9.38 8.32 | FGL40N120ANDTU 2 Be: 
jounting 
600 | 28 | 40 | 125 | FGH20N6S2-ND 2.34 1.88 1.46 | FGH20N6S2 Hole 
600 | 28 | 40 | 125 | FGH20N6S2D-ND 2.58 2.07 1.61 | FGH20N6S2D 
600 | 45 | 108 | 167 | FGH30N6S2-ND 3.17 2.54 1.98 | FGH30N6S2 fee 
600 | 45 | 108 | 167 | FGH30N6S2D-ND 4.23 3.39 2.64 | FGH30N6S2D EY 
600 | 75 | 180 | 290 | FGH40N6S2-ND 5.40 4.32 3.36 | FGH40N6S2 
600 | 75 | 180 | 290 | FGH40N6S2D-ND 5.60 4.48 3.78 | FGH40N6S2D 
300 | 75 | 240 | 463 | FGH50N3-ND 5.30 4.24 3.58 | FGH50N3 
600 | 75 | 240 | 463 | FGH50N6S2-ND 8.24 6.60 5.57 | FGH50N6S2 
600 | 75 | 240 | 463 | FGH50N6S2D-NDO 9.45 8.51 7.55 | FGHS50N6S2D Mounting 
600 | 75 | 320 | 625 | FGH6O0N6S2-ND 11.33 10.20 9.05 | FGH6ON6S2 Hole 
1200 | 35 | 80 | 298 | HGTG10N120BND-NDO 3.97 3.18 2.47 | HGTG10N120BND |— 59.8 — is) 
7 | 600 | 54 | 96 | 167 | HGTG12N60A4-ND 2.93 2.34 1.82 | HGTG12N60A4 52519 D 
600 | 54 | 96 | 167 | HGTG12N60A4D-ND 3.49 2.79 2.17 | HGTG12N60A4D ee 3-140 
600 | 70 | 280 | 290 | HGTG20N60A4-ND 4.28 3.42 2.66 | HGTG20N60A4 = 
600 | 70 | 280 | 290 | HGTG20N60A4D-ND 5.18 4.44 3.22 | HGTG20N60A4D i 2) 
600 | 40 | 160 | 165 | HGTG20N60B3D-ND¢ 4.14 3.32 2.58 | HGTG20N60B3D 
600 | 75 | 240 | 463 | HGTG30N60A4-ND 6.43 5.15 4.35 | HGTG30N60A4 - 
600 | 60 | 240 | 463 | HGTG30N60A4D-ND 6.97 5.58 4.71 | HGTGS0N60A4D Rig::7 = TO-247 
600 | 60 | 220 | 208 | HGTG30N60B3D-NDO 6.21 4.98 4.20 | HGTG30N60B3D 
600 | 63 | 252 | 208 | HGTG30N60C3D-NDO 5.46 4.37 3.69 | HGTG30N60C3D CI 15.55 
600 | 75 | 300 | 625 | HGTG40N60A4-ND 9.00 8.11 7.19 | HGTG40N60A4 
600 | 34 | 56 | 125 | HGTG7N60A4-ND 2.13 1.70 1.28 | HGTG7N60A4 
600 | 34 | 56 | 125 | HGTG7N60A4D-ND 2.25 1.80 1.40 | HGTG7N60A4D 
300 | 160 | — 52 | FGPF70N30-NDO NEW! 2.12 1.70 1.28 | FGPF70N30 
300 | so | — 46 | FGPF30N30-ND) NEW! 1.60 1.28 .96 | FGPF30N30 
8 | 300 | 220 | — | 568 | FGPF9ON30-NDO NEW! 2.31 1.86 1.44 | FGPF9ON30 
600 | 14 | 21 45 | FGPF7N60LSDTU-NDO NEW! 1.45 1.16 .87 | FGPF7N60LSDTU 
600 | 14 | 21 41 | FGPF7N60RUFDTU-NDO 1.25 1.00 .75 | FGPF7N6ORUFDTU 
SMPS IGBTs 
2 | 600 | 70 | 280 | 290 | HGT1S20N60A4S9A-NDO 4.43 3.55 2.76 | HGT1S20N60A4S9A Fig. 8 — TO-220F 
600 | 54 | 96 | 167 | HGTP12N60A4D-ND 2.70 2.16 1.68 | HGTP12N60A4D 
600 | 54 | 96 | 167 | HGTP12N60A4-ND 2.25 1.80 1.40 | HGTP12N60A4 
600 | 70 | 280 | 290 | HGTP20N60A4-ND 3.83 3.06 2.38 | HGTP20N60A4 
3 | 600 | 17 | 40 70 | HGTP3N60A4D-ND 1.50 1.20 .90 | HGTP3N60A4D 
600 | 17 | 40 70 | HGTP3N60A4-ND 1.14 95 .76 | HGTP3N60A4 r 
600 | 34 | 56 | 125 | HGTP7N60A4D-ND 1.88 1.50 1.13 | HGTP7N60A4D fax. 
600 | 34 | 56 | 125 | HGTP7N60A4-ND 1.50 1.20 .90 | HGTP7N60A4 
+ Tape and Reel 0 RoHS Compliant 
0.35 + |) 54 


Ignition IGBTs Fig. 10 — TO-262AA 


Fairchild ignition IGBTs are the next generation that offers outstanding SCIS capability in the space saving D-PAK (TO-252) as well as the 


industry standard D2-Pak (TO-263), TO-262 and TO-220 plastic packages. This device is intended for use in automotive ignition circuits, peat 
specifically as a coil driver. Internal diodes provide voltage clamping without the need for external components. 
° 
BVceER| BVEcs | !Ic25| Pp | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig.|  (V) (A) (A) | (W) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. | __ Pricing 
430 24 10 | 130} ISL9V2040S3STCT-ND 1.98 1.58 1.19 | ISL9V2040S3STTR-ND | 800 853.20 
2 430 24 21 | 150 | ISL9V3040S3STCT-ND 2.23 1.78 1.34 | ISL9V3040S3STTR-ND | 800 961.20 
390 24 46 | 250 | ISL9V5036S3STCT-ND 3.62 2.90 2.26 | ISL9V5036S3STTR-ND | 800 1674.40 
430 24 10 | 130} ISL9V2040P3-ND 1.90 1.52 1.14 | — _ _ 
3 430 24 21 | 150] ISL9V3040P3-ND 2.25 1.80 1.40 | — _ = 
390 24 46 | 250 | ISL9V5036P3-ND 2.20 1.76 1.32 |S = = 
9 430 24 10 | 130} ISL9V2040D3STCT-ND 1.78 1.42 1.07 | ISL9V2040D3STTR-ND |2,500) 908.80/M 
430 21 21 | 150] ISL9V3040D3STCT-ND 2.35 1.88 1.41 | ISL9V3040D3STTR-ND |2,500) 1203.20/M COLLECTOR 
10 390 24 46 | 250 | ISL9V5036S3-ND 2.23 1.78 1.34 | — _— _— 
Ad 480 24 51 | 300} ISL9V5045S3S-ND0 NEW! =. 2.97 2.38 1.85 | = = 


0 RoHS Compliant 
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EX YS 


Semiconductors 


TO-220AC 


TO-247AD 


Digi-Key Price Each IXYS VRRM IFav@Tc | lFRMs | Digi-Key Price Each IXYS 
Description Package | Part No. 1 10 50 | Part No. Fig. v A °c A Part No. i 10 50 Part No. 
NEW! Integrated Circuits — RoHS Compliant NEW! Diode Module 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast MOSFET 1A 1200 | 2x120 105 | 2x180 | MDD95-1 2N1B-ND : 44.19 36.83 29.46 | MDD95-12N1B 
1 Driver Inverting and 1 Non-Inverting| 8-Dip | IXDF502PI-ND 172 1.07 87 |IXDF502PI Avalanche Diode 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast MOSFET 2 1600 3.6 45 7 DSA2-16A-ND 8.28 6.90 4.58 | DSA2-16A 
1 Driver Inverting and 1 Non-Inverting | 8-SOIC | IXDF502SIACT-NDt 1.88 1.17 95 | IXDF502SIAT/R 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast MOSFET VRRM | lFav@Tc Digi-Key Price Each IXYS 
1 Driver Inverting and 1 Non-Inverting | 8-SOIC | IXDF502SIATR-ND§ 1617.50/2,500 |IXDF502SIAT/R| | Fig. Vv A Part No. 1 10 50 | PartNo. 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast MOSFET Fast Recovery Epitaxial Diodes (FRED) 
1 Driver Inverting and 1 Non-Inverting} 6-DFN | IXDF502D1CT-NDt 2.04 1.27 1.03 | XDF502D1T/R 600 8 115 DSEI8-06A-ND 1.08 90 72 | DSEI8-06A 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast MOSFET 600 14 100 DSEI12-06A-ND 1.44 1.20 96 | DSEI12-06A 
1 Driver inverting and 1 Non-Inverting| 6-DFN | IXDF502D1TR-ND§ 1760.00/2,500 _ | IXDF502D17/R 3 | 600 | 37 85 | DSEI30-06A-ND 3.21 2.68 2.14 | DSEI30-06A 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast 1000 12 100 DSEI12-10A-ND 1.59 1.33 1.06 | DSEI12-10A 
F f f ni "| 1200 11 100 DSEI12-12A-ND 1.86 1.55 1.24 | DSEI12-12A 
MOSFET with both Drivers Inverting 8-Dip | IXDI502PI-ND 1.72 1.07.87 | IXDI502PI 4200 17 85 DSEI20-12A-ND 238 240 1159 | DSEI20-124 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast Saat i 7 : = 
MOSFET with both Drivers Inverting 8-SOIC | IXDIS02SIACT-NDt 1.88 1.17 95 | IXDIS02SIAT/R ee 20 DSR oN nes ve a0 pect on 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast 4 600 60 70 DSEI60-06A-ND 5.01 4.18 3.34 | DSEI60-06A 
MOSFET with both Drivers Inverting 8-SOIC | IXDISO2SIATR-ND§ 1617.50/2,500 _ | IXDIS502SIAT/R 1000 60 60 DSEI60-10A-ND 6.63 §.53 4.42 | DSEI60-10A 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast 1200 62 60 DSEI60-12A-ND 7.68 6.40 4.24 | DSEI60-12A 
MOSFET with both Drivers Inverting 6-DFN | IXDI502D1CT-NDt 2.04 1.27 1.03 | IXDI502D1T/R 5 600 2x30 85 DSEK60-06A-ND 7A7 5.98 4.78 | DSEK60-06A 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast 200 | 2xt23 70 | DSEI2X121-02A-ND 36.03 30.03 24.02 | DSEI2X121-02A 
Pp 
MOSFET with both Drivers Inverting | 6-DFN | IXDI502D1TR-ND§ 1760.00/2,500 | IXDIS02D1T/R 600 | 2x60 70 DSEI2X61-06C-ND 23.07 19.23 15.38 | DSEI2X61-06C 
? Amo Dual Low-Side Ultrafast 6A| 1000 | 2x60 50 DSEI2X61-10B-ND 24.99 20.83 16.66 | DSEI2X61-10B 
MOSEC Talbot brats Not ' ; 600 | 2x106 70 | DSEI2X101-06A-ND 30.75 25.63 20.50 | DSEI2X101-06A 
w/both Drivers Non-Inverting} 8-Dip | IXDN502PI-ND 1.72 1.07 .87 | IXDN502PI 4000 | 2x30 50 DSEI2X31-10B-ND 21.36 17.80 44.23 | DSEI2X31-10B 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast ray : 7 
MOSFET w/both Drivers Non-Inverting] 8-SOIC | IXDNSO2SIACT-NDt 1.88 147 95 |IXDNSO2SIAT/R HIPerFRED™ Epitaxial Diode with Soft Recovery 
; 600 30 «135 DSEP30-06A-ND 4.02 3.35 2.23 | DSEP30-06A 
: MOSFET woth Drivers New-Inverting 8-SOIC | IXDNS02SIATR-ND§ 1617502500 |rxoNsoasiarm| |---| 1200_| 30_115 | DSEP30-124-ND 5.97 4.98 3.98 | DSEP30-12A 
; —— 6A} 600 2x60 65 DSEP2X61-06A-ND 23.70 19.75 15.79 | DSEP2X61-06A 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast 
MOSFET w/both Drivers Non-Inverting} 6-DFN | IXDN502D1CT-NDt 2.04 1.27 1.03 | IXDNS502DIT/R 7 aia i mn mer ne 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast ; RRM FAV IC FRMS ney Eg 
MOSFET w/both Drivers Non-Inverting| 6-DFN | IXDNS02D1TR-ND§ 1760.00/2,500 _|1xonsoz0iT/R | | Fig-| W Cs |e Bart No peal} if) 1) paris 
Integrated Circuits Phase-Leg Rectifier Diode 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast 7 1200 2x28 100 | 2x43 | DSP25-12A-ND 4.35 3.63 2.90 DSP25-12A 
MOSFET Driver, with Enable 8-Dip | IXDD404PI-ND 2.06 1.87 1.63 |IXDD404PI et 228 100 | 2x43 AD SHabaIGASD pil 48 3.34 DSpEss10h 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast aa 5 
7 : ‘i if Three Phase Brake Three Phase | Digi-Key Price Each IXYS 
i Are gual te setae 8-SOIC | IXDD404SI-ND 2.23 2.02 1.78|IXDD404S| Rectifier Chopper liaener Part No. 1 10 50 | Part No. 
MOSFET Driver 8-Dip_ | IXDI404PI-ND 2.06 1.87 1.63 IXDI404P| ahaTen ae Ba ene Brake invertor Modules - Fig. 8 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast r = 2 
i IDAVM = 26A C25 = 20A 1C25=20A |MUBW10-06A7-ND 74.31 61.93 49.54 | MUBW10-06A7 
MOSFET Driver 8-SOIC | IXDI404SI-ND 2.23 2.02 1.76 |IXDI404SI IFSM-=160A | VCE(sat) = 1.9V_ | VCE(sat) = 1.9V 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast 
MOSFET Driver 16-SOIC | IXDI404S1-16-ND 2.23 2.02 1.76 | IXDI404S1-16 TANITA MIFAUOIG VE Digi Key Price Each KS 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast Fig V A °C v Part No. 1 10 50 | Part No 
MOSFET Driver 8-Dip | IXDN404PI-ND 2.06 1.87 1.63 |IXDN404PI - = - > 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast Power Schottky Rectifier 
MOSFET Driver 8-SOIC | IXDN404SI-ND 2.23 2.02 1.76 | IXDN404SI 3 = a pal SEE a +e 1a a cee 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast ‘s : é a g " : ~ 
. 45 2x30 150 | 0.60 DSSK60-0045A-ND 5.07 4.23 3.38 | DSSK60-0045A 
MOSFET Driver 16-SOIC | IXDN404SI-16-ND 246 2.23 1.95 |IXDN404SI-16 5 450 | 2x30 155 | 069 DSSK60-015A-ND 3.67 733 5.78 | DSSK60-015A 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast ; 15 | 2x35 130 | 0.33 | DSSK70-0015B-ND 6.60 5.50 3.65 | DSSK70-0015B 
MOSFET Driver 8-Dip | IXDF404PI-ND 2.06 1.87 1.63 | IXDF404PI 45 | 2x40 125 | 0.45 DSSK80-0045B-ND 6.87 _5.73__—4.58_| DSSK80-0045B 
8 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET 100 | 2x40 110 | 0.70 DSS2X41-01A-ND 24.36 20.30 16.24 | DSS2X41-01A 
Driver, with Enable TO-220-5| IXDD408CI-ND 2.50 2.27 1.98 |IXDD408Cl 100 | 2x60 105 | 0.73 DSS2X61-01A-ND 28.02 23.35 18.67 | DSS2X61-01A 
8 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET 6A | 45 | 2x60 105 | 066 | DSS2X61-0045A-ND 21.09 1758 14.06 | DSS2X61-0045A 
Driver, with Enable 8-Dip | IXDD408PI-ND 218 1.98 1.72|IXDD408PI 45 |2x120 100 | 0.59 DSS2X121-0045B-ND 36.75 30.63 24.50 | DSS2X121-0045B 
- 100 |2x160 150 | 0.80 DSS2X160-01A-ND 44.16 36.80 29.44 | DSS2X160-01A 
8 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET 
Driver, with Enable 8-SOIC | IXDD408SI-ND 2.31 2.09 1.82 ||XDD408SI — - 
8 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET _ | VRRM 'gavm @ TK Digi-Key Price Each IXyS 
Driver, with Enable T0-263-5| IXDD408YI-ND 267 2.42 2.11 |IXDD408Y sits | _W B c RartiNo: i 0) pO artiNo: 
14 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET Half Controlled Single Phase Rectifier Bridge with Freewheeling Diode 
Driver, with Enable TO-220-5] IXDD414Cl-ND 3.07 278 2.43 |IXDD414Cl 9 1600 32 85 VHF28-16105-ND 48.51 40.43 32.34 | VHF28-16105 
14 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET Half Controlled Three Phase Rectifier Bridge with Freewheeling Diode 
Driver, with Enable 8-Dip | IXDD414PI-ND 2.46 2.23 1.95 |IXDD414PI 40 1600 54 90 VU052-16NO1-ND 50.40. 42.00 33.60 | VU052-16N01 
14 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET 
Driver, with Enable TO-263-5| IXDD414YI-ND 3.84 3.48  3.10|IXDD414YI 1D IAP 
Full-Feature Low-Side Driver 16-Dip | IXBD4410PI-ND 3.99 3.33 2.65 |IXBD4410PI VAK TC=25°C typ. Digi-Key Price Each IXYS 
ISOSMART™ Half Bridge Driver Chipset | _16-Dip | IXBD4411PI-ND 4.05 3.38 2.69 ||XBD4411PI Fig. Vv A mA Part No. 1 10 50 | Part No. 
Inverter Interface and Digital Deadtime Adjustable Current Regulators 
Generator for 3-Phase PWM Controls | 18-Dip | IXDP630PI-ND 4.77 3.98  3.18|IXDP630PI 11 450 -0.3 10 IXCP10M45S-ND 1.76 1.60 1.39 | IXCP10M45S 
t Cut Tape Pricing § Tape and Reel Pricing (Continued) 
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TO-247AD TO-65 TO-247AD 


16:00 > 0. 
surface 
2.54 BSC 
TO-264AA PLus247™ Overmolded TO-220 ISOPLUS247™ 
Ic VCE Voss | _ !p25 
Vces |Tce=25°C | (sat) | Digi-Key Price Each IXYS max. | Tc = 25°C | Rps(on) | Digi-Key Price Each IXYS 
Fig.) V A max. V| Part No. 1 10 50 Part No. Fig.| V A a Part No. 1 10 50 Part No. 
IGBTs — Insulated Gate Bipolar Transistors - High Speed MOSFETs — P-Channel Enhancement Mode Avalanche Rated 
600 48 27 | IXGH24N60A-ND 8.61. 7.48 5.74 | IXGH24N60A 500) 7 1.500 ST RSO ND) 9.16 B20 7.24 | DCTH7P SO 
600 75 | 2.7 | IXGHSON6OA-ND 1701 1539 13.66 | IXGHSON60A 1g | 00) 8 1200 Perce ot0 eee. eer ATHGESO 
500) -10 0.900 | IXTH10P50-ND 14.19 10.13 8.85 | IXTH1OP50 
600 48 2.5 | IXGH24N60B-ND 6.03 546 4.76 | IXGH24N60B oo || 4 0750 WRRaEHePEtTn 1029 358 gee | IXTHITPsO 
12| 600 48 2.5 | IXGH24N60C-ND 6.24 5.65 4.93 | IXGH24N60C - : : : 
600 60 95 IXGH32N60C-ND 7.33 6.64 5.79 IXGH32N60C MOSFETs — N-Channel Enhancement Mode with Fast Intrinsic Diode 
600 75 25 IXGH50N60B-ND 11.53 10.44 9.12 IXGH50N60B 70 76 0.011 IXFH76N07-11-ND 8.19 7A 6.47 | IXFH76N07-11 
600 75 3.0 | IXSH40N60A-ND 19.44 16.20 12.96 | IXSH4ONGOA 70 76 0.012 | IXFH76N07-12-ND 779 7.05 6.15 | IXFH76NO7-12 
100 80 0.015 | IXFH80N10Q-ND 11.55 10.45 9.13 | IXFH80N10Q 
IGBTs — Insulated Gate Bipolar Transistors with Diode, Combi Pack - low VCE (sat) 200 42 0.06 IXFH42N20-ND 13.50 12.22 10.85 | IXFH42N20 
1000 20 3.5 | IXGHTON100U1-ND 11.66 1055 937 | IXGHTON100U1 200 | __50 0.045 | _IXFHSON20-ND 8.19 7A 6.47 | IXFHSON20 
1000 34 3.5 | IXGH17N100U1-ND 11.91 10.78 9.57 | IXGH17N100U1 200 58 0.04 | IXFHS8N20-ND 8.55 774 6.76 | IXFHS8N20 
12) 1700 25 3.3 | IXBH16N170-ND 16.47 13.73 9.12 _| IXBH16N170 200 58 0.040 | IXFHS8N20Q-ND 8.55 774 6.76 | IXFHS8N200 
600 60 2.3 | IXGH32N60BU1-ND 12.96 10.80 7.16 | IGH32N60BU1 200 80 0.028 | IXFH80N200-ND 12.33 11.16 9.74 | IXFH80N200 
600 15 3.0 | IXGM40N60A-ND 39.87 33.23 26.58 | IXGM40N60A 300 40 0.08 | IXFH40N30-ND 8.36 757 6.61 | IXFH4ON30 
300 40 0.085 | IXFH40N30Q-ND 8.36 7.57 6.61 | IXFH40N30Q 
IGBTs — Insulated Gate Bipolar Transistors with Diode, Combi Pack - High Speed 300 40 0.085 IXTH40N30-ND 10.77 9.75 8.52 | IXTH40N30 
600 48 27 IXGH24N60AU1-ND 9.49 8.59 7.63 IXGH24N60AU1 300 52 0.060 IXFH52N300-ND 12.71 11.50 10.04 | IXFH52N30Q 
600 60 1.8 | IXGH30N60BD1-ND 10.77 9.75 8.52 | IXGH30NGOBD1 500 13 0.4 IXFH13N50-ND 4.56 4.13 3.62 | IXFH13N50 
to | 800 60 2.5 | IXGH32N60CD1-ND 9.26 8.38 7.32 ‘| IXGH32NGOCD1 500 | at 0.25 | IXFH21NSO-ND 7.25 8.56 = 5.83 | IXFH21N50 
600 55 2.5 | IXSH30N60CD1-ND 11.09 10.04 += 8.77 | IXSH30N6OCD1 4g 200 | 24 0.23 [RIAGHEANSOSNG) 794 TAQ) 6:27 | IXFHZANGO 
1000 20 4.0 | IXGH1ON100AU1-ND 11.30 10.23 9.09 | IXGH10N100AU1 500 26 0.20 | IXFH26N50-ND 8.38 7.59 6.62 | IXFH26N50 
1000 34 4.0 | IXGH17N100AU1-ND 12.08 10.93 —9.71_| IXGH17N100AU1 500 26 0.20 | IXFH26N500-ND 8.38 7.59 6.62 | IXFH26N50Q 
— ree 500 32 0.15 | IXFH32N50-ND 13.61 12.32 10.76 | IXFH32N50 
IGBT High Speed With Diode 600 20 0.35 | IXFH20N60-ND 9.56 8.65 7.55 | IXFH20N60 
600 20 2.5 | IXSHT0N60B2D1-ND 3.02 2.74 2.45 | IXSH10N60B2D1 600 26 0.250 _|_IXFH26N60Q-ND 12.20 11.04 9.64 | IXFH26N60Q 
12] 600 35 2.5 | IXSH20N60B2D1-ND 4.28 3.88 3.47 | IXSH20N60B2D1 800 7 14 IXFH7N80-ND 6.99 6.33 5.62 | IXFH7N80 
600 48 2.5 | IXSH30N60B2D1-ND 5.52 5.00 4.48 __| IXSH30N60B2D1 800 13 0.80 | IXFH13N80-ND 10.56 9.56 8.35 | IXFH13N80 
96 | 600 20 2.5 | IXSA10N60B2D1-ND 2.46 2.23 1.99 | IXSA10N60B2D1 800 15 0.60 | IXFH15N80-ND 13.92 12.60 11.01 | IXFH15N80 
600 35 2.5 | _IXSA20N60B2D1-ND 3.76 3.41 3.05 _| IXSA20N60B201 800 15 0.600 | IXFH15N80Q-ND 13.92 1260 11.01 | IXFH15N80Q 
97 | 600 20 2.5 | IXSP10N60B2D1-ND 2.42 219 1.96 | IXSP10NG0B2D1 800 20 0.420 | IXFH20N80Q-ND 15.41 13.95 12.18 | IXFH20N80Q 
600 35 2.5 IXSP20N60B2D1-ND 3.72 3.37 3.01 IXSP20N60B2D1 900 6 1.8 IXFH6N90-ND. 8.11 7.34 6.51 | IXFHEN90 
29 | 600 20 2.5 | IXSQ10N60B2D1-ND 271 2.46 2.20 | IXSQ1ON60B2D1 900 40 14 IXFH10N90-ND 1756 15.89 14.11 | IXFH1ON90 
600 35 2.5 | IXSQ20N60B2D1-ND 3.99 3.61 3.23 _| IXSQ20N60B2D1 4000 6 2.0 | IXFH6N100-ND 7.48 677 5.91 | IXFH6N100 
og | 600 48 2.5 | IXST30N60B2D1-ND 6.55 5.93 5.31 | IXST30N60B2D1 1000) 10 12 IXFH10N100-ND 13.38 12.11 10.57 | IXFH1ON100 
600 48 2.5 | IXST40N60B2D1-ND 8.00 7.24 6.48 | IXST40N60B201 1000| 12 4.05 | IXFH12N100-ND 14.11 12.77 11.16 | IXFH12N100 
70 110 0.006 | IXFK110NO7-ND 1785 14.88 13.39 | IXFK110N07 
ITAV 100 | 180 0.008 | IXFK180N10-ND 24.45 20.38 +~—-16.30 | IXFK180N10 
Vprm | Tc=85°C | ITRMS | Digi-Key Price Each IXYS 200 90 0.020 IXFK90N20-ND 16.61 15.03 13.45 | IXFK9ON20 
Fig. v A A | Part No. 1 10 50 Part No. 200 | 120 0.017 | IXFK120N20-ND 25.68 21.40 ~—-'17.12 | IXFK120N20 
Phase Control Sch 300 73 0.045 | _IXFK73N30-ND 24.48 20.40 16.32 | IXFK73N30 
sebepedibeiehbs = 1g | 500] 48 0.10 | IXFK48N50-ND 26.94 2245 17.96 | IXFK48N50 
43 | 800 16 25 | CS8-08102-ND 10.83 9.03 7.22 | CS8-08102 500 55 0.085 | IXFK55N50-ND 33.48 27.90 22.32 | IXFK55N50 
1200 16 25 | _CS8-12102-ND 14.01 9.93 7.94 | CS8-12102 600 36 0.180 | IXFK36N60-ND 26.49 22.08 +~—-17.66 | IXFK36N60 
800 25 50 | CS23-08102-ND 17.46 1455 11.64 _ | CS23-08102 600 44 0.130 | IXFK44N60-ND 28.98 24.15 19.32 | IXFK44N60 
14 | 4200 25 50 | CS23-12102-ND 18.36 15.30 12.24 _ | CS23-12102 800 27 0.300 | IXFK27N80-ND 30.09 25.08 22.57 | IXFK27N80 
800 60 120 | CS35-08104-ND 22.68 78.90 1542 | CS35-08104 800 34 0.240 | IXFK34N80-ND 30.87 25.73 20.58 | IXFK34N80 
15 | 1200 60 120 | CS35-12104-ND 23.76 1980 15.84 | CS35-12104 1000| 24 0.390 | IXFK24N100-ND 33.87 «28.23 22.58 | IXFK24N100 
1400 60 120 |_CS35-14104-ND 26.64 22.20 17.76 __| CS35-14104 200 | 120 0.017 | IXFX120N20-ND 16.63 15.05 13.15 | IXFX120N20 
21 | 500 55 0.080 | IXFX55N50-ND 23.81 21.55 18.82 | IXFX55N50 
(pa | Geme@im | Gare | Dec Price Each IXYS 1000| 15 0.70 | _IXFX15N100-ND 14.99 13.57 _11.85 | IXFX15N100 
Fig. VA cr A Part No. 1 10 50 Part No. NEW! MOSFETs — N-Channel Enhancement Mode with 
Fast Intrinsic Diode — RoHS Compliant NEW! 
SCR Module i9 | 600 | 64 0.096 | IXFK64N60P-ND 21.96 18.30 14.64 | IXFK64NGOP 
4200 | 2x116 85 | 2x180 ] MCC95-12101B-ND 53.76 44.80 35.84 | MCC95-12101B 500 44 0.14 | IXFK44N50P-ND 11.67 9.73 7.78 | IXFK44N50P 
1B | 1600 | 116 85 | 180 | MCC95-16108B-ND 61.95 51.63 41.30 | MCC95-16108B 500 64 0.085 | IXFK64N50P-ND 16.23 13.53 10.82 | IXFK64N50P 
1600 | 2x32 85 | 2x50 | MCC26-16101B-ND 38.16 31.80 25.44 | MCC26-16101B | | 20 | 500 80 0.065 | IXFK80N50P-ND 22.08 18.40 14.72 | IXFK80N50P 
ic | 1600 | 2x116 85 | 2x180 | MCC95-16101B-ND 62.58 62.15 41.72 _ | MCC95-16101B 600 | 36 0.19 | IXFKS6N60P-ND 11.67 9.73 7.78 | IXFK36N60P 
16 | 1600 | 2x190 85 | 2x300 | MCC162-16101-ND 145.74 121.45 97.16 _ | MCC162-16101 uu ad 0.135 _TIKGRSENGORND A628; 18.63" 10.82] XnRASNeOR: 
: : : 500 64 0.085 | IXFX64N50P-ND 1689 14.08 11.26 | IXFX64N50P 
o4 | 500 80 0.065 | IXFX80N50P-ND 21.87 18.23 14.58 | IXFX80N50P 
Voss |_ 'p25 600 48 0.135 | IXFX48N60P-ND 16.89 14.08 11.26 | IXFX48N60P 
__ | max. ) Tc = 25°C | Rps(on) | Digi-Key Price Each Ixys 600 | 64 0.096 | _IXFX64N60P-ND 22.20 18.50 14.80 | IXFX64NGOP 
Fig. | V A 9 Part No. 1 10 50_| Part No. 500 12 05 IXFP12N50P-ND 3.00 2.50 2.00 | IXFP12N50P 
MOSFETs — N-Channel Enhancement Mode 99 500 16 0.4 IXFP16N50P-ND 3.66 3.05 2.44 | IXFP16N50P 
a 600 10 0.74 | IXFP10N60P-ND 3.00 2.50 2.00 | IXFP1ONGOP 
17 | 200 50 45 IXFM50N20-ND 23.46 19.55 15.65 | IXFM50N20 eb da oes eeeenecohan as Sa Fadl IXEPLANEDE 
18 | 500 | 14 0.4 _JRIRGRSSO GND 44g 4.07" 3.56 | IRFPA5O 500 | 16 0.4 | IXFHIGNSOP-ND 41 3.68 2.94 | IXFHT6NSOP 
MOSFETs — P-Channel Enhancement Mode 500 22 0.27 | IXFH22N50P-ND 5.13 4.28 3.42 | IXFH22N50P 
-200 -24 wt IXTH24P20-ND 9.84 8.20 5.45 | IXTH24P20 500 26 0.23 IXFH26N50P-ND 6.57 5.48 4.38 | IXFH26N50P 
18 -600 -10 1.0 IXTH10P60-ND 10.80 9.00 5.98 | IXTH10P60 500 30 0.2 IXFH30N50P-ND 7.56 6.30 5.04 | IXFH30N50P 
= , 500 36 0.17 | IXFH36N50P-ND 8.79 7.33 5.86 | IXFH36N50P 
MegaMOSFET™ — N-Channel Enhancement Mode - High Voltage 30 S00 | 44 0.14 | IXFH44N50P-ND 70.83 9.03 7.22 | IXFHA4NSOP 
18 | 1100) 13 0.920 | IXTH13N110-ND 1758 15.91 13.89 | IXTH13N110 600 14 0.55 | IXFH14N60P-ND 441 3.68 2.94 | IXFH14NGOP 
spay 600 18 0.4 IXFH18N60P-ND 5.13 4.28 3.42 | IXFH18N60P 
MegaMOSFET™ N-Channel Enhancoment Mode 600 | 22 0.35 | IXFH22N6OP-ND 6.57 5.48 4.38 | IXFH22N6OP 
tg | 500 20 0.27 | IRFP4601X-ND 6.15 5.57 4.86 | IRFP460 600 26 0.27 | IXFH26N60P-ND 7.56 6.30 5.04 | IXFH26NGOP 
600 20 0.35 | IXTH20N60-ND 10.42 9.43 8.23 | IXTH2ONG60 ; 
(Continued) 
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Fig. 32 NEW! 


Leaded TO-263 PLUS220 ISOPLUS220™ TO-268 
Voss | _ 'p25 a ; Voss |_ !p25 
max. | Tc = 25°C | Rps(on) | Digi-Key Price Each IXYS max. | Tg = 25°C | Rps(on) | Digi-Key Price Each IXYS 
Fig.|_ V A a Part No. 1 10 50 | PartNo. Fig.| V A a Part No. 1 10 50 | PartNo. 
39 | 800 | 30 0.24 | IXFH30N60P-ND 8.79 7.33 5.86 | IXFH30N60P NEW! MOSFETs — N-Channel Enhancement Mode 
300 12 | 08) ATNEDP-ND “E228 —208- DEATPNSOP Se a ee 
5 5 - 4 c j T2N5 
500 | 16 04 | IXFAT6NS0P-ND 378 3.15 2.52 | IXFAI6N50P 500!) 4 6.5 BRSIRIBEN SDD 105 88 £0: | TXTETRBNSOR 
32 ‘ 500 2 3.75 | IXTP2R4N50P-ND 1.14 93 74 | IXTP2RAN5OP 
600 10 0.74 | IXFA10N60P-ND 3.12 2.60 2.08 | IXFA10NGOP a0 fs a6 RaRaScRiNa 44 93 ai SCTBSNSOR 
600 14 0.55 | IXFA14N60P-ND 3.78 3.15 2.52 | IXFA14NG0P ang 7 a tara eaDl 153 in aaa lNISTPERIENE 
500 | 22 0.27 | IXFV22N50P-ND 5.76 480 3.84 | IXFV22N50P es : ‘4 PpeNCoRnNG ney 440 +19. | IXTPaNEOP 
500 | 26 0.23 | IXFV26N50P-ND 7.23 6.03 4.82 | IXFV26N50P : : : : 
500 | 30 0.2 IXFV30N50P-ND 8.22 6.85 5.48 | IXFV30N50P 500 8 08 IXTP8NSOP-ND 2.16 1.80 1.44 | IXTP8NSOP 
34 | 500] 36 0.17 | IXFV36N50P-ND 9.57 7.98 6.38 | IXFV36N50P 500 12 05 IXTP12NS0P-ND 2.82 2.35 1.88 | IXTP12NSOP 
600 18 0.4 IXFV1 8N6OP-ND 5.76 4.80 3.84 | IXFV18NGOP no | 500 16 0.4 IXTP16NSOP-ND 3.48 2.90 2.32 | IXTP16NSOP 
600 | 22 0.35 | IXFV22NGOP-ND 7.23 6.03 4.82 | IXFV22N60P 600) 14 9.0 PIXE IRSNGOFAND 1.05 88 70 | IXTP1RANGOP 
600 | 26 0.27 | IXFV26N60P-ND 8.22 6.85 5.48 | IXFV26N60P 600 2 5.1 IXTP2N60P-ND 144 93 74 | IXTP2NGOP 
600 | 30 0.24 | IXFV30N60P-ND 9.57 7.98 6.38 | IXFV30NGOP 600 3 2.9 IXTP3NGOP-ND 71 1.43 1.14 | IXTP3NGOP 
500 | 22 0.27 | IXFV22N50PS-ND 5.76 480 3.84 | IXFV22N50PS 600 4 2.0 IXTPAN6OP-ND 1.20 1.00 80 | IXTP4NGOP 
500 | 26 0.23 | IXFV26N50PS-ND 7.23 6.03 4.82 | IXFV26N50PS 600 5 17 IXTPSNG60P-ND 1.35 1.13 90 | IXTP5NGOP 
500 | 30 0.2 IXFV30N50PS-ND 8.22 6.85 5.48 | IXFV30NSOPS 600 7 14 IXTP7NGOP-ND 2.10 1.75 1.40 | IXTP7NGOP 
35 | 500] 36 0.17 | IXFV36N50PS-ND 9.57 7.98 6.38 | IXFV36N50PS 600 10 0.74 | IXTP1ON60P-ND 2.88 2.40 1.92 | IXTP1ONGOP 
600 18 0.4 IXFV1 8N6OPS-ND 5.76 4.80 3.84 | IXFV18NGOPS 600 14 0.55 | IXTP14N60P-ND 3.48 290 2.32 | IXTP14NGOP 
600 | 22 0.35 | IXFV22N60PS-ND 7.23 6.03 4.82 | IXFV22N60PS 93 | 500 12 05 IXTP12N50PM-ND 273 2.28 1.82 | IXTP12N50PM 
600 | 26 0.27 | IXFV26N60PS-ND 8.22 6.85 5.48 | IXFV26N60PS 600 10 0.74 | IXTP10N60PM-ND 2.73 2.28 1.82 | IXTP10NGOPM 
600 | 30 0.24 | IXFV30N60PS-ND 9.57 7.98 6.38 | IXFV30NG0PS 500 16 04 IXTOI6N50P-ND 3.87 3.23 2.58 | IXTOIGN50P 
500 ] 30 0.2 IXFT30NSOP-ND 7.98 6.65 5.32 | IXFT30NSOP 500 22 0.27 | IXTQ22N50P-ND 4.56 3.80 3.04 | IXTQ22N50P 
500 36 0.17 | IXFTS6NS0P-ND 9.24 7.70 6.16 | IXFT36N5OP 500 26 0.23 | IXTQ26N50P-ND 5.88 4.90 3.92 | IXTQ26N50P 
37 3 oo oN eee ND ve ax is te 500 30 0.2 IXTQ30N50P-ND 7.05 5.88 4.70 | IXTQ30N50P 
; : : ; ; 500 36 0.17 | IXTO36N50P-ND 8.28 6.90 _5.52 | IXTO36N50P 
600 | 30 0.24 | IXFT30NGOP-ND 9.24 7.70 6.16 | IXFT30N60P 28 
b00 | 36 019 Witeeencontins 44.37 Gas 758 | (IXETSENGOP 600 14 0.55 | IXTO14NGOP-ND 3.87 3.23 2.58 | IXTQ14NGOP 
ree aa : 2 “LT 600 18 0.42 | IXTQ18N60P-ND 4.56 3.80 3.04 | IXTO18N60P 
MOSFETs — MiniBLOC™ N-Channel Enhancement Mode with Fast Intrinsic Diode 600 22 0.35 IXTQ22N60P-ND 5.88 4.90 3.92 | IXTQ22N60P 
70 200 0.006 | IXFN200NO7-ND 39.03 32.53 26.02 | IXFN200NO7 600 26 0.27 | IXTQ26N60P-ND 7.05 588 4.70 | IXTQ26N60P 
200 | 106 0.020 | IXFN106N20-ND 37.80 31.50 25.20 | IXFN106N20 600 30 0.24 | IXTQ30N60P-ND 8.28 6.90 _5.52 | IXTO3ON6OP 
6A aan He ae Le oe aoe ae Weched 500 | 30 0.2 | IXTH30N50P-ND 7.50 6.25 5.00 | IXTH3ON50P 
500 | 48 0.10 | IXFN48N50-ND 36.42 30.35 24.28 | IXFN48N50 30 | S00) 36 On? Ru seheoR TY aS Dee Bee. |B aNaOr 
1000| 36 0.24 | IXFN36N100-ND 87.33 72.78 ‘58.22 | IXFN36N100 ly a 027 Pee NORE ioe oe 5,00) | XIH2BNEOR 
: ‘ - : 600 30 0.24 | IXTH30NGOP-ND 8.73 7.28 5.82 | IXTH3ONGOP 
a rR 
900 | 26 0.300 | IXFN26N90-ND 51.24 4270 34.16 | IXFN26N90 =) A ie, heh 1 ee fee Neth 
500 3 2.0 IXTY3N50P-ND 1.05 88 70 | IXTY3N50P 
6C | 1000} 24 0.390 | IXFN24N100-ND 50.79 42.33 33.86 | IXFN24N100 31 i 
600 1 9.0 IXTY1R4N60P-ND 1.02 85 68 | IXTY1R4N6OP 
300 | 130 0.018 | IXFN130N30-ND 71.91 59.93 47.94 | IXFN130N30 
600 2 54 IXTY2N60P-ND 1.05 88 70 | IXTY2N6OP 
600 | 36 0.18 | IXFN36N60-ND 45.51 37.93 30.34 | IXFN36N60 
21 | 100 | 180 0.008 | IXFX180N10-ND 1663 15.05 13.15 | IXFX180N10 al} : ee USIVSNeO REND as ee =f {UR TveN6OE 
NEW! MOSFETs — MiniBLOC™ N-Channel : 500 3 2.0 IXTA3N50P-ND 117 98 78 | IXTA3N50P 
Hi Ss — Mini = anne: a] 
Enhancement Mode with Fast Intrinsic Diode — RoHS Compliant NEW! ann : i Hae esi io iat ae pbeaete 
gp | 500] 64 0.085 | IXFN64N50P-ND 30.36 25.30 20.24 | IXFNG4NSOP 500 8 0.8 IXTA8N50P-ND 27 1.77 1.45 | IXTA8NSOP 
600 | 48 0.14 | IXFN48N60P-ND 30.36 25.30 20.24 | IXFN48N60P 500 12 0.5 IXTA12N50P-ND 2.94 2.45 1.96 | IXTA12N50P 
6c 500 80 0.065 IXFN80N50P-ND. 36.33 30.28 24.22 | IXFN80N50P 30 500 16 0.4 IXTA16N50P-ND 3.57 2.98 2.38 | IXTA16N50P 
600 64 0.096 IXFN64N60P-ND 35.73 29.78 23.82 | IXFN64N60P 600 3 29 IXTA3NGOP-ND 1.83 1.53 1.22 | IXTA3N60P 
MOSFETs — ISOPLUS247™ N-Channel Enhancement Mode with Fast Intrinsic Diode 600 4 2.0 IXTA4N60P-ND 1.41 1.18 .94 | IXTA4N60P 
100 | 165 0.008 | IXFR180N10-ND 1850 16.74 14.62 | IXFRI80N10 600 5 1.7) IXTASN6OP-ND 1.56 1.30 1.04 | IXTASNGOP 
24) 200 | 105 0.017 | IXFR120N20-ND 18.86 17.07 14.90 | IXFR120N20 600 7 1.1 | IXTA7NG6OP-ND 2.19 1.83 1.46 | IXTA7NGOP 
600 | 38 0.130 | IXFR44N60-ND 21.23 19.21 16.78 | IXFR44N60 600 10 0.74 | IXTATON6OP-ND 2.94 2.45 1.96 | IXTA1ONGOP 
NEW! MOSFETs — ISOPLUS247™ N-Channel 600 14 0.55 | IXTA14N60P-ND 3.57 298 2.38 | IXTAT4NGOP 
Enhancement Mode with Fast Intrinsic Diode — RoHS Compliant NEW! 33 500 12 0.5 IXTI12N50P-ND 2.61 2.18 1.74 | IXTIH2N50P 
500 | 36 0.19 | IXFR36N50P-ND 11.82 9.85 7.88 | IXFR36N50P 600; | 210 0.74 |BISTCNEO SNE BG AB ile 74 PISTHONGOE 
500 | 44 0.15 | IXFR44N50P-ND 13.92 11.60 9.28 | IXFR44N50P 500 22 0.27 | IXTV22N50P-ND 5.55 4.63 3.70 | IXTV22N50P 
500 | 64 0.095 | IXFR64N50P-ND 1860 15.50 12.40 | IXFR64N50P 500 26 0.23 | IXTV26N50P-ND 6.93 5.78 4.62 | IXTV26N50P 
oq | 500 | 80 0.072 | IXFR80N50P-ND 2457 20.48 16.38 | IXFR8ON50P 500 30 0.2 IXTV30N50P-ND 9.57 7.98 6.38 | IXTV30N50P 
600 | 30 0.25 | IXFR30N60P-ND 11.82 9.85 7.88 | IXFR30N60P 34 | 500 36 0.17 | IXTV36N50P-ND 10.92 910 7.28 | IXTV36N50P 
600 | 36 02 IXFR36N60P-ND 13.92 11.60 9.28 | IXFR36N60P 600 18 0.42__|_ IXTV18N60P-ND 5.55 4.63 3.70_| IXTV18N60P 
600 | 48 0.15 | IXFR48N60P-ND 18.60 15.50 12.40 | IXFR48N60P 600 22 0.35 | IXTV22N60P-ND 6.93 5.78 4.62 | IXTV22N60P 
600 | 64 0.105 | IXFR64N60P-ND 24.06 20.05 ‘16.04 | IXFR64NGOP 600 26 0.27 | IXTV26N60P-ND 9.57 7.98 6.38 | IXTV26N60P 
NEW! MOSFETs — ISOPLUS220™ N-Channel 600 30 0.24 _|_IXTV30N60P-ND 10.92 910 _7.28 | IXTV30N60P 
Enhancement Mode with Fast Intrinsic Diode — RoHS Compliant NEW! 500 22 0.27 IXTV22N50PS-ND 5.55 4.63 3.70 | IXTV22N50PS 
500 16 0.45 IXFC16N50P-ND 5.82 4.85 3.88 | IXFC16NS50P 500 26 0.23 IXTV26N50PS-ND 6.93 5.78 4.62 | IXTV26N50PS 
500 | 26 0.26 | IXFC26NS0P-ND 8.10 6.75 5.40 | IXFC26N50P 500 30 0.2 IXTV30N50PS-ND 9.57 7.98 6.38 | IXTV30N50PS 
gg | 500 | 36 0.19 | IXFC36N50P-ND 10.47 8.73 6.98 | IXFC36N50P 35 | 500 36 0.17 | IXTV36N50PS-ND 10.92 910 7.28 | IXTV36N50PS 
600 14 0.63 | IXFC14N60P-ND 5.82 4.85 3.88 | IXFC14NGOP 600 18 0.42 | IXTV18N60PS-ND 5.55 4.63 3.70 | IXTV18N60PS 
600 | 22 0.36 | IXFC22N6OP-ND 8.10 6.75 5.40 | IXFC22N60P 600 22 0.35 | IXTV22N60PS-ND 6.93 5.78 4.62 | IXTV22N60PS 
600 30 0.25 IXFC30N60P-ND 10.47 8.73 6.98 | IXFC30N60P 600 26 0.27 IXTV26N60PS-ND 9.57 7.98 6.38 | IXTV26N60PS 
MOSFETs — N-Channel Enhancement Avalanche Rated, High Voltage 600 30 0.24 IXTV30N60PS-ND 10.92 9.10 7.28 | IXTV30N6OPS 
22 | 1200 3 45 IXTP3N120-ND 477 4.32 3.77 | IXTP3N120 500 30 0.2 IXTT30N50P-ND 9.57 7.98 6.38 | IXTT30N50P 
MOSFETs — N-Channel Enhancement Mode Avalanche Rated 37 ai ee ye ea ean tae a ier feseneae 
200] 90 0.022 | IXFX90N200-ND 1533 13.87 12.11 | IXFX90N200 600 30 0.24 | IXTT30N60P-ND 40.92 910 7.28 | IXTT30N60P 
21] 300) 90 0.033 | IXFX90N30-ND 1678 15.19 13.26 | IXFX9ON30 oat = - - 
800 34 0.240 | IXFX34N80-ND 19.40 17.56 15.34 | IXFX34N80 NEW! MOSFETs — ISOPLUS220™ N-Channel : 
os | 200 | 58 0.040 | IXFT58N200-ND 72.24 11.08 9.67 | IXFT58N200 Enhancement Avalanche Rated — RoHS Compliant NEW! 
500 | 32 0.150 | IXFT32N500-ND 13.82 12.51 10.92 | IXFT32N500 36 | 500 26 0.26 | IXTC26N50P-ND 7.65 6.38 5.10 | IXTC26N50P 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1171 


crydorm Power Components 


Triacs: General Description: Crydom’s general purpose Triac’s (CTA/CTB Series) come in 6A, 8A, 12A, and capacitive filter soft start (Inrush current control) applications. Suitable for most general purpose power 
16A, 24A and 25A ratings, up to 1,000V. Used for general purpose power control such as solenoid valves, switching applications and has been used in literally thousands and thousands of power circuit applications. 
kitchen equipment and phase control applications. Use Alternistor (No Snubber) versions for highly inductive Specifications: Vgt(maximum): 1.3V; Vgd(minimum): .2V; Non Repetitive Surge Peak On-State Current: 
loads such as controls for motors and transformers. Logic Triac’s are available making them broadly suitable 50Hz-320A, 60Hz-350A; dv/dt MINIMUM: 1000v/uS Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C UL File 
for logic/microcontroller control. Use Logic Triac’s for light dimming, power tools control, ovens, coffee makers, E72445 

dishwashers and washing machines. The (CHT Series) are high temperature rated (150°C). Specifications: Rectifier Diodes: General Description: The Rectifiers (CRNA and CRNB Series) are available in 154, 20A 
Vgt(maximum): 1.3V; Vgd(minimum): .2V; Non Repetitive Surge Peak On-State Current: 50Hz-80A, 60Hz- and 25A ratings, up to 1,000V. They offer exceptional full cycle non-repetitive surge peak on-state current 
84; dv/dt MINIMUM: (TW)20V/uS, (CW) 400V/uS, (BW) 1000V/uS Operating Temperature Range: -40°C ~ ratings ranging from 225A to 350A. Use for power rectification of AC voltages to DC voltages. Also, use 
125°C UL File E72445 for battery isolation applications and freewheel diode applications for voltage surges. Specifications: Vfm: 
SCRs: General Description: Crydom SCRs (CYN Series) are available in 16A and 25A ratings, up to 1.1V; Non Repetitive Surge Peak On-State Current: 50Hz-188A, 60Hz-225A; Operating Temperature Range: 
1,000V. They are suitable for general purpose AC switching applications for industrial equipment, welders -40°C ~ 125°C UL File E72445 


ZA i i ey 
CTA-Isolated Tab i 
IF” CTB-Non-Isolated Tab f ZA Za CRNA-Isolated Tab 


CYNA-Isolated Tab CRNB-Non-Isolated Tab 
CYNB-Non-Isolated Tab 
IT(RMS) Digi-Key Price Each Crydom 
Fig. | (V) (A) (mA) Features Part No. 1 10 100 | Part No. 
VorM | 't(RMs) | 'eT Digi-Key Price Each Crydom 600 8 50 Isolated CC1397-ND 1.39 1.21 «93 | CTA08-600B 
Fig. (V) (A) | (mA) |__ Features Part No. 1 10100 | Part No. 600 8 25 Isolated CC1399-ND 146 1.27. ~—-.98 | CTA08-600C 
Logic Triacs 400 8 25 | Non-lsolated C1435-ND 1.25 1.09 84 | CTBO8-400C 
400 6 10 Isolated C1387-ND 146 1.27 98 | CTA06-400SW 600 8 50 | Non-lsolated 661437-ND 1.25 1.09 84 | CTBO8-600B 
600 6 10 Isolated CC1391-ND 1.53 1.33 1.03 | CTA06-600Sw 400 12 50 Isolated CC1404-ND 1.47 1.28.98 | CTA12-400B 
600 6 5 Isolated CC1490-ND 1.60 1.39 1.07 | CTA06-600TW 400 12 25 Isolated CC1406-ND 1.55 1.35 1.04 | CTA12-400C 
600 6 5 Non-lsolated CC1431-ND 1.44 1.25 .97 | CTBO6-600TW 600 12 50 Isolated CC1491-ND 4.55 1.35 1.04 | CTA12-600B 
1 400 8 5 Isolated CC1396-ND 1.61 1.40 1.08 | CTA08-400TW 600 12 25 Isolated CC1408-ND 1.64 1.42 1.10 | CTA12-600C 
600 8 5 Isolated CC1401-ND 1.69 1.47 ‘1.13 | CTA08-600TW 800 12 25 Isolated CC1410-ND 1.70 1.48 1.14 | CTA12-800¢ 
ah } . Horr leoisd fol ee ee iS i gees 400 12 50 | Non-lsolated CC1446-ND 1.32 1.15 89 | CTB12-400B 
on-Isolate H : : / i 400 12 25 | Non-lsolated 661447-ND 140 1.22 94 | CTB12-400C 
800 8 5__| Non-lsolated | __CC1444-ND 1.57 1.36 __1.05 | CTB08-800TW 600 12 50 | Non-lsolated 6C1449-ND 140 1.22 94 | CTB12-600B 
Alternistor (No Snubber) 1 | 600 12 25 | Non-lsolated CC1451-ND 147 1.28 99 | CTB12-600C 
4000 6 50 Isolated CC1498-ND 1.62 1.41 1.09 | CTAO6-1000BW 800 12 25 | Non-lsolated C1453-ND 1.53 1.33 1.03 | CTB12-800C 
400 6 35 | Non-Isolated CC1429-ND 1.25 1.09 84 | CTBO6-400cW 400 16 50 Isolated CC1412-ND 4.65 1.43 1.10 | CTA16-400B 
4000 6 50 | Non-Isolated CC1503-ND 1.46 1.27 98 | CTBO6-1000BW 600 16 50 Tealated CCI415-ND 1731.50 4.45 | GTA16-600B 
400 8 35 Isolated €C1395-ND 1.46 1.27.98 | CTA08-400CW 800 16 | 50 Isolated CC1418-ND 178 155 1.19 | CTA16-800B 
600 8 50 Isolated CC1398-ND 1.50 ___1.30_ 1.00 | CTA08-600BW 400 46 | 50 | Non-lsolated CC1456-ND 149 1.29 99 | CTB16-400B 
600 8 35 Isolated CC1400-ND 1.54 1.34 1.03 | CTA08-600CW 600 16 50 | Non-lsolated C1459-ND 1.55 1.35 1.04 | CTB16-600B 
800 8 35 Isolated CC1402-ND 1.59 1.39 1.07 | CTA08-800CW 600 16 25 | Non-lsolated CC1461-ND 1.62 1.41 1.08 | CTB16-600C 
| ea ere eae tee aye. tae | eraneonen 300 | 16 | 50 | Non-(solated C01463-ND 1.60 1.39 1.07 | CTB16-800B 
400 3 35 | Nondsolated CC1436-ND {32 145 88 | cTBaa-400cWw 800 16 25 | Non-lsolated C1465-ND 1.67 1.45 1.12 | CTB16-800C 
500 3 301 Non-lsolated ORT +357447 90 1 CTB0B-B00EW 400 24 50 | Non-lsolated CC1468-ND 1.82 1.58 1.22 | CTB24-400B 
00 3 a5. | Nenicalsted eayeaniy faa “aon, 93: PTROR-eODeW 600 24 50 | Non-lsolated C1470-ND 1.51 1.26 1.06 | CTB24-600B 
800 3 50 | Non-lsolated cc1441-ND 140 122  94| cTBoe-800BW 800 24 50 | Non-lsolated C1472-ND 1.55 1.30 1.09 | CTB24-800B 
800 8 35 | Non-Isolated C1442-ND 1.43 1.25 96 | CTBOB-800CW 
1000 8 50 | Non-Isolated CC1504-ND 1.54 1.34 1.03 | cTB08-10008=w | SCRs 
400 12 50 Isolated CC1405-ND 1.60 139 1.07 | CTA12-400BW 
600 12 50 Isolated CC1407-ND 1.68 146 1.12 | CTA12-600BW Vorm |Iiams)| Ra Digi-Key Price Each Crydom 
800 12 50 Isolated CC1409-ND 1.74 152 1.17 | CTA12-800BW Fig.) (V) | (A) | (Max.) | Features Part No. 1 10 100 ‘| Part No. 
4000 12 50 Isolated CC1500-ND 1.91 1.66 1.28 | CTA12-1000BW 
4o0 | 12 | 35 | Non-Isolated CC1448-ND 147 1.28 99 | CTB12-400cw er | 4e..'| Sama. | ees poe re ee tay eynaiocane 
600 12 50 | Non-lsolated CC1450-ND 1.51 1.31 1.01 | CTB12-600BW 800 16 23m0 Isolated CC1477-ND 159 133 1.12 | CYNA16-800 
600 12 35 | Non-Isolated CC1452-ND 1.55 1.35 1.04 | CTB12-600CW 1000 | 16 | 23m | Isolated C1508-ND 1.71 143 1.20 | CYNAt6-1000 
1) 800 12 35 | Non-Isolated CC1454-ND 161 1.40 1.08 | CTB12-800CW 400 16 | 23m | Non-lsolated €C1483-ND 1.65 144 1.11_| CYNB16-400 
4000 12 50 | Non-Isolated CC1505-ND 1.72 1.49 1.15 | CTB12-1000BW 6001461 23m0 | Non-Isolated CC1484-ND 172 1501151 CYNB16-600 
400 16 50 Isolated CC1413-ND 1.76 1.53 __ 1.18 | CTA16-400BW 800 16 | 23m | Non-lsolated €C1485-ND 1.79 155 1.20 | CYNB16-800 
400 16 35 Isolated 6C1414-ND 180 1.56 1.20 | CTA16-400CW 2] 1000 | 16 | 23m0 | Non-lsolated CC1510-ND 154 1.29 1.08 | CYNB16-1000 
600 16 50 Isolated CC1416-ND 1.84 1.60 1.23 | CTA16-600BW 400 | 25 | 14ma | Isolated CC1479-ND 1.98 1.65 1.39 | CYNA25-400 
4000 16 50 Isolated CC1501-ND 2.04 1.78 1.37 | CTA16-1000BW goo | 25 | 14mo| — Isolated 01480-ND 204 170 143 | CYNA25-600 
400 16 50 | Non-Isolated C1457-ND 1.59 1.38 1.06 | CTB16-400BW 7000 1251 44ma 1 Isolated C1509-ND 2.99 41.85 1.56 | CYNA25-1000 
400 16__| 35 | Non-Isolated 061458-ND 1621.41 __1.08 | CTB16-400CW 400 | 25 | 14m | Non-Isolated (01487-ND 178 149 1.25 | CYNB25-400 
600 16 50 | Non-Isolated CC1460-ND 1.65 1.44 1.11 | CTB16-600BW 600 | 25 | 14mQ | Non-Isolated CC1488-ND 1.84 1.53 1.29 _| CYNB25-600 
600 | 16 | 35 | Non-Isolated [RCE ReaD i eee eam pall 800 | 25 | 14mQ | Non-solated | — ¢C1489-ND 189 1.58 1.33 | CYNB25-800 
800 | 16 | 50 | Non-lsolated [MCG ASD Oia imme pt tooo | 25 | 14mo | Nontsolated | CC1511-ND 200 1.67 1.40 | CYNB25-1000 
800 16 35 | Non-Isolated CC1466-ND 1.74 151 1.16 | CTB16-800cW 
1000 16 50 | Non-Isolated CC1506-ND 1.84 1.60 1.23 | CTB16-1000BW wee 5 
400 24 50 Isolated 01422-ND 1711.43 1.20 | CTA24-400BW Rectifier Diodes 
600 24 50 Isolated C1424-ND 1.77 1.48 1.24 | CTA24-600BW 
600 24 35 Isolated €C1425-ND 1.80 1.50 1.26 | CTA24-600cw _ | VoRm |!F(RMs) | Vem Digi-Key Price Each Crydom 
800 24 50 Isolated C1426-ND 182 1.52 1.28 | CTA24-800BW Fig.|_ (V) (A) (V) Features Part No. 1 10 100 | Part No. 
800 24 35 Isolated 601427-ND 1.85 1.54 1.30 | CTA24-800CW 4o0 | 15 | 14 Isolated C1361-ND 184 160 1.23 | CRNAT5-400 
000 | 24 50 Isolated C1502-ND 242 240 1.62 | CTA24-1000BW 600 | 15 | 14 Isolated C1362-ND 1.53 1.28 1.08 | CRNA15-600 
400 24 50 | Non-Isolated CC1469-ND 1.54 1.29 1.08 | CTB24-400BW 800 | 15 | 14 Isolated CC1363-ND 1.60 139 1.07 | CRNAt5-800 
600 24 50 | Non-Isolated CC1471-ND 159 1.33 1.12 | CTB24-600BW tooo | 15 | 14 Isolated CC1492-ND 1.71 1.43 1.20 | CRNA15-1000 
800 24 50 | Non-lsolated €C1473-ND 163 1.37 1.15 | CTB24-800BW 400 15 1.1__| Non-Isolated CC1373-ND 165 144 1.11 | CRNB15-400 
ooo | 24 50_| Non-Isolated CC1507-ND 218 1.89 1.46 | CTB24-1000BW 600 | 15 | 1.4 | Non-Isolated C1374-ND 1.72 150 1.15 | CRNB15-600 
High Temp Alternistors (No Snubber) 800 | 15 | 44 | Non-Isolated CC1375-ND 179 155 1.20 | CRNB15-800 
600 2 | 35 Isolated €C1352-ND 157131 1.40 | CHTA12-600 ee] dbf tie), Menelsalated a a Lae cme a eT Re ed 
800 12 35 Isolated CC1353-ND 1.62 1.35 1.14 | CHTA12-800 goo | 20 | 44 isclated C1366-ND 177 148 1.24 | CRNA20-600 
600 12 35 | Non-Isolated CC1356-ND 1.79 1.56 1.20 | CHTB12-600 q 5 
1] 00 | 12 | 35 | Nonsoated | cciasr-no 185161124 cHTB12-800 | | 3 | tooo | 20 | 11 | twomted | CctdoND 1951.88. 137 | CRNAaO-t000 
600 25 50 Isolated CC1354-ND 2.00 1.67 1.40 | CHTA24-600 400 20 11 | Non-lsolated C1377-ND 154 129 1.08 | CRNB20-400 
800 5 50 Isolated CC1355-ND 2.04 1.70 1.43 | CHTA24-800 600 | 20 | 11 | Non-Isolated CC1378-ND 159 133 142 | CRNB20-600 
600 25 50__| Non-Isolated CC1358-ND 1.82 1.52 1.28 | CHTB24-600 800 | 20 | 1.1 | Non-Isolated C1379-ND 1.65 1.38 1.16 | CRNB20-800 
one Eh en tod 
5 solate | i 65 : 5 
a Be eae | ae aa toe gee ee | eine Ae 600 | 25 | 11 | Isolated CC1370-ND 204 170 143 | CRNA25-600 
600 6 50 leolsted eoraanD N'ao:* ae. > 68 | CTADBSBOOR goo | 25 | 14 Isolated C1371-ND 210 1.75 1.47 | CRNA25-800 
rales os pee: ease is6;: dione "6a: CTAoe ennG jooo | 25 | 44 Isolated C1494-ND 2.22 1.85 1.56 | CRNA25-1000 
ate 6 oa. | iNonicaictea wane ‘98 400 “a | CTBOB-e00C 400 | 25 | 4.1 | Non-lsolated CC1381-ND 178 149 1.25 | CRNB25-400 
: 4 : 600 | 25 | 44 | Non-Isolated C1382-ND 184 153 1.29 | CRNB25-600 
400 8 50 Isolated CC1393-ND 1.31 1.14.88 | CTA08-400B 800 | 25 | 44 | Non-lsolated C1383-ND 189 158 1.33 | CRNB25-800 
400 8 25 Isolated CC1394-ND 1.39 1.21.93 | CTA08-400C i000 | 25 | 14 | Non-lsolated C1497-ND 2.00 1.67 1.40 | GRNB25-1000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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infineon Mosfets 


SOT-223 SOT-143 TO-220AB and TO-220 TO-220FP D-PAK, D2-PAK and 


TO-262AB D-PAK — Bent up Leads SOT-323 SOT-363 — Dual 


$2 
G2 
i D2 
GpA2 D1 
1 D3 G1 
a) s 81 


SUPERSO8 TO-218AB TO-263 


2 (TAB) 
1 
3 


General Purpose 


Vds | RDS ID ID Ptot Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Infineon 
Package | Type | (V) | (on) | (A) | Pulse (A) | (W) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
SOT-223 | P-CH | -60 | 0.8 |-1.17| -4.68 1.8 BSP315PXTINCT-ND® 73 59 A4 BSP315PXTINTR-ND® 1,000 259.00 BSP315PE6327T 
SOT-23 | P-CH | -60 8 -0.17) -0.68 0.36 BSS84PINCT-ND® 36 25 18 BSS84PINTR-ND® 3,000 54.00/M BSS84P-E6327 
SOT-143 | N-CH | 12 _ 0.3 = 200 BFOQ8INCT-ND*@ AT 37 27 BFOQ8INTR-ND* @ 3,000 119.00/M BF998E6327 
SOT-223 50 0.3 1.8 7.2 1.8 BSP295XTINCT-ND® 94 76 57 BSP295XTINTR-ND@ 1,000 325.04 BSP295E6327T 
TO-220AB NCH 50 7 0.12 | 15.5 62 50 BTS115AIN-ND 5.65 4.92 3.67 =_ — _ BTS115A 
SOT-23 _ 60 3.5 | 0.23 0.88 0.36 BSS138NEINCT-ND® AQ .29 19 BSS138NEINTR-ND® 3,000 68.00/M BSS138NE6327 
SOT-23 100 6 0.17 0.68 0.36 BSS119INCT-ND 53 3 32 BSS119INTR-ND 3,000 158.10/M BSS119E6327 
SOT-223 6 0.37 1.48 1.79 BSP123XTINCT-ND® 53 3 32 BSP123XTINCT-ND® 1,000 170.08 BSP123E6327T 
SOT-223 N-CH | 100 0.8 1 4 18 BSP296INCT-ND 94 76 57 _ _ _ BSP296E6327 
SOT-23 6 0.17 0.68 0.36 BSS123INCT-ND® 36 25 7 BSS123INTR-ND® 3,000 54.00/M BSS123E6327 
TO-220AB 01 22 88 95 BTS121AIN-ND 6.62 6.05 4.78 = — _- BTS121A 
TO-220AB 100 | 0.085 | 21 84 75 BUZ21IN-ND 1.15 1.05 97 _ — _ BUZ21 
TO-220AB | N-CH | 200} 0.13 | 21 84 125 BUZ30AIN-ND 2.24 1.45 1.14 _- — _ BUZ30A 
TO-220AB 200 | 0.4 7 28 40 BUZ73IN-ND 1.19 715 55 = =— _ BUZ73 
SOT-223 6 0.05 14 18 BSP129XTINCT-ND® 91 79 61 BSP129XTINTR-ND@ 1,000 377.55 BSP129E6327T 
SOT-223 N-CH | 240 8 0.32 1.28 17 BSP88INCT-ND 15 61 6 BSP88INTR-ND 1,000 268.16 BSP88E6327 
SOT-223 8 0.32 1.28 17 BSP88XTINCT-ND® 75 61 6 BSP88XTINTR-ND® 1,000 268.00 BSP88L6327T 
SOT-23 16 0.1 0.4 0.36 BSS131INCT-ND® A4 35 25 BSS131INTR-ND® 3,000 106.02/M BSS131E6327 
SOT-89 240 6 0.29 1.16 1 BSS87INCT-ND 88 yal 53 =_ — _ BSS87E6327 
SOT-89 | N-CH | 240 6 0.29 1.16 il BSS87XTINCT-ND® 88 yal 53 BSS87XTINTR-ND® 1,000 311.68 BSS87E6327T 
TO-220AB 800 3 3.6 14.5 100 BUZ80AIN-ND 4.21 2.91 2.37 — — = BUZ80A 


* Dual @ RoHS Compliant 


Cool MOS™ Power 


Vds | RDS ID ID Ptot Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Infineon 
Package Type | (V) |(on)Q| (A) |Pulse (A)| (W) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
P-cH | -60 0.3 | -8.8 -35.2 | 42 SPPO8PO6PIN-ND® 1.05 66 Ag — _ _ SPPO8PO6P 
0.13 | -18.6 -74.4 | 80 SPP18PO6PIN-ND 1.54 1.00 13 — _ _ SPP18P06P 
TO-220AB 0.95 | 4.5 13.5 50 SPPO4NS50C3IN-ND® 1.67 1.45 1.12 - _ — SPPO4N50C3 
N-CH | 560 | 0.38 | 11.6 34.8 | 125 SPP12N50C3IN-ND 2.49 2.08 1.75 _ _ _ SPP12N50C3 
0.28 | 16 48 160 SPP16NS50C3IN-ND 3.05 2.55 2.14 - _— — SPP16N50C3 
0.19 | 21 63 208 SPP21N50C3IN-ND 3.61 3.15 2.35 _- _ =- SPP21N50C3 
N-CH | 560 | 0.95 | 4.5 13.5 31 SPAO4N50C3IN-ND 1.78 1.54 1.19 = _— _ SPAO4N5003 
Goes 0.6 7.6 22.8 32 SPAO8N50C3IN-ND 2.03 1.69 1.42 = _ _ SPAO8N50C3 
0.38 | 11.6 34.8 33 SPA12N50C3IN-ND 2.61 2.18 1.83 = _ - SPA12N5003 
N-CH | 560 | 0.28 | 16 48 34 SPA16N50C3IN-ND® 3.16 2.64 2.22 = _ = SPA16N50C3 
0.19 | 21 63 34.5 SPA21N50C3IN-ND 3.76 3.28 2.44 = _ _ SPA21N50C3 
3 1.8 54 25 SPDO2N50C3INCT-ND 1.05 91 70 SPDO2N50C3INTR-ND 2,500 367.00/M SPD02N50C3 
1.4 3.2 9.6 38 SPDO3N50C3INCT-ND 1.29 1.12 86 _ _ _ SPDO3N50C3 
D-PAK N-cH | 560 | 0.95 | 4.5 13.5 | 50 SPDO4NS0C3INCT-ND 1.52 1.32 1.02 = = — SPDO4N50C3 
0.95 | 4.5 13.5 50 SPDO4N50C3XTINCT-ND® 1.52 1.32 1.02 SPDO4N50C3XTINTR-ND@ 2,500 594.00/M SPDO4N50C3T 
0.6 7.6 22.8 83 SPDO8N50C3INCT-ND 1.96 1.70 1.31 SPDO8N50C3INTR-ND 2,500 732.00/M SPDO8N50C3 
0.38 | 11.6 34.8 | 125 SPW12N50C3IN-ND 3.16 2.64 2.22 - _ _ SPW12N50C3 
T0-247 N-CH | 560 | 0.28 | 16 48 160 SPW16N50C3IN-ND@ 3.46 3.02 2.25 _ _— _ SPW16N50C3 
0.19 | 21 63 208 SPW21N50C3IN-ND 4.46 3.89 2.90 — _ _ SPW21N50C3 
3 18 5.4 25 SPPO2N60C3IN-ND 1.30 82 61 _ _ _- SPPO2N60C3 
T0-220A8 N-CH | 650 | 1.4 3.2 5.7 38 SPPOSN60S5IN-ND® 1.58 99 74 _- _— _ SPPO3N60S5 
; 0.95 | 4.5 13.5 50 SPPO4N60C3IN-ND 1.78 1.54 1.19 =_ _ _ SPPO4N60C3 
N-CH | 650 | 0.6 7.3 21.9 83 SPPO7N60C3IN-ND® 2.16 1.80 1.52 _ _ _ SPPO7N60C3 
@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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— 


Cin ineon. Mosfets 


Cool MOS™ Power (Cont.) 


Vds | RDS ID ID Ptot Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Infineon 
Package Type | (V) |(on)Q| (A) |Pulse(A)} (W) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0.6 7.3 14.6 83 SPPO7NG60S5IN-ND 2.38 1.59 1.25 = — _ SPPO7N60S5 
0.38 | 11 33 125 SPP11N60C3IN-ND® 3.46 2.25 1.72 = — _ SPP11N60C3 
TO-220AB N-CH | 650 | 0.38 | 11 22 125 SPP11N60S5IN-ND® 2.09 1.65 1.65 - — _ SPP11N60S5 
0.19 | 20.7 | 621 208 SPP20N60C3IN-ND® 4.68 3.21 2.55 = — _— SPP20N60C3 
0.19 | 20 40 208 SPP20N60S5IN-ND® 4.82 3.30 2.63 = — — SPP20N60S5 
3 18 5.4 25 SPBO2N60C3INCT-ND 1.16 1.01 78 SPBO2N60C3INTR-ND 1,000 472.00 SPBO2N60C3 
1.4 3.2 9.6 38 SPBO3N60C3INCT-ND 1.48 1.29 99 SPBOSN60C3INTR-ND 1,000 605.00 SPBO3N60C3 
D2-PAK N-CH | 650 | 0.95 | 4.5 13.5 50 SPBO4N60C3INCT-ND 1.78 1.54 1.19 SPBO4N60C3INTR-ND 1,000 725.00 SPBO4N60C3 
0.6 7.3 21.9 83 SPBO7N60C3INCT-ND 2.16 1.80 1.52 SPBO7N60C3INTR-ND 1,000 958.00 SPBO7N60C3 
0.38 | 11 33 125 SPB11N60C3INCT-ND 2.98 2.49 2.09 SPB11N60C3INTR-ND 1,000 1417.00 SPB11N60C3 
0.95 | 4.5 13.5 31 SPAO4N60C3IN-ND 1.90 1.65 1.27 = — _— SPAO4N60C3 
TO-220FP N-CH | 650 | 0.38 | 11 33 33 SPA11N60C3IN-ND 3.15 2.63 2.21 = _— _— SPA11N60C3 
0.19 | 20.7 | 621 34.5 SPA20N60C3IN-ND® 4.50 3.92 2.92 =— _ _— SPA20N60C3 
1.4 3.2 9.6 38 SPDO3N60C3INCT-ND 1.22 1.06 82 SPDO3N60C3INTR-ND 2,500 475.00/M SPDO3N60C3 
1.4 3.2 9.6 38 SPDO3N60C3XTINCT-ND® 1.36 1.18 1 SPDO3N60C3XTINTR-ND® 2,500 531.00/M SPDO3N60C3T 
D-PAK NCH | 650 0.95 | 4.5 13.5 50 SPDO4N60C3INCT-ND 1.67 1.45 1.12 SPDO4N60C3INTR-ND 2,500 651.34/M SPDO04N60C3 
. z 0.6 7.3 21.9 83 SPDO7N60C3XTINCT-ND® 1.80 1.50 1.26 SPDO7N60C3XTINTR-ND® 2,500 840.00/M SPDO7N60C3T 
0.6 7.3 14.6 83 SPDO7N60SS5INCT-ND 1.80 1.50 1.26 SPDO7N60SSINTR-ND 2,500 840.00/M SPDO7N60S5 
0.6 7.3 14.6 83 SPDO7N60S5XTINCT-ND® 1.80 1.50 1.26 SPDO7N60S5XTINTR-ND® 2,500 840.00/M SPDO7N60S5T 
0.19 | 20.7 | 621 208 SPW20N60C3IN-ND® 6.35 4.35 3.46 = _ _ SPW20N60C3 
T0-247 N-CH | 650 | 0.19 | 20 40 208 SPW20N60SSIN-ND® 6.35 4.35 3.46 = — _— SPW20N60S5 
0.07 | 47 141 415 SPW47N60C3IN-ND® 11.41 10.56 7.99 = — _— SPW47N60C3 
27 2 6 42 SPPO2N80C3IN-ND 1.80 1.56 1.20 _ = _ SPPO2N80C3 
n-cH | 800 1.3 4 12 63 SPPO4N80C3IN-ND® 1.99 1.66 1.39 = _ _— SPPO4N80C3 
0.9 6 18 83 SPPO6N80C3IN-ND 2.71 2.26 1.90 _ — _— SPPO6N80C3 
T0-220AB 0.65 8 24 104 SPPO8N80C3IN-ND® 2.90 2.42 2.04 _ _ — SPPO8N80C3 
n-cH | 800 0.45 | 11 33 156 SPP11N80C3IN-ND® 3.56 3.10 2.31 = — _ SPP11N80C3 
0.29 | 17 51 208 SPP17N80C3IN-ND® 5.27 4.59 3.42 _ — _ SPP17N80C3 
D2-PAK N-cH | g00 0.29 | 17 51 208 SPB17N80C3INCT-ND 5.27 4.59 3.91 _ _— _— SPB17N80C3 
0.29 | 17 51 208 SPB17N80C3XTINCT-ND® 5.27 4.59 3.91 SPB17N80C3XTINTR-ND® 1,000 2731.00 SPB17N80C3T 
10-247 N-CH | g00 0.45 | 11 33 156 SPW11N80C3IN-ND 4.64 4.04 3.01 - — _— SPW11N80C3 
0.29 | 17 51 208 SPW17N80C3IN-ND® 6.64 5.79 4.31 = — _— SPW17N80C3 
1.3 4 12 38 SPAO4N80C3IN-ND 2.12 1.77 1.49 = — _ SPAO4N80C3 
N-CH | 800 | 0.9 6 18 39 SPAOGN80C3IN-ND® 2.76 2.31 1.94 = _ — SPAO6N80C3 
T0-220P 0.65 8 24 40 SPAO8N80C3IN-ND 3.11 2.59 2.18 = _ _ SPAO8N80C3 
n-cH | 800 045 | 11 33 41 SPA11N80C3IN-ND 3.57 3.12 2.32 _ _ _ SPA11N80C3 
0.29 | 17 51 42 SPA17N80C3IN-ND® 5.52 4.81 3.58 =_ _ _ SPA17N80C3 
D-PAK N-CH | 800 | 0.9 6 18 83 SPDO6N80C3XTINCT-ND® 2.36 1.97 1.66 SPDO6N80C3XTINTR-ND® 2,500 1106.00/M SPDO6N80C3T 
@ RoHS Compliant 
OptiMOS™ 2 
Vds RDS ID ID Ptot | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Infineon 
Package Type (V) (on) ma (A) | Pulse (A) | (W) | PartNo. ‘i 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
27 150 | IPPOSNOSLAIN-ND 2.07 1.73 145 |= =_ — | IPPO3N03LA 
N-CH 25 3.9 80 385 107 | IPPO4NO3LAIN-ND 1.84 1.60 123 |= — — | IPPO4NO3LA 
46 94 | IPPOSNO3LAIN-ND 1.66 92 1 |= - — | IPPOSNO3LA 
Tene 59 | 50 | 350 | 63 | IPPOGNOSLAIN-ND 13485 = — | IPPOGNOSLA 
N-CH 25 8.9 50 350 63 | IPPO9NO3LAIN-ND 1.04 64 AT |— _ — | IPPO9NO3LA 
13.6 30 210 46 | IPP14NO3LAIN-ND 1.11 89 47 |= =— — | IPP14N03LA 
299 an 34 96 | IPP60R299CPIN-ND 3.34 2.07 1.82 |= _ — | IPP60R299CP 
dicen NCH _ 99 31 93 255 | IPP60RO99CSIN-ND 8.20 5.58 5.02 |— _ — | IPP6ORO99CS 
3.9 80 385 107 | IPBO4NO3LAINCT-ND 1.47 1.23 1.04 | IPBO4NO3LAINTR-ND 1,000 737.40 | IPBO4NO3LA 
3.9 80 385 107 | IPBO4NO3LAXTINCT-ND® 1.47 1.23 1.04 | IPBO4NO3LAXTINTR-ND@ 1,000 737.40 | IPBO4NO3LAT 
N-CH 25 46 80 385 94 | IPBOSNO3LAINCT-ND 1.52 1.32 1.02 | IPBOSNOSLAINTR-ND 1,000 621.00 | IPBOSNO3LA 
46 80 385 94 | IPBOSNOSLAXTINCT-ND® 1.52 1.32 1.02 | IPBOSNO3LAXTINTR-ND® 1,000 621.00 | IPBOSNO3LAT 
D2-PAK 5.9 50 350 83 | IPBO6NO3LAINCT-ND 1.33 1.15 .89 | IPBO6NO3LAINTR-ND 1,000 541.00 | IPBO6NO3LA 
5.9 50 350 83 | IPBO6NOSLAXTINCT-ND® 1.33 1.15 .89 | IPBO6NO3LAXTINTR-ND® 1,000 541.00 | IPBO6NO3LAT 
N-CH 25 8.9 50 350 63 | IPBO9NOSLAINCT-ND 1.10 96 14 |= _ — | IPBOONO3LA 
13.6 30 210 46 | IPB14NO3LAINCT-ND 97 78 59 |= =_ — | IPB14N03LA 
TO-263 N-CH 55 27 100 400 300 | IPB100NO6S3L-03INCT-ND® 3.22 2.00 1.81 | IPB100NO6S3L-03INTR-ND® 1,000 1554.00 | IPB100N06S3L-03 
TO-262AB N-CH 25 3.9 80 385 107 | IPIO4NO3LAIN-ND 1.73 1.11 84 |— — — | IPIO4NO3LA 
3.8 50 115 | IPDO4NO3LAGINCT-ND 1.40 117 99 | IPDO4NO3LAGINTR-ND 2,500 847.00/M | IPDO4NO3LAG 
N-CH 25 3.8 90 350 115 | IPDH4NO3LAGINCT-ND 1.59 89 .78 | IPDH4NO3LAGINTR-ND 2,500 619.00/M | IPDH4NO3LAG 
51 50 94 | IPDSNO3LAGINCT-ND® 1.43 79 .68 | IPDSNO3LAGINTR-ND® 2,500 535.00/M | IPDSNO3LAG 
T0-252 5 50 83 | IPDO6NO3LAGINCT-ND 1.23 1.07 .83 | IPDO6NO3LAGINTR-ND 2,500 569.00/M | IPDO6NO3LAG 
6.0 50 350 71 ‘| IPDH6NO3LAGINCT-ND 1.28 70 60 | IPDH6NO3LAGINTR-ND 2,500 469.00/M | IPDH9NO3LAG 
N-CH 25 8.6 50 350 63 | IPDOQ9NO3LAGINCT-ND 97 85 65 | IPDOQNO3LAGINTR-ND. 2,500 471.00/M | IPDOSNO3LAG 
13 30 210 46 | IPD13NO3LAGINCT-ND® 1.01 81 61 | IPD13NO3LAGINTR-ND@ 2,500 342.00/M | IPD13NO3LAG 
5.9 94 | IPUO6NO3LAGIN-ND 1.50 93 68 |— _ — | IPUO6NO3LAG 
6.5 83 | IPUO7NO3LAIN-ND 1.35 86 58 |= - — | IPUO7NO3LA 
10:25) NeGHD 1) 225 93 | °° | 210 | 63 | ipuogNoaLAGIN-ND 116950 J— = — | IPuosNosLac 
12.8 47 | IPU13NO3LAGIN-ND® 1.27 74 51 |= =_ — | IPUI3NO3LAG 
D-PAK NCH 25 5.4 50 350 94 | IPFOSNO3LAGINCT-ND 1.43 1.24 96 | IPFOSNO3LAGINTR-ND 2,500 693.00/M | IPFOSNO3LAG 
Bent up Leads 13.3 30 210 46 | IPF13NO3LAGINCT-ND 84 73 56 | IPFI3NO3LAGINTR-ND 2,500 406.00/M | IPF13NO3LAG 
2.2 50 200 104 | BSCO22NO3SGINCT-ND 2.43 1.40 1.24 | BSCO22NO3SGINTR-ND 5,000 947.00/M | BSC022N03SG 
SUPERSO8 N-CH 30 3.2 50 200 78 | BSCO32NO3SGINCT-ND 1.95 1.09 .95 | BSCO32NO3SGINTR-ND 5,000 743.00/M | BSCO32N03SG 
79 40 160 60 | BSCO79NO3SGINCT-ND® 1.47 81 .68 | BSCO79NO3SGINTR-ND® 5,000 514.00/M | BSCO79N03SG 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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¢ nfineon Mosfets (Cont.) 


sSIPMOS™ 
Vds RDS ID ID Ptot Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Infineon 
Package Type (V) (on)Q | (A) Pulse (A) | (W) Part No. ‘i 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
-60 0.075 -30 -120 125 SPD30PO6PINCT-ND 1.69 1.41 1.19 SPD30PO6PINTR-ND 2,500 720.00/M | SPD30PO6P 
D-PAK | P-CH | -60 | 0.25 | -97 | -38.8 | 42 | SPDO9PO6PLINCT-ND 95 83 64 | — - — | SPDO9PO6PL 
-60 0.25 9.7 -38.8 42 SPDO9PO6PLXTINCT-ND@ 95 83 64 SPDO9PO6PLXTINTR-ND® 2,500 367.00/M | SPDO9PO6PLT 
-60 0.3 1.9 -7.6 1.8 BSP170PE6327INCT-ND 85 69 52 = _ — | BSP170PE6327 
-60 0.3 1.9 -7.6 1.8 BSP170PE6327XTINCT-ND® 85 69 52 BSP170PE6327XTINTR-ND® 1,000 303.36 | BSP170PE6327T 
-60 0.3 1.9 7.6 1.8 BSP171PE6327XTINCT-ND@ 1.00 80 61 BSP171PE6327XTINTR-ND® 1,000 345.00 | BSP171PE6327T 
S07-223 | PCH | 100 | 18 | -0.68 | -272 | 1.8 | BSP316PE6327INCT-ND 78 63 47 | BSP316PE6327INTR-ND 1,000 278.00 | BSP316PE6327 
-100 1.8 -0.68 -2.72 1.8 BSP316PE6327XTINCT-ND® 78 63 AT BSP316PE6327XTINTR-ND® 1,000 278.00 | BSP316PE6327T 
-250 4 -0.43 -1.72 18 BSP317PE6327XTINCT-ND® 97 85 65 BSP317PE6327XTINTR-ND® 1,000 396.00 | BSP317PE6327T 
10-254 P-CH -60 0.25 9.7 -38.8 42 SPUO9PO6PLIN-ND® 1.45 14 54 - _ — | SPUO9PO6PL 
-60 0.3 -8.8 -35.2 42 SPUO8PO6PIN-ND 1.412 97 15 _ _ — | SPUO8PO6P 
T0-220AB | P-cH -60 0.023 -80 -320 340 SPP80PO6PIN-ND® 3.96 2.74 2.23 _ _ — | SPP80PO6P 
-100 0.24 -15 -60 128 SPP15P10PIN-ND@ 2.31 1.50 1.18 = _ — | SPP15P10P 
SOT-23 P-CH -60 2 -0.33 -1.32 0.36 | BSS83PE6327INCT-ND@ 43 30 21 BSS83PE6327INTR-ND® 3,000 63.00/M | BSS83PE6327 
BSS192PE6327INCT-ND 78 63 AT 7 = — | BSS192PE6327 
S0l-89 Poh ae 7 oe oe L BSS192PE6327XTINCT-ND® 78 62 AT BSS192PE6327XTINTR-ND® 1,000 276.00 | BSS192PE6327T 
D-PAK N-CH 400 044 35 140 150 SPD35N10INCT-ND 1.47 1.28 98 SPD35N10INTR-ND 2,500 557.46/M | SPD35N10 
Ag 10.5 41.2 50 SPD11N10INCT-ND 89 we 54 = _ — | SPD11N10 
D2-PAK N-CH 400 044 35 140 150 SPB35N10INCT-ND 1.71 1.49 1.15 SPB35N10INTR-ND 1,000 659.85 | SPB35N10 
08 21 84 90 SPB21N10INCT-ND 1.54 1.34 1.03 SPB21N10INTR-ND 1,000 592.50 | SPB21N10 
to-22008 | n-cH | 100 | -044 | 35 140 | 150 | SPP35N10IN-ND 1.64 1.05 80 | — - — | SPP35N10 
08 21 84 90 SPP21N10IN-ND 1.52 99 14 = _ — | SPP21N10 
N-CH 60 0.12 34 12.4 9 BSO615NVINCT-ND* 94 82 63 = = — | BSO615NV 
0.15 2.6 10.4 BSO615NXTINCT-ND*@ 87 76 58 BSO615NXTINTR-ND*® 2,500 336.26/M | BSO615NT 
50-8 -30/30 | 0.25/0.11} -2.3/3.4| -7.2/11.6 BSO315CINCT-ND* 98 85 65 BSO315CINTR-ND* 2,500 473.00/M | BSO315C 
-60/60 | 0.3/0.12] -2/3 -8/12 BSO612CVINCT-ND§ 89 JT 60 BSO612CVINTR-ND§ 2,500 337.59/M | BSO612CV 
P/N-CH | -60/60 | 0.3/0.12] -2/3 -8/12 2/2 BSO612CVXTINCT-ND§@ 89 TT 60 BSO612CVXTINTR-ND§@ 2,500 337.59/M | BSO612CVT 
-60/60 | 0.3/0.11] -2/3.1 | -8/12.4 BSO615CINCT-ND§ 1.18 1.03 79 BSO615CINTR-ND§ 2,500 449.00/M | BSO615C 
-60/60 | 0.3/0.11] -2/3.1 | -8/12.4 BSO615CXTINCT-ND§@ 88 JT 59 BSO615CXTINTR-ND§@ 2,500 334.00/M | BSO615CT 
* Dual § Single RoHS Compliant 
Optimos™ 
Vds RDS ID ID Ptot Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package | Type | (V) | (on)mO (A) Pulse (A) | (W) Part No. u 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
soT-323 | p-cH | -20 f:2 -0.39 -1.56 0.25 BSS223PWINCT-ND A4 33 23 BSS223PWINTR-ND 3,000 93.00/M | BSS223PW 
550 -0.58 -2.3 0.52 BSS209PWINCT-ND A2 33 24 BSS209PWINTR-ND 3,000 103.04/M | BSS209PW 
sot-363 | P-CH 20 175 1.5 6 0.56 BSV236SPINCT-ND§ 48 39 29 BSV236SPINTR-ND§ 10,000 137.37/M | BSV236SP 
: . ‘ 1,200 | -0.39 -1.56 0.25 BSD223PINCT-ND* 40 31 23 BSD223PINTR-ND* 10,000 89.18/M | BSD223P 
21 -8.2 -32.8 2 BSO203PINCT-ND* 1.84 1.60 1.23 BS0203PINTR-ND* 2,500 687.40/M | BSO203P 
S0-8 P-CH | -20 21 9 -36 2.35 BS0203SPINCT-ND§ 1.22 1.06 82 BS0203SPINTR-ND§ 2,500 462.28/M | BSO203SP 
67 47 -18.8 2 BS0211PINCT-ND* 1.00 87 67 - _ — | BS0211P 
67 47 -18.8 BSL211SPINCT-ND 58 AT 35 BSL211SPINTR-ND 3,000 174.60/M | BSL211SP 
TSOP-6 | P-CH | -20 67 47 -18.8 2 BSL211SPXTINCT-ND® 58 AT 35 BSL211SPXTINTR-ND® 3,000 174.60/M | BSL211SPT 
41 -6 -24 BSL207SPXTINCT-ND@ 64 52 39 BSL207SPXTINTR-ND® 3,000 213.60/M | BSL207SPT 
S0-8 P-CH | -30 21 -8.9 -35.6 2.35 BSO303SPINCT-ND§ 1.22 1.06 82 _ _ — | BSO303SP 
4.2 100 400 150 SPD100N03S2L-INCT-ND 2.08 1.74 1.46 SPD100N03S2L-INTR-ND 2,500 971.88/M | SPD100N03S2L-04 
6.4 50 200 136 SPD50N03S2L06INCT-ND 1.63 1.42 1.09 _ — — | SPD50N03S2L-06 
D-PAK n-cH | 30 6.4 50 200 136 SPD50NO3S2L06XTINCT-ND® 1.59 1.38 1.06 SPDSONO3S2L06XTINTR-ND® 2,500 593.18/M | SPD50N03S2L-06T 
6.7 30 120 136 SPD30N03S2L07INCT-ND 1.22 1.06 82 SPD30N03S2L07INTR-ND 2,500 606.00/M | SPD30N03S2L-07 
20 30 120 60 SPD30N03S2L20INCT-ND 78 63 AT SPD30N03S2L20INTR-ND 2,500 252.16/M | SPD30NO03S2L-20 
10 30 120 100 SPD30N03S2L10INCT-ND 86 75 58 SPD30N03S2L10INTR-ND 2,500 421.00/M | SPD30NO03S2L-10 
5.2 80 320 167 SPB80N03S2L05INCT-ND 1.55 1.30 1.09 SPB80N03S2L05INTR-ND 1,000 751.54 | SPB80N03S2L-05 
p2-pak | N-CH | 30 5.9 80 320 150 SPB80N03S2LO6INCT-ND 1.62 1.40 1.08 SPB80N03S2LO06INTR-ND 1,000 646.35 | SPB80N03S2L-06 
12.9 42 248 83 SPB42N03S2L13INCT-ND 98 85 66 SPB42N03S2L13INTR-ND 1,000 411.00 | SPB42N03S2L-13 
3 100 400 300 SPB100N03S203XTINCT-ND® 2.58 2.25 1.68 = _ — | SPB100N03S203T 
2.7 100 400 300 SPP100N03S2L-03IN-ND 3.64 2.51 2.05 _- _ — | SPP100N03S2L-03 
5.2: 80 320 167 SPP80N03S2L-05IN-ND 1.87 117 91 = _ — | SPP80N03S2L-05 
TO-220AB | N-CH | 30 5.9 80 320 150 SPP80N03S2L-06IN-ND 1.34 87 65 = =— —_|_ SPP80N03S2L-06 
8.4 73 320 107 SPP73N03S2L-08IN-ND 1.33 84 58 = _ — | SPP73N03S2L-08 
12.9 42 248 83 SPP42N03S2L-13IN-ND 96 60 46 _- _ — | SPP42N03S2L-13 
78 13 52 BS04420INCT-ND§ 1.12 98 75 BS04420INTR-ND§ 2,500 427.00/M | BS04420 
78 13 52 BS04420XTINCT-ND§@ 1.12 98 15 BS04420XTINTR-ND§®@ 2,500 427.00/M | BS04420T 
10 12.7 51 25 BS04822INCT-ND§ 1.06 85 64 BS04822INTR-ND§ 2,500 342.00/M | BS04822 
50-8 n-cH | 30 10 12.7 51 BS04822XTINCT-ND§® 1.06 85 64 BS04822XTINTR-ND§@ 2,500 342.00/M | BS04822T 
13 114 44.5 BS04410INCT-ND§ 95 77 58 BS04410INTR-ND§ 2,500 307.00/M | BS04410 
13 W4 44.5 2.5 BS04410XTINCT-ND§®@ 95 77 58 BS04410XTINTR-ND§®@ 2,500 307.00/M | BS04410T 
20 8 32 2 BS04804INCT-ND* 1.02 89 69 BS04804INTR-ND* 2,500 388.00/M | BS04804 
20 8 32 2 BSO4804XTINCT-ND* 1.02 89 69 BS04804XTINTR-ND* ® 2,500 388.00/M | BS04804T 
TO-251 N-CH | 30 10 30 120 82 SPU30N03S2L-1 0IN-ND 1.09 68 51 al _— — | SPU30N03S2L-10 
SOT-23 | N-CH | 55 650 0.54 2.2 0.36 BSS670S2LINCT-ND 44 31 21 BSS670S2LINTR-ND 3,000 66.00/M | BSS670S2L 
* Dual § Single RoHS Compliant 
IGBTs 
Vee (sat) Ic @ Pulse Current Ptot Digi-Key Price Each Infineon 
Package Vee (V) max (V) 25°C (A) Ic (A) (W) Part No. 1 10 100 Part No. 
T0-220AB 4200 32 32 64 200 BUP2131N-ND 2.46 2.25 2.08 BUP213 
TO-218AB : 42 87 300 BUP314DIN-ND 6.64 6.09 5.62 BUP314D 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TOSHIBA Schottky Barrier Rectifiers and Switching Rectifier 


Dimensions in mm. 


M-Flat Pkg. (3-4E1A) 


Cathode 


S-Flat Pkg. (3-2A1A) 


Cathode 


4 


TO-3P(N) Pkg. — (2-16C1A) 


1. Base 

2. Collector 
(Heat Sink) 

3. Emitter 


1.01) 25.45 
S-MINI Pkg. 


1. Base 
2. Collector 
3. Emitter 


--—2.9— 


Dimensions in mm. 


2.1 
11.25 


65 


Peak Reverse Average Peak Surge | Peak Forward) Repetitive Junction Cut Tape Tape & Reel 
Voltage Forward Forward Current] Voltage Peak Rev. | Capacitance Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
VRRM(V) | CurrentiF(A) | IFS (A) VFM (V) | Current (mA) | Gj (pF) Part No. 1 10 100) PartNo. 3,000 
M-Flat (3-4E1A) Package 
30 3.0 40 37 5.0 190 CMS01QCT-ND® A8 36 0.27 CMS01QTR-ND® 156.00/M 
30 3.0 40 40 0.5 170 CMSO02CT-ND A8 36 0.27 _ 
30 3.0 40 40 0.5 170 CMS02QCT-ND® 90 68 51 CMS02QTR-ND® 293.80/M 
30 3.0 40 45 0.5 190 CMSO03QCT-ND® A8 36 0.27 CMSO3QTR-ND® 156.00/M 
30 5.0 70 37 8.0 330 CMS04QCT-ND@ A8 36.27 CMSO04QTR-ND® 156.00/M 
30 5.0 70 A5 0.8 330 CMS05QCT-ND® A8 36 0.27 CMSO5QTR-ND® 156.00/M 
30 2.0 40 37 3.0 130 CMSO6CT-ND 55 44 33 CMSO6TR-ND 148.50/M 
30 2.0 40 37 3.0 130 CMSO6QCT-ND® 55 44 33 CMSO6QTR-ND® 148.50/M 
30 1.0 25 37 15: 70 CMSO8CT-ND A5 36 0.27 CMSO8TR-ND 121.50/M 
30 1.0 25 37 1.5 70 CMSO08QCT-ND@ A5 36.27 CMSO8QTR-ND® 121.50/M 
30 1.0 25 45 0.5 70 CMSO9CT-ND A8 36 0.27 CMSO9TR-ND 156.00/M 
40 1.0 25 55 0.5 50 CMS10CT-ND A8 36 0.27 CMS10TR-ND 156.00/M 
40 1.0 25 55 0.5 50 CMS10QCT-ND@ A8 36 0.27 CMS10QTR-ND® 156.00/M 
40 2.0 30 .05 0.5 95 CMS11QCT-ND@ 55 A433 CMS11QTR-ND® 148.50/M 
S-Flat (3-2A1A) Package 
200 1.0 15 98 0.01 _ CRHO1QCT-ND§t@ 55 44 33 CRHO1QTR-ND§t@ 148.50/M 
30 1.0 20 37 15 40 CRSO1QCT-ND® AG 37.28 CRSO10TR-ND® 124.20/M 
30 1.0 20 40 0.05 40 CRS02CT-ND AG 37.26 _ _- 
30 1.0 20 40 0.05 40 CRSO2QCT-ND® AG 37.26 CRSO2QTR-ND® 119.00/M 
30 1.0 20 45 0.1 40 CRSO3CT-ND A6 37.26 CRSO3TR-ND 119.00/M 
30 1.0 20 AS 0.1 40 CRSO3QCT-ND® AG 37.26 CRSO3QTR-ND® 119.00/M 
40 1.0 20 AQ 0.1 47 CRSO4QCT-ND® 60 AQ 34 CRSO4QTR-ND® 158.10/M 
30 1.0 30 AS 0.2 60 CRSOSCT-ND A0 32.24 — =_ 
30 1.0 30 AS 0.2 60 CRSOSQCT-ND® A0 32 0.24 CRSOSQTR-ND® 108.00/M 
20 1.0 20 36 1.0 60 CRSO6CT-ND A0 32.24 = = 
20 1.0 20 36 1.0 60 CRSO6QCT-ND® A0 32 0.24 CRSO6QTR-ND® 108.00/M 
30 15 30 36 1.0 90 CRSO8CT-ND A0 32 0.24 = =_ 
30 1.5 30 36 1.0 90 CRSO8QCT-ND® A0 32.24 CRSO8QTR-ND® 108.00/M 
30 15 30 AG 0.05 90 CRSO9QCT-ND® 51 AL 31 CRSO9QTR-ND® 137.70/M 
30 1.0 20 36 1.5 60 CRS11QCT-ND® A8 38 29 CRS11QTR-ND® 128.25/M 
§ Reverse Recovery Time —Trr 35ns_ + Switching type RoHS Compliant 
Bipolar Transistors Dimensions in mm. TO-220 (NIS) Pkg. (2-10R1A) 
Collector- Collector 1. Base 
Emitter Collector Power 2. Collector 
Voltage Power Dissipation Digi-Key Price Each 3. Emitter 
Type VCEO (V) IC (A) PC (W) Part No. 1 10 100 03.210 
TO-220 (NIS) Package 
PNP -230 “1 20 2SA1837-ND 72 54 Al ‘ 
PNP -230 A 20 2SA1837FM-ND® NEW! 2 54 AL 5.6 
NPN 230 1 20 2SC4793FM-ND® 72 54 Al al | 
TO-3P(N) Package aoa 
PNP -230 -15 130 2SA1962-OQ-ND® 2.48 1.98 1.54 : Alaa 
NPN 230 15 130 2S8C5242-0Q-ND® 2.48 1.98 1.54 
TO-3P(L) Package TO-3P(L) Pkg. 
PNP -230 15 150 2SA1943-OQ-ND@ 2.48 1.98 1.54 (2:21F1A) 1. Base 
NPN 230 15 150 2SC5200-OQ-ND® 2.48 1.98 1.54 2. Collector 
S-MINI Package - RoHS Compliant (Heat Sink) 
NPN 50 150ma 150 28C2712-GRCT-ND 30 23 16 3: Emitter 
NPN 50 150ma 150 2SC2712-GRTR-ND 180.00/3,000 
NPN 50 150ma 150 28C2712-YCT-ND -30 23 16 
NPN 50 150ma 150 28C2712-YTR-ND 180.00/3,000 
PNP -50 -150ma 150 2SA1162-GRCT-ND -30 23 16 
PNP -50 -150ma 150 2SA1162-GRTR-ND 180.00/3,000 
PNP -50 -150ma 150 2SA1162-YCT-ND -30 23 16 
PNP -50 -150ma 150 2SA1162-YTR-ND 180.00/3,000 
@ RoHS Compliant 
Varactors — Silicon Epitaxial Planar Type 
Reverse | Reverse Capacitance Series Cut Tape 
Voltage | Current Ratio Resistance Digi-Key Pricing Tape and Reel) 
Fig. | Min. (V) Max. Typ. (pF) Typ. (0) Pkg. Part No. 1 10 100 Qty. Pricing 
1 15 10nA 2.1(C3V/C8V)§ 0.3 S023 1SV228FCT-ND 60 4.50 33.75 | 3,000 | 195.00/M 
30 10nA 14.5(C1V/C28V) 0.65 18V242FCT-ND 52 3.90 29.25 | 3,000 | 169.00/M 
2 50 0.1UA 0.2(CT) 3.5 SC-70 | 1SV252FCT-ND AB 3.60 27.00 | 3,000 | 156.00/M 
3 15 3nA 2.5(C2V/C10V) 0.2 1-2U1A | 1SV306FCT-ND 52 3.90 29.25 | 3,000 | 169.00/M 
10 3nA ey 0.27 1SV304FCT-ND 43 3.40 25.50 | 3,000 | 114.75/M 
10 3nA 2.1(C1V/C4V) 0.28 1SV310FCT-ND 43 3.40 25.50 | 3,000 | 114.75/M 
10 3nA 4.3(C1V/C4V) 0.4 1-1E1A | 1SV322FCT-ND 58 4.60 34.50 | 3,000 | 155.25/M 
4 15 3nA 2.5(C2V/C10V) 0.2 1SV229FCT-ND 40 3.20 24.00 | 3,000 | 108.00/M 
15 3nA 2.4(C2V/C10V) 0.44 1SV239FCT-ND A5 3.60 27.00 | 3,000 | 121.50/M 
30 10nA 5.7(C2V/C25V) 1.2 1SV245FCT-ND A5 3.60 27.00 | 3,000 | 121.50/M 
30 10nA 7.3(C2V/C25V)§ 1.9 1-1E1A | 1S8V287FCT-ND 40 3.20 24.00 | 3,000 | 108.00/M 
50 0.1uA 0.4(CT) 45 18V271FCT-ND 40 3.20 24.00 | 3,000 | 108.00/M 
10 3nA 2.0(C1V/C4V) 0.28 18V281FCT-ND 40 3.20 24.00 | 4,000 | 108.00/M 
10 3nA 2.0(C1V/C4V) 0.22 1SV284FCT-ND 40 3.20 24.00 | 4,000 | 108.00/M 
10 3nA 2.1(C1V/C4V) 0.28 1-1G1A | 1SV311FCT-ND 43 3.40 25.50 | 4,000 | 114.75/M 
10 3nA 2.3(C1V/C4V) 0.42 1SV285FCT-ND 40 3.20 24.00 | 4,000 | 108.00/M 
10 3nA 3(C1V/C4V) 0.27 1SV305FCT-ND 48 3.40 25.50 | 4,000 | 114.75/M 
5 10 3nA 4.3(C1V/C4V) 0.4 1SV323FCT-ND 58 4.60 34.50 | 4,000 | 155.25/M 
15 3nA 2.4(C2V/C10V) 0.44 1SV280FCT-ND 40 3.20 24.00 | 4,000 | 108.00/M 
15 3nA 2.5(C2V/C10V) 0.2 1-1G1A 1SV279FCT-ND 50 4.00 30.00 | 4,000 | 135.00/M 
30 10nA 8.9(C2V/C20V) 0.73 1SV286FCT-ND 40 3.20 24.00 | 4,000 | 108.00/M 
30 0.1UA 0.3(CT) AA 1SV308FCT-ND 43 3.40 25.50 | 4,000 | 114.75/M 
34 10nA 1.03(C25V/C28V)§ 0.55 1SV283FCT-ND 40 3.20 24.00 | 4,000 | 108.00/M 


§ Capacitance Ratio Minimum 


For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND 


Fig. 4 


f 
Cathode 
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1. Gate 
2. Drain (Heat Sink) 
3. Source 


B. SMT Surface Mount 
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1. Source 
2. Gate 
3. Source 


Fig. 6 


1. Source 1 
2. Gate 1 
3. Source 2 
4. Gate 2 


1. Gate 
2. Drain (Heat Sink) 
3. Source 
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4. Gate 
5., 6. Drain 
7., 8. Drain 


5. Drain 2 
6. Drain 2 
7. Drain 1 
8. Drain 1 
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1. Gate 
2. Drain (Heat Sink) 
3. Source 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


RDS ID Cont, PD = art 
Package | VDS (on) (A) IDM | Max | Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Fig.| Type | (WV) (0) 25°C | (A) | (W) | Part No. 110 100) Oty. | Pricing 
P-Channel Types 
ta | 1O-220FL | -100 | 0.18 -16 | -64 | 60 | 2SJ412-ND 162 130 97) — = 
(2-10818) | -100 | 0.15 -16 | -64 | 60 |2SJ4120-NDO 1.39 116 93, — = 
1B [T0-220SM| -100 [__0.15 =16 | -64 [60 | 2SJ4120CT-ND¥O 7.39 1.16.93; 1,000|__ 617.12 
2 | 27828 | -60 0.16 5 [| -20 [20 [2SJ377NOCT-NDO 75.63 50| 2,000 | 332.50/M 
vse | 20 | 0.048 | -45 | 18 | 0.7 | TPC6IOICT-NDE 52.39 30] 3,000] 169.00/M 
3A 20 | 0.048 | -45 | -18 | 0.7 |TPC6101FCT-ND$O 52 39 _.30| 3,000| 169.00/M 
(2-3T1A) | -30 | 0.048 [| -4.5 [ -18 | 0.7 | TPC6102FCT-ND+0 52.39 .30/ 3,000| 169.00/M 
aa] SoP-8 | -30 | 0.014 | -10 | -40 | 1.0 | TPCBIO9CT-ND$ 7.26 1.05 .84] 3,000] 546.00/M 
(2-6J1B) | -30 | 0.014 | -1o | -40 | 1.0 | TPC81090CT-NDEO 1.26 1.05 _.84| 3,000| 546.00/M 
5 [| 1ssop-8 | -20 | 0.016 6 | -24 [4.5 |TPCS81020CT-ND$O 90.75 .60| 3,000 | 390.00/M] | Fig.3 
12 | 0.022 6 | -24 | 2.5 | TPCF8101CT-ND$ 76 57.43) 4,000] 247.00/M] | , 
12 | 0.022 6 | -24 | 2.5 | TPCF8101FCT-ND$O 76 57 43) 4,000] 247.00/M oe 
-20 | 0.024 -6 | -24 | 25 | TPCF8102CT-ND¢ 72 54 41) 4,000] 234.00/m| | 1-Drain 4. Source 
6 | vs-8 -20 0.024 6 -24 | 2.5 | TPCF8102FCT-ND$0 72 54 41] 4,000} 234.00/M 5 Oral 2 Oral 
20 | 0.072 | -27 | -10.8 | 2.5 | TPCF8103CT-ND¢ 64 48 —_.36| 4,000| 208.00/M é : 
-20 | 0.072 | -2.7 | -10.8 | 2.5 | TPCF8103FCT-ND$O 64.48 36] 4,000| 208.00/M 
-30 | 0.026 ~6 | -24 | 2.5 | TPCF8104CT-ND$ 76 57 43) 4,000] 247.00/M 
-30 | 0.026 6 | -24 | 2.5 | TPCF8104FCT-ND$O 7657 _.43| 4,000 | 247.00/M 
7/1 vse | 20 | 0.072 | -2.7 | -10.8 /1.35 | TPCFBBO1CT-ND$ 64.48.36] 4,000 208.00/M] | B. 
-20 | 0.072 | -2.7 | -10.8 [1.35 | TPCF8BO1FCT-ND+0 76 57 _.43| 4.000| 247.00/M| | 4.Gate 4. Drain 
2. Source 5. Source 
1B [T0-220SM/_200 0.13 15 | 45 | 75 [2Sk2401TE24LOCT-NDZO NEW! 1.73 1.38 1.04] 1,000/ 897.00] | 3 Gate 6. Drain 
715 | 60 0.12 5 20 | 20 [2SK2231TE16ROCT-ND¢ NEW! 62 47 +.35| 2,000] 206.15/M 
2 60 0.12 5 20__| 20 | 2Sk2231TE16LCT-NDO 88 66 _50| 2,000| 292.60/M 
2-7B2B | 100 0.28 3 12 | 20 | 2Sk2201TE16CT-ND$ 282 2.12 1.29/ — =| | Fig.5 
100 | 0.066 27 | 108 | 75 |2SK2314-ND 149° 120 .90f — = 
100 | 0.066 27 | 108 | 75 |2SK2314F-NDO NEW! 149 120 90) — — 
100 | 0.066 27 | 108 | 75 |2SK23140-NDO NEW! 149 120 90) — — 
400 0.40 10 | 40 | 80 |2Sk2841-ND 165 132 99) — _ 
400 0.40 10 | 40 | 80 | 2Sk2841F-NDO NEW! 1.65 132 .99| — = 1. Gate 
8 |T0-220AB | 500 0.75 8 32 | 80 | 2SK2542-ND 145 1.16 87, — = 2. Drain 
500 1.35 5 20 | 58 | 2SK3758M-ND 135 143 90) — = 3. Source 
600 09 6 24 | 74 | 2SK3761M-ND 1.38 110 83) — = 
600 17 35 | 14 | 60 |2SK3760M-ND 147 123 98) — - 
900 or 3 9 | 69 |2SK3763M-ND 148 118 89) — =| Tar 
900 56 25 | 7.5 | 62 |2SK3762M-ND 1.35 1.08.81] — = 9- 
9 | o7pia | 20 0.032 20 | 50 | 40 |2SK2614-ND 1.02 82 61) — —| | 4. Anode 
60 0.12 5 20__| 20 | 2Sk22310T-NDO NEW! 78 65 =52| — =| | 2 Anode 
60 0.013 45 | 180 | 45 |2SK2312-ND 240 1.92 1.44, — =| | 3.Source 
10 | 2-10R1B | 60 0.036 25 | 100 | 35 |2SK2232T-ND 1.26 1.05 84) — —| | 4 Gate 
60 0.036 25 | 100 | 35 |2SK2232FT-NDO NEW! 1.26 1.05 84] — —| | 5.Drain 
100 | 0.025 50 | 200 | 150 |2SK1381-ND 5.01 452 4.01; — =] | 6.Drain 
11 | 2tecia | 09 0.75 10 | 40 | 125 | 2Sk2601-ND 1.90 152 114) — —| | 7. Cathode 
900 1.05 10 30 | 150 | 2SK2968-ND 3.33 2.67 2.08] — _ 8. Cathode 
500 0.35 15 | 60 __| 150 | 2Sk2698FT-NDO NEW! 236 1.89 1.47| — = 
{2 | 2-16F1B | 600 0.31 15 | 60 | 90 | 2Sk2953-ND 2.90 2.32 1.96[ — = 
zal vse | 2 022 6 24 | 0.7 | TPC6001FCT-ND¢ 52 3930) — = 
30 025 6 24__| 0.7 | TPC6002FCT-ND+0 52 39 _.30| 3,000| 169.00/M : 
3B/ vS-6 | 30 080. 25 | 10 [0.31 | TPC6201FCT-ND$0 4836 _.27| 3,000| 156.00/M 25 
7[ vs-8 | 20 0.038 3 121.35 | TPCF8A01FCT-ND$0 7657 _.43| 4,000 | 247.00/M yet 
13! vse | 39 0.019 7 28 | 2.5 | TPCF8001CT-ND+ 6448 ~.36| 4,000] 208.00/M 
30 0.019 7 28 | 2.5 | TPCF8001FCT-ND+0 64 48 _.36| 4,000| 208.00/M 
30 0.008 13 | 52 | 1.0 | TPC8009-HCT-ND$ 8168 S4f = i , 
30 | 0.008 | 13 | 52 | 1.0 |TPC8009-HacT-ND¢o 105 188 70) 3,000) ass.oom| | 3 gran teat Sink) 
an sop-g | 30 | 0.0085 | 18 | 72 | 1.9 |TPC8018-HCT-ND¢ 1.47 1.23.98] 3,000] 637.00/M 
30 | 0.0035 | 18 | 72 | 4.9 |TPC8018-HOCT-ND+0 1.47 1.23.98] 3,000] 637.00/M 
30 | 0.0051 15 | 60 | 1.9 | TPC8017-HCT-ND$ 1.20 1.00 80) — — 
30_| 0.0051 15 | 60 | 1.9 | TPC8017-HOCT-ND$0 1.20 1.00 _.80| 3,000| 520.00/M 
aa} sop-e | 20 0.016 6 24 | 0.45 | TPC8207CT-ND$ 8470 56] — — 
20 0.038 5 20 | 0.45 | TPC8208QCT-ND+ 87.73 58); — = 
500 0.4 12 | 48 | 40 |2SK35680-NDO 788 150 1.13) — = 
500 0.75 8 32 | 40 | 2SK35610-NDO 138 110 83) — - 
500 1.35 5 20 | 35 | 2SK3563-ND 87 73) 58] — - 
500 1.35 5 20 | 35 | 2SK35630-NDO 87 73) 58] — - 
600 5 2 8 | 25 | 2SK37670-NDO 877358, — —| | 1. Gate ; 
600 | 0.54 10 | 40 | 45 | 2SK35690-NDOF 788 1.50 1.13) — =] | 2- Drain (Heat Sink) 
600 0.74 7.5 | 30 | 45 |2SK36670-NDO+ 148 148 89) — - 3. Source 
5 |To-22081$| 600 0.9 6 24 | 40 | 2SK35620-NDOt 133 1.06 80) — — 
600 17 35 | 14 | 35 |2SK35670-NDO+ 147 123 98) — —| | Fig. 13 
900 2.0 5 15 | 45 | 2Sk3565-NDt 1.73138 1.04| — = 
900 25 5 15 | 45 | 2SK37420-NDOT 1.73 138 1.04, — = 1. Drain 
900 37 3 9 | 40 |2SK3564-ND+ 1.20 1.00 80) — - 2. Drain 
900 37 3 9 | 40 |2SK35640-NDO+ 1.20 1.00 80) — - 3. Drain 
900 56 25 | 7.5 | 40 |2SK3566-ND 1.35 113 90) — - 4. Gate 
900 56 25 | 7.5 | 40 |2SK35660-NDO 1.35 113 .90| — = 5. Source 
141 sopag | 30 | 0.0038 | 40 120 | 45 | TPCA8004-HCT-ND$ 1.48 1.18 89] 3,000] 755.20/M 6. Drain 
30_| 0.0051 35_| 105 | 45 | TPCA8003-HCT-ND$ 1.38 110 .83| 3,000| 704.00/M 7. Drain 
40 | 0.0105 | 30 | 90 | 45 | TPCA8014HTE12LQCT-ND#O 1.62 1.30 .97] 3,000] 826.88/M 
40 | 0.0061 35 | 105 | 45 | TPCA8015HTE12LQCT-ND$0 2.00 1.60 1.21) 3,000 | 1026.56/M 
60 0.02 25 | 75 | 45 | TPCA8016HTE12LQCT-ND$0 1.62 1.30 .97| 3,000] 826.88/M 
13 | SOPA-8 | 100 | 0.041 18 | 36 | 45 | TPCA8006HTE12LQCT-ND$0 1.91 153 1.15] 3,000] 977.92/M 
150 0.23 7 14__| 45 | TPCA8009HTE12LQCT-ND$0 3.01 2.41 1.81/ 3,000 | 1542.40/M Source 
200 0.38 55 | 11 | 15 | TPCA8010HTE12LOCT-ND$0 1.48 1.18 .89] 3,000 | 1542.40/M ” Source 
250 0.47 4 8 | 45 | TPCA8OOSHTE12LQCT-ND$0 3.01 2.41 1.81] 3,000 | 1542.40/M ” Source 
15 [8-TSSOPA| 30 0.007 20 | 60 | 30 | TPCM8001HTE12LOCT-ND+0 1.54 1.29 1.03[ 3,000 | 668.20/M "Gate 
46 | PWeMint | 100 05 1 3 | 05 |2SK2963FCT-ND$0 80 60 45] 1,000; 266.00 . Drain 
PW-MINI | 16 0.29 2 6 | 05 |2SK2549TE12LFCT-NDZO NEW! 78 —65_—52| 1,000| —_345.80 . Drain 
17 | S-MINI_| 60 3.3 02 | 08 | 02 |SSM3K7002FCT-ND$O 30.23 16| 3.000] _60.00/M . Drain 
Dual N-Channel Types - Drain 
48[ Sop-8 [30/30/ 0.013 [| 6/8.5 | 24/34 [ 1.5 | TPC8AQIQCT-ND£O 1.05 88.70] 3,000] 455.00/M 
ig | TssoP-8 | 20 0.030 5 20 | 1.0 | TPCS8205CT-ND¢ 84.70 _.56| 3,000| 364.00/M 
5 | vss | 20 0.038 3 12 | 1.35 | TPCF8201CT-ND+ 76 57 43) — = 
20 0.038 3 12 | 1.35 | TPCF8201FCT-ND$0 7657 _.43| 4,000 | 247.00/M 
Dual P-Channel Types 
-20 | 0.044 -3 | -12. 71.35 | TPCF8302CT-ND¢ 76 57.43] 4,000] 247.00/M 2 Drain 
-20 | 0.044 -3 | -12 | 1.35 | TPCF8302FCT-ND$O 76 57 43) 4,000] 247.00/M 3 Source 
6 | vs-g | 20 | 0.058 -3 | -12 | 1.35 | TPCF8303CT-ND¢ 76 57 43) 4,000] 247.00/M 
-20 | 0.058 -3 | -12 | 1.35 | TPCF8303FCT-ND$O 76 57 43) 4,000] 247.00/M 
-20 | 0.072 | -2.7 | -10.8 | 1.35 | TPCF8301CT-ND¢ 76 57 43) 4,000] 247.00/M 
-20 | 0.072_| -27 | -10.8 [1.35 | TPCF8301FCT-ND$O 7657 _.43| 4.000 | 247.00/M 
4B | SOP-8 [30/-30/ 0.025/0.045| 6/-4.5 | 24/-18 | 1.5 | TPC8403CT-ND$ 88 66 .50/ 3,000| 286.00/M 
6 | vse | 30-30) 0.038/0.060) 4/-3.2 /16/-12.8) 1.35 | TPCFB402CT-NDE 92.69 52) 4,000} 299.00/M 
30/-30 | 0.038/0.060| 4/-3.2 |16/-12.8| 1.35 | TPCF8402FCT-ND$0 92.69 52| 4,000] 299.00/M 
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SISHAY. GENERAL 
SEMICONDUCTOR 


, : i Pin 104 
peal me i mG 
Heatsink Heatsink Pin 304 


Maximum | Maximum Peak Maximum 
Average Peak Forward Instant Cut Tape 
Rect. Reverse Surge Forward | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| Pinning Package Current (A) | Voltage (V) | Current (A) | Voltage (V) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
Silicon Diodes 
50 30 1 1N4001/54GICT-ND = 69 5.52 1N4001/54GITR-ND = = 
50 30 1 1N4001-E3/54GICT-NDO _ 69 5.52 1N4001-E3/54GITR-NDO 5,500 28.00/M 
100 30 1 1N4002/54GICT-ND — 69 §.52 1N4002/54GITR-ND 5,500 28.00/M 
100 30 11 1N4002-E3/54GICT-NDO _ 69 5.52 1N4002-E3/54GITR-NDO 5,500 28.00/M 
200 30 14 1N4003/54GICT-ND — 69 §.52 = = = 
200 30 1 1N4003-E3/73GICT-ND) NEW! 10 16 5.52 1N4003-E3/73GITB-ND+) NEW! 3,000 35.00/M 
200 30 11 1N4003-E3/54GICT-NDO — 69 §.52 1N4003-E3/54GITR-NDO 5,500 28.00/M 
1 = DO-41 10 400 30 11 1N4004-E3/73GI-NDOTNEW! 05 AL 3.45 = _ _ 
(DO-204AL) 7 400 30 1 1N4004/54GICT-ND — 69 §.52 1N4004/54GITR-ND 5,500 28.00/M 
400 30 14 1N4004-E3/54GICT-NDO — 69 5.52 1N4004-E3/54GITR-NDO 5,500 28.00/M 
600 30 V4 1N4005/54GICT-ND — 69 5.52 1N4005/54GITR-ND 5,500 28.00/M 
600 30 11 1N4005-E3/54GICT-NDO _ 69 5.52 1N4005-E3/54GITR-NDO 5,500 28.00/M 
800 30 Al 1N4006/54GICT-ND = 69 §.52 1N4006/54GITR-ND 5,500 28.00/M 
800 30 11 1N4006-E3/54GICT-NDO — 69 §.52 1N4006-E3/54GITR-NDO 5,500 28.00/M 
1000 30 1 1N4007/54GICT-ND — 69 5.52 1N4007/54GITR-ND 5,500 28.00/M 
1000 30 11 1N4007-E3/54GICT-NDO _ 69 §.52 1N4007-E3/54GITR-NDO 5,500 28.00/M 
50 200 1.2 1N5400-E3/54GICT-ND A3 3.15 22.88 1N5400-E3/54GITR-ND 1,400 143.00/M 
50 200 1.2 1N5400-E3/51GI-ND*o .20 1.72 14.30 = = — 
100 200 12 1N5401/54GICT-ND AB 3.15 22.88 1N5401/54GITR-ND 1,400 143.00/M 
100 200 1.2 1N5401-E3/54GICT-ND) NEW! 65 4.75 34.52 1N5401-E3/54GITR-NDO NEW! 1,400 216.00/M 
200 200 1.2 1N5402/54GICT-ND AB 3.15 22.88 1N5402/54GITR-ND 1,400 143.00/M 
200 200 1.2 1N5402-E3/54GICT-NDO NEW! 65 4.75 34.52 1N5402-E3/54GITR-NDO NEW! 1,400 216.00/M 
200 200 12 1N5402-E3/51GI-ND*0 .20 1.72 14.30 = = _ 
2 _ DO-201AD 3.0 400 200 1.2 1N5404-E3/54GICT-ND A3 3.15 22.88 1N5404-E3/54GITR-ND 1,400 143.00/M 
400 200 1.2 1N5404-E3/51GI-ND*0 .20 1.72 14.30 = _ = 
600 200 1.2 1N5406-E3/54GICT-ND 65 4.75 34.52 1N5406-E3/54GITR-ND. 1,400 216.00/M 
600 200 1.2 1N5406-E3/51GI-ND*o .20 1.72 14.30 = = — 
800 200 12 1N5407-E3/S4GICT-ND AB 3.15 22.88 1N5407-E3/S4GITR-ND 1,400 143.00/M 
800 200 1.2 1N5407-E3/51GI-ND*o .20 1.72 14.30 = = = 
1000 200 1.2 1N5408-E3/54GICT-ND AB 3.15 22.88 1N5408-E3/54GITR-ND 1,400 143.00/M 
1000 200 1.2 1N5408-E3/1GI-ND*0 20 1.72 14.30 = = = 
Ultrafast Diodes 
2 = DO-201AD 3.0 400 150 1.0 UF5404-E3/54GI-ND*0 48 4.08 34.03 = = — 
3 A T0-220AC 8.0 600 80 3.0 UH8JT-E3/45WGI-ND*0 1.73 14.87 123.93 = _ = 
10 300 180 1.2 UH10FT-E3/4WGI-ND*0 1.22 10.45 87.08 = = = 
4 | A (Isolated) TO-220AC 8.0 600 80 3.0 UHF8JT-E3/45GI-ND* 0 1.70 14.55 121.28 — = — 
5 B D2PAK(TO-263AB) 10 300 180 12 UHB10FT-E3/4WGI-ND*0 1.32 11.30 94.13 = = _ 
D D2PAK(TO-263AB) 2x10A 300 180 1.2 UHB20FCT-E3/4WGI-ND*0 1.87 16.02 133.53 — = = 
6 C TO-220AB 2x10A 300 180 1.2 UH20FCT-E3/4WGI-ND*0 1.78 15.22 126.85 = _ — 
Schottky Diodes 
20 25 0.45 1N5817/54GICT-ND 31 2.28 16.60 = — = 
20 25 0.45 1N5817-E3/54GICT-NDO 31 2.28 16.60 1N5817-E3/54GITR-NDO 5,500 83.00/M 
30 25 0.55 1N5818/54GICT-ND 31 2.28 16.60 1N5818/54GITR-ND 5,500 79.00/M 
DO-41 30 25 0.55 1N5818-E3/54GICT-ND) NEW! 31 2.28 16.60 1N5818-E3/54GITR-NDO NEW! 5,500 83.00/M 
1 _ (D0-204AL) 1.0 30 25 0.55 1N5818-E3/1GI-ND*0 15 1.25 10.38 = — = 
40 25 0.60 1N5819/54GICT-ND 231 2.28 16.60 = = = 
40 25 0.60 1N5819-E3/51GI-ND*0 15 1.25 10.38 = = — 
40 25 0.60 1N5819-E3/54GICT-NDO 31 2.28 16.60 1N5819-E3/54GITR-NDO 5,500 83.00/M 
60 50 0.65 $B160-E3/1GI-ND*0 18 1.53 12.78 = = = 
20 80 0.475 1N5820-E3/54GICT-ND 714 5.40 39.28 1N5820-E3/54GITR-ND 1,400 187.00/M 
30 80 0.500 1N5821-E3/54GICT-ND 74 5.40 39.28 1N5821-E3/54GITR-ND 1,400 187.00/M 
40 80 0.525 1N5822/54GICT-ND 74 5.40 39.28 = _ _ 
3.0 40 80 0.525 1N5822-E3/51GI-ND*0 34 2.95 24.55 = = = 
40 80 0.525 1N5822-E3/54GICT-NDO 74 5.40 39.28 1N5822-E3/54GITR-NDO 1,400 246.00/M 
90 100 0.80 SB3H90-E3/54GICT-NDO AL 3.48 29.03 SB3H90-E3/54GITR-NDO 1,400 174.00/M 
100 100 0.80 $B3H100-E3/54GICT-NDO Al 3.48 29.03 $B3H100-E3/54GITR-NDO 1,400 174.00/M 
20 220 0.48 $B520-E3/54GICT-ND AT 4.03 33.55 = = = 
9 a DO-201AD 20 220 0.48 $B520-E3/1GI-ND*0 AT 4.03 33.55 = = = 
30 220 0.48 $B530-E3/54GICT-ND AT 4.03 33.55 $B530-E3/54GITR-ND 1,400 215.00/M 
30 220 0.48 $B530-E3/51GI-ND*0 AT 4.03 33.55 = = — 
40 220 0.48 $B540-E3/54GICT-ND AT 4.03 33.55 $B540-E3/54GITR-ND 1,400 215.00/M 
5.0 40 220 0.48 $B540-E3/51GI-ND*0 AT 4.03 33.55 = — — 
50 220 0.65 $B550/54G|CT-ND 54 4.64 38.70 $B550/54GITR-ND 1,400 248.00/M 
50 220 0.65 SB550-E3/54GICT-NDO 54 5.15 50.31 SB550-E3/54GITR-NDO 1,400 387.00/M 
60 220 0.65 SB560/4GICT-ND 54 4.64 38.70 SB560/4GITR-ND 1,400 248.00/M 
60 220 0.65 SB560-E3/51GI-ND*0 54 4.64 38.70 = = = 
60 220 0.65 SB560-E3/54GICT-NDO 1.16 8.51 61.92 SB560-E3/54GITR-NDO 1,400 387.00/M 
5 D D2PAK(TO-263AB) 2x 20A 100 250 0.73 VB40100C-E3/4WGI-ND* 0 3.24 27.78 231.50 = = — 
2x5A 150 160 0.96 MBR10H150CT-E3/45GI-ND*0 1.62 13.92 115.98 =e _ = 
2x10A 150 200 0.99 MBR20H150CT-E3/45GI-ND*0 1.72 14.78 = 123.15 = _ = 
C T0-220AB 2x 15A 150 260 0.99 MBR30H150CT-E3/45GI-ND*0 3.04 26.09 217.43 = = = 
6 2x 30A 100 350 1.0 MBR60100CT-E3/45GI-ND*0 4.45 38.12 317.65 = = al 
2x 20A 100 250 0.73 VTS40100CT-E3/45GI-ND*0 2.89 24.78 206.50 = — = 
2x 30A 100 320 0.79 V60100C-E3/45GI-ND*0 3.14 26.88 224.00 = = = 
E TO-220AB 30 100 250 0.85 V30100S-E3/45GI-ND*0 1.73 14.81 123.38 = — = 
7_| E (Isolated) TO-220AB 30 100 250 0.85 VF30100S-E3/45GI-ND*0 1.96 16.76 139.68 = = = 
8 ¢ TO-247AD 2x 20A 100 300 0.73 V40100P-E3/45GI-ND*0 3.60 30.86 257.18 = = = 
2x 25A 100 350 0.78 501 00P-E3/45GI-ND*0 3.60 30.86 257.18 a _ _ 
Silicon and Glass Passivated Bridge Rectifiers 
50 50 1.0 W005G/1GI-ND* 61 5.19 43.23 = = = 
50 50 1.0 W005G-E4/51GI-ND*0 61 5.19 43.23 = = _ 
100 50 1.0 W01G-E4/51GI-ND* 61 5.19 43.23 = = = 
100 50 1.0 W01G-E4/1GI-ND*0 61 5.19 43.23 = = = 
9 _ WwoG 1.5 200 50 1.0 W02G-E4/51GI-ND* 61 5.19 43.23 = = — 
200 50 1.0 W02G-E4/1GI-ND*0 61 5.19 43.23 = = _ 
400 50 1.0 W04G/1GI-ND* 61 5.19 43.23 = — = 
400 50 1.0 W04G-E4/51GI-ND*0 61 5.19 43.23 = _ = 
600 50 1.0 W06G-E4/51GI-ND* 61 5.19 43.23 = = = 
0 RoHS Compliant * Bulk Pricing t Tape and Box (Continued) 
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Fig. 13 
#6 screw 
04.01 j= 28.8 var 
f 
0 —_— 
Hole for 
#10 Screw- 
5.59 Dia. 
Maximum | Maximum Peak Maximum 
Average Peak Forward Instant Cut Tape 
Rect. Reverse Surge Forward | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| Pinning Package Current (A) | Voltage (V) | Current (A) | Voltage (V) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
600 50 1.0 W06G-E4/1GI-ND*0 61 5.19 43.23 = _ _ 
800 50 1.0 W08G/1GI-ND* 61 5.19 43.23 = = = 
9 — WwoG 15 800 50 1.0 W08G-E4/51GI-ND*0 61 5.19 43.23 — — — 
1000 50 1.0 W10G/1GI-ND* 61 5.19 43.23 = — = 
1000 50 1.0 W10G-E4/51GI-ND*0 61 5.19 43.23 = _ = 
50 60 1 2KBPOO5M-E4/51GI-ND*0 69 5.89 49.05 = = — 
100 60 11 2KBP01M/1GI-ND* 69 5.89 = = — — 
100 60 11 2KBPO1M-E4/1GI-ND*0 69 5.89 49.05 = _ _ 
200 60 11 2KBP02M/1GI-ND* 69 5.89 — = _ _ 
200 60 11 2KBP02M-E4/1GI-ND*0 69 5.89 49.05 = _ _ 
10 = KBPM 20 400 60 14 2KBP04M/1GI-ND* 69 5.89 = = = = 
i 400 60 1 2KBPO4M-E4/1GI-ND*0 69 5.89 49.05 = _ _ 
600 60 11 2KBPO6M-E4/51GI-ND*0 69 5.89 49.05 = _ _ 
800 60 11 2KBP08M/1GI-ND* 69 5.89 = = _ al 
1000 60 11 2KBP10M/51GI-ND* 69 5.89 49.05 = _ =_ 
1000 60 11 2KBP10M-E4/51GI-ND*0 69 5.89 49.05 = = = 
50 200 a KBLO05-E4/51GI-ND* 1.32 11.28 94.00 = _ _ 
100 200 1 KBLO1/1GI-ND* 1.32 11.28 94.00 _ _ al 
100 200 11 KBLO1-E4/51GI-ND*0 1.32 11.28 94.00 = — _ 
200 200 11 KBLO2-E4/51GI-ND* 1.32 11.28 94.00 = _ _ 
400 200 14 KBLO4-E4/51GI-ND*0 1.32 11.28 94.00 = = = 
an cd KBL 4.0 600 200 11 KBLO6/1GI-ND* 1.32 11.28 94.00 = _ _ 
600 200 14 KBLO6-E4/51GI-ND*0 1.32 11.28 94.00 = _ _ 
800 200 11 KBLO8-E4/51GI-ND* 68 5.85 48.75 = _ _ 
800 200 11 KBLO8-E4/1GI-ND*0 1.32 11.28 94.00 = _ _ 
1000 200 1 KBL10/1GI-ND* 1.32 11.28 94.00 _ _ _ 
1000 200 11 KBL10-E4/51GI-ND*0 1.32 11.28 94.00 = = = 
100 175 1.0 GBPC601-E4/51GI-ND* 2.45 21.04 175.30 _ — - 
200 175 1.0 GBPC602-E4/51GI-ND* 2.45 21.04 175.30 _ al _ 
400 175 1.0 GBPC604/1GI-ND* 2.45 21.04 175.30 = = _ 
12 _ GBPC6 60 600 175 1.0 GBPC606/1GI-ND* 2.45 21.04 175.30 = = = 
7 600 175 1.0 GBPC606-E4/51GI-ND*) NEW! 2.45 21.03 175.25 = a = 
800 175 1.0 GBPC608/1GI-ND* 2.45 21.04 = 175.30 = _ _ 
800 175 1.0 GBPC608-E4/51GI-ND*0 2.45 21.04 175.30 = = _ 
1000 175 1.0 GBPC610-E4/51GI-ND* 2.45 21.04 175.30 = = =. 
50 200 1 GBPC12005-E4/51GI-ND* 5.51 47.21 393.43 = = = 
100 200 11 GBPC1201/1GI-ND* 5.51 47.21 393.43 = = = 
100 200 1 GBPC1201-E4/51GI-ND*) NEW! 5.51 47.21 393.43 = — _= 
200 200 1 GBPC1202/1GI-ND* 5.51 47.21 393.43 = _ = 
12 400 200 11 GBPC1204-E4/51GI-ND*0 NEW! §.51 47.21 393.43 = = = 
600 200 1 GBPC1206-E4/51GI-ND* 5.51 47.21 393.43 = _ _ 
600 200 11 GBPC1206-E3/51GI-ND*) NEW! 5.51 47.21 393.43 = _ _ 
800 200 11 GBPC1208/1GI-ND* 5.51 47.21 393.43 = _ _ 
1000 200 14 GBPC1210-E4/51GI-ND* 5.51 47.21 393.43 = = = 
50 300 11 GBPC25005/1GI-ND* 5.51 47.21 393.43 = _ _ 
50 300 11 GBPC25005-E4/51GI-ND*) NEW! 5.51 47.21 393.43 = _ _ 
100 300 11 GBPC2501-E4/51GI-ND* 5.51 47.21 393.43 = _ _ 
200 300 11 GBPC2502-E4/51GI-ND* 5.51 47.21 393.43 = _ _ 
95 400 300 14 GBPC2504-E4/51GI-ND* 5.51 47.21 393.43 = = = 
600 300 1 GBPC2506/1GI-ND* 5.51 47.21 393.43 = = = 
13 = GBPC 600 300 11 GBPC2506-E4/51GI-ND*0 5.51 47.21 393.43 = — = 
800 300 11 GBPC2508/1GI-ND* 5.51 47.21 393.43 = _ = 
800 300 11 GBPC2508-E4/1GI-ND*0 5.51 47.21 393.43 = = — 
1000 300 14 GBPC2510/1GI-ND* §.51 47.21 393.43 = =- - 
50 400 1 GBPC35005/1GI-ND* 6.37 54.59 454.90 = — = 
50 400 11 GBPC35005-E4/1GI-ND*0 6.37 54.59 454.90 = _ _ 
100 400 11 GBPC3501/1GI-ND* 6.37 54.59 454.90 = _ _ 
100 400 11 GBPC3501-E4/51GI-ND*0 6.37 54.59 454.90 = _ _ 
200 400 14 GBPC3502/1GI-ND* 6.37 54.59 454.90 = = = 
200 400 1 GBPC3502-E4/1GI-ND*0 6.37 54.59 454.90 = _ _ 
35 400 400 1 GBPC3504/1GI-ND* 6.37 54.59 454.90 = _ _ 
400 400 11 GBPC3504-E4/51GI-ND*0 6.37 54.59 454.90 = _ _ 
600 400 11 GBPC3506/1GI-ND* 6.37 54.59 454.90 — _ _ 
600 400 14 GBPC3506-E4/51GI-ND*0 6.37 54.59 454.90 = - _ 
800 400 14 GBPC3508/1GI-ND* 6.37 54.59 454.90 = _ _ 
800 400 11 GBPC3508-E4/51GI-ND*0 6.37 54.59 454.90 = _ _ 
1000 400 11 GBPC3510/1GI-ND* 6.37 54.59 454.90 = _ _ 
1000 400 14 GBPC3510-E4/51GI-ND*0 6.37 54.59 454.90 = = = 
14 = GBPC-W 35 600 400 14 GBPC3506W-E4/51GI-ND* 0 6.11 52.38 436.48 = = = 
15 = TO-269AA 0.5 200 35 1.0 MB2S-E3/45GI-ND*0 51 4.33 36.10 = = = 
Miniature Glass Passivated Single-Phase Surface Mount Bridge Rectifiers 
200 50 11 DF02S-E3/45GI-ND*0 61 5.19 43.25 = _ _ 
16 = DFS 10 400 50 1 DF04S-E3/45GI-ND*0 61 5.19 43.25 = = — 
. 600 50 1 DFO6S/77GICT-ND 61 5.19 43.25 _ _ _ 
600 50 11 DFO6S-E3/45GI-ND*0 61 5.19 43.25 = = = 
Surface Mount Schottky Diodes 
20 40 0.50 $S12/54GICT-ND 18 1.54 12.83 $S12/54GITR-ND 1,800 76.95/M 
20 40 0.50 $S12-E3/1GI-ND*0 15 1.31 10.93 = _ _ 
20 40 0.50 $S12-E3/61TGICT-NDO 15 1.31 10.93 $$12-E3/61TGITR-NDO 1,800 66.00/M 
40 40 0.50 $S14-E3/61TGICT-NDO 15 1.31 10.93 $S14-E3/61TGITR-NDO 1,800 66.00/M 
1.0 60 40 0.75 $S16-E3/61TGICT-NDO 16 1.38 11.50 $S16-E3/61TGITR-NDO 1,800 69.00/M 
60 40 0.75 $S16-E3/1GI-ND*0 16 1.38 11.50 = _ _ 
17 SMA 60 40 0.75 $S16-E3/11GICT-NDO 16 1.38 11.50 $S16-E3/11GITR-NDO 1,800 69.00/M 
100 50 0.77 $S1H10-E3/61TGICT-NDO .23 1.95 16.25 $S1H10-E3/61TGITR-NDO 1,800 98.00/M 
400 40 14 S1G-E3/1GI-ND*0 09 76 6.33 = = =_ 
1.5 30 50 0.445 SL13-E3/61TGICT-NDO 21 1.79 14.93 SL13-E3/61TGITR-NDO 1,800 90.00/M 
20 30 60 0.45 SSA23L-E3/61TGICT-NDO 25 2.12 17.65 SSA23L-E3/61TGITR-NDO 1,800 106.00/M 
z 40 60 0.49 SSA24-E3/61TGICT-NDO 24 2.05 17.08 SSA24-E3/61TGITR-NDO 1,800 102.00/M 
30 30 75 0.45 SSA33L-E3/61TGICT-NDO 34 2.94 24.50 SSA33L-E3/61TGITR-NDO 1,800 147.00/M 
3 40 15 0.49 SSA34-E3/61TGICT-NDO 31 2.64 22.00 SSA34-E3/61TGITR-NDO 1,800 132.00/M 
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ord GENERAL on Diodes-Bridge Rectifiers (cont) 


| +.305 


L2.67-1 | 


Cathode_ 
Maximum | Maximum Peak Maximum 
Average Peak Forward Instant Cut Tape 
Rect. Reverse Surge Forward | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 

Fig.| Pinning Package Current (A)| Voltage (V) | Current (A) | Voltage (V) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
15 400 50 1.15 $2G-E3/1GI-ND*0 12 1.04 8.63 = = — 
2 20 100 0.44 SL22-E3/52TGICT-NDO A3 3.69 30.75 SL22-E3/52TGITR-NDO 750 138.75 
30 100 0.44 SL23-E3/52TGICT-NDO 3 3.69 30.75 SL23-E3/52TGITR-NDO 750 138.75 
20 15 0.5 $S22-E3/52TGICT-NDO 26 2.24 18.70 $S22-E3/52TGITR-NDO 750 84.00 
40 75 0.5 $S24-E3/1GI-ND*0 26 2.24 18.70 = — = 
18 — SMB 2.0 40 75 0.5 $S24-E3/52TGICT-NDO 26 2.24 18.70 $S24-E3/52TGITR-NDO 750 84.00 
60 75 0.7 $S26-E3/1GI-ND*0 27 2.28 18.98 = = = 
60 75 0.7 $S26-E3/52TGICT-NDO 27 2.28 18.98 SS26-E3/52TGITR-NDO 750 85.50 
100 75 0.79 $S2H10-E3/52TGICT-NDO 37 3.16 26.35 $S2H10-E3/52TGITR-NDO 750 118.50 
40 30 100 0.45 SSB43L-E3/52TGICT-NDO 45 3.83 31.90 SSB43L-E3/52TGITR-NDO 750 159.00 
a 40 100 0.49 SSB44-E3/52TGICT-NDO 37 3.21 26.73 SSB44-E3/52TGITR-NDO 750 160.50 
400 100 1.15 S3G-E3/51TGI-ND*0 24 2.07 17.25 = = = 
20 100 0.5 $S32-E3/57TGICT-NDO 38 3.27 27.23 $S32-E3/57TGITR-NDO 850 138.55 
3.0 40 100 0.5 $S34-E3/57TGICT-NDO 38 3.27 27.23 $S34-E3/57TGITR-NDO 850 138.55 
60 100 0.75 $S36-E3/57TGICT-NDO 40 3.45 28.75 $S36-E3/57TGITR-NDO 850 147.05 
19 _ suc 100 100 0.8 $S3H10-E3/57TGICT-NDO 58 5.01 41.73 SS3H10-E3/57TGITR-NDO 850 212.50 
20 150 0.42 SL42-E3/57TGICT-NDO 70 6.04 50.33 SL42-E3/57TGITR-NDO 850 256.70 
4.0 30 150 0.42 SL43-E3/57TGICT-NDO 70 6.04 50.33 SL43-E3/57TGITR-NDO 850 256.70 
40 150 0.44 SL44-E3/57TGICT-NDO 70 6.04 50.33 SL44-E3/57TGITR-NDO 850 256.70 
5.0 30 175 0.45 SSC53L-E3/57TGICT-NDO 55 471 39.28 SSC53L-E3/57TGITR-NDO 850 200.60 
z 40 175 0.49 SSC54-E3/57TGICT-NDO 54 4.59 38.23 SSC54-E3/57TGITR-NDO 850 194.65 
20 30 0.50 SGL41-20-E3/1GI-ND*0 AL 3.47 28.95 = = = 
DO-213AB 20 30 0.50 SGL41-20-E3/96GICT-NDO NEW! AL 3.47 28.95 SGL41-20-E3/96GITR-ND) NEW! 1,500 202.66/M 
20 _ (MEL) 1.0 40 30 0.50 SGL41-40/96GICT-ND AL 3.47 28.95 SGL41-40/96GITR-ND 1,500 173.70/M 
40 30 0.50 SGL41-40-E3/1GI-ND*0 AL 3.47 28.95 = — _ 
60 30 0.70 SGL41-60-E3/96GICT-NDO AL 3.52 29.35 SGL41-60-E3/96GITR-NDO 1,500 176.00/M 
10 30 50 0.45 SS1P3L-E3/84AGICT-NDO 29 2.48 20.65 SS1P3L-E3/84AGITR-NDO 3,000 124.00/M 
: 40 50 0.48 SS1P4L-E3/84AGICT-NDO 29 2.48 20.65 SS1P4L-E3/84AGITR-NDO 3,000 124.00/M 
20 50 0.55 SS2P2-E3/84AGICT-NDO 29 2.48 20.65 $S2P2-E3/84AGITR-NDO 3,000 124.00/M 
20 50 0.50 SS2P2L-E3/84AGICT-NDO 29 2.48 20.65 SS2P2L-E3/84AGITR-NDO 3,000 124.00/M 
21 = SMP. 2.0 30 50 0.55 SS2P3-E3/84AGICT-NDO 29 2.48 20.65 SS2P3-E3/84AGITR-NDO 3,000 124.00/M 
30 50 0.50 SS2P3L-E3/84AGICT-NDO 29 2.48 20.65 SS2P3L-E3/84AGITR-NDO 3,000 124.00/M 
40 50 0.55 SS2P4-E3/84AGICT-NDO 29 2.48 20.65 SS2P4-E3/84AGITR-NDO 3,000 124.00/M 
30 30 50 0.58 SS3P3-E3/84AGICT-NDO .20 1.70 14.15 SS3P3-E3/84AGITR-NDO 3,000 85.00/M 
= 40 50 0.60 SS3P4-E3/84AGICT-NDO 40 3.43 28.55 SS3P4-E3/84AGITR-NDO 3,000 171.00/M 

Surface Mount Silicon Diodes 
200 40 1 S1D-E3/61TGICT-NDO 09 76 6.33 $1D-E3/61TGITR-NDO 1,800 38.00/M 
17 2 SMA 10 400 40 11 $1G-E3/61TGICT-NDO 09 76 6.33 $1G-E3/61TGITR-NDO 1,800 38.00/M 
. 600 40 1 S1J-E3/61TGICT-NDO .09 76 6.33 S1J-E3/61TGITR-NDO 1,800 38.00/M 
1000 30 14 S1M-E3/61TGICT-NDO 09 76 6.33 S1M-E3/61TGITR-NDO 1,800 38.00/M 
200 50 1.15 $2D-E3/52TGICT-NDO 12 1.04 8.63 S2D-E3/52TGITR-NDO 750 39.00 
18 = SMB 15 400 50 1.15 $2G-E3/52TGICT-NDO 12 1.04 8.63 S2G-E3/52TGITR-NDO 750 39.00 
7 600 50 1.15 $2J-E3/52TGICT-NDO 12 1.04 8.63 $2J-E3/52TGITR-NDO 750 39.00 
1000 50 1.15 S2M-E3/52TGICT-NDO 2 1.04 8.63 S2M-E3/52TGITR-NDO 750 39.00 
200 100 1.15 S3D-E3/57TGICT-NDO 24 2.07 17.25 S3D-E3/57TGITR-NDO 850 88.40 
30 400 100 1.15 S3G-E3/57TGICT-NDO .24 2.07 17.25 S3G-E3/57TGITR-NDO 850 88.40 
3 600 100 1.15 S3J-E3/57TGICT-NDO .24 2.07 17.25 S3J-E3/57TGITR-NDO 850 88.40 
19 _ suc 1000 100 1.15 S3M-E3/57TGICT-NDO 24 2.07 17.25 S3M-E3/57TGITR-NDO 850 88.40 
200 100 1.15 S5D-E3/57TGICT-NDO .26 2.25 18.75 S5D-E3/57TGITR-NDO 850 96.05 
5.0 400 100 1.15 S5G-E3/57TGICT-NDO 26 2.25 18.75 S5G-E3/57TGITR-NDO 850 96.05 
‘ 600 100 1.15 S5J-E3/57TGICT-NDO 26 2.25 18.75 S5J-E3/57TGITR-NDO 850 96.05 
1000 100 1.15 S5M-E3/57TGICT-NDO 26 2.25 18.75 S5M-E3/57TGITR-NDO 850 96.05 
100 30 1 S1PB-E3/84AGICT-NDO WW 93 7.75 S1PB-E3/84AGITR-NDO 3,000 47.00/M 
200 30 1 S1PD-E3/84AGICT-NDO AW 93 7.75 S1PD-E3/84AGITR-NDO 3,000 47.00/M 
21 = SMP. 1.0 400 30 1 S1PG-E3/84AGICT-NDO ld 93 7.75 S1PG-E3/84AGITR-NDO 3,000 47.00/M 
600 30 1 S1PJ-E3/84AGICT-NDO AW 93 7.75 S1PJ-E3/84AGITR-NDO 3,000 47.00/M 
1000 30 14 S1PM-E3/84AGICT-NDO AW 93 7.75 S1PM-E3/84AGITR-NDO 3,000 47.00/M 
Surface Mount Ultrafast Diodes 
200 30 0.92 ES1D-E3/61TGICT-NDO 16 1.35 11.23 ES1D-E3/61TGITR-NDO 1,800 67.00/M 
17 _ SMA 10 200 30 1.0 US1D-E3/61TGICT-NDO 25 217 18.10 US1D-E3/61TGITR-NDO 1,800 109.00/M 
fi 400 30 1.0 US1G-E3/61TGICT-NDO 25 217 18.10 US1G-E3/61TGITR-NDO 1,800 109.00/M 
1000 30 17 US1M-E3/61TGICT-NDO 25 2.17 18.10 US1M-E3/61TGITR-NDO 1,800 109.00/M 
10 200 40 0.875 MURS120-E3/52TGICT-NDO. 35 3.00 25.03 MURS120-E3/52TGITR-NDO 750 112.50 
a 600 35 1.25 MURS160-E3/52TGICT-NDO 225 2.14 17.83 MURS160-E3/52TGITR-NDO 750 80.25 
18 = SMB 100 50 0.9 ES2B-E3/52TGICT-NDO 26 2.24 18.70 ES2B-E3/52TGITR-NDO 750 84.00 
20 200 50 0.9 ES2D-E3/52TGICT-NDO 26 2.24 18.70 ES2D-E3/52TGITR-NDO 750 84.00 
7 300 50 1 ES2F-E3/52TGICT-NDO 26 2.24 18.70 ES2F-E3/S52TGITR-NDO 750 84.00 
400 50 14 ES2G-E3/52TGICT-NDO -26 2.24 18.70 ES2G-E3/52TGITR-NDO 750 84.00 
100 100 0.9 ES3B-E3/57TGICT-NDO 38 3.28 27.33 ES3B-E3/57TGITR-NDO 850 139.40 
200 100 0.9 ES3D-E3/57TGICT-NDO 38 3.28 27.33 ES3D-E3/57TGITR-NDO 850 139.40 
19 - smc 3.0 400 100 44 ES3G-E3/57TGICT-NDO 38 3.28 27.33 ES3G-E3/57TGITR-NDO 850 139.40 
i 200 125 0.875 MURS320-E3/57TGICT-NDO. 68 5.83 48.60 MURS320-E3/57TGITR-NDO 850 248.20 
400 125 1.25 MURS340-E3/57TGICT-NDO. 62 5.33 44.43 MURS340-E3/57TGITR-NDO 850 226.95 
600 125 1.25 MURS360-E3/57TGICT-NDO. 62 5.33 44.43 MURS360-E3/57TGITR-NDO 850 226.95 
100 50 0.9 ESH1PB-E3/84AGICT-NDO 36 3.06 25.48 ESH1PB-E3/84AGITR-NDO 3,000 153.00/M 
21 _ SMP. 1.0 200 50 0.9 ESH1PD-E3/84AGICT-NDO 36 3.06 25.48 ESH1PD-E3/84AGITR-NDO 3,000 153.00/M 
200 30 0.92 ES1PD-E3/84AGICT-NDO 34 2.90 24.15 ES1PD-E3/84AGITR-NDO 3,000 145.00/M 
Surface Mount Fast Switching Diodes 

17 = SMA 10 200 30 1.3 RS1D-E3/61TGICT-ND 20 1.70 14.18 RS1D-E3/61TGITR-ND 1,800 85.00/M 
a 600 30 1.3 RS1J-E3/61TGICT-ND 20 1.70 14.18 RS1J-E3/61TGITR-ND 1,800 85.00/M 
200 50 1.3 RS2D-E3/52TGICT-ND 32 277 23.05 RS2D-E3/52TGITR-ND 750 103.50 
18 _ SMB 15) 400 50 1.3 RS2G-E3/52TGICT-ND 32 277; 23.05 RS2G-E3/52TGITR-ND 750 103.50 
600 50 1.3 RS2J-E3/52TGICT-ND 32 2.77 23.05 RS2J-E3/52TGITR-ND 750 103.50 
100 100 1.3 RS3B-E3/57TGICT-ND 51 4.36 36.30 RS3B-E3/57TGITR-ND 850 185.30 
19 _ suc 30 200 100 1.3 RS3D-E3/57TGICT-ND 51 4.36 36.30 RS3D-E3/57TGITR-ND 850 185.30 
=" 400 100 1.3 RS3G-E3/57TGICT-ND 51 4.36 36.30 RS3G-E3/57TGITR-ND 850 185.30 
600 100 1.3 RS3J-E3/57TGICT-ND 51 4.36 36.30 RS3J-E3/57TGITR-ND 850 185.30 
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MCC Diodes Fig. 1 — DO-15 


Micra Commercial Components 


Max. Dimensions (mm) 

Peak | 'r | 'tsm| Ve Dim. | Min. Max. Cathode 
Reverse} @ | @ @ Cut Tape 5.80 7.60 -— Mark 
Voltage | 25°C | 25°C | 25°C | Digi-Key Pricing Tape & Reel* Mcc 2.60 3.60 

Fig.| (v) | (A) | (A) | (V) | PartNo. 1 10 100 Oty. Pricing Part No. 0.70 0.90 
DO-15 — RoHS Compliant 25.40 — 
50 | 20] 60 | 1.0 | AL201-TPCT-ND — 43 3.40 | 4,000 17.00/M | RL201-TP 

100 | 20 | 60 | 4.0 | RL202-TPCT-ND _ 43 3.40 | 4,000 17.00/M | RL202-TP 

200 | 20 | 60 | 1.0 | RL203-TPCT-ND _ 43 3.40 | 4,000 17.00/M | RL203-TP Fig, 2—D0-35 

400 | 20 | 60 | 1.0 | RL204-TPCT-ND _ 43 3.40 | 4,000 17.00/M | RL204-TP 

600 | 20 | 60 | 1.0 | RL205-TPCT-ND _ 43 3.40 | 4,000 17.00/M | RL205-TP 

| 800 | 20] 60 | 1.0 | AL206-TPCT-ND _ 43 3.40 | 4,000 17.00/M | RL206-TP — 
tooo | 20 | 60 | 1.0 | RL207-TPCT-ND = 43 3.40 | 4,000 17.00/M_ | RL207-TP _ Dimensions (mm) 
50 | 2.0 | 75 | 0.95 | EGP20A-TPCT-NDt _ 4.00 32.00 4,000 160.00/M | EGP20A-TP Dim. | Min. Max. 

100 | 20 | 75 | 0.95 | EGP20B-TPCT-ND+ _ 4.00 32.00 | 4,000 | 160.00/M | EGP20B-TP = 4.20 

200 | 20 | 75 | 0.95 | EGP20D-TPCT-ND+ _ 4.00 32.00 | 4,000 | 160.00/M | EGP20D-TP = aa 

300 | 20 | 75 | 1.25 | EGP20F-TPCT-ND+ _ 4.00 32.00 | 4,000 | 160.00/M | EGP20F-TP ry ea 

400 | 20 | 75 | 1.25 | EGP20G-TPCT-ND+ = 4.00 32.00 | 4,000 | 160.00 | EGP20G-TP 

DO-35 — RoHS Compliant 
2] 2 | — | 15 | 037] SD103CTPMSCT-ND = 2.25 18.00 | 10,000 | 90.00 | SD103C-TP 
DO-41 — RoHS Compliant 
20 | 1.0 | 25 | 045 | 1N5817-TPCT-ND _ 2.00 16.00 | 5,000 80.00/M | 1N5817-TP Figes 00-3) = 
30 | 1.0 | 25 | 0.55 | 1N5818-TPCT-ND _ 2.00 16.00 | 5,000 80.00/M | 1N5818-TP { 
40 | 1.0 | 25 | 0.60 | 1N5819-TPCT-ND = 2.00 16.00 | 5,000 80.00/M | 1N5819-TP 5 
60 | 10 30 | 070 | SR106-TPCT-ND = 2.00 16.00 | 5,000 80.007M | SR106-TP 
80 | 10] 30 | 0.85 | SR108-TPCT-ND _ 2.00 16.00 | 5,000 80.00/M | SR108-TP Dimensions (mm) | 
100 | 1.0 | 30 | 0.85 | S$R1010-TPCT-ND = 2.00 16.00 | 5,000 80.00/M | $R1010-TP im] Min. Max. 2 
50 | 1.0 | 30 | 0.95 | EGP1OA-TPCT-NDt = 2.25 18.00 | 5,000 90.00/M | EGP10A-TP 4105.20 A| | Cathode 

100 | 1.0 | 30 | 0.95 | EGP10B-TPCT-ND+ _ 2.25 18.00 | 5,000 90.00/M | EGP10B-TP 200 270 + + Mark 

200 | 1.0 | 30 | 0.95 | EGP10D-TPCT-ND+ _ 2.25 18.00 | 5,000 90.00/M | EGP10D-TP 0.70 0.90 

300 | 1.0 | 30 | 1.25] EGP10F-TPCT-ND+ _ 2.25 18.00 | 5,000 90.00/M | EGP1OF-TP 25.40 0 — e-| - 

400 | 1.0 | 30 | 1.25 | EGP10G-TPCT-ND+ = 2.25 18.00 | 5,000 90.00/M | EGP10G-TP 

3 | 50 | 1.0 | 30 [14 | 1N4001-TPMSCT-ND a 43 3.40 | 5,000 17.00/M | 1N4001-TP cel|- 

100 | 1.0 | 30 | 44 | 1Nn4002-TPMScT-ND a 43 3.40 | 5,000 17.00/M | 1N4002-TP 

200 | 1.0 | 30 | 1.1 | 1N4003-TPMSCT-ND = 43 3.40 | 5,000 17.00/M | 1N4003-TP 

400 | 1.0 | 30 | 4.1 | 1N4004-TPMSCT-ND = 43 3.40 | 5,000 17.00/M | 1N4004-TP - 

600 | 1.0 | 30 | 1.1 | 1N4005-TPMSCT-ND _ 43 3.40 | 5,000 17.00/M | 1N4005-TP Fig: 4—'D0-201AD 

800 | 1.0 | 30 | 1.1 | 1N4006-TPMSCT-ND _ 43 3.40 | 5,000 17.00/M | 1N4006-TP TI 

tooo | 1.0 | 30 | 1.1 | 1N4007-TPMSCT-ND = 43 3.40 | 5,000 17.00/M | 1N4007-TP D 

20 | 20 50 | 055 | SR202-TPCT-ND = 2.25 18.00 | 5,000 90.007m | SR202-TP | 
30 | 20] 50 | 055 | SR203-TPCT-ND _ 2.25 18.00 | 5,000 90.00/m | SR203-TP Dimensions (mm) 
40 | 20) 50 | 055 | SR204-TPCT-ND _ 2.25 18.00 | 5,000 90.00/m | SR204-TP im. | Min. ~~ Max. A L] Cathode 
60 | 20 50 | 0.70 | $R206-TPCT-ND _ 2.25 18.00 | 5,000 90.00/m | SR206-TP — 950 — Mark 
80 | 20) 50 | 0.85 | SR208-TPCT-ND = 2.25 18.00 | 5,000 90.00/m | SR208-TP — 640 Py 
100 | 20 | 50 | 0.85 | $R2010-TPCT-ND _ 2.25 18.00 | 5,000 90.00/m | $R2010-TP 1.20 1.30 D 
DO-201AD — RoHS Compliant 25.40 — | 
50 | 30 | 200 | 1.0 | 1N5400-TPCT-ND = 1.50 42.00 | 1,200 60.00/M | 1N5400-TP *—1£ 
100 | 30 | 200] 1.0 | 1N5401-TPCT-ND _ 1.50 12.00 | 1,200 60.00/M | 1N5401-TP 
200 | 3.0 | 200) 1.0 | 1N5402-TPCT-ND _ 1.50 12.00 | 1,200 60.00/M | 1N5402-TP 
4} 400 | 30 | 200} 1.0 | 1N5404-TPCT-ND _ 1.50 42.00 | 1,200 60.00/M | 1N5404-TP Fig. 5 — DO-201AE 

600 | 3.0 | 200] 1.0 | 1N5406-TPCT-ND _ 1.50 12.00 | 1,200 60.00/M | 1N5406-TP 

800 | 3.0 | 200] 1.0 | 1N5407-TPCT-ND = 1.50 12.00 | 1,200 60.00/M | 1N5407-TP TO 

1o00 | 3.0 | 200 | 1.0 | 1N5408-TPCT-ND = 1.50 12.00 | 1,200 60.00/M | 1N5408-TP D 

DO-201AE — RoHS Compliant Di - | 
50 | 3.0 | 125 ] 0.95 | EGP30A-TPCT-ND¢ = 5.00 40.00 | 1,250 | 200.00/M | EGP30A-TP ol Mie (on) eaifeaa 
100 | 3.0 | 125 | 0.95 | EGP30B-TPCT-ND+ = 5.00 40.00 | 1,250 | 200.00/M | EGP30B-TP — 950 A L| are 
5 | 200 | 3.0 | 125 | 0.95 | EGP30D-TPCT-ND+ _ 5.00 40.00 | 1,250 | 200.00/m | EGP30D-TP = 6.40 IT 
300 | 3.0 | 125 | 1.25 | EGP30F-TPCT-ND+ = 5.00 40.00 | 1,250 | 200.00/M | EGP3OF-TP 0.96 «1.06 Le 
400 | 3.0 | 125 | 1.25 | EGP30G-TPCT-ND+ = 5.00 40.00 | 1,250 | 200.00/m | EGP30G-TP 2540 — b 
DO-214AA 4 
50 | 10] 30 | 072 | SMBSR105MSCT-ND 56 5.04 42.00 = —_ | SMBSR105 (SK15) > 
5 | 80 | 1.0) 30 | 0.86 | SMBSR10sMSCT-ND 56 5.04 42.00 = — | SMBSR108 (SK18) 
600 | 20 | 50 | 1.15) S2JMSCT-ND = 2.25 18.00 = — | sa : 
soo | 20 | 50 | 1.15 | S2kMSCT-ND = 2.25 18.00 = — | s2k Fig. 6 — DO-214AA, SMT 
DO-214AA — RoHS Compliant 
20 | 10] 30 | 045 | SK12-TPMSCT-ND 42 3.78 31.50 | 3,000 | 174.00/M | SK12-TP er ll 
30 | 1.0] 30 | 0.55 | S$K13-TPMSCT-ND 40 3.60 30.00 | 3,000 | 166.00/M | SK13-TP ae Le 
40 | 1.0) 30 | 0.60 | SK14-TPMSCT-ND 42 3.78 31.50 | 3,000 | 174.00/M | Skt14-TP 4s ae Cathode Markt 
50 | 10) 30 | 0.72 | SK15-TPMSCT-ND 56 5.04 42.00 | 3,000 | 232.00/M | SK15-TP | “Lege 498 
60 | 10] 30 | 0.72 | SK16-TPMSCT-ND 56 5.04 42.00 | 3,000 | 232.00/M | SK16-TP c | 005 ©6020 
80 | 10) 30 | 0.85 | SK18-TPMSCT-ND 56 5.04 42.00 | 3,000 | 232.00/M | SK18-TP D — ost 
100 | 1.0 | 30 | 0.85 | Sk110-TPMSCT-ND 64 5.76 48.00 | 3,000 | 266.00/M | SK110-TP E | 090 140 
20 | 20] 50 | 0.55 | Sk22-TPCT-ND = 6.50 52.00 | 3,000 | 260.00/M | Sk22-TP F 165 2.32 
30. | 20] 50 | 0.55 | Sk23-TPCT-ND _ 6.50 52.00 | 3,000 | 260.00/M | Sk23-TP f pal 588 
40 | 20 | 50 | 0.55 | Sk24-TPCT-ND a 6.50 52.00 | 3,000 | 260.00/M | sk24-TP ‘i nao. 2404 
50 | 20] 50 | 0.70 | Sk25-TPCT-ND _ 6.50 52.00 | 3,000 | 260.00/M | Sk25-TP : - 
60 | 20] 50 | 0.70 | Sk26-TPCT-ND = 6.50 52.00 | 3,000 | 260.00/M | sk26-TP 
80 | 20] 50 | 0.85 | Sk28-TPCT-ND _ 6.50 52.00 | 3,000 | 260.00/M | sk28-TP : 
5 |_100_| 20 | 50 | 0.85 | sk2to-TPCT-ND = 6.50 52.00 | 3,000 | 260.00/M | $k210-TP Fig. 7 —D0-214AB, SMT 
50 | 20 | 50 | 115 | S2A-TPMSCT-ND = 2.50 20.00 | 3,000 | 100.00/M | S2A-TP 

100 | 20 | 50 | 1.15 | $2B-TPMSCT-ND = 2.50 20.00 | 3,000 | 100.00/M | $2B-TP 

200 | 20 | 50 | 1.15 | $2D-TPMSCT-ND a 2.50 20.00 | 3,000 | 100.00/M | $2D-TP Dimensions (mm) 

400 | 20 | 50 | 1.15 | $2G-TPMSCT-ND a 2.50 20.00 | 3,000 | 100.00/M | $26-TP Dim. | Min. Max. 

600 | 20 | 50 | 115 | $2J-TPMSCT-ND a 3.00 24.00 | 3,000 | 120.00/M | $2J-TP A | 508 5.43 

800 | 20 | 50 | 1.15 | S2K-TPMSCT-ND - 3.00 24.00 | 3,000 | 120.00/M | S2k-TP B 4.70 5.30 

1000 | 20 | 50 | 115 | S2M-TPMSCT-ND = 3.00 24.00 | 3,000 | 120.00m | S2M-TP oe oS 

20 | 30 | 100 | 050 | SK32B-TPCT-ND = 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | Sk32B-TP E 420 1.426 
30 | 30 | 100 | 0.50 | SK33B-TPCT-ND _ 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | Sk33B-TP 6 | 785 8148 
40 | 30 | 100 | 0.50 | SK34B-TPCT-ND _ 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | Sk34B-TP H | 608 618 
50 | 3.0 | 100 | 0.75 | SK35B-TPCT-ND _ 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | Sk35B-TP J 5.95 6.10 
60 | 30 | 100 | 0.75 | SK36B-TPCT-ND _ 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | Sk36B-TP + 1.27mm for S3A thru S3M 
80 | 3.0 | 100 | 0.85 | SK38B-TPCT-ND _ 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | Sk38B-TP +0.051mm for S3A thru S3M 
100 | 3.0 | 100 | 0.85 | SK310B-TPCT-ND = 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/m | SK310B-TP 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Glass Passivated (Continued) 
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Fig. 8 — DO-214AC 


_———_—. Diodes (Cont.) 
Micro Commercial Components 
Hea le | lesm | Ve _ Dimensions (mm) 
Reverse| @ @ @ Cut Tape Dim. | Min. Max. 
Voltage | 25°C | 25°C | 25°C | Digi-Key Pricing Tape & Reel* Mcc A 1.98 2.95 
Fig.| (v) | (A) | (A) | (V) | PartNo. 1 10 100 Oy. Pricing Part No. Bo} 170 © 2.25 
DO-214AB R | me tet 
100 | 3.0 | 100] 1.20] S3BMSCT-ND = 5.00 40.00 = — | 838 E | 089 1.40 
7) 800 | 30 | 100 | 1.20 | S3KMSCT-ND — 5.00 40.00 | 3,000 | 200.00/m | S3k F | 165 = 2.45 
50 | 30 | 100 | 0.75 | SK35MSCT-ND 2 6.48 54.00 = —_|_sk35 @ | 521 569 
DO-214AB — RoHS Compliant i ee oat 
50 | 30 | 100] 1.20 | S3A-TPMSCT-ND a 7.00 56.00 | 3,000 | 280.00/M | S3A-TP ; : 
100 | 3.0 | 100 | 1.20 | S3B-TPMSCT-ND = 7.00 56.00 | 3,000 | 280.00/M | S3B-TP 
200 | 30 | 100 | 120) $3D-TPMSCT-ND = 7.00 56.00 | 3,000 | 280.00/M | SaD-1P 
400 | 30 | 100 | 120) $3G-TPMSCT-ND = 7.00 56.00 | 3,000 | 280.00/M | S3G-1P - 
600 | 30 | 100 | 1.20 S3J-TPMSCT-ND = 9.00 72.00 | 3,000 | 360.00/M | SaJ-TP Fig. 9— MELF, SMT 
800 | 30 | 100 | 1.20) S3k-TPMSCT-ND = 9.00 72.00 | 3,000 | 360.00/M | S3K-TP 
1000 | 3.0 | 100 | 1.20 | S3M-TPMSCT-ND = 9.00 72.00 | 3,000 | 360.00/M | S3M-TP — Cathode Mark 
400 | 5.0 | 100 | 1.20 | SS5GL-TPCT-ND NEW! 40 3.50 30.00 | 3,000 | 200.00 | S5GL-TP __Dimensions (mm) T 
600 | 5.0 | 100 | 1.20 | SSJL-TPCT-ND NEW! 40 3.50 30.00 | 3,000 | 200.00/M | S5JL-TP Dim. | Min. Max. Cc 
800 | 5.0 | 100 | 1.20 | S5KL-TPCT-ND NEW! 40 3.50 30.00 | 3,000 | 200.00/M | S5KL-TP 4.83 5.21 
1o00 | 5.0 | 100 | 1.20 | S5ML-TPCT-ND NEW! 40 3.50 30.00 | 3,000 | 200.00/M | S5ML-TP — 0.56 
20 | 30 | 100 | 0.50 | SK32-TPMSCT-ND 72 6.48 54.00 | 3,000 | 315.00/M | SK32-TP 2412.51 
7 | 30 | 30] 100] 0.50 | sk33-remscT-nD 1.04 9.36 78.00 | 3,000 | 455.00/M | Sk33-TP 
40 | 30 | 100 | 0.50 | Sk34-TPMSCT-ND 1.04 9.36 78.00 | 3,000 | 455.00/M | SK34-TP ; 
50 | 30 | 100 | 0.75 | SK35-TPMSCT-ND 1.04 9.36 78.00 | 3,000 | 455.00/M | SK35-TP Fig. 10 — MINIMELF, SMT 
60 | 30 | 100 | 0.75 | Sk36-TPMSCT-ND 1.04 9.36 78.00 | 3,000 | 455.00/M | Sk36-TP Cathode Mark 
80_| 30 | 100 | 0.85 | Sk38-TPMSCT-ND 1.04 9.36 78.00 | 3,000 | 455.00/M | _Sk38-TP Dimensions (mm) i 
30 | 10.0] 250 | 0.65 | SK103-TPCT-ND NEW! 1.00 8.75 75.00 | 1,500 | 812.50/M | SK103-TP Dim. | Min. Max. d 
40 | 10.0 250 | 0.65 | SK104-TPCT-ND NEW! 1.00 8.75 75.00 | 1.500 | 812.50/M | Sk104-TP 340 3.60 i 
60 | 10.0] 250 | 0.65 | SK106-TPCT-ND NEW! 1.00 8.75 75.00 | 1.500 | 812.50/M | Skt06-TP 0.20 0.40 
30 | 10.0] 250 | 0.65 | Sk153-TPCT-ND NEW! 1.40 1225 105.00 | 1500 | 1137.50/M | SK153-TP 140 1.50 Bl 
40 | 10.0| 250 | 0.65 | SK154-TPCT-ND NEW! 1.40 1225 105.00 | 1500 | 1137.50/M | SK154-TP 
35 | 10.0] 250 | 0.65 | Sk1035-TPCT-ND NEW! 1.00 8.75 75.00 | 1.500 | 812.50/M | Sk1035-TP 
45 | 10.0| 250 | 0.65 | SK1045-TPCT-ND NEW! 1.00 8.75 75.00 | 1,500 | 812.50/M | Sk1045-TP Fig. 11 —R-6 
40 | 10.0] 250 | 0.65 | Sk1535-TPCT-ND NEW! 1.40 1225 105.00 | 1500 | 1137.50/M | SK1595-TP 
45 | 10.0| 250 | 0.65 | SK1545-TPCT-ND NEW! 1.40 1225 105.00 | 1500 | 1137.50/M | SK1545-TP 
DO-214AC — RoHS Compliant 
50 | 10 | 30 |0975] ESTA-TPCT-ND = 2.25 18.00 | 3,000 90.00/M | ES1A-TP 
100 | 1.0} 30 0.975] ESt1B-TPCT-ND _ 2.25 18.00 | 3,000 90.00/M | ES1B-TP Dimerelond (aa) 
200 | 1.0 | 30 |0.975| ES1D-TPCT-ND = 2.25 18.00 | 3,000 90.00/M | ES1D-TP : : 
400 | 1.0 | 30 | 1.35 | ES1G-TPCT-ND _ 2.25 18.00 3,000 90.00/M | ES1G-TP - | Min. Max. Cathode 
600 | 1.0 | 30 | 1.35 | EStJ-TPCT-ND = 2.25 18.00 | 3,000 90.00/M | EStJ-TP 8.64 9.14 =~ Mark 
800 | 1.0 | 30 | 1.35 | ES1K-TPCT-ND = 2.25 18.00 | 3,000 90.00/M | ES1K-TP 8.64 9.14 
i000 | 1.0 | 30 | 1.60 | ES1M-TPCT-ND = 2.25 18.00 | 3,000 90.00/M | ESiM-TP 1.22 1.82 | - 
50 | 20 | 50 |0975| ES2A-TPCT-ND NEW! 28 2.45 21.00 | 3,000 | 140.00/M | ES2A-TP 2A) 
1o0 | 20 | 50 |0975| ES2B-TPCT-ND NEW! 28 2.45 21.00 | 3,000 | 140.00/M | ES2B-TP 
150 | 20] 50 |0975| ES2C-TPCT-ND NEW! 28 2.45 21.00 | 3,000 | 140.00/M | ES2c-TP 
200 | 20 | 50 |0.975| ES2D-TPCT-ND NEW! 28 2.45 21.00 | 3,000 | 140.00/M | ES2D-TP 
50 | 1.0 | 30 | 11 | GS1A-TPCT-ND — 1.50 12.00 | 3,000 60.00/M | GSTA-TP 
too | 1.0} 30 | 11 | GS1B-TPCT-ND _ 150 1200 | 3,000 60.00/M | GS1B-TP 
200 | 10} 30 | 1.1 | GS1D-TPCT-ND _ 150 12.00 | 3,000 60.00/M | GS1D-TP Fig, 12 — SOD-123 
400 | 1.0} 30 | 1.1 | GS1G-TPCT-ND = 1.50 1200 | 3,000 60.00/M | GS1G-TP : 
| 900 | 40) 30 | 1.1 | GstJ-rPCT-ND = 150 12.00 | 3,000 60.00/M | GStJ-TP — 54 
800 | 1.0} 30 | 1.1 | GS1K-TPCT-ND _ 150 12.00 | 3,000 60.00/M | GSIK-TP —“—— sar 
tooo | 1.0 | 30 | 14 | GS1M-TPCT-ND = 1.50 12.00 | 3,000 60.00/M | GS1M-TP | TE 
20 | 10 | 30 | 045 | SS12-TPCT-ND = 3.00 24.00 | 3,000 | 120.00/M | SS12-TP Dimensions (mm) L___=a 
30 | 1.0 | 30 | 055 | sst3-TPCT-ND _ 3.00 24.00 | 3,000 | 120.00/M | ss13-TP Dim. | Min. Max. Cathode Mark 
40 | 10 | 30 | 060 | SSt4-TPCT-ND _ 3.00 24.00 | 3,000 | 120.00/M | SS14-TP A | 355 3.85 
50 | 1.0 | 30 | 0.70 | SSt5-TPCT-ND _ 3.00 24.00 | 3,000 | 120.00/M | SS15-TP B | 255 2.85 
60 | 10 | 30 | 0.70 | S$St6-TPCT-ND _ 3.00 24.00 | 3,000 | 120.00/M | SSt16-TP c | 140 1.80 
80 | 10 | 30 | 0.85 | SsSt8-TPCT-ND _ 3.00 24.00 | 3,000 | 120.00/M | ss18-TP D — 1.35 
oo | 1.0 | 30 | 0.85 | S$S110-TPCT-ND = 3.00 24.00 | 3,000 | 120.00/M | SSt110-TP —E | 030 078 
20 | 30 | 100 | 0.50 | SKS2A-TPCT-ND = 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | SK32A-TP 6 | 01 — 
30 | 30 | 100 | 0.50 | Sk33A-TPCT-ND _ 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | SK33A-TP H — 0.25 
40 | 30 | 100 | 0.50 | SK34A-TPCT-ND _ 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | SK34A-TP J — 045 
50 | 30 | 100 | 0.75 | SK35A-TPCT-ND _ 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | SK35A-TP 
60 | 30 | 100 | 0.75 | SK3GA-TPCT-ND _ 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | SK36A-TP 
80 | 30 | 100 | 0.85 | SK38A-TPCT-ND _ 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | SK38A-TP 
100 | 3.0 | 100 | 0.85 | SK310A-TPCT-ND = 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | SK310A-TP 
MELF — RoHS Compliant Fig. 13 — SOD-323 
50 | 10] 30 | 11 | DL4001-TPMSCT-ND = 1.95 1658 | 5,000 78.00/M | DL4001-TP 
too | 1.0} 30 | 1.1 | DL4002-TPMSCT-ND - 1.95 16.58 | 5,000 78.00/M | DL4002-TP o 
200 | 1.0 | 30 | 1.1 | DL4003-TPMSCT-ND — 1.95 16.58 | 5,000 78.00/M | DL4003-TP He 
9] 400 | 1.0} 30 | 11 | DL4004-TpMscT-ND = 1.95 16.58 | 5,000 78.00/M | DL4004-TP ——— , 
600 | 1.0 | 30 | 1.1 | DL4005-TPMSCT-ND = 210 17.85 | 5,000 84.00/M | DL4005-TP _Dimensions (mm) Cathode Mark 
800 | 1.0 | 30 | 1.1 | DL4006-TPMSCT-ND = 2.25 19.13 | 5,000 90.00/M | DL4006-TP Dim. [| Min. Max. 
tooo | 1.0 | 30 | 41 | DL4007-TPMSCT-ND = 2.45 20.83 | 5,000 98.00/M | DL4007-TP A | 230 270 
MINIMELF — RoHS Compliant Bsa “ha 
200 | 025] 1.0 | 1.25 | BAV1O2TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 2,500 80.00/M | BAV102-TP D | 080 © 1.15 
jo |250_| 0.25 | 1.0 | 1.25 | BAVI03TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 2,500 80.00/M | BAV103-TP —E | 025 040 
20 | 0.35| 15 | 0.37 | LLSD103CTPMSCT-ND = 3.00 24.00 | 2,500 | 120.00/M | LLSD103C-TP 6 | 010 0.45 
75 |050{ — | 1.0 | DL4151TPMSCT-ND = 60 4.80 | 2,500 24.00/M | DL4151-1P H | 040 0.25 
R-6 — RoHS Compliant dg os 
50] 60 | 400 | 0.95 | GA05-TPMSCT-ND 4 468 34.00 | 500 127.50 | 6A05-1P 
100 | 6.0 | 400 | 0.95 | GA1-TPMSCT-ND 64 4.68 34.00 | 500 127.50 | 6A1-TP 
200 | 6.0 | 400 | 0.95 | GA2-TPMSCT-ND 71 5.23 38.00 | 500 142.50 | 6A2-TP 
11} 400 | 6.0 | 400 | 0.95 | 6A4-TPMSCT-ND ‘AT 3.47 25.20 | 500 94.50 | 6A4-TP ; 
600 | 6.0 | 400 | 0.95 | GAG-TPMSCT-ND 7 5.23 38.00 | 500 142.50 | 6A6-TP Fig. 14 — SOD-523 
800 | 6.0 | 400 | 0.95 | GA8-TPMSCT-ND 7 5.23 38.00 | 500 142.50 | 6A8-TP 
1000 | 6.0 | 400 | 0.95 | 6A10-TPMSCT-ND 7 5.23 38.00 | 500 142.50 | 6A10-TP 
SOD-123 — RoHS Compliant = 7 
Dimensions (mm) 
120 | — | 10 | 1.25 | BAVISWTPMSCT-ND = 1.00 8.00 | 3,000 40.00/M | BAV19W-TP Dim Min. Max 
200 | — | 1.0 | 125 | BAV2OWTPMSCT-ND = 1.00 8.00 | 3,000 40.00/M | BAV20W-TP - - : 
250 | — | 1.0 | 1.25 | BAV21WTPMSCT-ND = 1.00 8.00 | 3,000 40.00/M | BAV21W-TP A) 150 1.70 
20 | 05 | 55 | 045 | MBROS20TPMSCT-ND - 1.75 14.00 | 3,000 70.00/M | MBRO520-TP Bo} 110 1.30 
30 | 05 | 55 | 0.55 | MBROS3OTPMSCT-ND = 175 14.00 | 3,000 70.00/M | MBR0530-TP C ) 075 0.85 
40 | 05 | 55 | 0.55 | MBROS40TPMSCT-ND a 1.75 14.00 | 3,000 70.00/M | MBRO540-TP Dy) 0.01 0.07 
12| 60 | 05 | 55 | 0.70 | MBROSGOTPMSCT-ND = 1.75 14.00 | 3,000 70.00/M | MBRO5G0-TP F i Hee 
20 | 1.0 | 20 | 0.50 | MBRX120TPMSCT-ND = 175 14.00 | 3,000 70.00/M | MBRX120-TP & |-nen. “oz 
30 | 1.0 | 20 | 0.55 | MBRX130TPMSCT-ND = 175 14.00 | 3,000 70.00/M | MBRX130-TP Ae lsgek: c078 
40 | 1.0 | 20 | 0.55 | MBRX140TPMSCT-ND = 175 14.00 | 3,000 70.00/M | MBRX140-TP : z 
60 | 1.0 | 20 | 0.72 | MBRX160TPMSCT-ND = 175 14.00 | 3,000 70.00/M | MBRX160-TP 
40 | 0.35| 15 | 0.37 | SD103AWTPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | SD103AW-TP 
30 | 0.35 | 15 | 0.37 | SD103BWTPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | SD103BW-TP 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Glass Passivated 
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Fig. 15 — SOT-23 


*M-C-C: Diodes (Cont.) 


Micro Commercial Components 


Max. 
Peak | 'r | 'esm| Ve 
Reverse| @ @ @ Cut Tape 
Voltage | 25°C | 25°C | 25°C Digi-Key Pricing Tape & Reel* mcc 
Fig. (V) | (A) | (A) | (WV) | PartNo. 1 10 100 Oly. Pricing Part No. 
20 | 035| 1.5 | 0.37 | SD103CWTPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | SD103CW-TP 
60 [0.001] 20 | 0.41 | SDIOTAWTPMSCT-ND = 2.00 76.00 | 3,000 80.00/M | SD101AW-TP — 
jo | 50 | 0.001) 20 | 04 | SD101BWTPMSCT-ND _ 2.00 16.00 3,000 80.00/M | SD101BW-TP Pinning Number 
40 | 0.001] 20 | 0.39 | SD101CWTPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | SD101CW-TP Mig. 
30 | 0.20} 4.0 | 04 | BAT42WTPMSCT-ND = 250 20.00 | 3,000 | 100.00/M | BAT42W-TP Fatt Ne t z 3 
30 | 020| 4.0 | 033 | BAT43WTPMSCT-ND = 2.50 20.00 | 3,000 | 100.00/M | BATA3W-TP Dimensions (mm) lee eeml eral (rales 
SOD-323 — RoHS Compliant Dim. Min. Max. BAT54C A/A|K 
720 | 0.25] 1.0 | 125] BAVI9WSTPMSCT-ND = 7.00 8.00 | 3,000 40.00/M | BAVi9WS-TP A | 280 3.04 BATS4S =| A | K | AK 
200 | 0.25} 1.0 | 1.25 | BAV20WSTPMSCT-ND -_ 4.00 8.00 | 3,000 40.00/M | BAV20WS-TP B | 210 264 BAS40 A|—| Kk 
250 | 0.25} 1.0 | 1.25 | BAV2iWSTPMSCT-ND = 1.00 8.00 | 3,000 40.00/M | BAV21WS-TP C 1.20 1.40 BAS40-04 | A |A/K| K 
30 | 020] 40 | 040 | BAT42WSTPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | BAT42WS-TP D 0.89 1.03 BAS40-05 | A | A | K 
30 | 0.20] 4.0 | 0.33 | BAT43WSTPMSCT-ND _ 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | BAT43WS-TP E 1.78 2.05 BAS40-06 | K | K | A 
30 | — | 0.20 | 0.37 | BAT54WS-TPCT-ND —_ 1.00 8.00 | 3,000 40.00/M | BATS4WS-TP F 0.45 0.60 BAS70 Al—|K 
20 | 0.25) 125 | 0.45 | MBRX02520TPMSCT-ND = 200 16.00 | 3,000 | 80.00/M | MBRX02520-TP Be) Gols 9-100 See ele lee 
30 | 0.25] 12.5] 055 | MBRX02530TPMSCT-ND — 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | MBRX02530-TP ae || comae’ . i166 pas7oos |kK | KIA 
40 | 0.25] 12.5] 055 | MBRXO2540TPMSCT-ND - 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | MBRX02540-TP ill gar . ast Muapaaae lacie le 
50 | 0.25] 12.5] 070 | MBRXO2550TPMSCT-ND _ 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | MBRX02550-TP : : 
13| 60 | 0.25 | 125 | 0.70 | MBRXO2560TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | MBRX02560-TP 
20 | 05 | 20 | 045 | MBRXOS520TPMSCT-ND = 2.00 76.00 | 3,000 80.00/M | MBRX0520-TP Fig. 16 —S0T-323 
30 | 05 | 20 | 055 | MBRXOS30TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | MBRX0530-TP s- 
40 | 05 | 20 | 0.55 | MBRXOS40TPMSCT-ND — 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | MBRX0540-TP 
60 | 05 | 20 | 0.70 | MBRXOS60TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M__| MBRX0560-TP Dimensions (mm) 
20 | 035| 15 | 037 | SD103CWSTPMSCT-ND = 2.00 76.00 | 3,000 80.00/M | SD103CWS-TP Dim. | Min. Max. 
30 | 035] 1.5 | 0.37 | $D103BWSTPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | SD103BWS-TP A | 180 2.20 
40 | 0.35 | 1.5 | 0.37 | $SD103AWSTPMSCT-ND - 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M__| SD103AWS-TP B 1.15 1.35 
40 [0.001 20 | 0.39 | SD101CWSTPMSCT-ND = 2.00 76.00 | 3,000 80.00/M | SD101CWS-TP C 200 2.20 
50 | 0.001) 2.0 | 0.4 | $D101BWSTPMSCT-ND — 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | SD101BWS-TP D (0.65 Nominal) 
60 | 0.001] 20 | 0.41 | SD101AWSTPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | SD101AWS-TP E 1.20 1.40 
SOD-523 — RoHS Compliant 030 ate 
14] 30 | 0.20] 0.60 | 0.32 | BAT54WX-TPCT-ND — 1.00 8.00 | 3,000 40.00/M | BATS4Wx-TP H 0.90 1.00 
SOT-23 — RoHS Compliant J 0.100 0.250 
30 | 03] 1.0 | 040 | BATS4TPMSCT-ND = 1.25 70.00 | 3,000 50.00/M | BATS4-TP BE O80 1040 
30 | 03 | 1.0 | 040 | BATS4ATPMSCT-ND - 4.25 10.00 | 3,000 50.00/M | BATS4A-TP 
30 | 03 | 1.0 | 040 | BATS4CTPMSCT-ND - 4.25 10.00 | 3,000 50.00/M | BATS4C-TP Fig 47 = S0T-a64 
30 | 03 | 1.0 | 040 | BATS4STPMSCT-ND _ 4.25 10.00 | 3,000 50.00/M | BATS4S-TP ee 
40 | 020] — | 038 | BAS40TPMSCT-ND = 175 74.00 |” 3,000 70.00/M | BAS40-TP — 
40 | 020) — | 0.38 | BAS40-04TPMSCT-ND — 4.75 14.00 | 3,000 70.00/M | BAS40-04-TP _ Dimensions (mm) 
15] 40 | 020] — | 038 | BAS40-O5TPMSCT-ND — 4.75 14.00 | 3,000 70.00/M | BAS40-05-TP Dim. | Min. Max. 
40 | 020 | — | 0.38 | BAS40-O6TPMSCT-ND - 4.75 14.00 | 3,000 70.00/M | BAS40-06-TP A | 0.10 0.30 
70 | 020) — | 041 | BAS7OTPMSCT-ND = 1.75 14.00 | 3,000 70.00/M | BAS70-TP B 1.45 1.35 
70 | 0.20) — | 0.41 | BAS70-04TPMSCT-ND _ 1.75 14.00 | 3,000 70.00/M | BAS70-04-TP Cc 2.00 2.20 
70 | 020) — | 041 | BAS70-O5TPMSCT-ND — 4.75 14.00 | 3,000 70.00/M | BAS70-05-TP D (0.65 Nominal) 
70 | 0.20 | — | 0.41 | BAS70-06TPMSCT-ND —_ 1.75 14.00 | 3,000 70.00/M | BAS70-06-TP F 0.30 0.40 
75 | 0.50| 4.0 | 0.855| MMBD4448TPMSCT-ND = 7.00 8.00 | 3,000 40.00/M | MMBD4448-TP i 1.80 A 
SOT-323 — RoHS Compliant K 0.90 1.00 
75 | 0.15] — | 1.0 ] MMBD4148WTTPMSCT-ND = 1.00 8.00 3,000 40.00/M | MMBD4148WT-TP L 0.25 0.40 
75 | 0.50} 4.0 | 0.855) MMBD4448WTTPMSCT-ND _ 1.00 8.00 3,000 40.00/M | MMBD4448WT-TP M 0.10 0.25 
40 | 020) — | 038 | BAS4OWT-TPCT-ND = 1.10 8.80 | 3,000 44.00/M | BAS4OWT-TP 
te _20_| — | — | 0.41 | BAS7OWT-TPCT-ND = 4.10 8.80 | 3,000 44.00/M | BAS7OWT-TP 
30 | 020 | 0.60 | 032 | BATS4WT-TPCT-ND = 710 880 | 3,000 44.00/M | BATS4WT-TP Fig. 18 — SOT-523 
30 | 0.20] 0.60) 032 | BATS4AWT-TPCT-ND _ 4.25 10.00 | 3,000 50.00/M | BATS4AWT-TP 
30 | 020] 0.60) 032 | BATS4CWT-TPCT-ND _ 4.25 10.00 | 3,000 50.00/M | BATS4CWT-TP 
30 | 0.20 | 0.60 | 0.32 | BATS4SWT-TPCT-ND = 4.25 10.00 | 3,000 50.00/M | BATS4SWT-TP ° 
SOT-363 — RoHS Compliant rar 
30 | 020] 060] 1.0 | BATS4TW-TPCT-ND = 2.50 20.00 | 3,000 | 100.00/M | BATS4TW-TP K 
30 | 0.20] 060) 1.0 | BATS4ADW-TPCT-ND _ 5.00 40.00 | 3,000 | 200.00/M | BATS4ADW-TP 
30 | 020] 060) 1.0 | BATS4CDW-TPCT-ND _ 5.00 40.00 | 3,000 | 200.00/M | BATS4cDW-TP -—__ 
30 | 020) 060) 1.0 | BATS4SDW-TPCT-ND — 5.00 40.00 | 3,000 | 200.00/M | BATS4SDW-TP _ Dimensions (mm) 
30 | 0.20] 0.60] 1.0 | BATS4BRW-TPCT-ND - 5.00 40.00 | 3,000 | 200.00/M | BATS4BRW-TP Dim. | Min. Max. — 
40 | — | — | 1.0 | BAS40DW-04-TPCT-ND = 5.00 40.00 | 3,000 | 200.00/M | BAS40DW-04-1P A | 150 1.70 Pinning Number 
40 | — | — | 10 | BAS4ODW-05-TPCT-ND — 5.00 40.00 | 3,000 | 200.00/M | BAS4ODW-05-TP Bo} 0.75 (0.85 Mig. 
47/40 | — | — | 40 | BAsdoow-06-TPCT-ND — 5.00 40.00 | 3,000 | 200.00/M | BAS4ODW-06-TP Cy 145° 1.75 Part No. 
40 | — | — | 1.0 | BAS4OBRW-TPCT-ND _ 6.00 48.00 | 3,000 | 240.00/M | BAS4OBRW-TP D (0.50 Nominal) BASAOT 
40 | — | — | 1.0 | BAsdoTW-TPCT-ND = 2.50 20.00 | 3,000 | 100.00/M | BAS4OTW-TP E 0.90 i , BAS7OT 
40_| — | 1.0 | 0.50 | SDT03ATWTPMSCT-ND = 5.00 40.00 | 3,000 | 200.00/M | SD103ATW-TP no lage nen ae 
70 | 007| 01 | 1.0 | BAS7OTW-TPCT-ND = 5.00 40.00 | 3,000 | 200.00/M | BAS7OTW-TP J 010 0.20 BATSA4CT 
70 | 0.07) 01 | 1.0 | BAS7ODW-04-TPCT-ND _ 6.00 48.00 | 3,000 | 240.00/M | BAS7OTW-04-TP kK | 025 035 BATS4ST 
70 | 0.07) 01 | 1.0 | BAS7ODW-05-TPCT-ND _ 6.00 48.00 | 3,000 | 240.00/M | BAS7OTW-05-TP 
70 | 0.07) 01 | 1.0 | BAS7ODW-06-TPCT-ND — 6.00 48.00 | 3,000 | 240.00/M | BAS7OTW-06-TP 
70 | 0.07| 01 | 1.0 | BAS7OBRW-TPCT-ND = 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | BAS7OBRW- TP Fig. 19 — SOT-563 
75 | 025| 4.0 |0.855| MMBD4448DWTPMSCT-ND = 1.00 8.00 | 3,000 40.00/M | MMBD4448DW-TP 
SOT-523 — RoHS Compliant 
40 | 020] — | 0.38] BAS40T-TPCT-ND = 1.50 12.00 | 3,000 60.00/M ] BAS40T-TP _Dimensians (mm) 
70 | 0.07 | 0.10 | 0.41 | BAS70T-TPCT-ND - 1.50 12.00 | 3,000 60.00/M | BAS70T-TP Dim. | Min. Max. 
tg 30 | 020| 0.60 | 0.32 | BATSAT-TPCT-ND = 1.50 72.00 | 3,000 60.00/M | BAT54T-TP : ae ot 
30 | 020] 0.60] 0.32 | BATS4AT-TPCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | BATS4AT-TP : 25 
30 | 0.20| 0.60 | 0.32 | BATS4CT-TPCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | BATS4CT-TP c } 155° 1.70 
30 | 0.20| 0.60 | 0.32 | BATS4ST-TPCT-ND - 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | BATS4ST-TP : et Nominal) 
SOT-563 — RoHS Compliant H 1.50 1.70 
30 | 020] — | 040 | BATS4VTPMSCT-ND = 1.50 72.00 | 3,000 60.00/M | BATS4V-TP K | 056 0.60 
19| 40 | 0.20] — | 0.38 | BAS4OVTPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M__| BAS40V-TP L ]| 010 030 
7 | 050| 4.0 [0.855| MMBD4448VTPMSCT-ND = 1.50 12.00 [| 3,000 60.00/M__| MMBD4448V-TP M 0.10 0.18 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Glass Passivated 
M osfets Dimensions (mm) Dimensions (mm) 
Dim. | Min. Max. Dim. | Min. Max. 
010 0.30 780 220 
1.15 1.35 — 0.40 
pe ke 2.00 2.20 0.90 1.00 
(0.65 Nominal) 0.25 0.40 
RoHS 0.30 0.40 0.10 0.25 
Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing McC 
Pkg. Vpss 'p 'pm_ | Rpsion) Part No. 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
SOT-363 70V 1.0A = 7.50 2N7002DW-TPCT-ND 2.00 16.00 2N7002DW-TPTR-ND 80.00/M 2N7002DW-TP. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1183 


Fig. 1 — MINIMELF, SMT Dimensions (mm) 


*M:C-C* ~— Switching Diodes Seto Mais ies Mee 


Micro Commercial Components 3.40 3.60 
0.20 0.40 
Cut Tape 140 1.50 
Ye |Yam| 'o |'rsm | Ve Pinning Digi-Key Pricing Tape &Reel* | MCC 
Fig.| (V) | (V) |(mA)) (A) |(mv)] 1 2 3 | PartNo. 10 100 | Qty. | Pricing | Part No. Dimensions (mm) 
MINIMELF - SMT Dim._| Min. _ Max. 
[par D—| FA 4.20 
50 | 75 | 200) 4.0 | 570 DL4150TPMSCT-ND 60 4.80 | 2,500 |  24.00/M | DL4150-TP B 2.00 
1| 75 | 100 150 }0.500 | 100)— — — | DL4148-TPMSCT-ND 1.10 9.35 | 2,500 | 72.00/M | DL4148-TP * Cathode Mark g 0.52 
75 | 100 | 150 | 0.500 | 100 DL4448TPMSCT-ND 50 4.00 | 2,500 |  20.00/M | DL4448-TP 
DO-35 Dimensions (mm) 
75 150 | 2.0 | 1000 1N4148-TPMSCT-ND 53 4.20 | 10,000)  14.00/M | 1N4148-TP Dim. wn. Max. 
5 | 75 | 4g | 1500500} 100} _—_ | 1N444sTPMscT-ND 33 2.60 | 10,000] — 13.00/M | 1N4448-TP 255 285 
100 200 | 1.0 | 100 1N914-TPCT-ND 30 240 | 10,000}  12.00/M| 1N914-TP 140 1.80 
100 200 | 1.0 | 720 1N914B-TPCT-ND 30 240 | 10,000}  12.00/M| 1N914B-TP aa is 
$OD.123 045 - 
100 | 150 | 0.350 1N4148WTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 |  40.00/M| 1n4148w-TP ; 
3| 75 | 100] 150 }0.500 | 100)/— — — | 1N444swTPMscT-ND 1.50 12.00 | 3,000 | 60.00/m | 1n444gw-TP Dimensions (mm) 
75 | 200) 20 BAS16WTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00 | BAS16W-TP im. |Min. Max. 
° 230 2.70 
SOD-323 160 1.80 
100 | 75 | 300 | 20 | 100 1N4148WXTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M| 1N4148wx-TP (8 i 
4| 75 | 100| 250| 20 | 720}— — — | 1N444swxTPMSCT-ND 1.50 12.00 | 3,000 | 60.00/m| 1N4448wx-TP 025 040 
75 | 85 | 200) 20 | 100 BAS16WXTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/m | BAS16Wx-TP | __a 010 0.45 
Saree 010 0.25 
75 |100| 300) 1.0 |1250/— — — | BaSi6TPMScT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/m| BASt6-TP [Dimensions (mm) | 
100 | 120} 200 | 25 | 1250] K A A | BASI9TPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 |  40.00/M| BAS19-TP Dim.| Min. Max. 
150 | 200] 200 | 25 | 1250] K A A | BAS2OTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 |  40.00/m| BAS20-TP ano au 
200 | 250 | 200 | 25 |1250|K A A | BAS2ITPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/m| BAS21-TP ' 120 140 
200 | 250 | 200 | — | 1100] A KK | BAS21ATPMSCT-ND 1.25 10.00 | 3,000 | _50.00/m | BAS21A-TP 0.89 1.03 
200 | 250 | 200 | — |1100]K A A | BAS2iCTPMSCT-ND 1.25 10.00 | 3,000 | 50.00/M| BAS21C-TP it are 
200 | 250 | 200 | — | 1100/K/A A XK | BAS21STPMSCT-ND 1.25 10.00 | 3,000 | 50.00/m| Bas21s-TP 0.013 0.100 
75 | — | 150) 1.0 | 855] K A A | BAVZ0TPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 |  40.00/M | BAV70-TP 0.89 1.12 
5) 75 | —| 150] 1.0 | 855 |K/A A | BAV9STPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 |  40.00/M| BAVg99-TP ois 061 
75 | — | 150] 1.0 | 855] A KK | BAWS6TPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/m | BAWsS6-TP Cian 
100 150 820 |K/A AC | MMBD7000TPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 |  40.00/M| MMBD7000-TP ‘homme | Mine — Max 
_ 200 885 | A —  K | MMBD1501TPMSCT-ND 200 16.00 | 3,000 | 80.007 | MMBD1501-TP A 1180 2.20 
— | —| 200] 10 | 885) A Kk K/A| MMBD1503TPMSCT-ND 200 16.00 | 3,000 | 80.00/m| MMBD1503-TP Bo} 115 1.35 
= 200 885 | A AK | MMBD1504TPMSCT-ND 200 16.00 | 3,000 | —80.00/M| MMBD1504-TP 5 (0.88 Nominal 
= 200 885 | AK A | MMBD1505TPMSCT-ND 2.00 16.00 | 3,000 | _80.00/m | MMBD1505-TP — 1420 140 
= z : F | 0.30 0.40 
75 | 100 | 2! 40 | as | A K | MMBD4148TPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 |  40.00/M| MMBD4148-TP fe 
150 kK — A | MMBD914TPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.007 | MMBD914-TP H 090 4.00 
$0T-323 K [0.30 040 
75 | 75 | 150) 20 | 100/— — — | BASI6WTTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/m | BAS16WT-TP Dimension (nif) 
100 | — | 200 | 25 | 1250} K A —J| BASI9WTTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/m| BAS19WT-TP Dim.| Min. Max. 
150 | — | 200 | 25 | 1250} K A —J| BAS2OWTTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/m| BAS2owT-TP A 0.15 0.30 
6 |200 | — | 200} 25 | 1000) K A — | BAS21WTTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/m| BAS21WT-TP a 12 
75 | — | 150] 1.0 | 855|K A A | BAV7OWTTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M| BAV70WT-TP a (0.50 Nominal) 
73 | — | asol 10 | ass [WA AK | BAVSOWTTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 |  40.00/m| BAVO9WT-TP aor 990 1.10 
A KK | BAWS6WTTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M| BAWS6WT-TP meee. 080 
SOT-563 
7| 75 | 100] 200 | 1.0 |1250]— — — | BASievTPMScT-ND 2.00 16.00 | 3,000 | —80.00/m| BAS16V-TP ul asions (mt 
SOD-523 7501.70 
too | 150 | 1.0 | 715 1N4148XTPMSCT-ND 1.75 14.00 | 3,000 | 70.00/m | IN4148x-TP a 130 
8 | 75 | 100] 250} 20 | 7200)/— — — | 1N4448xTPMSCT-ND 200 16.00 | 3,000 | —80.00/m | IN4448x-TP 0.01 0.07 
75 | — | 05 | 715 BAS16X-TPCT-ND 85 6.80 | 3,000 |  34.00/M| BAS16X-TP we ae 
SOT-363 : : 
75 | 100| 150) 1.0 | 715 BAV70DW-TPCT-ND 200 16.00 | 3,000) 80.00/m| BAV70DW-TP Dimensions (mm) 
75 | 100) 150) 1.0 | 715 BAWS6DW-TPCT-ND 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | BAWS6DW-TP Dim. Min. Max 
75 | 75} 150) — | 715/— — —| mmep4148TW-TPCT-ND 200 16.00 | 3,000 | —80.00/m| MMBD4148TW-TP he 115135 
75 | — | 150) — | 1250 BAV99DW-TPCT-ND 275 22.00 | 3,000 | 110.00/M| BAvg9DW-TP . 2.00 2.20 
9 | 80 | 100] 250 | 20 | 1250 MMBD4448HTW-TPCT-ND 3.50 28.00 | 3,000 | 140.00/M | MMBD4448HTW-TP 6s Nominal 
MMBD4448HCDW-TPCT-ND 3.50 28.00 | 3,000 | 140.00/M| MMBD4448HCDW-TP 180 2.20 
MMBD4448HCQWTPMSCT-ND® 3.75 30.00 | 3,000 | 150.00/M| mMBD444sHCaW-TP — 0.10 
80 | 100) 250 | 20 | 1250/— — — | mmpp444sHapw-TPCT-ND 3.50 28.00 | 3,000 | 140.00/M) MMBD444sHADW-TP 0.20__ 1.00 
MMBD4448HAQW-TPCT-ND 3.50 28.00 | 3,000 | 140.00/M| MMBD444sHAQW-TP 
MMBD4448HSDW-TPCT-ND 3.50 28.00 | 3,000 | 140.00/M| MMBD444sHSDW-TP Dimensions (mm) 
Dim.| Min. Max. 
G 
SOT-523 : i 1.50 1.70 
a5 | — 715 BAS16T-TPCT-ND 1.50 12.00 | 3,000 | 60.00/M| BASt6T-TP tI 075 085 
j}+—— A—+ : : 
a5 | — 715 BAW56T-TPCT-ND 150 1200 | 3,000 | 60.00/m | BAWs6T-TP Del (0.50 Nominal 
to) — | 85 | — | 05 | 715 ;|— — — J Bavzor-TPCT-ND 1.50 12.00 | 3,000 | 60.00/M| BAV7OT-TP i 0.90 1.10 
85 | — 715 BAV99T-TPCT-ND 150 12.00 | 3,000 60.00/M | BAV99T-TP ai a 
250 | 200 100 BAS21T-TPCT-ND 1.50 12.00 | 3,000 | 60.00/M| BAS21T-TP | ames 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. RoHS Compliant 
aS .- .- Ta} Hapeoe tT Features: ¢ 8 Isolated lines * Standard SOIC 14 pin Surface Mount Package * UL94V-0 Flammability Classification 
& 7 Microsemi. 3 
: 5 Vbr @ Ibr ir CAP Vi @ If 
. . . Z = 100pA 25°C @ov trr = 100mA 
Switching Diode 3 (Vv) (uA) (Vv) (pF) (ns) (Vv) Digi-Key Pricing 
7 Minimum |Maximum @ Vr | Maximum |Maximum| Minimum Maximum | Part No. 1 10 100 
Array E 90 0.200 20 15 5.0 1 7.20 MMAD1103E3-ND 7.56 68.04. 567.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1184 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


sM-C-C- Single Phase Bridge Rectifiers 


Micro Commercial Components 


Fig. 1 — RB-15, 
1.5 Amp 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Max. Peak \ \ v Tape & Reelt| DIMENSIONS (mm) 
Reverse E FSM F Digi-Key Price Each Pricing McC Dim. | Min. Max. 
Fig. | Voltage | @25°C | @25°C | @25°C | PartNo. 1 100 3,000 Part No. = S070 
RB-15 — 1.5 Amp Single Phase Bridge Rectifier _ 4.00 
1 800V 1.5A 50A 1.0V RB156MS-ND 60 53 45 — | RB156 25.40 
RB-15 — 1.5 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant ae 
50V 1.54 50A 1.0V RB151-BPMS-ND 52 A6 39 — | RB151-BP 0.76 
100V 1.54 50A 1.0V RB152-BPMS-ND 52 AB 39 — | RB152-BP 
200V 1.5A 50A 1.0V RB153-BPMS-ND 56 AQ 42 — | RB153-BP 
1 400V 1.54 50A 1.0V RB154-BPMS-ND 60 53 45 — | RB154-BP 
600V 1.54 50A 1.0V RB155-BPMS-ND 60 53 A5 — | RB155-BP Fig. 2— RS-4L, 
800V 1.5A 50A 1.0V RB156-BPMS-ND 64 56 48 — | RB156-BP 4 Amp 
1000V 1.54 50A 1.0V RB157-BPMS-ND 76 67 57 — | RB157-BP 
RS-4L — 4 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant 
50V 4.0A 200A 1.0V RS401L-BPMS-ND 1.40 1.23 1.05 — | RS401L-BP DIMENSIONS (mm) 
100V 4.0A 200A 1.0V RS402L-BPMS-ND 1.56 1.37 147 — | RS402L-BP Dim. | Min. Max. 
200V 4.0A 200A 1.0V RS403L-BPMS-ND 1.56 1.37 147 — | RS403L-BP 78.50 19.50 
2 400V 4.0A 200A 1.0V RS404L-BPMS-ND 1.40 1.23 1.05 — | RS404L-BP 15.20 16.30 
600V 4.0A 200A 1.0V RS405L-BPMS-ND 1.40 1.23 1.05 — | RS405L-BP 19.00  — 
800V 4.0A 200A 1.0V RS406L-BPMS-ND 1.92 1.68 1.44 — | RS406L-BP 6.00 6.50 
1000V 4.0A 200A 1.0V RS407L-BPMS-ND 1.40 1.23 1.05 — | RS407L-BP 4.60 5.60 
DB-1 — 1 Amp Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifier — RoHS Compliant 420 oo 
50V 1.0A 50A 11V DB101-BPMS-ND 52 50 39 — | DB101-BP : : 
100V 1.0A 50A 14V DB102-BPMS-ND 52 50 39 — | DB102-BP 
200V 1.0A 50A 14V DB103-BPMS-ND 52 50 39 — | DB103-BP 
3 400V 1.0A 50A 14V DB104-BPMS-ND 60 58 45 — | DB104-BP Fig. 3 — DB-1, 
600V 1.0A 50A 1.4V DB105-BPMS-ND 64 62 48 — | _DB105-BP 1 Amp 
800V 1.0A 50A TAV DB106-BPMS-ND 72 69 54 — | DB106-BP 
1000V 1.0A 50A 14V DB107-BPMS-ND 80 77 60 — | DB107-BP 
BR-6 — 8 Amp Single Phase Bridge Rectifier a fon 
4 800V 8.0A | 125A | 1.0V | MB88MS-ND 2.20 1.93 1.65 — | mp8 Et gas pe 
BR-6 — 8 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant 6.22 6.48 
50V 8.0A 125A 1.0V MB805-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 — | MB805-BP 7.62 8.89 
100V 8.0A 125A 1.0V MB81-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 — | MB81-BP 3.94 4.19 
200V 8.0A 125A 1.0V MB82-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 — | MB82-BP 2.92 3.43 
4 400V 8.0A 125A 1.0V MB84-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 — | MB84-BP — 1.52 
600V 8.0A 125A 1.0V MB86-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 — | MB86-BP — 0.51 
800V 8.0A 125A 1.0V MB88-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 — | MB88-BP 495 5.21 
1000V 8.0A 125A 1.0V MB810-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 — | MB810-BP 
BR-6 — 10 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant Fig.4 = BRE BA 10 
50V 10A 150A 1AV MB1005-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 — | MB1005-BP end PBs eiamnp PP Se 
100V 10A 150A 14V MB101-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 — | MB101-BP : 
200V 10A 150A 14V MB102-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 — | MB102-BP 
4 400V 10A 150A 14V MB104-BPMS-ND 2.40 2.10 1.80 — | MB104-BP 
600V 10A 150A 1.4V MB106-BPMS-ND. 2.80 2.45 2.10 — | MB106-BP 
800V 10A 150A 14V MB108-BPMS-ND 2.80 2.45 2.10 — | MB108-BP DIMENSIONS (mm) 
1000V 10A 150A 14V MB1010-BPMS-ND 3.00 2.63 2.25 — | MB1010-BP Dim. | Min. Max. 
PB-6 — 6 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant la6s PA 
50V 6.0A 125A 1.4V PB605-BPMS-ND 1.68 1.47 1.26 — | PB605-BP 1910 — 
100V 6.0A 125A 14V PB61-BPMS-ND 1.68 1.47 1.26 — | PB61-BP 10.30 11.30 
200V 6.0A 125A 14V PB62-BPMS-ND 1.76 1.54 1.32 — | PB62-BP 097 1.07 
4 400V 6.0A 125A 14V PB64-BPMS-ND 1.76 1.54 1.32 — | PB64-BP 370 — 
600V 6.0A 125A 14V PB66-BPMS-ND. 1.60 1.40 1.20 — | PB66-BP 
800V 6.0A 125A 1AV PB68-BPMS-ND 1.92 1.68 1.44 — | PB68-BP 
1000V 6.0A 125A 14V PB610-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 — | PB610-BP 
MB-35W — 15 Amp Single Phase Bridge Rectifier Teas = eras in 
5 800V 5A | 300A 1.1V__ | MB158WMS-ND 4.60 4.03 3.45 — | mpisew MB eos os AMP 
MB-35W — 15 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant 
50V 15A 300A 11V MB1505W-BPMS-ND 4.00 3.50 3.00 — | MB1505W-BP DIMENSIONS (mm) 
100V 15A 300A 14V MB151W-BPMS-ND 4.40 3.85 3.30 — | MB151W-BP Dim. | Min. Max. 
200V 15A 300A 14V MB152W-BPMS-ND 4.20 3.68 3.15 — | MB152W-BP 28.33 28.83 
5 400V 15A 300A 14V MB154W-BPMS-ND 4.40 3.85 3.30 — | MB154W-BP 10.85 11.35 
600V 15A 300A 1.4V MB156W-BPMS-ND. 4.60 4.03 3.45 — | MB156W-BP 1965 — 
800V 15A 300A 1AV MB158W-BPMS-ND 5.00 4.38 3.75 — | MB158W-BP 17.10 19.10 
1000V 15A 300A 14V MB1510W-BPMS-ND 5.00 4.38 3.75 — | MB1510W-BP 0.96 1.07 
MB-35W — 25 Amp Single Phase Bridge Rectifier io ‘Ta 
50V 25A 300A 14V MB2505WMS-ND 4.40 3.85 3.30 — | MB2505w : = 
5 800V 25A 300A 14V MB258WMS-ND 4.80 4.20 3.60 — | MB258W 
1000V 25A 300A 14V MB2510WMS-ND 5.20 4.55 3.90 — | MB2510w 
MB-35W — 25 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant Fig. 6 — MP-50W, 
50V 25A 300A 14V MB2505W-BPMS-ND 4.40 3.85 3.30 — | MB2505W-BP 50 Amp 
100V 25A 300A 14V MB251W-BPMS-ND 4.40 3.85 3.30 — | MB251W-BP 
200V 25A 300A 14V MB252W-BPMS-ND 4.60 4.03 3.45 — | MB252W-BP 
5 400V 25A 300A 14V MB254W-BPMS-ND 4.84 4.24 3.63 — | MB254W-BP DIMENSIONS (mm) 
600V 25 300A 1.4V MB256W-BPMS-ND. 4.80 4.20 3.60 — | MB256W-BP Dim. | Min. Max. 
800V 25A 300A 1AV MB258W-BPMS-ND 5.00 4.38 3.75 — | MB258W-BP 28.40 28.70 
1000V 25A 300A 14V MB2510W-BPMS-ND 5.20 4.55 3.90 — | MB2510W-BP 10.97 11.23 
MB-35W — 35 Amp Single Phase Bridge Rectifier eo fad 
50V 35A 300A 14V MB3505WMS-ND 4.80 4.20 3.60 — | MB3505w 0.97 ~—«*1.07 
5 100V 35A 300A 14V MB351WMS-ND 4.80 4.20 3.60 — | MB351W 490 — 
800V 35A 300A 14V MB358WMS-ND 5.20 4.55 3.90 — | MB358w 10.90 11.90 
MB-35W — 35 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant 
50V 35A 300A 1.4V MB3505W-BPMS-ND 5.40 4.73 4.05 — | MB3505W-BP 
100V 35A 300A 14V MB351W-BPMS-ND 4.80 4.20 3.60 — | MB351W-BP 
200V 35A 300A 14V MB352W-BPMS-ND 4.80 4.20 3.60 — | MB352W-BP 
5 400V 35A 300A 14V MB354W-BPMS-ND 5.00 4.38 3.75 — | MB354W-BP 
600V 35A 300A 1.4V MB356W-BPMS-ND. 5.00 4.38 3.75 — | MB356W-BP 
800V 35A 300A 11V MB358W-BPMS-ND 5.20 4.55 3.90 — | MB358W-BP DIMENSIONS (mm) 
1000V 35A 300A 14V MB3510W-BPMS-ND 5.60 4.90 4.20 — | MB3510W-BP Dim. | Min. Max. 
MP-50W — 50 Amp Single Phase Bridge Rectifier — — 29.00 
, 50V 50A | 400A | 1.2V | MPS500SWMS-ND 6.40 5.60 4.80 — ] mPso0sw 4ogels bee 
100V 50A 400A 1.2V MP501WMS-ND 6.40 5.60 4.80 — | MP501W 1754 18.60 
MP-50W — 50 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant 1620 17.20 
50V 50A 400A 1.2 MP5005W-BPMS-ND 6.40 5.60 4.80 — | MP5005W-BP 477 — 
100V 50A 400A 1.2 MP501W-BPMS-ND 6.40 5.60 4.80 — | MP501W-BP 16.10 17.10 
6 200V 50A 400A 1.2 MP502W-BPMS-ND 6.40 5.60 4.80 — | MP502W-BP 13.80 __ 14.80 
400V 50A 400A 1.2 MP504W-BPMS-ND 6.40 5.60 4.80 — | MP504W-BP 
600V 50A 400A 1.2V MP506W-BPMS-ND. 6.80 5.95 5.10 — | MP506W-BP 


(Continued) 
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«MeC-Ce i‘ a a ga Fig. 8 — MBS-1, 
M-C-C . Single Phase Bridge Rectifiers (Cont) 0.5 Amp 
Micro Commercial Components 
Max. Peak Tape & Reelt| 
Reverse Ir ‘rs Ve Digi-Key Price Each Pricing | MCC 
Fig. Voltage @25C | @25C | @25°C Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 
6 800V 50A 400A 1.2V MP508W-BPMS-ND 6.80 5.95 5.10 — | MP508W-BP 
1000V 50A 400A 1.2V MP5010W-BPMS-ND 7.96 6.97 5.97 — | MP5010W-BP | 
MP — 50 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant 
7 600 50 400 1.2 MP506-BPMS-ND 4.96 4.34 3.72 — | MP506-BP DIMENSIONS (mm) DIMENSIONS (mm) 
MBS-1 — 0.5 Amp Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifier — RoHS Compliant Dim. | Min. Max. Dim. | Min. Max. 
100V 05a | 30A 1.0V | MB1S-TPMSCT-ND = 40 32 | 160.00/M | MBIS-TP on oe 0.48 0.96 
8 200V 0.5A 30A 1.0V MB2S-TPMSCT-ND _ 40 32 160.00/M | MB2S-TP 365 4.10 1.47 1.57 
400V 0.54 30A 1.0V MB4S-TPMSCT-ND — 40 32 160.00/M | MB4S-TP 455 495 4.95 5.21 
600V 0.54 30A 1.0V MB6S-TPMSCT-ND = 40 32 160.00/M | MB6S-TP 043 074 2.80 2.90 
GBU — 4 Amp Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifier — RoHS Compliant 230 270 0.99 1.24 
50V 4A 150A 1.0V GBU4A-BPMS-ND 1.20 1.05 90 — | GBU4A-BP 0.10 0.20 0.15 0.41 
100V 4A 150A 1.0V GBU4B-BPMS-ND 1.20 1.05 90 — | GBU4B-BP 
200V 4A 150A 1.0V GBU4D-BPMS-ND 1.20 1.05 90 — | GBU4D-BP 
9 400v 4A 150A 1.0V GBU4G-BPMS-ND 1.20 1.05 90 — | GBU4G-BP Fig. 9 — GBU 
600V 4A 150A 1.0V GBU4J-BPMS-ND. 1.20 1.05 90 — | GBU4J-BP 4,6, and 8 Amp 
800V 4A 150A 1.0V GBU4K-BPMS-ND 1.20 1.05 90 — | GBU4K-BP 
1000V 4A 150A 1.0V GBU4M-BPMS-ND 1.20 1.05 90 — | GBU4M-BP 
GBU — 6 Amp Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifier — RoHS Compliant 
50V 6A 175A 1.0V GBU6A-BPMS-ND 1.40 1.23 1.05 — | GBU6A-BP 
100V 6A 175A 1.0V GBU6B-BPMS-ND 1.40 1.23 1.05 — | GBU6B-BP 
200V 6A 175A 1.0V GBU6D-BPMS-ND 1.40 1.23 1.05 — | GBU6D-BP 
9 400V 6A 175A 1.0V GBU6G-BPMS-ND 1.40 1.23 1.05 — | GBU6G-BP 
600V 6A 175A 1.0V GBU6J-BPMS-ND. 1.40 1.23 1.05 — | GBU6J-BP 
800V 6A 175A 1.0V GBU6K-BPMS-ND 1.40 1.23 1.05 — | GBU6K-BP 
1000V 6A 175A 1.0V GBU6M-BPMS-ND 1.40 1.23 1.05 — | GBU6M-BP 
GBU — 8 Amp Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifier — RoHS Compliant DIMENSIONS (mm) DIMENSIONS (mm) 
50V 8A 200A 1.0V GBU8A-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 — | GBU8A-BP Dim. | Min. Max. Dim. | Min. Max. 
100V 8A 200A 1.0V GBU8B-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 — | GBU8B-BP 21.80 22.30 7.40 7.90 
200V 8A 200A 1.0V GBU8D-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 — | GBU8D-BP 18.30 18.80 3.50 4.10 
9 400V 8A 200A 1.0V GBU8G-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 — | GBU8G-BP 3.30 3.56 1.95 2.35 
600V 8A 200A 1.0V GBU8J-BPMS-ND. 1.60 1.40 1.20 — | GBU8J-BP 17.50 18.00 1.02 1.27 
800V 8A 200A 1.0V GBU8K-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 — | GBU8K-BP 0.76 1.00 4.83 5.33 
1000V 8A 200A 1.0V GBU8M-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 — | GBU8M-BP 0.46 0.56 7.0 Typical 
GBJ — 10 Amp Glass Passivated Bridge Rectifier — RoHS Compliant 
50V 140A | 170A | 1.05V | GBJ10005-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — ] GBJ10005-BP 
100V 140A | 170A | 1.05V | GBJ1001-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBJ1001-BP Fig. 10 — GBJ 
200V 140A | 170A | 1.05V | GBJ1002-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBJ1002-BP 10,15, and 25 Amp 
10 400V 140A | 170A | 1.05V | GBJ1004-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBJ1004-BP 
600V 10A 170A 1.05V GBJ1006-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBJ1006-BP fl c 
800V 10A 170A 1.05V GBJ1008-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBJ1008-BP 
1000V 10A 170A 1.05V GBJ1010-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBJ1010-BP EE 
GBJ — 15 Amp Glass Passivated Bridge Rectifier — RoHS Compliant G 
50V 5A | 240A | 1.05V | GBJ15005-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBU15005-BP 
100V 154 | 240A | 1.05V | GBJ1501-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBJ1501-BP 
200V 154 | 240A | 1.05V | GBJ1502-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBJ1502-BP Kis 
10 400V 15A 240A 1.05V GBJ1504-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBJ1504-BP a 
600V 15A 240A 1.05V GBJ1506-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBJ1506-BP 
800V 15A 240A 1.05V GBJ1508-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBJ1508-BP 
t000v 15A_| 2408 | 1.05V__| GBJ1510-BPMS-ND 2.32 2.03 174 — | GBJ1510-BP aE SIONS (en MENSTONS (rom 
GBJ — 25 Amp Glass Passivated Bridge Rectifier — RoHS Compliant R = 29 70 30 30 = 7 70 q 30 
50V 25A | 350A | 1.05V | GBJ25005-BPMS-ND 2.32 2.08 174 — | GBJ25005-BP B | 4970 2030 250 290 
100V 254 | 350A | 1.05V | GBJ2501-BPMS-ND 2.32 2.03 174 — | GBJ2501-BP c | 4700 1800 060 0.80 
200V 254 | 350A | 1.05V | GBJ2502-BPMS-ND 2.32 2.03 174 — | GBJ2502-BP dD | 470 490 200 2.40 
10 400V 254 | 350A | 1.05V | GBJ2504-BPMS-ND 2.32 2.03 174 — | GBJ2504-BP E | 41080 11.20 090 140 
600V 25A 350A__|_1.05v__| GBJ2506-BPMS-ND 2.32 2.03 1.74 — | GBJ2506-BP F | 230 270 980 10.20 
B00V 25A 350A | 1.05V | GBJ2508-BPMS-ND 2.32 2.03 174 — | GBJ2508-BP 6 | 340 340 730 «7.70 
4000 254 | 350A | 1.05V | GBJ2510-BPMS-ND 2.32 2.03 1.74 — | GBJ2510-BP H | 340 380 380 420 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Fig. 1 = ig. Fig. 3 Fig. 4 NEW! 
DO-15 and ; DO-2140A DO-214AC SOD-123 
DO-41G 
eathod }++—— 5.59 
athode = — ——+ 
NEW! SOD-123 NEW! ; | Mark 2 at — 
Value (Code) Chart 3.60 i { : 0.78 
2.4 (2V4) 33 (33) 0.90 ‘ : Ll 
5.6 (5V6) 39 (39) Cathode Mark 
14 (11) 
DO-214AA DO-214AC (SMAJ47) DO-214AC (SMAJ59) DO-15 arm 
Value (Code) Chart Value (Code) Chart Value (Code) Chart Value (Code) Chart 
11 (26)  18(31) —30(36) 6.2 (35) 11 (41) 20 (47) 36 (53) 5.1(18)  82(23)  13(28) 2233) + ~—-36 (38) 5.1(38) 8.7 (45) 15 (52) 24 (59) 39 (66) 
12(27)  20(32) + 33(37) 6.8 (36) 12 (42) 22 (48) 39 (54) 5.6 (19)  91(24) 15(29) -24(34) ~—-39.(39) 5.6 (39) 9.1 (46) 16 (53) 25 (60) 43 (67) 
13(28) 22(33) 36 (38) 75 (37) 13 (43) 24 (49) 75 (61) 6.2(20)  10(25)  16(30)  27(35) + 43.(40) 6.0 (40) 10 (47) 17 (54) 27 (61) 47 (68) 
15(29) 24(34) + 39.(39) 8.2 (38) 15 (44) 27 (50) 6.8(21) 11 (26) 18(31)  30(36) 47 (41) 6.2 (41) 11 (48) 18 (55) 28 (62) 51 (69) 
16 (30) 27 (35) a (9) Hee a (3h) 75 (22)  12(27) —-20(32) += 3337) +51 (42) 6.8 (42) 42 (49) 19 (56) 30 (63) 
(40) (46) (52) 75 (48) 13 (50) 20 (57) 33 (64) 
= = 8.2(44) — 14.(51) 22 (58) 36 (65) 
Zener Voltage Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reelt 
Fig. Value Range Watts Part No.t 10 100 1,000 Oty. Pricing DO-35 
DO-15 Value (Code) Chart 
z 5 24(21) 5.1(31) 11(41) 22(51) 47 (61) 100(71)@ 
1 51-51 5.0 {N53(Code)BTPMSCT-ND ae 475 38.00 265.00 [4000 | T9000 | F5t) ela) 12u4) dated) SI (@) 11072 
. 27 (23) 6.0(33) 13(43) 25(53) 56 (63) 120(73)@ 
9 2.4 ~39 05 1N52(Code)B-TPCT-ND 1S 6.00 45.00 10,000 30.00/M 2.8(24) 6.2(34) 14(44)  27(54)  60(64) 130(74)@ 
43 ~ 150 ‘ 4N52(Code)B-TPCT-ND 1.00 8.00 60.00 | 10,000 40.00/M |  3.0(25) 6.8(35) 15(45)  28(55)  62(65) 140(75)@ 
DO-41G 3.3 (26) 7.5(36) 16(46)  30(56) 68(66) 150(76) 
1 3.3 ~ 39 10 1N47(Code)A-TPCT-ND 1.00 8.00 60.00 | 5,000 40.00m | 3.6(27) 8.2(37) 17(47) 33 (57) 75 (67) 
43 ~ 75 i 1N47(Code)A-TPCT-ND 1.75 14.00 105.00 | 5,000 70.00/M |  3-9(28) 8.7 (38) 18 (48) 36.(58) 82 (68) @ 
postana Oe Ra) SS 88 Ses 
3 11 ~39 3.0 3SMBJ59(Code)BTPMSCT-ND 475 38.00 285.00 | 3,000 |  190.00/M (80) (40) ( a ra yeaa (20) 
DO-214AC : 
6.2~39 2.0 SMAJ47(Code)A-TPCT-ND 2.75 22.00 165.00 | 7,500 | 110.00/M Value:(Gode) Chart 
3 5 2.0 SMAJ47(Code)A-TPMSCT-ND NEW! 2.75 22.00 165.00__| 7,500 | 110.00/M a8 (ee) SBiS4) 1 8 (76) 33 (52) 28 (58) 
51 ~51 15 SMAJ59(Code)BTPMSCT-ND 3.25 26.00 195.00 | 7,500 | 130.00/M 6 (29) 6.2 (35) (41) (47) (53) (59) 
UTNE Ta 3.9(30) 6.8(36) 12(42) © 22(48) © 39(54) 68 (60) 
NEW! i 43 (31) 7.5(37) 13(43) 24(49) © 43(55) +75 (61) 
4 2.4 ~39 0.5 BZT52C(Code)-TPMSCT-ND 1.85 14.80 111.00 3,000 74.00/M 4.7 (32) 8.2(38) 15(44)  27(50) 47 (56) 
+ For complete part number, substitute the corresponding code from the Value Chart for (Code). + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. # NEW! 5.1 (33) 9.189) 16 (45) 3051) 51 (57) 
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. Fig. 1 — SOT-23 
“M-eCeC ° : Transistors ‘ Dimensions (mm) 


7 ; Dim.| Min. Max. 
Micro Commercial Components 780 3.04 
v v fl Cut Tape |Tape & Reel* a a 
CEO | "CE(sat) c H Pd Digi-Key Pricing Pricing Mcc 0:39 103 

Fig.| (V) | (Vdc) | (mA) FE | (mW) | PartNo. 10 100 | 3,000 [Part No. Agay olgs 

_ 0.45 0.60 

SOT-23 0.013 0.100 

5 05 700 | 220 | 225 | BC847A-TPCT-ND 75 6.00] 30.00/M |BC847A-TP 0.89 © 1.12 

45 05 100 | 450 | 225 | BC847B-TPCT-ND 75 6.00} 30.00/M_|BC847B-TP 0.085 0.180 

45 05 100 | 800 | 225 | BC847C-TPCT-ND 75 6.00} 30.00/M_|BC847C-TP 0.37 0.51 
40 03 — 75 | 350 | MMBT2222ATPMSCT-ND 75 6.00} 30.00/M |MMBT2222A-TP 
40 0.2 — | 100 | 350 __| MMBT3904TPMSCT-ND 756.00 | _30.00/M_|MMBT3904-TP 

, | 40 04 = 80 | 350 | MMBT4401TPMSCT-ND 75 6.00 | 30.00/M |MMBT4401-TP Fig. 2— SOT-323 
160 | 05 600 | 200 | 300 | MMBT5551-TPCT-ND 90 7.20] 36.00/M |MMBT5551-TP - 

60 | 025 | 500 | 100 | 350 | MMBTAOSTPMSCT-ND 1.50 12.00] 60.00/M |MMBTAO5-TP ensions (mm) 
80 | 0.25 | 500 | 100 | 350 | MMBTAO6TPMSCT-ND 1.50 12.00] 60.00/M |MMBTAO6-TP Min. Max. 
30 15 — | 5000 | 225 | MMBTA13TPMSCT-ND 2.50 20.00 | 100.00/M_|MMBTA13-TP A [180 220 
30 15 —~ |10000 | 225 | MMBTAT4TPMSCT-ND 2.50 20.00] 100.00/M |MMBTA14-TP Bo] 145 1.35 
300 | 05 = 40 | 300 | MMBTA42TPMSCT-ND 1.50 12.00 | _60.00/M_|MMBTA42-TP C | 2.00 2.20 
SOT-323 D_ | (0.65 Nominal) 
50 | 025 | 100 | 220 | — | BC847AW-TPCT-ND 95 7.60] 38.00/M |BC847AW-TP E ] 120 1.40 
50 | 025 | 100 | 450 | — | BC847BW-TPCT-ND ‘95 7.60) 38.00/M |BC847BW-TP i 0.30 ion 
50 | 0.25 | 100 | 800 | — | BC847CW-TPCT-ND .95 7.60 | 38.00/M |BC847CW-TP illengos: 00 

>| 40 06 — | 100 | 200 | MMST2222ATPMSCT-ND 1.00 8.00] 40.00/M |MMST2222A-TP A harioo: 080 
40 | 0.25 — | 100 | — | MusT3904TPMSCT-ND 1.00 8.00 | _40.00/M_|MMST3904-TP ie Wigan: 60 
40 04 — | 100 | 200 | MMST4401TPMSCT-ND 1.00 8.00] 40.00/M_|MMST4401-TP : : 
160 | 0.15 — 80 | 200 | MMST5551TPMSCT-ND 1.00 8.00] 40.00/M |MMST5551-TP 
300 | 05 200 | 40 —_| MMSTA42TPMSCT-ND 1.00 8.00 | _40.00/M_|MMSTA42-TP 

SOT-363 Fig. 3 — SOT-363 
45 | 025 | 100 | 630 | 200 | BC847BS-TPCT-ND 2.00 16.00] 80.00/M |BC847BS-TP Dinan 
40 | 03 600 | 300 | — | MMDT2222A-TPCT-ND 2.00 16.00] 80.00/M |MMDT2222A-TP Dimensions (mm) 

3 | 40 03 200 | 300 | 200 | MMDT3904-TPCT-ND 2.25 18.00} 90.00/M |MMDT3904-TP Dim.| Min. Max. 
40 03 200 | 300 | 200 | DMMT3904-TPCT-ND 3.00 24.00 | 120.00/M |DMMT3904-TP A] 010 0.30 
40 0.4 600 | 300 | 200 | MMDT4401-TPCT-ND 2.00 16.00} 80.00/M |MMDT4401-TP Bp 145 1.35 
160 | 0.15 200 | 250 | 200 | MMDT5551-TPCT-ND 2.00 16.00 | —80.00/M_|MMDT5551-TP C } 200 2.20 

SOT-563 D | (0.65 Nominal) 

7) & | 05 | 100 ] 200 | 255 | BCBA7BVTPMSCT-ND 150 12.00] 60.00/M |BC847BV-TP Fe [gat, «dae 

40 03 200 | 100 | 200 | MMDT3904VTPMSCT-ND 2.00 16.00 | 80.00/M_|MMDT3904V-TP aes 040 

SOT-523 kK |090 1.00 
45] 025 | 100 | 222 | 150 | BC847AT-TPCT-ND 150 12.00] 60.00/M |BC847AT-TP t |o25 040 
45 | 0.25 | 100 | 450 | 150 | BC847BT-TPCT-ND 1.50 12.00] 60.00/M |BC847BT-TP mloio 025 

5 | 45 | 025 | 100 | 800 | 150 | BC847CT-TPCT-ND 1.50 12.00] 60.00/M |BC847CT-TP 
40 03 600 | 300 | 150 | MMBT2222AT-TPCT-ND 1.50 12.00] 60.00/M |MMBT2222AT-TP 
40 0.2 200 | 300 | 150 | MMBT3904T-TPCT-ND 1.50 12.00 | 60.00/M_|MMBT3904T-TP 

TO-92 
40 02 — 7] 300 | 600 | 2N3004-APCT-NDT 1.00 8.00] 65.00/M ]2N3904-AP 

6 | 40 0.75 — 300 600 | 2N4401-APCT-NDt 1.75 14.00 | 113.75/M |2N4401-AP Dimensions (mm) 

40 1.0 — | 300 | 600 | PN2222A-APCT-NDt 1.50 12.00 | 97.50/M_|PN2222A-AP Dim.| Min. Max. 

NEW! TO-220 NEW! A [015 0.30 
40 07 TA 20 | 30W | TIP29-BP-ND 5.25 45.00 —_TIP29-BP Bf 110 1.25 
60 07 1A 20 | 30W | TIP29A-BP-ND 5.25 45.00 — |TIP29A-BP C } 155 1.70 
80 07 1A 20 | 30W | TIP29B-BP-ND 5.25 45.00 — |TIP29B-BP D_| (0.50 Nominal) 
100 | 07 1A 20 | 30W | TIP29C-BP-ND 5.25 45.00 — |TIP29C-BP G@ }090 1.10 
60 15 6A 15 | 65W_| TIP41A-BP-ND 10.50 90.00 —_|TIP41A-BP H } 1.50 1.70 

7 | 100 | 15 6A 15 | 65W | TIP41C-BP-ND 10.50 90.00 — |TIP41C-BP K | 056 0.60 
60 25 8A | 200 | 80W | TIP100-BP-ND 12.25 105.00 — _ |TIP100-BP L | 010 0.30 
80 25 8A | 200 | 80W | TIP101-BP-ND 12.25 105.00 — |TIP101-BP M {010 0.18 
100 | 25 8A | 200 | 80W | TIP102-BP-ND 12.25 105.00 — |TIP102-BP 
60 25 5A | 1000 | 65W | TIP120-BP-ND 12.25 105.00 — |TIP120-BP 
100 | 25 5A | 1000 | 65W_| TIP122-BP-ND 12.25 105.00 —_|TIP122-BP 

NEW! TO-220AB NEW! Fig. 5 — SOT-523 
60 12 2A 20 | 30W | TIP31A-BP-ND 5.25 45.00 —JTIP3TA-BP — 
80 12 3A 20 | 30W | TIP31B-BP-ND 5.25 45.00 — |TIP31B-BP Dimensions (mm) 

7 | 100) 12 3A 20 | 30W | TIP31C-BP-ND 5.25 45.00 — |TIP31C-BP Dim.[ Min. Max. 
60 25 2A | 500 | 80W | TIP110-BP-ND 12.25 105.00 — |TIP110-BP 750 1.70 
80 25 2A | 500 | 80W | TIP111-BP-ND 12.25 105.00 — |TIP111-BP 0.75 0.85 
100 | 25 2A | 500 | 80W_| TIP112-BP-ND 12.25 105.00 —_|TIP112-BP 145 1.75 

aS EE] (0.50 Nomina 
'SOT-23 090 1.10 

60 13 700 | 75 | 350 | MMBT2907A-TPMSCT-ND NEW! 1.00 8.00] 40.00/M |MMBT2907A-TP 070 ota 

40 | 0.25 — | 300 | 350 | MMBT3906-TPCT-ND 50 4.00 | 20.00/M | MMBT3906-TP 0100 0.200 

40 04 — | 300 | 350 | MMBT4403-TPCT-ND 90 7.20] 36.00/M | MMBT4403-TP 025 035 

1] 150} 05 600 | 200 | 300 | MMBT5401-TPCT-ND 90 7.20] 36.00/M | MMBT5401-TP z : 
60 | 025 | 500 | 100 | 225 | MMBTA55-TPCT-ND 1.15 9.20 | _46.00/M_|MMBTA55-TP 
80 | 0.25 | 500 | 100 | 225 | MMBTAS56-TPCT-ND 1.15 9.20] 46.00/M_|[MMBTA56-TP 
300 | 05 300 | 200 | 300 | MMBTA92-TPCT-ND 90 7.20 | 36.00/M_|MMBTA92-TP Fig. 6 —T0-92 

ig- 
SOT-323 
60 | -06 — | 100 | 200 | MMST2907ATPMSCT-ND 1.00 8.00] 40.00/M [MMST2907A-TP 
40 0.2 200 | 100 | — _ | MMST3906TPMSCT-ND 1.00 8.00] 40.00/M |MMST3906-TP E> — 

2) 40 | -04 — | 100 | 200 | MMST4403TPMSCT-ND 1.00 8.00] 40.00/M |MMST4403-TP _Dimensions (mm) 
-150 | -0.2 — 60 | 200 | MMST5401TPMSCT-ND 1.00 8.00] 40.00/M |MMST5401-TP Dim.[Min. Max. 
300 | 05 100 | — | 200 | MMSTA92-TPCT-ND 1.40 11.20 | 56.00/M_|MMSTA92-TP 4334.83 

SOT-363 430 4.83 
40 | -025 | 200 ] 300 | 200 | MMDT3906-TPCT-ND 225 18.00] 90.00/M |MMDT3906-TP Ber er 

3 | 40 04 200 | 300 | 200 | DMMT3906-TPCT-ND 3.00 24.00 | 120.00/M /DMMT3906-TP 420° 388 
40 04 600 | 300 | 200 | MMDT4403-TPCT-ND 2.00 16.00} 80.00/M /MMDT4403-TP S44. “64 
150 | -0.2 200 | 240 | 200 | MMDT5401-TPCT-ND 2.00 16.00 | _80.00/M_|MMDT5401-TP : : 

SOT-563 

1) 8) — 100 | — | 310 | BC857BVTPMSCT-ND 150 12.00] 60.00/M ]BC857BV-TP 

-40 | -0.25 | -200 | 100 | — | MMDT3906VTPMSCT-ND 2.00 16.00 | _80.00/M_|MMDT3906V-TP 
SOT-523 

5 | © | 04 600 | 300 ] 150 ] MMBT2907AT-TPCT-ND 150 12.00] 60.00/M |[MMBT2907AT-TP| | Fig. 7 —T0-220/TO-220AB NEW! Dimensions (mm) 
40 | -0.25 | 200 | 300 | 150 | MMBT3906T-TPCT-ND 1.50 12.00 | 60.00/M_|MMBT3906T-TP i : 

T0-92 im.| Min. Max. 
40 04 — 7] 300 | 600 | 2N3906-APCT-NDt 1.00 8.00] 65.00/M ]2N3906-AP L a Vr se 

6 | 40 | 0.75 — | 300 | 600 | 2N4403-APCT-NDt 1.75 14.00 | 113.75/M |2N4403-AP a 2543.43 

60 1.6 —__|.300 | 600 | PN2907A-APCT-NDt 1.50 12.00 | 97.50/M_|PN2222A-AP D 5846 BG 

NEW! TO-220 NEW! 350 9.35 

40] 12 3A 5 2W | TIP32-BP-ND 525 45.00 —]TIP32-BP = 635 
60 | 12 3A 75 2W | TIP32A-BP-ND 5.25 45.00 — _ |TIP32A-BP F 1270 1473 
100} 12 3A 5 2w | TIP32C-BP-ND 5.25 45.00 —_ |TIP32C-BP 229 279 

7 | 100) 1.2 3A 75 2w | TIP42C-BP-ND 10.50 90.00 — |TIP42c-BP 051 144 
80 25 2a | 500 | 2W__| TIP116-BP-ND A 12.25 105.00 —_|TIP116-BP be 030 064 
60 | 1.2 5A | 1000 | 2W | TIP125-BP-ND A 12.25 105.00 —_ |TIP125-BP 1. Base THe 353 4.09 
80 | 1.2 5A | 1000 | 2W_ | TIP126-BP-ND A 12.25 105.00 —_ |TIP126-BP SGsliccs 356 © 4.83 
100 | 1.2 5A__| 1000 | 2W_| TIP127-BP-ND A 12.25 105.00 —_|TIP127-BP hotel achiaas 114 1.40 

3. Emitter 203 2:92 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. ! ! 


t+ For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. Box qty. 2,000. A Darlington 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1187 


RoHM Mosfets Dimensions in (mm) 


SOT-323 SOT-346 SOT-416 SOT-428 
‘i RK 5.5 —1 
0.75.04 1 
G2 
8 11+ 0.4 . : F c443 
1.Source 4. Gate 7. Drain 1. Source 5 1. Source 1. Source 1. Gate 
2.Source 5. Drain 8. Drain 2. Gate 2. Drain 2 2. Gate 2. Gate 2. Drain 
3. Source 6. Drain 3. Drain 3. Source . i 3. Drain 3. Drain 3. Source 
TO-220FN 
t10.0—4 
1. Gate A Oo al - = 
2. Drain a . . 6 1 
3. Source cu 7 
1. Anode 4. Drain 1. Source 4. Source 
2. Source 5. Cathode 2. Source 5. Source 2. Source 2. Gate 5. Gate 
3. Gate 3. Gate 6. Drain 3. Drain 3. Drain 6. Drain 
SOT-353 SOT-363 SOT-457 
E ' i 
ra T! 1. Drain 
0.8 7 i ft 4:55 2. Gate B 
apt ioe |, 3. Source 5 1 
q 1 h'y d HEHE ‘ 4. Drain 47 
i 0.2 5. Gate . 
; 6. Source 
1. Gate 1. Source 4. Source 1. Gate 4. Drain 1. Source 4. Source 1. Gate 4. Cathode 
2. Source 2. Gate 5. Gate 2.Source 6. Drain 2. Gate 5. Gate 2. Source 5. Drain 
3. Drain 3. Drain 6. Drain 3. Gate 3. Drain 6. Drain 3. Anode 
VDSS | Typ. RDs Vas ID IDP PD Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Package (V) (on) @ (V) (A) (A) Max. (W) Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
N-Channel 
27mQ 4.5 6.5 26 RSSO65NO3TBCT-ND 75 15.03 45.09 RSSO65NO3TBTR-ND 2,500 238.00/M | RSSO65NO03TB 
15mQ 4.5 9 36 RSSO90NO3TBCT-ND 75 15.03 45.09 RSSO90NO3TBTR-ND 2,500 238.00/M | RSSOSONO3TB 
12.5mQ 4.5 10 40 RSS100NO3TBCT-ND 87 17.37 52.11 RSS100NO3TBTR-ND 2,500 275.00/M | RSS100NO03TB 
8-SOIC 30 10.3mQ 4.5 "1 44 2 RSS110NO3TBCT-ND 1.35 29.17 89.75 RSS110NO3TBTR-ND 2,500 477.00/M | RSS110NO03TB 
9.4mQ 4.5 12 48 RSS120NO03TBCT-ND 1.10 21.96 65.88 RSS120NO3TBTR-ND 2,500 348.00/M | RSS120NO03TB 
8.6m 4.5 12.5 50 RSS125NO3TBCT-ND 1.54 32.06 107.73 RSS125NO3TBTR-ND 2,500 667.00/M | RSS125NO03TB 
7.4mQ. 4.5 13 52 RSS130NO3TBCT-ND 1.62 33.69 113.19 RSS130NO3TBTR-ND 2,500 701.00/M | RSS130NO03TB 
6mQ 4.5 14 56 RSS140NO3TBCT-ND 1.44 31.28 96.25 RSS140NO03TBTR-ND 2,500 512.00/M | RSS140N03TB 
SOT-23 60 7.50 5 0.115 0.8 0.225 RK7002T116CT-ND 34 5.00 13.00 RK7002T116TR-ND 3,000 47.00/M | RK7002T116 
1.10 4 0.3 1.2 0.2 RK7002AT116CT-ND 43 6.25 16.25 RK7002AT116TR-ND 3,000 59.00/M | RK7002AT116 
30 0.090. 4 3 = 0.5 RHPO30N03T100CT-ND 71 14.20 42.60 RHPO30N03T100TR-ND 1,000 227.00 | RHPO30N03T100 
SOT-89 0.160 4 2.5 = RJPO20NO6T100CT-ND .97 19.35 58.05 RJPO20NO06T100TR-ND 1,000 333.00 | RJPO20NO6T100 
60 0.250 4 2 8 0.5 2SK3065T100CT-ND 61 12.20 36.60 2SK3065T100TR-ND 1,000 195.00 | 2SK3065T100 
0.240, 4 2 _— RHPO20NO6T100CT-ND 69 13.86 41.58 RHP020N06T100TR-ND 1,000 239.00 | RHPO20NO6T100 
1.40 4 0.3 = RHU003N03T106CT-ND. 45 7.69 21.32 RHU003N03T106TR-ND 3,000 82.00/M | RHU003N03T106 
30 50. 4 0.1 0.4 0.2 2SK3018T106CT-ND 40 6.75 18.72 2SK3018T106TR-ND 3,000 72.00/M | 2SK3018T106 
SOT-323 0.90 4 0.3 = RJU003N03T106CT-ND. 37 6.38 17.68 RJU003N03T106TR-ND. 3,000 68.00/M | RJUO03N03T106 
60 2.80, 4 0.2 0.8 02 RHU002NO06T106CT-ND. 49 7.25 18.85 RHU002NO06T106TR-ND 3,000 68.00/M | RHU002NO6T106 
1.70 4 0.2 = . RJU002NO6T106CT-ND. 45 7.69 21.32 RJU002NO6T106TR-ND. 3,000 82.00/M | RJUO02NO6T106 
2.80, 4 0.2 0.8 2SK2731T146CT-ND 44 8.13 22.88 2SK2731T146TR-ND 3,000 94.00/M | 2SK2731T146 
SOT-346 30 0.580, 4 0.5 _— 0.2 RHKOO5NO3T146CT-ND 39 7.50 21.60 RHKOO5N03T146TR-ND 3,000 102.00/M | RHKOOSNO3T146 
0.430 4 0.5 = RJKOOSNO3T146CT-ND 44 8.13 22.88 RJKOOSNO3T146TR-ND 3,000 94.00/M | RJKOOSNO3T146 
60 1.10 4 0.3 _ 0.2 RHKOO3NO6T146CT-ND 45 8.63 24.84 RHKOO3N06T146TR-ND 3,000 117.00/M | RHKOO3NO06T146 
SOT-416 30 50. 4 0.1 0.4 0.15 2SK3019TLCT-ND 40 6.75 18.72 2SK3019TLTR-ND 3,000 72.00/M | 2SK3019TL 
0.40, 4 2 8 2SK2094TLCT-ND 1.10 21.96 65.88 2SK2094TLTR-ND 2,500 348.00/M | 2SK2094TL 
60 0.170 4 5 20 20 2SK2503TLCT-ND 1.10 21.96 65.88 2SK2503TLTR-ND 2,500 348.00/M | 2SK2503TL 
0.150* 10 8 20 RK3055ETLCT-ND 1.12 22.32 66.96 RK3055ETLTR-ND 2,500 353.00/M | RK3055ETL 
SOT-428 100 0.250 4 5 20 20 2SK2504TLCT-ND 1.10 21.96 65.88 2SK2504TLTR-ND 2,500 348.00/M | 2SK2504TL 
200 0.70 10 3 12 20 2SK2887TLCT-ND 1.68 36.40 112.00 2SK2887TLTR-ND 2,500 596.00/M | 2SK2887TL 
500 30. 10 2 6 20 2SK2715TLCT-ND -90 17.91 53.73 2SK2715TLTR-ND 2,500 284.00/M | 2SK2715TL 
600 4.40 10 2 6 20 2SK3050TLCT-ND 98 19.62 58.86 2SK3050TLTR-ND 2,500 311.00/M | 2SK3050TL 
60 0.110 4 10 40 30 2SK2095N-ND 2.40 50.00 168.00 = = — | 2SK2095N 
0.550 10 5 20 30 RDNOS50N20-ND 1.04 20.88 62.64 = _— — | RDNO5ON20 
200 0.270 10 10 40 35 RDN100N20-ND .98 21.13 65.00 = = — | RDN100N20 
0.120 10 15 45 40 RDN150N20-ND 1.50 32.50 100.00 = = — | RDN150N20 
3h 0.380 10 8 32 35 RDNO80N25-ND 4.09 23.56 72.50 |— = — | RDNosoN25 
TO-220FN 0.160 10 12 48 40 RDN120N25-ND. 1.56 32.50 109.20 = = — | RDN120N25 
a6 0.850 10 7 28 - 2SK2299N-ND 171 3563 119.70 |— = — | 28K2299N 
10 10 5 20 2SK2713-ND 1.76 38.19 117.50 |— = — | 28K2713 
500 1.10 10 5 20 30 2SK2793-ND 2.42 50.50 169.68 = = — | 2SK2793 
600 10 10 7 28 30 2SK2740-ND 2.58 53.69 180.39 = = — | 2SK2740 
1.80, 10 4 16 2SK2792-ND 2.69 56.13 188.58 = = — | 2SK2792 
TSMT-3 30 74mQ 4.5 25 10 1 RSRO25NO3TLCT-ND 65 12.90 38.70 RSRO25NO3TLTR-ND 3,000 194.00/M | RSRO25NO3TL 
66mQ 4.5 4 _ RTRO25NO3TLCT-ND 50 10.00 30.00 RTRO25NO3TLTR-ND 3,000 150.00/M | RTRO25NO3TL 
1 QS5U12CT-ND -70 14.00 42.00 QS5U12TR-ND 3,000 210.00/M | QS5U12TR 
1 QS5U13CT-ND 64 12.70 38.10 QS5U13TR-ND 3,000 191.00/M | QS5U13TR 
TSMT-5 30 71mQ 4.5 2 8 1 QS5U16CT-ND 64 12.70 38.10 QS5U16TR-ND 3,000 191.00/M | QS5U16TR 
al QS5U17CT-ND 72 14.40 43.20 QS5U17TR-ND 3,000 216.00/M | QS5U17TR 
1.25 QS5K2CT-ND NEW! 50 10.00 30.00 QS5K2TR-ND NEW! 3,000 150.00/M | QS5K2TR 
12 = = 2A 4 1.25 QSX5CT-ND NEW! 60 12.00 36.00 | QSX5TR-ND NEW! 3,000 | _180.00/M | QSX5TR 
89mQ 45 2 _ RTQO20NO03CT-ND 45 9.00 27.00 RTQ020NO03TR-ND 3,000 135.00/M | RTQO20NO3TR 
TSMT-6 38mQ 4.5 3.5 = 1.25 RTQO35NO3CT-ND 68 13.50 40.50 RTQO35NO03TR-ND 3,000 203.00/M | RTQO35NO03TR 
30 30mQ 4.5 4.5 18 : RTQO45NO3CT-ND 69 13.86 41.58 RTQO045NO03TR-ND 3,000 219.00/M | RTQO45NO3TR 
36mQ 4.5 4.5 = RSQO045NO03CT-ND 75 15.03 45.09 RSQO045NO03TR-ND 3,000 238.00/M | RSQO045N03TR 
* Maximum (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1188 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ROM Mosfets (Cont. 


vpss | Typ. Rps Ves ID IDP PD Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Package (Vv) (on) @ (V) (A) (A) Max. (W) Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
TSMT-6 30 - - 1.5A 3 1.25 QSX6CT-ND NEW! 60 12.00 36.00 | QSX6TR-ND NEW! 3,000 | 180.00/M | QSX6TR 
170mQ 45 15 RTFO15NO3TLCT-ND 58 11.50 34.50 | RTFOISNO3TLTR-ND 3,000 | 173.00/M | RTFO1SNO3TL 
TUMT-3 30 48m0 45 25 - 08 RTFO25NO3TLCT-ND 74 14.70 44.10 | RTFO25NO3TLTR-ND 3,000 | 221.00/M | RTFO25NO3TL 
170mQ 4 1.4 RSFO14NO3TLCT-ND 58 11.50 34.50 | RSFO14NO3TLTR-ND 3,000 | 173.00/M | RSFO14NO3TL 
30 35mQ 45 35 = 1 RTLO35NO3CT-ND 58 11.60 34.80 | RTLO35NO3TR-ND 3,000 | 174.00/M | RTLO35NO3TR 
TUMT-6 12 = = 2 4 j US6X5CT-ND NEW! 70 14.00 42.00 | US6X5TR-ND NEW! 3,000 | 210.00/M | US6X5TR 
30 1.5 3 US6X6CT-ND NEW! .70 14.00 42.00 | US6X6TR-ND NEW! 3,000 | 210.00/M | US6X6TR 
VMT-3 30 50 4 04 0.4 0.15 2SK3541T2LCT-ND 38 7.03 19.80 | 2SK3541T2LTR-ND 8,000 77.00/M | 28K3541T2L 
Dual N-Channel 
52m0 45 5 20 SP8K1TBCT-ND 75 15.03 45.09 | SP8K1TBTR-ND 2,500 | 238.00/M | SP8K1TB 
30m0 4.5 6 24 SP8K2TBCT-ND 87 17.37. 52.11 | SP8K2TBTR-ND 2,500 | 275.00/M | SP8K2TB 
8-SOIC 30 23m0 4.5 7 28 2 SP8K3TBCT-ND 1.44 31.28 © 96.25_| SP8K3TBTR-ND 2,500 | 512.00/M | SP8K3TB 
16mQ 4.5 9 36 SP8K4TBCT-ND 1.44 31.28 96.25 | SP8K4TBTR-ND 2,500 | 512.00/M | SP8K4TB 
93m0 45 3.5 14 SP8KS5TBCT-ND 1.04 20.79 62.37_ | SP8KSTBTR-ND 2,500 | 329.00/M | SP8K5TB 
EMT-6 30 5mQ 4 04 0.4 0.15 EM6K1T2RCT-ND 55 1050 30.24 | EM6K1T2RTR-ND 8,000 | 134.00/M | EM6K1T2R 
SOT-353 | 30 50 4 0.4 0.2 0.15 UM5K1NCT-ND 42 8.13 23.40 | UMSKiNTR-ND 3,000 | 111.00/M | UMSKiNTR 
UM6K1NCT-ND 75 15.03 45.09 | UM6KINTR-ND 3,000 | 238.00/M | UM6KiNTR 
Sooo ||| ee = 4 a Or a UM6K1NTNCT-ND ‘468.44 ~—-23.76_| UM6K1NTNTR-ND 3,000 | 97.00/M | UM6KiNTN 
SOT-457 | 60 2.80 4 0.2 0.8 0.2 SM6K2T110CT-ND 50 9.63 27.72 | SM6K2T110TR-ND 3,000 | 131.00/M | SM6K2T110 
TSMT-6 30 180mQ 45 1 4 1.25 QS6K1CT-ND 71 14.20 42.60 | QS6KITR-ND 3,000 | 213.00/M | QS6KITR 
er 30 170mQ 45 15 = ; US6K1CT-ND 63 1250 37.50 | US6KITR-ND 3,000 | 188.00/M | US6K1TR 
170mQ 10 1.4 US6K2CT-ND 68 1350 40.50 | US6K2TR-ND 3,000 | 203.00/M | US6K2TR 
Dual N and P-Channel 
23m0 45 7/45 28/18 SP8M10TBCT-ND 1.28 27.63 85.00 | SP8M10TBTR-ND 2,500 | 452.00/M | SP8M10TB 
52m0 45 5/4.5 20/18 SP8M3TBCT-ND 113 24.38 75.00 | SP8M3TBTR-ND 2,500 | 399.00/M | SP8M3TB 
16mQ 45 9/7 36/28 SP8M4TBCT-ND 1.84 39.81 122.50 | SP8M4TBTR-ND 2,500 | 652.00/M | SP8M4TB 
s-soic | 30-30 | 30m2 45 6/7 24/28 3 SP8MS5TBCT-ND 1.58 34.13 105.00 | SP8M5TBTR-ND 2,500 | 559.00/M | SP8M5TB 
52m0 45 5/3.5 20/14 SP8M6TBCT-ND 1.03 22.34 68.75 | SP8M6TBTR-ND 2,500 | 366.00/M | SP8M6TB 
52m0 45 5/7 20/28 SP8M7TBCT-ND 1.46 31.69 97.50 | SP8M7TBTR-ND 2,500 | 519.00/M | SP8M7TB 
30mQ 45 6/4.5 24/18 SP8M8TBCT-ND 1.22 26.41 81.25 _| SP8M8TBTR-ND 2,500 | 432.00/M | SP8M8TB 
16mQ 45 9/5 36/20 SP8M9TBCT-ND 1.63 35.34 108.75 | SP8M9TBTR-ND 2,500 | 579.00/M | SP8M9TB 
QS6M3CT-ND 55 11.00 33.00 | QS6M3TR-ND 3,000 ] 165.00/M | QS6M3TR 
TOMES: | eer 20. || zOmed a TSH 6 es QS6M4CT-ND 63 1250 37.50 | QS6M4TR-ND 3,000 | 188.00/M | QSéM4TR 
tumr.g [30-20 | 250ma 45 1.4/1 5.6/4 1 US6M1CT-ND 70 14.00 42.00 | US6MITR-ND 3,000 | 210.00/M | US6M1TR 
20/-20 |170/280m 4.5 1.5/1 - 1 US6M2CT-ND. 70 14.00 42.00 _| US6M2TR-ND 3,000 | 210.00/M | US6M2TR 
P-Channel 
68mQ 45 4 16 RSS040P03TBCT-ND 110 21.96 65.88 | RSSO40PO3TBTR-ND 2,500 | 348.00/M | RSSO40P03TB 
esoic 30 47m0 45 5 20 > RSSO50P03TBCT-ND 1.01 21.94 67.50 | RSSOSOPO3TBTR-ND 2,500 | 359.00/M | RSSOSOP03TB 
22m0 4.5 75 30 RSS075P03TBCT-ND 1.73 37.54 115.50 | RSSO75PO3TBTR-ND 2,500 | 614.00/M | RSSO75P03TB 
15mQ 45 9 36 RSSO90P03TBCT-ND 1.58 32.88 110.46 | RSSO90PO3TBTR-ND 2,500 | 684.00/M | RSSO90P03TB 
Spnaag: 120 1.10 4 0.2 = = RTU002P02T106CT-ND. 51 9.88 28.44 | RTUO02PO2T106TR-ND | 3,000 | 134.00/M | RTU002P02T106 
30 0.90 10 0.2 = = RSU002P03T106CT-ND 40 7.63 21.96 | RSUO02PO3T106TR-ND | 3,000 | 104.00/M | RSUOO2P03T106 
sor-sie | 20 1.10 4 0.2 = = RTE002P02TLCT-ND 50 9.63 27.72 | RTEOO2PO2TLTR-ND 3,000 | 131.00/M | RTEOO2PO2TL 
30 1.60 4 0.2 = 0.15 RSE002P03TLCT-ND 51 9.75 28.08 | RSEO02PO3TLTR-ND 3,000 | 133.00/M | RSEOO2P03TL 
100ma 45 2 8 1 RTRO20P02TLCT-ND 61 12.20 36.60 | RTRO2OPO2TLTR-ND 3,000 | 183.00/M | RTROZOPO2TL 
20 70m0 45 25 10 1 RTRO25P02TLCT-ND 50 10.00 30.00 | RTRO25PO2TLTR-ND 3,000 | 150.00/M | RTRO25PO2TL 
TSMT-3 55mQ 45 3 12 1 RTRO30P02TLCT-ND 57 10.88 31.32 | RTRO30PO2TLTR-ND 3,000 | 148.00/M | RTRO3OPO2TL 
170mQ 45 15 RSRO15PO3TLCT-ND 56 11.20 33.60 | RSRO15PO3TLTR-ND 3,000 | 168.00/M | RSRO15PO3TL 
30 135mQ 45 2 - 1 RSRO20P03TLCT-ND 62 12.30 36.90 | RSRO2OPO3TLTR-ND 3,000 | 185.00/M | RSRO20PO3TL 
100ma 45 25 RSRO25P03TLCT-ND 67 13.30 39.90 | RSRO25PO3TLTR-ND 3,000 | 200.00/M | RSRO25PO3TL 
160mQ 45 15 6 1 QS5U21CT-ND 68 1368 41.04 | QS5U2iTR-ND 3,000 | 217.00/M | QS5U21TR 
160mQ 45 15 6 1 QS5U23CT-ND 66 13.20 39.60 | QS5U23TR-ND 3,000 | 198.00/M | QS5U23TR 
TSMT-5 20 160mQ 4.5 15 6 1 QS5U26CT-ND 66 13.20 39.60 | QS5U26TR-ND 3,000 | 198.00/M | QS5U26TR 
160mQ 4.5 1.5 6 1 QS5U27CT-ND 69 13.77 41.31 | QS5U27TR-ND 3,000 | 218.00/M | QS5U27TR 
9g0ma 45 2 8 0.9 QS5U28CT-ND 71 14.13 42.39 | QS5U28TR-ND 3,000 | 224.00/M | QS5U28TR 
- _ _ 2 4 1.25 QST6CT-ND NEW! 60 12.00 36.00 | QST6TR-ND NEW! 3,000 | 180.00/M | QST6TR 
15 3 05 QST7CT-ND NEW! 60 12.00 36.00 | QST7TR-ND NEW! 3,000 | 180.00/M | QST7TR 
155mQ 45 15 6 QS6U22CT-ND 64 1280 38.40 | QS6U22TR-ND 3,000 | 192.00/M | QS6U22TR 
72mQ 4.5 25 10 RTQ025P02CT-ND 58 11.60 34.80 | RTQO25P02TR-ND 3,000 | 174.00/M | RTQ025P02TR 
20 60mQ 45 3 12 1.25 RTQ030P02CT-ND 52 10.30 30.90 | RTQO30P02TR-ND 3,000 | 155.00/M | RTQO30P02TR 
TSMT-6 50m0 45 3.5 17.5 RTQ035P02CT-ND 58 11.60 34.80 | RTQO35P02TR-ND 3,000 | 174.00/M | RTQO35P02TR 
35m0 4.5 4 16 RTQ040P02CT-ND 69 13.70 41.10 _| RTQO40P02TR-ND 3,000 | 206.00/M | RTQ040P02TR 
500m0 45 1 2 1 QS6U24CT-ND 64 12.70 38.10 | QS6U24TR-ND 3,000 | 191.00/M | QS6U24TR 
ap 120mQ 4.5 25 10 1.25 RSQ025P03CT-ND .74 14.80 44.40 | RSQO25P03TR-ND 3,000 | 222.00/M | RSQO25P03TR 
9g0ma 45 3 12 1.25 RSQO30P03CT-ND 69 13.86 41.58 | RSQO30PO03TR-ND 3,000 | 219.00/M | RSQO30P03TR 
65m0 45 3.5 14 1.25 RSQO35P03CT-ND 69 13.86 41.58 | RSQO35PO3TR-ND 3,000 | 219.00/M | RSQO35P03TR 
280m0 45 1 4 RTFO10P02TLCT-ND 60 12.00 36.00 | RTFO10PO2TLTR-ND 3,000 | 180.00/M | RTFO10PO2TL 
TUMT-3 20 100ma 45 15 6 0.8 RTFO15P02TLCT-ND 71 14.13 42.39 | RTFO1SPO2TLTR-ND 3,000 | 224.00/M | RTFO15PO2TL 
60m0 45 2 8 RTFO20P02TLCT-ND 74 14.76 44.28 | RTFO20PO2TLTR-ND 3,000 | 234.00/M | RTFO20P02TL 
BO 100ma 45 2 8 F RTLO20P02CT-ND 70. 14.04 42.12 | RTLO20PO2TR-ND 3,000 | 222.00/M | RTLO20P02TR 
Site 50mQ 45 3 12 RTLO30P02CT-ND 80 15.93 47.79 | RTLO30P02TR-ND 3,000 | 252.00/M | RTLO3OP02TR 
30 _ = 2 4 1 US6T6CT-ND NEW! 70 14.00 42.00 | US6T6TR-ND NEW! 3,000 | 210.00/M | US6T6TR 
15 3 US6T7CT-ND NEW! 70 14.00 42.00 | US6T7TR-ND NEW! 3,000 | 210.00/M | US6T7TR 
Ninna 20 1.10 4 0.2 = 0.15 RTM002P02T2LCT-ND 55 10.63 30.60 _| RTMOO2PO2T2LTR-ND | 8,000 | 136.00/M | RTMOO2P02T2L 
30 0.90 10 0.2 = 0.15 RSM002P03T2LCT-ND 56 10.75 30.96 | RSMOO2PO3T2LTR-ND | 8,000 | 138.00/M | RSMOO2PO03T2L 
Dual P-Channel 
40mQ 45 5 20 SP8J1TBCT-ND 1.81 37.69 126.63 | SP8J1TBTR-ND 2,500 | 784.00/M | SP8J1TB 
57mQ 4.5 45 18 SP8J2TBCT-ND 1.49 32.34 99.50 | SP8J2TBTR-ND 2,500 | 529.00/M | SP8J2TB 
8-SOIC 30 100ma 45 3.5 14 2 SP8J3TBCT-ND 1.54 33.39 102.75 | SP8J3TBTR-ND 2,500 | 547.00/M | SP8J3TB 
270m0 4.5 2 8 SP8J4TBCT-ND 1.20 26.08 80.25 | SP8J4TBTR-ND 2,500 | 427.00/M | SP8J4TB 
25m0 45 7 28 SP8J5TBCT-ND 2.93 60.94 204.75 | SP8J5TBTR-ND 2,500 | 1268.00/M | SP8J5TB 
QS6J1CT-ND 66 13.10 39.30 | QS6JITR-ND 3,000 | 197.00/M | QS6J1TR 
POM G ||| seo 4 I skeos + a ° 1.25 QS6J3CT-ND ‘66 13.10 39.30 | QS6J3TR-ND 3,000 | 197.00/M | QSeu3TR 
TUMT-6 20 280m0 45 1 4 1 US6J2CT-ND 70 14.00 42.00 | US6J2TR-ND 3,000 | 210.00/M | US6J2TR 
VDss | Typ. Rps Ves ID IDP VRM IF PD Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Package (V) (on) @ (Vv) (A) (A) (Vv) (A) Max. (W) | Part No. il 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
N-Channel with Diode 
ae 35 170ma 45 15 _ _ _ 1 US5U1CT-ND 68 13.50 40.50 | USS5U1TR-ND 3,000 | 203.00/M | US5U1TR 
‘ 250m0 45 14 US5U2CT-ND 68 13.50 40.50 | USS5U2TR-ND 3,000 | 203.00/M | US5U2TR 
P-Channel with Diode 
07 US5U29CT-ND 68 13.50 40.50 | US5U29TR-ND | 3,000 | 214.00/M | US5U29TR 
TEMES 20 come ae } 4 2 0.5 i US5U30CT-ND .70 14.00 42.00 | USS5U30TR-ND | 3,000 | 210.00/M | US5U30TR 
* Maximum 
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ROM Transistors Dimensions in mm 
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Digital Transistors 


Cir- | VCEO 10 Gain R1 Ratio Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Package cuit (V) (mA) (HFE) | (kQ) R2/R1 Part No. 1 25 100 Part No. Oty. Pricing Part No. 
NPN 

SOT-89 Cc 60 1A 300 13 — DTDG14GPT100CT-ND AT 9.00 25.92 | DTDG14GPT100TR-ND 1,000 130.00 DTDG14GPT100 
Cc 60 1A 300 2.86 13 DTDG23YPT100CT-ND NEW! 55 10.50 30.24 | DTDG23YPT100TR-ND NEW! 1,000 151.00 DTDG23YPT100 
D 50 100 33 1.3 12 DTC113ZUAT106CT-ND NEW! AQ 7.25 18.85 | DTC113ZUAT106TR-ND NEW! 3,000 68.00/M DTC113ZUAT106 
D 50 500 82 1.3 12 DTD113ZUT106CT-ND NEW! 55 10.50 30.24 | DTD113ZUT106TR-ND NEW! 3,000 143.00/M DTD113ZUT106 
D 50 100 30 13 1.2 DTC114EUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 | DTC114EUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTC114EUAT106 
D 50 100 30 13 _ DTC114GUAT106CT-ND NEW! 34 5.81 16.12 | DTC114GUAT106TR-ND NEW! 3,000 62.00/M DTC114GUAT106 
A 50 100 100 13 = DTC114TUAT106CT-ND NEW! 36 5.25 13.65 | DTC114TUAT106TR-ND NEW! 3,000 49.00/M DTC114TUAT106 
D 50 100 24 13 0.57 DTC114WUATI06CT-ND NEW! 43 7.31 20.28 | DTC114WUATI06TR-ND NEW! 3,000 78.00/M DTC114WUAT106 
D 50 100 68 13 5.7 DTC114YUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 | DTC114YUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTC114YUAT106 
D 50 20 82 130 1.2 DTC115EUAT106CT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTC115EUATI06TR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTC115EUAT106 
D 50 100 20 2.86 1.2 DTC123EUAT106CT-ND NEW! 43 7.31 20.28 | DTC123EUAT106TR-ND NEW! 3,000 78.00/M DTC123EUAT106 
D 50 100 80 2.86 26 DTC123JUAT106CT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTC123JUAT106TR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTC123JUAT106 

SOT-323 D 50 100 33 2.86 5.5 DTC123YUAT106CT-ND NEW! 43 7.31 20.28 | DTC123YUAT106TR-ND NEW! 3,000 78.00/M DTC123YUAT106 
D 50 30 56 28.6 1.2 DTC124EUAT106CT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTC124EUATI06TR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTC124EUAT106 
D 50 50 68 28.6 26 DTC124XUAT106CT-ND NEW! 43 7.31 20.28 | DTC124XUAT106TR-ND NEW! 3,000 78.00/M DTC124XUAT106 
D 50 100 20 6.11 1.2 DTC143EUAT106CT-ND 37 5.50 14.30 | DTC143EUAT106TR-ND 3,000 52.00/M DTC143EUAT106 
D 50 100 30 6.11 2.6 DTC143XUAT106CT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTC143XUAT106TR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTC143XUAT106 
D 50 100 80 6.11 12 DTC143ZUAT106CT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTC143ZUAT106TR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTC143ZUAT106 
D 50 100 68 61.1 1.2 DTC144EUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 | DTC144EUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTC144EUAT106 
D 50 100 68 61.1 _— DTC144GUAT106CT-ND NEW! 43 7.31 20.28 | DTC144GUAT106TR-ND NEW! 3,000 78.00/M DTC144GUAT106 
A 50 100 100 61.1 _— DTC144TUAT106CT-ND NEW! 43 7.31 20.28 | DTC144TUATI06TR-ND NEW! 3,000 78.00/M DTC144TUAT106 
D 50 30 56 61.1 0.57 DTC144WUAT106CT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTC144WUAT106TR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTC144WUAT106 
A 15 600 100 13 — DTC314TUT106CT-ND NEW! 205. 10.50 30.24 | DTC314TUT106TR-ND NEW! 3,000 143.00/M DTC314TUT106 
A 15 600 100 2.86 = DTC323TUT106CT-ND NEW! 55 10.50 30.24 | DTIC323TUT106TR-ND NEW! 3,000 143.00/M DTC323TUT106 
D 50 500 33 1.3 1.2 DTD113EKT146CT-ND NEW! 42 7.66 21.56 | DTD113EKT146TR-ND NEW! 3,000 88.00/M DTD113EKT146 
D 50 100 33 1.3 12 DTC113ZKAT146CT-ND NEW! 36 5.25 13.65 | DTC113ZKAT146TR-ND NEW! 3,000 49.00/M DTC113ZKAT146 
D 50 500 56 1.3 12 DTD113ZKT146CT-ND AB 7.88 21.84 | DTD113ZKT146TR-ND 3,000 84.00/M DTD113ZKT146 
D 50 100 30 13 1.2 DTC114EKAT146CT-ND 34 5.00 13.00 | DTC114EKAT146TR-ND 3,000 47.00/M DTC114EKAT146 
D 50 500 56 13 1.2 DTD114EKT146CT-ND 40 7.63 21.96 | DTD114EKT146TR-ND 3,000 104.00/M DTD114EKT146 
D 50 100 30 13 — DTC114GKAT146CT-ND NEW! 34 5.81 16.12 | DTC114GKAT146TR-ND NEW! 3,000 62.00/M DTC114GKAT146 
G 50 500 56 13 _— DTD114GKT146CT-ND NEW! 50 9.63 27.72 | DTD114GKT146TR-ND NEW! 3,000 131.00/M DTD114GKT146 
A 50 100 600 13 _— DTC114TKAT146CT-ND 31 4.50 11.70 | DTC114TKAT146TR-ND 3,000 42.00/M DTC114TKAT146 
D 50 100 24 13 0.57 DTC114WKAT146CT-ND NEW! 39 6.56 18.20 | DTC114WKAT146TR-ND NEW! 3,000 70.00/M DTC114WKAT146 
D 50 100 68 13 5.7 DTC114YKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DTC114YKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC114YKAT146 
D 50 100 82 130 1.2 DTC115EKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DTC115EKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC115EKAT146 

SOT-346 D 50 100 20 2.86 1.2 DTC123EKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DTC123EKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC123EKAT146 
D 50 500 39 2.86 1.2 DTD123EKT146CT-ND NEW! 40 7.63 21.96 | DTD123EKT146TR-ND NEW! 3,000 104.00/M DTD123EKT146 
D 50 100 80 2.86 26 DTC123JKAT146CT-ND 34 5.00 13.00 | DTC123JKAT146TR-ND 3,000 47.00/M DTC123JKAT146 
A 50 500 100 2.86 = DTD123TKT146CT-ND NEW! 50 9.63 27.72 | DTD123TKT146TR-ND NEW! 3,000 131.00/M DTD123TKT146 
D 50 100 33 2.86 5.5 DTC123YKAT146CT-ND NEW! 36 5.25 13.65 | DTC123YKAT146TR-ND NEW! 3,000 49.00/M DTC123YKAT146 
D 50 500 56 2.86 5.5 DTD123YKT146CT-ND 40 7.63 21.96 | DTD123YKT146TR-ND 3,000 104.00/M DTD123TKT146 
D 50 100 56 28.6 1.2 DTC124EKAT146CT-ND 36 5:25: 13.65 | DTC124EKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC124EKAT146 
A 50 100 100 28.6 =— DTC124TKAT146CT-ND NEW! 36 5.25 13.65 | DTC124TKAT146TR-ND NEW! 3,000 49.00/M DTC124TKAT146 
D 50 100 68 28.6 2.6 DTC124XKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DTC124XKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC124XKAT146 
D 50 100 20 6.11 1.2 DTC143EKAT146CT-ND 34 5.00 13.00 | DTC143EKAT146TR-ND 3,000 47.00/M DTC143EKAT146 
D 50 500 47 6.11 1.2 DTD143EKT146CT-ND 50 9.63 27.72 | DTD143EKT146TR-ND 3,000 131.00/M DTD143EKT1460 
D 50 100 30 6.11 26 DTC143XKAT146CT-ND 36 5:25 13.65 | DTC143XKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC143XKAT146 
D 50 100 80 6.11 12 DTC143ZKAT146CT-ND 36 5:25: 13.65 | DTC143ZKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC143ZKAT146 

(Continued) 
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ROAM Transistors (cont.) 


Cir- | VCEO 10 Gain R1 0 Ratio Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 

Package cuit (V) (mA) (HFE) | (kQ) R2/R1 Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

D 50 100 68 61.1 1.2 DTC144EKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DTC144EKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC144EKAT146 

D 50 100 68 61.4 - DTC144GKAT146CT-ND NEW! 39 6.56 18.20 | DTC144GKAT146TR-ND NEW! 3,000 70.00/M DTC144GKAT146 

A 50 100 100 61.41 — DTC144TKAT146CT-ND NEW! 36 §.25 13.65 | DTC144TKAT146TR-ND NEW! 3,000 49.00/M DTC144TKAT146 
SOT-346 D 50 30 33 61.1 0.26 DTC144VKAT146CT-ND NEW! 39 6.56 18.20 | DTC144VKAT146TR-ND NEW! 3,000 70.00/M DTC144VKAT146 

i) 50 100 56 61.1 0.57 DTC144WKAT146CT-ND. 39 6.56 18.20 | DTC144WKAT146TR-ND 3,000 70.00/M DTC144WKAT146 

A 50 600 100 13 _ DTC314TKT146CT-ND NEW! 40 7.63 21.96 | DTC314TKT146TR-ND NEW! 3,000 104.00/M DTC314TKT146 

A 15 600 600 2.86 _— DTC323TKT146CT-ND AT 8.06 22.36 | DTC323TKT146TR-ND 3,000 86.00/M DTC323TKT146 

A 15 600 100 6.11 = DTC343TKT146CT-ND NEW! 50 9.63 27.72 | DIC343TKT146TR-ND NEW! 3,000 131.00/M DTC343TKT146 

D 50 50 30 13 1.2 DTC114EETLCT-ND NEW! 36 §.25 13.65 | DIC114EETLTR-ND NEW! 3,000 49.00/M DTC114EETL 

A 50 100 100 13 _ DTC114TETLCT-ND NEW! 37 5.50 14.30 | DTC114TETLTR-ND NEW! 3,000 52.00/M DTC114TETL 

D 50 100 24 13 0.57 DTC114WETLCT-ND NEW! AT 8.06 22.36 | DTC114WETLTR-ND NEW! 3,000 86.00/M DTC114WETL 

D 50 70 68 13 5.7 DTC114YETLCT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTC114YETLTR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTC114YETL 

i) 50 20 82 130 1.2 DTC115EETLCT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTC115EETLTR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTC115EETL 

D 50 100 20 2.86 1.2 DTC123EETLCT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTC123EETLTR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTC123EETL 

D 50 100 80 2.86 26 DTC123JETLCT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTC123JETLTR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTC123JETL 

D 50 100 33 2.86 5.5 DTC123YETLCT-ND NEW! AT 8.06 22.36 | DTC123YETLTR-ND NEW! 3,000 86.00/M DTC123YETL 
SOT-416 D 50 100 56 28.6 1.2 DTC124EETLCT-ND 43 6.25 16.25 | DTC124EETLTR-ND 3,000 59.00/M DTC124EETL 

A 50 100 100 28.6 = DTC124TETLCT-ND NEW! AT 8.06 22.36 | DTC124TETLTR-ND NEW! 3,000 86.00/M DTC124TETL 

D 50 50 68 28.6 2.6 DTC124XETLCT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTC124XETLTR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTC124XETL 

D 50 100 30 6.11 1.2 DTC143EETLCT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTC143EETLTR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTC143EETL 

D 50 100 30 6.11 2.6 DTC143XETLCT-ND NEI 43 6.25 16.25 | DTC143XETLTR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTC143XETL 

D 50 100 80 6.11 12 DTC143ZETLCT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTC143ZETLTR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTC143ZETL 

D 50 100 68 61.1 1.2 DTC144EETLCT-ND 43 6.25 16.25 | DTC144EETLTR-ND 3,000 59.00/M DTC144EETL 

A 50 100 100 61.1 — DTC144TETLCT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DIC144TETLTR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTC144TETL 

D 50 30 56 61.1 0.57 DTC144WETLCT-ND NEW! AT 8.06 22.36 | DTC144WETLTR-ND NEW! 3,000 86.00/M DTC144WETL 

D 50 50 30 13 1.2 DTC114EMT2LCT-ND NEW! 37 6.38 17.68 | DTC114EMT2LTR-ND NEW! 8,000 61.00/M DTC114EMT2L 

A 50 100 100 13 _ DTC114TMT2LCT-ND NEW! 37 6.38 17.68 | DTC114TMT2LTR-ND NEW! 8,000 61.00/M DTC114TMT2L 

D 50 70 68 13 5.7 DTC114YMT2LCT-ND NEW! 43 7.31 20.28 | DTC114YMT2LTR-ND NEW! 8,000 70.00/M DTC114YMT2L 

D 50 20 82 130 1.2 DTC115EMT2LCT-ND NEW! 43 7.31 20.28 =) DTC115EMT2LTR-ND NEW! 8,000 70.00/M DTC115EMT2L 

i) 50 100 20 2.86 1.2 DTC123EMT2LCT-ND NEW! 43 7.31 20.28 | DTIC123EMT2LTR-ND NEW! 8,000 70.00/M DTC123EMT2L 

D 50 100 80 2.86 26 DTC123JMT2LCT-ND NEW! 44 6.50 16.90 | DTC123JMT2LTR-ND NEW! 8,000 52.00/M DTC123JMT2L 
VMT-3 D 50 30 56 28.6 1.2 DTC124EMT2LCT-ND NEW! 37 6.38 17.68 | DTC124EMT2LTR-ND NEW! 8,000 61.00/M DTC124EMT2L 

D 50 50 68 28.6 2.6 DTC124XMT2LCT-ND NEW! 39 6.56 18.20 | DTC124XMT2LTR-ND NEW! 8,000 63.00/M DTC124XMT2L 

D 50 100 30 6.11 1.2 DTC143EMT2LCT-ND NEW! AQ 7.25 18.85 | DTC143EMT2LTR-ND NEW! 8,000 58.00/M DTC143EMT2L 

D 50 100 30 6.11 2.6 DTC143XMT2LCT-ND NEW! 34 5.00 13.00 | DTC143XMT2LTR-ND NEW! 8,000 40.00/M DTC143XMT2L 

D 50 100 80 6.11 12 DTC143ZMT2LCT-ND NE! 94 20.31 62.50 | DTC143ZMT2LTR-ND NEW! 8,000 319.00/M DTC143ZMT2L 

i) 50 30 68 61.1 1.2 DTC144EMT2LCT-ND NEW! 37 6.38 17.68 | DTC144EMT2LTR-ND NEW! 8,000 61.00/M DTC144EMT2L 

PNP 

B 50 50 30 13 1.2 DTA114EUAT106CT-ND 36 5.25 13.65 | DTA114EUAT106TR-ND 3,000 49.00/M DTA114EUAT106 

B 50 100 33 1.3 12 DTA113ZUAT106CT-ND NEW! AQ 7.25 18.85 | DTA113ZUAT106TR-ND NEW! 3,000 68.00/M DTA113ZUAT106 

E 50 100 30 13 — DTA114GUAT106CT-ND NEW! 26 3.75 9.75 | DTA114GUAT106TR-ND NEW! 3,000 35.00/M DTA114GUAT106 

E 50 100 100 13 _ DTA114TUAT106CT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTA114TUATIO6TR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTA114TUAT106 

B 50 100 24 13 0.57 DTA114WUAT106CT-ND NEW! 43 7.31 20.28 | DTA114WUAT106TR-ND NEW! 3,000 78.00/M. DTA114WUAT106 

B 50 70 68 13 5.7 DTA114YUAT106CT-ND NEW! 37 5.50 14.30 | DTA114YUAT106TR-ND NEW! 3,000 52.00/M DTA114YUAT106 

B 50 20 82 130 1.2 DTA115EUAT106CT-ND NEW! 43 7.31 20.28 | DTA115EUAT106TR-ND NEW! 3,000 78.00/M DTA115EUAT106 

B 50 100 20 2.86 1.2 DTA123EUAT106CT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTA123EUAT106TR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTA123EUAT106 

B 50 100 80 2.86 26 DTA123JUAT106CT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTA123JUAT106TR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTA123JUAT106 

B 50 100 33 2.86 5.5 DTA123YUAT106CT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTA123YUAT106TR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTA123YUAT106 
SOT-323 B 50 30 56 28.6 1.2 DTA124EUAT106CT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTA124EUATI06TR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTA124EUAT106 

B 50 50 68 28.6 2.6 DTA124XUAT106CT-ND NEW! 43 7.31 20.28 | DTA124XUAT106TR-ND NEW! 3,000 78.00/M DTA124XUAT106 

B 50 100 30 6.11 1.2 DTA143EUAT106CT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTA143EUATI06TR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTA143EUAT106 

E 50 100 100 6.11 _ DTA143TUAT106CT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTA143TUATIO6TR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTA143TUAT106 

A 50 100 100 6.11 _ DTC143TUAT106CT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTC143TUATIO6TR-ND NEW! 3,000 59.00/M. DTC143TUAT106 

B 50 100 30 6.11 2.6 DTA143XUAT106CT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTA143XUAT106TR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTA143XUAT106 

B 50 100 80 6.11 12 DTA143ZUAT106CT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTA143ZUAT106TR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTA143ZUAT106 

B 50 30 68 61.4 1.2 DTA144EUAT106CT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTA144EUAT106TR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTA144EUAT106 

F 50 100 68 61.4 — DTA144GUAT106CT-ND NEW! 43 7.31 20.28 | DTA144GUAT106TR-ND NEW! 3,000 78.00/M DTA144GUAT106 

E 50 100 100 61.41 _— DTA144TUAT106CT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTA144TUATIO6TR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTA144TUAT106 

B 50 30 56 61.1 0.57 DTA144WUAT106CT-ND NEW! 43 7.31 20.28 | DTA144WUAT106TR-ND NEW! 3,000 78.00/M DTA144WUAT106 

B 50 500 33 1.3 1.2 DTB113EKT146CT-ND 42 7.66 21.56 | DTB113EKT146TR-ND 3,000 88.00/M DTB113EKT146 

B 50 500 56 1.3 12 DTB113ZKT146CT-ND 42 7.66 21.56 | DTB113ZKT146TR-ND 3,000 88.00/M DTB113ZKT146 

B 50 100 33 1.3 12 DTA113ZKAT146CT-ND NEW! 36 §.25 13.65 | DTA113ZKAT146TR-ND NEW! 3,000 49.00/M DTA113ZKAT146 

B 50 50 30 13 1.2 DTA114EKAT146CT-ND 29 4.25 11.05 | DTA114EKAT146TR-ND 3,000 40.00/M DTA114EKAT146 

B 50 500 56 13 1.2 DTB114EKT146CT-ND NEW! 40 7.63 21.96 | DTB114EKT146TR-ND NEW! 3,000 104.00/M DTB114EKT146 

F 50 500 56 13 _ DTB114GKT146CT-ND NEW! 50 9.63 27.72 | DTB114GKT146TR-ND NEW! 3,000 131.00/M DTB114GKT146 

F 50 100 30 13 DTA114GKAT146CT-ND NEW! 43 7.31 20.28 | DTA114GKAT146TR-ND NEW! 3,000 78.00/M DTA114GKAT146 

E 50 100 600 13 =_ DTA114TKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DTA114TKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA114TKAT146 

B 50 100 24 13 0.57 DTA114WKAT146CT-ND NEW! 39 6.56 18.20 | DTA114WKAT146TR-ND NEW! 3,000 70.00/M DTA114WKAT146 

B 50 100 68 13 §.7 DTA114YKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DTA114YKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA114YKAT146 

B 50 20 82 130 1.2 DTA115EKAT146CT-ND NEW! 39 6.56 18.20 | DTAT15EKAT146TR-ND NEW! 3,000 70.00/M DTA115EKAT146 

B 50 100 20 2.86 1.2 DTA123EKAT146CT-ND NEW! 36 §.25 13.65 | DTA123EKAT146TR-ND NEW! 3,000 49.00/M DTA123EKAT146 

B 50 500 39 2.86 1.2 DTB123EKT146CT-ND NEW! 40 7.63 21.96 | DTB123EKT146TR-ND NEW! 3,000 104.00/M DTB123EKT146 

B 50 100 80 2.86 26 DTA123JKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DTA123JKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA123JKAT146 

E 40 500 600 2.86 = DTB123TKT146CT-ND AL 7.50 21.12 | DTB123TKT146TR-ND 3,000 86.00/M DTB123TK146 
SOT-346 B 50 100 33 2.86 5.5 DTA123YKAT146CT-ND NEW! 36 5.25 13.65 | DTA123YKAT146TR-ND NEW! 3,000 49.00/M DTA123YKAT146 

B 50 500 56 2.86 5.5 DTB123YKT146CT-ND 40 7.63 21.96 | DTB123YKT146TR-ND 3,000 104.00/M DTB123YKT146 

B 50 100 56 28.6 1.2 DTA124EKAT146CT-ND 36 §.25 13.65 | DTA124EKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA124EKAT146 

E 50 100 100 28.6 _— DTA124TKAT146CT-ND NEW! 36 §.25 13.65 | DTA124TKAT146TR-ND NEW! 3,000 49.00/M DTA124TKAT146 

B 50 50 68 28.6 2.6 DTA124XKAT146CT-ND NEW! 36 §.25 13.65 | DTA124XKAT146TR-ND NEW! 3,000 49.00/M DTA124XKAT146 

B 50 100 20 6.11 1.2 DTA143EKAT146CT-ND 34 5.00 13.00 | DTA143EKAT146TR-ND 3,000 47.00/M DTA143EKAT146 

B 50 500 47 6.11 1.2 DTB143EKT146CT-ND NEW! A4 8.13 22.88 | DTB143EKT146TR-ND NEW! 3,000 94.00/M DTB143EKT146 

E 50 100 600 6.11 _ DTC143TKAT146CT-ND 34 5.00 13.00 | DTC143TKAT146TR-ND 3,000 47.00/M DTC143TKAT146 

E 50 100 100 6.11 _ DTA143TKAT146CT-ND NEW! 36 §.25 13.65 | DTA143TKAT146TR-ND NEW! 3,000 49.00/M DTA143TKAT146 

B 50 100 80 6.11 12 DTA143ZKAT146CT-ND NEW! 31 4.50 11.70 | DTA143ZKAT146TR-ND NEW! 3,000 42.00/M DTA143ZKAT146 

B 50 100 30 6.11 2.6 DTA143XKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DTA143XKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA134XKAT146 

B 50 100 68 61.1 1.2 DTA144EKAT146CT-ND 36 §.25 13.65 | DTA144EKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA144EKAT146 

F 50 100 68 61.41 _ DTA144GKAT146CT-ND NEW! 39 6.56 18.20 | DTA144GKAT146TR-ND NEW! 3,000 70.00/M DTA144GKAT146 

E 50 100 100 61.41 _ DTA144TKAT146CT-ND NEW! 36 §.25 13.65 | DTA144TKAT146TR-ND NEW! 3,000 49.00/M DTA144TKAT146 

B 50 100 33 61.4 0.26 DTA144VKAT146CT-ND NEW! 39 6.56 18.20 | DTA144VKAT146TR-ND NEW! 3,000 70.00/M DTA144VKAT146 

B 50 30 56 61.1 0.57 DTA144WKAT146CT-ND NEW! 39 6.56 18.20 | DTA144WKAT146TR-ND NEW! 3,000 70.00/M DTA144WKAT146 

B 50 100 33 1.3 12 DTA113ZETLCT-ND NEW! AT 8.06 22.36 | DTA113ZETLTR-ND NEW! 3,000 86.00/M DTA113ZETL 

B 50 50 30 13 1.2 DTA114EETLCT-ND NEW! 36 5.25 13.65 | DTA114EETLTR-ND NEW! 3,000 49.00/M DTA114EETL 

E 50 100 100 13 - DTA114TETLCT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTAT14TETLTR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTA114TETL 

B 50 100 24 13 0.57 DTA114WETLCT-ND NEW! AT 8.06 22.36 | DTA114WETLTR-ND NEW! 3,000 86.00/M DTA114WETL 

B 50 70 68 13 5.7 DTA114YETLCT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTAI14YETLTR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTA114YETL 

B 50 20 82 130 1.2 DTA115EETLCT-ND NEW! AT 8.06 22.36 | DTA115EETLTR-ND NEW! 3,000 86.00/M DTA115EETL 

B 50 100 20 2.86 1.2 DTA123EETLCT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTA123EETLTR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTA123EETL 
SOT-416 B 50 100 80 2.86 26 DTA123JETLCT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTA123JETLTR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTA123JETL 

B 50 100 33 2.86 5.5 DTA123YETLCT-ND NEW! AT 8.06 22.36 | DTA123YETLTR-ND NEW! 3,000 86.00/M DTA123YETL 

B 50 30 56 28.6 1.2 DTA124EETLCT-ND NE! 43 6.25 16.25 | DTA124EETLTR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTA124EETL 

E 50 100 100 28.6 — DTA124TETLCT-ND NEW! AT 8.06 22.36 | DTA124TETLTR-ND NEW! 3,000 86.00/M DTA124TETL 

B 50 50 68 28.6 26 DTA124XETLCT-ND NEW! AQ 7.25 18.85 | DTA124XETLTR-ND NEW! 3,000 68.00/M DTA124XETL 

B 50 100 30 6.11 1.2 DTA143EETLCT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTA143EETLTR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTA143EETL 

E 50 100 100 6.11 — DTA143TETLCT-ND NE! 43 6.25 16.25 | DTA143TETLTR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTA143TETL 

A 50 100 100 6.11 = DTC143TETLCT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTC143TETLTR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTC143TETL 
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ROAM Transistors (Ccont.) 


Cir- | VCEO 10 Gain R1 Ratio Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Package cuit (V) (mA) (HFE) | (kQ) R2/R1 Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
B 50 100 30 6.11 2.6 DTA143XETLCT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTA143XETLTR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTA143XETL 
B 50 100 80 6.11 12 DTA143ZETLCT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTA143ZETLTR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTA143ZETL 
SOT-416 B 50 30 68 61.1 1.2 DTA144EETLCT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTA144EETLTR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTA144EETL 
E 50 100 100 61.1 _ DTA144TETLCT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTA144TETLTR-ND NEW! 3,000 59.00/M DTA144TETL 
B 50 30 56 61.1 0.57 DTA144WETLCT-ND NEW! AT 8.06 22.36 | DTA144WETLTR-ND NEW! 3,000 86.00/M DTA144WETL 
B 50 70 68 13 5.7 DTA114YMT2LCT-ND NEW! 43 7.31 20.28 =| DTA114YMT2LTR-ND NEW! 8,000 70.00/M DTA114YMT2L 
B 50 50 30 13 1.2 DTA114EMT2LCT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTA114EMT2LTR-ND NEW! 8,000 50.00/M DTA114EMT2L 
E 50 100 100 13 _ DTA114TMT2LCT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTAI14TMT2LTR-ND NEW! 8,000 50.00/M DTA114TMT2L 
B 50 20 82 130 1.2 DTA115EMT2LCT-ND NEW! 34 5.00 13.00 | DTA115EMT2LTR-ND NEW! 8,000 40.00/M DTA115EMT2L 
B 50 100 20 2.86 1.2 DTA123EMT2LCT-ND NEW! 34 5.00 13.00 | DTA123EMT2LTR-ND NEW! 8,000 40.00/M DTA123EMT2L 
B 50 100 80 2.86 26 DTA123JMT2LCT-ND NEW! AB 6.75 17.55 | DTA123JMT2LTR-ND NEW! 8,000 54.00/M DTA123JMT2L 
VMT-3 B 50 30 56 28.6 1.2 DTA124EMT2LCT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTA124EMT2LTR-ND NEW! 8,000 50.00/M DTA124EMT2L 
B 50 50 68 28.6 26 DTA124XMT2LCT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTA124XMT2LTR-ND NEW! 8,000 50.00/M DTA124XMT2L 
B 50 100 30 6.11 1.2 DTA143EMT2LCT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTA143EMT2LTR-ND NEW! 8,000 50.00/M DTA143EMT2L 
E 50 100 100 6.11 = DTA143TMT2LCT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTA143TMT2LTR-ND NEW! 8,000 50.00/M DTA143TMT2L 
A 50 100 100 6.11 _— DTC143TMT2LCT-ND NEW! 37 6.38 17.68 | DTC143TMT2LTR-ND NEW! 8,000 61.00/M DTC143TMT2L 
B 50 100 30 6.11 2.6 DTA143XMT2LCT-ND NEW! 34 5.00 13.00 | DTA143XMT2LTR-ND NEW! 8,000 40.00/M DTA143XMT2L 
B 50 30 68 61.1 1.2 DTA144EMT2LCT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTA144EMT2LTR-ND NEW! 8,000 50.00/M DTA144EMT2L 
Dual Digital Transistors 
Cir- VCEO Ic Gain R1 Q Ratio Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Package | cuit (V) (mA) | (HFE) (kQ) R2/R1 Part No. 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
NPN 
FF 50 30 56 28.6 1.2 UMG1NCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 UMG1NTR-ND NEW! 3,000 81.00/M UMG1NTR 
FF 50 30 68 61.1 1.2 UMG2NCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 UMG2NTR-ND NEW! 3,000 81.00/M UMG2NTR 
JJ 50 100 600 13 — UMG4NCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 UMG4NTR-ND NE! 3,000 81.00/M UMG4NTR 
SOT-353 FF 50 100 68 13 52. UMGSNCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 UMGSNTR-ND NEW! 3,000 81.00/M UMGSNTR 
FF 50 100 80 6.11 12 UMG8NCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 UMG8NTR-ND NEW! 3,000 81.00/M UMG8NTR 
FF 50 50 30 13 1.2 UMG9NCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 UMG9NTR-ND NEW! 3,000 81.00/M UMG9NTR 
FF 50 100 80 2.2 26 UMG11NCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 UMG11NTR-ND NEW! 3,000 81.00/M UMG11NTR 
J 50 30 56 28.6 1.2 UMH1NTNCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 UMH1INTNTR-ND NEW! 3,000 81.00/M UMH1NTN 
J 50 30 68 61.1 1.2 UMH2NTNCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 UMH2NTNTR-ND NEW! 3,000 81.00/M UMH2NTN 
DD 50 100 600 6.11 _ UMH3NTNCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 UMH3NTNTR-ND NEW! 3,000 81.00/M UMH3NTN 
Ss 50 100 600 13 _ UMH4NTNCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 UMH4NTNTR-ND NEW! 3,000 81.00/M UMH4NTN 
SOT-363 H 50 30 68 61.1 1.2 UMH6NCT-ND 38 7.03 19.80 UMH6NTR-ND 3,000 81.00/M UMH6NTR 
J 50 70 68 13 5.7 UMH9NTNCT-ND 38 7.03 19.80 UMH9NTNTR-ND 3,000 81.00/M UMH9NTN 
J 50 100 80 2.86 26 UMH10NTNCT-ND 38 7.03 19.80 UMH10NTNTR-ND 3,000 81.00/M UMH10NTN 
J 50 50 30 13 1.2 UMH11NTNCT-ND 38 7.03 19.80 UMH11NTNTR-ND 3,000 81.00/M UMH11NTN 
BB 50 100 100 61.1 ol UMH14NCT-ND NEW! 52 10.00 28.80 UMH14NTR-ND NEW! 3,000 136.00/M UMH14NTR 
K 50 30 56 28.6 1.2 IMH1AT110CT-ND NEW! A 7.88 22.68 IMH1AT110TR-ND NEW! 3,000 107.00/M IMH1AT110 
K 50 30 68 61.1 1.2 IMH2AT110CT-ND 9 7.25 18.85 IMH2AT110TR-ND 3,000 68.00/M IMH2AT110 
EE 50 100 600 6.11 _ IMH3AT110CT-ND NEW! A6 8.44 23.76 IMH3AT110TR-ND NEW! 3,000 97.00/M IMH3AT110 
TT 50 100 600 13 _ IMH4AT110CT-ND NEW! A6 8.44 23.76 IMH4AT110TR-ND NEW! 3,000 97.00/M IMH4AT110 
SOT-457 i 50 30 68 61.1 1.2 IMH6AT108CT-ND NEW! 53 10.13 29.16 IMH6AT108TR-ND NEW! 3,000 138.00/M IMH6AT108 
K 50 70 68 13 5.7 IMH9AT110CT-ND NEW! 46 8.44 23.76 IMH9AT110TR-ND NEW! 3,000 97.00/M IMH9AT110 
K 50 100 80 2.86 26 IMH10AT110CT-ND 40 6.75 18.72 IMH10AT110TR-ND 3,000 72.00/M IMH10AT110 
K 50 50 30 13 1.2 IMH11AT110CT-ND 9 7.25 18.85 IMH11AT110TR-ND 3,000 68.00/M IMH11AT110 
cc 50 100 100 61.1 = IMH14AT108CT-ND NEW! 55 10.50 30.24 IMH14AT108TR-ND NEW! 3,000 143.00/M IMH14AT108 
GG 50 30 56 28.6 1.2 FMG1AT148CT-ND NEW! 6 8.88 25.56 FMG1AT148TR-ND NEW! 3,000 121.00/M FMG1AT148 
GG 50 30 68 61.1 1.2 FMG2AT148CT-ND NEW! 42 8.13 23.40 FMG2AT148TR-ND NEW! 3,000 111.00/M FMG2AT148 
KK 50 100 600 13 _ FMG4AT148CT-ND NEW! A6 8.88 25.56 FMG4AT148TR-ND NEW! 3,000 121.00/M FMG4AT148 
SMT-5 GG 50 100 68 13 5.7 FMG5AT148CT-ND NEW! 6 8.88 25.56 FMG5AT148TR-ND NEW! 3,000 121.00/M FMG5AT148 
GG 50 100 80 6.11 12 FMG8AT148CT-ND NEW! 37 6.38 17.68 FMG8AT148TR-ND NEW! 3,000 68.00/M FMG8AT148 
GG 50 50 30 13 1.2 FMG9AT148CT-ND NEW! 6 8.88 25.56 FMG9AT148TR-ND NEW! 3,000 121.00/M FMG9AT148 
GG 50 100 80 2.2. 26 FMG11AT148CT-ND NEW! 48 8.75 24.64 FMG11AT148TR-ND NEW! 3,000 101.00/M FMG11AT148 
FF 50 30 56 28.6 1.2 EMG1T2RCT-ND NEW! 6 8.44 23.76 EMG1T2RTR-ND NEW! 8,000 92.00/M EMG1T2R 
FF 50 30 68 61.1 1.2 EMG2T2RCT-ND NEW! 6 8.44 23.76 EMG2T2RTR-ND NEW! 8,000 92.00/M EMG2T2R 
JJ 50 100 100 13 _ EMG4T2RCT-ND NEW! 6 8.44 23.76 EMG4T2RTR-ND NEW! 8,000 92.00/M EMG4T2R 
EMT-5 FF 50 70 68 13 5.7 EMGS5T2RCT-ND NEW! A6 8.44 23.76 EMGST2RTR-ND NEW! 8,000 92.00/M EMG5T2R 
FF 50 100 80 6.11 12 EMG8T2RCT-ND NEW! 46 8.44 23.76 EMG8T2RTR-ND NEW! 8,000 92.00/M EMG8T2R 
FF 50 50 30 13 1.2 EMG9T2RCT-ND NEW! 6 8.44 23.76 EMG9T2RTR-ND NEW! 8,000 92.00/M EMG9T2R 
FF 50 100 80 2.2 26 EMG11T2RCT-ND NEW! 4 7.50 20.80 EMG11T2RTR-ND NEW! 8,000 72.00/M EMG11T2R 
J 50 30 56 28.6 1.2 EMH1T2RCT-ND NEW! 6 8.44 23.76 EMH1T2RTR-ND NEW! 8,000 92.00/M EMH1T2R 
J 50 30 68 61.1 1.2 EMH2T2RCT-ND NEW! 6 8.44 23.76 EMH2T2RTR-ND NEW! 8,000 92.00/M EMH2T2R 
DD 50 100 600 6.11 _— EMH3T2RCT-ND NEW! A6 8.44 23.76 EMH3T2RTR-ND NEW! 8,000 92.00/M EMH3T2R 
Ss 50 100 600 13 _ EMH4T2RCT-ND NEW! 6 8.44 23.76 EMH4T2RTR-ND NEW! 8,000 92.00/M EMH4T2R 
EMT-6 H 50 30 68 61.1 1.2 EMH6T2RCT-ND NEW! 6 8.44 23.76 EMH6T2RTR-ND NEW! 8,000 92.00/M EMH6T2R 
J 50 70 68 13 5.7 EMH9T2RCT-ND NEW! 50 9.63 27.72 EMH9T2RTR-ND NEW! 8,000 123.00/M EMH9T2R 
J 50 100 80 2.86 26 EMH10T2RCT-ND NEW! 6 8.44 23.76 EMH10T2RTR-ND NEW! 8,000 92.00/M EMH10T2R 
J 50 50 30 13 1.2 EMH11T2RCT-ND NEW! 6 8.44 23.76 EMH11T2RTR-ND NEW! 8,000 92.00/M EMH11T2R 
X 50 150 120 =- _— EMX3T2RCT-ND NEW! 6 8.44 23.76 EMX3T2RTR-ND NEW! 8,000 92.00/M EMX3T2R 
PNP 
LL 50 30 68 61.1 1.2 UMA2NCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 UMA2NTR-ND NEW! 3,000 81.00/M UMA2NTR 
SOT-353 LL 50 100 68 10 5.7 UMA8NCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 UMA8NTR-ND NEW! 3,000 81.00/M UMA8NTR 
LL 50 50 30 13 1.2 UMAQNCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 UMAQNTR-ND NEW! 3,000 81.00/M UMAQNTR 
L 50 30 68 61.1 1.2 UMB2NTNCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 UMB2NTNTR-ND NEW! 3,000 81.00/M UMB2NTN 
SOT-363 aa 50 100 600 13 _— UMB4NTNCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 UMB4NTNTR-ND NEW! 3,000 81.00/M UMB4NTN 
L 50 100 80 2.86 26 UMB10NTNCT-ND 38 7.03 19.80 UMB10NTNTR-ND 3,000 81.00/M UMB10NTN 
L 50 50 30 13 1.2 UMB11NTNCT-ND 38 7.03 19.80 UMB11NTNTR-ND 3,000 81.00/M UMB11NTN 
SOT-428 ki 50 70 68 13 5.7 UMBONTNCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 UMBONTNTR-ND NEW! 3,000 81.00/M UMBONTN 
M 50 30 68 61.1 1.2 IMB2AT110CT-ND NEW! AL 7.88 22.68 IMB2AT110TR-ND NEW! 3,000 107.00/M IMB2AT110 
RR 50 100 600 13 _ IMB4AT110CT-ND NEW! AL 7.88 22.68 IMB4AT110TR-ND NEW! 3,000 107.00/M IMB4AT110 
SOT-457 M 50 100 80 2.86 26 IMB10AT110CT-ND 42 7.13 19.76 IMB10AT110TR-ND 3,000 76.00/M IMB10AT110 
M 50 50 30 13 1.2 IMB11AT110CT-ND NEW! 37 6.38 17.68 IMB11AT110TR-ND NEW! 3,000 68.00/M IMB11AT110 
M 50 70 68 13 bt IMB9AT110CT-ND NEW! Al 7.88 22.68 IMB9AT110TR-ND NEW! 3,000 107.00/M IMB9AT110 
MM 50 30 68 61.1 1.2 FMA2AT148CT-ND NEW! Al 7.88 22.68 FMA2AT148TR-ND NEW! 3,000 107.00/M FMA2AT148 
SMT-5 MM 50 100 68 10 57 FMA8AT148CT-ND NEW! A 7.88 22.68 FMA8AT148TR-ND NEW! 3,000 107.00/M FMA8AT148 
MM 50 50 30 13 1.2 FMAQAT148CT-ND NEW! 6 8.88 25.56 FMA9AT148TR-ND NEW! 3,000 121.00/M FMA9AT148 
EMT-5 LL 50 30 68 61.1 1.2 EMA2T2RCT-ND NEW! 46 8.44 23.76 EMA2T2RTR-ND NEW! 8,000 92.00/M EMA2T2R 
LL 50 100 68 10 5.7 EMA8T2RCT-ND NEW! 46 8.44 23.76 EMA8T2RTR-ND NEW! 8,000 92.00/M EMA8T2R 
EMT-6 Le 50 30 68 61.1 1.2 EMB2T2RCT-ND NEW! 46 8.44 23.76 EMB2T2RTR-ND NEW! 8,000 92.00/M EMB2T2R 
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Cir- VCEO Ic Gain R1 0 Ratio Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Package | cuit (V) (mA) (HFE) (kQ) R2/R1 Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
aa 50 | 100 | 600 | 13 | — EMB4TORCT-ND NEW! 46 8.44 23.76 EMB4TORTR-ND NEW! 8,000 92.00/M | EMBATOR 
cutee | 50 | 70 | 68 13°) 57 EMBOT2RCT-ND NEW! 46 8.44 23.76 EMBOT2RTR-ND NEW! 8,000 92.00/M |  EMBOT2R 
L 50 | 100 | 80 | 286] 26 EMB10T2RCT-ND NEW! 46 8.44 23.76 EMB10T2RTR-ND NEW! 8,000 92.00/M |  EMBI0T2R 
L 50 | 50 | 30 3 | 12 EMB11T2RCT-ND NEW! 46 8.44 23.76 EMB11T2RTR-ND NEW! 8,000 92.00/M | EMB11T2R 
PNP/NPN 
S07-353 | _HH 50 | 150 | 120 | — |. — UMYINCT-ND NEW! 37 6.38 17.68 UMYiNTR-ND NEW! 3,000 68.00/M | UMYINTR 
0 50 | 30 | 56 | 286] 12 UMD2NCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 UMD2NTR-ND NEW! 3,000 81.00/M | UMD2NTR 
0 50 | 50 | 30 3 | 12 UMD3NCT-ND 43 731 20.28 UMD3NTR-ND 3,000 78.00/M |  UMD3N 
soraea:| 2 50 | 100 | too | o11 | — UMD6NCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 UMD6NTR-ND NEW! 3,000 81.00/M | UMD6NTR 
0 50 | 70 | 68 13) 57 UMDONCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 UMDONTR-ND NEW! 3,000 81.00/M | UMDONTR 
0 50 | 30 | 6 | 611) 12 UMD12NCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 UMD12NTR-ND NEW! 3,000 81.00/M | UMD12NTR 
U 50 | 150 | 120 | — | — UMZ2NCT-ND NEW! 43 731 20.28 UMZ2NTR-ND NEW! 3,000 78.00/M | UMZ2NTR 
P 50 | 30 | 56 | 286 | 12 IMD2ATI08CT-ND NEW? 44 8.13 22.88 IMD2ATIO8TR-ND NEW! 3,000 94.00/M | IMD2AT108 
R 50 | 100 | 60 | e11| — IMD6AT108CT-ND 44 8.13 22.88 IMD6AT108TR-ND 3,000 94.00/M | — IMD6ATIO8 
P 50 | 100 | 68 13 | “57 IMD9AT108CT-ND 4 8.13 22.88 IMD9AT108TR-ND 3,000 94.00/M | _ IMDSATi08 
erkaee | t ore eae | sees aa IMD10AT108CT-ND A 7.50 21.12 IMD10AT108TR-ND 3,000 86.00/M |  IMDI0AT1O8 
N 50 | 500 | 82 | 286] 12 IMD16AT108CT-ND NEW! 46 8.88 25.56 IMDT6AT108TR-ND NEW! 3,000 fai.o0m | IMDIGATIO8 
AA 32 | 50 | 10 | — | — IMZ4T108CT-ND NEW! 46 8.44 23.76 IMZ4T108TR-ND NEW! 3,000 97.00/M | — IMZz4T108 
SMT | 50 | 150 | 120] — | = FMYTATI46CT-ND NEW? Ad 8.50 24.48 FMYTATI48TR-ND NEW! 3,000 7i6.00/M | FMYTATI43 
EMT-5 | HH 50 | 150 | 120 | — | — EMYITORCT-ND NEW! 46 8.44 23.76 EMYTTORTR-ND NEW! 8,000 92.00/M_| _ EMYiT2R 
0 50 | 30 | 56 | 286] 12 EMD2T2RCT-ND NEW! 46 8.44 23.76 EMD2T2RTR-ND NEW! 8,000 92.00/M | EMD2TOR 
0 50 | 50 | 30 3 | 12 EMD3T2RCT-ND NEW! 46 8.44 23.76 EMD3T2RTR-ND NE 8,000 92.00/M | EMD3T2R 
emt-6 | a 50 | 100 | too | o11 | — EMD6T2RCT-ND NEW! 46 8.44 23.76 EMD6T2RTR-ND NE 8,000 92.00/M |  EMDBT2R 
0 50 | 70 | 68 13° | 57 EMD9T2RCT-ND NEW! 46 8.44 23.76 EMD9T2RTR-ND NEW! 8,000 92.00/M |  EMD9T2R 
0 50 | 30 | 6 | 611) 12 EMD12T2RCT-ND NEW! 46 8.44 23.76 EMD12T2RTR-ND NEW! 8,000 92.00/M |  EMD12T2R 
Dual Transistors 
Cir- | VCEO | VCBO Ic HFE VCE VCE Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Package | cuits (V) (V) (mA) Max. | Sat.(V) | IC¢(mA)  IB(mA) | Part No. il 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
NPN 
DD] 50] 60 | 150 | 500) 04 50 5] UMXINTNCT-ND 3731 20.28 | UMXINTNTR-ND 3,000 78.00/M UMXINTN 
pa | 50 | 60 | 150 | 560 | 04 50 5 | UMX2NTRCT-ND 43731 ~—-20.28 «|: UMX2NTRTR-ND 3,000 78.00/M UMX2NTR 
sot-363 | x | 50 | 60 | 150 | 560 | 04 50 5 | UMX3NTRCT-ND 49725-1885 ~—~*||-UMX3NTRTR-ND 3,000 68.00/M UMX3NTR 
x | 20 | 30 | 50 | 270 | 05 20 4 | UMX4NCT-ND NEW! ‘44 ~—«813-—«22.88—'||-UMX4NTR-ND NEW! 3,000 94.00/M UMX4NTR 
x | 1 | 20 | 50 | 270 | 05 10 5 __|_UMXSNCT-ND 44838 24.12 _|_UMXSNTR-ND 3,000 114.00/M UMXSNTR 
cE | 50 | 60} 150) 560} 04 50 5 | IMX1T110CT-ND 488.25 22.88} IMXITT10TR-ND 3,000 88.00/M IMXiT110 
cc | 50 | 60 | 150 | 560 | 04 50 5 | IMx2T1oscT-ND 49725 «18.85 ‘| IMX2T108TR-ND 3,000 68.00/M IMX2T108 
y | 50 | 60 | 150 | 560 | 04 50 5 | IMX3T108CT-ND NEW! 46 =—«888~—«-25.56 | IMX3T108TR-ND NEW! | 3,000 121.00/M IMX3T108 
soras7| Y | 2 | 30 | 50 | 270 | o5 20 4 | IMX4T108CT-ND NEW! 5510.90 -32.70_‘| IMX4T108TR-ND NEW! | 3,000 464.00/M IMX4T108 
y | 4 | 20 | 50 | 120] 05 10 5 | IMX5T108CT-ND NEW! 46-888 ~—«-25.56-| IMXSTI08TR-ND NEW! | 3,000 121.00/M IMX5T108 
y | 120 | 120 | 50 | 820 | 05 10 1 | IMXsTtoscT-ND 43781 ~—-22.00 ‘| IMX8T108TR-ND 3,000 90.00/M IMX8T108 
ce | 20 | 25 | 500 | 2700] 04 500 20 | IMXOT110CT-ND NEW! 46 ~=—«8.44.—«23.76 ‘| IMXOTI10TR-ND NEW! | 3,000 97.00/M IMX9T110 
ce | 50 | 60 | 500 | 300 | 06 500 50__| IMX17T110CT-ND NEW! 46 8.44—_-93.76 _| IMXI7T110TR-ND NEW! | _ 3,000 97.00/M IMX17T110 
pd | 50 | 60 | 150 | 560 | 04 50 5 | EMXiT2RCT-ND NEW! “468.44 23.76 | EMXITORTR-ND NEW! | 8,000 92.00/M EMXITOR 
eure | 88 | 50 | 60 | 150 | 560 | 04 50 5 | EMX2T2RCT-ND NEW! 46 =—«8.44.—=«23.76 | EMX2T2RTR-NO NEW! | 8,000 92.00/M EMX2T2R 
x | 30 | 30 | 50 | 270 | 05 20 4 | EMX4T2RCT-ND NEW! 5811.60 34.80 «(| EMXAT2RTR-NO NEW! | 8,000 162.00/M EMXATOR 
x | 1 | 20 | 50 | 120 | 05 10 5 _| EMXST2RCT-ND NEW! 5811.60 34.80 _| EMXST2RTR-ND NEW! | 8,000 162.00/M EMXST2R 
PNP. 
Ss | 50] 60 | 150] 560 | 05 50 5] UMTINTNCT-ND a 7.13 19.76) UMTINTNTR-ND 3,000 76.00/M UMTINTN 
sot-363 | pp | 12 | 15 | 500 | 680 | 0.25 200 10 | UMFSNCT-ND NEW! ‘55 10.50 30.24 | UMFSNTR-ND NEW! 3,000 143.00/M UMFSNTR 
oo | 50 | 60 | 150 | 560 | 05 50 5 __| UMT2NCT-ND NEW! 42713 19.76 | UMT2NTR-ND NEW! 3,000 76.00/M UMT2NTR 
W120] 120} 50] 820 | 05 70 7) IMT4TT08CT-ND 37.81 22.00] IMTaTI08TR-ND 3,000 90.00/M IMTaTI08 
sorss7| 1 | 50 | 60 | 150 | 560 | 05 50 5 | IMT1ATI10CT-ND NEW! 48 «= 825 ©: 22.88‘ IMTIATI10TR-ND NEW! | 3,000 88.00/M IMT1AT110 
oo | 50 | 6 | 150 | 560 | 05 50 5 | IMT2AT108CT-ND NEW! 45 9.00 ~—-27.00_‘| IMT2ATI08TR-ND NEW! | 3,000 135.00/M IMT2AT108 
tT | 50 | 60 | 500 | 3900 | 06 500 50__| IMT17T110CT-ND NEW! 468.44 23.76 _| IMTI7TI10TR-ND NEW! | 3,000 97.00/M IMT17T110 
cure | S| 00 | 60 | 150 | 560 | 05 50 5 | EMTIT2RCT-ND NEW! “468.44. 23.76 | EMTIT2RTR-ND NEW! | 8,000 92.00/M EMTITOR 
nn | 50 | 60 | 150 | 560 | 05 50 5 __| EMT2T2RCT-ND NEW! 468.44 23.76 _| EMT2T2RTR-ND NEW! | 8,000 92.00/M EMT2TOR 
PNP/NPN 
30] 60] 150 | 560 | 04 50 5 
sor-sea | z | 9? | 80 | te | seo) ae 3 2 | uMZinTReT-no 37 638 ~—17.68 ‘| UMZINTRTR-ND 3,000 68.00/M UMZINTR 
eee 80 |] Tee | ee a) 28 a 2 | iuzeaTtosct-No 46 844. ~—-23.76 ‘| IMZ2AT108TR-ND 3,000 97.00/M IMZ2AT108 
sorser ey 80 | 80 | 150. 880 | 04 50 5 | imztattoscT-No 43 7.81 22.00 | IMZ1AT108TR-ND 3,000 90.00/M IMZ1AT108 
50 | 60 | 150 | 560 | 05 50 5 ; ‘ : } ; 
72) 15 | 500} 680] 0.25 200 10 
pe | tS | ae | ano. | col oo Be ip | EMF21T2RCT-ND NEW! 50 9.22 ~=—«25.96 | EME2IT2RTR-ND NEW! | 8,000 100.00/M EMF21T2R 
pp | 12] tS: )) 800" | 3680") 10:26: 200 10 | EMFST2RCT-ND NEW! 50 9.63 ~«=«27.72- | EMFST2RTR-ND NEW! | 8,000 123.00/M EMF5T2R 
12 | 15 | 100 | 68 | 025 200 10 
eure |] 50 [80 [150 |~880 | 0.4 a 5) EMziT2RCT-ND NEW! 46 844 23.76 ‘| EMZIT2RTR-NONEW! | 8,000 92.00/M EMZ1T2R 
50 | 60 | 150 | 560 | 05 50 5 y : : ; ; ; ; 
ra ae a a a0 5) Emz2T2RCT-ND NEW! 46 8.44 «23.76 | EMZ2T2RTR-ND NEW! | 8,000 92.00/M EMZ2T2R 
so | 60 | 150 | 560 | 05 50 5 
NEW! PNP/DTR NEW! 
s0T-363 | 00 | 12 | 15 | 500 | 680 | 250 200 10 | UMF2INCT-ND 44850 24.48 | UMF2INTR-ND 3,000 116.00/M UMF2INTR 
Transistors 
VCEO | VCBO Ic HFE VCE Sat VCE VCE Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel Rohm 
Package (V) (V) (A) Max. Max. (V) | IC (mA) IB (mA) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing* Part No. 
NPN 
20 40 3 390 05 2A 100 | 28D2150T100RCT-ND 52 10.30 30.90 1,000 165.00 | 28D2150T100R 
20 50 5 390 1.0 4A 100 | 28D2098T100RCT-ND NEW! 76 15.12 45.36 1000 260.00 | 28D2098T100R 
20 40 3 560 05 2A 100 | 28D2150T100SCT-ND NEW! ‘52 10.30 30.90 1000 165.00 | 2SD2150T100S 
25 30 12 | 1,800 0.3 500 10 28D2537T100VCT-ND NEW! ‘80 15.93 47.79 1000 274.00 | 28D2537T100V 
25 30 2 2.700 0.5 1 20 28D2153T100VCT-ND NEW! ‘94 18.72 56.16 1000 322.00 | _28D2153T100V 
32 40 Fi 390 0.4 500 50 2SD1664T100QCT-ND NEW! 28 8.75 24.64 1,000 112.00 | 2SD1664T100Q 
32 40 1 390 0.4 500 50 28D1664T100RCT-ND NEW! ‘55 10.63 30.60 1000 153.00 | 2SD1664T100R 
32 40 2 390 0.8 2A 200 | 2SD1766T100QCT-ND NEW! “45 9.00 27.00 1000 144.00 | 2SD1766T100Q 
sot-s9 | 32 40 2 390 0.8 2A 200 | 2SD1766T100RCT-ND NEW! ‘56 10.75 30.96 1000 185.00 | 2SD1766T100R 
50 60 3 270 0.35 1A 50 28C4672T100PCT-ND NEW! 70 14.04 42.12 1000 242.00 | _28C4672T100P 
50 60 3 270 0.35 1A 50 2SC4672T1000CT-ND NEW! 72 14.40 43.20 7,000 230.00 | 28C4672T100Q 
50 60 1 270 0.4 500 50 28C5053T100RCT-ND NEW! ‘47 9.30 27.90 1000 149.00 | 2SC5053T100R 
50 60 1 = 0.4 500 50 28C5053T100QCT-ND “42 813 23.40 1000 117.00 | 28C5053T100Q 
60 60 2 270 0.35 1A 50 28D2391T100QCT-ND NEW! 72 14.49 43.47 1000 250.00 | 28D2391T100Q 
80 100 1 270 0.4 500 20 28D1898T100QCT-ND ‘45 9.00 27.00 1,000 144.00 | _2SD1898T100Q 
80 120 1 390 0.4 500 20 2SD1898T100RCT-ND NEW! “45 9.00 27.00 1,000 144.00 | 2SD1898T100R 
80 80 07 390 0.4 500 50 28D1767T100QCT-ND NEW! al 14.20 42.60 1,000 227.00 | _28D1767T100Q 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. @ Bulk (Continued) 
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ROHM Transistors (Cont) 


VCEO | VCBO Ic HFE VCE Sat VCE VCE Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel Rohm 
Package (Vv) (V) (A) Max. Max. (V) | IC (mA) IB (mA) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing* Part No. 
80 80 0.7 390 0.4 500 50 2SD1767T100RCT-ND NEW! 71 14.20 42.60 1,000 227.00 2SD1767T100R 
90 90 2 10K 1.5 1A 1 2SD2170T100CT-ND 61 12.20 36.60 1,000 195.00 2SD2170T100 
SOT-89 120 120 2 390 2 1A 100 2SC4132T100QCT-ND NEW! 65 12.90 38.70 1,000 206.00 2SC4132T100Q 
120 120 2 390 2 1A 100 2SC4132T100RCT-ND NEW! 65 12.90 38.70 1,000 206.00 2SC4132T100R 
400 400 0.1 270 0.5 10 1 2SC4505T100PCT-ND NEW! 96 19.17 57.51 1,000 330.00 2SC4505T100P 
400 400 0.1 270 0.5 10 1 2SC4505T100QCT-ND NEW! -96 19.17 57.51 1,000 330.00 2SC4505T100Q 
6 12 0.05 560 0.3 10 1 2SC4774T106SCT-ND NEW! At 7.50 21.12 3,000 86.00/M 2SC4774T106S 
WW 20 0.05 180 0.5 10 5 2SC4083T106NCT-ND NEW! 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M 2SC4083T106N 
WW 20 0.05 180 0.5 10 5 2SC4083T106PCT-ND NEW! 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M 2SC4083T106P 
12 15 1.5 680 0.2 500 25 2SD2652T106CT-ND NEW! 56 10.75 30.96 3,000 146.00/M 2SD2652T106 
20 30 50mA 180 0.5 20 4 2SC4082T106PCT-ND NEW! At 7.50 21.12 3,000 86.00/M 2SC4082T106P. 
120 120 50mA 560 0.5 10 1 2SC4102T106RCT-ND NEW! 37 6.38 17.68 3,000 68.00/M 2SC4102T106R 
25 40 50mA 180 0.35 10 1 2SC4098T106PCT-ND NEW! At 7.50 21.12 3,000 86.00/M 2SC4098T106P 
30 30 1 680 0.35 500 25 2SD2656T106CT-ND NEW! 50 9.63 27.72 3,000 131.00/M 2SD2656T106 
32 40 0.5 390 0.6 500 50 2SC4097T106QCT-ND NEW! 47 8.06 22.36 3,000 86.00/M 2SC4097T106Q 
SOT-323 32 40 0.5 390 0.6 500 50 2SC4097T106RCT-ND NEW! A7 8.06 22.36 3,000 86.00/M 2SC4097T106R 
40 75 0.6 75 1 500 50 UMT2222AT106CT-ND 44 6.50 16.90 3,000 61.00/M UMT2222AT106 
40 60 0.2 300 0.3 50 5 UMT3904T106CT-ND 44 6.50 16.90 3,000 61.00/M UMT3904T106 
50 60 0.15 270 0.4 50 5 2SC4081T106QCT-ND 34 5.00 13.00 3,000 47.00/M 2SC4081T106Q 
50 60 0.15 390 0.4 50 5 2SC4081T106RCT-ND 34 5.00 13.00 3,000 47.00/M 2SC4081T106R 
50 60 0.15 2,700 0.3 50 5 2SD2351T106VCT-ND NEW! 46 8.44 23.76 3,000 97.00/M 2SD2351T106V 
50 60 0.15 2,700 0.3 50 5 2SD2351T106WCT-ND NEW! 45 8.28 23.32 3,000 95.00/M 2SD2351T106W 
50 50 0.5 390 0.4 150 15 2SD1949T106QCT-ND NEW! 46 8.44 23.76 3,000 97.00/M 2SD1949T106Q 
50 50 0.5 390 0.4 150 15 2SD1949T106RCT-ND NEW! 46 8.44 23.76 3,000 97.00/M 2SD1949T106R 
60 60 0.5 390 0.3 100 10 2SC5876T106QCT-ND NEW! 55 10.63 30.60 3,000 145.00/M 2SC5876T106Q 
60 60 0.5 390 0.3 100 10 2SC5876T106RCT-ND NEW! -55 10.63 30.60 3,000 145.00/M 2SC5876T106R 
6 12 50mA 560 0.3 10 1 2SC4713KT146SCT-ND NEW! 46 8.88 25.56 3,000 121.00/M 2SC4713KT146S 
1 20 50mA 180 0.5 10 5 2SC3838KT146NCT-ND NEW! 46 7.88 21.84 3,000 84.00/M 2SC3838KT146N 
11 20 50mA 180 0.5 10 5 2SC3838KT146PCT-ND NEW! 46 7.88 21.84 3,000 84.00/M 2SC3838KT146P 
12 15 2 680 0.18 1A 50 2SD2653KT146CT-ND NEW! 55 10.90 32.70 3,000 164.00/M 2SD2653KT146 
15: 30 0.5 560 0.4 500 50 2SD1757KT146QCT-ND NEW! 46 9.20 27.60 3,000 138.00/M 2SD1757KT146Q 
15 30 0.5 560 0.4 500 50 2SD1757KT146RCT-ND NEW! 46 9.20 27.60 3,000 138.00/M 2SD1757KT146R 
20 30 50mA 180 0.5 20 4 2SC3837KT146PCT-ND NEW! 40 7.75 22.32 3,000 105.00/M 2SC3837KT146P 
20 25 0.5 2,700 0.4 500 20 2SD2114KT146VCT-ND NEW! 43 7.31 20.28 3,000 78.00/M 2SD2114KT146V 
20 25 0.5 2,700 0.4 500 20 2SD2114KT146WCT-ND NEW! 43 7.31 20.28 3,000 78.00/M 2SD2114KT146W 
25 40 50mA 180 0.3 10 1 2SC2413KT146PCT-ND NEW! A6 8.44 23.76 3,000 97.00/M 2SC2413KT146P 
32 40 0.5 390 0.6 500 50 2SC2411KT146QCT-ND NEW! 43 7.31 20.28 3,000 78.00/M 2SC2411KT146Q 
32 40 0.5 390 0.6 500 50 2SC2411KT146RCT-ND NEW! 43 7.31 20.28 3,000 78.00/M 2SC2411KT146R 
32 40 0.3 5,000min. 1.5 200 0.4 2SD1383KT146BCT-ND NEW! 55 10.50 30.24 3,000 143.00/M 2SD1383KT146B 
32 40 0.8 390 0.4 500 50 2SD1781KT146QCT-ND NEW! 43 7.31 20.28 3,000 78.00/M 2SD1781KT146Q 
SOT-346 32 40 0.8 390 0.4 500 50 2SD1781KT146RCT-ND NEW! 43 7.31 20.28 3,000 78.00/M 2SD1781KT146R 
40 60 0.2 300 0.2 10 1 MMST3904T146CT-ND NEW! 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M MMST3904T146 
40 75 0.6 75 1 500 50 MMST2222AT146CT-ND 33 5.63 15.60 3,000 60.00/M MMST2222AT146 
40 60 0.6 80 0.75 500 50 MMST4401T146CT-ND AB 6.75 17.55 3,000 63.00/M MMST4401T146 
50 60 0.15 270 0.4 50 5 2SC2412KT146QCT-ND 29 4.25 11.05 3,000 40.00/M 2SC2412KT146Q 
50 60 0.15 390 0.4 50 5 2S8C2412KT146RCT-ND 29 4.25 11.05 3,000 40.00/M 2SC2412KT146R 
50 60 0.15 560 0.4 50 5 2SC2412KT146SCT-ND 31 4.50 11.70 3,000 42.00/M 2SC2412KT146S 
80 80 0.5 100min. 0.25 100 10 MMSTAO6T146CT-ND NEW! 49 9.06 25.52 3,000 104.00/M MMSTAO6T146 
50 50 0.5 390 0.4 150 15 2SD1484KT146QCT-ND NEW! 33 5.63 15.60 3,000 60.00/M 2SD1484KT146Q 
50 50 0.5 390 0.4 150 15 2SD1484KT146RCT-ND NEW! 33 5.63 15.60 3,000 60.00/M 2SD1484KT146R 
50 60 0.15 2,700 0.3 50 5 2SD2226KT146WCT-ND NEW! 55 10.63 30.60 3,000 145.00/M 2SD2226KT146W 
50 60 0.15 2,700 0.3 50 5 2SD2226KT146VCT-ND NEW! 55 10.63 30.60 3,000 145.00/M 2SD2226KT146V 
80 80 0.5 390 0.5 500 50 2SD1782KT146RCT-ND NEW! 45 8.28 23.32 3,000 95.00/M 2SD1782KT146R 
80 80 0.5 390 0.5 500 50 2SD1782KT146QCT-ND NEW! 45 8.28 23.32 3,000 95.00/M 2SD1782KT146Q 
120 120 50mA 560 0.5 10 1 2SC3906KT146RCT-ND NEW! 48 8.91 25.08 3,000 103.00/M 2SC3906KT146R 
300 300 0.1 180 2 50 5 2SC4061KT146NCT-ND NEW! 54 10.38 29.88 3,000 141.00/M 2SC4061KT146N 
WW 20 50mA 180 0.5 10 5 2SC4726TLPCT-ND NEW! 48 9.50 28.50 3,000 143.00/M 2SC4726TLP 
12 15 0.5 680 0.25 200 10 2SC5585TLCT-ND NEW! -50 9.22 25.96 3,000 106.00/M 2SC5585TL 
20 30 50mA 180 0.5 20 4 2SC4725TLPCT-ND NEW! 55 10.63 30.60 3,000 145.00/M 2SC4725TLP 
25 40 50mA 180 0.3 10 1 2SC4618TLNCT-ND NEW! 40 7.75 22.32 3,000 105.00/M 2SC4618TLN 
SOT-416 25 40 50mA 180 0.3 10 1 2SC4618TLPCT-ND NEW! 40 7.75 22.32 3,000 105.00/M 2SC4618TLP 
50 60 0.15 2,700 0.3 50 5 2SD2654TLVCT-ND NEW! At 7.88 22.68 3,000 107.00/M 2SD2654TLV 
50 60 0.15 270 0.4 50 5 2SC4617TLQCT-ND 34 5.00 13.00 3,000 47.00/M 2SC4617TLQ 
50 60 0.15 390 0.4 50 5 2SC4617TLRCT-ND 34 5.00 13.00 3,000 47.00/M 2SC4617TLR 
ail 20 50mA 180 0.5 10 5 2SC5662T2LPCT-ND NEW! 44 8.38 24.12 8,000 107.00/M 2SC5662T2LP 
12 15 0.5 680 0.25 200 10 2SC5663T2LCT-ND NEW! AT 9.00 25.92 8,000 115.00/M 2SC5663T2L 
20 30 50mA 180 0.5 20 4 2SC5661T2LPCT-ND NEW! A7 9.30 27.90 8,000 130.00/M 2SC5661T2LP 
VMT-3 25 40 50mA 180 0.3 10 1 2SC5659T2LNCT-ND NEW! 45 7.69 21.32 8,000 74.00/M 2SC5659T2LN 
25 40 50mA 180 0.3 10 1 2SC5659T2LPCT-ND NEW! 45 7.69 21.32 8,000 74.00/M 2SC5659T2LP 
50 60 0.15 560 0.4 50 5 2SC5658T2LRCT-ND NEW! 42 713 19.76 8,000 68.00/M 2SC5658T2LR 
50 60 0.15 270 0.4 50 5 2SC5658T2LQCT-ND 42 7A3 19.76 8,000 68.00/M 2SC5658T2LQ 
50 60 0.15 2,700 0.3 50 5 2SD2707T2LVCT-ND NEW! 48 8.91 25.08 8,000 97.00/M 2SD2707T2LV 
20 30 10 390 0.25 4A 50 2SC5001TLQCT-ND NEW! 96 20.88 64.25 2,500 342.00/M 2SC5001TLQ 
20 30 10 390 0.25 4A 50 2SC5001TLRCT-ND NEW! 98 19.62 58.86 2,500 311.00/M 2SC5001TLR 
20 50 5 390 ‘l 4A 100 2SD2118TLQCT-ND NEW! 75 15.03 45.09 2,500 238.00/M 2SD2118TLQ 
20 50 5 390 1 4A 100 2SD2118TLRCT-ND NEW! 75 15.03 45.09 2,500 238.00/M 2SD2118TLR 
32 40 2 390 0.8 2A 200 2SD1758TLQCT-ND NEW! 72 14.49 43.47 2,500 229.00/M 2SD1758TLQ 
32 40 2 390 0.8 2A 200 2SD1758TLRCT-ND NEW! 72 14.49 43.47 2,500 229.00/M 2SD1758TLR 
SOT-428 50 60 3 390 1 2A 200 2SD1760TLQCT-ND NEW! 81 16.20 48.60 2,500 257.00/M 2SD1760TLQ 
50 60 3 390 1 2A 200 2SD1760TLRCT-ND NEW! 81 16.20 48.60 2,500 257.00/M 2SD1760TLR 
60 80 3 1,800 1 2A 50 2SD2318TLVCT-ND NEW! 1.01 21.94 67.50 2,500 359.00/M 2SD2318TLV 
60 80 3 1,800 1 2A 50 2SD2318TLUCT-ND NEW! 1.01 21.94 67.50 2,500 359.00/M 2SD2318TLU 
60 100 5 270 0.3 3A 150 2SC5103TLQCT-ND NEW! 1.06 22.99 70.75 2,500 376.00/M 2SC5103TLQ 
80 120 1 390 0.4 500 20 2SD1733TLQCT-ND NEW! 1.07 21.42 64.26 2,500 339.00/M 2SD1733TLQ 
80 120 1 390 0.4 500 20 2SD1733TLRCT-ND NEW! 1.07 21.42 64.26 2,500 339.00/M 2SD1733TLR 
40 75 0.6 75 1 500 50 SST2222AT116CT-ND 26 3.75 9.75 3,000 35.00/M SST2222AT116 
SOT-23 40 60 0.6 80 0.75 500 50 SST4401T116CT-ND 44 6.50 16.90 3,000 61.00/M SST4401T116 
80 80 0.3 = 1.2 100 0.1 SSTA28T116CT-ND 48 8.25 22.88 3,000 88.00/M SSTA281T116 
80 80 0.5 100 0.25 100 10 SSTAO6T116CT-ND -36 6.19 17.16 3,000 66.00/M SSTAO6T116 
TUMT-3 12 15 2 680 0.18 1A 50 2SD2700TLCT-ND NEW! 55 11.00 33.00 3,000 165.00/M 2SD2700TL 
12 15 2 680 0.35 1A 50 2SD2701TLCT-ND NEW! 55 11.00 33.00 3,000 165.00/M 2SD2701TL 
12 15 2 680 0.18 1A 50 2SD2653TLCT-ND NEW! 61 12.20 36.60 3,000 183.00/M 2SD2653TL 
30 30 1.5 680 0.35 1A 50 2SD2657TLCT-ND NEW! 45 9.00 27.00 3,000 135.00/M 2SD2657TL 
TSMT-3 30 30 3 680 0.25 1.5A 30 2SD2673TLCT-ND NEW! 74 14.80 44.40 3,000 222.00/M 2SD2673TL 
30 30 1 390 0.3 500 50 2SC5730TLQCT-ND NEW! 52 10.00 28.80 3,000 136.00/M 2SC5730TLQ 
30 30 1 390 0.3 500 50 2SC5730TLRCT-ND NEW! 52 10.00 28.80 3,000 136.00/M 2SC5730TLR 
30 30 2 390 0.4 1A 100 2SC5916TLQCT-ND NEW! 46 8.88 25.56 3,000 121.00/M 2SC5916TLQ 
30 30 2 390 0.4 1A 100 2SC5916TLRCT-ND NEW! AB 8.88 25.56 3,000 121.00/M 2SC5916TLR 
20 40 3 390 0.5 2A 100 2SC4115STPRCT-ND+ NEW! 50 9.63 27.72 5,000 123.00/M 2SC4115STPR 
SPT 50 60 0.15 560 0.4 50 5 2SC1740STPQCT-ND¢ NEW! At 6.00 15.60 5,000 48.00/M 2SC1740STPQ 
50 50 0.5 390 0.4 150 15 2S8C1741ASTPQCT-ND¢ NEW! 37 6.38 17.68 5,000 61.00/M 2SC1741ASTPQ 
SC-72/SPT 20 25 0.5 2,700 0.4 500 20 2SD2144STPVCT-ND+ NEW! .38 7.03 19.80 5,000 77.00/M 2SD2144STPV 
50 60 0.15 390 0.4 50 5 2SC1740STPRCT-ND¥ Al 6.00 15.60 5,000 48.00/M 2SC1740STPR 
ATV 20 50 5 390 1 4A 100 2SD2097TV2QCT-ND+ NEW! 81 16.20 48.60 2,500 257.00/M 2SD2097TV2Q 
20 50 5 390 il 4A 100 2SD2097TV2RCT-ND+ NEW! 81 16.20 48.60 2,500 257.00/M 2SD2097TV2R 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. @ Bulk (Continued) 
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RoOHM Transistors (cont.) 


VCEO | VCBO Ic HFE VCE Sat VCE VCE Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Package (V) (V) (A) Max. Max. (V) | IC (mA) IB (mA) Part No. Qty. Pricing* Part No. 
80 100 1 390 0.4 500 20 2SD1863TV2RCT-ND+ 2,500 164.00/M 2SD1863TV2R 
80 120 1 390 0.4 500 20 2SD1863TV2QCT-ND¢ NEW! 2,500 183.00/M 2SD1863TV2Q 
ATV 50 60 3 390 1 2A 200 2SD1864TV2QCT-ND¢ NEW! 2,500 345.00/M 2SD1864TV2Q 
50 60 3 390 1 2A 200 2SD1864TV2RCT-ND+ NEW! 2,500 345.00/M 2SD1864TV2R 
80 80 0.7 390 0.4 500 50 2SD1859TV2QCT-ND¢ NEW! 2,500 207.00/M 2SD1859TV2Q 
80 80 0.7 390 0.4 500 50 2SD1859TV2RCT-ND+ NEW! 2,500 207.00/M 2SD1859TV2R 
60 80 3 320 1 2A 200 2SD2096T114ECT-ND NEW! 1,000 508.00 2SD2096T114E 
TO-200FP 160 160 1.5 200 2 1A 100 2SD2033AT114ECT-ND NEW! 1,000 609.00 2SD2033AT114E 
160 160 1.5 200 2 1A 100 2SD1763AE-ND® NEW! = = 2SD1763AE 
PNP 
20 20 3 270 0.5 2A 100 2SB1424T100QCT-ND 45 9.00 27.00 1,000 144.00 2SB1424T100Q 
20 20 3 390 0.5 2A 100 2SB1424T100RCT-ND 42 8.13 23.40 1,000 117.00 2SB1424T100R 
20 30 5 390 1 4A 100 2SB1386T100QCT-ND NEW! 58 11.50 34.50 1,000 184.00 2SB1386T100Q 
20 30 5 390 1 4A 100 2SB1386T100RCT-ND NEW! 58 11.50 34.50 1,000 184.00 2SB1386T100R 
20 20 2 820 0.5 1A 50 2SB1427T100ECT-ND NEW! 58 11.60 34.80 1,000 186.00 2SB1427T100E 
32 40 ‘I 390 0.5 500 50 2SB1132T100RCT-ND NEW! 40 7.63 21.96 1,000 110.00 2SB1132T100R 
32 40 il 270 0.5 500 50 2SB1132T100QCT-ND 44 8.50 24.48 1,000 122.00 2SB1132T100Q 
32 40 2 270 0.8 2A 200 2SB1188T100QCT-ND 45 9.00 27.00 1,000 144.00 2SB1188T100Q 
32 40 2 390 0.8 2A 200 2SB1188T100RCT-ND 45 9.00 27.00 1,000 144.00 2SB1188T100R 
SOT-89 50 60 1 270 0.4 500 50 2SA1900T100QCT-ND 65 12.90 38.70 1,000 206.00 2SA1900T100Q 
50 50 3 270 0.35 1A 50 2SA1797T100PCT-ND NEW! 69 13.80 41.40 1,000 221.00 2SA1797T100P 
50 50 3 270 0.35 1A 50 2SA1797T100QCT-ND NEW! 65 13.00 39.00 1,000 208.00 2SA1797T100Q 
60 60 2 270 0.35 1A 50 2SB1561T100QCT-ND NEW! 74 14.80 44.40 1,000 237.00 2SB1561T100Q 
80 80 il 270 0.4 500 50 2SB1260T100QCT-ND 52 10.00 28.80 1,000 144.00 2SB1260T100Q 
80 80 0.7 390 0.4 500 50 2SB1189T100QCT-ND NEW! 52 10.30 30.90 1,000 165.00 2SB1189T100Q 
80 80 0.7 390 0.4 500 50 2SB1189T100RCT-ND NEW! 52 10.30 30.90 1,000 165.00 2SB1189T100R 
80 80 al 390 0.4 500 50 2SB1260T100RCT-ND NEW! 52 10.00 28.80 1,000 144.00 2SB1260T100R 
400 400 0.1 180 0.5 20 2 2SA1759T100PCT-ND NEW! 83 16.56 49.68 1,000 285.00 2SA1759T100P 
400 400 0.5 270 1 100 10 2SA1812T100QCT-ND NEW! -88 17.55 52.65 1,000 302.00 2SA1812T100Q 
12 15 1.5 680 0.20 500 25 2SB1689T106CT-ND NEW! 44 8.50 24.48 3,000 116.00/M 2SB1689T106 
30 30 1 680 0.38 500 25 2SB1694T106CT-ND NEW! 49 9.06 25.52 3,000 104.00/M 2SB1694T106 
32 40 0.5 390 0.6 300 30 2SA1577T106QCT-ND NEW! 37 5.50 14.30 3,000 52.00/M 2SA1577T106Q 
32 40 0.5 390 0.6 300 30 2SA1577T106RCT-ND NEW! 37 5.50 14.30 3,000 52.00/M 2SA1577T106R 
SOT-323 40 40 0.2 300 0.4 50 5 UMT3906T106CT-ND. 44 6.50 16.90 3,000 61.00/M UMT3906T106 
50 60 0.15 270 0.5 50 5 2SA1576AT106QCT-ND 34 5.00 13.00 3,000 47.00/M 2SA1576AT106Q 
50 60 0.15 390 0.5 50 5 2SA1576AT106RCT-ND 34 5.00 13.00 3,000 47.00/M 2SA1576AT106R 
60 60 0.6 100 1.6 500 50 UMT2907AT106CT-ND 44 6.50 16.90 3,000 61.00/M UMT2907AT106 
120 120 50mA 560 0.5 10 al 2SA1579T106RCT-ND NEW! 48 8.75 24.64 3,000 101.00/M 2SA1579T106R 
120 120 50mA 560 0.5 10 1 2SA1579T106SCT-ND NEW! 48 8.75 24.64 3,000 101.00/M 2SA1579T106S 
12 15 2 680 0.18 1A 50 2SB1690KT146CT-ND NEW! 55 10.50 30.24 3,000 143.00/M 2SB1690KT146 
32 40 0.5 390 0.6 300 30 2SA1036KT146QCT-ND NEW! 50 9.22 25.96 3,000 106.00/M 2SA1036KT146Q 
32 40 0.5 390 0.6 300 30 2SA1036KT146RCT-ND NEW! 50 9.22 25.96 3,000 106.00/M 2SA1036KT146R 
32 40 0.8 390 0.5 500 50 2SB1197KT146RCT-ND NEW! 43 7.31 20.28 3,000 78.00/M 2SB1197KT146R 
32 40 0.8 270 0.5 0.5A 50 2SB1197KT146QCT-ND 43 7.31 20.28 3,000 78.00/M 2SB1197KT146Q 
40 40 0.2 300 0.25 10 Al MMST3906T146CT-ND NEW! 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M MMST3906T 146 
40 40 0.6 100 0.75 500 50 MMST4403T146CT-ND 46 6.75 17.55 3,000 63.00/M MMST4403T146 
SOT-346 50 60 0.15 270 0.5 50 5 2SA1037AKT146QCT-ND 29 4.25 11.05 3,000 40.00/M 2SA1037AK146Q 
50 60 0.15 390 0.5 50 5 2SA1037AKT146RCT-ND 29 4.25 11.05 3,000 40.00/M 2SA1037AK146R 
60 60 0.6 100 1.6 500 50 MMST2907AT146CT-ND. 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M MMST2907AT146 
80 80 0.5 100min. 0.25 100 10 MMSTAS56T146CT-ND NEW! 49 9.06 25.52 3,000 104.00/M MMSTAS6T146 
80 80 0.5 390 0.5 500 50 2SB1198KT146QCT-ND NEW! 43 7.81 22.00 3,000 90.00/M 2SB1198KT146Q 
80 80 0.5 390 0.5 500 50 2SB1198KT146RCT-ND NEW! 43 7.81 22.00 3,000 90.00/M 2SB1198KT146R 
120 120 50mA 560 0.5 10 fl 2SA1514KT146RCT-ND NEW! 48 8.91 25.08 3,000 103.00/M 2SA1514KT146R 
120 120 50mA 560 0.5 10 a 2SA1514KT146SCT-ND NEW! 48 8.91 25.08 3,000 103.00/M 2SA1514KT146S 
12 15 0.5 680 0.25 200 10 2SA2018TLCT-ND NEW! 48 8.91 25.08 3,000 103.00/M 2SA2018TL 
SOT-416 50 60 0.15 270 0.5 50 5 2SA1774TLQCT-ND 37 5.50 14.30 3,000 52.00/M 2SA1774TLQ 
50 60 0.15 560 0.5 50 5 2SA1774TLRCT-ND NEW! 37 5.50 14.30 3,000 52.00/M 2SA1774TLR 
VMT-3 12 15 0.5 680 0.25 200 10 2SA2030T2LCT-ND NEW! 47 9.00 25.92 8,000 115.00/M 2SA2030T2L 
50 60 0.15 560 0.5 50 5 2SA2029T2LQCT-ND NEW! 49 7.25 18.85 8,000 58.00/M 2SA2029T2LQ 
20 30 10 560 0.25 4A 50 2SA1834TLRCT-ND NEW! 1.20 26.08 80.25 2,500 427.00/M 2SA1834TLR 
20 30 5 390 1 4A 100 2SB1412TLQCT-ND NEW! 69 13.86 41.58 2,500 219.00/M 2SB1412TLQ 
20 30 5 390 1 4A 100 2SB1412TLRCT-ND NEW! 95 20.64 63.50 2,500 338.00/M 2SB1412TLR 
32 40 2 390 0.8 2A 200 2SB1182TLQCT-ND NEW! 1.01 20.25 60.75 2,500 321.00/M 2SB1182TLQ 
32 40 2 390 0.8 2A 200 2SB1182TLRCT-ND NEW! 1.01 20.25 60.75 2,500 321.00/M 2SB1182TLR 
50 60 3 390 1 2A 200 2SB1184TLRCT-ND NEW! 65 12.90 38.70 2,500 194.00/M 2SB1184TLR 
SOT-428 50 60 3 270 1 2A 200 2SB1184TLQCT-ND 65 12.90 38.70 2,500 194.00/M 2SB1184TLQ 
60 100 5 270 0.3 3A 150 2SA1952TLQCT-ND NEW! 1.59 34.45 106.00 2,500 564.00/M 2SA1952TLQ 
80 80 1 390 0.4 500 50 2SB1181TLQCT-ND NEW! 98 19.62 58.86 2,500 311.00/M 2SB1181TLQ 
80 80 1 390 0.4 500 50 2SB1181TLRCT-ND NEW! -98 19.62 58.86 2,500 311.00/M 2SB1181TLR 
400 400 0.5 270 1 100 10 2SA1727TLPCT-ND NEW! 98 19.62 58.86 2,500 311.00/M 2SA1727TLP 
400 400 0.5 270 1 100 10 2SA1727TLQCT-ND NEW! -98 19.62 58.86 2,500 311.00/M 2SA1727TLQ 
400 400 2 180 0.5 500 100 2SA1862TLPCT-ND NEW! 1.35 29:17 89.75 2,500 477.00/M 2SA1862TLP 
SOT-23 40 40 0.6 100 0.75 500 50 SST4403T116CT-ND 44 6.50 16.90 3,000 61.00/M SST4403T116 
60 60 0.6 100 1.6 500 50 SST2907AT116CT-ND 26 3.75 9.75 3,000 35.00/M SST2907AT116 
TUMT-3 12 15 2 680 0.18 1A 50 2SB1730TLCT-ND NEW! 50 10.00 30.00 3,000 150.00/M 2SB1730TL 
30 30 1.5 680 0.37 1A 50 2SB1731TLCT-ND NEW! 50 10.00 30.00 3,000 150.00/M 2SB1731TL 
12 15 2 680 0.18 1A 50 2SB1690TLCT-ND NEW! 58 11.60 34.80 3,000 174.00/M 2SB1690TL 
TSMT-3 30 30 1.5 680 0.37 1A 50 2SB1695TLCT-ND NEW! 45 9.00 27.00 3,000 135.00/M 2SB1695TL 
30 30 3 680 0.25 1.54 30 2SB1708TLCT-ND NEW! 78 15.66 46.98 3,000 248.00/M 2SB1708TL 
20 20 3 390 0.5 2A 100 2SA1585STPQCT-ND+ NEW! 45 9.00 27.00 5,000 126.00/M 2SA1585STPQ 
20 20 3 390 0.5 2A 100 2SA1585STPRCT-ND¢ NEW! 45 9.00 27.00 5,000 126.00/M 2SA1585STPR 
SPT 50 60 0.15 560 0.5 50 5 2SA933ASTPQCT-ND+ NEW! 49 7.25 18.85 5,000 58.00/M 2SA933ASTPQ 
50 60 0.15 560 0.5 50 5 2SA933ASTPRCT-ND¢ NEW! 44 6.50 16.90 5,000 52.00/M 2SA933ASTPR 
50 60 0.15 560 0.5 50 5 2SA933ASTPSCT-ND+ NEW! 44 7.50 20.80 5,000 72.00/M 2SA933ASTPS 
20 30 5 390 1 4A 100 2SB1326TV2QCT-NDt+ NEW! 74 14.80 44.40 2,500 222.00/M 2SB1326TV2Q 
20 30 5 390 1 4A 100 2SB1326TV2RCT-ND¢ NEW! 74 14.80 44.40 2,500 222.00/M 2SB1326TV2R 
50 60 3 390 1 2A 200 2SB1243TV2QCT-ND+ NEW! 93 18.54 55.62 2,500 294.00/M 2SB1243TV2Q 
50 60 3 390 1 2A 200 2SB1243TV2RCT-ND¢ NEW! 93 18.54 55.62 2,500 294.00/M 2SB1243TV2R 
ATV 80 80 0.7 390 0.4 500 50 2SB1238TV2QCT-NDt NEW! 59 11.80 35.40 2,500 177.00/M 2SB1238TV2Q 
80 80 0.7 390 0.4 500 50 2SB1238TV2RCT-ND¢ NEW! 59 11.80 35.40 2,500 177.00/M 2SB1238TV2R 
80 80 1 390 0.4 500 50 2SB1241TV2QCT-ND+ NEW! 52 10.30 30.90 2,500 155.00/M 2SB1241TV2Q 
80 80 at 390 0.4 500 50 2SB1241TV2RCT-ND¢ NEW! 49 9.70 29.10 2,500 146.00/M 2SB1241TV2R 
400 400 0.5 270 1 100 10 2SA1776TV2PCT-ND+ NEW! -80 15.93 47.79 2,500 252.00/M 2SA1776TV2P 
400 400 0.5 270 1 100 10 2SA1776TV2QCT-ND+ NEW! -80 15.93 47.79 2,500 252.00/M 2SA1776TV2Q 
NEW! NPN Darlington NEW! 
SOT-346 30 30 0.3 5,000min. 1.5 100 0.1 2SD2142KT146CT-ND 42 8.13 23.40 3,000 111.00/M 2SD2142KT146 
SOT-428 60 60 2 10,000 1.5 1A 1 2SD2143TLCT-ND 75 15.03 45.09 2,500 238.00/M 28D2143TL 
100 100 2 10,000 1.5 1A it 2SD1980TLCT-ND 74 14.80 44.40 2,500 222.00/M 2SD1980TL 
60 60 1 2,000min. 1.5 500 0.5 2SD1834T100CT-ND 71 14.20 42.60 1,000 227.00 2SD1834T100 
SOT-89 60 60 2 10,000 1.5 1A 1 2SD2212T100CT-ND 69 13.86 41.58 1,000 239.00 2SD2212T100 
100 100 2 10,000 1.5 1A it 2SD2195T100CT-ND 1.01 20.16 60.48 1,000 347.00 2SD2195T100 
NEW! PNP Darlington NEW! 
SOT-89 100 100 2 10,000 15. 1A al 2SB1580T100CT-ND 92 18.36 55.08 1,000 316.00 2SB1580T100 
SOT-346 32 40 0.3 5,000min. 15. 200 0.4 2SB852KT146BCT-ND 58 11.13 32.04 3,000 151.00/M 2SB852KT146B 
SOT-428 100 100 2 10,000 15. 1A a 2SB1316TLCT-ND. 1.03 22.34 68.75 2,500 366.00/M 2SB1316TL 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


+ For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. 


@ Bulk 
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are Diodes and Transistors 
Infineon Silicon Switching Diodes 


Forward} Surge | Rev. |Max. For.) Recovery | Power Cut Tape 
Current | Current | Volt. | Voltage Time |Dissip.| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Fig. | If(mA) | Ifs(A) | (Vr) (Vf) Trr(ns) | mW _ | PartNo. 10 100 1,000 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
SOT-23 
0.625 | 200 1 50 350 | BAS21INCT-ND 1.73 9.72 35.10 BAS21INTR-ND 3,000 29.00/M | BAS21E6327 
250 45 75 1.2 4 370 | SMBD914INCT-ND® 1.89 10.62 38.35 SMBD914INTR-ND® 3,000 32.00/M | SMBD914E6327 
45 75 1.2 6 370 _| BASIGINCT-ND® 1,55 8.73 31.53 BAS16INTR-ND® 3,000 26.00/M | BAS16E6327 
1 120 0.2 40 1 0.1 250 | BAS40INCT-ND® 2.60 16.90 70.20 BAS40INTR-ND® 3,000 61.00/M | BAS40E6327 
250 45 75 0.715 4 370_| MMBD914LT1INCT-ND@ 1.50 8.46 37.60 MMBD914LT1INTR-ND® 3,000 19.00/M_| MMBD914LT1 
70 0.1 70 1 0.1 250 | BAS7OINCT-ND 2.60 16.90 70.20 BAS7OINTR-ND 3,000 61.00/M_ | BAS70E6327 
200 45 85 1.2 3 BAV170INCT-ND 2.02 11.34 40.95 BAV170INTR-ND 3,000 23.31/M | BAV170E6327 
2 200 45 85 1.2 6 250 | BAV70INCT-ND® 1.50 8.46 30.55 BAV70INTR-ND® 3,000 17.39/M | BAV70E6327 
120 0.2 40 1 0.1 BAS4005INCT-ND 2.81 18.27 75.87 BAS4005INTR-ND. 3,000 66.00/M_| BAS4005E6327 
70 0.1 70 1 0.1 250 _| BAS7005INCT-ND@ 2.11 14.61 64.63 BAS7005INTR-ND® 3,000 49.00/M_| BAS7005E6327 
85 1.2 3 BAV199INCT-ND@ 2.02 11.34 40.95 BAVI99INTR-ND@ 3,000 23.31/M | BAV199E6327 
200 45 70 1.2 6 330 BAV99INCT-ND® 1.50 8.46 30.55 BAV9SINTR-ND® 3,000 17.39/M | BAV99E6327 
3 5 100 1 15 SMBD7000INCT-ND 1.73 9.72 35.10 SMBD7000INTR-ND 3,000 29.00/M | SMBD7000E6327 
100 0.7 15 MMBD7000LT1INCT-ND@ 1.63 9.18 33.15 MMBD7000LTIINTR-ND@ | 3,000 21.00/M_| MMBD7000LT1 
120 0.2 40 1 04 250 BAS4004INCT-ND 2.81 18.27 75.87 BAS4004INTR-ND 3,000 66.00/M | BAS4004E6327 
70 0.1 70 i BAS7004INCT-ND 2.81 18.27 75.87 BAS7004INTR-ND 3,000 66.00/M_| BAS7004E6327 
4 200 45 70 1.2 6 330 | BAW56INCT-ND 1.50 8.46 = 30.55 BAW5S6INTR-ND 3,000 17.39/M | BAW56E6327 
120 0.2 40 1 0.1 250 | BAS4006INCT-ND 2.81 18.27 75.87 BAS4006INTR-ND. 3,000 66.00/M | BAS4006E6327 
SOT-89 
5 1000 10 400 2 1000 [| 1000 | BAW78DINCT-ND 3.56 25.63 = BAW78DINTR-ND 1,000 128.00 | BAW78DE6327 
SOT-143 
6 140 = 50 1.3 6 210 | BGX50AINCT-ND 2.34 16.50 75.00 BGXS50AINTR-ND. 3,000 61.13/M_[ BGX50AE6327 
SOT-323 
3 250 0.8 40 0.75 = 250 | BAT6404WINCT-ND® 2.54 16.51 68.58 BAT6404WINTR-ND@ 3,000 60.00/M_ | BAT6404WE6327 
@ RoHS Compliant 
Silicon Variable Capacitance Diodes 
Reverse |Forward| Capacitance Diode Series Cut Tape 
Voltage | current Ratio Capacitance | Res. | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Fig. | Package Vr If (mA) | Ct2/Ct25 (pF) |VR=2V (Ct) (pF)| (rs)Q | Part No. 10 100 1,000 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
5 |SOD-323] 30 20 6.7 15 0.58 | BB833INCT-ND 440 31.64 158.22 | BB833INTR-ND 3,000 149.00/M BB833E6327 
Silicon Carbide Schottky Diodes 
VRRM Qc If Ptot Digi-Key Pricing Infineon 
Fig. Package (V) (nC) (A) (W) Part No. 10 100 1,000 Part No. 
300 23 10 65 SDTT0S30IN-ND 80.06 632.89 4861.07 
7 T0-220-2-2 600 13 4 36.5 SDTO4S60IN-ND® 61.15 332.87 2868.03 SDT04S60 
600 21 6 57.6 SDTOG6S60IN-ND@ 58.04 480.04 4235.63 SDTO6S60 
600 30 12 88.2 SDT12S60IN-ND 119.77 906.35 8092.38 SDT12S60 
8 TO-220-3-1 300 23 2x10 65 SDP20S30IN-ND® 123.23 1043.45 9215.73 SDP20S30 
@ RoHS Compliant 
Silicon AF Transistors 
Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package | Type Vceo | Vcbo | Ic (mA) Hfe Part No. 10 100 1,000| Part No. Qty. Pricing Part No. 
PNP 30 30 20000 | SMBTAG64INCT-ND* 197 13.68 60.49 | SMBTAG4INTR-ND* 3,000 45.00/M SMBTAG4E6327 
NPN 45 45 100 460 BCX70KINCT-ND 1.79 10.08 36.40 | BCX7OKINTR-ND 3,000 30.00/M BCX70KE6327 
NPN 45 50 140 BC847AINCT-ND 1.49 8.37 30.23 | BC847AINTR-ND. 3,000 17.21/M BC847AE6327 
NPN 45 50 100 480 BC847CINCT-ND 1.49 8.37 30.23 | BC847CINTR-ND 3,000 17.21/M BC847CE6327 
PNP. 480 BC857CINCT-ND 1.49 8.37 30.23 | BC857CINTR-ND. 3,000 17.21/M BC857CE6327 
SOT-23 NPN 60 45 2000 BCV47INCT-ND* 2.46 15.99 66.42 | BCV47INTR-ND* 3,000 58.00/M BCV47E6327 
PNP 60 80 500 2000 BCV46INCT-ND*® 2.46 15.99 66.42 | BCV46INTR-ND*® 3,000 58.00/M BCV46E6327 
NPN 80 80 100 SMBTAOGINCT-ND 2.13 11.97 43.23 | SMBTAOGINTR-ND. 10,000 | 27.00/M SMBTAO6E6433 
NPN 80 80 500 400 MMBTAO6LTIINCT-ND 1.38 8.97 37.26 | MMBTAOGLTTINTR-ND | 3,000 42.00/M MMBTAOGLT1 
PNP. SMBTAS6INCT-ND 1.13 7.35 30.51 | SMBTAS6INTR-ND 10,000 18.00/M SMBTA56E6433 
PNP 300 300 500 40 SMBTA92INCT-ND 1.92 12.48 51.84 | SMBTA92INTR-ND 3,000 45.00/M SMBTA92E6327 
MMBTA92LT1INCT-ND 1.91 12.42 51.57 | MMBTAQ2LTIINTR-ND | 3,000 60.00/M MMBTA92LT1 
PNP 80 100 25 BCX5310INCT-ND 2.80 20.16 — | BCX5310INTR-ND 1,000 96.88 BCX5310E6327 
SOT-89 NPN 45 100 1000 25 BCX5410INCT-ND 2.80 20.16 — | BCX5410INTR-ND 1,000 96.88 BCX5410E6327 
PNP 20 25 160 BCX6916INCT-ND 3.89 27.97 — | BCX6916INTR-ND 1,000 121.00 BCX6916E6327 
@ ROHS Compliant —* Darlington 
oan . SOD-323 
Silicon RF Transistors 
Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package | Type Veeo | Vcbo | Ic (mA) | Hfe| Part No. 10 100 1,000 | PartNo. Oty. Pricing Part No. 
12 90 | BFP4O0SINCT-ND 4.98 37.35 799.20 | BFP405INTR-ND 3,000 | 190.00/M BFP405E6327 
S0T-343| NPN 45 15 35 95 | BFP420INCT-ND® 5.08 38.10 203.20 | BFP420INTR-ND® 3,000 | 194.00/M BFP420E6327 
100 80 | BFP450INCT-ND 6.45 48.36 277.61 | BFP450INTR-ND 3,000 | 255.00/M BFP450E6327 
2.5 10 40 110 | BFP520INCT-ND. 7.51 56.30 323.18 | BFP520INTR-ND 3,000 | 297.00/M BFP520E6327 
SOT-23 | PNP 15 20 25 50 | BFT92INCT-ND 4.31 31.03 155.16 | BFT92INTR-ND 3,000 | 147.00/M BFT92E6327 3 
TSFP-4 | NPN 40 13 50 180) BFP640FE6327INCT-ND 7.82 65.17 558.60 | BFP640FE6327INTR-ND 3.000 | 521.00/M BFP640FE6327 
2 
RoHS Compliant 
Silicon Switching Transistors 
1 
Ic Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Infineon 3 2 
Package | Type Vceo | Vcbo | (mA) Hfe Part No. 10 100 1,000 Part No. Qty. | Pricing Part No. 
NPN 40 75 SMBT2222AINCT-ND 1.76 9.90 35.75 | SMBT2222AINTR-ND 3,000 | 30.00/M | SMBT2222AE6327 
NPN 40 75 600 100 MMBT2222ALT1INCT-ND® 1.76 9.90 35.75 | MMBT2222ALTIINTR-ND@® | 3,000 | 34.00/M | MMBT2222ALT1 3 
PNP. 60 60 SMBT2907AINCT-ND® 1.76 9.90 35.75 | SMBT2907AINTR-ND@ 3,000 | 30.00/M | SMBT2907AE6327 
PNP 60 60 600 MMBT2907ALT1INCT-ND@ 1.76 9.90 35.75 | MMBT2907ALTIINTR-ND® | 3,000 | 23.00/M | MMBT2907ALT1 
SOT-23 | NPN 40 60 200 400 SMBT3904INCT-ND® 1.50 8.46 30.55 | SMBT3904XTINTR-ND® 3,000 | 25.00/M | SMBT3904E6327 SOT-343 
NPN 40 60 200 MMBT3904LT1INCT-ND 1.30 7.29 26.33 | MMBT3904LT1INTR-ND 3,000 | 17.00/M | MMBT3904LT1 3 
PNP. 40 40 200 SMBTS906INCT-ND® 1.50 8.46 30.55 | SMBT3906INTR-ND® 3,000 | 25.00/M | SMBT3906E6327 4 
PNP 40 40 200 100 MMBT3906LT1INCT-ND@ 1.30 7.29 26.33 | MMBT3906LTIINTR-ND® 3,000 | 17.00/M | MMBT3906LT1 
NPN 30 30 300 | 20000 | SMBTA14INCT-ND* 1.97 13.68 60.49 | SMBTA14INTR-ND* 3,000 | 45.00/M | SMBTA14E6327 2 
RoHS Compliant — * Darlington , 
Silicon Digital Transistors Traneletor'Fin Out 
Pkg | Pint |Pin 2 |Pin3 
Ic Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Infineon SOT-23| B 
Package | Type | Vceo | Vcbo | (mA) | Hfe | PartNo. 10 100 1,000 Part No. Oty. Pricing Part No. ole 8 
SOT-23 NPN 50 50 100 30 BCR133INCT-ND 1.95 10.98 39.65 BCR133INTR-ND 3,000 33.00/M BCR133E6327 
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Vceo Ic Min. | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ Vceo Ic Min. | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Fig. | (V) | (mA) | HFE | PartNo. 1 25 100 | Qty. | Pricing Fig. | (V) | (mA) | HFE | PartNo. 1 25 100 | Qty. | Pricing 
NPN Transistors 30 | 100 | 110 | BC848CMTFCT-NDO 13° (2.48 7.15 | 3,000] 25.85/M 
T0-92 30 | 1,200 | 4,000} BCV27CT-NDO 16 3.08 8.91] 3,000]  32.20/M 
40 | 200 | 30 | MMBT3904FSCT-ND 09 = 1.69 4.88 | 3,000]  17.63/M 
| ee ee es x 40 | 600 | 20 | MMBT4401FSCT-ND 40 191  5.53| 3.000) 19.98/M 
: : : 40 | 800 | 35 | BSR14CT-NDO 13 2.48 7.15 | 3,000 | _ 25.85/M 
15 | 200 | 20 | PN2369-ND 19 360 10.40 : 
1s | 200 | 18 | PN4275-ND 19 360 1040) — = 40 | 7,000 | 35 | MMBT2222AFSCT-ND 101.85 5.33 | 3,000]  19.27/M 
15 | 200 | 20 | pNogega-ND ‘19360 «i040; — a 40 | 1,200 |10,000) MMBT6427FSCT-ND 19 353 10.21] 3,000] 36.90/M 
45-1300 1715 1 ONS772-ND 3905 70 = 45 | 100 | 110 | BC847BMTFCT-NDO 13° 2.48 7.15 | 3,000]  25.85/M 
20 | 1200 |20,000! MPSA12-ND O52? ~50a| — = 2 | 45 | 100 | 110 | BC847CMTFCT-NDO 13 2.48 7.15 | 3,000)  25.85/M 
25 | 50 | 60 | MPSHIOFS-ND* 30«CO«#&OTS«16. 38 45 | 800 | 100 | BC81725MTFCT-NDO NEW! 16 2.93 8.45 | 3,000 | _30.55/M 
25 | 100 | 400 | 2Ns0a9BU-ND tt 208 535; — = 50 | 500 | 250 | MMBT6428CT-ND 15 2.84 8.19] 3,000] 29.61/M 
35 | 400 | 150 | MPS2924-ND ‘at B27) oea| = 50 | 800 | 100 | BC81740MTFCT-ND 37 6.96 += 19.29] 3,000] 26.00/M 
35 1200-160 | 2N4124BU-ND TT ta 6187 = = 65 | 100 | 110 | BC846BMTFCT-NDO 13 2.48 7.15 | 3,000]  25.85/M 
95 | 200 | 150 | MPpses15-ND 53 430Ss—«1248 | = 80 | 500 | 100 | MMBTAQ6FSCT-ND 22 4.05 += 11.70] 3,000) 42.30/M 
55 | 200 | 15 | PN5135-ND 30 «625 ~=«1760| a 160 | 600 | 30 | MMBT5551FSCT-NDO 162.99 8.65 | 3,000 | _31.26/M 
95 | 500 | 150 | PN3565-ND O83 Q2t31 | — = 300 | 500 | 25 | MMBTA42FSCT-ND 23. 432 1248] 3,000] 45.12/M 
30 100 300 | 2N5088BU-ND hl 214 618] — = 300 500 25 KST42MTFCT-NDO 16 3.08 8.91 | 3,000 32.20/M 
30 | 200 | 25 | 2N4123-ND 11 2.09 6.05 | — = SOT-223 
30 | 500 | 100 | 2N3704-NDt 2 394 0 1138) — - 5 
30 | 600 | 35 | PN22228U-ND a 2i4 gts) — =|} | 3 | 60 | 100 | 23 | BorssrscrnD aot 2505/2500| | 9a60M 
30 | 600) 80 | PN3566-ND 21 387 11.18) — x 300 | 500 | 25 | PzTAdecT-ND 36 «©7385 ~=—«-20.16| 2.500) 95.20/M 
30_| 1,200 | 5,000 | MPSA13-ND. 285.22 15.08 : : : é ” 
30 | 1,200 |10,000; MPSA14-ND 28 —«45.22~-—«*15.08 | — = NEW! TO-264 NEW! 
30 | 500 | 100 | BC184C-ND+) NEW! 22 416 = 12.038) — = 4 | 230 | 15,000] 35 | FJL43150TU-NDO 247 4345 130.35) — = 
30 | 500 | 100 | BC184L-NO+0 NEW! 22 405 = 11.70) — - 70-220 
30 | 1,200 /30,000| BC517-ND+) NEW! 25 473° 13.65 
30 100 420 | BC548C-ND+0 NEW! 29 4.05 11.70) — = 30 | 3,000 | 120 | KSC1173YTSTU-ND) NEW! AT 9.30 27.90) — _ 
30 700 110 | BC549-ND+0 NEW! 22 4.05 11.70! — = 60 | 2,000 | 500 | TIP110-ND) NEW! 50 9.30 27.90| — = 
40 200 40 2N3904FS-ND eh 2.03 5.85 | — = 60 | 5,000 | 1,000} TIP120-NDO NEW! 50 9.30 27.90) — = 
40 | 200 | 30 | 2N3904D26ZCT-ND 19 360 10.40] 2,000}  24.30/M 80 | 10,000) 35 | KSE44H11TU-NDO 60 11.25 33.75) — = 
40 500 100 | PN3569-ND 21 3.87 11.18) — = 80 | 6,000 | 15 TIP41B-NDO NEW! 50 9.38 28.13 | — = 
40 | 600 | 20 | 2N4400-ND 122.93 644| — = 700 | 1,000 | 15 | TIP29CFS-ND 57 11.30 33.90] — = 
40 | 600 | 20 | 2N4401-ND 23.93 644| — = 100 | 2,000 | 500 | TIP112TU-ND 50 930 2790) — - 
40 | 600 | 40 | PN3567-ND 1 ©6387 11.48] — a 100 | 3,000 | 10 | TIP31CFS-ND 50 6945 028.35) — - 
1 | 40 | 600 | 20 | 2N4401D26ZCT-ND 16 © 2.97 8.58 | 2,000] 26.73/M 100 | 3,000 | 10 | TIP31CTU-ND 50 9.45 28.35) — = 
40 | 600 | 20 | 2N4401D75ZCT-ND® 16 © 2.97 8.58 | 2,000]  26.73/M 100 | 5,000 | 1,000 | TIP122FS-ND 50 9.30 —a27.90 |_ — = 
40 | 1,000 | 35 | PN2222AFS-ND A 2.14 6.18 | — = 100 | 5,000 [1,000 | TIP122TU-ND ‘50. 9.30 +27.90/ — = 
40 | 1,000 | 35 | PN2222AD26ZCT-ND 20 3.83 1105/2000] 26.73 100 | 6,000 | 15 | TIP4iCTU-ND 50 869.38 «= 28.13) — - 
45 | 100 | 400 | MPSA18-ND 2 466 1346) — = 100 | 8,000 | 200 | TIP102TU-ND 68 1283 3848) — — 
45 | 100 | 80 | PN1OORMCT-ND® 21 ©=-3.92 = 11.31] 2,000] 46.98/M 100 | 8,000 | 200 | TIP102-ND) NEW! 68 1283 3848) — — 
45 | 800 | 60 | BC337-ND+) NEW! 31 5.83 16.17) — - 100 | 1,000 | 15 | TIP29CTU-ND) NEW! 5711.30 33.90 | — - 
45 | 800 | 100 | BC33725-ND+) NEW! 315.83 16.17 | — = 100 | 12,000; 100 | BDW93CFS-ND) NEW! 69 1298 3893] — = 
45 | 800 | 100 | BC33725TACT-ND+) NEW! 142.54 7.35 | 2,000|  30.51/M 120 | 8,000 | 120 | FJP3835TU-NDO NEW! 80 16.63 53.20) — = 
45 | 800 | 170 | BC33740TACT-ND+) NEW! 14° (2.54 7.35 | 2,000]  30.51/M 200 | 7,000 | — | BU406FS-ND) NEW! 75 1410 4230) — = 
45 | 100 | 110 | BC547-ND+) NEW! 22 405° 11.70) — = 275 | 4,000 | 1,000] FJP9100TU-ND) NEW! 83 1719 55.00) — - 
45 | 100 | 110 | BC547BFS-ND+) NEW! 22 405 11.70) — = 300 | 1,000 |_10 | TIP48-NDO NEW! AQ 9.23 27.68 | — = 
45 | 100 | 110 | BC547BTACT-ND+) NEW! 11 2.03 5.85 | 2,000| —_24.30/M 350 | 1,000 | 10 | TIP49FS-NDO NEW! 49 «(«9.23~—«27.68] — = 
45 | 100 | 110 | BC550-ND+) NEW! 22 405 1170) — = 400 | 8,000} 5 | FJP13007TU-NDO NEW! 75 14.03 © 42.08] — - 
50 | 100 | 200 | 2N5210-ND 11 2.03 5.85) — < 400 | 8,000 | 15 | FJP13007H1TU-NDO NEW! 75 14.03 42.08) — - 
50 | 100 | 40 | BC182-ND+) NEW! 220 4.05 11.70) — _ 5 | 400 | 8,000) 26 | FJP13007H2TU-NDO NEW! 75 14.03 42.08) — - 
50 | 100 } 40 | BC182B-ND+0 NEW! 220 405 11.70) — = 400 | 12,000| 15 | FJP13009H2TU-NDO NEW! 97 18.15 54.45 | — = 
50 | 100 | 40 | BC182L-ND+) NEW! 224.05 11.70|_ — = 400 [12,000] 6 | FJP13009TU-ND) NEW! 97 18.15 54.45] — = 
60 7 100 | 100 | 2N5961-ND 230 4280 12.35] — = 400 | 4,000 | 19 | FJP3305H1TU-NDO NEW! 72 1350 4050) — - 
60 | 100 | 20 | PN2484-ND 22 412 11.90) — = 400 | 4,000 | 26 | FJP3305H2TU-NDO NEW! 72 13.50 40.50} — _ 
65 | 100 | 110 | BC546-ND+) NEW! 25 473 13.65) — > 400 | 4,000} 8 | FJP3305TU-ND) NEW! 72 13.50 40.50} — _ 
80 | 200 | 60 | 2N4410-ND 240 450 13.00) — = 400 | 4,000 |_8 | FJP3305-ND0 ) NEW! 56 10.43 31.28 | — = 
80_| 500 | 100 | MPSAQ6-ND 285.25 14.56 | _— = 400 | 4,000 | 8 | FJP5304DTU-NDO NEW! 72 1350 4050 — = 
80 | 500 / 100 | MPSAQ6_D26ZTR-ND = an — | 2,000) — 61.60/M 400 | 5,000 | 10 | FJP5555TU-NDO NEW! 92 17.25 5175) — — 
iO Tce 2 eye NEW! a rH a = = 400 | 5,000) 8 | KSC5305DFTTU-ND) NEW! 82 15.30 45.90) — _ 
i : ; ; = = 400 | 1,000} 10 | TIP50-NDO NEW! 49 9.23 27.68] — = 
100 ) 1,500 | 1,000 | 2N7052-ND 320 6.25 17.60) — = 400 | 1.500 | 5 | KSE13003TH2ATU-NDO NEW! 58 11.60 34.80 | — = 
140 | 600_| 20 | 2NSSS0BU-ND. 2 2.27 6.57 | — = 400 [4,000 | 20 | FJP5554TU-ND) NEW! 86 1613 4838; — = 
200] 200 | 25 | MPSA43-ND 290 9.42 15.03 | — =| 400 | 8,000 | 5 | FJP3307DTU-NDO NEW! 74 1395 4185) — — 
300 | 500 | 25 | MPSA42FS-ND 290 545 15.73) — — 4oo | 8.000 | 26 | FJP3307DH2TU-NDO NEW! 74 1395 «41.85; — = 
300 | 500 | 25 | MPSA42_D26ZTR-ND = = — | 2,000) 65.34/M 440 | 5,000 | 7 | FJP5S355TU-NDO NEW! ‘8601781 ~«=—«57.00) — — 
400 | 1,500] 5 | FJN13003TACT-NDt) NEW! 40 8.01 ~—-21.96 | 2,000] 109.80/M 450 | 5.000 | 4 | KSC8338D-ND0 NEW! 87 «1635 «= 4905| — = 
a 40 7.81 22.00] 2,000} — 95.00/M : ‘ : : : 
400 | 1,500 | 5 | FUNSSO3TACT-NOT@) NEW! : 450 | 5,000 | 4 | KSC5338DTU-NDO NEW! ‘87 16.35 49.05) — = 
SOT-23 450 | 2,000) 4 | KSC5402DTTU-NDO NEW! 82 15.45 ©4635) — = 
12 | 50 | 25 | MMBT5179CT-ND 18 3.33 9.62] 3,000] 34.78/M 500 | 5,000) 8 | FJP5321TU-NDO NEW! 67 12.60 37.80) — = 
15 | 200 | 20 | MMBT2369ACT-NDO 14° 2.70 7.80 | 3,000]  28.20/M 500 | 5,000) 8 | FJP50210TU-ND) NEW! 84 15.68 = 47.03) — = 
2 | 25 | 50 | 60 | MMBTH1OFSCT-ND 18 © 3.33 9.62 | 3,000] 34.78/M 800 | 3,000 | 6 | KSCS5603DTU-ND) NEW! 7916.38 52.40) — = 
25 200 60 KSTIOMTFCT-NDO 14 2.59 7.48 | 3,000 27.03/M * + £ A See drawings above for pin layout. § For Tape and Reel part number, change the CT-ND to TR-ND 
30 100 300_| MMBT5088CT-ND 15 2.84 8.19 | 3,000 29.61/M For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND + RoHS Compliant (Continued) 
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é Vceo Ic Min. | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
—— Transistors (Cont) Fig. | (V) | (ma) | HFE | PartNo. 1.25100: | ty. | Pricing 
Cen ee 50 | 100 | 250 | 2N5087-ND W244 618; — = 
r jn ici 50 300 — | BC212-ND) NEW! 28 5.22 15.08 | — _ 
ag (ives eaten (eMin | ROIO Ray ricing WA OeneH CAE 50 | 300 | 40 | BC212L-NDAd NEW! 22 «416 «© 1203) — — 
Fig. | (V) | (mA) | HFE | PartNo. 1 25 100 | Qty. Pricing 
60 500 | 250 | PN4250A-ND 23 4.28 12.35 | — - 
800 | 3,000 | 20 FJP50270TU-NDO NEW! 88 16.50 49.50} — =_ 60 500 100 | MPSAQ5-ND 28 5.25 1456| — = 
800 | 3,000 | 15 FJP5027RTU-ND) NEW! 88 16.50 49.50 a “ : 5 _ _ 
5 1 60 800 10 PN2907ABUFS-ND 12 2.25 6.50 
800 | 3,000 8 FJP5027TU-ND) NEW! 88 16.50 49.50} — _ 80 500 100 | MPSAS56-ND 24 459 13.26| — = 
800 | 3,000 | 20 KSC50270TU-ND) NEW! 98 18.30 54.90) — _ 30 | 1.000 | 25 BC640-NO+) NEW! 33 615 1706| — ax 
NEW! TO-220F NEW! 120 | 600 30 2N5400-ND 24 4.46 12.87 | — _ 
400 | 8,000 5 FJPF13007TTU-NDO 70 13.13 39.38 | — = 150 | 600 30 2N5401-ND 13 2.41 6.96 | — => 
400 | 8,000 | 26 FJPF13007H2TTU-NDO 70 13.13 39.38 | — — 300 | 500 25 MPSA92FS-ND 29 5.42 15.03 | — _ 
400 | 12,000] 6 | FJPF13009TTU-NDO 95 1785 53.55) — — SOT-23 
100 | A000 |) eT TT ae ee = 72 | 200 | 20 | MMBTS640CT-NDO 56 1050 31.50] 3,000] 18200/M 
400 | 8,000 5 FJPF13007TU-NDO 79 14.85 44.55 | — = 
20 50 60 MMBTH81CT-ND AZ: 3.20 9.23 | 3,000 33.37/M 
400 / 12,000) 6 | /RJPETSOOSH2TUENDD 80-18-75 60.00 | — = 25 | 200 | 60 | MMBT4126FSCT-ND 15 279 806) 3.000) 29.14/M 
400 | 12,000) 6 FJPF13009TU-NDO 719 16.50 52.80) — = . i % 4 7 
; 30 | 1,200 |10,000| MMBTAG4FSCT-ND 18 3.38 9.75 | 3,000 35.25/M 
6 | 400 | 4,000 8 FJPF3305H1TU-NDO 62 11.55 34.65) — = 
au 40 600 20 MMBT4403FSCT-ND 10 1.91 5.53 | 3,000 19.98/M 
400 | 4,000 8 FJPF3305H2TU-NDO 78 14.70 44.10 
i =: =) 40 200 30 MMBT3906FSCT-ND 09 1.69 4.88 | 3,000 17.63/M 
400 | 4,000 8 FJPF3305TU-NDO 62 11.55 34.65 
A — = 45 800 100 | BC80725MTFCT-NDO 16 2.93 8.45 | 3,000 30.55/M 
500 | 5,000) 15 FJPF5021RTU-NDO 88 16.50 49.50 
4 = = 2 45 800 100 | BC80740MTFCT-NDO 16 2.93 8.45 | 3,000 30.55/M 
500 | 5,000 8 FJPF5321TU-NDO 68 12.75 38.25 
% _ = 50 100 | 250 | MMBT5087CT-ND A? 3.15 9.10 | 3,000 32.90/M 
800 | 3,000 | 20 FJPF50270TU-NDO 88 16.50 49.50 
i 60 800 75 BSR16CT-NDO 13 2.48 7.15 | 3,000 25.85/M 
800 | 3,000 | 15 FJPF5027RTU-NDO 88 16.50 49.50 
900 | 100 30 KSC5042FTU-NDO 51 960 98.30 | — = 60 800 50 MMBT2907AFSCT-ND 10 1.91 5.53 | 3,000 19.98/M 
80 500 100 | MMBTAS6FSCT-ND 18 3.38 9.75 | 3,000 35.25/M 
D-PAK 150 | 600 50 MMBT5401FSCT-NDO 15 2.77 8.00 | 3,000 28.91/M 
60 | 10,000) 5 MJD3055TFCT-ND) NEW! AQ 9.15 27.45 | 2,000} 162.26/M 300 | 500 25 KST92MTFCT-NDO 18 3.38 9.75 | 3,000 35.25/M 
80 | 8,000 | 40 MJD44H11TMCT-NDO 56 10.50 31.50 | 2,500} 182.00/M 300 | 500 25 MMBTA92FSCT-ND 29 5.40 15.60 | 3,000 49.35/M 
100 | 8,000 | 1000 | KSH122TFCT-NDO 50 9.30 27.90 | 2,000} 164.92/M a ., 7 
100 | 2,000 | 200 | MJD112TFCT-ND) NEW! 54 10.05 30.15 | 2,000} 178.22/M 7 | 230 113.000] 35 a i as ae 4840 145.20 
100 | 8,000 | 100 | MJD122TFCT-ND) NEW! 50 9.30 27.90 | 2,000 | 164.92/M a & : - _ _ 
100 | 3,000 | 10 MJD31CTFCT-NDO NEW! 54 10.80 32.40 | 2,000 | 151.20/M TO-220 
7 | 100 | 6,000} 15 MJD41CTFCT-ND) NEW! AQ 9.15 27.45 | 2,000} 162.26/M 30 | 3,000 | 120 | KSA473YTSTU-NDO NEW! 48 9.50 28.50) — = 
100 | 6,000 15 KSH41CTFCT-NDQ NEW! 49 9.15 27.45 | 2,000) 162.26/M 60 | 5,000 | 1,000 | TIP125TU-ND 52 9.83 29.48) — —. 
100 | 3,000 | 10 KSH31CTFCT-NDO NEW! 57 11.40 34.20 | 2,000} 159.60/M 60 | 8,000 | 200 | TIP105TU-NDO NEW! 72 13.50 40.50) — _— 
100 | 2,000 | 200 | KSH112TMCT-ND) NEW! 50 9.30 27.90 | 2,500 | 161.20/M 80 | 5,000 | 1,000 | TIP126-NDO NEW! 52 9.83 29.48) — = 
100 | 8,000 | 100 | KSH122TMCT-ND) NEW! 50 9.30 27.90 | 2,500 | 161.20/M 80 | 8,000 40 D45H11-ND) NEW! 79 16.44 52.60) — _ 
400 | 4,000 | 10 FJD5304DTFCT-NDA) NEW! 83 15.60 46.80 | 2,000 | 276.64/M 400 | 8,000 | 750 | BDX54C-NDO NEW! 52 9.68 99.03! — = 
600 | 2,000 3 KSC5502DTMCT-ND) NEW! 89 16.65 49.95 | 2,500 | 288.60/M 100 | 3.000 | 10 TIP32CFS-ND 50 9.45 98.35| — — 
NEW! D2.PAK NEW! 5 | 100 | 3,000} 10 | TIP32CTU-ND 50 9.45 28.35 | — - 
7 | 100 | 8,000 | 200 | FJB102TMCT-NDA 89 20.56 65.80 800 368.48 100 | 5,000 | 1,000 | TTIRI27ES-ND 52 983 20.48 | — - 
- s 100 | 5,000 | 1,000 | TIP127TU-ND 52 9.83 29.48 | — = 
TO:126 100 | 6,000 | 15 | TIP42CTU-NDO 52. 9.75 29.25) — = 
60 | 5,000 | 160 | KSD1691YSTU-ND) NEW! 50 9.90 29.70) — _ 100 | 8,000 | 200 | TIP107-ND0 NEW! 712 13.50 40.50) — _ 
80 | 1,500] 25 BD13916STU-NDO 42 8.53 23.40) — _ 100 | 2,000 | 500 | TIP117TU-ND) NEW! 52 9.75 29.25) — = 
300 | 500 30 | MJE340STU-ND) NEW! AQ 9.84 27.00) — = 100 | 1,000 | 15 | TIP30C-ND) NEW! 58 11.50 34.50) — = 
400 | 1,500 5 FJE3303TU-ND) NEW! 48 9.50 28.50) — = 100 | 6,000 | 15 | TIP42C-ND) NEW! 52 9.75 29.25) — — 
8 = aT ; ee aa NEW! = ot at = = 100 | 8,000} 2 | TIP107TU-ND 72 13.50 40.50} — _ 
5 H NEW! A 11. E = = 
400 | 1.500 5 | KSE13003H1ASTU-NDO NEW! 42 «840 -25.20 Ee TOS Or NEW! 
400 | 1,500 | 5 | KSE13003H2ASTU-ND) NEW! 42 8.40 25.20) — - 6 | 550 | 2,000 | 400 | FJPF9O2ZOTU-NDO 9619.94 63.80 | — = 
400 | 1,500 | 14 FJE3303H2TU-ND) NEW! 48 9.50 28.50) — = D-PAK 
900 | 100 | 30 /BASGSOs2MSIE ND UIVEMy 50) 8.90) 29.70) = = 80 | 8,000] 40 | MJD45HTITFCT-NDO 58 10.88 32.63 | 2,000] 200.83/M 
NEW! SOT-523F NEW! 80 | 8,000 | 40 MJD45H11TMCT-NDO 58 10.88 32.63 | 2,500 | 196.30/M 
40 100 | 100 | FuY3009RCT-NDO 29 5.40 45.60 | 3,000 56.40/M 40 | 1,000 | 15 | KSH30TFCT-ND) NEW! 58 11.60 34.80 | 2,000) 162.40/M 
40 100 | 100 | FUY3010RCT-NDO 29 5.40 45.60 | 3,000 56.40/M 100 | 2,000 | 200 | KSH117TFCT-ND) NEW! 50 9.30 27.90 | 2,000) 164.92/M 
40 100 | 100 | FJY3011RCT-NDO 29 5.40 15.60 | 3,000 56.40/M 7 100 | 8,000 | 100 | KSH127TFCT-ND) NEW! 50 9.45 28.35 | 2,000 | _167.58/M 
40 100 | 100 | FJY3012RCT-NDO 29 5.40 15.60 | 3,000 56.40/M 100 | 3,000 | 10 | KSH32CTFCT-ND) NEW! 56 11.10 33.30 | 2,000 | 155.40/M 
50 100 22 | FJY3001RCT-NDO 29 5.40 15.60 | 3,000 56.40/M 100 | 6,000 | 15 | KSH42CTFCT-ND) NEW! 50 9.38 28.13 | 2,000 | 166.25/M 
50 100 30 | FJY3002RCT-NDO 29 5.40 15.60 | 3,000 56.40/M 100 | 2,000 | 200 | MJD117TFCT-ND) NEW! 50 9.30 27.90 | 2,000} 164.92/M 
50 400 56 | FJY3003RCT-NDO 29 5.40 15.60 | 3,000 56.40/M 100 | 8,000 | 100 ) MJD127TFCT-NDO NEI 56 10.43 31.28 | 2,000 | 184.87/M 
9 50 100 56 FJY3004RCT-NDO 29 5.40 15.60 | 3,000 56.40/M 100 | 3,000 | 10 MJD32CTFCT-ND) NEW! 56 11.10 33.30 | 2,000 | 155.40/M 
50 100 30 FJY3005RCT-NDO 29 5.40 15.60 | 3,000 56.40/M TO-126 
50 100 68 FJY3006RCT-NDO 29 5.40 15.60 | 3,000 56.40/M 80 | 1,500] 25 BD14016STU-NDO 44 8.93 24.48] — =; 
50 100 68 FJY3007RCT-NDO 29 5.40 15.60 | 3,000 56.40/M 8 300 | 500 30 MJE340STU-NDO NEW! 49 9.84 2700| — = 
50 100 56 FJY3008RCT-NDO 29 5.40 15.60 | 3,000 56.40/M = - - - 
50 100 56 FJY3013RCT-NDO 29 5.40 15.60 | 3,000 56.40/M NEW! SOT-523F NEW! 
50 100 68 FJY3014RCT-NDO 29 5.40 15.60 ) 3,000 56.40/M 40 100 100 | FJY4009RCT-NDO .29 5.40 15.60 | 3,000 56.40/M 
50 100 33 FJY3015RCT-NDO 29 5.40 15.60 | 3,000 56.40/M 40 100 100 | FJY4010RCT-NDO 29 5.40 15.60 | 3,000 56.40/M 
TO-3P 40 100 100 | FJY4011RCT-NDO 29 5.40 15.60 | 3,000 56.40/M 
60 | 10,000] 500 | TIP140TU-NDO NEW! 141 23.13 74.00] — — 40 100 100 | FJY4012RCT-NDO 29 5.40 15.60 | 3,000 56.40/M 
50 100 20 FJY4001RCT-NDO 29 5.40 15.60 | 3,000 56.40/M. 
100 | 10,000} 500 | TIP142TU-ND 1.11 23.13 74.00 
50 100 30 FJY4002RCT-NDO 29 5.40 15.60 | 3,000 56.40/M 
120 | 8,000 | 120 | FJA3835TU-ND) NEW! 1.39 28.88 92.40) — =_ 
50 100 — | FJY4003RCT-NDO 29 5.40 15.60 | 3,000 56.40/M 
10 | 140 | 10,000) 50 FJA43100TU-NDO NEW! 1.32 27.56 88.20) — = 9 
nm = 2 50 100 68 FJY4004RCT-NDO 29 5.40 15.60 | 3,000 56.40/M 
230 | 15,000| 35 FJA43130TU-NDO NEW! 1.29 25.75 77.25 
50 100 30 FJY4005RCT-NDO 29 5.40 15.60 | 3,000 56.40/M 
400 | 12,000) 6 FJA13009TU-NDO NEW! 1.16 24.06 77.00) — = 
500 | 10.000! 15 KSC5024RTU-ND) NEW! 128 26.63 85.20 50 100 68 FJY4006RCT-NDO 29 5.40 15.60 | 3,000 56.40/M. 
: = - - - 50 100 68 FJY4007RCT-NDO 29 5.40 15.60 | 3,000 56.40/M 
TO-3PF 50 | 100 | 68 | FJY4008RCT-NDO 29 5.40 15.60 | 3,000] —56.40/M 
11 | 140 | 10,000) 50 FJAF4310YTU-ND) NEW! 1.23 25.69 82.20) — - 50 100 68 FJY4013RCT-NDO .29 5.40 15.60 | 3,000 56.40/M 
co | soo | 56 Reaoniianies a 
TO-92 TO-3P 
yi = =r 100 | 1,000 | 500 | TIP147TU-ND 1.10 22.81 73.00 | — _ 
io | ooo | on ean nee Dao cago ccs = 10 | 140 | 10,000} 50 | FJA42100TU-NDO NEW! 132 2635 © 79.05] — = 
15 | 200 | 20 | 2ns771-ND 1382813 «9000 — = 230 | 15,000] 35 | FJA42130TU-NDO NEW! 158 3150 94.50] — - 
20 50 15 PN5142-ND 42 8.13 22.88 | — _ NEW! TO-3PF NEW! 
2 = 8 wee 4 at at = = 41] 100 ] 10,000] 500 ] TIP147FTU-NDO 1.10 2281 = 73.00] — = 
30 200 30 PN4917-ND OF 387 4118 140 | 10,000} 50 FJAF4210YTU-NDO = 1.42 29.56 94.60) — = 
30 | 200 | 25 | 2N4125-ND A244 6.48) — - SuperSOT™ 3 
30 500 50 PN5138-ND .23 4.28 1235) — - 1,000 4 
30 | 1.200 | 5.000 | MPSAG3-ND 26 479 1395| — a 12 | 30 2/000 40 FMMT549FSCT-ND 38 7.20 19.97 | 3,000 66.00/M 
30 | 1,000 |30,000| BC516-ND+) NEW! 26 4.84 13.98 | — _ A 
eM 100 | 0 Ee ey CN 28 _ 2 = 13 | 35 | 2,000 | 100 | FJMA790CT- eae =a 83 17.19 55.00 | 3,000 | 357.50/M 
40 200 15 | 2N3905-ND 12 2.27 657] — _ z : 2 uZ z 
1 40 200 30 2N3906FS-ND Bi 2.09 6.05 | — _ * + £ A See drawings above for pin layout. § For Tape and Reel part number, change the CT-ND to TR-ND 
40 200 30__| 2N3906D26ZCT-ND AZ 3.24 9.36 | 2,000 25.11/M @ For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND + RoHS Compliant 
40 200 30 PN4122-ND 21 3.87 11.18] — _ 
40 | 500 | 100 | PN4249-ND 2304.28 12.35] — = Digi-Key Pricing 
ie a0 zat a a aH a _ _ Fig. | Description Pkg. Part No. 1 25 100 
4o_| 600 | 20 | 2N4403-ND 13236 6.83 maT NGhammer PET Transistors a TES 
40 | 600 | 20 | 2N4403D26ZCT-ND 16 2.97 8.58 | 2,000} 28.62/M tt | Maen ani ae rae nm a ee 
40 | 800 | 30 | PN2907-ND 14° 270 = «780; — a inp 6 Mier: 2 eidves ae at ef 
45 | 800 | 40 | BC327-ND+) NEW! 30 5.66 15.70) — _ Transistor Arrays 
45 100 | 110 | BC557-ND+) NEW! 28 5.22 15.08 | — _— IC, Amp, Multichip, GP, NPN 16-SOIC | MMPQ2222ACT-ND 1.06 22.00 70.40 
45 100 | 110 | BC560-ND+) NEW! 28 5.22 15.08 | — = 14 IC, Amp, Multichip, GP, NPN 16-SOIC | ~MMPQ2222ATR-ND 1144.00/2,500 
45 100 | 420 | BC560CTACT-ND@+) NEW! 2 2.16 6.24 | 2,000 25.92/M IC, Amp, Multichip, GP, PNP. 16-SOIC | MMPQ2907ACT-ND 1.01 21.06 67.40 
50 50 30 PN3251-ND 39 7.88 21.60) — _- IC, Amp, Multichip, GP, PNP. 16-SOIC | MMPQ2907ATR-ND 1095.25/2,500 
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| : ae a 
EAIRCHILD Diodes Reverse} Average Cut Tape 
SEMICONDUCTOR® Voltage | Rectified Digi-Key Pricing Tape & Reel§ 
Fig.| (V) |Current (A)| Pkg. Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing 
Fig-1 sthode Fig. 2 Fig. 3 Onan Bas 20 0.5 | SOD-123 | MBRO520LCT-ND 25 1.88 13.00 | 3,000] 50.00/M 
Cathode 30 2.0 SMB | SS23CT-NDO 51 415 — 28.44 | 3,000 | 134.30/M 
Satiode (Flange) 40 3.0 SMC | MBRS340FSCT-NDO 52 3.93 29.48 | 3,000 | 170.30/M 
hess 40 1.0 SMA | SS14CT-NDO 36 2.89 19.80 | 7,500 | 88.00/M 
50 1.0 SMA __| S1AFSCT-NDO 26 1.98 14.30 | 7,500 | 44.00/M 
60 2.0 SMB | SS26FSCT-NDO 45 3.56 26.70 | 3,000 | 120.15/M 
100 1.0 SMA | S1BFSCT-NDO 26 © 1.98 14.30 | 7,500 | 44.00/M 
Cathode 5 | 100 1.0 SMA | EGFIBCT-ND) NEW! AT 3.78 ~—-25.92 | 7,500 | 115.20/M 
100 1.0 SMA | S100CT-NDO NEW! 44 3.52 26.40 | 7,500 | 114.40/M 
200 2.0 SMB__| ES2DFSCT-ND 42 3.31 23.32 | 3,000 | 95.40/M 
200 3.0 smc | ES3DFSCT-ND 42 3.36 25.20 | 3,000 | 113.40/M 
200 1.0 SMA | ESIDFSCT-ND 39 2.90 20.07 | 7,500 | 69.48/M 
400 1.0 SMA | S1GFSCT-NDO 26 © 1.98 14.30 | 7,500 | 44.00/M 
600 3.0 SMC | ES3JCT-NDO 40 3.20 24.00 | 3,000 | 108.00/M 
1,000 1.0 SMA _| S1MFSCT-NDO 29 216 15.60 | 7,500 | 48.00/M 
1 t 9 68 5 | 100 0.2 LL-34 | FDLL4148CT-ND 08 59 4.23 | 2,500 | 15.28/M 
nna Beige 150 0.2 LL-34_| FDLL300CT-NDO ‘71.26 = 9.10 | — —_ 
7 [100 0.25 |TO-236AB| FLLD261FSCT-NDO 221.67 12.09 | 3,000 | _43.71/M 
8 | 100 20 TO-220 | MBR20S100CTTU-NDO 93 7.75 62.00 | — = 
LE LEE § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND _ For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND 
Reverse| Average Cut Tape $Bulk © RoHS Compliant 
Voltage | Rectified Digi-Key Pricing Tape & Reel§ 
Fig.} (V) |Current(A)| Pkg. Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing 
50 0.2 DO-35 | 1N4454CT-ND 06 45 3.25 |10,000) 8.84/M 
50 0.2 DO-35 | 1N4150CT-ND) NEW! 10 72 5.20 |10,000) 13.60/M Zener Diodes 
70 0.2 DO-35 | 1N457ACT-NDO NEW! 10 74 5.33 |10,000) 13.94/M Zener Volt. IR Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ 
70 0.2 DO-35 | 1N457CT-NDO NEW! 10 74 5.33 |10,000) 13.94/M VR (WV) (uA) | Part No. 1 10 100 | aly. Pricing 
100 0.2 DO-35_| 1N914BCT-ND 05 412.93 |10,000| _7.65/M - 
too | 02 | 00-35 | 1NO14CT-ND 05. ~—41~—=«2.93 |10,000] 7.65/M O22 — Hols compliant 
100 0.2 DO-35 | 1N4148TACT-NDA0 NEW! = .04 32 2.28 | 5,000)  7.00/M 1.0 100 | 1N5221B-ND NEW! 10 TT $53 | — = 
400 0.2 DO-35 | 1N4448CT-ND 06 45 3.25 |10,000 8.84/M 1.0 5 1N5229BFSCT-ND NEW! 1 81 5.85 | 5,000 17.00/M 
100 0.2 DO-35 | 1N4148FS-ND¢ 04 32 2.28 |10,000] 5.95/M 1.0 2 1N5230BFSCT-ND NEW! ah 81 5.85 | 5,000 17.00/M 
125 0.2 DO-35 | FDH300-ND+0 NEW! 15 445 8,32 | — = 1.0 04 BZX55C5V6-ND NEW! 10 we 369) — = 
425 0.2 DO-35 | FDH333-ND+) NEW! 15 1.15 8.32 | — = 2.0 5 1N5231BFSCT-ND NEW! WM 81 5.85 | 5,000 17.00/M 
| 150 0.2 DO-35 | 1N3595CT-ND 13 .95 6.83 |10,000) 17.85/M 24 100 | 1N5221B_T50RCT-ND 10 77 ~~ 5.53 | 5,000 17.00/M 
20 1.0 DO-41 | 1N5817FSCT-ND) NEW! 38 §©2.84 19.66 | 5,000 | 68.04/M 3.5 5 1N5233BFSCT-ND NEW! ah 81 5.85 | 5,000 17.00/M 
40 1.0 DO-41 | 1N5819FSCT-NDO 38 2.84 19.66 | 5,000 | 68.04/M 5.0 3 1N5235BFSCT-ND NEW! ah 81 5.85 | 5,000 17.00/M 
50 1.0 DO-41_| 1N4001FSCT-ND) NEW! A 86 6.18 | 5,000 | 19.00/M 54 1 1N751ACT-ND 10 77 5.53 | 5,000 17.00/M 
100 1.0 DO-41 | 1N4002FSCT-NDO NEW! a 86 6.18 | 5,000] 19.00/M 5.6 5 1N5232BFSCT-ND 10 775.53 | 5,000 17.00/M 
200 1.0 DO-41 | 1N4003FSCT-ND) NEW! ah 86 6.18 | 5,000) 19.00/M 6.0 3 1N5236BFSCT-ND NEW! 7 81 5.85 | 5,000 17.00/M 
600 1.0 DO-41 | 1N4005FSCT-NDO NEW! ai 86 6.18 | 5,000) 19.00/M 7.0 3 1N5239BFSCT-ND NEW! ah 81 5.85 | 5,000 17.00/M 
800 1.0 DO-41 | 1N4006FSCT-NDO) NEW! ah 86 6.18 | 5,000) 19.00/M 8.0 3 1N5240BFSCT-ND NEW! a 81 5.85 | 5,000 17.00/M 
1,000 1.0 DO-41 | 1N4007FSCT-NDO AW 86 6.18 | 5,000 | 19.00/M 94 04 1N5242BFSCT-ND NEW! A 81 5.85 | 5,000 17.00/M 
1,000 1.0 DO-41 | UF4007CT-NDO 32 2.40 16.64 | 5,000 | 57.60/M 114 5 1N965B-ND NEW! 10 7 553]; — - 
50 3.0 DO-201AD| 1N5400FSCT-ND) NEW! 35 2.63 18.20 | 1,250 77.00/M 14 01 1N5248BFSCT-ND NEW! WW 81 5.85 | 5,000 17.00/M 
100 3.0 DO-201AD| 1N5401FSCT-NDO NEI 35 2.63 18.20 | 1,250 | 77.00/M 20 1 1N752ACT-ND NEW! ah 81 5.85 | 5,000 17.00/M 
200 3.0 DO-201AD| 1N5402FSCT-ND) NEW! 35 2.63 18.20 | 1,250 | 77.00/M 20 01 1N754ACT-ND NEW! ah 81 5.85 | 5,000 17.00/M 
600 8  |T0-220AC| ISL9R860P2-ND+0 95 7.88 63.00 | — — 20 04 1N755ACT-ND NEW! an 81 5.85 | 5,000 17.00/M 
600 8 — |TO-220AC | RHRP860-ND40 93 7.78 62.20 | — — 20 04 1N757ACT-ND NEW! af 81 5.85 | 5,000 17.00/M 
600 8 — /T0-220AC) RURP860-ND+ 93 7.73 61.80 | — = 20 04 1N758ACT-ND NEW! 1 81 5.85 | 10,000 | 14.45/M 
600 8  |TO-220AC| FFPOSSG6OSTU-ND+0 NEW! 87 7.23 57.80 | — a 20 04 4N759ACT-ND NEW! ‘1 81 5.85 | 5,000 47.00/M 
600 15 _|TO-220AC| ISL9R1560P2-ND+0 1.32 10.54 79.07 | — = 30 9 {N749ACT-ND NEW! 1 ‘81 5.85 | 5,000 17.00/M 
9 * : eee a rae ee tee ah = — 30 2 1N750ACT-ND NEW! ad 81 5.85 | 5,000 17.00/M 
600 30 |T0-220AC| ISL9R3O60P2-NDtO 2.61 20.87 162.29 NEW! DO-41 — Boks Compliant, NEW! 
600 30 |T0-220AG] RURP3060-ND: 1.79 14.28 107.10 | — - 1.0 3 BZX85C4V3-ND 1 1.220 878 | — = 
1,000 3 — |to-220Ac| RURP8100-ND. 1400 830 6640) — = 1.0 10 1N4731AFSCT-ND 18 1.37 9.88 | 3,000 34.78/M 
1,200 3 ft0-220AC| RHRP8120-ND{O 1.02 853. 6820| — = 1.0 10 1N4732AFSCT-ND 18 1.37 9.88 | 3,000 34.78/M 
1,200 | 30 _ |T0-220Ac| RHRP30120-ND+0 1.95 15.56 116.70 | — = 1.0 10 | 1N4733AFSCT-ND 18 1.37 9.88 | 3,000 |  34.78/M 
300 a To-247 | RURG3020CC-ND+ aot’ 9570. 4190190 2.0 10 1N4734AFSCT-ND 18 1.37 9.88 | 3,000 34.78/M 
600 30 10-247 | IsL9R3060G2-ND+0 285 2278 17714; — = 5.0 10 1N4737AFSCT-ND 18 137 9.88 | 3,000 34.78/M 
600 30 T0-247 | RHRG3060-ND+0 236 «1890 14175; — a 6.0 10 1N4738AFSCT-ND 18 137 9.88 | 3,000 34.78/M 
600 30 10-247 | RURG3060CC-NDt 365 29.21 20700 | — a 7.6 10 1N4740AFSCT-ND 18 1.37 9.88 | 3,000 34.78/M 
3 |_ 800 30 To-247 | RURG3060-ND 2.21 17.64 132.30 | — = 8.4 0.5 | BZX85C12-ND 1 1.22 878 | — = 
600 50 70-247 | RURGSO060-ND: 331 26.46 205.80 84 5 1N4741AFSCT-ND 18 137 9.88 | 3,000 34.78/M 
600 80 TO0-247 | RURG8060-ND: 4.88 39.01 303.38 | — = 94 5 1N4742AFSCT-ND 18 1.37 9.88 | 3,000 34.78/M 
4,000 80 T0-247 | RURG80100-NDt 454 36.29 292.24 | — _ 13.7 5 1N4746AFSCT-ND 18 1.37 9.88 | 3,000 34.78/M 
1,200 30 70-247 | RHRG30120-ND+0 232 1852 144.06 | — = 15.2 o 1N4747AFSCT-ND 18 1.37 9.88 | 3,000 34.78/M 
1,200 75 10-247 | RHRG75120-ND+) NEW! 4.25 34.02 26460 | — —_ 16.7 5 1N4748AFSCT-ND 20 153 11.05 | 3,000 36.43/M 
4a| 30 0.2 | SOT-23 | BAR43SCT-NDO 49 444 ~~ 40.40 | 3,000 | 37.60/m 20.6 5 IN47S50AFSCT-ND 20153 11.05 | 3,000 | 36.43/M 
4B| 30 0.2 SOT-23 | BAT54CFSCT-ND 13 99 7.15 | 3,000] 25.85/M SOT-23 
4c} 30 0.2 | SOT-23 | BATS4FSCT-ND 120 88 6.37 | 3,000 | 23.03/M 1.0 5 BZX84C3V3FSCT-NDO NEW! 14° 1.08 = 7.80 | 3,000 | 27.73/M 
4a| 30 0.2 SOT-23 | BAT54SFSCT-ND 13 99 7.15 | 3,000] 25.85/M 20 3 BZX84C4V7FSCT-NDO 42 88 «6.37 | 3,000 93.03/M 
4B| 50 0.2 SOT-23 | BAV74FSCT-ND 13 98 7.09 | 3,000 | 25.62/M 20 1 BZX84C5V6FSCT-NDO 42 88 ~©—-6.37 | 3,000 93.03/M 
4B] 70 0.2 SOT-23 | BAV70FSCT-ND 13 98 7.09 | 3,000) 25.62/M 4.0 2 BZX84C6V8FSCT-NDO NEW! 16 147 845 | 3,000 28.20/M 
4A| 70 0.2 SOT-23 | BAV99FSCT-ND 13 95 6.83 | 3,000 24.68/M 4.0 3 BZX84C6V2FSCT-NDO 12 88 6.37 | 3,000 23.03/M 
4c] 85 0.2 SOT-23 | BAS16FSCT-ND ah 86 6.18 | 3,000) 22.33/M 51 2 BZX8405V1FSCT-ND 12 886.37 | 3,000 23.03/M 
4D| 85 0.2 SOT-23 | BAWS6FSCT-NDO 14 1.08 7.80 | 3,000 | 28.20/M 60 05 BZX84COV1FSCT-NDO 14 408 ~=— 7.80 | 3.000 28.20/M 
4A| 100 02 | S0T-23 [EMMBDI203CTEND) AG 1.22 8.78 13,000 | _31.73/M 8.0 0.1 | BZX84C11FSCT-NDO NEW! 44 106 = 7.67 | 3000 | 27.73 
4B] 100 0.2 SOT-23 | MMBD1204CT-ND 17 1.26 ~=—-9.10 | 3,000 | 32.90/M 80 04 BZX84C12FSCT-NDO 44. 1.06 ~—-7.67 | 3,000 97.73/M 
4B) 100 0.2 SOT-23 | MMBD4148CCCT-ND 20. 1.51 10.92 | 3,000 | 35.25/M 105 0.05 | BZX84C15FSCT-NDO 14 1.06 ~—-7.67 | 3,000 27.73/M 
4c] 100 0.2 SOT-23 | MMBD4148FSCT-ND ah 81 © 5.85 | 3,000) 21.15/M 12 1 MIMBZ5242BFSCT-NDO 4 4.08 7.80 | 3,000 28.20/M 
4a| 100 0.2 SOT-23 | MMBD4148SECT-NDO 17 1.26 = 9.10 | 3,000 | 35.25/M 20 0.05 | BzxXe4c20FSCT-ND 4408 ~=S767 | 3.000 97 73/M 
4a | 100 0.2 SOT-23_| MMBD7000FSCT-ND 16 1.18 8.52 | 3,000 | 30.79/M - : : 
ac} 100 | 02 | Sov-23 | MMBD914FSCT-ND 41399 ~«7.15 |3,000| 25.85/M SOD-50 — RoHS Compliant 
4a| 120 0.2 SOT-23 | BAS31FSCT-NDO 15 1410 7.93 | 3,000 | 28.67/M 07 55 FLZ2V2ACT-ND 15 143 8.13 | 2,500 29.38/M 
4a| 200 0.2 SOT-23 | MMBD1403CT-NDO 17 1.31 9.43 | 3,000 | 34.08/M FLZ2V2BCT-ND 15 143 813 | 2,500 29.38/M 
4a| 200 0.2 SOT-23 | MMBD1503ACT-ND 19 1.42 10.27 | 3,000 | 37.13/M ai FLZ2V4ACT-ND 15 143 813 | 2,500 29.38/M 
4a| 200 0.2 SOT-23_| MMBD1504ACT-NDO 19 1.42 10.27 | 3,000 | 37.13/M . FLZ2V4BCT-ND 15 143 813 | 2,500 29.38/M 
4D| 200 0.2 SOT-23 | MMBD1505ACT-NDO 19 1.42 © 10.27 | 3,000 | | 37.13/M FLZ2V7ACT-ND 15. 143 «813 | 2,500 29.38/M 
40} 250 0.2 SOT-23 | BAS21FSCT-ND 13 99 7.15 | 3,000 25.85/M 70 FLZ2V7BCT-ND 15 1.13 8.13 | 2,500 29.38/M 
aed 02 S01-28 BBANESSESCNDY 18 1 9.69 | 3,000 | 35.02/M § For Tape and Reel part umber, change CT-ND to TR-ND ( RoHS Compliant (Continued) 
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Eas 
FAIRCHILD 
Sores rere oe 
SEMICONDUCTOR’ 


Ultrafast Recovery Power Diodes 


, Zener Diodes (Cont) 


Zener Volt. IR Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ 
Vp (V) (WA) | Part No. 1 10 100 |” Oty. Pricing 
7 FLZ3VOACT-ND 15 6143 = 8.13 | 2,500 | 29.38/M 
FLZ3VOBCT-ND 15 113 8.13 | 2,500 | 28.20/M eaieges aoe 
14 FLZ3V3ACT-ND 415 1413 =~ 8.13 | 2,500 | 29.38/M 
FLZ3V3BCT-ND 15 113 8.13 | 2,500 | 29.38/M 
og | FLZ3V6ACT-ND 415 «143 ~~ 8.13 | 2,500 | 29.38/M 
? FLZ3V6BCT-ND 15 113 8.13 | 2,500 | 29.38/M 
, 14 _ | FLZ3V9ACT-ND 415 «143 ~~ 8.13 | 2,500 | 29.38/M Fane eae ae 
: FLZ3V9BCT-ND 15 113 8.13 | 2,500 | 29.38/M 
FLZ4V3ACT-ND 415 «1413 -8.13 | 2,500 | 29.38/M 
0.47 | FLZ4V3BCT-ND 415 1413 == 8.13 | 2,500 | 29.38/M 
FLZ4V3CCT-ND 15 113 8.13 | 2,500 | 29.38/M 
FLZ4V7ACT-ND 415 «1438.13 | 2,500 | 29.38/M 
0.19 | FLZ4V7BCT-ND 15° 1413 == 8.13 | 2,500 | 29.38/M i 2 3 
FLZ4V7CCT-ND 15 113 8.13 | 2,500 | 29.38/M ANODE GARDE ANODE 
FLZ5V1ACT-ND 415 «1413 =~ 8.13 | 2,500 | 29.38/M 
15 0.19 | FLZ5V1BCT-ND 15° 143 = 8.13 | 2,500 | 29.38/M 
FLZ5V1CCT-ND 15 113 8.13 | 2,500 | 29.38/M Peak Voltage | Current Digi-Key Price Each 
FLZ5V6ACT-ND 415 6143-813 | 2,500 | 29.38/M Fig. | VaRm(V) | IF (A) | Pkg. | PartNo. 1 25 100 
25 0.75 | FLZ5V6BCT-ND 415 1413 = 8.13 | 2,500 | 29.38/M 1 200 15 | 10-220 | FFP30UP20DNTU-ND 1.49 1.24 99 
FLZ5V6CCT-ND 15 1138.13 | 2,500 29.38/M P 200 15 | T0-220F | FFPFISUP20STU-ND 99 83 66 
FLZ6V2ACT-ND 415 «1438.13 | 2,500 | 29.38/M 600 30 | TO-220F | FFPF30U60STTU-ND NEW! 1.20 1.00 80 
3 3.3 FLZ6V2BCT-ND 15 1.13 8.13 | 2,500 29.38/M 3A 200 15 | TO-220F | FFPF30UP20DNTU-ND 1.49 1.24 99 
FLZ6V2CCT-ND 15 143 8.13 | 2,500 | 29.38/M 3B 200 15 | T0-220F | FFPF80UP20DPTU-ND 1.49 1.24 99 
FLZ6V8ACT-ND 150 1413 8.13 | 2,500 ]  29.38/M 4 200 15 | TO-3P | FFA30UP20DNTU-ND 1.73 1.38 1.04 
35 iA FLZ6V8BCT-ND 15 143 = 8.13 | 2,500 | 29.38/M FEB20UP20DNCT-NDt 140 147 O 
FLZ6V8CCT-ND 15 113 8.13 | 2,500 | 29.38/M 200 10 | 02-PAK FEB2OUP200NTR-ND§ 523.60/800 
FLZ7VS5ACT-ND 415 «1438.13 | 2,500 | 29.38/M FEBDOUP30DNTMCT-NDE 138 1.10 3 
4 0.3 | FLZ7V5BCT-ND 415 1413 = 8.13 | 2,500 | 29.38/M 5 300 20 | D2-PAK FFB2OUP30DNTMTR-ND§ 594.00/800 
FLZ7V5CCT-ND 15 113 8.13 | 2,500 | 29.38/M FFB2OUP3ODNTPTMCT-NDE aor 447 7 
FLZ8V2ACT-ND 15 113 = 843 | 2,500 | 29.38/M 300 20 | D2PAK | rre>qUPZODNTPTMTR-ND§ ”” 593.60/800 : 
5 0.3 | FLZ8V2BCT-ND 415 1413 = 8.13 | 2,500 | 29.38/M - 
FLZ8V2CCT-ND 15 113 8.13 | 2500 | 29.38/M $CutTape —_—§ Tape and Reel 
FLZ9V1ACT-ND 415 «1438.13 | 2,500 | 29.38/M 
6 0.3 | FLZ9V1BCT-ND 15 143 = 8.13 | 2,500 | 29.38/M 
FLZ9V1CCT-ND 15 113 8.13 | 2,500 | 29.38/M 
FLZ10VACT-ND 415 «1438.13 | 2,500 | 29.38/M 
rj 0.11 | FLZ10VBCT-ND 15° 1413 ~~ 8.13 | 2,500 | 29.38/M 
FLZ10VCCT-ND 15 113 8.13 | 2,500 | 29.38/M 
FLZ11VACT-ND 15° 143 ~=—-8.13 | 2,500 | 29.38/M 
8 0.133 | FLZ11VBCT-ND 415 1413 = 8.13 | 2,500 | 29.38/M 
FLZ11VCCT-ND 15 113 8.13 | 2,500 | 29.38/M 
FLZ12VACT-ND 415 «1438.13 | 2,500 | 29.38/M 
9 0.133 | FLZ12VBCT-ND 15 1413 == 8.13 | 2,500 | 29.38/M 
FLZ12VCCT-ND 15 113 8.13 | 2,500 | 29.38/M V>RM i Digi-Key Pricing 
FLZ13VACT-ND 415 143-813 | 2,500 | 29.38/M Fig. | (V) (A) Package | Part No. 1 10 100 
10 0.133 FLZ13VBCT-ND 15 1.13 8.13 | 2,500 29.38/M 400 08 TO-92 FKNOSPN40S-ND NEW! 53 4.24 31.80 
FLZ13VCCT-ND AS51413 8.13 | 2,500 | 29.38/M 1 600 08 TO-92 FKNO8PN60-ND 53 4.22 31.68 
FLZ15VACT-ND 415 «1438.13 | 2,500 | 29.38/M 600 1.0 T0-92 FKN1N60SA-ND 53 4.22 31.68 
" 0.133 | FLZ15VBCT-ND AS 1.43 8.13 | 2,500 )  29.38/M 2 800 3.0 TO-220F | FKPF3N80TU-ND NEW! 68 5.10 38.25 
FLZ15VCCT-ND 15 113 8.13 | 2,500 | 29.38/M 
FLZ16VACT-ND 15 1413 ~—-8.13 | 2,500 | 29.38/M 
12 0.133 | FLZ16VBCT-ND 415 1413 © 8.13 | 2,500 | 29.38/M . 
FLZ16VOCT-ND i3_i4a 813 | 2500 | 2oam| | Transient Voltage Suppressors 
FLZ18VACT-ND 415 «1438.13 | 2,500 | 29.38/M 
13 0.133 | FLZ18VBCT-ND 15 1413 = 8.13 | 2,500 | 29.38/M VawM VeRv ir | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ 
FLZ18VCCT-ND AS 113 8.13 | 2,500 | 29.38/M (Vv) | Mininum Cena (mA)| Part No. 125 ~—-100_‘| Oty. | Pricing 
FLZ20VACT-ND 415 «143 ~—-8.13 | 2,500 | 29.38/M SMB — DO-214AA 
15 0133 eeereeeis ge aa ea eeee, | eee 33 36.7 40.6 1 | SMBJ33AFSCT-ND 44 853 24.02 | 3,000) 98.28/M 
FLZ20VCCT-ND 415 1413 = 8.13 | 2,500 | 29.38/M : : : ‘ : s : 
FLZ20VDCT-ND 15 113 8.13 | 2,500 | 29.38/M SMC — DO-214AB 
eae - oes ae a may 33 36.7 40.6 1_| SMBJ33CAFSCT-ND 44 8.93 24.48 | 3,000) 115.60/M 
17 0.133. eessrrcrtnn 8 tata | 2200 | 2eg8M 36 40 44.2 1 | SMCJ36CAFSCT-ND 49 9.27 27.81 [3,000| 160.68/M 
FLZ22VDCT-ND 415 143 8.13 | 2,500 29.38/M § For Tape and Reel part number, change the CT-ND to TR-ND 
FLZ24VACT-ND 415 «143 ~~ 8.13 | 2,500 | 29.38/M 
FLZ24VBCT-ND 15 1413 © 8.13 | 2,500 | 29.38/M . =: 
19 | 0188 | zeavecr-No is 113 a13 | 2500 | 2030m| | Bridge Rectifiers 
FLZ24VDCT-ND 15 113 8.13 | 2,500 | 29.38/M 
FLZ27VACT-ND 15 1438.13 | 2,500 | 29.38/M : j 
Py 0.133. | FlZ27vBCT-ND 415 1413 © 8.13 | 2,500 | 29.38/M Hass eee 
FLZ27VCCT-ND 15° 1413 = 8.13 | 2,500 | 29.38/M 
FLZ27VDCT-ND 15 113 8.13 | 2,500 | 29.38/M 
FLZ30VACT-ND 415 «1438.13 | 2,500 | 29.38/M 
93 0133. | FLZ30VBCT-ND 415 1413 = 8.13 | 2,500 | 29.38/M 
FLZ30VCCT-ND 15 «1413 = 8.13 | 2,500 | 29.38/M 
FLZ30VDCT-ND 15 113 8.13 | 2,500 | 29.38/M - - 
FLZ33VACT-ND 15 143 813 | 2500 | 2938/M pele pee 
25 o33 |S vBSIaue AES EAS | Bat ee Voltage | Rectified Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
LES a ve 8.13 | 2,500 um Fig (V) Current (A)| Pkg Part No 1 25 100 Qty. Pricing 
FLZ33VDCT-ND 15 113 8.13 | 2,500 | 29.38/M i Z : i 
FLZ36VACT-ND 45. 4438.13 | 2500 | 29.38/M 50 15 DIP | DFOOSM-ND NEW! 49 984 27.00 | — _ 
97 ogg | FL236VBCT-ND 15 1413 843 | 2,500 | 29.38/M 1 a i ae SN aH a ae a 7 
FLZ36VCCT-ND 15 1413 = 8.13 | 2,500 | 29.38/M : : : d 
FLZ36VDCT-ND 15 1.13 8.13 | 2,500 29.38/M 100 15 SDIP | DFO1SCT-ND AQ 9.84 27.00 | 1,500 | 135.00/M 
FLZ39VACT-ND 45443-8143 | 2500 | 29.38/M 2] 400 1.5 | SDIP | DFO4SCT-ND 49 9.84 27.00 | 1,500 | 135.00/M 
= ota | FLZS9VBCT-ND 45. -113~«813| 2500 | 2938/M 1,000 1.5 | SDIP | DF10SCT-ND 48 9.60 28.80 | 1,500 | 134.40/M 
FLZ39VCCT-ND 15 1.13 8.13 | 2,500 29.38/M 3 800 2.0 KBPM | 3N258-ND NEW! 59 11.03 33.08 | — _ 
FLZ39VDCT-ND 15 113 8.13 | 2,500 | 29.38/M 4 | 200 25 | GBPC | GBPC2502-NDNEW! 2.05 41.00 123.00 / — = 


§ For Tape and Reel part umber, change CT-ND to TR-ND 0 RoHS Compliant § For Tape and Reel part number, change the CT-ND to TR-ND 
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Fig. 14 Fig. 15 
Drain A Top View 
Drain 9 al ial 
Gate ay A 
k Gate |K4 
Gate I 
Protection 
Diode © Source Weairca 
Transistors 
Cut Tape Cut Tape 
VcEO Ic Min. Digi-Key Pricing Tape & Reel§ VCEO Ic Min. Digi-Key Pricing Tape & Reel 
Fig. (V) (mA) HFE Part No. 10 100 Qty. Pricing Fig. (V) (mA) HFE Part No. 10 100 Qty. Pricing 
NPN SOT-323 NPN SOT-23 
25 200 60 MMST4124DICT-ND 3.25 23.40 = = 18 1000 150 MMBT123SDICT-ND 3.00 21.60 | 3,000 102.00/M 
25 200 60 MMST4124-FDICT-NDO 3.25 23.40 | 3,000) = 111.00/M 18 1000 | 150 | MMBT123S-FDICT-NDO 3.00 21.60 | 3,000} 102.00/M 
30 300 10K MMSTA13DICT-ND 3.60 27.00 | 3,000 135.00/M 25 50 30 MMBTH10DICT-ND 4.00 28.80 | 3,000 136.00/M 
30 300 10K MMSTA13-FDICT-NDO 3.60 27.00 | 3,000 135.00/M 25 50 30 MMBTH10-FDICT-NDO 4.00 28.80 | 3,000 136.00/M 
30 300 | 20K BMMSTAIADICTND, 3.60, 27.00 | 3,000 | 135.00/M 5 200 | 60 | MMBT4124-FDICT-NDO 2.63 18.20 | 3,000] — 70.00/M 
30 300 20K MMSTA14-FDICT-NDO 3.60 27.00 | 3,000 135.00/M 30 100 10K MMBTA13DICT-ND 3.63 25.52 = = 
40 600 35 MMST2222A-FDICT-NDO 3.25 23.40 | 3,000 111.00/M 30 100 10K MMBTA13-FDICT-NDO 3.63 25.52 | 3.000 104.00/M 
: ns - ca Raat = a be i a ‘i 30 100 | 20k | MMBTA14-FDICT-NDO 3.63 25.52 | 3,000} 104.00/M 
paar ; , ! ; 40 50 60 | MMBTH24DICT-ND 4.00 28.80 | — - 
40 500 14K MMST6427-FDICT-NDO 3.25 23.40 | 3,000 111.00/M 40 50 60 MMBTH24-FDICT-NDO 4.00 28.80 | 3,000 436.00/M 
1A : ey . esa seed roe ies aa 1A 40 600 100 MMBT2222A-FDICT-NDO 2.63 18.20 | 3,000 70.00/M 
: : i : 40 200 100 MMBT3904-FDICT-NDO 2.25 15.60 | 3,000 60.00/M 
45 500 170 BC817-40WDICT-NDO 3.00 20.80 | 3,000 80.00/M 40 600 400 MMBT4401-FDICT-NDO 263 18.20 | 3.000 70.00/M 
45 100 200 BC847BW-FDICT-NDO 1.00 7.04 | 3,000 29.00/M 40 ai 10K NERY ATI ae A : 5 s000 sialon M 
45 100 420 BC847CW-FDICT-NDO 1.60 10.40 | 3,000 38.00/M 2 5 “ oe : D0 
60 500 100 MMSTAOSDICT-ND 3.60 27.00 | 3,000 135.00/M 40 500 10K MMBT6427-FDICT-NDO 3.63 25.52 | 3,000 104.00/M 
60 500 | 100 | MMSTAOS-FDICT-NDO 3.60 27.00 | 3,000 | 135.00/m 2 nia | 2S RIOR acon 7 
65 100 200 BC846BW-FDICT-NDO 14.60 10.40 | 3,000 38.00/M 45 800 100 BC817-16-FDICT-NDO 3.00 20.80 | 3,000 80.00/M 
80 500 100 MMSTAO6DICT-ND 3.60 27.00 = 4. 45 800 100 BC817-25-FDICT-NDO 3.00 20.80 | 3,000 80.00/M 
80 500 100 MMSTA06-FDICT-NDO 3.60 27.00 | 3,000 135.00/M 45 800 170 BC817-40-FDICT-NDO 3.00 20.80 | 3,000 80.00/M 
160 200 30 | MMST5551DICT-ND 325 2340; — = 45 100 | 420 | BC847C-FDICT-NDO 1.60 10.40 | 3,000] — 38.00/M 
160 200 30 | MMST5551-FDICT-NDO 3.25 23.40 | 3,000] 111.00/M 60 1000 | 100 | DNBT8105DICT-NDO 3.00 21.12 | 3,000 | —86.00/M 
300 200 25 MMSTA42-FDICT-NDO 3.60 27.00 | 3,000] 135.00/M 60 100 50 | MMBTAQS-FDICT-NDO 3.63 25.52 | 3,000 | 104.00/M 
A Intrinsically Matched NPN Pair —f Intrinsically Matched PNP Pair —_§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND RoHS Compliant (Continued) 
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I>nJQE9. Transistors and MOSFETs Cut Tape 
VcEO Ic Min. Digi-Key Pricing Tape & Reel§ 
Transistors (Cont.) Fig.|  (V) (mA) | HFE | PartNo. 10 100 | Qty. | Pricing 
Cut Tape PNP SOT-523 
VcEO ef Gl | ine) ear) Tapei& Reels 40 200 30] MMBT3g06TDICT-ND 2.25 15.60 | 3,000] — 60.00/M 
Fig. (Vv) (mA) HFE Part No. 10 100 Qty. Pricing 
40 200 30 | MMBT3906T-FDICT-NDO 2.25 15.60 | 3,000| —60.00/M 
65 100 200 | BC846B-FDICT-NDO 1.60 10.40 | 3,000|  38.00/M iG 600 oo MRETaceernT en eee ae = 
0 100 | eee S69 PO8E | 000, | S1OLOOM 40 600 20 | MMBT4403T-FDICT-NDO 263 18.20 | 3,000| —70.00/M 
80 100 50 | MMBTAQG-FDICT-NDO 3.63 25.52 | 3,000) 104.00/M ss i oo Sees san Asian || atoo kc «Satta 
tn | 80 500 80 | MMBTA28DICT-ND 3.63 25.52 | 3,000) 104.00/M : s : : 
80 500 80 | MMBTA28-FDICT-NDO 3.63 25.52 | 3,000) 104.00/M 50 150 180 | 2DA1774RDICT-ND 2.81 19.80 | 3,000| —81.00/M 
160 200 | 30 | MMBT5551-FDICT-NDO 3.00 20.80 | 3,000| sooum| |i_p} 150 | Oe ey 281 19.80) | 3000) <8 1.00/M 
300 200 25 MMBTA42-FDICT-NDO 3.63 25.52 | 3,000] 104.00/M 50 150 270 | 2DA1774SDICT-ND 2.81 1980 | — = 
350 500 30 | DN3S50TOSDICT-NDO 3.00 21.12 | 3,000] — 86.00™m 50 150 270 | 2DA1774S-FDICT-NDO 281 19.80 | 3,000} 81.00/M 
NPN SOT-523 50 100 125 | BC857AT-FDICT-NDO 2.25 15.60 | 3,000| —60.00/M 
40 600 35 MMBT2222ATDICT-ND 2.63 18.20 | 3,000 70.00/M 50 100 220 BC857BT-FDICT-NDO 2.25 15.60 | 3,000 60.00/M 
40 600 35 | MMBT2222AT-FDICT-NDO 263 18.20 | 3,000)  70.00/M 60 600 50 | MMBT2907ATDICT-ND 263 18.20} — _ 
40 200 30 | MMBT3904T-FDICT-NDO 2.25 15.60 | 3,000) — 60.00/M 60 600 50 | MMBT2907AT-FDICT-NDO 263 18.20 | 3,000| —70.00/M 
40 600 20 | MMBT4401T-FDICT-NDO 263 18.20 | 3,000]  70.00/M Dual NPN'SDTi26 
50 100 110 | BC847ATDICT-ND 2.25 15.60 | 3,000) — 60.00/M ron a 100 Recents 350 22890 |'000] a18.00n8 
50 100 110 | BC847AT-FDICT-NDO 2.25 15.60 | 3,000)  60.00/M 2 
1A] 50 100 200 | BC847BT-FDICT-NDO 225 15.60 | 3,000]  60.00/M ge 50 icc | Eater S50" 25.20" [18,000 |) 119.00/M 
50 150 420 | 20C4617QDICT-ND 281 19.80 | 3,000] —81.00/m 3 | 160 200 30 | DMMT5551-FDICT-NDAd 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M 
50 150 120 | 20C46170-FDICT-NDO 281 19.80 | 3,000] — 81.00/M Dial NPN 'SOTS63 
| om |: (ates cei sno | 2co0| srcom| | + | | ® | 1 (RMMmMmIRS ae ed ee 
a 159 ony enearecienn Sat ciee0'| aaooll| ~“eio0ne 40 600 100 | MMDT4401-FDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M 
50 150 270 2D04617S-FDICT-ND0. 281 49.80 | 3,000 81.00/M 25 200 60 MMDT4124-FDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000 150.00/M 
PNP SOT-323 40 200 100 | DMMT3904W-FDICT-ND&O 4.00 30.00 | 3,000} 150.00/M 
ae ina = EMCSreann 7 = 5 40 600 35 | MMDT2222A-FDICT-NDO 4.00 28.80 | 3,000 | 136.00/M 
25 200 60 | MMST4126-FDICT-NDO 3.25 23.40 | 3,000] 111.00/m 40 200 ae) LDU HAs 4:00" :26:80')/.8,000;)) 196,00/M 
30 500 tox | MMSTAgSDICT-ND 360 270013000] 135.00/M 160 200 30 | MMDTS5551-FDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M 
30 500 10K | MMSTAG3-FDICT-NDO 3.60 27.00 | 3,000) 135.00/M Dual NPN SOT-563 
30 500 ae CCH 00 2100'S, 000 7 La 182.00) 40 600 35 | MMDT2222VDICT-NDO 4.00 28.80 | 3,000] 136.00/M 
30 500 20K | MMSTAG4-FDICT-NDO 3.60 27.00 | 3,000) 135.00/M 40 200 too | MMOT3904VDICT-ND 400 28.80 | 3,000} 136.00/M 
40 200 | 30 | EMMSTES06DICT-ND 3.25 23.40 | 3,000) 117.00/M |) | 6, | ao 200 | 30 | MMDT3904VCDICT-NDO 4.00 28.80 | 3,000| 136.00/M 
40 200 30 | MMST3906-FDICT-NDO 3.25 23.40 | 3,000) 111.00/M ig ich PO reey ceNRIETE 490 2880 | 3000) 136.00 
“0 a0 ae Se ee 45/45 | 100/100 |200/220|} BC847BVNDICT-NDO 3.80 28.50 | 3,000| 143.00/M 
40 600 30 | MMST4403-FDICT-NDO 3.25 23.40 | 3,000] 111.00/M : : ” : 
45 500 | 60 | BC807-16WDICT-NDO 3.00 20.80 | 3,000]  80.00/M DUS ENE SO1-269 
45 500 100 | BC807-25WDICT-NDO 3.00 20.80 | 3,000} 80.00] | gp | 40 200 30 | MMDT3906VCDICT-NDO 4.00 28.80 | 3,000 | 136.00/M 
1A] 45 500 170 | BC807-40WDICT-NDO 3.00 20.80 | 3,000) —80.00/M 60 600 50 | MMDT2907VDICT-NDO 4.00 28.80 | 3,000| 136.00/M 
45 100 220 | BC857BW-FDICT-NDO 1.60 10.40 | 3,000|  38.00/M Dual PP 'S0r365 
45 100 420 | BC857CW-FDICT-NDO 1.60 10.40 | 3,000|  38.00/M 
aa ai 100 SECT aT TCT 25 200 60 | MMDT4126DICT-ND 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M 
7 500 100 WaNoresen ernine BOE 00 00] AaSCIM 25 200 60 | MMDT4126-FDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M 
60 600 50 | MMST2907ADICT-ND 305 2340| — -_ 40 200 60 | MMDT3906DICT-ND 4.00 28.80 | 3,000 | 136.00/M 
60 600 50 | MMST2907A-FDICT-NDO 3.25 23.40 | 3,000) 111.00/M 4 40 200 60 | MMDT3906-FDICT-NDO 4.00 28.80 | 3,000 | —136.00/M 
80 500 100 | MMSTAS6DICT-ND 3.60 27.00 | 3,000] 135.00/M 40 600 100 | MMDT4403DICT-ND 4.00 30.00 | — — 
80 500 100 | MMSTAS6-FDICT-NDO 3.60 27.00 | 3,000) 135.00/M 40 600 100 | MMDT4403-FDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M 
65 100 220 | BC856BW-FDICT-NDO 1.00 7.04 | 3,000 | — 29.00/M 60 600 75 | MMDT2907A-FDICT-NDO 4.00 28.80 | 3,000 | 136.00/M 
150 200 50 | MMST5401-FDICT-NDO 3.25 23.40 | 3,000) —111.00/M 150 200 50 | MMDT5401-FDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000} 150.00/M 
300 100 25 | MMSTA92-FDICT-NDO 3.60 27.00 | 3,000) 135.00/M 
5 40 200 30 | DMMT3906W-FDICT-ND+O 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M 
PNP SOT-23 
Dual PNP SOT-26 
25 200 60 | MMBT4126DICT-ND 263 18.20 | 3,000]  70.00/M 
25 200 60 | MMBT4126-FDICT-NDO 263 182013000!  70.00/M 3 | 150 200 50 | DMMT5401-FDICT-NDtO 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M 
30 500 10K | MMBTAG3DICT-ND 3.63 25.52 | 3,000) 104.00/M Complementary NPN/PNP SOT-363 
ey ae ge) Scere eh aollea ta) BBS) Fee S000 |, 10k 00M 40/60 | 600/600 | 35/50 | MMDT2227-FDICT-NDO 4.00 28.80 | 3,000 | 136.00/M 
30 500 20K | MMBTAG4DICT-ND 3.63 25.52 | 3,000) 104.00/M 
40/40 | 200/200 | 60/60 | MMDT4146DICT-ND 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M 
: 7 7 ineeliiiiess ana aa me a pee i , | 40/40. | 200/200 | sov60 | MMoTat4e-FDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000) 150.00/m 
Pisa : . : : 40/40 | 600/600 | 20/30 | MMDT4413DICT-ND 4.00 30.00 | — - 
" ss Mg eae ee eee ee ee 40/40 | 600/600 | 20/30 | MMDT4413-FDIC T-ND 4.00 30.00 | 3,000} 150.00/M 
45 500 60 | BC807-16-FDICT-NDO 3.00 20.80 | 3,000) —80.00/M i ( ; EL ; : : oon 
i _ 100 | Bc807-25-FDICT-NDO 300 2080/3000) 80.007 160/160 | 200/200 | 30/50 | MMDT5451-FDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M 
ipl 45 500 170 | BC807-40-FCT-NDO 3.00 20.80 13000!  80.00/M 5 | 40/40 | 200/200 | 40/60 | MMDT3946-FDICT-NDO 4.00 28.80 | 3,000 | 136.00/M 
45 100 420 | BC857C-FDICT-NDO 1.00 7.04 | 3,000}  29.00/M Complementary NPN/PNP SOT-26 
ey 100 ae, Co eae 3.63 25.52 | 3,000) 104.00M | | >] 4040 | 200/200 | 1012 | LBN150B01DICT-NDO 5.00 37.50 | 3,000 | 188.00/M 
60 100 50 | MMBTAS5-FDICT-NDO 3.63 25.52 | 3,000) 104.00/M 
60 150 300 MMBT2907ADICT-ND 263 18.20 | 3,000 70.00/M 13 | 40/60 | 600/600 | 35/50 | MMDT2227MDICT-NDO 4.80 36.00 | 3,000 180.00/M 
60 150 300 | MMBT2907A-FDICT-NDO 263 18.20 | 3,000]  70.00/M NPN/P-Channel Complex Array SOT-363 
65 100) 125 aceon’ 100 EO atNN | 2a 0M | a | 260 600 | 100 | CTA2N1PDICT-ND 4.80 36.00 | 3,000 | 200.00/M 
80 100) 50 | MMETASSDICTND 3.63 25.52 | 3,000) 104.00/M 60 600 | 100 | CTA2N1P-FDICT-NDO 5.40 40.50 | 3,000| 214.00/M 
80 100 50 | MMBTASG-FDICT-NDO 3.63 25.52 | 3,000) 104.00/M 
150 200 50 | MMBT5401-FDICT-NDO 3.00 20.80 | 3,000) —80.00/M PNP/N-Channel Complex Array SOT-363 
300 500 25 | MMBTAQ2DICT-ND 363 2552 | — = 4 40 600 100 | CTA2P1NDICT-ND 5.40 40.50 | 3,000 | 214.00/M 
300 500 25 MMBTA92-FDICT-NDO. 3.63 25.52 sas = 40 600 100 CTA2P1N-FDICT-NDO 5.40 40.50 | 3,000 214.00/M 
A Intrinsically Matched NPN Pair —_f Intrinsically Matched PNP Pair —§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND = RoHS Compliant (Continued) 
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DrODES. Transistors and MOSFETs 


Application Specific 


Transistors (Cont.) Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Pricing PricingS 
Cut Tape Description Part No. 1 10 100 3,000 
VcEO Ic Min. Digi-Key Pricing Tape & Reel§ SOT-26 
Fig. (V) (mA) HFE Part No. 10 100 Qty. Pricing * 
. 5 PNP Transistor/N-Mosfet 200mA Load Switch...... LIMN200B01DICT-ND 90 7.20 54.00] 285.00/M 
Complex Transistor/Dode Array 307-363) PNP Transistor/N-Mosfet 400mA Load Switch......] LIMN400B01DICT-ND 90 7.20 54.00} 285.00/M 
Array for Relay Driver | 150 | DRDNO1OWDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M SOT-363 
Array for Relay Driver | _100__| DRDNOOSWDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000 | __150.00/M | |pyyp Transistor/N-Mosfet 200mA Load Switch.....] LMIN200B02DICT-ND 90 7.20 54.00] 285.00/M 
7 {Array for Volt. Reg. 150 | DVRIV8WDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M |_| PNP Transistor/N-Mosfet 400mA Load Switch...... LIMN400E01DICT-ND 68 5.40 40.50) 214.00/M 
Array for Volt. Reg. 150 DVR2VSWDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000 150.00/M Synchronous Rectifier with N-Mosfet and 
Array for Volt. Reg. 150 DVR3V3WDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000 150.00/M Schottky Diode 200MA ...............00.cceeee NMSD200B01DICT-ND 84 = 7.31 56.25 299.00/M 
Array for Volt. Reg. 150 DVRSVOWDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000 150.00/M |  § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND 
8 | Array for Relay Driver | 100 | DRDPOO6WDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000 | _150.00/M 
Array for Relay Driver | 56 | DRDNB16WDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M . « i 
9 as 
fray for Relay Diver | 47 | RONB26WoIGT-NDD aon 2000 | 3000| +so00m| Pre-Biased Small Signal Transistors | | 
Array for Relay Driver | 56 | DRDPB16WDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M 
10 ; SOT-363 SC-74R/SOT-26 SOT-563 
Array for Relay Driver | 47 | DRDPB26WDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M 
| 45 100 | 200 | BC847BLPDICT-NDO 3.38 23.76 | 3,000] —_97.00/M SHi?P 22. altat 
12] 45 100 220 | BC857BLPDICT-NDO 3.38 23.76 | 3,000| —97.00/M h:35 pee 
‘A Intrinsically Matched NPN Pair + Intrinsically Matched PNP Pair ae 
§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND RoHS Compliant . 
MOSFETs 
Rps Cut Tape 
Vps Ip (on) Digi-Key Pricing Tape & ReelS 
Fig. | (WV) (A) (0) | PartNo. 10 100 “| aty. | Pricing 
N-Channel SOT-23 
14 | 60 0.300 2.0 | DMNGO1KDICT-NDO 4.00 28.80 | 3,000 | 136.00/M 
Nominal Cut Tape Tape & Reel 
50 0.200 1.4 | BSS138-FDICT-ND 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M 
M ! HFE R1 R2 Digi-Key Pricing PricingS 
50 0.280 4.0 | DMNSLO6DICT-NDO 4.00 28.80 | 3,000 | 136.00/M Fig. | Gain | (0) (0) | PartNo. 1 10 100 3,000 
tsa | 90 0.115 3.2 | 2N7002-FDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M Complementary NPN/PNP SOT-363 
60 0.250 3.5 | BS870-FDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M 
10K 10K _| DCX114EU-FDICT-NDO 55 © 4.20 = 30.24] + 143.00/M 
60 0.500 5.0 | MMBF170-FDICT-NDO 3.00 21.60 | 3,000 | 102.00/M 10K 47k RRR enttn Be 439) “-apo8:|| Aaa. 00 
400 | 0.170 6.0 | BSS123-FDICT-NDO 4.20 31.50 | 3,000 | 158.00/M 20K 47K_| DeXt2aJUDICT-ND 55 420 «30.24 | 148.00/M 
N-Channel SC-59 22K 47K | DCX123JU-FDICT-NDO 55 © 4.20 30.24] —143.00/M 
14 | 30 14 0.17 | DMN100-FDICT-NDO 7.92 59.40 | 3,000 |314.00/M : 100 | eK ek ae me, ee et — 
channel Sor gea 22K 22K =| DCX124EU-FDICT-NDO 55 © 4.20 30.24] —143.00/M 
- ° 47K 4.7K | DCX143EU-FDICT-NDO 42 3.36 = 25.20] 126.00/M 
14 60 0.300 2.0 DMN601WKDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M 47K 47K DCX144EUDICT-ND 55 4.20 30.24 143.00/M 
50 0.200 3.5 | BSS138W-FDICT-NDO 4.40 33.00 | 3,000 | 165.00/M 47K ATK | _DCX144EU-FDICT-NDO 554.20 30.24) — 143.00/M 
tsa | 60 0.115 3.2 | 2N7002W-FDICT-NDO 4.80 36.00 | 3,000 | 180.00/M 2 400 | 4.7K — | DCX143TU-FDICT-NDO 55 © 4.20» 30.24] + 143.00/M 
joo | 0.170 6.0 | BSS123WDICT-ND 4.20 31.50 | 3,000 | 158.00/M Complementary NPN/PNP SC-74R/SOT-26 
joo | 0.170 6.0 | BSS123W-FDICT-NDO 4.20 31.50 | 3,000 | 158.00/M 1 100 | 22K 22K | DCXt24EK-FDICT-NDO 423.36 25.20) 126.00/M 
N-Channel SOT-523 Complementary NPN/PNP SOT-563 
14 | 60 0.300 2.0 | DMNGO1TKDICT-NDO 4.80 36.00 | 3,000 | 180.00/M 1 | 12/50 10K/10K 10K/47k} DCX4710HDICT-NDO 42 3.36 = 25.20] 126.00/M 
154 | 60 0.115 2.0 | 2N7002T-FDICT-NDO 4.80 36.00 | 3,000 | 180.00/M Dual PNP SOT-363 
Dual N-Channel SOT-26 10K 10K | DDAT14EUDICT-ND 473.60 »=—25.92 | 122.00/M 
10K 10K | DDAt14EU-FDICT-NDO 473.60 = 25.92] 122.00/M 
16 | 60 0.305 2.4 | DMNGO1DMKDICT-NDO 5.60 42.00 | 3,000 |210.00/M io ak [GO nees tai teen, cD _ 
Dual N-Channel SOT-363 10K 47K | DDAT14YU-FDICT-NDO 473.60 = 25.92] 122.00/M 
1s | © 0.280 4.0 | DMNSLO6DWDICT-NDO 4.80 36.00 | 3,000 | 180.00/M 3 joo (22K 47K SUING AT 3.60 25.92 is 
60 0.305 2.0 | DMNGO1DWKDICT-NDO 5.60 42.00 | 3,000 |210.00/M 2.2K 47K | DDA123JU-FDICT-NDO 473.60» .25.92 | 122.00/M 
50 0.200 3.5 | BSS138DW-FDICT-NDO 5.94 44.55 | 3,000 |235.00/M amc, 2a me, sable gee a 
Bo ie WE) So enroney Bags ad ee |-ao0n (tkbON 22K 22K =| DDA124EU-FDICT-NDO 473.60 »=-25.92| 122.00/M 
: : : : ! : 47K 47K_-| DDA144EUDICT-ND 473.60 = 25.92] 122.00/M 
Dual N-Channel SOT-563 47K 47K_| DDA144EU-FDICT-NDO 473.60 »=-25.92 | 122.00/M 
1 | 0.280 | 13.5 | 2N7002VDICT-ND 5.40 40.50 | 3,000 | 214.00/M 10K — | DDA114TUDICT-ND A7 3.60 25.92 - 
60 0.305 2.0 | DMNGO1VKDICT-NDO 5.60 42.00 | 3,000 |210.00/M r too | 1K — | DDA114TU-FDICT-NDO AT 3.60 25.92] 122.00/M 
17 | 60 0.280 | 13.5 | 2N7002VADICT-ND 5.40 40.50 | 3,000 |214.00/M AIK — eee AT OD. gee | “MeN 
4.7K — | DDA(43TU-FDICT-NDO 473.60 = 25.92] 122.00/M 
PeChannel SO7T-23 Dual NPN SOT-363 
158 | 50 0.130 10 | BSS84-FDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M Tox 40x MEDRCrmetintaaen ape abo vba _ 
P-Channel SOT-323 10K 10K | DDG114EU-FDICT-NDO 473.60» .25.92] 122.00/M 
158 | 50 | 0.130 | 10 | BSS84W-FDICT-NDO 4.40 33.00 | 3,000 |165.00/m 10K AK Oe neN ED AT 260 28:92") «122.008 
5 400 | 22K 47K | DDC123JU-FDICT-NDO A7 3.60» 25.92 | 122.00/M 
Dual P-Channel SOT-363 22k 22K | DDC124EUDICT-ND 473.60 © 25.92 | 122.00/M 
19 50 0.130 6 BSS84DW-FDICT-NDO 5.94 44.55 | 3,000 | 235.00/M 20K 22K DDC124EU-FDICT-NDO AT 3.60 25.92 422.00/M 
N-Channel/P-Channel Array SOT-363 47K 47K_-| DDC144EU-FDICT-NDO 473.60 © 25.92] 122.00/M 
60 0115 10K — | DDC114TUDICT-ND 473.60 «= 25.92] 122.00/M 
50 | 0430 10 | BSS8402DWDICT-ND 5.94 44.55 | — = too | 1  — | ODctaTu-FDICT-NDO AT 3.60 25.92} 122.00/M 
20 - 6 4.7K — | DDC143TUDICT-ND A7 3.60 = .25.92 | 122.00/M 
0 os 10 | BSS8402DW-FDICT-NDO 5.94 44.55 | 3,000 | 235.00/M 4.7K = _|_DDC143TU-FDICT-NDO AT 3.60 25.92] —122.00/M 
a 0.130 50 | 47K — | DDC144 TUDICT-NDO 36 2.88 21.60 | __108.00/M 
§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND RoHS Compliant § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND RoHS Compliant 
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(to73) 1203 


Power Tape & 
is Dissi- Ip Min. Nominal Cut Tape Reel 
EP ee eee pation | Max. | Hre R1 R2 | Digi-Key Pricing Pricing* 
-Ri i Fig.| (mW) | (mA) | Gain | (9) (0) | PartNo. ee eee) 3,000 

Pre-Biased Transistors ———— 

Features: « Epitaxial Planar Die Construction Mechanical Data: * Case Material: UL Flammability Rating 94V-0 * Termi- 1K = DDTA113TUADICT-ND A 3.00 21.12 — 

nals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208 1K — | DDTA113TUA-FDICT-NDO 41. 3.00 21.42 | 86.00/M 

2.2K  — | DDTA123TUADICT-ND 413.00 21.12 | 86.00/M 

SOT-323 DFN1006-3 NEW! 22K — | DDTA123TUA-FDICT-NDO 41 3.00--21.12 | 86.00/M 

4.7K —_| DDTA143TUADICT-ND A1 3.00 21.12 - 

2-20. 7 1.075 47K — | DDTAT43TUA-FDICT-NDO 41 ~-«3.00.~-21.12 | 86.00/M 

i 00 : | +} 200 | 100 | too | 1K © —_ | DDTAT4TUADICT-ND 413.00 21.12 | 86.00/M 

10K  — | DDTAI14TUA-FDICT-NDO =.41._—S 3.00 21.42 | 86.00/M 

22k = — | DDTA124TUADICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.00/M 

22K — _| DDTAI24TUA-FDICT-NDO —.41._—=3.00_—s21.12 | 86.00/M 

100K — | DDTAT15TUADICT-ND At 3.00 21.12 | 86.00/M 

100K — | DDTAI15TUA-FDICT-NDO = 41. 3.00. 21.12 | 86.00/M 

200K = — | DDTA125TUADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 

200K — | DDTAI25TUA-FDICT-NDO —41.-—S«3.00_—«21.12 | 86.00/M 

30 | — 10K | DDTAT14GUADICT-ND 413.00 21.12 | 86.00/M 

30 | — 10K | DDTA114GUA-FDICT-NDO = «41. 3.00 21.12 | 86.00/M 

56 | — 22K | DDTA124GUADICT-ND A1 3.00 21.12 | 86.00/M 

>| 200 | 100 | 88 | — 22K | DDTAI24GUA-FDICT-NDO = 413.00 21.12 | 86.00/M 

68 | — 47K | DDTA144GUADICT-ND A1 3.00 21.12 | 86.00/M 

68 | — 47K | DDTAI44GUA-FDICT-NDO = .41.—S« 3.002112 | 86.00/M 

82 | — 100K | DDTA115GUADICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.00/M 

82 | — 100K | DDTAI15GUA-FDICT-NDO —.41.— 3.00 «21.12 | 86.00/M 

33] 1K 10K | DDTA113ZUADICT-ND At 3.00 21.12 = 

33 | 1K 10K | DDTA113ZUA-FDICT-NDO = «41. 3.00 21.12 | 86.00/M 

20 | 22K 2.2K | DDTA123EUADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 

20 | 22K 22K | DDTA123EUA-FDICT-NDO = .41._—s 3.00 21.12 | 86.00/M 

33 | 2.2K 10K | DDTA123YUADICT-ND A1 3.00 21.12 | 86.00/M 

33 | 22K 10K | DDTA123YUA-FDICT-NDO 413.00 -—-21.12 | 86.00/M 

80 | 22K 47K | DDTA123JUADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 

80 | 22K 47K | DDTA123JUA-FDICT-NDO 413.00. 21.12 | 86.00/M 

Power ; 7 Tape & 20 | 4.7K 4.7K | DDTA143EUADICT-ND 413.00 21.12 | 86.00/M 

as od Lda a ee Gul Tens feel 20 | 4.7K 47K | DDTA43EUA-FDICT-NDO _—41_—«3.00 21.12 | _86.00/M 

Fig on (ma) aus 0) @) meine ‘| ai am ant 30 | 47K 10K | DDTA143XUADICT-ND AT 3.00 2142 | 86.00M 

: : : 30 | 4.7K 10K | DDTA143XUA-FDICT-NDO = «41. 3.00 21.12 | 86.00/M 

PNP SOT-23 68 | 4.7K 22K | DDTA143FUADICT-ND 413.00 © 21.12 | 86.00/M 

1k = — _| DDTATI3TCADICT-ND AT 3.00 21.12 | 86.00/M 68 | 4.7K 22K | DDTA143FUA-FDICT-NDO = 41._—s 3.00 21.12 | 86.00/M 

1K = — _| DDTATISTCA-FDICT-NDO = 41. 3.00 21.12 | 86.00/M 80 | 4.7K 47K | DDTA143ZUADICT-ND A1 3.00 21.12 | 86.00/M 

2.2K = — | DDTAT23TCADICT-ND AV 3.00 21.12 | 86.00/M 80 | 47K 47K | DDTAI43ZUA-FDICT-NDO 41 += 3.00 21.42 | 86.00M 

2.2K = — | DDTAI23TCA-FDICT-NDO = 41. 3.00 21.12 | 86.00/M 24 | 10K 4.7K | DDTA114WUADICT-ND 413.00 21.12 | 86.00/M 

47K —_| DDTAI43TCADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 24 | 10K 4.7K | DDTA114WUA-FDICT-NDO = «41. 3.00 21.12 | 86.00/M 

4.7K — DDTA143TCA-FDICT-NDO AL 3.00 = 21.12 86.00/M 30 10K 10K | DDTA114EUADICT-ND A 3.00 21.12 = 

10K = — | DDTAT14TCADICT-ND AL 3.00 21.12 = 100 | 30 | 40K 40K | DDTAT“4EUA-FDICT-NDO _—4i_—«3.00_—-21.12 | _86.00/M 

1 | 200 | 100 | 100 | 10K  — | ODTAIATCA-FDICT-NDO = 41 3.00 21.12 | 86.00/M 68 | 10K 47K | DDTATI4YUA-FDICT-NDO = .41.—S«-3.00-«-21.42 | 86.00 

22K = — | DDTAI24TCADICT-ND AL 3.00 21.12 = 68 | 22K 47K | DDTA124XUADICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.00/M 

22K — | DDTAI24TCA-FDICT-NDO__41_— 3.00 21.12 | 86.00/M 3) 200 68 | 22K 47K | DDTA24XUA-FDICT-NDO = .41._—««3.00-«-21.12 | 86.00/M 

47K — DDTA144TCADICT-ND AL 3.00 = 21.12 86.00/M 33 ATK 10K | DDTA144VUADICT-ND A 3.00 21.12 = 

47K = — | DDTAI44TCA-FDICT-NDO = 41. 3.00 21.12 | 86.00/M 33 | 47K 10K | DDTA144VUA-FDICT-NDO —.41.— 3.002112 | 86.00/M 

100K = — | DDTATI5TCADICT-ND At 3.00 21.12 | 86.00/M 56 | 47K 22K | DDTAT44WUADICT-ND 413.00 24.12 | 86.00/M 

100K = — | DDTAT15TCA-FDICT-NDO Al 3.00 21.12 | 86.00/M 56 | 47K 22K | DDTAI44WUA-FDICT-NDO = .41.— «3.00 -21.12 | 86.00/M 

200K = =— | DDTAT25TCADICT-ND At 3.00 21.12 | 86.00/M 68 | 47K 47K | DDTA144EUA-FDICT-NDO 41 3.00 21.12 | 86.00/M 

200K — _|_DDTA125TCA-FDICT-NDO Al 3.00 21.12 | 86.00/M 82 | 100K 100K | DDTA115EUADICT-ND 41 3.00 = 21.12 | 86.00/M 

30 | — — 10K | DDTA114GCADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 82 | 100K 100K | DDTA115EUA-FDICT-NDO —.41.— 3.002112 | 86.00/M 

30 = 10K | DDTA114GCA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 | 86.00/M 56 | 0.22K 10K | DDTA122LUDICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.00/M 

56 | — 22K | DDTA124GCADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 56 | 0.22K 10K | DDTA122LU-FDICT-NDO 413.00 21.12 | 86.00/M 

>| 200 | 100 | 58 | — 22K | DDTAI24GCA-FDICT-NDO = 41. 3.00 21.12 | 86.00/M 56 | 0.47K 10K | DDTA142JUDICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.00/M 

68 | — 47K | DDTA144GCADICT-ND Al 3.00 21.12 = 56 | 0.47K 10K | DDTA142JU-FDICT-NDO Al 3.00 21.12 | 86.00/M 

68 | — 47K | DDTAI44GCA-FDICT-NDO = .41.—Ss3.00-s21.42 | 86.00 250 | 0.22K — _ | DDTA122TUDICT-ND A1 3.00 21.12 | 86.00/M 

82 | — 100K | DDTA115GCADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 250 | 0.22K — | DDTA122TU-FDICT-NDO At 3.00 21.12 | 86.00/M 

82 | — 100K | DDTAI15GCA-FDICT-NDO —.41.— 3.00 -—s21.12 | 86.00/M 250 | 0.47K — | DDTAI42TUDICT-ND 413.00 21.12 | 86.00/M 

20 | 22K 2.2K | DDTA123ECADICT-ND At 3.00 21.12 = 250 | 0.47K —_ | DDTAt42TU-FDICT-NDO A1 3.00 21.12 | 86.00/M 

20 | 22K 22K | DDTAI23ECA-FDICT-NDO = .41.—S 3.00 21.12 | 86.00/M 56 | 0.22K 10K | DDTB122LUDICT-ND At 3.00 21.12 | 86.00/M 

20 | 4.7K 4.7K | DDTA143ECADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 56 | 0.22K 10K | DDTB122LU-FDICT-NDO 413.00 21.12 | 86.00/M 

20 | 4.7K 4.7K | DDTAI43ECA-FDICT-NDO =» .41._—«s 3.00 21.12 | 86.00/M 500 | 96 | 047K 10K | DDTB142JUDICT-ND 413.00 21.12 | 86.00/M 

24 | 10K 4.7K | DDTA1/4WCADICT-ND A1 3.00 21.12 | 86.00/M 56 | 0.47K 10K | DDTB142JU-FDICT-NDO Al 3.00 21.12 | 86.00/M 

24 | 10K 4.7K | DDTAI14WCA-FDICT-NDO = 41.33.00 21.42 | 86.00 250 | 0.22k — | DDTB122TUDICT-ND A1 3.00 21.12 | 86.00/M 

30 | 4.7K 10K | DDTA143XCADICT-ND Al 3.00 21.12 - 250 | 0.22k — | DDTB122TU-FDICT-NDO A1 3.00 21.12 | 86.00/M 
30 | 4.7K 10K | DDTAI43XCA-FDICT-NDO = «41. 3.00 21.12 | 86.00/M PNP SOT-523 

30 | 10K 10K | DDTAI14ECA-FDICT-NDO = .41._—«s 3.00 21.12 | 86.00/M 1K — | DDTATI3TEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 

33 | 1K 10K | DDTAI13ZCA-FDICT-NDO —.41.—3.00-—s21.12 | 86.00 1K  — | DDTA113TE-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 | 102.00/M 

33 | 22K 10K | DDTA123YCADICT-ND At 3.00 21.12 | 86.00/M + | 150 | 400 | 250 | 47K © — | DDTA1A3TEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 

33 | 22K 10K | DDTA123YCA-FDICT-NDO = «41.—«s 3.00 21.12 | 86.00/M 47K  — | DDTA143TE-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 | 102.00/M 

33 | 47K 10K | DDTA144VCADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 47K = — | DDTA144TEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 

too | 33 | 47K 10K | DDTAI44VCA-FDICT-NDO = 413.00 21.12 | 86.00/M 47k __ —_| DDTA144TE-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 | 102.00/M 

56 | 22K 22K | DDTA124ECADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M >| 45 | 400 | 68 | — 47K | DDTATA4GEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 

56 | 22K 22K | DDTAI24ECA-FDICT-NDO = 41. —Ss3.00-s 21.12 | 86.00/M 68 | — 47K | DDTA144GE-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 | 102.00/M 

56 | 47K 22K | DDTA144WCADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 30. | 4.7K 10K | DDTA143XEDICT-ND 393.00 21.60 | 102.00/M 

|| “500 56 | 47K 22K | DDTAI44WCA-FDICT-NDO = .41._—«s 3.00 21.12 | 86.00/M 30 | 4.7K 10K | DDTA143XE-FDICT-NDO 39° 3.00 21.60 | 102.00/M 

68 | 10K 47K | DDTA114YCADICT-ND Al 3.00 21.12 - 68 | 4.7K 22K | DDTA143FEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 

68 | 10K 47K | DDTAI14YCA-FDICT-NDO ~—.41._—3.00-—«21.12 | 86.00/M 68 | 4.7K 22K | DDTA143FE-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 | 102.00/M 

68 | 22K 47K | DDTA124XCADICT-ND AT 3.00 21.12 | 86.00/M 80_| 4.7K 47K | DDTA143ZEDICT-ND 39 3.00 21.60 - 

68 | 22K 47K | DDTAI24XCA-FDICT-NDO = «41. 3.00 21.12 | 86.00/M 80 | 47K 47K | DDTA143ZE-FDICT-NDO 393.00 21.60 | 102.00/M 

68 | 47K 47K | DDTA144ECADICT-ND Al 3.00 24.12 — 33] 47K 10K | DDTA144VEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 

68 | 47K 47K | DDTAI44ECA-FDICT-NDO =» 41.—«s 3.00 21.12 | 86.00/M 33 | 47K 10K | DDTA144VE-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 | 102.00/M 

80 | 22K 47K | DDTAI23JCA-FDICT-NDO —.41.—S3.00-—s21.12 | 86.00/M 56 | 47K 22K | DDTA144WEDICT-ND 39° «3.00 21.60 = 

80 | 4.7K 47K | DDTA143ZCADICT-ND 413.00 21.12 | 86.00/M 3} 150 | 100 -88_| 47K 22k | DDTA144WE-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 | 102.00/M 

80 | 4.7K 47K | DDTAI43ZCA-FDICT-NDO =» «41.—«s 3.00 21.12 | 86.00/M 68 | 47K = 47K | DDTA144EEDICT-ND 39° 3.00 21.60 | 102.00/M 

82 | 100K 100K | DDTA115ECADICT-ND Al 3.00 21.12 = 68 | 47K 47K | DDTA144EE-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 | 102.00/M 

82 | 100K 100K | DDTA115ECA-FDICT-NDO —.41.—3.00-—21.12 | 86.00/M 56 | 0.22K 10K | DDTA122LEDICT-ND 39° 3.00 21.60 | 102.00/M 

56 | 0.22K 10K | DDTB122LCDICT-ND AI 3.00 21.12 86.00/M 56 0.22K = =10K | DDTA122LE-FDICT-NDO 39° 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 

56 | 0.22K 10K | DDTB122LC-FDICT-NDO Al 3.00 21.12 | 86.00/M 56 | 0.47K 10K _| DDTA142JEDICT-ND 393.00 21.60 _| 102.00/M 

56 | 047K 10K | DDTB142JCDICT-ND A 3.00 21.12 86.00/M 56 0.47K 10K | DDTA142JE-FDICT-NDO 39° 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 

500 | 55 | 047K 10K | DDTB142JC-FDICT-NDO 413.00 21.12 | 86.00/M 250 | 0.22K  — | DDTAI22TEDICT-ND 393.00 21.60 | 102.00/M 

250 | 0.22k — | DDTB122TCDICT-ND 413.00 21.12 | 86.00/M 250 | 0.22K — | DDTA122TE-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 | 102.00/M 

250 | 0.22k  — | DDTB122TC-FDICT-NDO 41 3.00 21.12 | 86.00/M 250 | 0.47K = — | DDTA142TEDICT-ND 39° 3.00 21.60 | 102.00/M 

250 | 0.47K — | DDTB142TCDICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.00/M 250 | 047K — _ | DDTA142TE-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 | 102.00/M 

250 | 0.47K _ DDTB142TC-FDICT-NDO AV 3.00 21.12 86.00/M * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. ( RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1204 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


DHODES. Pre-Biased Transistors (Cont) 


Power Tape & 

Dissi- Ip | Min. Nominal Cut Tape Reel 

pation | Max.) HFE R1 R2 | Digi-Key Pricing Pricing* 

Fig.| (mW) | (mA) | Gain (0) (Q) | PartNo. 1 10 100 3,000 
NPN SOT-23 

1K — | DDTC113TCADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 

1K — | DDTC113TCA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 | 86.00/M 

2.2K — | DDTC123TCADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 

2.2K — | DDTC123TCA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 | 86.00/M 

4.7K —__|_ DDTC143TCADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 

4.7K — | DDTC143TCA-FDICT-NDO Al 3.00 21.12 | 86.00/M 

10K — | DDTC114TCADICT-ND AL 3.00 = 21.12 86.00/M 

10K — | DDTC114TCA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 | 86.00/M 

7 200 tog 400 22 — | DDTC124TCADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 

22 —__|_ DDTC124TCA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 86.00/M 

47K — | DDTC144TCADICT-ND AL 3.00 21.12 _— 

47K — | DDTC144TCA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 | 86.00/M 

100K — | DDTC115TCADICT-ND AL 3.00 21.12 | 86.00/M 

100K — | DDTC115TCA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 86.00/M 

200K — | DDTC125TCADICT-ND AL 3.00 21.12 | 86.00/M 

200K —__|_ DDTC125TCA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 86.00/M 

30 = 10K | DDTC114GCA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 | 86.00/M 

56 =_ 22K | DDTC124GCADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 

56 = 22K | DDTC124GCA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 | 86.00/M 

5 200 100 68 _ 47K | DDTC144GCADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 

68 = 47K_| DDTC144GCA-FDICT-NDO AL 3.00. 21.12 86.00/M 

82 _ 100K | DDTC115GCADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 

82 = 100K | DDTC115GCA-FDICT-NDO Al 3.00 21.12 | 86.00/M 

20 2.2K 2.2K _| DDTC123ECADICT-ND AL 3.00 21.12 _ 

20 2.2K 2.2K | DDTC123ECA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 | 86.00/M 

20 4.7K 4.7K | DDTC143ECADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 

20 4.7K 4.7K | DDTC143ECA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 | 86.00/M 

24 10K 4.7K _| DDTC114WCA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 | 86.00/M 

30 4.7K 10K | DDTC143XCADICT-ND AL 3.00. 21.12 _ 

30 4.7K 10K | DDTC143XCA-FDICT-NDO AL 3.00. 21.12 86.00/M 

30 10K 10K | DDTC114ECA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 | 86.00/M 

33 1K 10K | DDTC113ZCADICT-ND AL 3.00 21.12 _ 

109 33 1K 10K | DDTC113ZCA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 86.00/M 

33 2.2K 10K | DDTC123YCA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 86.00/M 

33 47K 10K | DDTC144VCA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 | 86.00/M 

56 22K 22K | DDTC124ECADICT-ND AL 3.00. 21.12 = 

56 22K 22K | DDTC124ECA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 86.00/M 

56 47K 22K | DDTC144WCADICT-ND Al 3.00 21.12 - 

56 47K 22K | DDTC144WCA-FDICT-NDO Al 3.00 21.12 | 86.00/M 

68 4.7K 22K | DDTC143FCADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 

6 200 68 4.7K 22K | DDTC143FCA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 86.00/M 

68 10K 47K_| DDTC114YCA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 | 86.00/M 

68 22K 47K | DDTC124XCADICT-ND AL 3.00 21.12 | 86.00/M 

68 22K 47K | DDTC124XCA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 | 86.00/M 

68 47K 47K | DDTC144ECADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 

68 47K 47K | DDTC144ECA-FDICT-NDO Al 3.00 21.12 | 86.00/M 

200 80 2.2K 47K_| DDTC123JCADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 

80 2.2K 47K | DDTC123JCA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 | 86.00/M 

80 4.7K 47K | DDTC143ZCADICT-ND AL 3.00 = 21.12 86.00/M 

80 4.7K 47K | DDTC143ZCA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 | 86.00/M 

82 100K 100K | DDTC115ECA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 86.00/M 

56 | 0.22K 10K | DDTD122LC-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 | 86.00/M 

56 | 047K 10K | DDTD142JCDICT-ND AL 3.00 21.12 _— 

56 | 047K 10K | DDTD142JC-FDICT-NDO Al 3.00 21.12 | 86.00/M 

500 | 250 | 0.22K — | DDTD122TCDICT-ND AL 3.00 21.12 | 86.00/M 

250 | 0.22K —__|_DDTD122TC-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 86.00/M 

250 | 0.47K — | DDTD142TCDICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 

250 | 0.47K —__|_DDTD142TC-FDICT-NDO Al 3.00 21.12 | 86.00/M 
NPN SOT-323 

1K — | DDTC113TUADICT-ND AL 3.00 21.12 | 86.00/M 

1K — | DDTC113TUA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 86.00/M 

2.2K — | DDTC123TUADICT-ND AL 3.00 21.12 | 86.00/M 

2.2K — | DDTC123TUA-FDICT-NDO Al 3.00 21.12 | 86.00/M 

4.7K —__| DDTC143TUADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 

4.7K — | DDTC143TUA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 86.00/M 

10K — | DDTC114TUA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 | 86.00/M 

4 200 100 | 100 22K — | DDTC124TUADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 

22K — | DDTC124TUA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 86.00/M 

47K —__| DDTC144TUADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 

47K — | DDTC144TUA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 86.00/M 

100K — | DDTC115TUADICT-ND AL 3.00 21.12 | 86.00/M 

100K — | DDTC115TUA-FDICT-NDO AL 3.00. 21.12 86.00/M 

200K — | DDTC125TUADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 

200K —__|_ DDTC125TUA-FDICT-NDO Al 3.00 21.12 | 86.00/M 

30 = 10K | DDTC114GUADICT-ND AL 3.00. 21.12 _ 

30 = 10K | DDTC114GUA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 86.00/M 

56 _ 22K | DDTC124GUADICT-ND AL 3.00 21.12 | 86.00/M 

5 200 100 56 = 22K | DDTC124GUA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 | 86.00/M 

68 _- 47K_| DDTC144GUADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 

68 = 47K | DDTC144GUA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 86.00/M 

82 _ 100K | DDTC115GUADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 

82 = 100K | DDTC115GUA-FDICT-NDO Al 3.00 21.12 | 86.00/M 

20 2.2K 2.2K | DDTC123EUADICT-ND AL 3.00 21.12 _ 

20 2.2K 2.2K _| DDTC123EUA-FDICT-NDO AL 3.00. 21.12 86.00/M 

20 4.7K 4.7K | DDTC143EUA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 | 86.00/M 

6 200 100 30 10K 10K | DDTC114EUADICT-ND AL 3.00 21.12 | 86.00/M 

30 10K 10K | DDTC114EUA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 86.00/M 

68 47K 47K | DDTC144EUADICT-ND AL 3.00 21.12 _ 

68 47K 47K | DDTC144EUA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 | 86.00/M 

82 100K 100K _| DDTC115EUADICT-ND AL 3.00 21.12 | 86.00/M 


Power Tape & 
Dissi- Ip | Min. Nominal Cut Tape Reel 
pation | Max. | HFE R1 R2 | Digi-Key Pricing Pricing* 
Fig.| (mW) | (mA) | Gain (0) (Q) | PartNo. 1 10 100 3,000 
82 100K 100K | DDTC115EUA-FDICT-NDO Al 3.00 -21.12 86.00/M 
33 1K 10K | DDTC113ZUADICT-ND Al 3.00 -21.12 86.00/M 
33 1K 10K | DDTC113ZUA-FDICT-NDO AL 3.00. 21.12 86.00/M 
33 2.2K 10K | DDTC123YUADICT-ND AL 3.00. 21.12 86.00/M 
33 2.2K 10K | DDTC123YUA-FDICT-NDO Al 3.00 21.12 86.00/M 
80 2.2K = 47K | DDTC123JUADICT-ND Al 3.00 21.12 86.00/M 
80 2.2K 47K | DDTC123JUA-FDICT-NDO AL 3.00. 21.12 86.00/M 
30 4.7K 10K | DDTC143XUA-FDICT-NDO AL 3.00. 21.12 86.00/M 
68 4.7K 22K | DDTC143FUADICT-ND AL 3.00 = 21.12 86.00/M 
68 4.7K 22K | DDTC143FUA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 86.00/M 
80 4.7K 47K | DDTC143ZUADICT-ND Al 3.00. 21.12 86.00/M 
80 4.7K 47K | DDTC143ZUA-FDICT-NDO Al 3.00) -21.12 86.00/M 
68 10K 4.7K | DDTC114WUADICT-ND AL 3.00. 21.12 86.00/M 
68 10K 4.7K | DDTC114WUA-FDICT-NDO AL 3.00. 21.12 86.00/M 
100 24 10K 47K_| DDTC114YUADICT-ND Al 3.00 21.12 86.00/M 
24 10K 47K | DDTC114YUA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 86.00/M 
68 22K 47K | DDTC124XUADICT-ND Al 3.00 21.12 86.00/M 
68 22K 47K | DDTC124XUA-FDICT-NDO AL 3.00. 21.12 86.00/M 
6 200 33 47K 10K | DDTC144VUADICT-ND Al 3.00. 21.12 86.00/M 
33 47K 10K | DDTC144VUA-FDICT-NDO 413.00 21.12 86.00/M 
56 47K 22K | DDTC144WUADICT-ND Al 3.00 21.12 86.00/M 
56 47K 22K | DDTC144WUA-FDICT-NDO AL 3.00. 21.12 86.00/M 
56 | 0.22K 10K | DDTC122LUDICT-ND Al 3.00 21.12 86.00/M 
56 | 0.22K 10K | DDTC122LU-FDICT-NDO Al 3.00 21.12 86.00/M 
56 | 047K _10K_| DDTC142JUDICT-ND Al 3.00 21.12 86.00/M 
56 | 047K 10K | DDTC142JU-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 86.00/M 
250 | 0.22K $— | DDTC122TUDICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
250 | 0.22K — | DDTC122TU-FDICT-NDO AL 3.00 = 21.12 86.00/M 
250 | 047K — | DDTC142TUDICT-ND AL 3.00 = 21.12 86.00/M 
250 | 0.47K = — | DDTC142TU-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 86.00/M 
56 | 0.22K 10K | DDTD122LUDICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
56 | 0.22K 10K | DDTD122LU-FDICT-NDO AL 3.00. 21.12 86.00/M 
56 | 047K 10K | DDTD142JUDICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
500 56 | 047K 10K | DDTD142JU-FDICT-NDO AL 3.00 = 21.12 86.00/M 
250 | 0.22K — | DDTD122TUDICT-ND AL 3.00. 21.12 86.00/M 
250 | 0.22K — | DDTD122TU-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 86.00/M 
250 | 0.47K — | DDTD142TUDICT-ND AL 3.00 = 21.12 86.00/M 
250 | 047K =— | DDTD142TU-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 86.00/M 
NPN SOT-523 
1K — | DDTC113TEDICT-ND 39 = =©3.00 21.60 _ 
1K — | DDTC113TE-FDICT-NDO 39 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
2.2K — | DDTC123TEDICT-ND 39 = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
2.2K — | DDTC123TE-FDICT-NDO 39° 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
4.7K —__|_DDTC143TEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
4.7K — | DDTC143TE-FDICT-NDO 39 = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
10K — | DDTC114TEDICT-ND 39° 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
4 150 400 | 250 10K — | DDTC114TE-FDICT-NDO 39 = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
22K — | DDTC124TEDICT-ND 39° 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
22K —__| DDTC124TE-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
47K — | DDTC144TEDICT-ND 39 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
47K — | DDTC144TE-FDICT-NDO 39° 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
100K — | DDTC115TEDICT-ND 39 = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
100K — | DDTC115TE-FDICT-NDO 39 = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
200K — | DDTC125TEDICT-ND 39 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
200K —__| DDTC125TE-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
30 _ 10K | DDTC114GEDICT-ND 39° 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
30 — 10K | DDTC114GE-FDICT-NDO 39 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
56 _ 22K | DDTC124GEDICT-ND 39 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
5 150 100 56 _ 22K | DDTC124GE-FDICT-NDO 39 = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
68 = 47K_| DDTC144GEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
68 — 47K | DDTC144GE-FDICT-NDO 39 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
82 _ 100K | DDTC115GEDICT-ND 39° 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
82 = 100K | DDTC115GE-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
33 1K 10K | DDTC113ZEDICT-ND 39 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
33 1K 10K | DDTC113ZE-FDICT-NDO 39° 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
33 2.2K 10K | DDTC123YEDICT-ND 39 = =©3.00 21.60 = 
33 2.2K 10K | DDTC123YE-FDICT-NDO 39° 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
80 2.2K 47K _| DDTC123JEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
80 2.2K = 47K | DDTC123JE-FDICT-NDO 39 = 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
30 4.7K 10K | DDTC143XEDICT-ND 39° 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
30 4.7K 10K | DDTC143XE-FDICT-NDO 39 = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
68 4.7K 22K | DDTC143FEDICT-ND 39 = 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
68 4.7K 22K _| DDTC143FE-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
80 4.7K 47K | DDTC143ZEDICT-ND 39 = 3.00 21.60 _— 
24 10K 4.7K | DDTC114WEDICT-ND 39 = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
24 10K 4.7K | DDTC114WE-FDICT-NDO 39 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
68 10K 47K | DDTC114YE-FDICT-NDO 39 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
68 22K 47K_| DDTC124XEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
68 22K 47K | DDTC124XE-FDICT-NDO 39 = 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
33 47K 10K | DDTC144VEDICT-ND 39 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
33 47K 10K | DDTC144VE-FDICT-NDO 39 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
6 150 100 56 47K 22K | DDTC144WEDICT-ND 39° 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
56 47K 22K _| DDTC144WE-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
20 2.2K 2.2K | DDTC123EEDICT-ND 39 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
20 2.2K 2.2K | DDTC123EE-FDICT-NDO 39° 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
20 4.7K 4.7K | DDTC143EEDICT-ND 39 = 3.00 21.60 _ 
20 4.7K 4.7K | DDTC143EE-FDICT-NDO 39 = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
30 10K 10K | DDTC114EEDICT-ND 39 3.00 21.60 _ 
30 10K 10K | DDTC114EE-FDICT-NDO 39° = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
68 47K 47K | DDTC144EE-FDICT-NDO 39 = 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
82 100K 100K | DDTC115EEDICT-ND 39 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
82 100K 100K | DDTC115EE-FDICT-NDO 39 = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
56 | 0.22K 10K | DDTC122LEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
56 | 0.22K 10K | DDTC122LE-FDICT-NDO 39 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
56 | 047K 10K | DDTC142JEDICT-ND 39° = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
56 | 047K 10K | DDTC142JE-FDICT-NDO 39 = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
250 | 0.22K — | DDTC122TEDICT-ND 39 = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
250 | 0.22K =— | DDTC122TE-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
250 | 0.47K — | DDTC142TEDICT-ND 39 = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
250 | 0.47K =— | DDTC142TE-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
NEW! NPN DFN1006-3 NEW! 
6 250 100 50 4.7K _47K_| DDTC143ZLPDICT-ND 50 4.00 30.00 | 150.00/M 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


0 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Lr LES Zener Diodes 


2.01 
ai a aaa 
DO-35 Zener Diodes — | I ~F 
9 || 
500mW (+5 %) 12.70Min. 4.22 12.70 Min. 
Zener Test | Maximum Tape & 
Voltage | Current | Dynamic Cut Tape Reel 
Vz@Izt| zt | Impedance |Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Nom. (V)| (mA) |Zzr Izq (0) |Part No. 110 100 1,000/Part No. 10,000 
3.3 20 28 1N5226BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70;— _ 
3.6 20 24 1N5227BDICT-ND 36 62.10 13.65 56.70;— _ 
3.9 20 23 1N5228BDICT-ND 36 62.10 13.65 56.70/1N5228BDITR-ND 36.00/M 
43 20 22 1N5229BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70/1N5229BDITR-ND 36.00/M 
47 20 19 1N5230BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70}1N5230BDITR-ND 36.00/M 
51 20 17 1N5231BDICT-ND 36 62.10 13.65 56.70/1N5231BDITR-ND 35.70/M 
5.6 20 an 1N5232BDICT-ND 36 62.10 13.65 56.70/1N5232BDITR-ND 36.00/M 
6.0 20 7 1N5233BDICT-ND 36 62.10 13.65 56.70/1N5233BDITR-ND 36.00/M 
6.2 20 4 1N5234BDICT-ND 36 62.10 13.65 56.70/1N5234BDITR-ND 36.00/M 
6.8 20 5 1N5235BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70/1N5235BDITR-ND 36.00/M 
75 20 6 1N5236BDICT-ND 36 62.10 13.65 56.70/1N5236BDITR-ND 36.00/M 
8.2 20 8 1N5237BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70/1N5237BDITR-ND 36.00/M 
8.7 20 8 1N5238BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70/1N5238BDITR-ND 36.00/M 
94 20 10 1N5239BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70/1N5239BDITR-ND 36.00/M 
10 20 17 1N5240BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70}1N5240BDITR-ND 36.00/M 
an 20 22 1N5241BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70/1N5241BDITR-ND 36.00/M 
12 20 30 1N5242BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70/1N5242BDITR-ND 36.00/M 
13 9.5 13 1N5243BDICT-ND 36 62.10 13.65 56.70/1N5243BDITR-ND 36.00/M 
14 9.0 15 1N5244BDICT-ND 36 62.10 13.65 56.70/1N5244BDITR-ND 36.00/M 
15 8.5 16 1N5245BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70}1N5245BDITR-ND 36.00/M 
16 78 17 1N5246BDICT-ND 36 62.10 13.65 56.70/1N5246BDITR-ND 36.00/M 
17 74 19 1N5247BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70/1N5247BDITR-ND 36.00/M 
18 7.0 21 1N5248BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70/1N5248BDITR-ND 36.00/M 
19 6.6 23 1N5249BDICT-ND 36 62.10 13.65 56.70/1N5249BDITR-ND 36.00/M 
20 6.2 25 1N5250BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70/1N5250BDITR-ND 36.00/M 
22 5.6 29 1N5251BDICT-ND 36 62.10 13.65 56.70/1N5251BDITR-ND 36.00/M 
24 5.2 33 1N5252BDICT-ND 36 62.10 13.65 56.70/1N5252BDITR-ND 36.00/M 
25 5.0 35 1N5253BDICT-ND 36 62.10 13.65 56.70/1N5253BDITR-ND 36.00/M 
27 46 41 1N5254BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70/1N5254BDITR-ND 36.00/M 
28 45 44 1N5255BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70)1N5255BDITR-ND 36.00/M 
30 42 49 1N5256BDICT-ND 36 62.10 13.65 56.70}1N5256BDITR-ND 36.00/M 
33 3.8 58 1N5257BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70/1N5257BDITR-ND 36.00/M 
36 3.4 70 1N5258BDICT-ND 36 62.10 13.65 56.70/1N5258BDITR-ND 36.00/M 
39 3.2 80 1N5259BDICT-ND 36 62.10 13.65 56.70/1N5259BDITR-ND 36.00/M 
43 3.0 93 1N5260BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70/1N5260BDITR-ND 36.00/M 
47 at 105 1N5261BDICT-ND 36 02.10 13.65 56.70/1N5261BDITR-ND 36.00/M 
51 25 125 1N5262BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70/1N5262BDITR-ND 36.00/M 
(276 12.72 
DO-41 | IE — 
Zener Diodes — 1W (+5%) 27.94 521 27.94 | 
Zener | Test | Maximum Tape & 
Voltage |Current} Dynamic Cut Tape Reel 
Vz@Iizt| IztT | Impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Nom. (V)} (mA) | ZzT Izt (0) | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 5,000 
3.3 76 10.0 IN4728ADICT-ND 36 248 17.16 75.90])1N4728ADITR-ND  59.00/M 
3.6 69 10.0 IN4729ADICT-ND 36 248 17.16 75.90])1N4729ADITR-ND  59.00/M 
3.9 64 9.0 1N4730ADICT-ND 36 248 17.16 75.90])1N4730ADITR-ND  59.00/M 
43 58 9.0 IN4731ADICT-ND 36 248 17.16 75.90]1N4731ADITR-ND —59.00/M 
47 53 8.0 1N4732ADICT-ND 36 248 17.16  75.90]1N4732ADITR-ND — 59.00/M 
5.1 49 7.0 1N4733ADICT-ND 36 248 17.16 75.90)1N4733ADITR-ND  59.00/M 
5.6 45 5.0 IN4734ADICT-ND 36 «248 17.16 75.90]1N4734ADITR-ND —59.00/M 
6.2 4 2.0 IN4735ADICT-ND 36 248 17.16 75.90])1N4735ADITR-ND  59.00/M 
6.8 37 3.5 IN4736ADICT-ND 36 248 17.16 75.90])1N4736ADITR-ND  59.00/M 
75 34 4.0 IN4737ADICT-ND 36 248 17.16  75.90]1N4737ADITR-ND — 66.00/M 
8.2 31 45 IN4738ADICT-ND 36 248 17.16 75.90)1N4738ADITR-ND  59.00/M 
94 28 5.0 IN4739ADICT-ND 36 248 17.16 75.90])1N4739ADITR-ND  59.00/M 
10 25 7.0 IN4740ADICT-ND 36 248 17.16 75.90])1N4740ADITR-ND  59.00/M 
am 23 8 IN4741ADICT-ND 36 =©2.48 8617.16 75.90]1N4741ADITR-ND —_59.00/M 
12 21 9 IN4742ADICT-ND 36 248 17.16  75.90]1N4742ADITR-ND —59.00/M 
13 19 10 IN4743ADICT-ND 36 248 17.16 75.90])1N4743ADITR-ND —59.00/M 
15 17 14 IN4744ADICT-ND 36 248 17.16 75.90])1N4744ADITR-ND 59.00/M 
16 15 16 IN4745ADICT-ND 36 248 17.16 75.90]1N4745ADITR-ND  59.00/M 
18 14 20 IN4746ADICT-ND 36 248 17.16  75.90])1N4746ADITR-ND  59.00/M 
20 12.5 22 IN4747ADICT-ND 36 248 17.16  75.90]1N4747ADITR-ND — 59.00/M 
22 11.5 23 IN4748ADICT-ND 36 248 17.16 75.90])1N4748ADITR-ND  59.00/M 
24 10.5 25 IN4749ADICT-ND 36 248 17.16  75.90])1N4749ADITR-ND  59.00/M 
27 9.5 35 IN4750ADICT-ND 36 248 17.16 75.90])1N4750ADITR-ND  59.00/M 
30 8.5 40 IN4751ADICT-ND §.36 ©6248 =17.16 = 75.90 ]1N4751ADITR-ND —_59.00/M 
33 76 45 IN4752ADICT-ND 36 248 17.16 75.90]1N4752ADITR-ND —59.00/M 
36 7 50 IN4753ADICT-ND 36 248 17.16 75.90])1N4753ADITR-ND 59.00/M 
39 6.5 60 IN4754ADICT-ND 36 8 =248 17.16 75.90]1N4754ADITR-ND —59.00/M 
43 6 70 IN4755ADICT-ND 36 248 17.16 75.90])1N4755ADITR-ND 59.00/M 
47 55 80 IN4756ADICT-ND 36 248 17.16 75.90])1N4756ADITR-ND  59.00/M 
51 § 95 IN4757ADICT-ND 36-248 = 17.16 75.90 |1N4757ADITR-ND —_59.00/M 
56 4.5 110 IN4758ADICT-ND 36 248 17.16 75.90])1N4758ADITR-ND  59.00/M 
62 4 125 IN4759ADICT-ND 36 248 17.16 75.90]1N4759ADITR-ND  59.00/M 
68 3.7 150 IN4760ADICT-ND 36 248 17.16 75.90])1N4760ADITR-ND  59.00/M 
75 3.3 175 IN4761ADICT-ND 36 = 2.48 = 17.16 75.90 |1N4761ADITR-ND —_59.00/M 


1206 (1073) 


PowerDI™ 123 


Surface Mount Power E928 
P a 
Zener Diodes—1W ([) ‘fat 
Zener | Test | Maximum Tape & 
Voltage |Current} Dynamic Cut Tape Reel 
Vz@Izt| Izr | Impedance) Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Nom. (V)} (mA) |ZzT Izr (0)| Part No. 1 10 100 1,000 |Part No. 3,000 
51 100 6 DFLZ5V1DICT-ND 60 4.80 36.00 192.00)DFLZ5V1DITR-ND  180.00/M 
5.6 100 4 DFLZ5V6DICT-ND .60 4.80 36.00 192.00)DFLZ5V6DITR-ND  180.00/M 
6.2 100 3 DFLZ6V2DICT-ND 60 4.80 36.00 192.00)DFLZ6V2DITR-ND  180.00/M 
6.8 100 3 DFLZ6V8DICT-ND 60 4.80 36.00 192.00)DFLZ6V8DITR-ND  180.00/M 
8.2 100 2 DFLZ8V2DICT-ND 60 4.80 36.00 192.00|DFLZ8V2DITR-ND  180.00/M 
9.1 50 4 DFLZ9VIDICT-ND 60 4.80 36.00 192.00)DFLZ9V1DITR-ND  180.00/M 
10 50 4 DFLZ10DICT-ND 60 480 36.00 192.00) DFLZ10DITR-ND 180.00/M 
12 50 7 DFLZ12DICT-ND 60 4.80 36.00 192.00) DFLZ12DITR-ND 180.00/M 
15 50 10 DFLZ15DICT-ND 60 480 36.00 192.00) DFLZ15DITR-ND 180.00/M 
16 25 15 DFLZ16DICT-ND 60 4.80 36.00 192.00 | DFLZ16DITR-ND 180.00/M 
18 25 15 DFLZ18DICT-ND 60 480 36.00 192.00) DFLZ18DITR-ND 180.00/M 
20 25 15 DFLZ20DICT-ND 60 480 36.00 192.00) DFLZ20DITR-ND 180.00/M 
24 25 15 DFLZ24DICT-ND 60 480 36.00 192.00) DFLZ24DITR-ND 180.00/M 
27 25 15 DFLZ27DICT-ND 60 480 36.00 192.00] DFLZ27DITR-ND 180.00/M 
30 25 15 DFLZ30DICT-ND 60 4.80 36.00 192.00] DFLZ30DITR-ND 180.00/M 
33 25 15 DFLZ33DICT-ND 60 480 36.00 192.00] DFLZ33DITR-ND 180.00/M 
39 10 40 DFLZ39DICT-ND 60 4.80 36.00 192.00] DFLZ39DITR-ND 180.00/M 
NEW! PowerDI™ j Y 
323 Zener 0.98 1.30 0.70 7 om 0.18 
Diodes—500W fers CQ t t 
Zener | Test | Maximum Tape & 
Voltage |Current} Dynamic Cut Tape Reel 
Vz@Izt| zt |\mpedance| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Nom. (V)) (mA) |ZzT Iz7 (Q)| Part No. il 10 100 | PartNo. 3,000 
51 5.0 60 PD3Z284C5V1DICT-ND 60 4.80 36.00 |} PD3Z284C5V1DITR-ND 180.00/M 
5.6 5.0 40 PD3Z284C5V6DICT-ND 60 4.80 36.00 |} PD3Z284C5V6DITR-ND 180.00/M 
6.2 5.0 10 PD3Z284C6V2DICT-ND 60 4.80 36.00 |} PD3Z284C6V2DITR-ND 180.00/M 
6.8 5.0 15 PD3Z284C6V8DICT-ND 60 4.80 36.00 |} PD3Z284C6V8DITR-ND 180.00/M 
75 5.0 10 PD3Z284C7VS5DICT-ND 60 4.80 36.00 |} PD3Z284C7V5DITR-ND 180.00/M 
8.2 5.0 10 PD3Z284C8V2DICT-ND 60 4.80 36.00 |} PD3Z284C8V2DITR-ND 180.00/M 
94 5.0 10 PD3Z284C9V1DICT-ND 60 4.80 36.00 |} PD3Z284C9V1DITR-ND 180.00/M 
10 5.0 10 PD3Z284C10DICT-ND 60 4.80 36.00 |} PD3Z284C10DITR-ND = 180.00/M 
1 5.0 10 PD3Z284C11DICT-ND 60 4.80 36.00 |} PD3Z284C11DITR-ND — 180.00/M 
12 5.0 10 PD3Z284C12DICT-ND 60 4.80 36.00 |} PD3Z284C12DITR-ND — 180.00/M 
SOD-123 fr 85-1, ; 
t im an 
Surface Mount 1.700 p85 Wt F385 fo: 
Zener Diodes — 500mW Feo g5 + : i 4 
Bottom View 
Zener | Test | Maximum Tape & 
Voltage |Current} Dynamic Cut Tape Reel 
Vz@Izt| zt |lmpedance |Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Nom. (V)| (mA) |Zz7 IzT (0)/Part No. 10 100 1,000 | Part No. 3,000 
BZT Series 
24 5 400 BZT52C2V4-FDICT-NDO = 3.13 22.00 100.00 |BZT52C2V4-FDITR-NDO 90.00/M 
‘ — = = — |BZT52C2V4-13DITR-ND: 78.00/M 
BZT52C2V7-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00)— _ 
27 5 100 BZT52C2V7-FDICT-NDO = =3.13 22.00 100.00 |BZT52C2V7-FDITR-NDO 90.00/M 
— _— - —|BZT52C2V7-13DITR-ND- 78.00/M 
30 5 95 BZT52C3V0-FDICT-NDO = 3.13 22.00 100.00 |BZT52C3V0-FDITR-NDO 90.00/M 
: = = = —|BZT52C3V0-13DITR-ND: 78.00/M 
33 5 95 BZT52C3V3-FDICT-NDO = =3.13 22.00 100.00|BZT52C3V3-FDITR-NDO 90.00/M 
" = = - —|BZT52C3V3-13DITR-ND: 78.00/M 
BZT52C3V6-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00/BZT52C3V6-7DITR-ND 90.00/M 
3.6 § 90 BZT52C3V6-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZT52C3V6-FDITR-NDO 90.00/M 
— = = —|BZT52C3V6-13DITR-ND: 78.00/M 
3.9 5 90 BZT52C3V9-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |BZT52C3V9-FDITR-NDO 90.00/M 
43 5 90 BZT52C4V3-FDICT-NDO = 3.13 22.00 100.00 |BZT52C4V3-FDITR-NDO 90.00/M 
i — _ - —|BZT52C4V3-13DITR-ND- 78.00/M 
BZT52C4V7-FDICT-NDO = =3.13 22.00 100.00|BZT52C4V7-FDITR-NDO 90.00/M 
47 5 80 BZT52C4V7-13-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00)BZT52C4V7-13-FDITR-NDO+ 77.50/M 
= _- - —|BZT52C4V7-13DITR-ND: 78.00/M 
54 5 60 BZT52C5V1-FDICT-NDO =3.13 22.00 100.00 |BZT52C5V1-FDITR-NDO 90.00/M 
g = = = —|BZT52C5V1-13DITR-ND: 78.00/M 
56 5 40 BZT52C5V6-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZT52C5V6-FDITR-NDO 90.00/M 
: — = = —|BZT52C5V6-13DITR-ND: 78.00/M 
62 5 10 BZT52C6V2-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |BZT52C6V2-FDITR-NDO 90.00/M 
‘ — = - —|BZT52C6V2-13DITR-ND- 78.00/M 
68 5 15 BZT52C6V8-FDICT-NDO = =3.13 22.00 100.00 |BZT52C6V8-FDITR-NDO 90.00/M 
: = = = — |BZT52C6V8-13DITR-ND: 78.00/M 
BZT52C7V5-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00)— - 
75 5 15 BZT52C7V5-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZT52C7V5-FDITR-NDO 90.00/M 
= = = —|BZT52C7V5-13DITR-ND: 78.00/M 
82 5 15 BZT52C8V2-FDICT-NDO = 3.13 22.00 100.00 |BZT52C8V2-FDITR-NDO 90.00/M 
: = = = —|BZT52C8V2-13DITR-ND: 78.00/M 
94 5 15 BZT52C9V1-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZT52C9V1-FDITR-NDO 90.00/M 
5 — = - —|BZT52C9V1-13DITR-ND- 78.00/M 
10 5 20 BZT52C10-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00)BZT52C10-FDITR-NDO 90.00/M 
— _ - —|BZT52C10-13DITR-NDt 78.00/M 
BZT52C11-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00)— _ 
11 5 20 BZT52C11-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00)BZT52C11-FDITR-NDO 90.00/M 
— = = —|BZT52011-13DITR-NDt 78.00/M 
42 5 25 BZT52C12-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00)BZT52C12-FDITR-NDO 90.00/M 
= _- - —|BZT52012-13DITR-NDt 78.00/M 
13 5 30 BZT52C13-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZT52C13-FDITR-NDO 90.00/M 
15 5 30 BZT52C15-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00)BZT52C15-FDITR-NDO 90.00/M 
— =— - —|BZT52015-13DITR-NDt 78.00/M 
BZT52C16-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00)— _ 
16 5 40 BZT52C16-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00)BZT52C16-FDITR-NDO 90.00/M 
= = = —|BZT52016-13DITR-NDt 78.00/M 
t+ Tape and Reel qty. 10,000. & RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


DIODES. Zener Diodes Zener | Test | Maximum Tape & 
Bg ee gett ee Voltage |Current} Dynamic Cut Tape Reel 
tf A _ V7@1 i} Impedance |Digi-Ke' Pricin Digi-Ke Pricin 
SOD-123 Surface Mount Zener Diodes — 500mW (Cont) he ht (ran) un iar (0) nea ie An Aare 4,000 pea fied Stn 
Zener | Test | Maximum Tape & 82 | 20 8 |DDZVv2cDICT-ND 2.81 19.80 90.00 |DDZ@V2CDITR-ND 81.00/M 
Voltage ) Current) Dynamic Cut Tape Reel a1 | 05 —  |ppz9696DIcT-ND 2.81 19.80 90.00 |DDZ9696DITR-ND 81.00/M 
Vz@Izq| zt |\mpedance|Digi-key Pricing Digi-Key Pricing 94 20 8 |DDZ9VicDICT-ND 2.81 19.80 90.00 |DDZ9V1CDITR-ND 81.00/M 
Nom. (V)| (mA) |Zz7 Izt (0)/Part No. 10100 1,000 [Part No. 3,000 10 | .05 —  |ppz9697DIcT-ND 2.81 19.80 90.00 |DDZ9697DITR-ND 81.00/M 
18 5 45 BZT52C18-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |BZT52C18-FDITR-NDO 90.00/M 12 05 = DDZ9699DICT-ND 2.81 19.80 90.00 |DDZ9699DITR-ND 81.00/M 
= — = __ = |B2T52018-13D/TR-NDt __78.00/M 12 10 DDZ12CDICT-ND 2.81 19.80 90.00 |DDZ12CDITR-ND 81.00/M 
20 5 55 BZT52C20-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |BZT52C20-FDITR-NDO 90.00/M 13 10 DDZ13BDICT-ND 281 19.80 90.00 |DDZ13BDITR-ND 81.00/M 
= — __— __ —|B2752020-13DITR-NDt__78.00/M 15 05 —  |pDz9702DICT-ND 2.81 19.80 90.00 |DDZ9702DITR-ND 81.00/M 
BZT52C22-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 |— = 17 05 — — |DDZ9704DICT-NDO 2.81 19.80 90.00 |DDZ9704DITR-NDO 81.00/M 
22 5 55 |BZT52C22-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZT52C22-FDITR-NDO  90.00/M 18 | 05 — — |ppzozospict-no 281 1980 90.00 lnpz970SDITR-ND 81.00/M 
= — _— ___—/BaIeeC2ZSSBUIREND TS 78.00/M 1s | 10 23 |DDZ18CDICT-ND 2.81 19.80 90.00 |DDZ18CDITR-ND 81.00/M 
BZTS2C24-7DICT-ND = 3.13 22.00 100.00 |-— = 20 | 05 —_ |ppz97o7picT-No 2.81 19.80 90.00 |DDZ9707DITR-ND 81.00/M 
24 5 70 |BZT52C24-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZT52C24-FDITR-NDO  90.00/M 70 10 98 | DDZ20CDICT.ND 281 1980 90.00 [DDZ20cDITR-ND 81.00/M 
ES — _— _|BATS262Ss/S0NEGNGtas  78.00/M 24 | 05 — _ |poza7ogpIcT-no 2.81 19.80 90.00 /DDZ9709DITR-ND 81.00/M 
BZ(S20277DICT ND) 3.13 22.00 100.00 Fe a 24 5 35 |DDZ24cDICT-ND 2.81 19.80 90.00 |DDZ24cDITR-ND 81.00/M 
27 2 90 (eReectaMDIEAN DS) 2-13 22.00 100.00 Fea reietet irle 90.00/M 27 | 05 — — |ppz9711DicT-nD 2.81 19.80 90.00 |DDZ9711DITR-ND 81.00/M 
BZT52027-13-FDICT-ND0 3.13 22.00 100.00 |BZT52C27-13-FDITR-NDOt _78.00/M| | + Tapeand Reel qty.10,000. 0 RoHS Compliant 
aa 5 gp |BZTS2C30-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00]BZT52C30-FDITR-NDO ——_90.00/M 
= — _— __ —|BZ752030-13DITR-NDt _78.00/M 
a 7 go _[82752C33-FDICT-NDO «313. 22.00 100.00/azrs2c33-FDITR-NDO —-90.00m| | SOD-323 ¢—2.70—- 
es —  — __ —|Bz152033-13DITR-NDt _78.00/M bt + 0.15 yt 
Surface Mount 1.404 pS L 15 [Th 
BZT52C36-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 /BZT52C36-7DITR-ND 90.00/M ‘ i + L905 
36 2 90 |BZTS2C36-FDICT-NDO 313 22.00 100.00|Bzr5zc36-FDITR-NDO —go.oom| | Zener Diodes — 200mW 1800.35 0.40 : 
= — __— __ —|BZ752036-13DITR-NDt _78.00/M : 
BZ152039-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZT52C39-FDITR-NDO 90.00/M Zenetia purest Max mitnt Tapel& 
a : 0 oop an aon oy ees 78.007 re ir ee aa Digi-Key BES Digi-Key eee 
BZT52C39-13-FDICT-ND0 3.13 22.00 100.00 /BZT52C39-13-FDITR-NDOt _78.00/M ¥ : 
é too _[B2152C43-7DICT-ND 3.13 22.00. 100.00 |BZT52643-7DITR-ND 90.00/M Norel(W) ama 2znibzti(O) art Nes Ls AU sets. S000 
BZT52C43-FDICT-NDQ 3.13 22.00 100.00 /BZT52C43-FDITR-NDO _90.00/M BZT Series 
47 5 100 [BZT52C47-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |BZT52C47-FDITR-NDO _90.00/M 24 5 100 |BZT52C2V4S-FDICT-NDO 47 3.44 24.20/BZT52C2V4S-FDITR-NDO 99.00/M 
51 5 100 |BZT52C51-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |BZT52C51-FDITR-NDO _90.00/M 27 5 100 | BZT52C2V7SDICT-ND 47 3.44 24.20|— — 
MMSZ Series 3.0 5 95  |BZT52C3V0S-FDICT-NDO 47 3.44._-24.20|BZT52C3V0S-FDITR-NDO 99.00/M 
24 | 20 30 |MMSZ5221B-FDICT-ND0 3.13 22.00 100.00)MMSZ5221B-FDITR-NDO  90.00/M 3.3 5 95 | BZT52C3V3SDICT-ND 47 3.44 24.20|— =| 
27 | 20 30 |MMSZ5223BDICT-ND 3.13 22.00 100.00|— = 33 5 95 _|BZT52C3V3S-FDICT-NDO _.47_3.44_24.20|BZT52C3V3S-FDITR-NDO _99.00/M 
27 | 20 30 |MMSZ5223B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/MMSZ5223B-FDITR-NDO — 90.00/M 3.6 5 90 | BZT52C3V6S-FDICT-NDO 47 3.44 24.20|BZT52C3V6S-FDITR-NDO 99.00/M 
3.0 | 20 30 |MMSZ5225BDICT-ND 3.13 22.00 100.00|— = 39 5 90 | BZTS2C3V9SDICT-ND 47 3.44 24.20/— = 
3.0 20 30 MMSZ5225B-FDICT-NDQ 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5225B-FDITR-NDO _90.00/M 3.9 5 90 BZT52C3V9S-FDICT-ND) 47 3.44 += 24.20/BZT52C3V9S-FDITR-NDO 99.00/M 
ee oe a Hera a oe ay ae He area 43 5 90  |BZT52C4V3S-FDICT-ND0 47 3.44 24.20/BZT52C4V3S-FDITR-ND) —99.00/M 
; 5227BDICT- ; ; ; 5227BDITR- 5 47 5 80 |BZT52C4V7S-FDICT-NDO _.47_—3.44_24.20|BZT52C4V7S-FDITR-NDO _ 99.00/M 
36 | 20 24 |MMSZ5227B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/MMS$Z5227B-FDITR-NDO — 90.00/M at P 50 |BETSTERIT@TERIGENOOM 47 2.44 04 20(SMEDGEVIGTSURRNOM 99.007 
an ee 23 MMSE ICT NO 212 22.00 100.00 ipa | 56 | 5 40 |BZTS2C5V6S-FDICT-NDO 47 3.44 24.20/BZTS2C5V6S-FDITR-NDO 99.00/M 
3.9 | 20 23 __|MMSZ5228B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|MMS$Z5228B-FDITR-NDO — 90.00/M 
43 | 20 22 |MMSZ5229BDICT-ND 3.13 22.00 100.00|/— = He : eee EOE AT 3.44 2420 a 
43 | 20 22 |MMSZ5229B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/MMSZ5229B-FDITR-NDO — 90.00/M , 2 10 ee ee 7 344 2420 Ree euauoyg 99.00/M 
a7. | 96 19 ANCGESORNTGENTINM 313 22.00 100.00 68 5 15 __|BZT52C6V8S-FDICT-NDO _.47_—-3.44_24.20|BZT52C6V8S-FDITR-NDO _99.00/M 
47 20 19  |MMSZ5230B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5230B-FDITR-NDO —90.00/M 75 5 15 | BZTS2C7VSSDICT-ND AT 3.44 24.20) BZT52C7VSSDITR-ND 99.00/M 
54 20 17 ___|MMSZ5231B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5231B-FDITR-ND0 —_90.00/M 75 5 15 |BZT52C7V5S-FDICT-NDO =—.47 3.44. 24.20/BZT52C7V5S-FDITR-NDO —99.00/M 
5.6 20 11 MMSZ5232B-FDICT-ND0 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5232B-FDITR-ND0 — 90.00/M 8.2 5 15) BZT52C8V2SDICT-ND AT 3.44 24.20|— a 
6.0 20 va MMSZ5233B-FDICT-ND) 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5233B-FDITR-NDO 90.00/M 8.2 5 15 BZT52C8V2S-FDICT-NDO AT 3.44 24.20) BZT52C8V2S-FDITR-NDO 99.00/M 
6.2 | 20 7 |MMSZ5234B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5234B-FDITR-NDO 90.00/M 94 5 15 _ | BZT52C9V1SDICT-ND AT 3.44 24.20|— = 
68 | 20 5  |MMSZ5235BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |— — 94 5 15 |BZT52CQV1S-FDICT-NDO 47 3.44 24.20/BZT52C9V1S-FDITR-NDO 99.00/M 
6.8 20 5 MMSZ5235B-FDICT-NDQ 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5235B-FDITR-ND) —_90.00/M 10 5 20 BZT52C10S-FDICT-NDO ‘47 3.44 24.20|BZT52C10S-FDITR-ND0  99.00/M 
75 | 20 6  |MMSZ5236B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5236B-FDITR-NDO  90.00/M 11 5 20 |Bzts2ct1spIcT-ND ‘47 3.44 24.20/— a 
8.2 20 8 MMSZ5237B-FDICT-NDQ 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5237B-FDITR-NDO —90.00/M a] 5 20 BZT52C11S-FDICT-NDO AT 3.44 24.20/BZT52C11S-FDITR-NDO 99.00/M 
37 | 20 8  |MMSZ5238B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5238B-FDITR-NDO  90.00/M 12 5 25  |BZTS2C12S-FDICT-NDO 47 3.44 -24.20/BZTS2C12S-FDITR-NDO  99.00/M 
94 20 10  |MMSZ5239B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5239B-FDITR-NDO 90.00/M rr F a0 REICIREN CEN a7 344 0 — 
10 20 17 __|MMSZ5240B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5240B-FDITR-ND0 __90.00/M 
11 20 22 |MMSZ5241B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/MMSZ5241B-FDITR-NDO  90.00/M i. ° 30 Bae 17 848 24 20RD 99-00/M 
43 0 20 RMGEOENTGTMEMIM 3.13 2200 40000 bl 15 5 30 | BZT52C15SDICT-ND AT 3.44 24.20 BZT52C15SDITR-ND 99.00/M 
12 | 20 30 [MIMSZ5242B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|MMSZ5242B-FDITR-NDO 90.00/M 18 5 80 BAbeC SEC END I 47 3.44 24.20 BA Ca Naa 99.00 
13 «| 95 13 |MMSZ5243B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5243B-FDITR-NDO —90.00/M 16 5 40 |BZTS2C16S-FDICT-NDO 47 3.44 24.20/BZTS2C16S-FDITR-NDO __99.00/M 
15 | 85 16 __|MMSZ5245B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5245B-FDITR-NDO __90.00/M 18 5 45 |BZTS2C18S-FDICT-NDO 473.44 24.20/BZT52C18S-FDITR-NDO —_99.00/M 
16 78 17 MMSZ5246BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |— —| 20 5 55 BZT52C20S-FDICT-NDO A7 3.44 24.20/BZT52C20S-FDITR-ND) = 99.00/M 
16 | 78 17 |MMSZ5246B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5246B-FDITR-NDO 90.00/M 22 5 55 |BZT52C22S-FDICT-NDO = .47,_—«« 3.44. 24.20/BZT52C22S-FDITR-NDO —_99.00/M 
18 | 70 21 |MMSZ5248BDICT-ND 3.13 22.00 100.00|— — 24 5 70 — |BZT52C24SDICT-ND AT 3.44 24.20|— — 
18 | 70 21 |MMSZ5248B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/MMSZ5248B-FDITR-NDO  90.00/M 24 5 70 _|BZT52C24S-FDICT-NDO __—47_—«3.44_—(24.20|BZT52C24S-FDITR-NDQ _99.00/M 
20 6.2 25 MMSZ5250BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5250BDITR-ND 90.00/M 27 2 80 BZT52C27SDICT-ND AT 3.44 24.20/— | 
20 6.2 25 MMSZ5250B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 /MMSZ5250B-FDITR-NDO  90.00/M 27 2 80 BZT52C27S-FDICT-NDO 47 = 3.44-—-:24.20] BZT52027S-FDITR-NDO 99.00/M 
22 | 56 29 _|MMSZ5251BDICT-ND 3.13 22.00 100.00/MMSZ5251BDITR-ND  90.00/M | ' 
22 «| 56 29 —_|MMSZ5251B-FDICT-NDQ 3.13 22.00 100.00/MMSZ5251B-FDITR-NDO — 90.00/M 7 Bs roa sen tne a et ee Fa EAE sy 
— = rn erase a ae a onan MMSZ5252B-FDITR-NDO — 90.00/M 33 2 80 | BZT52C39S-FDICT-ND0 _—.47_—-3.44_24.20|BZT52C33S-FDITR-NDO _99.00/M 
E : : : 36 2 90 | BZT52C36SDICT-ND AT 3.44 24.20/— — 
af a 1 aera ne are aaah Se ay saa 36 2 90 | BZT52C36S-FDICT-ND0 47 3.44. 24.20|BZT52C36S-FDITR-NDO —99.00/M 
28 | 45 44 |MMSZ5255B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|MMSZ5255B-FDITR-NDO 90.00/M 39) 2 130 47 3.44 24.2078 = 
30 | 42 49 MMSZ5956BDICT.ND 343 22.00 100.00 |MMSZ5056BDITR-ND  90.00/M 39 2 130 | BZT52C39S-FDICT-NDO .47-««3.44--24,20/BZT52C39S-FDITR-NDO —99.00/M 
30. | 42 49 __|MMSZ5256B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5256B-FDITR-NDO _90.00/M 51 5 100__|BZTS2CS1SDICT-NDO 393.00 21.60) BZTS2CS1SDITR-NDO _86.00/M 
33«| «38 58 |MMSZ5257BDICT-ND 3.13 22.00 100.00|— = MMSZ Series 
33 «| 38 58 |MMSZ5257B-FDICT-ND0 3.13 22.00 100.00/MMSZ5257B-FDITR-NDO — 90.00/M 24) 20 30 |MMSZ5221BSDICTND 47 3.44 24.00/MMSZ5221BSDITR-ND  99.007M 
= ih SRE ae oe oa ae Bee oSe EE) 90.00M 24 | 20 | 30  |MMSZ5221BS-FDICT-NDO 47 3.44 24.20/MMSZ5221BS-FDITR-NDO 99.00/M 
; a ; ; 00 lees | 27 | 20 30 |MMSZ5223BS-FDICT-ND0 .47 3.44 24.20/MMSZ5223BS-FDITR-NDO 99.00/M 
39 | (3.2 80_|WMSZ52698-FDICT-NDO_3.13_22.00 100.00 MMS25259B-FDITR-NDO _90.00/M Se. 390 30 (IMGREERRRETS NGI 473.44 oa co MNRERESEREMTTRINDMIMN 90.00/M 
DDZ Series 3.0 | 20 30 _|MMSZ5225BS-FDICT-ND0 47 3.44 _24.20/MMSZ5225BS-FDITR-NDO 99.00/M 
4 a Fei Pose eeeeeaae at ae on ae erates Aa 33 | 20 28 |MMSZ5226BS-FDICT-ND0 .47 3.44 24.20|MMSZ5226BS-FDITR-NDO 99.00/M 
eer | eee 1 Reee eee E NG 281 19.80 90.00 Eee Uae el 39 | 20 23 |MMSZ5228BS-FDICT-NDO 47 3.44 24.20|MMSZ5228BS-FDITR-NDO 99.00/M 
6.2 | .05 —__|ppz9691DIcT-ND 2.81 19.80 90.00 |DDZ9691DITR-ND 81.00/M : ; : ! ; 
5-00 7 HaZeCoRnTGEND 281 19.80 90.00 INNERVOARTT RINT oon 43 | 20 22 _|MMSZ5229BS-FDICT-ND0 47 3.44 _24.20/MMSZ5229BS-FDITR-NDO 99.00/M 
68 | 05 — — |ppzaeo2pIcT-ND 281 19.80 90.00 |DDZ9692DITR-ND 81.00/M 47 | 20 19  |MMSZ5230BS-FDICT-NDO .47 3.44 24.20|MMSZ5230BS-FDITR-NDO 99.00/M 
75 05 = DDZ9693DICT-ND 2.81 19.80 90.00 |DDZ9693DITR-ND 81.00/M 5.1 20 17 MMSZ5231BS-FDICT-ND0 47 = 3.44 24.20) MMSZ5231BS-FDITR-NDQ 99.00/M 
75 20 6 DDZ7V5CDICT-ND 281 19.80 90.00 |DDZ7VS5CDITR-ND 81.00/M 5.6 20 at MMSZ5232BSDICT-ND 7 3.44 24.20| MMSZ5232BSDITR-ND 99.00/M 
8.2 | .05 — _ |DDz9694DICT-ND 2.81 19.80 90.00 |DDZ9694DITR-ND 81.00/M 0 RoHS Compliant (Continued) 
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DUES. Zener Diodes RoHS 
; Surface Mount obs ak a oss eM 
SOD-323 Surface Mount Zener Diodes — 200mW (Cont Zener Diodes —250mW [025 ors] °5° |) 
Zener | Test | Maximum Tape & aa07 tO 
Voltage |Current) Dynamic Cut Tape Reel 
Vz@Izt| Izr |\mpedance| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 7 
Nom. (V)| (mA) |Zzt Izr (0)| Part No. 1 10 100 |Part No. 3,000 van re evan move ua 
56 | 20 11 |MMSZ5232BS-FDICT-ND0 47 3.44 24.20/MMSZ5232BS-FDITR-NDO 99.00/M Vz@Izr| Izr_ |Impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
60 | 20 7 |MMSZ5233BS-FDICT-NDO 47 3.44 24.20/MMSZ5233BS-FDITR-NDO 99.00/M Nom. (V)| (mA) |Zzt Izt (0) | Part No. 1 10 100 |PartNo. 3,000 
62 | 20 7 |MMSZ5234BSDICT-ND 47 3.44.—«-24.20/MMSZ5234BSDITR-ND —99.00/M 
62 | 20 7 |MMSZ5234BS-FDICT-NDO 47 3.44 24.20/MMSZ5234BS-FDITR-NDO 99.00/M 56 2 ee fe eee a ee Cemauman 97-0 
eel 35 Ae cus eee a 6.2 5 10 |BZTS2C6V2LPDICT-ND 46 3.38 23.76 | BZTS2C6V2LPDITR-ND 97.00/M 
68 | 20 5  |MMSZ5235BS-FDICT-ND0 47 3.44 24.20/MMSZ5235BS-FDITR-ND0 99.00/M 68 | 5 ee eee 46 O88 Te Euan 97.00/M 
75 20 6 MMSZ5236BSDICT-ND ‘473.44: 24.20) MMSZ5236BSDITR-ND 99.00/M 75 5 15 BZT52C7VSLPDICT-ND 46 3.38 23.76|BZT52C7VSLPDITR-ND 97.00/M 
75 | 20 6  |MMSZ5236BS-FDICT-NDO 47 3.44 24.20/MMSZ5236BS-FDITR-ND0 99.00/M 8.2 5 15 |BZTS2C8V2LPDICT-ND 46 3.38 23.76 | BZT52C8V2LPDITR-ND 97.00/M 
i ene i sites cisesk eee 94 5 15  |BZTS2COVILPDICT-ND 46 3.38 23.76 |BZTS2COVILPDITR-ND 97.00/M 
a7 | 20 8  |MMSZ5238BS-FDICT-NDO 47 3.44 24.20|/MMSZ5238BS-FDITR-NDO 99.00/M 10 7 20 Bee 46 3.38 23-76 Ee ao 97-00/M 
91 | 20 10 (ORRGRESRENTE I 47 5.44 2490/8 cy 11 5 20 |BZTS2C11LPDICT-ND 46 ©3.8-«-23.76|BZTS2C11LPDITR-ND 97.00/M 
91 | 20 10  |MMSZ5239BS-FDICT-ND0 .47 3.44 24.20/MMSZ5239BS-FDITR-NDO 99.00/M 13 5 30 |BZTS2C1SLPDICT-ND 463.38 23.76) BZTS2C13LPDITR-ND _97.00/M 
to | 20 17 |MMSZ5240BSDICT-ND 47, 3.44-—«24.20|— _ 
to | 20 17 _|MMSZ5240BS-FDICT-NDO 47 3.44 _24.20/MMSZ5240BS-FDITR-NDO 99.00/M 
11 20 22 |MMSZ5241BSDICT-ND 47 3.44 24.20/MMSz5241BSDITR-ND 99.007M| | MELF (DL-41) (I 0.55 ; 
11 20 22 |MMSZ5241BS-FDICT-NDO 47 3.44 24.20/MMSZ5241BS-FDITR-NDO 99.00M| | Surface Mount 2.60 
12 | 20 30 |MMSZ5242BSDICT-ND 47. -3.44-24.20/— = Fi ‘ 
12 | 20 30 |MMSZ5242BS-FDICT-NDO 47 3.44 24.20/MMSZ5242BS-FDITR-NDO 99.00/M Zener Diodes — 1W +—5.20— 
13 | 95 13 |MMSZ5243BSDICT-ND_—47_—«3.44_—24.20|— - 
13 95 13 |MMSZ5243BS-FDICT-NDO .47 3.44. 24.20/MMSZ5243BS-FDITR-NDO 99.00/M panes rahi omnes uetaee 
15 | 85 16 |MMSZS5245BSDICT-ND 473.44. -24.20|— — Ole im aes dao | mete ei 
15 | 85 16 |MMSZ5245BS-FDICT-ND) 47 3.44 24.20/MMSZ5245BS-FDITR-NDO 99.00/M om) ey seeiee(a) || Beate Hn 460 ara 
16 | 78 17 |MMSZ5246BS-FDICT-ND0 47 3.44 24.20/MMSZ5246BS-FDITR-NDO 99.00/M 
18 | 7.0 21 _|MMSZ5248BSDICT-ND .47_—3.44_-24.20/— = 39 65 60 ZMA4754ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 
18 | 7.0 21 |MMSZ5248BS-FDICT-NDO 47 3.44 24.20/MMSZ5248BS-FDITR-NDO 99.00/M 43 6.0 70 ZM4755ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 
20 | 62 25  |MMSZ5250BSDICT-ND 47 3.44 24.20/— = 
20 | 62 25  |MMSZ5250BS-FDICT-NDO 47 3.44 24.20/MMSZ5250BS-FDITR-NDO 99.00/M 
22 «| 56 29 |MMSZ5251BSDICT-ND 47. 3.44 24.20/MMSZ5251BSDITR-ND 99.00] | [VliniMELF (DL-35) 0.50>) a 
22 | 56 29 __|MMIS25251BS-FDICT-NDO 47 _3.44 _24.20|MMISZ5251BS-FDITR-NDO 99.00) | Cietace Mount ie 
m4 | 52 33 |MMSZ5252BSDICT-ND 47 3.44 24.20/— =a : ea 
24 52 33 |MMSZ5252BS-FDICT-NDO .47 3.44 24.20/MMSZ5252BS-FDITR-NDO 99.00/M Zener Diodes — 500mW L— 3.70__+l 
a | 50 41 |MMSZ5254BS-FDICT-NDO 47 3.44 -24.20/MMSZ5254BS-FDITR-NDO 99.00/M 
28 | 45 44 |MMSZ5255BSDICT-ND 473.44 -24.20/— - Zener | Test | Maximum Tape & 
28 | 45 44 __|MMSZ5255BS-FDICT-NDO 47 3.44 _24.20|MMSZ5255BS-FDITR-NDO _99.00/M Voltage |Current | Dynamic Cut Tape Reel 
30 | 42 49 |MMSZ5256BSDICT-ND 47 3.44 24.20/— = Vz@Izt| zt Impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
30 4.2 49  |MMSZ5256BS-FDICT-NDO .47 3.44 24.20/MMSZ5256BS-FDITR-ND0 99.00/M Nom. (V)| (mA) [ZzT IzT (®) |Part No. 10 100 1,000 | Part No. 2,500 
33 38 58 |MMSZ5257BSDICT-ND = 473.44 24.20|— = 3.0 20 29 ZMMS225BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 | ZMM5225BDITR-ND —_66.00/M 
33 «| «38 58 |MMSZ5257BS-FDICT-NDO 47 3.44 24.20/MMSZ5257BS-FDITR-NDO 99.00/M 33 20 23 |ZMMS226BDICT-ND 248 1716 75.90 |ZMMS226BDITR-ND  66.00/M 
* # z ae 4 on ao SEEEESSGaTPIET ba ou 36 | 20 24 |ZMMS227BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 | ZMM5227BDITR-ND  66.00/M 
ae. laa Meccan ee sy 3.9 20 23 |ZMMS228BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMMS5228BDITR-ND —66.00/M 
39| 32 80 _|MMSZ5259BS-FDICT-NDO 47 3.44 _24.20|MMSZ5259BS-FDITR-NDO 99.00/M 43 | 20 22 |ANMZZEEDIGHAE 2.48 17.16 75.90 TAMMSZ20ECMENER _ 66.00/M 
BDz 'Sarion, 47 20 19 |ZMMS230BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS5230BDITR-ND  66.00/M 
aa] 06 a1 TRBEEEBERT ORE 47344 0400 REESE TT 54 20 17 |ZMM5231BDICT-ND 2.48 1716 75.90 |ZMMS5231BDITR-ND  66.00/M 
6a | 08 — — |ppzassespicT-ND 473.44 2400/DD79692SDITR-ND 99. 00/M 56 20 11 ZMMS5232BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMMS5232BDITR-ND  66.00/M 
68 20 5 DDZ6V8CSDICT-ND ‘AT ~~ 3.44. -24.20/ DDZ6V8CSDITR-ND 99.00/M 6.0 20 7 ZMMS233BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMM5233BDITR-ND —_66.00/M 
75 | 05 —  |DDZ9698SDICT-ND 47 3.44 24.20/DDZ9693SDITR-ND 99.00/M 6.2 20 7 ZMMS5234BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS5234BDITR-ND _66.00/M 
15 20 6 __|DDZ7VSCSDICT-ND AT 3.44 24.20|/DDZ7VSCSDITR-ND 99.00/M 68 20 5 ZMM5235BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 | ZMM5235BDITR-ND —_66.00/M 
82 | Oe | Ott Dery AT 3.44 2420 DOOD 99.00/M 75 | 20 6 |ZMMS236BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 | ZMMS236BDITR-ND —_66.00/M 
is i: 8 SAE a ay rie oes aad 82 | 20 8  |ZMMS237BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 | ZMM5237BDITR-ND — 66.00/M 
45° |e Ms iesccsneen PES siceccommnan aacaM 87 20 8 ZMMS238BDICT-ND 2.48 1716 75.90 |ZMMS5238BDITR-ND  66.00/M 
ig, | 40 14 Roetaeenientin 473.44. 24.00 RRR 99. 00/M 94 20 10 |ZMMS239BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS5239BDITR-ND —_66.00/M 
15 05 = DDZ9702SDICT-ND 47 3.44: 24.20)DDZ9702SDITR-ND 99.00/M 10 20 7 ZMM5240BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMM5240BDITR-ND _—‘66.00/M 
18 | .05 —  |DDZ9705SDICT-ND A7 3.44 24.20/DDZ9705SDITR-ND 99.00/M 11 20 22  |ZMMS241BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMMS5241BDITR-ND —66.00/M 
18 | 10 23 |DDZ18CSDICT-ND A7 3.44 24.20/DDZ18CSDITR-ND 99.00/M 12 20 30. |ZMMS242BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMMS5242BDITR-ND —66.00/M 
20 05 — __ |bDz9707SDICT-ND AT 3.44 24.20/DDZ9707SDITR-ND 99.00/M 13 95 13 ZMMS243BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 | ZMMS5243BDITR-ND —_66.00/M 
a 0 28 wae a ot ap Ho aie a a 14 | 90 15 |ZMMS244BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS5244BDITR-ND _66.00/M 
Bi 7 PP cay csnrecnin PP VIEIEN icv conan 36 a0 15 85 16 |ZMMS245BDICT-ND 2.48 1716 75.90 |ZMMS5245BDITR-ND  66.00/M 
7 | 05 ~~ |ppzezttspicT-No ‘47-344 2420/DD29711SDITR-ND 99.00/M 16 78 17 |ZMMS246BDICT-ND 248 1716 75.90 |ZMMS246BDITR-ND  66.00/M 
- 17 74 19 |ZMMS247BDICT-ND 248 1716 75.90 |ZMMS5247BDITR-ND  66.00/M 
0 RoHS Compliant 18 | 7.0 21 |ZMMS248BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 | ZMMS248BDITR-ND  66.00/M 
19 66 23 |ZMMS249BDICT-ND 248 17.16 75.90 | ZMMS5249BDITR-ND —_66.00/M 
SOD-523 [=+10.35 0.20114 Rolls 20 62 25  |ZMMS250BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMMS250BDITR-ND — 66.00/M 
Surface Mount —— | cemruaer 22 56 29  |ZMMS251BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMMS251BDITR-ND — 66.00/M 
Zener Diodes —150MW De ) 24 52 33 |ZMMS252BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMMS252BDITR-ND —66.00/M 
| 25 5.0 35  |ZMMS253BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMMS253BDITR-ND —66.00/M 
27 46 A ZMMS254BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS254BDITR-ND —_66.00/M 
0.90 a 28 45 44 |ZMMS255BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMMS255BDITR-ND —66.00/M 
- 30 42 49 |ZMMS256BDICT-ND 248 17.16 75.90 | ZMMS256BDITR-ND —66.00/M 
As || MCS | Lut VeyOt 33 38 58 |ZMMS257BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMMS257BDITR-ND —66.00/M 
Voltage |Current) Dynamic Cut Tape Reel 
¥7@ tq zt. |Impedancel Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 36 34 70  |ZMMS258BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMMS258BDITR-ND — 66.00/M 
Nom. (V)| (mA) |ZzT IzT (0)| Part No. 1 10 100) PartNo. 3,000 39 3:2: 80 ZMM5259BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 | ZMM5259BDITR-ND _66.00/M 
56 5 40 BZTS2C5VETDICT-ND 41 3.00 21.12] BZT52C5V6TDITR-ND 86.00/M 43 3.0 93  |ZMMS260BDICT-ND 248 17.16 75.90 | ZMMS260BDITR-ND — 66.00/M 
: : aR by die ' te oF eae esun 47 27 105  |ZMMS5261BDICT-ND 2.48 = 17.16 75.90 | ZMM5261BDITR-ND —66.00/M 
‘4 : a SST 1 300. 2112 Raa a8 OA 51 25 125  |ZMMS262BDICT-ND 2.48 1716 75.90 |ZMMS5262BDITR-ND —66.00/M 
15 7 a eI 41 3.00 2119 Reece ee onl 62 2.0 185  |ZMMS265BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 | ZMMS265BDITR-ND — 66.00/M 
16 5 40 BZTSOCI6TDICTND 413.00 21.121 BZT52C16TDITR-ND 86.00/M 68 1.8 230  |ZMMS266BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS266BDITR-ND — 66.00/M 
24 5 70 BZTS2C24TDICT-ND —-.41._«3.00__ 21.12] BZT52C24TDITR-ND 86.00/M (Continued) 
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DOES. Zener Diodes (cont) Zener | Test | Maximum Tape & 
IESE cane pee oPt Voltage | Current | Dynamic Cut Tape Reel 
SOT-23 bap ap Vz@IztT| IzT |Impedance| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Surface Mount | | Ky Nom. (V)| (mA) |ZzT IzT (Q)| Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
. sa hh 03 5.6 5.0 40 | DZ23C5V6DICT-ND 45 3.60 27.00] DZ23C5V6DITR-ND —‘135.00/M 
Zener Diodes — 300mW O160r5 05" 5.6 5.0 40 DZ23C5V6-FDICT-NDO 45 3.60 27.00] DZ23C5V6-FDITR-NDO 135.00/M 
aeacra eiecom uae De 6.2 5.0 40 | DzscevepIcT-ND 45 3.60 27.00] DZ23C6V2DITR-ND —‘135.00/M 
Valtane\ | Current |linymarnte catrare Rel 6.2 5.0 10 | 0Z23C6V2-FDICT-NDO 453.60 27.00) DZ23C6V2-FDITR-ND 135.00/M 
station Misael limpeiance lat Key Pricing Digi-Key Pricing 6.8 5.0 8.0 | 0Z23C6V8DICT-ND 45 3.60 27.00] DZ23C6V8DITR-ND _—_—135.00/M 
Nom. (v)| (mA) |zzp tzr (0)| Part No. A) owe e000 |iRart Na: 3,000 68 5.0 8.0 | DZ23C6V8-FDICT-NDO 45 3.60 27.00| DZ23C6V8-FDITR-ND) 135.00/M 
56 rT I DDZXEVEBDICTND 443.00 20.80 | DDZXSVEBDATR-ND -80.00/M 75 5.0 7.0 | DZ23C7V5-FDICT-NDO 45 3.60 27.00| DZ23C7V5-FDITR-NDO 135.00/M 
62 20 7 DDZX6V2BDICT-ND 44. ~—«-3.00-~=«20.80 | DDZX6V2BDITR-ND —_80.00/M 8.2 5.0 7.0 | DZ23¢8V2DICT-ND 45 3.60 27.00) DZ23C8V2DITR-ND —‘135.00/M 
68 20 5 DDZX6V8CDICT-ND 44 3.00 20.80 | DDZX6V8CDITR-ND 80.00/M 8.2 5.0 7.0 DZ23C8V2-FDICT-ND0  .45 3.60 27.00} DZ23C8V2-FDITR-NDQ 135.00/M 
75 20 6 DDZX7VSCDICT-ND 44 += 3.00 -—«- 20.80 | DDZX7VSCDITR-ND —80.00/M 94 5.0 10 _| 0Z23C9V1DICT-ND 45 3.60 27.00] — = 
94 20 8 DDZX9VICDICT-ND 44 -3.00_—20.80 | DDZX9VICDITR-ND__80.00/M 94 5.0 10 | DZ23C9V1-FDICT-NDO 45 3.60 27.00] DZ23C9V1-FDITR-NDO 135.00/M 
12 10 12 | DDZX12CDICT-ND 443.00 20.80 | DDZX12CDITR-ND ——80.00/M 10 5.0 15 | DZ23C10-FDICT-NDO 453.60 27.00] DZ23C10-FDITR-NDO —_135.00/M 
13 10 14 DDZX13BDICT-ND A4 3.00 20.80 | DDZX13BDITR-ND 80.00/M "1 5.0 20 DZ23C11DICT-ND 45 3.60 27.00) DZ23C11DITR-ND 135.00/M 
18 10 23 DDZX18CDICT-ND 443.00 20.80 | DDZX18CDITR-ND ——_80.00/M 11 5.0 20 DZ23C11-FDICT-NDO «45. 3.60 27.00] DZ23C11-FDITR-NDO —135.00/M 
20 10 28 | DDZX20CDICT-ND 44 3.00 20.80 | DDZX20CDITR-ND —80.00/M 12 50 20 | pzeacteDIcT-ND 45 3860 2700/ — a 
a 6 85 _DBAXCAGDIGIND AA 3.00 20.80 [RDARCSCUTIESNUS _ 80.00/M 12 5.0 20 | DZ23C12-FDICT-NDO 45 «3.60 -27.00| DZ23C12-FDITR-NDO —135.00/M 
13 5.0 25 | DZ23C13-FDICT-NDO 45 -«-3.60-—-27.00| DZ23C13-FDITR-NDO —135.00/M 
SOT-23 Common 0.51 Common 01 15 5.0 30 | DZ23C15DICT-ND 45 3.60 27.00] — — 
Anode = Cathode 7H 15 5.0 30 | DZ23C15-FDICT-ND0 -.45-«-3.60--27.00| DZ23C15-FDITR-NDO —135.00/M 
Dual Surface Mount 2.50| | j:40 2.50] £ | tao 16 5.0 40 | DZ23C16-FDICT-ND0 ——«.45.-—«-3.60-—-27.00| DZ23C16-FDITR-NDO —_135.00/M 
Zener Diodes — 300mW Lt Hos i TU 18 | 50 50 | DZ23C18-FDICT-ND0 45 3.60 27.00) DZ23C18-FDITR-NDO _135.00/M 
0.60!"5 05” 0.60!" og" 20 5.0 50 | DZ23C20-FDICT-NDO 45 «3.60 -27.00| DZ23C20-FDITR-NDO —135.00/M 
22 5.0 55 | DZ23C22DICT-ND 45 3.60 27.00) DZ23C22DITR-ND 135.00/M 
Zener | Test | Maximum Tape & 22 5.0 55 | DZ23C22-FDICT-NDO «453.60 -27.00| DZ23C22-FDITR-NDO —135.00/M 
Voltage | Current | Dynamic Cut Tape Reel 24 5.0 80 | DZ23C24-FDICT-ND0 ——«.45.-—«3.60-—-27.00| DZ23C24-FDITR-NDO —_135.00/M 
Vz@Izt| Izt  |Impedance} Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 7 50 80 Dz223C27DICT-ND 453.60 27.00; — = 
ore) RAC) ezrilzri() ares i) Wh) feral, ey 27 5.0 80 | DZ23C27-FDICT-NDO 453.60 -—27.00| DZ23C27-FDITR-NDO —135.00/M 
Common Anode 30 5.0 80 | DZ23C30DICT-ND 45 3.60 27.00) DZ23C30DITR-ND 135.00/M 
27 5.0 83 | AZ23C2V7-FDICT-NDO 50 4.00 30.00| AZ23C2V7-FDITR-NDO 150.00/M 30 5.0 80 | DZ23C30-FDICT-ND0 45 3.60 -—-27.00| DZ23C30-FDITR-NDO —135.00/M 
3.0 5.0 95 | AZ23C3VODICT-ND .50 4.00 30.00] AZ23C3VODITR-ND —‘150.00/M 33 5.0 80 | DZ23C33-FDICT-ND0 «45-360 -—-27.00| DZ23C33-FDITR-NDO —_135.00/M 
3.0 5.0 95 | AZ23C3V0-FDICT-NDO 50 4.00 30.00| AZ23C3V0-FDITR-NDO 150.00/M 36 5.0 90 | DZ23C36DICT-ND 45 3.60 27.00) DZ23C36DITR-ND 135.00/M 
33 5.0 95 | AZ23C3V3-FDICT-NDO 50 4.00 30.00| AZ23C3V3-FDITR-NDO 150.00/M 36 5.0 90 | DZ23C36-FDICT-NDO 45 +-3.60--27.00| DZ23C36-FDITR-NDO —135.00/M 
36 5.0 95 | AZ23C3V6-FDICT-NDO 50 4.00 30.00| AZ23C3V6-FDITR-NDO —150.00/M 39 5.0 90 | DZ23C39-FDICT-NDO 45 3.60 27.00| DZ23C39-FDITR-NDO —135.00/M 
3.9 5.0 95 AZ23C3V9DICT-ND 50 4,00 30.00] AZ23C3V9DITR-ND 150.00/M 43 5.0 100 | 0223C43DICT-ND 45 3.60 27.00) DZ23C43DITR-ND 135.00/M 
3.9 5.0 95 | AZ23C3V9-FDICT-ND0 504.00 30.00) AZ23C3V9-FDITR-NDO 150.00/M 43 5.0 100 | DZ23C43-FDICT-NDO 453.60 27.00| DZ23C43-FDITR-NDO _ 135.00/M 
43 50 95 AZ23C4V3-FDICT-NDO 50 4.00 30.00] AZ23C4V3-FDITR-ND0 150.00/M 47 5.0 100 DZ23C47-FDICT-NDO 45 3.60 27.00) DZ23C47-FDITR-NDO = 135.00/M 
47 5.0 78 AZ23C4V7-FDICT-NDO 50 4.00 30.00) AZ23C4V7-FDITR-NDO 150.00/M 51 5.0 100 | DZ23C51-FDICT-NDO —.45_—3.60_27.00| DZ23C51-FDITR-NDO _135.00/M 
54 5.0 60 | AZ23C5V1-FDICT-NDO 50 4.00 30.00| AZ23C5V1-FDITR-NDO —150.00/M © RoHS Compliant 
5.6 5.0 40 | AZ23C5V6-FDICT-NDO 50 4.00 + 30.00| AZ23C5V6-FDITR-NDO 150.00/M 
6.2 5.0 10 | Az23ceVveDICT-ND 50 4.00 30.00] — — , 
6.2 5.0 10 | AZ23C6V2-FDICT-NDO 504.00 + 30.00| AZ23C6V2-FDITR-NDO 150.00/M SOT-23 Top-view fl 
6.8 5.0 8.0 | AZ23C6V8-FDICT-NDO 50 4.00 30.00| AZ23C6V8-FDITR-NDO —150.00/M Surface Mount 
75 5.0 7.0 | AZ23C7V5-FDICT-NDO 504.00 30.00) AZ23C7V5-FDITR-NDO —150.00/M Zener Diodes — 350mW UD oO 
82 5.0 7.0 | AZ23C8V2-FDICT-NDO 50 4.00 30.00| AZ23C8V2-FDITR-NDO 150.00/M accra nna De 
94 5.0 10 | AZ23C9V1-FDICT-NDO 50 4.00 30.00| AZ23C9V1-FDITR-NDO 150.00/M Voltage |current| Dynamic cut Tape Real 
10 5.0 15 | AZ23C10-FDICT-NDO 504.00 30.00] AZ23C10-FDITR-NDO —150.00/M aie ier irl limnediancel DIglsKey Pricing Digi-Key Pricing 
an 5.0 20 AZ23C11DICT-ND 50 4.00 30.00) AZ23011DITR-ND 150.00/M Nom. (V)} (mA) |ZzqT IzT (0)| Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
11 5.0 20 | AZ23C11-FDICT-ND0 —=«.50_-—«4.00 -—30.00| AZ23C11-FDITR-NDO —_150.00/M BZX Series 
12 50 20 | AZ23C12DICT-ND 50 4.00 30.00] — = 
a a ae coca oe cxcesmeam nem 24 | 50 100 | BZX84C2V4-FDICT-NDO 443.00 20.80/ BZX84C2V4-FDITR-NDO —80.00/M 
43 50 25 | AZ23C13-FDICT-NDO 504,00 30.00| AZ23C13-FDITR-NDO —_150.00/M 27 | 50 100 | BZX84C2V7-FDICT-NDO 443.00 20.80/ BZX84C2V7-FDITR-NDO —80.00/M 
15 5.0 30 | AZ23C15-FDICT-ND0 50 4.00 30.00| AZ23C15-FDITR-NDO — 150.00/M 30 | 50 95 | BZX84C3V0-FDICT-ND0 44. 3.00 20.80|BZX84C3V0-FDITR-NDO —_80.00/M 
16 5.0 40___| AZ23C16DICT-ND 504.00 30.00) AZ23C16DITR-ND 150.00/M 33 | 5.0 95 | BZX84C3V3-FDICT-ND*) 44 3.00 20.80| BZX84C3V3-FDITR-NDO —80.00/M 
1) 50) 40 CNR 50 4.00 30.00 IEC ea 150.0010 36 | 50 | 90 | BZXs4c3VeDICT-ND 44 3.00 20.80|/BZX84C3V6DITR-ND _—_80.00/M 
18 5.0 50 | AZ23C18DICT-ND 50 4.00 30.00] — 
48 50 50 | Az23C18-FDICT-NDO 504,00 30.00| AZ23C18-FDITR-NDO —150.00/M 36 | 50 90 | BZX84C3V6-FDICT-ND0 44. 3.00 20.80|BZX84C3V6-FDITR-ND) —_80.00/M 
20 5.0 50 | AZ23C20-FDICT-NDO 50 4.00 30.00| AZ23C20-FDITR-NDO —150.00/M 39 | 50 90 | BZX84C3V9-FDICT-ND*? .44 3.00 20.80|BZX84C3V9-FDITR-NDO —80.00/M 
22 5.0 55 | AZ23C22-FDICT-NDO 504.00 30.00) AZ23C22-FDITR-NDO _150.00/M 43 | 5.0 90 | BZX84C4V3DICT-ND 44 3.00 20.80 | BZX84C4V3DITR-ND 80.00/M 
eee" || 20 80 BED 22 «4.00 20.00 Cg 10.00 43 | 5.0 | 90 |BZX84C4V3-FDICT-NDO 44 3.00 20.80/BZX84C4V3-FDITR-NDO —80.00/M 
27 5.0 80 | AZ23C27-FDICT-ND0 50. 4.00 -—30.00| AZ23C27-FDITR-NDO —150.00/M 
30 a 0 | AZ2aC30-FDICT-NDO 504.00 30.00| AZ23C30-FDITR-NDO 150.00/M 47 | 50 80 _| BZX84C4V7DICT-ND 44 3.00 20.80 | BZX84C4V7DITR-ND 80.00/M 
33 5.0 80 | AZ23C33-FDICT-ND0 50. 4.00 30.00| AZ23C33-FDITR-NDO —150.00/M 47 | 50 80 | BZX84C4V7-FDICT-NDO 44. 3.00 20.80|BZX84C4V7-FDITR-NDO —_80.00/M 
36 5.0 90 AZ23C36-FDICT-NDO 50 4.00 30.00} AZ23C36-FDITR-NDO _150.00/M 54 5.0 60 BZX84C5V1-FDICT-ND*0 44 3.00 20.80| BZX84C5V1-FDITR-NDO —80.00/M 
a9) 5.0 0 NE 22 «4.00 30.00 eee Neem 150.00 56 | 5.0 40 | BZX84C5V6-FDICT-ND*O 44 3.00 20.80|BZX84C5V6-FDITR-NDO —80.00/M 
43 5.0 100 | AZ23C43-FDICT-NDO 504.00 30.00] AZ23C43-FDITR-NDO —150.00/M 
Pe a 100 EEE ONECIN §50 4.00 30.00/MECRETAR INGO 150.00/m 62 | 50 10 | BZX84C6V2-FDICT-ND*) 44 3.00 20.80|BZX84C6V2-FDITR-NDO —_80.00/M 
51 5.0 100 | AZ23C51DICT-ND .50 4.00 30.00} AZ23C51DITR-ND 150.00/M 68 5.0 15 BZX84C6V8DICT-ND 443.00 20.80 |— = 
51 5.0 100 | AZ23C51-FDICT-NDO 504.00 30.00] AZ23C51-FDITR-NDO —_150.00/M 68 | 50 15 | BZX84C6V8-FDICT-ND*) 44 3.00 20.80|BZX84C6V8-FDITR-NDO —_80.00/M 
Common Cathode 75 5.0 15 | BZX84C7V5-FDICT-NDO 44 3.00 20.80 BZX84C7V5-FDITR-NDO —_80.00/M 
27 | 50 83 Ree EIDIG NGO 45 3.60 27.00 DZE CARDEN) 135.00/M 82 | 5.0 15 | BZX84C8V2-FDICT-ND0 44. 3.00 20.80/BZX84C8V2-FDITR-NDO —80.00/M 
3.0 5.0 95 — | DZ23C3V0DICT-ND 45 3.60 27.00] — _ 
a ip 5 RERCRCRTENIA «45-360 27 00NMMESCNOEMTRMIDGD 195.00/M 4 5.0 15 | BZX84CQV1-FDICT-ND*) 44 3.00 20.80|BZX84C9V1-FDITR-NDO —_80.00/M 
33 5.0 95 — | DZ23C3V3DICT-ND 45 3.60 27.00] — =| 10 5.0 20 _| BZX84C10DICT-ND 443.00 20.80 — = 
3.3 5.0 95 DZ23C3V3-FDICT-NDO 45 3.60 27.00} DZ23C3V3-FDITR-NDO 135.00/M 10 5.0 20 BZX84C10-FDICT-NDed 44 3.00 20.80| BZX84C10-FDITR-NDO 80.00/M 
a a sa Castello 45° 8.60 27.00 oa 11 5.0 20 | BZX84C11-FDICT-NDO «44.» 3.00- 20.80 BZX84C11-FDITR-NDO —80.00/M 
36 5.0 95 | DZ23C3V6-FDICT-NDO 45 3.60 27.00| DZ23C3V6-FDITR-ND) 135.00/M 
39 5.0 95 _| pz23caVeDICT.ND ‘453.60 27.00| DZ23C3V9DITR-ND 135.00/M 12 5.0 25 | BZX84C12-FDICT-ND*0 44. 3.00 20.80|BZX84C12-FDITR-NDO —80.00/M 
3.9 5.0 95 DZ23C3V9-FDICT-NDO =.45 = 3.60 = 27.00] DZ23C3V9-FDITR-NDO 135.00/M 13 5.0 30 BZX84C13-FDICT-NDO 44 3.00 20.80) BZX84C13-FDITR-NDO —-80.00/M 
4.3 5.0 95 DZ23C4V3DICT-ND 453.60 27.00] — = 15 5.0 30 BZX84C15-FDICT-ND*) 392.63 18.20 BZX84C15-FDITR-NDO + —70.00/M 
43 5.0 95 | DZ23C4V3-FDICT-NDO 45 3.60 27.00| DZ23C4V3-FDITR-NDO 135.00/M ie 50 A soca BO occur Tn 
47 5.0 78 | DZ23C4V7-FDICT-NDO 45 3.60 -27.00| DZ23C4V7-FDITR-NDO 135.00/M 
54 5.0 60 DZ23C5V1DICT-ND 45 3.60 27.00] DZ23C5V1DITR-ND ——135.00/M © BZX2-KIT-ND_Digi-Key® SMD Zener Diodes Kit 10 each of values denoted (180 total pieces)..................+ $23.79 
54 5.0 60 | DZ23C5V1-FDICT-NDO 45» 3.60 -27.00| DZ23C5V1-FDITR-NDO 135.00/M ROHS Compliant (Continued) 
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DIODES. Zener Diodes 


SOT-323 Surface Mount Zener Diode — 200mW 


SOT-23 Surface Mount Zener Diodes — 350mW (Cont.) Zener Max. 
Voltage | Test | Dynamic Tape & 
5 Vz@IzT |Current) Imped. Cut Tape Reel 
Zener Test | Maximum Tape & ds ee ee Fan a 
‘ Nominal} Izt |Zzt@lzt| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Cero ona | Pe || SIR TERE ae Wee (v) | (mA) | (0) [Part No. 10 100 1,000 |Part No. 3,000 
Vz@lzt| Izt_ {Impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing ~ 
Nom. (V)| (mA) |Zzt Izt (0)| Part No. 4 10 100 | PartNo. 3,000 B2X Series 
24 | 50 | 100 ]BZX84C2V4WDICT-ND 2.81 19.80 90.00/BZX84C2V4WDITR-ND _81.00/M 
18 5.0 45 | BZX84C18-FDICT-ND*) = 44 3.00 20.80) BZX84C18-FDITR-NDO ——_80.00/M 24 | 5.0 | 100 |BZX84C2V4W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C2V4W-FDITR-NDO 81.00/M 
20 5.0 55 | BZX84C20-FDICT-ND*0 44 3.00 20.80) BZX84C20-FDITR-ND0 —80.00/M 27 | 50 | 100 |BZx84c2V7WDICT-ND 2.81 19.80 90.00/BZX84C2V7WDITR-ND ——81.00/M 
22 5.0 55 BZX84C22DICT-ND 44 3.00 20.80|/— = 27 5.0 100 |BZX84C2V7W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C2V7W-FDITR-NDQ 81.00/M 
22 5.0 55 | BZX84C22-FDICT-ND0 44. 3.00 20.80| BZX84C22-FDITR-NDO —80.00/M ead 2 2 eee aul 2 aa SI ee 
eee ea 70 (BZASAO2EDIETEND 443.00 20.80 ie = 33 | 50 | 95 |BZx84C3V3W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C3V3W-FDITR-NDO 81.00/M 
24 5.0 70 | BZX84C24-FDICT-ND*) 44 3.00 20.80) BZX84C24-FDITR-NDO —80.00/M 36 | 5.0 | 90  |BZX84C3V6WDICT-ND 2.81 19.80 90.00/— _ 
27 2.0 80 BZX84C27DICT-ND 44 3.00 20.80) — = 3.6 5.0 90 BZX84C3V6W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C3V6W-FDITR-NDQ 81.00/M 
a a 80 | BZXB4C27-FDICT-NDO 443.00 20.80) BZXB4C27-FDITR-NDO —_-80.00/M 3.9 | 50 | 90  |BZX84C3V9W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00|BZX84C3V9W-FDITR-NDO _81.00/M 
43 | 50 | 90 |BZX84C4V3W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C4V3W-FDITR-NDO 81.00/M 
30 | «20 80 BAKSaC 00 /G END) 44 3.00 20.80/= = 47 | 5.0 | 80 |BZX84C4V7WDICT-ND 2.81 19.80 90.00/BZX84C4V7WDITR-ND —81.00/M 
30 2.0 80 | BZX84C30-FDICT-ND*0 443.00 20.80) BZX84C30-FDITR-NDO _80.00/M 47 | 5.0 | 80 |BZX84C4V7W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C4V7W-FDITR-NDO 81.00/M 
33 2.0 80 BZX84C33DICT-ND 44 3.00 20.80|/— = 5.1 5.0 60 /BZX84C5V1W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C5V1W-FDITR-NDO 81.00/M 
3 ee 56 | 5.0 | 40  |BZX84C5V6W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00|BZX84C5V6W-FDITR-NDO _81.00/M 
ste ee 0 ee 300 20.80 Ec 80007 62 | 50 | 10  |BZX84C6V2WDICT-ND 2.81 19.80 90.00/BZX84C6V2WDITR-ND _81.00/M 
36 | 20 90 BEXSSCOGFDIGTNDSCR) 44 3.00 20.80 IBZKES CoC OITA ND) 80.00/M 62 | 5.0 | 10 |BZX84C6V2W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C6V2W-FDITR-NDO 81.00/M 
39 20 130 | BZX84C39-FDICT-ND*) 44 3.00 20.80| BZX84C39-FDITR-NDO —80.00/M 68 | 50 | 15  |Bzx84ceV8WDICT-ND 2.81 19.80 90.00/BZX84C6V8WDITR-ND 81.00/M 
43 20 150 | BZX84C43DICT-ND 44 3.00 20.80| BZX84C43DITR-ND 80.00/M 68 | 50 | 15 |BZX84C6V8W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C6V8W-FDITR-NDO 81.00/M 
75 | 5.0 | 15 |BZX84C7VS5W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00|BZX84C7VSW-FDITR-NDO _81.00/M 
~ fe 10 Ee OOO OO mcaiiaaay 80.20% 82 | 50 | 15  |BZX84C8V2WDICT-ND 2.81 19.80 90.00/BZX84C8V2WDITR-ND _81.00/M 
47 2.0 170 | BZX84C47DICT-ND 44 3.00 20.80) BZX84C47DITR-ND 80.00/M 8.2 | 5.0 | 15 |BZX84C8V2W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C8V2W-FDITR-NDO 81.00/M 
47 20 170 | BZX84C47-FDICT-ND*) = 443.00 20.80| BZX84C47-FDITR-NDO —80.00/M 91 | 50 | 15  |BZX84C9V1W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C9V1W-FDITR-NDO 81.00/M 
51 2.0 180 BZX84C51-FDICT-NDO 44 3.00 20.80] BZX84C51-FDITR-NDO —-80.00/M 10 5.0 20 |BZX84C10WDICT-ND 2.81 19.80 90.00)BZX84C10WDITR-ND 81.00/M 
MilBS Series 10 | 5.0 | 20 |BZX84C10W-FDICT-ND) 2.81 19.80 90.00|BZX84C10W-FDITR-NDO _81.00/M 
11 | 50 | 20 |BZX84C11W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C11W-FDITR-NDO  81.00/M 
2.4 20 30 MMBZ5221BDICT-ND 44 3.00 20.80) MMBZ5221BDITR-ND 80.00/M 12 5.0 25 |BZX84C12WDICT-ND 2.81 19.80 90.00]BZX84C12WDITR-ND 81.00/M 
24 20 30 | MMBZ5221B-FDICT-NDO 44 3.00 20.80) MMBZ5221B-FDITR-ND0 80.00/M 12 | 50 | 25 |BZX84C12W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C12W-FDITR-NDO —81.00/M 
27 20 30 | MMBZ5223B-FDICT-NDO 44 3.00 20.80| MMBZ5223B-FDITR-NDO 80.00/M iF Be - STEN SSENBe a er con SOE ER aks ane 
5 | 51 5W-FDICT- : i f 5W-FDITR- ‘ 
3.0 7 De 200 Ot OE pimageny 80-00/M 16 | 50 | 40 |BZX84C16W-FDICT-ND) 281 19.80 90.00/BZX84C16W-FDITR-NDO  81.00/M 
3.3 20 28 MMBZ5226B-FDICT-NDO 44 = 3.00 20.80} MMBZ5226B-FDITR-NDQ —80.00/M 18 50 45 — |BZX84C18WDICT-ND 2.81 19.80 90.00/BZX84C18WDITR-ND 81.00/M 
36 20 24 | MMBZ5227BDICT-ND 44 3.00 20.80/ — = 18 | 50 | 45  |BZX84C18W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C18W-FDITR-NDO —81.00/M 
20 | 5.0 | 55 |BZX84C20W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C20W-FDITR-NDO —81.00/M 
36 a 24 REDON) 44 3.00 20.80 WINES EERIE DS) 80.00 22 | 5.0 | 55  |BZX84C22W-FDICT-NDO 2.81. 19.80 90.00/BZX84C22W-FDITR-NDO _81.00/M 
39 | 20 28 eee EO 2.00 20.80 fe 24 | 5.0 | 70  |BZX64C24W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C24W-FDITR-NDO _61.00/M 
3.9 20 23 MMBZ5228B-FDICT-NDO = .44 3.00 20.80} MMBZ5228B-FDITR-NDO 80.00/M 7 20 80 BZX84C27WDICT-ND 2.81 19.80 90.00/BZX84C27WDITR-ND 81.00/M 
43 20 22 | MMBZ5229BDICT-ND 44 3.00 20.80| MMBZ5229BDITR-ND _80.00/M 27 | 20 | 80 |BZX84C27W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C27W-FDITR-NDO —81.00/M 
30 | 20 | 80  |BZX84C30WDICT-ND 2.81 19.80 90.00]/— — 
as a 22 REEDS) 44 3.00 20.80 IEE eona oy) 80.00 30 | 20 | 80 |BZX84C30W-FDICT-NDO _2.81 19.80 90.00/BZX84C30W-FDITR-NDO —_81.00/M 
47 20 19 | MMBZ5230B-FDICT-NDO 44 3.00 20.80] MMBZ5230B-FDITR-ND0 80.00/M 331-20 1 80 Teese BT 19.80 80 00 (EEK CaaUD ETT aT0UM 
54 20 17 | MMBZ5231B-FDICT-NDO 44 3.00 20.80) MMBZ5231B-FDITR-ND0 80.00/M 33 | 20 | 80 |BZX84C33W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C33W-FDITR-NDO —81.00/M 
5.6 20 11 | MMBZ5232B-FDICT-NDO 44 3.00 20.80] MMBZ5232B-FDITR-ND0 80.00/M 36 | 20 | 90  |BZX84C36WDICT-ND 2.81 19.80 90.00]— - 
6.0 20 7 MMBZ5233B-FDICT-NDO 44 3.00 20.80/ MMBZ5233B-FDITR-NDO 80.00/M 36 | 20 | 90 |BZX84C36W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C36W-FDITR-NDO —81.00/M 
39 | 20 | 130 |BZX84C39WDICT-ND 2.81 19.80 90.00/BZX84C39WDITR-ND 81.00/M 
6.2 20 7 MMBZ5234BDICT-ND 44 3.00 20.80) — = 39 | 20 | 130 |BZX84C39W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C39W-FDITR-NDO —_81.00/M 
6.2 20 7 MMBZ5234B-FDICT-NDO 44 3.00 20.80] MMBZ5234B-FDITR-ND 80.00/M MMBZ Series 
68 20 5 MMBZ5235BDICT-ND 44 3.00 20.80) — = 24 | 20 30 |MMBZ5221BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/— = 
68 20 5 MMBZ5235B-FDICT-NDO 44 3.00 20.80] MMBZ5235B-FDITR-NDO 80.00/M 24 | 20 | 30 |MMBZ5221BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5221BW-FDITR-NDO 81.00/M 
75 20 6 MMBZ5236BDICT-ND 44 3.00 20.80| MMBZ5236BDITR-ND. 80.00/M 27 20 30 /MMBZ5223BW-FDICT-ND) 2.81 19.80 90.00)/MMBZ5223BW-FDITR-NDQ 81.00/M 
3.0 | 20 | 30 |MMBZ5225BWDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5225BWDITR-ND —81.00/M 
75 | 20 6 PAMBZS23CRSEDIGTENDO) .44 3.00 20.80 IMMBZE225B-EDITR:NDO) 80.00/M 3.0 | 20 | 30  |MMBZ5225BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5225BW-FDITR-NDO 81.00/M 
8.2 20 8 MMBZ5237BDICT-ND 443.00 20.80) MMBZ5237BDITR-ND —80.00/M 3.3 20 28 |MMBZ5226BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5226BW-FDITR-NDO 81.00/M 
8.2 20 8 MMBZ5237B-FDICT-NDO 44 3.00 20.80] MMBZ5237B-FDITR-NDO 80.00/M 36 | 20 | 24 |MMBZ5227BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/MMBZ5227BWDITR-ND —81.00/M 
87 20 8 MMBZ5238B-FDICT-NDO 44 3.00 20.80/ MMBZ5238B-FDITR-NDO 80.00/M 3.6 | 20 | 24 |MMBZ5227BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5227BW-FDITR-NDO 81.00/M 
39 | 20 | 23 |MMBZ5228BWDICT-ND 281 19.80 90.00/— — 
a 7 10 RMIMEZSeSERDIENOMe -44 8.00 20. 80/INIMBZS2S2BCILESNDamm 80.00/01 39 | 20 | 23 |MMBZ5228BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5228BW-FDITR-NDO 81.00/M 
94 20 10 MMBZ5239B-FDICT-NDO = .44 3.00 20.80 MMBZ5239B-FDITR-NDO 80.00/M 43 20 22 |MMBZ5229BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5229BW-FDITR-NDO 81.00/M 
10 20 17 | MMBZ5240BDICT-ND 44 3.00 20.80| MMBZ5240BDITR-ND 80.00/M 47 | 20 | 19 |MMBZ5230BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/MMBZ5230BWDITR-ND —81.00/M 
40 20 17 |immpzse40B-FDICT-NDO 44 3.00 20.80/ MMBZ5240B-FDITR-NDO 80.00/M 47 | 20 | 19 |MMBZ5230BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5230BW-FDITR-NDO 81.00/M 
51 | 20 | 17 |MMBZ5231BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/MMBZ5231BWDITR-ND —81.00/M 
Wh 520 ee ecimemae “* (8.00 20.80 NIMBES RD 80.00/M 54 | 20 | 17 [wmez5231BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00|MMBZ5231BW-FDITR-NDO_81.00/M 
12 20 30___| MMBZ5242BDICT-ND 44 3.00 20.80| — = 56 | 20 11 |MMBZ5232BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5232BW-FDITR-NDO 81.00/M 
12 20 30 | MMBZ5242B-FDICT-NDO 44 3.00 20.80/ MMBZ5242B-FDITR-NDO 80.00/M 62 | 20 | 7.0 |MMBZ5234BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/MMBZ5234BWDITR-ND —81.00/M 
13 905 13 |mmpzsea3ppicr-nD 44-«3.00-20.80/ — a 62 | 20 | 7.0 |MMBZ5234BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5234BW-FDITR-NDO 81.00/M 
68 | 20 | 5.0 |MMBZ5235BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/MMBZ5235BWDITR-ND —81.00/M 
13 | 94 13 RBZ OE DIGENCY, 44 3.00 20.80 IMMEZS CASTOR) 80.00/M 6.8 | 20 | 5.0 |MMBZ5235BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5235BW-FDITR-NDO 81.00/M 
15 85 16 | MMBZ5245BDICT-ND 44 3.00 20.80) — _ 75 | 20 | 60 |MMBZ5236BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/MMBZ5236BWDITR-ND  87.00/M 
15 85 16 | MMBZ5245B-FDICT-NDO 44 3.00 20.80] MMBZ5245B-FDITR-NDO 80.00/M 75 | 20 | 6.0 |MMBZ5236BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5236BW-FDITR-NDO 81.00/M 
ne ere ee ee 82 | 20 | 80° vezsca7BW-FDICT-NDO 281 1980 90.00] MMEZS27BW-FDITR-NDO 61.00m 
16 78 17 | MMBZ5246B-FDICT-NDO 44 3.00 20.80] MMBZ5246B-FDITR-NDO 80.00/M oi | 20 | 10 [MUESRSSceMEIGTaRMM 261 49.80 90.00 (3 ie 
18 7.0 at MMBZ5248B-FDICT-NDO = 443.00 20.80) MMBZ5248B-FDITR-NDO —80.00/M 94 20 10 |MMBZ5239BW-FDICT-ND0 2.81 19.80 90.00/MMBZ5239BW-FDITR-NDO 81.00/M 
20 6.2 25 | MMBZ5250B-FDICT-NDO 44 3.00 20.80) MMBZ5250B-FDITR-ND0 80.00/M 10 | 20 | 17 |MMBZ5240BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5240BW-FDITR-NDO 81.00/M 
22 5.6 29 MMBZ5251B-FDICT-NDO 44 3.00 20.80| MMBZ5251B-FDITR-ND0 80.00/M am 20 22 —|MMBZ5241BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/MMBZ5241BWDITR-ND —81.00/M 
11 20 | 22 |MMBZ5241BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5241BW-FDITR-NDO 81.00/M 
24 5.2 33 | MMBZ5252BDICT-ND = 44 3.00 20.80) MMBZS5252BDITR-ND ——_80.00/M 12 | 20 | 30 |MMBZ5242BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5242BW-FDITR-NDO 81.00/M 
24 5.2 33 MMBZ5252B-FDICT-NDO = .44 3.00 20.80) MMBZ5252B-FDITR-NDO —80.00/M 13 95 13 |MMBZ5243BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5243BW-FDITR-NDO 81.00/M 
27 5.0 41 MMBZ5254BDICT-ND 44 3.00 20.80] MMBZ5254BDITR-ND 80.00/M 15 8.5 16 |MMBZ5245BW-FDICT-ND) 2.81 19.80 90.00)MMBZ5245BW-FDITR-NDO 81.00/M 
16 | 78 | 17  |MMBZ5246BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5246BW-FDITR-NDO 81.00/M 
27 5.0 41 | MMBZ5254B-FDICT-NDO 44 3.00 20.80) MMBZ5254B-FDITR-ND0 80.00/M 13 | 70. | 21 RAMEZERRWATCTENBIM 281 1980 90.00 / ay 
28 45 44 | MMBZS255BDICT-ND 443.00 20.80 — = 18 | 7.0 | 21 _|MMBZ5248BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5248BW-FDITR-NDO 81.00/M 
28 45 44 | MMBZ5255B-FDICT-NDO 44 3.00 20.80/ MMBZ5255B-FDITR-ND0 80.00/M 20 | 62 | 25 |MMBZ5250BWDICT-ND 281 19.80 90.00|— = 
30 42 49 MMBZ5256BDICT-ND 44 3.00 20.80] MMBZ5256BDITR-ND 80.00/M 20 6.2 25 = |MMBZ5250BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5250BW-FDITR-ND) 81.00/M 
22 | 56 | 29 |MMBZ5251BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/MMBZ5251BWDITR-ND —81.00/M 
20 40 ee 14 3.00 20.00 ee eeeeiemmayay 20-00/M 22 | 5.6 | 29 |MMBZ5251BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5251BW-FDITR-NDO 81.00/M 
33 38 58 | MMBZ5257B-FDICT-NDO 44 3.00 20.80) MMBZ5257B-FDITR-ND0 80.00/M o4 | 52 | 33  \MMBZ5259BWDICT.ND 281 1980 9000|— _ 
36 34 70 __| MMBZ5258BDICT-ND 44 3.00 20.80] MMBZ5258BDITR-ND _80.00/M 24 | 52 | 33  |MMBZ5252BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5252BW-FDITR-NDO 81.00/M 
36 34 70 MMBZ5258B-FDICT-NDO .44 3.00 20.80/ MMBZ5258B-FDITR-ND0 80.00/M 2h 5.0 41 MMBZ5254BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00}/MMBZ5254BWDITR-ND 81.00/M 
27 | 5.0 | 41  |MMBZ5254BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5254BW-FDITR-NDO 81.00/M 
39 32 80 | MMBZ5259B-FDICT-NDO 443.00 _20.80| MMBZ5259B-FDITR-ND _80.00/M on | 45 | a4 | OOBGCORERIRIGEMBMI 2181 1080 coco MMEZSECRCMITRINEIMM 51.007 
*BZX2-KIT-ND Digi-Key® SMD Zener Diodes Kit 10 each of values denoted (180 total pieces)................... $23.79 28 4.5 44 |MMBZ5255BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 __90.00|MMBZ5255BW-FDITR-ND0_81.00/M 
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DIODES. Zener Diodes Zener Max. 
mee ene aeraehe Voltage | Test | Dynamic Tape & 
SOT-323 Surface Mount Zener Diode — 200mW (Cont.) V7@ Izy |Current| Imped. | _ Cut Tape Ae Reel 
Nominal | !z~ |ZzT@Izq | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
yaaa am (vy) | (mA) | ~ (0) _ [Part No. 10 100 1,000 |Part No. 3,000 
Melizos | ed int mee 12 | 20 | 30. |MMBZ5242BSDICTND 3.13 22.00 100.00|MMBZS242BSDITR-ND. 90.001 
Peta ned ae Digi-Key yates Digi-Key ae 12 | 20 | 30 |MMBZ5242BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|MMBZ5242BS-FDITR-NDO 90.00/M 
(| (at) | 10)” [PartNo A AMminGHenttannllPeatNG aaa 13 | 95 | 13 |MMBZ5243BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00|MMBZ5243BSDITR-ND  90.00/M 
b ’ : , 13 | 95 | 13 |MMBZ5243BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|MMBZ5243BS-FDITR-NDO _90.00/M 
30 42 49 /MMBZ5256BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5256BW-FDITR-ND0| 81.00/M 15 85 16 |MMBZ5245BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 IMMBZ5245BSDITR-ND 90.00/M 
33 | 3.8 | 58  |MMBZ5257BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5257BW-FDITR-NDO| 81.00/M 15 | 85 | 16 |MMBZ5245BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|MMBZ5245BS-FDITR-NDO 90.00/M 
36 | 34 | 70 |MMBZ5258BWDICT-ND 281 1980 90.00/— — 16 | 78 | 17 |MMBZ5246BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00|MMBZ5246BSDITR-ND  90.00/M 
36 | 34 | 70 |MMBZ5258BW-FDICT-NDO 281 19.80 90.00/MMBZ5258BW-FDITR-NDO| 81.00/M 16 | 78 | 17  |MMBZ5246BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|MMBZ5246BS-FDITR-NDO 90.00/M 
39 | 3.2 | 80 |MMBZS5259BWDICT-ND 281 19.80 90.00/MMBZS5259BWDITR-ND | 81.00/M 18_| 7.0 | 21 |MMBZ5248BSDICT-ND __ 3.13 22.00 100.00|MMBZ5248BSDITR-ND _90.00/M 
39 | 3.2 | 80 |MMBZ5259BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00|MMBZ5259BW-FDITR-NDO| 81.00/M 18 | 7.0 | 21 |MMBZ5248BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |MMBZ5248BS-FDITR-NDO _90.00/M 
; 20 | 62 | 25 |MMBZ5250BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00|MMBZS5250BSDITR-ND  90.00/M 
0 RoHS Compliant 20 | 62 | 25  |MMBZ5250BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/MMBZ5250BS-FDITR-NDO 90.00/M 
22 | 56 | 29 |MMBZ5251BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00|MMBZ5251BSDITR-ND  90.00/M 
0 22 | 56 | 29 |MMBZ5251BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|MMBZ5251BS-FDITR-NDO _90.00/M 
SOT-363 Dual Isolated 24 | 5.2 | 33  |MMBZ5252BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00/MMBZ5252BSDITR-ND _90.00/M 
Surf M t Lg] A 24 | 52 | 33 |MMBZ5252BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|MMBZ5252BS-FDITR-NDO 90.00/M 
urtace Moun inal 27 | 5.0 | 41  |MMBZ5254BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00/MMBZ5254BSDITR-ND _90.00/M 
i = ' ’ 27 | 50 | 41 |MMBZ5254BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|MMBZ5254BS-FDITR-NDO 90.00/M 
Zener Diodes — 200mW B2x Series u MMIbz Sores 28| 45 | 44 |MMBZ5255BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00|MMBZ5255BSDITR-ND _90.00/M 
28 | 45 | 44  |MMBZ5255BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|MMBZ5255BS-FDITR-NDO 90.00/M 
Zener Max. 30 | 42 | 49 |MMBZ5256BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00|— i 
Voltage | Test | Dynamic Tape & 30 | 42 | 49 |MMBZ5256BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|MMBZ5256BS-FDITR-NDO 90.00/M 
Vz@ zr |Current] Imped. | _ Cut Tape ae Reel 33 | 38 | 58 |MMBZ5257BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00|MMBZ5257BSDITR-ND  90.00/M 
Nominal | Izt |ZzT@Izr|Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 33 | 38 | 58 |MMBZ5257BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|MMBZ5257BS-FDITR-NDO _90.00/M 
(Vv) | (mA) | (9) [Part No. 10100 1,000 |Part No. 3,000 36 3.4 | 70 |MMBZ5258BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00/MMBZ5258BSDITR-ND __90.00/M 
BZX Series 36 | 34 | 70 |MMBZ5258BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|MMBZ5258BS-FDITR-NDO 90.00/M 
74] 50] 100 |BZXB4C2VAS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |= = 39 | 32 | 80 |MMBZ5259BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00|MMBZS5259BSDITR-ND  90.00/M 
27 | 50 | 100 |Bzxs4cev7sDIcT-ND 3.13 22.00 100.00|BZX84c2v7SDITR-ND —_| 90.00/M 39 | 32 | 80 |MMBZ5259BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|MMBZ5259BS-FDITR-NDO _90.00/M 
27 | 50 | 100 |BZX84C2V7S-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZX84C2V7S-FDITR-NDO | 90.00/M © RoHS Compliant 
3.0 | 50 | 95 |BZX84C3V0S-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZX84C3V0S-FDITR-NDO | 90.00/M 
33 | 50 | 95 |BZXs4C3V3SDICT-ND 3.13 22.00 100.00|— = 
33 | 5.0 | 95  |BZX84C3V3S-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |BZX84C3V3S-FDITR-NDO | 90.00/M e ‘ oo 
36 | 50 | 90  |BZXs4C3VeSDICT-ND 3.13 22.00 100.00\— — SOT-363 Triple Isolated RoHS 
3.6 | 50 | 90 |BZX84C3V6S-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZX84C3V6S-FDITR-NDO | 90.00/M Surface Mount [444] 
39 | 50 | 90  |BZXs4c3v9sDICT-ND 3.13 22.00 100.00\— a . 2) 
3.9 | 5.0 | 90 |BZX84C3V9S-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |BZX84C3V9S-FDITR-NDO | 90.00/M Zener Diodes — 200mW UU 
43 | 5.0 | 90  |BZX84C4V3S-FDICT-ND0 3.13 22.00 100.00 |BZX84C4V3S-FDITR-NDO | 90.00/M 
47 | 50 | 80  |BZX84C4v7SDICT-ND 3.13 22.00 100.00|BZX84C4V7SDITR-ND | 90.00/M Zener Max. 
47 | 50 | 80 |BZX84C4V7S-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZX84C4V7S-FDITR-NDO | 90.00/M Voltage | Test |Dynamic Tape & 
51 | 50 | 60 |BZX84C5V1S-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZX84C5V1S-FDITR-NDO | 90.00/M Vz @ Izy |Current | imped. Cut Tape Reel 
5.6 | 50 | 40 |BZX84C5V6S-FDICT-NDO 3.13 _ 22.00 100.00 |BZX84C5V6S-FDITR-NDO_| 90.00/M Nominal! Izy |Zzr@Izr| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
62 | 5.0 | 10 |BZX84C6V2S-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |BZX84C6V2S-FDITR-NDO | 90.00/M (v) | (mA) | (0) ” [Part No. 10 100 1,000 |Part No. 3,000 
68 | 50 | 15  |BZXs4C6vaSDICT-ND 3.13 22.00 100.00|— — 5A 5 60 |BZXB4CSVITS-FDICT-ND 5.40 40.50 232.50/BZXB4C5V1TS-FDITR-ND 214.00/M 
68 | 50 | 15 |BZX84C6VS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZX84C6V8S-FDITR-NDO | 90.00/M 56 5 40 |BZX84C5V6TS-FDICT-ND 5.40 40.50 232.50/BZX84C5V6TS-FDITR-ND 214.00/M 
75 | 50 | 15  |BZX84C7VSSDICT-ND 3.13 22.00 100.00|BZX84C7VSSDITR-ND | 90.00/M 62 5 10 |BZX84C6V2TS-FDICT-ND 540 40.50 232.50|BZX84CBV2TS-FDITR-ND 214.00/M 
75 | 50 | 15 |BZX84C7VSS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |BZX84C7V5S-FDITR-NDO_| 90.00/M 12 5 25 |BZX84C12TS-FDICT-ND 5.40 40.50 232.50/BZX84C12TS-FDITR-ND  214.00/M 
82 | 50 | 15  |BZX84C8V2SDICT-ND 3.13 22.00 100.00|BZX84C8V2SDITR-ND | 90.00/M 27 2 80 _|BZX84C27TS-FDICT-ND 5.40 40.50 232.50|BZX84C27TS-FDITR-ND _214.00/M 
82 | 50 | 15 |BZX84C8V2S-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZX84C8V2S-FDITR-NDO | 90.00/M 
91 | 50 | 15  |BZXs4C9viSDICT-ND 3.13 22.00 100.00|BZX84CQV1SDITR-ND | 90.00/M 
91 | 50 | 15 |BZX84C9V1S-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZX84C9V1S-FDITR-NDO | 90.00/M noon 
10 | 5.0 | 20 |BZX84C10S-FDICT-NDO _ 3.13 22.00 100.00|BZX84C10S-FDITR-NDO _| 90.00/M SOT-363 Quad Isolated RoHS 
1 5.0 20 |BZX84C11SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 /BZX84C11SDITR-ND 90.00/M Surface Mount [4] ero 
rT 5.0 | 20 |BZX84C11S-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZX84C11S-FDITR-NDO | 90.00/M 3 i) 
12 5.0 25 |BZX84C12SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |— — Zener Diodes — 200mW UUU 
12 | 5.0 | 25 |BZX84C12S-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZX84C12S-FDITR-NDO | 90.00/M 
13 | 5.0 | 30 |BZX84C13S-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZX84C13S-FDITR-NDO _ | 90.00/M Zener Max. 
15 | 5.0 | 30  |BZX84C15SDICT-ND 3.13 22.00 100.00|— = Voltage | Test |Dynamic Tape & 
15 | 5.0 | 30 |BZXB4C15S-FDICT-NDO © 3.13 22.00 100.00|BZX84C15S-FDITR-NDO | 90.00/M Vz @ Izy |Current | Imped. Cut Tape Reel 
16 | 5.0 | 40 |BZX84C16S-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZX84C16S-FDITR-NDO | 90.00/M Nominal | Izy |Zzr@Izr| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
18 | 5.0 | 45  |BZXe4C18SDICT-ND 3.13 22.00 100.00|— = (v) | (mA) | (0) ” [Part No. 10 100 1,000 |Part No. 3,000 
18 | 5.0 | 45  |BZX84C18S-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |BZX84C18S-FDITR-NDO _ | 90.00/M 20 5 55 |QZX363C20-FDICT-ND 6.48 48.60 279.00 /0Zx363020-FDITR-ND 257 00/M 
20. | 5.0 | 55 |BZXB4C20SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C20SDITR-ND 90.00/M 
20 | 50 | 55 |BZX84C20S-FDICT-ND0 © 3.13 22.00 100.00|BZX84C20S-FDITR-NDO | 90.00/M 
22 | 50 | 55  |BZX84C22SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C22SDITR-ND 90.00/M 
22 | 50 | 55 |BZX84C22S-FDICT-ND) © 3.13 22.00 100.00|BZX84C22S-FDITR-NDO | 90.00/M SOT-523 
24 | 50 | 70 |BZX84C24SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C24SDITR-ND 90.00/M 
24 | 5.0 | 70  |BZX84C24S-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |BZX84C24S-FDITR-NDO | 90.00/M Surface Mount $ 
27 2.0 | 80  |BZX84C27SDICT-ND 3.13 22.00 100.00|— _ Zener Diodes — 150mW 0 
27 | 20 | 80 |BZX84C27S-FDICT-ND0 © 3.13 22.00 100.00|BZX84C27S-FDITR-NDO | 90.00/M 
30 | 20 | 80 |BZX84C30S-FDICT-ND) © 3.13 22.00 100.00|BZX84C30S-FDITR-NDO | 90.00/M Tene a 
33 | 20 | 80 _|BZX84C33SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C33SDITR-ND 90.00/M Voltage | Test | Dynamic Tape 8 
33] 2.0 | 80  |BZX84C33S-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZX84C33S-FDITR-NDO | 90.00/M Varalize curtent (linpad' Cut Tape Reel 
36 | 20 | 90  |BZX84C36SDICT-ND 3.13 22.00 100.00\— = Nominal| Izy |Zzr@lzr| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
36 | 20 | 90 |BZX84C36S-FDICT-ND0 © 3.13 22.00 100.00|BZX84C36S-FDITR-NDO | 90.00/M (V) | (ma) | (0) [Part No. 40 100. 1,000 |Part No. 3,000 
39 | 20 | 130 |BZX84C39SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C39SDITR-ND 90.00/M oO 5 5) TEAGIGITESIGENGN 2.50 1800 Sn.00|RXAMG@EMTETNON 85 00M 
39 | 20 | 130 |BZX84C39S-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZX84C39S-FDITR-NDO _| 90.00/M : s 5 E 
MMBZ Series 
24 | 20 | 30 |MMBZ5221BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00|/MMBZ5221BSDITR-ND | 90.00/M - 
24 | 20 | 30 |MMBZ5221BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|/MMBZ5221BS-FDITR-NDO | 90.00/M SMA Surface Mount Zener Diodes — RoHS) 
27 | 20 | 30 |MMBZ5223BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |MMBZ5223BS-FDITR-NDO | 90.00/M 
3.0 | 20 | 30 |MMBZ5225BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00|MMBZ5225BSDITR-ND | 90.00/M 1.0W, 5% Tolerance ®& 
3.0 | 20 | 30 |MMBZ5225BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |MMBZ5225BS-FDITR-NDO | 90.00/M 
33 | 20 | 28 |MMBZ5226BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00|MMBZ5226BSDITR-ND | 90.00/M - 
33 20 28 |MMBZ5226BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/MMBZ5226BS-FDITR-ND0 | 90.00/M Zenon lost mmaximuny anes 
36 | 20 | 24 |MMBZ5227BSDICT-ND 313 22.00 100.00|— - Voltage (Current) Dynamic | __ Cut Tape 7 oa 
36 20 24 |MMBZ5227BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |MMBZ5227BS-FDITR-NDO | 90.00/M Vz@lzt| Izt_ | Impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
39 20 23 _|MMBZ5228BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00|/MMBZ5228BSDITR-ND _| 90.00/M Nom. (V)| (mA) |Zz7@lz7(0) | Part No. 10100 500 | Part No. 5,000 
39 | 20 | 23  |MMBZ5228BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |MMBZ5228BS-FDITR-NDO | 90.00/M 5.1 | 100 5.0 |SMAZ5V1-FDICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZSV1-FDITR-ND | 128.00/M 
43 | 20 | 22 |MMBZ5229BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|MMBZ5229BS-FDITR-NDO | 90.00/M 5.6 | 100 2.0  |SMAZ5V6-FDICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZ5V6-FDITR-ND } 128.00/M 
47 | 20 | 19 |MMBz5230BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00|— zl 62 | 100 2.0  |SMAZ6V2-FDICT-ND 4.00 2880 84.00 /SMAZ6V2-FDITR-ND | 128.00/M 
47 | 20 | 19 |MMBZ5230BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |MMBZ5230BS-FDITR-NDO | 90.00/M 6.8 | 100 2.0  |SMAZ6V8-FDICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZ6V8-FDITR-ND | 128.00/M 
5A 20 | 17 _|MMBZ5231BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |MMBZ5231BS-FDITR-NDO | 90.00/M 75 | 100 2.0 _|SMAZ7V5-FDICT-ND___4.00__28.80 _84.00 | SMAZ7V5-FDITR-ND_|_128.00/M 
5.6 | 20 | 11 |MMBZ5232BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |MMBZ5232BS-FDITR-NDO | 90.00/M 8.2 | 100 2.0  |SMAZ8V2-FDICT-ND 4.00 28.80 84.00 |SMAZ8V2-FDITR-ND | 128.00/M 
60 | 20 7 |MMBZ5233BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|MMBZ5233BS-FDITR-NDO | 90.00/M 9.1 | 50 4.0  |SMAZQV1-FDICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZ9V1-FDITR-ND | 128.00/M 
62 | 2 7 |MMBZ5234BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00|MMBZ5234BSDITR-ND | 90.00/M 10 | 50 4.0 |SMAZ10-FDICT-ND 4.00 28.80 84.00 /SMAZ10-FDITR-ND | 128.00/M 
62 | 2 7 |MMBZ5234BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|MMBZ5234BS-FDITR-NDO | 90.00/M 12. | 50 7.0  |SMAZ12-FDICT-ND 4.00 28.80 84.00/SMAZ12-FDITR-ND | 128.00/M 
68 | 20 5 _|MMBZ5235BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00|— fae 15 | 50 10 __|SMAZ15-FDICT-ND 4.00 28.80 84.00 |SMAZ15-FDITR-ND__| 128.00/M 
68 | 20 5  |MMBZ5235BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|MMBZ5235BS-FDITR-NDO | 90.00/M 16 | 25 15 |SMAZIG-FDICT-ND 4.00 28.80 84.00 |SMAZ16-FDITR-ND | 128.00/M 
75 | 2 6  |MMBZS5236BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00\MMBZS5236BSDITR-ND | 90.00/M 18 | 25 15 |SMAZ18-FDICT-ND 4.00 28.80 84.00 |SMAZ18-FDITR-ND | 128.00/M 
75 | 2 6  |MMBZ5236BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|MMBZ5236BS-FDITR-NDO | 90.00/M 20 | 25 15  |SMAZ20-FDICT-ND 4.00 28.80 84.00 |SMAZ20-FDITR-ND | 128.00/M 
32 | 2 8  |MMBZ5237BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00\MMBZ5237BSDITR-ND | 90.00/M 22 «| 25 15 |SMAZ22-FDICT-ND 4.00 28.80 84.00 |SMAZ22-FDITR-ND | 128.00/M 
82 | 20 8 _|MMBZ5237BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |MMBZ5237BS-FDITR-NDO | 90.00/M 24 | 25 15 _|SMAZ24-FDICT-ND ‘4.00 28.80 84.00 |SMAZ24-FDITR-ND_| 128.00/M 
a7 | 20 8 |MMBZ5238BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|MMBZ5238BS-FDITR-NDO | 90.00/M a7 | 25 15 |SMAZ27-FDICT-ND 4.00 28.80 84.00 |SMAZ27-FDITR-ND | 128.00/M 
94 20 | 10 |MMBZ5239BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00/MMBZ5239BSDITR-ND | 90.00/M 30 | 25 15  |SMAZ30-FDICT-ND 4.00 28.80 84.00 |SMAZ30-FDITR-ND | 128.00/M 
94 20 | 10 |MMBZ5239BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/MMBZ5239BS-FDITR-NDO | 90.00/M 33 | 5 15  |SMAZ33-FDICT-ND 4.00 28.80 84.00 |SMAZ33-FDITR-ND | 128.00/M 
10 20 | 17 |MMBZ5240BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00/MMBZ5240BSDITR-ND | 90.00/M 36 10 40 |SMAZ36-FDICT-ND 4.00 28.80 84.00 SMAZ36-FDITR-ND | 128.00/M 
10 20 | 17 |MMBZ5240BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |MMBZ5240BS-FDITR-NDO | 90.00/M 39 10 40 |SMAZ39-FDICT-ND 4.00: 28.80 84.00 |SMAZ39-FDITR-ND | 128.00/M 
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1 Zener Voltage Maximum Test Cut Tape Tape and Reel 
| OS HA | BA Zener Diodes Typical Impedance Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
VZ(V) rd (0) 1Z (mA) Part No. 10 100 Part No. 3,000 
i, ‘, of). S-Flat Package 
Mi Rati Ta=25°C): 
a cine } 70.0 30 70 CRZTOCT-ND Ra 2 = = 
11.0 30 10 CRZ11CT-ND 60 45 34 _ _ 
13.0 30 10 CRZ13CT-ND 60 A534 CRZ13TR-ND 130.00/M 
S-Flat Package (3-2A1A) 15.0 30 10 CRZ15CT-ND 50 40.30 = = 
15.0 30 10 CRZ15QCT-NDO 50 40.30 CRZ15QTR-NDO 135.00/M 
16.0 30 10 CRZ16CT-ND 50 40.30 CRZ16TR-ND 135.00/M 
Gaiheds 16.0 30 10 CRZ16QCT-NDO 66 5340 CRZ16QTR-NDO 178.20/M 
20.0 30 10 CRZ20CT-ND 60 45° 34 CRZ20TR-ND 134.30/M 
22.0 30 10 CRZ22CT-ND 50 40.30 _ — 
30.0 30 10 CRZ30CT-ND 60 45 34 _ _ 
33.0 30 10 CRZ33CT-ND 60 A534 _ _ 
36.0 30 9 CRZ36CT-ND 60 45 34 CRZ36TR-ND 303.03/M 
39.0 35 8 CRZ39CT-ND 60 A534 CRZ39TR-ND 130.00/M 
43.0 40 7 CRZ43CT-ND 60 45 34 _ _ 
47.0 65 6 CRZ47CT-ND 40 30.23 CRZ47TR-ND 130.00/M 
RoHS Compliant 
Microsemi. Zener Diodes 
500mW Series DO-35 Silicon Zener Diodes, 1N5221 — 1N5278 
Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal 
Zener _—‘Test Zener _—‘Test Zener _—‘Test Zener _—‘Test Zener _‘Test 
Voltage Current Voltage Current Voltage Current Voltage Current Voltage Current 
VWz@Izt iat VWz@tz iat VWz@lz iat W@lt Ila Wz@izt = Ia 
(Value) (Volts) (mA) (Value) (Volts) (mA) (Value) (Volts) (mA) (Value) (Volts) (mA) (Value) (Volts) (mA) 
t 21 24 20 33 6.0 20 47 17 7A 55) 28 4.5 67 75 17 
Chas estnesae L] catnods 24 8628 © 20 34 6220 48 418«=6 70 | 6 8648 80 68 821.5 
Mark Mark Mark 26 3.3 20 35 6.8 20 49 19 6.6 61 47 27 69 87 14 
03.20-| L. 27 3.6 20 36 75 20 51 22 5.6 62 51 2.5 72 110 act 
28 3.9 20 39 91 20 52 24 5.2 64 60 2A 74 130 0.95 
20.94-+)/« 29 43 20 40 10 20 53 25 5.0 65 62 2.0 75 140 0.90 
30 47 20 42 12 20 54 27 46 66 68 18 78 170 0.74 
1W Series, 2W Series, DO-41 Silicon Zener Diodes SW Series, 
DO-41 Glass Zener Diodes 2EZ3.6D5 — 2EZ200D5 T-18 Silicon Zener Diodes 
1N4736A — 1N4763A ARE Nan NRG Nominal 1N5373B — 1N5381B 
Z T Zener Voltage Zener Voltage Zener Voltage Zener Voltage 
ee Ga Vz iat \z iat Vz iat Vz iat fen 7 
ee en (Value) (Volts) (mA) (Value) (Volts) (mA) (Value) (Volts) (mA) (Value) (Volts) (mA) aes r ie 
(Value) (Volts) (mA) 3.6 3.6 139 13 13 38.5 39 39 12.8 91 91 55 (Value) Vz Iz 
3 aa rr 43 43 116 15 15 33.4 43 43 11.6 410 440 45 
: 6.1 51 98 17 17 29.4 47 47 10.6 120 120 42 73 68 20 
41 " 23 6.2 62 80.5 18 18 278 51 51 9.8 : 5 32 15 
130 130 3.8 
43 13 19 6.8 6.8 73.5 19 19 26.3 56 56 9.0 : a 37 15 
56 47 5.5 75 75 66.5 22 22 22.8 62 62 8.1 A) 170 29 
62 82 3.0 8.2 8.2 61 27 7 18.5 75 75 67 180 180 28 7 ig 12 
63 91 2.8 12 12 41.5 33 33 15.1 82 82 61 200 200 25 81 130 10 
oc Voltage 
Power Range (Code) | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Pricing Microsemi 
Fig. Dissipation See Chart Part No.* 1 10 100 Part No.* 4,000 8,000 10,000 Part No.* 
1 500 mW 2.4V —170V 1N52(Value)DO35MSCT-ND 1.20 8.40 60.00 | 1N52(Value)DO35MSTR-ND = 210.00/M 1N52(Value)D035 
2 1W 6.8V — 91V 1N47(Value)ADO41MSCT-ND 25 1.65 13.20 | 1N47(Value)ADO41MSTR-ND 74.00/M 59.00/M _ 1N47(Value)ADO41 
2W 3.6V — 200V 2EZ(Value)D5D041MSCT-ND 1.42 9.45 75.60 | 2EZ(Value)D5D041MSTR-ND 425.00/M 340.00/M = 2EZ(Value)D5D041 
3 5W 4.3V — 200V 1N53(Value)BMSCT-ND 1.20 8.00 64.00 |— _- =— — 1N53(Value)B 
* For complete part number, substitute corresponding value from chart for (Value). 
POWERMITE™ Pin Diodes 
Maximum Average Maximum Maximum Maximum 
Anode _Cothode Reverse Power Capaci- Reverse Forward Cut Tape Tape and Reel 
1g1l | O Voltage Dissipation tance Current Voltage Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Microsemi 
911 | (Vv) (W) (pF) (uA) (Vv) Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 Part No. 
100 2.5 1.6 10 1.0 UPP1001E3CT-ND 2.80 2.52 2.10 UPP1001E3TR-ND 1750.00/M UPP1001E3/TR7 
50 2.5 1.0 - 1.0 UPP9401E3CT-ND 2.72 2.45 2.04 UPP9401E3TR-ND 1700.00/M UPP9401E3/TR7 
PXODES H I g h - Effi cien cy Rectifie (S ___ «Operating and Storage Temperature: -65°C ~ 175°C * Reverse recovery test @ 1.0A, V, = 30V 
tn c¢ OR PORATED 
Maximum | Maximum | Maximum | Maximum | Maximum | Maximum 
Average Peak Surge Reverse Forward Reverse 
Rectified | Reverse Current Current Voltage Recovery Cut Tape Tape and Reel 
Current Voltage 8.3ms @25°C Peak Time Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(A) (V) (A) (WA) (V) (nS) Part No. 1 10 100 Part No. 500 1,200 5,000 | Package 
50 50 5.0 1.0 50 HER101DICT-ND AL 3.00 21.12 HER101DITR-ND _— _— 82.00/M | DO-41 o.86 272 
100 50 5.0 1.0 50 HER102DICT-ND AG 3.38 23.76 HER102DITR-ND _ = 92.00/M Z “ee 
1.0 200 50 5.0 1.0 50 HER103DICT-ND AB 3.56 25.08 HER103DITR-ND — _ 97.00/M 
300 50 5.0 1.0 50 HER104DICT-ND AB 3.70 26.64 HER104DITR-ND =— —  118.00/M bos. 405-21 a 25 4o4 
400 50 5.0 1.0 50 HER105DICT-ND AG 3.68 27.60 HER105DITR-ND = — ___129.00/M ° : 
50 200 10.0 1.0 50 HER301DICT-ND 63 5.00 37.50 HER301DITR-ND = 200.00/M — | DO-201AD 6.35 
100 200 10.0 1.0 50 HER302DICT-ND 65 5.20 39.00 HER302DITR-ND _ 208.00/M = 1.32 te: 
3.0 200 200 10.0 1.0 50 HER303DICT-ND 70 5.60 42.00 | HER3O3DITR-ND — — 224.00/M - a 
300 200 10.0 1.0 50 HER304DICT-ND 64 5.12 38.40 | HERSO4DITR-ND — — 282.00/M - Lob 4o 240. 5 ao 
400 200 10.0 1.0 50 HERSOSDICT-ND 72 5.76 43.20 HER305DITR-ND _ 261.00/M = : : 
50 300 10.0 1.0 60 HER601DICT-ND 96 7.68 57.60 HER601DITR-ND 198.00 = —| R-6 1.32 49.14 
6.0 100 300 10.0 1.0 60 HER602DICT-ND 86 6.76 52.00 HER602DITR-ND 188.50 _— — 
: 200 300 10.0 1.0 60 HER603DICT-ND 92 7.28 56.00 HER603DITR-ND 203.00 _ _ p + | 
300 300 10.0 1.0 60 HER604DICT-ND 1.16 9.10 70.00 HER604DITR-ND 254.00 25.40—19-14, tos 40 
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{CS Microsemi. 


Microsemi Corporation is a world leader known for its ability to build quality, state of 
the art discrete products with a longevity in the market place. 


Specializing in Transient Protection, Power Conditioning and Packaging, Microsemi is 
more than just solutions, we enable Possibilities! 


Powermite Package 


of SMA! 


Microsemi’s Powermite Product Division is a world leader in providing 
high density discrete solutions. 

This patented technology provides size retrained designed with more 
options. 


Features: 


Built in Heatsink 


¢ The patented “full-metal-bottom” design provides the optimal heat path 
for dissipating junction heat handling up to 2 Amps! 


Solder Wickability 


¢ The patented interlocking construction incorporates a path for solder to 
“wick” up the side of the package and enhance the power dissipation 


Space Saver 
¢ These 2 leaded devices are 1/3 the size of comparable rated devices 


Flexible Package for Custom Product 
(Max. die size 110mm x 110mm) 


¢ Microsemi offers Schottkys, Ultrafast Rectifiers, MOSFETs, SCR’s and 
Schottky+FET combinations 


Synchronous Rectifier Module 
(SRM4010) 


Is a complete solution for implementing a very 
high efficiency Synchronous Rectification and 
eliminates many of the problems with self driven 
approaches. 


Features: 


¢ Rectification Efficiency 95% at output voltages of 5V down to 1V 
¢ Able to handle large sudden changes in duty cycle 

¢ Robust package with copper plate for excellent heat dissipation 
¢ Operates at PWM frequencies ranging from 200-400KHz 


www.Microsemi.com 


TVS Devices 


Microsemi has the largest offering of TVS devices: 12,000 devices! 
These devices are perfect to safeguard your components from voltage 
spike originating from electrostatic discharge (ESD), induced lightning 
and inductive load switching. 


Just Pick Two: 
All you need to know is 2 of the following 3 specs to find the part you 
need! 


Vwm - Standoff Voltage: 


Maximum working voltage at which the device is 
intended to operate. Typical 3V, 5V, 12V, 15V, 24V. 
VWM is 10% below VBR. 


Vbr - Breakdown Voltage: 


Voltage at which device goes into hard conduction 
or avalanche breakdown. 


Vc - Clamping Voltage: 


Maximum voltage appearing across TVS at Peak 
Pulse Current (IPP). VC is typically 20% higher than 
VBR. 


High Speed Data Line Protectors 


Provide voltage Spike Protection for Data and Telecom, I/O Ports 
originating from ESD, EFT and Induces Lightning 


USB6B1 
SMP6LCxx 


500W, 8/20 us 
600W, 10/100 us 


USB Protection: 3 in 1 
USB Line Termination + EMI Filtering 


+ ESD Protection = 


LX7201: Downstream SOT-23-6 
LX7202: Upstream SOT-23-6 
LX7203: Upstream SC70 


The LX7201/2/3 family is an integrated USB line termination device with 
EMI filtering and ESD protection diodes. The 15kQ pull-down resistors 
on the LX7201 identify the lines for downstream operation. The 1.5kQ 
pull-up resistors on the LX7202 and LX7203 identify the appropriate 
data line for full and low speed upstream operation. The 47pF capacitor 
completes the high frequency filter and controls the edge rate of the 
USB signals. These devices protect both D+ and D- data lines and the 
voltage bus from ESD. All devices meet IEC61000-4-2, level 4, 15kV 
(air discharge) and 8kV (contract discharge). The LX7201, LX7202 
and LX7203 are ideal for use in USB hubs, peripherals and portable 
appliances. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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CS Microsemi. Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers 


Fig. 1 — UMA UltraMite™ Fig. 2— UMAF UltraMite Fig. 3 — 
e POWERMITE® oseee B 
Cathode Anode 
05 ——= 
re 1 Ee 125 425 11 
\ (Radius) 1.25} ; (Radius) = 
Anode 
Fig. 4 — POWERMITE®3 Fig. 5 — POWERDI™5 
| i_ re aa pao Satori 
oa Pil : leat Sin 
Forward Working Maximum Maximum 
Average Rectified Peak Reverse Forward dc Reverse Cut Tape 
Current Voltage Voltage @ Amps Current @ VRWM Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. (A) (V) (Vv) (A) (mA) Part No. al 10 100 Part No. Qty. Pricing 
UMA UltraMite 
1 1.0 20 0.75 3.0 0.5 UMA5817CT-ND -30 2.00 16.00 UMA5817TR-ND 3,000 100.00/M 
UMAF UltraMite — RoHS Compliant 
2 1.0 30 0.875 3.0 0.5 UMAF5818CT-ND -30 2.00 16.00 = = = 
POWERMITE 
20 0.65 3.0 0.4 UPS120E3CT-ND 96 8.64 72.00 UPS120E3TR-ND 3,000 600.00/M 
3A 1.0 20 0.595 2.0 0.01 UPS120EE3CT-ND 1.00 9.00 75.00 UPS120EE3TR-ND 3,000 625.00/M 
40 0.75 3.0 0.4 UPS140E3CT-ND 1.00 9.00 75.00 UPS140E3TR-ND 3,000 625.00/M 
40 0.45 1.0 0.4 UPS140CT-ND 5.70 47.50 380.00 UPS140TR-ND 3,000 2137.50/M 
3B 1.0 20 0.65 3.0 1.0 UPS5817E3CT-ND 84 7.56 63.00 UPS5817E3TR-ND 3,000 525.00/M 
40 0.85 3.0 1.0 UPS5819E3CT-ND 88 7.92 66.00 UPS5819E3TR-ND 3,000 550.00/M 
POWERMITE3 
3.0 40 0.50 3.0 0.5 UPS340E3CT-ND 1.44 12.96 108.00 UPS340E3TR-ND 5,000 810.00/M 
3.0 60 0.63 3.5 0.2 UPS360E3CT-ND 1.52 13.68 114.00 UPS360E3TR-ND 5,000 855.00/M 
3.0 100 0.76 3.0 0.2 UPS3100E3CT-ND 1.68 15.12 126.00 UPS3100E3TR-ND 5,000 945.00/M 
5.0 40 0.54 5.0 0.5 UPS540E3CT-ND 1.76 15.84 132.00 UPS540E3TR-ND 5,000 990.00/M 
5.0 60 0.69 5.0 0.2 UPSS560E3CT-ND 1.84 16.56 138.00 UPSS560E3TR-ND 5,000 1035.00/M 
4A 5.0 100 0.81 5.0 0.2 UPS5100E3CT-ND 1.96 17.64 147.00 UPS5100E3TR-ND 5,000 1102.50/M 
5.0 100 0.81 5.0 0.2 UPS5100HE3CT-ND 2.00 18.00 150.00 UPS5100HE3TR-ND 5,000 1125.00/M 
7.0 60 0.60 7.0 0.1 UPS760E3CT-ND 1.92 17.28 144.00 UPS760E3TR-ND 5,000 1080.00/M 
8.0 35 0.51 8.0 1.4 UPS835LE3CT-ND 1.84 16.56 138.00 UPS835LE3TR-ND 5,000 1035.00/M 
8.0 40 0.37 3.0 5.0 UPS840E3CT-ND 2.02 18.22 151.80 UPS840E3TR-ND 5,000 1138.50/M 
10.0 40 0.51 10.0 0.3 UPS1040E3CT-ND 2.36 21.24 177.00 UPS1040E3TR-ND 5,000 1327.50/M 
4B 2x5.0 40 0.48 5.0 0.15 UPS1040CTE3CT-ND 3.80 34.20 285.00 UPS1040CTE3TR-ND 5,000 2137.50/M 
POWERDI5 
5 3.0 200 0.78 3.0 0.01 UPDS3200E3CT-ND 3.00 27.00 225.00 UPDS3200E3TR-ND 5,000 1687.50/M 
5.0 100 0.71 5.0 0.01 UPDS5100HE3CT-ND 2.20 19.80 165.00 UPDS5100HE3TR-ND 5,000 1237.50/M 
=g: 
Ultra Fast Rectifiers Fig. 2 
POWERMITE® sige” 
Cathode Anode 
VR IF IFsm | Pa Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel | 
Fig. | (V) | (A) | (A) | (W) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing ; : i O 
1 | 600 2 20 2.5 UPR60E3CT-ND 2.08 18.72 156.00 UPR60E3TR-ND 3,000 1300.00/M 7 | 
50 2.5 25 = UPRS5E3CT-ND 1.32 11.88 99.00 UPRS5E3TR-ND 3,000 825.00/M 
2 | 100 2.5 25 = UPR10E3CT-ND 1.44 12.96 108.00 UPR10E3TR-ND 3,000 900.00/M 
150 2.5 25 _ UPR15E3CT-ND 1.56 14.04 117.00 UPR15E3TR-ND 3,000 975.00/M 


TO-220-2 TO-263-2 
(D2PAK) 


VRRM IF(AV) Ptot Digi-Key Price Each 
Fig. Package (V) (A) (W) Part No. 1 50 100 
600 1 21.4 CSD01060A-ND 93 89 85 
600 2 31.9 CSD02060A-ND 1.87 1.79 1.70 
600 4 62.5 CSD04060A-ND 3.73 3.56 3.39 
1 TO-220-2 600 6 83.3 CSDO06060A-ND 5.59 5.34 5.08 
300 10 79 CSD10030A-ND 7.45 7.12 6.78 
600 10 136.3 CSD10060A-ND 9.32 8.89 8.47 
1,200 5 136 C2D05120A-ND 9.32 8.89 8.47 
1,200 10 312 C2D10120A-ND 18.63 17.79 16.94 
1 TO-252-2 600 1 21.4 CSD01060E-ND 93 89 85 
(DPAK) 600 4 62.5 CSD04060E-ND 3.73 3.56 3.39 
T0-263-2 600 2 31.9 CSD02060G-ND 1.87 1.79 1.70 
1 (D2PAK) 600 6 83.3 CSD06060G-ND 5.59 5.34 5.08 
600 10 136.3 CSD10060G-ND 9.32 8.89 8.47 
300 20 79 CSD20030D-ND 14.91 14.23 13.55 
2 T0-247 600 20 138 CSD20060D-ND 18.63 17.79 16.94 
1,200 20 138 C2D10120D-ND 18.63 17.79 16.94 
1,200 20 312 C2D20120D-ND 37.27 35.57 33.88 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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LK ES. Glass Passivated Bridge Rectifiers store temperature:-ostc-150¢ | Fig. 1— RH and HD Series 


Maximum Maximum | Maximum |Maximum| Operating 
Average Peak Surge Instant. | Temperature Cut Tape Tape & Reel 
Rectified Reverse Current Voltage Range Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Fig. | Current (A) | Voltage (V) | 8.3ms(A) | Drop (V) (°C) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
RH Series 
200 30 1.15 -55 ~ 150 RHO2DICT-ND 1.08 87 65 RHO2DITR-ND 342.00/M 
1 0.5 400 30 1.15 -65 ~ 150 RHO4DICT-ND 96 77 58 RHO4DITR-ND 319.00/M 
600 30 Act -55 ~ 150 RHO6DICT-ND 86 68 52 RHO6DITR-ND 338.00/M 
HD Series 
100 30 1.0 -55 ~ 150 HDO1DICT-ND -70 56 42 HDO1DITR-ND 210.00/M 
1 08 200 30 1.0 -65 ~ 150 HDO2DICT-ND 60 48 36 HDO2DITR-ND 200.00/M 
‘ 400 30 1.0 -55 ~ 150 HDO4DICT-ND 64 52 39 HDO4DITR-ND 213.00/M 
600 30 1.0 -65 ~ 150 HDO6DICT-ND -68 55 Al HDO6DITR-ND. 226.00/M 
Maximum | Maximum | Maximum | Maximum | Operating 
Average Peak Surge Instant. | Temperature Cut Tape Tape & Reel§ 
Rectified Reverse Current Forward Range Digi-Key Price Each Pricing 
Fig. | Current (A) | Voltage (V) | 8.3ms (A) | Voltage (V) (eC) at eo 1 10 100 500 1,500 Fig. 2 DF-S Series 
50 50 a -65 ~ 150 DF15005SDICT-ND .84 68 51 35 305.00/M 
100 50 4:4 -65 ~ 150 DF1501SDICT-ND 84 68 51 35 305.00/M <_ 8.46 >} 
200 50 11 -65 ~ 150 DF1502SDICT-ND 84 68 51 35 305.00/M ay . 
2 1.5 400 50 11 -65 ~ 150 DF1504SDICT-ND .84 68 51 35 305.00/M 
600 50 14 -65 ~ 150 DF1506SDICT-ND 96.7 58 40 348.00/M 2.59 
800 50 11 -65 ~ 150 DF1508SDICT-NDO 1.01 88 68 45 392.00/M a 
1000 50 at -65 ~ 150 DF1510SDICT-ND 89 71 54 -40 359.00/M les Jf 
§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. RoHS Compliant 
Maximum Maximum Peak Maximum Maximum Operating Si 
Average Reverse Surge Instant. Temperature oy y< 1.52 
Rectified Voltage Current Forward Range Digi-Key Price Each lar 10.29 saa 
Fig. Current (A) (V) 8.3ms (A) Voltage (V) (°C) Part No. il 10 100 500 
DF-S Series 
50 50 Hak -65 ~ 150 DFOOSSDI-ND 76 61 A6 32 
100 50 V1 -65 ~ 150 DFO1SDI-ND 76 61 46 32 
200 50 a LE -65 ~ 150 DFO2SDI-ND 76 61 46 32 
2 1.0 400 50 8 Laat -65 ~ 150 DFO4SDI-ND 76 61 A6 32 
600 50 al -65 ~ 150 DFO6SDI-ND. 88 71 53 37 
800 50 te: -65 ~ 150 DFO8SDI-ND 96 77 58 40 
1000 50 tel, -65 ~ 150 DF10SDI-ND. 96 77 58 40 
DF-M Series 
50 45 V1 -65 ~ 150 DFOOSMDI-ND 60 48 36 25 
100 45 5 Dak -65 ~ 150 DFO1MDI-ND 60 48 36 25 
200 45 V1 -65 ~ 150 DFO2MDI-ND 60 48 .36 225. 
3 1.0 400 45 V1 -65 ~ 150 DFO4MDI-ND -60 48 .36 25 
600 45 fied, -65 ~ 150 DFO6MDI-ND 72 58 A4 .30 
800 45 At -65 ~ 150 DFO8MDI-ND 80 64 48 -33 
1000 45 11 -65 ~ 150 DF10MDI-ND -80 64 48 -33 
WxxG Series 
50 50 1.0 -65 ~ 150 WOO5GDI-ND 65 52 .39 24 
100 50 1.0 -65 ~ 150 W01GDI-ND 70 56 42 26 
200 50 1.0 -65 ~ 150 W02GDI-ND -60 48 36 25 
4 1.5 400 50 1.0 -65 ~ 150 W04GDI-ND 64 52 .39 27 
600 50 1.0 -65 ~ 150 WO6GDI-ND. 68 55 Al 29 
800 50 1.0 -65 ~ 150 WO8GDI-ND 70 56 42 26 
1000 50 1.0 -65 ~ 150 W10GDI-ND 72 58 44 :30 
KBP Series 
50 40 V1 -65 ~ 125 KBPO05G-ND 1.08 87 65 45 
100 40 a Fs -55 ~ 125 KBP01G-ND 94 82 63 42 
200 40 V1 -65 ~ 125 KBP02G-ND 98 85 65 44 
1.5 400 40 V1 -65 ~ 125 KBP04G-ND 1.01 88 68 45 
600 40 1A. -65 ~ 125 KBPO6G-ND 1.05 91 70 A7 
800 40 V1 -65 ~ 125 KBPO8G-ND 1.13 98 PY f-) -50 
5 1000 40 is -55 ~ 125 KBP10G-ND 1.20 1.04 -80 54 
50 65 1A -65 ~ 150 KBP2005GDI-ND 1.08 .87 65 45 
100 65 V1 -65 ~ 150 KBP201GDI-ND 94 82 63 42 
200 65 V1 -65 ~ 150 KBP202GDI-ND 98 85 65 44 
2.0 400 65 a PE -65 ~ 150 KBP204GDI-ND 1.01 88 68 45 
600 65 V1 -65 ~ 150 KBP206GDI-ND 1.05 91 .70 AT 
1000 65 al -65 ~ 150 KBP210GDI-ND 1.20 1.04 -80 54 
GBU Series 
100 150 1.0 -55 ~ 150 GBU401DI-ND 1.35 1.07 82 60 
4.0 400 150 1.0 -55 ~ 150 GBU404DI-ND 1.42 1.12 86 63 
1000 150 1.0 -55 ~ 150 GBU410DI-ND 1.38 1.08 85 69 
100 175 1.0 -55 ~ 150 GBU601DI-ND 1.55 1.23 94 69 
6.0 400 175 1.0 -55 ~ 150 GBU604DI-ND 1.62 1.28 98 72 
6 1000 175 1.0 -55 ~ 150 GBU610DI-ND 1.51 1.18 93 76 
50 200 1.0 -55 ~ 150 GBU8005DI-ND 1.38 1.08 85 69 
100 200 1.0 -55 ~ 150 GBU801DI-ND 1.40 1.10 87 Pil 
8.0 200 200 1.0 -55 ~ 150 GBU802DI-ND 1.43 1.12 88 72 
. 400 200 1.0 -55 ~ 150 GBU804DI-ND 1.46 1.14 90 .73 
600 200 1.0 -55 ~ 150 GBU806DI-ND 1.51 1.18 93 76 
1000 200 1.0 -55 ~ 150 GBU810DI-ND 1.70 1.33 1.05 86 
GBJ Series 
50 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ6005-FDI-NDO 1.92 1.60 1.35 96 
100 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ601-FDI-NDO 1.98 1.65 1.39 99 
6.0 200 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ602-FDI-NDO 2.01 1.68 1.41 1.01 
. 400 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ604-FDI-NDO 2.04 1.70 1.43 1.02 
600 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ606-FDI-ND0 2.10 1.75 1.47 1.05 
1000 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ610-FDI-NDO 2.28 1.90 1.60 1.14 
50 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ8005DI-ND 1.84 1.43 1.13 92 
7 50 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ8005-FDI-NDO 2.04 1.70 1.43 1.02 
100 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ801DI-ND 1.89 1.47 1.17 95 
8.0 100 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ801-FDI-NDO 2.10 1.75 1.47 1.05 s.06k—-++|—-14.06 
: 200 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ802-FDI-NDO 2.13 1.78 1.50 ‘1.07 4.06 
400 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ804-FDI-NDO 2.16 1.80 1.52 1.08 
600 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ806-FDI-NDO 2.22 1.85 1.56 1.41 
1000 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ810-FDI-ND0 2.46 2.05 1.73 1.23 
RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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DIODE IES. Glass Passivated Bridge Rectifiers (Cont) 


Maximum Maximum Peak Maximum Maximum Operating 
Average Reverse Surge Instant. Temperature 
Rectified Voltage Current Forward Range Digi-Key Price Each 
Fig. Current (A) (V) 8.3ms (A) Voltage (V) (°C) Part No. 1 10 100 500 
50 170 1.05 -65 ~ 150 GBJ10005-FDI-NDO 2.13 1.78 1.50 1.07 
100 170 1.05 -65 ~ 150 GBJ1001-FDI-ND0 2.19 1.83 1.54 1.10 
10.0 200 170 1.05 -65 ~ 150 GBJ1002-FDI-NDO 2.22 1.85 1.56 1.11 
. 400 170 1.05 -65 ~ 150 GBJ1004-FDI-NDO 2.25 1.88 1.58 1.13 
600 170 1.05 -65 ~ 150 GBJ1006-FDI-NDO 2.31 1.93 1.62 1.16 
1000 170 1.05 -65 ~ 150 GBJ1010-FDI-ND0 2.64 2.20 1.85 1.32 
50 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ15005-FDI-NDO 2.31 1.93 1.62 1.16 
100 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ1501-FDI-NDO 2.40 2.00 1.60 1.20 
200 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ1502-FDI-NDO 2.43 2.03 1.71 1.22 
15.0 400 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ1504DI-ND 2.21 1.73 1.37 1.11 
400 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ1504-FDI-NDO 2.46 2.05 1.73 1.23 
600 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ1506-FDI-ND0 2.52 2.10 AT? 1.26 
1000 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ1510-FDI-NDO 2.76 2.30 1.84 1.38 
50 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ20005DI-ND 2.13 1.66 1.32 1.07 
7 50 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ20005-FDI-NDO 2.37 1.98 1.66 1.19 
100 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ2001-FDI-NDO 2.43 2.03 1.71 1.22 
20.0 200 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ2002-FDI-NDO 2.46 2.05 1.73 1.23 
, 400 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ2004DI-ND 2.27 1.77 1.40 1.14 
400 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ2004-FDI-ND0 2.52 2.10 1.77 1.26 
600 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ2006-FDI-ND0 2.58 2.15 1.81 1.29 
1000 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ2010-FDI-NDO 2.79 2.33 1.96 1.40 
50 350 1.05 -65 ~ 150 GBJ25005DI-ND 2.32 1.81 1.43 WAP: 
50 350 1.05 -65 ~ 150 GBJ25005-FDI-NDO 2.58 2.15 1.81 1.29 
100 350 1.05 -65 ~ 150 GBJ2501DI-ND 2.64 2.20 1.85 1.32 
100 350 1.05 -65 ~ 150 GBJ2501-FDI-ND0 2.64 2.20 1.85 1.32 
25.0 200 350 1.05 -65 ~ 150 GBJ2502-FDI-ND0 2.73 2.28 1.92 1.37 
400 350 1.05 -65 ~ 150 GBJ2504DI-ND 2.51 1.96 1.55 1.26 
400 350 1.05 -65 ~ 150 GBJ2504-FDI-NDO 2.79 2.33 1.96 1.40 
600 350 1.05 -65 ~ 150 GBJ2506-FDI-NDO 2.85 2.38 2.00 1.43 
1000 350 1.05 -65 ~ 150 GBJ2510-FDI-ND0 2.75 2.40 1.79 1.43 
GBPC Series 
50 300 11 -65 ~ 150 GBPC15005DI-ND 2.30 1.85 1.50 1.30 
100 300 11 -55 ~ 150 GBPC1501DI-ND 2.65 2.13 1.73 1.50 
200 300 11 -55 ~ 150 GBPC1502DI-ND 2.76 2.22 1.80 1.56 
15.0 400 300 14 -55 ~ 150 GBPC1504DI-ND 2.88 2.32 1.88 1.63 
600 300 14 -55 ~ 150 GBPC1506DI-ND 2.88 2.32 1.88 1.63 
800 300 Bey! -55 ~ 150 GBPC1508DI-ND 3.11 2.50 2.03 1.76 
1000 300 14 -55 ~ 150 GBPC1510DI-ND 3.22 2.59 2.10 1.82 
100 300 11 -55 ~ 150 GBPC2501DI-ND 2.76 2.22 1.80 1.56 
200 300 11 -55 ~ 150 GBPC2502DI-ND 2.88 2.32 1.88 1.63 
8 25.0 400 300 14 -55 ~ 150 GBPC2504DI-ND 2.88 2.32 1.88 1.63 
. 600 300 11 -55 ~ 150 GBPC2506DI-ND 2.88 2.32 1.88 1.63 
800 300 14 -55 ~ 150 GBPC2508DI-ND 3.22 2.59 2.10 1.82 
1000 300 11 -55 ~ 150 GBPC2510DI-ND 3.22 2.59 2.10 1.82 
100 400 11 -55 ~ 150 GBPC3501DI-ND 2.99 2.41 1.95 1.69 
200 400 11 -55 ~ 150 GBPC3502DI-ND 3.11 2.50 2.03 1.76 
35.0 400 400 14 -55 ~ 150 GBPC3504DI-ND 3.22 2.59 2.10 1.82 
: 600 400 14 -55 ~ 150 GBPC3506DI-ND 3.22 2.59 2.10 1.82 
800 400 14 -55 ~ 150 GBPC3508DI-ND 3.45 2.78 2.25 1.95 
1000 400 11 -55 ~ 150 GBPC3510DI-ND 3.57 2.87 2.33 2.02 
0 RoHS Compliant 
Max. Average | Max. Peak Max. Surge | Max. Reverse | Max. Forward 
Rectified Reverse Current Current Voltage Digi-Key Price Each 
Fig. | Current (A) Voltage (V) 8.3ms (A) @25°C (uA) Peak (V) Part No. 1 10 100 500 
50 200 10.0 1.0 RS401LDI-ND 1.32 1.04 80 58 
100 200 10.0 1.0 RS402LDI-ND 1.50 1.30 1.00 67 
1 4.0 100 200 10.0 1.0 RS402LDI-FDI-NDO 1.50 1.30 1.01 67 
200 200 10.0 1.0 RS403LDI-ND 1.50 1.30 1.00 .67 
600 200 10.0 1.0 RS405LDI-FDI-NDO 1.50 1.25 1.05 75 
50 200 10.0 1.0 PB605DI-ND 1.49 1.17 -90 66 Fig. 2 
2 BO 100 200 10.0 1.0 PB61DI-ND 1.49 1.17 -90 66 
, 200 200 10.0 1.0 PB62DI-ND 1.69 1.47 1.13 75 
600 200 10.0 1.0 PB66-FDI-NDO 1.69 1.47 1.13 75 
50 300 10.0 5 a MB1505-ND 2.30 1.85 1.50 1.30 
50 200 300 10.0 5 Ba MB152-ND 2.53 2.04 1.65 1.43 
, 200 300 10.0 ue MB152-FDI-NDO 2.97 2.59 1.93 1.54 
600 300 10.0 11 MB156WDI-ND 3.24 2.82 2.10 1.68 
200 300 10.0 11 MB252DI-ND 2.65 2.13 1.73 1.50 
25.0 400 300 10.0 1 MB254-ND 3.24 2.82 2.10 1.68 
3 600 300 10.0 4 | MB256DI-NDO 3.38 2.94 2.19 1.75 
50 400 10.0 1:2. MB3505-FDI-NDO 2.97 2.59 1.93 1.54 
200 400 10.0 1.2 MB352-ND 2.76 2.22 1.80 1.56 
200 400 10.0 1.2 MB352-FDI-NDO 3.24 2.82 2.10 1.68 
35.0 200 400 10.0 1.2 MB352W-FDI-NDtO 3.24 2.82 2.10 1.68 
400 400 10.0 1.2 MB354-ND 2.88 2.32 1.88 1.63 
600 400 10.0 1.2 MB356-FDI-NDO 3.51 3.06 2.28 1.82 


0 RoHS Compliant + Wire leads 
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LK JES. Silicon and Glass Passivated Rectifiers Fig. 1—DO-t 


Max. Avg. | Max. Peak | Max. Surge | Max. Peak @.86 2.72 
Rectified Reverse Current Forward Cut Tape aoe =3 
Current Voltage 8.3ms Voltage | Digi-Ke' Pricin Digi-Ke ape & Ree! =z 
Fig. (A) (Varma) (A) wy PartNes 1 rao 1,000 Partick Oty. Pricing Los.40-821 F950 
50 30 1 1N4001DICT-ND 26 1.36 7.65 27.63 | 1N4001DITR-ND 5,000 20.00/M 
100 30 11 1N4002DICT-ND 26 1.36 7.65 27.63 | 1N4002DITR-ND 5,000 20.00/M 
200 30 1 1N4003DICT-ND 26 1.36 7.65 27.63 | 1N4003DITR-ND 5,000 20.00/M 
400 30 14 1N4004DICT-ND 26 1.36 7.65 27.63 | 1N4004DITR-ND 5,000 20.00/M 
600 30 14 1N4005DICT-ND 26 1.36 7.65 27.63 | 1N4005DITR-ND 5,000 20.00/M 
800 30 1 1N4006DICT-ND 26 1.36 7.65 27.63 | 1N4006DITR-ND 5,000 20.00/M 
1 10 1,000 30 1 1N4007DICT-ND 26 1.36 7.65 27.63 | 1N4007DITR-ND 5,000 20.00/M 
50 30 1.0 1N4001GDICT-ND 37 2.20 14.30 59.40 | 1N4001GDITR-ND 5,000 44.00/M La 
100 30 1.0 1N4002GDICT-ND AL 2.40 15.60 64.80 | 1N4002GDITR-ND 5,000 48.00/M iv 
200 30 1.0 1N4003GDICT-ND 44 2.60 16.90 70.20 | 1N4003GDITR-ND 5,000 52.00/M > 
400 30 1.0 1N4004GDICT-ND AB 2.70 17.55 72.90 | 1N4004GDITR-ND 5,000 54.00/M ke 
600 30 1.0 1N4005GDICT-ND i) 2.90 18.85 78.30 | 1N4005GDITR-ND 5,000 58.00/M 
800 30 1.0 1N4006GDICT-ND 34 2.33 16.12 71.30 | 1N4006GDITR-ND 5,000 56.00/M Bottom View 
1,000 30 1.0 1N4007GDICT-ND 36 2.48 17.16 75.90 | 1N4007GDITR-ND 5,000 59.00/M 
50 30 1 S1AB-FDICT-NDO 43 3.13 22.00 100.00 | S1AB-FDITR-NDO 3,000 90.00/M 
100 30 11 S1BB-FDICT-NDO A4 3.25 22.88 104.00 | S1BB-FDITR-NDO 3,000 94.00/M 
200 30 11 | S1DB-FDICT-NDO 46 3.38 ~=—«-23.76 ~—-108.00 | $1DB-FDITR-NDO 3,000 97.00 | | Fig. 3 —MELF (DL-41) 
Pa 1.0 400 30 1 S1GB-FDICT-NDO 48 3.50 24.64 112.00 | S1GB-FDITR-NDO 3,000 101.00/M 
600 30 14 S1JB-FDICT-NDO AQ 3.63 25.52 116.00 | S1JB-FDITR-NDO 3,000 104.00/M 
800 30 14 S1KB-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 108.00 | S1KB-FDITR-NDO 3,000 102.00/M 
1,000 30 14 S1MB-FDICT-NDO A4 3.40 24.48 122.40 | S1MB-FDITR-NDO 3,000 116.00/M ae 
50 30 1 DL4001-FDICT-NDO 43 2.93 20.28 89.70 | DL4001-FDITR-NDO 5,000 70.00/M a 
100 30 1 DL4002DICT-ND 43 2.93 20.28 89.70 |— _ _ 
100 30 4A DL4002-FDICT-NDO 43 2.93 20.28 89.70 | DL4002-FDITR-NDO 5,000 70.00/M 
200 30 1 DL4003-FDICT-NDO 43 2.93 20.28 89.70 | DL4003-FDITR-NDO 5,000 70.00/M 
400 30 14 DL4004DICT-ND 43 2.93 20.28 89.70 |— - _ 
$ 18 400 30 11 DL4004-FDICT-NDO 43 2.93 20.28 89.70 | DL4004-FDITR-NDO 5,000 70.00/M 
600 30 AA DL4005DICT-ND AB 3.15 21.84 96.60 | — _ =_ 
600 30 11 DL4005-FDICT-NDO AB 3.15 21.84 96.60 | DL4005-FDITR-NDO 5,000 76.00/M 
800 30 11 DL4006-FDICT-NDO AB 3.15 21.84 96.60 | DL4006-FDITR-NDO 5,000 76.00/M 
1,000 30 AA DL4007-FDICT-NDO 46 3.15 21.84 96.60 | DL4007-FDITR-ND 0 5,000 76.00/M 
50 30 1.0 S1A-FDICT-NDO AT 3.23 22.36 98.90 | S1A-FDITR-NDO 5,000 77.00/M 
100 30 AA S1B-FDICT-NDO 48 3.30 22.88 101.20 | S1B-FDITR-NDO 5,000 79.00/M 
200 30 1.0 S1D-FDICT-NDO 38 2.81 19.80 90.00 | S1D-FDITR-NDO 5,000 77.00/M 
1.0 400 30 1.0 S1G-FDICT-NDO 39 2.88 20.24 92.00 | S1G-FDITR-NDO 5,000 78.00/M 
600 30 14 S1J-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 96.00 | S1J-FDITR-NDO 5,000 82.00/M 
800 30 1.0 S1K-FDICT-NDO AT 3.44 24.20 110.00 | S1K-FDITR-NDO 5,000 94.00/M 
1,000 30 1.0 S1M-FDICT-NDO AL 3.15 22.68 113.40 | S1M-FDITR-NDO 5,000 101.00/M 
50 50 1.15 S2AA-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 108.00 | S2AA-FDITR-NDO 5,000 96.00/M 
4 100 50 1.15 S2BADICT-ND 39 3.00 21.60 108.00 | — _ _ 
100 50 1.15 S2BA-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 108.00 | S2BA-FDITR-NDO 5,000 96.00/M 
200 50 1.15 S2DA-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 108.00 | S2DA-FDITR-NDO 5,000 96.00/M 
400 50 1.15 S2GADICT-ND 39 3.00 21.60 108.00 | S2GADITR-ND 5,000 96.00/M 
15 400 50 1.15 S2GA-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 108.00 | S2GA-FDITR-NDO 5,000 96.00/M 
600 50 1.15 S2JADICT-ND. AB 3.50 25.20 126.00 | — =_ _ 
600 50 1.15 S2JA-FDICT-NDO 46 3.50 25.20 126.00 | S2UA-FDITR-NDO 5,000 112.00/M 
800 50 1.15 S2KA-FDICT-NDO 46 3.50 25.20 126.00 | S2KA-FDITR-NDO 5,000 112.00/M 
1,000 50 1.15 S2MADICT-ND AB 3.50 25.20 126.00 | — =_ _ 
1,000 50 1.15 S2MA-FDICT-NDO AB 3.50 25.20 126.00 | S2MA-FDITR-NDO 5,000 112.00/M 
50 30 1.5 S2A-FDICT-NDO 43 3.13 22.00 100.00 | S2A-FDITR-NDO 3,000 90.00/M 
100 30 1.5 S2B-FDICT-NDO 43 3.13 22.00 100.00 | S2B-FDITR-NDO 3,000 90.00/M 
200 30 1.5 S2D-FDICT-NDO 43 3.13 22.00 100.00 | S2D-FDITR-NDO 3,000 90.00/M 
400 30 15 S2GDICT-ND 43 3.13 22.00 100.00 | — 
15 400 30 1.5 S2G-FDICT-NDO 43 3.13 22.00 100.00 | S2G-FDITR-NDO 3,000 90.00/M 
600 30 1.5 S2JDICT-ND 39 3.00 21.60 108.00 | — =— — 
600 30 1.5 $2J-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 108.00 | S2J-FDITR-NDO 3,000 102.00/M 
800 50 1.15 S2KDICT-ND 39 3.00 21.60 108.00 | S2KDITR-ND 3,000 102.00/M 
800 50 1.15 S2K-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 108.00 | S2K-FDITR-NDO 3,000 102.00/M 
o 1,000 30 1.5 S2M-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 108.00 | S2M-FDITR-NDO 3,000 102.00/M 
50 100 1.15 S3ABDICT-ND 65 5.20 39.00 208.00 | — _ = 
50 100 1.15 S3AB-FDICT-NDO 65 5.20 39.00 208.00 | S3AB-FDITR-NDO 3,000 195.00/M 
100 100 1.15 S3BB-FDICT-NDO 65 5.20 39.00 208.00 | S3BB-FDITR-NDO 3,000 195.00/M 
200 100 1.15 S3DB-FDICT-NDO 65 5.20 39.00 208.00 | S3DB-FDITR-NDO 3,000 195.00/M 
3.0 400 100 1.15 S3GB-FDICT-NDO 65 5.20 39.00 208.00 | S3GB-FDITR-NDO 3,000 195.00/M 
600 100 1.15 S3JB-FDICT-NDO AT 6.12 45.90 263.50 | S3JB-FDITR-NDO 3,000 242.00/M 
800 100 1.15 S3KBDICT-ND 68 5.44 40.80 246.50 |— _ _ 
800 100 1.15 S3KB-FDICT-NDO Rea 6.12 45.90 263.50 | S3KB-FDITR-NDO 3,000 242.00/M 
1,000 100 1.15 S3MB-FDICT-NDO JT 6.12 45.90 263.50 | SS3MB-FDITR-NDO 3,000 242.00/M 
50 100 1.15 S3A-FDICT-NDO 70 5.60 42.00 224.00 | S3A-FDITR-NDO 3,000 210.00/M 
100 100 1.15 S3B-FDICT-NDO 70 5.60 42.00 224.00 | S3B-FDITR-NDO 3,000 210.00/M 
200 100 1.15 S3DDICT-ND 70 5.60 42.00 224.00 |— _ _ 
200 100 1.15 S3D-FDICT-NDO 70 5.60 42.00 224.00 | S3D-FDITR-NDO 3,000 196.00/M 
3.0 400 100 1.15 S3G-FDICT-NDO 70 5.60 42.00 224.00 | S3G-FDITR-NDO 3,000 210.00/M 
600 100 1.15 S3J-FDICT-NDO 81 6.48 48.60 279.00 | S3J-FDITR-NDO 3,000 257.00/M 
800 100 1.15 S3KDICT-ND 72 5.76 43.20 261.00 | SSKDITR-ND 3,000 239.00/M 
800 100 1.15 S3K-FDICT-NDO 81 6.48 48.60 279.00 | S3K-FDITR-NDO 3,000 257.00/M 
6 1,000 100 1.15 S3M-FDICT-NDO 81 6.48 48.60 279.00 | S3M-FDITR-NDO 3,000 257.00/M 
50 100 1.15 S5AC-FDICT-NDO 72 5.76 43.20 248.00 | S5AC-FDITR-NDO 3,000 228.00/M 
100 100 1.15 S5BC-FDICT-NDO AT 6.12 45.90 263.50 | S5BC-FDITR-NDO 3,000 242.00/M 
200 100 1.15 S5DC-FDICT-NDO 81 6.48 48.60 279.00 | S5DC-FDITR-NDO 3,000 257.00/M 
400 100 1.15 S5GC-FDICT-NDO 90 7.20 54.00 310.00 | S5GC-FDITR-NDO 3,000 285.00/M 
5.0 600 100 1.15 SS5JCDICT-ND 84 6.72 50.40 - & = = Fig. 7 — DO-15 
600 100 1.15 S5JC-FDICT-NDO 95 7.56 56.70 325.50 | S5JC-FDITR-NDO 3,000 299.00/M 
800 100 1.15 SSKCDICT-ND 92 7.36 55.20 — | SSKCDITR-ND 3,000 306.00/M 
800 100 1.15 S5KC-FDICT-NDO 1.04 8.28 62.10 356.50 | S5KC-FDITR-NDO 3,000 328.00/M 25.40 7.62 25.40 
1,000 100 1.15 S5MC-FDICT-NDO 94 8.13 62.50 362.50 | SSMC-FDITR-NDO 3,000 333.00/M | I 
400 70 1.0 RL204DICT-ND 34 2.33 16.12 71.30 |— _ _ 
7 20 600 70 1.0 RL205DICT-ND 235 2.40 16.64 73.60 | RL205DITR-ND 4,000 64.00/M 
800 70 1.0 RL206DICT-ND 39 2.63 18.20 80.50 | RL206DITR-ND 4,000 70.00/M 
1,000 70 1.0 RL207DICT-ND 40 2.70 18.72 82.80 | — = _ 
RoHS Compliant (Continued) 
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DOVES. Silicon and Glass Passivated Rectifiers (cont.) Fig. 8 — D0-201AD 


Max. Avg. | Max. Peak | Max. Surge | Max. Peak 
Rectified Reverse Current Forward Cut Tape 
Current Voltage 8.3ms Voltage | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig. (A) (VaRM) (A) (Vv) Part No. 1 10 100 1,000 ‘| Part No. Oty. Pricing 
50 65 1 2A01GDICT-NDO NEW! 37 2.55 17.68 78.20 | 2A01GDITR-ND) NEW! 4,000 68.00/M 
100 65 4A 2A02GDICT-NDO NEW! 37 2.55 17.68 78.20 | 2A02GDITR-ND) NEW! 4,000 68.00/M 
200 65 AoA 2A03GDICT-NDO NEW! 37 2.55 17.68 78.20 | 2A03GDITR-ND) NEW! 4,000 68.00/M 
7 2.0 400 65 1 2A04GDICT-NDO NEW! 42 2.85 19.76 87.40 | 2A04GDITR-ND) NEW! 4,000 76.00/M 
600 65 14 2A05GDICT-NDO NEW! AL 2.78 19.24 85.10 | 2A05GDITR-ND) NEW! 4,000 74.00/M 
800 65 AA 2A06GDICT-ND) NEW! AB 3.15 21.84 96.60 | 2A06GDITR-ND) NEW! 4,000 84.00/M 
1,000 65 14 2A07GDICT-ND) NEW! 38 2.81 19.80 90.00 | 2A07GDITR-ND) NEW! 4,000 81.00/M 
50 200 0.95 1N5400DICT-ND AL 2.78 19.24 — | 1N5400DITR-ND 1,200 85.00/M 
100 200 0.95 1N5401DICT-ND AL 2.78 19.24 — | 1N5401DITR-ND 1,200 85.00/M 
200 200 0.95 1N5402DICT-ND AL 2.78 19.24 — | 1N5402DITR-ND 1,200 85.00/M 
400 200 0.95 1N5404DICT-ND AL 2.78 19.24 — | 1N5404DITR-ND 1,200 85.00/M 
600 200 0.95 1N5406DICT-ND AL 2.78 19.24 —_| 1N5406DITR-ND 1,200 85.00/M 
800 200 0.95 1N5407DICT-ND AL 2.78 19.24 — | 1N5407DITR-ND 1,200 85.00/M 
8 3.0 1,000 200 0.95 1N5408DICT-ND AL 2.78 19.24 — | 1N5408DITR-ND 1,200 85.00/M 
50 125 1.0 1N5400GDICT-ND AT 3.60 25.92 — | 1N5400GDITR-ND 1,200 130.00/M 
100 125 1.0 1N5401GDICT-ND AB 3.70 26.64 — | 1N5401GDITR-ND 1,200 133.00/M 
200 125 1.0 1N5402GDICT-ND 50 3.85 27.72 —_|1N5402GDITR-ND 1,200 139.00/M 
400 125 1.0 1N5404GDICT-ND 53 4.10 29.52 — |1N5404GDITR-ND 1,200 148.00/M 
600 125 1.0 1N5406GDICT-ND 58 4.45 32.04 — | 1N5406GDITR-ND 1,200 160.00/M 
800 125 1.0 1N5407GDICT-ND 46 3.64 27.30 — |1N5407GDITR-ND 1,200 146.00/M 
1,000 125 1.0 1N5408GDICT-ND 51 4.04 30.30 —_| 1N5408GDITR-ND 1,200 162.00/M 
50 400 0.9 6AO5DICT-ND 48 3.80 28.50 — | 6A05DITR-ND 500 85.50 
100 400 0.9 6A1DICT-ND 48 3.80 28.50 — | 6A1DITR-ND 500 85.50 
200 400 0.9 6A2DICT-ND 48 3.80 28.50 — | 6A2DITR-ND 500 85.50 
9 6.0 400 400 0.9 6A4DICT-ND 48 3.80 28.50 — | 6A4DITR-ND 500 85.50 
600 400 0.9 6AGDICT-ND 48 3.80 28.50 —_ | 6A6DITR-ND 500 85.50 
800 400 0.9 6A8DICT-ND 48 3.80 28.50 — | 6A8DITR-ND 500 85.50 Fig. 11 — PowerDI™5 
1,000 400 0.9 6A10DICT-ND 48 3.80 28.50 —_| 6A10DITR-ND 500 85.50 
200 25 AA DFLR1200DICT-NDO 60 4.80 36.00 192.00 | DFLR1200DITR-NDO 3,000 180.00/M + 4.05 1.15 
10 1.0 400 25 11 DFLR1400DICT-NDO 60 4.80 36.00 192.00 | DFLR1400DITR-NDO 3,000 180.00/M ani “ar 
400 30 1.25 DFLU1400DICT-NDO 60 4.80 36.00 192.00 | DFLU1400DITR-NDO 3,000 180.00/M 
3.0 400 100 1.15 PDR3GDICT-NDO 81 6.48 48.60 279.00 | PDR3GDITR-NDO 5,000 243.00/M 2 
5.0 400 100 1.15 PDRSGDICT-NDO 95 7.56 56.70 325.50 | PDRSGDITR-NDO 5,000 284.00/M 
1 3.0 400 55 1.28 PDU340DICT-NDO 1.01 8.78 67.50 391.50 | PDU340DITR-NDO 5,000 344.00/M 
4.0 200 125 1.25 PDU420DICT-NDO 1.09 9.43 72.50 420.50 | PDU420DITR-NDO 5,000 370.00/M 
5.0 400 125 1.25 PDUS40DICT-NDO 1.32 11.00 92.40 594.00 | PDUS40DITR-NDO 5,000 561.00/M trig BOTTOMSIDE 
6.0 200 150 0.975 _ | PDU620DICT-NDO 1.56 13.00 109.20 702.00 _| PDU620DITR-NDO 5,000 663.00/M richteN SN 
0 RoHS Compliant 
Schottky Barrier Rectifiers Fig. 1—Do-at 
Max. Avg. | Max. Peak | Max. Surge | Max. Rev.) Max. Peak Cut Tape 
Rectified | Reverse Current | Current@| Forward Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig.| Current (A) | Voltage (V)| 8.3ms (A) | 25°C (mA) | Voltage (V) Part No. u 10 100 Part No. Qty. Pricing 
20 25 1.0 0.45 1N5817DICT-ND 39 3.00 21.60 1N5817DITR-ND 5,000 96.00/M 20.86 2.72 
20 40 1.0 0.55 SR102DICT-ND AQ 3.75 27.00 SR102DITR-ND 5,000 120.00/M =5 
30 25 1.0 0.55 1N5818DICT-ND 39 3.00 21.60 1N5818DITR-ND 5,000 96.00/M oS =| 
40 25 1.0 0.60 1N5819DICT-ND 39 © 3.00 21.60 1N5819DITR-ND 5,000 |  96.00/M 25.40—w si 25.40 
1 1.0 30 40 1.0 0.55 SR103DICT-ND AQ 3.75 27.00 SR103DITR-ND 5,000 120.00/M 
40 40 1.0 0.55 SR104DICT-ND AQ 3.75 27.00 SR104DITR-ND 5,000 120.00/M 
50 40 1.0 0.70 SR105DICT-ND 52 4.00 28.80 SR105DITR-ND 5,000 128.00/M 
60 40 1.0 0.70 SR106DICT-ND 53 4.20 31.50 SR106DITR-ND 5,000 147.00/M 
100 25 0.5 0.80 SB1100DICT-ND 55 440 33.00 SB1100DITR-ND 5,000 154.00/M 
20 80 2.0 0.475 1N5820DICT-ND 68 5.40 40.50 1N5820DITR-ND 1,200 216.00/M 
20 150 3.0 0.55 SR302DICT-ND 60 4.80 36.00 SR302DITR-ND 1,200 | 218.00/M| | Fig. 2—DO-201AD 
30 80 2.0 0.500 1N5821DICT-ND 68 5.40 40.50 1N5821DITR-ND 1,200 216.00/M 
40 80 2.0 0.525 1N5822DICT-ND 68 5.40 40.50 1N5822DITR-ND 1,200 216.00/M 
3.0 40 150 3.0 0.55 SR304DICT-ND 60 4.80 36.00 SR304DITR-ND 1,200 218.00/M 
40 150 3.0 0.55 SR304-FDICT-NDO 68 5.40 40.50 SR304-FDITR-NDO 1,200 233.00/M 
50 150 3.0 0.75 SR305DICT-ND 64 5.12 38.40 SR305DITR-ND 1,200 232.00/M 5.20 
9 60 150 3.0 0.75 SR306DICT-ND 68 5.44 40.80 SR306DITR-ND 1,200 247.00/M — j= 
100 80 0.5 0.80 SB3100DICT-ND 80 6.40 48.00 SB3100DITR-ND 1,200 290.00/M Ip 50lt_95.40 | 
20 250 10.0 0.57 SR502DICT-ND 88 7.04 52.80 SR502DITR-ND 1,200 319.00/M 
20 250 10.0 0.57 SR502-FDICT-NDO 99 7.92 59.40 — = — 
30 250 10.0 0.57 SR503DICT-ND 92 7.36 55.20 SRS503DITR-ND 1,200 334.00/M 
5.0 40 250 10.0 0.57 SR504DICT-ND 96 7.68 57.60 SRS504DITR-ND 1,200 348.00/M 
50 150 1.0 0.67 SR505DICT-ND 65 5.20 39.00 SRS505DITR-ND 1,200 208.00/M 
60 150 1.0 0.67 SR506DICT-ND 65 5.20 39.00 SRSO6DITR-ND 1,200 208.00/M 
100 150 0.5 0.80 SB5100DICT-ND WA: 8.84 68.00 SB5100DITR-ND 1,200 452.00/M Fig. 3 — SMA 
20 30 0.5 0.50 B120-FDICT-NDO 55 440 33.00 B120-FDITR-NDO 5,000 154.00/M 
30 30 0.5 0.50 B130-FDICT- NDO 58 460 34.50 B130-FDITR-NDO 5,000 161.00/M 
30 25 1.0 0.41 B130L-FDICT-NDO 68 5.40 40.50 B130L-FDITR-NDO 5,000 189.00/M 17 4.60; 
40 30 0.5 0.50 B140-FDICT-NDO 60 480 36.00 B140-FDITR-NDO 5,000 168.00/M =| 
50 30 0.5 0.70 B150-FDICT-NDO 70 5.58 41.85 B150-FDITR-NDO 5,000 209.00/M 7 D 
1.0 60 30 0.5 0.70 B160-FDICT-NDO 86 6.84 51.30 B160-FDITR-NDO 5,000 257.00/M 
70 30 0.5 0.79 B170-FDICT-NDO 88 7.02 52.65 B170-FDITR-NDO 5,000 263.00/M 
3 80 30 0.5 0.79 B180DICT-ND 80 6.40 48.00 B180DITR-ND 5,000 255.00/M 
80 30 0.5 0.79 B180-FDICT-NDO 90 7.20 54.00 B180-FDITR-NDO 5,000 270.00/M 
90 30 0.5 0.79 B190-FDICT-NDO 92 7.38 55.35 B190-FDITR-NDO 5,000 277.00/M 
100 30 0.5 0.79 B1100-FDICT-NDO 84 6.72 50.40 B1100-FDITR-NDO 5,000 268.00/M 
20 50 0.5 0.50 B220A-FDICT-NDO 86 6.84 51.30 B220A-FDITR-NDO 5,000 257.00/M 
30 50 0.5 0.50 B230A-FDICT-NDO 92 7.38 55.35 B230A-FDITR-NDO 5,000 277.00/M 
2.0 40 50 0.5 0.50 B240A-FDICT-NDO 86 6.88 51.60 B240A-FDITR-NDO 5,000 274.00/M 
50 50 0.5 0.70 B250A-FDICT-NDO 1.01 8.10 60.75 B250A-FDITR-NDO 5,000 304.00/M 
60 50 0.5 0.70 B260A-FDICT-NDO 1.08 8.64 64.80 B260A-FDITR-NDO 5,000 324.00/M 
RoHS Compliant (Continued) 
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S. 


Schottky Barrier Rectifiers (Cont) 


Max. Avg. | Max. Peak | Max. Surge | Max. Rev. | Max. Peak Cut Tape 
Rectified | Reverse Current | Current@) Forward Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig.| Current (A) | Voltage (V)| 8.3ms (A) | 25°C (mA) | Voltage (V) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 

20 100 0.5 0.50 B320A-FDICT-NDO 96 7.68 57.60 B320A-FDITR-NDO 5,000 306.00/M 

30 100 0.5 0.50 B330A-FDICT-NDO 94 8.13 62.50 B330A-FDITR-NDO 5,000 319.00/M 

3 30 40 100 0.5 0.50 B340A-FDICT-NDO 98 8.45 65.00 B340A-FDITR-NDO 5,000 332.00/M 
40 70 1.0 0.35 B340LA-FDICT-NDO 98 8.45 65.00 B340LA-FDITR-NDO 5,000 332.00/M 

50 100 0.5 0.70 B350A-FDICT-NDO 1.20 10.40 80.00 B350A-FDITR-NDO 5,000 408.00/M 

60 100 0.5 0.7 B360A-FDICT-NDO 1.31 11.38 87.50 B360A-FDITR-NDO 5,000 446.00/M 

20 30 0.5 0.50 B120B-FDICT-ND® 63 5.00 37.50 B120B-FDITR-NDO 3,000 188.00/M 

20 30 0.5 Wl SK12DICT-ND 63 5.00 37.50 SK12DITR-ND 3,000 188.00/M 

20 30 0.5 Al SK12-FDICT-NDO 63 5.00 37.50 SK12-FDITR-NDO 3,000 188.00/M 

30 30 0.5 0.50 B130BDICT-ND 65 5.20 39.00 B130BDITR-ND 3,000 195.00/M 

30 30 0.5 0.50 B130B-FDICT-NDO 65 5.20 39.00 B130B-FDITR-NDO 3,000 195.00/M 

30 40 1.0 445 B130LBDICT-ND 70 5.60 42.00 al — — 

30 40 1.0 445 B130LB-FDICT-NDO 70 5.60 42.00 B130LB-FDITR-NDO 3,000 210.00/M 

30 25 0.5 0.55 SK13-FDICT-NDO 68 5.40 40.50 SK13-FDITR-NDO 3,000 203.00/M 

40 30 0.5 0.50 B140B-FDICT-NDO 68 5.40 40.50 B140B-FDITR-NDO 3,000 203.00/M 

40 45 01 0.53 B140HBDICT-ND 13 5.80 43.50 =_ _ = 

40 45 01 0.53 B140HB-FDICT-NDO 13 5.80 43.50 B140HB-FDITR-NDO 3,000 218.00/M 

1.0 40 25 0.5 0.55 SK14-FDICT-NDO 68 5.40 40.50 SK14-FDITR-NDO 3,000 214.00/M 
50 30 0.5 0.50 B150B-FDICT-NDO 719 6.30 47.25 B150B-FDITR-NDO 3,000 249.00/M 

50 25 0.5 0.70 SK15-FDICT-NDO 719 6.30 47.25 SK15-FDITR-NDO 3,000 249.00/M 

60 30 0.5 0.70 B160B-FDICT-ND® 95 7.56 56.70 B160B-FDITR-NDO 3,000 299.00/M 

60 25 0.5 0.70 SK16-FDICT-NDO 99 7.92 59.40 SK16-FDITR-NDO 3,000 314.00/M 

70 30 0.5 0.79 B170B-FDICT-NDO 97 7.74 58.05 B170B-FDITR-NDO 3,000 306.00/M 

80 30 0.5 0.79 B180BDICT-ND 88 7.04 52.80 B180BDITR-ND 3,000 293.00/M 

80 30 0.5 0.79 B180B-FDICT-NDO 99 7.92 59.40 B180B-FDITR-NDO 3,000 314.00/M 

90 30 0.5 0.79 B190BDICT-ND 90 7.20 54.00 B190BDITR-ND 3,000 299.00/M 

4 90 30 0.5 0.79 B190B-FDICT-NDO 1.01 810 60.75 B190B-FDITR-NDO 3,000 321.00/M 
100 30 0.5 0.79 B1100B-FDICT-NDO 1.04 8.28 62.10 B1100B-FDITR-NDO 3,000 328.00/M 

100 50 0.5 0.75 B1100LB-FDICT-NDO 94 813 62.50 B1100LB-FDITR-ND) 3,000 333.00/M 

20 50 0.5 0.50 B220-FDICT-NDO 95 7.56 56.70 B220-FDITR-NDO 3,000 299.00/M 

30 50 0.5 0.50 B230DICT-ND. 90 7.20 54.00 B230DITR-ND 3,000 299.00/M 

30 50 0.5 0.50 B230-FDICT-NDO 1.01 810 60.75 B230-FDITR-NDO 3,000 321.00/M 

40 50 0.5 0.50 B240-FDICT-NDO 96 7.68 57.60 B240-FDITR-NDO 3,000 319.00/M 

50 50 0.5 0.70 B250-FDICT-NDO 94 8.13 62.50 B250-FDITR-NDO 3,000 333.00/M 

2.0 60 50 0.5 0.70 B260-FDICT-NDO 1.01 8.78 67.50 B260-FDITR-NDO 3,000 359.00/M 
70 50 0.5 0.79 B270-FDICT-NDO 1.05 9.10 70.00 B270-FDITR-NDO 3,000 372.00/M 

80 50 0.5 0.79 B280-FDICT-NDO 1.09 9.43 72.50 B280-FDITR-NDO 3,000 386.00/M 

90 50 0.5 0.79 B290DICT-ND. 99 7.80 60.00 _ — _— 

90 50 0.5 0.79 B290-FDICT-NDO 1.13 9.75 75.00 B290-FDITR-NDO 3,000 399.00/M 

100 50 0.5 0.79 B2100-FDICT-NDO 116 10.08 77.50 B2100-FDITR-NDO 3,000 412.00/M 

20 100 0.5 0.50 B320B-FDICT-ND® 1.01 8.78 67.50 B320B-FDITR-NDO 3,000 359.00/M 

30 100 0.5 0.50 B330B-FDICT-NDO 1.05 9.10 70.00 B330B-FDITR-NDO 3,000 372.00/M 

40 100 0.5 0.50 B340B-FDICT-NDO 1.09 9.43 72.50 B340B-FDITR-NDO 3,000 386.00/M 

3.0 40 70 2.0 0.45 B340LB-FDICT-NDO 1.09 9.43 72.50 B340LB-FDITR-NDO 3,000 386.00/M 
50 100 0.5 0.70 B350B-FDICT-NDO 1.35 11.70 90.00 B350B-FDITR-NDO 3,000 479.00/M 

60 100 0.5 0.50 B360BDICT-ND 1.29 10.14 78.00 B360BDITR-ND 3,000 507.00/M 

60 100 0.5 0.50 B360B-FDICT-NDO 146 12.68 97.50 B360B-FDITR-NDO 3,000 519.00/M 

20 100 0.5 0.50 B320DICT-ND 99 7.80 60.00 _ — — 

20 100 0.5 0.50 B320-FDICT-NDO 1.13 9.75 75.00 B320-FDITR-NDO 3,000 399.00/M 

20 100 0.5 0.50 SK32DICT-ND 86 6.76 52.00 SK32DITR-ND 500 188.50 

20 100 0.5 0.50 SK32-FDICT-NDO 98 8.45 65.00 SK32-FDITR-NDO 500 216.00 

30 100 0.5 0.50 B330DICT-ND 1.02 8.06 62.00 _ _— =_ 

30 100 0.5 0.50 B330-FDICT-NDO 1.16 10.08 77.50 B330-FDITR-NDO 3,000 412.00/M 

30 100 0.5 0.50 SK33DICT-ND 86 6.76 52.00 - — _ 

30 100 0.5 0.50 SK33-FDICT-NDO 98 8.45 65.00 SK33-FDITR-NDO 500 216.00 

40 100 0.5 0.50 B340-FDICT-NDO 1.24 10.73 82.50 B340-FDITR-NDO 3,000 439.00/M 

40 100 0.5 0.50 SK34-FDICT-NDO 98 8.45 65.00 SK34-FDITR-NDO 500 216.00 

30 50 100 0.5 0.70 B350-FDICT-NDO 1.50 13.00 100.00 B350-FDITR-NDO 3,000 532.00/M 
50 100 0.5 0.75 SK35DICT-ND 86 6.76 52.00 _ — _ 

50 100 0.5 0.75 SK35-FDICT-NDO 98 8.45 65.00 SK35-FDITR-NDO 500 216.00 

5 60 100 0.5 0.70 B360-FDICT-NDO 1.65 14.30 110.00 B360-FDITR-NDO 3,000 585.00/M 
60 100 0.5 0.75 SK36-FDICT-NDO 98 8.45 65.00 SK36-FDITR-NDO 500 216.00 

70 100 0.5 0.79 B370-FDICT-NDO 1.69 14.63 112.50 B370-FDITR-NDO 3,000 599.00/M 

80 100 0.5 0.79 B380DICT-ND 1.52 11.96 92.00 = _ _ 

80 100 0.5 0.79 B380-FDICT-NDO 1.73 14.95 115.00 B380-FDITR-NDO 3,000 612.00/M 

90 100 0.5 0.79 B390DICT-ND. 1.55 12.22 94.00 = _ _ 

90 100 0.5 0.79 B390-FDICT-NDO 1.76 15.28 117.50 B390-FDITR-NDO 3,000 625.00/M 

100 100 0.5 0.79 B3100DICT-ND 1.58 12.48 96.00 B3100DITR-ND 3,000 624.00/M 

100 100 0.5 0.79 B3100-FDICT-NDO 1.80 15.60 120.00 B3100-FDITR-NDO 3,000 638.00/M 

20 175 0.5 0.55 B520C-FDICT-NDO 1.31 11.38 87.50 B520C-FDITR-NDO 3,000 466.00/M 

30 175 0.5 0.55 B530C-FDICT-NDO 1.39 12.03 92.50 B530C-FDITR-NDO 3,000 492.00/M 

5.0 40 175 0.5 0.55 B540C-FDICT-NDO 146 12.68 97.50 B540C-FDITR-NDO 3,000 519.00/M 
50 175 0.5 0.70 B550C-FDICT-NDO 1.61 13.98 107.50 B550C-FDITR-NDO 3,000 572.00/M 

60 175 0.5 0.70 B560C-FDICT-NDO 1.76 15.28 117.50 B560C-FDITR-NDO 3,000 625.00/M 

30 22 — 0.45 PD3S130HDICT-ND) NEW! of: 5.76 43.20 PD3S130HDITR-ND) NEW! 3,000 228.00/M 

6 10 30 22 _ 0.42 PD3S130LDICT-ND) NEW! 72 5.76 43.20 PD3S130LDITR-ND) NEW! 3,000 228.00/M 
40 25 — 0.55 PD3S140DICT-ND) NEW! 68 5.40 40.50 PD3S140DITR-ND) NEW! 3,000 214.00/M 

60 22 _ 0.64 PD3S160DICT-NDO NEW! 72 5.76 43.20 PD3S160DITR-ND) NEW! 3,000 228.00/M 

7A 10.0 25 200 1.0 0.45 $BG1025L-T-FDICT-NDO 1.53 12.75 107.10 = = _ 
40 125 1.0 0.55 SBG1040CT-FDI-NDO 1.62 13.50 113.40 = — — 


4 RoHS Compliant 
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S. Schottky Barrier Rectifiers (Cont) Fig. 9 — SOD-123 


Max. Avg. | Max. Peak | Max. Surge | Max. Rev. | Max. Peak Cut Tape 
Rectified | Reverse Current | Current@) Forward Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig.|Current (A) | Voltage (V)| 8.3ms (A) | 25°C (mA) | Voltage (V) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
30 125 1.0 0.55 SBG1030CT-T-FDICT-NDO 1.56 13.00 109.20 SBG1030CT-T-FDITR-NDO 800 624.00 
10.0 35 125 1.0 0.55 SBG1035CT-T-FDICT-NDO 1.59 13.25 111.30 SBG1035CT-T-FDITR-NDO 800 636.00 
40 125 1.0 0.55 SBG1040CT-T-FDICT-NDO 1.62 13.50 113.40 SBG1040CT-T-FDITR-NDO 800 648.00 
45 125 1.0 0.55 SBG1045CT-T-FDICT-NDO 1.65 13.75 115.50 SBG1045CT-T-FDITR-NDO 800 660.00 
35 150 01 0.7 MBRB1535CTDICT-ND 140 10.92 86.32 MBRB1535CTDITR-ND 800 624.00 
15.0 40 150 0.1 0.7 MBRB1540CTDICT-NDO 1.43 11.13 87.98 MBRB1540CTDITR-NDO 800 636.00 
45 150 0.1 0.7 MBRB1545CTDICT-ND 1.62 13.50 113.40 MBRB1545CTDITR-ND 800 648.00 
30 175 1.0 0.55 SBG1630CTDICT-ND 1.51 11.76 92.96 SBG1630CTDITR-ND 800 604.80 
30 175 1.0 0.55 SBG1630CT-T-FDICT-NDO 1.68 14.00 117.60}  SBG1630CT-T-FDITR-NDO 800 672.00} | Fig. 10 — TO-220 
7B 16.0 35 175 1.0 0.55 SBG1635CT-T-FDICT-NDO 1.71 14.25 119.70 SBG1635CT-T-FDITR-NDO 800 684.00 
40 175 1.0 0.55 SBG1640CT-FDICT-ND) NEW! 1.74 14.50 121.80 SBG1640CT-FDITR-ND) NEW! 800 696.00 a om oe 
45 175 1.0 0.55 SBG1645CT-T-FDICT-NDO 1.77 14.75 123.90 SBG1645CT-T-FDITR-NDO 800 708.00 5: BF Jofthao 
30 225 1.0 0.55 SBG2030CT-T-FDICT-NDO 1.83 15.25 128.10 SBG2030CT-T-FDITR-NDO 800 732.00 1.09 hy 4.48415.494 
20.0 35 225 1.0 0.55 SBG2035CT-T-FDICT-NDO 1.86 15.50 130.20 SBG2035CT-T-FDITR-NDO 800 744.00 
7 40 225 1.0 0.55 SBG2040CT-FDICT-NDO 1.89 15.75 132.30 SBG2040CT-FDITR-NDO 800 756.00 
45 225 1.0 0.55 SBG2045CT-T-FDICT-NDO 1.92 16.00 134.40 SBG2045CT-T-FDITR-ND 800 768.00 0.641455 
30 250 1.0 0.55 SBG3030CT-T-FDICT-NDO 2.40 20.00 168.00 = = a “ 
45 250 1.0 0.55 SBG3045CT-T-FDICT-NDO 2.76 23.00 193.20 SBG3045CT-T-FDITR-NDO 800 1104.00 
30.0 50 250 1.0 0.70 SBG3050CT-T-FDICT-NDO 2.76 23.00 193.20 SBG3050CT-T-FDITR-NDO 800 1104.00 Fig. 11 — TO-220 
60 250 1.0 0.70 SBG3060CTDICT-NDO 2.76 23.00 193.20 SBG3060CTDITR-NDO 800 1104.00 
60 250 1.0 0.70 SBG3060CT-T-FDICT-NDO 2.76 23.00 193.20 SBG3060CT-T-FDITR-NDO 800 1104.00 as + 
5 ESSE [ofthc 
40 50 0.5 0.50 SBM340-FDICT-NDO 1.35 11.70 90.00 SBM340-FDITR-NDO 5,000 479.00/M 3.05 (Gaal ne 
60 50 0.2 0.63 MBRM360DICT-ND 1.06 8.32 64.00 | + MBRM360DITR-ND 5,000 | 408.00/M 1.09 X'4.48 15.49 
3.0 60 50 0.2 0.63 MBRM360-FDICT-NDO 1.20 10.40 80.00 MBRM360-FDITR-NDO 5,000 408.00/M 
100 50 0.1 0.76 MBRM3100DICT-ND 1.73 14.95 115.00 MBRM3100DITR-ND 5,000 587.00/M 
100 50 0.1 0.76 MBRM3100-FDICT-NDO 1.73 14.95 115.00 MBRM3100-FDITR-NDO 5,000 587.00/M 0.66 oe 1475 
8 40 100 0.5 0.52 SBM540DICT-ND 1.65 14.30 110.00 SBM540DITR-ND 5,000 561.00/M 
40 100 0.5 0.52 SBM540-FDICT-NDO 1.65 14.30 110.00 SBM540-FDITR-NDO 5,000 561.00/M Fig. 12 — PowerDI™ 123 
5.0 60 100 0.2 0.69 MBRMS60DICT-ND 1.50 13.00 100.00 MBRMb560DITR-ND 5,000 510.00/M 9- 
60 100 0.2 0.69 MBRM6560-FDICT-NDO 1.50 13.00 100.00 MBRM6560-FDITR-NDO 5,000 510.00/M 
100 100 0.2 0.81 MBRM5100DICT-ND 1.32 10.40 80.00 _ 0.25 
100 100 0.2 0.81 MBRM5100-FDICT-NDO 1.50 13.00 100.00 MBRM5100-FDITR-NDO 5,000 510.00/M 1.60 ‘7 
10.0 40 150 0.3 0.51 SBM1040-FDICT-NDO 1.62 13.50 113.40 SBM1040-FDITR-NDO 5,000 689.00/M 3.90 —+|* 
20 5.5 _ 0.300 B0520LW-FDICT-NDO 50 4.00 30.00 B0520LW-FDITR-NDO 3,000 150.00/M 
0.5 30 5.5 = 0.375 B0530W-FDICT-NDO 50 4.00 30.00 BO530W-FDITR-NDO 3,000 150.00/M 0.85 0.85 
9 40 6.5 = 0.510 BO540W-FDICT-NDO 50 4.00 30.00 B0540W-FDITR-NDO 3,000 150.00/M jer) pel SSS 
30 12 1.0 0.42 B130LAW-FDICT-NDO 68 5.40 40.50 B130LAW-FDITR-NDO 3,000 214.00/M 7 4 4o 
1.0 40 6.6 0.04 0.55 B140HWDICT-NDO 68 5.40 40.50 B140HWDITR-NDO 3,000 214.00/M i if 
40 25 1.0 0.320 1N5819HW-FDICT-NDO 81 6.48 48.60 1N5819HW-FDITR-NDO 3,000 257.00/M is 3 0.2071 +] 
10 8.0 45 200 8.0 0.55 SBL845DI-ND 146 11.34 89.64 = _ — 138 99 — 
16.0 45 275 16.0 0.63 SBL1645DI-ND 1.67 13.02 102.92 _ _ _ 
10.0 45 250 10.0 0.60 SBL1045CTDI-ND 154 11.97 94.62 = = = 
41 16.0 45 250 05 0.55 SBL1645CTDI-ND 1.78 13.86 10956; — = = f 1.25 
20.0 45 250 20.0 0.60 SBL2045CTDI-ND 1.89 14.70 116.20 = 7 
30.0 45 250 1.0 0.55 SBL3045CTDI-ND 2.67 20.79 164.34 = _ — 
20 22 1.0 0.20 DFLS120LDICT-ND 72 5.76 43.20 DFLS120LDITR-ND 3,000 228.00/M Fig. 13 — PowerDI™5 
30 22 1.0 0.42 DFLS130DICT-ND 68 5.40 40.50 DFLS130DITR-ND 3,000 214.00/M 
30 33 15 0.36 DFLS130LDICT-ND 72 5.76 43.20 DFLS130LDITR-ND 3,000 228.00/M >| 4.05 
1.0 40 50 25 0.36 DFLS140LDICT-ND whe 5.76 43.20 DFLS140LDITR-ND 3,000 228.00/M 
if 60 50 0.1 0.50 DFLS160DICT-NDO 72 5.76 43.20 DFLS160DITR-NDO 3,000 228.00/M 
100 40 0.001 0.86 DFLS1100DICT-NDO 81 6.48 48.60 DFLS1100DITR-NDO 3,000 257.00/M 
42 150 50 0.002 0.82 DFLS1150DICT-NDO 90 7.20 54.00 DFLS1150DITR-NDO 3,000 285.00/M 
200 40 0.002 0.85 DFLS1200DICT-NDO 1.18 10.24 78.75 DFLS1200DITR-NDO 3,000 419.00/M 
14 40 40 6.0 0.51 DFLS140DICT-ND 68 5.40 40.50 DFLS140DITR-ND 3,000 214.00/M 
20 22 _ 0.36 DFLS220LDICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLS220LDITR-ND 3,000 342.00/M 
30 22 _ 0.42 DFLS230DICT-ND 99 7.92 59.40 DFLS230DITR-ND 3,000 314.00/M 
2.0 30 33 _ 0.42 DFLS230LDICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLS230LDITR-ND 3,000 342.00/M 
30 75 0.2 0.45 DFLS230LHDICT-NDO 1.31 11.38 87.50 DFLS230LHDITR-NDO 3,000 466.00/M 
40 50 _ 0.50 DFLS240LDICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLS240LDITR-ND 3,000 342.00/M zene 
40 90 0.5 0.49 PDS340DICT-ND 1.35 11.70 90.00 PDS340DITR-ND 5,000 459.00/M BOTTOMSIDE 
46 60 100 0.15 0.62 PDS360DICT-NDO 1.80 15.00 126.00]  PDS360DITR-NDO 5,000 | 765.00/M Rieti HEAT SING 
3 100 90 2 0.75 PDS3100DICT-ND 1.73 14.95 115.00 PDS3100DITR-ND 5,000 587.00/M 
200 180 0.01 0.78 PDS3200DICT-ND 1.80 15.00 126.00 PDS3200DITR-ND 5,000 765.00/M Fig. 14 — TO-3P 
40 150 180 0.01 0.76 PDS4150DICT-NDO 2.25 18.75 157.50 PDS4150DITR-NDO 5,000 956.00/M ‘ 
40 120 0.3 0.52 PDS540DICT-ND 1.65 14.30 110.00 PDS540DITR-ND 5,000 561.00/M 
40 110 0.2 0.50 PDS1040CTLDICT-ND 1.80 15.00 126.00 PDS1040CTLDITR-ND 5,000 765.00/M 
13 5.0 60 120 0.2 0.67 PDS560DICT-NDO 1.89 15.75 132.30 PDSS60DITR-NDO 5,000 803.00/M 
100 120 0.2 0.78 PDS5100DICT-ND 1.53 12.75 107.10 PDS5100DITR-ND 5,000 650.00/M 
100 250 0.01 0.71 PDS5100HDICT-ND 1.80 15.00 126.00 PDS5100HDITR-ND 5,000 765.00/M 
7.0 60 275 0.2 0.62 PDS760DICT-NDO 2.04 17.00 142.80 PDS760DITR-NDO 5,000 867.00/M 
8.0 35 120 14 0.51 PDS835LDICT-ND 1.73 14.95 115.00 PDS835LDITR-ND 5,000 587.00/M 
40 275 07 0.51 PDS1040DICT-ND 1.62 13.50 113.40 PDS1040DITR-ND 5,000 689.00/M 
10.0 40 275 0.6 0.46 PDS1040LDICT-ND 1.65 13.75 115.50 PDS1040LDITR-ND 5,000 701.00/M 
45 275 0.6 0.51 PDS1045DICT-NDO 2.07 17.25 144.90 PDS1045DITR-NDO 5,000 880.00/M 
14 60.0 45 500 1.0 0.75 MBR6045PTDI-NDO 4.00 34.78 259.00 = _ _ 


4 RoHS Compliant 


NEW! Super Barrier Rectifiers TO-2200B 7 
> | F437 
Max. Avg. Max. Peak Max. Surge Max. Peak Cut Tape T 
Rectified Reverse Current Forward Digi-Key Pricing 15.35 
Current (A) Voltage (V) 8.3ms (A) Voltage (V) Part No. 1 10 100 | . 
20 45 180 0.60 SBR20A45CTDI-ND 1.59 13.25 111.30 i 
20 100 180 0.85 SBR20A100CTDI-ND 1.65 13.75 115.50 13.8 
20 150 180 0.91 SBR20A150CTDI-ND 1.74 14.50 121.80 | 
20 200 180 0.96 SBR20A200CTDI-ND 1.80 15.00 126.00 82 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 1 — DO-35 
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Fig. 5 — SOD-523 


Fast Schottky Barrier Diodes : 
Peak Rev. Forward Reverse Power Cut Tape 
Voltage Leakage Voltage @ IF Recovery | Dissipation | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| VRRM(V) Current | VF(V) IF(mA) Time(nS) Piot(mW) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
20 5A 0.37 20 10 400 SD103CDICT-ND 48 3.80 28.50 |— — _ 
20 5A 0.37 20 10 400 $D103C-FDICT-NDO 48 3.80 28.50 |SD103C-FDITB-ND+0 10,000} 126.00/M 
30 5A 0.37 20 10 400 $D103B-FDICT-NDO 48 3.80 28.50 |SD103B-FDITR-NDO 10,000} 126.00/M 
1 40 5A 0.37 20 10 400 SD103ADICT-ND A8 3.80 28.50 | SD103ADITB-ND¢ 10,000} 126.00/M 
40 200nA 0.39 1 1 400 $D101CDICT-ND 52 4.00 28.80 |SD101CDITR-ND 10,000} 120.00/M Fig. 3 
50 200nA 0.40 1 1 400 SD101BDICT-ND 52 4.00 28.80 | SD101BDITB-ND¢ 10,000} 120.00/M 
60 200nA 0.41 1 | 400 SD101ADICT-ND 52 4.00 28.80 | SD101ADITB-ND¢ 10,000} 120.00/M 
60 200nA 0.41 1 1 400 SD101ATDICT-NDO 52 4.00 28.80 | SDIO1ATDITR-NDO 10,000} 120.00/M 
20 5A 0.37 20 10 400 LLSD103CDICT-ND 55 4.40 33.00 | LLSD103CDITR-ND 2,500 165.00/M 
30 5pA 0.37 20 10 400 LLSD103BDICT-ND 55 4.40 33.00 | LLSD103BDITR-ND 2,500 165.00/M 
2 40 5A 0.37 20 10 400 LLSD103ADICT-ND 55 4.40 33.00 | LLSD103ADITR-ND 2,500 165.00/M 
40 200nA 0.39 1 4 400 LLSD101CDICT-ND 5 3.60 27.00 | LLSD101CDITR-ND 2,500 135.00/M 
50 200nA 0.40 1 | 400 LLSD101BDICT-ND 45 3.60 27.00 | LLSD101BDITR-ND 2,500 135.00/M 
60 200nA 0.41 1 1 400 LLSD101ADICT-ND 5 3.60 27.00 | LLSD101ADITR-ND 10,000} 120.00/M 
20 100pA 0.31 100 = 200 B0520WS-FDICT-NDO 60 4.80 36.00 | B0520WS-FDITR-NDO 3,000 180.00/M 
20 5.0HA 0.37 20 10 200 SD103CWS-FDICT-NDO 68 5.40 40.50 |SD103CWS-FDITR-NDO 3,000 214.00/M 
30 80A 0.36 100 _ 235 BO530WS-FDICT-NDO 54 4.32 32.40 | BO530WS-FDITR-NDO 3,000 171.00/M 
30 500nA a 200 5 200 BAT42WS-FDICT-NDO 72 5.76 43.20 | BAT42WS-FDITR-NDO 3,000 228.00/M 
30 500nA 0.33 2 5 200 BAT43WS-FDICT-NDO 64 5.12 38.40 | BAT43WS-FDITR-NDO 3,000 213.00/M 
30 2.0UA 0.32 1 § 200 BAT54WS-FDICT-NDO 90 7.20 54.00 | BAT54WS-FDITR-NDO 3,000 285.00/M 
30 5.0uA 0.37 20 10 200 SD103BWSDICT-ND 60 4.80 36.00 |— _ _ 
30 5.0HA 0.37 20 10 200 SD103BWS-FDICT-NDO 68 5.40 40.50 |SD103BWS-FDITR-NDO 3,000 214.00/M 
30 1.0HA 0.55 50 — 250 $D107WS-FDICT-NDO 95 7.56 56.70 |SD107WS-FDITR-NDO 3,000 299.00/M 
30 100pA 0.36 100 = 200 SDM100K30LDICT-NDO 68 5.40 40.50 | SDM100K30LDITR-NDO 3,000 214.00/M 
3 30 SONA 0.27 10 _ 235 BAT760DICT-NDO 72 5.76 43.20 | BAT760DITR-NDO 3,000 228.00/M a 
40 3yA 0.30 10 = 235 BOS40WSDICT-NDO 54 4.32 32.40 | BOS540WSDITR-NDO 3,000 171.00/M 
40 200nA 0.39 1 a 200 $D101CWS-FDICT-NDO 63 5.00 37.50 |SD101CWS-FDITR-NDO 3,000 188.00/M 
40 5.0uA 0.37 20 10 200 SD103AWS-FDICT-NDO 60 4.80 36.00 | SD103AWS-FDITR-NDO 3,000 200.00/M 
40 500nA 0.37 1 _ 250 SDMKO0340LDICT-ND 60 4.80 36.00 | SDMK0340LDITR-ND 3,000 200.00/M 
40 500nA 0.37 1 = 250 SDMK0340L-FDICT-NDO 68 5.40 40.50 | SDMK0340L-FDITR-NDO 3,000 214.00/M 
45 1.0pA 0.45 10 _ 200 SDM10K45DICT-ND 60 4.80 36.00 |— _ = 
50 200nA 0.40 1 a 200 $D101BWSDICT-ND 63 5.00 37.50 |— = _ 
50 200nA 0.40 1 1 200 $D101BWS-FDICT-NDO 63 5.00 37.50 |SD101BWS-FDITR-NDO 3,000 188.00/M 
60 200nA 0.41 1 1 200 SD101AWS-FDICT-NDO 63 5.00 37.50 | SD101AWS-FDITR-NDO 3,000 188.00/M 
70 200nA 0.41 1 1 200 1N5711WSDICT-ND 72 5.76 43.20 | 1N5711WSDITR-ND 3,000 239.00/M 
70 200nA 0.41 1 1 200 1N5711WS-FDICT-NDO 81 6.48 48.60 | 1N5711WS-FDITR-NDO 3,000 257.00/M 
20 5pA 37 20 10 400 SD103CW-FDICT-NDO 53 4.20 31.50 |SD103CW-FDITR-NDO 10,000} 140.00/M 
30 500nA 1 200 5 200 BAT42W-FDICT-NDO 60 4.80 36.00 | BAT42W-FDITR-NDO 3,000 180.00/M 
30 500nA 1 200 5 200 BAT43W-FDICT-NDO 60 4.80 36.00 | BAT43W-FDITR-NDO 3,000 180.00/M 
30 5yA =- _ 10 _ $D103-BWDICT-ND 53 4.20 31.50 |— _ — 
30 5yA _ _ 10 400 SD103BW-FDICT-NDO 55 4.40 33.00 |SD103BW-FDITR-NDO 10,000} 140.00/M 
40 200nA | — — 1 _ $D101-CWDICT-ND 48 3.80 28.50 |— _ _ 
40 200nA 0.90 15 1 400 $D101CW-FDICT-NDO NEW! 48 3.80 28.50 |SD101CW-FDITR-ND) NEW! 3,000 143.00/M 
: 40 5yA _ = 10 = SD103AW-FDICT-NDO 53 4.20 31.50 | SD103AW-FDITR-NDO 10,000} 140.00/M 
50 200nA _ _ | _ $D101-BWDICT-ND 48 3.80 28.50 |— - - 
60 200A 1 15 1 400 1N6263WDICT-ND 70 560 42.00 |— _ =_ 
60 200pA 1 15 a 400 1N6263W-FDICT-NDO 70 5.60 42.00 | 1N6263W-FDITR-NDO 3,000 210.00/M 
60 200nA 1 15 | 400 SD101AW-7FDICT-NDO A8 3.80 28.50 | SD101AW-7FDITR-NDO 3,000 143.00/M 
60 200nA _ _ 1 _ SD101AW-FDICT-NDO 36 = 3.09 23.75 | SD101AW-FDITR-NDO 10,000} 126.00/M 
70 200nA 041 1 1 333 1N5711W-FDICT-NDO 70 5.60 42.00 | 1N5711W-FDITR-NDO 3,000 210.00/M 
40 _ 0.37 1 _ 150 SDMO3U40DICT-ND 81 6.48 48.60 | SDMO3U40DITR-ND 3,000 257.00/M 
5 30 _ 0.35 20 _ 150 SDM20U30DICT-ND 81 6.48 48.60 | SDM20U30DITR-ND 3,000 257.00/M 
30 2.0UA i 100 5 250 BAT54LPDICT-NDO 60 4.80 36.00 | BAT54LPDITR-NDO 3,000 180.00/M 
30 150A 0.575 200 _ 250 SDM20U30LPDICT-NDO 81 6.48 48.60 | SDM20U30LPDITR-NDO 3,000 257.00/M 
6 40 200nA 1 40 § 250 BAS40LPDICT-NDO 68 5.40 40.50 | BAS40LPDITR-NDO 3,000 214.00/M 
45 1.0pA 0.8 100 = 250 SDM10U45LPDICT-NDO 81 6.48 48.60 | SDM10U45LPDITR-NDO 3,000 257.00/M 
7 30 2.0HA 08 100 5 - PD3S0230DICT-ND) NEW! 68 5.40 40.50 | PD3S0230DITR-ND) NEW! 3,000 | 214.00/m 


+ TB = Tape and Box 


0 RoHS Compliant 
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(to73) 1221 


EIODES Schottky Barrier Double Diodes 


(Top View Shown on all drawings) 


Repetitive Forward | Maximum Forward Reverse Cut Tape cS 
Peak Reverse | Continuous Voltage@IF Leakage | Recovery Digi-Key Pricing Tape & Reel 
Fig.| Voltage VRRM | Currentir | VF(V)  IF(mA) | Current |Time(nS)) Package | Part No. 10 100 1,000 Qty. Pricing 
30V 200mA 1.0 100 2.0HA 5.0 SOT-23 | BAT54-FDICT-NDO 4.00 30.00 160.00] 3,000 150.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-23 | BAS40-FDICT-NDO 5:12: 38.40 232.00} 3,000 213.00/M 
40V — 0.55 500 50pA _ SOT-23 | BAT400D-FDICT-NDO 5.76 43.20 248.00} 3,000 228.00/M 
40V 750mA 0.31 100 100pA = SOT-23 | BAT750-FDICT-NDO 5.76 43.20 261.00} 3,000 239.00/M 
70V 70mA 1.0 15 200uA 5.0 SOT-23 | BAS70DICT-ND 6.40 48.00 290.00} 3,000 266.00/M 
70V 70mA 1.0 15 200uA 5.0 SOT-23 | BAS70-FDICT-NDO 7.20 54.00 310.00} 3,000 285.00/M 
1 30V 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-323 | BATS54WDICT-ND 4.80 36.00 192.00] 3,000 180.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-323 | BAT54W-FDICT-NDO 4.80 36.00 192.00] 3,000 180.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-323 | BAS40WDICT-ND 6.40 48.00 290.00} 3,000 = 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-323__| BAS40W-FDICT-NDO 7.20 54.00 310.00} 3,000 285.00/M 
70V 100mA 1.0 15 100nA 5.0 SOT-323 | BAS7OWDICT-ND 7.04 52.80 319.00} 3,000 _ 
70V 100mA 1.0 15 100nA 5.0 SOT-323_| BAS70W-FDICT-NDO 7.92 59.40 341.00] 3,000 314.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2.0HA 5.0 SOT-23 | BAT54C-FDICT-NDO 4.80 36.00 217.50} 3,000 200.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-23 | BAS40-05-FDICT-NDO 5.76 43.20 248.00} 3,000 228.00/M 
2 70V 70mA 1.0 15 200nA 5.0 SOT-23 | BAS70-05DICT-ND 6.40 48.00 290.00} 3,000 266.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-323 | BAT54CW-FDICT-NDO 6.48 48.60 279.00} 3,000 257.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-323 | BAS40W-05DICT-ND 6.40 48.00 290.00} 3,000 266.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-323__| BAS40W-05-FDICT-NDO 7.20 54.00 310.00} 3,000 285.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-23 | BAT54S-FDICT-NDO 5.40 40.50 232.50} 3,000 214.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-23 | BAS40-04-FDICT-NDO 5.12 38.40 232.00} 3,000 213.00/M 
3 70V 70mA 1.0 15 200nA 5.0 SOT-23 | BAS70-04-FDICT-NDO 7.20 54.00 310.00} 3,000 285.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-323 | BAT54SW-FDICT-NDO 6.48 48.60 279.00} 3,000 257.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-323 | BAS40W-04-FDICT-NDO 7.20 54.00 310.00} 3,000 285.00/M 
70V 100mA 1.0 15 100nA 5.0 SOT-323 | BAS70W-04-FDICT-NDO 7.92 59.40 341.00} 3,000 314.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-23 | BAT54A-FDICT-NDO 5.40 40.50 232.50 — — 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-23 | BAS40-06DICT-ND 5.12 38.40 232.00 _ _ 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-23 | BAS40-06-FDICT-NDO 5.76 43.20 248.00} 3,000 228.00/M 
4 70V 70mA 1.0 15 200nA 5.0 SOT-23 | BAS70-06DICT-ND 6.40 48.00 290.00} 3,000 266.00/M 
30V. 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-323_| BAT54AWDICT-ND 5.76 43.20 261.00} 3,000 239.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-323 | BAT54AW-FDICT-NDO 6.48 48.60 279.00} 3,000 257.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-323 | BAS40W-06DICT-ND 6.40 48.00 290.00 _ — 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-323 | BAS40W-06-FDICT-NDO 7.20 54.00 310.00} 3,000 285.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-363 | BATS4DWDICT-ND 6.50 50.00 332.50 _ — 
5 30V. 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-363_| BAT54DW-FDICT-NDO 8.13 62.50 362.50} 3,000 333.00/M 
40V 30mA 0.37 1.0 150nA _ SOT-323 | SDMG0340L-FDICT-NDO 5.40 40.50 216.00} 3,000 203.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2.0HA 5.0 SOT-523 | BATS54TDICT-ND 4.00 30.00 160.00] 3,000 150.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2.0HA 5.0 SOT-523 | BAT54T-FDICT-NDO 4.00 30.00 160.00] 3,000 150.00/M 
6 40V 30mA 0.37 1.0 1.0pA _ SOT-523 | SDMPO340LTDICT-ND 6.48 48.60 279.00} 3,000 257.00/M 
40V 30mA 0.37 1.0 1.0HA = SOT-523__| SDMPO340LT-FDICT-NDO 6.48 48.60 279.00} 3,000 257.00/M 
40V 200mA 0.38 1.0 200nA 5.0 SOT-523 | BAS40T-FDICT-NDO 5.76 43.20 248.00} 3,000 228.00/M 
45V. 1000mA 0.45 10 1A = SOT-523_| SDM10P45-FDICT-NDO 6.48 48.60 279.00 | 3,000 257.00/M 
40V 200mA 0.37 1.0 1A _ SOT-323 | SDMGO0340LA-FDICT-NDO 5.40 40.50 216.00} 3,000 203.00/M 
70V 70mA 0.41 1.0 100nA 5.0 SOT-323 | BAS70W-06-FDICT-NDO 7.92 59.40 341.00} 3,000 314.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2.0HA 5.0 SOT-523 | BATS4AT-FDICT-NDO 5.40 40.50 232.50} 3,000 214.00/M 
7 40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-523 | BAS40T-O6TDICT-ND 5.12 38.40 232.00 _ _— 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-523_| BAS40-06T-FDICT-NDO 5.76 43.20 248.00} 3,000 228.00/M 
40V 200mA 0.37 1 1pA _ SOT-523 | SDMPO340LATDICT-ND 6.48 48.60 279.00} 3,000 257.00/M 
40V 200mA 0.37 1 1pA = SOT-523_| SDMP0340LAT-FDICT-NDO 6.48 48.60 279.00 | 3,000 257.00/M 
40V 200mA 0.37 1.0 1pA _ SOT-323 | SDMGO0340LC-FDICT-NDO 5.40 40.50 216.00} 3,000 203.00/M 
70V 70mA 0.41 1.0 100nA 5.0 SOT-323 | BAS70W-05-FDICT-NDO 7.92 59.40 341.00} 3,000 314.00/M 
8 30V 200mA 1.0 100 2.0HA 5.0 SOT-523 | BAT54CT-FDICT-NDO 4.80 36.00 217.50} 3,000 200.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-523 | BAS40-05T-FDICT-NDO 5.76 43.20 248.00} 3,000 228.00/M 
40V 30mA 0.37 1 1.0HA _ SOT-523 | SDMPO340LCTDICT-ND 6.48 48.60 279.00 _ _ 
40V 30mA 0.37 1 1.0uA = SOT-523_| SDMP0340LCT-FDICT-NDO 6.48 48.60 279.00 | 3,000 257.00/M 
20V 400mA 0.31 100 100A = SOT-23 | SDM40E20LS-FDICT-NDO 5.76 43.20 248.00} 3,000 228.00/M 
40V 200mA 0.37 1.0 1A _ SOT-323 | SDMG0340LS-FDICT-NDO 5.40 40.50 216.00} 3,000 203.00/M 
9 40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-523 | BAS40-04T-FDICT-NDO 5.76 43.20 248.00} 3,000 228.00/M 
40V 200mA 0.37 if 1A _ SOT-523 | SDMPO340LSTDICT-ND 5.40 40.50 216.00} 3,000 203.00/M 
40V 200mA 0.37 1 1pA = SOT-523 | SDMP0340LST-FDICT-NDO 5.40 40.50 216.00} 3,000 203.00/M 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. ( RoHS Compliant 


Schottky Barrier Diode Arrays SOT-363/SOT-26 (200mW) Fig. 1— 
SOT-363/SOT-26 
Peak Forward Reverse Tape & Cy/Ay C2 Ag 
Voltage Voltage Recovery Cut Tape Reel fl 
VRRM_ | Leakage @Ir Time Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig.| (V) | Current | Vg(V) — Ig(mA) | (nS) | Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
40 200nA 0.38 1.0 5.0 BAS40DW-04DICT-ND 80 6.40 48.00 | — _— A v4 
40 200nA 0.38 1.0 5.0 BAS40DW-04-FDICT-NDO 90 7.20 54.00 | BAS40DW-04-FDITR-NDO 285.00/M 7 a aoa 
40 _- 0.37 20 10.0 SD103ASDM-FDICT-NDtO 81 6.48 48.60 | SD103ASDM-FDITR-NDtO 257.00/M Al eine 
1 45 1.0pA 0.45 10 = SDM10M45SDDICT-NDt 1.08 8.64 64.80 | SDM10M45SDDITR-NDt 342.00/M Fig. 3 — SOT-363 
45 1.0HA 0.45 10 = SDM10M45SD-FDICT-NDtO 1.08 8.64 64.80 | SDM10M45SD-FDITR-NDtO 342.00/M ie e 
70 100nA 0.41 1.0 5.0 BAS70DW-04DICT-ND 83 6.50 50.00 | — _ 
70 100nA 0.41 1.0 5.0 BAS70DW-04-FDICT-NDO 94 8.13 62.50 | BAS70DW-04-FDITR-NDO 333.00/M 
30 2.00A 0.40 10 5.0 BAT54CDWDICT-ND 96 7.68 57.60 | — _ 
30 2.00A 0.40 10 5.0 BAT54CDW-FDICT-NDO 96 7.68 57.60 | BAT54CDW-FDITR-NDO 319.00/M 
2 40 200nA 0.38 1.0 5.0 BAS40DW-O5DICT-ND 80 6.40 48.00 | — _ 
40 200nA 0.38 1.0 5.0 BAS40DW-05-FDICT-NDO 90 7.20 54.00 | BAS40DW-05-FDITR-NDO 285.00/M 
70 100nA 1.0 15 5.0 BAS70DW-05-FDICT-NDO 94 8.13 62.50 | BAS70DW-05-FDITR-NDO 333.00/M 
30 2.0UA 0.40 10 5.0 BAT54ADW-FDICT-NDO 1.08 8.64 64.80 | BATS4ADW-FDITR-NDO 342.00/M 
40 | 200nA | 0.38 1.0 5.0 | BAS40DW-O6DICT-ND 80 6.40 48.00 | — —| | Fig. 5 — sor-363 
3 40 200nA 0.38 1.0 5.0 BAS40DW-06-FDICT-NDO 90 7.20 54.00 | BAS40DW-06-FDITR-NDO 285.00/M 
70 100nA 0.41 1.0 5.0 BAS70DW-06DICT-ND 83 6.50 50.00 | — = DLy Voc DL2 
70 100nA 0.41 1.0 5.0 BAS70DW-06-FDICT-NDO 94 8.13 62.50 | BAS70DW-06-FDITR-NDO 333.00/M foo 
30 2.00A 0.32 1.0 5.0 BAT54TWDICT-ND 80 6.40 48.00 | — = 
30 2.00A 0.32 1.0 5.0 BAT54TW-FDICT-NDO 90 7.20 54.00 | BATS4TW-FDITR-NDO 285.00/M 
4 40 200nA 0.38 1.0 5.0 BAS40TWDICT-ND 81 6.48 48.60 | BAS40TWDITR-ND 257.00/M le 
40 | 200nA | 0.38 1.0 5.0 | BAS40TW-FDICT-NDO 81 6.48 48.60 | BAS40TW-FDITR-NDO 257.00/M De ienb bbs 
70 100nA 0.41 1.0 5.0 BAS70TWDICT-ND 88 7.04 52.80 | — — 
70 100nA 0.41 1.0 5.0 BAS70TW-FDICT-NDO 88 7.04 52.80 | BAS70TW-FDITR-NDO 293.00/M 
5 30 20uA | 0.45 10 5.0 QSBT40-FDICT-NDO 1.24 10.73 82.50 | QSBT40-FDITR-NDO 439.00/M| | Fig. 7 — SOT-363 
30 2.0UA 0.40 10 5.0 BAT54BRW-FDICT-NDO 96 7.68 57.60 | BATS4BRW-FDITR-NDO 319.00/M 
6 40 200nA 0.38 1.0 5.0 BAS40BRW-FDICT-NDO 1.08 8.64 64.80 | BAS40BRW-FDITR-NDO 342.00/M 
70 100nA 0.41 1.0 5.0 BAS70BRWDICT-ND 1.08 8.64 64.80 | — — 
70 100nA 0.41 1.0 5.0 BAS70BRW-FDICT-NDO 1.08 8.64 64.80 | BAS70BRW-FDITR-NDO 342.00/M 
7 30 2.00A 0.40 10 5.0 BAT54JW-FDICT-NDO 72 5.76 43.20 | BAT54JW-FDITR-NDO 228.00/M 
70 100nA 1.0 16 5.0 BAS70JW-FDICT-NDO 99 7.92 59.40 | BAS70JW-FDITR-NDO 314.00/M 
8 40 2.00A 0.37 20 10.0 SD103ATW-FDICT-NDO 72 5.76 43.20 | SD103ATW-FDITR-NDO 228.00/M 
t+ Power Dissipation: 225mW; SOT-26 Package 4 RoHS Compliant 
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Peak Max. Rev. | Max. For. | Max.Rev.| Power Tape & 
Reverse Current Voltage@ | Recovery| Dissi- Cut Tape Reel 
Voltage | IR VR} VF IF Time pation | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig.[VRRM(V)| (WA) (V) | (V) (mA) | Trr(nS) |Pg(mW)| Part No. 1 10 100 | PartNo. 3,000 
1 80 1.0 75} 1.0 100 4.0 200 MMBD4448HAQW-FDICT-NDO 68 5.40 40.50 MMBD4448HAQW-FDITR-NDO 214.00/M 
2 80 10 75} 1.0 100 4.0 200 MMBD4448HCQWDICT-ND 60 4.80 36.00 — — 
80 10 75} 1.0 100 4.0 200 MMBD4448HCQW-FDICT-NDO 60 4.80 36.00 MMBD4448HCQW-FDITR-NDO 180.00/M 
75 10 75) 1.0 50 4.0 200 BAS16TWDICT-ND 5 3.60 27.00 = — 
3 75 10 75) 1.0 50 4.0 200 BAS16TW-FDICT-NDO A5 3.60 27.00 BAS16TW-FDITR-NDO 135.00/M 
75 10 75) 1.0 50 4.0 200 MMBD4148TW-FDICT-NDO Ag 3.75 27.00 MMBD4148TW-FDITR-NDO 128.00/M 
80 0.14 70} 1.0 100 4.0 200 MMBD4448HTW-FDICT-NDO 50 4.00 30.00 MMBD4448HTW-FDITR-NDO 150.00/M 
75 25 75/10 50 4.0 200 BAV70DWDICT-ND 50 4.00 30.00 — al 
4 75 25 75/10 50 4.0 200 BAV70DW-FDICT-NDO 50 4.00 30.00 BAV70DW-FDITR-NDO 150.00/M 
80 10 75} 1.0 100 4.0 200 MMBD4448HCDW-FDICT-NDO 60 4.80 36.00 MMBD4448HCDW-FDITR-NDO 180.00/M 
30 2 25] 1.0 100 5.0 200 BAT54SDW-FDICT-NDO 1.08 8.64 64.80 BAT54SDW-FDITR-NDO 342.00/M 
75 25 75/10 50 4.0 200 BAV99DW-FDICT-NDO 50 4.00 30.00 BAV99DW-FDITR-NDO 150.00/M 
5 80 01 70} 1.0 100 4.0 200 MMBD4448HSDW-FDICT-NDO 60 4.80 36.00 MMBD4448HSDW-FDITR-NDO 180.00/M 
80 50 75] .72 5.0 4.0 200 SDAOO4DICT-ND 99 7.92 59.40 SDAO04DITR-ND 314.00/M 
85 0.005 75/10 10 3.0§ 200 BAV199DWDICT-ND 05 4.40 33.00 BAV199DWDITR-ND 165.00/M 
85 0.005 75/10 10 3.0§ 200 BAV199DW-FDICT-NDO 65 4.40 33.00 BAV199DW-FDITR-NDO 165.00/M 
75 25 75/10 50 4.0 200 BAW56DWDICT-ND 50 4.00 30.00 = = 
6 80 10 75} 1.0 100 4.0 200 MMBD4448HADWDICT-ND 60 4.80 36.00 MMBD4448HADWDITR-ND 180.00/M Fig. 10 
80 1.0 75} 1.0 100 4.0 200 MMBD4448HADW-FDICT-NDO 60 4.80 36.00 MMBD4448HADW-FDITR-NDO 180.00/M SOT-26 
7 75 25 75/10 50 4.0 200 BAV756DW-FDICT-NDO 50 4.00 30.00 BAV756DW-FDITR-NDO 150.00/M AC Ci C2 
8 75 25 75/10 50 4.0 200 BAW567DWDICT-ND 50 4.00 30.00 BAW567DWDITR-ND 150.00/M 
75 25 75/10 50 4.0 200 BAW567DW-FDICT-NDO 50 4.00 30.00 BAW567DW-FDITR-NDO 150.00/M 
9 75 60 75 | 1.25 150 4.0 200 BAV99BRW-FDICT-NDO 68 5.40 40.50 BAV99BRW-FDITR-NDO 214.00/M 
10| 350 0.1 240} 1.0 100 50 350 MMBD3004BRM-FDICT-NDO 68 5.40 40.50 MMBD3004BRM-FDITR-NDO 214.00/M mana 
ig. 
1 80 01 70} 1.0 100 4.0 225 MMBD4448HTM-FDICT-NDO 55 4.40 33.00 MMBD4448HTM-FDITR-NDO 165.00/M 
12 40 1 10 | .37 1 = 225 SDMO3MT40DICT-ND 72 5.76 43.20 SDMO3MT40DITR-ND 228.00/M 
40 1 10 | 37 1 = 225 SDM03MT40-FDICT-NDO 72 5.76 43.20 SDM03MT40-FDITR-NDO 228.00/M 
13 85 — 60] 90 1 3.0§ 200 DLPAOO6DICT-NDO 1.01 8.10 60.75 DLPAOO6DITR-NDO 321.00/M 
75 — 58/.715 1 4.0 200 SDAOO6DICT-NDO 90 7.20 54.00 SDAOO6DITR-NDO 285.00/M 
RoHS Compliant — § Reverse Recovery Time @ p 


Cathode Band 


0.4 
¥ 


ROoHMT Switching Diodes 


SOD-106 


Cathode Band 


L290 “G+ 29.0 +1 


SOT-323 


SOT-343 


ah 0.2 


—— 
Li 29.0 A 


2.0 i 


4 
41-25 


SOT-346 


SOT-353 


SOD-123 


Cathode “1! [0.9 


Mark 


SOD-323 


Cathode Mark 


SOD-523 
Cathode Mark 


DC+/Vc 


AC3/DL3 


DL1/AC1 


DC+/Vc 


DL2/ AC2 


GND / DC- 


7 
2.6 
1 


1. 


SOT-416 


SOT-457 


VMD2 


0.27 


eal pa 
Cathode _j;——> 
Mark iar 


VRM VR IFM 10 Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel” Rohm 
Package Circuits (Vv) (V) (mA) (mA) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
DO-34 = 90 80 400 130 1SS133T-77CT-NDt 24 3.20 7.20 5,000 19.00/M 18S133T-77 
DO-35 = 100 75 450 150 1N4148T-73CT-ND 24 3.20 7.20 5,000 19.00/M 1N4148T-73 
SOD-106 = 400 _ 30A 1.0A 1SR154-400TE25CT-ND .34 5.81 16.12 1,500 71.00/M 1SR154-400TE25 
= 600 = 30A 1.0A 1SR154-600TE25CT-ND 49 9.06 25.52 1,500 116.00/M 1ST154-600TE25 
SOD-123 = = 400 25A 0.7A RR264M-400CT-ND 44 7.50 20.80 3,000 80.00/M RR264M-400 
* For Tape and Reel part number change CT-ND to TR-ND _ + For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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ng Diodes (cont) 
VRM VR IFM 10 Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel” Rohm 
Package Circuits (V) (V) (mA) (mA) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
= 90 80 225 100 1SS355TE-17CT-ND 26 3.75 9.75 3,000 35.00/M 1SS355TE-17 
SOD-323 = 40 35 225 100 1SS380TE-17CT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M 1SS380TE-17 
= = 50 50 = RN731VTE-17CT-ND At 7.50 21.12 3,000 86.00/M RN731VTE-17 
SOD-523 = 90 80 225 100 1SS400TE61CT-ND 34 5.00 13.00 3,000 47.00/M 1SS400TE61 
SOT-23 B 85 70 450 = BAWS56T116CT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M BAW56T116 
E 80 80 300 100 DAN202UT106CT-ND 44 6.50 16.90 3,000 61.00/M DAN202UT106 
SOT-323 B 80 80 300 100 DAP202UT106CT-ND At 6.00 15.60 3,000 56.00/M DAP202UT106 
E = 35 = = DAN235UT106CT-ND 43 7.31 20.28 3,000 78.00/M DAN235UT106 
SOT-343 Cc 80 80 300 100 DA227TLCT-ND 40 7.75 22.32 3,000 105.00/M DA227TL 
E 80 80 300 100 DAN202KT146CT-ND 36 5.25 13.65 3,000 49.00/M DAN202KT146 
SOT-346 B 80 80 300 100 DAP202KT146CT-ND 36 5.25 13.65 3,000 49.00/M DAP202KT146 
A 80 80 300 100 DAN217T146CT-ND 44 6.50 16.90 3,000 61.00/M DAN217T146 
A 20 20 200 100 DA204KT146CT-ND. 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M DA204KT146 
SOT-353 D 80 80 80 25 UMN1NCT-ND 46 8.88 25.56 3,000 121.00/M UMN1N 
iE 80 80 300 100 DAN222TLCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M DAN222TL 
SOT-416 B 80 80 300 100 DAP222TLCT-ND 37 5.50 14.30 3,000 52.00/M DAP222TL 
A 20 20 200 100 DA221TLCT-ND 34 5.81 16.12 3,000 62.00/M DA221TL 
SOT-457 F 80 80 300 100 IMN10T108CT-ND At 7.88 22.68 3,000 107.00/M IMN10T108 
VMD2 _ 90 80 225 100 1SS400GT2RCT-ND 46 6.75 17.55 8,000 54.00/M 1SS400GT2R 
A 20 20 200 100 DA221MT2LCT-ND 44 7.50 20.80 8,000 72.00/M DA221MT2L 
VMD3 E 80 80 300 100 DAN222MT2LCT-ND 44 7.50 20.80 8,000 72.00/M DAN222MT2L. 
B 80 80 300 100 DAP222MT2LCT-ND 49 7.25 18.85 8,000 58.00/M DAP222MT2L 
oa 250 220 625 200 RLS245TE-11CT-ND 29 4.25 11.05 2,500 40.00/M RLS245TE-11 
LL-34 = 100 75 450 150 RLS4148TE-11CT-ND 36 4.80 10.80 2,500 32.00/M RLS4148TE-11 
= 100 75 450 150 RLS4448TE-11CT-ND 34 5.00 13.00 2,500 47.00/M RLS4448TE-11 
= 50 50 600 200 RLS4150TE-11CT-ND 36 5.25 13.65 2,500 49.00/M RLS4150TE-11 
SC-74A D 80 80 80 25 FMN1T148CT-ND A4 8.50 24.48 3,000 116.00/M RMN1T148 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
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Specifications: 


UDZ Series; 200 mw 
EDZ Series; 150 mW 


SOD-323 


+ For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. 
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Zener Voltage Resistance 0 Reverse Current IR (yA) Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel* Rohm 
Package Min. Max. Max. @ Iz (mA) Max. VR (V) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
3.600 3.845 100 5.0 10.0 1.0 UDZSTE-173.6BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M UDZSTE-173.6B 
3.890 4.160 100 5.0 5.0 1.0 UDZSTE-173.9BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M UDZSTE-173.9B 
4.980 5.200 80 5.0 2.0 1.5 UDZSTE-175.1BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M UDZSTE-175.1B 
5.490 5.730 60 5.0 1.0 2.5 UDZSTE-175.6BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M UDZSTE-175.6B 
6.060 6.330 60 5.0 1.0 3.0 UDZSTE-176.2BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M UDZSTE-176.2B 
SOD-323 6.650 6.930 40 5.0 0.5 3.5 UDZSTE-176.8BCT-ND 41 6.00 15.60 3,000 56.00/M UDZSTE-176.8B 
7.280 7.600 30 5.0 0.5 4.0 UDZSTE-177.5BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M UDZSTE-177.5B 
8.850 9.230 30 5.0 0.5 6.0 UDZSTE-179.1BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M UDZSTE-179.1B 
9.770 10.210 30 5.0 0.1 7.0 UDZSTE-1710BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M UDZSTE-1710B 
11.740 12.240 30 5.0 0.1 9.0 UDZSTE-1712BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M UDZSTE-1712B 
14.340 14.980 42 5.0 0.1 11.0 UDZSTE-1715BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M UDZSTE-1715B 
17.560 18.350 65 5.0 0.1 13.0 UDZSTE-1718BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M UDZSTE-1718B 
21.540 22.470 100 5.0 0.1 17.0 UDZSTE-1722BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M UDZSTE-1722B 
3.600 3.845 100 5.0 10.0 1.0 EDZTE613.6BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE613.6B 
3.890 4.160 100 5.0 5.0 1.0 EDZTE613.9BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE613.9B 
4.170 4.430 100 5.0 5.0 1.0 EDZTE614.3BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE614.3B 
4.550 4.750 100 5.0 2.0 1.0 EDZTE614.7BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE614.7B 
6.650 6.930 40 5.0 0.5 3.5 EDZTE616.8BCT-ND 43 7.31 20.28 3,000 78.00/M EDZTE616.8B 
7.280 7.600 30 5.0 0.5 4, EDZTE617.5BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE617.5B 
8.020 8.360 30 5.0 0.5 5.0 EDZTE618.2BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE618.2B 
8.850 9.230 30 5.0 0.5 6.0 EDZTE619.1BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE619.1B 
9.770 10.210 30 5.0 0.1 7.0 EDZTE6110BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6110B 
10.760 11.220 30 5.0 0.1 8.0 EDZTE6111BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6111B 
S0D-523 11.740 12.240 30 5.0 0.1 9.0 EDZTE6112BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6112B 
5 12.910 13.490 37 5.0 0.1 10.0 EDZTE6113BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6113B 
14.340 14.980 42 5.0 0.1 11.0 EDZTE6115BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6115B 
15.850 16.510 50 5.0 0.1 12.0 EDZTE6116BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6116B 
17.560 18.350 65 5.0 0.1 13.0 EDZTE6118BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6118B 
19.520 20.390 85 5.0 0.1 15.0 EDZTE6120BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6120B 
21.540 22.470 100 5.0 0.1 17.0 EDZTE6122BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6122B 
23.720 24.780 120 5.0 0.1 19.0 EDZTE6124BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6124B 
26.190 27.530 150 2.0 0.1 21.0 EDZTE6127BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6127B 
29.190 30.690 200 2.0 0.1 23.0 EDZTE6130BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6130B 
32.150 33.790 250 2.0 0.1 25.0 EDZTE6133BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6133B 
35.070 36.870 300 2.0 0.1 27.0 EDZTE6136BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6136B 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Zener Diode Array — SOT-353 


Voltage Resistance Reverse Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel* Rohm 
Min. Max. Max. Current Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
6.47 7.14 400 0.5pA UMZ6.8ENCT-ND 46 8.44 23.76 3,000 | 97.00/M | UMZ6.8EN 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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= . . : RoHS Compliant Parts Available 
Microsemi. Power Diodes (Parts other than indicated may be 


available as ROHS Compliant) 


Fig. 3 — DO-214AB Fig. 4 — DO-214BA Fig. 5 — Half Pak Fig. 6 — MD3CC 
}+-—92.20 —___- 
| 80.01 
| 4 (734.92 + + Base 
7 
° 20.32 (Cathode) 
+—— 39.62. © © 4 
Fig. 8 — TO-220AB Fig. 9 — TO-220AC : Fig. 10 — TO-247 
Base Base 
(Cathode) (Cathode) 
123 
Working Avg. Forward Max. Surge 
Peak Reverse Current Current Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Microsemi 
Fig. Voltage IF (AV) lFsM Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 50 30A 600A SBR3050-ND 17.72 159.48 1329.00 | — =. — | SBR3050 
35 30A 600A SD41-ND 16.20 145.80 1215.00 | — = — | SD41 
45 60A 1000A SBR6045-ND 20.84 187.56 1563.00 | — = —| SBR6045 
2 50 80A 1200A SBR8050-ND 19.88 178.92 1491.00 | — = — | SBR8050 
15 80A 1200A SBR8215-ND 20.92 188.28 1569.00 | — = — | SBR8215 
45 3A 150A LSM345JCT-ND 4.13 27.50 220.00 LSM345JTR-ND 3,000 1375.00/M | LSM345J 
3 45 5A 250A LSM545JCT-ND 5.03 33.50 268.00 LSM545JTR-ND 3,000 1675.00/M | LSM545J 
45 8A 350A LSM845JCT-ND 5.78 38.50 308.00 LSM845JTR-ND 2,500 1925.00/M | LSM845J 
4 15 1A 50A LSM115JCT-ND 2.48 16.50 132.00 LSM115JTR-ND 3,000 825.00/M | LSM115J 
5 15 240A 3500A HS24515-ND 51.32 461.88 3849.00 | — = — | HS24515 
6 50 300A 2000A CPT30050-ND 64.28 578.52 4821.00 | — = — | CPT30050 
100 600A 6000A CPT600100-ND 147.48 1327.32 11061.00 | — — — | CPT600100 
7 45 200A 1600A SPB10045-ND 60.28 542.52 4521.00 | — = —| SPB10045 
100 320A 2500A SPB160100-ND 60.32 542.88 4524.00 | — _ — | SPB160100 
8 150 20A 225A FST20150-ND 3.60 32.40 270.00 | — _ —| FST20150 
180 30A 250A FST31180-ND 3.60 32.40 270.00 | — = — | FST31180 
9 45 16A 300A MS1645-ND 3.20 28.80 240.00 | — =. —| MS1645 
45 16A 300A MS1645E3-ND@ NEW! 3.20 28.80 240.00 | — = — | MS1645E3 
10 100 30A 350A FST30100-ND 6.24 56.16 468.00 | — = — | FST30100 
100 50A 400A FST50100-ND 9.80 88.20 735.00 | — = — | FST50100 


@ RoHS Compliant 


N. E Ww Diodes Fig. 1 — TO-220 Fig. 2— TO-247 
10.66 16.26 
= ia 7 7 as a) 
VRM Ic VE Digi-Key Pricing Microsemi 
Fig. Max. Avg. (A) Max. Part No. 1 25 100 Part No. Cathode! : Prva bee) 
f Oo-O 
, 1000 15 3.0 APT15DQ100KGMP-ND 2.12 47.70 159.00 | APT15DQ100KG | 
600 15 24 APT15DQ60KGMP-ND 1.76 39.60 132.00 | APT15DQ60KG i — 
1000 30 3.0 APT30DQ100BGMP-ND 4.48 100.80 336.00 | APT30DQ100BG 20.32 
600 30 24 APT30DQ60BGMP-ND 3.64 81.90 273.00 | APT30DQ60BG 
2 | ie Anode 
1200 60 3.3 APT60DQ120BGMP-ND 7.80 175.50 585.00 | APT60DQ120BG Gaikod 
——<—<—=+ athode 
600 60 24 APT60DQ60BGMP-ND 5.28 118.80 396.00 | APT60DQ60BG 


NEW! IGBT 


Fig. 1 — TO-247 Fig. 2— T-MAX™ 
x 6.26, 
VCES Ic Icom Digi-Key Pricing Microsemi 
Fig. Max. Avg. (A) Max. (A) Part No. 1 25 100 Part No. 

600 56 65 APT15GP60BDQ1GMP-ND 10.16 228.60 762.00 | APT15GP60BDQ1G 
1 600 100 120 APT30GP60BGMP-ND 15.00 337.50 1125.00 |APT30GP60BG G: GATE 

600 100 120 APT30GP60BDQ1GMP-ND 16.36 368.10 1227.00 |APT30GP60BDQ1G i Boe 
2 600 100 160 APT40GP60B2DQ2GMP-ND 24.72 556.20 1854.00 | APT40GP60B2DQ2G 


NEW! MOSFETs/FREDFETs 


Fig. 1 — Fig. 2— 
TO-247(B) TO-264(L) [20.50 
T-MAX™(B2) pn 
Vps Ic RDS (on) Digi-Key Pricing Microsemi 
Fig. Max. | Avg. (A) Max. 0 Part No. 1 25) 100 Part No. 
1000 14 0.90 APT14M100BMP-ND 14.96 336.60 1122.00 | APT14M100B 
500 24 0.14 APT24F50BMP-ND 9.56 215.10 717.00 | APT24F50B 
1 500 30 0.19 APT30F50BMP-ND 10.68 240.30 801.00 | APT30F50B 
500 42 0.14 APT42F50BMP-ND 20.20 454.50 1515.00 | APT42F50B 
600 56 0.13 APT56M60B2MP-ND 32.16 723.60 2412.00 | APTS6M60B2 
2 1000 31 0.40 APT31M100LMP-ND 35.68 802.80 2676.00 | APT31M100L 
~ |S: SOURCE 
3 500 38 0.10 APT38M50JMP-ND 52.24 1175.40 3918.00 | APT38M50J cate 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1225 


ROT Schottky Barrier Diodes 


SOD-106 SOD-123 SOD-323 SOD-523 SOT-323 


SOT-363 


RB706D RB425D, RB705D 
SOT-416 
a 1 
. 
10 VR IFSM VF Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel Rohm 
Package (A) (Vv) (A) (V) Max. Part No. 1 25 100 Qty. Pricing* Part No. 
SC-74A 0.1 40 1 0.34 RB471ET148CT-ND 50 9.63 27.72 3,000 131.00/M RB471ET148 
3.0 40 70 0.55 RBO50L-40TE25CT-ND 93 18.54 55.62 1,500 319.00/M RBOS5OL-40TE25 
3.0 20 70 0.45 RB051L-40TE25CT-ND 61 12.10 36.30 1,500 194.00/M RBO51L-40TE25 
SOD-106 5 20 70 0.45 RB081L-20TE25CT-ND 1.04 20.79 62.37 1,500 358.00/M RBO81L-20TE25 
1 40 70 0.55 RB160L-40TE25CT-ND 42 7.66 21.56 1,500 98.00/M RB160L-40TE25 
1 20 70 0.40 RB161L-40TE25CT-ND 42 8.13 23.40 1,500 117.00/M RB161L-40TE25 
1 20 30 0.35 RB161M-20CT-ND 52 10.00 28.80 3,000 136.00/M RB161M-20TR 
15 30 30 0.49 RBO70M-30CT-ND 50 10.00 30.00 3,000 150.00/M RBO70M-30TR 
SOD-123 1 30 30 0.48 RB160M-30CT-ND 44 8.13 22.88 3,000 94.00/M RB160M-30TR 
1 40 30 0.51 RB160M-40CT-ND 42 8.13 23.40 3,000 111.00/M RB160M-40TR 
1 60 30 0.55 RB160M-60CT-ND 46 8.75 25.20 3,000 119.00/M RB160M-60TR 
0.1 40 1 0.45 RB500V-40TE-17CT-ND 57 11.00 31.68 3,000 150.00/M RB500V-40TE 
SOD-323 0.1 40 1 0.34 RB501V-40TE-17CT-ND 50 9.22 25.96 3,000 106.00/M RB501V-40TE 
0.03 30 2 0.37 RB751V-40TE-17CT-ND 40 7.63 21.96 3,000 104.00/M RB751V-40TE 
0.03 30 2 0.37 RB751S-40TE61CT-ND 44 8.13 22.88 3,000 94.00/M RB751S-40TE61 
SOD-523 0.2 30 1 0.60 RB520S-30TE61CT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M RB520S-30TE61 
0.2 30 1 0.50 RB521S-30TE61CT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M RB521S-30TE61 
0.2 40 1 0.55 RB520S-40TE61CT-ND 46 8.44 23.76 3,000 97.00/M RB520S-40TE61 
0.03 40 2 = RB706F-40T106CT-ND 50 10.00 30.00 3,000 150.00/M RB706F-40T 
SOT-323 0.03 40 “e 0.37 RB715FT106CT-ND 42 713 19.76 3,000 76.00/M RB715FT106 
0.03 40 2 0.37 RB717FT106CT-ND 46 8.75 25.20 3,000 119.00/M RB717FT106 
SOT-343 0.1 40 1 _— RB480KTLCT-ND 53 10.13 29.16 3,000 138.00/M RB480KTL 
0.03 40 2 = RB706D-40T146CT-ND 48 9.25 26.64 3,000 126.00/M RB706D-40T 
0.5 40 3 0.55 RB400DT146CT-ND 58 11.60 34.80 3,000 174.00/M RB400DT146 
0.5 20 3 0.3 RB411DT146CT-ND 49 9.06 25.52 3,000 104.00/M RB411DT146 
SOT-346 0.1 40 1 0.45 RB420DT146CT-ND 46 8.44 23.76 3,000 97.00/M RB420DT146 
0.1 40 1 0.34 RB425DT146CT-ND 44 8.38 24.12 3,000 114.00/M RB425DT146 
_ 20 3 0.45 RB491DT146CT-ND 46 8.75 25.20 3,000 119.00/M RB491DT146 
0.03 40 i 0.37 RB705DT146CT-ND 46 8.88 25.56 3,000 121.00/M RB705DT146 
SOT-363 0.1 30 1 0.53 RB530XNCT-ND 55 11.00 33.00 3,000 165.00/M RB530XNTR 
0.1 30 1 0.43 RB531XNCT-ND 55 11.00 33.00 3,000 165.00/M RB531XNTR 
SOT-457 0.03 40 2 0.37 RB731UT108CT-ND AT 9.00 25.92 3,000 122.00/M RB731UT108 
SOT-416 0.03 40 2 0.37 RB715WTLCT-ND 50 9.63 27.72 3,000 131.00/M RB715WTL 
3.0 30 70 0.45 RBO50LA-30CT-ND 93 18.54 55.62 3,000 294.00/M RBOSOLA-30TR 
PMDT 3.0 40 70 0.55 RBO50LA-40CT-ND 93 18.54 55.62 3,000 294.00/M RBOSOLA-40TR 
3.0 30 70 0.42 RSX301LA-30CT-ND 75 15.03 45.09 3,000 238.00/M RSX301LA-30TR 
1 20 5 0.42 RB161VA-20CT-ND 52 10.00 28.80 3,000 136.00/M RB161VA-20TR 
TUMD2 0.5 40 3 0.55 RB400VA-50CT-ND 58 11.60 34.80 3,000 174.00/M RB400VA-50TR 
0.5 30 5 0.39 RSX051VA-30CT-ND 46 8.88 25.56 3,000 121.00/M RSX051VA-30TR 
0.7 30 5 0.42 RSX071VA-30CT-ND 46 8.88 25.56 3,000 121.00/M RSX071VA-30TR 
VMD2 .03 30 2 0.37 RB751G-40T2RCT-ND 52 10.00 28.80 8,000 128.00/M RB751G-40T2R 
VMD3 .03 30 2 0.37 RB715ZT2LCT-ND 57 10.88 31.32 8,000 139.00/M RB715ZT2L 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
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Surface Mount MOSFETS 


RDS (On) !D Cont. Pp Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing 
Vpss (Q) (A) (Watts) Part No. 1 10 100 Part No. 2,500 5,000 
Single P-Channel Enhancement Mode FETs 
30 0.24 3.4 25 DI9400CT-ND 4.50 3.75 3.00 _ - =_ 
20 0.12 43 25 DI9405CT-ND 4.68 3.90 3.12 DI9405TR-ND 1560.00/M 1365.00/M 
20 0.12 5.3 25 DI9430CT-ND 4.92 4.10 3.28 DI9430TR-ND 1640.00/M 1435.00/M 
30 0.064 5.3 25 DI9435CT-ND 4.98 4.15 3.32 DI9435TR-ND 1660.00/M 1453.00/M 
Dual N and P-Channel Enhancement Mode FETs 
20, 20 0.11, 0.35 3,25 1.6 DI9942CT-ND 5.40 4.50 3.60 DI9942TR-ND 1800.00/M 1575.00/M = 
30, 30 0.11, 0.24 3.7, 2.9 2 DI9952CT-ND 5.58 4.65 3.72 - - - 2 
S 
Dual N-Channel Enhancement Mode FETs 6 
60 0.17 35 1.6 DI9945CT-ND 5.40 4.50 3.60 DI9945TR-ND 1800.00/M 1575.00/M &. 
30 0.11 37 2 DI9956CT-ND 5.22 4.35 3.48 DI9956TR-ND 1740.00/M 1523.00/M ee 


Fast Recovery Rectifiers 


Fig. 1 — DO-41 Fig. 2 — MELF (DL-41) Fig. 3 — DO-201AD Fig. 5 — TO-220A 
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Max. Avg. | Max. Peak | Max. Surge Max. Max. Max. 
Rectified Reverse Current Reverse Forward Reverse- Cut Tape 
Current Voltage 8.3ms Current Voltage Recovery Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig.) Pkg. (A) (V) (A) @25°C (WA) | Peak(V) | Time (nS) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 

50 50 5.0 1.2 200 1N4933DICT-ND 39 23 AS 1N4933DITR-ND 5,000 46.00/M 
100 50 5.0 1.2 200 1N4934DICT-ND 39 .23 AS 1N4934DITR-ND 5,000 46.00/M 
200 50 5.0 1.2 200 1N4935DICT-ND 39 23 15 1N4935DITR-ND 5,000 46.00/M 
400 50 5.0 1.2 200 1N4936DICT-ND 39 23 15 1N4936DITR-ND 5,000 46.00/M 
HDR ” 600 50 5.0 1.2 200 1N4937 DICT-ND 39 23 AS 1N4937DITR-ND 5,000 46.00/M 
800 50 5.0 1.3 500 FR106DICT-ND A4 30 21 FRIO6DITR-ND 5,000 72.00/M 
1000 50 5.0 13 500 FR107DICT-ND 44 30 21 FR107DITR-ND 5,000 72.00/M 
1000 50 5.0 1.3 500 FR107-T-FDICT-NDO 44 30 21 FR107-T-FDITR-NDO 5,000 72.00/M 
50 30 5.0 1.2 200 DL4933DICT-ND 42 33 24 _ _ _— 
50 30 5.0 1.2 200 DL4933-FDICT-NDO 42 33 24 DL4933-FDITR-NDO 5,000 104.00/M 
100 30 5.0 1.2 200 DL4934-FDICT-NDO 42 33 24 DL4934-FDITR-NDO 5,000 104.00/M 
2 | MELF 1.0 200 30 5.0 1.2 200 DL4935DICT-ND 42 33 24 — _ — 
200 30 5.0 1.2 200 DL4935-FDICT-NDO 42 33 24 DL4935-FDITR-NDO 5,000 104.00/M 
400 30 5.0 1.2 200 DL4936-FDICT-NDO 42 33 24 DL4936-FDITR-NDO 5,000 104.00/M 
600 30 5.0 1.2 200 DL4937-FDICT-NDO 42 33 24 DL4937-FDITR-NDO 5,000 104.00/M 
50 200 10.0 13 150 FR301DICT-ND AL 32 .23 FR301DITR-ND 1,200 113.00/M 
100 200 10.0 1.3 150 FR302DICT-ND 42 32 24 FR302DITR-ND 1,200 115.00/M 
200 200 10.0 1.3 150 FR303DICT-ND 44 34 25 FR303DITR-ND 1,200 121.00/M 
3 DO- 3.0 400 200 10.0 1.3 150 FR304DICT-ND A4 34 25 FR304DITR-ND 1,200 121.00/M 
2010 600 200 10.0 13 250 FR30SDICT-ND 48 37 27 FR305DITR-ND 1,200 133.00/M 
800 200 10.0 13 500 FR306DICT-ND 48 37 27 FR306DITR-ND 1,200 133.00/M 
1000 200 10.0 13 500 FR307DICT-ND br 44 32 FR307DITR-ND 1,200 158.00/M 
50 300 10.0 1.3 150 FR601DICT-ND 64 52 39 FR601DITR-ND 500 132.00 
100 300 10.0 1.3 150 FR602DICT-ND 68 65 Al FR602DITR-ND 500 140.50 
200 300 10.0 1.3 150 FR603DICT-ND 72 58 A4 FR603DITR-ND 500 148.50 
4 Bs6 Bo 400 300 10.0 13 150 FR604DICT-ND 76 61 AG FR604DITR-ND 500 157.00 
600 300 10.0 1.3 250 FR605DICT-ND 84 68 51 FR605DITR-ND 500 173.50 
800 300 10.0 1.3 500 FR606DICT-ND 92 74 56 FR6O6DITR-ND 500 190.00 
50 300 10.0 1.3 150 FR801-ND 1.19 94 72 = _ = 

5 |T0-220A 8.0 
100 300 10.0 13 150 FR802-ND 1.25 99 76 - _ — 

RoHS Compliant (Continued) 
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Fast Recovery Rectifiers (Cont.) 


Max. Avg. | Max. Peak | Max. Surge Max. Max. Max. 
Rectified Reverse Current Reverse Forward Reverse- Cut Tape 
Current Voltage 8.3ms Current Voltage Recovery Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| Pkg. (A) (Vv) (A) @25°C (A) | Peak (V) | Time (nS) Part No. 1 10 100 Part No. aty. Pricing 
200 300 10.0 1.3 150 FR803-ND 1.32 1.04 80 = = =_ 
5 |TO-220A 8.0 400 300 10.0 1.3 150 FR804-ND 1.45 1.15 88 _ — _ 
600 300 10.0 1.3 250 FR805-ND 1.55 1.23 94 _ _ _ 
6 | 0-220 16 150 125 10.0 975 35 SF163DI-ND 2.08 1.62 1.28 = — = 
200 125 10.0 975 35 SF164DI-ND 2.13 1.66 1.32 - — _ 
50 30 5.0 1.3 150 RS1A-FDICT-NDO 52 40 29 RS1A-FDITR-NDO 5,000 128.00/M 
100 30 5.0 1.3 150 RS1B-FDICT-NDO 55 43 31 RS1B-FDITR-NDO 5,000 136.00/M 
200 30 5.0 1.3 150 RS1D-FDICT-NDO 45 36 .27 RS1D-FDITR-NDO 5,000 126.00/M 
1.0 400 30 5.0 1.3 150 RS1G-FDICT-NDO 48 38 29 RS1G-FDITR-NDO 5,000 133.00/M 
600 30 5.0 1.3 250 RS1J-FDICT-NDO 50 40 30 RS1J-FDITR-NDO 5,000 140.00/M 
800 30 5.0 1.3 500 RS1K-FDICT-NDO 53 A2 32 RS1K-FDITR-NDO 5,000 147.00/M 
1000 30 5.0 1.3 500 RS1M-FDICT-NDO 55 A4 .33 RS1M-FDITR-NDO 5,000 154.00/M 
7 SMA 50 50 5.0 1.3 150 RS2AADICT-ND. 50 40 30 _— —_ _ 
50 50 5.0 1.3 150 RS2AA-FDICT-NDO 50 0 30 RS2AA-FDITR-NDO 5,000 140.00/M 
100 50 5.0 1.3 150 RS2BA-FDICT-NDO 53 A2 32 RS2BA-FDITR-NDO 5,000 147.00/M 
1.5 200 50 5.0 1.3 150 RS2DA-FDICT-NDO 55 A4 .33 RS2DA-FDITR-NDO 5,000 154.00/M 
400 50 5.0 1.3 150 RS2GA-FDICT-NDO 58 AG 235 RS2GA-FDITR-NDO 5,000 161.00/M 
600 50 5.0 1.3 250 RS2JA-FDICT-NDO 60 8 36 RS2JA-FDITR-NDO 5,000 168.00/M 
800 50 5.0 1.3 500 RS2KA-FDICT-NDO 65 52 39 RS2KA-FDITR-NDO 5,000 182.00/M 
1000 50 5.0 1.3 500 RS2MA-FDICT-NDO 70 56 42 RS2MA-FDITR-NDO 5,000 196.00/M 
50 30 5.0 1.0 150 FR1A-FDICT-NDO 53 Al 30 FR1A-FDITR-NDO 3,000 138.00/M 
50 30 5.0 1.3 150 RS1AB-FDICT-NDO 52 40 29 RS1AB-FDITR-NDO 3,000 136.00/M 
100 30 5.0 1.0 150 FR1B-FDICT-NDO A5 36 .27 FR1B-FDITR-NDO 3,000 135.00/M 
100 30 5.0 1.3 150 RS1BB-FDICT-NDO 55 43 31 RS1BB-FDITR-NDO 3,000 145.00/M 
200 30 5.0 1.0 150 FR1D-FDICT-NDO A8 38 29 FR1D-FDITR-NDO 3,000 143.00/M 
200 30 5.0 1.3 150 RS1DBDICT-ND A5 36 .27 RS1DBDITR-ND 3,000 135.00/M 
1.0 200 30 5.0 1.3 150 RS1DB-FDICT-NDO A5 36 27 RS1DB-FDITR-NDO 3,000 135.00/M 
400 30 5.0 1.0 150 FR1G-FDICT-NDO 50 40 30 FR1G-FDITR-NDO 3,000 150.00/M 
400 30 5.0 1.3 150 RS1GB-FDICT-NDO A8 38 29 RS1GB-FDITR-NDO 3,000 133.00/M 
600 30 5.0 1.0 250 FR1J-FDICT-NDO 52 A2 32 FR1J-FDITR-NDO 3,000 156.00/M 
600 30 5.0 1.3 250 RS1JB-FDICT-NDO 50 40 30 RS1JB-FDITR-NDO 3,000 150.00/M 
800 30 5.0 1.3 500 RS1KB-FDICT-NDO 53 2 32 RS1KB-FDITR-NDQ 3,000 158.00/M 
1000 30 5.0 1.3 500 RS1MB-FDICT-NDO 55 A4 .33 RS1MB-FDITR-NDO 3,000 165.00/M 
8 sup 50 50 5.0 1.3 150 RS2ADICT-ND 50 40 30 = =— _ 
50 50 5.0 1.3 150 RS2A-FDICT-NDO 50 40 30 RS2A-FDITR-NDO 3,000 150.00/M 
100 50 5.0 1.3 150 RS2B-FDICT-NDO 53 42 32 RS2B-FDITR-NDO 3,000 158.00/M 
200 50 5.0 1.3 150 RS2D-FDICT-NDO 55 A4 .33 RS2D-FDITR-NDO 3,000 165.00/M 
16 400 50 5.0 1.3 150 RS2G-FDICT-NDO 58 AG 235 RS2G-FDITR-NDO 3,000 173.00/M 
600 50 5.0 1.3 250 RS2J-FDICT-NDO 60 A8 36 RS2J-FDITR-NDO 3,000 180.00/M 
800 50 5.0 1.3 500 RS2K-FDICT-NDO 65 52 39 RS2K-FDITR-NDO 3,000 195.00/M 
1000 50 5.0 1.3 500 RS2M-FDICT-NDO 70 56 2 RS2M-FDITR-NDO 3,000 210.00/M 
50 100 5.0 1.3 150 RS3AB-FDICT-NDO 95 76 57 RS3AB-FDITR-NDO 3,000 299.00/M 
100 100 5.0 1.3 150 RS3BB-FDICT-NDO 99 80 60 RS3BB-FDITR-NDO 3,000 314.00/M 
200 100 5.0 1.3 150 RS3DB-FDICT-NDO 1.04 83 63 RS3DB-FDITR-NDO 3,000 328.00/M 
3.0 400 100 5.0 1.3 150 RS3GB-FDICT-NDO 1.08 87 65 RS3GB-FDITR-NDO 3,000 342.00/M 
600 100 5.0 1.3 250 RS3JB-FDICT-NDO 1.01 88 68 RS3JB-FDITR-NDO 3,000 359.00/M 
800 100 5.0 1.3 500 RS3KB-FDICT-NDO 1.09 95 73 RS3KB-FDITR-NDQ 3,000 386.00/M 
1000 100 5.0 1.3 500 RS3MB-FDICT-NDO 1.13 98 75 RS3MB-FDITR-NDO 3,000 399.00/M 
50 100 5.0 1.3 150 RS3A-FDICT-NDO 95 76 57 RS3A-FDITR-NDO 3,000 299.00/M 
100 100 5.0 1.3 150 RS3BDICT-ND 88 a 53 RS3BDITR-ND. 3,000 293.00/M 
100 100 5.0 1.3 150 RS3B-FDICT-NDO 99 80 60 RS3B-FDITR-NDO 3,000 314.00/M 
200 100 5.0 1.3 150 RS3DDICT-ND 92 74 56 _ — = 
9 SMC 3.0 200 100 5.0 1.3 150 RS3D-FDICT-NDO 1.04 83 63 RS3D-FDITR-NDO 3,000 328.00/M 
400 100 5.0 1.3 150 RS3G-FDICT-NDO 1.08 87 65 RS3G-FDITR-NDO 3,000 342.00/M 
600 100 5.0 1.3 250 RS3J-FDICT-NDO 1.01 88 68 RS3J-FDITR-NDO 3,000 359.00/M 
800 100 5.0 1.3 500 RS3K-FDICT-NDO 1.09 95 73 RS3K-FDITR-NDO 3,000 386.00/M 
1000 100 5.0 1.3 500 RS3M-FDICT-NDO 1.13 98 15 RS3M-FDITR-NDO 3,000 399.00/M 
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High Speed Switching Diodes 


Fig. 1 — SOT-23 Fig. 2 — SOT-323 Fig. 3 — SOT-523 Fig. 4 — SOT-563 Fig. 5 — SOT-363 Fig. 6 — DO-35 
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Peak Max. Rev. Max. For. Max. Rev.| Power 
Reverse Current Voltage@ | Recovery| Dissi- Cut Tape 
Voltage IR VR VE IF Time pation Pinning Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig.) VRwm (V)| (uA) (Vv) (V) (mA)| Trr(nS) | Pa (mw) | 1 2 3 Part No. 10 100 1,000 Part No. Qty. Pricing 
75 2.5 75 1.0 50 4.0 350 A = K BAL99DICT-ND 3.00 20.80 92.00 BAL99DITR-ND 3,000 80.00/M 
75 2.5 75 1.0 50 4.0 350 A = K BAL99-FDICT-NDO 3.00 20.80 92.00 BAL99-FDITR-NDOQ 3,000 80.00/M 
75 1.0 75 855 10 4.0 350 K A = BAS16-FDICT-NDO 2.25 15.60 69.00 BAS16-FDITR-NDO 3,000 60.00/M 
100 0.1 100 1.0 100 50 250 K A _— BAS19-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00 BAS19-FDITR-NDO 3,000 81.00/M 
150 0.1 150 1.0 100 50 250 K A _— BAS20DICT-ND 2.81 19.80 90.00 = = _ 
150 0.1 150 1.0 100 50 250 K A = BAS20-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00 BAS20-FDITR-NDO 3,000 81.00/M 
200 0.1 250 1.0 100 50 250 K A = BAS21-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00 BAS21-FDITR-NDO 3,000 81.00/M 
85 .005 75 1.0 10 3.0§ 250 K A — BAS116-FDICT-NDO 3.00 20.80 92.00 BAS116-FDITR-NDO 3,000 80.00/M 
200 0.1 250 1.0 100 50 350 A K K BAV23A-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 BAV23A-FDITR-NDO 3,000 90.00/M 
200 0.1 250 1.0 100 50 350 KKK A A BAV23C-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 BAV23C-FDITR-NDO 3,000 90.00/M 
200 0.1 200 1.0 100 50 350 _— A K BAV23S-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 BAV23S-FDITR-NDO 3,000 90.00/M 
75 2.5 75 855 10 4.0 350 K A A BAV70-FDICT-NDO 2.63 18.20 80.50 BAV70-FDITR-NDO 3,000 70.00/M 
75 2.5 70 855 10 6.0 350 K/AA A K BAV99-FDICT-NDO 3.00 20.80 92.00 BAV99-FDITR-NDO 3,000 80.00/M 
1 85 .005 75 1.0 10 3.0§ 250 KKK A A BAV170-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 BAV170-FDITR-NDO 3,000 90.00/M 
85 .005 75 1.0 10 3.0§ 250 K/A A K BAV199-FDICT-NDO 3.75 26.00 115.00 BAV199-FDITR-NDO 3,000 | 100.00/M 
75 2.5 75 855 10 4.0 350 A K K BAWS56DICT-ND 2.81 19.80 90.00 BAW56DITR-ND 3,000 81.00/M 
75 25 75 855 10 4.0 350 A K K BAW56-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00 BAW56-FDITR-NDO 3,000 81.00/M 
85 .005 75 1.0 10 3.0§ 250 A K K BAW156-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 BAW156-FDITR-NDO 3,000 90.00/M 
75 1.0 75 1.0 50 4.0 350 K A _ MMBD914-FDICT-NDO 2.25 15.60 69.00 MMBD914-FDITR-NDO 3,000 60.00/M 
300 0.1 240 1.0 100 50 350 KIA A K MMBD3004S-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 MMBD3004S-FDITR-NDO 3,000 90.00/M 
75 25 75 1.0 50 4.0 350 K A _ MMBD4148DICT-ND 2.25 15.60 69.00 = = = 
75 2.5 75 1.0 50 4.0 350 K A = MMBD4148-FDICT-NDO 2.25 15.60 69.00 MMBD4148-FDITR-NDO 3,000 60.00/M 
75 25 75 1.0 100 4.0 350 K A = MMBD4448DICT-ND 2.25 15.60 69.00 = = _ 
75 2.5 75 1.0 100 4.0 350 K A = MMBD4448-FDICT-NDO 2.25 15.60 69.00 MMBD4448-FDITR-NDO 3,000 60.00/M 
80 1.0 75 1.0 100 4.0 350 K A _— MMBD4448HDICT-ND 2.25 15.60 69.00 = = _— 
80 1.0 75 1.0 100 4.0 350 K A = MMBD4448H-FDICT-NDO 2.25 15.60 69.00 MMBD4448H-FDITR-NDO 3,000 60.00/M 
75 3.0 100 | 1.25 150 4.0 350 K/AA A K MMBD7000-FDICT-NDO 3.00 20.80 92.00 MMBD7000-FDITR-NDO 3,000 80.00/M 
75 1.0 75 855 10 4.0 200 K A = BAS16WDICT-ND 2.70 18.72 82.80 BAS16WDITR-ND 3,000 72.00/M 
75 1.0 75 855 10 4.0 200 K A _ BAS16W-FDICT-NDO 2.70 18.72 82.80 BAS16W-FDITR-NDO 3,000 72.00/M 
100 15 120 1.0 100 50 200 K A = BAS19WDICT-ND 3.38 23.76 108.00 = = = 
100 15 120 1.0 100 50 200 K A =— BAS19W-FDICT-NDO 3.38 23.76 108.00 BAS19W-FDITR-NDO 3,000 97.00/M 
150 15 200 1.0 100 50 200 K A = BAS20WDICT-ND 3.38 23.76 108.00 BAS20WDITR-ND 3,000 97.00/M 
150 15 200 1.0 100 50 200 K A = BAS20W-FDICT-NDO 3.38 23.76 108.00 BAS20W-FDITR-NDO 3,000 97.00/M 
200 15 250 1.0 100 50 200 K A = BAS21WDICT-ND 3.38 23.76 108.00 = = = 
200 15 250 1.0 100 50 200 K A _— BAS21W-FDICT-NDO 3.38 23.76 108.00 BAS21W-FDITR-NDO 3,000 97.00/M 
2 75 2.5 75 855 10 4.0 200 K A A BAV70W-FDICT-NDO 3.15 21.84 96.60 BAV70W-FDITR-NDO 3,000 84.00/M 
75 2.5 75 855 10 4.0 200 K/A A K BAV99W-FDICT-NDO 3.00 21.12 96.00 BAV99W-FDITR-NDO 3,000 86.00/M 
85 .005 75 1.0 10 3.0§ 200 A KA K BAV199WDICT-NDO 2.00 14.40 72.00 BAV199WDITR-NDO 3,000 68.00/M 
75 25 75 855 10 4.0 200 A K K BAWS56WDICT-ND 3.38 23.76 108.00 = = = 
75 2.5 75 855 10 4.0 200 A K K BAW56W-FDICT-NDO 3.38 23.76 108.00 BAW56W-FDITR-NDO 3,000 97.00/M 
75 2.5 75 1.0 100 4.0 200 K A = MMBD4148W-FDICT-NDO 3.30 22.88 101.20 MMBD4148W-FDITR-NDO 3,000 88.00/M 
80 50 75 1.0 100 4.0 200 K A _— MMBD4448HWDICT-ND. 3.30 22.88 101.20 MMBD4448HWDITR-ND. 3,000 88.00/M 
80 50 75 1.0 100 4.0 200 K A _— MMBD4448HW-FDICT-NDO 3.30 22.88 101.20 MMBD4448HW-FDITR-NDO 3,000 88.00/M 
75 2.5 75 1.0 100 4.0 200 K A _— MMBD4448WDICT-ND 3.30 22.88 101.20 MMBD4448WDITR-ND 3,000 88.00/M 
75 2.5 75 1.0 100 4.0 200 K A _ MMBD4448W-FDICT-NDO 3.30 22.88 101.20 MMBD4448W-FDITR-NDO 3,000 88.00/M 
85 2.0 75 1.0 50 4.0 150 K/AA A A BAV70TDICT-ND 2.63 18.20 80.50 = = = 
85 2.0 75 1.0 50 4.0 150 KIA A A BAV70T-FDICT-NDO 2.63 18.20 80.50 BAV70T-FDITR-NDO 3,000 70.00/M 
85 2.0 75 1.0 50 4.0 150 AIK A K BAV99T-FDICT-NDO 3.00 20.80 92.00 BAV99T-FDITR-NDO 3,000 80.00/M 
85 .005 75 1.0 10 3.0§ 150 K A A BAV170T-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 BAV170T-FDITR-NDO 3,000 90.00/M 
85 .005 75 1.0 10 3.0§ 150 AIK A K BAV199T-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 BAV199T-FDITR-NDO 3,000 90.00/M 
85 2.0 75 1.0 50 4.0 150 A K K BAWS56T-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00 BAW56T-FDITR-NDO 3,000 81.00/M 
85 .005 75 1.0 10 3.0§ 150 A K K BAW156TDICT-ND 3.13 22.00 100.00 = = = 
3 85 .005 75 1.0 10 3.0§ 150 A K K BAW156T-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 BAW156T-FDITR-NDO 3,000 90.00/M 
80 0.1 70 1.0 100 4.0 150 A K K MMBD4448HTADICT-ND 2.63 18.20 80.50 = = _ 
80 0.1 70 1.0 100 4.0 150 A K K MMBD4448HTA-FDICT-NDO 2.63 18.20 80.50 MMBD4448HTA-FDITR-NDO 3,000 70.00/M 
200 100 _— 1.0 100 50 150 K A _ BAS21TDICT-ND 3.13 22.00 100.00 = = _ 
200 0.1 = 1.0 100 50 150 K A = BAS21T-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 BAS21T-FDITR-NDO 3,000 90.00/M 
85 85 85 1.0 10 3.0§ 150 K A _ BAS116TDICT-ND 2.81 19.80 90.00 BAS116TDITR-ND 3,000 81.00/M 
85 85 85 1.0 10 3.0§ 150 K A = BAS116T-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00 BAS116T-FDITR-NDO 3,000 81.00/M 
80 50 75 1.0 100 4.0 150 K A _ MMBD4448HTDICT-ND 2.63 18.20 80.50 MMBD4448HTDITR-ND 3,000 70.00/M 
80 50 75 1.0 100 4.0 150 K A — MMBD4448HT-FDICT-NDO 2.63 18.20 80.50 MMBD4448HT-FDITR-NDO 3,000 70.00/M 
80 50 75 855 10 4.0 150 = — _— MMBD4448VDICT-ND 3.00 21.60 108.00 MMBD4448VDITR-ND 3,000 | 102.00/M 
‘3 75 50 75 -855 10 4.0 150 = = = BAS16VDICT-ND 3.00 21.60 108.00 BAS16VDITR-ND 3,000 | 102.00/M 
§ Reverse Recovery Time @ ps ( RoHS Compliant (Continued) 
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Peak Max. Reverse Max. Forward | Max. Reverse| Power 
Reverse Current Voltage @ Recovery Dissi- Cut Tape 
Voltage IR VR VF IF Time pation Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 

Fig.| VRwmM (V)| (HA) (Vv) (Vv) (mA) Trr (nS) Pg (mW)| Part No. 10 100 1,000 Part No. Qty. Pricing 
150 15 = 1.25 200 50 200 BAS20DWDICT-NDO 4.00 28.80 144.00 BAS20DWDITR-NDO 3,000 136.00/M 
5 200 15 = 1.25 200 50 200 BAS21DWDICT-NDO 4.00 28.80 144.00 BAS21DWDITR-NDO 3,000 136.00/M 
75 2.5 75 1.0 50 4.0 200 MMBD4448DW-FDICT-NDt0 3.13 22.00 100.00 MMBD4448DW-FDITR-NDt0 3,000 90.00/M 
6 75 5.0 75 1.0 10 4.0 500 1N4148DICT-ND 1.20 6.75 24.38 1N4148DITR-ND 10,000 15.00/M 
75 5.0 75 1.0 10 4.0 500 LL4148DICT-ND 2.00 13.00 54.00 LL4148DITR-ND 10,000 34.00/M 
I: 75 5.0 75 1.0 100 4.0 500 LL4448DICT-ND 2.00 13.00 54.00 LL4448DITR-ND 2,500 47.00/M 
100 25 75 855 10 4.0 400 1N4148WDICT-ND 3.00 20.80 92.00 1N4148WDITR-ND 3,000 80.00/M 
100 25 75 855 10 4.0 400 1N4148W-FDICT-NDO 3.00 20.80 92.00 1N4148W-FDITR-NDO 3,000 80.00/M 
75 25 75 855 10 4.0 400 1N4448W-FDICT-NDO 3.00 20.80 92.00 1N4448W-FDITR-NDO 3,000 80.00/M 
75 1.0 75 1.0 50 4.0 400 BAV16W-FDICT-NDO 3.00 20.80 92.00 BAV16W-FDITR-NDO 3,000 80.00/M 
100 0.1 120 1.0 100 50 250 BAV19W-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 BAV19W-FDITR-NDO 3,000 90.00/M 
8 150 0.1 150 1.0 100 50 250 BAV20W-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 BAV20W-FDITR-NDO 3,000 90.00/M 
200 0.1 250 1.0 100 50 250 BAV21W-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 BAV21W-FDITR-NDO 3,000 90.00/M 
130 0.005 75 1.0 10 3.0§ 250 BAV116W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00 BAV116W-FDITR-NDO 3,000 81.00/M 
300 100 240 1.0 100 50 400 BAV3004WDICT-ND 3.60 27.00 144.00 = = = 
300 100 240 1.0 100 50 400 BAV3004W-FDICT-NDO 3.60 27.00 144.00 BAV3004W-FDITR-NDO 3,000 135.00/M 
80 5.0 75 855 10 4.0 200 1N4448HWS-FDICT-NDO 3.00 20.80 92.00 1N4448HWS-FDITR-NDO 3,000 80.00/M 
75: 1.0 75 855 10 4.0 200 1N4148WSDICT-ND 3.00 20.80 92.00 = _ mt 
75 1.0 75 855 10 4.0 200 1N4148WS-FDICT-NDO 3.00 20.80 92.00 1N4148WS-FDITR-NDO 3,000 80.00/M 
15: 2.5 75 1.0 100 4.0 200 1N4448WS-FDICT-NDO 3.00 20.80 92.00 1N4448WS-FDITR-NDO 3,000 80.00/M 
9 75 1.0 75 1.0 50 4.0 200 BAV16WS-FDICT-NDO 3.00 20.80 92.00 BAV16WS-FDITR-NDO 3,000 80.00/M 
100 0.1 120 1.0 100 50 200 BAV19WS-FDICT-ND® 3.00 21.60 108.00 BAV19WS-FDITR-NDO 3,000 102.00/M 
150 0.1 150 1.0 100 50 200 BAV20WSDICT-ND 3.00 21.60 108.00 = = = 
150 0.1 150 1.0 100 50 200 BAV20WS-FDICT-NDO 3.00 21.60 108.00 BAV20WS-FDITR-NDO 3,000 102.00/M 
200 0.1 250 1.0 100 50 200 BAV21WS-FDICT-NDO 3.00 21.60 108.00 BAV21WS-FDITR-NDO 3,000 102.00/M 
10 80 0.1 80 1.0 100 4.0 150 1N4448HWTDICT-NDO 2.81 19.80 90.00 1N4448HWTDITR-NDO 3,000 81.00/M 
100 1 80 1.0 50 4.0 150 1N4148WTDICT-NDO 2.81 19.80 90.00 1N4148WTDITR-NDO 3,000 81.00/M 
80 50 75 1.0 100 4.0 250 1N4448HLPDICT-NDO 4.00 28.80 144.00 1N4448HLPDITR-NDO 3,000 136.00/M 
an 75 50 75 1.0 50 4.0 250 BAS16LPDICT-NDO 4.00 28.80 144.00 BAS16LPDITR-NDO 3,000 136.00/M 


t+ Dual Isolated Single § Reverse Recovery Time @ ps ( RoHS Compliant 


Ultra Fast Switching Rectifiers Operating Temperature: -65°C ~ 150°C 
Fig. 1 — DO-41 Fig. 2— D2PAK 
10.69, 
Maximum | Maximum | Maximum | Maximum) Maximum | Maximum 
Average Peak Surge Reverse Peak Reverse 
Rectified | Reverse | Current Current | Forward | Recovery Cut Tape 
Current | Voltage 8.3ms @ 25°C Voltage Time Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | Package (A) (V) (A) (uA) (Vv) (nS) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
50 30 5.0 1.0 50 UF1001DICT-ND 45 3.08 21.32 UF1001DITR-ND 5,000 74.00/M 
100 30 5.0 1.0 50 UF1002DICT-ND 39 2.88 20.24 UF1002DITR-ND 5,000 78.00/M 
200 30 5.0 1.0 50 UF1003DICT-ND 43 3.19 22.44 UF1003DITR-ND 5,000 87.00/M 
1 DO-41 1.0 400 30 5.0 1.3 50 UF1004DICT-ND 50 3.69 25.96 UF1004DITR-ND 5,000 100.00/M 
600 30 5.0 1.7 75 UF1005DICT-ND 44 3.40 24.48 UF1005DITR-ND 5,000 109.00/M 
800 30 5.0 1.7 75 UF1006DICT-ND 52 4.00 28.80 UF1006DITR-ND 5,000 128.00/M 
1000 30 5.0 1.7 75 UF1007DICT-ND 48 3.80 28.50 UF1007DITR-ND 5,000 133.00/M 
2 D2PAK 16 100 100 5.0 0.975 30 MURB1610CTDICT-NDO 2.40 20.00 168.00 MURB1610CTDITR-NDO 800 960.00 
200 100 5.0 0.975 30 MURB1620CTDICT-NDO 2.30 17.85 141.10 MURB1620CTDITR-NDO 800 1020.00 
50 30 5.0 0.9 25 ES1A-FDICT-NDO 68 5.40 40.50 ES1A-FDITR-NDO 5,000 189.00/M 
100 30 2.0 0.9 25 ES1B-FDICT-NDO 70 5.60 42.00 ES1B-FDITR-NDO 5,000 196.00/M 
150 30 5.0 0.98 20 ES1C-FDICT-NDO 73 5.80 43.50 ES1C-FDITR-NDO 5,000 203.00/M 
200 30 2.0 0.9 25 ES1D-FDICT-NDO 68 5.40 40.50 ES1D-FDITR-NDO 5,000 203.00/M 
400 30 5.0 1.25 35 ES1G-FDICT-NDQ 81 6.48 48.60 ES1G-FDITR-NDO 5,000 257.00/M 
50 30 5.0 1.0 50 US1A-FDICT-NDO 55 440 33.00 US1A-FDITR-NDO 5,000 154.00/M 
1.0 100 30 5.0 1.0 50 US1B-FDICT-NDO 60 4.80 36.00 US1B-FDITR-NDO 5,000 168.00/M 
200 30 5.0 1.0 50 US1D-FDICT-NDO 65 5.20 39.00 US1D-FDITR-NDO 5,000 182.00/M 
3 SMA 400 30 5.0 1.3 50 US1GDICT-ND 70 5.60 42.00 = = = 
400 30 5.0 1.3 50 US1G-FDICT-NDO 70 5.60 42.00 US1G-FDITR-NDO 5,000 196.00/M 
600 30 5.0 1.7 75 US1J-FDICT-NDO 68 5.40 40.50 US1J-FDITR-NDO 5,000 203.00/M 
800 30 5.0 17 75 US1K-FDICT-NDO 72 5.76 43.20 US1K-FDITR-NDO 5,000 216.00/M 
1000 30 5.0 17 75 US1M-FDICT-NDO ff 6.12 45.90 US1M-FDITR-NDO 5,000 230.00/M 
50 50 5.0 0.92 25 ES2AA-FDICT-NDO 72 5.76 43.20 ES2AA-FDITR-NDO 5,000 216.00/M 
20 100 50 5.0 0.92 25 ES2BA-FDICT-NDO tf 6.12 45.90 ES2BA-FDITR-NDO 5,000 230.00/M 
i 150 50 5.0 0.92 25 ES2CA-FDICT-NDO 81 6.48 48.60 ES2CA-FDITR-NDO 5,000 243.00/M 
200 50 5.0 0.92 25 ES2DA-FDICT-NDO 86 6.84 51.30 ES2DA-FDITR-NDO 5,000 257.00/M 
200 40 2.0 0.875 25 MURS120-FDICT-NDO 68 5.40 40.50 MURS120-FDITR-NDO 3,000 214.00/M 
400 35 5.0 1.25 50 MURS140DICT-ND 60 4.80 36.00 MURS140DITR-ND 3,000 200.00/M 
1.0 400 35 5.0 1.25 50 MURS140-FDICT-NDO 68 5.40 40.50 MURS140-FDITR-NDO 3,000 214.00/M 
600 35 5.0 1.25 50 MURS160-FDICT-NDO 72 5.76 43.20 MURS160-FDITR-NDO 3,000 228.00/M 
50 50 5.0 0.9 25 ES2A-FDICT-NDO 72 5.76 43.20 ES2A-FDITR-NDO 3,000 228.00/M 
100 50 5.0 0.9 25 ES2B-FDICT-NDO aff 6.12 45.90 ES2B-FDITR-NDO 3,000 242.00/M 
150 50 5.0 0.9 25 ES2CDICT-ND 72 5.76 43.20 = => _ 
4 SMB 2.0 150 50 5.0 0.9 25 ES2C-FDICT-NDO 81 6.48 48.60 ES2C-FDITR-NDO 3,000 257.00/M 
200 50 5.0 0.9 25 ES2D-FDICT-NDO 86 6.84 51.30 ES2D-FDITR-NDO 3,000 271.00/M 
400 50 5.0 1.25 35 ES2G-FDICT-NDO -90 7.20 54.00 ES2G-FDITR-NDO 3,000 285.00/M 
50 100 10 0.9 25 ES3AB-FDICT-NDO 1.01 8.78 67.50 ES3AB-FDITR-NDO 3,000 359.00/M 
3.0 100 100 10 0.9 25 ES3BB-FDICT-NDO .96 8.29 63.75 ES3BB-FDITR-NDO 3,000 339.00/M 
150 100 10 0.9 25 ES3CB-FDICT-NDO 1.01 8.78 67.50 ES3CB-FDITR-NDO 3,000 359.00/M 
200 100 10 0.9 25 ES3DB-FDICT-NDO 1.20 10.40 80.00 ES3DB-FDITR-NDO 3,000 426.00/M 
50 100 10 0.9 25 ES3ADICT-ND 89 7.02 54.00 = => = 
50 100 10 0.9 25 ES3A-FDICT-NDO 1.01 8.78 67.50 ES3A-FDITR-NDO 3,000 359.00/M 
5 SMC 3.0 100 100 10 0.9 25 ES3B-FDICT-NDO .96 8.29 63.75 ES3B-FDITR-NDO 3,000 339.00/M 
150 100 10 0.9 25 ES3C-FDICT-NDO 1.01 8.78 67.50 ES3C-FDITR-NDO 3,000 359.00/M 
200 100 10 0.9 25 ES3D-FDICT-NDO 1.20. 10.40 80.00 ES3D-FDITR-NDOQ 3,000 426.00/M 


0 RoHS Compliant 
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COMCHIP 7 Comchip Technology is the leading manufacturer to standardize LEAD-FREE and LEAD-LESS diode packaging in SOD-523F and SOD-323F 
b Diodes sizes. Comchip’s diodes are ideal for personal computers, digital cameras, PDAs, pagers, wireless networking and portable devices. 


Small Single Diodes 


VR lo Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Comchip 
(V) (mA) Package Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Diode Switching 
40 30 SOD-523F (0603) 641-1006-1-ND 33 2.25 15.60 641-1006-2-ND 4,000 60.00/M CDBU00340 
30 100 SOD-523F (0603) 641-1007-1-ND 39 2.63 18.20 641-1007-2-ND 4,000 70.00/M CDBU0130 
30 200 SOD-523F (0603) 641-1008-1-ND 39 2.63 18.20 641-1008-2-ND 4,000 70.00/M CDBU0230 
40 200 SOD-523F (0603) 641-1009-1-ND 39 2.63 18.20 641-1009-2-ND 4,000 70.00/M CDBU0240 
75 150 SOD-523F (0603) 641-1001-1-ND 31 1.80 11.70 641-1001-2-ND 4,000 42.00/M CDSU4148 
80 100 SOD-523F (0603) 641-1002-1-ND .26 1.50 9.75 641-1002-2-ND 4,000 35.00/M CDSU101A 
80 100 SOD-523F (0603) 641-1003-1-ND 26 1.50 9.75 641-1003-2-ND 4,000 35.00/M CDSU400 
40 30 SOD-323F (1005) 641-1010-1-ND 33 2.25 15.60 641-1010-2-ND 4,000 60.00/M CDBF00340 
30 100 SOD-323F (1005) 641-1011-1-ND 39 2.63 18.20 641-1011-2-ND 4,000 70.00/M CDBF0130 
30 200 SOD-323F (1005) 641-1012-1-ND 39 2.63 18.20 641-1012-2-ND 4,000 70.00/M CDBF0230 
40 200 SOD-323F (1005) 641-1013-1-ND 39 2.63 18.20 641-1013-2-ND 4,000 70.00/M CDBF0240 
75 150 SOD-323F (1005) 641-1004-1-ND 26 1.50 9.75 641-1004-2-ND 4,000 35.00/M CDSF4148 
80 100 SOD-323F (1005) 641-1005-1-ND .26 1.50 9.75 641-1005-2-ND 4,000 35.00/M CDSF355 
Diode Schottky 
20 1000 DO-214AC (SMA) 641-1014-1-ND 34 2.00 13.00 641-1014-2-ND 5,000 40.00/M CDBA120-G 
40 1000 DO-214AC (SMA) 641-1015-1-ND 43 2.50 16.25 641-1015-2-ND 5,000 50.00/M CDBA140-G 
Diode General Purpose Rectifier 
50 1000 DO-214AC (SMA) 641-1016-1-ND 31 1.80 11.70 641-1016-2-ND 5,000 36.00/M CGRA4001-G 
400 1000 DO-214AC (SMA) 641-1017-1-ND 31 1.80 11.70 641-1017-2-ND 5,000 36.00/M CGRA4004-G 
1000 1000 DO-214AC (SMA) 641-1018-1-ND 31 1.80 11.70 641-1018-2-ND 5,000 36.00/M CGRA4007-G 


Zener Diodes 


Cut Tape Tape & Reel Cut Tape Tape & Reel 
Voltage Digi-Key Pricing Pricingt Comchip Voltage Digi-Key Pricing Pricing} Comchip 
(Typ.) | Part No. 1 10 100 4,000 Part No. (Typ.) | Part No. 1 10 100 4,000 Part No. 
150 mWatts — SOD-523F (0603) 200 mWatts — SOD-323F (1005) 
2.0 641-1019-1-ND 44 3.00 20.80 8o.oom | CZRUS2C2 2.0 641-1051-1-ND 44 3.00 20.80 80.00/M | CZRF52C2 
22 641-1020-1-ND 44 3.00 20.80 80.007m | CZRUS2C2v2 2.2 641-1052-1-ND a4 3.00 20.80 80.00/M | CZRFS2C2v2 
24 641-1021-1-ND 44 3.00 20.80 80.00 | CZRUS2C2V4 2.4 641-1053-1-ND 44 3.00 20.80 80.00/M | CZRF52C2v4 
27 641-1022-1-ND 44 3.00 20.80 80.00/M | CZRUS2C2V7 27 641-1054-1-ND A4 3.00 20.80 80.00/M | CZRF52C2V7 
3.0 641-1023-1-ND 44 3.00 20.80 80.00/M_| CZRUS52C3 3.0 641-1055-1-ND 4 3.00 20.80 80.00/M__| CZRF52C3 
3.3 641-1024-1-ND 4 3.00 20.80 80.00/M | CZRUS52C3V3 3.3 641-1056-1-ND 44 3.00 20.80 80.00/M | CZRF52C3V3 
3.6 641-1025-1-ND 39 2.63 18.20 70.00/M | CZRUS52C3V6 3.6 641-1057-1-ND 39 2.63 18.20 70.00/M_ | CZRF52C3V6 
3.9 641-1026-1-ND 39 2.63 18.20 70.00/M | CZRUS52C3V9 3.9 641-1058-1-ND 39 2.63 18.20 70.00/M | CZRF52C3V9 
4.3 641-1027-1-ND 39 2.63 18.20 70.00/M | CZRUS52C4V3 4.3 641-1059-1-ND 39 2.63 18.20 70.00/M_} CZRF52C4V3 
47 641-1028-1-ND 39 2.63 18.20 70.00/M | CZRUS2C4V7 47 641-1060-1-ND 39 2.63 18.20 70.00/M_| CZRFS2C4V7 
54 641-1029-1-ND 39 2.63 18.20 70.00/M | CZRUS2C5V1 5.1 Ce Piles AND) 39 2.63 18.20 70.00/M | CZAFS2C5V1 
5.6 641-1030-1-ND 39 2.63 18.20 70.00/M | CZRUS2C5V6 5.6 exe tN) 39 2.63 18.20 70.00/M_ | C2RF52C5V6 
62 641-1031-1-ND 39 2.63 18.20 70.00M | CZRUS2Cev2 6.2 eevee Na) 39 2.63 18.20 70.00/M | C2RF52C6v2 
68 | 641-1032-1-ND 39 263 «18.20 70.00/M | CZRUS2CEVE ae | oh pee = Bee Aeon ent escteae ve 
is 841-1088-1-ND 38 283 18.20 7O.00IM__)_CZRUS2CTNE 8.2 641-1066-1-ND "39 2.63 18.20 70.00/M | CZRF52C8V2 
8.2 641-1034-1-ND 39 2.63 18.20 70.00M | CZRUS2C8V2 54 RENT Ps Ege 4830 socom. | (GZRESSCSV4 
94 641-1035-1-ND 39 2.63 18.20 70.00/M | CZRUS2C9V1 in EASED ae ee inh saad, (sezae see io 
10:0 CoA AD 08 2.63 16.20 ZOOM. || cGenUbeu 10 11.0 641-1069-1-ND 39 2.63 18.20 70.00/M | CZRF52C11 
110 Celene uD) 39 2.63 18.20 70.00/M | CZAUS2C11 12.0 641-1070-1-ND 39 2.63 18.20 70.00/M | CZRF52C12 
12.0 Gabiluce eal) 39 2.63 18.20 70.00/M_| GZRUS2C12 13.0 641-1071-1-ND 39 2.63 18.20 70.00/M | CZRF52C13 
13.0 eS 39 2.68 18.20 LOOM. | CenUSe ets 15.0 | 641-1072-1-ND 39 2.63 18.20 70.00/M | CZRF52C15 
15.0 Geel eND) 39 2.63 18.20 70.00M | C2RU52C15 16.0 641-1073-1-ND 39 2.63 18.20 70.00/M | CZRF52C16 
16.0 641-1041-1-ND 39 2.63 18.20 70.00/M | CZRUS2C16 18.0 641-1074-1-ND 39 2.63 18.20 70.00/M | CZRF52C18 
18.0 641-1042-1-ND 39 2.63 18.20 70.00/M | CZRUS2C18 20.0 641-1075-1-ND 39 2.63 18.20 70.00/M_|_CZRF52C20 
20.0 641-1043-1-ND 39 2.63 18.20 70.00/M_|_CZRU52C20 22.0 641-1076-1-ND 39 2.63 18.20 70.00/M | CZRF52C22 
22.0 641-1044-1-ND 39 2.63 18.20 70.00/M CZRUS2C22 24.0 641-1077-1-ND .39 2.63 18.20 70.00/M CZRF52C24 
24.0 641-1045-1-ND 39 2.63 18.20 70.00/M CZRU52C24 27.0 641-1078-1-ND .39 2.63 18.20 70.00/M CZRF52C27 
27.0 641-1046-1-ND 39 2.63 18.20 70.00/M | CZRU52C27 30.0 641-1079-1-ND 39 2.63 18.20 70.00/M | CZRF52C30 
30.0 641-1047-1-ND 39 2.63 18.20 70.00/M | CZRU52C30 33.0 641-1080-1-ND 39 2.63 18.20 70.00/M__| CZRF52C33 
33.0 641-1048-1-ND 39 2.63 18.20 70.00/M | CZRU52C33 36.0 641-1081-1-ND 39 2.63 18.20 70.00/M | CZRF52C36 
36.0 641-1049-1-ND 39 2.63 18.20 70.00/M | CZRU52C36 39.0 641-1082-1-ND 39 2.63 18.20 70.00/M | CZRF52C39 
39.0 641-1050-1-ND 39 2.63 18.20 70.00/M | CZRUS2C39 {For Tape and Reel Part Number change -1-ND to -2-ND 


ESD Suppressors 


AAAAAAA 


ER EEEE 


Cut Tape Pricing Tape and Reel Comchip 
Fig. Package Is 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
1 SOT23-6 68 5.40 40.50 641-1083-2-ND 3,000 214.00/M CDA3S06-G 
2 SOT-143 68 5.40 40.50 641-1084-2-ND 3,000 214.00/M CDA4S14-G 
3 SOT-23 65 5.20 39.00 641-1085-2-ND 3,000 195.00/M CDA8S03-G 
4 SOT23-6 641-1086-1-ND 50 4.00 30.00 641-1086-2-ND 3,000 150.00/M CEBS065V0-G 
4 SOT23-6 641-1087-1-ND 50 4.00 30.00 641-1087-2-ND 3,000 150.00/M CEBS0624V-G 
5 SOD-523F (0603) 641-1088-1-ND 42 3.25 23.40 641-1088-2-ND 4,000 111.00/M CPDU5VO 
5 SOD-523F (0603) 641-1089-1-ND 42 3.25 23.40 641-1089-2-ND 4,000 111.00/M CPDU24V 
6 14-SOIC. 641-1090-1-ND .98 8.45 65.00 641-1090-2-ND 2,500 346.00/M CTAN1424V-G 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1231 


The New Standard in Thyrist = e Alternistor Triacs 
TECCOR. eecane Earley octal sake wid Littelfuse 8 to 40 Amps 


General Description: Teccor's Alternistor Triac has been specifically designed for applications which are thyristors (SCRs) wired inverse parallel (back-to-back), hence, the alternistor has better turn-off behavior than 
required to switch highly inductive loads. a standard triac. All Alternistors have glass passivated junctions to ensure long term reliability and parameter 
To accomplish this, a special chip has been designed which effectively offers the same performance as two stability. 


TO-220AB - TO-218AC TO-220AB - TO-251 V-PAK TO-252 D-PAK 
Isolated Non-lsolated 


MT2] © 


ITRMs |VoRM | IGT Digi-Key Price Each Tape & Reel§ IT RMS | VbRM | IGT Digi-Key Price Each Tape & Reel§ 
Package (A) (V) | (mA) Part No. 1 10 100 Qty. | Pricing Package (A) (Vv) | (mA) Part No. 1 10 100 Qty. | Pricing 
Isolated (4) (File E71639) 200 02040K7-NDO 590 525 473 | — = 
T0-220AB 6.0 | 600 | 35 Q6006LH4-NDO 14401250143: | — - to-218ac | 40.0 | 42° | 400 4040K7-NDO 650 5.79 5.21 | — = 
400 Q4008LH4-NDO 1.290 115 1.04 | — _ bes De NTNDS Te BN 8 | = 
to-22048 | 80 | 600 | 35 Q6008LH4-NDO 1430128145 | — ae 800 oLhalgHt By B96) = FBI O85. = 
800 Q8008LH4-NDO 171152 137 | — a Non-Isolated 
400 Q4012LH5-NDO 150. 134 120) — — | |To-251v-pAK | 8.0 | 400 | 10 04008VH3-ND ee = 
T0-220AB 12.0 | 600 | 50 Q6012LH5-NDO 1.66 1.48 = 1.33 | — _ DePAK ao 600 35 Q6008NH4RPCT-NDOt 256 210 1.78 | 500 | 557.60 
800 Q8012LH5-NDO 198 4.77 1.59 | — = : 800 Q8008NH4RPCT-NDOT 3.04 250 241 | 500 | 662.15 
TO-220AB__| 15.0 | 800 | 80 Q8015L6-NDO+ 277 246 2.22 | — — | |0-252D-PaK | 8.0 | 600 | 10 Q600SDH3RPCT-NDOt 1.06 95 85 | — = 
400 04016LH3-NDO 185 164 «148 | — — 
eo | 22 SEO THIN Os ane. hee. “tes D2-PAK 12.0 | 800 | 50 Q8012NHSRPCT-NDOt 352 289 244 | — = 
500 RECTETCNNG jer daa ao = To-220AB | 15.0 | 600 | 80 Q6015R6-ND+0 205 182 1.64 | — a 
= os0KBs| | s160 ms 35 STEAD) : : 7m i = = 600 | 20 Q6016RH3-NDO 185 164 148 | — = 
a NOY ee eae = ro-2008 | te0 | 400 | 35 | as0teRH4-Noo 162 144 «130 | — - 
400 Q4016LH6-NDO 168 150 135 | — = ; 
600 | 80 6016LH6-NDO 187 166 150 | — = 200 | 99 Cea itataL De) 13800 1230 111 | — a 
800 GEOGLNENIG oop alee eli = 600 Q6016RH6-NDO 168 150 135 | — = 
200 02025L6-NDO 296 201. 181) — = 400 Q4016NHSRPCT-NDOt 3.28 269 227 | — a 
400 04025L6-NDO 249 222 200 | — = 600 | 20 QGO16NHSRPCT-NDOt 364 299 252 | — = 
TO-220AB_ | 25.0 | gqq | 80 Q6025L6-NDO 277 «©0246 «2.22 | — = D-PAK 16.0 | 800 Q8016NH4RPCT-NDOt 420 345 291 | 500] 914.60 
800 Q8025L6-NDO 3.30 2.94 264 | — = 800 | 5 QGO16NHGRPCT-NDOt 332 273 230 | — _ 
fosiang | 280 i - SeAeNnE “ be — — 800 Q8O16NHERPCT-NDOt 3.96 3.25 274 | — = 
Hue : : : = = 200 02025R6-NDO 2.03 181 163 | — = 
To-218x | 25.0 | 800 | 80 08025J6-NDO 708 630 5.67 | — — ; = _ 
ms —— — ro-20008 | 250 | 2 | a9 04025R6-NDO 224 199 1.79 
caste, | 08 Fa -NDO ; ; i — = 600 Q6025R6-NDO 249 222 200 | — = 
600 Q6030LH5-NDO 3.07 273 246 | — — 800 08025R6-NDO 295 263 237 | — = 
400 04040J7-NDO 717 6.38 5.74 | — _ D2-PAK 25.0 | 400 | 80 Q4025NH6RPCT-NDOt 4.44 3.65 «3.08 | — — 
To-218X | 40.0 | 600 | 100 06040J7-NDO 796 7.08 6.37 | — _ a aa ae 
7 a = lot recommended tor new design 
800 OBOrUENDY. 9.46 841 Leds RoHS Compliant t+ Cut Tape § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Logic Triacs (1.0-8.0 Amps) and Gated Triacs (1-35 Amps) 


NON-ISOLATED 


Plastic Thermotab TO-3 Base / TO-202AB TO-220AB TO-251AA SMT TO-252AA 
TO-92 TO-220AB FASTPAK 


IDRM 
iT RMS VDRM I@T @25°C PG (AV) tgt Digi-Key Price Each Tape & Reel§ 
(A) (V) Package (mA) (mA) (Ww) (usec.) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing 
Logic Triacs, Isolated 
200 L201E3-ND 67 -60 54 = = 
400 TO-92 3 01 0.2 2.5 L401E3-ND v2 64 58 _ _ 
1.0 600 L601E3-ND 81 72 65 = = 
200 L201E5-ND 65 58 52 _— _ 
400 TO-92 5 01 0.2 25) L401E5-ND 67 -60 54 = = 
600 L601E5-ND 76 68 61 = = 
200 L2004L3-ND 1.20 1.07 96 = = 
4.0 400 TO-220AB 3 .01 0.3 2.5 L4004L3-ND 1.25 1.11 1.00 _— _ 
600 L6004L3-ND 1.43 1.28 1.15 = = 
4.0 600 TO-220AB 5 01 0.3 3.0 L6004L5-NDO 1.36 1.21 1.09 = = 
200 02 L2008L6-ND 1.29 1.15 1.04 = _— 
8.0 400 TO-220AB § 02 0.4 2.5 L4008L6-ND 1.36 1.21 1.09 = = 
600 .02 L6008L6-ND 1.55 1.38 1.24 = = 
8.0 600 TO-220AB 10 02 0.4 3.2 L6008L8-NDO 1.45 1.30 1.17 _— = 
0 RoHS Compliant t Cut Tape § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1232 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


The New Standard in Thyristors Avi © Logic Triacs (1.0-8.0 Amps) 
TECCOR. ihe Littelfuse and Gated Triacs (1-35 Amps) (cont) 


for Electronic Equipment 


IDRM 
iT RMS VDRM I@T @25°C PG (AV) tgt Digi-Key Price Each Tape & Reel§ 
(A) (Vv) Package (mA) (mA) (Ww) (usec.) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing 
Logic Triacs , Non-Isolated 
200 01 L2004F31-NDO 95 84 76 - - 
400 TO-202AB 3 01 0.3 25 L4004F31-NDO 99 89 80 - - 
600 01 L6004F31-NDO 1.13 1.01 91 - - 
200 01 L2004F51-NDO 90 80 72 = = 
400 TO ORAS > 01 os aa L4004F51-NDO 95 84 76 = = 
4.0 400 L4004V3-ND 85 76 69 = =— 
600 eas a oF oe 28 L6004V3-ND 97 87 78 - - 
400 L4004V5-ND 81 72 65 = = 
600 deo > ot 08 #0 L6004V5-ND 92 82 74 - - 
600 TO-252AA 3 01 0.3 28 L6004D3CT-NDt 1.72 1.42 1.20 - = 
400 2 L4004D5CT-NDt 1.44 1.19 1.00 2,500 627.30/M 
600 NO BeeAn = ol oe 30 L6004D5CT-NDt 1.64 1.35 1.14 - - 
400 L4006D5CT-NDt 1.60 1.32 ine 2,500 697.00/M 
80 600 TO een > se oA 20 L6006D5CT-NDt 1.80 1.48 1.25 - - 
400 L4008D6CT-NDt 1.64 1.35 1.14 2,500 714.00/M 
80 600 Orpen 7 02 oe 30 L6008D6CT-NDt 1.88 1.55 1.31 - - 
Gated Triacs, Isolated — RoHS Compliant 
200 Q201E3-ND 58 52 A7 - - 
1.0 400 TO-92 10 .02 0.2 25 Q401E3-ND 65 58 52 - - 
600 Q601E3-ND 76 68 61 - - 
200 Q2004L3-ND .99 89 80 = = 
4.0 400 TO-220AB 10 .05 0.3 25 Q4004L3-ND 1.08 97 87 - - 
600 Q6004L3-ND 1.29 1.15 1.04 - - 
600 Q6004L4-ND 1.22 1.09 98 = = 
40 800 TO ee0Ae 2 wo? Oe ee Q8004L4-ND 1.41 1.25 1.13 - - 
200 25 Q2008L4-ND 1.18 1.05 .95 = = 
8.0 400 TO-220AB 25 .05 0.5 3.0 Q4008L4-ND 1.29 1.15 1.04 - — 
600 50 Q6008L5-ND 1.43 1.28 1.15 _ —_ 
400 .05 Q4010L4-ND 1.48 1.32 1.19 = = 
10.0 600 TO-220AB 25 .05 0.5 3.0 Q6010L4-ND 1.75 1.56 1.41 - - 
800 01 Q8010L4-ND 2.03 1.81 1.63 - - 
200 Q2010L5-ND 1.27 1.13 1.02 = = 
10.0 400 TO-220AB 50 .05 0.5 3.0 Q4010L5-ND 1.41 1.25 1.13 - - 
600 Q6010L5-ND 1.66 1.48 1.33 - - 
200 Q2015L5-ND 1.52 1.36 1.22 = = 
15.0 400 TO-220AB 50 .05 0.5 4.0 Q4015L5-ND 1.68 1.50 1.35 - - 
600 Q6015L5-ND 1.98 1.77 1.59 - - 
25.0 Q6025P5-ND 7.98 7.10 6.39 _ _ 
350 e00 18 #0 ee ee Q6035P5-ND 9.71 8.63 7.77 = = 
: 800 TO-3 50 al 0.5 3.0 Q8035P5-NDO 11.18 9.95 8.95 = = 
Gated Triacs, Non-Isolated 
200 Q2004F31-NDO 79 .70 63 - - 
400 TO-202AB 10 .05 0.3 25 Q4004F31-NDO 85 76 .69 - - 
600 Q6004F31-NDO 1.01 91 82 _ _ 
oe 400 TO-202AB 25 .05 0.3 3.0 Q4004F41-NDO 83 74 67 = = 
: 400 Q4004V3-ND 79 70 63 = = 
600 AQeOIE ne ne 08 ag Q6004V3-ND 92 82 74 _ _ 
400 Q4004D3CT-NDT 1.44 1.19 1.00 2,500 627.30/M 
600 ah 18 08 oS aie Q6004D3CT-NDt 1.72 1.42 1.20 2,500 749.70/M 
400 25 Q4006N4RPCT-NDO 2.12 1.74 1.47 500 461.55 
6.0 600 DePak 50 05 a 3.0 Q6006NSRPCT-NDO 2.36 1.94 1.64 500 514.25 
400 25 Q4008R4-NDO 1.18 1.05 95 = = 
600 TO;220A8 50 08 a 30 Q6008R5-NDO 1.31 117 1.06 = _ 
8.0 200 TO-202AB 25 .05 0.5 3.0 Q2008F41-NDO 92 82 74 = = 
600 Q6008N5RPCT-NDO 2.56 2.10 1.78 500 557.60 
800 Bewals ey oe De ae Q8008N5RPCT-NDO 2.96 2.43 2.05 - - 
400 25 Q4010R4-NDO 1.36 1.21 1.09 = = 
400 50 Q4010R5-NDO 1.29 1.15 1.04 - - 
108 600 Sica 50 -08 oe 3.0 Q6010R5-NDO 1.52 1.36 1.22 = = 
: 600 25 Q6010R4-NDO 1.62 1.44 1.30 _ _ 
400 25 05 Q4010N4RPCT-NDO 2.64 247 1.83 = = 
400 Papas 50 .05 o8 30 Q4010NS5RPCT-NDO 2.48 2.04 1.72 500 540.60 
200 Q2015R5-NDO 1.41 1.25 1.13 = = 
‘ep 400 TO-220AB 50 .05 0.5 4.0 Q4015R5-NDO 1.55 1.38 1.24 - - 
: 600 Q6015R5-NDO 1.85 1.64 1.48 - - 
600 D2-PAK 50 .05 0.5 4.0 Q6015N5RPCT-NDO 3.52 2.89 2.44 = = 
600 TO-220AB 50 a 0.5 4.0 Q6025R5-NDO 2.35 2.10 1.89 _ = 
oe 400 Q4025N5RPCT-NDO 3.84 3.15 2.66 = = 
: 600 D2-PAK 50 A 0.5 4.0 Q6025N5RPCT-NDO 4.52 3.71 3.13 500 984.30 
800 Q8025N5RPCT-NDO 5.20 4.27 3.60 - —_ 
0 RoHS Compliant t+ Cut Tape § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Surface Mount Triacs (0.8-1.0 Amps) COMPAK 
‘bpm | Ytm | Yat Cut Tape Tape & Reel — 
ITRMS | VYDRM | !@T | @25°C | @25°C | @25°C | 'H | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 2 14 | | 
(A) (Vv) | (ma)] (ma) | (VY) (V) | (mA) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 2,500 i) 
Surface Mount Triacs 204 1.24 
0.8 400 Q4X3CT-ND 1.04 86 .73 | Q4X3TR-ND —453.90/M 
1.0 400 | 10 | 002 | 16 2.0 | 15.0 | Q4N3CT-ND 1.24 1.02 86 | Q4N3TR-ND —540.60/M 
1.0 600 Q6N3CT-ND 1.48 1.22 1.03 | Q6N3TR-ND 644.30/M 
Sensitive Gate Surface Mount Triacs 
400 3 5.0 | L4x3CT-ND 1.24 1.02 86 | L4x3TR-ND 540.60/M 
0.8 600 3 0.01 1.6 2.0 5.0 | L6X3CT-ND 1.22 .96 .93 | L6X3TR-ND 627.30/M 
400 5 10.0 | L4X5CT-ND 1.20 .99 .84 | L4X5TR-ND 523.60/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 1233 


The New Standard in Thyristors 
for Electronic Equipment 


TECCOR. 


te 
Bilateral Trigger Diacs HT and ST Series 


General Description: The diac semiconductor is a full-wave or bi-directional thyristor. It is triggered from a 
blocking-to-conduction state for either polarity of applied voltage whenever the amplitude of applied voltage 
exceeds the breakover voltage rating of the diac. 

The line of diacs features glass passivated junctions to ensure long term device reliability and parameter 
stability. Glass offers a rugged, reliable barrier against junction contamination. 


Littelfuse 


Specifications: * Maximum Ratings, Absolute-Maximum Values * Maximum Trigger Firing Capacitance — 
0.1pF; Device dissipation (atTA = -40°C ~ 40°C) — 250mW; Derate Above 40°C — 3.6mW/°C * Temperature 
Ranges: Storage -40°C ~ 125°C; Operating (Junction) -40°C ~ 125°C * Thermal Resistance: Junction to 
Ambient (ROJA) = 278°C/W (DO-35); Junction to Lead (ROJL) = 100°C/W (DO-35); 65°C/W (DO-214AA) 
based on maximum lead temperature of 85°C (DO-35) and 90°C (DO-214AA) 


DO-214AA Dynamic 
(BO) V(BO) Breakback 

(Vv) Symmetry Voltage Digi-Key Pricing Tape & Reel § 

Min. Max. (V) Max. (V) Part No. ul 10 100 Qty. Pricing 
HT Series — DO-35 

27 37 3 10 HT32-ND0 16 1.44 12.96 = = 

35 45 3 10 HT40-NDO 14 1.24 11.16 _ = 

30 40 3 10 HT35-ND 14 1.24 11.16 = = 

28 36 4 7 HT32A-ND 18 1.64 14.76 = = 

30 34 2 7 HT32B-ND 23 2.06 18.54 = = 

32 36 2 10 HT34B-ND 23 2.06 18.54 = = 

ST Series — DO-214AA 

32 36 2 10 ST-34BCT-NDt 88 7.23 61.02 2,500 361.60/M 
Tiguer Dad 30 40 3 10 ST-35CT-NDt 56 4.61 38.88 2,500 244.80/M 

34 38 2 10 ST-36BCT-NDt 88 7.22 60.89 = = 

0 RoHS Compliant t Cut Tape § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Sidacs 


General Description: The Sidac is a silicon bilateral voltage triggered 
switch with greater power-handling capabilities than standard diacs. 
Upon application of a voltage exceeding the Sidac breakover voltage 
point, the Sidac switches on through a negative resistance region to a 
low on-state voltage. Conduction will continue until the current is inter- 
rupted or drops below the minimum holding current of the device. 


Applications: 

* High voltage lamp ignitors * Natural gas ignitors * Gas oil ignitors 
¢ High voltage power supplies * Xenon ignitors * Over voltage protector 
¢ Pulse generators » Fluorescent lighting ignitors * HID lighting ignitors 
Features: ¢ AC circuit oriented »* Glass passivated junctions »* High 
surge current capability 


General Notes: 

¢ All measurements are made at 60Hz with a resistive load at an 
ambient temperature of 25°C unless otherwise specified * Storage 
temperature range (TS) is -65°C ~ 150°C ¢ Junction temperature range 
(TJ) is -40°C ~ 110°C * Lead solder temperature is a maximum of 230°C 
for 10 seconds maximum; = 1/16” (1.59mm) from case. 


Fig. 1 NEW! 'T(RMs)| VDRM VBO 'DRM | 'BO | Digi-Key Price Each 
Fig.| Package (A) (V) Min. Max. (HA) (uA) | Part No. i] 10 100 250 
+!posal 1 | 2 | 8 13] 5 10 | K1050SRPCT-ND{0) NEW! 96. 79 67 57 
: +90 | 95 113 | 5 10__| K1050SRPTR-ND§0 NEW! 1045.00/2,500 
+90 | 95. +113'| 5 10 | K1050E70-ND Bt 6460~—(O41SSC 
+90 | 104 «118 | 5 10 | K1100E70-NDO 51 4604184 
+90 | 110 125 | 5 10 | K1200E70-ND 51 46004184 
+90 | 120 138 | 5 10 | K1300E70-ND 51 64604184 
i +90 | 130 146 | 5 10 | K1400E70-ND 53 48 «4.43.36 
Fig. 3 2) To-92 | 10 | 90 | 140 170 | 5 10_| K1500E70-ND0 53.48 4336 
ScurcaTae =180 | 190 215 | 5 10 | K2000E70-ND ‘60. 54. 49°44 
+180 | 205 230 | 5 10_| K2200E70-ND 60 54 49 41 
2190 | 220. 250 | 5 10 | K2400E70-ND ‘65. 58. 5244 
+190 | 240 280 | 5 10_| K2500E70-ND 65 58 52.44 
2180 | 190 215 | 5 10 | K2000F1-NDO ‘85. .76.~~69~«S7 
<eapbaR +180 | 205 230 | 5 10_| K2200F1-NDO 85 76 69 57 
3 | wom | 10 | #190 | 220 250° [5 10 | K2400F1-NDO ‘90 80. .72 60 
coeds +190 | 240 280 | 5 10 | K2500F1-NDO 90 80 72 60 
Fig.4 NEW! +190 | 270 330 | 5 10 | K3000F1-NDO 99 89 80 67 
ne_(Va0-Vs) +90 | 110 125 | 5 10_| K1200G-ND0 NEW! 53.48 4336 
'S=((eIgo) 290 | 120. 138 | 5 10 | K1300G-ND0 NEW! 53. 48. 43.36 
+90 | 140 170 | 5 10 _| K1500G-ND0 NEW! 5852 47__—39 
4 | po-tsx | 1.0 [#180 | 190215 | 5 10 | K2000G-ND0 NEW! ‘65.58.5244 
2190 | 220 250 | 5 10 | _K2400G-ND0 NEW! ‘6962-5647 
2200 | 240 280 | 5 10 | K2500G-ND0 NEW! ‘69 ~62.~«56 47 
& RoHS Compliant + Cut Tape § Tape and Reel 
Glass iTRMs | VRRM Irsm | VEM | Digi-Key Price Each 
Package (A) (Vv) (A) (V)_| Part No. 1 10 100 +250 500 1,000 
H 15 200 225 1.6 | D201I5L-ND NEW! 115 1.03 93 77 67 65 
Passivated 15 400 225 1.6 | D4015L-ND NEW! 122 109 98 82 71 68 
= 15 600 295 1.6 | D6O15L-NDNEW! 129 115 104 87-7572 
Silicon 20 400 300 1.6 | D4020L-ND 136. +4121. +409. 91 79 76 
ts TO220A8 (lsolated) 20 600 300 1.6 | D6020L-ND 143° «1.28 4115 96 83 80 
Rectifiers 20 800 300 1.6 | D8020L-NDNEW! 152 136 122 102 89 85 
25 400 350 1.6 | D4025L-ND 164. +146 «1.32 110 95 91 
25 600 350 1.6 | D6025L-ND 173 154 139 146 100 97 


Sensitive Gate 
SCRs 


Non-lsolated 
Cathode 
IDRM Tape & 
VDRM IRRM VT™M VGT Cut Tape Reel 
'TRMs | VRRM IGT @25° @25°C @25°C 'H Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(A) (Vv) | Package | (WA) (uA) (0) (v) (mA) Part No. 1 10 100 250 Part No. 2,500 
200 S2SCT-ND .80 66 56 48 S2STR-ND 348.50/M 
400 COMPAK 200 2.0 1.7 0.8 5.0 S4SCT-ND 88 73 62 52 S4STR-ND 384.20/M 
08 600 S6SCT-ND 1.12 -92 78 67 S6STR-ND 487.90/M 
200 S2S2CT-ND 92 76 64 55 S2S2TR-ND 401.20/M 
400 COMPAK 50 2.0 1.7 0.8 5.0 S4S2CT-ND 1.00 82 70 59 S4S2TR-ND 435.20/M 
600 S6S2CT-ND 1.24 1.02 86 74 S6S2TR-ND 540.60/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Lizella ¢/4 Littelfuse 
Sensitive Gate (0.8-10 Amps) and Non-Sensitive Gate (1-70 Amps) SCRs 


Thyristor SCR semi-conductors are half-wave, unidirectional, gate-controlled rectifiers. Both Sensitive Sensitive Gate Type: The sensitive SCR semiconductors complement the line of power SCRs. Features: 
Gate and Non-Sensitive Gate SCRs in a choice of 3 different electrically isolated packages and 5 non- + Current Ratings: 0.8-10 Amps ¢ Voltage Ratings: 30-600 Volts * Gate Sensitivities: 12-500 microamps 
isolated packages. Electrically Isolated Packages: The electrically isolated packages isolate the case or Surge Current: up to 100 Amps 

tab internally to allow the use of low cost assembly and convenient packaging techniques. Teccor offers ee : | , a 

electrical isolation in the TO-92, TO-220AB, and TO-218 type packages. Glass Passivation: SCRs feature Non-Sensitive Gate Type: The thyristor SCR semiconductors complement the line of sensitive gate SCRs. 
glass passivated device junctions to ensure long term device reliability and parameter stability. Glass Features: * Current Ratings: 1-70 Amps * Voltage Ratings: 100-800 Volts * Gate Sensitivities: 10-50 
offers a rugged, reliable barrier against junction contamination. milliamps * Surge Current: up to 950 Amps 


Isolated Non-lsolated 
A a A 
Hi | 
KAG K 


KA AG 
V-PAK 
TO-92 TO-220AB TO-218X TO-202AB TO-220AB T0-218AC TO-218X TO-251AA 
IT & IeT IRRM VT™M Vet 
Rms | VRRM (mA) @25°C @25°C @25°C Pa(av) tgt Digi-Key Price Each Tape and Reel§ 
(A) (V) Package Min. Max. (mA) (V) (V) (Ww) (usec.) Part No. i 10 100 Qty. Pricing 
Sensitive Gate — Isolated 
200 .001$ 2.2 2N5064-NDO .39 35 32 _ _— 
200 001 3.5 EC103B-ND 32 29 26 = = 
98 | 400 TO-82 = a ‘001 i o8 ou 35 EC103D-ND ‘37 33 30 _ _ 
600 002 3.5 EC103M-ND 44 39 36 mt _ 
0.8 600 TO-92 — 0.012 002 Te 0.8 0.1 2.0 EC103M1-NDO 53 48 43 = = 
100 001 TCR22-3-ND AT 42 .38 _ _— 
200 001 TCR22-4-ND 39 35 32 = = 
1 400 Mode > 200 001 1 oe a 22 TCR22-6-NDO 44 39 36 = = 
600 002 TCR22-8-ND 53 48 43 = = 
6.0 400 TO-220AB = -200 -005 1.6 0.8 0.1 4.0 S4006LS2-NDO 99 89 -80 = = 
200 4.0 S2008LS2-ND0 99 89 -80 = = 
ee 400 Erne = ean 2098 ue v8 a 2.2 $4008LS2-ND0 1.08 97 87 = = 
10.0 400 TO-220AB = -200 -005 1.6 0.8 0.1 2.2 $4010LS2-ND0 1.18 1.05 95 _ = 
Sensitive Gate — Non-Isolated 
200 T106B1-NDQ 53 A8 43 _ — 
400 TO-202AB _ 200 002 2.2 0.8 0.1 2.2 T106D1-NDO 58 52 AT = — 
600 T106M1-NDO 2. 64 58 = = 
200 $2004VS2-ND 55 50 45 _— _— 
4.0 400 TO-251AA = .200 002 2.2 0.8 0.1 4.0 $4004VS2-ND 60 54 49 _ = 
200 $2004DS2CT-NDt 1.04 86 73 2,500 | 453.90/M 
400 TO-252AA = 200 002 2.2 0.8 0.1 4.0 $4004DS2CT-NDt 1.12 92 .78 2,500 | 487.90/M 
600 S6004DS2CT-NDt 1.40 1.15 97 2,500 | 610.30/M 
200 $2006VS2-ND 58 52 47 = = 
400 TO-251AA = -200 005 1.6 0.8 0.1 4.0 S4006VS2-ND 65 58 52 = = 
6.0 600 S6006VS2-ND 79 -70 63 = = 
200 $2006DS2CT-NDt 1.08 89 15 2,500 | 470.90/M 
400 TO-252AA — -200 005 1.6 0.8 0.1 4.0 S4006DS2CT-NDt 1.20 99 84 — _ 
600 S6006DS2CT-NDt 1.44 1.19 1.00 2,500 | 627.30/M 
400 TO-202AB a -200 -005 1.6 0.8 0.1 2.2 S4008FS21-NDO 85 76 69 = = 
200 $2008VS2-ND 62 56 50 _— _ 
400 TO-251AA = .200 005 1.6 0.8 0.1 4.0 $4008VS2-ND 69 62 56 es _ 
8.0 600 S6008VS2-ND 85 -76 69 = = 
200 $2008DS2CT-NDt 1.16 95 81 2,500 | 504.90/M 
400 TO-252AA = .200 005 1.6 0.8 0.1 4.0 S4008DS2CT-NDt 1.28 1.05 89 = = 
600 S6008DS2CT-NDt 1.60 1.32 4.1 = = 
10.0 400 TO-202AB = -200 -005 1.6 0.8 0.1 2.2 S4010FS21-NDO 92 82 74 = = 
Non-Sensitive Gate — Isolated 
200 $201E-ND 51 46 AL — = 
1.0 400 TO-92 1 10 01 1.6 1.5 0.3 2.0 S401E-ND 53 48 43 _— — 
600 S601E-ND 58 52 7 = = 
200 S2006L-NDO 88 78 FA = — 
400 S4006L-NDO 92 82 74 = = 
6.0 600 TO-220AB 1 15 .01 1.6 1.5 0.5 2.0 S6006L-NDO "99 "89 ‘80 _ = 
800 S8006L-NDO 1.06 95 85 = oe! 
200 $2008L-ND0Q 99 89 .80 = = 
400 S4008L-ND0 1.04 93 83 = = 
8.0 600 TO-220AB 1 15 01 1.6 1.5 0.5 2.0 §6008L-NDO 1414 "99 89 _ = 
800 S8008L-NDO 1.18 1.05 95 = = 
200 01 $2010L-NDOQ 1.08 97 87 — = 
400 .01 S4010L-NDO 1.5 1.03 93 = = 
10.0 | 600. | TOPFSAB ! 18 ‘01 18 1S ne 2.0 $6010L-NDO 4.22 1.09 ‘98 — — 
800 02 S8010L-NDO 1.31 1.17 1.06 = = 
400 .01 S4015L-NDO 1.25 1.11 1.00 _— _— 
15.0 600 TO-220AB 1 30 .01 1.6 1.5 0.6 2.0 S6015L-NDO 1.31 aa? 1.06 — _— 
800 02 S8015L-NDO 1.41 1.25 1.13 = = 
200 01 S2020L-NDO 1.31 ad7 1.06 _— = 
400 .01 $4020L-NDO 1.41 1.25 1.13 = = 
20,0 600 Teeee ql 0 .01 16 16 0.6 20 S6020L-NDO 1.50 1.34 1.20 = = 
800 02 S8020L-NDO 1.59 1.42 1.28 = = 
200 01 $2025L-ND0Q 1.55 1.38 1.24 = = 
400 01 S4025L-NDO 1.66 1.48 1.33 = = 
ea.0 600 T0205 i 32 .01 18 ie ae ae $6025L-NDO 1.75 1.56 1.41 = = 
800 02 $8025L-NDO 1.87 1.66 1.50 _ = 
200 01 S2035K-NDO 3.37 3.00 2.70 = _— 
400 .01 S4035K-NDO 3.60 3.20 2.88 = _— 
350°) -e00. | 1OPISAS ° a ‘01 18 ie Re cos $6035K-ND0 3.83 3.41 3.07 _ — 
800 02 S8035K-NDQ 4.06 3.61 3.25 — _ 
200 S2065J-NDO 5.51 4.90 4.41 = _ 
400 TO-218X 5 50 02 1.8 2.0 1.0 2.5 S4065J-NDO 5.90 5.25 4.73 = = 
600 S6065J-NDO 6.30 5.60 5.04 = = 
65.0 200 S2065K-NDO 5.40 4.80 4.32 = = 
400 S4065K-NDO 5.79 5.15 4.64 = = 
600 TO-218AC 5 50 02 1.8 2.0 1.0 2.5 S6065K-NDO 616 548 493 = = 
800 S8065K-NDO 6.53 5.81 5.23 = = 
0 RoHS Compliant $ .05mA@ 125°C t+ Cut Tape § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 1235 


The New Standard in Thyristors Avi © Sen e Gate (0.8-10 Amps) 
TECCOR. for Electronic Equipment re Littelfuse and Non-Sensitive Gate (1-70 Amps) SCRs (Cont.) 


VDRM IDRM & 
IT & IeT IRRM VT™M VeT 
RMS | VRRM (mA) @25°C @25°C @25°C Pq(Av) tgt Digi-Key Price Each Tape and Reel§ 
(A) (V) Package Min. Max. (mA) (V) (V) (Ww) (usec.) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing 
Non-Sensitive Gate — Non-Isolated 
200 $2006V-ND 60 54 49 — = 
400 S4006V-ND 65 58 52 = = 
600 TO-251AA 1 15 .01 1.6 1.5 0.5 2.0 S6006V-ND 67 ‘60 54 a = 
6.0 800 S8006V-ND 72 64 58 = = 
, 200 S2006DCT-NDt 1.12 92 78 2,500 | 487.90/M 
400 TO-252AA 1 15 .01 1.6 1.5 0.5 2.0 S4006DCT-NDt 1.20 99 84 2,500 | 523.60/M 
600 S6006DCT-NDt 1.28 1.05 89 = = 
200 $2008R-NDO 88 78 71 _ _— 
400 S4008R-NDO 95 84 76 a _ 
600 TO-220AB 1 15 .01 1.6 1.5 0.5 2.0 $6008R-NDO 101 ‘ot 'g2 = a 
800 S8008R-NDO 1.06 95 85 = = 
8.0 200 $2008V-ND 67 60 54 _ _ 
. 400 TO-251AA 1 15 .01 1.6 1.5 0.5 2.0 $4008V-ND 72 64 58 = _ 
800 S8008V-ND 81 72 65 = = 
200 g S2008DCT-NDOt 1.28 1.05 89 = = 
800 TO -epene t 16 ot 16 As na 2.0 S8008DCT-NDt 1.56 1.28 1.08 = = 
200 $2010V-ND 74 66 60 = — 
400 S4010V-ND 79 70 63 = = 
600 TO-251AA 1 15 01 1.6 1.5 0.5 2.0 §6010V-ND 83 ‘74 ‘67 _ a 
10.0 800 $8010V-ND -90 -80 72 a = 
: 200 $2010DCT-NDt 1.40 1.15 97 _ _ 
400 TO-252AA $4010DCT-NDt 1.52 1.25 1.06 a _ 
600 ; is vl ae a ad 20 $6010DCT-NDt 1.60 1.32 1.11 = = 
400 .01 $4012R-NDO 1.08 97 87 = _ 
800 TO220h8 i a 02 18 a nia 2.0 $8012R-NDO 1.22 1.09 -98 = = 
200 $2012V-ND 76 68 61 = = 
400 $4012V-ND 81 72 65 = = 
120 600 TO-251AA 1 20 01 1.6 1.5 0.5 2.0 $6012V-ND 88 738 1 = = 
800 $8012V-ND 92 82 74 = = 
200 $2012DCT-NDt 1.48 1.22 1.03 2,500 | 644.30/M 
600 TO-252AA 1 20 .01 1.6 1.5 0.5 2.0 $6012DCT-NDt 1.68 1.38 1.17 a _ 
800 $8012DCT-NDt 1.76 1.45 1.22 2,500 | 766.70/M 
400 S4016R-NDO 1.15 1.03 93 _ _ 
600 TO-220AB 1 30 01 1.6 1.5 0.6 2.0 $6016R-NDO 422 1.09 "98 _ _ 
16.0 400 01 S4016NRPCT-NDO- 2.28 1.87 1.58 500 496.40 
600 D2-PAK 1 30 .01 1.6 1.5 0.6 2.0 S6016NRPCT-NDO: 2.40 1.97 1.67 500 522.75 
800 02 S8016NRPCT-NDO: 2.56 2.10 1.78 500 557.60 
600 TO-220AB 1 35 01 16 15 08 2.0 S6025R-NDO 1.59 1.42 1.28 = = 
250 800 02 S8025R-NDO 1.68 1.50 1.35 = = 
. 600 .01 S6025NRPCT-NDO: 3.12 2.56 2.16 500 680.00 
800 Be-RAK 1 se 02 18 15 0.8 20 S8025NRPCT-NDO: 3.32 2.73 2.30 = _ 
400 .01 S4040R-NDO 2.51 2.24 2.02 _ — 
800 TO-220AB 5 40 02 1.8 1.5 0.8 2.5 $8040R-NDO 2.86 2.55 2.29 _ _ 
40.0 1000 .03 SK040R-NDO 3.02 2.69 2.42 = = 
600 .01 S6040NRPCT-NDO- 5.28 4.33 3.66 _— _ 
800 D2-PAK 5 40 02 1.8 1.5 0.8 2.5 S8040NRPCT-NDO 5.46 4.48 3.78 500 1219.75 
1000 03 SKO40NRPCT-NDO 5.92 4.86 4.10 = = 
800 TO-218AC 5 40 02 1.8 1.5 .08 2.5 S8055M-NDO 3.97 3.53 3.18 = = 
200 S2055W-NDO 3.71 3.30 2.97 = = 
400 TO-218X 5 40 .01 1.8 1.5 0.8 2.5 S4055W-NDO 3.97 3.53 3.18 = = 
55.0 600 S6055W-NDO 4.24 3.78 3.40 = =. 
200 .01 $2055R-NDO 2.47 2.20 1.98 _ = 
600 TO-220AB 5 40 .01 1.8 1.5 0.8 2.5 S6055R-NDO 2.81 2.51 2.26 a _ 
800 02 S8055R-NDO 3.00 2.67 2.40 = = 
800 D2-PAK 5 40 02 1.8 1.5 0.8 2.5 S8055NRPCT-NDOt 5.88 4.83 4.07 500 1280.95 
70.0 600 TO-218X 5 50 02 1.8 2.0 1.0 2.5 S6070W-NDO 5.83 5.19 4.67 = = 
RoHS Compliant + .05mA@ 125°C + Cut Tape § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
® . . 
QUADRAC:’ Internally Triggered Triacs (4.0-15 Amps) 
General Description: 
QUADRAC? is a triac that includes a diac trigger mounted inside the same package. This device saves the user the expense and 
oO assembly time of buying a discrete diac and assembling in conjunction with a gated triac. 
DUT. | The QUADRAC? is a bidirectional AC switch and is gate controlled for either polarity of main terminal voltage. Its primary purpose is for 
Thermotab = S : AC switching and phase control applications such as speed controls, temperature modulation controls, and lighting controls. 
TO-220AB fo Features: * Glass passivated junctions ¢ Electrically Electrical Isolation: Isolated TO-220 Quadrac package will withstand a 
(Isolated) TWh isolated package ° Internal trigger diac *High surge minimum high potential test of 2500VAC (RMS) from leads to case over the 
i capability - up to 150 Amps High voltage capability- operating temperature range of the device. 
wm G Cr Anf 200 up to 600 volts *IDRM @25°C: .05mA *VTM Electrical Isolation From Leads to Case: 
MT2 @25°C: 1.6V * Capacitance: 0.1pF * tgt: 3ysec. U.L. Recognized File No. 71639 
VBO 
IT RMS VDRM IGT (Vv) IBO lH Digi-Key Price Each 
(A) (Vv) (A) Min. Max. (uA) (mA) Part No. 1 10 100 
200 Q2004LT-ND 1.11 99 89 
4.0 400 1.2 33 43 25 40 Q4004LT-ND 1.20 1.07 .96 
600 Q6004LT-ND 1.43 1.28 1.15 
6.0 600 15 33 43 25 50 Q6006LTH-ND¥ 1.64 1.46 1.32 
200 Q2008LT-ND 1.34 1.19 1.08 
400 Q4008LT-ND 1.45 1.30 AA? 
80 600 ts =e 2 25 bau Q6008LT-ND 1.73 1.54 1.39 
600 Q6008LTH-ND¥ 1.78 1.58 1.43 
4000 400 15 33 43 25 60 Q4010LT-ND 1.59 1.42 1.28 
600 Q6010LTH-ND¢ 1.91 1.71 1.54 
400 Q4015LT-ND 1.80 1.60 1.44 
15.0 600 1.5 33 43 25 70 Q6015LT-ND 2.14 1.91 1.72 
600 Q6015LTH-ND¥ 2.19 1.95 1.76 


+ No snubber network required, best dv/dt and noise immunity. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1236 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ECS inc. Surface Mount Oscillators 


INTERNATIONAL 


Notes: 


* Frequency Stability for ECS-3953C, ECS-3953M, 
ECS-3951C, and ECS-3951M Series inclusive of 25°C 
tolerance, operating temperature range, input voltage 


change, load change, aging, shock, and vibration 


¢ For the Enable/Disable Function in the ECS-3953C, 
ECS-3953M, ECS-3951C, and ECS-3951M Series, an 


1.6 40.15 


aon 


3 

ZS 

[=5.08+| 26 
Bottom View 


Series Input Current Rise and Fall Time 
1.8432 - 20.00MHz - 10mA Max. 
33.00MHz - 15mA Max. 
Eeeaen 40.00-65.00MHz - 30mA Max. fons 
66.666MHz - 50mA Max. 
ECS-3951M 1.8432-33.00MHz - 20mA Max. Up to 66.666MHz - 15nS 


40.00-66.666MHz - 55mA Max. 


80.000MHz - 5nS 


ECS-3951M-BN 


1.8-36.0MHz - 20mA Max. 
36.1-70.0MHz - 55mA Max. 
70.1-100.0MHz - 60mA Max. 
100.1-125.0MHz - 65mA Max. 


1.8-70.0MHz - 15nS 
70.1-125.0MHz - 5nS 


20.00-32.00MHz - 8mA Max. 


internal pullup resistor from Pin 1 to Pin 4 allows active ECS-3953C 32.00-50.00MHz - 12mA Max. 45nS 
output if Pin 1 is left open. A 0.01,1F bypass capacitor Side View 66.666-80.00MHz - 30mA Max. 
should be placed between (V)DD (Pin 4) and) GND (Pin 1.8432-32.00MHz - 15mA Max. 
2) to minimize power supply line noise. Pin Connection ECS-3953M 40 00-66 666MHz -25mA Max. 5nS 
Specifications: SL i 80.00MHz - 30mA Max. 
* Enable/Disable Time: 100ns max. * Output Sym- ea Output 1.8-36.0MHz - 15mA Max. 
metry: 40 ~ 60% »* Storage Temperature: -55°C ~ 5.08 Veo ECS-3953M-BN 36.1-70.0MHz - 25mA Max. 15nS 
425°C * Output Current (IOL) VOL=0.5/0.33V (IOH) Pad Layout 70.1-100.0MHz - 30mA Max. 
VOL=4.5V/2.97V: 4mA IOL; -4mA IOH 100.1-125.0MHz - 35mA Max. 
Supply Output Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Voltage Operating Frequency Load Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 
(MHz) (V) Temperature Tolerance HCMOS Part No. il 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
ECS-3951C 
1.843200 5.0 orc ~ 70°C +100ppm 30pF XC653CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC653TR-ND 2625.00 ECS-3951C-018-TR 
3.686400 5.0 0°c ~ 70°C +100ppm 30pF XC654CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC654TR-ND 2625.00 ECS-3951C-036-TR 
12.000000 5.0 orc ~ 70°C +100ppm 30pF XC655CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC655TR-ND 2625.00 ECS-3951C-120-TR 
16.000000 5.0 Orc ~ 70°C +100ppm 30pF XC656CT-ND §.25 4.73 3.94 3.15 XC656TR-ND 2625.00 ECS-3951C-160-TR 
20.000000 5.0 orc ~ 70°C +100ppm 30pF XC657CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC657TR-ND 2625.00 ECS-3951C-200-TR 
33.000000 5.0 orc ~ 70°C +100ppm 30pF XC658CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC658TR-ND 2625.00 ECS-3951C-330-TR 
40.000000 5.0 0°c ~ 70°C +100ppm 30pF XC659CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC659TR-ND 2625.00 ECS-3951C-400-TR 
50.000000 5.0 o°c ~ 70°C +100ppm 30pF XC660CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC660TR-ND 2625.00 ECS-3951C-500-TR 
65.000000 5.0 orc ~ 70°C +100ppm 30pF XC661CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC661TR-ND 2625.00 ECS-3951C-650-TR 
66.666000 5.0 orc ~ 70°C +100ppm 30pF XC662CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC662TR-ND 2625.00 ECS-3951C-666-TR 
ECS-3951M 
1.843200 5.0 -10°C ~ 70°C +50ppm 30pF XC780CT-ND §.25 4.73 3.94 3.15 XC780TR-ND 2625.00 ECS-3951M-018-B-TR 
3.686400 5.0 -10°C ~ 70°C +50ppm 30pF XC781CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC781TR-ND 2625.00 ECS-3951M-036-B-TR 
12.000000 5.0 -10°C ~ 70°C +50ppm 30pF XC782CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC782TR-ND 2625.00 ECS-3951M-120-B-TR 
16.000000 5.0 -10°C ~ 70°C +50ppm 30pF XC783CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC783TR-ND 2625.00 ECS-3951M-160-B-TR 
20.000000 5.0 -10°C ~ 70°C +50ppm 30pF XC784CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC784TR-ND 2625.00 ECS-3951M-200-B-TR 
33.000000 5.0 -10°C ~ 70°C +50ppm 30pF XC785CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC785TR-ND 2625.00 ECS-3951M-330-B-TR 
40.000000 5.0 -10°C ~ 70°C +50ppm 30pF XC786CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC786TR-ND 2625.00 ECS-3951M-400-B-TR 
50.000000 5.0 -10°C ~ 70°C +50ppm 30pF XC787CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC787TR-ND 2625.00 ECS-3951M-500-B-TR 
65.000000 5.0 -10°C ~ 70°C +50ppm 30pF XC788CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC788TR-ND 2625.00 ECS-3951M-650-B-TR 
66.666000 5.0 -10°C ~ 70°C +50ppm 30pF XC789CT-ND §.25 4.73 3.94 3.15 XC789TR-ND 2625.00 ECS-3951M-666-B-TR 
ECS-3951M Extended Temperature 
1.843200 5.0 -40°C ~ 85°C +50ppm 30pF XC291CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC291TR-ND 2775.00 ECS-3951M-018-BN-TR 
3.579545 5.0 -40°C ~ 85°C +50ppm 30pF XC292CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC292TR-ND 2775.00 ECS-3951M-035-BN-TR 
3.686400 5.0 -40°C ~ 85°C +50ppm 30pF XC293CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC293TR-ND 2775.00 ECS-3951M-036-BN-TR 
4.000000 5.0 -40°C ~ 85°C +50ppm 30pF XC294CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC294TR-ND 2775.00 ECS-3951M-040-BN-TR 
8.000000 5.0 -40°C ~ 85°C +50ppm 30pF XC295CT-ND 5.55 5.00 417 3.33 XC295TR-ND 2775.00 ECS-3951M-080-BN-TR 
10.000000 5.0 -40°C ~ 85°C +50ppm 30pF XC296CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC296TR-ND 2775.00 ECS-3951M-100-BN-TR 
12.000000 5.0 -40°C ~ 85°C +50ppm 30pF XC297CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC297TR-ND 2775.00 ECS-3951M-120-BN-TR 
16.000000 5.0 -40°C ~ 85°C +50ppm 30pF XC298CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC298TR-ND 2775.00 ECS-3951M-160-BN-TR 
20.000000 5.0 -40°C ~ 85°C +50ppm 30pF XC299CT-ND 5.55 5.00 417 3.33 XC299TR-ND 2775.00 ECS-3951M-200-BN-TR 
24.000000 5.0 -40°C ~ 85°C +50ppm 30pF XC300CT-ND 5.55 5.00 417 3.33 XC300TR-ND 2775.00 ECS-3951M-240-BN-TR 
25.000000 5.0 -40°C ~ 85°C +50ppm 30pF XC321CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC321TR-ND 2775.00 ECS-3951M-250-BN-TR 
32.000000 5.0 -40°C ~ 85°C +50ppm 30pF XC322CT-ND 5.55 5.00 417 3.33 XC322TR-ND 2775.00 ECS-3951M-320-BN-TR 
40.000000 5.0 -40°C ~ 85°C +50ppm 30pF XC323CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC323TR-ND 2775.00 ECS-3951M-400-BN-TR 
50.000000 5.0 -40°C ~ 85°C +50ppm 30pF XC324CT-ND 5.55 5.00 417 3.33 XC324TR-ND 2775.00 ECS-3951M-500-BN-TR 
66.666000 5.0 -40°C ~ 85°C +50ppm 30pF XC325CT-ND 5.55 5.00 417 3.33 XC325TR-ND 2775.00 ECS-3951M-666-BN-TR 
80.000000 5.0 -40°C ~ 85°C +50ppm 30pF XC326CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC326TR-ND 2775.00 ECS-3951M-800-BN-TR 
100.000000 5.0 -40°C ~ 85°C +50ppm 30pF XC327CT-ND 5.55 5.00 417 3.33 XC327TR-ND 2775.00 ECS-3951M-1000-BN-TR 
ECS-3953C 
20.000000 3.3 o°c ~ 70°C +100ppm 15pF XC721CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC721TR-ND 2625.00 ECS-3953C-200-TR 
24.000000 3.3 orc ~ 70°C +100ppm 15pF XC722CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC722TR-ND 2625.00 ECS-3953C-240-TR 
25.000000 3.3 orc ~ 70°C +100ppm 15pF XC723CT-ND §.25 4.73 3.94 3.15 XC723TR-ND 2625.00 ECS-3953C-250-TR 
32.000000 3.3 O°C ~ 70°C +100ppm 15pF XC724CT-ND §.25 4.73 3.94 3.15 XC724TR-ND 2625.00 ECS-3953C-320-TR 
40.000000 3.3 orc ~ 70°C +100ppm 15pF XC725CT-ND §.25 4.73 3.94 3.15 XC725TR-ND 2625.00 ECS-3953C-400-TR 
50.000000 3.3 O°c ~ 70°C +100ppm 15pF XC726CT-ND §.25 4.73 3.94 3.15 XC726TR-ND 2625.00 ECS-3953C-500-TR 
66.666000 3.3 orc ~ 70°C +100ppm 15pF XC727CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC727TR-ND 2625.00 ECS-3953C-666-TR 
80.000000 3.3 orc ~ 70°C +100ppm 15pF XC728CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC728TR-ND 2625.00 ECS-3953C-800-TR 
ECS-3953M 
1.843200 3.3 -10°C ~ 70°C +50ppm 15pF XC284CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC284TR-ND 2625.00 ECS-3953M-018-B-TR 
3.686400 3.3 -10°C ~ 70°C +50ppm 15pF XC285CT-ND §.25 4.73 3.94 3.15 XC285TR-ND 2625.00 ECS-3953M-036-B-TR 
4.000000 3.3 -10°C ~ 70°C +50ppm 15pF XC286CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC286TR-ND 2625.00 ECS-3953M-040-B-TR 
8.000000 3.3 -10°C ~ 70°C +50ppm 15pF XC287CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC287TR-ND 2625.00 ECS-3953M-080-B-TR 
10.000000 3.3 -10°C ~ 70°C +50ppm 15pF XC288CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC288TR-ND 2625.00 ECS-3953M-100-B-TR 
12.000000 3.3 -10°C ~ 70°C +50ppm 15pF XC289CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC289TR-ND 2625.00 ECS-3953M-120-B-TR 
16.000000 3.3 -10°C ~ 70°C +50ppm 15pF XC290CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC290TR-ND 2625.00 ECS-3953M-160-B-TR 
20.000000 3.3 -10°C ~ 70°C +50ppm 15pF XC790CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC790TR-ND 2625.00 ECS-3953M-200-B-TR 
24.000000 3.3 -10°C ~ 70°C +50ppm 15pF XC791CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC791TR-ND 2625.00 ECS-3953M-240-B-TR 
25.000000 3.3 -10°C ~ 70°C +50ppm 15pF XC792CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC792TR-ND 2625.00 ECS-3953M-250-B-TR 
32.000000 3.3 -10°C ~ 70°C +50ppm 15pF XC793CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC793TR-ND 2625.00 ECS-3953M-320-B-TR 
40.000000 3.3 -10°C ~ 70°C +50ppm 15pF XC794CT-ND §.25 4.73 3.94 3.15 XC794TR-ND 2625.00 ECS-3953M-400-B-TR 
48.000000 3.3 -10°C ~ 70°C +50ppm 15pF XC1016CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC1016TR-ND 2625.00 ECS-3953M-480-B-TR 
50.000000 3.3 -10°C ~ 70°C +50ppm 15pF XC795CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC795TR-ND 2625.00 ECS-3953M-500-B-TR 
66.666000 3.3 -10°C ~ 70°C +50ppm 15pF XC796CT-ND §.25 4.73 3.94 3.15 XC796TR-ND 2625.00 ECS-3953M-666-B-TR 
80.000000 3.3 -10°C ~ 70°C +50ppm 15pF XC797CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC797TR-ND 2625.00 ECS-3953M-800-B-TR 
ECS-3953M Extended Temperature 
1.843200 3.3 -40°C ~ 85°C +50ppm 15pF XC329CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC329TR-ND 2775.00 ECS-3953M-018-BN-TR 
3.579545 3.3 -40°C ~ 85°C +50ppm 15pF XC330CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC330TR-ND 2775.00 ECS-3953M-035-BN-TR 
3.686400 3.3 -40°C ~ 85°C +50ppm 15pF XC331CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC331TR-ND 2775.00 ECS-3953M-036-BN-TR 
4.000000 3.3 -40°C ~ 85°C +50ppm 15pF XC332CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC332TR-ND 2775.00 ECS-3953M-040-BN-TR 
8.000000 3.3 -40°C ~ 85°C +50ppm 15pF XC333CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC333TR-ND 2775.00 ECS-3953M-080-BN-TR 
10.000000 3.3 -40°C ~ 85°C +50ppm 15pF XC334CT-ND 5.55 5.00 417 3.33 XC334TR-ND 2775.00 ECS-3953M-100-BN-TR 
12.000000 3.3 -40°C ~ 85°C +50ppm 15pF XC335CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC335TR-ND 2775.00 ECS-3953M-120-BN-TR 
16.000000 3.3 -40°C ~ 85°C +50ppm 15pF XC336CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC336TR-ND 2775.00 ECS-3953M-160-BN-TR 
20.000000 3.3 -40°C ~ 85°C +50ppm 15pF XC337CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC337TR-ND 2775.00 ECS-3953M-200-BN-TR 
24.000000 3.3 -40°C ~ 85°C +50ppm 15pF XC338CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC338TR-ND 2775.00 ECS-3953M-240-BN-TR 
25.000000 3.3 -40°C ~ 85°C +50ppm 15pF XC339CT-ND 5.55 5.00 417 3.33 XC339TR-ND 2775.00 ECS-3953M-250-BN-TR 
32.000000 3.3 -40°C ~ 85°C +50ppm 15pF XC340CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC340TR-ND 2775.00 ECS-3953M-320-BN-TR 
40.000000 3.3 -40°C ~ 85°C +50ppm 15pF XC341CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC341TR-ND 2775.00 ECS-3953M-400-BN-TR 
50.000000 3.3 -40°C ~ 85°C +50ppm 15pF XC342CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC342TR-ND 2775.00 ECS-3953M-500-BN-TR 
66.666000 3.3 -40°C ~ 85°C +50ppm 15pF XC343CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC343TR-ND 2775.00 ECS-3953M-666-BN-TR 
80.000000 3.3 -40°C ~ 85°C +50ppm 15pF XC344CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC344TR-ND 2775.00 ECS-3953M-800-BN-TR 
100.000000 3.3 -40°C ~ 85°C +50ppm 15pF XC345CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC345TR-ND 2775.00 ECS-3953M-1000-BN-TR 
125.000000 3.3 -40°C ~ 85°C +50ppm 15pF XC346CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC346TR-ND 2775.00 ECS-3953M-1250-BN-TR 
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MECS iwc. ECS-300C Series 
M2 Dual Output Oscillator 


Electrical Characteristics: 

¢ Frequency Tolerance: +0.01% * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C * Storage Temperature: -55°C 
~ 125°C * Supply Voltage: 5V * Supply Current: 20mA * Output Load CMOS: 15pF ¢ Output Voltage: 
4.5V (VOH) * Output Voltage: .5V (VOL) * Output Symmetry: 40% ~ 60% * Rise Time CMOS: 15ns ° Fall 
Time CMOS: 15ns « Start-up Time: 2ms 


Half Size Clock Oscillators 


Electrical Charact 
¢ Frequency Stability: 


S: 
: 450ppm Max. ° Supply Voltage: 5V +0.25V « Input Current: 4.000 ~ 25.000MHz: 


25mA; 25.000 ~ 50.000MHz: 46mA; 50.000 ~ 80.000MHz: 77mA * Output Symmetry @ 2.5V: 4.000 ~ 
80.000MHz: 45% Minimum, 55% Max. * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C »* Storage Temperature: 
-55°C ~ 125°C ¢ Rise Time (0.5V ~ 4.5V): 5nS « Fall Time (4.5V ~ 0.5V): 5nS_ * Output Voltage (4.000 ~ 
80.000MHz): IOL: 16mA, 0.5V Max.; IOH: -16mA, 4.5V Minimum ¢* Output Current (4.000 ~ 80.000MHz): 
VOL: 0.5V, 16mA Max.; VOH: 4.5V: -16mA Max. * Output Load: TTL: 10 TTL Max.; HCMOS: 50pf « Start 
up Time (4.000 ~ 80.000MHz): 10mS * Output Enable/Disable Time: 100nS 


ECS-327SMO Series 
SMD Clock Oscillator 


Specifications: 

¢ Frequency Stability: -60ppm Min., +30ppm Max. @ -10°C ~ 60°C; -140ppm Minimum, +30ppm Max. @ -40°C 
~85°C © “0” Level: Vcc x 0.1V Max. “1” Level: Vcc x 0.9V Minimum * Operating Temperature: -40°C ~ 
85°C * Output Load CMOS: 15pF ¢ Storage Temperature: -40°C ~ 85°C »* Supply Voltage: 3.3V * Supply 
Current: 15uA * Output Symmetry: 40% ~ 60% * Rise Time CMOS: 200ns ° Fall Time CMOS: 200ns 


Pin Connection 
1] NC 

2 | Ground 
3 | Output 
4| Vec 


Package Thickness: 2.0mm 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 
(kHz) Part No. 1 10 100 | Part No. 2,000 Part No. 
32.768 |XC777CT-ND 6.74 5.52 4.90 | XC777TR-ND 3430.00/M ECS-327SMO-TR 


11.8 +1 
t 13.2 Enable / Disable Function 
"er | INH (Pin 1) Output (Pin 5) 
Denotes Pin 1 #0 Open* Active 
Pin Connection 1’ Level Vih = 2.2V Active 
Enable/Disable 0’ Level Vil < 0.8V High Z 
GND (Case) * An internal pullup resistor from Pin 1 to Pin 8 
Output allows active output if Pin 1 is left open 
SETTING OF 35 VDC 
DIVIDING OUTPUT 8| |7 
Input Output - 
Frequency Price Each ECS 
Select F (Original D (Divided (MHz) 1 10 100 500 Part No. 
c |B |a|st Frequency) Waveform) 4.00000 | XC259-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-040 
12] 12)14 4.91520 | XC260-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-049 
x |x] x Tet u u = ON) SS SGND! 6.00000 | XC261-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-060 
ce kw ip elock fa eloek 6.14400 | XC262-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-061 
in GEAROGUOR 7.37280 | XC263-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-073 
re fo clock fo 1/22clock 8.00000 | XC264-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-080 
pili hoe) ae ‘SA lBSciock 1_|_ Output 9.21600 | XC265-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-092.1 
bara ioelddeiciaeis 2_[_ Dividing Ratio 9.83040 | XC266-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-098 
tclualala fedlode fo 1/24clock a | Stand 10.00000 | XC267-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-100 
y 11.05920 | XC268-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-110.5 
oat eee core sn Sites ; _ = 12.00000 | XC269-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-120 
rogramming) 14.31818 | XC270-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-143 
H|L]H|H fo clock fo 1/26clock 
ss Cc ueBelee 6 |B (Programming) 1600000 | XC271-ND 2.63 2.37 1189 i168 | ECS-2200B-160 
H/|H] LH fo clock fo 1/27clock - 18.43200 | XC272-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-184 
aaleah acl saeicsk 55 4 DACiEE 7 | © (Programming) 19.66080 | XC273-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-196 
woes elieBrled 8: | VDD (6V) 20.00000 | XC274-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-200 
24.00000 | XC275-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-240 
a Price Each 25.00000 | XC276-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-250 
ae Dio jl an a0 Py alasae 28.32200 | XC277-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-283 
Z : 32.00000 | XC278-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-320 
12.000000 Ree ae 5.36 pao —_ Bee 1S aepeciee 40.00000 | XC279-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-400 
12.288000 | XC302-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300C-122.8 48.00000 | XC280-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-480 
‘i annie 50.00000 | XC281-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-500 
12.800000 | XC303-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300C-128 50.0000 eee ae ree 1.3 Wen [sees pomnpieee 
14.318180 | XC304-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300C-143 g0.00000 | Xc283-ND 263 237 1189 46s | ECS-2200B-800 
14.745600 | XC305-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300C-147.4 RoHS Compliant 
15.974400 | XC306-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300C-159.7 4.00000 | XC1178-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-040 
4.91520 | XC1179-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200Bx-049 
16.000000 Cena 5.35 ia mer ee || seeeeecows 100 6.00000 | XC1180-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-060 
16.384000 | XC308-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300C-163.8 7.37280 | XC1181-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200Bx-073 
17.734476 | XC309-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300C-177.3 8.00000 | XC1182-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2200BX-080 
1.432000 | xc310-ND 5.35 4.46 3.57 28s | ECS-300c-184 9.83040 | XC1183-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200Bx-098 
10.00000 | XC1184-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200Bx-100 
19.660800 | XC311-ND 5.35 4.46 3.57 288 | ECS-300C-196.6 11.05920 | XC1185-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-110.5 
16.00000 | XC1186-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-160 
20.000000 ACen — eae ar ee |e ee eer ee 19.66080 | XC1187-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-196 
24.000000 | EACSISANEY pee nae S20 08 | EES BONE eNO 20.00000 | XC1188-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-200 
RoHS Compliant 24.00000 | XC1189-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200Bx-240 
32.00000 | XC1190-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200Bx-320 
12.000000 | XC1170-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300CX-120 40.00000 | XC1191-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200Bx-400 
12800000 | XC1171-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300CX-128 48.00000 _[ERSCMISZSNE) —_ —_ 188 HOE: | SECS 22008400 
50.00000 | XC1193-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-500 
14.318180 | XC1172-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300CX-143 
g 80.00000 | XC1194-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200Bx-800 
16.000000 | XC1173-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300CX-160 
16.384000 XC1174-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 ECS-300CX-163.8 A463-ND Aries Electronics Inc. Half Size 4-Pin Oscillator Sockets $.55/1 $11.60/25 $37.59/100 
18.432000 | XC1175-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300CX-184 
20.000000 | XxC1176-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300CX-200 Full Size TTL Clock Oscillators 
24.000000 | XxC1177-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300CX-240 
Electrical Characteristics: 


° Frequency Stability: +100ppm Max. * Supply Voltage: 5V +0.25V « Input Current: 1.000 ~ 8.000MHz: 
15mA; 8.000 ~ 24.000MHz: 30mA; 24.000 ~ 66.666MHz: 70 mA * Output Symmetry @ 1.4V: 1.000 ~ 
8.000MHz: 45% Minimum, 55% Max.; 8.000 ~ 66.666MHz: 40% Minimum, 60% Max. * Operating Tempera- 
ture: 0°C ~ 70°C * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C « Rise Time: 1.000 ~ 25.000MHz @ 0.4V ~ 2.4V: 
10nS; 25.000 ~ 66.666MHz @ 0.5V ~ 2.4V: 5nS « Fall Time: 1.000 ~ 25.000MHz @ 0.4V ~ 2.4V: 10n 
25.000 ~ 66.666MHz @ 0.5V ~ 2.4V: 5nS * Output Voltage (IOL = 20mA): 1.000 ~ 25.000MHz: 0.4V Max.; 
25.000 ~ 66.666MHz: 0.5V Max. * Output Voltage (IOH = 1mA): 2.4V Minimum. ¢ Output Current: VOL 
= 0.5V: 16mA Max.; VOH = 2.4V: -4mA Max. * Output Load: TTL: 10 TTL Max. ¢ Start up Time: 1.000 ~ 
3.500MHz: 20mS; 3.500 ~ 4.000MHz: 35mS; 4.000 ~ 6.000MHz: 30mS; 6.000 ~ 20.000MHz: 20mS; 20.000 
~ 66.666MHz: 15mS 


Pin 
Connection 
NC 
GND/Case GND 
Output 
+5 VDC 


Duty Ratio=A/{A + B) 


Frequency | Digi-Key Price Each ECS 
(MHz) Part No. al 10 100 500 Part No. 
1.000000 X101-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-010 
1.228800 X102-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-012.2 
1.843200 X103-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-018 
2.000000 X104-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-020 
2.457600 X105-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-024 


(Continued) 
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ByECS we. Full Size TTL Clock Oscillators (cont. Frequency | Digi-Key Price Each ECS 
WECS inc. ull Size Clock Oscillators ( ) (MHz) Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
. 3.579545 XC235-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-035 
Frequency | Digi-Key Price Each ECS 3.686400 XC234-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-036 
(MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 4.000000 X202-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-040 
3.579545 | XC227-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-035 4.915200 XC236-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-049 
3.686400 X106-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-036 5.000000 XC237-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-050 
qoreeee uf SEN : 28 : 2 ; 38 : 2 ee oA 5.068800 XC238-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-051 
. i : : : : 100A 6.000000 XC239-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-060 
5.000000 _|_X108-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-050 6.144000 XC240-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-061 
5.068800 | X110-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-051 7.372800 X208-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-073.2 
6.000000 | X111-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-060 8.000000 X209-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-080 
coast oe tee tee ie tee | Eeeceraees 9.216000 | XC241-ND 2.43 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-092.1 
gooo000 | x112.ND 1188 1'69 1138 120 ECS-100A-080 9.830400 XC242-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-098.3 
: : : 2 : 10.000000 XC243-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-100 
aaron a ene : ne : o : . : oo Bee Rea eeR 11.059200 XC244-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-110.5 
teccooc, BERANE tee tee 132 135 Bee aA 166, 12.000000 XC245-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-120 
11.059200 X125-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-110.5 14.318180 XC246-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-143 
12.000000 X126-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-120 14.745600 XC247-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-147.4 
14318180 ISHED 188 65 qa5 750 ECS100AaaS 16.000000 X216-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-160 
16.257000 XC248-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-162.5 
14.745600 | X127-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-147.4 18 000006 aaron 544 a oo beet ‘a6. || EOS:21004180 
16.000000 | X116-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-160 : C288 : ‘ 5 d Hl a 
16.257000 | X128-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-162.5 18.432000 XC250-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-184 
18.000000 | X117-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-180 19.660800 XC251-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-196.6 
8.432000 | xX118-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-184 20.000000 X220-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-200 
19.660800 XC314-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-196.6 24.000000 X221-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-240 
20.000000 X119-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-200 25.000000 XC252-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-250 
24.000000 | X129-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-240 25.175000 X222-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-251.7 
25.000000_| _XC315-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-250 28.322000 X223-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-283.2 
25.175000 | X130-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-251.7 30.000000 XC253-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-300 
28.322000 | X131-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-283.2 32.000000 XC254-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-320 
30.000000 | XC316-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-300 32.514000 X224-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-325.1 
32.000000 | X132-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-320 
32514000 | x133-ND 185 Geo {ae +30 ECS-100A-325.1 35.000000 XC255-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-350 
40.000000 X225-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-400 
35.000000 | X134-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-350 48.000000 XC256-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-480 
au oneout eo Ne } ss : 68 , 2 : oo ee coeiae 50.000000 X226-ND 213 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-500 
pepeettia oc Ae isa ves ee es Soe yet 64.000000 XC257-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-640 
64.000000 X136-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-640 66.666000 XC258-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-666 
66.666000 | XC228-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-666 RoHS Compliant 
RoHS Compliant 3.686400 XC1158-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-036 
4.000000 X960-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-040 
bere een 1c te 188 Vo Bee ones ote 2 4.915200 XC1159-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-049 
1843200 | x939-ND 1/88 169 1135 1120 ECS-100AX-018 7.372800 X961-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-073.7 
2000000 | Xx940-ND 1138 169 135 120 ECS-100AX-020 8.000000 X962-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-080 
3.579545 _| XC1154-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-035 9.216000 XC1160-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-092.1 
3.686400 X941-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-036 9.830400 XC1161-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100AX-098.3 
4.000000 | x942-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-040 10.000000 XC1162-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-100 
6.000000 | X943-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-060 11.059200 XC1163-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-110.5 
6.144000 | X952-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-061 12.000000 XC1164-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-120 
7.372800_| X953-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-073 14.745600 XC1165-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-147.4 
8.000000 | Xx944-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-080 16.000000 X963-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-160 
9.830400 | X954-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-098.3 18.432000 XC1166-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-184 
10.000000 | X945-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-100 19.660800 XC1167-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-196.6 
11.059200 | X955-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-110.5 20.000000 X964-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100AX-200 
14.918180 [RXSEGSND) 88 LBS 189 de EGS 100188 28.322000 X965-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100AX-283.2 
ieoobees ree : 7 ' 9 : 38 ' oo ee eee 30.000000 XC1168-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100AX-300 
18.432000 | X948-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-184 aaeoeoe xe6e ND. a rs fee eae ae 
48.000000 XC1169-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-480 
19.660800 | XC1155-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-196.6 50.000000 X967-ND 213 1192 153 1136 | ECS-2100AX-500 
20.000000 | X949-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-200 : : : : : 
25.000000 | XC1156-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-250 A463-ND Aries Electronics Inc. Half Size 4-Pin Oscillator Sockets....... $.55/1 $11.60/25 $37.59/100 
30.000000 | XC1157-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-300 
32.000000 | X957-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-320 
40.000000 | X950-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-400 a 
48.000000 | X958-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-480 SMD Clock Oscillators 
50.000000 | X951-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-500 
64.000000 | X959-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-640 


A462-ND Aries Electronics Inc. Full Size 4-Pin Oscillator Sockets....... $.55/1 $11.60/25 $37.59/100 


Side View 3 
l-2.54-+| 
Bottom View 


Half Size TTL Clock Oscillators 


Electrical Characteristics: 

¢ Frequency Stability: +100ppm Max. * Supply Voltage: 5V +0.25V « Input Current: 1.000 ~ 25.000MHz: 
25mA; 25.000 ~ 50.000MHz: 46mA; 50.000 ~ 66.666MHz: 77mA * Output Symmetry @ 2.5V: 1.000 ~ 
66.666MHz: 45% Minimum, 55% Max. * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C » Storage Temperature: 
-55°C ~ 125C ¢ Rise Time (0.5V ~ 4.5V): 5nS « Fall Time (4.5V ~ 0.5V): 5nS * Output Voltage: IOL: 16mA, 
0.5V Max.; IOH: -16mA, 4.5V Minimum ¢ Output Current: VOL: 0.5V, 16mA Max.; VOH: 4.5V, -16mA Max. 
¢ Output Load: TTL: 10 TTL Max.; HCMOS: 50pf ¢ Start up Time: 10mS 


Pin Connector Pin Connector ECS-3963 (3V) Standby Control Voltage 


Tri-State Tri-State 


2| Ground 2| Ground Fin 1=Open : 3 = Output 
3 | Output 3 | Output Pin 1 = +2.1V Min 3 = Output 
4 4| Vcc Pin 1 = 0.9V Max 3 = No Oscillation 


Vec 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Pricing* ECS 
Fig. (MHz) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 


ECS-3518 — 1.8V 


4.00000 XC1066CT-ND 3.27 2.95 2.46 1635.00 ECS-3518-040-B-TR 
8.00000 XC1067CT-ND 3.27 2.95 2.46 1635.00 ECS-3518-080-B-TR 
10.00000 | XC1068CT-ND 3.27 2.95 2.46 1635.00 ECS-3518-100-B-TR 
12.00000 | XC1069CT-ND 3.27 2.95 2.46 1635.00 ECS-3518-120-B-TR 
14.31818 | XC1070CT-ND 3.27 2.95 2.46 1635.00 ECS-3518-143-B-TR 
20.00000 | XC1071CT-ND 3.27 2.95 2.46 1635.00 ECS-3518-200-B-TR 


24.00000 | XC1072CT-ND 3.27 2.95 2.46 1635.00 ECS-3518-240-B-TR 
1A | 25.00000 | XC1073CT-ND 3.27 2.95 2.46 1635.00 ECS-3518-250-B-TR 


Pin Connection . <1" Level 
1|NC RL = 400 Ohm 


4|GND Ds en Diode 
5 | Output CL = 15pF Max. : 
8 | Vcc i eI" Level 


% Max,! 


; ; 32.00000 | XC1074CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1635.00 | ECS-3518-320-B-TR 
Frequency! 2 Ene : Ace Bae aaa es ‘ 33.33300 | XC1075CT-ND 3.27 2.95 2.46 1635.00 | ECS-3518-333-B-TR 
Ce) ae as 40.00000 | XC1076CT-ND 327 295 246 | 1635.00 | ECS-3518-400-B-TR 
1.000000 XC229-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-010 48.00000 | XC1077CT-ND 3.27 2.95 2.46 1635.00 | ECS-3518-480-B-TR 
1.228800 XC230-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-012.2 50.00000 | XC1078CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1635.00 | ECS-3518-500-B-TR 
1.843200 XC231-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-018 60.00000 | XC1079CT-ND 3.57 3.22 2.68 | 1785.00 | ECS-3518-600-B-TR 
2.000000 XC232-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-020 64.00000 | XC1080CT-ND 3.57 3.22 ~—-.2.68 |_ 1785.00 | ECS-3518-640-B-TR 

2.457600 MEACese ND a8 —_ ks P88 | ECS 10085024 * For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 1239 


Hid i Start-up | Rise/ Cut Tape Tape & Reel 
WECS nc. SMD Clock Oscillators (Cont.) Frequency| Time | Fall | Digi-Key Price Each Pricing’ | ECS 
eau 7 RIGA (MHz) Max. | Time | Part No. if 10 100 1,000 Part No. 
Bee oraics Reel ae Tea || ges 32,000000 | 10ms |7/7ns|XC648CT-ND 2.97 2.48 1.98| 1503.00 | ECS-8FM-320-TR 
rH REIS eal MIBaiiNee Al CMMI CO saan eee 32.514000 | 10ms |7/7ns|XC649CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1503.00 | ECS-8FM-325.1-TR 
pL (Une) cE BD BTENNO: 40.000000 | 10ms |7/7ns|XC650CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1503.00 | ECS-8FM-400-TR 
ECS-3518 — 1.8V (cont.) 48.000000 | 10ms |7/7ns|XC651CT-ND 2.97 2.48 1.98| 1503.00 | ECS-8FM-480-TR 
5.0ec00 WXGIUSIGRENUM 57 322 2681 17e800 | ECSasieecoBUR 50.000000 | 10ms |7/7ns|XC652CT-ND 2.97 2.48 1.98| 1503.00 | ECS-8FM-500-TR 
4a | 80.0000 | XC1082CT-ND 3.57 3.22 268 | 1785.00 | ECS-3518-800-B-TR 66.666000 | 10ms |7/7ns|XC715CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1503.00 | ECS-8FM-666-TR 
100.00000 | XC1083CT-ND 6.57 5.92 4.93 | 3285.00 | ECS-3518-1000-B-TR RoHS Compliant 
125.00000_|EXGIOGSCIENDS) 7.47 _6.73 5.61 | 3785.00 _| ECS-9516-1250-B-TR 1.000000 | 4ms ]8/8ns|XC1342CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1503.00 | ECS-8FMX-010-TR 
ECS-3525 — 2.5V 1.843200 | 4ms_ | 8/8ns|XC1343CT-ND 2.97 2.48 1.98| 1503.00 | ECS-8FMX-018-TR 
400000 KGIGINGHNIDN a27 205 246 | 1¢a5.00 | ECS-g52504057R 2.000000 | 4ms |8/8ns|XC1344CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1503.00 | ECS-8FMX-020-TR 
so0000 WeTOIReRND 327 295 246 | te3s00 | ECs9525-080.B-1A 2.457600 | 4ms |8/8ns|XC1345CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1503.00 | ECS-8FMX-024-TR 
I: H d d : : neoeaue soy 3.579545 | 4ms [8/8ns|XC1346CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1503.00 | ECS-8FMX-035-TR 
10.00000 | XC1049CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1635.00 | ECS-3525-100-B-TR 
12.00000 | XC10S50CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1635.00 | ECS-3525-120-B-TR Pea ae aoe yer oor eH yee 1303-00 pace el 
a = ss, u- 3 a ms INS -l a 3 i | =" -{ - 
1491818 [BRGIOSICIEND 3.27 2.95 2.46 | 1685.00 | EOS-0525-140 BTR 4.915200 | 4ms |8/8ns|XC1329CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1503.00 | ECS-8FMX-049-TR 
20.00000 | XC1052CT-ND 327 295 2.46 | 1635.00 | ECS-3525-200-B-TR 6.000000 | 4ms |8/8ns|XC1330CT-ND 2.97 2.48 1.98) 1503.00 | ECS-8FMX-060-TR 
24.00000 | XC1053CT-ND 3.27 295 2.46 | 1635.00 | ECS-3525-240-B-TR 7.372800 | 4ms | 8/8ns|XC1348CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1503.00 _| ECS-8FMX-073-TR 
25.00000 xCieigyeg 827 2.05 246) 1635.00 | ECS-3525-250-B-TR 8.000000 | 4ms |8/8ns|XC1331CT-ND 297 248 1.98] 1503.00 |ECS-8FMX-080-TR 
32.00000 | XC1055CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1635.00 | ECS-3525-320-B-TR 9.830400 | 4ms | 8/8ns|XC1349CT-ND 297 2.48 1.98| 1503.00 | ECS-8FMX-098.3-TR 
1A |_33.33300 | XC1056CT-ND 3.27, 2.95 2.46 | 1635.00 | ECS-3525-333-B-TR 10.000000} 4ms | 8/8ns|XC1332CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1503.00 | ECS-8FMX-100-TR 
40.00000 | XC1057CT-ND 327. 2.95. 246 | 1635.00 | ECS-3525-400-B-TR 11.059200] 4ms | 8/8ns|XC1350CT-ND 2.97 248 1.98| 1503.00 | ECS-8FMX-110.5-TR 
48.00000 | XC10S8CT.ND 327 295 246) 163500 | ECS-3595-480-B-7R 12.288000| 4ms_| 8/8ns|XC1351CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1503.00 | ECS-8FMX-122.8-TR 
50.00000 | XC1059CT-ND 327 295 2.46 | 1635.00 | ECS-3525-500-B-TR 14.318180| 4ms | 8/8ns|XC1333CT-ND 297 2.48 1.98| 1503.00 |ECS-8FMX-143-TR 
60.00000 | XC1060CT-ND 327 295 2.46 | 1635.00 | ECS-3525-600-B-TR 16.000000 | 4ms | 8/8ns|XC1334CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1503.00 | ECS-8FMX-160-TR 
64.00000 XC1061CT-ND 3.27 2.95 2.46 1635.00 ECS-3525-640-B-TR 19.660800 | 4ms_ | 8/8ns|XC1352CT-ND 2.97 248 1.98 1503.00 | ECS-8FMX-196.6-TR 
20.000000] 4ms | 8/8ns|XC1335CT-ND 2.97 248 1.98) 1503.00 | ECS-8FMX-200-TR 
66.66600 | XC1062CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1635.00) ECS-3525-666-B-TR 24.000000| 4ms_ | 8/8ns|XC1336CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1503.00 | ECS-8FMX-240-TR 
8000000 crete S27 285 2.46 | 7685.00 | ECS 3505 800 BR 25.000000| 4ms |@/éns|XC1353CT-ND 297 2.48 1.98] 1503.00 | ECS-8FMX-250-TR 
100.00000 | XC1064CT-ND 5.97 5.38 4.48 | 2985.00 | ECS-3525-1000-B-TR 
425.00000 RCTORSCIEM +4807 727 608 | doas00 | ECS 9626-1250.8-1R 25.175000| 4ms | 8/8ns|XC1337CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1503.00 | ECS-8FMX-251.7-TR 
: : : : : 32.000000 | 10ms |7/7ns|XC1338CT-ND 2.97 2.48 1.98) 1503.00 | ECS-8FMX-320-TR 
ECS-3963 — 3.0V 40.000000 | 10ms |7/7ns|XC1339CT-ND 2.97 2.48 1.98| 1503.00 | ECS-8FMX-400-TR 
4.00000 | XC1028CT.ND 2.97. 268. 2.23) 1485.00] ECS-3963-040-BN-TR 48.000000 | 10ms | 7/7ns|XC1340CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1503.00 _| ECS-8FMX-480-TR 
8.00000 | XC1029CT-ND 297 268 2.23] 1485.00 | ECS-3963-080-BN-TR 50.000000| 10ms |7/7ns|XC1341CT-ND 2.97 248 1.98] 1503.00 | ECS-8FMX-500-TR 
0.00000 | XC1030CT-ND 297 2.68 2.23 | 1485.00 | ECS-3963-100-BN-TR 66.666000 | 10ms |7/7ns|XC1354CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1503.00 | ECS-8FMX-666-TR 


12.00000 XC1031CT-ND 2.97 2.68 2.23 1485.00 ECS-3963-120-BN-TR 
14.31818 XC1032CT-ND 2.97 2.68 2.23 1485.00 ECS-3963-143-BN-TR 


20.00000 XC1033CT-ND 2.97 2.68 2.23 1485.00 ECS-3963-200-BN-TR 
24.00000 XC1034CT-ND 2.97 2.68 2.23 1485.00 ECS-3963-240-BN-TR 
25.00000 XC1035CT-ND 2.97 2.68 2.23 1485.00 ECS-3963-250-BN-TR 
32.00000 XC1036CT-ND 2.97 2.68 2.23 1485.00 ECS-3963-320-BN-TR 
1B | 33.33300 XC1037CT-ND 2.97 2.68 2.23 1485.00 ECS-3963-333-BN-TR 


40.00000 XC1038CT-ND 2.97 2.68 2.23 1485.00 ECS-3963-400-BN-TR 
48.00000 XC1039CT-ND 2.97 2.68 2.23 1485.00 ECS-3963-480-BN-TR 
50.00000 XC1040CT-ND 2.97 2.68 2.23 1485.00 ECS-3963-500-BN-TR 
60.00000 XC1041CT-ND 3.27 2.95 2.46 1635.00 ECS-3963-600-BN-TR 
64.00000 XC1042CT-ND 3.27 2.95 2.46 1635.00 ECS-3963-640-BN-TR 
66.66600 XC1043CT-ND 3.27 2.95 2.46 1635.00 ECS-3963-666-BN-TR 
80.00000 XC1044CT-ND 3.27 2.95 2.46 1635.00 ECS-3963-800-BN-TR 
100.00000 | XC1045CT-ND 5.97 5.38 4.48 2985.00 ECS-3963-1000-BN-TR 
125.00000 | XC1046CT-ND 8.07 7.27 6.06 4035.00 ECS-3963-1250-BN-TR 


* For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 


* For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 


vVC-TCO/VCXO 


VC-TXO-35SM: « Frequency Stability: 2.5ppm Max @ -30°C ~ 75°C * Control Voltage: 1.5V Typ. » Stor- 
age Temperature: -40°C ~ 85°C * Supply Voltage: 3V 

VC-TXO-39SM: ¢ Frequency Stability: 2.5ppm @ -30°C ~ 75°C » Control Voltage: 1.5V Typ. * Storage 
Temperature: -40°C ~ 85°C * Supply Voltage: 3V 

ECS-VXO-73: ¢ Frequency Stability: 50ppm Max @ -10°C ~ 70°C * Control Voltage: 1.65V Typ. * Storage 
Temperature: -40°C ~ 85°C * Supply Voltage: 3.3V 


Fig. 1 ig. Fig. 3 


oo. 3 Gee H 


Side View Side View Side View 


2 
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ECS-8F Series SMD Clock Oscillators 


Electrical Characteristics: 


¢ Frequency Tolerance: +100ppm * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C * Supply Voltage: 5V * Output Top View Top View 
Symmetry: 40% ~ 60% * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C * Output Voltage: -0.5V (VOH) Min. * Out- 5.09 —>4 
put Voltage.5V (VOL) Max. * Output Current: 16mA IIL; -16mA IIH * Output Load TTL: 10TTL * Output [== | 
Load CMOS: 50pF * Enable/Disable Time: 100ns max. fl -B il 2 3 
Me 13. 
Pin Hs #3) 0. 7.62 4] & 
Connection -3.2-10.8' 7 ms Pad Layout 
1.52 4.06 — i yout leelt.4 
ee nN 4) Enable/ Bottom View Bottom view re , 
{ { 7.62 Disable Bottom View 
7 ‘Si-ll- 47 (a er ey : eo — 
= ide Vi i jutpu i in Connections 
an mee view Bottom View 3.81 P en 11 -V Control ECS-VXO-73 Tri State Control Voltage 
Top View 4] +5V DC Connection ( 
Pad Layot Veontrol 2 | Tri-State VXO-73, Pad 2 Pad 4 
GND 3/ Ground Open Oscillation 
Output 4| Output +2.2V Min Oscillation 
Start-up | Rise/ Cut Tape Tape & Reel utpu 5{ NC +0.8V Min High Impedance 
Frequency] Time | Fall | Digi-Key Price Each Pricing* | ECS Veo 6| Vcc 
(MHz) Max. Time | Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
1.000000 4ms 8/8ns | XC703CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-010-TR Cut Tape 
1.843200 4ms 8/8ns | XC704CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-018-TR ae ; Tape & Reel* 
Frequency | Digi-Key Price Each Ecs 
2.000000 4ms 8/8ns | XC705CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-020-TR Fig.| (MHz) Part No. 1 10 100 | Qty.| Pricing | Part No. 


2.457600 4ms 8/8ns | XC706CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-024-TR 
3.579545 4ms 8/8ns | XC707CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-035-TR 


3.686400 4ms 8/8ns | XC708CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-036-TR 
4.000000 4ms 8/8ns | XC635CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-040-TR 
4.915200 4ms 8/8ns | XC636CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-049-TR 
6.000000 4ms 8/8ns | XC637CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-060-TR 
7.372800 4ms 8/8ns | XC709CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-073-TR 


8.000000 4ms 8/8ns | XC638CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-080-TR 
9.830400 4ms 8/8ns | XC710CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-098.3-TR 
10.000000 | 4ms 8/8ns | XC639CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-100-TR 
11.059200 | 4ms 8/8ns | XC711CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-110.5-TR 
12.000000 | 4ms 8/8ns | XC640CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-120-TR 


12.288000 | 4ms 8/8ns | XC712CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-122.8-TR 
14.318180 | 4ms 8/8ns | XC641CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-143-TR 
16.000000 | 4ms 8/8ns | XC642CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-160-TR 
18.432000 | 4ms 8/8ns | XC643CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-184-TR 
19.660800 | 4ms 8/8ns | XC713CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-196.6-TR 


20.000000 | 4ms 8/8ns | XC644CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-200-TR 
24.000000 | 4ms 8/8ns | XC645CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-240-TR 
25.000000 | 4ms 8/8ns | XC714CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-250-TR 
25.175000 | 4ms 8/8ns | XC646CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-251.7-TR 
28.322000 | 4ms 8/8ns | XC647CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-283.2-TR 


VC-TXO-35SM — RoHS Compliant 


12.00 XC1018CT-ND 17.85 16.07 13.39 | 500 | 5355.00 | VC-TXO-35SM-120-B-TR 
12.80 XC348CT-ND 14.85 13.37 11.14 |1,000) 7425.00 | VC-TXO-35SM-128-B-TR 
13.00 XC1019CT-ND 17.85 16.07 13.39 |1,000) 8925.00 | VC-TXO-35SM-130-B-TR 
1A 14.40 XC1020CT-ND 17.85 16.07 13.39 | 500 | 5355.00 | VC-TXO-35SM-144-B-TR 
16.80 XC349CT-ND 14.85 13.37 11.14 |1,000) 7425.00 | VC-TXO-35SM-168-B-TR 


19.20 XC1021CT-ND 17.85 16.07 13.39 | 500 | 5355.00 | VC-TXO-35SM-192-B-TR 
19.44 XC350CT-ND_ 14.85 13.37__11.14 |1,000| 7425.00 | VC-TXO-35SM-194-B-TR 
VC-TXO-39SM 


10.00 X493CT-ND 15.13 12.38 11.00 | 500 | 4950.00 | VC-TXO-39SM-100-TR 
13.00 X490CT-ND 15.13 12.38 11.00 | 500 | 4950.00 | VC-TXO-39SM-130-TR 
16.80 X491CT-ND 15.13 12.38 11.00 | 500 | 4950.00 | VC-TXO-39SM-168-TR 
19.44 X492CT-ND 15.13 12.38 11.00 | 500 | 4950.00 | VC-TXO-39SM-194.4-TR 


ECS-VX0O-73 — RoHS Compliant 


19.44 XC1110CT-ND 3.87 3.49 2.91 1,000} 1935.00 | ECS-VXO-73-19.440-TR 
20.00 XC1111CT-ND =. 3.87 3.49 2.91 | 500 | 1161.00 | ECS-VXO-73-20.00-TR 
27.00 XC1112CT-ND =. 3.87 3.49 2.91 1,000} 1935.00 | ECS-VXO-73-27.00-TR 
3B 32.77 XC1113CT-ND 3.87 3.49 2.91 |1,000} 1935.00 | ECS-VXO-73-32.768-TR 
35.33 XC1114CT-ND 3.87 3.49 2.91 | 500 | 1161.00 | ECS-VXO-73-35.328-TR 


40.00 XC1115CT-ND 4.77 4.30 3.58 | 500 | 1431.00 | ECS-VXO-73-40.00-TR 
44.74 XC1116CT-ND 5.67 5.11 4.26 | 500 | 1701.00 | ECS-VXO-73-44.736-TR 


2A 


* For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1240 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ECS we. ECX-3S Series SMD Gut Tape] Tape & Rea 


‘a Frequency | Load | Digi-Key Price Each Pricing* ECS 
INTERNATIONAL Low Profile Qu artz Crystals (MHz) Cap. | Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
RoHS Compliant (cont.) 
The ECX-3S Series has a special high temperature seal which is able to withstand SMD soldering techniques. 14.745600| Series | XC1223CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-147.4-S-7SX-TR 
Housing for this crystal is made from the same rugged thermoplastic that is standard for integrated circuits. 44.745600 20.0pF | XC1198CT-ND 203 «4169 ~«41.35 4013.00 | ECS-147.4-20-7SX-TR 
Electrical Characteristics: * Frequency Tolerance: +50ppm » Shunt Capacitance: 7pF « Drive Level: 16.000000 | Series | XC1224CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-160-S-7SX-TR 
100”W »* Operating Temperature: -10°C ~ 70°C * Storage Temperature: -40°C ~ 85°C * Operating Mode: 16.000000 | 20.0pF | XC1233CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-160-20-7SX-TR 
Fundamental 18.432000 | Series | XC1225CT-ND = 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-184-S-7SX-TR 


19.660800 | 20.0pF | XC1197CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-196.6-20-7SX-TR 
20.000000 | Series | XC1226CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-200-S-7SX-TR 
20.000000 | 16.0pF | XC1196CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-200-16-7SX-TR 
{9.5 —— 4 20.000000 | 20.0pF | XC1227CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-200-20-7SX-TR 
4k 9.4 +13 i 4 24.000000 | 20.0pF | XC1228CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-240-20-7SX-TR 


| |o ce 7 * For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
1 


t : _ 
2 é ¢ XC-KIT-ND Digi-Key® SMT Low Profile Quartz Crystal Kit 3 each of values denoted (78 total pieces). 


Notebook style storage case and bin storage guide included......................cec cece ee eee eee e eee $169.00 


Quartz Crystals - CSM-4 Series, 


Cut Tape 7 
Frequency | Load | Digi-Key Price Each ECS 
(MHz) Cap. | Part No. il 10 100 Part No. SM D, Low Profi le 


Electrical Specifications: * The CSM-4A is also pin-out compatible with the Epson MA-506 * Frequency 
Tolerance: +30ppm * Operating Mode: Fundamental * Shunt Capacitance: 7pF * Storage Temperature: 
-30°C ~ 85°C * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C * Drive Level: 500uW 


3.579545 | Series | XC529CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-35-S-7S-TR 
3.579545 | 17.0pF | XC501CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-35-17-7S-TR 
3.686400 | Series | XC502CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-36-S-7S-TR 
3.686400 | 20.0pF | XC503CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-36-20-7S-TR 
4.000000 | Series | XC504CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-40-S-7S-TR 


4.000000 | 20.0pF | XCSO5CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-40-20-7S-TR 
4.096000 | 16.0pF | XCSO00CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-41-16-7S-TR 
4.194304 | 12.0pF | XC530CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-42-12-7S-TR 
4.433618 | 20.0pF | XCS5O6CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-44-20-7S-TR 
4.915200 | Series | XC5O7CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-49-S-7S-TR 


4.915200 | 20.0pF | XC508CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-49-20-7S-TR 
5.000000 | 20.0pF | XC499CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-50-20-7S-TR 
6.000000 | Series | XC497CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-60-S-7S-TR 
6.000000 | 32.0pF | XC498CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-60-32-7S-TR 


(Top View) 


4o—_ 


jot 


6.144000 | 32.0pF | XC509CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-61-32-7S-TR Cut Tape Tape & Reel 
a 65-12-7S- Frequency | Load | Digi-Key Price Each Pricing* ECS 
6.553600 | 12.0pF | XC496CT-ND 2.03 1.69 1.35] 1012.50 ECS-65-12-7S-TR (MHz) Cap. | Part No. 1 10 100 4,000 Part No. 


7.372800 | Series | XC510CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-73-S-7S-TR 
7.372800 | 20.0pF | XC536CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-73-20-7S-TR 
8.000000 | Series | XC511CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-80-S-7S-TR 
8.000000 | 16.0pF | XC495CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-80-16-7S-TR 


9.830400 | Series | XC512CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-98.3-S-7S-TR 

9.830400 | 20.0pF | XC513CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-98.3-20-7S-TR 
10.000000 | Series | XC514CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-100-S-7S-TR 
11.059200 | Series | XC515CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-110.5-S-7S-TR 
11.059200 | 20.0pF | XC516CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-110.5-20-7S-TR 


12.000000 | Series | XC517CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-120-S-7S-TR 
12.000000 | 18.0pF | XC548CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-120-18-7S-TR 
12.000000 | 32.0pF | XC494CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-120-32-7S-TR 
12.288000 | Series | XC518CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-122.8-S-7S-TR 
12.288000 | 20.0pF | XC493CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-122.8-20-7S-TR 


14.318180 | Series | XC519CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-143-S-7S-TR 
14.318180 | 20.0pF | XC492CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-143-20-7S-TR 
14.745600 | Series | XC520CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-147.4-S-7S-TR 
14.745600 | 20.0pF | XC491CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-147.4-20-7S-TR 
16.000000 | Series | XC521CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-160-S-7S-TR 


16.000000 | 20.0pF | XCS550CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-160-20-7S-TR 
18.432000 | Series | XC522CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-184-S-7S-TR 
19.660800 | Series | XC523CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-196.6-S-7S-TR 
19.660800 | 20.0pF | XC490CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-196.6-20-7S-TR 
20.000000 | Series | XC524CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-200-S-7S-TR 


20.000000 | 16.0pF | XC489CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-200-16-7S-TR 
20.000000 | 20.0pF | XC525CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-200-20-7S-TR 
23.592000 | Series | XC559CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-235.92-S-7S-TR 
24.000000 | Series | XC526CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-240-S-7S-TR 
24.000000 | 16.0pF | XC528CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-240-16-7S-TR 


24.000000 | 20.0pF | XC527CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-240-20-7S-TR 
RoHS Compliant 


3.579545 | Series | XC1229CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-35-S-7SX-TR 
3.579545 | 17.0pF | XC1206CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-35-17-7SX-TR 
3.686400 | Series | XC1207CT-ND 2.03. 1.69 1.35 1013.00 ECS-36-S-7SX-TR 
3.686400 | 20.0pF | XC1208CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-36-20-7SX-TR 
4.000000 | Series | XC1209CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-40-S-7SX-TR 


4.000000 | 20.0pF | XC1210CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-40-20-7SX-TR 
4.096000 | 16.0pF | XC1205CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-41-16-7SX-TR 
4.194304 | 12.0pF | XC1230CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-42-12-7SX-TR 
4.915200 Series | XC1211CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-49-S-7SX-TR 
4.915200 | 20.0pF | XC1212CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-49-20-7SX-TR 


5.000000 | 20.0pF | XC1204CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-50-20-7SX-TR 
6.000000 | Series | XC1202CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-60-S-7SX-TR 
6.000000 | 32.0pF | XC1203CT-ND 2.03 1.69 1.35 1125.00 ECS-60-32-7SX-TR 
6.144000 | 32.0pF | XC1213CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-61-32-7SX-TR 
6.553600 | 12.0pF | XC1201CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-65-12-7SX-TR 


7.372800 | Series | XC1214CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-73-S-7SX-TR 
7.372800 | 20.0pF | XC1231CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-73-20-7SX-TR 
8.000000 | Series | XC1215CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-80-S-7SX-TR 
8.000000 | 16.0pF | XC1200CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-80-16-7SX-TR 
9.830400 | 20.0pF | XC1216CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-98.3-20-7SX-TR 


10.000000 | Series | XC1217CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-100-S-7SX-TR 
11.059200 | Series | XC1218CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-110.5-S-7SX-TR 
11.059200 | 20.0pF | XC1219CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-110.5-20-7SX-TR 
12.000000 | Series | XC1220CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-120-S-7SX-TR 
12.000000 | 18.0pF | XC1232CT-ND) 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-120-18-7SX-TR 


12.288000 | Series | XC1221CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-122.8-S-7SX-TR 
12.288000 | 20.0pF | XC1199CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-122.8-20-7SX-TR 
14.318180 | Series | XC1222CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-143-S-7SX-TR 


3.579545 | 17.0pF | XC747CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-35-17-28A-TR 
3.686400 | 20.0pF | XC748CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-36-20-28A-TR 
4.000000 | 20.0pF | XC749CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-40-20-28A-TR 
4.915200 | 20.0pF | XC751CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-49-20-28A-TR 
5.000000 | 20.0pF | XC750CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-50-20-28A-TR 


6.000000 | 32.0pF | XC752CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-60-32-28A-TR 
7.372800 | 20.0pF | XC753CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-73-20-28A-TR 
8.000000 | 16.0pF | XC754CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-80-16-28A-TR 
9.830400 | 20.0pF | XC778CT-ND 1.385 1.24 1.02 675.00 ECS-98.3-20-28A-TR 
10.000000 | Series | XC755CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-100-S-28A-TR 


10.000000 | 20.0pF | XC756CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-100-20-28A-TR 
11.059200 | Series | XC757CT-ND 1.385 1.24 1.02 675.00 ECS-110.5-S-28A-TR 
11.059200 | 20.0pF | XC758CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-110.5-20-28A-TR 
12.000000 | Series | XC760CT-ND 1.385 1.24 1.02 675.00 ECS-120-S-28A-TR 
12.000000 | 18.0pF | XC759CT-ND 1.385 1.24 1.02 675.00 ECS-120-18-28A-TR 


12.000000 | 32.0pF | XC761CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-120-32-28A-TR 
12.288000 | 20.0pF | XC762CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-122.8-20-28A-TR 
14.318180 | Series | XC764CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-143-S-28A-TR 
14.318180 | 20.0pF | XC763CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-143-20-28A-TR 
14.745600 | Series | XC765CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-147.4-S-28A-TR 


14.745600 | 20.0pF | XC766CT-ND 1.385 1.24 1.02 675.00 ECS-147.4-20-28A-TR 
16.000000 | Series | XC768CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-160-S-28A-TR 
16.000000 | 20.0pF | XC767CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-160-20-28A-TR 
18.432000 | Series | XC769CT-ND 1.385 1.24 1.02 675.00 ECS-184-S-28A-TR 
18.432000 | 20.0pF | XC770CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-184-20-28A-TR 


20.000000 | Series | XC771CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-200-S-28A-TR 
20.000000 | 20.0pF | XC772CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-200-20-28A-TR 
24.000000 | Series | XC773CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-240-S-28A-TR 
24.000000 | 12.0pF | XC1008CT-ND 1.35 1.22 1.02 675.00 ECS-240-12-28A-TR 
24.000000 | 20.0pF | XC774CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-240-20-28A-TR 


24.576000 | 20.0pF | XC775CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-245.7-20-28A-TR 
25.000000 | 20.0pF | XC776CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-250-20-28A-F-TR 
RoHS Compliant 


3.686400 | 20.0pF | XC1308CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-36-20-28AX-TR 
4.000000 | 20.0pF | XC1309CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-40-20-28AX-TR 
6.000000 | 32.0pF | XC1310CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-60-32-28AX-TR 
7.372800 | 20.0pF | XC1311CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-73-20-28AX-TR 
8.000000 | 16.0pF | XC1312CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-80-16-28AX-TR 


10.000000 | 20.0pF | XC1313CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-100-20-28AX-TR 
11.059200 | 20.0pF | XC1314CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-110.5-20-28AX-TR 
12.000000 | Series | XC1316CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-120-S-28AX-TR 
12.000000 | 18.0pF | XC1315CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-120-18-28AX-TR 
12.000000 | 32.0pF | XC1317CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-120-32-28AX-TR 


12.288000 | 20.0pF | XC1318CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-122.8-20-28AX-TR 
14.318180 | 20.0pF | XC1319CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-143-20-28AX-TR 
14.745600 | Series | XC1320CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-147.4-S-28AX-TR 
14.745600 | 20.0pF | XC1321CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-147.4-20-28AX-TR 
16.000000 | Series | XC1323CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-160-S-28AX-TR 


16.000000 | 20.0pF | XC1322CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-160-20-28AX-TR 
18.432000 | 20.0pF | XC1324CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-184-20-28AX-TR 
20.000000 | 20.0pF | XC1325CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-200-20-28AX-TR 
24.000000 | 20.0pF | XC1326CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-240-20-28AX-TR 
25.000000 | 20.0pF | XC1327CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-250-20-28AX-F-TR 


* For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1241 


iWECS inc. Quartz Crystals - CSM-7 Case Series, SMD, Low Profile 


INTERNATIONAL 
Electrical Characteristics: 
¢ Frequency Tolerance: +30ppm @ 25°C and +50ppm over operating temperature range * Frequency Sta- 
bility (Extended Temp. Version): +100ppm, -40°C ~ +85°C * Shunt Capacitance: 7.0pF ¢ Drive Level: 
0.5mW ¢ Operating Temperature: -10°C ~ 70°C (Extended Temperature Version: -40°C ~ 85°C) »* Storage 
Temperature: -40°C ~ 105°C * Aging Characteristics (first year): +5.0ppm @ 25°C 


Cut Tape T & R** Cut Tape T & Re* 
Frequency | Load | Digi-Key Price Each Pricing | ECS Frequency | Load Digi-Key Price Each Pricing ECS 
(MHz) Cap. | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. (MHz) Cap. Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
CSM-7 Industrial Temperature Range CSM-7 Case (Cont.) 
3.579545 |17.0pF | XC730CT-ND 1.05 88 yal 526.50 | ECS-35-17-S5PDN-TR 4.000000 20.0pF | XC564CT-ND Br éch 61 49 405.00 ECS-40-20-5P-TR 
3.686400 | 20.0pF | XC731CT-ND 1.05 88 | 526.50 | ECS-36-20-5PDN-TR 4.032000 Series | XC665CT-ND. 73 61 49 405.00 ECS-40.3-S-5P-TR 
4.000000 |20.0pF| XC732CT-ND 1.05 88 71 | 526.50 | ECS-40-20-5PDN-TR 4.032000 | 20.0pF | xCe64cT-ND 73 .61 49 | 405.00 | ECS-40.3-20-5P-TR 
6.000000 | 32.0pF | XC733CT-ND 1.05 88 71 526.50 | ECS-60-32-5PDN-TR 


4.096000 20.0pF | XC666CT-ND 73 61 49 405.00 ECS-41-20-5P-TR 


7.372800 |20.0pF| XC734CT-ND 1.05 88 71 | 526.50 | ECS-73-20-5PDN-TR 4.194904. | 12.0pF [CREME 73.61 40 | 40800 | ECS42-12-5P-TA 
8.000000 |18.0pF| XC735CT-ND 1.05 88 71 | 526.50 | ECS-80-18-SPDN-TR a1s4904 | 1600F IBXGEEGENONN 7a 61 a0 | a0s00 | ECS42406P-7R 
12.000000 |20.0pF| XC736CT-ND 1.05 88 71 | 526.50 | ECS-120-20-5PDN-TR 
14.318180 |20.0pF| XC737CT-ND 1.05 88  .71 | 526.50 | ECS-143-20-5PDN-TR 4.492618 | 20.0pF (RRCCeONb 7S 61 = 49 | (405.00 | ECS-44-20-5P-TR 
16.000000 |20.0pF| XC738CT-ND 1.05 88 71 | 526.50 | ECS-160-20-5PDN-TR 4.915200 | Series | XCS65CT-ND 73-61-49] 405.00 | ECS-49-S-5P-TR 
18.432000 |20.0pF| XC739CT-ND 1.05 88 71 | 526.50 | ECS-184-20-5PDN-TR 4.915200 | 20.0pF | XCS66CT-ND = .73- 61-49] 405.00 | ECS-49-20-5P-TR 
9.660800 |20.0pF| XC740CT-ND 1.05 88 71 | 526.50 | ECS-196-20-5PDN-TR 5.000000 | Series | XC670CT-ND 7361-49 | 405.00 | ECS-50-S-5P-TR 
20.000000 |20.0pF| XC741CT-ND 1.05 88 .71 | 526.50 | ECS-200-20-5PDN-TR 5.000000 | 20.0pF | XC671CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-50-20-5P-TR 
24.000000 |20.0pF| XC742CT-ND 1.05 _—.88_~_—.71_|_ 526.50 | ECS-240-20-5PDN-TR 5.068800 | Series | XC672CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-51-S-5P-TR 
CSM.7 Industrial Temperature Range — RoHS Compliant 5.068800 | 20.0pF | XC673CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-51-20-5P-TR 
3.579545 ]17.0pF| XC1292CT-ND 1.05 88 71 | 527.00 | ECS-35-17-5PXDN-TR 5.185000 | Series | XC674CT-ND 73-61 49 | 405.00 | ECS-52-S-5P-TR 
3.686400 | 20.0pF| XC1293CT-ND 1.05 88 wal 527.00 | ECS-36-20-5PXDN-TR 5.185000 | 32.0pF | XC675CT-ND 73.6149 |= 405.00 | ECS-52-32-5P-TR 
4.000000 |20.0pF| XC1294CT-ND 1.05 88 71 | 527.00 | ECS-40-20-5PXDN-TR 5.990400 | Series | XC676CT-ND 73. 61 49 | 405.00 | ECS-59-S-5P-TR 
6.000000 |32.0pF| XC1295CT-ND 1.05 88 71 | 527.00 | ECS-60-32-5PXDN-TR 5.990400 | 20.0pF | xce77CT-ND 73 61 +49 | 405.00 | ECS-59.9-20-5P-TR 
7.372800 |20.0pF| XC1296CT-ND 1.05 88 71 | 527.00 | ECS-73-20-5PXDN-TR 6.000000 | Series | XC67BCT-ND  .73. 61. 49 | 405.00 | ECS-60-S-5P-TR 
8.000000 | 18.0pF | XC1297CT-ND 1.05 88 71 527.00 | ECS-80-18-S5PXDN-TR 6.000000 32.0pF | XC679CT-ND 73 61 49 405.00 ECS-60-32-5P-TR 
12.000000 |20.0pF| XC1298CT-ND 1.05 88 71 | 527.00 | ECS-120-20-5PXDN-TR 6.144000 | 32.0pF | xCs67CT-ND 73 61 +49 | 405.00 | ECS-61-32-5P-TR 
16.000000 |20.0pF| XC1299CT-ND 1.05 88  .71 | 527.00 | ECS-160-20-5PXDN-TR 


7.372800 Series | XC568CT-ND 73 61 49 405.00 ECS-73-S-5P-TR 
7.372800 20.0pF | XC680CT-ND 73 61 AQ 405.00 ECS-73-20-5P-TR 
8.000000 Series | XC569CT-ND 73 61 AQ 405.00 ECS-80-S-5P-TR 
8.000000 18.0pF | XC681CT-ND 73 61 49 405.00 ECS-80-18-5P-TR 
8.000000 32.0pF | XC682CT-ND 73 61 AQ 405.00 ECS-80-32-5P-TR 
9.216000 Series | XC683CT-ND 73 61 AQ 405.00 ECS-92.1-S-5P-TR 


18.432000 | 20.0pF | XC1300CT-ND 1.05 88 71 527.00 | ECS-184-20-5PXDN-TR 
19.660800 | 20.0pF | XC1301CT-ND 1.05 88 71 527.00 | ECS-196-20-5PXDN-TR 
20.000000 | 20.0pF | XC1302CT-ND 1.05 88 PY fal 527.00 | ECS-200-20-5PXDN-TR 
24.000000 | 20.0pF | XC1303CT-ND 1.05 88 71 527.00 | ECS-240-20-5PXDN-TR 
CSM.-7 for Melexis and Other RF Applications 


7.150500 ]12.0pF] XC871-ND* 195 1.76 1.47 — ] ECS-071.505-CD-0370 
a.s4ae00 |12.0pF eee ge 498° aT — | Se6-ca8 aanicn-0574 9.216000 | 20.0pF | XC684CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-92.1-20-5P-TR 
13.062500 | 12.0pF | xca73.NDe Gos ges 4s = eesfag ese cn a73 9.830400 | Series | XC570CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-98.3-S-5P-TR 
13.560000 | 12.0pF| xca74-ND* ee eee — | E0S-135.600-CD-0374 9.830400 | 20.0pF | XC571CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-98.3-20-5P-TR 
20.356300 | 12.0pF | xc875-ND* 195 1.76 1.47 — | E0S-208.563-CD-0375 10.000000 | Series | XC572CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-100-S-5P-TR 
22.627800 | 12.0pF | xc876-ND* 195 1.76 1.47 — | ECS-226.278-CD-0376 10.000000 | 18.0pF | XC716CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-100-18-5P-TR 
23.264300 | 12.0pF | xc877-ND* 195 1.76 1.47 — | ECS-232.643-CD-0377 11.000000 | Series | XC685CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-110-S-5P-TR 
23.512200 | 12.0pF | xc878-ND* 195 1.76 1.47 — | ECS-235.122-CD-0378 11.059200 | Series | XC573CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-110.5-S-5P-TR 
25.223500 | 12.0pF | XC879-ND* 195 1.76 1.47 — | ECS-252.235-CD-0379 11.059200 | 20.0pF | XC574CT-ND 73 61 49 405.00 ECS-110.5-20-5P-TR 
25.456300 | 12.0pF |_XC880-ND* 1.95 1.76 1.47 — | ECS-254.563-CD-0380 11.059200 | 32.0pF | XC686CT-ND .73 61 .49 | 405.00 | ECS-110.5-32-5P-TR 
26.451300 | 12.0pF | XC881-ND* 1951.76 1.47 — | ECS-264.513-CD-0381 12,000000 | Series | XC575CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-120-S-5P-TR 
26.597100 | 12.0pF | XC882-ND* Wee: 78) ~ Lae Baer ae 12,000000 | 18.0pF | xc717CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-120-18-5P-TR 
27.134400 | 12.0pF (pease Teo 106 AT = EOS 271 CAE CD-0888 2.000000 | 32.0pF | XC687CT-ND .73 61 49 | 405.00 | ECS-120-32-5P-TR 
27.468800 | 12.0pF | XxCge4-ND* 195 1.76 1.47 — | ECS-274.688-CD-0384 

22.250400 | 12.00F [Oaeeen tae ioe 498 sae — | pee-sas cod-chioas 12.000898 | 18.0pF | XC6BECT-ND 786149 | 405.00 | _ECS-120.009-18-5PTR 
3p 509800 |12.0nF |BSGEEEIITE ee = lieca:bRs se.cn-osee 12.288000 | Series | XC689CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-122.8-S-5P-TR 


12.288000 | 20.0pF | XC690CT-ND 73 61 AQ 405.00 ECS-122.8-20-5P-TR 
14.318180 | Series | XC576CT-ND 73 61 49 405.00 ECS-143-S-5P-TR 
14.318180 | 20.0pF | XC718CT-ND 73 61 49 405.00 ECS-143-20-5P-TR 
14.745600 | Series | XC691CT-ND 73 61 49 405.00 ECS-147.4-S-5P-TR 
14.745600 | 20.0pF | XC692CT-ND 73 61 49 405.00 ECS-147.4-20-5P-TR 


CSM-7 for Melexis and Other RF Applications — RoHS Compliant 


4.897000 | 20.0pF |} XC1023CT-ND 1.95 1.76 1.47 975.00 | ECS-48.97-CDX-0065-TR 
6.498300 | 20.0pF | XC1024CT-ND 1.95 1.76 1.47 975.00 | ECS-64.983-CDX-0067-TR 
6.745800 | 20.0pF | XC1025CT-ND 1.95 1.76 1.47 975.00 | ECS-67.458-CDX-0068-TR 


7.150500 |12.0pF] xC1355-ND* 1.95 1.76 1.47 — | ECS-071.505-CDx-0370 
9.843750 |10.0pF} XC1026CT-ND 1.95 1.76 1.47 975.00 | ECS-98.4375-CDX-0314-TR 15.000000 | Series | XC693CT-ND 73 61 49 405.00 ECS-150-S-5P-TR 
9.843800 |12.0pF| xc1356-ND*¥ 195. 41.76 147 — |ECS-098.438-CDX-0371 16.000000 | Series | XC577CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-160-S-5P-TR 
13.062500 |12.0pF | xc1957-ND* 1.95 1.76 1.47 — | ECS-130.625-CDx-0373 16.000000 | 20.0pF | XC694CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-160-20-5P-TR 
13.560000 |10.0pF | XC1027CT-ND 1.95 1.76 1.47 | 975.00 | ECS-135.60-CDX-0317-TR 16.000312 | 18.0pF | XC695CT-ND 73 61  .49 | 405.00 | ECS-160.003-18-SPTR 
13.560000 |12.0pF| xc1358-ND* 1.95 1.76 1.47 — | ECS-135.600-CDx-0374 16.257000 | Series | XC697CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-162.5-S-5P-TR 
20.356300 | 12.0pF | XC1359-ND* 1.95 1.76 1.47 pes [EGS 20s :nGe C0x-08/3 16.257000 | 20.0pF | XC696CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-162.5-20-5P-TR 
22.627800 | 12.0pF | XC1360-ND* 1.95 1.76 1.47 — | ECS-226.278-CDX-0376 18.000000 | Series | XC698CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-180-S-5P-TR 
23.264300 | 12.0pF ) XC1361-ND* (1.95 1.76 1.47 — | ECS-282.643-CDX-0377 18.432000 | Series | XC578CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-184-S-5P-TR 
23.512200 | 12.0pF |eXCig62NDe) 1.95 (1.76 1.47 — | ECS-285.122-CDx-0378 18.432000 | 18.0pF | XC699CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-184-18-5P-TR 
25.223500 | 12.0pF| XC1363-ND* 1.95 1.76 1.47 — | ECS-252.235-CDx-0379 
18.432000 | 20.0pF | XC700CT-ND 73 61  .49 | 405.00 | ECS-184-20-5P-TR 

25.456300 |12.0pF| XC1364-ND* 1.95 1.76 1.47 — | ECS-254.563-CDX-0380 ‘ 
26.451200 112.00F NRGISESINGEN 1.05 1.76147 — Tees seusia Coxoaat 19.660800 | Series | XC579CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-196.6-S-5P-TR 
26697100 |12.0pF| xc1seeNDe | 195 176 1.47 = | Peecabiesepicoaes 19.660800 | 20.0pF | XC701CT-ND 73.61 .49'| 405.00 | ECS-196,6-20-5P-TR 
27134400 |12.0pF| xcia67-ND* 195 176 147 — | ces-071:344-cbx%0883 20.000000 | Series | XC580CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-200-S-5P-TR 
27.468800 | 12.0pF| xc1368-ND* 195 1.76 1.47 — | ECs-274.688-CDx-0384 20.000000 | 16.0pF | XC719CT-ND 73 61 .49 | 405.00 | ECS-200-16-5P-TR 
28.259400 | 12.0pF | xC1369-ND* 1.95 1.76 1.47 — | ECS-282.594-CDX-0385 20.000000 | 20.0pF | XC581CT-ND 73 61 49 405.00 ECS-200-20-5P-TR 
28.593800 |12.0pF| xC1370-ND* 1.95 1.76 1.47 — | ECS-285.938-CDX-0386 20.480000 | 20.0pF | XC743CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-204.8-20-5P-TR 

CSM-7 Case 24.000000 | 16.0pF | XC583CT-ND 73 61 .49 | 405.00 | ECS-240-16-5P-TR 
3579545 |Seics GEGEN «yas ag'| 40600 [ECSaSSSPan 24.000000 | 20.0pF | XC582CT-ND 73 61 .49 | 405.00 | ECS-240-20-5P-TR 
3.579545 |17.0pF| XCS60CT-ND 734 4g. | 408.00. | ECS-35-17-6P:TR 24.000140 | 18.0pF | XC702CT-ND 73 61 .49 | 405.00 | ECS-240.001-18-5PTR 
3.686400 | Series| XCSGICT-ND 73.61 49 | 405.00 | ECS-36-S-5P-TR 24.576000 | 20.0pF | XC744CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-245,7-20-5P-TR 
3.686400 |20.0pF] XC562CT-ND 73 61 .49 | 405.00 | ECS-36-20-5P-TR 

: ** For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 

4.000000 | Series] XC563CT-ND 73 61 .49 | 405.00 | ECS-40-S-5P-TR 


* Due to manufacturer, product may come Cut Tape or Bulk; + 3rd Overtone (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1242 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ECS Inc. Quartz Crystals - CSM-7 Case Series, SMD, Low Profile (cont) 


INTERNATIONAL 


Cut Tape T & R** Cut Tape T & Re* 
Frequency Load Digi-Key Price Each Pricing | ECS Frequency | Load Digi-Key Price Each Pricing | ECS 
(MHz) Cap. | Part No. 110 100 | 1,000 | Part No. (MHz) Cap. | Part No. 1 10 100 | 1,000 | Part No. 
CSM-7 Case (Cont.) CSM-7 Case — RoHS Compliant (Cont.) 
25.000000 | 18.0pF | XC745CT-ND 73 61  .49 | 405.00 | ECS-250-18-5P-F-TR 10.245000 |16.0pF| XC1004CT-ND 1.95 1.76 1.47 | 975.00 | ECS-102.45-16-5PX-TR 
48.000000 | 20.0pF | XC941CT-NDt .73  .61 49 | 405.00 | ECS-480-20-5P-TR 11.059200 | Series | XC1247CT-ND 73. 61  ~—.49_'| 405.00 | ECS-110.5-S-5PX-TR 
CSM-7 Case — RoHS Compliant 11.059200 | 20.0pF| XC1248CT-ND 73. 61  .49 | 405.00 | ECS-110.5-20-5PX-TR 
3as7os4s | Sores MXGORGRIONN 7a 61 49 | 40500 [ECS asS5PXIR 11.059200 | 32.0pF| XC1275CT-ND 73. 61 49 | 405.00 | ECS-110.5-32-5PX-TR 
3.579545 | 170pF | xC1234CT-ND 73 61 49 | 408.00 | ECS-35-17-5PX-TR 12.000000 | Series | XC1249CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-120-S-5PX-TR 
3.686400 | Series | XC1235CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-36-S-5PX-TR 12.000000 | 18.0pF| XC1289CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-120-18-5PX-TR 
3.686400 | 20.0pF | XC1236CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-36-20-5PX-TR 12.000000 | 32.0pF| XC1276CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-120-32-5PX-TR 
4.000000 | Series | XC1237CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-40-S-5PX-TR 12.288000 | Series | XC1277CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-122.8-S-5PX-TR 
4.000000 | 20.0pF | XC1238CT-ND  .73 61  .49 | 405.00 | ECS-40-20-5PX-TR 12.288000 | 20.0pF| XC1278CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-122.8-20-5PX-TR 
4.032000 Series | XC1259CT-ND 73 61 49 405.00 | ECS-40.3-S-5PX-TR 13.560000 | 12.0pF | XC1003CT-ND 1.95 1.76 1.47 975.00 | ECS-135.6-12-5PX-TR 
4.032000 | 20.0pF | XC1258CT-ND .73 61 ~=-.49 | 405.00 | ECS-40.3-20-5PX-TR 14.318180 | Series | XC1250CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-143-S-5PX-TR 
4.096000 | 20.0pF | XC1260CT-ND 73. 61.49. | 405.00 | ECS-41-20-SPX-TR 14.318180 |20.0pF| XC1290CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-143-20-5PX-TR 
4.194304 | 12.0pF |EXCIZGICIENDE -73 6149 | 405.00 | ECS-42-12.5PX-TR 14.745600 | Series | XC1279CT-ND  .73. 61. ~—-«.49:|_ 405.00 ‘| ECS-147.4-S-5PX-TR 
4.194304 | 16.0pF | XC1262CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-42-16-5PX-TR 14.745600 | 20.0pF| XC1280CT-ND 73. 61 49 | 405.00 | ECS-147.4-20-5PX-TR 
4.433618 | 20.0pF | XC1263CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-44-20-5PX-TR 15.000000 | Series | XC1281CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-150-S-5PX-TR 
ee ia seid os sis gee . oe penne Seensaud 16.000000 | Series | xC1251CT-ND 73 61.49 | 405.00 | ECS-160-S-5PX-TR 
5.000000 Series XC1264CT-ND 73. —-«.61_~—«49_'| 405.00 | ECS-50-S-5PX-TR 16.000000 | 20.00F ecemceemmam <7 61 48 |) 405.00 | EGS-160-20-5P-TH 
16.000312 |18.0pF | XC1283CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-160.003-18-5PX-TR 
5.000000 | 20.0pF | XC1265CT-ND = 73. 61.49. | 405.00 | ECS-50-20-SPX-TR 18.000000 | Series | XC1284CT-ND 73 61  .49 | 405.00 | ECS-180-S-5PX-TR 
5.185000 | $2.0pF ego 72 61 49 | 405.00 | ECS-52-32-6PX-TA 18.432000 | Series | XC1252CT-ND 73 —.61_—49._ |_ 405.00 | ECS-184-S-5PX-TR 
5.990400 | 20.0pF | XC1267CT-ND .73 61 49 | 405.00 | ECS-59.9-20-5PX-TR 
6.000000 | Series | XC1268CT-ND 73 61 .49 | 405.00 | ECS-60-S-5PX-TR 18.432000 | 18.0pF (RCI oCINEm 73 61.49 | 405.00 | ECS-184-18-5PX-TR 
6.000000 | 20.0pF | xC1000CT-ND 81. ~«.73~—=C6t_ | 405.00 | ECS-60-20-SPX-TR 18.432000 | 20.0pF| XC1286CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-184-20-5PX-TR 
19.660800 | 20.0pF| XC1287CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-196.6-20-5PX-TR 
ppiees ee a pee che — pone eeharecnatatad 20.000000 | Series | XC1253CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-200-S-SPX-TR 
7.372800 | Series | XC1242CT-ND 73.61 _~—-.49_' | 405.00 | ECS-73-S-5PX-TR 20,000000 | 16.0pF ESAS 78149 | 405.00 FCS 2001S SPT 
7.372800 | 20.0pF | XC1270CT-ND 73.61 49 | 405.00 | ECS-73-20-5PX-TR 20.000000 | 20.0pF | XC1254CT-ND 73 61 -49 | 405.00 | ECS-200-20-5PX-TR 
8.000000 | Series | XC1243CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-80-S-5PX-TR 24.000000 | 12.0pF| XC1001CT-ND 81 73 61 | 405.00 | ECS-240-12-5PX-TR 
8.000000 | 180pF| xC1271CT-ND. 73 61 49 | 408.00 | ECS-80-18-5PX-TR 24.000000 | 16.0pF | XC1256CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-240-16-5PX-TR 
8.o00000 | 32.0pF | xC1272CT-ND 73. 61 49 | 405.00 | ECS-80-32-5PX-TR 24.000000 | 20.0pF| XC1255CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-240-20-5PX-TR 
9.216000 | Series | XC1273CT-ND 73.61 ~—.49 ‘| 405.00 | ECS-92.1-S-5PX-TR 24.576000 | 20.0pF |EXCISOSCTNDE) -73 8149 | 405.00 | ECS-245.7-20-5PX-TR 
9.216000 | 20.0pF | XC1274CT-ND 73° 61 = .49 | 405.00 | ECS-92.1-20-5PX-TR 25.000000 | 18.0pF | XC1305CT-ND 73 61 .49 | 405.00 | ECS-250-18-5PX-F-TR 
9.830400 Series | XC1244CT-ND 73 61 49 405.00 | ECS-98.3-S-5PX-TR 27.000000 | 18.0pF | XC1002CT-ND 81 73 61 405.00 | ECS-270-18-5PX-F-TR 
9.830400 | 20.0pF | XC1245CT-ND .73 61 49 | 405.00 | ECS-98.3-20-5PX-TR 48.000000 | 20.0pF | XC1306CT-NDt .73 _.61 49 | 405.00 | ECS-480-20-5PX-TR 
10.000000 | Series | XC1246CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-100-S-5PX-TR i Fog Toke Saal ust Ne eRe GE ND BARIND: 
10.000000 | 18.0pF | XC1288CT-ND 3 61 49 405.00 | ECS-100-18-SPX-TR * Due to manufacturer, product may come Cut Tape or Bulk 3rd Overtone 
ECX-64B Bluetooth™ RF 
Cut Tape Tape & Reel 
Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | ECS I . 
(MHz) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 _| Part No. ECX-64B (238) 
12.00 XC1022CT-ND 1.95 1.76 1.47 XC1022TR-ND 975.00 | ECS-120-CD-0330-TR 


Quartz Crystals - High Frequency Miniature 


Specifications: * Frequency Tolerance: +50ppm @ 25°C and over Operating Temp. * Operating Tempera- 


ture: -10°C ~ 60°C 


* Storage Temperature: -40°C ~ 85°C * Load Capacitance: 18.0pF * Shunt Capaci- 


tance: 5pF Max. ¢ Drive Level: 50uW ~ 100uW * Insulation Resistance: 500MO Min./DC 100V +5 « Aging 
(First Year): +5ppm Max. @ 25°C +3°C 


‘ 2-0 0.32 

al Frequency 
O32 _ 

repens we 2 (MHz) | Resistance (ESR) Mode 

i 3.5-4 2000 Max. 
3X10 4-6 1500 Max. Fund: tal 

; axe6 6-10 1000 Max. nee enn 
oe ee 

FI - : 

90 to00o—! 1.4 sac70 SON Max 3rd O/T 
3X9 
Frequency Digi-Key Price Each ECS 
(MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
ECS-3X10 
3.579545 XC944-ND 73 66 53 A7 ECS-35-18-10 
3.686400 XC945-ND 73 66 53 A7 ECS-36-18-10 
4.000000 XC946-ND .73 66 53 AT ECS-40-18-10 
4.915200 XC947-ND .73 66 53 AT ECS-49-18-10 
6.000000 XC948-ND .73 66 53 AT ECS-60-18-10 
7.372810 XC949-ND .73 66 53 AT ECS-73-18-10 
8.000000 XC950-ND .73 66 53 AT ECS-80-18-10 
ECS-3X10 — RoHS Compliant 

3.579545 XC1371-ND .73 66 53 AT ECS-35-18-10X 
3.686400 XC1372-ND .73 66 53 A7 ECS-36-18-10X 
4.000000 XC1373-ND .73 66 53 A7 ECS-40-18-10X 
4.915200 XC1374-ND .73 66 53 AT ECS-49-18-10X 
6.000000 XC1375-ND .73 66 53 A7 ECS-60-18-10X 
7.372810 XC1376-ND 73 66 53 AT ECS-73-18-10X 
8.000000 XC1377-ND .73 66 53 AT ECS-80-18-10X 


Frequency Digi-Key Price Each ECS 
(MHz) Part No. al 10 100 500 Part No. 
ECS-3X9 
8.192000 XC951-ND 73 66 53 A7 ECS-81.92-18-9 
9.830400 XC952-ND 73 66 53 A7 ECS-98.3-18-9 
10.000000 XC953-ND 73 66 53 A7 ECS-100-18-9 
11.059200 XC954-ND 73 66 53 AT ECS-110.5-18-9 
12.000000 XC955-ND 73 66 53 AT ECS-120-18-9 
14.318180 XC956-ND 73 66 53 AT ECS-143-18-9 
14.745600 XC957-ND 73 66 53 AT ECS-147.4-18-9 
16.000000 XC958-ND 73 66 53 AT ECS-160-18-9 
18.432000 XC959-ND 73 66 53 A7 ECS-184-18-9 
19.660800 XC960-ND 73 66 53 A7 ECS-196.6-18-9 
20.000000 XC961-ND 73 66 53 47 | ECS-200-18-9 
24.000000 XC962-ND 73 66 53 A7 ECS-240-18-9 
24.576000 XC963-ND 73 66 53 A7 ECS-245.7-18-9 
25.000000 XC964-ND 73 66 53 AT ECS-250-18-9 
27.000000 XC965-ND 73 66 53 A7 ECS-270-18-9 
32.000000 XC966-ND 73 66 53 AT ECS-320-18-9-F 
32.768000 XC967-ND 73 66 53 A7 ECS-327-18-9-F 
40.000000 XC968-ND 73 66 53 AT ECS-400-18-10-30T 
50.000000 XC969-ND 73 -66 53 AZ ECS-500-18-9-30T 
ECS-3X9 — RoHS Compliant 
10.000000 XC1378-ND 73 66 53 47 | ECS-100-18-9X 
11.059200 XC1379-ND 73 66 53 47 | ECS-110.5-18-9X 
12.000000 XC1380-ND 73 66 53 7 | ECS-120-18-9X 
14.318180 XC1381-ND 73 66 53 AT ECS-143-18-9X 
14.745600 XC1382-ND 73 66 53 A7 ECS-147.4-18-9X 
16.000000 XC1383-ND 73 66 53 47 | ECS-160-18-9X 
18.432000 XC1384-ND 73 66 53 A7 ECS-184-18-9X 
19.660800 XC1385-ND 73 66 53 AT ECS-196.6-18-9X 
20.000000 XC1386-ND 73 66 53 A7 ECS-200-18-9X 
24.576000 XC1387-ND 73 66 53 A7 ECS-245.7-18-9X 
25.000000 XC1388-ND 73 66 53 47 | ECS-250-18-9X 
27.000000 XC1389-ND 73 66 53 47 | ECS-270-18-9X 
32.000000 XC1390-ND 73 66 53 47 | ECS-320-18-9X-F 
32.768000 XC1391-ND 73 66 53 A7 ECS-327-18-9X-F 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ECS inc. SMD Quartz Crystals 


INTERNATIONAL 


ELECTRICAL CHARACTERISTICS: Capacitance: 7.0pF ¢ Drive Level: 0.1mW »* Operating Temp.: -10°C ~ 70°C » Storage Temperature: -30°C ~ 
CSM-12 Series: * Frequency Tolerance: +30ppm @ 25°C and +50ppm over operating temperature range 85°C * Aging Characteristics (first year): +5.0ppm @ 25°C 
¢ Shunt Capacitance: 7.0pF * Drive Level: 100uW »* Operating Temperature: -10°C ~ 70°C * Storage Temp.: ECX-32 and ECX-53B Series: » Frequency Tolerance: +50ppm @ 25°C « Shunt Capacitance: 5.0pF « Drive 
-40°C ~ 85°C * Aging Characteristics (first year): +5.0ppm @ 25°C * Mode of Operation: Fundamental Level: 100yLW »* Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Storage Temperature: -40°C ~ 85°C »* Aging Charac- 
CSM-8 Series: * Frequency Tolerance: +30ppm @ 25°C and +50ppm over operating temperature range _ teristic (per year): +5ppm @ 25°C +3°C per year 
* Shunt Capacitance: 5.0pF * Drive Level: 0.5mW * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C * Storage Tem- ECX-64A Series: * Frequency Tolerence: +30ppm @ 25°C and +50ppm over operating temperature range 
perature: -40°C ~ 85°C * Aging Characteristics (first year): +5.0ppm @ 25°C ¢ Shunt Capacitance: 7.0pF ¢ Drive Level: 100UW * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Storage Tempera- 
ECX-19A Series: ¢ Frequency Tolerance: +30ppm @ 25°C and +50ppm over operating temp. range * Shunt ture: -40°C ~ 85°C * Aging Characteristics 85°C (per year) + 5.0ppm @ 25°C + 3°C per year 

gs 0.85 Max. cee 


4 
SSF 20 2 ——— 


63 Side View Side View i 
11.8 Side View . Side View 


i =I | 6.0 
9 OI (Oe 
1 


Top View 


it 75 him RO. 


Top View ; R28 i U i i i “ Top View 
| . : " 
5 Ties ' 3 704 3! a ; 
1] =l52.0 ; Bottom View ————— 
5.08 . 


Internal Connections —_ Bottom View 


End View 
to “es| 1. 
mara ded? Te fe 
: ‘i mite 2 | “ 0.7 

| : ¥ 

L—5.08—-| 1 5.08! k2.3-1 k— 3.71 7. i 9 
Pad Layout Pad Layout Pad Layout Land Pattern Land Pattern Pad Layout 

Max. Cut Tape Tape & Reel 

ESR Load Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 

Fig. (Ohm) Cap. (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
CSM-12 Series 

200 17.0pF 3.579545 XC584CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC584TR-ND 975.00 ECS-35-17-18-TR 

200 Series 3.686400 XC585CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC585TR-ND 975.00 ECS-36-S-18-TR 

200 20.0pF 3.686400 XC586CT-ND 1.95 1.76 1.47 117 XC586TR-ND 975.00 ECS-36-20-18-TR 
150 Series 4.000000 XC588CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC588TR-ND 975.00 ECS-40-S-18-TR 

150 20.0pF 4.000000 XC587CT-ND 1.95 1.76 1.47 AA? XC587TR-ND 975.00 ECS-40-20-18-TR 
150 Series 4.915200 XC590CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC590TR-ND 975.00 ECS-49-S-18-TR 

150 20.0pF 4.915200 XC589CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC589TR-ND 975.00 ECS-49-20-18-TR 
100 32.0pF 6.144000 XC591CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC591TR-ND 975.00 ECS-61-32-18-TR 
100 Series 7.372800 XC592CT-ND 1.95 1.76 1.47 Ar XC592TR-ND 975.00 ECS-73-S-18-TR 

100 Series 8.000000 XC593CT-ND 1.95 1.76 1.47 AA? XC593TR-ND 975.00 ECS-80-S-18-TR 

100 20.0pF 8.000000 XC1007CT-ND 1.95 1.76 1.47 aA? XC1007TR-ND 975.00 ECS-80-20-18-TR 
100 Series 9.830400 XC594CT-ND 1.95 1.76 1.47 117 XC594TR-ND 975.00 ECS-98.3-S-18-TR 
100 20.0pF 9.830400 XC595CT-ND 1.95 1.76 1.47 117 XC595TR-ND 975.00 ECS-98.3-20-18-TR 

1 80 Series 10.000000 XC596CT-ND 1.95 1.76 1.47 A? XC596TR-ND 975.00 ECS-100-S-18-TR 
80 Series 11.059200 XC597CT-ND 1.95 1.76 1.47 A? XC597TR-ND 975.00 ECS-110.5-S-18-TR 
80 20.0pF 11.059200 XC598CT-ND 1.95 1.76 1.47 ed XC598TR-ND 975.00 ECS-110.5-20-18-TR 
80 Series 12.000000 XC599CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC599TR-ND 975.00 ECS-120-S-18-TR 
50 Series 14.318180 XC600CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC600TR-ND 975.00 ECS-143-S-18-TR 
50 20.0pF 14.318180 XC937CT-ND 1.95 1.76 1.47 aA? XC937TR-ND 975.00 ECS-143-20-18-TR 
50 Series 16.000000 XC601CT-ND 1.95 1.76 1.47 AA? XC601TR-ND 975.00 ECS-160-S-18-TR 
50 Series 18.432000 XC602CT-ND 1.95 1.76 1.47 qt? XC602TR-ND 975.00 ECS-184-S-18-TR 
50 Series 19.660800 XC603CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC603TR-ND 975.00 ECS-196.6-S-18-TR 
50 Series 20.000000 XC604CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC604TR-ND 975.00 ECS-200-S-18-TR 
50 20.0pF 20.000000 XC605CT-ND 1.95 1.76 1.47 117 XC605TR-ND 975.00 ECS-200-20-18-TR 
50 16.0pF 24.000000 XC607CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC607TR-ND 975.00 ECS-240-16-18-TR 
50 20.0pF 24.000000 XC606CT-ND 1.95 1.76 1.47 TAF XC606TR-ND 975.00 ECS-240-20-18-TR 
CSM-8 Series 
60 20.0pF 8.000000 XC1010CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC1010TR-ND 1650.00 ECS-80-20-20A-TR 
60 Series 9.830400 XC608CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC608TR-ND 1650.00 ECS-98.3-S-20A-TR 
60 20.0pF 9.830400 XC609CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC609TR-ND 1650.00 ECS-98.3-20-20A-TR 
60 Series 10.000000 XC610CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC610TR-ND 1650.00 ECS-100-S-20A-TR 
60 Series 11.059200 XC611CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC611TR-ND 1650.00 ECS-110.5-S-20A-TR 
60 20.0pF 11.059200 XC612CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC612TR-ND 1650.00 ECS-110.5-20-20A-TR 
60 Series 12.000000 XC613CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC613TR-ND 1650.00 ECS-120-S-20A-TR 
60 20.0pF 12.000000 XC1011CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC1011TR-ND 1650.00 ECS-120-20-20A-TR 
60 20.0pF 12.288000 XC1012CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC1012TR-ND 1650.00 ECS-122.8-20-20A-TR 
60 Series 14.318180 XC614CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC614TR-ND 1650.00 ECS-143-S-20A-TR 
z 60 20.0pF 14.318180 XC938CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC938TR-ND 1650.00 ECS-143-20-20A-TR 
60 Series 14.745600 XC615CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC615TR-ND 1650.00 ECS-147.4-S-20A-TR 
40 Series 16.000000 XC616CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC616TR-ND 1650.00 ECS-160-S-20A-TR 
40 20.0pF 16.000000 XC939CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC939TR-ND 1650.00 ECS-160-20-20A-TR 
40 Series 18.432000 XC617CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC617TR-ND 1650.00 ECS-184-S-20A-TR 
40 Series 19.660800 XC618CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC618TR-ND 1650.00 ECS-196.6-S-20A-TR 
40 Series 20.000000 XC619CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC619TR-ND 1650.00 ECS-200-S-20A-TR 
40 20.0pF 20.000000 XC620CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC620TR-ND 1650.00 ECS-200-20-20A-TR 
40 Series 24.000000 XC621CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC621TR-ND 1650.00 ECS-240-S-20A-TR 
40 12.0pF 24.000000 XC1009CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC1009TR-ND 1650.00 ECS-240-12-20A-TR 
* 3rd Overtone (Continued) 
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ECS we. SMD Quartz Crystals (cont, 


Max. Cut Tape Tape & Reel 
ESR Load Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 
Fig. (Ohm) Cap. (MHz) Part No. al 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
CSM-8 Series (Cont.) 
40 20.0pF 24.000000 XC622CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC622TR-ND 1650.00 ECS-240-20-20A-TR 
40 Series 24.000140 XC623CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC623TR-ND 1650.00 ECS-240.0014S20A-TR 
40 Series 30.000000 XC630CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC630TR-ND 1650.00 ECS-300-S-20A-F-TR 
80 Series 30.000000 XC624CT-ND* 3.30 2.97 2.48 1.98 XC624TR-ND* 1650.00 ECS-300-S-20A-TR 
40 Series 32.000000 XC631CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC631TR-ND 1650.00 ECS-320-S-20A-F-TR 
80 Series 32.000000 XC625CT-ND* 3.30 2.97 2.48 1.98 XC625TR-ND* 1650.00 ECS-320-S-20A-TR 
2 80. Series 33.000000 XC626CT-ND* 3.30 2.97 2.48 1.98 XC626TR-ND* 1650.00 ECS-330-S-20A-TR 
40 Series 35.251200 XC632CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC632TR-ND 1650.00 ECS-352.512-S20AF-TR 
40 Series 36.000000 XC633CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC633TR-ND 1650.00 ECS-360-S-20A-F-TR 
80. Series 36.000000 XC627CT-ND* 3.30 2.97 2.48 1.98 XC627TR-ND* 1650.00 ECS-360-S-20A-TR 
40 Series 40.000000 XC634CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC634TR-ND 1650.00 ECS-400-S-20A-F-TR 
80 Series 40.000000 XC628CT-ND* 3.30 2.97 2.48 1.98 XC628TR-ND* 1650.00 ECS-400-S-20A-TR 
80. Series 40.320000 XC629CT-ND* 3.30 2.97 2.48 1.98 XC629TR-ND* 1650.00 ECS-403.2-S-20A-TR 
80 20.0pF 48.000000 XC940CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC940TR-ND 1650.00 ECS-480-20-20A-TR 
ECX-19A Series 
200 17.0pF 3.579545 XC850CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC850TR-ND 1650.00 ECS-35-17-19A-TR 
200 20.0pF 3.686400 XC851CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC851TR-ND 1650.00 ECS-36-20-19A-TR 
150 20.0pF 4.000000 XC852CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC852TR-ND 1650.00 ECS-40-20-19A-TR 
150 20.0pF 4.915200 XC853CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC853TR-ND 1650.00 ECS-49-20-19A-TR 
100 32.0pF 6.144000 XC854CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC854TR-ND 1650.00 ECS-61-32-19A-TR 
100 20.0pF 7.372800 XC855CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC855TR-ND 1650.00 ECS-73-20-19A-TR 
100 20.0pF 8.000000 XC856CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC856TR-ND 1650.00 ECS-80-20-19A-TR 
100 20.0pF 9.830400 XC857CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC857TR-ND 1650.00 ECS-98.3-20-19A-TR 
80 Series 10.000000 XC858CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC858TR-ND 1650.00 ECS-100-S-19A-TR 
80 20.0pF 11.059200 XC859CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC859TR-ND 1650.00 ECS-110.5-20-19A-TR 
3 80 Series 12.000000 XC860CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC860TR-ND 1650.00 ECS-120-S-19A-TR 
80 20.0pF 12.000000 XC861CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC861TR-ND 1650.00 ECS-120-20-19A-TR 
50 Series 14.318180 XC862CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC862TR-ND 1650.00 ECS-143-S-19A-TR 
50 20.0pF 14.318180 XC863CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC863TR-ND 1650.00 ECS-143-20-19A-TR 
50 Series 16.000000 XC864CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC864TR-ND 1650.00 ECS-160-S-19A-TR 
50 Series 18.432000 XC865CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC865TR-ND 1650.00 ECS-184-S-19A-TR 
50 Series 19.660800 XC866CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC866TR-ND 1650.00 ECS-196.6-S-19A-TR 
50 Series 20.000000 XC867CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC867TR-ND 1650.00 ECS-200-S-19A-TR 
50 20.0pF 20.000000 XC868CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC868TR-ND 1650.00 ECS-200-20-19A-TR 
50 Series 24.000000 XC870CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC870TR-ND 1650.00 ECS-240-S-19A-TR 
50 20.0pF 24.000000 XC869CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC869TR-ND 1650.00 ECS-240-20-19A-TR 
ECX-32 Series 
100 20.0pF 16.000000 XC1137CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1137TR-ND 1785.00 ECS-160-20-33-TR 
100 20.0pF 18.432000 XC1138CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1138TR-ND 1785.00 ECS-184-20-33-TR 
100 20.0pF 19.660800 XC1139CT-ND. 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1139TR-ND 1785.00 ECS-196-20-33-TR 
100 20.0pF 20.000000 XC1140CT-ND. 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1140TR-ND 1785.00 ECS-200-20-33-TR 
100 20.0pF 24.000000 XC1141CT-ND. 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1141TR-ND 1785.00 ECS-240-20-33-TR 
100 20.0pF 25.000000 XC1142CT-ND. 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1142TR-ND 1785.00 ECS-250-20-33-TR 
100 20.0pF 27.000000 XC1143CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1143TR-ND 1785.00 ECS-270-20-33-TR 
50 Series 30.000000 XC1145CT-ND. 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1145TR-ND 1785.00 ECS-300-S-33-TR 
4 50 20.0pF 30.000000 XC1144CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1144TR-ND 1785.00 ECS-300-20-33-TR 
50 Series 32.000000 XC1147CT-ND. 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1147TR-ND 1785.00 ECS-320-S-33-TR 
50 20.0pF 32.000000 XC1146CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1146TR-ND 1785.00 ECS-320-20-33-TR 
50 Series 36.000000 XC1149CT-ND. 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1149TR-ND 1785.00 ECS-360-S-33-TR 
50 20.0pF 36.000000 XC1148CT-ND. 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1148TR-ND 1785.00 ECS-360-20-33-TR 
50 Series 40.000000 XC1151CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1151TR-ND 1785.00 ECS-400-S-33-TR 
50 20.0pF 40.000000 XC1150CT-ND. 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1150TR-ND 1785.00 ECS-400-20-33-TR 
50 Series 48.000000 XC1153CT-ND. 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1153TR-ND 1785.00 ECS-480-S-33-TR 
50 20.0pF 48.000000 XC1152CT-ND. 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1152TR-ND 1785.00 ECS-480-20-33-TR 
ECX-53B Series 
80 20.0pF 10.000000 XC1117CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1117TR-ND 885.00 ECS-100-20-30B-TR 
80 20.0pF 12.000000 XC1118CT-ND. 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1118TR-ND 885.00 ECS-120-20-30B-TR 
80 20.0pF 14.318180 XC1119CT-ND. 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1119TR-ND 885.00 ECS-143-20-30B-TR 
60 20.0pF 16.000000 XC1120CT-ND. 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1120TR-ND 885.00 ECS-160-20-30B-TR 
50 20.0pF 20.000000 XC1121CT-ND. 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1121TR-ND 885.00 ECS-200-20-30B-TR 
50 20.0pF 24.000000 XC1122CT-ND. 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1122TR-ND 885.00 ECS-240-20-30B-TR 
50 20.0pF 24.576000 XC1123CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1123TR-ND 885.00 ECS-245-20-30B-TR 
50 20.0pF 25.000000 XC1124CT-ND. 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1124TR-ND 885.00 ECS-250-20-30B-TR 
50 Series 27.000000 XC1126CT-ND 2.07 1.87 1.56 1.25 XC1126TR-ND 1035.00 ECS-270-S-30B-TR 
5 50 20.0pF 27.000000 XC1125CT-ND. 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1125TR-ND 885.00 ECS-270-20-30B-TR 
50 Series 30.000000 XC1128CT-ND 2.07 1.87 1.56 1.25 XC1128TR-ND 1035.00 ECS-300-S-30B-TR 
50 20.0pF 30.000000 XC1127CT-ND. 2.07 1.87 1.56 1.25 XC1127TR-ND 1035.00 ECS-300-20-30B-TR 
50 Series 32.000000 XC1130CT-ND 2.07 1.87 1.56 1.25 XC1130TR-ND 1035.00 ECS-320-S-30B-TR 
50 20.0pF 32.000000 XC1129CT-ND. 2.07 1.87 1.56 1.25 XC1129TR-ND 1035.00 ECS-320-20-30B-TR 
50 Series 36.000000 XC1132CT-ND. 2.07 1.87 1.56 1.25 XC1132TR-ND 1035.00 ECS-360-S-30B-TR 
50 20.0pF 36.000000 XC1131CT-ND 2.07 1.87 1.56 1.25 XC1131TR-ND 1035.00 ECS-360-20-30B-TR 
50 Series 40.000000 XC1134CT-ND 2.37 2.14 1.78 1.43 XC1134TR-ND 1185.00 ECS-400-S-30B-TR 
50 20.0pF 40.000000 XC1133CT-ND 2.37 2.14 1.78 1.43 XC1133TR-ND 1185.00 ECS-400-20-30B-TR 
50 Series 50.000000 XC1136CT-ND. 2.37 2.14 1.78 1.43 XC1136TR-ND 1185.00 ECS-500-S-30B-TR 
50 20.0pF 50.000000 XC1135CT-ND. 2.37 2.14 1.78 1.43 XC1135TR-ND 1185.00 ECS-500-20-30B-TR 
ECX-64A Extended Temperature Series 
80 Series 14.318180 XC980CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC980TR-ND 1470.00 ECS-143-S-23A-EN-TR 
80 20.0pF 14.318180 XC979CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC979TR-ND 1470.00 ECS-143-20-23A-EN-TR 
80 20.0pF 14.745600 XC981CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC981TR-ND 1470.00 ECS-147-20-23A-EN-TR 
60 Series 16.000000 XC983CT-ND 2.94 2.65 2.21 ATT XC983TR-ND 1470.00 ECS-160-S-23A-EN-TR 
60 20.0pF 16.000000 XC982CT-ND 2.94 2.65 2.21 77 XC982TR-ND 1470.00 ECS-160-20-23A-EN-TR 
60 Series 18.432000 XC985CT-ND 2.94 2.65 2.21 ATT. XC985TR-ND 1470.00 ECS-184-S-23A-EN-TR 
6 60 20.0pF 18.432000 XC984CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC984TR-ND 1470.00 ECS-184-20-23A-EN-TR 
60 Series 19.660800 XC987CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC987TR-ND 1470.00 ECS-196-S-23A-EN-TR 
60 20.0pF 19.660800 XC986CT-ND 2.94 2.65 2.21 ATE XC986TR-ND 1470.00 ECS-196-20-23A-EN-TR 
40 Series 20.000000 XC989CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC989TR-ND 1470.00 ECS-200-S-23A-EN-TR 
40 20.0pF 20.000000 XC988CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC988TR-ND 1470.00 ECS-200-20-23A-EN-TR 
40 Series 24.000000 XC991CT-ND 2.94 2.65 2.21 Ae? XC991TR-ND 1470.00 ECS-240-S-23A-EN-TR 
40 20.0pF 24.000000 XC990CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC990TR-ND 1470.00 ECS-240-20-23A-EN-TR 


* 3rd Overtone 
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WECS Inc. Through-Hole Quartz Crystals 


[13.46 12.2) 


Series resonance appears resistive in the circuit and impedance at f, is at its minimum value. Unless load ca- 
pacitance is specified, all crystals are manufactured at series resonance. When a crystal is operating at parallel 
resonance (fL) it will look inductive in a circuit. Crystal frequency varies depending on the value of load capaci- 
tance. The load capacitance is the dynamic capacitance of the total circuit as measured or computed across the 
crystal terminals. Always specify the load capacitance if the crystal will be operated in the parallel mode. 


HC-49U 

¢ Frequency Tolerance @ 25°C: +30ppm * Frequency Stability: 50ppm »* Shunt Capacitance: 7pF Max. 
* Drive Level: 1.800 ~ 3.000MHz 200yW; 3.000 ~ 100.000MHz 100”uW * Operating Temperature: -10°C ~ 
70°C * Storage Temperature: -30°C ~ 85°C » Aging Characteristics (First Year): +5ppm @ 25°C * Mode 
of Operation: Fundamental except when noted 


HC-49US 

¢ Frequency Tolerance @ 25°C: +30ppm «Frequency Stability @ 25°C: Standard -10°C ~ 70°C +50ppm 
* Shunt Capacitance: 7pF Max. * Drive Level: 500uW * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C » Storage 
Temperature: -40°C ~ 105°C * Aging Characteristics (First Year): +5ppm @ 25°C » Mode of Operation: 
Fundamental except when noted 


HC-49US-DN 

¢ Frequency Tolerance @ 25°C: +30ppm_ » Frequency Stability @ 25°C: +100ppm from -40°C ~ 85°C. 
* Shunt Capacitance: 7pF Max. ° Drive Level: 500 pW * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Storage 
Temperature: -40°C ~ 105°C » Aging Characteristics (per year) @ 25°C +3°C: +5ppm Max »* Mode of 
Operation: Fundamental except when noted 


HC49INS-ND Base Insulator $.90/10 $7.50/100 Frequency lead Digi-Key Price Each ECS 
Fig. (MHz) Capacitance Part No. 1 10 100 500 Part No. 
Frequency Load Digi-Key Price Each ECS HC-49U 
Fig. (MHz) Capacitance Part No. 1 10 100 500 Part No. 
11.05920 32.0pF X139-ND 40 36 32 .29| ECS-110.5-32-1 
Hees 11.22800 Series x028-ND 40 36 32 29 | ECS-112.2-S-1 
1 2.94912 32.0pF X014-ND 1.370114 91 70 | ECS-29.4-32-2P 11.52000 Series X140-ND 40 36 32 .29 | ECS-115.2-S-1 
HC-49/UA 11.98135 Series x029-ND 40 36 32 .29| ECS-119.8-S-1 
2 1.00000 13.0pF X066B-ND* 1788 1485 809 754] ECS410-13-1H 12.00000 Series X058-ND 40 36 32 .29| ECS-120-S-+1 
HC-49/UA — RoHS Compliant 12.00000 32.0pF X030-ND 40 36 32 29 ECS-120-32-1 
2 {00000 13.0pF X909ND* 1788 1485 809 7.54 | ECS10-13-1XH 12.00039 18.0pF x147-ND 40 36 32 .29| ECS-120.003-18-1 
eae 12.09600 Series X031-ND 40 36 32 .29| ECS-121-S-+4 
12.28800 Series x090-ND 40 36 32 .29| ECS-122.8-S-1 
1.84320 Series OOZ NDE 195 «(1.62 1.29 1.00 | ECS-18-S-1 12.28800 20.0pF X141-ND 40 36 32 29 | ECS-122.8-20-1 
1.84320 13.0pF X067-ND 195 1.62 1.29 1.00 | ECS-18-13-1 
2.00000 Series X004-ND 1.95 1.62 1.29 1.00} ECS-20-S-1 1.51680 Series X032-ND 40 36 8229 | ECS-135-8-1 
2.00000 20.0pF X068-ND 195 1.62 1.29 1.00 | ECS-20-20-1 14.31818 Series x091-ND 40 36 32029 | ECS-143-S-1 
2.04800 12.0pF X098-ND 1.95 162 1.29 1.00 | ECS-20.48-12-1 14.69000 Series X033-ND 40 36 32 .29 | ECS-146-S-1 
2.48760 a Ose SOESINID ies: 49s, 408 03. | JECS34084 14.74560 Series x092-ND 40 36 32 29 | ECS-147.4-S-1 
SEap0e Sane: Oro 163: 49k “Hos: caa:| iReS-oRe-4 14.74560 20.0pF X142-ND 40 36 32 .29 | ECS-147.4-20-1 
3.00000 Series x009-ND 163 1.35 1.08 .83 | ECS-30-S-1 15.00000 Series X059-ND 40 36 32 .29| ECS-150-S-1 
3.27680 17.0pF x022-ND 65 54 43 34) ECS-32-17-1 16.00000 Series X077-ND 40 36 32 .29| ECS-160-S-1 
3.57955 Series X011-ND -40 36.32 29 | ECS-35-S-1 16.00000 20.0pF X143-ND 40 36 .32 .29 | ECS-160-20-1 
3.57955 17.0pF x049-ND 40 36 32 29 | ECS-35-17-1 16.00031 18.0pF X148-ND 40 36 32 .29| ECS-160.003-18-1 
3.68640 Series x080-ND 40 36 32 29 ECS-36-S-1 2 | 48.00000 Series X060-ND 40 36 32 .29| ECS-180-S-1 
3.68640 18.0pF OTANI) 40 860 8229 | ECS-36-18-1 18.00000 20.0pF X144-ND 40 36 32 .29| ECS-180-20-1 
eee ee ci 7 = . ee a cetil 18.43200 Series X061-ND 40 36 32 .29 | ECS-184-S-1 
18.43200 18.0pF X145-ND 40 36 32 .29| ECS-184-18-1 
4.00000 20.0pF X006-ND 40 36 3229 | ECS-40-20-1 18.43200 20.0pF X146-ND 40 36 32 .29 | ECS-184-20-1 
4.03200 Series 2OISND 400 36 (320 29 | ECS-40.3-5-1 19.66080 Series X094-ND 40 36 32 .29| ECS-196.6-S-1 
4.03200 20.0pF X072-ND 40 36 32 .29| ECS-40.3-20-1 
4.69600 20.0pF OCRENTD ie: . BBN a8’ «abe. TEeesatane 19.66080 20.0pF X035-ND 40 36 32 .29| ECS-196.6-20-1 
4.19430 12.0pF X007-ND 40. 36 32 291 ECS-42-12-4 20.00000 Series X062-ND 40 36 32 .29| ECS-200-S-1 
1asoes S0ORE SOEs Ag Sag saa! be) | Eesaaaon 20.00000 20.0pF X036-ND 40 36 .32 .29| ECS-200-20-1 
a a1656 asics EGON AG. gs. abs Be: |, Teoees 22.11840 Series X063-ND 40 36 32 .29| ECS-221-S-+41 
aGieo 20.0pF GND AO 86 Ber bg. | EGS 9-202 24.00000 Series X095-ND 40 36 32 .29| ECS-240-S-1 
5.00000 Series x099-ND 40 36 32 29] ECS-50-S-1 24,00000 20.0pF X037-ND 40 36 .32 .29| ECS-240-20-1 
5.00000 20.0pF X051-ND 40 36 32 29 ECS-50-20-1 24.00010 18.0pF X149-ND 40 36 32 .29| ECS-240.001-18-1 
5.06880 Series X052-ND 40 36 32 29] ECS-51-S-1 35.25120 18.0pF X151-ND$¢ 50 45 36 .32 | ECS-352.5-18-1 
e 5.06880 20.0pF X085-ND 40 36 32 29] ECS-51-20-1 38.00053 18.0pF X150-ND¢ 50 45 .36 .32 | ECS-380.005-18-1 
5.18500 Series X053-ND 40 36 32 29] ECS-52-S-1 40.32000 18.0pF X152-NDt 50 45 .36 .32 | ECS-403.2-18-1 
eet8500 SPORE xOTenD pe GOR: Ae) NERS) PECS OTe 48.0000 Series XO65-NDt 40 36 32 .29 | ECS-480-S-1 
eae calli POTSND Gi 48.00000 20.0pF XCO43-NDt 50 45 36 32 | ECS-480-20-1 
5.99040 20.0pF OIA ND) 40 860.8229 | ECS-59.9-20-1 49.86000 20.0pF X038-NDt 40 36 .32 .29 | ECS-498.6-20-1 
6.00000 Series X026-ND 40 36 32 .29| ECS-60-S-1 
6.00000 32.0pF X086-ND 40 36 32 29 | ECS-60-32-4 COU — RoHS Compliant 
6.14400 32.0pF X054-ND 40 36 32 29] ECS-61-32-1 1.84320 Series X969-ND 1.95 1.62 1.29 1.00 | ECS-18-S-1x 
6.55360 12.0pF X018-ND 40 36 32 29] ECS-65-12-1 1.84320 13.0pF X1000-ND 1.95 1.62 1.29 1.00 | ECS-18-13-1Xx 
7.37280 Séias X074-ND 40. 26 22 291] ECS73S4 2.00000 Series X970-ND 1.95 1.62 1.29 1.00 | ECS-20-S-1x 
7.37280 20.0pF X019-ND 40 36 32 29 | ECS-73-20-1 2.00000 20.0pF X1001-ND 1.95 1.62 1.29 1.00 | ECS-20-20-1x 
7.68000 20.0pF X020-ND 40 36 32 29 ECS-76.8-20-1 2.04800 12.0pF X1025-ND 1.95 1.62 1.29 1.00 ECS-20.48-12-1X 
aed Series SEND te = “ie sede, een ECoel S| 2.45760 32.0pF X1002-ND 1.68 1.35 1.08 .83 | ECS-24-32-1x 
8.00000 18.0pF Zeke) 40. 86) 8229 | ECS 60-18-1 2.50000 Series X1003-ND 1.63 1.35 1.08 .83 | ECS-25-S-1Xx 
8.00000 20.0pF x021-ND 40 36 32 29] ECS-80-20-1 3.00000 Series X973-ND 1.63 1.35 1.08 .83 | ECS-30-S-1X 
8.00000 32.0pF X137-ND 40 36.32 29 ECS-80-32-1 2 3.27680 17.0pF X980-ND 65 54 43 34 ECS-32-17-1X 
9.21600 Series X075-ND 40 36 3229 | ECS-92.1-S-1 3.57955 Series X974-ND 40 36 .32 .29 | ECS-35-S-1X 
9.21600 20.0pF X138-ND 40 36 32 29 | ECS-92.1-20-1 
ee Saas Sonn ae a Bod |) eee 84 3.57955 17.0pF X987-ND 40 36 32 .29 | ECS-35-17-1x 
3.68640 Series X1010-ND 40 36 .32 29 | ECS-36-S-1X 
euesd 20.0pF ery M0) 596. = “292° 5428) |) IECS-98:9:20+1 3.68640 18.0pF X1004-ND 40 36 .32 .29| ECS-36-18-1X 
10:00080 Series OB 7ND a0) 8s ase. 20), SECS 00S) 3.93216 17.0pF X975-ND 40 36 32 29 ECS-39-17-1X 
10.73864 Series x024-ND 40 36 32 .29| ECS-107.3-S-1 : 
“evaonag bate ea ae. ae. aS. cde |\ bsg 4.00000 Series X1011-ND 40. «36S .32.—Ss«29 |: ECS-40-8-1X 
11.04600 Series X025-ND 40 36 32 .29 ECS-110.4-S-1 4.00000 20.0pF X971-ND 40 36 32 .29 ECS-40-20-1X 
{105020 Saiies GHD Ago age 28: -~209)) EOS RS 4.03200 Series X976-ND 40 36 32 .29| ECS-40.3-S-1Xx 
11,05920 20;00F AOSOHND) 40 oo 82 = Boot eo! * 1.0 Frequency: 100ppm @ 25°C; +100ppm from 0°C ~ 60°C + 3rd Overtone (Continued) 
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ECS INC. Through-Hole Quartz Crystals (cont) 


INTERNATIONAL 


Frequency Load Digi-Key Price Each ECS Frequency Load Digi-Key Price Each ECS 
Fig. (MHz) Capacitance Part No. if 10 100 500 Part No. Fig. (MHz) Capacitance Part No. 1 10 100 500 Part No. 
HC-49U — RoHS Compliant HC-49US 
4.03200 20.0pF X1005-ND 40 36 32 .29 | ECS-40.3-20-1X 6.50000 20.0pF X415-ND 58 52 42 .37 | ECS-65-20-4 
4.09600 20.0pF X1012-ND 40 .36 .32 .29 ECS-41-20-1X 7.37280 Series X416-ND 58 52 42 .37 | ECS-73-S-4 
4.19430 12.0pF X972-ND 40 36 32 .29 ECS-42-12-1X 7.37280 20.0pF X076-ND 75 63 50 .39 | ECS-73-20-4 
4.43362 20.0pF X1013-ND 40 36 32 .29 ECS-44-20-1X 7.68000 20.0pF X163-ND 58 52 42 .37 | ECS-76.8-20-4 
4.91520 Series X988-ND 40 36 32 .29 ECS-49-S-1X 8.00000 Series X417-ND 58 52 42 387 | ECS-80-S-4 
4.91520 20.0pF X1014-ND 40 36 32 © .29 ECS-49-20-1X 8.00000 18.0pF X164-ND 58 52 42 37 | ECS-80-18-4 
5.00000 Series X1026-ND 40 .36 32 .29 ECS-50-S-1X 8.00000 20.0pF X165-ND 58 52 42 .37 | ECS-80-20-4 
5.00000 20.0pF xX989-ND 40.36.32. .29 | ECS-50-20-1X 8.00000 32.0pF 2SISEAND) OB 262 2. 87 || ECS-e0-324 
5.06880 Series X990-ND 40 36 .32 .29 | ECS-51-S-1X 8.50000 Series EEN $8.52 42 87 | ECS-65-S-4 
5.06880 20.0pF X1015-ND 40 36.32.29 | ECS-51-20-1X 200000 Sal SAND) pe Pay eet er || ECS eS 
6.00000 Series X982-ND 40. 36 32 29 | ECS-60-S-1x 9.21600 Series X167-ND 58 52 42 87 | ECS-92.1-S-4 
6.00000 32.0pF X1016-ND 40 .36 32 .29 | ECS-60-32-1Xx 9.21600 20.0pF ZSIGEAND) 6B 62 42 87 | ECS-92.1-20-4 
eieeane 12.0pF SOPRND 4 36 92 29 | ECsest24x% 9.54500 Series X420-ND 58 52 42 .37 | ECS-95.4-S-4 
7.37280 Series X1006-ND 40 36 32 29 | ECS-73-S-1X 9168080 Series CAND) pee te: ee IEE oe 
Fano 20.0pF X978-ND pe ee eal (eee, 9.83040 20.0pF X169-ND 58 52 42 37 | ECS-98.3-20-4 
BoD Sense GHIAD Goo” Sen ~abs ooo | RGSSO-Sax 10.00000 Series X422-ND 58 52 42 .37 | ECS-100-S-4 
8.00000 18.0pF X1027-ND 40 36 .32 29 | ECS-80-18-1X 10.0000 18.0pF EBON) 38 52 42 87 | ECS-100-18-4 
Bicdane 20.0pF FOND “to caer aoe 3a/'| EGS aoooax 10.73864 Series X423-ND 58 52 42 .387 | ECS-107.3-S-4 
sono | Setyr | xeon a0 se seam | eosanan onm | me oe Ee 2) eee, 
9.21600 Series X1007-ND 40 36 32 .29 | ECS-92.1-S-1X 
11.05920 20.0pF X426-ND 58 52 42 .37 | ECS-110.5-20-4 
ee 1600 20-0pF: ceunomy 40 «86 82 28 EOS 2erlet x 11.05920 32.0pF X170-ND 58 52 42 37 | ECS-110.5-32-4 
pouiate ol me (0 80 82 BD) EOS SB.SS1X 11.52000 Series X171-ND 58.52.4237 | ECS-11.2-8-4 
ses0ie 20:00F UNDE 10 86 82 2B | ECE-08.3-20-1X 11.98135 Series X427-ND 68 52 42 37 | ECS-119.8-S-4 
10.00000 Series X992-ND 40 .36 .32 .29 | ECS-100-S-1X ieiac0n6 eoiee SCAT ear bom aad. ~All EGRon Sea 
11.00000 Series X1018-ND 40 36 32 .29 | ECS-110-S-1X 
2 - 12.00000 20.0pF X227-ND 58 52 42 37 | ECS-120-20-4 
11.05920 Series X1009-ND 40 .36 32 .29 | ECS-110.5-S-1X 45:60000 32.0pF xR BND teat oEb.1 ud « Japulll (eee ian aces 
aaa 20.0pF pee <0 (36 82 29 | ECS-110.5-20-1X 12.0039 18.0pF X173ND 58 «52. .42-—««37 |_ ECS-120.003-18-4 
11.05920 32.0pF X1030-ND 40 36 .32 .29 | ECS-110.5-32-1X 42:00800 Series CORINTH leg. igo. aoe. o7'|||eGeetet-e-4 
des00000 bales um 400 «860 8229 | ECS-120-5-1X 12.28800 Series X174-ND 58 52 42 37 | ECS-1228-S-4 
12.00000 32.0pF X983-ND 40 .36 .32 .29 | ECS-120-32-1X 
12.28800 20.0pF X228-ND 58 52 42 .37 | ECS-122.8-20-4 
12.28800 Series X1020-ND 40 .36 .32 .29 | ECS-122.8-S-1X 3 1296000 48.0pF X097-ND 75 63 50 .39 | ECS-1296-18-4 
12.28800 20.0pF X1031-ND 40.36 «32.29 | ECS-122.8-20-1X 1431818 Series X430-ND 58 52 42 37 | ECS-143-S-4 
14.31818 Series X1021-ND 40 36 «32 «©.29 | ECS-143-S-1X 1431818 20.0pF X444-ND 58 52 42 37 | ECS-143-20-4 
14.74560 Series X1022-ND 40 36 .32 .29 | ECS-147.4-S-1X 14.74560 Series X431-ND 58 52 42 37 | ECS-147.4-5-4 
14.74560 20.0pF X1032-ND 40 36 32 .29 | ECS-147.4-20-1X 
14.74560 20.0pF X175-ND 58 52 42 .387 | ECS-147.4-20-4 
15.00000 Series X994-ND 40 .36 .32 .29 | ECS-150-S-1X 45.00000 Series X432-ND 58 452 42 37 | ECS-150-S-4 
16.00000 Series X1008-ND 40 .36 .32 .29 | ECS-160-S-1X 15.36000 20.0pF X096-ND 75 63 50 .39 | ECS-153-20-4 
16.00000 20.0pF X1033-ND 40 36 32 29 ECS-160-20-1X 16.00000 Series X433-ND 58 .52 42 37 ECS-160-S-4 
18.00000 20.0pF X1034-ND 40 36 32 29 ECS-180-20-1X 16.00000 20.0pF X176-ND 58 52 42 37 ECS-160-20-4 
gieiaut wens ec 086828 | ECS 184 SIX 16.00031 18.0pF X177-ND 58 52 42 37 | ECS-160.003-18-4 
18.43200 18.0pF X1035-ND 40 36 32 .29 ECS-184-18-1X 16.25700 Series X434-ND 58 52 42 .37 | ECS-162.5-S-4 
18.43200 20.0pF X1036-ND 40 36 32 29 ECS-184-20-1X 16.25700 20.0pF X039-ND 75 63 50 .39 | ECS-162.5-20-4 
19.66080 Series X1023-ND 40 .36 32 .29 | ECS-196.6-S-1X 18.00000 Series X435-ND 58 52 42 37 | ECS-180-S-4 
19.66080 20.0pF X984-ND 40 .36 .32 .29 | ECS-196.6-20-1X 18.00000 20.0pF X178-ND 58 52 42 .37 | ECS-180-20-4 
20.00000 Series X996-ND 40 .36 .32 .29 | ECS-200-S-1X 42146200 Series X436-ND 5) eo) do way | EeSHedsea 
20.00000 20.0pF X985-ND 40 36 32 .29 | ECS-200-20-1X 18.43200 18.0pF X179-ND 58 52 42 37 | ECS-184-18-4 
22.11840 Series X997-ND 40 36 .32 .29 | ECS-221-S-1X 18.43200 20.0pF X180-ND 58 52 42 37 | ECS-184-20-4 
24.00000 Series X1024-ND 40 36 .32 .29 | ECS-240-S-1X 19.66080 Series X437-ND 58 52 42 .387 | ECS-196.6-S-4 
24.00000 20.0pF X986-ND 40 .36 .32 .29 | ECS-240-20-1X 19.66080 20.0pF X181-ND 58 52 42 .387 | ECS-196.6-20-4 
48.00000 Series X998-NDt 40 .36 .32 .29 | ECS-480-S-1X 20.00000 Series X438-ND 58. 452 42 37 | ECS200S-4 
HC-49US 20.00000 20.0pF X439-ND 58 52 42 .37 | ECS-200-20-4 
aie7aEs ae AEA i. 55.115 ae | CSaESe 20.48000 20.0pF X229-ND 58 52 42 .387 | ECS-204.8-20-4 
saree | ripe | xo 58 52 2a | eosas.7s oo no | ee 
3.68640 Series X403-ND 58 52 42 .37 | ECS-36-S-4 
3.68640 18.0pF X402-ND 58 52 .42 37 | ECS-36-18-4 24.00000 Series X440-ND 58 52 42 .387 | ECS-240-S-4 
4.00000 Spies X404-ND 58 52 42 37 | ECS-40-S-4 24.00000 16.0pF X441-ND 58 52 42 .37 | ECS-240-16-4 
24.00000 20.0pF X442-ND 58 52 .42 37 | ECS-240-20-4 
pte 20.0pF Meee 82 A287 |) ECS-~40-20-4 24,0014 18.0pF X183-ND 58 52 42 .37 | ECS-240.001-18-4 
4.03200 Series X155-ND 58 52 42 .37 | ECS-40.3-S-4 BAe Te00 20.0pF OROND ba Bo. 48. 5 || RIDNE Tone 
4.03200 20.0pF X154-ND 58 52 42 .37 | ECS-40.3-20-4 
4.09600 20.0pF X156-ND 58 52 42 37 | ECS-41-20-4 25.00000 18.0pF X231-ND 58 52 42 37 | ECS-250-18-4-F 
4.19430 42.0pF X406-ND 58 52 42 37 | ECS-42-12-4 48.00000 20.0pF XC942-ND «58 =—«.52,—s42—S87_ | ECS-480-20-4 
4.19430 16.0pF X157-ND 58 52 42 .37 | ECS-42-16-4 HE-ASUS — Hols Compliant 
4.43362 20.0pF X407-ND 58 52 42 £37 ECS-44-20-4 3.57955 Series X1086-ND 58 52 42 37 ECS-35-S-4X 
3 4.91520 Series X408-ND 58 52 42 37 ECS-49-S-4 3.57955 17.0pF X1085-ND 58 52 42 .37 | ECS-35-17-4X 
4.91520 20.0pF X409-ND 58 52 42 37 ECS-49-20-4 3.68640 Series X1043-ND 58 52 42 37 ECS-36-S-4X 
5.00000 Series X158-ND 58 52 42 37 ECS-50-S-4 3.68640 18.0pF X1042-ND 58 52 42 37 | ECS-36-18-4X 
eS Gnnbe 2000F AOA eas TET ao g7 ll, EOS ROWS 4.00000 Series X1044-ND 58 52 42 .387 | ECS-40-S-4x 
5.06880 Soiies X159-ND 58 52 42 37 | ECS-51-S-4 4.00000 20.0pF X1045-ND 58 52 42 37 | ECS-40-20-4x 
5.06880 20.0pF X444-ND 58 52 42 37 | ECS-51-20-4 3 4.03200 Series X1088-ND 58 52 42 .37 | ECS-40.3-S-4x 
5.18500 Series X160-ND 58 52 42 37 | ECS-52-S-4 4.03200 20.0pF X1087-ND 58 52 42 .37 | ECS-40.3-20-4x 
5.18500 32.0pF X064-ND 75 63 50 39 | ECS-52-32-4 4.09600 20.0pF X1089-ND 58 52 42 .37 | ECS-41-20-4x 
4.19430 12.0pF X1046-ND 58 52 42 .37 | ECS-42-12-4x 
5.99040 Series X161-ND 58 52 42 .37 | ECS-59-S-4 
5.99040 20.0pF X162-ND 58 52 42 .37 | ECS-59.9-20-4 4.19430 16.0pF X1090-ND 58 5204237 | ~ECS-42-16-4X 
6.00000 Sones X412-ND ‘58 52 42 971 ECS60-S-4 4.43362 20.0pF X1047-ND 58 52 42 37 | ECS-44-20-4x 
6.00000 32.0pF X413-ND ‘58 52 42 37 | ECS-60-32-4 4.91520 Series X1048-ND 58 52 42 .37 | ECS-49-S-4x 
1900 32.0pF AGAR SDE? ane) a8 80 Es Olie# * 1.0 Frequency: 100ppm @ 25°C; +100ppm from 0°C ~ 60°C ¢ 3rd Overtone (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 1247 
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INTERNATIONAL 


ECS Inc, Through-Hole Quartz Crystals (cont) 


Frequency Load Digi-Key Price Each ECS : Frequency Load Digi-Key Price Each ECS 
Fig. (MHz) Capacitance Part No. 1 10 100 500 | PartNo. Fig. (MHz) Capacitance Part No. 1 10100 500 | Part No. 
HC-49US — RoHS Compliant 18.00000 20.0pF X1105-ND 58 .52 42 .37 | ECS-180-20-4x 
18.43200 Series X1073-ND 58 .52 42  .37 | ECS-184-S-4x 
4.91520 20.0pF X1049-ND 58 52 42 .37 | ECS-49-20-4X 18.43200 18.0pF X1106-ND 58 52 42 37 | ECS-184-18-4x 
5.00000 Series X1091-ND 58 52 42 .37 | ECS-50-S-4x 18.43200 20.0pF X1107-ND 58 .52 42 .37 | ECS-184-20-4x 
5.00000 20.0pF X1050-ND 58 52 .42  .37 | ECS-50-20-4x 19.66080 Series X1074-ND 58 ~=-«.52,—s«42_—«w37_ | ECS-196.6-S-4X 
5.06880 20.0pF X1051-ND 58524287 | ECS-51-20-4X 19.66080 20.0pF X1108-ND 58 .52 42 .37 | ECS-196.6-20-4X 
6.00000 Series X1052-ND 58 = 5242 .37_| ECS-60-S-4X 20.00000 Series X1075-ND 58 52 .42 37 | ECS-200-S-4x 
6.00000 32.0pF X1053-ND 58 52 42 37 | ECS-60-32-4x 20.00000 20.0pF X1076-ND 58 .52 42 .37 | ECS-200-20-4x 
6.14400 32.0pF X1054-ND 58 52 42 .37 | ECS-61-32-4X Beene eee a na Be. es 9s ae eee ooteae 
6.50000 20.0pF X1055-ND 58 52 .42 37 | ECS-65-20-4X : sll z : : : : deities 
7.37280 Series X1056-ND 58 52 42 37 ECS-73-S-4X 24.00000 Series X1077-ND 58 52 42 -37. | ECS-240-S-4X 
7.37280 20.0pF X1084-ND 75 63 50 .39 | ECS-73-20-4x 24.00000 12.0pF XC1005-ND 58 52 42 .37 | ECS-240-12-4x 
24.00000 16.0pF X1078-ND 58 52 42 .37 | ECS-240-16-4x 
7.68000 20.0pF X1092-ND 58 52 .42 .37 | ECS-76.8-20-4X 24.00000 20.0pF X1079-ND 58 52 42 .37 | ECS-240-20-4X 
8.00000 Series X1057-ND 58 52 42 .37 | ECS-80-S-4x 24.57600 20.0pF X1040-ND 58 52 42 37 | ECS-245.7-20-4x 
pa 18.0pF Peegog 58 (62.42 G7 | ECS-80-18-4X 25.00000 18.0pF X1041-ND 5852.42.37 | ECS-250-18-4X-F 
8.00000 20.0pF Oe 8 82 AR ST | ECS-80-20-4X 27.00000 18.0pF XC1006-ND 58 .52_.42_——.37_| ECS-270-18-4X-F 
8.00000 32.0pF X1095-ND 58 52 .42  .37 | ECS-80-32-4Xx HC-49US-DN 
8.50000 Series X1058-ND 58 52 .42 .37 | ECS-85-S-4x 3.57055 17.0pF Xie4-ND #0. 72 58 52 | ECS-85-17-4DN 
9.00000 Series X1059-ND 58 52.42.37 | ECS-90-S-4x 3.68640 20.0pF X185-ND 80 -.72—««.58_—«82._ | ECS-36-20-4DN 
9.21600 20.0pF X1096-ND 58 52 42 .37 | ECS-92.1-20-4X 4.00000 20.0pF X186-ND 80 .72  .58 .52 | ECS-40-20-4DN 
9.83040 Series X1060-ND 58 52 .42  .37 | ECS-98.3-S-4x 6.00000 32.0pF X187-ND 80 .72 .58 .52 | ECS-60-32-4DN 
9.83040 20.0pF X1097-ND 58 52 .42  .37 | ECS-98.3-20-4X 7.37280 20.0pF X188-ND 80 .72  .58  .52 | ECS-73-20-4DN 
10.00000 Series X1061-ND 58 52 .42 .37 | ECS-100-S-4x 8.00000 18.0pF X189-ND 80 72  .58 .52 | ECS-80-18-4DN 
10.00000 18.0pF X1080-ND 58 52 42 37 ECS-100-18-4X 3 12.00000 20.0pF X190-ND 80 72 58 -52 | ECS-120-20-4DN 
3 10.73864 Series X1062-ND 58 52 .42  .37 | ECS-107.3-S-4x 14.31818 20.0pF X191-ND 80.72 58 52 | ECS-143-20-4DN 
11.0000 Series X1063-ND 58 52 42 .37 | ECS-110-S-4x ieaeeee pun a Har ns ah oe = ee Ay SN aR 
11.05920 Series X1064-ND 58 52 42 .87 | ECS-110.5-S-4xX ae é : z : : eee 
19.66080 20.0pF X194-ND 80 .72 58 .52 | ECS-196.6-20-4DN 
11.05920 20.0pF X1065-ND 58 52 .42 .37 | ECS-110.5-20-4x 20.00000 20.0pF X195-ND ‘00 72 +68 «62 :| ECS-200-20-4DN 
11.05920 32.0pF X1098-ND 58 52 .42 .37 | ECS-110.5-32-4x 2400000 20.0pF X196-ND 30 72 58 52 | ECS-240-20-4DN 
11.52000 Series X1099-ND 58 52 .42  .37 | ECS-115.2-S-4x Fi 
11.98135 Series X1066-ND 58 52 42 .37 | ECS-119.8-S-4x Bee ON one compan 
42.00000 Seiias X1067-ND 58 562 42 37 | ECS-120-S-4x 3.57955 17.0pF X1110-ND 80.72. «58-~—-.52._ | ECS-35-17-4XDN 
3.68640 20.0pF X1111-ND 80. «-.72,—Ss«58~—«.52._- | ECS-36-20-4XDN 
12.00000 20.0pF X1037-ND 58 52 42 .37 | ECS-120-20-4x 4.00000 20.0pF X1112-ND 80  .72  .58 52 | ECS-40-20-4XDN 
12.00000 32.0pF X1100-ND 58 52 .42 .37 | ECS-120-32-4x 6.00000 32.0pF X1113-ND 80 -.72.—S.58.~—-.52._ | ECS-60-32-4XDN 
12.28800 Series X1101-ND 58 52 42  .37 | ECS-122.8-S-4x 7.37280 20.0pF X1114-ND 80.72.58 ~—-«52._ | ECS-73-20-4XDN 
12.28800 20.0pF X1038-ND 58 52 .42 .37 | ECS-122.8-20-4Xx 8.00000 18.0pF X1115ND. 80. 72 58 52 | ECS-80-18-4XDN 
12.96000 18.0pF X1083-ND 75 63.5039 | ECS-129.6-18-4xX 3 12.00000 20.0pF X1116-ND 80  .72  .58 .52 | ECS-120-20-4XDN 
14.31818 Series X1068-ND 58 52 42 37 | ECS-143-S-4x Peas ae a : 4 oe oH eB = 25 meee SC oRAtBN 
i -143-20- : Op! H : : . ‘ -160-20- 
jeolele 20 /OpF eg 58 82 42 87 | ECS-148-20-4K 18.43200 20.0pF X1119-ND 80. —-.72,—Ss«58 ~—«.52_ | ECS-184-20-4XDN 
14.74560 Series X1069-ND 58 52 .42  .37 | ECS-147.4-S-4x 
14.74560 20.0pF X1102-ND 58 52 42 37 ECS-147.4-20-4X 19.66080 20.0pF X1120-ND 80 2 58 .52 | ECS-196.6-20-4XDN 
45.00000 Seiad X1070-ND 58 62 42 37 | ECS-150-S-4x 20.00000 20.0pF X1121-ND 80.» -.72,—Ss«58~—-«.52._ | ECS-200-20-4XDN 
24.00000 20.0pF X1122-ND 80.72.58 ~—.52_| ECS-240-20-4XDN 
15.36000 20.0pF X1082-ND 75 .63 50 .39 | ECS-153-20-4x HC-6/U 
16.00000 Series X1071-ND 58 52 .42  .37 | ECS-160-S-4x 
46.00000 20.0pF X1103-ND 58 52 42 37 | ECS-160-20-4X a 3.64000 32.0pF X008-ND 1.24 1.03 .82 64 | ECS-36.4-32-2P 
16.00031 18.0pF X1104-ND 58 52 .42 37 | ECS-160.003-18-4Xx 3.70000 32.0pF XO12ND 1.24 1.03 .82_——.64_ | ECS-37-32-2P 
18.00000 Series POZO 5652) 427 | ECS-180-5-4X * 1.0 Frequency: 100ppm @ 25°C; +100ppm from 0°C ~ 60°C +t 3rd Overtone 


SMD Low Profile Quartz Crystals ECX-64 


Fig. 1 ECX-64A (23A) Electrical Characteristics: 


Fig. 2 ECX-64B (23B) 


¢ Frequency Tolerance: +50ppm ¢ Shunt Capacitance: 7pF 


¢ Drive Level: 100UW »* Operating Temperature: -10°C ~ 70°C 
* Storage Temperature: -40°C ~ 85°C » Aging (First Year): +2ppm 
1 | 4.4-+| 2 * Equivalent Series Resistance (ESR): 400 » Operating Mode: 
Fundamental 
Cut Tape Tape & Reel Cut Tape Tape & Bee 
Load Frequency | Digi-Key Price Each Pricing* | ECS Load Frequency | Digi-Key Price Each Pricing* |ecs 
Fig.| Capacitance (MHz) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. Fig.|Capacitance| (MHz) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
ECX-64A ECX-64B 
Series 14.31818 | XC822CT-ND 3.30 2.97 2.48] 1650.00 | ECS-143-S-23A-TR 20.0pF 12.00000 | XC1013CT-ND 3.75 3.38 2.82| 1875.00 /ECS-120-20-23B-TR 
20.0pF | 14.31818 | XC821CT-ND 3.30 297 2.48] 1650.00 | ECS-143-20-23A-TR Series | 14.1818 BXCCIOCINDR) 3:75 3.38 262) 1875.00 |ECS-143-5-23B-TR 
20.0pF 14.31818 | XC809CT-ND 3.75 3.38 2.82] 1875.00 |ECS-143-20-23B-TR 
20.0pF 14.74560 | XC823CT-ND 3.30 2.97 2.48 1650.00 | ECS-147-20-23A-TR 20.0pF 14.74560 | XC811CT-ND 3.75 3.38 2.82| 1875.00 |ECS-147-20-23B-TR 
Series 16.00000 | XC825CT-ND 3.30 2.97 2.48 1650.00 | ECS-160-S-23A-TR Series 16.00000 | XC813CT-ND 3.75 3.38 2.82] 1875.00 |ECS-160-S-23B-TR 
20.0pF 16.00000 | XC824CT-ND 3.30 2.97 2.48 1650.00 | ECS-160-20-23A-TR 20.0pF 46.00000 | XC812CT-ND 3.75 3.38 2.82] 1875.00 |ECS-160-20-23B-TR 
Series | 18.43200 | XC827CT-ND 3.30 297 2.48| 1650.00 | ECS-184-S-23A-TR Series | 1849200 PXCeIOC ia 975 9.98 2.62) 1875.00 |ECS-184-S-23B-TR 
1 2 20.0pF 18.43200 | XC814CT-ND 3.75 3.38 2.82] 1875.00 |ECS-184-20-23B-TR 
20.0pF 18.43200 | XC826CT-ND 3.30 2.97 2.48 1650.00 | ECS-184-20-23A-TR Series. 49.66080 | XC817CT-ND 3.75 3.38 2821 1875.00 |ECS-196-S-23B-TR 
Series | 19.66080 | XC829CT-ND 3.30 2.97 2.48] 1650.00 | ECS-196-S-23A-TR 20.0pF | 19.66080 | XC816CT-ND 3.75 3.38 2.82| 1875.00 |ECS-196-20-23B-TR 
20.0pF 19.66080 | XC828CT-ND 3.30 2.97 2.48 1650.00 | ECS-196-20-23A-TR Series 20.00000 | XC819CT-ND 3.75 3.38 2.82] 1875.00 |ECS-200-S-23B-TR 
Series 20.00000 | XC831CT-ND 3.30 2.97 2.48] 1650.00 | ECS-200-S-23A-TR 20.0pF 20.00000 | XC818CT-ND 3.75 3.38 2.82] 1875.00 |ECS-200-20-23B-TR 
Series 24.00000 | XC820CT-ND 3.75 3.38 2.82] 1875.00 |ECS-240-S-23B-TR 
20.0pF 20.00000 | XC830CT-ND 3.30 2.97 2.48 1650.00 | ECS-200-20-23A-TR 
- 2 20.0pF 24.00000 | XC1014CT-ND 3.75 3.38 2.82] 1875.00 |ECS-240-20-23B-TR 
Series 24.00000 | XC832CT-ND 3.30 2.97 2.48] 1650.00 | ECS-240-S-23A-TR 18.0pF 25.00000 | XC1015CT-ND 3.75 3.38 2.82| 1875.00 |ECS-250-18-23B-F-TR 


* For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 


Electrical Characteristics: 
* Operating Mode: Fundamental 
¢ Drive Level: 10uW 


SMD Ultralow Profile Quartz Crystals 


¢ Frequency Tolerance: +50ppm 
¢ Operating Temperature: -10°C ~ 70°C 


|| | Load Frequency Cut Tape Price Each ECS 
Capacitance (MHz) 1 10 100 Part No. 
a 
1.5 3.0 1.5 Series 18 XC804CT-ND 3.91 3.56 3.16 | ECS-180-S-15-TR 
Series 24 XC808CT-ND 3.91 3.56 3.16 | ECS-240-S-15-TR 


1248 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


BIECS we. Quartz Crystals - 32.768 kHz 


ECX-306 


Fig 4 


Parabolic Temperature Curve T(°C) -20-10 0 10 20 30 40 50 60 70 


To determine frequency stability, use parabolic 
curvature. For example: What is the stability at 45°C? 
(1) Change in T (°C) = 45 - 25 = 20°C 
(2) Change in frequency 

= 0.04 PPM x (AT) 

= 0.04 PPM x (20) 

= -16.0 PPM 


f 
C. 2) 
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FrontView! Side View Bottom View 
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f/f (PPM) Top View 


j ECX-306 Series Specifications: 
Cylinder Type ¢ Frequency: 32.768kHz * Frequency Tolerance @ 25°C: +20ppm * Equivalent Series Resistance: 50kQ 
Max. * Shunt Capacitance: 1.3pF Typ. * Drive Level: 1p.W Max. * Calibration Tolerance: +20 ppm @ 25°C 
X801-ND X802-ND X803-ND ¢ Temperature Coefficient: -0.040 ppm/°C2 Max. * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Max. * Storage 
9 1g 
Frequency 32.768kHz 32.768kHz 32.768kHz Temperature: -55°C ~ 125°C * Q Factor: 50,000 Minimum » Turnover Temperature: 25°C (+5°C) * Insula- 
tion Resistance: 500MQ Minimum, 100V DC « Motional Capacitance: 0.003pF Typ. * Aging (first year): 
Frequency Tolerance @ 25°C +20ppm +20ppm +20ppm +3ppm Max. @ 25°C 
Drive Level 1pW 1pW 1pW 
Equivalent Series Resistance 35kO 35kO 40kO Load Cut Tape Tape & Reel 
Shunt Capacitance 1.6pF Typ. 1.35pF Typ. 1.00pF Typ. __| Capaci- | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | ECS 
Operating Temperature Range “10°C ~ 60°C “10°C ~ 60°C “10°C ~ 60°C Hig: stencomss BRaitiNG? LOR 00) artING! etury)_|{lretelo: 
Storage Temperature Range -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C 4 6.0pF XC746CT-ND 1.08 .90 .72 | XC746TR-ND 560.00/M | ECS-.327-6-17-TR 


12.5pF XC488CT-ND 1.08 .90 .72 | XC488TR-ND 560.00/M | ECS-.327-12.5-17-TR 


Fig. 1 X801 : Fig. 2 X802 7 RoHS Compliant 
| 6:0PF | XC1307CT-ND 1.08 .90 .72 | XC1307TR-ND _ 560.00/M | ECS-.927-6-17X-TR 
12.5pF | XC1195CT-ND 1.08 90 .72| XC1195TR-ND  560.00/M | ECS-.327-12.5-17X-TR 
Fig. 3 X803 ECX-31 


Load Digi-Key Price Each ECS | 
Fig. Capacitance Part No. 1 10 100 Part No. if 0.725 
1 12.5pF X801-ND 30 27 22 ECS-3x8 . = } Bottom View Land Pattern 
12.5pF X802-ND 30 27 .22 ECS-.327-12.5-13 
8.0pF X803-ND 2.63 2.37 1.89 ECS-.327-8-14 Side View HORYIEN. 
RoHS Compliant Load Cut Tape Tape & Reel 
iy e Capaci- | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | ECS 
1 12.5ph ces ND) 0 ee 22 BOONE Fig.| tance | Part No. 110 100 | PartNo. 3,000 _| Part No. 
2 12.5pF X1124-ND 30 27 22 ECS-.327-12.5-13X RoHS Compliant 
3 8.0pF X1125-ND 63 57 45 ECS-.327-8-14X 5 | 12.5pF | XC1085CT-ND 4.47 4.03 3.36 | XC1085TR-ND 2235.00/M | ECS-.327-12.5-32-TR 


ECX-3TA 
ECX-3TA Series Specifications: 
1.8 1.2 3.88 1.2 ¢ Frequency: 32.768kHz * Freq. Tolerance @ 25°C: +20ppm * Equivalent Series Resistance: 50kQ Max. 
a la aa! pa ¢ Shunt Capacitance: 2.0pF Typ. * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C » Storage Temperature: -55°C 
om [ | 7 ~ 125°C 
sabres 2.0 fe. 
I+ 5.08 10.2 
Side View i Load = Cut Tape i Tape & Reel 
7 Capaci-| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 
Fig.| tance Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 


6 | 12.5pF | X488CT-ND 1.62 1.35 1.08 X488TR-ND 840.00/M | ECS-.327-12.5-24-TR 


RoHS Compliant 
#2 Front View . 


Bottom View Top View 6 |12.5pF| X968CT-ND 1.62 1.35 1.08 | X968TR-ND — 840.00/M | ECS-.327-12.5-24X-TR 


Quartz Crystals - ECS-31 Series 


Specifications: 


« Frequency Tolerance: +30ppm @ 25°C Frequency Load Digi-Key Price Each ECS 

+ Temperature Coefficient: -0.034ppm/°C (kHz) Capacitance Part No. 1 10 100 500 Part No. 

+ Operating Temperature: -10°C ~ 60°C 32.000 12.5pF XC972-ND 88 75 60 53 ECS-.320-12.5-13 

° Storage Temperature: -40°C ~ 85°C 40.000 12.5pF XC973-ND 83 75 .60 53 ECS-.400-12.5-13 

¢ Equivalent Series Resistance (ESR): 30kQ ~ 50kQ Max. 60.000 12.5pF XC974-ND 83 75 60 53 ECS-.600-12.5-13 

* Shunt Capacitance: .8pF ~ 1.7pF 65.536 12.5pF XC975-ND 83 75 60 53 ECS-.655-12.5-13 

+ Brive: Level: 1 HW Max: 75.000 12.5pE XC976-ND 8 7 60 53 ECS-.750-12.5-13 

¢ Insulation Resistance: 500MO Min./DC 100V +15V 

+ Aging (First Year): +5ppm Max. @25°C +3°C 100.000 12.5pF XC977-ND 838 475 60 53 ECS-1.00-12.5-13 
125.000 12.5pF XC999-ND 83 75 -60 53 ECS-1.25-12.5-13 
153.600 12.5pF XC978-ND 83 75 60 53 ECS-1.536-12.5-13 


RoHS Compliant 


32.000 12.5pF XC1392-ND 83 75 60 53 ECS-.320-12.5-13X 

65.536 12.5pF XC1393-ND 83 75 60 53 ECS-.655-12.5-13X 
100.000 12.5pF XC1394-ND 83 75 60 53 ECS-1.00-12.5-13X 
153.600 12.5pF XC1395-ND 83 75 60 53 ECS-1.536-12.5-13X 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1249 


een Cc rysta Is 


The Power of Linking Together 


AB Series HC49U Crystals ABLS Series HC49US SMD Crystals 


Specifications: 

Frequency Stability: +100ppm, -20°C ~ 70°C 
Frequency Tolerance: +20ppm 

* Operating Temperature: -20°C ~70°C 

* Load Capacitance: 18.0pF 


11.5 Max. 
10.3 Max. 
t Specifications: 
13.46 Max. ite 0 o i + 99° 0 
i Frequency Stability: +50ppm, -20°C ~ 70°C * Frequency Tolerance: +20ppm » Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
at ae * Load Capacitance: 18.0pF 
0.457-+f- if lee Min. 
f +/4.88 Cut Tape Tape & Reelt 
Frequency | Digi-Key Price Each Pricing Abracon 
(MHz) Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 
3.579545 | 535-9081-1-ND 56 AQ AB 263.00 ABLS-3.579545MHZ-B2-T 
Frequency Digi-Key Price Each Abracon 3.686400 | 535-9082-1-ND 56 AQ AB 263.00 ABLS-3.6864MHZ-B2-T 
(Lh) JD i 10 50 100 BartiNo: 4.000000 | 535-9085-1-ND 56 49 43 263.00 | ABLS-4.000MHZ-B2-T 
5.00000 535-9025-ND 32 27 25 23 AB-5.OOOMHZ-B2 4.915200 | 535-9086-1-ND 56 49 43 263.00 ABLS-4.9152MHZ-B2-T 
6.00000 535-9026-ND 32 27 25 23 AB-6.000MHZ-B2 5.000000 | 535-9087-1-ND 56 AQ A3 263.00 ABLS-5.000MHZ-B2-T 
ame) eet 82 2 = a BEA OME 7.372800 | 535-9088-1-ND 56 49 43 263.00 | ABLS-7.3728MHZ-B2-T 
8.19200 535-9028-ND 32 27 25 23 AB-8.192MHZ-B2 8.000000 | 535-9089-1-ND 56 AQ 43 263.00 ABLS-8.000MHZ-B2-T 
9.83040 535-9030-ND 32 iO: 25 23 AB-9.8304MHZ-B2 8.192000 | 535-9090-1-ND 56 AQ 3 263.00 ABLS-8.192MHZ-B2-T 
42.28800 535-9003-ND 32 27 25 23 AB-12.288MHZ-B2 10.000000 | 535-9065-1-ND 56 9 43 263.00 ABLS-10.000MHZ-B2-T 
14.31818 535-9004-ND 30 7 25 03 AB-14.31818MHZ-B2 11.059200 | 535-9066-1-ND 56 AQ 3 263.00 ABLS-11.0592MHZ-B2-T 
19.66080 535-9008-ND 32 27 25 23 AB-19.6608MHZ-B2 12.000000 | 535-9067-1-ND 56 AQ 3 263.00 ABLS-12.000MHZ-B2-T 
24.00000 535-9012-ND 32 a 25 23 AB-24.000MHZ-B2 12.288000 | 535-9068-1-ND 56 AQ A3 263.00 ABLS-12.288MHZ-B2-T 
4.57600 535-9013-ND 32 7 05 23 AB-24.576MHZ-BOF 14.318180 | 535-9069-1-ND 56 49 43 263.00 | ABLS-14.31818MHZ-B2-T 
27.0000 535-9015-ND 32 7 5 3 AB-27 OOOMHZ-B2F 14.745600 | 535-9070-1-ND 56 AQ 43 263.00 ABLS-14.7456MHZ-B2-T 
16.000000 | 535-9071-1-ND 56 AQ 3 263.00 ABLS-16.000MHZ-B2-T 
32.00000 535-9017-ND 32 2h 25 23 AB-32.000MHZ-B2 
32.76800 535-9018-ND 32 27 25 23 AB-32.768MHZ-B2 18.432000 | 535-9072-1-ND 56 AQ 43 263.00 ABLS-18.432MHZ-B2-T 
48.0000 535-9021-ND 30 27 25 23 ‘AB-48.000MHZ-B2 19.660800 | 535-9073-1-ND 56 AQ 3 263.00 ABLS-19.6608MHZ-B2-T 
20.000000 | 535-9074-1-ND 56 AQ 3 263.00 ABLS-20.000MHZ-B2-T 
50.00000 535-9024-ND 32 27 25 23 AB-50.000MHZ-B2 
22.118400 | 535-9075-1-ND 56 AQ 43 263.00 ABLS-22.1184MHZ-B2-T 
24.000000 | 535-9076-1-ND 56 AQ A3 263.00 ABLS-24.000MHZ-B2-T 
ABL Series HC49US Crystals 24.576000 | 535-9077-1-ND 56 AQ A3 263.00 ABLS-24.576MHZ-B2F-T 
Specifications: 25.000000 | 535-9078-1-ND 56 rr) 43 263.00 ABLS-25.000MHZ-B2F-T 
¢ Frequency Stability: 50ppm, -20°C ~ 70°C 27.000000 | 535-9079-1-ND 56 AQ 3 263.00 ABLS-27.000MHZ-B2F-T 
» Fraquency Tolerance: =20ppm 32,000000 | 535-9080-1-ND 56 49 43 263.00 | ABLS-32.000MHZ-B2-T 
* Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
+ Load Capacitance: 18.0pF 48.000000 | 535-9083-1-ND 56 49 43 263.00 ABLS-48.000MHZ-B2-T 
49.152000 | 535-9084-1-ND 56 AQ 3 263.00 ABLS-49.152MHZ-B2-T 
NEW! Crystals for RF Transceivers 
zal ‘4 ne Specifications: * Frequency Stability: +50ppm »* Frequency Tolerance: +50ppm » Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
3 Max. 
| {3.5 Max. t NEW! Zigbee Specification Crystal 
i r Specifications: * Frequency Stability: +25ppm »* Frequency Tolerance: +10ppm * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
0 457+ f 6.35 Min. 
ee rea lead Cut Tape Tape & Reelt 
Freq. | Cap. Digi-Key Price Each Pricing | Abracon 
(MHz) | (pF) | — Part No. 1 10 «50 1,000 | Part No. 
NEW! Crystals for RF Transceivers NEW! 
Penney Digi-key Price Each eee 4.89700} 20 |  535-9688-1-ND 61 504 308.00 | ABLS-4.897MHZ-20-R70-D 
(MHz) Part No. 1 10 50 100 Part No. 6.74580 | 20 535-9686-1-ND 61 50 A4 308.00 | ABLS-6.7458MHZ-20-R60-D 
8.000000 535-9062-ND 39 33 31 28 ABL-8.000MHZ-B2 9.79410 | 10 535-9694-1-ND 61 50 A4 308.00 | ABLS-9.7941MHZ-10-R20-D 
4a'oaaoa Patera on - a1 - rere 9.84375 | 10 535-9689-1-ND 61 50 A4 308.00 | ABLS-9.84375MHZ-10-R20-D 
; poi ; ; ; ; a : 12.18750| 10 |  535-9696-1-ND 61 50 Ad 308.00 | ABLS-12.1875MHZ-10-R20-D 
14.318180 535-9039-ND .39 33 31 28 ABL-14.31818MHZ-B2 
13.06250 ) 10 535-9697-1-ND 61 50 A4 308.00 | ABLS-13.0625MHZ-10-R20-D 
16.128000 §35-9042-ND 39 33 31 28 ABL-16.128MHZ-B2 13.56000 | 10 535-9687-1-ND 61 50 A4 308.00 | ABLS-13.560MHZ-10-R20-D 
46.384000 535-9043-ND 39 33 31 28 ABL-16.384MHZ-B2 13.60500 ) 20 535-9690-1-ND 61 50 A4 308.00 | ABLS-13.6050MHZ-20-R50-D 
13.94916 | 10 535-9695-1-ND 61 50 A4 308.00 | ABLS-13.94916MHZ-10-R20-D 
18.432000 535-9044-ND 39 33 3 28 ABL-18.432MHZ-B2 14.33590 | 20 535-9691-1-ND 61 50.4 308.00 | ABLS-14.3359MHZ-20-R50 
20.000000 535-9046-ND 39 33 31 .28 ABL-20.000MHZ-B2 14.35940 ) 20 535-9692-1-ND 61 50 A4 308.00 | ABLS-14.3594MHZ-20-R50 
2.118400 535-9047-ND 39 33 31 28 | ABL-22.1184MHZ-B2 NEW! Zigbee Specification Crystal NEW! 
24.00000 | 18 535-9701-1-ND 94 88 15 375.00 | ABLS-24.000MHZ-D-R60-1-W-T 
48.000000 535-9056-ND 39 33 31 28 ABL-48.000MHZ-B2 
t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1250 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ABRACON 
CORPORATION 
The Power of Linking Together 


Crystals (cont) 


ABMS Series 5.0 x 3.2 SMD Crystals 


Specifications: 


¢ Frequency Stability: +50ppm, -20°C ~ 70°C * Frequency Tolerance: +20ppm @ 25°C * Operating Tem- 


perature: -20°C ~ 70°C 


Cut Tape Tape & Reelt 
Frequency | Digi-Key Price Each Pricing Abracon 
(MHz) Part No. il 10 50 1,000 Part No. 
12.00000 535-9116-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3B-12.000MHZ-B2-T 
12.28800 535-9117-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3B-12.288MHZ-B2-T 
13.00000 535-9118-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3B-13.000MHZ-B2-T 
sake 13.82400 535-9119-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3B-13.824MHZ-B2-T 
Specifications: 
* Frequency Stability: +100ppm, -20°C ~ 70°C + Frequency Tolerance: +20ppm * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 14.31818 | 535-9120-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3B-14.31818MHZ-B2-T 
* Load Capacitance: 18.0pF 
15.36000 535-9121-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3B-15.360MHZ-B2-T 
peat pane) aps & Reel ¢ 16.00000 | 535-9122-1-ND 138 «1431.00 700.00 | ABM3B-16.000MHZ-B2-T 
Frequency | Digi-Key rice Eac! ricing Abracon 
(MHz) | Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 16.38400 | 535-9123-1-ND 1.38 = 1.13 1.00 700.00 | ABM3B-16.384MHZ-B2-T 
12.00000 | 535-9100-1-ND 1.38 1413 1.00 700.00 ABM3-12.000MHZ-B2-T 18.43200 535-9124-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3B-18.432MHZ-B2-T 
13.56000 | 535-9101-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3-13.560MHZ-B2-T 20.00000 535-9125-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3B-20.000MHZ-B2-T 
14.31818 | 535-9102-1-ND 138 «1431.00 700.00 | ABM3-14.31818MHZ-B2-T 2400000 | 535-9126-1-ND 198 143 1.00 700.00 | ABM3B-24.000MHZ-B2-T 
16.0000 RS eaane ie ek 100 700:00 ABMS=16/000MH¢:82-1 24.57600 | 535-9127-1-ND 1.38 113 1.00 700.00 | ABM3B-24.576MHZ-B2-T 
18.43200 | 535-9104-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3-18.432MHZ-B2-T 
25.00000 535-9128-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3B-25.000MHZ-B2-T 
2.00000 TEE ccaanD ee POUOD, | -ABMS- 20/000MH2-B2"1 27.0000 | 535-9129-1-ND 138 «= 1.13 1.00 700.00 | ABM3B-27.000MHZ-B2-T 
24.0000 eee teaate 188 as 100 iho.0n ABMS" 2s OUOME EBA] 30.00000 | 535-9130-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 | ABM3B-30.000MHZ-B2-T 
24.57600 | 535-9107-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3-24.576MHZ-B2-T 
25,00000 | 535-9108-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3-25.000MHZ-B2-T 32.00000 | 535-9131-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3B-32.000MHZ-B2-T 
27.00000 | 535-9109-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3-27.000MHZ-B2-T 40.00000 535-9132-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3B-40.000MHZ-B2-T 
28.63630 | 535-9110-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 | ABM3-28.6363MHZ-B2-T 48.00000 | 535-9133-1-ND 138-143 1.00 700.00 | ABM3B-48.000MHZ-B2-T 
29.49120 | 535-9111-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3-29.4912MHZ-B2-T 
Hy ey e RO” Specifications: 
3.00000 EE aaNe i 113 100: ne ABMS S0:000MHZ-B2 57 ¢ Frequency Stability: +50ppm * Frequency Tolerance: +30ppm * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
33.00000 | 535-9113-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3-33.000MHZ-B2-T 
40.00000 | 535-9114-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3-40.000MHZ-B2-T Load Cut Tape Tape & Reelt| 
48,00000 | 535-9115-1-ND 138 = 1131.00 700.00 | ABM3-48.000MHZ-B2-T fees | | pea Oe | aaa ea 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND NEW! Crystals for RF Transceivers NEW! 
12.1875 | 10 | 535-9698-1-ND 1.73 142 1.26 882.00 | ABM3B-12.1875MHZ-10-D4 
ABMSB Series 5.0 x 3.2 SMD Crystals 13.0625 | 10 | 535-9699-1-ND 173 1.42 1.26 | 882.00 | ABM3B-13.0625MHZ-10-D4 
NEW! Zigbee Specification Crystal NEW! 
24.0000] 18 | 535-9700-1-ND¢ 2.06 1.93 1.65 825.00 | ABM3B-24.000MHZ-D-R60-1-W-T 


Specifications: 
* Frequency Stability: +10ppm, -10°C ~ 60°C »¢ Frequency Tolerance: +10ppm @ 25°C « Operating 
Temperature: -10°C ~ 60°C 


11.4 Max. 


Top View 


Cut Tape Tape & Reelt 

Frequency | Digi-Key Price Each Pricing Abracon 

(MHz) Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 
10.0000 | 300-8195-1-ND 1.93 158 1.40 980.00 | ABM3B-10.000MHZ-10-1-U-T 
11.05920 | 300-8196-1-ND 1.93 158 1.40 980.00 | ABM3B-11.0592MHZ-10-1-U-T 
12.0000 | 300-8197-1-ND 1.93 158 1.40 980.00 | ABM3B-12.000MHZ-10-1-U-T 
12.28800 | 300-8198-1-ND 1.93 158 1.40 980.00 | ABM3B-12.288MHZ-10-1-U-T 
12.8000 | 300-8199-1-ND 1.93 158 1.40 980.00 | ABM3B-12.800MHZ-10-1-U-T 
13.00000 | 300-8200-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-13.000MHZ-10-1-U-T 
13.50000 | 300-8201-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-13.500MHZ-10-1-U-T 
13.56000 | 300-8202-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-13.560MHZ-10-1-U-T 
14.40000 | 300-8203-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-14.400MHZ-10-1-U-T 
14.74560 | 300-8204-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-14.7456MHZ-10-1-U-T 
15.36000 | 300-8205-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-15.360MHZ-10-1-U-T 
16.00000 | 300-8206-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-16.000MHZ-10-1-U-T 
16.38400 | 300-8207-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-16.384MHZ-10-1-U-T 
16.80000 | 300-8208-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-16.800MHZ-10-1-U-T 
18.43200 | 300-8209-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-18.432MHZ-10-1-U-T 
19.20000 | 300-8210-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-19.200MHZ-10-1-U-T 
19.44000 | 300-8211-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-19.440MHZ-10-1-U-T 
19.68000 | 300-8212-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-19.680MHZ-10-1-U-T 
19.80000 | 300-8213-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-19.800MHZ-10-1-U-T 
20.00000 | 300-8214-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-20.000MHZ-10-1-U-T 
22.00000 | 300-8215-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-22.000MHZ-10-1-U-T 
24.00000 | 300-8216-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-24.000MHZ-10-1-U-T 
24.57600 | 300-8217-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-24.576MHZ-10-1-U-T 
25.00000 | 300-8218-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-25.000MHZ-10-1-U-T 
26.00000 | 300-8219-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-26.000MHZ-10-1-U-T 
28.63636 | 300-8220-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-28.63636MHZ-10-1-U-T 
29.49120 | 300-8221-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-29.4912MHZ-10-1-U-T 
30.00000 | 300-8222-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-30.000MHZ-10-1-U-T 
40.00000 | 300-8223-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-40.000MHZ-10-1-U-T 
44.00000 | 300-8224-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-44.000MHZ-10-1-U-T 
48.00000 | 300-8225-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-48.000MHZ-10-1-U-T 


+ See data sheet for electrical specifications 
t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 


Specifications: 
¢ Frequency Stability: +50ppm, -20°C ~ 70°C « Frequency Tolerance: +20ppm @ 25°C » Operating 
Temperature: -20°C ~ 70°C 


Top View 


Cut Tape Tape & Reelt 

Frequency | Digi-Key Price Each Pricing Abracon 
(MHz) Part No. u 10 50 1,000 Part No. 
16.00000 | 535-9134-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM8-16.000MHZ-B2-T 
18.43200 | 535-9135-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM8-18.432MHZ-B2-T 
20.00000 | 535-9136-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM8-20.000MHZ-B2-T 
22.11840 | 535-9137-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM8-22.1184MHZ-B2-T 
24.00000 | 535-9138-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM8-24.000MHZ-B2-T 
24.57600 | 535-9139-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM8-24.576MHZ-B2-T 
25.00000 | 535-9140-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM8-25.000MHZ-B2-T 
27.00000 | 535-9141-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM8-27.000MHZ-B2-T 
28.37500 | 535-9142-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM8-28.375MHZ-B2-T 
28.63636 | 535-9143-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM8-28.63636MHZ-B2-T 
29.49120 | 535-9144-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM8-29.4912MHZ-B2-T 
30.00000 | 535-9145-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM8-30.000MHZ-B2-T 
33.00000 | 535-9146-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM8-33.000MHZ-B2-T 
40.00000 | 535-9147-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM8-40.000MHZ-B2-T 
44.00000 | 535-9148-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM8-44.000MHZ-B2-T 
48.00000 | 535-9149-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM8-48.000MHZ-B2-T 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 1251 


coRPURAION Cc rysta Is 


The Power of Linking Together 


ABMS Series 3.2 x 2.5 SMD Crystals (Cont.) ABMM Series 5.0 x 7.0 SMD Crystals 


Specifications: 
* Frequency Tolerance: +10ppm @ 25°C « Frequency Stability: +10ppm, -10°C ~ 60°C * Operating 
Temperature: -10°C ~ 60°C 


Cut Tape Tape & Reel ¢ 
Frequency | Digi-Key Price Each Pricing Abracon 
(MHz) | Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 
Wireless Communication Crystals Bottom View 
13.0000 |535-9673-1-ND NEW! 312 267 201 1246.00 | ABM8-13.000MHZ-10-1-U-T 
14.7456 |535-9674-1-ND NEW! 312 267 2.01 1246.00 | ABM8-14.7456MHZ-10-1-U-T 
16.0000 |535-9675-1-ND NEW! 312 267 2.01 1246.00 | ABM8-16.000MHZ-10-1-U-T Specifications: 
16.3676 | 300-8226-1-ND 3.30 2.70 2.40 1680.00 ABM8-16.3676MHZ-10-1-U-T ¢ Frequency Stability: +50ppm, -20°C ~ 70°C »* Frequency Tolerance: +20ppm * Operating Temperature: 
16.3840 |535-9676-1-ND NEW! 312 267 201 1246.00 | ABM8-16.384MHZ-10-1-U-T -20°C ~ 70°C * Load Capacitance: 18.0pF 
16.8000 | 300-8227-1-ND 330 270 240 1680.00 | ABM8-16.800MHZ-10-1-U-T Cut Tape Tape & Reel + 
19.2000 | 300-8228-1-ND 330 270 240 1680.00 | ABM8-19.200MHZ-10-1-U-T Frequency | Digi-Key Price Each Pricing Abracon 
20.0000 |535-9677-1-ND NEW! 312 267 201 1246.00 | ABM8-20.000MHZ-10-1-U-T (MHz) | Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 
24.5535 | 300-8229-1-ND 330 270 240 1680.00 | ABM8-24.5535MHZ-10-1-U-T a.coooa [Recents a 7 7 44so0:_. | ‘aBsani-d. oD0MaZ-ED 
24.5760 |535-9678-1-ND NEW! 312 267 201 1246.00 | ABM8-24.576MHZ-10-1-U-T ° , . , ° ° 
10.0000 | 535-9150-1-ND 88 72 64 448.00 | ABMM-10.000MHZ-B2-T 
26.0000 | 300-8230-1-ND 330 270 240 1680.00 | ABM8-26.000MHZ-10-1-U-T 
27.0000 |535-9679-1-ND NEW! 312 267 2.01 1246.00 | ABM8-27.000MHZ-10-1-U-T 1105020 Taal oe #2 a SABO | ARMIN OSgeMHe Bel 
30.0000 |535-9680-1-ND NEW! 312 267 201 1246.00 | ABM8-30.000MHZ-10-1-U-T 12.0000 | 535-9152-1-ND 88 72 64 448.00 | ABMM-12.000MHZ-B2-T 
36.0000 |535-9681-1-ND NEW! 312 267 201 1246.00 | ABM8-36.000MHZ-10-1-U-T 4431818 | 535-9153-1-ND 88 22 64 448.00 | ABMM-14.31818MHZ-B2-T 
40.0000 | 535-9682-1-ND NEW! 312 267 201 1246.00 | ABM8-40.000MHZ-10-1-U-T 
14.74560 | 535-9154-1-ND 88 72 64 448.00 | ABMM-14.7456MHZ-B2-T 
t.For Tape and Ree! part number, change 1-ND to 2-ND 16.0000 | 535-9155-1-ND 88 72 64 448.00 | ABMM-16.000MHZ-B2-T 
F ; : 16.93440 | 535-9156-1-ND 88 72 64 448.00 | ABMM-16.9344MHZ-B2-T 
NEW! ABM9 Series 4.0 x 2.5 SMD RF Transceiver Crystals 19.6080 | 535-9157-1-ND 88 np 64 448.00 | ABMIM-19.6608MHZ-B2-T 
20.00000 | 535-9158-1-ND 1.03 85 75 525.00 | ABMM-20.000MHZ-B2-T 
1£2.0--1.0;+ 24.0000 | 535-9159-1-ND 88 72 64 448.00 | ABMM-24.000MHZ-B2-T 
1 20 24.57600 | 535-9160-1-ND 88 72 64 448.00 | ABMM-24.576MHZ-B2-T 
4 3D 25.00000 | 535-9161-1-ND 88 72 64 448.00 | ABMM-25.000MHZ-B2-T 
TOR MIEN 2700000 | 535-9162-1-ND 88 np 64 448.00 | ABMM-27.000MHZ-B2-T 
32.00000 | 535-9163-1-ND 1.03 85 75 525.00 | ABMM-32.000MHZ-2BF-T 


Specifications: 
¢ Frequency Stability: +10ppm » Frequency Tolerance: +10ppm @ 25°C * Operating Temperature: 
-40°C ~ 85°C 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 


Cut Tape Tape & Reelt 
Frequency | Digi-Key Price Each Pricing Abracon 
(MHz) Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 
16.000 535-9693-1-ND 2.26 1.85 1.64 1148.00 ABM9-16.000MHZ-10-D-1U 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 


ABM10 Series 2.5 x 2.0 SMD Crystals 


TOP VIEW 


ian eae Specifications: 
1 « Frequency Stability: +20ppm, -20°C ~ 70°C * Frequency Tolerance: +20ppm * Operating Temperature: 
-20°C ~ 70°C * Load Capacitance: 18.0pF 


Specifications: 
* Frequency Stability: +20ppm (-20°C ~ 70°C) * Frequency Tolerance: +20ppm * Operating Tempera- On fiche dane fe Ree t 
ture: -20°C ~ 70°C Frequency | Digi-Key Price Each Pricing Abracon 
(MHz) | Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 
Fi Cut Tape Tape & Reelt 8.00000 | 535-9628-1-ND 1.19 1.02 7 476.00 | ABMM2-8.000MHZ-E2-T 
Freq. Digi-Key Price Each Pricing Abracon 
(MHz) Part No. 1 10 50 1,000 _| Part No. 10.00000 | 535-9629-1-ND 1.19 1.02 7 476.00 ABMM2-10.000MHZ-E2-T 
20.00000 535-9091-1-ND 3.16 2.59 2.30 1610.00 | ABM10-20.000MHZ-E20-T 11.05920 | 535-9630-1-ND 1.19 1.02 JT 476.00 ABMM2-11.0592MHZ-E2-T 
22.11840 535-9092-1-ND 3.16 2.59 2.30 1610.00 ) ABM10-22.1184MHZ-E20-T 12.00000 | 535-9631-1-ND 1.19 4.02 Wa 476.00 ABMM2-12.000MHZ-E2-T 
24.0000]  535-9093-1-ND 3.16 259 2.30 1610.00 | ABM10-24.000MHZ-E20-T 14aie1a eaeaeeeenn _ to n 7666 ABMAD 14.3191 BMHZEDE 
24.57600 |  535-9094-1-ND 3.16 259 2.30 1610.00 | ABM10-24.576MHZ-E20-T 
25.0000)  535-9095-1-ND 3.16 259 2.30 1610.00 | ABM10-25.000MHZ-E20-T 14.74560 | 535-9633-1-ND 4.19 1.02 I 476.00 ABMM2-14.7456MHZ-E2-T 
27.00000} —535-9096-1-ND 316 259 2.30 1610.00 | ABM10-27.000MHZ-E20-T 16.00000 ) 535-9634-1-ND 1.19 1.02 a7 476.00 | ABMIM2-16.000MHZ-E2-T 
30.00000]  535-9097-1-ND 3.16 259 2.30 1610.00 | ABM10-30.000MHZ-E20-T 16.93440 | 535-9635-1-ND 4.19 1.02 7 476.00 ABMM2-16.9344MHZ-E2-T 
40.00000]  535-9098-1-ND 3.16 259 2.30 1610.00 | ABM10-40.000MHZ-E20-T 
48.00000 | — 535-9099-1-ND 3.16 259 2.30 1610.00 | ABM10-48.000MHZ-E20-T 19.6608) aan Hg a ot are ABNINE=19,OODEMIA EEE 
20.00000 | 535-9637-1-ND 1.19 1.02 wad 476.00 ABMM2-20.000MHZ-E2-T 
Specifications: 24,0000 | 535-9638-1-ND 4.19 1.02 77 476.00 ABMM2-24.000MHZ-E2-T 
* Frequency Stability: +15ppm (-10°C ~ 60°C) * Frequency Tolerance: +15ppm * Operating Tempera- 
ture: -10°C ~ 60°C 24.57600 | 535-9639-1-ND 1.19 1.02 7 476.00 ABMM2-24.576MHZ-E2-T 
25.00000 | 535-9640-1-ND 1.19 1.02 77 476.00 ABMM2-25.000MHZ-E2-T 
Load Cut Tape [Tape & Reelt; 
Freq. |Cap.| Digi-Key Price Each Pricing | Abracon 27.00000 | 535-9641-1-ND 1.19 1.02 7 476.00 ABMM2-27.000MHZ-E2-T 
(hala) fai ||_Leth u uy __E) |__| eet, 3200000 | 535-9642-1-ND 119 1.02 7 476.00 | ABMM2-32.000MHZ-E2F-T 
NEW! Crystals for Wireless, Bluetooth and AV/OA NEW! 
24.0000] 8.0 | 535-9622-1-ND 4.03 3.45 2.59] 1610.00 | ABM10-24.000MHZ-8-7A15-T 32.76800 |eaacossaNDa 6119 =| (1.02 hd 476.00 | ABMM2-32.768MH2-£2F-T 
26.00000 | 7.0 | 535-9624-1-ND 4.03 3.45 259] 1610.00 | ABM10-26.000MHZ-7A15-T 40.00000 | 535-9644-1-ND 4.19 1.02 ve) 476.00 ABMM2-40.000MHZ-E2F-T 
28.63636 | 8.0 | 535-9623-1-ND 4.03 3.45 259] 1610.00 | ABM10-28.63636MHZ-8-7A15-T 
32.0000) 8.0 | 535-9625-1-ND 4.03 3.45 2.59] 1610.00 | ABIM10-32.000MHZ-8-A15-T 48.00000 Ec uale He tee Tt are 00 AE Me ODOM EEA 
32.0000 | 7.0 |  535-9626-1-ND 4.03 3.45 259] 1610.00 | ABM10-32.000MHZ-7A15-T 50.00000 | 535-9646-1-ND 119 1.02 a7 476.00 ABMM2-50.000MHZ-E2F-T 
40.00000) 8.0 | 535-9627-1-ND 4.03 3.45 259] 1610.00 | ABM10-40.000MHZ-8-A15-T 64.0000 | 535-9648-1-ND 1.58 1.35 1.02 630.00 ABMM2-64.000MHZ-E2-T 
t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1252 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ABRACON 32.768kHz Crystals and Oscillators | RoHS 


The Power of Linking Together 


Specifications: « Frequency: 32.768kHz * Frequency Tolerance: +20ppm 


D Fig. 2 
Atl —s Load Cut Tape ane eet 
~ poke Cc —+4 Cap. | Operating | Digi-Key Price Each Abracon 
4k 6.0 +| 1.0 Fig.| (pF) | Temp. | Part No. 1 10 50 | Qty. | Pricing |Part No. 
B (max.) Cc D = 42.54 Through Hole Tuning Fork Crystals 
5.1 4.3 (typ.) 0.45 2.0-| | 12.5 | -10°C~60°C ] 535-9031-ND+ ma 6 /— — ]AB15T-32.768KHZ 
62  9.0(min.) 0.80 hee 
9.0 (min) 1.10 1 | 12.5 |-10°C~60°C | 535-9032-ND+ 3500 308 | — — |AB26T-32.768KHZ 
12.5 | -10°C~60°C | 535-9034-ND+ 25 21 20 |) — — |AB38T-32.768KHZ 
Surface Mount Tuning Fork Crystals 
2 | 12.5 | -40°C~85°C | 535-9033-1-ND 81 69 52 | 2,000} 322.00/M )AB26TRB-32.768KHZ-T 
3 | 12.5 | -40°C~85°C | 535-9165-1-ND 1.30 1.11 -84 | 3,000) 518.00/M |ABS13-32.768KHZ-T 
4 | 12.5 | -40°C~85°C | 535-9166-1-ND 84 72 54 | 3,000) 336.00/M |ABS25-32.768KHZ-T 


12.5 | -40°C~85°C | 535-9536-1-ND NEW! 1.05 90 68 | 3,000) 420.00/M )ABS10-32.768KHZ-T 
7.0 |-40°C~85°C | 535-9537-1-ND NEW! 1.05 90 -68 | 3,000} 420.00/M |ABS10-32.768KHZ-7-T 
9.0 |-40°C~85°C | 535-9538-1-ND NEW! 1.05 90 -68 |3,000| 420.00/M |ABS10-32.768KHZ-9-T 
12.5 | -40°C~85°C | 535-9539-1-ND NEW! = 1.23 1.05 79 |3,000) 490.00/M )ABS09-32.768KHZ-T 
5 | 7.0 | -40°C~85°C | 535-9540-1-ND NEW! = 1.23 1.05 -79 |3,000| 490.00/M |ABS09-32.768KHZ-7-T 


6.45 -+] 9.0 | -40°C~85°C | 535-9541-1-ND NEW! §=1.23 = 1.05 79 |3,000} 490.00/M |ABSO9-32.768KHZ-9-T 
- I+ 6.2 +1 12.5 | -40°C~85°C | 535-9542-1-ND NEW! 91.47 = 1.26 .95 |3,000) 588.00/M |ABSO7-32.768KHZ-T 
Connections 7.0 |-40°C~85°C | 535-9543-1-ND NEW! 1.47 1.26 95 _|3,000| ‘588.00/M | ABSO7-32.768KHZ-7-T 
HUH 9.0 | -40°C~85°C | 535-9544-1-ND NEW! §=1.47 = 1.26 .95 |3,000} 588.00/M |ABSO7-32.768KHZ-9-T 
i Function 
Tri-state or NC 
GND Specifications: ¢ Frequency: 32.768kHz »* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Frequency Stability: 
Output +20ppm ¢ Supply Voltage: 3.3V 
Vec 
Cut Tape Tape & Reelt 
Fig. 7 NEW! Digi-Key Price Each Abracon 
a in) Function Fig. | Part No. 1 10 50 | aly. Pricing _| Part No. 
1.30 E/D NEW! Surface Mount Oscillators NEW! 
1 i |. GND 6 | 535-9545-1-ND 3.85 3.30 2.48 | 1,000 1540.00 | ASVK-32.768KHZ-LJT 
~ Fo ee 7 | 535-9546-1-ND 4.55 3.90 2.93 | 1,000 1820.00 | ASFLK-32.768KHZ-LJT 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND + Bulk Pricing 


Resonators | oHS 


AWCR Series Leaded Ceramic Resonator with Built-In Cap 


Features: 
I yy pee * High stability * Industrial grade 
Function Specifications: 
Input : : Frequency Tolerance: +0.5% * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
Ground 
Output . Frequency Digi-Key Price Each Abracon 
1/211 3} (MHz) Part No. dl 10 100 500 Part No. 
2.5] +[1+0.6 : 3.58 535-9358-ND 24 24 A7 14 AWCR-3.58MD 


HWZT Series Leaded Ceramic Resonator 


Specifications: * Frequency Tolerance: +0.5% »* Op- 
erating Temperature: -40°C ~ 85°C Features: * Low 


AWSCR Series SMD Ceramic Resonator with Built-In Cap 


Specifications: * Frequency Tolerance: +0.5% »* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Features: « Industrial grade 


: : |__10.0 Max._|| | |+5.0 Max. 
1.21 Is} L12 Pin| Function resonant impedance ¢ Reflow solderable * High | | F 
stability * Industrial grade * Excellent environmental 
1 Input resistance 
>| 1.4.x3 
n 2 GND Freq. (MHz) H (Max.) 
ae 2.00 ~ 13.0 .295 (7.5) 
25h 42.5 ; : 36) ouput 13.01 ~ 20.00 395 (10) 
Cut Tape Tape & Reel Frequency | Digi-Key Price Each Abracon 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing) Abracon (MHz) Part No. ‘il 10 100 500 | Part No. 
Fig. (MHz) Part No. 1 10 100 500 | Part No. 1,000 Part No. 2.00 535-9381-ND 22 18 415 42 HWZT-2.00MD 
, | 358 |835-9365-1-ND st 448529 | — — | AWSCR-3.58MGD-T ase BAROERBATD) ee eee Cae er 
6.00 |535-9367-1-ND 51 44 35 ~—.29._| 535-9367-2-ND 168.00 | AWSCR-6.00MGD-T 00 595-9384-ND oa ig ae i: WE BOOMD 
16.00 | 535-9362-1-ND 51 44° 35 29 |— — _| AWSCR-16.00MTD-T 10.00 535-9377-ND 22 418 #15 ~©.12 ~-| HWzT-10.00mD 
2 20.00 535-9363-1-ND 51 A4 35 .29 | 535-9363-2-ND 182.00 | AWSCR-20.00MTD-T 42.00 535-9378-ND 22 18 15 12 HWZT-12.00MD 
24.00 535-9364-1-ND 51 44 35 .29 | 535-9364-2-ND 182.00 | AWSCR-24.00MTD-T 16.00 535-9379-ND 22 18 15 12 HWZT-16.00MD 
AWSZT Series SMD Ceramic Resonator 
Specifications: + Frequency Tolerance: +0.5% »* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Pin| Function |Pin| Function Cut Tape Tape & Reelf 
Features: + Industrial grade 1 Input 2 GND Freq. | Digi-Key Price Each Pricing Abracon 
Fig.| (MHz) | Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
3.58 | 535-9373-1-ND 49 A2 33 28 154.00 | AWSZT-3.58MGD-T 
1 | 4.00 | 535-9374-1-ND 49 A2 33 28 — | AWSZT-4.00MGD-T 
6.00 | 535-9375-1-ND 49 A2 33 28 — _ | AWSZT-6.00MGD-T 
2 | 12.00 | 535-9369-1-ND _.49 A2 33 28 —__| AWSZT-12.00MWD-T 
16.00 | 535-9370-1-ND 49 A2 33 28 —_ | AWSZT-16.00MXD-T 
3 | 20.00 | 535-9371-1-ND —.49 42 33 28 154.00 | AWSZT-20.00MXD-T 
24.00 | 535-9372-1-ND —_.49 A2 33 28 154.00 | AWSZT-24.00MXD-T 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1253 


ABRACON =Qscillators 
The Power of Linking Together 


ACH and ACO Series Oscillators 


Specifications: * Frequency Stability: +30ppm (-20°C ~ 70°C) » Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Features: * HCMOS 
and TTL compatible 


NEW! ASD Series 2.5 x 2.0 SMD Oscillators 


Specifications: ¢ Frequency Stability: +5Oppm »* Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
Note: For nonstandard frequencies, please reference AP2S Series Programmable Oscillators. 


Fig. 1 Function 
i Function f : Enable/Disable (STBY)* 


0.79, 1 5.6 Max. x. NC | 3 > [ahto7 GND/Case 
= 7 : GRND/Case E . Output 
Max. [_15.08 Min. : Cutt A 4] Bljo.7 a 


0.46 x4 ‘ Vdd 2D LI 680908 


*“H” or “open”: Oscillation 
“L”: Oscillation stops/Hi impedance 


Fig. 2 


Function 
a E 
5.08 +79 Max. 6 7. . NG Frequency] Digi-Key price eh Digi-Key ear Abracon 
Max. — T : le 4 ; AND ICase (MHz) | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 1,000 | Part No. 
le 5.08 Min. Fs, — ; utp ASD1 Series — 3.0V 
80.457 Te : _ 154400 | 535-9579-1-ND 5.78 495 3.72 3.30] 535-9579-2-ND 2310.00 | ASD1-1.544MHZ-ECT 
3.68640 | 535-9580-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30|535-9580-2-ND 2310.00 | ASD1-3.6864MHZ-ECT 
4.00000 | 535-9581-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30|535-9581-2-ND 2310.00 | ASD1-4.000MHZ-ECT 
Frequency | Digi-Key Price Each Abracon 7.37280 | 535-9582-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30|535-9582-2-ND 2310.00 | ASD1-7.3728MHZ-ECT 
Fig. | (MHz) Part No. 1 10 100 500 | Part No. 8.00000 | 535-9583-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30| 535-9583-2-ND 2310.00 | ASD1-8.000MHZ-ECT 
ACH Series Half Size Oscillators — 5V 10.00000 | 535-9584-1-ND 578 4.95 3.72 3.30]535-9584-2-ND 2310.00 | ASD1-10.000MHZ-ECT 
3.68640 535-9179-5-ND 1.30 117 94 84 ACH-3.6864MHZ-EK 11.05920 | 535-9585-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9585-2-ND 2310.00 | ASD1-11.0592MHZ-ECT 
4.00000 535-9182-5-ND 130 147 ‘oA ‘a4 | ACH-4.000MHZ-EK 12.00000 | 535-9586-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9586-2-ND 2310.00 | ASD1-12.000MHZ-ECT 
14.31818 | 535-9587-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9587-2-ND 2310.00 | ASD1-14.31818MHZ-ECT 
Rintext eae ee ee . . ne 14.74560 | 535-9588-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9588-2-ND 2310.00 | ASD1-14.7456MHZ-ECT 
41 08600 seer (a6 . a soa || AGHLIOSSOMILER 18.43200 | 535-9589-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9589-2ND 2310.00 | ASD1-18.432MHZ-ECT 
: : E : : : 20.0000 | 535-9590-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | §35-9590-2-ND 2310.00 | ASD1-20.000MHZ-ECT 
12.00000 535-9169-5-ND 1.30 V7 94 ‘84 | ACH-12.000MHZ-EK 24.0000 | 535-9591-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | §35-9591-2-ND 2310.00 | ASD1-24.000MHZ-ECT 
14.31818 535-9170-5-ND 1.30 17 94 84 | ACH-14.31818MHZ-EK 24.57600 | 535-9592-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | §35-9592-2-ND 2310.00 | ASD1-24.576MHZ-ECT 
, | 1843200 535-9172-5-ND 1.30 447 94 184 | ACH-18.432MHZ-EK 25.00000 | 535-9593-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | §35-9593-2-ND 2310.00 | ASD1-25.000MHZ-ECT 
20.00000 535-9173-5-ND 1.30 447 94 .84 | ACH-20.000MHZ-EK 27.0000 | 535-9594-1-ND 5.78 4.95 372 3.30] 535-9594-2-ND 2310.00 | ASD1-27.000MHZ-ECT 
24.57600 535-9174-5-ND 1.30 1417 94 84 ACH-24.576MHZ-EK 30.00000 | 535-9595-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9595-2-ND 2310.00 | ASD1-30.000MHZ-ECT 
25 00000 595-9175-5-ND 130 147 “Od ed} AGH-25.000MHZ-EK 32.0000 | 535-9596-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | §35-9596-2-ND 2310.00 | ASD1-32.000MHZ-ECT 
33.0000 | 535-9597-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | §35-9597-2-ND 2310.00 | ASD1-33.000MHZ-ECT 
Eien Senn i ee . a peieectoirias) 33.3300 | 535-9598-1-ND 5.78 4.95 3.72 _ 3.30 | 535-9598-2-ND 2310.00 | ASD1-33.333MHZ-ECT 
40 00000 RSG; RSA i 117 aA ‘ad ||) AcHeAD OnOKMLITEK 40.0000 |535-9599-1-ND 5.78 4.95 372 3.30] 535-9599-2-ND 2310.00 | ASD1-40.000MHZ-ECT 
48.00000 | 535-9600-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | §35-9600-2-ND 2310.00 | ASD1-48.000MHZ-ECT 
48.00000 535-9181-5-ND 1.30 117 04 84) ACH-48.000MHZ-Ek 50.0000 | 535-9601-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30/535-9601-2-ND 2310.00 | ASD1-50.000MHZ-ECT 
50.0000 535-9183-5-ND 1.30 1.47 94 .84__ | ACH-50.000MHZ-EK 60.00000 | 535-9602-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | §35-9602-2-ND 2310.00 | ASD1-60.000MHZ-ECT 
ACHL Series Half Size Oscillators — 3.3V ASD3 Series — 1.8V 
3.68640 535-9197-5-ND 1.30 147 94 ‘84 | ACHL-3.6864MHZ-EK 14.31818 | 535-9603-1-ND 578 4.95 3.72 3.30]535-9603-2-ND 2310.00 | ASD3-14.31818MHZ-ECT 
4.00000 535-9200-5-ND 1.30 147 94 .84 | ACHL-4.000MHZ-EK 20.0000 | 535-9604-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | §35-9604-2-ND 2310.00 | ASD3-20.000MHZ-ECT 
8.00000 535-9202-5-ND 1.30 117 94 84 ACHL-8.000MHZ-EK 24.00000 | 535-9605-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9605-2-ND 2310.00 | ASD3-24.000MHZ-ECT 
24.57600 | 535-9606-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | §35-9606-2-ND 2310.00 | ASD3-24.576MHZ-ECT 
Hee Poh ie . si ee 25.0000 | 535-9607-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | §35-9607-2-ND 2310.00 | ASD3-25.000MHZ-ECT 
72 00000 RaBts (BEND rag _ or ae AGHA OOM ER 27.0000 |535-9608-1-ND 5.78 4.95 372 9.30|535-9608-2-ND 2310.00 | ASD3-27.000MHZ-ECT 
: . ; ; : : 29.49120 | 535-9609-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9609-2-ND 2310.00 | ASD3-29.4912MHZ-ECT 
y | 1481818 535-9188-5-ND 1.30 7 4 84 | ACHL-14.31818MHZ-EK 40.00000 | 535-9610-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30) 535-9610-2-ND 2310.00 | ASD3-40.000MHZ-ECT 
18.43200 535-9190-5-ND 1.30 147 94 84 | ACHL-18.432MHZ-EK 50.00000 | 535-9611-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9611-2-ND 2310.00 | ASD3-50.000MHZ-ECT 
24.57600 535-9192-5-ND 1.30 147 94 .84 | ACHL-24.576MHZ-EK 
27.00000 535-9194-5-ND 1.30 147 94 .84_ | _ACHL-27.000MHZ-EK 
32.00000 535-9195-5-ND 1.30 147 94 (84 | ACHL-32,000MHZ-EK NEW! ASE Series 3.2 x 2.5 SMD Oscillators 
32.76800 535-9196-5-ND 1.30 447 94 84 | ACHL-32.768MHZ-EK 
40.00000 535-9198-5-ND 1.30 457 94 84 ACHL-40.000MHZ-EK Specifications: ¢ Frequency Stability: +50ppm © Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Supply Voltage: 3.3Vdc +5% 
48.00000 535-9199-5-ND 1.30 147 94 84 ACHL-48.000MHZ-EK Note: For nonstandard frequencies, please reference AP3S or ASEP Series Programmable Oscillators. 
ACO Series Full Size Oscillators — 5V 
3.68640 535-9215-5-ND 1.30 447 94 (84 | ACO-3.6864MHZ-EK Function 
4.00000 535-9218-5-ND 1.30 147 94 .84 | ACO-4.000MHZ-EK Tri-state 
8.00000 535-9220-5-ND 1.30 147 94 .84 | ACO-8.000MHZ-EK GND/Case 
40.00000 535-9203-5-ND 1.30 447 94 .84 | ACO-10.000MHZ-EK Output 
11.05920 535-9204-5-ND 1.30 147 94 184 | ACO-11.0592MHZ-EK Vdd 
42.0000 535-9205-5-ND 1.30 147 94 ‘84 | ACO-12.000MHZ-EK 
14.31818 535-9206-5-ND 1.30 447 94 84 | ACO-14.31818MHZ-EK mane ay 
2 | 16.0000 535-9207-5-ND 1.30 447 94 .84 | ACO-16.000MHZ-EK Freanenes Dlatken Preece Digi-Key Pricing es 
18.43200 535-9208-5-ND 1.30 1.17 94 84 ACO-18.432MHZ-EK (MHz) | Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 4,000 | Part No. 
24.57600 535-9210-5-ND 1.30 117 94 84 | ACO-24.576MHZ-EK 1.84320 | 535-9555-1-ND 347 297 223 1.98|535-9555-2-ND 1386.00 | ASE-1.8432MHZ-LC-T 
25.00000 535-9211-5-ND 1.30 17 94 .84 | ACO-25.000MHZ-EK 4.00000 | 535-9556-1-ND 3.47 297 2.23 1.98 | 535-9556-2-ND 1386.00 | ASE-4.000MHZ-LC-T 
32.76800 535-9214-5-ND 1.30 447 94 .84 | ACO-32.768MHZ-EK 7.37280 | 535-9557-1-ND 3.47 297 2.23 1.98 | 535-9557-2-ND 1386.00 | ASE-7.3728MHZ-LC-T 
40.00000 535-9216-5-ND 1.30 447 94 .84 | ACO-40.000MHZ-EK 8.00000 | 535-9558-1-ND 3.47 297 2.23 1.98] 535-9558-2-ND 1386.00 | ASE-8.000MHZ-LC-T 
48.00000 535-9217-5-ND 1.30 447 94 .84 | ACO-48,000MHZ-EK 10.00000 | 535-9559-1-ND 3.47 297 223 1.98 | 535-9559-2-ND 1386.00 | ASE-10.000MHZ-LC-T 
50.00000 535-9219-5-ND 1.30 147 94 .84_| ACO-50,000MHZ-EK 11.05920 |535-9560-1-ND 3.47 297 223 198)535-9560-2-ND 1386.00 | ASE-11.0592MHZ-LC-T 
ACOL Series Full Size Oscillators — 3.3V 12.00000 | 535-9561-1-ND 3.47 297 2.23 1.98 | 535-9561-2-ND 1386.00 | ASE-12.000MHZ-LC-T 
3.68640 535-9233-5-ND 1.30 1.17 94 84 ACOL-3.6864MHZ-EK 14.31818 | 535-9562-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9562-2-ND 1386.00 | ASE-14.31818MHZ-LC-T 
4.00000 535-9236-5-ND 1.30 117 94 84 ACOL-4.000MHZ-EK 14.74560 | 535-9563-1-ND 347 2.97 2.23 1.98 | 535-9563-2-ND 1386.00 | ASE-14.7456MHZ-LC-T 
8.00000 535-9238-5-ND 1.30 117 ‘oA ‘a4 | ACOL-8.000MHZ-EK 18.43200 | 535-9564-1-ND 3.47 297 223 1.98 | 535-9564-2-ND 1386.00 | ASE-18.432MHZ-LC-T 
40.0000 595-9291-5-ND 130 147 94 ‘94 | ACOL-10.000MHZ-EK 20.0000 |535-9565-1-ND 3.47 2.97 223 1.98] 535-9565-2-ND 1386.00 | ASE-20.000MHZ-LC-T 
41.05920 535-9099-5-ND 130 147 ‘4 ‘a4 | ACOL-11.0502MHZ-EK 24.0000 | 535-9566-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9566-2-ND 1386.00 | ASE-24.000MHZ-LC-T 
24.57600 | 535-9567-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9567-2-ND 1386.00 | ASE-24.576MHZ-LC-T 
Laie ee ae ie ee - cs oe 25.0000 | 535-9568-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9568-2-ND 1386.00 | ASE-25.000MHZ-LC-T 
ie cnnan eae Geen 4a ee ‘SA faa || AGG-A& anOAAEER 27.00000 | 535-9569-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9569-2-ND 1386.00 | ASE-27.000MHZ-LC-T 
||! e4gaa800 aeatoetetes 138 a a aa ||| aCpag AaaKIMZAER 29.49120|535-9570-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9570-2-ND 1386.00 | ASE-29.4912MHZ-LC-T 
: : ; ; : : 30.0000 | 535-9571-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98|535-9571-2-ND 1386.00 | ASE-30.000MHZ-LC-T 
2457600 [aSses225-oaN8 10 84 284 | ACOL:24 S7OMHZ-EK 32,0000 | 535-9572-1-ND 3.47 297 2.23 1.98|535-9572-2-ND 1386.00 | ASE-32.000MHZ-LC-T 
25.00000 535-9229-5-ND 1.30 117 94 84) ACOL-25.000MHZ-EK 33.00000 | 535-9573-1-ND 3.47 297 2.23 1.98 | 535-9573-2-ND 1386.00 | ASE-33.000MHZ-LC-T 
27.00000 535-9230-5-ND 1.30 17 94 ‘84 | ACOL-27.000MHZ-EK 33.33300 | 535-9574-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9574-2-ND 1386.00 | ASE-33.333MHZ-LC-T 
32.00000 535-9231-5-ND 1.30 117 04 84) ACOL-32.000MHZ-EK 44,00000 | 535-9575-1-ND 3.47 297 223 1.98|535-9575-2-ND 1386.00 | ASE-44.000MHZ-LC-T 
32.76800 535-9232-5-ND 1.30 147 94 84 | ACOL-32.768MHZ-EK 48.0000 | 535-9576-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9576-2-ND 1386.00 | ASE-48.000MHZ-LC-T 
40.00000 535-9234-5-ND 1.30 1.17 94 .84_|_ACOL-40.000MHZ-EK 50.0000 | 535-9577-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9577-2-ND 1386.00 | ASE-50.000MHZ-LC-T 
48.00000 535-9235-5-ND 1.30 147 94 (84 | ACOL-48.000MHZ-EK 60.00000 | 535-9578-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9578-2-ND 1386.00 | ASE-60.000MHZ-LC-T 
50.00000 535-9237-5-ND 1.30 147 94 .84_| ACOL-50.000MHZ-EK (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1254 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


aBEACON Oscillators (con) 


The Power of Linking Together 


NEW! ASES3 Series 3.2 x 2.5 SMD Oscillators Cut Tape Tape & Reell 
oat aa fii 7 3 A aaa 7 Fi Digi-K Price Each Digi-K Pricin Ab 
ena rae Frequency Stability: s30ppm (-20°C ~ 70°C) »* Operating Temperature: -20°C ~ 70°C © Supply Volt- “(Mliz) a ice 1 10 100 500 Pe pe 1.000 Pec 
Note: For nonstandard frequencies, please reference AP3S or ASEP Series Programmable Oscillators. 35.32800 | 300-8261-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8261-2-ND 2030.00 | ASFL1-35.328MHZ-EC-T 
40.00000 | 300-8262-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8262-2-ND 2030.00 | ASFL1-40.000MHZ-EC-T 
Function 40.00000 | 535-9269-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9269-2-ND 1875.00 | ASFL1-40.000MHZ-EK-T 
Tri-state 48.00000 | 300-8263-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8263-2-ND 2030.00 | ASFL1-48.000MHZ-EC-T 
GND/Case 48.00000 | 535-9270-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9270-2-ND 1875.00 | ASFL1-48.000MHZ-EK-T 
Output 50.00000 | 300-8264-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8264-2-ND 2030.00 | ASFL1-50.000MHZ-EC-T 
Vdd 50.00000 | 535-9272-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9272-2-ND 1875.00 | ASFL1-50.000MHZ-EK-T 
60.00000 | 300-8265-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8265-2-ND 2030.00 | ASFL1-60.000MHZ-EC-T 
ae Cut Tape ap Tape & Reel 64.00000 | 300-8266-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8266-2-ND 2030.00 | ASFL1-64.000MHZ-EC-T 
Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 66.6600 | 300-8267-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8267-2-ND 2030.00 | ASFL1-66.666MHZ-EC-T 


(MHz) | Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 1,000 Part No. 


14.31818 | 535-9547-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9547-2-ND 1386.00 | ASE3-14.31818MHZ-KT 
20.00000 | 535-9548-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9548-2-ND 1386.00 | ASE3-20.000MHZ-KT 


75.00000 | 300-8268-1-ND 4.95 446 3.72 2.97 | 300-8268-2-ND 2310.00 | ASFL1-75.000MHZ-EC-T 
80.00000 | 300-8269-1-ND 4.95 446 3.72 2.97 | 300-8269-2-ND 2310.00 | ASFL1-80.000MHZ-EC-T 


4.57600 | 535-9549-1-ND 347 297 223 198) 535-9549-2-ND 1386.00 | ASE3-24.576MHZ-KT 100.0000 | 300-8270-1-ND 4.95 4.46 3.72 2.97 | 300-8270-2-ND 2310.00 | ASFL1-100.000MHZ-EC-T 
25.00000 | 535-9550-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9550-2-ND 4386.00 | ASE3-25.000MHZ-KT 1106.25000 | 300-8271-1-ND 4.95 4.46 3.72 2.97 | 300-8271-2-ND 2310.00 | ASFL1-106.250MHZ-EC-T 
27.00000 | 535-9551-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9551-2-ND 1386.00 | ASE3-27.000MHZ-KT 125.0000 | 300-8272-1-ND 4.95 4.46 3.72 2.97 | 300-8272-2-ND 2310.00 | ASFL1-125.000MHZ-EC-T 
29.49120 | 535-9552-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9552-2-ND 1386.00 | ASE3-29.4912MHZ-KT 133.33000 | 300-8273-1-ND 4.95 4.46 3.72 2.97 | 300-8273-2-ND 2310.00 | ASFL1-133.330MHZ-EC-T 


40.00000 | 535-9553-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9553-2-ND 1386.00 | ASE3-40.000MHZ-KT 
50.00000 | 535-9554-1-ND_ 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9554-2-ND 1386.00 | ASE3-50.000MHZ-KT 


ASFL3 Series 3.2 x 5.0 SMD Oscillators 


Specifications: * Frequency Tolerance: +30ppm ¢ Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Load Capacitance: 15.0pF 
© Supply Voltage: 1.8V + 5% Features: *Low current consumption « Tri-State output 


ASFL1 Series 3.2 x 5.0 SMD Oscillators 


Specifications: 
Frequency Stability: EC: +50ppm (20°C ~ 70°C), EK: +30ppm, (20°C ~ 70°C) * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 


¢ Supply Voltage: 3.3V + 10% Features: * Low current consumption Glass sealed package 2-54 (a 5.0 3| i Function 
— 43 + Tri State 
10 | Be GND/Case 
2-5.) 1,0 in| Function i t Output 
= Tri State E/D| 124F “IFO8 7 2 Vdd 
GND/Case 
Output 
12+-- +08 Vdd Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
(MHz) | Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 1,000 | Part No. 
Cut Tape Tape & Reel| 1.84320 | 535-9407-1-ND 3.71 3.47 2.97 2.23 | 535-9407-2-ND 1386.00 | ASFL3-1.8432MHZ-EK-T 
Frequency| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 3.68640 | 535-9408-1-ND 3.71 347 297 2.23) 535-9408-2-ND 1386.00 | ASFL3-3.6864MHZ-EK-T 
(MHz) | Part No. 1 10 100 500 | PartNo. 1,000 Part No. 4.00000 | 535-9409-1-ND 3.71 3.47 2.97 2.23 | 535-9409-2-ND 1386.00 | ASFL3-4.000MHZ-EK-T 


8.00000 | 535-9410-1-ND 3.71 3.47 2.97 2.23 | 535-9410-2-ND 1386.00 ) ASFL3-8.000MHZ-EK-T 
10.00000 | 535-9411-1-ND 3.71 3.47 2.97 2.23] 535-9411-2-ND 1386.00 | ASFL3-10.000MHZ-EK-T 
11.05920 | 535-9412-1-ND 3.71 347 2.97 2.23 | 535-9412-2-ND 1386.00 | ASFL3-11.0592MHZ-EK-T 
12.00000 | 535-9413-1-ND 3.71 347 2.97 2.23 | 535-9413-2-ND 1386.00 | ASFL3-12.000MHZ-EK-T 
14.31818 | 535-9414-1-ND 3.71 3.47 2.97 2.23 | 535-9414-2-ND 1386.00 | ASFL3-14.31818MHZ-EK-T 
16.00000 | 535-9415-1-ND 3.71 347 2.97 2.23) 535-9415-2-ND 1386.00 | ASFL3-16.000MHZ-EK-T 
20.00000 | 535-9416-1-ND 3.71 347 297 2.23 | 535-9416-2-ND 1386.00 ) ASFL3-20.000MHZ-EK-T 
24.00000 | 535-9417-1-ND 3.71 3.47 2.97 2.23 | 535-9417-2-ND 1386.00 | ASFL3-24.000MHZ-EK-T 
24.57600 | 535-9418-1-ND 3.71 3.47 2.97 2.23 | 535-9418-2-ND 1386.00 | ASFL3-24.576MHZ-EK-T 
25.00000 | 535-9419-1-ND 3.71 347 297 2.23 | 535-9419-2-ND 1386.00 ) ASFL3-25.000MHZ-EK-T 
27.00000 | 535-9420-1-ND 3.71 3.47 297 2.23 | 535-9420-2-ND 1386.00 ) ASFL3-27.000MHZ-EK-T 
30.00000 | 535-9421-1-ND 3.71 3.47 2.97 2.23 | 535-9421-2-ND 1386.00 ) ASFL3-30.000MHZ-EK-T 
32.00000 | 535-9422-1-ND 3.71 347 297 2.23 | 535-9422-2-ND 1386.00 ) ASFL3-32.000MHZ-EK-T 
32.76800 | 535-9423-1-ND 4.88 4.55 3.90 2.93 | 535-9423-2-ND 1820.00 | ASFL3-32.768MHZ-EK-T 
40.00000 | 535-9424-1-ND 3.71 3.47 2.97 2.23 | 535-9424-2-ND 1386.00 | ASFL3-40.000MHZ-EK-T 
48.00000 | 535-9425-1-ND 3.71 3.47 2.97 2.23 | 535-9425-2-ND 1386.00 | ASFL3-48.000MHZ-EK-T 


1.84320 | 300-8237-1-ND 4.35 3.92 327 261 | 300-8237-2-ND 2030.00 | ASFL1-1.8432MHZ-EC-T 
1.84320 | 535-9258-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9258-2-ND 1875.00 | ASFL1-1.8432MHZ-EK-T 
3.68640 | 300-8238-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8238-2-ND 2030.00 | ASFL1-3.6864MHZ-EC-T 
3.68640 | 535-9268-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 |535-9268-2-ND 1875.00 | ASFL1-3.6864MHZ-EK-T 
4.00000 | 300-8239-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8239-2-ND 2030.00 | ASFL1-4.000MHZ-EC-T 

4.00000 | 535-9271-1-ND 3.75 3.38 282 2.25 |535-9271-2-ND 1875.00 | ASFL1-4.000MHZ-EK-T 

7.37280 | 300-8240-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8240-2-ND 2030.00 | ASFL1-7.3728MHZ-EC-T 
7.37280 | 535-9273-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9273-2-ND 1875.00 | ASFL1-7.3728MHZ-EK-T 

8.00000 | 300-8241-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 |300-8241-2-ND 2030.00 | ASFL1-8.000MHZ-EC-T 

8.00000 | 535-9274-1-ND 3.75 3.38 282 2.25 |535-9274-2-ND 1875.00 | ASFL1-8.000MHZ-EK-T 

10.00000 | 300-8242-1-ND 4.35 3.92 3.27 261 | 300-8242-2-ND 2030.00 | ASFL1-10.000MHZ-EC-T 
10.00000 |535-9251-1-ND 3.75 3.38 2.82 225 | 535-9251-2-ND 1875.00 | ASFL1-10.000MHZ-EK-T 
11.05920 | 300-8243-1-ND 4.35 3.92 3.27 261 | 300-8243-2-ND 2030.00 | ASFL1-11.0592MHZ-EC-T 
11.05920 |535-9252-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9252-2-ND 1875.00 | ASFL1-11.0592MHZ-EK-T 
12,0000 | 300-8244-1-ND 4.35 3.92 3.27 261 | 300-8244-2-ND 2030.00 | ASFL1-12.000MHZ-EC-T 
12,00000 |535-9253-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9253-2-ND 1875.00 | ASFL1-12.000MHZ-EK-T 
12.2880 | 300-8245-1-ND 4.35 3.92 3.27 261 | 300-8245-2-ND 2030.00 | ASFL1-12.288MHZ-EC-T 
14.31818 | 300-8246-1-ND 4.35 3.92 3.27 261 /300-8246-2-ND 2030.00 | ASFL1-14.31818MHZ-EC-T 
14.31818 |535-9254-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9254-2-ND 1875.00 | ASFL1-14.31818MHZ-EK-T 
14.74560 | 300-8247-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8247-2-ND 2030.00 | ASFL1-14.7456MHZ-EC-T 
14.74560 |535-9255-1-ND 3.75 3.38 282 2.25 | 535-9255-2-ND 1875.00 | ASFL1-14.7456MHZ-EK-T 
16.0000 | 300-8248-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8248-2-ND 2030.00 | ASFL1-16.000MHZ-EC-T 
16.00000 |535-9256-1-ND 3.75 3.38 282 2.25 | 535-9256-2-ND 1875.00 | ASFL1-16.000MHZ-EK-T 
16.3840 | 300-8249-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8249-2-ND 2030.00 | ASFL1-16.384MHZ-EC-T 
18.43200 | 300-8250-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8250-2-ND 2030.00 | ASFL1-18.432MHZ-EC-T 
18.43200 |535-9257-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9257-2-ND 1875.00 | ASFL1-18.432MHZ-EK-T 
20.00000 | 300-8251-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 |300-8251-2-ND 2030.00 | ASFL1-20.000MHZ-EC-T 
20.00000 | 535-9259-1-ND 3.75 3.38 282 2.25 |535-9259-2-ND 1875.00 | ASFL1-20.000MHZ-EK-T 


NEW! ASFLM Series 3.2 x 5.0 SMD MEMS Oscillators 


Specifications: ¢ Frequency Tolerance: +50ppm » Operating Temperature: -20°C ~ 70°C © Supply Voltage: 3.0Vdc 
Features: * Suitable for high shock resistance, industrial/COTS and military applications 


Function 
Tri-state 
GND/Case 
Output 
Vdd 


24.00000 | 300-8252-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8252-2-ND 2030.00 | ASFL1-24.000MHZ-EC-T i tee peutan8) ae wee nels 
requency| Digi-Key rice Eac! igi-Key ricing racon 
24.00000 | 535-9260-1-ND 3.75 3.38 282 2.25 |535-9260-2-ND 1875.00. | ASFL1-24.000MHZ-EK-T (MHz) | Part No- a a a ary een 4000, Part No. 


24.57600 | 300-8253-1-ND 4.35 3.92 327 2.61 |300-8253-2-ND 2030.00 | ASFL1-24.576MHZ-EC-T 
24.57600 | 535-9261-1-ND 3.75 3.38 282 2.25 |535-9261-2-ND 1875.00 | ASFL1-24.576MHZ-EK-T 
25.00000 | 300-8254-1-ND 4.35 3.92 327 2.61 | 300-8254-2-ND 2030.00 | ASFL1-25.000MHZ-EC-T 
25.00000 | 535-9262-1-ND 3.75 3.38 282 2.25 |535-9262-2-ND 1875.00 | ASFL1-25.000MHZ-EK-T 
27.00000 | 300-8255-1-ND 4.35 3.92 327 2.61 | 300-8255-2-ND 2030.00 | ASFL1-27.000MHZ-EC-T 
27.00000 | 535-9263-1-ND 3.75 3.38 282 2.25 |535-9263-2-ND 1875.00 | ASFL1-27.000MHZ-EK-T 
29.49120 | 300-8256-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8256-2-ND 2030.00 | ASFL1-29.4912MHZ-EC-T 
30.00000 | 300-8257-1-ND 4.35 3.92 327 2.61 |300-8257-2-ND 2030.00 | ASFL1-30.000MHZ-EC-T 
30.00000 | 535-9264-1-ND 3.75 3.38 282 2.25 |535-9264-2-ND 1875.00 | ASFL1-30.000MHZ-EK-T 
32.00000 | 300-8258-1-ND 4.35 3.92 327 2.61 | 300-8258-2-ND 2030.00 | ASFL1-32.000MHZ-EC-T 
32.00000 | 535-9265-1-ND 3.75 3.38 282 2.25 |535-9265-2-ND 1875.00 | ASFL1-32.000MHZ-EK-T 
32.76800 | 300-8259-1-ND 4.35 3.92 327 2.61 | 300-8259-2-ND 2030.00 | ASFL1-32.768MHZ-EC-T 
33.00000 | 535-9266-1-ND 3.75 3.38 282 2.25 |535-9266-2-ND 1875.00 | ASFL1-33.000MHZ-EK-T 
33.3300 | 300-8260-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8260-2-ND 2030.00 | ASFL1-33.333MHZ-EC-T 
33.33300 | 535-9267-1-ND 3.75 3.38 282 2.25 |535-9267-2-ND 1875.00 | ASFL1-33.333MHZ-EK-T 


1.84320 | 535-9649-1-ND 2.45 210 1.58 1.40 | 535-9649-2-ND 980.00 |ASFLM-1.8432MHZ-C-T 
3.68640 | 535-9650-1-ND 2.45 210 1.58 1.40 | 535-9650-2-ND 980.00 |ASFLM-3.6864MHZ-C-T 
4.00000 | 535-9651-1-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 | 535-9651-2-ND 980.00 |ASFLM-4.000MHZ-C-T 
7.37280 | 535-9652-1-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 | 535-9652-2-ND 980.00 |ASFLM-7.3728MHZ-C-T 
8.00000 | 535-9653-1-ND 2.45 210 1.58 1.40 | 535-9653-2-ND 980.00 |ASFLM-8.000MHZ-C-T 
10.00000 | 535-9654-1-ND 2.45 210 1.58 1.40 | 535-9654-2-ND 980.00 |ASFLM-10.000MHZ-C-T 
11.05920 | 535-9655-1-ND 2.45 210 1.58 1.40 | 535-9655-2-ND 980.00 |ASFLM-11.0592MHZ-C-T 
12.00000 | 535-9656-1-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 | 535-9656-2-ND 980.00 |ASFLM-12.000MHZ-C-T 
14.31818 | 535-9657-1-ND 2.45 210 1.58 1.40 | 535-9657-2-ND 980.00 |ASFLM-14.31818MHZ-C-T 
14.74560 | 535-9658-1-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 | 535-9658-2-ND 980.00 |ASFLM-14.7456MHZ-C-T 
16.00000 | 535-9659-1-ND 2.45 210 1.58 1.40 | 535-9659-2-ND 980.00 |ASFLM-16.000MHZ-C-T 
18.43200 | 535-9660-1-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 | 535-9660-2-ND 980.00 |ASFLM-18.432MHZ-C-T 
20.00000 | 535-9661-1-ND 2.45 210 1.58 1.40 | 535-9661-2-ND 980.00 |ASFLM-20.000MHZ-C-T 
24.00000 | 535-9662-1-ND 2.45 210 1.58 1.40 | 535-9662-2-ND 980.00 |ASFLM-24.000MHZ-C-T 
24.57600 | 535-9663-1-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 | 535-9663-2-ND 980.00 |ASFLM-24.576MHZ-C-T 


(Continued) 
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ABRACON 
CORPORATION 


The Power of Linking Together 


NEW! ASFLM Series 3.2 x 5.0 SMD MEMS Oscillators (cont.) 


Oscillators 


Cut Tape Tape & Reel 

Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key ricing =| Abracon 

(MHz) | Part No. fl 10 50 100 | Part No. } Part No. 

25.00000 | 535-9664-1-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 | 535-9664-2-ND 980.00 |ASFLM-25.000MHZ-C-T 
27.00000 | 535-9665-1-ND 2.45 210 1.58 1.40 | 535-9665-2-ND 980.00 |ASFLM-27.000MHZ-C-T 
30.00000 | 535-9666-1-ND 2.45 210 1.58 1.40 | 535-9666-2-ND 980.00 |ASFLM-30.000MHZ-C-T 
32.00000 | 535-9667-1-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 | 535-9667-2-ND 980.00 |ASFLM-32.000MHZ-C-T 
33.00000 | 535-9668-1-ND 2.45 210 1.58 1.40 | 535-9668-2-ND 980.00 |ASFLM-33.000MHZ-C-T 
33.33300 |535-9669-1-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 |535-9669-2-ND 980.00 |ASFLM-33.333MHZ-C-T 
40.00000 | 535-9670-1-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 | 535-9670-2-ND 980.00 |ASFLM-40.000MHZ-C-T 
48.00000 | 535-9671-1-ND 2.45 210 1.58 1.40 | 535-9671-2-ND 980.00 |ASFLM-48.000MHZ-C-T 
50.00000 | 535-9672-1-ND 245 2.10 1.58 1.40 | 535-9672-2-ND 980.00 |ASFLM-50.000MHZ-C-T 


ASML Series 10 x 14 SMD Oscillators 


Specifications: ¢ Frequency Tolerance: +100ppm * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C » Supply Voltage: 3.3V + 10% 
Features: * Low current consumption * HCMOS » Tri-State output 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
(MHz) | Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 1,000 | Part No. 
32.00000 | 535-9323-1-ND 3.00 2.80 240 1.80 | 535-9323-2-ND 1120.00 | ASV-32.000MHZ-EJ-T 
33.00000 | 535-9324-1-ND 3.00 2.80 240 1.80 | 535-9324-2-ND 1120.00 | ASV-33.000MHZ-EJ-T 
33.33300 | 535-9325-1-ND 3.00 2.80 240 1.80 | 535-9325-2-ND 1120.00 | ASV-33.333MHZ-EJ-T 
40.00000 | 535-9327-1-ND 3.00 2.80 240 1.80 | 535-9327-2-ND 1120.00 | ASV-40.000MHZ-EJ-T 
48.00000 | 535-9328-1-ND 3.00 2.80 240 1.80 | 535-9328-2-ND 1120.00 | ASV-48.000MHZ-EJ-T 
50.00000 | 535-9330-1-ND 3.00 2.80 240 1.80 | 535-9330-2-ND 1120.00 | ASV-50.000MHZ-EJ-T 
100.00000 | 300-8232-1-ND* 5.63 5.25 4.50 3.38 | 300-8232-2-ND- 2100.00 | ASV-100.000MHZ-E-C-T 
106.25000 | 300-8233-1-ND* 4.69 4.38 3.75 2.82 | 300-8233-2-ND- 1750.00 | ASV-106.250MHZ-E-C-T 
125.00000 | 300-8234-1-ND* 4.69 4.38 3.75 2.82 | 300-8234-2-ND* 1750.00 | ASV-125.000MHZ-E-C-T 
133.33000 | 300-8235-1-ND* 4.69 4.38 3.75 2.82 | 300-8235-2-ND- 1750.00 | ASV-133.330MHZ-E-C-T 
150.00000 | 300-8236-1-ND* 7.50 7.00 6.00 4.50 | 300-8236-2-ND* 2800.00 | ASV-150.000MHZ-E-C-T 


* Frequency Tolerance: +50ppm 


ASVTX09 Series VCTCXO 3.2 x 5.0 SMD Oscillators 


Specifications: 
Frequency Stability: +2.5ppm (30°C ~ 75°C) * Frequency Tolerance: +0.5ppm @ 25°C « Operating Temperature: -40°C 
~ 85°C * Supply Voltage: 3V +5% 


+ 1.0 | pad Function 
Ve ew 7 Tri State Enable 
eo fh Max. GND/Case 
E Noe Output 
Vdd 
Cut Tape Tape & Reel| 

Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
(MHz) | Part No. u 10 50 100 | Part No. 1,000 | Part No. 
1.84320 | 535-9386-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98 | 535-9386-2-ND 910.00 | ASML-1.8432MHZ-T 
3.68640 | 535-9387-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98 | 535-9387-2-ND 910.00 | ASML-3.6864MHZ-T 
4.00000 | 535-9388-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98 | 535-9388-2-ND 910.00 | ASML-4.000MHZ-T 
8.00000 | 535-9389-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98 | 535-9389-2-ND 910.00 | ASML-8.000MHZ-T 
10.00000 | 535-9390-1-ND 3.30 3.08 264 1.98 | 535-9390-2-ND 910.00 | ASML-10.000MHZ-T 
11.05920 | 535-9391-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98 | 535-9391-2-ND 910.00 | ASML-11.0592MHZ-T 
12.00000 | 535-9392-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98 | 535-9392-2-ND 910.00 | ASML-12.000MHZ-T 
14.31818 | 535-9393-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98 | 535-9393-2-ND 910.00 | ASML-14.31818MHZ-T 
16.00000 | 535-9394-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98 | 535-9394-2-ND 910.00 | ASML-16.000MHZ-T 
20.00000 | 535-9395-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98 | 535-9395-2-ND 910.00 | ASML-20.000MHZ-T 
24.0000 |535-9396-1-ND 3.30 3.08 264 1.98 |535-9396-2-ND 910.00 | ASML-24.000MHZ-T 
24.57600 | 535-9397-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98 | 535-9397-2-ND 910.00 | ASML-24.576MHZ-T 
25.00000 | 535-9398-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98 | 535-9398-2-ND 910.00 | ASML-25.000MHZ-T 
27.00000 | 535-9399-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98 | 535-9399-2-ND 910.00 | ASML-27.000MHZ-T 
32.00000 | 535-9400-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98 | 535-9400-2-ND 910.00 | ASML-32.000MHZ-T 
32.76800 | 535-9401-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98 | 535-9401-2-ND 910.00 | ASML-32.768MHZ-T 
33.00000 | 535-9402-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98 | 535-9402-2-ND 910.00 | ASML-33.000MHZ-T 
33.33300 | 535-9403-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98 | 535-9403-2-ND 910.00 | ASML-33.333MHZ-T 
40.00000 | 535-9404-1-ND 330 3.08 264 1.98 |— — | ASML-40.000MHZ-T 
48.00000 | 535-9405-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98 | 535-9405-2-ND 910.00 | ASML-48.000MHZ-T 
50.00000 | 535-9406-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98 | 535-9406-2-ND 910.00 | ASML-50.000MHZ-T 


ASV Series 5 x 7 SMD Oscillators 


Specifications: Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Supply Voltage: 3.3V + 10% Features: 
compatible *3.3VDC operation Frequency Tolerance: +20ppm (unless noted) 


Function 
Ve or NC 
GND 
Output 
Vec 


Cut Tape Tape & Reel| 

Frequency| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
(MHz) | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 1,000 | Part No. 
12.80 | 535-9333-1-ND 8.06 7.53 6.45 4.84 | 535-9333-2-ND 3010.00 | ASVTX-09-12.800MHZ 
13.00 | 535-9334-1-ND 8.06 7.53 6.45 4.84 | 535-9334-2-ND 3010.00 | ASVTX-09-13.00MHZ 
14.40 | 535-9335-1-ND 8.06 7.53 6.45 4.84 | 535-9335-2-ND 3010.00 | ASVTX-09-14.400MHZ 
16.00 | 535-9336-1-ND 8.06 7.53 6.45 4.84 | 535-9336-2-ND 3010.00 | ASVTX-09-16.000MHZ 
16.80 | 535-9337-1-ND 8.06 7.53 6.45 4.84 | 535-9337-2-ND 3010.00 | ASVTX-09-16.800MHZ 
19.20 | 535-9338-1-ND 8.06 7.53 6.45 4.84 | 535-9338-2-ND 3010.00 | ASVTX-09-19.200MHZ 
19.44 | 535-9339-1-ND 8.06 7.53 6.45 4.84 | 535-9339-2-ND 3010.00 | ASVTX-09-19.440MHZ 
26.00 | 535-9340-1-ND 8.06 7.53 6.45 4.84 | 535-9340-2-ND 3010.00 | ASVTX-09-26.000MHZ 


NEW! ASVTX11 Series VCTCXO 3.2 x 2.5 SMD Oscillators 


Specifications: 
¢ Frequency Stability: +2.5ppm (-30°C ~ 75°C) * Operating Temperature: -30°C ~ 75°C * Supply Voltage: 3V +5% 


Function 


GDN 


GDN 


Output 


Vec 


* HCMOS and TTL 


Cut Tape Tape & Reel 

Frequency) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 

(MHz) | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 1,000 | Part No. 
13.000 | 535-9612-1-ND 613 5.25 3.94 3.50 |535-9612-2-ND 2450.00 | ASVTX11-13.000MHZ-T 
14.400 | 535-9613-1-ND 613 5.25 3.94 3.50 |535-9613-2-ND 2450.00 | ASVTX11-14.400MHZ-T 
16.357 | 535-9614-1-ND 613 5.25 3.94 3.50 |535-9614-2-ND 2450.00 | ASVTX11-16.357MHZ-T 
16.368 | 535-9615-1-ND 613 5.25 3.94 3.50 |535-9615-2-ND 2450.00 | ASVTX11-16.368MHZ-T 
19.200 | 535-9616-1-ND 613 5.25 3.94 3.50 | 535-9616-2-ND 2450.00 | ASVTX11-19.200MHZ-T 
20.000 | 535-9617-1-ND 613 5.25 3.94 3.50 | 535-9617-2-ND 2450.00 | ASVTX11-20.000MHZ-T 
24.576 | 535-9618-1-ND 613 5.25 3.94 3.50 | 535-9618-2-ND 2450.00 | ASVTX11-24.576MHZ-T 
26.000 | 535-9619-1-ND 613 5.25 3.94 3.50 | 535-9619-2-ND 2450.00 | ASVTX11-26.000MHZ-T 
33.600 | 535-9620-1-ND 613 5.25 3.94 3.50 | 535-9620-2-ND 2450.00 | ASVTX11-33.600MHZ-T 
38.400 | 535-9621-1-ND 613 5.25 3.94 3.50 | 535-9621-2-ND 2450.00 | ASVTX11-38.400MHZ-T 


ASVV Series VCXO 7 x 5 SMD Oscillators 


Specifications: 


aha cuulrane nee Tapele Reel Frequency Stability: +50ppm (0°C ~ 70°C) * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Supply Voltage: 3.3V +5% » Pul- 
aes Dial eey j eee Eee i Blo key Bree Abaco lability (+) @ Voltage: 150ppm @ 3VDC (N152); 100ppm @ 3VDC (N102) 
1.84320 | 535-9315-1-ND 3.00 2.80 240 1.80 ]535-9315-2-ND 1120.00 | ASV-1.8432MHZ-EJ-T 
3.68640 | 535-9326-1-ND 3.00 2.80 240 1.80 | 535-9326-2-ND 1120.00 | ASV-3.6864MHZ-EJ-T Function Function 
4.00000 | 535-9329-1-ND 3.00 280 240 1.80 | 535-9329-2-ND 1120.00 | ASV-4.000MHZ-EJ-T VC Output 
7.37280 | 535-9331-1-ND 3.00 2.80 240 1.80 | 535-9331-2-ND 1120.00. | ASV-7.3728MHZ-EJ-T Tri State E/D NIC 
8.00000 | 535-9332-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 |535-9332-2-ND 1120.00 | ASV-8.000MHZ-EJ-T GND/Case Vdd 
10.0000 | 535-9307-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9307-2-ND 1120.00 | ASV-10.000MHZ-EJ-T 
11.05920 | 535-9308-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9308-2-ND 1120.00 | ASV-11.0592MHZ-EJ-T Gut Tape Tape & Reel 
12.0000 | 535-9309-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9309-2-ND 1120.00 | ASV-12.000MHZ-EJ-T Feeauren) Ee Price Each Digi-Key Prcingial Auracon 
14.31818 | 535-9310-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9310-2-ND 1120.00 | ASV-14.31818MHZ-EJ-T (MHz) | Part No. 1 10. 50 100 | PartNo. 1,000 | Part No. 
14.74560 | 535-9311-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9311-2-ND 1120.00 | ASV-14.7456MHZ-EJ-T 1544 |535-93434-ND 4.95. 462 3.96 2.97 1535-9343-2-ND 1848.00 | ASVV-1.544MHZ-N152 
16.00000 | 535-9312-1-ND 3.00 2.80 240 1.80 |535-9312-2-ND 1120.00 | ASV-16.000MHZ-EJ-T 4.096 | 535-9351-1-ND 4.95 4.62 3.96 2.97 | 535-9351-2-ND 1848.00 | ASVV-4.096MHZ-N152 
16.38400 | 535-9313-1-ND 3.00 2.80 240 1.80 |535-9313-2-ND 1120.00 | ASV-16.384MHZ-EJ-T 6.176 | 535-9352-1-ND 4.95 4.62 3.96 2.97 | 535-9352-2-ND 1848.00) ASVV-6.176MHZ-N152 
18.43200 | 535-9314-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9314-2-ND 1120.00 | ASV-18.432MHZ-EJ-T 16.384 | 535-9341-1-ND 4.95 4.62 3.96 2.97 | 535-9341-2-ND 1848.00 | ASVV-16.384MHZ-N152 
20.00000 | 535-9316-1-ND 3.00 280 240 1.80 |535-9316-2-ND 1120.00 | ASV-20.000MHZ-EJ-T 19.440 | 535-9342-1-ND_ 4.95 4.62 3.96_—2.97_| 535-9342-2-ND__1848.00_| ASVV-19.440MHZ-N152 
24,00000 | 535-9317-1-ND 3.00 280 240 1.80 |535-9317-2-ND 1120.00 | ASV-24.000MHZ-EJ-T 20.000 | 535-9344-1-ND 4.95 4.62 3.96 2.97 | 535-9344-2-ND 1848.00 | ASVV-20.000MHZ-N152 
27.000 |535-9345-1-ND 4.95 4.62 3.96 2.97 |535-9345-2-ND 1848.00 | ASVV-27.000MHZ-N152 
24.57600 (SS 9S18S-NDN) 8.00 280 2.40 1.80 [SS S318r2:NDI) 1120.00 | ASV-24.S76MHZ-ES-T 32.768 |535-9346-1-ND 4.95 4.62 3.96 2.97 | 535-9346-2-ND 1848.00 | ASVV-32.768MHZ-N152 
25.0000 | 535-9319-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9319-2-ND 1120.00 | ASV-25.000MHZ-EJ-T 35.328 |535-9347-1-ND 495 4.62 3.96 2.97 |535-9347-2-ND 1848.00. | ASVV-35.328MHZ-N152 
27.00000 | 535-9320-1-ND 3.00 280 240 1.80 | 535-9320-2-ND 1120.00 | ASV-27.000MHZ-EJ-T 38.880 |535-9348-1-ND 4.95 4.62 396 2.97 | 535-9348-2-ND 1848.00 | ASVV-38.880MHZ-N152 
29.49120 [eee ociggyem 300 2.00 2.40 1.00 eee ecieeog $1120.00 | ASV-20.4912MHZ-El-T 40.000 |535-9349-1-ND 4.95 4.62 3.96 2.97 |535-9349-2-ND 1848.00 | ASVV-40.000MHZ-N102 
30.00000 | 535-9322-1-ND 3.00 2.80 240 1.80 | 535-9322-2-ND 1120.00 | ASV-30.000MHZ-EJ-T 44.736 |535-9350-1-ND 4.95 4.62 3.96 2.97 | 535-9350-2-ND 1848.00 | ASVV-44.736MHZ-N102 
More Product Available Online: www.digikey.com 
1256 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


™ Cut Tape Tape & Reel 
CITIZEN Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 


li 


= (MHz) Part No. il 10 50 | Part No. 1,000 Part No. 

. . RoHS Compliant (cont.) 
CMX309FLC Series Oscillato rs 18.000000 | 300-8610-1-ND 3.00 2.80 1.80} 300-8610-2-ND 1328.00 | CMX309FLC18.000M-UT 
Specifications: « Frequency Tolerance: +100ppm » Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Storage 18.432000 | 300-8611-1-ND 263 2.45 1.58} 300-8611-2-ND 1162.00 | CMX309FLC18.432M-UT 
Temperature: -55°C ~ 125°C * Supply Voltage: 5V +0.5V * Supply Current: 23mA Max. * Duty @ TTL 49.660800 | 300-8612-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-8612-2-ND 1328.00 | CMX309FLC19.6608M-UT 


Level (1.4V): 45% ~ 55% * Duty @ CMOS Level (VDD/2): 40% ~ 60% »* Output Voltage: -0.4V (VOH) Min. 


+ Output Voltage: 0.4V (VOL) Max. * Output Load TTL: 10TTL Max. * Output Load CMOS: 50pF Max. 20.000000 | 300-8613-1-ND 263 2.45 1.58} 300-8613-2-ND 1162.00 | CMX309FLC20.000M-UT 


+ Rise Time TTL: 8ns Max. + Fall Time TTL: 8ns Max. * Rise Time CMOS: 8ns Max. + Fall Time CMOS: | | 22118400 | 300-8614-1-ND 2.63 2.45 1.58 | 300-8614-2-ND 1162.00 _| CMXS09FLC22.1184M-UT 
8ns Max. ¢ Start-up Time: 4ms Max. * Output Enable-Voltage: 2V (VIH) Min. * Output Enable-Voltage: 24.000000 | 300-8615-1-ND 2.63 245 1.58) 300-8615-2-ND 1162.00 | CMX309FLC24.000M-UT 
0.8V (VIL) Max. * Disable Current: 12mA Max. * Aging (First Year): +5ppm Max. 24.576000 | 300-8616-1-ND 2.63 2.45 1.58] 300-8616-2-ND 1162.00 | CMX309FLC24.576M-UT 
25.000000 | 300-8617-1-ND 2.63 2.45 1.58] 300-8617-2-ND 1162.00 | CMX309FLC25.000M-UT 
Pin SE 25.175000 | 300-8618-1-ND 3.00 2.80 1.80| 300-8618-2-ND 1328.00 | CMX309FLC25.175M-UT 
Connection 3 s 27.000000 | 300-8619-1-ND 263 2.45 1.58| 300-8619-2-ND 1162.00 | CMX309FLC27.000M-UT 
OE i 28.322000 | 300-8620-1-ND 2.63 2.45 1.58] 300-8620-2-ND © 1162.00 | CMX309FLC28.322M-UT 
Gnd : ° Fa fet. : 28.636360 | 300-8621-1-ND 3.00 2.80 1.80| 300-8621-2-ND 1328.00 | CMX309FLC28.63636M-UT 
Gut : . ae 29.498928 | 300-8622-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-8622-2-ND 1328.00 | CMX309FLC29.498928M-UT 
Vaal ; : 30.000000 | 300-8623-1-ND 263 2.45 1.58| 300-8623-2-ND 1162.00 | CMX309FLC30.000M-UT 


CMX309FBC Series Oscillators 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen iicationa: : é A + 20°C ~ 70°C 
(MHz) Part No. 1 10 50 | PartNo. 1,000 Part No. Fee ee eee seco ele ete Levante ries AA cues 
1.544000 | 300-7001-1-ND 3.00 280 1.80] — — | CMX309FLC1.544MT pa yeh aise i algae ea oc ce La 


Level (VDD/2): 40% ~ 60% * Output Voltage: -0.4V (VOH) Min. * Output Voltage: 0.4V (VOL) Max. * Rise 
Time CMOS: 6ns Max. ¢ Fall Time CMOS: 6ns Max. ¢ Start-up Time: 4ms Max. * Output Enable-Voltage: 
2V (VIH) Min. * Output Enable-Voltage: 0.8V (VIL) Max. * Disable Current: 5mA Max. * Aging (First 
Year): +5ppm Max. 


2.048000 | 300-7004-1-ND 3.00 280 1.80) — — | CMX309FLC2.048MT 
3.072000 | 300-7006-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-7006-2-ND 1328.00 | CMX309FLC3.072MT 
3.579545 | 300-7007-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-7007-2-ND 1328.00 | CMX309FLC3.579545MT 
4.915200 | 300-7011-1-ND 3.00 280 1.80) — — | CMX309FLC4.9152MT 
6.000000 | 300-7013-1-ND 3.00 280 1.80) — — | CMX309FLC6.000MT 
6.144000 | 300-7014-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-7014-2-ND 1328.00 | CMX309FLC6.144MT 
8.000000 | 300-7016-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-7016-2-ND 1328.00 | CMX309FLC8.000MT 
8.192000 | 300-7017-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-7017-2-ND 1328.00 | CMX309FLC8.192MT 
9.830400 | 300-7018-1-ND 3.00 280 1.80) — — | CMX309FLC9.8304MT 
10.000000 | 300-7019-1-ND 3.00 280 1.80; — — | CMX309FLC10.000MT 
11.000000 | 300-7021-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-7021-2-ND 1328.00 | CMX309FLC11.000MT 


Pin 1,52 —+| 1.52 
Connection a 1 | 
1[_0E Gf 4.06 4 

X 0.51 “09 4.70 
Gnd i com 4 


2 ¥ t 
3 Out 0.25 T_7.62— le 0.25 
4[ Vdd 


11.289600 | 300-7023-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-7023-2-ND 1328.00 | CMX309FLC11.2896MT Cut Tape Tape & Reel 
12.288000 | 300-7025-1-ND 3.00 280 1.80) — — | CMX309FLC12.288MT ae Dit Key jeeeee Dini Key Foci Gitren 

12.352000 | 300-7026-1-ND 3.00 280 1.80] 300-7026-2-ND 1328.00 | CMX309FLC12.352MT 64400 NEOUS o61 263 160 WRECSSTORENNON 101500 | cmeaoaract 44min 
13.500000 | 300-7027-1-ND 3.00 280 1.80] 300-7027-2-ND 1328.00 | CMX309FLC13.500MT 

14.318180 | 300-7028-1-ND 3.00 280 1.80) 300-7028-2-ND 1328.00 | CMX309FLC14.31818MT 1.84920 ume 7S! 2.63 1.69 Ti Sr. || SoM sSU EEL OAM 
16.384000 | 300-7034-1-ND 3.00 280 1.80| 300-7034-2-ND 1328.00 | CMX309FLC16.384MT 2.00000 | 300-2103-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2103-2-ND — 1245.00 | CMX309FBC2.000MTR 
16.666600 | 300-7035-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-7035-2-ND 1328.00 | CMX309FLC16.6666MT 2.04800 | 300-2104-1-ND 2.81 263 1.69 | — — | CMX309FBC2.048MTR 
18.000000 | 300-7037-1-ND 3.00 280 1.80) 300-7037-2-ND 1328.00 | CMX309FLC18.000MT 2.45760 | 300-2105-1-ND 2.81 263 169] — — | cixs09FBC2.4576MTR 
18.432000 | 300-7038-1-ND 3.00 280 1.80] 300-7038-2-ND 1328.00 | CMX309FLC18.432MT 3.68640 | 300-2106-1-ND 281 263 169] — — | CMX309FBC3.6864MTR 


19.660800 | 300-7039-1-ND 3.00 280 1.80; — — | CMX309FLC19.6608MT 
24.000000 | 300-7042-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-7042-2-ND 1328.00 | CMX309FLC24.000MT 
25.175000 | 300-7045-1-ND 3.00 2.80 1.80) — — | CMX309FLC25.175MT 


4.00000 | 300-2107-1-ND 281 2.63 1.69 | 300-2107-2-ND 1245.00 | CMX309FBC4.000MTR 
5.00000 | 300-2108-1-ND 281 2.63 1.69 | 300-2108-2-ND 1245.00 | CMX309FBC5.000MTR 


8.00000 | 300-2109-1-ND 281 263 169] — — | CMX309F8C8.000MTR 
27.000000 | 300-7046-1-ND 3.00 2.80 1.80| 300-7046-2-ND 1328.00 | CMX309FLC27.000MT —— le ct ae 
2.322000 | 300-7047-1-ND 3.00 2.80 180/ — — | CMx309FLC28.322MT : me ee : 

28,636360 | 300-7048-1-ND 3.00 2.80 1.80| 300-7048-2-ND 1328.00 | CMX309FLC28.63636MT 9.83040 | 300-2111-1-ND 2.81 263 1.69) — — | GMXS00FBC9.8304MTR 


11.05920 | 300-2113-1-ND 2.81 263 1.69 | 300-2113-2-ND 1245.00 | CMX309FBC11.0592MTR 
12.28800 | 300-2116-1-ND 2.81 2.63 1.69) 300-2116-2-ND 1245.00 | CMX309FBC12.288MTR 


29.498928 | 300-7049-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-7049-2-ND 1328.00 | CMX309FLC29.498928MT 
30.000000 | 300-7050-1-ND 3.00 280 1.80) — — _ | CMX309FLC30.000MT 


FoHS Compliant 1431818 | 300-2117-1-ND 281 263 169] — — | cmxsogrsci4.31818MTR 
1.544000 | 300-8580-1-ND 2.63 245 1.58] 300-8580-2-ND 1162.00 ] CMX309FLC1.544M-UT 14.74560 | 300-2118-1-ND 2.81 263 169] 300-2118-2-ND 1245.00 | CMX309FBC14.7456MTR 
1.843200 | 300-8581-1-ND 2.63 245 1.58| 300-8581-2-ND 1162.00 | CMX309FLC1.8432M-UT 1600000 MEOTRAGHNIM 281 260 160 = = OMNGNSERCIEOOOMTR 
2.000000 SOO sergio 2.62 245° 1.50 ReOR eeu §=61762.00 | CMXS09FLC2.000M-UT 1638400 | 300-2120-1-ND 2.81 2.63 1.69) 300-2120-2-ND 1245.00 | CMX309FBC16.384MTR 
2.048000 | 300-8583-1-ND 2.63 2.45 1.58 300-8583-2-ND 1162.00 | CMX309FLC2.048M-UT ccm Ce | eaneanesedn aout 


2.457600 | 300-8584-1-ND 2.63 2.45 1.58) 300-8584-2-ND 1162.00 | CMX309FLC2.4576M-UT 
3.072000 | 300-8585-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-8585-2-ND 1328.00 | CMX309FLC3.072M-UT 
3.579545 | 300-8586-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-8586-2-ND 1328.00 | CMX309FLC3.579545M-UT 
3.686400 | 300-8587-1-ND 2.63 2.45 1.58) 300-8587-2-ND 1162.00 | CMX309FLC3.6864M-UT 
4.000000 | 300-8588-1-ND 2.63 2.45 1.58) 300-8588-2-ND 1162.00 | CMX309FLC4.000M-UT 
4.096000 | 300-8589-1-ND 2.63 2.45 1.58) 300-8589-2-ND 1162.00 | CMX309FLC4.096M-UT 
4.915200 | 300-8590-1-ND 2.63 2.45 1.58) 300-8590-2-ND 1162.00 | CMX309FLC4.9152M-UT 
5.000000 | 300-8591-1-ND 2.63 2.45 1.58) 300-8591-2-ND 1162.00 | CMX309FLC5.000M-UT 
6.000000 | 300-8592-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-8592-2-ND 1328.00 | CMX309FLC6.000M-UT 
6.144000 | 300-8593-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-8593-2-ND 1328.00 | CMX309FLC6.144M-UT 
7.372800 | 300-8594-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-8594-2-ND 1328.00 | CMX309FLC7.3728M-UT 
8.000000 | 300-8595-1-ND 2.63 2.45 1.58) 300-8595-2-ND 1162.00 | CMX309FLC8.000M-UT 
8.192000 | 300-8596-1-ND 2.63 2.45 1.58) 300-8596-2-ND 1162.00 | CMX309FLC8.192M-UT 
9.830400 | 300-8597-1-ND 2.63 2.45 1.58) 300-8597-2-ND 1162.00 | CMX309FLC9.8304M-UT 
10.000000 | 300-8598-1-ND 263 245 1.58] 300-8598-2-ND 1162.00 | CMX309FLC10.000M-UT 
11.059200 | 300-8599-1-ND 263 245 1.58} 300-8599-2-ND 1162.00 | CMX309FLC11.0592M-UT 
11.289600 | 300-8600-1-ND 263 2.45 1.58] 300-8600-2-ND 1162.00 | CMX309FLC11.2896M-UT 
12.000000 | 300-8601-1-ND 263 245 1.58] 300-8601-2-ND 1162.00 | CMX309FLC12.000M-UT 
12.288000 | 300-8602-1-ND 263 245 1.58} 300-8602-2-ND 1162.00 | CMX309FLC12.288M-UT 
13.500000 | 300-8603-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-8603-2-ND 1328.00 | CMX309FLC13.500M-UT 
14.318180 | 300-8604-1-ND 263 245 1.58} 300-8604-2-ND 1162.00 | CMX309FLC14.31818M-UT 
14.745600 | 300-8605-1-ND 263 2.45 1.58] 300-8605-2-ND 1162.00 | CMX309FLC14.7456M-UT 
15.360000 | 300-8606-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-8606-2-ND 1328.00 | CMX309FLC15.360M-UT 
16.000000 | 300-8607-1-ND 263 245 1.58] 300-8607-2-ND 1162.00 | CMX309FLC16.000M-UT 
16.384000 | 300-8608-1-ND 263 245 1.58] 300-8608-2-ND 1162.00 | CMX309FLC16.384M-UT 
17.734475 | 300-8609-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-8609-2-ND 1328.00 | CMX309FLC17.734475M-UT 


20.00000 | 300-2122-1-ND 2.81 263 1.69 | 300-2122-2-ND 1245.00 | CMX309FBC20.000MTR 
24,00000 | 300-2123-1-ND 2.81 263 1.69 | 300-2123-2-ND 1245.00 | CMX309FBC24.000MTR 
27.00000 | 300-2126-1-ND 2.81 263 1.69 | — — | CMX309FBC27.000MTR 
RoHS Compliant 
1.00000 | 300-8366-1-ND 263 2.45 1.58) 300-8366-2-ND 1162.00 | CMX309FBC1.000M-UT 
1.54400 | 300-8367-1-ND 263 2.45 1.58) 300-8367-2-ND 1162.00 | CMX309FBC1.544M-UT 
1.84320 | 300-8368-1-ND 263 2.45 1.58) 300-8368-2-ND 1162.00 | CMX309FBC1.8432M-UT 
2.00000 | 300-8369-1-ND 2.63 245 1.58 | 300-8369-2-ND 1162.00 | CMX309FBC2.000M-UT 
2.04800 | 300-8370-1-ND 2.63 245 1.58 | 300-8370-2-ND 1162.00 | CMX309FBC2.048M-UT 
2.45760 | 300-8371-1-ND 2.63 245 1.58 | 300-8371-2-ND 1162.00 | CMX309FBC2.4576M-UT 
3.68640 | 300-8372-1-ND 2.63 245 1.58 | 300-8372-2-ND 1162.00 | CMX309FBC3.6864M-UT 
4.00000 | 300-8373-1-ND 2.63 245 1.58 | 300-8373-2-ND 1162.00 | CMX309FBC4.000M-UT 
5.00000 | 300-8374-1-ND 2.63 245 1.58 | 300-8374-2-ND 1162.00 | CMX309FBC5.000M-UT 
8.00000 | 300-8375-1-ND 2.63 245 1.58 | 300-8375-2-ND 1162.00 | CMX309FBC8.000M-UT 
8.19200 | 300-8376-1-ND 2.63 245 1.58 | 300-8376-2-ND 1162.00 | CMX309FBC8.192M-UT 
9.83040 | 300-8377-1-ND 2.63 245 1.58 | 300-8377-2-ND 1162.00 | CMX309FBC9.8304M-UT 
10.00000 | 300-8378-1-ND 263 2.45 1.58) 300-8378-2-ND 1162.00 | CMX309FBC10.000M-UT 
11.05920 | 300-8379-1-ND 263 2.45 1.58 | 300-8379-2-ND 1162.00 | CMX309FBC11.0592M-UT 
11.28960 | 300-8380-1-ND 2.63 2.45 1.58 | 300-8380-2-ND 1162.00 | CMX309FBC11.2896M-UT 
12.00000 | 300-8381-1-ND 263 2.45 1.58) 300-8381-2-ND 1162.00 | CMX309FBC12.000M-UT 
12.28800 | 300-8382-1-ND 263 2.45 1.58) 300-8382-2-ND 1162.00 | CMX309FBC12.288M-UT 
14.31818 | 300-8383-1-ND 263 2.45 1.58 | 300-8383-2-ND 1162.00 | CMX309FBC14.31818M-UT 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 1257 


CITIZEN” CMX309FBC Series Oscillators (Cont.) Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 
Cut Tape Tape & Reel (MHz) Part No. 1 10 50 | PartNo. 1,000 Part No. 

Frequency | Digi-Key Pricolcach Digi-Key Pricing | Citizen 50.0000 | 300-2207-1-ND 2.81 263 1.69 | 300-2207-2-ND 1245.00 | CMX309HBC50.000MTR 

(MHz) Part No. 1 10 50 | PartNo. 1,000 Part No. 53.1250 | 300-2208-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2208-2-ND 1245.00 | CMX309HBC53.125MTR 

RoHS Compliant (cont.) RoHS Compliant 

14.74560 | 300-8384-1-ND 2.63 2.45 1.58 | 300-8384-2-ND 1162.00 CMX309FBC14.7456M-UT 32.0000 | 300-8393-1-ND 263 2.45 1.58 | 300-8393-2-ND 1162.00 | CMX309HBC32.000M-UT 
16.00000 | 300-8385-1-ND 2.63 2.45 1.58 | 300-8385-2-ND 1162.00 | CMX309FBC16.000M-UT 32.7680 | 300-8394-1-ND 2.63 2.45 1.58 | 300-8394-2-ND 1162.00 | CMX309HBC32.768M-UT 
16.38400 | 300-8386-1-ND 2.63 2.45 1.58 | 300-8386-2-ND 1162.00 | CMX309FBC16.384M-UT 33.0000 | 300-8395-1-ND 2.63 2.45 1.58 | 300-8395-2-ND 1162.00 | CMX309HBC33.000M-UT 
18.43200 | 300-8387-1-ND 2.63 2.45 1.58 | 300-8387-2-ND 1162.00 | CMX309FBC18.432M-UT 33.3333 | 300-8396-1-ND 2.63 2.45 1.58 | 300-8396-2-ND 1162.00 | CMX309HBC33.3333M-UT 
20.00000 | 300-8388-1-ND 2.63 2.45 1.58 | 300-8388-2-ND 1162.00 | CMX309FBC20.000M-UT 36.8640 | 300-8397-1-ND 2.63 2.45 1.58 | 300-8397-2-ND 1162.00 | CMX309HBC36.864M-UT 
24,00000 | 300-8389-1-ND 263 245 1.58 300-8389-2-ND 1162.00 | CMX309FBC24.000M-UT 40.0000 | 300-8398-1-ND 263 245 1.58 | 300-8398-2-ND 1162.00 | CMX309HBC40.000M-UT 
24.57600 | 300-8390-1-ND 2.63 245 1.58) 300-8390-2-ND 1162.00 | CMX309FBC24.576M-UT 48.0000 | 300-8399-1-ND 263 2.45 1.58 | 300-8399-2-ND 1162.00 | CMX309HBC48.000M-UT 
25.00000 | 300-8391-1-ND 2.63 2.45 1.58 | 300-8391-2-ND 1162.00 | CMX309FBC25.000M-UT 50.0000 | 300-8400-1-ND 2.63 2.45 1.58 | 300-8400-2-ND 1162.00 | CMX309HBC50.000M-UT 
27.00000 | 300-8392-1-ND 2.63 2.45 1.58 | 300-8392-2-ND 1162.00 | CMX309FBC27.000M-UT 53.1250 | 300-8401-1-ND 2.63 2.45 1.58 | 300-8401-2-ND 1162.00 | CMX309HBC53.125M-UT 


CMX309HWC Series Oscillators 


Specifications: * Frequency Tolerance: +100ppm ¢ Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Storage 
Temperature: -55°C ~ 125°C * Supply Voltage: 5V +0.5V * Supply Current: 35mA Max. * Duty @ TTL 
Level (1.4V): 45% ~ 55% * Duty @ CMOS Level (VDD/2): 40% ~ 60% * Output Voltage: -0.5V (VOH) Min. 
* Output Voltage: 0.5V (VOL) Max. * Output Load TTL: 10TTL Max. * Output Load CMOS: 50pF Max. 
¢ Rise Time TTL: 5ns Max. ¢ Fall Time TTL: S5ns Max. * Rise Time CMOS: 7ns Max. ¢ Fall Time CMOS: 
7ns Max. * Start-up Time: 10ms Max. * Output Enable-Voltage: 2V (VIH) Min. * Output Enable-Voltage: 
0.8V (VIL) Max. * Disable Current: 28mA Max. ¢ Aging (First Year): +5ppm Max. 


Pin 
Connection 


OE 


Gnd 


Out 


CSX532T Series SMD TCXO Oscillators 


Specifications: * Frequency Tolerance: +1.5ppm @ 25°C, +2°C » Frequency/Temperature: 
+2.5ppm, -30°C ~ 75°C * Frequency/Voltage Coefficient: +0.3ppm/Vdd+5% » Frequency/ 
Load Coefficient: +0.2ppm/(10kQ/10pf) +10% * Power Consumption: 1.0mA Max./13MHz 
* Output Level: 0.8Vp-p minimum; 10kQ/10pF * Frequency Adjustment: +8ppm minimum/ 


Vdd/2+1.0V ¢ Start-up Time: 3.5ms Max. * Aging (First Year): +1ppm 


Pin 
Connection 
Vcont 


Gnd 


Output 


Vec 


Vdd Cut Tape Tape & Reel 
Supply | Frequency | Digi-Key Price Each Pricing* Citizen 
Voltage (MHz) Part No. 1 10 50 2,000 Part No. 
13.0000 | 300-1100-1-ND 5.00 370 3.30 | 2660.00/M | CSX532T13.000M2-UT10 
Cut Tape Tape & Reel 16.3676 | 300-8274-1-ND 7.50 5.55 4.95 | 3990.00/M | CSX532T16.3676M2-UT-10 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen ee 16.8000 | 300-1101-1-ND 5.00 370 3.30 | 2660.00/m | CSX532T16.800M2-UT10 
(MHz) | Part No. 110-50 _| PartNo. 1,000 _ | Part No. , 19.2000 | 300-1102-1-ND 5.00 370 3.30 | 2660.00/M | CSX532T19.200M2-UT10 
32.7680 | 300-7102-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-7102-2-ND 1328.00 | CMX309HWC32.768MT 24.5535 | 300-8276-1-ND 7.50 5.55 4.95 | 3990.00/M | CSX532T24.5535M2-UT-10 
33.0000 | 300-7103-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7103-2-ND 1328.00 | CMX309HWC33.000MT 26.0000 | S00M0SA-NDY) 6.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T26.000M2-UT10 
13.0000 | 300-1104-1-ND 5.00 370 3.30 | 2660.00/M | CSX532T13.000M3-UT10 
33.3333 | 300-7104-1-ND 3.00 280 1.80] — — | cmx309HWwc33.3333MT 
16.3676 | 300-8275-1-ND 7.50 5.55 4.95 | 3990.00/M | CSX532T16.3676M3-UT-10 
33.8688 (SS00-710551ND) 3.00 2.80 1.80 | — | CMXSOSHWC33.8688MT : 16.8000 | 300-1105-1-ND 5.00 370 3.30 | 2660.00/M | CSX532T16.800M3-UT10 
44.2368 | 300-7108-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7108-2-ND 1328.00 | CMX309HWC44.2368MT 19.2000 | 300-1106-1-ND 5.00 370 3.30 | 2660.00/M | CSX532T19.200M3-UT10 
48.0000 | 300-7109-1-ND 300 280 1801 — — | emx309HWwe48.ooomT 24.5535 | 300-8277-1-ND 7.50 5.55 4.95 | 3990.00/M | CSX532T24.5535M3-UT-10 
26.0000 | 300-1107-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T26.000M3-UT10 
49.1520 | 300-7110-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7110-2-ND 1328.00 | CMX309HWC49.152MT GET ORI PU le cinne cD GEA 
50.0000 | 300-7111-1-ND 3.19 2.98 1.92 | 300-7111-2-ND 1411.00 | CMX309HWC50.000MT Ob Tapeieeee ratt Na Mange] Nose 
53.1250 | 300-7112-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7112-2-ND 1328.00 | CMX309HWC53.125MT 7 
60.0000 | 300-7113-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7113-2-ND 1328.00 | CMX309HWC60,000MT CSX-750FCC ; FBC F FJC Series 
66.6667 | 300-7116-1-ND 3.00 280 1.80] — — | cmx3o9HWwc66.6667MT . 
ons Compliant SMD Oscillators 
32.0000 | 300-8624-1-ND 2.63 2.45 1.58 | 300-8624-2-ND 1162.00 | CMX309HWC32.000M-UT SPECIFICATIONS CSX-750FCC CSX-750FBC CSX-750F JC 
32.7680 | 300-8625-1-ND 2.63 245 1.58 | 300-8625-2-ND 1162.00 | CMX309HWC32.768M-UT Frequency Range: LOGOMME * #0 DOOM LOOOMHE = SOLO0OMIN2 = 
39.999MHz 70.000MHz 39.999MHz 80.000MHz 
33.0000 | 300-8626-1-ND 2.63 245 1.58 | 300-8626-2-ND 1162.00 | CMX309HWC33.000M-UT Frequency Stability: C:=100ppm @ (20°C ~ 70°C) 
33.8688 | 300-8627-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-8627-2-ND 1328.00 | CMX309HWC33.8688M-UT Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
40.0000 | 300-8628-1-ND 2.63 2.45 1.58 | 300-8628-2-ND 1162.00 | CMX309HWC40.000M-UT Storage Temperature: “55°C ~ 125°C 
Supply Voltage: Vdd: 5.0V+0.5V Vdd: 3.3V+0.3V | Vdd: 3.3V+0.3V 
48.0000 | 300-8629-1-ND 2.63 2.45 1.58 | 300-8629-2-ND 1162.00 | CMX309HWC48.000M-UT Supply Current: DBmA Max. 45mA Max T5mA Max. D5mA Max. 
49.1520 | 300-8630-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-8630-2-ND 1328.00 | CMX309HWC49.152M-UT Duty; TT Level (1.4V): 40% ~ 60% = = 
50.0000 ) 300-8631-1-ND 2.63 2.45 1.58 | 300-8631-2-ND 1162.00 | CMX309HWC50.000M-UT “ CMOS Level (VDD/2 45% ~ 55% 
; VOH: 0.9V Min. 
53.1250 | 300-8632-1-ND 2.63 245 1.58 | 300-8632-2-ND 1162.00 | CMX309HWC53.125M-UT Output Voltage: voE. AVES RTT PEATEs 
: TTL: OTTL Max. = = 
Z ‘Output\Load: cMmos: 50pF Max. 30pF Max. 30pF Max. 
CMX309H BC Series Oscillators Rise & Fall Time: | CMOS: | tr, tf: 8nsec Max. | tr, tf: 6nsec Max. | tr, tf: 8nsec Max. | tr, tf: 6nsec Max. 
Start Up Time: 4msec Max. 10msec Max. Amsec Max. 10msec Max. 
Specifications: « Frequency Tolerance: +100ppm * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Storage V IH: 2.0V Min. V IH: 2.0V Min. | V 1H: 0.7VDD Min. 
Temperature: -55°C ~ 125°C * Supply Voltage: 3.3V +0.3V * Duty Cycle @ CMOS Level: 40% ~ 60% Input (OE) Voltage: VIL: 0.8V Max. VIL: 0.4V Max. |V IL: 0.3VDD Max. 
* Output Voltage: -0.4V (VOH) Min. * Output Voltage: 0.4V (VOL) Max. * Rise Time CMOS: 6ns Max. 7 : — z sare ~ ——— - 
+ Fall Time CMOS: 6ns Max. « Start-up Time: 10ms Max. * Output Enable-Voltage: 2.4V (VIH) Min. * Out- pisable Current Fe.Fe fama Max. ea Max. ema Max: aT 
put Enable-Voltage: 0.6V (VIL) Max. * Output Load CMOS: 30pF Max. * Disable Current: 15mA Max. Ane=Dy. ents ~ - ala BX: 
* Aging (First Year): 5ppm Max. Shock Resistance +20ppm Max. (75cm height drop on hardwood board 3 times.) 
Pin 1.52 +) |-1.52 Pin Connection 
Connection | 1 | OE or Standby 
i OE 2 Gnd 
2| Gnd 4 Git 
Si. Out 4 Vdd 
4| Vdd 
Cut Tape Tape & Reel 
Cut Tape Tape & Reel Frequency Digi-Key Price Each Pricing* Citizen 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen (MHz) Part No. 1 10 50 2,000 Part No. 
(MHz) | Part No. 110 50 | PartNo. 1,000 | Part No. CSX750FBC 
32.0000 | 300-2200-1-ND 281 2.63 1.69] 300-2200-2-ND 1245.00 | CMX309HBC32.000MTR 1.84320 300-7230-1-ND 3.38 3.15 2.70 | 1260.00/M | CSX750FBC1.843200M-UT 
32.7680 | 300-2201-1-ND 2.81 2.63 1.69] 300-2201-2-ND 1245.00 | CMX309HBC32.768MTR pote Seen sae ae eo ye Boe Bey eCPM: 
33.0000 | 300-2202-1-ND 281 2.63 1.69] 300-2202-2-ND 1245.00 | CMX309HBC33.000MTR ee AUER 38 348: -270'| -doe0connd | GSxrs0RAG7.a7>800M-(iT 
33.3333 | 300-2203-1-ND 2.81 2.63 1.69] 300-2203-2-ND 1245.00 | CMX309HBC33.3333MTR 8.00000 300-7234-1-ND 3.38 3.15 270 1260.00/M | CSX750FBC8.000000M-UT 
36.8640 | 300-2204-1-ND 281 2.63 1.69] 300-2204-2-ND 1245.00 | CMX309HBC36.864MTR * For Tape & Reel Part No., change -1-ND to -2-ND. (Continued) 
More Product Available Online: www.digikey.com 
1258 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


CITIZEN” CSX-750FCC, FBC, FUC Series SMD Oscillators (Cont) CSX-750V Series Voltage Controlled 


Cut Tape Tape & Reel Crystal Oscillators 
Frequency Digi-Key Price Each Pricing* Citizen I lo 4 _ : 
(MHz) Part No. 1 10 50 2,000 Part No. Specifications: * CSX750VC: 2TTL/30pF, OE<pin#5>, +100ppm Pullability, 5.0V operation type * CSX- 
CSX750FBC 750VB: 30pF, OE<pin#5>, +90ppm Pullability, 3.3V operation type * Nominal Frequency: CSX750VCB/ 
40.00000 300-7235-1-ND 3.38 3.15 270 1260.00/M | CSX750FBC10.000000M-UT VBB 4.096 ~ 35.328MHz * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Supply Voltage: CSX750VC 5.0 +0.5V, 
12.00000 | 300-7236-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FBC12.000000M-UT CSX750VB 3.3 +0.3V * Frequency Stability: B:t50ppm(-10°C ~ 70°C) * Current Consumption: 30mA 
12.28800 | 300-7237-1-ND 338 «3.15 2.70 4260.00/M | CSX750FBC12.288000M-UT Max. (CSX750VC), 11mA Max. (CSX750VB) * Duty Cycle: 40% ~ 60% (TTL level), 45% ~ 55% (CMOS 
14.31818 300-7238-1-ND 3.38 3.15 270 4260.00/M | CSX750FBC14.318180M-UT level) * Pullability: +100ppm Min./Vc=2.5V+2.0V, +90ppm Min./1.65V+1.65V »* Modulation Band Width: 
14.74560 300-7239-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FBC14.745600M-UT 10kHz Min./gain-3dB * Phase Noise: -120dBc/Hz Max./offset 1kHz 
16.00000 300-7240-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FBC16.000000M-UT 
16.38400 300-7241-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FBC16.384000M-UT 
18.43200 300-7242-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FBC18.432000M-UT 
20.00000 300-7243-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FBC20.000000M-UT - 
24.00000 300-7244-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FBC24.000000M-UT Pin 
24.57600 | 300-7245-1-ND 3.38 3.15 2.70 | 1260.00/M | CSX750FBC24.576000M-UT Connection: 
25.00000 300-7246-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FBC25.000000M-UT vc 
27.00000 300-7247-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FBC27.000000M-UT NC 
29.49120 300-7248-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FBC29.491200M-UT 
32.00000 300-7249-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FBC32.000000M-UT 
32.76800 300-7250-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FBC32.768000M-UT 
33.33300 300-7251-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FBC33.333000M-UT 
35.32800 300-7252-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FBC35.328000M-UT 
CSX750FCC 
1.84320 300-7200-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FCC1.843200M-UT 
3.68640 300-7201-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FCC3.686400M-UT 
4.00000 300-7202-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FCC4.000000M-UT 
7.37280 300-7203-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FCC7.372800M-UT Cut Tape Tape & Reel 
8.00000 300-7204-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FCC8.000000M-UT aa Price Each ae Prici a 
Frequency | Digi-Key rice Eac! Digi-Key reing Citizen 
40.00000 | 300-7205-1-ND 3.38 3.15 2.70 4260.00/M | CSX750FCC10.000000M-UT (MHz) | Part No. 1 10 50 | PartNo. 2,000 | Part No. 
12.00000 300-7206-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FCC12.000000M-UT 
12.28800 | 300-7207-1-ND 3.38 3.15 2.70 | 1260.00/M | CSX750FCC12.288000M-UT 4.096 [RSOOsBITS TEND 4.13 3.38 3.00 fie — | CSX750VKB4.096M-UT 
14.31818 300-7208-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FCC14.318180M-UT r 4. ox 23 i 
14.74560 300-7209-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FCC14.745600M-UT au coulomb +13 3.38 3.00 PertemsedooeN 
16.00000 300-7210-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FCC16.000000M-UT 8.000 300-8174-1-ND 4.13 3.38 3.00 | 300-8174-2-ND 2100.00/M | CSX750VKB8.000M-UT 
16.38400 300-7211-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FCC16.384000M-UT 
18.43200 300-7212-1-ND 3.38 345 270 4260.00/M | CSX750FCC18.432000M-UT 8.000 300-8158-1-ND 4.13 3.38 3.00 | 300-8158-2-ND 2100.00/M | CSX750VJB8.000M-UT 
20.00000 | 300-7213-1-ND 3.38 3.15 2.70 | 1260.00/M | CSX750FCC20.000000M-UT 3.192 | 300-8175-1-ND 4.13 3.38 3.00] — — | 6SX750VKB8.192M-UT 
24.00000 300-7214-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FCC24.000000M-UT 
24.57600 | 300-7215-1-ND 338 63.45 2.70 1260.00/M ] CSX750FCC24.576000M-UT 8.192) 300-8159-1-ND 4.13 3.38 3.00 | — — | CSX750VJB8.192M-UT 
25.00000 300-7216-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FCC25.000000M-UT 
27.00000 | 300-7217-1-ND 338 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FCC27.000000M-UT 12.288 ECCS 413 3.98 3.00 fi =| GSATSOVIET2: 288M UT 
29.49120 300-7218-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FCC29.491200M-UT 12.352 300-8177-1-ND 4.13 3.38 3.00) — — | CSX750VKB12.352M-UT 
32.00000 300-7219-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FCC32.000000M-UT 
3276800 | 300-7220-1-ND 338345. 2.70 | 1260.00/M | CSX750FCC32.768000M-UT 12.352 | 300-8161-1-ND 4.13 3.38 3.00 | 300-8161-2-ND  2100.00/M | CSX750VJB12.352M-UT 
33.33300 300-7221-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FCC33.333000M-UT iy ep) 8 LG) 7 
35.32800 300-7222-1-ND 338 315 270 4260.00/m | CSX750FCC35.328000M-UT 13.500 300-8178-1-ND 825 6.75 6.00) 300-8178-2-ND 2800.00/M | CSX750VKB13.500M-UT 
40.00000 300-7223-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FCC40.000000M-UT 13.500 300-8162-1-ND 825 6.75 6.00 | 300-8162-2-ND 2800.00/M | CSX750VJB13.500M-UT 
44.00000 300-7224-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FCC44.000000M-UT 
45.0000 | 300-72254-ND 338315 270 | 1260.007m | CSx750FCC45.000000M-UT 16.384 | 300-8163-1-ND 4.13 3.38 3.00 | 300-8163-2-ND  2100.00/M | CSX750VJB16.384M-UT 
49.15200 | 300-7226-1-ND 3.38 3.15 2.70 — | CSX750FCC49.152000M-UT 19.440 | 300-8164-1-ND 4.13 3.38 3.00 | 300-8164-2-ND 2100.00/M| CSX750VJB19.440M-UT 
50.00000 300-7227-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FCC50.000000M-UT 
60.00000 300-7228-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FCC60.000000M-UT 24.704 300-8183-1-ND 4.13 3.38 3.00) — — | CSX750VKB24.704M-UT 
66.66600 300-7229-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FCC66.666000M-UT 
CSX750FJC 24.704 | 300-8167-1-ND 4.13 3.38 3.00 | 300-8167-2-ND  2100.00/M| CSX750VJB24.704M-UT 
40.00000 300-7253-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FJC40.000000M-UT 25.000 | 300-8168-1-ND 4.13 3.38 3.00) — — | CSX750VJB25.000M-UT 
44.00000 300-7254-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FJC44.000000M-UT 
45.00000 300-7255-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FJC45.000000M-UT 27.000 300-8169-1-ND 4.13 3.38 3.00 | — — | CSX750VJB27.000M-UT 
Seanaty Seta as ae eon Benton Se TLGeR ara EATT 32.000 | 300-8186-1-ND 4.13 3.38 3.00) 300-8186-2-ND  2100.00/M | CSX750VKB32.000M-UT 
60.00000 300-7258-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FJC60.000000M-UT 32.000 300-8170-1-ND 413 338 3.00) — — | CSX750VJB32.000M-UT 
66.66600 300-7259-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M | CSX750FJC66.666000M-UT 
80.00000 300-8191-1-ND 4.69 4.38 3.75 1750.00/M | CSX750FJB80.000000M-UT 32.768 300-8171-1-ND 4.13 3.38 3.00 | — — | CSX750VJB32.768M-UT 
80.00000 300-8231-1-ND 3.94 3.68 3.15 1470.00/M | CSX750FJC80.000M-UT 
i 35.328 300-8188-1-ND 4.13 3.38 3.00 | 300-8188-2-ND 2100.00/M | CSX750VKB35.328M-UT 
* For Tape & Reel Part No., change -1-ND to -2-ND. 
35.328 300-8172-1-ND 4.13 3.38 3.00) — — | CSX750VJB35.328M-UT 
CSX-750A Series High Frequency , 
Ceramic Surface Mount Clock Oscillators | Miniature Plastic Surface Mount RoHS 


32.768kHz Crystals court 
CM130 Series 


Specifications: ¢ Frequency: 32.768kHz * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Load Capacitance: 
12.5pF ¢ Drive Level: 1.W Max. * Frequency Tolerance: +20ppm * Equivalent Series Resistance (ESR): 
65kQ 


Specifications: * CSX750AC: 10TTL/30pF, OE, 5.0V operation type * CSX750AB: 15pF, OE, 3.3V opera- 
tion type * Nominal Frequency: CSX750AC/AB 70.0 ~ 140.0MHz * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
¢ Supply Voltage: CSX750AC 5.0 +0.5V, CSX750AB 3.3 +0.3V * Frequency Stability: B: +50ppm(-20°C 
~ 70°C) * Current Consumption: 50mA Max (CSX750AC), 30mA Max (CSX750AB) * Duty Cycle: 40% ~ 
60% (TTL level), 45% ~ 55%(CMOS level) 


Pin Connection 


OE or Standby 


Gnd 


Out 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 
(MHz) | Part No. 110 50 | PartNo. 2,000 _ | Part No. 
1 pae u cay Cut Tape Tape & Reel 
106.25 | 300-8154-1-ND 413 3.38 3.00| 300-8154-2-ND —2100.00/M| CSX750ABB106.250MTR nipla palate, Bate ap ae 
106.25 | 300-8148-1-ND 4.13 3.38 3.00| 300-8148-2-ND _2100.00/M| CSX750ACB106.250MTR EariNos aro SLI actNce 
133.93 NERROTENR 443 3.48 3.00 Z| Rarenneniaaaanuth 300-8633-1-ND 110 90 .80| 300-8633-2-ND 728,00/M | CM130-32.768KDZF-UT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1259 


= CITIZEN” CM309 Series Crystals CM309S Series Plastic | swivisseieenesstnee ess 50 
tie tas Surface Mount Crystals |" (0 Max.) 
Specifications: Equivalent Series Resistance (ESR, R1) paces . 3.579545MHz < fo < 3.6864MHz 200 
«Frequency Tolerance: +30ppm » Frequency/ Frequency ESR Mode Specifications: AMHz < fo < 5.5296MHz 150 
Temperature: +50ppm, -10°C ~ 60°C *Operat- [oe <45 c5 1oMHe 150 * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 6MHz < fo < 9.6MHz 100 
ing Temperature: -40°C ~ 85°C * Storage Tem- 7. GaN ef . SSpANiEi 100 | Fund tal * Drive Level: 100uW Max. 10MHz < fo < 29.4912MHz 50 
perature: -55°C ~ 125°C *Load Capacitance: | ” eae Ss. E il + Load Capacitance: 18.0pF 32MHz < fo < 33.8688MHz 100 
18.0pF * Shunt Capacitance: 7pF ° Drive Level: | 10.24MHz < fo < 28.63636MHz| 50 + Frequency/Temperature: +50ppm, -10°C ~ 60°C 36MHz < fo < 66.6666MHz 80 
50yW ~ 100uW « Insulation Resistance: 500MQ_= | 32MHz < fo < 33.8688MHz 100 aor ‘q 'y! Pp 2 £50ppm, 
Min. * Aging (First Year): +5ppm Max. 40M < fo < 66.6666MHz 80 
9.4 
Feat 
9.40 10.8 08+ 
o| 5.08 lig 12-5 Max-3a) 
CM309A Max. He 
13.4 Max—-! * id 2 Max. 
Fal #2 
CM309B : x : Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 
(MHz) Part No. 1 10 50 | Part No. 1,000 Part No. 
CM309A 4.000000 | 300-8042-1-ND 110 90 80 | — — | CM309S4.000MABJTR 
Cut Tape Tape & Reel 5.120000 | 300-2036-1-ND 110 90 80 | 300-2036-2-ND 664.00 | CM309S5.120MABJTR 
Frequency | Digi-Key Price Each Pricing* | Citizen 8.000156 | 300-2038-1-ND 110 90 80 | — — _ | CM309$8.000156MABJTR 
(MHz) Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 

5.120000 IMGOOXOG7EENIDNM 151 130 8 756.00 | CM309A5.120MABJT 9.600000 | 300-2041-1-ND 110 90 80 | 300-2041-2-ND 664.00 | CM309S9.600MABJTR 

7.680000 | 300-40121-ND 1.51 1.30 .98 — | CM309A7.680MABJT 10.240000 | 300-8052-1-ND 110 90 80 | 300-8052-2-ND 664.00 | CM309S10.240MABJTR 

pens ot 2 an Wet ipa a a CepaRg GMa 12.288000 | 300-8056-1-ND 110 90 80 | 300-8056-2-ND 664.00 | CM309S12.288MABJTR 

|. - 5-1-1 8 fe , 756. . 

9.830400 | 300-4018-1-ND 151 130 98 756.00. | CMS09A0.6a04MABIT 12.352000 | 300-2042-1-ND 110 90 80 | 300-2042-2-ND 664.00 | CM309S12.352MABJTR 
10.240000 300-4020-1-ND 1.51 1.30 98 = CM309A10.240MABJT 13.500000 | 300-2044-1-ND 1.10 90 .80 | — _ CM309S13.500MABJTR 
se caaeo ee Re ree nes pe eee Cuesen SeRABT 15.000000 | 300-8059-1-ND 110 90 80 | 300-8059-2-ND 664.00 | CM309S15.000MABJTR 

5 - ~1-| 5 Fr : 756. 5 
15.000000 | 300-4031-1-ND 151 130 98 756.00 | CM309A15.000MABJT 1.960000 |pS00re0G0SEND 1.10 90 80 [ES —_| 6M309815.360MABJTR 
15.360000 | 300-4032-1-ND 1.51 «1.30 —.98 756.00 _| CM309A15.360MABJT 16.000000 | 300-8061-1-ND 1.10 90 80 | 300-8061-2-ND 664.00 | CM309S16.000MABJTR 
Weoeacas ee Re o es ee ia niece Gea 16.000312 | 300-2045-1-ND 110 90 80 | 300-2045-2-ND 664.00 | CM309S16.000312MABJTR 
257 - 5-1 -I 5 F F 756. 2571 
18.000000 MECOROZOeENISI 151 120 98 2s” Sealangad SOOO ABT 16.257000 | 300-2046-1-ND 1.10 90 80 | 300-2046-2-ND 664.00 | CM309S16.257MABJTR 
20.480000 | 300-4045-1-ND 1.51 1.30 98 — | CM309A20.480MABJT 16.384000 | 300-2047-1-ND 1.10 90 .80 | — — | CM309S16.384MABJTR 
25.175000_| 300-4050-1-ND 151 1.30 __—98 — _| CM309A25.175MABJT 16.934400 | 300-2048-1-ND 1.10 .90 80 | 300-2048-2-ND 664.00 | CM309S16.9344MABJTR 
28.000000 | 300-40521-ND 1.51 1.30 .98 756.00 | CM309A28.000MABJT 
22.320000 MCCONOREINIME 451 130 98 TEE 00:, || {GNIGOG ASR SSONIABIT 17.734475 | 300-2049-1-ND 110 90 80 | — — | CM309S17.734475MABJTR 
28.636360 | 300-4054-1-ND 1.51 1.30 98 756.00 | CM309A28.63636MABJT 18.000000 | 300-2050-1-ND 110 90 80 | 300-2050-2-ND 664.00 | CM309S18.000MABJTR 
Een See aa re of ee a Ceepeeee seace 18.432000 | 300-8063-1-ND 1.10 .90 80 | 300-8063-2-ND 664.00 | CM309S18.432MABJTR 
7 }-4058-1- 5 “ 5 756. 7 
33,000000 INSOOZUEOZENIUNE 1.51 1g0 38 ——-Gi309A33 0OMABIT 18.869000 | 300-2051-1-ND 110 90 80 | 300-2051-2-ND 664.00 | CM309S18.869MABJTR 
33.333300 | 300-4060-1-ND 1.51 1.30 .98 756.00 | CM309A33.3333MABJT 19.660800 | 300-8065-1-ND 1.10 90 80 | 300-8065-2-ND 664.00 | CM309S19.6608MABJTR 
maaan pepe ae 2 isp ps ees Cesstin coainer 25.175000 | 300-2053-1-ND 110 .90 80 | 300-2053-2-ND 664.00 | CM309S25.175MABJTR 
I - 1 =I 5 “ : 756. A 
49.152000 ECON «151. 130 98 756.00’. |;CNGOGA4O 1EBMIABLIT 28.000000 | 300-2054-1-ND 110 .90 80 | 300-2054-2-ND 664.00 | CM309S28.000MABJTR 
0.000000 | 300-4066-1-ND 1.51. 1.30 98 756.00 | CM309A50.000MABJT 28.322000 | 300-2055-1-ND 110 .90 80 | 300-2055-2-ND 664.00 | CM309S28.322MABJTR 
53.125000 | 300-4067-1-ND 1.51 1.30 98 756.00 | CM309A53.125MABJT 32.000000 | 300-8076-1-ND 110 90 80 |— — | ci309s32.000MABJTR 
60.000000 | 300-4068-1-ND 1.51 1.30 .98 756.00 | CM309A60.000MABJT 
4.000000 ECOSUN 451 180 98 2} eiangasd OpOMAEaT 32.768000 | 300-8077-1-ND 110 .90 80 | 300-8077-2-ND 664.00 | CM309S32.768MABJTR 
66.666600 | 300-4070-1-ND _1.51_ «1.30 ——«98 756.00 _| CM309A66.6666MABJT 33.000000 | 300-8078-1-ND 110 .90 80 | 300-8078-2-ND 664.00 | CM309S33.000MABJTR 
cm B 33.868800 | 300-2056-1-ND 110 .90 80 | 300-2056-2-ND 664.00 | CM309S33.8688MABJTR 
309 36.000000 | 300-8080-1-ND 110 90 80 |— — | CM309S36.000MABJTR 
Cut Tape Tape & Reel 48.000000 | 300-8082-1-ND 110 .90 80 | 300-8082-2-ND 664.00 | CM309S48.000MABJTR 
Frequency | Digi-Key BUCoIEacy Pricing* | Citizen 53.125000 | 300-8085-1-ND 1.10 90 80 | — — | cmsogsss.125MABJTR 
(MHz) Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 

4.096000 | 300-41044-ND 1511.30.98 — 16309064 096MABIT 60.000000 | 300-8086-1-ND 110 90 80 |— —_ | CM309S60.000MABJTR 

5.120000 | 300-4107-1-ND 1.51 1.30 .98 — | CMs09B5.120MABJT 66.666600 | 300-8088-1-ND 110 90 80 |— — | CM309S66.6666MABJTR 

7.680000 | 300-41121-ND 1.51 1.30 .98 756.00 | CM309B7.680MABJT RoHS Compliant 

8.000156 | 300-4114-1-ND 1.51 1.30 98 756.00 | CM309B8.000156MABJT 

9.600000 [REcOeRINEM 151 130 98 =. |ensoono\e0GMABIT 3.579545 | 300-8634-1-ND 94 77 68 | 300-8634-2-ND 564.00 | CM309S3.579545MABJ-UT 

9.830400 | 300-4118-1-ND 1.51. 1.30. +98 756.00 | CM309B9.8304MABJT 3.686400 | 300-8635-1-ND 94 77 68 | 300-8635-2-ND 564.00 | CM309S3.6864MABJ-UT 
10.240000 | 300-4120-1-ND 1.51 1.30.98 756.00 | CM309B10.240MABJT 4.000000 | 300-8636-1-ND 94 .77 68 | 300-8636-2-ND 564.00 | CM309S4.000MABJ-UT 
11.000000 | 300-4121-1-ND 151 1.30 .98 756.00 | CM309B11.000MABJT 
12.950000 [EOURCSMEIDE 461 130 98 pubop’. (EKIS0oEIDaSSMABT 4.096000 | 300-8637-1-ND 94 77 68 | 300-8637-2-ND 564.00 | CM309S4.096MABJ-UT 
42500000 | 300-4127-1-ND 151 130 98 756.00 | CM309B12.500MABJT 4.800000 | 300-8318-1-ND 96 79 70 | 300-8318-2-ND 581.00 | CM309S4.800MABJ-UT 
15.360000 | 300-4132-1-ND 1.51 1.30 98 756.00 | CM309B15.360MABJT 4.915200 | 300-8638-1-ND 94 77 68 | 300-8638-2-ND 564.00 | CM309S4.9152MABJ-UT 
16.000312 RCO cggem 1-51 861.90 98 756.00 | CM309B16.000312MABJT 5.120000 | 300-8319-1-ND 96 79 .70 | 300-8319-2-ND 581.00 | CM309S5.120MABJ-UT 
16.257000 | 300-4135-1-ND 1.51 1.30 .98 756.00 | CM309B16.257MABJT 
17.734475 | 300-4139-1-ND 151 130 98 — | cM309B17.734475MABIT 5.529600 | 300-8320-1-ND 96 79 70 | 300-8320-2-ND 581.00 | CM309S5.5296MABJ-UT 
18.000000 | 300-4140-1-ND 14.51 —1.30 ~—«98 756.00 _| CM309B18.000MABJT 6.000000 | 300-8639-1-ND 94 77 68 | 300-8639-2-ND 564.00 | CM309S6.000MABJ-UT 
Pecos See oe : ey ; es eG a Cueateos ecun Ei 6.144000 | 300-8640-1-ND 94 .77 68 | 300-8640-2-ND 564.00 | CM309S6.144MABJ-UT 

. )~é 5-1- al “ . 4! . 
24000000 SCREEN 451 480 98 =6e'60\.. | CMG09B24:000MABUT 7.372800 | 300-8641-1-ND 94 77 68 | 300-8641-2-ND 564.00 | CM309S7.3728MABJ-UT 
25.175000 | 300-4150-1-ND 1.51 1.30 98 — | CM309B25.175MABJT 8.000000 | 300-8642-1-ND 94 77 68 | 300-8642-2-ND 564.00 | CM309S8.000MABJ-UT 
28.000000_| 300-4152-1-ND 1.51 1.30.98 —_| CM309B28.000MABJT 8.000156 | 300-8321-1-ND 96 79 70 | 300-8321-2-ND 581.00 | CM309$8.000156MABJ-UT 
32.000000 | 300-4157-1-ND 151 130 98 756.00 | CM309B32.000MABJT 
32768000 [SEEM isi 150 98 =e | a repanes caaMiB IT 8.192000 | 300-8322-1-ND 94 77 68 | 300-8322-2-ND 564.00 | CM309S8.192MABJ-UT 
33.000000 | 300-4159-1-ND 151 130 98 756.00 | CM309B33.000MABJT 9.216000 | 300-8323-1-ND 96 .79 70 | 300-8323-2-ND 581.00 | CM309S9.216MABJ-UT 
33.333300 | 300-4160-1-ND 1.51 1.30 .98 — | CM309B33.3333MABJT 10.000000 | 300-8643-1-ND 94 .77 68 | 300-8643-2-ND 564.00 | CM309S10.000MABJ-UT 
33.868800 |MSOCEIGHSENDE 1.51 1.30.98 756.00 | CM309B33.8688MABIT 10.240000 | 300-8644-1-ND 94 .77 68 | 300-8644-2-ND 564.00 | CM309S10.240MABJ-UT 
48.000000 | 300-4164-1-ND 151 130 98 756.00 | CM309B48.000MABJT 
49152000 | 300-4165-1-ND 151 130 98 756.00 | CM309B49.152MABJT 11.059200 | 300-8645-1-ND 94 .77 68 | 300-8645-2-ND 564.00 | CM309S11.0592MABJ-UT 
50.000000 | 300-4166-1-ND 1.51 1.30 .98 756.00 | CM309B50.000MABJT 12.000000 | 300-8646-1-ND 94 .77 68 | 300-8646-2-ND 564.00 | CM309S12.000MABJ-UT 
Sone Soca ae : a : 2 este: Erne sageMAEe 12.288000 | 300-8647-1-ND 94 77 68 | 300-8647-2-ND 564.00 | CM309S12.288MABJ-UT 

K 1 5 F i 756. i 
$4.000000 IMGGOLAIGSEENIDNN 1.511.098 ——} Gwg09B64.000MABJT 12.352000 | 300-8324-1-ND 96 .79 70 | 300-8324-2-ND 581.00 | CM309S12.352MABJ-UT 
66.666600 300-4170-1-ND 1.51 1.30 98 756.00 CM309B66.6666MABJT 12.500000 | 300-8325-1-ND 94 77 68 | 300-8325-2-ND 564.00 CM309S12.500MABJ-UT 

* For Tape & Reel Part No., change -1-ND to -2-ND. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CITIZEN” CM309S Series Plastic Surface Mount Crystals (Cont.) 


CS20 Series Ceramic Surface 


=e ere Mount Crystals 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen Specifications: 
(MHz) Part No. 1 10 50 | PartNo. 1,000 | Part No. Peers Equivalent Series Resistance (ESR 9 Max.) 
RoHS Compliant (cont.) eee Temperatures 40°C Frequency ESR Mode 
13.500000 | 300-8326-1-ND 94 77 .68 | 300-8326-2-ND 564.00 | CM309S13.500MABJ-UT + Drive Level: 100uW Max. Bei epaonirie 10 se odeaiile:| (200 
4.0MHz < fo < 5.0MHz 150 
14318180 | 300-8648-1-ND 94 .77 .68| 300-8648-2-ND 564.00 | CM309S14.31818MABJ-UT * Frequency Tolerance: +30ppm 
+ Load Capacitance: 18.0pF 6.0MHz < fo < 8.0MHz 100 Fundamental 
14.745600 | 300-8649-1-ND 94 .77 68 | 300-8649-2-ND 564.00 _ | CM309S14.7456MABJ-UT ie Siaiee {0 ONE Sto <10.3RaMibe 35 
15.000000 | 300-8650-1-ND 94 .77 68 | 300-8650-2-ND 564.00 | CM309S15.000MABJ-UT ' eee omperature: £50ppm, 44.7456MHz < fo < 25.0MHz 50 
16.000000 | 300-8651-1-ND 94 .77 68 | 300-8651-2-ND 564.00 _ | CM309S16.000MABJ-UT 
16.384000 | 300-8327-1-ND 94 .77 68 | 300-8327-2-ND 564.00 | CM309S16.384MABJ-UT rn 14% 
16.934400 | 300-8328-1-ND 96 .79 70 | 300-8328-2-ND 581.00 | CM309S16.9344MABJ-UT 0.5) 1-5.08.5 
17.734475 | 300-8329-1-ND 96 .79 70 | 300-8329-2-ND 581.00 | CM309S17.734475MABJ-UT 25°85 
18.000000 | 300-8330-1-ND 94 .77 68 | 300-8330-2-ND 564.00 _ | CM309S18.000MABJ-UT : 
18.432000 | 300-8652-1-ND 94 .77 68 | 300-8652-2-ND 564.00 | CM309S18.432MABJ-UT 
19.660800 | 300-8653-1-ND 94 .77 68 | 300-8653-2-ND 564.00 _ | CM309S19.6608MABJ-UT 
20.000000 | 300-8654-1-ND 94 .77 68 | 300-8654-2-ND 564.00 | CM309S20.000MABJ-UT 
22.118400 | 300-8655-1-ND 94 .77 .68| 300-8655-2-ND 564.00 _| CM309$22.1184MABJ-UT 
24,000000 | 300-8656-1-ND 94 .77 68 | 300-8656-2-ND 564.00 _ | CM309S24.000MABJ-UT cc rane) aoe Reel 
F Digi-K rice Eac Digi-K ricint Citi: 
24,576000 | 300-8331-1-ND 94 .77 68 | 300-8331-2-ND 564.00 | CM309S24.576MABJ-UT “(Mz)” | Patt No” a ay ep leanne eat | tert. 
25.000000 | 300-8657-1-ND 94 .77 68 | 300-8657-2-ND 564.00 | CM309S25.000MABJ-UT 3.579545 | 300-8116-1-ND 140 90 .80 |300-8116-2-ND  560.00/M | CS20-3.579545MABJ-UT 
25.175000 | 300-8332-1-ND 96 .79 70 | 300-8332-2-ND 581.00 _| CM309S25.175MABJ-UT 3.686400 CC 110 90.80 Pea aleeubm §—500.00/M | CS20-3.6864MABI-UT 
27.000000 | 300-8658-1-ND 94 77 .68 | 300-8658-2-ND 564.00 | CM309S27.000MABJ-UT 4000000 Taig 2 2 0 eam COON | C8204. 000MAR-UT 
4.096000 | 300-8119-1-ND 110 90  .80 |300-8119-2-ND  560.00/M | CS20-4.096MABJ-UT 
28.322000 | 300-8333-1-ND 96 .79 70 | 300-8333-2-ND 581.00 | CM309S28.322MABJ-UT 4.915200 | 300-8120-1-ND 140 90 80 | 300-8120-2-ND _560.00/M_| ¢$20-4.9152MABJ-UT 
29.491200 | 300-8659-1-ND 94 .77 .68 | 300-8659-2-ND 564.00 | CM309S29.4912MABJ-UT 5.000000 | 300-8121-1-ND 1.10 90 80 | 300-8121-2-ND 560.00/M | CS20-5.000MABJ-UT 
32000000 | 300-8660-1-ND 96 .79 .70 | 300-8660-2-ND 581.00 | CM309S32.000MABJ-UT 6.000000 | 300-8122-1-ND = 1.10 90.80 | 300-8122-2-ND_ = 560.00/M_| CS20-6.000MABJ-UT 
40.000000 | 300-8300-1-ND 94 .77 .68 | 300-8300-2-ND 564.00 _ | CM309S40.000MABU-UT 6.144000 /S00I25INDE) 1.92 1.08 96 /B00:8IZS-2 NDI) = 560.00/M | CS20-6.144MABJTR 
7.372800 | 300-8124-1-ND 1.10 90 .80|300-8124-2-ND  560.00/M | CS20-7.3728MABJ-UT 
48.000000 | 300-8662-1-ND 94 .77 .68 | 300-8662-2-ND 564.00 | CM309S48.000MABJ-UT 700000 VARRERERISIM 20 109 96 (ARRENGEERINI  seo.oona | ce00-7 6a0MapsTR 
8.000000 | 300-8126-1-ND 140 90  .80 | 300-8126-2-ND  560.00/M | CS20-8.000MABJ-UT 
. . 10.000000 | 300-8127-1-ND 1.10 90 80 | 300-8127-2-ND 560.00/M_| CS20-10.000MABJ-UT 
CS10 Series Ceramic Surface 11.059200 | 300-8128-1-ND 1.10 90 80 | 300-8128-2-ND 560.00/M_ | CS20-11.0592MABJ-UT 
Mount Crystals 11.289600 | 300-8129-1-ND 1.10 90  .80 | 300-8129-2-ND 560.00/M_| CS20-11.2896MABJ-UT 
sceh 12.000000 | 300-8130-1-ND 1.10 90 80 | 300-8130-2-ND _ 560.00/M_| CS20-12.000MABJ-UT 
pecifications: 
 Frequency/Temperature: «50ppm, -10°C ~ 60°C. * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C « Drive Level: 12.288000 |300-8131-1-ND 1.10 90  .80 | 300-8131-2-ND  560.00/M | CS20-12.288MABJ-UT 
50uW Max. * Frequency Tolerance: +30ppm * Load Capacitance: 18.0pF » Equivalent Series Resis- 14.745600 | 300-8133-1-ND 110 .90  .80 | 300-8133-2-ND 560.00/M | CS20-14.7456MABJ-UT 
tance (ESR): 509 Max. * Operating Mode: Fundamental 15.360000 | 300-8134-1-ND 1.32 1.08 96 |— — | C$20-15.360MABJTR 
16.000000 | 300-8135-1-ND 1.10 90  .80 | 300-8135-2-ND 560.00/M_| CS20-16.000MABJ-UT 
19.440000 | 300-8138-1-ND 1.32 1.08 96 | 300-8138-2-ND 560.00/M | CS20-19.440MABJTR 
a ae ~leo.1 20.000000 |300-8139-1-ND 1.10 90 80 | 300-8139-2-ND  560.00/M | CS20-20.000MABJ-UT 
20.480000 | 300-8140-1-ND 1.32 1.08 96 |— — | CS20-20.480MABJTR 
22.118400 |300-8141-1-ND 1.10 90 80 | 300-8141-2-ND 560.00/M_| CS20-22.1184MABJ-UT 
24.576000 | 300-8143-1-ND 1.10 90  .80 | 300-8143-2-ND 560.00/M_ | CS20-24.576MABJ-UT 
25.000000 | 300-8144-1-ND 90 80 | 300-8144-2-ND 560.00/M_| CS20-25.000MABJ-UT 


Cut Tape Tape & Reel 

Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 

(MHz) Part No. il 10 50 | Part No. 2,000 Part No. 
12.000000 | 300-8089-1-ND 1.24 1.02 .90| 300-8089-2-ND 630.00/M | CS10-12.000MABJ-UT 
12.288000 | 300-8090-1-ND 1.24 1.02 .90| 300-8090-2-ND 630.00/M | CS10-12.288MABJ-UT 
12.500000 ) 300-8091-1-ND 1.24 1.02 .90| 300-8091-2-ND 630.00/M | CS10-12.500MABJ-UT 
13.560000 | 300-8092-1-ND 1.24 1.02 .90| 300-8092-2-ND 630.00/M | CS10-13.560MABJ-UT 
14.318180 | 300-8093-1-ND 1.24 1.02  .90| 300-8093-2-ND 630.00/M | CS10-14.31818MABJ-UT 
14.745600 | 300-8094-1-ND 1.24 1.02  .90| 300-8094-2-ND 630.00/M | CS10-14.7456MABJ-UT 
15.360000 | 300-8095-1-ND 1.65 1.35 1.20)— — | CS10-15.360MABJTR 
16.000000 ) 300-8096-1-ND 1.24 1.02 .90| 300-8096-2-ND 630.00/M | CS10-16.000MABJ-UT 
18.432000 | 300-8098-1-ND 1.24 1.02  .90| 300-8098-2-ND 630.00/M | CS10-18.432MABJ-UT 
19.660800 | 300-8100-1-ND 1.24 1.02 .90| 300-8100-2-ND 630.00/M | CS10-19.6608MABJ-UT 
20.000000 | 300-8101-1-ND 1.24 1.02  .90| 300-8101-2-ND 630.00/M | CS10-20.000MABJ-UT 
22.118400 | 300-8102-1-ND 1.24 1.02 .90| 300-8102-2-ND 630.00/M | CS10-22.1184MABJ-UT 
24.000000 | 300-8103-1-ND 1.24 1.02  .90| 300-8103-2-ND 630.00/M | CS10-24.000MABJ-UT 
24.576000 | 300-8104-1-ND 1.24 1.02 .90| 300-8104-2-ND 630.00/M | CS10-24.576MABJ-UT 
25.000000 | 300-8105-1-ND 1.24 1.02  .90| 300-8105-2-ND 630.00/M | CS10-25.000MABJ-UT 
27.000000 | 300-8106-1-ND 1.24 1.02  .90| 300-8106-2-ND 630.00/M | CS10-27.000MABJ-UT 
28.636360 | 300-8107-1-ND 1.24 1.02  .90 | 300-8107-2-ND 630.00/M | CS10-28.63636MABJ-UT 
33.000000 | 300-8112-1-ND 1.24 1.02  .90| 300-8112-2-ND 630.00/M | CS10-33.000MABJ-UT 
40.000000 | 300-8114-1-ND 1.24 1.02 .90| 300-8114-2-ND 630.00/M | CS10-40.000MABJ-UT 
48.000000 | 300-8115-1-ND 1.24 1.02 .90| 300-8115-2-ND 630.00/M | CS10-48.000MABJ-UT 


CMR250T Series Crystals 


Specifications: 

¢ Frequency Tolerance: +30ppm 

* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
* Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 


¢ Load Capacitance: 12.5pF 
¢ Shunt Capacitance: .8pF ~ 1.7pF 
¢ Drive Level: 1p)W Max. 


¢ Insulation Resistance: 500MO Min. 


* Aging (First Year): +5ppm Max. 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 

(kHz) | Part No. 1 10 50 | PartNo. 2,000 _‘| Part No. 

40.000 | 300-2058-1-ND 1.75 150 113} — — | CMR250TB40.000KAZFTR 
65.535 | 300-2060-1-ND 1.75 1.50 1.13] 300-2060-2-ND 700.00/M | CMR250TB65.535KAZFTR 
75.000 | 300-2061-1-ND 1.75 1.50 1.13] 300-2061-2-ND 700.00/M | CMR250TB75.000KAZFTR 
76.800 | 300-2062-1-ND 1.75 1.50 1.13) — — | CMR250TB76.8KAZFTR 
96.000 | 300-2063-1-ND 1.75 1.50 1.13) — — | CMR250TB96.000KAZFTR 

RoHS Compliant 
32.000 | 300-8334-1-ND 1.75 1.50 1.13] 300-8334-2-ND 700.00/M | CMR250T32.000KAZF-UT 
60.000 | 300-8335-1-ND 1.75 1.50 1.13] 300-8335-2-ND 700.00/M | CMR250T60.000KAZF-UT 
65.535 | 300-8336-1-ND 1.75 1.50 1.13) — — | CMR250T65.535KAZF-UT 
75.000 | 300-8337-1-ND 1.75 1.50 1.13] 300-8337-2-ND 700.00/M | CMR250T75.000KAZF-UT 
76.800 | 300-8338-1-ND 1.75 1.50 1.13) — — | CMR250T76.8KAZF-UT 
100.000 | 300-8339-1-ND 1.75 1.50 1.13} 300-8339-2-ND 700.00/M | CMR250T100.000KAZF-UT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Specifications: 

* Frequency/Temperature: +50ppm, -10°C ~ 60°C 

° Aging (first year): +5ppm max. @ 25°C 

* Frequency Tolerance: +30ppm 

* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 

* Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 

* Load Capacitance: 18.0pF 

¢ Shunt Capacitance: 5pF 

¢ Drive Level: 100.W 

* Insulation Resistance: 500MO Min. 

* Mode of Oscillation: Fundamental: 4.096MHz to 
27.000MHz; Third Overtone: 32.000MHz to 66.6660MHz 


CITIZEN” CMR309T Series Crystals 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 

(MHz) | Part No. ‘J 10 50 | Part No. 1,000 Part No. 

5.00000 | 300-2072-1-ND 98  .84 63 | 300-2072-2-ND 490.00 CMR309T5.000MABJTR 
9.83040 | 300-2076-1-ND 98  .84 63 | 300-2076-2-ND 490.00 CMR309T9.8304MABJTR 
10.00000 | 300-2077-1-ND 98  .84 63 | 300-2077-2-ND 490.00 CMR309T10.000MABJTR 
14.31818 | 300-2081-1-ND 98 .84 .63 | 300-2081-2-ND 490.00 CMR309T14.31818MABJTR 
16.38400 | 300-2083-1-ND 98 .84 63 | 300-2083-2-ND 490.00 CMR309T16.384MABJTR 
18.43200 | 300-2084-1-ND 98  .84 63 | 300-2084-2-ND 490.00 CMR309T18.432MABJTR 
24.00000 | 300-2086-1-ND 98 84 63 | — _ CMR309T24.000MABJTR 
24.57600 | 300-2087-1-ND 98 84.63 | — = CMR309T24.576MABJTR 
32.00000 | 300-2089-1-ND 98 .84 63 | 300-2089-2-ND 490.00 CMR309T32.000MABJTR 
40.00000 | 300-2090-1-ND 98  .84 .63 | 300-2090-2-ND 490.00 CMR309T40.000MABJTR 
48.00000 | 300-2091-1-ND 98  .84 63 | 300-2091-2-ND 490.00 CMR309T48.000MABJTR 
49.15200 | 300-2092-1-ND 98 .84 63 | 300-2092-2-ND 490.00 CMR309T49.152MABJTR 
50.00000 | 300-2093-1-ND 98 .84 63 | 300-2093-2-ND 490.00 CMR309T50.000MABJTR 
60.00000 | 300-2094-1-ND 98  .84 63 | 300-2094-2-ND 490.00 CMR309T60.000MABJTR 
66.66600 | 300-2095-1-ND 98 .84  .63 | 300-2095-2-ND 490.00 CMR309T66.666MABJTR 

RoHS Compliant 

4.09600 | 300-8345-1-ND 84.72 54 | 300-8345-2-ND 420.00 CMR309T4.096MABJ-UT 
4.91520 | 300-8346-1-ND 84.72 54 | 300-8346-2-ND 420.00 CMR309T4.9152MABJ-UT 
5.00000 | 300-8347-1-ND 84.72 54 | 300-8347-2-ND 420.00 CMR309T5.000MABJ-UT 
6.00000 | 300-8348-1-ND 84  .72 54 | 300-8348-2-ND 420.00 CMR309T6.000MABJ-UT 
7.37280 | 300-8349-1-ND 84.72 54 | 300-8349-2-ND 420.00 CMR309T7.3728MABJ-UT 
8.00000 | 300-8350-1-ND 84.72 54 | 300-8350-2-ND 420.00 CMR309T8.000MABJ-UT 
10.00000 | 300-8351-1-ND 84.72 54 | 300-8351-2-ND 420.00 CMR309T10.000MABJ-UT 
11.05920 | 300-8352-1-ND 84.72 54 | 300-8352-2-ND 420.00 CMR309T11.0592MABJ-UT 
12.00000 | 300-8353-1-ND 84  .72 54 | 300-8353-2-ND 420.00 CMR309T12.000MABJ-UT 
12.28800 | 300-8354-1-ND 84 72 54 | 300-8354-2-ND 420.00 CMR309T12.288MABJ-UT 
14.31818 | 300-8355-1-ND 84.72 54 | 300-8355-2-ND 420.00 CMR309T14.31818MABJ-UT 
16.00000 | 300-8356-1-ND 84.72 54 | 300-8356-2-ND 420.00 CMR309T16.000MABJ-UT 
16.38400 | 300-8357-1-ND 84.72 54 | 300-8357-2-ND 420.00 CMR309T16.384MABJ-UT 
18.43200 | 300-8358-1-ND 84.72 54 | 300-8358-2-ND 420.00 CMR309T18.432MABJ-UT 
22.11840 | 300-8359-1-ND 98 .84 — .63 | 300-8359-2-ND 490.00 CMR309T22.1184MABJ-UT 
24.00000 | 300-8360-1-ND 98 .84 63 | 300-8360-2-ND 490.00 CMR309T24.000MABJ-UT 
24.57600 | 300-8361-1-ND 98 .84 63 | 300-8361-2-ND 490.00 CMR309T24.576MABJ-UT 
27.00000 | 300-8362-1-ND 98 .84 63 | 300-8362-2-ND 490.00 CMR309T27.000MABJ-UT 
40.00000 | 300-8363-1-ND 98 .84 63 | 300-8363-2-ND 490.00 CMR309T40.000MABJ-UT 
48.00000 | 300-8364-1-ND 98  .84 .63 | 300-8364-2-ND 490.00 CMR309T48.000MABJ-UT 
50.00000 | 300-8365-1-ND 98 .84 63 | 300-8365-2-ND 490.00 CMR309T50.000MABJ-UT 


CMR310T Series Crystals 


Specifications: 

¢ Frequency/Temperature: +50ppm, -10°C ~ 60°C 
* Aging (first year): +5ppm max. @ 25°C 

¢ Frequency Tolerance: +30ppm 

* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 

* Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 

* Load Capacitance: 18.0pF 

¢ Shunt Capacitance: 5pF 

© Drive Level: 100,.W 

* Insulation Resistance: 500MO Min. 


CMJ206 and CMR200T Series 
32.768kHz Crystals 


Specifications: 
¢ Frequency: 32.768kHz 
¢ Storage Temperature: -55°C. 


¢ Frequency Tolerance: +20ppm_ * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
~ 125°C ¢ Drive Level: 1pW «Insulation Resistance: 500MQ 


Fig. 2 
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Cut Tape Tape & Reelt 
Load | Digi-Key Price Each Citizen 
Fig.| Cap. | Part No. 1 10 50 | Qty. Pricing _| Part No. 

1 6.0pF | 300-8341-1-ND@ 63 54 41 | 2,000} 252.00/M | CMR200T32.768KDZB-UT 
12.5pF | 300-8340-1-ND@ 63 54 41 | 2,000} 252.00/M | CMR200T32.768KDZF-UT 
6.0pF 300-8192-1-ND 88 75 57 _ — | CMJ206T32.768KDZBTR 

2 300-8664-1-ND@ NEW! ee 66 50 | 3,000} 308.00/M | CMJ206T32.768KDZB-UT 
12.5pF 300-8189-1-ND 88 15 57 | 3,000} 350.00/M | CMJ206T32.768KDZFTR 

300-8663-1-ND@ NEW! wee 66 50 | 3,000} 308.00/M | CMJ206T32.768KDZF-UT 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
@ RoHS Compliant 


CM415, CM519 Series 32.768kHz Crystals 


Specifications: 

¢ Frequency: 32.768kHz * Frequency Tolerance: +20ppm * Operating Temperature: - 40°C 
~ 85°C * Storage Temperature: - 55°C ~ 125°C »* Equivalent Series Resistance (ESR): 70kQ 
Max. * Load Capacitance: 12.5pF ¢ Drive Level: 1,)W Max. * Insulation Resistance: 500MQ 
Min. * Aging (First Year): +5ppm Max. @ 25°C. 


N 


Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 
Fig. | Part No. 1 10 50 | Part No. 3,000 Part No. 
1 | 300-8193-1-ND 210 1.80 1.35 | 300-8193-2-ND 1092.00/M | CM415-32.768KDZF-UT 
2 | 300-8194-1-ND 1.75 1.50 1.13 | 300-8194-2-ND 910.00/M | CM519-32.768KDZF-UT 


CM200S Series 32.768kHz Crystals 


Specifications: « Frequency: 32.768kHz * Frequency Tolerance: +20ppm * Operating Tem- 
perature: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C * Equivalent Series Resis- 
tance: 50k Max. ¢ Drive Level: 1)W Max. * Insulation Resistance: 500MQ Min. * Aging 
(First Year): +3ppm Max. 


8.0 Max —+ 


= 5.5 ele 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 
(MHz) Part No. i) 10 50 | PartNo. 1,000 Part No. Cut Tape Tape & Reel 
3.579545 | 300-8342-1-ND 84 .72 54 | 300-8342-2-ND 420.00 | CMR310T3.579545MABJ-UT Load | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 
Cap. | Part No. 1 10 50 | Part No. 3,000 Part No. 

3.686400 | 300-8343-1-ND 84 72 .54 | 300-8343-2-ND 420.00 | CMR310T3.6864MABJ-UT 6.0pF | 300-8317-1-ND @4.72-54 | 300-8317-2-ND 394.00/m | cM200832.768KDZB-UT 
4.000000 | 300-8344-1-ND 84 72 .54 | 300-8344-2-ND 420.00 | CMIR310T4.000MABJ-UT 12.5pF | 300-8305-1-ND 84 72 54 | 300-8305-2-ND 437.00/M_ | CM200$32.768KDZF-UT 
More Product Available Online: www.digikey.com 
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—: 1M Cut Tape Tape & Reel 
——— CITIZEN Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Prielnd Citizen 
— (MHz) Part No. 4 10 50 | Part No. 1,00! Part No. 
. 7.680000 | 300-8539-1-ND. 90 .78 .68 | 300-8539-2-ND 420.00 | HCM49-7.680MABJ-UT 
CM250S Series Quartz Crystals 8.000000 | 300-8540-1-ND 90 78  .68 | 300-8540-2-ND 420.00 | HCM49-8.000MABJ-UT 
Specifications: 9.000000 | 300-8541-1-ND. 90 .78 .68 | 300-8541-2-ND 420.00 | HCM49-9.000MABJ-UT 
* Frequency Tolerance: +30ppm * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C »* Storage Temperature: -55°C 9.830400 | 300-8542-1-ND 90.78.68 | 300-8542-2-ND 420.00 | HCM49-9.8304MABJ-UT 
~ 125°C * Load Capacitance: 12.5pF * Shunt Capacitance: .8pF ~ 1.7pF ° Drive Level: 1W Max. «In- 10.000000 | 300-8543-1-ND 90 .78 .68 | 300-8543-2-ND 420.00 | HCM49-10.000MABJ-UT 
sulation Resistance: 500MOQ Min. » Aging (First Year): +5ppm Max. 10.240000 | 300-8544-1-ND 90 .78  .68 | 300-8544-2-ND 420.00 | HCM49-10.240MABJ-UT 
11.000000 | 300-8545-1-ND 90 .78  .68 | 300-8545-2-ND 420.00 | HCM49-11.000MABJ-UT 
11.059200 | 300-8546-1-ND 90 .78  .68 | 300-8546-2-ND 420.00 | HCM49-11.0592MABJ-UT 
engi OF i 11.520000 | 300-8547-1-ND 90 .78 .68 | 300-8547-2-ND 420.00 | HCM49-11.520MABJ-UT 
[= = ma ry : i | 12.000000 | 300-8548-1-ND 90.78 68 | 300-8548-2-ND 420.00 | HCM49-12.000MABJ-UT 
q 5 a 2 ( ah : i 12.000393 | 300-8549-1-ND 90 .78  .68 | 300-8549-2-ND 420.00 | HCM49-12.000393MABJ-UT 
akos5 -lLos 12.288000 | 300-8550-1-ND 90 .78  .68 | 300-8550-2-ND 420.00 | HCM49-12.288MABJ-UT 
: ; : 13.500000 | 300-8579-1-ND 90 .78 .68 | 300-8579-2-ND 420.00 | HCM49-13.500MABJ-UT 
14.318180 | 300-8551-1-ND 90.78 .68 | 300-8551-2-ND 420.00 | HCM49-14.31818MABJ-UT 
14.745600 | 300-8552-1-ND. 90.78 68 | 300-8552-2-ND 420.00 | HCM49-14.7456MABJ-UT 
Sut Tane Tape deisel 15.000000 |300-8553-1-ND 90 78 68 | 300-8553-2-ND 420.00 | HCM49-15.000MABJ-UT 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen ; ; ; : . : 
(kHz) | Part No. 1 10 50 | PartNo. 3,000 | Part No. 15.360000 |300-8554-1-ND 90 .78 .68 | 300-8554-2-ND 420.00 | HCM49-15.360MABJ-UT 
32.000 1300-20074-ND 165-135 120)— —T 6250832. 000KAZET 16.000000 | 300-8555-1-ND 90 .78 68 | 300-8555-2-ND 420.00 | HCM49-16.000MABJ-UT 
60.000 | 300-2018-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2018-2-ND 864.00/M | CM250S60.000KAZFT 16.000312 | 300-8556-1-ND 90 .78  .68 | 300-8556-2-ND 420.00 | HCM49-16.000312MABJ-UT 
60.005 | 300-2019-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2019-2-ND 864.00/M | CM250S60.005KAZFT 16.257000 | 300-8557-1-ND 90.78 __.68 | 300-8557-2-ND 420.00 _| HCM49-16.257MABJ-UT 
65.536 | 300-2020-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2020-2-ND 864.00/M | CM250S65.536KAZFT 16.384000 | 300-8558-1-ND 90 .78  .68 | 300-8558-2-ND 420.00 | HCM49-16.384MABJ-UT 
75.000 _| 300-2021-1-ND 1.65 1.35 __ 1.20 | 300-2021-2-ND 864.00/M | CM250S75.000KAZFT 17.734475 | 300-8559-1-ND 90 .78 .68 | 300-8559-2-ND 420.00 | HCM49-17.734475MABJ-UT 
76.790 | 300-2022-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2022-2-ND 864.00/M | CM250S76.790KAZFT 18.000000 | 300-8560-1-ND 90 .78  .68 | 300-8560-2-ND 420.00 | HCM49-18.000MABJ-UT 
76.800) 300-2023-1-ND 1.65 1.35 1.20) — — | CM250S76.800KAZFT 18.432000 | 300-8561-1-ND 90.78 68 | 300-8561-2-ND 420.00 | HCM49-18.432MABJ-UT 
76.810 | 300-2024-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2024-2-ND 864.00/M | CM250S76.810KAZFT 49.660800 | 300-8562-1-ND 90 .78  .68 | 300-8562-2-ND 420.00 | HCM49-19.6608MABJ-UT 
77.500 | 300-2025-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2025-2-ND 864.00/M | CM250S77.500KAZFT 0.000000 | 300-8563-1-ND "90.78 68 | 300-8563-2-ND 420.00 | HCM49-20.000MABJ-UT 
77.503 _[G00.202651200 peers HoHS Gomatiant B64 00/Mi] CM250577-503KAZHT 21.477270 | 300-8564-1-ND 90 .78  .68 | 300-8564-2-ND 420.00 | HCM49-21.47727MABJ-UT 
32.000 | 300-8300-1-ND 1.38 1.13 1.00] 300-8309-2-ND  __720.00/M] CMI250S32.000KAZF-UT 2.118400 [EO bagoms 20 478 68 OC eee 20.00), | HEMAS 2211 BIMAB ET 
40.000 | 300-8310-1-ND 1.38 1.13 1.00 | 300-8310-2-ND 720.00/M | CM250S40.000KAZF-UT 24.000000 | 300-8566-1-ND 90.78.68 | 300-8566-2-ND 420.00 | HCM49-24.000MABJ-UT 
60.000 | 300-8311-1-ND 1.38 1.13 1.00 | 300-8311-2-ND 720.00/M | CM250S60.000KAZF-UT 24.000140 | 300-8567-1-ND 90.78 68 | 300-8567-2-ND 420.00 | HCM49-24.00014MABJ-UT 
65.536 | 300-8312-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8312-2-ND 864.00/M | CM250S65.536KAZF-UT 24.576000 | 300-8568-1-ND 90 .78  .68 | 300-8568-2-ND 420.00 | HCM49-24.576MABJ-UT 
75.000 | 300-8313-1-ND 1.38 1.13 1.00 | 300-8313-2-ND 720.00/M | CM250S75.000KAZF-UT 25.000000 | 300-8569-1-ND 90  .78  .68 | 300-8569-2-ND 420.00 | HCM49-25.000MABJ-UT 
76.800 | 300-8314-1-ND 1.38 1.13 1.00 | 300-8314-2-ND 720.00/M | CM250S76.800KAZF-UT 25.175000 | 300-8570-1-ND 90 .78  .68 | 300-8570-2-ND 420.00 | HCM49-25.175MABJ-UT 
96.000 |} 300-8315-1-ND 1.38 1.13 1.00 | 300-8315-2-ND 720.00/M | CM250S96.000KAZF-UT 27.000000 | 300-8571-1-ND 90 .78  .68 | 300-8571-2-ND 420.00 | HCM49-27.000MABJ-UT 
100.000 | 300-8316-1-ND 1.38 1.13 1.00 | 300-8316-2-ND 720.00/M | CM250S100.000KAZF-UT 28.636360 | 300-8572-1-ND 90 .78 .68 | 300-8572-2-ND 420.00 | HCM49-28.63636MABJ-UT 
32.000000 | 300-8573-1-ND 90.78 .68 | 300-8573-2-ND 420.00 | HCM49-32.000MABJ-UT 
z 33.868800 | 300-8574-1-ND 90 .78 .68 | 300-8574-2-ND 420.00 | HCM49-33.8688MABJ-UT 
HCM49 Series Surface Mount Crystals 40.000000 | 300-8575-1-ND 90 .78 68 | 300-8575-2-ND 420.00 | HCM49-40.000MABJ-UT 
ae 48.000000 | 300-8576-1-ND 90 .78  .68 | 300-8576-2-ND 420.00 | HCM49-48.000MABJ-UT 
Specifications: - : 49.152000 | 300-8577-1-ND 90 .78 .68 | 300-8577-2-ND 420.00 | HCM49-49.152MABJ-UT 
¢ Frequency Tolerance: +30ppm * Frequency Stability: +5O0ppm, -10°C ~ 60°C * Operating Temperature: 50.000000 | 300-8578-1-ND 90 .78 68 | 300-8578-2-ND 420.00 | HCM49-50.000MABJ-UT 


-40°C ~ 85°C * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C * Load Capacitance: 18.0pF * Shunt Capacitance: 
7pF Max. ~ 100UW * Insulation Resistance: 500MOQ Min. * Aging (First Year): +5ppm Max. 


Cylinder Type Crystals 


Specifications: 


10.5 Max—=} Equivalent Series Resistance 
(ESR, R1) (Q Max.) 


Le 

40.15 Max 0.64 , Frequency ESR 
r— 11.5 Max 3.5MHz < fo < 4.0MHz 200 
4,0MHz < fo < 6.0MHz 150 


¢ Frequency Tolerance: CFS Series: +20ppm; CFV and CSA 
Series: +30ppm 

¢Frequency Temperature Characteristics: CSA Series: 
+50ppm (-10°C ~ 60°C) 

* Operating Temperature Range: -20°C ~ 70°C 

¢ Storage Temperature Range: -40°C ~ 85°C 

* Drive Level: CFS and CFV Series: 1.W Max.; CSA Series: 
100LW 

¢ Insulation Resistance: 500MO Min. 

* Aging (first year): CFS Series: +3ppm Max.; CFV and CSA 
Series: +5ppm Max. 


6.0MHz < fo < 10.0MHz 100 
10.0MHz < fo < 14.0MHz | 80 
14.0MHz < fo < 30.0MHz | 50 
30.0MHz < fo < 36.0MHz 
36.0MHz < fo < 50.0MHz 


Equivalent Series Resistance (ESR, R1) Dimensions (mm) 
Cut Tape Tape & Reel Frequency ESR Mode < u D1 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 3.5MHz < fo < 4MHz 200 Series): (mex: /E2 | mexi ee 
(MHz) | Part No. 110 50 | PartNo. 1,000 | Part No. ANibis-< tories 150 CFS145 | 5.1 [4.3] 1.5 | 0.2 | 0.45 
4.433619 |300-6107-1-ND 90 78 68 | 300-6107-2-ND 420.00 | HCM49-4.433619MABJT bbe difo%e 1OMLE too | Fundamental CFS206 | 6.2 | 10) 2.1 | 0.26| 0.7 
5.990400 | 300-6111-1-ND 90 78  .68 | 300-6111-2-ND 420.00 | HCM49-5.9904MABJT 5 CFS308 | 8.2 | 10 | 3.1 [0.35 | 1.1 
6.500000 |300-6114-1-ND 90 78 68 | 300-6114-2-ND 420.00 | HCM49-6.500MABJT JOMH2 ss fo: SOMEZ eo crv206 | 6.2 | 10/ 21 [026/07 
9.000000 |300-6118-1-ND 90.78 68 |— — | HCM49-9.000MABUT OMe < 10 <S0Mie _ 3rd OT csas3io | 10.5 | 10] 3.2 | 0.32 | 1.1 
11.000000 | 300-6123-1-ND «90.7868 | — —__| HCM49-11.000MABJT 36MHz < fo < 66.6666MHz 80 csaz09 | 9 | 10] 32 [0.32] 14 
11.520000 | 300-6125-1-ND 90 .78 68 | 300-6125-2-ND 420.00 | HCM49-11.520MABUT 
12.000393 | 300-6128-1-ND 90 .78 68 | 300-6128-2-ND 420.00 | HCM49-12.000393MABJT Shunt ; 
14.318180 | 300-6130-1-ND 90 .78 68 | 300-6130-2-ND 420.00 | HCM49-14.31818MABJT ; Load / Cap. | Digi-Key Price Each Citizen 
16000312 |300-6135-1-ND 90 .78 .68 | 300-6135-2-ND 420.00 | HCM49-16.000312MABJT Sr] | aero Oncy ai ACAD =m |mn DE) ae LartiN i) a) ey) ET 
16.257000 | 300-6136-1-ND _—.90-—«.78 ~_—.68_ | 300-6136-2-ND 420.00 _| HCM49-16.257MABJT ee i ee Sea 100 ao = a erties 
Sale Eee . 2 S iz _ ae 60.005000kHz | 12.5pF | 0.8-1.7|300-3019-ND 1.00  .90 65 | CFV206-60.005KAZF 
75.000000kHz | 12.5pF | 0.8-1.7|300-3021-ND 1.00 90 65 | CFV206-75.000KAZF 
32.000000 | 300-6153-1-ND 90.78 68 | 300-6153-2-ND 420.00 | HCM49-32.000MABJT 7é.700000KH7 | 125pF | 08-17 | 300-3022-ND 1.00 9065 | GFV206-76.790KAZF 
33.868800 |300-6156-1-ND 90 78 68 | 300-6156-2-ND 420.00 | HCM49-33.8688MABJT CFV206 | 75 goog0oKHz |12'5F | 08-17 | 300-3023-ND 1.00 90 65 | CFV206-76 BOOKAZF 
40.000000 | 300-6157-1-ND 90.78 68 | 300-6157-2-ND 420.00 | HCM49-40.000MABJT 76.810000kH2 |125pF | 08-17 |300-3024-ND 1.00 90 65 | CFV206-76810KAZF 
49.152000 | 300-6159-1-ND_—-90_—78__—68_| — —_| HCM49-49.152MABJT 77.500000kHz | 12.5pF | 0.8-1.7|300-3025-ND 1.00  .90 65 | CFV206-77.500KAZF 
RoHS Compliant 77.503000kHz | 12.5pF | 0.8-1.7|300-3026-ND 1.00 90 65 | CFV206-77.503KAZF 
3.579545 ]300-8524-1-ND 90 78 68 | 300-8524-2-ND 420.00 | HCM49-3.579545MABJ-UT 96.000000kHz | 12.5pF | 0.8-1.7 | 300-3029-ND 1.22 1.10 _.79 | CFV206-96.000KAZF 
3.686400 | 300-8525-1-ND 90 78 68 | 300-8525-2-ND 420.00 | HCM49-3.6864MABJ-UT 6.144000MHz |18.0pF | 5.0 | 300-5007-ND Bi 69 58 | CSA309-6.144MABJ 
4.000000 | 300-8526-1-ND 90 .78 .68 | 300-8526-2-ND 420.00 | HCM49-4.000MABJ-UT 7.680000MHz | 18.0pF| 5.0 | 300-5009-ND 81 69 58 | CSA309-7.680MABJ 
4.032000 | 300-8527-1-ND 90 78 68 | 300-8527-2-ND 420.00 | HCM49-4.032MABJ-UT 8.000156MHz | 18.0pF} 5.0 | 300-5011-ND 81 69 58 | CSA309-8.000156MABJ 
4.096000 | 300-8528-1-ND 90 78 .68 | 300-8528-2-ND 420.00 | HCM49-4.096MABJ-UT 9.216000MHz | 18.0pF | 5.0 | 300-5013-ND 81 69.58 | CSA309-9.216MABU 
4.194304 | 300-8529-1-ND 90 78  .68 | 300-8529-2-ND 420.00 | HCM49-4.194304MABJ-UT| 10.240000MHz | 18.0pF | 5.0 __| 300-5017-ND 81.69 _.58 | CSA309-10.240MABJ 
4.433619 | 300-8530-1-ND 90 78 68 | 300-8530-2-ND 420.00 | HCM49-4.43361 9MABJ-UT| 11.000000MHz | 18.0pF | 5.0 | 300-5018-ND = 81.69.58 | CSA309-11.000MABJ 
4.915200 | 300-8531-1-ND 90 .78  .68 | 300-8531-2-ND 420.00 | HCM49-4.9152MABJ-UT csazog | /1-289600MHz | 18.0pF | 5.0 | 300-5020-ND 81, 69-58 | CSA309-11.2896MABJ 
5.000000 |300-8532-1-ND 90 78 68 | 300-8532-2-ND 420.00 _| HCM49-5.000MABJ-UT ferme (iane| ap A Si es. oe lcensuoaz esomany 
5.068800 | 300-8533-1-ND 90.78 _.68_| 300-8533-2-ND 420.00 _ | HCM49-5.0688MABJ-UT 42500000MHz |18.0pF| 50 | 300-5024-ND ‘ei, ce — (68 | Geaa0g 10. SOMAR 
5.990400 |300-8534-1-ND 90 78  .68 | 300-8534-2-ND 420.00 | HCM49-5.9904MABJ-UT 14318180MHz |18.09F | 5.0 | 300-5026-ND igi 16g: = S81 CSAR0D-1A31STSMABL 
6.000000 }300-8535-1-ND 90 78  .68 | 300-8535-2-ND 420.00 | HCM49-6.000MABJ-UT 45.000000mHz | 18.0pF| 5.0 | 300-5028-ND ‘at 69.~—SC58 | CSA309-15 COOMABJ 
6.144000 | 300-8536-1-ND 90 .78  .68 | 300-8536-2-ND 420.00 | HCM49-6.144MABJ-UT 15.360000MHz |18.0pF| 5.0 | 300-5029-ND 81 69 58 | CSA309-15.360MABJ 
6.500000 | 300-8537-1-ND 90 .78 68 | 300-8537-2-ND 420.00 | HCM49-6.500MABJ-UT 16.000312MHz |18.0pF | 5.0 | 300-5031-ND ‘81.69 _58 | CSA309-16.000312MABJ 
7.372800 | 300-8538-1-ND 90.78 __.68_ | 300-8538-2-ND 420.00 _| HCM49-7.3728MABJ-UT (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 1263 


CITIZEN” Cylinder Type Crystals (cont, HC49US Series Through-Hole Crystals 
Specifications: 
Shunt cee 4 ee ° Frequency Tolerance: +30ppm * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Storage Temperature: -40°C 
Load | Cap. | Digi-Key Erice Each Citizen ~ 85°C * Load Capacitance: 18.0pF * Shunt Capacitance: 7pF Max. ° Drive Level: 100u.W Max. « Insula- 
Series Frequency Cap. (pF) | Part No. 1 1050 _| Part No. tion Resistance: 500MO Min. » Aging (First Year): +5ppm Max. 
16.257000MHz |18.0pF| 5.0 |300-5032-ND 81  .69 58 | CSA309-16.257MABJ equivalent Serica nasistants 
16.934400MHz |18.0pF) 5.0 |300-5035-ND 81 69 58 | CSA309-16.9344MABJ 
17.734475MHz |18.0pF| 5.0 |300-5036-ND 81 69 58 | CSA309-17.734475MABJ (ESR, Rt) (9 Max.) 
18.869000MHz | 18.0pF} 5.0 |300-5039-ND 81 69 58 | CSA309-18.869MABJ Frequency ESR 
20.480000MHz |18.0pF| 5.0 | 300-5042-ND _.81_—«69_—«58 | CSA309-20.480MABJ 3.579545MHz < fo < 3.6864MHz 200 
25.175000MHz |18.0pF| 5.0 |300-5047-ND 81 69 58 | CSA309-25.175MABJ 4.0MHz < fo < 5.9904MHz 150 
28.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-5049-ND 81 69 58 | CSA309-28.000MABJ 6.0MHz < fo < 9.8304MHz 100 
28.636360MHz |18.0pF| 5.0 |300-5051-ND 81 69  .58 | CSA309-28.63636MABJ 10.0MHz < fo < 13.5MHz 80 
esagog | 32:000000MH2 | 18.09F) 5.0 |300-5054-ND 81 69.58 | CSA309-32.000MABJ 4.65 Max 14.31818MHz < fo < 28.63636MHz 50 
33.000000MHz |18.0pF| 5.0 | 300-5056-ND _.81_—«69_—«58 | CSA309-33.000MABJ 92.0MHz < fo < 33.8688MHz 140 
33.333300MHz |18.0pF| 5.0 |300-5057-ND 81 69 58 | CSA309-33.3333MABJ 40. OME <6 <'50.0MHE an 
33.868800MHz |18.0pF| 5.0 |300-5058-ND 81 69 58 | CSA309-33.8688MABJ 
40.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-5060-ND 81 69  .58 | CSA309-40.000MABJ aeacen 
48.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-5061-ND 81 69 — .58 | CSA309-48.000MABJ Frequency Digi-Key Citizen 
53.125000MHz |18.0pF| 5.0 | 300-5064-ND 8169 _—_58 | CSA309-53.125MABJ (Las) Reruns i io 20 Battin} 
60.000000MHz ]18.0pF| 5.0 | 300-5065-ND 81  .69 — .58 | CSA309-60.000MABJ 4.032000 300-6004-ND -70 60 55 HC49US4.032MABJ 
64.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-5066-ND 81 .69 58 | CSA309-64.000MABJ 5.068800 300-6010-ND 70 60 55 | HC49US5.0688MABJ 
66.666600MHz |18.0pF| 5.0 |300-5067-ND 81 69 ~—_.58 | CSA309-66.6666MABJ 5.990400 300-6011-ND 70 60 55 | HC49US5.9904MABJ 
CSA310] —3.579545MHz [18.0pF| 5.0 | 300-1008-ND 8169.58 | CSA310-3.579545MABJ 6.500000 300-6014-ND -70 60 55 | HC49US6.500MABJ 
RoHS Compliant 7.680000 300-6016-ND 70 60 55 _| HC49US7.680MABJ 
CFS145 | _32.768000kKHz [12.5pF] 1 | 300-8304-ND 77 66.55 | CFS145-32.768KDZF-UB 9.216000 300-6019-ND 70 60 55 | HC49US9.216MABJ 
crszog| 32:768000kHz | 6.0pF | 1.35 [300-8301-ND 28.24 46 | CFS206-32.768KDZB-UB 10.240000 300-6022-ND 70 60 55 | HC49US10.240MABJ 
32.768000kKHz |12.5pF| 1.35 | 300-8303-ND 28 24-16 | CFS206-32.768KDZF-UB 11.520000 300-6025-ND 70 60 565 | HC49US11.520MABJ 
CFS308 | _32.768000kHz [12.5pF| 1.6 | 300-8302-ND 28 24 16 | CFS308-32.768KDZF-UB 12.000393 300-6028-ND 70 60 55 | HC49US12.000393MABJ 
32.000000kHz | 12.5pF|0.8-1.7|300-8402-ND 1.00 90 65 | CFV206-32.000KAZF-UB 15.000000 300-6032-ND 70 60 55 | HC49US15.000MABJ 
40.000000kHz | 12.5pF|0.8-1.7 | 300-8403-ND 1.00 90 65 | CFV206-40.000KAZF-UB 16.000312 300-6035-ND 70 60 55 | HC49US16.000312MABJ 
60.000000kHz | 12.5pF|0.8-1.7 | 300-8404-ND 1.00 90 65 | CFV206-60.000KAZF-UB 16.257000 300-6036-ND 70 60 65 | HC49US16.257MABJ 
65.536000kHz | 12.5pF|0.8-1.7|300-8405-ND 1.00 .90 65 | CFV206-65.536KAZF-UB 21.477270 300-6043-ND 70 60 65 | HC49US21.47727MABJ 
cFv206 | _75.000000kHz | 12.5pF | 0.8-1.7|300-8406-ND 1.00 90 _.65 | CFV206-75.000KAZF-UB 24.000140 300-6046-ND 70 60 55 | HC49US24.00014MABJ 
76.800000kKHz | 12.5pF|0.8-1.7|300-8407-ND 1.00 90 65 | CFV206-76.800KAZF-UB 25.175000 300-6049-ND 70 60 55 _| HC49US25.175MABJ 
77.503000kHz | 12.5pF|0.8-1.7|300-8408-ND 1.00 90 65 | CFV206-77.503KAZF-UB 27.000000 300-6050-ND 70 60 ‘55 | HC49US27.000MABJ 
96.000000kHz | 12.5pF|0.8-1.7 | 300-8409-ND 1.22 1410  .79 | CFV206-96.000KAZF-UB 33.868800 300-6056-ND 70 60 55 | HC49US33.8688MABJ 
100.000000kHz | 12.5pF|0.8-1.7|300-8410-ND 1.00 90 _.65 | CFV206-100.000KAZF-UB RoHS Compliant 
4.096000MHz | 18.0pF] 5.0 |300-8412-ND 81 69 58 | CSA309-4.096MABJ-UB 3.579545 300-8467-ND 63 54 ‘50 | HC49US3.579545MABJ-UB 
4.800000MHz |18.0pF| 5.0 300-8413-ND 81 69 .58 | CSA309-4.800MABJ-UB 3.686400 300-8468-ND 63 54 50 HC49US3.6864MABJ-UB 
4.915200MHz |18.0pF| 5.0 300-8414-ND 81 69 58 | CSA309-4.9152MABJ-UB 4.000000 300-8469-ND 63 54 50 HC49US4.000MABJ-UB 
5.120000MHz | 18.0pF] 5.0 | 300-8415-ND 81 69 — 58 | CSA309-5.120MABJ-UB 4.032000 300-8470-ND 70 60 55 HC49US4.032MABJ-UB 
5.529600MHz |18.0pF| 5.0 | 300-8416-ND 81.69 58 | CSA309-5.5296MABJ-UB 4.096000 300-8471-ND 63 54 50 HC49US4.096MABJ-UB 
6.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8417-ND 81 69 58 | CSA309-6.000MABJ-UB 4.194304 300-8472-ND 63 54 “50 | HC49US4.194304MABJ-UB 
6.144000MHz | 18.0pF| 5.0 |300-8418-ND 81 69 58 | CSA309-6.144MABJ-UB 4.433619 300-8473-ND 70 60 '55 | HC49US4.433619MABJ-UB 
7.372800MHz | 18.0pF| 5.0 |300-8419-ND 81 69 58 | CSA309-7.3728MABJ-UB 4.915200 300-8474-ND 63 54 ‘50 | HC49US4.9152MABJ-UB 
7.680000MHz | 18.0pF| 5.0 |300-8420-ND 81 69 58 | CSA309-7.680MABJ-UB 5.000000 300-8475-ND 63 ‘64 ‘50 | HC49US5.000MABJ-UB 
8.000000MHz | 18.0pF| 5.0 | 300-8421-ND 81 «69 _—_—58 | CSA309-8.000MABJ-UB 5.068800 300-8476-ND 70 60 ‘55 | HC49US5.0688MABJ-UB 
8.192000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8422-ND 81 69 58 | CSA309-8.192MABJ-UB 5.990400 300-8477-ND 70 “60 “65 1 HC49US5.9904MABJ-UB 
9.216000MHz | 18.0pF| 5.0 |300-8423-ND 81 69 58 | CSA309-9.216MABJ-UB 6.000000 300-8478-ND ‘63 ‘64 ‘50 | HC49US6.000MABJ-UB 
9.600000MHz | 18.0pF| 5.0 |300-8424-ND 81 69 58 | CSA309-9.600MABJ-UB 6.144000 300-8479-ND ‘63 ‘6d 50 | HC49US6.144MABJ-UB 
9.830400MHz | 18.0pF} 5.0 |300-8425-ND 81 69 58 | CSA309-9.8304MABJ-UB 6.500000 FRR AEH ND a6 ‘60 ‘6s. | HOdgUS6 S00MABEUB 
10.000000MHz | 18.0pF| 5.0 | 300-8426-ND 81 «69 _—_58 | CSA309-10.000MABJ-UB Eee FW MEKLEND 35 ek “50. -|| HIGAOWS? S728MABIUB 
10.240000MHz |18.0pF| 5.0 |300-427-ND 81 69 58 | CSA309-10.240MABJ-UB pea00n0 ERD ea ei SSO Hedals7-Se0MAPL-UR 
11.059200MHz | 18.0pF} 5.0 |300-8428-ND 81 69 58 | CSA309-11.0592MABJ-UB 8.000000 POCORN ‘es ii #6 (ll H@dslse COOMARLLUB 
11.289600MHz | 18.0pF} 5.0 |300-8429-ND 81 69 58 | CSA309-11.2896MABJ-UB 9.600000 FUOLND 76 a feel sieaaiveg OoONA BAA 
12.000000MHz | 18.0pF} 5.0 |300-8430-ND 81 69 58 | CSA309-12.000MABJ-UB Reetts ARSED ee ‘50 ee. WiGiedsiyes.1GMan iB 
12.288000MHz | 18.0pF| 5.0 | 300-8431-ND _—_—.81_—~69_—_—58 | CSA309-12.288MABJ-UB prance POR ERIND "63 sy 50. ..| Hesaled. asOaNARI-UB 
72.500000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8432-ND 81 69 58 | CSA309-12.500MABJ-UB Ta SOOEaTeTENID m= mm 50" 711 HG4SUS10.000MABICUB: 
13.500000MHz |18.0pF} 5.0 |300-8433-ND 81 69 58 | CSA309-13.500MABJ-UB Go a40000 STOO) ea ea 50” | aedaUS10-340MABI-UB 
14.318180MHz |18.0pF} 5.0 |300-8434-ND 81 69 58 | CSA309-14.31818MABJ-UB G4 900000 mentee 76 ee ee. | JHGdSUSTtGOMABILUR 
14.745600MHz | 18.0pF| 5.0 |300-8435-ND 81 69 58 | CSA309-14.7456MABJ-UB 
15.000000MHz | 18.0pF| 5.0 | 300-8436-ND 81 «69 _—_58 | CSA309-15.000MABJ-UB 1.059200 200 S420-ND 68 oe “50 ||| HOAQUS TOS 82M ABS UB 
{6.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8437-ND 81 69 58 | CSA309-16.000MABJ-UB 11520000 00-848 ND =70 260 255) HEABUSTTSZ0MABY UB: 
12.000000 300-8492-ND 63 54 ‘50 | HC49US12.000MABJ-UB 
16.000312MHz |18.0pF} 5.0 |300-8438-ND 81 69 58 | CSA309-16.000312MABJ-UB 
12.000393 300-8493-ND 70 60 55 | HC49US12.000393MABJ-UB 
CSA309) 16.384000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8439-ND 81 .69 58 | CSA309-16.384MABJ-UB ispanane aie aaSe NG 4 a Ba leila 13 Sea ELLUIS 
16.667000MHz |18.0pF} 5.0 |300-8440-ND 81 69 58 | CSA309-16.667MABJ-UB ; : ; : ; 
16.934400MHz |18.0pF| 5.0 |300-8441-ND 81 _.69_.58 | CSA309-16.9344MABJ-UB ey CaN a ge 90” ||| HesUS 1s SOOM Ue 
17.734475MHz | 18.0pF} 5.0 | 300-8442-ND 61 69 58 | CSA309-17.734475MABJ-UB aaetG1S0 SOO. oND) Bo ae 220 SHGAUS S181 ENABLE) 
18.000000MHz |18.0pF} 5.0 |300-8443-ND 81 69 _.58 | CSA309-18.000MABJ-UB aie EN A 60 ee || HOCUS eB TUE 
48.432000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8444-ND 81 69 —_.58 | CSA309-18.432MABJ-UB 1.000000 SOL ETAND) 63 4 ‘50 | HC49US15.000MABJ-UB 
19.660800MHz |18.0pF| 5.0 |300-8445-ND 81 69 58 | CSA309-19.6608MABJ-UB 15.360000 900-8498:ND 63 54 50 | HC49US15.360MABJ-UB 
20.000000MHz |18.0pF| 5.0 | 300-8446-ND 81.69 _—_58 | CSA309-20.000MABUJ-UB 16.000000 clooney ND 63 54 50 | HC49US16.000MABJ-UB 
20.480000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8447-ND 81 69 58 | CSA309-20.480MABJ-UB 16.000312 300°8500:ND. 70 60 55_| HG49US16.000312MABJ-UB 
22.118000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8448-ND 81 69 ~—.58 | CSA309-22.1184MABJ-UB 161257000 saluted Hale) 20 60 #081, || HIGAQUS 16.257 MABY-UB 
24.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8449-ND 81 69 _—_.58 | CSA309-24.000MABJ-UB eet selesede tle) 63 aot 200 || HIGAQUS 16.284 ARUB 
24.576000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8450-ND 81 69 58 | CSA309-24.576MABJ-UB 17.734475 300-8503-ND 70 60 5 | HC49US17.734475MAB,-UB 
25.000000MHz | 18.0pF| 5.0 | 300-8451-ND _—.81_—~«69_—_—58 | CSA309-25.000MABJ-UB 18.000000 300-8504-ND 70 60 55 | HC49US18.000MAB.-UB 
27.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8452-ND 81 69 58 | CSA309-27.000MABJ-UB 18.432000 300-8505-ND 63 54 50__| HC49US18.432MABJ-UB 
28.000000MHz |18.0pF} 5.0 |300-8453-ND 81 69 58 | CSA309-28.000MABJ-UB 19.660800 300-8506-ND 63 54 50 HC49US19.6608MABJ-UB 
28.322000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8454-ND 81 69 58 | CSA309-28.322MABJ-UB 20.000000 300-8507-ND 63 54 50 HC49US20.000MABJ-UB 
28.636360MHz |18.0pF| 5.0 |300-8455-ND 81 .69 58 | CSA309-28.63636MABJ-UB 21.477270 300-8508-ND -70 60 55 HC49US21.47727MABJ-UB 
29.491200MHz |18.0pF| 5.0 | 300-8456-ND _—.81__—«.69_—=58 | CSA309-29.4912MABJ-UB 22.118400 300-8509-ND 63 54 50 | HC49US22.1184MABJ-UB 
30.000000MHz [18.0pF{ 5.0 |300-8457-ND 81  .69 58 | CSA309-30.000MABJ-UB 24.000000 300-8510-ND 63 54 50__| HC49US24.000MABJ-UB 
32.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8458-ND 81 .69 58 | CSA309-32.000MABJ-UB 24.000140 300-8511-ND 70 60 55 | HC49US24.00014MABJ-UB 
32.768000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8459-ND 81 69 58 | CSA309-32.768MABJ-UB 24.576000 300-8512-ND 63 54 50 | HC49US24.576MABJ-UB 
33.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8460-ND 81 69 58 | CSA309-33.000MABJ-UB 25.000000 300-8513-ND 63 54 50 | HC49US25.000MABJ-UB 
33.333300MHz |18.0pF| 5.0 | 300-8461-ND _—81__—.69_—_—58 | CSA309-33.3333MABJ-UB 25.175000 300-8514-ND 70 60 55 | HC49US25.175MABJ-UB 
33.868800MHz |18.0pF{ 5.0 |300-8462-ND 81  .69 58 | CSA309-33.8688MABJ-UB 27.000000 300-8515-ND 63 54 .50__| HC49US27.000MABJ-UB 
40.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8463-ND 81 69 58 | CSA309-40.000MABJ-UB 28.224000 300-8516-ND 63 54 ‘50 | HC49US28.224MABJ-UB 
48.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8464-ND 81 69 58 | CSA309-48.000MABJ-UB 28.636360 300-8517-ND 70 60 55 | HC49US28.63636MABJ-UB 
49.152000MHz | 18.0pF| 5.0 |300-8465-ND 81 69 58 | CSA309-49.152MABJ-UB 32.000000 300-8518-ND 63 54 50 | HC49US32.000MABJ-UB 
64.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8466-ND 81 69 —_58 | CSA309-64.000MABJ-UB 33.868800 300-8519-ND 70 60 565 | HC49US33.8688MABJ-UB 
3.579545MHz |18.0pF| 5.0 |300-8306-ND 81 69 58 | CSA310-3.579545MABJ-UB 40.000000 300-8520-ND 63 54 .50__| HC49US40.000MABJ-UB 
CSA310) 3.686400MHz |18.0pF| 5.0 |300-8307-ND 81 .69 58 | CSA310-3.6864MABJ-UB 48.000000 300-8521-ND 63 54 ‘50 | HC49US48.000MABJ-UB 
4.000000MHz | 18.0pF) 5.0 300-8308-ND 81 69 58 | CSA310-4.000MABJ-UB 50.000000 300-8522-ND 63 54 50 HC49US50.000MABJ-UB 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


S CITIZEN" 


ABRACON 
CORPORATION 
The Power of Linking Together 


NEW! AP2S and AP3S Series Low 
Jitter Programmable Oscillators 


CSX-750P Series 
Programmable Oscillator 


Fig. 1 — AP2S 


15.08 —|_ #2 


Pin Connection 
1 Standby 
2 Ground 
3 Output 
4 Vdd 


Pin Connection 
1 OE, ST 

2 Gnd 
3 Out 
4 Vdd 


0. 


Fig. 2— AP3S 


Connection 
Tri-state 
Ground 
Output 
Vdd 


How to Select Base Number: 


#1 Select Supply Voltage, Output and Function 
#2 Select Frequency Stability / Operating Temperature 1. 
#3 Select Packaging (leave /ast two boxes blank for Tube packaging). 


Call Digi-Key with your selected Base Part Number, 
and a Sales Representative will enter your desired frequency. 
Parts come marked with Manufacture Date Lot Code only. 


How to Select a Base Part Number: 


#1 Select Package 
#2 Select Supply Voltage 
#3 Select Frequency over Temperature Range 


Example Part Number: 
CSxX750 DUIUU0 - ND 
eae a ia Call Digi-Key with your selected Base Part Number and a 
Sales Representative will enter your desired frequency. 


#1 #2 #3 
Supply Out e Frequency Stability/ Packaging Example Part Number: 
put Function ‘i APOIOOOG-NbD 
Voltage Operating Temperature TR Tape and Reel 
PD| 5.0 CMOS Standby C | +100ppm @ -20°C ~ 70°C 
PC| 5.0 |CMOS| Output Enable B | +50ppm @ -20°C ~ 70°C For Tube packaging, leave 
PJ[_33 [CMOS| Standby F | #100ppm @ -40°C ~ 85°C lest two boxes blank: re rr ra 
PB 3.3 CMOS | Output Enable Frequency: Package Supply Voltage Frequency Stability over 
PK| 50 | TIL Standby 3.3V = 1.000 ~ 100.000 MHz 28 | 20x25 1 2.5V Temperature Range 
PT| 5.0 TTL | Output Enable 5.0V = 1.000 ~ 125.000 MHz 3S | 25x32 2 1.8V EJ +20ppm (-20°C ~ 70°C) 
3 3.3V ER +25ppm (-20°C ~ 70°C) 
EC +50ppm (-20°C ~ 70°C 
ea les ae Tape'& Reel Frequency Range: LJ Soon { 40°C ~8 a 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 2.5V = 1.0MHz ~ 90.0MHz +20ppm (~ ~ 85°C) 
Part No. il 10 50 | Part No. 100 500 1,000 1 BV =1 OMHz ~75, OMHz LR +25ppm (-40°C ~ 85°C) 
CSX750L00-ND 4.73 4.05 2.97 |CSX7500I00I0C-ND —270.00 1012.50 _ 1800.00 3.3V = 1.0MHz ~ 110.0MHz Lc +50ppm (-40°C ~ 85°C) 
Blank Oscillator 5x7mm SMD 
7 a = = = = Digi-Key Price Each 
CSX-750P1P-ND 3.60 3.33 2.97 Fig. PartNo 1 10 50 
1 AP2SO00-ND 8.40 7.20 5.28 
Programmabl rts are non-cancelable and non-returnable! 
ogra anieiRe are oI erane a! e 2 AP3SOI00-ND 6.83 5.85 4.29 


Note: For fixed frequency oscillators please reference ASD and ASE Series Oscillators. 
Programmable parts are non-cancelable and non-returnable! 


CTS. cpscp7 Programmable 
nWave Clock Oscillators 


Programmable Clock Oscillator 


NEW! ASEP Series 3.2mm x 2.5mm 
Programmable Oscillators 


Metal lid Pin Connection 
OE or Standby 


GND 


1 
2 
3 Output 
4 Vdd 


How to Select a Base Part Number: 


#1 Select Output Voltage 
#2 Select Frequency Tolerance 
#3 Select Temperature Range 
#4 Select Function 


Pin 1 Pin3 Pin Symbol Description Call Digi-Key with your selected Base Part Number and a 
Logic 1 Output ih EOH : Enable Input (Standby) Sales Representative will enter your desired frequency. 
‘Open Ouibut 2 GND Circuit and Package Ground Example Part Number: 
P Pp 3 Output RF Output ASEP COU O-ND 
Logic 0 High Impedance 4 Vec Supply Voltage 
Supply Operating 
Voltage | Frequency | Temperature| Case | Digi-Keyt Price Each 
Fig.| (V) | Stability Range Style | Part No. 1 10 50 
20°C ~ 70°C CPSNA-ND NEW! 998 855 6.27 ‘I fe - ” 
25 +50ppm ° 7 3.2x5 i 2 i . Output Frequency Temperature Select 
1 -40°C ~ 85°C CP5NB-ND NEW! 9.98 8.55 6.27 Voltage Tolerance Range Function 
ae 6 “20°C ~ 70°C | , CP5LA-ND NEW! 9.98 8.55 6.27 3 | 3.3V J +20ppm D | -10°C ~ 60°C Blank | Output Enable 
3} s80PP™ | orc ~asc|°?*°| CPSLBND NEW! 998 855 6.27 5 | 5.0v R +25ppm F | -30°C ~ 70°C B Standby 
nee 20°6~70C| - | CP7NA-ND 499. 428. 3.14 ‘ aon N sore = se 
H +50ppm ? _ x “40°C ~ 85% 
2 -40°C ~ 85°C CP7NB-ND 4.99 4.28 3.14 Z 100ppm 
33 50 -20°C ~ 70°C 5x7 CP7LA-ND 4.99 4.28 3.14 F ~ SOMHE ASR ON 
i m x Hee ~ 125. 
sOUPPM | 40°C ~ 85°C CP7LB-ND 499 428 3.44 requency Range z e 
t Call Digi-Key with your selected base part number and a sales representative will enter your desired fre- Digi-Key Price Each 
quency. Frequency Range: 2.000MHz ~ 200.000MHz Part No. 1 10 50 
Parts come marked with manufacturer date lot code only. ASEPCIOOIO-ND 6.30 5.40 3.96 


Programmable parts are non-cancelable and non-returnable! Programmable parts are non-cancelable and non-returnable! 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1265 


HIECS ne. Programmable Oscillators 


The ability to create a custom oscillator to certain specifications provides engineers with a great deal of flexibil- Size Dip Package. Frequency ranges are available from 1MHz ~ 125MHz in 3.3V and 1MHz ~ 150MHz in 5V* 
ity. They allow for last minute changes in circuitry or design. ECS Blanks are “Twice Programmable”. This isa and in +50ppm** and +100ppm Frequency Stability Options. 

cost saving feature which allows you to reprogram the same part to different specifications. ECS Programmable 3.2 x 5.0 SMD package: Frequency range 1MHz ~ 125MHz in 5V. 

Oscillators are available in four different package styles: 3.2 x 5.0 SMD, 5.0 x 7.5 SMD, Half Size Dip and Full **50ppm not available in Extended Temperature Range Option. 


Pin Connection Pin Connection Pin Connection Pin Connection 


Tri-State Tri-State Tri-State “| 5 Tri-State 


Gnd | Gnd H Gnd ake Gnd 


Output i Output Output 8 Output 


Vec Vec : Vec Vec 


ECS-P53 (3.3V) Tri-State Control Voltage ECS-P73 (3.3V) Tri-State Control Voltage ECS-P83 (3.3V) Tri-State Control Voltage ECS-P143 (3.3V) Tri-State Control Voltage 
Pin #1 = Open #3 = Output Pin #1 = Open #3 = Output Pin #1 = Open #5 = Output Pin #1 = Open #8 = Output 
Pin #1 =+0.7V Min. | #3 = Output Pin #1 =+0.7V Min. | #3 = Output Pin #1 =+0.7V Min. | #5 = Output Pin #1 =+0.7V Min. | #8 = Output 
Pin #1 = +0.2V Max. | #3 = High Impedance Pin #1 = +0.2V Max. | #3 = High Impedance Pin #1 =+0.2V Max. | #5 = High Impedance Pin #1 = +0.2V Max. | #8 = High Impedance 
ECS-P55 (5V) Tri-State Control Voltage ECS-P75 (5V) Tri-State Control Voltage ECS-P85 (5V) Tri-State Control Voltage ECS-P145 (5V) Tri-State Control Voltage 
Pin #1 = Open #3 = Output Pin #1 = Open #3 = Output Pin #1 = Open #5 = Output Pin #1 = Open #8 = Output 
Pin #1 =+2.0V Min. | #3 = Output Pin #1 =+2.0V Min. | #3 = Output Pin #1 =+2.0V Min. | #5 = Output Pin #1 =+2.0V Min. | #8 = Output 
Pin #1 = +0.8V Max. | #3 = High Impedance Pin #1 = +0.8V Max. | #3 = High Impedance Pin #1 = +0.8V Max. | #5 = High Impedance Pin #1 = +0.8V Max. | #8 = High Impedance 
Supply |Frequency| Operating Digi-Key + Price Each Supply |Frequency| Operating Digi-Key ¢ Price Each 
Fig.| Voltage (V)| Tolerance |Temperature| Case Style | Part No. 1 10 50 100 Fig.| Voltage (V)| Tolerance |Temperature|Case Style| Part No. 1 10 50 100 
Surface Mount — RoHS Compliant Through Hole (Cont.) 
-40°C ~ 85°C} 3.2x5 ECS-P53-AN-ND 11.03 9.45 6.93 6.30 -40°C ~ 85°C | 14 Pin DIP] ECS-P143-AN-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 
+100ppm +100ppm 
3.3 -10°C ~ 70°C} 3.2x5 ECS-P53-A-ND 11.03 945 693 6.30 3.3 O°C ~ 70°C |14 Pin DIP| ECS-P143-A-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 
+50ppm |-10°C~70°C| 3.2x5 ECS-P53-B-ND 11.03 945 693 6.30 +50ppm | 0°C ~ 70°C |14 Pin DIP} ECS-P143-B-ND 6.77 581 4.26 3.87 
1 4 
-40°C ~ 85°C} 3.2x5 ECS-P55-AN-ND 11.03 9.45 693 6.30 -40°C ~ 85°C} 14 Pin DIP} ECS-P145-AN-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 
+100ppm +100ppm 
5 -10°C ~ 70°C} 3.2x5 ECS-P55-A-ND 11.03 9.45 693 6.30 5 O°C ~ 70°C |14 Pin DIP| ECS-P145-A-ND 6.77 581 4.26 3.87 
+50ppm |-10°C~70°C| 3.2x5 ECS-P55-B-ND 11.03 945 693 6.30 +50ppm | 0°C ~ 70°C |14 Pin DIP} ECS-P145-B-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 
F -40°C ~ 85°C 5x7 ECS-P73-AN-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 Through Hole — RoHS Compliant 
+100ppm 
3.3 o°c ~ 70°C 5x7 ECS-P73-A-ND 6.77 581 4.26 3.87 -40°C ~ 85°C| 8 Pin DIP | ECS-P83-ANX-ND 6.77 581 4.26 3.87 
+100ppm 
+50ppm | 0°C ~ 70°C 5x7 ECS-P73-B-ND 6.77 581 4.26 3.87 3.3 0°C ~ 70°C | 8 Pin DIP | ECS-P83-AX-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 
2 
-40°C ~ 85°C 5x7 ECS-P75-AN-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 4 +50ppm | 0°C ~ 70°C | 8 Pin DIP | ECS-P83-BX-ND 6.77 581 4.26 3.87 
+100ppm 
5 o°c ~ 70°C 5x7 ECS-P75-A-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 -40°C ~ 85°C| 8 Pin DIP | ECS-P85-ANX-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 
+100ppm 
+50ppm | 0°C ~ 70°C 5x7 ECS-P75-B-ND 6.77 581 4.26 3.87 5 0°C ~ 70°C | 8 Pin DIP | ECS-P85-AX-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 
Through Hole +50ppm | 0°C ~ 70°C | 8 Pin DIP | ECS-P85-BX-ND 6.77 581 4.26 3.87 
-40°C ~ 85°C} 8PinDIP | ECS-P83-AN-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 -40°C ~ 85°C | 14 Pin DIP| ECS-P143-ANX-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 
+100ppm +100ppm 
3.3 o°C ~ 70°C | 8 Pin DIP | ECS-P83-A-ND 6.77 581 4.26 3.87 3.3 O°C ~ 70°C |14 Pin DIP| ECS-P143-AX-ND 6.77 581 4.26 3.87 
+50ppm | 0°C ~ 70°C | 8Pin DIP | ECS-P83-B-ND 6.77 581 4.26 3.87 +50ppm | 0°C ~ 70°C |14 Pin DIP} ECS-P143-BX-ND 6.77 581 4.26 3.87 
3 4 
-40°C ~ 85°C} 8Pin DIP | ECS-P85-AN-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 -40°C ~ 85°C | 14 Pin DIP| ECS-P145-ANX-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 
+100ppm +100ppm 
5 o°Cc ~ 70°C | 8 Pin DIP | ECS-P85-A-ND 6.77 581 4.26 3.87 5 o°c ~ 70°C |14 Pin DIP| ECS-P145-AX-ND 6.77 581 4.26 3.87 
+50ppm | 0°C ~ 70°C | 8Pin DIP | ECS-P85-B-ND 6.77 581 4.26 3.87 +50ppm | 0°C ~ 70°C |14 Pin DIP} ECS-P145-BX-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 


t Call Digi-Key with your Selected Base Part Number, and a Sales Representative will enter your desired frequency. 
Programmable parts are non-cancelable and non-returnable! 


CrystalPro Oscillator Programming System 


Programmer Blank Oscillator 
Designed specifically to program oscillator devices, the CrystalPro is a fast, accurate, Digi-Key 
low cost solution for your low to mid volume programming needs. Software and firmware Description Part No. Price Each 
upgrades can be downloaded off the web to support future parts from manufacturers and Blank Oscillator. Full Size ECS-UPO-14PIN-ND 452 
new technologies such as programmable TCXO and VCXO devices. The user-friendly Blank Oscillator, Half Size ECS-UPO-8PIN-ND 452 
PC Based Programmer CrystalWindow graphical interface insures complete and valid part specification and fast * RoHS Compliant 
part type switching. Attaches to any Windows PC via standard serial port. - P 
Features: ¢ Fast - average programming is less than two seconds * Accurate - frequen- Blank ecilatct, 2 : $ eM eS UR aN a3 
cy at time of programming cycle is within 5ppm ¢ Simple - just select part number, type in Blank Oscillator, Full Size ECS-UPO-14PINX-ND 4.52 
desired frequency and click PROGRAM * Flexible - handling devices up to 250MHz and Blank Oscillator, Half Size ECS-UPO-8PINX-ND 4.52 
LVTTL/TTL/CMOS/ECL/PECL I/O technologies, the CrystalPro is designed to handle 
tomorrow's technologies as they become available. Adapter 
ECS-PCPRO-ND NN. Digi-Key 
er Digi-Key , Description Part No. Price Each 
Bescunilon BaigiNc! Buceleach Adapter 3 x 5 SMD ECS-UPO-3X5-FXT-ND 87.75 
PC Based Programmer ECS-PCPRO-ND 1521.00 Adapter 5 x 7 SMD ECS-UPO-5X7-FXT-ND 67.50 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1266 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


) SCOMPONENTS, inc, FIPO™ Field Instantly Programmable Oscillators 


IW 


The FIPO system from Cardinal is indispensable for such things as prototypes, early stage design, unexpected de- Oscillator Blanks are available in four different package styles: Full Size 14 Pin Dip, Half Size 8 Pin Dip, 5x7 
sign problems, modification, immediate service, a sudden ramp in production and volume production. CardinalOs- Ceramic SMD, and a Plastic SMD package. 

cillator Blanks are “Twice Programmable” to correct errors or to reuse the same part for two separate applications +Frequency ranges are available from 1MHz ~ 133MHz in 5V and 1MHz ~ 100MHz in 3.3V and in +100ppm, 
with different frequency and/or different output characteristics without having to dispose of the original part. +50ppm and +25ppm frequency stability options. 


Fig.1 (Style 4) Half Size, 8-Pin Dip Fig. 2 (Style 1) Full Size 14 Pin Dip Fig.3 (Style 7) 5x7 Ceramic SMD Fig.4 (Style 5) 3.2 x 5 Ceramic SMD Fig.5 (Style 8) Plastic SMD 
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15.08 . oH 
0.97'6.35 : 


_ 20.8 | 


it 4 te : : 4 i 
: 4.0 E 
13.2 B ol eel fe. 
a 2 54 1.277 3°84 1.27 


#2 
#4 i plsetyy Pin 11.0 Pin Pin Pin 
Connection a ®o 6 Connection 0 | ls Connection Connection = Connection 
| Control si R 1 ‘Gortral 1 Control 5 1 OE B-65' 1 Control 
#8 #5 GND ote 7 GND 2 GND 2 Ground jel] | 9 2 GND 
cuba Bottom View 8 Output Bottom View 3 Output : 3 Output #1 #2 3 Output 
VBP 14 VDD 4 VDD 4 VDD Bottom View 4 VDD 


7 
7.62 
+ 


Bottom View 


CPP: Example Part Number: 
CPPL: 7 -ND 
CPPFX: my a 
——— 
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 
Output Package Style Voltage Packaging Operating Temp. Stability Function a eae his paige epl ako 
1 | Full Si °C ~ 70% 6 | +100ppm 5 
¢ | cmos 4 a if — H | 5 Volt T | Tube 0 [0° 70°C Re T | Tri-State low. The active circuitry continues to operate, 
T | TTL Bren’ - L | 3.3 Volt Z | Tape & Reel 5 | -20°C ~ 70°C P | #50ppm P | Power Down allowing a rapid return to normal operation 
5 | 3.2x 5 Ceramic H=1 thru 133MHz Package style 1 and 4 7 | -40°C ~ 85°C R | +25ppm when the control pin goes high. 
7 | 5x7 Ceramic L=1 thru 100MHz available in tube pack- CPPFX available in R not available in “ 
8 | Plastic SMD aging only. Package -40°C ~ 85°C only. -40°C to 80°C Power Down Mode — When the control pin 
CPPEX Available style 7 and 8 available CPPFX available goes low, all active circuitry on the chip within 
in 5x7 onl in tube and tape & reel in +25ppm only. the oscillator is shut down. For reactivation, time 
y- in which the part regains its output is minimal. 
Tape & Reel Tape & Reel 
How to Select a Digi-Key * Price Each Pricing Digi-Key * Price Each Pricing 
Base Number: Fig.| Base Part No. 1 10 50 100 500 1,000 | |Fig.| Base Part No. 1 ee) 100 500 __1,000 
CPPC4-OTOOO-ND 7.09 6.08 4.46 _ _ = CPPFXC7-OO7RO-ND 8.72 747 5.48 498.00 1867.50 3320.00 
#1 = Select Output CPPC4-OTORO-ND 8.14 6.98 5.12 _ _— _ CPPFXT7-OO7RO-ND 8.72 7.47 5.48 | 498.00 1867.50 3320.00 
CPPLC4-OTOOO-ND 814 698 5.12 = = = CPPLC7-OOOOU-ND 7.56 648 4.76 | 432.00 1620.00 2880.00 
#2 = Select Package : 814 6.98 5.12 7 7.56 6.48 4.76 | 432.00 1620.00 2880.00 
Style CPPLT4-OTOOO-ND - . - — - — CPPLT7-OO000-ND . 5 . . . . 
CPPT4-OTOOO-ND 7.09 6.08 4.46 = = — CPPT7-OO000-ND 6.56 5.63 4.13 382.50 1434.38 2550.00 
#3 = Select Voltage CPPT4-OTORO-ND 8.14 6.98 5.12 = = = CPPT7-OOORO-ND 7.56 6.48 4.76 439.50 1648.13 2930.00 
. CPPC1-OTOOO-ND 7.09 6.08 4.46 = = = 4 | CPPLCS-CTOOO-ND 9.98 8.55 6.27 = = = 
# 4 = Select Packaging CPPC1-CTORC-ND 814 698 5.12 = - - CPPLTS-OTOOO-ND 9.98 8.55 6.27 et = = 
#5 = Select Operating | CPPLC1-CTOOO-ND 814 6.98 5.12 = — = cppcs-OOOO0-ND 7.09 608 4.46 | 405.00 1518.75 2700.00 
Temperature CPPLT1-OTOOO-ND 814 698 5.12 m= — = CPPc8-OOORO-ND 8.14 698 5.12 | 465.00 1743.75 3100.00 
CPPT1-OTOOO-ND 7.09 6.08 4.46 _ _ _ CPPLC8-OOOOO-ND 814 698 5.12 | 465.00 1743.75 3100.00 
# 6 = Select Stability CPPT1-OTORO-ND 8.14 6.98 = 5.12 — i = 5) oppiTs-COOOO-ND 814 698 5.12 | 465.00 1743.75 3100.00 
CPPC7-UOOOU-ND 656 563 4.13 | 375.00 1406.25 2500.00 CPPT8-OOOOU-ND 7.09 608 4.46 | 412.50 1546.88 2750.00 
= ji 3 
#7 = Select Function CPPC7-OOORO-ND 7.56 648 4.76 | 432.00 1620.00 2880.00 CPPT8-OOORC-ND 8.14 698 5.12 | 472.50 1771.88 3150.00 


* Programmable parts are non-cancelable and non-returnable! 


FIPO™ Programmable (Blank) Oscillators | Programmers and 


Adapter Sockets 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
5x7 Ceramic SMD, +25ppm CPPFX-X7-A7BCNP-ND 5.81 Digi-Key Price 
Full Size, +50ppm or +100ppm CPPLX1-A7BRNP-ND 5.43 Description Part No. Each 
Half Size, +60ppm or +100ppm HAD CAAIRINTEND) 5.43 PC Based Programmer for FIPO Parts PG-3000-ND 489.00 
3.2 x 5mm SMD, +50ppm or +100ppm CPPLX5-A7BRNP-ND 6.65 
5x7 Ceramic SMD, +50ppm or 100ppm CPPLX7-A7BRNP-ND 5.04 Stand-Alone Programmer for FIPO parts PG2000P-ND 1560.00 
Plastic SMD J-lead, +50ppm or +100ppm CPPLX8-A7BRNP-ND 5.43 

. Socket for 5mm x 3.2mm Oscillators 

Full Size, #25ppm CPPX1-ASBC-ND 5.43 (for use with PG-3000, PG3100 and PG2000P) Bee whe 
Full Size, +50ppm or +100ppm CPPX1-A7BR-ND 4.73 
Half Size, +25ppm CPPX4-A5BC-ND 5.43 noes for Soe eae $C2000-ND 47.38 
Half Size, +50ppm or +100ppm CPPX4-A7BR-ND 4.73 (for use wi , an ) 
5x7 Ceramic SMD, +25ppm CPPX7-ASBC-ND 5.04 Socket for Style 8 Plastic Oscillators $C2500-ND 88.00 
5x7 Ceramic SMD, +50ppm or 100ppm CPPX7-A7BR-ND 4.38 (for use with PG-3000, PG3100 and PG2000P) “ 
Plastic SMD, +25ppm SMD CPPX8-A5BC-ND 5.43 : fi 
Plastic SMD, +50ppm or #100ppm CPPX8-A7BR-ND 473 Ea ded features and system requirements, please see appropriate data sheets on 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 1267 


@® EPSON TOYOCOM = sGs002 Programmable Oscillators 


The SG-8002 Series gives you the flexibility to solve many different application problems with a one time programmable device. Programmable Oscillators provide the ability to pick a custom frequency in one of five different 
packages available in SMD and Thru-Hole styles. These five packages are pin compatible with the Epson SG-615, SG-636, SG-51, SG-531 and SG-710 Oscillators. Frequency ranges are available from 1MHz ~ 125MHz, in 
+100ppm and +50ppm frequency stability options and 3.3 or 5V power supply levels. 


Fig. 1 SG-645 Package (JF) 


Top View 


Fig. 4 SG-531 Package (DC) 


Top View 


+. 
1.6 


ToIFo4 
5.08! 


Fig. 2 SG-636 Package (JC) 


Top View 


Fig. 5 SG-51 Package (DB) 


Top View 


Fig. 3 SG-615 Package (JA) 
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OE or ST 
Lp a2 GND 
, 1 Out 

2.54 [15.244] Vdd 


Top View 


Digi-Key * Price Each Example Part Number: How to order: 
Fig.| Base Part No. 1 10 50 100 SG-8002 ND #1 = Select Package. 
1A | $G-8002JF-OOO-ND 5.25 4.50 3.30 3.00 SGR-8002 10 - = #2 = Select Function. 
2a | SG-8002JC-O00-ND 588 5.04 370 3.36 #3 Select PowerSuppiyDutytevel. > 
#4 = Select Frequency Stability and Operating 
3A SG-8002JA-O00-ND 5.78 4.95 3.63 3.30 Temperature. 
46 SG-8002DC-O00-ND 5.15 441 3.24 2.94 Call Digi-Key with your Base Part Number and an Op- 
5C SG-8002DB-O00-ND 5.15 4.41 3.24 2.94 erator will enter your desired frequency. 
7 #1 #2 #3 #4 
Lead Free/RoHS Compliant F ti Power Supply Frequency Operating Available 
1A SGR-8002JF-OOO-ND 5.25 4.50 3.30 3.00 Package unexjon Duty Level Stability Temperature Frequency Range 
f "| 4 - B SOppm 
2A | SGR-8002JC-OO0-ND 5.88 5.04 3.70 3.36 JA| SG-615 Output Enable =00pR! 20°C ~ 70°C 1.00MHz - 125.00MHz 
3A | SGR-8002JA-OO0-ND 578 495 363 3.30 uc | SG-636 Standby H | 5.0V,CMOS | C | #100ppm 
4B | SGR-8002DC-O00-ND 515 441 324 294 | [ppl sas - x —— HONG OSG || 1 -00MNz x ps 00MEz 
+50ppm 
5C | SGR-8002DB-O100-ND 5.15 4.41 3.24 2.94 -20°C ~ 70°C 1.00MHz - 125.00MH 
DC} SG-531 T 5.0V, TTL Cc +100ppm iJ 
6A SG-8002CA-O00-ND 6.25 5.36 3.93 3.57 Pree Mit =100ppm “40°C ~ 85°C 7.00MHz - 55.00MHz 
i i B 50} 
* For Complete Base Part Number, substitute the corresponding letter for 0. JF | SG-645 2 ee is S eee -20°C ~ 70°C 1.00MHz - 125.00MHz 
Parts coming from Digi-Key are marked with Manufacture Date Lot Code only. Te =IvePpt 
Fully marked parts are available as a non-catalog order. Mt | _+100ppm 40°C ~ 85°C 1.00MHz - 125.00MHz 


One Time Programmable parts are non-cancelable, non-returnable! 


t Not available in JC Package 


SG-3030JC Crystal Oscillator 


0.5—+l— zi 
5.08 


Specifications: 
* Voltage: 1.5V ~ 5.5V « Interface Power Supply Voltage: 1.5V ~ 5.5V * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C * Operating 
Temperature: -40°C ~ 85°C * Frequency Tolerance: +5/-23ppm * Supply Current: 2A Max. * Duty Cycle: 45% ~ 55% » Start- 


SG-9001 Series Oscillator with Spread Spectrum 


Specifications: 


¢ Supply Voltage: 3.3V +.3V * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
~ 125°C * Supply Current: 30mA 


* Storage Temperature: -40°C 


¢ Duty Cycle: 45% ~ 55% * Start-up Time: 10ms * Output Voltage: 
-0.4V (VOH); .4V (VOL) * Load Capacitance: 15.0pF * Rise Time 


CMOS: 2.7ns ¢ Fall Time CMOS: 


* SSON Terminal should 
be kept open or GND. 


2.7ns 


t up Time: 3s * Output Load CMOS: 15pF Max. * Rise Time CMOS: 200ns Max. « Fall Time CMOS: 200ns Max. 
4.6 
a tp 1 Cut Tape Tape & Reel 
i a Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Epson 
13-4 (kHz) Part No. 1 10 50 Part No. 250 Part No. 
Recommended 
Soldering Pattern 32.768 SE3618CT-ND 3.12 2.67 2.23 | SE3618TR-ND 371.58 SG-3030JC 32.7680KB3 
Spread Spectrum Specifications Price Each 
fief rice Eac! 

Center Code | C10P | C15P | C20P Frequency | Digi-Key Epson 

Spread % | #1.0% |#1.5%|=2.0% (HZ) BatuNo! u uy es) || WTshito: 

Down Code |Di5P| — | — 16.6667 SE1915-ND 6.69 5.73 4.40 | SG-9001CA C10P 16.6667MC 

Spread % 1.5% | — = 
25.0000 SE1916-ND 6.69 5.73 4.40 | SG-9001CA C10P 25.0000MC 
25.0000 SE1917-ND 6.69 5.73 4.40 | SG-9001CA C20P 25.0000MC 
33.3333 SE1918-ND 6.69 5.73 4.40 | SG-9001CA C15P 33.3333MC 
33.3333 SE1919-ND 6.69 5.73 4.40 | SG-9001CA D15P 33.3333MC 
40.0000 SE1920-ND 6.69 5.73 4.40 | SG-9001CA C20P 40.0000MC 
50.0000 SE1921-ND 6.69 5.73 4.40 | SG-9001CA D15P 50.0000MC 
50.0000 SE1922-ND 6.69 5.73 4.40 | SG-9001CA C20P 50.0000MC 
66.6667 SE1923-ND 6.69 5.73 4.40 | SG-9001CA C20P 66.6667MC 
66.6667 SE1924-ND 6.69 5.73 4.40 | SG-9001CA D15P 66.6667MC 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢« Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


2 EG2001CA Series Surface Mount 
© EPSON TOYOCOM Quartz Crystal Oscillators 


Specifications: * Supply Voltage: 3.3V +.3V * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Storage Temperature: -40°C ~ 
Gaon 4 100°C * Supply Current: 50mA Maximum « Start-up Time: 10ms Maximum ¢ Rise Time CMOS: 2ns Maximum » Fall 

— |-—5.08—~|_ 4-1.10 ; Time CMOS: 2ns Maximum « Frequency Stability: +100ppm, 0°C ~ 70°C * Duty Cycle: 45%-55% @ 1/2 VDD * Output 
Load: 25pF Maximum 


Pin Connection 


1 OE x #2 Frequency| Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel_| Epson 

2 GND nm 5.08 =| (MHz) | Part No. 1 10 50 100 | Part No. Qty. | Pricing | Part No. 

3 Out R nod 106.25 |SE1008CT-ND 11.25 1013 900 7.88 | SE1008TR-ND|1,000] 7497.00 | EG-2001CA 106.2500M-PCHLO 

4 Vdd : ecommenue 125.00 |SE1009CT-ND 1125 1013 9.00 7.88 | SE1009TR-ND|1,000| 7503.00 | EG-2001CA 125.0000M-PCHLO 
Soldering Pattern 133.00 |SE1007CT-ND 15.75 1350 11.25 10.13 | SE1007TR-ND| 250 | 1875.68 | EG-2001CA 133.0000M-PCHL3 


EG2101CA Series Surface Mount Quartz Crystal Oscillators 


Specifications: 
¢ Supply Voltage: 3.3V +.15V * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C »* Storage Temperature: -40°C ~ 100°C »* Supply 


ial ial Ey {1.4 Current: GOmA Maximum « Start-up Time: 10ms Maximum ¢ Frequency Tolerance: +100ppm » Duty Cycle: 45% ~ 55% 
— 5.08 —+| “ ¢ Rise Time: 600ps Maximum * Fall Time: 600ps Maximum ¢ Accumulated Jitter: 4ps typ.; 59s Maximum ¢ Output Load: 
a : L_ || oF 500 ° Output Disable Current: 25mA Maximum 
Pin Connection ‘ 3.9 
OE i ‘ Cut Tape Tape & Reel 
NC : ; J+ Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Epson 
GND (MHz) | PartNo. 1 10 50 100 | PartNo. 250 Part No. 
OUT ealies 125.0000 | SES610CT-ND 38.15 3270 27.25 24.53 | SE3610TR-ND 4542.49 | EG-2101CA 125.0000M-PCHL3 
— 5 5.08 —| 155.5200 | SES611CT-ND 38.15 3270 27.25 24.53 | SE3611TR-ND 4542.49 | EG-2101CA 155.5200M-PCHL3 
OUT 4 156.2500 | SE3612CT-ND 42.35 3630 30.25 27.23 | SE3612TR-ND 5042.49 | EG-2101CA 156.2500M-PCHL3 
Vec . Recommended Soldering Pattern 159.3750 | SES613CT-ND 42.35 36.30 30.25 27.23 | SE3613TR-ND 5042.49 | EG-2101CA 159.3750M-PCHL3 


161.1328 | SE3614CT-ND 42.35 36.30 30.25 = 27.23 | SE3614TR-ND 5042.49 | EG-2101CA 161.1328M-PCHL3 
250.0000 | SES615CT-ND 42.35 36.30 30.25 27.23 | SE3615TR-ND 5042.49 | EG-2101CA 250.0000M-PCHL3 


EG2121CA Series Surface Mount Quartz Crystal Oscillators 


Specifications: 


O al A 4) 14 2 * Supply Voltage: 2.5V +.125V » Operating Temperature: 0°C ~ 70°C » Storage Temperature: -40°C ~ 100°C * Supply 
— 5.08 —+ i 1a Current: 80mA Maximum » Start-up Time: 10ms Maximum ¢ Frequency Tolerance: +100ppm »* Duty Cycle: 40% ~ 60% 
Pin Connection a = =) i pes aa * Rise Time: 400ps ¢ Fall Time: 400ps * Accumulated Jitter: 4ps typ.; 5ps Maximum * Output Load: 500 
#3 «#2 #1 ee nie a) Cut Tape = Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Epson 
Fes rene (MHz) _ | Part No. 1 10 50 100 _| Part No. 250 _‘| Part No. 
—5.08 —" Be se me 125.00 | SE3616CT-ND 46.20 39.60 33.00 29.70 | SE3616TR-ND 5500.01 | EG-2121CA 125.0000M-PHPAL3 
7.0. Recommended Soldering Petter 156.25 | SE3617CT-ND 49.35 42.30 36.25 31.73 |SE3617TR-ND ‘5875.01 | EG-2121CA 156.2500M-PHPAL3 
SG61 5 Series Su rface Mou nt Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel [epson 
. (MHz) Part No. 1 10 50 100 Part No. Qty. | Pricing |Part No. 
Q uartz C rystal Oscillators ‘SG-615P (CMOS, TTL compatible type) 


1.54400 | SE2217CT-ND 350 3.00 250 2.25 | SE2217TR-ND |1,000] 1670.00 |SG-615P 1.5440MCO 
1.84320 | SE2201CT-ND 350 3.00 250 2.25 | SE2201TR-ND |1,000| 1670.00 |SG-615P 1.8432MCO 
2.00000 | SE2202CT-ND 3.50 3.00 250 2.25 | SE2202TR-ND |1,000) 1670.00 |SG-615P 2.0000MCcO 
2.04800 | SE2218CT-ND 3.50 3.00 250 2.25 | SE2218TR-ND |1,000] 1670.00 |SG-615P 2.0480MCO 
2.45760 | SE2203CT-ND 3.50 3.00 «2.50 ~—«-2.25 _| SE2203TR-ND |1,000| 1670.00 |SG-615P 2.4576MCO 
3.07200 | SE2219CT-ND 350 3.00 250 2.25 | SE2219TR-ND |1,000] 1670.00 |SG-615P 3.0720MCO 
3.57900 | SE2222CT-ND 350 3.00 250 225 | SE2222TR-ND |1,000) 1670.00 |SG-615P 3.579545MCO 
3.68640 | SE2204CT-ND 3.50 3.00 250 2.25 | SE2204TR-ND |1,000) 1670.00 |SG-615P 3.6864MCO 
4.00000 | SE2205CT-ND 3.50 3.00 250 2.25 | SE2205TR-ND |1,000) 1670.00 |SG-615P 4.0000MCO 
5.00000 | SE2224CT-ND 350 3.00 250 2.25 | SE2224TR-ND |1,000| 1670.00 |SG-615P 5.0000MCO 
6.00000 | SE2207CT-ND 350 300 250 2.25 | SE2207TR-ND |1,000] 1670.00 |SG-615P 6.0000MCO 
6.14400 | SE2226CT-ND 350 3.00 250 225 | SE2226TR-ND |1,000) 1670.00 |SG-615P 6.1440MCO 
: ant 7.37200 | SE2227CT-ND 3.50 3.00 250 2.25 | SE2227TR-ND |1,000) 1670.00 |SG-615P 7.3728MCO 
OES ST 27 127 8.19200 | SE2228CT-ND 3.50 3.00 250 2.25 | SE2228TR-ND |1,000) 1670.00 |SG-615P 8.1920MCO 
GND ; : Recommended 9.83000 | SE2229CT-ND 3.50 3.00 ~—«2.50 ~—=«-2.25_| SE2229TR-ND |1,000| 1670.00 |SG-615P 9.8300MCO 
Out Soldering Pattern 0.00000 | SE2209CT-ND 350 300 250 225 | SE2209TR-ND |1,000| 1670.00 |SG-615P 10.0000MCO 
Vee 11.05900 | SE2232CT-ND 350 3.00 250 225 | SE2232TR-ND |1,000) 1670.00 |SG-615P 11.0592MCO 
42.00000 | SE2210CT-ND 350 3.00 250 2.25 | SE2210TR-ND | 1,000) 1670.00 |SG-615P 12.0000MCO 
42.28800 | SE2233CT-ND 350 3.00 250 2.25 | SE2233TR-ND | 1,000) 1670.00 |SG-615P 12.2880MCO 
1431818 | SE2211CT-ND 350 3.00 250 2.25 _| SE2211TR-ND | 1,000] 1670.00 |SG-615P 14.31818MCO 


ar 1474560 | SE3619CT-ND 350 300 250 225 | SES619TR-ND| 250 | 417.50 |SG-615P 14.7456MC3 
Specifications: SG-615P_ |SG-615PTJ | SG-615PH |SG-615PCV|SG-615PCG| | 16.00000 | SE2212CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2212TR-ND |1,000) 1670.00 |SG-615P 16.0000MCO 
Max. Supply Voltage _3V~7V 5V~7V 18.43200 | SE2213CT-ND 350 3.00 250 2.25 | SE2213TR-ND |1,000) 1670.00 |SG-615P 18.4320MCO 
- 18.86900 | SE2238CT-ND 3.50 3.00 250 2.25 | SE2238TR-ND |1,000) 1670.00 |SG-615P 18.8696MCO 
Operating Voltage 5V+.5V 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~3.6V| | 1966000 | SE2239CT-ND 3.50 3.00 ~—=s2.50 «2.25 _| SE2239TR-ND |1,000| 1670.00 |SG-615P 19.6608MCO 
Storage Temperature “55°C ~ 125°C 20.00000 | SE2214CT-ND 350 300 250 2.25 | SE2214TR-ND [1,000] 1670.00 |SG-615P 20.0000MCO 
- - - - - 20.4800 | SE2240CT-ND 3.50 3.00 250 2.25 | SE2240TR-ND |1,000) 1670.00 |SG-615P 20.4800MCO 
Operating Temperature “40°C ~ 85°C “10°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C) | 2911800 | SE2241CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2241TR-ND |1,000) 1670.00 |SG-615P 22.1184MCO 
Frequency Stability Parts ending in MB +50ppm, MC +100ppm 24.00000 | SE2215CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2215TR-ND }1,000| 1670.00 /SG-615P 24.0000MCO 
- 25.00000 | SE3620CT-ND 3.89 3.33 278 2.50 | SE3620TR-ND | 250 | 462.50 |SG-615P 25.0000MB3 
Current Consumption | 23mA Max. 35mA Max. 50mA Max. | 12mA Max. 25.00000 | SE2242CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2242TR-ND [1,000| 1670.00 [SG-615P 25.0000MCO 
Output Disable Current | 12mA Max. | 28mA Max. | 20mA Max. | 27mA Max. | 10mA Max. SG-615PCG (CMOS compatible type) 
25.00000 | SE3621CT-ND 350 3.00 250 2.25 | SE3621TR-ND | 250 | 463.43 [SG-615PCG 25.0000MB3 
Oscillation Start-up Time} 4ms Max. 10ms Max. 12ms Max. SG-615PCV (CMOS compatible type) 
Duty 75.00000 | SES511CT-ND 585 4.88 340 3.10 | SE3511TR-ND | 1,000) 2550.00 |SG-615PCV 75.000MCO 
106.25000 | SE3515CT-ND 6.45 —5.38 ~—= 3.85 ——3.45_| SE3515TR-ND |1,000| 2900.00 |SG-615PCV 106.250MCO 
cmos 40% ~ 60% — 40% ~ 60% | 35% ~ 60% | 45% ~ 55% ‘SG-615PH (CMOS compatible type) 
TIL 45% ~ 55% = 32.00000 | SE23370T-ND 350 3.00 250 2.25 | SE2337TR-ND | 1,000] 1670.00 |SG-615PH 32.0000MCO 
33.00000 | SE2339CT-ND 350 3.00 250 2.25 | SE2339TR-ND |1,000| 1670.00 |SG-615PH 33.0000MCO 
Output Voltage 33.33300 | SE2340CT-ND 350 3.00 250 2.25 | SE2340TR-ND | 1,000] 1670.00 |SG-615PH 33.3333MCO 
VOH Vop-4V Min. | 2.4V Min. ]V,,-4VMin.] Vg--5V_ | Vyg--4VMin, | | 36.0000 | SE2341CT-ND 3.60 3.00 2.50 --2.25 | SE2341TR-ND |1,000) 1670.00 |SG-615PH 36.0000NICO 
40.0000 | SE2343CT-ND 3.50 3.00 ~—=—-2.50 ——-2.25 | SE2343TR-ND |1,000| 1670.00 |SG-615PH 40.0000MCO 
VOL AV Max. 44.90000 | SE2344CT-ND 350 3.00 250 2.25 | SE2344TR-ND |1,000| 1670.00 |SG-615PH 44.9000MCO 
Output Enable / Disable Input Volt. 48.00000 | SE2345CT-ND 3.50 3.00 250 2.25 | SE2345TR-ND |1,000) 1670.00 |SG-615PH 48.0000MCO 
: - 2 . - 50.00000 | SE2346CT-ND 3.50 3.00 250 2.25 | SE2346TR-ND | 1,000] 1670.00 |SG-615PH 50.0000MCO 
VIH 2V Min. | 3.5VMin. | 2VMin. | .7V Min. | 70%V,)Min.| | 55.00000 | SE2347CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2347TR-ND |1,000) 1670.00 |SG-615PH 55.0000MCO 
VIL ‘aVMax. | 1.5vMax. | 8VMax. | 2VMax. |20%V,,Max.| [8566600 | SE2352CT-ND 3.64 _-3.12_—2.60_2.34_| SE2352TR-ND |1,000| 1850.00 |SG-615PH 66.6660MICO 
z SG-615PTJ (TTL compatible type, 
Output Fall Time 27.00000 | SE2326CT-ND 350 3.00 250 2.25 | SE2326TR-ND |1,000] 1670.00 |SG-615PTJ 27.0000MCO 
cmos ane! Max. = Fig Max. ris Mew: 30.00000 | SE2330CT-ND 3.50 3.00 250 2.25 | SE2330TR-ND | 1,000] 1670.00 |SG-615PTJ 30.0000MCO 
40.00000 | SE3622CT-ND 350 3.00 250 2.25 | SE3622TR-ND | 250) 417.50 |SG-615PTJ 40.0000Mc3 
TTL 8ns Max. | 5ns Max. a 50.00000 | SE3608CT-ND 350 3.00 250 2.25 | SE3608TR-ND| 250 | 417.50 |SG-615PTJ 50.0000MC3 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 1269 


CMOS/TTL Oscillators 


Features: 


* High reliability by cylinder type AT Crystal 


* Automatic mountable 
* Lower current consumption by C-MOS IC 
* TTL-10 output load by using C-MOS IC 

* DIP 14-pin plastic package compatible with metal package oscillator 
* DIP 8-pin plastic package compatible with half size metal package oscillator 


Half Size 


SG-531P, PH, PTJ 
Pin Connection 


1 


2 EPSON TOYOCOM 


SG-51P, SG-531P, SG-51PH 

Specifications: * Operating Voltage: 5.0 +0.5V »* Operating Tem- 
perature Range: -10°C ~ 70°C » Frequency Stability: +100ppm 
¢ Current Consumption: 25mA Max. Typ. * Output Voltage: (VDD) 
-0.4V Minimum, (IOH) -400mA; 0.4V Max., (IOL) 16mA « Input Volt- 
age: (VIH) 2.0V Minimum, (IOH) 1mA (VIH = VDD); (VIL) 0.8V Max., 
(IIL) -100A (VIL = GND) * Output Rise Time: 8ns Max., 4ns Typ. 
¢ Output Fall Time: 8ns Max., 5ns Typ. * Oscillation Time: 4ms 
Max., 0.3ms 


SG-531PTJ, SG-51PTJ 

Specifications: * Operating Voltage: 5.0 +0.5V * Operating Tem- 
perature Range: -10°C ~ 70°C » Frequency Stability: +100ppm 
* Current Consumption: 25mA (32MHz) without load typ. * Output 


Full Size 


SG-51P, PH, PTJ 
Pin Connection 


Voltage: (VDD) -0.4V Minimum, (IOH) -400 mA; 0.4V Max., (IOL) 
16mA ° Input Voltage: (VIH) 3.5V Minimum, (IIH) 1mA (VIH = VDD); 
(VIL) 1.5V Max., (IIL) 100A (VIL = GND) * Output Rise Time: 10ns 
Max., 5ns Typ. * Output Fall Time: 8ns Max., 3ns Typ. * Oscillation 
Time: 10ms Max., 5ms Typ. 


SG-531PH 

Specifications: * Operating Voltage: 5.0 +0.5V * Operating Tem- 
perature Range: -10°C ~ 70°C »¢ Frequency Stability: +100ppm 
* Current Consumption: 32mA Max. Typ. * Output Voltage: (VDD) 
-0.37V Minimum, (IOH) -4mA; 0.37V Max., (IOL) 4mA * Output Rise 
Time: 7ns Max., 3.5ns Typ. * Output Fall Time: 7ns Max., 3.5ns Typ. 
* Oscillation Time: 10ms Max., 3ms Typ. 


4 
2 90~105° 

Frequency | Digi-Key Price Each Epson Frequency | Digi-Key Price Each Epson 

Series (MHz) Part No. 1 10 50 100 | Part No. Series (MHz) Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
Half Size Full Size 

1.544000 | SE1216-ND 2.94 245 1.71  1.55| SG-531P 1.5440MC 1.544000 | SE1716-ND 2.94 245 1.71 1.55] SG-51P 1.5440MC 

1.843200 | SE1201-ND 2.94 245 1.71 1.55| SG-531P 1.8432MC 1.843200 | SE1701-ND 2.94 245 1.71 1.55] SG-51P 1.8432MC 

2.000000 | SE1217-ND 294 245 1.71 1.55] SG-531P 2.0000MC 2.000000 | SE1717-ND 294 245 1.71 1.55] SG-51P 2.0000MC 

2.048000 | SE1218-ND 294 245 1.71 1.55] SG-531P 2.0480MC 2.048000 | SE1718-ND 2.94 245 1.71 1.55] SG-51P 2.0480MC 

2.457600 | SE1202-ND 2.94 245 1.71 1.55 | SG-531P 2.4576MC 3.072000 _| SE1719-ND 2.94 245 1.71 1.55 | SG-51P 3.0720MC 

3.072000 | SE1219-ND 2.94 245 1.71 1.55 | SG-531P 3.0720MC 3.088000 | SE1720-ND 2.94 245 1.71 1.55 | SG-51P 3.0880MC 

3.088000 | SE1220-ND 2.94 245 1.71 1.55] SG-531P 3.0880MC 3.276800 | SE1721-ND 2.94 245 1.71 1.55 | SG-51P 3.2768MC 

3.276800 | SE1221-ND 2.94 245 1.71 1.55] SG-531P 3.2768MC 3.579545 | SE1722-ND 2.94 245 1.71 1.55 | SG-51P 3.579545MC 

3.579545 | SE1222-ND 2.94 245 1.71 1.55] SG-531P 3.579545MC 3.686400 | SE1723-ND 2.94 245 1.71 1.55) SG-51P 3.6864MC 

3.686000 | SE1223-ND 2.94 245 1.71 1.55 | SG-531P 3.6864MC 4.000000_| SE1703-ND___2.94 245 1.71 1.55 | SG-51P 4.0000MC 

4.000000 | SE1203-ND 294 245 1.71 1.55] SG-531P 4.0000MC 4.096000 | SE1724-ND 2.94 245 1.71 1.55 | SG-51P 4.0960MC 

4.096000 | SE1224-ND 294 245 1.71 1.55] SG-531P 4.0960MC 4.915200 | SE1704-ND 2.94 2.450 1.71 1.55 | SG-51P 4.9152MC 

4.915200 | SE1204-ND 2.94 245 1.71  1.55| SG-531P 4.9152MC 5.000000 | SE1705-ND 2.94 2.450 1.71 1.55 | SG-51P 5.0000MC 

5.000000 | SE1205-ND 294 245 1.71 1.55] SG-531P 5.0000MC 5.068000 | SE1725-ND 2.94 2.45 1.71 1.55 | SG-51P 5.0680MC 

5.068800 | SE1225-ND 2.94 2.45 _1.71__1.55 | SG-531P 5.0688MC 8.000000 | SEI706-ND 2.94 245 1.71 1.55 | SG-51P 6.0000MC 

6.000000 | SE1206-ND 294 245 1.71  1.55| SG-531P 6.0000MC eee Paes eth oe ee ber ace ees 

6.144000 | SE1226-ND 294 245 1.71 1.55| SG-531P 6.1440MC ‘ ‘ : ; : : i : 

7.372800 | SE1227-ND 2.94 245 1.71 1.55| SG-531P 7.3728MC 8.000000 | SEI707-ND 2.94 245 1.71 1.55] SG-51P 8.0000MC 
sosaip | 8000000 | SE1207-ND 294 245 1.71 1.55] SG-531P 8.0000MC an Sera oa ae ne Gee Scie aenine 
CMOS/TTL | 8.192000 | SE1228-ND 2.94 2.45 1.71__‘1.55 | SG-531P 8.1920MC SG-51P d : d : : : 
with Output [9.830400 | SE1220-ND 294 245 1.71 1.55| SG-531P 9.8304MC CMOS/TTL | 10.000000 | SE1708-ND 294 245 1.71 1.86) SG-51P 10.0000MC 
Enable | 19.000000 | SE1208-ND 2.94 245 1.71  1.55| SG-531P 10.0000MC with Output | 10.240000 Ege 294 245 1.71 1.56) SG-S1P 10.2400MC 

feat | SEtapno at 245171155) soshP oatmC oe eee 

peers patie es oe re ee Ree dees 12.000000 | SE1709-ND 2.94. 2.45_—«'1.71_1.55 | SG-51P 12.0000MC 

a : : : : : ~ : 2.288000 | SE1733-ND 2.94 245 1.71  1.55| SG-51P 12.2880MC 

12.000000 | SE1209-ND 2.94 245 1.71 1.55] SG-531P 12.0000MC ja3ie100 MEER «204 245 4171 185|SG51P 14918MC 

12.288000 | SE1233-ND 2.94 245 1.71 1.55] SG-531P 12.2880MC 14745600 EERROME «239445171185 | SGS1P 14.7456MC 

14.318180 | SE1210-ND 2.94 245 1.71 1.55] SG-531P 14.31818MC 15.000000 EERREEIIIN «294 «0245 «1.71 «1.85 | SG-51P 15.0000MC 

14.745600 | SE1234-ND 2.94 245 1.71 1.55] SG-531P 14.7456MC 46.000000 MERI «6294 245 1.714155 | SG-51P 18.0000MC 

15.000000 | SE1235-ND 2.94 245 1.71 — 1.55| SG-531P 15.0000MC 416257000 ERIRSGNIIN 5.94 2.45 1.71 1.85| Sa:SIP 16.2570MC 

16.257000 | SE1236-ND 2.94 245 1.71 1.55| SG-531P 16.2570MC ja.cccoco ECHRaEADM 204 245 171 1.55|SG-51P 18.0000MC 

18.000000 | SE1237-ND 2.94 245 1.71 1.55] SG-531P 18.0000MC 18.422000 | SEI736-ND 294 245 171 41.55| SG-S1P 18.4320MC 

18.432000 | SE1238-ND 2.94 245 1.71 1.55] SG-531P 18.4320MC 1a8e9000 | SEI739-ND 294 245 171 1.55| SG-SIP 18.8690MC 

18.869600 | SE1239-ND 2.94 245 1.71 1.55] SG-531P 18.8696MC 49660800 | SE1740-ND 294 245 1.71. 1.55| SG-51P 19.6608MC 

19.660800 | SE1240-ND 2.94 2.45. —1.71___1.55 | SG-531P 19.6608MC 20.000000 | SEI712ND 2.94. 2.45. 1.711.55 | SG-51P 20.0000MC 

20.480000 | SE1241-ND 294 245 1.71 1.55] SG-531P 20.4800MC 20.480000 | SE1741-ND 294 245 1.71. 1.55) $G-51P 20.4800MC 

22.118400 | SE1242-ND 294 245 1.71 1.55] SG-531P 22.1184MC 22118000 | SE1742-ND 294 245 1.71  1.55| SG-51P 22.1184MC 

24.000000 | SE1213-ND 294 245 1.71 1.55] SG-531P 24.0000MC 24.000000 | SE1713-ND 2.94 245 1.71. 1.55| SG-51P 24.0000MC 

25.175000 | SE1215-ND 294 245 1.71 1.55] SG-531P 25.1750MC 24.576000 | SE1743-ND 2.94 245 1.71. 1.55| SG-51P 24.5760MC 

25.576000 | SE1243-ND 294 245 1.71 1.55] SG-531P 25.5760MC 25.000000 | SE1714-ND 2.94. 245 41.71. 1.55 SG-51P 25.0000MC 

32.000000 | SE1111-ND 2.94 245 1.71 1.55] SG-531PH 32.0000MC 25.175000 | SE1715-ND 2.94 245 1.71 1.55| SG-51P 25.1750MC 

32.514000 | SE1112-ND 2.94 245 1.71 1.55] SG-531PH 32.5140MC 32.768000 | SE1902-ND 294 245 1.71. 1.55| SG-51PH32.7680MC 

32.768000 | SE1113-ND 2.94 2.45 1.71 1.55] SG-531PH 32.7680MC 33.000000 | SE1903-ND 294 245 1.71. 1.55) SG-51PH33.0000MC 

33.000000 | SE1114-ND 2.94 2.45 1.71 1.55] SG-531PH 33.0000MC 33.333000 | SE1904-ND 294 245 1.71. 1.55) SG-51PH 33.3330MC 

33.333000 | SE1115-ND 2.94 2.45 1.71 _1.55| SG-531PH 33.3330MC 36.000000 | SE1905-ND 294 245 1.71. 1.55) SG-51PH 36.0000MC 
sa-sgipH | 36000000 | SE1116-ND 2.94 2.45 1.71 1.55 | SG-531PH 36.0000MC so-sipH |38:000000 | SE1906-ND_ 2.94 2.45 1.71__1.55| SG-51PH 38.0000MC 
CMOS 38.000000 | SE1117-ND 2.94 245 1.71 1.55] SG-531PH 38.0000MC cmosyttL | 42.000000 | SE1908-ND 2.94 245 1.71. 1.55| SG-51PH 42.0000MC 
with Output | 42.000000 | SE1119-ND 2.94 2.45 1.71 1.55] SG-531PH 42.0000MC with Output | 44.900000 | SE1909-ND 2.94 245 1.71 1.55) SG-51PH 44.9000MC 
Enable | 44.900000 | SE1120-ND 2.94 245 1.71  1.55| SG-531PH 44.9000MC Enable | 46.000000 | SE1910-ND 294 245 1.71 1.55] SG-51PH 46.0000MC 

48.000000 | SE1122-ND 2.94 2.45_—1.71___1.55 | SG-531PH 48.0000MC 48.000000 | SE1911-ND 2.94 245 1.71 1.55] SG-51PH 48.0000MC 

64.000000 | SE1126-ND 3.09 258 1.80 1.63] SG-531PH 64.0000MC 50.000000 | SE1912-ND 2.94 -2.45_——1.71___:1.55 | SG-51PH 50.0000MC 

65.000000 | SE1127-ND 3.09 2.58 1.80 1.63] SG-531PH 65.0000MC 55.000000 | SE1913-ND 294 245 1.71 1.55] SG-51PH55.0000MC 

66.000000 | SE1128-ND 3.09 2.58 1.80 1.63] SG-531PH 66.0000MC 60.000000 | SE1914-ND 3.09 258 1.80 1.63) SG-51PH 60.0000MC 

66.666700 | SE1129-ND 3.09 258 1.80 1.63) SG-531PH 66.6667MC 8.000000 | SE1806-ND. 294. 245. 1.71. 1.55| SG-51PTs 28.0000MC 

27.000000 | SE1817-ND 294 245 1.71 1.55] SG-531PTJ 27.0000MC 28.322000 | SE1807-ND 2.94 245 1.71 1.55] SG-51PTJ 28.3220MC 

28.000000 | SE1818-ND 294 245 1.71 1.55| SG-531PTJ 28.0000MC 28.636360 | SE1808-ND 2.94 245 1.71 1.55| SG-51PTJ 28.63636MC 

28.322000 | SE1819-ND 294 245 1.71 1.55| SG-531PTJ 28.3220MC so-sipty | 29-491200 | SE1809-ND 2.94 2.450 1.71 1.55] SG-51PTJ 29.4912MC 

28.636360 | SE1820-ND 2.94 245 1.71 1.55 | SG-531PTJ 28.63636MC TTL 30.000000 | SE1810-ND 2.94 245 1.71 1.55 | SG-51PTJ 30.0000MC 
SG-531PTJ | 29.491000 | SE1821-ND 2.94 2.45 1.71 1.55 | SG-531PTJ 29.4910MC with Output | 32.000000 | SE1811-ND 2.94 2.45 1.74 1.55 | SG-51PTJ 32.0000MC 
iin Oni 30.000000 | SE1822-ND 2.94 2.45 1.71 1.55 | SG-531PTJ 30.0000MC Enable 32.768000 | SE1813-ND 2.94 2.45 1.71 1.55 | SG-51PTJ 32.7680MC 
Enable 32.514000 | SE1824-ND 2.94 245 1.71 1.55 | SG-531PTJ 32.5140MC 33.000000 | SE1814-ND 2.94 245 1.71 1.55 | SG-51PTJ 33.0000MC 

32.768000 | SE1825-ND _—.2.94 245 1.71 1.55 | SG-531PTJ 32.7680MC 33.333300 | SE1815-ND 2.94 245 1.71 1.55 | SG-51PTJ 33.3333MC 

33.000000 | SE1826-ND 2.94 245 1.71 1.55 | SG-531PTJ 33.0000MC 36.000000 | SE1816-ND 2.94 245 1.71 1.55 | SG-51PTJ 36.0000MC 

$3.333300 [eawegeea =o oe ee Wee ee ena eooorene A462-ND Aries Electronics Inc., Full Size, 4-Pin Oscillator Sockets. $.55/1 $11.60/25 $37.59/100 

96.000000 JESEISSi 204 245 1711-85 | SG-531PT 98.0000MC A463-ND Aries Electronics Inc., Half Size, 4-Pin Oscillator Sockets... $.55/1 $11.60/25 $37.59/100 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


@ EPSON TOYOCOM SG636PCE Series Surface Mount 
Quartz Crystal Oscillators 


Specifications: 


Cut Tape Tape & Reel 
* Supply Voltage: 3.3V +.3V Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Epson 
+ Operating Temperature: -20°C ~ 70°C (MHz) Part No. 1 10 50 100 Part No. 1,000 Part No. 
+ Storage Temperature: -55°C ~ 100°C 2.4576 | SE2801CT-ND 4.38 3.75 3.13 2.82 SE2801TR-ND 2080.00 SG-636PCE 2.4576MCO 
< Frequency Tolaranes: #100pem 3.6864 | SE2806CT-ND 4.38 3.75 3.13 2.82 SE2806TR-ND 2080.00 SG-636PCE 3.6864MCO 
#Supaly Cuftsnt Smid 4.0000 | SE2807CT-ND 4.38 3.75 3.13 2.82 SE2807TR-ND 2080.00 SG-636PCE 4.0000MCO 
irs tia eal 5.0000 | SE2810CT-ND 4.38 3.75 3.13 2.82 SE2810TR-ND 2080.00 SG-636PCE 5.0000MCO 
6.0000 | SE2812CT-ND 4.38 3.75 3.13 2.82 SE2812TR-ND 2080.00 SG-636PCE 6.0000MCO 
* Duty @ CMOS Level (VDD/2): 45% ~ 55% 
‘ Eail This GMOS! Ene Niasnin: 8.0000 | SE2815CT-ND 4.38 3.75 3.13 2.82 SE2815TR-ND 2080.00 SG-636PCE 8.0000MCO 
2 (ida simal GMOS. Ene Mamata 8.1920 | SE2816CT-ND 4.38 3.75 3.13 2.82 SE2816TR-ND 2080.00 SG-636PCE 8.1920MCO 
: ; 10.0000 | SE2818CT-ND 4.38 3.75 3.13 2.82 SE2818TR-ND 2080.00 SG-636PCE 10.0000MCO 
“Stereup Time: ste: Meamuny 10.2400 | SE2819CT-ND 4.38 3.75 3.13 2.82 SE2819TR-ND 2080.00 SG-636PCE 10.2400MCO 
12.0000 | SE2822CT-ND 4.38 3.75 3.13 2.82 SE2822TR-ND 2080.00 SG-636PCE 12.0000MCO 
14.7456 | SE2825CT-ND 4.38 3.75 3.13 2.82 SE2825TR-ND 2080.00 SG-636PCE 14.7456MCO 
t 15.0000 | SE2826CT-ND 4.38 3.75 3.13 2.82 SE2826TR-ND 2080.00 SG-636PCE 15.0000MCO 
0.5-[5 og 16.0000 | SE2827CT-ND 4.38 3.75 3.13 2.82 SE2827TR-ND 2080.00 SG-636PCE 16.0000MCO 
18.4320 | SE2830CT-ND 4.38 3.75 3.13 2.82 SE2830TR-ND 2080.00 SG-636PCE 18.4320MCO 
20.0000 | SE2833CT-ND 4.38 3.75 3.13 2.82 SE2833TR-ND 2080.00 SG-636PCE 20.0000MCO 
24.0000 | SE2836CT-ND 4.38 3.75 3.13 2.82 SE2836TR-ND 2080.00 SG-636PCE 24.0000MCO 
25.0000 | SE2837CT-ND 4.38 3.75 3.13 2.82 SE2837TR-ND 2080.00 SG-636PCE 25.0000MCO 
25.1750 | SE2838CT-ND 4.38 3.75 3.13 2.82 SE2838TR-ND 2080.00 SG-636PCE 25.1750MCO 
27.0000 | SE2839CT-ND 4.38 3.75 3.13 2.82 SE2839TR-ND 2080.00 SG-636PCE 27.0000MCO 
29.4912 | SE2842CT-ND 4.38 3.75 3.13 2.82 SE2842TR-ND 2080.00 SG-636PCE 29.4912MCO 
npinGonneation | 30.0000 | SE2843CT-ND 4.38 3.75 3.13 2.82 SE2843TR-ND 2080.00 SG-636PCE 30.0000MCO 
, SE 32.0000 | SE2844CT-ND 4.38 3.75 3.13 2.82 SE2844TR-ND 2080.00 SG-636PCE 32.0000MCO 
33.0000 | SE2847CT-ND 4.38 3.75 3.13 2.82 SE2847TR-ND 2080.00 SG-636PCE 33.0000MCO 
2 GND : 33.3333 | SE2848CT-ND 4.38 3.75 3.13 2.82 SE2848TR-ND 2080.00 SG-636PCE 33.3333MCO 
3 Out 36.0000 | SE2849CT-ND 4.38 3.75 3.13 2.82 SE2849TR-ND 2080.00 SG-636PCE 36.0000MCO 
4 Vad 38.0000 | SE2850CT-ND 4.38 3.75 3.13 2.82 SE2850TR-ND 2080.00 SG-636PCE 38.0000MCO 
40.0000 | SE2851CT-ND 4.38 3.75 3.13 2.82 SE2851TR-ND 2080.00 SG-636PCE 40.0000MCO 


SG636PCV Series Surface Mount Quartz Crystal Oscillators 


Specifications: 
¢ Supply Voltage: 3.3V +.3V 
* Operating Temperature: -10°C ~ 70°C 


* Disable Current: 5mA 
* Duty @ CMOS Level (VDD/2): 45% ~ 55% 
¢ Fall Time CMOS: 5ns Maximum 


+ 
i = ale 
Pin 0.5, 5 og! 0.05 
Connection 


* Storage Temperature: -55°C ~ 100°C 


OE (| 1.3 * Frequency Tolerance: +100ppm « Rise Time CMOS: 5ns Maximum 
* Supply Current: 9mA ¢ Start-up Time: 4ms Maximum 
Out Cut Tape 
Frequency Digi-Key Price Each Epson 
(MHz) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
55.000 SE2855CT-ND 6.15 5.13 3.60 3.25 SG-636PCV 55.000MCO 


SG636PTF Series Surface Mount Quartz Crystal Oscillators 


Specifications: 


* Supply Voltage: 5V +.5V ¢ Disable Current: 10mA 


Pin 
Connection 


* Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
* Storage Temperature: -55°C ~ 100°C 
* Frequency Tolerance: +100ppm 


«Duty @ CMOS Level (VDD/2): 40% ~ 60% 
¢ Fall Time CMOS: 7ns Maximum 
¢ Rise Time CMOS: 7ns Maximum 


OE (i =) i * Supply Current: 17mA * Start-up Time: 4ms Maximum 
Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Epson 
(MHz) Part No. 1 10 50 100 | Part No. 250 Part No. 
25.000 SE3623CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE3623TR-ND 417.50 SG-636PTF 25.0000MC3 
40.000 SE3624CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE3624TR-ND 417.50 SG-636PTF 40.0000MC3 


Voltage Controlled Crystal Oscillators (VCXO) VG-1011JA Series 


Features: 

¢ Reflowable and high density 

* SMD mounting 

¢ Using the heat-resisting type AT cut quartz crystal allows almost the same 
temperature soldering as universal SMD IC 

¢ Using C-MOS IC allows low current consumption and assures high reliability 


* Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 

¢ Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 

¢ Frequency Tolerance: +20ppm 

¢ Supply Current: 13mA 

* Output Voltage: .4V (VOL) 

* Output Current: -0.8mA IOH; .8mA IOL 

¢ Duty @ CMOS Level (VDD/2): 40% ~ 60% 
¢ Control Voltage: 4.5V ~ 5.5V 

¢ Fall Time: 8ns 

¢ Rise Time: 8ns 


Specifications: 

« Frequency Adjustment Range: +75ppm 

¢ Frequency Control Sensitivity: 2.5, +2.0V, +10% 
* Supply Voltage: 5V +.5V 


Cut Tape 
VC 4 
ie Frequency Digi-Key Price Each Epson 
GND (MHz) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Out : 16.384 SE3603CT-ND 15.96 13.68 11.40 10.26 VG-1011JA 16.3840MAVKO 
Vdd 
19.200 SE3605CT-ND 15.96 13.68 11.40 10.26 VG-1011JA 19.2000MAVKO 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t0o73) 1271 


@ EPSON TOYOCOM Quartz Crystals - CA-301 Type, Cylinder 


CA-301 Series Specifications: * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C ¢ Drive Level: 2mW Max. ¢ Rec- 


Q ua rtz G rysta | Ss = C-Type, Cyl i n der pai slaetreti eats 1oouW Typ. * Frequency Tolerance (Standard): +30ppm * Load Capacitance: 


C-Type Series Specifications: ; ; Frequency MHz San B 
* Nominal Frequency: 32.768kHz * Operating Temperature: -10°C ~ 60°C » Drive Level: 1.0uW Max. eres D2 
* Frequency Tolerance (Standard): +20ppm ¢ Load Capacitance: (SE3201, SE3202, SE3203) 12.5pf, Over | Under | Resistance Mode [ol = 
(SE3204) 9pf, (SE3205) 6pf * Series Resistance: C-001R = 35k Max. (18k Typ.); C-002RX and C-004R 4.0 55 1500 Max. 0 | 
= 50kQ Max. (30kQ Typ.); and C-O05R = 50k Max. (37kQ Typ.) 55 6.0 4009 Max. ae 
6.0 | 10.0 | 800 Max. = LSS 
B Model | L1Max.|L2Min.) D1 Max.| D2 |B 100 | 12.0 600 Max. Fundamental 
D2 C-001R | 8.0 9.0 03.1 | 00.3 |1.1 1201 160 | 500 Max. PEER 
D1 = C-002RX | 6.0 4.0 02.0 00.2 |0.6 16.0 | 30.0 400 Max. Model Max. | Min. | Max.| D2 | B 
| C-004R 5.0 4.0 01.5 | 00.18/05 26.0 | 36.0 | 1009 Max. Under 5.3MHz | 9.3 | 9.5 | 03.1 | 00.3] 1.1 
u —L2 36.0 | 640 | 600 Max. | 2 Overone| | OverssMHz | 69 | 95 | 031 | 003] 14 
C-005R 46 4.0 01.2 | 00.15 0.3 
rary a Frequency | Digi-Key Price Each Epson 
Barirciig Pane 1 a a ae 1,000 Boa (ilie) | etieite: i uw 50 LOO 0008 [RaraiNo: 
SEROOTNID oF os Me Pr Aa | C200 aDUTAROIGAL 4.000000 |SE3404-ND 213 1.78 1.26 1.13 .94 | CA-301 4.0000M-C 
SE3202-ND ‘7 03 46 45 “42 | C-002RX 32.7680K-A 4.194304 |SE3405-ND 213 1.78 1.26 1.13 .94 | CA-301 4.194304M-C 
32.768 SE3205-ND 27 23 16 15 12 | C-002RX 32.7680K-E 4.433619 |SE3406-ND 213 1.78 1.26 1.13 .94 | CA-301 4.433619M-C 
SBE 1S So ath 0 SGURZIEEA, | | | sexomoo|scsioonn 95 20 se st as cA aor sooo 
6.000000 | SE3409-ND .96 80 56 51 .43_ | CA-301 6.000M-C 
6.144000 | SE3410-ND .96 80 56 51 43 | CA-301 6.1440M-C 
4 6.757000 | SE3411-ND .96 80 56 51 43 | CA-301 6.7570M-C 
Quartz Crystals 7 C-2-Type, Cylinder 7.200000 | SE3412-ND .96 80 56 51 43. | CA-301 7.200M-C 
C-2 Series Specifications: 7.372800 | SE3413-ND .96 80 56 51 43. | CA-301 7.372M-C 
+ Operating Temperature: -10°C ~ 60°C B ms 8.000000 | SE3414-ND .96 80 56 51 -43_ | CA-301 8.000M-C 
+ Drive Level: 1.0uW Max. A = 8.388608 | SE3415-ND .96 80 56 51 43 | CA-301 8.388M-C 
* Crystal Load Capacitance/Tolerance: All parts ——= 8.432000 | SE3416-ND 96 80 56 1 43 | CA-301 8.432M-C 
have 11pF load capacitance, +100ppm except: 9.600000 | SE3418-ND .96 80 56 51 .43 | CA-301 9.600M-C 
(SE3311) C-2 32.560KH-AG, 7pF, +190ppm: —L2 9.830400 | SE3419-ND .96 80 56 51 .43. | CA-301 9.830M-C 
(SE3314) C-2 38.000KA-P 12.5pF, +20ppm 10.000000 | SE3420-ND .96 80 56 51 -43_| CA-301 10.0000M-C 
+ Seres: Resistance! Over: 20kHe «and ‘Under 10.240000 | SE3421-ND 96 80 56 51 43 | CA-301 10.2400M-C 
99kHz: 35kO ~ 15kO Modal Waites [LSM | Dilass | be= [8 10.624400 | SE3422-ND .96 80 56 51 43 | CA-301 10.6244M-C 
* Serlog Resistance Over 100k and Under 11.059200 | SE3423-ND .96 80 56 51 43 | CA-301 11.0592M-C 
200kKHz: 12k0 ~ 8kO. C-2-Type | 6.2 4.0 92.0 90.2 |0.6 12.000000 | SE3424-ND 96 .80 56 51 43 | CA-301 12.0000M-C 
12.096000 | SE3425-ND .96 80 56 51 43 | CA-301 12.0960M-C 
Frequency | Digi-Key Price Each Epson 12.288000 | SE3426-ND 96 80 56 51 43 | CA-301 12.2880M-C 
(2) EartiNos i ug 50 HOOT! COURS RartiNo: 13.500000 | SE3427-ND 96 —.80 56 51 43 | CA-301 13.5000M-C 
20.0000 Hee 123 1.03 3 66 55 | C-2.20.0000K-P 14.000000|SE3428-ND 96 80 56 51 43 | CA-301 14.0000M-C 
25.6000 Roe oay i ams 66 Feel costeeetaai 14.318180|SE3429-ND 96 80 56 51 43. | CA-301 14.31818M-C 
zecor | Sesnond 125 1a ease Cazscerace | | Yesonmn|sevoonn 96a ss st_a8_ onan aan 
30.0000 |ReCaeoenNT aoe sag ae ‘66 ee os a¢.0000ICP 14.745600 | SE3431-ND 96 80 56 51 43 | CA-301 14.7456M-C 
30.7600 (ESESSOGND er 703 a 6 BB 16:2 30:7600KP 15.000000 | SE3432-ND .96 80 56 51 43 | CA-301 15.000M-C 
31.2500 |Ronenoninn ibe 103 a a gs | 0-2.91.2500K:P 16.000000 | SE3433-ND .96 80 56 51 43 | CA-301 16.0000M-C 
31.5000 | SE3309-ND 1.23 1.03 73 66 ‘55 |C-231.5000K-P 18.000000 | SE3435-ND .96 80 56 51 43 | CA-301 18.0000M-C 
32.0000 | SE3310-ND 1.23 1.03 73 66 55 | C-2 32.0000K-P 18.432000 | SE3436-ND .96 80 56 51 43 | CA-301 18.4320M-C 
32.5600 SE3311-ND 1.23 1.03 73 66 55 | C-232.5600KH-AG 19.660800 | SE3437-ND 96 80 56 51 -43 | CA-301 19.6608M-C 
32.9190 SE3312-ND 1.23 1.03 [73 66 55 | C-2 32.9190KC-P 20.000000 | SE3438-ND. 96 80 56 51 .43 | CA-301 20.0000M-C 
36.0000 | SE3313-ND 1.23 1.03 73 66 .55 | C-2.36.0000K-P 22.118400 | SE3439-ND .96 80 56 51 43 | CA-301 22.1184M-C 
38.0000 | SE3314-ND 1.35 1.13 73 66 55 | C-2.38.0000KA-P 24,000000 | SE3440-ND .96 80 56 51 43 | CA-301 24.0000M-C 
38.4000 | SE3315-ND 1.23 1.03 73 66 55 | C-2.38.4000K-P 25.000000 | SE3441-ND .96 80 56 51 .43_| CA-301 25.0000M-C 
40.0000 SE3316-ND 1.23 1.03 73 66 .55__| C-2 40.0000K-P 25.175000 | SE3442-ND 96 .80 56 51 43 | CA-301 25.1750M-C 
46.6084 SE3317-ND 1.23 1.03 73 66 55 | C-2 46.6084KC-P 27.000000 | SE3443-ND 96 80 56 5A 43 | CA-301 27.0000M-C:(FUND) 
50.0000 SE3318-ND 1.23 1.03 73 -66 55 | C-2 50.0000K-P 28.000000 | SE3444-ND 96 .80 56 51 43 | CA-301 28.0000M-C:(FUND) 
60.0000 | SE3320-ND 1.23 1.03 73 -66 ‘55 | C-2 60.0000K-P 28.322000 | SE3445-ND .96 80 56 51 43 | CA-301 28.3220M-C:(FUND) 
60.0020 RSE 1231.03 3 86 55 | C-2 60.0020KC-P 32,000000|SE3446-ND 96 80 56 Bt 43 | CA-301 32.0000M-C 
sss | SEWZND _1gi 10s _7i_es_ss_Lozessur {| sremo[sesurao _o0 a0 aa i [oka orenic 
76.8000 |Ranecounie 108 104 ae pe ee los 76 aggoIee 33.000000 | SE3448-ND .96 80 56 51 43. | CA-301 33.0000M-C 
33.0000 |MenaeonIN! re 453 a a "ee. 68:85, 0000K-F 33.333000 | SE3449-ND .96 80 56 51 43 | CA-301 33.3330M-C 
96.0000 |Meneaeannay ie 134 a7 28 ‘es | G2 98:0000K:P 36.000000 | SE3450-ND .96 80 56 51 43 | CA-301 36.0000M-C 
100.0000 | SE9333-ND 1.47 123 '87 73 ‘6s |C-2100.0000K-P 40.000000 | SE3451-ND .96 80 56 51 .43_| CA-301 40.0000M-C 
711.0000) SE3334-ND 147 123 B7 78 “65 1G2 111.0000K-P 46.000000 | SE3453-ND .96 80 56 51 43 | CA-301 46.0000M-C 
420.0000 | SE3335-ND 1.47 1.23 87 78 65 | C-2 120.0000K-P 49.860000 | SE3454-ND .96 80 56 51 43 | CA-301 49.8600M-C 
120.8475 SE3336-ND 1.47 1.23 87 78 65 | C-2 120.8475K-P 50.000000 | SE3455-ND 96 -80 56 51 -43_| CA-301 50.0000M-C 
131.0720 | SE3337-ND 1.77 1.48 1.04 94 .78 | C-2 131.0720K-P 55.000000 | SE3456-ND 96 80 56 51 43 | CA-301 55.0000M-C 
149.4750 | SE3338-ND 1.77 1.48 1.04 94 .78 | C-2 149.4750K-P 60.000000 | SE3457-ND 1.11 93 64 58 49 | CA-301 60.000M-C 
MA-306 Series Crystal 
Specifications: * Storage Temperature: -55°C ~ 100°C, stored as naked prod- 
uct after unpacking * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Maximum Drive Cut Tape Tape & Reel 
Level: 2mW * Recommended Drive Level: 10W ~ 100uW. ¢ Frequency Toler- | Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Epson 
ance (standard): +50ppm * Frequency Temperature Characteristics (standard): (MHz) Part No. 1 10 50 100 Part No. 1,000 Part No. 
+30ppm, -20°C ~ 70°C, DL=100HW * Load Capacitance: 18pF * Series Resis- | 18.00000|SE2701CT-ND 2.14 1.83 1.53 1.38 |SE2701TR-ND 1020.00 | MA-306 18.0000M-CO 
tance: 600 Max., -20°C ~ 70°C, DL=100W * Shunt Capacitance: 5pF Max. 18.43200 | SE2702CT-ND 2.14 1.83 1.53 1.38 | SE2702TR-ND 1020.00 | MA-306 18.4320M-CO 
* Aging: +Sppm/year Max. 19.66080|SE2704CT-ND 2.14 1.83 1.53 1.38 |SE2704TR-ND 1020.00 | MA-306 19.6608M-CO 
22.11840|SE2707CT-ND 2.14 1.83 1.53 1.38 |SE2707TR-ND 1020.00 _ | MA-306 22.1184M-CO 
24.00000 |SE2708CT-ND 2.14 1.83 1.53 1.38 | SE2708TR-ND 1020.00 _| MA-306 24.0000M-CO 
pees = 24.57600|SE2709CT-ND —2.14 1.83 1.53 1.38 | SE2709TR-ND 884.50 | MA-306 24.5760M-CO 
a4 i a : 25.00000 | SE2710CT-ND 2.14 1.83 1.53 1.38 |SE2710TR-ND 1020.00 | MA-306 25.0000M-CO 
25.17500 |SE2711CT-ND 2.14 1.83 1.53 1.38 |SE2711TR-ND 1020.00 | MA-306 25.1750M-CO 
27.00000 | SE2712CT-ND 2.14 1.83 1.53 1.38 |SE2712TR-ND 1020.00 | MA-306 27.0000M-CO 
28.00000 |SE2713CT-ND 2.14 1.83 1.53 1.38 |SE2713TR-ND 1020.00 | MA-306 28.0000M-CO 
acainmnetied 28.63636 |SE2715CT-ND 2.14 1.83 1.53 1.38 |SE2715TR-ND 1020.00 | MA-306 28.63636M-CO 
Soldering Pattern 29.49120|SE2716CT-ND 2.14 1.83 1.53 1.38 |SE2716TR-ND 1020.00 | MA-306 29.4912M-CO 
32.00000 | SE2718CT-ND —.2.14 1.83 1.53 1.38 |SE2718TR-ND 1020.00 | MA-306 32.0000M-CO 
40.00000 | SE2725CT-ND 2.14 1.83 1.53 1.38 |SE2725TR-ND 1020.00 | MA-306 40.0000M-CO 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1272 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


@ EPSON TOYOCOM Surface Mount Quartz Crystal Products 


Package FC-135 FC-255 MA-505 MA-506 MC-146 MC-156 MC-306 MC-405 MC-406 
Operating Temperature -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C -20°C ~ 70°C -20°C ~ 70°C -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C 
Maximum Drive Level 0.5uW 0.5uW 2mW 2mW 1.0pW 1.0uW 1.0uW 1.0uW 1.0pW 
Frequency Tolerance +20ppm @ 25°C +20ppm @ 25°C +50ppm @ 25°C +50ppm @ 25°C +20ppm @ 25°C +20ppm @ 25°C +20ppm @ 25°C +20ppm @ 25°C +20ppm @ 25°C 
Load Capacitance 12.5pF 12.5pF 18pF 18pF QpF 12.5pF A=12.5pf; E=6pF 12.5pF 12.5pF 
Series Resistance 70KQ Max. 65KQ Max. = = 65KQ Max. 65KQ Max. 50KO Max. 50KQ Max. 50KO Max. 
Shunt Capacitance 1.3pF Typ. 1.3pF Typ. 5pF Max. 5pF Max. 0.8pF _ 0.9pF Max. 0.85pF Typ. 0.85pF 
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Features: * Capable of withstanding reflow temperatures of 260°C for 20 seconds * Suitable for use in 


Type B Cc today’s high density surface mount boards 
FC-135 17 | 18 } 
FC-255 3.2 | 22 tae : 
MC-146 t 
MA-505 7.01 | 5.61 MC-156 Db 
MA-506 6.86 | 2.06 MC-306 | 
MC-146 51 | 06 MC-406 Cc 
MC-156 3.88 | 1.5 4 
MC-306 42 | 1.9 
MC-405 39 | 15 eA B anaes 
Mc-406 3.9 15 Recommended Soldering Pattern 
Cut Tape 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel_| Epson 
Fig.| Series Frequency Part No. 1 10 50 100 Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
1 | FC-135 | 32.76800kHz | SE2413CT-ND 298 2.55 213 1.92] SE2413TR-ND | 250 | 355.00| FC-135 32.7680KA-A3 
2 | FC-255 | 32.76800kHz | SE2415CT-ND 1.86 1.59 1.33 1.20] SE2415TR-ND | 250 | 220.00| FC-255 32.7680K-A3 
4.00000MHz | SE2518CT-ND 2.80 240 2.00 1.80] SE2518TR-ND | 1,000 | 1330.00| MA-505 4.0000M-CO 
4,09600MHz | SE2519CT-ND 2.80 240 2.00 1.80] SE2519TR-ND | 1,000 | 1330.00] MA-505 4.0960M-CO 
4.91520MHz | SE2520CT-ND 2.80 2.40 2.00 1.80] SE2520TR-ND | 1,000 | 1330.00] MA-505 4.9152M-CO 
6.00000MHz | SE2501CT-ND 1.12 .96 .80 .72| SE2501TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-505 6.0000M-CO 
7.37280MHz | SE2503CT-ND 1.12 96 80 _.72| SE2503TR-ND | 1,000 | 530.00| MA-505 7.3728M-CO 
8.00000MHz | SE2504CT-ND 1.12  .96 .80  .72| SE2504TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-505 8.0000M-CO 
9.83000MHz | SE2524CT-ND 1.12 .96 80 .72| SE2524TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-505 9.8304M-CO 
10.00000MHz | SE2505CT-ND 1.12 .96 .80 .72| SE2505TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-505 10.0000M-CO 
10.24000MHz | SE2525CT-ND 112 .96 .80 .72| SE2525TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-505 10.2400M-CO 
11.05920MHz | SE2506CT-ND 1.12 96 .80 _.72| SE2506TR-ND | 1,000 | 530.00| MA-505 11.0592M-CO 
12.00000MHz | SE2507CT-ND 112 96  .80  .72| SE2507TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-505 12.0000M-CO 
14.31800MHz | SE2528CT-ND 112 .96 .80 .72| SE2528TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-505 14.3180M-CO 
14.74560MHz | SE2529CT-ND 112 .96 .80 .72| SE2529TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-505 14.7456M-CO 
3 | MA-505 | 16 00000MHz | SE2508CT-ND 112 96 80 .72| SE2508TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-505 16.0000M-Co 
18.43200MHz | SE2533CT-ND 112 96 80 _.72| SE2533TR-ND | 1,000 | 530.00| MA-505 18.4320M-CO 
19.66000MHz | SE2535CT-ND 112 96  .80  .72| SE2535TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-505 19.6600M-CO 
20.00000MHz | SE2509CT-ND 1.12 .96 80 .72| SE2509TR-ND | 1,000 | 530.00) MA-505 20.0000M-CO 
24.00000MHz | SE2510CT-ND 1.12 .96 80 .72| SE2510TR-ND | 1,000 | 530.00) MA-505 24.0000M-CO 
24.57600MHz | SE2538CT-ND 1.12 .96 80 .72| SE2538TR-ND | 1,000 | 530.00) MA-505 24.5760M-CO 
25.00000MHz | SE2539CT-ND 1.12 .96 80 _.72| SE2539TR-ND | 1,000 | 530.00| MA-505 25.0000M-CO 
29.49120MHz | SE2543CT-ND 1.12 96  .80 .72| SE2543TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-505 29.4912M-CO:(30T) 
30.00000MHz | SE2544CT-ND 1.12 .96 80 .72| SE2544TR-ND | 1,000 | 530.00) MA-505 30.0000M-CO 
32.76800MHz | SE2546CT-ND 1.12 96 80 .72| SE2546TR-ND | 1,000 | 530.00) MA-505 32.7680M-CO 
33.33330MHz | SE2514CT-ND 1.12 .96 80 .72| SE2514TR-ND | 1,000 | 530.00) MA-505 33.3330M-CO 
36.00000MHz | SE2548CT-ND 1.12 .96 80 _.72| SE2548TR-ND | 1,000 | 530.00| MA-505 36.0000M-CO 
40.00000MHz | SE2515CT-ND 1.12 96 80  .72| SE2515TR-ND | 1,000 | 530.00| MA-505 40.0000M-CO 
4,00000MHz | SE2618CT-ND 2.80 240 2.00 1.80] SE2618TR-ND | 1,000 | 1330.00] MA-506 4.0000M-CO 
4.09600MHz | SE2619CT-ND 2.80 240 2.00 1.80] SE2619TR-ND | 1,000 | 1330.00| MA-506 4.0960M-CO 
4.91520MHz | SE2620CT-ND 2.80 240 2.00 1.80] SE2620TR-ND | 1,000 | 1330.00| MA-506 4.9152M-CO 
6.00000MHz | SE2601CT-ND 1.12 .96 .80 .72| SE2601TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-506 6.0000M-CO 
6.14400MHz | SE2602CT-ND 1.12 96 .80 _.72| SE2602TR-ND | 1,000 | 530.00| MA-506 6.1440M-CO 
7.37280MHz | SE2603CT-ND 1.12 96  .80  .72| SE2603TR-ND | 1,000 | 530.00| MA-506 7.3728M-CO 
8.00000MHz | SE2604CT-ND 1.12 .96 80 .72| SE2604TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-506 8.0000M-CO 
9.83000MHz | SE2624CT-ND 1.12 .96 80 .72| SE2624TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-506 9.8300M-CO 
10.00000MHz | SE2605CT-ND 1.12 .96 .80 .72| SE2605TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-506 10.0000M-CO 
10.24000MHz | SE2625CT-ND 1.12 96 .80 _.72| SE2625TR-ND | 1,000 | 530.00| MA-506 10.2400M-CO 
11.00000MHz | SE2626CT-ND 112 96  .80  .72| SE2626TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-506 11.0000M-CO 
11.05920MHz | SE2606CT-ND 112 .96 .80 .72| SE2606TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-506 11.0592M-CO 
12,00000MHz | SE2607CT-ND 112 .96 .80 .72| SE2607TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-506 12.0000M-CO 
12.28800MHz | SE2627CT-ND 112 .96 .80 .72| SE2627TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-506 12.2880M-CO 
14.74560MHz | SE2629CT-ND 1.12 96 .80 _.72| SE2629TR-ND | 1,000 | 530.00| MA-506 14.7456M-CO 
15.00000MHz | SE2630CT-ND 112 96  .80  .72| SE2630TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-506 15.0000M-CO 
16.00000MHz | SE2608CT-ND 112 .96 .80 .72| SE2608TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-506 16.0000M-CO 
3 | MA-506 | 16 95700MHz | SE2631CT-ND 112 96 80 .72| SE2631TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-506 16.2570M-CO 
18.00000MHz | SE2632CT-ND 112 .96 .80 .72| SE2632TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-506 18.0000M-CO 
18.43200MHz | SE2633CT-ND 1.12 96 .80 _.72| SE2633TR-ND | 1,000 | 530.00| MA-506 18.4320M-CO 
19.66080MHz | SE2635CT-ND 112 96  .80 .72| SE2635TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-506 19.6608M-CO 
20.00000MHz | SE2609CT-ND 1.12 .96 80 .72| SE2609TR-ND | 1,000 | 530.00) MA-506 20.0000M-CO 
20.48000MHz | SE2636CT-ND 1.12 .96 80 .72| SE2636TR-ND | 1,000 | 530.00) MA-506 20.4800M-CO 
22.11840MHz | SE2637CT-ND 1.12 .96 80 .72| SE2637TR-ND | 1,000 | 530.00) MA-506 22.1184M-CO 
24.00000MHz | SE2610CT-ND 1.12.96 80 _.72| SE2610TR-ND | 1,000 | 530.00| MA-506 24.0000M-CO 
24.57600MHz | SE2638CT-ND 1.12 96 80 .72| SE2638TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-506 24.5760M-CO 
25.00000MHz | SE2639CT-ND 1.12 .96 80 .72| SE2639TR-ND | 1,000 | 530.00) MA-506 25.0000M-CO 
27.00000MHz | SE2641CT-ND 1.12 .96 80 .72| SE2641TR-ND | 1,000 | 530.00) MA-506 27.0000M-CO:(FUND) 
28.63600MHz | SE2642CT-ND 1.12 .96 80 .72| SE2642TR-ND | 1,000 | 530.00) MA-506 28.6360M-CO:(30T) 
33.00000MHz | SE2647CT-ND 1.12.96 80 _.72| SE2647TR-ND | 1,000 | 530.00| MA-506 33.0000M-CO 
40.00000MHz | SE2615CT-ND 1.12 96 80 .72| SE2615TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-506 40.0000M-CO 
48.00000MHz | SE2651CT-ND 1.12 96 80 .72| SE2651TR-ND | 1,000 | 530.00) MA-506 48.0000M-CO 
50.00000MHz | SE2616CT-ND 1.12 .96 80 .72| SE2616TR-ND | 1,000 | 530.00) MA-506 50.0000M-CO 
64.00000MHz | SE2653CT-ND 1.23 1.05 88 .79| SE2653TR-ND | 1,000 | 530.00) MA-506 64.0000M-CO 
4 |mc-146| 32.76800KHz | SE2416CT-ND 1.40 1.20 1.00 .90| SE2416TR-ND | 250 | 167.50| MC-146 32.768KA-AC3 
MC-156 | 32.76800kHz | SE2412CT-ND 1.30 1.11  .93  .84| SE2412TR-ND | 1,000 | 620.00| MC-156 32.7680KA-AO 
SE2407CT-ND 95 81 68 .61| SE2407TR-ND | 1,000 | 450.00] MC-306 32.7680K-AO 
8 | MC-306 | 92.76800KH2 | cro4i7CT-ND 95 81 68 .61| SE2417TR-ND | 250 | 112.50| MC-306 32.768K-E3 
MC-405 | 32.76800kHz | SE2405CT-ND 95 81 68  .61| SE2405TR-ND | 1,000 | 450.00] MC-405 32.7680K-AO 
8 | mc-406 | 32.76800kHz | SE2418CT-ND 95 81 68 .61| SE2418TR-ND | 250 | 112.50] MC-406 32.768K-A3 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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CTS. 41P-sm Series SMT Crystals 


Specifications: 


¢ Calibration Tolerance: +0.005ppm @ 25°C » Temperature Tolerance: +100ppm * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C ¢ Drive Level: 100W 
* Shunt Capacitance: 7pF Max. * Aging (First Year): <10ppm 


3.7 [9.47 

H 

‘fe = ies Frequency Load Digi-Key Price Each cTs 

‘ pics: (MHz) Cap. Part No. 1 10 50 100 Part No. 

4.000000 20pF CTX602-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATPO40SM 
10.000000 20pF CTX609-ND 2.89 2.51 217 1.51 ATP10ASM 
12.288000 20pF CTX612-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATP122SM 
20.480000 20pF CTX618-ND 3.15 2.73 2.36 1.64 ATP204SM 


400 Series SMD Crystals 


Features: ¢ Lead (Pb) Free * Stable frequency over temperature and drive level 
¢ Ideal for application to high-density circuit boards with reliable precision and excel- 


lent shock performance in wireless telecommunications devices 
Specifications: 
ee Model Depth | Height | Width 
¢ Frequency Stability: s50ppm (mm) (mm) (mm) 
* Temperature Reflow Condition: 
255°C +5°C @ 10 seconds Max. 405 3.2 0.9 5.0 
¢ Frequency Tolerance: +30ppm 
¢ Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 406 3.5 12 6.0 
* Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 407 5.0 12 70 Top View Top View Top View 
¢ Drive Level: 100UW Max.; 25uW Typ. 
Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Operating Load Shunt ESR | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing cTs 
(MHz) Mode Capacitance | Capacitance (Q) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
Fig. 1 - 405 Series 
11.05920 CTX638CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX638TR-ND 753.00 405C35B11M05920 
12.00000 CTX639CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX639TR-ND 753.00 405C35B12M00000 
12.80000 CTX640CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX640TR-ND 753.00 405C35B12M80000 
13.00000 CTX641CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX641TR-ND 753.00 405C35B13M00000 
14.31818 CTX642CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX642TR-ND 753.00 405C35B14M31818 
14.40000 CTX643CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX643TR-ND 753.00 405C35B14M40000 
14.74560 CTX644CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX644TR-ND 753.00 405C35B14M74560 
15.36000 CTX645CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX645TR-ND 753.00 405C35B15M36000 
16.00000 CTX646CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX646TR-ND 753.00 405C35B16M00000 
16.36800 CTX647CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX647TR-ND 753.00 405C35B16M36800 
19.2000 | Fundamental 19.00 ape 50 | CTx648CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX648TR-ND 753.00 405C35B19M20000 
19.68000 CTX649CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX649TR-ND 753.00 405C35B19M68000 
20.00000 CTX650CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX650TR-ND 753.00 405C35B20M00000 
24.00000 CTX651CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX651TR-ND 753.00 405C35B24M00000 
25.00000 CTX652CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX652TR-ND 753.00 405C35B25M00000 
26.00000 CTX653CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX653TR-ND 753.00 405C35B26M00000 
32.00000 CTX654CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX654TR-ND 753.00 405C35B32M00000 
33.00000 CTX655CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX655TR-ND 753.00 405C35B33M00000 
40.00000 CTX656CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX656TR-ND 837.00 405C35B40M00000 
44.00000 CTX657CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX657TR-ND 837.00 405C35B44M00000 
Fig. 2 - 406 Series 
18.43200 CTX668CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX668TR-ND 837.00 406C35B18M43200 
19.44000 CTX669CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX669TR-ND 837.00 406C35B19M44000 
20.48000 CTX670CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX670TR-ND 837.00 406C35B20M48000 
22.00000 CTX671CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX671TR-ND 837.00 406C35B22M00000 
24.57600 CTX672CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX672TR-ND 837.00 406C35B24M57600 
27.00000 CTX673CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX673TR-ND 837.00 406C35B27M00000 
30.00000 40 CTX674CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX674TR-ND 837.00 406C35B30M00000 
32.76800 CTX675CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX675TR-ND 837.00 406C35B32M76800 
35.32800 CTX676CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX676TR-ND 837.00 406C35B35M32800 
38.88000 CTX677CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX677TR-ND 837.00 406C35B38M88000 
44.54500 | Fundamental 13.0pF 4pF CTX678CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX678TR-ND 837.00 406C35B44M54500 
48.00000 CTX679CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX679TR-ND 837.00 406C35B48M00000 
10.00000 CTX658CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX658TR-ND 837.00 406C35B10M00000 
10.24500 CTX659CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX659TR-ND 837.00 406C35B10M24500 
12.28800 CTX660CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX660TR-ND 837.00 406C35B12M28800 
12.68800 CTX661CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX661TR-ND 837.00 406C35B12M68800 
13.00000 60 CTX662CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX662TR-ND 837.00 406C35B13M00000 
13.22500 CTX663CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX663TR-ND 837.00 406C35B13M22500 
14.00000 CTX664CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX664TR-ND 837.00 406C35B14M00000 
14.31818 CTX665CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX665TR-ND 837.00 406C35B14M31818 
14.85000 CTX667CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX667TR-ND 837.00 406C35B14M85000 
Fig. 3 - 407 Series 
16.38400 CTX682CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX682TR-ND 1088.00 407F35E016M3840 
16.67000 CTX683CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX683TR-ND 1088.00 407F35E016M6700 
22.11840 CTX684CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX684TR-ND 1088.00 407F35E022M1184 
29.49120 ae CTX685CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX685TR-ND 1088.00 407F35E029M4912 
36.00000 | Fundamental 20.0pF 4pF CTX686CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX686TR-ND 1204.00 407F35E036M0000 
44.73600 CTX687CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX687TR-ND 1204.00 407F35E044M7360 
9.60000 CTX680CT-ND 1.59 1.27 1.06 CTX680TR-ND 613.00 407F35E009M6000 
12.50000 ee CTX681CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX681TR-ND 1088.00 407F35E012M5000 
50.00000 3rd Overtone 20.0pF 4pF 80 CTX688CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX688TR-ND 1204.00 407T35E050M0000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ATS-SM Series 
Crystals 


Specifications: é 4.9™™ Base 
¢ Frequency Tolerance: +50ppm * Shunt 
Capacitance: 7.0pF Max. * Drive Level: 
100uW * Operating Temperature: 0°C ~ 
70°C * Operating Mode: Fundamental 


CT ATS Series 7 281 cm eee 
Ee 5 .45 =|| Crystal 28 
* Crystals i Ete ea a 
Specifications: 
¢ Frequency Tolerance: +50ppm ¢ Shunt Capacitance: 7pF 
Max. ¢ Drive Level: 100W * Operating Temperature: 0°C ~ 
70°C * Operating Mode: Fundamental 


Insulation . ' 


Frequency Load Digi-Key Price Each cTs 
(MHz) Capacitance Part No. 1 10 50 100 Part No. Bulk T&R 
3.579545 18.0pF CTX400-ND 89 78 Fal 49 ATS036 Frequency| Load | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | CTS 
3.686400 20.0pF CTX401-ND 89 78 7 ‘49 | ATSO37 (MHz) | Cap. | Part No. 110 50 100 | Part No. 1,000 | Part No. 
soneoce pace SUR ND ) a os ae Ae 3.579545 | 18.0pF | CTX500-ND 1.31 1.14 .99 .69|CTXS500TR-ND 540.00 | ATSO36SM-T 
B Geed0n AR OO See NE ef ea ae. | areoeo 3.686400 | 20.0pF | CTX501-ND 1.31 1.14 .99 .69|CTX501TR-ND 540.00 | ATSO37SM-T 
: Op) 2 : . : : 4.000000 | 20.0pF | CTX502-ND 1.31 1.14 99 .69|CTX502TR-ND 540.00 | ATSO40SM-T 
cess BO OnE Soa “80 0 3 ae ay 4.915200 | 20.0pF | CTX503-ND 1.31 1.14 .99 .69|CTX503TR-ND 540.00 | ATS042SM-T 
sso; | BSF | Re BR BB | Seat || | BABEL AE creas 1 Th SS Coen Si [Aas 
10.000000 Seri CTX408-ND 80 70 63 45 | ATS100 , Op! H : . 99 H . F 
11.059200 20.0pF CTX409-ND ‘30. 70~—S eas] asia 8.000000 | 20.0pF | CTX506-ND 1.31 1.14 .99 .69|CTX506TR-ND 540.00 | ATSO8ASM-T 
; q 9.830400 | 20.0pF | CTX507-ND 1.31 1.14 99 .69|CTX507TR-ND 540.00 | ATSO98SM-T 
2.000000 Series CTX410-ND 80 70 63.45 | ATS120 ) 
12288000 20.0pE CTX411-ND “80 70 ‘63 «Sag. «| aTSi22 10.000000 | Series | CTX508-ND 1.31 1.14 (99 .69|CTX508TR-ND 540.00 | ATS100SM-T 
14318180 Sees CTX412-ND “80 70 ‘6s ~Stag.:«|SsaTS143 11.059200 | 20.0pF | CTX509-ND 1.31 1.14 .99 .69|CTXS509TR-ND 540.00 | ATS111SM-T 
15.360000 20.0pF CTX413-ND 80 70 63 ©.45 | ~ATSI5A 12.000000 | Series |CTX510-ND 1.31 1.14 99 .69|CTX510TR-ND 540.00 | ATS120SM-T 
16.000000 Series CTX414-ND 80 70 63.45 | ATS160 12.288000 | 20.0pF | CTX511-ND 1.31 1.14 (99 .69|CTX511TR-ND 540.00 | ATS122SM-T 
16.000000 20.0pF CTX415-ND 80 70 63. 45 | ATSI6A 14.318180| Series |CTX512-ND 1.31 1.14 (99 .69|CTX512TR-ND 540.00 | ATS143SM-T 
20.000000 Series CTX416-ND 80 70 ‘63 45 | ATS200 15.360000 | 20.0pF | CTX513-ND 1.31 1.14 (99 .69|CTX513TR-ND 540.00 | ATS15ASM-T 
20.480000 20.0pF CTX417-ND ‘St 45 At ‘28 | ATS204 16.000000 | Series |CTX514-ND 1.16 1.01 .88 .61|CTX514TR-ND 540.00 | ATS160SM-T 
24.576000 Series Re EAN) 13500 1.417 1.07 74 | ATS245 20.000000| Series |CTX515-ND 1.16 1.01 .88 .61|CTX515TR-ND 540.00 | ATS200SM-T 
25.000000 Series CTX419-ND 135 1417 1.07 74 ATS250 20.480000 | 20.0pF | CTXS16-ND 1.35 1.17 1.03 .72|CTX516TR-ND 680.00 | ATS204SM-T 
HC49INS-ND Base Insulator..........0..00cc0cccccccecesseeeeeseeseeseseseesetesseeeees $.90/10 — $7.50/100 24.576000 | Series | CTXS17-ND_ 1.35 1.17 1.03.72 | CTXS17TR-ND__ 680.00 | ATS245SM-T 


Microprocessor 
Crystals 


v 
Specifications: * Frequency Tolerance: +50ppm »* Temperature Stability: 4.88 [+ 4.65 
+0.005% (£50ppm) @ 25°C * Fully hermetic resistance weld package Low start- 
up resistance 


Frequency) Load Digi-Key Price Each cTSs 
(MHz) Capacit. | Usage Part No. 1 10 100 | Part No. 
1.843200 | 13.0pF | — CTX067-ND 1.76 1.47 1.08 |MP018S 
2.000000} 20.0pF | — CTX068-ND 1.76 1.47 1.08 |MP020S 
2.457600 | 32.0pF | — CTX069-ND 1.76 1.47 1.08 |MP024S 
3.579545 | 18.0pF | MM5369 (Color Burst), IM6102, PPS 8, MC6801, MC6802, MC6803, MC6809, CDP1802, CDP1802C, CDP1804, CDP1804C CTX049-ND 72 60 -44 |MP036S 
3.686400 | 20.0pF | — CTX071-ND 72 -60 -44_|MP037 
4.000000} Series | Pace, MC6875, Z80, Z80A, TMS9940 CTX080-ND 72 -60 44 |MPO4A 
4.000000} 20.0pF | MCS40, 4004, 4040, 4201; MC6802, 6808, 6809; MK3870, 3872, 3876, 3883; IM6102, CDP1802, 1802C, 1804, 1804C CTX006-ND 72 -60 -44 |MP040 
4.194304 | 12.0pF | ICM7038, ICM7049, ICM7213, CDP1802, CDP1802C, CDP1804, CDP1804C CTX007-ND 72 60 -44 |MP041 
4.915200 | 20.0pF | CDP1802, CDP1802C, CDP1804, CDP1804C CTX050-ND 72 60 44 |MP042 
5.000000| Series | CDP1802, CDP1802C, CDP1803, CDP1804, CDP1804C, TMS9985, 9940, IM6100A CTX081-ND 72 -60 -44__|MPO5B 
5.000000 | 20.0pF | General Purpose, CDP1802, CDP1802C, CDP1804, CDP1804C CTX051-ND we -60 44 |MPO5A 
5.068800 | Series | COM5016, COM5016T Dual Brg. CTX052-ND 72 60 -44 |MP050 
6.000000} 20.0pF | MCS48, MCS8035, MCS8041, MCS8048, MCS8741, MCS8748, IM8048, IM8748, CDP1802, CDP1802C, CDP1804, CDP1804C, MC68A09 | CTX026-ND 72 60 -44_|MPO60 
6.144000 | 20.0pF | MCS8086, MCS85, CDP1802, CDP1802C, CDP1804, CDP1804C CTX054-ND 72 60 -44 |MPO61 
7.372800 | Series |— CTX074-ND 72 -60 -44_|MP073 
8.000000} Series | 8 x 300, MC6875, MC68000, AMZ8000, Z8000 CTX056-ND 72 60 -44 |MP080 
8.000000} 20.0pF | IM6100A, CDP1807, Z8, 9940 B, MC68B09 CTX082-ND 72 60 -44 |MPO80A 
9.830400 | 20.0pF | General Purpose CTX084-ND 72 -60 -44 |MP098 
10.000000| Series | General Purpose CTX057-ND 72 60 .44 |MP100 
10.000000 | 30.0pF_ | MCS85, MCS8085A 2, MC9940 10 CTX083-ND 72 -60 -44_|MP101 
10.738635 | 32.0pF | TI9918A CTX085-ND 72 60 -44 |MP107 
11.000000] 18.0pF | MCS48, MCS8039, MCS8049 CTX086-ND v2 60 44 |MP110 
11.059200|] Series | — CTX078-ND 72 -60 44 |MP111 
12.000000] Series | MCS86, MCS8086/8284, MCS8202 RAM Controller, MCS9940-12 CTX058-ND 72 60 44 |MP120 
12.288000 | 32.0pF | General Purpose CTX087-ND 2 -60 -44__|MP122 
14.318180] Series | General Purpose CTX088-ND 72 -60 44 |MP143 
14.745600| Series | General Purpose CTX089-ND 2 .60 44 |MP147 
15.000000| Series | MCS86, MCS8086/8284, MCS8202 RAM Controller CTX059-ND 72 60 -44 |MP150 
16.000000| Series | General Purpose CTX077-ND 72) .60 44 |MP160 
18.432000| Series | MCS80, MCS8080A/8224 CTX061-ND 72 -60 -44_|MP184 
19.660800| Series | General Purpose CTX090-ND 72 60 44 |MP196 
20.000000| Series | MCS80, MCS8080A/8224 CTX062-ND 72 60 -44 |MP200 
22.118400| Series | MCS80, MCS8080A/8224 CTX063-ND 72 60 44 |MP221 
24.000000| Series | MCS86, MCS8086, MCS8284 CTX091-ND 72 60 44 |MP240 
24.576000| Series | General Purpose CTX092-ND 72 60 44 |MP245 
25.000000| Series | 8202 RAM Controller CTX093-ND 72 -60 -44__|MP250 
HC49INS-ND Base Insulator. -. $.90/10 — $7.50/100 
357L Series Surface Mount VCXO 
ot naganeraatee . Output Voltage Level: Logic “1” Minimum 0.9V; Logic “O” Max. 0.1V * Output Transition Cut Tape Tape & Reel 
ise and Fall Time: 5.0ns * Output Duty Cycle (SYM): 45% Minimum, 55% Max. @ 50% level * Phase Jitter ig Price Each Pricing* 
(Bandwidth 12kHz-20MHz): 1ps RMS Max. * Linearity: 10% » Input Impedance: 50k Minimum. * Modulation | Frequency | Digi-Key 3 cTs 
Roll-Off: 10kHz @ -3dB (MHz) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
1.5440 CTX630CT-ND 6.86 5.49 4.58 2654.00 357LB31001M5440 
4.0960 CTX626CT-ND 6.86 5.49 4.58 2654.00 357LB31004M0960 
6.1760 CTX631CT-ND 6.86 5.49 4.58 2654.00 357LB31006M1760 
Pin Connection 16.3840 CTX632CT-ND 6.86 5.49 4.58 2654.00 357LB31016M3840 
Control Voltage 19.4400 CTX627CT-ND 6.86 5.49 4.58 2654.00 357LB31019M4400 
Tovar Tri-State Enable 20.0000 CTX633CT-ND 6.86 5.49 4.58 2654.00 357LB31020M0000 
Circuit/Package Ground 27.0000 CTX634CT-ND 6.86 5.49 4.58 2654.00 357LB31027M0000 
32.7680 CTX635CT-ND 6.86 5.49 4.58 2654.00 357LB31032M7680 
tF Enable Truth Table RF Output 35.3280 CTX628CT-ND 686 549 4.58 2654.00 357LB31035M3280 
‘ 7 ; 3.68 Pin2:|—.Piné: Not Connected Internally 38.8800 CTX636CT-ND 686 549 4.58 2654.00 357LB31038M8800 
ri at a ia Supply Voltage 40.0000 CTX637CT-ND 7.24 5.79 4.83 2799.00 357LB31040M0000 
25 Denotes - 44.7360 CTX629CT-ND 7.24 5.79 4.83 2799.00 357LB31044M7360 
le 5.4! Pad #1 Open Output 


* For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1275 


CTS. 636 Series SMD Clock Oscillators 


Features: * RoHS Compliant * HCMOS ° Output enable standard * Standard 5x3.2mm surface mount footprint * Ceramic construction for long-term reliability Specifications: « Enable Input Voltage: 2V Minimum ¢ Disable 
Input Voltage: 0.8V Max. * Phase Jitter (Bandwidth 12kHz-20MHz): 1ps RMS Max. *Frequency Tolerance: +50ppm * Supply Voltage: 3.3V * Supply Current: 20mA Max. * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
* Rise/Fall Time: 5ns Max. * Output Load CMOS: 15pF « Duty Cycle: 45% ~ 55% * Start-up Time: 10ms Max. * Stand-by Current: 15yA Max. 


| 
Lo54—| 


1.20 max 


T 


Pin Connection 
Enable 
Circuit/Pkg. Gnd. 
RF Output 
Supply Voltage 


Enable Truth Table 


Pin 1 


a 
“9” 
Open 


Surface Mount Clock Oscillator 


Features: * Standard miniature surface mount footprint * PCMCIA Type II and II| compatible * C-MOS/TTL compatible 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing cTs 
(MHz) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 

14.31818 CTX689CT-ND 3.92 3.14 2.61 CTX689TR-ND 1514.00 636L3C014M31818 
14.74560 CTX690CT-ND 3.92 3.14 2.61 CTX690TR-ND 1514.00 636L3C014M74560 
16.00000 CTX691CT-ND 3.92 3.14 2.61 CTX691TR-ND 1514.00 636L3C016M00000 
16.38400 CTX692CT-ND 3.92 3.14 2.61 CTX692TR-ND 1514.00 636L3C016M38400 
18.43200 CTX693CT-ND 3.92 3.14 2.61 CTX693TR-ND 1514.00 636L3C018M43200 
20.00000 CTX694CT-ND 3.92 3.14 2.61 CTX694TR-ND 1514.00 636L3C020M00000 
20.48000 CTX695CT-ND 3.92 3.14 2.61 CTX695TR-ND 1514.00 636L3C020M48000 
24.00000 CTX696CT-ND 3.92 3.14 2.61 CTX696TR-ND 1514.00 636L3C024M00000 
25.00000 CTX697CT-ND 3.92 3.14 2.61 CTX697TR-ND 1514.00 636L3C025M00000 
Pin3 32.00000 CTX698CT-ND 3.75 3.00 2.50 CTX698TR-ND 1450.00 636L3C032M00000 
Output 32.76800 CTX699CT-ND 3.92 3.14 2.61 CTX699TR-ND 1514.00 636L3C032M76800 
High Imp. 33.00000 CTX700CT-ND 3.92 3.14 2.61 CTX700TR-ND 1514.00 636L3C033M00000 
44.00000 CTX701CT-ND 3.92 3.14 2.61 CTX701TR-ND 1514.00 636L3C044M00000 
Output 48.00000 CTX702CT-ND 3.92 3.14 2.61 CTX702TR-ND 1514.00 636L3C048M00000 
75.00000 CTX703CT-ND 5.44 4.35 3.63 CTX703TR-ND 2417.00 636L3C075M00000 


© 16mm Tape and Reel * Ceramic construction for long-term reliability * Seam welded and shielded with Kovar cover 


Specifications: « Frequency Stability: 3C and 31: +50 ppm, 5I: +25 ppm »* Supply Voltage: CB3: 4.5V ~ 5.5V; CB3LV: 3.0V 
-5MHz ~ 20.00MHz CB3: 25mA; CB3LV: 12mA; 20.1MHz ~ 80MHz CB3: 50mA; CB3LV: 
40mA; 80.1MHz ~ 133.33MHz CB3: 100mA; CB3LV: 60mA * Operating Temperature: 3C: -20°C ~ 70°C 31 and 51: -40°C ~ 


~ 3.6V © Supply Current (Max.): 


85°C ° Rise and Fall Time (Max.): 1.5MHz ~ 20.00MHz CB3: 10ns; CB3LV: 8ns; 20.1MHz ~ 80MHz CB3: 8ns; CB3LV: 4ns; 
80.1MHz ~ 133.333MHz CB3: 5ns; CB3LV: 3ns * Output Load: 1.5MHz ~ 50.0MHz: 50pf; 50.1MHz ~ 80.0MHz: 30pf; 80.1 MHz 


~ 133.333MHz: 15pF ¢ Enable Input Voltage: 2V Min. * Disable Input Voltage: 0.8V Max. 


Side View 


Pin Connection 
Output Enable 
Cover/CKT GND 


Denotes 14 
Pad #1 


Out 
Vec 


Top View 


-=|1.8 


Pad Layout 


5.08 | 


Bottom View 


Cut Tape Tape & Reel Cut Tape Tape & Reel 

Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | CTS Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | CTS 
(MHz) | Part No. 110 50 | PartNo. 1,000 —_| Part No. (MHz) __| Part No. 110 50 _| PartNo. 1,000 | Part No. 

CB3 Surface Mount Clock Oscillators CB3LV Surface Mount Clock Oscillators 
4.544000 | CTX290CT-ND 450 4.15 2.38] CTX290TR-ND 1259.00 | CB3-30-1M5440-T 10.000000 | CTX265LVCT-ND 4.50 4.15 2.38|CTX265LVTR-ND 1259.00 CBSLV-3C-10M0000-T 
4.843200 | CTX291CT-ND 450 415 2.38 | CTX291TR-ND 1259.00 | CB3-3C-1M8432-T 12.000000 | CTX292LVCT-ND 450 4.15 2.38 | CTX292LVTR-ND. 1259.00 | CB3LV-3C-12M0000-T 
3.686400 | CTX260CT-ND 3.75 3.46 1.99] CTX260TR-ND 1050.00 | CB3-3C-3M6864-T 12.000000 | CTX303LVCT-ND 4.33 3.99 2.29 | CTX303LVTR-ND 1211.00 | CB3LV-31-12M0000-T 
4.000000 | CTX261CT-ND 4.50 4.15 2.38) CTX261TR-ND 4259.00 | CB3-3C-4M0000-T 12.288000 | CTX266LVCT-ND 4.50 415 2.38 | CTX266LVTR-ND 1259.00 | CB3LV-3C-12M2880-T 
6.176000 | CTX262CT-ND 450 415 238| CTX262TR-ND 4259.00 | CB3-3¢-6M1760-T 12.352000 | CTX267LVCT-ND 4.50 4.15 2.38 |CTX267LVTR-ND 1259.00 | CBSLV-3C-12M3520-T 
7.372800 | CTX263CT-ND 450 415 2.38] CTX263TR-ND 1259.00 | CB3-30-7M3728-T 14.318180 |CTX268LVCT-ND 4.50 4.15 2.38 |CTX268LVTR-ND 1259.00 | CBSLV-3C-14M31818-T 
3.000000 | CTX264CT-ND 450 415 238 | CTX264TR-ND 4259.00 | cB3-3¢-8M0000-T 15.360000 | CTX269LVCT-ND 4.50 4.15 2.38 |CTX269LVTR-ND 1259.00 | CBSLV-3C-15M3600-T 
40.000000 | CTX265CT-ND 450 415 238 | CTX265TR-ND 1259.00 | CB3-3C-10M0000-T 16.000000 | CTX270LVCT-ND 4.50 4.15 2.38 |CTX270LVTR-ND 1259.00 | CB3LV-3C-16M0000-T 
12.000000 | CTX292CT-ND 450 4.15 2.38 | CTX292TR-ND 1259.00 | CB3-3C-12M0000-T acide FCN =, oe oa Sean teRe ap Rae CeNseiacn 
12.288000 | CTX266CT-ND 4.50 4.15 2.38 | CTX266TR-ND 1259.00 | CB3-3C-12M2880-T ; a pel, Deo 8 H ore se E 
42.5000 Kenarennn 450 446 2.38 le@nCemestn 480100" |'CRaSCAOMaEDOT 18.432000 | CTX293LVCT-ND 4.50 4.15 2.38 |/CTX293LVTR-ND 1259.00 | CBSLV-3C-18M4320-T 
jaateieo ROROERCRHD 450 415 228 (OROEATERT pean! | CRaaostaMalaiaeT 18.432000 | CTX305LVCT-ND 4.33 3.99 2.29|CTX305LVTR-ND 1211.00 _| CBSLV-3I-18M4320-T 
. ae eee : 19.440000 | CTX272LVCT-ND 4.50 4.15 2.38 |CTX272LVTR-ND 1259.00 | CB3LV-3C-19M4400-T 
15.360000 | CTX269CT-ND 4.50 4.15 2.38 | CTX269TR-ND 1259.00 | CB3-3C-15M3600-T 

20.000000 | CTX273LVCT-ND 3.75 3.46 1.99|CTX273LVTR-ND 1050.00 | CB3LV-3C-20M0000-T 

16.000000 | eeoeT ND 460 415 2.28 (epee 1259/00. |: CES 36-16M0000 7 20,000000 | CTX306LVCT-ND 4.33 3.99 2.29|CTX306LVTR-ND ‘1211.00 | CBSLV-31-20M0000-T 
16000000 45330) 27 ce 20,000000 | CTXS22LVCT-ND 5.70 5.25 3.02 |CTXS22LVTR-ND 1595.00 | CBSLV-5I-20M0000-T 
fein es ee i. = Ailes de Ceeten aul 20.480000 | CTX274LVCT-ND 4.50 4.15 2.38| CTX274LVTR-ND ‘1259.00 | CBSLV-3C-20M4g00-T 
5 H S90, 4.15) 2 i : aC Fe 24,000000 | CTX294LVCT-ND 4.50 4.15 2.38 |CTX294LVTR-ND 1259.00 | CBSLV-3C-24M0000-T 
18.432000 | CTX300CT-ND 4.33 3.99 2.29) CTX300TR-ND 1211.00 | CB3-31-18M4320-T 24.000000 | CTX307LVCT-ND 4.33 3.99 2.29 CTX307LVTR-ND —-1211.00_| CBSLV-31-24m0000-T 
SS nonod aoe -_ oe a SU ietcp ee capone 24576000 | CTX326LVCT-ND 3.17 2.92 1.68 |CTX326LVTR-ND —1275.00_| CBSLV-31-24M5760-T 
Z eee : 24704000 |CTX275LVCT-ND 4.50 4.15 2.38 |/CTX275LVTR-ND 1259.00 | CBSLV-3C-24M7040-T 
20.000000 | CTX306CT-ND 4.33 3.99 2.29) CTX306TR-ND 1211.00 | CB3-31-20M0000-T 25.000000 | CTX276LVCT-ND 3.75 3.46 1.99 | CTX276LVTR-ND 1050.00 | CB3LV-3C-25M0000-T 
20.480000 | CTX274CT-ND 4.50 4.15 2.38 | CTX274TR-ND 1211.00) CB3-3C-20M4800-T 25.000000 | CTX308LVCT-ND 4.33 3.99 2.29 | CTX308LVTR-ND 1211.00 | CB3LV-31-25M0000-T 
24.000000 | CTX294CT-ND 4.50 4.15 2.38 | CTX294TR-ND 1259.00 | CB3-3C-24M0000-T 25.000000 | CTX323LVCT-ND 5.70 5.25 3.02 |CTX323LVTR-ND 1595.00 | CB3LV-5!-25M0000-T 
24.704000 | CTX275CT-ND 4.50 4.15 2.38 | CTX275TR-ND 1259.00 | CB3-3C-24M7040-T 27.000000 | CTX324LVCT-ND 5.70 5.25 3.02 |CTX324LVTR-ND 1595.00 | CBSLV-5I-27M0000-T 
25.000000 [GTX2Z6C TEND 8.75 3.46 1.99 [GIX2ZSIRANE 1050.00" | GB3-86-25M0000-T 29491200 | CTX295LVCT-ND 4.50 4.15 2.38|CTX295LVTR-ND 1259.00 | CBSLV-3C-29M4912-T 
29.491200 | CTX295CT-ND 4.50 4.15 2.38 | CTX295TR-ND 1259.00 | CB3-3C-29M4912-T 30.000000 | CTX296LVCT-ND 4.50 4.15 2.38 |CTX296LVTR-ND 1259.00 | CB3LV-3C-30M0000-T 
30.000000 | CTX296CT-ND 4.50 4.15 2.38 | CTX296TR-ND 1259.00 | CB3-3C-30M0000-T 30.000000 | CTX309LVCT-ND 4.33 3.99 2.29|CTX309LVTR-ND 1211.00 | CBSLV-3I-30M0000-T 
32.000000 | CTX277CT-ND 3.75 3.46 1.99 | CTX277TR-ND 1050.00 | CB3-3C-32M0000-T 32,000000 | CTX277LVCT-ND 3.75 3.46 1.99|CTX277LVTR-ND 1050.00 | CBSLV-3C-32M0000-T 
32.768000 | CTX278CT-ND 4.50 4.15 2.38 | CTX278TR-ND 1259.00 | CB3-3C-32M7680-T 32.000000 | CTX310LVCT-ND 4.33 3.99 2.29|CTX310LVTR-ND —- 1211.00 _| CBSLV-31-32M0000-T 
33.333000 | CTX279CT-ND 3.75 3.46 1.99 | CTX279TR-ND 1050.00 _| CB3-36-33M3330-T 32.768000 | CTX278LVCT-ND 4.50 4.15 2.38 |/CTX278LVTR-ND 1259.00 | CBSLV-3C-32M7680-T 
40.000000 | GTX280CT-ND 3.75 3.46 1.99 | CTX280TR-ND 1050.00 | CB3-3C-40M0000-T 32.768000 | CTX311LVCT-ND 4.33 3.99 2.29|CTX311LVTR-ND 1211.00 | CB3LV-31-32M7680-T 
40.000000 | CTX314CT-ND 4.33 3.99 2.29| CTX314TR-ND 4211.00 | CB3-3I-40M0000-T 33.000000 | CTX312LVCT-ND 4.33 3.99 2.29 CTX312LVTR-ND — 1211.00 _| CBSLV-31-33M0000-T 
44.736000 | CTX281CT-ND 450 415 2.38 | CTX281TR-ND 1259.00 | CB3-3C-44M7360-T 33.333000 | CTX279LVCT-ND 3.75 3.46 1.99 | CTX279LVTR-ND 1050.00 | CB3LV-3C-33M3330-T 
45.000000 | CTX297CT-ND 4.50 4.15 2.38 | CTX297TR-ND 1259.00 | CB3-3C-45M0000-T 33.333300 | CTX313LVCT-ND 4.33 3.99 2.29 | CTX313LVTR-ND 1211.00 | CB3LV-31-33M3333-T 
49.152000 | CTX282CT-ND 4.50 4.15 2.38 | CTX282TR-ND 1259.00 | CB3-3C-49M1520-T 40.000000 | CTX280LVCT-ND 3.75 3.46 1.99]CTX280LVTR-ND 1050.00 | CBLV-3G-40M0000-T 
50.000000 | cTx283CT-ND 3.75 3.46 1.99 | CTX283TR-ND 1050.00 | cB3-3C-50Mo000-T 40.000000 | CTX314LVCT-ND 4.33 3.99 2.29 CTX314LVTR-ND —-1211.00 ‘| CBSLV-31-40Mo000-T 
51.840000 | CTX284CT-ND 450 415 238 | CTX284TR-ND 4259.00 | cB3-3¢-51M8400-T 44.736000 | CTX281LVCT-ND 4.50 4.15 2.38 | CTX281LVTR-ND 1259.00 | CBSLV-3C-44M7360-T 
0.000000 | CTX285CT-ND 450 415 238 | CTX285TR-ND 4259.00 | cB3-3¢-80M0000-T 45.000000 | CTX297LVCT-ND 4.50 4.15 2.38 | CTX297LVTR-ND 1259.00 ‘| CBSLV-3C-45M0000-T 
64.000000 | CTX286CT-ND 454 419 240 | CTX286TR-ND 4271.00 | CB3-3C-64M0000-T 48.000000 | CTX315LVCT-ND 4.33 3.99 2.29 CTX315LVTR-ND —-1211.00_| CBSLV-31-48M0000-T 
66.666600 | CTX287CT-ND 4.54 4.19 2.40 | CTX287TR-ND 1271.00 | CB3-3C-66M6666-T 49.152000 | CTX282LVCT-ND 4.50 4.15 2.38) CTX282LVTR-ND 1259.00 | CBSLV-3C-49M1520-T 
72000000 | CTXOBECT-ND 4544419 2.40 | CrXOBBTR-ND to71.00 | CB3-3C-72MO000-T 50.000000 | CTX283LVCT-ND 3.75 3.46 1.99|CTX283LVTR-ND 1050.00 | CBSLV-3C-50M0000-T 
an.co0000 Kemeaaernis 454 419 2.40 (EReRoTenTn a oraibor GBS 36 SOMODDOCT 50.000000 | CTX327LVCT-ND 4.33 3.99 2.29 | CTX327LVTR-ND 1275.00 _| CB3LV-31-50M0000-T 
: Rie - : 51.840000 | CTX284LVCT-ND 4.50 4.15 2.38 |CTX284LVTR-ND 1259.00 | CB3LV-3C-51M8400-T 

CBSLV Surface Mount Clock Oscillators 60.000000 | CTX285LVCT-ND 4.50 4.15 2.38 |CTX285LVTR-ND 1259.00 | CBSLV-3C-60M0000-T 
1.544000 | CTX290LVCT-ND = 4.50 4.15 2.38 | CTX290LVTR-ND 1259.00 | CB3LV-3C-1M5440-T 64.000000 | CTX286LVCT-ND 4.54 4.19 2.40 |CTX286LVTR-ND 1271.00 | CB3LV-3C-64M0000-T 
1.843200 | CTX291LVCT-ND = 4.50 4.15 2.38 | CTX291LVTR-ND 1259.00 | CB3LV-3C-1M8432-T 64.000000 | CTX328LVCT-ND 4.38 4.04 2.32 | CTX328LVTR-ND 1291.00. | CB3LV-31-64M0000-T 
3.686400 | CTX260LVCT-ND = -3.75 3.46 1.99 | CTX260LVTR-ND 1050.00 | CBSLV-3C-3M6864-T 66.000000 | CTX316LVCT-ND 4.38 4.04 2.32 | CTX316LVTR-ND 1226.00 | CB3LV-31-66M0000-T 
4.000000 | CTX261LVCT-ND = 4.50 4.15 2.38 | CTX261LVTR-ND 1259.00 | CBSLV-3C-4M0000-T 66.666600 | CTX287LVCT-ND 4.54 4.19 2.40 | CTX287LVTR-ND 1271.00 | CB3LV-3C-66M6666-T 
6.176000 | CTX262LVCT-ND 4.50 4.15 2.38 | CTX262LVTR-ND 1259.00 _| CB3LV-3C-6M1760-T 72.000000 | CTX288LVCT-ND 4.54 4.19 2.40 | CTX288LVTR-ND 1271.00 | CB3LV-3C-72M0000-T 
7.372800 | CTX263LVCT-ND 4.50 4.15 2.38 | CTX263LVTR-ND 1259.00 | CB3LV-3C-7M3728-T 80.000000 | CTX289LVCT-ND 4.54 4.19 2.40|CTX289LVTR-ND 1271.00 | CB3LV-3C-80M0000-T 
7.372800 | CTX325LVCT-ND 4.50 4.15 2.38 | CTX325LVTR-ND 1275.00 | CB3LV-3I-7M3728-T 80.000000 | CTX317LVCT-ND 4.65 4.28 2.46 |CTX317LVTR-ND 1300.00 | CB3LV-31-80M0000-T 
8.000000 | CTX264LVCT-ND 4.50 4.15 2.38 | CTX264LVTR-ND 1259.00 | CB3LV-3C-8M0000-T 100.000000 | CTX318LVCT-ND 5.91 5.45 3.13|CTX318LVTR-ND 1654.00 | CBSLV-31-100M0000-T 
8.000000 | GTX301LVCT-ND 4.33 3.99 2.29 | CTX301LVTR-ND 1211.00 | CB3LV-3I-8M0000-T 125.000000 | CTX319LVCT-ND 8.65 7.98 4.58|CTX319LVTR-ND 2422.00 | CBSLV-31-125M0000-T 
8.192000 | CTX302LVCT-ND 4.33 3.99 2.29 | CTX302LVTR-ND 1211.00 | CB3LV-31-8M1920-T 133.330000 | CTX320LVCT-ND 11.08 10.21 5.86 |CTX320LVTR-ND 3102.00 | CBSLV-31-133M3300-T 
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( lJ =F MX045 Clock Oscillato rs Parameter Symbol Condition Minimum | Typical | Maximum | Units 
eS Supply Voltage VCC — 4.5 5 5.5 Vv 

Standard Output Wave Form Conditions [EC | NO OMe = 2 12 mA 
¢ Frequency Tolerance: +100ppm, 0°C ~ 70°C a Supply Current = 27.0 ~ 25MHz = 15 25 mA 
* CMOS compatible * Fully hermetically-sealed = >25 ~ 50MHz = 30 40 mA 
Package »* 8/14-pin compatible * Drives up to | \.)__ Output Load 10 TIL 
10 standard TTL Loads « Input Voltage: +5V DC TE Ica. Gigs aime 10H VOH=3.9V =, = "16 mA 
+ 5V 12 - Fall Time Output Current 

- siaat |OH VOH= 0.4V = = 16 mA 

e esi 
Tri-State Output 14 Test 7 1.0 ~ SOMHz 45 = 55 % 
Tri-State Logic uses the two standard logic levels of T Toi Osc o A Symmetry Duty 350 ~ 7OMHz 40 _ 60 % 
high (logic 1) and low (logic 0) but has added a third uf? [7 15 pF 
state that is not a logic level but an open circuit con- "Diode: 1N4148 Rise & Fall Ti Telit 10 25MHzZ = 5 8 ns: 
e : 5 CMOS ise & Fall Time 
dition that effectively disconnects the output from TTL Tr/Tf >25 ~ 70MHz _ 3 5 ns 
your circuit with a high impedance (floating) state, VIH = 2 = = Vv 
thereby enabling the use of numerous oscillators on the same bus line. Also, by using the enable pin to control the output, the Enable Input V VIL = = = 08 V 
crystal is still running even when the output is disabled (stand-by mode), thus eliminating any start-up time for the oscillator. . zs 
CTS HCMOS/TTL products utilize an Application Specific Integrated Circuit (ASIC) design strategy. Employing a single Enable Input Load Cin = = = 10 pF 
design family supporting both HCMOS/TTL applications helps in reducing costs and lead times. Utilizing ASIC technology Tri-state Leakage Iz VIL= 0.8V — — 0.05 mA 
reduces the number of components inside the XO (crystal oscillator), thus increasing reliability and further reducing cost. Jitter = Peak-Peak = 30 50 ps 
Features: * CMOS/TTL compatible * Drives up to 10 standard TTL loads * 100ppm tolerance « Tri-State output * Fully = = 
hermetic resistance weld package Temperature O°C ~ 70°C 


Full Size Half Size 


Pin Connection Denotes Fin't -300 


OVE (Tri-State) 7.62) 
NC (Standard) 
Ground 
Output 
+5V DC 


Pin Connection 


Denotes Pin 1 


O/E (Tri-State) 4 
NC (Standard) v8 f MX045 


Ground 4 8 (6.08 ° 


-300 
Output (7.62) 60 (1524-1 * Dot Denotes 
+5V DC Bottom View : Pin 1 Location 


Frequency | Digi-Key Price Each cTs Frequency | Digi-Key Price Each cTS 
(MHz) Part No. 1 10 100 250 500 | Part No. (MHz) Part No. 1 10 100 250 500 | Part No. 
Full Size Clock Oscillator with Standard Output Half Size Clock Oscillator with Standard Output 
1.000000 CTX101-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45-2C-1M0000 1.000000 | CTX150-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-2C-1M0000 
1.843200 CTX103-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45-2C-1M8432 1.843200 | CTX151-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-2C-1M8432 
2.000000 CTX104-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45-2C-2M0000 2.000000 | CTX152-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-2C-2M0000 
2.457600 CTX105-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45-2C-2M4576 2.457600 | CTX153-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-2C-2M4576 
3.686400 CTX106-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45-2C-3M6864 3.686400 | CTX154-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-2C-3M6864 
4.000000 CTX107-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45-2C-4M0000 4.000000 | CTX155-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-2C-4M0000 
4.915200 CTX108-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45-2C-4M9152 4.915200 | CTX156-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-2C-4M9152 
5.000000 CTX109-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45-2C-5M0000 5.000000 | CTX157-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-2C-5M0000 
5.068800 CTX110-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45-2C-5M0688 5.068800 | CTX158-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-2C-5M0688 
6.000000 CTX111-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45-2C-6M0000 6.000000 | CTX159-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 _| MXO45HS-2C-6M0000 
6.144000 CTX122-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45-2C-6M1440 6.144000 | CTX160-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-2C-6M1440 
7.372800 CTX123-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45-2C-7M3728 7.372800 | CTX161-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-2C-7M3728 
8.000000 CTX112-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45-2C-8M0000 8.000000 | CTX162-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-2C-8M0000 
10.000000 CTX114-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45-2C-10M0000 10.000000 | CTX163-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-2C-10M0000 
12.000000 CTX131-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45-2C-12M0000 12.000000 | CTX164-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-2C-12M0000 
14.318180 CTX115-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45-2C-14M31818 14.318180 | CTX165-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-2C-14M31818 
16.000000 CTX116-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45-2C-16M0000 16.000000 | CTX166-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-2C-16M0000 
18.432000 CTX118-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45-2C-18M4320 18.432000 | CTX167-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-2C-18M4320 
19.660800 CTX124-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45-2C-19M6608 19.660800 | CTX168-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-2C-19M6608 
20.000000 CTX119-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45-2C-20M0000 20.000000 | CTX169-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-2C-20M0000 
24.000000 CTX125-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45-2C-24M0000 24.000000 | CTX170-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-2C-24M0000 
25.000000 CTX126-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45-2C-25M0000 25.000000 | CTX171-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-2C-25M0000 
25.175000 CTX127-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45-2C-25M1750 25.175000 | CTX172-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-2C-25M1750 
28.322000 CTX128-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45-2C-28M3220 28.322000 | CTX173-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-2C-28M3220 
32.000000 CTX129-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45-2C-32M0000 32.000000 | CTX174-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-2C-32M0000 
40.000000 CTX120-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45-2C-40M0000 40.000000 | CTX175-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-2C-40M0000 
50.000000 CTX121-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45-2C-50M0000 50.000000 | CTX176-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-2C-50M0000 
64.000000 CTX130-ND 3.64 3.22 2.87 2.45 2.18 | MXO45-2C-64M0000 64.000000 | CTX177-ND 3.64 3.22 2.45 217 1.86 | MXO45HS-2C-64M0000 
66.666600 CTX137-ND 3.64 3.22 2.87 2.45 2.18 | MXO45-2C-66M6666 66.666600 | CTX178-ND 3.64 3.22 2.45 2.17 1.86 | MXO45HS-2C-66M6666 
80.000000 CTX138-ND 5.85 5.18 4.61 3.94 3.49 | MXO45-2C-80M0000 80.000000 | CTX179-ND 5.85 5.18 3.94 3.49 2.99 _| MXO45HS-2C-80M0000 
Full Size Clock Oscillator with Tri-State Output Half Size Clock Oscillator with Tri-State Output 
1.000000 CTX139-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45T-2C-1M0000 1.000000 | CTX180-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-2C-1M0000 
1.843200 CTX140-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45T-2C-1M8432 1.843200 | CTX181-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-2C-1M8432 
2.000000 CTX141-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45T-2C-2M0000 2.000000 | CTX182-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-2C-2M0000 
2.457600 CTX142-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45T-2C-2M4576 2.457600 | CTX183-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-2C-2M4576 
3.686400 CTX143-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45T-2C-3M6864 3.686400 | CTX184-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-2C-3M6864 
4.000000 CTX144-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45T-2C-4M0000 4.000000 | CTX185-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-2C-4M0000 
4.915200 CTX145-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45T-2C-4M9152 4.915200 | CTX186-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-2C-4M9152 
5.000000 CTX146-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45T-2C-5M0000 5.000000 | CTX187-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-2C-5M0000 
5.068800 CTX147-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45T-2C-5M0688 5.068800 | CTX188-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-2C-5M0688 
6.000000 CTX148-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45T-2C-6M0000 6.000000 | CTX189-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-2C-6M0000 
6.144000 CTX200-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45T-2C-6M1440 6.144000 | CTX190-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-2C-6M1440 
7.372800 CTX201-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45T-2C-7M3728 7.372800 | CTX191-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-2C-7M3728 
8.000000 CTX202-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45T-2C-8M0000 8.000000 | CTX192-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-2C-8M0000 
10.000000 CTX203-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45T-2C-10M0000 10.000000 | CTX193-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-2C-10M0000 
12.000000 CTX204-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45T-2C-12M0000 12.000000 | CTX194-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-2C-12M0000 
14.318180 CTX205-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45T-2C-14M31818 14.318180 | CTX195-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-2C-14M31818 
16.000000 CTX206-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45T-2C-16M0000 16.000000 | CTX196-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-2C-16M0000 
18.432000 CTX207-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45T-2C-18M4320 18.432000 | CTX197-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-2C-18M4320 
19.660800 CTX208-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45T-2C-19M6608 19.660800 | CTX198-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-2C-19M6608 
20.000000 CTX209-ND 2.78 2.47 2:19 1.87 1.66 | MXO45T-2C-20M0000 20.000000 | CTX199-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-2C-20M0000 
24.000000 CTX210-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45T-2C-24M0000 24.000000 | CTX250-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-2C-24M0000 
25.000000 CTX211-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45T-2C-25M0000 25.000000 | CTX251-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-2C-25M0000 
25.175000 CTX212-ND 2.78 2.47 2:19 1.87 1.66 | MXO45T-2C-25M1750 25.175000 | CTX252-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-2C-25M1750 
28.322000 CTX213-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45T-2C-28M3220 28.322000 | CTX253-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-2C-28M3220 
32.000000 CTX214-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45T-2C-32M0000 32.000000 | CTX254-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-2C-32M0000 
40.000000 CTX215-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45T-2C-40M0000 40.000000 | CTX255-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-2C-40M0000 
50.000000 CTX216-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 | MXO45T-2C-50M0000 50.000000 | CTX256-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-2C-50M0000 
64.000000 CTX217-ND 3.64 3.22 2.87 2.45 2.17 | MXO45T-2C-64M0000 64.000000 | CTX257-ND 3.64 3.22 2.45 2.17 1.86 | MXO45HST-2C-64M0000 
66.666600 CTX218-ND 2.60 2.30 2.05 1.75 1.55 | MXO45T-2C-66M6666 66.666600 | CTX258-ND 3.64 3.22 2.45 217 1.86 | MXO45HST-2C-66M6666 
80.000000 CTX219-ND 5.85 5.18 4.61 3.94 3.49 | MXO45T-2C-80M0000 80.000000 | CTX259-ND 5.85 5.18 3.94 3.49 2.99 | MXO45HST-2C-80M0000 
A462-ND Aries Electronics Inc. Full Size 4-Pin Oscillator Sockets .........6.:..secesceseeceneesennseenseeeaseaenaeecnaaecenenetnabenasee naa te nnaeeeseaenadcaeraeenadeeamaneenaesenasaenaeceasneenn $.55/1 $11.60/25 $37.59/100 
A463-ND Aries Electronics Inc. Half Size 4-Pin Oscillator Sockets ......0.6.:.c:cccsceneecrnceseansnenaeeeaseaenaescnnaeccneaetaadansednaaeennasscsenenadeaesseensaeensaeeaneasenasaenaedeaseaena $.55/1 $11.60/25 $37.59/100 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 1277 


CONNOR 
WINFIELD 
HW) 


2.5V and 3.3V LVPECL SMD Oscillators 


Specifications: 
Pin Function 
* Output Load: 500 * Duty Cycle at 50% of Vcc: 45% ~ 55% 
* Output must be terminated into 500 to Vcc-2V or Thevenin 1 | Enable/Disable 
equivalent * Fall Time: ins * Rise Time: 1ns 
2 |N/C 
Enable/Disable 
Function (Pad 1) Output 3. | Ground 
4 | Q Output 
High or Open Enable 
5 | Q Output 
Low Disable (High Impedance) 6 | Vec 


P212, P213, P222 and P223 


° Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 


P122, P123, P142 and P143 


* Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Storage Temperature: -40°C ~ 85°C 


Output | Output Output | Output 4 
Supply | Frequency | Freq. | Voltage | Voltage | Digi-Key Price Each Connor-Winfield Supply | Frequency | Freq. | Voltage | Voltage | Digi-Key Price Each Connor-Winfield 
Voltage | Stability (MHz) | V(VOH) | V (VOL) | Part No. 1 10 100 | Part No. Voltage | Stability (MHz) | V(VOH) | V (VOL) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
100.00} 1.475 88 CW610-ND 27.00 21.60 17.40 | P212-100.0M 100.00} 1.475 88 CW594-ND 24.75 19.80 15.95 | P142-100.00M 
125.00} 1.475 88 CW611-ND 27.00 21.60 17.40 | P212-125.0M 125.00} 1.475 88 CW595-ND 24.75 19.80 15.95 | P142-125.0M 
aan” 155.52 | 1.475 88 CW612-ND 28.13 22.50 18.13 | P212-155.52M 2gpom 155.52} 1.475 88 CW596-ND 25.88 20.70 16.68 | P142-155.52M 
156.25 | 1.475 88 CW613-ND 28.13 22.50 18.13 | P212-156.25M 156.25} 1.475 88 CW597-ND 25.88 20.70 16.68 | P142-156.25M 
ae 100.00} 1.475 88 CW614-ND 24.75 19.80 15.95 | P222-100.0M — 100.00} 1.475 88 CW598-ND 22.50 18.00 14.50 | P122-100.0M 
125.00) 1.475 88 CW615-ND 24.75 19.80 15.95 | P222-125.0M 125.00} 1.475 88 CW599-ND 22.50 18.00 14.50 | P122-125.0M 
ohm 155.52 | 1.475 88 CW616-ND 25.88 20.70 16.68 | P222-155.52M zatpntn 155.52} 1.475 88 CW600-ND 23.63 18.90 15.23 | P122-155.52M 
156.25 | 1.475 88 CW617-ND 25.88 20.70 16.68 | P222-156.25M 156.25 | 1.475 88 CW601-ND 23.63 18.90 15.23 | P122-156.25M 
100.00) 2275 | 1.68 |cwe02-ND 27.00 21.60 17.40 | P213-100.0m 100.00] 2.275 | 1.68 |CW586-ND 24.75 19.80 15.95 | P143-100.0M 
125.00} 2.275 1.68 | CW603-ND 27.00 21.60 17.40 | P213-125.0M 125.00} 2.275 1.68 | CW587-ND 24.75 19.80 15.95 | P143-125.0M 
aes 155.52 | 2.275 1.68 | CW604-ND 28.13 22.50 18.13 | P213-155.52M = 155.52} 2.275 1.68 | CW588-ND 25.88 20.70 16.68 | P143-155.52M 
156.25 | 2.275 1.68 | CW605-ND 28.13 22.50 18.13 | P213-156.25M 156.25 | 2.275 1.68 | CW589-ND 25.88 20.70 16.68 | P143-156.25M 
as 100.00} 2.275 1.68 | CW606-ND 24.75 19.80 15.95 | P223-100.0M ce 100.00} 2.275 1.68 | CW590-ND 22.50 18.00 14.50 | P123-100.0M 
125.00 | 2.275 1.68 | CW607-ND 24.75 19.80 15.95 | P223-125.0M 125.00} 2.275 1.68 | CW591-ND 22.50 18.00 14.50 | P123-125.0M 
pn 155.52 | 2.275 1.68 | CW608-ND 25.88 20.70 16.68 | P223-155.52M aafppm 155.52} 2.275 1.68 | CW592-ND 23.63 18.90 15.23 | P123-155.52M 
156.25 | 2.275 1.68 | CW609-ND 25.88 20.70 16.68 | P223-156.25M 156.25} 2.275 1.68 | CW593-ND 23.63 18.90 15.23 | P123-156.25M 


3.3V LVDS SMD Oscillator 


Pin 
Function 


1 | N/C 


2 | Enable/Disable 


3 | Ground (Case) 


Specifications: 


¢ Output Differential Voltage: 450mV Max « Enable Voltage: 0.3Vcc Max * Disable Voltage: 0.7Vcc Min 
° Output Load: 1000 « Duty Cycle at 50% of Vcc: 45% ~ 55% * Freq. Stability: +20ppm * Operating 


Temp.: 0°C ~ 70°C * Storage Temp.: -40°C ~ 85°C *¢ Fall Time: 10ns * Rise Time: 10ns 


Note: Vod measured with 1000 resistor between the true output and the complementary output 


4 | Output Q Frequency Digi-Key Brceieach Connor-Winfield 
=e (MHz) Part No. 1 10 100 Part No. 
5 | Comp Output Q 
6 | Voce 622.08 CW618-ND 64.13 51.30 41.33 X502-622.08M 
Speclticatlons: Output | Output Fall | Rise & 
* Supply Voltage: 3.3V * Absolute Pull Range (+): 50ppm » Duty Cycle: 45% ~ 55% * Operating | Frequency | Voltage |Volt age| Load |Time| Time) Digi-Key Price Each Connor-Winfield 
Temperature: 0°C ~ 70°C * Storage Temperature: -40°C ~ 85°C (MHz) |V(VOH)/V(VOL)| Cap. | (ns) | (ns) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Note: For pin outs and output characteristics, please see datasheet on Digi-Key website. Lvcmos 
74.1758 | 2.400 40 |15.0pF] 2.0 | 2.0 | CW621-ND 31.50 25.20 20.30 | V802-74.1758M 
74.2500 | 2.400 40 |15.0pF] 2.0 | 2.0 | CW622-ND 31.50 25.20 20.30) V802-74.25M 
100.0000 | 2.400 40 |15.0pF] 2.0 | 2.0 | CW623-ND 33.75 27.00 21.75) V802-100.0M 
125.0000 | 2.400 40 |15.0pF] 2.0 | 2.0 | CW624-ND 33.75 27.00 21.75) V802-125.0M 
LVPECL — Output Load: 50 Ohms 
155.5200 | 2.275 1.68 _— 1.5 | 1.5 | CW625-ND 37.13 29.70 23.93 | V702-155.52M 
156.2500 | 2.275 1.68 = 1.5 | 1.5 | CW626-ND 37.13 29.70 23.93 | V702-156.25M 
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CONNOR CWX Series HCMOS 


WINFIELD * 
SMD Oscillators 


Enable/Disable Function Output Pad Connection 
Pin 1 Open Pin 3 Active af, i iEnable/Disable 
a - : 2 Ground 
Pin 122.2V Pin 3 Active 3 Output > re 
Pin1<2.2V Pin 3 High Impedance 4 Voc 


CWX815 and CWX825 


Specifications: * Duty Cycle at 50% of Vcc: 40% ~ 


CWX813 and CWX823 


Specifications: * Duty Cycle at 50% of Vcc: 40% ~ 60% * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
* Storage Temperature: -55°C ~ 125°C * Output Current: -8mA IOH ¢ Output Current: 8mA IOL * Load 
Capacitance: 15.0pF * Output Enable Voltage: 2.97V (VOH) »* Output Enable Voltage: .33V (VOL) 


60% * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
* Storage Temperature: -55°C ~ 125°C * Output Current: -8mA IOH ¢ Output Current: 8mA IOL * Load 
Capacitance: 50.0pF * Output Enable Voltage: 4.50V (VOH) * Output Enable Voltage: .40V (VOL) 


* Supply Voltage: 3.30V °« Start-up Time: 10ms 


* Supply Voltage: 5.00V « Start-up Time: 10ms 


Cut Tape Tape & Reel Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Connor-Winfield Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Connor-Winfield 
(MHz) _| Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 Part No. (MHz) | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 Part No. 
+25ppm +25ppm 
1.5440] CW510CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW510TR-ND 1404.00 CWX813-1.544M 1.5440] CW548CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW548TR-ND 1404.00 CWX815-1.544M 
1.8432|CWS511CT-ND 2.81 2.34 1.88 |/CWS511TR-ND 1404.00 | CWX813-1.8432M 1.8432 |CW549CT-ND 2.81 2.34 1.88|/CWS49TR-ND 1404.00 | CWxe15-1.8432M 
3.6864 | CW512CT-ND 2.81 2.34 1.88|CW512TR-ND 1404.00 | CWX813-3.6864M 3.6864 |CWSS0CT-ND 281 234 1.88/CWS50TR-ND 1404.00 | CWx81s5-3.6864M 
4.0000| CW513CT-ND 2.81 2.34 1.88|CW513TR-ND 1404.00 | CWX813-4.0M 4,0000/CWSS1CT-ND 281 234 188{/CWSS1ITR-ND 1404.00 | CWx815-4.0M 
7.3728|CW514CT-ND 2.81 2.34 1.88|CW514TR-ND 1404.00 _| CWX813-7.3728M 73728 |CWS52CT-ND 281 234 188/CWS552TR-ND 1404.00 | Cwxe15-7.3728M 
8.0000| CW515CT-ND 2.81 2.34 1.88|CWS515TR-ND 1404.00 | CWX813-8.0M 8.0000 |CWS53CT._ND 281 2.34. 1.88 |CWS53TR.ND 1404.00 | Cwxe15-8.0M 
10.0000 REWSTOCIENIDG 2.61 2.54 1.68 REWSICIEENIDG § 1404.00 | CWX813-10.0M 10.0000 |CW554CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CWS554TR-ND 1404.00 _| CWX815-10.0M 
12.0000} CWS517CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CWS517TR-ND = 1404.00 -_ | CWX813-12.0M 12.0000 |CWSSSCT.ND 281 234 188 /CWS5STRND 140400 |cwxe1s-12.0M 
12.2880|CWS518CT-ND 2.81 2.34 1.88 /CW518TR-ND 1404.00 | CWX813-12.288M 12.2800 (GHESCGRNIOM 261 234 128 RGWESErGINOM 140400 | cwxe15-12.286M 
14.3182|CWS519CT-ND 2.81 2.34 1.88 /CW519TR-ND 1404.00 | CWX813-14.31818M A : ; ; ; : 
14.3182 |CWS557CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CW557TR-ND = 1404.00 _| CWX815-14.31818M 
Pd) OC all ERE 159600 | OWSSECT-ND 261 204 188 JOWSEETR-ND 140s 00 | CWDXG15-5 20 
16.3840 | CW522CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CW522TR-ND 1404.00 | CWX813-16.384M 16.0000 [EWEreoDy 281 2.04 1.86 Eee Ney 1404.00. | CWX815-16.0M 
18.4320 |CW523CT-ND 2.81 2.34 1.88|CW523TR-ND 1404.00 | CWX813-18.432M 16.3840 TOW EeCe Ib 2.81 2.94 1.88 TEMECOUENDR 1404.00 | CWX815-16.384M 
19.4400 |CW524CT-ND 281 234 188{/CWS524TR-ND 1404.00 | CWx813-19.44M 18.4320 |CWS61CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CW561TR-ND 1404.00 _| CWX815-18.432M 
20.0000 IGWESFGINIEN 2.81204 1.08 IEWESETGNIGN 140400 | cwxeis200m 19.4400 | CWS562CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CW562TR-ND 1404.00 _| CWX815-19.44M 
20.4800 | CW526CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CWS526TR-ND 1404.00 | CWX813-20.48M 20.0000 | CWS563CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CW563TR-ND = 1404.00 | CWX815-20.0M 
24.0000 | CW527CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW527TR-ND 1404.00 CWX813-24.0M 20.4800 | CW564CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW564TR-ND 1404.00 CWX815-20.48M 
24.5760 | CW528CT-ND 2.81 2.34 1.88|CW528TR-ND 1404.00 | CWX813-24.576M 24.0000 |CWS565CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CW565TR-ND = 1404.00 | CWX815-24.0M 
25.0000| CW529CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW529TR-ND 1404.00 | CWX813-25.0M 24.5760 | CWS566CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW566TR-ND 1404.00 CWX815-24.576M 
27.0000|CWS30CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CW530TR-ND 1404.00 | CWx813-27.0M 25.0000 EINSEZC INE 2.81 2.94 1.88 (MSCAIRENER 1404.00 | CWX815-25.0M 
29.4912|CW531CT-ND 2.81 2.34 1.88|CW531TR-ND 1404.00 | CWX813-29.4912M 27.0000 |CW568CT-ND 2.81 2.34 1.88|CWS568TR-ND 1404.00 | CWX815-27.0M 
30.0000 | CW532CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CWS532TR-ND 1404.00 | CWX813-30.0M 29.4912 |CW569CT-ND 2.81 2.34 1.88|CWS569TR-ND 1404.00 | CWX815-29.4912M 
32.0000 | CW533CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CWS533TR-ND 1404.00 | CWX813-32.0M 30.0000 | CW570CT-ND 2.81 2.34 1.88|CWS570TR-ND 1404.00 | CWX815-30.0M 
32.7680 | CW534CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CWS534TR-ND 1404.00 _| CWX813-32.768M 32.0000 | CW571CT-ND 2.81 2.34 1.88|CWS571TR-ND 1404.00 | CWX815-32.0M 
33.0000 | CW535CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW535TR-ND 1404.00 | CWX813-33.0M 32.7680 |CW572CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW572TR-ND 1404.00 | CWX815-32.768M 
33.3330 | CW536CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW536TR-ND 1404.00 CWX813-33.333M 33.0000 |CW573CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW573TR-ND 1404.00 CWX815-33.0M 
40.0000 | CW537CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW537TR-ND = 1404.00 | CWX813-40.0M 33.3330 | CW574CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CW574TR-ND 1404.00 | CWX815-33.333M 
44.7360 | CW538CT-ND 2.81 2.34 1.88|CW538TR-ND 1404.00 | CWX813-44.736M 40.0000 |CWS75CT-ND 281 234 1.88/CWS575TR-ND 1404.00 | Cwxe15-40.0M 
45.0000 | CW539CT-ND_ 2.81 2.34 1.88 |CW539TR-ND 1404.00 | CWX813-45.0M 44.7360 |CW576CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CWS576TR-ND 1404.00 | CWX815-44.736M 
49.1520|CW540CT-ND 2.81 2.34 1.88|CWS540TR-ND 1404.00 | CWX813-49.152M 45.0000 |CW577CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CW577TR-ND 1404.00 _| CWX815-45.0M 
50.0000 FEWESTCIENDG 2.81 2.94 1.88 (GWSAIIEEND® 1404.00 | CWX813-50.0M 49.1520 |CWS578CT-ND 2.81 2.34 1.88|CW578TR-ND 1404.00 | CWx815-49.152M 
60.0000 | CW542CT-ND 2.81 2.34 1.88|CW542TR-ND 1404.00 | CWX813-60.0M 50.0000 |CW579CT-ND 281 234 188/CWS579TR-ND 1404.00. | CWx815-50.0M 
64.0000 | CW543CT-ND 3.21 2.68 2.15 |CWS543TR-ND 1606.50 __| CWX813-64.0M 60.0000 VOWESSCIENION 281 224 1ee TGWSROIEINDM 1404.00 |cwxeis-coom 
66.6666 | CW544CT-ND 3.21 2.68 2.15|CW544TR-ND 1606.50 _| CWX813-66.6666M 64.0000 ROWERIGIEN 321 269 215 IGWEGGRINEM 16050 |cwxets-c40m 
tenes eee Ne a eee oe pacers teeeee Wee tece om 66.6666 |CW582CT-ND 3.21 2.68 2.15 |CW582TR-ND 1606.50 | CWX815-66.6666M 
100.0000 | CW547CT-ND 3.92 3.27 2.61 |CW547TR-ND _1957.50_| CWX813-100.0M 72.0000 (CWSESCIENDI) 3.21 2.68 2.15 }CWS8STR:NDI) 1606.50 | CWX815-72.0M 
Seaman 80.0000 | CW584CT-ND 3.21 268 2.15 |CWS584TR-ND 1606.50 | CWX815-80.0M 
Lilie 100.0000 | CWS85CT-ND 3.92 3.27 2.61 |CWS85TR-ND —_1957.50_| CWX815-100.0M 
1.5440] CW431CT-ND 2.13 1.78 1.43]CW431TR-ND 1066.50 | CWX823-1.544M +50ppm 
1.8432 | CW432CT-ND 2.13 1.78 1.43|CW432TR-ND 1066.50 | CWX823-1.8432M 
3.6864 | CW433CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW433TR-ND 1066.50 | CWX823-3.6864M 1.5440 [EWAZICIENDG 2.13 1.78 1.43 (CWARIEENDR 1066.50 | CWX825-1.544M 
4.0000} CW434CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW434TR-ND 1066.50 | CWX823-4.0M 1.8432 |CW472CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW472TR-ND 1066.50 | CWX825-1.8432M 
7.3728 | CW435CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW435TR-ND 1066.50 | CWX823-7.3728M 3.6864 | CW473CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW473TR-ND — 1066.50 | CWX825-3.6864M 
e000 |OWHSEGTND. 218178 148 /OWSGETRND 106850 | cwx20-0 1 BH Bee 
10.0000} CW437CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW437TR-ND 1066.50‘ | CWX823-10.0M : : : : : : 
12.0000} CW438CT-ND 2.13 1.78 1.43|CW438TR-ND 1066.50 | CWX823-12.0M 8.0000 |CW476CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW476TR-ND 1066.50 | CWX825-8.0M 
12.2880|CW439CT-ND 2.13 1.78 1.43/CW439TR-ND 1066.50 | CWX823-12.288M 10.0000 |CW477CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW477TR-ND 1066.50‘ | CWX825-10.0M 
14.3182|CW440CT-ND 2.13 1.78 1.43|/CW440TR-ND 1066.50 _| CWX823-14.31818M 12.0000 |CW478CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW478TR-ND 1066.50‘ | CWX825-12.0M 
15.3600| CW441CT-ND 2.13. 1.78 143|/CW441TR-ND 1066.50 | CWx623-15.36M 12.2880 |CW479CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW479TR-ND 1066.50 | CWX825-12.288M 
16.0000 CW442CT-ND 213 1.78 1.43|/Cw442TR-ND 1066.50 | CWx823-16.0M 14.3182 |CW480CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW480TR-ND 1066.50‘ | CWX825-14.31818M 
16.3840 |CW443CT-ND 2.13 1.78 1.43 /CW443TR-ND 1066.50 | CWX823-16.384M 15.3600 |CW481CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW481TR-ND 1066.50 | CWX825-15.36M 
18.4320 | CW444CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW444TR-ND 1066.50 CWX823-18.432M 16.0000 |CW482CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW482TR-ND 1066.50 CWX825-16.0M 
19.4400 | CW445CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW445TR-ND 1066.50 | CWX823-19.44M 16.3840 | CW483CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW483TR-ND 1066.50 | CWX825-16.384M 
20.0000|CW446CT-ND 2.13 1.78 1.43|CW446eTR-ND 1066.50 | CWX823-20.0M 18.4320 |CW484CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW484TR-ND 1066.50‘ | CWX825-18.432M 
20.4800 | CW447CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW447TR-ND 1066.50 | CWX823-20.48M 19.4400 |CW485CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW485TR-ND  1066.50_| CWX825-19.44M 
ba coee GWaeeeNS oa +e oe pals poten OED a CrGhE 20.0000 |CW486CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW486TR-ND 1066.50 _ | CWX825-20.0M 
: Hl ; ; ‘ i ; bee 20.4800 |CW487CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW487TR-ND 1066.50 _ | CWX825-20.48M 
25.0000 EWWASUCIENGY 2.13 1.78 1.49 OZSOTESNDM 1066.50 | CWX829-25.0M 24.0000 |CW488CT-ND 2.13 1.78 1.43|CW488TR-ND 1066.50 | CWx825-24.0M 
27.0000|CW451CT-ND 2.13 1.78 1.43|CW451TR-ND 1066.50 | CWX823-27.0M 24.5760 |CW489CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW489TR-ND 1066.50 | CWX825-24.576M 
29.4912|CW452CT-ND 2.13 1.78 1.43|CW452TR-ND 1066.50 | CWX823-29.4912M 25.0000|CW490CT-ND 2.13 1.78 1.43|CW490TR-ND 1066.50 | CWX825-25.0M 
30.0000 Eieey 219 1.76 143 MEREAIERMY 068.80 | Cwxe25.90.0m 27.0000 |CWASICT:ND 2.19 1.78 1.49 [CWA9ITRND 1066.50 | CWX825-27 0M 
32.7680|CW455CT-ND 213 1.78 143|/CW45STR-ND 1066.50 | CWX823-32.768M 20.4012 [OMOZCINER 2.13 1.78 1.43 (ENS SSIEND $1066.50 | CWX825-20.4912M 
30.0000 | CW493CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW493TR-ND 1066.50 | CWX825-30.0M 
33.0000 | CW456CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW456TR-ND 1066.50 | CWX823-33.0M 32.0000 |CW494CT-ND 213 1.78 1.43 /CW494TR-ND 1066.50 | CWX825-32.0M 
33.3330 | CW457CT-ND 2.13 1.78 1.43|CW457TR-ND 1066.50 | CWX823-33.333M 33.0000 |CW495CT-ND 213 178 143 /CW495TR-ND 106650 | CWX825-33.0M 
40.0000 CW458CT-ND 2.13 1.78 1.43|CW458TR-ND 1066.50 | CWX823-40.0M 
44.7360 |CW459CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW459TR-ND 1066.50 | CWX823-44.736M 33.3330 | CW496CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW496TR-ND = 1066.50 | CWX825-33.333M 
45.0000|CW460CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW460TR-ND 1066.50 | CWX823-45.0M 40.0000 | CW497CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW497TR-ND —- 1066.50 | CWX825-40.0M 
49.1520 |CW461CT-ND 2.13 1.78 1.43/CW461TR-ND 1066.50 | CWX823-49.152M soon, PECOE ois ice 140 (GRRE oitceen lowmeaseu 
50.0000 | CW462CT-ND 2.13 1.78 1.43|CW462TR-ND 1066.50 | CWX823-50.0M 20.1500 (GNEOOGIERIOM 219 178 143 [GWERORINDM j0ces0 | cwxe2s49.159M 
60.0000 | CW463CT-ND 2.13 1.78 1.43|CW463TR-ND 1066.50 | CWX823-60.0M : : ! : : : 
64.0000| CW464CT-ND 2.40 2.01 1.61 |CW464TR-ND 1201.50 | CWX823-64.0M 50.0000 | CW501CT-ND 2.13 1.78 1.43|CWS01TR-ND 1066.50 | CWX825-50.0M 
66.6666 |CW465CT-ND 2.40 2.01 1.61 |CW465TR-ND 1201.50 _| CWX823-66.6666M 60.0000 |CW502CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW502TR-ND 1066.50 | CWX825-60.0M 
72.0000] CW466CT-ND 2.40 2.01 1.61] CW466TR-ND 1201.50 | CWX823-72.0M 64.0000 KeWoneegNag 2.40 2.01 1.61 FEWSO NOR 1201.50 | CWXB25-64.0M 
80.0000|CW467CT-ND 240 201 1.61 |CW467TR-ND 1201.50 | CWX823-80.0M 66.6666 | CW504CT-ND 2.40 2.01 1.61 |CWS504TR-ND 1201.50 | CWX825-66.6666M 
100.0000} CW468CT-ND 3.11 2.59 2.07 |CW468TR-ND = 1552.50 | CWX823-100.0M 72.0000 |CWS05CT-ND_ 2.40 2.01 1.61 |CW505TR-ND 1201.50 | CWX825-72.0M 
125.0000] CW469CT-ND 5.94 4.95 3.96 |CW469TR-ND 2970.00 | CWX823-125.0M 80.0000 |CWS506CT-ND 2.40 2.01 1.61 |CWS06TR-ND 1201.50 | CWX825-80.0M 
156.2500 | CW470CT-ND 11.48 9.57 7.65 | CW470TR-ND 5737.50 CWX823-156.25M 100.0000 | CW507CT-ND 3.11 2.59 2.07 | CW507TR-ND 1552.50 CWX825-100.0M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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CON NOR Frequency | Digi-Key Price Each Connor-Winfield 
ij Fig. (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
WINFIELD Surface Mount Oscillators “9152 | OWGDEND 161 968 776 6.24 | HSMG9-<9160 
———__ = an 8.0000 | CW302-ND_ 11.61 9.68 7.74 6.24 HSM93-8.0000 
10.0000 | CW303-ND 11.61 968 7.74 6.24 | HSM93-10.0000 
ae. a 16.0000 | CW304-ND_ 11.61 9.68 7.74 6.24 HSM93-16.0000 
HSM92 - HSM93 Series: * Frequency Stability: HSM92: +50ppm; HSM93: +100ppm * Temperature Range: 0°C ~ 70°C 20.0000 CW305-ND 11.61 9.68 7.74 6.24 HSM93-20.0000 
* Waveform: HCMOS Squarewave, Tri-State * Output: Voh: 4.5V Minimum, Vol: 0.5V Max. * Current: loh: 16mA; lol: 146mA 25.0000 | CW306-ND 11.61 9.68 7.74 6.24 | HSM93-25.0000 
¢ Rise/Fall Time: 7ns Max. * Duty Cycle: 45/55 Max. * Start Up Time: 10mS Max. * Supply Voltage: +5VDC, +10% »* Enable/ 1 29.4912 | CW341-ND 12.15 10.13 8.10 6.53 | HSM92-29.4912 
Disable Time: 100ns Max. * Output Load: 50pF HSM 536 Series: * Frequency Stability: +100ppm * Temperature Range: 32.0000 CW307-ND 11.61 9.68 7.74 6.24 HSM93-32.0000 
0°C ~ 70°C * Waveform: HCMOS Squarewave * Output: Voh: 4.5V Minimum, Vol: 0.5V Max. ¢ Rise/Fall Time: 7ns Max. | 5 
* Duty Cycle: 50/50%, +10% * Start Up Time: 10mS Max. * Supply Voltage: +5VDC, +10%. * Output Load: 50pF eee atin ee ini Leah rare Hence aL sees 
50.0000 | CW309-ND- 11.61 9.68 7.74 6.24 HSM93-50.0000 
60.0000 | CW310-ND 13.23 11.03 8.82 7.1 HSM93-60.0000 
8.0000 | CW320-ND 10.80 9.00 7.20 5.80 HSM536-8.0000 
10.0000 | CW321-ND 10.80 9.00 7.20 5.80 HSM536-10.0000 
[*5.08 >| > 18.4320 | CWS22-ND 10.80 9.00 7.20 5.80 _| HSM536-18.4320 
4 3 I ‘Output . 20.0000 | CW323-ND 10.80 9.00 7.20 5.80 HSM536-20.0000 
- = 25.0000 | CW324-ND ___10.80 9.00 7.20 5.80 HSM536-25.0000 
Y C-by Pin Conn. C-by Pin Conn. 2 32.0000 | CW325-ND 10.80 9.00 7.20 5.80 HSM536-32.0000 
1 2a Enable Ground Enable 40.0000 | CW326-ND 10.80 9.00 7.20 5.80 HSM536-40.0000 
T | 1.78 Ground Ground 50.0000 | CW327-ND 10.80 9.00 7.20 5.80 HSM536-50.0000 
1.98 "1 St. Output + 3.43 Output 60.0000 | CW328-ND 11.07 9.23 7.38 5.95 | HSM536-60.0000 
Suggested Pad Layout Vdd Suggested Pad Layout Vdd 64.0000 | CW329-ND 11.07 9.23 7.38 5.95 | HSM536-64.0000 
66.6666 | CW330-ND 11.07 9.23 7.38 5.95 HSM536-66.6666 
3.3V HCMOS SMD TCXO 3.3V and 5V HCMOS OCXO 
Specifications: * Duty Cycle at 50% of Vcc: 45% ~ 55% * Supply Voltage: 3.3V * Frequency Stability: 
+4.6ppm » Output Voltage: 2V (VOH) ~ .4V (VOL) * Load Capacitance: 15.0pF »* Rise Time: 5ns ¢ Fall Mounting Freq, ae Digi-Key Price Each Connor-Wintield 
Time: 5ns * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Storage Temperature: -40°C ~ 85°C Type (MHz) (Vv) Pari\Nee 1 10 1400 PartiNe! 
9.02 10.00 3.3 CW627-ND 112.50 90.00 72.50 | ASOF3S3-10.0M 
Pin Connection : 10.00 3.3 CW634-ND 202.50 162.00 130.50 | BSOF3S3E-10.0M 
NIC 10.00 5.0 |CW635-ND 213.75 171.00 187.75 | OFC5DJ3BS-10.0M 
a Surface | 1280 | 3.3 |CW628-ND 11250 90.00 72.50 | ASOF3S3-12.8M 
Output Mount 12.80 5.0 CW630-ND 112.50 90.00 72.50 | ASOF5S3-12.8M 
N/C 19.44 5.0 CW631-ND 112.50 90.00 72.50 | ASOFS5S3-19.44M 
Vec 20.00 3.3 CW629-ND 112.50 90.00 72.50 | ASOF3S3-20.0M 
20.00 5.0 CW636-ND 213.75 171.00 137.75 OFC5DJ3BS-20.0M 
Freq. Digi-Key Price Each Connor-Winfield Through | 10-00 5.0 |CW632-ND 135.00 108.00 87.00 | DGOFS5S3-10.0M 
(MHz) Part No. 1 100 Part No. Hole 20.00 5.0 |CW633-ND 135.00 108.00 87.00 | DGOFS5S3-20.0M 
12.8 CW619-ND 49.50 39.60 31.90 TFLD546-12.8M 
20.0 CW620-ND 49.50 39.60 31.90 TFLD546-20.0M Note: For package specifications and additional information, please see datasheet on Digi-Key website. 


S u rface M ou nt G rysta | s Frequency | Load | Digi-Key Price Each Connor-Winfield 
Fig.| (MHz) Cap. | Part No. al 10 100 500 Part No. 
Specifications: * Temperature Stability: s50ppm * Frequency Tolerance: +50ppm @ 25°C * Operating Tempera- 10.0000 | 16pF | CW401-ND 4.73 3.94 3.15 2.54 | XL-1C-10.0000 
ture: -10°C ~ 65°C * Drive Level: 1mW Typical 12.0000 | 16pF | CW402-ND 4.73 3.94 3.15 2.54 | XL-1C-12.0000 
16.0000 | 16pF | CW403-ND 4.73 3.94 3.15 2.54 | XL-1C-16.0000 
18.4320 | 16pF | CW404-ND 4.73 3.94 3.15 2.54 | XL-1C-18.4320 
ee 1 | 20.0000 | 16pF | CW405-ND 4.73 3.94 3.15 2.54 | XL-1C-20.0000 
hr 29.4912 | 16pF |) CW407-ND 5.54 4.62 3.69 2.98 | XL-1C-29.4912 
40.0000 | Series | CW408-ND 5.13 4.28 3.42 2.76 | XL-1C-40.0000 
$82 os 44.2368 |Series| CW409-ND 5.13 4.28 3.42 2.76 | XL-1C-44.2368 
Vapor Phase Reflow 5; 200 50.0000 | Series | CW410-ND_ 5.13 4.28 3.42 2.76_|_XL-1C-50.0000 
3s ~g0, r 5 10.0000 | 16pF | CW421-ND 7.83 6.53 5.22 4.21 XM-1-10.0000 
= 200: \t— 215° § 100 12.0000 | 16pF | CW422-ND 7.83 6.53 5.22 4.21 XM-1-12.0000 
g 1-5°C/sec. 3 16.0000 | 16pF | CW423-ND 7.83 653 5.22 4.21 | XM-1-16.0000 
e 100 & 0 18.4320 | 16pF | CW424-ND 7.83 6.53 5.22 4.21 XM-1-18.4320 
2 2 20.0000 | 16pF | CW425-ND 7.83 6.53 5.22 4.21 XM-1-20.0000 
5 1-9°C/sec) 29.4912 | Series | CW427-ND 9.32 7.77 6.21 5.01 XM-1-29.4912 
£& 0+ +4 20-100 sec. 40.0000 | Series | CW428-ND 8.51 7.09 5.67 4.57 | XM-1-40.0000 
44.2368 | Series | CW429-ND 8.51 7.09 5.67 4.57 | XM-1-44.2368 
50.0000 | Series | CW430-ND 8.51 7.09 5.67 4.57 | XM-1-50.0000 


Features: Linear’s solid-state “instant clocks” can be set to output a broad range of frequencies 
using a single resistor, or via an SPI or I?C interface. 


LJ WR Silicon Oscillators 


Figs tSO eee Frequency Supply Current | Digi-Key Price Each eal 
ve Fig. | Description Range @ Frequency Part No. 1 25 100 500 

GND 2 Resistor Programmable Oscillator 1kHz ~ 33MHz 1.1mA @ 3MHz LTC1799CS54TRMCT-ND 3.89 3.48 3.13 1040.00 

. Resistor Programmable Oscillator 1kHz ~ 33MHz 1.14mA@3MHz | LTC1799CS5#TRMPBFCT-ND& 3.89 3.48 3.13 1040.00 

sets‘ ( Resistor Programmable Oscillator 1kHz ~ 33MHz 1.1mA @ 3MHz LTC17991S5#TRMCT-ND 4.31 3.85 3.47 1420.00 

*Pin'3 OE on LTGGQ05-XXX 1 | Resistor Programmable Oscillator 1kHz ~ 33MHz 1.4mA @3MHz_ | LTC1799IS5#TRMPBFCT-NDA 4.31 3.85 3.47 1420.00 

7 Resistor Programmable Oscillator 1kHz ~ 20MHz 860A @ 10MHz | LTC6900CS5#TRMCT-ND 3.89 3.48 3.13 1040.00 

Fig. 2 — 10-MSOP Resistor Programmable Oscillator | 1kHz~20MHz | 860A @10MHz | LTC6900CS5#TRMPBFCT-NDA 3.89 3.48 3.13 1040.00 

vet Resistor Programmable Oscillator 1kHz ~ 20MHz 860A @ 10MHz | LTC6900IS5#TRMCT-ND 4.31 3.85 3.47 - 

Div2 9 Resistor Programmable with SS 5kHz ~ 20MHz 1.8mA @ 10MHz LTC6902CMS-ND 4.40 2.90 2.40 — 

PH3 Resistor Programmable with SS 5kHz ~ 20MHz 1.8mA @ 10MHz | LTC6902CMS#PBF-NDA 4.40 2.90 2.40 _ 

Bune SPI Programmable Oscillator 1kHz ~ 68MHz 3.1mA@1MHz | LTC6903CMS8-ND 3.90 2.45 2.20 _ 

3 SPI Programmable Oscillator 1kHz ~ 68MHz 3.1mA @ 1MHz LTC6903CMS8#PBF-ND A 3.90 2.45 2.20 =— 

[2C Programmable Oscillator 1kHz ~ 68MHz 3.1mA @ 1MHz LTC6904CMS8-ND 4.20 2.60 2.35 _ 

l?C Programmable Oscillator 1kHz ~ 68MHz 3.1mA @ 1MHz LTC6904CMS8#PBF-ND& 4.20 2.60 2.35 = 

Fixed Frequency Oscillator 25/50/100MHz 12mA @ 100MHz | LTC6905CS5-1004TRM-ND 2.50 ral 1.41 — 

Fixed Frequency Oscillator 25/50/100MHz 12mA @ 100MHz | LTC6905CS5-1004TRMPBFCT-NDA 2.80 2.50 1.41 730.00 

Fixed Frequency Oscillator 33.3/66.7/133MHz | 15mA @133MHz | LTC6905CS5-133#TRM-ND 2.50 aba 1.41 _ 

Fixed Frequency Oscillator 33.3/66.7/133MHz | 15mA @133MHz | LTC6905CS5-1334TRMPBFCT-NDA 2.80 2.50 1.41 730.00 

“SEN (LTC6903) 1 | Fixed Frequency Oscillator 20/40/80MHz 11mA @ 80MHz LTC6905CS5-804TRM-ND 2.50 ial 1.41 - 

*ADR (LTC6904) Fixed Frequency Oscillator 20/40/80MHz 11mA @ 80MHz | LTC6905CS5-804TRMPBFCT-ND A 2.80 2.50 1.41 730.00 

Fixed Frequency Oscillator 24/48/96MHz 12mA @ 96MHz LTC6905CS5-964TRM-ND 2.50 aval 1.41 = 

Fig. 4 — TSOT-23-6 Fixed Frequency Oscillator 24/48/96MHz 12mA @ 96MHz | LTC6905CS5-964TRMPBFCT-NDA 2.80 2.50 1.41 730.00 

OUT1 Resistor Programmable Oscillator | _17MHz ~ 170MHz 5mA @ 21MHz LTC6905CS5#TRMPBFCT-NDA 3.95 3.53 3.18 1035.00 

@ND2 4 Resistor Programmable Oscillator 10kHz ~ 1MHz 15p)A @ 100kHz LTC6906CS6#TRMPBFCT-NDA 3.02 2.70 2.43 790.00 

Resistor Programmable Oscillator 40kHz ~ 4MHz 481A @ 400kHz LTC6907CS6#TRMPBFCT-ND A 3.02 2.70 2.43 790.00 


Divs 


A RoHS Compliant 


t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


FOXElectronics SMD Tuning Fork Crystals 


Specifications: « Frequency Tolerance: +20ppm * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature: -55°C ~ 
125°C ¢ Load Capacitance: 12.5pF ¢ Insulation Resistance [Min]: 500MQ « Drive Level: 1.W 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | ESR | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Fox Electronics 
Fig.| | (kHz) | (kQ) | Part No. 1 10 50 | Part No. 3,000 Part No. 

FSRLF Series 

1 32.768 50 | 631-1000-1-ND 1.03 89 .67 | 631-1000-2-ND 484.00/M_ | FSRLF327 
FSXLF Series 

2 32.768 65 | 631-1001-1-ND 3.33 2.86 2.14 | 631-1001-2-ND 1731.00/M_ | FSXLF327 
FX135 Series 


3 32.768 70 | 631-1002-1-ND 2.07 77 1.33 | 631-1002-2-ND 1074.00/M__| FX135A-327 


FOXSDLF Series Cut Tape Tape & Reel 


Load Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Fox Electronics 
SM D Cc rysta | Ss Capacitance (MHz) Part No. il 10 50 Part No. 1,000 Part No. 
12.0pF 4.194304 | 631-1006-1-ND 83 72 62 631-1006-2-ND 385.00 FOXSDLF/041 
Specifications: 18.0pF 3.579545 631-1003-1-ND 91 79 68 631-1003-2-ND 424.00 FOXSDLF/036S 
* Frequency Tolerance: +50ppm 3.686400 | 631-1004-1-ND 91 79 68 631-1004-2-ND 424.00 FOXSDLF/0368-20 
* Operating Temperature: -20°C 4.000000 | 631-1005-1-ND 83 72 62 631-1005-2-ND 385.00 FOXSDLF/040 
= 0G. eStorage: Temperature: 4010 = 83 4.915200 | 631-1007-1-ND 83 72 62 631-1007-2-ND 385.00 FOXSDLF/049-20 
¢ Drive Level: 0.5mW * Shunt Capacitance: 7pF 
6.000000 | 631-1008-1-ND 83 72 62 631-1008-2-ND 385.00 FOXSDLF/060-20 
7.372800 | 631-1009-1-ND 83 72 62 631-1009-2-ND 385.00 FOXSDLF/073-20 
8.000000 | 631-1010-1-ND 83 72 62 631-1010-2-ND 385.00 FOXSDLF/080-20 
10.000000 | 631-1011-1-ND 83 72 62 631-1011-2-ND 385.00 FOXSDLF/100-20 
11.059200 | 631-1012-1-ND 83 72 62 631-1012-2-ND 385.00 FOXSDLF/115-20 
20 OnE 12.000000 | 631-1013-1-ND 83 72 62 631-1013-2-ND 385.00 FOXSDLF/120-20 
12.288000 | 631-1014-1-ND 83 72 62 631-1014-2-ND 385.00 FOXSDLF/128-20 
14.318180 | 631-1015-1-ND 67 58 50 631-1015-2-ND 312.00 FOXSDLF/143-20 
14.745600 | 631-1016-1-ND 83 72 62 631-1016-2-ND 385.00 FOXSDLF/147-20 
16.000000 | 631-1017-1-ND 83 72 62 631-1017-2-ND 385.00 FOXSDLF/160-20 
20.000000 | 631-1018-1-ND 83 72 62 631-1018-2-ND 385.00 FOXSDLF/200-20 
22.118400 | 631-1019-1-ND 83 72 62 631-1019-2-ND 385.00 FOXSDLF/221-20 
24.000000 | 631-1020-1-ND 91 79 68 631-1020-2-ND 424.00 FOXSDLF/240F-20 
24.576000 | 631-1021-1-ND 91 79 68 631-1021-2-ND 424.00 FOXSDLF/245F-20 
25.000000 | 631-1022-1-ND 1.01 88 76 631-1022-2-ND 473.00 FOXSDLF/250F-20 


FQ Series All Quartz SMD Crystals 2 Cut Tape 2 Tape & Rel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Fox Electronics 
Specifications: * Frequency Tolerance: +30ppm * Operating Tempera- Fig. (MHz) Part No. ul 10 50 Part No. 1,000 Part No. 
ture: 0°C ~ 70°C * Storage Temperature: -30°C ~ 85°C « Drive Level: FQ1045A Series 
0.5mW * Shunt Capacitance: 7pF * Load Capacitance: 20.0pF 
3.6864 631-1032-1-ND wr 63 56 631-1032-2-ND 392.00 FQ1045A-3.6864 
4.0000 631-1033-1-ND ane 63 56 631-1033-2-ND 392.00 FQ1045A-4 
. 4.9152 631-1034-1-ND ae 63 56 631-1034-2-ND 392.00 FQ1045A-4.9152 
6.0000 631-1035-1-ND ae 63 56 631-1035-2-ND 392.00 FQ1045A-6 
FQ5032B Series 
12.0000 631-1023-1-ND .80 66 58 631-1023-2-ND 406.00 FQ5032B-12 
16.0000 631-1024-1-ND .80 66 58 631-1024-2-ND 406.00 FQ5032B-16 
2 20.0000 631-1025-1-ND .80 66 58 631-1025-2-ND 406.00 FQ5032B-20 
24.0000 631-1026-1-ND .80 66 58 631-1026-2-ND 406.00 FQ5032B-24 
24.5760 631-1027-1-ND .80 66 58 631-1027-2-ND 406.00 FQ5032B-24.576 
FQ7050B Series 
7.3728 631-1028-1-ND 66 54 48 631-1028-2-ND 336.00 FQ7050B-7.3728 
3 8.0000 631-1029-1-ND 66 54 48 631-1029-2-ND 336.00 FQ7050B-8 
10.0000 631-1030-1-ND 66 54 48 631-1030-2-ND 336.00 FQ7050B-10 
11.0592 631-1031-1-ND 66 54 48 631-1031-2-ND 336.00 FQ7050B-11.0592 
FX Series Ceramic SMD Crystals 
Specifications: * Frequency Tolerance: +50ppm » Operating Tempera- Cut Tape Tape & Reel 
ture: -10°C ~ 60°C * Load Capacitance: 20.0pF Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Fox Electronics 
Fig. (MHz) Part No. al 10 50 Part No. 1,000 Part No. 
FX252B Series 
16.0000 631-1036-1-ND 4.54 3.72 3.30 631-1036-2-ND 2310.00 FX252B-16 
1 20.0000 631-1037-1-ND 4.54 3.72 3.30 631-1037-2-ND 2310.00 FX252B-20 
24.0000 631-1038-1-ND 4.54 3.72 3.30 631-1038-2-ND 2310.00 FX252B-24 
FX425B Series 
12.0000 631-1039-1-ND 2.09 1.71 1.52 631-1039-2-ND 1064.00 FX425B-12 
16.0000 631-1040-1-ND 2.09 1.71 1.52 631-1040-2-ND 1064.00 FX425B-16 
2 20.0000 631-1041-1-ND 2.09 1.71 1.52 631-1041-2-ND 1064.00 FX425B-20 
24.0000 631-1042-1-ND 2.09 1.71 1.52 631-1042-2-ND 1064.00 FX425B-24 
24.5760 631-1043-1-ND 2.09 171 1.52 631-1043-2-ND 1064.00 FX425B-24.576 
FX532B Series 
10.0000 631-1044-1-ND 4.40 3.60 3.20 631-1044-2-ND 2240.00 FX532B-10 
11.0592 631-1045-1-ND 4.40 3.60 3.20 631-1045-2-ND 2240.00 FX532B-11.0592 
12.0000 631-1046-1-ND 4.40 3.60 3.20 631-1046-2-ND 2240.00 FX532B-12 
3 16.0000 631-1047-1-ND 4.40 3.60 3.20 631-1047-2-ND 2240.00 FX532B-16 
20.0000 631-1048-1-ND 4.40 3.60 3.20 631-1048-2-ND 2240.00 FX532B-20 
24.0000 631-1049-1-ND 4.40 3.60 3.20 631-1049-2-ND 2240.00 FX532B-24 
24.5760 631-1050-1-ND 4.40 3.60 3.20 631-1050-2-ND 2240.00 FX532B-24.576 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1281 


FOXElectronics Thru-Hole Crystals 


Specifications: . Load Frequency Price Each Fox Electronics 
* Shunt Capacitance: 7pF » Operating Temperature: -20°C ~ 70°C »* Storage Temperature: -40°C ~ 85°C Fig. | Capacitance (MHz) 1 10 50 Part No. 
7.372800 | 631-1098-ND 57 49 45 | FOXSLF/073-20 
I 11.05 —) 8.000000 | 631-1100-ND 57 49 .45 | FOXSLF/080-20 
kK— 11.35 —| JE 10.15—- 10.000000 | 631-1101-ND 57 49 .45 | FOXSLF/100-20 
[10.05 —| 11.059200 | 631-1103-ND 57 49 .45 | FOXSLF/115-20 
(las ;j 20.0pF 12000000 | 631-1105-ND 57 49 .45 | FOXSLF/120-20 
i 4 : 14.745600 | 631-1106-ND 57 49 .45 | FOXSLF/147-20 
37 Cc) 4.65 o4oof | | i 16.000000 | 631-1108-ND 57 49 .45 | FOXSLF/160-20 
7 aos 127 18.432000 | 631-1109-ND 57 49 .45 | FOXSLF/184-20 
20.000000 | 631-1111-ND 57 49 .45 | FOXSLF/200-20 
25.000000_ | 631-1112-ND 57 49 .45__ | FOXSLF/250F-20 
HC49ULF 
3.686400 | 631-1079-ND 53 45 42 | FOXLFO368S 
4.000000 | 631-1082-ND 53 45 .42 | FOXLFO40A 
Series 11.059200 | 631-1085-ND 53 45 42 | FOXLF115 
: 12.000000 | 631-1087-ND 53 45 42 | FOXLF120 
Load Frequency | Digi-Key Price Each Fox Electronics 16.000000_| 631-1089-ND 53 A5 42___| FOXLF160 
Fig. | Capacitance (MHz) _| Part No. 1 10 50 _| Part No. 13.0pF 1.843200 | 631-1076-ND 1.21 1.05 96 | FOXLFO18S 
HC49SLF 18.0pF 3.579545 _| 631-1078-ND 53 45 42 [FOXLFO36S 
3.686400 163141094-ND 65 56 51 | FOXSLF/03685 3.686400 | 631-1080-ND 53 45 42 | FOXLF0368-20 
4.000000 | 631-1096-ND 57 49 45 | FOXSLF/040A 2 4.000000 /egta1081-ND 53 45 42 | FOXLFO40 
8.000000 | 631-1099-ND 57 “49 ‘45 | FOXSLF/080 8.000000 | 631-1083-ND 53 45 .42 | FOXLF080-20 
Series 11.059200 | 631-1102-ND 57 49 45 FOXSLF/115 10.000000 | 631-1084-ND 53 A5 42 | FOXLF100-20 
12.000000 | 631-1104-ND 57 49 45 FOXSLF/120 20.0pF 11.059200 | 631-1086-ND 53 45 42 FOXLF115-20 
1 6.000000 | 631-1107-ND ‘57 ‘49 ‘45 | FOXSLF/160 12.000000 | 631-1088-ND 53 45 42 | FOXLF120-20 
20.000000_| 631-1110-ND 57 49 45 _| FOXSLF/200 16.000000 | 631-1090-ND 53 45 42 | FOXLF160-20 
18.0pF 3.579545 _| 631-1093-ND 65 56 -51__ | FOXSLF/036S 20.000000 | 631-1091-ND 54 46 .43 | FOXLF200-20 
20.0pF 3.686400 | 631-1095-ND 65 56 51 | FOXSLF/0368-20 25.000000_| 631-1092-ND. 61 52 .48 | FOXLF250F-20 
: 4.000000 _| 631-1097-ND 57 49 45 _ | FOXSLF/040 32.0pF 2.457600 _| 631-1077-ND 1.09 94 86 | FOXLF024S 
ga TM . . 
X@eess FXO-HC735 Series SMD Oscillators 
Specifications: « Supply Voltage: 3.3V +5% * Input Current (Typ): 40mA * Output Cut Tape Tape & Reel 
Symmetry: 45% ~ 55% * Rise Time/Fall Time: 2nS * Output Voltage: (VOL) 10% Frequency| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Fox Electronics 
Voo, (VOH) 90% Voo Min * Output Enable/Disable Time: 100nS » Output Load (MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 1,000 Part No. 
(Typ): 15pF ¢ Start-up Time: 10mS + Frequency Tolerance: +50ppm * Storage 1.84320 | 631-1051-1-ND 2.63 245 240 |631-1051-2-ND 980.00 | FXO-HC735-1.8432 
Temperature: -55°C ~ 125°C 3.68640 | 631-1114-1-ND 2.06 1.93 1.65 | 631-1114-2-ND 798.00 | FXO-HC735-3.6864 
4.00000 | 631-1115-1-ND 2.06 1.93 1.65 |631-1115-2-ND 798.00 | FXO-HC735-4 
Pin Connections 10.00000 | 631-1052-1-ND 263 2.45 2410 | 631-1052-2-ND 980.00 | FXO-HC735-10 
E/D 4 Out 16.00000 | 631-1053-1-ND 263 245 2.10 | 631-1053-2-ND 980.00 _| FXO-HC735-16 
12.00000 | 631-1116-1-ND 2.06 1.93 1.65 |631-1116-2-ND 798.00 | FXO-HC735-12 
2 NC 5 NC 12.28800 | 631-1117-1-ND 2.06 1.93 1.65 | 631-1117-2-ND 798.00 | FXO-HC735-12.288 
GND 6 Vob 14.31818 | 631-1118-1-ND 2.06 1.93 1.65 |631-1118-2-ND 798.00 | FXO-HC735-14.31818 
18.43200 | 631-1119-1-ND 2.06 1.93 1.65 |631-1119-2-ND 798.00 | FXO-HC735-18.432 
20.00000 | 631-1054-1-ND 263 245 2.10 | 631-1054-2-ND 980.00 _| FXO-HC735-20 
ENABLE/DISABLE Function 24.57600 | 631-1120-1-ND 2.06 1.93 1.65 |631-1120-2-ND 798.00 | FXO-HC735-24.576 
: : 25.00000 | 631-1055-1-ND 263 2.45 2.10 | 631-1055-2-ND 980.00 | FXO-HC735-25 
E/O (Pin 1) Output (Pin 4) | | 57 00000 | 631-1056-1-ND 263 245 2.410 |631-1056-2-ND 980.00 | FXO-HC735-27 
OPEN ACTIVE 32.00000 | 631-1121-1-ND 2.06 1.93 1.65 | 631-1121-2-ND 798.00 | FXO-HC735-32 
33.33300 | 631-1057-1-ND 263 245 2.10 | 631-1057-2-ND 980.00 _| FXO-HC735-33.333 
‘1’ Level Vin = 70% Vop ACTIVE 40.00000 | 631-1058-1-ND 263 245 240 | 631-1058-2-ND 980.00 | FXO-HC735-40 
me : 48.00000 | 631-1059-1-ND 263 2.45 2.410 | 631-1059-2-ND 980.00 | FXO-HC735-48 
0" Level Vi s 30% Von High Z 50.00000 | 631-1060-1-ND. 2.63 2.45 —_2.10_|631-1060-2-ND 980.00_| FXO-HC735-50 


Specifications: 


siete c Pin- ° Supply Voltage: 3.3V +10% » Frequency Tolerance: +20ppm «Input Current: 1.5uA + Output Volt- 
onniections: age: -0.4V (VOH); 0.4V (VOL) * Output Load: 15pF »* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Storage 
; OUTPUT + 55°C 04 
(Pin 1) (Pin 3) 1 E/D Temperature: -55°C ~ 125°C 
oven i ACTIVE 2 GND Cut Tape Tape & Reel 
evel i é an es ‘ 
ACTIVE Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Fox Electronics 
Vor2 9096 Von 3. _ Supa (kHz) —_| Part No. 10 100 | Part No. 1,000 _| Part No. 
Vie 10% Von | HighZ 4 Voo 32.768 | 631-1113-1-ND 3.77 3.09 2.74 | 631-1113-2-ND 1918.00 | F254 
FOX914B Series 3.0V SMD TCXO 
Specifications: * Supply Voltage: 3V +5% * Frequency Tolerance: +1ppm ¢ Input Current: 2mA 
¢ Output Voltage [Min]: 0.8V p-p (Clipped Sine) »* Output Load: 10pF » Operating Temperature: ai Tape TPE Reel 
-20°C ~ 75°C * Storage Temperature: -40°C ~ 85°C Frequency | Digi-Key Price Each Pricing Fox Electronics 
(MHz) Part No. a 10 50 1,000 Part No. 
Gcnnations 12.80 631-1062-1-ND 6.45 4.78 4.26 | 631-1062-2-ND 3431.00 | FOX914B-12.8 
1 GND 19.20 631-1063-1-ND 6.05 4.48 4.00 | 631-1063-2-ND 3219.00 | FOX914B-19.2 
2 GND 19.44 631-1064-1-ND 5.45 4.04 3.60 | 631-1064-2-ND 2899.00 | FOX914B-19.44 
3 Output 20.00 631-1065-1-ND 5.45 4.04 3.60 | 631-1065-2-ND 2899.00 | FOX914B-20 
4 Vpp 26.00 631-1066-1-ND 5.45 4.04 3.60 | 631-1066-2-ND 2899.00 | FOX914B-26 
FOX924B Series 3.3V HCMOS SMD TCXO 
Specifications: * Supply Voltage: 3.3V +5% »* Frequency Tolerance: +1.5ppm ¢ Input Current: 5mA Cut Tape Tape & Reel 
¢ Output Voltage: (VOL) 10% Von, (VOH) 90% Voo Min * Output Load: 15pF * Operating Temperature: | Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Fox Electronics 
-30°C ~ 85°C * Storage Temperature: -40°C ~ 85°C (MHz) _| Part No. 10 50 __| Part No. 1,000 Part No. 
10.0000 | 631-1067-1-ND 8.38 6.20 5.53 | 631-1067-2-ND 4456.00 | FOX924B-10 
Pin 12.0000 | 631-1068-1-ND 8.38 6.20 5.53 | 631-1068-2-ND 4456.00 | FOX924B-12 
Connections 12.2880 | 631-1069-1-ND 8.38 6.20 5.53 | 631-1069-2-ND 4456.00 | FOX924B-12.288 
14.7456 | 631-1070-1-ND 8.38 6.20 5.53 | 631-1070-2-ND 4456.00 | FOX924B-14.7456 
1 NC 16.0000 | 631-1071-1-ND 9.08 6.72 5.99 | 631-1071-2-ND 4828.00 | FOX924B-16 
2 GND 19.4400 | 631-1072-1-ND 9.08 6.72 5.99 | 631-1072-2-ND 4828.00 | FOX924B-19.44 
20.0000 | 631-1073-1-ND 9.08 6.72 5.99 | 631-1073-2-ND 4828.00 | FOX924B-20 
3 Output 
25.0000 | 631-1074-1-ND 9.08 6.72 5.99 | 631-1074-2-ND 4828.00 | FOX924B-25 
4 Voo 27.0000 | 631-1075-1-ND 9.08 6.72 5.99 | 631-1075-2-ND 4828.00 | FOX924B-27 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


IY MIDIK 


NX1255GB Series SMT Crystals 


Electrical Characteristics: ¢ Frequency Tolerance (25+3°C): +50ppm © Frequency Stability: +50ppm ¢ Operating 


Mode: Fundamental ¢ Load Capacitance: 12pf * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C Drive Level: 100)W 


NX5032GA Series SMT Crystals 


Electrical Characteristics: ¢ Frequency Tolerance (253°C): +50ppm © Frequency Stability: +50ppm ¢ Operating 


Mode: Fundamental ¢ Load Capacitance: 8pf ¢ Operating Temperature: -10°C ~ 70°C ¢ Drive Level: 50.W 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Pricing t NDK 
(MHz) Part No. 0 50 1,000 Part No. 

3.579545 | 644-1000-1-ND. 92 76 68 470.00 NX1255GB-3.579545MHZ 

4.000000 | 644-1001-1-ND 92 76 68 470.00 NX1255GB-4.000000MHZ 

4.194304 | 644-1002-1-ND 92 76 68 470.00 NX1255GB-4.194304MHZ 

4.915200 | 644-1003-1-ND 92 76 68 470.00 NX1255GB-4.915200MHZ 

6.000000 | 644-1004-1-ND. 92 16 68 470.00 NX1255GB-6.000000MHZ 

6.144000 | 644-1005-1-ND. 92 76 68 470.00 NX1255GB-6.144000MHZ 

7.372800 | 644-1006-1-ND. 92 76 68 470.00 NX1255GB-7.372800MHZ 

8.000000 | 644-1007-1-ND. 92 76 68 470.00 NX1255GB-8.000000MHZ 
10.000000 | 644-1008-1-ND 92 76 68 470.00 NX1255GB-10.000000MHZ 
12.000000 | 644-1009-1-ND. 92 76 68 470.00 NX1255GB-12.000000MHZ 
12.288000 | 644-1010-1-ND 92 76 68 470.00 NX1255GB-12.288000MHZ 
13.560000 | 644-1011-1-ND 92 76 68 470.00 NX1255GB-13.560000MHZ 
14.318180 | 644-1012-1-ND 92 76 68 470.00 NX1255GB-14.318180MHZ 
16.000000 | 644-1013-1-ND 92 76 68 470.00 NX1255GB-16.000000MHZ 
18.432000 | 644-1014-1-ND 92 76 68 470.00 NX1255GB-18.432000MHZ 
20.000000 | 644-1015-1-ND 92 76 68 470.00 NX1255GB-20.000000MHZ 
24.000000 | 644-1016-1-ND 92 76 68 470.00 NX1255GB-24.000000MHZ 
25.000000 | 644-1017-1-ND 92 76 68 470.00 NX1255GB-25.000000MHZ 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


NX2520SA Series SMT Crystals 


Electrical Characteristics: ¢ Frequency Tolerance (25+3°C): +10ppm ¢ Frequency Stability: +10ppm © Operating 


Mode: Fundamental ¢ Load Capacitance: 10pf * Operating Temperature: -10°C ~ 60°C ¢ Drive Level: 10uW 


4 3 Note: Pins #2 and 


= #4 are common 

to the cover. 

Y Please connect 

065 =L) L} to ground or 
1 


2 power supply 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Pricing t NDK 
(MHz) Part No. 1 10 50 3,000 Part No. 

16.000000 | 644-1059-1-ND 1.50 1.23 1.09 763.00/M NX2520SA-16.000000MHZ 
20.000000 | 644-1060-1-ND 1.50 1.23 1.09 763.00/M NX2520SA-20.000000MHZ 
24.000000 | 644-1061-1-ND 1.50 1.23 1.09 763.00/M NX2520SA-24.000000MHZ 
24.576000 | 644-1062-1-ND 1.50 1.23 1.09 763.00/M NX2520SA-24.576000MHZ 
26.000000 | 644-1063-1-ND 1.50 1.23 1.09 763.00/M NX2520SA-26.000000MHZ 
30.000000 | 644-1064-1-ND 1.50 1.23 1.09 763.00/M NX2520SA-30.000000MHZ 
32.000000 | 644-1065-1-ND 1.50 1.23 1.09 763.00/M NX2520SA-32.000000MHZ 
40.000000 | 644-1066-1-ND 1.62 1.33 1.18 826.00/M NX2520SA-40.000000MHZ 
44.000000 | 644-1067-1-ND 1.62 1.33 1.18 826.00/M NX2520SA-44.000000MHZ 
48.000000 | 644-1068-1-ND 1.62 1.33 1.18 826.00/M NX2520SA-48.000000MHZ 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


NX3225SA Series SMT Crystals 


Electrical Characteristics: ¢ Frequency Tolerance (25+3°C): +15ppm © Frequency Stability: +15ppm © Operating 


Mode: Fundamental ¢ Load Capacitance: 8pf ¢ Operating Temperature: -10°C ~ 75°C © Drive Level: 50.W 


Note: Pins #2 and 
#4 are common 


to the cover. 
Please connect 
to ground or 
power supply 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Pricing t NDK 
(MHz) Part No. 1 10 50 3,000 Part No. 

12.000000 | 644-1047-1-ND i) 62 55 381.00/M NX3225SA-12.000000MHZ 
14.318180 | 644-1048-1-ND Wi) 62 55 381.00/M NX3225SA-14.318180MHZ 
16.000000 | 644-1049-1-ND Wi) 62 55 381.00/M NX3225SA-16.000000MHZ 
20.000000 | 644-1050-1-ND 5 62 55 381.00/M NX3225SA-20.000000MHZ 
22.000000 | 644-1051-1-ND 15 62 55 381.00/M NX3225SA-22.000000MHZ 
24.000000 | 644-1052-1-ND 5 62 55 381.00/M NX3225SA-24.000000MHZ 
24.576000 | 644-1053-1-ND 15 62 55 381.00/M NX3225SA-24.576000MHZ 
26.000000 | 644-1054-1-ND Wi) 62 55 381.00/M NX3225SA-26.000000MHZ 
27.000000 | 644-1055-1-ND 15 62 55 381.00/M NX3225SA-27.000000MHZ 
32.000000 | 644-1056-1-ND 75 62 55: 381.00/M NX3225SA-32.000000MHZ 
40.000000 | 644-1057-1-ND 82 68 60 419.00/M NX3225SA-40.000000MHZ 
44.000000 | 644-1058-1-ND 82 68 60 419.00/M NX3225SA-44.000000MHZ 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Pricing t NDK 
(MHz) Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 

10.000000 | 644-1033-1-ND 57 AT 42 291.00 NX5032GA-10.000000MHZ 
12.000000 | 644-1034-1-ND 57 AT 42 291.00 NX5032GA-12.000000MHZ 
12.288000 | 644-1035-1-ND 57 AT 42 291.00 NX5032GA-12.288000MHZ 
13.560000 | 644-1036-1-ND 57 AT 42 291.00 NX5032GA-13.560000MHZ 
16.000000 | 644-1037-1-ND oY AT 42 291.00 NX5032GA-16.000000MHZ 
16.384000 | 644-1038-1-ND 57 AT 42 291.00 NX5032GA-16.384000MHZ 
20.000000 | 644-1039-1-ND 57 AT 42 291.00 NX5032GA-20.000000MHZ 
24.000000 | 644-1040-1-ND 57 AT 42 291.00 NX5032GA-24.000000MHZ 
25.000000 | 644-1041-1-ND 57 AT 42 291.00 NX5032GA-25.000000MHZ 
27.000000 | 644-1042-1-ND 57 AT 42 291.00 NX5032GA-27.000000MHZ 
30.000000 | 644-1043-1-ND 57 AT 42 291.00 NX5032GA-30.000000MHZ 
32.000000 | 644-1044-1-ND 57 AT 42 291.00 NX5032GA-32.000000MHZ 
40.000000 | 644-1045-1-ND 57 AT 42 291.00 NX5032GA-40.000000MHZ 
48.000000 | 644-1046-1-ND 57 AT 42 291.00 NX5032GA-48.000000MHZ 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


NX8045GB Series SMT Crystals 


Electrical Characteristics: ¢ Frequency Tolerance (253°C): +50ppm © Frequency Stability: +50ppm ¢ Operating 


Mode: Fundamental ¢ Load Capacitance: 8pf ¢ Operating Temperature: -10°C ~ 70°C © Drive Level: 50.W 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Pricing t NDK 
(MHz) Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 

8.000000 | 644-1018-1-ND. AS 37 33 229.00 NX8045GB-8.000000MHZ 
10.000000 | 644-1019-1-ND AS 37 33 229.00 NX8045GB-10.000000MHZ 
12.000000 | 644-1020-1-ND AS 37 33 229.00 NX8045GB-12.000000MHZ 
12.288000 | 644-1021-1-ND AS 37 33 229.00 NX8045GB-12.288000MHZ 
13.560000 | 644-1022-1-ND A5 37 .33 229.00 NX8045GB-13.560000MHZ 
14.318180 | 644-1023-1-ND AS 37 33 229.00 NX8045GB-14.318180MHZ 
16.934400 | 644-1024-1-ND A5 37 33 229.00 NX8045GB-16.934400MHZ 
18.432000 | 644-1025-1-ND AS 37 33 229.00 NX8045GB-18.432000MHZ 
20.000000 | 644-1026-1-ND 5 37 33 229.00 NX8045GB-20.000000MHZ 
24.000000 | 644-1027-1-ND 45 37 33 229.00 NX8045GB-24.000000MHZ 
25.000000 | 644-1028-1-ND AS 37 33 229.00 NX8045GB-25.000000MHZ 
27.000000 | 644-1029-1-ND 5 37 33 229.00 NX8045GB-27.000000MHZ 
30.000000 | 644-1030-1-ND AS 37 33 229.00 NX8045GB-30.000000MHZ 
32.000000 | 644-1031-1-ND AS 37 .33 229.00 NX8045GB-32.000000MHZ 
40.000000 | 644-1032-1-ND 5 37 33 229.00 NX8045GB-40.000000MHZ 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


2765E Series Spread Spectrum 
SMT Oscillators 


Electrical Characteristics: * Supply Voltage: 3.3V +0.3 © Output Level: CMOS ¢ Frequency Stability: +100ppm 
¢ Current Consumption: 30mA Max. ¢ Current Consumption (Standby): 301A © Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
Rise Time/Fall Time: 5nS Max. ¢ Duty Cycle: 40% ~ 60% at % VDD 


Connection 
STAND-BY 
GND 
OUTPUT 
Vop 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Pricing t NDK 
(MHz) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
25.000000 | 644-1071-1-ND 3.40 3.07 2.56 1702.00 2765E-25.000000MHZ 
40.000000 | 644-1073-1-ND 3.40 3.07 2.56 1702.00 2765E-40.000000MHZ 
50.000000 | 644-1074-1-ND 3.68 3.32 2.76 1839.00 2765E-50.000000MHZ 
66.000000 | 644-1075-1-ND 3.68 3.32 2.76 1839.00 2765E-66.000000MHZ 
66.667000 | 644-1076-1-ND 3.68 3.32 2.76 1839.00 2765E-66.667000MHZ 
80.000000 | 644-1077-1-ND 3.68 3.32 2.76 1839.00 2765E-80.000000MHZ 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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IXY MIDIK \\22520SA Series SMT Oscillators 


Electrical Characteristics: * Supply Voltage: 2.5V +0.1 
+30ppm ¢ Current Consumption: 10.5mA Max. * Current Consumption (Standby): 10yA ¢ Oper 


* Output Level: CMOS « Frequency Stabi 


Temperature: -10°C ~ 60°C « Rise Time/Fall Time: 5nS Max. * Duty Cycle: 45% ~ 55% at ¥% VDD 


0.7 
A Z 
4|+1.65>|3 4 


NT3225SA Series SMT TCXO 


Electrical Characteristics: * Supply Voltage: 3.0VDC » Load: 10KQ//10pF * Current Consumption: 
* Operating Temperature: -30°C 


1.5mA Max. 


* Frequency Stability: +2.5ppm 


Voltage: 0.8V(P-P), DC Coupling * AFC: +9ppm ~ +15ppm/ 1.5V +1V 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Pricing t | NDK 
(MHz) Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 
2.75 644-1078-1-ND 2.32 2.09 1.74 1158.00/M | NZ2520SA-2.750000MHZ 
5.00 644-1079-1-ND 2.32 2.09 1.74 1158.00/M | NZ2520SA-5.000000MHZ 
re 7 7.60 644-1080-1-ND 2.32 2.09 1.74 1158.00/M | NZ2520SA-7.600000MHZ 
SNOB? 10.00 |644-1081-1-ND 2.32 2.09 1.74 | 1158.00/M | NZ2520SA-10.000000MHZ 
GND 20.00 644-1082-1-ND 2.32 2.09 1.74 1158.00/M | NZ2520SA-20.000000MHZ 
OUTPUT 22.00 644-1083-1-ND 2.32 2.09 1.74 1158.00/M | NZ2520SA-22.000000MHZ 
Vpp 40.00 644-1084-1-ND 2.40 2.16 1.80 1198.00/M | NZ2520SA-40.000000MHZ 
44.00 644-1085-1-ND 2.40 2.16 1.80 1198.00/M | NZ2520SA-44.000000MHZ 
t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
~ 75°C » Output Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Pricing t NDK 
(MHz) Part No. 1 10 50 2,000 Part No. 
13.00 644-1086-1-ND 4.05 3.79 3.25 1513.00/M NT3225SA-13.000000MHZ 
Connection 
VCONT 19.20 644-1087-1-ND 4.05 3.79 3.25 1513.00/M NT3225SA-19.200000MHZ 
GND 19.68 644-1088-1-ND 4.05 3.79 3.25 1513.00/M NT3225SA-19.680000MHZ 
tee 26.00 644-1089-1-ND 4.05 3.79 3.25 1513.00/M NT3225SA-26.000000MHZ 
cc 


NEW! Chip Set TCXOs and Crystals 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


cut pake Tape and Reel 
Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key NDK Compatible Chip Sets 
Product Type (MHz) Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing Part No. and Applications 
19.20 644-1090-1-ND 2.97 2.44 2.17 644-1090-2-ND 1,000 1513.00 NT3225SA-19.200000MHZ-T2 NXP (Philips), TV ON MOBILE 
TCXO 26.00 644-1091-1-ND 2.97 2.44 2.17 644-1091-2-ND 1,000 1513.00 NT3225SA-26.000000MHZ-G5 NXP (Philips), 3G UMTS/CDMA 
26.00 644-1092-1-ND 2.97 2.44 2.17 644-1092-2-ND 1,000 1513.00 NT3225SA-26.000000MHZ-G7 ADI, GSM 
16.00 644-1093-1-ND 1.62 1.33 1.18 644-1093-2-ND 3,000 826.00/M NX2520SA-16.000000MHZ-W1 FREESCALE, ZIGBEE 
24.00 644-1094-1-ND 1.62 1.33 1.18 644-1094-2-ND 3,000 826.00/M NX2520SA-24.000000MHZ-B8 NXP (Philips), Bluetooth 
26.00 644-1095-1-ND 1.62 1.33 1.18 644-1095-2-ND 3,000 826.00/M NX2520SA-26.000000MHZ-B9 NXP (Philips), Bluetooth 
40.00 644-1096-1-ND 1.62 1.33 1.18 644-1096-2-ND 3,000 826.00/M NX2520SA-40.000000MHZ-W2 STEPMIND, WLAN-WIFI 
40.00 644-1097-1-ND 1.62 1.33 1.18 644-1097-2-ND 3,000 826.00/M NX2520SA-40.000000MHZ-W3 NXP (Philips), WLAN-WIFI 
16.00 644-1099-1-ND 92 76 67 644-1099-2-ND 3,000 467.00/M NX3225SA-16.000000MHZ-B3 Cambridge Silicon Radio, Bluetooth 
16.00 644-1100-1-ND 92 76 67 644-1100-2-ND 3,000 467.00/M NX3225SA-16.000000MHZ-T1 NXP (Philips), TV ON MOBILE 
20.00 644-1098-1-ND 92 76 67 644-1098-2-ND 3,000 467.00/M NX3225SA-20.000000MHZ-B2 Cambridge Silicon Radio, Bluetooth 
Crystal 26.00 644-1101-1-ND 92 76 67 644-1101-2-ND 3,000 467.00/M NX3225SA-26.000000MHZ-B1 Broadcom, Bluetooth 
26.00 644-1109-1-ND 92 76 67 644-1109-2-ND 3,000 467.00/M NX3225SA-26.000000MHZ-G2 Atheros, GSM 
26.00 644-1102-1-ND 92 76 67 644-1102-2-ND 3,000 467.00/M NX3225SA-26.000000MHZ-G3 Atheros, GSM 
26.00 644-1103-1-ND 92 76 67 644-1103-2-ND 3,000 467.00/M NX3225SA-26.000000MHZ-G4 INFINEON, GSM 
39.00 644-1104-1-ND 92 76 67 644-1104-2-ND 3,000 467.00/M NX3225SA-39.000000MHZ-B4 XEMICS-SEMTECH, Bluetooth 
13.00 644-1105-1-ND 1.04 86 76 644-1105-2-ND 3,000 531.00/M NX4025DA-13.000000MHZ-B6 NXP (Philips), Bluetooth 
15.36 644-1106-1-ND 1.04 86 -76 644-1106-2-ND 3,000 531.00/M NX4025DA-15.360000MHZ-B7 FREESCALE, Bluetooth 
16.00 644-1107-1-ND 1.04 86 76 644-1107-2-ND 3,000 531.00/M NX4025DA-16.000000MHZ-B5 Cambridge Silicon Radio, Bluetooth 
13.00 644-1108-1-ND 92 76 67 644-1108-2-ND 5,000 467.00/M NX5032SA-13.000000MHZ-G1 Atheros, GSM 
Note: For additional specifications please reference the manufacturer's data sheets. 
AVA’ F 
I:NVA/( NEW! CX49GFWB Series SMT Crystals 
Features: ¢ Crystal unit for audio-visual and office equipment * Metal package ¢ Her- Cut Tape Tape & Reel 
metic sealed resistance weld Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
Applications: ¢ Digital electronics * Audio-visual * Office equipment (MHz) _| Part No. 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
Specifications: + Frequency Tolerance: +50ppm * Frequency Temperature Char- 3.579545 | 478-4339-1-ND 1.00 63 A7 478-4339-2-ND 400.00 CX49GFWB03579HOPESZZ 
acteristics: +50ppm * Load Capacitance: 12pF * Operating Temperature Range: | 4.000000 | 478-4340-1-ND 1.00 63 47 | 478-4840-2-ND 400.00 | CX49GFWBO4000HOPESZZ 
-10°C ~ 70°C * Storage Temperature Range: -40°C ~ 85°C 4.194304 | 478-4341-1-ND 1.00 63 7 | 478-4341-2-ND 400.00 | CX49GFWB04194HOPESZZ 
4.332000 | 478-4342-1-ND 1.00 63 A7 478-4342-2-ND 400.00 CX49GFWB04332HOPESZZ 
4.433619 | 478-4343-1-ND 1.00 63 AT 478-4343-2-ND 400.00 CX49GFWB04433HOPESZZ 
4.915200 | 478-4344-1-ND 1.00 63 AT 478-4344-2-ND 400.00 CX49GFWB04915HOPESZZ 
6.000000 | 478-4345-1-ND 1.00 63 AT 478-4345-2-ND 400.00 CX49GFWBO6000HOPESZZ 
7.200000 | 478-4346-1-ND 1.00 63 AT 478-4346-2-ND 400.00 CX49GFWB07200HOPESZZ 
8.000000 | 478-4347-1-ND 1.00 63 AT 478-4347-2-ND 400.00 CX49GFWBO8000HOPESZZ 
10.000000 | 478-4348-1-ND 1.00 63 A7 478-4348-2-ND 400.00 CX49GFWB10000HOPESZZ 
12.000000 | 478-4349-1-ND 1.00 63 AT 478-4349-2-ND 400.00 CX49GFWB12000HOPESZZ 
42:3) 14.318180 | 478-4350-1-ND 1.00 63 47 478-4350-2-ND 400.00 CX49GFWB14318HOPESZZ 
16.000000 | 478-4351-1-ND 1.00 63 A7 478-4351-2-ND 400.00 CX49GFWB16000HOPESZZ 
06 |< 108 —| t 16.934000 | 478-4352-1-ND 1.00 63 47 | 478-4352-2-ND 400.00 | CX49GFWB16934HOPESZZ 
{ 18.432000 | 478-4353-1-ND 1.00 63 A7 478-4353-2-ND 400.00 CX49GFWB18432HOPESZZ 
20.000000 | 478-4354-1-ND 1.00 63 A7 478-4354-2-ND 400.00 CX49GFWB20000HOPESZZ 
24.000000 | 478-4355-1-ND 1.00 63 AT 478-4355-2-ND 400.00 CX49GFWB24000HOPESZZ 
24.576000 | 478-4356-1-ND 1.00 63 AT 478-4356-2-ND 400.00 CX49GFWB24.576HOPESZZ 
27.000000 | 478-4357-1-ND 1.00 63 AT 478-4357-2-ND 400.00 CX49GFWB27000HOPESZZ 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


INV) ( NEW! CX5032GB Series SMT Crystals 


Features: ¢ Crystal unit for audio-visual and office equipment * Small and low profile * Ceramic package * Reflow compatible 
Applications: ¢ Digital electronics * Audio-visual * Office equipment 


Specifications: * Frequency Tolerance: +50ppm »* Frequency Temperature Characteristics: +50ppm * Load Capacitance: 
12pF * Operating Temperature Range: -10°C ~ 70°C * Storage Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
(MHz) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
10.00000 | 478-4358-1-ND 1.52 95 71 478-4358-2-ND 608.00 CX5032GB10000HOPESZZ 
12.00000 | 478-4359-1-ND 1.52 95 71 478-4359-2-ND 608.00 CX5032GB12000HOPESZZ 
14.31818 | 478-4360-1-ND 1.52 95 71 478-4360-2-ND 608.00 CX5032GB14318HOPESZZ 
14.74560 | 478-4361-1-ND 1.52 95 wal 478-4361-2-ND 608.00 CX5032GB14745HOPESZZ 
16.00000 | 478-4362-1-ND 1.52 95 71 478-4362-2-ND 608.00 CX5032GB16000HOPESZZ 
20.00000 | 478-4363-1-ND 1.52 95 71 478-4363-2-ND 608.00 CX5032GB20000HOPESZZ 
24.57600 | 478-4364-1-ND 1.52 95 71 478-4364-2-ND 608.00 CX5032GB24576HOPESZZ 
27.00000 | 478-4365-1-ND 1.52 95 71 478-4365-2-ND 608.00 CX5032GB27000HOPESZZ 
Specifications: 
* Operating Temperature: -10°C ~ 70°C * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C Supply me cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Voltage | Digi-Key Price Each Pricing t AVX 
K30-3C Series: * Highly reliable miniature SMD ceramic package * Frequency Tolerance: (MHz) (Vv) Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
+50ppm » Tri-state output inhibit * Low current consumption * Supply Current: 25mA Max. K30-3C Series 
*(rlse/FallTime:. {nsec Max. ‘» Load Capacitanes:.15pF Max. 14.31818 | 3.3 | 478-20941-ND 3.00 270 225 1.80] 1500.00 | K30-3COSE14.31818MR 
K50-3C Series: * Highly reliable SMD ceramic package * Frequency Tolerance: +50ppm 16.00000 3.3 478-2095-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 1500.00 K30-3C0SE16.0000MR 
*Tri-state output inhibit * Supply Current: 25mA Max. « Rise/Fall Time: 10nsec Max. 20.00000 3.3 478-2096-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 1500.00 K30-3C0SE20.0000MR 
* Load Capacitance: 15pF Max. 24.57600 3.3 478-2097-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 1500.00 K30-3COSE24.5760MR 


25.00000 3.3 478-2098-1-ND 3.00 «2.70 2.25 ——1.80 1500.00 _| K30-3COSE25.0000MR 
27.00000 3.3 478-2099-1-ND 3.00 270 2.25 1.80 1500.00 | K30-3COSE27.0000MR 
29.49890 3.3 478-2100-1-ND 3.00 2.70 225 1.80 1500.00 | K30-3COSE29.4989MR 
40.00000 3.3 478-2101-1-ND 3.00 2.70 225 1.80 1500.00 | K30-3COSE40.0000MR 
K50H-3C Series: * Special design package for high frequency applications * Frequency 50.00000 3.3 478-2102-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 1500.00 K30-3COSE50.0000MR 


K50-HC Series: * Highly reliable SMD ceramic package »* Frequency Tolerance: +50ppm 
¢ Tri-state output inhibit * Supply Current: 50mA Max. ¢ Rise/Fall Time: 10nsec Max. 
* Load Capacitance: 50pF Max. 


Tolerance: +50ppm ° Tri-state output inhibit * Lower jitter * Supply Current: 60mA Max. 60.00000 3.3 478-2103-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 4500.00 K30-3COSE60.0000MR 
*'Rise/Fall Time: 10nsec Max. Load Capacitance: 15pF Max. 64.00000 | 33 | 478-2104-1-ND 300 270 225 1.80 | 1500.00 | K30-3COSE64.0000MR 
66.66670 3.3 478-2105-1-ND 3.00 2.70 =—-2.25_~—S— 1.80 | 1500.00 _| K30-3COSE66.6667MR 
Enable/Disable Pin Connection K50-3C Series 

Pin #1 Pin #3 1 Control 14.31818 3.3 478-2084-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 1500.00 K50-3COSE14.31818MR 
“H” or Open | _ Oscillation 2 Case Gnd. 16.00000 3.3 478-2085-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1500.00 | K50-3COSE16.0000MR 
High Impedance or Oscillation Stop 3 Output 24.57600 3.3 478-2086-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1500.00 | K50-3COSE24.5760MR 
“Le (K50-HC Series does not include 25.00000 3.3 478-2087-1-ND 3.00 270 2.25 1.80 | 1500.00 | K50-3COSE25.0000MR 

Oscillation Stop) 4 +Vcc 

29.49890 3.3 478-2088-1-ND 3.00 2.70 2.25. 1.80 | _1500.00_| K50-3COSE29.4989MR 


40.00000 3.3 478-2089-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 1500.00 K50-3COSE40.0000MR 
50.00000 3.3 478-2090-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 1500.00 K50-3COSE50.0000MR 
66.66670 3.3 478-2091-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 1500.00 K50-3COSE66.6667MR 
K50-HC Series 
1.84320 5.0 478-2066-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 1500.00 K50-HCOCSE1.8432MR 
3.68640 5.0 478-2067-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 1500.00 K50-HCOCSE3.6864MR 
8.00000 5.0 478-2068-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 1500.00 K50-HCOCSE8.0000MR 
14.31818 5.0 478-2069-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 1500.00 K50-HCOCSE14.31818MR 
16.00000 5.0 478-2071-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 1500.00 K50-HCOCSE16.0000MR 
K50-3C and K50-HC 20.00000 5.0 478-2072-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 1500.00 K50-HCOCSE20.0000MR 
24.00000 5.0 478-2073-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 1500.00 K50-HCOCSE24.0000MR 
24.57600 5.0 478-2074-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 1500.00 K50-HCOCSE24.5760MR 
25.00000 5.0 478-2075-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 1500.00 K50-HCOCSE25.0000MR 
27.00000 5.0 478-2076-1-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 2625.00 K50-HCOCSE27.0000MR 
28.63630 5.0 478-2077-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 1500.00 K50-HCOCSE28.6363MR 
29.49890 5.0 478-2078-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 1500.00 K50-HCOCSE29.4989MR 
40.00000 5.0 478-2079-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 1500.00 K50-HCOCSE40.0000MR 
48.00000 5.0 478-2080-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 1500.00 K50-HCOCSE48.0000MR 
49.15200 5.0 478-2081-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 1500.00 K50-HCOCSE49.1520MR 
50.00000 5.0 478-2082-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 1500.00 K50-HCOCSE50.0000MR 
66.66670 5.0 478-2083-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 1500.00 K50-HCOCSE66.6667MR 
K50H-3C Series 
106.25000 3.3 478-2092-1-ND 6.00 5.40 4.50 3.60 3000.00 K50H-3C0-SE106.250MR 
125.00000 3.3 478-2093-1-ND 6.00 5.40 4.50 3.60 3000.00 KS50H-3C0-SE125.000MR 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


BJ ECS inc. SMD Monolithic Crystal Filters 


Specifications: 


Fig. 1 
9 ¢ Number of Poles: 2 « Ripple: 1dB ¢ Insertion Loss: 2.5dB [21.4 MHz]; 3dB [45 MHz] * Operating Temperature: -30°C ~ 
85°C * Passband (Min) @ Frequency Band (f0+): 3dB @ 7.5kHz [21.4 MHz]; 3dB @ 15kHz [45 MHz] * Stopband (Max) @ Fre- 

1.0 ERY 254 quency Band (f0+): 10dB @ 25kHz [21.4 MHz]; 15dB @ 60kHz [45 MHz] 
i R 
GND en: Cut Tape Tape & Reel 
; : Frequency| Terminating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 

IN/OUT! 'JGND 4 (MHz) Impedance __| Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 Part No. 

1 45.0 1,2000hm/1.8pF | X714CT-ND 10.56 8.78 6.99 | X714TR-ND 4875.00 96SMF45A30-TR 


2 21.4 1,5000hm/2.5pF | X713CT-ND 7.31 6.08 4.84 | X713TR-ND 3375.00 96SMF21A15-TR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1285 


ECS iwc. Monolithic Crystal Filters - “10.7MHz” 


INTERNATIONAL 


12.5kHz Channel Spacing: ¢ Operating Temperature Range: -20°C ~ 70°C * Pass Bandwidth: 3dB, +3.75kHz 


Minimum * Stop Bandwidth: 20dB +18kHz for Model 10.7-7.5A; 40dB +14kHz for Model 10.7-7.5B No. of | Ripple | Insertion} Terminating | Digi-Key Price Each ECS 
25kHz Channel Spacing: * Operating Temperature Range: -20°C ~ 70°C » Pass Bandwidth: 3dB, +7.5kHz |Poles| Max. Loss Impedance | Part No. il 10 100 500 | Part No. 
Minimum ¢ Stop Bandwidth: 18dB +25kHz for Model 10.7-15A; 40dB +25kHz for Model 10.7-15B 5 

50kHz Channel Spacing: * Operating Temperature Range: -20°C ~ 70°C * Pass Bandwidth: 3dB, +15kHz 12.5kHz Channel Spacing 


Minimum ¢ Stop Bandwidth: 15dB +50kHz for Model 10.7-30A; 30dB +40kHz for Model 10.7-30B 2 5dB 4.5dB 1.8kQ/5pF_ | X701-ND 5.20 4.32 3.44 2.66 | ECS-10.7-7.5A 


GND Dot Mark 10B 2.5dB 1.8kQ/4pF | X702-ND* = 12.03 9.99 7.96 6.15 | ECS-10.7-7.5B 


ra 25kHz Channel Spacing 


‘ 2 -5dB 2dB 3k0/2pF X703-ND 3.09 2.57 2.05 1.58 | ECS-10.7-15A 
al 4 1dB 2.5dB 3kQ/2pF X704-ND* 6.34 5.27 4.20 3.24 | ECS-10.7-15B 


50kHz Channel Spacing 


2 
ea if 2 -5dB 1.5dB 5kQ/OpF X705-ND 4.23 3.51 2.80 2.16 | ECS-10.7-30A 
11.1 


ee 2-Pole MCF Test Circuit Zt: 4-pole MCF Test Circuit Zt: 4 | 1dB | 25dB | 5.5k0/-1pF |X706-ND* 878 7.29 5.81 4.49 | ECS-10.7-30B 


Tl 
i 


Terminating Impedance Terminating Impedance 


*Package is HC-49/U x 2 


Monolithic Crystal Filters - “21.4MHz” 


12.5kHz Channel Spacing: * Operating Temperature Range: -20°C ~ 70°C * Pass Bandwidth: 3dB, +3.75kHz ; 
Minimum ¢ Stop Bandwidth: 18dB +12.5kHz for Model 21K-7.5A; 35dB +12.5kHz for Model 21K7.5B No. of | Ripple | Insertion | Terminating | Digi-Key Price Each ECS 
25kHz Channel Spacing: * Operating Temperature Range: -20°C ~ 70°C * Pass Bandwidth: 3dB, +7.5kHz Poles | Max. Loss Impedance | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
Minimum * Stop Bandwidth: 18dB +25kHz for Model 21K15A; 40dB +25kHz for Model 21K15B 12.5kHz Channel Spacin: 
50kHz Channel Spacing: * Operating Temperature Range: -20°C ~ 70°C * Pass Bandwidth: 3dB, +15kHz i P. bid 
Minimum * Stop Bandwidth: 15dB +45kHz for Model 21K30A; 40dB +50kHz for Model 21K30B 2 5dB 2dB 1.5kQ/6pF | X707-ND 4.39 3.65 291 2.25 | ECS-21K-7.5A 


4 1dB 2.5dB 8500/5pF | X708-ND* 10.24 8.51 6.78 5.23 | ECS-21K-7.5B 


Dot Mark 
2t 


25kHz Channel Spacing 


2 5dB 1.5dB 1.5kQ/3pF | X709-ND 4.39 3.65 2.91 2.25 | ECS-21K-15A 
i 4 1dB 2dB 1.5kO/2pF | X710-ND* = 10.24 8.51 6.78 5.23 | ECS-21K-15B 
ISG2Ci 


ee ao a ] 50kHz Channel Spacing 


Kid 
GND~ GND~ 2 .5dB 1.5dB 1.5kO/1pF | X711-ND 4.39 3.65 2.91 2.25 | ECS-21K-30A 


2-Pole MCF Test Circuit Zt: 4-Pole MCF Test Circuit Zt: 4 1dB 2dB 1.8kQ/.5pF | X712-ND* = 10.24 8.51 6.78 5.23 | ECS-21K-30B 
+1+9.35 Terminating Impedance Terminating Impedance 


*Package is UM-1 x 2 


Fig. 1 = Fig. 2 
1.0 Fi 85 
Pin Connection Pin Connection 7 
Passband 
Input GND . Inser. T&R* 
GND Signal . — Freq. | Loss | Min. Max | Digi-Key Price Each Pricing | ECS 
GND . GND ; ; Fig. | (MHz) | (dB) | (MHz) | (MHz) | Part No. 1 10 © 100 1,000 | Part No. 
GND GND 5. Pin Connection 
Output Signal 1 Input 1 | 400.0) 6 399.917) 400.083] XC994CT-ND 3.57 3.22 2.68 1785.00 | ECS-DSF400.0A-51-TR 
GND 2 Output 
Coupling SND ; 3 GND ' 2 }947.5] 33 | 9225] — |XC995CT-ND 3.57 3.22 2.68] 1785.00 | ECS-DSF947.5B-21-TR 
GND 
479.5 | 23 | 453.8 | 507.2 | XC992-ND 2.25 2.03 1.62 — | ECS-D479.5B 
3 
480.0| 21 | 463.4 | 498.6 | XC993-ND 2.25 2.03 1.62 — | ECS-D480A 
* For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
ABRACON . . 
MA bet AFS Series SMD Saw Filters 
The Power of Linking Together 
Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Abracon 
Fig.| (MHz) | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 1,000 Part No. 
1 1,575.420 | 535-9239-1-ND 3.75 3.38 282 2.25 |— — _ | AFS1575.4284 
1,842.500 | 535-9240-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9240-2-ND 825.00 | AFS1842.5S4 
303.825 | 535-9241-1-ND 3.75 338 282 2.25 | 535-9241-2-ND 735.00 | AFS303.825E 
9 315.020 | 535-9242-1-ND 3.75 3.38 282 2.25 | 535-9242-2-ND 735.00 | AFS315E 
374.000 | 535-9243-1-ND 3.75 3.38 282 2.25 | 535-9243-2-ND 735.00 | AFS374E 
390.000 | 535-9244-1-ND 3.75 338 282 2.25 | 535-9244-2-ND 735.00 | AFS390E 
418.000 | 535-9245-1-ND 3.75 3.38 282 2.25 | 535-9245-2-ND 735.00 | AFS418S3 
3 869.000 | 535-9247-1-ND 3.75 3.38 282 2.25 | 535-9247-2-ND 735.00 | AFS869S3 
915.000 | 535-9248-1-ND 3.75 3.38 282 2.25 | 535-9248-2-ND 735.00 | AFS915S3 
916.500 | 535-9249-1-ND 3.75 3.38 282 2.25 | 535-9249-2-ND 735.00 | AFS916.5S3 
4 930.500 | 535-9250-1-ND 3.75 3.38 282 2.25 | 535-9250-2-ND 735.00 | AFS930S3 
See manufacturer's data sheets for pinout information 
Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Abracon 
Fig.| (MHz) | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 1,000 Part No. 


303.825 | 535-9275-1-ND 2.25 2.03 1.69 1.35 | 535-9275-2-ND 705.00 | ASR303.825E 
390.000 | 535-9277-1-ND 2.25 2.03 1.69 1.35 | 535-9277-2-ND 705.00 | ASR390E 


315.000 | 535-9276-1-ND 2.25 2.03 1.69 1.35 | 535-9276-2-ND 705.00 | ASR315E 
423.220 | 535-9278-1-ND 2.25 2.03 1.69 1.35 | 535-9278-2-ND 705.00 | ASR423.22E 
433.420 | 535-9279-1-ND 2.25 2.03 1.69 1.35 | 535-9279-2-ND 705.00 | ASR433.42E 
433.920 | 535-9280-1-ND 2.25 2.03 1.69 1.35 | 535-9280-2-ND 705.00 | ASR433.92E 
868.350 | 535-9281-1-ND 2.25 203 1.69 1.35 | 535-9281-2-ND 705.00 | ASR868.35E 
915.000 | 535-9282-1-ND 2.25 2.03 1.69 1.35 | 535-9282-2-ND 705.00 | ASR915E 


See manufacturer's data sheets for pinout information 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1286 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ECS Inc, Ceramic Resonators - Surface Mount 


INTERNATIONAL 


CR-2 Series: HFR Series: SR1 Series: 
« Frequency Accuracy: +0.5% ¢ Frequency Accuracy: +0.5% ° Frequency Accuracy: +0.5% 
. Stabill in Temperature: -20°C ~ 80°C, +0.3% * Stability in Temperature: -20° ~ 80°C; 20.0 ~ 30.0MHz +0.4%; 40.0 . Stability in Temperature: -20°C ~ 80°C, +0.3% RoHS| 
¢ Aging for Ten Years: +0.5% ~ 50.0MHz +0.3% * Aging for Ten Years: +0.3% comrciaat 
¢ Built-In Capacitance CR-2B: 10.0 ~ 12.0MHz 30pF, 16.0 ~ 20.0MHz =» Aging for Ten Years: +0.3% * Built-In Capacitance SR1-B: 30pF +20% 2) 
15pF +20% * Built-In Capacitance HFR-B: 8pF +20% 
Dimensions Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reel* ECS 
Series A Fig.| Series (MHz) Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing Part No. 
“ = 10.00 XC1102CT-ND 51 A6 .39 1,000 255.00 | ECS-CR2-10.00-A-TR 
SRIA 4.0 1 | cosonea | 1209 | XCt103cT-ND 51 AG .39 | 1,000 255.00 | ECS-CR2-12.00-A-TR 
SR1B 4.0 16.00 XC1104CT-ND 51 A6 .39 1,000 255.00 | ECS-CR2-16.00-A-TR 
20.00 XC1105CT-ND 51 46 .39 1,000 255.00 | ECS-CR2-20.00-A-TR 
Pad Pad 10.00 XC1106CT-ND .57 52 43 1,000 285.00 | ECS-CR2-10.00-B-TR 
Connections Connections 12.00 XC1107CT-ND 57 52 43 | 1,000 285.00 | ECS-CR2-12.00-B-TR 
; non i pout ECS-CR2B | 46.00 | XC1108CT-ND 57 52 ~—-.43._‘| 1,000 285.00] ECS-CR2-16.00-B-TR 
3 | Out/In 20.00 XC1109CT-ND 57 52 43 1,000 285.00 | ECS-CR2-20.00-B-TR 
20.00 XC1094CT-ND 57 52 43 2,000 285.00/M | ECS-HFR-20.00-B-TR 
2 Ft tk 2 2 ft 2 24.00 XC1095CT-ND 57 52 43 1,000 285.00 | ECS-HFR-24.00-B-TR 
Top View euvence ere Side View 25.00 | XC1096CT-ND 57 «.62.——.43_‘| (1,000 285.00 | ECS-HFR-25.00-B-TR 
ECS-HFR-B 27.00 XC1097CT-ND 57 52 43 1,000 285.00 | ECS-HFR-27.00-B-TR 
30.00 XC1098CT-ND .57 52 43 1,000 285.00 | ECS-HFR-30.00-B-TR 
Terminations 40.00 XC1099CT-ND 57 52 43 | 1,000 285.00 | ECS-HFR-40.00-B-TR 
48.00 XC1100CT-ND .57 52 43 1,000 285.00 | ECS-HFR-48.00-B-TR 
3.58 X932CT-ND 70 -60 47 2,500 280.00/M | ECS-SR1-3.58-A-TR 
4.00 X933CT-ND 70 -60 7 2,500 280.00/M | ECS-SR1-4.00-A-TR 
3 | ECS-SR1-A 4.19 X934CT-ND 70 -60 7 2,500 280.00/M | ECS-SR1-4.19-A-TR 
6.00 X935CT-ND 70 60 47 2,500 280.00/M | ECS-SR1-6.00-A-TR 
8.00 X936CT-ND 70 -60 7 2,500 280.00/M | ECS-SR1-8.00-A-TR 
Terminations 3.58 X927CT-ND 77 66 62 | 2,500 308.00/M | ECS-SR1-3.58-B-TR 
4.00 X928CT-ND 77 66 52 2,500 308.00/M | ECS-SR1-4.00-B-TR 
4 | ECS-SR1-B 4.19 X929CT-ND 77 66 52 2,500 308.00/M | ECS-SR1-4.19-B-TR 
6.00 X930CT-ND 77 66 52 2,500 308.00/M | ECS-SR1-6.00-B-TR 
8.00 X931CT-ND 77 66 52 2,500 308.00/M | ECS-SR1-8.00-B-TR 
* For Tape & Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. 
Ceramic Resonators - Through Hole 
ZTT Series with Built-In Load Capacitance: 
* Frequency Accuracy: +0.5% * Stability in Temperature: -20°C ~ 80°C, +0.3% Digi-Key Price Each ECS 
* Aging for Ten Years: +0.3% ¢ Built-in Capacitance: 30pf +20% Fig. Model/Series Frequency Part No. 1 10 100 Part No. 
ZTA and ZTB Series: 200kHz X919-ND 84 -70 56 ZTB200 
. Frequency Accuracy: +0.5% * Stability in Temperature: -20°C ~ 80°C, +0.3% praia ane = pe = le 
* Aging for Ten Years: +0.5% * Operating Temperature: -20°C ~ 80°C 
500kHz X922-ND 68 57 45 ZTB500E 
540kHz X923-ND 68 57 45 ZTB540P 
640kHz X924-ND 68 57 45 ZTB640P 
800kHz X925-ND 68 57 45 ZTB800J 
1,000kHz X926-ND 68 57 45 ZTB1000J 
3.58MHz X901-ND 54 45 36 ZTT-3.58MG 
3.68MHz XC1017-ND 50 45 36 ZTT-3.68MG 
4MHz X902-ND 54 45 .36 ZTT-4.00MG 
4.19MHz X903-ND 54 45 36 ZTT-4.19MG 
Frequency 6MHz X904-ND 54 45 36 ZTT-6.00MT 
Range 8MHz X905-ND 54 45 .36 ZTT-8.00MT 
200 10MHz X906-ND 54 45 .36 ZTT-10.00MT 
400 12MHz X907-ND 54 A5 36 ZTT-12.00MT 
So ian 16MHz X908-ND 54 45 36 ZTT-16.00MX 
20MHz X909-ND 54 45 .36 ZTT-20.00MX 
6MHz X913-ND 49 AL 33 ZTA-6.00MT 
8MHz X914-ND 49 At 33 ZTA-8.00MT 
1OMHz X915-ND 49 AL 33 ZTA-10.00MT 
12MHz X916-ND 49 AL 33 ZTA-12.00MT 
16MHz X917-ND 49 At 33 ZTA-16.00MX 
20MHz X918-ND 49 AL 33 ZTA-20.00MX 
3.58MHz X910-ND 49 AL 33 ZTA-3.58MG 
4MHz X911-ND 49 At 33 ZTA-4.00MG 
4.19MHz X912-ND 49 Al 33 ZTA-4.19MG 
Cut Tape Tape & Reel 
Pin Connection Frequency | Digi-Key ule Digi-Key Enicing) \lEcs 
No Conn. | 5 | No Conn. (MHz) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
Input | 6| Output 315.00 | XC996CT-ND 3.57 3.22 2.68 | XC996TR-ND = 1785.00 | ECS-SDR1-3150-TR 
No Conn. | 7 | No Conn. 
Ground |8! Ground 418.00 XC997CT-ND 3.57 3.22 2.68 | XC997TR-ND 1785.00 | ECS-SDR1-4180-TR 
433.92 XC998CT-ND 3.57 3.22 2.68 | XC998TR-ND 1785.00 | ECS-SDR1-4339-TR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Panasonic Ceramic Resonators - Through Hole 


EFO-MN EFO-MC — Built-In Capacitors Type: Freq. Digi-Key Pricing Panasonic 
Includes two capacitors, constructing Colpitts oscillation (MHz) Part No. 1 10 100 1,000 5,000 Part No. 
circuits. High accuracy and stable characteristics will be " > . 
Oscillation realized with the selected capacitors encased, small in size Ceramic Resonators — EFO-MN 
Frequency due to the:new-design'of construction: ; 3.00 PX300MN-ND 1.04 8.91 69.80 424.00  396.00/M| EFO-MN3004A4 
Oscillation aN sey) Oscillation Circuit 
Frequency ; 4.00 PX400MN-ND 63 5.37 42.09 255.86  238.80/M| EFO-MN4004A4 
Date 5.00 PX500MN-ND 63 5.37 42.09 255.86 238.80/M | EFO-MN5004A4 
8.00 PX800MN-ND 63 5.37 42.09 255.86 238.80/M | EFO-MN8004A4 
Ceramic Resonators with Built-In Capacitor — EFO-MC 
4.00 PX400MC-ND 63 5.37 42.09 256.00 239.00/M | EFO-MC4004A4 
6.00 PX600MC-ND 63 5.37 42.09 255.86 238.80/M | EFO-MC6004A4 
10.00 PX1000MC-ND 90 7.70 60.35 366.86 342.40/M | EFO-MC1005A4 


Ceram ic Resonato rs Features: * Constructed with ceramic package * High reliability against soldering heat and mechanical stress * Moisture-proof sealing * Stable against solvent cleaning 
* Designed for reflow soldering « Flat-bottom plate for better mountings 


Applications: 
Su rface M ou nt * Clock generator for various microprocessers * Carrier between telecommunication equipment (telephone to telephone, personal computer to printer, etc.) 


Oscillating 


Manufacturer's Logo Oscillating Frequency 
Frequency 


Manufacturer's 


Oscillating 
Serial Frequency 


[ | Serial No. 
=i 


Terminal Manufacturer's 
Electrodes Logo 


Terminations | Ground Terminations . LTerminal Electrodes _ Terminal Electrodes 


15+] = 
i i x (0.20) 
aes 2 bared peer ie 


Pos. 1.35 0.80 


Manufacturer's Qscillation 
Frequency Logo EIEAUENEY 


Manufacturers Oscillating 


Terminal \Wanutacturer's : Dimensions 
Electrodes Logo : Freq. |T (mm) 
: 16.000 
Terminations WY feng 4 5 c 16.930 
1.00 -»| 1 3 [20.000 
30.000 
32.000 
33.868 
40.000 
Frequency Freq. Drift Built In Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key apeland|Reel Panasonic 
Fig. (MHz) -20°C ~ 80°C Cap Part No. i 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
EFO-S Surface Mount with Built-In Capacitor +.5% 
3.580 +£.3% — PX358SCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX358STR-ND 2,500 294.00/M EFO-S3584E5 
4.000 +£.3% _ PX400SCT-ND oF 8.30 65.00 290.43 PX400STR-ND 2,500 228.58/M EFO-S4004E5 
1 4.190 +£.3% = PX419SCT-ND 1.61 13.77 107.87 481.95 PX419STR-ND 2,500 655.72/M EFO-S4194E5 
5.000 +£.3% = PX500SCT-ND 1.64 14.04 109.98 491.40 PX500STR-ND 2,500 668.58/M EFO-S5004E5 
6.000 +.3% = PX600SCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX600STR-ND 2,500 294.00/M EFO-S6004E5 
8.000 +£.3% = PX800SCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX800STR-ND 2,500 294.00/M EFO-S8004E5 
EFO-SS Surface Mount with Built-in Capacitor +.5% 
4.000 +.2% 21pF PX400SSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX400SSTR-ND 2,000 294.00/M EFO-SS4004E5 
4.190 +.2% 21pF PX419SSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX419SSTR-ND 2,000 294.00/M EFO-SS4194E5 
2 5.000 +.2% 21pF PX500SSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX500SSTR-ND 2,000 294.00/M EFO-SS5004E5 
6.000 +.2% 21pF PX600SSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX600SSTR-ND 2,000 294.00/M EFO-SS6004E5 
8.000 +.2% 21pF PX800SSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX800SSTR-ND 2,000 294.00/M EFO-SS8004E5 
10.000 +£.3% 21pF PX100SSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX100SSTR-ND 2,000 294.00/M EFO-SS1005E5 
EFO-BM Surface Mount with Built-In Capacitor +.5% 
16.000 +.3% 33pF PX160BCT-ND 64 5.49 42.98 192.05 PX160BTR-ND 1,000 261.00 EFO-BM1605E5 
3 16.930 +£.3% 33pF PX169BCT-ND 72 6.19 48.46 216.51 PX169BTR-ND 1,000 295.00 EFO-BM1695E5 
20.000 +£.3% 33pF PX200BCT-ND 72 6.19 48.46 216.51 PX200BTR-ND 1,000 295.00 EFO-BM2005E5 
EFO-JM Surface Mount with Built-In Capacitor +.5% 
32.000 +.2% 10pF PX320JCT-ND 72 6.19 48.46 216.51 PX320JTR-ND 1,000 295.00 EFO-JM3205E5 
4 33.868 +.2% 10pF PX338JCT-ND 72 6.19 48.46 216.51 PX338JTR-ND 1,000 295.00 EFO-JM3385E5 
40.000 +.2% 10pF PX400JCT-ND 64 5.49 42.98 192.05 PX400JTR-ND 1,000 261.00 EFO-JM4005E5 
EFO-P Surface Mount +.5% 
3.580 +.2% 33pF PX358PCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX358PTR-ND 2,500 294.00/M EFO-P3584E5 
4.000 +.2% 33pF PX400PCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX400PTR-ND 2,500 294.00/M EFO-P4004E5 
4.190 +.2% 33pF PX419PCT-ND 1.58 13.50 105.75 472.50 PX419PTR-ND 2,500 642.86/M EFO-P4194E5 
5 5.000 +.2% 33pF PX500PCT-ND 1.61 13.77 107.87 481.95 PX500PTR-ND. 2,500 655.72/M EFO-P5004E5 
6.000 +.2% 33pF PX600PCT-ND 1.61 13.77 107.87 481.95 PX600PTR-ND 2,500 655.72/M EFO-P6004E5 
8.000 +.2% 33pF PX800PCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX800PTR-ND 2,500 294.00/M EFO-P8004E5 
EFO-PS Surface Mount +.5% 
4.000 +.6% = PX400PSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX400PSTR-ND 2,000 294.00/M EFO-PS4004E5 
4.190 +.6% aa PX419PSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX419PSTR-ND 2,000 294.00/M EFO-PS4194E5 
6 5.000 +.6% _— PX500PSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX500PSTR-ND 2,000 294.00/M EFO-PS5004E5 
6.000 +.6% — PX600PSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX600PSTR-ND 2,000 294.00/M EFO-PS6004E5 
8.000 +.6% a PX800PSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX800PSTR-ND 2,000 294.00/M EFO-PS8004E5 
10.000 +1% = PX100PSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX100PSTR-ND 2,000 294.00/M EFO-PS1005E5 
EFJ-C Surface Mount with Built-In Capacitor +.5% 
16.000 +.2% 8pF PX160CCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX160CTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-C1605E5B 
16.930 +.2% 8pF PX169CCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX169CTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-C1695E5B 
20.000 +.2% 8pF PX200CCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX200CTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-C2005E5B 
7 30.000 +.2% 8pF PX300CCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX300CTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-C3005E5B 
32.000 +.2% 8pF PX320CCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX320CTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-C3205E5B 
33.868 +.2% 8pF PX338CCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX338CTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-C3385E5B 
40.000 +£.2% 8pF PX400CCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 = _ = EFJ-C4005E5B 
EFJ-N Surface Mount +.5% 
16.000 +.2% = PX160NCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX160NTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-N1605J5B 
16.930 +.2% = PX169NCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX169NTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-N1695J5B 
20.000 +.2% = PX200NCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX200NTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-N2005J5B 
7 30.000 +.2% = PX300NCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX300NTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-N3005J5B 
32.000 +.2% = PX320NCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX320NTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-N3205J5B 
33.868 +.2% = PX338NCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX338NTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-N3385J5B 
40.000 +.2% = PX400NCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX400NTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-N4005J5B 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1288 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Pp = ® 
anasonic SAW Fi Ite rs Features: * Small case size based on CSP technology * Low loss with excellent attenuation 


2-0.735 i A B 
nd Input - Unbalanced = Input - Unbalanced Input - Unbalanced 
QOutput-Balanced Output - Unbalanced Output - Unbalanced 
Pin Connection Pin Connection . 1.6 Pin Connection 
Input Input ll Input 
GND GND 2 GND 
Output GND 3 Output 
Output Output F 4 GND 
GND GND 
Insertion | Input/Output Cut Tape Tape & Reel 
Frequency Passband Loss Impedance Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig.| (MHz) (MHz) (dB) (Q) Application Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
881.50 869 ~ 894 1.4 50/150 GSMB850 Rx Filter P13003CT-ND 1.14 1.03 86 P13003TR-ND 567.75/M | EFCH881MTCA1 
881.50 869 ~ 894 1.5 50/100 CDMAS800 Rx Filter P13009CT-ND 1.14 1.03 86 P13009TR-ND 567.75/M | EFCH881MTCA7 
942.50 925 ~ 960 1.8 50/150 EGSM900 Rx Filter P13000CT-ND 1.14 1.03 86 P13000TR-ND 567.75/M | EFCH942MTCA7 
1A} 1,575.42 | 1,574.42 ~ 1,576.42 11 50/100 GPS Rx Filter P13012CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13012TR-ND 757.50/M | EFCH1575TCA1 
1,842.50 1,805 ~ 1,880 1.7 50/150 DCS1800 Rx Filter P13001CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13001TR-ND 757.50/M | EFCH1842TCA7 
1,960.00 1,930 ~ 1,990 1.5 50/150 PCS1900 Rx Filter P13002CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13002TR-ND 757.50/M | EFCH1960TCA1 
2,140.00 2,110 ~ 2,170 1.8 50/100 WCDMA Rx Filter P13011CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13011TR-ND 757.50/M_ | EFCH2140TCA1 
836.50 824 ~ 849 1.7 50/50 CDMA800 Tx Filter; GSM850 Tx Filter | P13008CT-ND 1.14 1.03 86 P13008TR-ND 567.75/M | EFCH836MTCD1 
881.50 869 ~ 894 1.6 50/50 GSMB850 Rx Filter; CDMA800 Rx Filter | P13007CT-ND 1.14 1.03 86 P13007TR-ND 567.75/M | EFCH881MTCD1 
1B 942.50 925 ~ 960 1.7 50/50 EGSM900 Rx Filter P13004CT-ND 1.14 1.03 86 P13004TR-ND 567.75/M | EFCH942MTCD1 
1,842.50 1,805 ~ 1,880 1.9 50/50 DCS1800 Rx Filter P13005CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13005TR-ND 757.50/M | EFCH1842TCD1 
1,950.00 1,920 ~ 1,980 2.3 50/50 WCDMA Tx Filter P13010CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13010TR-ND 757.50/M | EFCH1950TCD1 
1,960.00 1,930 ~ 1,990 1.7 50/50 PCS1900 Rx Filter P13006CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13006TR-ND 757.50/M_| EFCH1960TCD1 
2 1,575.42 | 1,573.92 ~ 1,576.92 1.15 50/50 GPS Rx Filter P13013CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13013TR-ND 757.50/M_| EFCH1575TCB1 


SAW Resonators 


Capable of fundamental wave oscillation, and it is particularly suited for simplification, size reduction and stabilization of the circuit, compared with 


conventional LC oscillation and quartz crystal oscillation. Features: * Capable of fundamental oscillation * Superior temperature characteristics 180Q 
* Suited for simplification, size reduction and stabilization of the circuit. Recommended Applications: ¢ Oscillation circuit for remote control (ga- 
rage door opener, security system) » Various kinds of local oscillation circuit. Specifications: * Operating Temperature: -20°C ~ 80°C » Max. Fre- EFO-H315MS16A BES? 
quency Drift: -150 ~ 50 ppm/°C (-20°C ~ 80°C). 1 Port Type: * Resonant Resistance: 300 Max. * Capacitance: 2.0pF +0.5. 2 Port Type: « Insertion 10opF | | 2SC3354 
Loss: 15dB Max. * Loaded Q: 7000 Minimum (5000 Minimum for 418.00 and 433.92 frequency) * Capacitance: 1.3pF +0.3 * Phase Shift: 180°. “ 
Frequency Digi-Key Pricing Panasonic 
Port Type (MHz) Part No. 1 10 100 Part No. 15) ~4pF S 6202 in/Oul 
1 PortT 224.5 +0.25% PX224S1-ND 6.87 58.86 461.07 EFO-H224MS12 
eine 418 +0.25% PX418S1-ND 6.87 58.86 461.07 EFO-H418MS12 E ae Out/In 
xample Circuit for Reference Only 
Spsnee 224.5 +0.25% PX22482-ND 6.87 58.86 461.07 EFO-H224MS03 “42kQ when used with 2SC3354 GND 
oy 418 +0.25% PX418S2-ND 6.87 58.86 461.07 EFO-H418MS03 


EENA( Thin Film Low Pass Filters 


The LP0603 ITF (Integrated Thin Film) Lead-Free LGA Low Pass Filter is based on thin-film multilayer technology. The 
technology provides a miniature part with excellent high frequency performance and rugged construction for reliable 
automatic assembly. The ITF Low Pass Filters are offered in a variety of frequency bands compatible with various 


types of high frequency wireless systems. 
Features: * Miniature Size (0603) * Frequency Range: 900MHz-2.4GHz *Low profile * Reliable and rug- 
ged ¢ Self Alignment during reflow »* Excellent solderability * Low Parasitics * Better Heat Dissipation * Operating 
Temperature: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature: -40°C ~ 85°C » Power Rating: 3W * VSWR: 1.4 dB Max 
¢ Impedance: 500 
Cut Tape 
Frequency Insertion Loss Attenuation (Min) Digi-Key Price Each Digi-Key ig AVX 
Range [Typ] dB @ Frequency Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
890MHz ~ 915MHz 35 25d0B @ 1,804MHz; 14dB @ 2,706MHz 478-2908-1-ND 1.09 95 87 478-2908-2-ND 508.00/M LPO603A0902ANTR 
935MHz ~ 960MHz 35 25d0B @ 1,894MHz; 17dB @ 2,841MHz 478-2909-1-ND 1.09 95 87 478-2909-2-ND 508.00/M LP0603A0947ANTR 
1710MHz ~ 1785MHz 3 25d0B @ 3,494MHz; 17dB @ 5,241MHz 478-2910-1-ND 1.09 .95 87 478-2910-2-ND 508.00/M LP0603A1747ANTR 
1805MHz ~ 1880MHz 3 27d0B @ 3,684MHz; 15dB @ 5,526MHz 478-2911-1-ND 1.09 .95 87 478-2911-2-ND 508.00/M LP0603A1842ANTR 
1840MHz ~ 1920MHz 3 25d0B @ 3,760MHz; 17dB @ 5,640MHz 478-2912-1-ND 1.09 -95 87 478-2912-2-ND 508.00/M LP0603A1880ANTR 
1920MHz ~ 1980MHz 3 27dB @ 3,900MHz; 15dB @ 5,850MHz 478-2913-1-ND 1.09 95 87 478-2913-2-ND 508.00/M LPO603A1950ANTR 
2110MHz ~ 2170MHz 3 27d0B @ 4,280MHz; 17dB @ 6,420MHz 478-2914-1-ND 1.09 .95 87 478-2914-2-ND 508.00/M LP0603A2140ANTR 
2412MHz ~ 2472MHz 3 25d0B @ 4,884MHz; 17dB @ 7,326MHz 478-2915-1-ND 1.09 95 87 478-2915-2-ND 508.00/M LPO603A2442ANTR 
PBRC-H Series (MHz Band Ceramic Resonators) | 5. Cut Tape Tape & Reel 
Praeer - e = quency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | AVX 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (MHz) | Part No. 1 40 100 | Part No. 2,000 Part No. 


2.5 +e 2.5 Features: * Excellent frequency stability »* Low profile 
* Reflow solderable * Excellent solderability (Nickel barrier 3.58 | 478-2106-1-ND .56 .49  .38 |478-2106-2-ND  262.50/M |PBRC-3.58HR 


+ gold flash termination) Applications: * Automotive and 4.00 | 478-2107-1-ND .56 .49  .38 | 478-2107-2-ND 262.50/M |PBRC-4.00HR 
automotive accessories * Camcorders * Digital cameras | 449 | 47g.0108-1-ND 56 .49 .38 |478-2108-2-ND 262.50/M_ |PBRC-4.19HR 


*PDAs *PC peripherals 
6.00 | 478-2109-1-ND .56 49  .38 |478-2109-2-ND 262.50/M |PBRC-6.00HR 
Freq. Range| Tolerance | Temperature Standard 


Ke (iaHz) (25°C) Stability | Frequency 8.00 | 478-2110-1-ND 56 .49 .38 |478-2110-2-ND 262.50/M |PBRC-8.00HR 
5 
3.58, 4.00, 10.00 |478-2111-1-ND .94 .82 .63 |478-2111-2-ND  437.50/M_|PBRC-10.00HR 
le ole >| +0.5% +0.5% 
2512.5 kK 7.4 —+} 3.58 ~ 8.00 | (44, 4.3%) | (-40°C ~ 85°C) ae 200: 12.00 |478-2112-1-ND .94 .82 .63 |478-2112-2-ND  437.50/M |PBRC-12.00HR 
1 Input, Output (No polarity) 1.2.0 Max. O79 TEE 400.120 16.00 |478-2113-1-ND .94 .82 .63 |478-2113-2-ND  437.50/M_|PBRC-16.00HR 
2 GND a 8.01 ~ 20.00], *0-7% 20.1% 10,1210, 
0'6 . 00] (op, 40.5%) | (-40°C ~ 85°C) | 16.0, 20.0 20.00 | 478-2114-1-ND .94 .82 63 |478-2114-2-ND  437.50/M | PBRC-20.00HR 


PARS Series (SAW Resonators) 


t 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Features: « Low profile * Highly reliable SMD ce- 4-1.0 +0.2+| ie 
ramic package ¢ Excellent temperature characteristics Applications: * Keyless entry systems (automotive) rT 
* Garage door openers ¢ Security systems * 1 port type SMD resonator 15 
2 fi. 
Cut Tape Tape & Reel ry 0.15 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 4.25 
(MHz) Part No. il 10 100 | Part No. 2,000 Part No. Y 
315.00 | 478-2115-1-ND 2.10 1.80 1.41 | 478-2115-2-ND 840.00/M PARS315.00K04R 
418.00 | 478-2116-1-ND 2.10 1.80 1.41 | 478-2116-2-ND 840.00/M PARS418.00K04R 
433.92 | 478-2117-1-ND 2.10 1.80 1.41 | 478-2117-2-ND 840.00/M PARS433.92K04R 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1289 


Sanovator 


ia Aectomics Ceramic Resonators - Surface Mount 


Murata Electronics 


(3)9,4(2) (1) 
«3.0 max.| 04 esto 


0.7 


0.5 (ref.) > FI moe (rye 


0.4(ref.) (X3 ples.) 
Frequency Operating Digi-Key Reece Tape & Reel* Murata 
Fig. (MHz) Temperature Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
CSTCC-G Series - Commercial 
1 2.00 -20°C ~ 80°C 490-1193-1-ND 72 -60 47 2,000 359.80/M CSTCC2M00G53-RO 
3.58 -20°C ~ 80°C 490-1194-1-ND 56 46 -36 2,000 277.55/M CSTCC3M58G53-RO 
CSTCC-G Series - Industrial 
1 2.00 -40°C ~ 125°C 490-1216-1-ND 65 56 44 2,000 262.00/M CSTCC2M00G53Z-RO 
CSTCE-G and CSTCR.-G Series - Commercial 
8.00 -20°C ~ 80°C 490-1195-1-ND 59 50 .39 3,000 296.45/M CSTCE8M00G55-RO 
2 10.00 -20°C ~ 80°C 490-1196-1-ND 65 54 42 3,000 325.85/M CSTCE10M0G55-RO 
12.00 -20°C ~ 80°C 490-1197-1-ND 76 63 49 3,000 378.53/M CSTCE12M0G55-RO 
4.00 -20°C ~ 80°C 490-1200-1-ND 54 45 35 3,000 271.78/M CSTCR4M00G53-RO 
4.19 -20°C ~ 80°C 490-1201-1-ND 54 45 35 3,000 271.78/M CSTCR4M19G53-RO 
3 4.91 -20°C ~ 80°C 490-1202-1-ND 59 49 .38 3,000 295.00/M CSTCR4M91G53-RO 
5.00 -20°C ~ 80°C 490-1203-1-ND 43 36 28 3,000 213.15/M CSTCR5M00G53-RO 
6.00 -20°C ~ 80°C 490-1204-1-ND 54 45 35 3,000 271.78/M CSTCR6M00G53-RO 
CSTCE-G and CSTCR-G Series - Industrial 
8.00 -40°C ~ 125°C 490-1219-1-ND 62 52 40 3,000 310.80/M CSTCE8M00G55Z-RO 
2 10.00 -40°C ~ 125°C 490-4715-1-ND NEW! 71 62 57 3,000 332.00/M CSTCE10M0G55Z-RO 
12.00 -40°C ~ 125°C 490-1220-1-ND 70 58 45 3,000 348.78/M CSTCE12M0G55Z-RO 
4.00 -40°C ~ 125°C 490-1217-1-ND 54 45 35 3,000 214.00/M CSTCR4M00G53Z-RO 
4.19 -20°C ~ 80°C 490-4718-1-ND NEW! 60 52 48 3,000 278.00/M CSTCR4M19G53Z-RO 
3 4.91 -20°C ~ 80°C 490-4719-1-ND NEW! 60 52 48 3,000 278.00/M CSTCR4M91G53Z-RO 
5.00 -20°C ~ 80°C 490-4720-1-ND NEW! 60 52 48 3,000 278.00/M CSTCR5M00G53Z-RO 
6.00 -40°C ~ 125°C 490-1218-1-ND 44 37 .29 3,000 220.00/M CSTCR6M00G53Z-RO 
CSTCE-V Series - Commercial 
2 16.00 -20°C ~ 80°C 490-1198-1-ND 87 72 56 3,000 434.53/M CSTCE16MO0V53-RO 
20.00 -20°C ~ 80°C 490-1199-1-ND 83 70 54 3,000 417.38/M CSTCE20M0V53-RO 
NEW! CSTCE-V Series - Industrial NEW! 
2 16.00 -40°C ~ 125°C 490-4716-1-ND 75 66 61 3,000 351.00/M CSTCE16MO0V53Z-RO 
20.00 -40°C ~ 125°C 490-4717-1-ND 8: 66 61 3,000 351.00/M CSTCE20M0V53Z-RO 
CSTCW-X Series - Commercial 
4 24.00 -20°C ~ 80°C 490-1205-1-ND 73 61 A7 3,000 364.00/M CSTCW24M0X53-RO 
48.00 -20°C ~ 80°C 490-1206-1-ND 73 61 47 3,000 364.00/M CSTCW48M0X51-RO 


* For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Ceramic Resonators - Leaded 


*T =3.5+1.0 (16.00 - 32.99MHz) 
T = 3.01.0 (33.00 - 70.00MHz) 


Operating Digi-Key Price Each Murata 
Fig. Frequency Temperature Part No. 1 10 100 Part No. 
CSBLA Series - Commercial 
400.00kHz -20°C ~ 80°C 490-1186-ND 76 64 49 CSBLA400KECE-BO 
455.00kHz -20°C ~ 80°C 490-1187-ND .70 59 46 CSBLA455KEC8-BO 
480.00kHz -20°C ~ 80°C 490-1188-ND 63 53 A1 CSBLA480KEC8-BO 
1 500.00kHz -20°C ~ 80°C 490-1189-ND 63 53 Al CSBLAS00KEC8-BO 
540.00kHz -20°C ~ 80°C 490-1190-ND .70 59 46 CSBLA540KEC8-BO 
640.00kHz -20°C ~ 80°C 490-1191-ND 60 -50 .39 CSBLA640KEC8-BO 
2 800.00kHz -20°C ~ 80°C 490-1192-ND 79 66 51 CSBLA800KJ58-BO 
1.00MHz -20°C ~ 80°C 490-1185-ND 89 75 58 CSBLA1M00J58-BO 
CSTLS Series - Commercial 
3.58MHz -20°C ~ 80°C 490-1207-ND .33 28 22 CSTLS3M58G53-BO 
4.00MHz -20°C ~ 80°C 490-1208-ND 32 27 21 CSTLS4M00G53-BO 
4.19MHz -20°C ~ 80°C 490-1209-ND .33 28 .22 CSTLS4M19G53-BO 
3 5.00MHz -20°C ~ 80°C 490-1210-ND 33 28 .22 CSTLS5M00G53-BO 
6.00MHz -20°C ~ 80°C 490-1211-ND .33 28 22 CSTLS6MO00G53-BO 
8.00MHz -20°C ~ 80°C 490-1212-ND 35 .29 .23 CSTLS8M00G53-BO 
10.00MHz -20°C ~ 80°C 490-1213-ND -38 32 25 CSTLS10M0G53-BO 
16.00MHz -20°C ~ 80°C 490-1214-ND 58 48 .38 CSTLS16MOX55-BO 
4 20.00MHz -20°C ~ 80°C 490-1215-ND 58 48 .38 CSTLS20M0X53-B0 
50.00MHz -20°C ~ 80°C 490-2606-ND 68 57 44 CSTLS50MO0X51-BO 
CSTLS Series - Industrial 
4.00MHz -40°C ~ 125°C 490-1221-ND 34 .29 .23 CSTLS4M00G53Z-BO 
3 6.00MHz -40°C ~ 125°C 490-1222-ND -30 25 .20 CSTLS6MO00G53Z-BO 
8.00MHz -40°C ~ 125°C 490-1223-ND 37 32 25 CSTLS8M00G53Z-BO 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1290 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


fanovator Hf 1 SFECV10M7 Series for FM receivers are monolithic type ceramic filters which utilize the thickness expander mode of 
tn Electronics Cera mic Fi Ite rs the piezoelectric ceramic 


Murata Electronics 


Fig. 1 — SFECV Fig. 2— SFSCE NEW! Fig. 3 — SFECF NEW! Fig. 4 — SFELF and SFVLF NEW! | Fig. 5 — SFKLF NEW! 


12 


3.45 —) 
a 


Side Electrode 
a 4 ™ 


(1): Input (3) (2) (1) 
ee Ray : a. No Connect 
@\ 7@ 2 : (a: cond 6) Ground a round : 
Bottom Electrode 3 k (6): Output (3): Output (3): Output 
Insertion Input/Output Cut Tape 
Frequency | Attenuation (Min) | Bandwidth Loss Attenuation | Impedance Digi-Key Price Each Digi-Key Hape)é\Reel Murata 
(MHz) @ Frequency (kHz) (dB) (dB) (Q) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 1 — SFECV 
10.7 +30kHz | 20dB @ 320kHz 110 6 35 330/330 490-1229-1-ND 1.83 1.59 1.22 490-1229-2-ND 2,000 851.90/M | SFECV10M7KA00-RO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 380kHz 150 5.5 35 330/330 490-1230-1-ND 1.75 1.52 1.17 490-1230-2-ND 2,000 815.68/M | SFECV10M7JA00-RO 
10.7 +40kHz | 20dB @ 950kHz 500 2 20 470/470 490-1231-1-ND 2.39 2.07 1.60 490-1231-2-ND 2,000 955.68/M | SFECV10M7CQ0C01-RO 
NEW! Fig. 2— SFSCE NEW! 

10.7 20dB @ 2.2MHz 500 2 30/25 470/470 490-4675-1-ND 2.89 2.51 2.32 490-4675-2-ND 1,500 1350.00/M | SFSCE10M7WFO3-RO 

10.7 20dB @ 1.8MHz 400 1.5 30/25 470/470 490-4676-1-ND 2.89 2.51 2.32 490-4676-2-ND 1,500 1350.00/M | SFSCE10M7WF04-RO 

10.7 20dB @ 1.7MHz 325 1.5 40/30 470/470 490-4677-1-ND 2.89 2.51 2.32 490-4677-2-ND 1,500 1350.00/M | SFSCE10M7WFO5-RO 

NEW! Fig. 3 — SFECF NEW! 

10.7 20dB @ 990kHz 150 6 20 330/330 490-4678-1-ND 1.62 1.41 1.30 490-4678-2-ND 2,000 755.00/M | SFECF10M7DFO00-RO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 700kHz 330 3 30 330/330 490-4679-1-ND 1.60 1.39 1.28 490-4679-2-ND 2,000 745.00/M | SFECF10M7EA00-RO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 590kHz 280 3 30 330/330 490-4680-1-ND 1.04 91 84 490-4680-2-ND 2,000 487.00/M | SFECF10M7FA00-RO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 510kHz 230 3.5 30 330/330 490-4681-1-ND 1.04 91 84 490-4681-2-ND 2,000 487.00/M | SFECF10M7GA00-RO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 470kHz 180 4 30 330/330 490-4682-1-ND 1.04 91 84 490-4682-2-ND 2,000 487.00/M | SFECF10M7HAOO-RO 

NEW! Fig. 4— SFELF NEW! 

10.7 20dB @ 950kHz 175 3 20 470/470 490-4705-ND 84 70 55 = = — | SFELF10M7DF00-BO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 680kHz 330 4 30 330/330 490-4706-ND 59 49 .38 = = — | SFELF10M7EA00-BO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 650kHz 280 4 30 330/330 490-4707-ND 39 33 25 = = — | SFELF10M7FA00-BO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 570kHz 230 4 40 330/330 490-4708-ND 39 33 25 = = — | SFELF10M7GA00-BO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 520kHz 180 if 40 330/330 490-4709-ND 46 39 30 a = — | SFELF10M7HA00-BO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 360kHz 150 4.5 35 330/330 490-4710-ND 56 AT 37 = = — | SFELF10M7JAA0-BO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 350kHz 110 4 45/30 330/330 490-4711-ND 92 77 60 — = — | SFELF10M7KABO-BO 

NEW! Fig. 4— SFVLF NEW! 
10.7 = 25 5.5 30 330/330 490-4712-ND 2.46 2.04 1.59 = = — | SFVLF10M7LFO00-BO 
10.7 20dB @ 135kHz 13 5 35 330/330 490-4713-ND 2.50 2.08 1.61 = = — | SFVLF10M7MFO00-BO 
NEW! Fig. 5— SFKLF NEW! 
10.7 +15kHz 20dB @ 95kHz 20 6 24 600/600 490-4714-ND 2.67 2.22 1.72 = = — | SFKLF10M7NLO0-BO 


Ceramic Discriminator 


CDSCB and CDALF 
Series: 


They form a resonator 
on a piezoelectric ce- . M las! ban 4.1 max.r} 
ramic substrate. In com- 
bination with IC’s, these 


types obtain stable de- a older) 0.4! fet. 
modulation characteris- : 


tics in a wide bandwidth. 


Min. Cut Tape 
Frequency | Recovered Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Murata 
Fig. (MHz) Audio Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

40mV 490-4721-1-ND NEW! 1.02 89 82 490-4721-2-ND NEW! 2,000 475.00/M CDSCB10M7GA042-RO 

67mV 490-4723-1-ND NEW! 1.03 -90 83 490-4723-2-ND NEW! 2,000 482.00/M CDSCB10M7GA085-RO 

75mV 490-1240-1-ND 96 -80 62 490-1240-2-ND 2,000 481.95/M CDSCB10M7GA119-RO 

75mV 490-4726-1-ND NEW! 1.03 -90 83 490-4726-2-ND NEW! 2,000 482.00/M CDSCB10M7GA135-RO 
1 10.7 75mV 490-4727-1-ND NEW! 1.22 1.06 98 490-4727-2-ND NEW! 2,000 567.00/M CDSCB10M7GA135S-RO 
110mV 490-4725-1-ND NEW! 1.03 -90 83 490-4725-2-ND NEW! 2,000 482.00/M CDSCB10M7GA105A-RO 

130mV 490-4724-1-ND NEW! 1.03 -90 83 490-4724-2-ND NEW! 2,000 482.00/M CDSCB10M7GA096-RO 

= 490-4722-1-ND NEW! 1.02 .89 82 490-4722-2-ND NEW! 2,000 475.00/M CDSCB10M7GA061-RO 

= 490-4728-1-ND NEW! 1.02 89 82 490-4728-2-ND NEW! 2,000 475.00/M CDSCB10M7GF123-RO 
=; 490-4729-1-ND NEW! 1.10 96 89 490-4729-2-ND NEW! 2,000 515.00/M CDSCB10M7GF123S-RO 

50mV 490-4730-ND NEW! 84 -70 54 = i = CDALF10M7GA042-BO 

70mV 490-4732-ND NEW! 57 48 .37 = = = CDALF10M7GA085-BO 

2 10.7 110mV 490-4733-ND NEW! -80 67 52 = = = CDALF10M7GA096-BO 
130mV 490-4734-ND NEW! 81 67 52 = — = CDALF10M7GA105A-BO 

180mV 490-4731-ND NEW! 68 57 44 = = = CDALF10M7GA084-BO 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 1291 


Features: 


-20°C ~ 85°C 


Specifications: 


Ceramic Resonators - Leaded 


¢ Frequency Tolerance: +0.5% »* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


¢ The FCR series provide a high degree of stability between the quartz oscillator and the LC or RC oscillating circuits. Temperature characteristics: 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing TDK 
Fig. (MHz) Part No. 1 10 100 Part No. 1,500 Part No. 
FCR Series 
1 16.00 445-1646-ND* 39 3.24 25.13 = = FCR16.0M2G 
4.00 445-1642-ND* -30 2.51 19.50 = = FCR4.0M5 
4.19 445-1643-ND* -30 2.51 19.50 = = FCR4.19M5 
e 6.00 445-1644-ND* 30 2.51 19.50 — =. FCR6.0M5 
8.00 445-1645-ND* 31 2.56 19.87 = = FCR8.0M5 
4.00 445-1638-ND* 31 2.56 19.87 = = FCR4.0MC5 
4.19 445-1639-ND* 31 2.56 19.87 = = FCR4.19MC5 
2 6.00 445-1640-ND* 31 2.56 19.87 = = FCR6.0MC5 
8.00 445-1641-ND* 33 271 21.00 = = FCR8.0MC5 
16.00 445-2568-1-ND 34 3.08 25.63 445-2568-2-ND 171.00/M FCR16.0M6T 
18.00 445-2569-1-ND 34 3.08 25.63 445-2569-2-ND 171.00/M FCR18.0M6T 
4 18.43 445-2570-1-ND 34 3.08 25.63 445-2570-2-ND 171.00/M FCR18.43M6T 
24.00 445-2571-1-ND 34 3.08 25.63 445-2571-3-NDt 171.00/M FCR24.0M6T 
25.00 445-2572-1-ND 34 3.08 25.63 445-2572-2-ND 171.00/M FCR25.0M6T 


* Bulk Packaging 


Ceramic Resonators - Surface Mount 


Features: 


+ Tape and Box Packaging 


* The CCR Series are thin type ceramic chip resonators. 3rd overtone thickness mode elements are used for the 16.93 ~ 50MHz band. 


* Built-in load capacitance 


Specifications: * Frequency Tolerance: +0.5% * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pri TDK 
(MHz) Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
CCR Series 
16.93 445-1648-1-ND 63 55 43 445-1648-2-ND 294.58/M | CCR16.93MXC7T 
0.5 3 ples. 20.00 445-1649-1-ND 63 55 43 445-1649-2-ND 294.58/M | CCR20.0MXC7T 
| 25.00 445-1650-1-ND 63 55 43 445-1650-2-ND 294.58/M | CCR25.0MXC7T 
i 30.00 445-1651-1-ND 60 52 40 445-1651-2-ND 280.00/M | CCR30.0MXC7T 
33.86 445-1652-1-ND 60 52 40 445-1652-2-ND 280.00/M | CCR33.86MXC7T 
40.00 445-1653-1-ND 60 52 40 — — | CCR40.0MxC7T 
48.00 445-1654-1-ND 1.09 .95 73 445-1654-2-ND 507.50/M | CCR48.0MXC7A15T 


[%« TOKO Ceramic Resonators - Surface Mount 


Features: 

TOKO ceramic resonators utilize the piezoelectric principle converting a mechanical force (stress) into an electrical signal or 
converting an electrical signal into a mechanical force. 

The ceramic resonator is a thin section of piezoelectric ceramic material, such as quartz, whose sides are metallized into a 
corresponding pair of electrodes and upon the application of current produce a lengthwise vibration. 


Oscillating External Digi-Key Price Each Toko 
4/5p - PD4069 Frequency Components Part No. i 10 100 Part No. 
+5V CRK Type 
Ceramic Element 
Capacitors 400kHz +1% C1-560pF, C2-200pF | TK9940-ND 1.88 1.52 .94 | BP11DCRK400 
am Pin Configuration 
z=. SAW Bandpass i Input 
IS” Filt 2 Input - Ground 
I ers 3 Chip Carrier - Ground 
E P Cc (eo) Ss 4 Output 
5 Output 
Frequency Insertion Loss Bandwidth Digi-Key Price Each Epcos 
Fig (MHz) (dB) (MHz) Part No. 1 25 50 100 Part No. 
495-1952-5-ND 9.56 8.29 7.65 6.37 B39438X6964M100 
1 43.75 14.8 6 
495-1953-5-ND 3.19 2.77 2.55 2.13 B39438X6964N201 
14.7 6 495-1691-5-ND 9.56 8.29 7.65 6.37 B39440X6965N201 
2 44 16.2 8 495-1954-5-ND 16.88 14.63 13.50 11.25 B39440X6855M100 
20 6.5 495-1690-5-ND 8.04 6.98 6.44 5.37 B39440X6941N201 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


a= 
—- SAW Filters - Surface Mount 


EPCOS 


Applications: The front-end SAW filter in the receiver eliminates interference from the incoming RF signal, thus increasing selectivity and sensitivity in short-range devices. 
Tighter tolerances are available upon request 


Fig. 6 


4 
=, +04 


je 2.5 


Frequency Passband Loss Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key TapeleiReel Epcos 

Fig. (MHz) (MHz) (dB) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
312.2 311.9 ~ 312.5 1.8 495-2354-1-ND 1.50 1.35 1.13 495-2354-2-ND 3,000 750.00/M B39311B3712U410 
315 314.7 ~ 315.3 nia 495-1667-1-ND 1.50 1.35 1.13 495-1667-2-ND 9,000 700.00/M B39321B3711U410 
315 314.85 ~ 315.15 24 495-2619-1-ND 1.50 1.35 1.13 495-2619-2-ND 9,000 750.00/M B39321B3731H110 
433.92 433 ~ 434.71 2.0 495-1870-1-ND 1.50 1.35 1.13 495-1870-2-ND 9,000 665.00/M B39431B3710U410 
LU 864 862.5 ~ 865.5 4.0 495-2353-1-ND 1.50 1.35 1.13 495-2353-2-ND 9,000 700.00/M B39861B3563U410 
869 868 ~ 870 2.4 495-2361-1-ND 1.50 1.35 1.13 495-2361-2-ND 9,000 700.00/M B39871B3715U410 
915 902 ~ 928 2.9 495-1674-1-ND 1.50 1.35 1.13 495-1674-2-ND 9,000 700.00/M B39921B3588U410 
1575.42 1574.22 ~ 1576.62 1.3 495-2363-1-ND 1.50 1.35 1.13 495-2363-2-ND 9,000 700.00/M B39162B3520U410 
2 1575.42 1574.22 ~ 1576.62 1.3 495-2341-1-ND 1.50 1.35 1.13 495-2341-2-ND 9,000 700.00/M B39162B4060U810 
303.8 303.62 ~ 303.98 3.0 495-2325-1-ND 1.86 1.68 1.40 = — = B39301B3553U310 
311.06 310.94 ~ 311.18 2.0 495-2326-1-ND 1.86 1.68 1.40 495-2326-2-ND 3,000 930.00/M B39311B3577U310 
315 314.84 ~ 315.16 2A 495-2329-1-ND 1.86 1.68 1.40 495-2329-2-ND 3,000 930.00/M B39321B3751U310 
315 314.9 ~ 315.1 3.3 495-2327-1-ND 2.34 2.11 1.76 495-2327-2-ND 3,000 1170.00/M B39321B3576U310 
345.03 344.9 ~ 345.1 2.0 495-2330-1-ND 1.86 1.68 1.40 495-2330-2-ND 3,000 930.00/M B39351B3559U310 
418.04 417.88 ~ 418.2 2.0 495-2331-1-ND 1.86 1.68 1.40 495-2331-2-ND 3,000 930.00/M B39421B3552U310 
433.42 433.31 ~ 433.53 3.3 495-2332-1-ND 2.34 2.11 1.76 495-2332-2-ND 3,000 1170.00/M B39431B3567U310 
433.92 433.76 ~ 434.08 2.0 495-2335-1-ND 1.86 1.68 1.40 495-2335-2-ND 3,000 930.00/M B39431B3750U310 
3 433.92 433.83 ~ 434.01 3.4 495-2289-1-ND 2.34 2.11 1.76 495-2289-2-ND 3,000 1170.00/M B39431B3575U310 
433.96 433.8 ~ 434.12 2.2 495-2359-1-ND 1.86 1.68 1.40 495-2359-2-ND 3,000 930.00/M B39431B3555U310 
434.42 434.26 ~ 434.58 2.0 495-2336-1-ND 1.86 1.68 1.40 495-2336-2-ND 3,000 930.00/M B39431B3757U310 
449.14 449 ~ 449.28 2.2 495-2360-1-ND 1.77 1.60 1.33 495-2360-2-ND 3,000 885.00/M B39451B3558U310 
868.3 868.2 ~ 868.4 4.2 495-2337-1-ND 2.34 2.11 1.76 495-2337-2-ND 3,000 1170.00/M B39871B3574U310 
868.39 868 ~ 868.78 2.7 495-1961-1-ND 2.34 2.11 1.76 495-1961-2-ND 3,000 1170.00/M B39871B3570U310 
868.69 868 ~ 869.38 3.1 495-2338-1-ND 2.34 2.11 1.76 495-2338-2-ND 3,000 1170.00/M B39871B3571U310 
869.69 869.2 ~ 870.18 2.8 495-2339-1-ND 2.34 2.11 1.76 495-2339-2-ND 3,000 1170.00/M B39871B3573U310 
312.2 312.05 ~ 312.35 1.9 495-2355-1-ND 177 1.60 1.33 495-2355-2-ND 3,000 885.00/M B39311B3766Z810 
313.85 313.7 ~ 314 1.9 495-2356-1-ND 1.77 1.60 1.33 495-2356-2-ND 3,000 885.00/M B39311B3768Z810 
315 314.5 ~ 315.5 27 495-2328-1-ND 1.77 1.60 1.33 495-2328-2-ND 3,000 885.00/M B39321B3581Z810 
315 314.85 ~ 315.15 1.9 495-1668-1-ND 1,77 1.60 1.33 495-1668-2-ND 1,000 885.00 B39321B3761Z810 
315.15 315 ~ 315.3 1.9 495-2357-1-ND 1.77 1.60 1.33 495-2357-2-ND 3,000 885.00/M B39321B3763Z810 
4 315.5 315.35 ~ 315.65 129) 495-2358-1-ND 14.77 1.60 1.33 495-2358-2-ND 3,000 885.00/M B39321B3765Z810 
345 344.6 ~ 345.4 2.5 495-2352-1-ND 17? 1.60 1.33 495-2352-2-ND 3,000 885.00/M B39351B3583Z810 
433.92 433 ~ 434.71 2.8 495-2334-1-ND 17 1.60 1.33 495-2334-2-ND 3,000 885.00/M B39431B3580Z810 
433.92 433.76 ~ 434.08 1.9 495-1672-1-ND 1.77 1.60 1.33 495-1672-2-ND 3,000 885.00/M B39431B3760Z810 
868.3 868 ~ 868.6 3.1 495-1673-1-ND 1.77 1.60 1.33 495-1673-2-ND 3,000 885.00/M B39871B3762Z810 
914.7 913.9 ~ 915.5 4.0 495-2340-1-ND 1.77 1.60 1.33 495-2340-2-ND 3,000 885.00/M B39921B3705Z810 
942.5 925 ~ 960 1.4 495-1875-1-ND 1.56 1.41 1.17 495-1875-2-ND 9,000 780.00/M B39941B7837K410 
5 1575 1574.42 ~ 1576.42 5 495-1880-1-ND 2.19 1.98 1.65 495-1880-2-ND 9,000 1022.00/M B39162B9000C710 
2140 2110.0 ~ 2170 2.6 495-1873-1-ND 1.83 1.65 1.38 495-1873-2-ND 9,000 854.00/M B39212B7835C710 
6 2140 2110.0 ~ 2170.0 2.4 495-2629-1-ND 1.62 1.46 1.22 495-2629-2-ND 9,000 756.00/M B39212B7750C810 


SAW Resonators - Surface Mount 


Applications: 


In remote control applications, SAW resona- 
tors provide stable frequencies for the RF 


carrier signal to transmit data over a range of 
10-300m or for the local oscillators of super- 
het receivers. 
Tighter tolerances are available upon request 
No. of Frequency Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key apelslbes! Epcos 
Fig. Ports (MHz) Part No. al 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
433.92 495-2380-1-ND .87 79 66 495-2380-2-ND 9,000 406.00/M B39431R900U410 
1 1 433.92 495-2392-1-ND -99 90 Arc 495-2392-2-ND 9,000 495.00/M B39431R960H110 
433.92 495-2381-1-ND -81 73 61 495-2381-2-ND 3,000 405.00/M B39431R980U410 
FI 314.875; 315.125 495-2368-1-ND* 1.95 1.76 1.47 495-2368-2-ND* 3,000 975.00/M B39311R771U310 
433.81; 434.06 495-2377-1-ND* 1.95 1.76 1.47 495-2377-2-ND* 3,000 975.00/M B39431R770U310 
311.063 495-2344-1-ND 1.77 1.60 1.33 495-2344-2-ND 3,000 885.00/M B39311R2710U310 
315 495-2346-1-ND 1.77 1.60 1.33 495-2346-2-ND 3,000 885.00/M B39321R2704U310 
2 418.05 495-2375-1-ND 1.77 1.60 1.33 495-2375-2-ND 3,000 885.00/M B39421R2702U310 
2 433.92 495-2349-1-ND 1.77 1.60 1.33 495-2349-2-ND 3,000 885.00/M B39431R2701U310 
804.5 495-2384-1-ND were 1.60 1.33 495-2384-2-ND 3,000 885.00/M B39801R2712U310 
868.35 495-2385-1-ND 1.77 1.60 1.33 495-2385-2-ND 3,000 885.00/M B39871R2711U310 
915 495-1675-1-ND 1.77 1.60 1.33 495-1675-2-ND 1,000 885.00 B39921R2706U310 
303.825 495-2365-1-ND 99 90 AS. 495-2365-2-ND 3,000 495.00/M B39301R807H210 
304.3 495-2343-1-ND 1.17 1.06 88 495-2343-2-ND 3,000 585.00/M B39301R852H210 
314.5 495-2367-1-ND 1.17 1.06 88 495-2367-2-ND 3,000 585.00/M B39311R854H210 
315 495-1669-1-ND 1.20 1.08 90 495-1669-2-ND 3,000 600.00/M B39321R801H210 
315 495-2372-1-ND 99 90 75 495-2372-2-ND 3,000 495.00/M B39321R821H210 
315.02 495-2345-1-ND 1.17 1.06 88 495-2345-2-ND 3,000 585.00/M B39321R851H210 
315.15 495-2370-1-ND -90 81 68 495-2370-2-ND 3,000 450.00/M B39321R883H210 
3 1 318 495-1670-1-ND 1.80 1.62 1.35 = = _ B39321R805H210 
345 495-1946-1-ND 99 90 75 495-1946-2-ND 3,000 495.00/M B39351R802H210 
390 495-1671-1-ND 1.05 95 79 495-1671-2-ND 1,000 450.00 B39391R882H210 
433.42 495-2348-1-ND 99 -90 75 495-2348-2-ND 3,000 495.00/M B39431R806H210 
433.92 495-2378-1-ND 99 90 75 495-2378-2-ND 3,000 495.00/M B39431R820H210 
433.92 495-2350-1-ND -90 81 68 495-2350-2-ND 3,000 450.00/M B39431R880H210 
433.94 495-2379-1-ND 1.17 1.06 88 495-2379-2-ND 3,000 585.00/M B39431R850H210 
868.35 495-2351-1-ND 1.17 1.06 88 495-2351-2-ND 3,000 585.00/M B39871R804H210 


*2 resonators in 1 housing 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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°o 
®sumida Surface Mount Power Inductors 


Series CR43 


Standard SMD small size power inductors. Non-shielded. 


D.C.R. 
(0) Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance | at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 1,500 Part No. 
1.8H .0637 1.95 308-1118-1-ND 1.24 1.13 84 455.00/M | CR43-1R8MC 
3.91H .0937 1.33 308-1122-1-ND 1.24 1.13 84 — | CR43-3R9MC 
4.7\1H 1087 1.15 308-1123-1-ND 1.24 1.13 84 — | CR43-4R7MC 
6.8uH 1312 0.95 308-1125-1-ND 1.24 1.13 84 455.00/M | CR43-6R8MC 
8.2uH 1462 0.84 308-1126-1-ND 1.24 1.13 84 455.00/M | CR43-8R2MC 
RoHS Compliant 
1.0uH 0487 2.56 308-1521-1-ND 1.10 1.00 75 403.00/M | CR43NP-1ROMC. 
1.4uH .0562 2.52 308-1522-1-ND 1.10 1.00 15 403.00/M | CR43NP-1R4MC. 
1.8H .0637 1.95 308-1523-1-ND 1.10 1.00 15 403.00/M | CR43NP-1R8MC. 
2.2\U1H 0712 1.75 308-1524-1-ND 1.10 1.00 15 403.00/M | CR43NP-2R2MC 
3.31H .0862 1.44 308-1525-1-ND 1.10 1.00 15 403.00/M | CR43NP-3R3MC 
3.91H .0937 1.33 308-1526-1-ND 1.10 1.00 15 403.00/M | CR43NP-3R9MC. 
4.7\1H -1087 15 308-1527-1-ND 1.10 1.00 15 403.00/M | CR43NP-4R7MC 
6.8uH 1312 0.95 308-1528-1-ND 1.10 1.00 15 403.00/M | CR43NP-6R8MC 
8.2uH 1462 0.84 308-1529-1-ND 1.10 1.00 75 403.00/M | CR43NP-8R2MC 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDPH4D19F 


Double-stacked flatwire windings allow for supercompact size and current handling efficiency. EMI 


shielding to minimize crosstalk interference. 


D.C.R. 
(0) Saturation Cut Tape T&R 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance | at 20°C) (A) Part No. 1 10 100) 1,000 | PartNo. 
3.3HH 026 1.50 308-1315-1-ND 1.49 1.36 1.01) 756.00 | CDPH4D19FNP-3R3MC 
4.71H .030 1.15 308-1317-1-ND 1.49 1.36 1.01) 756.00 | CDPH4D19FNP-4R7MC 
6.8uH .040 1.00 308-1318-1-ND 1.49 1.36 1.01) 756.00 | CDPH4D19FNP-6R8MC 
8.0uH 045 0.90 308-1319-1-ND 1.49 1.36 1.01) 756.00 | CDPH4D19FNP-8ROMC 
10H 052 0.80 308-1311-1-ND 1.49 1.36 1.01] 756.00 | CDPH4D19FNP-100MC 
15H 075 0.66 308-1312-1-ND 1.49 1.36 1.01] 756.00 | CDPH4D19FNP-150MC 
22\H 108 0.54 308-1313-1-ND 1.49 1.36 1.01] 756.00 | CDPH4D19FNP-220MC 
33H -160 0.43 308-1314-1-ND 149 1.36 1.01] 756.00 | CDPH4D19FNP-330MC 
47H 234 0.36 308-1316-1-ND 1.49 1.36 1.01] 756.00 | CDPH4D19FNP-470MC 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CR54 


Standard SMD small size power inductors. Non-shielded. 


D.C.R.(0) Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance at 20°C) (A) Part No. 1 10 50 1,500 | Part No. 
6.4uH .0520 2.20 | 308-1307-1-ND 147 1.07.96 | 594.00/M | CR54-6R4MC 
7.6uH 0624 2.08 | 308-1308-1-ND 147 1.07.96 | 594.00/M | CR54-7R6MC 
8.51H 0676 1.84 | 308-1310-1-ND 147 1.07.96 | 594.00/M | CR54-8R5MC 
10H 0.10 1.44 | 308-1284-1-ND 117 1.07.96 — | CR54-100MC 
12H 0.12 1.40 | 308-1286-1-ND 117 1.07.96 | 594.00/M ) CR54-120MC 
15H 0.14 1.30 | 308-1288-1-ND 117 (1.07.96 — | CR54-150MC 
18H 0.15 1.23 | 308-1290-1-ND 117 1.07.96 — | CR54-180MC 
39H 0.32 0.80 | 308-1298-1-ND 1417 1.07.96 | 594.00/M | CR54-390LC 
56H 0.42 0.68 |) 308-1303-1-ND 1417 1.07. 96 | 594.00/M ) CR54-560KC 
68H 0.46 0.61 308-1306-1-ND 117 1.07.96 | 594.00/M ) CR54-680KC 
82H 0.60 0.58 | 308-1309-1-ND 117 1.07.96 — | CR54-820KC 
1201H 0.93 0.48 =| 308-1287-1-ND 117 1.07.96 | 594.00/M ) CR54-121KC 
180H 1.38 0.38 | 308-1291-1-ND 117 1.07.96 — | CR54-181KC 
RoHS Compliant 
10H 0.10 1.44 | 308-1530-1-ND 147 1.07.96 | 594.00/M | CR54NP-100MC 
15H 0.14 1.30 | 308-1531-1-ND 1417 1.07.96 | 594.00/M | CR54NP-150MC 
18H 0.15 1.23 | 308-1532-1-ND 117 1.07.96] 594.00/M | CR54NP-180MC 
22\H 0.18 1.11 308-1533-1-ND 1417 1.07.96 | 594.00/M | CR54NP-220MC 
33H 0.23 0.88 |) 308-1535-1-ND 147 1.07.96 | 594.00/M | CR54NP-330LC 
68H 0.46 0.61 308-1536-1-ND 1417 1.07.96] 594.00/M | CR54NP-680KC 
220uH 1.57 0.35 | 308-1534-1-ND 117 1.07.96] 594.00/M | CR54NP-221KC 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDRH5D18 


Low Profile SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite core. EMI shielding to minimize 
crosstalk interference. 


2.15 2.02.15 


(Bottom View) 


D.C.R. 
(0) Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current) Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance) at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 2,000 | Part No. 
10H 092 1.20 | 308-1346-1-ND 92 84 63} — 486.00/M | CDRH5D18-100NC 
RoHS Compliant 
4.1H 042 1.95 | 308-1481-1-ND 92 84 63} — 468.00/M | CDRH5D18NP-4R1NC 
5.4yH 056 1.60 | 308-1482-1-ND 92 84 63} — 468.00/M | CDRH5D18NP-5R4NC 
10pH 092 1.20 | 308-1479-1-ND 92 84 63} — 468.00/M | CDRH5D18NP-100NC 
22H 215 0.80 | 308-1480-1-ND 92 84 63} — 468.00/M | CDRH5D18NP-220NC 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series 


CDH53 


SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite core. Unshielded. 


») gabe 2LOVWTOC 
2.2uH~8.5uH 10uH~220,H 
D.C.R.(0) Cut Tape T&R* D.C.R. . 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida (9) ae Cut Tape T&R . 
Inductance at 20°C) (A) Part No. 1 10 50 1,500 | Part No. (aie Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
2.2uH “0234 3.84 | 308-1295-1-ND 1417 107 96 — | cR54-2R2Mc USE || _ ECL) (3) _|| Petit. MA) ||) bet, 
2.71H 0260 3.44 | 308-1296-1-ND 117 1.07 96 | 594.00/M | CR54-2R7MC 100pH 1.57 0.37 308-1213-1-ND 1.03 94 70 —J|CDH53-101JC 
3.3HH 0286 3.20 308-1299-1-ND 117 1.07.96 | 594.00/M | CR54-3R3MC : 
3.9uH 0351 3.00 | 308-1300-1-ND 117 1.07 .96 | 594.00/M | GR54-3R9MC RoHS Compliant 
44H .0390 2.80 | 308-1302-1-ND 117 1.07 _.96_| 594.00/M | CR54-4R4MC tovH 016 123 | 308-1421-1-ND. 99 -—«91-~—=«68-|-504.00/M|CDHS3NP-100LC 
5.0HH 0442 2.60 308-1304-1-ND 117 1.07.96 | 594.00/M | CR54-5ROMC 
5.6uH 0494 2.48 308-1305-1-ND 117 1.07 96 | 594.007 | CRS54-5REMC 100yH 1.57 0.37 308-1422-1-ND 99 91 68 | 504.00/M | CDH53NP-101UC 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


1294 (1073) 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢« Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(Continued) 


° 
@ sumida Surface Mount Power Inductors (cont) 
Series CDRH62B 


SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite core. EMI shielding to minimize crosstalk 
interference. 


D.C.R.(0) Cut Tape T&R« 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance | at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 2,000 | PartNo. 
2.9u1H 0.068 1.94 | 308-1148-1-ND 96 88 65 486.00/M | CDRH62B-2R9NC 
10H 0.15 1.10 | 308-1154-1-ND 1.28 117 87 —| CDRH62B-100MC 
27H 0.38 0.66 | 308-1159-1-ND 96 88 65 486.00/M | CDRH62B-270MC 
47H 0.69 0.50 | 308-1162-1-ND 1.28 1.17 87 —|CDRH62B-470MC 
RoHS Compliant 
2.9u1H 0.068 1.94 | 308-1485-1-ND 92 84 63 468.00/M | CDRH62BNP-2R9NC 
10H 0.15 1.10 | 308-1483-1-ND 1.28 1.17 87 468.00/M | CDRH62BNP-100MC 
22uH 0.34 0.74 | 308-1484-1-ND 92 84 63 468.00/M | CDRH62BNP-220MC 
47H 0.69 0.50 | 308-1486-1-ND 1.28 1.17 87 468.00/M | CDRH62BNP-470MC. 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDRH6D28 


Low profile SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite core. EMI shielding to minimize 
crosstalk interference. 


7.3 pH ~ 100 pH 


3.0 pH ~ 6.0 pH 


Series CR75 


Standard SMD small size power inductors. Non-shielded. 


10 pH ~ 220 wH 


POWNOG 


D.C.R. 
(Q) Cut Tape T&R 

(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 

Inductance} at 20°C) (A) Part No. il 10 100 1,000 | Part No. 
10H 0.07 2.3 308-1537-1-ND 1.28 117 87 648.00 | CR75NP-100KC 
33H 0.13 1.2 308-1539-1-ND 1.28 117 87 648.00 | CR75NP-330KC 
47H 0.18 1 308-1540-1-ND 1.28 1A?’ 87 648.00 | CR75NP-470KC 
220uH 0.96 0.49 308-1538-1-ND 1.28 117 87 648.00 | CR75NP-221KC 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDR7D28MN 


DC supercomposition characteristic is extended by using a hybrid Ni-Zn/Mn-Zi core. EMI shielding 
to minimize crosstalk interference. 


RoHS) 


commune 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


D.C.R. 
(0) Saturation Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance | at 20°C) (A) Part No. J 10 100 1,000 | PartNo. 
4.2uH 0164 6.8 | 308-1322-1-ND 2.04 1.86 1.38] 972.00| CDR7D28MNNP-1R2NC 
2.0HH 019 43 308-1324-1-ND 1.92 1.75 1.30) 972.00} CDR7D28MNNP-2RONC 
nro 3.61H 026 3.4 308-1326-1-ND 2.04 1.86 1.38) 972.00} CDR7D28MNNP-3R6NC 
(a) cut Tape T&R 4.6uH .030 3.15 | 308-1327-1-ND 1.92 1.75 1.30) 972.00) CDR7D28MNNP-4R6NC 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 6.8uH 037 2.75 308-1328-1-ND 1.92 1.75 1.30) 972.00) CDR7D28MNNP-6R8NC 
Hnductanes (Bat 20:0)15 as A) Bs /BEartiNo: es ORE 00) ate SES Hart Ne 8.0uH 040 25 | 308-1329-1-ND 192 1.75 1.30] 972.00/ CDR7D28MNNP-BRONG 
3.01H 0.024 3.00 308-1218-1-ND 1.10 1.00 .75]) 558.00/M | CDRH6D28-3RONC 10H 048 2.3 308-1320-1-ND 2.04 1.86 1.38) 972.00 | CDR7D28MNNP-100NC 
6.0uH 0.035 2.25 308-1221-1-ND 1.10 1.00 75 —| CDRH6D28-6RONC 15H .065 2.0 308-1321-1-ND 1.92 1.75 1.30) 972.00 | CDR7D28MNNP-150NC 
7.3uH 0.054 210 308-1222-1-ND 410 1.00 .75| 558.00/m| cpRHeD28-7R3NC 22\H .096 1.6 308-1323-1-ND 2.04 1.86 1.38) 972.00 | CDR7D28MNNP-220NC 
120H 0.070 1.55 308-1225-1-ND 40 1.00 75) 558.00/m| cDRHeD28-120NG 33H 157 1.3 308-1325-1-ND 2.04 1.86 1.38) 972.00 | CDR7D28MNNP-330NC 
18H 0.095 1.32 308-1227-1-ND 110 1.00 75 — | CDRH6D28-180NC porcTape and! Reel papi numbers change. 1:NDN.2ND: 
39H 0.210 0.86 308-1231-1-ND 110 1.00 75 —| CDRH6D28-390NC Series CDRH74 
B2uH 0.390 0.60 SUM ERE THUD 110) 1.00 72 —— | GORH6D28-820NG SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite core. EMI shielding to minimize crosstalk 
RoHS Compliant interference. 
3.01H 0.024 3.00 308-1495-1-ND 1.03 94 70} 522.00/M] CDRH6D28NP-3RONC 
3.9)1H 0.027 2.60 308-1496-1-ND 1.03 94 70} 522.00/M| CDRH6D28NP-3RONC 
5.01H 0.031 2.40 308-1498-1-ND 1.03 94 70} 522.00/M| CDRH6D28NP-5RONC 
6.0uH 0.035 2.25 308-1499-1-ND 1.03 94.70} 522.00/M| CDRH6D28NP-6RONC 
7.3HH 0.054 2.10 308-1500-1-ND 1.03 94.70} 522.00/M| CDRH6D28NP-7R3NC 
10H 0.065 1.70 308-1487-1-ND 1.03 94 70} 522.00/M| CDRH6D28NP-100NC 
12uH 0.070 | 1.55 | 308-1489-1-ND 1.03 94  .70| 522.00/M| CORH6D28NP-120NC aga carert (nui emurales hae ae 
15yH 0.084 1.40 308-1490-1-ND 1.03 94.70} 522.00/M| CDRH6D28NP-150NC Inductance | at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 | 1,000 | PartNo. 
18H 0.095 1.32 308-1491-1-ND 1.03 94 70) 522.00/M) CDRH6D28NP-180NC 56H 0.35 0.75 308-1182-1-ND 1.49 1.36 1.01 756.00 | CDRH74-560MC 
22uH 0.128 1.20 308-1492-1-ND 1.03 94 70) 522.00/M) CDRH6D28NP-220NC 390yH 2.85 0.29 308-1192-1-ND 1.49 1.36 1.01 720.00 | CDRH74-391MC 
27H 0.142 1.05 308-1493-1-ND 1.03 94 70} 522.00/M| CDRH6D28NP-270NC RoHS Compliant 
33H 0.165 0.97 | 308-1494-1-ND 1.03 94 70) 522.00/M) CDRH6D28NP-330NC 10H 0.049 1.84 | 308-1502-1-ND 1.42 4.29 96| 720.00 |CDRH74NP-100MC 
47H 0.238 | 0.80 | 308-1497-1-ND 1.03 94 .70| 522.00/M| CDRH6D28NP-470NC 15uH 0.081 447 | 308-1505-1-ND 142 129 961 720.00 \cDRH74NP-1s0mc 
82uH | 0.390 | 0.60 | 308-1501-1-ND 1.03 94 .70| 522.00/M| CDRH6D28NP-820NC 18H 0.091 431 | 308-1507-1-ND 142. ~=—«129~=Ss«96 | 720.00 / coRHI74NP-1g0mc 
100uH ] 0.535 | 0.54 | 308-1488-1-ND 1.03 94.70] 522.00/M] CDRH6D28NP-101NC 20yH ont 123 | 908-1509-1-ND 142 129  ~©96 | 720.00 | CDRH74NP-220Mc 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


(Continued) 
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° 
®sumida Surface Mount Power Inductors (cont) 
Series CDRH74 (cont.) Series CDRH127/LD 


D.C.R.(0) tutaye T&R* Low DCR direct drop-in version of Sumida’s most popular series, CDRH127. Shielded. 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing |Sumida 
Inductance | at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 | 1,000 | PartNo. = it 1.0pH 10 pH~56pH 68pH~ 100 pH 
47H 0.26 0.88 | 308-1512-1-ND 1.42 1.29 96 | 720.00 | CDRH74NP-470MC 
56H 0.35 0.75 | 308-1514-1-ND 1.42 1.29 96 | 720.00 | CDRH74NP-560MC SL | 
68H 0.38 0.69 | 308-1516-1-ND 1.42 1.29 96 | 720.00 | CDRH74NP-680MC - 
100H 0.61 0.60 | 308-1503-1-ND 1.42 1.29 96 | 720.00 | CDRH74NP-101MC 0.C.R. 
(0) Cut Tape T&R* 
1501H 0.88 0.46 | 308-1506-1-ND 1.42 1.29 96 | 720.00 | CDRH74NP-151MC (Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance | at 20°C) (A) | Part No. 1 10 100 500 Part No. 
180uH 0.98 eam) Coo SSH) _ Boe) | ene | CO aeeunle 1.0uH 005 14.0 | 308-1334-1-ND 2.03 185 1.38 513.00 ) CDRH127/LDNP-1RONC 
2201H 1.17 0.36 | 308-1510-1-ND 1.42 1.29 96 | 720.00 | CDRH74NP-221MC 10H 015 6.70 | 308-1330-1-ND 2.03 185 1.38 513.00 | CDRH127/LDNP-100MC 
15H 0203 5.65 | 308-1333-1-ND 163 #149 1.11 513.00 | CDRH127/LDNP-150MC. 
aout e bicemm| coe Heat te 129 2201/5720. 00, CDRH ZANE Sete 22H 028 4.70 | 308-1335-1-ND 2.03 185 1.38 513.00 | CDRH127/LDNP-220MC 
470H 3.01 0.26 | 308-1513-1-ND 1.42 1.29 -96 | 720.00 | CDRH74NP-471MC 27\H 032 4.20 | 308-1336-1-ND 2.70 246 1.83 513.00 | CDRH127/LDNP-270MC 
560uH 3.62 0.23 | 308-1515-1-ND 1.42 4.29 961 720.00 | CDRH74NP-561MC 33H 041 3.90 | 308-1337-1-ND 2.03 185 1.38 513.00 | CDRH127/LDNP-330MC 
39H 0465 3.50 | 308-1338-1-ND 2.03 185 1.38 513.00 | CDRH127/LDNP-390MC. 
1.0mH 6.00 0.18 | 308-1504-1-ND 1.42 1.29 -96 | 720.00 | CDRH74NP-102MC 47\H 06 3.25 | 308-1339-1-ND 2.03 1.85 1.38 | 513.00 | CDRH127/LDNP-470MC 
*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 56H 069 | 2.90 |308-1340-1-ND 2.03 185 1.38 | 513.00 | CDRH127/LDNP-S60MC 
68H .092 2.60 | 308-1341-1-ND 2.02 1.84 1.7 513.00 | CDRH127/LDNP-680MC 
7 400uH 119] 240 | 308-1331-1-ND 2.03 1.85 1.38] 513.00 | CDRH127/LONP-101MC 
Series CDR105 1.0mH 00115 0.70 | 308-1332-1-ND 2.03 185 1.38 513.00 | CDRH127/LDNP-102MC 


Standard SMD power inductor. EMI shielding to minimize crosstalk interference. 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDRH125 


SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite core. EMI shielding to minimize crosstalk 
interference. 
1.3pH~5.8pH 10pH~47pH 56 pH~1mH 
D.C.R.(Q) Cut Tape 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* | Sumida 
Inductance | at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing | Part No. 
RoHS Compliant 
10H 0.06 2.53 | 308-1423-1-ND 1.99 1.81 1.35] 500 | 378.00} CDR105NP-100MC 
22uH 0.09 1.71 | 308-1425-1-ND 1.99 1.81 1.35] 500 | 378.00) CDR105NP-220MC D.C.R.(0) Cut Tape T&R* 
400uH 0.35 0.80 | 308-1424-1-ND 1.99 1.81 1.35) 500 | 378.00| CDRI05NP-101MC (Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance | at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
CD105 Series 
1.3uH 0.012 8.00 | 308-1040-1-ND 213 1.94 1.44 — | CDRH125-1R3NC 
100)H 0.35 0.97 | 308-1342-1-ND 287 262 1.95) — —| CD105-101KC 
5.8u1H 0.021 4.40 | 308-1044-1-ND 213 1.94 1.44 540.00 | CDRH125-5R8NC 
CD105 Series — RoHS Compliant 
10H 0.025 4.00 | 308-1046-1-ND 213 194 1.44 540.00 | CDRH125-100MC 
100HH 0.35 0.97 | 308-1415-1-ND 288 262 1.95] 500 | 549.00] CD105NP-101KC 
7 22uH 0.036 2.80 | 308-1050-1-ND 213 1.94 1.44 540.00 | CDRH125-220MC 
For Ti id Reel part b hi 1-ND to 2-ND. 
SEES a peter Benge te gees! ase 39uH 0.068 | 2.00 | 308-1053-1-ND 213 194 1.44 | 540.00 | coRH125-390mc 
A 56uH 0.11 1.70 | 308-1055-1-ND 213 1.94 1.44 540.00 | CDRH125-560MC 
Series CDRH104R 
82H 0.14 1.40 | 308-1057-1-ND 213 1.94 1.44 540.00 | CDRH125-820MC 
R-series SMD power inductors with low AC and DC resistance characteristics. EMI shielding to minimize 150uH 0.23 1.00 | 308-1060-1-ND 213 194 1.44 540.00 | CDRH125-151MC 
crosstalk interference. 
180)1H 0.29 0.90 | 308-1061-1-ND 213 194 1.44 540.00 | CDRH125-181MC 
820pH 1.34 0.43 | 308-1069-1-ND 213 194 1.44 — | CDRH125-821MC 


RoHS Compliant 


4.3yH 0.012 | 8.00 | 308-1444-1-ND 2.02 184 1.37 | 513.00 |CDRH125NP-1R3NC 
24H 0.014 | 7.00 | 308-1447-1-ND 2.02 184 1.37 | 513.00 |CDRH125NP-2R1NC 
5.8uH 0.021 | 4.40 | 308-1453-1-ND 2.02 184 1.37 | 513.00 |CDRH125NP-5R8NC 

H ~ 22uH~33uH 47H~330uH 
2SuH=t0uH ee mee, 10uH 0.025 | 4.00 | 308-1436-1-ND 202 1.84 1.37 | 513.00 |CDRH125NP-100Mc 
15yH 0.030 | 3.30 | 308-1440-1-ND 2.02 1.84 1.37 | 513.00 |CDRH125NP-150MC 
Inductance | D.C.R.(Q) Cut Tape T&R* 18H 0.034 3.00 | 308-1442-1-ND 2.02 1.84 1.37 | 513.00 | CDRH125NP-180MC 

@100kHz | (Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 

1V at 20°c) | (A) | Part No. 1 10 50 | 1,000. | Part No. 22uH 0.036 | 280 | 308-1445-1-ND 2.02 184 1.37 | 513.00 |CDRH125NP-220Mc 
TT ‘osm | 750 FERRE 545 293 201] i24200| CORHIOMR-IRENC 33H 0.057 | 210 | 308-1448-1-ND 2.02 184 1.37 | 513.00 |CDRH125NP-330MC 
39uH 0.068 | 2.00 | 308-1450-1-ND 2.02 184 1.37 | 513.00 |CDRH125NP-390MC 

3.80H 13.0m | 6.00 | 308-1279-1-ND 245 223 201] 1242.00 | CDRH104R-3RE8NC 
47H 0.075 | 1.80 | 308-1451-1-ND 2.02 184 1.37 | 513.00 |CDRH125NP-470MC 

47H 128m | 2.10 | 308-1280-1-ND 245 2.23 2.01| 1242.00) CDRH104R-470NC 
100H 304m | 1.35 | 308-1270-1-ND 245 2.23 2.01] 1242.00 | CDRH104R-101NC ou i 170 SS aaaND PAR” TEA 187) 518,00) CORHTEONP:S0MC 
68H 0.12 | 1.50 | 308-1454-1-ND 2.02 184 1.37 | 513.00 |CDRH125NP-680MC 

150)H 506m | 115 | 308-1272-1-ND 245 223 201 — | CDRH104R-151NC 
82H 0.14 | 1.40 | 308-1455-1-ND 2.02 184 1.37 | 513.00 |CDRH125NP-820MC 
Hons Compliant 400uH ois | 1.30 | 308-1437-1-ND 2.02 184 1.37 | 513.00 |CDRH125NP-101MC 
2.5yH 10.5m | 7.50 | 308-1432-1-ND 245 223 201] 1242.00 | CDRH104RNP-2R5NC 420uH 017 | 1.10 | 308-1439-1-ND 202 184 1.87 | 513.00 | CDRHI25NP-121MC 
3.80H 13.0m | 6.00 | 308-1434-1-ND 245 223 201] 1242.00 | CDRH104RNP-3R8NC 150uH 23 | 1.00 (eeenaateen 20 ed 437.1 61800 | CORN ZENPHEIMIC 
10nH Sim | 4.40 SCRSAZI ND 2.45 2.23 2.01) 1242.00 | CDRH104RNP-100NC 180)H 0.29 | 0.90 | 308-1443-1-ND 2.02 1.84 1.37 | 513.00 | CDRH125NP-181MC 
22uH 73m 2.90 | 308-1431-1-ND 245 2.23 2.01) 1242.00 | CDRH104RNP-220NC 220uH 0.40 | 0.80 | 308-1446-1-ND 2.02 1.84 1.37 | 513.00 |CDRH125NP-221MC 
33yH 93m 2.30 | 308-1433-1-ND 245 2.23 2.01} 1242.00 | CDRH104RNP-330NC 330H 0.51 0.68 | 308-1449-1-ND 2.02 1.84 1.37 | 513.00 | CDRH125NP-331MC 
47H 128m | 2.10 | 308-1435-1-ND 245 223 201) 1242.00] CDRH104RNP-470NG 820uH 1.34 | 0.43 | 308-1456-1-ND 2.02 184 1.37 | 513.00 |CDRH125NP-821MC 
400uH 304m | 1.35 | 308-1430-1-ND 245 223 201] 1242.00| CDRH104RNP-101NC 1.0mH 153 | 0.40 | 308-1438-1-ND 2.02 1.84 1.37 | 513.00 |CDRH125NP-102MC 
*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. *For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 
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° 
®sumida Surface Mount Power Inductors (cont) 
Series CDRH127 


SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite core. EMI shielding to minimize crosstalk 
interference. 


Series CDEP134 


High current handling and low DCR achieved in a small package with flat wire technology. EMI shielding to 
minimize crosstalk interference. 


3.5 pH ~ 56H 68H ~ 150 pH 220 pH ~ 470 pH 
‘S| &) -4 
D.C.R.(0) Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing |Sumida 
Inductance | at 20°C) (A) Part No. Al 10 100 500 [Part No. 
D.C.R. 0.66yH 0025 29.0 | 308-1003-1-ND 447 4.07 3.03) 1134.00 |CDEP134-OR6NC-H 
(9) Cut Tape T&R* 1.6uH 0037 | 16.0 | 308-1005-1-ND 447 4.07 3.03 — |CDEP134-1REMC 
(Maxinum| (Current ADigeKey Price Each Pricinaial (Sarnia 4.8uH 0120 | 9.3 | 308-1008-1-ND 4.47 4.07 3.03] _ 1134.00 |CDEP134-4R8MC 
Inductance | at 20°C) (A) Part No. il 10 100 500 Part No. RoHS Compliant 
3.5uH 0135 | 7.50 | 308-1073-1-ND 3.05 2.78 2.07] 774.00 | CDRH127-3R5NC 0.66H 0025 | 29.0 | 308-1416-1-ND 4.47 4.07 3.03] 1134.00 |CDEP134NP-OR6NC-H 
Bath 0200 | 580 Beene 05 278 Bor) 700 | CORH IE 7RENG 1.2uH | 0037 | 21.0 | 308-1417-1-ND 4.47, 4.07 3.03) 1134.00 |CDEP134NP-1R2MC-H 
56uH ‘Ot 235 | 308-1086-1-ND 305 278 207 “— | cpRH127-560MC 1.6H .0037 16.0 | 308-1418-1-ND 447 4.07 3.03} 1134.00 |CDEP134NP-1R6MC 
82H 0.16 1.95 | 308-1088-1-ND 3.05 278 2.07 774.00 | CDRH127-820MC 3.6uH .0120 12.5 | 308-1419-1-ND 447 4.07 3.03} 1134.00 |CDEP134NP-3R6MC-H 
RoHS Compliant 4.8uH 0120 | 9.3 | 308-1420-1-ND 4.47 4.07 3.03] _ 1134.00 |CDEP134NP-4R8MC 
3.51 0135 7.50 | 308-1470-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-3R5NC *For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
4.7H 0158 6.80 | 308-1473-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-4R7NC 
6.1p1H 0176 6.60 | 308-1476-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-6R1NC 
7.6uH .0200 6.90 | 308-1477-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-7R6NC Fy 
TOUH ‘o216 =| 5.40 | 308-1457-1-ND 291 265 1.97| 738.00 | CDRH127NP-100MC Common Mode Chokes series LF2020 
12H 0243 4.90 | 308-1459-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-120MC Applications: Noise prevention for TV, VCR, AV, OA equipment 
15yH .0270 4.50 | 308-1461-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-150MC 
18H 0392 3.90 | 308-1463-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-180MC 
22\I1H 0432 3.60 | 308-1464-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-220MC 
27H 0459 3.40 | 308-1466-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-270MC 
33y1H 0648 3.00 | 308-1467-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-330MC 
39H 0729 2.75 | 308-1469-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-390MC 
47H 0.10 2.50 | 308-1471-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-470MC 
56H 0.11 2.35 | 308-1474-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-560MC 
68H 0.14 2.10 | 308-1475-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-680MC 
82uH 0.16 1.95 | 308-1478-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-820MC 
100yH 0.22 1.70 | 308-1458-1-ND 291 265 1.97] 738.00 | CDRH127NP-101MC D.C.R.(0) 
120 0.25 1.60 | 308-1460-1-ND 3.27 297 221) 738.00 | CDRH127NP-121MC Inductance | (Maximum | Current | Digi-Key Price Each Samaica 
150H 0.28 1.42 | 308-1462-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-151MC (min.) at 20°C) (A) Part No. | 10 100 Part No. 
220)1H 0.39 | 1.46 | 308-1465-1-ND 291 265 1.97 | 738.00 | CDRH127NP-221MC > omH 04 131-308-1347 77 55 73 LO2ONPDDD 
330uH 0.64 0.95 | 308-1468-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-331MC 3.9mH 0.41 1.0 308-1348-ND 67 56 3 LF2020NP-392 
470)H 0.98 0.79 | 308-1472-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-471MC 10mH 1.00 0.6 308-1349-ND 67 56 43 LF2020NP-103 
“eras Fein care 1 WAND gy |e |e |e 2 gg eae 
33mH 3.42 0.3 308-1352-ND 67 56 43 LF2020NP-333 


Series CDR125 


Standard SMD power inductor. EMI shielding to minimize crosstalk interference. 


D.C.R.(0) Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance | at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
22H 0.07 2.20 308-1020-1-ND 2.59 2.36 1.76 657.00 | CDR125-220MC 
RoHS Compliant 
10H 05 2.65 308-1426-1-ND 245 2.23 1.66 621.00 | CDR125NP-100MC 
22\1H 0.07 2.20 308-1428-1-ND 245 2.23 1.66 621.00 | CDR125NP-220MC 
1001H 0.25 1.05 308-1427-1-ND 245 2.23 1.66 621.00 | CDR125NP-101MC 


Series LF2115 


A low profile type of the LF2020 Series. Applications: Noise prevention for TV, VCR, AV, OA equipment 


D.C.R.(0) 

Inductance | (Maximum | Current Digi-Key Price Each Sumida 
(min.) at 20°C) (A) Part No. i 10 100 Part No. 
2.2mH 0.24 1.3 308-1353-ND 714 61 48 LF2115NP-222 
3.9mH 0.41 1.0 308-1354-ND 74 61 48 LF2115NP-392 
10mH 1.00 0.6 308-1355-ND 74 61 48 LF2115NP-103 
18mH 1.63 0.5 308-1356-ND 74 61 48 LF2115NP-183 
22mH 2.04 0.4 308-1357-ND 74 61 48 LF2115NP-223 
33mH 3.42 0.3 308-1358-ND 74 61 48 LF2115NP-333 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CEP125 


High current handling and low DCR achieved in a small package with flat wire technology. Non-shielded. 


D.C.R. 
(0) Saturation Cut Tape T&R 
(Maximum| Current | Digi-Key Price Each Pricing |Sumida 
Inductance| at 20°C) (A) Part No. il 10 100 500  |Part No. 
0.47H 0015 28.8 308-1112-1-ND 4.08 3.71 2.76 —|CEP125-OR4NC-HD 
0.8H 0022 25.7 308-1115-1-ND 4.08 3.71 2.76 —|CEP125-OR8NC-UD 
1.0HH 0022 20.0 308-1113-1-ND 4.08 3.71 2.76| 1035.00 |CEP125-1ROMC-HD 
1.01H 0025 20.0 308-1268-1-ND 4.08 3.71 2.76| 1035.00 |CEP125-1ROMC-H 
RoHS Compliant 
0.8H .0022 25.7 308-1517-1-ND 4.08 3.71 2.76| 1035.00 |CEP125NP-OR8NC-UD 
1.0HH 0022 20.0 308-1519-1-ND 3.87 3.52 2.62 981.00 |CEP125NP-1ROMC-HD 
1.0HH 0025 20.0 308-1518-1-ND 3.87 3.52 2.62 981.00 |CEP125NP-1ROMC-H 
1.51H 0022 14.0 308-1520-1-ND 4.08 3.71 2.76| 1035.00 |CEP125NP-1R5MC-D 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series LF2420 


Large inductance is possible with closed magnetic core. 
Applications: Noise prevention for TV, VCR, AV, OA devices 


D.C.R.(0) 

Inductance | (Maximum | Current Digi-Key Price Each Sumida 
(min.) at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 Part No. 
2.5mH 0.13 2.0 308-1359-ND 1.05 87 68 LF2420NP-252 
3.5mH 0.18 17 308-1360-ND 1.05 87 68 LF2420NP-352 
4.5mH 0.21 15 308-1361-ND 1.05 87 68 LF2420NP-452 
10.0mH 0.47 1.0 308-1362-ND 1.05 87 68 LF2420NP-103 
15.0mH 0.73 0.8 308-1363-ND 1.05 87 68 LF2420NP-153 
20.0mH 0.87 0.7 308-1364-ND 1.05 87 68 LF2420NP-203 
35.0mH 1.58 0.6 308-1365-ND 1.05 87 68 LF2420NP-353 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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oO 
®sumida Common Mode Chokes (cont) 
Series LF2823 


Large inductance is possible with closed magnetic core. 
Applications: Switching power supply, TV, PC, UPS 


D.C.R.(0) 

Inductance | (Maximum | Current Digi-Key Price Each Sumida 
(min.) at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 Part No. 
1.8mH 072 2.6 308-1366-ND 1.54 1.28 99 LF2823NP-182 
6.8mH 0.23 1.6 308-1367-ND 1.54 1.28 99 LF2823NP-682 
12mH 0.38 1.2 308-1368-ND 1.54 1.28 99 LF2823NP-123 
22mH 0.65 1.0 308-1369-ND 1.54 1.28 99 LF2823NP-223 
39mH 1.43 0.7 308-1370-ND 1.54 1.28 99 LF2823NP-393 
68mH 1.82 0.6 308-1371-ND 1.54 1.28 99 LF2823NP-683 


Series PFC2225B 


Safety standard conformance such as UL. Applications: Noise prevention for TV, VCRs, OA devices. 


@ 
2 
a 
3 
£ 
3 
< 


an 


D.C.R.(0) 

Inductance | (Maximum | Current Digi-Key Price Each Sumida 
(min.) at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 Part No. 
0.45mH 8.5 10.0 308-1404-ND 1.75 1.45 1.13 PFC2225BNP-451 
0.8mH 12.5 8.0 308-1405-ND 1.75 1.45 1.13 PFC2225BNP-801 
1.5mH 26 5.0 308-1406-ND 1.75 1.45 1.13 PFC2225BNP-152 
4.0mH 54 4.0 308-1407-ND 1.75 1.45 1.13 PFC2225BNP-402 
5.0mH 81 3.0 308-1408-ND 1.75 1.45 1.13 PFC2225BNP-502 
7.0mH 135 2.5 308-1409-ND 475 1.45 1.13 PFC2225BNP-702 


Series UUSLF 


Small size common mode choke 


Applications: Multi-function telephone, AC adapter, FAX, small size fluorescent light, VCR, TV 


Series UUSLFBH 


Impedence characteristic in high frequencies is improved by the split bobbin. 
Applications: Common mode noise filter for TV, VCR, switching power supply, NC machine, PC & PC 
related device, measurement equipment and control unit 


D.C.R.(0) 

Inductance | (Maximum | Current Digi-Key Price Each Sumida 
(min.) at 20°C) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 
3.2mH Ast: 360 308-1410-ND AQ AL 32 UU9LFBHNP-B322 
5.0mH 28 260 308-1411-ND AQ AL 32 UU9LFBHNP-B502 
9.0mH 5.0 180 308-1412-ND AQ AL 32 UU9LFBHNP-B902 
16mH 7.0 160 308-1413-ND AQ AL 32 UU9LFBHNP-B163 
28mH 13 130 308-1414-ND AQ AL 32 UU9LFBHNP-B283 


Series UUSLFH 


Small size common mode choke. 
Applications: Multi-function telephone, AC adapter, FAX, small size fluorescent light, VCR, TV 


D.C.R.(0) 

Inductance | (Maximum | Current Digi-Key Price Each Sumida 
(min.) at 20°C) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 
A7mH 0.15 1000 308-1385-ND 46 38 30 UU9LFHNP-HB471 
.68mH 0.25 850 308-1386-ND 46 38 30 UU9LFHNP-HB681 
1.0mH 0.35 700 308-1387-ND 46 38 30 UU9LFHNP-HB102 
2.2mH 0.7 500 308-1388-ND A6 38 30 UU9LFHNP-HB222 
3.9mH 1.2 380 308-1389-ND 46 38 30 UU9LFHNP-HB392 
4.7mH 1.6 340 308-1390-ND 46 38 30 UU9LFHNP-HB472 
6.8mH 2.5 250 308-1391-ND A6 38 30 UU9LFHNP-HB682 
10.0mH 4.0 200 308-1392-ND A6 38 30 UU9LFHNP-HB103 


Series UU10LF 


Small size common mode choke. Applications: VCR, TV 


D.C.R.(0) 
Inductance | (Maximum | Current Digi-Key Price Each Sumida 
(min.) at 20°C) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 
D.C.R.(0) 

0.47mH 0.15 1000 308-1372-ND A6 38 30 UUSLFNP-B471 Inductance | (Maximum | Current | Digi-Key Price Each Sumida 
0.68mH 0.25 850 308-1373-ND 46 38 30 UUSLFNP-B681 (min.) at 20°C) | (mA) | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
1.0mH 0.35 700 | 308-1374-ND 46 38 30 | UUSLFNP-B102 3.3mH 7 650 | 308-1393-ND 63 53 41 | UUTOLENP-B332 
2.2mH O7 500 s0etezesND 46 38 30) UUSLFNP-B222 6.8mH 1.26 430 | 308-1394-ND 63 53 41 | UUTOLFNP-B682 
3.9mH 12 380 308-1376-ND 46 38 30 UUSLFNP-B392 412mH 2.20 340 308-1395-ND 63 53 1 | UUTOLFNP-B123 
4.7mH 16 340 308-1377-ND 46 38 30 UUSLFNP-B472 22mH 3.64 250 308-1396-ND 63 53 41 | UUTOLFNP-B223 
6.8mH 25 250 308-1378-ND 46 38 30 UUSLFNP-B682 33mH 5.74 200 308-1397-ND 63 53 41 | UUTOLFNP-B333 
10.0mH 4.0 200 308-1379-ND 46 38 30 UUSLFNP-B103 51mH 9.12 150 308-1398-ND 63 53 A1 | UUTOLFNP-B513 

Series UU9LFB Series UU16LF 


Impedence characteristics in high frequencies is improved by the split bobbin. 
Applications: Common mode noise filter for TV, VCR, switching power supply, NC machine, PC & PC 
related device, measurement equipment and control unit 


AC common mode choke coil which has excellent attenuation characteristics in low frequency band. 
Applications: VCR, TV 


D.C.R.(0) 

Inductance (LETTE Current | Digi-Key Price Each Sumida Inductance | (Maximum | Current | Digi-Key Price Each Sumida 
(min.) at 20°C) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. (min.) at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 Part No. 
3.2mH 1.66 360 | 308-1380-ND 46 38 30 | UUSLFBNP-B322 4.5mH 0.125 19 308-1399-ND 81 67 52 | UU6LENP-152 
5.0mH 2.81 260 308-1381-ND AG 38 30 UU9LFBNP-B502 4.0mH 0.27 1.2 308-1400-ND 81 67 52 UU16LFNP-402 
9.0mH 5.0 180 | 308-1382-ND 46 38 30 | UUSLFBNP-B902 8.0mH 0.46 0.9 308-1401-ND 81 67 ‘52 | UUIGLFNP-802 
16.5mH 7.0 160 | 308-1383-ND 46 38 30 | UUSLFBNP-B163 20mH 1.6 05 308-1402-ND ‘81 ‘67 ‘52 | UUIGLFNP-203 
28mH 13.0 130 | 308-1384-ND 46 38 30 | UUSLFBNP-B283 30mH 25 04 308-1403-ND 81 67 52 | _UU6LFNP-303 

More Product Available Online: www.digikey.com 
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COOPER Bussmann 


These parts are commonly used in reference designs for manufacturers like Linear Technology, Texas Instruments, 
On-Semiconductor™, Maxim, National Semiconductor™, Fairchild Semiconductor®, Analog Devices and many 
more. * Surface mount magnetics that can be used as single or coupled inductors or 1:1 transformers that provide 
isolation between two windings * OCTA-PAC’s are designed around high frequency, low loss material * ECONO- 
PAC’s are a lower cost version of OCTA-PAC’s offering high saturation flux density 

Applications: * Computer and portable power devices * LCD panels, DVD players * Inductor: DC-DC converters 
* Buck, boost, forward and resonant converters « Noise filtering and filter chokes »* Transformers: 1:1 300Vdc 
isolation, flyback, sepic 

Specifications: * Operating Ambient Temperature Range: -40°C ~ 85°C (Range is application specific) 

Infrared Reflow Temperature: 260°C maximum for 10 seconds on RoHS Compliant components 

Packaging: »* CTX-1, -1P Series (7,700 pcs. on a 13” dia. reel; 24mm tape width, 12mm pitch) » CTX-2, -2P 
Series (800 pes. on a 13” diameter reel; 24mm tape width, 12mm pitch) * CTX-3 Series (800 pieces ona 13” 
diameter reel; 24mm tape width, 16mm pitch) * CTX-4, -4P Series (600 pieces on a 13” diameter reel; 24mm 
tape width, 16mm pitch) * Legend: No suffix is OCTA-PAC « P suffix is ECONO-PAC 


_ COLTRONICS’ ECONO-PAC™/OCTA-PAC® Power Inductors and Transformers 


Series 


Dimensions (mm) 


Connection Options 


A 


(sq.) 


B 
ref. 


C 
max. 


D 


CTX-1 


8.89 


3.68 |4.19 | 11.43 


CTX-2 


8.89 


3.68 |5.97 | 11.43 


CTX-3 


11.43 


4.72 |4.83 |13.97 


Parallel Connection: 
Doubles the current 
capacity 


CTX-4 


11.43 


4.72 |6.35 |13.97 


Dimensions (mm) 


Series Connection: 
Four times the parallel 
inductance 


Series 


A 


Bic] OD 


CTX-1, -2 


10.72 


7.04| 3.68 | 9.96 


CTX-3, -4 


12.50 


8.84] 4.06 | 12.50 


1:1 Ratio Transformer: 
For isolation and some 
flyback applications 


Transformer 


Parallel Connection Series Connection 
Open Circuit} FullLoad | Full Load | DC Resistance | Open Circuit | FullLoad | FullLoad | DC Resistance Cut Tape 
Inductance | Current DC |Inductance) Maximum Inductance | Current DC | Inductance Max. Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
£20% (1H) (A) Min. (WH) (0) +£20% (wH) (A) Min. (uH) (0) Part No. 1 10 100 | PartNo. Oly. Pricing | Part No. 
OCTA-PAC Series 
4.70 3.00 2.66 021 18.80 1.50 10.65 084 513-1214-1-ND 4.58 4.16 3.10 | 513-1214-2-ND 800 1548.00 | CTX5-2-R 
4.90 4.40 2.59 014 19.60 2.20 10.37 056 513-1215-1-ND 4.72 4.29 3.20 | 513-1215-2-ND 600 1197.00 | CTX5-4-R 
9.60 3.40 4.82 019 38.42 1.70 19.28 078 513-1002-1-ND 5.25 4.78 3.56 | 513-1002-2-ND 600 1332.00 | CTX10-4-R 
10.00 1.90 4.85 044 40.00 95 19.40 176 513-1003-1-ND 4.97 4.52 3.36 | 513-1003-2-ND 1,100 | 2100.00/M |CTX10-1-R 
10.58 2.50 5.18 031 42.30 1.25 20.72 125 513-1004-1-ND 5.08 4.62 3.44 | 513-1004-2-ND 800 1716.00 | CTX10-2-R 
14.16 3.00 6.76 024 56.64 1.50 27.03 096 513-1202-1-ND 5.25 4.78 3.56 | 513-1202-2-ND 600 1332.00 | CTX15-4-R 
19.60 1.00 11.54 146 78.40 50 46.15 583 513-1203-1-ND 4.97 4.52 3.36 | 513-1203-2-ND 1,100 | 2100.00/M |CTX20-1-R 
19.60 2.10 10.68 055 78.40 1.05 42.73 .220 513-1007-1-ND 5.25 4.78 3.56 | 513-1007-2-ND 600 1332.00 | CTX20-4-R 
20.18 1.50 10.76 078 80.74 15 43.04 312 513-1008-1-ND 5.15 4.68 3.48 | 513-1008-2-ND 800 1740.00 | CTX20-3-R 
20.73 1.30 12.36 107 82.91 65 49.46 426 513-1204-1-ND 5.08 4.62 3.44 | 513-1204-2-ND 800 1716.00 | CTX20-2-R 
25.92 2.00 13.32 063 103.68 1.00 53.27 253 513-1207-1-ND 5.25 4.78 3.56 | 513-1207-2-ND 600 1332.00 | CTX25-4-R 
31.77 1.40 15.90 105 127.09 70 63.59 420 513-1210-1-ND 5.08 4.62 3.44 | 513-1210-2-ND 800 1716.00 | CTX33-2-R 
32.86 96 19.69 083 131.42 8 78.77 331 513-1012-1-ND 5.15 4.68 3.48 | 513-1012-2-ND 800 1740.00 | CTX33-3-R 
33.12 1.80 16.82 072 132.50 90 67.27 .287 513-1211-1-ND 5.25 4.78 3.56 | 513-1211-2-ND 600 1332.00 | CTX33-4-R 
50.18 1.50 25.03 11 200.70 15 100.11 443 513-1014-1-ND 5.50 5.00 3.72 | 513-1014-2-ND 600 1395.00 | CTX50-4-R 
50.63 64 29.34 365 202.50 32 117.38 1.461 513-1212-1-ND 5.25 478 3.56 | 513-1212-2-ND 1,100 | 2220.00/M |CTX50-1-R 
51.18 92 28.79 210 204.73 46 115.16 839 513-1016-1-ND 5.33 4.84 3.60 | 513-1016-2-ND 800 1800.00 | CTX50-2-R 
67.08 1.20 35.29 157 268.32 60 141.15 630 513-1216-1-ND 5.50 5.00 3.72 | 513-1216-2-ND 600 1395.00 | CTX68-4-R 
99.23 4 58.72 784 396.90 22 234.88 3.137 513-1195-1-ND 5.25 4.78 3.56 | 513-1195-2-ND 1,100 | 2220.00/M |CTX100-1-R 
99.23 92 54.56 302 396.90 AG 218.25 1.210 513-1198-1-ND 5.50 5.00 3.72 | 513-1198-2-ND 600 1395.00 | CTX100-4-R 
99.45 63 57.45 457 397.81 32 229.79 1.828 513-1196-1-ND 5.33 4.84 3.60 | 513-1196-2-ND 800 1800.00 | CTX100-2-R 
101.40 70 52.48 345 405.60 35 209.93 1.381 513-1197-1-ND 5.43 4.94 3.68 | 513-1197-2-ND 800 1836.00 | CTX100-3-R 
148.23 82 77A7 372 592.90 Al 308.69 1.488 513-1201-1-ND 5.50 5.00 3.72 | 513-1201-2-ND 600 1395.00 | CTX150-4-R 
200.70 64 111.08 545 802.82 32 444.32 2.180 513-1023-1-ND 5.50 5.00 3.72 | 513-1023-2-ND 600 1395.00 | CTX200-4-R 
254.40 60 122.30 615 1,017.60 308 489.20 2.460 513-1206-1-ND 5.50 5.00 3.72 | 513-1206-2-ND 600 1395.00 | CTX250-4-R 
298.12 62 147.92 672 1,192.46 31 591.66 2.687 513-1208-1-ND 5.50 5.00 3.72 | 513-1208-2-ND 600 1395.00 | CTX300-4-R 
ECONO-PAC Series 
8.08 1.80 5.31 052 32.33 90 21.23 .207 513-1124-1-ND 2.85 2.60 1.93 | 513-1124-2-ND 1,100 | 1206.00/M |CTX8-1P-R 
9.62 1.70 6.23 057 38.48 85 24.94 .227 513-1026-1-ND 2.85 2.60 1.93 | 513-1026-2-ND 1,100 | 1206.00/M |CTX10-1P-R 
9.83 2.10 6.73 045 39.30 1.05 26.92 179 513-1199-1-ND 2.85 2.60 1.93 | 513-1199-2-ND 800 964.80 | CTX10-2P-R 
9.88 2.50 6.70 047 39.53 1.25 26.79 187 513-1200-1-ND 2.85 2.60 1.93 | 513-1200-2-ND 600 723.60 | CTX10-4P-R 
19.58 1.50 13.37 .097 78.34 15 53.48 387 513-1029-1-ND 2.85 2.60 1.93 | 513-1029-2-ND 800 964.80 | CTX20-2P-R 
20.62 1.90 13.44 084 82.47 95 53.76 337 513-1205-1-ND 2.85 2.60 1.93 | 513-1205-2-ND 600 723.60 | CTX20-4P-R 
24.79 1.40 16.60 109 99.14 70 66.38 436 513-1235-1-ND 2.85 2.60 1.93 | 513-1235-2-ND 800 964.80 | CTX25-2P-R 
32.33 80 22.27 .250 129.32 40 89.06 1.001 513-1209-1-ND 2.85 2.60 1.93 | 513-1209-2-ND 1,100 | 1206.00/M | CTX33-1P-R 
32.67 1.30 21.29 126 130.70 65 85.17 503 513-1033-1-ND 2.85 2.60 1.93 | 513-1033-2-ND 800 964.80 | CTX33-2P-R 
48.80 1.20 32.21 .201 195.20 60 128.83 805 513-1213-1-ND 2.85 2.60 1.93 | 513-1213-2-ND 600 723.60 | CTX50-4P-R 
67.37 T10 43.04 238 269.50 35 172.16 952 513-1035-1-ND 285 260 1.93 | 513-1035-2-ND 600 723.60 | CTX68-4P-R 
99.01 54 63.64 557 396.06 27 254.55 2.297 513-1036-1-ND 2.85 2.60 1.93 | 513-1036-2-ND 1,100 | 1206.00/M_|CTX100-1P-R 
™ 
UNI-PAC™ and Amorphous Surface Mount Power Inductors 


Features: 


These specified parts are designed for use in National 
Semiconductors Webench program, but are also used 
in many power applications like DC-DC converters 
and battery powered equipment. Miniature size with 
maximum power density and are rugged enough for 
design in high shock environments. 

Specifications: * Operating Ambient Temperature 


Range: -40°C ~ 85°C * Infrared Reflow Temperature: 
260°C maximum for 10 seconds. 


Series 


Dimensions - Max. 
(mm) 


A B C 


UP1B 


8.89 | 6.10 | 5.0 


UP2B 


13.97 | 10.41 | 6.0 


UP2C 


12.90] 9.40 | 5.2 


Dimensions — Max. 
(mm) 


B 


8.76 


13.21 


15.00 


Rated Inductance oct(1) inms(2) Isat(3) per(4) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
Fig. (uH) + 20% (pH) Amperes Amperes (Q) (Max.) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
UPO.4C Series 
22 21.8 0.76 0.77 0.360 513-1061-1-ND 99 90 67 513-1061-2-ND 2,500 418.50/M | UPO.4C-220-R 
33 32.2 0.64 0.63 0.560 513-1063-1-ND 99 90 67 513-1063-2-ND 2,500 418.50/M | UPO.4C-330-R 
1 47 46.5 0.53 0.53 0.820 513-1064-1-ND 99 90 67 513-1064-2-ND 2,500 418.50/M | UPO.4C-470-R 
68 68.2 0.45 0.43 1.10 513-1227-1-ND 99 90 67 513-1227-2-ND 2,500 418.50/M | UPO.4C-680-R 
100 102.5 0.37 0.35 1.58 513-1060-1-ND 99 90 67 513-1060-2-ND 2,500 418.50/M | UPO.4C-101-R 
UP1B Series 

0.47 0.569 6.0 77 0.0097 513-1183-1-ND 1.10 1.00 15 513-1183-2-ND 900 417.15 | UP1B-R47-R 

1.0 1.20 44 5.3 0.0177 513-1181-1-ND 1.10 1.00 15 513-1181-2-ND 900 417.15 | UP1B-1R0-R 

47 5.15 2.2 2.6 0.0544 513-1182-1-ND 1.10 1.00 75 513-1182-2-ND 900 417.15 | UP1B-4R7-R 

10.0 11.00 1.5 1.9 0.1107 513-1180-1-ND 1.10 1.00 75 513-1180-2-ND 900 417.15 | UP1B-100-R 

15.0 16.00 1.2 455 0.1747 513-1228-1-ND 1.10 1.00 15 513-1228-2-ND 900 417.15 | UP1B-150-R 

2 22.0 23.50 1.0 1.2 0.2541 513-1069-1-ND 1.10 1.00 15 513-1069-2-ND 900 417.15 | UP1B-220-R 

33.0 36.00 0.82 0.99 0.3670 513-1071-1-ND 1.10 1.00 15 513-1071-2-ND 900 417.15 | UP1B-330-R 

47.0 48.50 0.72 0.87 0.4740 513-1073-1-ND 1.10 1.00 75 513-1073-2-ND 900 417.15 | UP1B-470-R 

68.0 73.52 0.58 0.67 0.7320 513-1074-1-ND 1.10 1.00 75 513-1074-2-ND 900 417.15 | UP1B-680-R 

100.0 112.67 0.47 0.53 111 513-1066-1-ND 1.10 1.00 15 513-1066-2-ND 900 417.15 | UP1B-101-R 

+ Tolerance is +25% Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100KHz, 0.250Vrms, 0.0 Adc. Note (2): RMS current for an approximate AT of 40°C at an ambient temperature of 
85°C Note (3): Peak current for approximately 30% rolloff UP0.4C, UP1B, 3B, 4B. 10% roll off UP2B at 20°C. Note (4): DCR limits 20°C (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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COILTRONICS’ 
= UNI-PAC™ and Amorphous Surface Mount Power Inductors (cont) 


- 
COOPER Bussmann 
Rated Inductance | OCL(1) inms(2) isat(3) | per(4) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
Fig. (wH) + 20% (WH) | Amperes Amperes | (Max.) (Q) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
150.0 152.40 0.40 0.46 1.61 §13-1229-1-ND 1.10 1.00 15 513-1229-2-ND 900 417.15 UP1B-151-R 
2 220.0 223.10 0.36 0.38 1.96 513-1070-1-ND 1.10 1.00 75 513-1070-2-ND 900 41715 | UP1B-221-R 
330.0 331.90 0.28 0.31 3.10 513-1072-1-ND 1.10 1.00 75 513-1072-2-ND 900 417.415 | UP1B-331-R 
UP2B Series 
1.0 1.00 9.3 9.9 0.0065 513-1186-1-ND 1.32 1.20 90 513-1186-2-ND 550 306.08 UP2B-1R0-R 
47 477 5.5 4.2 0.0165 513-1187-1-ND 1.32 1.20 90 513-1187-2-ND 550 306.08 UP2B-4R7-R 
10.0 9.73 43 3.3 0.0267 513-1185-1-ND 1.32 1.20 90 513-1185-2-ND 550 306.08 UP2B-100-R 
15.0 15.43 3.5 24 0.0410 513-1076-1-ND 1.32 1.20 90 513-1076-2-ND 550 306.08 UP2B-150-R 
22.0 22.50 2.8 2.0 0.0617 513-1230-1-ND 1.32 1.20 90 513-1230-2-ND 550 306.08 UP2B-220-R 
9 33.0 33.13 2:1 17 0.0917 513-1080-1-ND 1.32 1.20 90 513-1080-2-ND 550 306.08 UP2B-330-R 
47.0 48.65 1.7 14 0.1388 513-1082-1-ND 1.32 1.20 90 513-1082-2-ND 550 306.08 UP2B-470-R 
68.0 68.17 1.5 1.2 0.1787 513-1083-1-ND 1.32 1.20 90 513-1083-2-ND 550 306.08 UP2B-680-R 
100.0 102.60 1.2 0.95 0.2707 513-1075-1-ND 1.32 1.20 90 513-1075-2-ND 550 306.08 UP2B-101-R 
150.0 150 1.0 0.77 0.4100 513-1077-1-ND 1.32 1.20 90 513-1077-2-ND 550 306.08 UP2B-151-R 
220.0 223 0.773 0.637 0.6717 513-1079-1-ND 1.32 1.20 90 513-1079-2-ND 550 306.08 UP2B-221-R 
330.0 338 0.676 0.510 0.8783 513-1081-1-ND 1.32 1.20 90 513-1081-2-ND 550 306.08 UP2B-331-R 
UP2C Series 
2 33.0 32.11 2.16 2.20 79.7 513-1188-1-ND 1.43 1.30 97 513-1188-2-ND 900 542.70 UP2C-330-R 
UP2 Series 
3 100 102.60 1.4 0.95 0.2772 513-1184-1-ND 1.90 1.73 1.29 513-1184-2-ND 600 482.40 UP2-101-R 
UP3B Series 
10.0 11.00 43 5.2 0.0260 513-1084-1-ND 1.61 1.47 1.09 513-1084-2-ND 450 306.45 UP3B-100-R 
15.0 16.38 3.9 4.3 0.0317 §13-1231-1-ND 1.61 1.47 1.09 513-1231-2-ND 450 306.45 UP3B-150-R 
22.0 22.93 3.1 3.7 0.0490 513-1088-1-ND 1.61 1.47 1.09 513-1088-2-ND 450 306.45 UP3B-220-R 
33.0 33.85 24 3.0 0.0688 513-1089-1-ND 1.61 1.47 1.09 513-1089-2-ND 450 306.45 UP3B-330-R 
3 47.0 51.00 19 24 0.1082 §13-1232-1-ND 1.61 1.47 1.09 513-1232-2-ND 450 306.45 UP3B-470-R 
68.0 69.50 1.6 2.0 0.1558 513-1092-1-ND 1.61 1.47 1.09 513-1092-2-ND 450 306.45 UP3B-680-R 
100.0 101.40 1.4 1.8 0.2053 513-1085-1-ND 1.61 1.47 1.09 513-1085-2-ND 450 306.45 UP3B-101-R 
150.0 152.9 1.2 1.4 0.2960 513-1087-1-ND 1.61 1.47 1.09 513-1087-2-ND 450 306.45 UP3B-151-R 
330.0 332.80 0.75 0.98 0.7330 513-1090-1-ND 1.61 1.47 1.09 513-1090-2-ND 450 306.45 UP3B-331-R 
UP4B Series 
1.0 0.916 17.3 37.3 0.0023 513-1189-1-ND 1.83 1.67 1.24 513-1189-2-ND 275 212.44 UP4B-1R0-R 
15 1.52 13.4 28.9 0.0039 513-1190-1-ND 1.83 1.67 1.24 513-1190-2-ND 275 212.44 UP4B-1R5-R 
15.0 15.61 5.5 941 0.0230 513-1094-1-ND 1.83 1.67 1.24 513-1094-2-ND 275 212.44 UP4B-150-R 
22.0 22.61 45 7.6 0.0340 513-1096-1-ND 1.83 1.67 1.24 513-1096-2-ND 275 212.44 UP4B-220-R 
3 47.0 48.10 3.1 §.2 0.0740 513-1098-1-ND 1.83 1.67 1.24 513-1098-2-ND 275 212.44 UP4B-470-R 
68.0 69.14 24 43 0.1200 513-1099-1-ND 1.83 1.67 1.24 513-1099-2-ND 275 212.44 UP4B-680-R 
100.0 99.42 2.0 3.6 0.1700 513-1093-1-ND 1.83 1.67 1.24 513-1093-2-ND 275 212.44 UP4B-101-R 
150.0 146.90 We 3.0 0.2392 513-1233-1-ND 1.83 1.67 1.24 §13-1233-2-ND 275 212.44 UP4B-151-R 
220.0 221.40 1.4 24 0.3571 513-1234-1-ND 1.83 1.67 1.24 513-1234-2-ND 275 212.44 UP4B-221-R 
CTXO06 Series 
22 23.1 + 8.5 6.8 0.0117 513-1102-ND 6.89 6.26 4.66 _ — — CTX06-14622 
4 33 34.1 $ he Ta 0.0141 513-1101-ND 6.96 6.33 471 _ al _ CTX06-14621 
47 47.24 al 8.5 0.0166 513-1100-ND 9.09 8.26 6.15 = = = CTX06-14620 


+ Tolerance is 25% Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100kHz, 0.250Vrms, 0.0 Adc. Note (2): RMS current for an approximate AT of 40°C at an ambient temperature of 85°C. Note (3): Peak 
current for approximately 30% roll off UP0.4C, UP1B, 3B, 4B. 10% roll off UP2B at 20°C. Note (4): DCR limits 20°C 


Shielded High Power Inductors — DR Series (SMD) __ [Ross cate: a 
Commuant eries Square Height Cs) 
Features: Designed for use in many power applications, DC-DC converters, LCD panels, DVD players and portable power devices. 2) pare ue ree Wee 
Specifications: * Operating Ambient Temperature Range: -40°C ~ 125°C *IR Reflow Temperature: 260°C maximum for 10 pet a 134 43 ee 
seconds DR127 125 8.00 
Rated Induct- oci(1) Inms(2) Igqq(3) per(4) Volt-"Sec(5) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
ance (j!H) + 20% (1H) Amperes Amperes Peak (Q) (Typ.) Typ. Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
DR73 Series 
1.00 0.992 5.28 7.97 0.0102 3.56 513-1130-1-ND 1.57 1.43 1.07 513-1130-2-ND 1,350 664.51/M | DR73-1R0-R 
1.50 1.482 4.67 6.52 0.0130 4.36 513-1132-1-ND 1.57 1.43 1.07 513-1132-2-ND 1,350 664.51/M | DR73-1R5-R 
4.70 4.422 3.09 3.78 0.0297 7.52 513-1133-1-ND 1.57 1.43 1.07 513-1133-2-ND 1,350 664.51/M | DR73-4R7-R 
6.80 6.480 2.55 3.12 0.0435 9.11 513-1134-1-ND 1.57 1.43 1.07 513-1134-2-ND 1,350 664.51/M | DR73-6R8-R 
10.0 10.30 2.08 2.47 0.0656 11.5 513-1129-1-ND 1.57 1.43 1.07 513-1129-2-ND 1,350 664.51/M | _DR73-100-R 
15.0 15.01 1.83 2.05 0.0844 13.9 513-1135-1-ND 1.57 1.43 1.07 §13-1135-2-ND 1,350 664.51/M | DR73-150-R 
33.0 34.41 1.31 1.35 0.1660 21.0 513-1131-1-ND 1.57 1.43 1.07 513-1131-2-ND 1,350 664.51/M | DR73-330-R 
47.0 48.62 1.08 1.14 0.2410 24.9 513-1136-1-ND 1.57 1.43 1.07 513-1136-2-ND 1,350 664.51/M | DR73-470-R 
DR74 Series 
1.00 0.952 5.39 10.2 0.0099 3.08 513-1139-1-ND 1.61 1.47 1.09 513-1139-2-ND 1,100 681.00/M | DR74-1R0-R 
1.50 1.422 4.94 8.35 0.0118 3.76 513-1389-1-ND NEW! 1.61 1.47 1.09 513-1389-2-ND 1,100 681.00/M | DR74-1R5-R 
2.20 1.986 4.76 7.06 0.0126 4.45 513-1140-1-ND 1.61 1.47 1.09 513-1140-2-ND 1,100 681.00/M | DR74-2R2-R 
10.0 9.882 241 3.17 0.0489 9.92 513-1137-1-ND 1.61 1.47 1.09 513-1137-2-ND 1,100 681.00/M | DR74-100-R 
15.0 16.09 2.11 2.48 0.0637 12.7 513-1138-1-ND 1.61 1.47 1.09 513-1138-2-ND 1,100 681.00/M | __DR74-150-R 
22.0 21.73 1.75 2.13 0.0925 14.7 513-1390-1-ND NEW! 1.61 1.47 1.09 513-1390-2-ND 1,100 681.00/M | DR74-220-R 
33.0 33.01 1.41 1.73 0.143 18.1 513-1141-1-ND 1.61 1.47 1.09 513-1141-2-ND 1,100 681.00/M | DR74-330-R 
100 101.6 0.86 0.99 0.383 31.8 513-1225-1-ND 1.61 1.47 1.09 513-1225-2-ND 1,100 681.00/M | DR74-101-R 
150 150.0 0.69 0.81 0.591 38.6 513-1388-1-ND NEW! 1.61 1.47 1.09 513-1388-2-ND 1,100 681.00/M | DR74-151-R 
220 227.0 0.56 0.66 0.907 47.5 513-1391-1-ND NEW! 1.61 1.47 1.09 513-1391-2-ND 1,100 681.00/M |__DR74-221-R 
330 335.6 0.45 0.54 1.41 57.8 513-1392-1-ND NEW! 1.61 1.47 1.09 513-1392-2-ND 1,100 681.00/M | DR74-331-R 
1000 1009 0.27 0.31 3.89 100 513-1387-1-ND NEW! 1.61 1.47 1.09 513-1387-2-ND 1,100 681.00/M | DR74-102-R 
NEW! DR124 Series NEW! 
1.0 0.83 13.9 18.00 .003 — 513-1427-1-ND 1.65 1.50 1.12 513-1427-2-ND 750 522.00 | DR124-1R0-R 
1.5 1.37 W4 14.00 .00475 - 513-1428-1-ND 1.65 1.50 1.12 513-1428-2-ND 750 522.00} DR124-1R5-R 
2.2 2.04 94 11.45 .00592 - 513-1429-1-ND 1.65 1.50 1.12 513-1429-2-ND 750 522.00} DR124-2R2-R 
47 4.88 65 7.65 .01350 - 513-1430-1-ND 1.65 1.50 1.12 513-1430-2-ND 750 522.00} DR124-4R7-R 
10 8.94 45 5.80 02333 - 513-1431-1-ND 1.65 1.50 1.12 513-1431-2-ND 750 522.00 | _DR124-100-R 
12 11.5 44 4.96 03167 _ 513-1432-1-ND 1.65 1.50 1.12 513-1432-2-ND 750 522.00 | DR124-120-R 
15 14.2 3.6 4.62 .03730 - 513-1433-1-ND 1.65 1.50 1.12 513-1433-2-ND 750 522.00 | DR124-150-R 
22 20.7 3.2 3.83 .05399 - 513-1434-1-ND 1.65 1.50 1.12 513-1434-2-ND 750 522.00 | DR124-220-R 
33 31.2 26 3.12 .08083 _ 513-1435-1-ND 1.65 1.50 1.12 513-1435-2-ND 750 522.00 | DR124-330-R 
47 44.0 2:2 2.63 12466 _ 513-1436-1-ND 1.65 1.50 1.12 513-1436-2-ND 750 522.00 | DR124-470-R 
100 95.1 1.5 1.79 25667 - 513-1437-1-ND 1.65 1.50 1.12 513-1437-2-ND 750 522.00 | DR124-101-R 
220 216 1.0 1.15 .55800 - 513-1438-1-ND 1.65 1.50 1.12 513-1438-2-ND 750 522.00 | DR124-221-R 
330 327 0.83 0.92 -82500 - 513-1439-1-ND 1.65 1.50 1.12 513-1439-2-ND 750 522.00 | DR124-331-R 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100kHz, 0.250Vrms, 0.0 Adc. Note (2): RMS current for an approximate AT of 40°C without core loss. It is recommended that the temperature of the 
part not exceed 125°C. Note (3): Peak current for approximate 25% roll off at 25°C. Note (4): DCR limits 20°C Note (5): Applied Volt-Time product (V-yS) across the inductor at 100kHz necessary to 
generate a core loss equal to 10% of the total losses for 40°C temperature rise. (Continued) 
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€ COILTRONICS® : e . 
Shielded High Power Inductors — DR Series (SMD) (cont) 


COOPER Bussmann 
Rated Induct- ocL(1) Inms(2) Isat (3) pcr(4) Volt-Sec(5) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
ance (WH) + 20% (pH) Amperes Amperes Peak (Q) (Typ.) Typ. Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | PartNo. 
DR125 Series 
1.00 0.894 15.0 23.6 0.0024 4.43 513-1126-1-ND 1.65 1.50 A) 513-1126-2-ND 600 417.60 | DR125-1R0-R 
4.70 5.274 7.18 9.71 0.0105 10.8 513-1125-1-ND 1.65 1.50 1.412 §13-1125-2-ND 600 417.60 | DR125-4R7-R 
22.0 22.36 3.70 471 0.0396 22.2 513-1127-1-ND 1.65 1.50 1.12 §13-1127-2-ND 600 417.60 | DR125-220-R 
47.0 47.47 271 3.24 0.0740 32.3 513-1128-1-ND 1.65 1.50 1.412 §13-1128-2-ND 600 417.60 | DR125-470-R 
68.0 67.91 2.22 2.70 0.101 38.6 513-1386-1-ND NEW! 1.65 1.50 2 513-1386-2-ND 600 417.60 | DR125-680-R 
DR127 Series 
0.47 0.419 17.9 56.0 0.00195 3.50 513-1059-1-ND 1.72 1.57 AA 513-1059-2-ND 350 254.63 | DR127-R47-R 
1.00 0.821 15.5 40.0 0.00313 4.90 513-1218-1-ND 1.72 1.57 117 §13-1218-2-ND 350 254.63 | DR127-1R0-R 
1.50 1.357 13.5 31.1 0.00341 6.30 513-1219-1-ND 1.72 1.57 1.17 §13-1219-2-ND 350 254.63 | DR127-1R5-R 
2.20 2.027 12.5 25.5 0.00402 7.70 513-1220-1-ND 1.72 1.57 117 513-1220-2-ND 350 254.63 | DR127-2R2-R 
3.30 2.831 10.5 21.5 0.00567 9.10 513-1221-1-ND 1.87 1.70 1.27 §13-1221-2-ND 350 276.15 | DR127-3R3-R 
4.70 4.841 8.25 16.5 0.00917 11.9 513-1222-1-ND 72 1.57 117 513-1222-2-ND 350 254.63 | DR127-4R7-R 
6.80 7.387 7.34 13.3 0.0116 14.7 513-1055-1-ND 1.72 1.57 Ai §13-1055-2-ND 350 254.63 | DR127-6R8-R 
8.20 8.861 6.32 12.2 0.0157 16.1 513-1058-1-ND 1.72 1.57 117 513-1058-2-ND 350 254.63 | DR127-8R2-R 
10.0 10.47 6.04 11.2 0.0172 17.5 513-1037-1-ND 1.72 1.57 1.17 §13-1037-2-ND 350 254.63 | DR127-100-R 
15.0 14.09 5.03 9.66 0.0247 20.3 513-1040-1-ND 1.72 1.57 117 513-1040-2-ND 350 254.63 | DR127-150-R 
22.0 22.93 4.00 7.57 0.0391 25.9 513-1044-1-ND 1.72 1.57 1.17 513-1044-2-ND 350 254.63 | DR127-220-R 
33.0 33.92 3.23 6.22 0.0600 31.5 513-1047-1-ND 1.72 1.57 117 513-1047-2-ND 350 254.63 | DR127-330-R 
47.0 47.05 2.95 5.28 0.0719 37.1 513-1050-1-ND 1.72 1.57 1.17 513-1050-2-ND 350 254.63 | DR127-470-R 
68.0 66.48 2.44 4.44 0.105 444 513-1053-1-ND 1.72 1.57 AAe 513-1053-2-ND 350 254.63 | DR127-680-R 
82.0 79.75 2.09 4.06 0.143 48.3 513-1056-1-ND 1.72 1.57 1.17 513-1056-2-ND 350 254.63 | DR127-820-R 
100 99.31 1.96 3.64 0.163 53.9 513-1038-1-ND 1.72 1.57 117 513-1038-2-ND 350 254.63 | DR127-101-R 
150 144.9 1.59 3.01 0.247 65.1 513-1041-1-ND 1.72 1.57 117 513-1041-2-ND 350 254.63 | DR127-151-R 
220 221.5 1.29 2.43 0.376 80.5 513-1045-1-ND V72: 1.57 117 513-1045-2-ND 350 254.63 | DR127-221-R 
330 323.6 1.04 2.01 0.574 97.3 513-1048-1-ND 1.72 1.57 1.17 513-1048-2-ND 350 254.63 | DR127-331-R 
470 467.1 0.85 1.68 0.861 117 513-1051-1-ND 1.72 1.57 1.17 §13-1051-2-ND 350 254.63 | DR127-471-R 
680 676.7 0.76 1.39 1.08 141 513-1223-1-ND 1.72 1.57 117 §13-1223-2-ND 350 254.63 | DR127-681-R 
820 818.1 0.65 1.27 1.47 155 513-1224-1-ND 1.72 1.57 117 §13-1224-2-ND 350 254.63 | DR127-821-R 
1000 1005 0.61 1.14 1.66 172 513-1217-1-ND 1.72 1.57 1.17 §13-1217-2-ND 350 254.63 | DR127-102-R 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100KHz, 0.25Vrms, 0.0 Adc. Note (2): RMS current for an approximate AT of 40°C without core loss. It is recommended that the temperature of the part not exceed 
125°C. Note (3): Peak current for approximately 25% roll off at 20°C. Note (4): DCR limits at 20°C —_ Note (5): Applied Volt-Time product (V-S) across the inductor. This value represents the applied V-yS at 100KHz 
necessary to generate a core loss equal to 10% of the total losses for 40°C temperature rise 


Shielded Low Profile, High Power 
Inductors — SD Series (SMD) 


Dimensions — Max. (mm) 
Series Square Height 


Specifications: * Operating Ambient Temperature: -40°C~85°C SD10 5.20 1.00 
¢ IR Reflow Temperature: 240°C maximum for 30 seconds, 260°C maximum for 10 seconds for ROHS Compliant components SD14 5.20 1.45 
Rated Induct- oc) | tpms(2) Isat(3) pcr(4) | Volt-wSec(5) | Part Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
ance (lH) + 20% (WH) | Amperes | Amperes Peak (Q) Typ. Typ. Marking Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
SD10 Series 
1.00 1.119 1.93 2.25 0.0448 3.3 B 513-1168-1-ND 1.79 1.63 1.22 513-1168-2-ND 3,800 757.50/M | $D10-1R0-R 
2.20 2.081 1.35 1.65 0.0912 45 D 513-1169-1-ND 1.79 1.63 1.22 513-1169-2-ND 3,800 757.50/M | $D10-2R2-R 
3.30 3.339 1.24 1.31 0.1078 57 E 513-1170-1-ND 1.79 1.63 1.22 513-1170-2-ND 3,800 757.50/M | SD10-3R3-R 
4.70 4.893 1.04 1.08 0.1535 6.9 F 513-1226-1-ND 1.79 1.63 1.22 513-1226-2-ND 3,800 757.50/M | $D10-4R7-R 
6.20 6.743 0.94 0.92 0.1870 8.1 G 513-1172-1-ND 1.79 1.63 1.22 513-1172-2-ND 3,800 757.50/M | _SD10-6R2-R 
8.20 8.889 0.800 0.800 0.2607 9.3 H 513-1173-1-ND 1.79 1.63 1.22 513-1173-2-ND 3,800 757.50/M | $D10-8R2-R 
10.0 10.07 0.760 0.752 0.336 99 J 513-1167-1-ND 1.79 1.63 1.22 513-1167-2-ND 3,800 757.50/M | $D10-100-R 
$D14 Series 
3.2 3.19 1.94 2.08 0.0663 79 G 513-1176-1-ND 1.79 1.63 1.22 513-1176-2-ND 3,800 757.50/M | SD14-3R2-R 
45 4.53 1.64 1.74 0.0935 9.4 H 513-1177-1-ND 1.79 1.63 1.22 513-1177-2-ND 3,800 757.50/M | SD14-4R5-R 
6.9 6.98 1.35 1.41 0.1363 11.6 J 513-1178-1-ND 1.79 1.63 1.22 513-1178-2-ND 3,800 757.50/M | SD14-6R9-R 
8.8 8.88 1.14 1.25 0.1913 13.1 K 513-1179-1-ND 1.79 1.63 1.22 513-1179-2-ND 3,800 757.50/M | SD14-8R8-R 
10 9.93 14 1.18 0.2058 13.9 L 513-1174-1-ND 1.79 1.63 1.22 513-1174-2-ND 3,800 757.50/M | $D14-100-R 
15 14.68 0.98 0.969 0.2609 16.9 M 513-1175-1-ND 1.79 1.63 1.22 513-1175-2-ND 3,800 757.50/M | _$D14-150-R 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100KHz, 0.250Vrms, 0.0 Adc. Note (2): RMS current for an approximate AT of 40°C without core loss. It is recommended that the temperature of the part not exceed 
125°C. Note (3): Peak current for approximate 30% roll off at 20°C. Note (4): DCR limits 20°C. Note (5): Applied Volt-Time product (V-uS) across the inductor at 100kHz necessary to generate a core loss equal to 10% of 
the total losses for 40°C temperature rise. 


Dual Winding, Shielded Inductors/Transformers seies | Square | elait 
. . SDQ12 5.2 1.20 
DRQ/Low Profile SDQ Series (SMD) pravs | 76 355 
Features: DRQ125 12.5 6.00 
DRQ127 12.5 8.00 


Dual winding inductors can be used as either a single inductor, or in coupled inductor/transformer applications (1:1 
turns ratio), offering a broad range of inductance and current ratings. 

Specifications: 

* Operating Temperature: -40°C ~ 125°C, SDQ Series -40°C ~ 85°C (ranges are application specific) 


* Reflow Temperature: 260°C for 10 second max., 200VAC isolation between windings. Turns Ratio: (1-2):(3-4) 1:1 Dual Inductor Series Mode Parallel Mode 
Parallel Ratings Series Ratings 
Rated Isat(3) Isat(3) Cut Tape 
Inductance | OCL(1) | Ipms(2) | (Amperes | DCR(4) | volt(5)| ocL(1) | Ipms(2) | (Amperes | DCR(4) | voit(5) | Digi-Key Price Each Tape and Reel+ Coiltronics 
(HH) +20% (!H)| Amperes Peak) (0) (Typ.) | wSec. | +20% (WH) | Amperes | Peak) (Q) (Typ.) | pSec. | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
SDQ12 Series 
6.2 6.25 1.02 1.22 0.2387 8.75 25.00 0.512 0.608 0.9548 17.5 513-1111-1-NDt 1.98 1.80 1.34 3,800 835.50/M | SDQ12-6R2-R 
8.2 8.41 0.868 1.05 0.3318 10.15 33.64 0.434 0.524 1.33 20.3 513-1112-1-NDA 1.98 1.80 1.34 3,800 835.50/M | SDQ12-8R2-R 
DRQ73 Series 
0.33 0.306 6.19 14.4 0.0074 1.98 1.224 3.10 7.18 0.0296 3.96 513-1236-1-ND 1.72 1.57 AA7 1,350 728.00/M | DRQ73-R33-R 
1.00 0.992 §.25 7.97 0.0103 3.56 3.968 2.63 3.99 0.0411 7.12 513-1237-1-ND 1.72 1.57 1.17 1,350 728.00/M | DRQ73-1R0-R 
1.50 1.482 4.64 6.52 0.0132 4.36 5.928 2.32 3.26 0.0527 8.72 513-1238-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 728.00/M | DRQ73-1R5-R 
2.20 2.070 411 5.52 0.0167 5.15 8.280 2.06 2.76 0.0669 10.3 513-1239-1-ND 1.72 1.57 1.17 1,350 728.00/M | DRQ73-2R2-R 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100KHz, 0.250Vrms, 0.0 Adc Parallel (1,2-4,2) Series: (1-4) tie (2-3) Note (2): RMS current for an approximate AT of 40°C without core loss. It is recommended that 
the temperature of the part not exceed 125°C. Note (3): Peak current for approximately 30% roll off at 20°C. Note (4): DCR limits at 20°C Note (5): Applied Volt-Time product (V-"S) across the inductor. This value 
represents the applied V-uS at 100kHz necessary to generate a core loss equal to 10% of the total losses for a 40°C temperature rise. 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND t+ Part Marking: G A Part Marking: H (Continued) 
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7 COILTRONICS” 
Dual Winding, Shielded Inductors/Transformers DRQ/Low Profile SDQ Series (SMD) (cont) 


- 
COOPER Bussmann 
Parallel Ratings Series Ratings 
Rated Isqt(3) Igat(3) Cut Tape 
Inductance | OCL(1) | Ipms(2) | (Amperes | DCR(4) | volt(5)} OcL(1) | Ipns(2) | (Amperes | dcR(4) | voit(5) | Digi-Key Price Each Tape and Reel+ Coiltronics 
(1H) +20% (!H)| Amperes Peak) (0) (Typ.) | wSec. | +20% (WH) | Amperes | Peak) (Q) (Typ.) | wSec. | PartNo. a 10 100 Qty. Pricing Part No. 
3.30 3.540 3.31 4.22 0.0259 6.73 14.16 1.66 2.11 0.1035 13.5 513-1240-1-ND 1.72 1.57 1.17 1,350 728.00/M | DRQ73-3R3-R 
4.70 4.422 3.09 3.78 0.0297 7.52 17.69 1.55 1.89 0.1188 15.0 | 513-1241-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 728.00/M | DRQ73-4R7-R 
6.80 6.480 2.55 3.12 0.0435 9.11 25.92 1.28 1.56 0.1742 18.2 513-1242-1-ND 1.72 1.57 1.17 1,350 728.00/M | DRQ73-6R8-R 
8.20 8.930 2.19 2.66 0.0592 10.7 35.72 1.10 1.33 0.2368 21.4 513-1243-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 728.00/M | DRQ73-8R2-R 
10.0 10.30 2.08 2.47 0.0656 11.5 41.20 1.04 1.24 0.2623 23.0 | 513-1244-1-ND 72: 1.57 1417 1,350 728.00/M | DRQ73-100-R 
15.0 15.01 1.83 2.05 0.0844 13.9 60.04 0.916 1.03 0.339 27.8 | 513-1245-1-ND 1.72 1.57 1417 1,350 728.00/M | DRQ73-150-R 
22.0 22.65 1.62 1.67 0.107 17.0 90.60 0.811 0.83 0.429 34.0 | 513-1246-1-ND 1.72 1.57 fA? 1,350 728.00/M | DRQ73-220-R 
33.0 34.41 1.31 1.35 0.166 21.0 137.6 0.653 0.68 0.665 42.0 | 513-1247-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 728.00/M | DRQ73-330-R 
47.0 48.62 1.08 1.14 0.241 24.9 194.5 0.542 0.57 0.965 49.8 513-1248-1-ND 1.72 1.57 1.17 1,350 728.00/M | DRQ73-470-R 
68.0 68.91 0.89 0.96 0.358 29.7 275.6 0.444 0.48 1.43 59.4 513-1249-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 728.00/M | DRQ73-680-R 
82.0 80.37 0.86 0.89 0.384 32.1 321.5 .0430 0.44 1.54 64.2 513-1250-1-ND 1.72 1.57 1.17 1,350 728.00/M | DRQ73-820-R 
100 101.4 0.73 0.79 0.527 36.0 405.6 0.367 0.39 2.11 72.0 | 513-1251-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 728.00/M | DRQ73-101-R 
150 150.9 0.58 0.65 0.851 44.0 603.6 0.289 0.32 3.41 88.0 | 513-1252-1-ND ie72: 1.57 1.17 1,350 728.00/M | DRQ73-151-R 
220 223.3 0.52 0.53 1.05 53.5 893.2 0.260 0.27 4.20 107 §13-1253-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 728.00/M | DRQ73-221-R 
330 325.5 0.42 0.44 1.59 64.5 1302 0.211 0.22 6.36 129 §13-1254-1-ND 1.72 1.57 147 1,350 728.00/M | DRQ73-331-R 
470 465.8 0.35 0.37 2.36 77.2 1863 0.173 0.18 9.44 154 §13-1255-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 728.00/M | DRQ73-471-R 
680 676.5 0.29 0.31 3.47 93.1 2706 0.143 0.15 13.88 186 513-1256-1-ND 1.72 1.57 Al?’ 1,350 728.00/M | DRQ73-681-R 
820 821.7 0.27 0.28 3.93 103 3287 0.134 0.14 15.72 206 §13-1257-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 728.00/M | DRQ73-821-R 
1000 995.0 0.26 0.25 4.34 113 3980 0.128 0.13 17.36 226 513-1258-1-ND 1.72 1.57 1.417 1,350 728.00/M | DRQ73-102-R 
DRQ74 Series 
0.33 0.294 6.20 18.4 0.0074 1.71 1.176 3.10 9.18 0.0295 3.42 | 513-1259-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-R33-R 
1.00 0.952 5.33 10.2 0.0100 3.08 3.808 2.66 5.10 0.0400 6.16 | 513-1260-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-1R0-R 
1.50 1.422 4.96 8.35 0.0115 3.76 5.688 2.48 417 0.0461 7.52 | 513-1261-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-1R5-R 
2.20 1.986 4.66 7.06 0.0130 4.45 7.944 2.33 3.53 0.0521 8.9 513-1262-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-2R2-R 
3.30 3.396 3.94 5.40 0.0183 5.81 13.58 1.97 2.70 0.0732 11.6 | 513-1263-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-3R3-R 
4.70 5.182 3.34 4.37 0.0254 7.18 20.73 1.67 2.19 0.102 14.4 513-1264-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-4R7-R 
6.80 7.344 2.60 3.67 0.0418 8.55 29.38 1.30 1.84 0.167 17.1 513-1265-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-6R8-R 
8.20 8.566 2.53 3.40 0.0441 9.23 34.26 1.27 1.70 0.177 18.5 513-1266-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-8R2-R 
10.0 9.882 2.41 3.17 0.0489 9.92 39.53 1.20 1.58 0.196 19.8 513-1267-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-100-R 
15.0 16.09 2.11 2.48 0.0637 12.7 64.36 1.05 1.24 0.255 25.4 513-1268-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-150-R 
22.0 21.73 1.75 2.13 0.0925 14.7 86.92 0.874 1.07 0.371 29.4 513-1148-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 742.50/M | DRQ74-220-R 
33.0 33.01 1.41 1.73 0.143 18.1 132.0 0.702 0.87 0.574 36.2 513-1269-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-330-R 
47.0 49.64 1.15 1.41 0.216 22.2 198.6 0.573 0.71 0.865 44.4 513-1270-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-470-R 
68.0 69.67 1.03 1.19 0.265 26.3 278.7 0.517 0.60 1.06 52.6 | 513-1271-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-680-R 
82.0 80.95 0.91 1.11 0.345 28.4 323.8 0.453 0.55 1.38 56.8 §13-1272-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-820-R 
100 101.6 0.86 0.99 0.383 31.8 406.4 0.430 0.49 1.53 63.6 | 513-1273-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-101-R 
150 150.0 0.69 0.81 0.591 38.6 600.0 0.346 0.41 2.37 lee 513-1274-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-151-R 
220 227.0 0.56 0.66 0.907 475 908.0 0.279 0.33 3.63 95.0 | 513-1275-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-221-R 
330 335.6 0.45 0.54 1.41 57.8 1342 0.224 0.27 5.66 116 513-1276-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-331-R 
470 465.3 0.40 0.46 1.74 68.1 1861 0.202 0.23 6.97 136 §13-1277-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-471-R 
680 671.2 0.33 0.38 2.58 81.7 2685 0.166 0.19 10.3 163 513-1278-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-681-R 
820 812.7 0.31 0.35 2.93 89.9 3251 0.156 0.17 Az 180 513-1279-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-821-R 
1000 1009 0.27 0.31 3.89 100 4036 0.135 0.16 15.6 200 513-1280-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-102-R 
DRQ125 Series 
0.47 0.456 17.6 33.0 0.0018 3.17 1.824 8.80 16.5 0.0078 6.34 513-1281-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-R47-R 
1.00 0.894 15.0 23.6 0.0024 4.43 3.576 7.51 11.8 0.096 8.86 | 513-1282-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-1R0-R 
1.50 1.478 13.8 18.3 0.0029 5.70 §.912 6.89 9.15 0.0114 11.4 513-1283-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-1R5-R 
2.20 2.208 10.9 15.0 0.0045 6.97 8.832 5.46 7.50 0.0182 13.9 | 513-1284-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-2R2-R 
3.30 3.084 9.26 12.7 0.0063 8.23 12.34 4.63 6.35 0.0253 16.5 513-1285-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-3R3-R 
4.70 5.274 7.18 9.71 0.0105 10.8 21.10 3.59 4.86 0.0420 21.6 | 513-1286-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-4R7-R 
6.80 6.588 6.64 8.68 0.0123 12.0 26.35 3.32 4.34 0.0492 24.0 | 513-1287-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-6R8-R 
8.20 8.048 5.54 7.86 0.0176 13.3 32.19 2.77 3.93 0.0705 26.6 | 513-1288-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-8R2-R 
10.0 9.654 5.35 TAT 0.0189 14.6 38.62 2.67 3.59 0.0757 29.2 513-1289-1-ND 1.87 1.70 1:27 600 473.40 | DRQ125-100-R 
15.0 15.35 4.27 5.69 0.0298 18.4 61.40 2.13 2.85 0.120 36.8 513-1290-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-150-R 
22.0 22.36 3.70 471 0.0396 22.2 89.44 1.84 2.36 0.159 44.4 §13-1291-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-220-R 
33.0 33.74 3.28 3.84 0.0505 27.2 135.0 1.64 1.92 0.203 54.4 513-1292-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-330-R 
47.0 47.47 2.71 3.24 0.0740 32.3 189.9 1.35 1.62 0.297 64.6 | 513-1293-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-470-R 
68.0 67.91 2.22 2.70 0.101 38.6 271.6 1.11 1.35 0.440 77.2 513-1294-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-680-R 
82.0 86.89 2.05 2.39 0.128 43.7 347.6 1.03 1.20 0.515 87.4 513-1295-1-ND 1.87 1.70 A27: 600 473.40 | DRQ125-820-R 
100 102.7 1.78 2.20 0.170 47.5 410.8 0.892 1.10 0.682 95.0 | 513-1296-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-101-R 
150 151.1 1.48 1.81 0.248 57.6 604.4 0.739 0.905 0.991 115.2 | 513-1297-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-151-R 
220 216.8 1.19 1.51 0.384 69.0 867.2 0.594 0.755 1.54 138 513-1298-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-221-R 
330 332.6 1.06 1.22 0.482 85.5 1330 0.530 0.610 1.93 171 513-1299-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-331-R 
470 473.1 0.87 1.02 0.718 102 1892 0.434 0.510 2.87 204 §13-1300-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-471-R 
680 679.8 0.70 0.85 1.10 122 2719 0.350 0.425 4.42 244 §13-1301-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-681-R 
820 828.0 0.60 0.77 1.49 135 3312 0.301 0.385 5.96 270 513-1302-1-ND 1.87 1.70 Acee: 600 473.40 | DRQ125-821-R 
1000 1008 0.57 0.70 1.69 149 4032 0.283 0.350 6.76 298 §13-1303-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-102-R 
DRQ127 Series 
0.47 0.419 17.9 56.0 | 0.00195 | 350 ] 1.676 8.94 28 0.0078 | 7.0 | 513-1304-1-ND 2.01 1.83 1.37 | 350 297.85 | DRQ127-R47-R 
1.00 0.821 15.5 40.0 0.00261 4.90 3.284 7.74 20 0.0104 9.8 513-1305-1-ND 2.01 1.83 1.37 350 297.85 | DRQ127-1R0-R 
1.50 1.357 13.5 31.1 0.00341 6.30 5.428 6.77 15.6 0.0137 12.6 | 513-1306-1-ND 2.01 1.83 1.37 350 297.85 | DRQ127-1R5-R 
2.20 2.027 12.5 25.5 0.00373 7.70 8.108 6.23 12.7 0.0161 15.4 513-1307-1-ND 2.01 1.83 1.37 350 297.85 | DRQ127-2R2-R 
3.30 2.831 10.4 21.5 0.00567 9.10 11.32 5.23 10.8 0.0229 18.2 513-1308-1-ND 2.01 1.83 1.37 350 297.85 | DRQ127-3R3-R 
4.70 4.841 8.25 16.5 0.00917 11.9 19.36 4.13 8.24 0.0367 23.8 §13-1147-1-ND 2.01 1.83 1.37 350 297.68 | DRQ127-4R7-R 
6.80 7.387 7.34 13.3 0.0116 14.7 29.55 3.67 6.67 0.0465 29.4 513-1309-1-ND 2.01 1.83 1.37 350 297.85 | DRQ127-6R8-R 
8.20 8.861 6.32 12.2 0.0157 16.1 35.44 3.16 6.09 0.0627 32.2 513-1310-1-ND 2.01 1.83 1.37 350 297.85 | DRQ127-8R2-R 
10.0 10.47 6.04 11.2 0.0172 175 41.88 3.02 5.60 0.0686 35.0 | 513-1143-1-ND 2.01 1.83 1.37 350 297.68 | DRQ127-100-R 
15.0 14.09 5.03 9.66 0.0247 20.3 56.36 2.51 4.83 0.099 40.6 | 513-1144-1-ND 2.01 1.83 1.37 350 297.68 | DRQ127-150-R 
22.0 22.93 4.00 7.57 0.0391 25.9 91.72 2.00 3.78 0.157 51.8 | 513-1145-1-ND 2.01 1.83 1.37 350 297.68 | DRQ127-220-R 
33.0 33.92 3.23 6.22 0.0600 31.5 135.7 1.61 3.11 0.241 63.0 | 513-1146-1-ND 2.01 1.83 1.37 350 297.68 | DRQ127-330-R 
47.0 47.05 2.95 5.28 0.0719 37.1 188.2 1.47 2.64 0.288 74.2 513-1311-1-ND 2.01 1.83 1.37 350 297.85 | DRQ127-470-R 
68.0 66.48 2.44 4.44 0.105 444 265.9 1.22 2.22 0.421 88.2 | 513-1312-1-ND 2.01 1.83 1.37 350 297.85 | DRQ127-680-R 
82.0 79.75 2.09 4.06 0.143 48.3 319.0 1.04 2.03 0.573 96.6 | 513-1313-1-ND 2.01 1.83 1.37 350 297.85 | DRQ127-820-R 
100 99.31 1.96 3.64 0.163 53.9 397.2 0.980 1.82 0.653 107.8 | 513-1314-1-ND 2.01 1.83 1.37 350 297.85 | DRQ127-101-R 
150 144.9 1.59 3.01 0.247 65.1 579.6 0.796 1.51 0.989 130.2 | 513-1315-1-ND 2.01 1.83 1.37 350 297.85 | DRQ127-151-R 
220 221.5 1.29 2.43 0.376 80.5 886.0 0.645 1.22 1.50 161 513-1316-1-ND 2.01 1.83 1.37 350 297.85 | DRQ127-221-R 
330 323.6 1.04 2.01 0.574 97.3 1294 0.522 1.01 2.30 195 §13-1317-1-ND 2.01 1.83 1.37 350 297.85 | DRQ127-331-R 
470 467.1 0.85 1.68 0.861 117 1868 0.427 0.838 3.44 234 §13-1318-1-ND 2.01 1.83 1.37 350 297.85 | DRQ127-471-R 
680 676.7 0.76 1.39 1.08 141 2707 0.380 0.697 4.32 282 513-1319-1-ND 2.01 1.83 1.37 350 297.85 | DRQ127-681-R 
820 818.1 0.65 1.27 1.47 155 3272 0.325 0.633 5.88 310 513-1320-1-ND 2.01 1.83 1.37 350 297.85 | DRQ127-821-R 
1000 1005 0.61 1.14 1.66 172 4020 0.307 0.571 6.64 344 §13-1321-1-ND 2.01 1.83 1.37 350 297.85 | DRQ127-102-R 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100KHz, 0.250Vrms, 0.0 Adc Parallel (1,2-4,2) Series: (1-4) tie (2-3) Note (2): RMS current for an approximate AT of 40°C without core loss. It is recommended that 
the temperature of the part not exceed 125°C. Note (3): Peak current for approximately 30% roll off at 20°C. Note (4): DCR limits at 20°C Note (5): Applied Volt-Time product (V-yS) across the inductor. This value 
represents the applied V-uS at 100kHz necessary to generate a core loss equal to 10% of the total losses for a 40°C temperature rise. 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND t+ Part Marking: G A Part Marking: H 
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= comTRonics’ COMMon Mode Inductors (SMD) — cms series Ein om 
Series A B c 
— Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 160°C Isolation x a 
i . CMS1 9.4 | 7.2 | 26 
a Voltage: 300Vdc, Noise attenuation up to 44dB * Frequency Range: Up to A B cus2 | 89 | 11.4] 6.0 
COOPER Bussmann 100MHz ¢ IR Reflow Temperature: 260°C for 10 seconds maximum c 2 z Z 
OCL Nominal(1) IRMS DCR @ 20°C Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
+20% (uH) Amperes (Max.) (mQ) (Typ.) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
4.5 7.00 2.7 513-1114-1-ND 2.16 1.97 1.46 513-1114-2-ND 2,000 912.00/M CMS1-1-R 
415 2.60 19 513-1113-1-ND 2.16 1.97 1.46 513-1113-2-ND 2,000 912.00/M | CMS1-7-R 
102 2.80 19 513-1115-1-ND 3.00 2.73 2.03 513-1115-2-ND 800 1014.00 CMS2-4-R 
Note (1): Definition: OCL = Open Circuit Inductance + 160°C maximum, inductance values are sustained up to 160°C 
1 Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 75°C, UL94V-O flammability test 
Toroidal Power Inductors f pee : 
Induc- ocL(t) | Ipc(2) | Isar(3) | DCR @ 20°C | Digi-Key Price Each Coiltronics 
Fig. | tance (yH) |+ 20% (uH) | Amperes | Amperes | (Max) (mQ) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
_ : 1 50 50.29 2.6 27 71.5 513-1108-ND 146 1.33 99 | CTX50-1-52-R 
Dimensions (mm) 2 50 50.29 2.6 2.7 71.5 513-1116-ND 2.52 2.30 1.71 | CTX50-1-52LP-R 
Series oD Thickness 2 250 251.1 4.2 4.2 83.3 513-1117-ND 4.26 3.87 2.88 | CTX250-2-52LP-R 
Caos Lies a Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100kHz, 0.250 Vrms, 0.0 Adc. Note (2): DC Current for an approximate AT of 
: : 30°C at 75°C ambient with no core loss. Note (3): Peak current for an approximate 30% roll-off in open circuit inductance. 
Hig h Current RoHS Induc- | oct Jipms(2)|Isar@) [DCR @ 20°C] Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key T&RPricing | Coiltronics 
Courtiant tance (uH)| +20% (uH)| Amps | Amps | (Max) (mQ) | Part No. i 10 100 Part No. 1,500 Part No. 
Pressed Power 2) 0.15 0.15 26 52 2.5 513-1366-1-ND 2.84 2.58 1.92 | 513-1366-2-ND 1120.00/M | HCP0703-R15-R 
0.22 0.22 23 40 2.8 513-1367-1-ND 2.84 2.58 1.92 | 513-1367-2-ND 1120.00/M | HCP0703-R22-R 
Ind uctors (SM D) 0.47 0.47 17 26 4.2 513-1368-1-ND 284 2.58 1.92 | 513-1368-2-ND 14120.00/M | HCP0703-R47-R 
A 0.68 0.68 15 25 5.5 513-1369-1-ND 2.84 2.58 1.92 | 513-1369-2-ND 1120.00/M | HCP0703-R68-R 
— HCP0703 Series 0.82 0.82 13 | 24 8.0 513-1370-1-ND 2.84 2.58 1.92 | 513-1370-2-ND 1120.00/M | HCP0703-R82-R 
1.0 1.0 WW 22 10 513-1359-1-ND 2.84 2.58 1.92 | 513-1359-2-ND 1120.00/M | HCP0703-1RO0-R 
‘ 405) 1.5 9 18 15 513-1360-1-ND 2.84 2.58 1.92 | 513-1360-2-ND 1120.00/M | HCP0703-1R5-R 
a 2.2 2.2 8 14 20 513-1361-1-ND 2.84 2.58 1.92 | 513-1361-2-ND 1120.00/M | HCP0703-2R2-R 
3.3 3.3 6 13.5 30 513-1362-1-ND 2.84 2.58 1.92 | 513-1362-2-ND 1120.00/M | HCP0703-3R3-R 
47 4.7 5.5 10 40 513-1363-1-ND 2.84 2.58 1.92 | 513-1363-2-ND 1120.00/M_| HCP0703-4R7-R 
. 6.8 6.8 4.5 8 60 513-1364-1-ND 2.84 2.58 1.92 | 513-1364-2-ND 1120.00/M | HCP0703-6R8-R 
Dim.in:mm 8.2 8.2 4 75 68 513-1365-1-ND 2.84 258 1.92 | 513-1365-2-ND 1120.00/M | HCP0703-8R2-R 
10.0 10.0 3 7.0 105 513-1358-1-ND 2.84 2.58 1.92 | 513-1358-2-ND 1120.00/M | HCP0703-100-R 


¢ Core Material: Pressed powdered iron ° Fre- 
quency Range: Up to 1MHz Operating Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100kHz, 0.25V, 0.0Adc. 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C for approximately 20% rolloff (at 25°C) 


Note (2): DC current for an approximate AT of 40°C without core loss. 


Note (3): Peak 


Shielded High Power Inductors 
Low Profile (SMD) — pr Series 


¢ Core Material: Ferrite 
« Frequency Range: Up to 1MHz 


¢ Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C 
Induc- oct(1) Inms(2) Isat(3) DCR @20°C Dimension Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
tance (uH) | +30% (WH) Amps Amps (mQ) (max.) H (mm) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
DR1030 
piel Ad 75 9.50 6.8 3.0 513-1327-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1327-2-ND 1,000 783.00 DR1030-1R1-R 
1.8 1.9 5.9 741 11.0 3.0 513-1328-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1328-2-ND 1,000 783.00 DR1030-1R8-R 
2.8 2.8 5.4 6.08 12.7 3.0 513-1330-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1330-2-ND 1,000 783.00 DR1030-2R8-R 
3.9 4.0 4.3 5.13 20.0 3.0 513-1332-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1332-2-ND 1,000 783.00 DR1030-3R9-R 
5.2 5.2 3.7 4.75 27.5 3.0 513-1334-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1334-2-ND 1,000 783.00 DR1030-5R2-R 
6.8 6.8 3.5 3.90 30.0 3.0 513-1336-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1336-2-ND 1,000 783.00 DR1030-6R8-R 
8.2 8.4 3.3 3.54 34.1 3.0 513-1338-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1338-2-ND 1,000 783.00 DR1030-8R2-R 
10 10.4 2.8 3.18 48.0 3.0 513-1322-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1322-2-ND 1,000 783.00 DR1030-100-R 
15 14.8 2.3 2.66 68.8 3.0 513-1325-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1325-2-ND 1,000 783.00 DR1030-150-R 
22 22.8 1.8 2.19 114.6 3.0 513-1329-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1329-2-ND 1,000 783.00 DR1030-220-R 
33 32.4 1.6 1.81 136.3 3.0 513-1331-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1331-2-ND 1,000 783.00 DR1030-330-R 
47 47.9 1.3 1.52 200.0 3.0 513-1333-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1333-2-ND 1,000 783.00 DR1030-470-R 
68 66.6 11 1.24 303.7 3.0 513-1335-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1335-2-ND 1,000 783.00 DR1030-680-R 
82 82.4 1.0 1.14 382.3 3.0 513-1337-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1337-2-ND 1,000 783.00 DR1030-820-R 
100 100 0.9 1.05 417.4 3.0 513-1323-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1323-2-ND 1,000 783.00 DR1030-101-R 
120 119.3 0.8 0.95 602.0 3.0 513-1324-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1324-2-ND 1,000 783.00 DR1030-121-R 
150 155.3 0.7 0.86 670.1 3.0 513-1326-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1326-2-ND 1,000 783.00 DR1030-151-R 
NEW! DR1040 NEW! 
1.5 1.4 6.5 10.00 8.1 4.0 513-1393-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1393-2-ND 850 688.50 DR1040-1R5-R 
25. 24 6.10 7.80 9.0 4.0 513-1394-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1394-2-ND 850 688.50 DR1040-2R5-R 
3.8 3.6 5.50 6.40 13.0 4.0 513-1395-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1395-2-ND 850 688.50 DR1040-3R8-R 
5.2 5.2 5.40 5.50 17.0 4.0 513-1396-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1396-2-ND 850 688.50 DR1040-5R2-R 
7.0 6.8 4.50 4.80 20.0 4.0 513-1397-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1397-2-ND 850 688.50 DR1040-7RO-R 
8.2 8.1 3.98 4.60 29.0 4.0 513-1398-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1398-2-ND 850 688.50 DR1040-8R2-R 
10 9.6 3.80 4.40 35.0 4.0 513-1399-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1399-2-ND 850 688.50 DR1040-100-R 
15 14.9 3.10 3.60 50.0 4.0 513-1400-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1400-2-ND 850 688.50 DR1040-150-R 
22 21.1 2.50 2.90 73.0 4.0 513-1401-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1401-2-ND 850 688.50 DR1040-220-R 
33 32.6 2.20 2.45 93.0 4.0 513-1402-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1402-2-ND 850 688.50 DR1040-330-R 
47 45.8 1.90 2.10 128 4.0 513-1403-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1403-2-ND 850 688.50 DR1040-470-R 
68 65.3 1.42 1.65 183 4.0 513-1404-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1404-2-ND 850 688.50 DR1040-680-R 
82 86.8 1.29 1.47 260 4.0 513-1405-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1405-2-ND 850 688.50 DR1040-820-R 
100 101.4 1.25 1.35 304 4.0 513-1406-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1406-2-ND 850 688.50 DR1040-101-R 
150 148.3 0.85 1.15 430 4.0 513-1407-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1407-2-ND 850 688.50 DR1040-151-R 
220 216.2 0.70 0.92 640 4.0 513-1408-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1408-2-ND 850 688.50 DR1040-221-R 
330 323.4 0.52 0.70 1090 4.0 513-1409-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1409-2-ND 850 688.50 DR1040-331-R 
NEW! DR1050 NEW! 
0.8 0.70 9.70 13.50 4.0 5.0 513-1410-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1410-2-ND 500 405.00 DR1050-R80-R 
1.5 1.37 8.60 10.50 5.0 5.0 513-1411-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1411-2-ND 500 405.00 DR1050-1R5-R 
2.2 2.27 7.52 9.25 6.8 5.0 513-1412-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1412-2-ND 500 405.00 DR1050-2R2-R 
47 4.43 6.13 6.70 11.9 5.0 513-1413-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1413-2-ND 500 405.00 DR1050-4R7-R 
8.2 8.09 5.24 5.00 19.0 5.0 513-1414-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1414-2-ND 500 405.00 DR1050-8R2-R 
10 10.1 4.80 4.58 22.5 5.0 513-1415-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1415-2-ND 500 405.00 DR1050-100-R 
15 14.8 3.80 3.70 32.5 5.0 513-1416-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1416-2-ND 500 405.00 DR1050-150-R 
22 23.5 3.12 3.00 48.4 5.0 513-1417-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1417-2-ND 500 405.00 DR1050-220-R 
33 34.3 2.56 2.50 71.9 5.0 513-1418-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1418-2-ND 500 405.00 DR1050-330-R 
47 47.1 2.06 2.10 111 5.0 513-1419-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1419-2-ND 500 405.00 DR1050-470-R 
56 56.7 1.96 1.94 123 5.0 513-1420-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1420-2-ND 500 405.00 DR1050-560-R 
68 67.2 1.84 1.70 139 5.0 513-1421-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1421-2-ND 500 405.00 DR1050-680-R 
100 97.5 1.52 1.45 205 5.0 513-1422-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1422-2-ND 500 405.00 DR1050-101-R 
150 149.2 1.26 1.15 298 5.0 513-1423-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1423-2-ND 500 405.00 DR1050-151-R 
220 221.8 1.00 0.98 472 5.0 513-1424-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1424-2-ND 500 405.00 DR1050-221-R 
330 320.6 0.83 0.80 693 5.0 513-1425-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1425-2-ND 500 405.00 DR1050-331-R 
390 396.5 0.76 0.72 810 5.0 513-1426-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1426-2-ND 500 405.00 DR1050-391-R 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100kHz, 0.1V, 0.0Adc Note (2): DC current for an approximate AT of 30°C without core loss. Note (3): Peak for approximately 35% rolloff maximum (at 25°C) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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COOPER Bussmann 


NEW! Low Profile Power = Bottom View 
Inductors Drum Core (SMD) ® 


Specifications: * Frequency Range: up to 1MHz * Operating Temperature Range: 
-40°C ~ 125°C * Solder Reflow Temperature: 260°C max. for 10 seconds maximum 


Inductance] OCL(™) | Irms(2) | Isat(3) DCR (mo) Dimension (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
(uH) +30% (uH) | Amps | Amps |@20°C (Typical)} A B c Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
$D6020 Series 
41 3.9 2.22 1.95 47.5 6.0 6.0 2.0 | 513-1463-1-ND 98 89 66 513-1463-2-ND 2,600 413.00/M SD6020-4R1-R 
6.2 6.5 1.63 1.40 80.0 6.0 6.0 2.0 | 513-1464-1-ND 98 89 66 513-1464-2-ND 2,600 413.00/M SD6020-6R2-R 
10 9.7 1.39 1.20 103.3 6.0 6.0 2.0 | 513-1465-1-ND 98 89 66 513-1465-2-ND 2,600 413.00/M SD6020-100-R 
12 a 1.31 1.10 115.0 6.0 6.0 2.0 | 513-1466-1-ND 98 89 66 513-1466-2-ND 2,600 413.00/M SD6020-120-R 
22 20 0.94 0.80 241.7 6.0 6.0 2.0 | 513-1467-1-ND 98 89 66 513-1467-2-ND 2,600 413.00/M SD6020-220-R 
47 45 0.61 0.54 495.8 6.0 6.0 2.0 | 513-1468-1-ND 98 89 66 513-1468-2-ND 2,600 413.00/M SD6020-470-R 
68 68 0.50 0.43 700.0 6.0 6.0 2.0 | 513-1469-1-ND 98 89 66 513-1469-2-ND 2,600 413.00/M SD6020-680-R 
100 94 0.42 0.36 1000 6.0 6.0 2.0 | 513-1470-1-ND 98 89 66 513-1470-2-ND 2,600 413.00/M SD6020-101-R 
SD6030 Series 
2.7 2.7 4.08 2.60 13 6.0 6.0 3.0 | 513-1471-1-ND 98 89 66 513-1471-2-ND 2,000 413.00/M SD6030-2R7-R 
3.3 3.3 3.54 2.40 18 6.0 6.0 3.0 | 513-1472-1-ND 98 89 66 513-1472-2-ND 2,000 413.00/M SD6030-3R3-R 
4.2 41 3.11 2.20 23 6.0 6.0 3.0 | 513-1473-1-ND 98 89 66 513-1473-2-ND 2,000 413.00/M SD6030-4R2-R 
7.8 78 2.38 1.60 39 6.0 6.0 3.0 | 513-1474-1-ND 98 89 66 513-1474-2-ND 2,000 413.00/M SD6030-7R8-R 
10 9.3 2.15 1.30 48 6.0 6.0 3.0 | 513-1475-1-ND 98 89 66 513-1475-2-ND 2,000 413.00/M SD6030-100-R 
12 11.3 1.99 1.20 56 6.0 6.0 3.0 | 513-1476-1-ND 98 89 66 513-1476-2-ND 2,000 413.00/M SD6030-120-R 
22 20.4 1.57 0.90 90 6.0 6.0 3.0 | 513-1477-1-ND 98 89 66 513-1477-2-ND 2,000 413.00/M SD6030-220-R 
44 44.0 1.10 0.62 185 6.0 6.0 3.0 | 513-1478-1-ND 98 89 66 513-1478-2-ND 2,000 413.00/M SD6030-440-R 
68 65.6 0.92 0.52 263 6.0 6.0 3.0 | 513-1479-1-ND 98 89 66 513-1479-2-ND 2,000 413.00/M SD6030-680-R 
100 94.4 0.76 0.42 385 6.0 6.0 3.0 | 513-1480-1-ND 98 89 66 513-1480-2-ND 2,000 413.00/M SD6030-101-R 
$D7030 Series 
3.3 3.3 3.7 3.00 20 7.0 7.0 3.0 | 513-1481-1-ND 1.17 1.07 -80 513-1481-2-ND 1,500 495.00/M SD7030-3R3-R 
5.0 4.9 3.2 2.40 26 7.0 7.0 3.0 | 513-1482-1-ND 1.17 1.07 -80 513-1482-2-ND 1,500 495.00/M SD7030-5R0-R 
7.3 7.0 2.3 2.10 45 7.0 7.0 3.0 | 513-1483-1-ND 1.17 1.07 .80 513-1483-2-ND 1,500 495.00/M SD7030-7R3-R 
8.0 78 2.2 1.85 48 7.0 7.0 3.0 | 513-1484-1-ND 1.17 1.07 -80 513-1484-2-ND 1,500 495.00/M SD7030-8R0-R 
10 10.0 2.1 1.70 54 7.0 7.0 3.0 | 513-1485-1-ND 1.17 1.07 -80 513-1485-2-ND 1,500 495.00/M SD7030-100-R 
22 21.0 1.4 1.20 107 7.0 7.0 3.0 | 513-1486-1-ND 1.17 1.07 -80 513-1486-2-ND 1,500 495.00/M SD7030-220-R 
44 43.4 ny! 0.80 198 7.0 7.0 3.0 | 513-1487-1-ND TAZ 1.07 -80 513-1487-2-ND 1,500 495.00/M SD7030-440-R 
68 66.6 0.85 0.65 253 7.0 7.0 3.0 | 513-1488-1-ND 1.17 1.07 -80 513-1488-2-ND 1,500 495.00/M SD7030-680-R 
100 95.5 0.70 0.54 446 7.0 7.0 3.0 | 513-1489-1-ND 1.17 1.07 -80 513-1489-2-ND 1,500 495.00/M SD7030-101-R 


Note (1): Open circuit Inductance Test Parameters: 100kHz, 0.1V, 0.0Adc. Note (2): Irms: DC current for an approximate AT of 40°C without core loss. It is recommended that the temperature of the part not exceed 125°C 
under worst case operating conditions verified in the end application. Note (3): Isat Amperes peak for 35% rolloff (@25°C). 


NEW! Low Profile 
Power Inductors 
Shielded Drum Core 
(SMD) 


Bottom View Bottom View Bottom View 


Inductance | OCL(1) | Irms(2) Isat(3) DCR (mQ) Dimension | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
(uH) (uH) Amps Amps | @20°C (Typical) A (mm) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 1 — SD53 Series 
2.00 2.00 2.64 3.30 17 _ 513-1453-1-ND .99 90 67 513-1453-2-ND 2,600 419.00/M SD53-2R0-R 
3.30 3.30 2.26 2.60 29 _ 513-1454-1-ND .99 90 67 513-1454-2-ND 2,600 419.00/M SD53-3R3-R 
4.70 4.70 2.01 2.10 39 _ 513-1455-1-ND .99 90 67 513-1455-2-ND 2,600 419.00/M SD53-4R7-R 
6.80 6.80 1.65 1.85 59 _ 513-1456-1-ND .99 90 67 513-1456-2-ND 2,600 419.00/M SD53-6R8-R 
10.0 10.0 1.41 1.40 77 = 513-1457-1-ND 99 -90 67 513-1457-2-ND 2,600 419.00/M SD53-100-R 
15.0 15.0 1.10 1.10 122 = 513-1458-1-ND .99 -90 67 513-1458-2-ND 2,600 419.00/M SD53-150-R 
22.0 22.0 0.81 0.94 179 _ 513-1459-1-ND .99 -90 67 513-1459-2-ND 2,600 419.00/M SD53-220-R 
47.0 47.0 0.64 0.64 303 _— 513-1460-1-ND .99 -90 67 513-1460-2-ND 2,600 419.00/M SD53-470-R 
68.0 68.0 0.52 0.58 452 _— 513-1461-1-ND .99 90 67 513-1461-2-ND 2,600 419.00/M SD53-680-R 
100 100 0.44 0.45 689 = 513-1462-1-ND 99 -90 67 513-1462-2-ND 2,600 419.00/M SD53-101-R 
Fig. 2 — SD8328 Series 
2.5 2.7 6.6 4.5 12 3.0 513-1490-1-ND 1.07 97 72 513-1490-2-ND 1,280 450.00/M SD8328-2R5-R 
3.3 3.4 6.1 4.0 14 3.0 513-1491-1-ND 1.07 97 72 513-1491-2-ND 1,280 450.00/M SD8328-3R3-R 
47 5.0 45 3.6 19 3.0 513-1492-1-ND 1.07 97 f2 513-1492-2-ND 1,280 450.00/M SD8328-4R7-R 
7.3 76 3.4 2.9 30 3.0 513-1493-1-ND 1.07 97 72 513-1493-2-ND 1,280 450.00/M SD8328-7R3-R 
10 9.1 3.3 2.6 36 3.0 513-1494-1-ND 1.07 97 72 513-1494-2-ND 1,280 450.00/M SD8328-100-R 
15 14.5 2.35 2.0 53 3.0 513-1495-1-ND 1.07 97 72 513-1495-2-ND 1,280 450.00/M | SD8328-150-R 
22 21.1 1.85 1.7 76 3.0 513-1496-1-ND 1.07 97 72 513-1496-2-ND 1,280 450.00/M $D8328-220-R 
33 31.9 1.45 1.4 120 3.0 513-1497-1-ND 1.07 97 72 513-1497-2-ND 1,280 450.00/M $D8328-330-R 
47 44.9 1.30 1.2 150 3.0 513-1498-1-ND 1.07 97 72 513-1498-2-ND 1,280 450.00/M SD8328-470-R 
68 64.2 0.98 1.0 220 3.0 513-1499-1-ND 1.07 97 whe 513-1499-2-ND 1,280 450.00/M SD8328-680-R 
100 97.0 0.80 0.8 330 3.0 513-1500-1-ND 1.07 97 72 513-1500-2-ND 1,280 450.00/M SD8328-101-R 
Fig. 2 — SD8350 Series 
47 4.2 4.10 5.5 18.5 45 513-1501-1-ND ag 1.07 80 513-1501-2-ND 750 371.25 SD8350-4R7-R 
6.8 6.8 3.90 4.4 20.8 4.5 513-1502-1-ND AA? 1.07 80 513-1502-2-ND 750 371.25 SD8350-6R8-R 
10 9.9 3.20 4.0 31.4 4.5 513-1503-1-ND AA? 1.07 80 513-1503-2-ND 750 371.25 SD8350-100-R 
22 20.4 1.80 2.6 63.5 4.5 513-1504-1-ND 1.17 1.07 80 513-1504-2-ND 750 371.25 SD8350-220-R 
47 44.9 1.30 1.8 130 4.5 513-1505-1-ND AA? 1.07 80 513-1505-2-ND 750 371.25 SD8350-470-R 
68 65.1 1.00 15 200.8 45 513-1506-1-ND 1417 1.07 80 513-1506-2-ND 750 371.25 | SD8350-680-R 
100 99.7 0.80 13 308.0 45 513-1507-1-ND 147 1.07 80 513-1507-2-ND 750 371.25 | SD8350-101-R 
Fig. 3 — LDSO705 Series 
47 5.08 3.32 3.53 21 = 513-1445-1-ND 1.24 1.13 84 513-1445-2-ND 1,000 525.00 LDS0705-4R7M-R} 
10.0 9.30 2.54 2.61 36 = 513-1446-1-ND 1.24 1.13 84 513-1446-2-ND 1,000 525.00 LDS0705-100M-R 
15.0 14.78 2.04 2.07 56 _ 513-1447-1-ND 1.24 1.13 84 513-1447-2-ND 1,000 525.00 LDS0705-150M-R 
22.0 21.53 1.66 1.71 84 = 513-1448-1-ND 1.24 1.13 84 513-1448-2-ND 1,000 525.00 LDS0705-220M-R 
47.0 45.71 1.21 1.18 158 a 513-1449-1-ND 1.24 1.13 84 513-1449-2-ND 1,000 525.00 LDS0705-470M-R 
100.0 98.9 0.808 0.800 357 = 513-1450-1-ND 1.24 1.13 84 513-1450-2-ND 1,000 525.00 LDS0705-101M-R 
150.0 152.0 0.649 0.645 554 = 513-1451-1-ND 1.24 1.13 84 513-1451-2-ND 1,000 525.00 LDS0705-151M-R 
220.0 216.5 0.584 0.541 680 = 513-1452-1-ND 1.24 1.13 84 513-1452-2-ND 1,000 525.00 LDS0705-221M-R 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100kHz, 0.1V, 0.0Adc. Note (2): Irms: DC current for an approximate AT of 30°C without core loss. It is recommended that the temperature of the part not exceed 125°C 
under worst case operating conditions verified in the end application. Note (3): Isat Amperes peak for approximately 15% rolloff (@25°C) 
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RoHS Frequency Operating Ambient Dimensions (mm) 

L Lt coupuast Series Range Temp. Range Series A B Cc 
eee ee ® rycen | [Fm | REAE | ere | [Bae fee | ae] BB 
High Current Power ee > ee jae to 2MHz aoe ~ 125°C HC7 13.0 138 55 

ct Be SOOKE pa HC8 104 | 104 | 40 
Inductors (SMD) Hee Ariz es S00KHE? ||) -ca0 C188 HCBLP 104 | 104 | 35 
HC8LP 1kHz ~ 500kHz -40°C ~ 155°C HC9 (0.20 ~ 1.5yH) 13.1 13.4 75 
Specifications: Hc9 1kHz ~ 500kHz -40°C ~ 155°C (2.2 ~47.0uH) | 13.1 13.8 75 
¢ IR Reflow Temperature: 260°C for 10 seconds maximum HCP1104 Up to 1MHz “55°C ~ 125°C HCP 1104 10.0 11.5 4.0 
HCP1305 Up to 1MHz -55°C ~ 125°C HCP1305 12.9 13.8 5.0 
Inductance ocL(1) Inms(2) Isat(3) DCR Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
(nH) + 20% (nH) | Amperes | Amperes Peak | (m) (Max.)| Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
FP3 Series — FLAT PAC™ 
1.0 1.10 6.26 9.5 11.2 513-1149-1-ND 2.12 1.93 1.44 513-1149-2-ND 1,700 897.00/M FP3-1R0-R 
2.0 2.00 5.40 6.9 15.0 513-1151-1-ND 2.12 1.93 1.44 513-1151-2-ND 1,700 897.00/M FP3-2R0-R 
3.3 3.20 3.63 5.5 30.0 513-1152-1-ND 1.79 1.63 1.22 513-1152-2-ND 1,700 757.50/M FP3-3R3-R 
47 4.70 3.23 4.2 40.0 513-1150-1-ND 1.79 1.63 1.22 513-1150-2-ND 1,700 757.50/M FP3-4R7-R 
NEW! FP1308 Series — FLAT PAC™ NEW! 
110 110 68 120 0.24 513-1440-1-ND 2.20 2.00 1.49 513-1440-2-ND 450 418.50 FP1308-R11-R 
210 210 68 72 0.24 513-1441-1-ND 2.20 2.00 1.49 513-1441-2-ND 450 418.50 FP1308-R21-R 
260 260 68 60 0.24 513-1442-1-ND 2.20 2.00 1.49 513-1442-2-ND 450 418.50 FP1308-R26-R 
320 320 68 45 0.24 513-1443-1-ND 2.20 2.00 1.49 513-1443-2-ND 450 418.50 FP1308-R32-R 
440 440 68 32 0.24 513-1444-1-ND 2.20 2.00 1.49 513-1444-2-ND 450 418.50 FP1308-R44-R 
HC7 Series — High Current 7 
1.0 1.05 20.30 19.6 2.1 513-1164-1-ND 3.22 2.93 2.18 513-1164-2-ND 610 829.91 HC7-1RO-R 
2.2 2.58 13.00 12.5 5.2 513-1166-1-ND 3.22 2.93 2.18 513-1166-2-ND 610 829.91 HC7-2R2-R 
47 4.81 9.80 9.2 9.0 513-1165-1-ND 3.22 2.93 2.18 513-1165-2-ND 610 829.91 HC7-4R7-R 
HC8 Series — High Current 8 
0.39 0.390 28.3 26 1.55 513-1110-1-ND 3.22 2.93 2.18 513-1110-2-ND 800 1088.40 HC8-R39-R 
1.2 1.32 16.0 14.4 4.70 513-1109-1-ND 3.22 2.93 2.18 513-1109-2-ND 800 1088.40 HC8-1R2-R 
HC8LP Series — High Current 8LP (Low Profile) 
0.39 0.430 20.2 19 2.8 513-1344-1-ND 3.22 2.93 2.18 513-1344-2-ND 800 1052.00 HC8LP-R39-R 
0.75 0.830 15.6 13.5 47 513-1345-1-ND 3.22 2.93 2.18 513-1345-2-ND 800 1052.00 HC8LP-R75-R 
1.9 1.92 10.1 8.7 11.5 513-1340-1-ND 3.22 2.93 2.18 513-1340-2-ND 800 1052.00 HC8LP-1R9-R 
45 4.57 6.5 5.6 27.6 513-1342-1-ND 3.22 2.93 2.18 513-1342-2-ND 800 1052.00 HC8LP-4R5-R 
6.9 6.98 5.2 4.6 42.8 513-1343-1-ND 3.22 2.93 2.18 513-1343-2-ND 800 1052.00 HC8LP-6R9-R 
10.0 9.90 4.3 6.8 62.9 513-1339-1-ND 3.22 2.93 2.18 513-1339-2-ND 800 1052.00 HC8LP-100-R 
33.0 32.10 2.3 21 224 513-1341-1-ND 3.22 2.93 2.18 513-1341-2-ND 800 1052.00 HC8LP-330-R 
HC9 Series — High Current 9 
0.20 0.218 46.7 65 0.50 513-1356-1-ND 2.16 1.97 1.46 513-1356-2-ND 450 418.50 HC9-R20-R 
0.47 0.544 33.7 40 0.88 513-1357-1-ND 2.16 1.97 1.46 513-1357-2-ND 450 418.50 HC9-R47-R 
1.0 1.04 23.7 28 1.87 513-1347-1-ND 1.74 1.58 1.18 513-1347-2-ND 450 337.50 HC9-1R0-R 
1.5 1.70 21.0 22 2.27 513-1348-1-ND 2.16 1.97 1.46 513-1348-2-ND 450 418.50 HC9-1R5-R 
2.2 2.53 17.2 18 3.37 513-1350-1-ND 2.16 1.97 1.46 513-1350-2-ND 450 418.50 HC9-2R2-R 
3.3 3.52 14.3 15 4.87 513-1352-1-ND 2.16 1.97 1.46 513-1352-2-ND 450 418.50 HC9-3R3-R 
4.3 4.67 13.0 13.2 5.90 513-1354-1-ND 2.16 1.97 1.46 513-1354-2-ND 450 418.50 HC9-4R3-R 
6.8 7.45 10.3 11.4 9.40 513-1355-1-ND 2.16 1.97 1.46 513-1355-2-ND 450 418.50 HC9-6R8-R 
10.0 10.9 8.50 8.6 14.0 513-1346-1-ND 2.16 1.97 1.46 513-1346-2-ND 450 418.50 HC9-100-R 
22.0 22.4 6.30 6.0 25.7 513-1349-1-ND 2.16 1.97 1.46 513-1349-2-ND 450 418.50 HC9-220-R 
33.0 34.5 4.42 48 48.8 513-1351-1-ND 2.16 1.97 1.46 513-1351-2-ND 450 418.50 HC9-330-R 
47.0 49.2 3.65 3.9 72.3 513-1353-1-ND 2.16 1.97 1.46 513-1353-2-ND 450 418.50 HC9-470-R 
HCP1104 Series — High Current, Pressed Iron Core (1104 Pkg) 
0.20 0.20 32 42 0.9 513-1371-1-ND 3.05 2.78 2.07 513-1371-2-ND 950 1164.70 HCP1104-R20-R 
0.36 0.36 30 40 1.2 513-1372-1-ND 3.05 2.78 2.07 513-1372-2-ND 950 1164.70 HCP1104-R36-R 
0.45 0.45 30 35 1.4 513-1373-1-ND 3.05 2.78 2.07 513-1373-2-ND 950 1164.70 HCP1104-R45-R 
0.56 0.56 25 32 1.8 513-1374-1-ND 3.05 2.78 2.07 513-1374-2-ND 950 1164.70 HCP1104-R56-R 
0.90 0.90 22 25 2.5 513-1375-1-ND 3.05 2.78 2.07 513-1375-2-ND 950 1164.70 HCP1104-R90-R 
HCP1305 Series — High Current, Pressed Iron Core (1305 Pkg) 
0.47 0.47 38 65 1.3 513-1379-1-ND 2.98 2.71 2.02 513-1379-2-ND 400 487.20 HCP1305-R47-R 
0.56 0.56 36 55 1.5 513-1380-1-ND 2.31 2.10 1.56 513-1380-2-ND 400 377.20 HCP1305-R56-R 
0.68 0.68 34 53 17 513-1381-1-ND 2.98 2.71 2.02 513-1381-2-ND 400 487.20 HCP1305-R68-R 
0.82 0.82 31 52 2.3 513-1382-1-ND 2.98 2.71 2.02 513-1382-2-ND 400 487.20 HCP1305-R82-R 
1.0 1.0 29 50 2.5 513-1376-1-ND 2.31 2.10 1.56 513-1376-2-ND 400 377.20 HCP1305-1R0-R 
15 1.5 23 48 41 513-1377-1-ND 2.98 2.71 2.02 513-1377-2-ND 400 487.20 HCP1305-1R5-R 
2.2 2.2 20 32 5.5 513-1378-1-ND 2.98 2.71 2.02 513-1378-2-ND 400 487.20 HCP1305-2R2-R 


Note (1): OCL; Open Circuit Inductance at no load, see data sheet for test parameters Note (2): IRs; Ampere rating for normal operation without core related losses Note (3): Isat; Saturation Ampere rating, see data 
sheet for percentage rolloff at 20°C 


NEW! High Current Power Inductors 
(SMD) — HCF1305 Series 


Specifications: 

¢ Frequency Range: 100kHz ~ 1MHz 

* Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C 

© Solder Reflow Temperature: 260°C maximum for 10 seconds 


Bottom View 


Inductance ocL(1) Inus(2) Isat(3) DCR Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 

(uH) + 20% (uH) | Amperes | Amperes Peak | (Typ) (m9) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

0.47 0.47 32.0 36.0 0.83 513-1508-1-ND 2.63 2.40 1.79 513-1508-2-ND 600 667.80 HCF1305-R47-R 
0.56 0.56 32.0 30.0 0.83 513-1509-1-ND 2.63 2.40 1.79 513-1509-2-ND 600 667.80 HCF1305-R56-R 
1.00 1.00 22.0 24.0 1.58 513-1510-1-ND 2.63 2.40 1.79 513-1510-2-ND 600 667.80 HCF1305-1R0-R 
1.20 1.20 22.0 20.0 1.58 513-1511-1-ND 2.63 2.40 1.79 513-1511-2-ND 600 667.80 HCF1305-1R2-R 
1.80 1.80 16.3 18.0 2.58 513-1512-1-ND 2.63 2.40 1.79 513-1512-2-ND 600 667.80 HCF1305-1R8-R 
2.20 2.20 16.3 15.0 2.58 513-1513-1-ND 2.63 2.40 1.79 513-1513-2-ND 600 667.80 HCF1305-2R2-R 
3.00 3.00 13.2 14.4 4.08 513-1514-1-ND 2.63 2.40 1.79 513-1514-2-ND 600 667.80 HCF1305-3R0-R 
3.30 3.30 13.2 12.5 4.08 513-1515-1-ND 2.63 2.40 1.79 513-1515-2-ND 600 667.80 HCF1305-3R3-R 
4.00 4.00 10.9 12.0 6.0 513-1516-1-ND 2.56 2.33 1.73 513-1516-2-ND 600 648.00 HCF1305-4R0-R 
4.70 4.70 10.9 10.4 6.0 513-1517-1-ND 3.55 3.23 2.40 513-1517-2-ND 600 900.00 HCF1305-4R7-R 


Note (1): OCL: Open Circuit Inductance test parameters: 100kHz, 0.1Vrms, 0.0Adc. OCL @ -40°C can be lower than OCL @20°C by 15% max. Note (2): Irms: DC current for an approximate DT of 40°C without core loss. 
Derating is necessary for AC currents. PCB layout, trace thickness and width, air-flow, and proximity of other heat generating components will affect the temperature rise. It is recommended that the temperature of the part 
not exceed 125°C under worst case operating conditions verified in the end application. Note (3): Isat1: Amperes Peak for approximately 30% rolloff (@25°C). 
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NEW! High Current Power Inductors (Thru Hole) 


— HCPT1309 Series 


Specifications: * Frequency Range: up to 1MHz * Operating Temperature Range: -40°C 


Temperature: 260°C maximum for 10 seconds max 


~ 105°C * Solder Relow 


2 


Bottom View 


oct(1) Isat) 
nominal +/- Inms(2) Peak 30% DCR (moO) Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Coiltronics 
20% (WH) Amperes Rolloff @ 20°C nom @ 20°C B c D Part No. 1 10 100 Part No. 
0.20 43.1 90.0 0.426 12.2 1.63 2.13 513-1518-ND 3.80 3.46 2.57 HCPT1309-R20-R 
0.96 19.4 55.0 0.624 12.0 1.29 1.60 513-1519-ND 3.80 3.46 2.57 HCPT1309-1RO-R 
1.59 13.7 30.6 3.82 11.8 1.15 1.40 513-1520-ND 3.80 3.46 2.57 HCPT1309-1R5-R 
2.27 12.5 25.0 4.10 11.8 1.15 1.40 513-1521-ND 3.80 3.46 2.57 HCPT1309-2R2-R 
3.31 11.4 21.0 4.80 11.8 1.15 1.40 513-1522-ND 3.80 3.46 2.57 HCPT1309-3R3-R 


Note: (1) OCL: Open Circuit Inductance test parameters: 100kHz, 0.1Vrms, 0.0Adc. Note: (2) Irms: DC current for an approximate AT of 40°C without core loss. It is recommended that the temperature of the part not exceed 
105°C under worst case operating conditions. Note: (3) Isat: Amperes Peak for approximately 30% rolloff (@25°C) See data sheet for additional rolloff ratings. 


Foil Technology, High Current Power Inductors (SMD) RoHS iranian Gi) A 
wt Series A B c c 
Features: - - ae Specifications: « Operating Ambient Temperature Range: -40°C 2) HC1 13 13 10 < 5 
* Designed for high current, high frequency, low voltage applications ~ 85°C ¢IR Reflow Temperature: 260°C for 10 seconds max. 
where low DCR and high efficiency are needed. ¢ Frequency Range: 1kHz ~ 1MHz HC2_P | 19.2 | 19.2 | 11.18 AN PLB 
Inductance oci(1) Inms() Isat) DCR Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
(uH) + 20% (uH) Amperes | Amperes Peak (Typ) (mQ) ul 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
HC1 Series 
0.22 0.218 51.42 40.5 0.34 513-1160-1-ND 2.56 2.33 1.74 513-1160-2-ND 250 270.38 | HC1-R22-R 
1.0 1.12 28.01 25.4 1.38 513-1154-1-ND 2.56 2.33 1.74 513-1154-2-ND 250 270.38 | HC1-1R0-R 
Ae 1.66 22.3 22.2 1.8 513-1155-1-ND 2.56 2.33 1.74 513-1155-2-ND 250 270.38 | HC1-1R7-R 
2.3 2.29 22.3 16.7 1.8 513-1156-1-ND 2.56 2.33 1.74 513-1156-2-ND 250 270.38 | HC1-2R3-R 
3.6 3.59 16.76 13.4 3.2 513-1157-1-ND 2.56 2.33 1.74 513-1157-2-ND 250 270.38 | HC1-3R6-R 
5.1 5.15 12.79 11.2 5.4 513-1158-1-ND 2.56 2.33 1.74 513-1158-2-ND 250 270.38 | HC1-5R1-R 
7.8 7.85 12.79 6.7 5.4 513-1159-1-ND 2.56 2.33 1.74 513-1159-2-ND 250 270.38 | HC1-7R8-R 
10 10.5 12.79 5.3 5.4 513-1153-1-ND 2.56 2.33 1.74 513-1153-2-ND 250 270.38 | HC1-100-R 
HC2LP Series 
2.2 2.00 24.3 31.90 2.3 513-1161-1-ND 3.91 3.55 = 513-1161-2-ND 130 214.50 | HC2LP-2R2-R 
4.7 4.55 17.0 21.25 4.6 513-1162-1-ND 3.91 3.55 _ 513-1162-2-ND 130 214.50 | HC2LP-4R7-R 
6.0 6.00 17.0 16.50 4.6 513-1163-1-ND 3.91 3.55 = 513-1163-2-ND 130 214.50 | HC2LP-6RO-R 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 300kHz, .25Vrms, 0.0 Adc and Isat. Note (2): IRMs Amperes for approximately AT of 40°C. DC current for an approximate AT of 40°C without core loss. Derating is 
necessary for AC currents. It is recommended that the temperature of the part not exceed 125°C under worst case operating conditions verified in the end application. Note (3): ISAT Amperes Peak for approximately 30% 


rolloff at 20°C. 


Power Over Ethernet Transformers (SMD) nants Dimensions (mm) 
Features: Versatile design allows multiple output variations. For use in IEEE 802.3af compliant applications, UPS, VoiP Phone, Bal Series A B Cc 
Wireless LAN Access points, Bluetooth Access points. 2) 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C «Infrared Reflow Temperature: 260°C for 10 seconds max., POE13W | 18.0 | 24.6 10.0 
1500VAC isolation primary to secondary »* Open Circuit Inductance Test Parameters: 100kHz, 0.1Vrms, 0.0Adc * Leakage POE26W 21.5 10.8 28.5 
Inductance: POE13W: 200kHz, 0.01Vrms, 0.0Adc; POE26W: 300kHz, 0.01Vrms, 0.0Adc 
Inductance Output Ratings Leakage Inductance | Primary Current | Digi-Key Cut Tape Price Each| Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
Wattage (uH) (No. of Outputs) x (V @ A) Typ. (UH) Peak (Adc) Part No. 1 10 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
13 100 (3) x 3.3V @ 1.35A 1.50 1.60 513-1104-1-ND 7.06 6.42 513-1104-2-ND 140 417.90 POE13W3X3.3-R 
13 100 (3) x 5.0V @ 0.90A 1.20 1.60 513-1105-1-ND 7.06 6.42 513-1105-2-ND 140 417.90 POE13W3X5.0-R 
13 100 (2) x 12.0V @ 0.60A 1.00 1.70 513-1103-1-ND 7.06 6.42 513-1103-2-ND 140 417.90 POE13W2X12-R 
V1:7.0 @ 1.1A 
13 100 V2:3.3V @ 1.1A 1.00 1.70 513-1107-1-ND 7.06 6.42 513-1107-2-ND 140 417.90 POE13W3VERS-R 
V3:1.8V @ 1.1A 
13 100 NUS ONG 1.04 1.20 1.70 513-1106-1-ND 7.06 6.42. | 513-1106-2-ND 140 | 417.90 | POE13W2VERS-R 
2:3.3V @ 1.6A 
26 160 (2) 3.3V @ 4.0A 1.0 2.6 513-1384-1-ND 6.43 5.84 513-1384-2-ND 115 322.69 POE26W3.3VS5-R 
26 160 (2) 3.3V @ 4.0A 1.0 2.6 513-1383-1-ND 6.43 5.84 513-1383-2-ND 115 322.69 POE26W3.3VS10-R 
26 160 (2) 5.0V @ 2.6A 1.0 2.6 513-1385-1-ND 6.43 5.84 513-1385-2-ND 115 322.69 POE26W5V-R 


VERSA-PAC® Inductors/ Dimensions (mm) ei dand VPHT Sones VP5 Series 
Transformers (SMD) soled | #88 
ee ves | 21.0 | 285 | 108 Ns 
Specifications: Cc 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C VP2 16.3 16.8 7.8 < 
¢ Isolation Voltage: 500Vdc VP1 A 
* Frequency Range: 1MHz VPH1 12.9 13.0 6.2 
¢ IR Reflow Temperature: 260°C for 10 seconds maximum 
Inductance(1) Isaz(2.3) Inms(2:4) Volt-ySec(5) Cut Tape 
(BASE) (BASE) (BASE) (BASE) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
+20% (uH) Max. (Amperes) Typ. (Amperes) Max. (Vs) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
9.9 1.60 2.08 65.6 513-1193-ND§ 8.13 7.39 5.50 = = = VP5-0155-R. 
10.6 0.76 1.26 33.7 513-1192-1-ND 6.60 6.00 4.47 513-1192-2-ND 300 837.00 VP2-0216-R 
12.2 0.43 0.85 21.8 513-1191-1-ND 6.43 5.84 4.35 600 1629.00 VP1-0190-R. 
27.4 0.29 0.55 32.9 513-1194-1-ND 6.43 5.84 4.35 513-1194-2-ND 600 1629.00 VPH1-0190-R 


Note (1): Lsase = Nominal Inductance of a single winding. Note (2): Isase = is the lesser of Isat(gase) and IRms(ease) Note (3): Peak current that will result in 30% saturation of the core. This current value assumes that equal 
current flows in all six windings. Saturation current per winding may be calculated as follows: ISAT = 6 x Isat(pase)/Number of windings driven. Note (4): Iams current that results in a surface temperature of approximately 
40°C above ambient. The 40°C rise occurs when the specified current flows through each of the six windings. Note (5): For multiple windings in series, the volt-sec ToTAL (uVs) capability varies as the number of windings in 


series (S): Volt-sec Tota = S x Volt-~seciease). For multiple windings in parallel, the Volt-~second tortat (uVs) capability is as shown in the table above. 


§ Bulk 
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Inductors 
Unshielded Drum Core — DU Series 


cocv 


Features: * Drop in replacements for industry prevalent competitor series * High energy storage and low resistance « Ideal for DC-DC buck or boost conversion »* Robust 
temperature deflection to prevent damage during solder reflow Specifications: * Operating Temperature Rating: -40°C ~ 85°C Note (A): Nominal Inductance tested at 


100kHz, 100mVrms at 20°C Note (B): DC current applied to produce a typical 10% drop in inductance Note (C): DC resistance is maximum at 20°C 


Induc- DCR Cut Tape 
tance Pkg. Isat Max. Dimension (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel CoEv 
HHA) | Size Tol. A(®) ate) ic Ww H Part No. 1 10 100 | PartNo. Qty. Pricing Part No. 
DU6629 Series 
100 6629 +20% 0.31 1.270 6.60 4.50 2.92 436-1087-1-ND 1.21 1.09 91 = = _ DU6629-101M 
DU1330 Series 
47 1.00 0.390 436-1096-1-ND 1.33 1.20 1.00 = = = DU1330-470M 
470 1200 ade 0.30 4.000 128° oo a0 436-1097-1-ND 1.33 1.20 1.00 = = = DU1330-471M 
MGDU2 Series — RoHS Compliant 
10 2.40 0.110 436-1140-1-ND 1.45 1.31 1.09 436-1140-2-ND 1,000 435.00 MGDU2-00001 
47 1.00 0.390 436-1142-1-ND 1.45 1.31 1.09 436-1142-2-ND 1,000 435.00 MGDU2-00005 
100 p20 aur 0.70 0.840 a 940 sees 436-1141-1-ND 1.60 1.44 1.20 436-1141-2-ND 5,000 435.00/M MGDU2-00007 
470 0.30 4.000 436-1143-1-ND 1.45 1.31 1.09 436-1143-2-ND 1,000 435.00 MGDU2-00011 
DU1352 Series 
1.0 9.00 0.0092 436-1101-1-ND 1.27 1.14 .95 436-1101-2-ND 700 266.00 DU1352-1ROM 
470 1352 +20% 0.50 1.2700 12.95 9.40 5.21 436-1103-1-ND 1.27 1.14 .95 = = _ DU1352-471M 
1,000 0.30 3.0000 436-1100-1-ND 1.27 1.14 -95 = = = DU1352-102M 
MGDU3 Series — RoHS Compliant 
1.0 9.00 0.0092 436-1146-1-ND 1.40 1.26 1.05 436-1146-2-ND 700 294.00 MGDU3-00004 
47 5.40 0.0184 436-1149-1-ND 1.65 1.49 1.24 436-1149-2-ND 700 346.50 MGDU3-00003 
10 3.80 0.0380 436-1144-1-ND 1.65 1.49 1.24 436-1144-2-ND 700 346.50 MGDU3-00009 
47 | 1952 | 420% | 460 | o.1400 | 1295 | 940 | 521 | 496-1447-1-ND 4.55 1.40 4.17 | 436-1147-2-ND 700 325.50 | MGDU3-00013 
100 1.20 0.2800 436-1145-1-ND 1.65 1.49 1.24 436-1145-2-ND 700 346.50 MGDU3-00015 
470 0.50 1.2700 436-1148-1-ND 1.55 1.40 117 436-1148-2-ND 700 325.50 MGDU3-00019 
MGDU4 Series — RoHS Compliant 
10 8.00 0.040 436-1136-1-ND 1.60 1.44 1.20 436-1136-2-ND 250 120.00 MGDU4-00002 
47 3.80 0.110 436-1138-1-ND 1.60 1.44 1.20 436-1138-2-ND 250 120.00 MGDU4-00006 
100 toa pas 2.50 0.220 1295 od as 436-1137-1-ND 1.70 1.53 1.28 436-1137-2-ND 250 127.50 MGDU4-00008 
470 1.00 0.950 436-1139-1-ND 2.10 1.89 1.58 436-1139-2-ND 250 157.50 MGDU4-00012 
DU1971 Series 
1.0 1971 +20% 20.00 0.009 18.54 15.24 7.40 436-1113-1-ND 1.61 1.45 1.21 = = = DU1971-1ROM 
MGDU5 Series — RoHS Compliant 
10 10.00 | 0.031 436-1150-1-ND 1.80 1.62 1.35 | 436-1150-2-ND 250 135.00 MGDU5-00008 
47 4.50 0.086 1.80 1.62 1.35 436-1153-2-ND 250 135.00 MGDU5-00012 
100 1971 +20% 3.00 0.190 18.54 15.24 7.40 1.80 1.62 1.35 436-1151-2-ND 250 135.00 MGDUS5-00014 
470 1.40 0.850 1.80 1.62 1.35 436-1154-2-ND 250 135.00 MGDU5-00018 
1,000 1.00 1.800 436-1152-1-ND 2.00 1.80 1.50 436-1152-2-ND 250 150.00 MGDUS5-00025 


Shielded Drum Core — DS Series 


Features: ¢ Drop-in replacements for industry prevalent competitor series * Ideal for DC-DC buck or boost conversion » High energy storage and low resistance * Robust 
temperature deflection to prevent damage during solder reflow Specifications: * Operating Temperature Rating: -40°C ~ 85°C Note (A): Nominal Inductance 
Tested at 100kHz, 100mVrms at 20°C Note (B): DC current applied to produce a typical 10% drop in inductance Note (C): DC resistance is maximum at 20°C 


Induc- DCR 2 i Cut Tape 
tance Pkg. Isat Max. Dimension (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel CoEv 
HHA) | Size Tol. A(®) ate) L Ww H Part No. i 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
MGDS5 Series 
47 4.00 0.097 436-1134-1-ND 2.20 1.98 1.65 436-1134-2-ND 250 165.00 MGDS5-00005 
100 2.40 0.207 436-1132-1-ND 2.80 2.52 2.10 436-1132-2-ND 250 210.00 MGDS5-00007 
1976 20: 18.54 15.25 7.62 
470 mani 1.10 1.080 436-1135-1-ND 2.15 1.94 1.62 436-1135-2-ND 250 161.25 MGDS5-00011 
1,000 0.80 2.010 436-1133-1-ND 2.10 1.89 1.58 436-1133-2-ND 250 157.50 MGDS5-00013 


Shielded Drum Core — DQ Series 


Features: ¢ High energy storage and low resistance * Smaller real estate than other common inductors * Robust temperature deflection to prevent damage during solder reflow 
* Highly resistive core for EMI suppression applications Specifications: * Operating Temperature Rating: -40°C ~ 85°C Note (A): Nominal Inductance Tested at 1kHz, 


1Vrms at 20°C Note (B): DC current applied to produce a typical 30% drop from the measured nominal inductance Note (C): DC resistance is maximum at 20°C 


Induc- DCR Cut Tape 
tance Pkg. Isat Max. Dimension (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel CoEv 
uH) | Size Tol. A®) ale) L Ww H Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
DQ6530 Series 
100 6350 +20% 0.34 1.39 6.50 6.90 3.00 436-1032-1-ND 1.24 1.12 93 = = = DQ6530-101M 
MGD@Q4 Series — RoHS Compliant 
10 1.84 0.049 436-1129-1-ND 1.55 1.40 U.17: 436-1129-2-ND 1,000 465.00 MGDQ4-00004 
47 7545 +20% 0.88 0.260 7.50 7.50 4.50 436-1131-1-ND 1.55 1.40 AZ: 436-1131-2-ND 1,000 465.00 MGDQ4-00012 
100 0.60 0.610 436-1130-1-ND 1.55 1.40 1.17 436-1130-2-ND 1,000 465.00 MGDQ4-00016 
MGD@Q5 Series — RoHS Compliant 
10 4.00 0.025 436-1120-1-ND 1.35 1.22 1.02 436-1120-2-ND 650 263.25 MGDQ5-00005 
47 1260 420% 1.80 0.075 12.80 12.80 6.00 436-1123-1-ND 1.35 1.22 1.02 436-1123-2-ND 650 263.25 MGDQ5-00013 
100 1.30 0.160 436-1121-1-ND 1.35 1.22 1.02 436-1121-2-ND 650 263.25 MGDQ5-00017 
1,000 0.40 1.530 436-1122-1-ND 1.30 1.17 98 436-1122-2-ND 650 253.50 MGDQ5-00029 
MGDGQ6 Series* — RoHS Compliant 
47 13.50 0.016 436-1128-1-ND 1.40 1.26 1.05 436-1128-2-ND 300 126.00 MGDQ6-00006 
10 5.40 0.022 436-1124-1-ND 1.65 1.49 1.24 436-1124-2-ND 300 148.50 MGDQ6-00009 
47 1280 +20% 2.50 0.100 12.50 12.50 8.00 436-1127-1-ND 1.80 1.62 1.35 436-1127-2-ND 300 162.00 MGDQ6-00017 
100 1.70 0.220 436-1125-1-ND 1.80 1.62 1.35 436-1125-2-ND 300 162.00 MGDQ6-00021 
1,000 0.55 1.820 436-1126-1-ND 1.55 1.40 417 436-1126-2-ND 300 139.50 MGDQ6-00033 


* MGDQ6 Series and DQ1280 Series have the same pcb pad layout 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Murata’s original thin film technology contributes further to miniaturizing 
high performance equipment because the size is small and the Q-value 
is high. 
LQP03T_04 Series 
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Ultra small 0201 size. Q value of some items has been heightened and 
direction indicator has been enabled. This enables easy impedance at 
matching RF and IF circuits, and high frequency designing. Highest class 
Q characteristics. 


LQP15M Series 


F+10.25 


/k— 1.0 —+| 
Features: * Tight inductance tolerance Ultra small size 0402 inductor, 
low profile and lightest weight in the world, enables miniaturization of 


mobile telecommunication equipment * Weight: LQP15M Series 0.61mg/ 
pcs. multilayer film type inductor 0.94mg/pcs 


LQG15HS Series 
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Chip inductors specifically designed for high frequency applications. They 
are designed to realize stable characteristics in high frequency range 
applying integrated multilayer process. Integrated multilayer process 
enables a wide range of inductance values with tight tolerance. 


LQM18F Series 


b0.8+! 


Special ferrite material, whose inductance change caused by bias current 
is small, enables large rated current of 50mA at 10 micro H. Magnetically 
shielded structure enables good crosstalk characteristics. 


LQM18N Series Electrode 


I +10.4 


Foe"l 


Magnetically shielded chip coils were developed by using original 
multilayer process technology and magnetic materials. Compact size is 
suitable for high density mounting. Shielded construction is not affected 
by interference from peripheral components. 


LQG18H Series 


Direction 
Indicator 


Designed to realize stable char- 
acteristics in high frequency range 
applying integrated multilayer 
process. Monolithic air core. 


1.6 | 


LQM21D Series 


Electrode 
ra 


k+10.5 
FT 
| Ue 
1 
Consists of magnetically shield- 
ed chip inductors. It has less 
than half the DC resistance of 
our conventional monolithic 


chip inductors as well as high 
inductance. Monolithic design. 


Part No. 


LQM21DN4R7NO00 
to N100N00 


LQM21DN220N00 


0.85 + 0.2 
1.25 + 0.2 


Test | Rated SRF Cut Tape 
Toler- |Freq./Current] Q DCR Min. Digi-Key Pricing Tape and Reel* Murata 
ance |(MHz)| (mA) |(Min.)) (ohm) (MHz) Part No. il 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
LQPO3T Series 
1.0 | +0.2nH| 500} 400 | 11 /010max.| 6,000 | 490-2481-1-ND 25° 2.11 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LQPO3TN1NOCOOD 
1.2 |+0.2nH| 500} 280 | 11 |0.13max.| 6,000 | 490-2482-1-ND 25 241 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LQPO3TN1N2COOD 
1.5 |+0.2nH| 500} 280 | 11 |016max.| 6,000 | 490-2483-1-ND 25 2.11 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LQPO3TN1N5COOD 
1.8 |+0.2nH| 500} 280 | 11 /0.16max.| 6,000 | 490-2484-1-ND 25 211 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LQPO3TN1N8CO0D 
2.2 |+0.2nH | 500 | 220 | 11 |0.18max.| 6,000 | 490-2485-1-ND 25 2.11 16.88 | 10,000 | 73.85/M_| LQPO3TN2N2CO0D 
2.7 |+0.2nH| 500} 220 | 11 |0.21max.) 6,000 | 490-2486-1-ND 25° 211 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LQPO3TN2N7COOD 
3.3 |+0.2nH | 500} 190 | 11 |0.30max.) 6,000 | 490-2487-1-ND 25 211 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LQPO3TN3N3CO0D 
3.9 |+0.2nH | 500} 170 | 11 |0.45max.) 6,000 | 490-2488-1-ND 25° 2.11 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LQPO3TN3N9CO0D 
47 | +5% | 500} 160 | 11 |0.55max.) 6,000 | 490-2489-1-ND 25 211 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LQPO3TN4N7JOOD 
5.6 | +5% | 500| 140 | 11 |0.68max.| 6,000 | 490-2490-1-ND 25 2.11 16.88 | 10,000 | 73.85/M_| LQPO3TNSN6JO0D 
68 | +5% | 500] 130 | 11 |0.75max.) 6,000 | 490-2491-1-ND 25° 2.11 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LQPO3TN6N8J00D 
8.2 | +5% | 500} 110 | 11 |0.86max.] 5,500 | 490-2492-1-ND 25 2.11 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LQPO3TN8N2JO0D 
LQPO3T_04 Series — Case 0201 
1.0 |+0.2nH| 500} 400 | 13 |0.10max.| 6,000 | 490-4069-1-ND 33° 2.77 22.12 | 10,000 | 97.00/M | LQPO3TN1NOCO4D 
1.2 |+0.2nH| 500} 280 | 13 |0.13max.| 6,000 | 490-4070-1-ND 33 2.77 22.12 | 10,000 | 97.00/M | LQPO3TN1N2CO4D 
1.5 |+0.2nH| 500} 280 | 13 |0.16max.| 6,000 | 490-4071-1-ND 33° 2.77 22.12 | 10,000 | 97.00/M | LQPO3TN1N5C04D 
1.8 |+0.2nH| 500} 280 | 13 |0.16max.| 6,000 | 490-4072-1-ND 33 2.77 22.12 | 10,000 | 97.00/M | LQPO3TN1N8C04D 
2.2 |+0.2nH| 500 | 220 | 13 [0.18max.| 6,000 | 490-4073-1-ND 332.77 22.12 | 10,000 | _97.00/M_| LQPO3TN2N2C04D 
3.3 |+0.2nH| 500} 190 | 13 /0.20max.) 6,000 | 490-4074-1-ND 33° 2.77 22.12 | 10,000 | 97.00/M | LQPO3TN3N3C04D 
3.9 |+0.2nH| 500} 170 | 13 /0.30max.) 6,000 | 490-4075-1-ND 33° 2.77 22.12 | 10,000 | 97.00/M | LQPO3TN3N9C04D 
47 | +5% | 500} 160 | 13 /0.40max.| 6,000 | 490-4076-1-ND 33° 2.77 22.12 | 10,000 | 97.00/M | LQPO3TN4N7J04D 
5.6 | +5% | 500} 140 | 13 /0.55max.) 6,000 | 490-4077-1-ND 33 2.77 22.12 | 10,000 | 97.00/M | LQPO3TN5SN6J04D 
68 | +5% | 500| 130 | 13 |0.60max.| 6,000 | 490-4078-1-ND 33 2.77 22.12 | 10,000 |_97.00/M_| LQPO3TN6N8J04D 
8.2 | +5% | 500} 110 | 13 /0.86max.) 5,500 | 490-4079-1-ND 33 2.77 22.12 | 10,000 | 97.00/M | LQPO3TN8N2J04D 
10 | +5% | 500) 100 | 13 |1.10max.} 4,500 | 490-4080-1-ND 33 2.77 22.12 | 10,000 | 97.00/M | LQPO3TN10NJ04D 
12 | +5% | 500] 90 11 |1.15max.| 3,700 | 490-4081-1-ND 33° 2.77 22.12 | 10,000 | 97.00/M | LQPO3TN12NJ04D 
15 | +5% | 500] 90 11 |1.40max.| 3,700 | 490-4082-1-ND 33° 2.77 22.12 | 10,000 | 97.00/M | LQPO3TN15NJ04D 
18 | +5% | 500| 80 11_-{1.60 max.| 3,100 | _490-4083-1-ND 25 2.11 16.88 | 10,000 | 74.00/M_| LQPO3TN18NJ04D 
22 | +5% | 500} 70 11 |2.55max.| 2,800 | 490-4084-1-ND 33° 2.77 22.12 | 10,000 | 97.00/M | LQPO3TN22NJ04D 
27 | +5% | 500} 70 11 |2.90max.| 2,500 | 490-4085-1-ND 33 2.77 22.12 | 10,000 | 97.00/M | LQPO3TN27NJO4D 
33 | +5% | 300] 60 8 |2.95max.) 2,000 | 490-4086-1-ND 33 2.77 22.12 | 10,000 | 97.00/M | LQPO3TN33NJ04D 
39 | +5% | 300] 60 8 |3.35 max.) 1,800 | 490-4087-1-ND 33 2.77 22.12 | 10,000 | 97.00/M | LQPO3TN39NJO4D 
47 | +5% | 300] 50 8 |3.60 max.) 1,600 | 490-4088-1-ND 33° 2.77 22.12 | 10,000 | 97.00/M | LQPO3TN47NJO4D 
56 | +5% | 300} 50 8 | 4.30 max.| 1,400 | 490-4089-1-ND 33 2.77 22.12 | 10,000 | 97.00/M | LQPO3TNS6NJO4D 
LQP15M Series — Case 0402 
1.0 | +0.1nH| 500} 400 | 13 /0.10max.) 6,000 | 490-1124-1-ND 20. 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LQP15MN1NOBO2D 
1.2 | +0.1nH| 500} 390 | 13 /0.10max.) 6,000 | 490-1125-1-ND 20 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LQP15MN1N2B02D 
1.5 |+0.1nH| 500} 280 | 13 /0.20max.) 6,000 | 490-1126-1-ND 20. 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LQP15MN1N5B02D 
1.8 | +0.1nH| 500} 280 | 13 /0.20max.) 6,000 | 490-1127-1-ND 20. 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LQP15MN1N8B02D 
2.2 |+0.1nH | 500 | 220 | 13 [0.30max.| 6,000 | 490-1128-1-ND 201.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M_| LQP15MN2N2B02D 
27 |+0.1nH| 500} 220 | 13 |0.30max.} 6,000 | 490-1129-1-ND 20 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LQP15MN2N7B02D 
3.3 |+0.1nH | 500} 190 | 13 |0.40max.} 6,000 | 490-1130-1-ND 20 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LQP15MN3N3B02D 
3.9 |+0.1nH | 500} 170 | 13 |0.50max.} 6,000 | 490-1131-1-ND 20. 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LQP15MN3N9B02D 
47 |+0.1nH| 500} 160 | 13 |0.60max.} 6,000 | 490-1132-1-ND 20. 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LQP15MN4N7B02D 
5.6 |+0.1nH | 500 | 140 | 13 [0.70max.| 6,000 | 490-1133-1-ND 20 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M_| LQP15MNS5N6BO2D 
6.8 |+0.1nH | 500} 130 | 13 |0.90max.} 6,000 | 490-1134-1-ND 20. 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LQP15MN6N8B02D 
8.2 |+0.1nH| 500 | 110 | 13 [1.10max.} 5,500 | 490-1135-1-ND 20 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M_ | LQP15MN8N2B02D 
LQG15HS Series — Case 0402 
1.0 | +0.3nH| 100 | 300 8 |0.07 max.) 10,000 | 490-2610-1-ND .09 74 5.88 ) 10,000 | 25.73/M | LQG15HS1NOSO2D 
1.2 |+0.3nH| 100 | 300 8 |0.09max.) 6,000 | 490-2611-1-ND .09 74 §.88 ] 10,000 | 25.73/M | LQG15HS1N2S02D 
1.5 |+0.3nH| 100 | 300 8 |0.10 max.) 6,000 | 490-2612-1-ND .09 74 5.88 ) 10,000 | 25.73/M | LQG15HS1N5S02D 
1.8 | +0.3nH| 100 | 300 8 |0.10 max.) 6,000 | 490-2613-1-ND .09 74 5.88 ) 10,000 | 25.73/M | LQG15HS1N8S02D 
2.2 | +0.3nH | 100 | 300 8 |0.12max.| 6,000 | 490-2614-1-ND .09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M_| LQG15HS2N2S02D 
2.7 |+0.3nH | 100 | 300 8 |0.15max.) 6,000 | 490-2615-1-ND .09 74 5.88 ) 10,000 | 25.73/M | LQG15HS2N7S02D 
3.3 | +0.3nH | 100 | 300 8 |0.17 max.) 6,000 | 490-2616-1-ND .09 74 §.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS3N3S02D 
3.9 | +0.3nH | 100 | 300 8 |0.18max.) 6,000 | 490-2617-1-ND .09 74 5.88 ) 10,000 | 25.73/M | LQG15HS3N9S02D 
47 |+0.3nH | 100 | 300 8 |0.18max.) 6,000 | 490-2618-1-ND .09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS4N7S02D 
5.6 | +0.3nH | 100 | 300 8 10.20 max.| 4,500 | 490-2619-1-ND .09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M_| LQG15HS5N6S02D 
6.2 | +0.3nH | 100 | 300 8 |0.22 max.) 4,500 | 490-2620-1-ND .09 74 §.88 ] 10,000 | 25.73/M | LQG15HS6N2S02D 
6.8 | +5% | 100 300 8 |0.24max.) 4,500 | 490-2621-1-ND .09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS6N8J02D 
75 | +5% | 100 300 8 |0.24 max.) 4,200 | 490-3456-1-ND .09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS7N5J02D 
8.2 | +5% | 100 | 300 8 |0.24max.) 3,700 | 490-2622-1-ND .09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS8N2J02D 
10 | +5% | 100 | 300 8 |0.26 max.) 3,400 | 490-2623-1-ND .09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS10NJ02D 
12 | +5% | 100 | 300 8 |0.28max.| 3,000 | 490-2624-1-ND .09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M_| LQG15HS12NJ02D 
15 | +5% | 100 | 300 8 |0.32 max.) 2,500 | 490-2625-1-ND .09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS15NJ02D 
18 | +5% | 100 | 300 8 |0.36 max.) 2,200 | 490-2626-1-ND .09 74 §.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS18NJ02D 
22 | +5% | 100] 300 8 |0.42max.) 1,900 | 490-2627-1-ND .09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS22NJ02D 
27 | +5% | 100] 300 8 |0.46 max.) 1,700 | 490-2628-1-ND .09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS27NJ02D 
33_ | +5% | 100 | 200 8 |0.58max.| 1,600 | 490-2629-1-ND .09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M_| LQG15HS33NJ02D 
39 | +5% | 100] 200 8 |0.65 max.) 1,200 | 490-2630-1-ND .09 79 6.32 | 10,000 | 27.65/M | LQG15HS39NJ02D 
47 | +5% | 100] 200 8 |0.72max.) 1,000 | 490-2631-1-ND .09 79 6.32 | 10,000 | 27.65/M | LQG15HS47NJ02D 
56 | +5% | 100] 200 8 | 0.82 max. 800 490-2632-1-ND .09 79 6.32 | 10,000 | 27.65/M | LQG15HS56NJ02D 
68 | +5% | 100] 180 8 | 0.92 max. 800 490-2633-1-ND .09 79 6.32 | 10,000 | 27.65/M | LQG15HS68NJ02D 
82_| +5% | 100 | 150 8 | 1.20 max. 700 490-2634-1-ND WW 88 7.00 | 10,000 | 30.63/M_| LQG15HS82NJ02D 
100 | +5% | 100} 150 8 | 1.25 max. 600 490-2635-1-ND an) 88 7.00 | 10,000 | 30.63/M | LQG15HSR10J02D 
120 | +5% | 100} 150 8 | 1.30 max. 600 490-2636-1-ND Aa) 88 7.00 | 10,000 | 30.63/M | LQG15HSR12J02D 
150 | +5% | 100} 140 8 | 2.99 max. 550 490-2637-1-ND 12 98 7.80 | 10,000 | 20.00/M | LQG15HSR15J02D 
180 | +5% | 100} 130 8 | 3.38 max. 500 490-2638-1-ND 07 58 4.64 | 10,000 | 20.30/M | LQG15HSR18J02D 
220 | +5% | 100] 120 8 | 3.77 max. 450 490-2639-1-ND 07 58 4.64 | 10,000 | 20.00/M | LQG15HSR22J02D 
270 | +5% | 100] 110 8 | 4.94 max. 400 490-2640-1-ND 07 58 4.64 | 10,000 | 20.00/M | LQG15HSR27J02D 
LQM18F Series — Case 0603 
1000 | +20% | 1 150 | — 0.20+30% 120 490-4022-1-ND 24 2.00 16.00 | 4,000 | 70.00/M | LQM18FN1ROMOOD 
2200 | +20% | 1 120 | — |0.40+30% 80 490-4023-1-ND 24 2.00 16.00 | 4,000 | 70.00/M | LQM18FN2R2M00D 
4700 | +20% | 1 80 — |0.60+30% 50 490-4024-1-ND 24 2.00 16.00 | 4,000 | 70.00/M | LQM18FN4R7M00D 
10000] +20% | 1 50 — __|0.90+30% 30 490-4025-1-ND 24 2.00 16.00 | 4,000 | 70.00/M | LQM18FN100MO00D 
LQM18N Series — Case 0603 
47 | +20% | 50 | 50 10 | 0.30 max. 260 490-1110-1-ND 23 1.93 15.44 | 4,000 | 67.55/M | LQM18NN47NMOOD 
68 | +20% | 50 | 50 10 | 0.30 max. 250 490-4032-1-ND 23 1.93 15.44 | 4,000 | 68.00/M | LQM18NN68NMOOD 
100 ) +10% | 25 | 50 15 | 0.50 max. 240 490-1111-1-ND 23 1.93 15.44 | 4,000 | 67.55/M | LQM18NNR10KO0D 
150 | +10% | 25 | 50 15 | 0.60 max. 180 490-4033-1-ND 23 1.93 15.44 | 4,000 | 68.00/M | LQM18NNR15KO0D 
220 | +10% | 25 | 50 15 | 0.80 max. 150 490-4034-1-ND 23 1.93 15.44 | 4,000 | 68.00/M_| LQM18NNR22K00D 
330 | +10% | 25 | 35 15 | 0.85 max. 125 490-4035-1-ND 23 1.93 15.44 | 4,000 | 68.00/M | LQM18NNR33K00D 
470 | +10% | 25 | 35 15) | 1.35 max. 105 490-4036-1-ND 23 1.93 15.44 | 4,000 | 68.00/M | LQM18NNR47KO0D 
680 | +10% | 25 | 35 15) | 1.70 max. 90 490-4037-1-ND 23 1.93 15.44 | 4,000 | 68.00/M | LQM18NNR68KOOD 
1000 | +10% | 10 | 25 35 | 0.60 max. 75 490-1112-1-ND 26 2.18 17.40 | 4,000 | 76.13/M | LQM18NN1ROKOOD 
1500 | +10% | 10 | 25 35 | 0.80 max. 60 490-4038-1-ND 26 218 17.40 | 4,000 | 76.00/M | LQM18NN1R5KOOD 
2200 | +10% | 10 | 15 35 | 1.15 max. 50 490-1113-1-ND 26 2.18 17.40 | 4,000 | 76.13/M | LQM18NN2R2KO0D 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1308 (1073) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Induct-| Test | Rated SRF Cut Tape 


ance | Toler- |Freq./Current] Q DCR Min. Digi-Key Pricing Tape and Reel* _| Murata 
funorator tn Hlectrontes (nH) | ance |(MHz)| (mA) |(Min.)| (ohm) (MHz) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
. . . . LQG18H Series — Case 0603 
Chip Coils Monolithic 4.2 ]+0.3nH] 100] 500 | 12 |0.10max.] 6,000 | 490-1099-1-ND 21 1.75 14.00 | 4,000 ] 61.25/M | LOG18HNiN2S00D 
and Film Type SMD (cont) 1.5 |+0.3nH| 100] 500 | 12 |0.10max.J 6,000 | 490-1100-1-ND 21 1.75 14,00 | 4,000 ) 61.25/M | LQG18HN1N5SO0D 
1.8 |+0.3nH| 100] 500 | 12 |0.10max.J 6,000 | 490-1101-1-ND 21 1.75 14.00 | 4,000 ) 61.25/M | LQG18HNiN8sooD 
LOM21F Series 2.2 |+0.3nH| 100} 500 | 12 |0.10max.) 6,000 | 490-1102-1-ND 21 1.75 14.00 | 4,000 ] 61.25/M | LOG18HN2N2so0D 
Electrode 
ae leg aeoel 27 |+0.3nH| 100] 500 | 12 |0.15max.) 6,000 | 490-1103-1-ND 21 175 14.00 | 4,000 | 61.25/M | LOG18HN2N7S00D 
- t 3.3 |#0.3nH| 100] 500 | 12 [0.15max.) 6,000 | 490-1104-1-ND 21 1.75 14.00 | 4,000 | 61.25/M | LOGi8HN3N3S00D 
28 3.9 |+0.3nH| 100} 450 | 12 |0.15max.) 6,000 | 490-1105-1-ND 21 1.75 14.00 | 4,000 ] 61.25/M | LAG18HN3N9So0D 
2571 47 |+0.3nH| 100} 450 | 12 |0.20max.) 6,000 | 490-1106-1-ND 21 1.75 14.00 | 4,000 ] 61.25/M | LOG18HN4N7S00D 
Suitable for power line choke because of its excellent direct current 5.6 |+0.3nH| 100} 430 | 12 |0.20max.) 5,000 | 490-1107-1-ND 21 1.75 14.00 | 4,000 ) 61.25/M | LOG18HNSN6SoOD 
characteristics. The series has larger rated current (60mA at 10 micro H) 6.8 +5% | 100) 430 12 | 0.25 max. 5,000 490-1108-1-ND 21 1.75 14.00 | 4,000 61.25/M | LQG18HN6N8J00D 
than conventional rated current. Monolithic ferrite core. 8.2 | +5% | 100) 400 | 12 |0.25max.} 4,000 490-1109-1-ND 21 1.75 14.00 | 4,000 61.25/M_ | LQG18HN8N2JO0D 
7 LQM21D Series — Case 0805 
ee Electrode 4.7uH] 230% | 1 | 30 | — |0.30max.) 35 | 490-1120-1-ND 26 2.49 17.52 | 4,000 | 76.65/M | LOM21DN4R7NOOD 
eos 10H | +30% | 1 | 15 | — |050max.) 24 490-1121-1-ND 26 249 17.52] 4,000 | 76.65/M | LaM21DN100No0D 
: 22H | +30% | 1 | 13 | — |065max.| 16 490-1123-1-ND 26 219 17.52 | 3,000 | 76.65/M_| LOM21DN220NO0L 
Fas"l dss+02 LQM21F Series — Case 0805 
4 1.0uH| +30% | 1 | 220 | — |o.20#30%] 105 | 490-4026-1-ND 15 1.29 1032] 4,000 | 45.00/M | Lam21FN1RONOOD 
; ; : _ F 2.2uH| +30% | 1 | 150 | — |0.28430%) 70 490-4027-1-ND 15 1.29 10.32 | 4,000 | 45.00/M | LaM21FN2R2NOOD 
est eat raltlaye use setcloay and i ovale ad vena 47pH| +20% | 1 | 120 | — |0.35+30% 25 490-4028-1-ND 25 2410 16.76 3,000 | 73.00/M | LOM21FN4R7M70L 
ti : ena: 10uH | +20% | 1 | 100 | — |0.60430%) 15 490-4029-1-ND 27 2.22 17.72 | 3,000 | 78.00/M | LOM21FN100M70L 
SETTER ee ern onanlee: Smear desian ch tow | +30% | 1 | 60 | — |o.s0:30%| 15 | 490-1122-1-ND 18 1.51 12.08 | 3,000 | 52.85/M | LOM21FN1OONOOL 
22uH| +30% | 1 | 13 | — [0.35430%] 15 490-4030-1-ND 18 151 12.08 | 3,000 | 53.00/M | LOM21FN220NOOL 
LQM31P Series 47H | +30% | 1 | 7 | — |0.60+30%| 7.5 | 490-4031-1-ND 18 1.51 12.08 | 3,000 | 53.00/M_| LOM21FN470NOOL 
LQM21N Series — Case 0805 
OAyH] +10% | 25 | 250 | 20 ]0.26max.| 340 | 490-1114-1-ND 23 1.88 15.04 | 4,000 | 65.80/M | LOM21NNR10K10D 
0.22uH| +10% | 25 | 250 | 20 |0.38max.} 220 | 490-1115-1-ND 23 1.88 15.04 | 4,000 ) 65.80/M | LQM21NNR22K10D 
es 0.47yH| +10% | 25 | 200 | 25 |O57max.| 150 | 490-1116-1-ND 23 1.88 15.04 | 4,000 ] 65.80/M_ | LQM21NNR47K10D 
LJ 6 1.0uH| +10% | 10 | 50 | 45 |0.40max.| 107 | 490-1117-1-ND 24 2.03 16.20 | 4,000 ) 70.88/M | LQM21NN1ROK10D 
15H] +10% | 10 | 50 | 45 |050max.} 87 490-1118-1-ND 24 2.03 16.20 | 4,000 ) 70.88/M | LQM21NN1RSK10D 
Catia inabeueeh ; sicsinehiciacal stack 2.2uH| +10% | 10 | 30 | 45 |0.63max.| 71 490-1119-1-ND 24 2.03 16,20 | 4,000 | 70.88/M_| LOM21NN2R2K10D 
eatures low resistance and magnetically shielded structure. 
Outstanding solder heat resistance. Either flow or reflow soldering LQM31P SERIES — Case 1206 
methods can be employed. 1.0uH| +20% | 1 | 1200 | — |0.12+25%] 60 490-4039-1-ND 60 5.00 40.00 | 3,000 | 175.00/M | LaM31PN1ROMOOL 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


LQW15A Series 


Chip Coils Wound Type SMD 


Induct- | Toler- | Test Freq. Rated Q DCR Max. | SRF Min. | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel* Murata 
ance (nH)| ance (MHz) |Current (mA) | (Min.) (ohm) (GHz) Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing | PartNo. gl 
LQW15A Series — Case 0402 aa 
15 +0.5nH 100 1000 10 0.03 18 490-1136-1-ND 43 36 29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN1N5D00D 
2.7 +0.5nH 100 850 20 0.05 15 490-1137-1-ND 43 36 .29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN2N7D00D 
43 +0.2nH 100 750 25 0.07 10 490-1138-1-ND 43 36 29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN4N3C00D 
47 +0.2nH 100 750 25 0.07 8 490-1139-1-ND 43 36 29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN4N7C00D 
5.1 +0.5nH 100 600 25 0.12 8 490-1140-1-ND 48 36 .29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN5N1D00D 
6.2 +0.5nH 100 700 25 0.09 8 490-1141-1-ND 43 36 29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN6N2D00D 
6.8 +5% 100 700 25 0.09 6 490-1142-1-ND 43 36 29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN6N8JO0D 
75 +5% 100 570 25 0.13 6 490-1143-1-ND 43 36 29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN7N5J00D 
8.2 +5% 100 540 25 0.14 5.5 490-1144-1-ND 44 37 30 | 10,000 | 129.15/M | LQW15AN8N2JO0D 
94 +5% 100 540 25 0.14 5.5 490-1145-1-ND 43 36 29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN9N1J00D 
10 +5% 100 500 25 0.17 5.5 490-1146-1-ND 48 36 .29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN10NJO0D *W: 0.6+0.1 (1.5-22nH), 
12 +5% 100 500 30 0.14 5.5 490-1147-1-ND 43 36 29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN12NJO00D 0.5+0.1 (27-56nH) 
15 +5% 100 460 30 0.16 5 490-1148-1-ND 43 36 29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN15NJOOD 
18 +5% 100 370 25 0.27 45 490-1149-1-ND 43 36 29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN18NJOOD 
22 45% 100 310 25 0.30 4 490-1150-1-ND 43 36 29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN22NJ00D Consists of air core chip coil using a miniature alumina 
27 | 35% | 100 280 25 | 052 35 | 490-1151-1-no 4336 29 | 10,000 | 126.007] LoWIsANZ7NU000 | | Fe reat ee een anus ccite 
33 +5% 100 260 25 0.63 3.2 490-1152-1-ND 43 36 29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN33NJ00D which are used in telecommunication equipment. 
39 +5% 100 250 25 0.70 3 490-1153-1-ND 43 36 .29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN39NJO00D 
47 45% 100 210 25 1.08 2.9 490-1154-1-ND 43 36 29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN47NJOOD LQW18A Series 
56 +5% 100 200 25 1.17 28 490-1155-1-ND 48 36 29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15ANS56NJO0D 
82 | 25% | 100 130 20 2.24 2.3 | 490-1157-1-ND 44.37 30 | 10,000 | 129.15/M] Law15ANs2NJooD Cena 
100 5% 100 120 20 2.52 1:5 490-4090-1-ND 44 37 30 | 10,000 | 129.00/M | LQW15ANR10J00D i 
120 5% 100 110 20 2.66 1.0 490-4091-1-ND A4 37 .30 | 10,000 | 129.00/M | LQW15ANR12J00D Ic a? 
“1 LQW18AN_ 
Induct- | Toler- /TestFreq.| Rated Q DCR SRF Min. | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel* | Murata 10:0.8+0.3 
ance (nH)| ance (MHz) |Current (mA)| (Min.) (ohm) (MHz) Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing | PartNo. 
LQW18A Series — Case 0603 
22: +0.5nH 100 700 16 | 0.049 max. 6,000 490-1158-1-ND .39 33 27 | 4,000 | 115.15/M) LQW18AN2N2D00D 
3.6 +0.5nH 100 850 25 | 0.059 max. 6,000 490-1159-1-ND 39 33 27 | 4,000 | 115.15/M) LQW18AN3N6D00D 
3.9 +0.5nH 100 850 35 | 0.059 max. 6,000 490-1160-1-ND .39 .33 27 | 4,000 | 115.15/M) LQW18AN3N9D00D 
43 +0.5nH 100 850 35 | 0.059 max. 6,000 490-1161-1-ND 39 33 27 | 4,000 | 115.15/M) LOQW18AN4N3D00D 
47 +0.5nH 100 850 35 | 0.059 max. 6,000 490-1162-1-ND .39 33 27 | 4,000 | 115.15/M) LQW18AN4N7D00D 
5.6 +0.5nH 100 750 35 | 0.082 max. 6,000 490-1164-1-ND 39 33 27 | 4,000 | 115.15/M) LOQW18AN5N6D00D 
6.2 +0.5nH 100 750 35 — | 0.082 max. 6,000 490-1163-1-ND 39 .33 27 | 4,000 | 115.15/M) LQW18AN6N2D00D 
6.8 +0.5nH 100 750 35 | 0.082 max. 6,000 490-1165-1-ND .39 33 27 | 4,000 | 115.15/M) LQW18AN6N8D00D 
76 +0.5nH 100 750 35 | 0.082 max. 6,000 490-1166-1-ND 39 33 27 | 4,000 | 115.15/M) LQW18AN7N5D00D 
8.2 +0.5nH 100 650 35 0.11 max. 6,000 490-1167-1-ND 39 33 27 | 4,000 | 115.15/M) LQW18AN8N2D00D . Aut ee 
Horizontal winding structure enables tight inductance. 
87 +0.5nH 100 650 35 0.11 max. 6,000 490-1168-1-ND 39 33 27 | 4,000 | 115.15/M) LQW18AN8N7D00D High self resonant frequency realizes high-Q value and 
10 | 25% | 100 650 35 | 0.11max. | 6,000 | 490-1169-1-ND 39 33.27 | 4,000 | 115.15/M) Law1saNioNJooD See elie far aries Hen tein and oe 
12 | 25% | 100 600 35 | 0.13max. | 6,000 | 490-1170-1-ND 39 © 33.27 | 4,000 | 115.15/M) Law1sAN12NJooD consumption: : 
15 +5% 100 600 40 0.13 max. 6,000 490-1171-1-ND .39 .33 27 | 4,000 | 115.15/M) LQW18AN15NJ00D 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 1309 


Chip Coils Wound Type SMD (cont) parizmeseries 


finovater tn Elcetvontes 


Induct- | Toler- | Test Freq. Rated Q DCR SRF Min. Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel* Murata ; 
ance (nH) | ance (MHz) |Current (mA)| (Min.) (ohm) (MHz) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. ees] 
18 15% 100 550 40 |0.16max. | 5,500 | 490-1172-1-ND 39 33 = .27 | 4,000 | 115.15/M] LOW18AN18NJOOD Be: 0:806 
22 25% 100 500 40 |0.17max. | 4,600 | 490-1173-1-ND 39 83.27 | 4,000 | 115.15/M |} LOW18AN22NJOOD 
27 15% 100 440 40 |0.21max. | 3,700 | 490-1174-1-ND 39 33 = .27 | 4,000 | 115.15/M} LOW18AN27NJOOD 
33 25% 100 420 40 |0.23max. | 3,200 | 490-1175-1-ND 39 33.27 | 4,000 | 115.15/M| LOW18AN33NJO0D Wire wound type with low profile (0.95mm) and wide 
39 25% 100 400 40 |0.26max. | 2,800 490-1176-1-ND 39 = .33.- 27 | 4,000 | 115.15/M} LOW18AN39NJOOD inductance range. 
56 25% 100 360 38 |0.35max. | 2,400 | 490-1177-1-ND 39 33 = .27 | 4,000 | 115.15/M| LOW18AN56NJ00D LOQY33P Series 
68 25% 100 340 38 |0.38max. | 2,200 | 490-1178-1-ND 39 33.27 | 4,000 | 115.15/M| LOW18AN68NJO0D 
100 15% 100 220 34 |0.68max. | 1,800 | 490-1179-1-ND 39 33 = 27 | 4,000 | 115.15/M} LOW18ANR10J00D —_ 
120 25% 100 180 32 | 1.3 max. 1,600 | 490-1180-1-ND 39 33 = .27 | 4,000 | 115.15/M| LOW18ANR12J00D e—32—> ft 
270 25% 100 110 30 | 3.4max. 960 490-1181-1-ND 43.36 = .29 | 4,000 | 126.00/M | LOW18ANR27J00D 
330 15% 100 85 30 | 5.5 max. 800 490-1182-1-ND 43 36 29 | 4,000 | 126.00/M| LOW18ANR33J00D 
390 25% 100 80 30 | 6.2 max. 800 490-1183-1-ND 43 36 ~=—.29 | 4,000 | 126.00/M| LQW18ANR39J00D 
470 25% 100 75 30 _| 7.0 max. 700 490-1184-1-ND 43.36 ~—«.29_ | 4,000 | 126.00/M| LOW18ANR47JO0D 0.154 
LQH2MC Series Small size with large rated current (2.2 micro H). Small 
inductance change plus bias current enables high 
1000 | +20% 1 470 — | 0.330% 100 490-4040-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M | LQH2MCN1ROMO2L performance for DC-DC converter. Magnetically shielded 
1500 | +20% 1 430 — | 0.430% 95 490-4041-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M | LOH2MCN1RSMo2L structure. Low profile. 
2200 | +20% 1 390 — | 0.530% 70 490-4042-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M | LaH2MCN2R2M02L 
3300 | +20% 1 350 — | 0.630% 65 490-4043-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M | LQH2MCN3R3M02L LQH32C_23 Series 
4700 | +20% 1 300 — | 0.830% 60 490-4044-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M | LOH2MCN4R7Mo2L 
6800 | +20% 1 255 — | 1.0230% 55 490-4045-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M | LOH2MCN6R8MO2L 
10000 | +10% 1 225 — | 1.230% 48 490-4046-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M | LQH2MCN100K02L 
15000 | +10% 1 200 — | 1.630% 40 490-4047-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M | LQH2MCN150K02L 
22000 | +10% 1 185 — | 21230% 30 490-4048-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M | LQH2MCN220K02L 
33000 | +10% 1 160 — | 2.830% 28 490-4049-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M | LQH2MCN330KO2L 
47000 | +10% 1 120 — | 51230% 18 490-4050-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M | LH2MCcN470K02L 
68000 | +10% 1 100 —__| 6.630% 14 490-4051-1-ND 72.60 48 | 3,000 | 209.00/M| LQH2MCN680K02L 7 
LQY33P Series — a —25— 
2200 | +20% 1 720 — }0.36430% 270 490-4052-1-ND 72 60 48 | 1,500 | 209.00/M | LaY33PN2R2Mo2L Consists of miniature chip coils with low DC resistance, 
4700 | 220% | 1 600 — |053230% | 160 | 490-4053-1-ND 72 60 48 | 1,500 | 202.0071) LayS3PNeR7MO2L | | ee ae ane a oe a Tatas 
10000 | +20% 1 420 — 1.0+30% 120 490-4054-1-ND wis 60 48 | 1,500 | 209.00/M | LQY33PN100M02L automatic winding techniques. Excellent for use as power 


supply line choke coils. 


$ Test Freq. is KHz —_* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Induct- | Toler- |TestFreg.| Rated Q DCR SRF Digi-Key Cut Tape Price Each | Tape andReel* | Murata LQH32C_53 Series 
ance (wH)| ance (MHz) |Current (mA)| (Min.) (ohm) (MHz) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
LQH32C_23 Series 
1.0 | +20% 1 800 — | 0.06:30% | 96 490-2493-1-ND 39 = .33.-— 26 | 2,000 | 113.05/M | LQH32CN1ROM23L 
22 | 420% 1 600 — |0.13230% | 64 490-2494-1-ND 39 == .33.-— 26 | 2,000 | 113.05/M | LOH32CN2R2M23L 
47 | 420% 1 450 — | 0.2230% | 43 490-2495-1-ND 39 = 33.26 | 2,000 | 113.05/M | LQH32CN4R7M23L 
10 +10% 1 300 — |0.44230% | 26 490-2496-1-ND 39 = 33.26 | 2,000 | 113.05/M | LQH32CN100K23L =} 
47 +10% 1 170 — | 13230% | 15 490-2497-1-ND 39 33.26 | 2,000 | 113.05/M | LQH32CN470K23L oo 
220 | +10% 1 70 — | 84230% | 68 490-4066-1-ND 39 = 33.26 | 2,000 | 113.00/M | LQH32CN221K23L Consists of miniature chip coils with low DC resistance, 
330 410% 1 60 — 10+30% 5.6 490-2498-1-ND 39 33 .26 | 2,000 | 113.05/M | LQH32CN331K23L gt fakes capacity a Hee Impedance ea eee 
9 ae, 9 re 4] xcellent for use as choke coils in power supply 
390 | +10% 1 60 17430% 5 490-4067-1-ND 39 = .33.-—— 26 | 2,000 | 113.00/M | LQH32CN391K23L circuits. High rated current and low profile with a maximum 
470 | 410% it 60 — | 19430% 5 490-2499-1-ND 39 = .33.-—.26 | 2,000 | 113.05/M | LQH32CN471K23L height of 1.7mm 
560 | +10% 1 60 — | 22230% 5 490-4068-1-ND 39 33.26 | 2,000 | 113.00/M | LQH32CN561K23L 
LQH32C_53 Series LQH43C Series 
1.0 | +20% 1 1000 — 0.060+30%] 100 | 490-4055-1-ND 42 36 ~—-.29 | 2,000 | 123.00/M | LQH32CN1ROMS3L a a 
22 | +20% 1 790 — |0.097+30%| 64 490-4056-1-ND 42 36 ~—.29 | 2,000 | 123.00/M | LOH32CN2R2M53L 
47 | 20% 1 650 — |0.15+30% | 43 490-4057-1-ND 42 36 ~—-.29 | 2,000 | 123.00/M | LQH32CN4R7M53L 
68 | +20% 1 540 — |0.25%30% | 32 490-4058-1-ND 42 36 = .29 | 2,000 | 123.00/M | LOH32CN6R8M53L 
10 +10% 1 450 — |0.30230% | 26 490-4059-1-ND 42 36 29 | 2,000 | 123.00/M | LQH32CN100K53L 
15 +10% 1 300 — |0.58+30% | 26 490-4060-1-ND 42 36 ~—-.29 | 2,000 | 123.00/M | LQH32CN150K53L 
22 +10% 1 250 — |071230%} 19 490-4061-1-ND 42 36 ~—.29 | 2,000 | 123.00/M | LQH32CN220K53L 
33 +10% 1 200 — | 14230% | 17 490-4062-1-ND 42 36 ~—.29 | 2,000 | 123.00/M | LQH32CN330K53L 
47 +10% 1 170 — | 1.3230% | 15 490-4063-1-ND 42 36 ~—.29 | 2,000 | 123.00/M | LQH32CN470K53L 
68 +10% 1 130 — | 2.2230% | 12 490-4064-1-ND 42 36 ~—.29 | 2,000 | 123.00/M | LQH32CN680K53L 
100 | +10% 1 100 — | 35230% | 10 490-4065-1-ND 42 36 ~—-.29 | 2,000 | 123.00/M | LQH32CN101K53L 
7 Consists of miniature chip inductors with low DC 
LQH43C Series resistance, high current capacity, and high impedance 
1.0 |] +20% 1 1080 — |0.08max.| 100 | 490-2514-1-ND 64 «65443 || «500 93.10 | LQH43CN1ROMO3L Se yeti for use as choke coil in DC 
22 | 420% 1 900 — |011max.} 60 490-2515-1-ND 64 54 43 | 500 93.10 | LQH43CN2R2M03L . 
33 | 420% 1 800 — |043max.} 47 490-2516-1-ND 64 54 43 | 500 93.10 | LOH43CN3R3MO3L LQH43M Series 
47 | 420% 1 750 — |015max.} 35 490-2517-1-ND 64 54 43 | 500 93.10 | LQH43CN4R7MO3L 
68 | 420% 1 720 — |020max.} 30 490-2518-1-ND 64 54 43 | 500 93.10 | LQH43CN6RE8MO3L -— 3.2. 
10 410% 1 650 — |024max.} 23 490-2519-1-ND 64 54 43 | 500 93.10 | LQH43CN100K03L 
33 +10% 1 310 — | 1.0 max. 12 490-2520-1-ND 64 54 43 | 500 93.10 | LQH43CN330K03L 
47 410% 1 280 — | 14max. 10 490-2521-1-ND 64 54 43 | 500 93.10 | LQH43CN470K03L 
68 410% 1 220 — | 17max. | 84 490-2522-1-ND 64 54 43 | 500 93.10 | LQH43CN680K03L 
330 | 410% 1 100 — | 68max. | 36 490-2523-1-ND 67 86.56 )~=— 45 | «500 97.65 | LQH43CN331KO3L 
470 | 410% it 90 — | 85max. | 3.0 490-2524-1-ND 67 56 45 | 500 97.65 | LQH43CN471K03L 
LQH43M Series 
3.9 | 420% 1 500 20 | 038max.}| 41 490-2525-1-ND 79 66 53 | 500 114.89 | LOH43MN3R9MO3L | 15 | 
5.6 | 410% 1 500 30 | 0.47max.| 33 490-2526-1-ND 79 66 53 | 500 114.89 | LQH43MN5R6KO3L . 
27 +10% 1 300 35 | 1.1 max. 14 490-2527-1-ND 63 53 43 | 500 92.58 | LQH43MN270KO3L Consists of winding type chip coils for general use by 
82 | 410% 1 170 35° | 22max. | 7.5 — | 490-2528-1-ND 63 5343 | (500 92.58 | LQH43MN820K03L Murata’s original auto winding technology and ferrite core. 
150 | 210% | 1 130 40 | 3.7max. | 5.5 | 490-2529-1-ND 6353.43 | 500 92.58 | LOH43MIN151KO3L High Q value at high frequency and low DC resistance. 
+ Test Freq. is KHz  * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 
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LQH32M Series 


Chip Coils Wound Type SMD (cont) 


tanovator 
Induct- | Toler- | Test Freq. Rated Q DCR SRF Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel* Murata 
ance (WH)| ance (MHz) |Current (mA) | (Min.) (ohm) (MHz) | PartNo. 1 10 100 Qty. Pricing | PartNo. 
LQH32M Series 
1.0 420% 1 445 20 0.5 max. 100 490-2500-1-ND 39 33 26 | 2,000 |113.05/M | LQH32MN1ROM23L 
2.2 +10% 1 370 20 0.8 max. 50 490-2501-1-ND 39 .33 26 | 2,000 |113.05/M | LQH32MN2R2K23L 
47 +10% 1 270 20 1.2 max. 31 490-2502-1-ND 39 33 26 | 2,000 |113.05/M | LQH32MN4R7K23L 
6.8 +10% 1 240 20 1.5 max. 25 490-2503-1-ND 39 33 26 | 2,000 |113.05/M | LQH32MN6R8K23L 
8.2 +10% 1 225 20 1.6 max. 23 490-2504-1-ND 39 33 26 | 2,000 |113.05/M | LQH32MN8R2K23L 
10 +5% 1 190 35 1.8 max. 20 490-2505-1-ND 39 .33 26 | 2,000 }113.05/M | LQH32MN100J23L i 
22 +5% 1 150 35 2.8 max. 14 490-2506-1-ND 39 33 26 | 2,000 |113.05/M | LQH32MN220J23L I 
33 45% 1 115 40 3.5 max. 12 490-2507-1-ND 39 33 26 | 2,000 |113.05/M | LQH32MN330J23L 20 
47 45% 1 100 40 4.3 max. 1 490-2508-1-ND 39 33 26 | 2,000 }113.05/M | LQH32MN470J23L | 
150 45% 1 70 40 9.3 max. 6 490-2509-1-ND 39 33 26 | 2,000 /113.05/M | LQH32MN151J23L | _3.2_| 
270 +5% 1 65 40 12.5 max. 5 490-2510-1-ND 39 .33 26 | 2,000 |113.05/M | LQH32MN271J23L 
330 +5% 1 65 40 13.0 max. 5 490-2511-1-ND 39 33 26 | 2,000 }113.05/M | LQH32MN331J23L Consists of miniature chip inductors wound on a special 
390 | 45% 1 50 50 | 22.0 max. 5 490-2512-1-ND 39 =©.33.—.26 | 2,000 |113.05/M | LOH32IMN391J23L ferrite core. High Q value at high frequency and low DC 
560 45% ab 3 40 50 28.0 max. 5 490-2513-1-ND 39 33 26 | 2,000 |113.05/M | LQH32MN561J23L resistance. 
Test Freq. is KHz * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Common Mode Choke Coils wound Type, Film Type and Film Type Arrays 


DLW21H Series: Excellent noise suppression for limited board space applications. Suitable for differential _DLWS5BT Series: Suitable for noise suppression at DC power line and portable equipment. 
signal line like USB2.0, IEEE1394 and LVDS. DLW21H does not provide distortion to high speed signal Low profile. Small size and high rated current. High common mode impedance. 
transmission due to its high coupling. (USB2.0:DLW21HN900SQ2). DLP31S Series: Has excellent performance at high frequency range. Suitable for differential signal line like 
DLW31S Series: High common mode impedance at high frequency provides excellent noise suppression USB, because DLP31S does not provide distortion to high speed signal transmission due to its high coupling 
performance. DLW31S series enables noise suppression for differential signal line without distortion in high (coupling coefficient: 0.98 minimum) 

speed signal transmission due to its high coupling. Small dimension enables higher density mounting. DLP31D Series: Utilizing ferrite materials and thin film technology, this common mode choke coil array has 
DLWS5BS Series: High performance wound type chip common mode choke coil. Its high impedance characteristic high impedance characteristics all packaged in a small case size. 2 components are included in 3.2 x 1.6mm. 
enables great noise suppression, but it does not damage high speed signal due to low normal mode impedance. DLP31D can suppress common mode noise without damage to signal wave. 


DLW21H Series DLWS5BT Series 


iii 
NIN 


AW 


DLW31S Series DLP31S Series 


fi 


F— 3.2 —a 


DLWS5BS Series DLP31D Series 
Common Mode Insulation With- DC 
Impedance Rated Rated | Resistance | standing Resis- Cut Tape 
(at 100MHz) Current | Voltage (min.) Voltage tance Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Murata 
(ohm) (mA) (Vdc) (M ohm) (Vdc) (ohm) Part No. 10 50 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
DLW21H Series — Wound Type 
67 330 50 10 125 0.35 max. 490-1063-1-ND 60 52 48 490-1063-2-ND 3,000 276.50/M | DLW21HN670SQ2L 
90 330 50 10 125 0.35 max. 490-1064-1-ND 60 52 48 490-1064-2-ND 3,000 276.50/M | DLW21HN900SQ2L 
120 280 50 10 125 0.45 max. 490-1065-1-ND -60 52 48 490-1065-2-ND 3,000 276.50/M | DLW21HN121SQ2L 
180 250 50 10 125 0.50 max. 490-1066-1-ND -60 52 48 490-1066-2-ND 3,000 276.50/M | DLW21HN181SQ2L 
DLW31S Series — Wound Type 
2200 (Typ.) 200 50 10 125 1.2 490-1070-1-ND 1.07 93 86 490-1070-2-ND 2,000 498.75/M | DLW31SN222SQ2L 
1000 (Typ.) 230 50 10 125 1.0 490-1069-1-ND 1.07 93 .86 490-1069-2-ND 2,000 498.75/M | DLW31SN102SQ2L 
600 (Typ.) 260 50 10 125 0.8 490-1068-1-ND 1.07 93 .86 490-1068-2-ND 2,000 498.75/M | DLW31SN601SQ2L 
90 (Typ.) 370 50 10 125 0.3 490-1067-1-ND 1.07 93 86 490-1067-2-ND 2,000 498.75/M | DLW31SN900SQ2L 
DLWS5BS Series — Wound Type 
1000 (Typ.) 1500 50 10 125 0.06 490-1072-1-ND 1.67 1.44 1.33 490-1072-2-ND 400 310.10 | DLW5BSN102SQ2L 
350 (Typ.) 2000 50 10 125 0.04 490-1071-1-ND 1.67 1.44 1.33 490-1071-2-ND 400 310.10 | DLW5BSN351SQ2L 
DLWS5BT Series — Wound Type 
100 (Typ.) 6000 50 10 125 0.009+40% 490-4019-1-ND 1.18 1.02 94 490-4019-2-ND 700 383.60 | DLW5BTN101SQ2L 
1000 (Typ.) 2000 50 10 125 0.024+40% 490-4018-1-ND 1.18 1.02 94 490-4018-2-ND 700 383.60 | DLW5BTN102SQ2L 
1400 (Typ.) 1500 50 10 125 0.040+40% 490-4017-1-ND 1.22 1.05 97 490-4017-2-ND 700 395.50 | DLW5BTN142SQ2L 
DLP31S Series — Film Type 
120 100 16 100 40 2.0 max. 490-2479-1-ND 1.46 1.26 117 490-2479-2-ND 3,000 677.25/M | DLP31SN121SL2L 
120 +20% 100 16 100 40 2.0 max. 490-4020-1-ND 1.50 1.30 1.20 490-4020-2-ND 3,000 700.00/M | DLP31SN121ML2L 
550 100 16 100 40 3.6 max. 490-2480-1-ND 1.46 1.26 117 490-2480-2-ND 3,000 677.25/M | DLP31SN551SL2L 
550 +20% 100 16 100 40 3.6 max. 490-4021-1-ND 1.50 1.30 1.20 490-4021-2-ND 3,000 700.00/M | DLP31SN551ML2L 
DLP31D Series — Film Type Arrays 
90 160 10 100 25 1.1 max. 490-2474-1-ND 1.46 1.27 117 490-2474-2-ND 3,000 678.83/M | DLP31DN900ML4L 
130 120 10 100 25 1.6 max. 490-2475-1-ND 1.46 1.27 1.17 490-2475-2-ND 3,000 678.83/M | DLP31DN131ML4L 
200 100 10 100 25 2.2 max. 490-2476-1-ND 1.46 1.27 1.17 490-2476-2-ND 3,000 678.83/M | DLP31DN201ML4L 
320 80 10 100 25 3.5 max. 490-2477-1-ND 1.46 1.27 1.17 490-2477-2-ND 3,000 678.83/M | DLP31DN321ML4L 
440 70 10 100 25 4.3 max. 490-2478-1-ND 1.46 1.27 117 490-2478-2-ND 3,000 678.83/M | DLP31DN441ML4L 
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Panasonic 
Surface Mount Inductors 


Non Wound and Wire Wound type chip inductors for automatic and high-density mounting. 
Features: * High Q * Good for mounting »* Wide availability range (1.0nNH ~ 1000UH) * Stable L-value in any 


mounting direction (non winding type) 


Recommended Applications: * Portable telephones, Wireless Communication equipment (W-LAN, BT), PDA, 


Camcorder, DSC, Various modules, HIC, TV, VTR, PC peripherals 


Fig. 1 - 0402 (1005) 
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RF Type (Non-winding design): * High Q 
frequency * Non Polarity 

QF Type: * High Q * Lead-Free 

PF Type: * High power type » Stable for power line as choke coil 


¢ High self-resonant 


Fig. 4 - 1008 (2520) 


Code of value 


1.27 
1.64 


a 
3.5-4.0 


NC Type: ¢ Low inductance, tight tolerance and small size » Suitable 
for high-frequency circuits * Coreless type ¢ Lis stable with respect to 
temperature and humidity 

FC/SC Type: * Smallest of the coil type inductors » Suitable for a 
variety of small processing circuits *SC Type is equipped with a 
magnetic shield function 

PC Type: * High rated DC current * Low DC resistance * Suitable for 
power circuits 


Item |Non Wound Type Wire Wound Type 
Styles| _F E K J D c A B 
0402 0603 0402 0603 0805 1008 1210 1812 
Type (1005) | (1608) | (1005) | (1608) | (2012) | (2520) | (3225) | (4532) 
Non Magnetic Core ELJRF | ELJRE | ELUNK = ELJND | ELJNC | ELJNA = 
Higher Q Type ELFQF = = ELJFJ — —- _ a 
Regular = = = ELJFJ | ELUFD | ELJFC | ELJFA | ELJFB 
Shield ELJSC | ELJSA om 
High Power ELJPF | ELJPE = _ = ELJPC | ELJPA | ELJPB 
Low DC Resistance ELJEA = 


Fig. 2 - 0603 (1608) 
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Resist 
Coating 
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0.8 to 1.0 


RE Type (Non-winding design): * Small size * High self-resonant 
frequency Tight tolerance 

PE Type (Non-winding design): * Small size »* High self-resonant 
frequency 


Fig. 5 - 1210 (3225) 
Code of Value 


ay 
2.5 


Ego! 


FA Type: ¢ Chip inductor for general use * Compact size with a 
wide inductance range 

NA Type: * Coreless Type *L is stable with respect to temperature 
and humidity suitable for high-frequency circuits 

SA Type: ¢ Use of ferrite resin giving it an additional function of 
magnetic shield * Compact size with high inductance 

PA Type: * High power ¢ High rated DC current * Suitable for power 
line as choke coil EA Type: * Low DC resistance 


L12- 


-K— 20 —! 


|- 3.0 to +| 
38 


ND Type: * High Q * High self-resonant frequency 
FD Type: * High Q ¢ Standard version of ND Type 


Fig. 6 - 1812 (4532) 


Code of Value 


L Il 
L304] ros 


FB and PB Type: « Chip inductor for general use * High inductance 


Induc- Tol- Q | QTyp.@| L,QTest | S.R.F. Min. | RDC Max. | IDC Max.| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
tance erance Min. | 800 MHz | Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 1, 0402 (1005) — Type RF (2% Tolerance) — RoHS Compliant 
1.0nH +0.2nH 8 = 100 6000 0.05 400 PCD1898CT-ND AZ .96 7.56 PCD1898TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF1NOZFB 
1.2nH +0.2nH 8 = 100 6000 0.06 400 PCD1899CT-ND 12 .96 7.56 PCD1899TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF1N2ZFB 
1.5nH +0.2nH 8 _— 100 6000 0.07 400 PCD1900CT-ND 12 .96 7.56 PCD1900TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF1N5ZFB 
1.8nH +0.2nH 8 = 100 6000 0.08 400 PCD1901CT-ND 12 .96 7.56 PCD1901TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF1N8ZFB 
2.2nH +0.2nH 8 _ 100 6000 0.09 400 PCD1902CT-ND 12 96 7.56 PCD1902TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF2N2ZFB 
2.70H +0.2nH 8 = 100 5500 0.10 400 PCD1903CT-ND 12 .96 7.56 PCD1903TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF2N7ZFB 
3.3nH +0.2nH 8 — 100 5500 0.12 400 PCD1904CT-ND 12 .96 7.56 PCD1904TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF3N3ZFB 
3.9nH +0.2nH 8 = 100 5200 0.15 360 PCD1905CT-ND 12 .96 7.56 PCD1905TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF3N9ZFB 
4.7nH +0.2nH 8 = 100 4800 0.17 360 PCD1906CT-ND 12 .96 7.56 PCD1906TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF4N7ZFB 
5.6nH +0.2nH 8 = 100 4600 0.19 340 PCD1907CT-ND AZ -96 7.56 PCD1907TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF5N6ZFB 
6.8nH +0.2nH 8 = 100 4000 0.30 320 PCD1908CT-ND 12 .96 7.56 PCD1908TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF6N8ZFB 
8.2nH +0.2nH 8 _— 100 3500 0.35 320 PCD1909CT-ND 12 .96 7.56 PCD1909TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF8N2ZFB 
10nH 42% 8 = 100 2800 0.41 320 PCD1910CT-ND 12 .96 7.56 PCD1910TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF10NGFB 
12nH +2% 8 _ 100 2800 0.45 320 PCD1911CT-ND 12 96 7.56 PCD1911TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF12NGFB 
15nH +2% 8 = 100 2500 0.60 240 PCD1912CT-ND 12 -96 7.56 PCD1912TR-ND 10,000 41.00/M_| ELJ-RF1S5NGFB 
18nH 42% 8 — 100 2200 0.70 240 PCD1913CT-ND 12 .96 7.56 PCD1913TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF18NGFB 
22nH 42% 8 _ 100 2000 0.80 200 PCD1914CT-ND 12 .96 7.56 PCD1914TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF22NGFB 
27nH 42% 8 = 100 1800 1.20 200 PCD1915CT-ND 12 .96 7.56 PCD1915TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF27NGFB 
33nH +2% 8 _— 100 1800 1.40 170 PCD1916CT-ND 12 .96 7.56 PCD1916TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF33NGFB 
39nH 42% 8 = 100 1800 1.70 150 PCD1917CT-ND 12 -96 7.56 PCD1917TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF39NGFB 
47nH +2% 8 _ 100 1800 2.10 140 PCD1918CT-ND 12 .96 7.56 PCD1918TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF47NGFB 
56nH 42% 8 = 100 1500 2.50 130 PCD1919CT-ND 12 .96 7.56 PCD1919TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF56NGFB 
68nH 42% 8 = 100 1500 4.50 120 PCD1920CT-ND 12 .96 7.56 PCD1920TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF68NGFB 
82nH 42% 8 = 100 1400 4.50 110 PCD1921CT-ND 12 .96 7.56 PCD1921TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF82NGFB 
100nH 42% 8 = 100 1200 5.50 90 PCD1922CT-ND 12 .96 7.56 PCD1922TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RFR10GFB 
Fig. 1, 0402 (1005) — Type RF (5% Tolerance) — RoHS Compliant 

1.0nH +0.3nH 8 = 100 6000 0.05 400 PCD1923CT-ND .08 68 5.36 PCD1923TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF1NODFB 
1.2nH +0.3nH 8 _— 100 6000 0.06 400 PCD1924CT-ND .08 68 5.36 PCD1924TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF1N2DFB 
1.5nH +0.3nH 8 = 100 6000 0.07 400 PCD1925CT-ND .08 68 5.36 PCD1925TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF1NS5DFB 
1.8nH +0.3nH 8 _ 100 6000 0.08 400 PCD1926CT-ND 08 68 5.36 PCD1926TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF1N8DFB 
2.2nH +0.3nH 8 = 100 6000 0.09 400 PCD1927CT-ND 08 68 5.36 PCD1927TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF2N2DFB 
2.7nH +0.3nH 8 == 100 5500 0.10 400 PCD1928CT-ND .08 68 5.36 PCD1928TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF2N7DFB 
3.3nH +0.3nH 8 = 100 5500 0.12 400 PCD1929CT-ND .08 68 5.36 PCD1929TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF3N3DFB 
3.9nH +0.3nH 8 _— 100 5200 0.15 360 PCD1930CT-ND .08 68 5.36 PCD1930TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF3N9DFB 
4.7nH +0.3nH 8 _ 100 4800 0.17 360 PCD1931CT-ND .08 68 5.36 PCD1931TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF4N7DFB 
5.6nH +0.3nH 8 = 100 4600 0.19 340 PCD1932CT-ND 08 68 5.36 PCD1932TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF5N6DFB 
6.8nH 45% 8 _ 100 4000 0.30 320 PCD1933CT-ND .08 68 5.36 PCD1933TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF6N8JFB 
8.2nH +5% 8 = 100 3500 0.35 320 PCD1934CT-ND 08 68 5.36 PCD1934TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF8N2JFB 
10nH +5% 8 _— 100 2800 0.41 320 PCD1935CT-ND .08 68 5.36 PCD1935TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF10NJFB 
12nH +5% 8 = 100 2800 0.45 320 PCD1936CT-ND 08 68 5.36 PCD1936TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF12NJFB 
15nH 5% 8 = 100 2500 0.60 240 PCD1937CT-ND .08 68 5.36 PCD1937TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF15NJFB 
18nH +5% 8 = 100 2200 0.70 240 PCD1938CT-ND .08 68 5.36 PCD1938TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF18NJFB 
22nH +5% 8 = 100 2000 0.80 200 PCD1939CT-ND .08 68 5.36 PCD1939TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF22NJFB 
27nH +5% 8 _— 100 1800 1.20 200 PCD1940CT-ND .08 68 5.36 PCD1940TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF27NJFB 
33nH +5% 8 = 100 1800 1.40 170 PCD1941CT-ND 08 68 5.36 PCD1941TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF33NJFB 


(Continued) 
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Panasonic Surface Mount Inductors (cont) 


Induc- Tol- Q | QTyp.@| L,QTest | S.R.F. Min. | RDC Max. | IDC Max.) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
tance erance Min. | 800 MHz | Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
39nH 45% 8 = 100 1800 1.70 150 PCD1942CT-ND .08 68 5.36 PCD1942TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF39NJFB 
47nH +5% 8 = 100 1800 2.10 140 PCD1943CT-ND .08 68 5.36 PCD1943TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF47NJFB 
56nH +5% 8 = 100 1500 2.50 130 PCD1944CT-ND .08 68 5.36 PCD1944TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF56NJFB 
68nH 45% 8 = 100 1500 4.50 120 PCD1945CT-ND .08 68 5.36 PCD1945TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF68NJFB 
82nH +5% 8 — 100 1400 4.50 110 PCD1946CT-ND .08 68 5.36 PCD1946TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF82NJFB 
100nH 45% 8 = 100 1200 5.50 90 PCD1947CT-ND .08 68 5.36 PCD1947TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RFR10JFB 
Fig. 1, 0402 (1005) — Type RF (5% Tolerance) 
1.0nH +0.3nH 8 21 100 6000 0.05 400 PCD1264CT-ND WW 93 7.29 PCD1264TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF1NODF 
1.2nH +0.3nH 8 21 100 6000 0.06 400 PCD1265CT-ND AW 93 7.29 = — — | ELJ-RF1N2DF 
1.5nH +0.3nH 8 21 100 6000 0.07 400 PCD1266CT-ND 1 93 7.29 PCD1266TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF1NS5DF 
1.8nH +0.3nH 8 21 100 6000 0.08 400 PCD1267CT-ND WM 93 7.29 = = — | ELJ-RF1N8DF 
2.2nH +0.3nH 8 21 100 6000 0.09 400 PCD1268CT-ND ml 93 7.29 PCD1268TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF2N2DF 
2.7nH +0.3nH 8 21 100 5500 0.10 400 PCD1269CT-ND Al | 93 7.29 = _ — | ELJ-RF2N7DF 
3.3nH +0.3nH th 21 100 5500 0.12 400 PCD1270CT-ND AW 93 7.29 PCD1270TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF3N3DF 
3.9nH +0.3nH rg 20 100 5200 0.15 360 PCD1271CT-ND 1 93 7.29 PCD1271TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF3N9DF 
4.7nH +0.3nH 7 20 100 4800 0.17 360 PCD1272CT-ND WM 93 7.29 PCD1272TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF4N7DF 
5.6nH +0.3nH 7 20 100 4600 0.19 340 PCD1273CT-ND 1 93 7.29 PCD1273TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF5N6DF 
6.8nH 5% 7 19 100 4000 0.30 320 PCD1274CT-ND 1 93 7.29 PCD1274TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF6N8JF 
8.2nH 5% t 19 100 3500 0.35 320 PCD1275CT-ND 1 93 7.29 PCD1275TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF8N2JF 
10.0nH 5% - 19 100 2800 0.41 320 PCD1276CT-ND an 93 7.29 PCD1276TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF10NJF 
12.0nH 5% ee 19 100 2800 0.45 320 PCD1277CT-ND WM 93 7.29 PCD1277TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF12NJF 
18.0nH 5% 7 19 100 2200 0.70 240 PCD1279CT-ND a 93 7.29 = = — | ELJ-RF18NJF 
22.0nH 5% £ 19 100 2000 0.80 200 PCD1280CT-ND Ail 93 7.29 PCD1280TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF22NJF 
27.0nH 5% f 19 100 1800 1.20 200 PCD1281CT-ND AW 93 7.29 = = — | ELJ-RF27NJF 
33.0nH 5% 7 18 100 1800 1.40 170 PCD1282CT-ND WW 93 7.29 PCD1282TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF33NJF 
39.0nH 5% £ 18 100 1800 1.70 150 PCD1283CT-ND 1 93 7.29 PCD1283TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF39NJF 
47.0nH 5% fe = 100 1800 2.10 140 PCD1326CT-ND 1 93 7.29 = _ — | ELJ-RF47NJF 
56.0nH 5% x _— 100 1500 2.50 130 PCD1327CT-ND WM 93 7.29 PCD1327TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF56NJF 
68.0nH 5% - _— 100 1500 4.00 120 PCD1328CT-ND sd 93 7.29 PCD1328TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF68NJF 
82.0nH 5% ih = 100 1400 4.50 110 PCD1329CT-ND WM 93 7.29 PCD1329TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF82NJF 
Fig. 1, 0402 (1005) — Type PF (5% Tolerance) — RoHS Compliant 
2.2nH +0.3nH at: = 100 5300 0.040 1900 PCD1889CT-ND mld 1.37 10.78 PCD1889TR-ND 10,000 59.00/M | ELJ-PF2N2DFB 
2.7nH +0.3nH if = 100 5300 0.050 1800 PCD1890CT-ND 7 1.37 10.78 PCD1890TR-ND 10,000 59.00/M | ELJ-PF2N7DFB 
3.3nH +0.3nH ve = 100 5000 0.070 1500 PCD1891CT-ND 7 1.37 10.78 PCD1891TR-ND 10,000 59.00/M | ELJ-PF3N3DFB 
3.9nH +0.3nH Te = 100 4800 0.080 1400 PCD1892CT-ND 7 1.37 10.78 PCD1892TR-ND 10,000 59.00/M | ELJ-PF3N9DFB 
4.7nH +0.3nH 7 = 100 4600 0.100 1300 PCD1893CT-ND 7 1.37 10.78 PCD1893TR-ND 10,000 59.00/M | ELJ-PF4N7DFB 
5.6nH +0.3nH rg = 100 4200 0.120 1200 PCD1894CT-ND 7 1.37 10.78 PCD1894TR-ND 10,000 59.00/M | ELJ-PF5N6DFB 
6.8nH +5% 7 = 100 4000 0.160 1100 PCD1895CT-ND 7 1.37 10.78 PCD1895TR-ND 10,000 59.00/M | ELJ-PF6N8JFB 
8.2nH +5% if: = 100 3700 0.210 900 PCD1896CT-ND 7 1.37 10.78 PCD1896TR-ND 10,000 59.00/M | ELJ-PF8N2JFB 
10nH 45% 7 = 100 3200 0.260 750 PCD1897CT-ND 7 1.37 10.78 PCD1897TR-ND 10,000 59.00/M | ELJ-PF10NJFB 
Fig. 1, 0402 (1005) — Type PF (5% Tolerance) 
2.2nH +0.3nH eG = 100 5300 0.04 1900 PCD1539CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1539TR-ND 10,000 124.50/M | ELJ-PF2N2DF 
2.7nH +0.3nH 7 _— 100 5300 0.05 1800 PCD1540CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1540TR-ND 10,000 124.50/M | ELJ-PF2N7DF 
3.3nH +0.3nH 7 = 100 5000 0.07 1500 PCD1541CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1541TR-ND 10,000 124.50/M | ELJ-PF3N3DF 
3.9nH +0.3nH : = 100 4800 0.08 1400 PCD1542CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1542TR-ND 10,000 124.50/M | ELJ-PF3N9DF 
4.7nH +0.3nH ihe _ 100 4600 0.10 1300 PCD1543CT-ND 335 2.91 22.83 PCD1543TR-ND 10,000 124.50/M | ELJ-PF4N7DF 
5.6nH +0.3nH 7 = 100 4200 0.12 1200 PCD1544CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1544TR-ND 10,000 124.50/M | ELJ-PF5N6DF 
6.8nH 5% 7 = 100 4000 0.16 1100 PCD1545CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1545TR-ND 10,000 124.50/M | ELJ-PF6N8JF 
8.2nH 5% 7 _ 100 3700 0.21 900 PCD1546CT-ND 35 2.91 22.83 = _ — | ELJ-PF8N2JF 
10.0nH 5% 7 = 100 3200 0.26 750 PCD1547CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1547TR-ND 10,000 124.50/M | ELJ-PF1ONJF 
Fig. 1, 0402 (1005) — Type QF (5% Tolerance) 
1.0nH +0.3nH 10 41 100 6000 0.05 400 PCD1846CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1846TR-ND 10,000 95.00/M | ELJ-QF1NODF 
1.2nH +0.3nH 10 4 100 6000 0.06 400 PCD1847CT-ND .27 2.21 17.33 PCD1847TR-ND 10,000 95.00/M | ELJ-QF1N2DF 
1.5nH +0.3nH 10 40 100 6000 0.07 400 PCD1848CT-ND .27 2.21 17.33 PCD1848TR-ND 10,000 95.00/M | ELJ-QF1NS5DF 
1.8nH +0.3nH 10 40 100 6000 0.08 400 PCD1849CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1849TR-ND 10,000 95.00/M | ELJ-QF1N8DF 
2.2nH +0.3nH 10 40 100 6000 0.09 400 PCD1850CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1850TR-ND 10,000 95.00/M | ELJ-QF2N2DF 
2.7nH +0.3nH 10 40 100 5500 0.10 400 PCD1851CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1851TR-ND 10,000 95.00/M | ELJ-QF2N7DF 
3.3nH +0.3nH 10 39 100 5500 0.12 400 PCD1852CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1852TR-ND 10,000 95.00/M | ELJ-QF3N3DF 
3.9nH +0.3nH 10 39 100 5200 0.15 360 PCD1853CT-ND .27 2.21 17.33 PCD1853TR-ND 10,000 95.00/M | ELJ-QF3N9DF 
4.7nH +0.3nH 10 39 100 4800 0.17 360 PCD1854CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1854TR-ND 10,000 95.00/M | ELJ-QF4N7DF 
5.6nH +0.3nH 10 39 100 4600 0.19 340 PCD1855CT-ND .27 2.21 17.33 PCD1855TR-ND 10,000 95.00/M_| ELJ-QF5N6DF 
6.8nH 5% 10 39 100 4000 0.30 320 PCD1856CT-ND .27 2.21 17.33 PCD1856TR-ND 10,000 95.00/M | ELJ-QF6N8JF 
8.2nH 5% 10 39 100 3500 0.35 320 PCD1857CT-ND .27 2.21 17.33 PCD1857TR-ND 10,000 95.00/M | ELJ-QF8N2JF 
10nH 5% 10 39 100 2800 0.41 320 PCD1858CT-ND .27 2.21 17.33 PCD1858TR-ND 10,000 95.00/M | ELJ-QF10NJF 
12nH 5% 10 38 100 2800 0.45 320 PCD1859CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1859TR-ND 10,000 95.00/M | ELJ-QF12NJF 
15nH 5% 10 36 100 2500 0.60 240 PCD1860CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1860TR-ND 10,000 95.00/M | ELJ-QF1S5NJF 
18nH 5% 10 36 100 2200 0.70 240 PCD1861CT-ND .27 2.21 17.33 PCD1861TR-ND 10,000 95.00/M | ELJ-QF18NJF 
22nH 5% 10 36 100 2200 0.80 200 PCD1862CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1862TR-ND 10,000 95.00/M | ELJ-QF22NJF 
27nH 5% 10 36 100 1800 1.20 200 PCD1863CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1863TR-ND 10,000 95.00/M | ELJ-QF27NJF 
33nH 5% 10 35 100 1800 1.40 170 PCD1864CT-ND .27 2.21 17.33 PCD1864TR-ND 10,000 95.00/M | ELJ-QF33NJF 
39nH 5% 10 35 100 1800 1.70 150 PCD1865CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1865TR-ND 10,000 95.00/M | ELJ-QF39NJF 
Fig. 2, 0603 (1608) — Type RE (2% Tolerance) — RoHS Compliant 
1.0nH +0.2nH he _— 100 6000 0.05 500 PCD1990CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1990TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE1NOZFA 
1.2nH +0.2nH 7 = 100 6000 0.06 500 PCD1991CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1991TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE1N2ZFA 
1.5nH +0.2nH 8 _ 100 6000 0.07 500 PCD1992CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1992TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE1N5ZFA 
1.8nH +0.2nH 8 _ 100 6000 0.08 500 PCD1993CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1993TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE1N8ZFA 
2.2nH +0.2nH 8 = 100 6000 0.09 500 PCD1994CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1994TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE2N2ZFA 
2.7nH +0.2nH 8 = 100 6000 0.10 500 PCD1995CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1995TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE2N7ZFA 
3.3nH +0.2nH 9 = 100 5500 0.12 500 PCD1996CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1996TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE3N3ZFA 
3.9nH +0.2nH 9 = 100 5500 0.15 450 PCD1997CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1997TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE3N9ZFA 
4.7nH +0.2nH 9 _— 100 4800 0.17 450 PCD1998CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1998TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE4N7ZFA 
5.6nH +0.2nH 9 = 100 4600 0.18 430 PCD1999CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1999TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RESN6ZFA 
6.8nH +0.2nH 9 _— 100 3550 0.20 430 PCD2000CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2000TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE6N8ZFA 
8.2nH +0.2nH 9 _— 100 3550 0.28 400 PCD2001CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2001TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE8N2ZFA 
10nH +2% 10 = 100 2800 0.32 400 PCD2002CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2002TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE10NGFA 
12nH 42% 10 _ 100 2800 0.35 400 PCD2003CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2003TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE12NGFA 
15nH 42% 10 = 100 2500 0.41 350 PCD2004CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2004TR-ND 3,000 53.00/M_| ELJ-RE1S5NGFA 
18nH +2% 10 = 100 2300 0.45 350 PCD2005CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2005TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE18NGFA 
22nH 42% 10 _ 100 2000 0.50 300 PCD2006CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2006TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE22NGFA 
27nH +2% 10 = 100 2000 0.55 300 PCD2007CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2007TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE27NGFA 
33nH 42% 10 _— 100 1800 0.60 300 PCD2008CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2008TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE33NGFA 
39nH 42% 1 _— 100 1800 0.80 300 PCD2009CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2009TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE39NGFA 
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Panasonic = Surface Mount Inductors (cont) 


Induc- Tol- Q | QTyp.@| L,QTest | S.R.F. Min. | RDC Max. | IDC Max.| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
tance erance Min. | 800 MHz | Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. iJ 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
47nH 42% 1 _ 100 1800 0.95 250 PCD2010CT-ND AS. 1.23 9.63 PCD2010TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE47NGFA 
56nH 42% 12 _— 100 1800 1.20 250 PCD2011CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2011TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RES6NGFA 
68nH 42% 12 = 100 1500 1.30 250 PCD2012CT-ND AS 1.23 9.63 PCD2012TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE68NGFA 
82nH +2% 12 = 100 1500 1.50 250 PCD2013CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2013TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE82NGFA 
100nH 42% 12 = 100 1300 1.80 200 PCD2014CT-ND 5 1.23 9.63 PCD2014TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RER10GFA 
120nH +2% 5 = 25.2 1200 3.00 130 PCD2015CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2015TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RER12GFA 
150nH +2% 5 =. 25.2 1100 4.50 100 PCD2016CT-ND AS 1.23 9.63 PCD2016TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RERISGFA 
180nH +2% 4 = 25.2 1000 6.50 80 PCD2017CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2017TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RER18GFA 
220nH 42% 4 = 25.2 900 7.50 70 PCD2018CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2018TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RER22GFA 
Fig. 2, 0603 (1608) — Type RE (2% Tolerance) 
1.5nH +0.2nH 8 47 100 6000 0.07 500 PCD1284CT-ND 5 1.23 9.63 = = — | ELJ-RE1N5ZF2 
1.8nH +0.2nH 8 45 100 6000 0.08 500 PCD1285CT-ND 15 1.23 9.63 = = — | ELJ-RE1N8ZF2 
2.2nH +0.2nH 8 35 100 6000 0.09 500 PCD1286CT-ND 5 1.23 9.63 = = — | ELJ-RE2N2ZF2 
2.7nH +0.2nH 8 35 100 6000 0.10 500 PCD1287CT-ND 5 1.23 9.63 PCD1287TR-ND 3,000 52.50/M | ELJ-RE2N7ZF2 
3.3nH +0.2nH 9 35 100 5500 0.12 500 PCD1288CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1288TR-ND 3,000 52.50/M | ELJ-RE3N3ZF2 
3.9nH +0.2nH 9 36 100 5500 0.15 450 PCD1289CT-ND 15. 1.23 9.63 = = — | ELJ-RESN9ZF2 
6.8nH +0.2nH 9 36 100 3550 0.20 430 PCD1292CT-ND 15 1.23 9.63 = _— — | ELJ-RE6N8ZF2 
8.2nH +0.2nH 9 36 100 3500 0.28 400 PCD1293CT-ND AS 1.23 9.63 PCD1293TR-ND. 3,000 52.50/M | ELJ-RE8N2ZF2 
10nH 2% 10 37 100 2800 0.32 400 PCD1294CT-ND 15 1.23 9.63 = —_— — | ELJ-RE10NGF2 
18nH 2% 10 39 100 2300 0.45 350 PCD1297CT-ND 5 1.23 9.63 = = — | ELJ-RE18NGF2 
22nH 2% 10 40 100 2000 0.50 300 PCD1298CT-ND 15 1.23 9.63 — = — | ELJ-RE22NGF2 
27nH 2% 10 41 100 2000 0.55 300 PCD1299CT-ND 5 1.23 9.63 PCD1299TR-ND 3,000 52.50/M | ELJ-RE27NGF2 
33nH 2% 10 40 100 1800 0.60 300 PCD1300CT-ND 5 1.23 9.63 = = — | ELJ-RE33NGF2 
39nH 2% za 39 100 1800 0.80 300 PCD1301CT-ND 5 1.23 9.63 = = — | ELJ-RES9NGF2 
68nH 2% 12 35 100 1500 1.3 250 PCD1304CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1304TR-ND 3,000 52.50/M | ELJ-RE68NGF3 
82nH 2% 12 33 100 1500 1S 250 PCD1305CT-ND AS 1.23 9.63 PCD1305TR-ND 3,000 52.50/M | ELJ-RE82NGF3 
Fig. 2, 0603 (1608) — Type RE (5% Tolerance) — RoHS Compliant 
1.0nH +0.3nH 7 = 100 6000 0.05 500 PCD1961CT-ND Pa lak 93 7.29 PCD1961TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE1NODFA 
1.2nH +0.3nH 7 = 100 6000 0.06 500 PCD1962CT-ND Fa bik 93 7.29 PCD1962TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE1N2DFA 
1.5nH +0.3nH 8 = 100 6000 0.07 500 PCD1963CT-ND 4, 93 7.29 PCD1963TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE1NS5DFA 
1.8nH +0.3nH 8 = 100 6000 0.08 500 PCD1964CT-ND WW 93 7.29 PCD1964TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE1N8DFA 
2.2nH +0.3nH 8 = 100 6000 0.09 500 PCD1965CT-ND 1 93 7.29 PCD1965TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE2N2DFA 
2.7nH +0.3nH 8 _ 100 6000 0.10 500 PCD1966CT-ND eli 93 7.29 PCD1966TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE2N7DFA 
3.3nH +0.3nH 9 _— 100 5500 0.12 500 PCD1967CT-ND 1 93 7.29 PCD1967TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE3N3DFA 
3.9nH 45% 9 = 100 5500 0.15 450 PCD1968CT-ND 5 jal 93 7.29 PCD1968TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RESNQJFA 
4.7nH +5% 9 = 100 4800 0.17 450 PCD1969CT-ND 1 93 7.29 PCD1969TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE4N7JFA 
5.6nH +5% 9 = 100 4600 0.18 430 PCD1970CT-ND 211, 93 7.29 PCD1970TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RESN6JFA 
6.8nH +5% 9 = 100 3550 0.20 430 PCD1971CT-ND at 93 7.29 PCD1971TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE6N8JFA 
8.2nH 45% 9 = 100 3550 0.28 400 PCD1972CT-ND 241 93 7.29 PCD1972TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE8N2JFA 
10nH 45% 10 = 100 2800 0.32 400 PCD1973CT-ND at 93 7.29 PCD1973TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE10NJFA 
12nH 45% 10 _— 100 2800 0.35 400 PCD1974CT-ND 1 93 7.29 PCD1974TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE12NJFA 
15nH +5% 10 = 100 2500 0.41 350 PCD1975CT-ND Ait 93 7.29 PCD1975TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE15NJFA 
18nH 45% 10 _— 100 2300 0.45 350 PCD1976CT-ND 1 93 7.29 PCD1976TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE18NJFA 
22nH 45% 10 _ 100 2000 0.50 300 PCD1977CT-ND A hal 93 7.29 PCD1977TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE22NJFA 
27nH 45% 10 _— 100 2000 0.55 300 PCD1978CT-ND 1 93 7.29 PCD1978TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE27NJFA 
33nH 45% 10 = 100 1800 0.60 300 PCD1979CT-ND A; 93 7.29 PCD1979TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE33NJFA 
39nH +5% 1 = 100 1800 0.80 300 PCD1980CT-ND 311 93 7.29 PCD1980TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE39NJFA 
47nH +5% 1 = 100 1800 0.95 250 PCD1981CT-ND Pk 93 7.29 PCD1981TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE47NJFA 
56nH +5% 12 = 100 1800 1.20 250 PCD1982CT-ND att 93 7.29 PCD1982TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RES6NJFA 
68nH +5% 12 = 100 1500 1.30 250 PCD1983CT-ND a bak 93 7.29 PCD1983TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE68NJFA 
82nH 45% 12 _ 100 1500 1.50 250 PCD1984CT-ND Ai 93 7.29 PCD1984TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE82NJFA 
100nH 45% 12 = 100 1300 1.80 200 PCD1985CT-ND 1 93 7.29 PCD1985TR-ND. 3,000 40.00/M | ELJ-RER10JFA 
120nH 45% 5 _— 25.2 1200 3.00 130 PCD1986CT-ND > hal 93 7.29 PCD1986TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RER12JFA 
150nH 45% 5 _— 25.2 1100 4.50 100 PCD1987CT-ND 1 93 7.29 PCD1987TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RER15JFA 
180nH 45% 4 _ 25.2 1000 6.50 80 PCD1988CT-ND hal 93 7.29 PCD1988TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RER18JFA 
220nH +5% 4 = 25.2 900 7.50 70 PCD1989CT-ND Fa ak 93 7.29 PCD1989TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RER22JFA 
Fig. 2, 0603 (1608) — Type RE (5% Tolerance) 
1.8nH | +0.3nH 8 45 100 6000 0.08 500 PCD1197CT-ND A .93 7.29 | PCD1197TR-ND | 3,000 40.00/M | ELJ-RE1N8DF2 
2.2nH | +0.3nH 8 35 100 6000 0.09 500 PCD1143CT-ND A .93 7.29 | PCD1143TR-ND | 3,000 40.00/M | ELJ-RE2N2DF2 
2.7nH | #£0.3nH 8 35 100 6000 0.10 500 PCD1144CT-ND A .93 7.29 | PCD1144TR-ND | 3,000 40.00/M | ELJ-RE2N7DF2 
4.7nH 5% 9 36 100 4800 0.17 450 PCD1147CT-ND pial 93 7.29 PCD1147TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE4N7JF2 
6.8nH 5% 9 36 100 3550 0.20 430 PCD1149CT-ND M1 93 7.29 PCD1149TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE6N8JF2 
10nH 5% 10 37 100 2800 0.32 400 PCD1151CT-ND Pa bak 93 7.29 PCD1151TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE10NJF2 
15nH 5% 10 38 100 2500 0.41 350 PCD1153CT-ND Fa bik 93 7.29 = = — | ELJ-RE15NJF2 
18nH 5% 10 39 100 2300 0.45 350 PCD1154CT-ND Pill 93 7.29 PCD1154TR-ND 3,000 40.00/M_| ELJ-RE18NJF2 
22nH 5% 10 40 100 2000 0.50 300 PCD1155CT-ND Fa bat 93 7.29 PCD1155TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE22NJF2 
27nH 5% 10 41 100 2000 0.55 300 PCD1156CT-ND 1 93 7.29 = — — | ELJ-RE27NJF2 
33nH 5% 10 40 100 1800 0.60 300 PCD1157CT-ND ati 93 7.29 = = — | ELJ-RE33NJF2 
39nH 5% 1 39 100 1800 0.80 300 PCD1158CT-ND 1 93 7.29 = = — | ELJ-RES9NJF2 
82nH 5% 12 33 100 1500 1.50 250 PCD1200CT-ND > ial 93 7.29 PCD1200TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE82NJF3 
150nH 5% 5 22 25.2 1100 4.50 100 PCD1323CT-ND 1 93 7.29 = = — | ELJ-RER15JF3 
220nH 5% 4 = 25.2 900 7.50 70 PCD1325CT-ND ea bak 93 7.29 PCD1325TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RER22JF3 
Fig. 2, 0603 (1608) — Type PE (10% Tolerance) — RoHS Compliant 
2.2nH +10% 8 _ 100 = 30 2100 PCD1948CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1948TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE2N2KFA 
2.7nH +10% 8 _— 100 _ 30 2100 PCD1949CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1949TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE2N7KFA 
3.3nH +10% 8 _ 100 = 40 2100 PCD1950CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1950TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE3N3KFA 
3.9nH +10% 9 _— 100 _— 40 2100 PCD1951CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1951TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE3N9KFA 
4.7nH +10% 9 = 100 = 50 2100 PCD1952CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1952TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE4N7KFA 
5.6nH +10% 9 = 100 = 55 2100 PCD1953CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1953TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PESN6KFA 
6.8nH +10% 9 = 100 = 55 1900 PCD1954CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1954TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE6N8KFA 
8.2nH +10% 9 = 100 = 60 1700 PCD1955CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1955TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE8N2KFA 
10nH +10% 9 = 100 = 65 1400 PCD1956CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1956TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE10NKFA 
12nH +10% 9 _ 100 = 80 1300 PCD1957CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1957TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE12NKFA 
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Panasonic § Surface Mount Inductors (cont) 


Induc- Tol- Q | QTyp.@| L,QTest | S.R.F. Min. | RDC Max. | IDC Max.| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
tance erance Min. | 800 MHz | Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
15nH +10% 9 _ 100 = 100 900 PCD1958CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1958TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE1S5NKFA 
18nH +10% 9 _ 100 _ 120 800 PCD1959CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1959TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE18NKFA 
22nH +10% 9 _— 100 = 150 700 PCD1960CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1960TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE22NKFA 
2.2nH 10% 8 at 100 6000 0.030 21 PCD1404CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1404TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE2N2KF 
2.7nH 10% 8 = 100 5500 0.030 21 PCD1405CT-ND 35 2.91 22.83 = _ — | ELJ-PE2N7KF 
3.3nH 10% 8 a 100 5500 0.040 21 PCD1406CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1406TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE3N3KF 
3.9nH 10% 9 a 100 5200 0.040 21 PCD1407CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1407TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE3N9KF 
4.7nH 10% 9 — 100 4800 0.050 21 PCD1408CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1408TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE4N7KF 
5.6nH 10% 9 = 100 4600 0.055 21 PCD1409CT-ND 35 2.91 22.83 = _ — | ELJ-PESN6KF 
6.8nH 10% 9 = 100 4000 0.055 1.9 PCD1410CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1410TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE6N8KF 
8.2nH 10% 9 = 100 3500 0.060 1.7 PCD1411CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1411TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE8N2KF 
10nH 10% 9 = 100 2800 0.065 1.4 PCD1412CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1412TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE10NKF 
12nH 10% 9 = 100 2500 0.080 1.3 PCD1413CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1413TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE12NKF 
15nH 10% 9 = 100 2200 0.100 0.9 PCD1414CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1414TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE15NKF 
18nH 10% 9 = 100 2000 0.120 0.8 PCD1415CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1415TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE18NKF 
22nH 10% 9 = 100 1800 0.150 0.7 PCD1416CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1416TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE22NKF 
10nH 10% 10 48 100 3300 0.14 540 PCD1160CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1160TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND10NKF 
12nH 10% 10 53 100 3300 0.18 535 PCD1161CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1161TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND12NKF 
15nH 10% 12 55 100 3000 0.18 520 PCD1162CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1162TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND15NKF 
18nH 10% 12 55 100 3000 0.22 480 PCD1163CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1163TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND18NKF 
22nH 10% 15 55 100 2600 0.22 465 PCD1164CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1164TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND22NKF 
27nH 10% 15 57 100 2500 0.26 455 PCD1165CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1165TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND27NKF 
33nH 10% 15 58 100 2050 0.30 395 PCD1166CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1166TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND33NKF 
Fig. 3, 0805 (2012) — Type ND (5% Tolerance) 
12nH 5% 10 53 100 3300 0.18 535 PCD1185CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1185TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND12NJF 
39nH 5% 15 55 100 2000 0.31 390 PCD1167CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1167TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND39NJF 
47nH 5% 15 50 100 1650 0.35 385 PCD1168CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1168TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND47NJF 
56nH 5% 15 45 100 1550 0.39 360 PCD1169CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1169TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND56NJF 
68nH 5% 15 44 100 1450 0.44 340 PCD1170CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1170TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND68NJF 
82nH 5% 15 40 100 1100 0.48 330 PCD1171CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1171TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND82NJF 
100nH 5% 8 35 25.2 800 0.66 285 PCD1172CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1172TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-NDR10JF 
120nH 5% 8 = 25.2 600 0.76 275 PCD1173CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1173TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-NDR12JF 
150nH 5% 10 = 25.2 600 1.13 230 PCD1174CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1174TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-NDR15JF 
180nH 5% 10 = 25.2 600 1.24 195 PCD1175CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1175TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-NDR18JF 
220nH 5% 10 _ 25.2 500 1.41 170 PCD1176CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1176TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-NDR22JF 
270nH 5% 10 _ 25.2 300 1.50 165 PCD1177CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1177TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-NDR27JF 
330nH 5% 10 _ 25.2 200 1.66 160 PCD1178CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1178TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-NDR33JF 
390nH 5% 10 _ 25.2 150 1.82 150 PCD1179CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1179TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-NDR39JF 
470nH 5% 10 = 25.2 150 1.97 145 PCD1180CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1180TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-NDR47JF 
560nH 5% 10 _ 25.2 100 2.07 140 PCD1181CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1181TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-NDR56JF 
680nH 5% 10 _— 25.2 100 2.32 130 PCD1182CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1182TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-NDR68JF 
820nH 5% 10 _— 25.2 80 2.60 125 PCD1183CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1183TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-NDR82JF 
1000nH 5% 8 _ 7.96 80 2.98 120 PCD1184CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1184TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND1ROJF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type NC (10% Tolerance) 
10nH 10% 10 a 100 2500 0.32 280 PCD1037CT-ND or 2.26 17.79 PCD1037TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC10NKF 
12nH 10% 10 = 100 2200 0.34 270 PCD1038CT-ND ir 2.26 17.79 PCD1038TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC12NKF 
15nH 10% 10 = 100 1800 0.38 255 PCD1039CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1039TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC15NKF 
18nH 10% 10 = 100 1550 0.40 250 PCD1040CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1040TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC18NKF 
22nH 10% 15 — 100 1350 0.43 240 PCD1041CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1041TR-ND 2,000 97.00/M_ | ELJ-NC22NKF 
27nH 10% 15 = 100 1150 0.47 230 PCD1042CT-ND or 2.26 17.79 PCD1042TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC27NKF 
33nH 10% 15 = 100 1000 0.51 220 PCD1043CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1043TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC33NKF 
39nH 10% 15 = 100 890 0.55 215 PCD1044CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1044TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC39NKF 
47nH 10% 15 = 100 770 0.59 205 PCD1045CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1045TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC47NKF 
56nH 10% 15 = 100 670 0.63 200 PCD1046CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1046TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCS56NKF 
68nH 10% 15 = 100 590 0.68 190 PCD1047CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1047TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC68NKF 
82nH 10% 15 = 100 520 0.73 185 PCD1048CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1048TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC82NKF 
100nH 10% 10 = 25.2 460 0.80 175 PCD1049CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1049TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR10KF 
120nH 10% 10 = 25.2 400 0.87 170 PCD1050CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1050TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR12KF 
150nH 10% 10 = 25.2 340 0.98 160 PCD1051CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1051TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR15KF 
180nH 10% 10 = 25.2 300 1.05 155 PCD1052CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1052TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR18KF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type NC (5% Tolerance) 
33nH 5% 15 = 100 1000 0.51 220 PCD1202CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1202TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC33NJF 
39nH 5% 15 = 100 890 0.55 215 PCD1203CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1203TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC39NJF 
47nH 5% 15 = 100 770 0.59 205 PCD1204CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1204TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC47NJF 
56nH 5% 15 = 100 670 0.63 200 PCD1205CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1205TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCS56NJF 
68nH 5% 15 = 100 590 0.68 190 PCD1206CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1206TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC68NJF 
82nH 5% 15 = 100 520 0.73 185 PCD1207CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1207TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC82NJF 
100nH 5% 10 a 25.2 460 0.80 175 PCD1208CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1208TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR10JF 
120nH 5% 10 a 25.2 400 0.87 170 PCD1209CT-ND or 2.26 17.79 PCD1209TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR12JF 
150nH 5% 10 a 25.2 340 0.98 160 PCD1210CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1210TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR15JF 
180nH 5% 10 = 25.2 300 1.05 155 PCD1211CT-ND or 2.26 17.79 PCD1211TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR18JF 
220nH 5% 10 — 25.2 260 AAS 145 PCD1212CT-ND ir 2.26 17.79 PCD1212TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR22JF 
270nH 5% 10 a 25.2 230 1.25 140 PCD1213CT-ND or 2.26 17.79 PCD1213TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR27JF 
330nH 5% 10 a 25.2 200 1.37 135 PCD1214CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1214TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR33JF 
390nH 5% 10 = 25.2 180 1.47 130 PCD1215CT-ND af 2.26 17.79 PCD1215TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR39JF 
470nH 5% 10 = 25.2 160 1.58 125 PCD1216CT-ND Pia 2.26 17.79 PCD1216TR-ND 2,000 97.00/M_| ELJ-NCR47JF 
560nH 5% 10 = 25.2 145 1.70 120 PCD1217CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1217TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR56JF 
680nH 5% 10 = 25.2 130 1.85 110 PCD1218CT-ND 2 2.26 17.79 PCD1218TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR68JF 
820nH 5% 10 = 25.2 100 2.10 100 PCD1219CT-ND or 2.26 17.79 PCD1219TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR82JF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type FC (20% Tolerance) 
0.22uUH 20% 25 _ 25.2 230 0.7 190 PCD1053CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1053TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR22MF 
0.27pH 20% 25 _ 25.2 210 0.75 180 PCD1054CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1054TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR27MF 
0.33yH 20% 25 _ 25.2 190 0.85 170 PCD1055CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1055TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR33MF 
0.39yH 20% 25 _— 25.2 175 0.95 160 PCD1056CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1056TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR39MF 
0.47pH 20% 25 = 25.2 160 1.0 155 PCD1057CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1057TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR47MF 
0.56UH 20% 25 = 25.2 150 11 150 PCD1058CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1058TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCRS56MF 
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Panasonic Surface Mount Inductors (cont) 


Induc- Tol- Q |QTyp.@| L,QTest | S.R.F. Min. | RDC Max. | IDC Max.| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
tance erance Min. | 800 MHz | Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0.68yH 20% 25 = 25.2 135 1.25 140 PCD1059CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1059TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR68MF 
0.82UH 20% 25 = 25.2 125 1.4 130 PCD1060CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1060TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR82MF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type FC (10% Tolerance) 
0.22uUH 10% 25 _— 25.2 230 0.70 190 PCD1220CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1220TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR22KF 
0.27uH 10% 25 = 25.2 210 0.75 180 PCD1221CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1221TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR27KF 
0.33H 10% 25 = 25.2 190 0.85 170 PCD1222CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1222TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR33KF 
0.39yH 10% 25 _— 25.2 175 0.95 160 PCD1223CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1223TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR39KF 
0.47pH 10% 25 = 25.2 160 1.00 155 PCD1224CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1224TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR47KF 
0.56uH 10% 25 _— 25.2 150 1.10 150 PCD1225CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1225TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR56KF 
0.68yH 10% 25 = 25.2 135 1.25 140 PCD1226CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1226TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR68KF 
0.82UH 10% 25 = 25.2 125 1.40 130 PCD1227CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1227TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR82KF 
1.0uH 10% 25 _— 7.96 115 0.65 195 PCD1061CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1061TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC1ROKF 
1.2uH 10% 25 i 7.96 100 0.75 180 PCD1062CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1062TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC1R2KF 
1.5uH 10% 25 _— 7.96 90 0.85 170 PCD1063CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1063TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC1R5KF 
1.8uH 10% 25 = 7.96 85 0.95 160 PCD1064CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1064TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC1R8KF 
2.2UH 10% 25 = 7.96 80 1.05 155 PCD1065CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1065TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC2R2KF 
2.7UH 10% 25 _— 7.96 75 1.2 145 PCD1066CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1066TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC2R7KF 
3.3yH 10% 25 = 7.96 65 1.3 135 PCD1067CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1067TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC3R3KF 
3.9UH 10% 25 = 7.96 60 1.4 130 PCD1068CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1068TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC3R9KF 
4.7UH 10% 25 = 7.96 55 1.55 125 PCD1069CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1069TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC4R7KF 
5.6uH 10% 25 = 7.96 50 1.75 120 PCD1070CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1070TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCSR6KF 
6.8uH 10% 25 _— 7.96 45 1.95 115 PCD1071CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1071TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC6R8KF 
8.2uUH 10% 25 = 7.96 40 2.2 105 PCD1072CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1072TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC8R2KF 
10uH 10% 25 = 2.52 32 3.5 80 PCD1073CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1073TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC100KF 
12uH 10% 25 = 2.52 30 3.8 75 PCD1074CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1074TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC120KF 
15yH 10% 25 = 2.52 28 44 70 PCD1075CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1075TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC150KF 
18uH 10% 25 _— 2.52 25 5.0 65 PCD1076CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1076TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC180KF 
22uH 10% 25 _— 2.52 22 5.8 60 PCD1077CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1077TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC220KF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type FC (5% Tolerance) 
1.0uH 5% 25 _ 7.96 115 0.65 195 PCD1228CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1228TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC1ROJF 
1.2uH 5% 25 _— 7.96 100 0.75 180 PCD1229CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1229TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC1R2JF 
1.5uH 5% 25 _— 7.96 90 0.85 170 PCD1230CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1230TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC1R5JF 
1.8uH 5% 25 = 7.96 85 0.95 160 PCD1231CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1231TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC1R8JF 
2.2uH 5% 25 = 7.96 80 1.05 155 PCD1232CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1232TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC2R2JF 
2.7UH 5% 25 _— 7.96 75 1.20 145 PCD1233CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1233TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC2R7JF 
3.3yH 5% 25 _— 7.96 65 1.30 135 PCD1234CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1234TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC3R3JF 
3.9UH 5% 25 _ 7.96 60 1.40 130 PCD1235CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1235TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC3R9JF 
4.7UH 5% 25 = 7.96 55 1.55 125 PCD1236CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1236TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC4R7JF 
5.6uH 5% 25 = 7.96 50 1.75 120 PCD1237CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1237TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCSR6JF 
6.8yH 5% 25 _ 7.96 45 1.95 115 PCD1238CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1238TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC6R8JF 
8.2uUH 5% 25 _— 7.96 40 2.2 105 PCD1239CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1239TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC8R2JF 
10yH 5% 25 = 2.52 32 3.5 80 PCD1240CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1240TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC100JF 
12uH 5% 25 = 2.52 30 3.8 75 PCD1241CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1241TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC120JF 
15yH 5% 25 = 2.52 28 4.4 70 PCD1242CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1242TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC150JF 
18uH 5% 25 _ 2.52 25 5.0 65 PCD1243CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1243TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC180JF 
22uH 5% 25 _— 2.52 22 5.8 60 PCD1244CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1244TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC220JF 
27uH 5% 20 = 2.52 21 6.3 115 PCD1245CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1245TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC270JF 
33H 5% 20 = 2.52 20 7A 110 PCD1246CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1246TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC330JF 
39H 5% 20 = 2.52 18 9.5 90 PCD1247CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1247TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC390JF 
47uH 5% 20 — 2.52 17 11.00 80 PCD1248CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1248TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC470JF 
56yuH 5% 20 _— 2.52 16 12.1 75 PCD1249CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1249TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC560JF 
68H 5% 20 = 2.52 15 16.6 70 PCD1250CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1250TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC680JF 
82uH 5% 20 = 2.52 13 19.0 65 PCD1251CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1251TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC820JF 
100UH 5% 15 — 0.796 12 21.0 60 PCD1252CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1252TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC101JF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type SC (10% Tolerance) 
27uH 10% 40 = 2.52 20 4.5 18 PCD1078CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1078TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SC270KF 
33H 10% 40 = 2.52 18 5.2 14 PCD1079CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1079TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SC330KF 
39yH 10% 40 _— 2.52 15 5.7 13 PCD1080CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1080TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SC390KF 
47uH 10% 40 _ 2.52 14 6.6 12 PCD1081CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1081TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SC470KF 
56uH 10% 40 _ 2.52 13 7A 10 PCD1082CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1082TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SCS60KF 
68yH 10% 25 = 2.52 13 6.5 Av PCD1083CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1083TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SC680KF 
82uH 10% 25 = 2.52 13 74 14 PCD1084CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1084TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SC820KF 
100uH 10% 25 = 0.796 12 8.4 10 PCD1085CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1085TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SC101KF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type PC 
1.0uH 20% 10 = 7.96 95 0.45 475 PCD1086CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1086TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PC1ROMF 
1.5uH 20% 10 = 7.96 85 0.55 435 PCD1087CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1087TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PC1R5MF 
2.2UH 20% 10 _— 7.96 65 0.65 390 PCD1088CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1088TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PC2R2MF 
3.3yH 20% 8 _— 7.96 55 0.85 340 PCD1089CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1089TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PC3R3MF 
4.7uH 20% 8 =, 7.96 43 1.2 285 PCD1090CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1090TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PC4R7MF 
6.8uH 10% 8 = 7.96 39 1.3 275 PCD1091CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1091TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PC6R8KF 
10yH 10% 20 = 2.52 32 2.2 210 PCD1092CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1092TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PC100KF 
12uH 10% 20 _— 2.52 25 27 195 PCD1093CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1093TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PC120KF 
15uH 10% 20 _ 2.52 21 3.2 175 PCD1094CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1094TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PC150KF 
22uH 10% 20 = 2.52 18 4.0 160 PCD1095CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1095TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PC220KF 
33H 10% 20 = 2.52 16 6.5 120 PCD1096CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1096TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PC330KF 
0.22uUH 20% 25 =] 25.2 230 0.29 360 PCD1000CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1000TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FAR22MF2 
0.27UH 20% 25 = 25.2 210 0.32 345 PCD1001CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1001TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FAR27MF2 
0.33—H 20% 25 — 25.2 190 0.35 330 PCD1002CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1002TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FAR33MF2 
0.39yH 20% 25 _— 25.2 175 0.39 305 PCD1003CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1003TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FAR39MF2 
0.47UH 20% 25 _ 25.2 160 0.44 290 PCD1004CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1004TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FAR47MF2 
0.56uH 20% 25 _— 25.2 150 0.49 275 PCD1005CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1005TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FAR56MF2 
0.68yH 20% 25 _— 25.2 135 0.55 260 PCD1006CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1006TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FAR68MF2 
0.82UH 20% 25 _— 25.2 125 0.61 245 PCD1007CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1007TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FAR82MF2 
1.0uH 10% 30 _— 7.96 115 0.69 230 PCD1008CT-ND at 2.26 17.79 PCD1008TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA1ROKF2 
1.2uH 10% 30 _ 7.96 100 0.75 215 PCD1009CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1009TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA1R2KF2 
1.5uH 10% 30 _ 7.96 90 0.75 210 PCD1010CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1010TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA1RSKF 
1.8uH 10% 30 _ 7.96 85 0.82 200 PCD1011CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1011TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA1R8KF 
2.2UH 10% 30 _— 7.96 80 0.95 190 PCD1012CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1012TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA2R2KF 
2.7UH 10% 30 _ 7.96 75 11 180 PCD1013CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1013TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA2R7KF 
3.3yH 10% 30 _ 7.96 65 1.2 180 PCD1014CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1014TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA3R3KF 
3.9UH 10% 30 _— 7.96 60 1.3 175 PCD1015CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1015TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA3R9KF 
4.7uH 10% 30 _— 7.96 55 1.5 165 PCD1016CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1016TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA4R7KF 
5.6uH 10% 30 _— 7.96 50 1.6 160 PCD1261CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1261TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FASR6KF 
6.8uH 10% 30 _— 7.96 45 1.8 150 PCD1262CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1262TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA6R8KF 
8.2uUH 10% 30 = 7.96 40 2.0 140 PCD1263CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1263TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA8R2KF 
10yH 10% 30 — 2.52 36 2.1 140 PCD1020CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1020TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA100KF 
12uH 10% 30 _ 2.52 33 2.5 125 PCD1021CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1021TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA120KF 
15uH 10% 30 — 2.52 30 2.8 120 PCD1022CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1022TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA150KF 
18uH 10% 30 _— 2.52 27 3.3 110 PCD1023CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1023TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA180KF 
22uH 10% 30 _ 2.52 25 3.7 105 PCD1024CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1024TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA220KF 
(Continued) 
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Panasonic Surface Mount Inductors (cont) 


Induc- Tol- Q |QTyp.@| L,QTest | S.R.F.Min.| RDC Max. | IDC Max. Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
tance erance Min. | 800 MHz | Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
27uH 10% 30 _ 2.52 22 5.0 90 PCD1025CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1025TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA270KF 
33yH 10% 30 — 2.52 20 5.6 85 PCD1026CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1026TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA330KF 
39H 10% 30 = 2.52 20 6.4 80 PCD1027CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1027TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FAS90KF 
47uH 10% 30 — 2.52 15 7.0 75 PCD1028CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1028TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA470KF 
56yuH 10% 30 = 2.52 15 8.0 70 PCD1029CT-ND aol 2.26 17.79 PCD1029TR-ND 2,000 97.00/M_| ELJ-FAS6O0KF 
68H 10% 30 = 2.52 15 9.0 65 PCD1030CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1030TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA680KF 
82uH 10% 30 — 2.52 1 10.0 60 PCD1031CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1031TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA820KF 
100yH 10% 20 = 0.796 10 10.0 60 PCD1032CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1032TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA101KF 
120uH 10% 20 = 0.796 10 11.0 55 PCD1033CT-ND wee 2.26 17.79 PCD1033TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA121KF 
150uH 10% 20 = 0.796 8.0 15.0 50 PCD1034CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1034TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA151KF 
180uH 10% 20 = 0.796 7.0 17.0 50 PCD1035CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1035TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA181KF 
220uH 10% 20 = 0.796 7.0 21.0 45 PCD1036CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1036TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA221KF 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type FA (5% Tolerance) 
1.0uH 5% 30 = 7.96 115 0.69 230 PCD1825CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1825TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA1ROJF2 
1.2uH 5% 30 = 7.96 100 0.75 215 PCD1826CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1826TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA1R2JF2 
1.5yH 5% 30 = 7.96 90 0.75 210 PCD1827CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1827TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA1R5JF 
1.8yH 5% 30 = 7.96 85 0.82 200 PCD1828CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1828TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA1R8JF 
2.2uUH 5% 30 — 7.96 80 0.95 190 PCD1832CT-ND wt 2.26 17.79 PCD1832TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA2R2JF 
2.7UH 5% 30 = 7.96 75 VA 180 PCD1833CT-ND rai 2.26 17.79 PCD1833TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA2R7JF 
3.3u1H 5% 30 = 7.96 65 1.2 180 PCD1836CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1836TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FASR3JF 
3.9UH 5% 30 = 7.96 60 1.3 175 PCD1837CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1837TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FASR9JF 
4.7UH 5% 30 _ 7.96 55 1.5 165 PCD1839CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1839TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA4R7JF 
5.6uH 5% 30 — 7.96 50 1.6 160 PCD1841CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1841TR-ND 2,000 97.00/M_| ELJ-FASR6JF 
6.8yH 5% 30 — 7.96 45 1.8 150 PCD1843CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1843TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA6R8JF 
8.2UH 5% 30 = 7.96 40 2.0 140 PCD1845CT-ND a 2.26 17.79 PCD1845TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA8R2JF 
10H 5% 30 _ 2.52 36 21 140 PCD1817CT-ND a 2.26 17.79 PCD1817TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA100JF 
12uH 5% 30 = 2.52 33 2.5 125 PCD1819CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1819TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA120JF 
15yH 5% 30 = 2.52 30 2.8 120 PCD1821CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1821TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA150JF 
18yH 5% 30 = 2.52 27 3.3 110 PCD1823CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1823TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA180JF 
22uH 5% 30 = 2.52 25 3.7 105 PCD1829CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1829TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA220JF 
27uH 5% 30 = 2.52 22 5.0 90 PCD1831CT-ND a 2.26 17.79 PCD1831TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA270JF 
33yH 5% 30 _ 2.52 20 5.6 85 PCD1834CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1834TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA330JF 
39uH 5% 30 = 2.52 20 6.4 80 PCD1835CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1835TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA390JF 
47H 5% 30 = 2.52 15 7.0 75 PCD1838CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1838TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA470JF 
56yuH 5% 30 _ 2.52 15 8.0 70 PCD1840CT-ND 1 2.26 17.79 PCD1840TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FAS60JF 
68yuH 5% 30 — 2.52 15 9.0 65 PCD1842CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1842TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA680JF 
82uH 5% 30 = 2.52 11 10 60 PCD1844CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1844TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA820JF 
100uH 5% 20 = 0.796 10 10 60 PCD1818CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1818TR-ND 2,000 97.00/M_| ELJ-FA101JF 
120uH 5% 20 — 0.796 10 an 55 PCD1820CT-ND ee 2.26 17.79 PCD1820TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA121JF 
150uH 5% 20 _ 0.796 8 15 50 PCD1822CT-ND nel 2.26 17.79 PCD1822TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA151JF 
180yH 5% 20 = 0.796 i 17 50 PCD1824CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1824TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA181JF 
220uH 5% 20 = 0.796 7 21 45 PCD1830CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1830TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA221JF 
|. 5, 1210 (3225) — Type NA 
0.047uH 20% 10 = 100 680 0.20 450 PCD1115CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1115TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA47NMF 
0.056uH 20% 10 — 100 600 0.22 420 PCD1116CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1116TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NAS6NMF 
0.068yH 20% 10 = 100 540 0.25 400 PCD1117CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1117TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA68NMF 
0.082uH 20% 10 = 100 500 0.27 380 PCD1118CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1118TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA82NMF 
0.10uH 20% 10 = 100 450 0.30 360 PCD1119CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1119TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NAR1O0MF 
0.12uH 20% 10 = 25.2 400 0.67 240 PCD1120CT-ND a 2.26 17.79 PCD1120TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NAR12MF 
0.15yH 20% 10 = 25.2 350 0.72 230 PCD1121CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1121TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NAR15MF 
0.18uH 20% 10 = 25.2 320 0.81 220 PCD1122CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1122TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NAR18MF 
0.22uH 10% 10 = 1.0, 25.2 280 0.90 210 PCD1123CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1123TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NAR22KF 
0.27uH 10% 10 = 1.0, 25.2 250 1.0 200 PCD1124CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1124TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NAR27KF 
0.33yH 10% 10 = 1.0, 25.2 220 VA 190 PCD1125CT-ND Aer 2.26 17.79 PCD1125TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NAR33KF 
0.39yH 10% 10 = 1.0, 25.2 200 1.2 180 PCD1126CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1126TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NAR39KF 
0.47uH 10% 10 = 1.0, 25.2 180 1.4 175 PCD1127CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1127TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NAR47KF 
0.56uH 10% 10 = 1.0, 25.2 160 1.5 170 PCD1128CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1128TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NARS56KF 
0.68yH 10% 10 — 1.0, 25.2 150 UZ 155 PCD1129CT-ND 2. 2.26 17.79 PCD1129TR-ND 2,000 97.00/M_| ELJ-NAR68KF 
0.82uH 10% 10 = 1.0, 25.2 135 1.9 145 PCD1130CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1130TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NAR82KF 
1.0uH 5% 13 = 1.0, 7.96 120 21 125 PCD1131CT-ND 20 2.26 17.79 PCD1131TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA1ROJF 
1.2uH 5% 13 = 1.0, 7.96 110 2.3 120 PCD1132CT-ND a 2.26 17.79 PCD1132TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA1R2JF 
1.5yH 5% 13 _— 1.0, 7.96 95 2.7 115 PCD1133CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1133TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA1R5JF 
1.8yH 5% 13 = 1.0, 7.96 85 3.0 110 PCD1134CT-ND ir 2.26 17.79 PCD1134TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA1R8JF 
2.2UH 5% 13 = 1.0, 7.96 80 3.2 110 PCD1135CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1135TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA2R2JF 
2.7UH 5% 13 _ 1.0, 7.96 70 3.6 105 PCD1136CT-ND or 2.26 17.79 PCD1136TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA2R7JF 
3.3yH 5% 13 = 1.0, 7.96 62 4.2 100 PCD1137CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1137TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA3R3JF 
3.9UH 5% 13 = 1.0, 7.96 57 4.4 95 PCD1138CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1138TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA3R9JF 
4.7UH 5% 13 = 1.0, 7.96 52 7.7 70 PCD1139CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1139TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA4R7JF 
5.6uUH 5% 13 = 1.0, 7.96 46 8.7 65 PCD1140CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1140TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NASR6JF 
6.8uH 5% 13 _ 1.0, 7.96 42 10.0 60 PCD1141CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1141TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA6R8JF 
8.2UH 5% 13 = 1.0, 7.96 38 11.0 60 PCD1142CT-ND wet 2.26 17.79 PCD1142TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA8R2JF 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type SA (10% Tolerance) 
10yH 10% 40 = 1.0, 5.0 30 1.8 18 PCD1097CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1097TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA100KF 
12uH 10% 40 = 1.0, 5.0 28 2.0 17 PCD1098CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1098TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA120KF 
15yH 10% 40 = 1.0, 5.0 25 2.2 15 PCD1099CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1099TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA150KF 
18uH 10% 40 = 1.0, 5.0 23 2.5 13 PCD1100CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1100TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA180KF 
22uH 10% 40 = 1.0, 5.0 20 2.8 12 PCD1101CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1101TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA220KF 
27uH 10% 40 = 1.0, 5.0 18 3.2 10 PCD1102CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1102TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA270KF 
33yH 10% 40 = 1.0, 5.0 17 3.5 10 PCD1103CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1103TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA330KF 
39H 10% 40 — 1.0, 5.0 15 3.8 9.0 PCD1104CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1104TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA390KF 
47H 10% 40 = 1.0, 5.0 14 4.0 8.0 PCD1105CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1105TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA470KF 
56yuH 10% 40 = 1.0, 5.0 13 4.5 7.0 PCD1106CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1106TR-ND 2,000 99.00/M_| ELJ-SA560KF 
68yuH 10% 40 — 1.0, 1.5 12 5.0 6.0 PCD1107CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1107TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA680KF 
82uH 10% 40 _ 1.0, 1.5 abl 6.0 6.0 PCD1108CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1108TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA820KF 
100yH 10% 40 = 1.0, 1.5 10 7.0 5.0 PCD1109CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1109TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA101KF 
120uH 10% 40 = 1.0, 1.5 9.0 8.0 5.0 PCD1110CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1110TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA121KF 
150uH 10% 40 _ 0.1, 1.5 5.0 9.0 5.0 PCD1111CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1111TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA151KF 
180uH 10% 40 = 0.1, 1.5 5.0 11.0 5.0 PCD1112CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1112TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA181KF 
220uH 10% 40 _ 0.1, 1.5 4.0 12.0 5.0 PCD1113CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1113TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA221KF 
270uH 10% 40 = 0.1, 1.5 4.0 14.0 5.0 PCD1114CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1114TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA271KF 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type EA 
1.0uH 20% 7 = 7.96 100 0.09 500 PCD1417CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1417TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA1ROMF 
1.5yH 20% © _— 7.96 80 0.10 390 PCD1418CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1418TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA1R5MF 
2.2uUH 20% 7 = 7.96 65 0.13 350 PCD1419CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1419TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA2R2MF 
3.3yH 20% 7 = 7.96 50 0.16 270 PCD1420CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1420TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA3R3MF 
4.7UH 20% Lf = 7.96 46 0.18 240 PCD1421CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1421TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA4R7MF 
6.8yH 20% 7 = 7.96 36 0.25 200 PCD1422CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1422TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA6R8MF 
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Panasonic Surface Mount Inductors (cont) 


Induc- Tol- Q |QTyp.@| L,QTest | S.R.F. Min. | RDC Max. | IDC Max.| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
tance erance Min. | 800 MHz | Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10yH 10% 10 = 2.52 29 0.34 160 PCD1423CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1423TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA100KF 
15yH 10% 10 = 2.52 25 0.42 145 PCD1424CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1424TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA150KF 
22uH 10% 10 = 2.52 18 0.65 115 PCD1425CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1425TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA220KF 
33yH 10% 10 _— 2.52 16 0.91 95 PCD1426CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1426TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA330KF 
47H 10% 10 = 2.52 13 1.30 80 PCD1427CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1427TR-ND. 2,000 123.00/M_| ELJ-EA470KF 
68H 10% 10 = 2.52 10 1.95 60 PCD1428CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1428TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA680KF 
100yH 10% 20 = 0.796 8.0 3.12 50 PCD1429CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1429TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA101KF 
150uH 10% 20 = 0.796 7.0 4.03 45 PCD1430CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1430TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA151KF 
220uH 10% 20 = 0.796 5.0 7.15 35 PCD1431CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1431TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA221KF 
330UH 10% 20 — 0.796 4.0 9.23 30 PCD1432CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1432TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA331KF 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type PA 
1.0uH 20% 7 _— 7.96 150 0.15 600 PCD1478CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1478TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA1ROMF 
1.5yH 20% 7 = 7.96 110 0.18 550 PCD1479CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1479TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA1R5MF 
2.2UH 20% 7 = 7.96 80 0.23 500 PCD1480CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1480TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA2R2MF 
3.3yH 20% 7 _— 7.96 58 0.28 400 PCD1481CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1481TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA3R3MF 
4.7UH 20% 7 = 7.96 46 0.34 350 PCD1482CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1482TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA4R7MF 
6.8uH 20% 7 = 7.96 38 0.42 300 PCD1483CT-ND oe 2.26 17.79 PCD1483TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA6R8MF 
10H 10% 15 _ 2.52 23 0.50 240 PCD1484CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1484TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA100KF 
12uH 10% 15 = 2.52 21 0.60 230 PCD1485CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1485TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA120KF 
15uH 10% 15 — 2.52 18 0.74 220 PCD1486CT-ND er 2.26 17.79 PCD1486TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA150KF 
18yH 10% 15 = 2.52 17 0.90 205 PCD1487CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1487TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA180KF 
22uH 10% 15 = 2.52 15 1.15 185 PCD1488CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1488TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA220KF 
27uH 10% 15 = 2.52 13 1.45 165 PCD1489CT-ND or 2.26 17.79 PCD1489TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA270KF 
33H 10% 15 = 2.52 12 1.65 155 PCD1490CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1490TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA330KF 
39H 10% 15 _ 2.52 a 1.90 145 PCD1491CT-ND er 2.26 17.79 PCD1491TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA390KF 
47H 10% 15 = 2.52 9.5 2.25 135 PCD1492CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1492TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA470KF 
56yuH 10% 15 = 2.52 8.5 3.30 110 PCD1493CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1493TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PAS60KF 
68H 10% 15 _— 2.52 75 3.70 105 PCD1494CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1494TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA680KF 
82uH 10% 15 = 2.52 7.0 4.20 100 PCD1495CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1495TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA820KF 
100yH 10% 20 = 0.796 6.5 5.00 90 PCD1496CT-ND rd 2.26 17.79 PCD1496TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA101KF 
120uH 10% 20 = 0.796 6.0 7.00 75 PCD1497CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1497TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA121KF 
150yH 10% 20 = 0.796 5.5 8.00 70 PCD1498CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1498TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA151KF 
180yH 10% 20 = 0.796 5.0 9.50 65 PCD1499CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1499TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA181KF 
220uH 10% 20 = 0.796 4.0 11.0 60 PCD1500CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1500TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA221KF 
270uH 10% 20 _— 0.796 3.5 14.5 55 PCD1501CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1501TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA271KF 
330UH 10% 20 = 0.796 3.0 16.0 50 PCD1502CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1502TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA331KF 
Fig. 6, 1812 (4532) — Type FB 
.22uUH 20% 30 = 25.2 230 0.30 700 PCD1433CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1433TR-ND 500 78.00 | ELJ-FBR22MF 
.27uH 20% 30 = 25.2 200 0.32 650 PCD1434CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1434TR-ND 500 78.00 | ELJ-FBR27MF 
-33yH 20% 30 = 25.2 180 0.35 630 PCD1435CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1435TR-ND 500 78.00 | ELJ-FBR33MF 
-39UH 20% 30 = 25.2 155 0.37 620 PCD1436CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1436TR-ND 500 78.00 | ELJ-FBR39MF 
-A7UH 20% 30 = 25.2 135 0.40 580 PCD1437CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1437TR-ND 500 78.00 | ELJ-FBR47MF 
-56uH 20% 30 _ 25.2 120 0.42 560 PCD1438CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1438TR-ND 500 78.00 | ELJ-FBR56MF 
-68uH 20% 30 = 25.2 105 0.48 530 PCD1439CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1439TR-ND 500 78.00 | ELJ-FBR68MF 
-82uH 20% 30 = 25.2 90 0.50 500 PCD1440CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1440TR-ND 500 78.00 | ELJ-FBR82MF 
1.0uH 10% 30 _ 25.2 80 0.52 470 PCD1441CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1441TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB1ROKF 
1.2uH 10% 30 = 25.2 70 0.55 460 PCD1442CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1442TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB1R2KF 
1.5yH 10% 30 = 25.2 60 0.61 430 PCD1443CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1443TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB1R5KF 
1.8yH 10% 30 = 25.2 50 0.61 410 PCD1444CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1444TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB1R8KF 
2.2UH 10% 30 = 7.96 45 0.61 410 PCD1445CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1445TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB2R2KF 
2.7UH 10% 50 = 7.96 43 0.61 400 PCD1446CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1446TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB2R7KF 
3.3yH 10% 50 = 7.96 39 0.66 380 PCD1447CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1447TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB3R3KF 
3.9UH 10% 50 _— 7.96 36 0.74 360 PCD1448CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1448TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB3R9KF 
4.7UH 10% 50 = 5.0 33 0.81 350 PCD1449CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1449TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB4R7KF 
5.6uH 10% 50 = 5.0 30 0.88 330 PCD1450CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1450TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB5R6KF 
6.8yH 10% 50 _ 5.0 26 1.0 310 PCD1451CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1451TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB6R8KF 
8.2uUH 10% 50 = 5.0 24 1.6 250 PCD1452CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1452TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB8R2KF 
10yH 5% 50 = 5.0 22 1.8 235 PCD1453CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1453TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB100JF 
12uH 5% 50 _— 5.0 20 1.9 225 PCD1454CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1454TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB120JF 
15yH 5% 50 = 5.0 18 231 215 PCD1455CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1455TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB150JF 
18yH 5% 50 _ 5.0 16 2.3 205 PCD1456CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1456TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB180JF 
22uH 5% 50 = 2.52 15 2.6 195 PCD1457CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1457TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB220JF 
27uH 5% 50 _— 2.52 13 2.9 185 PCD1458CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1458TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB270JF 
33yH 5% 50 = 2.52 12 3.1 175 PCD1459CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1459TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB330JF 
39H 5% 50 = 2.52 10 3.6 165 PCD1460CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1460TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB390JF 
47H 5% 50 _— 2.52 9.7 4.2 130 PCD1461CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1461TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB470JF 
56yuH 5% 40 = 2.52 9.0 47 125 PCD1462CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1462TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB560JF 
68H 5% 40 = 2.52 8.2 5.3 115 PCD1463CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1463TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB680JF 
82uH 5% 40 _ 2.52 7.5 5.9 110 PCD1464CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1464TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB820JF 
100yH 5% 40 = 2.52 6.7 8.8 105 PCD1465CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1465TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB101JF 
120uH 5% 40 = 1.5 6.1 10 100 PCD1466CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1466TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB121JF 
150uH 5% 40 = 1.5 5.5 ila 95 PCD1467CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1467TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB151JF 
180uH 5% 40 = 1.5 5.1 13 85 PCD1468CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1468TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB181JF 
220uH 5% 40 = 0.796 4.5 13 85 PCD1469CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1469TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB221JF 
270uH 5% 40 = 0.796 41 14 80 PCD1470CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1470TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB271JF 
330UH 5% 40 _ 0.796 3.7 16 75 PCD1471CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1471TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB331JF 
390UH 5% 40 = 0.796 3.3 19 70 PCD1472CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1472TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB391JF 
470uH 5% 30 = 0.796 3.3 31 55 PCD1473CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1473TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB471JF 
560uUH 5% 30 _— 0.796 2.7 35 50 PCD1474CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1474TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB561JF 
680yH 5% 30 = 0.796 2.5 39 50 PCD1475CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1475TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB681JF 
820uH 5% 30 = 0.796 2.4 45 45 PCD1476CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1476TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB821JF 
1000yH 5% 30 = 0.796 21 53 40 PCD1477CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1477TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB102JF 
Fig. 6, 1812 (4532) — Type PB (10% Tolerance) 
10yH 10% 10 _ 2.52 19 0.65 360 PCD1522CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1522TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB100KF 
12uH 10% 10 = 2.52 17 0.70 340 PCD1523CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1523TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB120KF 
15yH 10% 10 = 2.52 15 0.80 320 PCD1524CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1524TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB150KF 
18yH 10% 10 _— 2.52 14 0.90 310 PCD1525CT-ND 63 5.13 34.20 PCD1525TR-ND 500 100.00 | ELJ-PB180KF 
22uH 10% 10 = 2.52 13 1.00 300 PCD1526CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1526TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB220KF 
27uH 10% 10 = 2.52 5) 1.20 270 PCD1527CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1527TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB270KF 
33yH 10% 10 = 2.52 10 1.40 250 PCD1528CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1528TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB330KF 
39H 10% 10 = 2.52 9.5 1.60 230 PCD1529CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1529TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB390KF 
47H 10% 10 = 2.52 8.5 1.90 210 PCD1530CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1530TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB470KF 
56yH 10% 10 = 2.52 8 2.20 190 PCD1531CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1531TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB560KF 
68H 10% 10 _— 2.52 rg 2.60 170 PCD1532CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1532TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB680KF 
82uH 10% 10 = 2.52 6.5 3.50 160 PCD1533CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1533TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB820KF 
100yH 10% 20 = 0.796 6 4.00 150 PCD1534CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1534TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB101KF 
120uH 10% 20 — 0.796 5.5 4.50 130 PCD1535CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1535TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB121KF 
150yH 10% 20 = 0.796 5 6.50 120 PCD1536CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1536TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB151KF 
180uH 10% 20 = 0.796 4.5 7.50 110 PCD1537CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1537TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB181KF 
220uH 10% 20 = 0.796 4 9.00 90 PCD1538CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1538TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB221KF 


1318 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


THIN FILM TECHNOLOGY 
. 7. Dimension (mm) 
GGN!1 SUSUMU CO., LTD Thin Film Inductors pho abies C = : = 
Features: Ww HPL0603 0.60 + 0.05 0.30 + 0.05 0.07 + 0.05 0.28 + 0.05 
¢ Excellent inductance tolerances * Thin package profiles | HPL1005 1.00 + 0.10 0.50 + 0.10 0.15 + 0.10 0.40 + 0.10 
oe ee enan Heduenaes OF mere ane poe tt <1 Pi- | TrLos16 | 1.602010 | 0.804010 | 0.304020 | 0.45+0.10 
values * High rated currents hd <——E 
Test Cut Tape 
Inductance Frequency | S.R.F. Min.| DCR Max. | Rated Current | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Susumu 
(nH) Tolerance | Q Min. (MHz) (GHz) (OQ) (mA) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
HPLOG6O3 Series 0201 Package 
1.0 + 0.2nH 15 500 10 0.24 510 408-1015-1-ND 89 7.35 28.88 408-1015-2-ND 10,000 31.50/M | HPLO6O3-1NO 
a2 + 0.2nH 15 500 10 0.30 460 408-1016-1-ND 89 7.35 28.88 408-1016-2-ND 10,000 31.50/M | HPLO603-1N2 
1.5 + 0.2nH 15 500 10 0.26 490 408-1017-1-ND 89 7.35 28.88 408-1017-2-ND 10,000 31.50/M | HPLO603-1N5 
1.8 + 0.2nH 15 500 10 0.36 420 408-1018-1-ND 89 7.35 28.88 408-1018-2-ND 10,000 31.50/M | HPLO603-1N8 
2.2 + 0.2nH 15 500 10 0.50 350 408-1019-1-ND 89 7.35 28.88 408-1019-2-ND 10,000 31.50/M | HPLO603-2N2 
27 + 0.2nH 13 500 10 0.54 340 408-1020-1-ND 89 7.35 28.88 408-1020-2-ND 10,000 31.50/M | HPLO603-2N7 
3.3 + 0.2nH 13 500 7 0.66 310 408-1021-1-ND 89 7.35 28.88 408-1021-2-ND 10,000 31.50/M | HPLO603-3N3 
3.9 + 0.2nH 13 500 7 0.80 280 408-1022-1-ND 89 7.35 28.88 408-1022-2-ND 10,000 31.50/M | HPLO603-3N9 
47 + 0.2nH 13 500 7 1.00 250 408-1023-1-ND 89 7.35 28.88 408-1023-2-ND 10,000 31.50/M | HPLO603-4N7 
5.6 + 0.2nH 10 500 6 1.60 200 408-1024-1-ND 89 7.35 28.88 408-1024-2-ND 10,000 31.50/M | HPLO603-5N6 
6.2 +2% 8~10 500 3.5 1.5 150~200 408-1304-1-ND NEW! 89 7.35 28.88 408-1304-2-ND NEW! | 10,000 32.00/M | HPLO603-6N2 
6.8 +2% 8~10 500 3.5 1.5 150~200 408-1305-1-ND NEW! 89 7.35 28.88 408-1305-2-ND NEW! | 10,000 32.00/M | HPLO603-6N8 
7.5 +2% 8~10 500 3.5 1.5 150~200 408-1306-1-ND NEW! 89 7.35 28.88 408-1306-2-ND NEW! | 10,000 32.00/M | HPLO603-7N5 
8.2 +2% 8~10 500 3.5 1.5 150~200 408-1307-1-ND NEW! 89 7.35 28.88 408-1307-2-ND NEW! | 10,000 32.00/M | HPLO603-8N2 
10 +2% 8~10 500 3.5 1.5 150~200 408-1303-1-ND NEW! 89 7.35 28.88 408-1303-2-ND NEW! | 10,000 32.00/M | HPLO6G03-10N 
HPL1005 Series 0402 Package 
1.0 + 0.2nH 15 300 7 0.03 1800 408-1000-1-ND 89 7.35 28.88 408-1000-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-1NO 
14 + 0.2nH 15~20 300 4.0~7.0 0.01~0.4 340~1800 408-1310-1-ND NEW! 89 7.35 28.88 408-1310-2-ND NEW! | 10,000 32.00/M | HPL1005-1N1 
1.2 + 0.2nH 15 300 7 0.08 1400 408-1001-1-ND 89 7.35 28.88 408-1001-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-1N2 
1.3 + 0.2nH 15~20 300 4.0~7.0 0.01~0.4 340~1800 408-1311-1-ND NEW! 89 7.35 28.88 408-1311-2-ND NEW! | 10,000 32.00/M | HPL1005-1N3 
1.5 + 0.2nH 15 300 7 0.10 1200 408-1002-1-ND 89 7.35 28.88 408-1002-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-1N5 
1.6 +0.2nH 15~20 300 4.0~7.0 0.01~0.4 340~1800 408-1312-1-ND NEW! 89 7.35 28.88 408-1312-2-ND NEW! | 10,000 32.00/M | HPL1005-1N6 
1.8 + 0.2nH 15 300 7 0.14 1000 408-1003-1-ND 89 7.35 28.88 408-1003-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-1N8 
2.0 + 0.2nH 15~20 300 4.0~7.0 0.01~0.4 340~1800 408-1313-1-ND NEW! 89 7.35 28.88 408-1313-2-ND NEW! | 10,000 32.00/M | HPL1005-2NO 
2.2 + 0.2nH 15 300 7 0.15 900 408-1004-1-ND 89 7.35 28.88 408-1004-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-2N2 
2.4 + 0.2nH 15~20 300 4.0~7.0 0.01~0.4 340~1800 408-1314-1-ND NEW! 89 7.35 28.88 408-1314-2-ND NEW! | 10,000 32.00/M | HPL1005-2N4 
27 + 0.2nH 13 300 7 0.23 750 408-1005-1-ND 89 7.35 28.88 408-1005-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-2N7 
3.0 +0.2nH 15~20 300 4.0~7.0 0.01~0.4 340~1800 408-1315-1-ND NEW! 89 7.35 28.88 408-1315-2-ND NEW! | 10,000 32.00/M | HPL1005-3NO 
3.3 + 0.2nH 13 300 7 0.25 700 408-1006-1-ND 89 7.35 28.88 408-1006-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-3N3 
3.6 + 0.2nH 15~20 300 4.0~7.0 0.01~0.4 340~1800 408-1316-1-ND NEW! 89 7.35 28.88 408-1316-2-ND NEW! | 10,000 32.00/M | HPL1005-3N6 
3.9 + 0.2nH 13 300 7 0.30 620 408-1007-1-ND 89 7.35 28.88 408-1007-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-3N9 
4.3 + 0.2nH 15~20 300 4.0~7.0 0.01~0.4 340~1800 408-1317-1-ND NEW! 89 7.35 28.88 408-1317-2-ND NEW! | 10,000 32.00/M | HPL1005-4N3 
47 + 0.2nH 13 300 6 0.50 500 408-1008-1-ND 89 7.35 28.88 408-1008-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-4N7 
5.1 + 0.2nH 15~20 300 4.0~7.0 0.01~0.4 340~1800 408-1318-1-ND NEW! 89 7.35 28.88 408-1318-2-ND NEW! | 10,000 32.00/M | HPL1005-5N1 
5.6 + 0.2nH 10 300 5.5 0.70 450 408-1009-1-ND 89 7.35 28.88 408-1009-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-5N6 
6.2 + 0.2nH 15~20 300 4.0~7.0 0.01~0.4 340~1800 408-1319-1-ND NEW! 89 7.35 28.88 408-1319-2-ND NEW! | 10,000 32.00/M | HPL1005-6N2 
6.8 +0.2nH 10 300 45 0.80 430 408-1010-1-ND 89 7.35 28.88 408-1010-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-6N8 
7.5 + 0.2nH 15~20 300 4.0~7.0 0.01~0.4 340~1800 408-1320-1-ND NEW! 89 7.35 28.88 408-1320-2-ND NEW! | 10,000 32.00/M | HPL1005-7N5 
8.2 + 0.2nH 10 300 4 1.10 340 408-1011-1-ND 89 7.35 28.88 408-1011-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-8N2 
10 +2% 10 300 3.5 1.40 300 408-1012-1-ND 89 7.35 28.88 408-1012-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-10N 
11 +2% 13~15 300 3.5 0.5~0.8 240~300 408-1308-1-ND NEW! 89 7.35 28.88 408-1308-2-ND NEW! | 10,000 32.00/M | HPL1005-11N 
12 + 2% 10 300 3.5 1.65 270 408-1013-1-ND 89 7.35 28.88 408-1013-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-12N 
13 +2% 13~15 300 3.5 0.5~0.8 240~300 408-1309-1-ND NEW! 89 7.35 28.88 408-1309-2-ND NEW! | 10,000 32.00/M | HPL1005-13N 
15 +2% 10 300 3.5 2.25 240 408-1014-1-ND 89 7.35 28.88 408-1014-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-15N 
TFLO816 Series 0603 Package 
1.0 + 0.2nH 20 300 6 0.10 1000 408-1025-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1025-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-1NO 
42 + 0.2nH 20 300 6 0.10 1000 408-1026-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1026-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-1N2 
1.5 + 0.2nH 20 300 6 0.10 1000 408-1027-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1027-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-1N5 
1.8 + 0.2nH 20 300 6 0.15 800 408-1028-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1028-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-1N8 
2.2 + 0.2nH 20 300 6 0.15 800 408-1029-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1029-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-2N2 
27 + 0.2nH 20 300 6 0.15 800 408-1030-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1030-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-2N7 
3.3 + 0.2nH 20 300 6 0.20 700 408-1031-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1031-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-3N3 
3.9 + 0.2nH 20 300 6 0.20 700 408-1032-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1032-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-3N9 
47 + 0.2nH 20 300 5 0.25 600 408-1033-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1033-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-4N7 
5.6 + 0.2nH 15 300 5 0.50 400 408-1034-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1034-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-5N6 
6.8 + 0.2nH 15 300 5 0.50 400 408-1035-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1035-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-6N8 
8.2 + 0.2nH 15 300 4 0.50 400 408-1036-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1036-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-8N2 
10 +2% 15 300 4 1.00 300 408-1037-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1037-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-10N 
12 +2% 15 300 3 1.00 300 408-1038-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1038-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-12N 
15 +2% 15 300 3 1.00 300 408-1039-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1039-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-15N 
18 +2% 15 300 2 1.50 250 408-1040-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1040-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-18N 
22 +2% 15 300 2 1.50 250 408-1041-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1041-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-22N 
27 +2% 15 300 2 2.00 200 408-1042-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1042-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-27N 
33 +2% 15 200 1.5 2.00 200 408-1043-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1043-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-33N 
39 +2% 15 200 1.5 3.00 180 408-1044-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1044-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-39N 
47 +2% 15 200 1.5 3.00 180 408-1045-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1045-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-47N 
56 +2% 15 200 1 4.00 150 408-1046-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1046-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-56N 
68 +2% 15 200 1 4.50 140 408-1047-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1047-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-68N 
82 +2% 10 200 1 6.00 120 408-1048-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1048-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-82N 
100 +2% 10 200 1 8.50 100 408-1049-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1049-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-R10 
SSMHO0603-KIT-ND NEW! HPLO0603 Series 0201 SMD Thin Film Inductor Kit, 40 each of 15 values (1.0nH ~ 10nH). - $53.65 


SSMH1005-KIT-ND NEW! HPL1005 Series 0402 SMD Thin Film Inductor Kit, 40 each of 28 values (1.0nH ~ 15nH). 
SSMT0816-KIT-ND NEW! TLF0816 Series 0603 SMD Thin Film Inductor Kit, 40 each of 25 values (1.0nH ~ 100nH) 


-. $72.15 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1319 


Panasonic Voltage Step-Up Coil ELT-3KN, ELT-5KN and ELT-5KT Types 


High inductance Voltage Step-up coil chip series Inductance Rated Cut Tape 
for piezo-electric buzzer and DC-DC circuit. of EL @ 100kHz |Tolerance| Current | RDC | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Features: « Small and thin * High inductance | 5, (uH) (% mA Ohm _| Part No 1 10 100 | PartNo. at Pricing | Part No. 
Recommended Applications: * Watches, Toys, g- Ht ) = £ Me I} = 
Camera, Electronic thermometers, Pagers, PHS, 3KN Type 
Portable telephones Operating Temperature: 560 a 45 15 | PCD1397CT-ND 210 1.74 1.37. | PCD1397TR-ND | 1,000 743.00 | ELT-3KN128B 
#20;G BSG (2016 = 1OS*Gior the SKE ypS): 1.0 — 30 35 |PCD1398CT-ND 2.10 1.74 1.37. | PCD1398TR-ND | 1,000 743.00 | ELT-3KN104B 
1.0 _— 40 23 PCD1399CT-ND 2.10 1.74 1.37 PCD1399TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN121B 
1 1.0 _— 30 25 PCD1400CT-ND 2.10 1.74 1.37 PCD1400TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN123B 
2.0 = 20 44 PCD1401CT-ND 2.10 1.74 1.37 PCD1401TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN131B 
2.5 = 20 64 PCD1402CT-ND 2.10 1.74 1.37 PCD1402TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN118B 
4.0 = 15 85 PCD1403CT-ND 2.10 1.74 1.37 PCD1403TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN124B 
5KN Type 
220.0 +10 100 2.4 PCD1550CT-ND 2.23 1.84 1.45 PCD1550TR-ND 4,000 788.00/M | ELT-5KN127C 
560.0 +10 60 6.0 PCD1551CT-ND 2.23 1.84 1.45 PCD1551TR-ND 4,000 788.00/M | ELT-5KN118C 
2 390 +10 120 2.8 PCD1552CT-ND 2.23 1.84 1.45 PCD1552TR-ND 4,000 788.00/M | ELT-5KN131C 
1000 +10 55 11.5 PCD1553CT-ND 2.23 1.84 1.45 PCD1553TR-ND 4,000 788.00/M | ELT-5KN134C 
1500 +10 40 20.0 | PCD1554CT-ND 2.23 1.84 1.45 PCD1554TR-ND 4,000 788.00/M | ELT-5KN135C 
2700 +10 35 33.0 | PCD1555CT-ND 2.23 1.84 1.45 PCD1555TR-ND 4,000 788.00/M | ELT-5KN120C 
5SKT Type 
47 +20 950 0.20 | PCD1557CT-ND 2.44 2.02 1.59 PCD1557TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-5KT4R7MA 
6.8 +20 760 0.30 | PCD1558CT-ND 2.44 2.02 1.59 PCD1558TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-SKT6R8MA 
10.0 +20 680 0.36 | PCD1559CT-ND 2.44 2.02 1.59 PCD1559TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-5KT100MA 
15.0 +15 510 0.58 | PCD1560CT-ND 2.44 2.02 1.59 PCD1560TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-5KT150LA 
3 22.0 +15 420 0.90 | PCD1561CT-ND 2.44 2.02 1.59 PCD1561TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-5KT220LA 
33.0 +15 360 1.20 | PCD1562CT-ND 2.44 2.02 1.59 PCD1562TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-5KT330LA 
47.0 +15 300 1.70 | PCD1563CT-ND 2.44 2.02 1.59 PCD1563TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-5KT470LA 
68.0 #15 260 2.60 | PCD1564CT-ND 2.44 2.02 1.59 PCD1564TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-5KT680LA 
100.0 £15 190 4.30 | PCD1565CT-ND 2.44 2.02 1.59 PCD1565TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-5KT101LA 
5SKT Type - RoHS Compliant 
3.3 +20 1000 0.17 | PCD2024CT-ND 1.28 1.05 83 PCD2024TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT3R3MB 
47 +20 950 0.20 | PCD2025CT-ND 1.28 1.05 83 PCD2025TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT4R7MB 
6.8 +20 760 0.30 | PCD2026CT-ND 1.28 1.05 83 PCD2026TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT6R8MB 
10.0 +20 680 0.36 PCD2027CT-ND 1.28 1.05 83 PCD2027TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT100MC 
3 15.0 #15 510 0.58 | PCD2028CT-ND 1.28 1.05 83 PCD2028TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT150LB 
22.0 +15 420 0.90 | PCD2029CT-ND 1.28 1.05 83 PCD2029TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT220LB 
33.0 +15 360 1.20 | PCD2030CT-ND 1.28 1.05 83 PCD2030TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT330LB 
47.0 +15 300 1.70 | PCD2031CT-ND 1.28 1.05 83 PCD2031TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT470LB 
68.0 +15 260 2.60 | PCD2032CT-ND 1.28 1.05 83 PCD2032TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT680LB 
100.0 +15 190 4.30 | PCD2033CT-ND 1.28 1.05 83 PCD2033TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT101LB 
SM D  & h (e] ke Coi | Ss Inductance RDC Rated Cut Tape Tape & Reel 
at 100kHz /Tolerance | at 20°C | Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
ELC-3N Type (uH) (%)  |Tol.+20%| (mA) | Part No. 1 10 100 |Part No. 2,000 Part No. 
ELC-3FN 
a gion pee ane ate current 1.0 +30 080 1400 | PCD2034CT-ND 70 58  .46 |PCD2034TR-ND 248.00/M | ELC-3FN1RON 
Recommended Applications: * DC/DC converter 18 #30 110 1100 | PCD2035CT-ND 70 58 46 _|PCD2035TR-ND 248.00/M | ELC-3FN1R8N 
circuitry for computer peripherals and cellular hand sets 2.2 +30 120 1000 | PCD2036CT-ND 70 58  .46_|PCD2036TR-ND 248.00/M_ | ELC-3FN2R2N 
* Chopper circuit decoupling chokes in DC/DC converter 27 +30 150 950 | PCD2037CT-ND 70 58 .46 |PCD2037TR-ND 248.00/M | ELC-3FN2R7N 
circuitry 4.7 +30 -280 750 PCD2038CT-ND -70 58 -46__|PCD2038TR-ND 248.00/M_| ELC-3FN4R7N 
Rated Current: This indicates the value of current 5.6 +30 -310 680 PCD2039CT-ND 70 58 -46 |PCD2039TR-ND 248.00/M_ | ELC-3FNSR6N 
when the inductance is 70% of nominal value and case 6.8 +30 -360 620 PCD2040CT-ND -70 58 46 |PCD2040TR-ND 248.00/M_ | ELC-3FN6R8N 
temperature has risen At=45°C (at 20°C) 7.5 +30 -390 600 PCD2041CT-ND 70 58 46 |PCD2041TR-ND 248.00/M_ | ELC-3FN7R5N 
Operating Temperature: -40 ~ 105°C (Including self- 10.0 +20 -430 530 PCD2042CT-ND -70 58 46 |PCD2042TR-ND 248.00/M_ | ELC-3FN100M 
temperature rise) 15.0 +20 1.000 370 PCD2043CT-ND -70 58 46 __|PCD2043TR-ND 248.00/M_| ELC-3FN150M 
22.0 +20 1.180 330 PCD2044CT-ND 70 58 46 |PCD2044TR-ND 248.00/M_ | ELC-3FN220M 
33.0 +20 1.900 260 PCD2045CT-ND 70 58 -46 |PCD2045TR-ND 248.00/M_ | ELC-3FN330M 
47.0 +20 2.450 230 PCD2046CT-ND 70 58 -46 |PCD2046TR-ND 248.00/M_ | ELC-3FN470M 
68.0 +20 4.200 170 PCD2047CT-ND 70 58 -46 |PCD2047TR-ND 248.00/M_ | ELC-3FN680M 
ELC-3GN 
1.0 +30 64 1300 |PCD2048CT-ND 74 61 -48 |PCD2048TR-ND 260.00/M_ | ELC-3GN1RON 
1.6 +30 83 1200 |PCD2049CT-ND 74 61 .48 |PCD2049TR-ND 260.00/M_ | ELC-3GN1R6N 
2.2 +30 -100 1000 |PCD2050CT-ND 74 61 -48 |PCD2050TR-ND 260.00/M_ | ELC-3GN2R2N 
3.3 +30 -130 970 PCD2051CT-ND 74 61 48 |PCD2051TR-ND 260.00/M_ | ELC-3GN3R3N 
4.7 +30 -200 760 PCD2052CT-ND 74 61 -48 _|PCD2052TR-ND 260.00/M_| ELC-3GN4R7N 
6.8 +30 -250 680 PCD2053CT-ND 74 61 -48 |PCD2053TR-ND 260.00/M_ | ELC-3GN6R8N 
8.2 +30 -410 540 PCD2054CT-ND 74 61 .48 |PCD2054TR-ND 260.00/M_ | ELC-3GN8R2N 
10.0 +20 -430 530 PCD2055CT-ND 74 61 .48 |PCD2055TR-ND 260.00/M_ | ELC-3GN100M 
15.0 +20 -600 430 PCD2056CT-ND 74 61 -48 |PCD2056TR-ND 260.00/M_ | ELC-3GN150M 
Height 22.0 +20 -950 330 PCD2057CT-ND 74 61 -48 _|PCD2057TR-ND 260.00/M_| ELC-3GN220M 
12 mac 33.0 +20 1.400 280 PCD2058CT-ND 74 61 -48 |PCD2058TR-ND 260.00/M_ | ELC-3GN330M 
1.55 max. 47.0 +20 1.950 240 PCD2059CT-ND 74 61 .48 |PCD2059TR-ND 260.00/M_ | ELC-3GN470M 
68.0 +20 3.000 190 PCD2060CT-ND 74 61 -48 |PCD2060TR-ND 260.00/M_| ELC-3GN680M 
Rated Current: This indicates the value of current when the inductance is 70% more than nominal value and temperature rising At=45°C lower at D.C. 
superposition (at 20°C) Operating Temperature: -40 ~ 105°C (Including self-temperature rise) 
Inductance Rated RDC Cut Tape Tape & Reel 
at 100kHz | Tolerance) Current | at 20°C | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Panasonic 
(uH) (%) mA Tol. +20 | Part No. 1 10 100 | Part No. 500 Part No. 
1.3 +30 5.40 7.80 PCD2132CT-ND 1.34 1.11 -87 | PCD2132TR-ND 236.50 ELL-8UV1R3N 
2.0 +30 5.10 8.70 PCD2133CT-ND 1.34 1.11 -87 | PCD2133TR-ND 236.50 ELL-8UV2RON 
2.7 +30 4.75 10.00 }|PCD2134CT-ND 1.34 1.11 .87 | PCD2134TR-ND 236.50 ELL-8UV2R7N 
47 +30 4.20 12.00 | PCD2135CT-ND 1.34 1.11 -87 | PCD2135TR-ND 236.50 ELL-8UV4R7N 
6.2 +30 3.80 16.00 | PCD2183CT-ND 1.34 1.11 -87_| PCD2183TR-ND 236.50 ELL-8UV6R2N 
10.0 +20 3.00 22.00 |PCD2136CT-ND 1.34 1.11 .87 | PCD2136TR-ND 236.50 ELL-8UV100M 
15.0 +20 2.50 26.00 |PCD2137CT-ND 1.34 1.11 .87 | PCD2137TR-ND 236.50 ELL-8UV150M 
22.0 +20 2.05 40.00 |PCD2138CT-ND 1.34 1.11 -87 | PCD2138TR-ND 236.50 ELL-8UV220M 
27.0 +20 1.80 53.00 |PCD2139CT-ND 1.34 1.11 -87 | PCD2139TR-ND 236.50 ELL-8UV270M 
33.0 +20 1.65 78.00 |PCD2184CT-ND 1.34 1.11 -87_| PCD2184TR-ND 236.50 ELL-8UV330M 
39.0 +20 1.50 90.00 |PCD2140CT-ND 1.34 1.11 .87 | PCD2140TR-ND 236.50 ELL-8UV390M 
47.0 +20 1.25 100.00 | PCD2141CT-ND 1.34 1.11 -87 | PCD2141TR-ND 236.50 ELL-8UV470M 
68.0 +20 1.10 130.00 | PCD2142CT-ND 1.34 1.11 -87 | PCD2142TR-ND 236.50 ELL-8UV680M 
100.0 +20 0.82 160.00 | PCD2143CT-ND 1.34 1.41 .87 | PCD2143TR-ND 236.50 ELL-8UV101M 
220.0 +20 0.66 370.00 | PCD2185CT-ND 1.34 1.11 -87 | PCD2185TR-ND 236.50 ELL-8UV221M 


(Continued) 
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Panasonic SMD Choke Coils (con) 
ELL6RH, ELL6SH and ELL6UH Types 


Magnetic Shielded Series 


Features: 

¢ Thin type (ELL6RH — 2.5mm height, ELL6SH — 3.0mm height, ELL6UH — 4.7mm height) 
Higher reliability in mounting by separated user terminal and internal connection 

¢ High current 

Recommended Applications: 

¢ Video, audio, mobile communications, electric battery driving equipment 

* Choke coils for chopper circuit, and decoupling choke in DC/DC convertor circuit 

Cautions for Use: 

* DC/DC convertor — Chopper type: 1W maximum 

* Operating Temperature: 105°C maximum (including self-temperature rise) 

Rated Current: 

ELL6RH and ELL6SH: This indicates the value of current when the inductance is 80% more 
than nominal value and temperature rising At=45°C lower at D.C. superposition (at 20°C) 
ELL6UH: This indicates the value of current when the inductance is 70% more than nominal 
value and temperature rising At=45°C lower at D.C. superposition. (20°C) 


(TOP VIEW) 


Type 


Height 


ELL6RH 


2.5+0.3mm 


ELL6SH 


3.0+0.3mm. 


ELL6UH 


4.7+0.3mm 


Inductance RDC Rated Cut Tape Tape & Reel 
at 100kHz at 20°C Current Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Tolerance +20% | Tolerance +20% (mA) dl 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
ELLG6RH Series 
1.0uH 0.0190 3000 PCD1337CT-ND 1.22 1.01 .80 PCD1337TR-ND 432.00 ELL-6RH1ROM 
1.5yH 0.0240 2400 PCD1338CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1338TR-ND 432.00 ELL-6RH1R5M 
2.7UH 0.0390 1800 PCD1339CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1339TR-ND 432.00 ELL-6RH2R7M 
3.3yH 0.0440 1600 PCD1340CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1340TR-ND 432.00 ELL-6RH3R3M 
5.1pH 0.0560 1550 PCD1341CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1341TR-ND 432.00 ELL-6RH5R1M 
6.2uUH 0.0620 1400 PCD1342CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1342TR-ND 432.00 ELL-6RH6R2M 
7.5uH 0.0800 1250 PCD1343CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1343TR-ND 432.00 ELL-6RH7R5M 
8.2uUH 0.0870 1200 PCD1344CT-ND 1.22 1.01 .80 PCD1344TR-ND 432.00 ELL-6RH8R2M 
10H 0.0950 1100 PCD1345CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1345TR-ND 432.00 ELL-6RH100M 
12uH 0.130 1000 PCD1346CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1346TR-ND 432.00 ELL-6RH120M 
15yH 0.150 850 PCD1347CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1347TR-ND 432.00 ELL-6RH150M 
18uH 0.170 800 PCD1348CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1348TR-ND 432.00 ELL-6RH180M 
22uH 0.220 700 PCD1349CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1349TR-ND 432.00 ELL-6RH220M 
27uH 0.260 650 PCD1350CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1350TR-ND 432.00 ELL-6RH270M 
33H 0.380 600 PCD1351CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1351TR-ND 432.00 ELL-6RH330M 
39H 0.410 550 PCD1352CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1352TR-ND 432.00 ELL-6RH390M 
47H 0.480 500 PCD1353CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1353TR-ND 432.00 ELL-6RH470M 
56yH 0.540 450 PCD1354CT-ND 1.22 1.01 .80 PCD1354TR-ND 432.00 ELL-6RH560M 
68H 0.770 400 PCD1355CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1355TR-ND 432.00 ELL-6RH680M 
82uH 0.870 350 PCD1356CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1356TR-ND 432.00 ELL-6RH820M 
100yH 1.000 300 PCD1357CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1357TR-ND 432.00 ELL-6RH101M 
120uH 1.500 280 PCD1358CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1358TR-ND 432.00 ELL-6RH121M 
150uH 1.800 250 PCD1359CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1359TR-ND 432.00 ELL-6RH151M 
180yH 2.000 230 PCD1360CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1360TR-ND 432.00 ELL-6RH181M 
220uH 2.300 200 PCD1361CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1361TR-ND 432.00 ELL-6RH221M 
ELL6SH Series 
1.0uH 0.0190 3400 PCD1362CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1362TR-ND 432.00 ELL-6SH1ROM 
1.5yH 0.0240 3200 PCD1363CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1363TR-ND 432.00 ELL-6SH1R5M 
2.7UH 0.0310 2400 PCD1364CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1364TR-ND 432.00 ELL-6SH2R7M 
3.3y1H 0.0340 2200 PCD1365CT-ND 1.22 1.01 .80 PCD1365TR-ND 432.00 ELL-6SH3R3M 
4.7UH 0.0420 2000 PCD1366CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1366TR-ND 432.00 ELL-6SH4R7M 
5.6uH 0.0490 1800 PCD1367CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1367TR-ND 432.00 ELL-6SH5R6M 
6.8yH 0.0520 1500 PCD1368CT-ND 1.22 1.01 .80 PCD1368TR-ND 432.00 ELL-6SH6R8M 
8.2uUH 0.0610 1400 PCD1369CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1369TR-ND 432.00 ELL-6SH8R2M 
10yH 0.0650 1300 PCD1370CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1370TR-ND 432.00 ELL-6SH100M 
12uH 0.0710 1200 PCD1371CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1371TR-ND 432.00 ELL-6SH120M 
15uH 0.0960 1100 PCD1372CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1372TR-ND 432.00 ELL-6SH150M 
18yH 0.130 1000 PCD1373CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1373TR-ND 432.00 ELL-6SH180M 
22uH 0.140 900 PCD1374CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1374TR-ND 432.00 ELL-6SH220M 
27uH 0.160 800 PCD1375CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1375TR-ND 432.00 ELL-6SH270M 
33H 0.180 700 PCD1376CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1376TR-ND 432.00 ELL-6SH330M 
39H 0.240, 650 PCD1377CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1377TR-ND 432.00 ELL-6SH390M 
47H 0.270 600 PCD1378CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1378TR-ND 432.00 ELL-6SH470M 
56yH 0.290 550 PCD1379CT-ND 1,22 1.01 .80 PCD1379TR-ND 432.00 ELL-6SH560M 
68H 0.520 500 PCD1380CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1380TR-ND 432.00 ELL-6SH680M 
82uH 0.600 450 PCD1381CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1381TR-ND 432.00 ELL-6SH820M 
100yH 0.680. 400 PCD1382CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1382TR-ND 432.00 ELL-6SH101M 
120uH 0.750 370 PCD1383CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1383TR-ND 432.00 ELL-6SH121M 
150uH 0.860 350 PCD1384CT-ND 1.22 1.01 .80 PCD1384TR-ND 432.00 ELL-6SH151M 
180yH 1.300 300 PCD1385CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1385TR-ND 432.00 ELL-6SH181M 
220uH 1.400 280 PCD1386CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1386TR-ND 432.00 ELL-6SH221M 
270uH 2.400 260 PCD1387CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1387TR-ND 432.00 ELL-6SH271M 
330yUH 2.700 240 PCD1388CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1388TR-ND 432.00 ELL-6SH331M 
390yUH 2.800 210 PCD1389CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1389TR-ND 432.00 ELL-6SH391M 
470uH 3.200 200 PCD1390CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1390TR-ND 432.00 ELL-6SH471M 
560uH 3.700 180 PCD1391CT-ND 1.22 1.01 .80 PCD1391TR-ND 432.00 ELL-6SH561M 
680yH 4.300 160 PCD2182CT-ND 1.12 93 .73 PCD2182TR-ND 397.00 ELL-6SH681M 
ELL6UH Series 
10yH 0.0630 1800 PCD2107CT-ND 80 66 52 PCD2107TR-ND 282.00 ELL-6UH100M 
12uH 0.0710 1700 PCD2108CT-ND 80 66 52 PCD2108TR-ND 282.00 ELL-6UH120M 
15uH 0.0790 1600 PCD2109CT-ND 80 66 52 PCD2109TR-ND 282.00 ELL-6UH150M 
18yH 0.0880 1400 PCD2110CT-ND 80 66 52 PCD2110TR-ND 282.00 ELL-6UH180M 
22uH 0.0980. 1300 PCD2111CT-ND -80 66 52 PCD2111TR-ND 282.00 ELL-6UH220M 
27uH 0.1100 1200 PCD2112CT-ND 80 66 52 PCD2112TR-ND 282.00 ELL-6UH270M 
33H 0.1300 1100 PCD2113CT-ND 80 66 52 PCD2113TR-ND 282.00 ELL-6UH330M 
39H 0.1500 1000 PCD2114CT-ND 80 66 52 PCD2114TR-ND 282.00 ELL-6UH390M 
47H 0.1600 900 PCD2115CT-ND 80 66 52 PCD2115TR-ND 282.00 ELL-6UH470M 
56yuH 0.2100 800 PCD2116CT-ND -80 66 52 PCD2116TR-ND 282.00 ELL-6UH560M 
68H 0.2300 700 PCD2117CT-ND 80 66 52 PCD2117TR-ND 282.00 ELL-6UH680M 
82uH 0.2600 650 PCD2118CT-ND 80 66 52 PCD2118TR-ND 282.00 ELL-6UH820M 
100yH 0.3600 600 PCD2119CT-ND 80 66 52 PCD2119TR-ND 282.00 ELL-6UH101M 
120uH 0.4800 580 PCD2120CT-ND 80 66 52 PCD2120TR-ND 282.00 ELL-6UH121M 
150yH 0.6800 500 PCD2121CT-ND -80 66 52 PCD2121TR-ND 282.00 ELL-6UH151M 
180uH 0.7500 470 PCD2122CT-ND 80 66 52 PCD2122TR-ND 282.00 ELL-6UH181M 
220uH 0.8400 410 PCD2123CT-ND 80 66 52 PCD2123TR-ND 282.00 ELL-6UH221M 
270uH 1.2000 370 PCD2124CT-ND 80 66 52 PCD2124TR-ND 282.00 ELL-6UH271M 
330yUH 1.3600, 330 PCD2125CT-ND 80 66 52 PCD2125TR-ND 282.00 ELL-6UH331M 
390uH 1.5000 300 PCD2126CT-ND -80 66 52 PCD2126TR-ND 282.00 ELL-6UH391M 
470uH 1.6800, 270 PCD2127CT-ND 80 66 52 PCD2127TR-ND 282.00 ELL-6UH471M 
560uH 2.5300 260 PCD2128CT-ND 80 66 52 PCD2128TR-ND 282.00 ELL-6UH561M 
680yuH 2.8300 240 PCD2129CT-ND 80 66 52 PCD2129TR-ND 282.00 ELL-6UH681M 
820uH 3.1400 200 PCD2130CT-ND 80 66 52 PCD2130TR-ND 282.00 ELL-6UH821M 
1000yH 3.6700 180 PCD2131CT-ND 80 66 52 PCD2131TR-ND 282.00 ELL-6UH102M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 1321 


Panasonic 


ELL6GM Type 


Features: »* Magnetic shielded structure »*Low 
DC resistance and high current »* Structure for 
withstanding fall shock * Available on tape and reel 
for automatic insertion 

Recommended Applications: *DC/DC converter 
* Chopper circuit, decoupling choke 

Note: *Rated Current: This indicates the value of 
current when the inductance is 70% more than nominal 
value and temperature rising A t=45°C lower at D.C. 
superposition. (at 20°C) 


ELL6PM Type 


Features: 


* Magnetic shielded structure * Low DC resistance 
and high current ¢ Structure for withstanding fall shock 
* Available on tape and reel for automatic insertion 
Recommended Applications: 

* DC/DC converter * Chopper circuit, decoupling choke 
Note: *Rated Current: This indicates the value of 
current when the inductance is 70% more than nominal 


value and temperature rising A t=45°C lower at D.C. 
superposition. (at 20°C) 


ELL6PV Type 


Features: 


*Thin type (height, 1.8mm) * Capable of corre- 
sponding high current * Low DC resistance 
Recommended Application: 

* Videos, audio, mobile communications, electric 
battery driving equipment »* Choke coils for chopper 
circuit decoupling choke in DC/DC convertor circuit 
Cautions for Use: 

*DC/DC power converter * Chopper type: 1W 
maximum * Operating temperature: 105°C maximum 
(Including self-temperature rise) 

Note: *Rated Current: This indicates the value of 
current when the inductance is 70% more than nominal 
value and temperature rising A t=45°C lower at D.C. 
superposition. (at 20°C) 


SMD Power Choke Coils 


Inductance DCR (@20°C) | *Rated Cut Tape Tape & Reel 
Nominal Nominal Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) | TOL. | (Ohm) | TOL. | (ma) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
1.8 +30% 0.028 | +20% 1900 PCD1674CT-ND 1.57 1.30 1.02 = = ELL-6GM1R8N 
2.2 +30% 0.035 | +20% 1800 PCD1675CT-ND 1.57 1.30 1.02 = _ ELL-6GM2R2N 
2.7 +30% 0.041 | +20% 1700 PCD1676CT-ND 1.57 1.30 1.02 = _ ELL-6GM2R7N 
3.6 +30% 0.057 | +20% 1500 PCD1677CT-ND 1.57 1.30 1.02 = = ELL-6GM3R6N 
5.6 +30% 0.086 | +20% 1200 PCD1679CT-ND 1.57 1.30 1.02 = = ELL-6GM5R6N 
6.8 +30% 0.096 | +20% 1100 PCD1680CT-ND 1.57 1.30 1.02 = = ELL-6GM6R8N 
7.5 +30% 0.11 +20% 1050 PCD1681CT-ND 1.57 1.30 1.02 = = ELL-6GM7R5N 
10 +20% 0.15 +20% 930 PCD1682CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1682TR-ND 555.00 ELL-6GM100M 
12 +20% 0.17 +20% 830 PCD1683CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1683TR-ND 555.00 ELL-6GM120M 
15 +20% 0.19 +20% 740 PCD1684CT-ND 1.57 1.30 1.02 = = ELL-6GM150M 
18 +20% 0.26 +20% 710 PCD1685CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1685TR-ND 555.00 ELL-6GM180M 
27 +20% 0.35 +20% 560 PCD1687CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1687TR-ND 555.00 ELL-6GM270M 
33 +20% 0.49 +20% 500 PCD1688CT-ND 1.57 1.30 1.02 = _ ELL-6GM330M 
39 +20% 0.55 +20% 460 PCD1689CT-ND 1.57 1.30 1.02 = = ELL-6GM390M 
47 +20% 0.62 +20% 420 PCD1690CT-ND 1.57 1.30 1.02 = = ELL-6GM470M 
56 +20% 0.70 +20% 380 PCD1691CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1691TR-ND 555.00 ELL-6GM560M 
68 +20% 0.82 +20% 350 PCD1692CT-ND 1.57 1.30 1.02 = _ ELL-6GM680M 
Inductance DCR (@20°C) *Rated Cut Tape 
Nominal Nominal Current i-Key Price Each Digi-Key Panasonic 
(uH) | TOL. | (Ohm) | TOL. | (mA) Part No. al 10 100 Part No. Part No. 
1.0 +30% | 0.016 +20% | 2700 PCD1693CT-ND 1.66 1.37 1.08 = = ELL-6PM1RON 
1.5 +30% | 0.020 +20% | 2450 PCD1694CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1694TR-ND 585.00 ELL-6PM1R5N 
2.0 +30% | 0.024 +20% | 2200 PCD1695CT-ND 1.66 1.37 1.08 = _ ELL-6PM2RON 
2.7 +30% | 0.029 +20% | 2000 PCD1696CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1696TR-ND 585.00 ELL-6PM2R7N 
3.3 +30% | 0.035 +20% | 1850 PCD1697CT-ND 1.66 1.37 1.08 = — ELL-6PM3R3N 
3.9 +30% | 0.040 +20% | 1800 PCD1698CT-ND 1.66 1.37 1.08 = = ELL-6PM3R9N 
4.7 +30% | 0.047 +20% | 1680 PCD1699CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1699TR-ND 585.00 ELL-6PM4R7N 
5.6 +30% | 0.052 +20% | 1500 PCD1700CT-ND 1.66 1.37 1.08 = = ELL-6PM5R6N 
6.8 +30% | 0.057 +20% | 1350 PCD1701CT-ND 1.66 1.37 1.08 = _ ELL-6PM6R8N 
75 +30% | 0.070 +20% | 1300 PCD1702CT-ND 1.66 1.37 1.08 = = ELL-6PM7R5N 
9.1 +30% | 0.077 +20% | 1200 PCD1703CT-ND 1.66 1.37 1.08 = = ELL-6PM9R1N 
10 +20% | 0.085 +20% | 1000 PCD1704CT-ND 1.66 1.37 1.08 = = ELL-6PM100M 
12 +20% 0.11 +20% 950 PCD1705CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1705TR-ND 585.00 ELL-6PM120M 
15 +20% 0.13 +20% 950 PCD1706CT-ND 1.66 1.37 1.08 = = ELL-6PM150M 
18 +20% 0.14 +20% 820 PCD1707CT-ND 1.66 1.37 1.08 = = ELL-6PM180M 
22 +20% 0.20 +20% 700 PCD1708CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1708TR-ND 585.00 ELL-6PM220M 
27 +20% 0.22 +20% 620 PCD1709CT-ND 1.66 1.37 1.08 = = ELL-6PM270M 
33 +20% 0.29 +20% 550 PCD1710CT-ND 1.66 1.37 1.08 = = ELL-6PM330M 
39 +20% 0.31 +20% 520 PCD1711CT-ND 1.66 1.37 1.08 = = ELL-6PM390M 
47 +20% 0.36 +20% 440 PCD1712CT-ND 1.66 1.37 1.08 = = ELL-6PM470M 
56 +20% 0.50 +20% 420 PCD1713CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1713TR-ND 585.00 ELL-6PM560M 
68 +20% 0.60 +20% 400 PCD1714CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1714TR-ND 585.00 ELL-6PM680M 
82 +20% 0.68 +20% 360 PCD1715CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1715TR-ND 585.00 ELL-6PM820M 
100 +20% 0.97 +20% 320 PCD1716CT-ND 1.66 1.37 1.08 an _— ELL-6PM101M 
Inductance DCR (@20°C) *Rated Cut Tape Tape & Reel 
Nominal Nominal Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) TOL. (Ohm) | TOL. (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
1.5 +30% | 0.019 | +20%) 2600 PCD1718CT-ND 1.38 1.14 -90 PCD1718TR-ND 488.00 ELL-6PV1R5N 
1.8 +30% | 0.024 | +20%) 2500 PCD1719CT-ND 1.38 1.14 -90 PCD1719TR-ND 488.00 ELL-6PV1R8N 
2.4 +30% | 0.027 | +20%) 2150 PCD1720CT-ND 1.38 1.14 -90 = = ELL-6PV2R4N 
3.3 +30% | 0.032 | +20%) 1900 PCD1721CT-ND 1.38 1.14 -90 PCD1721TR-ND 488.00 ELL-6PV3R3N 
3.9 +30% | 0.038 | +20%) 1800 PCD1722CT-ND 1.38 1.14 -90 PCD1722TR-ND 488.00 ELL-6PV3RON 
47 +30% | 0.044 | +20%) 1700 PCD1723CT-ND 1.38 1.14 -90 = _ ELL-6PV4R7N 
5.6 +30% | 0.049 | +20%) 1450 PCD1724CT-ND 1.38 1.14 -90 = = ELL-6PV5R6N 
6.8 +30% | 0.055 | +20%) 1250 PCD1725CT-ND 1.38 1.14 -90 = = ELL-6PV6R8N 
8.2 +30% | 0.070 | +20%) 1150 PCD1726CT-ND 1.38 1.14 -90 PCD1726TR-ND 488.00 ELL-6PV8R2N 
9.1 +30% | 0.076 | +20%) 1100 PCD1727CT-ND 1.38 1.14 -90 = _ ELL-6PV9R1IN 
10 +20% | 0.085 | +20%) 1000 PCD1728CT-ND 1.38 1.14 -90 PCD1728TR-ND 488.00 ELL-6PV100M 
12 +20% | 0.090 | +20% 980 PCD1729CT-ND 1.38 1.14 -90 PCD1729TR-ND 488.00 ELL-6PV120M 
15 +20% 0.12 +20% 880 PCD1730CT-ND 1.38 1.14 -90 = = ELL-6PV150M 
18 +20% 0.14 +20% 840 PCD1731CT-ND 1.38 1.14 -90 = = ELL-6PV180M 
22 +20% 0.20 +20% 700 PCD1732CT-ND 1.38 1.14 -90 PCD1732TR-ND 488.00 ELL-6PV220M 
27 +20% 0.22 +20% 670 PCD1733CT-ND 1.38 1.14 -90 = _— ELL-6PV270M 
33 +20% 0.28 +20% 600 PCD1734CT-ND 1.38 1.14 -90 = _ ELL-6PV330M 
39 +20% 0.33 +20% 550 PCD1735CT-ND 1.38 1.14 -90 = _ ELL-6PV390M 
47 +20% 0.37 +20% 500 PCD1736CT-ND 1.38 1.14 -90 PCD1736TR-ND 488.00 ELL-6PV470M 
56 +20% 0.41 +20% 450 PCD1737CT-ND 1.38 1.14 -90 = = ELL-6PV560M 
68 +20% 0.57 +20% 420 PCD1738CT-ND 1.38 1.14 -90 PCD1738TR-ND 488.00 ELL-6PV680M 
82 +20% 0.65 +20% 380 PCD1739CT-ND 1.38 1.14 -90 PCD1739TR-ND 488.00 ELL-6PV820M 
100 +20% 0.75 +20% 340 PCD1740CT-ND 1.38 1.14 -90 = _ ELL-6PV101M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic 


ELL3GM Type 


SMD Choke Coils 


Features: * Magnetic shielded structure * Low DC resistance, high current * Shock resistant * Available on tape and reel for automatic insertion * Rated 
Current: This indicates the value of current when the inductance is 70% more than nominal value and temperature rising A t=45°C lower at D.C. superposition. 


(at 20°C) 


Recommended Applications: * DC/DC Converter Circuit for computer peripheral, Hand phone ¢ Choke coils for chopper circuit decoupling choke in DC/DC 
Converter Circuit 


ELL4LM and ELL4GM Types 


Features: 


Series ELL4LM: ¢ Magnetic shielded structure *Low DC 
resistance, high current » Structure for withstanding fall 
shock * Available on tape and reel for automatic insertion 
Recommended Applications: * DC/DC Converter Circuit 
for Computer peripheral, hand phone * Choke coils for 
chopper circuit decoupling choke in DC/DC Converter Circuit 
*Rated Current: This indicates the value of current when the 
inductance is 70% more than nominal value and temperature 
rising A t=45°C lower at D.C. superposition (at 20°C) 

Series ELL4GM: «Low Profile * High Power * High 
Inductance * Shock Resistant Recommended Applications: 
¢ Digital Base Band *CPA and PA Rated Current: The 
Maximum allowable current is a D.C. current which causes 
a 30% inductance reduction from its nominal value or coil 
temperature to rise 45°C, whichever is smaller (Reference 
ambient temperature 20°C) 

Operating Temperature: -40 ~ 105°C (Including self- 
temperature rise) 


Height 
1.35+0.15 
1.6540.15 


Features: 


* Magnetic shielded structure *Low DC resistance and 
capable of corresponding high current * Available on tape and 
reel for automatic insertion * Rated Current: This indicates 
the value of current when the inductance is 70% more than 
nominal value and temperature rising A t=45°C lower at D.C. 
superposition. (at 20°C) 

Recommended Applications: 

* DC/DC converter circuit for computer peripheral, LCD 


¢ Choke coils for chopper circuit decoupling choked in DC/DC 
Converter Circuit 


Inductance (100kHz)| RDC (@20°C) Rated Cut Tape Tape & Reel 
Nominal Nominal Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) | TOL. (0) | TOL. | (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
1.3 +30% 0.058 | +20%| 1500 PCD1642CT-ND 1.26 1.04 82 = _ ELL-3GM1R3N 
27 +30% 0.11 | 20%} 1000 PCD1644CT-ND 1.26 1.04 82 _ = ELL-3GM2R7N 
3.3 +30% 0.13 | 20%} 980 PCD1645CT-ND 1.26 1.04 82 PCD1645TR-ND 443.00/M ELL-3GM3R3N 
3.9 +30% 0.14 | +20%| 940 PCD1646CT-ND 1.26 1.04 82 _ =_ ELL-3GM3RON 
43 +30% 0.22 | +20%| 720 PCD1647CT-ND 1.26 1.04 82 _ _ ELL-3GM4R3N 
51 +30% 0.24 =| +20%| 690 PCD1648CT-ND 1.26 1.04 82 — — ELL-3GM5R1N 
5.6 +30% 0.26 | +20%| 670 PCD1649CT-ND 1.26 1.04 82 _— — ELL-3GM5R6N 
8.2 +30% 0.31 | +20%| 620 PCD1651CT-ND 1.26 1.04 82 _— _ ELL-3GM8R2N 
10 +20% 0.35 | +20%| 550 PCD1652CT-ND 1.26 1.04 82 PCD1652TR-ND 443.00/M ELL-3GM100M 
12 +20% 0.40 | +20%| 530 PCD1653CT-ND 1.26 1.04 82 _ — ELL-3GM120M 
18 +20% 0.64 | +20%| 420 PCD1655CT-ND 1.26 1.04 82 — _ ELL-3GM180M 
27 +20% 1.05 | 420%} 330 PCD1657CT-ND 1.26 1.04 82 _ =_ ELL-3GM270M 
Inductance(100kHz)| RDC (@20°C) Rated Cut Tape 
Nominal Nominal Current Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
(uH) TOL. (0) TOL. | (mA) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
ELL4LM Series 
1.0 +30% | 0.026 | +20% | 2000 PCD1659CT-ND 1.40 1.16 91 PCD1659TR-ND 3,000 | 495.00/M | ELL-4LM1RON 
2.0 +30% | 0.043 | +20% | 1350 PCD1661CT-ND 1.40 1.16 91 = =— — | ELL-4LM2RON 
3.3 +30% | 0.062 | +20% | 1100 PCD1663CT-ND 1.40 1.16 91 PCD1663TR-ND 3,000 | 495.00/M | ELL-4LM3R3N 
47 +30% | 0.090 | +20% | 900 PCD1664CT-ND 1.40 1.16 91 = _ — | ELL-4LM4R7N 
6.2 +30% | 0.14 +20% | 800 PCD1665CT-ND 1.40 1.16 91 PCD1665TR-ND 3,000 | 495.00/M | ELL-4LM6R2N 
75 430% | 0.15 +20% | 720 PCD1666CT-ND 1.40 1.16 91 - _ — | ELL-4LM7R5N 
15 +30% | 0.30 | +20% | 500 PCD1669CT-ND 1.40 1.16 91 PCD1669TR-ND 3,000 | 495.00/M | ELL-4LM150M 
18 +30% | 0.32 | +20%| 460 PCD1670CT-ND 1.40 1.16 91 - _ — | ELL-4LM180M 
22 430% | 0.38 +20% | 430 PCD1671CT-ND 1.40 1.16 91 — _ — | ELL-4LM220M 
27 430% | 0.42 | +20%| 370 PCD1672CT-ND 1.40 1.16 91 PCD1672TR-ND 3,000 | 495.00/M | ELL-4LM270M 
ELL4GM Series 
24 +30% | 0.066 | +20% | 1150 PCD2061CT-ND 96 79 62 PCD2061TR-ND 2,000 | 338.00/M | ELL-4GM2R4N 
3.6 +30% | 0.10 +20% | 950 PCD2062CT-ND 96 79 62 PCD2062TR-ND 2,000 | 338.00/M | ELL-4GM3R6N 
47 430% | 0.12 +20% | 800 PCD2063CT-ND 96 79 62 = — — | ELL-4GM4R7N 
5.6 430% | 0.13 +20% | 750 PCD2064CT-ND 96 79 62 PCD2064TR-ND 2,000 | 338.00/M | ELL-4GMS5REN 
68 430% | 0.18 +20% | 640 PCD2065CT-ND 96 79 62 = _ — | ELL-4GM6R8N 
8.2 430% | 0.22 +20% | 580 PCD2066CT-ND 96 79 62 — _ — | ELL-4GM8R2N 
15 +20% | 0.29 +20% | 410 PCD2179CT-ND 96 79 62 PCD2179TR-ND 2,000 | 338.00/M | ELL-4GM150M 
18 +20% | 0.49 +20% | 400 PCD2068CT-ND 96 79 62 PCD2068TR-ND 2,000 | 338.00/M | ELL-4GM180M 
22 +20% | 0.56 +20% | 350 PCD2069CT-ND 96 79 62 = _ — | ELL-4GM220M 
27 +20% | 0.64 +20% | 330 PCD2070CT-ND 96 79 62 PCD2070TR-ND 2,000 | + 338.00/M | ELL-4GM270M 
33 +20% | 0.70 +20% | 300 PCD2071CT-ND 96 79 62 _ _ — | ELL-4GM330M 
47 +20% | 1.05 +20% | 260 PCD2180CT-ND 96 79 62 PCD2180TR-ND 2,000 | 338.00/M | ELL-4GM470M 
Inductance (100kHz)| RDC (@20°C) Rated Cut Tape Tape & Reel 
Nominal Nominal Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) TOL. | (mOhm) | TOL. | (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 500 Part No. 
1.5 +30% 5.3 +20% 6700 PCD1741CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1741TR-ND 412.50 ELL-ATV1RSN 
2.2 +30% 6.3 +20% 6200 PCD1742CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1742TR-ND 412.50 ELL-ATV2R2N 
3.3 +30% 8.8 +20% 5350 PCD1743CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1743TR-ND 412.50 ELL-ATV3R3N. 
4.3 +30% 10 +20% 5000 PCD1744CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1744TR-ND 412.50 ELL-ATV4R3N 
5.1 +30% 14 +20% 4350 PCD1745CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1745TR-ND 412.50 ELL-ATV5R1N 
6.8 +30% 16 +20% 4000 PCD1746CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1746TR-ND 412.50 ELL-ATV6R8N 
8.2 +30% 18 +20% 3700 PCD1747CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1747TR-ND 412.50 ELL-ATV8R2N 
10 +20% 23 +20% 3300 PCD1748CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1748TR-ND 412.50 ELL-ATV100M 
12 +20% 25 +20% 2900 PCD1749CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1749TR-ND 412.50 ELL-ATV120M 
15 +20% 32 +20% 2800 PCD1750CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1750TR-ND 412.50 ELL-ATV150M 
18 +20% 38 +20% 2500 PCD1751CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1751TR-ND 412.50 ELL-ATV180M 
22 +20% 45 +20% 2200 PCD1752CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1752TR-ND 412.50 ELL-ATV220M 
27 +20% 56 +20% 2000 PCD1753CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1753TR-ND 412.50 ELL-ATV270M 
33 +20% 62 +20% 1800 PCD1754CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1754TR-ND 412.50 ELL-ATV330M 
39 +20% 74 +20% 1600 PCD1755CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1755TR-ND 412.50 ELL-ATV390M 
47 +20% 94 +20% 1550 PCD1756CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1756TR-ND 412.50 ELL-ATV470M 
56 +20% 100 +20% 1350 PCD1757CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1757TR-ND 412.50 ELL-ATV560M 
68 +20% 130 +20% 1200 PCD1758CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1758TR-ND 412.50 ELL-ATV680M 
82 +20% 150 +20% 1100 PCD1759CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1759TR-ND 412.50 ELL-ATV820M 
100 +20% 180 +20% 1000 PCD1760CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1760TR-ND 412.50 ELL-ATV101M 
120 +20% 210 +20% 940 PCD1761CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1761TR-ND 412.50 ELL-ATV121M 
150 +20% 300 +20% 850 PCD1762CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1762TR-ND 412.50 ELL-ATV151M 
180 +20% 350 +20% 770 PCD1763CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1763TR-ND 412.50 ELL-ATV181M 
220 +20% 400 +20% 700 PCD1764CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1764TR-ND 412.50 ELL-ATV221M 
270 +20% 500 +20% 630 PCD1765CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1765TR-ND 412.50 ELL-ATV271M 
330 +20% 600 +20% 550 PCD1766CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1766TR-ND 412.50 ELL-ATV331M 
390 +20% 750 +20% 520 PCD1767CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1767TR-ND 412.50 ELL-ATV391M 
470 +20% 850 +20% 480 PCD1768CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1768TR-ND 412.50 ELL-ATV471M 
560 +20% 1100 420% 440 PCD1769CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1769TR-ND 412.50 ELL-ATV561M 
680 20% 1250 +20% 400 PCD1770CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1770TR-ND 412.50 ELL-ATV681M 
820 +20% 1700 +20% 360 PCD1771CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1771TR-ND 412.50 ELL-ATV821M 
1000 +20% 2000 +20% 330 PCD1772CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1772TR-ND 412.50 ELL-ATV102M 
(Continued) 
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=e : 
Panasonic = SMD Choke Coils (cont) 
ELL5GM and ELL5PM Types Inductance (100kHz) | RDC (@20°C) | Rated Cut Tape Tape & Reel 
F Nominal TOL. + 20% | Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Features: (wH) | TOL. (mo) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
¢ Magnetic shielded structure 7 
* Low DC resistance and large current capability ELLSGM Series 
* Shock resistant structure 1.0 +30% 32 2200 PCD2072CT-ND .99 82 64 = — | ELL-5GM1RON 
Recommended Applications: 3.6 +30% 70 1300 PCD2074CT-ND 99 82 64 _ — | ELL-5GM3R6N 
*DC/DC converter circuitry for computer peripherals and 56 +30% 100 1000 PCD2076CT-ND 99 82 64 PCD2076TR-ND 349.00/M | ELL-5SGM5R6N 
ce nee ; ; 6.8 | +30% | 120 900 PCD2077CT-ND 99 8264 PCD2077TR-ND 349.00/M | ELL-SGM6REN 
bee CHeu de couprngcenonce Jn De/peceetvener 8.2 | 230% 140 850 PCD2078CT-ND 99 82 64 = —_| ELL-5GMsR2N 
circull 
Rated Gafrenti This tiadiaates ahe-walue “or eurrent whea 12.0 | +20% 210 700 PCD2080CT-ND 99 82 64 PCD2080TR-ND 349.00/M | ELL-5GM120M 
tha induetahoe te 70%. oF nominal value er when the case 15.0 | +20% 250 650 PCD2081CT-ND 99 82 64 PCD2081TR-ND 349.00/M | ELL-5GM150M 
temperature has risen 45°C (at 20°C) 18.0 | +20% 270 600 PCD2082CT-ND 99 82 64 = — | ELL-5GM180M 
Operating Temperature: -40 ~ 105°C (Including self- 22.0 +20% 380 500 PCD2083CT-ND 99 82 64 _ — | ELL-5GM220M 
temperature rise) 27.0 | +20% 430 450 PCD2084CT-ND 99 82 64 PCD2084TR-ND 349.00/M | ELL-5GM270M 
33.0 | +20% 490 400 PCD2085CT-ND 99 82 64 PCD2085TR-ND 349.00/M | ELL-5GM330M 
47.0 | +20% 930 390 PCD2181CT-ND 99 82 64 PCD2181TR-ND 349.00/M | ELL-5GM470M 
ELL5PM Series 
3.0 +30% 36 1800 PCD2089CT-ND 1.08 90 n = — | ELL-SPM3RON 
3.9 +30% 47 1600 PCD2090CT-ND 1.08 90 val PCD2090TR-ND 383.00/M | ELL-5PM3RQN 
47 +30% 53 1500 PCD2091CT-ND 1.08 90 val - — | ELL-SPM4R7N 
56 +30% 68 1350 PCD2092CT-ND 1.08 90 val PCD2092TR-ND 383.00/M | ELL-5PMS5R6N 
68 +30% 74 1200 PCD2093CT-ND 1.08 90 ‘al PCD2093TR-ND 383.00/M | ELL-5PM6R8N 
8.2 +30% 81 1050 PCD2094CT-ND 1.08 90 a = — | ELL-SPM8R2N 
10.0 | +20% 97 1000 PCD2095CT-ND 1.08 90 val PCD2095TR-ND 383.00/M | ELL-5PM100M 
12.0 | +20% 120 850 PCD2096CT-ND 1.08 90 val PCD2096TR-ND 383.00/M | ELL-5PM120M 
15.0 | +20% 140 800 PCD2097CT-ND 1.08 90 val - — | ELL-SPM150M 
18.0 | +20% 180 720 PCD2098CT-ND 1.08 90 ‘al PCD2098TR-ND 383.00/M | ELL-5PM180M 
22.0 | +20% 210 680 PCD2099CT-ND 1.08 90 7A _ — | ELL-5PM220M 
27.0 | +20% 230 550 PCD2100CT-ND 1.08 90 val PCD2100TR-ND 383.00/M | ELL-5PM270M 
33.0 | +20% 270 530 PCD2101CT-ND 1.08 90 val PCD2101TR-ND 383.00/M | ELL-5PM330M 
39.0 | +20% 390 480 PCD2102CT-ND 1.08 90 val PCD2102TR-ND 383.00/M | ELL-5PM390M 
47.0 | +20% 440 450 PCD2103CT-ND 1.08 90 val - —_| ELL-5PM470M 
56.0 | +20% 610 400 PCD2104CT-ND 1.08 90 7A _ — | ELL-5PM560M 
68.0 | +20% 700 350 PCD2105CT-ND 1.08 90 val PCD2105TR-ND 383.00/M | ELL-5PM680M 
82.0 | +20% 780 320 PCD2106CT-ND 1.08 90 val PCD2106TR-ND 383.00/M | ELL-5PM820M 
ELLCTV Type Inductance (100kHz)| RDC (@20°C) | _‘Rated Cut Tape Tape & Reel 
Nominal TOL. + 20% Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
ae ‘cideaenadi (uH) | TOL. (mo) (mA) Part No. 1 10 100 |Part No. 500 _| Part No. 
* Magnetic snieided structure 
i : rv 12 430% 46 6500 PCD2144CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2144TR-ND 349.00 | ELL-CTViR2N 
Low DG resistance endilarge current capabilty 20 | 230% 56 6300 PCD2145CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2145TR-ND 349.00 | ELL-CTV2RON 
Recommended Applications: , 27 +30% 7.0 5700 PCD2146CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2146TR-ND 349.00 | ELL-CTV2R7N 
*DC/DC converter circuitry for computer peripherals and 3.9 +30% 8.5 5600 PCD2147CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2147TR-ND 349.00 | ELL-CTV3RON 
cellular hand sets - ; AZ +30% 9.9 5200 PCD2148CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2148TR-ND 349.00 | ELL-CTV4R7N 
* Chopper circuit decoupling chokes in DC/DC converter 5.6 +30% 1 4900 PCD2149CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2149TR-ND 349.00 | ELL-CTV5R6N 
circuitry 68 430% 14 4500 PCD2150CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2150TR-ND 349.00 | ELL-CTV6R8N 
Rated Current: This indicates the value of current when 8.2 430% 15 4400 PCD2151CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2151TR-ND 349.00 | ELL-CTV8R2N 
the inductance is 70% of nominal value or when the case 10.0 | +20% 17 3900 PCD2152CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2152TR-ND 349.00 | ELL-CTV100M 
ica neseoicaeema ariel 150} 20% | 28 3/00 | PODzt5aGT-ND {138 163 —1.28- [PDA SAT REND 34900 ELL-CTV 180m 
; y . 5. 420% 5 54CT- ; y ; 54TR- Y -CTVTS 
Operenns oe dco 1OSsG (Including self: 180 | 220% 30 3000 | PCD2155CT-ND 198 1.63 «1.28 |PCD2155TR-ND 349.00 | ELL-CTV180m 
P 22.0 | +20% 37 2700 PCD2156CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2156TR-ND 349.00 | ELL-CTv220m 
27.0 | +20% 43 2300 PCD2157CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2157TR-ND 349.00 | ELL-CTv270M 
33.0 | +20% 50 2200 PCD2158CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2158TR-ND 349.00 | ELL-CTV330M 
39.0 | +20% 61 2700 PCD2159CT-ND 7.98 7.63 7.28 |PCD2159TR-ND 349.00 | ELL-CTV390M 
47.0 | 20% 69 1900 PCD2160CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2160TR-ND 349.00 | ELL-CTV470M 
56.0 | +20% 87 1600 PCD2161CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2161TR-ND 349.00 | ELL-CTV560M 
68.0 | +20% 100 1500 PCD2162CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2162TR-ND 349.00 | ELL-CTVesoM 
82.0 | +20% 120 1400 PCD2163CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2163TR-ND 349.00 _| ELL-CTv820M 
700.0 | +20% 150 7200 PCD2164CT-ND 7.98 7.63 7.28 |PCD2164TR-ND 349.00 | ELL-CTV101M 
120.0 | +20% 190 1100 PCD2165CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2165TR-ND 349.00 | ELL-CTV121M 
150.0 | +20% 220 1000 PCD2166CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2166TR-ND 349.00 | ELL-CTV151M 
180.0 | +20% 270 930 PCD2167CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2167TR-ND 349.00 | ELL-CTV181M 
220.0 | +20% 310 840 PCD2168CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2168TR-ND 349.00 | ELL-CTv221M 
270.0 | +20% 400 810 PCD2169CT-ND 7.98 7.63 7.28 |PCD2169TR-ND 349.00 | ELL-CTV271M 
330.0 | +20% 500 660 PCD2170CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2170TR-ND 349.00 | ELL-CTV331M 
390.0 | +20% 560 630 PCD2171CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2171TR-ND 349.00 | ELL-CTV391M 
470.0 | +20% 690 580 PCD2172CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2172TR-ND 349.00 | ELL-CTVv471M 
560.0 | +20% 810 540 PCD2173CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2173TR-ND 349.00 _| ELL-CTV561M 
680.0 | +20% 1010 470 PCD2174CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2174TR-ND 349.00 | ELL-CTVesim 
820.0 | +20% 1140 440 PCD2175CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2175TR-ND 349.00 | ELL-CTVv821M 
1000.0 | +20% 1500 410 PCD2176CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2176TR-ND 349.00 | ELL-CTv102M 


SMD Power Choke Coils ETQP4L Type 


Features: * Small size, Space saving (11.5 x 10 x 4 mm) * Capable of corresponding high current (15A to 21A) * Low loss (DCR :0.7 to 1.6mQ) * Capable 
of corresponding high frequency (to 1MHz) * Surface mount and lead-free type Recommended Applications: * DC/DC converter for driving CPU at high 
speed such as server and router ¢ Electric power supply for CPU peripherals of Notebook PC and Desktop PC. 


Inductance (at 20°C) (Tol. =+20%) | DC Resist. Tape & 
1 L2* (at 20°C) Cut Tape Reel 
Meas. Meas. RDC Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(wH) Current (wH) | Current |(mQ) Max.| Part No. i 10 100 Part No. 500 Part No 
-56220% 15A 0.53 | 21A 17 PCD1638CT-ND 3.56 3.06 2.04 PCD1638TR-ND 687.49 ETQ-P4LR56WFC 
-36220% 17A 0.34 | 24A 11 PCD1637CT-ND 3.56 3.06 2.04 PCD1637TR-ND 687.49 ETQ-P4LR36WFC 
-19+20% 21A 0.176 | 30A 0.7 PCD1636CT-ND 3.56 3.06 2.04 PCD1636TR-ND 687.49 ETQ-P4LR19WFC. 


* Reference Only 


Features: * Small size, Space saving (11.5 x 10 x 4 mm) °¢ Capable of corresponding high current (21A to 28A) »* Low loss (DCR: 0.7 ~ 
1.6mQ) * Capable of corresponding high frequency (to 1MHz) * Low buzz noise due to gap-less structure Recommended Applications: 
* DC/DC converter for driving CPU at high speed such as server and router * Desktop PC power supply modules 


Inductance (at 20°C) (Tol. = +20%) |DC Resist. Tape & 
Li L2* (at 20°C) Cut Tape Reel 
Meas. Meas. DCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) Current | (uH) | Current] (mQ) Max. | Part No. 1 10 100 Part No. 500 Part No 
0.50+20% 30A 0.46 42A 0.847% | PCD2021CT-ND 3.43 2.94 1.96 PCD2021TR-ND 661.50 ETQ-P5LR50XFA 
0.60+20% 30A 0.54 42A 1.145% | PCD2022CT-ND 3.43 2.94 1.96 PCD2022TR-ND 661.50 ETQ-P5LR60XFA 


* Reference Only 
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Panasonic SMD Power Choke Coils 


PCC-N6 Type — Thin, Compact and High Power Po 
Features: yA ’ _- 
¢ High power type * Thin type (5.7mm height) * Low leakage flux SA 5.7 i hia 
léationg: fl Pt , 
Recommended Applications: ; ; Se *Polarity Marking 
*DC/DC converter for driving PC at high speed «Thin type on-board power supply module for Bottom Vi Top View 
exchanger (10 ~ 40W) ohom Siow. P 
Inductance Saturation Current Heat Rating DC 
Initial Flat Point is = Current Resistance Tape and 
@ 25°C @ 25°C ERS || Cee eer intes @20°C Cut Tape Reel 
(100 KHz) (100 KHz) Isat Isat lo (A) DCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Series Lo (wH) Ly (uH) (A) Min. (A) Min. Ref. Only (mQ) Max. | Part No. 1 10 100 Part No. 500 Part No. 
2.3430% 1.2+30% 14.3 11.7 14.2 2.24 PCD1307CT-ND 5.66 4.86 3.24 PCD1307TR-ND 1091.48 ETQ-P6F1R2HFA 
3.5430% 2.0430% 10.7 8.7 12.5 3.30 PCD1308CT-ND 5.66 4.86 3.24 PCD1308TR-ND 1091.48 ETQ-P6F2ROHFA 
4.8425% 3.2425% 8.6 7A 10.8 4.92 PCD1309CT-ND 5.66 4.86 3.24 PCD1309TR-ND 1091.48 ETQ-P6F3R2HFA 
HL 6.6425% 4.6425% 7.3 6.0 9.3 6.48 PCD1310CT-ND 5.66 4.86 3.24 PCD1310TR-ND 1091.48 ETQ-P6F4R6HFA 
8.3425% 6.4425% 6.2 5.2 79 8.64 PCD1311CT-ND 5.66 4.86 3.24 PCD1311TR-ND 1091.48 ETQ-P6FER4HFA 
10.4425% 8.2425% 5.6 47 7.2 10.9 PCD1312CT-ND 5.66 4.86 3.24 PCD1312TR-ND 1091.48 ETQ-P6F8R2HFA 
12.5+25% 10.24+25% 47 4.0 6.5 13.3 PCD1313CT-ND 5.66 4.86 3.24 PCD1313TR-ND 1091.48 ETQ-P6F102HFA 
1.9+30% 1.0430% 19.4 15.4 14.2 2.24 PCD1314CT-ND 5.66 4.86 3.24 PCD1314TR-ND 1091.48 ETQ-P6F1ROSFA 
sp 2.8430% 1.6+30% 14.9 12.2 12.5 3.30 PCD1315CT-ND 5.66 4.86 3.24 PCD1315TR-ND 1091.48 ETQ-P6F1R6SFA 
3.6430% 2.5430% 11.3 9.3 10.8 4.92 PCD1316CT-ND 5.66 4.86 3.24 PCD1316TR-ND 1091.48 ETQ-P6F2R5SFA 
4.930% 3.54+30% 9.5 8.0 9.3 6.48 PCD1392CT-ND 5.66 4.86 3.24 PCD1392TR-ND 1091.48 ETQ-P6F3R5SFA 
1.8430% 0.8430% 25.2 20.0 14.2 2.24 PCD1317CT-ND 5.66 4.86 3.24 PCD1317TR-ND 1091.48 ETQ-P6FOR8LFA 
2.530% 1.3430% 18.6 15.8 12.5 3.30 PCD1318CT-ND 5.66 4.86 3.24 PCD1318TR-ND 1091.48 ETQ-P6F1R3LFA 
LB 3.1430% 2.0430% 15.1 12.1 10.8 4.92 PCD1319CT-ND 5.66 4.86 3.24 PCD1319TR-ND 1091.48 ETQ-P6F2ROLFA 
4.1430% 2.9430% 12.0 10.0 9.3 6.48 PCD1320CT-ND 5.66 4.86 3.24 PCD1320TR-ND 1091.48 ETQ-P6F2R9LFA 
5.0+20% 4.1420% 10.8 8.7 7.9 8.64 PCD1321CT-ND 5.78 4.95 3.30 PCD1321TR-ND 1113.75 ETQ-P6F4R1LFA 
N6B Type — High Rated Current, Low Profile and Low Loss 
Applications: Inductance (@ 20°C) (Tolerance = +20%) DC Resistance Tape and 
* DC/DC converter for cpu in PC or video game machine ui L2 @20°C Cut Tape Reel 
* Thin type on-board power supply for switchboards Measuring Measuring DCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
I +16.0 (uH) Current (1H) Current (mQ) Max. Part No. i 10 100 Part No. 500 Part No 
fF 12.5 Marking min. 0.58 19A 0.54 27A 1.44 PCD1393CT-ND 5.66 4.86 3.24 | PCD1393TR-ND | 1091.48 | ETQ-P6FOR6BFA 
{ 1.06 16A 0.99 22A 2.24 PCD1394CT-ND 5.66 4.86 3.24 | PCD1394TR-ND | 1091.48 | ETQ-P6FIRIBFA 
60 1.71 14A 1.50 20A 3.30 PCD1395CT-ND 5.66 4.86 3.24 | PCD1395TR-ND | 1091.48 | ETQ-P6FIR8BFA 
—_ } 1.3 2.45 12A 247 17A 4.92 PCD1396CT-ND 5.66 4.86 3.24 | PCD1396TR-ND | 1091.48 | ETQ-P6F2R5BFA 
| =] emi, 3.32 10A 2.96 14A 6.48 PCD1639CT-ND 5.66 4.86 3.24 | PCD1639TR-ND | 1091.48 | ETQ-P6F3R4BFA 


PCC-NX1/NX2 Type — Small and Ultra Thin, High Current and Low Loss EIcrin Floren ore 


Features: * High Power: 1 sat (<29A) * High Inductance: 0.7 ~ 2.5 pH ETQ-P3H: 3.9mm; ETQ-P2H: 4.9mm; ETQ-P1H: 6.0mm 
* Low Resistance: .89 ~ 5.0mQ * Small Mount Area: 13.0 ~ 12.9 * Height: Applications: * PC High speed of CPU: Notebook PC 


Inductance (@ 20°C) DC Resist. Tape and 
L1 L2t @20°C Cut Tape Reel 
Meas. Meas. DCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic leo 4 
Series | (uH) | Current | (wH) |Current] (mo) Max.| Part No. 110 100 _| PartNo. 500 | Part No f+] 6.0 (ETO-P1H Series) 


0.60225% 26A 0.45 | 36A 0.90 PCD1634CT-ND 434 3.72 2.48 | PCD1634TR-ND | 837.00 | ETQ-P1HORGBFA 
1.00+20% 19A 0.80 | 27A 1.56 PCD1635CT-ND 434 3.72 2.48 | PCD1635TR-ND | 837.00 | ETQ-P1H1ROBFA 
0.33220% 23A 0.30 | 32A 0.89 PCD1566CT-ND 3.96 3.40 2.27 | PCDIS66TR-ND | 764.10 | ETQ-P2HOR3BFK 
0.69+20% 21A 0.59 | 290 1.30 PCD1567CT-ND 2.72 2.34 1.56 | PCD1567TR-ND | 524.48 | ETQ-P2HOR7BFA 


3.9 (ETQ-P3H Series) 


4.9 (ETQ-P2H Series) 
ETQ-P1H | 


ETQ-P2H | 1.22+20% 16A 1.04 | 22A 2.27 PCD1568CT-ND 3.96 340 2.27 | PCD1568TR-ND | 764.10 | ETQ-P2H1R2BFA ane 
1.83220% 14A 1.49 | 20A 3.48 PCD1569CT-ND 3.96 340 2.27 | PCDI569TR-ND | 764.10 | ETQ-P2H1R8BFA 
2.61+20% 12A 2.12 17A 4.98 PCD1570CT-ND 8.96 3.40 2.27 | PCDI570TR-ND | 764.10 | ETQ-P2H2R6BFA 
0.36+20% 23A 0.32 | 32A 1.04 PCD1640CT-ND 3.96 340 2.27 | PCD1640TR-ND | 764.10 | ETQ-P3HOR4BFA Polarity 
ETQ-P3H | 0.80+20% 16A 0.71 22A 2.33 PCD1571CT-ND 3.96 340 2.27 | PCD1571TR-ND | 764.10 | ETQ-P3HOR8BFA 
1.43+20% 12A 1.25 17A 4.52 PCD1572CT-ND 3.96 3.40 2.27 | PCD1572TR-ND | 764.10 | ETQ-P3H1R4BFA 
* Reference only oe 
PCC-S1 Type — High Inductance and High Current 
Features: * High inductance * High current Recommended Applications: * DC/DC converter * Computer network * Telcom base station 
Inductance Saturation Current Heat Rating pc 
Initial At Flat Point = 5 Current Resistance Tape and 
eae | @ac | S286 | @100°C | At age @ 20°C Cut Tape Reel 
(100KHz) (100KHz) I sat Isat Io (A) DCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
Series | Lo (wH) Li (WH) (A) Min. | (A) Min. Ref. Only (mQ) Max. | Part No. 1 10 100 | PartNo. 250 Part No. 
P2 2.930% 1.230% 21.4 18.0 22.6 1.00 PCD1331CT-ND 10.50 7.00 6.81 | PCD1331TR-ND 1181.25 | ETQ-PAFIR2HFA 
4.630% 2.730% 15.5 12.5 17.5 1.56 PCD1332CT-ND 10.50 7.00 5.81 | PCD1332TR-ND 1181.25 | ETQ-PAF2R7HFA 
HL 6.830% 4.830% 10.6 9.0 14.4 2.29 PCD1333CT-ND 10.50 7.00 6.81 | PCD1333TR-ND 1181.25 | ETQ-PAF4R8HFA 
9.730% 7.230% 8.6 7.3 12.0 3.31 PCD1334CT-ND 10.50 7.00 5.81 | PCD1334TR-ND 1181.25 | ETQ-PAF7R2HFA 
PA oF 1.930% 0.730% 50.4 42.3 22.6 1.00 PCD1335CT-ND 10.50 7.00 6.81 | PCD1335TR-ND 1181.25 | ETQ-PAFOR7EFA 
+ Polarity EX 2.930% 1.330% 36.7 30.0 17.5 1.56 PCD1336CT-ND 10.50 7.00 5.81 | PCD1336TR-ND 1181.25 | ETQ-PAFIR3EFA 


Choke Coil for Low Pass Filter 


For LPF of multi-channel digital amplifiers, with a small mounting area (Small size, low RDC, high power) Features: ¢ Low leakage flux * Low loss with 
low RDC and low core loss * High quality sound, low distortion ; an 


f—Oo™| 
+— 
oa 
a 


Recommended Applications: * Home theater digital amplifiers, AV-Receivers, Audio/Visual equipment * DC/DC 


Induct- Saturation Heat B 
ance |Toler-| Current Current RDC | 
Dimensions (mm) | pH @ | ance} @ 100°C | AT=40°C Max. Digi-Key Price Each Panasonic + 

Series| A B | C |10kHZ| (%) (A) (A) @ 20°C | Part No. 1 10 100 | PartNo. 45 s 
15.0 | 10 12.0 8.0 15.0mQ | P13499-ND 1.38 1.19.79 | ETQ-A15B150 + 8.0 + F Gonnection 

15B /15.040.5 |16.0 | 14.5 | 22.0 | 10 8.0 7.0 15.0mO | P13500-ND 1.38 119.79 | ETQ-A15B220 Scher 
33.0 | 10 4.0 4.0 15.0mQ_| P13501-ND 1.38 1.19.79 | ETQ-A15B330 enemaAne 
10.0 | 10 21.0 11.0 17.0m0_ | P13502-ND 1.73 1.48.99 | ETQ-A17B100 
15.0 | 10 15.0 10.0 17.0mQ | P13503-ND 1.73 1.48 99 | ETQ-A17B150 

178 /17.020.5 |18.0 | 15.0 | 559 | 40 11.0 8.0 17.0mQ | P13504-ND 173 148 99 | ETQ-A17B220 
33.0 | 10 7.0 6.0 17.0mQ_| P13505-ND 1.73 1.48.99 | ETQ-A17B330 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1325 


THIN FILM TECHNOLOGY 


IYI SUSUMU CO.,LTD Delay Lines 


CL2LA 
A1 00000000 0 BI 
Time Delay H Time Delay O~DO0000N —O 
0.1 ~ 5.0ns_| 6.35 max. 0.1 ~ 1.0ns HOR ReRNR ETE ne Be 
5.5 ~ 10.0ns| 9.20 max. 1.1 ~ 5.0ns 1345 6 8 9 1112131416 Dimensions in mm 
Delay Tolerance Impedance Insertion Loss Return Loss Digi-Key Price Each Susumu 
Fig. (Ns) (pS) (0) MHz (-3dB) MHz (-15dB) Part No. 1 10 50 Part No. 
DS1L Series 3 Pin SIP Delay Lines 
0.1 +50 50 +5 2980 2380 408-1108-ND 9.23 6.55 5.69 DS1L5DJ010S-C 
0.5 +50 50 +5 2580 800 408-1109-ND 9.23 6.55 5.69 DS1L5DJ050S-C 
1.0 +50 50 +5 1260 185 408-1110-ND 9.23 6.55 5.69 DS1L5DJ100S-C 
15 +50 50 +5 1140 180 408-1111-ND 9.23 6.55 5.69 DS1L5DJ150S-C 
2.0 +50 50 +5 910 118 408-1112-ND 9.23 6.55 5.69 DS1L5DJ200S-C 
3.0 #125 50 +5 610 322 408-1113-ND 17.10 12.14 10.55 DS1L5DJ300S-C 
3.5 #125 50 +5 560 415 408-1114-ND 17.10 12.14 10.55 DS1L5DJ350S-C 
4.0 #125 50 +5 480 436 408-1115-ND 17.10 12.14 10.55 DS1L5DJ400S-C 
4.5 #125 50 +5 440 388 408-1116-ND 17.10 12.14 10.55 DS1L5DJ450S-C 
1 5.0 #125 50 +5 590 341 408-1117-ND 17.10 12.14 10.55 DS1L5DJ500S-C 
6.0 +250 50 +5 470 294 408-1118-ND 20.81 14.77 12.84 DS1L5VJ600S-C 
7.0 +250 50 +5 400 200 408-1119-ND 20.81 14.77 12.84 DS1L5VJ700S-C 
8.0 +250 50 +5 350 209 408-1120-ND 20.81 14.77 12.84 DS1L5VJ800S-C 
9.0 +250 50 +5 310 181 408-1121-ND 20.81 14.77 12.84 DS1L5VJ900S-C 
10.0 +250 50 +5 280 166 408-1122-ND 20.81 14.77 12.84 DS1L5VJA00S-C 
0.1 +25 50 +5 3500 2200 408-1123-ND 10.13 7.18 6.25 DS1L5DJ010K-C 
0.5 +25 50 +5 2700 2000 408-1124-ND 10.13 7.18 6.25 DS1L5DJO50K-C 
1.0 +50 50 +5 2100 2000 408-1125-ND 10.13 7.18 6.25 DS1L5DJ100K-C 
1.3 +50 50 +5 2300 1500 408-1126-ND 10.13 7.18 6.25 DS1L5DJ130K-C 
Delay Tolerance Impedance Insertion Loss Return Loss Digi-Key Price Each Susumu 
Fig. (Ns) (pS) (a) GHz (-3dB) GHz (-15dB) Part No. 1 10 50 Part No. 
GL1L Series 16 Pin SOIC Delay Lines 
0.1 +50 50 +5 8.41 3.67 408-1127-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5LS010S-C 
0.5 +50 50 +5 3.86 1.80 408-1128-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5LS050S-C 
1.0 +50 50 +5 2.92 1.43 408-1129-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5LS100S-C 
1.5 +50 50 +5 1.99 1.87 408-1130-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5MS150S-C 
2.0 +50 50 +5 1.78 1.48 408-1131-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5MS200S-C 
2 2.5 +50 50 +5 1.51 1.58 408-1132-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5MS250S-C 
3.0 +50 50 +5 1.15 1.64 408-1133-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5MS300S-C 
3.5 +50 50 +5 oP | 1.25 408-1134-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5MS350S-C 
4.0 +50 50 +5 0.93 1.35 408-1135-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5MS400S-C 
45 +50 50 +5 0.69 1.34 408-1136-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5MS450S-C 
5.0 +50 50 +5 0.60 1.59 408-1137-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5MS500S-C 
Delay Tolerance Individual 20 ~ 80% Digi-Key Price Each Susumu 
Fig. (Ps) (pS) Impedance (0) Risetime (ps) Part No. u 10 50 Part No. 
GL2L Series 16 Pin SOIC Delay Lines 
0.1 +50 50 +5 <144 408-1138-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5LS010D-C 
0.5 +50 50 +5 <200 408-1139-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5LS050D-C 
1.0 +50 50 +5 <270 408-1140-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5LS100D-C 
1.5 +50 50 +5 <340 408-1141-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5MS150D-C 
2 2.0 +50 50 +5 <410 408-1142-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5MS200D-C 
2.5 +50 50 +5 <480 408-1143-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5MS250D-C 
3.0 -0.5 50 +5 <550 408-1144-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5MS300D-C 
3.5 +100 50 +5 <620 408-1145-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5MS350D-C 
4.0 +100 50 +5 <690 408-1146-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5MS400D-C 
4.5 +100 50 +5 <760 408-1147-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5MS450D-C 
Insertion Return Cut Tape Tape & Reel 
Delay Tolerance | Impedance Loss Loss Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Susumu 
Fig. (Ns) (pS) (Q) GHz (-3dB) | GHz (-15dB) Part No. 1 10 50 Part No. 100 Part No. 
CL1L Series 1210 Chip Delay Lines 
40 +10 50 +5 ai 4.6 408-1148-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1148-2-ND 441.00 CL1ILS5ATOO4L-T1 
60 +10 50 +5 12.4 4.3 408-1149-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1149-2-ND 441.00 CL1ILSATOO6L-T1 
80 +10 50 +5 11 7.4 408-1150-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1150-2-ND 441.00 CL1ILS5ATOO8L-T1 
100 +10 50 +5 9.4 4.3 408-1151-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1151-2-ND 441.00 CL1IL5ATO10L-T1 
3 120 +10 50 +5 8.4 6.3 408-1152-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1152-2-ND 441.00 CL1IL5ATO12L-T1 
140 +10 50 +5 7.4 6.1 408-1153-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1153-2-ND 441.00 CLILS5ATO14L-T1 
160 +10 50 +5 6.6 5.9 408-1154-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1154-2-ND 441.00 CL1IL5ATO16L-T1 
180 +10 50 +5 5.9 45 408-1155-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1155-2-ND 441.00 CL1IL5ATO18L-T1 
200 +10 50 +5 5.5 5.4 408-1156-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1156-2-ND 441.00 CL1IL5ATO20L-T1 
220 +10 50 +5 4.9 4.9 408-1157-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1157-2-ND 441.00 CL1ILSATO22L-T1 
Differential 20 ~ 80% Cut Tape Tape & Reel 
Delay Tolerance Impedance Risetime Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Susumu 
Fig. (Ns) (pS) (0) (ps) Part No. 1 10 50 Part No. 100 Part No. 
CL2L Series 1210 Chip Delay Lines 
40 +10 100 +10 <20 408-1158-1-ND 14.63 10.38 9.03 408-1158-2-ND 785.00 CL2LAAT004D-C-T1 
60 +10 100 +10 <24 408-1159-1-ND 14.63 10.38 9.03 408-1159-2-ND 785.00 CL2LAATOO6D-C-T1 
80 +10 100 +10 <24 408-1160-1-ND 14.63 10.38 9.03 408-1160-2-ND 785.00 CL2LAATOO8D-C-T1 
100 +10 100 +10 <27 408-1161-1-ND 14.63 10.38 9.03 408-1161-2-ND 785.00 CL2LAATO10D-C-T1 
3 120 +10 100 +10 <31 408-1162-1-ND 14.63 10.38 9.03 408-1162-2-ND 785.00 CL2LAAT012D-C-T1 
140 +10 100 +10 <37 408-1163-1-ND 14.63 10.38 9.03 408-1163-2-ND 785.00 CL2LAAT014D-C-T1 
160 +10 100 +10 <37 408-1164-1-ND 14.63 10.38 9.03 408-1164-2-ND 785.00 CL2LAAT0O16D-C-T1 
180 +10 100 +10 <39 408-1165-1-ND 14.63 10.38 9.03 408-1165-2-ND 785.00 CL2LAAT018D-C-T1 
200 +10 100 +10 <45 408-1166-1-ND 14.63 10.38 9.03 408-1166-2-ND 785.00 CL2LAAT020D-C-T1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1326 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


THIN FILM TECHNOLOGY 


GGIN1 SUSUMU CO., LTD Power Choke Coils 


Specifications: 
* Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 
¢ Features: * High Power » High Saturation Current » Inductance Tolerance: 20% Dimensions in mm 
¢ Applications: * DC/DC Converter for CPU's * Thin-type On-board Power Supply Module for the Exchanger 
Lo Heat Rating Current Saturation Current Cut Tape Tape & Reel 
Inductance Rdc (m0) DC Amps. Idc DC Amps. Isat Digi-Key Price Each Digi-Key Susumu 
(uH) @ (OA) Typical Maximum Typical (A) Typical (A) Part No. 1 10 100 Part No. Part No. 
0.10 1.5 1.7 32.5 60.0 408-1096-1-ND 1.40 1.20 80 408-1096-2-ND 500.00 PCMC063T-R10MN 
0.22 1.9 2.5 26.0 52.0 408-1097-1-ND 1.40 1.20 -80 408-1097-2-ND 500.00 PCMC063T-R22MN 
0.33 3.5 3.9 20.0 30.0 408-1098-1-ND 1.40 1.20 -80 408-1098-2-ND 500.00 PCMC063T-R33MN 
0.47 4.0 4.2 17.5 26.0 408-1099-1-ND 1.40 1.20 -80 408-1099-2-ND 500.00 PCMC063T-R47MN 
0.68 5.0 5.5 15.5 25.0 408-1100-1-ND 1.40 1.20 -80 408-1100-2-ND 500.00 PCMC063T-R68MN 
0.82 6.7 8.0 13.0 24.0 408-1101-1-ND 1.40 1.20 -80 408-1101-2-ND 500.00 PCMC063T-R82MN 
1.00 9.0 10.0 11.0 22.0 408-1102-1-ND 1.40 1.20 80 408-1102-2-ND 500.00 PCMC063T-1ROMN 
1.20 10.0 12.0 10.0 20.0 408-1103-1-ND 1.40 1.20 .80 408-1103-2-ND 500.00 PCMC063T-1R2MN 
1.50 14.0 15.0 9.0 18.0 408-1104-1-ND 1.40 1.20 80 408-1104-2-ND 500.00 PCMC063T-1R5MN 
2.20 18.0 20.0 8.0 14.0 408-1105-1-ND 1.75 1.50 1.00 408-1105-2-ND 625.00 PCMC063T-2R2MN 
3.30 28.0 30.0 6.0 13.5 408-1106-1-ND 1.75 1.50 1.00 408-1106-2-ND 625.00 PCMC063T-3R3MN 
4.70 37.0 40.0 5.5 10.0 408-1107-1-ND 1.75 1.50 1.00 408-1107-2-ND 625.00 PCMCO063T-4R7MN 
TBF Seri Electrical Specifications: 
eres TBF-1608-245-R1: * Application: Bluetooth, W-LAN + F0: 2450MHz * Band: 2400 ~ 2500MHz Insertion Loss: 
TBF1608|TBF2012 1.7dB @ 25°C, 1.9dB @ -40 ~ 85°C * Attenuation: 20.0dB @ 1710 ~ 1910MHz, 30.0dB @4800 ~ 5000MHz, 30.0dB 
L{ 1.60.1 | 2.0+0.1 TBF1608 | TBF2012 @ 7200 ~ 7500MHz * VSWR in BW: 2.0 max. * Impedance: 500 * Power: 500mW Max. 
IW} 0.8+0.1 | 1.25+0.1 Input Output TBF-2012-245-R1: * Application: Bluetooth, W-LAN * FO: 2450MHz ¢ Band: 2400 ~ 2500MHz »* Insertion Loss: 
T | 0.4 max. | 0.4 max. Output Input 1.5dB @ 25°C; 1.6dB @ -40 ~ 85°C * Attenuation: 30.0dB @ 880 ~ 960MHz, 25.0dB @1710 ~ 1910MHz, 30.0dB @ 
a| 0.6+0.1 |0.75+0.1 GND GND 4800 ~ 5000MHz, 30.0dB @ 7200 ~ 7500MHz * VSWR in BW: 2.0 max. * Impedance: 500 * Power: 500mW Max. 
b| 0.4+0.1 | 0.4+0.1 GND TBL-1608-245-M2: * Application: Bluetooth, W-LAN * FO: 2450MHz « Band: 2400 ~ 2500MHz * Unbalance Port 
Impedance: 500 « Balance Port Impedance: 1000 « Phase: 180+10 deg * Insertion Loss: 1.0dB max. @ 25°C 
TBL Series ¢ VSWR in BW: 2.0 max. * Power: 500mW max. 
GND or DC feed Cut Tape Tape and Reel 
NC Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Susumu 
pabalance = z ‘ Series | Part No. 1 10 100 | Part No. 4,000 Part No. 
ca 0. qpr | 408-1300-1-ND 95 58 42 | 408-1300-2-ND | 319.00/M | TBF-1608-245-R1N 
Balance Port ; : 408-1301-1-ND 1.03 63 46 | 408-1301-2-ND 348.00/M__|TBF-2012-245-R1 
TBL 408-1302-1-ND 58 36 26 408-1302-2-ND 196.00/M__|TBL-1608-245-M2 
® Inductance’) 1DC® Q? |Q Tested SRF° Roc* Digi-Key Cut Tape Price Each| Tape and Reel@| Pulse 
ul Se (nH) + 5% |(mA) Max.| Min.| @ (MHz) |(MHz) Min. | (Q) Max. | Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
0402 Wire Wound 
BATES NER OR io ENE 1 1360 | 13] 250 6000 | 0.045 [553-1000-1-ND 49 28 19 | — —]PE-0402CDINOJTG 
. 3.3 840 20 250 6000 0.066 | 553-1001-1-ND 49 28 19 = — | PE-0402CD3N3JTG 
Wi re-Wo un d 3.6 840 20} 250 6000 0.066 49.28 ~—-.19 | 3,000 | 131.00/M | PE-0402CD3N6JTG 
. §.1 800 23 250 5800 0.083 49 28 19 = — | PE-0402CD5N1JTG 
RF Cc hi p In d uctors 5.6 760 | 23| 250 5800 | 0.083 | 553-1004-1-ND 49.28 19 _| 3,000 | 131.00/M | PE-0402CD5N6JTG 
6.8 680 20 250 5800 0.083 | 553-1005-1-ND 49 28 19 = — | PE-0402CD6N8JTG 
0402, 0603, 0805 75 680 | 25] 250 5800 | 0.104 49.28 19 | 3,000 | 131.00/M | PE-0402CD7N5JTG 
3 tl 8.2 680 25 250 4400 0.104 49 28 19 _ — | PE-0402CD8N2JTG 
Specifications: 10 480 | 21] 250 3900 | 0.195 49 28 19 | — — | PE-0402CD100JTG 
15 560 26 250 3280 0.172 49 28 19 = — | PE-0402CD150JTG 
Wirewound ceramic core construction 23 400 26] 250 2720 0.214 49.28 = .19 | 3,000 | 131.00/M | PE-0402CD230JTG 
2 + 40°C ~ 0 27 400 26 250 2480 0.298 | 553-1011-1-ND 49 28 19 _ — | PE-0402CD270JTG 
* Operating, Temperature: A0'G 128 33 350 | 24| 250 2350 | 0.35 |553-1012-1-ND 49 28 19 |3,000 | 131.00/M | PE-0402CD330JTG 
+ Terminal Plating: Gold (0402), Tin or Gold manufacturers’ 40 320 26 | 250 2240 0.438 | 553-1013-1-ND 49.28.19 | 3,000 | 131.00/M | PE-0402CD400JTG 
discretion (0603, 0805) 0603 Wire Wound 
. . cane. 3.6 700 20 250 >6000 0.07 |553-1014-1-ND 42 24 -16 = — | PE-O603CD3N6JTT 
Note: Inductance information is not stamped on part because of the 5.4 700 | 20] 250 5700 | 0.108 /553-1015-1-ND 42,» 24-16 | 2,000 | 113.00/M | PE-O603CD5N1JTT 
small size. 6.2 700 25 250 5800 0.11 |553-1016-1-ND 42 24 -16 | 2,000 | 113.00/M | PE-O603CD6N2JTT 
8.2 700 30 250 4600 0.12 42 24 16 = — | PE-O603CDO80JTT 
10 700 30 250 4800 0.13 42 24 -16 | 2,000 | 113.00/M | PE-0603CD100JTT 
15: 700 30 250 4000 0.17 42 24 -16 | 2,000 | 113.00/M | PE-O603CD150JTT 
18 700 35 250 3100 0.17 42 24 -16 = — | PE-0603CD180JTT 
22 700 35 250 3000 0.19 42 24 -16 | 2,000 | 113.00/M | PE-O603CD220JTT 
27 600 35 250 2800 0.22 42 24 -16 | 2,000 | 113.00/M | PE-O603CD270JTT 
33 600 35 250 2300 0.22 | 553-1023-1-ND 42 24 -16 | 2,000 | 113.00/M | PE-O603CD330JTT 
39 600 35 250 2200 0.25 |553-1024-1-ND 42 24 -16 | 2,000 | 113.00/M | PE-O603CD390JTT 
47 600 35 200 2000 0.28 42 24 -16 | 2,000 | 113.00/M | PE-O603CD470JTT 
56 600 35 200 1900 0.31 |553-1026-1-ND 42 24 16 = — | PE-O603CD560JTT 
68 600 35 200 1700 0.34 |553-1027-1-ND 42 24 -16 | 2,000 | 113.00/M | PE-O603CD680JTT 
82 400 34 150 1700 0.54 | 553-1028- 42 24 -16 | 2,000 | 113.00/M | PE-O603CD820JTT 
120 300 32 150 1300 0.65 |553-1029- 42 24 -16 | 2,000 | 113.00/M | PE-O603CDR12JTT 
220 200 25 100 900 1.9 553-1030- 42 24 -16 | 2,000 | 113.00/M | PE-0603CD221JTT 
Suggested Pad Layout in Inches (mm) 330 150 | 22] 100 500 2.3 |553-1031- 42.24 16 | 2,000 | 113.00/M | PE-0603CD331JTT 
390 130 20 100 350 2.9 553-1032-1-ND 42 24 -16 | 2,000 | 113.00/M | PE-0603CD391JTT 
SES A E iS 0805 Wire Wound 
10 600 60 500 3900 0.10 |553-1033-1-ND 39 23 -15 | 2,000 | 105.00/M | PE-O805CM100JTT 
Ewe) 0.018 (0.46) 0.026 (0.66) 0.014 (0.36) 12 600 50 500 2900 0.13 39 23 -15 | 2,000 | 105.00/M | PE-O805CM120JTT 
= 18 600 50 500 2600 0.13 39 23 -15 | 2,000 | 105.00/M | PE-0O805CM180JTT 
EE OeUseD ae, OSE t O.025:(0:64) 22 500 55 500 2200 0.13 39 23 -15 | 2,000 | 105.00/M | PE-O805CM220JTT 
PE-0805CM 0.030 (0.76) | 0.070 (1.78) 0.040 (1.02) 33 500 58 500 1800 0.18 | 553-1037-1-ND 39 -23 15 | 2,000 | 105.00/M | PE-O805CM330JTT 
39 500 60] 500 2000 0.23 | 553-1038-1-ND 39.23.15 | 2,000 | 105.00/M | PE-O805CM390JTT 
47 500 60 500 1650 0.25 |553-1039- 39 23 -15 | 2,000 | 105.00/M | PE-O805CM470JTT 
Dimensions in Inches (mm) Max. 56 500 60 500 1300 0.16 |553-1040- 39 23 -15 | 2,000 | 105.00/M | PE-O805CM560JTT 
68 500 60 500 1350 0.18 |553-1041- 39 23 -15 | 2,000 | 105.00/M | PE-O805CM680JTT 
Series L Ww H 120 350 45 250 1100 0.56 | 553-1043- 39 23 -15 | 2,000 | 105.00/M | PE-0O805CM121JTT 
150 350 50 | 250 900 0.56 | 553-1044- 39.23.15 | 2,000 | 105.00/M | PE-O805CM151JTT 
PE-0402CD 0.047 (1.19) | 0.026 (0.66) | 0.024 (0.61) 330 300 40} 100 775 1.28 |553-1045- 89.23.15 | 2,000 | 105.00/M | PE-0805CM331JTT 
470 240 38 100 600 3.25 |553-1046- 39 23 -15 | 2,000 | 105.00/M | PE-0805CM471JTT 
PE-0603CD 0.071 (1.80) | 0.049 (1.24) | 0.049 (1.24) 560 240 | 40] 100 600 3.1 |553-1047- 39.23.15. | 2,000 | 105.00/M | PE-o805CM561JTT 
680 240 32 50 550 3.5 553-1048- 39 23 -15 | 2,000 | 105.00/M | PE-O805CM681JTT 
BESOSOSCMig °-090 (2.29) | 0.066 (1.68) | 0.057 (1.45) 820 200 | 23} 50 215 2.35 |553-1049-1-ND 39 ~—«.23.—~.15_ | 2,000 | 105.00/M | PE-0805CM821JTT 
Notes: 
1. Inductance measured using a HP4286A RF Impedance Analyzer. 4. Rpc measured using a Valhalla Scientific model 4100 ATC Digital Ohmmeter. 
2. Q measured using a HP4291A RF Impedance Analyzer with a HP16193A Test Fixture. 5. Based on a 15°C maximum temperature rise. 
3. SRF measured using a HP8753C Network Analyzer. For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
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SM T Powe r l n d u cto rs Inductance? DCR | Saturation? | Heating? Cut Tape 
7 @ Ipk Aoc | Irated* Max. Current Current | Digi-Key Price Each Tape & Reel* | Pulse 
U nsh ielded (uH) + 20% | (A) (mo) | @ 25°C (A) (A) _| Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing] Part No. 
1.0 6.8 10 9.0 6.8 553-1055-1-ND 82 48 .33 800 | 222.40 | P0751.102NLT 
Dru m Core 15 6.4 12 8.0 6.4 | 553-1056-1-ND 82 48 33 | — —| P0751.152NLT 
a 3.3 5.4 18 6.4 5.4 553-1058-1-ND 87 51 35 800 | 222.40 | P0751.332NLT 
P0751 /2 Series 4.7 4.8 33 5.4 4.8 | 553-1059-1-ND 87 51 35 _| 800 | 222.40] PO751.472NLT 
RoHS 6.8 4.4 44 4.6 4.4 553-1060-1-ND 87 51 35 800 | 222.40 | PO751.682NLT 
Specifications: COMPUasT 
10 3.8 50 3.8 3.9 553-1061-1-ND 87 51 35 800 | 222.40 | P0O751.103NLT 
* Operating Temperature: -40°C ~ 130°C ) 15 3.0 55 3.0 3.4 553-1062-1-ND 87 51.35 =| 800 | 222.40 | PO751.153NLT 
¢ Footprint: 13.0mm X 9.4mm maximum 22 2.6 114 2.6 2.7 553-1063-1-ND 87 51 35 800 | 222.40 | P0751.223NLT 
¢ Current Rating: Up to 6.8A 33 2.0 120 2.0 21 553-1064-1-ND 87 51 35 800 | 222.40 | P0751.333NLT 
+ Inductance Range: 1.0uH ~ 1000yH 47 1.6 168 1.6 1.8 | 553-1065-1-ND 87 51.35 | 800 | 222.40] PO751.473NLT 
68 1.4 240 1.4 1.5 553-1066-1-ND 87 51 35 800 | 222.40 | P0O751.683NLT 
100 12: 380 a2 1.3 553-1067-1-ND 92 54 .37 800 | 235.20 | P0752.104NLT 
150 1.0 570 1.0 1.0 553-1068-1-ND 92 54 37 800 | 235.20 | P0O752.154NLT 
220 0.8 840 0.8 0.8 553-1069-1-ND 92 54 .37 800 | 235.20 | P0752.224NLT 
330 0.6 1020 0.6 0.6 553-1070-1-ND 92 54 37 800 | 235.20 | P0752.334NLT 
470 0.5 1460 0.5 0.5 553-1071-1-ND 92 54 37 800 | 235.20 | P0O752.474NLT 
680 0.4 2170 0.4 0.4 553-1072-1-ND 92 54 37 800 | 235.20 | P0752.684NLT 
1000 0.3 3300 0.3 0.3 553-1073-1-ND 92 54 37 800 | 235.20 | P0O752.105NLT 
Notes: The temperature of the component (ambient plus temperature 3. AT = 15°C rise typical at the Heating Current. 
rise) must be within the specified operating temperature range. 4. The rated current is the lower of the saturation or heating current. 
1. Inductance tested at 100kHz, 10 mVawms. 
2. Inductance drop = 10% typical at the Saturation Current. * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


SMT Power Inductor Shielded Drum Core 
P1167 Series 


RoHS 
Specifications: — 
¢ Operating Temperature: -40°C ~ 130°C ¢ Current Rating: Up to 3.5A ® 
¢ Footprint: 7.5mm x 7.5mm maximum ¢ Inductance Range: 1.8H ~ 750uH 
Inductance @ Rated Inductance | Saturation Heating Cut Tape 
Rated Current | Current DCR (mQ) @0IDC Current Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pulse 
(WH) Minimum IDC Typical | Maximum] (WH) + 20% | @ 25°C (A) (A) Part No. 1 10 100 Part No. Part No. 
1.8 3.5 13 16 27° 3.5 3.6 553-1074-1-ND 1.34 78 54 553-1074-2-ND P1167.272NLT 
2.3 3.1 15 20 3.6* 3.1 3.4 553-1075-1-ND 1.34 78 54 553-1075-2-ND P1167.362NLT 
2.9 2.6 25 30 4.5* 2.9 2.6 553-1076-1-ND 1.28 75 52 = = P1167.452NLT 
3.5 25) 27 33 5.4* 2.7 2.5 553-1077-1-ND 1.34 78 54 553-1077-2-ND 382.50 P1167.542NLT 
41 2.4 30 35 6.3* 2.5 24 553-1078-1-ND 1.34 78 54 553-1078-2-ND 382.50 P1167.632NLT 
75 2.0 42 50 10 21 2.0 553-1079-1-ND 1.34 78 54 553-1079-2-ND 382.50 P1167.103NLT 
9.0 1.9 46 57 12 1.9 1.9 553-1080-1-ND 1.34 78 54 553-1080-2-ND 382.50 P1167.123NLT 
11.3 1.7 53 66 15 a? 1.8 553-1081-1-ND 1.34 .78 54 553-1081-2-ND 382.50 P1167.153NLT 
13.5 1.5 59 73 18 1.5 17 553-1082-1-ND 1.34 .78 54 553-1082-2-ND 382.50 P1167.183NLT 
16.5 1.4 87 105 22 1.4 1.4 553-1083-1-ND 1.34 .78 54 553-1083-2-ND 382.50 P1167.223NLT 
20.3 1.2 100 130 27 12 1.3 553-1084-1-ND 1.34 .78 54 553-1084-2-ND 382.50 P1167.273NLT 
24.8 11 139 170 33 tA 11 553-1085-1-ND 1.34 .78 54 553-1085-2-ND 382.50 P1167.333NLT 
29.3 1.0 156 200 39 1.0 1.0 553-1086-1-ND 1.34 .78 54 553-1086-2-ND 382.50 P1167.393NLT 
35.3 0.94 173 220 47 0.94 1.0 553-1087-1-ND 1.34 .78 54 553-1087-2-ND 382.50 P1167.473NLT 
42.0 0.88 225 270 56 0.86 0.86 553-1088-1-ND 1.34 .78 54 553-1088-2-ND 382.50 P1167.563NLT 
51.0 0.78 251 310 68 0.78 0.81 553-1089-1-ND 1.34 .78 54 553-1089-2-ND 382.50 P1167.683NLT 
61.5 0.70 282 350 82 0.70 0.77 553-1090-1-ND 1.34 .78 54 553-1090-2-ND 382.50 P1167.823NLT 
75.0 0.63 317 390 100 0.63 .072 553-1091-1-ND 1.34 .78 54 553-1091-2-ND 382.50 P1167.104NLT 
90.0 0.57 418 530 120 0.57 0.63 553-1092-1-ND 1.28 75 52 = = P1167.124NLT 
113 0.52 497 610 150 0.52 0.58 553-1093-1-ND 1.34 .78 54 553-1093-2-ND 382.50 P1167.154NLT 
135 0.47 635 820 180 0.47 0.51 553-1094-1-ND 1.34 .78 54 553-1094-2-ND 382.50 P1167.184NLT 
165 0.43 745 930 220 0.43 0.47 553-1095-1-ND 1.34 .78 54 553-1095-2-ND 382.50 P1167.224NLT 
203 0.39 840 1040 270 0.39 0.44 553-1096-1-ND 1.28 75 52 = = P1167.274NLT. 
248 0.35 1162 1470 330 0.35 0.38 553-1097-1-ND 1.34 78 54 553-1097-2-ND 382.50 P1167.334NLT 
293 0.32 1237 1570 390 0.32 0.37 553-1098-1-ND 1.28 75 52 = _— P1167.394NLT 
353 0.29 1688 2180 470 0.29 0.31 553-1099-1-ND 1.34 .78 54 553-1099-2-ND 382.50 P1167.474NLT 
420 0.26 2240 2960 560 0.26 0.27 553-1100-1-ND 1.28 75 52 = — P1167.564NLT 
510 0.23 2402 3180 680 0.23 0.26 553-1101-1-ND 1.28 75 52 = = P1167.684NLT 
615 0.21 2702 3500 820 0.21 0.25 §53-1102-1-ND 1.28 75 52 = _ P1167.824NLT 
750 0.19 3703 4930 1000 0.19 0.21 §53-1103-1-ND 1.28 75 52 = _ P1167.105NLT 


* Inductance at 0 IDC tolerance on indicated part numbers is +30%; tolerance is +20% on all other parts. 


Toroid Power Inductors — Bare Coil Series 


Specifications: « Current Range: Up to 48A * Frequency Range: Up to 1MHz * Operating Temperature: -40°C ~ 130°C * Electrical Specifications: Measured at 25°C 


Inductance @ | Rated DCR Inductance 
Rated Current |Current | Maximum| @ 0 IDC Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Price Each Pulse 
(uH) Typ. Ipc (mQ) | (yH) + 20% A B C D Part No. 1 10 100 Part No. 
1.05 19.0 2.7 2.24 -604 (15.30) | .323 (8.20) | .556 (14.10) | .250 (6.40) 553-1112-ND 68 39 25 PAO489L 
1.81 14.3 5.0 3.50 -610 (15.50) | .325 (8.30) = -300 (7.60) 553-1114-ND 92 53 34 P1715L 
3.22 20.5 5.5 7.80 874 (22.20) | .374 (9.50) = -240 (6.10) 553-1115-ND 1.13 66 46 PA0431L 
5.00 20.5 7.5 12.10 -980 (24.90) | .440 (11.20) | .980 (24.90) | .310 (7.90) 553-1116-ND 1.23 72 -50 PA0432L 
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Pulse Power Toroid Inductors - for National Simple Switcher™ 


A TECHNITROL COMPANY 


Specifications: + Base Material meets flammability requirements of UL94V-0 * Operating Dimensions — Inches (mm) 
Temperature: -40°C ~ 130°C 
150kHz Inductors are tested and recommended by National Semiconductor for the LM259X Package Type 7 B ¢ 
series regulators. LCI-20 -340 (8.64) 340 (8.64) -270 (6.86) 
260kHz Inductors are tested and recommended by National Semiconductor for the LM267X LCI-30 -435 (11.05) -440 (11.18) -360 (9.14) 
series regulators. LCI-37 565 (14.35) ‘570 (14.48) 360 (9.14) 
Lol-44 600 (15.24) 620 (15.75) .390 (9.91) 
LCI-50 670 (17.02) 700 (17.78) 390 (9.91) 
HCI-68 .940 (23.87) .940 (23.87) .400 (10.16) 
Dimensions — Inches (mm) 
Package Type A B Cc Lead Space 
Big Foot 1.00 (25.40) 1.22 (30.99) 0.50 (12.70) = 
KM-1.1 0.35 (8.89) 0.58 (14.74) 0.71 (18.17) 0.22 (5.60) 
KM-2.0 0.45 (11.43) 0.65 (21.08) 0.70 (17.78) 0.30 (7.62) 
KM-2.1 0.46 (11.69) 0.67 (17.02) 0.75 (19.05) 0.30 (7.62) 
KM-3.0 0.45 (11.43) 0.83 (21.09) 0.95 (24.13) 0.30 (7.62) 
KM-4.0 0.60 (15.24) 0.95 (24.13) 1.35 (34.29) 0.45 (11.44) 
150kHz Inductors 
Inductance Rated ETop DCR National 
Package Nominal Current Maximum Nominal Reference Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. Type (UH) +20% (IDC) (V-"Sec)* (Q) No. Part No. 1 10 100 Part No. 
LCI-20 178 0.16 16.5 2.8 LM259X-L2 553-1390-ND® NEW! 2.63 1.79 1.38 PE-53802SNL 
LCI-20 55 0.3 6.6 1.0 LM259X-L5 553-1270-5-ND 2.12 1.38 1.06 PE-53805S, 
LCI-20 39 0.34 6.6 0.8 LM259X-L6 553-1392-ND® 1.95 1.27 97 PE-53806SNL 
LCI-30 374 0.2 75.9 af LM259X-L8 553-1393-ND® 1.72 1.07 78 PE-53808SNL 
LCI-30 176 0.3 26.4 1.4 LM259X-L10 553-1273-5-ND 1.80 1.12 82 PE-53810S 
LCI-30 176 0.3 26.4 1.4 LM259X-L10 553-1394-ND® 1.68 1.04 76 PE-53810SNL 
LCI-30 118 0.38 19.8 1.2 LM259X-L11 553-1395-ND® 1.68 1.04 76 PE-53811SNL 
LCI-30 78 0.46 16.5 0.8 LM259X-L12 553-1275-5-ND 2.19 1.43 1.09 PE-53812S 
LCI-30 78 0.46 16.5 0.8 LM259X-L12 553-1396-ND® 2.09 1.36 1.04 PE-53812SNL 
LCI-30 39 0.68 9.9 0.3 LM259X-L14 553-1398-ND® 2.08 1.29 95 PE-53814SNL 
LCI-30 26 0.84 6.6 0.2 LM259X-L15 553-1399-ND® 1.92 1.19 87 PE-53815SNL 
LCI-30 17 1.02 6.6 0.1 LM259X-L16 553-1400-ND® 1.95 1.27 97 PE-53816SNL 
LCI-37 375 0.36 75.9 1.3 LM259X-L17 553-1401-ND® 2.09 1.36 1.04 PE-53817SNL 
LCI-37 252 0.44 49.5 0.9 LM259X-L18 553-1281-5-ND 1.88 1.22 94 PE-53818S 
LCI-37 252 0.44 49.5 0.9 LM259X-L18 553-1438-ND® NEW! 1.75 1.13 87 PE-53818SNL 
LCI-37 173 0.54 36.30 0.6 LM259X-L19 553-1282-5-ND 1.80 1.12 82 PE-53819S 
LCI-37 173 0.54 36.30 0.6 LM259X-L19 553-1402-ND® 1.68 1.04 76 PE-53819SNL 
1 LCI-37 115 0.67 29.7 0.4 LM259X-L20 553-1403-ND® 2.33 1.52 1.16 PE-53820SNL 
LCI-37 78 0.82 23.1 0.3 LM259X-L21 553-1284-5-ND 2.05 1.34 1.03 PE-53821S 
LCI-37 78 0.82 23.1 0.3 LM259X-L21 553-1404-ND® 1.95 1.27 97 PE-53821SNL 
LCI-37 54 1.0 16.5 0.2 LM259X-L22 553-1405-ND@ 1.95 1.27 97 PE-53822SNL 
LCI-37 38 1.2 13.2 0.1 LM259X-L23 553-1406-ND® 1.95 1.27 97 PE-53823SNL 
LCI-37 26 1.48 9.9) 0.1 LM259X-L24 553-1287-5-ND 1.91 1.25 -96 PE-53824S 
LCI-37 26 1.48 9.9 0.1 LM259X-L24 553-1407-ND® 2.08 1.29 95 PE-53824SNL 
LCI-37 18 1.81 9.9 0.06 LM259X-L25 553-1408-ND® 1.95 1.27 97 PE-53825SNL 
LCI-44 377 0.68 75.9 1.0 LM259X-L26 553-1409-ND@ 1.95 1.27 97 PE-53826SNL 
LCI-44 248 0.83 72.6 0.6 LM259X-L27 553-1410-ND® 1.95 1.27 97 PE-53827SNL 
LCI-44 168 1.02 56.1 0.4 LM259X-L28 553-1291-5-ND 2.09 1.36 1.04 PE-53828S 
LCI-44 168 1.02 56.1 0.4 LM259X-L28 553-1411-ND@ 1.95 1.27 97 PE-53828SNL 
LCI-44 112 1.26 42.9 0.3 LM259X-L29 553-1412-ND® 1.91 1.25 .96 PE-53829SNL 
LCI-44 ies 1.54 33 0.2 LM259X-L30 553-1413-ND@ 2.08 1.29 95 PE-53830SNL 
LCI-44 53 1.87 26.4 0.13 LM259X-L31 553-1414-ND® 2.08 1.29 .95 PE-53831SNL 
LCI-44 37 2.24 19.8 0.1 LM259X-L32 553-1415-ND® 1.95 1.27 97 PE-53932SNL 
LCI-44 24 2.74 16.5 0.07 LM259X-L33 553-1416-ND® 1.95 1.27 97 PE-53933SNL 
LCI-44 17 3.0 13.2 0.05 LM259X-L34 553-1297-5-ND 1.91 1.25 -96 PE-53934S 
LCI-44 17 3.0 13.2 0.05 LM259X-L34 553-1417-ND@ 2.08 1.29 95 PE-53934SNL 
HCI-68 250 1.5 72.6 0.23 LM259X-L35 553-1298-5-ND 2.30 1.50 1.15 PE-53935S, 
HCI-68 250 1.5 72.6 0.23 LM259X-L35 553-1418-ND® 2.30 1.50 1.15 PE-53935SNL 
HCI-68 168 1.81 75.9 0.18 LM259X-L36 553-1419-ND® 2.71 1.77 1.35 PE-54036SNL 
2 HCI-68 114 2.22 62.7 0.1 LM259X-L37 553-1420-ND® 2.40 1.56 1.20 PE-54037SNL 
HCI-68 77 2.7 52.8 0.09 LM259X-L38 553-1301-5-ND 2.45 1.59 1.22 PE-54038S 
HCI-68 77 27 52.8 0.09 LM259X-L38 553-1421-ND® 2.30 1.50 1.15 PE-54038SNL 
HCI-68 38 3.0 29.7 0.05 LM259X-L40 553-1303-5-ND 2.26 1.47 1.13 PE-54040S 
HCI-68 38 3.0 29:7 0.05 LM259X-L40 553-1423-ND® 2.12 1.38 1.06 PE-54040SNL 
1 LCI-50 25 3.0 19.8 0.04 LM259X-L41 553-1424-ND@ 1.92 1.19 87 PE-54041SNL 
2 HCI-68 77 3.0 59.4 0.08 LM259X-L44 553-1305-5-ND 2.47 1.61 1.23 PE-54044S 
HCI-68 nas 3.0 59.4 0.08 LM259X-L44 553-1425-ND® 2.37 1.54 1.18 PE-54044SNL 
* ETop rated at 150kHz. RoHS Compliant 
260kHz Inductors 
Inductance Rated ETop DCR National 
Package Nominal Current Maximum Nominal Reference Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. Type (UH) +20% (IDC) (V-pSec)$ (Q) No. Part No. 1 10 100 Part No. 
KlipMount™ 
KM-3.0 22.8 4.9 23.3 036 LM267X-L41 553-1117-ND 3.10 2.02 1.54 PO841NL 
KM-1.1 10.2 4.3 10 026 LM267X-L45 553-1118-ND 1.55 -96 71 PO845NL 
KM-2.1 14.8 5.0 17 023 LM267X-L46 553-1119-ND 2.00 1.24 91 PO846NL 
3 KM-2.0 10 5.0 13 025 LM267X-L47 553-1120-ND 1.76 1.09 80 PO847NL 
KM-4.0 50 5.0 40 .050 LM267X-L48 553-1121-ND 3.03 1.97 1.51 PO848NL 
KM-4.0 33 5.0 36 047 LM267X-L49 553-1122-ND 3.13 2.04 1.56 PO849NL 
KM-3.0 23 5.0 24 026 LM267X-L50 553-1123-ND 3.13 2.04 1.56 PO850NL 
Surface Mount 
2 HCI-68 22.8 4.9 23.3 036 LM267X-L41 553-1124-ND 2.26 1.47 1.13 P0841SNL 
LCI-44 10 4.3 10 050 LM267X-L45 553-1125-5-ND 1.72 1.07 18 PO845SNL 
1 LCI-50 15 5.0 17 .027 LM267X-L46 553-1126-5-ND 1.88 aA? 85 PO846SNL 
LCI-50 11 5.0 13 025 LM267X-L47 553-1127-5-ND 247 1.34 98 P0847SNL 
52 5.0 40 025 LM267X-L48 553-1128-ND 3.51 2.29 1.75 PO848SNL 
2 Big Foot 36 5.0 36 019 LM267X-L49 553-1129-ND 3.62 2.35 1.80 PO849SNL 
24.7 5.0 24 013 LM267X-L50 553-1130-ND 3.48 2.26 1.73 PO850SNL 


F ETop rated at 260kHz. Note: Simple Switcher is a trademark of National Semiconductor. 
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=== Pulse SMT Power Inductor Toroid SLIC Series 


A TECHNITROL COMPANY 


Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 130°C » Current Ratings: up to 23.8 ADC * Frequency Range: up to 1MHz 


Dimensions — Inch (mm) 


Package A Package x Dimensions ~ Inch (om) 
ae fas (it oF} uote) ere faa Package Dimensions <:inch (mim) HCI-37_| .620 (15.75) | 605 (15.37) | .370 (9.40) 
nay |fs 35) |. any | ; A e c HCI-44 | .670 (17.02) | .670 (17.02) | .390 (9.91) 
LCI-37 | 565 (14.35) | .570 (14.48) | .360 (9.14) Lecraa | 590 (14-99) | 715 (18.16) | 500 O51) 
LCI-44 | .600 (15.24) | .620 (15.75) | .390 (9.91) : Z 7 : : : HCI-50 | .740 (18.80) | .740 (18.80) | .390 (9.91) 
LCI-50_ | .670 (17.02) | .700 (17.78) | .390 (9.91) HCI-68 | .940 (23.88) | .940 (23.88) | .390 (9.91) 
Inductance @ Irated | Irated | Inductance @ 0 Apc DCR (mQ) Reference ET Package Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. (uH) (A) (uH) Typical | Maximum | (Volt-uSec) Type Part No. i 10 100 Part No. 
Low Current Inductors - LCI Type 
1.01 3.4 i Fal} 9.35 abl 0.53 LCI-20 553-1131-ND 1.35 84 61 PE-53630 
1.01 3.4 sll 9.35 an} 0.53 LCI-20 553-1434-ND@ NEW! 1.13 70 53 PE-53630NL. 
2.5 8.0 3.8 7.055 8.3 1.77 LCI-37 553-1383-ND® 1.55 .96 71 PE-53661NL. 
3.8 4.8 5.2 14.705 17.3 1.76 LCI-30 553-1436-NDt@ NEW! 1.00 63 AT PE-53650NL. 
5.1 5.4 75 15.045 17.7 2.51 LCI-37 553-1380-ND® 1.59 .99 73 PE-53651NL. 
9.0 5.5 14 25.0 28 4.06 LCI-44 553-1381-ND® 1.49 87 60 PE-53652NL. 
9.3 12. 16 15.895 18.7 4.9 LCI-50 553-1384-ND@ 1.47 91 67 PE-53663NL 
9.4 2.8 12.3 36.89 43.4 2.70 LCI-30 553-1139-ND 1.39 86 63 PE-53631 
9.4 2.8 12.3 36.89 43.4 2.70 LCI-30 553-1435-ND® NEW! at? 72 54 PE-53631NL. 
Fi 16.1 5.1 25.9 27.2 32 6.27 LCI-50 553-1382-ND® 1.47 91 67 PE-53653NL. 
16.2 2.7 21.9 63.0 72 4.29 LCI-37 553-1377-ND® 1.51 94 69 PE-53632NL 
29.1 2.7 40.5 85.0 100 6.90 LCl-44 553-1378-ND® 1.43 89 65 PE-53633NL 
29.7 1.4 35.3 141.1 166 4.60 LCI-30 553-1371-ND® 1.44 84 58 PE-53602NL 
50 2.6 72.9 113.05 133 10.5 LCI-50 553-1379-ND® 1.59 .99 73 PE-53634NL 
58.1 1.3 73 246.5 290 7.83 LCI-37 553-1372-ND® 1.64 1.01 74 PE-53604NL. 
114 0.94 167 365 405 10.0 LCI-30 553-1433-ND@ NEW! 1.22 77 58 PE-53606NL. 
192 0.90 292 476 560 15.7 LCI-37 553-1373-ND® 1.80 1.112 82 PE-53608NL. 
383 0.72 672 732.7 862 23.5 LCI-37 553-1374-ND® 1.55 .96 71 PE-53611NL. 
645 0.74 1134 1062.5 1250 36.5 LCl-44 553-1375-ND® 1.31 81 60 PE-53613NL. 
1070 0.71 1950 1445 1700 54.4 LCI-50 553-1376-ND® 1.59 -99 73 PE-53614NL 
Low Current Coupled Inductors - LCCI Type 
2 21.9 2.7 39.5 72.4 90.5 6.90 LCCI-44 553-1153-ND 1.88 1.22 94 PE-53718 
High Current Inductors - HCI Type 
0.81 14.3 1.25 2.125 2.5 1.035 HCI-37 553-1155-ND 1.84 1.14 84 PE-53690 
1.32 11.5 2.1 3.4 4.0 1.33 HCI-37 553-1385-ND® 1.72 1.07 .78 PE-53680NL. 
1.68 13.9 2.8 3.06 3.6 1.83 HCI-44, 553-1388-NDt@ 1.64 1.01 74 PE-53691NL. 
3 2.5 11.4 4.2 4.59 5.4 2.23 HCI-44. 553-1386-ND® 1.64 1.01 74 PE-53681NL 
3.5 12.4 6.5 5.61 6.6 3.10 HCI-50 553-1159-NDt 2.00 1.24 91 PE-53692 
3.5 12.4 6.5 5.61 6.6 3.10 HCI-50 553-1437-NDt@ NEW! 1.69 1.09 83 PE-53692NL. 
5.2 15.4 10.5 5.27 6.2 5.21 HCI-68 553-1389-NDt@ 2.29 1.42 1.04 PE-53700NL 
9.4 10.9 17.6 10.455 12.3 6.84 HCI-68 553-1387-ND® 2.04 1.27 93 PE-53683NL 


t Dimension “C” is .400” (10.16mm) for the marked models because of heavier wire gauge. 
Note: Electrical Specification tested at 25°C. Reference values are for an inductor with a 55°C temperature rise. 
@ RoHS Compliant 


Telecommunication Transformers T1/E1 and T3/E3 


Transformers designed for digital and analog telecom applications supporting a wide variety of leading transceiver IC manufacturers. Specifications: * Standard Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Extended 
Temperature: -40°C ~ 85°C * Agency Approvals: UL1459 / UL1950, EN60950 per BABT * Isolation Voltage: 1500Vrms 


Schematic: 


16151411109 


Temperature Turns Ratio B Primary Inductance Primary Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. Schematic Rating Primary : Secondary (+5%) (mH Minimum) Pins Part No. 1 10 100 Part No. 
T1/E1 Dual Transmit and Receive Transformer 
1CT:1CT / 1CT:2CT 1.2 16-14,6-8 553-1167-ND 3.55 2.31 1.77 PE-68678 
1CT:ACT / 1CT:2CT 1.2 16-14,6-8 553-1445-ND®@ NEW! 3.06 2.04 1.67 PE-68678NL 
A Standard 1CT:1.15CT / 1CT:1.15CT 2 1-3, 6-8 553-1168-ND 3.55 2.31 1.77 PE65870 
1CT:1.41CT / 1CT:1.41CT 1.0 16-14, 11-9 553-1169-ND 3.55 2.31 1.77 PE-68786 
1CT:1.41CT / 1CT:1.41CT 1.0 16-14, 11-9 553-1446-ND@ NEW! 3.06 2.04 1.67 PE-68786NL 
Standard 1CT:2CT / 1CT:2CT 1.2 16-14,6-8 553-1170-ND 3.55 2.31 1.77 PE-65861 
Standard 1CT:2CT / 1CT:2CT 1.2 16-14,6-8 553-1440-ND@ NEW! 3.06 2.04 1.67 PE-65861NL 
A Standard 1CT:2.42CT / 1CT:2.42CT 1.2 1-3, 6-8 553-1171-ND 3.55 2.31 TE T1137 
Standard 1CT:2.42CT / 1CT:2.42CT 1:2 1-3, 6-8 553-1450-ND@ NEW! 3.06 2.04 1.67 T1137NL 
1 Extended 1CT:1CT / 1CT:2CT 1.2 16-14,6-8 553-1172-ND 3.55 2.31 brad T1094 
1CT:1CT / 1CT:2CT 1:2 16-14,6-8 553-1449-ND@ NEW! 3.06 2.04 1.67 T1094NL 
1CT:1CT / 1CT:2.4CT 1.0 9-11, 1-3 553-1451-ND@ NEW! 3.06 2.04 1.67 T1144NL 
A Extended 1CT:1.15CT / 1CT:1.15CT 1.2 1-3, 6-8 553-1174-ND 3.55 2.31 1.77 T1093 
1CT:1.15CT / 1CT:1.15CT 1.2 1-3, 6-8 553-1448-ND@ NEW! 3.06 2.04 1.67 T1093NL 
1CT:1.41CT / 1CT:1.41CT 1.0 16-14, 11-9 553-1175-ND 3.55 2.31 1.77 T1095 
A 1CT:2CT / 1CT:2CT 1.2 16-14,6-8 553-1177-ND 3.55 2.31 1.77 T1090 
A 1CT:2CT / 1CT:2CT 1.2 16-14,6-8 553-1447-ND@ NEW! 3.06 2.04 1.67 T1090NL 
A Extended 1CT:2.42CT / 1CT:2.42CT 1.2 1-3, 6-8 553-1178-ND 3.55 2.31 1.77 1X1287 
B 1CT:2CT / 1:1.36CT 1.2 16-14,6-8 553-1176-ND 3.55 2.31 VE T1091 
T3/E3 Single Transmit and Receive Transformer 
Standard 11# 040 4-6 553-1179-ND 3.96 2.71 2.16 PE-65967 
c Standard 11# 040 4-6 553-1441-ND@ NEW! 3.83 2.64 2.16 PE-65967NL 
Extended 1i1# -100 1-3 553-1181-ND 4.23 2.90 2.31 T3001 
2 Extended 11# -100 1-3 553-1452-ND@ NEW! 4.09 2.82 2.30 T3001NL 
Standard 1:2CT# 019 4-6 553-1180-ND 3.96 2.71 2.16 PE-65968 
D Standard 1:2CT# 019 4-6 553-1442-ND@ NEW! 3.83 2.64 2.16 PE-65968NL 
Extended 1:2CT# 040 4-6 553-1182-ND 4.23 2.90 2.31 T3002 
Extended 1:2CT# -040 4-6 553-1453-ND@ NEW! 4.09 2.82 2.30 T3002NL 
# Primary : Secondary Tolerance is +2% @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1330 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


_——_ ® 
=== Pulse LAN Discrete Modules 


A TECHNITROL COMPANY 


Pulse offers the most comprehensive line of discrete LAN 
magnetics modules available to the OEM worldwide. With 
technological advancements such as patented InterLock 
Base construction. Modules for 10/100/1000BASE- 
TX (Gigabit), 10/100BASE-TX, 10BASE-T, and ATM 
applications are optimized for all major LAN transceivers. 
All modules provide electrical circuit isolation that meets 


signal integrity needed for the most demanding 
applications. 10BASE-T modules have various levels of 
filtering for use with each referenced IC. 10/100BASE- 
TX and Gigabit modules provide “tuned” common mode 
noise attenuation best matched to the transceiver being 


considered. 


Operating Temperature: 0°C ~ 70°C (unless otherwise 


applicable IEEE and ANSI standards, while maintaining noted) 
Number Package 
of Turns LxWxH** Digi-Key Price Each Pulse 
Ports Ratio Configuration* Style** Inches (mm) - Maximum Part No. 1 10 100 Part No. 
Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T 
1CT:1CT T,Cc 24-PIN SOIC 690 x .630 x .225 (17.53 x 16 x 5.71) 553-1189-ND 7.58 5.55 4.59 H5004 
1CT:1CT T,Cc 24-PIN SOIC 690 x .630 x .225 (17.53 x 16 x 5.71) 553-1430-ND@ NEW! 6.63 4.77 3.98 H5004NL 
1CT:1CT TC 24-PIN SOIC 690 x .630 x .225 (17.53 x 16 x 5.71) 553-1343-ND§@ 7.45 5.45 4.52 HX5004NL 
1 1CT:1 T,C,S 24-PIN SOIC 690 x .630 x .225 (17.53 x 16 x 5.71) 553-1334-ND® 5.85 4.01 3.19 H5007NL 
1CT:1CT T,C,S 24-PIN SMD 537 x .740 x .225 (13.64 x 18.80 x 5.71) | 553-1335-ND@ 9.30 6.37 5.07 H5008NL 
1CT:1 T,C,S 24-PIN SMD .537 x .740 x .225 (13.64 x 18.80 x 5.71) | 553-1193-ND§ 8.89 6.51 5.39 HX5008 
1CT:1 T,C,S 24-PIN SMD 537 x .740 x .225 (13.64 x 18.80 x 5.71) | 553-1344-ND§@ 8.13 5.95 4.93 HX5008NL 
1CT:1CT T,C,S 48-PIN SMD 1.095 x .600 x .285 (27.81 x 15.24 x 7.24) | 553-1336-ND0® 12.37 9.05 7.50 H5012NL 
1CT:1CT T,C 48-PIN SMD 1.095 x .600 x .285 (27.81 x 15.24 x 7.24) | 553-1337-ND0® 10.73 7.85 6.51 H5014NL 
2 1CT:1CT T,C 48-PIN SMD 1.095 x .600 x .285 (27.81 x 15.24 x 7.24) | 553-1196-ND§0 12.93 9.46 7.84 HXx5014 
1CT:1CT T,C 48-PIN SMD _ | 1.095 x .600 x .285 (27.81 x 15.24 x 7.24) | 553-1431-ND§0@ NEW! 10.40 8.00 6.70 HX5014NL 
1CT:1CT T,C 50-PIN SMD 1.100 x .430 x .340 (27.94 x 10.92 x 8.64) | 553-1338-ND0® 11.74 8.59 7.12 H5020NL 
1CT:1CT T,C 50-PIN SMD 1.100 x .430 x .340 (27.94 x 10.92 x 8.64) | 553-1432-ND§)@ NEW! 10.40 8.00 6.70 HX5020NL 
Number Package 
of Turns Configuration* LxWxH** Digi-Key Price Each Pulse 
Ports Ratio T™ RX Style** Inches (mm) - Maximum Part No. 1 10 100 Part No. 
Fast Ethernet 10/100BASE-TX 
1CT:1CT T,C C,T 16-PIN SOIC -560 x .670 x .082 (14.22 x 17.02 x 2.08) | 553-1314-ND@ 4.80 3.29 2.62 HOOOONL 
1CT:1CT T,C C,T 16-PIN SOIC. -500 x .380 x .084 (12.7 x 9.65 x 2.13) 553-1200-ND 5.10 3.49 2.78 HO0019 
1CT:1CT T,C CT 16-PIN SOIC -500 x .380 x .084 (12.7 x 9.65 x 2.13) 553-1315-ND® 4.95 3.39 2.70 HOO19NL 
1CT:1CT T.C,S C,T 12-PIN SOIC. -465 x .450 x .085 (11.81 x 11.43 x 2.16) | 553-1316-ND® 5.46 3.74 2.98 HO022NL 
1CT:1CT T.C,S C,T 16-PIN SMT 1.00 x .505 x .245 (25.4 x 12.83 x 6.22) 553-1317-ND® 3.87 2.65 2.11 H1012NL 
1CT:1CT T,C T.C 16-PIN SOIC -500 x .370 x .235 (12.7 x 9.4 x 5.97) 553-1323-ND® 3.48 2.39 1.90 H1102NL 
1CT:1CT T.C,S CT 12-PINSMD | .583 X .580 X .192 (14.81 X 14.73 X 4.88) | 553-1324-ND® 3.57 2.45 1.95 H1112NL 
1 1CT:1CT T,C T.C 16-PIN SOIC. -500 x .380 x .236 (12.7 x 9.65 x 5.99) 553-1205-ND 3.83 2.49 1.91 H1260 
1CT:1CT T,C T.C 16-PIN SOIC -500 x .380 x .236 (12.7 x 9.65 x 5.99) 553-1328-ND® 3.48 2.26 1.73 H1260NL 
1CT:1CT T.C,S CT 24-PIN SOIC -690 x .630 x .225 (17.53 x 16.00 x 5.71) | 553-1206-ND 3.65 2.38 1.82 H1267 
1CT:1CT T.C,S CT 24-PIN SOIC -690 x .630 x .225 (17.53 x 16.00 x 5.71) | 553-1429-ND@ NEW! 3.15 2.10 1.72 H1267NL 
1CT:1CT T.C,S CT 16-PIN SMT 1.00 x .505 x .245 (25.4 x 12.83 x 6.22) 553-1339-ND§@ 6.18 4.23 3.37 HX1148NL 
1CT:1CT T.C T.C 16-PIN SOIC -500 x .380 x .235 (12.7 x 9.65 x 5.97) 553-1340-ND§@ 4.21 2.74 2.10 HX1188NL 
1CT:1CT CT CT 16-PIN SOIC -500 x .380 x .235 (12.7 x 9.65 x 5.97) 553-1209-ND§ 4.00 2.60 1.99 HX1198 
1CT:1CT CT CT 16-PIN SOIC -500 x .380 x .235 (12.7 x 9.65 x 5.97) 553-1341-ND§@ 3.15 2.16 1.72 HX1198NL 
1CT:1CT T,.C,S CT 40-PIN SOIC | 1.125 x .640 x .230 (28.58 x 16.26 x 5.84) | 553-1318-ND® 8.31 5.69 4.53 H1028NL 
2 1CT:1CT T,C C,T 24-PIN SMD -515 x .590 x .145 (13.08 x 14.99 x 3.68) | 553-1326-ND0® 6.30 4.32 3.43 H1174NL 
1CT:1CT T,C T.C 24-PIN SMD -515 x .590 x .145 (13.08 x 14.99 x 3.68) | 553-1329-ND0® 6.00 4.11 3.27 H1270NL 
1CT:1CT T,C C,T 40-PIN SOIC | 1.125 x .630 x .280 (28.58 x 16.00 x 7.11) | 553-1321-ND¢# 8.08 5.91 4.90 H1060NL 
1CT:1CT T,C T.C 40-PIN SOIC | 1.125 x .630 x .230 (28.58 x 16.00 x 5.84) | 553-1220-ND+ 8.08 5.91 4.90 H1164 
4 1CT:1CT T,C T.C 40-PIN SOIC | 1.125 x .630 x .230 (28.58 x 16.00 x 5.84) | 553-1325-ND¢@ 8.08 5.91 4.90 H1164NL 
1CT:1CT T,C T.C 40-PIN SOIC | 1.125 x .630 x .235 (28.58 x 16.00 x 5.97) | 553-1221-ND+ 7.95 5.82 4.82 H1259 
1CT:1CT T,C T.C 40-PIN SOIC | 1.125 x .630 x .230 (28.58 x 16.00 x 5.84) | 553-1222-ND§4 8.89 6.51 5.39 HX1234 
1CT:1CT T,C T.C 40-PIN SOIC | 1.125 x .630 x .230 (28.58 x 16.00 x 5.84) | 553-1342-ND§+@ 8.61 6.30 5.22 HX1234NL 
10BASE.T Filter Modules 
1CT:1CT F,T,C F,T,C 16-PIN SMT -920 x .500 x .230 (23.37 x 12.7 x 5.84) 553-1223-ND 7.14 4.89 3.89 PE-68026 
1CT:1CT F,T,C FT 16-PIN THT 1.005 x .405 x .338 (25.53 x 10.29 x 8.59) | 553-1224-ND 4.41 3.02 2.41 FL1012 
1 1CT:1CT F,T,C FT 16-PIN THT. 1.005 x .405 x .338 (25.53 x 10.29 x 8.59) | 553-1428-ND@ NEW! 3.97 2.74 2.24 FL1012NL 
1CT:1CT F,T,C F,TC 10-PIN SIL -900 x .210 x .450 (22.86 x 5.33 x 11.43) | 553-1225-ND 4.98 3.41 2.72 PE-68017S 
1CT:1CT F,T,C F,TC 10-PIN SIL -900 x .210 x .450 (22.86 x 5.33 x 11.43) | 553-1444-ND® NEW! 4.37 3.05 2.50 PE-68017SNL 
10BASE.T Transformer/Choke Modules 
1 1CT:1CT:2CT T,C T.C 16-PIN SOIC -457 x .375 x .233 (11.61 x 9.53 x 5.92) 553-1226-ND 3.36 2.30 1.83 ST4202T 
VoIP (Voice over Internet Protocol) Transformer Modules 
1CT:1CT T.C,S CT 24-PIN SMD -510 x .740 x .280 (12.95 x 18.8 x 7.11) 553-1228-ND 6.30 4.32 3.43 H2005A 
1CT:1CT T.C,S CT 24-PIN SMD .510 x .740 x .280 (12.95 x 18.8 x 7.11) 553-1330-ND® 6.00 4.11 3.27 H2005ANL 
2 1CT:1CT T.C,S MM 24-PIN SMD 537 x .590 x .245 (13.64 x 14.99 x 6.22) | 553-1229-ND 5.55 3.80 3.03 H2008 
1CT:1CT T.C,S T 24-PIN SMD -537 x .590 x .245 (13.64 x 14.99 x 6.22) | 553-1331-ND® 5.31 3.64 2.90 H2008NL 
1CT:1CT T.C,S T.C,S 24-PIN SMD 518 X .732 x .241 (13.16 x 18.59 x 6.12) | 553-1230-ND 7.50 5.25 4.10 H2009 
1CT:1CT T.C,S T.C,S 24-PIN SMD 518 X .732 x .241 (13.16 x 18.59 x 6.12) | 553-1332-ND@ 7.20 4.93 3.92 H2009NL 
1 1CT:1CT T,C T.C 16-PIN SOIC -500 x .370 x .235 (12.7 x 9.4 x 5.97) 553-1333-ND® 5.16 3.54 2.81 H2019NL 
AUI Ethernet Transformer 
_ WW _ = 16-PIN SOIC -500 x .370 x .200 (12.7 x 9.4 x 5.08) 553-1232-ND 2.16 1.41 1.08 PE-65728 
Ww = = 16-PIN SOIC -500 x .370 x .200 (12.7 x 9.4 x 5.08) 553-1439-ND®@ NEW! 2.04 1.32 1.04 PE-65728NL 
Number Package 
of Inductance DC Resistance LxWxH** Digi-Key Price Each Pulse 
Lines (uH) Minimum (Q) Maximum Style** Inches (mm) - Maximum Part No. i 10 100 Part No. 
LAN Common Mode Chokes 
68 0.20 8-PIN SOIC -230 x .360 x .215 (5.84 x 9.14 x 5.46) 553-1233-ND 2.09 1.36 1.04 23Z104SM 
68 0.20 8-PIN SOIC -230 x .360 x .215 (5.84 x 9.14 x 5.46) 553-1427-ND® NEW! 1.90 1.24 97 23Z104SMNL 
4 100 0.60 8-PIN SMT -475 x .600 x .340 (12.06 x 15.24 x 8.64) | 553-1234-ND 3.06 2.10 1.67 PE-67540 
100 0.60 8-PIN SMT -475 x .600 x .340 (12.06 x 15.24 x 8.64) | 553-1443-ND® NEW! 2.94 1.96 1.60 PE-67540NL 
140 0.60 8-PIN DIP -500 x .500 x .375 (12.7 x 12.7 x 9.52) 553-1235-ND 3.06 1.99 1.53 PE-67539 


*F = Filter, T = Transformer, C = Chokes, S = Shunt Inductor 
** SOIC = 50 mil pitch leads, SMT = 100 mil pitch leads (Surface Mount), THT = Through Hole, DIP = Dual In-Package (Through Hole), SIL = Single In-Line (Through Hole), SMD = Varying lead pitch (Surface Mount) 
*** Lx W x H = Width is measured on surface mount parts pin-tip to pin-tip (height includes wash area) 
§ Suitable for industrial temperature applications, -40°C ~ 85°C 


% .039” (0.99mm) pitch leads 
+ Each has a different pinout for optimization in layout with various IC Manufacturers 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TECHNOLOGY Transformers and Inductors 
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* Dimensions shown in[ ] are for part number 470-1011-ND 
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Schematic Information 

Primary Secondary Digi-Key Price Each Newava 
Fig. | Description (applications and notes) Inductance | Start |CTap| Finish | Start CTap | Finish Part No. u 10 50 100 500 | Part No. 
1 Transformer for Maxim 250/251; 5V to 5V @ 50ma 2.5mH al — 3 4 —_ 6 470-1001-ND 10.36 7.13 4.15 3.97 3.50 | S22601 
2 Transformer for Maxim 250/251; For RS232 Isolation 2mH 1 2 3 4 5 6 470-1002-ND 9.20 6.33 3.68 3.52 3.11 | S22100 
Isolation for Digital Audio; Crystal CS8401/2/11/12 225uH 1 = 2 3 = 4 470-1003-ND 9.20 6.33 3.68 3.52 3.11 | S22083 

3 | Digital Audio, SMD;Transformer 225uH 1 = 4 5 = 8 470-1000-ND 8.96 6.16 3.48 3.03 2.69 | S37211 
Isolation for Digital Audio: Crystal CS8401/2/11/12 225yH 1 = 3 4 = 6 470-1004-ND 8.36 5.75 3.35 3.20 2.83 | S22160 
Transformer for Maxim 250/251; RS232 Isolation 2mH 3 2 1 6 5 4 470-1005-ND 8.36 5.75 3.35 3.20 2.83 | S22230 

4 | Isolation for Digital Audio, Shielded, Crystal CS8401/2/11/12 225uH 1 = 3 4 = 6 470-1006-ND 8.60 5.92 3.44 3.29 2.91 | S22133 

Digital Audio, Shielded, 70-110 ohm, Crystal 8401, 

8402, 8411 and 8412 225uH 1 _ 3 4 = 6 470-1007-ND 8.60 5.92 3.44 3.29 2.91 | S22523 
Inductor, 3.6A 33H 1-5 = 6-10 = = = 470-1009-ND 9.20 6.33 3.68 3.52 3.11 | S34568 
Inductor DCR 0.15 ohms, 0.63A 150uH 1-4 = 5-8 _ = = 470-1010-ND 8.96 6.16 3.59 3.43 3.03 | S34547 
Inductor DCR 0.04 ohms, 3.7A 47uH 1-4 = 5-8 = = = 470-1011-ND 9.44 6.49 3.78 3.62 3.19 | S34567 
Inductor DCR 0.300 ohms SMD, 0.45A 150uH 1 = 6 = = = 470-1012-ND 9.20 6.33 3.68 3.52 3.11 | S34582 
Inductor DCR 0.150 ohms SMD, 0.63A 150uH 1-4 = 5-8 = = = 470-1013-ND 8.96 6.16 3.59 3.43 3.03 | S34591 
1A Inductor, Buck for LM257x 330yH 1 = 3 4 = 6 470-1018-ND 11.88 8.17 4.76 4.55 4.01 | S34042 
3A Inductor, Buck for LM257x 150uH 1 = 3 4 = 6 470-1008-ND 12.12 8.34 4.85 4.64 4.10 | S34045 
0.9A Inductor, Buck for LM257x 1000yH t = 3 4 = 6 470-1014-ND 13.00 8.94 5.20 4.98 4.39 | S34050 

10 | 3.25A Inductor, for LM259x 68yuH 1 = 4 5 = 8 470-1017-ND 9.44 6.49 3.78 3.62 3.19 | S34566 
4 2.25A Inductor, SMD for LM259x 47uH 6 1 2 3 4 5 470-1016-ND 9.20 6.33 3.68 3.52 3.11 | S34603 
1.5A Inductor, SMD for LM259x 100yH 1-5 = 6-10 = = = 470-1019-ND 9.20 6.33 3.68 3.52 3.11 | S34601 


A 2.1 Ref. Recommended 
= . a t PCB Layout 
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— Power Inductors Ma i ! id 
— 44 
EPCOS hl 7104-1 
eee te Bae Hated oy noe Inductance Isat Rmax Height (h) Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel | Epcos 
Low. Profile and Smallest Possible Foot int (aH) (A) eng) (ein) Earns i uo pol RatuNe: Qty. | Pricing | Part No. 
+ Suitable for pick-and-place processes 7 0.50 30 11 4.95 495-1866-1-ND 3.38 3.07 2.77 | 495-1866-2-ND | 750 | 1249.50] B82559A0501A013 
: ; ; 0.95 25 14 5.95 495-1867-1-ND 3.38 3.07 2.77 | 495-1867-2-ND | 550 | 916.30] B82559A0951A013 
Construction: * Ferrite Core _* Magnetically 14 20 22 4.95 495-1860-1-ND 3.38 3.07 ~—-2.77 | 495-1860-2-ND | 750 | 1249.50] B82559A0112A013 
Shielded * Winding: Enamel Copper Flat 1.4 22 1.8 5.95 495-1861-1-ND 3.38 3.07 2.77 | 495-1861-2-ND | 550 916.30 | B82559A0142A013 
Wire * Self-Leaded Construction Under Body 22 15 42 4.95 495-1862-1-ND 3.38 3.07 2.77 | 495-1862-2-ND | 750 | 1249.50] B82559A0222A013 
Termination 2.4 16.5 3.2 5.95 495-1863-1-ND 3.38 3.07 2.77 | 495-1863-2-ND | 550 | 916.30] B82559A0242A013 
i f 3.0 13 5.1 4.95 495-1864-1-ND 3.38 3.07 _—2.77 | 495-1864-2-ND | 750 | 1249.50] B8255940302A013 
G | Technical Data: » Induct: 
Taersnie ose ‘Operating Temparatiire: 3.9 12 6.0 5.95 495-1865-1-ND 3.38 3.07 _ 2.77 |495-1865-2-ND | 550 | 916.30| B82559A0392A013 
-40°C ~ 130°C Power Inductor Kit (2 of each part number listed above) 495-1686-ND 61.50 _ — = = — | B82559x1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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A 
2 NEW! Surface Mount Inductors 


EPCOS 


Features: B82496C Series: * High resonance frequency * Free of polarization effect * Close inductance tolerance * High mechanical stability B82498F Series: * High resonance frequency * Suitable for reflow (IR and vapor phase) and wave 
soldering B82422A Series: » Very wide temperature range (up to 145°C) * High Q factor * High resonance frequency B82422H Series: * Very high current handling capability * Suitable for reflow soldering » Qualified to AEC-Q200 B82422T Series: 
«High Q factor * High resonance frequency * High inductance value B82432T Series: * High current handling capability * Suitable for reflow (IR and vapor phase) and wave soldering B82442A Series: * High current handling capability * High 
inductance rating »* Suitable for reflow (IR and vapor phase) and wave soldering B82442H Series: * Very high current handling capability * High inductance value * Suitable for reflow (IR and vapor phase) and wave soldering B82467, B82468, 
B82469, B82470 Series: * Low profile * High rated current *Low DC resistance B82462 Series: * Wide temperature range * High rated current * Low DC resistance B82476 Series: * Very high rated current * Low DC resistance * Suitable for 
reflow soldering B82464G/A Series: * Wide temperature range * Very high rated current * Low DC resistance * Suitable for reflow soldering B82477 Series: * Wide temperature range * Very high rated current * Low DC resistance B82479 Series: 
Very high rated current * Low DC resistance ¢ Suitable for reflow soldering 


DC Res. | Current Cut Tape 
Inductance | Inductance Max. Rating | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Epcos 
(uH) Tolerance | Qmin. (Q) (A) Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 1 — B82496C Series — 0603 
0.001 +0.3nH 7 0.02 1.8 495-1826-1-ND -30 2.70 12.02 495-1826-2-ND 4,000 105.00/M B82496C3109A 
0.0015 +0.3nH 8 0.03 1.5 495-1832-1-NDTt -30 2.70 12.02 4,000 105.00/M B82496C3159A 
0.0018 +0.3nH 12 0.033 1.5 495-2028-1-NDt 30 2.70 12.02 4,000 105.00/M B82496C3189A 
0.0022 +0.3nH 14 0.035 1.5 495-1835-1-NDt -30 2.70 12.02 4,000 105.00/M B82496C3229A 
0.0027 +0.3nH 14 0.04 1.4 495-2030-1-NDt 30 2.70 12.02 4,000 105.00/M B82496C3279A 
0.0033 +0.3nH 14 0.06 1.2 495-1837-1-NDt 30 2.70 12.02 4,000 105.00/M B82496C3339A 
0.0039 45% 14 0.065 til 495-2032-1-NDt 32 2.86 12.70 4,000 111.00/M B82496C3399J 
0.0047 +5% 14 0.10 0.8 495-1839-1-NDt 32 2.86 12.70 4,000 111.00/M B82496C3479J 
0.0056 45% 14 0.15 0.7 495-2034-1-NDT 32 2.86 12.70 4,000 111.00/M B82496C3569J 
0.0068 +5% 14 0.15 0.7 495-1841-1-NDT 32 2.86 12.70 4,000 111.00/M B82496C3689J 
0.0082 +5% 14 0.18 0.65 | 495-1843-1-NDT 32 2.86 12.70 4,000 111.00/M B82496C3829J 
0.01 45% 14 0.20 0.60 | 495-1824-1-NDT 32 2.86 12.70 4,000 111.00/M B82496C3100J 
0.012 +5% 14 0.35 0.45 | 495-1827-1-NDt 32 2.86 12.70 4,000 111.00/M B82496C3120J 
0.015 45% 14 0.40 0.42 | 495-1830-1-NDT 32 2.86 12.70 4,000 111.00/M B82496C3150J 
0.018 +5% 14 0.45 0.40 | 495-2026-1-NDT 32 2.86 12.70 4,000 111.00/M B82496C3180J 
0.022 +5% 14 0.50 0.38 | 495-1833-1-NDT 32 2.86 12.70 4,000 111.00/M B82496C3220J 
0.027 +5% 14 0.55 0.36 | 495-2029-1-NDt 32 2.86 12.70 4,000 111.00/M B82496C3270J 
0.033 +5% 14 0.60 0.35 | 495-1836-1-NDT 32 2.86 12.70 4,000 111.00/M B82496C3330J 
0.039 +5% 14 0.80 0.30 | 495-2031-1-NDT 32 2.86 12.70 4,000 111.00/M B82496C3390J 
0.047 +5% 14 0.95 0.27 | 495-1838-1-NDT 32 2.86 12.70 4,000 111.00/M B82496C3470J 
0.056 +5% 14 1.2 0.25 | 495-2033-1-NDT 32 2.86 12.70 4,000 111.00/M B82496C3560J 
0.068 +5% 14 1.3 0.23 | 495-1840-1-NDT 32 2.86 12.70 495-1840-2-ND 4,000 111.00/M B82496C3680J 
0.082 45% 14 1.5 0.22 | 495-1842-1-NDT 32 2.86 12.70 495-1842-2-ND 4,000 111.00/M B82496C3820J 
0.1 45% 14 1.8 0.20 | 495-1825-1-NDt 32 2.86 12.70 4,000 111.00/M B82496C3101J 
0.12 +5% 5 3.0 0.16 | 495-1828-1-ND 32 2.86 12.70 4,000 111.00/M B82496C3121J 
0.15 +5% 5 5.0 0.13 | 495-1831-1-ND 32 2.86 12.70 4,000 111.00/M B82496C3151J 
0.18 +5% 4 6.0 0.12 | 495-2027-1-ND 32 2.86 12.70 4,000 111.00/M B82496C3181J 
0.22 +5% 4 7.0 0.11 495-1834-1-NDT 111.00/M B82496C3221J 
+ 495-1684-ND B82496C Series Inductor Kit 15 Each of Values Denoted 
Fig. 2 — B82498F Series — 0805 
0.0027 +10% 50 0.03 1.0 495-2058-1-NDT 58 5.25 23.32 495-2058-2-ND 3,000 204.00/M B82498F3279K 
0.0056 +10% 50 0.04 0.9 495-2113-1-NDT 58 5.25 23.32 495-2113-2-ND 3,000 204.00/M B82498F3569K 
0.0068 +10% 50 0.05 0.8 495-1857-1-NDTt 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3689K 
0.0082 +10% 50 0.09 0.7 495-1859-1-NDT 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3829K 
0.01 +5% 50 0.09 0.7 495-1848-1-NDT 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3100J 
0.012 +5% 50 0.09 0.7 495-2035-1-NDTt 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3120J 
0.015 +5% 50 1.13 0.65 | 495-2036-1-NDt 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3150J 
0.018 45% 60 0.08 0.7 495-2037-1-NDt 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3180J 
0.022 +5% 60 0.08 0.7 495-1850-1-NDt 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3220J 
0.027 +5% 60 0.09 0.7 495-2038-1-NDT 58 5.25 23.32 495-2038-2-ND 3,000 204.00/M B82498F3270J 
0.033 +5% 65 0.11 0.6 495-1852-1-NDT 58 5.25 23.32 495-1852-2-ND 3,000 204.00/M B82498F3330J 
0.039 +5% 65 0.12 0.6 495-2040-1-NDt 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3390J 
0.047 45% 65 0.13 0.6 495-1854-1-NDT 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3470J 
0.056 +5% 60 0.14 0.6 495-2041-1-NDt 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3560J 
0.068 +5% 60 0.18 0.5 495-1856-1-NDT 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3680J 
0.082 +5% 60 0.19 0.5 495-1858-1-NDT 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3820J 
0.1 45% 55 0.28 0.45 | 495-1849-1-NDT 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3101J 
0.12 +5% 50 0.31 0.44 | 495-3433-1-NDT 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3121J 
0.15 +5% 45 0.42 0.40 | 495-3434-1-NDT 58 5.25 23.32 495-3434-2-ND 3,000 204.00/M B82498F3151J 
0.22 +5% 45 0.70 0.32 | 495-1851-1-NDT 58 5.25 23.32 495-1851-2-ND 3,000 204.00/M B82498F3221J 
0.33 +5% 45 1.5 0.22 | 495-1853-1-NDT 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3331J 
0.47 +5% 30 19. 0.19 | 495-1855-1-NDT 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3471J 
0.68 +5% 23 1.7 0.19 | 495-3436-1-NDT 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3681J 
0.82 +5% 23 1.9 0.18 | 495-3435-1-NDT 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3821J 
1.0 +5% 20 0.55 0.24 | 495-1844-1-ND 76 6.88 30.56 3,000 267.00/M B82498F1102J 
2.2 +5% 20 1.6 0.13 | 495-1845-1-ND 76 6.88 30.56 3,000 267.00/M B82498F 1222J 
47 45% 20 3.8 0.09 | 495-1846-1-ND 76 6.88 30.56 3,000 267.00/M B82498F1472J 
6.8 +5% 20 4.7 0.08 | 495-1847-1-ND 267.00/M B82498F 1682J 
t+ 495-1685-ND B82498F Series Inductor Kit 15 Each of Values Denoted 
Fig. 3 — B82422A Series — 1210 
0.0082 +10% 20 0.08 0.8 495-1721-1-ND 34 3.09 13.72 495-1721- 2,000 120.00/M B82422A3829K100 
0.01 +10% 20 0.09 0.75 | 495-1707-1-ND 34 3.09 13.72 495-1707-2-ND 2,000 120.00/M B82422A3100K100 
0.012 +10% 25 0.10 0.7 495-1966-1-ND 34 3.09 13.72 495-1966-2-ND 2,000 120.00/M B82422A3120K100 
0.015 +10% 27 0.12 0.64 | 495-1709-1-NDT 34 3.09 13.72 495-1709-2-ND 2,000 120.00/M B82422A3150K100 
0.022 +10% 30 0.14 0.6 495-1713-1-NDT 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A3220K100 
0.033 +10% 20 0.17 0.54 | 495-1715-1-NDT 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A3330K100 
0.047 +10% 26 0.19 0.51 495-1717-1-NDt 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A3470K100 
0.068 +10% 27 0.21 0.48 | 495-1971-1-NDT 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A3680K100 
0.1 +10% 25 0.26 0.44 | 495-1708-1-NDt 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A3101K100 
0.12 +10% 22 0.32 0.4 495-1967-1-ND 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A3121K100 
0.15 +10% 25 0.33 0.39 | 495-1710-1-NDT 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A3151K100 
0.22 +10% 25 0.64 0.28 | 495-1714-1-NDT 34 3.09 13.72 495-1714-2-ND 2,000 120.00/M B82422A3221K100 
0.27 +10% 20 0.90 0.235 | 495-1968-1-ND 34 3.09 13.72 495-1968-2-ND 2,000 120.00/M B82422A3271K100 
0.33 +10% 22 1.3 0.2 495-1716-1-NDT 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A3331K100 
0.39 +10% 22 1.4 0.19 | 495-1970-1-ND 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A3391K100 
0.47 +10% 22 2.2 0.15 | 495-1718-1-NDT 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A3471K100 
0.68 +10% 22 2.4 0.145 | 495-1972-1-NDt 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A3681K100 
0.82 +10% 22 2.5 0.14 | 495-1720-1-ND 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A3821K100 
1.0 +10% 20 0.34 0.38 | 495-1694-1-NDT 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A1102K100 
15 +10% 20 0.50 0.34 | 495-1697-1-NDt 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A1152K100 
1.8 +10% 25 0.60 0.29 | 495-1963-1-ND 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A1182K100 
2.2 +10% 25 0.75 0.27 | 495-1699-1-NDT 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A1222K100 
3.3 +10% 27 1.2 0.2 495-1701-1-NDTt 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A1332K100 
47 +10% 27 2.2 0.15 | 495-1703-1-NDt 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A1472K100 
5.6 +10% af 2.6 0.14 | 495-1964-1-ND 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A1562K100 
6.8 +10% 27 2.8 0.135 | 495-1705-1-NDt 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A1682K100 
8.2 +10% 27 3.0 0.13 | 495-1965-1-ND 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A1822K100 
10 +10% 27 1.6 0.18 | 495-1695-1-NDt 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A1103K100 
12 +10% 27 1.65 0.175 | 495-1962-1-ND 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A1123K100 
15 +10% ae 1.85 0.165 | 495-1698-1-NDt 34 3.09 13.72 495-1698-2-ND 2,000 120.00/M B82422A1153K100 
22 +10% 27 2.65 0.14 | 495-1700-1-NDT 34 3.09 13.72 495-1700-2-ND 2,000 120.00/M B82422A1223K100 
33 +10% 27 4.5 0.105 | 495-1702-1-NDt 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A1333K100 
47 +10% 27 7.0 0.085 | 495-1704-1-NDT 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A1473K100 
68 +10% 2¢ tab 0.08 | 495-1706-1-NDT 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A1683K100 
100 +10% 27 11.5 0.065 | 495-1696-1-NDT 34 3.09 13.72 495-1696-2-ND 2,000 120.00/M B82422A1104K100 
+ 495-1679-ND B82422A Series Inductor Kit 15 Each of Values Denoted......... 2.2.0 eee eee eee teen ee eect eee teen esses eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee $87.75 
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fr NEW! Surface Mount Inductors (cont) 


EPCOS 
DC Res. | Current Cut Tape 
Inductance | Inductance Max. Rating | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Epcos 
(uH) Tolerance | Qmin. (Q) (A) Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 4 — B82422H Series — 1210 
1.0 +£10% 8 0.10 1.15 | 495-2637-1-ND 56 6.02 22.32 495-2637-2-ND 2,000 195.00/M | B82422H1102K 
1.5 +10% 8 0.14 0.9 495-2640-1-ND 56 5.02 22.32 495-2640-2-ND 2,000 195.00/M B82422H1152K 
2.2 +10% 8 0.16 0.8 495-2643-1-ND 56 5.02 22.32 495-2643-2-ND 2,000 195.00/M | B82422H1222K 
3.3 +10% 8 0.18 0.77 | 495-2646-1-ND 56 5.02 22.32 495-2646-2-ND 2,000 195.00/M B82422H1332K 
4.7 +10% 8 0.25 0.7 495-2649-1-ND 56 5.02 22.32 495-2649-2-ND 2,000 195.00/M | B82422H1472K 
6.8 +10% 8 0.35 0.57 | 495-2652-1-ND 56 5.02 22.32 495-2652-2-ND 2,000 195.00/M B82422H1682K 
10 +10% 12 0.46 0.5 495-2638-1-ND 56 5.02 22.32 495-2638-2-ND 2,000 195.00/M B82422H1103K 
15 +10% 12 0.72 0.39 | 495-2641-1-ND 56 5.02 22.32 2,000 195.00/M | B82422H1153K 
22 +10% 12 1.0 0.33 | 495-2644-1-ND 56 5.02 22.32 495-2644-2-ND 2,000 195.00/M B82422H1223K 
33 +10% 15 1.4 0.28 | 495-2647-1-ND 56 5.02 22.32 495-2647-2-ND 2,000 195.00/M | B82422H1333K 
47 +10% 15 2.1 0.23 | 495-2650-1-ND 56 5.02 22.32 495-2650-2-ND 2,000 195.00/M B82422H1473K 
68 +10% 15 3.4 0.18 | 495-2653-1-ND 56 5.02 22.32 2,000 195.00/M | B82422H1683K 
100 +10% 20 48 0.15 | 495-2639-1-ND 56 5.02 22.32 2,000 195.00/M B82422H1104K 
150 +10% 20 75 0.12 | 495-2642-1-ND 56 5.02 22.32 2,000 195.00/M B82422H1154K 
220 +10% 20 10.9 0.1 495-2645-1-ND 56 5.02 22.32 2,000 195.00/M B82422H1224K 
330 +10% 20 13 0.09 | 495-2648-1-ND 56 5.02 22.32 2,000 195.00/M | B82422H1334K 
470 +10% 20 20 0.076 | 495-2651-1-ND 56 5.02 22.32 2,000 195.00/M B82422H1474K 
680 +10% 20 31 0.061 | 495-2654-1-ND 56 5.02 22.32 495-2654-2-ND 2,000 195.00/M | B82422H1684K 
Fig. 5 — B82422T Series — 1210 
3.3 +10% 30 1.2 0.26 | 495-2656-1-ND 29 2.64 = 11.74 495-2656-2-ND 2,000 103.00/M | B82422T1332K 
6.8 +10% 27 1.8 0.18 | 495-2657-1-ND 29 2.61 11.74 495-2657-2-ND 2,000 103.00/M B82422T1682K 
15 +10% 27 2.8 0.13 | 495-2655-1-ND 29 2.64 11.74 495-2655-2-ND 2,000 103.00/M | B82422T1153K 
68 +10% 27 9.0 0.06 | 495-2658-1-ND 29 2.64 11.74 495-2658-2-ND 2,000 103.00/M B82422T1683K 
Fig. 6 — B82432T Series — 1812 
1.0 +10% 10 0.08 1.3 495-1753-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1753-2-ND 2,500 225.00/M |] B82432T1102K 
1.5 +10% 10 0.11 1.15 | 495-1975-1-ND 64 5.80 25.76 495-1975-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1152K 
1.8 +10% 10 0.13 1.05 | 495-1978-1-ND 64 5.80 25.76 495-1978-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1182K 
2.2 +10% 10 0.15 1.0 495-1757-1-ND: 59 5.29 23.52 495-1757-2-ND 2,500 206.00/M | B82432T1222K 
3.3 +10% 10 0.19 0.9 495-1760-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1760-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1332K 
3.9 +10% 10 0.20 0.85 | 495-1980-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1980-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1392K 
47 +10% 10 0.22 0.8 495-1763-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1763-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1472K 
6.8 +10% 10 0.30 0.7 495-1766-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1766-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1682K 
8.2 +10% 10 0.33 0.67 | 495-1983-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1983-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1822K 
10 +10% 10 0.35 0.65 | 495-1754-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1754-2-ND 2,500 225.00/M |_B82432T1103K 
15 +10% 10 0.50 0.6 495-1976-1-ND 64 5.80 25.76 495-1976-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1153K 
18 +10% 10 0.60 0.55 | 495-3437-1-ND: 68 6.10 27.12 2,500 237.00/M | B82432T1183K 
22 +10% 10 0.70 0.45 | 495-1758-1-ND: 64 5.80 25.76 2,500 225.00/M | B82432T1223K 
33 +10% 10 1.2 0.4 495-1761-1-ND: 64 5.80 25.76 2,500 225.00/M | B82432T1333K 
39 +10% 10 1.3 0.38 | 495-1981-1-ND: 64 5.80 25.76 2,500 225.00/M | B82432T1393K 
47 +10% 10 1.35 0.35 | 495-1764-1-ND: 64 5.80 25.76 2,500 225.00/M | B82432T1473K 
56 +10% 10 2.0 0.3 495-1982-1-ND 64 5.80 25.76 2,500 225.00/M | B82432T1563K 
68 +10% 10 2.5 0.25 | 495-1767-1-ND: 64 5.80 25.76 2,500 225.00/M | B82432T1683K 
100 +10% 20 3.5 0.2 495-1755-1-ND: 64 5.80 25.76 2,500 225.00/M | B82432T1104K 
150 +10% 20 6.0 0.16 | 495-1977-1-ND: 64 5.80 25.76 2,500 225.00/M |_ B82432T1154K 
220 +10% 20 75 0.13 | 495-1759-1-ND: 64 5.80 25.76 2,500 225.00/M | B82432T1224K 
270 +10% 20 10.5 0.12 | 495-1979-1-ND 64 5.80 25.76 2,500 225.00/M B82432T1274K 
330 +10% 20 11.0 0.12 | 495-1762-1-ND: 64 5.80 25.76 2,500 225.00/M | B82432T1334K 
470 +10% 20 15 0.1 495-1765-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1765-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1474K 
680 +10% 20 23 0.08 | 495-1768-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1768-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1684K 
820 +10% 20 27 0.08 | 495-1984-1-ND 64 5.80 25.76 495-1984-2-ND 2,500 225.00/M B82432T1824K 
1000 +10% 20 30 0.07__| 495-1756-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1756-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1105K 
+ 495-1680-ND B82432T Series Inductor Kit 15 Each of Values Denoted . .$87.75 
Fig. 7 
1.0 +£10% 10 0.024 1.8 495-1769-1-ND: 94 8.50 37.76 495-1769-2-ND 1,500 330.00/M |] B82442A1102K 
2.2 +10% 10 0.048 1.3 495-1774-1-ND -99 8.88 39.48 1,500 345.00/M | B82442A1222K 
47 +10% 10 0.088 0.95 | 495-1778-1-ND: 99 8.88 39.48 1,500 345.00/M | B82442A1472K 
10 +10% 10 0.168 0.69 | 495-1770-1-ND: 94 8.50 37.76 1,500 330.00/M | B82442A1103K 
22 +10% 10 0.35 0.48 | 495-1775-1-ND 99 8.88 39.48 1,500 345.00/M B82442A1223K 
47 +10% 10 0.68 0.34 | 495-1779-1-ND: 99 8.88 39.48 1,500 345.00/M | B82442A1473K 
100 +10% 20 1.28 0.25 | 495-1771-1-ND 94 8.50 37.76 1,500 330.00/M | B82442A1104K 
220 +10% 20 2.72 0.17 | 495-1776-1-ND 99 8.88 39.48 1,500 345.00/M B82442A1224K 
470 +10% 20 5.6 0.12 | 495-1780-1-ND: 99 8.88 39.48 1,500 345.00/M | B82442A1474K 
1000 +10% 30 12 0.085 | 495-1772-1-ND: 94 8.50 37.76 1,500 330.00/M | B82442A1105K 
4700 +10% 30 62.4 0.036 | 495-1781-1-ND’ 99 8.88 39.48 1,500 345.00/M | B82442A1475K 
10000 +10% 30 120 0.025 | 495-1773-1-ND: 94 8.50 37.76 495-1773-2-ND 1,500 330.00/M | B82442A1106K 
Fig. 7 — B82442H Series — 2220 
1.0 +10% 10 0.024 2.5 495-1782-1-ND 1.26 611.35 = 50.44 495-1782-2-ND 1,500 441.00/M B82442H1102K 
2.2 +10% 10 0.048 1.8 495-1787-1-ND 1.26 11.35 50.44 1,500 441.00/M B82442H1222K 
47 +10% 10 0.088 1.35 | 495-1791-1-ND 1.26 11.35 50.44 1,500 441.00/M B82442H1472K 
10 +10% 10 0.168 1.0 495-1783-1-ND 1.26 11.35 50.44 495-1783-2-ND 1,500 441.00/M | B82442H1103K 
22 +10% 10 0.35 0.67__| 495-1788-1-ND 1.26 11.35 50.44 495-1788-2-ND 1,500 441.00/M B82442H1223K 
47 +10% 10 0.68 0.48 | 495-1792-1-ND 1.26 611.35 50.44 495-1792-2-ND 1,500 441.00/M | B82442H1473K 
100 +10% 20 1.28 0.35 | 495-1784-1-ND 1.26 11.35 50.44 495-1784-2-ND 1,500 441.00/M B82442H1104K 
220 +10% 20 2.72 0.24 | 495-1789-1-ND 1.26 11.35 50.44 495-1789-2-ND 1,500 441.00/M | B82442H1224K 
330 +10% 20 3.92 0.2 495-3438-1-NDt 1.26 11.35 50.44 495-3438-2-ND 1,500 441.00/M | B82442H1334K 
470 +10% 20 5.6 0.17__| 495-1793-1-ND 1.26 11.35 50.44 495-1793-2-ND 1,500 441.00/M B82442H1474K 
1000 +10% 30 12 0.12 | 495-1785-1-NDf 1.26 611.35 50.44 495-1785-2-ND 1,500 441.00/M | B82442H1105K 
2200 +10% 30 28 0.075 | 495-1790-1-ND 1.26 11.35 50.44 495-1790-2-ND 1,500 441.00/M | B82442H1225K 
4700 +10% 30 62.4 0.05 | 495-1794-1-ND 1.26 11.35 50.44 495-1794-2-ND 1,500 441.00/M B82442H1475K 
10000 +10% 30 120 0.035 | 495-1786-1-ND 1.26 11.35 50.44 495-1786-2-ND 1,500 441.00/M | B82442H1106K 
t+ 495-1682-ND B82442A/B82442H Series Inductor Kit 15 Each of Values Denoted. .$87.75 
DC Res. Current Cut Tape 
Inductance | Inductance Max. Rating | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Epcos 
(uH) Tolerance (Q) (A) Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 8 — B82467 Series 
2.2 +20% 0.115 i) 495-2706-1-ND 15 6.82 30.67 495-2706-2-ND 1,000 370.00 B82467G0222M 
47 +20% 0.225+ 0.79 495-2708-1-ND 75 6.82 30.67 495-2708-2-ND 1,000 370.00 B82467G0472M 
22 +20% 0.974 0.38 495-2707-1-ND 75 6.82 30.67 495-2707-2-ND 1,000 370.00 B82467G0223M 
Fig. 9 — B82468 Series 
1.0 +20% 0.051 1.95 495-2709-1-ND TT 7.01 31.54 495-2709-2-ND 1,000 381.00 B82468A4102M 
2.2 +20% 0.087+ 1.48 495-2711-1-ND tt 7.01 31.54 495-2711-2-ND 1,000 381.00 B82468A4222M 
4.7 +20% 0.185+ 1.03 495-2713-1-ND ed 7.01 31.54 495-2713-2-ND 1,000 381.00 B82468A4472M 
10 +20% 0.334 0.75 495-2710-1-ND lt 7.01 31.54 495-2710-2-ND 1,000 381.00 B82468A4103M 
22 +20% 0.814 0.48 495-2712-1-ND shit 7.01 31.54 495-2712-2-ND 1,000 381.00 B82468A4223M 
Fig. 10 — B82469 Series 
1.0 +20% 0.04$ 2.0 495-2714-1-ND -80 7.26 32.63 495-2714-2-ND 1,000 394.00 B82469G1102M 
2.2 +20% 0.065+ 1.55 495-2716-1-ND 80 7.26 32.63 495-2716-2-ND 1,000 394.00 B82469G1222M 
4.7 +20% 0.134 1.2 495-2718-1-ND 80 7.26 32.63 495-2718-2-ND 1,000 394.00 B82469G1472M 
10 +20% 0.244 0.8 495-2715-1-ND 80 7.26 32.63 495-2715-2-ND 1,000 394.00 B82469G1103M 
22 +20% 0.51$ 0.53 495-2717-1-ND 80 7.26 32.63 495-2717-2-ND 1,000 394.00 B82469G1223M 
Fig. 11 — B82470 Series 
1.0 +20% 0.045 1.8 495-2678-1-ND 85 7.75 34.83 495-2678-2-ND 1,000 420.00 B82470A1102M 
2.2 +20% 0.09 1.35 495-2680-1-ND 85 7.75 34.83 495-2680-2-ND 1,000 420.00 B82470A1222M 
47 +20% 0.19 0.95 495-2682-1-ND 85 7.75 34.83 495-2682-2-ND 1,000 420.00 B82470A1472M 
10 +20% 0.305 0.75 495-2679-1-ND 85 7.75 34.83 495-2679-2-ND 1,000 420.00 B82470A1103M 
+ Typical 
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DC Res. Current Cut Tape 
Inductance | Inductance Max. Rating | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Epcos 
(uH) Tolerance (9) (A) Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 

22 +20% 0.69 0.48 495-2681-1-ND 85 7.75 34.83 495-2681-2-ND 1,000 420.00 B82470A1223M 
47 +20% 1.5 0.32 495-2683-1-ND 85 7.75 34.83 495-2683-2-ND 1,000 420.00 B82470A1473M 
Fig. 12 — B82462A4 Series 
1.0 +20% 0.024 3.0 495-2659-1-ND Ge) 7.19 32.35 495-2659-2-ND 2,500 390.00/M B82462A4102M 
3.3 +20% 0.06 2.0 495-2663-1-ND 79 7.19 32.35 495-2663-2-ND 2,500 390.00/M B82462A4332M 
47 +20% 0.08 1.65 495-2665-1-ND 79 7.19 32.35 495-2665-2-ND 2,500 390.00/M B82462A4472M 
6.8 +20% 0.1 1.4 495-2667-1-ND 79 719 32.35 495-2667-2-ND 2,500 390.00/M B82462A4682M 
10 +20% 0.14 1.15 495-2660-1-ND 79 7.19 32.35 495-2660-2-ND 2,500 390.00/M B82462A4103M 
22 +10% 0.26 0.8 495-2662-1-ND 79 719 32.35 495-2662-2-ND 2,500 390.00/M B82462A4223K 
47 +10% 0.64 0.54 495-2666-1-ND 79 719 32.35 495-2666-2-ND 2,500 390.00/M B82462A4473K 
100 +10% 1.28 0.35 495-2661-1-ND 79 7.19 32.35 495-2661-2-ND 2,500 390.00/M B82462A4104K 
330 +10% 3.9 0.2 495-2664-1-ND 79 719 32.35 495-2664-2-ND 2,500 390.00/M B82462A4334K 
Fig. 13 — B82462G4 Series 
1.0 +20% 0.016 3.4 495-1985-1-ND 1.46 13.13 58.34 495-1985-2-ND 2,500 510.00/M B82462G4102M 
1.5 +20% 0.020 3.1 495-1988-1-ND 1.46 13.13 58.34 2,500 510.00/M B82462G4152M 
2.2 +20% 0.025 2.55 495-1991-1-ND 1.46 13.13 58.34 2,500 510.00/M B82462G4222M 
3.3 +20% 0.031 2.3 495-1994-1-ND 1.46 13.13 58.34 2,500 510.00/M B82462G4332M 
4.7 +20% 0.040 2.0 495-1997-1-ND 1.46 13.13 58.34 2,500 510.00/M B82462G4472M 
6.8 +20% 0.050 1.65 495-1999-1-ND 1.46 13.13 58.34 2,500 510.00/M B82462G4682M 
10 +20% 0.062 1.5 495-1986-1-ND 1.46 13.13 58.34 2,500 510.00/M B82462G4103M 
15 +20% 0.097 1.25 495-1989-1-ND 1.46 13.13 58.34 2,500 510.00/M B82462G4153M 
22 +20% 0.15 1.05 495-1992-1-ND 1.46 13.13 58.34 2,500 510.00/M B82462G4223M 
33 +20% 0.23 0.85 495-1995-1-ND 1.46 13.13 58.34 2,500 510.00/M B82462G4333M 
47 +20% 0.34 0.75 495-1998-1-ND 1.46 13.13 58.34 495-1998-2-ND 2,500 510.00/M B82462G4473M 
68 +20% 0.42 0.65 495-2000-1-ND 1.46 13.13 58.34 495-2000-2-ND 2,500 510.00/M B82462G4683M 
100 +20% 0.58 0.53 495-1987-1-ND 1.46 13.13 58.34 495-1987-2-ND 2,500 510.00/M B82462G4104M 
150 +20% 0.96 0.38 495-1990-1-ND 1.46 13.13 58.34 495-1990-2-ND 2,500 510.00/M B82462G4154M 
220 +20% 1.35 0.35 495-1993-1-ND 1.46 13.13 58.34 495-1993-2-ND 2,500 510.00/M B82462G4224M 
330 +20% 2.30 0.27 495-1996-1-ND 1.46 13.13 58.34 495-1996-2-ND 2,500 510.00/M B82462G4334M 
Fig. 14 — B82462G2 Series 
0.82 +20% 0.017 3.25 495-2677-1-ND 86 7.84 35.24 495-2677-2-ND 2,500 425.00/M B82462G2821M 
2.2 +20% 0.032 2.3 495-2670-1-ND 86 7.84 35.24 495-2670-2-ND 2,500 425.00/M B82462G2222M 
3.3 +20% 0.04 2.0 495-2672-1-ND 1.04 9.41 42.30 495-2672-2-ND 2,500 510.00/M B82462G2332M 
47 +20% 0.061 1.6 495-2674-1-ND 1.04 9.41 42.30 2,500 510.00/M B82462G2472M 
6.8 +20% 0.078 1.45 495-2676-1-ND 1.04 9.41 42.30 2,500 510.00/M B82462G2682M 
10 +20% 0.106 1.25 495-2668-1-ND 1.04 9.41 42.30 2,500 510.00/M B82462G2103M 
22 +20% 0.245 0.83 495-2671-1-ND 1.04 9.41 42.30 2,500 510.00/M B82462G2223M 
47 +20% 0.42 0.62 495-2675-1-ND 1.04 9.41 42.30 2,500 510.00/M B82462G2473M 
100 +20% 0.95 0.41 495-2669-1-ND 1.04 9.41 42.30 2,500 510.00/M B82462G2104M 
330 +20% 3.25 0.22 495-2673-1-ND 1.04 9.41 42.30 495-2673-2-ND 2,500 510.00/M B82462G2334M 
Fig. 15 — B82476 Series 
1.0 +20% 0.008 6.8 495-2684-1-ND 89 8.04 36.16 495-2684-2-ND 750 327.00 B82476A1102M 
2.2 +20% 0.0105 6.1 495-2687-1-ND 1.16 10.51 47.27 495-2687-2-ND 750 428.25 B82476A1222M 
3.3 +20% 0.0135 5.4 495-2688-1-ND 1.16 10.51 47.27 495-2688-2-ND 750 428.25 B82476A1332M 
47 +20% 0.0165 4.8 495-2690-1-ND 1.16 10.51 47.27 495-2690-2-ND 750 428.25 B82476A1472M 
6.8 +20% 0.021 4.4 495-2693-1-ND 1.16 10.51 47.27 495-2693-2-ND 750 428.25 B82476A1682M 
10 +20% 0.027 3.9 495-2685-1-ND 1.16 10.51 47.27 495-2685-2-ND 750 428.25 B82476A1103M 
33 +20% 0.088 21 495-2689-1-ND 1.16 10.51 47.27 495-2689-2-ND 750 428.25 B82476A1333M 

47 +20% 0.12 1.8 495-2691-1-ND 1.16 10.51 47.27 495-2691-2-ND 750 428.25 B82476A1473M 
68 +20% 0.16 1.5 495-2694-1-ND 1.16 10.51 47.27 495-2694-2-ND 750 428.25 B82476A1683M Fig. 17 
100 +20% 0.23 1.3 495-2686-1-ND 1.16 10.51 47.27 495-2686-2-ND 750 428.25 B82476A1104M 10.4 Max.—| 
470 +20% 11 0.5 495-2692-1-ND 1.16 10.51 47.27 495-2692-2-ND 750 428.25 B82476A1474M 
Fig. 16 — B82464G Series 
1.0 +20% 0.007 75 495-1795-1-NDft 2.15 19.31 85.80 495-1795-2-ND 750 563.25 | B82464G4102M 
3.3 +20% 0.012 5.5 495-1802-1-NDt 1.21 10.87 48.30 750 563.25 | B82464G4332M 
47 +20% 0.015 4.9 495-1805-1-NDt 2.15 19.31 85.80 750 563.25 | B82464G4472M 
6.8 +20% 0.02 4.3 495-1808-1-NDt 2.15 19.31 85.80 750 563.25 | B82464G4682M 
10 +20% 0.03 3.4 495-1796-1-NDt¢ 2.15 19.31 85.80 750 563.25 | B82464G4103M 
15 +20% 0.04 2.75 495-2023-1-NDt 2.15 19.31 85.80 750 563.25 | B82464G4153M 
22 +20% 0.052 2.25 495-1800-1-NDt¢ 2.15 19.31 85.80 750 563.25 | B82464G4223M 
33 +20% 0.075 1.85 495-1803-1-NDt 1.21 10.87 48.30 495-1803-2-ND 750 563.25 | B82464G4333M 
47 +20% 0.095 1.55 495-1806-1-NDt 2.15 19.31 85.80 495-1806-2-ND 750 563.25 | B82464G4473M 
68 +20% 0.13 1.3 495-1809-1-NDt¢ 2.15 19.31 85.80 495-1809-2-ND 750 563.25 | B82464G4683M 
100 +20% 0.22 1.05 495-1797-1-NDt 2.15 19.31 85.80 495-1797-2-ND 750 563.25 | B82464G4104M 
150 +20% 0.32 0.85 495-2024-1-ND 2.15 19.31 85.80 495-2024-2-ND 750 563.25 | B82464G4154M 
220 +20% 0.44 0.7 495-1801-1-NDt 2.15 19.31 85.80 495-1801-2-ND 750 563.25 | B82464G4224M 
330 +20% 0.65 0.59 495-1804-1-ND 2.15 19.31 85.80 750 563.25 | B82464G4334M 
470 +20% 0.93 0.5 495-1807-1-NDt 2.15 19.31 85.80 750 563.25 | B82464G4474M 
680 +20% 1.3 0.42 495-1810-1-ND 2.15 19.31 85.80 750 563.25 | B82464G4684M 
1000 +20% 2.2 0.34 495-1798-1-NDt 2.15 19.31 85.80 750 563.25 | B82464G4105M 
Fig. 17 — B82464A Series 
1.0 +20% 0.009 7.0 495-2001-1-NDT¢ 1.54 13.90 61.78 750 405.75 | B82464A4102M 
1.5 +20% 0.01 6.5 495-2005-1-NDt 1.54 13.90 61.78 750 405.75 | B82464A4152M 
2.2 +20% 0.012 5.7 495-2008-1-NDt 1.54 13.90 61.78 750 405.75 | B82464A4222M 
3.3 +20% 0.015 4.9 495-2011-1-NDt 1.54 13.90 61.78 750 405.75 | B82464A4332M 
47 +20% 0.018 4.3 495-2014-1-NDt 1.54 13.90 61.78 495-2014-2-ND 750 405.75 | B82464A4472M 
6.8 +20% 0.027 3.5 495-2017-1-NDt 1.54 13.90 61.78 495-2017-2-ND 750 405.75 | B82464A4682M 
10 +20% 0.038 2.9 495-2002-1-NDt 1.54 13.90 61.78 495-2002-2-ND 750 405.75 | B82464A4103M 
15: +10% 0.046 2.5 495-2006-1-NDt 1.54 13.90 61.78 495-2006-2-ND 750 405.75 | B82464A4153K 
22 +10% 0.085 21 495-2009-1-NDt 1.54 13.90 61.78 495-2009-2-ND 750 405.75 | B82464A4223K 
33 +10% 0.1 1.8 495-2012-1-NDt¢ 1.54 13.90 61.78 495-2012-2-ND 750 405.75 | B82464A4333K 
47 +10% 0.14 1.5 495-2015-1-NDt 1.54 13.90 61.78 495-2015-2-ND 750 405.75 | B82464A4473K 
68 +10% 0.2 1.25 495-2018-1-NDt 1.54 13.90 61.78 495-2018-2-ND 750 405.75 | B82464A4683K 
100 +10% 0.28 1.03 495-2003-1-NDt 1.54 13.90 61.78 495-2003-2-ND 750 405.75 | B82464A4104K 
150 +10% 0.40 0.86 495-2007-1-ND 1.54 13.90 61.78 495-2007-2-ND 750 405.75 | B82464A4154K 
220 +10% 0.61 0.69 495-2010-1-NDt 1.54 13.90 61.78 495-2010-2-ND 750 405.75 | B82464A4224K 
330 +10% 1.0 0.58 495-2013-1-ND 1.54 13.90 61.78 495-2013-2-ND 750 405.75 | B82464A4334K 
470 +10% 1.27 0.5 495-2016-1-NDt 1.54 13.90 61.78 495-2016-2-ND 750 405.75 | B82464A4474K 
680 +10% 2.0 0.4 495-2019-1-ND 1.54 13.90 61.78 495-2019-2-ND 750 405.75 | B82464A4684K 
1000 +10% 3.0 0.33 495-2004-1-NDt¢ 1.54 13.90 61.78 495-2004-2-ND 750 405.75 | B82464A4105K 
+ 495-1683-ND B82464G/A Series Inductor Kit 3 Each of Values Denoted Plus: B82464G4152M and B82464G4222M Not Stocked by Digi-Key....................... $126.75 
Fig. 18 — B82477 Series 
1.0 +20% 0.009 9 495-2695-1-ND 1.60 14.53 65.32 495-2695-2-ND 600 472.80 | B82477G2102M 
47 +20% 0.02 5 495-2698-1-ND 1.60 14.53 65.32 495-2698 600 472.80 | B82477G2472M 
10 +20% 0.025 4 495-2696-1-ND 1.27 11.56 51.96 495-2696 600 376.20 | B82477G2103M 
47 +20% 0.075 1.8 495-2699-1-ND 1.60 14.53 65.32 495-2699 600 472.80 | B82477G2473M 
100 +20% 0.16 1.3 495-2697-1-ND 1.60 14.53 65.32 495-2697. 600 472.80 | B82477G2104M 
470 +20% 0.77 0.58 495-2700-1-ND 1.60 1453 65.32 495-2700-2-ND 600 472.80 | B82477G2474M 
Fig. 19 — B82479 Series 
1.0 +20% 0.011 8.6 495-2701-1-ND 1.30 11.85 53.29 495-2701-2-ND 250 160.75 | B82479A1102M 
10 +20% 0.032 4.3 495-2702-1-ND 1.71 15.50 69.67 495-2702-2-ND 250 210.25 | B82479A1103M 
47 +20% 0.087 2.6 495-2704-1-ND 1.71 15.50 69.67 495-2704-2-ND 250 210.25 | B82479A1473M 
100 +20% 0.19 1.8 495-2703-1-ND 1.71 15.50 69.67 495-2703-2-ND 250 210.25 | B82479A1104M 
470 +20% 0.85 0.82 495-2705-1-ND 1.71 15.50 69.67 495-2705-2-ND 250 210.25 | B82479A1474M 
+ Typical 
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oath anpngateteat compensated ring core choke with ferrite core * Case flame-retardant per pe curant weg ane eel 

ane séaiais ce . Induct. | Typical | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Epcos 
Mina reflow soldering Specifications: * Rated voltage: 42VAC (50/60Hz) / 80VDC Fig. | (uH) (0) (mA) | Part No. 1 10 50 | Part No. 1,500 Part No. 
Features: * Current compensated ring core choke with ferrite core »* High rated current 1 51 0.16 500 | 495-1868-1-ND 4.29 3.86 3.43|495-1868-2-ND | 1500.00/M) B82790S0513N201 
* Reduced component height * Case flame-retardant per UL94V-0 ¢ Suitable for reflow soldering 2 51 0.16 800 | 495-1869-1-ND 1.97 1.78 1.58) 495-1869-2-ND 691.00/M| B82793S0513N201 
Specifications: * Rated voltage: 42VAC (50/60Hz) / 80VDC 


NEW! Chokes for Power Lines 


Current Compensated Ring Core Double Chokes 


w12.5 


22.3 Max. 


>| [+3.5 


o1 
+l4h—25 | 


stray inductance for symmetrical interference suppression 
Specifications: * Rated voltage: 250VAC « Test voltage: 1500VAC for 
2 seconds (line/line) * Inductance tolerance: +30% 


00.7 


Se 


18.5 Max. 


Features: 
* Case and potting flame-retardant per UL94V-0 «High resonance 
frequency owing to a special winding technique »* Approximately 1% 


Construction: 
* Current-compensated ring core double choke with ferrite core 
* Polycarbonate case * Polyurethane potting * Sector winding 


DC Res. Current DC Res. Current 
Inductance | Typical Rating Digi-Key Price Each Epcos Inductance Typical Rating Digi-Key Price Each Epcos 
Fig. (uH) (0) (mA) | PartNo. 1 10 100 | PartNo. Fig. (ul) (0) (mA) | PartNo. 1 10 100 | PartNo. 
400 0.035 3600 495-2726-ND 2.20 1.65 1.29 B82721A2362N1 1200 0.056 3000 495-2743-ND 2.33 1.76 1.37 B82722A2302N1 
460 A 2600 leetereenD $59) HGS HOO. |) TBRayoLAOBEINA 2200 0.13 2000 | 495-2741-ND 233 1.76 1.37 | B82722A2202N1 
‘oi aa sooo eros sabi. “Aine 'sacbar-| “east D ADDON 3 40000 0.48 4000 | 495-2740-ND 233 1.76 1.37 | B82722A2102N1 
27000 12 500 | 495-2744-ND 233 1.76 1.37 | B82722A2501N1 
3300 0.19 1500 | 495-2723-ND 2.20 165 1.29 | B82721A2152N1 a0 55 00 | Renee Sey) daar -“d cai, |\dnasvsonpaad i 
1 6800 0.28 4200 | 495-2722-ND 2.20 165 1.29 | B82721A2122N20 1200 ORE 2000 ceeaaan aaa 76 a7) RROTDRIDAOON 
10000 06 700 | 495-2730-ND 2.20 1.65 1.29 | B82721A2701N20 2200 0.13 2000 | 495-2746-ND 233 1.76 1.37 | B82722J2202N1 
18000 15 500 | 495-2729-ND 2.20 165 1.29 | B82721A2501N1 4 10000 0.48 1000 | 495-2745-ND 233 1.76 1.37 | B82722J2102N1 
27000 17 400 | 495-2728-ND 2.20 1.65 1.29 | B82721A2401N21 27000 1.2 500 | 495-2749-ND 233° 1.76 1.37 | B82722J2501N1 
39000 20 4o0 | 495-2727-ND 220 1.65 1.29 | B82721A2401N20 47000 26 300, Baa ee eB. eee 1) sBbareeteeO iN 
3300 0.066 4000 | 495-2753-ND 3.44 259 201 | Be2724J2402N1 
400 0.035 3600 | 495-2735-ND 2.20 165 1.29 | B82721K2362N1 

6800 0.19 2000 | 495-2752-ND 344 259 201 | Ba2724J2202N1 
400 ae 7600 RD SEOs Aba aD, | BBeTeINezOONt 5 27000 05 1400 | 495-2751-ND 344 259 201 | Be2724J2142N1 
1000 0.09 2000 | 495-2733-ND 2.20 1.65 1.29) B82721K2202N1 33000 0.81 1000 | 495-2750-ND 3.44 2.59 2.01 | B82724J2102Nt 
3300 0.19 1500 | 495-2732-ND 2.20 165 1.29 | B82721K2152N1 82000 27 500 | 495-2754-ND 344 2.59 2.01 | B82724J2501N1 
2 6800 0.28 4200 | 495-2731-ND 2.20 165 1.29 | B82721K2122N20 2700 0.022 000 | 495-2759-ND 654 491 3.82 | B82725A2802N1 
10000 06 700 | 495-2739-ND 220 1.65 1.29 | Bae721K2701N20 3900 0.041 6000 | 495-2758-ND 654 491 3.82 | B82725A2602N1 
B00 45 500 geezeeie Soni ates. 4 oo. | nas Ta ORO LNA 6 6800 0.087 4000 | 495-2757-ND 654 491 3.82 | B82725A2402N1 
sea06 - 100 | (Meee Sap) <ieR 4 dol aana NAG 18000 0.35 2000 | 495-2756-ND 654 491 3.82 | B82725A2202Nt 
: ; ; : 68000 13 1000 | 495-2755-ND 654 491 3.82 | B82725A2102N1 

39000 20 400 | 495-2736-ND 2.20 165 1.29 | B82721K2401N20 

(Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢« Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


- Construction: * Current-compensated double choke with closed, rectangular ferrite core * Closed polycarbonate coil former 
7 NEw! Chokes for Power Lines (Cont.) with 4 Sections: Wiout encapsulation * 2-section winding / ; _ 

V4 Features: ¢ Coil former is flame-retardant per UL94V-0 * High resonance frequency due to 2-section winding * Low leakage 

EPCOS due to closed core shape ¢ High pulse strength * Approximately 1% stray inductance for symmetrical interference suppression 


Specifications: * Rated voltage: 250VAC/DC » Test voltage: 1500VAC for 2 seconds (line/line) »* Inductance tolerance: 
D Core Chokes -30/+50% 


f= 32.5 Max. —>} 


| 
o0. 


7 


DC Res. Current DC Res. Current 
Inductance Typical Rating Digi-Key Price Each Epcos Inductance Typical Rating Digi-Key Price Each Epcos 

Fig. (uH) (0) (mA) | Part No. 1 10 100 | PartNo. Fig. (uH) (0) (mA) | PartNo. 1 10 100 | PartNo. 
3300 0.14 1800 | 495-2762-ND 186 1.40 1.09 | B82731M2182A30 15000 0.44 1100 | 495-2776-ND 218 164 1.27 | B82732R2112B30 
6800 0.28 1300 495-2761-ND 1.86 1.40 1.09 | B82731M2132A30 27000 0.75 900 495-2782-ND 218 164 1.27 | B82732R2901B30 

2 
10000 04 1100 | 495-2760-ND 1.860 1.40 1.09 | B82731M2112A30 39000 11 700 | 495-2781-ND 218 1.64 1.27 | B82732R2701B30 
15000 06 900 cae 186° 1.40 1.09") B82731M2901A20 47000 14 600 | 495-2780-ND 248 1.64 1.27 | B82732R2601B30 
4 aoe “ Ae ae . ° : . = Pee 3300 0.046 4600 | 495-2796-ND 374 281 2.19 | B82734R2462B30 
pas By ies iin ise 4p. dba a uosgiade 6800 0.085 3200 | 495-2795-ND 374 281 2.19 | B82734R2322B30 
a an ne HORSE OA GA. Yup'- sept | Baaraimpactaas 10000 0.13 2600 | 495-2794-ND 374 281 2.19 | B82734R2262B30 
4c0000 45 380 IBA SREN ise. 140 409° | paovaiMaastAaD 3 15000 0.185 2300 | 495-2793-ND 374 281 2.19 | B82734R2232B30 
3300 nai 3000 esa STG ae al 27000 0.32 1700 | 495-2792-ND 374 281 2.19 | B82734R2172B30 
2 6800 0.49 4700 | 495-2778-ND 218 164 1.27 | B2732R2172B30 39000 0.46 1400 | 495-2791-ND 374 281 2.19 | B82734R2142B30 
40000 03 4400 | 495-2777-ND 2418 164 127 | B82732R2142B30 47000 0.56 1300 | 495-2790-ND 374 281 2.19 | B82734R2132B30 
FC Core Chokes 


Construction: * Current-compensated double choke * Closed magnetic Features: * High inductance with low resistance * Excellent differential- 
circuit with frame construction * 4-section winding with direct winding mode suppression » Low height allows usage in lamp ballasts * High 
of the core pulse-handling capability 


Specifications: 
¢ Rated voltage: 250VAC * Test voltage: 1500VAC for 2 seconds (line/ 
line) * Inductance tolerance: +30% 


24.5 Max.—} 
[24.8 Max; 


DC Res. | Current DC Res. | Current 
Inductance Typical Rating Digi-Key Price Each Epcos Inductance Typical Rating Digi-Key Price Each Epcos 
Fig. (uH) (0) (mA) | Part No. 1 10 100 | PartNo. Fig. (uH) (0) (mA) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
10000 0.29 1600 495-2770-ND 2.22 1.67 1.30 B82732F2162B001 10000 0.188 2300 495-2787-ND 2.34 1.76 1.37 B82733F2232B001 
15000 0.43 1300 495-2769-ND 2.22 1.67 1.30 B82732F2132B001 15000 0.279 1900 495-2786-ND 2.34 1.76 1.37 B82733F2192B001 
27000 0.77 900 495-2775-ND 2.22 1.67 = 1.30 B82732F2901B001 27000 0.44 1400 495-2785-ND 2.34 1.76 1.37 B82733F2142B001 
id 39000 1 800 495-2774-ND 2.22 1.67 1.30 B82732F2801B001 2 39000 0.696 1200 495-2784-ND 2.34 1.76 1.37 B82733F2122B001 
47000 1.26 700 495-2773-ND 2.22 1.67 = 1.30 B82732F2701B001 47000 0.804 1100 495-2783-ND 2.34 1.76 = 1.37 B82733F2112B001 
68000 1.97 600 495-2772-ND 2.22 1.67 = 1.30 B82732F2601B001 68000 1 900 495-2789-ND 2.34 1.76 1.37 B82733F2901B001 
100000 2.93 450 495-2771-ND 2.22 1.67 1.30 B82732F2451B001 100000 1.81 700 495-2788-ND 2.34 1.76 1.37 B82733F2701B001 


NEW! Power Line Filters 
B84110ASeries & WE 


Features: ¢ High insertion loss * Cost-effective solution 

Applications: * Medium-performance switch-mode power supplies * Data systems, gambling machines, 
small-size equipment * DC applications 

Specifications: * Rated voltage: 250VDC/AC @ 50/60Hz * Test voltage: 1414VDC for 2 seconds (line/line); 
2700VDC for 2 seconds (lines/ground) * Climatic category (IEC 60068-1): 25/100/21 


Rated Current Rated 
Voltage Rating Inductance | Digi-Key Price Each Epcos 
(VAC/DC) (A) (mH) Part No. 1 10 100 | PartNo. 
0.5 2x39 495-2800-ND 7.27 6.37 5.28 | B84110A0000A005 
950 1 2x10 495-2797-ND 7.43 6.50 5.39 | B84110A0000A010 
2x56 495-2798-ND 7.56 6.62 5.49 | B84110A0000A020 
2x27 495-2799-ND 7.56 6.62 5.49 | B84110A0000A040 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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A NEW! Power Line Filters (cont) 


EPCOS 


B84112G Series &o.A¥. 


r——63. 


Marking! 4 05 


Ge 


| Tab connector 


A6.3x0.8 


+ 89.5 — 


Features: 

* Compact Design 

* Optimized leakage current 
Applications: 


¢ Switch-mode power supplies in industrial electronics, tele- 
communications, data systems and medical equipment 
* DC Applications 


Specifications: 


¢ Test voltage: 1414VDC for 2 seconds (line/line); 2700VDC for 2 
seconds (lines/case) 
* Climatic category (IEC 60068-1): 25/100/21 


B84113H Series io Ay’, 


Features: 

¢ Low leakage current 

* Compact Design 

Applications: 

¢ Switch-mode power supplies in industrial electronics, telecom- 
munications, data systems and medical engineering 

Specifications: 


* Test voltage: 1414VDC for 2 seconds (line/line); 2700VDC for 2 
seconds (line/ground) 
* Climatic category (IEC 60068-1): 25/100/21 


NEW! Transponder Coil 


Construction: 

¢ Ferrite core 

¢ Winding: enamel copper wire 

* Moulded 

* High mechanical resistance 

* Suitable for lead-free reflow soldering profiles, e.g. JEDEC 
J-STD-020C 

Specifications: 

* Climatic category (IEC 60068-1): 40/125/56 

* Solderability: 3 seconds, 245°C, wetting >90% 


Rated Voltage Current Rated 
@ 50/60Hz Rating Inductance Digi-Key Price Each Epcos 
Fig. (VAC/DC) (A) (mH) Part No. 1 10 100 Part No. 
3 2x10 495-2803-ND 14.04 12.29 10.19 B84112G0000B030 
6 2x33 495-2804-ND 14.33 12.55 10.40 B84112G0000B060 
| ae 10 2x18 495-2801-ND 15.75 13.79 11.42 B84112G0000B110 
16 2x18 495-2802-ND 18.01 15.76 13.06 B84112G0000B116 
20 2x18 495-2805-ND 34.83 30.48 25.26 B84112G0000G120 
2 250 25 2x16 495-2806-ND 38.30 33.52 QTTL B84112G0000G125 
36 2x0.75 495-2807-ND 42.13 36.87 30.55 B84112G0000G136 


' Marking | 


| 


I 


a PE 
0.5-\ ~M5x20 


Threaded- 
bolts M5 


Rated Voltage Current Rated 
@ 50/60Hz Rating Inductance Digi-Key Price Each Epcos 
Fig. (VAC) (A) (mH) Part No. 1 10 100 Part No. 
1 250 3 4x59 495-2810-ND 16.93 14.82 12.28 B84113HO000B030 
6 4x36 495-2811-ND 19.06 16.68 13.82 B84113HOO00B060 
2 960 10 4x39 495-2808-ND 20.27 17.74 14.70 B84113H0000B110 
16 4x13 495-2809-ND 23.18 20.29 16.81 B84113HO000B116 
3 960 20 4x12 495-2812-ND 56.18 49.16 40.73 B84113H0000G120 
25 4x08 495-2813-ND 61.79 54.07 44.80 B84113H0000G125 


Test Resonance DC Resistance Cut Tape Tape and Reel 
Inductance Frequency Frequency Max. Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Epcos 
(mH) (kHz) Tolerance Qmin. (kHz) (0) Part No. ‘il 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
1 125 3% 33 >2700 15 495-2719-1-ND 2.44 2.14 1.68 495-2719-2-ND 854.00/M B82450A1004A000 
2.36 125 3% 34 >2000 25 495-2720-1-ND 2.44 2.14 1.68 495-2720-2-ND 854.00/M B82450A2364A000 
7 125 3% 34 >1100 70 495-2721-1-ND 2.44 2.14 1.68 495-2721-2-ND 854.00/M B82450A7004A000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


API Delevan 


Coils and Inductors LP» 


Series 1025 


Series 1641 


Molded Shielded RF Coils 


Operating Temperature Range: -55°C 


Dissipation @ 90°C: .11W 


~ 105°C, Maximum Power 


Series 2474 
Power Inductors 


Mechanical Configuration: Units are axial leaded for printed circuit 
mounting, encapsulated in an epoxy molded case. High resistivity 
ferrite core allows for high inductance with low DC resistance. 


Dimensions Lead Size Lead Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Current Rating: 
Molded Unshielded (0) L D AWG #22 (TCW) Length 40°C Rise over 85°C Ambient Maximum Power Dissipation @ 
RE Coils ZL L “Ai0" (10.41mm) | 162" (411mm) | .025" (64mm) | 1.44” (36.58mm) 85°C: .SOW Inductance: Measured at 1V with no DC current 
Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C (Phenolic Core), Max. Bimensions Lead Size Lead 
-55°C ~ 105°C (Iron and Ferrite Core) Maximum Power Dissipation Test | Current API L D AWG #20 (TCW) Length 
@ 90°C: .21W (Phenolic Core), .09W (Iron Core), .073W (Ferrite Core) Induct.) Q | Freq.| Rating | Digi-Key Price Each | Delevan .740” (18.80mm) | .240” (6.10mm) | .032” (.81mm) | 1.44” (36.58mm) 
(WH) | Min. |(MHz)} (mA) | Part No. 1 10 100 |Part No. 
Dimensions Lead Size Lead Series 1641 Max. | Max. 
L D AWG #24 (TCW) Length Phenolic Core Iron Sleeve (LT10K) oc Current Me ; API 
250” (6.35mm) | .095" (2.41mm)| .020"(.51mm) | 1.5” (38.1mm) Induct.| Resist. | Rating | Digi-Key Price Each [Delevan 
10 | 50] 25 | 1830 JDN42075-NDA 1.37 1.17 .78| 1641R-101K (uH) | (Ohms) | (Amps) | Part No. 1 10 100 |Part No. 
mal 15 | 51) 25 | 1500 |DN41151-ND 1.37 1.17 .78| 1641-151K Sariaw 2474 Fanile| Gate 
Test | current API 48 | 50| 25 | 1330 /DN41181-ND 1.97 1.17 .78|1641-181K 
Induct.| | Freq. | Rating | Digi-Key Price Each | Delevan 22 | 49) 25 | 1120 |pNai221-ND 4.37 1.47 .78/1641-221K 1.0 | 0.000°| 6.27 [ERAS 2.98 (285 1.70 )2474R-O1L 
(uH)_ | Min. | (MHz) (mA) [Part No. 110 100 |Part No. 22 | 49| 25 | 1120 |pN42087-NDA 1.37 1.17 .78| 1641R-221K 15] Gott | 567 (ONC 298 2.65 1.70 2474-081 
Series 1025 Phenolic Core (LT4K) 39 [44] 25 | 680 |pnatgor-nD 137 1.17 78|1641-901K i pe Runa oe a an 
10 | 40) 25 | 1380 |DN7708-NDA 77 66 44 |1025R-94K 39 | 44} 25 | 680 |DN42095-NDA 1.37 1.17 .78|1641R-391K 52 | oois | 522 MMMM os 055 1.70 leara.os. 
42 | 40 | 25 | 1300 | DN2596-ND 77 66.44 |1025-96K AT | 44] 25 | 580 |DN42099-NDA 1.37 1.17 .78/1641R-471K : - : : : 
22 | 0.013 | 5.22 |DN7712-NDA 298 255 1.70 |2474R-05L 
42 | 40| 25 | 4300 NONPRRGNEN 77. 66 .44/10050-98K 56 | 43) 25 | 505 /DN41561-ND 1.37 1.17 .78|1641-561K aa | core | 470 MMMM oon oes tro baron 
56 | 43) 25 | 505 |DN42103-NDA 1.37 1.17 .78|1641R-561K ; ; ; 4 Babb 1: 5 
83) 30) 25 ) 630 (ONZSO I 77 66.44 | 1026-08K 33 | 0.016 | 4.70 |DN7713-NDA 2.98 255 1.70 [2474R-o7L 
68 | 42| 25 | 430 |DN42107-NDA 1.37 1.17 .78|1641R-681K ; 5 ; 98 255 1. 
: a 6 7 | 00: 01 -NDA 298 255 1.70 |2474R-09 
33 | 30 | 25 | 830 /DN7677-NDA 77 .66 .44|1025R-08K penne 47 | co22 | 401 WAMU 998 285 170 loa7an-oa. 
eries 
39 | 30] 25 | 710 |DN2510-ND 77 66 44 |1025-10K ion Cavetionatecie FBI 68 | 0.026 | 3.69 |DN7715-NDA 298 255 1.70 |2474R-11L 
iron Core fron leeve 
39° | 30 | 25 ) 710 |DN7678-NDA 77 66 = 44) 1025R-10K 10) 4] 25 | toa VGNSEOPENIOM 427 1417 ve tesintonx 8.2 | 0.028 | 3.55 |DN7412-ND 2.98 255 1.70 |2474-12L 
47 | 30) 25 | 660 |DN2512-ND 77 66 44 1025-12K as | as | 7a | 235 MMNEM a7 a7. 7alaeet-tsox 8.2 | 0.028 | 355 |DN7716-NDA 298 255 1.70 |2474R-12L 
- - ; : : ce : 10 | 0.033 | 3.27 |DN7717-NDA 298 255 1.70 |2474R-13L 
47 | 30) 25 | 660 Oe 7 Se 44 1025R-12K 15 | 44| 7.9 | 835 |DN42081-NDA 1.37 1.17 .78|1641R-152K 
56 | 30) 25 550 |DN7680-NDA 77 66 .44/1025R-14K 13 | 44/79 775 |pN41182-ND 137. 147 .78| 1641-182K 12 0.037 3.09 |DN7718-NDA 2.98 2.55 1.70 |2474R-14L 
68 | 28) 25 | 500 |DN2516-ND 77 66 44 |1025-16K 18 | 44] 79 | 775 |DN42084-NDA 1.37 1.17 .78|1641R-182k 15 | 0.040 | 2.97 TONED 2.98 2:55 _ 1.70 [2474R-15L 
68 | 28) 25 | 500 |DN7681-NDA 77.66.44 |1025R-16K 22 | 44/79 | 665 |DN4z088-NDA 137 1.17 .78|1641R-220K : a ne pe me a i peli 
82 | 28) 25 | 420 |DN7682-NDA 77 66 44 |1025R-18K 27 | 44) 79 | 545 |DN41272-ND 1.37 1.17 .78| 1641-272K ee es oS 28S 1.70 2A7AR ID 
1.0 | 25) 25 390 |DN7683-NDA 77 .66  .44/1025R-20K 33 | 44) 7.9 490 | DN42092-NDA 1.37 1.17 .78|1641R-332K a7 0.070 28 Og Te 285 1.70 )2474R-18L 
a9 | 4} 79 | 455 ARMOR 407 147. _78|tea1-a90K 33 | 0.075 | 217 |DN7723-NDA 298 255 1.70|2474R-19L 
Series 1025 Iron Core (LT10K) , ; as craedah 39 | 0.084 | 2.05 |DN7724-NDA 2.98 255 1.70 [2474R-20L 
2 alto | oo MIE o=7 es asliwanoox 39 | 44) 79 | 455 |DN42096-NDA 1.37 1.17 .78| 1641R-392K s d aces 
‘ f -NDA F F z v | 
is 28} 7a | a0 HREM op ce aalamospoax 47 | 44] 79 | 390 |Nazt00-NDA 1.37 1.17 .78|1641R-472K 47 | 0.104 | 1.84 Oe FOo 255 1.70 /2474R-2iL 
; : lee ee ors 56 | 44| 79 340 |DNG1562-ND 1.37 1.17 .78|1641-562K 56] 0180) 1.65 [BNZMCZ ND 298 2.55 1.70 [2474-201 
22 | 30) 79 | 415 |DN7686-NDA 77 66 44 |1025R-28K 56 | 44|79°| 340 VROMENEN 437 147 7a |1e4iR-se0K 56 | 0.130 | 1.65 |DN7726-NDA 298 255 1.70 |2474R-22L 
27 | 37| 79 | 355 |DN2530-ND 77 66 .44/1025-30K 3 | 50|79 | 295 WANMGCON 497° 117. 78|1641-680x 68 | 0.145 | 1.56 |DN7423-ND 298 255 1.70 |2474-23L 
27 | 37 | 79 | 355 [DN7687-NDA 77.66.44 1025R-30K 68 | 50| 7.9 | 285 |DN42108-NDA 1.37 1.17 .78|1641R-682K 66 | 0.145 | 1.56 (ERGO 2.98 255 1.70 /2474R-28L 
33 | 45) 79 | 285 |DN7688-NDA 77 .66 44 |1025R-32K 82 | 50] 79 | 250 |DN41822-ND 1.37 1.17 .78| 1641-822K 82 | 0.182 | 1.53 | DN7424-ND 2.98 2.55 1.70 |2474-24L 
39 | 45] 7.9 | 263 |DN2534-ND 77 .66 .44|1025-34K 8.2 | 50] 7.9 | 250 |DN42110-NDA 1.37 117 .78/1641R-822K 82 | 0.152 | 1.53 |DN7728-NDA 2.98 2.55 1.70 /2474R-24L 
a7 |4s| 79 | 230 VARESE 77 6644 oogr-aax to | 50/79 28 lonattoa-D 1.37 1.47. .78|1641-103K 100 | 0.208 | 1.30 |DN7425-ND 298 255 1.70 |2474-25L 
56 |s0|79 | 195 |pnosse-nD 77 66.44 |1005-a8K 10 | 50] 7.9] 228 |DN42077-NDA 1.37 1.17 .78|1641R-103K ei Ge He Aen es a see 
ss |s0|79.| 195 (ARRERNE 77 66 44 oosn-aak 12 | 55) 25 | 205 |DN41123-ND 1.37 1.17 .78| 1641-123K : : 982 
Geen deat 150 | 0.330 | 1.04 |DN7427-ND 298 255 1.70 2474-271 
68 50) 79 | 165 EMS 77 66 44) 1025R-40K Féisibe Gate eisihe Sleeve (LT10K) 180 | 0.362 | 0.99 |DN7428-ND 298 255 1.70 |2474-28L 
82 | 55) 7.8 | 160 [DNAGS2NDA) 77 66 44 /1025R-42K 180 | 0.362 | 0.99 |ON7731-NDA 298 255 1.70 |2474R-28L 
15 | 45] 25] 925 |DN42082-NDA 1.37 1.17 .78| 1641R-153K 
to | 55) 79 | 144 |DN7693-NDA 77 66 44 |1025R-44K i ‘ 
4a | 45| 25 | 205 (ROMER 37447. 78| 1641-189K 220 | 0.505 | 0.84 |DN7429-ND 298 255 1.70 \2474-29L 
12 | 45) 25 | 160 |DN7694-NDA 77 66 44|1025R-46K : oY ae | , 
18 | 45] 25 | 305 |pN4z085-NDA 1.37 1.17 78) 1641R-183K 220 | 0.505 | 0.84 NONMBENES) 2.98 2.55 1.70 jea74n:20L 
15 | 45 | 25 | 157 |DN2548-ND = .77_~—«66_——44-| 1025-48K o | 45/25) 295 |DNd1223-ND 137 147 .78/1641-223K 270 | 0.557 | 0.80 |DN7430-ND 298 255 1.70 /2474-30L 
22 | 50) 25 | 144 |DN7695-NDA 77 66 44 |1025R-52K 9 | 45/25 295 \pNézogo-NDA 1.37 1.17 .78|1641R-229K 330 | 0.650 | 0.74 |DN7431-ND 298 255 1.70 \2474-31L 
27 | 50) 25 | 140 )DN2554-ND 77 66.44 /1025-54K a7 | 45| 25 | 265 |N4z091-NDA 1.37 1.17 .78|1641R-273K 330° | 0.650.) 0.74 EN, 288 255 1.70 247ARaiL 
27 | 50 | 25 | 140 |DN7696-NDA 77 66 44 /1025R-54K 33 | 45) 25 | 248 |DN42093-NDA 1.37 1.17 .78|1641R-333K 390 | 0.770 | 0.68 POMC 298 255 1.70 /2474-32L 
Series 1025 Ferrite (LT10K) 39 | 50} 25} 209 |pn41393-ND 1.37 1.17 .78|1641-393K 470 | 1.03 | 0.59 |DN7433-ND 2.98 2.55 1.70 |2474-33L 
, z 470 | 1.03 | 0.59 |DN7734-NDA 298 255 1.70 |2474R-33L 
33 145) 25 | 120 [IMRRNIRN os 84 ge |icasn-sex 39 | 50} 25 | 209 |pN42097-NDA 1.37 1.17 78] 1641R-393K 
47 | 50) 25 | 200 |DN41473-ND 1.37 1.17 .78|1641-473K 560 | 1.14 ) 0.56 |DN7434-ND = 2.98 2.55 1.70 /2474-34L 
89/45 | 25 | 125 OMe «698 4 56) 1025-58K 560 | 1.14 | 0.56 |DN7735-NDA 298 255 1.70 [2474R-34L 
30 | 45 | 25 | 125 [ORRIN on 4 56 [tomsn-saKk 47 | 50] 25] 200 |pna2tot-noa 1.37 1.17 .78]1641R-473K : ; ab 2 
: Se 56 | 50) 25) 194 |DN42105-NDA 1.37 1.17 .78| 1641R-563K 680) 1.50 | 0.49 /DN7435-ND = 2.98 2.55 1.70 }2474-35L 
47 | 45) 25 | 110 |DN7699-NDA 98 84 56 / 1025R-60K 68 | 50) 25) 176 |DNd168%-ND 137 4147 .78|1641-683K 680 | 1.50 | 049 |DN7736-NDA 2.98 2.55 1.70 |2474R-35L 
68 | 50] 25 | 92 |DNASHNDD 98 84 56 /1025-64K 68 | 50) 25 | 176 |DN42109-NDA 1.37 1.17 .78|1641R-683K 1,000] 230 | 0.39 | DN7737-NDA 3.61 3.09 2.06 |2474R-37L 
82 | 50) 25 | 88 |DN2566-ND 98 .84 56 |1025-66K too | 50| 25 | 164 |DN41104-ND 1.51 1.29 .86| 1641-104K 1,200} 2.55 | 037 |DN7438-ND 3.61 3.09 2.06 |2474-38L 
too | 50] 25 | 84 |DN7700-NDA 98 .84 56 |1025R-68K joo | 50/25 164 |pN42078-NDA 151 1.29 .86|1641R-10aK 1,500) 3.00 | 0.34 |DN7439-ND 361 3.09 2.06 /2474-39L 
420 | 30 | .79 | 66 |DN2570-ND 98 84  .56|1025-70K 420 | 55) 79 | 153 |DN42080-NDA 1.51 1.29 .86) 1641R-124K 1,800 | 4.00 | 0.30 /DN7440-ND 3.61 3.09 2.06 |2474-40L 
150 | 30] 79 | 61 |DN7701-NDA 98 .84 56 |1025R-72K 150 | 55] 79 | 143 |DN41154-ND 1.51 1.29 .86]1641-154K 2,200 | 440 | 0.28 |DN7441-ND 3.61 3.09 2.06 |2474-41L 
190 | 30| 79 | 57 |pNe574-ND 98 84-56 /1025-74K 150 | 55| .79 | 143 |DN42083-NDA 1.51 1.29 .86|1641R-154K 2,200) 4.40 | 0.28 |DN7738-NDA 361 3.09 2.06|2474R-41L 
190 190170 | 57 RONGEOIINN cs 04 50 Hoosn-zax 180 | 55| 79 | 138 |DN41184-ND 151 1.29 .86| 1641-184K 2,700) 5.80 | 0.25 |DN7442-ND 361 3.09 2.06 |2474-40L 
200 | 30 | 79 | 52 |oN770a:NDA 98.84 56 |10258-76K 180 | 55] 79 | 138 |DN42086-NDA 1.51 1.29 .86|1641R-184K che - : wane = a - es 
220 | 55| .79 | 130 |DN42090-NDA 1.51 1.29 .86|1641R-224K i : ; - 61 3, 
270 | 30 | 79 | 47 |DN2578-ND 1.23 1.05 .70|1025-78K 
ea len 4s WO ca 0s 70 Hooseeenc 330 | 55| 79 | 115 |DN42094-NDA 1.51 1.29 .86|1641R-334K 5,600 | 11.2 | 0.18 |DN7446-ND 3.61 3.09 2.06 |2474-46L 
a P De Of ais 390 | 60| .79 | 107 |DN42098-NDA 1.51 1.29 .86|1641R-394K 8,200} 20.8 | 0.13 |DN7448-ND 3.61 3.09 2.06 |2474-48L 
470 [30/70 | 36) ERASE 1.20" 1.05.70 /1025R-84K 470 | 60| 79 | 94 |DN42102-NDA 1.51 1.29 .86| 1641R-474K 10,000 234 | o12 |pN7449-ND 361 3.09 206 [o474-4gL 
560 | 30} .79 | 35 /DN2586-ND 1.23 1.05.70) 1025-86K 560 | 60| 79] 90 |DN42106-NDA 1.51 1.29 .86| 1641R-564K 12,000) 26.0 | 0.12 |DN7450-ND 3.61 3.09 2.06 |2474-50L 
560 | 30} 79 | 35 |DN7706-NDA 1.23 1.05 .70|1025R-86K 680 | 60| 79 | 84 |DN41684-ND 1.51 1.29 .86| 1641-684K 15,000} 36.0 | 0.10 |DN7451-ND 3.61 3.09 2.06 |2474-51L 
1,000 | 30} .79 | 28 |DN7707-NDA 1.23 1.05 .70|1025R-92k 1,000} 60 | 79 | 70 |DN42079-NDA 1.51 1.29 .86|1641R-105K 18,000} 40.0 | 0.09 |DN7452-ND 3.61 3.09 2.06 |2474-52L 
A ROHS Compliant A RoHS Compliant A RoHS Compliant (Continued) 
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API Delevan Coils and Inductors (cont) 


Series 4590 High Current 
Filter Inductors 


Mechanical Configuration: 
Ferrite bobbin protected with a flame retardant polyolefin sleeve. High 
saturation bobbin allows for high inductance with low DCR. High resistivity 


Series 1008 


Unshielded |O 
Surface Mount Inductors - 070-090 


Operating Temperature Range: -67°F ~ 257°F (-55°C ~ 125°C) 
Maximum Power Dissipation @ 90°C: .169W (Phenolic), .208W (Ferrite) 


a 

E 

y 
< 


Sho/ 


B 


Dimensions — Inch (mm) 


core offers very high parallel resistance, resulting in maximum coil A (over terminals) B C (over terminals) D E (Ref. only) 
performance. 100 (2.54) 080 (2.03) 080 (2.03) 055 (1.40) 046 (1.17) 
Operating Temp.: -55° ~ 125°C (-55° ~ 85°C @ full rated current) AWG #20 TOW 
Maximum Power Dissipation @ 85°C: .70W Test Current Cut Tape T&R JAPI 
Dielectric Withstanding Voltage: 2500VAMS Induct.| Freq. | Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 
Nanimallu Masia Manu (WH) | (MHz) | Min.|Max.(mA) | Part No. i 10 100} Part No. 500 | Part No. 
lnductanca DC Guneni API Series 1008 Phenolic Core — K Tolerance, +10% 
f ; a ; 010 | 50 ] 40] 1562 DN42005CT-NDA 2.14 1.83 1.22] DN42005TR-NDA | 488.00]1008R-100K 
+10% | Resist Rati Digi-K Price Each Del 
Tih aay aa} ated 4 cegd al staal ines 12 | 50 | 40] 1450 |DNogtz0cT-ND 214 1.83 1.22/DNos120TR-ND | 488.00|1008-120K 
: : .015 | 50 | 40) 1381 |DNO8150CT-ND 214 1.83 1.22|DNO8150TR-ND | 488.00 )1008-150K 
3.9 0.007 9.75 | DN4495-ND 2.63 2.25 1.50 | 4590-392K 018 | 50 | 40) 1320 |DNO8180CT-ND 214 1.83 1.22|DNO8180TR-ND | 488.00 /1008-180K 
3s fom | 2a 225150 | aswoR-aeK | | Po ad] a5) 4235 [ONA2DTSCTANDA 241.89 4 20/DNMDOTSTACNDA | @G0 00] f008R 200K 
A -NDA 5 B i -NDA . 7 
Az 0.008 a 2.63 2.25 160° | -4590R-472K 027 | 50 | 35| 1164 |DNos270CT-ND 2.14 1.83 1.22/DNos270TR-ND | 488.00|1008-270K 
5.6 0.011 7.77 | DN7777-NDA 2.63 2.25 1.50 | 4590R-562K .033 | 50 | 30) 1105 |DNO8330CT-ND 214 1.83 1.22|DNO8330TR-ND | 488.00 )1008-330K 
68 0.011 7.60 DN4498-ND 2.63 2.25 1.50 4590-682K 033 | 50 | 30 | 1105 |DN42017CT-NDA 2.14 1.83 1.22} DN42017TR-NDA | 488.00] 1008R-330K 
039 | 50 | 30| 1053 |DNOB390CT-ND 2.14 1.83 1.22| DNO8390TR-ND | 488.00 |1008-390K 
68 0.011 7.60 (BDNAETNDA 2.68 2.25 1.60) 4590R-682K 047 | 50 | 30] 1108 |DNos470cT-ND 214 1.83 1.22/DNO8470TR-ND | 488.00|1008-470K 
8.2 0.013 715 | DN4499-ND 2.63 2.25 1.50 | 4590-822K .047 | 50 | 30] 1108 |DN42019CT-NDA 2.14 1.83 1.22} DN42019TR-NDA | 488.00] 1008R-470K 
0 | one | oe Oe 263 225180 | aaooR-toaK |) | tes | so | 25 | 629  |oNOeEBOCTND 214 1.83 120|NOs6eOTRND | 486.00| 1008-680K 
1 0.020 5.76 | DN4502-ND 2.63 2.25 150 | 4590-153 068 | 50 | 25 | 823 | DN4z024CT-NDA 2.14 1.83 _1.22| DN42024TR-NDA | 488.00 |1008R-680K 
15 0.020 5.76 | DN7756-NDA 2.63 2.25 1.50__| 4590R-153K 082 | 50 | 25] 801 |DN42026CT-NDA 2.14 1.83 1.22/DN42026TR-NDA | 488.00] 1008R-820K 
2 fom ss 26322580] asonnzzak | | | oy | 25 [45 | 728 |DNA2O06CTNDA 2141.83 120|DN4006TR-NDa | 486.00] 1006R-101K 
27 0.025 515 | DN7764-NDA 2.63 2.25 1.50 | 4590R-273K : ‘Garlaa:1000 Farite Care’= Kk Tolerance: 310% = 
— a 
33 0.028 487 | DN4506-ND 2.63 2.25 1.50 | 4590-333K 42 | 25 | 40] 1225 ]DNOS121CT-ND 214 1.83 1.22/DNO8121TR-ND | 488.00] 1008-121K 
33 0.028 4.87 | DN7766-NDA 2.63 2.25 1.50 | 4590R-333K 15) 25 | 40} 1168 |DNO8151CT-ND 2.14 183 1.22/— —|1008-151K 
39 0.028 487 | DN4507-ND 263 295 450 | 4590-393K 15 | 25 | 40} 1168 |DN42010CT-NDA 2.14 1.83 1.22/DN42010TR-NDA | 488.00 |1008R-151K 
18 | 25 | 40} 1119 |DNO8181CT-ND 214 1.83 1.22|DNO8181TR-ND | 488.00 |1008-181K 
39 0.028 4.87 DN7770-NDA 2.63 2.25 1.50 | 4590R-393K 22 | 25 | 40 | 1055 |DNO8221CT-ND 2.14 1.83 1.22|DNO8221TR-ND | 488.00 |1008-221K 
47 0.034 4.45 | DN7774-NDA 2.63 2.25 1.50 | 4590R-473K 22 | 25 | 40] 1055 |DN42014CT-NDA 214 1.83  1.22/DN42014TR-NDA | 488.00 |1008R-221K 
56 0.043 393 | DNT778-NDA 263 9.95 150 | 4590R-563K 27] 25 | 40} 1000 |DNO8271CT-ND 2.14 1.83 1.22|DNO8271TR-ND | 488.00 |1008-271K 
33] 25 | 40] 954 |DNO8331CT-ND 2.14 1.83 1.22|DNO8331TR-ND | 488.00 |1008-331K 
68 0.059 3.35 | DN7782-NDA 2.63 2.25 1.50 | 4590R-683K 47 | 25 | 40| 846 |DNos471CT-ND 214 1.83 1.22|DNO8471TR-ND | 488.00) 1008-471K 
82 0.066 3.17 | DN7785-NDA 2.63 2.25 1.50 | 4590R-823K 47 | 25 | 40 | 846 |DN42020CT-NDA 2.14 1.83 1.22/ DN42020TR-NDA | 488.00 |1008R-471K 
56] 25 | 40] 808 |DNOSS61CT-ND 214 1.83 1.22/DNO8681TR-ND | 488.00|1008-561K 
100 0.084 2.81 | DN7749-NDA 2.63 2.25 1.50 | 4590R-104K 
68 | 25 | 40] 760 |DNO8681CT-ND 214 1.83 1.22|DNO8681TR-ND | 488.00 |1008-681K 
120 0.113 2.43 | DN7753-NDA 2.63 2.25 1.50 | 4590R-124K 68 | 25 | 40} 760 |DN42025CT-NDA 2.14 1.83 1.22) DN42025TR-NDA | 488.00 | 1008R-681K 
150 0.129 2.27 | DN4514-ND 2.63 2.25 1.50 | 4590-154K 82 | 25 | 40] 708 |DNOS821CT-ND 2.14 1.83 1.22|DNO8821TR-ND | 488.00 |1008-821K 
150 0.129 2.27 | DN7757-NDA 2.63 2.25 1.50 | 4590R-154K Series 1008 Ferrite Core — J Tolerance, +5% 
f i 1.0 ] 7.9 ] 30] 685 |DNO8102JCT-ND 214 1.83 1.22)DNO8102JTR-ND | 488.00]1008-102J 
1) O80 210 (RDNASIeaND ees 228 TAO | A5e0-18AK 1.0 | 7.9 | 30] 685 |DN42007JCT-NDA 2.14 1.83 1.22) DN42007JTR-NDA} 488.00 |1008R-102J 
220 0.162 2.02 | DN4516-ND 2.63 2.25 1.50 | 4590-224k 1.2 | 7.9 | 30] 591 |DNO8122JCT-ND 214 1.83 1.22|DNO8122JTR-ND | 488.00 1008-122) 
220 0.162 2.02 | DN7761-NDA 2.63 2.25 150 | 4590R-224K 1.2 | 7.9 | 30] 591 |DN42009JCT-NDA 2.14 1.83 1.22) DN42009JTR-NDA} 488.00 |1008R-122J 
15 | 7.9 | 30 | 548 |DNOB152JCT-ND 2.14 1.83 1.22| DNO8152JTR-ND | 488.00 |1008-152J 
ake nee bake oreeeallD i a ees | anne 15 | 7.9 | 30] 548 [DN42011JCT-NDA 2.14 1.83 1.22/DN42011JTR-NDA| 488.00 | 1008R-152J 
330 0.257 1.61 DN7767-NDA 2.63 2.25 1.50 | 4590R-334K 22 | 7.9 | 30] 433 |DN42015JCT-NDA 2.14 1.83 1.22) DN42015JTR-NDA} 488.00 | 1008R-222J 
390 0.288 4.52 | DN7771-NDA 2.63 2.25 1.50 | 4590R-394K 33 | 7.9 | 30} 398 |DNO8332JCT-ND 214 1.83 1.22|DNO8332JTR-ND | 488.00 |1008-332J 
33 ] 7.9 | 30] 398 |DN42018JCT-NDA 2.14 1.83 1.22) DN42018JTR-NDA| 488.00 | 1008R-332J 
a“ Maes ee, nes 2.63 226 TBO! | ASQ0RATAR 39 | 79 | 30| 354 |DNO8392JCT-ND 2.14 1.83 1.22 DNO8392JTR-ND | 488.00|1008-392u 
560 0.504 1.15 DN4521-ND 2.63 2.25 1.50 | 4590-564K 47 | 7.9 | 30] 334 |DN42021JCT-NDA 2.14 1.83 1.22/DN42021JTR-NDA| 488.00 | 1008R-472J 
560 0.504 4.15 | 0N7779-NDA 2.63 2.95 450 | 4590R-564K 56 | 7.9 | 30] 312 |DNO8S562JCT-ND 2.14 1.83 1.22|DNO8562JTR-ND | 488.00 |1008-562J 
‘ ‘ 56 | 7.9 | 30] 312 |DN42023/CT-NDA 2.14 1.83 1.22) DN42023JTR-NDA} 488.00 | 1008R-562J 
as baie 108 noe a Bot | apenas 68 | 7.9 | 30] 274 |DNO8682JCT-ND 2.14 1.83 1.22|DNO8682JTR-ND | 488.00 |1008-682J 
820 0.643 1.01 DN7786-NDA 2.63 2.25 1.50 | 4590R-824K jo | 7.9 | 30 | 245  |DN42008JCT-NDA 2.14 1.83 1.22| DN42008JTR-NDA| 488.00 |1008R-103J 
1,000 0.844 0.89 DN7750-NDA 2.87 2.46 1.64 4590R-105K 15 2.5 | 30 194 DNO8153JCT-ND 2.14 1.83 1.22} DNO8153JTR-ND | 488.00 | 1008-153J 
15 | 25 | 30} 194 |DN42012JCT-NDA 2.14 1.83 1.22) DN42012JTR-NDA} 488.00 |1008R-153J 
1,200) 0.977 02. _ _ Lote, | -AnQ0:1e5k 18 | 25 | 30) 173  |DNO8I8Q/CT-ND 214 183 1.22|— —|1008-183J 
1,200 0.977 0.82 DN7754-NDA 2.87 2.46 1.64 | 4590R-125K 22 | 25 | 30| 158 |DNO8223JCT-ND 2.14 1.83 1.22} DNO8223JTR-ND | 488.00 | 1008-223) 
1,500 1.18 0.75 | DN7758-NDA 2.87 2.46 4.64 | 4590R-155K 22 | 25 | 30| 158 |DN42016JCT-NDA 2.14 1.83 _1.22| DN42016JTR-NDA| 488.00 | 1008R-223J 
33 | 25 | 30] 135 [DNO8333JCT-ND 214 1.83 1.22) DNO8333JTR-ND | 488.00] 1008-333) 
1,800 1.50 0.66 | DN4527-ND 2.87 2.46 1.64 | 4590-185K 
39 | 25 | 30] 125 |DNO8393JCT-ND 2.14 1.83 1.22;— —|1008-393) 
2,200 1.76 0.61 | DN4528-ND 2.87 2.46 1.64 | 4590-225K 47 | 25 | 30] 120 |DNO8473JCT-ND 2.14 1.83 1.22;— —|1008-473) 
2,200 1.76 0.61 DN7762-NDA 2.87 2.46 1.64 4590R-225K 47 2.5 | 30 120 |DN42022JCT-NDA 2.14 1.83 1.22| DN42022JTR-NDA| 488.00 | 1008R-473J 
3,300 2.53 0.51 | DN7768-NDA 2.87 2.46 1.64 | 4590R-335K 1008RKIT-NDA (1008RKIT) Series 1008 Inductor Kit 
3,900 2.84 0.48 DN4531-ND 2.87 2.46 1.64 4590-395K 5 each of 54 values (0.0018yUH ~ 47.0UH), 270 total pieces .......... 0... eee cece eect eect eee e ee eeee $95.95 
3,900 2.84 0.48 | DN7772-NDA 2.87 2.46 1.64 | 4590R-395K 4 RoHS Compliant 
4,700 3.79 0.41 | DN7776-NDA 2.87 2.46 1.64 | 4590R-475K 
5,600 4.24 0.39 | DN4533-ND 2.87 2.46 1.64 | 4590-565K Series S1008 
5,600 4.24 0.39 | DN7780-NDA 2.87 2.46 1.64 | 4590R-565K Shielded Surface O 
6,800 5.75 0.34 | DN4534-ND 2.87 2.46 1.64 | 4590-685K 
Mount Inductors KE 
6,800 5.75 0.34 | DN7784-NDA 2.87 2.46 1.64 | 4590R-685K O10 O80, 
8,200 6.44 0.32 | DN7787-NDA 2.87 2.46 1.64 | 4590R-825K Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C (0.26-0.76) 
Maximum Power Dissipation @ 90°C: .157W 
10,000 7.30 0.30 | DN4536-ND 2.87 2.46 1.64 | 4590-106K 
10,000 7.30 0.30 | DN7751-NDA 2.87 2.46 1.64 | 4590R-106K — ~ = Sian 5 = 
‘over terminals) (over terminals: 
12,000 9.34 0.26 | DN4537-ND 2.87 2.46 1.64 | 4590-126K "100 (2.54) 80 (203) “O80 (2.03) DEE (TAD) WEA) 
12,000 9.34 0.26 | DN7755-NDA 2.87 2.46 1.64 | 4590R-126K 
15,000 10.7 0.25 | DN7759-NDA 287 2.46 1.64 | 4590R-156K a ee - aurea aoe pores ae au a 
induct.) Freq. ating igi-Key rice Eac! igi-Key ricing |Delevan 
18,000 148 0.21 /MDNES2eND 287 2.46 1.64 | 4590-186k (uH) | (MHz)| Min.|Max.(mA)| Part No. 110 100 | Part No. 500 [Part No. 
22,000 18.0 0.19 | DN7763-NDA 2.87 2.46 1.64 | 4590R-226K Series $1008 Ferrite Core, +10% 
27,000 22.7 0.17 DN4541-ND 2.87 2.46 1.64 | 4590-276K 10 | 25 | 40] 1120 | DN7879CT-NDA 3.43 2.94 1.96 |DN7879TR-NDA| 784.00 /S1008R-101K 
39,000 29.7 0.15 DN4543-ND 2.87 2.46 1.64 4590-396K 15 25 | 40 | 1015 | DN1003CT-ND 2.45 210 1.40) DN1003TR-ND | 560.00 |S1008-151K 
27 | 25 | 40) 900 | DNt006cT-ND 2.45 240 1.40|DN1006TR-ND | 560.00 /S1008-271K 
ay oT 4 ee ane Tet | -ASueh 33 | 25 | 40) 865 |DN7891CT-NDA 2.45 2.10 1.40 /DN7891TR-NDA| 560.00 |S1008R-331K 
100,000 76.0 0.09 | DN7752-NDA 2.87 2.46 1.64 | 4590R-107K 39 | 25 | 40] 840 | DN1008cT-ND 2.45 240 1.40|DN1008TR-ND | 560.00 /$1008-391K 
A ROHS Compliant A RoHS Compliant (Continued) 
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i Test Current Cut Tape T&R |API 
API Delevan Coils and Inductors Induct.) Freq. | Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Delevan 
-sainaehad ae ca [as [20] 268 OMGQNEAD 27 ss at iar 
27 | 25 75 7107+ a. 44 |— — |1210-27 
Surface Mount Inductors: (Cont) 27 | 25 | 30] 759 |DN42052CT-NDA 77 66 44 |DN42052TR-NDA | 176.00 |1210R-271K 
Test Tinea Cut Tape Tan API 33 | 25 | 30] 720 |DN10331CT-ND 77 66 44 |DN10331TR-ND | 176.00 |1210-331K 
Induct.| Freq. | Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Delevan 39 | 25 | 30) 679 | DN10391CT-ND 7 66 44 |— — |1210-391K 
(wH)_ | (MHz) | Min. |Max.(mA)| Part No. 110 100 | Part No. 500 [Part No. 39 | 25 | 30| 679 |DN42058CT-NDA 77.66 __.44 |DN42058TR-NDA_| 176.00 |1210R-391K 
47 | 25 | 40 | 815 | DN7894CT-NDA 2.45. 2.10 1.40 |DN7894TR-NDA | 560.00 |S1008R-471K AT | 25 | 30) 644 /DN10471CT-ND 776644 |DNT0471TR-ND | 176.00 |1210-471K 
56 | 25 | 40] 790 | DNt010CT-ND 2.45 210 140|DNto10TR-ND | 560.00 |S1008-561K 47 | 25 | 30] 644 |DN42062CT-NDA 77 66 —_.44 |DN42062TR-NDA | 176.00 |1210R-471K 
56 | 25 | 40| 790 |DN7897CT-NDA 2.45 2.10 1.40 |DN7897TR-NDA | 560.00 |S1008R-561K 56 | 25 | 30| 614 |DN42065CT-NDA 77.66.44 |DN42065TR-NDA | 176.00 |1210R-561K 
68 | 25 | 40] 750 | DN1012CT-ND 245 210 140/DN1012TR-ND | 560.00 |S1008-681k 68 | 25 | 30| 588 |DN10681CT-ND 77 66 44 |— — |1210-681K 
68 | 25 | 40| 750 | DN7898CT-NDA 2.45 2.10 _1.40 |DN7898TR-NDA | 560.00 |S1008R-681K 68 | 25 | 30| 588 _|DN42069CT-NDA 77.66 __.44 |DN42069TR-NDA_| 176.00 |1210R-681K 
7 | 25 | 40] 735 | DN1013CT-ND 2.45 210 140 [DN1013TR-ND | 560.00 |1008-751K 82 | 25 | 30| 556 |DN10821CT-ND 77 66 44 |— — ]1210-821K 
82 25 | 40 715 DN1014CT-ND 2.45 210 1.40 |DN1014TR-ND | 560.00 |S1008-821K 82 25 | 30 556 DN42073CT-NDA _.77 66 -44 |DN42073TR-NDA | 176.00 |1210R-821K 
82 | 25 | 40] 715 |DN7900CT-NDA 2.45 2.10 1.40 |DN7900TR-NDA | 560.00 |S1008R-821K Series 1210 Ferrite Core, +5% 
91 | 25 ) 40) 685 | DN7902CT-NDA 245 2.10 1.40 |DN7902TR-NDA | 560.00 |S1008R-911K 1.0 | 79 | 30) 515 |DN42029JCT-NDA .88 75 — .50 |DN42029JTR-NDa | 200.00 |1210R-102J 
1.0 | 79 | 30| 670 | DN7880CT-NDA 2.45 2.10 1.40 |DN7880TR-NDA | 560.00 |S1008R-102k 12 | 79 | 30] 497 |DN42033JCT-NDA .88 75 —_.50 |DN42033JTR-NDA | 200.00 |1210R-122J 
12 | 7.9 | 30 625 DN1017CT-ND 2.45 2.10 1.40 )DN1017TR-ND | 560.00 |S1008-122K 15 | 7.9 | 30 467 DN10152JCT-ND 88 75 50 |— — |1210-152J 
1.2 | 7.9 | 30} 625 | DN7882CT-NDA = 2.45 2.10 1.40 | DN7882TR-NDA | 560.00 |S1008R-122k 15 | 79 | 30] 467 |DN42036JCT-NDA 88 75 —_ .50 |DN42036JTR-NDA | 200.00 |1210R-152J 
1.5 | 7.9 | 30} 545 | DN1018CT-ND 2.45 2.10 1.40 |— — |$1008-152k 18 | 7.9 | 30| 454 |DNtO182JCT-ND 88 ~—=.75_—«50 |DN10182JTR-ND_| 200.00 |1210-182J 
1.5 | 7.9 | 30} 545 | DN7884CT-NDA = 2.45 2.10 1.40 |DN7884TR-NDA | 560.00 |S1008R-152k 18 | 79 | 30] 454 |DN42046JCT-NDA 88 75 50 |DN42046JTR-NDA | 200.00 |1210R-182J 
22 | 7.9 | 30} 375 _| DN1020CT-ND 2.45 2.10 1.40 |DN1020TR-ND_| 560.00 |S1008-222k 2.2 | 7.9 | 30| 431 |DN42050JCT-NDA .88 75 —_.50 |DN42050JTR-NDa | 200.00 |1210R-222J 
22 | 7:9 | 30) 375 | DN7887CT-NDA = 2.45 2.10 1.40 |DN7887TR-NDA | 560.00 |S1008R-222K 27 | 7.9 | 30| 411 |DN42053JCT-NDA .88  .75 —_.50 |DN42053JTR-NDa | 200.00 |1210R-272J 
27 | 7.9 | 30) 365 | DN1021CT-ND 2.45 2.10 1.40 /DN1021TR-ND } 560.00 |S1008-272k 3.3 | 7.9 | 30) 393 |DN10332JCT-ND 88 75 50 |DN10332JTR-ND | 200.00 |1210-332J 
27 | 7:9 | 30) 365 | DN7889CT-NDA = 2.45 2.10 1.40 |DN7889TR-NDA | 560.00 |S1008R-272K 3.3 | 7.9 | 30| 393  [DN42143JCT-NDA 88 75 __.50 |DN42143JTR-NDa | 200.00 |1210R-332J 
33) 79 | 30) 365 poo eT 245 210 1.40 |DNAOZOTRSN DAS) 60.00 '51008-332k 3.9 | 7.9 | 30] 378 |DNTO392/CT-ND 88 .75 50 |DN10392JTR-ND | 200.00 |1210-392J 
3.3 | 7.9 | 30| 355 | DN7892CT-NDA 2.45 2.10 _1.40 |DN7892TR-NDA | 560.00 [S1008R-332K 3.9 | 7.9 | 30| 378 |DN42059JCT-NDA .88 75 —_.50 |DN42059JTR-NDa | 200.00 |1210R-392J 
47) 79 | 30) 305  [ONTO2ECTEND 245 210 140 — |81008-472K 47 | 79 | 30} 352 |DN10472JCT-ND 88.75.50 |DN10472JTR-ND_| 200.00 /1210-472J 
47 | 79 | 80) 305 IDNZS8SCTNDAY = 2.45 2.10 1.40 |DNZSBSTRNDAY 560.00 /S1008R-472K 47 | 79 | 30| 352 |DN42063JCT-NDA 88 75.50 |DN42063/TR-NDA | 200.00 |1210R-472J 
68 | 79 | 30) 250 pONIb2cCT ND 245 210 1.40 (DNBOZETRN DMS) £60.00 (51008-682k 5.6 | 7.9 | 30| 341 |DNTO562/CT-ND 88.75.50 |DN10562JTR-ND | 200.00 |1210-562J 
6.8 | 7.9 | 30) 250 ,DNZSSSCTNDAY = 2.45 2.10 1.40 /DNTSSSTR-NDAS 560.00 /S1008R-G82K 5.6 | 7.9 | 30] 341 |DN42066JCT-NDA .88 75 50 |DN42066JTR-NDA | 200.00 |1210R-562J 
$2 | 7.9' | 30 | 240 TDNZSDIGIEMDAY 2.45 2.10 1.40 TDURBOTIRENDEY| 560.00 [S1008R-822K 68 | 79 | 30) 321 |DN42070JCT-NDA .88 75 _—_.50 |DN42070JTR-NDa | 200.00 |1210R-682 
10) 79) 90) 230 PERE NESy = 245 2.10 1.40 (ONESIES 60.00 /S1008R-103K 82 | 79 | 30) 305 |DN42074/CT-NDA .88 75 —_.50 |DN42074JTR-NDa | 200.00 |1210R-822J 
12) 25) 30) 220 (EM = AS 2.10 1.40 (OND eam 200.00 |51008-123K 10 | 7.9 | 30] 297 |DN42030JCT-NDA 88 75.50 |DN42030JTR-NDa | 200.00 |1210R-103J 
12 | 25 | 30| 220 |DN78B3CT-NDA 2.45 2.10 1.40 |DN7883TR-NDA | 560.00 |S1008R-123K 1s | 25 | 20) 257 |ERRMEGGRBM es 75 60 [ONTRTeSnRINEM 200.00 lte10-1845 
18 | 25 | 90) 210 | EMipepeo = 45 2.10 1-40 ie me O08: bah 15 | 25 | 30] 257  |DN42037JCT-NDA 88.75.50 [DN42037JTR-NDA | 200.00 |1210R-153J 
15 | 25 | 30| 210 | DN7885CT-NDA 2.45 2.10 1.40 |DN7885TR-NDA | 560.00 |S1008R-153K ts | 25 | 30| 237 \SNRGREGERDN es 75 60 [ONIRTRAOTRIIEM 200.00 [1210-189 
18 | 25 | 30) 200 | DN1031CT-ND 2.45 2.10 1.40 )— — /81008-183k ig | 25 | 30) 237 |DN42047JCT-NDA .88 75 — .50 |DN42047JTR-NDa | 200.00 |1210R-183J 
18 | 25 | 30| 200 |DN7886CT-NDA 2.45 210 1.40 |DN7886TR-NDA | 560.00 |S1008R-183K a9 | 95 | 20| 204 \SIORaIGENEM ss 75 so | — ltpi9-293) 
22 | 25 | 30} 170 | DN1032CT-ND 2.45 2.10 1.40 /DN1032TR-ND | 560.00 |S1008-223k 22 | 25 | 30| 224 |DN42051JCT-NDA .88 75 _.50 |DN42051JTR-NDA | 200.00 |1210R-2234 
22 | 25 | 30) 170 |DN7888CT-NDA 2.45 210 1.40 |DN7888TR-NDA | 560.00 |S1008R-223K o7 125-1 30 | 193 NTO 8 7550 ISMASOTaTGRINDIN 900.00 [1210-0731 
27 | 25 | 30 | 160 __| ON1033CT-ND 2.45 2.10 1.40 [DN1033TR-ND_| 560.00 |S1008-273K 27 | 25 | 30] 193 |DN42054JCT-NDA .88 75 50 |DN42054JTR-NDA | 200.00 |1210R-273J 
27 | 25 | 30/ 160 |DN7890CT-NDA 245 210 1.40 |DN7890TR-NDA | 560.00 |S1008R-273K 33 |25 | 30| 192 FORRREORNOM as 75 so (SNRUSeeINEM 900.00 1210-999) 
33 | 25 | 30) 125 |DNIOSSCT-ND 245 2.10 1.40 |DNAOSSTRSNDIS) $60.00 [§1008-339K 33 | 25 | 30] 182 |pNa2057JcT-NDA .88 75 ~—-.50 |DN42057JTR-NDA | 200.00 |1210R-333J 
33 | 25 | 30) 125 |DN7893CT-NDA 2.45 2.10 1.40 |DN7893TR-NDA | 560.00 |$1008R-333K 29 | 25 | 30] 170 [BNCORRTCRNTON ss 75 so [aRRONeAIMRTEMN 500.00 1o10R-303/ 
47) 25) 30) 110 RECN «2A 2.10 1.40 PONISI) 560.00 151008-473K 47 | 25 | 30| 163 |DN42064JCT-NDA .88 75.50 |DN42064JTR-NDA | 200.00 [1210R-473J 
47_|25 | 30| 110 |DN7896CT-NDA 2.45 2.10 1.40 |DN7896TR-NDA | 560.00 |$1008R-473K ss | 25 |30| 152 [ERRReMGNTaM ap 75 50 (BRYSSAMIRRITEIN 00.00 [1210-569) 
§1008RKIT-NDA (S1008RKIT) Series $1008 Inductor Kit 56 | 25 | 30) 152 |DN42067JCT-NDA .88 75 50 |DN42067JTR-NDA | 200.00 |1210R-563u 
5 each of 36 values (0.1pH to 47.0yH), 180 total pieces ..........0.ccccecceeecsseeesseeeteeeeeeeee $95.95 68 | 25 | 30) 144 |DN10683/CT-ND 88.75.50 JDN10683JTR-ND | 200.00 )1210-683J 
; 68 | 25 | 30| 144 |DN42071JCT-NDA 88 75 —_-50 |DN42071JTR-NDA | 200.00 |1210R-683u 
A RoHS Compliant 82 | 25 | 30] 136 |DN10823/CT-ND 88 75 50 |— — 11210-8230 
too | 25 | 30| 120 |DN42031JCT-NDA 88 75 —_.50 |DN42031JTR-NDA | 200.00 |1210R-104J 
Series 1210 1210RKIT-NDA (1210RKIT) Series 1210 Inductor Kit 
5 each of 58 values (0.0018yH to 100.0UH), 290 total pieces....... 00... cece cece $95.95 


Unshielded 
Surface Mount Inductors 


>| 


016 (0.41) 


Operating Temperature Range: -67°F ~ 257°F (-55°C ~ 125°C) Ba pg 


A ROHS Compliant 


Series $1210 Shielded 


Maximum Power Dissipation @ 90°C Ambient: .168W (Phenolic), .287W (Iron and Ferrite) <> SS 
saci aieicae Surface Mount Inductors O Re 1 
- ee een nen (nen) Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C LD a 
A (over terminals) B C (over terminals) D E (Ref. only) Maximum Power Dissipation @ 90°C: .266W (Iron), ~' ©0016 (0.41) ~DON ‘x 
118 ~ 138 085 ~ .105 081 ~ 101 041 ~ 061 054 .224W (Ferrite) oat 
(3.00 ~ 3.51) (2.16 ~ 2.67) (2.06 ~ 2.57) (1.04 ~ 1.55) (1.37) iiTaiiaura'te MadimuimiDimensione = inch (mn 
A (over terminals) B C (over terminals) E 
Test Current Cut Tape Tar API 118 ~ 138 “085 ~ 105 081 ~ 101 041 ~ 061 054 
Induct. | Freq. | Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Delevan (3.00 ~ 3.51) (2.16 ~ 2.67) (2.06 ~ 2.57) (1.04 ~ 1.55) (1.37) 
(WH) | (MHz) | Min.|Max.(mA) | Part No. 1 10 100 | Part No. 500 |Part No. 
Series 1210 Phenolic Core, +10% Test Current Cut Tape T&R /API 
010 | 50 | 30] 966 |DN10100CT-ND 77 66 44 |DN10100TR-ND | 176.00 ]1210-100K Induct.) Freq./ Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Delevan 
010 | 50 | 30] 966 |DN42027CT-NDA .77 66 ~—-.44.|DN42027TR-NDA| 176.00 |1210R-100K (uH) | (MHz)| Min.| Max.(mA) | Part No. 1 10___100 | Part No. 500 _ [Part No 
012 | 50 | 30) 931 |DN10120CT-ND 77 66 = 44 |— —|1210-120K Series $1210 Iron Core, +10% 
015 | 50 | 30) 871 |DN10150CT-ND 77 66 © .44 |— —]1210-150K 40 | 25 | 40] 1175 |DN1O50CT-ND 1.09 93 —.62| DN1050TR-ND | 248.00]S1210-101K 
015 | 50 | 30 871 DN42034CT-NDA 77 66 -44 | DN42034TR-NDA |_176.00 |1210R-150K 0 25 | 40 4175 DN7903CT-NDA 1.09 93 62 | DN7903TR-NDA| 248.00 |S1210R-101K 
018 | 50 | 30) 821 |DN10180CT-ND = 77, 66-44 | DN10180TR-ND | 176.00 )1210-180K 12 | 25 | 40) 1104 |DN1O51CT-ND 1.09 93 62] DN1051TR-ND | 248.00|/S1210-121K 
022 | 50 | 30} 779 |DN10220CT-ND 7766-44 | — — |1210-220K 42 | 25 | 40] 1104 |DN7907CT-NDA 1.09 93 —.62| DN7907TR-NDa} 248.00|$1210R-121K 
022 | 50 | 30) 779 |DN42048CT-NDA .77 66 44 |DN42048TR-NDA| 176.00 |1210R-220K ‘4s | 25 | 40! 1017 |pntosect-nD 109 93 62|— —|g1010-151K 
ae af t i PLS ll e 7 DNioggoTA-No | 176.00 oiecaoe 415 | 25 | 40] 1017 |DN7909CT-NDA 1.09 .93 — .62| DN7909TR-NDA) 248.00]S1210R-151K 
033 | 50 | 30; 711 |DN42055CT-NDA 77.66 44 [DN42055TR-NDA| 176.00 |1210R-330K 18) 25 | 40) 971 | BNICSSCENDR 81.09 «4.93 = 6] — |$1210-181K 
‘039 | 50 | 30! 670 JDNtosg0cT-ND 77 66 44 /DNio390TR-ND | 17600 |1210-390K 18 | 25 | 40) 971 |DN7912CT-NDA 1.09 93 — 62] DN7912TR-NDA) 248.00]S1210R-181K 
047 50 30 636 DN10470CT-ND 77 66 44 | DN10470TR-ND 176.00 |1210-470K 33 25 40 831 DN7918CT-NDA 2.28 1.95 1.30 | DN7918TR-NDA] 520.00 |S1210R-331K 
047 | 50 | 30] 636 |DN42061CT-NDA .77  .66  .44 |DN42061TR-NDA| 176.00 |1210R-470K 39 | 25 | 40| 720 | DN7921CT-NDA_ 1.09 _—.93 .62 | DN7921TR-NDA| 248.00 |S1210R-391K 
056 | 50 | 30| 606  |DN10560CT-ND__.77__—=.66_—.44 |DN1O560TR-ND | 176.00 |1210-560K 47 | 25 | 40/ 679 |DN7924CT-NDA 1.09 .93 — .62| DN7924TR-NDA] 248.00]S1210R-471K 
068 | 50 | 30] 580 |DN42068CT-NDA .77 66 44 [DN42068TR-NDA| 176.00 |1210R-680K 56 | 25 | 40) 644 |DNIOS9CT-ND 1.09 93  .62| DN1059TR-ND | 248.00|S1210-561K 
082 | 50 | 30} 551 |DN10820CT-ND = .77,— 66_~— 44. | DN10820TR-ND | 176.00 ]1210-820K 56 | 25 | 40| 644 |DN7927CT-NDA 1.09 93  .62|DN7927TR-NDA| 248.00 |S1210R-561K 
.082 | 50 | 30| 551 |DN42072CT-NDA _.77__.66_.44 |DN42072TR-NDA| 176.00 |1210R-820K ‘63 | 25 | 40! 614 |DN7929CT-NDA 1.09 93 .62| DN7929TR-NDA| 248.001S1210R-681K 
Series 1210 Iron Core, +10% 82 | 25 | 40| 588 |DN7931CT-NDA 1.09 93 _.62| DN7931TR-NDA| 248.00|S1210R-821K 
10 ] 25 ] 30] 1018 DNiO10ICT-ND 77 66 © .44]— —]1210-101k Series $1210 Ferrite Core, +10% 
10 | 25 | 30] 1018 |DN42028CT-NDA 77 66 44. DN42028TR-NDA| 176.00 |1210R-101K 
‘2 | 05 | 30] 971 | ERCOReTeGNEM 77 ca 44 IENUROMTENBI 470.00 1210-107K 10 | 79 ] 40] 679 |DN7904CT-NDA 1.09 93 62] DN7904TR-NDA] 248.00/S1210R-102K 
42 | 25 | 30) 971 |DN42032CT-NDA 77 66 ~—-.44.|DN42032TR-NDA) 176.00 |1210R-121K 12] 79) 40) G50 |BNICGSCEND «(1.09 93 62 /DNICGSTRRNDR) 248.00/S1210-122K 
‘45 | 25 | 30! 910 |pNio1SicT-ND 77 66 44 |DNAO1S1TR-ND | 176.00 |1210-151K 12 | 79 | 40) 650 |DN7908CT-NDA 1.09 .93 62] DN7908TR-NDA) 248.00|S1210R-122k 
15 | 25 | 30; 910 |DN42035CT-NDA 77 66.44 [DN42035TR-NDA| 176.00 |1210R-151K 15 | 79 | 40) 603 |DNIO64CT-ND =»-1.09 93.62 | DN1064TR-ND | 248.00/S1210-152k 
22 25 | 30 805 DN102214CT-ND 77 66 44 | DN10221TR-ND 176.00 }1210-221K 15 7.9 | 40 603 DN7910CT-NDA 1.09 93 62 | DN7910TR-NDA| 248.00|S1210R-152K 
22 | 25 | 30] 805 |DN42049CT-NDA 77 _—.66_—44. | DN42049TR-NDA| 176.00 |1210R-221K A RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(t073) 1341 


A Test Current Cut Tape T&R API 

API Delevan Coils and Inductors Induct.) Freq. | Q | Rating | Digi-Key Price Fach Digi-Key Pricing |Delevan 

Series $1210 Shielded (WH) | (MHz) | Min.|Max.(mA) | Part No. i 10 100 | Part No. 500 [Part No. 
Surface Mount Inductors (Cont) 18 | 25 | 50} 268 |DN12183JCT-ND 1.02 .87 58] DN12183JTR-ND | 232.00 |1812-183J 
18 | 25 | 50] 268 | DN42121JCT-NDA 1.02 .87 58 | DN42121JTR-NDAJ 232.00 |1812R-183J 
Test Current Cut Tape T&R [API 22 | 25 | 50] 250 |DN12223JCT-ND 1.02 87 58 DN12223JTR-ND | 232.00 1812-223) 
Induct.| Freq.) Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Delevan 22 | 25 | 50] 250 | DN42125JCT-NDA 1.02 87 58] DN42125JTR-NDA) 232.00 |1812R-223) 
CEE (Be) Eater et na Racin a 0 Oe eaciNos 00s Ears: a7 _| 25 | 50| 236 | DN42128JCT-NDA 1.02 87 _.58| DN42128JTR-NDA| 232.00 |1812R-273J 
18 | 7.9) 40) 564 [DNICGSCE ND §=(1.09 9362 |DNAOBS TREND) 248.00 /81210-182K 33 | 25 | 50]; 224 | DN42131JCT-NDA 1.02 .87 58] DN42131JTR-NDA| 232.00 |1812R-333J 
18 | 79 | 40) 564 |DN7913CT-NDA 1.09 .93 — .62 | DN7913TR-NDA| 248.00|S1210R-182K 39 | 25 | 50] 211 | DNt2393NCT-ND 1.02 87 58] DN12393JTR-ND | 232.00 11812-3930 
22 | 79 | 40) 533 | DN7914CT-NDA 1.09.93 62 | DN7914TR-NDA | 248.00 )S1210R-222K 39 | 25 | 50] 211 | DN42134JCT-NDA 1.02 87 58] DN42134JTR-NDA| 232.00 |1812R-393J 
27 | 7.9 | 40} 526 |DN7916CT-NDA 1.09 93 62 | DN7916TR-NDA| 248.00)S1210R-272K 47 | 25 | 50) 200 |DN42136JCT-NDA 1.16 99  .66]DN42136JTR-NDA] 264.00 /1812R-473J 
3.3 | 7.9 | 40| 509 | DNI068CT-ND_ 1.099362 | DN1068TR-ND_| 248.00|S1210-332K 56 | 2.5 | 50| 191 | DN42139JCT-NDA 1.02.87 __ 58 | DN42139JTR-NDA| 232.00 [1812R-563J 
3.3 79 40 509 DN7919CT-NDA 1.09 93 .62 | DN7919TR-NDA | 248.00 |S1210R-332K 82 25 50 169 DN12823JCT-ND 1.02 87 .58 | DN12823JTR-ND | 232.00 |1812-823U 
39 | 79 | 40] 500 |DNI069CT-ND 1.09 .93 62 | DN1069TR-ND | 248.00/S1210-392K 400 | 25 | 50) 158 | DN42113JCT-NDA 1.02 .87 58] DN42113JTR-NDA} 232.00 |1812R-104J 
39 | 79 | 40] 500 |DN7922CT-NDA 1.09 .93 — .62 | DN7922TR-NDA| 248.00|S1210R-392K 120 | 0.79] 40} 158 | DN12124JCT-ND 1.02 87 .58/— — |1812-124) 
47 | 7.9 | 40} 455 |DN7925CT-NDA 1.09 93 62] DN7925TR-NDA] 248.00)S1210R-472K 150 | 0.79] 40) 149 |DN12154JCT-ND 1.02 87 58] DN12154JTR-ND | 232.00 |1812-154J 
5.6 | 7.9 | 40| 399 |DNIO71CT-ND 1.09 ~—=.93_-—«.62 | DN1O71TR-ND_| 248.00|S1210-562K 150 | 0.79 | 40 | 149 | DN42119JCT-NDA 1.02 .87__.58 | DN42119JTR-NDA| 232.00 |1812R-154J 
56 | 7.9 | 40] 399 |DN7928CT-NDA 1.09 93  .62|DN7928TR-NDA| 248.00/$1210R-562K 180 | 0.79) 40) 145 | DN42122JCT-NDA 1.02 87 58 | DN42122JTR-NDA] 232.00 |1812R-184J 
68 79 | 40 372 DN7930CT-NDA 1.09 93 62 | DN7930TR-NDA | 248.00/S1210R-682K 220 | 0.79 | 40 142 DN12224JCT-ND 1.02 .87 .58]DN12224JTR-ND | 232.00 |1812-224J 
82 | 7.9 | 40 349 DN1073CT-ND 1.09 93 62|DN1073TR-ND | 248.00/S1210-822K 220 | 0.79 | 40 142 DN42126JCT-NDA 1.02 .87  .58} DN42126JTR-NDA} 232.00 |1812R-224J 
10 25 | 40 330 DN7905CT-NDA 1.09 93 62 | DN7905TR-NDA| 248.00/S1210R-103K 270 | 0.79 | 40 129 DN42129JCT-NDA 1.02 87  .58| DN42129JTR-NDA) 232.00 )1812R-274J 
15 | 25 | 40) 288 |pNto7ecT-ND 109 93 62/— —|s1210-153K 330 | 0.79 | 40 | 120 | DN42132JCT-NDA 1.16 99 _.66 | DN42132JTR-NDA| 264.00 |1812R-334J 
45 | 25 | 40| 288 |oNv9ticT-NDA 1.09 93 62|DN7911TR-NDA| 248.00/$1210R-153K 470 | 0.79) 40} 88 | DN12474JCT-ND 1.02 .87 58] DN12474JTR-ND | 232.00 |1812-474J 
o2 | 25 | 40! 262 |DNT9ISCTNDA 1.09 93 62 /DN7915TR-NDA| 248.00/$1210R-223K 470 | 0.79) 40} 88 | DN42137JCT-NDA 1.02 .87 58 | DN42137JTR-NDA) 232.00 |1812R-474J 
o7 | 25 | 40} 228 |pN7917cTNDA 1.09 .93 62 DN7917TR-NDa| 248.00/$1210R-273K 560 | 0.79] 30} 82 |DN42140JCT-NDA 1.02 .87 58 DN42140JTR-NDA) 232.00 |1812R-564J 
33 | 25 | 40) 215 |DN7920CT-NDA 1.09 93. ~—~«62.| DN7920TR-NDA| 248.00|S1210R-333K 680 | 0.79) 30} 82 | DN12684JCT-ND 1.02 .87 58] DN12684JTR-ND | 232.00 |1812-684J 
39 | 25 | 40| 204 |pNtosicT:-ND 1.09 93 62 |DNioaiTA-ND | 248.00/$1210-39aK 820 | 0.79 | 30| 67 _| DN12824JCT-ND 1.02 .87_—«58| DN12824JTR-ND | 232.00 |1812-824J 
39 | 95 | 40| 204 WENVSSaGRNEM 109 9a 62 IMGT) O49 00 Sipt0a-gosK 820 | 0.79] 30; 67 |DN42142JCT-NDA 1.02 .87 58 | DN42142JTR-NDA) 232.00 |1812R-824J 
a | 25 | 40| 194 [BNORERE 400 .o9 go [DNVeRenRNRMM 249.00 \sto10n-47aK 1,000] 0.79} 30] 55 | DN42114JCT-NDA 1.02 87 58] DN42114JTR-NDA| 232.00 /1812R-105J 

100 | 25 | 40] 144 |DN7906CT-NDA 1.09 93 _.62 | DN7906TR-NDA| 248.00/S1210R-104K 1812RKIT-NDA (1812RKIT) Series 1812 Inductor Kit 


$1210RKIT-NDA (S1210RKIT) Series $1210 Inductor Kit 


5 each of 37 values (0.10,H to 100.0yH), 185 total pieces. 


A RoHS Compliant 


Series 1812 Unshielded 
Surface Mount Inductors 


5 each of 61 values (0.010,H to 1000.0y1H), 305 total pieces... -.. $95.95 


A RoHS Compliant 


Series $1812 Shielded 
Surface Mount Inductors 


oO e aes _ . 5 >| ois (0.38 ) Minimum to Maximum Dimensions — Inch (mm) 
jperating Temperature Range: -67°F ~ 257°F (-55°C ~ 125°C) A (over terminals) B C (over terminals) D E 
Maximum Power Dissipation @ 90°C: .278W (Iron and Ferrite), 166 ~ .190 118 ~ .134 118 ~ .134 054 ~ .078 066 
.210W (Phenolic). (4.22 ~ 4.83) | (3.00~3.40) | __(3.00~ 3.40) _| (1.37 ~ 1.98) | _ (1.68) 
Mi ium to Maximum Dimensions — Inch (mm) Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Maximum Power Dissipation @ 90°C: .278W 
A (over terminals) B C (over terminals) E 
-166 ~ .190 118 ~ .134 118 ~ 134 .054 ~ .078 .066 Test Current Cut Tape T&R |API 
(4.22 ~ 4.83) (6.00 ~ 3.40) (8.00 ~ 3.40) (1.37 ~ 7.98) (1.68) Induct.| Freq. | Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 
(uH) | (MHz) | Min.|Max.(mA) | Part No. 1 10 100 |Part No. 500 | Part No. 
Test Current | Cut Tape a, T&R |API Series $1812 Iron Core, +20% 
Hae my a een ne ; lt Waar oe pane pie 42 ] 25 | 50] 1412 [DNttotcT-ND = 1.26 «1.08 .72/DN1101TR-ND | 536.00 |$1812-121M 
Series 1812 Iron Core, 210% 15 | 25 ] 50} 1347 | ON1102CT-ND 1.26 1.08  .72|DN1102TR-ND | 536.00 |S1812-151M 
18 | 25 ] 50} 1290 | ON1103CT-ND 1.26 1.08  .72|DN1103TR-ND | 536.00 |S1812-181M 
10) 2 | 30) 818 Re 70) 60 40 = /t8i2xi01k 47| 25 | 40) 802 |DNttoscT-ND 126 108 .72|— —|si8t2-471M 
12) 2 | 30) 818 Ra 70) 60 40 RN Di 160.00 /1812-121K 56 | 25 | 40) 735 |DNI109CT-ND 1.26 1.08 72 DN1109TR-ND | 536.00 |S1812-561M 
18 | 25 ) 30) 757 | DNIZ181CT-ND = 70, 60.40. | DN12181TR-ND | 160.00 )1812-181k 82 | 25 | 40| 614 | DNIT1ICT-ND 1.26 1.08.72 |DN1411TR-ND | 536.00 |S1812-821M 
22 | 25 | 30) 708 |ON12221CT-ND 70 60 .40/— —|1812-221K Series $1812 Ferrite Core, +10% 
22 | 25 | 30| 708 [DNSZI2SCENDAM 70 60 _40 IDNAZI2STR:NDA) 160.00 |1812R-221K. 10 | 79 | 40] 755 |DN7932CT-NDA 1.47 1.26 .84]DN7932TR-NDA] 336.00|$1812R-102k 
27 | 25 | 30} 668 | DN12271CT-ND 70 60 40 |DN12271TR-ND | 160.00 )1812-271k 12 | 79 | 40] 725 | DN1113CT-ND 1.47 1.26 .84|DN1113TR-ND | 336.00/$1812-122k 
A7 | 25 | 30) 501 |ON12471CT-ND = .70 60.40] — — |1812-471K 45 | 7.9 ] 40} 706 | ON1114CT-ND 1.47 1.26 .84|DN1114TR-ND | 336.00/$1812-152K 
56) 25 | 30) 409 |ON12561CT-ND 70 60 .40|/ON12561TR-ND | 160.00 |1812-561K 15 | 7.9 | 40} 706 |DN7937CT-NDA 1.47. 1.26 .84/DN7937TR-NDA| 336.00|S1812R-152K 
68 | 25 | 30) 379 |ODN12681CT-ND 70 60 40 0N12681TR-ND | 160.00 |1812-681K 1.8 | 7.9 | 40| 681 | DN1115CT-ND 1.47 1.26 _.84|DN1115TR-ND | 336.00/S1812-182K 
82 | 25 | 30) 354 |ON12821CT-ND 70 60 .40/— — |1812-821K 22 | 7.9 | 40] 658 |DN7940CT-NDA 1.47 1.26 .84/DN7940TR-NDA| 336.00|$1812R-222K 
Series 1812 Ferrite Core — J Tolerance, +5% 3.3 | 7.9 | 40} 534 | ON1118CT-ND 1471.26 = .84|— —|$1812-332K 
3.3 | 7.9 | 40} 534 |DN7943CT-NDA 1.47. 1.26 .84/DN7943TR-NDA| 336.00|S1812R-332K 
1.0 | 7.9 | 50) 634 |DN42111JCT-NDA 1.02 87 58 | DN42111JTR-NDA| 232.00 |1812R-102J aa | 79|40| aer leNeseeas 147 126 94 ERRRMSERENEM| 206 00|51812-209K 
1.2 | 7.9 | 50) 604 |DN42115JCT-NDA 1.02 87 58 | DN42115JTR-NDA| 232.00 |1812R-122J a9 | 79 |40| 437 VRNPOMEORNON 447 106 a4(ANTRMETRENEM) 596.00  siaion-agaK 
15 | 7.9 | 50) 578 |ODNI2152JCT-ND 1.02 87 .58|DN12152JTR-ND | 232.00 |1812-152J 47-179) 40) 471 NBNiRonoen 147126 94 /BRMRDUTERION 336,00] sta12-479K 
15 | 7.9 | 50) 578 |DN42117JCT-NDA 1.02 87 58 | DN42117JTR-NDA| 232.00 |1812R-152J a7 |79|40| 471 |pNro4zcT-NDA 147 126 94 \pn7947TR-NDAl 336.00 | st812R-472K 
1.8 | 7.9 | 50} 556 | DNI2182JCT-ND 1.02.87 _—58 | — — |1812-182) 5.6 | 7.9 | 40| 447 |DN7950CT-NDA 1.47 1.26 .84|DN7950TR-NDA| 336.00 /$1812R-562K 
18 | 7.9 | 50) 556 |DN42120JCT-NDA 1.02 87 58 | DN42120JTR-NDA| 232.00 |1812R-182J 68 | 7.9 | 40| 408 | DN1122CT-ND 147 126 © .84|— —|$1812-682k 
22 | 79 | 50} 535 |DN12222JCT-ND 1.02 87 58 |DN12222JTR-ND | 232.00 |1812-222J 6.8 | 7.9 | 40 | 408 |DN7953CT-NDA 1.47 1.26 _.84|DN7953TR-NDA| 336.00|S1812R-682K 
22 | 79 | 50] 535 |DN42124JCT-NDA 1.02 .87 58 | DN42124JTR-NDA/ 232.00 |1812R-222J 82 | 79 | 40] 372 | ON1123CT-ND 1.47 1.26 .84/DN1123TR-ND | 336.00/$1812-822K 
27 | 79 | 50} 517 |DN12272JCT-ND 1.02 87 73 |DN12272JTR-ND | 232.00 |1812-272J 8.2 | 7.9 | 40] 372 |DN7956CT-NDA 1.47 1.26 .84/DN7956TR-NDA| 336.00|$1812R-822K 
27 | 79 | 50| 517 | DN42127JCT-NDA 1.02 87 _.58 | DN42127JTR-NDA| 232.00 |1812R-272J 10 | 2.5 | 50} 333 | DN1124CT-ND 147 1.26 .84)DN1124TR-ND | 336.00) S1812-103K 
33 | 79 | 50| 501 |DN42130JCT-NDA 1.02 87 58 | DN42130JTR-NDA| 232.00 |1812R-332J 10 | 25 | 50) 333 | DN7933CT-NDA = 1.47, 1.26 .84)DN7933TR-NDA) 336.00 /51812R-103K 
39 | 79 | 50) 472 |DNt2392JCT-ND 1.02 .87 58 | DN12392JTR-ND | 232.00 |1812-392J 15 | 26 | 50 | 301 OMIESGTNO 1.47 1.26 _.84 (DNIMSTRENDE) 336.00 |$1812-153K 
3.9 | 79 | 50) 472 | pNa2ia3JcT-NDA 1.02 87 58 | DN42133JTR-NDa| 232.00 |1812R-392J : - s ai Sue be _ eal aa eee 
47 | 79 | 50} 448 |DN12472JCT-ND 1.02 87 58 /— —|1812-472J : : a : 
az | 79 | 50 | 449 (ONOREEIEENON 102 57 5s (CRUSEIRINERN 090 00 |1812R-473) 33 | 25 | 50| 258 |DN7944CT-NDA 147 1.26 .84|DN7944TR-NDA) 336.00|$1812R-333K 
: : : : : : 47 | 25 | 50| 242 |DN7948CT-NDA 147 1.26 .84|DN7948TR-NDA) 336.00|$1812R-473K 
56 | 7.9 | 50) 427 | DNI2562UCT-ND 1.02 87 58) — — |1812-562) 56 | 25 | 50) 235 |DN7951CT-NDA 147 1.26  .84/DN7951TR-NDA| 336.00/$1812R-563K 
5.6 | 7.9 | 50 427 DN42138JCT-NDA 1.02 .87 — .58 | DN42138JTR-NDA | 232.00 |1812R-562J 68 25 | 50 215 DN1134CT-ND 1.47 1.26 .84/DN1134TR-ND | 336.00/S1812-683K 
82 | 7.9 | 50) 375 | DN12822JCT-ND 1.02 87 58. | DN12822JTR-ND | 232.00 |1812-822J 68 | 25 | 50) 215 |DN7954CT-NDA 147 1.26 .84]/DN7954TR-NDA] 336.00 /S1812R-683K 
8.2 7.9 | 50 375 DN42141JCT-NDA 1.02 87 — .58 | DN42141JTR-NDA | 232.00 |1812R-822J 82 25 | 50 196 DN1135CT-ND 1.47 1.26 .84/DN1135TR-ND 336.00 | S1812-823K 
jo | 7.9 | 50] 354 | DN12103/CT-ND 1.02.87 «58 |— —|1812-103u 400 | .79 | 40) 169 |DN7934CT-NDA 1.47 1.26 84 |DN7934TR-NDA| 336.00|$1812R-104K 
10 | 7.9 | 50] 354 |DN42112JCT-NDA 1.02 .87 —.58 | DN42112JTR-NDA | 232.00 |1812R-103J 120 | .79 | 40 163 | DN1137CT-ND 147 1.26 —.84)DN1137TR-ND | 336.00)S1812-124K 
12 | 25 | 50] 317 |DN42116JCT-NDA 1.02 .87  .58 | DN42116JTR-NDA| 232.00 |1812R-123J 120 | 79 | 40) 163 | DN7936CT-NDA 1.47 1.26.84 /DN7936TR-NDA| 336.00 | $1812R-124K 
15 | 25 | 50) 283 |ODNI21S53JCT-ND 1.02 87 .58|DN12153JTR-ND | 232.00 |1812-153J 180_| .79 | 40} 153 | DN1139CT-ND 1.47 1.26 _.84)DN1139TR-ND | 336.00 /S1812-184K 
15 | 25 | 50] 283 |DN42118JCT-NDA 1.02 87 _.58 | DN42118JTR-NDA| 232.00 |1812R-153J A ROHS Compliant (Continued) 


1342 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


API Delevan Coils and Inductors Incre- 
7 ; Induct.| DC mental 
Series $1812 Shielded (wH) | Resist. |Current] Current Cut Tape T&R 
Surface Mount Inductors (Cont.) +10% | Max. | Rating} Rating |Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |API Delevan 
|@ 1KHz| (Ohms) | (mA) | (mA DC) [Part No. 1 10 100 [Part No. 500 |Part No. 
Test Current Cut Tape T&R |API 
Induct.| Freq. | Q | Rating | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing | Delevan 2.2 | 0.075 | 1690) 1104 |DN7860CT-NDA 2.17 1.86 1.24/DN7860TR-NDA) 496.00 |P1330R-222K 
(uH) | (MHz) | Min. |Max.(mA) | Part No. 1 10 100 |Part No. 500 _|Part No. 5.6 | 0145 | 1110) 612 |DN7865CT-NDA 2.17 1.86 1.24/DN7865TR-NDA) 496.00 |P1330R-562K 
180 | .79 | 40) 153 |DN7939CT-NDA 1.47 1.26 84 |DN7939TR-NDA| 336.00 |S1812R-184K 10 | 0.216 | 946 | 564 |DN7856CT-NDA 217 1.86 1.24/DN7856TR-NDA| 496.00 |P1330R-103K 
220 | 79 | 40| 149 |ODN7942CT-NDA 1.47 1.26 84 /DN7942TR-NDA| 336.00 |S1812R-224K 22 | 0.384 | 694 | 348 |DN3276CT-ND 1.56 1.34 .90|DN3276TR-ND | 496.00 |P1330-223K 
330 | 79 | 40] 129 | DN1142CT-ND 147 1.26 © .84/— — |81812-334K 22 | 0.384 | 694 | 348 |DN7861CT-NDA 217 1.86 1.24|DN7861TR-NDA) 496.00 |P1330R-223K 
330 | .79 | 40} 129 |DN7945CT-NDA 1.47 1.26 84 /DN7945TR-NDA) 336.00 |S1812R-334K a7 | 0792 | ae7 | 248 SREDRCGRNIAMN ise 14 oo lBN@eemmtinlll 490.00 |p1aa0-473K 
= = = - eee 3 = = ee ee ae 47 | 0.792 | 467 | 246 |DN7863CT-NDA 217 1.86 1.24|DN7863TR-NDA) 496.00 |P1330R-473K 
azo | 79 | a0 | 91 FORCES «a7 126 sa ARPAREERINOIN a90.00| statoR-a7ax 68 | 1.020 | 384 | 174 |DN7866CT-NDA 4.55 3.90 2.60 |DN7866TR-NDA) 1040.00 |P1330R-683K 
seo | 70 | 40 | 94 [ENERO 4.27 126 94 RIE 356 00 |staioR-s6an 82 | 1380 | 362 | 150 |DN7867CT-NDA 2.17 1.86 1.24|DN7867TR-NDA) 496.00 |P1330R-823K 
sso | 79 | 40| 79 | oNt146CT-ND 147 126 e4lpnti4era-np | 336.00/s1812-6e4x 100 | 1.680 | 347 | 132 |DN3284CT-ND 1.83 1.57 1.05 |DN3284TR-ND | 576.00 |/P1330-104K 
680 | 79 | 40| 79 |ON7955CT-NDA 1.47 1.26 84 /DN7955TR-NDA| 336.00 |S1812R-684K 100 | 1.680 | 347 | 132 |DN7857CT-NDA 252 246 1.44|DN7857TR-NDA| 576.00 |P1330R-104K 
820 | 79 | 40] 71 | ON1147CT-ND 147° 126 .84|— —|S1812-824K 150 | 2.040 | 272 | 106 |DN3286CT-ND 1.83 157 1.05|— —|P1330-154K 
1,000 | .25 | 40} 60 | DN7935CT-NDA 1.47 1.26 _.84 |DN7935TR-NDA| 336.00 |S1812R-105K 150 | 2.040 | 272 | 106 |DN7859CT-NDA 252 2.16 1.44/DN7859TR-NDA| 576.00 |P1330R-154K 
$1812RKIT-NDA ($1812RKIT) Series $1812 Inductor Kit 930 | 4.800 | 170 | or i So 157 1.05 iuleesaaes 
5 each of 49 values (0.10uH to 1000.0y1H), 245 total pieces ...........eccecceceeseeeeesseseeeseeees $95.95 330 | 4800 | 179 | 57 |DN7862CT-NDA 252 2.16 1.44/DN7862TR-NDA| 576.00 |P1330R-334K 
A RoHS Compliant 470 | 6.000 | 161 41 |DN3292CT-ND 1.83 1.57 1.05 |— — |P1330-474K 
470 | 6.000 | 161 41 |DN7864CT-NDA 2.52 2.16 1.44 |DN7864TR-NDA| 576.00 |P1330R-474K 
. 4,000 | 11.160} 105 22 |DN3296CT-ND 1.83 1.57 1.05 |— —|P1330-105K 
Series P1812 
| F+ 4,000 | 11.160} 105 22 |DN7858CT-NDA 2.52 2.16 1.44 |DN7858TR-NDA| 576.00 |P1330R-105K 
Surface Mount CR : 
Ef G A RoHS Compliant 
Power ao 
Inductors —|-D A 7 
ON Series 4922 
. ~ 
Minimum to Maximum Dimensions — Inch (mm) High Current 5 : 
A (over terminals) B C (over terminals) D (Min.) Surface Mount LL -. SL 
“ 5 ~ 7 7 ~ 050 (1.27) 
166 ~ .190 (4.22 ~ 4.83) | .118 ~ .134 (3.00 ~ 3.40) | .118 ~ .134 (3.00 ~ 3.40) .015 (.38) Power Inductors (1.27) <a 
E F (Ref. only) G (Ref. only) 
054 ~ .078 (1.37-1.98) 118 (3.00) 066 (1.68) Mechanical Configuration: Units are encapsulated in a surface mount package using an epoxy molded 
. F ‘ . ee aes = case. Leads are pre-tinned. A high resistivity ferrite core allows for high inductance with low DC resistance. 
Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Maximum Power Dissipation @ 90°C: .278W. Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Current Rating: 40°C Rise over 85°C Ambient Maximum 
Power Dissipation @ 85°C: .55W Inductance: Measured at 1V with no DC current 
Incre- 
Induct. | DC mental Minimum to Maximum Dimensions — Inch (mm) 
(WH) | Resist. |Current | Current Cut Tape T&R A B c D E (Ref. only) 
+10% | Max. | Rating | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | API Delevan 
@ 1KHz|(Ohms) | (mA) |(mA DC) | Part No. 110 100 | Part No. 500 | Part No. 500 (12.70) =eA0 (610) 220 (6.59) -065 (1.66) -100 (2.54) 
1.0 | 0113 | 1050 | 2400 JDN3300CT-ND 1.05 90 .60]— —|P1812-102K 
1.0 | 0.113 | 1050 | 2400 |DN7868CT-NDA 1.05 90 60) DN7868TR-NDA| 240.00|P1812R-102K Induct.| DC | Rated | Incre- Tape & 
47 | 0.401 | 650 | 1131 |DN3308CT-ND 1.05 .90 .60| DN3308TR-ND | 240.00/P1812-472K (uH) | Resist.| Current) mental] Cut Tape 7 Reel | API 
47 | 0.401 | 650 | 1131 |DN7875CT-NDA 1.05 90  .60| DN7875TR-NDA) 240.00] P1812R-472K #15% | Max. | (Max. | Current/Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 
5.6 | 0.437 | 650 | 1060 |DN3309CT-ND 1.05 90 .60| — —|P1812-562K @ 1KHz| (Ohms)| Amps) | (Amps)|Part No. 110 100 | Part No. 800 __| Part No. 
5.6 | 0.437 | 650 | 1060 |DN7877CT-NDA 1.05 90 60] DN7877TR-NDA| 240.00/P1812R-562K Series 4922 Ferrite Core, +15% 
8 | oa7e | 600 | so0 lon7e7@ctDa 105 80 60|DNTE7ETRNDa| 2ano0|pieion-seax| | | 022 | 00080] 700 | 7.00 [oNategorND © 224 192 128 |— eee 
A loom | ceo | aro ERR ce ep. co REREREMIREIN] oao‘to | wretoncrook 0.22 | 0.0080) 7.00 | 7.00 |pN7gozcT-NDA 2.42 2.07 1.38 |DN7B02TR-NDA) 883.20 |49z2R-221L 
15 [0.780 | 450 | 693 |DN3314CT-ND 1.05 90 _.60| DN3314TR-ND | 240.00|P1812-153K a ste = =a Baa aH be lee lara ae ok 
15 |0.780 | 450 | 693 |DN7871CT-NDA 1.05 90 .60| DN7871TR-NDA| 240.00] P1812R-153K . : : ; ‘ . ‘ . ‘ : ; 
1a |os7s | 400 | 614 \ANGERDGRENRIN 472 147 ge WERTREETEMNEM) 390.00/ Pisi2n-189k 0.47 | 0.0100} 6.00 | 6.00 |DN2197CT-ND 2.24 1.92 1.28 |DN2197TR-ND 883.20 [4922-471L 
22 1.200 | 370 515 |DN7873CT-NDA 1.05 .90  .60| DN7873TR-NDA| 240.00|P1812R-223K 0.47 | 0.0100] 6.00 | 6.00 |DN7817CT-NDA 242 2.07 1.38 |DN7817TR-NDA 883.20 |4922R-471L 
33 | 1.578 | 300 | 425 |DN7874CT-NDA 1.05 .90 .60| DN7874TR-NDA) 240.00|P1812R-333K 0.56 | 0.0105} 5.80 | 5.80 /DN2198CT-ND 2.24 1.92 1.28 |DN2198TR-ND 883.20 |4922-561L 
39 | 1.848 | 280 | 376 |DN3319CT-ND 1.05 90 _.60| DN3319TR-ND | 240.00/P1812-393K 0.68 | 0.0110} 5.70 | 5.70 |DN2199CT-ND 2.24 1.92 1.28 |DN2199TR-ND 883.20 )4922-681L 
47 | 2.064 | 260 | 366 |DN7876CT-NDA 1.05 .90 .60| DN7876TR-NDA) 240.00|P1812R-473K 0.82 | 0.0120} 5.60 | 5.60 /DN2200CT-ND 2.24 1.92 1.28 |— — }4922-821L 
68 | 3.408 | 220 | 297 |DN3322CT-ND 1.05 90 .60| DN3322TR-ND | 240.00/P1812-683K 1.0 | 0.013| 550 | 5.50 |DN7788CT-NDA 2.42 2.07 1.38 |DN7788TR-NDA| —_ 883.20 |4922R-01L 
i pean re a en a - m4 Ee ae ke 12 | 0.018] 469 | 4.69 |pnego2cT-nD 2.24 1.92 1.28 |DNo202TR-ND | 883.20 |4922-02L 
wo | ecor | te. | one TREE coe co co RRMRSENTEM oso'bo| pieioioax 15 | 0.020] 445 | 4.45 \oN2zoscT-ND 2.24 1.92 1.28 |DNazoaTR-ND | 883,20 |4922-03L 
— : —_ : 1.8 | 0.021| 4.34 | 4.34 |DN2204CT-ND 2.24 1.92 1.28 |DN2204TR-ND 883.20 |4922-04L 
4 RoHS Compliant 2.2 | 0.029] 3.70 | 3.70 |DN7789CT-NDA 242 2.07 1.38 |DN7789TR-NDA| 883.20 |4922R-05L 
27 | 0.034] 3.41 | 3.41 |DN2206CT-ND 2.24 1.92 1.28 |— — |4922-06L 
Series P1330 3.3 | 0.038] 3.23 | 3.23 |DN7790CT-NDA 252 2.16 1.44 |DN7790TR-NDA| 921.60 /4922R-07L 
Surt M | : 3.9 | 0.042) 3.07 | 3.07 |DN2208CT-ND 2.24 1.92 1.28 |— — }4922-08L 
urface Mount a E rr 39 | 0.042! 3.07 | 3.07 |DN7791cT-NDA 2.42 207 1.38 \DN7791TR-NDA| 883.20 |4922R-08L 
Power { } T 47 | 0.047) 290 | 290 |DN7792CT-NDA 2.42 2.07 1.38 /DN7792TR-NDA) 883.20 |4922R-09L 
Inductors | Ee F | 4 5.6 | 0.051| 279 | 2.79 |DN7793CT-NDA 2.42 2.07 1.38 |DN7793TR-NDA| _ 883.20 |4922R-10L 
< 8.2 | 0.063) 251 | 2.51 |DN7794CT-NDA 2.42 2.07 1.38 |DN7794TR-NDA| 883.20 /4922R-12L 
10 | 0.071) 236 | 2.36 |DN2213CT-ND 2.38 2.04 1.36 |DN2213TR-ND 883.20 |4922-13L 
Minimum to Maximum Dimensions ~ Inch (mm) 10 | 0.071] 236 | 2.36 |DN7795CT-NDA 2.42 2.07 1.38 |DN7795TR-NDA| 883.20 /4922R-13L 
A 5 é pilin) 12 | 0.079) 224 | 2.24 |DN7796CT-NDA 2.42 2.07 1.38 |DN7796TR-NDA| 883.20 /4922R-14L 
: 15 | 0.089] 211 | 211 |DN7797CT-NDA 2.42 2.07 1.38 |DN7797TR-NDA| —_ 883.20 [4922R-15L 
.300 ~ .325 (7.62 ~ 8.26)| .105 ~ .125 (2.67 ~ 3.18) | .125 ~ .145 (3.18 ~ 3.68) .020 (.506) 
18 | 0.119] 1.82 ] 1.82 |DN2216CT-ND 2.38 204 1.36 |— — }4922-16L 
E F (Ref. only) & (Ref. only) 22 | 0.152) 1.61 | 1.61 |DN7798CT-NDA 2.42 2.07 1.38 /ON7798TR-NDA) 883.20 |4922R-17L 
.040 ~ .060 (1.02 ~ 1.52) 190 (4.83) .070 (1.78 . ; : : : ‘ : : ; : 
( ) {4:88} (1.78) 27 | 0.179) 1.48 | 1.48 |DN2218CT-ND 2.56 219 1.46 /DN2218TR-ND 883.20 |4922-18L 
Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Maximum Power Dissipation @ 90°C: .210W 27 | 0.179) 1.48 | 1.48 |DN7799CT-NDA 2.42 2.07 1.38 /DN7799TR-NDA) 883.20 |4922R-18L 
33 | 0.222] 1.33 | 1.33 |DN7800CT-NDA 2.42 2.07 1.38 |ON7800TR-NDA| _883.20 |4922R-19L 
Incre- 39 | 0.315) 142 | 142 |DN2220CT-ND 2.56 219 1.46 /DN2220TR-ND 883.20 |4922-20L 
al ee bse ee sai =e 47 | 0.362] 1.04 | 1.04 |DN78O1CT-NDA 2.42 2.07 1.38 |DN7801TR-NDA) 883.20 |4922R-21L 
+10% | Max. | Rating) Rating |Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |API Delevan 56 0.397) 1.00 | 1.00 |DN222207T-ND 256 219 1.46 fee — 4922-221. 
@ 1KHz| (Ohms) | (mA) | (mA DC) [Part No. Aeovnition|| Part Nae 500 Part No. 56 | 0.397) 1.00 | 1.00 |DN7803CT-NDA 2.42 2.07 1.38 /ON7803TR-NDA) 883.20 |4922R-22L 
7.0 | 0.035 | 2780 | 1526 [DN3260CT-ND 1.56 1.34 .90/DNa260TR-ND | 496.00 /P1330-102k 68 | 0418) 0.97 | 0.97 (DNAASCENDR) 256 219 1.46 BMeASTEND | 883.20 |4022-23L 
1.0 | 0.035 | 2780 | 1526 |DN7855CT-NDA 2.17 1.86 1.24|DN7855TR-NDA| 496.00 |P1330R-102K A RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(t073) 1343 


API Delevan Coils and Inductors 


Series 4922 High Current 
Surface Mount Power Inductors (Cont.) 


Induct.| DC Rated | Incre- Tape & 
(HH) | Resist.) Current} mental Cut Tape Reel API 
+15% | Max. | (Max. |Current) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 
@ 1KHz| (Ohms)| Amps) | (Amps)|Part No. 1 10 100 | Part No. 800 Part No. 
68 0.418 | 0.97 | 0.97 |DN7804CT-NDA 2.42 2.07 1.38 |DN7804TR-NDA 883.20 | 4922R-23L 
82 0.604) 0.81 0.81 |DN2224CT-ND 2.73 2.34 1.56 |DN2224TR-ND 883.20 | 4922-24L 
82 0.604) 0.81 0.81 |DN7805CT-NDA 242 2.07 1.38 |DN7805TR-NDA 883.20 | 4922R-24L 
100 | 0.672} 0.76 | 0.76 |DN7806CT-NDA 2.42 2.07 1.38 |DN7806TR-NDA 883.20 | 4922R-25L 
120 | 0.735 | 0.73 | 0.73 |DN2226CT-ND 2.73 2.34 1.56 |— — |4922-26L 
120 | 0.735} 0.73 | 0.73 |DN7807CT-NDA 2.42 2.07 1.38 |DN7807TR-NDA 883.20 | 4922R-26L 
150 | 0.998} 0.63 | 0.63 |DN7808CT-NDA 2.52 2.16 1.44 |DN7808TR-NDA 921.60 | 4922R-27L 
180 1.37 | 0.53 | 0.53 |DN2228CT-ND 2.73 2.34 1.56 |DN2228TR-ND 883.20 | 4922-28L 
180 1.37 | 0.53 | 0.53 |DN7809CT-NDA 2.42 2.07 1.38 |DN7809TR-NDA 883.20 | 4922R-28L 
220 1.58 | 0.50 | 0.50 |DN2229CT-ND 2.73 2.34 1.56 |DN2229TR-ND 883.20 | 4922-29L 
220 1.58 | 0.50 | 0.50 |DN7810CT-NDA 2.42 2.07 1.38 |DN7810TR-NDA 883.20 | 4922R-29L 
270 1.77 | 0.47 | 0.47 |DN2230CT-ND 2.73 2.34 1.56 |DN2230TR-ND 883.20 | 4922-30L 
330 2.51 0.39 | 0.39 |DN2231CT-ND 2.73 2.34 1.56 |DN2231TR-ND 883.20 | 4922-31L 
330 2.51 0.39 | 0.39 |DN7811CT-NDA 242 2.07 1.38 |DN7811TR-NDA 883.20 | 4922R-31L 
390 2.73 | 0.38 | 0.38 |DN2232CT-ND 2.73 2.34 1.56 |— — |4922-32L 
390 2.73 | 0.38 | 0.38 |DN7812CT-NDA 2.42 2.07 1.38 |DN7812TR-NDA 883.20 | 4922R-32L 
470 3.25 | 0.35 | 0.35 |DN2233CT-ND 2.73 2.34 1.56 |DN2233TR-ND 883.20 | 4922-33L 
470 3.25 | 0.35 | 0.35 |DN7813CT-NDA 2.52 2.16 1.44 |DN7813TR-NDA 921.60 | 4922R-33L 
680 4.31 0.30 | 0.30 |DN2235CT-ND 2.80 2.40 1.60 |DN2235TR-ND 1075.20 | 4922-35L 
680 4.31 0.30 | 0.30 |DN7814CT-NDA 2.94 2.52 1.68 |DN7814TR-NDA| 1075.20 | 4922R-35L 
1,000 | 6.90 | 0.24 | 0.24 |DN2237CT-ND 2.80 2.40 1.60 |DN2237TR-ND 1075.20 | 4922-37L 
1,000 | 6.90 | 0.24 | 0.24 |DN7815CT-NDA 2.94 2.52 1.68 |DN7815TR-NDA| 1075.20 | 4922R-37L 
1,200 | 10.00} 0.20 | 0.20 |DN2238CT-ND 2.80 240 1.60 |— — |4922-38L 
1,200 | 10.00} 0.20 | 0.20 |DN7816CT-NDA 2.94 2.52 1.68 |DN7816TR-NDA| 1075.20 | 4922R-38L 
1,500 | 12.50 | 0.178 | 0.178 |DN2239CT-ND 2.80 2.40 1.60 |— — |4922-39L 
1,800 | 16.00 | 0.157 | 0.157 |DN2333CT-ND 2.80 2.40 1.60 |DN2333TR-ND 1075.20 | 4922-40L 
2,700 | 23.00) 0.131 | 0.131 )DN2335CT-ND 2.80 2.40 1.60 |DN2335TR-ND 1075.20 | 4922-42L 
3,900 | 33.00) 0.110 | 0.110 )DN2337CT-ND 2.80 2.40 1.60 |DN2337TR-ND 1075.20 | 4922-44L 
4,700 | 37.00) 0.103 | 0.103 )DN2338CT-ND 2.80 2.40 1.60 |DN2338TR-ND 1075.20 | 4922-45L 
5,600 | 40.00 | 0.100 | 0.100 |DN2339CT-ND 2.80 2.40 1.60 |DN2339TR-ND 1075.20 |4922-46L 
6,800 | 62.00) 0.080 | 0.080 )DN2340CT-ND 2.94 2.52 1.68 |— — |4922-47L 
6,800 | 62.00) 0.080 | 0.080 |DN7818CT-NDA 2.94 252 1.68 |DN7818TR-NDA| 1075.20 )4922R-47L 
8,200 | 66.00) 0.077 | 0.077 |DN7819CT-NDA 2.94 252 1.68 |DN7819TR-NDA| 1075.20 )4922R-48L 
10,000 | 74.00} 0.071 | 0.071 |DN2342CT-ND 2.94 2.52 1.68 |DN2342TR-ND 1075.20 | 4922-49L 
10,000 | 74.00 | 0.071 | 0.071 |DN7820CT-NDA 2.94 2.52 1.68 |DN7820TR-NDA| 1075.20 | 4922R-49L 
12,000 | 93.00 | 0.065 | 0.065 |DN2343CT-ND 2.94 2.52 1.68 |— — |4922-50L 
22,000 | 160.00) 0.050 | 0.050 |DN2346CT-ND 3.29 2.82 1.88 |— — |4922-53L. 
22,000 | 160.00) 0.050 | 0.050 |DN7821CT-NDA 2.94 2.52 1.68 |DN7821TR-NDA| 1075.20 | 4922R-53L 
A RoHS Compliant 
Series 5022 


Surface Mount Inductors 


24 (6.10), 
T 


Mechanical Configuration: Units are encapsulated | |...050 


in a surface mount package using an epoxy molded (1.27) min. 
case. Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
Current Rating at 90°C Ambient: 35°C Rise Maximum | 
Power Dissipation at 90°C: .405W Weight Maximum: 505 (12.82) 
1.5 grams (1.90) “~~ Ne ( ) 
DC |Current Tape & 
Induct. Test | Resist. | Rating Cut Tape Reel | API 
(wH) | Q | Freg. | Max. | Max. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 
+ 5% |Min. | (MHz) | (Ohms) | (mA) | Part No. 1 10 100] Part No. 800 | Part No. 
Series 5022 Phenolic Core 
0.20} 50 | 25 | 0.047 | 2790 | DN2243CT-ND 2.73 2.34 1.56] DN2243TR-ND | 998.40 |5022-201J 
0.62} 50 | 25 | 0.140 | 1615 | DN2255CT-ND 2.10 1.80 1.20} DN2255TR-ND | 998.40 |5022-621J 
2.0 | 33) 7.9 | 0.800 | 675 | DN2267CT-ND 210 1.80 1.20) DN2267TR-ND | 998.40 |5022-202J 
3.9 | 33 | 7.9 | 2.300 | 395 | DN2274CT-ND 210 1.80 1.20] DN2274TR-ND | 998.40 |5022-392J 
Series 5022 Iron Core 
100 | 50 | 2.5 | 4.500 | 275 | DN2308CT-ND 249 2.13 1.42| DN2308TR-ND | 998.40 |5022-104J 
Series 8532 
Surface Mount Power cen 
ete 0 
Inductors aes a 
Mechanical Configuration: Units are encapsulated in a surface mount pack- 4 


age using an epoxy molded case. High resistivity ferrite core allows for high 
inductance with low DC resistance. Operating Temperature Range: -55°C ~ 


125°C Current Rating: 40°C Rise over 85°C Ambient Maximum Power 
Dissipation at 85°C: .50W Inductance: Measured at 1 V with no DC current 


Pine 


Minimum to Maximum Dimensions — Inch (mm) 
A (over terminals) B C (over terminals) D E (Ref. only) 
840 ~ .860 -310 ~ .330 -266 ~ .286 .070 ~ .110 20 
(21.34 ~ 21.84) (7.87 ~ 8.38) (6.76 ~ 7.26) (1.78 ~ 2.79) (5.08) 
Induct. |Max. DC} Current Cut Tape T&R API 
@1 KHz | Resist. | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Delevan 
(WH)+15% | (Ohms) | Max.(A) | Part No. 1 10 100 | Part No. 480 Part No. 
Series 8532 Ferrite Core, +15% 
0.009 | 6.27 | DN3201CT-ND 3.01 2.58 1.72 | DN3201TR-ND | 775.68 }8532-01LTR 
0.009 ) 6.27 | DN7822CT-NDA 3.54 3.03 2.02] DN7822TR-NDA] 775.68 |8532R-01L 
0.010 | 5.95 | DN3202CT-ND 3.01 2.58 1.72 | DN3202TR-ND | 775.68 |8532-02LTR 


1344 (1073) 


Induct. |Max. DC) Current Cut Tape T&R | API 
@1 KHz | Resist. | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 
(uH)+15% | (Ohms) | Max.(A) | Part No. 1 10 100 | Part No. 480 | Part No. 
15 0.011 5.67 | DN3203CT-ND 3.01 258 1.72|— —|8532-03LTR 
2.2 0.013 5.22 | DN3205CT-ND 3.01 258 1.72|— —|8532-05LTR 
3.3 0.016 4.70 | DN3207CT-ND 3.01 258 1.72|— —|8532-07LTR 
3.3 0.016 4.70 | DN7823CT-NDA 3.54 3.03 2.02} DN7823TR-NDA| 775.68) 8532R-07L 
3.9 0.017 4.56 | DN3208CT-ND 3.01 2.58 ‘1.72 | DN3208TR-ND 775.68 | 8532-08LTR 
47 0.022 4.01 DN3209CT-ND 3.01 2.58 1.72 | DN3209TR-ND 775.68 | 8532-09LTR 
47 0.022 4.01 DN7824CT-NDA 3.54 3.03 2.02 | DN7824TR-NDA| 775.68) 8532R-09L 
5.6 0.024 3.84 | DN3210CT-ND 3.01 2.58 1.72 | DN3210TR-ND 775.68 | 8532-10LTR 
5.6 0.024 3.84 | DN7825CT-NDA 3.54 3.03 2.02 | DN7825TR-NDA| 775.68) 8532R-10L 
6.8 0.026 3.69 | DN3211CT-ND 3.01 2.58 1.72 | DN3211TR-ND 775.68 | 8532-11LTR 
10 0.033 3.27 | DN7826CT-NDA 3.54 3.03 2.02} DN7826TR-NDA| 775.68) 8532R-13L 
12 0.037 3.09 | DN3214CT-ND 3.36 2.88 1.92 | DN3214TR-ND 775.68 | 8532-14LTR 
15 0.040 2.97 | DN3215CT-ND 3.36 2.88 1.92 | DN3215TR-ND 775.68 | 8532-15LTR 
15 0.040 2.97 | DN7827CT-NDA 3.54 3.03 2.02 | DN7827TR-NDA| 775.68) 8532R-15L 
18 0.044 2.84 | DN3216CT-ND 3.36 2.88 1.92 | DN3216TR-ND 775.68 | 8532-16LTR 
18 0.044 2.84 | DN7828CT-NDA 3.54 3.03  2.02| DN7828TR-NDA| 775.68) 8532R-16L 
22 0.050 2.66 | DN3217CT-ND 3.36 2.88 1.92 | DN3217TR-ND 775.68 | 8532-17LTR 
22 0.050 2.66 | DN7829CT-NDA 3.54 3.03 2.02} DN7829TR-NDA| 775.68)8532R-17L 
27 0.070 2.25 | DN3218CT-ND 3.36 2.88 1.92 | DN3218TR-ND 775.68 | 8532-18LTR 
47 0.104 1.84 | DN7830CT-NDA 3.54 ~—3.03_~—-2.02 | DN7830TR-NDA| 775.68 | 8532R-21L 
56 0.130 1.65 | DN3222CT-ND 3.36 288 1.92|— —|8532-22LTR 
56 0.130 1.65 | DN7831CT-NDA 3.54 93.03 2.02 | DN7831TR-NDA| 775.68 | 8532R-22L 
68 0.145 1.56 | DN7832CT-NDA 3.54 3.03 2.02 | DN7832TR-NDA| 775.68] 8532R-23L 
82 0.152 1.53 | DN3224CT-ND 3.36 2.88 1.92 | DN3224TR-ND 775.68 | 8532-24LTR 
100 0.208 1.30 | DN7833CT-NDA 4.03 3.45 ~—-2.30 | DN7833TR-NDA| 883.20 | 8532R-25L 
180 0.362 0.99 | DN3228CT-ND 3.54 3.03 2.02 | DN3228TR-ND 883.20 | 8532-28LTR 
180 0.362 0.99 | DN7834CT-NDA 4.03 3.45 2.30} DN7834TR-NDA| 883.20) 8532R-28L 
220 0.505 0.84 | DN7835CT-NDA 4.03 3.45 2.30} DN7835TR-NDA| 883.20) 8532R-29L 
270 0.557 0.80 | DN3230CT-ND 3.54 3.03 2.02 | DN3230TR-ND 883.20 | 8532-30LTR 
270 0.557 0.80 | DN7836CT-NDA 4.03 3.45 2.30 | DN7836TR-NDA| 883.20| 8532R-30L 
560 1.14 0.56 | DN3234CT-ND 3.54 3.03 2.02 | DN3234TR-ND 883.20 | 8532-34LTR 
560 1.14 0.56 | DN7837CT-NDA 4.03 3.45 2.30| DN7837TR-NDA| 883.20) 8532R-34L 
680 1.50 0.49 | DN3235CT-ND 3.54 3.03 2.02 | DN3235TR-ND 883.20 | 8532-35LTR 
680 1.50 0.49 | DN7838CT-NDA 4.03 3.45 2.30} DN7838TR-NDA| 883.20)8532R-35L 
1,000 2.30 0.39 | DN3237CT-ND 375 3.21 2.14) — —|8532-37LTR 
1,000 2.30 0.39 | DN7839CT-NDA 4.03 3.45 2.30| DN7839TR-NDA| 883.20) 8532R-37L 
1,200 2.55 0.37 | DN3238CT-ND 3.75 3.21 2.14 | DN3238TR-ND 883.20 | 8532-38LTR 
1,500 3.00 0.34 | DN3239CT-ND 375 3.21 214)— —|8532-39LTR 
1,800 4.00 0.30 | DN3240CT-ND 3.75 3.21 2.14 | DN3240TR-ND 883.20 | 8532-40LTR 
2,200 4.40 0.28 | DN3241CT-ND 3.75 3.21 2.14 | DN3241TR-ND 883.20 | 8532-41LTR 
2,700 5.80 0.25 | DN3242CT-ND 3.75 3.21 2.14 | DN3242TR-ND 883.20 | 8532-42LTR 
3,300 6.56 0.23 | DN3243CT-ND 375 3.21 2.14)— —|8532-43LTR 
3,900 8.63 0.20 | DN3244CT-ND 3.75 3.21 2.14 | DN3244TR-ND 883.20 | 8532-44LTR 
5,600 11.2 0.18 | DN3246CT-ND 3.75 3.21 2.14 | DN3246TR-ND 883.20 | 8532-46LTR 
6,800 15.0 0.15 | DN3247CT-ND 3.75 3.21 2.14 | DN3247TR-ND 883.20 | 8532-47LTR 
8,200 20.8 0.13 | DN3248CT-ND 375 3.21 2.14)— —|8532-48LTR 
8,200 20.8 0.13 | DN7840CT-NDA 4.03 3.45 2.30 | DN7840TR-NDA| 883.20) 8532R-48L 
10,000 23.4 0.12 | DN3249CT-ND 375 3.21 214)/— —|8532-49LTR 
12,000 26.0 0.12 | DN3250CT-ND 3.75 3.21 2.14 | DN3250TR-ND 883.20 | 8532-50LTR 
15,000 36.0 0.10 | DN3251CT-ND 3.75 3.21 2.14 | DN3251TR-ND 883.20 | 8532-51LTR 
18,000 40.0 0.09 | DN3252CT-ND 375 3.21 2.14) — —|8532-52LTR 
A ROHS Compliant 
Series SPD42 poe: | 
Shielded SMD il 
Power Choke ay 
Specifications: kl 6.86 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
DC Curr. Tape & 
Induc- | Test | Resist. | Rating Cut Tape Reel API 
tance | Freq. | Max. | Max. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Delevan 
(wH) | (MHz) | (Ohms) | (Amps) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 2,000 |Part No. 
1.2 | 100 | .019 1.80 | DN7659CT-ND 2.28 1.95 1.47] DN7659TR-ND |) 943.00/M |SPD42R-122M 
2.2 | 100 | .023 1.35 | DN7660CT-ND 2.28 1.95 1.47] DN7660TR-ND |) 943.00/M |SPD42R-222M 
3.3 | 100 | .032 1.10 | DN7661CT-ND 2.28 1.95 1.47] DN7661TR-ND | 943.00/M |SPD42R-332M 
47 | 100 | .045 0.90 | DN7662CT-ND 2.28 1.95 1.47] DN7662TR-ND | 943.00/M |SPD42R-472M 
6.8 | 100 | .060 0.73 | DN7663CT-ND 2.28 1.95 1.47 | DN7663TR-ND | 943.00/M |SPD42R-682M 
10 100 | .083 0.58 | DN7664CT-ND 2.28 1.95 1.47] DN7664TR-ND | 943.00/M |SPD42R-103M 
12 1.0 | .100 0.53 | DN7665CT-ND 2.28 1.95 1.47] DN7665TR-ND | 943.00/M |SPD42R-123M 
15 1.0 | .115 0.46 | DN7666CT-ND 2.28 1.95 1.47) DN7666TR-ND | 943.00/M |SPD42R-153M 
18 1.0 | .150 0.42 | DN7667CT-ND 2.28 1.95 1.47] DN7667TR-ND | 943.00/M |SPD42R-183M 
22 1.0 | .160 0.38 | DN7668CT-ND 2.28 1.95 1.47| DN7668TR-ND | 943.00/M |SPD42R-223M 
27 1.0 | .190 0.35 | DN7669CT-ND 2.28 1.95 1.47] DN7669TR-ND | 943.00/M |SPD42R-273M 
33 1.0 | .215 0.32 | DN7670CT-ND 2.28 1.95 1.47] DN7670TR-ND | 943.00/M |SPD42R-333M 
39 1.0 | .290 0.30 | DN7671CT-ND 2.28 1.95 1.47] DN7671TR-ND | 943.00/M |SPD42R-393M 
47 1.0 | .320 0.28 | DN7672CT-ND 2.28 1.95 1.47) DN7672TR-ND | 943.00/M |SPD42R-473M 
56 1.0 | .365 0.25 | DN7673CT-ND 2.28 1.95 1.47| DN7673TR-ND | 943.00/M |SPD42R-563M 
68 1.0 | .480 0.22 | DN7674CT-ND 2.28 1.95 1.47] DN7674TR-ND | 943.00/M |SPD42R-683M 
82 1.0 | .520 0.20 | DN7675CT-ND 2.28 1.95 1.47] DN7675TR-ND | 943.00/M |SPD42R-823M 
100 | 1.0 | .700 0.12 | DN7676CT-ND 2.28 1.95 1.47] DN7676TR-ND | 943.00/M |SPD42R-104M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(Continued) 


API Delevan Coils and Inductors (cont) 


Series SPD125/SPD127 
Shielded SMD Power 


0.38-+ [ 


Series SPD62 cd q Inductors 
. 46 ragh ey 
Shielded Surface | | | 30 bi go 
it Specifications: [spree <4 E 
6.0 SPD125 Q 
Mount Inductors k—ga— ae 5 -° Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 201 (8.0 SPD127) h—7.6—+ 
This low cost power choke is suitable for PDA, palmtop and other power management applications requiring De carn Tape & 
small size, high current capacity and a shielded winding to reduce EMI/RFI. The flat top construction lends induc-| dest || Resist Rating Cut Tape As API 
itself to auto-insertion. ee 4 tance | Freq.} Max. | Max. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Delevan 
Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C (uH) | (MHz) | (Ohms) | (Amps)| Part No. 1 10 100 | PartNo. 500 |Part No. 
DC Cure Tape & SPD125 Series 
iducte ietestl (Resistal ating Cut Tape Reel API 10 | 100 | .055 | 4.00 |DN7621CT-ND 287 246 1.85] DN7621TR-ND] 615.00/SPD125R-103M 
(WH) | Freg.| Max. | Max. | Digl-Key Price Each _| Digi-Key Pricing Uelevan 15 | 1 | .065 | 3.30 | DN7622CT-ND 2.87 246 1.85] DN7622TR-ND| 615.00/SPD125R-153M 
+ 20% | (KHz) | (Ohms) | (Amps)| Part No. Aci ometonl(earina’ 1500. |Part No. 18 | 1 | .070 | 3.00 | DN7623CT-ND 2.87 246 1.85] DN7623TR-ND| 615.00/SPD125R-183M 
= i 22 | 4 | 075 | 280 | DN7624cT-ND 287 2.46 1.85) DN7624TR-ND| 615.00|SPD125R-223M 
12 | 100 | 0.040 | 350 | DN7500CT-ND 151 1.29 .86/— — |spp62-122M 33 | 4 | 095 | 210 | DN7625CT-ND 2.87 2.46 1.85| DN7625TR-ND | _615.00|SPD125R-333M 
1.2 | 100 | 0.040 | 3.50 | DN7959CT-NDA 1.54 1.32 .88| DN7959TR-NDA| 616.00/M |SPD62R-122M Te) ee RT co, eae ee Peer) Se culsom eek ora 
47 | 100 | 0.070 | 2.00 | DN7960CT-NDA 1.54 1.32 .88|DN7960TR-NDA| 616.00/M |SPD62R-472M 56 | 1 | 135 | 1.60 | DN7628CT-ND 287 246 1.85] DN7628TR-ND| 615.00|SPD125R-563M 
10 | 100 | 0.12 | 1.40 | DN7961CT-NDA 1.54 1.32 .88|DN7961TR-NDA) 616.00/M |SPD62R-103M ' oe a Deen eu oan ne eet a BERR pean 
18 | 1 | 0.49 | 1.10 [DNPSOSCTEND)) 1.51 1.29 .86)/DN7S08TR:ND) |1750.00/M | SPD62-183M too | 1 | .210 | 1.30 | DN7631CT-ND 287 246 1.85] DN7631TR-ND| 615.00/SPD125R-104M 
120 | 1 | 250 | 1.10 | DN7632CT-ND 287 2.46 1.85] DN7632TR-ND| 615.00/SPD125R-124M 
22) 1 | 020 | 1.00 TOR eg (51 1.20 26 pRN Zee bey 750:00/M )SPD62-223M 150 | 1 | 300 | 1.00 | DN7633CT-ND 287 2.46 1.85] DN7633TR-ND| 615.00|/SPD125R-154M 
22 | 4 | 020 | 1.00 | DN7962CT-NDA 1.54 1.32 .88]DN7962TR-NDA| 616.00/M |SPD62R-223M 180 | 1 | 350 | .90 | DN7634CT-ND 287 2.46 1.85] DN7634TR-ND| 615.00/SPD125R-184M 
33 | 1 | o28 | oa |pn7s1icrND 1.51 129 .86/DN7511TR-ND |1750.00/m |SPD62-a33M 220 | 1 | 420 | .80 | DN7635CT-ND 2.87 246 1.85| DN7635TR-ND| _615.00|SPD125R-224M 
330 | 1 | 600 | .70 | DN7636CT-ND 287 246 1.85| DN7636TR-ND| 615.00/SPD125R-334M 
33 | 1 | 028 | 0.82 | DN7963CT-NDA 1.54 1.32 .88] DN7963TR-NDA| 616.00/M |SPD62R-333M 320 | 1 | 465 | 45 | oN7637cT-ND 287 246 1851 DN7637TR-ND| 615.00/SPD125R-824M 
39 1 0.40 0.78 | DN7512CT-ND 1.51 1.29 .86/— — |SPD62-393M 1,000 1 2.00 40 | DN7638CT-ND 2.87 2.46 1.85] DN7638TR-ND| 615.00|SPD125R-105M 
SPD127 Series 
47 | 1 | 044 | 0.70 | DN7964cT-NDA 1.54 1.32 .88]DN7964TR-NDA| 616.00/M |SPD62R-473M a7 Tino | 022) 600 WONTON 201 ose 10a WNTGSGIRIIGN eascolsrna7naron 
56 | 1 | 051 | 0.68 | DN7965CT-NDA 1.54 1.32 .88]DN7965TR-NDA| 616.00/M |SPD62R-563M 10 | 100 | .040 | 5.40 | DN7640CT-ND 3.01 258 1.94] DN7640TR-ND| 645.00/SPD127R-103M 
68 | 1 | 064 | 056 | DN751SCT-ND 1.51 1.29.86] DN7515TR-ND |1750.00/ |SPD62-683M ban a SA er AES i Roe oheratiaiesee 
68 | 1 | 064 | 0.56 | DN7966CT-NDA 1.54 1.32 .88] DN7966TR-NDA| 616.00/M |SPD62R-683M 18 | 1 | .052 | 390 | DN7643CT-ND 3.01 2.58 1.94] DN7643TR-ND| _645.00|SPD127R-183M 
82 1 0.71 0.50 | DN7516CT-ND 1.51 1.29 .86/— —|SPD62-823M 22 1 055 3.60 | DN7644CT-ND 3.01 2.58 1.94) DN7644TR-ND| 645.00/SPD127R-223M 
27 | 1 | 060 | 3.40 | DN7645CT-ND 3.01 258 1.94) DN7645TR-ND| 645.00|SPD127R-273M 
120 | 1 | 0.95 | 0.39 | DN7518CT-ND 1.51 1.29.86] DN7518TR-ND |1750.00/M |SPD62-124M 33 | 1 | 065 | 3.00 | DN7646CT-ND 3.01 258 1.94] DN7646TR-ND|  645.00|SPD127R-333M 
150 | 1 | 1.07 | 0.37 | DN7519CT-ND 1.51 1.29 86) DN7519TR-ND_|1750.00/M |SPD62-154M Fe ee eee ST RRICCEENA]  Cenculcopiostcra 
270 | 1 | 277 | 0.29 | DN7522CT-ND 1.51 1.29 .86|— — |SPD62-274M 56 1 | 120 | 230 | DN7649CT-ND 4.03 3.45 2.59| DN7649TR-ND | 645.00/SPD127R-563M 
- 68 | 1 | 140 | 210 | DN7650CT-ND 3.01 258 1.94) DN7650TR-ND| 645.00|/SPD127R-683M 
pore Compliant 82 | 1 | 170 | 1.90 | DN7651CT-ND 3.01 258 1.94] DN7651TR-ND| 645.00|SPD127R-823M 
100 | 1 | 220 | 1.70 | DN7652CT-ND 3.01 2.58 1.94] DN7652TR-ND| 645.00/SPD127R-104M 
A 120 | 1 | 250 | 1.60 | DN7653CT-ND 3.01 2.58 1.94] DN7653TR-ND | _645.00|SPD127R-124M 
Series SPD73/SPD74 = space 150 | 1 | 320 | 1.40 | DN7654CT-ND 3.01 258 1.94] DN7654TR-ND| 645.00|/SPD127R-154M 
i _ 5-0-1, 220 | 1 | 390 | 1.20 | DN7655CT-ND 3.01 2.58 1.94] DN7655TR-ND| 645.00/SPD127R-224M 
Shielded SMD Power | ( Ma RoHS 330 | 1 | .620 | 1.00 | DN7656CT-ND 3.01 2.58 1.94) DN7656TR-ND|  645.00/SPD127R-334M 
Inductors ae 2.2 470 | 1 | .980 | .80 | DN7657CT-ND 3.01 2.58 1.94) DN7657TR-ND| 645.00/SPD127R-474M 
| | | t y 2) 1,000 | 1 | 154 | 62 | DN7658CT-ND 3.01 2.58 1.94] DN7658TR-ND| _645.00/SPD127R-105M 
Specifications: 3.9 SPD73 
Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 73—T (4.7 SPD74) 
Dol ene Tee Series SDS130 
Induc- | Test | Resist. | Rating Cut Tape Reel [API Shielded SMD Power Choke 
tance | Freq. | Max. Max. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing {Delevan 
(WH) | (MHz)| (Ohms) | (Amps)) Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 Part No. Specifications: = Ho 
SPD73 Series . oe Range: Ln {do NI _/}* 
10 | 100 | .067 | 250 | DN7592CT-ND 2.45 210 1.58] DN7592TR-ND| 1071.00 |SPD73R-103M * Core Material: Ferrite a 7.75 3 
15 | 1 | .091 | 2.00 | DN7593CT-ND 2.45 210 1.58] DN7593TR-ND| 1071.00 |SPD73R-153M 
18 | 1 | 44 | 1.80 | ON7594cT-ND 2.45 240 1.58] DN7594TR-ND| 1071.00/SPD73R-183M bc | Curr, Tape & 
Induc- | Test | Resist. | Rating Cut Tape Reel /API 
22 | 1 | 49 | 1.75 | DN7S95CT-ND 245 240 1.58| DN7595TR-ND| 1071.00/SPD73R-223M tance | Freq.| Max. | Max. | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing |Delevan 
47_| 1 | 36 | 1.16 | DN7596CT-ND 245 240 1.58| DN7596TR-ND| 1071.00|SPD73R-473M (uH) | (MHz) | (Ohms) | (Amps)| Part No. 1 10 100 | PartNo. 1,000 |Part No. 
56 | 1 | 47 | 4.40 | DN7597CT-ND 245 210 1.58| DN7597TR-ND| 1071.00/SPD73R-563M ‘ bd ie = eee i bs - ee ster Seapets 
6) 1) 52 | 1.05 Nereus 245 2.10 1.58 RON S IEC) 1071.00 /SP073R-683M 39 | 100 | .o70 | 28 | DN7526cT-ND 1.47 1.26 95) DN7526TR-ND| 643.00/sDS130R-392N 
100 1 79 85 | DN7599CT-ND 2.45 2.10 1.58} DN7599TR-ND | 1071.00 |SPD73R-104M 4.7 | 100 | .078 2.5 | DN7527CT-ND 1.47 1.26 .95| DN7527TR-ND| 643.00|SDS130R-472N 
150 | 1 | .89 | .70 | DN7600CT-ND 2.45 2.10 1.58) DN7600TR-ND | 1071.00/SPD73R-154M 6.8 | 100 | 100 | 22 | DN7528CT-ND 147 1.26 _.95| DN7528TR-ND| 643.00|SDS130R-682N 
180 | 1 | 1.45 | .62 | DN7601CT-ND 2.45 2.10 1.58] DN7601TR-ND | 1071.00 |SPD73R-184M 10 | 1 | 145 | 2.0 | DN7S29CT-ND 1.47 1.26 .95| DN7S529TR-ND |) 643.00) SDS130R-103M 
22 | 1 | 30 | 13 | DN7530CT-ND 147 1.26 .95| DN7530TR-ND| 643.00/SDS130R-223M 
220 | 1 | 1.65 | .57 | DN7602CT-ND 2.45 2.10 1.58] DN7602TR-ND | 1071.00/SPD73R-224M 33 | 1 | 45 | 411 | DN7S31CT-ND 147 1.26 .95| DN7531TR-ND| 643.00/SDS130R-333M 
330 | 1 | 262 | .50 | DN7603CT-ND 2.45 2.10 1.58) DN7603TR-ND | 1071.00/SPD73R-334M 47} 1 | .65 | .80 | DN7532CT-ND 1.47 1.26 .95| DN7532TR-ND| 643.00|/SDS130R-473M 
470 | 1 | 448 | .38 | DN7604CT-ND 2.45 210 1.58) DN7604TR-ND| 1071.00/SPD73R-474M a : = a ware ae i > ae ee eee 
560 | 1 | 4.67 | .35 | DN7605CT-ND 2.45 2.10 1.58] DN7605TR-ND | 1071.00/SPD73R-564M ep: lcd: ll apne || ceo BREEN ve ‘nga - pier Bie onleneiannieald 
SPD74 Series 330 | 1 | 360 | .30 | DN7536CT-ND 147 1.26 95] DN7536TR-ND| 643.00|SDS130R-334M 
470 | 1 | 510 | 20 | DN7537CT-ND 147 1.26 95 DN7537TR-ND | 643.00|SDS130R-474M 
10 | 100 | .049 | 250 | DN7606CT-ND 2.45 210 1.58] DN7606TR-ND| 1071.00 |SPD74R-103M 
15 | 1 | .081 | 230 | DN7607CT-ND 2.45 210 1.58] DN7607TR-ND| 1071.00 |SPD74R-153M 
18 | 1 | .091 | 245 | DN7608CT-ND 2.45 210 1.58] DN7608TR-ND| 1071.00 |SPD74R-183M Series SDS680 
22 | 1 | 41 | 200 | DN7609CT-ND 245 240 1.58| DN7609TR-ND| 1071.00/SPD74R-223M . 
47_| 1 | 26 | 1.30 | DN7610CT-ND 245 240 1.58| DN7610TR-ND| 1071.00|SPD74R-473M Shielded SMD Power Choke 
Specifications: 
56 | 1 | .35 | 1.20 | pN7611cT-ND 245 210 1.58] DN7611TR-ND | 1071.00 |SPD74R-56aM seein erases Henge deeoked 
68 | 1 | 38 | 1.10 | DN7612cT-ND 245 240 1.58| DN7612TR-ND| 1071.00/SPD74R-683M * Core Material: Ferrite 
400 | 1 | 61 | .86 | DN7613CT-ND 2.45 2.10 1.58) DN7613TR-ND| 1071.00/SPD74R-104M 
150 | 1 | .88 | .70 | DN7614CT-ND 245 210 1.58] DN7614TR-ND| 1071.00 |SPD74R-154M Induc- OC | Curr. Tape & 
tance Resist. | Rating Cut Tape Reel API 
180 | 1 | 98 | .68 | DN7615CT-ND 2.45 2.10 1.58] DN7615TR-ND | 1071.00 |SPD74R-184M (uH) | SRE | Max. | Max. | Digi-Key Price Each ‘| Digi-Key Pricing |Delevan 
220 | 1 | 147 | .60 | DN7616CT-ND 2.45 240 1.58] DN7616TR-ND| 1071.00/SPD74R-224M #20% | (MHz) | (Ohms) | (Amps) | Part No. 110 100 | PartNo. 2,000 (Part No. 
330 | 1 | 1.86 | .50 | DN7617CT-ND 245 2.10 1.58| DN7617TR-ND| 1071.00/SPD74R-334M bs re a 3 pal be i is rae a au Se eran abcad 
470) 1 | 3.01 | 40 (DNTGISeRNGy 245 210 1.58 RONGIEIRND 1071.00/SPD74R-474M 22 | 120) .050 | 1.8 | DN7540CT-ND 158 1.35 1.02) DN7540TR-ND | 653.00/M|SDS680R-222M 
560 | 1 | 3.62 | .37 | DN7619CT-ND 2.45 2.10 1.58] DN7619TR-ND | 1071.00 /SPD74R-564M 3.3 | 120 | .055 | 1.6 | DN7541CT-ND 158 1.35 1.02] DN7541TR-ND | 653.00/M|SDS680R-332M 
1,000] 1 | 60 | .26 | DN7620CT-ND 2.45 210 1.58] DN7620TR-ND| 1071.00 |SPD74R-105M (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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API Delevan Coils and Inductors 


Series SDS680 
Shielded SMD Power Choke (Cont.) 
Induc- oc Curr. Tape & 
tance Resist. | Rating Cut Tape Reel | API 
(WH) | SRF | Max. | Max. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Delevan 
+20% | (MHz) | (Ohms) | (Amps)| Part No. 1 10 100 | Part No. 2,000 |Part No. 
47 105 | .060 1.4 | DN7542CT-ND 1.58 1.35 1.02 | DN7542TR-ND | 653.00/M | SDS680R-472M 
6.8 50 065 1.2 | DN7543CT-ND 1.58 1.35 1.02 | DN7543TR-ND | 653.00/M | SDS680R-682M 
10 38 075 1.0 | DN7544CT-ND 1.58 1.35 1.02 | DN7544TR-ND | 653.00/M | SDS680R-103M 
15 33 090 80 | DN7545CT-ND 1.58 1.35 1.02 | DN7545TR-ND | 653.00/M | SDS680R-153M 
22 25 110 70 | DN7546CT-ND 1.58 1.35 1.02 | DN7546TR-ND | 653.00/M | SDS680R-223M 
33 20 190 .60 | DN7547CT-ND 1.58 1.35 1.02 | DN7547TR-ND | 653.00/M | SDS680R-333M 
47 20 .230 50 | DN7548CT-ND 1.58 1.35 1.02 | DN7548TR-ND | 653.00/M | SDS680R-473M 
68 15 .290 40 | DN7549CT-ND 1.58 1.35 1.02 | DN7549TR-ND | 653.00/M | SDS680R-683M 
100 10 480 30 | DN7550CT-ND 1.58 1.35 1.02 | DN7550TR-ND | 653.00/M | SDS680R-104M 
150 9 590 26 | DN7551CT-ND 1.58 1.35 1.02 | DN7551TR-ND | 653.00/M | SDS680R-154M 
220 6 770 22 | DN7552CT-ND 1.58 1.35 1.02 | DN7552TR-ND | 653.00/M | SDS680R-224M 
330 5 1.40 .20 | DN7553CT-ND 1.58 1.35 1.02 | DN7553TR-ND | 653.00/M | SDS680R-334M 
470 4 1.80 19 | DN7554CT-ND 1.58 1.35 1.02 | DN7554TR-ND | 653.00/M | SDS680R-474M 
680 3 2.20 18 | DN7555CT-ND 1.58 1.35 1.02 | DN7555TR-ND | 653.00/M | SDS680R-684M 
1,000 | 2 3.40 15 | DN7556CT-ND 1.58 1.35 1.02 | DN7556TR-ND | 653.00/M | SDS680R-105M 
1,500 | 2 4.20 12. | DN7557CT-ND 1.58 1.35 1.02 | DN7557TR-ND | 653.00/M | SDS680R-155M 
2,200 | 2 8.50 10 | DN7558CT-ND 1.58 1.35 1.02 | DN7558TR-ND | 653.00/M | SDS680R-225M 
3,300 1 11.0 08 | DN7559CT-ND 1.58 1.35 1.02 | DN7559TR-ND | 653.00/M | SDS680R-335M 
4,700 1 13.9 06 | DN7560CT-ND 1.58 1.35 1.02 | DN7560TR-ND | 653.00/M | SDS680R-475M 
6,800 1 25.0 .04 | DN7561CT-ND 1.58 1.35 1.02 | DN7561TR-ND | 653.00/M | SDS680R-685M 
10,000} 0.8 32.8 02. | DN7562CT-ND 1.58 1.35 1.02 | DN7562TR-ND | 653.00/M | SDS680R-106M 
Series SDS850 


Shielded SMD Power 


Choke 


Specifications: 


* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


¢ Core Material: Ferrite 


[Sore | 


Dc Curr. Tape & 
Induc- | Test | Resist. | Rating Cut Tape Reel /|API 
tance | Freq. | Max. | Max. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 
(wH) | (MHz) | (Ohms) | (Amps) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 1,000 | Part No. 
2.2 | 100 | .040 | 2.50 | DN7563CT-ND 1.65 1.41 1.06] DN7563TR-ND| 719.00 |SDS850R-222N 
3.9 | 100 | .055 | 2.10 | DN7564CT-ND 1.65 1.41 1.06] DN7564TR-ND| 719.00 |SDS850R-392N 
5.6 | 100 | .065 | 1.95 | DN7565CT-ND 1.65 1.41 1.06] DN7565TR-ND| 719.00 |SDS850R-562N 
8.2 | 100 | .080 | 1.75 | DN7566CT-ND 1.65 1.41 1.06] DN7566TR-ND| 719.00 |SDS850R-822N 
10 1 100 | 1.50 | DN7567CT-ND 1.65 1.41 1.06 | DN7567TR-ND | 719.00 | SDS850R-103M 
12 1 120 | 1.40 | DN7568CT-ND 1.65 1.41 1.06] DN7568TR-ND |) 719.00 |SDS850R-123M 
15 1 140 | 1.30 | DN7569CT-ND 1.65 1.41 1.06} DN7569TR-ND |) 719.00 |SDS850R-153M 
18 1 160 | 1.20 | DN7570CT-ND 1.65 1.41 1.06] DN7570TR-ND |) 719.00 |SDS850R-183M 
22 1 180 | 1.10 | DN7571CT-ND 1.65 1.41 1.06} DN7571TR-ND |) 719.00 |SDS850R-223M 
27 1 200 | 1.00 | DN7572CT-ND 1.65 1.41 1.06 | DN7572TR-ND |_719.00 | SDS850R-273M 
33 1 240 | .920 | DN7573CT-ND 1.65 1.41 1.06] DN7573TR-ND |) 719.00 | SDS850R-333M 
39 1 260 | .840 | DN7574CT-ND 1.65 1.41 1.06] DN7574TR-ND |) 719.00 |SDS850R-393M 
47 1 .280 | .750 | DN7575CT-ND 1.65 1.41 1.06] DN7575TR-ND |) 719.00 |SDS850R-473M 
56 1 .380 | .680 | DN7576CT-ND 1.65 1.41 1.06} DN7576TR-ND |) 719.00 |SDS850R-563M 
68 1 A40_| .600 | DN7577CT-ND 1.65 1.41 1.06| DN7577TR-ND | 719.00 | SDS850R-683M 
82 1 550 | .540 | DN7578CT-ND 1.65 1.41 1.06] DN7578TR-ND |) 719.00 |SDS850R-823M 
100 1 600 | .500 | DN7579CT-ND 1.65 1.41 1.06] DN7579TR-ND |) 719.00 |SDS850R-104M 
120 1 750 | .450 | DN7580CT-ND 1.65 1.41 1.06] DN7580TR-ND | 719.00 |SDS850R-124M 
150 1 900 | .400 | DN7581CT-ND 1.65 1.41 1.06] DN7581TR-ND |) 719.00 |SDS850R-154M 
180 1 1.05 | .350 | DN7582CT-ND 1.65 1.41 1.06 | DN7582TR-ND | 719.00 | SDS850R-184M 
220 1 1.18 | .300 | DN7583CT-ND 1.65 1.41 1.06} DN7583TR-ND |) 719.00 |SDS850R-224M 
270 1 1.40 | .270 | DN7584CT-ND 1.65 1.41 1.06} DN7584TR-ND |) 719.00 |SDS850R-274M 
330 1 1.80 | .240 | DN7585CT-ND 1.65 1.41 1.06] DN7585TR-ND |) 719.00 |SDS850R-334M 
390 1 210 | .220 | DN7586CT-ND 1.65 1.41 1.06] DN7586TR-ND| 719.00 |SDS850R-394M 
470 1 2.25 | .200 | DN7587CT-ND 1.65 1.41 1.06| DN7587TR-ND | 719.00 |SDS850R-474M 
560 1 3.00 | .180 | DN7588CT-ND 1.65 1.41 1.06] DN7588TR-ND| 719.00 |SDS850R-564M 
680 1 3.40 | .170 | DN7589CT-ND 1.65 1.41 1.06] DN7589TR-ND | 719.00 |SDS850R-684M 
820 1 4.00 | .160 | DN7590CT-ND 1.65 1.41 1.06] DN7590TR-ND| 719.00 |SDS850R-824M 
1,000] 1 5.00 | .150 | DN7591CT-ND 1.65 1.41 1.06] DN7591TR-ND | 719.00 | SDS850R-105M 
Series DC780 
High Current E ae (20.06) 
. 195 
Power Line Chokes aa (4.95) 
Mechanical Configuration: Ferrite bobbin pro- (20.90) A 
tected with a flame retardant polyolefin sleeve. Cen- { ‘ 
ter hole allows for mechanical mounting. Insulated 
bobbins. Operating Temperature: -55°C ~ 125°C, «750 (19:05) Hole-4/40 screw 
-55°C ~ 80°C @ full rated current —_ . 
Nom. Max. | Max. Rated) Dimension API 
Induct. DCR Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Delevan 
(uH) | (Ohms) (ADC) A Part No. 1 10 50 | Part No. 
Series DC780, +15% 
1.0 0.003 11.4 .620 (15.748) | DN7841-NDA 6.33 5.75 5.52 | DC780R-102L 
1.2 0.003 11.4 .620 (15.748) | DN2401-ND 6.33 5.75 5.52 |DC780-122L 
1.8 0.003 11.4 .620 (15.748) | DN2403-ND 6.33 5.75 5.52 |DC780-182L 
2.2 0.004 11.4 .620 (15.748) | DN2404-ND 6.33 5.75 5.52 |DC780-222L 
27 0.005 11.4 .620 (15.748) | DN2405-ND 6.33 5.75 5.52 | DC780-272L 
3.9 0.005 11.4 .620 (15.748) | DN2407-ND 6.33 5.75 5.52 |DC780-392L 
47 0.005 11.4 .620 (15.748) | DN2408-ND 6.33 5.75 5.52 |DC780-472L 
5.6 0.006 11.4 .620 (15.748) | DN2409-ND 6.33 5.75 5.52 |DC780-562L 
6.8 0.007 11.4 .620 (15.748) | DN2410-ND 6.33 5.75 5.52 |DC780-682L 
8.2 0.007 11.4 .620 (15.748) | DN7854-NDA 6.33 5.75 5.52 | DC780R-822L 


1346 (1073) 


Nom. Max. | Max. Rated] Dimension API 
Induct. DCR Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Delevan 
(uH) | (Ohms) | (ADC) A Part No. 1 10 50 | PartNo. 
Series DC780, +10% 
10 0.009 11.4 620 (15.748) | DN7842-NDA 847 7.70 7.40 | DC780R-103K 
12 0.009 11.4 620 (15.748) | DN7844-NDA 8.47 7.70 7.40 | DC780R-123K 
15 0.013 9.0 .625 (15.875) | DN2414-ND 847 7.70 7.40 | DC780-153K 
18 0.018 7.2 630 (16.002) | DN2415-ND 847 7.70 7.40 | DC780-183K 
22 0.019 7.2 -630 (16.002) | DN2416-ND. 8.47 7.70 7.40 | DC780-223K 
22 0.019 7.2 .630 (16.002) | DN7847-NDA 847 7.70 7.40 | DC780R-223K 
33 0.029 5.5 546 (13.868) | DN2418-ND 8.47 7.70 7.40 | DC780-333K 
33 0.029 5.5 546 (13.868) | DN7850-NDA 8.47 7.70 7.40 | DC780R-333K 
39 0.030 5.5 .594 (15.087) | DN2419-ND 847 7.70 7.40 | DC780-393K 
47 0.035 5.5 .625 (15.875) | DN2420-ND. 8.47 7.70 7.40 | DC780-473K 
56 0.039 5.5 .625 (15.875) | DN2421-ND 847 7.70 7.40 | DC780-563K 
56 0.039 5.5 .625 (15.875) | DN7852-NDA 847 7.70 7.40 | DC780R-563K 
100 0.080 40 593 (15.062) | DN7843-NDA 8.47 7.70 7.40 | DC780R-104K 
120 0.090 40 593 (15.062) | DN2425-ND 847 7.70 7.40 | DC780-124K 
150 0.098 4.0 593 (15.062) | DN2426-ND 8.47 7.70 7.40 | DC780-154K 
150 0.098 40 593 (15.062) | DN7845-NDA 8.47 7.70 7.40 | DC780R-154K 
180 0.110 40 593 (15.062) | DN7846-NDA 847 7.70 7.40 | DC780R-184K 
220 0.150 28 593 (15.062) | DN7848-NDA 8.47 7.70 7.40 | DC780R-224K 
330 0.305 1.6 .590 (14.986) | DN2430-ND 847 7.70 7.40 | DC780-334K 
330 0.305 1.6 590 (14.986) | DN7851-NDA 847 7.70 7.40 | DC780R-334K 
390 0.320 1.6 590 (14.986) | DN2431-ND 8.47 7.70 7.40 | DC780-394K 
470 0.355 1.6 .590 (14.986) | DN2432-ND 847 7.70 7.40 | DC780-474K 
560 0.388 1.6 .590 (14.986) | DN2433-ND 8.47 7.70 7.40 | DC780-564K 
560 0.388 1.6 590 (14.986) | DN7853-NDA 8.47 7.70 7.40 | DC780R-564K 
680 0.430 1.6 590 (14.986) | DN2434-ND. 847 7.70 7.40 | DC780-684K 
820 0.590 1.3 .590 (14.986) | DN2435-ND 8.47 7.70 7.40 | DC780-824K 
1,200 1.140 0.8 .590 (14.986) | DN2437-ND 847 7.70 7.40 | DC780-125K 
2,200 1.540 0.8 .590 (14.986) | DN7849-NDA 847 7.70 7.40 | DC780R-225K 
A RoHS Compliant 


Series CM9900 PC Mount 


Common Mode Chokes 


Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Current Rating at 80°C Ambient: 40°C Rise 
Mechanical Configuration: Tape wrapped winding sections; varnish impregnated assembly 


Notes: (1) Leakage inductance tested at L1 with L2 shorted or at L2 with L1 shorted (2) Windings balanced 


within 1% 
}-— 18.8—~ 
t 
2 aie TF imi 1 a 
4 19.1 J} Ip 
u L2 17.0 chon 
rT Lt alt 
3 6 .64 Sq.-- " = 
— 22.9 + nee 
Inductance Current API 
(uH) Rating Max. Digi-Key Price Each Delevan 
L1 or L2 (Amps) Part No. if 10 100 Part No. 
820 1 DN4614-ND 2.70 2.11 1.81 CM9900-824 
2,200 55 DN4619-ND 2.70 2.11 1.81 CMg9900-225 
Series CM6149 


Surface Mount Low Profile Common 
Mode Choke / Isolation Transformer 


Operating Temperature Range: —55°C ~ 105°C Electrical Characteristics: Measured @ 25°C Maximum 


Power Dissipation @ 25°C: .200W 


212 250 (6.35)-| 
(5.38)-4 ples. 100 .200' 
(2.54) (5.08), A La 4 ea 1 
400 ms [1060 025" ° ° 
(10.16) -100 (1.52) (0.64) 
300 42-54) 
(7-62) L2 u 
.300 (7.62) 
~ a 3 2 
|__-400 (10.16) Finish 
Inductance Max. Rated API 
+25% (1H) DCR RMS Current | Digi-Key Price Each Delevan 
L1 or L2 (Ohms) | (Amps DC) Max. |Part No. 1 10 100 | Part No. 
25 010 3.0 DN12825-ND 12.53 10.74 = 7.16 | CM6149-253 
68 020 2.0 DN42145-NDA 12.53 10.74 7.16 | CM6149R-683 
100 .030 1.6 DN42143-NDA 12.53 10.74 7.16 | CM6149R-104 
330 .090 75 DN12831-ND 12.53 10.74 = 7.16 | CM6149-334 
1,200 .350 30 DN12835-ND 12.53 10.74 = 7.16 | CM6149-125 
1,500 500 .24 DN12836-ND 12.53 10.74 = 7.16 | CM6149-155 
2,200 .750 18 DN12837-ND 11.48 9.84 6.56 | CM6149-225 
2,200 750 18 DN42144-NDA 12.53 10.74 = 7.16 | CM6149R-225 
A RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


API Delevan Coils and Inductors (cont) Cut Tape API 


Ee Size| Induct. Q | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Delevan 
Series CM6350 Code] (nH) |Turns| Min. | Part No. 1 10 100 [Part No. Qty. | Pricing |Part No. 
Surface Mount Common Mode Choke 28.0:5%| 8 | 105 |DN4008CT-ND 81 69 46 |pNdooeTR-ND | 400 | 147.20 |4426-8 
Operating Temperature Range: —55°C ~ 105°C Electrical Characteristics: Measured @ 25°C Maximum 28.0+5%| 8 105 |DN7746CT-NDA 81 +=.69 .46 |DN7746TR-NDA| 400 147.20 | 4426R-8 


Power Dissipation @ 25°C: .400W 
B {35.55% 9 | 112 |DN7747CT-NDA 81 69 .46 /DN7747TR-NDA| 400 147.20 )4426R-9 


:350 (8.90)- 
dee 200° lL fil 43.05% | 11 | 106 | DN4010CT-ND 81 69) 46 JH - — |4426-10 
(7.289)-4 ples. 100 (5.08), wt 43.025%| 11 | 106 |DN7740CT-NDA 81 69 .46 |DN7740TR-NDA| 400 147.20 |4426R-10 
. F1.060 .025' Start 
55 N |! (2.54) (1.52) (0.64) 4 1 - 7 
3 [¥ e e 4426RKIT-NDA (4426RKIT) Series 4426 Inductor Kit 
(12.827) aos me 5 each of 10 values (2.5nH to 43nH), 50 total pieces ........... eee eeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeenestneeeees $25.50 
a oer : L2 1 A RoHS Compliant 
Fy 
405 
|..(10.287) r 
505 (12.827) 3 aie 2 Series SMB 2.5 
— inis| . 
Surface Mount Shield Beads 
Inductance Max. Rated API High resistivity ferrite material eliminates the need to insulate windings. Lead wire is plated copper. 
+25% (1H) DCR RMS Current | Digi-Key Price Each Delevan Operating Temperature Range: —40°C ~ 125°C 
L1 or L2 Ohms} (Amps) Max. | Part No. 1 10 100 | Part No. 
( ) | (Amps) 265 (6.73) sag a 
33 0.007 5.50 DN42151-NDA 9.52 8.16 5.44 | CM6350R-333 es ial 075 
47 0.008 5.00 DN42154-NDA 9.52 8.16 5.44 | CM6350R-473 i 1 (1.91) 
68 0.010 4.20 DN42157-NDA 952 8.16 5.44 | CM6350R-683 185! [,19) 095 
(4.70), (4-82) (2.41) t be -+| 
100 0.014 3.30 DN42146-NDA 9.52 8.16 5.44 | CM6350R-104 t r -178 (4.52) 
220 0.027 2.20 DN42149-NDA 9.52 8.16 5.44 | CM6350R-224 : 
330 0.040 1.80 DN42152-NDA 9.52 8.16 5.44 | CM6350R-334 7 
470 0.060 1.50 DN42155-NDA 952 816 5.44 | CM6350R-474 mee 
680 0.090 1.20 DN42158-NDA 9.52 8.16 5.44 | CM6350R-684 To75 (1 a1) 
1,000 0.130 0.90 DN42147-NDA 9.52 8.16 5.44 | CM6350R-105 .29 (7.37) Min. 
1,500 0.190 0.75 DN42148-NDA 9.52 8.16 5.44 | CM6350R-155 
Minimum Impedance (Ohms) 
2,200 0.300 0.60 DN12849-ND 9.52 8.16 5.44 | CM6350-225 Ide DCR 
API Delevan 10 100 150 220 Max. Max. 
2,200 0.300 0.60 DN42150-NDA 9.52 8.16 5.44 | CM6350R-225 Part No. Turns MHz MHz MHz MHz (Amps) (Ohms) 
3,300 0.550 0.40 DN42153-NDA 9.52 8.16 5.44 | CM6350R-335 SMB2.5-1 21/2 210 385 400 375 95 0.005 
4,700 1.050 0.25 DN12851-ND 9.52 8.16 5.44 | CM6350-475 SMB2.5-2 21/2 NA 490 635 650 9.5 0.005 
4,700 1.050 0.25 DN42156-NDA 9.52 8.16 5.44 | CM6350R-475 
; Cut Tape Tape & Reel 
A RoHS Compliant Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing API Delevan 
Part No. 10 50 100 Part No. 700 Part No. 
Series 4426 penne a —_ _a¢_[oremes |r {sim 
Surface Mount Air Core Inductors = 
High Q, wire wound air cores designed to operate over a wide frequency range. Flat cap top is suitable for a p 5 
automatic placement. Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Flexible Ferrite Absorbent Tubing 
Top [| Side Encapsulant Features: 
q ¢ Provides effective EMI suppression in a wide frequency range (10MHz to 3GHz) * High electrical 
B bh resistance (106 to 108) » Easy and fast to process * Extremely flexible » Six sizes to chose from * Can be 
A 4 incorporated into the over-molding process on cable assemblies ¢ Eliminates the task of soldering braid 
[| I * Effectively eliminates EMI and RFI problems on internal and external power, data and signal lines 
-—C—! Fs F Specifications: 
Bottom eee | * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C «Length: 1 meter 
End : =-G—| Inside Outside Typical 
ak, Typical Pad Layout Diameter | Diameter Impedance (Q) | Digi-Key Price Each API Delevan 
Stripia LE (mm) (mm) @ 100MHz Part No. iJ 10 100 | Part No. 
rip length 
D Max: 90°, Min: 0° 1.8 2.9 140 DN41988-ND. 14.76 12.30 9.84 | FFAT32 
4 5 138 DN41989-ND. 17.43 14.53 11.62 | FFAT54 
Size A Size B 5 6.5 132 DN41990-ND. 23.40 19.31 16.38 | FFAT65 
(inch) (mm) (inch) (mm) 6 9 134 DN41991-ND 42.64 35.18 29.85 | FFAT96 
A Max. -120 3.05 120 3.05 7 cn 137 DN41992-ND 53.04 43.76 37.13 | FFAT117 
B Max, 126 3.18 125 3.18 10 14 149 DN41993-ND 62.94 51.93 44.06 | FFAT1410 
C Max. 145 3.68 -270 6.86 
D -115+.010 2.92+.25 -230+.010 5.84+.25 
E -05+.015 1.27+.38 -05+.015 1.27+.38 . . . 
E 465 2010 ao 725 Flexible Ferrite Absorbent Material 
G 110 2.79 110 2.79 Features: 
H -130 3.30 -130 3.30 * Provides effective EMI suppression in a wide frequency range (10MHz to 3GHz) ° Effective in preventing 
I -050 1.27 -050 1.27 resonance and suppressing coupling * Ultra thin (.25mm through 2.5mm) * High electrical resistance (106 
J .065 1.65 185 4.69 to 108 ohms) » Extremely flexible 
Specifications: 
Cut Tape API * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
Size| Induct. Q | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Delevan 
Code] (nH) |Turns| Min. | Part No. 110 100 |Part No. Qty. | Pricing | Part No. Shes once ; 43 ; 
5 : Size Thickness | Adhesive | Impedance | Digi-Key Price Each API Delevan 
Serles 4426 Alr Core Inductors (mm) (mm) | Backing | @ 100MHz | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
2.510% | 1 145 |DN7739CT-NDA = .81.—s .69-—- 46: |DN7739TR-NDA} 650 239.20 | 4426R-1 0.25 Yes 55 DN41994-ND 12.78 10.65 8.52 | FFAM025-1*1°T 
5.010%} 2 | 140 | DN4002CT-ND 81 69 46 |— - — |4426-2 0.6 No 58 DN41995-ND 9.24 7.70 6.16 | FFAMO6-1*1 
5.0210%| 2 | 140 |DN7741CT-NDA .81 69 .46 |DN7741TR-NDA| 650 239.20 |4426R-2 100 x 100 0.6 Yes 58 DN41996-ND 10.65 888 7.10 | FFAMO6-1*1*T 
‘ 8.025% | 3 140 | DN4003CT-ND 81 464.69 «6.46 | -_ —| 4426-3 1.0 No 60 DN41997-ND 11.34 9.45 7.56 | FFAM10-1*1 
8.025% | 3 | 140 |DN7742CT-NDA 81 69 46 |DN7742TR-NDA| 650 |  239.20/4426R-3 1.0 Yes 80 DN41998-ND 12.60 10.50 8.40 | FFAM10-1°1°T 
12.55%! 4 | 137 | DNé004cT-ND 60 51! a4 LS _ —|4406-4 45 No 61 DN41999-ND 16.80 14.00 11.20 | FFAM15-1*1 
12.5+5%| 4 | 137 |DN7743CT-NDA .81 69 .46 |DN7743TR-NDA| 650 239.20 | 4426R-4 ie bss ! Rae ree ee ee ae 
545% =I i J F - F - + 
ff : : i 400 x 100 2.0 No 62 DN42001-ND 22.38 18.65 14.92 | FFAM20-1*1 
18.55%} 5 | 132 |DN7744CT-NDA 81 69 .46 |DN7744TR-NDA| 650 239.20 |4426R-5 20 Yes 62 DN42002-ND 23.64 19.70 15.76 | FFAM20-1*1*T 
pg |2205%| 7 | 102 /DN4007CT-ND = 81.69.46 | — = — |4426-7 25 No 63 DN42003-ND 23.28 18.62 14.90 | FFAM25-1"1 
22.025%| 7 | 102 |DN7745CT-NDA .81 69 .46 |DN7745TR-NDA| 400 147.20 |4426R-7 25 Yes 63 DN42004-ND 24.33 19.46 15.57 | FFAM25-1*1*T 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 1347 


&TDK Inductors — MLK, MLF, GLF, MLG and MLZ Series 


MLK Series: Supports operating frequency bands of up to 12GHz with nominal inductance values from 1 to 100nH. 

Provides high Q characteristics. Advanced monolithic structure is formed using a lamination and firing process with high- 

frequency ceramic and conductive materials. Because the part is non-polarized, it can be used in bulk cassette loaders. 
: . } bol sae ‘i Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 

/ 93-035. 0.3-1 £03) bo.6-bo.4-+o.5- MLF Series - Magnetic Shielded Inductor: TDK's MLF multi-layer chip inductor combines high performance with the most 

i L| 7 pa compact design available today. MLF inductor’s multi-layer technology utilizes ferrite paste and electric conductor paste 


Dim. in mm 


layered in a monolithic structure. Sintering of ferrite and electric conductors forms a perfect closed magnetic circuit and a 
magnetic shield. Magnetic shielding is ideally suited for high density circuit application in disk drives, personal computers, 
measuring equipment, and telephone equipment. Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 

GLF Series: Features: * Delivers low Rdc with high Idc * Construction supports bulk mounting Applications: Perfect coil 
for step-up circuits, step-down circuits and decoupling circuits for each set power supply circuit » Portable audio visual 
devices * Mobile communication devices Information devices (GLF1608) »* Amusement devices (GLF1608) Operating 
Temperature: -40°C ~ 105°C 

MLG Series: Supports operating frequency bands of up to 10GHz with nominal inductance values from 0.6 ~ 390nH. 
Provides high Q characteristics. Advanced monolithic structure is formed using a lamination and firing process with high- 
frequency ceramic and conductive materials. Operating Temperature: (MLG1005S, MLGO603S and MLG0603Q) -55°C ~ 
125°C Operating Temperature: (MLG1608) -25°C ~ 85°C 

MLZ Series: This is a multi-layered inductor primarily designed for choking power lines. With one of the best resistance 
performance in the industry, this product delivers a significantly lower DC resistance value compared to our previous 
products. This reduces the loss at the power supply and contributes to power conservation. Applications: Choke coil to 
use for DVC, DSC, MD, power supply circuit such as various module. Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 


DC | Rated Tape & DC | Rated Tape & 
Induct-| Induct-| Test | Res. | Current} SRF Cut Tape Reel® Induct-| Induct- | Test) Res. | Current} SRF Cut Tape Reel® 
ance | ance |Freg.| max. | max. | min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK ance | ance | Freg.| max.| max. min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK 
(nH) | Tol. |(MHz)| (©) | (mA) | (GHz) | Part No. ll 10 (100 | 15,000 | Part No. (HH) | Tol. |(MHz)} (Q) | (mA) | (MHz) | Part No. J 10 100 4,000 | PartNo. 

Fig. 1 — MLK0603 (0201) 27 | 210% | 10 | 1.35 15 45 | 445-1018-1-ND .41 3.40 27.20) 119.00/M) MLF1608A2R7K 

1.0 |+#0.3nH | 100 | 0.20 300 12.0 | 445-1570-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L1NOS 3.3 | +10% | 10 | 1.55 15 40 | 445-1019-1-ND 41 3.40 27.20 119.00/M) MLF1608A3R3K 
1.2 |+#0.3nH | 100 | 0.25 300 11.0 | 445-1571-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L1N2S 47 | 410% | 10 O41 15 33 | 445-1021-1-ND 41 3.40 27.20] 119.00/M|) MLF1608A4R7K 
1.5 |+£0.3nH | 100 | 0.30 300 9.5 | 445-1572-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L1N5S 56 | 410% | 4 1.55 5 22 |445-1022-1-ND  .41 3.40 27.20] 119.00/M| MLF1608E5R6K 
1.8 |£0.3nH | 100 | 0.35 300 8.5 | 445-1573-1-ND .18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L1N8S 9 7 ny 
2.2 |+0.3nH | 100 | 0.40 300 8.0 | 445-1574-1-ND_.18 1.47: 11.76 | 51.00/M | MLKO603L2N2S 8 a ; x 7m eee A a ae Tron bearer 
2.7 |#0.3nH | 100 | 0.45 300 7.5 | 445-1575-1-ND .18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L2N7S i ; ? . 7 i 4 
3.3 |+0.3nH | 100) 050} 200 | 7.0 |445-1576-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/m| mLKo6oaLangs | | 12 | #10% | 2 | 1.85) 3 | 17 | 445-1025-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M) MLF1608E100K 
39 |203nH | 100 | 0.55) 200 | 6.5 | 445-1577-1-ND .18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L3N9S 15) 10%) 1) 7) 1 | 14 eco <1 3.40 27.20 | 119.00/M) MLFIG08C150K 
4.7 |0.3nH | 100 | 0.60} 200 | 6.0 |445-1578-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L4N7S 18 | 210% | 1 | 185) 1 13 | 445-1028-1-ND 41 3.40 27.20) 119.00/M) MLF1608C180K 
5.6 |+0.3nH | 100 | 0.70 | 200 | 5.7 | 445-1579-1-ND_.18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L5N6S 22 | +10% | 1 | 21 1 11 | 445-1029-1-ND__.41_3.40 27.20 | 119.00/M| MLF1608C220k 
6.8 | +5% | 100 | 0.80 200 5.5 | 445-1580-1-ND .18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L6N8J 27 | 410% | 1 2.75 1 10 | 445-1030-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M| MLF1608C270K 
8.2 | +5% | 100 | 0.90 200 5.0 | 445-1581-1-ND .18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L8N2J 33 | +10% | 1 2.95 1 9 445-1031-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M| MLF1608C330K 
10 +5% | 100 | 1.00 200 4.7 | 445-1582-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L10NJ 
12 +5% | 100 | 1.10 150 4.3 | 445-1583-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L12NJ Dc | Rated Tape & 
15 | 25% | 100 | 1.20} 150 | 4.0 |445-1584-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L15NJ | Jtnduct-| induct: | Test | Res. |Current! SRF Cut Tape Reel® 
18 | 25% | 100) 140[ 100 | 37 [445-1585-1-ND 18 147 11.76 | 51.00/M| MLKOGO3L18NJ | | ance | ance |Freq.| max.| max. | min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK 
22 =| +5% | 100 | 1.60 | 100 3.5 | 445-1586-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L22NJ (WH) | Tol. |(MHz)| (Q) | (mA) | (MHz) | Part No. 1 10 100 2,000 | Part No. 


Fig. 5 — MLF2012 (0805) 


DC | Rated Tape & 
0.047] 220% | 50 | 0.2] 300 | 320 ]445-1032-1-ND 41 3.40 27.20] 119.00/M] MLF2012047NM 

i iS i> 
pea pres a as le taal a 0.082| +20% | 50 | 0.2 | 300 | 255 |445-1034-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M) MLF2012082NM 
(nk) | Tol (ra a) | (ma) | (GH2) aetna Pemaeaatae con ernagni (Paaine ot | st0% | 25 | 03 | 250 | 235 |445-1035-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/m| MLF2012DR10K 


= 0.12 | 10% | 25 | 0.3 | 250 220 | 445-1036-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012DR12K 
Fig. 2 — MLK1005 (0402) 0.15 | +10% | 25 | 04 | 250 200 | 445-1037-1-ND 413.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012DR15K 


1 ja0-3nH) 100) 0.1 | 900) 12 eeu 15 1.22 9.72 —|/MLKIO05S1NOS | | o.9 | st0% | 25 | 05 | 250 | 170 |445-1039-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.007] mLF2012DR22K 
12 |+0.3nH| 100] 0.15) 300) 11 [445-1456-1-ND 15 1.22 9.72 42.59/M) MLK1005S1N2S : ieee 
0.27 | s10% | 25 | 05 | 250 | 150 |445-1040-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M| MLF2012DR27K 
15 |+0.3nH| 100] 0.16) 300) 95 [445-1457-1-ND 15 1.22 9.72 42.53/M] MLK1005S1N5S i 
12 [toettl too | Oe | coo | ge laiaeetny ie Tap. gaol apeont| Mukrooceawes | | 033 | 210% | 25 | 055 | 250 | 145 |445-1041-41-ND_ 41 3.40 27.20 | 119.00/8 | MLF2012DR93K 
Boh [evel . ; ie caer : 0.47 | +10% | 25 | 0.65] 200 | 125 |445-1043-1-NDt .39 3.28 26.24 | 114.80/M | MLF2012DR47K 


2.2_|+0.3nH | 100 | 0.21 300 8 | 445-1459-1-ND_ 151.22 9.72 |_42.53/M | MLK1005S2N2S 109 ¥ rae : 
27 1203nH | 1001023 1300 75 |4454460-4-ND 151.22 9.72 | 42.53/m | MLK1005S2N7S 0.56 | 10% | 25 | 0.75 | 150 115 | 445-1044-1-ND¢ 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012DR56K 


33 |403nH| 100! 025) 300 | 7 |adsa4et-t-ND 15 122 972 4253/m | MLKi005S3N3S 0.68 | +10% | 25 | 08 | 150 | 105 |445-1045-1-ND{ .39 3.28 26.24 | 114.80/M| MLF2012DR68K 
3.9 ]#0.3nH| 100) 0.28} 300 | 65 |445-1462-1-ND 15 1.22 9.72] 42.53/M| MLK1005S3N9S 0.82 | 410% | 25 | 1 | 150 ) 100 | 445-1046-1-NDt 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012DR82k 


4.7 |20.3nH| 100| 0.32] 300 | 6 |445-1463-1-ND 15 1.22 9.72 | 42.53/M| MLK1005S4N7S 1 | 210% | 10.) 0.4 | 50 | 75 /445-1047-1-ND 39° 3.28 26.24 | 114.80/M | MLF2012A1ROK 
5.6 |+0.5nH | 100| 0.35 | 300 | 5.7 |445-1464-1-ND 15 1.22 9.72| 42.53/M | MLK1005S5N6D 1.2 | 210% | 10 | 0.5 | 50 | 65 | 445-1048-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012A1R2K 
68 [20.5nH| 100] 0.38; 300 | 55 |445-1465-1-ND 15 1.22 9.72] 42.53/M| MLK1005S6N8D 1.8 | +10% | 10 | 06 | 50 55 |445-1050-1-ND_ 413.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012A1R8K 
8.2 |+0.5nH| 100] 0.42) 300 | 5 |445-1466-1-ND 15 1.22 9.72 | 42.53/M| MLK1005S8N2D 2.2 | +10%| 10 | 065] 30 | 50 |445-1051-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M| MLF2012A2R2K 
10 | #5% | 100] 045) 200 | 4.7 |445-1467-1-ND 15 1.22 9.72] 42.53/M| MLK1005S10NJ 27 | 210% | 10 | 0.75) 30 | 45 | 445-1052-1-NDt .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012A2R7K 
12 | 25% | 100] 0.5 | 200 | 4.3 |445-1468-1-ND 15 1.22 9.72] 42.53/M| MLK1005S12NJ 33 | 210% | 10] 08 | 30 | 41 | 445-1053-1-NDt .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012A3R3K 
15 | 25% | 100| 0.55] 200 | 4 |445-1469-1-ND__.15 1.22 _9.72| 42.53/M| MLK1005S15NJ 47 | 210% | 10) 1 | 30 | 35 | 445-1055-1-ND} 39 3.28 26.24 | 114.80/M| MLF2012A4R7K 
18 45% | 100} 0.65 200 3.7 |445-1470-1-ND 15 1.22) 9.72} 42.53/M) MLK1005S18NJ 56 | +10% | 4 0.9 15 32 | 445-1056-1-ND¢ .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012E5R6K 


22 45% | 100} 0.75} 200 3.5 |445-1471-1-ND 15 1.22 9.72} 42.53/M) MLK1005S22NJ 


27 | 25% | 100) 095} 200 | 3 |445-1472-1-ND 15 1.22 9.72) 42.53/M| MLK1005S27NJ al eet 


1 15 29 | 445-1057-1-NDt .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012E6R8K 


4 
33 | «5% | 400! 14 200 25 |445-1473-4-ND 15 122 972) 4253/M|MLK1005S33NJ 10 #10% 2] 145) 15 24 | 445-1059-1-NDt .39 3.28 26.24 | 114.80/M | MLF2012E100K 
H 12 | +10% | 2 | 125} 15 22 | 445-1060-1-NDt .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012E120K 
39 | +5% | 100/ 1.2 100 2 |445-1474-1-ND 151.22 9.72 — | MLK1005S39NJ 
15 | +10% | 1 0.8 5 19 | 445-1061-1-NDt .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012C150K 
47 | +5% | 100} 13 100 1.8 | 445-1475-1-ND 15 1.22 9.72 | 42.53/M | MLK1005S47NJ 48 0% | 4 09 5 48 |445-1062-1-ND+ 41 340 2720/119.00/m| MLF2012¢180K 
56 | +5% | 100} 14 100 1.5 | 445-1476-1-ND 15 1.22 9.72 | 42.53/M | MLK1005S56NJ ao - - - = ~ 
68 | 45% | 100) 16] 100 | 1.2 |445-1477-1-ND 15 1.22 9,72] 42.53/M| MLK1005S68NJ 22 | 210% | 1 14 5 16 | 445-1063-1-NDt 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012C220K 
82 +5% | 1001 1.8 50 1 445-1478-1-ND 15 1.22 9.72] 42.53/M) MLK1005S82NJ 27 | +10% | 1 1.15 5 14 | 445-1064-1-NDt .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012C270K 
100 | 45% | 100) 22 50 0.8 | 445-1479-1-ND 15 1.22 9.72] 42.53/M | MLK1005SR10J 33 | 210% | 0.4 | 1.25 5 13 | 445-1065-1-NDt .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012C330K 
39 | 210% | 2 2.9 4 8 | 445-1066-1-NDt .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012K390K 
De | Rated Tape & 47 | +10% | 2 3 4 7.5 | 445-1067-1-NDt .39 3.28 26.24 — | MLF2012K470K 
Induct-| Induct- | Test | Res. | Current} SRF Cut Tape Reel® 68 | +10% | 1 2.9 2 6.5 | 445-1069-1-NDf¢ .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012C680K 
ance | ance |Freg.| max.| max. | min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK 100 | +10% | 1 3.4 2 5.5 | 445-1071-1-NDt .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012C101K 
(WH) | Tol. |(MHz)} (0) | (mA) | (MHz) | Part No. 1 10 100 | 4,000 | PartNo. 
Fig. 4 — MLF1608 (0603) Induct- | Induct- | DC | Rated Cut Tape 
0.047] +20% | 50 ] 03] 50 ] 260 | 445-1000-1-ND 41 3.40 27.20] 119.00/M| MLF1608D47NM| | ance | ance | Res. |Current) Digi-Key Pricing Tape and/Resle” 7 /TDK 
0.068] +20% | 50 | 0.3 50 250 | 445-1001-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608D68NM (uH) | Tol. (Q) | (mA) | PartNo. 1 10 100 | Qty. | Pricing |Part No. 
0.082) +20% | 50 | 0.3 50 245 | 445-1002-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608D82NM Fig. 3 — GLF1608 (0603) 
0.1 | 410% | 25 0.5 50 240 | 445-1003-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M| MLF1608DR10K 1.0 +20% | 0.17 | 125 | 445-3151-1-ND 22 1.92 16.80] 4,000 | 84.00/M |GLF1608T1ROM 
0.12 | +10% | 25 0.5 50 205 | 445-1004-1-ND__.41_—-3.40_27.20 | 119.00/M | MLF1608DR12K 22 +20% | 0.33 75 445-3152-1-ND 22 1.92 16.80] 4,000 ) 84.00/M |GLF1608T2R2M 
0.15 | +10% | 25 | 0.6 50 180 | 445-1005-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M| MLF1608DR15K 47 | +20% | 0.55 | 70 | 445-3153-1-ND 22 1.92 16.80| 4,000 | 84.00/M |GLF1608T4R7M 


0.18 | +10% | 25 | 06 50 165 | 445-1006-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608DR18K 10.0 | +20% | 0.70 | 50 | 445-3154-1-ND 22 1.92 16.80] 4,000 | 84.00/M |GLF1608T100M 
0.22 | 410% | 25 | 08 50 150 | 445-1007-1-ND = .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608DR22K 22.0 | +20% | 3.00 | 35 445-3155-1-ND 22 1.92 16.80] 4,000 | 84.00/M |GLF1608T220M 


027] +10%] 25 | 08 | 50 | 136 |445-1008-1-ND 41 3.40 27.20] 119.00/M| MLF1608DR27K : 
i An Fig. 5 — GLF2012 (0805) 

oa ere e O88 * ra eercrenia 4 30 out Heaonn Se ae 10 | 220% | 007 | 400 | 445-3156-1-ND 22 1.92 16.80] 2,000] 84.00/M |GLF2012T1ROM 
fi Sens 22 | 220% | 0.10 | 300 | 445-3157-1-ND 22 1.92 16.80] 2,000 | 84.00/m |GLF2012T2R2M 

047] 10%} 25 | 135) 35 | 105 |445-1011-1-ND 41 3.40 27.20] 119.00/M| MLF1608DR47K 

0.56| +10% | 25 | 1.55) 35 | 95 |445-1012-1-ND 41 3.40 27.20] 119.00/M| MLF1608DR56K 4.7 | 20% | 0.24 ) 200 | 445-3158-1-ND 221.92 16.80) 2,000 | 84.00/M |GLF2012T4R7M 

ose | 210% | 25 | 17 | 35 | 90 l44stoiatno 41 345 2756/12058/M| MLFteospReek | | 10.0 | 210% | 0.36 | 140 | 445-3159-1-ND 22 14.92 16.80] 2,000 | 84.00/M |GLE2012T100K 

; : Th an : 22.0 | +10% | 1.00 | 100 | 445-3160-1-ND 22 1.92 16.80) 2000 | 84.00/m /GLF2012T220K 


1.2 | st0% | 10 | 08 | 25 | 65 | 445-1014-1-ND 413.40 27.20 | 119.00/M| MLF160841R2k 
BT a oe Ra TEIOIEEND AT ead POO HOOT MEETeogatea) | 47.0 | 10% | 1.70 | 75 | 445-3161-1-NO 22 1.92 16.80) 2.000 | 84.00 |auF2012T470K 
13 | 10% | 10 | 095/ 25 | 55 |ads-tote-t-ND 41 340 2720/11900M/ mLFteosaiRek| | 100.0 | +10% | 4.00 | 50 | 445-3162-1-ND 22 1.92 16.80| 2,000 | 84.00/M |GLF2012T101K 


2.2 | 210% | 10 | 1.15 15 50 | 445-1017-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M| MLF1608A2R2K 


For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Thickness is 1.25mm (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1348 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


&@&TDK Inductors — MLK, MLF, GLF, MLG and MLZ Series (Cont) 


DC | Rated Tape & DC | Rated Tape & 
Induct-| Induct-| Test | Res. | Current} SRF Cut Tape Reel® Induct-| Induct- | Test | Res. | Current} SRF Cut Tape Reel® 
ance | ance |Freq.| max. | max. | min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK ance | ance |Freg.| max. | max. min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK 
(nH) | Tol. |(MHz)} (0) | (mA) | (GHz) | Part No. 1 10 100 | 4,000 | PartNo. (nH) | Tol. |(MHz)} (0) | (mA) | (GHz) | Part No. 110 100 | 15,000 | Part No. 
Fig. 3 — MLG1608 (0603) 1 |20.3nH | 100 | 0.2 | 300 | 10 |445-31244-ND 31 2.72 23.80]104.00/M | MLGO60307NOS 


40.3nH | 100 | 0.2 300 10 | 445-3125-1-ND 31 2.72 23.80 |104.00/M | MLG0603Q1N1S 
1 |20.3nH| 100} 0.1 600 10 | 445-1480-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B1NOS +03nH | 100) 02 300 40 | 445-3126-1-ND 31 272 23.80/104.00/M | MLGO60301N2S 


11 
1.2 
1.2 |#0.3nH| 100} 0.1 600 10 | 445-1481-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B1N2S 4.3 |+03nH | 100) 0.2 300 9 |445-3127-1-ND .31 2.72 23.80/104.00/M | MLGO60301N3S 
1.5 |20.3nH| 100} 0.1 600 10 | 445-1482-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B1N5S 1.5 |4+0.3nH | 100 | 0.3 300 9 | 445-3128-1-ND .31 2.72 23.80/104.00/M | MLGO60301N5S 
1.6 
1.8 


1.8 /+03nH| 100} 04 | 600 | 9.8 |445-1483-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B1N8S <0.anH | 1001 03 1300 19 1445-3120-4-ND 312.72 23.80 1104.00/m 1 MLGoo307NES 
2.2 |+0.3nH | 100 | 0.15| 600 | 7.6 |445-1484-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B2N2S 3 |s03nH | 100 | 03 | 300 | 85 |445-3130-1-ND 31 272 23.80/104.00/M | MLGo60301NS 
27 |+03nH | 100] 0.15] 600 7 /445-1485-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B2N7S 2 |+#0.3nH | 100] 0.3 | 300 | 7.5 |445-3131-1-ND 31 2.72 23.80 |104.00/M | MLG060302NOS 
3.3 |+0.3nH| 100] 0.2 600 6.2 |445-1486-1-ND .16 1.34 10.68) 46.73/M | MLG1608B3N3S 2.2. |+0.3nH | 100 | 0.4 300 7.5 | 445-3132-1-ND 31. 2.72 23.80} 104.00/M | MLG0603Q2N2S 
3.9 /+03nH| 100} 0.2] 600 | 5.6 |445-1487-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B3N9S 2.4 |+0.3nH | 100 | 0.4 | 300 | 7 |445-3133-1-ND 31 2.72 23.80 /104.00/M | MLGO60302N4S 
47 |+0.3nH|] 100] 0.2 600 4.8 |445-1488-1-ND .16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B4N7S 2.7 |+0.3nH | 100 | 0.4 300 6.5 | 445-3134-1-ND 31 2.72 23.80} 104.00/M | MLG0603Q2N7S 
x -4489-1- 3 |#0.3nH | 100} 0.4 | 300 | 6 |445-3135-1-ND 31 2.72 23.80 |104.00/M | MLG060303NOS 
ae oom mh ss = “ a + i Me aM ah erepaRenan 3.3 |+03nH | 100] 05 | 300 | 5.5 |445-3136-1-ND 31 2.72 23.80/104.00/M | MLGO60303N3S 
hes | aa : ; ew : : : 3.6 |+0.3nH | 100] 05 | 300 | 5 | 445-3137-1-ND .31 2.72 23.80/104.00/M | MLGO60303N6S 
i ae ann ee oy * Hear - ian as feet NIGICARBTON 3.9 |+0.3nH | 100 | 05 | 300 | 5 | 445-3138-1-ND 312.72 23.80 /104.00/M | MLGO60303N9S 
45% k F = {=| : i R y 
43 |+03nH| 100] 06 | 300 | 45 |445-3139-1-ND 31 272 23.80]104.00/M | MLGO60304N3S 
12 | 25% | 100) 0.3 | 600 ) 28 /445-1493-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B12NJ 47 |#0.3nH| 100 | 06 | 300 | 45 |445-3140-1-ND 31 2.72 23.80/104.00/M | MLGO60304N7S 
15_| +5% | 100] 0.35 | 600 2.6 | 445-1494-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B15NJ 5.1 |+0.3nH | 100 | 0.6 | 200 | 4.2 | 445-3141-1-ND 31 2.72 23.80 104.00/M | MLGO60305N1S 
18 | +5% | 100; 04 | 600 | 24 [445-1495-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B18NJ 5.6 |+0.3nH | 100] 06 | 200 | 4.2 |445-3142-1-ND 31 2.72 23.80/104.00/M | MLGO60305N6S 
22 +5% | 100) 0.5 500 9 445-1496-1-ND .16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B22NJ 6.2 |+0.3nH | 100 | 0.7 200 3.5 | 445-3143-1-ND 312.72 23.80 | 104.00/M | MLG0603Q6N2S 
27 | +5% | 100] 055} 500 | 1.9 |445-1497-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B27NJ 68 | 45% | 100] O7 | 200 | 35 |445-3144-1-ND 31 272 23.80]104.00/M | MLGOGO306NJ 
33 | 45% | 100] 06 | 500 | 16 |445-1498-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B33NJ 75 | +5% | 100) 08 | 200 | 35 |445-3145-1-ND .31 2.72 23.80/104.00/M | MLGO60307N5J 
4 4499-1- 82 | +5% | 100] 08 | 200 | 3.2 |445-3146-1-ND 31 272 23.80/104.00/M | MLGO60308N2J 
= = a oe a is — + i Me aM ON eRaRaThA 91 | 45% | 100) 09 | 200 | 3 |445-3147-1-ND .31 2.72 23.80/104.00/M | MLGO60309N1J 
Bi = i 4a soe: | la + eee ss, son | agra | MUCIEDRRSeN) 10 | +5% | 100| 0.9 | 200 | 28 |445-3148-1-ND 31 2.72 23.80 /104.00/M | MLGO603Q10NJ 
ae f SEED aan : : e 42 | 45% | 100] 44 | 150 | 24 |445-3149-4-ND 31 272 23.80]104.00/M | MLGOG03Q12NJ 
68 | 5% | 100) 08 | 300 | 0.9 | AAS=1S021END!) 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608BE8NL 15 | 15% | 100] 12 | 150 | 22 |445-3150-1-ND 31 272 23.80/104.00/M | MLGO603Q15NJ 
82 | +5% | 100] 0.9 | 300 | 08 |445-1503-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B82NJ 
too | +5% | 100/ 1 | 300 | 07 [445-1504-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608BR10J 


DC | Rated Tape & 
Induct-| Induct-| Test | Res. | Current} SRF Cut Tape Reel® 
DC | Rated Tape & ' fy ta a 
Induct-| Induct-| Test | Res. aoa SRF Cut Tape a ance | ance |Freq.| max. | max. | min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK 
ance | ance |Freg.| max. | max. | min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK (nll) | Tol. _|(MHz)| (0) | (mA) | (GHz) | Part No. u LOS ORE ts 000s REartiNOs 
(nH) | Tol. |(MmHz)| (a) | (ma) | (GHz) | Part No. 110 100 | 10,000 | Part No. Fig. 1 — MLGO6035 (0201) 


0.6 |#0.2nH | 100] 0.1 300 10 | 445-3079-1-ND 22) 1.96 17.15] 75.00/M}MLGO603SON6C 


Big: 2 MEG1 008 (0402) 0.7 |#0.2nH | 100] 0.1 300 10 | 445-3080-1-ND 22) 1.96 17.15] 75.00/M}MLGO603SON7C 


0.6 ]+0.2nH | 100] 04 | 1000] 10 | 445-3031-4-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M] MLG1005SoN6C 08 |s02nH| 100! 01 | 300 | 10 |445-3081-1-ND 22 196 1715|75.00/m|mLGosoasonac 
0.7 |+0.2nH | 100) 0.1 | 1000) 10 | 445-3032-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M) MLG1005SON7C 0.9 |+0.2nH| 100] 04 | 300 | 10 | 445-3082-1-ND .22 1.96 17.15] 75.00/M|MLG@O603SON9C 
0.8 |+0.2nH | 100) 0.1 | 1000) 10 | 445-3033-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M) MLG1005SON8C 1 |+0.3nH | 100 | 0.2 | 300 | 10 | 445-3083-1-ND 22 1.96 _17.15| 75.00/M| MLGO603S1NOS 
0.9 }+0.2nH | 100) 0.1 | 1000 | 10 | 445-3034-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M | MLG100SSON9C q1 |203nH| 100] 02 | 300 | 10 | 445-3084-1-ND .22 1.96 17.15] 75.00/M|MLGO603S1N1S 
1_{+0.3nH | 100 | 0.1 | 1000 | 10 | 445:3085-1-ND__11 1.00 _8.75 | 38.00/M| MLG1005S1NOS | | 42 |xo.3nH) 100} 02 | 300 | 10 | 445-3085-1-ND 22 1.96. 17.15] 75.00/M| MLGO603S1N2S 
11 ]+0.3nH | 100] 01 | 1000 | 10 | 445-3036-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S1N1S 13 |203nH| 100) 02 | 300 | 9 |445-3086-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M|MLG0603S1N3S 
1.2 |+0.3nH | 100 | 0.1 | 1000 | 10 | 445-3037-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M] MLG1005S1N2S 15 |+0.3nH| 100] 03 | 300 | 9 | 445-3087-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M| MLG0603S1N5S 
1.3 |+0.3nH | 100| 0.4 | 1000} 8 | 445-3038-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M] MLG1005S1N3S 1.6 |+0.3nH | 100| 0.3 | 300 | 9 | 445-3088-1-ND 22 1.96 17.15| 75.00/M| MLGO603S1NGS 
1.5 |+0.3nH | 100 | 0.1 | 1000 | 8 | 445-3039-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M | MLG1005S1N5S 1.8 |+0.3nH | 100] 0.3 | 300 | 85 | 445-3089-1-ND .22 1.96 17.15] 75.00/M|MLGO603S1N8S 


1.6 |#0.3nH | 100 | 0.15 | 1000 


1.8 |20.3nH | 100] 0.15} 900 
2  |40.3nH | 100 | 0.15) 900 
2.2 |+0.3nH | 100] 0.15} 900 
2.4 |#0.3nH | 100] 0.15 | 800 
2.7 |+#0.3nH | 100 | 0.15 | 800 


7 445-3040-1-ND_ 111.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S1N6S 2 /+#0.3nH | 100 | 0.3 300 7.5 | 445-3090-1-ND .22 1.96 17.15] 75.00/M|MLGO603S2NOS 
8 
7 
6 
6 
5 
3 | +0.3nH | 100 | 0.2 800 5 445-3046-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S3NOS 
5 
5 
5 
4 
4 


445-3041-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S1NBS 2.2 |20.3nH| 100] 0.4 | 300 | 7.5 |445-3091-1-ND .22 1.96 17.15] 75.00/M| MLG0603S2N2S 
445-3042-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S2NO0S 2.4 |+0.3nH | 100] 0.4 300 7 445-3092-1-ND .22 1.96 17.15] 75.00/M|MLGO603S2N4S 
445-3043-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M] MLG1005S2N2S 2.7 |+0.3nH | 100 | 0.4 300 6.5 | 445-3093-1-ND  .22 1.96 17.15] 75.00/M | MLG0603S2N7S 
445-3044-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M] MLG1005S2N4S 3 +03nH| 100] 04 | 300 | 6 |445-3094-1-ND 22 1.96 17.15| 75.00/m|MLG0603S3NOS 
445-3045-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S2N7S 3.3 |20.3nH | 100] 05 | 300 | 5.5 | 445-3095-1-ND .22 1.96 17.15] 75.00/M| MLG0603S3N3S 
3.6 |20.3nH| 100] 05 | 300 | 5 |445-3096-1-ND .22 1.96 17.15] 75.00/M|MLGO603S3N6S 

AE 3.9 |20.3nH| 100] 05 | 300 | 5 | 445-3097-1-ND .22 1.96 17.15] 75.00/M|MLG0603S3N9S 
meat ane ae en esata zt ay ee att Micinneence 4.3 |+0.3nH | 100 | 0.6 | 300 | 4.5 |445-3098-1-ND 221.96 _17.15| 75.00/M| MLGO603S4N3S 
39 |+403nH | 100! 02 | 700 445-3049-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005SaN9s 47 |20.3nH| 100] 0.6 | 300 | 4.5 |445-3099-1-ND .22 1.96 17.15| 75.00/M|MLGO603S4N7S 
43 |403nH| 100) 02 | 700 445-3050-1-ND 11 1.00 875 | 38.00/M| MLG1005S4Nas 5.1 |20.3nH| 100] 0.6 | 200 | 4.2 | 445-3100-1-ND .22 1.96 17.15] 75.00/M|MLGO603S5N1S 


5.6 |+0.3nH| 100| 06 | 200 | 42 |445-3101-1-ND 22 1.98 17.15] 75.00/M| MLGO603S5N6S 
47 |30.8nH | 100 | 0.25 | 700 MAS S0STSIEND) 11 1.00 8.75 | 38.00/M) MLG1005S4N7S 62 |203nH| 100| 07 | 200 | 35 | 445-3102-1-ND 22 1.96 17.15| 75.00/m| mLGO603S6N2S 
5.1 |203nH| 100 | 025] 600 | 35 | 445-3052-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1o05S5N1S 6a | 15% | 100} 07 | 200 | 35 |44s-1091-ND 22 196 1748) 75:00/M|MLGoeoaseNad 


5.6 |+0.3nH | 100] 0.25} 600 3.5 | 445-3053-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S5N6S 75 | 25% | 1001 08 200 3.5 |445-3104-1-ND 22 1.96 17.15| 75.00/M|MLGO603S7N5J 


6.2 |+0.3nH | 100 | 0.3 ) 600 | 3] 445-3054-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M) MLG1005S6N25 | | g5 | 25% | 100| 08 | 200 | 32 |445-3105-1-ND 22 196 17.15| 75.00/M|MLGO603S8N2J 
6.8 | #5% | 100) 03 | 600 | 3 | 445-3055-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S6N6J 91 | 25% | 100} 09 | 200 | 3 | 445-3106-1-ND 22 1.96 17.15 75.00/M| MLGO603S9NtJ 
75 | +5% | 100| 03 | 500 | 3 | 445-3056-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG@1005S7NSJ to | 45% | 100} 09 | 200 | 28 | 445-3107-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M| ML@o603S10NJ 
32 | 5% | 100| 035] 500 | 3 | 445-3057-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLGto0ss8N2J 12 | 25% | 100| 11 | 150 | 24 | 445-3108-1-ND 22 1.98 17.15| 75.00/M| MLGO603S12NJ 
91 | 45% | 100| 035] 500 | 25 | 445-3058-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLGto05SoNtJ 15 | a5% | 100) 12) 150 | 22 1445-3109-1-ND 22 1.98 17,5| 75.00/M|MLGosoastENd 
10 +5% | 100} 0.4 500 2.5 | 445-3059-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S10NJ 18 +5% | 100] 1.4 450 2 445-3110-1-ND .22 1.96 17.15| 75.00/M|MLGO603S18NJ 
12_ | #5% | 100 | 0.45 | 400 2 | 445-3060-1-ND_ 111.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S12NJ 22 | 25% | 100] 1.7] 150 | 1.7 | 445-31114-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M| MLGO603S22NJ 
15 | +5% | 100] 06 | 400 1.8 | 445-3061-1-ND .11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S15NJ 27 | +5% | 100] 17 100 1.5 |445-3112-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M] MLG0603S27NJ 
18 | +5% | 100] 07 | 350 1.5 | 445-3062-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S18NJ 33 | 5% | 100| 2 100 1.3 | 445-3113-1-ND 221.96 17.15] 75.00/M| MLG0603S33NJ 
22 | 15% | 100} 08 | 350 | 1.3 | 445-3063-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M] MLG1005S22NJ 39 | 25% | 100] 22] 5o | 14 |445-3114-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M|MLGO603S39NJ 
27 | 15% | 100} 09 | 300 | 1.2 | 445-3064-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M] MLG1005S27NJ 47 | 45% | 100] 24] 50 | 09 |445-3115-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M| MLG0603S47NJ 
33 | 15% | 100} 1 | 300 | 1 | 445-3065-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S33NJ 56 | 25% | 100! 4 | 50 | 06 |445-3116-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M| MLGO603S56NJ 
a9 | a5% | 1001 12 | 250 | 1 \ARESRCESENON 11 4.00 8.75 | aa00m| muctoossa0n) 6s | 25% | 100! 4 | 50 | 05 |445-3117-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M| MLGo603S68NJ 
47 | 15% | 100} 14 | 250 | 07 | 445-3067-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M] MLG1005S47NJ 82 | 26% / 100) 4 | 50 | 05 PRSISNDE -22 1.96 17.15) 75.00/M | MLGOG03S82N.) 

too | 25% | 100) 5 | 50 | 05 |445-3119-1-ND 22 1.96 17.15| 75.00/M|MLG0603SR10J 


56 45% | 100) 1.4 200 0.7 | 445-3068-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S56NJ 
68 45% | 100) 1.5 200 0.6 | 445-3069-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M]| MLG1005S68NJ 


82 +5% 100 1.6 200 0.5 | 445-3070-1-ND 11. 1.00 8.75 | 38.00/M} MLG1005S82NJ nome ere ae | ae cent | Gap mata HLldhe 
9 PARTE nduct-) Induct-) Tes! . | Rate ut Tape ee 
ro Fase Fron 2 | mas [aay sao ars agvu| cose | |r| oat oy | | 
#6 : % . . 7 i (uH) Tol. |(MHz)| (Q) | (mA) | (MHz) | Part No. 1 10 100 4,000 | Part No. 


150 | 45% | 100) 35 150 | 0.45 | 445-3073-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005SR15J 5 
180 | 45% | 100) 38 150 0.4 | 445-3074-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M]| MLG1005SR18J Fig. 4 — MLZ1608 (0603) 


i 1.0 | +20% 0 | 0.17) 150 120 | 445-3163-1-ND  .23 2.00 17.50 | 88.00/M| MLZ1608A1ROMT, 
220 | #6% | 100 | 42 | 100 | 0.85 TRSSOZDaeNDR 11 1.00" 8.75 | $8.00/M | MLGTOOSSR22) 22 | 120%] 10 | 030) 100 | 80 |445-3164-1-ND 23 200 17.50 | 88.00/M| MLZ1608A2R2MrT| 
270 | +5% | 100} 48 100 0.3 | 445-3076-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M} MLG1005SR27J 47 | 420%} 2 0.50 60 50 | 445-3165-1-ND  .23 2.00 17.50 | 88.00/M| MLZ1608E4R7MT 
330 | +5% 50 7 50 0.28 | 445-3077-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005SR33J 10.0 | +20% | 2 0.90 40 30 | 445-3166-1-ND 232.00 17.50 | 88.00/M| MLZ1608E100MT 
390 | +5% 50 8 50 0.25 | 445-3078-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005SR39J 

Induct-Induct-) Test | DC. | Rated | SRF Cut Tape 
Dc | Rated Tape & ance | ance |Freq.| Res. |Current] min. | Digi-Key Pricing Tape and Reel@ | TpK 

Induct-| Induct- | Test | Res. | Current} SRF Cut Tape Reel® (yH) | Tol. [(MHz)) (0) | (mA) |(MHz) | Part No. 110 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
ance | ance |Freq.| max. | max. | min. | Digi-Key Pricing Pricing |TDK Fig. 5 — MLZ2012 (0805) 
(nH) | Tol. (MHz) (9) | (mA) | (GHz) | Part No. 1__10 100 | 15,000 |Part No. 1.0 ]+20% 0.12] 220 | 160 [445-3167-1-ND .23 2.00 17.50] 4,000 | 88.00/M | MLZ2012A1ROMT 


0.6 |#0.2nH | 100 | 0.1 300 10 | 445-3120-1-ND 31 2.72 23.80 | 104.00/M)MLGO603Q0N6C 47 |+20% 030! 80 70 |445-3169-1-ND .23 2.00 17.50) 4,000 | 88.00/m | MLZ2012E4R7MT 
0.7 |#0.2nH | 100 | 0.1 300 10 | 445-3121-1-ND 312.72 23.80 | 104.00/M) MLGO603Q0N7C ve 
08 |+0.2nH | 100 | 04 300 10 |445-3122-1-ND 31 2.72 23.80) 104.00/MIMLGO603Q0N8C 10.0 |+20% 0.40| 60 30 |445-3170-1-ND .23 2.00 17.50} 2,000 | 88.00/M |MLZ2012E100MT 


0.9 |+02nH | 100 | 0.1 | 300 | 10 |445-3123-1-ND 31 2.72 23.80 104.00/M|MLGO603Q0N9C | ¢ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Thickness is 1.25mm 


0 
Fig. 1 — MLG0603@ (0201) 22 |+20%| 10 | 0.20] 160 | 100 |445-3168-1-ND .23 2.00 17.50| 4,000 | 88.00/M | MLZ2012A2R2MT 
2 
2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 1349 


STDK | = = 
nd uctors Induct-|Induct-| Test DC | Current} SRF Cut Tape Reel§ 
f ance | ance | Freq. | Res. | Max. | Min. | Digi-Key Price Each Pricing | TDK 
NLFC, NLV, NLCV, NLFV and NLC Series (uH) | Tol. | (MHz) | (0) | (mA) | (MHz)! Part No. 110 100 | 2,000 | Part No. 

0.047 100 | 0.5 360 | 1200 | 445-1709-1-ND =.27- 23-18 | 77.70/M| NLV25T-047J-PF 
NLFC Series: This product has good heat durability that withstands lead-free compatible reflow soldering | 0.068 100 | 0.65 320 | 1050 | 445-1711-1-ND 27.23 18} 77.70/M| NLV25T-068J-PF 
conditions. Lead-free materials are used for the plating on the terminal. The NLFC series features magnetic | 0.082 | +5% | 100 | 0.75 | 300 900 | 445-1712-1-ND 27.23 18) 77.70/M| NLV25T-082J-PF 
shielding and is recommended for power supply line applications. DCR: +30% Operating Temperature: 01 100 0.8 280 800 | 445-1713-1-ND .27- 23° 18 | 77.70/M) NLV25T-R10J-PF 
-40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) 0.12 25.2 | 0.3 550 | 700 | 445-1714-1-ND_.27_—=.23_—=«.18 |_77.70/M| NLV25T-R12J-PF 
0.15 25.2 | 0.35 | 500 | 550 | 445-1715-1-ND =.27 23 18] 77.70/M| NLV25T-R15J-PF 
NLV Series: This product supports lead-free solder reflow condition. Lead-free materials are used to terminal 0.18 952 | 0.4 460 500 | 445-1716-1-ND 27 23 18) 77.70/M| NLV25T-R18J-PF 
plating. This product uses metal terminal, therefore it is high connection reliability. They are wire wound. 0.22 | 45% | 25.2 0.5 430 450 | 445-1717-1-ND 27 ©2318 | 77.70/M| NLV25T-R22J-PF 
Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) 0.27 25.2 | 0.55 420 425 | 445-1718-1-ND 27.23.18 | 77.70/M| NLV25T-R27J-PF 
ae : : ee icneinimasieifhi 0.33 25.2 | 06 | 400 | 400 | 445-1719-1-ND 27.23.18 | 77.70/M| NLV25T-R33J-PF 
NLCV Series: Lead-free materials are used to terminal plating in this product. Applications: Universal 0.39 25.2 | 0.65 375 375 | 445-1720-1-ND "972318 | 77.70/M| NLV25T-R39J-PE 
inductance circuit use * AV components * Car electronics * IT equipment This series is a large current type: 0.47 252 | 0.63 | 350 350 | 445-1721-1-ND ‘97. 23 18 77.70/M| NLV25T-R47J-PF 
1.0 to 33 UH (NLCV32: 1.0 to 330 pH) DCR: +30% Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) 0.56 | +5% | 25.2 | 0.75 325 325 | 445-1722-1-ND 27 23 18] 77.70/M) NLV25T-R56J-PF 
NLFV Series: Provides low DC resistance while using 252018 size winding construction. Applications: * PCs ae 55 ag Ser een Hest i me = ce oo Ree pene ie 

¢ Hard disk dri * Oth f electronics DCR: +20% O} iting Te ture: -20°C ~ 85°C (-4°F ~ - - = = - - - - = = 
185°5) HCI ES a OMEN I pG2 Ol ereconike a Berend.) en perenre ( 1.0 7.96 | 1.1 | 245 | 245 | 445-1725-1-ND 27.23.18 | 77.70/M|NLV25T-1ROJ-PF 
1.2 7.96 | 1.2 230 =| 230 | 445-1726-1-ND 27. 23.18} 77.70/M| NLV25T-1R2J-PF 
NLC4532 Series: Designed to be used on power lines and support rated current in the range from 90 1.5 45% | 7.96 | 1.3 220 182 | 445-1727-1-ND 27.23) 18 | 77.70/M) NLV25T-1R5J-PF 
to 150mA. NLC Series has only half as much DC resistance and twice as much DC current. Operating 18 7.96 | 1.45] 210 | 135 | 445-1728-1-ND = 27) 23. 18 | 77.70/M) NLV25T-1R8J-PF 
Temperature: -40°C ~ 105°C (-40°F ~ 221°F) aie 2.2 7.96 | 1.55 | 200 | 105 | 445-1729-1-ND_ 27.2318 |_77.70/M| NLV25T-2R2J-PF 
Dim. in mm. 27 7:96 | 1.7 195 70 | 445-1730-1-ND = 27.23.18 77.70/M] NLV25T-2R7J-PF 
; i 3.3 7.96 | 1.9 185 55 | 445-1731-1-ND = .27, 23. 18 77.70/M| NLV25T-3R3J-PF 
Rig. i NEFC2016 Fig. 2 — NEVS2T and 39 | +5%| 796 | 21 | 180 | 48 | 445-1732-1-ND 27 23. 18 | 77-70/M| NLV25T-3RQU-PF 


(E1A0805) NLCV32T (E1A1210) 


47 796 | 23 | 175 | 43 | 445-1733-1-ND 27.23 18) 77.70/M) NLV25T-4R7J-PF 
5.6 796 | 25 | 170 | 42 | 445-1734-1-ND 27.23 18| 77.70/M| NLV25T-5R6J-PF 
6.8 7.96 | 27 | 165 | 39 | 445-1735-1-ND .27 23 .18| 77.70/M|NLV25T-6R8J-PF 
8.2 7.96 | 3.05] 160 | 36 | 445-1736-1-ND 27.23 18) 77.70/M) NLV25T-8R2J-PF 
100 10 | 25% | 252 | 35 | 155 | 33 | 445-1737-1-ND 27.23 18) 77.70/M| NLV25T-100J-PF 
; 12 252 | 38 | 150 | 30 | 445-1738-1-ND 27 .23 18) 77.70/M| NLV25T-120J-PF 
15 252 | 44 | 140 | 26 | 445-1739-1-ND 27.23.18 | 77.70/M| NLV25T-150J-PF 
18 252 | 48 | 130 | 24 | 445-1740-1-ND 27 .23 .18| 77.70/M|NLV25T-180J-PF 
22 252 | 55 | 125 | 22 | 445-1741-1-ND 27 23 18) 77.70/M) NLV25T-220J-PF 
27 | 45% | 252 | 63 | 115 | 21 | 445-1742-1-ND 27 23 18] 77.70/M| NLV25T-270J-PF 
33 252 | 71 | 110 | 20 | 445-1743-1-ND 27 23 18) 77.70/M) NLV25T-330J-PF 
Fig. 3 — NLCV25T, NLFV25 2.0 Fig. 4 — NLC4532 i 39 2.52 | 9.5 90 18_| 445-1744-1-ND 27.23.18 |_77.70/M| NLV25T-390J-PF 
and NLV25T (ElA1008) inated (E1A1812) 47 2.52 | 11.1 80 17 | 445-1745-1-ND 27.23 18} 77.70/M| NLV25T-470J-PF 
56 252) 121] 75 | 16 | 445-1746-1-ND 27 23 18) 77.70/M) NLV25T-560J-PF 
68 | +5% | 252 | 16.6) 70 | 15 | 445-1747-1-ND 27 .23 18] 77.70/M) NLV25T-680J-PF 
82 252] 19 | 66 | 13 | 445-1748-1-ND 27 .23 18) 77.70/M) NLV25T-820J-PF 
“Sle : 100 0796 | 21 | 60 | 12 | 445-1749-1-ND 27.23.18 | _77.70/M| NLV25T-101J-PF 
14 Fig. 3 — NLCV25T Series 
+ 1.0 796 | 034] 475 | 200 | 445-1752-1-ND 27 23 18] 77.70/M]NLCV25T-1ROM-PF 
ia 5 t 15 7.96 | 0.42) 435 | 165 | 445-1753-1-ND 27 23.18) 77.70/M) NLCV25T-1R5M-PF 
me 7 22 4; 7.96 | 0.5 | 390 | 95 | 445-1754-1-ND 27 23 18| 77.70/M| NLCV25T-2R2M-PF 
1.06 otto : : 33 | 220%! 796 | 0.65 | 340 | 55 | 445-1755-1-ND 27 23 18| 77.70/M| NLCV25T-3R3M-PE 
‘ : 47 796 | 0.8 | 285 | 43 | 445-1756-1-ND 27 .23 18) 77.70/M| NLCV25T-4R7M-PF 
6.8 796 | 1 | 275 | 39 | 445-1757-1-ND_ 27.23.18 | 77.70/M| NLCV25T-6R8M-PF 
main Tape & 10 2.52 | 1.69] 210 | 32 | 445-1750-1-ND | .27 .23 .18| 77.70/MJNLCV25T-100K-PF 
termelremsel ae | oe Pereccl Gee cut Tape ani ‘ sgh: ae 22 | 175 | 21 | 445-1751-1-ND 27 23 18 | 77.70/M| NLCV25T-150K-PF 
a | ee : oe 52 | 28 | 160 | 18 | 445-1758-1-ND 27 .23 .18| 77.70/M| NLCV25T-220K-PF 
ance famcas (red Ros a ie Max a PMN DIO Rey Buceleaciiag (Encinaa DK 33 252 | 4.2 | 120 | 16 | 445-1759-4-ND .27_.23 .18| 77.70/M| NLCV25T-330K-PF 
(wH) | Tol. | (MHz) | (0) | (mA) | (IMHz)| Part No. 1 10 100 | 2,000 | PartNo. : : > a - 
Fig. 1 — NLFC2016 Series Figi.d NEV 22 Series 
1.0 7.96 | 0.07] 455 | 100 ] 445-1904-1-ND 64 60 .50 | 178.20/M] NLFV25T-1ROM-PF 
1.0 796 | 0.16] 300 | 100 ] 445-1897-1-ND 65 .60 .50 | 180.00/M| NLFC201614T-1ROM-PF 15 796 | 0.09 | 350 | 80 | 445-1905-1-ND 64 60 50 |178.20/MI NLFV25T-1R5M-PF 
2.2 | +20%| 7.96 | 0.23 240 80 | 445-1899-1-ND 65.60.50 | 180.00/M| NLFC201614T-2R2M-PF 22 o | 7:96 | 0.1 315 70 | 445-1907-1-ND 64 .60 .50 |178.20/M| NLFV25T-2R2M-PF 
47 7.96 | 0.4 | 150 | 45 | 445-1900-1-ND 65.60 _.50 | 180.00/M| NLFC201614T-4R7M-PF 33 | *2%| 795 | 02 | 280 | 55 | 445-1909-1-ND 64 60 50 |178.20/M| NLFV25T-3R3M-PF 
10 | 499] 252 | 07 | 120 | 32 | 445-1896-4-ND — 65 60.50 ]180.00/M] NLFC201614T-100K-PF 47 7.96 | 0.24] 210 | 45 | 445-1911-1-ND 64 .60 .50 | 178.20/M) NLFV25T-4R7M-PF 
22 "| 252 | 47 | 75 | 16 | 445-1898-1-ND 65.60 _.50 | 180.00/M| NLFC201614T-220K-PF 88 is oe ie # eee #4 a a een weve ae 
Fig EC oe sence 15 252 | 075 | 130 | 28 | 445-1903-1-ND 64 60 .50 | 178.20/M| NLFV25T-150K-PF 
0.010 100 ] 0.13] 450 | 2500] 445-1505-1-ND 29 25 .20| 84.53/M| NLV32T-010J-PF 09 252 | 10 | 105 | 16 | 445-1906-1-ND 64 60 50/178 .20/M| NLFV25T-220K-PF 
0.047 100 | 0.30 | 450 | 1200) 445-1509-1-ND = 29.25.20 | 84.53/M| NLV32T-047J-PF 33 | 410%] 252 | 14 | 85 14 | 445-1908-1-ND 64.60.50 | 178.20/M| NLFV25T-330K-PF 
0.15 | +5% | 25.2 | 0.25 | 450 | 450 | 445-1512-1-ND 29 25 20) 84.53/M/ NLV32T-R15J-PF a7 252 | 17 | 60 | 11 | 445-1910-1-ND 64 .60 50 |178.20/M| NLFV25T-470K-PF 
0.22 25.2 | 0.32 | 450 | 350 | 445-1513-1-ND 29 25 20) 84.53/M) NLV32T-R22J-PF 68 252 | 33 | 50 | 10 | 445-1912-1-ND 64 .60 .50 | 178.20/M) NLFV25T-680K-PF 
0.33 25.2 | 0.40 | 450 | 300 | 445-1514-1-ND 29.25.20 | 84.53/M|NLV32T-R33J-PF 100 0.796 | 4.0 40 8 | 445-1902-1-ND .64_ 60 _.50 | 178.20/M| NLFV25T-101K-PF 
0.47 25.2 | 0.50] 450 | 220 | 445-1515-1-ND 29 .25 .20| 86.94/M| NLV32T-R47J-PF 
0.68 25.2 | 0.60 | 450 | 160 | 445-1516-1-ND 29 .25 .20) 84.53/M) NLV32T-R68J-PF DC | Rated Tape & 
1.0 | 45% | 7.96 | 0.70) 400 | 120 | 445-1517-1-ND 29.25.20) 84.53/M) NLV32T-1ROJ-PF Induct-|Induct- est Bes. euren Str faite soulane iReclt ca 
a2 7.96 | 1.00] 320 | 75 | 445-1519-1-ND 29 .25 .20) 84.53/M) NLV32T-2R2J-PF ance | anes | Freq. | Max.) Max. | Min. | Digi-Key nice Fac eicing 
3.3 7.96 | 1.20 | 260 | 60 | 445-1520-1-ND 29.25.20 | ‘84.53/M| NLV32T-3R3U-PF (WED) TB 2) EC Coe CMe) art et OSL 00) RS OOS AEartiNs 
47 7.96 | 150 | 220 | 50 | 445-1521-1-ND 29 .25 .20| 84.53/M|NLV32T-4R7J-PF Fig. 4 — NLC4532 Series 
10 252 | 210 | 150 | 30 | 445-1523-4-ND 29 25 20| 84.53/M| NLV32T-100J-PF 1.0 7.96 | 0.11] 1050 | 200 ]445-19441-ND 59 49 40 | 85.75 | NLC453232T-1ROK-PF 
. 1.2 7.96 | 0.12) 1000 | 160 | 445-1945-1-ND 59 .49 .40 | 85.75 | NLC453232T-1R2K-PF 
22) 28%) 262 | 3.70) 110 | 20 RS eeaguDe 22 25 20) 84.59/M/ NLV32T-220)-PF 15 |x10% | 7.96 |0.15) 950 | 130 |445-1946-1-ND 59 49 40 | 85.75 | NLC453232T-1R5K-PF 
47 252 | 7.00 | 60 | 15 | 445-1527-1-ND 29.25.20) 84.53/M| NLV32T-470J-PF 1.8 7.96 |0.16| 900 | 100 |445-1947-1-ND 59 49 40 | 85.75 | NLC453232T-1R8K-PF 
68 2.52 | 9.00 | 50 | 12 | 445-1528-1-ND 29.25.20 | _84.53/M| NLV32T-680J-PF 22 7.96 [0.18 | 850 | 80 |445-1948-1-ND 59 49 40 | _85.75 | NLC453232T-2R2K-PF 
100 0.796 | 10.00; 40 | 10 | 445-1529-1-ND 29 .25 .20] 84.53/M|NLV32T-101J-PF 07 796 | 02 | 800 | 60 |4451949-1-ND 59 49 40 | 85.75 | NLC423239T-OR7K-PF 
220 | co, | 0.796 | 21.00) 50 7 | 445-1531-1-ND 29.25.20 | 84.53/M| NLV32T-221J-PF 33 7.96 |0.22) 750 | 45 | 445-1950-1-ND 59 49 40 | 85.75 | NLC453232T-3R3K-PF 
330 ° | 9.796 | 34.00! 40 5 | 445-1532-1-ND 29 25 20] 84.53/M| NLV32T-331J-PF 3.9 |+10% | 7.96 | 0.24] 700 40 |445-1951-1-ND .59 .49 .40 | 85.75 | NLC453232T-3R9K-PF 
470 0.796 | 40.00; 25 4 | 445-1533-4-ND 29 25 20| 84.53/M| NLV32T-471J-PF 47 7.96 | 0.27) 650 | 35 |445-1952-1-ND .59 .49 .40 | 85.75 | NLC453232T-4R7K-PF 
Fig. 2— NLCV32T Series 5.6 7.96 | 0.3 | 650 | 30 |445-1953-1-ND 59 49 40 | _ 85.75 | NLC453232T-5R6K-PF 
J 68 7.96 [0.35] 600 | 28 |445-19541-ND 59 49 40 | 85.75 | NLC453232T-6R8K-PF 
1.0 7.96 | 0.08] 850 | 100 ] 445-1534-1-ND 29 25 .20| 84.53/M/NLCV32T-1ROM-PF 8.9 796! 041 600 | 25 |445-1955-1-ND 59 49 40 | 95.75 | NLC453230T-8ROK-PE 
15 7.96 | 0.11) 700 | 80 | 445-1535-1-ND 29.25.20) 84.53/M) NLCV32T-1RSM-PF 10 |+10% | 252) 05 | 550 | 22 | 445-1956-1-ND 59 49 .40 | 85.75 | NLC453232T-100K-PF 
2.2 | 420%) 7.96 | 013] 600 | 68 | 445-1536-1-ND 29 .25 .20| 84.53/M| NLCV32T-2R2M-PF 12 252] 0.6) 500 | 21 | 445-1957-1-ND 59 49 40 | 85.75 | NLC453232T-120K-PF 
33 7.96 | 0.16) 500 | 54 | 445-1537-1-ND 29 .25 .20) 84.53/M) NLCV32T-3R3M-PF 15 252107 | 450 | 20 |445-1958-1-ND 59 49.40 | 85.75 | NLC453232T-150K-PF 
10 2.52 | 0.36 | 300 | 30 | 445-1538-1-ND 29.25.20 |_84.53/M| NLCV32T-100K-PF 18 2.52 | 0.8 | 400 | 19 | 445-1959-1-ND 59 49.40 | 85.75 | NLC453232T-180K-PF 
15 252 | 056 | 250 | 26 | 44515394-ND 29.25 201 84.53/M| NLCV32T-150K-PF 22 252] 09] 370 | 18 | 445-1960-1-ND 59 49 40 | 85.75 | NLC453232T-220K-PF 
» 52 |077| 210 | 21 | 44515404-ND 29 25 20| g4sayMl NLCV20T-200K-PE 27 |+10% | 2.52 | 1.2 | 330 | 16 |445-1961-1-ND 59 .49 .40 | 85.75 | NLC453232T-270K-PF 
33 252) 14] 300 | 14 | 445-1962-1-ND .59 .49 .40 | 85.75 | NLC453232T-330K-PF 
33 | 410%) 252 | 140) 170 | 17 | 445-1541-1-ND 29 .25 .20| 84.53/M| NLCV32T-330K-PF 39 2591161 280 | 12 |445-1963-1-ND 59 49 40 | @575 | NLC4590907-390K-PF 
47 2.52 | 1.64) 150 | 14 | 445-1542-1-ND = 29.25.20) 84.53/M) NLCV32T-470K-PF 47 252/19 | 260 | 11.5 |445-19641-ND 59 .49 40 | 85.75 | NLC453232T-470K-PF 
100 0.796 | 3.70 | 100 | 10 | 445-1543-1-ND 29.25.20 | 84.53/M| NLCV32T-101K-PF 56 952) 22] 240 | 11 | 445-1965-1-ND .59 .49 .40 | 85.75 | NLC453232T-560K-PF 
150 0.796 | 6.10 | 85 8 | 445-1544-1-ND 29 .25 20] 84.53/M| NLCV32T-151K-PF 68 |+10% | 2.52 | 26 | 220 | 10 |445-1966-1-ND 59 .49 .40 | 85.75 | NLC453232T-680K-PF 
220 | +10%| 0.796 | 8.40] 70 7 | 445-1545-1-ND 29.25 .20 | 84.53/M| NLCV32T-221K-PF 82 252) 35 | 200 | 9 | 445-1967-1-ND 59 49 40 | 85.75 | NLC453232T-820K-PF 
330 0.796 | 12.3 | 60 6 | 445-1546-1-ND 29.25.20 | 84.53/M| NLCV32T-331K-PF 100 0.796 | 4 | 180 8 |445-1968-1-ND 59 49.40 | _85.75 | NLC453232T-101K-PF 
Fig. 3 — NLV25T Series 120 0.796] 45 | 160 | 7.5 |445-1969-1-ND 59 .49 .40 | 85.75 | NLC453232T-121K-PF 
150 0.796] 65 | 140 | 7 |445-1970-1-ND 59 .49 .40 | 85.75 | NLC453232T-151K-PF 
0.01 100 | 0.26 | 530 | 2150 | 445-1701-1-ND = 27.23 18) 77.70/M) NLV25T-010J-PF 180 0.796} 7.5 | 120 | 65 |445-1971-1-ND 59 .49 40 | 85.75 | NLC453232T-181K-PF 
0.022 100 | 0.37 420 | 1650 | 445-1705-1-ND 27°) 23-18 | 77.70/M) NLV25T-022J-PF 220 +10% 0.796} 9 120 5.5 |445-1972-1-ND 59 .49 .40 85.75 | NLC453232T-221K-PF 
0.027 | +5% | 100 | 04 | 410 | 1550 | 445-1706-1-ND 27.23 18] 77.70/M| NLV25T-027J-PF 270 0.796} 11 | 100 | 5 |445-1973-1-ND 59 .49 40 | 85.75 | NLC453232T-271K-PF 
0.033 100 | 0.42 | 400 | 1450] 445-1707-1-ND 27. 23 18) 77.70/M| NLV25T-033J-PF 330 0.796 | 13 | 90 4 | 445-1974-1-ND 59 49.40 | _ 85.75 | NLC453232T-331K-PF 
0.039 100 | 0.45 | 380 | 1350] 445-1708-1-ND 27 23 18 | 77.70/M| NLV25T-039J-PF § For Tape and Reel part number, change the 1-ND to 2-ND. 
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ATDK Inductors - vLP, SLF, RLF, VLCF and VLF Series 


VLP Series: 

This is a SMD power inductor for power supplies that has an open magnetic path construction based on a low- 
height drum core (upright). User terminals are contact-formed on the bottom of the drum core using copper 
(finished with tin plating). It uses crosswise windings and supports large currents. 

SLF Series: 

SLF series large current lead less inductors have been developed for SMD of power circuits. High per- 
formance ferrite core material and low-profile design, ensure superior characteristics and high reliability. 
Features: * Low-profile SMD type * Magnetic shielded type suitable for high density mounting »* Provided 
with embossed carrier tape packaging for automatic mounting machines * Only reflow soldering is applicable 
Characteristics: Sizes SLF6028, SLF7032, and SLF7045: Operating temperature is -20°C ~ 85°C; Size 
SLF10145: Operating temperature is -20°C ~ 90°C 

RLF Series: 

This series of inductors is designed for power circuits that require a low profile, low inductance and large 
current such as those used in notebook PC's. Features: With the height at only 4.5mm and retaining the 


Fig. 1 — VLP46 Fig. 2 — VLP56 Fig. 3 — SLF6028 
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Fig. 7 — RLF12545/12560 
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DC current superimposition characteristic, this inductor reduces DC resistance 20% to 50% lower than 
TDK’s existing products. Applicatio: Choke coils in power circuit of notebook computers, LCD, DVD, 
entertainment electronics, etc. Specifications: * Operating Temperature Range: -20°C ~ 105°C * Storage 
Temperature Range: -40°C ~ 105°C. 

VLCF Series: 

Features: ¢ Miniature size * Generic use for portable DC to DC converter line * High magnetic shield 
construction should actualize high resolution for EMC protection Specifications: * Operating Temperature 
Range: -40°C ~ 105°C (including self-temperature rise) 

VLF Series: 

Features: * These are compact inductors for power line measuring at L2.6 x W2.8mm and 1mm in 
height, considerably smaller compared to inductors with comparable characteristics * They feature low 
coil resistance, making them suitable for large currents (e.g. 0.7A at 0.240) * They offer an excellent 
shielding effect Applications: * For mobile phones, hard disk drives and DSCs Specifications: » Operating 
Temperature Range: -40°C ~ 105°C (including self-temperature rise) 


Fig. 4 — SLF7032 Fig. 5— SLF7045 Dimensions in mm 
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Test DC Res. Rated Cut Tape 
Inductance | Frequency | Maximum Current Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel TDK 
(uH) L (kHz) (Q) (A) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 1 — VLP46 Series (+20% Inductance Tolerance) 
1.0 100 0.11 2.30 445-1916-1-ND 1.90 1.76 1.46 445-1916-2-ND 3,000 525.60/M | VLP4612T-1ROM1R5 
1.8 100 0.14 1.70 445-1917-1-ND 1.90 1.76 1.46 445-1917-2-ND 3,000 525.60/M | VLP4612T-1R8M1R3 
2.5 100 0.17 1.40 445-1919-1-ND 1.90 1.76 1.46 445-1919-2-ND 3,000 525.60/M | VLP4612T-2R5M1R1 
3.3 100 0.26 0.90 445-1920-1-ND 1.90 1.76 1.46 445-1920-2-ND 3,000 525.60/M | VLP4612T-3R3MR85 
47 100 0.28 0.88 445-1921-1-ND 1.90 1.76 1.46 445-1921-2-ND 3,000 525.60/M | VLP4612T-4R7MR72 
6.8 100 0.38 0.77 445-1922-1-ND 1.90 1.76 1.46 445-1922-2-ND 3,000 525.60/M | VLP4612T-6R8MR67 
10.0 100 0.62 0.59 445-1914-1-ND 1.90 1.76 1.46 445-1914-2-ND 3,000 525.60/M | VLP4612T-100MR52 
15.0 100 0.96 0.45 445-1915-1-ND 1.90 1.76 1.46 445-1915-2-ND 3,000 525.60/M | VLP4612T-150MR42 
22.0 100 1.42 0.39 445-1918-1-ND 1.90 1.76 1.46 445-1918-2-ND 3,000 525.60/M | VLP4612T-220MR34 
Fig. 2 — VLP56 Series (+20% Inductance Tolerance) 
2.7 100 0.17 1.26 445-1926-1-ND 2.52 2.33 1.94 445-1926-2-ND 3,000 698.40/M | VLP5610T-2R7M1RO 
47 100 0.24 1.08 445-1929-1-ND 2.52 2.33 1.94 445-1929-2-ND 3,000 698.40/M | VLP5610T-4R7MR90 
6.8 100 0.30 0.90 445-1930-1-ND 2.52 2.33 1.94 445-1930-2-ND 3,000 698.40/M | VLP5610T-6R8MR80 
10.0 100 0.45 0.72 445-1923-1-ND 2.52 2.33 1.94 445-1923-2-ND 3,000 698.40/M | VLP5610T-100MR65 
15.0 100 0.71 0.63 445-1924-1-ND 2.52 2.33 1.94 445-1924-2-ND 3,000 698.40/M | VLP5610T-150MR52 
22.0 100 0.96 0.50 445-1925-1-ND 2.52 2.33 1.94 445-1925-2-ND 3,000 698.40/M | VLP5610T-220MR45 
33.0 100 1.47 0.41 2.52 2.33 1.94 445-1927-2-ND 3,000 698.40/M | VLP5610T-330MR36 
47.0 100 1.93 0.36 445-1928-1-ND 2.52 2.33 1.94 445-1928-2-ND 3,000 698.40/M | VLP5610T-470MR29 
Test DC Res. Rated Cut Tape 
Inductance | Inductance | Frequency | Nominal | Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel TDK 
(uH) Tolerance L (kHz) (Q) 20% (A) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
Fig. 3 — SLF6028 Series 
4.7 20% 100 0.0284 1.6 445-1995-1-ND 2.73 2.28 1.82 445-1995-2-ND 1,000 796.25 SLF6028T-4R7M1R6-PF 
6.8 20% 100 0.0354 1.5 445-1997-1-ND 2.73 2.28 1.82 445-1997-2-ND 1,000 796.25 SLF6028T-6R8M1R5-PF 
10 20% 100 0.0532 1.3 445-1989-1-ND 2.73 2.28 1.82 445-1989-2-ND 1,000 796.25 SLF6028T-100M1R3-PF 
15 20% 100 0.0745 1.0 445-1991-1-ND 2.73 2.28 1.82 445-1991-2-ND 1,000 796.25 SLF6028T-150M1RO-PF 
22 20% 100 0.104 0.77 445-1992-1-ND 2.73 2.28 1.82 445-1992-2-ND 1,000 796.25 SLF6028T-220MR77-PF 
33 20% 100 0.148 0.69 445-1993-1-ND 2.73 2.28 1.82 445-1993-2-ND 1,000 796.25 SLF6028T-330MR69-PF 
47 20% 100 0.21 0.59 445-1994-1-ND 2.73 2.28 1.82 445-1994-2-ND 1,000 796.25 SLF6028T-470MR59-PF 
68 20% 100 0.29 0.5 445-1996-1-ND 2.73 2.28 1.82 445-1996-2-ND 1,000 796.25 SLF6028T-680MR50-PF 
100 20% 100 0.43 0.42 445-1990-1-ND 2.73 2.28 1.82 445-1990-2-ND 1,000 796.25 SLF6028T-101MR42-PF 
Fig. 4 — SLF7032 Series 
3.3 20% 100 0.023 1.9 445-2007-1-ND 1.16 97 .78 445-2007-2-ND 1,000 337.75 SLF7032T-3R3M1R9-2-PF 
47 20% 100 0.036 1.7 445-2010-1-ND 1.16 97 .78 445-2010-2-ND 1,000 337.75 SLF7032T-4R7M1R7-2-PF 
6.8 20% 100 0.041 1.6 445-2013-1-ND 1.16 97 .78 445-2013-2-ND 1,000 337.75 SLF7032T-6R8M1R6-2-PF 


(Continued) 
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Inductors — VLP, SLF, RLF, VLCF and VLF Series (Cont.) 


Test DC Res. Rated Cut Tape 
Inductance | Inductance | Frequency | Nominal | Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel TDK 
(uH) Tolerance L (kHz) (OQ) +20% (A) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10 20% 100 0.053 1.4 445-1998-1-ND 1.16 97 .78 445-1998-2-ND 1,000 337.75 SLF7032T-100M1R4-2-PF 
15 20% 100 0.075 At 445-2001-1-ND 1.16 97 .78 445-2001-2-ND 1,000 337.75 SLF7032T-150M1R1-2-PF 
22 20% 100 0.11 0.96 445-2003-1-ND 1.16 97 .78 445-2003-2-ND 1,000 337.75 SLF7032T-220MR9Q6-2-PF 
33 20% 100 0.16 0.75 445-2005-1-ND 1.16 97 78 445-2005-2-ND 1,000 337.75 SLF7032T-330MR75-2-PF 
47 20% 100 0.24 0.67 445-2008-1-ND 1.16 97 .78 445-2008-2-ND 1,000 337.75 SLF7032T-470MR67-2-PF 
68 20% 100 0.31 0.59 445-2011-1-ND 1.16 97 .78 445-2011-2-ND 1,000 337.75 SLF7032T-680MR59-2-PF 
100 20% 100 0.45 0.45 445-1999-1-ND 1.16 97 .78 445-1999-2-ND 1,000 337.75 SLF7032T-101MR45-2-PF 
150 20% 100 0.65 0.37 445-2002-1-ND 1.16 97 .78 445-2002-2-ND 1,000 337.75 SLF7032T-151MR37-2-PF 
220 20% 100 1.05 0.29 445-2004-1-ND 1.16 97 .78 445-2004-2-ND 1,000 337.75 SLF7032T-221MR29-2-PF 
330 20% 100 1.67 0.22 445-2006-1-ND 1.16 97 .78 445-2006-2-ND 1,000 337.75 SLF7032T-331MR22-2-PF 
470 20% 100 2.05 0.2 445-2009-1-ND 1.16 OF 78 445-2009-2-ND 1,000 337.75 SLF7032T-471MR20-2-PF 
680 20% 100 3.15 0.16 445-2012-1-ND 1.16 97 .78 445-2012-2-ND 1,000 337.75 SLF7032T-681MR16-2-PF 
1000 20% 100 4.78 0.13 445-2000-1-ND 1.16 97 .78 445-2000-2-ND 1,000 337.75 SLF7032T-102MR13-2-PF 
Fig. 5 — SLF7045 Series 
3.3 20% 100 0.02 2.5 445-2023-1-ND 1.31 1.09 88 445-2023-2-ND 1,000 381.50 SLF7045T-3R3M2R5-PF 
47 20% 100 0.03 2 445-2026-1-ND 1.31 1.09 88 445-2026-2-ND 1,000 381.50 SLF7045T-4R7M2RO0-PF 
6.8 20% 100 0.039 1.7 445-2029-1-ND 1.31 1.09 88 445-2029-2-ND 1,000 381.50 SLF7045T-6R8M1R7-PF 
10 20% 100 0.036 1.3 445-2014-1-ND 1.31 1.09 88 445-2014-2-ND 1,000 381.50 SLF7045T-100M1R3-PF 
15 20% 100 0.052 11 445-2017-1-ND 1.31 1.09 88 445-2017-2-ND 1,000 381.50 SLF7045T-150M1R1-PF 
22 20% 100 0.061 0.9 445-2019-1-ND 1.31 1.09 88 445-2019-2-ND 1,000 381.50 SLF7045T-220MR90-PF 
33 20% 100 0.096 0.82 445-2021-1-ND 1.31 1.09 88 445-2021-2-ND 1,000 381.50 SLF7045T-330MR82-PF 
47 20% 100 0.125 0.75 445-2024-1-ND 1.31 1.09 88 445-2024-2-ND 1,000 381.50 SLF7045T-470MR75-PF 
68 20% 100 0.175 0.6 445-2027-1-ND 1.31 1.09 88 445-2027-2-ND 1,000 381.50 SLF7045T-680MR60-PF 
100 20% 100 0.25 0.5 445-2015-1-ND 1.31 1.09 88 445-2015-2-ND 1,000 381.50 SLF7045T-101MR50-PF 
150 20% 100 0.34 0.4 445-2018-1-ND 1.31 1.09 88 445-2018-2-ND 1,000 381.50 SLF7045T-151MR40-PF 
220 20% 100 0.52 0.33 445-2020-1-ND 1.31 1.09 88 445-2020-2-ND 1,000 381.50 SLF7045T-221MR33-PF 
330 20% 100 0.74 0.25 445-2022-1-ND 1.31 1.09 88 445-2022-2-ND 1,000 381.50 SLF7045T-331MR25-PF 
470 20% 100 1.05 0.22 445-2025-1-ND 1.31 1.09 88 445-2025-2-ND 1,000 381.50 SLF7045T-471MR22-PF 
680 20% 100 1.48 0.2 445-2028-1-ND 1.31 1.09 88 445-2028-2-ND 1,000 381.50 SLF7045T-681MR20-PF 
1000 20% 100 2.28 0.14 445-2016-1-ND 1.31 1.09 88 445-2016-2-ND 1,000 381.50 SLF7045T-102MR14-PF 
Fig. 6 — SLF10145 Series 
10 20% 1 0.0364 2.5 445-1975-1-ND 1.76 1.47 1.18 445-1975-2-ND 500 256.38 SLF10145T-100M2R5-PF 
15 20% 1 0.0472 2.2 445-1978-1-ND 1.76 1.47 1.18 445-1978-2-ND 500 256.38 SLF10145T-150M2R2-PF 
22 20% 1 0.0591 1.9 445-1981-1-ND 1,76 1.47 1.18 445-1981-2-ND 500 256.38 SLF10145T-220M1R9-PF 
33 20% 1 0.0815 1.6 445-1983-1-ND 1.76 1.47 1.18 445-1983-2-ND 500 256.38 SLF10145T-330M1R6-PF 
47 20% 1 0.1 1.4 445-1985-1-ND 1.76 1.47 1.18 445-1985-2-ND 500 256.38 SLF10145T-470M1R4-PF 
68 20% 1 0.14 1.2 445-1987-1-ND 1,76 1.47 1.18 445-1987-2-ND 500 256.38 SLF10145T-680M1R2-PF 
100 20% 1 0.2 1.0 445-1976-1-ND 1.76 1.47 1.18 445-1976-2-ND 500 256.38 SLF10145T-101M1RO-PF 
150 20% 1 0.35 0.79 445-1979-1-ND 1.76 1.47 1.18 445-1979-2-ND 500 256.38 SLF10145T-151MR79-PF 
220 20% 1 0.47 0.65 445-1982-1-ND 1.76 1.47 1.18 445-1982-2-ND 500 256.38 SLF10145T-221MR65-PF 
330 20% 1 0.68 0.54 445-1984-1-ND 1.76 1.47 1.18 445-1984-2-ND 500 256.38 SLF10145T-331MR54-PF 
470 20% 1 1.03 0.47 445-1986-1-ND 1.76 1.47 1.18 445-1986-2-ND 500 256.38 SLF10145T-471MR47-PF 
680 20% 1 1.6 0.38 445-1988-1-ND 1.76 1.47 1.18 445-1988-2-ND 500 256.38 SLF10145T-681MR38-PF 
1000 20% 1 2.8 0.29 445-1977-1-ND 1.76 1.47 1.18 445-1977-2-ND 500 256.38 SLF10145T-102MR29-PF 
1500 20% 1 3.4 0.22 445-1980-1-ND 1.76 1.47 1.18 445-1980-2-ND 500 256.38 SLF10145T-152MR22-PF 
Fig. 7 — RLF12545/RLF 12560 Series 
1.9 30% 100 0.0036 13 445-2948-1-ND 3.96 3.30 2.64 445-2948-2-ND 500 577.50 RLF12545T-1R9N100-PF 
2.7 30% 100 0.0045 12 445-2949-1-ND 3.96 3.30 2.64 445-2949-2-ND 500 577.50 RLF12545T-2R7N8R7-PF 
4.2 30% 100 0.0074 9.5 445-2950-1-ND 3.96 3.30 2.64 445-2950-2-ND 500 577.50 RLF12545T-4R2N6R5-PF 
5.6 30% 100 0.0085 8 445-2951-1-ND 3.96 3.30 2.64 445-2951-2-ND 500 577.50 RLF12545T-5R6N6R1-PF 
78 30% 100 0.0102 PA 445-2952-1-ND 3.96 3.30 2.64 445-2952-2-ND 500 577.50 RLF12545T-7R8N5R4-PF 
10 20% 100 0.0124 6 445-2947-1-ND 3.96 3.30 2.64 445-2947-2-ND 500 577.50 RLF12545T-100M5R1-PF 
1.0 30% 100 0.0028 18.5 445-2954-1-ND 4.20 3.50 2.80 445-2954-2-ND 500 612.50 RLF12560T-1RON140 
1.9 30% 100 0.0036 15.6 445-2955-1-ND 4.20 3.50 2.80 445-2955-2-ND 500 612.50 RLF12560T-1R9N120 
27 30% 100 0.0045 14.4 445-2956-1-ND 4.20 3.50 2.80 445-2956-2-ND 500 612.50 RLF12560T-2R7N110 
4.2 30% 100 0.0074 10.2 445-2957-1-ND 4.20 3.50 2.80 445-2957-2-ND 500 612.50 RLF12560T-4R2N100 
5.6 30% 100 0.0085 9.7 445-2958-1-ND 4.20 3.50 2.80 445-2958-2-ND 500 612.50 RLF12560T-5R6N9R2 
78 30% 100 0.0102 8.2 445-2959-1-ND 4.20 3.50 2.80 445-2959-2-ND 500 612.50 RLF12560T-7R8N8R2 
10 20% 100 0.0124 75 445-2953-1-ND 4.20 3.50 2.80 445-2953-2-ND 500 612.50 RLF12560T-100M7R5 
Fig. 8 — RLF7030 Series 
1.0 30% 100 0.0073 7.9 445-2960-1-ND 2.88 2.40 1.92 445-2960-2-ND 1,000 840.00 RLF7030T-1RON6R4 
1.5 30% 100 0.0080 6.5 445-2961-1-ND 2.88 2.40 1.92 445-2961-2-ND 1,000 840.00 RLF7030T-1R5N6R1 
2.2 20% 100 0.0100 5.5 445-2962-1-ND 2.88 2.40 1.92 445-2962-2-ND 1,000 840.00 RLF7030T-2R2M5R4 
3.3 20% 100 0.0174 44 445-2963-1-ND 2.88 2.40 1.92 445-2963-2-ND 1,000 840.00 RLF7030T-3R3M4R1 
47 20% 100 0.0260 3.5 445-2964-1-ND 2.88 2.40 1.92 445-2964-2-ND 1,000 840.00 RLF7030T-4R7M3R4 
6.8 20% 100 0.0373 3.0 445-2965-1-ND 2.88 2.40 1.92 445-2965-2-ND 1,000 840.00 RLF7030T-6R8M2R8 
Test DC Res. Rated Cut Tape 
Inductance | Inductance | Frequency | Nominal | Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel TDK 
(uH) Tolerance (kHz) (Q) (A) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 9 — VLCF4018-2 Series 
1.6 +30% 100 0.044 1.72 445-3171-1-ND 77 68 60 445-3171-2-ND 1,000 298.00 VLCF4018T-1R6N1R7-2 
2.2 +30% 100 0.052 1.44 445-3172-1-ND at 68 60 445-3172-2-ND 1,000 298.00 VLCF4018T-2N2N1R4-2 
3.3 +30% 100 0.069 1.26 445-3173-1-ND 77 68 -60 445-3173-2-ND 1,000 298.00 VLCF4018T-3R3N1R2-2 
4.7 +30% 100 0.088 1.07 445-3174-1-ND 77 68 60 445-3174-2-ND 1,000 298.00 VLCF4018T-4R7N1RO-2 
6.8 +30% 100 0.108 0.94 445-3175-1-ND tt 68 60 445-3175-2-ND 1,000 298.00 VLCF4018T-6R8NR94-2 
10 +20% 100 0.163 0.74 445-3176-1-ND 77 68 60 445-3176-2-ND 1,000 298.00 VLCF4018T-100MR74-2 
15 +20% 100 0.233 0.59 445-3177-1-ND red 68 60 445-3177-2-ND 1,000 298.00 VLCF4018T-150MR59-2 
22 +20% 100 0.321 0.49 445-3178-1-ND Pred 68 60 445-3178-2-ND 1,000 298.00 VLCF4018T-220MR49-2 
33 +20% 100 0.469 0.42 445-3179-1-ND Th 68 60 445-3179-2-ND 1,000 298.00 VLCF4018T-330MR42-2 
47 +20% 100 0.661 0.34 445-3180-1-ND 77 68 -60 445-3180-2-ND 1,000 298.00 VLCF4018T-470MR34-2 
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Inductors — VLP, SLF, RLF, VLCF and VLF Series (Cont) 


Test DC Res. Rated Cut Tape 
Inductance | Inductance | Frequency | Nominal | Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel TDK 
(uH) Tolerance (kHz) (Q) (A) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 9 — VLCF4020 Series 
1.8 +30% 100 0.046 1.97 445-3181-1-ND cae 68 60 445-3181-2-ND 1,000 298.00 VLCF4020T-1R8N1R9 
2.2 +30% 100 0.054 1.72 445-3182-1-ND 77 68 60 445-3182-2-ND 1,000 298.00 VLCF4020T-2R2N1R7 
3.3 +30% 100 0.071 1.52 445-3183-1-ND TT 68 60 445-3183-2-ND 1,000 298.00 VLCF4020T-3R3N1R5 
47 +30% 100 0.089 1.24 445-3184-1-ND 77 68 60 445-3184-2-ND 1,000 298.00 VLCF4020T-4R7N1R2 
6.8 +30% 100 0.119 1.05 445-3185-1-ND 77 68 -60 445-3185-2-ND 1,000 298.00 VLCF4020T-6R8N1RO 
10 +20% 100 0.168 0.85 445-3186-1-ND V7 68 60 445-3186-2-ND 1,000 298.00 VLCF4020T-100MR85 
15 +20% 100 0.275 0.68 445-3187-1-ND eG 68 60 445-3187-2-ND 1,000 298.00 VLCF4020T-150MR68 
22 +20% 100 0.391 0.56 445-3188-1-ND aor 68 60 445-3188-2-ND 1,000 298.00 VLCF4020T-220MR56 
27 +20% 100 0.451 0.48 445-3189-1-ND 77 68 60 445-3189-2-ND 1,000 298.00 VLCF4020T-270MR48 
33 +20% 100 0.571 0.47 445-3190-1-ND ae 68 60 445-3190-2-ND 1,000 298.00 VLCF4020T-330MR47 
47 +20% 100 0.849 0.39 445-3191-1-ND 77 68 60 445-3191-2-ND 1,000 298.00 VLCF4020T-470MR39 
100 +20% 100 1.308 0.26 445-3192-1-ND a7 68 60 445-3192-2-ND 1,000 298.00 VLCF4020T-101MR26 
Fig. 10 — VLCF5020 Series 
1.8 +30% 100 0.049 2.07 445-3193-1-ND 81 2 63 445-3193-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-1R8N2RO0 
2.7 +30% 100 0.058 1.76 445-3194-1-ND 81 72 63 445-3194-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-2R7N1R7 
3.3 +30% 100 0.069 1.6 445-3195-1-ND 81 72 63 445-3195-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-3R3N1R6 
47 +30% 100 0.079 1.4 445-3196-1-ND 81 72 63 445-3196-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-4R7N1R4 
6.8 +30% 100 0.102 At 445-3197-1-ND 81 72 63 445-3197-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-6R8N1R1 
10 +20% 100 0.151 0.87 445-3198-1-ND 81 72 63 445-3198-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-100MR87 
15 +20% 100 0.214 0.71 445-3199-1-ND 81 a2 63 445-3199-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-150MR71 
22 +20% 100 0.311 0.58 445-3200-1-ND 81 72 63 445-3200-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-220MR58 
33 +20% 100 0.435 0.48 445-3201-1-ND 81 72 63 445-3201-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-330MR48 
47 +20% 100 0.623 0.40 445-3202-1-ND 81 a2 63 445-3202-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-470MR40 
100 +20% 100 1.375 0.27 445-3203-1-ND 81 72 63 445-3203-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-101MR27 
Fig. 10 — VLCF5020-1 Series 
2.2 +30% 100 0.058 2.62 445-3204-1-ND 81 72 63 445-3204-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-2R2N2R6-1 
2.7 +30% 100 0.069 2.28 445-3205-1-ND 81 72 63 445-3205-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-2R7N2R2-1 
3.3 +30% 100 0.079 2.02 445-3206-1-ND 81 72 63 445-3206-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-3R3N2R0-1 
4.7 +30% 100 0.102 1.7 445-3207-1-ND 81 72 63 445-3207-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-4R7N1R7-1 
6.8 +30% 100 0.138 1.39 445-3208-1-ND 81 72 63 445-3208-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-6R8N1R3-1 
10 +20% 100 0.198 1.13 445-3209-1-ND 81 72 63 445-3209-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-100M1R1-1 
15 +20% 100 0.292 0.90 445-3210-1-ND 81 72 63 445-3210-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-150MR90-1 
22 +20% 100 0.413 1.75 445-3211-1-ND 81 a2 63 445-3211-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-220MR75-1 
33 +20% 100 0.597 1.62 445-3212-1-ND 81 72 63 445-3212-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-330MR62-1 
47 +20% 100 0.875 0.51 445-3213-1-ND 81 72 63 445-3213-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-470MR51-1 
Fig. 11 — VLF3010A Series 
1.5 +30% 100 0.068 1.2 445-3214-1-ND -90 80 70 445-3214-2-ND 2,000 350.00/M VLF3010AT-1R5N1R2 
2.2 +20% 100 0.10 1.0 445-3215-1-ND 90 80 70 445-3215-2-ND 2,000 350.00/M VLF3010AT-2R2M1RO 
3.3 +20% 100 0.15 0.87 445-3216-1-ND -90 80 70 445-3216-2-ND 2,000 350.00/M VLF3010AT-3R3MR87 
47 +20% 100 0.24 0.70 445-3217-1-ND -90 80 70 445-3217-2-ND 2,000 350.00/M VLF3010AT-4R7MR70 
6.8 +20% 100 0.34 0.61 445-3218-1-ND -90 80 -70 445-3218-2-ND 2,000 350.00/M VLF3010AT-6R8MR61 
10 +20% 100 0.58 0.49 445-3219-1-ND -90 80 -70 445-3219-2-ND 2,000 350.00/M VLF3010AT-100MR49 
15 +20% 100 0.75 0.40 445-3220-1-ND -90 80 70 445-3220-2-ND 2,000 350.00/M VLF3010AT-150MR40 
22 +20% 100 1.3 0.33 445-3221-1-ND 90 80 70 445-3221-2-ND 2,000 350.00/M VLF3010AT-220MR33 
Fig. 11 — VLF3012A Series 
AGS: +30% 100 0.059 1.2 445-3222-1-ND 86 76 67 445-3222-2-ND 2,000 333.00/M VLF3012AT-1R5N1R2 
2.2 +20% 100 0.088 1.0 445-3223-1-ND 86 76 67 445-3223-2-ND 2,000 333.00/M VLF3012AT-2R2M1RO 
3.3 +20% 100 0.11 0.87 445-3224-1-ND 86 76 67 445-3224-2-ND 2,000 333.00/M VLF3012AT-3R3MR87 
47 +20% 100 0.16 0.74 445-3225-1-ND 86 76 67 445-3225-2-ND 2,000 333.00/M VLF3012AT-4R7MR74. 
6.8 +20% 100 0.23 0.59 445-3226-1-ND 86 76 67 445-3226-2-ND 2,000 333.00/M VLF3012AT-6R8MR59 
10 +20% 100 0.36 0.49 445-3227-1-ND 86 76 67 445-3227-2-ND 2,000 333.00/M VLF3012AT-100MR49 
15 +20% 100 0.54 0.41 445-3228-1-ND 86 76 67 445-3228-2-ND 2,000 333.00/M VLF3012AT-150MR41 
22 +20% 100 0.66 0.33 445-3229-1-ND 86 76 67 445-3229-2-ND 2,000 333.00/M VLF3012AT-220MR33 
33 +20% 100 1.1 0.27 445-3230-1-ND 86 76 67 445-3230-2-ND 2,000 333.00/M VLF3012AT-330MR27 
47 +20% 100 1.9 0.22 445-3231-1-ND 86 76 67 445-3231-2-ND 2,000 333.00/M VLF3012AT-470MR22 
Fig. 12 — VLF4012A Series 
1.5 +20% 100 0.069 1.8 445-3232-1-ND 81 a4 63 445-3232-2-ND 1,000 315.00 VLF4012AT-1R5M1R6 
2.2 +20% 100 0.076 15 445-3233-1-ND 81 72 63 445-3233-2-ND 1,000 315.00 VLF4012AT-2R2M1R5 
3.3 +20% 100 0.1 1.3 445-3234-1-ND 81 a2 63 445-3234-2-ND 1,000 315.00 VLF4012AT-3R3M1R3 
47 +20% 100 0.14 V1 445-3235-1-ND 81 2 63 445-3235-2-ND 1,000 315.00 VLF4012AT-4R7M1R1 
6.8 +20% 100 0.2 0.96 445-3236-1-ND 81 72 63 445-3236-2-ND 1,000 315.00 VLF4012AT-6R8MR96 
10 +20% 100 0.3 0.80 445-3237-1-ND 81 72 63 445-3237-2-ND 1,000 315.00 VLF4012AT-100MR79 
15 +20% 100 0.46 0.63 445-3238-1-ND 81 4 63 445-3238-2-ND 1,000 315.00 VLF4012AT-150MR63 
22 +20% 100 0.71 0.52 445-3239-1-ND 81 72 63 445-3239-2-ND 1,000 315.00 VLF4012AT-220MR51 
33 +20% 100 1.2 0.44 445-3240-1-ND 81 72 63 445-3240-2-ND 1,000 315.00 VLF4012AT-330MR39 
47 +20% 100 2.0 0.36 445-3241-1-ND 81 72 63 445-3241-2-ND 1,000 315.00 VLF4012AT-470MR30 
Fig. 13 — VLF5014A Series 
47 +20% 100 0.12 1.7 445-3242-1-ND 1.26 1.12 .98 445-3242-2-ND 1,000 490.00 VLF5014AT-4R7M1R1 
6.8 +20% 100 0.16 1.4 445-3243-1-ND 1.26 1.12 98 445-3243-2-ND 1,000 490.00 VLF5014AT-6R8MR99 
10 +20% 100 0.19 VA 445-3244-1-ND 1.26 1.12 98 445-3244-2-ND 1,000 490.00 VLF5014AT-100MR92 
15 +20% 100 0.28 0.97 445-3245-1-ND 1.26 1.12 .98 445-3245-2-ND 1,000 490.00 VLF5014AT-150MR76 
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AteMeg ductors for National Simple Switcher™ Cafe [A soi eae D 


Elect S1 | 0.339 (8.6) | 0.339 (8.6) | 0.185 (4.7) | 0.268 (6.8) 
: preclorar . ; ” $2 | 0.394 (10.0) | 0.394 (10.0) | 0.256 (6.5) | 0.339 (8.6 
Features: « High energy storage with minimum saturation * High stability from no load to full Dimensions - Inches +0.01 (mm #0.25) 53 | 0.503 hess 0.503 toe 0.276 ao 0.449 Wi) 
load * Operating Temp. Range: -40°C ~ 125°C (SOKHz and 150KHz), 40°C ~ 130°C (260KHz) | gig $4 | 0.591 (15.0) | 0.591 (15.0) | 0.315 (8.0) | 0.508 (12.9) 
* Electrical specifications at 25°C ambient * Inductance is measured at 20KHz, 10mVrms 50KHZ | egag A B c X $5 | 0.669 (17.0) | 0.701 (17.8) | 0.390 (9.91) | 0.591 (15.0) 
Inductors are compatible with National Simple Switcher LM2574, LM2475, and LM2576 Series C1 10.580 (14.73) | 0.340 (864) | 0.220 658) | 0.650 (1651 $6 | 0.925 (23.5) | 0.925 (23.5) | 0.496 (12.6) | 0.827 (21.0) 
of Regulators. 50KHz Inductance will be typical for the Ipc and ETop values listed. 150KHz 580 (14.73) 340 (8.64) 220 (5.58) -650 (16.51) S7_ | 1.063 (27.0) | 1.220 (30.99) | 0.500 (12.7) | 1.10 (27.9) 
Inductors are compatible with National Simple Switcher part numbers LM259X-L1 through C2 0.650 (16.5) | 0.449 (11.4) | 0.299 (7.6) 0.700 (17.78) 
* 7 j : P C3 | 0.827 (21.0) | 0.449 (11.4) | 0.299(7.6) | 0.950 (24.13) TH | 0.339 (8.6) | 0.339 (8.6) ) 0.185 (4.7) | 0.250 (6.35) 
LM259X-L44 and LM258X-L. 260KHz Inductors are compatible with National Simple Switcher ca | 0.949 (24.1) | 0.598 (15.2) | 0.449 (11.4) | 1.100 (27.94) T2 | 0.394 (10.0) | 0.394 (10.0) | 0.256 (6.5) | 0.300 (7.62) 
part numbers LM267X-L41 and LM267X-L45 through LM267X-L50 c5__| 1.252 (31.8) | 0.701 (17.8) | 0.500 (12.7) | 1.400 (35.56) T3 | 0.503 (12.8) | 0.503 (12.8) | 0.276 (7.0) | 0.375 (9.52) 
T4 | 0.591 (15.0) | 0.591 (15.0) | 0.315 (8.0) | 0.500 (12.70) 
Typical Schematic B Series — Base Mount 50 KHz Inductors T5 | 0.669 (17.0) | 0.701 (17.8) | 0.390 (9.91) | 0.600 (15.24) 
. Ln Ipc ETop DCR Size 
1 SSS (uH) Current | (V-ySec) (Ohms) Code Digi-Key Price Each AlfaMag 
le Typ. (A) Max. Max. (Dim.) Part No. i 10 25 | Part No. 
1 2 NZ ae 47 3.0 90 0.05 c2 TE2000-ND 1.53 1.04 -94 | SWC-3.0-47 
TE2133 —TE2135 are Ve 47 3.0 90 0.05 $5 TE2001-ND 1.29 87 79 
2 lod sp ce | 30 | 80 oc2 | G4 |TEo00eND 2141701154 
i i i H . | : 7 5 
— ge a 100 3.0 90 0.04 C4 TE2004-ND 193 153 ‘1.39 
150 2.0 90 0.10 C4 TE2005-ND 1.86 1.48 1.34 
150 2.0 90 0.10 sé TE2006-ND 1.98 1.34 1.22 
‘i i i 150 3. 200 0.10 C4 TE2024-ND 1.83 1.45 1.32 
Ceres clip Mount ores Encapsulated 220 14 90 0.38 $5 TE2007-ND 1860 1260 1.14 
220 1.4 90 0.38 T5 TE2008-ND 1.98 1.34 1.22 
220 1.4 90 0.38 F Series TE2009-ND 2.02 1.37 1.24 
220 1.4 90 0.38 V Series TE2010-ND 1.86 1.48 1.34 
220 1.4 90 0.14 C3 TE2011-ND 1.90 1.28 1.17 
220 1.4 90 0.14 sé TE2012-ND 1.82 1.23 1.12 
220 3.0 200 0.07 C5 TE2025-ND 2.57 2.04 1.85 | SWC-3.0-220 
330 0.9 90 0.74 sé TE2013-ND 1.94 1.31 1.19 | SWS-0.90-330 
330 0.9 90 0.74 T5 TE2014-ND 2.02 1.37 1.24 | SWT-0.90-330 
330 0.9 90 0.74 F Series TE2015-ND 1.76 1.39 1.27 | SWF-0.90-330 
330 0.9 90 0.74 V Series TE2016-ND 1.90 1.50 1.37 | SWV-0.90-330 
330 0.9 90 0.18 C3 TE2017-ND 2.02 1.37 1.24 | SWC-0.90-330 
S Series — T Series — V Series — Sie) Ss |e) san 2 se Lee 
Surface Mount Thru-Hole Mount Encapsulated Vertical é 7 : i ; r 
P' 470 0.64 90 0.16 C4 TE2019-ND 2.17 1.72 1.57 
Mount 515 470 2.0 200 0.17 cS TE2027-ND 2.61 2.07 1.88 
80) 708 680 0.85 90 1.25 s5 TE2020-ND 1.76 1.39 1.27_| SWS-0.85-680 
e 680 0.85 90 1.25 T5 TE2021-ND 1.83 1.45 1.32 | SWT-0.85-680 
680 0.85 90 1.25 F Series TE2022-ND 1.93 1.53 1.39 | SWF-0.85-680 
680 0.85 90 1.25 V Series TE2023-ND 2.07 1.64 1.49 | SWV-0.85-680 
680 1.3 200 0.20 C5 TE2028-ND 2.71 2.15 1.95 | SWC. 680 
1000 0.95 200 0.24 (e3} TE2029-ND 2.92 2.31 2.10 | SWC-0.95-1000 
1500 0.62 200 1.00 B Series TE2030-ND 2.82 2.23 2.03 | SWB-0.62-1500 
2200 0.42 200 1.80 B Series TE2031-ND 2.82 2.23 2.03 | SWB-0.42-2200 
150 KHz Inductors 
Ln Ipc ETop DCR Simple Size Size 
(uH) Current | (V-ySec) | (Ohms) Switcher™ Code Digi-Key Price Each AlfaMag Code Digi-Key Price Each AlfaMag 
+20% (A) Max. Max. Reference No.t (Dim.) Part No. 1 10 25 Part No. (Dim.) Part No. il 10 25 Part No. 
Surface Mount Thru-Hole 
118 0.20 13.2 1.80 LM259X-L3 St TE2034-ND 1.09 74 67 SWS-0.20-118 11 TE2079-ND 1.15 .78 -71 | SWT-0.20-118 
55 0.30 6.6 1.00 LM259X-L5 S1 TE2036-ND 1.03 69 63 SWS-0.30-55 T1 TE2081-ND 1.09 74 .67 | SWT-0.30-55 
374 0.20 75.9 2.70 LM259X-L8 S2 TE2039-ND. 1.38 93 85 SWS-0.20-374 T2 TE2084-ND 1.44 97 -88 | SWT-0.20-374 
256 0.25 33.0 2.20 LM259X-L9 S2 TE2040-ND. 1.32 89 81 SWS-0.25-256 T2 TE2085-ND 1.38 93 .85 | SWT-0.25-256 
176 0.30 26.4 1.40 LM259X-L10 s2 TE2041-ND 1.26 85 lt SWS-0.30-176 T2 TE2086-ND 1.32 89 -81 | SWT-0.30-176 
118 0.38 19.8 1.20 LM259X-L11 $2 TE2042-ND 1.19 81 73 SWS-0.38-118 T2 TE2087-ND 1.26 85 .77 | SWT-0.38-118 
55 0.56 13.2 0.50 LM259X-L13 S2 TE2044-ND. 1.13 77 70 SWS-0.56-55 T2 TE2089-ND 1.19 81 .73 | SWT-0.56-55 
26 0.84 6.6 0.20 LM259X-L15 $2 TE2046-ND 1.07 73 66 SWS-0.84-26 T2 TE2091-ND 1.13 77 .70 | SWT-0.84-26 
17 1.02 6.6 0.10 LM259X-L16 Ss2 TE2047-ND. 1.07 73 66 SWS-1.02-17 T2 TE2092-ND tag 81 .73, | SWT-1.02-17 
375 0.36 75.9 1.30 LM259X-L17 S3 TE2048-ND 1.55 1.04 -95 SWS-0.36-375 T3 TE2093-ND 1.61 1.09 -99 | SWT-0.36-375 
252 0.44 49.5 0.90 LM259X-L18 S3 TE2049-ND. 1.42 96 87 SWS-0.44-252 T3 TE2094-ND 1.55 1.04 -95 | SWT-0.44-252 
173 0.54 36.3 0.60 LM259X-L19 S3 TE2050-ND. 1.42 96 87 SWS-0.54-173 T3 TE2095-ND 1.48 1.00 .91 | SWT-0.54-173 
115 0.67 29.7 0.40 LM259X-L20 S3 TE2051-ND. 1.36 92 84 SWS-0.67-115 T3 TE2096-ND 1.42 96 -87 | SWT-0.67-115 
78 0.82 23.1 0.30 LM259X-L21 S3 TE2052-ND 1.30 88 80 SWS-0.82-78 T3 TE2097-ND 1.36 92 .84 | SWT-0.82-78 
54 1.00 16.5 0.20 LM259X-L22 S3 TE2053-ND 1.30 88 -80 SWS-1.00-54 T3 TE2098-ND 1.36 92 -84 | SWT-1.00-54 
38 1.20 13.2 0.10 LM259X-L23 $3 TE2054-ND 1.30 88 80 SWS-1.20-38 T3 TE2099-ND 1.36.92  .84 | SWT-1.20-38 
26 1.48 9.9 0.10 LM259X-L24 S3 TE2055-ND 1.24 84 -76 SWS-1.48-26 T3 TE2100-ND 1.30 88 -80 | SWT-1.48-26 
18 1.81 9.9 0.06 LM259X-L25 S3 TE2056-ND. 1.24 84 76 SWS-1.81-18 T3 TE2101-ND 1.30 88 -80 | SWT-1.81-18 
377 0.68 75.9 1.00 LM259X-L26 S4 TE2057-ND. 1.55 1.04 95 SWS-0.68-377 T4 TE2102-ND 1.67 1.13 1.02 | SWT-0.68-377 
248 0.83 72.6 0.60 LM259X-L27 S4 TE2058-ND 1.55 1.04 95 SWS-0.83-248 T4 TE2103-ND 1.61 1.09 -99 | SWT-0.83-248 
168 1.02 56.1 0.40 LM259X-L28 S4 TE2059-ND. 1.48 1.00 91 SWS-1.02-168 T4 TE2104-ND 1.55 1.04 .95 | SWT-1.02-168 
112 1.26 42.9 0.30 LM259X-L29 S4 TE2060-ND 1.42 96 87 SWS-1.26-112 T4 TE2105-ND 1.48 1.00 91 | SWT-1.26-112 
77 1.54 33.0 0.20 LM259X-L30 S4 TE2061-ND. 1.42 96 87 SWS-1.54-77 T4 TE2106-ND 1.48 1.00 .91 | SWT-1.54-77 
53 1.87 26.4 0.13 LM259X-L31 S4 TE2062-ND 1.41 95 86 SWS-1.87-53 T4 TE2107-ND 1.53 1.03 .94 | SWT-1.87-53 
37 2.24 19.8 0.10 LM259X-L32 S4 TE2063-ND 1.36 -92 84 SWS-2.24-37 T4 TE2108-ND 1.42 96 .87 | SWT-2.24-37 
24 2.74 16.5 0.07 LM259X-L33 S4 TE2064-ND. 1.36 92 84 SWS-2.74-24 T4 TE2109-ND 1.42 96 .87 | SWT-2.74-24 
17 3.00 13.2 0.05 LM259X-L34 S4 TE2065-ND. 1.36 92 84 SWS-3.00-17 C1 TE2110-ND 1.42 96 .87 | SWC-3.00-17 
250 1.50 72.6 0.23 LM259X-L35 S6 TE2066-ND. 2.78 2.20 2.00 SWS-1.50-250 C3 TE2111-ND 2.84 2.25 2.04 | SWC-1.50-250 
168 1.81 75.9 0.18 LM259X-L36 S6 TE2067-ND 2.68 2.12 1.93 SWS-1.81-168 C3 TE2112-ND 2.73 2.16 1.97 | SWC-1.81-168 
114 2.22 62.7 0.10 LM259X-L37 S6 TE2068-ND 2.68 2.12 1.93 SWS-2.22-114 C3 TE2113-ND 2.73 2.16 1.97 | SWC-2.22-114 
77 2.70 52.8 0.09 LM259X-L38 S6 TE2069-ND 261 2.07 1.88 SWS-2.70-77 C3 TE2114-ND 2.66 211 1.92 | SWC-2.70-77 
53 3.00 42.9 0.08 LM259X-L39 S6 TE2070-ND 252 2.00 1.82 SWS-3.00-53 C3 TE2115-ND 2.57 2.04 1.85 | SWC-3.00-53 
38 3.00 29.7 0.05 LIM259X-L40 sé TE2071-ND 252 2.00 1.82 SWS-3.00-38 C3 TE2116-ND 2.57 2.04 1.85 | SWC-3.00-38 
25 3.00 19.8 0.04 LM259X-L41 S5 TE2072-ND 1.88 1.27 1.15 SWS-3.00-25 C2 TE2117-ND 1.94 1.31 1.19 | SWC-3.00-25 
167 2.50 75.9 0.14 LM259X-L42 S6 TE2073-ND 3.45 2.73 2.48 SWS-2.50-167 C4 TE2118-ND 3.09 2.84 2.58 | SWC-2.50-167 
110 3.00 75.9 0.09 LM259X-L43 S6 TE2074-ND 3.05 280 2.55 SWS-3.00-110 C4 TE2119-ND 3.17. 2.91 2.65 | SWC-3.00-110 
77 3.00 59.4 0.08 LM259X-L44 S6 TE2075-ND. 2.66 2.11 1.92 SWS-3.00-77 C3 TE2120-ND 2.72 2.15 1.96 | SWC-3.00-77 
19 4.50 32.0£ 0.02 LM258xX-L S6 TE2076-ND. 2.64 2.09 1.90 SWS-4.50-19 C3 TE2121-ND 2.69 2.13 1.94 | SWC-4.5-19 
tT To be used for reference only. + ETop for part number SWL]-4.50-19 is based on a frequency of 100KHz. All other items are rated at 150KHz. Note: Simple Switcher is a trademark of National Semiconductor. 
260 KHz Inductors 
LN Ipc ETop | DCR Simple Size LN DCR Size 
(uH) | Current |(V-pSec) |(Ohms) Switcher™ Code ji-Key Price Each AlfaMag (uH) | (Ohms) | Code Digi-Key Price Each AlfaMag 
+20% (A) Max. Max. | Reference No.t] (Dim.) | Part No. 1 10 25 Part No. +20% Max. (Dim.) Part No. il 10 25 Part No. 
Surface Mount Clip Mount (Thru-Hole) 

22.8 4.9 23.3 36 LM267X-L41 S6 TE2129-ND. 3.03 2.78 2.53 | SW260S-4.9-23 22.8 36 C3 TE2122-ND 3.06 2.81 2.55 |SW260C-4.9-23 
10 4.3 10 26 LM267X-L45 S4 TE2130-ND 2.33 1.85 1.68 | SW260S-4.3-10 10.2 26 C1 TE2123-ND 3.34 2.64 2.40 | SW260C-4.3-10 
15 5.0 17.0 27 LM267X-L46 S5 TE2131-ND 2.82 2.23 2.03 | SW260S-5.0-15 14.8 23 C2 TE2124-ND 2.92 2.31 2.10 |SW260C-5.0-15 
abl 5.0 13.0 25 LM267X-L47 S5 TE2132-ND 2.64 2.09 1.90 | SW260S-5.0-10 10 25 C2 TE2125-ND 2.75 2.18 1.98 |SW260C-5.0-10 

52* 5.0 40.0 25 LM267X-L48 S7 TE2133-ND 4.74 4.35 3.95 | SW260S-5.0-50 50 50 C4 TE2126-ND 4.08 3.74 3.40 |SW260C-5.0-50 

36* 5.0 36.0 19 LM267X-L49 S7 TE2134-ND 4.53 4.16 3.78 | SW260S-5.0-33 33 47 C4 TE2127-ND 3.84 3.52 3.20 | SW260C-5.0-33 

24.7* 5.0 24.0 13 LM267X-L50 S7 TE2135-ND 3.84 3.52 3.20 | SW260S-5.0-23 23 26 C3 TE2128-ND 3.06 2.81 2.55 |SW260C-5.0-23 

+ To be used for reference only. * 4 pin part, series connection with pins 2-4 connected for correct inductance ( LN ) rating. Note: Simple Switcher is a trademark of National Semiconductor. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TAIYO YUDEN Multilayer Chip Inductors 


HK Series 


Features: 
¢ Multilayer inductor made of advanced ceramics with low-resistivity silver used as 


internal conductors provides excellent Q and SRF characteristics r Dimensions in mm (Inch) 
* Designed to address surface mount inductor needs for applications above 100MHz Size L w T e 
¢ Multilayer block structure ensures outstanding reliability, high productivity and 0201 0.6+0.03 0.340.03 0.340.03 0.15+0.05 
product quality (0.024+0.001) (0.012+0.001) (0.012+0.001) 0.006+0.002) 
Applications: ape 1.00+0.05 0.50.05 0.50.05 0.2540.10 
+ Portable telephones, PHS and pagers (0.039+0.002) (0.020+0.002) (0.020+0.002) (0.010+0.004) 
* Miscellaneous high-frequency circuits 0603 1.6+0.15 0.80.15 0.80.15 0.30.2 
+ EMI countermeasure in high-frequency circuits (0.063+0.006) (0.031+0.006) (0.031+0.006) (0.012+0.008) 
Induct- Test Q Typical | Max. Rated Cut Tape 
ance Frequency | (Typical) | DC Resis-| Current Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Size (nH) Tolerance (MHz) @ 100MHz | tance (0) (mA) Part No. 10 50 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
1.0 +0.3nH 100 6 088 250 587-1473-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1473-2-ND§ 15,000 21.00/M HK06031NOS-T 
1.2 +0.3nH 100 6 089 250 587-1474-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1474-2-ND§ 15,000 21.00/M HK06031N2S-T 
15 +0.3nH 100 6 1 230 587-1475-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1475-2-ND§ 15,000 21.00/M HK06031N5S-T 
1.8 +0.3nH 100 6 12 200 587-1476-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1476-2-ND§ 15,000 21.00/M HK06031N8S-T 
2.2 +0.3nH 100 6 14 200 587-1477-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1477-2-ND§ 15,000 21.00/M HKO6032N2S-T 
2.7 +0.3nH 100 7 16 200 587-1478-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1478-2-ND§ 15,000 21.00/M HK06032N7S-T 
3.3 +0.3nH 100 rE 19 180 587-1479-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1479-2-ND§ 15,000 21.00/M HK06033N3S-T 
3.9 +0.3nH 100 e .20 170 587-1480-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1480-2-ND§ 15,000 21.00/M HKO6033N9S-T 
47 +0.3nH 100 ie 24 150 587-1481-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1481-2-ND§ 15,000 21.00/M HK06034N7S-T 
5.6 +0.3nH 100 7 27 150 587-1482-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1482-2-ND§ 15,000 21.00/M HKO6035N6S-T 
6.8 +5% 100 oe 30 150 587-1483-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1483-2-ND§ 15,000 21.00/M HKO6036N8J-T 
8.2 +5% 100 7 34 150 587-1484-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1484-2-ND§ 15,000 21.00/M HKO6038N2J-T 
0201 10 45% 100 vA At 150 587-1485-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1485-2-ND§ 15,000 21.00/M HK060310NJ-T 
12 +5% 100 7 45 100 587-1486-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1486-2-ND§ 15,000 21.00/M HK060312NJ-T 
15 +5% 100 Ti -50 100 587-1487-1-ND§ 65 2.93 5.20 15,000 21.00/M HK060315NJ-T 
18 45% 100 e .57 100 587-1488-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1488-2-ND§ 15,000 21.00/M HK060318NJ-T 
22 45% 100 © FY fi 100 587-1489-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1489-2-ND§ 15,000 21.00/M HK060322NJ-T 
27 +5% 100 6 1.41 50 587-1490-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1490-2-ND§ 15,000 21.00/M HK060327NJ-T 
33 +5% 100 6 1.33 50 587-1491-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1491-2-ND§ 15,000 21.00/M HK060333NJ-T 
39 +5% 100 6 1.51 50 587-1492-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1492-2-ND§ 15,000 21.00/M HKO60339NJ-T 
47 +5% 100 6 1.74 50 587-1493-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1493-2-ND§ 15,000 21.00/M HK060347NJ-T 
56 +5% 100 6 1.85 50 587-1494-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1494-2-ND§ 15,000 21.00/M HKO60356NJ-T 
68 45% 100 6 2.30 50 587-1495-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1495-2-ND§ 15,000 21.00/M HKO60368NJ-T 
82 45% 100 6 2.60 50 587-1496-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1496-2-ND§ 15,000 21.00/M HKO60382NJ-T 
100 +5% 100 6 3.00 40 587-1497-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1497-2-ND§ 15,000 21.00/M HK0603R10J-T 
1.0 +0.3nH 100 abl 04 300 587-1498-1-NDt 60 2.70 4.80 | 587-1498-2-NDt 10,000 19.00/M HK10051NOS-T 
1.2 +0.3nH 100 abl 04 300 587-1499-1-NDt 60 2.70 4.80 | 587-1499-2-NDt 10,000 19.00/M HK10051N2S-T 
1.5 +0.3nH 100 WW .05 300 587-1500-1-NDt 60 2.70 4.80 | 587-1500-2-NDt 10,000 19.00/M HK10051N5S-T 
1.8 +0.3nH 100 WW .06 300 587-1501-1-NDft 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK10051N8S-T 
2.0 +0.3nH 100 WW .06 300 587-1502-1-ND 60 2.70 4.80 | 587-1502-2-ND 10,000 19.00/M HK10052NOS-T 
22) +0.3nH 100 10 .07 300 587-1503-1-NDt 60 2.70 4.80 | 587-1503-2-NDt 10,000 19.00/M HK10052N2S-T 
2.4 +0.3nH 100 10 .07 300 587-1504-1-ND 60 2.70 4.80 | 587-1504-2-ND 10,000 19.00/M HK10052N4S-T 
2.7 +0.3nH 100 10 .08 300 587-1505-1-NDft 60 2.70 4.80 | 587-1505-2-NDf¢ 10,000 19.00/M HK10052N7S-T 
3.0 +0.3nH 100 10 .09 300 587-1506-1-ND 60 2.70 4.80 | 587-1506-2-ND 10,000 19.00/M HK10053NOS-T 
3.3 +0.3nH 100 10 10 300 587-1507-1-NDt -60 2.70 4.80 | 587-1507-2-NDt 10,000 19.00/M HK10053N3S-T 
3.6 +0.3nH 100 10 WM 300 587-1508-1-ND 60 2.70 4.80 | 587-1508-2-ND 10,000 19.00/M HK10053N6S-T 
3.9 +0.3nH 100 10 12 300 587-1509-1-NDft 60 2.70 4.80 | 587-1509-2-NDt 10,000 19.00/M HK10053N9S-T 
4.3 +0.3nH 100 10 12 300 587-1510-1-ND 60 2.70 4.80 | 587-1510-2-ND 10,000 19.00/M HK10054N3S-T 
47 +0.3nH 100 10 12 300 587-1511-1-NDt -60 2.70 4.80 | 587-1511-2-NDt 10,000 19.00/M HK10054N7S-T 
5.1 +0.3nH 100 10 13 300 587-1512-1-ND -60 2.70 4.80 | 587-1512-2-ND 10,000 19.00/M HK10055N1S-T 
5.6 +0.3nH 100 10 15 300 587-1513-1-NDft 60 2.70 4.80 | 587-1513-2-NDt 10,000 19.00/M HK10055N6S-T 
6.2 +0.3nH 100 10 16 300 587-1514-1-ND 60 2.70 4.80 | 587-1514-2-ND 10,000 19.00/M HK10056N2S-T 
6.8 45% 100 10 7 300 587-1515-1-NDt 60 2.70 4.80 | 587-1515-2-NDt 10,000 19.00/M HK10056N8J-T 
75 +5% 100 10 18 300 587-1516-1-ND 60 2.70 4.80 | 587-1516-2-ND 10,000 19.00/M HK10057N5J-T 
0402 8.2 +5% 100 10 21 300 587-1517-1-NDt 60 2.70 4.80 | 587-1517-2-NDt 10,000 19.00/M HK10058N2J-T 
9.1 45% 100 10 22 300 587-1518-1-ND 60 2.70 4.80 | 587-1518-2-ND 10,000 19.00/M HK10059N1J-T 
10 45% 100 10 23 300 587-1519-1-NDt 60 2.70 4.80 | 587-1519-2-NDt 10,000 19.00/M HK100510NJ-T 
12 +5% 100 WW 28 300 587-1520-1-NDt 60 2.70 4.80 | 587-1520-2-NDt 10,000 19.00/M HK100512NJ-T 
15 +5% 100 abl 31 300 587-1521-1-NDft 60 2.70 4.80 | 587-1521-2-NDt 10,000 19.00/M HK100515NJ-T 
18 +5% 100 a 35 300 587-1522-1-NDt -60 2.70 4.80 | 587-1522-2-NDt 10,000 19.00/M HK100518NJ-T 
22 +5% 100 WW 42 300 587-1523-1-NDt 60 2.70 4.80 | 587-1523-2-NDt 10,000 19.00/M HK100522NJ-T 
27 +5% 100 WW A7 300 587-1524-1-NDt 60 2.70 4.80 | 587-1524-2-NDt 10,000 19.00/M HK100527NJ-T 
33 45% 100 11 50 200 587-1525-1-NDt 60 2.70 4.80 | 587-1525-2-NDt 10,000 19.00/M HK100533NJ-T 
39 45% 100 11 52 200 587-1526-1-NDt 60 2.70 4.80 | 587-1526-2-NDt 10,000 19.00/M HK100539NJ-T 
47 +5% 100 W 58 200 587-1527-1-NDt -60 2.70 4.80 | 587-1527-2-NDt 10,000 19.00/M HK100547NJ-T 
56 +5% 100 WW 61 200 587-1528-1-NDt 60 2.70 4.80 | 587-1528-2-NDt 10,000 19.00/M HK100556NJ-T 
68 45% 100 WW 70 180 587-1529-1-NDt 60 2.70 4.80 | 587-1529-2-NDt 10,000 19.00/M HK100568NJ-T 
82 45% 100 10 81 150 587-1530-1-NDt 60 2.70 4.80 | 587-1530-2-NDt 10,000 19.00/M HK100582NJ-T 
100 +5% 100 10 94 150 587-1531-1-NDft 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK1005R10J-T 
120 +5% 100 10 1.10 150 587-1532-1-NDt 60 2.70 4.80 | 587-1532-2-NDt¢ 10,000 19.00/M HK1005R12J-T 
150 45% 100 12 2.57 140 587-1788-1-ND 60 2.70 4.80 | 587-1788-2-ND 10,000 19.00/M HK1005R15J-T 
180 45% 100 12 2.97 130 587-1789-1-ND 60 2.70 4.80 | 587-1789-2-ND 10,000 19.00/M HK1005R18J-T 
220 +5% 100 12 3.29 120 587-1790-1-ND 60 2.70 4.80 | 587-1790-2-ND 10,000 19.00/M HK1005R22J-T 
270 +5% 100 12 3.92 110 587-1791-1-ND 60 2.70 4.80 | 587-1791-2-ND 10,000 19.00/M HK1005R27J-T 
1.0 +0.3nH 100 14 015 300 587-1533-1-ND -80 3.60 6.40 | 587-1533-2-ND 4,000 28.00/M HK16081NOS-T 
iD +0.3nH 100 14 015 300 587-1534-1-ND .80 3.60 6.40 | 587-1534-2-ND 4,000 28.00/M HK16081N2S-T 
15 +0.3nH 100 14 .03 300 587-1535-1-ND$ .80 3.60 6.40 | 587-1535-2-ND¥ 4,000 28.00/M HK16081N5S-T 
1.8 +0.3nH 100 10 .06 300 587-1536-1-ND$ -80 3.60 6.40 | 587-1536-2-ND+ 4,000 28.00/M HK16081N8S-T 
2.2 +0.3nH 100 12 .06 300 587-1537-1-ND$ -80 3.60 6.40 | 587-1537-2-ND¥ 4,000 28.00/M HK16082N2S-T 
2.7 +0.3nH 100 13 .06 300 587-1538-1-ND$ .80 3.60 6.40 | 587-1538-2-ND¥ 4,000 28.00/M HK16082N7S-T 
3.3 +0.3nH 100 14 .06 300 587-1539-1-ND$ .80 3.60 6.40 | 587-1539-2-ND¥ 4,000 28.00/M HK16083N3S-T 
3.9 +0.3nH 100 13 .07 300 587-1540-1-ND$ -80 3.60 6.40 | 587-1540-2-ND+ 4,000 28.00/M HK16083N9S-T 
47 +0.3nH 100 13 .08 300 587-1541-1-ND$ -80 3.60 6.40 | 587-1541-2-ND+ 4,000 28.00/M HK16084N7S-T 
0603 5.6 +0.3nH 100 14 .09 300 587-1542-1-ND$ .80 3.60 6.40 | 587-1542-2-ND+ 4,000 28.00/M HK16085N6S-T 
6.8 +5% 100 14 WM 300 587-1543-1-ND$ .80 3.60 6.40 | 587-1543-2-ND¥ 4,000 28.00/M HK16086N8J-T 
8.2 45% 100 14 13 300 587-1544-1-ND$ .80 3.60 6.40 | 587-1544-2-ND+ 4,000 28.00/M HK16088N2J-T 
10 45% 100 14 16 300 587-1545-1-ND$ -80 3.60 6.40 | 587-1545-2-ND+ 4,000 28.00/M HK160810NJ-T 
12 +5% 100 14 7 300 587-1546-1-ND$ .80 3.60 6.40 | 587-1546-2-ND+ 4,000 28.00/M HK160812NJ-T 
15 +5% 100 15 20 300 587-1547-1-ND$ -80 3.60 6.40 | 587-1547-2-ND¥ 4,000 28.00/M HK160815NJ-T 
18 45% 100 15 21 300 587-1548-1-ND$ -80 3.60 6.40 | 587-1548-2-ND+ 4,000 28.00/M HK160818NJ-T 
22 +5% 100 16 25 300 587-1549-1-ND$ .80 3.60 6.40 | 587-1549-2-ND+ 4,000 28.00/M HK160822NJ-T 
27 +5% 100 16 28 300 587-1550-1-ND$ .80 3.60 6.40 | 587-1550-2-ND+ 4,000 28.00/M HK160827NJ-T 
33 45% 100 17 35 300 587-1551-1-ND$ -80 3.60 6.40 | 587-1551-2-ND+ 4,000 28.00/M HK160833NJ-T 
39 45% 100 18 38 300 587-1552-1-ND$ -80 3.60 6.40 | 587-1552-2-ND+ 4,000 28.00/M HK160839NJ-T 


(Continued) 
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TAIYO YUDEN Multilayer Chip Inductors HK Series (cont) 


Induct- Test Q Typical | Max. Rated Cut Tape 
ance Frequency | (Typical) | DC Resis-| Current Digi-Key Pricing Tape and Reel Taiyo Yuden 
Size (nH) Tolerance (MHz) @ 100MHz | tance (0) (mA) Part No. 10 50 100 Qty. Pricing Part No. 
47 45% 100 17 45 300 587-1553-1-ND$ .80 3.60 6.40 | 587-1553-2-ND¥ 4,000 28.00/M HK160847NJ-T 
56 45% 100 17 50 300 587-1554-1-ND$ .80 3.60 6.40 | 587-1554-; 4,000 28.00/M HK160856NJ-T 
68 +5% 100 18 55 300 587-1555-1-ND$ .80 3.60 6.40 | 587-1555-; 4,000 28.00/M HK160868NJ-T 
82 45% 100 18 60 300 587-1556-1-ND$ 80 3.60 6.40 | 587-1556-; 4,000 28.00/M HK160882NJ-T 
100 45% 100 18 65 300 587-1557-1-ND$ -80 3.60 6.40 | 587-1557-; 4,000 28.00/M HK1608R10J-T 
120 45% 50 16 68 300 587-1558-1-ND$ .80 3.60 6.40 | 587-1558-; 4,000 28.00/M HK1608R12J-T 
0603 150 45% 50 13 73 300 587-1559-1-ND$ .80 3.60 6.40 | 587-1559-; 4,000 28.00/M HK1608R15J-T 
180 45% 50 13 85 300 587-1560-1-ND$ .80 3.60 6.40 | 587-1560-; 4,000 28.00/M HK1608R18J-T 
220 45% 50 12 95 300 587-1561-1-ND$ .80 3.60 6.40 | 587-1561-: 4,000 28.00/M HK1608R22J-T 
270 45% 50 14 1.34 150 587-1562-1-ND .80 3.60 6.40 | 587-1562-2-ND 4,000 28.00/M HK1608R27J-T 
330 45% 50 14 1.53 150 587-1563-1-ND .80 3.60 6.40 | 587-1563-2-ND 4,000 28.00/M HK1608R33J-T 
390 45% 50 13 1.72 150 587-1564-1-ND .80 3.60 6.40 | 587-1564-; 4,000 28.00/M HK1608R39J-T 
470 +5% 50 13 2.04 150 587-1565-1-ND .80 3.60 6.40 | 587-1565-2-ND 4,000 28.00/M HK1608R47J-T 
Kits 
§ 587-1793-ND (TAIYO-HK0603-V1) 50 each of values denoted (1250 total pieces). 
+ 587-1787-ND (TAIYO-HK1005-V1) 50 each of values denoted (1300 total pieces). ie 
$ 587-1792-ND (TAIYO-HK1608-V1) 50'each of Values: donated (1250 itotal pieCeS)...24..sa0b.cicescrcnoddaaascadedcaaapnedidceadpnndsacabiesmndedcaapsnanhsdaapeenatademensanhsdaninddamieeibeesanteddaneasedéd cn asandas 
LK Series 
Features: 


¢ Internal printed coil structure creates a closed magnetic circuit which 5 ; F 
" i aaaee sik ‘ Dimensions in mm (Inch) 
acts as a magnetic shield eliminating crosstalk, thus permitting higher 
mounting densities * Multilayer block structure yields higher reliability Size L w T e 
Applications: 0603 1.6+0.15 0.8+0.15 0.8+0.15 0.3+0.2 
Any general circuit of portable equipment in which compact size and high (0.063+0.006) (0.031+0.006) (0.031+0.006) (0.012+0.008 
mounting densities are required 
Induct- Test Max. DC Max. Rated Cut Tape 
ance Freq. Q Resistance Current Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Size (uH) Tolerance (MHz) (min.) (Q) (mA) Part No. 10 50 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
.047 +20% 50 10 .30 50 587-1597-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1597-2-ND 4,000 48.00/M LK160847NM-T 
.068 +20% 50 10 -30 50 -ND 1.37 6.14 10.92 587-1598-2-ND 4,000 48.00/M LK160868NM-T 
082 +20% 50 10 .30 50 -ND 1.37 6.14 10.92 587-1599-2-ND 4,000 48.00/M LK160882NM-T 
-10 +10% 25 15) 50 50 -ND 1.37 6.14 10.92 587-1566-2-ND 4,000 48.00/M LK1608R10K-T 
12 +10% 25 15 -50 50 -ND 1.37 6.14 10.92 587-1567-2-ND 4,000 48.00/M LK1608R12K-T 
15 +10% 25 15 60 50 -ND 1.37 6.14 10.92 587-1568-2-ND 4,000 48.00/M LK1608R15K-T 
18 +10% 25 15 60 50 -ND 1.37 6.14 10.92 587-1569-2-ND 4,000 48.00/M LK1608R18K-T 
22 +10% 25 15 -80 50 -ND 1.37 6.14 10.92 587-1570-2-ND 4,000 48.00/M LK1608R22K-T 
27 +10% 25 15 -80 50 587-1571-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1571-2-ND 4,000 48.00/M LK1608R27K-T 
33 +10% 25 15 85 35 587-1572-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1572-2-ND 4,000 48.00/M LK1608R33K-T 
.39 +10% 25 15) 1.00 35 587-1573-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1573-2-ND 4,000 48.00/M LK1608R39K-T 
47 +10% 25 15 1.35 35 587-1574-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1574-2-ND 4,000 48.00/M LK1608R47K-T 
56 +10% 25 15 1.55 35 587-1575-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1575-2-ND 4,000 48.00/M LK1608R56K-T 
68 +10% 25 15 1.70 35 587-1576-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1576-2-ND 4,000 48.00/M LK1608R68K-T 
82 +10% 25 15 2.10 35 587-1577-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1577-2-ND 4,000 48.00/M LK1608R82K-T 
1.0 +10% 10 35 -60 25 587-1578-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1578-2-ND 4,000 48.00/M LK16081ROK-T 
0603 1.2 +10% 10 35 -80 25 587-1579-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1579-2-ND 4,000 48.00/M LK16081R2K-T 
1.5 +10% 10 35 -80 25 -ND 1.37 6.14 10.92 587-1580-2-ND 4,000 48.00/M LK16081R5K-T 
1.8 +10% 10 35 95 25 -ND 1.37 6.14 10.92 587-1581-2-ND 4,000 48.00/M LK16081R8K-T 
2.2 +10% 10 35 1.15 15 -ND 1.37 6.14 10.92 587-1582-2-ND 4,000 48.00/M LK16082R2K-T 
2.7 +10% 10 35 1.35 15 -ND 1.37 6.14 10.92 587-1583-2-ND 4,000 48.00/M LK16082R7K-T 
3.3 +10% 10 35 1.55 15 -ND 1.37 6.14 10.92 587-1584-2-ND 4,000 48.00/M LK16083R3K-T 
3.9 +10% 10 35 1.70 15 587-1585-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1585-2-ND 4,000 48.00/M LK16083R9K-T 
4.7 +10% 10 35 2.10 15 587-1586-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1586-2-ND 4,000 48.00/M LK16084R7K-T 
5.6 +10% 4 35 1.55 5 587-1587-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1587-2-ND 4,000 48.00/M LK16085R6K-T 
6.8 +10% 4 35 1.70 5 587-1588-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1588-2-ND 4,000 48.00/M LK16086R8K-T 
8.2 +10% 4 35 2.10 5 587-1589-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1589-2-ND 4,000 48.00/M LK16088R2K-T 
10 +10% 2 35 2.55 5 587-1590-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1590-2-ND 4,000 48.00/M LK1608100K-T 
12 +10% 2 35 2.75 5 587-1591-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1591-2-ND 4,000 48.00/M LK1608120K-T 
15 +20% 1 20 1.70 1 587-1592-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1592-2-ND 4,000 48.00/M LK1608150M-T 
18 +20% 1 20 1.85 1 587-1593-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1593-2-ND 4,000 48.00/M LK1608180M-T 
22 +20% 1 20 2.10 1 1.37 6.14 10.92 587-1594-2-ND 4,000 48.00/M LK1608220M-T 
27 +20% 1 20 2.75 1 587-1595-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1595-2-ND 4,000 48.00/M LK1608270M-T 
33 +20% 1 20 2.95 1 587-1596-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1596-2-ND 4,000 48.00/M LK1608330M-T 
CK Series Dimensions in mm (Inch) 
Size L WwW T e 
Features: 1.640.15 0.8+0.15 0.840.15 0.340.2 
¢ Internal printed coil structure creates a closed magnetic circuit which 0603 (0.063+0.006) (0.031+0.006) (0.031-0.006) (0.012+0.008 
acts as a magnetic shield eliminating crosstalk, thus permitting 
higher mounting densities 0805 2.0 +0.3 -0.1 1.25+0.2 0.8540.2 0.540.3 
* Multilayer block structure yields higher reliability (R10M~2R2M) | (0.079 +0.012 -0.004) (0.049+0.008) (0.033+0.008) (0.020+0.012) 
‘Applications: 0805 2.0 40.3 -0.1 1.2540.2 1.2520.2 0.50.3 
* Separation of analog and digital circuits * Prevents interference (4R7M~100M) | (0.079 +0.012 -0.004) (0.049:0.008) (0.049:0.008) (0.0200.012) 
between PLL and the other digital circuits 
Test Max. DC Max. Rated Cut Tape 
Inductance Freq. Q Resistance Current Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Size (uH) Tolerance (MHz) (min.) (Q) (mA) Part No. 10 50 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0603 47 +20% 4 20 50 60 587-1683-1-ND 1.55 6.98 12.40 587-1683-2-ND 4,000 54.00/M CK16084R7M-T 
10 +20% 2 20 85 40 587-1684-1-ND 1.55 6.98 12.40 587-1684-2-ND 4,000 54.00/M CK1608100M-T 
10 +20% 25 15 16 500 587-1685-1-ND 1.85 8.33 14.80 587-1685-2-ND 4,000 65.00/M CK2125R10M-T 
22 +20% 25 15 .23 400 587-1686-1-ND 1.85 8.33 14.80 587-1686-2-ND 4,000 65.00/M CK2125R22M-T 
AT +20% 25 15 32 400 587-1687-1-ND 1.85 8.33 14.80 587-1687-2-ND 2,000 65.00/M CK2125R47M-T 
0805 1.0 +20% 10 20 .26 220 587-1688-1-ND 1.85 8.33 14.80 587-1688-2-ND 4,000 65.00/M CK21251ROM-T 
2.2: +20% 10 20 35 150 587-1689-1-ND 1.85 8.33 14.80 587-1689-2-ND 4,000 65.00/M CK21252R2M-T 
47 +20% 10 20 48 80 587-1690-1-ND 1.85 8.33 14.80 587-1690-2-ND 2,000 65.00/M CK21254R7M-T 
10 +20% 2 20 65 60 587-1691-1-ND 1.85 8.33 14.80 587-1691-2-ND 2,000 65.00/M CK2125100M-T 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TAIYO YUDEN wound Chip Power Inductors 


CB Series 


The CB Series Wound chip inductors can be used for small DC/DC converters and are suited for choke uses. Be We 
nine : : ae : - Induc- Resist-| Rated Cut Tape 
Applications: * DSC/DVC/HDD * LCD * Portable telephones * Game equipment + Various audio visual equipment * Various tance | Toler-| ance | Current| Digi-Key Pricing Tape & Reel+ | Taiyo Yuden 
communication equipment Size | (yH) | ance | (0) | (mA) |Part No. 10 50 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
Dimensions in mm (Inch) 4.7 | 20% | .24 | 100 |587-1713-1-ND 245 11.03 19.60 | 3,000 | 86.00/M|LBMF1608T4R7M 
Size L w T e 603 | 10 | 10% | 36 | 80 /587-1714-1-ND 2.45 11.03 19.60 | 3,000 | 86.00/M) LBMF1608T100K 
a 1.6202 0.8202 0.8202 0420.15 22 | 10% | 1.00 | 50 /587-1715-1-ND 2.45 11.03 19.60 | 3,000 | 86.00/M|LBMF1608T220K 
(0.063+0.2) | (0.031+0.008) | (0.031+0.008) | (0.015:0.006) 47 | 10% | 250 | 35 |587-1716-1-ND 2.45 11.03 19.60 | 3,000 | 86.00/M| LBMF1608T470K 
0805 2.00.2 1.2520.2 1.2520.2 0.50.2 + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
(CBC) _[(0.079+0.008) | (0.049:0.008) | (0.049+0.008) | (0.020+0.008) 
0805 2.00.2 1.2520.2 0.90.1 0.520.2 
(CBL) _|(0.079+0.008) | (0.049:0.008) | (0.035+0.004) | 0.020+0.008) NP 
2.00.2 1640.2 1,640.2 0.520.2 A 
9806 | (0.790.008) | (0.06320.008) | (0.063:0.008) | (0.020+0.008) Series 
4007 2.540.2 1.8+0.2 1.8+0.2 0.5+0.2 Features: * Small surface 
(0.098:0.008) | (0.071+0.008) | (0.071+0.008) | (0.020+0.008) area *Low profile * De- 
4210 3.210.2 2540.2 2.520.2 0.60.3 signed for high current 
(0.126:0.008) | (0.098+0.008) | (0.098+0.008) | (0.024+0.012) applications where a sur- 
face mount component 
is required Applications: 
Dc Max. ai 
P , its/DC- 
Induc- Resis- | Rated Cut Tape i padi Type L Ww H (max.) a b 
tance |Toler-| tance |Current| Digi-Key Pricing Tape & Reelt | Taiyo Yuden of applications wherecom- | Npo4sa | >:0%0-2 5.0+0.2 3.0 1,320.1 5.810.3 
Size | (uH) | ance | (0) | (mA) |PartNo. 10 50 100 | Qty. | Pricing |Part No. pact size is vital, such as | eee) a oe) a Oe 
5 fan .0+0.: 5.040. z .3+0. 5.840. 
1.0 420%] .09 | 350 |587-1717-1-ND 2.60 11.70 20.80/3,000| 91.00/M|CBMF1608T1ROM Se ae HDD | ypq4s7p (0.197+0.008)|(0.1970.008) | (0.079) | (0.05140.004)| (0.228+0.012) 
2.2 |+20%| 17 | 230 |587-1718-1-ND 2.60 11.70 20.80) 3,000| 91.00/M|CBMFi608T2R2M 
osog| 47 [+20%| .24 | 160 |587-1719-1-ND 2.60 11.70 20.80)3,000/ 91.00/M/cBMF1608T4R7M Tyee | satu. 
10 |#10%| .36 | 115 |587-1720-1-ND 2.60 11.70 20.80|3,000] 91.00/m|cBMF1608T100K induc’ Resist. | ration Cut Tape 
22 |+10%| 1.00 | 70 |587-1721-1-ND 2.60 11.70 20.80) 3,000] 91.00/M|CBMF1608T220K tance |Toler-| ance |Current | Digi-Key Pricing Tape & Reelt _| Taiyo Yuden 
47 |+10%| 2.50 | 50 |587-1722-1-ND 2.60 11.70 20.80) 3,000 91.00/M|CBMF1608T470K (uH) | ance | (0) | (A) |Part No. 10. 50 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
1.0 420%] 19 | 700 |587-1600-1-ND§ 2.60 11.70 20.80)3,000/ 91.00/M/cBC2012T1ROM NPO4SA Type 
2.2 |+20%| .33 | 530 |587-1601-1-ND§ 260 11.70 20.80/3,000| 91.00/M|cBC2012T2R2M 10 | 20%] 45 | 90 |587-1672-1-ND 5.50 24.75 44.00 | 2,000 | 193.00/M | NPO4SA100M 
4.7 |+20%| .50 | 360 |587-1602-1-ND§ 260 11.70 20.80/3,000| 91.00/M|CBC2012T4R7M 22 | 20% | 90 | .53 |587-1673-1-ND 5.50 24.75 44.00 | 2,000 | 193.00/M | NPO4SA220M 
10 |+20%| 1.20 | 240 |587-1603-1-ND§ 2.60 11.70 20.80]3,000) 91.00/M|cBC2012T100M NPO4SB Type 
22 |+20%| 3.70 | 170 |587-1604-1-ND§ 2.60 11.70 20.80/3,000| 91.00/M|cBC2012T220m 47 | 30%] 33 | 1.2 [587-1674-1-ND 5.50 24.75 44.00 | 3,000 ] 193.00/M | NPO4SB4R7N 
ogos| 47 |+20%| 5.80 | 120 |587-1605-1-ND§ 260 11.70 20.80] 3,000 | 91.00/M | cBC2012T470M 10 | 20% | 54 | .90 |587-1675-1-ND = 5.50 24.75 44.00 | 3,000 | 193.00/M | NP04SB100M 
1.0 [220%] 15 | 620 |587-1629-1-ND 3.50 15.75 28.00| 4,000 | 123.00/M|CBL2012T1ROM a ate oe 2 ea pe ae ao. on econ eet 
22 |220%| 39 | 440 |587-1630-1-ND 3.50 15.75 28.00| 4,000 | 123.00/m | cBL2012T2R2M v e| 270 | 38 Baia got) seve) “180! 1000 [198.001 i 
4.7 |+20%| .66 | 275 |587-1631-1-ND 3.50 15.75 28.00| 4,000 | 123.00/M|cBL2012T4R7M NPOASZB Type 
10 |+20%| 1.00 | 205 |587-1632-1-ND 3.50 15.75 28.00] 4,000 | 123.00/M | cBL2012T100M ie ah a be eae 2 ore ee oon aa berets 
22 |+20%| 2.10 | 150 |587-1633-1-ND 3.50 15.75 28.00/ 4,000 | 123.00/M|CBL2012T220M 47 |30%| 75 | 180 |se7-te80-1-ND 550 2475 4400 | 3.000 | 193.00 | NPo4SzB4R7N 
47 |+20%| 4.20 | 100 |587-1634-1-ND 3.50 15.75 28.00) 4,000 | 123.00/M | CBL2012T470M to | 20%} 100 | 130 |587-1681-1-ND 550 2475 4400 | 3.000 | 193.00m | NPodszB100M 
1.0 |+20%| 10 | 1100 |587-1608-1-ND§ 2.45 11.03 19.0]2,000) 86.00/M)cBC2016T1ROM 22 | 20% | 210 | 0.77 |587-1682-1-ND 5.50 24.75 44.00 | 3,000 | 193.00/M | NP04SZB220M 
2.2 |+20%| .20 | 750 |587-1610-1-ND§ 245 11.03 19.60) 2,000| 86.00/M|CBC2016T2R2M # For Tape and Reel part number, change the 1-ND to 2-ND. 
4.7 |+20%| .37 | 550 |587-1612-1-ND§ 245 11.03 19.60/2,000| 86.00/M|CBC2016T4R7M 
0806} 10 |#20%) .82 | 380 |587-1606-1-ND§ 2.45 11.03 19.60]2,000) 86.00/M)cBC2016T100M ; 
22 |+20%| 1.80 | 250 |587-1609-1-ND§ 2.45 11.03 19.60/2,000| 86.00/M|CBC2016T220M NR Series Features: ; ' : a ' 
¢ Small and low profile * Corresponds to high current * Simple and original magnetic 
47 |+20%| 4.30 | 150 |587-1611-1-ND§ 245 11.03 19.60/2,000| 86.00/M|CBC2016T470m shield structure Structure is strong against shock 
100 |+20%] 8.00 | 110 |587-1607-1-ND§ 2.45 11.03 19.0]2,000| 86.00/M|cBC2016T101M Avolicattons: 
1.0 |420%| .08 | 1000 |587-1615-1-ND§ 2.45 11.03 19.0)2,000) 86.00/M|cBC2518T1ROM * Small DC/DC converters in cell phones * HDD, DVC, DSC, PDA, LCD diplays 
2.2 |+20%| 13 | 890 |587-1618-1-ND§ 245 11.03 19.60/2,000| 86.00/M|CBC2518T2R2M ae um 
47 |x20%| .20 | 680 |587-1621-1-ND§ 2.45 11.03 19.60/2,000) 86.00/m|cBC2518T4R7M ‘ : 7 a i ; 
10 |+20%) .36 | 480 |587-1613-1-ND§ 245 11.03 19.60/2,000| 86.00/M|cBC2518T100M ype ATE sod es) wT  ae03 
4 Mian 040. 00. i 940. 940. 
1007) 22 |+20%] .77 | 320 |587-1616-1-ND§ 2.45 11.03 19.60/2,000| 86.00/m|CBC2518T220M NR3010 | 14 1820.00] (0:11840.004) | (0.089) | (0.0880-008) | (0.07540.008) 
47 |+20%| 1.90 | 240 |587-1619-1-ND§ 245 11.03 19.60/2,000] 86.00/M|CBC2518T470m 30001 3.0204 12 09:02 19002 
100 |+20%| 3.70 | 160 |587-1614-1-ND§ 2.45 11.03 19.60/2,000| 86.00/M|cBC2518T101M NR3012 | (9 41840.004) | (0.118+0.004) | (0.047) | (0.035:0.008) | (0.075+0.008) 
220 |+20%| 8.40 | 115 |587-1617-1-ND§ 2.45 11.03 19.0|2,000| 86.00/M|cBC2518T221M wrgots |. 30204 3,020.1 15 0.9202 1.9102 
470 |+20%| 22 | 80 |587-1620-1-ND§ 245 11.03 19.60)2,000| 86.00/M|cBC2518T471M (0.118+0.004)| (0.118+0.004) | (0.059) | (0.035+0.008) | (0.075+0.008) 
1.0 [420%] .055 | 1440 |587-1622-1-NDg 3.50 15.75 28.00/1,000| 123.00/cBca225TiROMR NR4010 | |, even ; bea ee Street ‘ panien 
2.2 |+20%| .08 | 1130 |587-1623-1-ND§ 3.50 15.75 28.00) 1,000| 123.00|cBC3225T2R2MR A ( an? aK a0ED2 ) a eae i Ema ) 
4.7 |+20%| 10 | 1010 |587-1624-1-ND§ 3.50 15.75 28.00) 1,000| 123.00|CBC3225T4R7MR = e NR4012 (a1e720.008) (0.18720.008) (0.047) (0.04340,008) (a.08820:008) 
1210} 10 |+20%) 133 | 900 |587-1625-1-ND§ 3.50 15.75 28.00/1,000| 123.00/CBC3225T100MR ! F 000.2 “A0e02 18 “T4402 3520.2 
22 |+20%| .27 | 620 |587-1626-1-ND§ 3.50 15.75 28.00/1,000| 123.00 |cBC3225T220MR | L NR4018 | (9 457+0.008) | (0.157+0.008) | (0.071) | (0.043:0.008) | (0.098+0.008) 
47 |+20%| .67 | 390 |587-1627-1-ND§ 3.50 15.75 28.00] 1,000| 123.00|cBC3225T470MR == pas wreotz | 9.0#02 6.00.2 12 1,020.2 4840.2 
i100 |+20%| 1.4 | 270 |587-1628-1-ND§ 3.50 15.75 28.00|1,000| _123.00|CBC3225T101MR ' (0.2360.008)| 0.236:0.008) | (0.047) | 0.039:0.008 | (0.189:0.008) 
$ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. E ey 
atu- 
§ 587-1796-ND (TAIYO-CBCCOIL-V1) 5 each of values denoted (145 total pieces). . $67.50 Induc- Resist- | ration Cut Tape 
tance | Toler- | ance |Current) Digi-Key Pricing Tape & Reelt | Taiyo Yuden 
a (uH) ance (0) (mA) | Part No. 10 50 100 | Qty. | Pricing | PartNo. 
LB Series MsOte Tye 
The LB Series Wound Chip inductor covers 1.0 | 30% | .065 | 1300 | 587-1636-1-ND 6.80 30.60 54.40 | 2,000 | 238.00/M | NR3010T1RON 
ei wide range noel assign by 2.2 | 20% | 095 | 1100 | 587-1638-1-ND 6.80 30.60 54.40 | 2,000 | 238.00/M |NR3010T2R2M 
a i figlealgcbic eran sigs ae eee 47 | 20% | 19 | 750 | 587-1640-1-ND 6.80 30.60 54.40 | 2,000 | 238.00/M | NR3010T4R7M 
ane : Dimensions in mm (Inch) 10 | 20% | .45 | 500 | 587-1635-1-ND 6.80 30.60 54.40 | 2,000 | 238.00/M |NR3010T100M 
Saas leh: Pacakletal: Size i u T 5 22 | 20% | 1.03 | 350 | 587-1637-1-ND 6.80 30.60 54.40 | 2,000 | 238.00/M | NR3010T220M 
phones » Game equipment » Various au rTP cae ane ae 47 | 20% | 205 | 220 | 587-1639-1-ND 6.80 30.60 54.40 | 2,000 | 238.00/M | NR3010T470M 
is alin * Various communi- 0603 | (0.063+0.008) | (0.031+0.008) | (0.03140.008) |(0.016+0.006) NR3012 Type 
1.0 | 30% | .05 | 1500 | 587-1641-1-ND 5.50 24.75 44.00 | 2,000] 193.00/M | NR3012T1RON 
De) Max. 2.2 | 20% | .08 | 1100 | 587-1642-1-ND 5.50 24.75 44.00 | 2,000 | 193.00/M |NR3012T2R2M 
induce Resis- | Rated CutiTape 47 | 20% | 13 | 770 | 587-1643-1-ND 5.50 24.75 44.00 | 2,000 | 193.00/M |NR3012T4R7M 
fanccl Toler ftancel |Current] Dige Ker Pricing Tanele Reel (ranvupviien 10 | 20% | .29 | 540 | 587-1644-1-ND 5.50 24.75 44.00 | 2,000 | 193.00/M |NR3012T100M 
size | (uH) | ance | (0) | (mA) PartNo. 10 50 100 | Qty. | Pricing |Part No. 22 | 20% | .63 | 375 | 587-1645-1-ND 5.50 24.75 44.00 | 2,000 | 193.00/M |NR3012T220M 
osog | 1:2 | 20% | .09 | 280 |587-1711-1-ND 2.45 11.03 19.60 | 3,000) 86.00/M|LBMF1608T1ROM 47 | 20% | 145 | 50 (ESRI 8:50 24.75 44.00 | 2,000 | 193.00/M | NR3012T470M 
2.2 | 20% | 17 | 150 |587-1712-1-ND 2.45 11.03 19.60 | 3,000 | 86.00/M|LBMF1608T2R2M $ For Tape and Reel part number, change 1-NO to 2-ND. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(1073) 1357 


TAIYO YUDEN [te TOKO surface Mount Inductors 


Wound Chip Power Inductors NR Series (Cont. LL1005FH, LL1608F, LL1608FH, LL2012F 


ie see PTL1608F and PTL2012F Types 
Induc- Resist-| ration Cut Tape FEATURES: 
tance | Toler- | ance | Current} Digi-Key Pricing Tape & Reelt _| Taiyo Yuden aan A st “ 
= LL1005FH — World’s smallest chip inductor. For reflow soldering » Temperature Coefficient: +250ppm/°C maximum 
(nH) alee () (mA) | PartNo: 10 SO AOO IS Oty sa eEcicingys bartNa: * Temperature Range: -40°C ~ 100°C * Miniature size (1.0mm x 0.5mm) 
NR3015 Type LL1608F and LL2012F — For reflow soldering »* Temperature Coefficient: +250ppm/°C maximum » Temperature 


Range: -40°C ~ 100°C * Laminated ceramic allows high SRF 


1.0 30% 03 2100 | 587-1647-1-ND 4.95 22.28 39.60 | 2,000 | 173.00/M) NR3015T1RON The PTL1608 and PTL2012 Series is a photolithographically etched single layer ceramic chip inductor providing high 


2.2 20% 06 1480 | 587-1648-1-ND 4.95 22.28 39.60 | 2,000 | 173.00/M| NR3015T2R2M SRF, excellent Q, and superior temperature stability. Highly stable and specifically designed for critical tolerance inductor 
needs. Solves the tight tolerance needs of GaAs matching and VCO circuits. Tolerance: C=+0.2nH, S=+0.3nH, T=3% 


47 20% 12 1020 | 587-1649-1-ND 4.95 22.28 39.60 | 2,000 | 173.00/M| NR3015T4R7M 


10 20% 23 700 | 587-1650-1-ND 4.95 22.28 39.60 | 2,000 | 173.00/M| NR3015T100M LL1005FH LL1608F, LL1608FH, LL2012F, PTL2012F 
22 20% 52 470 | 587-1651-1-ND 4.95 22.28 39.60 | 2,000 | 173.00/M| NR3015T220M 
Polarity PTL1608F 


47 20% 1.34 320 | 587-1652-1-ND 4.95 22.28 39.60 | 2,000 | 173.00/M| NR3015T470M Marking 


NR4010 Type 


1.0 30% 10 1800 | 587-1654-1-ND 6.20 27.90 49.60 | 5,000 | 217.00/M| NR4010T1RON 
2.2 20% 15 1150 | 587-1656-1-ND 6.20 27.90 49.60 | 5,000 | 217.00/M| NR4010T2R2M 
47 20% 21 900 | 587-1658-1-ND 6.20 27.90 49.60 | 5,000 | 217.00/M| NR4010T4R7M 


10 | 20% | 38 | 560 | 587-1653-1-ND 6.20 27.90 49.60 | 5,000| 217.00/M) NR4010T100M 0603 Package 0805 Package 
22 | 20% | .87 | 360 | 587-1655-1-ND 6.20 27.90 49.60 | 5,000 217.00/M| NR4010T220m 
47 | 20% | 1.81 | 240 | 587-1657-1-ND 6.20 27.90 49.60 | 5,000 217.00/M| NR4010T470M Dim. SRF] IDC Cut Tape 
A Lo Q | MHz) mA | Digi-Key Pricing Tape & Reel$ | Toko 
NR4012 Type (mm)| (nH) | Tol. | (typ)| (typ) | (Max)! Part No. 40 100 500 Pricing —_| Part No. 
22 | 20% | .09 | 1650 | 587-1661-1-ND 5.30 23.85 42.40 | 4,500 | 186.00/M] NR4012T2R2M LL1005FH 
47 | 20% | 14 | 1050 | 587-1663-1-ND 5.30 23.85 42.40 | 4,500 | 186.00/M| NR4012T4R7M 00) 30] ao% | 30] 4700) 300 EI co 20 = aes nena 
to | 20% | .24 | 740 | 587-1659-1-ND 5.30 23.85 42.40 | 4,500 | 186.00/M) NR4012T100M 
22 | 20% | .48 | 510 | 587-1660-1-ND 5.30 23.85 42.40 | 4,500 | 186.00/M| NR4012T220M 0.50 | 4.7) 210% | 28.) 4300) 300 /RIRSZCScGENCH 60 56. .28 — | LELO0S-FHAN7K 
47 | 20% | 1.00 | 350 | 587-1662-1-ND 5.30 23.85 42.40 | 4,500 186.00/M| NR4012T470M 050| 68 | 210% | 28| 3650| 300] TKS2590CT-ND 60 56 .28 — | LL1005-FHEN8K 
NR4018 Type 0.50| 8.2 | 210% | 28| 3200] 300] TKs2591CT-ND 60 56 28 — | LL1005-FH8N2K 
1.0 | 30% | .03 | 4000 | 587-1666-1-ND 4.45 20.03 35.60 | 3,500| 156.00/M) NR4018T1RON 0.50| 10.0/ =10% | 23] 2800] 300 | TKS2592CT-ND 60 56.28 |1590.00/10,000 | LL1005-FH10NK 
22 | 20% | .08 | 2700 | 587-1669-1-ND 4.45 20.03 35.60 | 3,500 | 156.00/M) NR4018T2R2M oso 1a0| sio% | 17 | 2000] 300 IRREERECOMIEN 6056 be —] utoosFank 


47 20% 09 1700 | 587-1671-1-ND 4.45 20.03 35.60 | 3,500 | 156.00/M| NR4018T4R7M 
10 20% 18 1200 | 587-1664-1-ND 4.45 20.03 35.60 | 3,500 | 156.00/M| NR4018T100M 
22 20% 36 800 | 587-1667-1-ND 4.45 20.03 35.60 | 3,500 | 156.00/M| NR4018T220M LL1608F 
47 20% 65 570 | 587-1670-1-ND 4.45 20.03 35.60 | 3,500 | 156.00/M| NR4018T470M 
100 20% 1.5 400 | 587-1665-1-ND 4.45 20.03 35.60 | 3,500 | 156.00/M| NR4018T101M 
220 20% 4.00 270 | 587-1668-1-ND 4.45 20.03 35.60 | 3,500 | 156.00/M| NR4018T221M 


0.50 | 22.0} +10% | 23 | 1800) 300| TKS2596CT-ND 60 56 .28 — | LL1005-FH22NK 


0.80 | 1.5 | +0.3nH} 60 | >6000) 300 | TKS2353CT-ND 68 61 .30 — |LL1608-F1N5S 
0.80) 3.9 | +10% | 31} 5700) 300 | TKS2340CT-ND 68 61 .30 — |LL1608-F3N9K 
0.80 | 12.0} +10% | 24 | 2750) 300 | TKS2346CT-ND 68 61 .30 840.00/4,000 | LL1608-F12NK 
0.80 | 18.0} +10% | 24} 2300) 300 | TKS2348CT-ND 68 61 .30 840.00/4,000 | LL1608-F18NK 


NRG6012 Type 


3.0 20% 092 | 2000 ) 587-1703-1-ND 5.95 26.78 47.60) 1,000} 208.00} NR6012T3ROM 


4.0 | 20% | 107 | 1800 | 587-1704-1-ND 5.95 26.78 47.60 | 1,000| 208,00 NR6O12T4ROM 0.80 | 33.0| +10% | 24] 1500] 300|TKS2351CT-ND .68 61 .30 | 840.00/4,000 |LL1608-F33NK 
5.3 | 20% | 125 | 1500 | 587-1705-1-ND 5.95 26.78 47.60| 1,000) 208.00] NR6012T5R3M 0.80) 39.0| +10% | 20] 1300) 300|TKS2352CT-ND .68 61 30 — |LL1608-F39NK 
6.8 | 20% | 165 | 1300 | 587-1706-1-ND 5.95 26.78 47.60| 1,000) 208.00] NR6012Té6R8M o80|se0| sto% | 14/1100 200 ReeSeeeRI 68 69. 92 tr eOR ESE 
10 | 20% | .24 | 1000 | 587-1707-1-ND 5.95 26.78 47.60| 1,000) 208.00] NR6O12T100M 
22 | 20% | .55 | 760 | 587-1708-1-ND 5.95 26.78 47.60] 1,000] 208.00] NRG012T220M LL1608FH 
47 20% 1.13 520 | 587-1709-1-ND 5.95 26.78 47.60 | 1,000} 208.00} NR6012T470M 0.80) 1.5 | +0.3nH| 13 | >6000] 1000] TKS3701CT-ND 68 61 .30 — |LL1608-FH1N5S 
400 | 20% | 218 | 350 | 587-1710-1-ND 5.95 26.78 47.60 | 1,000] 208.00] NR6012T101M 90/2 | «oan! 42 | 6000! 1000 RERCRI 68 61 20 jl iaowsciionse 

For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. PTL1608F 

0.50) 1.5 | +0.2nH| 9 | 10000] 800|TKS2902CT-ND .75 67 33 — | PTL1608-F1N5C 

NR10050 0.50| 1.8 | 20.2nH| 10 | 9250) 700 | TKS2903CT-ND .75 67.33 | 1398,00/6,000 | PTL1608-FiNeC 

Series 0.50) 2.2 | +0.2nH| 9 | 8400| 650] TKS2904CT-ND .75 67 33 | 1398.00/6,000 | PTL1608-F2N2C 

Features: 0.50] 3.3 | +0.2nH] 9 | 6600} 500] TKS2906CT-ND .75 67 .33 — | PTL1608-F3N3C 

¢ High current 

* Simple and original magnetic shield 0.50) 5.6 | +0.2nH| 10] 4700) 400|TKS2909CT-ND .75 67 33 — | PTL1608-FSN6C 

structure 
ee 0.50) 82 | +0.3nH| 9 | 3750] 300|TKS2911CT-ND .75 67 33 — | PTL1608-F8N2S 

Applications: 

* Power supply circuits Type i W H (max) A ; 050) 15 | 3% | 8 | 2650) 200] TKS2914CT-ND .90 81 40 | 1260.00/6,000 | PTL1608-F15NT 


*DC/DC converters in a variety of 


applications such as PDP TV, LCD TV, NR10050 eno ey au _ 


(0.394+0.012) |(0.386+0.02)| (0.197) | (0.16) | (0.07) 


LL2012F 


HCC, BC 0.60| 1.8 | +0.3nH| 42| 6000] 300 | TKs2360cT-ND .90 .81 40 | 1120.00/4,000 | LL2012-FiN8S 
DC | Satu- PTL2012F 
Induc- Resist- | ration Cut Tape 
tance | Toler- | ance |Current | Digi-Key Pricing Tape & Reelt | Taiyo Yuden 0.50) 1.0 | +0.2nH} 11 | 10000} 1300] TKS2950CT-ND 98 88 .43 — | PTL2012-F1NOC 
(pH) ance (0) (A) Part No. 10 50 100 Qty. | Pricing | Part No. 
0.50| 1.2 | 20.2] 10 | 9000| 1100] TKS2951CT-ND 98 88 43 — | PTL2012-FiN2c 
nist 0020.Type 0.50| 1.5 | 0.2nH| 8 | 8500] 800) TKS2952CT-ND .98 .88 .43 | 1818.00/6,000 | PTL2012-FINSC 
19) 80% | 0068 | 11 (RBZ og 7.00 49.50. 82.00 | 500 | 192.50 | NRI0050T1RN 0.50| 1.8 | 20.2nH| 9 | 8000] 800) TKS2953CT-ND .98 .88 .43 | 1818.00/6,000 | PTL2012-FiN8C 
24 | 30% | .o08 | 10 | 587-1693-1-ND 11.00 49.50 88.00 | soo | 192.50) NR10050T2RIN 
29 | 30% | .0093 | 8.2 | 587-1604-1-ND 11.00 49.50 88.00 | soo | 192.50) NR10050T2RON 0.50] 2.2 | 20.2nH| 10/ 7000] 750 MIRSEOSREEND) 96 8848 a RTM Ne reer 
38 | 30% | 013 | 7.3. | 587-1695-1-ND 11.00 49.50 88.00 | soo | 192.50|NR10050T3R8N 0.50| 68 | 0.3nH] 10) 3600| 450] TKS2960CT-ND .90 81 40 — |PTL2012-FeNss 
49 | 30% | 015 | 66 | 587-1696-1-ND 11.00 49.50 88.00 | soo | 192.50|NR10050T4RON oso] 12 | a% | 12 | 25001 a50 ImeeseseeNTN 90 81 40 =| | pROOHSEONT 
65 | 30% | 018 | 60 | 587-1697-1-ND 11.00 49.50 88.00 | soo | 192.50)NR10050TRSN oso| is | a% | 12 | 22501 300 IRRGESeMORNION 90 81 40 =| PrapiaeieNT 
10 | 20% | .025 | 4.7 | 587-1698-1-ND 11.00 49.50 88.00 | soo | 192.50|NR100s0T100M aso| 2» | 3% | 12) 18001 250 eee on at 40 —hondaisesont 
22 | 20% | 045 | 26 | 587-1699-1-ND 11.00 49.50 88.00 | 500 | 192.50 | NR10050T220M 
47 | 20% | 092 | 2.0 | 587-1700-1-ND 11.00 49.50 88.00 | 500 | 192.50) NR10050T470M 0.50] 27 | 9% | 12/1650) 200 RIKSEEREENDY 90 81 40 Sai EIEN remy 
100 | 20% | 209 | 13 | 587-1701-1-ND 11.00 4950 88.00 | 500 | 192.50 | NRt0050T101M 050| 56} 3% | 11) 1070] 120] TKs2971CT-ND .90 81 40 — | PTL2012-F56NT 
220 | 20% | .450 | 1.0 | 587-1702-1-ND 11.00 49.50 88.00 | 500 | 192.50 | NRt0050T221M oso| ce | a% | 41/950 | t00 EReeeeeRNIN 90 81 40 =| pasoiesenant 


$ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1358 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


TOKO 


Fixed Surface Mount Inductors 


32CS, 33CS, 36CS, D73F, D75C, D75F, D52FU, 
D62CB, D10F and D32FU Types 


Features: 


32CS: « For dip-soldering type * Very small 
33CS, 36CS: © High current » High Q for reflow soldering 


D73F, D75F/C: * Miniature surface mount type * Low profile (3.2 or 4.8mm height) * Available in magnetically shielded 
or unshielded versions * Operating Temperature: -40°C ~ 80°C * Step up/Step down inductor for up to 4W DC/DC 


converter circuit * Current limiting inductor for DC/AC inverter circuit 


D52FU: * Low profile (2.2mm typical height) and 5mm square « Ideal for IC inverter EL lamp driver applications 


¢ Magnetically shielded version * Available on tape and reel for auto-insertion * Suitable for reflow soldering 


D62CB (with Ferrite Shield): * Low profile (2.5mm maximum) * Ideal for a variety of DC-DC converter inductor 


applications * Magnetically shielded 
D10F: » Low profile SMD type (5mm high) * Suitable for large current » Suitable for reflow soldering 


D32FU: * Low profile (2.2mm maximum) and 3.5mm square « Ideal for IC inverter EL lamp driver applications » Available 


on tape and reel for auto-insertion Suitable for reflow soldering 


Induct. L oc Max. Cut Tape Tape 
L Tol. |Resistance) DC | Digi-Key Price Each & Reel Toko 
(WH) (%) (mQ) _| Current |Part No. 1 10 100 Pricing | Part No. 
D62CB Type 
18.0 +20 110 0.79A |TKS5519CT-ND 3.22 248 1.86 — | A920CY-180M 
27.0 +20 170 0.64A )TKS5521CT-ND 3.22 248 1.86 | 1692.00/1,500 | A920CY-270M 
39.0 +20 245 0.53A )TKS5523CT-ND 3.22 248 1.86 | 1692.00/1,500 | A920CY-390M 
47.0 +20 290 0.48A | TKS5524CT-ND 3.22 248 1.86 — | A920CY-470M 
Induct.| L DC Max. Cut Tape Tape 
L |Tol.| Test /Resistance) DC {Digi-Key Price Each & Reel Toko 
(WH) |(%)| Freq. (0) Current |Part No. 1 10 100 | Pricing |Part No. 
D10F Type 
12 |+20/100kHz) 0.050 | 2.48A |TKS5461CT-ND 4.78 3.68 2.76] 1050.00/500 | A814AY-120M 
15 |+20/100kHz| 0.058 | 2.27A |TKS5462CT-ND 4.78 3.68 2.76} 1050.00/500 | A814AY-150M 
18 |+20/100kHz| 0.067 | 2.15A |TKS5463CT-ND 478 3.68 2.76 — | A814AY-180M 
33 /+20]100kHz| 0.095 | 1.72A |TKS5466CT-ND 4.78 3.68 2.76] 1050.00/500 | A814AY-330M 
39 [+20] 100kHz 0.12 1.58A_|TKS5467CT-ND 478 368 2.76 — | A814AY-390M 
56 |) +10] 100kHz 0.18 1.28A |TKS5469CT-ND 478 368 2.76 — | A814AY-560K 
150 |+10|100kHz 0.40 | 0.80A |TKS5474CT-ND 478 3.68 2.76 — | A814AY-151K 
180 |+10|100kHz 0.53 | 0.73A |TKS5475CT-ND 4.78 3.68 2.76) 920.00/500 | A814AY-181K 
270 | +10] 100kHz 0.84 | 0.60A |TKS5477CT-ND 4.78 3.68 2.76] 1050.00/500 | A814AY-271K 
390 [+10] 100kHz 1.09 | 0.49A |TKS5479CT-ND 4.78 3.68 —2.76| 1050.00/500 | A814AY-391K 
470 | +10]100kHz 1.25 | 0.46A |TKS5480CT-ND 4.78 3.68 2.76] 1050.00/500 | A814AY-471K 
560 /+10]100kHz 1.63 | 0.41A |TKS5481CT-ND 478 3.68 2.76 — | A814AY-561K 
680 )+10]100kHz 1.90 | 0.38A |TKS5482CT-ND 4.78 3.68 2.76) 1050.00/500 | A814AY-681K 
1200 | +10) 100kHz 3.67 | 0.27A |TKS5485CT-ND 478 3.68 2.76 — | A814AY-122K 
Induct.| Lb DC Max. Cut Tape Tape 
LE Tol. | Resistance DC Digi-Key Price Each & Reel Toko 
(mH) | (%) (0) Current | Part No. 1 10 100 Pricing Part No. 
D32FU Type 
0.33 | +20 9.7 109mA | TKS5530CT-ND 213 1.64 1.23 —| 887FU-331M 
0.39 | +20 12 98mA | TKS5531CT-ND 213 164 1.23 —| 887FU-391M 
0.47 | +20 14 90mA | TKS5532CT-ND 213 164 1.23 —| 887FU-471M 
0.68 | +20 20 74mA | TKS5534CT-ND 2.13 1.64 1.23 | 1320.00/2,000} 887FU-681M 
0.82 | +20 30 71mA _|TKS5535CT-ND 2.13 1.64 1.23 | 1320.00/2,000| 887FU-821M 
ae +20 35 57mA | TKS5537CT-ND 2.13 1.64 = 1.23 | 1640.00/2,000} 887FU-122M 
15 +20 56 52mA | TKS5538CT-ND 213 164 1.23 —| 887FU-152M 
18 +20 59 46mA | TKS5539CT-ND 2.13 1.64 1.23 | 1640.00/2,000} 887FU-182M 
2.5 +20 81 42mA | TKS5541CT-ND 213 1.64 1.23 | 1640.00/2,000} 887FU-252M 
27 +20 93 38mA | TKS5542CT-ND 213 164 1.23 —| 887FU-272M 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Surface Mount Inductors 
43FS, 5CCD and 5CCE Types 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Induct.| L Rated Cut Tape Tape 43FS hos celle 
[E Tol. | Q Test DC Digi-Key Price Each & Reel Toko 3.54 ~ 2.8 
Nom. | (%) |Min|Frequency| Current |Part No. al 10 100 Pricingx |Part No. ‘1.05 
32CS Type [ 
68nH | +20] 26 | 100MHz | 320mA |TKS1011CT-ND 1.50 1.16 87 | 786.00/1,500 |380NB-68NM 
1.0uH | #10] 30 | 7.96MHz | 235mA |TKS1025CT-ND 1.50 1.16 87 | 786.00/1,500 |380LB-1ROK 
4.7H | #10) 30 | 7.96MHz | 160mA |TKS1033CT-ND 1.50 146 87 — |380LB-4R7K 
220uH | +5 | 18 | .796MHz | 30.0mA |TKS1053CT-ND 1.50 1.16 _.87 | 786.00/1,500 [380HB-221J 
33CS Type 
6.8nH | +10] 70 | 150MHz | 1000mA |TKS2673CT-ND 1.01 78 59 | 1520.00/2,000 | Y655LY-01K 
15.3nH | +10 | 75 | 150MHz [1000mA |TKS2675CT-ND 2.18 1.68 1.26 — |Y655LY-03K 
36CS Type = : 
22nH | #10] 85 | 150MHz ]1000mA ]TKS2677CT-ND 2.13 1.64 1.23 | 1640.00/2,000 |656LZ-05K SEIS OSS ND: Ceramic Diver Holders: 
27.5nH | +10| 85 | 150MHz | 1000mA |TKS2678CT-ND 2.13 1.64 1.23 | 1640.00/2,000 |656LZ-06K 
Rated Cut Tape Tape 
L Q Test DC | Digi-Key Pricing & Reel Toko 
Seek a nS aie cane nah pane aie Nom. _|Min.| Freq. | Current | Part No. = _ 10 100 | Pricing | Part No. 
a Em 
-56UH + 20% -2MHz im. + F 4 i — - 
3.3uH | £20 | 100kHz | 2.08A |TKS2523CT-ND = 3.17 2.44 1.83 — |836FY-3R3M “68uH + 20% | 18 |25.2MHz | 140mA | TKS1211CT-ND 150 11.52 86.40 —| 300NS-R68M 
1OUH | £20) 100kKHz | 141A /TKS2526CT-ND = 3.17 2.44 1.83 — |836FY-100M 82uH + 20% | 17 |25.2MHz | 135mA|TKS1212CT-ND 1.50 11.52 86.40 —| 300NS-R82M 
1BUH | +20 | 100kHz | 1.00A |TKS2529CT-ND = 2.27 1.75 1.32 — |636FY-180M 1.2uH + 10% | 50 |7.96MHz | 240mA | TKS1214CT-ND 2.81 21.60 162.00 _540.00/500| 300LS-1R2K 
47H | 220 | 100kHz | .S9A |TKS2534CT-ND = 3.17 2.44 1.88 — |636FY-470M T.5uH + 10% | 50 |7.96MHz | 230mA | TKS121SCT-ND 2.81 21.60 162.00 —) 300LS-1R5K 
68uH | #20 | 100kKHz | .49A |TKS2536CT-ND 3.17 2.44 _ 1.83 | 1110.00/1,000 | 636FY-680M 1.8uH+10% | 50 |7.96MHz | 220mA | TKS1216CT-ND 2.81 21.60 162.00} + 540.00/500] 300LS-1R8K 
82uH | +20 | 100kHz | .44A |TKS2537CT-ND 227° 175 1.32 — | 636FY-820M 18.0uH + 10%] 50 |2.52MHz )125mA | TKS1228CT-ND 2.81 21.60 162.00} + 575.00/500) 300LS-180K 
100pH | +20 100kHz 38A__|TKS2538CT-ND 3.17 2.44 1.83 | 1110.00/1,000 | 636FY-101M 22.0UH + 10%] 50 |2.52MHz | 115mA | TKS1229CT-ND 281 21.60 162.00 —| 300LS-220K 
D75C Type, with Ferrite Shield 68.0NH + 10%) 50 |2.52MHz | 75mA | TKS1235CT-ND 2.81 21.60 —_162.00| _575.00/500| 300LS-680K 
120uH | +20 | 100kHz | 047A [TKS2560CT-ND 3.17 244 1.83 — [ea6cy-121m 82.0uH + 10%| 50 [2.52MHz| 75mA |TKS1236CT-ND 2.81 21.60  162.00/  540.00/500) 300LS-820K 
D75F Type, Unshielded 120uH +5% | 50 | 796kHz | 70mA |TKS1238CT-ND 2.81 21.60 162.00) —_575.00/500] 300HS-1214 
120uH | +10 | 100kHz | 0.42A |TKS2551CT-ND 2.27 1.75 1.32 — ]646FY-121K 180pH + 5% | 50 | 796kHz | 60mA | TKS1240CT-ND 2.81 21.60 162.00 540.00/500) 300HS-181J 
180uH | +10 100kHz | 0.354 |TKS2553CT-ND 3.54 272 2.04 — | 646FY-181K 220NH +5% | 50 | 796kKHz | 6OmA | TKS1241CT-ND 2.81 21.60 162.00 —| 300HS-221J 
22ouH | +10 | 100KHz | 0.290 |TKS2554CT-ND 354 272 2.04 | 1240.00/1,000 | e4GFY-221K 330uH +5% | 50 | 796kHz | 50mA |TKS1243CT-ND 2.81 21.60 162.00) —_575.00/500| 300HS-331J 
o7oun | 210 | 100KHz | 028A |TKS2555CT-ND 354 272 204 — |ea6ry-271K 470uH + 5% | 50 | 796kHz | 45mA |TKS1245CT-ND 2.81 21.60 __162.00| _575.00/500| 300HS-471J 
390uH | +10 | 100kHz |0.215A |TKS2557CT-ND 3.54 +=. 2.72-—-2.04 | 1360.00/1,000 | 646FY-391K S5CCD Type 
a7ouH | 110 | t00KHz |0.195A |TKS2558CT-ND 354 272 2.04 |1240.00/1.000 | 646FY-471K 22.0H + 3%| 45 ]252MHz] — ]TKS2258CT-ND 3.32 25.68 194.40] 1168.00/1,000) 614BN-92202 
82.01 + 3% | 30 |2.52MHz) — |TKS2265CT-ND 3.32 25.68 194.40 /1284.00/1,000] 614AN-98202 
120H + 3% | 45 | 796KHz | — |TKS2267CT-ND 3.32 25.68 194.40 |1168.00/1,000] 614AN-9121 
Induct. ) L DC | Rated | Cut Tape Tape 480uH +3% | 45 | 796kHz | — |TKS2269CT-ND 332 25.68 194.40 —| 614AN-9181Z 
Eo ci poca Pestetance (ADCO Dig ey Price Each &Reel | Toko 390yH + 3% | 45 | 796kHz | — | TKS2273CT-ND 3.32 25.68 194.40 | 1168.00/1,000| 614AN-9391Z 
Nom. | (%) |(MHz)| (9) _| Current | Part No. 110 100 | Pricing _| Part No. 560uH = 3% | 45 | 796KHz | — |TKS2275CT-ND 3.32 25.68 194.40 |1284.00/1,000| 614AN-9561Z 
D52FU Type 820uH + 3% | 45 | 796kHz | — |TKS2277CT-ND 3.32 25.68 _ 194.40 —| 614AN-9821Z 
470uH | +20] 5.17] 6.78 | 140mA|TKS3500CT-ND 1.88 1.41 1.30 | 1602.00/2,000 ] 875FU-471M BCCE Type 
680NH | +20 | 4.27 | 10.79 |115mA|TKS3502CT-ND 1.88 1.41 1.30 | 1602.00/2,000 | 875FU-681M Bon = 5% | 63 /100MH2 | — I TKS24210T-ND 5.80 46.40 348.00) 2122.50/750| AG3BAN-01512 
820uH | #20 | 3.94) 12.35 | 105mA|TKS3503CT-ND 1.88 1.41 1.30 | 1602.00/2,000 | 875FU-821M 220nH + 5% | 60 | 100MHz | — |TKS2426CT-ND 5.80 46.40 348.00) 2122.50/750) A638AN-0156Z 
1200H | #20 | 3.17 | 18.64 | 88mA | TKS3505CT-ND = 1.88 1.41 1.30 | 1602.00/2,000 | 875FU-122M 270nH + 5% | 72 | 100MHz | — |TKS2427CT-ND 5.80 46.40 348.00] 2122.50/750| A638AN-0157Z 
2700pH | +20 | 2.11 37.61 61mA | TKS3509CT-ND 1.88 1.41 1.30 | 1602.00/2,000 | 875FU-272M 820nH + 5% | 48 | 30MHz — |TKS2433CT-ND 5.80 46.40 348.00 —| A638AN-0163Z 
3900HH | +20 | 1.81 58.84 | 50mA | TKS3511CT-ND = 1.88 1.41 1.30 | 1602.00/2,000 | 875FU-392M 1000nH +5%| 50 | 30MHz | — |TKS2434CT-ND 5.80 46.40 348.00] 2122.50/750| A638AN-0164Z 
4700uH | +20 | 1.63 | 80.21 | 42mA |TKS3512CT-ND 1.88 1.41 1.30 — | 875FU-472M 1500nH + 5%] 48 | 30MHz | — |TKS2436CT-ND 5.80 46.40 348.00] + 1305.00/750| A638AN-0166Z 
5600uH | +20) 1.46 | 9212 | 40mA |TKS3513CT-ND 1.88 141 1.30 — | 875FU-562M % For Tape and Reel part number, change GT-ND to TR-ND. (Continued) 
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[Xs TOKO. Surface Mount Inductors (cont) 


FSLU, FSLM, 3DF and 5CA Types 


Features: FSLU — Conforms to EIA Standard 1008 footprint » Typical maximum Q: 40-50 » Proprietary wire-wound 
structure with welded terminations offers high reliability. * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C » Superior 
solderability and high heat-resistance for flow and reflow soldering FSLM — Ferrite core wirewound inductor conforms 
to EIA Standard 1008 footprint. * Proprietary welded termination offers superior reliability and high heat-resistance for 
flow and reflow soldering capability. * Recommended for general signal conditioning, RF or IF filtering applications and 
as matching elements 


FSLU 
1008 Package 


FSLM 1008 Package 


1.4 


“Inductance! 
Marking 


ba 


2.5.» 


4 


2. 


1.6 
f= >| 


LE Test Rated DC | Digi-Key Price Each Toko 
Nom. Freq. SRF Current | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
10RHB2 Type 
18yH 1kHz | 16.0MHz} 1.77A | TK5155-ND 5.57 477 2.25 1.89 | 824MY-180K 
27\1H 1kHz | 8.30MHz} 1.56A | TK5157-ND 5.57 477 2.25 1.89 | 824MY-270K 
33)1H 1kHz |5.90MHz} 1.49A | TK5158-ND 5.57 4.77 2.25 1.89 | 824MY-330K 
82uH 1kHz |3.60MHz} 1.044 | TK5163-ND 5.57 477 2.25 1.89 | 824MY-820K 
120yH 1kHz | 2.60MHz} 0.94A | TK5165-ND 5.57 4.77 2.25 1.89 | 824MY-121K 
680)1H 1kHz | 1.10MHz} 0.444 | TK5174-ND 5.57 477 2.25 1.89 | 824MY-681K 
1200pH 1kHz | 0.83MHz} 0.28A | TK5177-ND 5.57 4.77 2.25 1.89 | 824MY-122K 
1500pH 1kHz | 0.77MHz| 0.27A | TK5178-ND 5.57 477 2.25 1.89 | 824MY-152K 
1800pH 1kHz | 0.71MHz} 0.244 | TK5179-ND 5.57 477 2.25 1.89 | 824MY-182K 
2700pH 1kHz | 0.61MHz} 0.19A | TK5181-ND 5.57 477 2.25 1.89 | 824MY-272K 
3300pH 1kHz | 0.52MHz} 0.18A | TK5182-ND 5.57 4.77 2.25 1.89 | 824MY-332K 
[ee Test Q. Rated DC | Digi-Key Price Each Toko 
Nom Freq. Min. Current | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
10RB Type 
60mA | TK4404-ND 3.06 1.52 181LY-222J 


SMT MC152 
Rated Cut Tape Tape 
[k Qa Test oc Digi-Key Price Each & Reel Toko 
Nom. Tol. |Min. Freq. Current | Part No. 1 10  100| Pricingx | PartNo. 
FSLU Type 
‘O10HH | 410% | 15 | 100MHz | 730mA |TKS2649CT-ND 1.36 1.20 1.08] 480.00/2,000 | FSLU2520-10NK 
012uH | +10% | 15 | 100MHz | 690mA | TKS2650CT-ND 1.36 1.20 1.08] 640.00/2,000 | FSLU2520-12NK 
015uH | +10% | 15 | 100MHz | G60mA | TKS2651CT-ND 1.36 1.20 1.08] 640.00/2,000 | FSLU2520-15NK 
.018uH | 410% | 15 | 100MHz | 6OOmA | TKS2652CT-ND 1.36 1.20 1.08] 640.00/2,000 | FSLU2520-18NK 
02H | +10% | 15 | 100MHz | 550mA | TKS2653CT-ND 1.36 1.20 1.08| 640.00/2,000 | FSLU2520-22NK 
027uH | 410% | 15 | 100MHz | 520mA |TKS2654CT-ND 1.36 1.20 1.08] 640.00/2,000 | FSLU2520-27NK Ss , 
.033H | 10% | 20 | 100MHz | 480mA | TKS2655CT-ND 136 1.20 1.08 —| FSLU2520-33NK TK9996-ND Ceramic Tuning Driver (MC120) (Requires Holder TK9999-ND, below) 
.039,1H | 10% } 20 | 100MHz | 460mA | TKS2656CT-ND 1.36 1.20 1.08 —) FSLU2520-39NK TK9999-ND Ceramic Driver Holder . 
047 | 410% | 20 | 100MHz | 440mA | TKS2657CT-ND 1.36 1.20 1.08] 640.00/2,000 | FSLU2520-47NK 
.O56uH | +10% | 20 | 100MHz | 420mA | TKS2658CT-ND 1.36 1.20 1.08 —| FSLU2520-56NK Tine L Test | Q. DighKey Pricing Toko 
082uH | 410% | 20 | 100MHz | 390mA |TKS2660CT-ND 1.36 1.20 1.08] 480.00/2,000 | FSLU2520-82NK Color Nome) Freq | Min’ Part No’ 1 10100 500 | Part No 
OAH | +10% | 30 | 25.2MHz ) 540mA |TKS2661CT-ND 1.36 1.20 1.08] 520.00/2,000) FSLU2520-R10K - 
12uH | 410% | 30 | 25.2MHz | 500mA | TKS2662CT-ND 1.36 1.20 1.08 —| FSLU2520-R12K MC120 with Case 
15H | 410% | 30 | 25.2MHz | 480mA | TKS2663CT-ND 1.36 1.20 1.08 —| FSLU2520-R15K 44/2 YEL | .141yH ] 100MHz | 100 [TK2704-ND 544 47.60 207.00 775.00 | E526HNA-100297 
18H | +10% | 30 | 25.2MHz | 430mA | TKS2664CT-ND 1.36 1.20 _1.08| 520.00/2,000| FSLU2520-R18K 71/2VI0 | .241yH | S5OMHz | 80 |TK2707-ND 544 47.60 207.00 775.00 | E526HNA-100300 
22H | 410% | 30 | 25.2MHz | 420mA | TKS2665CT-ND 1.36 1.20 1.08 —] FSLU2520-R22K 81/2GRY | .29uH | SOMHz | 80 |TK2708-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HNA-100301 
27H | +10% | 30 | 25.2MHz | 410mA | TKS2666CT-ND 1.36 1.20 1.08| 480.00/2,000) FSLU2520-R27K 11/2 BRW | .0367uH | 100MHz | 80 |TK2710-ND 544 47.60 207.00 775.00 | E526HNA-100310 
rea as 2” aa em Se i bs Ae haan Te 51/2GRN | .137yH | 100MHz | 110 |TK2714-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100309 
peu | (20% sdoMbi:)-286m sy 36. 1. 00/2, E MC120 without Case 
ian site| 25-7 SOME [220m RS eSU END pee ts 520.00/2,000 Eee eS 11/2 BRW | .0461yH] 100MHz | 120 JTK2715-ND 544 47.60 207.00 775.00 ] E526HN-100302 
TuH | +5% | 25 | 7.96MHz | 200mA | TKS2625CT-ND 1.36 1.20 1.08 FSLU2520-2R7J 
3.9uH | 25% | 25 |7.96MHz | 185mA | TKS2627CT-ND 1.36 1.20 1.08] 480.00/2,000| FSLU2520-3R9J 21/2 RED | .0845uH | 100MHz | 130 |TK2716-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100303 
5.6uH | 5% | 20 | 7.96MHz | 175mA | TKS2629CT-ND 1.36 1.20 1.08] 520.00/2,000] FSLU2520-5R6J 81/2 0RG | -1ayH |) 100MHz | 130 (RARE 54d 47.60 207.00 775.00 | E526HN=100304 
8.2uH | +5% | 20 | 7.96MHz | 160mA | TKS2631CT-ND 1.36 1.20 1.08 —| FSLU2520-8R2J 4/1/2 YEL | .195yH | 100MHz | 140 |TK2718-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100305 
18uH_ | +5% | 20 | 2.52MHz | 135mA | TKS2635CT-ND 1.36 1.20 1.08| 520.00/2,000| FSLU2520-180J 61/2BLU | .317yH | 5OMHz | 100 |TK2720-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100307 
47uH | +5% | 20 | 252MHz | 80mA | TKS2640CT-ND 1.36 1.20 1.08] 480.00/2,000| FSLU2520-470J 71/2 VIO | .358uH | SOMHz | 100 |TK2721-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100308 
100uH | +5% | 15 |0.796MHz} GOmA | TKS2644CT-ND 1.36 1.20 1.08] 520.00/2,000| FSLU2520-101J 81/2GRY | .441yH | SOMHz | 100 |TK2722-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100309 
120uH | +5% | 15 |0.796MHz| 52mA | TKS2645CT-ND 1.36 1.20 1.08] 480.00/2,000 | FSLU2520-121J 91/2 WHT | .534yH | 50MHz | 100 |TK2723-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100109 
FSLM Type 11/2 BRW | .0437uH | 100MHz | 100 |TK2724-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100315 
0.12uH | +5% | 30 | 25.2MHz | 550mA ]TKS3601CT-ND 85 75 67 —] FSLM2520-R12J 34/20RG | .118uH | 100MHz | 170 |TK2726-ND 544 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100317 
0.15uH | +5% | 30 | 25.2MHz | 500mA | TKS3602CT-ND 85 75  .67| 500.00/2,000] FSLM2520-R15J 51/2GRN | .241jH | 100MHz | 190 |TK2728-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100319 
O.18)H | 5% | 30 | 25.2hH2 | 460mA | TKS360SCT-ND 85.7567) 500.00/2,000) FSLM2520-R18) MC122 with Case 
tk SEE eee oe ee eT ee reummernepey 21/2RED | .0523yH] 100MHz | 80 [TK2802-ND 296 25.90 113.00 425.00] E528SNAS-100073 
- 31/2 0RG | .078uH | 100MHz | 90 [TK2803-ND 2.96 25.90 113.00 425.00 | E528SNAS-100074 
3DF Type A 
95uH | — |— | 100kHz | 2imA |1KS1200-ND 131 1.30 1.22 —] 682AE-014=P3 M122 without Case 
SCA Type 31720RG | 91au4| sri [100 fR2BIOND 2.95 2590 11800 425,00 | ES2BSN-T0D064 
i mM Z | : i i - 
4.2mH| — | 70 | 252kHz | 54mA | TKS2318CT-ND 4.46 3.54 2.59] 3400.00/2,000 | 395GN-00911B=P3 U2 YEL | 130H | S7MHz | 100 [TK2820-ND Siggy “oe G0' Tia00" “ane 00 EsoecnclonnRs 
For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 101/20RG| .447yH | 45MHz | 70 |TK2826-ND 2.96 25.90 113.00 425.00 | E528SN-100071 
MC134 with Case 
1141/2 BRW] .294uH | 50MHz ] 50 )TK3002-ND 448 39.20 171.03 643.24 ] ES540SNA-11003 
421/2RED| .317H | SOMHz | 60 |TK3003-ND 4.48 39.20 171.03 643.24 | E540SNA-12003 
131/20RG| .350yH | 50MHz | 60 |TK3004-ND 448 39.20 171.03 643.24 | E540SNA-13003 
4141/2 YEL | .383yH | 50MHz | 55 |TK3005-ND 4.48 39.20 171.03 643.24 | ES540SNA-14002 
151/2GRN| .422uH | S0MHz | 80 |TK3006-ND 4.48 39.20 171.03 643.24 | E540SNA-15002 
MC134 without Case 
111/2BRW] .451yH | 50MHz ] 80 JTK3008-ND 448 39.20 171.03 643.24 | E540SN-11002 
121/2RED| .483uH | SOMHz | 80 |TK3009-ND 4.48 39.20 171.03 643.24 | E540SN-12002 
TORHB2 141/2YEL| .603yH | 50MHz | 80 |TK3011-ND 4.48 39.20 171.03 643.24 | E540SN-14001 
qos F 151/2GRN| .685yH | 50MHz | 80 |TK3012-ND 4.48 39.20 171.03 643.24 | E540SN-15001 
wht ne 
stariol > Direction ae Cut Tape oa UeG) 
winding Marking Turns/ [L, Test | Q. |Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Toko 
Color | Nom. | Freq. |Min.|Part No. 1 10 100 | Part No. 1,500 | Part No. 
[h Test Q. | Rated DC | Digi-Key Price Each Toko MC152 Ferrite Core — Surface Mount 
Nom. | Freq. | Min. | Current | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 41/2 WHT|.032uH|100MHz| 90 |TKS2700CT-ND 3.95 34.80 310.00 |TKS2700TR-ND | 2370.00] ES558CN-100020 
7BA Type 41/2 YEL |.090H|100MHz| 115 |TKS2703CT-ND 3.95 34.80 310.00 |TKS2703TR-ND | 2370.00) ES58CN-100023 
{oun | 7.96MH2 | 30 3omA —) TK405-ND 650 45 42 144LYAROK 61/2 BLU |.142uH|100MHz|120 |TKS2705CT-ND 3.95 34.80 310.00 |— —| E558CN-100025 
3.3uH | 7.96MHz | 30 30mA | TK4212-ND 1.95 145 131 98 | 144LY-3R3K MC 152 Air Core — Surface Mount 
8.2H | 7.96MHz | 30 30mA__| TK4222-ND 1.95 145 1.31 98 | 144LY-8R2K 21/2 VIO |.046uH]100MHz]100 TKS2707CT-ND 1.48 13.04 98.78 |— —] E558HN-100097 
8RB Type 41/2 YEL |.073H|100MHz| 105 |TKS2709CT-ND 1.48 13.04 98.78 |TKS2709TR-ND | 2370.00) ES58HN-100099 
22mH | 796kHz 80 200mA_ | TK4304-ND. 16 68 61 56 | 187LY-221d 5 1/2 WHT] .091pH|100MHz | 120 |TKS2710CT-ND 1.48 13.04 98.78 |— —| E558HN-100100 
6.8mH | 252kHz 90 50mA TK4322-ND 2.04 1.67 83 70 | 187LY-682J MC152 Brass Core — Surface Mount 
A5mH | 79.6kKHz | 100 | 40mA_| TK4326-ND 2.04 1.67 83 .70_| 187LY-153J 31/2 ORG |.048yH|100MHz| 56 |TKS2714CT-ND 3.95 34.80 310.00 |TKS2714TR-ND | 2370.00] ES558AN-100042 
8RHB Type 5 1/2 WHT|.072uH)100MHz) 50 |TKS2716CT-ND 2.28 20.08 152.11 |— —| E558AN-100044 
4000uH | 0.252MHz|] 50 0.294 | TK4460-ND 251 204 1.02 85 | 622LY-102K 61/2 BLU |.084uH|100MHz| 50 |TKS2717CT-ND 2.28 20.08 152.11 |— —| E558AN-100045 
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ome i L Test Q. [Digi-Key Pricing Toko 
t=TOKO Coils Nom. Freq. Min. | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
Oi aK 1.50uH | 7.96MHz | 40  |TK3146-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNS-11373Z 
eer 3.30uH | 7.96MHz | 40 |TK3148-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNS-11375z 
= 4.70uH | 7.96MHz | 40 |TK3149-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNS-11376Z 
5.9 Max. 7P Type 
100uH | 796KHz | 80 | TK2417-ND 4.20 37.80 287.00 850.00 | A7BRS-T1040Z 
120uH | 796kHz | 80 |TK2418-ND 4.20 37.80 287.00 _ 850.00 | A7BRS-T1041Z 
7PA Type 
7.5mH | 252kHz | 60 | TK3203-ND 474 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1096Z 
1.8mH | 252kHz | 60 |TK3204-ND 4.74 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1097Z 
4.7mH | 252kHz | 60  |TK3209-ND 4.74 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1102Z 
6.8mH | 252kHz | 60 |TK3211-ND 4.74 40.83 323.00 ~—-960.00 | 126ANS-11104Z 
10.0mH | 79.6kHz | 60  |TK3213-ND 4.74 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1106Z 
12.0mH | 79.6kHz | 60 |TK3214-ND 474 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1107Z 
18.0mH | 79.6kHz | 60 |TK3216-ND 4.74 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1109Z 
SmH | 252kHz | 70 | TK3218-ND 4.74 40.83 323.00 960.00 | 126LNS-62852 
7PH Type 
5.6uH | 7.96MHz ] 80  |1K2402-ND 431 37.38 294.00 875.00 | A119ANS-T1030Z 
10.0WH | 2.52MHz | 80 |TK2405-ND 431 37.38 294.00 875.00 | A119ANS-T1033Z 
15.0H | 2.52MHz | 80 |TK2407-ND 431 37.38 294.00 875.00 | A119ANS-T1035Z 
27.0uH | 2.52MHz | 80 |TK2410-ND 431 37.38 294.00 875.00 | A119ANS-T1038Z 
33.0uH | 2.52MHz | 80 |TK2411-ND 431 37.38 294.00 _ 875.00 | A119ANS-T1039Z 
— — 39.0uH | 2.52MHz | 80 | TK2412-ND 431 37.38 294.00 875.00 | A119ANS-T1040Z 
L Test Q. | Digi-Key Pricing Toko 56.0uH | 2.52MHz | 80 |TK2414-ND 431 37.38 294.00 ‘875.00 | A119ANS-T10422 
Nom. | Freq. | Min. | PartNo. 1 10 100 500 _| Part No 10.7uH | 2.52MHz | 95 |1K2427-ND 4.31 37.38 294.00 —875.00 | A119ANS-17152z 
5K Type 10.7WH_ | 2.52MHz | 90 |TK2428-ND 1.63 14.63 130.00 601.25 | A119ANS-17153Y 
08uH | 75.0MHz | 45 | TK5001-ND 485 41.23 32580 974.50 | 294SN-T1008Z 11.8uH | 2.52MHz | 114 |1K2429-ND 1.63 14.63 130.00 601.25 | A119AN-T1018Z 
22uH | 45.0MHz | 45 | TK5004-ND 4.85 41.23 325.80 974.50 | 294SN-T1011Z 4.4MHz TK2430-ND 1.63 14.63 130.00 _ 601.25 | 119LNS-A3753G0 
33uH | 45.0MHz | 45 | TK5005-ND 4.85 41.23 325.80 974.50 | 294SN-T1012Z 
A7uH | 45.0MHz | 45 | TK5006-ND 4.85 41.23 325.80 974.50 | 294SN-T1013Z 
68uH | 45.0MHz | 45 | TK5007-ND 4.85 41.23 325.80 974.50 | 294SN-T1014Z 
5P Type 
33H | 252MHz | 40 | 1K5110-ND 5.14 44.28 350.00 1040.00 | SPNR-11005Z 
39uH | 252MHz | 40 | TK5111-ND 5.14 44.28 350.00 1040.00 | SPNR-T1006Z Diagrams 
82uH | 252MHz | 40 | TK5115-ND 5.14 44.28 350.00 1040.00 | SPNR-T1010Z A D F G 
120uH | .796MHz | 40 | TK5117-ND 5.14 44.28 350.00 1040.00 | SPNR-T10122 s a © S 5 
150uH | .796MHz | 40 | TK5118-ND 5.14 44.28 350.00 _ 1040.00 | 5PNR-T1013Z oy 
390uH | .796MHz | 40 | TK5123-ND 5.14 44.28 350.00 1040.00 | SPNR-T1018Z 2 it | S| @ 
470uH | .796MHz | 40 | TK5124-ND 5.14 44.28 350.00 1040.00 | SPNR-T1019Z A ® J © 
560uH | .796MHz | 40 | TK5125-ND 5.14 44.28 350.00 1040.00 | SPNR-T10202 
5PH Type 
1.5uH | 7.96MHz | 55 | 1K5132-ND 421 36.23 287.00 855.00 | 332PN-T1014Z 
1.8uH | 7.96MHz | 55 | TK5133-ND 4.21 36.23 287.00 855.00 | 332PN-T1015Z i 
27H | 7.96MHz | 55 | TK5135-ND 4.21 36.23 287.00 855.00 | 332PN-T1017Z 
3.9uH | 7.96MHz | 55 | TK5137-ND 4.21 36.23 287.00 855.00 | 332PN-T1019Z 
47H | 7.96MHz | 55 | TK5138-ND 4.21 36.23 287.00 _ 855.00 | 332PN-T10202 
7KMM Type 
0.15uH | 50.0MHz ] 35 | 1K3102-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1030Z 
0.33uH | 50.0MHz | 50 | TK3104-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1034Z 
0.68yH | 50.0MHz | 50 | TK3106-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1038Z 
1.5uH | 7.96MHz | 40 | TK3108-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292CNS-T1042z TK9999-ND Ceramic Driver Holder ... . $4.16 
3.3uH_ | 7.96MHz | 40 | TK3110-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292CNS-T1046Z 
47H | 7.96MHz | 40 | TK3111-ND 5.61 4830 383.00 1140.00 | 292CNS-T1048Z . _ = 
6.6uH | 4.0MHz | 85 | TK3115-ND 210 1890 168.00 777.00 | MF292CNS-T1082z Dia) L Test | Q. | Digi-Key Pricing Toko 
0.18uH | 50.0MHz | 35 | 1K3117-ND 5.61 4830 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1031Z Gram) Nom. | Freq. |Min.| Part No. 1 1 500__| Part No. 
0.27yH | 50.0MHz | 50 | TK3118-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1033Z 10K Type 
0.39yH | 50.0MHz | 50 | TK3119-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1035Z p | O.1SuH | 75MHz | 60 ] TK1404-ND 412 37.20 281.00 835.00 | BTKENS-T1045Z 
0.56uH | 50.0MHz | 50 | TK3120-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-11037Z 1.opH_| 7.96MHz | 60_(ETRIST2ND) 412 37.20 281.00 _ 835.00 | BTKANS-8449HM 
1.2uH | 7.96MHz | 40 | TK3122-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292CNS-T1041Z F | 0.16yH | 27MHz | 65 | TK1418-ND 1.55 13.95 124.00 573.50 | KXN-K4636BJF 
33.0uH | 2.52MHz | 35 | TK3132-ND 5.61 50.40 383.00 __ 1140.00 | F292CNS-T1058Z 66uH_| 2.52MHz | 60 | TK1421-ND 442 37.20 281.00 _ 835.00 | BKANS-K4087HU 
7KMM High Frequency Type 10PA Type 
O.40uH | 80.0MHz ] 50 | 1K3139-ND 5.61 4830 383.00 1140.00 | 292SNS-11366Z 15.0mH | 79.6kHz | 70 | TK1717-ND 375 33.60 255.00 760.00 | CLNS-T10322 
0.15uH | 80.0MHz | 60 | 1K3140-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292SNS-T1367Z D |27.0mH | 79.6kHz | 70 | TK1720-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | CLNS-T10352 
0.22uH | 80.0MHz | 60 | 1K3141-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292SNS-T1368Z 47.0mH | 79.6kHz | 70 | TK1723-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | CLNS-11038Z 
0.47yH | 50.0MHz | 60 | TK3143-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292SNS-11370Z 12VXA Type 
50.0MHz TK3144-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292SNS-11371Z 252kHz TK2001-ND 470 40.02 316.30 707VX-A062A0 
A V, v High-Q RF Inductance | Tolerance Q SRF Min. | Rpc Max. | Ip¢ Max. Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel + AVX 
rn A (nH) +(nH) | Typical | (GHz) (0) (mA) Part No. 10 100 500 Oty. Pricing Part No. 
SMD Inductors 0402 Series 
82 04 40 20 0.06 500 478-4191-1-ND 5.10 42.00 165.00 | 5,000] 174.00/M | LO402R82BHNTR 
x 1.0 04 30 20 0.15 500 478-4192-1-ND 5.10 42.00 165.00 | 5,000] 174.00/M | LO4021ROBHNTR 
12 0.4 30 20 0.20 400 478-4193-1-ND 5.10 42.00 165.00 | 5,000] 174.00/M | LO4021R2BHNTR 
<. 15 04 25 18 0.20 400 478-4194-1-ND 5.10 42.00 165.00 | 5,000] 174.00/M | LO4021R5BHNTR 
KL 1.8 0.4 20 16 0.20 400 478-4195-1-ND 5.10 42.00 165.00 | 5.000| 174.00/M_| LO4021R8BHNTR 
22 0.4 20 15 0.20 400 478-4196-1-ND 5.10 42.00 165.00 | 5,000| 174.00/M | LO4022R2BHNTR 
Dimensions - (mm) 27 04 20 95 0.25 250 478-4197-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 5,000] 232.00/M | LO4022R7BHNTR 
Series L W 33 04 20 85 0.40 250 478-4198-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 5,000] 232.00/M | LO4023R3BHNTR 
oa02 to aes 735 39 04 20 8 0.45 250 478-4199-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 5,000] 232.00/M | LO4023R9BHNTR 
: : d 47 0.1 20 75 0.45 250 478-4200-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 5.000| 232.00/M_| LO4024R7BHNTR 
0603 1.6 0.81 0.61 56 0.4 20 7 0.65 200 478-4201-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 5,000| 232.00/M | LO4025R6BHNTR 
a 68 0.4 15 6.5 0.90 200 478-4202-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 5,000 | 232.00/M_| LO4026R8BHNTR 
Segui Tec etelegy onthe 4 roe canta ci ie Senne atin Ew) 
dlectrical and physical charatteristos of the éornpsnenk which lves a 0.2 49 10 0.04 | 1,000 | 478-4324-1-ND 6.38 52.50 206.25 | 3,000] 225.00/M | LOG031R2CGSTR 
consistent chafacteristics within a Iot:and lotto-lot. THe aviginal 5 0.2 26 10 0.06 | 1,000 | 478-4325-1-ND 6.38 52.50 206.25 | 3.000} 225.00/M | LO6031R5CGSTR 
design provides sinall'size, excellent Hiakfrequeney, perforinance 1.8 0.2 20 10 0.07 | 1,000 | 478-4326-1-ND 6.38 52.50 206.25 | 3.000] 225.00/M | LO6031R8CGSTR 
Race ath : 22 0.2 20 10 0.08 | 1,000 | 478-4328-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 3.000} 240.00/M | Lo6o32R2CGSTR 
and rugged ‘construction for reliable automatic assembly. The 27 02 21 9 0.08 | 750 | 478-4329-1-ND 6.80 56,00 220.00 | 3,000| 240.00/M_| Log032R7CGSTR 
Accu-L Inductor is particularly suited for the telecommunications 7 : = = = 7 7 = 
indict where thers I's eontioting taj towards iminaturvation 33 0.2 24 84 0.08 750 478-4330-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 3,000| 240.00/M | LOG033R3CGSTR 
4 d ° 39 0.2 25 65 0.12 500 478-4331-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 3.000} 240.00/M | Lo6033R9CGSTR 
and. jncreasing jrequencies: The/Accu-L.|Induetor meets: both 47 02 23 55 0.15 | 500 | 478-4332-1-ND 680 56.00 220.00 | 3,000| 240.00/m | Loso34R7ccGsTR 
the performance and tolerance requirements of present cellular 5.6 0.2 26 5 0.25 300 478-4333-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 3,000} 240.00/M | Lo6o35R6CGSTR 
frequencies 450MHz and 900MHz and of future frequencies, such 68 0.2 23 45 0.30 300 478-4334-1-ND 6.80 56.00 220,00 | 3.000| 240.00/M_| LOGO36RECGSTR 
as 1700MHz, 1900MHz and 2400MHz. 82 0.2 23 38 0.35 300 478-4335-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 3,000| 240.00/M | LO6038R2CGSTR 
Features: * High-Q * RF Power Capability * High SRF *Low DC 10 2% 28 35 0.45 300 478-4336-1-ND 7.65 63.00 —«-247.50 | 3.000 270.00/M | LO603100GGSTR 
Resistance » Ultra-Tight Tolerance on Inductance * Low Profile 12 2% 28 3 0.50 300 478-4337-1-ND 7.65 63.00 247.50 | 3,000} 270.00/M | L0603120GGSTR 
* Rugged Construction 15 2% 28 25 0.60 300 478-4338-1-ND 7.65 63.00 _—-247.50 | 3,000] 270.00/M | LO603150GGSTR 


Operating/Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 


478-2948-ND ACCU-L 0402KITO1 Inductor Kit 20 each of 12 values (0402 Series). 
478-4323-ND NEW! ACCU-L 0603KITO2 Inductor Kit 20 each of 14 values (0603 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


-. $206.25 
$221.93 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Fixed Inductors 


JWM 


MAGNETIC S 


RL181S Series: Features: ¢ Ferrite shield for low radiation *High Q *High reliability, high efficiency 
* Operating temperature: -55°C ~ 105°C Applications: * Switch mode power supplies * DC-DC converters 
* Desktop, notebook computers, servers Digital TV, DVD, cable modems, DSS set-top boxes ¢ Battery 
chargers * Output chokes * EMI filters 


RL187 Series: Features: * High Q * High reliability, high efficiency »* Winding covered with shrink tubing 
* Operating temperature: -55°C ~ 105°C Applications: * Switch mode power supplies * DC-DC converters 
* Desktop, notebook computers, servers ¢ Digital TV, DVD, cable modems, DSS set-top boxes * Battery 
chargers * Output chokes * EMI filters 


RL262 Series: Features: * High Q * High reliability, high efficiency »* Winding covered with shrink tubing 
* Operating temperature: -55°C ~ 105°C Applications: * Switch mode power supplies * DC-DC converters 
* Desktop, notebook computers, servers * Digital TV, DVD, cable modems, DSS set-top boxes ¢ Battery 
chargers ¢ Output chokes * EMI filters 


RL622 Series: Features: * High current capacity ¢ Ferrite bobbin core »* Low core loss »* High reliability, 
high efficiency * Winding covered with shrink tubing * Operating temperature: -55°C ~ 105°C Applications: 
* Switch mode power supplies *DC-DC converters * Desktop, notebook computers, servers ° Digital TV, 
DVD, cable modems, DSS set-top boxes ¢ Battery chargers * Output chokes ¢ EMI filters 


RL822 Series: Features: * High current capacity ¢ Ferrite bobbin core * Low core loss * High reliability, 
high efficiency * Winding covered with shrink tubing * Operating temperature: -55°C ~ 105°C Applications: 
* Switch mode power supplies *DC-DC converters * Desktop, notebook computers, servers ° Digital TV, 
DVD, cable modems, DSS set-top boxes * Battery chargers * Output chokes ¢ EMI filters 


RL824 Series: Features: * High current capacity * Ferrite bobbin core »* Low core loss «High reliability, 
high efficiency * Winding covered with shrink tubing * Operating temperature: -55°C ~ 105°C Applications: 
* Switch mode power supplies *DC-DC converters * Desktop, notebook computers, servers ¢ Digital TV, 
DVD, cable modems, DSS set-top boxes * Battery chargers * Output chokes ¢ EMI filters 


RL181S Series RL187 Series RL262 Series 


RL824 Series 
t 


5.0 () 
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p i 48) 15.5 
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>| |-5.0 =| | 5.0 


L(wH) | Q | Test | SRF | DCR 


25% (Min.) | Freq. | (MHz) | (Q) | 1, DC |Digi-Key Price Each JW Miller 
@1KHz | @50KHz | (KHz) | Min. | Max. | (mA) |Part No. i 10. 25 50 100] PartNo. 
RL181S Series 
1000 70 — | 077 | 34 | 90 )M10064-ND 1.98 149 112 .99 .87/|RL181S-102J-RC 
1500 70 — | 064 | 4.0 | 70 |M10065-ND 1.98 1.49 112 .99 .87/|RL181S-152J-RC 
3300 100 — | 044 | 61 | 50 |M10066-ND 1.98 149 112 .99 .87/|RL181S-332J-RC 
4700 100 — | 038 | 7.5 | 40 |M10067-ND 1.98 1.49 1.12 .99 .87|RL181S-472J-RC 
5600 100 — |.035 | 84 | 40 |M10068-ND 1.98 1.49 1.12 .99 .87|RL181S-562J-RC 
8200 100 — | 0.28 | 10.4 | 30 |M10069-ND 1.98 1.49 112 .99 .87|RL181S-822J-RC 
10000 100 — | 0.25 | 121) 25 |M10070-ND 1.98 1.49 112 .99 .87/|RL181S-103J-RC 
15000 100 — | 0.22 | 15.0 ) 22 |M10071-ND 1.98 1.49 112 .99 .87/|RL181S-153J-RC 
18000 100 — | 019 | 17.0) 21 )M10072-ND 1.98 1.49 1.12 .99 .87|RL181S-183J-RC 
22000 100 — | .019 | 19.5 | 20 |M10073-ND 1.98 1.49 1.12 .99 .87|RL181S-223J-RC 
33000 100 — | 0.16 | 26.0 ) 17 |M10074-ND 1.98 1.49 1.12 .99 .87|RL181S-333J-RC 
39000 100 — | 012 | 45.0 ) 15 )M10075-ND 1.98 1.49 112 .99 .87/|RL181S-393J-RC 
47000 100 — | 012 | 52.0 ) 13 )M10076-ND 1.98 1.49 112 .99 .87/|RL181S-473J-RC 
100000} 100 — | 0.09 | 82.0) 9 |M10077-ND 1.98 1.49 1.12 .99 .87/|RL181S-104J-RC 
120000} 100 — | 009 | 97 8 |M10078-ND 1.98 1.49 1.12 .99 .87|RL181S-124J-RC 
RL187 Series 


100 80 796 | 5.3 | 2.0 | 200 |M10038-ND 118 94 .71 .59 .47|RL187-101J-RC 
150 80 796 | 3.8 | 2.0 | 200 |M10039-ND 118 94 71 .59 .47|RL187-151J-RC 
220 80 796 | 2.9 | 3.0 | 200 |M10040-ND 1.18 .94 .71 59 .47 |RL187-221J-RC 
330 80 796 | 2.3 | 4.0 | 200 |M10041-ND 1.18 .94 .71 59 .47|RL187-331J-RC 
390 80 796 | 2.1 4.0 | 200 |M10042-ND_ 1.18.94 71.59.47 | RL187-391J-RC 
470 80 796 | 1.9 | 4.0 | 200 |M10043-ND 118 94 71 .59 .47|RL187-471J-RC 
560 80 796 | 1.7 | 4.0 | 200 |M10044-ND 118 94 71 .59 .47|RL187-561J-RC 
680 80 796 | 1.6 | 4.0 | 200 |M10045-ND 118 .94 .71 .59 .47 |RL187-681J-RC 
820 80 796 | 1.4 | 6.0 | 200 |M10046-ND 1.18 .94 .71 59 .47 |RL187-821J-RC 
1000 90 252 | 1.3 | 6.0 | 150 |M10047-ND 1.18 94 71 59 47 | RL187-102J-RC 
1200 90 252 | 1.2 | 9.0 | 150 |M10048-ND 118 94 71 .59 47 |RL187-122J-RC 
1500 90 252 | 1.1 9.0 | 150 |M10049-ND 1.18 .94 .71 59  .47 | RL187-152J-RC 
2200 90 252 | 0.9 13 | 100 |M10050-ND 1.18 94 .71  .59  .47 | RL187-222J-RC 
2700 90 252 | 0.8 13 | 100 |M10051-ND 1.18 94 .71  .59  .47 | RL187-272J-RC 
3300 90 252 | 0.7 13 | 100 |M10052-ND_ 1.18 94 71.59 47 | RL187-332J-RC 
3900 90 252 | 0.6 13 | 50 |M10053-ND 1.18 94 71 .59  .47 | RL187-392J-RC 
4700 90 252 | 0.6 18 | 50 |M10054-ND 1.18 94 71 .59  .47 | RL187-472J-RC 
5600 90 252 | 0.5 18 | 50 |M10055-ND 1.18 94 71 .59  .47 | RL187-562J-RC 
6800 90 252 | 0.5 26 | 50 |M10056-ND 1.18 .94 .71  .59  .47 | RL187-682J-RC 
8200 90 252 | 0.4 26 | 50 |M10057-ND 1.18 94 .71 59 .47 | RL187-822J-RC 
10000 100 79.6 | 0.4 40 | 40 |M10058-ND 118 94 .71  .59 .47|RL187-103J-RC 
15000 100 79.6 | 0.4 60 | 40 |M10059-ND 1.18 94 71 .59  .47 | RL187-153J-RC 
18000 100 79.6 | 0.3 60 | 30 |M10060-ND 1.18 94 71 .59  .47 | RL187-183J-RC 
22000 100 79.6 | 0.3 80 | 30 |M10061-ND 1.18 94 .71  .59  .47 | RL187-223J-RC 
27000 100 79.6 | 0.3 80 | 30 |M10062-ND 1.18 94 .71  .59  .47 | RL187-273J-RC 
33000 100 79.6 | 0.3 80 | 30 |M10063-ND 1.18 .94 .71  .59  .47 | RL187-333J-RC 


L (WH) Qa Test | SRF | DCR 
25% (Min.) | Freq. | (MHz) |) (Q) | 1, DC |Digi-Key Price Each JW Miller 
@1KHz | @50KHz | (KHz) | Min. | Max. | (mA) |Part No. 1 1025 ~=50 100] Part No. 
RL262 Series 
100 60 796 | 61 | 2.0 | 200 |M10030-ND 118 94 71 59 47 | RL262-101J-RC 
470 60 796 | 3.2 | 5.0 | 100 |M10031-ND 118 94 71 59 47 | RL262-471J-RC 
1000 80 252 | 21 | 9.0 | 50 |M10032-ND 118 94 71 59 .47 | RL262-102J-RC 
1500 80 252 | 1.8 | 11.0 | 50 |M10033-ND 118 94 71 59 .47 | RL262-152J-RC 
2200 80 252 | 1.5 | 14.0 | 50 |M10034-ND 118 94 71 59 47 | RL262-222J-RC 
8200 80 252 | 0.6 | 45.0 | 30 |M10035-ND 1.18 94 71 59 .47 | RL262-822J-RC 
10000 60 79.6 | 0.6 | 55.0 | 20 |M10036-ND 1.18 94 71 59 .47 | RL262-103J-RC 
15000 60 79.6 | 0.5 | 80.0 | 20 |M10037-ND 118 94 71 59 47 | RL262-153J-RC 
L (uH) Q Test | SRF | DCR 
+5% | (Min.) | Freq. | (MHz) | (Q) |1, DC |Digi-Key Price Each JW Miller 
@1KHz | @50KHz | (KHz) | Min. | Max. | (A) [Part No. 1 10 25 50 100] PartNo. 
RL622 Series 
1.0 20 7.96 | 150 |0.013) 10 |M9975-ND 1.13 .90 .68 57  .45 | RL622-1ROK-RC 
15 20 7.96 | 130 |0.016| 8.5 |M9976-ND 113 90 .68 57 .45 | RL622-1R5K-RC 
2.2 20 7.96 | 100 |0.021| 6.5 |M9977-ND 113 90 .68 57 .45 | RL622-2R2K-RC 
3.3 20 7.96 | 79 |0.025| 5.5 |M9978-ND 113 90 .68 .57 .45 | RL622-3R3K-RC 
47 20 7.96 | 51 |0.030| 4.3 |M9979-ND_ 1.13 90.68 ~—.57__—.45 | RL622-4R7K-RC 
6.8 20 7.96 | 29 |0.035| 3.7 |M9980-ND 1.13 90 .68 57 .45 | RL622-6R8K-RC 
10 50 252) 14 |0.045| 3.0 |M9981-ND 113 .90 .68 57  .45 | RL622-100K-RC 
12 50 252) 13 | 0.050) 2.7 |M9982-ND 113 90 .68 57 45 | RL622-120K-RC 
15 40 252) 12 |0.056| 2.3 |M9983-ND 113 .90 .68 57 .45 | RL622-150K-RC 
18 40 2.52 | 11 |0.061| 2.2 |M9984-ND 1.13 .90 68 57 .45 | RL622-180K-RC 
22 40 252] 9.2 [0.070] 2.0 |M9985-ND 1.13 90 68 57 45 | RL622-220K-RC 
27 30 2.52) 8.5 |0.080| 1.7 |M9986-ND 113 90 .68 57 .45 | RL622-270K-RC 
33 30 252) 7.8 |0.090| 1.6 |M9987-ND 113 .90 .68 57 45 | RL622-330K-RC 
39 30 252) 6.9 | 0.10 | 1.5 |M9988-ND 113 90 .68 57 .45 | RL622-390K-RC 
47 30 2.52 | 6.5 | 0.16 | 1.4 |M9989-ND 1.13.90 68 ~—.57 _.45 | RL622-470K-RC 
56 30 252] 54 | 0.18 | 1.3 JM9990-ND 1.13 90 68 57 .45 | RL622-560K-RC 
68 30 252) 4.9 | 0.21 | 1.2 |M9991-ND 113 90 .68 57 45 | RL622-680K-RC 
82 30 252) 4.1 | 0.23 | 1.1 |M9992-ND 113 90 .68 57  .45 | RL622-820K-RC 
100 20 0.796) 3.7 | 0.28 | 0.91 |M9993-ND 113 .90 68 .57 .45}|RL622-101K-RC 
120 20 0.796 | 3.4 | 0.32 | 0.84 |M9994-ND 1.13.90 =—-.68 = .57_—.45 | RL622-121K-RC 
150 20 0.796) 3.2 | 0.37 | 0.75 [M9995-ND 1.13 .90 68 .57 .45/RL622-151K-RC 
180 20 0.796) 2.8 | 0.58 | 0.69 |M9996-ND 113 .90 68 .57 .45}|RL622-181K-RC 
220 20 0.796) 2.7 | 0.65 | 0.64 |M9997-ND 113 .90 68 57 .45}|RL622-221K-RC 
270 20 0.796) 2.4 | 0.75 | 0.57 |M9998-ND 113 .90 68 .57 .45}RL622-271K-RC 
330 20 0.796 | 2.3 | 0.85 | 0.54 |M9999-ND_ 113.90 68 57 45 | RL622-331K-RC 
390 20 0.796) 2.1 | 1.0 | 0.48 |M10000-ND 1.13 .90 68 57 .45/RL622-391K-RC 
470 20 0.796) 1.9 | 1.1 | 0.46 |M10001-ND 113 .90 68 57 .45}RL622-471K-RC 
560 20 0.796) 1.8 | 1.4 | 0.41 |M10002-ND 113 90 68 .57 .45|RL622-561K-RC 
680 20 0.796) 1.6 | 1.6 | 0.38 |M10003-ND 113 .90 68 57 .45}|RL622-681K-RC 
820 20 0.796 | 1.5 | 1.8 | 0.35 |M10004-ND 1.13.90 68 57 45 | RL622-821K-RC 
1000 50 0.252) 1.3 | 2.9 | 0.29 |M10005-ND 113 90 68 57 .45/RL622-102K-RC 
1200 50 0.252) 1.1 | 4.0 | 0.13 |M10006-ND 113 .90 68 57 .45}RL622-122K-RC 
1500 20 0.252) 1.0 | 6.1 | 0.08 |M10007-ND 113 .90 68 .57 .45}|RL622-152K-RC 
1800 20 0.252) 1.0 | 64 | 0.08 |M10008-ND 113 .90 68 .57 .45}|RL622-182K-RC 
2200 20 0.252| 0.9 | 6.8 | 0.08 |M10009-ND 113 90 68 57 .45|RL622-222K-RC 
2700 20 0.252) 0.9 | 7.7 | 0.08 |M10010-ND 113 90 68 57 .45/RL622-272K-RC 
3300 20 0.252) 0.7 | 9.0 | 0.08 |M10011-ND 113 .90 68 57 .45}|RL622-332K-RC 
3900 20 0.252) 0.6 | 14.0 | 0.08 |M10012-ND 113 .90 68 57 .45|RL622-392K-RC 
4700 20 0.252) 0.5 | 16.0 | 0.05 |M10013-ND 113 .90 68 .57 .45}|RL622-472K-RC 
5600 20 0.252 | 0.4 | 18.0 | 0.05 |M10014-ND 1.13.90 68 ~=.57 45 | RL622-562K-RC 
6800 20 0.252) 0.4 | 19.0 | 0.05 [M10015-ND 1.13 90 68 57 .45/RL622-682K-RC 
8200 20 0.252) 0.3 | 21.0 | 0.05 |M10016-ND 113 .90 68 .57 .45|RL622-822K-RC 
10000 40 0.079) 0.3 | 25.0 | 0.05 |M10017-ND 113  .90 68 57 .45}RL622-103K-RC 
12000 40 0.079) 0.3 | 33.0 | 0.04 |M10018-ND 113 .90 68 57 .45}|RL622-123K-RC 
15000 40 0.079 | 0.2 | 37.0 | 0.04 |M10019-ND 113 90 68 57 .45| RL622-153K-RC 
18000 30 0.079) 0.2 | 40.0 | 0.04 /M10020-ND 1.13 90 68 57 .45|RL622-183K-RC 
22000 30 0.079) 0.1 | 56.0 | 0.03 |M10021-ND 113  .90 68 .57 .45|RL622-223K-RC 
27000 30 0.079) 0.1 | 62.0 | 0.03 |M10022-ND 113 .90 68 .57 .45|RL622-273K-RC 
33000 30 0.079) 0.1 | 70.0 | 0.03 |M10023-ND 113 .90 68 57 .45|RL622-333K-RC 
39000 30 0.079 | 0.1 | 80.0 | 0.03 |M10024-ND_ 113.90 68 57.45 | RL622-393K-RC 
47000 20 0.079) 0.1 | 99.0 | 0.03 /M10025-ND 113 90 68 57 .45|RL622-473K-RC 
56000 20 0.079) 01 | 135.0 | 0.02 |M10026-ND 113 .90 68 57 .45}|RL622-563K-RC 
68000 20 0.079) 0.1 | 150.0} 0.02 |M10027-ND 113 .90 68 .57 .45}|RL622-683K-RC 
82000 20 0.079) 0.1 | 212.0 | 0.02 |M10028-ND 113 .90 68 57 .45|RL622-823K-RC 
100000} 20 0.025 | 0.1 | 235.0 | 0.02 |M10029-ND 113  .90 68 57 .45|RL622-104K-RC 
RL822 Series 
1.0 _ — | 150 0.013) 3.71 ]M9957-ND 1.18 94 .71 59  .47|RL822-1ROK-RC 
3.3 _ - 79 | 0.025 | 2.66 |M9958-ND 118 94 .71 59 .47|RL822-3R3K-RC 
47 _ - 51 | 0.030 | 2.27 JM9959-ND 118 94 .71 59  .47)RL822-4R7K-RC 
10 _ - 14 |0.045] 1.96 |JM9960-ND 1.18 94 71 59  .47 | RL822-100K-RC 
15 - - 12 | 0.058 | 1.75 |M9961-ND_ 1.18 =.94 71.5947 | RL822-150K-RC 
22 _ — | 92 ]0.070] 1.29 /M9962-ND 1.18 94 .71 59 .47|RL822-220K-RC 
47 _ — | 65 | 0.17 | 0.79 |M9963-ND 1.18 94 .71 59  .47|RL822-470K-RC 
56 _ — | 54 | 0.20 | 0.76 |M9964-ND 118 94 .71 59 47 | RL822-560K-RC 
68 _ — | 49 | 0.22 | 0.70 |M9965-ND 1.18 94 71 59 47 | RL822-680K-RC 
100 _ — | 37 | 0.28 | 0.58 |M9966-ND 1.18 94 .71 59 .47|RL822-101K-RC 
150 — — | 32 | 0.54] 0.42 |M9967-ND 1.18 94 71 59  .47|RL822-151K-RC 
220 _ — | 27 | 0.68 | 0.38 |M9968-ND 1.18 94 .71 59 .47|RL822-221K-RC 
330 _ — | 23 | 0.90 | 0.33 JM9969-ND 1.18 94 .71 59 47 | RL822-331K-RC 
470 _ - 1.9 | 1.37 | 0.25 |M9970-ND 118 .94 71 .59  .47|RL822-471K-RC 
560 = =- 1.8 | 1.53 | 0.23 |M9971-ND_ 1.18.94 71.5947 | RL822-561K-RC 
680 =— = 1.6 | 2.00 | 0.21 |[M9972-ND 118 94 71 59 .47/RL822-681K-RC 
820 _ - 1.5 | 2.70 | 0.18 |M9973-ND 118 .94 71 .59  .47|RL822-821K-RC 
1000 _- - 1.3 | 2.96 | 0.16 |M9974-ND 1.18 94 71 59 47 | RL822-102K-RC 
RL824 Series 
10 _ - 44) 0.52 | 2.2 )M9943-ND 1.30 .98 .74 .65 .57|RL824-100K-RC 
15 — - 25 | 0.065] 1.93 JM9944-ND 130 98 .74 65 57 | RL824-150K-RC 
47 _— — | 44 | 0.11 | 1.29 |M9945-ND 1.30 98 .74 65  .57|RL824-470K-RC 
100 _ — | 28 | 0.18 | 1.02 |M9946-ND 1.30 98 .74 65 .57|RL824-101K-RC 
120 =_ — | 26 | 0.19 | 0.94 |M9947-ND_ 1.30.98 74.6557 | RL824-121K-RC 
150 = — | 22 | 0.22 | 0.92 JM9948-ND 1.30 98 .74 65 57 |RL824-151K-RC 
220 - _ 1.9 | 0.28 | 0.82 |M9949-ND 130 .98 74 .65 .57|RL824-221K-RC 
330 _ - 1.5 | 0.50 | 0.56 |M9950-ND 130 .98 74 65  .57|RL824-331K-RC 
390 _ - 1.4 | 0.56 | 0.52 |M9951-ND 130 .98 74 .65 .57|RL824-391K-RC 
470 = - 1.3 | 0.62 | 0.48 |M9952-ND_ 1.30 98 .74 65 57 | RL824-471K-RC 
680 =— = 1.1 | 0.79 | 0.44 |M9953-ND 130 98 74 .65 .57|RL824-681K-RC 
820 _ _ 1.0 | 0.86 | 0.40 |M9954-ND 1.30 .98 .74 65 .57 | RL824-821K-RC 
1000 ad — | 0.87 | 1.60 | 0.31 |M9955-ND 1.30 98 .74 65  .57|RL824-102K-RC 
2200 _ — | 0.66 | 2.80 | 0.24 |M9956-ND 130 98 .74 65 57 | RL824-222K-RC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


1362 (1073) 


JW. Miller Surface Mount Chip Inductors 


MAGNETIC S 


‘ABourns Company. M1812 and PM1210 Series 


PM1812 Series q PM1210 Series 


+ 3.2 + 
a 


Test Frequency | SRF (MHz) | DCR (0) de Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel J.W.Miller 
L (uH) Q Min. (MHz) Max. Max. (mA) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
PM1812 Series 10% 
0.10 28.00 25.20 300.00 0.18 800.00 M8526CT-ND 5 A 34 M8526TR-ND 500 66.75 | PM1812-R10K-RC 
PM1812 Series 5% 
1.00 50.00 7.96 100.00 0.50 450.00 M8527CT-ND 5 A 34 — _ — | PM1812-1ROJ-RC 
1.20 50.00 7.96 80.00 0.55 430.00 M8528CT-ND 5 A 134 M8528TR-ND 500 66.75 | PM1812-1R2J-RC 
2.20 50.00 7.96 55.00 0.70 380.00 M8529CT-ND 5 A 34 M8529TR-ND 500 66.75 | PM1812-2R2J-RC 
3.30 50.00 7.96 45.00 0.80 355.00 M8530CT-ND 45 A 34 M8530TR-ND 500 66.75 | PM1812-3R3J-RC 
10.00 50.00 2.52 20.00 1.60 250.00 M8531CT-ND 5 A 34 M8531TR-ND 500 66.75 | PM1812-100J-RC 
12.00 50.00 2.52 18.00 2.00 225.00 M8532CT-ND 5 A 34 M8532TR-ND 500 66.75 | PM1812-120J-RC 
33.00 50.00 2.52 11.00 4.00 160.00 M8533CT-ND 5 A 34 — _ — | PM1812-330J-RC 
47.00 50.00 2.52 10.00 5.00 140.00 M8534CT-ND 5 A 34 M8534TR-ND 500 66.75 | PM1812-470J-RC 
100.00 40.00 0.796 7.00 8.00 110.00 M8535CT-ND 45 A 34 M8535TR-ND 500 66.75 | PM1812-101J-RC 
220.00 40.00 0.796 4.00 10.00 100.00 M8536CT-ND 5 A 34 M8536TR-ND 500 66.75 | PM1812-221J-RC 
330.00 30.00 0.796 3.00 14.00 85.00 M8537CT-ND 5 A 34 M8537TR-ND 500 66.75 | PM1812-331J-RC 
560.00 30.00 0.796 2.00 30.00 50.00 M8538CT-ND 5 A 34 M8538TR-ND 500 66.75 | PM1812-561J-RC 
1000.00 30.00 0.796 2.00 40.00 30.00 M8539CT-ND 5 A 34 M8539TR-ND 500 66.75 | PM1812-102J-RC 
PM1210 Series 5% 
1.00 28.00 7.96 120.00 0.70 400.00 M8540CT-ND 5 A 34 M8540TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-1ROJ-RC 
1.50 28.00 7.96 85.00 0.85 370.00 M8541CT-ND 5 A 34 M8541TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-1R5J-RC 
2.20 30.00 7.96 75.00 1.00 320.00 M8542CT-ND 45 A 34 M8542TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-2R2J-RC 
4.70 30.00 7.96 50.00 1.70 220.00 M8543CT-ND 5 A 34 M8543TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-4R7J-RC 
5.60 30.00 7.96 47.00 1.80 200.00 M8544CT-ND 5 A 34 M8544TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-5R6J-RC 
10.00 30.00 2.52 36.00 2.50 150.00 M8545CT-ND 5 A 34 M8545TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-100J-RC 
12.00 30.00 2.52 33.00 2.80 140.00 M8546CT-ND 5 A 34 M8546TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-120J-RC 
15.00 30.00 2.52 30.00 3.20 130.00 M8547CT-ND 45 A 34 M8547TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-150J-RC 
33.00 30.00 2.52 17.00 5.60 70.00 M8548CT-ND 5 A 34 M8548TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-330J-RC 
47.00 30.00 2.52 15.00 7.00 60.00 M8549CT-ND 5 A 34 M8549TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-470J-RC 
68.00 30.00 2.52 12.00 9.00 50.00 M8550CT-ND 5 A 34 M8550TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-680J-RC 
82.00 30.00 2.52 11.00 10.00 45.00 M8551CT-ND 5 A 34 M8551TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-820J-RC 
100.00 20.00 0.796 10.00 10.00 40.00 M8552CT-ND 45 A 134 M8552TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-101J-RC 
120.00 20.00 0.796 10.00 11.00 70.00 M8553CT-ND 5 A 134 M8553TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-121J-RC 
150.00 20.00 0.796 8.00 15.00 65.00 M8554CT-ND 5 A 34 M8554TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-151J-RC 
180.00 20.00 0.796 7.00 17.00 60.00 M8555CT-ND 5 A 34 M8555TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-181J-RC 
220.00 20.00 0.796 7.00 21.00 50.00 M8556CT-ND 45 A 34 M8556TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-221J-RC 


Surface Mount High Power Inductors 
PM7232S, PM12639S, PM12645S, PM12651S, PM13560S and PM13666S Series 


Features: 


«Ideal for very high current DC/DC converter 
output inductors 


¢ Magnetically shielded for low radiation 


¢ High saturation current 


* Low DC resistance 


¢ Low Profile 
* Test Frequency: 100kHz H Pad Layout for both. 
¢ Operating Temperature: -40°C ~150°C 
L (uH) DCR Irated Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel J.W.Miller 
+20% Q Max. (A) A B c D [= [F G H Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 1 — PM7232S Series 
0.10 0.0011 22 7.2 66 3.2 3.5 1.3 3.0 40 7.5 M8494CT-ND 2.41 2.20 1.64 M8494TR-ND 1,500 1020.00/M | PM7232S-R10M-RC 
0.22 0.0017 17 7.2 66 3.2 3.5 1.3 3.0 40 7.5 M8495CT-ND 2.41 2.20 1.64 M8495TR-ND 1,500 1020.00/M | PM7232S-R22M-RC 
0.47 0.0030 15 7.2 66 3.2 3.5 1.3 3.0 40 7.5 M8496CT-ND 2.41 2.20 1.64 M8496TR-ND 1,500 1020.00/M | PM7232S-R47M-RC 
0.72 0.0080 12.5 7.2 66 3.2 3.5 1.3 3.0 40 7.5 M8497CT-ND 2.41 2.20 1.64 M8497TR-ND 1,500 1020.00/M | PM7232S-R72M-RC 
1.5 0.0095 9 7.2 66 3.2 3.5 1.3 3.0 40 7.5 M8498CT-ND 2.41 2.20 1.64 M8498TR-ND 1,500 1020.00/M | PM7232S-1R5M-RC 


Fig. 1 — PM12639S Series 


0.67 0.0014 23 126 126 3.9 5.8 2.4 6.0 65 13.0 M8105CT-ND 3.12 2.84 2.12 M8105TR-ND 800 1056.00 | PM12639S-R67M-RC 
1.2 0.0028 18.5 126 126 3.9 5.8 2.4 6.0 65 13.0 M8106CT-ND 3.12 2.84 2.12 M8106TR-ND 800 1056.00 | PM12639S-1R2M-RC 


Fig. 1 — PM12645S Series 


1.2 0.0018 21 12.6 126 4.5 5.8 2.4 6.0 65 13.0 M8107CT-ND 2.54 2.31 1.72 M8107TR-ND 800 858.00 | PM12645S-1R2M-RC 
27 0.0044 15 126 126 4.5 5.8 2.4 60 65 13.0 M8109CT-ND 2.54 2.31 1.72 M8109TR-ND 800 858.00 | PM12645S-2R7M-RC 


Fig. 1 — PM12651S Series 
47 0.0072 12 126 12.6 5.1 5.8 2.4 6.0 65 13.0 M8500CT-ND 2.54 2.31 1.72 M8500TR-ND 800 858.00 | PM12651S-4R7M-RC. 


Fig. 1 — PM13560S Series 


6.0 0.0107 9.5 13.0 126 5.6 5.8 2.4 64 65 13.4 M8501CT-ND 2.59 2.36 1.76 M8501TR-ND 500 547.50 | PM13560S-6ROM-RC 
10 0.0149 7.5 13.0 126 56 5.8 2.4 64 65 13.4 M8502CT-ND 2.59 2.36 1.76 M8s502TR-ND 500 547.50 | PM13560S-100M-RC 


Fig. 2 — PM13666S Series 
1.0 0.0012 25 13.6 12.6 6.6 2.4 3.5 5.3 50 14.7 M8499CT-ND 2.59 2.36 1.76 M8499TR-ND 500 547.50 | PM13666S-1ROM-RC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (t073) 1363 


Surface Mount Power Inductors — 
PM3316 Series 


JW Miller Surface Mount 


44extt1<s Chip Inductors 


A Bourns Company 


Features: * Ceramic Core, Wire Wound for Superior Reliability * High Self-Resonant Frequency * Flat Top 
Surface for Automated Pick and Place 


PM0603 Series PM0805 Series PM1008 Series 
7 -1.78- 2.795 
1.12 
t 
k—1.80— 
[E R, de Cut Tape Tape & Reel 
+20% | Max. | |, sat.|1,rms| Digi-Key Price Each Pricing* |J.W.Miller 
(uH) i) Amp | Amp | Part No. dl 10 100 500 Part No. 
1.0 | 0.009] 90 | 68 | M8557CT-ND 1.20. 1.08 90) 180.00 |PM3316-1ROM-RC 
15 |0010| 80 | 64 | M8558CT-ND 1.20 1.08 90) 180.00 |PM3316-1R5M-RC 
22 |0.012| 7.0 | 61 | Ma559CT-ND 1.20 1.08 90) 180.00 |PM3316-2R2M-RC 
3.3 | 0.015| 64 | 5.4 | Mas60cT-ND 1.20 1.08 90) 180.00 |PM3316-3R3M-RC 
47 |0.018| 54 | 4.8 | M8561CT-ND 1.20 1.08 _.90| __ 180.00 |PM3316-4R7M-RC 
68 | 0.027] 46 | 44 | Mmas62cT-ND 1.20. 1.08  .90| 180.00 |PM3316-6R8M-RC 
ae Sa eel 10 | 0.038] 38 | 3.9 | Me563CT-ND 1.20 1.08 90) 180.00 |PM3316-100M-RC 
dc | 15 | 0.046] 3.0 | 3.1 | Ma564cT-ND 1.20 1.08 90) 180.00 |PM3316-150M-RC 
cn al ro Frag: Max: Mar, Diol Key li nee Each Poielng 2M Miller 22 | 0.085] 26 | 27 | mas65cT-ND 1.20 1.08  .90/ 180.00 |PM3316-220M-RC 
: PaosOg Sartas : - 33 | 0.10 | 20 | 21 | mese6cT-ND 1.20 1.08 _.90| __ 180.00 |PM3316-330M-RC 
3.9 ]20.3nH] 22] 250 | 0.08] 700 | M8489CT-ND 39.36.30] — 117.00/M]PM0603-3N9-RC 68) 020) 18 | 1S EY fee ee, eal eo eee crab 
od |tU. K 1 re ‘ re pt m x e bal a 
‘0 am] 50| 280 | ots] 00 [Mevescruy 28-47 Foomommensctonse| | | 10 | 028 | 12 | 13 | meobacrND 120 4.0880) sano frgote-1o1-Rc 
18 | +5% | 35| 250 | 0.17] 700 | Ms4gscT-ND ‘39 © 36 ©—.30| —117.00/M|PM0603-18NJ-RC / / ; : ; ; : 
27 | +5% | 40 | 250 | 0.23] 700 | Ma486CT-ND 39 36 ©.30| + 117.00/M| PM0603-27NJ-RC 220) 0.61 | 0.8 | 0.8 | M8571CT-ND 1.20 1.08 90) 180.00 |PM3316-221M-RC 
33 | 45% | 43 | 250 | 0.23 | 600 | M8487CT-ND ‘3936 _.30| _117.00/M|PM0603-33NJ-RC 330_| 1.02 | 0.6 | 0.6 | M8572CT-ND 1.20 1.08 _.90|__ 180.00 |PM3316-331M-RC 
39 | 45% | 43| 250 | 0.25] 600 | M8488CT-ND 39.36 .30/ _117.00/M|PMO0603-39NJ-RC 470 | 1.27 | 05 | 05 | M8573CT-ND 4.20. 1.08  .90/ 180.00 |PM3316-471M-RC 
47 | +5% | 40| 200 | 0.28) 600 | m4g0cT-ND 39.36 ©—.30| —117.00/M|PM0603-47NJ-RC 680 | 2.02 | 04 | 04 | mas74cT-ND 1.20 1.08 90) 180.00 |PM3316-681M-RC 
82 | 45% | 35| 150 | 054) 400 | Me49iCT-ND ‘39 36 ~©—.30| —_117.00/M|PM0603-82NJ-RC ooo | 3.00 | 03 | 03 | me575cT-ND 1.20. 1.08  .90| 180.00 |PM3316-102M-RC 
100] #5% | 35] 150 | 0.58} 400 | ma492cT-ND ‘39 36 =—.30/ _—_117.00/M|PM0603-R10J-RC ; 
120 | +5% | 35| 150 | 0.65 | 300 | M8493CT-ND 39 36 —_.30| _117.00/M|PIM0603-R12J-RC For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
volo [oe Be] | pe (Tape Tape 8 Real) Surface Mount Power Inductors — 
ol. req. jax. jax. igi-Key rice Eac! ricing ~W. Miller . 
L | % |min.| mHz | 9 | mA | PartNo. 110 100| 2,000 _| PartNo. PM3340 Series 
PM0805 Series 
6.8nH | 20] 50] 250 | 011 | 600 |Mma452cT-ND 40.36.30] + 120.00/M | PM0805-6N8M-RC 
8.2nH | 20] 50 | 250 | 0.12 600 |M@453CT-ND 40 36 30] 120.00/M | PM0805-8N2M-RC cba 
42nH | 20] 50 | 250 | 0.15 | 600 |M@454CT-ND ‘40.36 ~—-.30| | 120.00/M | PM0805-12NM-RC | LE a 
22nH | 20] 55 | 250 | 0.22 | 500 |M@455CT-ND 40 36 = 30] 120.00/M | PM0805-22NM-RC al bh 7s7e| 
27nH | 20 | 55 | 250 | 0.25 | 500 | M8456CT-ND 40 36 30] 120.00/M | PM0805-27NM-RC i) & 
33nH | 20] 60 | 250 | 0.27 | 500 |M@457CT-ND 40.36 -.30| 120.00/M | PM0805-33NM-RC 2.79 
39nH | 20] 60 | 250 | 0.29} 500 | M@458CT-ND 40 36 ~—-.30|- 120.00/M | PM0805-39NM-RC 
47H | 20| 60 | 200 | 0.31 | 500 |M8459CT-ND 40 36 ~— 30] 120.00/M | PM0805-47NM-RC 
.056uH| 10} 60 | 200 | 0.34) 500 |M8460CT-ND§ 40 36 30) 120.00/M/ PMO0805-56NK-RC 
068uH| 10 | 60 | 200 | 0.38 | 500 |M8461CT-ND ‘40.36 30] 120.00/M | PM0805-68NK-RC 
(082uH| 10; 65 | 150 | 0.42 | 400 |M8462CT-NDt 40 36  .30/ 120.00/M|PM0805-82NK-RC LE , || bee rea Cut Tape Tape & Reel ; 
10uH | 10 | 65) 150 | 0.46} 400 |M8463CT-ND 40.36 30] 120.00/M | PM0805-R10K-RC 220% | Max. | I, sat./1,rms | Digi-Key Price Each Pricing* | J.W.Miller 
42uH | 10} 50 | 150 | 0.51 | 400 |Ms464cT-ND ‘40.36 ~—-.30|- 120.00/M| PM0805-R12K-RC (uH) | © | Amp | Amp | Part No. 1 10 100| 225 —_‘| Part No. 
15H | 10 | 50 | 100 | 0.56 | 400 | M8465CT-ND 40 = .36 = .30) += 120.00/M ) PM0805-R15K-RC 10 0.033 | 8.0 3.5 M8583CT-ND 1.75 158 1.32 118.13 |PM3340-100M-RC 
22H | 10 | 50 | 100 | 0.70 | 400 | M8466CT-ND AQ 36 30] —120.00/M | PM0805-R22K-RC 15 0.042 | 7.0 3.0 M8584CT-ND 1.75 158 1.32 118.13 | PM3340-150M-RC 
PM1008 Series 22 | 0.054) 55 | 25 | MB585CT-ND 175 158 1.32} 118.13 |PM3340-220M-RC 
33 | 0.08 | 40 | 20 | M8s86CT-ND 1.75 158 1.32] 118.13 |PM3340-330M-RC 
18nH | 20] 50] 50 | 011 | 1000 /Mma467CT-ND 40.36.30] + 120.00/MJPM1008-18NM-RC 
22nH | 20) 55 | 50 | 0.12| 1000 /Ma46sCT-ND 53 48 40) 120.00/M| PlM1008-22NM-RC 47_| 01 | 38 | 1.6 [BAMSSSiCiENe 1.75 1.58 1.82] 118.13 |PM3340-470M-RC 
27nH | 20| 55 | 50 | 0.13} 1000 |Ma469CT-ND 40 36 ~—-.30|- 120.00/M | PM1008-27NM-RC 68 | 0.17 | 3.0 | 1.2 | M8588CT-ND 175° 158 1.32 118.13 |PM3340-680M-RC 
68nH | 10 | 65 | 50 | 0.20} 1000 |me470CT-ND ‘40 36 ~—-.30|- 120.00/M|PM1008-68NK-RC 100 | 0.22 | 25 | 1.2 | M8589CT-ND 1.75 158 1.32 118.13 |PM3340-101M-RC 
82nH | 10| 60 | 50 | 0.22 | 1000 |ma471CT-ND ‘40.36 30] 120.00/M | PM1008-82NK-RC 150 | 0.34) 20 | 09 | M8590CT-ND 175 158 1.32 118.13 |PM3340-151M-RC 
220 | 044 | 16 | 07 | MaS59ICT-ND 175 158 1.32 118.13 |PM3340-221M-RC 
33uH | 10 | 45 | 25 | 1.05 | 450 |Mg472cT-ND 40.36 -.30| + 120.00/M|PM1008-R33K-RC 
A7uH | 10} 45 | 25 | 149} 470 |M8473CT-ND 40.36 30) 120.00/M|PM1008-R47K-RC 330 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | M8592CT-ND 1.75 1.58 1.32 118.13 | PM3340-331M-RC 
68H | 10 | 45) 25 | 1.47] 400 |Mm8474cT-ND 40.36 30] 120.00/M| PM1008-R68K-RC 1000 | 20 | 08 | 01 M8593CT-ND 1.75 158 1.32 118.13 | PM3340-102M-RC 
‘82uH | 10} 45 | 25 | 1.61} 400 |18475cT-ND ‘40.36 = -.30|- 120.00/M|PM1008-R82K-RC * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
4.0uH | 10 | 35 | 25 | 1.75} 370 |M8476CT-ND ‘40.36 30] 120.00/M | PM1008-1ROK-RC : 
f.2uH | 10} 35 | 7.9 | 200} 340 |Mg477CT-ND 40.36.30] 120.00/M|PM1008-1R2K-RC 
1.5uH | 10} 28 | 79 | 230] 330 |M8478CT-ND 40.36 ~— 30] 120.00/M|PM1008-1R5K-RC 
1.8uH | 10 | 28| 79 | 260} 300 |Ms479CT-ND 40 36 ~—-.30|- 120.00/M|PM1008-1R8K-RC Surface Mount Power Inductors — 
2.2uH| 10] 28| 7.9 | 280} 290 |me4s0cT-ND ‘40.36 ~—-.30|- 120.00/M | PM1008-2R2K-RC : 
27H | 10| 22} 7.9 | 3.20] 290 |M8481CT-ND 40.36.30] 120.00/M| PM1008-2R7K-RC PM5022 Series 
3.3uH | 10] 22 | 7.9 | 340 | 290 |M@482CT-ND 40.36.30] 120.00/M|PM1008-3R3K-RC 
47H] 10] 20| 7.9 | 4.00} 260 |ma4s3cT-ND ‘40.36 = -.30|- 120.00/M|PM1008-4R7K-RC 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. _t Reel qty.3,000 _—§ Reel qty. 4,000 


Surface Mount Power Inductors — 
PM3308 Series 


{t, R, de Cut Tape Tape & Reel 
+20% | Max. ||, sat.| I, rms Digi-Key Price Each Pricing* | J.W.Miller 
(uH) a Amp | Amp Part No. 1 10 100 250 Part No. 
2.2 | 0.014} 16 7A M8595CT-ND 1.35 1.22 = 1.02 101.25 | PM5022-2R2M-RC 
3.3 | 0.016} 14 6.2 M8596CT-ND 135 1.22 1.02 101.25 | PM5022-3R3M-RC 
5.6 | 0.022} 12 5.3 M8594CT-ND 1.35 1.22 = 1.02 101.25 | PM5022-5R6M-RC 
10 0.032 | 10 4.3 M8597CT-ND 1.35 1.22 1.02 101.25 | PM5022-100M-RC 
15 0.036 | 8 4.0 M8598CT-ND 135 1.22 = 1.02 101.25 | PM5022-150M-RC 
L R, de Cut Tape Tape & Reel 22 0.047 | 7 3.5 M8599CT-ND 135 1.22 1.02 101.25 | PM5022-220M-RC 
+20% | Max. | |, sat. | |, rms Digi-Key Price Each Pricing* | J.W.Miller 33 0.066 | 5.5 | 3.0 M8600CT-ND 1.35 1.22 = 1.02 101.25 | PM5022-330M-RC 
(uH) so) Amp Amp Part No. il 10 100 1,000 Part No. 47 0.087 | 4.5 | 26 M8601CT-ND 1.35 1.22 = 1.02 101.25 | PM5022-470M-RC 
10 0.11 94 20 M8576CT-ND 1.70 1.53 1.28 510.00 | PM3308-100M-RC 68 0.13 | 3.5 | 23 M8602CT-ND 1.35 1.22 1.02 101.25 | PM5022-680M-RC 
22 0.23 1.6 1.3 M8577CT-ND 1.70 1.53 1.28 510.00 | PM3308-220M-RC 100 0.19 | 3.0 | 1.8 M8603CT-ND 135 1.22 1.02 101.25 | PM5022-101M-RC 
33 0.30 1.4 1 M8578CT-ND 1.70 1.53 1.28 510.00 | PM3308-330M-RC 220 0.38 | 2.4 | 1.2 M8605CT-ND 1.35 1.22 = 1.02 101.25 | PM5022-221M-RC 
47 0.39 1.0 0.8 M8579CT-ND 1.70 1.53 1.28 510.00 | PM3308-470M-RC 330 056] 1.9) 1.0 M8606CT-ND 135 1.22 1.02 101.25 | PM5022-331M-RC 
68 | 066 | 0.9 0.7 | M8580CT-ND 1.70 153 1.28 510.00 | PM3308-680M-RC 470 | 0.85 | 14 | 0.82 | M8607CT-ND 135° 1.22 1.02 101.25 | PM5022-471M-RC 
330 | 27 | 04 0.3 M8581CT-ND 1.70 1.53 1.28 510.00 | PM3308-331M-RC 680 | 1.2 | 1.2 | 0.72 | Ms608CT-ND 135 1.22 1.02 101.25 | PM5022-681M-RC 
470 | 40 | 03 0.2 | M8582cT-ND 1.70) 153 1.28 510.00 | PM3308-471M-RC jooo | 1.8 | 1.0 | 0.56 | M8609CT-ND 1.35 1.22 1.02 101.25 | PM5022-102M-RC. 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1364 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


es 
Max. Cut Tape T&R 
JW. Miller Ss u rfa ce M Oo u nt L |Tol.| Test | DCR | Rated!| Digi-Key Price Each Pricing* | J.W.Miller 
pe (HH)) % | Freq. Q | Amps | Part No. 1 10 100 500 Part No. 
A Bourns Company Power Inductors 39 | 15 ]25MHz| 0.12] 1.10 | Ms440cT-ND 147 1.33 1.11] 220.50] PM105SB-390L-RC 
47 | 15 |2.5MHz| 0.14} 1.00 M8441CT-ND 1.47 1.33 1.11 220.50 | PM105SB-470L-RC 
PM105S 56 | 15 |2.5MHz} 0.19} 0.93 M8442CT-ND 1.47 1.33 1.11 220.50 | PM105SB-560L-RC 
82 | 15 |2.5MHz| 0.28} 0.79 M8443CT-ND 1.47 1.33 1.11 220.50 | PM105SB-820L-RC 
100) 10] 1kHz | 0.34} 0.72 M8444CT-ND 1.47 1.33 1.11 220.50 | PIM105SB-101K-RC 
120) 10) 1kHz | 0.37} 0.63 M8445CT-ND 1.47 1.33 1.11 220.50 | PM105SB-121K-RC 
150) 10) 1kHz | 0.51} 0.55 M8446CT-ND 1.47 1.33 1.11 220.50 | PM105SB-151K-RC 
180) 10) 1kHz | 0.57} 0.50 M8447CT-ND 1.47 1.33 1.11 220.50 | PM105SB-181K-RC 
220) 10) 1kHz | 0.78} 0.47 M8448CT-ND 1.47 1.33 1.11 220.50 | PM105SB-221K-RC 
270} 10) 1kHz | 0.87} 0.41 M8449CT-ND 1.47 1.33 1.11 220.50 | PM105SB-271K-RC 
330) 10) 1kHz | 1.20} 0.37 M8450CT-ND 1.47 1.33 1.11 220.50 | PM105SB-331K-RC 
470| 10} 1kHz | 1.50] 0.33 M8451CT-ND 1.47 1.33 1.11 220.50 | PM105SB-471K-RC 
Terminal * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Dimensions 


Surface Mount High Current Toroid 
Inductors — PM2110 and PM2120 Series 


Dimensions (mm) 
Series A B Cc D Typ. E Typ. F Typ. 
PM43 40203 45203 32208 45 4.0 12 
PM54 5.2203 5.8203 45203 58 52 13 
PM105 9.0204 10.0204 54204 10.0 95 25 
PMI05S/SB | 9.2204 10.0204 5.0205 10.0 95 25 
Max. Cut Tape Tape & Reel 
L |Tol.| Test | DCR |Rated!| Digi-Key Price Each Pricing* | J.W.Miller 
(wH)| % | Freq. Q | Amps | Part No. 1 10 100 1,500 Part No. 
PM43 Series L(wH) =| DCR | Dim. 
10 | 20 ]2.5MHz|0.182] 1.04 | Ms503CT-ND 145 1.31 1.09] 435.00/M] PM43-100M-RC LC) | Ws | eins |) (ea) || ENG) | RIGS FricelEach ae Milles 
15 | 20 |2.5MHz| 0.235] 0.85 | M8505CT-ND 145 1.31 1.09] 435.00/M| pm43-150M-RC Cae] (iy) | Ou fies || ee || etl. i) a) ei 
22 | 20 |2.5MHz)0.378| 0.68 | Mss06CT-ND 1.45 1.31 1.09] 435.00/M/ PM43-220M-RC PM2110 Series 20% 
33 | 10 |2.5MHz)0.540| 0.56 | Msso7CT-ND 145 1.31 1.09] 435.00/M| PM43-330K-RC 100 | 2270) 080 Joo] 144a errereenn Dias. "solos © a PATO ROMS 
47 | 10 |2.5MHz)0.844| 0.44 | M8s0sCT-ND 1.45 1.31 1.09] 435.00/M| PIM43-470K-RC seo | 13970 | 390 | oot | 1449. \MRemeeinin 7a, © Sige. 4 ap4| PMISTAOSROMERE 
56 | 10 |2.5MHz|0.937| 0.42 | Msso9cT-ND 145 1.31 1.09] 435.00/M| PIM43-560K-RC ii? 110 Sarina 4096 
68 | 10 |2.5MHz|1.117| 0.37 | M8510CT-ND 1.45 1.31 1.09] 435.00/M| PIM43-680K-RC 
eyed Gerics 10.00 | 11.70] 650 | 001] 14.48 | Ms756-ND 273 2.05 1.82 | PM2110-100K-RC 
1200 | 11.30} 7.60 | 001 | 14.48 | Ms757-ND 273 2.05 1.82 | PM2110-120K-RC 
10 | 20 |2.5MHz] 0.10 | 1.44 | Mast1CT-ND 145 1.31 1.09] 435.00/M] PMS54-100M-RC 4500 | 1070 | 920 |o01| 1443 [Reet Dae DOR* -1ad4| PMDIAOSEOR-RG 
12 | 20 |2.5mHz| 0.12 | 1.40 | mg513CT-ND 1.45 1.31 1.09] 435.00/M| PM54-120M-RC 4a00 | 1020) 1070 | 001 | 1448 WeMepeetnts pia DOR (a>. CHTAN-ARDICRC 
15 | 20 |2.5mHz| 0.14 | 1.30 | mg514cT-ND 145 1.31 1.09] 435.00/M/ PM54-150M-RC vo00 | 970 | 1270 | 001 | 1448 [eRteeeaetS ea gine tas | eM If S30k RG 
18 | 20 |2.5MHz| 0.15 | 1.23 | Me516CT-ND 145 1.31 1.09] 435.00/M/ PM54-180M-RC 
22 | 20 |2.5MHz| 0.18 | 1.11 | M8518CT-ND 145 1.31 1.09) 435.00/M | PM54-220M-RC 27.00 | 8.20 16.00 | 0.01 | 13.72 M8761-ND 2.73 2.05 1.82 | PM2110-270K-RC 
27 | 20 /2.5MHz| 0.20 | 0.97 | mas20cT-ND 145 1.31 1.09) 435.007] pwis4-270M-RC 33.00 | 7.00) 2010 |) 0.02 | 1321 ERE SES: 208. 1824) EME TOSSOIERG 
33 | 15 |2.5MHz| 0.23) 0.88 | mas2icT-ND 145 1.31 1.09) 435.00/M| PM54-330L-RC 90.00 | 680) 2820 | 0.02) 15.75 Eee pee mame 
39 | 15 /2.5MHz| 0.32 | 0.80 | mas22cT-ND 145 1.31 1.09) 435.00/M| PM54-390L-RC 47.00 | 650 | 27.20 | 0.02) 15.75 Meee Bae «20s «E82 EME IO-AZOICRG 
47 | 15 |2.5MHz| 0.37 | 0.72 | m8523CT-ND 145 1.31 1.09 435.00/M| PMS54-470L-RC 56.00 | 6.20 | 31.60' | 0.02 | 15.75 BMBIGONE 273 2.05 1.82 | PM2110-S00K-RC 
68 | 10 |2.5MHz| 0.46 | 0.61 | M8524CT-ND 1.45 1.31 1.09] 435.00/M| PMS54-680K-RC 68.00 | 590 | 37.10 | 003 | 15.75 | Me766-ND 273 2.05 1.82 | PM2110-680K-RC 
82 | 10 |2.5MHz| 0.60 ) 0.58 | M8525CT-ND 1.45 1.31 1.09] 435.00/M| PM54-820K-RC 100.00 | 5.40 | 51.40 | 0.03 | 15.75 | M8767-ND 2.73 2.05 1.82 | PM2110-101K-RC 
100] 10] 1kHz | 0.70 | 0.52 | M8512CT-ND 1.45 1.31 1.09) 435.00/M | PM54-101K-RC 150.00 | 4.30 77.30 | 0.05 | 14.99 | M8768-ND 273 2.05 1.82 | PM2110-151K-RC 
150/10] 1kHz | 1.10 | 0.40 | M8515CT-ND 1.45 1.381 1.09) 435.00/M| PM54-151K-RC 180.00 | 3.70 96.30 | 0.07 | 13.46 M8769-ND 273° 2.05 1.82 | PM2110-181K-RC 
180/10] 1kHz | 1.38 | 0.38 | M8517CT-ND 1.45 1.31 1.09] 435.00/M| PM54-181K-RC 220.00 | 3.50 113.80 0.07 | 15.24 M8770-ND 2.73 2.05 = 1.82 | PM2110-221K-RC 
220| 10| 1kHz | 1.57 | 0.35 | M8519CT-ND 145 1.31 1.09] 435.00/M| PM54-221K-RC o7oo0 | 340 | 19490 | aoa | 1524 [Merete Dye BI0E 891 PMOTIODTIICAC 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 330.00 | 3.20 159.50 0.09 | 15.24 M8772-ND 2.73 2.05 = 1.82 | PM2110-331K-RC 
390.00 | 3.10 | 18290 | 010] 15.24 | ms773-ND 273 2.05 1.82 | PM2110-391K-RC 
Max. ey Cut Tape Wey ; 470.00 | 260 | 230.40 | 013 | 14.48 | M8774-ND 273 2.05 1.82 | PM2110-471K-RC 
ca Mea ae mn a pia : nes Eee a pan eas 820.00 | 2.00 | 394.10 | 0.22) 15.24 | Me775-ND 273 2.05 1.82 | PM2110-821K-RC 
: Z : 1000.00) 190 | 463.70 | 0.24 | 15.24 | Ms776-ND 273 2.05 1.82 | PM2110-102K-RC 
PM105 Series ~ 
10 | 20] 2.5mHz| 0.06] 260 | M8413CT-ND 1.90 1.71 1.43] 285.00] PM105-100M-RC £M2120 Series 20% 
15 | 20|2.5mHz| 0.08] 2.27 | Ms414cT-ND 1.90 1.71 1.43) 285.00] PM105-150M-RC 220 | 1970} 180 | 0.00] 2083 | ms777-ND 3.30 2.48 2.20 | PM2120-2R2M-RC 
22 | 20|2.5MHz| 0.10) 1.95 | Ms4i1sCT-ND 190 171 143 —| PM105-220M-RC 470 | 1660 | 370 | 001] 2083 | ms778-ND 3.30 2.48 2.20 | PM2120-4R7M-RC 
33 | 20|2.5MHz| 0.12) 1.50 | Ms416cT-ND 1.90 1.71 1.43] 285.00] PM105-330M-RC 5.60 | 1560 | 420 | 0.01] 2083 | ms779-ND 330 248 2.20 | PM2120-5R6M-RC 
39 | 20|2.5MHz| 0.14) 1.37 | M8417CT-ND 1.90 1.71 1.43) 285.00] PM105-390M-RC 6.80 | 1470 | 5.00 | 001] 2083 | ms7go-ND 3.30 2.48 2.20 | PM2120-6R8M-RC 
47 | 10|25MHz| 0.17] 1.28 | ms41ecT-ND 1.90 1.71 1.43] —285.00| PM105-470K-RC PM2120 Series 10% 
56 | 10|25MHz| 0.19) 1.17 | Ms419CT-ND 1.90 1.71 1.43) 285.00] PM105-560K-RC 
68 | 10 |2.5MHz| 0.22| 1.11 | mg420cT-ND 190 1.71 1.43) 285.00] PM105-680K-RC 10.00) 13.90) 7.20 |) 0.01) 2083 ea S80) 248. 62.20 |) PMeI20-100K-RG 
82 | 10 /2.5MHz| 0.25) 1.00 | ms421CT-ND 190 1.71 1.43) 285.00] PM105-820K-RC 12.00) 12.70) 8.30 | 0.01) 2083 ae B30). * eabe vide | Bel e0 120K-nG 
400/10 tw |035| oo7 \RRRRecnN (a0 47 4a |! oasan | eManeHOIICRG 15.00 | 1220] 1020 | 001 | 2083 | Ms783-ND 3.30 2.48 2.20 | PM2120-150K-RC 
18.00 | 11.80} 1200 | 001 | 2083 | Ms784-ND 3.30 2.48 2.20 | PM2120-180K-RC 
120] 10] 1kHz | 0.40] 0.89 | med2scT-nD 1.90 1.71 1.43] 285.00] PM105-121K-RC 5900 | 11.00 | 1420 | o01 | 2083 Mertamente anit dass o'0n || PSD) DODIC RC 
150/10) 1kHz | 0.47] 0.78 | Med24cT-ND 190 171 148 —| Plv105-151K-RC 
to] 10| tkHz | 0.63! 072 | Ma425cT-ND 190 171 143 285.00! pa105-181K-RC 27.00 | 10.40 | 1690 | 001 | 2083 | Ms786-ND 3.30 2.48 2.20 | PM2120-270K-RC 
220/10) 1kHz | 0.73] 0.66 | M8426CT-ND 1.90 171 143) 285.00] PM105-221K-RC 33.00 | 10.10 } 20.30 | 0.01 | 2083 | M8787-ND 3.30 2.48 2.20 | PM2120-330K-RC 
270| 10] 1kHz | 0.97] 0.57 | M8427CT-ND 1.90 171 1.43] 285.00] PM105-271K-RC 39.00 | 9.60 23.30 | 0.01 | 20.83 | M8788-ND 3.30 2.48 2.20 | PM2120-390K-RC 
sof 10] sei P115] ose | mecacrno —sa0 171143] 28600] urosaoveac | | | £29 | 820 | 220 | aoe | 2007 | merge 30248220 | ptzoaraXRe 
470| 10| 1kHz | 1.48] 0.42 | Ms429cT-ND 1.90 1.71 1.43) 285.00] PM105-471K-RC : : : : : : ; : 
560/10) 1kHz | 1.90] 0.33 | M8430CT-ND 1.90 1.71 1.43) —285.00| PM105-561K-RC 68.00 | 670 | 4220 | 003 | 1956 | Ms791-ND 3.30 2.48 2.20 | PM2120-680K-RC 
680/10) 1kHz | 2.25] 0.28 | Med431CT-ND 1.90 1.71 1.43) 285.00] PM105-681K-RC 82.00 | 640 | 4950 | 0.03 | 2210 | ms792-ND 3.30 2.48 2.20 | PM2120-820K-RC 
820/10 | 1kHz |2.55| 0.24 | me432CT-ND 1.90 1.71 1.43] _285.00| PM105-821K-RC 100.00 | 610 | 5870 | 0.04] 2210 | ms793-nD 3.30 2.48 2.20 | PM2120-101K-RC 
PM105S/SB (Shielded) Series 120.00 | 5.80 68.10 0.04 | 22.10 M8794-ND 3.30 2.48 2.20 | PM2120-121K-RC 
10 | 20] 2.5MHz] 0.06] 2.06 | M8433CT-ND 1.47 133 1.41] 220.50] PM105SB-100M-RC 150.00 | 5.50 | 8250 | 0.04 | 2210 | M8795-ND 3.30 2.48 2.20 | PM2120-151K-RC 
12 | 20|2.5mHz| 0.07] 1.94 | Me434cT-ND 147 1.33 1.11] 220.50] PM105SB-120M-RC 180.00 | 530 | 9620 | 0.05] 21.08 | ms796-ND 3.30 248 2.20 | PM2120-181K-RC 
22 | 20|2.5MHz| 0.08) 1.42 | Ms437CT-ND 1.47 1.33 1.11] 220.50] PM105SB-220M-RC 390.00 | 350 | 211.60 | 011 | 1981 | mgz99-nD 3.30 248 2.20 | PM2120-391K-RC 
27 | 20|25MHz| 0.10) 1.32 | Ms438cT-ND 1.47 1.33 1.11] 220.50] PM105SB-270M-RC 470.00 | 330 | 24710 | 012 | 21.59 | megoo-ND 330 248 2.20 | PM2120-471K-RC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (t073) 1365 


JW.Miller Surface Mount Dual Toroid Inductors 


A Bourns Company 


The PM3602 and PM3604 Series are versatile surface mount coils that can provide different functions in a 
single package. A bifilar method is used in the winding of these coils. The user can utilize these coils in four 


different ways, depending on the external connection chosen: {5 23, 4 
: ; SATA GOAL 
(1) Parallel Connection: Doubles the current capacity Series Mode | 
(2) Series Connection: 4 times the parallel inductance ll 
(3) Dual Inductor: Creates two differential mode inductors Series or parallel con- EB B-| 


nections are made at 
(4) 1:1 Ratio Transformer: For isolation and some flyback applications the circuit level (not an Dimensions (mm) 
internal connection of Part # B Cc D E 


the device). PM3602 8.99 |5.71 | 2.54 | 2.54 


Features: ¢ Toroidal core design to minimize RFI radiation * Low loss core material * Encapsulated in case 
for pick and place capability * Reflow soldering * Hi-pot 500V * Operating temperature: -55°C ~ 125°C 


1:1 Transformer/ 
Typical Applications: * Switching power supplies * Converters * Data communications » Processor/ Dual Differential Mode PM3604 11.48 | 6.73 | 4.06 | 2.54 


controller circuits * Personal computers ¢ Filters 


Parallel Series 
L Ide L +20% R,de [L Ide | L+20% | Ryde 
+20% Max. @l,dc Max. +20% | Max. | @I,dce | Max. Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel J.W.Miller 
pH Amps HH a pH Amps wH i) Part No. 1 10 25 Part No. Size Pricing Part No. 
PM3602 Series 

5 2.41 3.8 0.023 20 1.20 15.2 0.09 M8662-NDO 2.07 1.48 1.18 — = = PM3602-5-B-RC 

5 2.41 3.8 0.023 20 1.20 15.2 0.09 M10135CT-NDO NEW! 1.77 1.33 1.18 M10135TR-ND) NEW! 700 619.50 PM3602-5-RC 

8 1.90 61 0.037 32 0.95 23.2 0.15 M8663-ND0 2.07 1.48 1.18 = = — PM3602-8-B-RC 

8 1.90 61 0.037 32 0.95 23.2 0.15 M10136CT-NDO NEW! 1.77 1.33 1.18 M10136TR-ND) NEW! 700 619.50 PM3602-8-RC 

10 1.83 74 0.040 40 0.92 29.6 0.16 M10137CT-NDO NEW! 1.77 1.33 1.18 M10137TR-ND) NEW! 700 619.50 PM3602-10-RC 

15 1.45 Wd 0.063 60 0.73 44.4 0.25 M1212-ND 2.07 1.48 1.18 = = _ PM3602-15-B 

15 1.45 W4 0.063 60 0.73 44.4 0.25 M10138CT-NDO NEW! 1.77 1.33 1.18 M10138TR-ND) NEW! 700 619.50 PM3602-15-RC 

15 1.45 1W4 0.063 60 0.73 44.4 0.25 M8665-ND0 2.07 1.48 1.18 = = = PM3602-15-B-RC 
20 1.25 15.2 0.086 80 0.63 60.8 0.34 M10139CT-NDO NEW! 1.77 1.33 1.18 M10139TR-ND) NEW! 700 619.50 PM3602-20-RC 

25 117 18.5 0.098 100 0.59 74.0 0.39 M8667-NDO 2.07 1.48 1.18 — = _ PM3602-25-B-RC 
25 1A? 18.5 0.098 100 0.59 74.0 0.39 M10162CT-NDO NEW! 1.77 1.33 1.18 M10162TR-ND) NEW! 700 619.50 PM3602-25-RC 

33 0.98 24.8 0.14 132 0.49 99.2 0.56 M8668-NDO 2.07 1.48 1.18 = = = PM3602-33-B-RC 
33 0.98 24.8 0.14 132 0.49 99.2 0.56 M10140CT-NDO NEW! AT7 1.33 1.18 M10140TR-ND) NEW! 700 619.50 PM3602-33-RC 

50 0.78 37.5 0.22 200 0.38 150.0 | 0.88 M1216-ND 2.07 1.48 1.18 _ - — PM3602-50-B 

50 0.78 37.5 0.22 200 0.38 150.0 | 0.88 M10141CT-NDO NEW! 1.77 1.33 1.18 M10141TR-ND) NEW! 700 619.50 PM3602-50-RC 

50 0.78 37.5 0.22 200 0.38 150.0 | 0.88 M8669-ND0 2.07 1.48 1.18 = _ _ PM3602-50-B-RC 
68 0.72 49.6 0.26 272 0.36 198.4 | 1.04 M1217-ND 2.07 1.48 1.18 = _ _ PM3602-68-B 

68 0.72 49.6 0.26 272 0.36 198.4 | 1.04 M8670-NDO 2.07 1.48 1.18 = — _ PM3602-68-B-RC 
68 0.72 49.6 0.26 272 0.36 198.4 | 1.04 M10142CT-NDO NEW! WIT 1.33 1.18 M10142TR-ND) NEW! 700 619.50 PM3602-68-RC 
100 0.58 74.0 0.40 400 0.29 296.0 | 1.60 M10143CT-NDO NEW! 1.77 1.33 1.18 M10143TR-ND) NEW! 700 619.50 PM3602-100-RC 
100 0.58 74.0 0.40 400 0.29 296.0 | 1.60 M8671-NDO 1.77 1.33 1.18 = = _ PM3602-100-B-RC 
150 0.47 111 0.60 600 0.24 444.0 | 2.40 M10144CT-NDO NEW! 1.77 1.33 1.18 M10144TR-ND) NEW! 700 619.50 PM3602-150-RC 
200 0.40 150.0 0.84 800 0.20 600.0 | 3.36 M8673-ND0 1.77 1.33 1.18 = _ _ PM3602-200-B-RC 
200 0.40 150.0 0.84 800 0.20 600.0 | 3.36 M10145CT-NDO NEW! 1.77 1.33 1.18 M10145TR-ND) NEW! 700 619.50 PM3602-200-RC 
250 0.33 192.5 1.19 1000 0.17 770.0 | 4.76 M1221-ND 1.77 1.33 1.18 =- _ _ PM3602-250-B 
250 0.33 192.5 1.19 1000 0.17 770.0 | 4.76 M8674-NDO 1.77 1.33 1.18 = = _ PM3602-250-B-RC 
250 0.33 192.5 1.19 1000 0.17 770.0 | 4.76 M10146CT-NDO NEW! 1.77 1.33 1.18 M10146TR-ND) NEW! 700 619.50 PM3602-250-RC 
300 0.32 225.0 1.31 1200 0.16 900.0 | 5.24 M8675-NDO 1.77 1.33 1.18 = = _ PM3602-300-B-RC 
300 0.32 225.0 1.31 1200 0.16 900.0 | 5.24 M10147CT-NDO NEW! 1.77 1.33 1.18 M10147TR-ND) NEW! 700 619.50 PM3602-300-RC 

PM3604 Series 

5 3.30 3.8 0.019 20 1.65 15.2 | 0.076 | M8676-NDO 2.07 1.48 1.18 = = _ PM3604-5-B-RC 

5 3.30 3.8 0.019 20 1.65 15.2 | 0.076 | M10148CT-NDO NEW! ATT. 1.33 1.18 M10148TR-ND) NEW! 400 365.80 PM3604-5-RC 

8 3.00 5.8 0.024 32 1.50 23.2 | 0.096 | M8677-NDO 2.07 1.48 1.18 = = _ PM3604-8-B-RC 

8 3.00 5.8 0.024 32 1.50 23.2 | 0.096 | M10149CT-ND) NEW! 1.77 1.33 1.18 M10149TR-ND) NEW! 400 365.80 PM3604-8-RC 

10 2.70 7.3 0.028 40 1.35 29.2 0.11 M10150CT-NDO NEW! ATT 1.33 1.18 M10150TR-ND) NEW! 400 365.80 PM3604-10-RC 

15 2.20 11.0 0.041 60 1.10 44.0 0.16 M8679-NDO 2.07 1.48 1.18 = _ _ PM3604-15-B-RC 
15 2.20 11.0 0.041 60 1.10 44.0 0.16 M10151CT-NDO NEW! 1.77 1.33 1.18 M10151TR-ND) NEW! 400 365.80 PM3604-15-RC 

20 2.02 14.2 0.049 80 1.01 56.8 0.20 M8680-NDO 2.07 1.48 1.18 — = = PM3604-20-B-RC 
20 2.02 14.2 0.049 80 1.01 56.8 0.20 M10152CT-NDO NEW! ATT. 1.33 1.18 M10152TR-ND) NEW! 400 365.80 PM3604-20-RC 

25 1.91 17.0 0.054 100 0.96 68.0 0.22 M1228-ND 2.07 1.48 1.18 _ _ _ PM3604-25-B 

25 1.91 17.0 0.054 100 0.96 68.0 0.22 M10153CT-NDO NEW! 1.77 1.33 1.18 M10153TR-ND) NEW! 400 365.80 PM3604-25-RC 

33 1.60 23.1 0.078 132 0.80 92.4 0.31 M8682-ND0 2.07 1.48 1.18 — = _ PM3604-33-B-RC 
33 1.60 23.1 0.078 132 0.80 92.4 0.31 M10154CT-NDO NEW! 1.77 1.33 1.18 M10154TR-ND) NEW! 400 365.80 PM3604-33-RC 

50 1.28 35.5 0.12 200 0.64 142.0 | 0.48 M1230-ND 2.07 1.48 1.18 =— _ _— PM3604-50-B 

50 1.28 35.5 0.12 200 0.64 142.0 | 0.48 M10155CT-NDO NEW! 77 1.33 1.18 M10155TR-ND) NEW! 400 365.80 PM3604-50-RC 

68 1.19 46.2 0.14 272 0.60 184.8 | 0.56 M8684-NDO 2.07 1.48 1.18 = —= = PM3604-68-B-RC 
68 1.19 46.2 0.14 272 0.60 184.8 | 0.56 M10156CT-NDO NEW! 1.77 1.33 1.18 M10156TR-ND) NEW! 400 365.80 PM3604-68-RC 
100 0.98 68.0 0.21 400 0.49 272.0 | 0.84 M10157CT-NDO NEW! 1.77 1.33 1.18 M10157TR-ND) NEW! 400 365.80 PM3604-100-RC 
150 0.78 103.5 0.32 600 0.39 414.0 | 1.28 M1233-ND 1.77 1.33 1.18 _ _ _ PM3604-150-B 
150 0.78 103.5 0.32 600 0.39 414.0 | 1.28 M8686-NDO 1.77 1.33 1.18 — = _ PM3604-150-B-RC 
150 0.78 103.5 0.32 600 0.39 414.0 | 1.28 M10158CT-NDO NEW! 1.77 1.33 1.18 M10158TR-ND) NEW! 400 365.80 PM3604-150-RC 
200 0.65 140.0 0.47 800 0.33 560.0 | 1.88 M8687-ND0 1.77 1.33 1.18 = = _ PM3604-200-B-RC 
200 0.65 140.0 0.47 800 0.33 560.0 | 1.88 M10159CT-NDO NEW! 1.77 1.33 1.18 M10159TR-ND) NEW! 400 365.80 PM3604-200-RC 
250 0.60 172.5 0.53 1000 0.30 690.0 | 2.12 M8688-ND0 1.77 1.33 1.18 = = _ PM3604-250-B-RC 
250 0.60 172.5 0.53 1000 0.30 690.0 | 2.12 M10160CT-NDO NEW! 1.77 1.33 1.18 M10160TR-ND) NEW! 400 365.80 PM3604-250-RC 
300 0.52 213.0 0.73 1200 0.26 852.0 | 2.92 M10161CT-NDO NEW! 1.77 1.33 1.18 M10161TR-ND) NEW! 400 365.80 PM3604-300-RC 


0 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1366 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


JW. Miller High Current 


MAGNETIC S 
A Bourns Company 


5700 Series 


| ih | 


Toroid Inductors 


6701 - 6704 and 
6729 - 6731 Series 


6706 - 6725 Series 


High Current Toroid Inductors 
2100, 2200 and 2300 Series (sta., HT and LL) 


2100, 2200, and 2300 Series: 

Features: * High current *Low radiation *12.70mm lead length tinned to within 1.59mm of body 
* Operating Temperature: -55°C ~ 105°C Typical Applications: * DC-DC converters * EMI filters * Output 
Chokes Notes: ¢ Rated Idc causes a 30°C temperature rise 


2100LL and 2200LL Series: 

Features: * Low core loss * Low magnetic radiation * High current capacity * Horizontal mount * Operating 
Temperature: -55°C ~ 125°C Typical Applications: * Switch mode power supplies *DC-DC converters 
* Output chokes * EMI filters Notes: * Rated Idc causes a 30°C temperature rise 


2100HT, 2200HT and 2300HT Series: 


Features: * High temperature rating, up to 200°C *Low magnetic radiation »* High current capacity 


* Horizontal or vertical mount available *Low cost * Operating Temperature: -55°C ~ 200°C *12.70mm 
lead length tinned to within 1.59mm of body Notes: « Rated Idc causes a 50°C temperature rise 


Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 
A- Horizontal A - Horizontal A - Horizontal 
Lead tinned 11.43 max. 21.84 13.97 max. 32.51 
to within 3.18 a max. —+| —i q 
of body | i 
A 
\ 
(wH) | Max. | Max. | A B c D Digi-Key Price Each Miller B - Vertical B - Vertical B - Vertical 
+15% | Amps 9 Max. Max. Nom. Nom. Part No. 1 10 Part No. 
5700 Series Be imax =a 
40 | 11.00] 008 | 22.23 11.10 813 1.63 M8709-ND 5.25 3.94 | 5701-RC 
25 | 5.50 | 014 | 2223 41.10 7.62 1.02 M8710-ND 5.25 3.94 | 5702-RC 
125 | 2.75 | 12 | 2223 1140 762 51 M8711-ND 5.25 3.94 | 5703-RC 
275 | 2.00 | .24 | 22.23 1140 762 41 M8712-ND 5.25 3.94 | 5704-RC 
450 | 150 | 49 | 22.23 1140 7.62 30 M8713-ND 5.25 3.94 | 5705-RC 
25 | 9.00 | 012 | 2858 14.27 11.43 1.63 M8714-ND 5.25 3.94 | 5706-RC 
75 | 5.00 | 04 | 2858 1427 1067 91 w8715-ND 5.25 3.94 | 5707-RC Zee leaped | eee lire’ cae eee blgteSs pies paced areas 
400 | 2.25 | .33 28.58 14.27 1067 46 M8716-ND §.25 3.94 | 5708-RC Fig. @ 1kHz (A) @ | Rated o- Max. Min. Part No. 1 10 | Part No. 
50 | 9.50 | 012 | 31.75 15.88 1346 1.63 M8717-ND 5.25 3.94 | 5711-RC 2100 Series 
150 | 4.75 | .046 | 31.75 1588 12.70 91 M8718-ND 5.25 3.94 | 5712-RC 10 108] 63 0.006 19.56 1.35 M8802-ND 2.99 2.14] 2101-H-RC 
15 | 7.7] 102 |0.012)1930 1.07} M8803-ND 299 2.14] 2103-H-RC 
700 | 2.25 | 42 | 31.75 15.88 1270 46 M8719-ND 5.25 3.94 | 5713-RC 22 |70} 142 |0.015|19.30 1.07)  M8804-ND 2.99 2.14] 2105-H-RC 
1600 | 1.50 | 1.27 | 31.75 15.88 12.19 30 M8720-ND 5.25 3.94 | 5715-RC 33 | 5.0 | 22.8 | 0.029 | 19.05 0.86 M8805-ND 2.99 2.14] 2107-H-RC 
125 | 7.75 | 032 | 46.02 1905 17.27 1.63 | Mg721-ND 7.03 6.25 | 5716-RC Z 3 a aces ue Aa veo ee au ae 
500 | 4.00 | 15 | 46.02 19.05 1651 81 M8722-ND 7.03 6.25 | 5717-RC 6s |33{/ 483 | 0.067 /1905 069 |  Magoe-ND 299 (2.14 /2111-H-RC 
1100 | 250 | 33 | 46.02 1905 1651 64 M8723-ND 7.03 6.25 | 5718-RC aa | 100 | 24) 75.2 | 0.13 | 18.80 0.56 | —m8809-ND 299 2.14] 2112-H-RC 
420 | 22) 885 | 0.15 /18.80 0.56} M8810-ND 299 2.14] 2113-H-RC 
2250 | 1.75 | 92 | 46.02 1905 1651 46 M8724-ND 7.03 6.25 | 5719-RC 150 | 34 | 843 | 0.062 [20.07 0.86 | _M8811-ND 2.99 2.14 | 2114-H-RC 
250 | 8.00 | .041 | 53.98 23.80 20.07 1.57 M8725-ND 8.33 7.40 | 5721-RC 180) 26 | 113.14 | 0.11 | 19.56 0.69 M8812-ND 2.99 2.14] 2115-H-RC 
900 | 375 | 175 | 5398 23.80 19.05 81 M8726-ND 8.33 7.40 | 5722-RC alae | aoe | bos lipey ace een be olaleuniee 
1800 | 250 | 55 | 53.98 2380 1905 58 M8727-ND 8.33 7.40 | 5723-RC 470 |16| 2938 | 028 11930 056)  Maie-ND 299 2414/2120-H-RC 
4000 | 1.75 | 116 | 5398 23.80 1880 46 M8728-ND 8.33 7.40 | 5724-RC 560 | 15] 341.5 | 0.30 | 20.07 0.56} M8817-ND 299 2.14] 2121-H-RC 
4000 | 13 5592 | 0.40 | 20.57 0.56 | M8818-ND 299 2.14] 2124-H-RC 
8000 | 1.00 | 3.34 | 53.98 2380 1880 30 M8729-ND 8.33 7.40 | 5725-RC 70 toa! 6a |oone| aes 125 | Maa4e-ND 299 214| 2101-V-AC 
25 2.50 | .040 | 13.97 5.59 5.33 51 M8730-ND 4.70 3.53 | 5726-RC 18 TA 11.9 0.013 | 8.38 1.07 M8849-ND. 299 2.14] 2104-V-RC 
35 | 250 | 035 | 17.78 813 762 64 M8731-ND 4.70 3.53 | 5727-RC 22) 70) 142 | 0.015 | 8.38 1.07 M8850-ND 2.99 2.14] 2105-V-RC 
50 | 250 | 060 | 1905 813 741 51 M8732-ND 470 3.53 | 5728-RC Pa ameommrydierere) oot pea seal Sion Vek 
100 | 250 | .080 | 21.59 914 838 51 M8733-ND 470 3.53 | 5729-RC 30.148) 264 100321813 086 | M8853-ND 2.99 2.14) 2408-V-RC 
47 | 36] 347 |0.055| 7.87 0.69 | M8854-ND 299 2.14] 2109-V-RC 
70 | 3.00 | .050 |) 21.59 9.14 8.38 64 M8734-ND 4.70 3.53 | 5730-RC ia 56 3.4 | 40.6 |0.060| 7.87 0.69 M8855-ND 299 2.14] 2110-V-RC 
40 | 4.00 | 025 | 2159 914 864 81 M8735-ND 470 3.53 | 5731-RC i100 | 24) 752 | 0.13 | 7.87 0.56} M8856-ND 299 214] 2112-V-RC 
150 | 34/ 84.3 | 0.062 | 8.89 0.86 | M8857-ND 2.99 2.14 | 2114-V-RC 
— 180 | 26] 1131 | 011 | 864 0.69]  M8858-ND 299 244] 2115-V-RC 
i ie ae F ee eee : wick ae bee 220 | 24] 1344 | 012 | 8.64 069 |  maesg-ND 299  2.14|2116-V-RC 
(HED) Max) Max: meney ee tae Lg! 330 | 17) 2163 | 0.23 | 838 0.56 | M8860-ND 2.99 2.14] 2118-V-RC 
cabvalMunsl| @ Wire ere Get) eat Was] beth WW). [Gee 390 | 1.7] 2501 | 0.25 | 8.38 0.56 | M8861-ND 2.99 2.14] 2119-V-RC 
700 Sai 470 | 1.6] 2938 | 0.28 | 8.89 0.56 | M8862-ND 299 2.14] 2120-V-RC 
moe jooo | 13} 5592 | 040 | 9.40 056 | M8863-ND 2.99 2.14] 2124-V-RC 
40 | 11.00] 008 | 22.23 10.77 15.24 6.35 25.40 | M8736-ND 6.60 4.95 | 6701-RC 2200 Series 
25 | 550 | .014| 22.23 10.79 15.24 635 25.40 | M8737-ND 6.60 4.95 | 6702-RC re htt ie airs oe ae ea oH one Se tcae 
125 | 2.75] 12 | 22.23 10.79 15.24 635 25.40 | M8738-ND 6.60 4.95 | 6703-RC 33. |74/ 216 0020/2210 107 |  mese1-ND 399 285 | 2207-H-RC 
25 | 9.00 | .012| 28.58 15.24 20.32 10.16 31.75 | M8740-ND 6.60 4.95 | 6706-RC 47 | 67] 293 | 0.024} 22.10 1.07 | M8822-ND 3.99 2.85 | 2209-H-RC 
56 | 6.4 | 34.1 | 0.026 [22.10 1.07 | _M8823-ND 3.99 2.85 | 2210-H-RC 
75 | 5.00] .04 | 28.58 15.24 20.32 10.16 31.75 | M8741-ND 6.60 4.95 | 6707-RC on | 68 | 49] 45.7 [0.046 [21.84 0.86 | M8824-ND 3.99 2.85 | 2211-H-RC 
4000] 150) 98 | 2858 1524 20.32 10.16 31.75 | M8742-ND 6.60 4.95 | 6710-RC 100 | 4.4) 64.0 | 0.056 | 21.84 0.86 | M8825-ND 3.99 2.85 | 2212-H-RC 
150 | 34) 1027 | 0.11 | 21.84 0.69} ™M8826-ND 3.99 2.85 | 2214-H-RC 
50 | 9.50 | .012 | 31.75 20.32 22.86 15.24 34.93 | M8743-ND 6.60 4.95 | 6711-RC 270 | 34] 1494 |0.092 12286 0.86 | Mg827-ND 434 3.10 | 2017-H-RC 
150 | 4.75 | 046 | 31.75 20.32 22.86 15.24 34.93 | M8744-ND 6.60 4.95 | 6712-RC 330 | 3.3 | 176.8 | 0.10 [22.86 0.86 | M8828-ND 4.34 3.10 | 2218-H-RC 
700 | 2.25 | 42 | 31.75 2032 2286 15.24 3493 | M8745-ND 6.60 4.95 | 6713-RC 470 | 23 | 275.9 | 0.19 | 22.35 0.69 | M8829-ND 4.34 3.10 | 2220-H-RC 
joo0 | 19} 521.3 | 0.28 |23.11 0.69 | M8830-ND 4.34 3.10 | 2224-H-RC 
125 | 7.75 | .032 | 46.02 22.86 3048 17.78 49.53 M8746-ND 6.75 6.00 | 6716-RC 10 12.5 67 0.007 | 11.68 1.35 M8864-ND 4.69 3.35] 2201-V-RC 
500 | 4.00 | 15 | 46.02 2286 3048 17.78 4953 | M8747-ND 6.75 6.00 | 6717-RC 12 /12.0) 7.9 | 0.008 ) 11.68 1.35 | | M8865-ND 4.69 3.35 | 2202-V-RC 
250 | 8.00 | .041 | 53.98 27.94 38410 2286 5715) MB74eND 9.32 8.29 | 6721-RC oa) te lomoe litte tae ee Fee cael oman 
900 | 3.75 | 175 | 53.98 27.94 3810 22.86 57.15 M8749-ND 9.32 8.29 | 6722-RC ae | 2 103] 134 |0010/11.68 1.35 M8868-ND 469 3.35 | 2205-V-RC 
8000 | 1.00 ] 3.34] 53.98 27.94 3810 22.86 57.15 | M8750-ND 9.32 8.29 | 6725-RC a7) 98] 160 | 0.011] 11.68 1.35 | M8869-ND 4.69 3.35 | 2206-V-RC 
33 | 7.4] 21.6 | 0.020] 11.43 1.07 | M8870-ND 4.69 3.35 | 2207-V-RC 
400 | 2.50] .080| 21.59 10.79 15.24 635 25.40 | M8751-ND 712 5.35 | 6729-RC 47 | 67} 293 | 0.024] 11.43 1.07 | M8871-ND 3.99 2.85 | 2209-V-RC 
70 | 3.00) .050| 2159 10.79 1524 6.35 25.40 | M8752-ND 712 5.35 | 6730-RC a eel ee eee ate aoe een Bea. gree | noe 
40 | 4.00 | .025 | 21.59 1079 15.24 6.35 25.40 | M8753-ND 712 5.35 | 6731-RC : - — - : eontniea) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(t073) 1367 


JW Miller Fe ; L (nH) L(uH) | DCR | Dim. (mm) JW. 
MAGNET ICS High Current Toroid Inductors (cont) 215% | Ide | 215% | Max.) A B Digi-Key Price Each | Miller 
A Bourns Company Fig. | @1kHz | (A) |@IRated| 0 Max. Min. Part No. 1 10 | Part No. 
Luh) L(uH) | DCR | Dim. (mm) TW. 2200HT Series 
#15% | Ide | #15% |Max.| A B Digi-Key Price Each | Miller 12 |109) 94 ]0.015]2235 1.35]  Mma923-ND 3.26 2.33] 2200HT-120-H-RC 
Fig. |@1kHz | (A) |@1Rated| O | Max. Min. | PartNo. 1 10 | Part No. on | 39 | 81] 27.4 | 0.026 |22.10 1.07 | M8924-ND 2.79 2.10 | 2200HT-390-H-RC 
120 [33] 844 |0.098/11.18 0.69 | M8874-ND 469 3.35 | 2213-V-RC 100 | 53] 689 |0.061|22.86 0.86 | Ms925-ND 2.79 — 2.10 | 2200HT-101-H-RC 
220 | 36] 1256 |0.083|1219 0.86 | M8875-ND 4.69 3.35 | 2216-V-RC 180 | 46| 115.6 |0.082 | 22.86 0.86 | Ms926-ND 2.79 2.10 | 2200HT-181-H-RC 
28 | 330 | 33] 1768 | 010 | 1219 0.86 | M8876-ND 5.04 3.60 | 2218-V-RC 2300HT Series 
470 | 23] 2759 | 0.19 |11.68 0.69)  ™gs77-ND 5.04 3.60 | 2220-V-RC 
1000 | 19) 5213 | 028 |1245 0.00 IemeReanIs R04. 3.60|9994:V-RG to |233] 72 |0.006|2997 1.68]  ma927-ND 4.29 3.22 | 2300HT-100-H-RC 
3300 Series 33/136] 23.0 |0.015|2896 1.35 |  msg28-ND 4.29 3.22 | 2300HT-330-H-RC 
47 |10.0| 347 | 0.028 | 28.70 1.07 | M8929-ND 4.29 3.22 | 2300HT-470-H-RC 
10 |20.0) 6.7 | 0.005 | 29.97 1.68 M8831-ND 3.99 3.00 | 2301-H-RC 3a | 150 | 7.5] 97.9 | 0.050 | 29.72 1.07 Mg930-ND 4.29 3.22 | 2300HT-151-H-RC 
15 | 18.0) 9.5 | 0.006 ) 29.97 1.68 | M8832-ND 3.99 3.00 | 2303-H-RC 220 | 68| 136.6 | 0.061 [29.72 1.07 | _M8931-ND 4.29 3.22 | 2300HT-221-H-RC 
22/164) 132 | 1.007 | 28.97 1.68 |RIMBE33-NB 3.99 3.00 | 2305-H-RC 330 | 49] 2183 | 0.10 |29.46 0.94 |  M8932-ND 4.29 3.22 | 2300HT-331-H-RC 
27 | 15.6) 15.7 | 0.008 | 29.97 1.68 RAMEE ND 8.99: 18.00) 206-1 RG 470 | 45] 2979 | 0.14 29.46 0.94 |  wg933-ND 429 3.22 | 2300HT-471-H-RC 
47__|10.7| 29.0 | 0.016 |28.96 1.35 | _Mmas35-ND 3.99 3.00 | 2309-H-RC a eT _ el 
56 1102) 337 |0.017|2896 1.35 |  mes36-ND 3.99 3.00 | 2310-H-RC to |233] 72 |0.006|1422 1.68]  ma934-ND 4.29 3.22| 2300HT-100-V-RC 
68 |77| 45.2 |0.030|2870 1.07 |  mss37-ND 3.99 3.00] 2311-H-RC 3B} 22 |190| 145 | 0.008 | 14.22 1.68)  M8935-ND 4.29 3.22 | 2300HT-220-V-RC 
100 | 7.0) 631 |0.037|28.70 1.07 | M8838-ND 3.99 3.00 | 2312-H-RC 47 |10.0] 347 | 0.028 |13.21 1.07 |  m936-ND 4.29 3.22| 2300HT-470-V-RC 
3a] 120 | 67] 739 | 0.040| 28.70 1.07 | Ms8g9-ND 3.99 3.00 | 2313-H-RC 
180_|48| 1189 |0.078 | 28.45 0.86 | _M8840-ND 3.99 3.00 | 2315-H-RC 
220 | 58] 1238 |0.054|29.72 1.07 |  M8e41-ND 3.99 3.00 | 2316-H-RC . 
ad |52| 1741 |oner|2072 107 | maMonD 399 300| 2318H-RC Common Mode Choke with Header 
390 | 5.0) 2002 |0.072|29.72 1.07 | Mse43-ND 3.99 3.00 | 2319-H-RC . 
470 | 38] 2714 | 013 |2946 0.86 |  mas44-ND 3.99 3.00 | 2320-H-RC 8100 Series 
560 | 36| 3148 | 0.14 |29.46 0.86 | _M8845-ND 3.99 3.00 | 2321-H-RC - 
680 | 34] 3707 | 0.15 [29.46 0.86 |  M8846-ND 3.99 3.00 | 2322-H-RC 8101-8103 Series 8104-8121 Serles 
tooo | 24} 5936 | 030 |2896 0.69)  mss47-ND 3.99 3.00 | 2324-H-RC 
10/200] 67 |0.005]14.22 1.68 | Mae79-ND 3.99 3.00 | 2301-V-RC 
12. |191| 7.8 [0.005 |14.22 1.68 | Mges0-ND 3.99 3.00 | 2302-V-RC 
22 |164| 13.2 |0.007|14.22 1.68)  Mmess1-ND 3.99 3.00 | 2305-V-RC 
27 |156| 15.7 |0.008|14.22 1.68)  Mmess2-ND 3.99 3.00 | 2306-V-RC 
33/117] 213 | 0.013 |13.46 1.35 | msss3-ND 3.99 3.00 | 2307-V-RC 
3911.2; 247 |0.014/1346 1.35 |  Mess4-ND 3.99 3.00 | 2308-V-RC 
47 |10.7| 29.0 |0.016|13.46 1.35 |  Msss5-ND 3.99 3.00 | 2309-V-RC 
56 |102| 337 |0.017|1346 1.35 |  Msss6-ND 3.99 3.00 | 2310-V-RC 
3B) 68 | 7.7] 45.2 |0.030|13.21 1.07) Ms8e7-ND 3.99 3.00 | 2311-V-RC 
too | 7.0] 631 [0.037 |13.21 1.07 | _M8888-ND 3.99 3.00 | 2312-V-RC 
120 | 67] 739 |0.040/13.21 1.07 |  M8889-ND 3.99 3.00 | 2313-V-RC 
150 | 5.0) 101.4 |o071|12.95 0.86 | M8890-ND 3.99 3.00 | 2314-V-RC 
270 | 55) 147.2 |0.060|14.22 1.07 | M8891-ND 3.99 3.00 | 2317-V-RC 
330 | 5.2) 1741 |0.067|14.22 1.07 | M8892-ND 3.99 3.00 | 2318-V-RC 
390 | 5.0| 2002 | 0.072 | 14.22 1.07 | _M8893-ND 3.99 _ 3.00 | 2319-V-RC 
470 | 38] 2714 | 013 [13.72 0.86 |  mss94-ND 3.99 3.00 | 2320-V-RC 
1000 | 24} 593.6 | 0.30 |13.46 0.69 | — Mmss95-ND 3.99 3.00 | 2324-V-RC 


2100LL Series L (mH) I | Ryde Dimensions (mm) J.W. 
10 14) 52 0.005 | 20.32 1.35 M1400-ND 3.50 2.63] 2100LL-100H-RC Min. | Max. | Max.) A B c D E F | Digi-Key Price Each | Miller 
12/109] 641 | 0.006 | 20.32 1.35 | M1401-ND 3.50 2.63 | 2100LL-120H-RC @tkHz | (A) | (0) | Max. 20.01 +0.015 +0.015 Max. Max. | Part No. 1 10 | Part No. 
15/105} 7.3 | 0.006 | 20.32 1.35 | M1402-ND 3.50 2.63 | 2100LL-150H-RC 4 | 17 [0.173]/1930 1079 15.24 635 2286 1.02|M8896-ND 5.70 4.28 | 8101-RC 
Be ae ae tear tor oenas eee 25 | 24 | 009|1930 1079 1524 635 22.86 1.02 |MS897-ND 570 4.28 | 8102-RC 
orale toot 4961-4 07 aol oes PIDONICSTORERG 1 48 |0.022|19.30 10.79 15.24 635 22.86 1.02 )M8898-ND 5.70 4.28 | 8103-RC 
3 \e9| tee loot |i9st 1.07 amnren 450. 963 DID0EL:Sa0H- RG 10 | 24 | 0.17 | 30.48 15.24 20.32 10.16 30.48 1.27 /M8899-ND 7.98 5.99 | 8104-RC 
39 |66) ia8 |oois 4981 107 Memon 350 2.63 | 2100LL-a90KKRC. 7 | 28 | 042 | 30.48 15.24 20.32 10.16 30.48 1.27|M8900-ND 7.98 5.99 | 8105-RC 
47 | 5.2} 253 | 0.024 | 19.30 0.86 M1408-ND 3.50 2.63 | 2100LL-470H-RC 5 3.7 | 0.07 | 30.48 15.24 20.32 10.16 30.48 1.27 |M8901-ND 7.98 5.99 | 8106-RC 
56__| 5.0 | 29.3 | 0.026 | 19.30 0.86 | _M1409-ND 3.50__2.63 | 2100LL-S60H-RC 2 6.6 |0.022|30.48 15.24 20.32 10.16 30.48 1.27/M8902-ND 7.98 5.99 | 8107-RC 
1A) 68 | 4.7) 34.0 | 0.030 | 19.30 0.86 | — M1410-ND 3.50 2.63 | 2100LL-680H-RC 1 10 | 0.01 | 30.48 15.24 20.32 10.16 30.48 1.27 |M8903-ND 7.98 5.99 | 8108-RC 
Pde) gee lees tees oe cee eer gen Simpl IEEE 30 | 23 | 0.33 )34.29 20.92 22.86 15.24 36.83 1.27|/M8904-ND 12.54 9.41 | 8109-RC 
jo |41| 535 | 0039 10:20 0.26 PRnGRND Sen aaa SOME aliLAR 20 | 29 | 0.21 |34.29 2032 22.86 15.24 36.83 1.27 |M8905-ND 12.54 9.41 | 8110-RC 
150 | 3.9| 63.8 | 0.043 | 19.30 0.86 | _M1414-ND 3.50 2.63 | 2100LL-151H-RC 12 4 | 041 |34.29 2032 2286 15.24 36.83 1.27 |M8906-ND 12.54 9.41 | 8111-RC 
180 | 3.7] 73.3 [0.048] 19.30 0.86 | M1415-ND 3.50 2.63 | 2100LL-181H-RC 8 | 5.6 |0.055| 34.29 20.32 22.86 15.24 36.83 1.27 |M8907-ND 12.54 9.41 | 8112-RC 
220) 3.5 | 85.1 | 0.053 | 19.30 0.86 M1416-ND 3.50 2.63 | 2100LL-221H-RC 5 8.9 |0.022| 36.83 20.32 22.86 15.24 38.10 1.09 |M8908-ND 12.54 9.41 | 8113-RC 
ate ae tes rere ine nee Lees 7 He saan Sut 25 | 125 |0.011|36.83 20.32 2286 15.24 38.10 1.35 /M8Q09-ND 1254 9.41 | 8114-RC 
jay oa} tena lott |4ae0 o60 (meine sae des | SHOOLL AHIR 1.2 | 16 |0.006]3810 20.32 2286 15.24 38.86 152/M8910-ND 1254 9.41 | 8115-RC 
470 | 23} 190.1 [0.124] 19.30 0.69 | M1420-ND 3.50 2.63 | 2100LL-471H-RC 50 | 23 | 045 |3937 2032 2286 15.24 41.91 1.27 /M8911-ND 11.97 10.64 | 8116-RC 
2200LL Series 36 | 29 | 0.3 |3937 2032 22.86 15.24 41.91 1.27 |M8912-ND 11.97 10.64 | 8117-RC 
70 J143| 60 Jo.00e 2667 185 Pu Mi42—END 475 357 | 22001L-100K-RC 73 | 93 |0.032] 41.91 20.32 2286 15.24 41.91 1.09/M8913-ND 11.97 10.64 | 8118-RC 
12 14.2 69 0.006 | 26.67 1.35 M1422-ND 475 3.57 | 2200LL-120H-RC 4 14.5 | 0.012) 43.18 22.86 3048 17.78 41.91 1.52 |M8914-ND 11.97 10.64) 8119-RC 
15 13.6 8.3 0.007 | 26.67 1.35 M1423-ND 475 3.57 | 2200LL-150H-RC 24 17 | 0.008 | 43.18 22.86 3048 17.78 41.91 1.70 |}M8915-ND 11.97 10.64 | 8120-RC 
18/134] 97 | 0.007 | 26.67 1.35] M1424-ND 4.75 3.57 | 2200LL-180H-RC 1 20 |0.007| 43.18 22.86 3048 17.78 41.91 1.70|M8916-ND 11.97 10.64 | 8121-RC 
22 |126| 11.5 | 0.008 | 26.67 1.35 | _M1425-ND 4.75 3.57 | 2200LL-220H-RC 
a (118) 135 | 0.009] 2667 1.35 |  M1426-ND 4.75 3.57 | 2200LL-270H-RC 
33 |41.4] 15.7 | 0.010 | 26.67 1.35 | M1427-ND 4.75 3.57 | 2200LL-330H-RC SMT 
39 |108} 181 | 0.011 | 2667 1.35 | M1428-ND 4.75 3.57 | 2200LL-390H-RC 
47 |10.3} 209 |0.012| 2667 1.35 | M1429-ND 4.75 3.57 | 2200LL-470H-RC 
56_|98| 239 | 0.013 |2667 1.35 | _M1430-ND 4.75 3.57 | 2200LL-560H-RC Common 
2A 6s [7.6] 339 | 0.022|26.16 1.07 | _M1431-ND 4.75 3.57 | 2200LL-680H-RC 
82 |74] 390 |0.024|2616 1.07) M1432-ND 4.75 3.57 | 2200LL-820H-RC Mode Chokes 
100 | 68) 45.6 0.027 | 26.16 1.07 | M1433-ND 4.75 3.57 | 2200LL-101H-RC 
120 | 51) 634 | 0.047 | 25.65 0.86 | M1434-ND 4.75 3.57 | 2200LL-121H-RC 3700 Series 
150 | 4.9| 76.0 | 0.052 | 25.65 0.86 | _M1435-ND 4.75 3.57 | 2200LL-151H-RC 
480 | 47] 885 |0.057| 25.65 0.86 | M1436-ND 4.75 3.57 | 2200LL-181H-RC 
220 | 44) 1034 | 0.063 | 25.65 0.86 | M1437-ND 4.75 3.57 | 2200LL-221H-RC 
270 | 4.0) 141.9 0.077 | 25.65 0.69 | M1439-ND 4.75 3.57 | 2200LL-331H-RC 
390 | 3.8) 161.2 | 0.084 | 25.65 0.69 | M1440-ND 4.75 3.57 | 2200LL-391H-RC 
470 | 3.7 | 185.7 | 0.092 | 25.65 0.69 | M1441-ND 4.75 3.57 | 2200LL-471H-RC a aes aaa 
High lemperature nm | my |e with 2008 Aten. Digi-Key Price Each "pricing J.W.Miller 
2100HT Series (mH) | Max. | (A) (Typ.) Part No. 1 10 200 Part No. 
10 9.9} 7.6 | 0.012 | 19.30 1.07 M8917-ND 2.63 1.88 | 2100HT-100-H-RC 0.2 | 0.008 | 7.0 5-55MHz M8937CT-ND 2.85 214 266.00 PM3700-10-RC 
eet) ore | eee lone ooe Meret Be dae sinettortece 0.75 | 0.012]5.5)  1-20MHz | M8938CT-ND «2.85 = 2.14) 266.00 | PM3700-30-RC 
1A | @ |se! 934 |ooas |2007 0.36 [mmMeCean Des: . 4188) DIDOUTATOIERG 2.0 | 0.03 |3.5| 300kHz-20MHz | M3939CT-ND 285 244| 266.00 PM3700-50-RC 
100 | 46) 64.5 | 0.053 |20.07 0.86 | Ms921-ND 2.63 1.88 | 2100HT-101-H-RC 20 | 0.25 | 1.0|  25kHz-4MHz | M3940CT-ND 285 2.14) 266.00 PM3700-80-RC 
47 |56] 331 |0.036| 889 0.86)  Mg922-ND 2.63 1.88 | 2100HT-470-V-RC 


* Current to cause 35°C maximum temperature rise. + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1368 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


JW Miller Conformal Coated RF Chokes 


MAGNETIC S Features: 


A Bourns Company * Epoxy coating 
* Operating Temperature: -55°C ~ 105°C 


High Current RF Chokes 
1110, 1120, 1130 and 1140 Series 


1110 Series 1120 Series 


[, Test I,dc 
(uH) Q Freq. Max. Digi-Key Price Each J.W.Miller 
20% | Min. | (MHz) | (mA) | Part No. 1 10 Part No. 
Taaaierad ! Lead tinned 0.10 | 35 25 700 | M8110-NDO 30 24 79FR10M-RC 
to within tot es 0.12 | 35 25 660 | M8111-NDO 30 24 79FR12M-RC 
3.175 of body : - 0.15 35 25 620 | M8112-NDO .30 124 79FR15M-RC 
Gia Sen 018 | 35 25 600 | M1353-ND 24 24 79FRI8M 
eries: 018 | 35 25 | 600 | M8113-NDO 30 24 79FR18M-RC 
A 
0.22 | 35 25 400 | M1354-ND 24 24 79FR22M 
B (DIA) 0.22 | 35 25 400 | M8114-NDO 30 24 79FR22M-RC 
: sex 0.27 | 35 25 380 | M1355-ND 24 24 79FR27M 
_fai r 027 | 35 | 25 | 380 | Ma115-NDO 30 24 79FR27M-RC 
21.34 : 0.33 | 35 25 370 | M1356-ND 24 24 79FR33M 
iad tinned | Lead tinned 0.33 | 35 25 370 | M8116-NDO 30 24 79FR33M-RC 
12.70 to within 70 fowithin. 0.39 | 35 25 350 | M1357-ND 24 24 79FR39M 
EMOneey fiend 0.39 | 35 25 | 350 | M8117-NDO 30 24 79FR39M-RC 
0.47 | 35 25 330 | M8118-NDO 30 24 79FR47M-RC 
L(uH) | DCR Dimension (mm) 0.56 35 25 320 | M1359-ND 24 21 79FR56M 
+20% (Q) | Lac A B Digi-Key Price Each J.W.Miller 
@1kHz | Max. | (A) | Approx. Nom. | PartNo. | 10 25. | Part No. 0.56 35 25 320 | M8119-NDO 30 24 79FR56M-RC 
- 0.68 | 35 25 310 | M1360-ND 24 24 79FR68M 
t110:Bories 10% oes | 35 | 25 | 310 | ms120-NDO 30 24 79FR68M-RC 
sz00 | oo1 | 900 | 1397 127 | Messen be 1g0tar|inodaocac| | | Of | % | 2 | 20 Tiaaa aE eee 
15.00 | 0.02 |7.20 | 1346 1.27 | mg340-ND 265 199  1.77)1110-150K-RC One ba a 200 REIR REY ve ne TSR BOERS, 
22.00 0.02 | 5.50 13.46 1.27 M8341-ND 2.65 1.99 1.77 | 1110-220K-RC 1.0 35 25 270 M8122-ND0 30 24 79F1ROK-RC 
47.00 | 0.06 |280 | 1346 1.02 | M8342-ND 265 199 — 1.77/1110-470K-RC 1D 40. | 79 | 260 | Me123-ND0 a) ‘OA 7OFIROKAC 
400.00 | 0.10 |280 | 1270 076 | M8343-ND 265 199  1.77]1110-101K-RC 1.5 4o | 7.9 | 250 | M8124-ND0 30 24 79F1R5K-RC 
150.00 | 0.18 | 160 | 1270 0.76 | M8344-ND 265 199  1.77)1110-151K-RC 18 4o | 79 | 240 | me125-NDo 30 24 79F1R8K-RC 
220.00 | 0.24 | 160 | 1270 0.76 | M8345-ND 265 199  1.77)1110-221K-RC _ 40 | 79 | 230 | Me126-NDo 30 BA 7OF2R2K-AC 
330.00 | 0.34 | 1.30 | 11.94 0.51 | M8346-ND 265 199  1.77)1110-331K-RC 
560.00 | 0.70 |080 | 11.94 051 | Mg347-ND 265 199  1.77)1110-561K-RC 27 40 | 7.9 | 220 | m8127-NDO 30 24 79F2R7K-RC 
1120 Series 20% 3.3 40 | 7.9 | 210 | M8128-ND0 30 24 79F3R3K-RC 
470 | 0.01 [11.40 | 1600 1.52 | m8348-ND 3.99 3.00 2.66| 1120-4R7M-RC 3.9 40); 7.9 | 200 Re _ “24 TOrSROK 
7440 Series 1096 3.9 40 | 7.9 | 200 | M8129-ND0 30 24 79F3R9K-RC 
pecldied 47 4o | 79 | 190 | m1370-ND 24 24 79F4R7K 
10.00 | 0.01 ]1140] 1600 152 | ™@349-ND 3.99 3.00 2.66] 1120-100K-RC 
12.00 | 0.01 [11.40 |} 1600 152 | me350-ND 3.99 3.00 2.66] 1120-120K-RC 47 40 | 7.9 | 190 | M8130-ND0 30 24 79F4R7K-RC 
47.00 | 0.04 | 5.50 | 1575 1.27 | ~M8351-ND 3.99 3.00 2.66] 1120-470K-RC 5.6 40 | 7.9 | 180 | M8131-NDO 30 24 79F5R6K-RC 
68.00 | 0.05 | 4.80 | 15.75 1.02 | M8352-ND 3.99 3.00 2.66) 1120-680K-RC 68 4o | 7.9 | 175 | M1372-ND 24 24 79F6R8K 
82.00 | 0.06 | 4.80 | 15.75 1.02 | M8353-ND 3.99 3.00 2.66 | 1120-820K-RC 68 ao | 79 | 175. | Mg132-ND0 30 24 79F6R8K-RC 
400.00 | 0.08 | 4.00 | 15.75 1.02 | M8354-ND 3.99 3.00 2.66/ 1120-101K-RC 8.2 40 | 7.9 | 165 | M8133-ND0 30 24 79F8R2K-RC 
150.00 | 0.10 | 4.00 | 15.75 0.76 | M8355-ND 3.99 3.00 2.66] 1120-151K-RC 
220.00 | 0.15 | 280 | 15.75 0.76 | M8356-ND 3.99 3.00 2.66) 1120-221K-RC 10 40 25 160 | M8134-NDO 30 124 79F100K-RC 
270.00 | 0.21 | 200 | 15.24 0.76 | M8357-ND 3.99 3.00 2.66) 1120-271K-RC 12 40 | 25 | 150 | M8135-NDO 30 24 79F120K-RC 
470.00 | 0.36 | 1.60 | 1524 0.76 | M8358-ND 3.99 3.00 2.66 | 1120-471K-RC 15 40 | 25 | 145 | M1376-ND 24 24 79F150K 
1000.00 | 0.82 | 1.00 | 15.24 0.51 | M8359-ND 3.99 3.00 2.66] 1120-102K-RC 15 40 2.5 145 | M8136-NDO 30 24 79F150K-RC 
1500.00 | 1.26 | 0.80 | 15.24 0.51 | M8360-ND 3.99 3.00 2.66 | 1120-152K-RC 18 40 | 25 | 140 | M8137-NDO 30 24 79F180K-RC 
1130 Series 20% 22 40 2.5 100 | M8138-NDO 30 24 79F220K-RC 
1.20 | 0.00 ]21.00 | 2032 203 | M8361-ND 615 4.62 4.10] 1130-1R2M-RC| 27 40 | 25 80 | M1379-ND 24 24 79F270K 
8.20 0.00 |21.00 | 20.83 2.03 M8362-ND 6.15 4.62 4.10 | 1130-8R2M-RC 27 40 25 80 M8139-NDO 30 24 79F270K-RC 
1130 Series 10% 33 40 | 25 75 | M8140-NDO 30 24 79F330K-RC 
10.00 | 0.01 |17.00 | 2083 203 | M8363-ND 6.15 4.62 4.10| 1130-100K-RC 39 40 25 74 | M1381-ND 24 21 79F390K 
39.00 | 0.02 |1140 | 20.07 1.52 | M8364-ND 615 4.62 4.10) 1130-390K-RC 
100.00 | 0.03 |9.00 | 2007 1.27 | M8365-ND 615 4.62 4.10) 1130-101K-RC oe eo || Se oan) (NB 0 a Eblipedans ioe 
120.00 | 0.05 |7.20 | 2007 1.27 | mg366-ND 6.15 4.62 —4.10| 1130-121K-RC at a0 |: ee 70 80 ot Car A TOR 
220.00 | 0.08 | 5.50 | 1956 1.02 | M8367-ND 615 4.62 4.10 1130-221K-RC 56 40 2.5 68 | M1383-ND 24 2 79FS60K 
470.00 | 0.19 | 400 | 1956 1.02 | Mg368-ND 615 462 4.10/1130-471K-RC $6) 40 | 25 | 68 eae ay at TeROGIGHE 
560.00 | 0.21 | 4.00 | 1956 0.76 | mga69-ND 6.15 4.62 —4.10| 1130-561K-RC oo | ee 4 ee 30 _ ope PRG 
680.00 | 0.26 |280 | 1956 0.76 | M8370-ND 615 4.62 4.10) 1130-681K-RC a do. | 28 a6_| M185-ND 254 4 ae 
1500.00 | 0.52 | 2.00 | 19.05 0.76 | M8371-ND 615 4.62 4.10) 1130-152K-RC i aa || Joe ae ntateane pe of eatin 
3300.00 | 1.27 | 1.30 | 19.05 051 | M8372-ND 615 4.62 4.10) 1130-332K-RC 408 do | ae WH occas ie a SeFIBIILRE 
4700.00 | 1.86 | 1.00 | 19.05 051 | M8373-ND 6.15 4.62 4.10] 1130-472K-RC : : : 
- 120 40 | 0.79 | 42 | M1387-ND 24 24 79F121K 
4140 \Serres:40% 120 | 40 | 079 | 42 | ma147-NDO 30 24 79F121K-RC 
18.00 | 0.01 ]27.00] 2921 203 | m@374-ND 956 850 7.44] 1140-180K-RC 
33.00 | 0.01 21.00 | 2921 1.78 | M8375-ND 956 850 7.44) 1140-330K-RC 150 40 | 0.79 | 39 | M1388-ND 24 24 79F151K 
68.00 | 0.02 |14.40 | 29.21 1.52 | M8376-ND 956 850 7.44) 1140-680K-RC 150 40 | 0.79 | 39 | M8148-NDO 30 24 79F151K-RC 
100.00 | 0.03 |14.40) 29.21 152 | Mg377-ND 956 850 7.44) 1140-101K-RC 1s0 | 40 | 0.79 | 37 | m1389-ND 24 24 79F 181K 
120.00 0.03 |14.40 | 29.21 1.52 M8378-ND 9.56 8.50 7.44 | 1140-121K-RC 180 40 0.79 37 M8939-NDO 30 24 79F181K-RC 
220.00 | 0.05 |11.40] 29.21 1.27 | Mg379-ND 956 850 7.44] 1140-221K-RC 220 | 40 | 079 | 35 | M8150-NDO 30 24 79F221K-RC 
330.00 | 0.07 |11.40) 29.21 1.27 | M8380-ND 956 850  7.44)1140-331K-RC 
820.00 | 0.15 | 7.20 | 29.21 1.02 | Mg381-ND 956 850  7.44)1140-821K-RC 270 40 | 0.79 | 25 | |MiseI-ND ad a4 79F2rik 
1200.00 | 0.23 | 5.50 | 28.96 1.02 | M8382-ND 9.56 8.50 7.44) 1140-122K-RC 270 40 | 0.79 25 M8151-NDO 30 24 79F271K-RC 
2200.00 | 0.49 | 4.00 | 27.94 0.76 | M8383-ND 956 850 7.44] 1140-222K-RC 330 40 | 0.79 | 25 | M8152-NDO 30 24 79F331K-RC 
3900.00 | 0.85 | 280 | 27.94 0.76 | M8384-ND 9.56 8.50 —7.44| 1140-392K-RC 390 | 40 | O79 | 25 RN ai el Toast 
4700.00 | 1.14 | 2.00 | 2845 0.76 | M8385-ND 956 850 7.44) 1140-472K-RC 390 40 | 0.79 | 25 | M8153-ND0 30 24 79F391K-RC 
10,000.00) 2.76 |130 | 2819 0.51 | me386-ND 956 850  7.44)1140-103K-RC 470 40 | 0.79 | 24 | M8154-NDO 30 24 79F471K-RC 
15,000.00) 3.39 | 130 | 2794 0.51 | me387-ND 956 850 7.44) 1140-153K-RC L (uH) 20% 0 RoHS Compliant 
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- Test [1, dc ] DCR JW. 
JW. Miller Hash Chokes [y Q |Freg.|Max.| © | Digi-Key Price Each | Miller 
MAGNETIC S (uH) |Min.|(MHz)|(mA)| Max. | Part No. 1 10 | Part No. 


A Bourns Company 


Radial Lead High 
Current RF Chokes 


0.47 | 44) 25.0] 565 | 0.25 | M8211-NDO 1.90 1.36] 9250-471-RC 
0.56 | 43 /25.0| 490 | 0.33 | M9210-ND 1.77. 1.65| 9250-561 
0.68 | 42) 25.0/ 420 | 0.45 | M9211-ND 1.77. 1.65] 9250-681 
0.68 | 42) 25.0) 420 | 0.45 | M8212-NDO 1.77 1.27] 9250-681-RC 
* 5230 Form Length is 22.23 0.82 | 40 |25.0| 370 | 0.59 | m9212-ND 1.77. 1.65] 9250-821 


[<— 31.75 —>| 


Iron Core 
Parts finished 
eet 1 4 Ta ence ued ca TW. 1.0 | 44] 25.0/1070| 0.07 | m8213-NDO 1.99 1.42/ 9250-102-RC 
rated sleeving i .! (wH) | Max. | Max. |Dia. Max.| Digi-Key Price Each | Miller 1.2 | 44] 7.9 | 895 | 0.10 | M9214-ND 1.99 1.85) 9250-122 
20% | (0) (A) (mm) | Part No. 1 10 | Part No. 1.2 | 44] 7.9 | 895 | 0.10 | M8214-NDO 1.99 1.42] 9250-122-RC 
Ferrite Core 1.5 | 44] 7.9 | 815 | 0.12 | M9215-ND 1.99 1.85) 9250-152 
Sea 4 012 8 9.65 M8268-ND 160 1.20] 5230-RC 1.8 | 44] 7.9 | 775 | 0.14 | M9216-ND 1.99 1.85) 9250-182 
L Q | Freq. Max. Max. Digi-Key Price Each | J.W.Miller 40 082 3 7.87 M8269-ND 1.60 1.20 | 5240-RC 1.8 | 44] 7.9 | 775 | 0.14 | M8215-NDO 1.99 1.42) 9250-182-RC 
(wH) |Min.|(MHz)| (A) |Ohms} Part No. 1 10 | Part No. 68 | 054) 5 14.22 | M8270-ND 1.40 1.00 | 5248-RC 2.2 | 44| 7.9 | 650 | 0.19 | M8216-NDO 1.99 1.42|9250-222-RC 
1.0t [20] 7.96] 10 |.013| mssto-ND 1.00 —.75|6000-1ROM-RC 100) 216) 2 | 965 a «140 1.00) 6260-RG 27 | 44) 7.9 | 535 | 0.28 | M9218-ND 1.99 1.85] 9250-272 
1.5t | 20| 7.96 | 8.5|.016| M8611-ND 1.00 .75/6000-1R5M-RC 125 | 08 | 3.5 | 12.70 | M8272-ND 1.40 1.00 | 5252-RC 3.3 | 44] 7.9 | 480 | 0.35 | M8217-NDO 1.99 1.42} 9250-332-RC 
os oy i ee ae ENG 4a pi erate 250 | 17 | 25 | 14.18 | mg273-ND 1.40 1.00 | 5254-RC 39 | 44] 7.9 | 450 | 0.40 | M9222-ND 1.99 1.85) 9250-392 
47+ | 20| 7.96 | 4.6|.030| wg614-ND 1.00 .75|6000-4R7M-RC 500 | 26) 2 | 14.22 | M8274-ND 1.40 1.00 / 5256-RC 3.9 | 44] 7.9 | 450 | 0.40 | M218-NDO 1.99 1.42) 9250-392-RC 
6.8t | 20) 7.96] 4.1 ].035|M8615-ND 1.00 — .75)6000-6R8M-RC 900] 55 | 1 | 12.70 TUBER 140 1.00 | 8258-R6 47 | 44) 7.9 | 380) 0.55 | M8219-NDO 1.99 1.42/ 9250-472-RC 
10: 50 | 2.52 | 3.4] .045| M8616-ND 1.00  .75|6000-100K-RC 5.6 | 44] 7.9 | 335 | 0.72 | M9224-ND 1.99 1.85) 9250-562 
12 50 | 2.52 | 3.1 | .050| M8617-ND 1.00  .75|6000-120K-RC 68 | 50] 7.9 | 280 | 1.02 | M9225-ND 4.99 1.85] 9250-682 
ttt | 50) 252/29) .056] mesie-no 1.00 75/6000-150K-kc| | Mlolded RF Chokes ao 50/79 |250 | 122 INGER 1.09 1.851 9050-400 
18 40 | 2.52 |2.66) .061 | M8619-ND 1.00  .75|6000-180K-RC S : 
a A0 | 2.52 | 2.4 | 070 Peete 100 .75/6000-220K-RC eae 6.35mm; Form Diameter: 2.41mm; Lead Length: B2 | SD) 78 2h) 182 ieee 8 102) Bebb ee RC 
27 40 | 2.52 |2.22) .080 | M8621-ND 1.00  .75|6000-270K-RC a8 1Orrt: Tolarands! 10% ine : : 10 | 50) 7.9 | 220 | 1.62 | M8221-NDO 1.99 1.42} 9250-103-RC 
33 30 | 2.52 | 2.05) .090 | M8622-ND 1.00  .75|6000-330K-RC . : : ° 142 | 55/25 |200] 20 | m9228-ND 4.99 1.85] 9250-123 
39: 30 | 2.52 |1.85) .10 | M8623-ND 1.00  .75|6000-390K-RC 9250 Series: ; 
AT 30 | 2.52 | 1.77] .16 | M8624-ND 1.00 .75| 6000-470K-RC Form Length: 10.41mm; Form Diameter: 4.11mm; Lead Length: Ferrite Core 
s6tt | 30 | 2.52 |1.48] 18 | Ma625-ND 1.00 _.75]6000-560K-RC eo enim Tolerance a1 0% 15 | 45] 25 | 315 | 0.80 | M8222-ND0 1.99 1.42) 9250-153-RC 
68 30 | 2.52 |1.36) .21 | M8626-ND 1.00  .75|6000-680K-RC 9250A Series: 18 | 45) 2.5 | 300 | 0.89 | M8223-ND0 2.39  1.71|9250-183-RC 
82 30 | 2.52 | 1.3) .23 | M8627-ND 1.00 —.75}6000-820K-RC Form Length: 10.41mm; Form Diameter: 4.11mm; Lead Length: 22 | 45| 25 | 290 | 0.96 | M8224-NDO 1.99 1.42] 9250-223-RC 
120¢t | 20 | .796 | 1.25) .32 | M8629-ND 1.00  .75|6000-121K-RC 25.4mm; Tolerance: +10%. The 9250A uses a ferrite compound for 


27 «(| 45 | 2.5 | 260 | 1.19 | M8225-NDQ 2.39 1.71] 9250-273-RC 
33 | 45 | 2.5 | 240 | 1.37 | M8226-ND) = 2.19 1.57] 9250-333-RC 


39 | 50| 2.5 | 205 | 1.93 | M8227-ND) = 2.19 1.57] 9250-393-RC 
47 | 50| 2.5 | 195 | 2.11 | M8228-ND) 2.19 1.57) 9250-473-RC 
56 | 50| 2.5 | 190 | 2.23 | M9236-ND 2.39 2.22) 9250-563 
56 | 50| 2.5 | 190 | 2.23 | M8229-ND) 2.39 1.71] 9250-563-RC 
68 | 50| 2.5 | 170 | 2.70 | M9237-ND 2.39 2.22) 9250-683 


150. 20 | 796 14.15! .37 | m8630-ND 1.00 751 6000-151K-RC the shield, as opposed to the 9250 which uses a ferrite sleeve. 
180tt | 20 | .796 | 1.08] .58 | M8631-ND 1.00 .75)6000-181K-RC 
220tt | 20 | .796 | 1.0] .65 | M8632-ND 1.00  .75|6000-221K-RC 
270tt | 20 | .796 | .90] .75 | M8633-ND 1.00 —.75|6000-271K-RC 
330tt | 20 | .796 | .78| .85 | M8634-ND 1.00 .75/6000-331K-RC 


390tt | 20 | .796 | .74 | 1.0 | M8635-ND 1.00 —.75|6000-391K-RC 
470tt | 20 | .796 | 68 | 1.1 | M8636-ND 1.00 — .75)6000-471K-RC 
S60tt | 20 | .796 | 64 | 1.4 | M8637-ND 1.00 — .75|6000-561K-RC 
680tt | 20 | .796 | 59 | 1.6 | M8638-ND 1.00  .75)6000-681K-RC 
820tt | 20 | .796 | 56 | 1.8 | M8639-ND 1.00  .75)6000-821K-RC 


68 | 50| 25 | 170 | 2.70 | M8230-NDO 2.39 1.71] 9250-683-RC 
82 | 50| 25 | 180 | 2.44 | M9238-ND 2.39 2.22) 9250-823 


fo00tt| 50 | 252] .51| 29 | Me640-ND 1.00 .75|6000-102K-RC Test |, de TW. 
Freq. | Max, Digi-Key Price Each | Miller 82 | 50/25 | 180 | 244 | Me231-NDd 2.39. 1.71) 9250-823-RC 
P20%ertolerance” T1076 tolerance in.|(MHz)| (mA) | Max. | Part No. 1 10 | Part No. 100 | 50] 25 | 160) 3.12 | ms232-NDd 2.39 1.71] 9250-104-RC 


: 9230 Series — Unshielded - RoHS Compliant 120 | 55| 79 | 150} 3.6 |Ms233-ND0 2.39 1.71) 9250-124-RC 
Coiled RF Chokes RoHS Phenolic Gore 150 |55|.79 | 140) 41 | ms234-NDd 2.39 1.71] 9250-154-RC 
180 | 55) .79 | 135) 44 | mg242-no 239 2.22| 9250-184 
190 | 55| 79 | 135] 44 |Me235-NDO 2.39 1.71) 9250-184-RC 
220 | 55| .79 | 125 | 5.0 |me236-NDO 2.39 1.71] 9250-224-RC 
270 | 55|.79 115 | 5.8 |wg244-ND 2.39 2.22| 9250-274 


0.07 | M8656-ND 1.63. 1.30/9230-94-RC 
0.10 | M8657-ND 1.63. 1.30/9230-00-RC 
0.14 | M8658-ND 1.63 1.30/9230-04-RC 
0.20 | M8659-ND 1.63. 1.30/9230-08-RC 
0.35 | M8660-ND 1.63 1.30) 9230-12-RC 270 | 55] .79 | 115 | 5.8 | M8237-NDO 2.39 1.71]9250-274-RC 
0.60 | Mg661-ND 1.63 1.30] 9230-16-RC 330 | 55| .79 ) 110 | 64 |M8238-NDO 2.39 1.71|9250-334-RC 


@ 0.025 for 
0.1-22,000p!h Coil Dia. 
ny 


t 
@ 0.032 for 
25,000-500,000p!h 


10 RROMETM 4.63 1.201 9230-20-Rc 390 | 60| 79 }105| 7.4 |1s239-ND0 2.39 1.71|9250-304-RC 
sam Baek 470 | 60| 79 | 92 | 95 | ms240-NDd 2.39 1.71|9250-474-RC 
560 | 60|.79 | 90 | 105 | mg24e-ND © 2.39 2.22| 9250-564 
UES Us |Meat | ; Le ; : 0.40 |Ms647-ND 1.30 .98|9230-28-RC 
(uH) | Q Freq.) Max.| 9 | Digi-Key Price Each | Miller 560 | 60| .79 | 90 | 10.5 | M8241-ND) 2.39 1.71] 9250-564-RC 
5% _|Min.|(MHz)| (mA) | Max. | Part No 110 |Part No 0.85 | M8650-ND 1.30.98 9230-32-RC 
od ln oe, E 12 [MGENINMN 130 98 |9090-36-Rc 680 | 60| 79 | 80 | 11.8 | ms242-NDd 2.39 1.71] 9250-684-RC 
ron Core . 5 
10t | 41] 25 | 2041] 4.19 | M8388-ND 1.25 1.00|70F106AI-RC ; : 2.0 |MB655-ND 1.30 9230-40-RC : a : coe ae - pee) a 
2att | 43| 7.9 |1132| 4.06 | ws398-ND 1.25 1.00|70F226AI-RC i 3.7 |Ms642-ND 1.30 .98)9230-44-RC 7 -NDO 2.39 1.71] 9250-824- 
3att | 40| 79 | 912 | 3.81 | ms4o3-ND 1.25 1.00|70F336AI-RC ' 33 |M8645-ND 1.30 .98/9230-52-RC 1,000 | 60| .79 | 70 | 17.5 | Me244-NDO 2.39. 1.71/9250-105-RC 
azn 3] 79 |g | 30 | mien 125. taeson- alae vaso |] 28 | co | 221 (AREER 270 sel eom-os 
TE ~- «~ShaEcnoe: a4 MRR 1.60 1.20]o0a0-6Rc 1,200 | 45) .25 | 60 | 22.1 | me24s-NDO 2.74. 1.96| 9250-125-RC 
22 | 51) 25 | 229 | 4.19 | Me394-ND 1.20.90 70F225Al-RC i 45 |M8651-ND 1.60 9230-60-RC 1,900 | 45 | 25.) 55 | 26.5 |/MS25GNDE) 2.74 2.55) 9250-155 
33 | 50| 25 | 208 | 4.32 | mg399-ND 1.20 90 |70F335Al-RC ; 87 [ReeMTOM 1.60 4.201 9090-6¢-ac 1,500 | 45) .25 | 55 | 26.5 | Ms246-NDO 2.74 1.96| 9250-155-RC 
47 | 44) 25 | 188 | 4.44 | Me404-ND 1.20 90|70F475AI-RC ‘ Ree 1,800 | 45 | .25 | 50 | 29.9 | me247-NDo 3.06. 2.19| 9250-185-RC 
100 | 25) 25 | 139 | 4.19 | Me3g0-ND 1.28 © 96|70F104AI-RC 3 $0 [ogame §1-60 1.20) 9280-68-AC 
Te oe te aye ee oa —eclnoparaarne M8646-ND 1.60 1.20/9230-76-RC 2,200 | 45| 25 | 50 | 33.8 | s248-NDO 2.74 1.96| 9250-225-RC 
4,000 | 30] 79) 79 | 5.71 | s391-ND 1.52 1.14|70F103AI-RC M8649-ND 1.60 1.20| 9230-80-RC 2,700 | 45) .25 | 40 | 47.3 Maze 274 1.96 /9260-275-RC 
2200 | 40| 25 | 57 | 6.10 | ms395-ND 1.52 1.14|70F223AI-RC eco 1.60. 1.20/9230-84-RC 3,300 | 45 | .25 | 40 | 53.0 | M8250-ND 2.74 1.96] 9250-335-RC 


3,300 | 52} .25 | 53 | 6.60 | M8400-ND 1.52 1.14)70F333AI-RC 
4,700 | 49} .25 | 48 | 7.24 | M8406-ND 1.52 1.14)70F473AI-RC 


3,900 | 45] .25 | 35 | 73.8 | M9258-ND 2.74 2.55) 9250-395 


M8644-ND 1.60 9230-92-RC 


: : BaEneerT A 3,900 | 45 | .25 | 35 | 73.8 | M8251-NDQ 2.74 1.96] 9250-395-RC 
eries — Shielde: 
6,800 | 51} .25 | 43 | 7.87 | M8410-ND 1.52 1.14)70F683AI-RC 4700 | 45] 25 | 31 | 81.6 | m8252-ND0 295 2.11] 9250-475-RC 


10,000) 41) .25 | 38 | 8.51 | M8392-ND 2.00 1.50)70F102AI-RC Phenolic Core 


22,000] 50] .079| 41 | 8.38 | M8396-ND 1.75 1.25|70F222AI-RC 5,600 | 44 | .25 | 28 | 89.9 | MB253-NDO 3.24 2.32) 9250-565-RC 


Fariite Gore 04 0.025 | M8206-NDO 1.90 1.86/9250-101-RC 6,800 | 40) .25 | 27 | 111 | M8254-NDO 3.24 2.32) 9250-685-RC 
33,000] 61] 079] 43 | 8.97 | MB401-ND 1.75 1.25|70F332AF-RC 0.034 | M9202-ND 2.18 1.91)9250-121 8,200 | 40 | .25 | 26 | 119 | M8255-NDO 2.95 2.11) 9250-825-RC 
47,000 | 57 | 079) 38 | 9.75 | M8407-ND 1.75 1.25]70F472AF-RC 0.037 | M8207-NDO =—1.90 1.36 9250-151-RC 10,000} 40 | .25 | 24 | 137 | M8256-NDO 2.95 2.11]9250-106-RC 
68,000) 57] 079} 34 | 10.54) M8411-ND 1.75 1.25]70F682AF-RC 0.047 | M9204-ND 2.18 1.91/9250-181 


100,000) 48 | 079} 29 | 11.33] M8393-ND 2.45 1.75/70F101AF-RC 0.047 | m8208-NDO 1.90 1.36/ 9250-181-RC 12,000) 90 ).078 | 23°) 143 IMGCaguceg 281 2.11/9250-126-R¢ 


220,000| 51 | 025) 39 | 13.72) M8397-ND 1.75 1.25|70F221AF-RC 15,000] 30.079) 22 ) 157 ) M9265-ND 3.68 3.42 9250-156 
330000 641 005 | a4 [1473 IES 245 1. 7sl7orasiaR-AG 0.067 | M8209-ND) 1.99 1.42) 9250-221-RC 15,000] 30 |.079] 22 | 157 | M8258-NDO 3.68 2.63/ 9250-156-RC 


470,000] 55 | 025} 30 | 15.62 | M8408-ND 2.45 1.75|70F471AF-RC 0.11 | M9206-ND 2.418 1.91} 9250-271 18,000} 30 |.079} 21 | 175 | M9266-ND 4.38 4.07) 9250-186 
0.13 | M8210-NDQ 1.90 1.36] 9250-331-RC 


+ 20% tolerance tt 10% tolerance RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Filter and Miniature 
High Current Chokes 


JW. Miller 


MAGNETIC S 
A Bourns Company 


Epoxy Conformal 
Coated Inductors 


Molded RF Chokes (cont) 


Test/I,de) DCR | 3 JW. Inductance + 15% @ 1kHz. Coils finished with sleeving VW1 Rated. 
L Q |Freq.|Max.) 9 | Digi-Key Price Each | Miller Leads No. 20 tinned copper 1” long minimum 
(WH) |Min.|(MHz)| (mA) | Max. | Part No. 1 10 | Part No. Ambient Temperature: -55°C ~ 125°C as hr 62 
18,000] 30|.079] 21 | 175 | M8259-NDO 3.75 2.82]9250-186-RC oer 43-5 y0051 
22,000 27 |.079| 17 | 274 | M9267-ND 5.78 5.37|9250-226 — 
22,000 27 |.079| 17 | 274 | M8260-NDO 4.80 3.60)9250-226-RC 600 Séries eaoniSeries 4 
27,000| 27 |.079| 16 | 308 | M8261-NDO 4.80 3.60)9250-276-RC at J 
33,000 27 |.079} 15 | 343 | M8262-NDO 4.80 3.60) 9250-336-RC ° a Ets 
39,000] 27|.079| 15 | 376 | M9270-ND 5.78 5.37|9250-396 258 ee 86025 Ls Test | nde | ; JW. 
47,000| 23 |.079| 13 | 473 | s263-ND0 4.80 3.60/9250-476-RC Hace [age ai leat perce Bi arate 
56,000] 23.079] 13 | 512 | M9272-ND 8.72 8.10] 9250-566 z : a : 
56,000 23|.079| 13 | 512 | Me264-ND0 7.47. 5.61) 9250-566-RC NITE Phenolic Core 
| Ff : mn , : 10 | 40 | 25.0] 1100 |ms001-ND 2.75 2.20] 8230-94 
68,000| 23 |.079| 12 | 580 | M9273-ND 7.53 6.99] 9250-686 Luk) | Doro | Current| Digi-Key Price Each | J.W.Miller 10 | 40. | 220 | 100 NOSED ose oon | moapeanc 
68,000) 23.079] 12 | 580 | M8265-NDO 6.45 4.84] 9250-686-RC 210% |@+20°C|} Amp | PartNo. 1 10 [Part No. 12 | 40 | 25.0 | 1100 |M8002-ND 2.75 2.20 | 8230-96 
82,000] 21|.079| 11 | 618 | M9274-ND 7.63 7.09/9250-826 5800 Series 15) 38 | 25.0 ) 1100 )M8003-ND = 2.75 2.20) 8230-00 
82,000] 21|.079] 11 | 618 |s266-NDO 6.54 4.91/9250-826-RC 39 | 018 | 128 IERESYENIGUN 192 1.00 ceooane-rc 18 | 35 | 25.0 | 1010 |M8004-ND_— 2.75 2.20 | 8230-02 
100,000] 18 |.079) 11 | 678 | M8267-NDO 8.10 6.08/9250-107-RC 47 | 022 | 128 | mae77-NDo 1.38 1.00| 5800-4R7-RC 18 | 35 | 25.0 | 1010 |M8160-NDO 2.75 — 2.20 | 8230-02-RC 
- = . : ‘ : : : 22 | 33 | 25.0 | 935 |M8005-ND 2.75 2.20 | 8230-04 
9250A Series — Shielded — RoHS Compliant 10 033 1.28 M8278-NDO 1.33 1.00) 5800-100-RC 22 33 | 25.0 | 935 |M8161-NDO 2.75 2.20] 8230-04-RC 
Phenolic Core 12 | .037 | 1.28 | M8279-NDO 1.33 1.00|5800-120-RC 27 | 33 | 25.0 | 875 |M8162-NDO0 2.75 2.20 | 8230-06-RC 
10 | 50] 25 |1790] 0.025] mi0079-ND 1.84 1.38)9250A-t01-RC 15 | 000 | 128 ES 158 1.00/ 8800-150-RC Be | co RRM cee Seal eoeeae 
0.15 | 51| 25 |1470| 0.037 | m10090-ND 1.84 1.38/92504-151-RC 18 | .044 | 1.28 | Ms2st-NDO 1.33 1.00)5800-180-RC 79 | 30 | 250 | 640 (MGREMIRG) 275 220|e>s010-RC 
0.18 | 50} 25 |1300] 0.047 | M10095-ND 1.84. 1.38| 9250A-181-RC 22 050 | 1.28 | M8282-NDO —-1.33-— 1.00 5800-220-RC 47 | 30 | 25.0 | 590 |M8165-NDO 2.75 — 2.20| 8230-12-RC 
0.22 | 49| 25 | 1100) 0.067 ) M10099-ND 1.84 1.38] 9250A-221-RC 27 | 058 | 1.28 | M8283-NDO = 1.33 1.00] 5800-270-RC 56 | 30 | 25.0| 495 |M8010-ND 2.75 2.20 | 8230-14 
0.33 | 46] 25 | 780 | 0.13 ) M10109-ND 1.84 1.38/ 9250A-331-RC 33 075 | 1.008 | M8284-NDO =—-1.33 1.00) 5800-330-RC 56 | 30 | 25.0 | 495 |M8166-NDO 2.75 2.20 8230-14-RC 
39 | 094 | 0.804 | me285-ND 1.33 1.00] 5800-390-RC r f 
0.39 | 44] 25 | 670 | 0.18 | M10115-ND 1.84 1.38] 9250A-391-RC a . ae oe Hehe bee ion SekG 
0.82 | 40| 25 | 370 | 0.59 | M10129-ND 1.84 1.38] 9250A-821-RC 47 | 109 | 0.804 | M8286-ND 1.33 1.00) 5800-470-RC ‘32 | 28 | 25.0] 380 |mgoi2-ND 275 2.20| 8230-18 
Iron Core 56 | 140 | 0.804 | M8287-NDO —'1.33—_1.00) 5800-560-RC 82 | 28 | 25.0] 380 |Mei68-NDO 2.75 2.20 | 8230-18-RC 
68 | 145 | 0.804 | M8288-NDO 1.33 1.00] 5800-680-RC 1.00 | 25 | 25.0 | 350 |M8169-NDO 2.75 2.20 | 8230-20-RC 
: ve . pe aa Due hes i pie 82 152 | 0.804 | M8289-NDO 1.33 1.00) 5800-820-RC Iron Core 
: ; . H 841. 122-1 400 | 208 | 0.632 | M8290-NDO 1.33 1.00/5800-101-RC 120 1) 25 179 | 825 |mei7onDo 220 1.65] a230-22-RC 
1.5 | 44| 7.9 | 815 | 0.12 | M10091-ND 1.84 1.38] 9250A-152-RC 
120 | .283 | 0.508 | M8291-NDO 1.38 1.00 5800-121-RC 1.50 | 28 | 7.9 | 745 |M8171-NDO 2.20 1.65) 8230-24-RC 
22 | 44) 7.9 | 650 | 0.19 | M10100-ND 1.84 1.38/9250A-222-RC iso | 340 | oso (Rte 435. 4.30 | aahoaating 130 | 30 | 79 | 640 |Mgi72-ND0 220 1.65) 8230-26-RC 
33 | 44) 7.9 | 480 | 0.35 | M10110-ND 1.84 1.38/9250A-332-RC : . 2 ait) ; sed keene 2.20 | 30 | 7.9 | 550 |M8173-NDO 2.20 1.65 | 8230-28-RC 
180 | .362 | 0.508 | M8293-NDO 1.33 —1.00/5800-181-RC 
270 | 37 | 79 | 495 |M8174-NDO 2.20 1.65 | 8230-30-RC 
3.9 | 44] 7.9 | 450 | 0.40 | M10116-ND 1.84 1.38] 9250A-392-RC 220 430 0.508 | M8294-NDO 1.33 1.00) 5800-221-RC 
47 | 44] 79 | 380 | 0.55 | Mio118-ND 1.84 1.38] 9250A-472-RC 270 | 557 | 0.400 | Me295-NDO 133 1.00/5800-271-RC ay | del ee | cee ERP ooo eel comes 
56 | 44) 7.9 | 335 | 0.72 | M10123-ND 1.84 1.38/9250A-562-RC 320 | 60s | 0400 WNGSGENEUN ica 1.00|seooaai-c 3900 | 45 | 79 | 350 |mat7é-nDo0 220 1.65 / 8230-34-RC 
8.2 | 50] 7.9 | 250 | 1.32 | M10130-ND 1.84 1.38}9250A-822-RC 390 772 0.400 | M8297-NDO 433  1.00/5800-391-RC 4.70 45 | 7.9 | 320 |M8177-NDO 2.20 1.65] 8230-36-RC 
10 | 50| 7.9 | 220 | 1.62 | M10081-ND 1.84 1.38) 9250A-103-RC a70 | 145 | 0315 MGSO 33 4.00 |se00-471-AC a . : = meee ee - ae - 
Ferrite Core 1 _5R 4. i i | F i -38- 
so | zt | ase | magne 1s fees | Tom |] 73] ts finan) 22 teen 
12 | 55| 25 | 200) 2.0 |M10087-ND 1.84 1.38) 9250A-123-RC 4 : | : ‘ -681- 630 | 50 | 79 | 245 |mei79-ND0 220 1.65 |8230-40-RC 
15 | 45| 2.5 | 315 | 0.80 | M10092-ND 1.84 1.38) 9250A-153-RC 1,000 | 230 | 0.200 | ma3oi-ND0 1.33 1.001 5800-102-RC 320 | 55 | 79 | 210 |mgo24-nD 2.20 1.65| 8230-42 
18 | 45| 2.5 | 300 ) 0.89 | M10096-ND 1.84 1.38) 9250A-183-RC t200 | 265 | 0200 | ma3zoz-NDd 133 1.00/5800-122-RC 8.20 | 55 | 7.9 | 210 |M8180-NDO 2.20 1.65] 8230-42-RC 
22 | 45) 2.5 | 290 | 0.96 | M10101-ND 1.84 1.38/9250A-223-RC 1500 | 3.45 | 0.158 | ms303-ND0 1.33 1.00/5800-152-Rc i0.00 | 55 | 7.9 | 180 |M8181-NDO 2.20 1.65 | 8230-44-RC 
27 | 45) 2.5 | 260 | 1.19 | M10105-ND 1.84 1.38/9250A-273-RC : fi anee 12.00 | 45 | 25 | 210 |M8026-ND 1.19 97 | 8230-46 
1,800 | 4.03 | 0.158 | M8304-NDO 1.33 1.00) 5800-182-RC 1200 | 45 | 25 | 210 (WAYGSRBO) 200 165|a2s0venc 
33 | 45] 2.5 | 240 | 1.37 | M10111-ND 1.84 1.38} 9250A-333-RC 2,200 | 4.48 | 0.158 | M8305-NDO 1.33 1.00} 5800-222-RC 45.00 | 45 | 2.5 | 205 |ms027-ND 2.20 1.65 | 8230-48 
39 | 50) 2.5 | 205 | 1.93 | M10117-ND 1.84 1.38/9250A-393-RC 2700 | 5.90 | 0.125 | M8306-NDO 1.33  1.00/5800-272-RC 15.00 | 45 | 25 | 205 |M8183-NDO 2.20 1.65 | 8230-48-RC 
47 | 50) 2.5 | 195 | 2.11 | M10119-ND 1.84 1.38] 9250A-473-RC 3,300 6.56 0.125 | M8307-NDO 1.33 1.00) 5800-332-RC 18.00 | 50 | 25 | 195 |M8028-ND 2.20 1.65 | 8230-50 
82 | 50) 2.5 | 180 | 2.44 | M10131-ND 1.84 1.38/9250A-823-RC 3.900 | 863 | 0100 | mg30s-NDO 1.33 1.00/5800-392-RC 18.00 | 50 | 25 | 195 |M8184-NDO 2.20 1.65 | 8230-50-RC 
100 | 50} 2.5 | 160 | 3.12 | M10082-ND 1.84 1.38} 9250A-104-RC 4,700 | 10.5 | 0.100 | M8309-NDO 1.33  1.00|/5800-472-RC en fr se 1 Means oon te ran aC 
150 | 55/0.79| 140) 4.1 | M10093-ND 1.84 1.38/9250A-154-RC 5,600 | 13.9 | 0.082 | M8310-NDO 1.33 1.00) 5800-562-RC 27.00 | 50 | 25 | 185 |M8186-NDO 2.20 1.65 | 8230-54-RC 
180 | 55) 0.79] 135 | 4.4 ) M10097-ND 1.84 1.38) 9250A-184-RC 6,800 | 163 | 0.082 | M8311-NDO 1.33 1.00] 5800-682-RC Ferrite Core 
220 | 55) 0.79] 125 | 5.0 | M10102-ND 1.84 1.38)9250A-224-RC 8,200 20.8 0.065 | M8312-ND0 1.33 1.00) 5800-822-RC 33.00 | 45 | 2.5 | 187 ]M8187-NDO 2.72 2.04] 8230-56-RC 
270 | 55 |0.79| 115 | 5.8 ) M10106-ND 1.84 1.38/ 9250A-274-RC 10,000 | 26.4 | 0.050 | M8313-ND0 ~—1.33 1.00} 5800-103-RC 39.00 | 45 | 25 | 180 |M8032-ND 2.72 2.04 | 8230-58 
330 | 55]0.79) 110 | 6.4 | M10112-ND 1.84 1.38] 9250A-334-RC 15,000 | 42.5 0.039 | M8314-NDO 1.33 1.00) 5800-153-RC 39.00 45 | 2.5 180 |M8188-NDO 2.72 2.04) 8230-58-RC 
7 “ATA- 18,000 | 48.3 | 0.039 | M8315-ND0 1.33100 5800-183-RC 47.00 | 45 | 25 | 165 |M8189-NDO 2.72 2.04 | 8230-60-RC 
470 | 600.79} 92 | 95 | M10120-ND 1.84 1.38] 9250A-474-RC 56.00 | 45 | 25 | 145 |Mg034-ND 272 2.04| 8230-62 
560 | 60|0.79] 90 | 10.5 )M10124-ND 1.84 1.38] 9250A-564-RC 5900 Series 5600 | 45 125 | 148 1Mai90-NDO 2.72 2.041 8230-62-RC 
680 | 60) 0.70) 80 | 11.8 TRICIZSD 1.84 1.38 /9250A-684-RC 39 | oo7 | 40 | m8316-NDO 2.37 —1.69)5900-3R9-RC 68.00 | 50 | 25 | 135 |M8035-ND 2.72 2.04) 8230-64 
820 | 600.79] 80 | 13.0 )M10132-ND 1.84 1.38] 9250A-824-RC 47 | 008 | 40 | Mg3i7-NDO 237 1.69/5900-4R7-RC 68.00 | 50 | 25 | 135 |M8191-NDO 2.72 2.04 | 8230-64-RC 
4,000 | 600.79] 70 | 17.5 | M10083-ND 1.84 1.38/9250A-105-RC i aan 82.00 | 50 | 25 | 130 |M8036-ND 2.72 2.04 | 8230-66 
10 | Or | 40 ee 287 1.68) 5200-100-RC 82.00 | 50 | 25 | 130 |M8192-NDO 272 2.04] 8230-66-RC 
4,200 | 45|0.25| 60 | 22.1 | mtooge-ND 1.61. 1.15/9250A-125-RC 22 | .026 | 4.0 | M8319-ND0 2.37 1.69] 5900-220-RC 700.00) 50 | 25 | 125 |mat93NDO 2.72 2.041 8230-68-RC 
1,500 | 45 /0.25| 55 | 26.5 | M10094-ND 1.61 1.15/9250A-155-RC 33 | 032 | 4.0 | M8320-NDO 2.37 __1.69/ 5900-330-RC 42000 | 30 | 79 | 97 |mso38-no 272 204 | 8230-70 
1,800 | 45} 0.25} 50 ) 29.9 | M10098-ND 1.61 1.15) 9250A-185-RC 47 035 | 4.0 | M8321-NDO 2.37: 1.69/5900-470-RC 120.00 | 30 | .79 | 97 |M8194-NDO 272 2.04] 8230-70-RC 
2,200 | 45 | 0.25] 50 | 33.8 |M10103-ND 1.61 1.15] 9250A-225-RC es | o47 | 25 | mg322-ND0 237 1.69/5900-680-RC 150.00 | 30) 79 | 85 |M8195-NDO 2.72  2.04| 8230-72-RC 
2,700 | 45) 0.25) 40 | 47.3 |M10107-ND 1.61 1.15) 9250A-275-RC 82 060 20 M8323-NDO 2.37  1.69|5900-820-RC 180.00 | 30 | .79 | 79 |M8040-ND 2.72 2.04 | 8230-74 
3,300 | 45 | 0.25] 40 | 53.0 | M10113-ND 1.61. 1.15|9250A-335-RC 100 7 090 | 1.6 ) M8324-NDO = 2.37 1.69) 5900-101-RC ye 7 te Reve 505 rt eerie 
/ -AT5+ 150 | 129 | 1.6 | M8325-NDO 2.37 1.69|5900-151-RC : : : : 
4,700 | 45 | 0.25] 31 | 81.6 | M10121-ND 1.61 1.15] 9250A-475-RC 200.00 | 30 | 79 | 73 |Mgi97-NDO 272 204) 8230-76-RC 
6,800 | 40 | 0.25 | 27 | 111 | M10127-ND = 1.61 1.15) 9250A-685-RC 180 150 1.6 | M8326-NDO 2.37 1.69] 5900-181-RC 270.00 | 30 | .79 | 65 |M8042-ND 272 2.04) 8230-78 
8,200 | 40} 0.25] 26 | 119 |M10133-ND 1.61 1.15] 9250A-825-RC 200 | 162 | 1.6 | Mg327-ND 237  1.69/5900-221-RC 270.00 | 30} 79 | 65 |M8198-NDO 272 2.04 | 8230-78-RC 
40,000] 40 |0.25| 24 | 137 | M10084-ND 1.61 1.15] 9250A-106-RC 330 | 212 | 16 | Mg328-ND 2.37  1.69]5900-331-RC 330.00 | 30 | 79 | 62 [M8043-ND 272 2.04 | 8230-80 
12,000 30 |0.079| 23 | 143 | Mi0089-ND 1.61 1.15] 9250A-126-RC 390) 281) 16 ee 22" 1.69) 5900-391-RC aol el ae | ce eR ce otal oemee 
22,000] 27 J0.079| 17 | 274 | Mi0104-ND 1.61 1.15/92504-226-RC 470 | 380 | 1-2 (BCC 2.37 1.69/5900-471-RC 390.00 | 30 | .79 | 55 |ms200-ND0 272 2.04] 8230-82-RC 
27,000| 27 |0.079| 16 | 308 | M10108-ND 1.61 1.15|9250A-276-RC 680 | 548 | 1.0 | M8331-ND0 2.37 — 1.69|5900-681-RC 470.00 | 30 | 79 | 50 |M8201-NDO 272 2.04 | 8230-84-RC 
33,000] 27 |0.079} 15 | 343 ) M10114-ND 1.61 1.15] 9250A-336-RC 4,000 | 844 | 08 | M8332-NDO 237  1.69]5900-102-RC 560.00 | 30 | 79 | 48 |M8046-ND 272  2.04| 8230-86 
47,000 | 23 |0.079] 13 | 473 | M10122-ND 1.61 1.15|9250A-476-RC 2,200 | 2.00 | 0.5 | M8333-ND0 2.37 1.69|5900-222-RC 560.00 | 30) 79 | 48 /M8202-NDO 272  2.04/ 8230-86-RC 
u -399- 680.00 | 30 | 79 | 42 |M8047-ND 2.72 2.04 | 8230-88 
56,000] 23 0.079] 13 | 512 | M10125-ND 1.61 1.15|9250A-566-RC 9,900 | 275) 04 [EME uoums § 237 = 1.69/5900-392-RC 68000 | 30 | 79 | 42 |Mazoa-nDo 272 2.04| 8230-88-RC 
68,000| 23 |o.079| 12 | 580 | M10128-ND 1.61. 1.15/9250A-686-RC 4700 | 819 | 04 BR 287 1.69) 5900-472-RC 820.00 | 30 | 79 | 40 |Me04g-ND 272 2.04| 8230-90 
82,000) 21 |0.079} 11 | 618 | M10134-ND 1.38 1.04) 9250A-826-RC 10,000 | 7.30 | 0.250 | M8336-NDO 2.03 1.53) 5900-103-RC 820.00 | 30 | 79 | 40 |M8204-ND0 2.72 2.04] 8230-90-RC 
400,000| 18 |0.079) 11 | 678 | M10085-ND 1.38 1.04]9250A-107-RC 100,000] 89.7 | 0.065 | M8337-NDO 2.03 1.53|5900-104-RC 1,000.00] 30 | .79 | 38 |M8205-NDO 2.72 2.04] 8230-92-RC 
RoHS Compliant RoHS Compliant ( RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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JW Miller Wide-Band Ferrite Beads 


MAGNETIC S 
—.|_ Chokes The addition of a Ferrite Bead to a piece of wire causes the 
A Bourns Company impedance of the lead to increase and acts like a small RF choke at 


Epoxy Conformal high frequencies. 
Coated Inductors 


Specifications: 


It is possible to dissipate high frequency parasitic signals and 
attenuate undesirable frequencies that travel on DC circuits by the 
use of beads. 


° Operating Temperature: -55°C ~ 105°C * Working Voltage: 
250VDC maximum » Material: Coating-Epoxy Leads-Tinned Copper 
¢ Core Material: Ferrite 


ca 


13.97 


Dimensions 
Ls Test | I, de J.W. Frequency (mm) Digi-Key Pricing | J.W.Miller 
20% Q | Freq. | Max. | Digi-Key Price Each | Miller Range AB C | Part No. 1 10 | Part No. 
(WH) | Min. | (MHz) | (mA) | Part No. 1 10 | Part No. 
0-40MHz | 1.32 .69 2.16 | M8699-ND .25 2.00 | FB73-085-RC 
aiieeaned «= ound aliens 40-200MHz | 3.12 1.02 5.61 |M8700-ND 18 1.40 | FB43-226-RC 
18 | 40 | 25.0) 450 |M7804-ND 24.21] 78FR18M cynic eae ee ; , oi 
33% 40 | 25.0 | 815 |M7807-ND 24 21 | 78FR33K ne Re ee Be |e 0-40MHz | 3.18 1.02 5.61 | M8701-ND 25 2.00 | FB73-226-RC 
30* | 40 | 25.01 700 \w7eos-ND 24 ~—=21 | 7aFR39K Fig.| Turns. |2 (0) | (MHz)| Part No. a ania 40-200MHz | 3.18 1.02 2.87|M8702-ND 18 1.40 | FB43-110-RC 
270t | 60 | 0.79 | 70 |M7842-ND 30 24] 78F271J 295} 10 | mg693-ND 85 681 FB20009-3B-RC 200+MHz | 3.18 1.02 2.87 | M8703-ND 18 1.40 | FB64-110-RC 
300f ) 60 | 0.70 | 60 io tet) 78rS91 "| 11? | 175 | 10 |Mecoe-no 85 68] FB20019-48-AC 0-40MHz | 3.12 1.02 2.87)M8704-ND 25 2.00 | FB73-110-RC 
560t | 60 | 0.78) ot OED 24 sol) FBreBLS | 210 460 | 10 | M8694-ND 85 .68 | FB20010-3B-RC 40-200MHz | 4.70 1.27 10.46] M8705-ND 25 2.00 | FB43-422-RC 
560 60 | 0.79 | 51 |M8155-NDO 30 .24 | 78F561U-RC 
t 30 10 | M8697-ND 85 68] FB20020-4B-RC 0-40MHz | 4.70 1.27 10.46) M8706-ND 30 2.40 | FB73-422-RC 
680t | 60 | 0.79 | 45 |M8156-NDO 30 .24 | 78F681J-RC 
tooor} 60 | 079) 41 |metss-noo 30 -24| 78F102J-RC 3 loxt4p 215 | 10 | M8695-ND 85 .68| FB20011-3B-RC 40-200MHz | 7.14 2.13 7.16 | M8707-ND 18 1.40 | FB43-287-RC 
_ 175 | 10 | M8698-ND 85 .68 | FB20021-4B-RC 0-40MHz | 7.14 2.13 7.16 | M8708-ND .25 2.00 | FB73-287-RC 
RoHS Compliant * Rated atL+10%uH t+ Rated atL+5% UH 


EMI Filters 


(For Electromagnetic Interference) ed 

—|_{+ 2.5 Max. Max 
Applications: Marking. ~—— 
* Communication equipment, cordless phones, automotive phones »* Digital audio and video equipment R Fund Max. 
* Electronic automotive equipment such as engine controls, panels and audio systems » Electronic musical 


instruments and other digital devices 


0.6 x 0.6 Sq. +1 + 2.5 2-Ples. Internal Connection 


Specifications: 
¢ Rated Current: 5A * Rated Voltage: S0VDC *DCR: 0.050 maximum » Insulation Resistance: 10GQ 
minimum @ 50VDC ¢ HI-Pot: 125VDC »* Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 


Capacitance 25dB AH. 15dB AH. Cut Tape Tape and Box 

+20% Frequency Frequency i Price Each Digi-Key Pricing J.W.Miller 
(pF) (MHz) (MHz) 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
22 800 220 ~ 800 M9936CT-ND 48 43 M9936TB-ND 142.50/M EMI220T-RC. 
47 550 ~ 700 350 ~ 800 M9938CT-ND 48 43 M9938TB-ND 142.50/M EMI470T-RC 
100 350 ~ 500 200 ~ 800 M9941CT-ND 48 43 M9941TB-ND 142.50/M EMI101T-RC 
220 200 ~ 350 100 ~ 800 M9939CT-ND 48 43 Mg9939TB-ND 142.50/M EMI221T-RC 
270 200 ~ 300 80 ~ 800 M9940CT-ND 48 43 M9940TB-ND 142.50/M EMI271T-RC 
470 120 ~ 300 50 ~ 800 M9937CT-ND 48 43 M9937TB-ND 142.50/M EMI471T-RC 

1,000 70 ~ 200 30 ~ 800 M9934CT-ND 48 43 M9934TB-ND 142.50/M EMI102T-RC 

2,200 45 ~ 200 20 ~ 800 M9942CT-ND 48 43 M9942TB-ND 142.50/M EMI222T-RC. 

10,000 15 ~ 200 6 ~ 800 M9935CT-NDt 48 43 M9935TB-NDT 142.50/M EMI103T-RC 


+ Capacitance Tolerance: -20%, 80% 


[ts TOKO Balun Transformers Type B7T 


Toko's high quality balun (balanced/unbalanced) transformers are precisely wound around a double 
ferrite core. Toko's baluns are ideally suited for designing double balanced mixers, directional 
couplers, signal splitters, signal distributors, and impedance matching circuits. 


5-00.5 Pin 


keer2sk 
Max. 
Operating Cut Tape Tape & Reel 
Frequency Insertion Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Toko 
Fig. | Winding Range Loss Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
Type B5F - Surface Mount 
1 n=1 50MHz ~ 400MHz 10dB Maximum TKS2514CT-ND 2.89 2.58 1.87 TKS2514TR-ND 1610.00 458DB-1012 
Type B7T - Leaded 
2 n=6 6MHz ~ 600MHz IN to OUT-1 0.8dB Maximum; IN to OUT-2 15dB ~ 17dB TK2516-ND. 5.55 4.35 2.59 = = 456PS-1011 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1372 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


&TDIKK_ AFF Balun Transformers HHM Series - Surface Mount 


Dim. in mm 


Pin 
Configuration 
Unbalanced Port 
GND or DC Feed + RF GND 


Balanced Port 
Balanced Port 
Note: These products are intended for wireless GND 
LAN (Local Area Network) applications. NC 
Operating Impedance | Insertion | Difference Cut Tape 
Frequency In/Out Loss-max.| of Phase | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel TDK 
Fig. Application (MHz) (Q) (dB) (deg.) Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Bluetooth and IEEE802.11b/g | 2400 ~ 2500 50/50 1.2 180+10 | 445-1233-1-ND 2.05 1.54 1.03 | 445-1233-2-ND 2,000 635.19/M HHM1517 
Bluetooth and IEEE802.11b/g | 2400 ~ 2500 50/100 1.0 180+10 | 445-1234-1-ND 2.05 1.54 1.03 | 445-1234-2-ND 2,000 635.19/M HHM1520 
Bluetooth and IEEE802.11b/g | 2400 ~ 2500 50/200 1.0 180+10 | 445-1229-1-ND 2.05 1.54 1.03 | 445-1229-2-ND 2,000 635.19/M HHM-1521 
1 Wideband-LAN 4900 ~ 5950 50/100 1.0 180+10 | 445-1231-1-ND 2.05 1.54 1.03 | 445-1231-2-ND 2,000 635.19/M HHM1570B1 
Wideband-LAN 5150 ~ 5875 50/100 1.0 180+10 | 445-1230-1-ND 2.05 1.54 1.03 | 445-1230-2-ND 2,000 635.19/M HHM1562B 
Bluetooth 2300 ~ 2500 50/75 1.0 180+10 | 445-3249-1-NDt 2.25 1.92 1.58 | 445-3249-2-NDt 2,000 675.00/M HHM1541E1 
UWB 3100 ~ 4900 50/100 1.0 180+10 | 445-3250-1-NDt 2.25 1.92 1.58 | 445-3250-2-NDt 2,000 675.00/M HHM1583B1 
Bluetooth and IEEE802.11b/g | 2400 ~ 2500 50/100 1.2 180+10 | 445-1232-1-ND 2.05 1.54 1.03 | 445-1232-2-ND 2,000 635.19/M HHM1711D1 
2 Bluetooth and IEEE802.11b/g | 2400 ~ 2500 50/50 1.2 180+10 | 445-3246-1-NDt 2.25 1.92 1.58 | 445-3246-2-NDt 4,000 653.00/M HHM-1710D1 
Wideband-LAN 4900 ~ 5950 50/100 1.0 180+10 | 445-3247-1-NDt 2.25 1.92 1.58 | 445-3247-2-NDt 4,000 653.00/M HHM1732B1 
Wideband-LAN 4900 ~ 5950 50/200 nie’ 180+10 | 445-3248-1-NDt 2.25 1.92 1.58 | 445-3248-2-NDt 4,000 653.00/M HHM1752A2 
t+ RoHS Compliant 
Multilayer RF Filters DEA Series - Surface Mount - RoHS 
Dim. in mm — 


Pin Configuration 


Pin Configuration 


+0.65- 


0.2 


Pin Configuration 


Pin Configuration 


Pin Configuration 


Pin Configuration 


GND IN IN GND IN GND Unbalanced 
IN (OUT) GND GND GND Balanced 
GND OUT OUT Our OUT Our GND 
OUT (IN) GND GND GND GND GND DC feed or RF GND 
Center Maximum | Minimum Cut Tape 
Frequency Filter Insertion Return Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel TDK 
Fig. (GHz) Type Application Loss (dB) | Loss (dB) | Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
il 2.450 Band Pass _| Wideband-LAN and Bluetooth 2.3 9.0 445-3251-1-ND 2.58 2.20 1.81 445-3251-2-ND 2,000 775.00/M DEA202450BT-1195A1 
2 5.425 Band Pass Wideband-LAN 2.0 9.0 445-3252-1-ND 2.58 2.20 1.81 445-3252-2-ND 2,000 775.00/M DEA205425BT-2028A4 
2.440 Band Pass | Wideband-LAN and Bluetooth 3.0 10 445-3253-1-ND 2.75 2.34 1.93 445-3253-2-ND 2,000 825.00/M DEA252450BT-2024C2 
3 2.450 Band Pass | Wideband-LAN and Bluetooth 1.2 10 445-3254-1-ND 2.75 2.34 1.93 445-3254-2-ND 2,000 825.00/M DEA252450BT-2027A1 
2.400 Band Pass _| Wideband-LAN and Bluetooth 1.4 10 445-3255-1-ND 2.75 2.34 1.93 445-3255-2-ND 2,000 825.00/M DEA252400BT-2030A1 
4 2.450 Low Pass_ | Wideband-LAN and Bluetooth 42 14 445-3257-1-ND 2.50 2.13 1.75 445-3257-2-ND 4,000 725.00/M DEA162500LT-1212A1 
2.450 Low Pass_| Wideband-LAN and Bluetooth 48 14 445-3258-1-ND 2.50 2.13 1.75 445-3258-2-ND 4,000 725.00/M DEA162500LT-1217A1 
5 5.425 Low Pass Wideband-LAN -70 12 445-3259-1-ND 2.50 2.13 1.75 445-3259-2-ND 4,000 725.00/M DEA165850LT-1197B2 
6 2.442 High Pass_| Wideband-LAN and Bluetooth 80 = 445-3260-1-ND 2.58 2.20 1.81 445-3260-2-ND 2,000 775.00/M DEA202484HT-8002A1 
rg 2.450 Band Pass | Wideband-LAN and Bluetooth 3.0 = 445-3256-1-ND 3.83 3.26 2.69 445-3256-2-ND 2,000 1150.00/M DEA252450BT-7022B1 


Multilayer Diplexers DPX Series - Surface Mount 


Terminal Functions 


GND 
ANT (Common) 
GND 
HIGH (5.0 GHz) 
GND 
LOW (2.4 GHz) 


Dim. in mm 


Terminal Functions 


Terminal Functions 


LOW (2.4 GHz) 
GND 
GND 
HIGH (5.0 GHz) 
GND 
GND 
ANT (Common) 
GND 


HIGH (5.0 GHz) 
GND 
GND 
LOW (2.4 GHz) 
GND 
ANT (Common 
GND 
GND 


High Low Cut Tape Tape & Reel 
Frequency Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing TDK 
Fig. (GHz) (GHz) Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 

a 5.0 2.4 445-3261-1-ND 2.75 2.34 1.93 445-3261-2-ND 825.00/M DPX205950DT-9008A1 
2A 5.0 2.4 445-3262-1-ND 3.83 3.26 2.69 445-3262-2-ND 1150.00/M DPX315950DT-5006C1 
2B 5.0 2.4 445-3263-1-ND 3.83 3.26 2.69 445-3263-2-ND 1150.00/M DPX315950DT-5005B2 

wrccmmottewmey  Lransformers 
The Pulse balun transformer offers an excellent | Pulse Dimensions (Inches) 
insertion loss device in a low cost SMT format. The | Part No. L WwW H 
RF Baluns are ideal for balanced to unbalanced | Cx2024 | 0.202 (.015) | 0.204 (#.015) 0.14 (Max.) Schem. 1 
applications and have been designed for applications [C¢xa045L | 0.15 (+.015) [0.15 (+.02/-.015) 0.11 («.015) 
such as CATV Distribution/Drop Amplifiers, Set Top [Cxo7156 | 0.169 (+.004) | 0.209 (.004) [0.118 (+.018/-.012) 
Boxes and Home Gateways. CX2147_| 0.272 (Max.) | 0.272 (Max.) 0.173 (Max.) 
Operating Temperature: -40°C ~ 85°C CX2032 | 0.36 (Max.) | 0.265 (Max.) 0.098 (Max.) 
Impedance Ratio Turns Ratio Bandwidth 
(+ -2%) (+ -2%) (MHz Typ) Insertion Loss Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. Schematic _| Primary:Secondary| Primary:Secondary| Midband Loss (dB Typ) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
1 2 ide 4:1 10 - 1000 0.4 553-1050-ND 1.80 1.12 82 72 CxX2024 
1 1:2CT* 1:1.4CT* 3 - 300 0.8 553-1052-ND 2.04 1.27 93 82 CX2045L 
2 2 Wa Wa 2.3 - 2700 0.2 553-1051-ND 2.04 N27 93 82 CX2156 
1 1:1CT* 1:1CT* 5 - 200 0.3 553-1053-ND 1.84 1.14 84 74 CX2147 
3 1 1:4CT* 1:2CT* 5-165 0.6 553-1054-ND 2.44 1.59 1.22 1.08 CX2032 


* Note: CT indicates Center Tap. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Panasonic Hybrid Passive RF/Microwave Devices 


These components are suited for Mobile Phones (Handsets/Base Stations), Navigation Devices (GPS), Pagers, Mobile Com- 
puting (PCs and PDAs), Mobile Data Terminals, Wireless Microphones, Cordless Phones and Wireless Local Area Network 
(WLAN) applications. 

SPECIFICATIONS: * Operating Temperature: -30°C ~ 85°C * Soldering: 230°C for 5 seconds 

BALUN: Ultra small, thin, high precision, with ultra-fine geometry baluns to meet your single-ended to double-ended to 
electronic circuitry interface requirements. Application: Single/Double Ended Mixer, Differential Amp, Matching. 
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if 


2 
Gnd Out 


1 Ino—————— +03 Out 


6D Out 4 Addl R 
Additional Resistor 56 Ohm 


1. 
4 Out(or In) 3 In (or Out) iq 
o>. 
— 
1 Add'lresistor 2 Detect Out 
(50Q) (or detect) (or Add'l Resistor) 


119 O— 99. yA FO 8 GND 


2am 02a 
3 Out 100 4 Out2 


1 


Fig. 15 


- 


Note: All drawings are top view. 
DIRECTIONAL COUPLER: Miniaturized, high coupling efficiency, low-cost, with ultra-fine geometry directional couplers to 
meet your most demanding coupling needs. Application: To control transmitted power. 

DIRECTIONAL COUPLER with LC FILTER: A directional coupler having the above same features and benefits, but also 
incorporating an LC Filter. Application: To control transmitted power while suppressing spurious noise. 

POWER DIVIDER: Miniaturized, high efficiency/low-loss, with ultra-fine geometry, three port power divider to meet your 
circuitry power handling requirements. Application: To divide internal signals (ex. VCO). 
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No. 


1.6 


a 


1 
Add'lR 


2D OutO-t +-O1 R Out 
3 In O40 4 Out 


44 Gnd 
Connect 
on PCB 
8 Out O-——__} 5 In 
1 R Out 0-1-0 4 Out 
2RInO—\A/A\— 3 Gnd 


Detect 
2 Out 
D Out 


3 
2 


4R OutO—L____ 0 3 out 
1 OutO—— 0 2 In 


Band 1 Band 2 
Out Gnd Out 
7 6 5 ay 
Termi- 
7 out nation 1.6 
‘ | 
7 2 3 a 
Band 1Gnd Band 2 Out 1 Out 2 
6 and 7 In sou In In 1 Out 
t Gor vu mms 1 Out Addi 7 Band 1 Outo—==———— 01 Band 1 I ol am edaionel o—0 
Add'l cap. Resisto! 4 Termination O08 Out, . Capactor oe OH Sia 
In 6 pin and In 7 pin connected on PCB <2 5 Band 2 OutO——}- 0 Band 2 In 2 Out2 
Operating Impedance Insertion Difference Cut Tape 
Frequency In/Out Loss of Phase Size Digi-Key Price Each Tape and Reel* Panasonic 
Fig. Description (Mhz) (ohms) (max.) (deg.) (mm) Part No. Al 10 100 Qty. Pricing Part No. 
1 Balun 380~430 50/200 1dB 180+15 3.2x 1.6 P10702CT-ND 1.89 1.58 1.26 500 472.08 | EHF-FD1617 
1700~1900 50/50 .8dB 180+10 3.2x 1.6 P12025CT-ND 1.81 1.51 1.21 = —| EHF-1BD1800 
2 Balun 1700~1900 50/100 .8dB 180+10 3.2x 1.6 P12026CT-ND 1.81 1.51 1.21 = —| EHF-1BE1800 
1700~1900 50/200 .8dB 180+10 3.2x 1.6 P12028CT-ND 1.81 1.51 1.21 = — | EHF-1BG1800 
3 Balun 1700~2000 50/50 .8dB 180+15 3.2x 1.6 P10708CT-ND 1.71 1.43 1.14 = —| EHF-FD1619 
4 Balun 824~894 50/200 1dB 180415 16x 1.6 P10703CT-ND 1.89 1.58 1.26 4,000 837.16/M | EHF-FD1622 
880~960 50/200 2dB 180+15 1.6x1.6 P10706CT-ND 1.89 1.58 1.26 4,000 837.16/M | EHF-FD1620 
5 Balun 1700~1900 50/200 1dB 180+15 3.2x 1.6 P10711-NDt 1.71 1.43 1.14 = —| EHF-FD1626 
1700~1900 50/50 1.0dB 180215 2.0 x 1.25 P12029CT-ND 1.81 1.51 1.21 _ — | EHF-2BD1800 
1920~2170 50/50 1.0dB 180+15 2.0 x 1.25 P12030CT-ND 1.81 1.51 1.21 = — | EHF-2BD2060 
1700~1900 50/100 1.0dB 180415 2.0 x 1.25 P12033CT-ND 1.81 1.51 1.21 = — | EHF-2BE1800 
1920~2170 50/100 1.0dB 180415 2.0 x 1.25 P12034CT-ND 1.81 1.51 1.21 = —| EHF-2BE2060 
6 Balun 2400~2500 50/100 1.0dB 180+15 2.0 x 1.25 P12035CT-ND 1.81 1.51 1.21 = — | EHF-2BE2450 
1700~1900 50/200 1.0dB 180415 2.0 x 1.25 P12037CT-ND 1.81 1.51 1.21 _ — | EHF-2BG1800 
1920~2170 50/200 1.0dB 180+15 2.0 x 1.25 P12038CT-ND 1.81 1.51 1.21 = —| EHF-2BG2060 
2400~2500 50/200 1.0dB 180+15 2.0 x 1.25 P12039CT-ND 1.81 1.51 1.21 = —| EHF-2BG2450 
3400~4000 50/100 1.0dB 180+20 2.0 x 1.25 P12041CT-ND 1.81 1.51 1.21 = — | EHF-FD1755T 
7 Balun 5150~5350 50/100 1.2dB 180+15 1.6x0.8 P12428CT-ND 4.80 4.01 3.21 = — | EHF-4BE5250 
Operating | Coupling Insertion Voltage Standing Cut Tape 
Frequency Factor Loss Isolation Wave Ratio Size Digi-Key Price Each Tape and Reel* Panasonic 
Fig. | Description (Mhz) (dB) (max.) (min.) (max.) (mm) Part No. it 10 100 Qty. Pricing Part No. 
8 Direc. Coupler] _1710~1785 14+1 -35dB 22dB 1.3 1.6x.8 P12043CT-ND 1.53 1.28 1.02 = = EHF-4CM1747 
9 Directional 800~1000 1742 .30dB 24dB 1.3 16x 1.6 P10684CT-ND 1.62 1.35 1.08 4,000 717.99/M EHF-FD1540 
Coupler 1850~1950 1442 -40dB 19dB 1.3 1.6 x 1.6 P10691CT-ND 1.62 1.35 1.08 4,000 717.99/M EHF-FD1541 
10 Directional 1710~1910 1741.5 .25dB 27dB 1.3 16x .8 P12044CT-ND 1.53 1.28 1.02 = a EHF-4CQ1810 
Coupler 820~850 20+1 .25dB 30dB 1.3 1.6x.8 P12045CT-ND. 1.53 1.28 1.02 = = EHF-4CT0835 
11 Directional 1850~1950 20+1 .3dB 26dB 1.3 1.6x 1.6 P12046CT-ND 1.53 1.28 1.02 = — EHF-FD1542 
Coupler 1850~1950 17+1 -3dB 23dB 1.3 16x16 P12047CT-ND. 1.53 1.28 1.02 500 381.36 EHF-FD1548 
12 |Direc. Coupler} _800~1000 1442 4qdB 20dB 1.3 3.2.x 1.6 P12048CT-ND 1.53 1.28 1.02 500 381.36 EHF-FD1556 
880~915 1942 .35dB 24dB 15 
‘5 Dual 1710-1785 14415 “45dB 17dB 15 2.0 x 1.25 P12049CT-ND 1.53 1.28 1.02 500 381.36 EHF-FD1812D 
Directional 880~915 1441 .45dB 18dB 1.5 
1710~1785 1441 “45dB 18dB 15 2.0 x 1.25 P12050CT-ND 1.53 1.28 1.02 = = EHF-FD1824 
Operating Coupling | Insertion 2FO 3FO Cut Tape 
Frequency Factor Loss _ | Attenuation | Attenuation Size Digi-Key Price Each Tape and Reel* Panasonic 
Fig. Description (Mhz) (dB) (max.) (min.) (min.) (mm) Part No. d 10 100 Qty. Part No. 
17 Direc. Coupler 880~915 20+1 45d 22dB 17dB 2.0 x 1.25 P12051CT-ND 1.81 1.51 1.21 = EHF-FD1728 
with Filter 1710~1785 20+1 .45d 22dB 17dB 2.0 x 1.25 P12052CT-ND 1.81 1.51 1.21 500 EHF-FD1729 
Operating Insertion Voltage Standing Cut Tape 
Frequency Loss Isolation Wave Ratio Size Digi-Key Price Each Tape and Reel* Panasonic 

Fig. Description (Mhz) (max.) (min.) (max.) (mm) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 

13 Power Divider 720~760 4.0dB 18dB 1.8 3.2x 1.6 P10715-NDT 2.02 1.69 1.35 — —| EHF-FD1502 
981~1008 4.0dB 18dB 21 3.2x 1.6 P10716-NDt 2.02 1.69 1.35 — —| EHF-FD1508 
1546~1630 4.0dB 18dB 1.9 3.2x 1.6 P10717CT-ND 1.93 1.61 1.29 4,000 856.52/M | EHF-FD1503 

14 Power Divider 1607~1685 4.0dB 18dB 1.6 3.2x 1.6 P10718-NDt 1.93 1.61 1.29 = —| EHF-FD1506 
1880~1920 4.0dB 18dB 1.6 3.2x 1.6 P10720-NDt 1.93 1.61 1.29 = —| EHF-FD1507 
2043~2104 4.0dB 18dB 1.6 3.2x 1.6 P10721-NDT 1.93 1.61 1.29 = —| EHF-FD1509 

16 Power Divider 945~979 4dB 18dB 24 1.6x 1.6 P12054CT-ND 1.53 1.28 1.02 = —| EHF-FD1779 


+ Bulk Package * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OA! + H Test /Bw Ripple/ Cut Tape Tape & 
[ta tO KO Helical Filters Examples of Connection Freq./Min. | Selectivity (Min.) | Loss  |Digi-Key Pricing | Digi-Key Reel —_| Toko 


Diagrams — Bottom View 


\(MHz)/(MHz)| dB (MHz) dB (MHz) | dB/dB |Part No. 1 10__| Part No. Pricing _| Part No. 
Fig. 1 — SCHW Type — Surface Mount Fig. 1 — 5CHW TYPE - Surface Mount 
8 =| i 63 i 427/10 | 20 (+50) 14 (-50) | 0.5/3.0 |TKS5441CT-ND 19.90 159.20|TKS5441TR-ND  8932.50/750 | 492S-1053A 
| 435/10 | 20 (+50) 14 (50) | 0.5/3.5 )TKS5442CT-ND 19.90 159.20|— — | 492S-1055A 
450/10 | 17 (+50) 12(-50) | 0.5/3.5 )TKS5443CT-ND 19.90 159.20|— —| 492S-1057A 


456/10 | 16 (+50) 12(-50) | 0.5/3.5 |TKS5444CT-ND 19.90 159.20)TKS5444TR-ND —8932.50/750 | 492S-1059A 


463.5/10 | 16 (+50) 12(-50) | 0.5/3.5 )TKS5445CT-ND 19.90 159.20)— —|492S-1061A 
470/10 | 15 (+50) 12(-50) | 0.5/3.5 |TKS5446CT-ND 19.90 159.20)TKS5446TR-ND — 5970.00/750 | 492S-1063A 


Fig. 2— 5CHT TYPE - Surface Mount 


395/10 | 33 (+50) 33(-50) | 0.5/4.5 | TKS5448CT-ND 27.25 218.00|— — |493S-1066A 


425/10 | 30 (+50) 30(-50) | 0.5/4.5 |TKS5450CT-ND 27.25 218.00|TKS5450TR-ND 10218.75/750 | 493S-1068A 


430/10 | 30 (+50) 30(-50) | 0.5/4.5 | TKS5451CT-ND 27.25 218.00|TKS5451TR-ND 10218.75/750 | 493S-1069A 


440/10 | 27 (+50) 27 (-50) | 0.5/4.5 | TKS5452CT-ND 27.25 218.00|— — |493S-1071A 


452/10 | 27 (+50) 27 (-50) | 0.5/4.5 | TKS5453CT-ND 27.25 218.00|TKS5453TR-ND 10218.75/750 | 493S-1073A 


Fig. 3 — 5CHLW Type — Surface Moun’ Fig. 3 — 5CHLW TYPE - Surface Mount 
p45 836/23 |14 (+100) 22 (-100)} 1.5/4.0 | TKS5432CT-ND 13.17 104.23|— — |477MS-1093A 


881/23 |12 (+100) 19 (-100)| 1.0/3.5 | TKS5435CT-ND 13.17 104.23 |— — |477MS-1094A 
915/25 |18 (+100) 25 (-100)| 1.0/2.5 | TKS5437CT-ND 20.90 167.20)TKS5437TR-ND —5800.00/1000 | 477MS-1035A 
933/25 |18 (+100) 25 (-100)| 1.0/2.5 | TKS5438CT-ND 20.90 167.20)TKS5438TR-ND  5800.00/1000 | 477MS-1036A 


Test / Bw Ripple/ 
Freq. / Min. Selectivity (Min.) Loss Digi-Key Pricing Toko 
(MHz) /(MHz) | dB (MHz) dB (MHz) | dB/dB | PartNo. 1 10 50 | PartNo. 


Fig. 4 — SHW Type 


365/6 20 (-50) 25 (+50) 1.0/4.5 | TK5414-ND 26.05 208.40 989.90 | SHW-35045A-365 
475/8 18 (-50) 22 (+50) 1.0/4.5 | TK5415-ND 26.05 208.40 989.90 | SHW-44545A-475 


820/16 22 (-100) 24 (+100) | 1.0/3.5 | TK5419-ND 26.05 208.40 989.90 | 5HW-78045A-820 


1010/16 14 (-100) 18 (+100) | 1.0/3.5 | TK5421-ND 26.05 208.40 989.90 | SHW-100090A-1010 
1305 / 25 18 (-100) 20 (+100) | 1.0/3.5 | TK5423-ND 26.05 208.40 989.90 | SHW-125055F-1305 


Fig. 5 — 5HT Type 


360/16 33 (+50) 25 (-50) 1.0/4.0 | TK5401-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-36020AS-360 


440/14 28 (+50) 25 (50) 1.0/4.0 | TK5403-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-44020AS-440 


-5,6-l-0.18 


480/14 26 (+50) 22 (-50) 1.0/4.0 | TK5404-ND 23.70 189.60 900.60 | 5HT-48030AS-480 
515/16 25 (+50) 20 (-50) 1.0/4.0 | TK5405-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-51535AS-515 
655/12 30 (+50) 26 (-50) 1.0/4.0 | TK5407-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-65550F-655 


735/15 28 (+50) 24 (-50) 1.0/4.0 | TK5408-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-73565F-735 
830/15 26 (+50) 22 (-50) 1.0/4.0 | TK5409-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-83050F-830 
1010/15 18 (+50) 14 (-50) 1.0/4.0 | TK5411-ND 23.70 189.60 900.60 | 5HT-101045F-1010 


Fig. 6 — 7HW Type 


405/9 20 (-10) 15 (+10) 1.5/3.5 | TK3301-ND 20.45 163.60 777.10 | 252MXPR-2535A 
435 / 10.5 17 (-5) 14 (+15) 1.5/3.0 | TK3302-ND 20.45 163.60 777.10 | 252MXPR-2537A 
453/11.5 16 (-3) 13 (+7) 1.5/2.5 | TK3303-ND 20.45 163.60 777.10 | 252MXPR-2767A 
480 / 12.5 14 (-10) 11 (+10) 1.5/2.5 | TK3305-ND 19.43 174.83 777.00 | 252MXPR-2765A 

550/7 23 (-10) 20 (+15) 1.5/3.5 | TK3307-ND 10.23 92.03 409.00 | 252HXPK-2736F 

600/8 23 (-5) 21 (+15) 1.5/3.5 | TK3308-ND 20.45 163.60 777.10 | 252HXPK-2733F 


830/ 13.5 20 (-35) 18 (+10) 1.5/3.0 | TK3311-ND 20.45 163.60 777.10 | 252HXPK-2774F 


Fig. 7 — 7HT Type 


880/20 16 (-40) 10 (+40) | 2.0/3.0 | TK3404-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1339D1 
835 / 23 33 (-75) 10 (+35) | 0.5/3.0 | TK3403-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1328D1 
1015/20 20 (-40) 16 (+40) | 2.0/4.0 | TK3406-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1271B 
813/17 23 (-50) 16 (+50) | 0.5/3.0 | TK3409-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1341D1 
456 / 4.5 29 (-20) 22 (+20) | 0.5/5.0 | TK3410-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1035D 
433 /7.2 23 (-15) 17 (+15) | 0.5/5.0 | TK3411-ND 42.98 343.80 1633.05 | 302HXPK-1354D1 
Fig. 8 — CBW Type 


220/ 2.0 20 (-15) 18 (+15) | 0.5/3.0 | TK3601-ND 32.25 258.00 1225.50 | 271MT-1166A 
167/2.4 19 (-10) 17 (+10) 1.0/2.5 | TK3605-ND 32.25 258.00 1225.50 | 271MT-1136A 
187/28 15 (-10) 14 (+10) 1.0/2.5 | TK3603-ND 32.25 258.00 1225.50 | 271MT-1143A 
216 /3.0 15 (-10) 14 (+10) 1.0/3.0 | TK3602-ND 32.25 258.00 1225.50 | 271MT-1145A 
Fig. 9 — CBT Type 


145/28 25 (-6) 25 (+6) 0.5/8.0 | TK3506-ND 48.30 386.40 1835.40 | 272MT-1006A 
145 /1.2 30 (-6) 30 (+6) 0.5/8.0 | TK3504-ND 48.30 386.40 1835.40 | 272MT-1008A 
223 / 2.6 28 (-10) 40 (+20) 0.5/6.0 | TK3501-ND 48.30 386.40 1835.40 | 272MT-1080A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Imp. i] Rde Cut Tape 
400MHz | Max. |Max. | Mate- | Digi-Key Pricing Tape and Reel | Tpk 
(0)#25% | (A) | (0) | rial | Part No. 10 50 100 | Qty. | Pricing*| Part No. 
. . . 600 0.5 | 04 445-1549-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608S601A 
Flexield® Noise Suppression 1ooo_| o4 |o5 | S| 445-1550-1-ND 532.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608S102A 
. . . 15 1.5 | 0.05 445-2184-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608Y150B 
Sheets - Flexible Ferrite Material 30 15 | 0.05 445-2185-1-ND ‘53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608Y300B 
ae | . een 3 on . : 4 60 0.5 | 0.15 445-2186-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608Y600B 
Flexield is an absorptive electromagnetic shielding material consisting of magnetic material and resin. It 120 05 | 02 y 445-2176-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M| MMZ1608Y121B 
suppresses noise radiated from electronic equipment over a wide range of frequencies, offers flexibility in 300 05 03 445-2177-1-ND 53 2.28 4.21 | 4.000 | 24.56/M | MMz1608Y301B 
fabrication, and delivers particularly excellent performance in high frequency ranges. Flexield is the ideal 600 05 | 04 445-1551-1-ND 53 2.28 4.21 | 4.000 | 24.56/M| MMZ1608Y601B 
sheet-type noise reduction product for mobile devices including notebook PCs, digital cameras, and cell 1000 04 05 445-1552-1-ND 53 298 424 4000 24.56/M MMZ1608Y102B 
phones. Features: ¢ Flexible-will not crack * Well suited for thin and compact devices * Support a wide range 1500 03 06 445-1553-1-ND 53 298 404 4000 24.56/M MMZ1608Y152B 
of frequency bands « Excellent performance at high frequencies Applications: * Electromagnetic noise - ~ - - ~ £ - 
reduction for electric equipment ¢ Internal EMI * Resonance reduction * RF-block * Amplifier * Radiated 1500 03 | 1.0 A 445-2178-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608A152E 
noise reduction * Surface current suppression * Improvement of noise immunity ¢ Electrostatic discharge 2500 0.2 | 08 445-2179-1-ND 532.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608A252B 
ee eee ero: iz | o4 [os | 0 |adszteetud 53. 228 421 4000 | 240m | MMIZTeDED121B 
Suggested Minimum 300 03 | 07 445-2169-1-ND oe ms 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608D301B 
Size Frequenc} Initial i 
LxWxT Reino Material | Permeability | Digi-Key Price Each | TDK ve $8 on ‘i es eetie 3 pa0 at ong ai MIMZTS0EB 1216 
(mm) MHz/GHz Name | (ui)@10MHz | Part No. 1 10 | Part No. 5 .25 5-2165-1- ze} : . A -56/ 
Operating Temperature Range -40°C ~ 85°C 600 05 [04 445-2166-1-ND ee 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608B601C 
300 x 200 x .25) 100/10 IRLO3 25 445-2580-ND 66.50 57.00 | IRLO3AB 300X200X0.25 
300 x 200x.5] 100/10 | IRLO3 25 445-2581-ND 52.50 45.00 | IRLO3AB 300X200X0.5 30 5.0 | 0.01 445-1562-1-ND 532.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M) MPZ1608S300A 
200x200x1 | 100/10 | IRLOZ 25 445-2582-ND 43.75 37.50 | IRLO2A 200X200X1 60 3.5 | 0.02 445-1563-1-ND 53 2.28 4.21) 4,000 | 24.56/M) MPZ1608S600A 
300 x 200 x .05) 100/10 IRLO2 25 445-2583-ND 46.67 40.01 | IRLO2AB 300X200X0.05 100 3.0 /0.03 ) S 445-1564-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M) MPZ1608S101A 
300 x 200 x.25) 50/10 IRLO4 35 445-2584-ND 52.50 45.00 | IRLO4EAB 300X200X0.25| 220 2.0 | 0.05 445-1565-1-ND 53° 2.28 4.21 | 4,000 ) 24.56/M | MPZ1608S221A 
300 x 200 x .5 50/10 IRLO4 35 445-2585-ND 66.50 57.00 | IRLO4EAB 300X200X0.5 600 1.0 | 0.15 445-2205-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M| MPZ1608S601A 
300 x 200 x.1 30/10 IRLOS 60 445-2586-ND 78.75 67.50 | IRLO5AB 300X200X0.1 390 1.2 | 12 R 445-2982-1-ND 54 2.36 4.35 | 4,000 | 25.00/M| MPZ1608R391A 
Operating Temperature Range -40°C ~ 85°C 60 23 | 03 445-2983-1-ND 542.36 4.35 | 4,000 | 25.00/M| MPZ1608Y600B 
300x200x.25[ 50/10 _[_IRJO4 35 445-2587-ND 66.50 _57.00 | IRJO4AB 300X200X0.25 “ a a5 Y Wee ea ne a 236 ae en ay eee 
Operating Temperature Range -40°C'~ 70°C 30 | 18 | 07 445-2986-1-ND 542.36 4.35 | 4,000 | 25.00/M| MPZ1608D300B 
300 x 300 x 1 500/5 IRBO2 7 445-2588-ND 145.06 —_ 121.60 | IRBO2A 300X300X1 60 12 | 42 D 445-2987-1-ND ‘54 2.36 4.35 | 4.000 | 25.00/M| MPZ1608D600B 
100 1.0 | 15 445-2988-1-ND 54 2.36 4.35 | 4,000 | 25.00/M| MPZ1608D101B 
MMZ2012 
i 15 1.5 | 0.05 445-2198-1-ND 67 = 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M) MMZ2012R150A 
Ferrite Beads / SMD 30 1.5 | 0.05 445-2199-1-ND 67 = 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M) MMZ2012R300A 
MMNZ — Digital Signal Line Application MPZ— Power Supply Line Application oi is a R peer o oe oh abn SIEM Aid lates 
MATERIAL CHARACTERISTICS D Material: For applications calling for low insertion loss 300 06 015 445-2191-1-ND ‘67 2.89 534 4,000 31.15/M MMZ2012R301A 
A Material: This high-impedance product is based on the at low frequencies and sharply increasing impedance at 600 05 | 02 445-1554-1-ND ‘67. 289 5.341 4.000 31.15/M MMZ2012R601A 
impedance frequency characteristics of our Y-material. The high frequencies. Designed for high impedance at high tooo | 05 | 03 445-1555-1-ND 672.89 5.34 | 4.000 | 31.15/M| MMz2012R1028 
product offers excellent impedance characteristics. which frequencies (200 ~ 800MHz) for signal ine applications. 40 | 1.0 | 04 445-2201-1-ND 672.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M| MIMZ2012S400A 
(MMEIBOBADSD) in the vicinity of 100MHz range material: For digital signal line applications. so | o8 | o1 445-2192-1-ND 67 2.89 5.34 | 4.000 | 31.15/M| MMz2012S800A 
ea pranpte i ‘ fat S Material: For signal line applications in which the 120 0.8 | 0.15 445-2193-1-ND 67 = 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M] MMZ2012S121A 
Nae ey elaine PF oneeonarsard Peers blocking region is near 100MHz. 180 | 06 |0.15| s_ | 445-2194-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M | MIMZ2012S181A 
that beads possess at a frequency of SMH, it is able to Y Material: High frequency range type intended for the 300 | 06 | 02 445-2195-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M| MMZ2012S301A 
suppress overshooting, undershooting and ringing of fast +100MHz region and above. For signal line applications in 600 05 | 03 445-1556-1-ND 67 © 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M | MMZ2012S601A 
digital signals. which the signal frequency is far from the cutoff frequency. ue 2 i Te 8 388 ost = a Tes eA 
5 6 .05 = ile 67 89 5. i -15/ 5 
Dimensions (mm) 30 1.5 | 0.05 445-2203-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M| MMZ2012Y300B 
Series A B c D E F T 60 1.0 | 01 445-2204-1-ND 67 = 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M| MMZ2012Y600B 
ry | Pamper eet eat orl || a | oe lee], (SRE A ER) tae a 
Ty ca 33 : a 42 ‘4 33 a3 600 0.5 | 0.2 445-1558-1-ND 67 = 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M| MMZ2012Y601B 
Side View Muze) 08) ae 103) oe 2 oe 8 1000 | 05 | 03 445-1559-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M] MMZ2012v 1028 
: = = : = 2 1500 0.5 | 04 445-1560-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M| MMZ2012Y152B 
MMZ1608-C | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 08 | 20 | 08 | 06 2000 | 04 | 05 445-1561-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M| MMZ2012v202B 
MPzi608 | 0.8 | 1.6 | 03 | 0.8 | 20 | 0.8 | 0.6* 80 05 | 03 445-2187-1-ND 67 2.89 5.34] 4,000 | 31.15/M] MMZz2012D800B 
MMZ2012 1.25 2 0.5 1 3.6 1.2 | 0.85 120 0.5 | 0.3 D 445-2188-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M | MMZ2012D121B 
MPZ2012 1.25 2 0.5 1 3.6 1.2 | 0.85 300 04 | 05 445-2189-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M | MMZ2012D301B 
* 2200 and 6000 = 0.8 MPZ2012 
30 5.0 | 0.01 445-1566-1-ND 67 =2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M | MPZ2012S300A 
Imp. I Rdc Cut Tape 100 4.0 | 0.02 445-1567-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M | MPZ2012S101A 
100MHz | Max. |Max. | Mate-) Digi-Key Pricing Tape and Reel | TpK 220 3.0 /0.04 | S 445-1568-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M | MPZ2012S221A 
()#25% | (A) | (Q) | rial | PartNo. 10 50100 | Qty. | Pricing*| Part No. 330 2.5 | 0.05 445-1569-1-ND 67 = 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M | MPZ2012S331A 
MMZ0603 Series 600 2.0 | 0.1 445-2206-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M | MPZ2012S601A 
10 0.50 | 0.15 445-2141-1-ND 1.40 6.05 11.16 | 15,000 | 65.12/M | MMZ0603S100C FF 
80 | 0.20 | 05 445-2142-1-ND 1.40 6.05 11.16 | 15,000 | 65.12/M | MMZoe03s800c For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
120 0.20 | 0.8 S 445-2143-1-ND 1.40 6.05 11.16) 15,000 | 65.12/M | MMZ0603S121C 
240 0.10 | 1.0 445-2144-1-ND 1.40 6.05 11.16) 15,000 | 65.12/M ) MMZ0603S241C = i 1 1 1 
470 0.05 | 1.8 445-2145-1-ND 1.40 6.05 11.16) 15,000 | 65.12/M | MMZ0603S471C 3 Terminal Filters for Signal Line and DC RoHS 
600 0.05 | 2.0 445-2146-1-ND 1.40 6.05 11.16 | 15,000 | 65.12/M | MMZ0603S601C Hi Ps 
720 10.20 | 08 445-2147-1-ND 1406.05 11.16] 15,000 | 65.12/M | MIMZOB03Y121C Power Line / SMD — AcF and ACH Series 
ca ae i bs Rare 14 a ie ee oN Nye Features: * The ACF and ACH series are T-type EMC filters incorporating ferrite chip beads and multilayer ceramic chip 
33 0.10 10 D 445-2140-1-ND 140 6.05 11.16 75.000 65 12/M MIMZ0603D330C capacitors. 2 The external structure consists entirely of ferrite, enabling these parts to achieve superior attenuation 
- = MMZ1005 Series - - - characteristics despite their extremely compact dimensions. * Because they can be mounted on edge, the ACF and ACH 
series are ideal for high-density circuit configurations. 
80 0.50 | 0.2 445-2159-1-ND 59 2.54 4.69 | 10,000 | 27.37/M | MMZ1005S800C 
120 0.50 | 0.25 445-2160-1-ND 59 2.54 4.69 | 10,000 | 27.37/M | MMZ1005S121C ; ‘ 5 
240 | 040 | 04 | s_ | 445-2161-1-ND ‘59-254 4.69 | 10,000 | 27.37/M| MMZ1005S241C Eig’ 2 = 2 Cr 321820, ACPAS 1882 ACHS219 and Fig: 2 —ACH26 Series 
600 | 0.30 | 06 445-2162-1-ND ‘59 2.54 4.69 | 10,000 | 27.37/M | MMZ1005S601C ACHADIB Series 
1000 0.20 | 1.0 445-2163-1-ND 59 2.54 4.69 | 10,000 | 27.37/M | MMZ1005S102C | | LN x 
40 0.55 | 0.12 445-2150-1-ND 59 2.54 4.69 | 10,000 | 27.37/M | MMZ1005Y400C KL + ... a + 
80 0.45 | 0.17 445-2151-1-ND 59 2.54 4.69 | 10,000 | 27.37/M | MMZ1005Y800C ne : 
120 | 0.40 | 0.21 445-2152-1-ND 59 2.54 4.69 | 10,000 | 27.37/M | MMZ1005Y121C 5 rk | eres ater 
240 0.30 | 0.33 445-2153-1-ND 59 2.54 4.69 | 10,000 | 27.37/M | MMZ1005Y241C = back 5) hy 
300 0.25 |0.38 | Y 445-2154-1-ND 59 2.54 4.69 | 10,000 | 27.37/M | MMZ1005Y301C Ferrite 
470 0.25 | 0.5 445-2155-1-ND 59 2.54 4.69 | 10,000 | 27.37/M | MMZ1005Y471C Gnd terminal 
600 0.25 | 0.56 445-2156-1-ND 59 2.54 4.69 | 10,000 | 27.37/M | MMZ1005Y601C i 
1000 0.20 | 0.74 445-2157-1-ND 59 2.54 4.69 | 10,000 | 27.37/M | MMZ1005Y102C Terminal 
1500 0.10 | 1.15 445-2158-1-ND 59 2.54 4.69 | 10,000 | 27.37/M | MMZ1005Y152C electrode 
MPZ1005 Series No Polarity 
10 2.0 | .045 445-2978-1-ND 60 2.62 4.83 | 10,000 | 28.00/M | MPZ1005S100C 
30 1.7 | .050 Ss 445-2979-1-ND 60 2.62 4.83 | 10,000 | 28.00/M | MPZ1005S300C Dimensions (mm) 
60 1.5 | .075 445-2980-1-ND 60 2.62 4.83 | 10,000 | 28.00/m | MPz1005S600C Series BlclWla 
120 | 1.2 | .090 SEESTTE _0__2.62__ 483 | 10,000 | 28,001 | MPztooest2i¢ ACE321825 12.5 -et35/0.311.811.4 
erlies 
5 15 )0.05 445-2180-1-ND 332.28 4.21 | 4,000 | 24.50/M | MIMZ1608R150A AGFAG1BR2 [8-2 -35/0.4 (1.8 [1.75 Ne tclnt 
30 15 | 0.05 445-2181-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608R300A ACH3218 [2.5 6 .35/0.3/1.8| 1.4 e\porany, 
60 0.8 | 0.1 445-2182-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608R600A ACH4518 (3.2/4. +35) 0.4 |1.8 |1.75) Dimensions in mm 
120 0.5 |0.18) R 445-2170-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608R121A 
300 0.5 | 0.25 445-2171-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608R301A 7 
600 | 05 | 04 445-1547-1-ND ‘53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608R601A pe ge jn Digi-Key Tae eee we 
1000 0.4 | 05 445-1548-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608R102A (MHz) Max. (A). (0) Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 
40 0.6 | 0.1 445-2183-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608S400A . Fig. 1 — ACF321825 § a ry ting T 7 7 25C 85°C 
80 0.5 | 0.15 445-2172-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608S800A 19: erles, Sperating Temperature « ~ 
120 05 | 0.2 s 445-2173-1-ND ‘53 2.28 4.21 | 4.000 | 24.56/M | MMZ1608S121A 17 0.3 | 0.15 445-2059-1-ND 51 438 20.22 235.95 ACF321825-223-TD01 
180 05 | 02 445-2174-1-ND 53 2.28 4.21 | 4.000 | 24.56/M| MMZ1608S181A 27 0.3 | 0.15 445-2060-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 ACF321825-103-TD01 
300 | 05 | 03 445-2175-1-ND 532.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608S301A * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1376 (1073) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


3-Terminal Filters for Signal Line and DC i i i i 
@TDK Power Line / SMD — ACF and ACH Series (Cont.) 3-Terminal Filters for Signal 
Line / SMD — meEn-T Series 


Attenuation | Rde Cut Tape Tape and Reel 
Frequency | Max. | Max. | Digi-Key Pricing Pricing* | TDK Features: 
(MHz) Max. | (A) (Q) | PartNo. 1 10 50 1,000 Part No. «Multilayer chip EMC filter Capacitor m7 im 
37 0.3 | 0.15 | 445-2061-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 ACF321825-682-TD01 utilizing a T-type circuit Inductor Hy | 1.25 
45 03 | 0.15 | 445-2062-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACF321825-472-TD01 +Entirely monolithic structure 4 
55 0.3 | 0.15 | 445-2063-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACF321825-332-TD01 results in high reliability 1 2 3 
65 03 | 045 | 445-2064-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACF321825-222-TD01 +Due to closed magnetic In/Out Gnd Out/in 
80 03 | 045 | 445-2065-1-ND 51 4.38 2022 | 235.95 _| ACF321825-152-TD01 ciroult architecture, high ; 
100 | 03 | 015 | 445-2066-1-ND 51 4.38 20.22 | 235.95 | ACF321825-102-TD01 Genet Asta lation, Dachines 
120 0.3 | 045 | 445-2067-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACF321825-681-TD01 erations prevérteds gen 
145 03 | 015 | 445-2068-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACF321825-471-TD01 Steep attenuation chaiaee: 
165 0.3 | 0415 | 445-2069-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACF321825-331-TDO1 eristic plot. Highly effective 
200 0.3 | 015 | 445-2070-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 _ | ACF321825-221-TD01 noise suppression 
240 03 | 015 | 445-2071--ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACF321825-151-TD01 *Covers a wide range of fre= 
300 03 | 0.45 | 445-2072-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACF321825-101-TD01 quencies 
370 03 | 045 | 445-2073-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 ‘| ACF321825-680-TD01 + Operating Temperature Range: 
450 03 | 015 | 445-2074-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACF321825-470-TD01 -40°C ~ 85°C 
530 03 | 015 | 445-2075--ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACF321825-330-TDO1 
650 0.3 | 015 | 445-2076--ND 51 4.38 20.22 235.95 _| ACF321825-220-TD01 Cut-off | Cut Tape Tape and Reel 
Fig 1. — ACF451832 Series, Operating Temperature -25°C ~ 85°C Frequency | Maximum | Digi-Key Pricing Pricing» TDK 
12 03 | 045 | 445-2077-1-ND 61 5.26 24.27 | 283.15 | ACF451832-333-TD01 Wil) (5) barnes et iT) aries 
15 03 | 015 | 445-2078-1-ND 61 5.26 24.27 | 283.15 | ACF451892-223-T001 10 O01 Bee 26228 10.62 122.69 MEM2012T10RO 
25 0.15 | 445-2136-1-ND 26 «©6228 += 10.52 122.69 MEM2012T25R0 
18 0.3 | 0.15 | 445-2079-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACF451832-153-TD01 50 OPM fico cE 658) Ci0IED 455 69 MENO0/ TORO 
23 0.3 | 0.15 | 445-2080-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACF451832-103-TD01 5 025 | 445-2138-1-ND B10 «438S«2020 935.95 MEM2012T75R0 
35 0.3 0.15 | 445-2081-1-ND 61 6.26 24.27 283.15 ACF451832-682-TD01 100 0.25 445-2139-1-ND 26 2.28 10.52 422.69 MEM2012T101R 
40 03 | 015 | 445-2082-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACF451832-472-TD01 re 5 F 
50 03 | 015 | 445-2083-1-ND 61 5.26 2427 | 283.15 | ACF451892-332-T001 Kor tape anc! Restart qumber ctiattge:s-ND t0.2°ND. 
60 03 | 0415 | 445-2084-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACF451832-222-TD01 . 
75 03 | 015 | 445-2085-1-ND 61 526 2427 | 283.15 | ACF451892-152-TD01 Common Mode Choke Coils for 
90 0.3 | 015 | 445-2086-1-ND 61 5.26 24.97 283.15 _ | ACF451832-102-TD01 : : 
105 0.3 | 0145 | 445-2087-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACF451832-681-TD01 Signal Line / SMD — ZJYS Series 
125 0.3 0.15 | 445-2088-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACF451832-471-TD01 Features: * A common mode filter for distortion-free noise removal from transmitted signals. Optimized for transmission 
150 0.3 | 0.15 | 445-2089-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 / ACF451832-331-TD01 of high quality signals » Best filter for countering the common mode noise resulting from data signal processing by PCs, 
190 0.3 | 0.45 | 445-2090-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACF451832-221-TD01 phone equipment, etc * Due to a maximum current tolerance of 5A, can also be used to counter power line noise * The 
230 0.3 0.15 | 445-2091-1-ND _.61 6.26 24.27 283.15 ACF451832-151-TD01 ZJYS81R5-2PL is a high inductance common mode filter designed to use with a CAN-BUS, 
280 03 | 015 | 445-2092--ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACF451832-101-TD01 
340 0.3 | 0.15 | 445-2093-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACF451832-680-TD01 Fig. 1 — ZJYS51R5-2P, -2PB, -2PL, 5103-2PL 
410 0.3 | 015 | 445-2094-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACF451832-470-TD01 
500 0.3 | 015 | 445-2095-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACF451832-330-TD01 
600 0.3 | 015 | 445-2096-1-ND 61 5.26 24.97 283.15 _ | ACF451832-220-TD01 
Fig 1. — ACH3218 Series, Operating Temperature -25°C ~ 85°C 
7 15 | 0.06 | 445-20971-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACH3218-223-TD01 
27 1.5 | 0.06 | 445-2098-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACH3218-103-TD01 
37 1.5 | 0.06 | 445-2099-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACH3218-682-TD01 
45 1.5 | 0.06 | 445-2100-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACH3218-472-TD01 
55 1.5 | 0.06 | 445-2101-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 _ | ACH3218-332-TD01 
65 15 | 0.06 | 445-2102-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACH3218-222-TD01 
80 1.5 | 0.06 | 445-2103-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACH3218-152-TD01 
100 1.5 | 0.06 | 445-2104-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACH3218-102-TD01 
120 15 | 0.06 | 445-2105-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACH3218-681-TD01 
145 1.5 | 0.06 | 445-2106-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 _ | ACH3218-471-TD01 
165 15 | 0.06 | 445-2107-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACH3218-331-TD01 
200 1.5 | 0.06 | 445-2108-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACH3218-221-TD01 
240 1.5 | 0.06 | 445-2109-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACH3218-151-TD01 
300 1.5 | 0.06 | 445-2110-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACH3218-101-TD01 
370 1.5 | 0.06 | 445-2111-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 _ | ACH3218-680-TD01 
450 15 | 0.06 | 445-21124-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACH3218-470-TD01 
530 1.5 | 0.06 | 445-2113-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACH3218-330-TD01 
650 1.5 | 0.06 | 445-2114-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 _ | ACH3218-220-TD01 
Fig 1. — ACH4518 Series, Operating Temperature -25°C ~ 85°C 
12 2 | 0.04 | 445-2115-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACH4518-333-TD01 
15 2 | 0.04 | 445-2116-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACH4518-223-TD01 
18 2 | 0.04 | 445-2117-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACH4518-153-TD01 
23 2 | 0.04 | 445-2118-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACH4518-103-TD01 
35 2 | 0.04 | 445-2119-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 _ | ACH4518-682-TD01 
40 2 | 0.04 | 445-2120-1-ND 61 5.26 24.27 283.00 | ACH4518-472-TD01 
50 2 | 0.04 | 445-2121-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACH4518-332-TD01 
60 2 | 0.04 | 445-2122-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACH4518-222-TD01 
75 2 | 0.04 | 445-2123-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACH4518-152-TD01 
90 2 | 0.04 | 445-2124-1-ND 61 5.26 24.97 283.15 _ | ACH4518-102-TD01 
105 2 | 0.04 | 445-2125-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACH4518-681-TD01 
125 2 | 0.04 | 445-2126-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACH4518-471-TD01 
150 2 | 0.04 | 445-2127-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACH4518-331-TD01 
190 2 | 0.04 | 445-2128-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACH4518-221-TD01 
230 2 | 0.04 | 445-2129-1-ND 61 5.26 24.27 —__| ACH4518-151-TD01 Dimensions (mm) 
280 2 | 0.04 | 445-2130-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACH4518-101-TD01 
340 2 | 0.04 | 445-2131-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACH4518-680-TD01 A | B c D 6 TDK 
410 2 | 0.04 | 445-2132-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACH4518-470-TD01 Fig. |(Max.) | (Max.) | (Max.) | (Max.)| _E F | (Max.)| H | PartNo. 
500 2 | 0.04 | 445-2133-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACH4518-330-TD01 
es te oo. eee sesie. lagianiaoon thot 1 [55 | 686 | 457 | 508 | 13 | 254] 9 0.25 | ZJYS51R5-2P, -2PB, -2PL, 5103-2PL 
2/105 | 686 | 457 | 508 | 13 | 254] 9 0.25 _| ZJYS51R5-4P, -M4PA 
Gusraniood Tape 3/6/71 [45 | 5 [13] 254] 9 0.25 | ZJY$81R5-2PL25-GO1, -2PL51-G01 
Frequency |Guaranteed) | | Rdc Cut Tape and Reel 
Bandwidth Attenuation | Max.| Max. | Digi-Key Pricing Pricing* | TDK Minimum Rated Cut Tape 
(MHz) (dB) (A) |(mQ) | Part No. EY) 2,000 | Part No. Impedance |Current] Digi-Key Price Each Tape and Reel* | TDK 
Fig 2 — ACH32C Series, Operating Temperature -40°C ~ 125°C © (MHz) 1(A) | Part No. 1 10 50_[ Qty. | Pricing | Part No. 
Fig. 1 — 50V, Operating Temperature -25°C ~ 85°C 
eee = : pie a pe | nant —— 200 (20-300)| 2 | 445-2219-1-ND 131 144 1.06 |1,500| 613.48/M | ZJYS51R5-2P 
3600 - 5 | 2 eeeeePIIGM so ca 2080 | oeaoonal actaoccaoat 200 (20~300)} 2 | 445-2220-1-ND 152 1.32 1.22 |1,500 | 707.86/M | ZJYS51R5-2PB 
; ‘ ; : 200 (20~300)} 2 | 445-2201-1-ND 1.42 1.23 1.14 [1,500 | 660.66/M | ZJYS51R5-2PL 
55 ~ 300 -25 6 | 2 | 445-2995-1-ND 56 4.88 22.52] 263.00/M| ACH32C-222-T i coc ae —SVSeOe SEL 
100 ~ 500 -25 6 | 2 | 445-2904-1-ND 564.88 22.52 | 263.00/M| ACH32C-102-T Fig 2 SOV, Operatiig Temperahaeias° 265°C 
200 ~ 800 “25 6 | 2 [ae 2O8SSND 56 4.88 22.52) 263.00/M | ACH32C-331-T 200 (20-300) | 2 | 445-0004-T-ND 222 1.93 1.78 |1,000| 1038.19 | ZJVSSIR5-4P 
450-1300 | — -20 6 | 2 Re zeePa ND 56 (4.88 22.52) 263.00/M | ACH32C-101-T 200 (20~ 300) | 05 | 445-2295-1-ND 2.22 1.93 1.78 |1,000| 1038.19 | ZJYS51R5-M4PA 
650 ~ 2500 15 6 | 2 | 445-2991-1-ND 56 4.88 22.52 263.00/M| ACH32C-470-T Fig. 3 — 80V, Operating Temperature -40°C ~ 125°C 
1300~2500 | -15 8 | 2 | 445-2990-1-ND 564.88 22.52) 263.00/M | ACH32C-220-T 600 (10-100) | 05 | 445-2220-1-ND 152 1.32 1.22 [1500] 707.86/M | ZJYS1R5-2PL05-G01 
2000~ 5500 | -15 8 | 2 | 445-2989-1-ND 564.88 22.52 | 263.00/M | ACH32C-100-T 1000 (10~100)} 0.5 | 445-2223-1-ND 1.52 1.32 1.22 |1,500 | 707.86/M | ZJYS81R5-2PL51-GO1 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (1073) 1377 


AT DK Common Mode Choke Coils for DC Power and Signal Line / SMD 


Features: * A chip-type common mode filter for large current applications * Common mode 
impedance surpasses 80 ~ 10009 at 100MHz »* Noise is greatly suppressed * Height and size 


ae 
0.75 ° 0.75 


have been considered, resulting in a compact and light weight choke coil »* Applicable for the 
miniaturization required to reduce the size and weight of portable equipment. 


Oo cots 
pala laale 


i 


Fete. 


T (mm) TDK 
Fig. (mm) (mm) Max. (mm) (mm) | (mm) | (mm) | (mm) Type (mm) | (mm) (mm) (mm) (mm) Part No. Family 
2 3.2 25 2.3 0.7 0.65 15 1.6 14 1 ACM3225-xxx-2P 
45 3.2 3.0 1 1 1.8 2.3 ALZ5 14 ACM4532-xxx-2P 
7.0 6.0 3.5 _ _- 15 1.5 15 4.0 2.2 2.5 4.0 1.5 1.5 ACM7060-xxx-2PL 
4 9.0 7.0 45 _ =- 15 2.0 15 6.0 29 2.5 6.0 1.5 2.0 ACM9070-701-2PL 
12.0 11.0 6.0 _ _ 27 2.5 23 74 3.8 3.2 7.6 27 25 ACM1211-xxx-2PL 
15.0 13.0 6.0 _- =- 2.7 3.8 2.3 10.4 3.8 3.3 10.4 27 3.8 ACM1513-551-2PL 
Typical Max. DC Max. Rated Cut Tape e 
Impedance @ | Resistance | Current No. of Digi-Key Price Each Tape and Reel TDK 
Fig. | 100MHz (0) (0) Ide (A) Lines Part No. 1 10 50 Qty. Pricing Part No. 
ACM Series 
90 0.19 0.4 2 445-2207-1-ND 57 50 6 2,000 264.27/M | ACM2012-900-2P 
1 120 0.22 0.37 2 445-2208-1-ND 57 50 6 2,000 264.27/M | ACM2012-121-2P 
200 0.25 0.35 2 445-2209-1-ND 57 50 46 2,000 264.27/M | ACM2012-201-2P 
360 0.5 0.22 2 445-2210-1-ND 57 50 46 2,000 264.27/M | ACM2012-361-2P 
80 0.15 0.4 2 445-2030-1-ND 97 85 78 1,000 453.02 | ACM3225-800-2P 
160 0.2 0.35 2 445-2031-1-ND 97 85 78 _ — | ACM3225-161-2P 
270 0.3 0.3 2 445-2032-1-ND 97 85 78 1,000 453.02 | ACM3225-271-2P 
2 1000 0.5 0.2 2 445-2033-1-ND 97 85 78 1,000 453.02 | ACM3225-102-2P 
600 0.2 1.0 2 445-2035-1-ND 97 85 18 1,000 453.02 | ACM3225-601-2P 
600 0.1 16 2 445-2036-1-ND 1.05 92 85 500 245.39 | ACM4532-601-2P 
800 0.1 1.0 2 445-2037-1-ND 1.05 92 85 500 245.39 | ACM4532-801-2P 
3 1000 0.6 0.2 3 445-2034-1-ND 1.05 92 85 500 245.39 | ACM4532-102-3P 
300 0.01 5 2 445-2214-1-ND 1.58 1.37 1.27 1,500 736.18/M | ACM7060-301-2PL 
700 0.015 4 2 445-2215-1-ND 1.58 1.37 1.27 1,500 736.18/M | ACM7060-701-2PL 
4 700 0.01 5 2 445-2216-1-ND 1.58 1.37 1.27 800 588.94 | ACM9070-701-2PL 
700 0.006 8 2 445-2212-1-ND 2.22 1.93 1.78 500 519.09 | ACM1211-701-2PL 
1000 0.014 6 2 445-2213-1-ND 2.22 1.93 1.78 500 519.09 | ACM1211-102-2PL 
550 0.004 10 2 445-2211-1-ND 2.63 2.28 2.11 500 613.48 | ACM1513-551-2PL 
300 0.35 0.4 2 445-2966-1-ND 719 69 64 2,000 370.00/M | ACM2520-301-2P 
5 450 0.4 0.35 2 445-2967-1-ND 19 69 64 2,000 370.00/M | ACM2520-451-2P 
600 0.45 0.3 2 445-2968-1-ND 719 69 64 2,000 370.00/M | ACM2520-601-2P-T 
1000 0.9 0.2 2 445-2969-1-ND 79 69 64 2,000 370.00/M | ACM2520-102-2P 
TCM Series 
65 16 0.10 2 445-2970-1-ND 58 51 AT 4,000 272.00/M | TCM1210-650-2P 
6 90 1.75 0.10 2 445-2971-1-ND 58 51 AT 4,000 272.00/M | TCM1210-900-2P-T 
200 27 0.10 2: 445-2972-1-ND 58 51 AT 4,000 272.00/M | TCM1210-201-2P-T 
300 3.5 0.05 2 445-2973-1-ND 58 51 AT 4,000 272.00/M | TCM1210-301-2P-T 
65 15 0.10 4 445-2974-1-ND 94 82 76 4,000 438.00/M | TCM2010-650-4P 
7 100 1.5 0.10 4 445-2975-1-ND 94 82 76 4,000 438.00/M | TCM2010-101-4P-T 
200 2.0 0.10 4 445-2976-1-ND 94 82 76 4,000 438.00/M | TCM2010-201-4P-T 
260 5.0 0.04 4 445-2977-1-ND 94 82 76 4,000 438.00/M | TCM2010-261-4P-T 
* For Tape and Reel part number, change -1-ND to -2-ND. 


Clamp Filters for Cable 


Features: * Unique plastic case ensures simple, convenient installation and includes a self-holding mechanism to prevent slippage on cables 
excellent absorption of high-frequency EMC »* Highly effective as countermeasure against common mode EMC without adverse effect on signal quality * Large 


core size prevents saturation during large signal surges 


¢ Ferrite core provides 


Minimum Outer Cable 
Dimensions (mm) Impedance @ Diameter Case | Digi-Key Price Each TDK 
Fig.) A B oc | oD E 50 ~ 500MHz (9) (mm) Color | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
ZCAT Type 
22 18 7 15 = 35 7 Max. Gray | 445-2040-ND 1.09 90 18 70 | ZCAT1518-0730 
22 18 7 15 _ 35 7 Max. Black | 445-2041-ND 1.09 90 18 70 | ZCAT1518-0730-BK 
21 17 9 20 _ 35 9 Max. Gray | 445-2044-ND 1.29 1.07 93 83 | ZCAT2017-0930 
21 17 9 20 _ 35 9 Max. Black | 445-2045-ND 1.29 1.07 93 83 | ZCAT2017-0930-BK 
1 36 32) ) 11 | 20.5 - 50 11 Max. Gray | 445-2048-ND 1.16 96 83 75 | ZCAT2132-1130 
36 32 | 11 | 205 _ 50 11 Max. Black | 445-2049-ND 1.16 96 83 75 | ZCAT2132-1130-BK 
39 34 | 13 30 _ 100 13 Max. Gray | 445-2054-ND 2.55 2.11 1.82 1.64 | ZCAT3035-1330 
39 34 | 13 30 _ 100 13 Max. Black | 445-2055-ND 2.55 2.11 1.82 1.64 | ZCAT3035-1330-BK 
ZCAT-A Type 
25 20 5 12.8 | 11.2 50 3~5 Gray | 445-2038-ND a 60 51 46 | ZCAT1325-0530A 
25 20 5 12.8 | 11.2 50 3~5 Black | 445-2039-ND a 60 51 46 | ZCAT1325-0530A-BK 
30 23 1 1 165: 15 50 4-7 Gray | 445-2042-ND 1.22 1.02 88 79 | ZCAT1730-0730A 
30 23 7 | 165 15 50 4-7 Black | 445-2043-ND 1.22 1.02 88 79 | ZCAT1730-0730A-BK 
35 28 9 | 195 | 17.4 80 6~9 Gray | 445-2046-ND 1.22 1.02 88 79 | ZCAT2035-0930A 
2 35 28 9 | 195 | 17.4 80 6~9 Black | 445-2047-ND 1.22 1.02 88 79 | ZCAT2035-0930A-BK 
35 28 | 10 | 21.5 20 80 8~10 Gray | 445-2050-ND 1.60 1.33 1.14 1.03 | ZCAT2235-1030A 
35 28 | 10 | 21.5 20 80 8~10 Black | 445-2051-ND 1.60 1.33 1.14 1.03 | ZCAT2235-1030A-BK 
36 29 | 13 | 23.5 22 50 10 ~ 13 Gray | 445-2052-ND 2.04 1.69 1.46 1.31 | ZCAT2436-1330A 
36 29 | 13 | 23.5 22 50 10 ~ 13 Black | 445-2053-ND. 2.04 1.69 1.46 1.31 | ZCAT2436-1330A-BK 
ZCAT-D Type 
33.5 | 17.5 | 26 | 11.5 =— 30 20 Conductor Flat | Black | 445-2056-ND 2.55 2.11 1.82 1.64 | ZCAT3618-2630D-BK 
3 | 45.5 | 24.5 | 34 12 _ 35 26 Conductor Flat | Black | 445-2057-ND 4.07 3.38 2.91 2.62 | ZCAT4625-3430D-BK 
67.5 | 18.5 | 52 16 =_ 35 40 Conductor Flat | Black | 445-2058-ND 6.79 5.63 4.85 4.37 | ZCAT6819-5230D-BK 


Fig. 1 — ZCAT Type 
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Applicable Cable 
Thickness 1.3mm Max. 
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TA ] YO Yl J D E N Dimensions - mm 
Series | Size Code L Ww T e 
. . . 0603 1.6+0.1 0.8+0.1 0.80.1 | 0.320.15 
Hig h Current SMT Ferrite Chi p Beads 0805 | 20+02 | 1.25402 | 0.85402 | 0.5403 
Features: AN "abe [37503 | tes09 | 1es09 | 08203 
5 5 : ¢ Resi A ei — .2+0. 60. 60. .5+0. 
Large withstanding voltage * Resistance to high energy * High reliability L FBMH 7710 30303 25505 25405 05203 
Applications: : ; : ener — , . eS 1806 4540.3 | 1.60.2 1.6+0.2 | 0.50.3 
. Automotive * Computer Peripherals . Differential transmission line on USB and similar products * Mobile devices T 1810 4520.4 25203 25203 0.9206 
which require lower power consumption: . Provides waveform correction of digital signals and high frequency noise A 7812 45x04 3.2403 32403 09206 
countermeasures in various types of digital equipment » Works well with power line radiated and conducted noise —— —— ——— ——— 
Taiyo Yuden’s Type Breakout: > iii > 0603 1.60.2 0.8+0.2 0.8+0.2 | 0.30.2 
+ HS: For Broadband applications e Ne FBMJ 0805 2.0+0.2 1.25+0.2 | 0.85+0.2 | 0.50.3 
+ HM: For upper MHz range applications 1206 3.2+0.3 1.60.2 1.1+0.2 | 0.5+0.3 
* HL: For GHz range applications 1806 4540.3 1.6+0.2 1.140.2 | 0.5+0.3 
Impedence Maximum Maximum DC 
Size (9) @ Rated Resistance Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Code Type 100MHz Current (A) (Q) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
FBMH Series 
HL 30 2.5 0.028 587-1733-1-ND 83 6.60 24.75 587-1733-2-ND 4,000 39.00/M FBMH1608HL300-T 
HM 47 3.5 0.020 587-1743-1-ND 83 6.60 24.75 587-1743-2-ND 4,000 39.00/M FBMH1608HM470-T 
HL 60 1.8 0.045 587-1736-1-ND 83 6.60 24.75 587-1736-2-ND 4,000 39.00/M FBMH1608HL600-T 
HM 60 3.0 0.025 587-1745-1-ND 83 6.60 24.75 587-1745-2-ND 4,000 39.00/M FBMH1608HM600-T 
HM 100 2.0 0.035 587-1738-1-ND 83 6.60 24.75 587-1738-2-ND 4,000 39.00/M FBMH1608HM101-T 
HL 120 9 0.130 587-1731-1-ND 83 6.60 24.75 587-1731-2-ND 4,000 39.00/M FBMH1608HL121-T 
HM 150 2.0 0.050 587-1740-1-ND 83 6.60 24.75 587-1740-2-ND 4,000 39.00/M FBMH1608HM151-T 
0603 HL 220 aa 0.170 587-1732-1-ND 83 6.60 24.75 587-1732-2-ND 4,000 39.00/M FBMH1608HL221-T 
HM 220 1.5 0.070 587-1741-1-ND 83 6.60 24.75 587-1741-2-ND 4,000 39.00/M FBMH1608HM221-T 
HL 330 6 0.210 587-1734-1-ND 83 6.60 24.75 587-1734-2-ND 4,000 39.00/M FBMH1608HL331-T 
HM 330 ae} 0.130 587-1742-1-ND 83 6.60 24.75 587-1742-2-ND 4,000 39.00/M FBMH1608HM331-T 
HL 470 5 0.350 587-1735-1-ND 83 6.60 24.75 587-1735-2-ND 4,000 39.00/M FBMH1608HL471-T 
HM 470 oh 0.150 587-1744-1-ND 83 6.60 24.75 587-1744-2-ND 4,000 39.00/M FBMH1608HM471-T 
HL 600 4 0.45 587-1737-1-ND 83 6.60 24.75 587-1737-2-ND 4,000 39.00/M FBMH1608HL601-T 
HM 600 7 0.170 587-1746-1-ND 83 6.60 24.75 587-1746-2-ND 4,000 39.00/M FBMH1608HM601-T 
HM 1000 3 0.350 587-1739-1-ND 83 6.60 24.75 587-1739-2-ND 4,000 39.00/M FBMH1608HM102-T 
HM 80 20 0.025 587-1750-1-ND 1.16 9.30 34.88 587-1750-2-ND 4,000 54.00/M FBMH2012HM800-T 
0805 HM 120 2.5 0.032 587-1747-1-ND 1.16 9.30 34.88 587-1747-2-ND 4,000 54.00/M FBMH2012HM121-T 
HM 220 2.0 0.060 587-1748-1-ND 1.16 9.30 34.88 587-1748-2-ND 4,000 54.00/M FBMH2012HM221-T 
HM 330 1.8 0.080 587-1749-1-ND 1.16 9.30 34.88 587-1749-2-ND 4,000 54.00/M FBMH2012HM331-T 
0806 HM 250 2.0 0.050 587-1751-1-ND 1.50 12.00 45.00 587-1751-2-ND 4,000 70.00/M FBMH2016HM251NT 
1206 HM 500 2.0 0.070 587-1752-1-ND 2.25 18.00 67.50 587-1752-2-ND 2,000 105.00/M FBMH3216HM501NT 
HM 600 3.0 0.042 587-1755-1-ND 3.56 28.50 106.88 587-1755-2-ND 1,000 166.00 FBMH3225HM601NT 
1210 HM 1000 2.0 0.100 587-1753-1-ND 3.56 28.50 106.88 587-1753-2-ND 1,000 166.00 FBMH3225HM102NT 
HM 2000 1:2 0.130 587-1754-1-ND 3.56 28.50 106.88 587-1754-2-ND 1,000 166.00 FBMH3225HM202NT 
1806 HM 850 1.5 0.100 587-1756-1-ND 4.50 36.00 135.00 587-1756-2-ND 2,000 210.00/M FBMH4516HM851NT 
1810 HM 1000 3.0 0.060 587-1757-1-ND 6.38 51.00 191.25 587-1757-2-ND 1,000 298.00 FBMH4525HM102NT 
HM 1600 2.0 0.130 587-1758-1-ND 6.38 51.00 191.25 587-1758-2-ND 1,000 298.00 FBMH4525HM162NT 
HM 680 4.0 0.028 587-1761-1-ND 5.14 41.10 154.13 587-1761-2-ND 2,000 240.00/M FBMH4532HM681-T 
1812 HM 1300 3.0 0.060 587-1759-1-ND 5.14 41.10 154.13 587-1759-2-ND 2,000 240.00/M FBMH4532HM132-T 
HM 2000 1.3 0.130 587-1760-1-ND 5.14 41.10 154.13 587-1760-2-ND 2,000 240.00/M FBMH4532HM202-T 
FBMJ Series 
0603 HM 23 4.0 0.007 587-1762-1-ND 1.16 9.30 34.88 587-1762-2-ND 4,000 54.00/M FBMJ1608HM230NT 
HS 28 4.0 0.007 587-1763-1-ND 1.16 9.30 34.88 587-1763-2-ND 4,000 54.00/M FBMJ1608HS280NT 
HL 8 2.0 0.010 587-1764-1-ND 94 7.50 28.13 587-1764-2-ND 4,000 44.00/M FBMJ2125HL8RONT 
HM 21 6.0 0.004 587-1765-1-ND 94 7.50 28.13 587-1765-2-ND 4,000 44.00/M FBMJ2125HM210NT 
0805 HS 25 6.0 0.004 587-1767-1-ND 94 7.50 28.13 587-1767-2-ND 4,000 44.00/M FBMJ2125HS250NT 
HM 33 4.0 0.008 587-1766-1-ND 94 7.50 28.13 587-1766-2-ND 4,000 44.00/M FBMJ2125HM330-T 
HS 42 4.0 0.008 587-1768-1-ND 94 7.50 28.13 587-1768-2-ND 4,000 44.00/M FBMJ2125HS420-T 
HM 38 6.0 0.005 587-1769-1-ND 1.13 9.00 33.75 587-1769-2-ND 2,000 53.00/M | FBMJ3216HM380NT 
1206 HS 48 6.0 0.005 587-1771-1-ND 1.13 9.00 33.75 587-1771-2-ND 2,000 53.00/M FBMJ3216HS480NT 
HM 60 4.0 0.010 587-1770-1-ND 1.13 9.00 33.75 587-1770-2-ND 2,000 53.00/M FBMJ3216HM600-T 
HS 80 4.0 0.010 587-1772-1-ND 1.13 9.00 33.75 587-1772-2-ND 2,000 53.00/M FBMJ3216HS800-T 
HM 56 6.0 0.007 587-1773-1-ND 1.58 12.60 47.25 587-1773-2-ND 2,000 74.00/M FBMJ4516HM560NT 
1806 HS 72 6.0 0.007 587-1776-1-ND 1.58 12.60 47.25 587-1776-2-ND 2,000 74.00/M FBMJ4516HS720NT 
HM 90 4.0 0.014 587-1774-1-ND 1.58 12.60 47.25 587-1774-2-ND 2,000 74.00/M FBMJ4516HM900-T 
HS 110 4.0 0.014 587-1775-1-ND 1.58 12.60 47.25 587-1775-2-ND 2,000 74.00/M FBMJ4516HS111-T 
A V, ‘ L Feedth oo Ground Feedthru Pad Bal 
r A [ex SR x Gy 4 B 
f ms 1 |t = a1 
Feedthru 0805/1206 Filters/C it a i. ere ah ¢ 
ee ru liters/Capacitors aso | i \ 
Available in both a standard 0805 and 1206 size, AVX’s line of feedthru capacitors are ideal choices ~/BWL Cc ews FAR 
i common Ground F - E-| 
for EMI suppression, broadband I/O filtering, or Vcc power line conditioning. The unique construction Dimensions (mm.) Bal 
of a feedthru capacitor provides low parallel inductance and offers excellent decoupling capability for Series | A B t D E F L W T BW BL EW X 3 
all high di/dt environments and provides significant noise reduction in digital circuits to <6 GHz. 

_ osos 1345 1051 | 0.761 1271 1.02] 046] 201 | 1.25 | 114 | 0.46 0.18 0.25 | 1.02 | 0.23 
Characteristics: ; ; , ; an ae Ma a0 +0 oe 8 aM ae 
. lf . i . <0. . E 4 E E 5 ji i . 
ie ee Resistance: 1,000MQ » DC Resistance: <0.6Q * Operating 4206 | 4.54 | 0.94 | 1.02 | 1.65 | 1.09 | 0.71 90: ono Mae oto: | s62er008'|aota| 2010 | ante 

Size wv Capacitance Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing AVX 

Code Type Dc Capacitance Tolerance % Part No. 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
NPO 100V 220pF +50%, -20% 478-2232-1-ND 1.07 64 37 478-2232-2-ND 174.60 W2F11A2218AT1F 
NPO 100V 470pF +50%, -20% 478-2233-1-ND 1.07 64 37 478-2233-2-ND 174.60 W2F11A4718AT1F 

0805 X7R 50V 1000pF +50%, -20% 478-2234-1-ND 1.13 67 39 478-2234-2-ND 183.60 W2F15C1028AT1F 
X7R 50V 10,000pF +50%, -20% 478-2235-1-ND 1.13 67 39 478-2235-2-ND 183.60 W2F15C1038AT1F 
X7R 50V 22,000pF +50%, -20% 478-2236-1-ND 1.13 67 39 478-2236-2-ND 183.60 W2F15C2238AT1F 
X7R 50V 47,000pF +50%, -20% 478-2237-1-ND 1.13 67 39 478-2237-2-ND 183.60 W2F15C4738AT1F 

4206 NPO 100V 47pF +50%, -20% 478-2238-1-ND 1.10 65 38 478-2238-2-ND 180.00 W3F11A4708AT1F 
X7R 50V 2200pF +50%, -20% 478-2239-1-ND 1.16 69 40 478-2239-2-ND 189.00 W3F15C2228AT1F 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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EMI Suppression Ferrite Chips and Arrays 


BLM15 Series: The BLM series comprises the A series for standard, and the B series for high Impedance | Rated DC Resist- 
speed signal. Parts are lead free. The BLM-A series generates an impedance from the relatively (@ 100MHz) | Current | ance (max.) | Digi-Key Pricing Tape & Reelf MuRata 
low frequencies. The BLM-A series is effective in noise suppression in the wide frequency ani 
range (30MHz — several hundred MHz). The BLM-B series can minimize attenuation of the (9) (ma) (9) Patt AMOS Sele neat cose Ze Oty; brieing Rann 
signal waveform due to its sharp impedance characteristics. Various impedances are available 10 (Typ) 500 01 790-2555-1-ND 1.49 647. 11.94 75,000 69.65/M | BLMO3AG100SNiD 
to match signal frequency. The BLM-B series has sharp impedance characteristics. The BLM-H 70 (Typ.) 200 05 490-2556-1-ND 1.49 647 11.94 15.000 69.65/M | BLMO3AG700SN1D 
series are suitable for noise suppression in 1GHz or higher frequency range. The BLM15-EG 420+25% 200 08 490-2557-1-ND 1.49 647 11.94 15,000 69.65/M | BLMO3AG121SN1D 
features a low DC resistance and large rated current. 240+25% | 100 1.0 490-2558-1-ND 1496.47 (14.94 | 15,000 | 69.65/M| BLMO03AG241SN1D 
BLM18 Series: The chip ferrite bead BLM18H series comprises ferrite bead inductors in = BLM15 Series — 0402 Case Size 
the shape of a chip. This inductor generates a high impedance which at high frequencies tice ane nes a Pe ae a an aang Bereta ID 
mainly consists of a resistance element. The BLM18H series is effective in circuits without 120425% 500 0.25 490-1005-1-ND 62 270 498 40.000 29.05/M| BLM15AG121SN1D 
stable ground lines because the BLM18H series does not need a connection to ground. The 120#25% 4500 0.095 490-4004-1-ND 113 4.88 9.00 10.000 53.00/M BLM15EG121SN1D 
BLM18HG, BLM18HD series has a modified internal electrode structure, that minimizes stray 990%25% 950 1 0 490-4001-1-ND 1.20 520 9.60 10.000 56.00/M BLM15HB221SN1D 
capacitance and increases the effective frequency range. The BLM_H series can provide 290#25% 700 0.28 490-4005-1-ND ‘81 351 6.48 10.000 38.00/M BLM15EG221SN1D 
higher levels of impedance well into the GHz range. The BLM18HG is intended for standard 600#25% 200 0.65 490-1009-1-ND 69 297 5.49 40.000 32.03/M | BLM15BD601SN1D 
signal lines as this series provides significant impedance across a broad frequency range. The 600+25% 300 0.60 490-1006-1-ND 66 2.84 5.25 10,000 30.63/M | BLIM15AG601SN1D 
BLM18HD provides a sharper roll-off after the cut off frequency. This series is ideal for high 600+25% 300 0.7 490-3998-1-ND 1.44 613 11.31 140,000 66.00/M | BLM15HG601SN1D 
speed signal lines. The BLM18E series features excellent direct current characteristics. Low DC 600+25% 300 0.85 490-4002-1-ND 1.41 6.13 11.31 40,000 66.00/M | BLM15HD601SN1D 
resistance and a large rated current are suitable for noise suppression of the driver circuit. The 1000+25% 200 0.90 490-1010-1-ND 69 297 5.49 40,000 32.03/M | BLM15BD102SN1D 
BLM18S series can match power lines to a maximum of 6A DC and can be used in high current 1000+25% 200 4.00 490-1007-1-ND 66 2.84 5.25 10,000 30.63/M | BLM15AG102SN1D 
circuits due to its low DC resistance. 1000+25% 250 AA 490-3999-1-ND 1.41 613 11.31 10,000 66.00/M | BLM15HG102SN1D 
BLM31 and BLM41 Series: Series can be used in high current circuits due to its low DC 10002596 200 128 ae att sence tt aos a 19,000 §6.00/M |_BLW15HD1028N1D 
resistance, Itican match power lines toa. maximum of GA.DG:(BLMAIF). 22425% | 500 0.35 | 490-1016-1-ND 56 «2.44 ~—«4.50 | 4,000 | 26.25/M] BLMMSBAZ20SN1D 
BLA2 Series: The BLA2AA/AB series provides attenuation across a broad frequency range. 26+25% 6000 0.007 490-3995-1-ND 141 6.41 11.28 | 10,000 54.00/M | BLM18SG260TN1D 
Two types of impedance characteristics are available, one is for the general signal line and the 30(Typ.) | 1000 0.05 490-1035-1-ND 56 244 4.50 4,000 26.25/M | BLM18PG300SN1D 
other is for high speed signal line. The BLA2 series original inner electrode structure enables 47425% 300 0.55 490-1017-1-ND 560 2.44 4.50 | 4,000 26.25/M | BLM18BA470SN1D 
aitra low crosstalle 60(Typ.) | 500 0.10 490-1036-1-ND 56 2.44 4.50 | 4,000 | 26.25/M| BLM18PG600SN1D 
75225% 300 0.70 490-1018-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BA750SN1D 
BLA31 Series: The BLA31A/B is capable of filtering 4 circuits in a 3216 package size. BLA31A/ 120+25% 200 0.20 490-1011-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18AG121SN1D 
B is suitable for EMI suppression in smaller digital equipment. 120225% 200 0.50 490-1020-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BB121SN1D 
120125% 200 0.90 490-1019-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BA121SN1D 
120+25% 2000 0.04 490-3991-1-ND 1.78 7.70 14.22 4,000 83.00/M | _BLM18EG121SN1D 
120225% 2000 0.05 490-1037-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18PG121SN1D 
120425% 3000 0.025 490-3996-1-ND 1.41 6.11 11.28 10,000 54.00/M | BLM18SG121TN1D 
220+25% 200 0.30 490-1012-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18AG221SN1D 
220+25% 2000 0.05 490-3992-1-ND 1.78 7.70 14.22 4,000 83.00/M | BLM18EG221SN1D 
330+25% 1500 0.070 490-3997-1-ND 1.41 6.11 11.28 10,000 66.00/M | BLM18SG331TN1D 
470+25% 50 1.00 490-1021-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BB471SN1D 
470225% 100 1.20 490-1029-1-ND 1.20 5.20 9.60 4,000 56.00/M | BLM18HD471SN1D 
470125% 200 0.50 490-1013-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18AG471SN1D 
470425% 200 0.55 490-1022-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BD471SN1D 
470225% 200 0.85 490-1032-1-ND 1.20 5.20 9.60 4,000 56.00/M | BLM18HG471SN1D 
470%25% 500 0.21 490-3993-1-ND 1.78 7.70 = 14.22 4,000 83.00/M | BLM18EG471SN1D 
600225% 100 1.50 490-1030-1-ND 1.20 5.20 9.60 4,000 56.00/M | BLM18HD601SN1D 
600+25% 200 0.50 490-1014-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18AG601SN1D 
600+25% 200 0.65 490-1023-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BD601SN1D 
600+25% 200 1.00 490-1033-1-ND 1.20 5.20 9.60 4,000 56.00/M | _BLM18HG601SN1D 
600+25% 500 0.35 490-3994-1-ND 1.76 7.64 = 14.10 4,000 82.00/M | BLM18EG601SN1D 
1000+25% 50 1.80 490-1031-1-ND 1.20 5.20 9.60 4,000 56.00/M | BLM18HD102SN1D 
1000+25% 100 1.60 490-1034-1-ND 1.20 5.20 9.60 4,000 56.00/M | BLM18HG102SN1D 
1000+25% 100 0.70 490-1015-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18AG102SN1D 
1000+25% 100 0.85 490-1024-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | _BLM18BD102SN1D 
1500+25% 50 1.20 490-1025-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BD152SN1D 
1800+25% 50 1.50 490-1026-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BD182SN1D 
220025% 50 1.50 490-1027-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BD222SN1D 
250025% 50 1.50 490-1028-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | _BLM18BD252SN1D 
BLM21 Series — 0805 Case Size 
30 (Typ.) 3000 0.015 490-1052-1-ND Wal 3.06 5.64 4,000 32.90/M | BLM21PG300SN1D 
60 (Typ.) 3000 0.025 490-1053-1-ND wal 3.06 5.64 4,000 32.90/M | BLM21PG600SN1D 
120125% 200 0.15 490-1038-1-ND 74 3.22 5.94 4,000 34.65/M | BLM21AG121SN1D 
120225% 200 0.25 490-1044-1-ND 74 3.22 5.94 4,000 34.65/M | BLM21BD121SN1D 
120125% 200 0.25 490-1042-1-ND 74 3.22 5.94 4,000 34.65/M | BLM21BB121SN1D 
220 (Typ.) 2000 0.050 490-1054-1-ND 56 2.41 4.44 4,000 25.90/M | BLM21PG221SN1D 
470425% 200 0.25 490-1039-1-ND 74 3.22 5.94 4,000 34.65/M | BLM21AG471SN1D 
470425% 200 0.35 490-1045-1-ND 74 3.22 5.94 4,000 34.65/M | BLM21BD471SN1D 
470425% 200 0.45 490-1043-1-ND 74 3.22 5.94 4,000 34.65/M | BLM21BB471SN1D 
600225% 200 0.30 490-1040-1-ND 74 3.22 5.94 4,000 34.65/M | BLM21AG601SN1D 
600+25% 200 0.35 490-1046-1-ND 79 3.41 6.30 4,000 36.75/M | BLM21BD601SN1D 
1000+25% 200 0.40 490-1047-1-ND 83 3.58 6.60 4,000 38.50/M | BLM21BD102SN1D 
1000+25% 200 0.45 490-1041-1-ND 83 3.58 6.60 4,000 38.50/M | BLM21AG102SN1D 
1500+25% 200 0.45 490-1048-1-ND 1.07 4.63 8.55 4,000 49.88/M | _BLM21BD152SN1D 
1800+25% 200 0.50 490-1049-1-ND 1.07 4.63 8.55 4,000 49.88/M | BLM21BD182SN1D 
220025% 200 0.60 490-1050-1-ND 1.07 4.63 8.55 4,000 49.88/M | BLM21BD222TN1D 
270025% 200 0.80 490-1051-1-ND 1.07 4.63 8.55 3,000 49.88/M | BLM21BD272SNiL 
BLM31 Series — 1206 Case Size 
50 (Typ.) 3000 0.025 490-1055-1-ND 2.00 8.65 15.96 3,000 93.10/M | BLM31PG500SN1L 
120 (Typ.) 3000 0.025 490-1056-1-ND 2.00 8.65 15.96 3,000 93.10/M | BLM31PG121SN1L 
600 (Typ.) 1500 0.09 490-1057-1-ND 2.00 8.65 15.96 3,000 93.10/M | BLM31PG601SN1L 
BLM41 Series — 1806 Case Size 
60 (Typ.) 6000 0.01 490-1058-1-ND 2.53 10.95 20.22 2,500 117.96/M | BLM41PG600SN1L 
75 (Typ.) 3000 0.025 490-4013-1-ND 2.53 10.95 20.22 2,500 118.00/M | BLM41PG750SN1L 
80 (Typ.) 1000 0.10 490-1059-1-ND 217 9.39 = 17.34 2,500 101.16/M | BLM41PF800SN1L 
470 (Typ.) 2000 0.05 490-1060-1-ND 2.33 10.09 18.63 2,500 108.68/M | BLM41PG471SN1L 
1000 (Typ.) | 1500 0.09 490-1061-1-ND 2.57 11.12 20.52 2,500 119.70/M | BLM41PG102SN1L 
BLA2 Series — 0804 Case Size 
120+25% 50 0.60 490-4009-1-ND 471 20.39 = 37.65 10,000 | 220.00/M |) BLA2ABB121SN4D 
120425% 100 0.35 490-4011-1-ND 471 20.39 = 37.65 10,000 | 220.00/M |) BLA2ABD121SN4D 
120+25% 100 0.50 490-4006-1-ND 4.71 20.39 = 37.65 10,000 | 220.00/M| BLA2AAG121SN4D 
220+25% 50 0.90 490-4010-1-ND 4.71 20.39 = 37.65 10,000 | 220.00/M |) BLA2ABB221SN4D 
600+25% 50 1.10 490-4007-1-ND 4.71 20.39 © 37.65 10,000 | 220.00/M | BLA2AAG601SN4D 
600+25% 100 0.80 490-4012-1-ND 4.71 20.39 = 37.65 10,000 | 220.00/M | BLA2ABD601SN4D 
1000+25% 50 1.00 490-4092-1-ND 471 20.39 37.65 10,000 | 220.00/M |) BLA2ABD102SN4D 
1000+25% 50 1.30 490-4008-1-ND 4.71 20.39 37.65 10,000 | 220.00/M | BLA2AAG102SN4D 
BLA31 Series — SMD Array 
120225% 150 0.20 490-1000-1-ND 4.50 19.50 36.00 4,000 210.00/M | BLA31AG121SN4D 
120125% 150 0.30 490-1003-1-ND 4.50 19.50 36.00 4,000 210.00/M | BLA31BD121SN4D 
600225% 100 0.35 490-1004-1-ND 4.50 19.50 36.00 4,000 210.00/M | BLA31BD601SN4D 
Big 600225% 100 0.45 490-1001-1-ND 4.50 19.50 36.00 4,000 210.00/M | BLA31AG601SN4D 
0.25+1  +10.5 1000+25% 50 0.45 490-1002-1-ND 4.50 19.50 36.00 4,000 210.00/M | BLA31AG102SN4D 
For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


1380 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Sanovator tn Electronics 


NFM21CC Series: The chip EMIFIL NFM21C series is a chip type 3-terminal EMI suppression filter. It 
can reduce residual inductance to an extremely low level making it excellent for noise suppression at high 
frequencies. 

NFM21PC Series: NFM21P is a 3-terminal structure component. This product can be applied to large current 
DC power lines. NFM21P is suitable for noise suppression of DC power lines where relatively large current 
operates. 

NFE31PT Series: Its large rated current of 6A and low voltage drop due to small DC resistance are suitable 


NFM21CC Series NFE31PT Series 


Chip EMI Filters Capacitor Type 


for DC power line use. The feedthrough capacitor realizes excellent high frequency characteristics. The 
structure incorporates built-in ferrite beads which minimize resonance with surrounding circuits. 

NFM41PC Series: The chip EMIFIL NFM41P series consists of 3-terminal structure. These components are 
able to be applied to large current DC power lines. NFM41P series are suitable in noise suppression in DC 
lines where relatively large currents operate. 

NFE61PT Series: Its large rated current of 2A and low voltage drop due to small DC resistance are suitable 
for DC power line use. The feedthrough capacitor realizes excellent high frequency characteristics. 


NFM41PC Series NFE61PT Series 


NFM21PC Series 


Rated Volt. Rated Current Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel MuRata 
Cap. (Vdc) (mA) Part No. i 10 50 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
NFM21CC Series — 0805 Case Size 
22pF 50 700 490-2532-1-ND .24 2.04 9.42 15.70 490-2532-2-ND 4,000 109.90/M NFM21CC220U1H3D 
47pF 50 700 490-2533-1-ND .24 2.04 9.42 15.70 4,000 109.90/M NFM21CC470U1H3D 
100pF 50 700 490-2534-1-ND .24 2.04 9.42 15.70 4,000 109.90/M NFM21CC101U1H3D 
2200pF 50 1000 490-2535-1-ND 24 2.04 9.42 15.70 490-2535-2-ND 4,000 109.90/M NFM21CC222R1H3D 
NFM21PC Series — 0805 Case Size 
0.10UF 25 2 490-2536-1-ND 18 1.57 7.25 12.08 490-2536-2-ND 4,000 84.53/M NFM21PC104R1E3D 
0.47pF 16 2 490-2537-1-ND .23 2.00 9.23 15.38 490-2537-2-ND 4,000 107.63/M NFM21PC474R1C3D 
1.0uF 16 4 490-3912-1-ND .24 2.10 9.68 16.13 490-3912-2-ND 4,000 113.00/M NFM21PC105B1C3D 
NFE31PT Series — 1206 Case Size 
22pF 25 6 490-2544-1-ND 54 4.66 21.53 35.88 490-2544-2-ND 2,000 251.13/M NFE31PT220R1E9L 
100pF 25 6 490-2545-1-ND 54 4.66 21.53 35.88 2,000 251.13/M NFE31PT101C1E9L 
470pF 25 6 490-2546-1-ND 54 4.66 21.53 35.88 2,000 251.13/M NFE31PT471F1E9L 
2200pF 25 6 490-2547-1-ND 54 4.66 21.53 35.88 490-2547-2-ND 2,000 251.13/M NFE31PT222Z1E9L 
NFM41PC Series — 1806 Case Size 
0.20UF 50 2 490-2550-1-ND 84 7.25 33.45 55.75 490-2550-2-ND 4,000 390.25/M NFM41PC204F1H3L. 
NFEG61PT Series — 2606 Case Size 
33pF 50 2 490-2551-1-ND .70 6.08 28.07 46.78 490-2551-2-ND 2,500 327.43/M NFE61PT330B1H9L 
680pF 50 2 490-2552-1-ND .70 6.08 28.07 46.78 2,500 327.43/M NFE61PT681B1H9L 
1000pF 50 2 490-2553-1-ND .70 6.08 28.07 46.78 490-2553-2-ND 2,500 327.43/M NFE61PT102E1H9L 
4700pF 50 2 490-2554-1-ND 85 7.39 34.13 56.88 490-2554-2-ND 2,500 398.13/M NFE61PT472C1H9L 


LC Combined Chip EMIFIL 


NFL18ST Series: The NFL18ST series is an EMI suppression filter for high speed signal lines, achieving 
T-type structure in 1.6 x 0.8mm size with Murata’s multilayer technology. Noise suppression for video signal 
lines (RGB lines) and high speed clock lines. 

NFL21S Series: Murata’s original internal structure design enables excellent noise suppression up to high 
frequencies. Available in five different values of cut off frequency ranging from 20MHz up to SOOMHz. 


NFL18ST Series NFL21S Series 


© 0.3 max-3 ples. 


NFW31S Series: The signal line chip EMI filter NFW31S series consists of high performance EMI suppression 
filters LC combined wound type. They are designed for noise suppression in high speed signal digital circuits 
in which the signal harmonics are prone to becoming noise sources. These filters achieve a 100dB/dec. 
(typical) damping characteristic with Murata’s innovative circuit design. This makes these chips effective in 
applications where the signal and noise frequencies are close to each other. 


NFW31S Series 


© 0.4-3 pics. 
1 2 3 
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Cut-off Freq. | Cap. | Inductance | Rated Volt. | Rated Current | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel MuRata 
(MHz) (pF) (nH) (Vdc) (mA) Part No. 1 10 50 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
NFL18ST Series 
150 32 140 16 100 490-2531-1-ND 50 4.37 20.19 33.65 490-2531-2-ND 4,000 235.55/M | NFL18ST157X1C3D 
200 25 110 16 150 490-4014-1-ND 50 4.37 20.19 33.65 490-4014-2-ND 4,000 236.00/M | NFL18ST207X1C3D 
300 18 62 16 200 490-2530-1-ND 50 4.37 20.19 33.65 490-2530-2-ND 4,000 235.55/M | NFL18ST307X1C3D 
500 10 43 16 200 490-4015-1-ND 50 4.37 20.19 33.65 490-4015-2-ND 4,000 236.00/M | NFL18ST507X1C3D 
NFL21S Series 
10 670 680 16 100 490-4016-1-ND 1.05 9.10 42.00 70.00 490-4016-2-ND 4,000 238.00/M | NFL21SP106X1C3D 
20 240 700 16 100 490-2543-1-ND 40 3.43 15.84 26.40 490-2543-2-ND 4,000 184.80/M | NFL21SP206X1C3D 
20 240 700 16 100 490-4540-1-ND 40 3.43 15.84 26.40 490-4540-2-ND 4,000 184.80/M | NFL21SP206X1C7D 
50 84 305 16 150 490-2542-1-ND 40 3.43 15.84 26.40 490-2542-2-ND 4,000 184.80/M | NFL21SP506X1C3D 
70 76 185 16 150 490-2541-1-ND 37 3.22 14.88 24.80 490-2541-2-ND 4,000 173.60/M | NFL21SP706X1C3D 
100 44 135 16 200 490-2540-1-ND 29 2.54 11.72 19.53 490-2540-2-ND 4,000 136.68/M | NFL21SP107X1C3D 
300 19 45 16 300 490-2539-1-ND 28 2.40 11.07 18.45 490-2539-2-ND 4,000 129.15/M_| NFL21SP307X1C3D 
Nominal Cut-off Attenuation at Attenuation at Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel MuRata 
Freq. (MHz) 10 MHz (dB) 400 MHz (dB) Part No. 1 10 50 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
NFW31S Series 
10 6 maximum = 490-2548-1-ND 74 6.37 29.42 49.03 490-2548-2-ND 2,000 343.18/M NFW31SP106X1E4L 
400 = 6 maximum 490-2549-1-ND 74 6.37 29.42 49.03 490-2549-2-ND 2,000 343.18/M NFW31SP407X1E4L 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Steward | iis Surface Mount EMI Suppression Ferrite Chips for Signal and Power Filtering 


Chips up to 10 Amps continuous operation WS 1 Steward’s Part Number Prefix Code 
Applications: x DM: Differential Mode and Ultra High Current HZ: High Impedance 
* Filters power input pins of oscillators and logic devices using high speed clocks "iH ACHR LE Lave aes 


¢ Filters low frequency input/output signals entering/exiting shielded enclosures 


HR: High Retention under bias : Mi 
¢ High frequency filtering of medium speed clocks and video signals 9 MI: Mid Current 


Current Typical Typical Peak 
5 Rating |/Impedance| Peak Impedance Cut Tape 
Size Dimensions (mm) | jmax (mA) | @ 100MHz |Impedance| Frequency | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Steward 
Code L WwW H_ |Continuous (0) (0) (MHz) Part No. 10 50 100 | Part No. Qty. Pricing Qty. Pricing Part No. 
200 300 549 374 240-2360-1-ND 113 4.88 9.00) 240-2360-2-ND 10,000 53.00/M } 30,000 50.00/M } L10402B301R-10 
200 80 243 769 240-2553-1-ND NEW! AG =2.00 3.69 | 240-2553-2-ND NEW! | 10,000 22.00/M } 30,000 20.00/M } LI0402B800R-10 
300 220 453 440 240-2554-1-ND NEW! AG  =2.00 3.69 | 240-2554-2-ND NEW! | 10,000 22.00/M } 30,000 20.00/M } L10402C221R-10 
0402 101 | 0.50 | 050 400 120 213 682 240-2361-1-ND 113 4.88 9.00) 240-2361-2-ND 10,000 53.00/M } 30,000 50.00/M } L10402D121R-10 
500 30 58 1,195 240-2362-1-ND 113 4.88 9.00) 240-2362-2-ND 10,000 53.00/M } 30,000 50.00/M } LI0402E300R-10 
500 60 97 801 240-2363-1-ND 113 4.88 9.00 | 240-2363-2-ND 10,000 53.00/M } 30,000 50.00/M } LI0402E600R-10 
100 600 965 241 240-2364-1-ND 113 4.88 9.00) 240-2364-2-ND 10,000 53.00/M } 30,000 50.00/M } HZ0402A601R-10 
200 1,000 1,116 182 240-2555-1-ND NEW! 51 2.23 4.11 | 240-2555-2-ND NEW! | 10,000 24.00/M } 30,000 23.00/M } HZ0402B102R-10 
200 200 362 420 240-2556-1-ND NEW! A6 2.00 3.69 | 240-2556-2-ND NEW! 22.00/M 20.00/M } LI0603B201R-10 
400 300 389 261 240-2365-1-ND 75 3.25 6.00 | 240-2365-2-ND 35.00/M 32.00/M } LI0603D301R-10 
500 47 91 1,000 240-2557-1-ND NEW! 38 = =©1.64 = 3.03 | 240-2557-2-ND NEW! 18.00/M 16.00/M } LIO603E470R-10 
500 150 209 332 240-2366-1-ND 75 3.25 6.00 | 240-2366-2-ND 35.00/M 32.00/M } LIO603E151R-10 
700 120 177 389 240-2367-1-ND 75 3.25 6.00 | 240-2367-2-ND 35.00/M 32.00/M } LI0603G121R-10 
700 220 283 251 240-2368-1-ND 75 3.25 6.00 | 240-2368-2-ND 35.00/M 32.00/M } LI0603G221R-10 
700 80 101 515 240-2369-1-ND 75 3.25 6.00 | 240-2369-2-ND 35.00/M 32.00/M } LI0603G800R-10 
1,000 60 96 739 240-2370-1-ND 113 4.88 9.00) 240-2370-2-ND 53.00/M 48.00/M | MIO603J600R-10 
1,000 600 644 138 240-2371-1-ND 113 4.88 9.00) 240-2371-2-ND 53.00/M 48.00/M | MI0603J601R-10 
1,000 68 107 682 240-2372-1-ND 75 3.25 6.00 | 240-2372-2-ND 35.00/M 32.00/M } MIO603J680R-10 
1,500 30 45 940 240-2373-1-ND 75 3.25 6.00 | 240-2373-2-ND 35.00/M 32.00/M } MIO603K300R-10 
0603 1.60 | 0.80 | 0.80 2,000 300 412 214 240-2374-1-ND 113 4.88 9.00) 240-2374-2-ND 53.00/M 48.00/M | MI0603L301R-10 
2,000 220 240 280 240-2558-1-ND NEW! 81 3.49 6.45 | 240-2558-2-ND NEW! 38.00/M 34.00/M } MI0603L221R-10 
2,500 120 171 457 240-2375-1-ND 113 4.88 9.00 | 240-2375-2-ND 53.00/M 48.00/M | MI0603M121R-10 
4,000 60 85 739 240-2376-1-ND 113 4.88 9.00 | 240-2376-2-ND 53.00/M 48.00/M | HIO603P600R-10 
50 1,800 2,420 180 240-2560-1-ND NEW! 51 2.19 4.05 | 240-2560-2-ND NEW! 24.00/M 22.00/M } HZ0603A182R-10 
50 2,500 3,065 149 240-2561-1-ND NEW! 51 2.19 4.05 | 240-2561-2-ND NEW! 24.00/M 22.00/M } HZ0603A252R-10 
100 1,500 2,306 190 240-2559-1-ND NEW! 51 2.19 4.05 | 240-2559-2-ND NEW! 24.00/M 22.00/M } HZ0603A152R-10 
100 2,200 3,051 122 240-2377-1-ND 75 3.25 6.00 | 240-2377-2-ND 35.00/M 32.00/M } HZ0603A222R-10 
200 1,000 992 135 240-2378-1-ND 75 3.25 6.00 | 240-2378-2-ND 35.00/M 32.00/M } HZ0603B102R-10 
200 1,100 1,539 288 240-2379-1-ND 75 3.25 6.00 | 240-2379-2-ND 35.00/M 32.00/M } HZ0603B112R-10 
200 750 863 137 240-2547-1-ND 75 3.25 = 6.00 | 240-2547-2-ND 35.00/M 32.00/M } HZ0603B751R-10 
300 600 775 168 240-2380-1-ND 75 3.25 6.00 | 240-2380-2-ND 35.00/M 32.00/M } HZ0603C601R-10 
300 650 964 380 240-2381-1-ND 75 3.25 6.00 | 240-2381-2-ND 35.00/M 32.00/M } HZ0603C651R-10 
700 200 272 250 240-2549-1-ND 75 3.25 6.00 | 240-2549-2-ND 35.00/M 32.00/M } LI0805G201R-10 
700 300 350 205 240-2382-1-ND 75 3.25 6.00 | 240-2382-2-ND 35.00/M 32.00/M } LI0805G301R-10 
2.00 | 1.25 | 0.90 800 120 171 319 240-2383-1-ND 75 3.25 6.00 | 240-2383-2-ND 35.00/M 32.00/M } LI0805H121R-10 
800 150 209 374 240-2384-1-ND 75 3.25 ~~ 6.00 | 240-2384-2-ND 35.00/M 32.00/M } LI0805H151R-10 
800 76 132 769 240-2385-1-ND 75 3.25 6.00 | 240-2385-2-ND 35.00/M 32.00/M | LI0805H750R-10 
2.00 | 1.25 | 1.25 100 1,267 5,138 25 240-2563-1-ND NEW! 84 3.64 6.72 | 240-2563-2-ND NEW! 39.00/M 37.00/M } LFO805A252R-10 
1,000 1,000 1,112 120 240-2551-1-ND 75 3.25 6.00 | 240-2551-2-ND 35.00/M 32.00/M } MI0805J102R-10 
1,500 1 24 3,000 240-2387-1-ND 75 3.25 6.00 | 240-2387-2-ND 35.00/M 32.00/M } MI0805K110R-10 
1,500 40 69 903 240-2389-1-ND 75 3.25 6.00 | 240-2389-2-ND 35.00/M 32.00/M } MI0805K400R-10 
1,500 600 727 122 240-2390-1-ND 113 4.88 9.00) 240-2390-2-ND 53.00/M 48.00/M | MI0805K601R-10 
0805 2,000 300 393 197 240-2391-1-ND 113 4.88 9.00) 240-2391-2-ND 53.00/M 48.00/M | MI0805L301R-10 
2,500 220 284 226 240-2392-1-ND 113 4.88 9.00 | 240-2392-2-ND 53.00/M 48.00/M | MI0805M221R-10 
3,500 120 167 231 240-2393-1-ND 113 4.88 9.00) 240-2393-2-ND 53.00/M 48.00/M | HI08050121R-10 
2.00 | 1.25 | 0.90 4,500 31 45 800 240-2394-1-ND 113 4.88 9.00) 240-2394-2-ND 53.00/M 48.00/M | HI0805Q310R-10 
5,000 80 95 200 240-2395-1-ND 113 4.88 9.00 | 240-2395-2-ND 53.00/M 48.00/M | HI0805R800R-10 
200 2,700 2,894 88 240-2504-1-ND 75 3.25 6.00 | 240-2504-2-ND 35.00/M 33.00/M } HZ0805B272R-10 
300 2,000 2,099 100 240-2396-1-ND 113 4.88 9.00) 240-2396-2-ND 53.00/M 48.00/M | HZ0805C202R-10 
400 1,000 1,268 113 240-2397-1-ND 113 4.88 9.00) 240-2397-2-ND 53.00/M 48.00/M | HZ0805D102R-10 
400 1,500 1,525 110 240-2398-1-ND 113 4.88 9.00) 240-2398-2-ND 53.00/M 48.00/M | HZ0805D152R-10 
500 600 696 155 240-2399-1-ND 75 3.25 6.00 | 240-2399-2-ND 35.00/M 32.00/M } HZ0805E601R-10 
700 470 572 149 240-2400-1-ND 75 3.25 6.00 | 240-2400-2-ND 35.00/M 32.00/M | HZ0805G471R-10 
2.00 | 1.25 | 1.25 200 2,200 2,200 100 240-2562-1-ND NEW! 51 2.19 4.05 | 240-2562-2-ND NEW! 24.00/M 22.00/M } HZ0805B222R-10 
2,000 390 400 130 240-2578-1-ND NEW! 75 3.23 (5.97 | 240-2578-2-ND NEW! | 3,000 34.83/M | 6,000 32.84/M | MI1206L391R-10 
800 120 145 422 240-2401-1-ND 75 3.25 6.00 | 240-2401-2-ND 3,000 35.00/M } 6,000 33.00/M } LI1206H121R-10 
800 150 182 241 240-2402-1-ND 75 3.25 6.00 | 240-2402-2-ND 3,000 35.00/M } 6,000 33.00/M } LI1206H151R-10 
100 915 5,650 19 240-2564-1-ND NEW! 84 3.64 6.72 | 240-2564-2-ND NEW! | 3,000 39.00/M } 6,000 37.00/M } LF1206A302R-10 
300 915 2,505 4 240-2565-1-ND NEW! 56 244 4.50} 240-2565-2-ND NEW! | 3,000 26.00/M } 6,000 25.00/M } LF1206C202R-10 
500 950 1,564 57 240-2566-1-ND NEW! 68 2.94 5.43 | 240-2566-2-ND NEW! | 3,000 32.00/M } 6,000 30.00/M } LF1206E152R-10 
1,000 2 111 5,450 240-2540-1-ND 113 4.88 9.00 | 240-2540-2-ND 3,000 53.00/M } 6,000 50.00/M } HF1206J150R-10 
3.20 | 1.60 | 1.10 1,500 26 46 940 240-2403-1-ND 113 4.88 9.00) 240-2403-2-ND 3,000 53.00/M } 6,000 50.00/M } MI1206K260R-10 
1,500 31 4 1,018 240-2404-1-ND 113 4.88 9.00) 240-2404-2-ND 3,000 53.00/M } 6,000 50.00/M } MI1206K310R-10 
1,800 600 662 79 240-2405-1-ND 1.50 6.50 12.00) 240-2405-2-ND 3,000 70.00/M } 6,000 66.00/M } MI1206K601R-10 
1206 1,500 90 154 867 240-2406-1-ND 113 4.88 9.00) 240-2406-2-ND 3,000 53.00/M } 6,000 50.00/M } MI1206K900R-10 
2,000 500 483 85 240-2407-1-ND 113 4.88 9.00 | 240-2407-2-ND 3,000 53.00/M } 6,000 50.00/M } MI1206L501R-10 
3,000 100 149 684 240-2408-1-ND 1.50 6.50 12.00) 240-2408-2-ND 3,000 70.00/M } 6,000 66.00/M } HI1206N101R-10 
3,000 80 131 903 240-2409-1-ND 1.50 6.50 12.00) 240-2409-2-ND 3,000 70.00/M } 6,000 66.00/M } HI1206N800R-10 
4,000 120 144 189 240-2410-1-ND 113 4.88 9.00 | 240-2410-2-ND 3,000 53.00/M } 6,000 50.00/M } HI1206P121R-10 
3.20 | 1.60 | 1.35 6,000 160 229 306 240-2411-1-ND 1.50 6.50 12.00 | 240-2411-2-ND 2,000 70.00/M } 6,000 66.00/M } HI1206T161R-10 
6,000 50 70 1,018 240-2412-1-ND 1.50 6.50 12.00 | 240-2412-2-ND 3,000 70.00/M } 6,000 66.00/M } HI1206T500R-10 
300 2,000 2,505 4 240-2413-1-ND 113 4.88 9.00) 240-2413-2-ND 3,000 53.00/M } 6,000 50.00/M } HZ1206C202R-10 
3.20 | 1.60 | 1.10 400 1,000 973 92 240-2414-1-ND 113 4.88 9.00) 240-2414-2-ND 3,000 53.00/M } 6,000 50.00/M } HZ1206D102R-10 
500 1,500 1,564 57 240-2548-1-ND 75 3.25 6.00 | 240-2548-2-ND 3,000 35.00/M } 6,000 33.00/M } HZ1206E152R-10 
500 600 674 75 240-2415-1-ND 113 4.88 9.00 | 240-2415-2-ND 3,000 53.00/M | 6,000 50.00/M | HZ1206E601R-10 
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Steward | ‘#¢> © surtace Mount EMI Suppression Ferrite Chips for Signal and Power Filtering (cont. 
Current Typical Typical Peak 
E , Rating /Impedance| Peak Impedance Cut Tape 
Size Dimensions (mm) | jmax (mA)| @ 100MHz |Impedance| Frequency | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Steward 
Code L WwW H_ |Continuous (0) (0) (MHz) Part No. 10 50 100 | Part No. Qty. Pricing Qty. Pricing Part No. 
1210 3.20 | 2.50 | 1.40 1,500 60 100 700 240-2416-1-ND 1.88 813 15.00) 240-2416-2-ND 3,000 88.00/M } 6,000 83.00/M } MI1210K600R-10 
1612 4.06 | 3.05 | 2.28 40,000 56 81 940 240-2417-1-ND 5.63 24.38 45.00 | 240-2417-2-ND 2,500 263.00/M } 5,000 248.00/M | DM1612X560R-10 
240-2499-1-ND 5.63 24.38 45.00 | 240-2499-2-ND 5,000 248.00/M | 10,000 240.00/M | HI1612X560R-10 
4.50 | 1.52 | 1.60 3,000 91 150 1,000 240-2541-1-ND 1.88 813 15.00 | 240-2541-2-ND 88.00/M 83.00/M } HI1806N910R-10 
300 150 223 871 240-2418-1-ND 2.25 9.75 18.00 | 240-2418-2-ND 105.00/M 99.00/M } LI1806C151R-10 
500 100 166 966 240-2419-1-ND 2.25 9.75 18.00 | 240-2419-2-ND 105.00/M 99.00/M } LI1806E101R-10 
1806 450 | 1.60 | 1.60 500 80 117 1,103 240-2420-1-ND 2.25 9.75 18.00 | 240-2420-2-ND 105.00/M 99.00/M } LI1806E800R-10 
; , : 6,000 60 92 1,000 240-2421-1-ND 2.63 11.38 21.00 | 240-2421-2-ND 123.00/M 116.00/M | HI1806T600R-10 
1,500 1,000 1,390 135 240-2579-1-ND NEW! 1.60 6.92 12.78 | 240-2579-2-ND NEW! 74.55/M 70.29/M } HZ1806K102R-10 
1,000 80 119 903 240-2552-1-ND 1.88 813 15.00) 240-2552-2-ND 88.00/M 83.00/M } MI1806J800R-10 
400 120 186 738 240-2567-1-ND NEW! 2.99 12.97 23.94 | 240-2567-2-ND NEW! 140.00/M 132.00/M | L11812D121R-10 
1812 4.50 | 3.20 | 1.40 1,500 120 170 800 240-2422-1-ND 2.63 11.38 21.00 | 240-2422-2-ND 123.00/M 116.00/M | MI1812K121R-10 
6,000 80 108 1,000 240-2423-1-ND 2.63 11.38 21.00 | 240-2423-2-ND 123.00/M 116.00/M | HI1812T800R-10 
4.50 | 3.20 | 2.30 8,000 100 139 800 240-2543-1-ND 3.00 13.00 24.00 | 240-2543-2-ND 140.00/M 132.00/M | HI1812V101R-10 
1.52 4,000 170 256 581 240-2424-1-ND 7.50 32.50 60.00 | 240-2424-2-ND 350.00/M 330.00/M | HI2220P171R-10 
1.80 4,000 250 289 205 240-2425-1-ND 7.50 32.50 60.00 | 240-2425-2-ND 350.00/M 330.00/M | HI2220P251R-10 
1.97 4,000 550 851 272 240-2426-1-ND 8.63 37.38 69.00) 240-2426-2-ND 403.00/M 380.00/M | HI2220P551R-10 
3.05 4,000 600 764 79 240-2427-1-ND 8.63 37.38 69.00) 240-2427-2-ND 403.00/M 380.00/M | HI2220P601R-10 
3.05 4,000 700 634 100 240-2428-1-ND 8.63 37.38 69.00) 240-2428-2-ND 403.00/M 380.00/M | HI2220P701R-10 
5.59 | 5.08 | 1.80 5,000 150 226 581 240-2429-1-ND 7.50 32.50 60.00 | 240-2429-2-ND 350.00/M 330.00/M | HI2220R151R-10 
2220 3.20 4,000 270 390 300 240-2544-1-ND 7.50 32.50 60.00 | 240-2544-2-ND 350.00/M 330.00/M | HI2220P271R-10 
3.20 4,500 400 450 150 240-2545-1-ND 7.50 32.50 60.00 | 240-2545-2-ND 350.00/M 330.00/M | HI22200401R-10 
1.80 5,000 180 270 400 240-2546-1-ND 7.50 32.50 60.00 | 240-2546-2-ND 350.00/M 330.00/M | HI2220R181R-10 
3.20 5,000 300 374 189 240-2430-1-ND 7.50 32.50 60.00 | 240-2430-2-ND 350.00/M 330.00/M | HI2220R301R-10 
1.80 6,000 100 158 655 240-2431-1-ND 7.50 32.50 60.00 | 240-2431-2-ND 350.00/M 330.00/M | HI2220T101R-10 
5.59 | 5.08 3.05 4,000 600 623 104 240-2432-1-ND 9.75 42.25 78.00 | 240-2432-2-ND 455.00/M 429.00/M | HR2220P601R-10 
: : 3.61 8,000 800 791 96 240-2433-1-ND 13.50 58.50 108.00 | 240-2433-2-ND , 630.00/M 594.00/M | HR2220V801R-10 
3312 350 | 3.05 | 2.28 10,000 400 173 1,059 240-2434-1-ND 10.13 43.88 81.00 | 240-2434-2-ND 2,500 473.00/M } 5,000 446.00/M | DM3312X101R-10 
240-2498-1-ND 10.13 43.88 81.00 | 240-2498-2-ND 5,000 446.00/M } 10,000 432.00/M_} HI3312X101R-10 
240-2227-ND Surface Mount Ferrite Chip Bead Sample Kit (10-30 samples of each part listed) «2.0.00... cere ene ene ene nee e een deed nsec ete e ene ee ne eee eee e ene e eee $60.00 
EMI Filters, Chokes, Chips and Power Inductor Chips rae 
Surface Mount Four Line Chip Arrays for Differential Signal Filtering =o z 
Features: * Small footprint * Rugged construction * Broad range of impedance values * Good high frequency performance (peaks well above 100MHz) » Lower installation cost (one pick and place motion instead of 
four discrete installations) * Equivalent performance to four 0603 sized chips 
Typical Peak |Number| Current 
‘ o Typical Peak Impedance} of Rating Cut Tape 
Size |_Dimensions(mm) | impedance | impedance | Frequency |Filtered|I Max. (mA)| Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel Steward 
Code) L Ww H | @ 100MHz (0) (MHz) Circuits | Continuous | Part No. 10 50 100 | Part No. Qty. Pricing Qty. | Pricing Qty. | Pricing | Part No. 
1,000 1,129 175 200 240-2483-1-ND 68 59 .54 |240-2483-2-ND 3,000 | 315.00/M } 6,000 | 297.00/M | 9,000 | 288.00/M | DA1206B102R-10 
600 761 214 200 240-2482-1-ND 60 .52  .48 | 240-2482- 2-ND 3,000 | 280.00/M } 6,000 | 264.00/M | 9,000 | 256.00/M | DA1206B601R-10 
4206! 3.20 | 1.60 | 0.80 120 211 559 4 300 240-2480-1-ND 60 .52 .48 |240-2480-2-ND 3,000 | 280.00/M } 6,000 | 264.00/M | 9,000 | 256.00/M | DA1206C121R-10 
. . 300 420 261 400 240-2481-1-ND 60 .52 .48 |240-2481-2-ND 3,000 | 280.00/M | 6,000 | 264.00/M } 9,000 | 256.00/M | DA1206D301R-10 
60 133 1,103 400 240-2539-1-ND A5 39.36 | 240-2539-2-ND 3,000 | 210.00/M } 6,000 | 198.00/M } 9,000 | 192.00/M } DA1206D600R-10 
30 56 1,161 500 240-2479-1-ND 60.52.48 | 240-2479-2-ND 3,000 | 280.00/M | 6,000 | 264.00/M | 9,000 | 256.00/M | DA1206E300R-10 


Single Line Surface Mount Differential Mode Bead Assemblies 


Steward SMT Bead Assemblies provide filtering in circuits carrying up to 10 Amps continuous current. Products are offered for low frequency and high frequency EMI filtering. The robust construction and low DCR are 


well suited for applications operating in extreme conditions or applications that are sensitive to added circuit DCR. 
Features: 10 Amps Continuous Operating Current Capability * Very Low DCR » Broadband (28F) and Low Frequency (35F) parts available. 


Typical Impedance Peak Impedance | DCR | Rated | Max. Cut Tape 
Size Dimensions (mm) fa) Frequency Max. | Continuous | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Steward 
Code A B C |@100MHz |@ 500MHz (MHz) (0) (mA) Part No. 10 50 100 | Part No. Qty. Pricing | Qty. Pricing | Part No. 
je12 | 3.05 | 254 | 4.06 36 34 13 .00075 10,000 240-2520-1-ND 1.50 6.50 12.00 | 240-2520-2-ND 2,500 | 70.00/M]} 5,000 | 66.00/Mj 35F0121-0SR-10 
48 53 1,000 .0075 10,000 240-2435-1-ND 1.50 6.50 12.00 | 240-2435-2-ND 2,500 | 70.00/M | 5,000 | 66.00/Mj 28F0121-0SR-10 
3312 | 3.05 | 254 | 9.51 75 67 17 .001 10,000 240-2521-1-ND 1.50 6.50 12.00 | 240-2521-2-ND 2,500 | 70.00/M} 5,000 | 66.00/MJ 35F0121-1SR-10 
96 115 300 001 10,000 240-2436-1-ND 1.50 6.50 12.00 | 240-2436-2-ND 2,500 | 70.00/M | 5,000 | 66.00/M]j 28F0121-1SR-10 
3318 | 4.57 | 2.54 | 8.51 115 123 900 001 10,000 240-2511-1-ND 1.88 8.13 15.00 | 240-2511-2-ND 2,500 | 88.00/M]} 5,000 | 83.00/M] 28F0181-1SR-10 
Power Inductor Chip / Monolithic Surface Mount LPR, 
Steward’s Dl2220V301R-10 is a surface mount, high current power inductor (the industry's smallest package) with exceptional performance under DC Bias Features: » Very low DCR provides superior thermal per- [sc 
formance under DC bias * Compact, monolithic component produces flat inductance over the driven current range (from 3 to 8 amps) comparable to a larger, heavier, wire-wound toroidal inductor * EMI resistant, fully 
shielded internal coil * Tuned to work with high frequency multiphase DC-DC converters * Mounting can be on back side of PC boards » Low profile, small footprint and vibration resistant. o> 
L@2MHz DCR | Rated | Max. Cut Tape 
Size Dimensions (mm) Typical nH (+10%) | Max. | Continuous | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Steward 
Code A B Cc D 5Amps 8 Amps (0) (mA) Part No. 10 50 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
2220 5.59 5.08 3.61 0.76 300 270 0.010 8,000 240-2484-1-ND 1.54 1.34 1.23 | 240-2484-2-ND 2,000 677.00/M | DI2220V301R-10 


Miniature High Current Common Mode Choke Chip Beads 


AZXxXiB 
Steward’s monolithic surface mount common mode chokes are designed for power and data line EMI filtering where high current, small size or high frequency performance is required. Features: * Low Normal Mode < c 
Impedance and Low DCR to minimize signal distortion * Up to 10 Amps continuous operating current capability in an 1812 size » Vibration resistant * Excellent performance beyond 1GHz » Very stable impedance 
under load. 
Typical Impedance Peak Impedance DCR | Rated | Max. Cut Tape 

Size Dimensions (mm) Common Mode (0) Frequency Max. | Continuous | Digi-Key Price Each —_| Digi-Key Tape & Reel Steward 

Code A B Cc @100MHz | @ 500MHz (MHz) (0) (mA) Part No. 10 50 _100/ Part No. Oty. Pricing Qty. Pricing | Part No. 

1812 4.57 3.05 1.60 33 50 3,000 0.003 10,000 240-2455-1-ND 53 46 42 | 240-2455-2-ND } 2,500 245.00/M | 5,000 231.00/M }CM1812X330R-10 

4.57 3.05 2.36 60 85 1,148 0.005 5,000 240-2454-1-ND 53.46 42 | 240-2454-2-ND_} 2,500 245.00/M | 5,000 231.00/M |CM1812R600R-10 

3312 | 850 | 3.05 | 236 110 155 903 0.005 | 5,000 | 240-2500-1-ND 64.56 51 | 240-2500-2-ND | 2,500] 298.00/M] 5,000 | _281.00/m [cM3312R111R-10 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Steward | iz. — ewritters, chokes, Chips and Power Inductor Chips (cont) 
Common Mode Chip Beads for Power and Signal EMI Filtering 


Features: 


* Monolithic * Compact size * High current carrying capability * Very low DCR to minimize signal distortion * Smaller, lighter, and less susceptible to vibration than wire-wound chokes « Performance peaks beyond 
2GHz ° Very stable impedance under load 


Typical Peak Current 
Impedance Impedance Rating Cut Tape 
Size| Dimensions (mm) Common Mode (0) Frequency; DCR | 1Max. (mA)| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Steward 
Code} L Ww H 100MHz 500MHz (MHz) Max. (0) | Continuous | Part No. 10 50 100 | Part No. Qty. Pricing | Qty. Pricing | Qty. Pricing | Part No. 
Low Profile Surface Mount - Monolithic 

1922] 4.70 | 5.60 | 2.84 33 58 3,000 .003 10,000 240-2456-1-ND 68 59 54 | 240-2456-2-ND } 2,500 | 315.00/M | 5,000] 297.00/M | 10,000] 288.00/M]CM1922X330R-10 
3390 8.50 | 5.60 | 2.10 61 85 3,000 015 7,000 240-2457-1-ND 90 18 7/2 | 240-2457-2-ND | 2,500 | 420.00/M | 5,000) 396.00/M 10,000] 384.00/M]CM3322U610R-10 

8.50 | 5.60 | 2.84 63 110 2,882 .008 10,000 240-2458-1-ND 90 718 72 | 240-2458-2-ND } 2,500 | 420.00/M | 5,000| 396.00/M } 10,000} 384.00/M | CM3322X630R-10 

High Frequency - Low Profile Surface Mount - Monolithic 
3322] 8.50 | 5.60) 2.10 40 125 | 2,556 .030 | 4,000 240-2459-1-ND 90 18 72 | 240-2459-2-ND | 2,500 | 420.00/M | 5,000} 396.00/M [10.000 384.00/M | CM3322P400R-10 
NEW! Common Mode Chokes - Series 05 a> 
Steward’s Series 05 Common Mode Chokes provide excellent filtering in USB 2.0 designs. By using these parts on data lines (D+ and D-), to pass. Available in package size EIA 0805. Applications: * USB 2.0 ~ a" 
capabilities for workload speeds of 25 to 480 Mb/s. Series 05 Com- they will suppress common mode noise without affecting the integrity * Broadband * Video applications » Imaging * High density storage 
mon Mode Chokes handle filtering for bandwidth-hungry data lines _ of the differential signal. Low normal mode impedance allows signals devices * Low normal mode impedance 
Typical Typical Peak Current 
Impedance Peak Impedance| DCR Rating Cut Tape 
Size | Dimensions (mm) Common Mode () Impedance] Frequency | Max. |! Max. (mA) | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Steward 
Code] L Ww H_ |100MHz|500MHz| 1GHz (0) (MHz) (Q) | Continuous | Part No. 10 50 100 | Part No. Qty. Pricing Qty. Pricing | Part No. 
90 340 435 445 1,405 0.30 400 240-2568-1-ND§ 37 32 30 |240-2568-2-ND 2,000 | 172.00/M } 6,000 | 162.00/M }CMO805D900R-10 

0805) 2.00 | 1.20 | 1.20 160 540 684 684 1,000 0.35 300 240-2569-1-ND§ 37 32 30 |240-2569-2-ND 2,000 | 172.00/M } 6,000 | 162.00/M }CM0805C161R-10 

. , - 220 570 720 724 1,147 0.40 300 240-2570-1-ND§ 37 32 30 |240-2570-2-ND 2,000 | 172.00/M } 6,000 | 162.00/M }CM0805C221R-10 

370 730 878 878 1,000 0.50 100 240-2571-1-ND§ 37 32 30 |240-2571-2-ND 2,000 | 172.00/M } 6,000 | 162.00/M |CM0805A371R-10 

§ 240-2581-ND NEW! Series 05 USB Common Mode Sample Kit (20 each of parts denoted) 2.2.0.0... ene nen e ners eee eee eee e nee e eee e neces eee eee eee test eee eee eee e ee $10.00 


NEW! Common Mode Chokes - 
Low Frequency Series LF 


Applications: * Medical Equipment * Telecom * Automotive 
Features: * Low Frequency Peak Impedance * Up to 13,200 Ohms of Peak Impedance 


Typical Impedance |Peak Impedance} Peak DCR | Rated | Max. Cut Tape 

Size | Dimensions (mm) | Common Mode (Q)| Frequency |impedance| Max. | Continuous | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Steward 

Fig.| Code; L W H_ | 4MHz_ | 100MHz (MHz) (0) (0) (mA) Part No. 10 50 100 | Part No. Qty. | Pricing Qty. | Pricing | Part No. 
8,900 400 18 13,200 | 1.3000 200 240-2572-1-ND§ 1.66 1.44 1.33 |240-2572-2-ND 1,500 | 774.00/M] 6,000 | 730.00/M}CM2824B103R-10 
1 }2904) 75155 | 38 570 1,800 80 1,920 | 0.2600 500 240-2573-1-ND§ 1.59 1.38 1.28 |240-2573-2-ND 1,500 | 742.00/M] 6,000 | 700.00/M}CM2824E182R-10 
. ‘ 1,400 3,500 57 3,950 | 0.3000 500 240-2574-1-ND§ 1.59 1.38 1.28 | 240-2574-2-ND 1,500 | 742.00/M] 6,000 | 700.00/M}CM2824E352R-10 
7,000 800 70 7,200__| 0.2600 500 240-2575-1-ND§ 1.59 1.38 1.28 | 240-2575-2-ND 1,500 | 742.00/M] 6,000 | _700.00/M] CM2824E702R-10 
2/1812 | 5.00 | 3.50 | 5.55 | 1,100 2,800 50 3,500 | 0.5000 300 240-2576-1-ND§ 1.32 1.414 1.05 | 240-2576-2-ND 2,000 | 612.00/M] 6,000 | 577.00/M|CM1812C282R-10 
3 | 5740 |14.48| 10.03] 10.54} 240 100 3 276 0.0013 20,000 240-2577-ND§t 1.45 1.25 1.13 |= CM5740Z241B-10 
§ 240-2582-ND NEWT! Low Frequency Common Mode Sample Kit (10 each of parts denoted) ...niccesicasinsietssiciies winisids'se isu einiei sia niesys-jeie o'lalbiia’s sini’ sislp'saieieaia'e Kelp le sinieses a nidia’h a/ninietlsiaiditlowininissidialale nna siniid’p omau asinine aid na $10.00 


+ Bulk Packaging 


SMD Common Mode Arrays for Power and Signal EMI Filtering 


An advanced family of ferrite common mode choke arrays provides electromagnetic interference (EMI) filtering for both power and data 
lines in one part. 

Features: 

* High continuous operating current capability (56 Amps) * Very low normal mode impedance allows desired signals to pass » Parts 
have no crosstalk * One single part can be used as a multi-line array or installed as a multi-pass choke in series to multiply impedance 
* Excellent filters for USB, Firewire and RUJ11 to RJ45 Modular Data/Power Port applications * DCR Maximum is 0.0200 « Will easily 


fit behind connector port jacks. Two Chokes Three Chokes Four Chokes 
- if Fs Current Cut Tape 
Size | _ Dimensions (mm) Typical Impedance (9) | Rating | Max. (A) | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Steward 
Fig. | Code E WwW H 100MHz 300MHz Continuous Part No. 10 50 100 | Part No. Qty. | Pricing Qty. Pricing Qty. Pricing Part No. 
6.99 | 5.72 | 7.62 150 170 5 240-2470-1-ND 1.05 91 .84 | 240-2470-2-ND | 600 294.00 | 3,000 462.00/M | 6,000 448.00/M |CM2722R151R-10 
1 | 2722) 6.99 | 5.72 | 9.53 200 210 5 240-2471-1-ND 1.32 1.14 1.05 | 240-2471-2-ND } 500 306.50 | 2,500 578.00/M | 5,000 560.00/M }CM2722R201R-10 
6.99 | 5.72 | 4.32 80 95 5 240-2472-1-ND 1.02 88 -81 | 240-2472-2-ND | 1,000 473.00 | 5,000 446.00/M | 10,000 | 432.00/M | CM2722R800R-10 
9.78 | 5.72 | 7.62 150 170 5 240-2473-1-ND 1.13 98 .90 | 240-2473-2-ND | 600 315.00 | 3,000 495.00/M | 6,000 480.00/M |CM3822R151R-10 
2 | 3822 | 9.78 | 5.72 | 4.32 80 95 5 240-2475-1-ND 1.05 91 .84 | 240-2475-2-ND | 1,000 490.00 | 5,000 462.00/M | 10,000 | 448.00/M |CM3822R800R-10 
9.78 | 5.72 | 9.53 200 210 5 240-2474-1-ND 1.50 1.30 1.20 | 240-2474-2-ND_ | 500 350.00 | 2,500 660.00/M | 5,000 640.00/M_|CM3822R201R-10 
12.57 | 5.72 | 7.62 150 170 5 240-2476-1-ND 1.39 1.21 1.11 | 240-2476-2-ND | 600 388.80 | 3,000 611.00/M | 6,000 592.00/M }CM5022R151R-10 
3 | 5022 | 12.57 | 5.72 | 9.53 200 210 5 240-2477-1-ND 1.77 1.53 1.41 | 240-2477-2-ND } 375 308.63 | 1,875 776.00/M | 3,750 752.00/M }CM5022R201R-10 
12.57 | 5.72 | 4.32 80 95 5 240-2478-1-ND 1.28 1.11 1.02 | 240-2478-2-ND | 1,000 595.00 | 5,000 561.00/M | 10,000 | 544.00/M | CM5022R800R-10 


Common Mode Chokes for Ultra High Current Power EMI Filtering (Capable of 8 to 75 Amps Continuous Operation) 


Fig. 1—- Two Chokes | Fig. 2— Three Chokes Fig. 3 — Four Chokes Fig. 4 - One Choke ig. Fig. 6 - One Choke Fig. 7- One Choke 
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Features: * Surface mount design ° Filters groups of signals » Multi pass Features: * High continuous | Features: ¢ Can be used Features: ¢ High continuous oper- Features: ¢ Surface mount 
board layout application can effectively install 2, 3 or 4 chokes in series to operating current capability (10 | as multi-pass device | ating current capability up to 75A | design * High continuous 


saa - : 4 -— 20 Amps) * Compact size | to multiply impedance | * Small footprint * Smaller and | operating current (15 Amps) 
multiply impegarice Upto 7 oon at 1OOMRiz«= High continuous Operating current | , Parts available in both thru- | * Parts available in both | lighter than older style wire wound | * Low profile *Low DCR 
capability (8 Amps) * Will fit behind RJ45 Jack * Eliminates the need for an | hole (B) and surface mount (R) | thru-hole (B) and surface | high current chokes * Very low DCR | «Resistant to board flex 


expensive filtered connector * Surface mount * Very low DCR versions mount (R) versions ¢ Stable under load stress 
Common Mode | Current Rating Cut Tape 
Size | Dimensions (mm) Impedance (0) 1 Max. (A) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Steward 
Fig.|Code| L WwW H__| 100MHz | 300MHz Continuous _| Part No. 1 10 50 100 | Part No. Qty. | Pricing I Qty. | Pricing I Qty. | Pricing |Part No. 
High Current Surface Mount 
1 | 3032 7.62 | 8.13 | 9.45 200 205 8 240-2461-1-ND§ — 1.39 1.21 1.11 | 240-2461-2-ND | 250 162.00 | 1,250 | 611.00/M | 2,500| 592.00/M [Eerenseven! R-10 
7.62 | 8.13 | 14.48 300 295 8 240-2462-1-ND§ — 1.65 1.43 — | 240-2462-2-ND 100 77.00} 500 363.00 | 1,000 704.00 |CM3032V301R-10 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(aid EMI Filters, Chokes, Chips and Power Inductor Chips 
Ste ward | — Common Mode Chokes for Ultra High Current Power EMI Filtering 
(Capable of 8 to 75 Amps Continuous Operation) (Cont.) 


Common Mode | Current Rating Cut Tape 
Size |_ Dimensions (mm) Impedance () 1 Max. (A) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Steward 
Fig.|Code| L WwW H__| 100MHz | 300MHz Continuous _| Part No. 1 10 50 100 | Part No. Qty. | Pricing | Qty. | Pricing Qty. | Pricing |Part No. 
1 |3032] 7.62 | 8.13 | 5.72] 120 128 8 240-2538-1-ND — 113 .98  .90 |240-2538-2-ND | 400 | 210.00] 2,000] 495.00/M | 4,000] 480.00/m |cm3032V121R-10 
2 |4732|11.94| 8.13 | 9.45 200 220 8 240-2465-1-ND — 1.73 1.50 1.38 | 240-2465-2-ND 400 322.00] 2,000 | 759.00/M | 4,000} 736.00/M |CM4732V201R-10 
2 |4732/ 11.94] 8.13 | 14.48 300 305 8 240-2466-1-ND — 2.03 1.76 — | 240-2466-2-ND 150 141.75] 750 668.25 | 1,500] 864.00/M }CM4732V301R-10 
3 |6032) 15.24) 8.13 | 9.45 200 210 8 240-2468-1-ND§ — 1.77 1.53 1.41 | 240-2468-2-ND 250 205.75 | 1,250] 776.00/M } 2,500} 752.00/M |CM6032V201R-10 
3 |6032| 15.24] 8.13 | 14.48 300 300 8 240-2469-1-ND§ — 2.10 1.82 — | 240-2469-2-ND 100 98.00} 500 462.00 | 1,000 896.00 | CM6032V301R-10 
4 | 2545 | 11.38] 6.30 | 9.32 170 180 10 240-2460-1-ND — 1.09 .95 .87 | 240-2460-2-ND 400 203.20 | 2,000 | 479.00/M } 4,000} 464.00/M |CM2545X171R-10 
4 |3440| 10.03} 8.51 | 9.32 170 170 20 240-2463-1-ND§ — 1.24 1.08 -99 | 240-2463-2-ND 375 216.75] 1,875] 545.01/M ]3,750| 528.00/M |CM3440Z171R-10 
5 | 4545 | 11.38) 11.38 | 9.32 130 145 10 240-2464-1-ND — 147 1.27 1.17 | 240-2464-2-ND 400 273.20 | 2,000 | 644.00/M | 4,000} 624.00/M |CM4545Z131R-10 
5 |5740| 14.48) 10.03 | 9.32 170 190 20 240-2467-1-ND§ — 1.39 1.21 1.11 | 240-2467-2-ND 375 243.00] 1,875} 611.01/M ]3,750| 592.00/M |CM57402Z171R-10 
7 |2021| 5.60 | 5.00 | 2.85 33 35 15 240-2502-1-ND = 45 39 -36 | 240-2502-2-ND 2,500 | 210.00/M | 5,000} 198.00/M }10,000) 192.00/M }CM2021Y330R-10 
7 |3421| 8.68 | 5.60 | 2.85 60 65 15 240-2501-1-ND _ 75 65 -60 | 240-2501-2-ND 2,500 | 350.00/M | 5,000 | 330.00/M ]10,000| 320.00/M }CM3421Y600R-10 
High Current Thru Hole 
4 | 2545 | 11.38] 6.30 | 9.32 170 175 10 240-2485-NDt 84 70 60 54 |— CM2545X171B-10 
5 | 4545 | 11.38) 11.38 | 9.32 130 145 10 240-2486-NDt .98 82 70 63 |— — |CM4545Z131B-10 
Ultra High Current Thru Hole 
4 | 3440 | 10.03} 8.51 | 9.32 170 175 20 240-2487-ND§t .95 79 68 61 CM3440Z171B-10 
5 | 5740] 14.48) 10.03 | 9.32 170 175 20 240-2490-ND§ft 1.12 93 80 72 CM5740Z171B-10 
6 | 5441 | 13.72 | 10.41 | 15.24 160 150 75 240-2488-ND§¢ 1.79 148 1.28 1.15 |— CM5441Z161B-10 
6 | 5441 | 13.72 | 10.41 | 10.52 100 112 75 240-2489-ND§¢ 1.68 1.40 1.20 1.08 |— — |CM5441Z101B-10 
§ 240-2228-ND High Current (200mA ~ 75A) Common Mode Choke Sample Kit (4 each of parts denoted). .......... 0.6.6 cece ccc c cece e eee cece eee eee e sete eee t este estates tet es eet es eet es eee es tees teeeetetestetestetesteeees $45.00 


+ Bulk Packaging 


Common Mode Chokes for Data/Signal Lines and CAN-Bus Applications 


Automotive, Medical, Industrial, Consumer Electronics, etc. 
Strong low and high frequency impedance! 


Surface mount chokes for Controller Area Networks (CAN-Bus) and other common mode EMI filtering appli- 
cations. Current compensated surface mount chokes, filter common mode noise currents and minimize 
emissions from high speed data lines. Also suppresses interference with on-board electronics. Available in 
1812 and 2824 sizes. Four chokes offer peak impedance below 10MHz. Over 12,0000 at 2MHz. 


Fig.| A A1 Max. B c C1 Max. D ai T2 | Steward Part No. Family 
1 7.50 9.00 5.50 | 3.80 4.90 2.54 1.75 | 0.50 | CC2824xxxxR-x0 
2 | 5.00 5.20 3.50 | 3.55 = 1.70 1.00 | 1.00 | CC1812xxxxR-x0 
Hi-Pot 
Lp Inductance (yH) TRP (VAC) | DCR Cut Tape 
Test Typical Peak 100kHz/ |0.5 mA,| Typical | Idc | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Steward 
Fig.| Conditions Min. | Nom. | Max. Impedance 50mV 2 sec. (9) mA | Part No. 10 50 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
100KHz/50mV| 3.5 5.0 6.5 3880 @ 500MHz /1:1+5%| 250 0.10 |1,200| 240-2445-1-ND$ 2.97 2.57 2.37 | 240-2445-2-ND 1,500 | 1383.00/M | CC2824J502R-10 
100KHz/50mV| 7.7 11.0 14.3 7800 @ 200MHz /1:1+5%| 250 0.12 | 800 | 240-2446-1-ND$ 3.12 2.70 2.49 | 240-2446-2-ND 1,500 | 1453.00/M | CC2824E113R-10 
100KHz/50mV) 17.5 25.0 32.5 |1,9710 @ 100MHz |1:1+5%]| 250 0.13 | 800 | 240-2447-1-ND$ 3.34 2.90 2.67 | 240-2447-2-ND 1,500 | 1558.00/M | CC2824E253R-10 
4 100KHz/50mV| 35.0 51.0 66.3 | 3,8050 @ 50MHz |1:1+5%]| 250 0.16 | 800 | 240-2448-1-ND$ 3.42 2.96 2.73 | 240-2448-2-ND 1,500 | 1593.00/M | CC2824E513R-10 
100KHz / 50mV} 329.0 | 470.0 | 611.0 | 85800 @ 5MHz |1:1+5%]| 750 0.20 | 700 | 240-2449-1-ND$ 3.34 2.90 2.67 | 240-2449-2-ND 1,500 | 1558.00/M | CC2824E474R-10 
100KHz/50mV} 700.0 |1,000.0| 1,500.0] 4,2500 @ 7MHz |1:1+45%]| 750 0.20 | 700 | 240-2450-1-ND$ 2.93 2.54 2.34 | 240-2450-2-ND 1,500 | 1365.00/M | CC2824E105R-10 
10KHz / 50mV |1,540.0 |2,200.0 | 3,300.0} 5,2780 @ 5MHz |1:1+5%| 750 0.40 | 500 | 240-2451-1-ND$ 3.34 2.90 2.67 | 240-2451-2-ND 1,500 | 1558.00/M | CC2824D225R-10 
10KHz / 50mV |3,290.0 |4,700.0 | 7,050.0 | 12,3000 @ 2MHz |1:1+5%| 750 0.55 | 400 | 240-2452-1-ND$ 3.34 2.90 2.67 | 240-2452-2-ND 1,500 | 1558.00/M | CC2824B475R-10 
2 |100KHz/50mV| 35.7 51.0 66.3 | 3,5300 @ 40MHz |1:1+5%]| 250 0.50 | 200 | 240-2453-1-ND$ 2.10 1.82 1.68 | 240-2453-2-ND 2,000 | 980.00/M |CC1812C513R-10 


+ 240-2583-ND NEW! CAN-Bus Common Mode Sample Kit (5 each of parts denoted) . - $10.00 


Differential Mode Surface RoHS) | Fig. 1 - Surface Mount (R) Fig. 2— Through Hole (T) 


Mount and Through Hole @ Law - 
Ferrite EMI Filters < Hy 


Differential Mode Multi-Line Arrays for Power EMI Filtering 
3, 4, 5, and 8 Line Filters Rated up to 10 Amps Continuous Operation 


ea 


These multi-line ferrite products provide economical EMI filtering of differential mode EMI noise on groups of data/power lines. The surface mount differential operation per line. Rugged construction provides protection against transient 
mode noise in surface mount and through hole PCB applications. They are mode EMI filters are rated for up to 9 Amps continuous operation per filtered events as well as much higher peak current handling capability than most other 
designed to provide high frequency suppression of both common and differential line (channel) and the through hole filters are rated up to 10 Amps continuous EMI suppression devices. Low DCR. 


Surface Mount 


Typical Current Rating) No. 
Dimensions (mm) Impedance (Q) 1 Max. (A) of | Digi-Key Cut Tape Pricing | Digi-Key Tape & Reel Steward 
Fig.| L WwW H 100MHz | 300MHz Continuous | Lines | Part No. 10 50 100 | Part No. Qty. |Pricing} Qty. | Pricing | Qty. | Pricing | Part No. 
8.33 | 10.87 | 6.35 200 210 9 3 240-2441-1-ND 9.38 40.63 75.00} 240-2441-2-ND 450] 197.10]2,250] 413.00/M]4,500| 400.00/M] 29F0330-2SR-10 
10.87 | 10.87 | 6.35 200 210 9 4 240-2443-1-ND 10.50 45.50 84.00] 240-2443-2-ND 450] 220.50}2,250] 462.00/M]4,500| 448.00/M] 29F0430-2SR-10 
11.43 | 4.50 | 4.19 119 120 6 8 240-2444-1-ND 13.88 60.13 111.00] 240-2444-2-ND 900} 583.20]4,500] 611.00/M}9,000| 592.00/M] 29F0818-1SR-10 
1 | 4.83 | 4.50 | 4.19 119 128 6 3 240-2515-1-ND 9.38 40.63 75.00} 240-2515-2-ND 900} 394.20]4,500] 413.00/M}9,000| 400.00/M] 29F0318-1SR-10 
6.10 | 4.50 | 2.92 83 83 6 4 240-2517-1-ND 9.00 39.00 72.00} 240-2517-2-ND 900} 378.00] 4,500] 396.00/M}9,000| 384.00/M] 29F0418-0SR-10 
10.87 | 10.87 | 8.89 290 299 9 4 240-2518-1-ND 11.25 48.75 90.00] 240-2518-2-ND 400] 210.00}2,000] 495.00/M]4,000| 480.00/M] 29F0430-4SR-10 
11.43 | 4.50 | 2.92 75 81 6 8 240-2519-1-ND 13.88 60.13 111.00} 240-2519-2-ND 900} 583.20]4,500] 611.00/M}9,000| 592.00/M] 29F0818-0SR-10 
Through Hole 
No. of Dimensions (mm) Current Rating Typical Impedance (Q) | Digi-Key Price Each Steward 
Fig. Lines A B Cc D 1 Max. (A) Continuous | @ 100MHz | @ 300MHz Part No. il 10 50 100 | Part No. 
3 7.62 5.08 10.44 2.54 8 266 288 240-2514-ND 46.38 33.30 | 29F0303-0T0-10 
3 8.34 10.88 10.57 7.62 10 342 400 240-2516-ND 49 Al 35 -32 | 29F0328-0T0-10 
2 4 10.87 10.87 10.57 7.62 10 342 400 240-2494-ND 77 64 55 50 | 29F0428-0T0-10 
4 10.87 5.49 10.44 2.54 10 285 290 240-2495-ND 56 47 40 -36 | 29F0429-0T0-10 
5 13.41 10.87 10.57 7.62 10 342 400 240-2496-ND 91 -76 65 .59 | 29F0528-0T0-10 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to73) 1385 


Laird > Differential Mode Surface Mount and Through Hole Ferrite EMI Filters (cont) 


Steward 
Axial Lead Ferrite Beads for Broad Band EMI Filtering 
Through Hole Applications 


Steward’s two-terminal axial lead ferrite beads provide economical filtering for differential mode EMI suppression applications. Constructed 
using a continuous 22 gauge conductor, these devices are able to withstand high peak currents that can destroy other surface mount devices. 
Through hole installation. Low DCR. 


Current Cut Tape 
Dimensions (mm) | Typical Impedance (Q) |Rating | Max. (A)| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Steward 
Fig.| A B c @ 100MHz | @ 300MHz Continuous _| Part No. 10 50 100 Part No. Qty. Pricing Qty. | Pricing Part No. 
1 | 3.51) 25.40} 4.45 143 165 5 240-2437-1-ND 1.13 4.88 9.00] 240-2437-2-ND 1,800 53.00/M | 5,400 | 50.00/M 28J0138-11R-10 
2 | 3.51] 59.00] 4.45 75 80 5 240-2438-1-ND 38 1.63 3.00] 240-2438-2-ND 4,500 18.00/M | 9,000 | 17.00/M 28L0138-10R-10 
2 | 3.51} 59.00] 8.89 135 138 5 240-2439-1-ND As} 3.25 6.00} 240-2439-2-ND 4,500 35.00/M | 9,000 | 33.00/M 28L0138-40R-10 
2 | 3.51} 59.00 | 13.97 220 210 5 240-2440-1-ND 1.13 4.88 9.00] 240-2440-2-ND 4,500 53.00/M | 9,000 | 50.00/M 28L0138-70R-10 
2 | 3.51} 59.00] 9.53 153 160 5 240-2512-1-ND AT 2.02 3.72] 240-2512-2-ND 4,500 22.00/M | 9,000 | 20.00/M 28L0138-50R-10 
2 | 3.51} 59.00] 5.23 86 78 5 240-2513-1-ND 38 1.63 3.00] 240-2513-2-ND 4,500 18.00/M | 9,000 | 17.00/M 28L0138-80R-10 
Wound Bead 
Chokes for 


Differential Mode 
EMI Filtering 


Broad Band EMI Filtering o Hastie Spacer 
- Through Hole ; 


i ‘ i Dimensions (mm Typical Impedance (0) Digi-Ke Pricin: Steward 
Mult-apenure, multiple turn. Jere | ie A B ee Cc @ 50MHz @ Tae Part No. 1 10 ice 100 Part No. 
chokes. Three turn configurations 
provide lossy impedance over 1.0000. | > | St) | eas | 1000 | 700 38 | adoad0rND ia 148.2528 |ac0236-0BW-10 
Hiss parts ie ema ee 3 6.00 20.96 10.00 845 1,000 240-2493-ND 21 1.73 7.46 13.43 | 28C0236-0JW-10 
Teen he momen ane rened: || hg 5.99 14.99 10.00 680 835 240-2510-ND 25 2.03 8.75 15.75 28C0236-0BS-10 
is up to 5 Amps continuous operation. 5 5.99 86.46 10.00 360 460 240-2509-ND 18 1.45 6.25 11.25 | 28C0236-0DW-10 
Fe rrite E M l D | Ss ks an d Pp lates Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Steward 

- io Fig. A B Cc Part No. 1 10 50 Part No. 
with Adhesive Disks 

ene ; : : : ; - ; 20.00 | — 1.27 | 240-2248-ND§t 60 50 ‘43. | HM0787-100 

Steward’s Ferrite Disks and Plates provide a simple, cost-effective solution for radiated and inductively coupled 20.00 = 4.91 240-2249-ND§t+ 63 53 45 HMO0787-200 

electromagnetic interference. After the PC board soldering process, a ferrite disk or plate can be installed directly 35.56 _ 1.91 240-2250-ND§t+ 1.16 96 83 HM1400-200 

on the source of EMI (such as active devices or unwanted antennas). Can also be utilized either as inductively- 35.56 _ 2.54 | 240-2251-ND§t 4.26 4.05 ‘90 HM1400-300 

coupled components or EMI shields on PC board components and traces. 1 16.51 _ 127 240-2252-ND§ 56 ‘47 “40 MMO0650-100 

Inductive coupling occurs when the ferrite affects the conducted wave form leaving the active component. The rise 20.00 = 1.27 | 240-2253-ND§ “60 50 43 MM0787-100 

time of the wave form is effectively slowed by the ferrite, and the overshoot and associated ringing are attenuated. 20.00 = 4.91 240-2254-ND§ 63 53 45 MM0787-200 

cay stielding ores wen the Mules Seo tne. faciated an ornieens vom ace components, otecvely 35.56 = 1.91 240-2255-ND§ 1.16 ‘96 83 MM1400-200 

protecting other boards or components in the vicinity from radiated contamination. Performance varies with eacl 

replication: y 35.56 = 2.54 | 240-2256-ND§ ag 99 85 MM1400-300 
Features: * Parts have 3M VHB double-sided permanent adhesive * Can be used to locate unwanted EMI Plates 

antennas ¢ Flat Flex and Ribbon Cable Shields ¢ Provides retrofit auxiliary EMI attenuation 26.42 | 26.42 | 1.27 | 240-2257-ND§t 1 76 65 HP 1040-100 

26.42 | 26.42 1.91 240-2258-ND§t 91 76 65 HP1040-200 

= = 7 8.00 8.00 2.00 | 240-2259-ND 53 44 .38 MP0315-200 

Fig. 1 - Disks (e Fig. 2 - Plates A 26.42 | 8.89 | 1.27 | 240-2260-ND 67 56.48 | MPO0350-000 

) | als 11.00 | 11.00 | 2.00 | 240-2261-ND 49 Al 35 MP0433-000 

| 2 13.00 | 13.00 | 2.00 | 240-2262-ND 53 44 .38 MP0512-200 

21.00 | 15.00 | 2.00 | 240-2263-ND 60 50 43 MP0590-200 

B 15.00 | 15.00 | 2.00 | 240-2264-ND 56 A7 40 MP0591-200 

| 19.30 | 19.30 1.27. | 240-2265-ND§ At 64 55 MP0760-100 

— 26.42 | 26.42 1.27 | 240-2266-ND§ 91 76 65 MP1040-100 

26.42 | 26.42 1.91 240-2267-ND§ 1.02 85 .73 MP1040-200 

38.00 | 38.00 | 2.00 | 240-2268-ND 1.37 1.14 98 MP 1496-000 


§ 240-2247-ND Ferrite EMI Disk and Plate Kit (5 each of parts denoted) 
“Sample kit contains parts with temporary adhesives so they can be repositioned” . 


$30.00 = t For Higher EMI Frequencies 


Ferrite Toroid Cores for Transformers and Chokes is op 


Features: Steward 35 and 40 material ferrite toroids provide low losses and high performance in transformers at kHz to low MHz frequencies. They provide 

high impedance below 10MHz for suppression for undesired signals. The H coating is an epoxy with typical thickness of 0.003 inches. The Hipot rating is | mms" 
1000 VAC minimum of coating. Application: * Switched mode power supplies * Current sensing transformers * DC to DC converters * Telecommunications 
transformers and chokes * Lighting Ballast * Ground Fault Interrupter Application * EMI filters 


=| 


Dimensions 

mm (inches) Initial AL @ 100kHz Digi-Key Pricing Steward 

oD ID H Permeability (nH per turn spuared) Part No. al 10 50 Part No. 
9.53 (.375) 4.75 (.187) 3.18 (.125) 5000 2214 240-2522-ND 18 1.51 6.52 35T0375-10H 
12.70 (.500) 7.92 (.312) 6.35 (.250) 5000 2968 240-2523-ND 22 1.82 7.83 35T0500-10H 
12.70 (.500) 7.14 (.281) 6.35 (.250) 5000 3659 240-2524-ND 23 1.94 8.35 35T0501-10H 
22.10 (.870) 13.72 (.540) 6.35 (.250) 5000 3020 240-2525-ND -76 6.32 27.22 35T0870-00H 
25.40 (1.000) 15.50 (.610) 10.00 (.394) 5000 4830 240-2526-ND 1.19 9.86 42.49 35T1000-00H 
29.00 (1.142) 19.00 (.748) 7.49 (.295) 5000 3170 240-2527-ND 1.27 10.48 45.18 35T1142-00H 
36.00 (1.417) 23.00 (.906) 10.00 (.394) 5000 4543 240-2528-ND 2.51 20.83 89.77 35T1417-00H 
36.00 (1.417) 23.00 (.906) 15.00 (.591) 5000 6743 240-2529-ND 3.29 27.26 117.51 35T1417-10H 
9.53 (.375) 4.75 (.187) 3.18 (.125) 10000 4429 240-2530-ND 20 1.70 7.31 40T0375-10H 
12.70 (.500) 7.92 (.312) 6.35 (.250) 10000 5936 240-2531-ND 25 2.06 8.87 40T0500-10H 
12.70 (.500) 7.14 (.281) 6.35 (.250) 10000 7318 240-2532-ND .27 2.20 9.50 40T0501-10H 
22.10 (.870) 13.72 (.540) 6.35 (.250) 10000 6040 240-2533-ND 87 7.22 31.14 40T0870-00H 
25.40 (1.000) 15.50 (.610) 10.00 (.394) 10000 9660 240-2534-ND 1.37 11.36 48.97 40T1000-00H 
29.00 (1.142) 19.00 (.748) 7.49 (.295) 10000 6340 240-2535-ND 1.83 15.16 65.33 40T1142-00H 
36.00 (1.417) 23.00 (.906) 10.00 (.394) 10000 9085 240-2536-ND 3.00 24.86 107.15 40T1417-00H 
36.00 (1.417) 23.00 (.906) 15.00 (.591) 10000 13440 240-2537-ND 3.46 28.71 123.75 40T1417-10H 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1386 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


auntot 
r Laird. Fig. 1 — One Piece Ferrite Fig. 2 — One Piece Ferrite Fig. 3 -— 
Ste wa d Tecino.os| > Assembly 


with 


Broad Band (30 MHz — 900 MHz Optimized) & | 2 hinged 


plastic 


Ribbon & Flex Cable Ferrite Cores for EMI a - case 


One Piece Ferrite EMI Cores for Flat Cables: Cable must be inserted into the ferrite cores before cable 
ends are connected for figures 1 and 2. Parts made from high performance material. 

Split Ribbon Cable Core Assemblies with Hinged Plastic Cases: Conveniently contain both ferrite core 
halves within the same fully assembled, hinged black plastic case. Order one part for each assembly Assembled 
Split Ribbon Cable Cores with Plastic End Clips: Easy to use where assembled cable connectors prevent Example of 


two plastic 
the use of one piece ferrite cores. White end clips provide secure closure of ferrite parts onto the flat cable. clipped 


Assembled 
Example of 
two metal 
clipped 
Tabs with screw holes for mounting the assembly included. Order two parts for each assembly. parts (_P0) parts (_MO0) 


Split Ribbon Cable Cores with Metal Clips: Split ferrite cores for flat ribbon cables clamp together with 
small metal clips that provide secure closure. Order two parts for each assembly. 


Dimensions (mm) Typical Impedance (0) Digi-Key Pricing Steward 
Fig. A B Cc D E @ 100 MHz @300 MHz Part No. 1 2 10 50 100 Part No. 
Rectangular Shaped One Piece Ferrite EMI Cores for Flat Cables 
8.00 6.00 12.00 0.70 2.70 102 250 240-2320-ND .28 = 2.32 10.00 18.00 28R0315-200 
11.50 8.00 12.00 0.70 3.00 104 260 240-2155-ND 35 = 2.90 12.50 22.50 28R0453-200 
1 11.50 8.00 20.00 0.70 3.00 160 330 240-2321-ND 35 _— 2.90 12.50 22.50 28R0453-300 
12.20 8.00 18.00 1.00 5.50 190 320 240-2156-ND .28 = 2.32 10.00 18.00 28R0480-000 
15.01 10.00 22.86 1.50 7.49 227 370 240-2229-ND 56 = 4.64 20.00 36.00 28R0592-010 
17.00 13.00 12.00 0.75 3.50 110 270 240-2157-ND 35 = 2.90 12.50 22.50 28R0669-000 
22.35 14.00 19.05 1.50 7.75 187 356 240-2082-ND .70 = 5.80 25.00 45.00 28R0880-000 
1 22.80 18.70 16.00 0.70 2.80 127 290 240-2161-ND 42 = 3.48 15.00 27.00 28R0898-200 
28.00 23.00 20.00 0.80 5.80 192 380 240-2162-ND 67 = 5.51 23.75 42.75 28R1102-100 
28.00 23.00 27.00 1.10 6.10 230 480 240-2325-ND 81 = 6.67 28.75 51.75 28R1103-000 
31.12 24.77 13.30 1.91 8.26 128 300 240-2327-ND .70 _ 5.80 25.00 45.00 28R1227-100 
31.40 23.00 19.00 1.50 7.75 162 370 240-2328-ND 81 = 6.67 28.75 51.75 28R1236-000 
1 31.40 23.00 21.00 1.00 7.75 211 440 240-2329-ND 95 = 7.83 33.75 60.75 28R1240-010 
38.10 26.67 25.40 1.91 12.07 230 520 240-2084-ND 1.79 = 14.79 63.75 114.75 28R1517-000 
45.08 34.42 28.58 1.52 12.45 260 530 240-2086-ND 2.49 = 20.59 88.75 159.75 28R1775-000 
63.50 52.07 28.58 1.68 12.70 298 588 240-2088-ND 3.50 = 29.00 125.00 225.00 28R1779-000 
1 63.50 52.07 12.98 1.68 12.70 170 375 240-2335-ND 1.58 = 13.05 56.25 101.25 28R1779-100 
45.72 35.05 27.94 1.52 12.70 260 555 240-2336-ND 2.52 = 20.88 90.00 162.00 28R1800-010 
50.80 40.60 15.20 2.00 12.20 170 380 240-2338-ND 1.58 = 13.05 56.25 101.25 28R2000-010 
55.12 43.69 25.40 1.27 12.70 280 550 240-2090-ND 2.80 _ 23.20 100.00 180.00 28R2170-000 
1 55.12 43.69 12.70 1:27 12.70 170 370 240-2092-ND 1.58 = 13.05 56.25 101.25 28R2170-100 
79.98 68.58 12.70 1.91 11.99 135 318 240-2094-ND 1.79 = 14.79 63.75 114.75 28R3149-000 


Oval Shaped One Piece Ferrite EMI Cores for Flat Cables 


15.50 13.50 10.00 1.40 3.40 80 216 240-2322-ND 32 = 2.61 11.25 20.25 28R0610-000 
19.20 15.00 10.00 1.15 5.35 107 258 240-2323-ND 39 = 3.19 13.75 24.75 28R0756-000 
2 19.20 15.00 16.00 1.15 5.35 150 300 240-2159-ND 35 = 2.90 12.50 22.50 28R0756-200 
25.00 18.00 24.00 0.90 7.70 220 430 240-2160-ND 81 = 6.67 28.75 51.75 28R0984-000 
25.00 18.00 16.00 0.90 7.70 170 370 240-2324-ND 67 = 5.51 23.75 42.75 28R0984-200 
28.58 23.50 31.00 1.70 7.70 220 430 240-2230-ND 1.05 = 8.70 37.50 67.50 28R1127-000 
28.58 23.50 17.00 1.70 7.70 150 330 240-2231-ND .70 = 5.80 25.00 45.00 28R1127-400 
2 28.58 23.50 9.70 1.70 7.70 110 265 240-2326-ND 46 = 3.77 16.25 29.25 28R1127-500 
37.00 27.00 18.25 1.50 8.00 168 380 240-2163-ND 91 _ 7.54 32.50 58.50 28R1141-010 
32.00 25.10 35.00 0.90 7.75 350 700 240-2330-ND 1.47 _ 12.18 52.50 94.50 28R1261-100 
32.00 25.10 9.70 0.90 7.75 135 310 240-2331-ND 53 = 4.35 18.75 33.75 28R1261-200 
34.00 28.00 25.00 1.00 7.00 220 449 240-2332-ND 1.02 = 8.41 36.25 65.25 28R1340-200 
2 36.83 29.58 10.00 0.75 7.75 130 290 240-2164-ND 63 = 5.22 22.50 40.50 28R1450-100 
37.01 33.00 13.46 0.51 4.50 140 310 240-2333-ND 53 = 4.35 18.75 33.75 28R1457-400 
42.00 37.50 5.00 0.70 5.00 84 200 240-2334-ND 46 = 3.77 16.25 29.25 28R1654-010 
49.61 44.00 12.00 1.45 7.62 127 300 240-2165-ND 84 = 6.96 30.00 54.00 28R1953-000 
Split Ribbon Cable Core Assemblies with Hinged Plastic Cases 
3 67.08 52.07 27.53 1.68 16.66 236 480 240-2341-ND 4.80 = 39.73 171.25 308.25 28S82001-2A2 
Split Ribbon Cable Cores with Plastic End Clips* 
63.50 52.07 28.58 1.68 12.7 280 590 240-2097-ND = 5.04 20.88 90.00 162.00 28S2001-0P0 
4 76.20 65.28 28.58 1.68 12.7 280 600 240-2099-ND — 5.39 22.33 96.25 173.25 28S2011-0P0 
45.09 34.42 28.58 1.68 12.7 250 550 240-2103-ND = 4.06 16.82 72.50 130.50 28S2022-0P0 
Split Ribbon Cable Cores with Metal End Clips (1 Set = 2 Filters and 2 Clips)* 
63.50 52.07 28.58 1.68 12.7 280 590 240-2096-ND — 4.62 19.14 82.50 148.50 28S2001-0MO 
76.20 65.28 28.58 1.68 12.7 280 600 240-2098-ND = 4.90 20.30 87.50 157.50 28S2011-OMO 
4 88.90 78.23 28.58 1.68 12.96 240 630 240-2100-ND _ 6.37 26.39 113.75 204.75 28S2012-0M0 
45.09 34.42 28.58 1.68 12.7 250 550 240-2102-ND _ 3.64 15.08 65.00 117.00 28S2022-0M0 
38.10 26.67 25.40 1.68 12.7 250 520 240-2104-ND = 2.87 11.89 51.25 92.25 28S2023-0M0 


Extra Accessories 


Extra Plastic End Clip with Mounting Hole for a Split Ribbon Cable Core....................- 240-2345-ND 13 = 1.04 4.49 8.08 ASSE001-2 


Extra Metal End Clip for Split Ribbon Cable Core ............. 0... ccc ec ee ee se cece ee eens eee ee es 240-2346-ND 14 _ 1.17 5.06 9.11 ASSE017-2 


* Note: Split ribbon cable cores require two ferrite pieces per one complete assembly (except split cores in fully assembled hinged plastic cases). 


240-2507-ND Ferrite EMI Cores for Flat Ribbon and Flex Cables (3-11 each of 36 different sizes) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 1387 


a unit of 


Steward | ‘zits. Ferrite EMI Cores for Cables and Wiring Harnesses 


Low Frequency (300kHz — 30MHz) 
Cores for Round Cables Rous oe HI 
Steward LFB ferrite material provides excellent impedance at lower frequencies. on 1 Turn 2 Turn 5 Turn 


Optimum EMI attenuation is between 300kHz and 30MHz, however, with additional wire 2) 
turns, much broader EMI frequencies can be effectively attenuated. 


Additional wire turns will multiply impedance. 


Net Impedance (0) 

Dimensions (mm) @ 1MHz @ 1MHz @ 1MHz @ 5MHz @ 5MHz @ S5MHz Digi-Key Pricing Steward 

A B c (1 Turn) (2 Turn) (5 Turn) (1 Turn) (2 Turn) (5 Turn) Part No. i 10 50 100 500 Part No. 
9.00 7.00 5.00 21 90 558 36 140 867 240-2135-ND§ 14 1.16 5.00 9.00 36.00 | LFBO90050-000 
9.50 19.05 5.10 63 240 1464 86 332 2514 240-2277-ND§ 39 3.19 13.75 24.75 99.00 | LFBO95051-000 
12.70 7.00 7.92 16 70 436 25 102 593 240-2278-ND§ 18 1.45 6.25 11.25 45.00 | LFB127079-000 
14.27 28.58 6.35 122 490 2842 120 480 2646 240-2279-ND§ 1.16 9.57 41.25 74.25 297.00| LFB143064-000 
14.27 13.46 6.35 57 220 1169 53 215 1552 240-2136-ND§ 60 4.93 21.25 38.25 153.00} LFB143064-100 
15.88 28.58 7.87 105 410 2615 100 390 2305 240-2281-ND§ 1.16 9.57 41.25 74.25 297.00| LFB159079-000 
17.40 28.58 9.50 91 350 2184 85 340 2044 240-2282-ND§ 1.40 11.60 50.00 90.00 360.00} LFB174095-000 
18.10 10.00 10.00 31 138 809 29 115 722 240-2283-ND§ 42 3.48 15.00 27.00 108.00 | LFB180100-000 
18.70 28.58 10.16 91 350 1969 84 330 1863 240-2284-ND§ 1.58 13.05 56.25 101.25 405.00] LFB187102-000 
22.10 12.70 14.00 30 30 120 28 110 699 240-2137-ND§ 70 5.80 25.00 45.00 180.00 | LFB220140-000 
25.00 13.00 15.00 34 105 980 26 80 624 240-2285-ND§ 74 6.09 26.25 47.25 189.00} LFB250150-000 
25.91 28.58 12.83 106 420 2647 62 240 1487 240-2138-ND§ 2.14 17.69 76.25 137.25 549.00) LFB259128-000 
28.98 15.21 19.05 34 155 963 22 70 573 240-2286-ND§ 1.16 9.57 41.25 74.25 297.00 | LFB290190-000 
31.00 13.00 19.00 33 33 143 22 88 554 240-2139-ND§ 1.05 8.70 37.50 67.50 270.00 | LFB310190-000 
36.00 15.00 23.00 27 110 653 19 75 438 240-2287-ND 1.37 11.31 48.75 87.75 351.00} LFB360230-300 


§ 240-2508-ND 


Broad Band (optimized 30MHz — 800MHz +) 
Bead Cores for Round Cables and Wire Bundles 


One-piece ferrite tubular bead cores for effectively attenuating a broad range the smallest and most cost effective EMI solution when filtering both common 
of conducted and radiated electromagnetic interference (EMI). Install over mode and differential mode EMI on internal and external cable assemblies. By 
round cables or wire bundles. Ferrite beads can be over molded or covered using Steward’s high performance material, one is able to use the smallest and 
with heat shrink coating if desired. Additional wire turns will multiply impedance. lowest weight core size possible with the highest EMI attenuation performance 
Steward’s cylindrical beads for round cables in Broad Band 28 material provide available. 


Dimensions (mm) Typical Impedance 0 Digi-Key Pricing Steward 
Fig. A B Cc @ 50MHz @ 100MHz @ 300MHz Part No. 1 10 50 100 500 Part No. 
6.35 15.88 3.18 131 182 300 240-2289-ND -18 1.45 6.25 11.25 45.00 28B0250-100 
6.78 14.22 3.99 100 138 260 240-2112-ND 18 1.45 6.25 11.25 45.00 28B0268-000 
7.00 13.50 3.80 84 146 268 240-2290-ND 18 1.45 6.25 11.25 45.00 28B0275-000 
8.00 4.78 3.17 69 100 220 240-2291-ND WW 87 3.75 6.75 27.00 28B0315-000 
8.00 10.06 3.17 112 158 281 240-2292-ND .21 1.74 7.50 13.50 54.00 28B0315-100 
8.60 10.00 3.80 85 143 264 240-2293-ND -18 1.45 6.25 11.25 45.00 28B0339-000 
9.00 20.00 4.75 148 205 360 240-2295-ND 32 2.61 11.25 20.25 81.00 28B0355-000 
9.53 14.48 5.08 114 154 282 240-2067-ND 25 2.03 8.75 15.75 63.00 28B0375-100 
9.53 19.05 5.08 146 194 310 240-2113-ND 28 2.32 10.00 18.00 72.00 28B0375-300 
9.53 4.83 5.08 52 81 200 240-2296-ND 14 1.16 5.00 9.00 36.00 28B0375-400 
9.75 10.00 3.80 125 159 286 240-2297-ND 25 2.03 8.75 15.75 63.00 28B0384-000 
9.75 25.00 3.80 254 322 473 240-2298-ND 46 3.77 16.25 29.25 117.00 28B0384-200 
9.91 15.00 6.35 88 128 248 240-2299-ND 21 1.74 7.50 13.50 54.00 28B0390-200 
12.00 10.00 3.55 152 195 320 240-2240-ND 28 2.32 10.00 18.00 72.00 28B0473-000 
12.00 25.00 3.55 318 424 558 240-2241-ND 63 5.22 22.50 40.50 162.00 28B0473-200 
12.32 25.40 4.88 253 320 450 240-2114-ND 63 5.22 22.50 40.50 162.00 28B0485-000 
12.70 6.35 7.92 52 83 200 240-2301-ND 21 1.74 7.50 13.50 54.00 28B0500-100 
14.27 10.16 6.35 101 145 270 240-2302-ND 35 2.90 12.50 22.50 90.00 28B0562-000 
14.27 28.58 6.35 262 317 470 240-2078-ND 53 4.35 18.75 33.75 135.00 28B0562-200 
14.27 15.24 7.26 121 173 295 240-2303-ND 53 4.35 18.75 33.75 135.00 28B0563-000 
14.27 28.57 7.26 197 287 406 240-2304-ND 74 6.09 26.25 47.25 189.00 28B0563-200 
14.48 5.51 8.51 51 82 200 240-2305-ND 25 2.03 8.75 15.75 63.00 28B0570-000 
15.00 35.00 5.90 348 450 580 240-2242-ND 98 8.12 35.00 63.00 252.00 28B0591-200 
1 15.65 28.58 7.00 232 310 450 240-2306-ND .88 7.25 31.25 56.25 225.00 28B0616-000 
15.88 14.27 7.87 87 163 273 240-2307-ND 56 4.64 20.00 36.00 144.00 28B0625-000 
15.88 28.58 7.87 209 280 400 240-2115-ND 84 6.96 30.00 54.00 216.00 28B0625-100 
16.00 28.00 9.25 171 243 370 240-2308-ND 77 6.38 27.50 49.50 198.00 28B0631-100 
17.00 25.00 7.01 226 323 445 240-2309-ND 75 6.25 26.93 48.47 193.86 28B0669-000 
17.42 6.35 9.52 61 91 214 240-2310-ND 32 2.61 11.25 20.25 81.00 28B0686-000 
17.42 28.57 9.52 191 242 390 240-2079-ND 88 7.25 31.25 56.25 225.00 28B0686-200 
18.67 28.58 10.16 197 250 400 240-2080-ND 1.02 8.41 36.25 65.25 261.00 28B0735-000 
18.67 14.27 10.16 108 150 270 240-2311-ND 67 5.51 23.75 42.75 171.00 28B0735-300 
22.10 6.35 13.72 53 85 205 240-2312-ND 42 3.48 15.00 27.00 108.00 28B0870-000 
22.10 12.70 13.72 80 122 236 240-2116-ND 67 5.51 23.75 42.75 171.00 28B0870-100 
25.40 12.70 15.49 83 122 247 240-2313-ND 84 6.96 30.00 54.00 216.00 28B0999-000 
25.40 12.70 12.70 106 151 278 240-2117-ND 88 7.25 31.25 56.25 225.00 28B1000-000 
25.91 28.58 12.83 104 276 412 240-2081-ND 1.93 15.95 68.75 123.75 495.00 28B1020-100 
28.50 28.58 13.77 218 307 440 240-2243-ND 2.38 19.72 85.00 153.00 612.00 28B1122-100 
29.01 7.49 19.00 53 85 200 240-2118-ND 63 5.22 22.50 40.50 162.00 28B1142-000 
29.01 13.84 19.00 77 114 235 240-2314-ND 95 7.83 33.75 60.75 243.00 28B1142-100 
31.12 15.93 19.05 100 140 270 240-2315-ND 1.30 10.73 46.25 83.25 333.00 28B1225-000 
31.12 10.00 19.05 70 110 240 240-2316-ND .88 7.25 31.25 56.25 225.00 28B1225-300 
31.75 22.22 19.05 134 186 292 240-2119-ND 1.93 15.95 68.75 123.75 495.00 28B1250-000 
36.00 12.70 23.00 78 115 230 240-2317-ND 1.30 10.73 46.25 83.25 333.00 28B1417-200 
39.12 22.22 16.76 204 254 405 240-2319-ND 3.75 31.03 133.75 240.75 963.00 28B1540-000 
50.80 28.70 25.40 218 305 442 240-2244-ND 7.49 62.06 267.50 481.50 1926.00 28B2000-100 
60.96 12.70 35.56 90 135 285 240-2120-ND 3.78 31.32 135.00 243.00 972.00 28B2400-000 
2 38.86 28.58 12.95 161 210 347 240-2318-ND 2.77 22.91 98.75 177.75 711.00 28B1531-000 
19.64 12.70 5.10 100 141 273 240-2497-ND 67 5.51 23.75 42.75 171.00 28B0773-050 


240-2505-ND Ferrite Broad Band EMI Cores for Round Cables and Wire Bundles Sample Kit (1-12 each of 36 part sizes) ........... 0.0 e eee ates ee ee esse neces este eeee eee 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Ste ward | Laird Ferrite Cylinders and Toroids for Electromagnetic Interference (EMI) (cont) <Se 


High Frequency (300MHz — 2GHz) Cylindrical Cores for Round Cables 
Made from special high frequency material, these ferrite cylinders and toroids have EMI attenuation (impedance) that peaks above 1GHz for most part sizes. Also available in <a A 
split clamp-on shapes (in plastic cases) listed at the bottom of this page. Size and shape of the part can affect performance and frequency response. 
Dimensions (mm) Net Impedance (0) Digi-Key Pricing Steward 
A B c @ 500MHz @ 800MHz Part No. 1 10 50 100 500 Part No. 

7.52 10.00 2.39 136 138 240-2146-ND§ .21 1.74 7.50 13.50 54.00 HFB075024-000 

9.52 10.00 5.08 74 85 240-2145-ND§ 25 2.03 8.75 15.75 63.00 HFB095051-100 

9.52 19.00 5.08 135 183 240-2140-ND§ 35 2.90 12.50 22.50 90.00 HFB095051-200 

12.32 5.00 4.88 56 62 240-2269-ND 25 2.03 8.75 15.75 63.00 HFB123049-000 

12.32 10.00 4.88 110 127 240-2149-ND§ 35 2.90 12.50 22.50 90.00 HFB123049-100 

12.32 25.40 4.88 287 305 240-2270-ND 88 7.25 31.25 56.25 225.00 HFB123049-300 

14.27 5.00 6.35 50 64 240-2271-ND .28 2.32 10.00 18.00 72.00 HFB143064-000 

14.27 10.00 6.35 100 113 240-2147-ND§ 42 3.48 15.00 27.00 108.00 HFB143064-100 

14.27 28.58 6.35 315 306 240-2148-ND§ 1.05 8.70 37.50 67.50 270.00 HFB143064-300 

14.99 28.58 6.99 287 279 240-2150-ND§ 1.12 9.28 40.00 72.00 288.00 HFB150070-200 

15.24 10.00 3.38 190 189 240-2151-ND§ -60 4.93 21.25 38.25 153.00 HFB152034-000 

15.65 20.00 6.99 200 216 240-2273-ND 95 7.83 33.75 60.75 243.00 HFB157070-000 

15.88 28.58 7.87 290 302 240-2142-ND 1.23 10.15 43.75 78.75 315.00 HFB159079-100 

16.00 19.00 9.25 145 155 240-2274-ND 84 6.96 30.00 54.00 216.00 HFB160093-200 

16.00 27.99 9.25 198 261 240-2152-ND§ 1.05 8.70 37.50 67.50 270.00 HFB160093-300 

16.99 10.00 7.01 115 127 240-2153-ND§ 63 5.22 22.50 40.50 162.00 HFB170070-000 

16.99 20.00 7.01 215 234 240-2275-ND 1.05 8.70 37.50 67.50 270.00 HFB170070-100 

18.67 30.00 10.16 250 276 240-2143-ND§ 1.51 12.47 53.75 96.75 387.00 HFB187102-100 

25.91 28.58 12.83 246 268 240-2154-ND§ 2.84 23.49 101.25 182.25 729.00 HFB259128-100 
§ 240-2225-ND High Frequency Ferrite Clamp-On and Solid Cylinder Core Sample Kit for Round Cables (one each of parts denoted).............. 0... cece cece cece c eee e eee eee ence eee esse bene eeee eee eeee ene $30.00 


Clamp-On, Split Ferrite Cores in Plastic Cases for Round Cables and Wire Bundles 


Split ferrite bead cores in clamp-on (or snap-on) plastic cases can RoHS 
be easily used for EMI attentuation where one-piece cores cannot ROHS 
be installed. Clamp-on cores are also convenient for use during @ 


EMI testing. Cylinder, round and box shaped plastic cased part 
shapes available. Additional wire turns will multiply impedance. High 
performance material. 


Broad Band Plastic Clamp-On Cores 
Optimized for 30MHz — 800MHz + 


Max. Cable 
Case Plastic Case Dimensions (mm) Diameter Typical Impedance (0) Digi-Key Price Each Steward 
Fig. Color A B c (mm) 100MHz 300MHz Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Cylinder Clamp-On Ferrite 
Black 25.20 13.00 3.50 3.50 240 400 240-2233-ND§$ 1.02 85 73 66 28A0350-0B2 
White 29.08 12.80 5.44 4.65 170 320 240-2068-ND 1.05 87 75 68 28A0392-0A0 
Black 29.08 12.80 5.44 4.65 170 320 240-2070-ND§¢ 1.05 87 15 68 28A0392-0A2 
Black 42.55 14.30 5.35 5.10 277 449 240-2344-ND§$ 1.23 1.02 88 79 28A0434-0A2 
Black 53.39 18.75 4.80 4.50 572 688 240-2245-ND§$ 1.82 1.51 1.30 1.17 28A0592-0A2 
1 Black 53.39 18.75 6.60 6.55 471 575 240-2246-ND§$ 1.75 1.45 1.25 1.13 28A0593-0A2 
White 40.36 19.10 9.09 8.95 240 390 240-2065-ND 1.93 1.60 1.38 1.24 28A0640-0A0 
Black 40.36 19.10 9.09 8.95 240 390 240-2066-ND§$ 1.93 1.60 1.38 1.24 28A0640-0A2 
Black 55.91 24.82 10.00 10.00 348 514 240-2580-ND NEW! 3.68 3.05 2.63 2.37 28A0807-0A2 
Black 41.68 21.03 7.00 6.35 270 460 240-2122-ND§$ 2.07 1.72 1.48 1.33 28A2026-0A2 
Black 35.10 18.00 9.00 9.00 220 360 240-2124-ND§$ 1.51 1.25 1.08 97 28A2736-0A2 
Black 33.70 30.00 13.00 12.85 260 410 240-2127-ND§$ 3.12 2.59 2.23 2.01 28A3851-0A2 
Round Clamp-On Ferrite 
Black 19.90 19.20 8.20 8.13 160 300 240-2123-ND§$ 1.26 1.05 -90 81 28A2432-0A2 
2 Black 13.60 24.55 10.20 10.19 130 250 240-2125-ND$ 1.33 1.11 95 86 28A3039-0A2 
Black 15.40 28.80 13.60 13.55 120 230 240-2128-ND$ 1.51 1.25 1.08 97 28A4155-0A2 
Box Clamp-On Ferrite 
White 32.50 29.00 13.00 12.70 280 440 240-2072-ND 3.71 3.08 2.65 2.39 28A2024-0A0 
Black 32.50 29.00 13.00 12.70 280 440 240-2073-ND§¢ 3.71 3.08 2.65 2.39 28A2024-0A2 
White 32.03 17.58 7.26 6.35 320 510 240-2074-ND 1.86 1.54 1.33 1.20 28A2025-0A0 
3 Black 32.03 17.58 7.26 6.35 320 510 240-2075-ND§$ 1.86 1.54 1.33 1.20 28A2025-0A2 
White 32.84 21.77 10.00 9.91 250 420 240-2076-ND 2.31 1.92 1.65 1.49 28A2029-0A0 
Black 32.84 21.77 10.00 9.91 250 420 240-2077-ND§¢ 2.31 1.92 1.65 1.49 28A2029-0A2 
Black 42.00 29.20 19.30 18.80 210 360 240-2121-ND§¢ 5.15 4.27 3.68 3.31 28A5776-0A2 
Large Round Clamp-On 
4 Black 56.64 19.50 45.00 25.40 425 533 240-2199-ND 15.30 12.68 10.93 9.84 28A5131-0A2 
§ 240-2224-ND Split Clamp-On Broad Band EMI Ferrite Cores Small Sample Kit for Round Cables (one each of parts denoted) ... 
+ 240-2506-ND Split Clamp-On Broad Band EMI Ferrite Cores Large Sample Kit for Round Cables (1-12 each of parts denoted) .. 
High Frequency (300MHz — 2GHz) Clamp-On Ferrite Cores 
Plastic Case Max. Cable Net 
Case Dimensions (mm) Diameter Impedance (0) Digi-Key Price Each Steward 
Fig. | Color A B c D (mm) 500MHz 800MHz | Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Cylinder Clamp-On Ferrite 
29.30 | 12.80 | 5.30 | 12.40 4.65 162 168 240-2129-ND 1.37 1.14 98 88 HFA100049-0A2 
1 Black | 41.68 | 21.03 | 8.13 | 21.03 6.35 340 281 240-2132-ND 2.42 2.01 1.73 1.56 HFA150068-0A2 
40.36 | 19.10] 9.09 | 20.80 8.95 260 262 240-2130-ND 2.59 2.15 1.85 1.67 HFA163090-0A2 
Box Clamp-On Ferrite 
32.50 | 17.88 | 7.00 | 18.39 6.35 350 339 240-2131-ND 217 1.80 1.55 1.40 HFA150066-0A2 
2 Black | 32.64 | 21.77 | 10.00 | 21.84 9.91 290 280 240-2133-ND 2.87 2.38 2.05 1.85 HFA187102-0A2 
32.51 | 29.01 | 13.00 | 29.60 12.70 315 275 240-2134-ND 4.55 3.77 3.25 2.93 HFA259131-0A2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (1073) 1389 


Panasonic 
EMI Bead Cores (For Electromagnetic Interference) 


SPECIFICATIONS: * DC Resistance: 10mQ maximum « Insulation Resistance: 10MQ minimum 


Frequency Characteristics 
ETDR3oH 
ELSA30H 
Dept 


ELSR35) 


ze 


10 100 
Frequency (MHz) 


1000 


Surface Mount Bead Core Array 0804 (os02xa) 


FEATURES: * .02 inch (0.51mm) height, lightweight (typically only 5mg), 
narrow pitch, compatible with SSOP pitch 


EXC-28BB Series: * Suitable for high speed signals (over 50MHz), excellent 
cross talk characteristics (100MHz: <-25dB) APPLICATIONS: « PC, LCD, DSC, 
Printer, PDA, MD, CD, NAVI 


EXC-28BA Series: « Suitable for ring suppression while maintaining wave 
form, excellent cross talk characteristics (100MHz: <-30dB) APPLICATIONS: 
© HDD, E-IDE (Ultra DMA 33), DVD, CD-ROM, C-DR, CDR-RW 


Dim. in mm 


Imp. Cut Tape Tape and Reel 

100 MHz} | | Rdc| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
25% |(mA)| (0) | Part No. 10 100 500 | PartNo. 5,000 Part No. 
1200 | 100 | 0.5 | P10751CT-ND 71 52.88 =| P10751TR-ND 298.00/M EXC-28BB121U 
2200 | 100 | 0.7 | P10752CT-ND 71 52.38 =| P10752TR-ND 298.00/M EXC-28BB221U 
1200 | 100 | 0.5 | P10753CT-ND 71 52.38 =| P10753TR-ND 298.00/M EXC-28BA121U 
2200 | 100 | 0.7 | P10754CT-ND 71 52.38 =| P10754TR-ND 298.00/M EXC-28BA221U 


Common Mode Noise Filter os04 


Features: 
* Low profile 


+ Low DC resistance 


0.6 
fama 
20 _] ae 
Dim. in mm 
Imp. (Q) | Digi-Key Pricing Panasonic 
Description 100 MHz | Part No. 10 100 1,000 2,000 | PartNo. 
Radial Dual Type (Tape and Box) | 140 min. | P9817TB-ND — — 88.00 — | EXC-ELDR35V 
Radial Dual Type (Bulk) 140 min. | P9817BK-ND 1.79 14.58 _ — | EXC-ELDR35C 
Axial Single Type (Tape and Box) | 110 min. | P9818TB-ND — — 58.00 — | EXC-ELSA39V 
Axial Single Type (Bulk) 110 min. | P9818BK-ND 1.27 10.34 _— — | EXC-ELSA39 
Radial Dual Type (Tape and Box) | 100 min. | P9819TB-ND — =— —  82.00/M | EXC-ELDR25V 
Radial Dual Type (Bulk) 100 min. | P9819BK-ND 1.73 14.08 114.00 — | EXC-ELDR25C 
Axial Single Type (Tape and Box) | 60 min. | P9820TB-ND — — 58.00 — | EXC-ELSA35V 
Axial Lead Type (Bulk) 60 min. | P9820BK-ND 1.27 8.78 _ — | _EXC-ELSA35 
Radial Single Type (Tape and Box)| 60 min. | P9821TB-ND — — 58.00 — | EXC-ELSR35T 
Radial Form Type (Bulk) 60 min. | P9821BK-ND 1.27 8.78 = — |_EXC-ELSR35S 


Surface Mount Bead Cores 


0603 

FEATURES: EXC-3BB Series: * High impedance for high speed signal line » Increase the 

A characteristics sharply above 40MHz and is applicable for radiated noise in the 100MHz 

~ 300MHz range EXC-3BP Series: * Reduced DC resistance for EMI suppression » High 1.60 

current rating » Effective noise suppression at high frequency, up to 2GHz Ma: 

APPLICATIONS: Clock line, signal line, 1/0 interface circuit Dim_inmm 

Imp. 100 Cut Tape Tape & Reel 

MHz ] Rac | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
25% | (mA) | (Q) | PartNo. 10 100 500 | Part No. 4,000 Part No. 
2200 200 | 0.3 |}P10188CT-ND 1.52 10.23 34.65 |P10188TR-ND 45.00/M | EXC-3BB221H 
6000 100 / 0.8 )P10189CT-ND 1.52 10.23 34.65 |P10189TR-ND 45.00/M | EXC-3BB601H 
10000 50 1 |P10190CT-ND 1.52 10.23 34.65 |P10190TR-ND 45.00/M | EXC-3BB102H 
600 1000 | 0.07)P10749CT-ND 1.72 12.10 41.80 |P10749TR-ND 66.00/M | EXC-3BP600H 
1200 500 | 0.1 |P10750CT-ND 1.72 12.10 41.80 |P10750TR-ND 66.00/M | EXC-3BP121H 


High Current 


FEATURES: Super small, high self-resonant frequency and excellent tolerance. 


High reliability and high mounting efficiency due to multilayer construction 
Applications: General electronic equipment 
Specifications: Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


Dim. in mm 


Imp. @100MHz | Rated} Rated Cut Tape Tape & Reel 
Common | Differen- | Volt. | Current} Rdc | Digi-Key Price Each Pricing* | Panasonic 
Mode | tial Mode |(V DC)| (mA DC)| (0 Max.) | Part No. 1 10 100} 5,000 | PartNo. 
900 150 5 160 1.75 | P12972CT-ND 61.46 .34| = 192.00/M | EXC-24CE900U 
1200 180 5 140 2.20 | P12970CT-ND 61 46 =.34| = 192.00/M | EXC-24CE121U 
2000 200 5 130 2.70 | P12971CT-ND 61.46 34] = 192.00/M | EXC-24CE201U 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND 


Common Mode Noise Filter Array oso 


Features: * Low profile * Low DC resistance * High reliability and high mounting efficiency due to multilayer construction 
2 filters in one small package 


Applications: General electronic equipment 


Specifications: Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


SPECIFICATIONS: 
© Tolerance: +25% »* Test Frequency: 100MHz 
Rdc Dim Cut Tape Tape and Reel 
Imp} | | Max. (mm) Digi-Key Pricing Pricing* Panasonic 
Size |()|(A)|(mO)| A BC |PartNo. 10 100 500 | 3,000 4,000 |Part No. 
0603/27 /4 | 6 [16 8 8 |P10436CT-ND 2.61 18.43 63.65 — __87.00/M|EXC-ML16A270U Dim. inmm 
0805/39 [4 | 8 [2.0 1.2 9 [PIO1I91CT-ND 2.61 18.43 63.65 —__87.00/M|EXC-ML20A390U 
1206/68 | 3 | 12 [3.2 1.6 .9 |P10437CT-ND 2.56 18.25 65.70 | 102.00/M —|EXC-ML32A680U 
1806/91 | 3 | 16 [4.5 1.6 1.1|P11956CT-ND 2.82 20.13 72.45 | 121.00/M — |EXC-ML45A910H Imp. @ 100MHz | Rated| Rated Cut Tape Tape & Reel 
Common | Differen- | Volt. | Current} Rdc | Digi-Key Price Each Pricing* | Panasonic 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND Mode | tial Mode |(V DC)|(mA DC)| (0 Max.) | Part No. 1 10 100| 5,000 | PartNo. 
900 150 5 160 1.5 P12975CT-ND 88 .66 49) 277.00/M |EXC-28CE900U 
Surface Mount Bead Core Assortment Kit: 1200 180 5 | 140 2.0 |P12973CT-ND 88 66 .49] 277.00/M |EXC-28CE121U 
EXC1-KIT-ND 20 each of 9 values (180 pieces) (ROHS Compliant) ... -- $61.95 2000 200 5 130 2.5 P12974CT-ND 88 66 49) 277.00/M |EXC-28CE201U 


Surface Mount Bead Cores 


SPECIFICATIONS: 


¢ Tolerance: +25% © Test Frequency: 100MHz ¢ Rated Current: 2 (A) ¢ Flow/ Reflow Soldering 


Impedance(Q) 


Frequency Characteristics 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND 


LC/LR Composite Devices 


Features: 


+ Effective for noise and ESD at the same time 


Simple pattern without connecting GND pattern 


A 


10 
Frequency 


100 
(MHz) 


1000 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Cut Tape Tape and Reel 
Imp. |Dimensions (mm) |Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing Panasonic 
Dia.| (0) | L W H_ A |Part No. 10 100 |Part No. 2,000 10,000 | Part No. 
A 25 |3.2 1.6 1.6 0.5 |P9810CT-ND 41.31 |P9810TR-ND —173.00/M_—_160.00/M| EXC-CL3216U1 
B 45 |3.2 2.5 1.6 0.5 |P9811CT-ND 53.39 |P9811TR-ND —221.00/M — 205.00/M| EXC-CL3225U1 
C | 115 |4.5 3.2 1.8 0.5 |P9812CT-ND 62 46 |P9812TR-ND —  240.00/M) EXC-CL4532U1 
1390 (1073) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Applications: oo, 
Dim. in mm 
* Information/communication devices with LCD displays 
Inductance} Q Imp. @ | SRF @ Tape & 
@100MHz | Min. | 800-900 | +50MHz | RDC| IDC Cut Tape Reel 
+20% |@100) MHz Nom. |Max.}Max.| Digi-Key Pricing Pricing* | Panasonic 
Nom. | MHz) Nom. | (MHz) | (0) |(mA)|Part No. 1 10 100 | 10,000 | Part No. 
99nH 4 15000 | 850 10 | 90 |P13345CT-ND .16 1.35 10.58 | 61.00/M| ELW-CF800F01 
Inductance @ |DCR@| SRF IDC Cut Tape Tape & Reel 
100MHz, +5% | +20% Min. | Max. | Digi-Key Pricing Pricing* | Panasonic 
Nom. Nom. (MHz) | (mA) | Part No. 1 10 100 10,000 Part No. 
100nH 1000 1200 23 | P13346CT-ND 15 1.26 9.87 57.00/M | ELW-RFR10101F 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND 


Panasonic 


Surface Mount 2 Mode Noise Filters 
EXC-24CB and EXC-24CP Series 


FEATURES: 

* Acoustic quality improvement of mobile phone and portable audio equipment » Effectively suppresses 
both common mode noise and normal mode noise * Small size and light weight 

APPLICATIONS: 

* Receiver line, microphone line and headset of mobile phone (GSM, TDMA, PDC, etc.) * Small digital 
equipment such as personal computers, printer, HDD, DVD-ROM, CD-ROM and LCD = Digital audio and 
video equipment such as PDA, DSC, DVC, CD Player, DVD Player and MD Player 


SPECIFICATIONS: 


SMT Digital Noise Filters series k: type E 


High performance noise filter for digital signal processing circuits. Wide attenuation band by low pass “T” 
filter constitution. 


FEATURES: 

¢ Wide attenuation band in noise signal * Minimal rounding of waveforms of the signal * High rated DC 
current: 2.0A * Rated Voltage VDC: 50V P9870-P9878; 25V P13159 *DCR (DC Resistance 0): 0.02 
* High magnetic shielding characteristics * Selection for: high current in small size. 


APPLICATIONS: 
* Office automated equipment * TVs, VTRs * Communication equipment 


Dim. in mm 


* Tolerance: +25% »* Rated Voltage: 5VDC 


Normal mode 


450 


0.65 “e100 


Common mode 


Circuit Configuration 


Open mode 


Open Mode Rated oc Cut Tape Tape and Reel* 
Impedance Current | Resist. | Digi-Key Price Each Pricing Panasonic 
@100MHz (0) | (mA DC) | Max.(Q) | PartNo. 1 10 100 5,000 Part No. 
1000 50 1.5 P11169CT-ND 68 51 38 215.00/M EXC-24CB102U 
220 100 0.7 P11170CT-ND 68 51.38 215.00/M EXC-24CB221U 
220 350 0.4 P11598CT-ND 1 53 39 223.00/M EXC-24CP221U 
120 500 0.3 P11597CT-ND 71 53 39 223.00/M EXC-24CP121U 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Surface Mount Common Mode 
Noise Filters 


FEATURES: 


Effective in noise suppression of portable equipment * Magnetic 
shield type * Small size and light weight * Lead Free 


APPLICATIONS: 


* Digital audio and video equipment; PDA, DSC, DVC, DVD and 
CD player * USB data line of mobile phone (IMT2000) * Small 
digital equipment such as personal computers * MD Player 


Dim. in mm 


Induct. Frequency Tape 
(1-3) | Capacitance | Nom. | Range @ Cut Tape and Reel 
+40 -30% (1-2) Cap. | 15dB Min.| Digi-Key Price Each Pricing* | Panasonic 
(nH) (pF) (pF) (MHz) Part No. if 10 100 2,000 Part No. 
10+20% 10 | 1000-1500} P9870CT-ND 63 47 35 197.00/M | ELK-E100FA 
22220% 22 | 700-1000 | P9871CT-ND 63 47 35 197.00/M | ELK-E220FA 
47+20% 47 | 500-1000 | P9872CT-ND 63 47 35 197.00/M | ELK-E470FA 
100+20% | 100 | 400-1000 | P9873CT-ND 63 A735 197.00/M | ELK-E101FA 
220+20% | 220 | 250-1000 | P9874C T-ND 63 A735 197.00/M | ELK-E221FA 
o 485+20% | 470 | 150-1000 | P9875CT-ND 63 47.35 197.00/M | ELK-E471FA 
1030+30% | 1000 | 80-1000 P9876CT-ND 63 A735 197.00/M | ELK-E102FA 
2140+30% | 2200 | 50-1000 P9877CT-ND 63 47 35 197.00/M | ELK-E222FA 
970030% | 10000} 15-1000 P9878CT-ND 63 47 35 197.00/M | ELK-E103FA 
32200+30% | 33000 | 10-1000 P13159CT-ND 51 48 35 197.00/M | ELK-E333FA 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digital Noise Filters (e:kt type) 


Useful EMI noise filter when signal and noise frequency are close in frequency. T type radial lead EMI filter 
consisting of one capacitor and two inductors. 


FEATURES: 


Imp. @ 100MHz (0) pc Tape & 
Differ- |Rated | Rated /Resist. Cut Tape Reel 
Common] ential | Volt | Current | Max. | Digi-Key Price Each Pricing* | Panasonic 
Mode | Mode |(VDC)|(mADC)| (0) | PartNo. 110 100) 5,000 | PartNo. 
60 20 5 160 2 | P11173CT-ND 95  .71 .52 | 299.00/M | EXC-24CD600U 
90 30 i) 160 2 | P11174CT-ND 95  .71 .52 | 299.00/M | EXC-24CD900U 
90 20 i) 100 3 | P13570CT-ND 93 .70 .52 | 293.00/M | EXC-24CG900U 
120 35 5 140 2 | P11171CT-ND 95  .71  .52 | 299.00/M | EXC-24CD121U 
200 40 5 130 3 | P11172CT-ND 95.71.52 | 299.00/M | EXC-24CD201U 


*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


SMT EMI Filters 


SPECIFICATIONS: * SOVDC * 2A Maximum 


Dim. in mm 


¢ Flat response at signal frequency and sharp noise attenuation characteristics * Minimal distortion of pulse 
signal wave form and excellent noise attenuation toward high frequency noise (good EMI filter for analog 
signal line such as video signal) 


APPLICATIONS: 
¢ Reduction of EMI noise on the signal line, I/O line and DC line circuit within OA, AV, communication 
equipment 


Replaces ELK-A series 


Frequency Characteristics 


a OH Cut-off | Imped- | Rated Cut Tape Tape & Box 
10 SSS Freq. ance | Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
S20 (MHz) Zo() (mA) | Part No. 1 10 100) Part No. 1,000 | Part No. 
ac 
2 a Fat 35 300 90 P11098CT-ND 1.14 1.06 AT |= — | ELK-TT270FA 
®D 
z BO 40 550 90 P11099CT-ND 1.14 1.06 .77 | P11099TB-ND 439.00 | ELK-TT150GA| 
1 100 1000 55 300 100 P11101CT-ND 1.14 1.06 77 | P11101TB-ND 439.00 | ELK-TT180EA 
60 550 90 P11102CT-ND 1.14 1.06 7 |= — |ELK-TT100FA 
25d | 1508 Cut Tape Tape & Reel ESD Suppressor RoHS 
Cap. Freq. Freq. Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic —— 
Dia.| (pF) | (MHz) | (MHz) | Part No. 10 100) PartNo. 1,000 | PartNo. Features: Biian 
H | 22 | 800-1000 | 600-1000 | P9825CT-ND 69 51 | Pg825TR-ND| 289.00 | EXC-CET220U * ESD Protection of high-speed data lines * Low capacitance 0.05 
pF: 0402 size * Good ESD suppression characteristics * Good ESD 
G | 47 | 450-550 | 350-1000] P9826CT-ND 69 51 | P9826TR-ND| 289.00 | EXC-CET470U withstanding * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C # 
a ~ =| a a Applications: 
F | 100 | 300~450 | 200-900 | P9827CT-ND 69 51 | P9827TR-ND 289.00 | EXC-CET101U « High-Speed Data Lines * Antenna Circuitry (Cellular Phones) 
E | 270 | 200~300 | 80~700 | P9828CT-ND 69 51 | P9828TR-ND 289.00 | EXC-CET271U 
D | 470 | 100-220 | 50~700 | P9829CT-ND 69 51 | P9829TR-ND 289.00 | EXC-CET471U x i arta vane 
jaximum | Maximum ut Tape and Ree! 
C | 1000 | 65~200 30-700 | P9830CT-ND 69 51 | P9830TR-ND 289.00 | EXC-CET102U Peak | Clamping | Rated | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
B | 2200 | 35~180 | 15~700 | P9831CT-ND 69 51 | PQ831TR-ND} 289.00 | EXC-CET222U Voltage | Voltage |Voltage| Part No. 110 100 | Part No. 10,000 | Part No. 
A |10000} 15~120 5-700 P9832CT-ND 69 51 | P9832TR-ND 289.00 | EXC-CET103U 500V 100V 15V_ | P13571CT-ND 33.23 -16 | P13571TR-ND | 99.00/M | EZA-EG2A50AX 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(t073) 1391 


Panasonic — High Frequency Band Pass Filters evs-1a HOMioene: sLanheottnbss Stee 


(0603) Type and ELB-2A (0805) Type APPLICATIONS: + Cordless phones * Wireless LAN 


Dim. in mm 


Frequency Characteristics Cut Tape 
Frequency | Insertion Loss Attenuation VSWR Impedance Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Fig. (GHz) (dB) Maximum | (dB) Min./(GHz) | Maximum (0) Applications Part No. 1 10 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0603 
1 5.80 25 13/4.8 2.0 50 Cordless Phone P13149CT-ND 1.00 93 P13149TR-ND 4,000 399.00/M ELB-1A001 
2.45 2.2 25/4.8 2.0 50 Cordless Phone/Wireless LAN P13150CT-ND 1.00 93 P13150TR-ND 4,000 399.00/M ELB-1A002 
0805 
5.50 15 15/4 2.0 50 Wireless LAN P13151CT-ND 1.00 93 P13151TR-ND 3,000 399.00/M ELB-2A002 
5.40 1.8 25/7.5 2.0 50 Wireless LAN P13152CT-ND 1.00 93 P13152TR-ND 3,000 399.00/M ELB-2A003 
7 5.80 2.0 28/3.275 2.0 50 Cordless Phone P13154CT-ND 1.00 93 P13154TR-ND 3,000 399.00/M ELB-2A005 
2.45 1.6 25/3.4 2.0 50 Cordless Phone P13157CT-ND 1.00 93 P13157TR-ND 3,000 399.00/M ELB-2A009 
3 5.50 1.2 25/2.45 2.0 50 Wireless LAN P13158CT-ND 1.00 93 P13158TR-ND 3,000 399.00/M ELB-2A501 


Combination Line Filters 
Series C, types 21C, 25C and 25C (F) 


Digital Noise Filters evk-ev type 


FEATURES: 


* Effective on both EMI noise and ESD «Improves the varistor suppression and spike voltage * Small size (1216 size) 
© Good DC loaded characteristics up to 2A 


SPECIFICATIONS: 


Combination line filters applicable for attenuation of both the common mode and normal mode. 


FEATURES: « Addition of superior normal mode attenuation characteristics * Compact and high inductance * Low profile 
and suitable for high density mounting 


RECOMMENDED APPLICATIONS: © Lighting equipment * AV Equipment * Communication equipment * Power supply 


SPECIFICATIONS: © Operating Temperature: -20°C ~ 115°C * Voltage: AC 250Vrms Maximum » Dielectric withstanding 
voltage: AC 2kV 1 minute » Temperature rise: 45 K Maximum 


Rated Current: 2.0A Maximum » DCR (DC Resistance): 0.020 Typical 
APPLICATIONS: * Countermeasure for ESD and EMI noise on DC line such as POS, FA machine, Amusement and etc. 


21C Type Dim. in mm 
Inductance Capacitance | Frequency 
(1-3) Varistor (1-2) Range @ Cut Tape |Tape & Reel 25C Type 
+40% Voltage Typical 15dB Min. | Digi-Key Price Each Pricing* | Panasonic 
(nH) (V1mA) (pF) (MHz) | Part No. 1 10} 2,000 | PartNo. 
Marking 15.0 
27225% 15 700-1500 |P13170CT-ND 1.05 .98} 405.00/M | ELK-EV150FF CF 
27225% 30 450-1000 |P13171CT-ND 1.05 .98| 405.00/M | ELK-EV300FF ide aa 3 
27225% 160 150-1000 |P13172CT-ND 1.05 .98| 405.00/M | ELK-EV161FF -21.0-1 4.60.8 
60 27225% 430 80-1000 |P13173CT-ND 1.05 .98| 405.00/M | ELK-EV431FF 
22225% 560 60-1000 |P13174CT-ND 1.05 .98| 405.00/M | ELK-EV561FE 
12225% 1050 40-1000 |P13175CT-ND 1.05 .98| 405.00/M | ELK-EV112FC 25C (F) Type 
12225% 3500 15-1000 |P13176CT-ND 1.05 .98| 405.00/M | ELK-EV352FC 


ig = 
marine] 17.5 


— 


*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


tm 


25.0. 


Digital Noise Filters evk-ca type 


FEATURES: 


© Small size * Good DC loaded characteristics up to 5A » Steep attenuation and stable frequency characteristics at high DCR (at 20°C) Rated 
impedance load Inductance (mH Min.) (0) Current | Digi-Key Price Each Panasonic 
SPECIFICATIONS: Common | Normal +20% Tol. |(Arms) Max.| Part No. al 10 100 | PartNo. 
Rated Current: 5.0A Maximum « Rated Voltage Maximum: 50V P13160-P13168; 25V P13169 * DCR (DC Resistance): 21C Type 
4m0 Typical 43.0 170 3.07 03 PLK1294-ND 368 3.15 263 | ELF-21C003A 
25.0 960 1.75 04 PLK1295-ND 3.68 3.15 2.63 | ELF-21C004A 
Dim. in mm 11.0 440 790 06 PLK1296-ND 3.68 3.15 2.63 | ELF-21C006A 
6.40 250 450 09 PLK1297-ND 3.68 3.15 2.63 | ELF-21C009A 
3.90 150 300 11 PLK1298-ND 3.68 3.15 2.63 | ELF-21C011A 
2.30 “090 170 15 PLK1299-ND 3.68 3.15 2.63 | ELF-21CO15A 
1.70 065 120 18 PLK1300-ND 3.68 3.15 2.63 | ELF-21C018A 
1.00 040 080 23 PLK1301-ND 3.68 3.15 2.63 | ELF-210023A 
25C Type 
1840 | 5.30 5.031 03 PLK1302-ND 448 3.84 3.20 | ELF-25C003A 
72.0 2.10 1.891 05 PLK1303-ND 448 3.84 3.20 | ELF-25C005A 
34.0 0.90 916 07 PLK1304-ND 448 3.84 3.20 | ELF-25C007A 
(EOE . : bic TG) 20.0 0.52 510 0.9 PLK1305-ND 448 3.84 3.20 | ELF-25C009A 
(1:3) >| Capacitance, |) Nominal!) |) Range|@ Cut Tape /Tape & Reel 11.0 0.31 310 12 PLK1306-ND 448 3.84 3.20 | ELF-25C012A 
240% (1-2) Capacitance | 15dB Min. | Digi-Key Price Each | Pricing* | Panasonic 6.70 180 180 16 PLK1307-ND 448 3.84 3.20 ELF-25C016A 
(nH) (PF) (pF) (MHz) _|Part No. 110) 2,000 | PartNo. 4.40 110 113 20 PLK1308-ND 448 3.84 3.20 | ELF-25C020A 
10220% 10 1200-1500 |P13160CT-ND 63 59] 243.00/M | ELK-EA100FA 3.00 080 080 25 PLK1309-ND 448 3.84 3.20 | ELF-25C025A 
22420% 22 700-1000 |P13161CT-ND 63 59] 243.00/M | ELK-EA220FA 1.80 050 053 32 PLK1310-ND 448 3.84 3.20 | ELF-250032A 
47#20% 47 400-1000 |P13162CT-ND  .63 59] 243.00/M | ELK-EA470FA 1.20 03 037 3.8 PLK1311-ND 448 3.84 3.20 | ELF-250038A 
100:20% 100 250-1000 |P13163CT-ND 63 59] 243.00/M | ELK-EA101FA 25C (F) Type 
44 220#20% 220 150-1000 |P13164CT-ND 63 —-59|_243.00/M | ELK-EA221FA 85.0 210 1.891 05 PLK1312-ND 382 3.27 273 | ELF-25CO05F 
485220% 470 70-1000 |P13165CT-ND 63 59] 243.00/M | ELK-EA471FA 520 1.28 1.270 06 Stents 382. 8:27, 2.78) | ELF-25C006F 
1030230% | 1000 | 40-1000 |P13166CT-ND 63 59] 243.00/M | ELK-EA102FA ce dal Ree a 7 eee BO eee oe) Eo aaeouee 
2140230% | 2200 20-1000 |P13167CT-ND 63 59| 243.00/M | ELK-EA222FA 26.0 0.68 0.973 08 BORIS TSN $82 3.27 (2.78 | ELF-26C008F 
9700:30% | 10000 | 4-100 |P13168CT-ND 63 59) 243.00/M | ELK-EA103FA 20.0 | 0.52 aly 0.9 __BETSSI6-ND) S820 8272.78 WEL A 25C00r 
11.0 0.31 0.310 12 PLK1317-ND 3.82 3.27 2.73 | ELF-25C012F 
32000:30% | 33000 2-1000 |P13169CT-ND 63 59] 243.00/M | ELK-EA333FA fe aia oko ts Peete Sar aon ona | eleoncorer 
*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 44 O41 0.113 20 PLK1319-ND 3.82 3.27__-2.73 | ELF-25C020F 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1392 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic Line Filters 


V Series (290, 450, 650, 850, 21V, 22V, 24V Types) 
H Series (200, 270, 400, 600 Types) 

F Series (23F, 25F Types) 

M Series (11M, 14M, 16M Types) 

N Series (15N, 18N, 20N Types) 

High N Series (17N, 19N, 21N Types) 


290 Type 


Mounting Dimensions 


It 13 4 
21,01 


450, 650 Type Dimensions: shown in[_] are for 450 type. 


Mounting Dimensions 
01.40 


33.53 1 
[28.8] 


_]4.0 


Mounting Dimensions 
1. 020 4 


850 Type 


15.0 


21V Type 


Standard Circuit Diagram 


® 
u S18 2 
@ 


200, 400, 600 Type 
—e 


Cs = 


b+ — A—ol 


Circuit Example 


Mounting Dimensions 
@1.19 


20.00 
24.00 
28.50 


21.00 
24.50 
29.00 


20.00 
19.50 
22.50 


13.00 10.00 
21.00 15.00 
24.00 20.00 


13.00 10.00 
21.00 15.00 
24.00 20.00 


Mounting Dimensions 


SST 


4012 
~ “se ---:0- 


Line filters for suppressing conductive noise ranging from low to high frequencies 


generated from power supply circuits of various equipment 


V Series (Vertical Structure): Excellent attenuation in high 
H Series (Horizontal Structure): Greatly decreases leakage 
F Series (Thin Structure): 15 mm height max. 

M Series (Small Structure): Small size and lightweight 


frequency characteristics 
flux 


N Series (Vertical Structure): Suitable for high-density automatic insertion 
High N Series (High L Structure): High inductance (same size with N Series) 


17N Type 


c 
ie 


A B Cc 
Max. Max. Max. D 


E F G 


24 23 14 
28 25 


1640.5 
15 2140.5 


10+0.5 1640.1 10+0.1 
1140.5 2140.1 1140.1 


Mounting Dimensions 


Dim. in (mm) 


Mounting Dimensions 


Mounting Dimensions 


ae 


4-0 12 
A 
22V Type Mounting Dimensions 
21.0 
18N Type 14M Type 
f 27.5 +| Mounting Dimensions «16.0 
4-012 
24V Type 
270 Type Mounting Dimensions 
4-01.2 
13.0 —] 
Induc- | Rated Induc- | Rated 
tance | Current Digi-Key Pricing Panasonic tance | Current Digi-Key Pricing Panasonic 
Type | mH min. | Arms Part No. i 10 100 1,000 Part No. Type | mH min. | Arms Part No. a 10 100 1,000 Part No. 
V Series 47 2.0 PLK1221-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650Y 
33.0 03 PLK1005-ND 3.36 28.80 240.00 + +—-1433.00 | ELF-18D290H 3.3 24 PLK1009-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650B 
22.0 04 PLK1004-ND 3.36 28.80 +=. 240.00 ~=—=«-1433.00 | ELF-18D290C 18 28 PLK1222-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650G 
10.0 06 PLK1003-ND 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D290G 650} 15 34 PLK1008-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650M 
290) 33 14 PLK1002-ND 336 2880 240.00 1433.00 | ELF-18D290S 47 25 PLK1229-ND 6.21 53.25 443.75 «2649.00 | ELF-18D656Y 
22 13 PLK1001-ND 3.36 28.80 240.00 —- 1433.00 | ELF-18D290T 27 27 PLK1230-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656Z 
0.82 2.0 PLK1000-ND 3.36 28.80 240.00 _—-1433.00 | ELF-18D290B 2.2 2.8 PLK1037-ND 6.21 53.25 443.75 «2649.00 | ELF-18D666A 
56.0 0.45 PLK1206-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D4500 82.0 0.8 PLK1231-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850R 
39.0 0.50 PLK1207-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450H 56.0 11 PLK1017-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850T 
18.0 08 PLK1007-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450B 47.0 1.2 PLK1232-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850U 
10.0 1.0 PLK1208-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450J 33.0 1.4 PLK1233-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850H 
8.2 14 PLK1209-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450G 27.0 1.5 PLK1234-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850Z 
450 | 68 12 PLK1210-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450L 22.0 1.8 PLK1018-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D860C 
5.6 14 PLK1211-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450D 18.0 1.9 PLK1235-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D8500 
3.9 18 PLK1212-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450K aso | 15-0 2.0 PLK1236-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850D 
27 2.0 PLK1006-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450A 10.0 2.5 PLK1016-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850W 
22 22 PLK1213-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450C 8.2 3.0 PLK1237-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850C 
1.2 3.0 PLK1214-ND 5.68 48.69 405.75 —-2422.00 | ELF-18D450M 56 34 PLK1238-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850Xx 
68.0 06 PLK1223-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656S 47 3.5 PLK1015-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850Y 
47.0 07 PLK1012-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650U 3.9 37 PLK1239-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850P 
39.0 07 PLK1215-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650P 3.3 42 PLK1014-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850B 
33.0 08 PLK1216-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650H 27 45 PLK1240-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D860B 
27.0 1.0 PLK1224-ND 6.21 53.25 443.75 —-2649.00 | ELF-18D656V 15 5.0 PLK1013-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850M 
22.0 1.0 PLK1011-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650L 68.0 0.6 PLK1102-ND 4.66 39.93 332.75 1987.00 | ELF-21V006A 
18.0 1.0 PLK1217-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D6500 56.0 07 PLK1103-ND 4.66 39.93 332.75 1987.00 | ELF-21V007A 
18.0 12 PLK1225-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D6560 33.0 08 PLK1104-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V008A 
650) 150 13 PLK1226-ND 6.21 53.25 443.75 «2649.00 | ELF-18D656D 27.0 1.0 PLK1105-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V010A 
12.0 13 PLK1218-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650J ory |_18.0 1.2 PLK1106-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V012A 
12.0 16 PLK1038-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656J 15.0 1.3 PLK1107-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V013A 
10.0 14 PLK1219-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-1sD650w 12.0 1.6 PLK1108-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V016A 
8.2 17 PLK1010-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650C 8.2 1.8 PLK1109-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V018A 
6.8 18 PLK1220-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650K 6.8 2.0 PLK1110-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V020A 
6.8 2.0 PLK1227-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656K 5.6 2.2 PLK1111-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V022A 
5.6 22 PLK1228-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656X (Continued) 
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Panasonic Line Filters (cont, induc] Rated J i 
tance | Current Digi-Key Pricing Panasonic 
Induc- | Rated Type | mH min. | Arms Part No. il 10 100 1,000 Part No. 
tance | Current Digi-Key Pricing Panasonic 100.0 0.4 PLK1273-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D620 
Type | mH min. | Arms Part No. 1 10 100 1,000 | PartNo. 68.0 0.5 PLK1274-ND 5.75 4929 410.75 2452.00 | ELF-18D607 
45 25 PLKI112-ND 578 4950 41250 246300 | ELF-21VO25A 47.0 07 PLK1287-ND 5.75 49.29 410.75 +=. 2452.00 | ELF-18D605F 
aw) 27 27 PLK1113-ND 5.78 4950 412.50 2463.00 | ELF-21V027A 39.0 | 0.7 PLK1275-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D615 
22 30 PLKA114-ND 578 4950 41250 246300 | ELF-21VO30A 33.0 0.8 PLK1036-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D624F 
23.3 2.0 PLK1320-ND 278 2385 198.75 119250 | ELF-22V020A 27.0 08 PLK1276-ND 575 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D618 
12.6 25 PLK1321-ND 2.78 23.85 198.75 1192.50 | ELF-22V025A 27.0 1.0 PLK1288-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D618F 
98 3.0 PLK1322-ND 278 23.85 198.75 1192.50 | ELF-22V030A 22.0 1.0 PLK1034-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D612 
2wv| 73 35 PLK1323-ND 278 23.85 198.75 1192.50 | ELF-22v035A 18.0 1.0 PLK1277-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D606 
(A) 58 4.0 PLK1324-ND 278 93.85 498.75 1192.50 | ELF-22V040A 18.0 1.2 PLK1289-ND §.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D606F 
40 50 PLK1325-ND 278 2385 198.75 119250 | ELF-22V050A 12.0 13 PLK1278-ND 575 4929 410.75 2452.00 | ELF-18D609 
3.0 6.0 PLK1326-ND 278 23.85 198.75 1192.50 | ELF-22V060A 12.0 1.6 PLK1290-ND 5.75 49.29 410.75 —«-2452.00 | ELF-18D609F 
2.0 7.0 PLK1327-ND 278 23.85 198.75 1192.50 | ELF-22V070A soo | 12-0 14 PLK1279-ND 5.75 4929 410.75 2452.00 | ELF-18D616 
27.0 2.0 PLK1328-ND 2.78 23.85 198.75 1192.50 ELF-22V020B 10.0 1.6 PLK1291-ND §.75 49.29 410.75 2452.00 ELF-18D601F 
18.0 25 PLK1329-ND 2.78 23.85 198.75 1192.50 | ELF-22V025B 8.2 17 PLK1280-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 |_ELF-18D602 
134 3.0 PLK1330-ND 278 23.85 198.75 1192.50 | ELF-22v030B 56 18 PLK1281-ND 575 4929 410.75 2452.00 | ELF-18D603 
2v| 93 35 PLK1331-ND 278 23.85 198.75 1192.50 | ELF-22v035B 56 24 PLK1292-ND 5.75 49.29 410.75 ~—«-2452.00 | ELF-18D603F 
(B) | 69 4.0 PLK1332-ND 278 2385 198.75 1192.50 | ELF-22V040B 47 2.0 PLK1282-ND 5.75 4929 410.75 2452.00 | ELF-18D604 
45 5.0 PLK1333-ND 2.78 23.85 198.75 1192.50 | ELF-22V050B 47 25 PLK1293-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 ) ELF-18D604F 
3.2 6.0 PLK1334-ND 2.78 23.85 198.75 1192.50 ELF-22V060B 3.9 2.2 PLK1283-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 ELF-18D613 
22 7.0 PLK1335-ND 278 23.85 198.75 1192.50 | _ELF-22V070B 33 25 PLK1033-ND 575. 4929 410.75. ~+2452.00 | ELF-18D605 
16.0 2.0 PLK1336-ND 278 2385 19875 1192.50 | ELF-22v020C 27 2.6 PLK1284-ND 5.75 49.29 410.75 + —«- 2452.00 | ELF-18D611 
ay | 98 25 PLK1337-ND 278 23.85 198.75 1192.50 | ELF-22v025C 2.2 28 PLK1035-ND 5.75 49.29 410.75 ~=—-2452.00 | ELF-18D617F 
c) | 82 3.0 PLK1338-ND 278 2385 198.75 1192.50 | ELF-22v030C 18 28 PLK1285-ND 5.75 4929 410.75 2452.00 | ELF-18D614 
58 35 PLK1339-ND 278 2385 198.75 1192.50 | ELF-22V035C 15 34 PLK1286-ND 5.75 49.29 410.75 ~—-2452.00 | ELF-18D610 
45 4.0 PLK1340-ND 278 23.85 198.75 1192.50 | ELF-22v040C 1.0 34 PLK1032-ND 5.75 4929 410.75 2452.00 | ELF-18D608 
82.0 08 PLK1115-ND 578 4950 41250 2463.00 | ELF-24V008A F Series 
56.0 1.0 PLK1116-ND 5.78 4950 412.50 2463.00 | ELF-24v010A 500 03 PIKIO30-ND 985 8450 70825 4198.00 | ELF-23F003A 
47.0 1.2 PLK1117-ND 5.78 4950 412.50 2463.00 | ELF-24v012A 50:0 04 Braman Gee CcRag' “Foa9e~ “atop gn: | ELESarQoak 
33.00))) 14 aA BGs ~A0o0 -°AlZ 50. 2868.00) |) ELE eAVOLAA 200 | 05 PLK1041-ND 985 8439 703.25 4198.00 | ELF-23FO05A 
200) {| “ae SESHHE ty RI ie 140 | 06 PLK1042-ND 985 8439 703.25 4198.00 | ‘ELF-23F006A 
22.0 18 PLK1120-ND 578 4950 41250 2463.00 | ELF-24V018A 3.0 08 PLK1044-ND 985 8439 70325 + +419800 | ELF-23F008A 
Lae SUShEa ty 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-24VO19A | | o3e T—60 | 09 PLK1045-ND 985 8439 703.25. 4198.00 | ELF-23F009A 
15.0 2.0 PLK1122-ND 5.78 4950 412.50 2463.00 | ELF-24v020A 50 io aberveatn mee feadagl, 7gade > ales oo: EE DaPOION 
10.0 25 PLK1123-ND 5.78 4950 412.50 2463.00 | ELF-24v025A : : ‘ ; ‘ : 
a os AT eEDI Biya; AD SOS - AYDigo”. 3488 00 ||| ELBA VODA 35 1.2 PLK1047-ND 985 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F012A 
zav | 82 3.0 PLK1125-ND 578 4950 412.50 2463.00 | ELF-24V030A i : ae ae ae cee ae i eee Ee eiien 
ae ie pe een bes an + ech pean Sova 12 2.0 PLK1050-ND 985 8439 703.25 4198.00 | ELF-23F020A 
39 37 PLK1128-ND 358 7350 61250 365700 | ELF-24v0a7A 1.0 22 PLK1051-ND 985 84.39 703.25 «4198.00 | ELF-23F022A 
33 42 PLK1129-ND 8.58 73.50 612.50 3657.00 | ELF-24V042A 28.0 0.6 PLK1052-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F106A 
7 45 PLKT130-ND 3587350 612.50 3657.00 | ELF-24v045A 20.0 07 PLK1053-ND 11.49 98.46 = 820.50 + 4898.00 | ELF-25F107A 
15 50 PLK1131-ND 858 7350 61250 3657.00 | ELF-24V050A 15.0 0.8 PLK1054-ND 1149 98.46 = 820.50 «4898.00 | ELF-25F108A 
0.80 70 PLK1132-ND 858 7350 61250 365700 | ELF-24V070A 12.0 0.9 PLK1055-ND 11.49 98.46 = 820.50 4898.00 | ELF-25F109A 
0.40 30 PLK1133-ND 858 7350 61250 365700 | ELF-24V080A 10.0 1.0 PLK1056-ND 1149 98.46 «820.50 «4898.00 | ELF-25F110A 
0.26 9.0 PLK1134-ND 858 73.50 612.50 3657.00 | ELF-24v090A ose | 7-0 12 PLK1057-ND 1149 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F112A 
0.15 10.0 PLK1135-ND 8.58 73.50 612.50 3657.00 | ELF-24V100A 5.0 14 PLK1058-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F114A 
Hi Sorlos 40 1.6 PLK1059-ND 11.49 98.46 += 820.50 + 4898.00 | ELF-25F116A 
68.0 | 0.25 PLK1247-ND 384 3288 274.00 1636.00 | ELF-18D222F a ane ree ; ite aie a teen SE eoeeipen 
te a oy at aH ae Sia een ao eee 16 22 PLK1062-ND 1149 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F022A 
220 04 PLK1021-ND 384 3288 27400 ~ 163600 | ELF-180218 13 25 PLK1063-ND 1149 98.46 = 820.50 + 4898.00 | ELF-25F025A 
18.0 0.5 PLK1241-ND 3.84 3288 274.00 ~—-1636.00 | _ELF-18D210 M Series 
15.0 05 PLK1242-ND 384 3288 274.00 1636.00 | ELF-18D215 30.0 04 PLK1136-ND 292 25.05 208.75 1246.00 | ELF-11MO10E 
82 07 PLK1243-ND 3.84 3288 274.00 ~—«-1636.00 | ELF-18D214 12.0 02 PLK1137-ND 292 25.05 208.75 ~=—-1246.00 | ELF-11M020E 
on | 68 08 PLK1244-ND 3.84 3288 274.00 —-1636.00 | ELF-18D225 6.0 03 PLK1138-ND 292 25.05 208.75 ~=—-1246.00 | ELF-11MO30E 
47 1.0 PLK1249-ND 3.84 3288 274.00 ~—«-1636.00 | ELF-18D227F 35 04 PLK1139-ND 292 25.05 208.75 +~—«1246.00 | ELF-11MO40E 
3.9 1.0 PLK1020-ND 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D216 441i 25 0.5 PLK1140-ND 2.92 25.05 208.75 1246.00 | ELF-11MOS50E 
3.3 1.0 PLK1245-ND 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D213 15 0.6 PLK1141-ND 2.92 25.05 208.75 1246.00 | ELF-11MO60E 
27 13 PLK1246-ND 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D219 1.0 07 PLK1142-ND 2.92 25.05 208.75 +=: 1246.00 | ELF-11MO70E 
2.2 15 PLK1023-ND 3.84 32.88 274.00 = 1636.00 | ELF-18D228F 08 08 PLK1143-ND 2.92 25.05 208.75 +=: 1246.00 | ELF-11MO80E 
1.5 1.6 PLK1019-ND 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D217 07 0.9 PLK1144-ND 2.92 25.05 208.75 1246.00 | ELF-11MO90E 
1.2 2.0 PLK1250-ND 3.84 3288 274.00 ~—-1636.00 | ELF-18D230F 05 10 PLK1145-ND 292 2505 + 20875 ~~ 1246.00 | ELF-11M100E 
10) =| et REN O2ZnD 3.848288 274.00 1636.00 | FLF-18D212F 30.0 | O41 PLK1146-ND 3.20 2745 208.75 1366.00 | ELF-14MO10E 
33.0 03 PLK1251-ND 3.36 2880 240.00 1433.00 | ELF-18D270J 120 02 PLK1147-ND 320 2745 29875 136600 | ELF-14MO20E 
22.0 0.4 PLK1252-ND 3.36 28.80 © 240.00 +~=«-1433.00 | ELF-18D270B 6.0 03 PLK1148-ND 320 2745 22875 ~~ +1366.00 | ELF-14MO30E 
18.0 05 PLK1253-ND 3.36 28.80 240.00 +~=—«-1433.00 | ELF-18D270H 35 04 PLK1149-ND 320 2745 20875 ~~ «136600 | ELF-14Mo40E 
270 iv ie ae a as aa pan bee Speen samy |__28 05 PLK1150-ND 3.20 27.45 228.75 ~—«1366.00 | _ELF-14MOS0E 
: . : : : : 15 06 PLK1151-ND 3.20 2745 228.75 1366.00 | ELF-14MOGOE 
5.6 08 PLK1255-ND 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D2700 4.0 07 PLK1152-ND 3.20 27.45 298.75 1366.00 | ELF-14MO70E 
27 i PLK1256-ND 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D270D 08 0.8 PLK1153-ND 3.20 27.45 228.75 1366.00 | ELF-14MO80E 
18 15 PLK1257-ND 3.36 28.80 ~—«-240.00~—«1433.00 | _ELF-18D270C 07 a auc a0. 97a: -do878 — 146800 (CELEAAMOGOE 
68.0 04 PLK1266-ND 455 3903 325.25 1942.00 | ELF-18D437F 05 10 PLK1155-ND 320 2745 20875 ~~+136600 | ELF-14M100E 
39.0 05 PLK1267-ND 455 39.03 325.25 +=: 1942.00 | ELF-18D427F 7a a PICHEGHID a7 sg 065 754.00 1 ELFAGMO208 
33.0 05 PLK1029-ND 455 39.03 325.25 +=: 1942.00 | ELF-18D428 
ae a re raectiy Gees a00k) aoeoes. aiadd oe, ll eiedandss 20.0 03 PLK1157-ND 1.77 15.15 126.25 754.00 | ELF-16MO30A 
2.0 | 06 PLK1259-ND 455 39.03 325.25 1942.00 | ‘ELF-18D422 _ 3 SereeaD a ale ees. a Sete ceah 
18.0 07 PLK1260-ND 455 3903 325.25 1942.00 | ELF-18D417 
18.0 08 PLK1268-ND 455 39.03 325.25 += 1942.00 | ELF-18D417F = es ae Be i a ae 
12.0 09 PLK1028-ND 455 39.03 325.25 +=: 1942.00 | ELF-18D430 1M) 35 Ga remot Gap Hed. ~aoe0e reaob\ ELEIEMOROK 
10.0 1.0 PLK1031-ND 455 39.03 325.25 +=. 1942.00 | ELF-18D431F : : : : : : 
82 to PLKi261-ND 455 3903 32595 194200 | ELF-18D415 2.0 1.0 PLK1163-ND 177 15.15 126.25 754.00 | ELF-16M100A 
400 | 68 12 PLK1262-ND 455 3903 325.25 1942.00 | ELF-18D412 i te ene ee dele ee as Erica 
56 13 PLK1263-ND 455 39.03 325.25 +=: 1942.00 | ELF-18D424 : : . : : : 
5.6 14 PLK1269-ND 455 39.03 325.25 +~—«- 1942.00 | ELF-18D424F 06 Ww PLK1166-ND V7 15.15 126.25 754.00 | ELF-16M170A 
39 15 PLK1264-ND 455 3903 32525 1942.00 | ELF-18D433 05 2.0 PLK1167-ND 1.77 18.15 126.25 754.00 | ELF-16M200A 
33 18 PLK1265-ND 455 39.03 325.25 ~~: 1942.00 | ELF-18D414 N Series 
27 2.0 PLK1270-ND 455 39.03 325.25 += 1942.00 | ELF-18D434F 104.0 | 02 PLK1064-ND 242 2076 173.00 1033.00 ] ELF-15NO02A 
22 2.0 PLK1027-ND 455 39.03 325.25 = 1942.00 | _ELF-18D416 43.0 03 PLK1065-ND 242 2076 173.00 1033.00 | ELF-15NO03A 
22 22 PLK1030-ND 455 39.03 325.25 +=. 1942.00 | ELF-18D435F 15N) 26.0 04 PLK1066-ND 242 2076 173.00 1033.00 | ELF-15NO04A 
15 24 PLK1026-ND 455 39.03 325.25 = 1942.00 | ELF-18D419 19.0 05 PLK1067-ND 242 2076 173.00 1033.00 | ELF-15NO05A 
1.2 3.0 PLK1271-ND 455 39.03 325.25 = 1942.00 | ELF-18D420F 12.0 0.6 PLK1068-ND 242 2076 173.00 _ 1033.00 | _ELF-15NO06A 
0.56 34 PLK1272-ND 455 39.03 325.25 +=. 1942.00 | ELF-18D441F (Continued) 


1394 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Pg . = 
Panasonic Line Filters (con) iaaices (pied ees ° 
tance | Current Digi-Key Pricing Panasonic 
Induc- | Rated Type | mH min. | Arms Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
tance | Current Digi-Key Pricing Panasonic High N Series 

Type | mH min. | Arms Part No. 1 10 100 1,000 | PartNo. 142.0 | 02 PLK1168-ND 142 1221 ‘101.75 607.00 | ELF-17NOO2A 
40.0 | 07 PLK1069-ND 242 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15NO07A 60.0 | 0.3 PLK1169-ND 1420 12.21 101.75 607.00 | ELF-17N003A 
- 08 irate Dao: e0i7e. -17ai00)? “408800. |aELETSNOOBA 35.0 0.4 PLK1170-ND 142 12.21 © 101.75 607.00 | ELF-17NOO4A 
26.0 0.5 PLK1171-ND 142 12.21 © 101.75 607.00 | ELF-17NOO5A 
53 1.0 PLK1071-ND 242 20.76 += 173.00 ~—- 1033.00 | ELF-15N010A 160 06 PLKI172-ND {42 120140175 60700 | ELF-17NOOGA 
4.0 14 PLK1072-ND 242 20.76 + = 173.00 +~—-1033.00 | ELF-15NO11A Ta a BIG TaEN 7 a eT 607.00 1 ELEATNOOTA 
15N] 27 13 PLK1073-ND 242 20.76 «173.00 ~—« 1033.00 | ELF-15N013A seeg |' 88 08 PLK1174-ND 142 1221 ~——«101.75 607.00 | ELF-17NO08A 
24 15 PLK1074-ND 242 2076 173.00 1033.00 | ELF-15NO15A 72 1.0 PLK1175-ND 1.42 12.21 101.75 607.00 | ELF-17NO10A 
17 17 PLK1075-ND 242 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15N017A 54 14 PLK1176-ND 142 12.21 © 101.75 607.00 | ELF-17NO11A 
1.0 2.2 PLK1076-ND 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15N022A 37 13 PLK1177-ND 1.42 12.21 101.75 607.00 | _ELF-17N013A 
0.6 3.0 PLK1077-ND 242 20.76 + —«173.00 «1033.00 | ELF-15N030A 29 15 PLK1178-ND 1.420 12.21 101.75 607.00 | ELF-17NO15A 
80.0 | 04 PLK1078-ND 467 40.05 333.75 ~+1993.00 | ELF-1@Nooaa 23 es pbsehleesat 14g 1220 101.75. 607.00 ELF-I7NOIZA 
0.0 05 PLK1079-ND 467 40.05 = 333.75 ~—- 1993.00 | ELF-18NO05A ts be Race dae Need. 1OT tS 60700) nent Nneen 
5 08 3.0 PLK1181-ND 1.42 12.21 101.75 607.00 | ELF-17NO30A 
35.0 06 PLK1080-ND 467 40.05 333.75 +~—- 1993.00 | ELF-18NO06A 290 rv AIEEE ey 99.05 18475 109700 | ELEAONOOAA 
20.0 08 PLK1081-ND 467 40.05 333.75 +~—- 1993.00 | ELF-18N008A 62.0 05 PLK1183-ND °57 0005 +~« 18875 ~«~=«1n9700 | ELF-19NO05A 
tan 180 1.0 PLK1082-ND 467 40.05 333.75 ~—« 1993.00 | ELF-18NO10A 43.0 06 PLK1184-ND 257 2205 ~~ +©18375 +~©109700 | ELF-19NOO6A 
95 12 PLK1083-ND 467 40.05 333.75 1993.00 | ELF-18N012A 25.0 0.8 PLK1185-ND 257 22.05 = 183.75 +~—«- 1097.00 | ELF-19NO08A 
6.0 1.6 PLK1084-ND 4.67 40.05 333.75 1993.00 | ELF-18N016A 49N 19.0 1.0 PLK1186-ND 2.57 22.05 183.75 1097.00 | ELF-19N010A 
42 20 PLK1085-ND 467 40.05 =: 333.75 +~—- 1993.00 | ELF-18N020A 12.0 12 PLK1187-ND 257 22.05 183.75 1097.00 | ELF-19NO12A 
24 25 PLK1086-ND 4.67 40.05 333.75 ~—- 1993.00 | ELF-18N025A 74 16 PLK1188-ND 2.57 22.05 = 183.75 1097.00 | ELF-19NO16A 
14 3.2 PLK1087-ND 4.67 40.05 333.75 ~—*1993.00 | ELF-18NO32A 5.1 2.0 PURTISO-ND) 257 = 22.05 183.75 1097.00 | ELF-19N020A 
3.0 25 PLK1190-ND 257 22.05 = 183.75 +~—«- 1097.00 | ELF-19N025A 
69.0 06 PLK1088-ND 541 43.77 364.75 ~—«-2178.00 | ELF-20NO06A 17 30 PLKA191-ND 057 0005 +~« 18375 ~=«1n9700 | ELF-19NO32A 
43.0 0.8 PLK1089-ND 541 43.77 ~—«-364.75 ~—«-2178.00 | ELF-20N008A 370 06 ARE 304377823125 1381.00 | ELE2INOOBA 
28.0 1.0 PLK1090-ND 541 43.77 364.75 ~—«-2178.00 | ELF-20N010A 54.0 08 PLK1193-ND 304 09775 +~«-23125 ~—«1381.00 | ELF-21NO08A 
18.0 13 PLK1091-ND 5.11 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20N013A 36.0 1.0 PLK1194-ND 3.24 27.75 231.25 1381.00 | ELF-21NO10A 
14.0 1.5 PLK1092-ND 511 43.77 ——-364.75 2178.00 | ELF-20NO15A 22.0 13 PLK1195-ND 3.24 27.75 ~~ -231.25 +=: 1381.00 | ELF-21N013A 
12.0 1.6 PLK1093-ND 511 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20N016A 18.0 15 PLK1196-ND 3.24 27.75 231.25 1381.00 | ELF-21N015A 
75 18 PLK1094-ND 541 43.77. ~—«364.75 ~—=«o2478.00 | ELF-20N018A 15.0 16 PLK1197-ND 324 2775 231.25 ~—-1381.00 | ELF-2iNO16A 
20N) 79 20 PLK1095-ND 541 43.77 ~—«364.75 ~—=«2478.00 | ELF-20N020A ain| 94 18 PLK1198-ND 3.24 2775 ~—-231.25 ~—-1381.00 | ELF-21N018A 
87 2.0 PLK1199-ND 3.24 27.75 ~—-231.25 +=: 1381.00 | ELF-21N020A 
He Seats 7 yd ste ara anaern 78 22 PLK1200-ND 3.24 © 2775 231.25 +=: 1381.00 | ELF-21N022A 
: a : : : : 64 24 PLK1201-ND 3.24 27.75 231.25 ~——-1381.00 | _ELF-21N024A 
nas cal EEN OUND S11 48.77 364.75 2178.00 | ELF-20N027A 58 27 PLK1202-ND 324 27.75 231.25 1381.00 | ELF-21NO27A 
29 3.0 PLK1099-ND 5.11 43.7 364.75 2178.00 | ELF-20N030A 37 3.0 PLK1203-ND 3.24 27.75 ~—-231.25 ~—-1381.00 | ELF-21N030A 
2.0 3.5 PLK1100-ND 6.11 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20N035A 25 3.5 PLK1204-ND 3.24 27.75 231.25 1381.00 | ELF-21NO35A 
15 4.0 PLK1101-ND 5411 43.77 ~—-364.75 ~—«-2178.00 | ELF-20N040A 19 4.0 PLK1205-ND 3.24 27.75 231.25 +: 1381.00 | ELF-21NO40A 


Ring Core 
Ferrites Tt series 


Applications: General purpose noise reduction, such as 
for power circuits, motor areas, and TV circuits. 
Measuring Wire: UL1015 AWG #14, 100mm, 1 turn 


Ring Core with Casing Ferrites 
TA and TB Series 


Applications: 

Low frequency noise reduction. TB Series has Fixed Hole. 
Material of Case: PP 

Measuring Wire: UL1015 AWG #14, 100mm, 1 turn 


Dimensions (mm) Typical Impedance (0) Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| A BC | 30MHz | 50MHz | 100MHz | PartNo. 1 10 50 | PartNo. 
720 80 55 | 20 27 42 PI2713-ND 41 30 20 | KR1611120805 
13.0 71 63 | 30 40 55 P12715-ND 49 36 24 | KR16TT130706 
16.0 120 80 | 20 30 45 P12721-ND 49 36 24 | KR16TT161208 
18.0 10.0 6.0 | 30 40 55 P12722-ND 62. ~=-.45.—.30._ | KR16TT181006 
18.0 10.0 10.0 | 35 50 80 P12723-ND_ 664832 | KR16TT181010 
185 10.0 80 | 42 51 68 PI2724-ND 57.42.28 | KR1611191008 
18.5 10.0 10.0 | 35 50 80 P12725-ND 62 45 30 | KR16TT191010 
1] 205 106 103 | 55 65 80 P11378-ND 70 51 34 | KR16TT201110 
20.5 106 12.0 | 65 75 95 P11379-ND 74 54 —-.36_ | KR16TT201112 Typical 
22.0 14.0 60 | 25 30 48 P11380-ND 62, 45—30_| KR16TT221406 faaasi ini- i i 
390 140-100 35 73 50 P41387-ND 78 37 38 KRIGTTO2IA10 ; Case Dimensions (mm) Impedance Digi-Key Price Each Panasonic 
25.0 150 80 | 35 44 64 | P11382-ND 1.07 78 52 | KR16TT251508 Eie|eminy ose a2 BartiN: yi) 6) Gen 
25.0 15.0 12.0 | 35 50 80 P11383-ND 1.19 87 58 | KR16TT251512 TA Series 
28.5 18.0 7.5 30 40 60 P11385-ND 90 66 44) KR167T281807 1 |White] 19.6 8.7 11.0 1.0* [35/30 ]50/50|80/100]P11398-ND 1.15 84.56 JKRI6TA191010W 
285 18.0 15.0 | 53 li 86 ae SZ 1A 74" 1 KRIGTI2B 1815 2 |White| 26.5 13.5 14.0 3.0* /35/30/50/50|80/100/P11399-ND 1.68 1.23.82 |KR16TA251512W 
90 60 10.0 | 30 38 56 PI2710-ND 49 +36 ~.24 ‘| KRI6TT090610 % 
95 49 104 | 40 50 70 Pio7ii-ND'57.—~=Ss42—~S«Si«S«KRRAGTT 100810 2 [Black] 26.5 13.5 14.0 3.0* | 20/1 | 18/5 | 14/10 | P11400-ND 1.80 1.32_.88 |KR50TA251512B1 
2] 120 80 15.0 | 35 50 80 P12714-ND 49 36 24 | KR16TT120815 TB Series 
16.0 9.0 18.0 | 80 95 110 | P12719-ND 94 69 46 | KRIGTT160918 3 [Black] 29.5 13.4 13.5 23.0 |35/30]50/50|80/100]P11401-ND 2.34 1.71 1.14 [KR16TB251512B1 
26.0 13.0 29.0 | 155 170 160 | P11384-ND 2.34 1.71 _1.14_| KR167T261329 
107 64 200 | 72 88 110 | Pt2712-ND 82. ~+~60 ~.40 | KR161T110620 * Maximum 
143 64 20.0 | 120 140 140 | P12716-ND 90 66  .44 | KR16TT140620 
3 | 143 64 286 | 200 220 175 | Pt2717-ND 119 87 —58 | KR16TT140629 
16.0 7.8 28.0 | 150 180 170 | P12718-ND 131 96  .64 | KR16TT160828 4 
16.0 9.0 280 | 120 140 140 | P12720-ND 139 1.02 68 | KR16TT160928 Snap-On Core Ferrites 
18.5 10.0 29.0 | 130 150 150 | P11377-ND 152 1.11.74 _| KR16TT191029 


KRCB Series 


Applications: Noise reduction on AC power cable for PC's and other electronic devices. Their "snap-on" construction 
allows for easy installation at any point in the production cycle. 


Material of Case: Nylon 66 Material of Core: KR16 Measuring Wire: UL1015 AWG #14, 100mm, 1turn 


Flat Cable Core Ferrites rp series 


Applications: Noise reduction for flat cables. Measuring Wire: * 1 — 1UEW 0.5, 50mm, 1turn 
65mm, tturn * 3 — 1UEW 0.5, 100mm, 1 turn 


UL1007 AWG26, 


Meas- Typical 

uring Dimensions (mm) Impedance (0) Digi-Key Price Each | Panasonic Typical 
Fig.| Wire | A B ce oD E | 30MHz| 50MHz| 100MHz| Part No. u 10 50] Part No. Case Dimensions (mm) Impedance (0) Digi-Key Price Each Panasonic 
1 1 22.5 17.5 6.0 1.0 10.3) 32 40 56 | P11387-ND 82-60 _~—_.40| KR16FP220610 Fig.| Color} A B Cc D | 30MHz |50MHz|100MHz| Part No. 1 10 50 |Part No. 


3 | 33.5 27.0 65 1.3 10.0} 28 38 73 |P11388-ND 86 .63 .42|KR16FP340710 1 Black) 6.5 19.0 15.5 21.0) 35 50 80 | P11393-ND 1.39 1.02 68 |KRCBC130714B 
2) 2 | 335 285 7.5 2.5 120} 25 32 53 |P11389-ND 90 .66 .44|/KR16FP340812 White] 6.5 19.0 15.5 21.0] 35 50 80 | P11394-ND 1.48 1.08 .72|KRCBG130714 
2 | 36.0 310 65 15 90 | 23 30 48 |P11390-ND 86 63 .42| KR1GFP360709 9 Black} 8.5 22.0 21.0 37.0] 110 | 140 140 | P11395-ND 2.58 1.89 1.26 /KRCBC160928B 
3 2 | 40.0 348 65 1.3 10.0} 24 34 65 |P11391-ND 1.03 .75 .50|KR16FP400710 White} 8.5 22.0 21.0 37.0| 110 | 140 140 | P11396-ND 2.46 1.80 1.20 |KRCBN160928 
3 | 45.2 40.0 65 1.3 12.0] 28 40 83 | P11392-ND 1.15 .84 .56|KR16FP450712 3 | Black] 12.8 33.0 31.5 34.0] 130 | 160 170 | P11397-ND 5.74 4.20 2.80 |KRCBC261329B 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 1395 


Qualtek ELECTRONICS CORP. AC Line Cords 


¢ Temperature Rating: 60°C SPT-1: All thermoplastic, parallel-jacketed, with or without third conductor for SVT: Two or three-conductor, all plastic construction with or without third 
* Volt Rating: 125VAC grounding purposes only. Light duty cord for pendant or portable use in damp conductor for grounding purposes only. 300V, 60° C 

© Small Appliance Line Cord: NEMA 1-15 P Polarized Plug locations. 300V 

¢ Male Plug Power Cord: NEMA 5-15 P Plug SJT: Junior hard service thermoplastic or rubber-insulated conductors with 
¢ Detachable Power Cord: NEMA 5-15 P Plug, IEC 320 Connector SPT-2: Thermoplastic, PVC/No jacket, 16-18AWG, 2 or 3 Conductors, 300V overall thermoplastic jacket. 300V, 60°C ~ 105°C 


Fig.2 NEW! 


Fig. 15 NEW! 


Fig. 18 NEW! 


Length Cord/Plug Rating Amps Cord Price Each Qualtek 
Fig. Description Color Code + Feet (Meter) Color AWG @ 125V Type Part No. 1 10 100 250 | Part No. 
North American Power Cords 
6'0” (1.83) Brown/Brown 18/2 10 SPT-1 Q100-ND 2.24 2.03 1.63 1.38 | 221001-03 
1 Small Appliance _ 60” (1.83) White/White 18/2 10 SPT-1 Q101-ND 2.29 2.08 1.67 1.41 | 221001-08 
Line Cord 6'0” (1.83) Black/Black 18/2 10 SPT-1 Q114-ND 2.24 2.03 1.63 1.38 | 221001-01 
UL Listed 9'0” (2.74) Black/Black 18/2 10 SPT-1 Q121-ND 3.37 3.05 2.45 2.07 | 221002-01 
2 CSA Certified _ 6'0” (1.83) Black/Black 18/2 Fé SPT-2 Q348-ND NEW! 2.85 2.57 2.07 1.75 | 223020-01 
80” (2.44) Black/Black 18/2 va SPT-2 Q349-ND NEW! 3.01 2.72 2.19 1.85 | 223021-01 
6'7” (2.01) Black/Black 18/3 10 SVT Q106-ND 3.92 3.54 2.85 2.40 | 311007-01 
9°10” (3.00) Black/Black 18/3 10 SVT Q107-ND 5.14 4.64 3.73 3.15 | 311010-01 
6'7” (2.01) Black/Black 18/3 10 SJT Q108-ND 4.40 3.97 3.20 2.70 | 311013-01 
Male Plug CEE 9°10” (3.00) Black/Black 18/3 10 SJT Q109-ND 5.65 5.11 4.11 3.47 | 311016-01 
3 Power Cord 67” (2.01) Black/Black 16/3 13 SJT Q110-ND 5.43 4.90 3.94 3.33 | 311019-01 
UL Listed 9°10” (3.00) Black/Black 16/3 13 SJT Q111-ND 7.02 6.35 5.10 4.31 | 311022-01 
CSA Certified 67” (2.01) Black/Black 14/3 15 SJT Q112-ND 7.36 6.65 5.35 4.52 | 311024-01 
9°10” (3.00) Black/Black 14/3 15 SJT Q113-ND 9.58 8.66 6.96 5.88 | 311027-01 
North American 870” (2.44) Gray/Gray 18/3 10 SVT Q122-ND 5.34 4.83 3.88 3.28 | 211012-06 
870” (2.44) Gray/Gray 18/3 10 SJT Q123-ND 4.87 4.40 3.54 2.99 | 211018-06 
677” (2.01) Black/Black 18/3 10 SUT Q102-ND 5.24 4.73 3.81 3.21 | 312007-01 
9°10” (3.00) Black/Black 18/3 10 SJT Q103-ND 7.07 6.39 5.14 4.34 | 312010-01 
67” (2.01) Black/Black 16/3 13 SJT Q115-ND 6.94 6.27 5.04 4.26 | 312011-01 
Detachable 9°10” (3.00) Black/Black 16/3 13 SJT Q116-ND 9.41 8.51 6.84 5.77 | 312014-01 
Power Cord CEE 9°10” (3.00) Black/Black 16/3 13 SJT Q120-NDt 10.36 9.36 7.53 6.36 | 312040-01 
4 UL Listed 7'6” (2.29) Black/Black 16/3 13 SJT Q124-ND 6.85 6.19 4.98 4.20 | 212013-01 
CSA Certified 76” (2.29) Black/Black 18/3 10 SVT Q125-ND 5.74 5.19 417 3.52 | 312003-01 
76" (2.29) Black/Black 18/3 10 SVT Q126-ND* 5.14 4.64 3.73 3.15 | 312021-01 
7'6” (2.29) Black/Black 18/3 10 SJT Q352-ND NEW! 7.14 6.46 5.19 4.38 | 312008-01 
9°10” (3.00) Black/Black 14/3 15 SJT Q353-ND NEW! 11.21 10.13 8.14 6.88 | 312019-01 
North American 76” (2.29) Black/Black 18/3 10 SVT Q347-ND NEW! 6.01 5.43 4.37 3.69 | 212004-01 
677” (2.01) Black/Black 18/3 10 SJT Q104-ND 4.37 3.96 3.18 2.69 | 313006-01 
6'7” (2.01) Black/Black 16/3 13 SJT Q117-ND 6.45 5.83 4.69 3.96 | 313010-01 
9°10” (3.00) Black/Black 18/3 10 SJT Q105-ND 5.10 4.61 3.71 3.13 | 313009-01 
5 CEE 9°10” (3.00) Black/Black 16/3 13 SJT Q118-ND 10.78 9.74 7.83 6.61 | 313014-01 
9°10” (3.00) Black/Black 16/3 13 SJT Q119-NDt 8.31 7.51 6.04 5.10 | 313026-01 
76” (2.29) Black/Black 18/3 10 SVT Q354-ND NEW! 6.34 5.73 4.61 3.89 | 313001-01 
Detachable 67” (2.01) Black/Black 18/3 10 SVT Q355-ND NEW! 4.78 4.32 3.47 2.93 | 313003-01 
Power Cord 76” (2.29) Black/Black 16/3 13 SJT Q360-ND NEW! 7.04 6.37 5.12 4.32 | 313011-01 
UL Listed 3'3” (.99) Black/Black 18/3 10 SVT Q127-ND 4.41 3.99 3.21 2.71 | 318002-01 
6 CSA Certified CEE 3'3” (.99) Black/Black 18/3 10 SJT Q128-ND 4.00 3.62 2.91 2.46 | 318005-01 
3'3” (.99) Black/Black 16/3 13 SJT Q356-ND NEW! 4.55 4.11 3.31 2.79 | 318007-01 
t CEE 9°10” (3.00) Black/Black 14/3 15 SJT Q268-ND 17.34 15.66 12.59 10.63 | 331010-01 
8 CEE 9°10” (3.00) Black/Black 18/3 10 SJT Q129-ND 4.40 3.98 3.20 2.70 | 315008-01 
9 CEE 6'0” (1.83) Black/Black 18/3 10 SVT Q139-ND 5.35 4.83 3.89 3.28 | 350049-LD01 
10'0” (3.50) Black/Black 18/3 10 SVT Q140-ND 7.09 6.41 5.15 4.35 | 350050-LD01 
10 North American 10'0” (3.05) Gray/Clear 18/3 10 SJT Q130-ND 7.08 6.40 5.14 4.34 | 232003-06 
10'0” (3.05) Gray/Gray 18/3 10 SJT Q131-ND 7.08 6.40 5.14 4.34 | 232011-06 
Hospital Grade 10'0” (3.05) Gray/Clear 18/3 10 SJT Q132-ND 9.06 8.19 6.58 5.56 | 233003-06 
11 UL Listed North American 10'0” (3.05) Gray/Gray 18/3 10 SJT Q133-ND 9.06 8.19 6.58 5.56 | 233009-06 
CSA Certified 80” (2.44) Gray/Clear 18/3 10 SJT Q350-ND NEW! 7.71 6.97 5.60 4.73 | 233002-06 
870” (2.44) Gray/Gray 18/3 10 SJT Q351-ND NEW! 7.71 6.97 5.60 4.73 | 233008-06 
12 North American 10’0” (3.05) Gray/Clear 18/3 10 SJT Q263-ND 10.06 9.09 7.31 6.17 | 243003-06 
NEW! Universal Power Cord NEW! 
Detachable Power Cord a SJT/ 
6 UL Listed, CSA & VDE Certified CEE 3'3” (.99) Black/Black 18/3 10 HOSVV-F Q345-ND 5.75, 5.20 4.18 3.53 | 319002-T01 
+ Shielded with Mylar Foil * Temperature Rating: 105°C VW-1 + Note: CEE Color Code: Brown/Blue/Green-Yellow; North American Color Code: Black/White/Green 
Length Conductors Rating Amps Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig. Description Feet (Meter) Color Cordage (MM2) @ 250V Part No. il 10 100 250 Part No. 
International Power Cords 
6 82” (2.5) Black HO5VV-F/SJT 3x 1.00 10 Q136-ND 7.98 7.21 5.79 4.89 319004-T01 
13 Continental 8'2” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q134-ND 5.78 5.23 4.20 3.55 363012-D01 
14 Europe 8'2” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q135-ND 6.56 5.93 4.77 4.03 364002-D01 
15 8'2” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q346-ND NEW! 6.56 5.93 4.77 4.03 367003-D01 
16 United Kingdom 8'2” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q137-ND 10.74 9.70 7.80 6.59 369003-E01 
17 9 8'2” (2.5) Black HO5VV-F 3x 1.00 10 Q138-ND 11.54 10.43 8.38 7.08 370001-E01 
18 Australia / New Zealand 82” (2.5) Black SAA 3x 1.00 10 Q359-ND NEW! 9.30 8.41 6.76 5.71 374003-A01 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1396 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Qualtek ELECTRONICS CORP. 


Approvals: 

© 719W-00/xx, 738W-X2/xx, 739W-X2/xx and 740W-D/02: UL, CSA 

© 701W-X2/xx, 701W-15/xx, 703W-00/xx, 704-00/00, 705-00/00, 709- 
00/00, 710W-00/xx, 711-00/00, 712-00/00, 716W-15/xx, 716W-X2/xx, 
723W-X2/xx, 744W-00/04, 764-00/xxx, 761-18/xxx, 762-18/xxx, 763- 
00/001 and 765-00/001: UL, CSA, VDE 

© 770W-X2/xx, 771W-X2/02 and 771W-xxx/01: UL, CSA, VDE, NEMKO 

© 770W-00/01: UL, CSA, VDE, SEMKO, DEMKO, SETI 


© 736W-B-101, -102: UL, CSA, VDE, FIMKO, DEMKO, NEMKO, SEMKO 
© 738W-CX2-01: ULR, CSA, VDE, SEV, DEMKO, NEMKO, SEMKO 


AC Receptacles Co) Botts 
Mount | Panel Cutout Contact Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig.) Description Type | HxW (mm) Type Part No. 1 10 100 |Part No. 
Power Inlets with Single 5x20mm Fuseholder 
AC Receptacle, Straight, Male Screw | 31.4x 27.0 Solder Tab Q201-ND 1.31 1.18 .95 |719W-00/02 
1 | AC Receptacle, Straight, Male Screw | 31.4x 27.0 -187” (4.75mm) Fast-On Q202-ND 1.31 1.18 .95 |719W-00/03 
AC Receptacle, Straight, Male Screw | 31.4x 27.0 .248” (6.35mm) Fast-On Q203-ND 1.31 1.18 .95 |719W-00/04 
AC Receptacle, Straight, Male, .031” (0.8mm)|Snap-In| 27.0 x 31.4 Solder Tab Q204-ND 241 2.18 1.76 |723W-X2/02 
2 | AC Receptacle, Straight, Male, .031” (0.8mm)|Snap-In} 27.0 x 31.4 -187” (4.75mm) Fast-On Q205-ND 241 2.18 1.76 |723W-X2/03 
AC Receptacle, Straight, Male, .031” (0.8mm)|Snap-In| 27.0 x 31.4 .248” (6.35mm) Fast-On Q206-ND 241 2.18 1.76 |723W-X2/04 
AC Power Inlets 
AC Recept., Straight, Male (front or rear mt.) | Screw | 19.8 x 27.4 frt. Solder Tab Q210-ND 1.00 cl .73 |703W-00/02 
3 | AC Recept., Straight, Male (front or rear mt.) | Screw | or 22.8 x 30.0 -187” (4.75mm) Fast-On Q211-ND 91 82 -66 | 703W-00/03 
AC Recept., Straight, Male (front or rear mt.) | Screw | rear mount .248” (6.35mm) Fast-On Q212-ND 1.00 A .73 |703W-00/04 
4 | Power Receptacle Screw | 24.5 x 32.5 .248” (6.3mm) Quick Connect | Q235-ND 95 87 -70 |744W-00/04 
AC Power Plug Assemblies 
5 |In-Line Plug, Straight, Female Cord = Screw Terminals Q213-ND 5.07 4.58 3.68 |704-00/00 
6 | In-Line Plug, Right Angle, Female Cord _ Screw Terminals Q214-ND 7.09 6.41 5.15 |705-00/00 
7 {In-Line Plug, Right Angle, Male Cord = Screw Terminals Q215-ND 844 7.63 6.13 }711-00/00 
8 | In-Line Plug, Straight, Male Cord _ Screw Terminals Q216-ND 844 7.63 6.13 }712-00/00 
9 | In-Line Plug, Straight, Female Cord = Screw Terminals Q217-ND 5.75 5.20 4.18 |709-00/00 
Angled Inlet PCB Mount 
10 AC Receptacle, Right Angle, Male Screw | 22.8 x 30.8 Round PC Terminals Q218-ND 9 82 .66 |703W-00/52 
AC Receptacle, Right Angle, Male Screw | 22.8 x 30.8 Flat PC Terminals Q219-ND Ao 82 .66 |703W-00/53 
11 | AC Receptacle, Right Angle, Male Screw | 22.8 x 30.8 Flat PC Terminals Q220-ND Tl 82 -66 |703W-00/54 
AC Power Inlets IEC 320 
3 AC Recept., Straight, Male (front or rear mt.) | Screw ete -187” (4.75mm) Fast-On Q335-ND NEW! A 82 .66 |703W-00/07 
AC Recept., Straight, Male (front or rear mt.) | Screw rear mount .250” (6.35mm) Fast-On Q336-ND NEW! = 1.00 91 .73 | 703W-00/08 
A 20 x 28 frt. 
12 ure hac Eemale Screw | or 22.5 x 30.3 Solder Tab Q334-ND NEW! 91 82.66 |703W-00/06 
i rear mount 
AC Receptacle, Straight, Female Screw | 24.2 x 32.4 Solder Tab Q221-ND 1.02 93 .75 |710W-00/01 
12 | AC Receptacle, Straight, Female Screw | 24.2 x 32.4 -187” (4.75mm) Fast-On Q222-ND 1.02 93 .75 |710W-00/02 
AC Receptacle, Straight, Female Screw | 24.2 x 32.4 .248” (6.35mm) Fast-On Q223-ND 1.02 93 .75 |710W-00/03 
AC Receptacle, Straight, Male, .031” (0.8mm)|Snap-In| 27.0 x 20.5 Solder Tab Q207-ND 15 68 .55 |701W-X2/02 
13 | AC Receptacle, Straight, Male, .031” (0.8mm)|Snap-In} 27.0 x 20.5 -187” (4.75mm) Fast-On Q208-ND 75 68 55 |701W-X2/03 
AC Receptacle, Straight, Male, .031” (0.8mm)|Snap-In| 27.0 x 20.5 .248” (6.35mm) Fast-On Q209-ND 15 68 -55 |701W-X2/04 
Power Receptacle, .059” (1.5mm), Male Snap-In} 27.2 x 19.7 Solder Tab Q256-ND 75 68 -55 |701W-15/21 
13 | Power Receptacle, .059” (1.5mm), Male Snap-In} 27.2x 19.7 |.187" (4.7mm) Fast-On/Solder Tab | Q257-ND 15 68 .55 |701W-15/26 
Power Receptacle, .059” (1.5mm), Male Snap-In} 27.2 x 19.7 .250” (6.35mm) Fast-On Q258-ND 75 68 -55 |701W-15/31 
Power Outlet, .059” (1.5mm), Female Snap-In} 25.2 x 32.8 Solder Tab Q259-ND 15 68 -55 |716W-15/05 
14 | Power Outlet, .059” (1.5mm), Female Snap-In} 25.2 x 32.8 |.187” (4.7mm) Fast-On/Solder Tab | Q260-ND 15 68 55 |716W-15/10 
Power Outlet, .059” (1.5mm), Female Snap-In} 25.2 x 32.8 .250” (6.35mm) Fast-On Q261-ND 15 68 55 |716W-15/15 
AC Recept., Straight, Female, .031" (0.8mm) |Snap-In| 25.3 x 32.6 Solder Tab Q224-ND 75 68 .55 |716W-X2/01 
15 | AC Recept. Straight, Female, .031” (0.8mm) |Snap-In} 25.3 x 32.6 -187” (4.75mm) Fast-On Q225-ND 75 68 55 |716W-X2/02 
AC Recept., Straight, Female, .031” (0.8mm) |Snap-In| 25.3 x 32.6 .248” (6.35mm) Fast-On Q226-ND 75 68 .55 |716W-X2/03 
NEMA 5-15R Power Outlets 
16 | AC Receptacle, Dual, Female aed (2) 28.5 x 27.5 Spring Contact Q339-ND NEW! $1.51 1.37 1.10 |740W-D/02 
17 AC Recept., Straight, Female, .031" (0.8mm) |Snap-In See Drawin -187” (4.75mm) Fast-On Q227-ND 80 13 .59 | 738W-X2/03 
AC Recept., Straight, Female, .031” (0.8mm) |Snap-In 9 -187” (4.75mm) Fast-On Q337-ND NEW! 80 2 .59 |738W-X2/01 
48 AC Recept., Straight, Female, .031" (0.8mm) |Snap-In| 24.6 x 24.6 IDC Crimp Terminals Q228-ND 16 69 .56 | 739W-X2/03 
AC Recept., Straight, Female, .031” (0.8mm) |Snap-In| 24.5 x 24.5 IDC Crimp Terminals Q338-ND NEW! = 1.00 a .73 | 739W-X2/04 
NEMA 5-20P Power Outlets 
19 | AC Recept., Straight, Female, .031" (0.8mm) |Snap-In} 24.5 x 24.5 IDC Crimp Terminals Q282-ND 1.00 Al .73 | 739W-X2/20 
Power Receptacles 
Power Receptacle Screw | 12.4x 21.0 Solder Tab Q269-ND 63 58 46 |770W-X2/03 
20 | Power Receptacle Panel | 12.4 x 21.0 Right Angle, PCB Pins Q273-ND 63 58 46 |770W-X2/10 
Power Receptacle Snap-In} 12.5 x 24.5 PCB Pins Q277-ND 85 JT .62 |771W-X2/02 
21 | Power Receptacle, 2 Conductors Snap-In} 12.4 x 22.1 4.8mm Tab Q281-ND 70 64 .52 |738W-CX2-01 
AC Adapter 
22 | AC Adapter 3 Prong/2 Prong = _ Wall Plug Q280-ND 79 2 .58 |738W-E-01 
Circuit Breaker Switch 
Illuminated, Black Body ty ae 
23 with Red Actuator, 15 Amp Panel | 14.0 x 28.5 Solder Tab Q278-ND 2.01 1.82 1.46 |736W-B-101 
Non-illuminated, Black Body a ps 
23 with Red Actuator, 15 Amp Panel | 14.0 x 28.5 Solder Tab Q279-ND 1.76 1.59 1.28 |736W-B-102 
Multi-Function Modules 
24 Male, Plastic Housing, SPST, Sgl. Fuse 5x20 |Snap-In} 66.0 x 27.0 Solder Tab Q300-ND 835 5.97 4.95 |761-18/003 
Male, Plastic Housing, DPST, Sgl. Fuse 5x20 |Snap-In} 66.0 x 26.9 Solder Tab Q301-ND 11.52 8.23 6.84 |761-18/004 
25 Male, Metal Housing, SPST, Single Fuse 5x20]Snap-In| 66.0 x 27.0 .250” Fast-On Q302-ND. 11.11 7.94 6.59 |762-18/002 
Male, Metal Housing, DPST, Single Fuse 5x20|Snap-In} 66.0 x 27.0 .250” Fast-On Q303-ND 17.37 12.41 10.31 |762-18/003 
26 Male, Metal Housing, SPST, Single Fuse 5x20]Snap-In| 66.0 x 27.0 .250” Fast-On Q304-ND 17.37 12.41 10.31 |762-18/004 
Male, Metal Housing, DPST, Single Fuse 5x20|Snap-In} 66.0 x 27.0 .250” Fast-On Q305-ND 20.50 14.65 12.16 |762-18/005 
27 | Male, Plastic Housing, DPST, Double + Fuse | Screw | 58.9 x 27.5 Solder Tab Q306-ND 9.03 645 5.36 |763-00/001 
28 | Male, Plastic Housing, DPST, Double 5x20 Screw | 72.4x 27.9 Solder Tab Q307-ND 10.39. 7.42 6.16 |764-00/002 
29 | Male, Plastic Housing, DPST, Double 5x20 Screw | 72.4x 27.9 Solder Tab Q308-ND. 11.98 856 7.10 |764-00/003 
30 | Male, Plastic Housing, DPST Screw | 55.9 x 28.5 Solder Tab Q340-ND NEW! 969 8.76 7.04 |765-00/001 
Low Power Inlets 
31 | Male, Thermoplastic Housing Screw | 21.0x 12.4 Solder Tab Q309-ND 85 wis .62 |770W-00/01 
32 | Male, Thermoplastic Housing Screw | 24.5x 12.5 Solder Tab Q310-ND 1.31 1.18 .95 |771W-AX2/01 
33 | Male, Thermoplastic Housing Panel | 24.5x 12.5 Solder Tab Q311-ND 116 = 1.05 .84 |771W-BX2/01 
34 | Male, Thermoplastic Housing Panel | 24.5x 12.5 Solder Tab Q312-ND 1.16 1.05 84 |771W-CX2/01 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig A B c D E LF Part No. 1 25 50 100 Part No. 
Power Plug Retainer Clips 
1.80 (45.72) 1.11 (28.19) 1.40 (35.56) .250(6.35) 125 (3.18) 196 (4.98) | Q264-ND 2.84 2.39 2.16 1.89 | 730B-00/00 
1.80 (45.72) 1.11 (28.19) 1.40 (35.56) .218 (5.54) 125 (3.18) 196 (4.98) | Q265-ND 3.97 3.34 3.02 2.64 | 732-00/00 
35 | 4.80 (45.72) 1.11 (28.19) 1.32 (33.53) .250 (6.35) .125 (3.18) 196 (4.98) | Q266-ND 2.15 1.81 1.64 1.43 | 730-00/05 
1.80 (45.72) 1.11 (28.19) 1.40 (35.56) 250 (6.35) 125 (3.18) 352 (8.94) | Q267-ND 3.40 2.86 2.59 2.26 | 731B-00/00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Fig. 36 NEW! Fig. 37 NEW! 


Inlet/Outlet [ 


ord Retainer 


Terminal/ Digi-Key Schurter Terminal/ Digi-Key Price Each Schurter 
Mounting Pin Space Part No. 5 Part No. Fig. Mounting Pin Space Part No. 25 50 Part No. 
AC Connectors 22 | — Snap-In 1.5mm Solder/Q.c. | 486-1028-ND 3.53 283 254 | 430.0301 
Solder 138" | 486-1001-ND 1.31 1.05 95 | 6100.3100 94 5 7 Q.c..250” | 486-1068-NDt 255 2.05 1.84 | 4797.0000 
1 Screw-On 06. 10 een a eee a eee: en Solder | 486-1072-NDt 255 2.05 1.84 | 4797.3000 
Solder 138” | 486-1004-ND 13714099 | 61004115 24 | Front Snap-In Q.C.250" | 486-1105-NOtNEW! 255 2.05 1.84 | 4797.0015 
2 Snap-In 1.5mm Qc. 187" 486-1005-ND 137 1.10 -99 | 6100.4215 25 | Front Side Snap-In Solder 138" | 486-1082-ND NEW! 87 70 63 | 4300.0701 
ee = ae = = a F 26 | FrontSideSnap-In | Q.C. Sockets | 486-1083-ND NEW! 1.11.89 ~—-.81._ | 400.0703 
3 Screw-On 773mm | 486-1130-ND§ NEW! 148 1.19 1.07 | GSP1.9103.1 
7/7.3mm 486-1008-ND 1.94 1.56 1.40 | GSP1.9113.1 ' 5 Maximum Digi-Key Price Each Schurter 
9.08/9.7mm | 486-1009-ND 223 1.79 1.61 | GSP2.8101.13 Fig. Mounting Wire Size eariiNos yg) i ens 
4 Screw-On PCB 9.05/9.7mm | 486-1010-ND 188 151 1.36 | GSP2.8201.13 Power Entry Connectors 
7/7.3mm 486-1117-ND NEW! 277 2.22 2.00 | GSP2.9113.13 5 salanee 18 AWG 486-1048-ND 4.81 3.85 3.47 | 4782.0000 
5 Front Snap-In Q.c..187” | 486-1011-ND 3.13 2.51 2.26 | GSF2.1011.01 7 traight Entry 14AWG | 486-1107-ND NEW! 481 3.85 3.47. | 4782.0100 
Screw-On Q.C..250” | 486-1038-ND 15.45 12.36 11.13 | 5110.0133.1 28 | Angled Entry 18AWG | 486-1049-ND 5.77 462 4.16 | 4785.0000 
7 | snap-in 8-3.0mm Q.C..250” | 486-1039-NDA 545 1236 11.43 | 5110.0343.1 29 | Straight Entry 18AWG | 486-1050-NDs 433.347 3.12 | 4781.0000 
— QC. .250"_|_486-1040-ND@ 15.45 12.36 11.13 | 5110.1043.1 30 Angled Entry 18 AWG | 486-1051-NDs 481 3.85 3.47 | 4784.0000 
F Frome or is ocean ae ey pee au ae tas Sete 31 Straight Entry 18AWG | 486-1052-ND 674 539 4.85 | 4732.0000 
ear screw-On BGs - | F 4 e 5 S 
Rear Screw-On Q.C..250" | 486-1071-ND 587 470 4.23 | 5120.1006.0 32__| Angled Entry 18AWG | 486-1053-ND 7.22 5.78 5.20 | 473.0000 
Solder 138" RASEHOTORITE 1°79: 4 da .20 | 610.3100 33 | Straight Entry 14AWG | 486-1054-NDT 7.72 6.18 5.57 | 4795.0000 
9 Screw-On Q.c..250” | 486-1013-ND= 1.79 1.44 1.30 | 6110.3300 34 Angled Entry 14AWG | 486-1108-NDt NEW! 931 745 671 | 4789.1200 
10 | Snap-In 1.5mm Solder 138” | 486-1014-ND= 179 144 1.30 | 6110.4115 35 | Straight Entry 14AWG | 486-1055-NDt 8.77 7.02 6.32_| 4796.0000 
44 Sain Solder 150” | 486-1015-NDt 189 152 1.37 | 4798.9200 36 | Angled Entry 14AWG | 486-1109-NDt NEW! 8.20. 657 5.91 | 47901200 
Q.C..250” | 486-1016-NDt 1.89 152 1.37 | 4798.9000 
12 Snap-In 1.5mm Solder 150” | 486-1017-NDt 1.89 1.52 1.37 | 4793.4200 Dimension (mm) Digi-Key Price Each Schurter 
ae Q.c..250” | 486-1018-NDt 1.89 152 1.37 | 4793.4000 Kit Design A B Part No. 1 25 50 _| Part No. 
13 | Rear Screw-On Q.C..250” | 486-1080-NDt NEW! 27.97 22.38 20.14 | C20F.0121 NEW! Fig. 37 — Cord Retaining Strain Relief Kits NEW! 
14 Screw-On Solder .250” | 486-1043-NDtO 27.97 22.38 20.14 | C20F.0001 A Flat Head 8 45.5 486-1120-ND 3.97 3.18 2.86 | 4700.0001 
15 Front Snap-In Q.C..250” | 486-1081-NDt NEW! 27.97 22.38 2014 | C20F.0111 B | Countersunk 95 45.5 | 486-1121-ND 3.97 3.18 2.86 | 4700.0002 
16 Screw-On Inlet/Outlet_ | 486-1019-NDt 12.83 10.27 9.24 | 4730.0100 . fate ; Br Seeyasaate oop oie aon oop cntl 
17 Screw-On Solder 138" reg lOzt ANG 2.08 1.67" 1.50 |.6600.3100 E Flat Head 45 40 | 486-1124-ND 397 3.18 2.86 | 470.0005 
Q.c..250” | 486-1021-ND 2.08 1.67 1.50 | 600.3300 tH - ; 3 ep = Ee 
Solder 138” | 486-1022-ND 201 1.61 1.45 | 6600.4115 ountersun ae eas al ; : ie 
| supintson | an [seine Sat ists [Soars | |S | fitting | ss [awesmeao anya 388 | on 
19 | RearScrew-OnPCB | 4.8/7mm | 486-1106-ND NEW! 245 1.96 1.77 | 4300.0251 1°, |ceeuntersunk 7 75 eosin Don . adae.’ oagcillazononne 
20 ere Q.C. 250" | 486-1024-ND 3.44 2.75 2.48 | 4721.0000 K | Countersunk 6.6 37.5 | 486-1129-ND 3.97 3.18 2.86 | 4700.0010 
Solder.150" (assealOeeaNy SO) See anes SEND L Flat Head 55 375 | 486-1118-ND 397318 286 | 47000011 
Solder 150" |f486s1026-ND) 387 3.10 2.79 | 0909.0021 M Flat Head 5.5 40 | 486-1119-ND 3.97 3.18 2.86 | 470.0012 
21] Snap-In 1.5 7 
neh tenm O.G. 187" | 486-1027-ND 672 538 4.85 | 4752.4200 + High Temperature (120°C) + High Current (20A) A 3A Rated Current @ 10A Rated Current 


§ Without Insulation Cover — Not RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 31 NEW! Fig. 33 NEW! 
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Terminal/ | Digi-Key Price Each Schurter Terminal/ | Digi-Key Price Each Schurter 
Fig.| Mounting Pin Space | Part No. 1 25 50 | Part No. Fig.| Mounting Pin Space | Part No. 1 25 50 | Part No. 
Power Entry Modules F » | 486-1046-ND$ 18.29 14.64 13.17 | KD14.1101.151 
Soler 3 EE gaa TE be 62002100 23 | Screw-On | QC. .187" | age t095-ND$ NEW! 19.42 15.54 13.99 | KD14.4101.151 
1 | Screw-On | Q.C.187” | 486-1086-ND} NEW! 344 275 2.48 6200.2200 24 | Front Screw-On | Q.C. 187” en ee ae Pie a os ree a 
Q.C. .250” | 486-1032-NDt 3.44 2.75 2.48 | 6200.2300 a g ss Z z : z 
-{ ms -" | ° " 
Solder .138”| 486-1033-ND+ 344 275 2.48 | 6200.4115 25 Screw-On Q.C. 187” | 486-1096-NDxe NEW! 20.75 16.60 14.94 | KG10.6101.151 
9 Snap-In QC. 187” | 486-1087-NDF NEW! 344 275 2.48 | 6200.4215 26 | Front Screw-On | Q.C..187” | 486-1116-NDke NEW! 62.35 49.88 44.90 | CG60.6101.151 
Q.C. .250” | 486-1034-NDt 3.44 2.75 2.48 | 6200.4315 27 Screw-On Q.C. 187” | 486-1084-ND NEW! 9.10 7.28 6.55 | 4304.6090 
3 Snap-In Q.C. .250” | 486-1036-ND§ 4.26 3.41 3.07 | 4301.0502 28 | Front Screw-On | Q.C. .250" | 486-1085-ND NEW! 65.44 52.35 47.12 | 4304.4025 
Front or Rear | @.0..187” |486-1090-NDA NEW! 538. 430 387 | 4301.0001 29) Screw-On | Q.C..250” | 486-1097-ND NEW! 27.03 21.63 19.46 | DF11.ABDBL150C0.0010.01 
* Screw-On Q.C. .250” | 486-1035-ND§ 4.26 3.41 3.07 | 4301.0501 30 | Front Screw-On | Q.C. .250” | 486-1098-ND NEW! 56.61 45.29 40.77 | DF12.A326F150C0.9110.1 


5 | Rear Screw-On | 0.6. 250° | 486-1075-ND§ NEW! 22.74 18.20 16.38 | 4301.7005 31 | Front Snap-In | Q.C..250" | 486-1103-ND@ MEW! 25.84 20.67 18.61 | EF11.ABDWF200C0.0012.01 
6 | FrontSnap-in | Q.C..250" | 486-1088-ND§ NEW! 22.74 18.20 16.38 | 4301.6005 32 | Screw-On | Q.C..250" | 486-1104-NDt® NEW! 2262 1810 16.29 | EF11.ABTWF200C0.0010.01 
7 [Front Screw-On | OC. 250" |486-1080-ND§ NEW! 2274 18.20 1638 | 4301.50 33 [Front Screw-On | Q.C..250” | 486-1099-ND® MEW! 58.75 47.00 42.30 | EF12.ABDWF200C0.1110.01 
8 
9 


Rear Screw-On PCB 486-1076-ND NEW! 11.19 8.96 8.06 | DC21.0023.1111 


Digi-Key Price Each Schurter 
Rear Screw-On | PCB | 486-1077-ND NEW! = 31.27. 25.02 22.52 | D022.9121.111 Mounting Style Fusohalder Part No. 1 25 50 | Part No. 
10] Screw-On | Q.C. .187” | 486-1073-ND 8.84 7.07 6.37 | DC11.0001.001 Fuse :Drawer for Modules 
11] Front Snap-In | Q.C. 187” | 486-1091-ND NEW! 8.84 7.07 6.37 | DC11.0001.201 Fingergrip Pole 7486-1042-ND 346. 253. 2.28 | 43030401 
12 | Rear Screw-On | Q.C. .250” | 486-1078-ND NEW! 31.81 25.45 22.91 | DC12.5102.201 Fingergrip 2-Pole 486-1111-ND NEW! 5.58 4.47 4.02 | 4303.2014.01 
7 Fingergrip 2-Pole 486-1037-ND 3.15 2.52 2.27 | 4301.1401 
13 | Front Snap-in | Q.C..250” | 486-1079-ND NEW! | 2993 23.95 21.55 | DC12.2102.101 
rea Fingergrip 2-Pole 486-1112-ND NEW! 5.36 © 4.29~—«3.86 | 4301.1014.01 
14 | Front Screw-On | Q.C. .250” | 486-1074-ND 29.93 23.95 21.55 | DC12.2102.001 Extra-Safe >-Pole 486-1114-ND NEW! 5.03. +««403.~=—=«3.63 | «43050001 
15} — Screw-On Q.C. 250" | 486-1101-ND@ NEW! 16.46 13.17 11.85 | EC11.0001.001 Voltage Selector Insert ............... 486-1113-ND NEW! = 6.27 5.02 4.52 | 4305.0048.01 
16 | Front Snap-In | Q.C..250” | 486-1102-ND® NEW! 16.46 13.17 11.85 | EC11.0001.201 Osea 
17 | Front Screw-On | Q.C..250" | 486-1100-ND@ NEW! 52.89 42.31 38.08 | EC12.1101.001 Lian current 
18|  Screw-On | QC. .187” | 486-1041-ND$ 5.44 4.36 3.92 | 4303.0001 § Fuse Drawer (486-1037-ND) available for this part, sold separately. 
= + Fuse Drawer (486-1042-ND) available for this part, sold separately. 
19 | Front Screw-On | Q.C..187" | 486-1110-ND$ NEW! 31.17 24.94 22.45 | 4303.5005 A Fuse Drawer with voltage selector (486-1111-ND) available for this part, sold separately. 
| " = yi 1 4 Fuse Drawer with voltage selector (486-1112-ND) available for this part, sold separately. 
20 | Front Snap-ln_| 0. 187" [EISeaIOSZaNDSINEMD TA5O | 11.80 10:44 | '4M00-1105.14 * Voltage Selector Insert (486-1113-ND) available for this part, sold separately. 
21| FrontSnap-In | Q.C..187” | 486-1093-ND§ NEW! 16.57 13.26 11.93 | KM01.1105.11 * Fuse Drawer (486-1114-ND) available for this part, sold separately. 


Note: Fuse drawers accept two 5X20 mm fuses unless otherwise noted. 6.3X32mm fuse drawers are optional 


22 | Front Snap-In Q.C. 187" | 486-1 094-ND§ EW! 26.27 21.02 18.92 | KMF1.1191.11 for Fig’s 14, 19, 23, 24, 25, and 26. All filters are rated at 10A, other rated current versions are available. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 1399 


* Tyco Electronics Corcom Power Entry Modules 


Authorized Distributor 


C Series: The C series is a two-function power entry module combining a DPST switch and an IEC 320 power line 
connector. 

GG Series: The GG series power entry modules combine the functions of a general purpose RFI filter with IEC power cord 
connector and single or dual metric fusing, in the smallest possible panel space. 

HG Series: A medical version of our GG series, these filters offer the same compact design but reduce the line-to-ground 
capacitance in order to meet UL2601 patient care requirements. 

J Series: The most widely accepted of all the power entry modules, the J series combines an IEC connector, 2 voltage, or 4 
voltage selection, and a North American fuseholder. 

L Series: The L series power entry modules are compact units that combine a multi-function power entry module and high 
performance RFI filtering capabilities. They are available with either a four voltage selector or a DPST on/off switch. 

LA Series: A multi-function power entry connector with a choice of filtering capabilities. The series features an IEC line 
connector, selectable North American or dual European fusing capabilities, DPST on/off switch and 120/240 voltage 
selection. The filtered LA units provide a one piece solution to all power entry needs and provide a filtering solution for 
almost any RFI problem. Their vertical design is flange mounted and will meet requirements for worldwide markets. 

M Series: This series of power entry modules offers the most choices of power entry components and filtering options to 
fit a specific need. 

P Series: This series of power entry modules offers full flexibility of design in the most compact package. As the first 
10 Amp module to provide all five power entry functions in one compact design, the "Chameleon" readily adapts to its 
environment and the needs of international markets. * Snap-in or flange mounting * IEC power line connector * Both 
North American and European fusing capabilities * Two voltage selection * Optional DPST on/off switch « Filtering options 
for general purpose, high performance and medical applications. 


SR Series: The SR series includes a full line of popular AC receptacles. These male and female power line connectors 
include snap-in and flange mounted models. All have complete safety agency approvals for worldwide usage. 


Part Numbering System for P Series (Figure 5A & 5B) 


Mounting Extender Switch Voltage Fuse Filter Filter 
Style Options Options Select Options Type Current 


Shield 
Options 


P 


T I I 
0 = Blank D = Dual fuse 


S = DPST S = Single fuse 


0 =No filter X 

B = Intercon. block 

H = Medical Filter 

S = Gen. purpose 

L = High Performance 
Med. 

Z = High Performance 


T 
0 =No filter 
3=3 amps 
6=6amps 0=No shield 
10 amps A=Filter shield 
B = Complete 
shield 
C = Complete Can 
(for L & Z models) 


E = Mtg. Ears 


(horiz.) 
S = Snap-in 
M = Mtg. Ears 
(Vertical) 


0 = None 

C = FN260 
J=J Series 
L=L Series 


0 = Single voltage 

S = Dual voltage select 
(SMPS) 

X = Dual voltage select 
(series/parallel) 


Rated Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Corcom 
Fig. | 120V (Amps) Termination A B Cc D E F Part No. 1 25 100 Part No. 
Series C — Switch with IEC Connector 
3 31.24 64.26 41.17 _ _ — | CCM1690-ND NEW! 27.33 477.75 1595.00 | 3CFS1 
6 31.24 64.26 41.17 _ _ — | CCM1699-ND NEW! 25.49 446.00 1488.00 | 6CFS1 
1 10 Faston, Straight 31.24 2464 41.17 _ — — | CCM1767-ND& NEW! 10.76 222.00 752.00 | 10CBS1 
10 31.24 2464 41.17 _ _ — | CCM1647-ND* 9.21 161.25 538.00 | 10CS1 
10 31.24 64.26 41.17 = - —__| CCM1668-ND NEW! 28.32 495.00 1654.00 | 10CFS1 
10 44.2 2464 41.17 26.92 _ 36.0 | CCM1666-ND* NEW! 9.21 161.25 538.00 | 10CE1 
9 3 Faston, Straight 44.2 64.26 41.17 28.5 _ 36.0 | CCM1689-ND NEW! 27.33 477.75 1595.00 | 3CFE1 
6 9 44.2 64.26 41.17 28.5 _ 36.0 | CCM1698-ND NEW! 26.76 468.25 1563.00 | 6CFE1 
10 44.2 64.26 41.17 28.5 - 36.0 | CCM1667-ND NEW! 29.03 507.50 1695.00 | 10CFE1 Fig. 2 NEW! 
Series GG — Power Entry Modules With Fuseholders 
1 54.5 28.7 32.8 36.0 44.7 — | CCM1681-ND§ NEW! 18.63 325.75 1088.00 | 1EGG1-1 
3 54.5 28.7 32.8 36.0 447 — | CCM1692-ND§ NEW! 17.32 303.00 1012.00 | 3EGG1-1 
3 3 Faston, Straight 54.5 28.7 32.8 36.0 44.7 — | CCM1693-NDt NEW! 20.60 360.25 1203.00 | 3EGG1-2 
6 54.5 28.7 32.8 36.0 447 — | CCM1620-ND§ 16.34 285.50 954.00 | 6EGG1-1 
6 54.5 28.7 32.8 36.0 44.7 —__| CCM1650-NDT 19.93 348.50 1164.00 | 6EGG1-2 
3 6 Wire Lead 51.1 28.7 32.8 36.0 447 —_ | CCM1756-ND§ NEW! 22.98 401.75 1341.00 | 6EGG8-1 
3 54.0 28.7 32.5 36.0 36.1 — | CCM1790-NDt NEW! 19.97 349.00 1165.00 | 3EGS1-2 
4 3 Faston, Straight 54.0 28.7 32.5 36.0 36.1 — | CCM1791-ND§ NEW! 16.80 293.75 981.00 | 3EGS1-1 
6 aston, otralg 54.0 28.7 32.5 36.0 36.1. — | CCM1792-ND§ NEW! 16.24 284.00 949.00 | 6EGS1-1 
6 54.0 28.7 32.5 36.0 36.1 —_ | CCM1705-NDt NEW! 19.79 346.25 1157.00 | 6EGS1-2 
NEW! Series HG — Power Entry Modules With Fuseholders NEW! 
3 3 Faston, Straight 64.5 28.7 32.8 36.0 44.7 — | CCM1694-NDT 18.92 331.25 1106.00 | 3EHG1-2 
6 aston, oral 545 28.7 328 36.0 = 44.7, = —_| CCM1707-NDt 18.01 314.75 1052.00 | GEHGI-2 
Series P, Chameleon — For General, High Performance or Medical Applications (See chart for part number break down) 
3 31.49 54.4 58.67 26.93 55.91 — | CCM1719-ND NEW! 29.46 515.00 1720.00 | PSOSODH3B 
3 31.49 541 58.67 26.93 55.91 — | CCM1759-ND NEW! 31.07 543.25 1814.00 | PSOSODS3B 
3 Faston 31.49 54.4 58.67 26.93 55.91 — | CCM1722-ND NEW! 29.46 515.00 1720.00 | PSOSOSS3A 
3 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — | CCM1723-ND NEW! 31.07 543.25 1814.00 | PSOSOSS3B 
3 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 —_ | CCM1377-ND NEW! 25.73 449.75 1503.00 | PSOSXSS30 
3 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — | CCM1376-ND 26.23 458.25 1531.00 | PS000SS3B 
6 31.49 54.4 58.67 26.93 55.91 — | CCM1724-ND NEW! 26.52 463.75 1549.00 | PSOSXSS6A 
6 Faston 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — | CCM1382-ND NEW! 26.71 467.00 1558.00 | PSOSOSS6A 
6 31.49 54.4 58.67 26.93 55.91 — | CCM1753-ND NEW! 24.26 424.25 1418.00 | PSOSSDS60 
6 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 —_ | CCM1720-ND NEW! 27.99 489.50 1634.00 | PSOSODS6B 
6 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — | CCM1378-ND 24.26 424.25 1418.00 | PSOSXSS60 
5A 6 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — | CCM1381-ND 24.26 424.25 1418.00 | PSOSXDS60 
6 Faston 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — | CCM1600-ND 24.26 424.25 1418.00 | PSOSOSS60 
10 31.49 49.02 58.67 26.93 55.91 — | CCM1372-ND* 17.64 308.25 1029.00 | PSOSXS000 
10 31.49 49.02 58.67 26.93 55.91 —_ | CCM1373-ND* 13.76 240.50 804.00 | PS000S000 
10 31.49 54.4 58.67 26.93 55.91 — | CCM1374-ND 21.03 367.75 1229.00 | PSOSOSBX0 
10 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — | CCM1379-ND 29.77 520.50 1737.00 | PSOSOSSXA 
10 Faston 3149 49.02 5867 26.93 5591 — | CCM1733-ND* NEW! 17.79 311.00 1040.00 | PSOSXD000 | | p Series — See chart for part number break d 
10 3149 541 5867 2693 5591 — | CCM1735-ND NEW! 30.74 537.25 1796.00 | PSoSOSSXB aaa 
10 31.49 54.4 58.67 26.93 55.91 —_ | CCM1721-ND NEW! 31.71 554.25 1852.00 | PSOSODSXB Fig. 5B 
10 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — | CCM1750-ND NEW! 27.36 478.25 1596.00 | PSOSODHXO 
10 Faston 31.49 49.02 58.67 26.93 55.91 — | CCM1718-ND* NEW! 17.64 308.25 1029.00 | PSOSOD000 
10 31.49 54.4 58.67 26.93 55.91 — | CCM1789-ND NEW! 24.12 421.50 1407.00 | PSOO0SSXO 
10 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 —__| CCM1380-ND NEW! 27.84 486.25 1625.00 | PSOOOSSXB 
3 50.29 54.1 58.67 28.5 55.91 40.00 | CCM1385-ND 26.86 469.50 1569.00 | PEOSOSS30 
6 50.29 54.1 58.67 28.5 55.91 40.00 | CCM1383-ND 25.39 443.75 1483.00 | PEOSSSS60 
5B 6 Faston 60.29 54.1 58.67 28.5 55.91 40.00 | CCM1760-ND NEW! 30.74 537.25 1796.00 | PEOSODH6B 
10 50.29 49.02 58.67 28.5 55.91 40.00 | CCM1375-ND* 18.77 328.00 1096.00 | PEOSSS000 
10 60.29 54.1 58.67 28.5 55.91 40.00 | CCM1384-ND 28.48 498.00 1663.00 | PEOSSSSXO 
Cable Assembly for P Series 4 Position with 6” Wir€..................cceceeeeeeeecneeeeeeeeeee tenors CCM1664-ND NEW! 2.83 64.00 PA100 
Rated Available 
Current RFI Voltage | DPST 
120V Filter Selection | On/Off Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Corcom 
Fig. | (Amps) Type Position | Switch A Cc D F Part No. 1 25 100 Part No. 
Series J — Power Entry Modules 
6 6 Unfiltered 4 _ 68.07 38.61 29.72 31.24 — — _ | CCM1200-ND 20.30 354.75 1184.00 | 6VJ1 
6 Gen. Purpose 4 - 69.85 47.50 29.73 4013 — —_ | CCM1201-ND 35.78 625.25 2087.99 | 6J4 
NEW! Series L — Power Entry Modules with RFI Power Line Filter NEW! 
2 Gen. Purpose 1 Yes | 32.51 51.05 58.42 2819 54.36 — _ | CCM1108-ND 47.20 825.50 2755.01 | 2EDL1SC 
4 Gen. Purpose 1 Yes | 32.51 51.05 58.42 2819 54.36 — | CCM1112-ND 45.21 790.75 2639.01 | 4EDL1SC 
2 Gen. Purpose 1 Yes | 32.51 51.05 58.42 28.19 54.36 — | CCM1051-ND 50.43 881.75 2945.00 | 2EDL1SCM 
5A 4 Gen. Purpose 1 Yes | 32.51 51.05 58.42 28.19 54.36 — | CCM1055-ND 46.70 816.50 2727.00 | 4EDL1SCM 
6 Gen. Purpose 1 Yes | 32.51 51.05 58.42 28.19 54.36 — | CCM1059-ND 46.70 816.50 2727.00 | 6EDL1SCM 
6 Gen. Purpose 4 No 32.51 51.05 58.42 2819 54.36 — | CCM1061-ND 46.70 816.50 2727.00 | 6EDL4CM 
6 Medical 4 No 32.51 51.05 58.42 2819 54.36 — | CCM1065-ND 46.70 816.50 2727.00 | GEHL4CM 
2 Gen. Purpose 1 Yes | 50.29 51.05 58.42 28.19 54.36 40.0 | CCM1107-ND 44.92 785.00 2623.99 | 2EDL1S 
4 Gen. Purpose 1 Yes | 50.29 51.05 58.42 28.19 54.36 40.0 | CCM1111-ND 44.92 785.00 2623.99 | 4EDL1S 
5B 6 Gen. Purpose 4 No 50.29 51.05 58.42 28.19 54.36 40.0 | CCM1117-ND 44.92 785.00 2623.99 | 6EDL4 
6 Medical 1 Yes | 50.29 51.05 58.42 28.19 54.36 40.0 | CCM1119-ND 44.92 785.00 2623.99 | 6EHL1S 
6 Medical 1 Yes | 50.29 51.05 58.42 28.19 54.36 40.0 | CCM1062-ND 47.03 822.00 2745.00 | 6EHL1SM 
6 Medical 4 No 50.29 51.05 58.42 2819 54.36 40.0 | CCM1064-ND 49.38 863.25 2882.00 | 6EHL4M 
Fuseholder for 5 X 20mm L Series . CCM1662-ND 1.19 26.75 — | LA201 
* Unfiltered — § (-1 Models) Utilizes 1 5x20 fuses t (-2 Models) Utilizes 25x20 fuses A Optional Filter (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1400 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 


218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


z Tyco Electronics Corcom 


Authorized Distributor 


Power Entry Modules (cont) 


Rated Available 
Current RFI Voltage | DPST 
120V Filter Selection | On/Off Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Corcom 
Fig. | (Amps) Type Position | Switch A B c D E E Part No. fl 25 100 | Part No. 
Series LA — Multi-Function Power Entry Modules 
7 5 Gen. Purpose 2 Yes | 505 399 65.79 61.21 68.07 — | CCM1614-ND 73.17 1279.00 4273.99 | SEFLA2S 
3 Premium 2 Yes | 505 399 65.79 61.21 105.7 — | CCM1731-ND NEW! 9416 1646.00 5497.00 | 3EZLA2S 
Series M — Power Entry Modules 
8A 6 Unfiltered 1 No 86.1 721 29.0 62.0 368 — | CCM1000-ND NEW! 1857 324.75 1084.00 | 6VM1 
8B 6 Unfiltered 2 No 986 843 290 74.2 368 — | CCM1002-ND NEW! 2212 386.75 1292.00 | 6VM2 
8B 6 Unfiltered 4 No 986 843 290 74.2 368 — | CCM1004-ND NEW! 22.43 392.00 1309.00 | 6vM4 
9A 6 Unfiltered 1 Yes | 1059 919 290 81.8 368 — | CCM1001-ND 2253 393.75 1314.00 | 6VM1S 
9B 6 Unfiltered 2 Yes | 1181 1041 29.0 94.5 368 — _ | CCM1003-ND 26.28 459.25 1535.00 | 6VM2S 
9B 6 Unfiltered 4 Yes | 1181 1041 290 94.5 368 — | CCM1005-ND 26.28 © 459.25 = 1535.00 | 6VM4S 
9C 5 Medical 1 Yes | 1059 919 29.0 81.8 55.6 — | CCM1011-ND 33.40 583.75 1950.00 | SEHM1S 
9D 5 Medical 4 Yes | 1181 1041 290 74.2 55.6 — | CCM1013-ND NEW! = 37.11 648.75 2166.00 | SEHM4S 
9C 5 Gen. Purpose 1 Yes | 1059 919 290 81.8 55.6 — | CCM1021-ND 32.84 574.25 1919.00 | SEFM1S 
9D 5 Gen. Purpose 4 Yes | 1181 1041 290 74.2 55.6 — _ | CCM1023-ND 36.60 640.00 2138.00 | SEFM4S 
8C 5 Medical 1 No 86.1 721 29.0 62.0 55.6 — | CCM1010-ND NEW! 29.54 516.50 1725.00 | SEHM1 
9D 5 Medical 4 No 986 843 290 74.2 55.6 — | CCM1012-ND 32.42 566.50 1892.00 | SEHM4 
8C 5 Gen. Purpose 1 No 86.1 721 29.0 62.0 55.6 — | CCM1020-ND 28.15 492.25 1645.00 | SEFM1 
8D 5 Gen. Purpose 4 No 986 843 290 74.2 55.6 — | CCM1022-ND NEW! 33.51 585.50 1957.01 | 5EFM4 
Connector Plug for M Series. CCM1665-ND NEW! 712 16.25 — | MA101 
Insulating Boot for VM/EFM Models fits M4S Version . | CCM1663-ND NEW! 3.21 72.50 — | MA601 
Insulating Boot for VM/EFM Models fits M1S versions ................200c0ccceeeeeeeeeeeeeeeetneeeeeeeeeeee CCM1725-ND NEW! 3.20 72.50 — | MA602 
Rated Current Output Mounting | Input Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Corcom 
Fig. | 125V (Amps) Terminals Style | Config. A B Cc D Part No. 1 25 100 Part No. 
Series SR — AC Connector 
15 PC Terminals Flange | Male | 50.01 40.01 2819 26.70 CCM1400-ND 3.58 62.75 210.00 | 6ESRM-P 
15 Quick Disconnect | Flange | Male | 50.22 40.01 22.76 31.09 CCM1401-ND 2.59 45.00 152.00 | 6ESRM-3 
10 15 Quick Disconnect | Snap-In | Male | 3040 — 2266 30.61 CCM1402-ND 2.74 47.50 159.00 | 6ESRMC2 
15 Quick Disconnect | Snap-In | Female} 35.31 — 2819 35.71 CCM1403-ND 3.17 55.00 183.00 | 6ESRFC3 
15 Quick Disconnect | Flange | Female} 50.01 40.01 29.31 35.71 CCM1404-ND 3.17 55.00 183.00 | 6ESRF-3 
* Unfiltered — § (-1 Models) Utilizes 1 5x20 fuses t (-2 Models) Utilizes 2 5x20 fuses A Optional Filter 


RF Line Filters 
NEW! 3 Phase RFI Filters 


A Series: The 3-phase filters are designed for 3-phase, four wire, WYE 
applications providing filtering in each of the three lines plus the neutral and 
ground line. 


AYO Series: The AYO series filters are designed for 3-phase, four wire, WYE 
applications providing filtering in each of the three lines plus neutral. These 
lower current RFI filters provide filtering to industrial 3-phase applications. 


Rated Current Dimension (mm) Digi-Key Pricing Corcom 
Fig. | 120V (Amps) Termination A B Cc D E Part No. 1 25 100 Part No. 
Series A — High Performance 3-Phase RFI Line Filter 
30 Single Stage Stud 224.0 141.5 65.0 117.2 381 CCM1727-ND 252.01 5735.50  19404.03 | 30AYP6C 
1 60 Single Stage Stud 239.5 175.8 1224 151.1 95.3 | CCM1736-ND 342.60 7793.98  26371.98 | 6O0AYP6C 
60 Dual Stage Stud 351.3 175.8 1224 151.1 95.3 | CCM1730-ND 498.10  11330.78  38355.94 | 6OAYT6C 
Series AYO — Lower Current 3-Phase RFI Filter 
2 20 Faston 85.6 52.5 38.7 7463 0 — CCM1684-ND 49.30 862.25 2877.99 | 20AY01 


General Purpose RFI Filters 


B Series: These general purpose common-mode RFI power line filters effectively provide 
RFI control of line-to-ground noise in a small size at a low cost. 

DK Series: The DK series RFI power line filters are general purpose common mode 
and differential mode filters with higher performance line-to-line attenuation than the 
VK series. 

EMC Series: The EMC series of RFI filters has been developed to reduce conducted noise 
to acceptable limits for equipment that must comply with the requirements of CISPR in 
Europe and the FCC specifications in the USA. The EMC series was designed to address 
the need for more differential mode attenuation in the lower frequency range while still 
maintaining high common mode performance. This type of performance is typically 
needed for motor drives and switch mode power supplies with increased operating 
frequencies. 

EP/VP Series: The EP/VP series of RFI filters has been developed to reduce conducted 
noise to acceptable limits for equipment that must comply with requirements of CISPAR 
in Europe and the FCC specifications in the USA. 

FC Series: The FC filters provide filtering for frequency inverters and variable speed motor 
drives. Designed for very noisy applications, they attenuate conducted interference at low 
and high frequency ranges and protect programmable logic controllers from RF noise on 
the AC power line. 

G Series: The G series RFI filters are designed to provide excellent common-mode and 
differential-mode attenuation for most digital electronic equipment (particularly switching 
power supplies) over the frequency range of 20kHz to 30MHz. 

K Series: These power line filters are general purpose common-mode and differential- 
mode filters. They are effective in the control of line-to-line as well as line-to-ground RFI 
interference. They are particularly suited in applications where pulsed, continuous and/or 
intermittent RFI interference is present. 


N Series: The N series RFI filters are designed to provide superior common-mode 
attenuation for most digital electronic equipment (particularly switching power supplies) 
over the frequency range of 10kHz to 30MHz. 

Q Series: A series of RFI power line filters that has been developed specifically for 
switching power supplies and is designed to be all the power line filtering needed to 
control conducted emissions all the way down to 10kHz. 

R Series: These dual T section RFI power line filters provide premium performance 
at a moderate cost. They are well suited for low impedance loads where noisy RFI 
environments are present. They control pulsed, continuous and/or intermittent 
interference, insuring protection of your equipment from line power noise in addition to 
protecting the line from equipment noise. 

S Series: The S series of RFI power line filters combines successful line-to-ground 
interference rejection filters with additional circuitry designed to reduce line-to-line noise 
and transients. 

SK Series: This series of RFI power line filters was designed to reduce conducted noise to 
acceptable limits for equipment that must comply with the FCC specifications in the USA 
and CISPAR specifications in Europe. 

T Series: These RFI power line filters provide superior common-mode and premium 
differential-mode attenuation, exceeded only by that of Q series filters. 

U Series: The U series was designed to meet the RFI needs created by power factor 
corrected power supplies. This high performance filter offers a high impedance circuit to 
mismatch the power supply's impedance characteristics. 

V and W Series: These RFI power line filters will protect equipment from malfunctions 
due to conducted interference coming into the equipment from the line, especially line- 
to-line noise and transients. The W series has a two-stage construction that provides 
excellent suppression at high frequency. 


Rated Current Dimension (mm) Digi-Key Pricing Corcom 
Fig. | 120V (Amps) Termination A B Cc D E Part No. 1 25 100 Part No. 
Series B — RFI Power Line Filter for High Impedance Loads 
1 57.2 46.2 16.8 53.98 64.3 CCM1300-ND 15.31 267.75 894.00 | 1VB1 
2 57.2 46.2 16.8 53.98 64.3 | CCM1301-ND 13.78 240.50 804.00 | 2VB1 
3 Faston 66.3 46.2 19.8 53.98 64.3 CCM1302-ND 15.91 278.25 929.00 | 3VB1 
5 66.3 46.2 19.8 53.98 64.3 CCM1303-ND 14.74 257.75 860.00 | 5VB1 
1 10 66.3 46.2 29.5 53.98 64.3 CCM1304-ND 16.47 288.00 961.00 | 10VB1 
5 66.3 46.2 19.8 53.98 64.3 | CCM1762-ND NEW! 16.65 291.00 973.00 | 5EB1 
20 Faston 85.3 52.6 29.5 60.33 71.4 | CCM1634-ND 25.50 446.00 1490.00 | 20EB1 
20 85.3 52.6 29.5 60.33 71.4 CCM1305-ND 25.27 441.75 1475.00 | 20VB1 


(Continued) 


lL Mounting Studs 
No. 8-32 (8) 


Fig.2 NEW! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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RF Line Filters 


General Purpose RFI Filters (Cont.) 


Fig.5 NEW! 


Rated Current Dimension (mm) Digi-Key Pricing Corcom 
Fig. | 120 V (Amps) Termination A B Cc D E Part No. al 25 100 Part No. 
2 10 Stud 69.1 46.2 29.5 53.98 64.3 CCM1320-ND NEW! 20.64 360.75 1204.00 | 10VB6 
20 87.9 52.6 29.5 60.33 71.4 CCM1321-ND 30.06 525.75 1756.00 | 20VB6 
3 30 Stud 135.6 85.9 38.9 95.3 106.7 | CCM1322-ND NEW! 57.40 1003.50 3351.01 | 30VB6 
1 24.4 46.2 16.8 53.98 64.3 CCM1310-ND 16.30 285.00 952.00 | 1VB3 
2 24.4 46.2 16.8 53.98 64.3 CCM1311-ND 14.86 259.75 869.00 | 2VB3 
4 3 Wire Lead 33.5 46.2 19.8 53.98 64.3 CCM1312-ND 16.96 296.75 990.00 | 3VB3 
5 33.5 46.2 19.8 53.98 64.3 CCM1313-ND 15.61 272.75 912.00 | 5VB3 
10 33.5 46.2 29.5 53.98 64.3 CCM1314-ND 17.23 301.00 1007.00 | 10VB3 
NEW! Series DK — Enhanced Performance RFI Power Line Filters NEW! 
7 20 Faston 97.8 65.5 45.2 74.63 85.1 CCM1686-ND 50.49 882.75 2950.00 | 20VDK1 
20 Stud 87.9 65.5 45.2 74.63 85.1 CCM1748-ND 50.49 882.75 2950.00 | 20VDK6 
NEW! Series EMC — Compact Dual Stage RFI Filters NEW! 
7 3 Faston 85.1 46.0 29.5 60.3 - CCM1738-ND 22.82 398.75 1333.00 | 3EMC1 
10 97.8 52.6 38.91 74.6 - CCM1741-ND 24.10 421.25 1407.00 | 10EMC1 
Series EP/VP — Line Filter For Switching Power Supply Noise Suppression 
3 97.8 52.6 45.2 7463 — CCM1619-ND 37.78 660.50 2206.00 | 3EP1 
7 10 Faston 168.1 52.6 706 14288 — CCM1644-ND 85.58 1496.25 4996.99 | 10EP1 
20 1257 577 45.7 103.200 — CCM1685-ND NEW! 68.88 1204.00 4021.99 | 20EP1 
8 10 Wire Lead 135.9 52.6 706 14288 — CCM1749-ND NEW! 85.58 1496.25 4996.99 | 10EP3 
9 20 Stud 127.3 57.2 45.2 103.2 — CCM1765-ND NEW! 73.95 1292.75 4318.00 | 20VP6 
NEW! Series FC — Single Phase External Power Line Filter for Frequency Converters NEW! 
10 25 DIN Type 175.3 139.2 64.77 1245 70.0 CCM1763-ND 156.20 2731.00 9120.01 | 25FC10 
NEW! Series G — High Performance RFI Filter for Switching Power Supplies NEW! 
11 6 Faston 90.4 54.6 39.6 7463 — CCM1744-ND 46.68 816.00 2727.01 | 6EG1 
Series K — RFI Power Line Filters for High Impedance Load 
1 78.7 52.6 23.1 60.33 71.4 CCM1683-ND NEW! 20.49 358.50 1196.00 | 1VK1 
2 78.7 52.6 23.1 60.33 71.4 CCM1627-ND 17.62 308.00 1029.00 | 2VK1 
3 Faston 787 52.6 29.5 60.33 71.4 CCM1618-ND NEW! 20.91 366.00 1223.00 | 3VK1 
5 78.7 52.6 29.5 60.33 71.4 CCM1613-ND 17.93 313.50 1047.00 | 5VK1 
1 10 85.1 52.6 29.5 60.33 71.4 CCM1641-ND 18.91 330.75 1105.00 | 10VK1 
20 85.1 65.0 38.9 74.63 85.1 CCM1632-ND 28.22 493.75 1649.00 | 20VK1 
5 Faston 787 52.6 29.5 60.33 71.4 CCM1757-ND NEW! 20.13 352.00 1176.00 | 5EK1 
20 85.1 65.0 38.9 74.63 85.1 CCM1633-ND 28.52 498.75 1665.00 | 20EK1 
2 20 Stud 87.9 65.0 38.9 74.63 85.1 CCM1631-ND 32.65 571.00 1905.00 | 20VK6 
30 135.6 85.9 38.9 95.25 106.7 | CCM1625-ND 61.18 1069.50 3573.01 | 30VK6 Fig. 10 NEW! 
2 46.0 52.6 23.1 60.33 71.4 CCM1626-ND 19.00 332.50 1111.00 | 2VK3 SLOTS: .260 X. 
4 3 Wire Lead 46.0 52.6 29.5 60.33 71.4 CCM1697-ND NEW! 21.61 378.00 1263.00 | 3VK3 
5 46.0 52.6 29.5 60.33 71.4 CCM1612-ND 20.20 353.00 1180.00 | 5VK3 
10 52.6 52.6 29.5 60.33 71.4 CCM1674-ND NEW! 19.92 348.00 1162.00 | 10VK3 
Series N — High Performance Line Filter for Switching Power Supplies 
11 6 Faston 90.4 54.6 45.9 7463 — CCM1713-ND NEW! 56.54 988.25 3302.01 | 6VN1 
10 119.1 57.7 45.7 103.2 0 — CCM1649-ND 92.08 1609.75 5376.02 | 10VN1 
Series Q — Line Filters For Switching Power Supply Emissions Down to 10kHz 
3 97.8 52.6 45.2 7463 — CCM1651-ND 58.87 1029.00 3437.01 | 3EQ1 
6 1265 577 45.7 103.2  — CCM1605-ND 85.35 1492.50 4985.99 | 6EQ1 
v4 20 Faston 168.1 52.6 57.9 1429 — CCM1726-ND NEW! 109.05 1906.50 6368.02 | 20EQ1 
3 97.8 52.6 45.2 7463 — CCM1728-ND NEW! 58.87 1029.00 3437.01 | 3VQ1 
20 168.1 52.6 57.9 1429 — CCM1687-ND NEW! 109.05 1906.50 6368.02 | 20VQ1 
16 6 Wire Lead 93.7 57.7 45.7 103.2 113.5 | CCM1739-ND NEW! 85.35 1492.50 4985.99 | 6EQ3 
12 6 Wire Lead 138.9 52.6 45.2 40.01 68.0 CCM1751-ND NEW! 92.61 1619.00 5408.00 | 6EQ8 
Series R — 2 Stage General Purpose Line Filter 
1 85.1 46.0 29.5 60.33 — CCM1330-ND NEW! 27.95 489.00 1631.00 | 1VR1 
2 85.1 46.0 29.5 60.33 — CCM1331-ND 25.32 442.50 1477.00 | 2VR1 
3 Faston 97.8 52.6 29.5 7463 — CCM1332-ND 27.16 474.75 1585.00 | 3VR1 
7 5 97.8 52.6 29.5 7463 — CCM1333-ND 25.55 446.75 1492.00 | 5VR1 
10 97.8 52.6 38.9 7463 0 — CCM1769-ND NEW! 30.85 539.50 1801.99 | 10ER1 
10 Faston 97.8 52.6 38.9 7463 — CCM1334-ND 26.80 468.50 1565.00 | 10VR1 
20 1328 85.6 38.9 95.25 — CCM1335-ND 65.02 1136.50 3797.99 | 20VR1 
9 10 Stud 1006 526 38.9 7463 — CCM1360-ND 31.79 555.50 1855.01 | 10VR6 
3 20 Stud 1328 85.6 38.9 95.25 106.7 | CCM1752-ND NEW! 65.02 1136.50 3797.99 | 20ER1 
2 52.6 46.0 29.5 60.33 — CCM1341-ND 27.99 489.50 1633.00 | 2VR3 
8 3 Wire Lead 65.0 52.6 29.5 7463 — CCM1342-ND NEW! 28.98 506.75 1691.00 | 3VR3 
5 65.0 52.6 29.5 7463 — CCM1343-ND 28.20 493.25 1648.00 | 5VR3 
10 65.0 52.6 38.9 7463 0 — CCM1344-ND 27.71 484.50 1618.00 | 10VR3 
13 5 Faston 110.0 57.2 32.5 40.01 16.3 CCM1351-ND NEW! 29.58 517.00 1726.00 | 5VR7 
Series S — Line Filter For Emission Control 
3 85.30 46.20 2950 60.33 — CCM1617-ND 33.27 581.50 1941.00 | 3VS1 
7 6 Faston 98.00 52.80 38.90 7463 — CCM1603-ND 33.27 581.50 1941.00 | 6VS1 
10 98.00 52.80 38.90 7463 — CCM1640-ND 39.18 685.00 2287.00 | 10VS1 
18 20 Faston 132.80 85.90 38.90 95.25 — CCM1648-ND 86.61 1513.75 5056.01 | 20VS1 
Series SK — High Performance RFI Line Filter for SMPS Emission Control 
43 6 Faston 81.5 57.2 45.2 40.01 16.0 CCM1714-ND NEW! 50.08 876.00 2923.99 | 6VSK7 
10 110.0 57.2 45.2 40.01 16.0 CCM1675-ND NEW! 57.54 1005.75 3358.01 | 10VSK7 
6 110.2 57.2 32.5 87.05 — CCM1709-ND NEW! 44.85 784.25 2620.00 | 6ESK1 
7 6 Faston 110.2 57.2 32.5 87.05 — CCM1732-ND NEW! 44.85 784.25 2620.00 | 6VSK1 
10 126.2 57.2 45.2 103.2 — CCM1729-ND NEW! 52.28 914.00 3051.99 | 10VSK1 
20 1273 © 57.2 45.2 103.20 — CCM1630-ND 63.05 1102.25 3682.00 | 20VSK6 
14 20 Stud 1273 © 57.2 45.2 103.2  — CCM1746-ND NEW! 63.05 1102.25 3682.00 | 20ESK6 
30 125.0 79.25 69.85 87.3 - CCM1688-ND NEW! 75.80 1325.50 4427.01 | 30ESK6 
30 125.0 79.25 69.85 87.3 - CCM1624-ND 75.80 1325.50 4427.01 | 30VSK6 
3 40 Stud 152.4 79.25 55.4 88.9 - CCM1615-ND 83.97 1468.00 4902.00 | 40VSK6 
15 30 Stud 125.0 79.25 69.85 87.3 101.6 | CCM1734-ND NEW! 95.87 1676.50 5599.01 | 30VSK6C 
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General Purpose RFI Filters (Cont.) 


Rated Current 
Fig. | 120 V (Amps) 


Dimension (mm) 
Termination A B c D 


Digi-Key Pricing Corcom 
E Part No. 1 25 100 Part No. 


Series T — High Performance Line Filter For Switching Power Supplies 


Fig. 16 NEW! 


16 6 Wire Lead 64.8 54.6 46.0 7463 — CCM1710-ND NEW! 51.09 893.25 2983.00 | 6ET3 
10 93.7 57.7 45.7 103.2 — CCM1754-ND NEW! 73.80 1290.25 4308.00 | 10ET3 

13 6 Faston 89.4 57.2 45.2 40.01 16.0 CCM1711-ND NEW! 52.52 918.00 3067.00 | 6ET7 
6 90.4 54.6 46.0 7463 — CCM1604-ND 51.09 893.25 2983.00 | 6ET1 

7 10 Faston 119.1 57.7 45.7 103.2  — CCM1643-ND 69.21 1209.75 4040.99 | 10ET1 
10 119.1 57.7 45.7 103.2 — CCM1639-ND 73.80 1290.25 4308.00 | 10VT1 
15 138.4 79.2 55.4 88.9 - CCM1635-ND 97.09 1697.75 5667.99 | 15ET1 

17 15 Faston 138.4 79.2 55.4 88.9 - CCM1679-ND NEW! 97.09 1697.75 5667.99 | 15VT1 
20 138.4 79.2 55.4 88.9 - CCM1764-ND NEW! 98.58 1723.50 5757.01 | 20VT1 

3 15 Stud 151.1 79.2 55.4 88.9 100.6 | CCM1678-ND NEW! 101.98 1782.75 5954.01 | 15ET6 

Series U — For Power Factor Corrected Power Supplies 
7 6.5 Faston 125.73 57.66 45.72 10312 — CCM1363-ND 69.93 1222.50 4083.00 | 6EU1 
Series V — Line Filter For Emission Control 

7 6 Fast 98.0 52.8 38.9 7463 — CCM1602-ND 37.60 657.25 2195.00 | 6VV1 
10 aaa 98.0 528 389 7463 — | CCM1638-ND 42.41 741.25 2474.99 | 10VV1 

18 20 Faston 1328 85.9 38.9 95.25 106.7 | CCM1629-ND 90.60 1584.00 5289.01 | 20VV1 

Series W — Multipurpose Power Line for Emission Control and High Noise Industrial Environments 

3 85.3 46.2 32.5 60.33 — CCM1616-ND 39.62 692.25 2312.00 | 3VW1 

7 6 Faston 98.0 52.8 38.9 7463 — CCM1601-ND 39.62 692.25 2312.00 | 6VW1 
10 98.0 52.8 38.9 7463 — CCM1637-ND 45.43 794.00 2651.99 | 10VW1 

18 20 Faston 1328 85.9 38.9 95.25 106.7 | CCM1628-ND 92.64 1619.50 5409.99 | 20VW1 
20 Stud 135.64 85.9 38.9 95.5 106.7 | CCM1747-ND NEW! 92.95 1625.00 5427.01 | 20VW6 


Medical Grade Filters 


EAH Series: This is a new generation of compact medical RFI filters with an IEC socket. 
A new design in internal structure and manufacturing process makes the series cost 
effective. This health care series supersedes the H series by providing superior differential 
mode performance while still maintaining a maximum leakage current of 2 micro amps. 
EBH Series: A compact medical RFI filter with IEC socket, the EBH series is a cost 
effective alternative to the H series. Electrically the EBH provides enhanced differential 
mode performance compared to both the EAH and the H series. These filters provide RFI 
common and differential modes performance while still allowing medical equipment to 
meet UL leakage current specifications for medical and dental equipment. 

EJH Series: The 1-15 Amp versions are flange mounted and mechanically equivalent to 
the EAH/EBH series. The performance has been enhanced to meet the needs for more 
attenuation. It has an improved high frequency EMI shielding and larger contact area for 
the panel ground. These medical filters are designed to provide common and differential 
mode performance while maintaining the UL leakage requirements for medical and 
dental equipment. The EJH series also includes a 20 Amp version that uses the inlet IEC 
320/C20. 


H Series: The H series was developed specifically for health care applications. These 
products are suitable for uses in both patient care equipment and non-patient care equip- 
ment. Their extremely low leakage current allows compliance with UL2601 and CSA 22.2 
health care specifications. 


HT Series: This series of power line filters provides superior common-mode and premium 
differential-mode attenuation to RFI noise on the frequency range from 10kHz to 30MHz, 
for IEC60601 and UL2601 patient-connected equipment, as well as all other electronic 
equipment that cannot tolerate any leakage current. 

HQ Series: The HQ series power line filters provide the highest available common-mode 
and differential-mode attenuation to RFI noise in the frequency range from 10kHz to 
30MHz, for IEC 60601 and UL2601 patient-connected equipment, as well as all other 
electronic equipment that cannot tolerate any leakage current. 

MV Series: This series answers the need for a medical filter to help equipment comply 
with increasing noise sources in medical applications while still meeting leakage current 
requirements of UL2601. 


Rated Current Dimension (mm) Digi-Key Pricing Corcom 
Fig. | 120 V (Amps) Termination A B c D [= Part No. il 25 100 Part No. 
NEW! Series EAH — For UL544 Health Care Equipment NEW! 
a} 6 Faston 54.61 28.45 22.86 40.01 50.29 | CCM1700-ND 13.67 238.75 796.00 | 6EAH1 
NEW! Series EBH — For UL544 Health Care Equipment NEW! 
i 10 Faston 54.61 28.45 22.86 40.01 50.29 | CCM1669-ND 17.84 311.75 1042.00 | 10EBH1 
Series EJH — Enhanced Performance Compact RFI Filter IEC Connector Package 
1 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 | CCM1236-ND 11.13 194.25 650.00 | 1EJH1 
3 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 | CCM1237-ND 10.32 180.75 604.00 | 3EJH1 
‘| 6 Straight 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 | CCM1238-ND 9.66 168.75 564.00 | 6EJH1 
10 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 | CCM1239-ND 10.32 180.75 604.00 | 10EJH1 
15 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 | CCM1240-ND 9.83 172.00 573.00 | 15EJH1 
2 20 Straight 79.38 © 34.79 29.99 42.01 53.00 | CCM1241-ND 17.67 308.50 1031.00 | 20EJH1 
1 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1242-ND 11.40 199.50 665.00 | 1EJH2 
3 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1243-ND 9.14 160.00 534.00 | 3EJH2 
3 6 Right Angle 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1244-ND 9.05 158.00 529.00 | 6EJH2 
10 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1245-ND 9.75 170.50 569.00 | 10EJH2 
15 45.47 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1246-ND 9.92 173.50 579.00 | 15EJH2 
1 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1247-ND 13.23 231.50 772.00 | 1EJHP 
3 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1248-ND 11.06 193.25 646.00 | 3EJHP 
4 6 PCB 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1249-ND 10.97 191.75 641.00 | 6EJHP 
10 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1250-ND 12.00 210.25 702.00 | 10EJHP 
15 45.47 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1251-ND 11.92 208.25 696.00 | 15EJHP 
Series H — Line Filters for UL2601 Healthcare Equipment 
5 6 Faston, Straight 55.90 30.20 20.60 40.01 50.3 CCM1607-ND 18.02 315.25 1053.00 | 6EH4 
10 , 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 CCM1671-ND NEW! 19.51 340.75 1139.00 | 10EH4 
3 57.2 46.1 16.7 53.98 64.2 CCM1758-ND NEW! 14.72 257.25 859.00 | 3EH1 
6 6 Faston 57.2 46.1 16.7 53.98 64.2 CCM1608-ND 14.87 260.00 869.00 | 6EH1 
10 57.2 46.1 16.7 53.98 64.2 CCM1670-ND NEW! 15.51 271.00 907.00 | 10EH1 
7 6 Right Angle 39.4 30.2 21.6 40.01 50.3 CCM1706-ND NEW! 18.45 323.00 1078.00 | 6EH9 
Series HT — High Performance RFI Power Line Filter For Medical Equipment 
8 6 Faston 90.4 54.6 46.0 7463 0 — CCM1606-ND 50.31 879.50 2936.00 | 6EHT1 
10 119.1 57.7 45.7 103.20 — CCM1672-ND NEW! 75.53 1320.25 4409.99 | 10EHT1 
NEW! Series HQ — Highest Performance RFI Filter For Medical Equipment NEW! 
8 3 Faston 97.8 52.6 45.2 7463 0 — CCM1695-ND 59.62 1042.50 3482.99 | 3EHQ1 
6 126.5 577 45.7 103.2  — CCM1708-ND 86.43 1511.25 5047.01 | 6EHQ1 
Series MV — Multipurpose Medical Filter for Power Line Noise Protection 
8 6 Faston 98.0 52.8 38.9 7463 — CCM1712-ND NEW! 39.11 684.00 2284.00 | 6MV1 
10 98.0 52.8 38.9 7463 — CCM1642-ND 44.20 772.25 2580.00 | 10MV1 
(Continued) 
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PC Board Mountable Filters 


EDP Series: These RFI power line filters provide enhanced differential-mode performance 
for applications requiring more line-to-line protection. 


EOP Series: A general purpose filter which is effective in removing both common and 
differential-mode noise for susceptibility applications. 


RF Line Filters (cont) 


X Series: This series was designed to bring most digital equipment (including switching 
power supplies) into compliance with FCC Part 15J, Class B conducted emission limits. 

Z Series: A design that brings most digital equipment (including switching power 
supplies) into compliance with EN55022 Level B, (as well as FCC Part 15J, Class B) 
conducted emission limits. 


Rated Current Dimension (mm) Digi-Key Pricing Corcom 
Fig. | 120 V (Amps) Termination A B Cc D Part No. 1 25 100 Part No. 
Series EDP — For General Purpose Applications 
1 36.6 31.5 24.15 - CCM1364-ND 20.02 350.00 1169.00 | 1EDP 
1 3 PCB 36.6 31.5 24.15 _ CCM1365-ND 18.26 319.00 1066.00 | 3EDP 
10 36.6 31.5 24.15 - CCM1742-ND NEW! 19.81 346.25 1157.00 | 10EDP 
Series EOP — For General Purpose Application 
o} 36.6 31.5 19.9 _ CCM1366-ND 16.46 287.75 961.00 | 1EOP 
a) 3 PCB 36.6 31.5 19.9 = CCM1367-ND 14.74 257.75 860.00 | 3EOP 
10 36.6 31.5 19.9 _ CCM1673-ND NEW! 15.61 273.25 911.00 | 10EOP 
Series X — For Emission Control Applications 
2 3 PCB 66.80 28.70 41.15 - CCM1370-ND 26.14 457.00 1526.00 | 3EXP 
6 66.29 28.70 44.45 - CCM1371-ND 40.32 704.75 2354.00 | 6EXP 
Series Z — For Emission Control Applications 
1 66.3 28.7 4A - CCM1682-ND NEW! 32.66 571.25 1908.00 | 1EZP 
2 2 PCB 66.3 28.7 44.4 - CCM1368-ND 32.58 569.75 1902.00 | 2EZP 
3 66.3 28.7 44.4 _ CCM1369-ND 32.66 571.00 1907.00 | 3EZP 
3 3 Faston 89.9 52.8 33.3 74.63 CCM1696-ND NEW! 37.82 661.25 2207.99 | 3EZ1 


NEW! DC Filters 


DA Series: The DA series filters were designed as general purpose line filters for DC 
applications up to 125VDC. They are compact with a 3-pin inlet connector. The DA series 
addresses the increasing need for DC rated filters with a standard DC power inlet. Any 
internal DC connection within larger multi-component systems, or external DC connection 
between user installed components which require filtering will benefit. 


DC Series: The DC series filters were designed as general purpose line filters for DC 
applications. They are available with or without circuit breakers for extra protection. These 
filters are generally used in central office equipment like switches, routers, and hubs to 
clean up the 48VDC power, but are not exclusive to that equipment. They can also be used 
at the primary input of the DC power supply. 


Fig. 3 NEW! 


Fig. 1 NEW! 


Rated Current Dimension (mm) Digi-Key Pricing Corcom 
Fig.| 120 V (Amps) Termination A B Cc D E Part No. 1 25 100 Part No. 
Series DA — Compact RFI Filter with DC Inlet Connector 
3 54.61 - 20.57 40.01 50.29 | CCM1745-ND 15.43 269.75 901.00 | 3DAF1 
; 10 fasion 54.61 - 20.57 40.01 50.29 | CCM1743-ND 16.00 279.50 935.00 | 10DAF1 
Series DC — RFI Power Line Filters for DC Applications 
2 15 Stud 135.4 787 45.2 68.0 50.80 | CCM1737-ND 78.47 1785.25 6042.02 | 15DCF6 


IEC Inlet Line Filters 


EAS Series: This filter offers the performance characteristics of the EEA susceptibility 
filter with the additional advantage of a snap-in panel mount. The EAS series supersedes 
the EF series by providing superior performance, particularly in the common mode at low 
frequencies. 

EBF Series: The EBF accessory outlet filters provides an innovative means of connecting 
accessories while filtering noise between a system and the accessories attached. These 
filters provide enhanced performance utilizing common mode inductance and differential 
mode capacitance for attenuation of noise across the frequency range. The filtered 
connector offers the additional advantage of a grounded connection and features low 
leakage current required for international usage. 

EBS Series: This filter offers the performance characteristics of the EEB susceptibility 
filter with the additional advantage of a snap-in panel mount. 

EC Series: This series of filtered power entry modules provides the highest attenuation of 
any standard filter available in a package size limited by the dimensions of the integral IEC 
connector. These filters combine high common-mode inductance with high differential 
mode capacitance and minimal parasitic elements, for effective attenuation of line-to- 
ground and line-to-line noise across the frequency range. 

ED Series: These filtered power entry modules are more effective than general purpose 
filters in applications where line-to-line and low frequency line-to-ground noise must be 
controlled. 

EEA Series: A new design in both the internal structure and manufacturing process makes 
this series cost effective and compact. 


EEB Series: This is a compact RFI filter with IEC socket. A new design in both the internal 
structure and manufacturing process makes this series cost effective and compact. 
Electrically, the EEB provides enhanced differential mode performance compared to both 
the EEA and EF series. Mechanically, its slimmer size makes it compatible with all similar 
filters on the market. 

EEJ Series: The 1-15 Amp versions are flange mounted and mechanically equivalent to 
the EEA/EEB series. The performance has been enhanced to meet the needs for more 
attenuation. It also has an extended metal flange around the socket for improved high 
frequency EMI shielding. The EEJ series also includes a 20 Amp version that uses the 
inlet IEC 320/020. 

EF Series: This rugged international series of filtered power entry modules incorporates 
the special IEC power line connector. They are UL recognized, CSA certified, and VDE and 
SEV approved. Models with F suffix are SEMKO approved and comply with BSI standards. 
EJS Series: The 1-15 Amp versions are snap-in mounted and mechanically equivalent 
to the EAS/EBS series. The performance has been enhanced to meet the needs for more 
attenuation. It has improved high frequency EMI shielding. The EJS series also includes a 
20 Amp version that uses the inlet IEC 320/C20. 

EJT Series: The EJT Series is a power inlet filter designed to attenuate noise up to 1 GHz. 
This inlet uses an IEC 320/C14 input connector. This product was designed to address the 
demand for more noise attenuation at higher frequencies in a compact inlet. 

SRB Series: The SRB series is one of the smallest depth available on the market, it 
features a complete shield design with various capacitance values. The SRB series is rated 
up to 15A, 250VAC, 10A VDE. This product is ideally suited for power supplies or other 
applications which require a minimum depth low cost solution. 


Fig.2 NEW! 


Rated Current Dimension (mm) Digi-Key Pricing Corcom 
Fig. | 120 V (Amps) Termination A Cc E Part No. 1 25 100 Part No. 
NEW! Series EAS — Snap-In Compact RFI Filter NEW! 

1 3 Faston 55.88 29.2 24.38 29.97 35.81 | CCM1691-ND 12.43 217.75 728.00 | 3EAS1 

6 55.88 29.2 24.38 29.97 35.81 | CCM1701-ND 11.65 203.75 681.00 | 6EAS1 
NEW! Series EBF — Accessory Outlet Filter NEW! 
2 6 Faston 65.3 33.8 25.4 40.01 50.5 | CCM1702-ND 17.79 310.75 1039.00 | 6EBF1 
NEW! Series EBS — Snap-In Compact RFI Filter NEW! 
1 6 Faston, Straight 55.88 29.2 24.38 30.10 34.21 | CCM1761-ND 14.82 259.00 866.00 | 6EBS1 
Series EC — High Performance RFI Filter with IEC Connector 

1 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1680-ND NEW! 24.65 431.00 1439.00 | 1EC1 

3 3 Faston, Straight 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 CCM1623-ND 24.65 431.00 1439.00 | 3EC1 
6 peetalg 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1611-ND 24.65 431.00 1439.00 | 6EC1 
10 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1646-ND 25.97 454.00 1516.00 | 10EC1 

Series ED — High Performance RFI Power Line Filters with IEC Connectors 

1 56.0 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1203-ND NEW! 18.15 317.50 1061.00 | 1ED1 
3 56.0 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1204-ND 18.15 317.50 1061.00 | 3ED1 

3 6 Faston, Straight 56.0 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1205-ND 18.15 317.50 1061.00 | 6ED1 
10 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1206-ND 18.72 327.00 1093.00 | 10ED1 
15 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1676-ND NEW! 19.92 348.00 1162.00 | 15ED1 

6 3 Wire Lead, Straight 39.4 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1214-ND 17.97 314.25 1051.00 | 3ED8 
6 He ea ouraIg) 394 30.2 20.6 ~— 40.01 50.3 | CCM1215-ND 18.15 317.50 1061.00 | 6ED8 
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Rated Current Dimension (mm) Digi-Key Pricing Corcom 
Fig.| 120 V (Amps) Termination A B Cc D cE Part No. ul 25 100 Part No. 
15 i A 50.3 30.2 20.6 40.01 50.3 CCM1677-ND NEW! 19.92 348.00 1162.00 | 15ED8 
4 6 WireLead, Straight | 553 302 20.6 ~—«40.01-«50.3_| CCMi218-ND 23.03 402.75 ~—«-1346.00 | 6ED8C 
3 6 Faston, Straight 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1216-ND NEW! 22.82 398.75 1333.00 | 6ED1C 
10 ne 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 CCM1219-ND 24.74 432.75 1446.00 | 10ED1C 
4 3 Wire Lead, Right Angle | 39.4 30.2 21.6 40.01 50.3 | CCM1211-ND NEW! 18.15 317.50 1061.00 | 3ED4 
6 Faston, Right Angle 39.4 30.2 21.6 40.01 50.3 | CCM1209-ND NEW! 18.15 317.50 1061.00 | 6ED2 
Series EEA — Compact RFI Filter IEC Connector Package 
3 54.6 28.4 20.6 40.01 50.3 CCM1622-ND 11.54 202.00 674.00 | 3EEA1 
5 6 Faston, Straight 54.6 28.4 20.6 40.01 50.3 | CCM1610-ND 10.67 186.25 623.00 | 6EEA1 
10 ree 54.6 28.4 20.6 40.01 50.3 CCM1645-ND 11.73 205.00 683.00 | 10EEA1 
15 54.6 28.4 20.6 40.01 50.3 CCM1766-ND NEW! 13.24 231.50 774.00 | 15EEA1 
8 6 Faston, Right Angle 39.1 28.4 20.6 40.01 50.3 | CCM1703-ND NEW! 12.64 221.00 738.00 | 6EEAP 
NEW! Series EEB — Compact RFI Filter IEC Connector Package NEW! 
8 1 Faston, Right Angle 39.1 28.4 20.6 40.01 50.3 | CCM1768-ND 18.80 328.75 1098.00 | 1EEBP 
5 10 Faston, Straight 54.6 28.4 20.6 40.01 50.3 | CCM1740-ND 14.97 261.75 873.00 | 10EEB1 
Series EEJ — Enhanced Performance Compact RFI Filter IEC Connector Package Fig.6 NEW! 
1 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 | CCM1220-ND 11.36 198.50 662.00 | 1EEJ1 
3 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 | CCM1221-ND 9.18 160.75 537.00 | 3EEJ1 
5 6 Straight 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 | CCM1222-ND 8.57 150.00 500.00 | 6EEJ1 KA + 
10 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 | CCM1223-ND 9.32 163.25 544.00 | 10EEJ1 
15 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 | CCM1224-ND 10.10 176.50 590.00 | 15EEJ1 arown 
9 20 Straight 79.38 34.79 29.99 42.01 53.00 | CCM1225-ND 16.59 290.00 969.00 | 20EEJ1 pa i 
1 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1226-ND 12.19 213.00 710.00 | 1EEJ2 
3 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1227-ND 10.03 175.50 585.00 | 3EEJ2 
4 6 Right Angle 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1228-ND 9.32 163.25 544.00 | 6EEJ2 
10 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1229-ND 10.03 175.50 585.00 | 10EEJ2 
15 45.47 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1230-ND 10.33 181.00 604.00 | 15EEJ2 
1 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1231-ND 13.60 238.00 —795.00_| 1EEUP Fig.7 NEW! 
3 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1232-ND 10.81 189.25 630.00 | 3EEJP 
8 6 PCB 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1233-ND 10.06 175.75 587.00 | 6EEJP 
10 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1234-ND 10.81 189.25 630.00 | 10EEJP 
15 45.47 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1235-ND 12.28 214.50 716.00 | 15EEJP ]Essrow Ff 
Series EF — Compact RFI Filter IEC Connector a. ihe i 
1 55.9 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1100-ND 15.12 264.25 883.00 | 1EFIF 
3 55.9 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1101-ND 15.12 264.25 883.00 | 3EFIF 
6 Faston, Straight 55.9 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1102-ND 15.12 264.25 883.00 | 6EFIF 
3 10 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1103-ND 15.36 268.75 898.00 | 10EF1F 
3 55.9 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1621-ND 18.12 316.75 1058.00 | 3EF1 
6 Faston, Straight 55.9 30.2 20.6 40.01 50.3 CCM1609-ND 18.74 327.50 1094.00 | 6EF1 
15 ; 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 CCM1636-ND 22.36 390.50 1305.00 | 15EF1F 
6 6 Wire Lead, Straight 39.4 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1704-ND NEW! 14.66 256.25 855.00 | 6EF8 
Series EJS — Enhanced Performance Snap-In Compact RFI Filter IEC Connector Package 
A 55.88 27.94 24.38 30.10 34.21 | CCM1252-ND 12.34 216.00 721.00 | 1EJS1 
3 55.88 27.94 24.38 30.10 34.21 | CCM1253-ND 10.19 178.25 596.00 | 3EJS1 
1 6 Straight 55.88 27.94 24.38 30.10 34.21 | CCM1254-ND 9.54 166.50 557.00 | 6EJS1 
10 55.88 27.94 24.38 30.10 34.21 | CCM1255-ND 10.27 179.50 601.00 | 10EJS1 
15 55.88 27.94 24.38 30.10 34.21 | CCM1256-ND 10.30 180.00 602.00 | 15EJS1 
10 20 Straight 79.375 34.29 29.99 37.08 36.07 | CCM1257-ND 19.27 337.00 1124.00 | 20EJS1 
Series EJT1 — Compact RFI Filter For Higher Frequency Applications 
1A 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 | CCM1652-ND 18.86 330.00 1101.00 | 1EJT1 
3A 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 CCM1653-ND 18.78 328.00 1097.00 | 3EJT1 
1 6A Faston 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 | CCM1654-ND 18.75 327.75 1096.00 | 6EJT1 
10A 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 | CCM1655-ND 18.86 330.00 1101.00 | 10EJT1 
15A 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 | CCM1656-ND 19.12 334.25 1116.00 | 15EJT1 
Series EJT8 — Compact RFI Filter For Higher Frequency Applications 
1A 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 | CCM1657-ND 17.98 314.50 1051.00 | 1EJT8 
3A 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 | CCM1658-ND 17.98 314.50 1051.00 | 3EJT8 
6 6A Wire Lead 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 | CCM1659-ND 18.25 318.75 1065.00 | 6EJT8 
10A 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 CCM1660-ND 18.33 320.25 1069.00 | 10EJT8 
15A 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 CCM1661-ND 18.60 325.25 1085.00 | 15EJT8 
Capacitor Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Corcom 
Fig. Value (pF) Termination A B Cc D E Part No. 1 25 100 Part No. 
NEW! Series SRB — 15A, 250VAC, Reduced Footprint, Shielded Line Filter NEW! 
_ 44.45 28.70 24.38 40.00 51.76 CCM1770-ND 2.08 36.25 121.00 | 15SRB1 
5 33 Faston 44.45 28.70 24.38 40.00 51.76 CCM1771-ND 5.64 98.75 329.00 | 15SRB1-Q 
3300 44.45 28.70 24.38 40.00 51.76 CCM1772-ND 3.35 58.75 196.00 | 15SRB1-Z 
_ 23.82 28.70 24.38 40.00 51.76 CCM1773-ND 2.47 43.25 145.00 | 15SRB8 
33 23.82 28.70 24.38 40.00 51.76 CCM1774-ND 5.68 99.25 332.00 | 15SRB8-Q 
100 23.82 28.70 24.38 40.00 51.76 CCM1775-ND 2.79 48.75 163.00 | 15SRB8-R 
6 220 Wire Lead 23.82 28.70 24.38 40.00 51.76 CCM1776-ND 2.79 48.75 163.00 | 15SRB8-S 
330 23.82 28.70 24.38 40.00 51.76 CCM1777-ND 2.84 49.75 166.00 | 15SRB8-T 
470 23.82 28.70 24.38 40.00 51.76 CCM1778-ND 2.85 49.75 166.00 | 15SRB8-W 
1000 23.82 28.70 24.38 40.00 51.76 CCM1779-ND 3.13 54.50 182.00 | 15SRB8-X 
— 44.45 28.70 24.38 30.10 35.81 CCM1780-ND 2.32 40.50 135.00 | 15SRBS1 
5 220 Faston 44.45 28.70 24.38 30.10 35.81 CCM1781-ND 2.85 49.75 166.00 | 15SRBS1-S 
330 44.45 28.70 24.38 30.10 35.81 CCM1782-ND 2.90 50.75 169.00 | 15SRBS1-T 
1000 44.45 28.70 24.38 30.10 35.81 CCM1783-ND 2.90 50.75 169.00 | 15SRBS1-X 
_ 28.45 28.70 24.38 30.10 35.81 CCM1784-ND 277 48.50 161.00 | 15SRBS8 
33 28.45 28.70 24.38 30.10 35.81 CCM1785-ND 6.03 105.25 352.00 | 15SRBS8-Q 
7 100 Wire Lead 28.45 28.70 24.38 30.10 35.81 CCM1786-ND 3.09 53.75 180.00 | 15SRBS8-R 
470 28.45 28.70 24.38 30.10 35.81 CCM1787-ND 3.14 54.75 183.00 | 15SRBS8-W 
1000 28.45 28.70 24.38 30.10 35.81 CCM1788-ND 3.01 52.75 176.00 | 15SRBS8-X 
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Ex PREO 


A DIVISION OF EASTEK INTERNATIONAL Power Line EMI Filters AY G 


EB Series: General purpose EMI filters, which suppress high frequency conducted noise both into and out ER Series: High performance EMI filters with multi-stage design for both common mode and differential mode 


of the equipment through the power lines. The compact and low cost designs make these a good choice for 0ise suppression. This series is most useful when attenuation is required for compliance with stringent EMI 
cleaning up noisy power lines. emission regulations such as FCC-B and VDE-B. 


EK Series: General purpose EMI filters with enhanced differential mode performance. They are effective in DB Sates: General pe EMI filters: specially designed Hor medical end dental equipment, both Patient 

; . 5 7 i pas . .,,. care and nonpatient categories. The leakage current in this series is extremely low to satisfy the stringent 
suppressing both common mode and differential mode noise. This series is a very good choice when it is leakage current limit imposed by safety regulations for medical and dental equipment, such as UL544 and 
required to comply with basic EMI emission regulations, such as FCC-A and VDE-A. IEC601. 


ig. Wire Leads, ig. #8-32 Screw 
Mounting Flange 18AWG “Terminal 
} 6.35 Faston (16AWG for 10A) 


Terminal 


| Terminal 
6.35 Faston 
Terminal 


[23 
6.35 a a 


Terminal 


6.35 Faston 7 Wire Leads, i #8-32 Screw 
Terminal 18AWG — 2) — Terminal 
——— E (16AWG for 10A) a, 
EA 
Rated Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Eastek 
Fig. Amps Termination A B Cc D E Part No. 1 25 100 Part No. 
Series EB 
2A Faston 57.2 46.2 16.8 54.0 64.3 364-1000-ND 7.64 5.73 4.46 02EB11 
3A Faston 66.3 46.2 19.8 54.0 64.3 364-1001-ND 8.83 6.62 5.15 03EB11 
1 6A Faston 66.3 46.2 19.8 54.0 64.3 364-1002-ND 8.18 6.13 4.77 O6EB11 
10A Faston 66.3 46.2 29.5 54.0 64.3 364-1008-ND 9.21 6.91 5.37 10EB11 
20A Faston 85.3 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1003-ND 14.85 11.14 8.66 20EB11 
2A Wire 24.4 46.2 16.8 54.0 64.3 364-1004-ND 8.40 6.30 4.90 02EB33 
2 3A Wire 33.5 46.2 19.8 54.0 64.3 364-1005-ND 9.58 7.19 5.59 03EB33 
6A Wire 33.5 46.2 19.8 54.0 64.3 364-1006-ND 8.83 6.62 5.15 O6EB33 
10A Wire 33.5 46.2 29.5 54.0 64.3 364-1007-ND 9.74 7.31 5.68 10EB33 
10A Screw 69.1 46.2 29.5 54.0 64.3 364-1009-ND 11.78 8.84 6.87 10EB66 
20A Screw 87.9 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1010-ND 17.50 13.13 10.21 20EB66 
4 30A Screw 135.6 85.9 38.9 95.2 106.7 364-1011-ND 33.42 25.07 19.50 30EB66 
1A 1EC320/Faston 54.5 50.3 20.8 40.0 = 364-1012-ND 8.16 6.12 4.76 01EBM1 
5 3A 1EC320/Faston 54.5 50.3 20.8 40.0 — 364-1013-ND 6.93 5.20 4.04 03EBM1 
6A 1EC320/Faston 54.5 50.3 20.8 40.0 = 364-1014-ND 6.86 §.15 4.00 O6EBM1 
10A 1EC320/Faston 54.5 50.3 20.8 40.0 = 364-1015-ND 7.00 5.25 4.08 10EBM1 
Series EK 
2A Faston 78.7 52.6 23.1 60.3 71.4 364-1016-ND 9.76 7.32 5.69 02EK11 
3A Faston 78.7 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1017-ND 11.62 8.72 6.78 O3EK11 
1 6A Faston 78.7 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1018-ND 9.94 7.45 5.80 O6EK11 
10A Faston 85.1 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1019-ND 10.69 8.02 6.24 10EK11 
20A Faston 85.1 65.0 38.9 74.6 85.1 364-1020-ND 16.61 12.46 9.69 20EK11 
2A Wire 46.0 52.6 23.1 60.3 71.4 364-1021-ND 10.75 8.06 6.27 02EK33 
2 3A Wire 46.0 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1022-ND 12.22 9.16 7.13 O3EK33 
6A Wire 46.0 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1023-ND 11.42 8.57 6.66 O6EK33 
10A Wire 52.6 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1024-ND 11.25 8.43 6.56 10EK33 
3A 1EC320/Faston 81.5 57.2 32.5 40.0 = 364-1025-ND 13.15 9.86 7.67 O3EKM1 
6 6A 1EC320/Faston 81.5 57.2 32.5 40.0 _— 364-1026-ND 12.14 9.10 7.08 O6EKM1 
10A 1EC320/Faston 94.2 57.2 32.5 40.0 = 364-1027-ND 13.48 10.11 7.87 10EKM1 
3 10A Screw 87.9 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1028-ND 13.20 9.90 7.70 10EK66 
20A Screw 87.9 65.0 38.9 74.6 85.1 364-1029-ND 19.21 14.40 11.20 20EK66 
4 30A Screw 135.6 85.9 38.9 95.2 106.7 364-1030-ND 35.98 26.98 21.00 30EK66 
Series ER 
2A Faston 85.1 46.0 29.5 60.3 70.6 364-1031-ND 14.75 11.06 8.60 02ER11 
3A Faston 97.8 52.6 29.5 74.6 85.1 364-1032-ND 15.82 11.87 9.23 O3ER11 
if, 6A Faston 97.8 52.6 29.5 74.6 85.1 364-1033-ND 14.87 41.15 8.67 O6ER11 
10A Faston 97.8 52.6 38.9 74.6 85.1 364-1034-ND 15.60 11.70 9.10 10ER11 
20A Faston 132.8 85.6 38.9 95.2 106.7 364-1035-ND 37.88 28.41 22.10 20ER11 
2A Wire 52.6 46.0 29.5 60.3 70.6 364-1036-ND 16.28 12.21 9.50 02ER33 
8 3A Wire 65.0 52.6 29.5 74.6 85.1 364-1037-ND 16.87 12.65 9.84 03ER33 
6A Wire 65.0 52.6 29.5 74.6 85.1 364-1038-ND 16.43 12.33 9.59 O6ER33 
10A Wire 65.0 52.6 38.9 74.6 85.1 364-1039-ND 16.16 12.12 9.42 10ER33 
3A 1EC320/Faston 110.0 57.2 32.5 40.0 _ 364-1040-ND 18.26 13.69 10.65 O3ERM1 
6 6A 1EC320/Faston 110.0 57.2 32.5 40.0 _— 364-1041-ND 17.23 12.92 10.05 O6ERM1 
10A 1EC320/Faston 110.0 57.2 38.9 40.0 = 364-1042-ND 18.53 13.90 10.81 10ERM1 
9 10A Screw 100.6 52.6 38.9 74.6 85.1 364-1043-ND 18.51 13.88 10.80 10ER66 
20A Screw 135.6 85.6 38.9 95.2 106.7 364-1044-ND 38.87 29.15 22.67 20ER66 
30A Screw 161.1 79.2 55.4 88.9 100.6 364-1045-ND 66.00 49.50 38.50 30ER66 
Series HB 
1 6A Faston 66.3 46.2 19.8 54.0 64.3 364-1046-ND 8.34 6.25 4.86 O6HB11 
2 6A Wire 33.5 46.2 19.8 54.0 64.3 364-1047-ND 9.48 7A 5.53 O6HB33 
5 6A 1EC320/Faston 54.5 50.3 20.8 40.0 = 364-1048-ND 10.30 7.72 6.01 O6HBM1 
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ELNA) Audio Aluminum Electrolytic Capacitors Dim. in mm 


AMERICA, INC. RFS Series bel ene 


ELNA developed new raw material for the separate paper which uses a silk fiber. Therefore, this series can give high grade sound for any audio design. This series 
can be used to relieve the music’s vibration energy, to decrease the peak feeling sound at high compass and rough quality sound at middle compass, and to increase 
massive sound at low compass. 


Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Standards: JIS C5101-1, -4 1998 (IEC 60384-1 1992, -4 1985) 


Rated Ripple Rated Ripple 

WV | Cap. Current Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing ELNA WV | Cap. Current Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing ELNA 

DC | (uF) (mArms) D ik F | PartNo. 1 10 100 Part No. DC | (uF) (mArms) D L F | PartNo. 1 10 100 Part No. 
47 25 5.0 11.0 20 604-1049-ND 09 75 5.88 | RFS-25V4R7ME3 47 30 5.0 11.0 2.0] 604-1060-ND 09 75 5.88 | RFS-35V4R7ME3 
10 35 5.0 11.0 2.0 | 604-1050-ND .09 75 5.88 | RFS-25V100ME3 10 35 5.0 11.0 2.0 604-1061-ND 09 75 5.88 | RFS-35V100ME3 
22 60 5.0 11.0 2.0 | 604-1051-ND 09 75 5.88 | RFS-25V220ME3 22 95 8.0 11.5 3.5 | 604-1062-ND 21 1.68 © 13.16 | RFS-35V220MG3 
= ae ee ihe fe oie os bs ae Bre aannies 33 140 10.0 125 5.0| 604-1063-ND 31 249 1951 | RFS-35V330MH3 

5g- | a a0 TCE a ot eE tate RFS DavavoMes 35 [47 170 10.0 125 5.0 | 604-1064-ND 31 249 (19.51 | RFS-35V470MH3 
100 270 10.0 16.0 50] 604-1055-ND 39 3.15 2468 | RFS-25V101MH4 100 295 10.0 20.0 5.0} 604-1065-ND = 514.05 31.73 | RFS-35V101MH5 
220 505 125 20.0 5.0| 604-1056-ND 69 552 43.24 | RFS-25V221MI5 220 S50 12.5 25.0 5.0 | 6041066:ND)) 88 7.05) 55.28 | RFS-35V221MI6 
330 675 12.5 25.0 5.0 | 604-1057-ND 88 7.05 55.23 | RFS-25V331MI6 330 785 16.0 25.0 7.5 | 604-1067-ND 1.34 10.71 83.90 | RFS-35V331MJ6 
470 940 16.0 25.0 7.5| 604-1058-ND 1.34 10.71 83.90 | RFS-25V471MJ6 470 1030 16.0 315 7.5) 604-1068-ND 158 1260 98.70 | RFS-35V471MJ7 
1000 1575 16.0 355 7.5 | 604-1059-ND 235 1881 147.35 | RFS-25V102MJ8 1000 1690 18.0 355 7.5| 604-1069-ND 251 20.07 157.22 | RFS-35V102MK8 


Hi cum DAL-A 123 Axial Solid AL Electrolytic Capacitors 


pees ae DESCRIPTION VALUE 
¢ Polarized aluminum electrolytic capacitors, solid electrolyte MnO2 Dimensions inital Case sizes (ODnom X Lnom in mm) 6.7 x 15.3 to 12.9 x 32.0 
« Axial leads, aluminum case, ceramic seal, blue insulation sleeve. Rated capacitance range (E6 Series), CR 1.5 to 2200 UF 
* SAL-A: standard version Tolerance on CR +20% 
* Extremely long useful life: 20,000 hours at 125°C Rated voltage range, UR 6.3 to 40V 
¢ Extended usable temperature range up to 200°C. Category temperature range 755°C ~ 125°C 
¢ Excellent low temperature impedance and ESR behavior Usable temperature range ~80°C ~ 200°C 
¢ Charge and discharge proof, application with 0 resistance allowed Endurance test at 155 and 125°C 5000 and 8000 hours 
* Reverse DC voltage up to 0.3 x UR allowed Useful life at 40°C, IR applied 450,000 hours 
* AC voltage up to 0.8 x UR allowed Shell te at vs ial oi 500 nouis 
7 . Ben & ” ased on sectional specification IEC 384-4/CECC 30300 
¢ Advanced technology to achieve high reliability and high stability Detail specification 1EC384-4-2/CECC 30302 
APPLICATIONS: DIN aODATENE Co0-600) 55/125/56 (FKD; 434) 
* EDP, telecommunications, general industrial, automotive, military and space CNET LNZ 44-04 COS-C (PTT) 
* Smoothing, filtering, buffering, timing Form BA: Taped in box (ammopack) Approvals Gam-t-1 (MIL) 
¢ For power supplies, DC/DC converters CECC 30302-003 
wy Cap. Leakage Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Box Pricing BC Components 
(VDC) (uF) Current (A) tans. Curr. (mA) L D d Part No. 1 10 Part No. 100 500 1,000 5,000 | Part No. 
47 15 0.180 58 15.3 67 0.6 | 4264PHCT-ND 4.67 42.82 | — 2222 123 13479 
68 21 0.180 83 15.3 67 0.6 | 4265PHCT-ND 5.96 54.64 | — 2222 123 13689 
63 330 104 0.180 330 23.3 9.3 0.6 | 4267PHCT-ND 5.56 50.96 | — 2222 123 13331 
680 214 0.180 680 32 10.3 0.6 | 4268PHCT-ND 6.47 59.28 | 4268PHTB-ND 921.40 3766.50 5852.00 5523.00/M | 2222 123 13681 
1000 315 0.180 940 32 12.9 0.6 | 4269PHCT-ND 7.67 70.32 | — 2222 123 13102 
1500 473 0.180 1220 32 12.9 0.6 | 4270PHCT-ND 8.92 81.76 | = 2222 123 13152 
33 17 0.180 63 15.3 67 0.6 | 4271PHCT-ND 4.67 4280 | — 2222 123 14339 
47 24 0.180 83 15.3 67 0.6 | 4272PHCT-ND 4.25 38.91 - 2222 123 14479 
68 34 0.180 110 20.4 76 0.6 | 4273PHCT-ND 4.96 45.43 | 4273PHTB-ND 621.60 2541.00 3948.00 3725.00/M | 2222 123 14689 
10 220 110 0.180 350 23.3 9.3 0.6 | 4276PHCT-ND 7.54 69.11 - 2222 123 14221 
470 235 0.180 570 32 10.3 0.8 | 4278PHCT-ND 6.47 59.32 | — 2222 123 14471 
680 340 0.180 760 32 12.9 0.8 | 4279PHCT-ND 5.17 47.41 4279PHTB-ND 1102.60 4507.50 7003.00 6608.00/M | 2222 123 14681 
1000 500 0.180 1000 32 12.9 0.8 | 4280PHCT-ND 13.82 126.65 | 4280PHTB-ND 1355.70 5542.00 8610.00 8125.00/M | 2222 123 14102 
22 35 0.140 63 15.3 67 0.6 | 4283PHCT-ND 4.67 42.82 | — 2222 123 15229 
33 55 0.140 89 20.4 76 0.6 | 4284PHCT-ND 4.96 45.44 | 4284PHTB-ND 615.20 2515.00 3907.00 3687.00/M | 2222 123 15339 
47 75 0.140 120 20.4 76 0.6 | 4285PHCT-ND 4.96 45.44 | — 2222 123 15479 
68 110 0.140 180 20.4 76 0.6 | 4286PHCT-ND 4.96 45.44 | 4286PHTB-ND 655.90 2681.00 4166.00 3577.00/M | 2222 123 15689 
16 100 160 0.140 260 23.3 9.3 0.6 | 4287PHCT-ND 7.07 64.77 | 4287PHTB-ND 690.40 2822.50 4385.00 4138.00/M | 2222 123 15101 
150 240 0.160 310 23.3 9.3 0.6 | 4288PHCT-ND 7.62 69.84 | — 2222 123 15151 
220 350 0.160 420 32 10.3 0.8 | 4289PHCT-ND 5.60 51.33 | 4289PHTB-ND 827.70 3383.50 5257.00 4961.00/M | 2222 123 15221 
330 500 0.160 510 32 10.3 0.8 | 4290PHCT-ND 6.38 58.47 | 4290PHTB-ND 952.70 3894.50 6051.00 5710.00/M | 2222 123 15331 
470 750 0.160 680 32 12.9 0.8 | 4291PHCT-ND 7.80 N53) | — 2222 123 15471 
680 870 0.160 850 32 12.9 0.8 | 4292PHCT-ND 8.92 81.74 | 4292PHTB-ND 1346.30 5503.50 8551.00 8069.00/M | 2222 123 15681 
15 35 0.140 60 15.3 67 0.6 | 4294PHCT-ND 4.67 42.80 | — 2222 123 16159 
25 47 100 0.140 160 20.4 76 0.6 | 4297PHCT-ND 6.83 62.60 | — 2222 123 16479 
100 250 0.160 250 23.3 9.3 0.6 | 4299PHCT-ND 5.62 5153 | = 2222 123 16101 
150 400 0.160 350 32 10.3 0.8 | 4300PHCT-ND 4.42 40.51 - 2222 123 16151 
15 5.0 0.120 7.0 15.3 67 0.6 | 4304PHCT-ND 4.22 38.67 | 4304PHTB-ND 574.60 2349.00 3649.00 3444.00/M | 2222 123 10158 
2.2 5.0 0.120 10 15.3 67 0.6 | 4305PHCT-ND 4.64 42.53 | 4305PHTB-ND 577.60 2361.00 3669.00 3462.00/M | 2222 123 10228 
35 15 30 0.120 53 20.4 76 0.6 | 4310PHCT-ND 4.98 45.62 | — 2222 123 10159 
68 135 0.160 170 32 10.3 0.8 | 4314PHCT-ND 6.38 58.47 | 4314PHTB-ND 933.90 3817.50 5931.00 5597.00/M | 2222 123 10689 
100 200 0.160 220 32 12.9 0.8 | 4315PHCT-ND 11.29 103.49 | — 2222 123 10101 
2.2 9.0 0.120 an} 15.3 67 0.6 | 4317PHCT-ND 5.11 46.86 | 4317PHTB-ND 574.60 2349.00 3649.00 3444.00/M | 2222 123 17228 
40 3.3 13 0.120 16 15.3 67 0.6 | 4318PHCT-ND 5.14 47.08 | 4318PHTB-ND 580.90 2374.50 3690.00 3482.00/M | 2222 123 17338 
15 60 0.120 61 20.4 76 0.6 | 4322PHCT-ND 5.72 52.43 | 4322PHTB-ND 637.10 2604.50 4046.00 3818.00/M | 2222 123 17159 
68 270 0.160 170 32 10.3 0.8 | 4326PHCT-ND 5.84 53.52 | 4326PHTB-ND 887.10 3626.50 5634.00 5317.00/M | 2222 123 17689 
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63.541.5* Dim. in mm DESCRIPTION VALUE 
a Case sizes (@Dnom x Lnom in mm) 4.5 x 10 to 10 x 25 10 x 30 to 21 x 40 
COMPONENTS AS M 021 oD hs rie Rated Pa range, Cr 0.47 ~ 15,000yF 
4 ie Tolerance on CR +20% 
1 ini i i t Rated voltage range, Ur 6.3 ~ 100V 
Axial Standard Miniature Electrolytic Capacitors i Ca ge ae 
FEATURES: oe Endurance test at 85°C: Ur = 6.3 ~ 25V 1,000 hours 5,000 hours 
* Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid * Axial leads, cylindrical aluminum case, | : = Ur = 40 ~ 100V 2,000 hours 5,000 hours 
insulated with a blue sleeve * Charge and discharge proof * Case 010mm x 30mm to 21mm x 40mm Cage size 10x 90 andabove are bulk Useful life at 85°C : 2,500 hours 8,000 hours 
with pressure relief * Taped versions up to case 015mm x 30mm available for automatic insertion Form BA: Taped in box. (ammo pack) Useful life at 40°C, 1.4 x In applied 70,000 hours 200,000 hours 
* Miniaturized, high CV-product per unit volume *"sCase OD x L = Shelflife atOV, 85°C 500 hours 500 hours 
APPLICATIONS: 45x40 te 8cdininh Based on sectional specification: IEC 384-4/CECC 30300 | 1EC384-4/CECC 30300 
* General purpose, industrial, automotive, audio-video * Coupling, decoupling, smoothing, filtering, “SCase OD x L = Up = 6.3 ~ 25V GP grade LL grade 
buffering and timing * Portable and mobile equipment (small size, low mass) * Low mounting height 65x18 to 10 x 25mm — Un = 40 ~ 100V LL grade LL grade 
boards, vibration and shock resistant. ; Climatic category TEC 68 (DIN 40040) 40/085/56 (GPF) 
wv Cap. Leakage Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Pricing* Digi-Key Pricing* BC Components 
(vbc) | (uF) | Curr.(WA)| tans | Curr.(mA) | L D d Part No. 1 10 100 Part No. 500 1,000 5,000 10,000 | Part No. 
470 22 0.250 260 am 8.0 0.6 4000PHCT-ND 78 6.66 52.17 4000PHTB-ND 213.50 331.00 — 313.00/M 288.00/M | 2222 021 33471 
6.3 1000 42 0.250 440 18 8.0 0.8 4001PHCT-ND 89 7.62 59.69 4001PHTB-ND 244.00 379.00  358.00/M 330.00/M | 2222 021 33102 
2200 87 0.290 710 25 10 0.8 4002PHCT-ND 1.30 11.10 86.95 4002PHTB-ND 355.50 552.00 _521.00/M 481.00/M_| 2222 021 90589 
100 10 0.200 100 10 45 0.6 4003PHCT-ND 55 4.74 37.13 4003PHTB-ND _ 236.00 — 223.00/M 205.00/M | 2222 021 34101 
220 17 0.200 160 10 6.0 0.6 4004PHCT-ND 61 5.22 40.89 4004PHTB-ND _ 260.00  245.00/M 226.00/M | 2222 021 34221 
330 24 0.200 230 am 8.0 0.6 4005PHCT-ND 78 6.66 52.17 4005PHTB-ND 213.50 331.00 — 313.00/M 288.00/M | 2222 021 34331 
470 32 0.200 310 18 6.5 0.8 4006PHCT-ND 78 6.66 52.17 4006PHTB-ND = 331.00  313.00/M 288.00/M | 2222 021 34471 
10 1000 64 0.200 550 18 10 0.8 4008PHCT-ND 1.02 8.76 68.62 4008PHTB-ND 280.50 436.00 411.00/M 379.00/M_| 2222 021 34102 
1500 94 0.230 690 25 10 0.8 4009PHCT-ND 1.30 11.10 86.95 4009PHTB-ND 355.50 552.00 — 521.00/M 481.00/M | 2222 021 90525 
2200 136 0.250 800 30 12.5 0.8 4011PHBK-ND 1.81 15.51 121.50 = 496.65 771.64 = 728.17/M 671.43/M | 2222 021 14222 
3300 202 0.270 1000 30 12.5 0.8 4012PHBK-ND 1.98 16.95 132.78 = 542.76 843.28 = 795.78/M 733.77/M | 2222 021 14332 
4700 286 0.290 1180 30 15 0.8 4013PHBK-ND 2.30 19.71 154.40 = 631.14 980.59‘ 925.36/M 853.25/M_| 2222 021 14472 
68 1 0.160 90 10 45 0.6 4017PHCT-ND 55 4.74 37.13 4017PHTB-ND — 236.00 — 223.00/M 205.00/M | 2222 021 35689 
150 18 0.160 140 10 6.0 0.6 4018PHCT-ND 61 5.22 40.89 4018PHTB-ND — 260.00  245.00/M 226.00/M | 2222 021 35151 
220 25 0.160 210 ah 8.0 0.6 4019PHCT-ND 78 6.66 52.17 4019PHTB-ND 213.50 331.00  313.00/M 288.00/M | 2222 021 35221 
330 36 0.160 290 18 6.5 0.8 4020PHCT-ND 78 6.66 52.17 4020PHTB-ND _ 331.00 — 313.00/M 288.00/M | 2222 021 35331 
470 49 0.160 380 18 8.0 0.8 4021PHCT-ND 89 7.62 59.69 4021PHTB-ND 244.00 379.00 358.00/M 330.00/M_| 2222 021 35471 
680 69 0.160 500 18 10 0.8 4022PHCT-ND 1.02 8.76 68.62 4022PHTB-ND 280.50 436.00  411.00/M 379.00/M | 2222 021 35681 
16 1000 100 0.160 660 25 10 0.8 4023PHCT-ND 1.30 11.10 86.95 4023PHTB-ND 355.50 552.00 521.00/M 481.00/M | 2222 021 90518 
1000 100 0.160 700 30 10 0.8 4024PHBK-ND 1.56 13.35 104.58 — 427.48 664.18 626.76/M 577.93/M | 2222 021 15102 
2200 216 0.210 890 30 12.5 0.8 4026PHBK-ND 1.97 16.86 132.07 = 539.88 838.80 —791.55/M 729.87/M | 2222 021 15222 
3300 321 0.230 1130 30 15 0.8 4027PHBK-ND 2.34 20.07 157.22 = 642.66 998.50 942.26/M 868.83/M_| 2222 021 15332 
4700 455 0.250 1410 30 18 0.8 4028PHBK-ND 2.82 24.15 189.18 —= 773.31 1201.49 1133.81/M = 1045.46/M | 2222 021 15472 
6800 656 0.300 1780 38 18 0.8 4029PHBK-ND 3.54 30.30 237.35 —= 970.24 1507.46 1422.54/M 1311.69/M | 2222 021 15682 
10000 964 0.360 2170 38 21 0.8 4030PHBK-ND 4.63 39.66 310.67 = 1269.96 1973.12 1861.97/M__1716.89/M_| 2222 021 15103 
47 1 0.140 80 10 4.5 0.6 4031PHCT-ND 55 4.74 37.13 4031PHTB-ND _ 236.00 — 223.00/M 205.00/M | 2222 021 36479 
100 19 0.140 150 10 6.0 0.6 4032PHCT-ND 61 5.22 40.89 4032PHTB-ND _ 260.00  245.00/M 226.00/M | 2222 021 36101 
150 27 0.140 190 am 8.0 0.6 4033PHCT-ND 78 6.66 52.17 4033PHTB-ND 213.50 331.00  313.00/M 288.00/M | 2222 021 90535 
150 27 0.140 210 18 6.5 0.8 4034PHCT-ND 78 6.66 52.17 4034PHTB-ND — 331.00  313.00/M 288.00/M | 2222 021 36151 
220 37 0.140 250 18 6.5 0.8 4035PHCT-ND 78 6.66 52.17 4035PHTB-ND = 331.00 313.00/M 288.00/M_| 2222 021 36221 
330 54 0.140 340 18 8.0 0.8 4036PHCT-ND 89 7.62 59.69 4036PHTB-ND 244.00 379.00  358.00/M 330.00/M | 2222 021 36331 
25 470 75 0.140 450 18 10 0.8 4037PHCT-ND 1.02 8.76 68.62 4037PHTB-ND 280.50 436.00  411.00/M 379.00/M | 2222 021 36471 
680 106 0.140 560 25 10 0.8 4038PHCT-ND 1.30 11.10 86.95 4038PHTB-ND 355.50 552.00  521.00/M 481.00/M | 2222 021 90528 
1000 154 0.140 720 30 12.5 0.8 4040PHBK-ND 1.73 14.79 115.86 = 473.59 735.82  694.37/M 640.26/M | 2222 021 16102 
1500 229 0.170 790 30 12.5 0.8 4041 PHBK-ND 1.98 16.95 132.78 = 542.76 843.28 795.78/M 733.77/M | 2222 021 16152 
2200 334 0.190 1030 30 15 0.8 4042PHBK-ND 2.33 19.95 156.28 = 638.82 992.53 936.62/M 863.64/M | 2222 021 16222 
3300 499 0.210 1310 30 18 0.8 4043PHBK-ND 2.87 24.63 192.94 = 788.68 1225.37 1156.34/M 1066.24/M | 2222 021 16332 
4700 709 0.230 1680 38 18 0.8 4328PHBK-NDO 3.57 30.63 239.94 = 980.81 1523.87 1438.03/M 1714.29/M | 2222 021 90062 
6800 1024 0.280 2070 38 21 0.8 4045PHBK-ND 4.62 39.60 310.20 = 1268.04 1970.14 1859.16/M__1714.29/M | 2222 021 16682 
22 9.0 0.110 60 10 4.5 0.6 4046PHCT-ND 55 4.74 37.13 4046PHTB-ND — 236.00 = 223.00/M 205.00/M | 2222 021 37229 
47 15 0.110 110 10 6.0 0.6 4047PHCT-ND 61 5.22 40.89 4047PHTB-ND = 260.00  245.00/M 226.00/M | 2222 021 37479 
100 28 0.110 170 ah 8.0 0.6 4048PHCT-ND 78 6.66 52.17 4048PHTB-ND 213.50 331.00 — 313.00/M 288.00/M | 2222 021 90538 
100 28 0.110 190 18 6.5 0.8 4049PHCT-ND 78 6.66 52.17 4049PHTB-ND _ 331.00 — 313.00/M 288.00/M | 2222 021 37101 
150 40 0.110 250 18 8.0 0.8 4050PHCT-ND 89 7.62 59.69 4050PHTB-ND 244.00 379.00 _-358.00/M 330.00/M_| 2222 021 37151 
220 57 0.110 330 18 10 0.8 4051PHCT-ND 1.02 8.76 68.62 4051PHTB-ND 280.50 436.00  411.00/M 379.00/M | 2222 021 37221 
330 83 0.110 430 25 10 0.8 4052PHCT-ND 1.30 11.10 86.95 4052PHTB-ND 355.50 552.00  521.00/M 481.00/M | 2222 021 37331 
40 470 117 0.110 520 25 10 0.8 4053PHCT-ND 1.30 11.10 86.95 4053PHTB-ND 355.50 552.00  521.00/M 481.00/M | 2222 021 90515 
470 117 0.120 570 30 10 0.8 4054PHBK-ND 1.49 12.81 100.35 = 410.19 637.31 601.41/M 554.55/M | 2222 021 17471 
680 167 0.120 620 30 12.5 0.8 4055PHBK-ND 1.68 14.43 113.04 = 462.07 717.91 677.47/M 624.68/M_| 2222 021 17681 
1000 244 0.120 770 30 12.5 0.8 4056PHBK-ND 2.15 18.45 144.53 — 590.79 917.91 866.20/M 798.71/M | 2222 021 17102 
1500 364 0.150 930 30 15 0.8 4057PHBK-ND 2.32 19.89 155.81 as 636.90 989.55  933.81/M 861.04/M | 2222 021 17152 
2200 532 0.170 1200 30 18 0.8 4058PHBK-ND 2.90 24.84 194.58 = 795.41 = 1235.81 1166.20/M = 1075.33/M | 2222 021 17222 
3300 796 0.190 1550 38 18 0.8 4059PHBK-ND 3.80 32.58 255.21 = 1043.25 1620.89 1529.58/M 1410.39/M | 2222 021 17332 
4700 1132 0.210 1880 38 21 0.8 4060PHBK-ND 5.08 43.56 341.22 = 1394.84 2167.15 2045.07/M__1885.72/M_| 2222 021 17472 
0.47 42 0.090 8.0 10 4.5 0.6 4061PHCT-ND 50 4.32 33.84 4061PHTB-ND — 215.00 — 203.00/M 187.00/M | 2222 021 38477 
1.0 44 0.090 12 10 4.5 0.6 4062PHCT-ND 50 4.32 33.84 4062PHTB-ND — 215.00 — 203.00/M 187.00/M | 2222 021 38108 
2.2 48 0.090 21 10 4.5 0.6 4063PHCT-ND 50 4.32 33.84 4063PHTB-ND — 215.00 — 203.00/M 187.00/M | 2222 021 38228 
3.3 5.2 0.090 25 10 45 0.6 4064PHCT-ND 50 4.32 33.84 4064PHTB-ND _ 215.00 — 203.00/M 187.00/M | 2222 021 38338 
47 5.8 0.090 31 10 4.5 0.6 4065PHCT-ND 50 4.32 33.84 4065PHTB-ND _ 215.00 203.00/M 187.00/M _| 2222 021 38478 
10 78 0.080 50 10 4.5 0.6 4066PHCT-ND 50 4.32 33.84 4066PHTB-ND = 215.00 — 203.00/M 187.00/M | 2222 021 38109 
15 9.5 0.080 55 10 4.5 0.6 4067PHCT-ND 55 4.74 37.13 4067PHTB-ND — 236.00 — 223.00/M 205.00/M | 2222 021 38159 
22 12 0.080 90 10 6.0 0.6 4068PHCT-ND 55 4.74 37.13 4068PHTB-ND — 236.00 — 223.00/M 205.00/M | 2222 021 38229 
33 16 0.080 100 10 6.0 0.6 4069PHCT-ND 61 5.22 40.89 4069PHTB-ND _ 260.00  245.00/M 226.00/M | 2222 021 38339 
47 22 0.080 140 hl 8.0 0.6 4070PHCT-ND 78 6.66 52.17 4070PHTB-ND 213.50 331.00 313.00/M 288.00/M_| 2222 021 90542 
47 22 0.080 150 18 6.5 0.8 4071PHCT-ND 18 6.66 52.17 4071PHTB-ND _ 331.00  313.00/M 288.00/M | 2222 021 38479 
63 68 30 0.080 160 am 8.0 0.6 4072PHCT-ND 78 6.66 52.17 4072PHTB-ND 213.50 331.00  313.00/M 288.00/M | 2222 021 90545 
68 30 0.080 170 18 6.5 0.8 4073PHCT-ND 78 6.66 52.17 4073PHTB-ND — 331.00 — 313.00/M 288.00/M | 2222 021 38689 
100 42 0.080 250 18 8.0 0.8 4074PHCT-ND 89 7.62 59.69 4074PHTB-ND 244.00 379.00  358.00/M 330.00/M | 2222 021 38101 
150 61 0.080 320 18 10 0.8 4075PHCT-ND 1.02 8.76 68.62 4075PHTB-ND 280.50 436.00 _-411.00/M 379.00/M_| 2222 021 38151 
220 88 0.080 430 25 10 0.8 4076PHCT-ND 1.30 11.10 86.95 4076PHTB-ND 355.50 552.00  521.00/M 481.00/M | 2222 021 90512 
220 88 0.080 480 30 10 0.8 4077PHBK-ND 1.49 12.75 99.88 = 408.27 634.33  598.60/M 551.95/M | 2222 021 18221 
330 129 0.080 530 30 12.5 0.8 4078PHBK-ND 1.67 14.31 112.10 = 458.22 711.94 671.83/M 619.48/M | 2222 021 18331 
470 182 0.080 630 30 12.5 0.8 4079PHBK-ND 1.88 16.14 126.43 = 516.82 802.98  757.75/M 698.71/M | 2222 021 18471 
680 261 0.080 830 30 15 0.8 4080PHBK-ND 2.23 19.14 149.93 = 612.89 952.23 898.60/M 828.58/M_ | 2222 021 18681 
1000 382 0.080 1120 30 18 0.8 4081PHBK-ND 277 23.73 185.89 = 759.86 1180.59 1114.09/M = 1027.28/M | 2222 021 18102 
1500 571 0.110 1350 38 18 0.8 4082PHBK-ND 3.60 30.87 241.82 = 988.49 1535.81 1449.30/M 1336.37/M | 2222 021 18152 
2200 836 0.130 1780 38 21 0.8 4083PHBK-ND 4.79 41.07 321.72 = 1315.11 2043.27 1928.17/M__1777.92/M_| 2222 021 18222 
1.0 46 0.080 14 10 4.5 0.6 4084PHCT-ND 50 4.32 33.84 4084PHTB-ND — 215.00 — 203.00/M 187.00/M | 2222 021 39108 
2.2 5.3 0.080 20 10 4.5 0.6 4085PHCT-ND 50 4.32 33.84 4085PHTB-ND _ 215.00 — 203.00/M 187.00/M | 2222 021 39228 
47 7.0 0.080 30 10 45 0.6 4086PHCT-ND 55 4.74 37.13 4086PHTB-ND _ 236.00  — 223.00/M 205.00/M | 2222 021 39478 
10 10 0.080 65 10 6.0 0.6 4087PHCT-ND 58 5.01 39.25 4087PHTB-ND _ 249.00 — 235.00/M 217.00/M | 2222 021 39109 
15 13 0.080 7 1 8.0 0.6 4088PHCT-ND 78 6.66 52.17 4088PHTB-ND 213.50 331.00 313.00/M 288.00/M_| 2222 021 90548 
15 13 0.080 85 18 6.5 0.8 4089PHCT-ND 78 6.66 52.17 4089PHTB-ND al 331.00 — 313.00/M 288.00/M | 2222 021 39159 
22 17 0.080 95 am] 8.0 0.6 4090PHCT-ND 78 6.66 52.17 4090PHTB-ND 213.50 331.00  313.00/M 288.00/M | 2222 021 90552 
22 v4 0.080 100 18 6.5 0.8 4091PHCT-ND 78 6.66 52.17 4091PHTB-ND _ 331.00  313.00/M 288.00/M | 2222 021 39229 
100 33 24 0.080 120 18 6.5 0.8 4092PHCT-ND 78 6.66 52.17 4092PHTB-ND _ 331.00  313.00/M 288.00/M | 2222 021 39339 
47 32 0.080 160 18 8.0 0.8 4093PHCT-ND 89 7.62 59.69 4093PHTB-ND 244.00 379.00 __-358.00/M 330.00/M_| 2222 021 39479 
68 45 0.080 220 18 10 0.8 4094PHCT-ND 1.02 8.76 68.62 4094PHTB-ND 280.50 436.00 411.00/M 379.00/M | 2222 021 39689 
100 64 0.080 300 25 10 0.8 4095PHCT-ND 1.30 11.10 86.95 4095PHTB-ND 355.50 552.00 521.00/M 481.00/M | 2222 021 90532 
100 64 0.070 360 30 10 0.8 4096PHBK-ND 1.52 13.05 102.23 = 417.88 649.25 6 12.68/M 564.94/M | 2222 021 19101 
220 136 0.080 460 30 12.5 0.8 4098PHBK-ND 1.94 16.59 129.96 = 531.23 825.37 778.88/M 718.19/M | 2222 021 19221 
330 202 0.090 580 30 15 0.8 4099PHBK-ND 2.38 20.43 160.04 = 654.19 1016.41 959.16/M 884.42/M | 2222 021 19331 
470 286 0.090 740 30 18 0.8 4100PHBK-ND 2.95 25.32 198.34 = 810.78 = 1259.70 = 1188.74/M 1096.11/M | 2222 021 19471 
1000 604 0.100 1260 38 21 0.8 4102PHBK-ND 5.12 43.86 343.57 = 1404.45 2182.08 2059.16/M —_1898.70/M | 2222 021 19102 


* “CT” stands for Cut Tape; “TB” stands for Tape and Box; “BK” stands for Bulk. 


0 RoHS Compliant 
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Biz . AHT 118 Axial High Temperature Electrolytic Capacitors 


FEATURES: 

* Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid 

* Axial leads, cylindrical aluminum case, insulated with a blue sleeve 
* Case 910mm x 30mm to 21mm x 40mm with pressure relief 


* Taped versions up to case 015mm x 30 mm available for automatic 


insertion 
* Charge and discharge proof 
* Extra long useful life: 4,000 hours at 125°C, high reliability 
* Extended temperature range: 125°C (usable up to 150°C) 
* Miniaturized, high CV-product per unit volume 


APPLICATIONS: 

» Automotive, industrial and telecommunication 

* Smoothing, filtering, coupling, decoupling, timing 

* For use after very long storage (10 years) without voltage applied 
* Portable and mobile equipment (small size, low mass) 

* Low mounting height boards, vibration and shock resistant 

* Outdoor applications, e.g. aerial amplifiers 


Dimensions in mm. 


= Ls 


Case size 10mm x 30mm and above are bulk 
Form BA: Taped in box (ammopack) 
Case OD x L = 6.5mm x 18mm to 10mm x 25mm 


DESCRIPTION VALUE 
Case sizes (ODnom x Lnom in mm) 6.5 x 18 to 10 x 25 10 x 30 to 21 x 40 
Rated capacitance range, CR 1 to 10,000 pF 
Tolerance on CR +20% 
Rated voltage range, UR 6.3 to 200V 
Category temperature range -40°C ~ 125°C -55°C ~ 125°C 
Endurance test at 150°C, 

with no IR applied 500 hours 1,000 hours 
Endurance test at 125°C 2,000 hours 3,000 hours 
Useful life at 125°C 4,000 hours 4,000 hours 
Useful life at 40°C, 1.8 x IR applied 500,000 hours 500,000 hours 
Shelf life at 0 V, 125°C 

Up = 6.3 to 638V 500 hours 

Ur = 100 and 200 V 100 hours 
Based on sectional specification IEC 384-4/CECC 30300, LL grade 
Climatic category IEC 68 (DIN 40040) 40/125/56 (GKD) 55/125/56 (FKD) 


wv Cap. Leakage Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Pricing* Digi-Key Pricing* BC Components 
(vDC) | (uF) | Curr.(uA) | tand | Curr.(mA) | L D d__| Part No. 1 10 100 | Part No. 500 1,000 5,000 10,000 | Part No. 
63 1000 42 0.500 251 18 10 0.8 | 4103PHCT-ND 2.18 18.72 146.64 | 4103PHTB-ND 599.50 931.00 879.00/M_ —__810.00/M | 2222 118 33102 
1500 61 0.500 352 25 10 0.8 | 4104PHCT-ND 2.29 19.59 153.46 | 4104PHTB-ND 627.50 975.00 920.00/M  848.00/M | 2222 118 90503 
220 20 0.350 109 18 6.5 0.8 4105PHCT-ND 2.03 17.40 136.30 | 4105PHTB-ND — 866.00 817.00/M 753.00/M | 2222 118 34221 
330 24 0.350 150 18 8.0 0.8 4106PHCT-ND 2.08 17.85 139.83 | 4106PHTB-ND 571.50 888.00 838.00/M —_773.00/M | 2222 118 34331 
470 32 0.350 179 18 8.0 0.8 4107PHCT-ND 2.08 17.85 139.83 | 4107PHTB-ND 571.50 888.00 838.00/M  773.00/M | 2222 118 34471 
1 1500 94 0.320 590 30 12.5 0.8 4110PHBK-ND 2.70 23.13 181.19 | — 740.65 1150.74 1085.92/M 1001.30/M | 2222 118 14152 
2200 136 0.400 634 30 12.5 0.8 | 4111PHBK-ND 3.16 27.12 212.44 | — 868.41 1349.25 1273.24/M 1174.03/M | 2222 118 14222 
4700 286 0.460 1035 30 18 0.8 | 4113PHBK-ND 4.84 41.46 324.77 | — 1327.60 2062.68  1946.48/M 1794.81/M | 2222 118 14472 
330 36 0.250 204 18 10 0.8 4117PHCT-ND 2.18 18.72 146.64 | 4117PHTB-ND 599.50 931.00 879.00/M —810.00/M | 2222 118 35331 
470 49 0.250 243 18 10 0.8 4118PHCT-ND 2.18 18.72 146.64 | 4118PHTB-ND 599.50 931.00 879.00/M —810.00/M | 2222 118 35471 
16 1000 100 0.220 557 30 12.5 0.8 4120PHBK-ND 2.68 23.01 180.25 | — 736.81 1144.77  1080.29/M 996.11/M | 2222 118 15102 
2200 215 0.290 790 30 15 0.8 4122PHBK-ND 3.85 32.97 258.27 | — 1055.74 1640.29 1547.89/M 1427.28/M | 2222 118 15222 
4700 455 0.340 1363 38 18 0.8 | 4124PHBK-ND 6.28 53.82 421.59 | — 1723.38 2677.60 2526.76/M 2329.87/M | 2222 118 15472 
6800 657 0.380 1627 38 21 0.8 | 4125PHBK-ND 8.33 71.37 559.07 | — 2285.35 3550.73 3350.71/M 3089.61/M | 2222 118 15682 
100 20 0.180 102 18 6.5 0.8 | 4126PHCT-ND 2.03 17.40 136.30 | 4126PHTB-ND — 866.00 817.00/M —__753.00/M | 2222 118 36101 
220 37 0.180 196 18 10 0.8 4127PHCT-ND 2.18 18.72 146.64 | 4127PHTB-ND 599.50 931.00 879.00/M —810.00/M | 2222 118 36221 
330 54 0.180 274 25 10 0.8 4128PHCT-ND 2.29 19.59 153.46 | 4128PHTB-ND 627.50 975.00 920.00/M  848.00/M | 2222 118 36331 
470 75 0.180 327 25 10 0.8 4129PHCT-ND 2.29 19.59 153.46 | 4129PHTB-ND 627.50 975.00 920.00/M  848.00/M | 2222 118 90509 
25 470 75 0.180 366 30 10 0.8 | 4130PHBK-ND 2.55 21.84 171.08 | — 699.34 1086.56 1025.36/M 945.46/M | 2222 118 16471 
1000 154 0.240 531 30 12.5 0.8 | 4132PHBK-ND 3.35 28.68 224.66 | — 918.37 1426.86 1346.48/M 1241.56/M | 2222 118 16102 
2200 334 0.260 919 30 18 0.8 | 4134PHBK-ND 5.16 44.25 346.63 | — 1416.94 2201.48  2077.47/M 1915.59/M | 2222 118 16222 
3300 499 0.260 1280 38 18 0.8 4135PHBK-ND 6.79 58.23 456.14 | — 1864.59 2897.00 2733.81/M 2520.78/M | 2222 118 16332 
4700 709 0.280 1464 38 21 0.8 4136PHBK-ND 8.93 76.56 599.72 |= 2451.54 3808.94  3594.37/M 3314.29/M | 2222 118 16472 
47 20 0.110 89.8 18 6.5 0.8 4137PHCT-ND 2.03 17.40 136.30 | 4137PHTB-ND — 866.00 817.00/M = 753.00/M | 2222 118 37479 
100 28 0.110 147 18 8.0 0.8 | 4138PHCT-ND 2.08 17.85 139.83 | 4138PHTB-ND 571.50 888.00 838.00/M 773.00/M | 2222 118 37101 
150 40 0.110 207 18 10 0.8 | 4139PHCT-ND 2.18 18.72 146.64 | 4139PHTB-ND 599.50 931.00 879.00/M —_810.00/M | 2222 118 37151 
40 220 57 0.100 338 30 10 0.8 | 4141PHBK-ND 2.50 21.45 168.03 | — 686.85 1067.16 1007.05/M 928.58/M | 2222 118 17221 
330 83 0.100 484 30 12.5 0.8 4142PHBK-ND 2.85 24.39 191.06 | — 781.00 1213.43 1145.07/M 1055.85/M | 2222 118 17331 
470 117 0.110 522 30 12.5 0.8 4143PHBK-ND 3.28 28.11 220.20 | — 900.12 1398.50 1319.72/M 1216.89/M | 2222 118 17471 
1000 244 0.130 852 30 18 0.8 4145PHBK-ND 4.93 42.27 331.12 | — 1353.53 2102.97 1984.51/M 1829.87/M | 2222 118 17102 
1.0 20 0.070 16.4 18 6.5 0.8 | 4148PHCT-ND 2.03 17.40 136.30 | 4148PHTB-ND — 866.00 817.00/M —_753.00/M | 2222 118 38108 
2.2 20 0.070 24.3 18 6.5 0.8 | 4149PHCT-ND 2.03 17.40 136.30 | 4149PHTB-ND — 866.00 817.00/M —_753.00/M | 2222 118 38228 
47 20 0.070 35.6 18 6.5 0.8 | 4150PHCT-ND 2.03 17.40 136.30 | 4150PHTB-ND — 866.00 817.00/M —_753.00/M | 2222 118 38478 
10 20 0.070 51.9 18 6.5 0.8 4151PHCT-ND 2.03 17.40 136.30 | 4151PHTB-ND — 866.00 817.00/M 753.00/M | 2222 118 38109 
22 20 0.070 te 18 6.5 0.8 4152PHCT-ND 2.03 17.40 136.30 | 4152PHTB-ND — 866.00 817.00/M 753.00/M | 2222 118 38229 
47 22 0.070 126 18 8.0 0.8 4153PHCT-ND 2.08 17.85 139.83 | 4153PHTB-ND 571.50 888.00 838.00/M _773.00/M | 2222 118 38479 
63 100 42 0.070 243 25 10 0.8 | 4154PHCT-ND 2.29 19.59 153.46 | 4154PHTB-ND 627.50 975.00 920.00/M  848.00/M | 2222 118 90514 
100 42 0.070 262 30 10 0.8 | 4155PHBK-ND 2.51 21.48 168.26 | — 687.81 1068.65 1008.45/M 929.87/M | 2222 118 18101 
150 61 0.070 415 30 12.5 0.8 | 4156PHBK-ND 2.87 24.57 192.47 | — 786.76 1222.38 1153.52/M 1063.64/M | 2222 118 18151 
220 87 0.080 454 30 12.5 0.8 4157PHBK-ND 3.37 28.86 226.07 | — 924.13 1435.81 1354.93/M 1249.35/M | 2222 118 18221 
330 129 0.090 544 30 15 0.8 4158PHBK-ND 4.16 35.64 279.18 | — 1141.23 1773.13 1673.24/M 1542.86/M | 2222 118 18331 
470 182 0.090 695 30 18 0.8 4159PHBK-ND 5.16 44.25 346.63 | — 1416.94 2201.48 2077.47/M 1915.59/M | 2222 118 18471 
680 261 0.090 971 38 18 0.8 | 4160PHBK-ND 6.70 57.42 449.79 | — 1838.66 2856.70 2695.78/M 2485.72/M | 2222 118 18681 
1000 383 0.100 1161 38 21 0.8 | 4161PHBK-ND 8.98 76.95 602.78 | — 2464.03 3828.34 3612.68/M 3331.17/M | 2222 118 18102 
10 20 0.070 52 18 6.5 0.8 | 4163PHCT-ND 2.03 17.40 136.30 | 4163PHTB-ND — 866.00 817.00/M —_753.00/M | 2222 118 39109 
22 20 0.070 91 18 8.0 0.8 4164PHCT-ND 2.08 17.85 139.83 | 4164PHTB-ND 571.50 888.00 838.00/M 773.00/M | 2222 118 39229 
33 24 0.070 140 25 10 0.8 4165PHCT-ND 2.29 19.59 153.46 | 4165PHTB-ND 627.50 975.00 920.00/M  848.00/M | 2222 118 39339 
47 33 0.070 170 25 10 0.8 4166PHCT-ND 2.29 19.59 153.46 | 4166PHTB-ND 627.50 975.00 920.00/M  848.00/M | 2222 118 90536 
ie 47 33 0.080 178 30 10 0.8 | 4167PHBK-ND 2.66 22.77 178.37 | — 729.12 1132.83 1069.02/M 985.72/M | 2222 118 19479 
100 64 0.090 303 30 12.5 0.8 | 4169PHBK-ND 3.43 29.43 230.54 | — 942.38 1464.17 1381.69/M 1274.03/M | 2222 118 19101 
220 136 0.100 481 30 18 0.8 | 4171PHBK-ND 5.21 44.67 349.92 | — 1430.39 2222.38 2097.19/M 1933.77/M | 2222 118 19221 
470 286 0.100 833 38 21 0.8 4173PHBK-ND 8.89 76.17 596.67 | — 2439.05 3789.53  3576.06/M 3297.40/M | 2222 118 19471 
10 20 0.060 85 25 10 0.8 4176PHCT-ND 2.29 19.59 153.46 | 4176PHTB-ND 627.50 975.00 920.00/M  848.00/M | 2222 118 90543 
15 22 0.046 129 30 10 0.8 4177PHBK-ND 2.47 21.21 166.15 | — 679.17 1055.22 995.78/M  918.19/M | 2222 118 92159 
200 22 31 0.046 198 30 12.5 0.8 | 4178PHBK-ND 2.90 24.84 194.58 | — 795.41 1235.81 1166.20/M 1075.33/M | 2222 118 92229 
33 44 0.046 242 30 15 0.8 | 4179PHBK-ND 3.56 30.54 239.23 | — 977.93 1519.40 1433.81/M 1322.08/M | 2222 118 92339 
47 61 0.046 317 30 18 0.8 | 4180PHBK-ND 4.41 37.80 296.10 | — 1210.40 1880.59 1774.65/M 1636.37/M | 2222 118 92479 
100 124 0.046 551 38 21 0.8 | 4182PHBK-ND 7.63 65.40 512.30 | — 2094.18 3253.72 3070.43/M 2831.17/M | 2222 118 92101 


* “CT” stands for Cut Tape; “TB” stands for Tape and Box; “BK” stands for Bulk. 
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Hi AML 138 Axial Miniature Long-Life Electrolytic Capacitors 


FEATURES: 

* Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid * Axial 
leads, cylindrical aluminum case, insulated with a blue sleeve (case 
@6.3mm x 12.7mm and 7.7mm x 12.7mm are molded with flame 
retardant plastic material) * Case @10mm x 30mm to 21mm x 
40mm with pressure relief * Taped versions up to case @15mm x 30 
mm available for automatic insertion * Charge and discharge proof 
* Long useful life: 2,000 to 10,000 hours at 105°C, high reliability 
* High ripple current capability * Miniaturized, high CV-product per 
unit volume 


APPLICATIONS: 

* Industrial, automotive, EDP and telecommunication * Smoothing, 
filtering, buffering in SMPS; coupling, decoupling, timing » Portable 
and mobile equipment (small size, low mass) * Standby applications 


Dimension inmm. | [DESCRIPTION VALUE 
63.5+1.5* Case sizes (ODnom X Lnominmm) | 6.3 x 12.7 to 10 x 25 10 x 30 to 21 x 40 
73.0+1.6** Rated capacitance range, CR 1.0 to 15,000 pF 

-L> Tolerance on CR +20% 
Rated voltage range, UR 6.3 to 100V 
| Category temperature range -40°C ~ 105°C 
Endurance test at 105°C 1,000 hours 5,000 hours 
| Useful life at 105°C. 2,000 hours 10,000 hours 
a " 1.3 x IR applied: 1.8 x IR applied: 
| Heetullio gt 40°C: lin gppled 200,000 rows 500,000 raise 
Case size 10mm x 30mm and above are bulk Shelf life at 0 V, 105°C 500 hours 


Form BA: Taped in box (ammopack) 
*Case OD x L= 6.3mm x 12.7mm and 7.7mm x 12.7 mm 
**Case OD x L= 6.5mm x 18mm and 10mm x 25 mm 


Based on sectional specification 


IEC 384-4/CECC 30300 


Climatic category IEC 68 


40/105/56 (GMF) 


* Low mounting height boards * Vibration and shock resistant (DIN 40040) 
wv Cap. Leakage Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Pricing* Digi-Key Tape and Box Pricing BC Components 
(VDC) (uF) |Current(yA)) tand  |Current(mA)| L D d Part No. 10 100 Part No. 500 1,000 Part No. 

100 16 0.240 99 12.7 6.3 0.6 4183PHCT-ND 1.47 12.63 98.94 4183PHTB-ND = 628.00 2222 138 33101 

220 31 0.240 160 12:7 yy 0.6 4184PHCT-ND 1.62 13.92 109.04 4184PHTB-ND 445.50 693.00 2222 138 33221 

6.3 470 22 0.240 250 18 6.5 0.8 4185PHCT-ND 1.27 10.89 85.31 4185PHTB-ND = 542.00 2222 138 33471 
1000 42 0.240 430 18 10 0.8 4186PHCT-ND 1.73 14.79 115.86 4186PHTB-ND 473.50 736.00 2222 138 33102 

2200 87 0.290 640 25 10 0.8 4187PHCT-ND 2.08 17.85 139.83 4187PHTB-ND 571.50 888.00 2222 138 33222 

150 33 0.200 140 12.7 7.7 0.6 4188PHCT-ND 1.62 13.92 109.04 4188PHTB-ND 445.50 693.00 2222 138 34151 

220 17 0.200 190 18 6.5 0.8 4189PHCT-ND 1.27 10.89 85.31 4189PHTB-ND = 542.00 2222 138 34221 

470 32 0.200 300 18 8.0 0.8 4190PHCT-ND 1.37 11.76 92.12 4190PHTB-ND 376.50 585.00 2222 138 34471 

1000 64 0.200 520 25 10 0.8 4191PHCT-ND 2.08 17.85 139.83 4191PHTB-ND 571.50 888.00 2222 138 34102 

10 1500 94 0.260 560 30 10 0.8 4192PHBK-ND 1.87 16.02 125.49 = 512.98 797.01 2222 138 14152 
2200 140 0.270 750 30 12.5 0.8 4193PHBK-ND 2.16 18.54 145.23 = 593.67 922.38 2222 138 14222 

3300 200 0.280 990 30 15 0.8 4194PHBK-ND 2.63 22.50 176.25 = 720.48 1119.40 2222 138 14332 

4700 290 0.310 1200 30 18 0.8 4195PHBK-ND 3.21 27.51 215.50 = 880.90 1368.65 2222 138 14472 

6800 410 0.320 1700 38 18 0.8 4196PHBK-ND 4.09 35.04 274.48 = 1122.02 1743.28 2222 138 14682 

22 10 0.120 58 12.7 6.3 0.6 4199PHCT-ND 1.47 12.63 98.94 4199PHTB-ND = 628.00 2222 138 35229 

47 18 0.160 83 12.7 6.3 0.6 4200PHCT-ND 1.47 12.63 98.94 4200PHTB-ND = 628.00 2222 138 35479 

100 35 0.160 130 12.7 OL 0.6 4201PHCT-ND 1.62 13.92 109.04 4201PHTB-ND 445.50 693.00 2222 138 35101 

220 25 0.160 230 18 8.0 0.8 4202PHCT-ND 1.37 11.76 92.12 4202PHTB-ND 376.50 585.00 2222 138 35221 

16 470 49 0.160 360 18 10 0.8 4203PHCT-ND 1.73 14.79 115.86 4203PHTB-ND 473.50 736.00 2222 138 35471 
1000 100 0.190 530 30 10 0.8 4204PHBK-ND 1.87 15.99 125.26 = 512.02 795.52 2222 138 15102 

2200 210 0.210 950 30 15 0.8 4206PHBK-ND 2.57 22.05 172.73 = 706.07 1097.01 2222 138 15222 

4700 450 0.280 1400 30 18 0.8 4208PHBK-ND 4.05 34.68 271.66 = 1110.49 1725.36 2222 138 15472 

10000 960 0.350 2100 38 21 0.8 4210PHBK-ND 7.16 61.41 481.05 = 1966.42 3055.21 2222 138 15103 

10 8.0 0.090 46 12.7 6.3 0.6 4211PHCT-ND 1.47 12.63 98.94 4211PHTB-ND a 628.00 2222 138 36109 

22 14 0.140 61 12.7 6.3 0.6 4212PHCT-ND 1.47 12.63 98.94 4212PHTB-ND _— 628.00 2222 138 36229 

33 20 0.140 74 12.7. 6.3 0.6 4213PHCT-ND 1.47 12.63 98.94 4213PHTB-ND = 628.00 2222 138 36339 

47 27 0.140 96 12.7. ra 0.6 4214PHCT-ND 1.62 13.92 109.04 4214PHTB-ND 445.50 693.00 2222 138 36479 

100 19 0.130 160 18 6.5 0.8 4215PHCT-ND 1.27 10.89 85.31 4215PHTB-ND = 542.00 2222 138 36101 

220 37 0.130 270 18 10 0.8 4216PHCT-ND 1.73 14.79 115.86 4216PHTB-ND 473.50 736.00 2222 138 36221 

25 470 75 0.130 440 25 10 0.8 4217PHCT-ND 2.08 17.85 139.83 4217PHTB-ND 571.50 888.00 2222 138 36471 
680 110 0.140 500 30 10 0.8 4218PHBK-ND 1.84 15.75 123.38 = 504.33 783.58 2222 138 16681 

1000 150 0.140 670 30 12.5 0.8 4219PHBK-ND 2.13 18.27 143.12 = 585.03 908.95 2222 138 16102 

1500 230 0.150 890 30 15 0.8 4220PHBK-ND 2.58 22.14 173.43 = 708.95 1101.49 2222 138 16152 

2200 330 0.160 1200 30 18 0.8 4221PHBK-ND 3.22 27.60 216.20 = 883.78 1373.13 2222 138 16222 

3300 500 0.170 1600 38 18 0.8 4222PHBK-ND 4.22 36.21 283.65 = 1159.49 1801.48 2222 138 16332 

4700 710 0.200 1800 38 18 0.8 4223PHBK-ND 5.49 47.04 368.48 = 1506.28 2340.29 2222 138 16472 

6800 1000 0.260 2100 38 21 0.8 4224PHBK-ND 7.40 63.39 496.56 = 2029.82 3153.72 2222 138 16682 

33 29 0.110 91 12.7 7.7 0.6 4225PHCT-ND 1.62 13.92 109.04 4225PHTB-ND 445.50 693.00 2222 138 37339 

47 15 0.100 120 18 6.5 0.8 4226PHCT-ND 1.27 10.89 85.31 4226PHTB-ND =. 542.00 2222 138 37479 

100 28 0.100 180 18 8.0 0.8 4227PHCT-ND 1.37 11.76 92.12 4227PHTB-ND 376.50 585.00 2222 138 37101 

220 57 0.100 350 25. 10 0.8 4228PHCT-ND 2.08 17.85 139.83 4228PHTB-ND 571.50 888.00 2222 138 37221 

330 83 0.100 410 30 10 0.8 4229PHBK-ND 1.77 15.18 118.91 = 486.08 755.22 2222 138 17331 

an 470 120 0.100 550 30 12.5 0.8 4230PHBK-ND 1.97 16.92 132.54 = 541.80 841.79 2222 138 17471 
680 170 0.110 650 30 12.5 0.8 4231PHBK-ND 2.28 19.53 152.99 = 625.37 971.64 2222 138 17681 

1000 240 0.110 840 30 15 0.8 4232PHBK-ND 2.74 23.49 184.01 = 752.18 1168.65 2222 138 17102 

2200 530 0.130 1500 38 18 0.8 4234PHBK-ND 4.48 38.37 300.57 = 1228.65 1908.95 2222 138 17222 

3300 800 0.150 1700 38 21 0.8 4235PHBK-ND 6.05 51.84 406.08 = 1659.98 2579.09 2222 138 17332 

10 13 0.090 51 12.7 6.3 0.6 4236PHCT-ND 1.47 12.63 98.94 4236PHTB-ND = 628.00 2222 138 31109 

50 22 25 0.090 82 12.7 ey 0.6 4237PHCT-ND 1.62 13.92 109.04 4237PHTB-ND 445.50 693.00 2222 138 31229 
100 34 0.080 230 18 10 0.8 4238PHCT-ND 1.73 14.79 115.86 4238PHTB-ND 473.50 736.00 2222 138 31101 

47 9.0 0.090 35 A27 6.3 0.6 4239PHCT-ND 1.47 12.63 98.94 4239PHTB-ND = 628.00 2222 138 38478 

10 16 0.080 59 12.7 ra 6 0.6 4240PHCT-ND 1.62 13.92 109.04 4240PHTB-ND 445.50 693.00 2222 138 38109 

22 12 0.070 100 18 6.5 0.8 4241PHCT-ND 1.27 10.89 85.31 4241PHTB-ND = 542.00 2222 138 38229 

47 22 0.070 150 18 8.0 0.8 4242PHCT-ND 1.37 11.76 92.12 4242PHTB-ND 376.50 585.00 2222 138 38479 

100 42 0.070 280 25 10 0.8 4243PHCT-ND 2.08 17.85 139.83 4243PHTB-ND 571.50 888.00 2222 138 38101 

63 150 61 0.110 340 30 10 0.8 4244PHBK-ND 1.74 14.91 116.80 = 477.44 741.79 2222 138 18151 
220 88 0.110 470 30 12.5 0.8 4245PHBK-ND 1.95 16.71 130.90 = 535.07 831.34 2222 138 18221 

330 130 0.120 570 30 12.5 0.8 4246PHBK-ND 2.28 19.50 152.75 = 624.41 970.14 2222 138 18331 

470 180 0.120 730 30 15 0.8 4247PHBK-ND 2.70 23.10 180.95 = 739.69 1149.25 2222 138 18471 

1000 380 0.120 1300 38 18 0.8 4249PHBK-ND 4.27 36.57 286.47 = 1171.01 1819.39 2222 138 18102 

1500 570 0.130 1600 38 21 0.8 4250PHBK-ND 5.77 49.44 387.28 = 1583.13 2459.69 2222 138 18152 

1.0 5.0 0.090 16 12.7 6.3 0.6 4251PHCT-ND 1.47 12.63 98.94 4251PHTB-ND = 628.00 2222 138 39108 

2.2 7.0 0.090 24 12.7 6.3 0.6 4252PHCT-ND 1.47 12.63 98.94 4252PHTB-ND = 628.00 2222 138 39228 

47 12 0.080 40 12.7 ry A 0.6 4253PHCT-ND 1.62 13.92 109.04 4253PHTB-ND 445.50 693.00 2222 138 39478 

10 10 0.070 67 18 6.5 0.8 4254PHCT-ND 1.27 10.89 85.31 4254PHTB-ND = 542.00 2222 138 39109 

22 a7 0.070 100 18 8.0 0.8 4255PHCT-ND 1.37 11.76 92.12 4255PHTB-ND 376.50 585.00 2222 138 39229 

100 47 32 0.070 190 25 10 0.8 4256PHCT-ND 2.08 17.85 139.83 4256PHTB-ND 571.50 888.00 2222 138 39479 
68 45 0.070 220 30 10 0.8 4257PHBK-ND 1.85 15.84 124.08 = 507.22 788.06 2222 138 19689 

100 64 0.070 290 30 12.5 0.8 4258PHBK-ND 2.07 17.70 138.65 = 566.77 880.59 2222 138 19101 

220 140 0.070 470 30 15 0.8 4260PHBK-ND 2.88 24.69 193.41 = 790.60 1228.35 2222 138 19221 

330 200 0.080 620 30 18 0.8 4261PHBK-ND 3.62 31.05 243.23 = 994.26 1544.77 2222 138 19331 

470 290 0.080 840 38 18 0.8 4262PHBK-ND 4.58 39.24 307.38 = 1256.51 1952.23 2222 138 19471 


* “CT” stands for Cut Tape and “BK” stands for Bulk 
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Panasonic 


FEATURES: 


* Ideal for circuits where polarity is not constant or reverse voltage is 
applied when switches are turned on or off. 
* Life: 2000 hours at +85°C. 


SPECIFICATIONS: 

Operating Temperature Range: —40°C ~ 85°C. 

Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, +20°C). 

Leakage Current: | < 0.03CV + 3(/A) after 5 minutes application of 
rated working voltage at +20°C. 

Low Temperature Characteristics: Impedance ratio max. at 120Hz. 
Following specified values. 


Bi-Polar Series SU _ Capacitors 


Working Voltage 6.3V | 10V 16V | 25V | 35V | 50V 
a 2cu20c| 4 | 3 9 | 2 fo [2 
mpedance | “agc/+20°C | 8 6 4[4[ 4] 3 
ENDURANCE: 


Test Conditions: Duration: 2000 hours. Ambient Temperature: +85°C. 
Applied Voltage: Rated DC working voltage to each polarity for 1000 
hours. 


Post Test Requirements: +20°C. Leakage Current: <Initial specified 
value. Capacitance Change: +20% of initial measured value. tan 8: 
<150% of initial specified value. 


Vinyl sleeve ad 


Vent |] 
26.3" | 


SHELF LIFE: 


La 


Ox 


foo 


+0.5 max. 


Test Conditions: Duration: 1000 hours. Ambient Temperature: 85°C. 
Applied Voltage: none 


Post Test Requirements (+20°C): Same limits for “Endurance”. 


D.C.L. tand Ripple 
Cap. | (+20°C/5min.) | (120Hz/+20°C) | Current Dimensions Digi-Key Pricing Panasonic 
WV | (HF) (uA) max. (max.) (mA) rms D L P d Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
33 9.2 0.30 80 5 11 2.0 0.5 P1141-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-AOJN330U 
47 11.8 0.30 90 5 1 2.0 0.5 P1142-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-AOJN470U 
100 21.9 0.30 130 63 11.2 25 0.5 P1143-ND 31 2.14 15.30 86.00 80.00/M 77.00/M | ECE-AOJN101U 
220 44.5 0.30 200 8 11.5 3.5 0.6 P1144-ND 38 2.65 18.95 106.00 99.00/M 95.00/M | ECE-AOJN221U 
330 65.3 0.30 250 8 11.5 3.5 0.6 P1145-ND 42 2.96 21.13 118.00 110.00/M 106.00/M | ECE-AOJN331U 
6.3 | 470 91.8 0.30 310 10 12.5 5.0 0.6 P1146-ND 53 3.73 27.40 157.00 152.00/M 146.00/M | ECE-AOJN471X 
1000 192.0 0.30 430 10 20 5.0 0.6 P1147-ND 80 5.60 41.10 236.00 227.00/M 219.00/M | ECE-AOJN102U 
2200 418.8 0.30 660 12.5 25 5.0 0.6 P1148-ND 4.1 7.87 59.02 349.00 336.00/M 328.00/M | ECE-AOJN222U 
3300 626.7 0.30 760 16 25 TS: 0.8 P1149-ND 1.42 10.05 75.40 446.00 429.00/M 419.00/M | ECE-AOJN332U 
4700 891.3 0.30 1170 16 31.5 75 0.8 P1150-ND 1.73 12.36 93.26 606.00 588.00/M 574.00/M | ECE-AOJN472U 
6800 1288.2 0.30 1450 18 35.5 75 0.8 P1151-ND 2.44 17.38 131.14 852.00 826.00/M 807.00/M | ECE-AOJN682U 
22 9.6 0.25 60 5 1 2.0 0.5 P1152-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1AN220U 
33 12.9 0.25 80 5 abl 2.0 0.5 P1153-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1AN330U 
47 171 0.25 90 5 1 2.0 0.5 P1154-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1AN470U 
100 33.0 0.25 130 63 11.2 2.5 0.5 P1155-ND 84 6.27 46.06 265.00 255.00/M 245.00/M | ECE-A1AN101U 
100 33.0 0.25 130 6.3 11.2 25 0.5 P1370-ND 51 2.14 15.30 86.00 80.00/M 77.00/M_ | ECE-A1AN101X 
10 220 69.0 0.25 200 8 11.5 3.5 0.6 P1156-ND 42 2.96 21.13 118.00 110.00/M 106.00/M | ECE-A1AN221U 
330 102.0 0.25 280 10 16 5.0 0.6 P1157-ND 53 3.73 27.40 157.00 152.00/M 146.00/M | ECE-A1AN331U 
470 144.0 0.25 340 10 16 5.0 0.6 P1158-ND 66 4.66 34.24 197.00 189.00/M 182.00/M | ECE-N1AN471U 
1000 303.0 0.25 470 12.5 20 5.0 0.6 P1159-ND .99 6.99 52.45 310.00 298.00/M 291.00/M | ECE-A1AN102X 
2200 663.0 0.25 690 16 25 75 0.8 P1160-ND 1.42 10.05 75.40 446.00 429.00/M 419.00/M | ECE-A1AN222U 
3300 993.0 0.25 1090 16 31.5 75 0.8 P1161-ND 1.73 12.36 93.26 606.00 588.00/M 574.00/M | ECE-A1AN332U 
4700 1413.0 0.25 1200 18 35.5 75 0.8 P1162-ND 2.44 17.38 131.14 852.00 826.00/M 807.00/M | ECE-A1AN472U 
10 7.8 0.20 40 5 1 2.0 0.5 P1163-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1CN100U 
22 13.5 0.20 60 5 1 2.0 0.5 P1164-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1CN220U 
33 18.8 0.20 80 5 fl 2.0 0.5 P1165-ND 20 1.38 9.83 55.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1CN330U 
47 25.5 0.20 100 6.3 11.2 2.5 0.5 P1166-ND 31 2.14 15.30 86.00 80.00/M 77.00/M | ECE-A1CN470U 
100 51.0 0.20 180 8 11.5 3.5 0.6 P1167-ND 43 2.96 21.13 118.00 110.00/M 106.00/M | ECE-A1CN101U 
16 | 220 108.6 0.20 260 10 12.5 5.0 0.6 P1168-ND 53 3.73 27.40 157.00 152.00/M 146.00/M | ECE-A1CN221X 
330 161.4 0.20 330 10 16 5.0 0.6 P1169-ND 66 4.66 34.24 197.00 189.00/M 182.00/M | ECE-A1CN331U 
470 228.6 0.20 380 10 20 5.0 0.6 P1170-ND 74 5.25 39.35 233.00 224.00/M 219.00/M | ECE-A1CN471U 
1000 483.0 0.20 560 12.5 25 5.0 0.6 P1171-ND 1.23 8.74 65.57 388.00 373.00/M 364.00/M | ECE-A1CN102U 
2200 1059.0 0.20 750 16 31.5 75 0.8 P1172-ND 1.73 12.36 93.26 606.00 588.00/M 574.00/M | ECE-A1CN222U 
3300 1587.0 0.20 900 18 35.5 75 0.8 P1173-ND 2.44 17.38 131.14 852.00 826.00/M 807.00/M | ECE-A1CN332U 
3.3 5.4 0.15 20 5 11 2.0 0.5 P1174-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1EN3R3U 
47 6.5 0.15 25 5 fil 2.0 0.5 P1175-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1EN4R7U 
10 10.5 0.15 45 5 11 2.0 0.5 P1176-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1EN100U 
22 19.5 0.15 60 5 1 2.0 0.5 P1177-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1EN220X 
33 27.7 0.15 90 6.3 11.2 25: 0.5 P1178-ND 31 2.14 15.30 86.00 80.00/M 77.00/M_ | ECE-A1EN330U 
25 47 38.2 0.15 110 6.3 11.2 2.5 0.5 P1179-ND 31 2.14 15.30 86.00 80.00/M 77.00/M | ECE-A1EN470U 
100 78.0 0.15 180 8 11.5 3.5 0.6 P1180-ND 45 3.17 23.29 134.00 129.00/M 124.00/M | ECE-A1EN101U 
220 168.0 0.15 320 10 16 5.0 0.6 P1181-ND 67 4.66 34.24 197.00 189.00/M 182.00/M | ECE-A1EN221U 
330 250.5 0.15 350 12.5 20 5.0 0.6 P1182-ND 80 5.68 42.62 252.00 242.00/M 237.00/M | ECE-A1EN331U 
470 355.5 0.15 430 12.5 20 5.0 0.6 P1183-ND 99 6.99 52.45 310.00 298.00/M 291.00/M | ECE-A1EN471U 
1000 753.0 0.15 680 16 25 75 0.8 P1184-ND 1.51 10.81 81.60 530.00 514.00/M 502.00/M | ECE-A1EN102U 
2200 1653.0 0.15 900 18 35.5 75 0.8 P1185-ND 2.44 17.38 131.14 852.00 826.00/M 807.00/M | ECE-A1EN222U 
47 7.9 0.15 30 5 1 2.0 0.5 P1186-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1VN4R7U 
10 13.5 0.15 43 5 abl 2.0 0.5 P1187-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1VN100U 
22 26.1 0.15 80 6.3 11.2 2.5 0.5 P1188-ND 31 2.14 15.30 86.00 80.00/M 77.00/M | ECE-A1VN220U 
33 37.6 0.15 100 8 11.5 3.5 0.6 P1189-ND 42 2.96 21.13 118.00 110.00/M 106.00/M | ECE-A1VN330U 
35 47 52.3 0.15 120 8 11.5 3.5 0.6 P1190-ND 45 3.17 23.29 134.00 129.00/M 124.00/M_ | ECE-A1VN470U 
100 108.0 0.15 230 10 16 5.0 0.6 P1191-ND 67 4.66 34.24 197.00 189.00/M 182.00/M | ECE-A1VN101U 
220 234.0 0.15 360 12.5 20 5.0 0.6 P1192-ND 80 5.68 42.62 252.00 242.00/M 237.00/M | ECE-A1VN221U 
330 349.5 0.15 450 12.5 20 5.0 0.6 P1193-ND .99 6.99 52.45 310.00 298.00/M 291.00/M | ECE-A1VN331U 
470 496.5 0.15 590 12.5 25 5.0 0.6 P1194-ND 1.08 7.72 58.28 379.00 367.00/M 358.00/M | ECE-A1VN471U 
0.47 3.7 0.15 10 5 1 2.0 0.5 P1195-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1HNR47U 
1 4.5 0.15 10 5 1 2.0 0.5 P1196-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1HNO10U 
2.2 6.3 0.15 18 5 1 2.0 0.5 P1197-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1HN2R2U 
3.3 7.9 0.15 25 5 11 2.0 0.5 P1198-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1HN3R3U 
47 10.0 0.15 30 5 1 2.0 0.5 P1199-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1HN4R7U 
10 18.0 0.15 50 6.3 11.2 2.5 0.5 P1280-ND 31 2.14 15.30 86.00 80.00/M 77.00/M | ECE-A1HN100U 
50 22 36.0 0.15 90 8 11.5 3.5 0.6 P1281-ND 42 2.96 21.13 118.00 110.00/M 106.00/M | ECE-A1HN220U 
33 52.5 0.15 110 8 11.5 3.5 0.6 P1282-ND 45 3.17 23.29 134.00 129.00/M 124.00/M | ECE-A1HN330U 
47 73.5 0.15 140 10 12.5 5.0 0.6 P1283-ND .57 3.96 29.12 167.00 161.00/M 155.00/M | ECE-A1HN470U 
100 153.0 0.15 250 10 20 5.0 0.6 P1284-ND 74 §.25 39.35 233.00 224.00/M 219.00/M_ | ECE-A1HN101U 
220 333.0 0.15 360 12.5 25 5.0 0.6 P1285-ND 4.11 7.87 59.02 349.00 336.00/M 328.00/M | ECE-A1HN221U 
330 498.0 0.15 450 16 25 75 0.8 P1286-ND 1.24 8.88 67.02 436.00 422.00/M 412.00/M | ECE-A1HN331U 
470 708.0 0.15 590 16 31.5 7%: 0.8 P1287-ND 1.73 12.36 93.26 606.00 588.00/M 574.00/M_ | ECE-A1HN471U 
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Panasonic __\ Series 


Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


Low Temperature Characteristics: Impedance ratio at 120 Hz 


Ammo Box Packaging 5-8 mm 10, 12.5 mm 
PANASONIC M SERIES CROSS REFERENCES ie leer WE 6.3 10 16 25 35 50 
Nichicon: VR; Chemicon: SMG; fu | fu -25°C/20°C 5 4 fel 2 2 2 
Marcon: DSM; Rubycon: YK; Elna: RE3; = -40°C/20°C 12 10 8 5 4 3 
Nitsuko: Mis; Sanyo: HCPC LI LI L | For capacitance value >1000 uF, add 0.5 per every 1000 uF for -25°C/20°C. 
FEATURES: ° Miniaturized size version for general [ (| WW add 1.0 per every 1000 pF for -40°C/20°C. 
purpose use * Life: 2000 hours at 85°C * Vent construc- Q o id ° ° ° 
tion for >O6.3 mm products >| -P +l-o@d =| Pp l-Gd Ripple Current: 120 Hz, 85°C 
SPECIFICATIONS: Frequency (Hz) 50/60 120 1k 10k 
Operating Temperature Range -40°C ~ 85°C -25°C ~ 85°C Correction Factor (Multiplier) 0.7 1 1.3 1.7 
Rated Working Voltage Range 6.3 ~ 50 VDC 160 ~ 450 V DC Endi ‘ 
Nominal Capacitance Range 0.47 ~ 2200 pF 1 ~ 470 UF nUrenes: 
Ci i Tol 420% (120 Hz, 20°C Test Conditions Post Test Requirements at 20°C 
apacitoncs:J olerance: 27072 ee ) Duration 2000 Hours Leakage Current < initial specified value 


Leakage Current 


I< 0.03 CV or 4 (uA) after 1 minute 
I< 0.01 CV or 3 (UA) after 2 minutes 


I< 0.06 CV + 10 (UA) after 2 minutes 
application of rated working voltage 


Ambient Temperature 


85°C 


Capacitance Change 


+20% of initial measured value 


Applied Voltage 


Rated DC Working Voltage 


tan 


< 150% initial specified value 


Whichever is greater measured with at 20°C. 
rated working voltage at 20°C. Shelf Life: 
tan 8: (at 120 Hz, 20°C) Test Conditions Post Test Requirements at 20°C 
WV. 6.3 10 16 25 35 50 Duration 1000 Hours Leakage Current initial specified value 
tan 5 0.28 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 Ambient Temperature 85°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
For capacitance value > 1000 pF, add 0.02 per every 1000 pF. Applied Voltage = fan's 150% initial specified value 
Leakage Ripple 
wv Cap Current tan 6 Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) (uF) (uA) Maximum | (mA) rms 9D Ec iP Od Part No. 500 1,000 2,000 Part No. 
220 13.8 0.28 240 5 | 5.0 0.5 P10357TB-ND = = 27.00/M ECA-0JM221B 
220 13.8 0.28 240 5 1 2.5 0.5 P10401TB-ND = = 27.00/M ECA-0JM2211 
470 29.6 0.28 380 6.3 11.2 5.0 0.5 P10358TB-ND = = 39.00/M ECA-0JM471B 
470 29.6 0.28 380 6.3 11.2 2.5 0.5 P10402TB-ND = = 39.00/M ECA-0JM47111 
6.3 1000 63 0.28 580 8 11.5 5.0 0.6 P10359TB-ND = 63.00 = ECA-0JM102B 
1000 63 0.28 580 8 11.5 3.5 0.6 P10403TB-ND = 63.00 = ECA-0JM102BJ 
2200 138.6 0.3 890 10 16 5.0 0.6 P10360TB-ND 67.00 = 104.00/M ECA-0JM222B 
3300 207.9 0.32 1020 10 20 5.0 0.6 P10361TB-ND 86.50 = 138.00/M ECA-0JM332B 
4700 296.1 0.34 1170 12.5 20 5.0 0.6 P10362TB-ND 124.00 = 197.00/M ECA-0JM472B 
100 10 0.24 150 5 "1 5.0 0.5 P10363TB-ND = _ 27.00/M ECA-1AM101B 
100 10 0.24 150 5 ra 2.5 0.5 P10404TB-ND = = 27.00/M ECA-1AM1011 
220 22 0.24 250 5 Al 5.0 0.5 P10364TB-ND _— _ 42.00/M ECA-1AM221B 
220 22 0.24 250 6.3 11.2 2.5 0.5 P10405TB-ND = = 42.00/M ECA-1AM2211 
10 330 33 0.24 330 6.3 11.2 5.0 0.5 P10365TB-ND = = 39.00/M ECA-1AM331B 
330 33 0.24 330 6.3 11.2 2.5 0.5 P10406TB-ND = = 39.00/M ECA-1AM3311 
470 47 0.24 400 8 115 5.0 0.6 P10366TB-ND = 63.00 = ECA-1AM471B 
470 47 0.24 400 8 115 3.5 0.6 P10407TB-ND = 63.00 = ECA-1AM471BJ 
1000 100 0.24 630 10 12.5 5.0 0.6 P10367TB-ND 51.00 = 80.00/M ECA-1AM102B 
2200 220 0.26 920 10 20 5.0 0.6 P10368TB-ND 86.50 = 138.00/M ECA-1AM222B 
100 16 0.2 180 5 1 5.0 0.5 P10369TB-ND = _— 30.00/M ECA-1CM101B 
100 16 0.2 180 5 a 2.5 0.5 P10408TB-ND = _ 30.00/M ECA-1CM1011 
220 35.2 0.2 280 6.3 11.2 5.0 0.5 P10370TB-ND = _ 39.00/M ECA-1CM221B 
220 35.2 0.2 280 6.3 11:2 2.5 0.5 P10409TB-ND _ _ 39.00/M ECA-1CM2211 
16 330 52.8 0.3 350 8 11.5 5.0 0.6 P10371TB-ND _ 63.00 = ECA-1CM331B 
330 52.8 0.3 350 8 11.5 3.5 0.6 P10410TB-ND _— 63.00 = ECA-1CM331BJ 
470 75.2 0.2 440 8 11.5 5.0 0.6 P10372TB-ND = 63.00 = ECA-1CM471B 
470 75.2 0.2 440 8 11.5 3.5 0.6 P10411TB-ND = 63.00 = ECA-1CM471BJ 
1000 160 0.2 680 10 16 5.0 0.6 P10373TB-ND 67.00 = 104.00/M ECA-1CM102B 
2200 352 0.22 1000 12.5 20 5.0 0.6 P10374TB-ND 124.00 = 197.00/M ECA-1CM222B 
47 1157: 0.16 130 5 FI 5.0 0.5 P10375TB-ND = = 30.00/M ECA-1EM470B 
47 11.7 0.16 130 5 za 2.5 0.5 P10412TB-ND = = 30.00/M ECA-1EM4701 
100 25 0.16 180 6.3 11.2 5.0 0.5 P10376TB-ND = = 42.00/M ECA-1EM101B 
100 25 0.16 180 6.3 11.2 2.5 0.5 P10413TB-ND = = 42.00/M ECA-1EM1011 
25 220 55 0.16 310 8 11.5 5.0 0.6 P10377TB-ND = 63.00 = ECA-1EM221B 
220 55 0.16 310 8 11.5 3.5 0.6 P10414TB-ND = 63.00 _ ECA-1EM221BJ 
330 82.5 0.16 390 8 11.5 5.0 0.6 P10378TB-ND = 63.00 _ ECA-1EM331B 
330 82.5 0.16 390 8 11.5 3.5 0.6 P10415TB-ND = 63.00 _ ECA-1EM331BJ 
470 117.5 0.16 480 10 12.5 5.0 0.6 P10379TB-ND 59.00 _ 92.00/M ECA-1EM471B 
1000 250 0.16 850 10 20 5.0 0.6 P10380TB-ND 93.00 = 148.00/M ECA-1EM102B 
33 115 0.14 110 5 1 5.0 0.5 P10381TB-ND = = 30.00/M ECA-1VM330B 
33 11.5 0.14 110 5 1 25 0.5 P10416TB-ND = = 30.00/M ECA-1VM3301 
47 16.4 0.14 130 5 i | 5.0 0.5 P10382TB-ND = = 30.00/M ECA-1VM470B 
47 16.4 0.14 130 5 rT 2.5 0.5 P10417TB-ND = = 30.00/M ECA-1VM470I 
100 35 0.14 210 6.3 11.2 5.0 0.5 P10383TB-ND = = 39.00/M ECA-1VM101B 
35 100 35 0.14 210 6.3 11.2 2.5 0.5 P10418TB-ND = = 39.00/M ECA-1VM1011 
220 77 0.14 350 8 11.5 5.0 0.6 P10384TB-ND = 63.00 = ECA-1VM221B 
220 77 0.14 350 8 11.5 3.5 0.6 P10419TB-ND = 63.00 = ECA-1VM221BJ 
330 115.5 0.14 440 10 12.5 5.0 0.6 P10385TB-ND 59.00 _— 92.00/M ECA-1VM331B 
470 164.5 0.14 550 10 16 5.0 0.6 P10386TB-ND 68.00 = 106.00/M ECA-1VM471B 
1000 350 0.14 900 12.5 20 5.0 0.6 P10387TB-ND 136.50 = 216.00/M ECA-1VM102B 
0.47 3 0.12 5 5 1 5.0 0.5 P10388TB-ND _— _— 27.00/M ECA-1HMR47B 
0.47 3 0.12 5 5 "1 2.5 0.5 P10420TB-ND _— = 27.00/M ECA-1HMR47I 
1 3 0.12 10 5 4 5.0 0.5 P10389TB-ND = = 27.00/M ECA-1HM010B 
1 3 0.12 10 5 14 2.5 0.5 P10421TB-ND = = 27.00/M ECA-1HMO0101 
2.2 3 0.12 20 5 iu 5.0 0.5 P10390TB-ND = = 27.00/M ECA-1HM2R2B 
2.2 3 0.12 20 5 1 2.5 0.5 P10422TB-ND — = 27.00/M ECA-1HM2Ra2I 
3.3 3 0.12 35 5 | 5.0 0.5 P10391TB-ND — = 27.00/M ECA-1HM3R3B 
3.3 3 0.12 35 5 1 2.5 0.5 P10423TB-ND — = 27.00/M ECA-1HM3R3l 
47 3 0.12 45 5 | 5.0 0.5 P10392TB-ND = = 27.00/M ECA-1HM4R7B 
4.7 3 0.12 45 5 afl 2.5 0.5 P10424TB-ND = = 27.00/M ECA-1HM4R7I 
10 5 0.12 65 5 ial 5.0 0.5 P10393TB-ND —= = 27.00/M ECA-1HM100B 
50 10 5 0.12 65 5 "1 2.5 0.5 P10425TB-ND = — 27.00/M ECA-1HM1001 
22 11 0.12 100 5 ial 5.0 0.5 P10394TB-ND = = 30.00/M ECA-1HM220B 
22 11 0.12 100 5 "1 2.5 0.5 P10426TB-ND _— = 30.00/M ECA-1HM2201 
33 16.5 0.12 110 5 al 5.0 0.5 P10395TB-ND = = 30.00/M ECA-1HM330B 
33 16.5 0.12 110 5 1 25 0.5 P10427TB-ND = = 30.00/M ECA-1HM3301 
47 23.5 0.12 130 6.3 11.2 5.0 0.5 P10396TB-ND = = 42.00/M ECA-1HM470B 
47 23.5 0.12 130 6.3 11.2 2.5 0.5 P10428TB-ND = = 42.00/M ECA-1HM4701 
100 50 0.12 250 8 11.5 5.0 0.6 P10397TB-ND = 63.00 = ECA-1HM101B 
100 50 0.12 250 8 115 3.5 0.6 P10429TB-ND = 63.00 = ECA-1HM101BJ 
220 11 0.12 400 10 12.5 5.0 0.6 P10398TB-ND 63.00 = 98.00/M ECA-1HM221B 
330 165 0.12 500 10 16 5.0 0.6 P10399TB-ND 72.00 = 112.00/M ECA-1HM331B 
470 235 0.12 650 10 20 5.0 0.6 P10400TB-ND 93.00 = 148.00/M ECA-1HM471B 


1412 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic 


PANASONIC M SERIES 


CROSS REFERENCES 


M Series 


Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


Low Temperature Characteristics: Impedance ratio at 120 Hz 


Nichicon: VR; Chemicon: SMG; Vinyl W.V. 6.3 10 16 25 35 50 63 100 160 250 450 
Marcon: DSM; Rubycon: YK; Sleeve -25°C/20°C 4 3 2 2 2 3 6 
Elna: RE3; Nitsuko: Mk; 
Sanyo: HC/HPC -40°C/20°C 12 10 | 8 3 3 —-}f—-—f—- 
For capacitance value >1000 uF, add 0.5 per every 1000 UF for -25°C/20°C. 
FEATURES: add 1.0 per every 1000 pF for -40°C/20°C. 
¢ Miniaturized size version for general 
purpose use 
* Life: 2000 hours at +85°C Ripple Current: 120 Hz, 85°C 
¢ Vent construction for >96.3 mm products Frequency (Hz) 50/60 120 1k 10k 
SPECIFICATIONS: Correction Factor (Multiplier) 0.7 y| 1.3 A% 
Operating Temperature Range -40°C ~ 85°C -25°C ~ 85°C 
Rated Working Voltage Range 6.3 ~ 100 VDC 160 ~ 450 VDC Endurance: 
Nominal Capacitance Range 0.33 ~ 22000 pF 1 ~ 470 BF Test Conditions Post Test Requirements at 20°C 
Capacitance Tolerance: +20% (120 Hz, 20°C) Duration 2000 Hours Leakage Current < initial specified value 
Ambient Temperature 85°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
Is 0.03 CV or 4 (A) after 1 minute Is 0.06 CV + 10 (yA) after 2 minutes " . pr ai 
ilaskage Gunter iz 0.01 cv or 3 He atter 2 minutes application of oA Hesiod voltage Applied Voltage Rated DC Working Voltage tand < 150% initial specified value 
Whichever is greater measured with at 20°C. 
rated working voltage at 20°C. Shelf Life: 
tan 8: (at 120 Hz, 20°C) Test Conditions Post Test Requirements at 20°C 
WV. 6.3 10 16 25 35 50 63 100 160 250 450 Duration 1000 Hours Leakage Current < initial specified value 
tani 0.28 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 0.14 0.10 0.16 0.18 0.20 Ambient Temperature 85°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
For capacitance value > 1000 pF, add 0.02 per every 1000 pF. Applied Voltage _ tanis. 150% initial specified value 
Leakage Ripple 
wv Cap. Current tans Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) (uF) (uA) max. (mA) rms oD E Ip od Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
100 6.3 0.28 130 5 1 2.0 0.5 P5111-ND 15 at 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-0JM101 
220 13.8 0.28 240 5 11 2.0 0.5 P5112-ND 16 at 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-0JM221 
330 20.7 0.28 300 6.3 11.2 2.5 0.5 P5113-ND 20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECA-0JM331 
470 29.6 0.28 380 6.3 11.2 2.5 0.5 P5114-ND 20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECA-0JM471 
1000 63.0 0.28 580 8 11.5 3.5 0.6 P5115-ND 25 1.48 10.58 38.07 59.00 55.00/M | ECA-0JM102 
63 2200 138.6 0.30 890 10 16 5.0 0.6 P5116-ND AB 2.60 18.58 66.87 104.00 97.00/M | ECA-0JM222 
3300 207.9 0.32 1020 10 20 5.0 0.6 P5117-ND Ef 3.26 23.97 86.70 138.00 133.00/M | ECA-0JM332 
4700 296.1 0.34 1170 12.5 20 5.0 0.6 P5118-ND 82 4.66 34.24 123.85 197.00 189.00/M | ECA-0JM472 
6800 428.4 0.38 1270 12.5 25 5.0 0.6 P5119-ND 93 5.90 44.26 157.36 262.00 252.00/M | ECA-OJM682 
10000 630.0 0.46 1450 16 25 75 0.8 P5120-ND 1.30 7.43 55.73 198.16 329.00 317.00/M | ECA-0JM103 
15000 945.0 0.56 1700 16 31.5 75 0.8 P5121-ND 1.61 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M | ECA-0JM153 
22000 1386.0 0.70 1900 18 35.5 75 0.8 P5122-ND 2.35 13.52 102.00 382.50 663.00 643.00/M | ECA-0JM223 
100 10.0 0.24 150 5 11 2.0 0.5 P5123-ND 16 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1AM101 
220 22.0 0.24 250 6.3 Ane 2.5 0.5 P5124-ND 24 1.21 8.12 27.51 42.00 35.00/M | ECA-1AM221 
330 33.0 0.24 330 6.3 a2 2.5 0.5 P5125-ND 20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECA-1AM331 
470 47.0 0.24 400 8 11,5 3.5 0.6 P5126-ND 32 1.65 11.63 40.19 63.00 55.00/M | ECA-1AM471 
1000 100.0 0.24 630 10 12.5 5.0 0.6 P5127-ND 34 1.99 14.20 51.12 80.00 74.00/M | ECA-1AM102 
10 2200 220.0 0.26 920 10 20 5.0 0.6 P5128-ND 57 3.26 23.97 86.70 138.00 133.00/M | ECA-1AM222 
3300 330.0 0.28 1090 12.5 20 5.0 0.6 P5129-ND 74 4.66 34.24 123.85 197.00 189.00/M | ECA-1AM332 
4700 470.0 0.30 1200 12.5 25 5.0 0.6 P5130-ND 94 5.90 44.26 157.36 262.00 252.00/M | ECA-1AM472 
6800 680.0 0.34 1400 16 25 75 0.8 P5131-ND 1.30 7.43 55.73 198.16 329.00 317.00/M | ECA-1AM682 
10000 1000.0 0.42 1600 16 31.5 7.5 0.8 P5132-ND 1.56 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M | ECA-1AM103 
15000 1500.0 0.52 1850 18 35.5 75 0.8 P5133-ND 2.35 13.52 102.00 382.50 663.00 643.00/M | ECA-1AM153 
10 3.0 0.20 30 5 1 2.0 0.5 P5134-ND 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1CM100 
22 3.5 0.20 75 5 11 2.0 0.5 P5135-ND 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1CM220 
33 5.2 0.20 110 5 11 2.0 0.5 P5136-ND 15 At 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1CM330 
47 75 0.20 130 5 1 2.0 0.5 P5137-ND 15 At 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1CM470 
100 16.0 0.20 180 5 11 2.0 0.5 P5138-ND -18 .87 5.86 19.85 30.00 26.00/M | ECA-1CM101 
220 35.2 0.20 280 6.3 11.2 2.5 0.5 P5139-ND 19 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECA-1CM221 
16 330 52.8 0.20 350 8 11.5 3.5 0.6 P5140-ND 32 1.65 11.63 40.19 63.00 55.00/M | ECA-1CM331 
470 75.2 0.20 440 8 11,5 3.5 0.6 P5141-ND 26 1.48 10.58 38.07 59.00 55.00/M | ECA-1CM471 
1000 160.0 0.20 680 10 16 5.0 0.6 P5142-ND 40 2.60 18.58 66.87 104.00 97.00/M | ECA-1CM102 
2200 352.0 0.22 1000 12.5 20 5.0 0.6 P5143-ND 82 4.66 34.24 123.85 197.00 189.00/M | ECA-1CM222 
3300 528.0 0.24 1200 12.5 25 5.0 0.6 P5144-ND 1.03 5.90 44.26 157.36 262.00 252.00/M | ECA-1CM332 
4700 752.0 0.26 1360 16 25 75 0.8 P5145-ND 1.30 7.43 55.73 198.16 329.00 317.00/M | ECA-1CM472 
6800 1088.0 0.30 1600 16 31.5 75 0.8 P5146-ND 1.58 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M | ECA-1CM682 
10000 1600.0 0.38 1800 18 35.5 75 0.8 P5147-ND 2.35 13.52 102.00 382.50 663.00 643.00/M | ECA-1CM103 
10 3.0 0.16 50 5 11 2.0 0.5 P5148-ND 15 at 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1EM100 
22 5.5 0.16 90 5 1 2.0 0.5 P5149-ND 15 at 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1EM220 
33 8.2 0.16 110 5 1 2.0 0.5 P5150-ND 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1EM330 
47 11.7 0.16 130 5 11 2.0 0.5 P5151-ND 18 87 5.86 19.85 30.00 26.00/M | ECA-1EM470 
100 25.0 0.16 180 6.3 1.2 2.5 0.5 P5152-ND 23 1.21 8.12 27.51 42.00 35.00/M | ECA-1EM101 
220 55.0 0.16 310 8 11.5 3.5 0.6 P5153-ND 31 1.65 11.63 40.19 63.00 55.00/M | ECA-1EM221 
25 330 82.5 0.16 390 8 11.5 3.5 0.6 P5154-ND 25 1.48 10.58 38.07 59.00 55.00/M | ECA-1EM331 
470 117.5 0.16 480 10 12.5 5.0 0.6 P5155-ND 39 2.30 16.40 59.04 92.00 85.00/M | ECA-1EM471 
1000 250.0 0.16 850 10 20 5.0 0.6 P5156-ND 58 3.50 25.69 92.91 148.00 142.00/M | ECA-1EM102 
2200 550.0 0.18 1200 12.5 25 5.0 0.6 P5157-ND 1.04 5.90 44.26 157.36 262.00 252.00/M | ECA-1EM222 
3300 825.0 0.20 1300 16 25 75 0.8 P5158-ND 1.35 8.31 62.30 221.52 368.00 354.00/M | ECA-1EM332 
4700 1175.0 0.22 1500 16 31.5 75 0.8 P5159-ND 1.72 10.04 75.78 284.18 493.00 477.00/M | ECA-1EM472 
6800 1700.0 0.26 1750 18 35.5 75 0.8 P5160-ND 2.55 14.67 110.74 415.28 720.00 698.00/M | ECA-1EM682 
(Continued) 
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Panasonic M Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors (cont.) 


Leakage Ripple 
wv Cap. Current tani Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) (uF) (uA) max. (mA) rms oD ib (=) od Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
10 3.5 0.14 60 5 1 2.0 0.5 P5161-ND 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1VM100 
22 77 0.14 95 5 "1 2.0 0.5 P5162-ND 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1VM220 
33 11.5 0.14 110 5 fa 2.0 0.5 P5163-ND 18 87 5.86 19.85 30.00 26.00/M | ECA-1VM330 
47 16.4 0.14 130 5 1 2.0 0.5 P5164-ND 18 87 5.86 19.85 30.00 26.00/M | ECA-1VM470 
100 35.0 0.14 210 6.3 1122 2.5 0.5 P5165-ND -20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECA-1VM101 
35 220 77.0 0.14 350 8 11.5 3.5 0.6 P5166-ND 26 1.48 10.58 38.07 59.00 55.00/M | ECA-1VM221 
330 115.5 0.14 440 10 12.5 5.0 0.6 P5167-ND 36 2.30 16.40 59.04 92.00 85.00/M | ECA-1VM331 
470 164.5 0.14 550 10 16 5.0 0.6 P5168-ND 43 2.65 18.95 68.22 106.00 99.00/M | ECA-1VM471 
1000 350.0 0.14 900 12.5 20 5.0 0.6 P5169-ND 74 5.13 37.67 136.26 216.00 208.00/M | ECA-1VM102 
2200 770.0 0.16 1250 16 25 75 0.8 P5170-ND 1.26 8.31 62.30 221.52 368.00 354.00/M | ECA-1VM222 
3300 1155.0 0.18 1400 16 31.5 75 0.8 P5171-ND 1.48 10.04 75.78 284.18 493.00 477.00/M | ECA-1VM332 
4700 1645.0 0.20 1600 18 35.5 75 0.8 P5172-ND 2.42 14.67 110.74 415.28 720.00 698.00/M | ECA-1VM472 
0.33 3.0 0.12 4.4 5 ial 2.0 0.5 P5349-ND* 21 1.33 8.99 30.45 46.00 39.00/M | ECA-1HMR33 
0.47 3.0 0.12 5 5 "1 2.0 0.5 P5173-ND* 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1HMR47 
1.0 3.0 0.12 10 5 iT 2.0 0.5 P5174-ND* 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1HM010 
2.2 3.0 0.12 20 5 1 2.0 0.5 P5175-ND* 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1HM2R2 
3.3 3.0 0.12 35 5 11 2.0 0.5 P5176-ND* 15 At 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1HM3R3 
47 3.0 0.12 45 5 1 2.0 0.5 P5177-ND* 15 wg 4 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1HM4R7 
10 5.0 0.12 65 5 iu 2.0 0.5 P5178-ND* 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1HM100 
22 11.0 0.12 100 5 14 2.0 0.5 P5179-ND* 18 .87 5.86 19.85 30.00 26.00/M | ECA-1HM220 
50 33 16.5 0.12 110 5 "1 2.0 0.5 P5180-ND* 18 87 5.86 19.85 30.00 26.00/M | ECA-1HM330 
47 23.5 0.12 130 6.3 11.2 2.5 0.5 P5181-ND* 25 1.21 8.12 27.51 42.00 35.00/M | ECA-1HM470 
100 50.0 0.12 250 8 11.5 3.5 0.6 P5182-ND* .29 1.65 11.63 40.19 63.00 55.00/M | ECA-1HM101 
220 110.0 0.12 400 10 12.5 5.0 0.6 P5183-ND* 37 2.45 17.48 62.91 98.00 91.00/M | ECA-1HM221 
330 165.0 0.12 500 10 16 5.0 0.6 P5184-ND* 43 2.56 18.82 68.09 108.00 104.00/M | ECA-1HM331 
470 235.0 0.12 650 10 20 5.0 0.6 P5185-ND* 52 3.50 25.69 92.91 148.00 142.00/M | ECA-1HM471 
1000 500.0 0.12 1050 12.5 25 5.0 0.6 P5186-ND* 1.03 6.12 45.90 163.20 271.00 261.00/M | ECA-1HM102 
2200 1100.0 0.14 1300 16 31.5 75 0.8 P5187-ND* 1.85 10.81 81.60 306.00 530.00 514.00/M | ECA-1HM222 
3300 1650.0 0.16 1500 18 35.5 75 0.8 P5188-ND* 2.51 14.67 110.74 415.28 720.00 698.00/M | ECA-1HM332 
10 6.3 0.11 70 5 ad 2.0 0.5 P5189-ND 7 87 5.86 19.85 30.00 26.00/M | ECA-1JM100 
22 13.8 0.11 105 5 1 2.0 0.5 P5190-ND 18 87 5.86 19.85 30.00 26.00/M | ECA-1JM220 
33 20.7 0.11 130 6.3 11.2 2.5 0.5 P5191-ND 19 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECA-1JM330 
47 29.6 0.11 160 6.3 11.2 2.5 0.5 P5192-ND 21 1.11 7.81 26.98 43.00 37.00/M | ECA-1JM470 
63 100 63.0 0.11 270 8 11.5 3.5 0.6 P5193-ND 31 1.79 12.75 45.90 71.00 66.00/M | ECA-1JM101 
220 138.6 0.11 450 10 16 5.0 0.6 P5194-ND 45 2.56 18.82 68.09 108.00 104.00/M | ECA-1JM221 
330 207.9 0.11 550 10 20 5.0 0.6 P5195-ND 63 3.64 26.72 96.65 153.00 148.00/M | ECA-1JM331 
470 296.1 0.11 750 12.5 20 5.0 0.6 P5196-ND 92 5.25 39.35 139.92 233.00 224.00/M | ECA-1JM471 
1000 630.0 0.11 1100 16 25 75 0.8 P5197-ND 1.40 8.31 62.30 221.52 368.00 354.00/M | ECA-1JM102 
2200 1386.0 0.13 1400 18 35.5 75 0.8 P5198-ND 2.64 15.45 116.58 437.18 758.00 734.00/M | ECA-1JM222 
0.47 3.0 0.10 10 5 1 2.0 0.5 P5199-ND 18 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECA-2AMR47 
1.0 3.0 0.10 20 5 1 2.0 0.5 P5305-ND 18 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECA-2AM010 
2.2 3.0 0.10 30 5 "1 2.0 0.5 P5306-ND 19 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECA-2AM2R2 
3.3 3.3 0.10 40 5 "1 2.0 0.5 P5307-ND 19 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECA-2AM3R3 
4.7 47 0.10 50 5 il 2.0 0.5 P5308-ND 19 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECA-2AM4R7 
10 10.0 0.10 70 5 za 2.0 0.5 P5309-ND 19 94 6.32 21.42 33.00 28.00/M | ECA-2AM100 
100 22 22.0 0.10 115 6.3 11.2 2.5 0.5 P5310-ND | 1.11 7.81 26.98 43.00 37.00/M | ECA-2AM220 
33 33.0 0.10 145 8 11.5 3.5 0.6 P5311-ND 38 1.99 14.03 48.45 77.00 66.00/M | ECA-2AM330 
47 47.0 0.10 180 8 11.5 3.5 0.6 P5312-ND 32 1.89 13.48 48.51 75.00 70.00/M | ECA-2AM470 
100 100.0 0.10 350 10 16 5.0 0.6 P5313-ND 48 2.89 21.22 76.76 122.00 117.00/M | ECA-2AM101 
220 220.0 0.10 550 12.5 20 5.0 0.6 P5314-ND 94 5.46 40.97 145.68 242.00 233.00/M | ECA-2AM221 
330 330.0 0.10 700 12.5 25 5.0 0.6 P5315-ND 1.21 6.99 52.45 186.48 310.00 298.00/M | ECA-2AM331 
470 470.0 0.10 900 16 25 75 0.8 P5316-ND 1.59 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M | ECA-2AM471 
1000 1000.0 0.10 1300 18 35.5 75 0.8 P5317-ND 2.91 17.76 134.06 502.73 871.00 845.00/M | ECA-2AM102 
1.0 19.6 0.16 36 6.3 11.2 2.5 0.5 P5318-ND 32 1.37 9.63 33.25 53.00 46.00/M | ECA-2CM010 
2.2 31.1 0.16 53 6.3 11.2 2.5 0.5 P5319-ND 33 1.37 9.63 33.25 53.00 46.00/M | ECA-2CM2R2 
3.3 41.6 0.16 66 6.3 11.2 2.5 0.5 P5320-ND 29 1.23 8.75 31.50 49.00 46.00/M | ECA-2CM3R3 
47 55.1 0.16 78 6.3 11.2 2.5 0.5 P5321-ND 31 1.23 8.75 31.50 49.00 46.00/M | ECA-2CM4R7 
10 103.0 0.16 105 10 12.5 5.0 0.6 P5322-ND 42 2.30 16.40 59.04 92.00 85.00/M | ECA-2CM100 
160 22 221.0 0.16 175 10 16 5.0 0.6 P5323-ND 51 2.56 18.82 68.09 108.00 104.00/M | ECA-2CM220 
33 326.0 0.16 235 10 20 5.0 0.6 P5324-ND 68 3.03 22.25 80.50 128.00 123.00/M | ECA-2CM330 
47 461.0 0.16 320 12.5 20 5.0 0.6 P5325-ND 99 4.81 36.07 128.24 213.00 205.00/M | ECA-2CM470 
100 970.0 0.16 515 12.5 25 5.0 0.6 P5326-ND 1.24 6.12 45.90 163.20 271.00 261.00/M | ECA-2CM101 
220 2122.0 0.16 830 16 31.5 75 0.8 P5327-ND 1.79 9.65 72.86 273.23 474.00 459.00/M | ECA-2CM221 
330 3178.0 0.16 1090 18 31.5 75 0.8 P5328-ND 3.07 18.53 139.88 524.55 909.00 881.00/M | ECA-2CM331 
470 4522.0 0.16 1440 18 40 75 0.8 P5329-ND 4.16 24.33 183.60 688.50 1193.00 1157.00/M | ECA-2CM471 
1.0 25.0 0.18 34 6.3 11.2 2.5 0.5 P5330-ND 29 1.23 8.75 31.50 49.00 46.00/M | ECA-2EM010 
2.2 43.0 0.18 50 6.3 11.2 2.5 0.5 P5331-ND 29 1.23 8.75 31.50 49.00 46.00/M | ECA-2EM2R2 
3.3 59.5 0.18 72 8 11.5 3.5 0.6 P5332-ND 36 1.79 12.75 45.90 71.00 66.00/M | ECA-2EM3R3 
4.7 80.5 0.18 86 8 11.5 3.5 0.6 P5333-ND At 1.79 12.75 45.90 71.00 66.00/M | ECA-2EM4R7 
250 10 160.0 0.18 110 10 16 5.0 0.6 P5334-ND 51 2.56 18.82 68.09 108.00 104.00/M | ECA-2EM100 
22 340.0 0.18 180 10 20 5.0 0.6 P5335-ND 81 3.36 24.65 89.17 142.00 136.00/M | ECA-2EM220 
33 505.0 0.18 250 12.5 20 5.0 0.6 P5336-ND 1.00 4.81 36.07 128.24 213.00 205.00/M | ECA-2EM330 
47 715.0 0.18 350 12.5 25 5.0 0.6 P5337-ND 1.21 6.12 45.90 163.20 271.00 261.00/M | ECA-2EM470 
100 1510.0 0.18 530 16 31.5 75 0.8 P5338-ND 1.91 9.65 72.86 273.23 474.00 459.00/M | ECA-2EM101 
220 3310.0 0.18 930 18 40 75 0.8 P5339-ND 4.15 24.33 183.60 688.50 1193.00 1157.00/M | ECA-2EM221 
1.0 37.0 0.20 37 8 11.5 3.5 0.6 P5340-ND 44 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M | ECA-2WM010 
2.2 69.4 0.20 44 10 12.5 5.0 0.6 P5341-ND 52 2.65 18.95 68.22 106.00 99.00/M | ECA-2WM2R2 
3.3 99.1 0.20 60 10 16 5.0 0.6 P5342-ND 59 2.80 20.54 74.29 118.00 114.00/M | ECA-2WM3R3 
450 47 136.0 0.20 79 10 20 5.0 0.6 P5343-ND 85 3.50 25.69 92.91 148.00 142.00/M | ECA-2WM4R7 
10 280.0 0.20 130 12.5 20 5.0 0.6 P5344-ND 1.18 5.46 40.97 145.68 242.00 233.00/M | ECA-2WM100 
22 604.0 0.20 210 16 25 75 0.8 P5345-ND 1.63 8.50 64.12 240.45 417.00 404.00/M | ECA-2WM220 
33 901.0 0.20 285 16 31.5 75 0.8 P5346-ND 1.95 10.81 81.60 306.00 530.00 514.00/M | ECA-2WM330 


* M-KIT-ND Digi-Key’ M Series Capacitors Kit 10 each of values denoted. 170 total pieces. Included notebook style storage case and bin storage guide 
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Panasonic 


Panasonic NHG Series Cross References: 


NHG Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


Ripple Current: 120 Hz, 105°C 


Vinyl 
Nippon Chemicon: KMG; Nichicon: VZ; Sleeve > < 
PporeIna: RJ4; Rubycon: YXA ; hula mee = W.V. (V.DC) Cap (uF) 60 120 freaueney (He 10k 100k 
|__"_o ))Ps.5 @ Pi.5 0.1~ 33 0.75 1 1.55 1.80 2.00 
FEATURES: ae _ | | FE Ss 6.3 ~ 100 47 ~ 470 0.80 1 1.35 1.50 1.50 
* Compact size (same case size with series M) p14 13 Ops ODs5. 1000 ~ 22000 0.85 1 1.10 1.15 1.15 
* Life: 1000 ~ 2000 hours at +105°C Looe. ee mae 160 ~ 450 1.0 ~ 330 0.80 1 1.35 1.50 1.50 
SPECIFICATIONS: Endurance: 
Operating Temperature Range -55°C ~ 105°C -25°C ~ 105°C Test Conditions Post Test Requirements at +20°C 
Rated Working Voltage Range 6.3 to 100VDC 160 to 450VDC Duration 2000 Hours* Leakage Current < initial specified value 
Nominal Capacitance Range 0.1 to 22000 pF 1.0 to 330 HF Ambient Temperature 105°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
Capacitance Tolerance: +20% (120 Hz, +20°C) Applied Voltage Rated DC Working Voltage tand < 200% initial specified value 
Leakage || < 0.01 CV pA or 3y/A, whichever is greater after 2 |< 0.06 CV + 10UA after 2 minutes appli- *1000 Hours for = 28mm products. 
Current | minutes application of rated working voltage at 20°C. | cation of rated working voltage at 20°C. Shelf Life: 
tan 8: (at 120 Hz, +20°C) Test Conditions Post Test Requirements at +20°C 
W.V. 6.3 10 16 25 35 50 63 100 160 250 450 Duration 1000 Hours Leakage Current < initial specified value 
tan 5 max. 0.28 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 ~=0.10 0.08 0.15 0.15 0.24 Ambient Temperature 105°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
For capacitance value > 1000 uF, add 0.02 per every 1000 pF. Applied Voltage _ tans < 200% initial specified value 
D.C.L. Ripple 
wv Cap. (+20°C) tand Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) uF (uA) max. max. (mA) rms oD L P od Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
100 6.3 0.28 91 5 11 2.0 0.5 P5505-ND 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-0JHG101 
220 13.8 0.28 140 5 1 2.0 0.5 P5506-ND 19 97 6.82 23.56 37.00 32.00/M ECA-0JHG221 
330 20.7 0.28 190 6.3 11.2 2.5 0.5 P5507-ND 30 1.53 10.81 37.34 59.00 51.00/M ECA-0JHG331 
470 29.6 0.28 230 6.3 11.2 2.5 0.5 P5508-ND 24 1.38 9.83 35.37 55.00 51.00/M ECA-0JHG471 
1000 63.0 0.28 380 8 11.5 3.5 0.6 P5509-ND 38 2.24 16.03 57.69 90.00 83.00/M ECA-0JHG102 
6.3 2200 138.6 0.30 710 10 16 5.0 0.6 P5510-ND 63 3.54 26.01 94.10 149.00 144.00/M ECA-0JHG222 
3300 207.9 0.32 840 10 20 5.0 0.6 P5511-ND 82 4.66 34.24 123.85 197.00 189.00/M ECA-0JHG332 
4700 296.1 0.34 1090 12.5 20 5.0 0.6 P5512-ND .99 5.68 42.62 151.52 252.00 242.00/M ECA-0JHG472 
6800 428.4 0.38 1350 12.5 25 5.0 0.6 P5513-ND 1.27 7.21 54.09 192.32 320.00 308.00/M ECA-0JHG682 
10000 630.0 0.46 1650 16 25 75 0.8 P5514-ND 1.61 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M ECA-0JHG103 
15000 945.0 0.56 2010 16 31.5 75 0.8 P5515-ND 2.14 12.36 93.26 349.73 606.00 588.00/M ECA-0JHG153 
22000 1386.0 0.70 2350 18 35.5 75 0.8 P5516-ND 3.02 17.38 131.14 491.78 852.00 826.00/M ECA-0JHG223 
100 10.0 0.24 110 5 11 2.0 0.5 P5517-ND 18 97 6.82 23.56 37.00 32.00/M ECA-1AHG101 
220 22.0 0.24 170 6.3 11.2 2.5 0.5 P5518-ND 30 1.53 10.81 37.34 59.00 51.00/M ECA-1AHG221 
330 33.0 0.24 200 6.3 11.2 2.5 0.5 P5519-ND 25 1.38 9.83 35.37 55.00 51.00/M ECA-1AHG331 
470 47.0 0.24 250 8 11.5 3.5 0.6 P5520-ND 35 2.04 14.58 52.47 82.00 76.00/M ECA-1AHG471 
1000 100.0 0.24 460 10 12.5 5.0 0.6 P5521-ND At 2.80 20.54 74.29 118.00 114.00/M ECA-1AHG102 
10 2200 220.0 0.26 760 10 20 5.0 0.6 P5522-ND 79 4.43 32.52 117.64 187.00 180.00/M ECA-1AHG222 
3300 330.0 0.28 1000 12.5 20 5.0 0.6 P5523-ND .96 5.68 42.62 151.52 252.00 242.00/M ECA-1AHG332 
4700 470.0 0.30 1260 12.5 25 5.0 0.6 P5524-ND 1.30 7.65 57.38 204.00 339.00 326.00/M ECA-1AHG472 
6800 680.0 0.34 1570 16 25 75 0.8 P5525-ND 1.84 10.49 78.68 279.76 465.00 448.00/M ECA-1AHG682 
10000 1000.0 0.42 1890 16 31.5 75 0.8 P5526-ND 2.15 12.36 93.26 349.73 606.00 588.00/M ECA-1AHG103 
15000 1500.0 0.52 2180 18 35.5 75 0.8 P5527-ND 3.02 17.38 131.14 491.78 852.00 826.00/M ECA-1AHG153 
47 75 0.20 77 5 1 2.0 0.5 P5528-ND 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1CHG470 
100 16.0 0.20 110 5 11 2.0 0.5 P5529-ND 19 97 6.82 23.56 37.00 32.00/M ECA-1CHG101 
220 35.2 0.20 180 6.3 11.2 2.5 0.5 P5530-ND 25 1.38 9.83 35.37 55.00 51.00/M ECA-1CHG221 
330 52.8 0.20 260 8 11.5 3.5 0.6 P5531-ND 37 2.04 14.58 52.47 82.00 76.00/M ECA-1CHG331 
470 75.2 0.20 310 8 11.5 3.5 0.6 P5532-ND 40 2.24 16.03 57.69 90.00 83.00/M ECA-1CHG471 
16 1000 160.0 0.20 560 10 16 5.0 0.6 P5533-ND 63 3.54 26.01 94.10 149.00 144.00/M ECA-1CHG102 
2200 352.0 0.22 920 12.5 20 5.0 0.6 P5534-ND .99 5.68 42.62 151.52 252.00 242.00/M ECA-1CHG222 
3300 528.0 0.24 1170 12.5 25 5.0 0.6 P5535-ND 1.35 7.65 57.38 204.00 339.00 326.00/M ECA-1CHG332 
4700 752.0 0.26 1480 16 25 75 0.8 P5536-ND 1.61 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M ECA-1CHG472 
6800 1088.0 0.30 1780 16 31.5 75 0.8 P5537-ND 2.07 12.36 93.26 349.73 606.00 588.00/M ECA-1CHG682 
10000 1600.0 0.38 2060 18 35.5 75 0.8 P5538-ND 3.02 17.38 131.14 491.78 852.00 826.00/M ECA-1CHG103 
47 Ae 0.16 91 5 11 2.0 0.5 P5539-ND 18 97 6.82 23.56 37.00 32.00/M ECA-1EHG470 
100 25.0 0.16 130 6.3 11.2 25 0.5 P5540-ND 28 1.53 10.81 37.34 59.00 51.00/M ECA-1EHG101 
220 55.0 0.16 230 8 11.5 3.5 0.6 P5541-ND 35 2.04 14.58 52.47 82.00 76.00/M ECA-1EHG221 
330 82.5 0.16 310 8 11.5 3.5 0.6 P5542-ND 42 2.35 16.75 60.30 94.00 87.00/M ECA-1EHG331 
25 470 AAAS: 0.16 380 10 12.5 5.0 0.6 P5543-ND 49 2.94 21.57 78.03 124.00 119.00/M ECA-1EHG471 
1000 250.0 0.16 680 10 20 5.0 0.6 P5544-ND 82 4.66 34.24 123.85 197.00 189.00/M ECA-1EHG102 
2200 550.0 0.18 1090 12.5 25 5.0 0.6 P5545-ND 1.29 7.65 57.38 204.00 339.00 326.00/M ECA-1EHG222 
3300 825.0 0.20 1400 16 25 75 0.8 P5546-ND 1.65 9.85 74.32 278.70 483.00 468.00/M ECA-1EHG332 
4700 1175.0 0.22 1750 16 31.5 75 0.8 P5547-ND 1.84 12.36 93.26 349.73 606.00 588.00/M ECA-1EHG472 
6800 1700.0 0.26 2040 18 35.5 75 0.8 P5548-ND 3.15 18.15 136.98 513.68 890.00 863.00/M ECA-1EHG682 
33 11.5 0.14 75 5 11 2.0 0.5 P5549-ND 18 97 6.82 23.56 37.00 32.00/M ECA-1VHG330 
47 16.4 0.14 90 5 1 2.0 0.5 P5550-ND 19 97 6.82 23.56 37.00 32.00/M ECA-1VHG470 
100 35.0 0.14 150 6.3 11.2 2.5 0.5 P5551-ND 25 1.38 9.83 35.37 55.00 51.00/M ECA-1VHG101 
220 77.0 0.14 270 8 11.5 3.5 0.6 P5552-ND 42 2.35 16.75 60.30 94.00 87.00/M ECA-1VHG221 
35 330 115.5 0.14 350 10 12.5 5.0 0.6 P5553-ND 52 2.94 21.57 78.03 124.00 119.00/M ECA-1VHG331 
470 164.5 0.14 460 10 16 5.0 0.6 P5554-ND 56 3.54 26.01 94.10 149.00 144.00/M ECA-1VHG471 
1000 350.0 0.14 810 12.5 20 5.0 0.6 P5555-ND 1.03 5.90 44.26 157.36 262.00 252.00/M ECA-1VHG102 
2200 770.0 0.16 1260 16 25 75 0.8 P5556-ND 1.71 9.85 74.32 278.70 483.00 468.00/M ECA-1VHG222 
3300 1155.0 0.18 1610 16 31.5 75 0.8 P5557-ND 2.15 12.36 93.26 349.73 606.00 588.00/M ECA-1VHG332 
4700 1645.0 0.20 1910 18 35.5 75 0.8 P5558-ND 3.15 18.15 136.98 513.68 890.00 863.00/M ECA-1VHG472 
0.1 3.0 0.12 14 5 4 20 05 P5559-ND+ 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M | ECA-1HHGOR1 
0.22 3.0 0.12 2.3 5 4 20 05 P5560-ND* 24, 1.44 7.69 26.04 40.00 33.00/M | ECA-1HHGR22 
0.33 3.0 0.12 3.5 5 11 2.0 0.5 P5561-ND* 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHGR33 
0.47 3.0 0.12 5 5 11 2.0 0.5 P5562-ND* 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHGR47 
50 1.0 3.0 0.12 10 5 11 2.0 0.5 P5563-ND* 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHG010 
2.2 3.0 0.12 18 5 4 20 05 P5564-ND+ 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M | ECA-1HHG2R2 
3.3 3.0 0.12 22 5 11 2.0 0.5 P5565-ND« 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHG3R3 
47 3.0 0.12 26 5 11 2.0 0.5 P5566-ND+ 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHG4R7 
10 5.0 0.12 39 5 1 2.0 0.5 P5567-ND* 22 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHG100 
22 11.0 0.12 65 5 11 2.0 0.5 P5568-ND+ 18 97 6.82 23.56 37.00 32.00/M ECA-1HHG220 
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Panasonic NHG Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont) 


D.C.L. Ripple 
wv Cap. (+20°C) tan Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) pF (uA) max. max. (mA) rms oD L i) od Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
33 16.5 0.12 90 5 1 2.0 0.5 P5569-ND+ 19 97 6.82 23.56 37.00 32.00/M ECA-1HHG330 
47 23.5 0.12 110 6.3 11.2 2.5 0.5 P5570-ND« 29 1.53 10.81 37.34 59.00 51.00/M ECA-1HHG470 
100 50.0 0.12 180 8 11.5 3.5 0.6 P5571-ND* 39 2.14 15.30 55.08 86.00 80.00/M ECA-1HHG101 
220 110.0 0.12 330 10 12.5 5.0 0.6 P5572-ND* 50 2.94 21.57 78.03 124.00 119.00/M ECA-1HHG221 
50 330 165.0 0.12 410 10 16 5.0 0.6 P5573-ND« .57 3.54 26.01 94.10 149.00 144.00/M ECA-1HHG331 
470 235.0 0.12 530 10 20 5.0 0.6 P5574-ND* 70 4.66 34.24 123.85 197.00 189.00/M ECA-1HHG471 
1000 500.0 0.12 950 12.5 25 5.0 0.6 P5575-ND« 1.19 7.65 57.38 204.00 339.00 326.00/M ECA-1HHG102 
2200 1100.0 0.14 1470 16 31.5 75 0.8 P5576-ND« 1.74 12.36 93.26 349.73 606.00 588.00/M ECA-1HHG222 
3300 1650.0 0.16 1770 18 35.5 75 0.8 P5577-ND 3.04 18.15 136.98 513.68 890.00 863.00/M ECA-1HHG332 
10 6.3 0.10 46 5 11 2.0 0.5 P5578-ND .20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-1JHG100 
22 13.8 0.10 A 5 abl 2.0 0.5 P5579-ND 20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-1JHG220 
33 20.7 0.10 100 6.3 11.2 2.5 0.5 P5580-ND 31 1.59 11.22 38.76 61.00 53.00/M ECA-1JHG330 
47 29.6 0.10 120 6.3 11.2 2.5 0.5 P5581-ND 25 1.43 10.20 36.72 57.00 53.00/M ECA-1JHG470 
63 100 63.0 0.10 215 10 12.5 5.0 0.6 P5582-ND 48 3.21 22.95 82.62 129.00 119.00/M ECA-1JHG101 
220 138.6 0.10 335 10 16 5.0 0.6 P5583-ND 69 3.87 28.41 102.77 163.00 157.00/M ECA-1JHG221 
330 207.9 0.10 510 10 20 5.0 0.6 P5584-ND 91 5.13 37.67 136.26 216.00 208.00/M ECA-1JHG331 
470 296.1 0.10 640 12.5 20 5.0 0.6 P5585-ND 1.15 6.56 49.19 174.88 291.00 280.00/M ECA-1JHG471 
1000 630.0 0.10 930 16 25 75 0.8 P5586-ND 1.78 10.23 77.22 289.58 502.00 486.00/M ECA-1JHG102 
2200 1386.0 0.12 1610 18 35.5 75 0.8 P5587-ND 3.49 20.08 151.54 568.28 985.00 955.00/M ECA-1JHG222 
0.47 3.0 0.08 9 5 1 2.0 0.5 P5588-ND .20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-2AHGR47 
1.0 3.0 0.08 14 5 1 2.0 0.5 P5589-ND 20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-2AHG010 
22 3.0 0.08 21 5 1 2.0 0.5 P5590-ND 20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-2AHG2R2 
3.3 3.3 0.08 31 5 1 2.0 0.5 P5591-ND .20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-2AHG3R3 
47 47 0.08 38 5 11 2.0 0.5 P5592-ND 20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-2AHG4R7 
10 10.0 0.08 54 6.3 11.2 2.5 0.5 P5593-ND 30 1.59 11.22 38.76 61.00 53.00/M ECA-2AHG100 
100 22 22.0 0.08 93 6.3 11.2 2.5 0.5 P5594-ND 25 1.43 10.20 36.72 57.00 53.00/M ECA-2AHG220 
33 33.0 0.08 130 8 11.5 3.5 0.6 P5595-ND 44 2.45 17.48 62.91 98.00 91.00/M ECA-2AHG330 
47 47.0 0.08 165 10 12.5 5.0 0.6 P5596-ND 53 2.96 21.13 76.05 118.00 110.00/M ECA-2AHG470 
100 100.0 0.08 265 10 20 5.0 0.6 P5597-ND 91 5.13 37.67 136.26 216.00 208.00/M ECA-2AHG101 
220 220.0 0.08 440 12.5 25 5.0 0.6 P5598-ND 1.36 7.78 58.37 207.52 345.00 332.00/M ECA-2AHG221 
330 330.0 0.08 540 16 25 75 0.8 P5599-ND 1.92 10.93 81.97 291.44 485.00 466.00/M ECA-2AHG331 
470 470.0 0.08 715 16 25 75 0.8 P5850-ND 2.02 11.58 87.42 327.83 568.00 551.00/M ECA-2AHG471 
1000 1000.0 0.08 985 18 35.5 75 0.8 P5851-ND 3.49 20.08 151.54 568.28 985.00 955.00/M ECA-2AHG102 
1.0 19.6 0.15 17 6.3 11.2 2.5 0.5 P5852-ND 34 1.53 10.93 39.33 61.00 57.00/M ECA-2CHG010 
2.2 31.1 0.15 25 6.3 11.2 2.5 0.5 P5853-ND 38 1.53 10.93 39.33 61.00 57.00/M ECA-2CHG2R2 
3.3 41.6 0.15 36 6.3 11.2 25 0.5 P5854-ND At 1.53 10.93 39.33 61.00 57.00/M ECA-2CHG3R3 
47 55.1 0.15 43 6.3 11.2 2.5 0.5 P5855-ND 45 1.53 10.93 39.33 61.00 57.00/M ECA-2CHG4R7 
10 106.0 0.15 70 10 12.5 5.0 0.6 P5856-ND 53 2.70 19.86 71.83 114.00 110.00/M ECA-2CHG100 
160 22 221.0 0.15 130 10 20 5.0 0.6 P5857-ND 71 3.64 26.72 96.65 153.00 148.00/M ECA-2CHG220 
33 326.0 0.15 180 10 20 5.0 0.6 P5858-ND 82 3.41 25.58 90.96 151.00 146.00/M ECA-2CHG330 
47 461.0 0.15 220 12.5 20 5.0 0.6 P5859-ND 1.02 4.81 36.07 128.24 213.00 205.00/M ECA-2CHG470 
100 970.0 0.15 335 16 25 75 0.8 P5860-ND 1.50 7.87 59.02 209.84 349.00 336.00/M ECA-2CHG101 
220 2122.0 0.15 540 16 31.5 75 0.8 P5861-ND 2.28 10.81 81.60 306.00 530.00 514.00/M ECA-2CHG221 
330 3178.0 0.15 705 18 31.5 75 0.8 P5862-ND 3.26 19.31 145.72 546.45 947.00 918.00/M ECA-2CHG331 
1.0 25.0 0.15 17 6.3 11.2 25 0.5 P5863-ND 40 1.53 10.93 39.33 61.00 57.00/M ECA-2EHGO010 
2.2 43.0 0.15 29 6.3 11.2 25 0.5 P5864-ND 42 1.53 10.93 39.33 61.00 57.00/M ECA-2EHG2R2 
3.3 59.5 0.15 42 8 11.5 3.5 0.6 P5865-ND 45 1.87 13.70 49.56 79.00 76.00/M ECA-2EHG3R3 
47 80.5 0.15 50 8 11.5 3.5 0.6 P5866-ND 52 2.10 15.42 55.76 89.00 85.00/M ECA-2EHG4R7 
250 10 160.0 0.15 88 10 16 5.0 0.6 P5867-ND 78 3.54 26.01 94.10 149.00 144.00/M ECA-2EHG100 
22 340.0 0.15 155 12.5 20 5.0 0.6 P5868-ND 94 5.03 37.71 134.08 223.00 215.00/M ECA-2EHG220 
33 505.0 0.15 190 12.5 20 5.0 0.6 P5869-ND 1.12 5.46 40.97 145.68 242.00 233.00/M ECA-2EHG330 
47 715.0 0.15 230 12.5 25 5.0 0.6 P5870-ND 1.45 6.99 52.45 186.48 310.00 298.00/M ECA-2EHG470 
100 1510.0 0.15 365 16 31.5 75 0.8 P5871-ND 2.22 10.81 81.60 306.00 530.00 514.00/M ECA-2EHG101 
1.0 37.0 0.20 18 8 11.5 3.5 0.6 P5872-ND 56 2.33 17.13 61.97 98.00 95.00/M ECA-2WHG010 
2.2 69.4 0.20 29 10 12.5 5.0 0.6 P5873-ND 60 2.80 20.54 74.29 118.00 114.00/M ECA-2WHG2R2 
3.3 99.1 0.20 41 10 16 5.0 0.6 P5874-ND 84 3.64 26.72 96.65 153.00 148.00/M ECA-2WHG3R3 
450 47 136.0 0.20 49 10 20 5.0 0.6 P5875-ND 88 3.72 27.88 99.12 165.00 159.00/M ECA-2WHG4R7 
10 280.0 0.20 75 12.5 20 5.0 0.6 P5876-ND 1.50 6.56 49.19 174.88 291.00 280.00/M ECA-2WHG100 
22 604.0 0.20 115 16 25 75 0.8 P5877-ND 2.00 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M ECA-2WHG220 
33 901.0 0.20 155 16 31.5 75 0.8 P5878-ND 2.45 11.58 87.42 327.83 568.00 551.00/M ECA-2WHG330 


* NHG-KIT-ND Digi-Key® NHG Series Capacitors Kit 10 each of values denoted. 180 total pieces. 


Included notebook style storage case and bin storage guide 


Panasonic 


PANASONIC Z pupber.seel 
CROSS REFERENCES rc 1 
Di! 5 A+1,-0.5 
H os . IC: RLR H = 0.04,-0.02 
Z Series Miniature Aluminum as Max. -— ) 
prague: a J Min. 5 Min. 
1 Hf UCC: SX ine 5 “7 
Electrolytic Capacitors | : [200078717 F0.187 
+20%, Low Leakage, Low Impedance Not recommended for new designs. Max. Min.(1.063) 
Rating Dimensions Max. RMS Max. Leakage 
wv Cap. mm (inch) Ripple Current Current Digi-Key Price Each Panasonic 
Dc HF E A d (mA) @ 120 Hz, 85°C pA Part No. 1 10 100 1,000} Part No. 
10 2200 16.0 (.630) 31.5 (1.299) 7.5 (.295) 0.8 (.032) 850 45.0 P6614-ND 1.43 1.08 81 48 ECE-A10Z2200 
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Panasonic 


FEATURES: 

* Low impedance * Long life: 1000 ~ 5000 hours at 105°C 

SPECIFICATIONS: 

¢ Operating Temperature Range: -55 ~ 105°C * Rated Working Voltage Range: 
6.3 to 100VDC »* Nominal Capacitance Range: 1.0 ~ 15000uF * Capacitance 
Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3 (yA) 
whichever is greater measured after 2 minutes application of rated working 
voltage at 20°C 


* tan 8: (120Hz, 20°C) 


Endurance: 

Test Conditions — Duration: 1000 hours (for @4 ~ 6.3mm), 2000 hours (for 
8mm), 3000 hours (for 910mm), 5000 hours (for @12.5mm ~ 18mm) * Ambient 
Temperature: 105°C +2°C * Applied Voltage: DC voltage with maximum 
permissible ripple current specified at 105°C (the sum of the DC voltage and 
super-imposed peak AC voltage for maximum permissible ripple current should 
be equal to rated DC working voltage.) 

Post Test Requirements at 20°C — Leakage Current: < Initial specified value 
© Capacitance change: +20% of initial measured value * tan 8: < 200% of initial 
specified value 


FC Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


Frequency Correction Factor for Ripple Current 


WV. Frequency (Hz) 
(VDC) | Cap. (uF) 60 | 120 | 1K | 10K |100K 
1.0 ~ 330 0.55 | 0.65 | 0.85] 0.90 | 1.00 
63 ~ 100 390 ~ 1000 0.70 | 0.75 | 0.90 | 0.95 | 1.00 
: 1200 ~ 2200 0.75 | 0.80 | 0.90) 0.95 | 1.00 
2700 ~ 15000 0.80 | 0.85 | 0.95 | 1.00 | 1.00 


- Shelf Life: Vinyl Sleeve Sealing Rubber 
Working Volt. (V)|_ 6.3 10 16 25 35 50 63_| 100 Test Conditions — Duration: 1000 hours * Ambient Temperature: 105°C t 
tan Maximum | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | +2°C + Applied Voltage: (none) 
F Post Test Requirements at 20°C — Leakage Current: < Initial specified value 
For capacitance value > 1000pF, add 0.02 per every 1000pF. «Capacitance change: +20% of initial measured value * tan 8: < 200% of initial 
¢ Impedance at High Frequency: Refer to standard product table (100kHz, specified value 
20°C) * Ripple Current: Refer to standard product table (100kHz, 105°C) * Body Color: Black Blue * Marking Color: Gold 
Leakage Current Impedance Ripple Current Life 
W.V. Cap. Dimensions (mm) (20°C) (2 Min.) (100kHz) (20°C) (105°C) Time Digi-Key Pricing Panasonic 
(V) (uF) @D L P @d (uA) Maximum (Q) Maximum = |(mA) rms Maximum| (hours) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
68 4 11 1.5 0.45 4.28 1.30 120 1000 P12700-ND 28 1.88 13.26 72.00 EEU-FCOJ680 
100 5 11 2.0 0.50 6.3 0.80 175 1000 P10195-ND 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC0J101 
150 5 15 2.0 0.50 9.4 0.50 235 1000 P10196-ND 30 2.01 14.19 77.00 EEU-FC0J151 
220 6.3 11.2 2.0 0.50 13.86 0.350 290 1000 P12701-ND 34 1.70 12.02 66.00 EEU-FC0J221 
330 6.3 11.2 2.5 0.50 20.7 0.35 290 1000 P10197-ND. 28 1.53 10.93 61.00 EEU-FC0J331S 
330 6.3 15 2.5 0.50 20.79 0.250 400 1000 P12702-ND 39 2.54 17.90 98.00 EEU-FC0J331 
390 8 11.5 3.5 0.60 24.57 0.117 555 2000 P12703-ND 48 2.45 17.24 94.00 EEU-FC0J391 
470 8 11.5 3.5 0.60 29.61 0.117 555 2000 P12704-ND 48 2.45 17.24 94.00 EEU-FC0J471 
560 8 11.5 3.5 0.60 35.28 0.117 555 2000 P12705-ND 48 2.45 17.24 94.00 EEU-FC0J561 
820 10 12.5 5.0 0.60 51.66 0.090 755 3000 P12706-ND 63 3.41 24.04 131.00 EEU-FC0J821 
820 8 15 3.5 0.60 51.6 0.085 730 2000 P10198-ND 48 2.80 20.54 118.00 EEU-FC0J821L 
1000 10 12.5 5.0 0.60 63.0 0.090 755 3000 P10199-ND AT 2.80 20.54 118.00 EEU-FC0J102 
1200 10 16 5.0 0.60 75.6 0.068 1050 3000 P10201-ND 61 3.73 27.40 157.00 EEU-FC0J122 
1200 8 20 3.5 0.60 75.6 0.065 995 2000 P10200-ND 53 3.26 23.97 138.00 EEU-FC0J122L 
1500 12.5 15 5.0 0.60 94.5 0.065 1205 5000 P10203-ND 80 5.45 40.00 230.00 EEU-FC0J152S 
1500 10 20 5.0 0.60 94.5 0.052 1220 3000 P10202-ND 13 4.48 32.88 189.00 EEU-FC0J152 
1800 10 25 5.0 0.60 113.4 0.045 1440 3000 P12707-ND 1.07 6.14 43.29 236.00 EEU-FC0J182 
2200 16 15 7.5 0.80 138.6 0.043 1690 5000 P10205-ND 1.05 7.23 54.20 320.00 EEU-FC0J222S 
63 2200 10 25 5.0 0.60 138.6 0.045 1440 3000 P10204-ND 80 5.04 36.99 212.00 EEU-FC0J222 
. 2700 16 15 7.5 0.80 170.1 0.043 1690 5000 P11175-ND 1.51 9.40 66.25 361.00 EEU-FC0J272S 
2700 12.5 20 5.0 0.60 170.1 0.038 1655 5000 P12709-ND 1.30 7.67 54.09 295.00 EEU-FC0J272 
2700 10 30 5.0 0.60 170.1 0.035 1815 3000 P12708-ND 1.20 7.56 53.30 291.00 EEU-FC0J272L 
3300 18 15 75 0.80 207.9 0.038 2000 5000 P10207-ND 1.39 9.78 73.35 434.00 EEU-FC0J332S 
3300 12.5 20 5.0 0.60 207.9 0.038 1655 5000 P10206-ND 90 5.90 44.26 262.00 EEU-FC0J332 
3900 12.5 25 5.0 0.60 245.7 0.030 1945 5000 P10208-ND 1.24 7.43 55.73 329.00 EEU-FC0J392 
4700 16 20 75 0.80 296.1 0.029 2205 5000 P10210-ND 1.41 9.18 68.85 407.00 EEU-FC0J472S 
4700 12.5 30 5.0 0.80 296.1 0.025 2310 5000 P10209-ND 1.26 7.65 57.38 339.00 EEU-FC0J472 
5600 16 20 75 0.80 352.8 0.029 2205 5000 P11176-ND 2.03 11.93 84.15 459.00 EEU-FCOJ562 
5600 12.5 35 5.0 0.80 352.8 0.022 2510 5000 P10211-ND 1.39 9.97 74.79 442.00 EEU-FCOJ562L 
6800 18 20 7.5 0.80 428.4 0.028 2490 5000 P10214-ND 1.61 11.01 83.06 540.00 EEU-FCOJ682S 
6800 16 25 75 0.80 428.4 0.022 2555 5000 P10213-ND 1.66 10.93 81.97 485.00 EEU-FCOJ682 
6800 12.5 40 5.0 0.80 428.4 0.018 2655 5000 P10212-ND 1.59 11.42 85.61 506.00 EEU-FCOJ682L 
8200 16 31.5 7.5 0.80 516.6 0.018 3010 5000 P11177-ND 3.23 18.19 128.23 699.00 EEU-FC0J822 
10000 18 25 75 0.80 630.0 0.020 2740 5000 P10216-ND 2.04 13.90 104.92 682.00 EEU-FC0J103S 
10000 16 35.5 7.5 0.80 630.0 0.016 3150 5000 P10215-ND 1.99 14.15 106.76 694.00 EEU-FC0J103 
12000 18 31.5 7.5 0.80 756.0 0.016 3635 5000 P11178-ND 3.71 23.63 166.65 909.00 EEU-FC0J123 
12000 16 40 75 0.80 756.0 0.015 3360 5000 P11179-ND 3.76 22.93 161.70 882.00 EEU-FC0J123L 
15000 18 35.5 7.5 0.80 945.0 0.015 3680 5000 P10217-ND 2.71 17.38 131.14 852.00 EEU-FC0J153 
47 4 1 1.5 0.45 47 1.30 120 1000 P11180-ND 28 1.88 13.26 72.00 EEU-FC1A470 
82 5 1 2.0 0.50 8.2 0.80 175 1000 P10218-ND 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1A820 
100 5 1 2.0 0.50 10.0 0.80 175 1000 P11181-ND 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1A101S 
100 5 15 2.0 0.50 10.0 0.50 235 1000 P10219-ND 30 2.01 14.19 77.00 EEU-FC1A101 
180 6.3 11.2 2.5 0.50 18.0 0.35 290 1000 P11182-ND 34 1.70 12.02 66.00 EEU-FC1A181 
220 6.3 11.2 2.5 0.50 22.0 0.35 290 1000 P10220-ND 28 1.53 10.93 61.00 EEU-FC1A221S 
220 6.3 15 2.5 0.50 22.0 0.25 400 1000 P11183-ND 39 2.54 17.90 98.00 EEU-FC1A221 
330 8 11.5 3.5 0.60 33.0 0.117 555 2000 P11184-ND 48 2.45 17.24 94.00 EEU-FC1A331 
390 8 11.5 3.5 0.60 39.0 0.117 555 2000 P11185-ND 48 2.45 17.24 94.00 EEU-FC1A391 
470 8 11.5 3.5 0.60 47.0 0.117 555 2000 P10221-ND 40 2.19 15.68 88.00 EEU-FC1A471 
560 10 12.5 5.0 0.60 56.0 0.09 755 3000 P11186-ND 63 3.41 24.04 131.00 EEU-FC1A561 
680 10 12.5 5.0 0.60 68.0 0.090 755 3000 P10223-ND 45 2.80 20.54 118.00 EEU-FC1A681 
680 8 15 3.5 0.60 68.0 0.085 730 2000 P10222-ND 48 2.80 20.54 118.00 EEU-FC1A681L 
820 10 16 5.0 0.60 82.0 0.068 1050 3000 P11187-ND 81 4.55 32.07 175.00 EEU-FC1A821 
1000 10 16 5.0 0.60 100.0 0.068 1050 3000 P10225-ND 59 3.73 27.40 157.00 EEU-FC1A102 
1000 8 20 3.5 0.60 82.0 0.065 995 2000 P10224-ND 53 3.26 23.97 138.00 EEU-FC1A102L 
1200 12.5 15 5.0 0.60 120.0 0.065 1205 5000 P10227-ND 80 5.45 40.00 230.00 EEU-FC1A122S 
1200 10 20 5.0 0.60 120.0 0.052 1220 3000 P10226-ND 72 4.48 32.88 189.00 EEU-FC1A122 
1500 10 25 5.0 0.60 150.0 0.045 1440 3000 P10228-ND 80 5.04 36.99 212.00 EEU-FC1A152 
10 1800 16 15 75 0.80 180.0 0.043 1690 5000 P10229-ND 1.05 7.23 54.20 320.00 EEU-FC1A182S 
1800 12.5 20 5.0 0.60 180.0 0.038 1655 5000 P11188-ND 1.30 7.67 54.09 295.00 EEU-FC1A182 
2200 12.5 20 5.0 0.60 220.0 0.038 1655 5000 P10230-ND -90 5.90 44.26 262.00 EEU-FC1A222 
2200 10 30 5.0 0.60 220.0 0.035 1815 3000 P11189-ND 1.20 7.56 53.30 291.00 EEU-FC1A222L 
2700 18 15 75 0.80 270.0 0.038 2000 5000 P10232-ND 1.39 9.78 73.35 434.00 EEU-FC1A272S 
2700 12.5 25 5.0 0.60 270.0 0.030 1945 5000 P10231-ND 1.20 743 55.73 329.00 EEU-FC1A272 
3300 16 20 75 0.80 330.0 0.029 2205 5000 P10234-ND 1.41 9.18 68.85 407.00 EEU-FC1A332S 
3300 12.5 30 5.0 0.80 330.0 0.025 2310 5000 P10233-ND 1.26 7.65 57.38 339.00 EEU-FC1A332 
3900 16 20 7.5 0.80 390.0 0.029 2205 5000 P11190-ND 2.13 11.93 84.15 459.00 EEU-FC1A392 
3900 12.5 35 5.0 0.80 390.0 0.022 2510 5000 P10235-ND 1.39 9.97 74.79 442.00 EEU-FC1A392L 
4700 16 25 7.5 0.80 470.0 0.022 2555 5000 P10237-ND 1.81 10.93 81.97 485.00 EEU-FC1A472 
4700 12.5 40 5.0 0.80 470.0 0.018 2655 5000 P10236-ND 1.53 11.42 85.61 506.00 EEU-FC1A472L 
5600 18 20 75 0.80 560.0 0.028 2490 5000 P10238-ND 1.61 11.01 83.06 540.00 EEU-FC1A562S 
5600 16 25 75 0.80 560.0 0.022 2555 5000 P11191-ND 2.60 14.21 100.18 546.00 EEU-FC1A562 
6800 18 25 75 0.80 680.0 0.020 2740 5000 P10240-ND 1.97 13.90 104.92 682.00 EEU-FC1A682S 
6800 16 31.5 7.5 0.80 680.0 0.018 3010 5000 P10239-ND 1.97 12.36 93.26 606.00 EEU-FC1A682 
8200 18 31.5 75 0.80 820.0 0.016 3635 5000 P11193-ND 3.71 23.63 166.65 909.00 EEU-FC1A822 
8200 16 35.5 7.5 0.80 820.0 0.016 3150 5000 P11192-ND 3.27 20.82 146.80 801.00 EEU-FC1A822L 
10000 18 35.5 7.5 0.80 1000.0 0.015 3680 5000 P10241-ND 274 17.38 131.14 852.00 EEU-FC1A103 
12000 18 40 7.5 0.80 1200.0 0.014 3735 5000 P11194-ND 4.77 30.12 212.41 1159.00 EEU-FC1A123 
39 4 1 15 0.45 6.24 1.30 120 1000 P11195-ND 28 1.88 13.26 72.00 EEU-FC1C390 
47 5 1 2.0 0.50 7.52 0.80 175 1000 P11196-ND 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1C470 
56 5 an 2.0 0.50 8.96 0.80 175 1000 P11197-ND 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1C560 
68 5 1 2.0 0.50 10.8 0.80 175 1000 P10242-ND 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1C680 
82 5 15 2.0 0.50 13.1 0.50 235 1000 P10243-ND 30 2.01 14.19 77.00 EEU-FC1C820 
16 100 6.3 11.2 2.5 0.50 16.0 0.35 290 1000 P11198-ND 34 1.70 12.02 66.00 EEU-FC1C101 
120 6.3 11.2 2.5 0.50 19.2 0.35 290 1000 P10244-ND 28 1.53 10.93 61.00 EEU-FC1C121 
180 6.3 15 2.5 0.50 28.8 0.25 400 1000 P10245-ND 32 2.28 16.28 91.00 EEU-FC1C181 
220 8 11.5 3.5 0.60 35.2 0.117 555 2000 P11199-ND 48 2.45 17.24 94.00 EEU-FC1C221 
270 8 11.5 3.5 0.60 43.2 0.117 555 2000 P11200-ND 46 2.45 17.24 94.00 EEU-FC1C271 
330 8 11.5 3.5 0.60 52.8 0.117 555 2000 P10246-ND 40 2.19 15.68 88.00 EEU-FC1C331 
390 10 12.5 5.0 0.60 62.4 0.09 755 3000 P11201-ND 63 3.41 24.04 131.00 EEU-FC1C391 
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Panasonic Fc series 


Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont.) 


Leakage Current Impedance Ripple Current Life 
W.V. Cap. Dimensions (mm) (20°C) (2 Min.) (100kHz) (20°C) (105°C) Time Digi-Key Pricing Panasonic 
(V) (uF) 9D L P Od (uA) Maximum (Q) Maximum |(mA) rms Maximum! (hours) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
470 10 12.5 5.0 0.60 75.2 0.090 755 3000 P10248-ND 47 2.80 20.54 118.00 EEU-FC1C471 
470 8 15 3.5 0.60 75.2 0.085 730 2000 P10247-ND A7 2.80 20.54 118.00 EEU-FC1C471L 
560 10 16 5.0 0.60 89.6 0.068 1050 3000 P11202-ND 81 4.55 32.07 175.00 EEU-FC1C561 
680 10 16 5.0 0.60 108.8 0.068 1050 3000 P10250-ND 51 3.73 27.40 157.00 EEU-FC1C681 
680 8 20 3.5 0.60 108.8 0.065 995 2000 P10249-ND 56 3.26 23.97 138.00 EEU-FC1C681L 
820 12.5 15 5.0 0.60 131.2 0.065 1205 5000 P10252-ND -80 5.45 40.00 230.00 EEU-FC1C821S 
820 10 20 5.0 0.60 131.2 0.052 1220 3000 P10251-ND 74 4.48 32.88 189.00 EEU-FC1C821 
1000 10 20 5.0 0.60 160.0 0.052 1220 3000 P11203-ND 1.03 5.46 38.47 210.00 EEU-FC1C102S 
1000 10 25 5.0 0.60 160.0 0.045 1440 3000 P10253-ND 77 5.04 36.99 212.00 EEU-FC1C102 
1200 16 15 75 0.80 192.0 0.043 1690 5000 P11205-ND 1.51 9.40 66.25 361.00 EEU-FC1C122S 
1200 10 25 5.0 0.60 192.0 0.045 1440 3000 P11204-ND 1.07 6.14 43.29 236.00 EEU-FC1C122 
1500 16 15 75 0.80 240.0 0.043 1690 5000 P11206-ND 1.56 9.40 66.25 361.00 EEU-FC1C152S 
16 1500 12.5 20 5.0 0.60 240.0 0.038 1655 5000 P10254-ND -90 5.90 44.26 262.00 EEU-FC1C152 
1500 10.0 30 5.0 0.60 240.0 0.035 1815 3000 P10255-ND 90 6.20 45.54 262.00 EEU-FC1C152L 
1800 18 15 75 0.80 288.0 0.038 2000 5000 P10256-ND 1.39 9.78 73.35 434.00 EEU-FC1C182S 
1800 12.5 25 5.0 0.60 288.0 0.03 1945 5000 P11207-ND 1.78 9.66 68.12 372.00 EEU-FC1C182 
2200 16 20 75 0.80 352.0 0.029 2205 5000 P10258-ND 1.41 9.18 68.85 407.00 EEU-FC1C222S 
2200 12.5 25 5.0 0.60 352.0 0.030 1945 5000 P10257-ND 1.14 7.43 55.73 329.00 EEU-FC1C222 
2700 16 20 75 0.80 432.0 0.029 2205 5000 P11208-ND 2.03 11.93 84.15 459.00 EEU-FC1C272 
2700 12.5 30 5.0 0.80 432.0 0.025 2310 5000 P10259-ND 1.26 7.65 57.38 339.00 EEU-FC1C272L 
3300 18 20 75 0.80 528.0 0.028 2490 5000 P10261-ND 1.61 11.01 83.06 540.00 EEU-FC1C332S 
3300 12.5 35 5.0 0.80 528.0 0.022 2510 5000 P10260-ND 1.35 9.97 74.79 442.00 EEU-FC1C332 
3900 18 20 75 0.80 624.0 0.028 2490 5000 P11209-ND 2.65 16.20 114.21 623.00 EEU-FC1C392S 
3900 16 25 75 0.80 624.0 0.022 2555 5000 P10262-ND 1.60 10.93 81.97 485.00 EEU-FC1C392 
4700 18 25 7.5 0.80 752.0 0.020 2740 5000 P10264-ND 1.97 13.90 104.92 682.00 EEU-FC1C472S 
4700 16 31.5 75 0.80 752.0 0.018 3010 5000 P10263-ND 1.97 12.36 93.26 606.00 EEU-FC1C472 
5600 18 31.5 75 0.80 896.0 0.016 3635 5000 P11210-ND 3.71 23.63 166.65 909.00 EEU-FC1C562 
5600 16 35.5 75 0.80 896.0 0.016 3150 5000 P10265-ND 1.87 14.15 106.76 694.00 EEU-FC1C562L 
6800 16 40 75 0.80 1088.0 0.015 3360 5000 P11211-ND 3.65 22.93 161.70 882.00 EEU-FC1C682 
8200 18 35.5 75 0.80 1312.0 0.015 3680 5000 P10266-ND 271 17.38 131.14 852.00 EEU-FC1C822 
10 4 7 15 0.45 2.5 2 65 1000 P11212-ND -30 1.25 8.83 48.00 EEA-FC1E100 
22 5 7 2 0.45 5.5 0.95 120 1000 P11213-ND 32 1.37 9.63 53.00 EEA-FC1E220 
27 4 WW 15 0.45 6.75 1.3 120 1000 P11214-ND 28 1.88 13.26 72.00 EEU-FC1E270 
39 5 abl 2 0.50 9.75 0.80 175 1000 P11215-ND 28 1.87 13.20 72.00 EEU-FC1E390 
47 5 WW 2.0 0.50 11.7 0.80 175 1000 P10267-ND 28 1.87 13.20 72.00 EEU-FC1E470 
56 5 15 2.0 0.50 14.0 0.50 235 1000 P10268-ND -30 2.01 14.19 77.00 EEU-FC1E560 
82 6.3 11.2 25 0.50 20.5 0.35 290 1000 P11216-ND .33 1.70 12.02 66.00 EEU-FC1E820 
100 6.3 112 25 0.50 25.0 0.35 290 1000 P10269-ND .23 1.53 10.93 61.00 EEU-FC1E101S 
120 6.3 15 2.5 0.50 30.0 0.25 400 1000 P10270-ND 32 2.28 16.28 91.00 EEU-FC1E121 
180 8 11.5 3.5 0.60 45.0 0.117 555 2000 P11217-ND 48 2.45 17.24 94.00 EEU-FC1E181 
220 8 11.5 3.5 0.60 55.0 0.117 555 2000 P10271-ND .38 2.19 15.68 88.00 EEU-FC1E221 
270 10 12.5 5 0.60 67.5 0.09 755 3000 P11218-ND 63 3.41 24.04 131.00 EEU-FC1E271 
330 10 12.5 5.0 0.60 82.5 0.090 755 3000 P10273-ND 44 2.80 20.54 118.00 EEU-FC1E331 
330 8 15 3.5 0.60 82.5 0.085 730 2000 P10272-ND 47 2.80 20.54 118.00 EEU-FC1E331L 
390 10 16 5 0.60 97.5 0.068 1050 3000 P11219-ND 81 4.55 32.07 175.00 EEU-FC1E391 
470 10 16 5.0 0.60 117.5 0.068 1050 3000 P10275-ND 57 3.73 27.40 157.00 EEU-FC1E471 
470 8 20 3.5 0.60 117.5 0.065 995 2000 P10274-ND 53 3.26 23.97 138.00 EEU-FC1E471L 
560 12.5 15 5.0 0.60 140.0 0.065 1205 5000 P10276-ND -80 5.45 40.00 230.00 EEU-FC1E561S 
560 10 20 5 0.60 140.0 0.052 1220 3000 P11220-ND 93 5.46 38.47 210.00 EEU-FC1E561 
25 680 10 20 5.0 0.60 170.0 0.052 1220 3000 P10277-ND 72 4.48 32.88 189.00 EEU-FC1E681 
820 12.5 20 5 0.60 205.0 0.038 1655 5000 P11222-ND 1.30 7.67 54.09 295.00 EEU-FC1E821S 
820 10 25 5 0.60 205.0 0.045 1440 3000 P11221-ND 1.07 6.14 43.29 236.00 EEU-FC1E821 
1000 16 15 75 0.80 250.0 0.043 1690 5000 P10279-ND 1.05 7.23 54.20 320.00 EEU-FC1E102S 
1000 12.5 20 5.0 0.60 250.0 0.038 1655 5000 P10278-ND 87 5.90 44.26 262.00 EEU-FC1E102 
1000 10 30 5 0.60 250.0 0.035 1815 3000 P11223-ND 1.20 7.56 53.30 291.00 EEU-FC1E102L 
1200 18 15 75 0.80 300.0 0.038 2000 5000 P10280-ND 1.39 9.78 73.35 434.00 EEU-FC1E122S 
1200 12.5 25 5 0.60 300.0 0.03 1945 5000 P11224-ND 1.78 9.66 68.12 372.00 EEU-FC1E122 
1500 16 20 75 0.80 375.0 0.029 2205 5000 P10282-ND 1.41 9.18 68.85 407.00 EEU-FC1E152S 
1500 12.5 25 5.0 0.60 375.0 0.030 1945 5000 P10281-ND 1.24 7.43 55.73 329.00 EEU-FC1E152 
1800 16 20 7.5 0.80 450.0 0.029 2205 5000 P11225-ND 2.03 11.93 84.15 459.00 EEU-FC1E182 
1800 12.5 30 5.0 0.80 450.0 0.025 2310 5000 P10283-ND 1.26 7.65 57.38 339.00 EEU-FC1E182L 
2200 18 20 7.5 0.80 550.0 0.028 2490 5000 P10285-ND 1.61 11.01 83.06 540.00 EEU-FC1E222S 
2200 12.5 35 5.0 0.80 550.0 0.022 2510 5000 P10284-ND 1.35 9.97 74.79 442.00 EEU-FC1E222 
2700 16 25 75 0.80 675.0 0.022 2555 5000 P10286-ND 1.81 10.93 81.97 485.00 EEU-FC1E272 
3300 18 25 7.5 0.80 825.0 0.020 2740 5000 P10288-ND 1.97 13.90 104.92 682.00 EEU-FC1E332S 
3300 16 31.5 75 0.80 825.0 0.018 3010 5000 P10287-ND 1.97 12.36 93.26 606.00 EEU-FC1E332 
3900 18 31.5 15 0.80 975.0 0.016 3635 5000 P11227-ND 3.71 23.63 166.65 909.00 EEU-FC1E392 
3900 16 35.5 75 0.80 975.0 0.016 3150 5000 P11226-ND 3.27 20.82 146.80 801.00 EEU-FC1E392L 
4700 18 35.5 75 0.80 1175.0 0.015 3680 5000 P10289-ND 2.71 17.38 131.14 852.00 EEU-FC1E472 
5600 18 40 75 0.80 1400.0 0.014 3735 5000 P11228-ND 4.77 30.12 212.41 1159.00 EEU-FC1E562 
18 4 1 1.5 0.45 6.3 1.3 120 1000 P11229-ND 28 1.88 13.26 72.00 EEU-FC1V180 
22 5 abl 2 0.50 77 0.80 175 1000 P11230-ND 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1V220 
27 5 abl 2 0.50 9.45 0.80 175 1000 P11231-ND .34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1V270 
33 5 ant 2.0 0.50 11.5 0.80 175 1000 P10290-ND 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1V330 
39 5 15 2.0 0.50 13.6 0.50 235 1000 P10291-ND -30 2.01 14.19 77.00 EEU-FC1V390 
47 6.3 11.2 25 0.50 16.45 0.35 290 1000 P11232-ND 34 1.70 12.02 66.00 EEU-FC1V470 
56 6.3 11.2 25 0.50 19.6 0.35 290 1000 P11233-ND .33 1.70 12.02 66.00 EEU-FC1V560 
68 6.3 41:2 25 0.50 23.8 0.35 290 1000 P10292-ND 28 1.53 10.93 61.00 EEU-FC1V680 
82 6.3 15 25 0.50 28.7 0.25 400 1000 P10293-ND 32 2.28 16.28 91.00 EEU-FC1V820 
100 8 11.5 3.5 0.60 35.0 0.117 555 2000 P10294-ND 38 2.19 15.68 88.00 EEU-FC1V101 
120 8 11.5 3.5 0.60 42.0 0.117 555 2000 P11234-ND A6 2.45 17.24 94.00 EEU-FC1V121 
150 8 11.5 3.5 0.60 52.5 0.117 555 2000 P10295-ND .36 2.19 15.68 88.00 EEU-FC1V151 
180 10 12.5 5 0.60 63.0 0.09 755 3000 P11235-ND 63 3.41 24.04 131.00 EEU-FC1V181 
220 10 12.5 5.0 0.60 77.0 0.090 755 3000 P10297-ND 44 2.80 20.54 118.00 EEU-FC1V221 
220 8 15. 3.5 0.60 77.0 0.085 730 2000 P10296-ND 48 2.80 20.54 118.00 EEU-FC1V221L 
270 10 16 5 0.60 94.5 0.068 1050 3000 P11236-ND 81 4.55 32.07 175.00 EEU-FC1V271 
390 12.5 15 5.0 0.60 136.5 0.065 1205 5000 P10300-ND -80 5.45 40.00 230.00 EEU-FC1V391S 
330 10 16 5.0 0.60 115.5 0.068 1050 3000 P10299-ND 61 3.73 27.40 157.00 EEU-FC1V331 
35 330 8 20 3.5 0.60 115.5 0.065 995 2000 P10298-ND 56 3.26 23.97 138.00 EEU-FC1V331L 
390 10 20 5 0.60 136.5 0.052 1220 3000 P11237-ND 96 5.46 38.47 210.00 EEU-FC1V391 
470 10 20 5.0 0.60 164.5 0.052 1220 3000 P10301-ND 72 4.48 32.88 189.00 EEU-FC1V471 
560 12.5 20 5 0.60 196.0 0.038 1655 5000 P11239-ND 1.25 7.67 54.09 295.00 EEU-FC1V561S 
560 10 25 5 0.60 196.0 0.045 1440 3000 P11238-ND 1.07 6.14 43.29 236.00 EEU-FC1V561 
680 16 15 75 0.80 238.0 0.043 1690 5000 P10303-ND 1.01 7.23 54.20 320.00 EEU-FC1V681S 
680 12.5 20 5.0 0.60 238.0 0.038 1655 5000 P10302-ND -90 5.90 44.26 262.00 EEU-FC1V681 
680 10 30 5 0.60 238.0 0.035 1815 3000 P11240-ND 1.20 7.56 53.30 291.00 EEU-FC1V681L 
820 18 15 75 0.80 287.0 0.038 2000 5000 P10304-ND 1.35 9.78 73.35 434.00 EEU-FC1V821 
820 12.5 25 5 0.60 287.0 0.03 1945 5000 P11241-ND 1.78 9.66 68.12 372.00 EEU-FC1V821L 
1000 16 20 75 0.80 350.0 0.029 2205 5000 P10876-ND 1.42 9.18 68.85 407.00 EEU-FC1V102S 
1000 12.5 25 5.0 0.60 350.0 0.030 1945 5000 P10305-ND 1.41 7.43 55.73 329.00 EEU-FC1V102 
1200 16 20 75 0.80 420.0 0.029 2205 5000 P11242-ND 2.03 11.93 84.15 459.00 EEU-FC1V122 
1200 12.5 30 5.0 0.80 420.0 0.025 2310 5000 P10306-ND 1.26 7.65 57.38 339.00 EEU-FC1V122L 
1500 18 20 75 0.80 525.0 0.028 2490 5000 P11243-ND 2.65 16.20 114.21 623.00 EEU-FC1V152S 
1500 16 25 75 0.80 525.0 0.022 2555 5000 P10308-ND 1.81 10.93 81.97 485.00 EEU-FC1V152 
1500 12.5 35 5.0 0.80 525.0 0.022 2510 5000 P10307-ND 1.39 9.97 74.79 442.00 EEU-FC1V152L 
1800 18 20 75 0.80 630.0 0.028 2490 5000 P11246-ND 2.65 16.20 114.21 623.00 EEU-FC1V182S 
1800 16 25 75 0.80 630.0 0.022 2555 5000 P11245-ND 2.39 14.21 100.18 546.00 EEU-FC1V182 
1800 12.5 40 5 0.80 630.0 0.018 2655 5000 P11244-ND 2.29 14.84 104.64 571.00 EEU-FC1V182L 
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Panasonic FC Series 


Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont.) 


Leakage Current Impedance Ripple Current Life 
W.V. Cap. Dimensions (mm) (20°C) (2 Min.) (100kHz) (20°C) (105°C) Time Digi-Key Pricing Panasonic 
(V) (uF) @D £ E Od (uA) Maximum (Q) Maximum |(mA) rms Maximum] (hours) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
2200 18 25 75 0.80 770.0 0.020 2740 5000 P10310-ND 1.97 13.90 104.92 682.00 EEU-FC1V222S 
2200 16 31.5 7.5 0.80 770.0 0.018 3010 5000 P10309-ND 1.78 12.36 93.26 606.00 EEU-FC1V222 
35 2700 18 31.5 75 0.80 945.0 0.016 3635 5000 P11248-ND 3.71 23.63 166.65 909.00 EEU-FC1V272 
2700 16 35.5 7.5 0.80 945.0 0.016 3150 5000 P11247-ND 3.27 20.82 146.80 801.00 EEU-FC1V272L 
3300 18 35.5 75 0.80 1155.0 0.015 3680 5000 P10311-ND 2.71 17.38 131.14 852.00 EEU-FC1V332 
3900 18 40 7.5 0.80 1365.0 0.014 3735 5000 P11249-ND 4.77 30.12 212.41 1159.00 EEU-FC1V392 
1.0 5 1 2.0 0.50 0.5 2.40 20 1000 P10312-ND 27 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1H1RO 
2.2 5 1 2.0 0.50 11 1.30 45 1000 P10313-ND 27 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1H2R2 
3.3 5 1 2.0 0.50 1.6 1.30 65 1000 P10314-ND 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1H3R3 
47 5 "1 2.0 0.50 2.3 1.30 95 1000 P10315-ND .27 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1H4R7 
10 4 afl 1.5 0.45 5.0 2.5 90 1000 P11250-ND. 28 1.88 13.26 72.00 EEU-FC1H100 
10 5 fA 2.0 0.50 5.0 1.30 125 1000 P10316-ND 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1H100L 
15 5 an] 2.0 0.50 75 1.30 145 1000 P10317-ND 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1H150 
18 5 an 2 0.50 9.0 1.3 155 1000 P11251-ND 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1H180 
22 5 11 2.0 0.50 11.0 1.30 155 1000 P10318-ND 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1H220 
27 5 15 2.0 0.50 13.5 0.90 215 1000 P10319-ND 30 2.01 14.19 77.00 EEU-FC1H270 
33 6.3 Tt2 2.5 0.50 16.5 0.60 260 1000 P10320-ND 27 1.53 10.93 61.00 EEU-FC1H330 
47 6.3 11.2 2.5 0.50 23.5 0.60 260 1000 P10321-ND 28 1.53 10.93 61.00 EEU-FC1H470 
56 6.3 15 2.5 0.50 28.0 0.40 360 1000 P10322-ND 32 2.28 16.28 91.00 EEU-FC1H560 
68 8 11.5 3.5 0.60 34.0 0.234 485 2000 P11252-ND 48 2.45 17.24 94.00 EEU-FC1H680 
82 8 11.5 3.5 0.60 41.0 0.234 485 2000 P11253-ND 43 2.45 17.24 94.00 EEU-FC1H820 
100 10 12.5 5.0 0.60 50.0 0.162 615 3000 P10323-ND 44 2.80 20.54 118.00 EEU-FC1H101 
120 10 12.5 5 0.60 60.0 0.162 615 3000 P11255-ND 63 3.41 24.04 131.00 EEU-FC1H121 
120 8 15 3.5 0.60 60.0 0.155 635 2000 P11254-ND 65 3.41 24.04 131.00 EEU-FC1H121L 
150 10 16 5 0.60 75.0 0.119 850 3000 P11256-ND 81 4.55 32.07 175.00 EEU-FC1H151 
180 8 20 3.5 0.60 90.0 0.120 860 2000 P10324-ND 56 3.26 23.97 138.00 EEU-FC1H181L 
220 12.5 15 5.0 0.60 110.0 0.110 1150 5000 P10326-ND 80 5.45 40.00 230.00 EEU-FC1H221S 
50 220 10 20 5.0 0.60 110.0 0.090 1030 3000 P10325-ND 72 4.48 32.88 189.00 EEU-FC1H221 
270 10 25 5 0.60 135.0 0.082 1200 3000 P11257-ND 1.07 6.14 43.29 236.00 EEU-FC1H271 
330 12.5 20 5 0.60 165.0 0.063 1480 5000 P11258-ND 1.30 7.67 54.09 295.00 EEU-FC1H331 
390 16 15 75 0.80 195.0 0.080 1610 5000 P10327-ND 1.05 7.23 54.20 320.00 EEU-FC1H391S 
390 12.5 20 5 0.60 195.0 0.063 1480 5000 P11259-ND 1.30 7.67 54.09 295.00 EEU-FC1H391 
470 12.5 25 5.0 0.60 235.0 0.050 1832 5000 P10328-ND 1.08 743 55.73 329.00 EEU-FC1H471 
470 10 30 5 0.60 235.0 0.06 1610 3000 P11260-ND 1.20 7.56 53.30 291.00 EEU-FC1H471L 
560 18 15 75 0.80 280.0 0.068 1900 5000 P10329-ND 1.39 9.78 73.35 434.00 EEU-FC1H561S 
560 12.5 25 5 0.60 280.0 0.05 1832 5000 P11261-ND 1.78 9.66 68.12 372.00 EEU-FC1H561 
680 16 20 75 0.80 340.0 0.048 1835 5000 P10331-ND 1.41 9.18 68.85 407.00 EEU-FC1H681 
680 12.5 30 5.0 0.80 340.0 0.040 2215 5000 P10330-ND 1.26 7.65 57.38 339.00 EEU-FC1H681L 
820 18 20 75 0.80 410.0 0.042 2420 5000 P11262-ND 2.65 16.20 114.21 623.00 EEU-FC1H821 
820 12.5 35 5.0 0.80 410.0 0.034 2285 5000 P10332-ND 1.39 9.97 74.79 442.00 EEU-FC1H821L 
1000 16 25 75 0.80 500.0 0.034 2235 5000 P10333-ND 1.75 10.93 81.97 485.00 EEU-FC1H102 
1000 12.5 40 5 0.80 500.0 0.03 2590 5000 P11263-ND 2.29 14.84 104.64 571.00 EEU-FC1H102L 
1200 18 25 75 0.80 600.0 0.029 2610 5000 P11265-ND 3.23 20.46 144.27 787.00 EEU-FC1H122S 
1200 16 31.5 75 0.80 600.0 0.028 2700 5000 P11264-ND 3.23 18.19 128.23 699.00 EEU-FC1H122 
1500 16 35.5 75 0.80 750.0 0.025 2790 5000 P10334-ND 1.99 14.15 106.76 694.00 EEU-FC1H152L 
1800 18 31.5 7.5 0.80 900.0 0.025 3000 5000 P11267-ND 3.58 23.63 166.65 909.00 EEU-FC1H182 
1800 16 40 75 0.80 900.0 0.023 2845 5000 P11266-ND 3.51 22.93 161.70 882.00 EEU-FC1H182L 
2200 18 35.5 7.5 0.80 1100.0 0.023 3100 5000 P10335-ND 2.60 17.38 131.14 852.00 EEU-FC1H222 
6.8 4 11 1.5 0.45 4.284 3.5 80 1000 P11268-ND 28 1.88 13.26 72.00 EEU-FC1J6R8 
12 5 1 2.0 0.50 75 2.00 145 1000 P10336-ND 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1J120 
18 5 15 2.0 0.50 11.3 1.30 200 1000 P10337-ND 30 2.01 14.19 77.00 EEU-FC1J180 
22 6.3 WAd2 2.5 0.50 13.8 1.00 240 1000 P10338-ND 27 1.53 10.93 61.00 EEU-FC1J220 
33 6.3 11.2 2.5 0.50 20.7 1.000 240 1000 P10764-ND 29 1.53 10.93 61.00 EEU-FC1J330 
39 6.3 15 2.5 0.50 24.5 0.70 330 1000 P10339-ND 32 2.28 16.28 91.00 EEU-FC1J390 
47 8 11.5 3.5 0.60 29.6 0.342 405 2000 P10340-ND 38 2.19 15.68 88.00 EEU-FC1J470 
68 8 11.5 3.5 0.60 42.8 0.342 405 2000 P10341-ND 40 2.19 15.68 88.00 EEU-FC1J680 
56 8 11.5 3.5 0.60 35.28 0.342 405 2000 P11269-ND 48 2.45 17.24 94.00 EEU-FC1J560 
82 10 12.5 5 0.60 51.66 0.256 535 3000 P11270-ND 63 3.41 24.04 131.00 EEU-FC1J820 
100 10 12.5 5.0 0.60 63.0 0.256 535 3000 P10343-ND 44 2.80 20.54 118.00 EEU-FC1J101 
100 8 15 3.5 0.60 63.0 0.230 535 2000 P10342-ND 40 2.80 20.54 118.00 EEU-FC1J101L 
120 10 16 5 0.60 75.6 0.194 600 3000 P11271-ND 81 4.55 32.07 175.00 EEU-FC1J121 
150 8 20 3.5 0.60 94.5 0.178 690 2000 P10344-ND 56 3.26 23.97 138.00 EEU-FC1J151 
180 12.5 15 5.0 0.60 113.4 0.150 1020 5000 P10345-ND 80 5.45 40.00 230.00 EEU-FC1J181S 
180 10 20 5 0.60 113.4 0.147 885 3000 P11272-ND 99 5.46 38.47 210.00 EEU-FC1J181 
220 12.5 20 5.0 0.60 138.6 0.085 1285 5000 P10347-ND -90 5.90 44.26 262.00 EEU-FC1J221S 
220 10 25 5.0 0.60 138.6 0.130 1050 3000 P10346-ND 68 5.04 36.99 212.00 EEU-FC1J221 
63 270 16 15 7.5 0.80 170.1 0.090 1410 5000 P10348-ND 1.05 7.23 54.20 320.00 EEU-FC1J271 
330 12.5 20 5.0 0.60 207.9 0.085 1285 5000 P10349-ND 87 5.90 44.26 262.00 EEU-FC1J331 
330 10 30 5 0.60 207.9 0.09 1300 3000 P11273-ND 1.20 7.56 53.30 291.00 EEU-FC1J331L 
390 18 15 75 0.80 245.7 0.086 1690 5000 P10350-ND 1.39 9.78 73.35 434.00 EEU-FC1J391S 
390 12.5 25 5 0.60 245.7 0.07 1720 5000 P11274-ND 1.78 9.66 68.12 372.00 EEU-FC1J391 
470 16 20 75 0.80 296.1 0.059 1765 5000 P10352-ND 1.36 9.18 68.85 407.00 EEU-FC1J471 
470 12.5 30 5.0 0.80 296.1 0.055 2090 5000 P10351-ND 1.26 7.65 57.38 339.00 EEU-FC1J471L 
560 16 25 75 0.80 352.8 0.05 2160 5000 P11275-ND 2.60 14.21 100.18 546.00 EEU-FC1J561 
680 18 20 75 0.80 428.4 0.055 2290 5000 P11276-ND 2.65 16.20 114.21 623.00 EEU-FC1J681S 
680 16 25 75 0.80 428.4 0.050 2160 5000 P10354-ND 1.78 10.93 81.97 485.00 EEU-FC1J681 
680 12.5 35 5.0 0.80 428.4 0.047 2265 5000 P10353-ND 1.35 9.97 74.79 442.00 EEU-FC1J681L 
820 18 25 75 0.80 516.6 0.043 2585 5000 P11279-ND 3.23 20.46 144.27 787.00 EEU-FC1J821S 
820 16 31.5 75 0.80 516.6 0.043 2670 5000 P11278-ND 3.23 18.19 128.23 699.00 EEU-FC1J821 
820 12.5 40 5 0.80 516.6 0.042 2560 5000 P11277-ND 2.29 14.84 104.64 571.00 EEU-FC1J821L 
1000 16 31.5 75 0.80 630.0 0.043 2670 5000 P11280-ND 3.33 18.19 128.23 699.00 EEU-FC1J102U 
1000 16 35.5 75 0.80 630.0 0.036 2770 5000 P10355-ND 1.99 14.15 106.76 694.00 EEU-FC1J102 
1200 16 40 7.5 0.80 756.0 0.032 2950 5000 P11282-ND 3.65 22.93 161.70 882.00 EEU-FC1J122L 
1200 18 31.5 75 0.80 756.0 0.03 2825 5000 P11281-ND 3.71 23.63 166.65 909.00 EEU-FC1J122 
1500 18 35.5 75 0.80 945.0 0.030 3095 5000 P10356-ND 2.71 17.38 131.14 852.00 EEU-FC1J152 
1800 18 40 7.5 0.80 1134.0 0.025 3205 5000 P11283-ND 4.77 30.12 212.41 1159.00 EEU-FC1J182 
1.0 5 1 2.0 0.50 1.0 7.500 15 1000 P10765-ND 24 1.33 9.48 53.00 EEU-FC2A1RO. 
2.2 5 an 2.0 0.50 2.2 5.400 35 1000 P10766-ND 30 1.33 9.48 53.00 EEU-FC2A2R2 
3.3 5 1 2.0 0.50 3.3 4.400 50 1000 P10767-ND 30 1.33 9.48 53.00 EEU-FC2A3R3 
47 5 1 2.0 0.50 47 4.400 65 1000 P10768-ND 30 1.33 9.48 53.00 EEU-FC2A4R7 
10 6.3 11.2 2.5 0.50 10.0 1.800 114 1000 P10769-ND 31 1.68 12.03 67.00 EEU-FC2A100 
22 8 11.5 3.5 0.60 22.0 0.680 260 2000 P10770-ND 44 2.40 17.13 96.00 EEU-FC2A220 
33 10 12.5 5.0 0.60 33.0 0.530 306 3000 P10771-ND 51 3.08 22.61 130.00 EEU-FC2A330 
33 8 15 3.5 0.60 33.0 0.450 340 2000 P10772-ND 54 3.08 22.61 130.00 EEU-FC2A330L 
47 10 20 5.0 0.60 47.0 0.240 463 3000 P10773-ND 82 4.92 36.17 208.00 EEU-FC2A470 
68 10 25 5.0 0.60 68.0 0.210 599 3000 P10774-ND. 88 5.55 40.75 234.00 EEU-FC2A680L 
100 100 12.5 20 5.0 0.60 100.0 0.180 671 5000 P10776-ND 1.01 6.51 48.85 289.00 EEU-FC2A101 
100 10 30 5.0 0.60 100.0 0.150 698 3000 P10775-ND 93 6.38 47.86 283.00 EEU-FC2A101L 
150 18 15 75 0.80 150.0 0.120 917 5000 P10778-ND 1.55 10.76 80.69 477.00 EEU-FC2A151S 
150 12.5 25 5.0 0.60 150.0 0.110 807 5000 P10777-ND 1.15 7.95 59.60 352.00 EEU-FC2A151 
220 16 25 75 0.80 220.0 0.089 1170 5000 P10780-ND 1.76 10.62 80.14 521.00 EEU-FC2A221 
220 12.5 35 5.0 0.80 220.0 0.087 1040 5000 P10779-ND 1.55 10.97 82.26 486.00 EEU-FC2A221L 
270 12.5 40 5.0 0.80 270.0 0.072 1130 5000 P10781-ND 1.55 11.09 83.70 544.00 EEU-FC2A271L 
330 18 25 75 0.80 330.0 0.070 1420 5000 P10783-ND 2.21 15.45 116.58 758.00 EEU-FC2A331S 
330 16 31.5 75 0.80 330.0 0.062 1520 5000 P10782-ND 2.19 13.59 102.58 667.00 EEU-FC2A331 
390 16 35.5 75 0.80 390.0 0.053 1730 5000 P10784-ND 2.21 15.56 117.42 763.00 EEU-FC2A391L 
470 16 40 7.5 0.80 470.0 0.047 1920 5000 P10874-ND 2.47 17.14 129.36 841.00 EEU-FC2A471 
680 18 40 75 0.80 680.0 0.036 2300 5000 P10875-ND 3.28 22.52 169.94 1105.00 EEU-FC2A681 
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Panasonic FiSeries Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


FEATURES: 

* Low Impedance: 40 ~ 70% lower than FC Series »* High Ripple Current: 50% 
higher than FC Series * Long Life: 2000 ~ 7000 hours at 105°C * PVC free, Pb 
free * Appearance: Black body with gold markings 

SPECIFICATIONS: 


© Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C » Capacitance Tolerance: +20% 
(120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01 CV (A) measured after 2 minutes 
application of rated working voltage at 20°C 


«tan 8 (120 Hz, 20°C) 


¢ Impedance at High Frequency: Refer to standard product table * Ripple Current: 
Refer to standard product table (100kHz, 105°C) 

Endurance: 

Test Conditions — Duration: 3000 hours (for @8x11.5 ~ 15mm), 4000 hours 
(for 08x20, 010x12.5 ~ 16mm), 5000 hours (for 10x20 ~ 25, 912.5x20, 
@16x20mm), 7000 hours (for @12.5x25 ~ 35, 916x25mm) * Ambient 
Temperature: 105°C +2°C * Applied Voltage: DC voltage with maximum 
permissible ripple current specified at 105°C (the sum of the DC voltage and 
super-imposed peak AC voltage for maximum permissible ripple current should 
be equal to rated DC working voltage.) 

Post Test Requirements at 20°C — Leakage Current: < Initial specified value 


Frequency Correction Factor for Ripple Current 


WwW. Frequency (Hz) 
(vbc) | Cap. (uF) 60 | 120 | 1K | 10K |100K 
22 ~ 33 0.45 | 0.55 | 0.75] 0.90 | 1.00 
63 ~50 47 ~ 330 0.60 | 0.70 | 0.85 | 0.95 | 1.00 
me 390 ~ 1000 0.65 | 0.75 | 0.90) 0.98 | 1.00 
1200 ~ 6800 0.75 | 0.80 | 0.95 | 1.00 | 1.00 


Working volt. (VDC)| 6.3 10 16 25 35 50 * Capacitance change: 16V ~ 50V: +25% of initial measured value (6.3V ~ 10V: 
tan 5 max. 0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10 +30%) * tan 8: < 200% of initial specified value 
Shelf Life: After storage for 1000 hours at 105 +2°C with no voltage applied and 
i then being stabilized at 20°C, capacitor shall meet the limits specified in Endurance. 
For capacitance value > 1000pF, add 0.02 per every 1000pF. (With voltage treatment) 
Leakage Current Impedance Ripple Current Life 
W.V. Cap. Dimensions (mm) (20°C) (2 min.) (100kHz) (20°C) | (1000kHz @ 105°C) Time Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) (uF) OD L P Od (uA) Maximum (Q) Maximum = |(mA) rms Maximum] (hours) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
150 5 11 2.0 0.5 9.5 0.300 280 2000 P12917-ND 16 1.16 8.30 46.48 EEU-FM0J151 
330 6 11.2 2.5 0.5 20.8 0.130 455 2000 P12918-ND 20 1.45 10.35 57.96 EEU-FM0J331 
560 8 11.5 3.5 0.6 35.3 0.056 950 3000 P12348-ND 32 2.16 15.25 83.19 EEU-FMO0J561 
820 8 15 3.5 0.6 51.7 0.041 1240 3000 P12352-ND 37 2.71 19.35 108.37 EEU-FM0J821L 
1000 10 12.5 5.0 0.6 63.0 0.038 1290 4000 P12340-ND 37 2.74 19.55 109.48 EEU-FM0J102 
1200 10 16 5.0 0.6 75.6 0.026 1790 4000 P12341-ND 50 3.65 26.07 145.98 EEU-FM0J122 
1200 8 20 3.5 0.6 75.6 0.030 1560 4000 P12342-ND 43 3.16 22.58 126.43 EEU-FM0J122L 
6.3 1500 10 20 5.0 0.6 94.5 0.019 2180 5000 P12343-ND 59 4.38 31.29 175.21 EEU-FM0J152 
2200 10 25 5.0 0.6 138.6 0.018 2470 5000 P12344-ND 61 4.50 33.07 189.96 EEU-FM0J222L 
3300 12.5 20 5.0 0.6 207.9 0.018 2600 5000 P12345-ND 76 5.63 41.35 237.55 EEU-FM0J332 
3900 12.5 25 5.0 0.6 245.7 0.015 3190 7000 P12346-ND 95 7.09 52.07 299.13 EEU-FM0J392 
4700 12.5 30 5.0 0.8 296.1 0.013 3630 7000 P12347-ND 98 7.30 53.60 307.94 EEU-FM0J472L 
5600 12.5 35 5.0 0.8 352.8 0.012 3750 7000 P12349-ND 1.34 10.05 75.41 445.76 EEU-FMO0J562L. 
5600 16 20 75 0.8 352.8 0.017 3300 5000 P12350-ND 1.09 8.21 61.58 364.03 EEU-FM0J562S 
6800 16 25 75 0.8 428.4 0.014 3820 7000 P12351-ND 1.30 9.78 73.32 433.38 EEU-FM0J682 
100 5 11 2.0 0.5 10.0 0.300 280 2000 P12919-ND 16 1.16 8.30 46.48 EEU-FM1A101 
220 6 11.2 2.5 0.5 22.0 0.130 455 2000 P12920-ND 20 1.45 10.35 57.96 EEU-FM1A221 
470 8 11.5 3.5 0.6 47.0 0.056 950 3000 P12361-ND 32 2.16 15.25 83.19 EEU-FM1A471 
680 10 12.5 5.0 0.6 68.0 0.038 1290 4000 P12364-ND 37 2.74 19.55 109.48 EEU-FM1A681 
680 8 15 3.5 0.6 68.0 0.041 1240 3000 P12365-ND 37 2.71 19.35 108.37 EEU-FM1A681L 
1000 10 16 5.0 0.6 100.0 0.026 1790 4000 P12353-ND 50 3.65 26.07 145.98 EEU-FM1A102 
1000 8 20 3.5 0.6 100.0 0.030 1560 4000 P12354-ND 50 3.65 26.07 145.98 EEU-FM1A102L 
10 1200 10 20 5.0 0.6 120.0 0.019 2180 5000 P12355-ND 59 4.38 31.29 175.21 EEU-FM1A122 
1500 10 25 5.0 0.6 150.0 0.018 2470 5000 P12356-ND 61 4.50 33.07 189.96 EEU-FM1A152L 
2200 12.5 20 5.0 0.6 220.0 0.018 2600 5000 P12357-ND 76 5.63 41.35 237.55 EEU-FM1A222 
3300 12.5 25 5.0 0.6 330.0 0.015 3190 7000 P12735-ND 95 7.09 52.07 299.13 EEU-FM1A332 
3900 12.5 30 5.0 0.8 390.0 0.013 3630 7000 P12736-ND 98 7.30 53.60 307.94 EEU-FM1A392L 
3900 16 20 7.5 0.8 390.0 0.017 3300 5000 P12737-ND 1.09 8.21 61.58 364.03 EEU-FM1A392S 
4700 12.5 35 5.0 0.8 470.0 0.012 3750 7000 P12362-ND 1.34 10.05 75.41 445.76 EEU-FM1A472L 
5600 16 25 7.5 0.8 560.0 0.014 3820 7000 P12363-ND 1.30 9.78 73.32 433.38 EEU-FM1A562 
68 5 11 2.0 0.5 10.9 0.300 280 2000 P12921-ND 16 1.16 8.30 46.48 EEU-FM1C680. 
120 6 11.2 2.5 0.5 19.2 0.130 455 2000 P12922-ND 20 1.45 10.35 57.96 EEU-FM1C121 
330 8 11.5 3.5 0.6 52.8 0.056 950 3000 P12372-ND 32 2.16 15.25 83.19 EEU-FM1C331 
470 10 12.5 5.0 0.6 75.2 0.038 1290 4000 P12375-ND 37 2.74 19.55 109.48 EEU-FM1C471 
470 8 15 3.5 0.6 75.2 0.041 1240 3000 P12376-ND 37 2.71 19.35 108.37 EEU-FM1C471L 
680 10 16 5.0 0.6 108.8 0.026 1790 4000 P12377-ND 50 3.65 26.07 145.98 EEU-FM1C681 
680 8 20 3.5 0.6 108.8 0.030 1560 4000 P12378-ND 43 3.16 22.58 126.43 EEU-FM1C681L 
16 1000 10 20 5.0 0.6 160.0 0.019 2180 5000 P12366-ND 59 4.38 31.29 175.21 EEU-FM1C102 
1200 10 25 5.0 0.6 192.0 0.018 2470 5000 P12367-ND 61 4.50 33.07 189.96 EEU-FM1C122L 
1500 12.5 20 5.0 0.6 240.0 0.018 2600 5000 P12368-ND 76 5.63 41.35 237.55 EEU-FM1C0152 
2200 12.5 25 5.0 0.6 352.0 0.015 3190 7000 P12369-ND 95 7.09 52.07 299.13 EEU-FM1C222 
2700 12.5 30 5.0 0.8 432.0 0.013 3630 7000 P12370-ND 98 7.30 53.60 307.94 EEU-FM1C272L 
2700 16 20 75 0.8 432.0 0.017 3300 5000 P12371-ND 1.09 8.21 61.58 364.03 EEU-FM1C272S 
3300 12.5 35 5.0 0.8 528.0 0.012 3750 7000 P12373-ND 1.34 10.05 75.41 445.76 EEU-FM1C332L 
3900 16 25 75 0.8 624.0 0.014 3820 7000 P12374-ND 1.30 9.78 73.32 433.38 EEU-FM1C392 
47 5 11 2.0 0.5 11.8 0.300 280 2000 P12923-ND 16 1.16 8.30 46.48 EEU-FM1E470 
100 6 11.2 2.5 0.5 25.0 0.130 455 2000 P12924-ND 20 1.44 10.28 57.54 EEU-FM1E101 
220 8 11.5 3.5 0.6 55.0 0.056 950 3000 P12383-ND 32 2.16 15.25 83.19 EEU-FM1E221 
330 10 12.5 5.0 0.6 82.5 0.038 1290 4000 P12386-ND 37 2.74 19.55 109.48 EEU-FM1E331 
330 8 15 3.5 0.6 82.5 0.041 1240 3000 P12387-ND 37 2.71 19.35 108.37 EEU-FM1E331L 
470 10 16 5.0 0.6 117.5 0.026 1790 4000 P12388-ND 50 3.65 26.07 145.98 EEU-FM1E471 
470 8 20 3.5 0.6 4175 0.030 1560 4000 P12389-ND 43 3.16 22.58 126.43 EEU-FM1E471L 
25 680 10 20 5.0 0.6 170.0 0.019 2180 5000 P12390-ND 59 4.38 31.29 175.21 EEU-FM1E681 
820 10 25 5.0 0.6 205.0 0.018 2470 5000 P12391-ND 61 4.50 33.07 189.96 EEU-FM1E821L 
1000 12.5 20 5.0 0.6 250.0 0.018 2600 5000 P12379-ND 76 5.63 41.35 237.55 EEU-FM1E102 
1500 12.5 25 5.0 0.6 375.0 0.015 3190 7000 P12380-ND 95 7.09 52.07 299.13 EEU-FM1E152 
1800 12.5 30 5.0 0.8 450.0 0.013 3630 7000 P12381-ND 98 7.30 53.60 307.94 EEU-FM1E182L 
1800 16 20 75 0.8 450.0 0.017 3300 5000 P12382-ND 1.09 8.21 61.58 364.03 EEU-FM1E182S 
2200 12.5 35 5.0 0.8 550.0 0.012 3750 7000 P12384-ND 1.34 10.05 75.41 445.76 EEU-FM1E222L 
2700 16 25 75 0.8 675.0 0.014 3820 7000 P12385-ND 1.30 9.78 73.32 433.38 EEU-FM1E272 
33 5 11 2.0 0.5 11.6 0.300 280 2000 P12925-ND 16 1.16 8.30 46.48 EEU-FM1V330 
68 6 11.2 2.5 0.5 23.8 0.130 455 2000 P12926-ND 20 1.44 10.28 57.54 EEU-FM1V680 
150 8 11.5 3.5 0.6 52.5 0.056 950 3000 P12408-ND 32 2.16 15.25 83.19 EEU-FM1V151 
220 10 12.5 5.0 0.6 77.0 0.038 1290 4000 P12411-ND 37 2.74 19.55 109.48 EEU-FM1V221 
220 8 15 3.5 0.6 77.0 0.041 1240 3000 P12412-ND 37 2.71 19.35 108.37 EEU-FM1V221L 
330 10 16 5.0 0.6 115.5 0.026 1790 4000 P12413-ND 50 3.65 26.07 145.98 EEU-FM1V331 
330 8 20 3.5 0.6 115.5 0.030 1560 4000 P12414-ND 43 3.16 22.58 126.43 EEU-FM1V331L 
35 470 10 20 5.0 0.6 164.5 0.019 2180 5000 P12415-ND 59 4.38 31.29 175.21 EEU-FM1V471 
560 10 25 5.0 0.6 196.0 0.018 2470 5000 P12416-ND 61 4.50 33.07 189.96 EEU-FM1V561L 
680 12.5 20 5.0 0.6 238.0 0.018 2600 5000 P12417-ND 76 5.63 41.35 237.55 EEU-FM1V681 
1000 12.5 25 5.0 0.6 350.0 0.015 3190 7000 P12405-ND 95 7.09 52.07 299.13 EEU-FM1V102 
1200 12.5 30 5.0 0.8 420.0 0.013 3630 7000 P12406-ND 98 7.30 53.60 307.94 EEU-FM1V122L 
1200 16 20 75 0.8 420.0 0.017 3300 5000 P12407-ND 1.09 8.21 61.58 364.03 EEU-FM1V122S 
1500 12.5 35 5.0 0.8 525.0 0.012 3750 7000 P12409-ND 1.34 10.05 75.41 445.76 EEU-FM1V152L 
1800 16 25 7.5 0.8 630.0 0.014 3820 7000 P12410-ND 1.30 9.78 73.32 433.38 EEU-FM1V182 
22 5 11 2.0 0.5 11.0 0.340 250 2000 P12927-ND 16 1.16 8.30 46.48 EEU-FM1H220 
56 6 11.2 2.5 0.5 28.0 0.140 405 2000 P12928-ND 20 1.44 10.28 57.54 EEU-FM1H560 
100 8 11.5 3.5 0.6 50.0 0.061 870 3000 P12392-ND 32 2.16 15.25 83.19 EEU-FM1H101 
120 8 15 3.5 0.6 60.0 0.045 1140 3000 P12394-ND 37 2.71 19.35 108.37 EEU-FM1H121L 
150 10 12.5 5.0 0.6 75.0 0.042 1170 4000 P12395-ND 37 2.74 19.55 109.48 EEU-FM1H151 
180 8 20 3.5 0.6 90.0 0.033 1430 4000 P12396-ND 43 3.16 22.58 126.43 EEU-FM1H181L 
220 10 16 5.0 0.6 110.0 0.030 1650 4000 P12397-ND 50 3.65 26.07 145.98 EEU-FM1H221 
50 270 10 20 5.0 0.6 135.0 0.023 1890 5000 P12398-ND 59 4.38 31.29 175.21 EEU-FM1H271 
330 10 25 5.0 0.6 165.0 0.022 2150 5000 P12399-ND 61 4.50 33.07 189.96 EEU-FM1H331L 
470 12.5 20 5.0 0.6 235.0 0.022 2260 5000 P12400-ND 76 5.63 41.35 237.55 EEU-FM1H471 
560 12.5 25 5.0 0.6 280.0 0.018 2660 7000 P12401-ND 95 7.09 52.07 299.13 EEU-FM1H561 
680 12.5 30 5.0 0.8 340.0 0.016 3160 7000 P12402-ND 98 7.30 53.60 307.94 EEU-FM1H681L. 
820 12.5 35 5.0 0.8 410.0 0.014 3270 7000 P12403-ND 1.34 10.05 75.41 445.76 EEU-FM1H821L 
820 16 20 75 0.8 410.0 0.019 2870 5000 P12404-ND 1.09 8.21 61.58 364.03 EEU-FM1H821S 
1000 16 25 75 0.8 500.0 0.016 3320 7000 P12393-ND 1.30 9.78 73.32 433.38 EEU-FM1H102 
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Panasonic EB Series 


Radial Lead Type Capacitor for High Ripple Long Life Applications 
FEATURES: ° High Ripple (High Frequency) ¢ Life Time: 105°C 5,000 ~ 10,000 hours 


MAIN APPLICATION: Electronic Ballast, Power supply 


Sleeve 


L<16:L+1 Max. 


L220: L + 2 Max. 


14.Min “3 min 


(10 ~ 63 VDC) Ripple Current Frequency Multiplier 
SPECIFICATIONS: ¢ Operating Temperature Range: 10 ~ 63VDC: -40°C ~ 105°C, 160 ~ 450VDC: -25°C ~ 105°C » Rated Capacitance Frequency (Hz) 
Working Voltage Range: 10 ~ 450 VDC «Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: 10 ~ (uF) 60 120 1k 40k 100k 
63VDC: | < 0.01 CV or 3p A, 160 ~ 450VDC: | < 0.06 CV + 10pA, after 2 minutes application of rated working voltage at 20°C. 0.47 ~ 10 0.75 1 7.40 1.55 1.65 
whichever is greater. * Endurance: After following life test with DC voltage and 105+2°C ripple current value applied (the sum 22 ~ 470 0.85 | 1.20 1.25 1.30 
of DC and ripple peak voltage shall not exceed the rated working voltage), the capacitors shall meet the limits. 10 ~ 63VDC: 1000 ~ 3300 0.95 1 1.05 1.10 1.15 
Duration: 5,000 ~ 10,000 hours. Capacitance change: +30% of initial measured value tan 8: < 300% of initial specified value. 
DC Leakage Current: < initial specified value. 160 ~ 450VDC: Duration 5,000 hours. Capacitance change: +20% of initial Frequency (Hz) 
measured value. DF: < 200% of initial specified value. DC Leakage Current: < initial specified value » Shelf Life: After storage W.V. (VDC) 120 1k 10k ~ 30k 30k ~ 100k 
for 1,000 hours at 105+2°C with no voltage applied and then being stabilized at +20°C, capacitors shall meet the limits specified 160 ~ 250 0.55 0.85 0.90 1.00 
in “Endurance” (with voltage treatment). 350 ~ 450 0.50 0.80 0.90 1.00 
D.C.L. tand Ripple Current Life 
WV | Cap. | (20°C/2mm) | (120Hz/20°C) (105°C) Time Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC)| (uF) | (WA) Max. Max. (mA) rms Max. |(hours)} sD L P= od Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
100 10 0.30 105 @120kHz | 7000 | 5 15 20 0.5 P13114-ND A7 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1A101 
100 10 0.30 66@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13455-ND 1 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1A101S 
220 22 0.30 152 @120kHz | 7000 | 63 15 25 0.5 P13116-ND 26 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M EEU-EB1A221 
jo | 220 22 0.30 100 @120kHz | 5000 | 63 11.2 25 0.5 P13456-ND 14 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EBIA221S 
470 47 0.30 278@120kHz | 10000 | 8 15 35 06 P13118-ND 36 2.54 19.86 126.75 118.30/M 109.85/M EEU-EB1A471 
470 47 0.30 180 @120kHz | 5000 | 8 11.5 35 0.6 P13457-ND 21 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M EEU-EB1A471S 
2200 220 0.32 540 @120kHz | 10000 | 12.5 20 50 0.6 P13115-ND 80 5.68 44.51 284.10 265.16/M 246.22/M EEU-EB1A222 
3300 330 0.34 802 @120kHz | 10000 | 12.5 25 50 06 P13117-ND 96 6.78 53.09 338.85 316.26/M 293.67/M EEU-EB1A332 
jg | 1000 160 0.25 430 @120kHz | 10000 | 10 20 50 06 P13119-ND 56 3.93 30.81 196.65 183.54/M 170.43/M EEU-EB1C102 
2200 352 0.27 706 @120kHz | 10000 | 12.5 25 50 06 P13120-ND 96 6.78 53.09 338.85 316.26/M 293.67/M EEU-EB1C222 
47 11.75 0.22 78@120kHz | 7000 | 5 15 20 0.5 P13125-ND A7 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1E470 
47 11.75 0.22 55@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13458-ND 1 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1E470S 
100 25 0.22 135 @120kHz | 7000 | 63 15 25 0.5 P13122-ND 26 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M EEU-EB1E101 
95 | 100 25 0.22 95@120kHz | 5000 | 63 11.2 2.5 0.5 P13476-ND 14 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1E101S 
220 55 0.22 125 @120kHz | 5000 | 8 11.5 35 0.6 P13477-ND 21 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M EEU-EB1E221S 
330 82.5 0.22 255@120kHz | 10000) 8 15 3.5 06 P13123-ND 36 2.54 19.86 126.75 118.30/M 109.85/M EEU-EB1E331 
470 117.5 0.22 321 @120kHz | 10000 | 10 16 50 06 P13124-ND 8 3.41 26.72 170.55 159.18/M 147.81/M EEU-EB1E471 
1000 250 0.22 498 @120kHz | 10000 | 12.5 20 50 0.6 P13121-ND 80 5.68 44.51 284.10 265.16/M 246.22/M EEU-EB1E102 
33 11.55 0.18 66@120kHz | 7000 | 5 15 20 0.5 P13129-ND A7 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1V330 
33 11.55 0.18 46@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13475-ND 1 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1V330S 
35 220 7 0.18 197 @120kHz | 10000 | 8 15 35 0.6 P13127-ND 36 2.54 19.86 126.75 118.30/M 109.85/M EEU-EB1V221 
330 115.5 0.18 278@120kHz | 10000 | 10 16 50 06 P13128-ND AB 3.41 26.72 170.55 159.18/M 147.81/M EEU-EB1V331 
470 164.5 0.18 349@120kHz | 10000 | 10 20 50 06 P13130-ND 56 3.93 30.81 196.65 183.54/M 170.43/M EEU-EB1V471 
1000 350 0.18 586 @120kHz | 10000 | 12.5 25 50 06 P13126-ND 96 6.78 53.09 338.85 316.26/M 293.67/M EEU-EB1V102 
AT 3 0.15 4 @ 120kHz 5000 | 5 11 20 05 P13466-ND 1 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1HR47S 
1.0 3 0.15 8 @ 120kHz 5000 | 5 11 20 05 P13460-ND AW 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1H1 ROS 
2.2 3 0.15 15@120kHz | 5000 | 5 11 20 0.5 P13462-ND 1 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1H2R2S 
3.3 3 0.15 18@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13463-ND AW 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1H3R3S 
47 3 0.15 18@120kHz | 5000 | 5 11 20 0.5 P13465-ND aa 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1HR47S 
10 5 0.15 27@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13478-ND AW 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1H100S 
50 22 an] 0.15 55@120kHz | 7000 | 5 15 20 0.5 P13132-ND A7 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1H220 
22 1 0.15 39@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13461-ND 1 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1H220S 
47 23.5 0.15 87@120kHz | 7000 | 63 15 25 0.5 P13135-ND 26 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M EEU-EB1H470 
47 23.5 0.15 61.@120kHz | 5000 | 6.3 11.2 25 0.5 P13464-ND 14 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1H470S 
100 50 0.15 99@120kHz | 5000 | 8 115 35 06 P13459-ND 24 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M EEU-EB1H101S 
220 110 0.15 234@120kHz | 10000 | 10 16 50 06 P13131-ND A8 3.41 26.72 170.55 159.18/M 147.81/M EEU-EB1H221 
330 165 0.15 293 @120kHz | 10000 | 10 20 50 06 P13133-ND 56 3.93 30.81 196.65 183.54/M 170.43/M EEU-EB1H331 
470 235 0.15 370 @120kHz | 10000 | 12.5 20 50 0.6 P13134-ND 80 5.68 44.51 284.10 265.16/M 246.22/M EEU-EB1H471 
0.47 3 0.12 6 @ 120kHz 7000 | 5 15 20 0.5 P13136-ND A7 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1JR47 
0.47 3 0.12 45 @120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13474-ND aa 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1JR47S 
1.0 3 0.12 12@120kHz | 7000 | 5 15 20 0.5 P13139-ND A7 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1J1RO 
1.0 3 0.12 9 @ 120kHz 5000 | 5 11 20 05 P13468-ND 1 .96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1J1ROS 
2.2 3 0.12 22@120kHz_ | 7000 | 5 15 20 05 P13140-ND AZ 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1J2R2 
2.2 3 0.12 16.5@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13469-ND 1 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1J2R2S 
3.3 3 0.12 30@120kHz | 7000 | 5 15 20 0.5 P13143-ND AT 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1J3R3 
3.3 3 0.12 20@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13471-ND an 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1J3R3S 
47 3 0.12 30@120kHz | 7000 | 5 15 20 0.5 P13146-ND A7 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1J4R7 
47 3 0.12 23@120kHz_ | 5000 | 5 11 20 05 P13473-ND aa 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1J4R7S 
63 10 6.3 0.12 46@120kHz | 7000 | 5 15 20 0.5 P13138-ND A7 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1J100 
10 6.3 0.12 30@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13467-ND 1 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1J100S 
22 13.86 0.12 55@120kHz | 7000 | 63 15 25 0.5 P13142-ND 26 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M EEU-EB1J220 
33 20.79 0.12 71.@120kHz | 7000 | 63 15 25 0.5 P13145-ND 26 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M EEU-EB1J330 
33 20.79 0.12 50@120kHz | 5000 | 6.3 11.2 25 0.5 P13470-ND 14 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1J330S 
47 29.61 0.12 94@120kHz |10000) 8 15 35 06 P13148-ND 36 2.54 19.86 126.75 118.30/M 109.85/M EEU-EB1J470 
47 29.61 0.12 80@120kHz | 5000 | 8 115 35 06 P13472-ND 24 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M EEU-EB1J470S 
100 63 0.12 180 @120kHz | 10000 | 8 15 35 06 P13137-ND 36 2.54 19.86 126.75 118.30/M 109.85/M EEU-EB1J101 
220 138.6 0.12 292 @120kHz | 10000 | 10 20 50 06 P13141-ND 56 3.93 30.81 196.65 183.54/M 170.43/M EEU-EB1J221 
330 207.9 0.12 381 @120kHz | 10000 | 12.5 20 50 0.6 P13144-ND 80 5.68 44.51 284.10 265.16/M 246.22/M EEU-EB1J331 
470 296.1 0.12 454 @120kHz | 10000 | 12.5 25 50 0.6 P13147-ND 96 6.78 53.09 338.85 316.26/M 293.67/M EEU-EB1J471 
22 221.2 0.15 470 @100kHz | 5000 | 10 20 50 06 P5900-ND 67 3.93 30.81 196.00 185.00/M 170.00/M EEU-EB2C220 
33 326.8 0.15 470@100kHz | 5000 | 10 20 50 06 P5901-ND 67 3.93 30.81 196.00 185.00/M 170.00/M EEU-EB2C330 
47 461.2 0.15 600 @ 100kHz | 5000 | 125 20 50 0.6 P5902-ND 85 5.90 46.22 294.00 277.00/M 255.00/M EEU-EB2C470 
68 662.8 0.15 750 @100kHz | 5000 | 125 25 50 06 P5903-ND 1.09 6.78 53.09 337.00 318.00/M 293.00/M EEU-EB2C680 
68 662.8 0.15 750@100kHz | 5000 | 16 20 7.5 08 P5904-ND 1.31 10.05 78.75 500.00 472.00/M 435.00/M EEU-EB2C680S 
160 | 100 970.0 0.15 1060 @100kHz | 5000 | 16 25 7.5 08 P5905-ND 1.31 10.05 78.75 500.00 472.00/M 435.00/M EEU-EB2C101 
100 970.0 0.15 1060 @ 100kHz | 5000 | 18 20 7.5 08 P5906-ND 1.53 13.11 102.72 652.00 616.00/M 568.00/M EEU-EB2C101S 
150 1450.0 0.15 1280 @ 100kHz | 5000 | 16 31.5 7.5 08 P5907-ND 1.67 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2C151 
150 1450.0 0.15 1280 @ 100kHz | 5000 | 18 25 7.5 08 P5908-ND 2.20 14.43 113.01 718.00 677.00/M 625.00/M EEU-EB2C151S 
220 2122.0 0.15 1280 @ 100kHz | 5000 | 16 31.5 7.5 0.8 P5909-ND 2.04 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2C221 
220 2122.0 0.15 1280 @ 100kHz | 5000 | 18 25 7.5 0.8 P5910-ND 2.20 14.43 113.01 718.00 677.00/M 625.00/M EEU-EB2C221S 
330 3178.0 0.15 1690 @ 100kHz | 5000 | 18 31.5 7.5 0.8 P5911-ND 2.04 17.49 136.98 870.00 821.00/M 757.00/M EEU-EB20331 
22 274.0 0.15 470 @100kHz | 5000 | 10 20 50 06 P5912-ND 64 3.93 30.81 196.00 185.00/M 170.00/M EEU-EB2D220 
33 406.0 0.15 600 @ 100kHz | 5000 | 125 20 50 06 P5913-ND 94 5.90 46.22 294.00 277.00/M 255.00/M EEU-EB2D330 
200 47 574.0 0.15 600 @100kHz | 5000 | 125 20 50 06 P5914-ND 97 6.12 47.94 304.00 287.00/M 265.00/M EEU-EB2D470 
68 826.0 0.15 750 @100kHz | 5000 | 125 25 50 06 P5915-ND 1.33 7.87 61.64 391.00 369.00/M 341.00/M EEU-EB2D680 
68 826.0 0.15 750@100kHz | 5000 | 16 20 75 08 P5916-ND 1.72 10.05 78.75 500.00 472.00/M 435.00/M EEU-EB2D680S 
100 1210.0 0.15 1060 @ 100kHz | 5000 | 16 25 7.5 08 P5917-ND 1.72 10.05 78.75 500.00 472.00/M 435.00/M EEU-EB2D101 
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Panasonic 55 Series (cont) 


D.C.L. tand Ripple Current Life 
WV | Cap. | (20°C/2mm) | (120Hz/20°C) (105°C) Time Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC)| (uF) | (WA) Max. Max. (mA) rms Max. |(hours)) sD LP od Part No. il 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
100 1210.0 0.15 1060 @ 100kHz | 5000 | 18 20 7.5 0.8 P5918-ND 1.93 13.11 102.72 652.00 616.00/M 568.00/M EEU-EB2D101S 
200 150 1810.0 0.15 1280 @ 100kHz | 5000 | 16 31.5 7.5 0.8 P5919-ND 2.03 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2D151 
150 1810.0 0.15 1280 @100kHz | 5000 | 18 25 75 08 P5920-ND 2.24 14.43 113.01 718.00 677.00/M 625.00/M EEU-EB2D151S 
220 2650.0 0.15 1690 @ 100kHz | 5000 | 18 31.5 7.5 0.8 P5921-ND 2.04 17.49 136.98 870.00 821.00/M 757.00/M EEU-EB2D221 
22 340.0 0.15 560 @ 100kHz | 5000 | 12.5 20 50 0.6 P5922-ND 94 6.34 49.66 315.00 298.00/M 274.00/M EEU-EB2E220 
33 505.0 0.15 560 @ 100kHz | 5000 | 12.5 20 50 0.6 P5923-ND 94 6.34 49.66 315.00 298.00/M 274.00/M EEU-EB2E330 
47 715.0 0.15 710 @100kHz | 5000 | 12.5 25 50 0.6 P5924-ND 1.22 7.87 61.64 391.00 369.00/M 341.00/M EEU-EB2E470 
47 715.0 0.15 710 @100kHz | 5000 | 16 20 7.5 0.8 P5925-ND 1.65 10.05 78.75 500.00 472.00/M 435.00/M EEU-EB2E470S 
250 68 1030.0 0.15 990 @100kHz | 5000 | 16 25 7.5 08 P5926-ND 1.65 10.05 78.75 500.00 472.00/M 435.00/M EEU-EB2E680 
68 1030.0 0.15 990 @100kHz | 5000 | 18 20 7.5 0.8 P5927-ND 1.85 13.11 102.72 652.00 616.00/M 568.00/M EEU-EB2E680S 
100 1510.0 0.15 1200 @ 100kHz | 5000 | 16 31.5 7.5 0.8 P5928-ND 2.03 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2E101 
100 1510.0 0.15 1200 @100kHz | 5000 | 18 25 75 08 P5929-ND 2.02 14.43 113.01 718.00 677.00/M 625.00/M EEU-EB2E101S 
150 2260.0 0.15 1470 @ 100kHz | 5000 | 18 31.5 7.5 0.8 P5930-ND 2.04 17.49 136.98 870.00 821.00/M 757.00/M EEU-EB2E151 
10 220.0 0.20 270 @100kHz | 5000 | 10 20 50 0.6 P5931-ND ral 4.59 35.96 228.00 215.00/M 199.00/M EEU-EB2V100 
22 472.0 0.20 350 @ 100kHz | 5000 | 12.5 20 50 0.6 P5932-ND 97 6.99 54.78 348.00 328.00/M 303.00/M EEU-EB2V220 
33 703.0 0.20 480 @100kHz | 5000 | 16 20 75 08 P5933-ND 1.56 10.93 85.61 544.00 513.00/M 473.00/M EEU-EB2V330S 
350 | 47 997.0 0.20 640 @100kHz | 5000 | 16 25 75 08 P5934-ND 1.87 11.80 92.45 587.00 554.00/M 511.00/M EEU-EB2V470 
47 997.0 0.20 640 @100kHz | 5000 | 18 20 7.5 0.8 P5935-ND 2.03 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2V470S 
68 1438.0 0.20 780 @100kHz | 5000 | 16 31.5 7.5 0.8 P5936-ND 2.49 17.05 133.55 848.00 800.00/M 738.00/M EEU-EB2V680 
68 1438.0 0.20 780 @100kHz | 5000 | 18 25 7.5 08 P5937-ND 2.49 17.05 133.55 848.00 800.00/M 738.00/M EEU-EB2V680S 
100 2110.0 0.20 970 @100kHz | 5000 | 18 31.5 7.5 0.8 P5938-ND 2.35 20.11 157.52 1000.00 944.00/M 871.00/M EEU-EB2V101 
10 250.0 0.24 250 @100kHz | 5000 | 10 20 50 0.6 P5939-ND 18 4.59 35.96 228.00 215.00/M 199.00/M EEU-EB2G100 
22 538.0 0.24 410 @100kHz | 5000 |125 25 50 06 P5940-ND 1.22 8.74 68.48 435.00 410.00/M 378.00/M EEU-EB2G220 
22 538.0 0.24 410@100kHz | 5000 | 16 20 75 08 P5941-ND 1.43 10.93 85.61 544.00 513.00/M 473.00/M EEU-EB2G220S 
400 33 802.0 0.24 600 @100kHz | 5000 | 16 25 75 08 P5942-ND 1.87 11.80 92.45 587.00 554.00/M 511.00/M EEU-EB2G330 
33 802.0 0.24 600 @ 100kHz | 5000 | 18 20 7.5 0.8 P5943-ND 2.03 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2G330S 
47 1138.0 0.24 730 @100kHz | 5000 | 16 31.5 7.5 0.8 P5944-ND 2.70 17.05 133.55 848.00 800.00/M 738.00/M EEU-EB2G470 
47 1138.0 0.24 730 @100kHz | 5000 | 18 25 7.5 0.8 P5945-ND 2.70 17.05 133.55 848.00 800.00/M 738.00/M EEU-EB2G470S 
10 280.0 0.24 310 @100kHz | 5000 | 12.5 20 5.0 0.6 P5946-ND 1.07 6.99 54.78 348.00 328.00/M 303.00/M EEU-EB2W100 
22 604.0 0.24 560 @100kHz | 5000 | 16 25 7.5 0.8 P5947-ND 1.79 11.80 92.45 587.00 554.00/M 511.00/M EEU-EB2W220 
450 22 604.0 0.24 560 @100kHz | 5000 | 18 20 7.5 0.8 P5948-ND 1.88 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2W220S 
33 901.0 0.24 680 @100kHz | 5000 | 16 31.5 7.5 0.8 P5949-ND 2.29 17.05 133.55 848.00 800.00/M 738.00/M EEU-EB2W330 
33 901.0 0.24 680 @100kHz | 5000 | 18 25 7.5 0.8 P5950-ND 2.57 15.74 123.28 783.00 739.00/M 681.00/M EEU-EB2W330S 
47 1279.0 0.24 850 @100kHz | 5000 | 18 31.5 7.5 0.8 P5951-ND 2.35 20.11 157.52 1000.00 944.00/M 871.00/M EEU-EB2W470 
ED Series RoHS 
commune 
FEATURES: steve 


* High Ripple (High Frequency) » Life Time: 8,000 ~ 10,000 hours @ 105°C 
MAIN APPLICATION: 

Electronic Ballast, Power Supply Input Circuit 

SPECIFICATIONS: 


® 


¢ Operating Temperature Range: -25°C ~ 105°C Rated Working Voltage Range: 160 ~ 450 VDC 
¢ Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) »* Leakage Current: | < 0.06 CV + 10yA, after 2 minutes 
application of rated working voltage at 20°C whichever is greater * Endurance: After following life test with DC 
voltage and 105+2°C ripple current value applied (the sum of DC and ripple peak voltage shall not exceed the 


Ripple Current Frequency Multiplier 


2 : oe ‘ aoa. Capacitance Frequency (Hz) 
rated working voltage), the capacitors shall meet the limits. Capacitance change: +20% of initial measured value 
tan 8: < 200% of initial specified value. DC Leakage Current: < initial specified value. * Shelf Life: After storage for (uF) 50 120 300 1k 10k 30k 
1,000 hours at 105+2°C with no voltage applied and then being stabilized at +20°C, capacitors shall meet the limits Cap. < 100 pF 0.30 0.40 0.55 0.70 0.90 1.00 
specified in “Endurance” (with voltage treatment). 100 uF < Cap. 0.35 0.45 0.60 0.75 0.90 1.00 
D.C.L. tand Ripple Current | Life 
WV | Cap. | (20°C/2mm) | = (120Hz/20°C) (105°C) Time Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) | (uF) | (WA) Max. Max. (mA) rms Max. |(hours)} sD LP ad Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
22 221.2 0.15 500@100kHz | 8000 | 10 20 50 06 P13510-ND 59 4.44 32.43 207.00 193.20/M 179.40/M EEU-ED2C220 
33 326.8 0.15 580@100kHz | 8000 | 10 20 50 06 P13513-ND 59 4.14 32.43 207.00 193.20/M 179.40/M EEU-ED2C330 
47 461.2 0.15 750@100kHz | 8000 | 10 20 50 06 P13515-ND 59 4.44 32.43 207.00 193.20/M 179.40/M EEU-ED2C470 
68 662.8 0.15 950@100kHz | 10000 | 125 20 50 06 P13516-ND o 6.42 50.29 321.00 299.60/M 278.20/M EEU-ED2C680 
82 797.2 0.15 1060@100kHz | 10000 |125 25 5.0 06 P13517-ND 1.17 8.28 64.86 414.00 386.40/M 358.80/M. EEU-ED2C820 
jeo | 100 970.0 0.15 1170@100kHz / 10000 | 12.5 25 5.0 06 P13506-ND 1.17 8.28 64.86 414.00 386.40/M 358.80/M EEU-ED2C101 
100 970.0 0.15 1280@100kHz / 10000 | 16 20 7.5 08 P13507-ND 1.48 10.47 82.02 523.50 488.60/M 453.70/M EEU-ED2C101S 
150 1450.0 0.15 1400@100kHz / 10000 | 16 25 7.5 08 P13508-ND 1.61 11.34 88.83 567.00 529.20/M 491.40/M EEU-ED2C151 
150 1450.0 0.15 1400@100kHz / 10000 | 18 20 7.5 08 P13509-ND 1.92 13.53 105.99 676.50 631.40/M 586.30/M EEU-ED2C151S 
220 2122.0 0.15 1700@100kHz [10000 | 16 31.5 7.5 08 P13511-ND 2.10 14.82 116.09 741.00 691.60/M 642.20/M EEU-ED2C221 
220 2122.0 0.15 1500@100kHz 10000] 18 25 7.5 08 P13512-ND 2.16 15.27 119.62 763.50 712.60/M 661.70/M EEU-ED2C221S 
330 3178 0.15 2000@100kHz | 10000 | 18 31.5 7.5 08 P13514-ND 4.02 28.35 222.08 1417.50 1323.00/M 1228.50/M EEU-ED2C331 
22 274.0 0.15 600@100kHz | 8000 | 10 20 50 06 P13521-ND 59 414 32.43 207.00 193.20/M 179.40/M EEU-ED2D220 
33 406.0 0.15 650@100kHz | 8000 | 10 20 50 06 P13523-ND 59 4.14 32.43 207.00 193.20/M 179.40/M EEU-ED2D330 
47 574.0 0.15 790@100kHz | 10000 | 125 20 50 06 P13525-ND ao] 6.42 50.29 321.00 299.60/M 278.20/M EEU-ED2D470 
68 826.0 0.15 950@100kHz | 10000 | 125 25 50 06 P13526-ND 1.17 8.28 64.86 414.00 386.40/M 358.80/M EEU-ED2D680 
68 826.0 0.15 950@100kHz | 10000 | 16 20 7.5 08 P13527-ND 1.48 10.47 82.02 523.50 488.60/M 453.70/M EEU-ED2D680S 
200 | 82 994.0 0.15 1100@100kHz | 10000] 16 20 7.5 08 P13528-ND 1.48 10.47 82.02 523.50 488.60/M 453.70/M EEU-ED2D820S 
100 1210.0 0.15 1300@100kHz / 10000 | 16 25 7.5 08 P13518-ND 1.61 11.34 88.83 567.00 529.20/M 491.40/M EEU-ED2D101 
100 1210.0 0.15 1280@100kHz / 10000 | 18 20 7.5 08 P13519-ND 1.92 13.53 105.99 676.50 631.40/M 586.30/M EEU-ED2D101S 
150 1810.0 0.15 1400@100kHz / 10000 | 16 25 7.5 08 P13520-ND 1.61 11.34 88.83 567.00 529.20/M 491.40/M EEU-ED2D151 
220 2650.0 0.15 2000@100kHz | 10000 | 18 31.5 7.5 08 P13522-ND 4.02 28.35 222.08 1417.50 1323.00/M 1228.50/M EEU-ED2D221 
330 3970.0 0.15 2400@100kHz | 10000 | 18 40 7.5 08 P13524-ND 5.44 38.40 300.80 1920.00 1792.00/M 1664.00/M EEU-ED2D331 
22 340.0 0.15 560@100kHz | 8000 | 10 20 50 06 P13532-ND 39 414 32.43 207.00 193.20/M 179.40/M EEU-ED2E220 
33 505.0 0.15 710@100kHz | 10000 | 125 20 50 06 P13534-ND 1 6.42 50.29 321.00 299.60/M 278.20/M EEU-ED2E330 
47 715.0 0.15 920@100kHz | 10000 | 125 25 50 06 P13535-ND 1.17 8.28 64.86 414.00 386.40/M 358.80/M EEU-ED2E470 
47 715.0 0.15 990@100kHz | 10000 | 16 20 7.5 08 P13536-ND 1.48 10.47 82.02 523.50 488.60/M 453.70/M EEU-ED2E470S 
68 1030.0 0.15 1000@100kHz {10000 | 16 20 7.5 08 P13537-ND 1.48 10.47 82.02 523.50 488.60/M 453.70/M EEU-ED2E680S 
250 | 82 1240.0 0.15 1200@100kHz | 10000] 16 25 7.5 08 P13538-ND 1.61 11.34 88.83 567.00 529.20/M 491.40/M EEU-ED2E820 
82 1240.0 0.15 1200@100kHz / 10000 | 18 20 7.5 08 P13539-ND 1.92 13.53 105.99 676.50 631.40/M 586.30/M EEU-ED2E820S 
100 1510.0 0.15 1500@100kHz / 10000 | 16 315 7.5 08 P13529-ND 2.10 14.82 116.09 741.00 691.60/M 642.20/M EEU-ED2E101 
100 1510.0 0.15 1500@100kHz / 10000 | 18 25 7.5 08 P13530-ND 2.16 15.27 119.62 763.50 712.60/M 661.70/M EEU-ED2E101S 
150 2260.0 0.15 1800@100kHz / 10000 | 18 315 7.5 08 P13531-ND 4.02 28.35 222.08 1417.50 1323.00/M 1228.50/M EEU-ED2E151 
220 3310.0 0.15 2100@100kHz | 10000 | 18 40 7.5 08 P13533-ND 5.44 38.40 300.80 1920.00 1792.00/M 1664.00/M EEU-ED2E221 
10 220.0 0.20 350@100kHz | 8000 | 10 20 50 06 P13549-ND 68 4.80 37.60 240.00 224.00/M 208.00/M EEU-ED2V100 
22 472.0 0.20 480@100kHz | 10000 | 125 20 50 06 P13551-ND 1.04 7.32 57.34 366.00 341.60/M 317.20/M EEU-ED2V220 
350 | 33 703.0 0.20 640@100kHz | 10000 | 16 20 7.5 08 P13552-ND 1.67 11.79 92.36 589.50 550.20/M 510.90/M EEU-ED2V330S, 
47 997.0 0.20 800@100kHz | 10000 | 16 25 7.5 08 P13553-ND 1.85 13.08 102.46 654.00 610.40/M 566.80/M EEU-ED2V470 
47 997.0 0.20 800@100kHz | 10000 | 18 20 7.5 08 P13554-ND 2.22 15.69 122.91 784.50 732.20/M 679.90/M EEU-ED2V470S 
68 1438.0 0.20 1100@100kHz | 10000 | 16 315 7.5 08 P13555-ND 247 17.46 136.77 873.00 814.80/M 756.60/M EEU-ED2V680 


(Continued) 
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Panasonic _£D Series (cont, 


D.C.L. tand Ripple Current | Life 
WV | Cap. | (20°C/2mm) | (120Hz/20°C) (105°C) Time Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) | (uF) | (WA) Max. Max. (mA) rms Max. |(hours)} sD LP ad Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
68 1438.0 0.20 1000@100kHz | 10000} 18 25 7.5 08 P13556-ND 2.60 18.33 143.59 916.50 855.40/M 794.30/M EEU-ED2V680S 
350 | 82 1732.0 0.20 1100@100kHz | 10000} 18 25 7.5 08 P13557-ND 2.60 18.33 143.59 916.50 855.40/M 794.30/M EEU-ED2V820S 
100 2110.0 0.20 1200@100kHz | 10000 | 18 31.5 7.5 0.8 P13550-ND 4.02 28.35 222.08 1417.50 1323.00/M 1228.50/M EEU-ED2V101 
10 250.0 0.24 300@100kHz 8000 | 10 20 50 06 P13540-ND 68 4.80 37.60 240.00 224.00/M 208.00/M EEU-ED2G100 
15 370.0 0.24 410@100kHz | 10000 | 12.5 20 5.0 06 P13541-ND 1.04 7.32 57.34 366.00 341.60/M 317.20/M EEU-ED2G150 
22 538.0 0.24 500@100kHz | 10000 | 12.5 25 50 06 P13542-ND 1.30 9.15 71.68 457.50 427.00/M 396.50/M EEU-ED2G220 
22 538.0 0.24 600@100kHz | 10000] 16 20 7.5 08 P13543-ND 1.67 11.79 92.36 589.50 550.20/M 510.90/M EEU-ED2G220S 
400 |_ 33 802.0 0.24 730@100kHz | 10000 | 16 20 7.5 08 P13544-ND 1.67 11.79 92.36 589.50 550.20/M 510.90/M EEU-ED2G330S 
47 1138.0 0.24 840@100kHz | 10000] 16 25 7.5 08 P13545-ND 1.85 13.08 102.46 654.00 610.40/M 566.80/M EEU-ED2G470 
47 1138.0 0.24 840@100kHz | 10000] 18 20 7.5 08 P13546-ND 2.22 15.69 122.91 784.50 732.20/M 679.90/M EEU-ED2G470S 
68 1642.0 0.24 1200@100kHz | 10000 | 18 31.5 7.5 08 P13547-ND 4.02 28.35 222.08 1417.50 1323.00/M 1228.50/M EEU-ED2G680 
82 1978.0 0.24 1500@100kHz | 10000 | 18 40 7.5 08 P13548-ND 5.44 38.40 300.80 1920.00 1792.00/M 1664.00/M EEU-ED2G820 
10 280.0 0.24 350@100kHz | 10000 | 12.5 20 5.0 06 P13558-ND 1.04 7.32 57.34 366.00 341.60/M 317.20/M EEU-ED2W100 
15 415.0 0.24 560@100kHz | 10000 | 12.5 25 50 06 P13559-ND 117 8.28 64.86 414.00 386.40/M 358.80/M EEU-ED2W150 
22 604.0 0.24 680@100kHz | 10000] 16 20 7.5 08 P13560-ND 1.67 11.79 92.36 589.50 550.20/M 510.90/M EEU-ED2W220S 
450 | 33 901.0 0.24 850@100kHz | 10000 | 16 31.5 7.5 0.8 P13561-ND 247 17.46 136.77 873.00 814.80/M 756.60/M EEU-ED2W330 
33 901.0 0.24 850@100kHz_ | 10000 | 18 25 7.5 08 P13562-ND 2.60 18.33 143.59 916.50 855.40/M 794.30/M EEU-ED2W330S 
47 1279.0 0.24 1000@100kHz | 10000 | 18 31.5 7.5 0.8 P13563-ND 4.02 28.35 222.08 1417.50 1323.00/M 1228.50/M EEU-ED2W470 
68 1846.0 0.24 1300@100kHz | 10000 | 18 40 7.5 08 P13564-ND 5.44 38.40 300.80 1920.00 1792.00/M 1664.00/M EEU-ED2W680 


KS Series 


Features: ¢ Low profile 5mm height for 3 ~ @8 mm 

Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C » Rated Working Voltage Range: 4 ~ 
50VDC *Nominal Capacitance Range: 0.1 ~ 330uF * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) 
¢ Leakage Current: | < 0.01CV or 3 (yA), whichever is greater measured after 2 minutes application of rated 
working voltage at 20°C 


Endurance: ¢ Test Conditions — Duration: 1000 hours * Ambient Temperature: 85°C * Applied 


Voltage: Rated DC working voltage * Post Test Requirements at 20°C — Leakage Current: < Initial 


specified value * Capacitance Change: +20% of initial measured value (4V: 30%) * tan 5: < 200% of initial 
specified value 

Shelf Life: * Test Conditions — Duration: 1000 hours * Ambient Temperature: 85°C » Applied voltage: 
(None) * Post Test Requirements at 20°C — Leakage Current: < Initial specified value * Capacitance 
Change: +20% of initial measured value (4V: +30%) *tan 5: < 200% of initial specified value Panasonic 
KS Cross Reference: Nippon Chemi-Con: SRE, Nichicon: MA, Elna: RC3, Rubycon: MS5, Marcon: LSM 
Recommended Applications: AV (TV, Audio, Video), Office, Home Appliance 


Tan 8: (120Hz, 20°C) 


Working Voltage (V) 4 6.3 10 16 25 35 50 
tan 6 Maximum 0.35 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 0.10 
Characteristics at Low Temperature: 
Impedance ratio maximum at 120Hz 
Body Diameter D 
Lead Diameter d Working Voltage (V) 6.3 10 16 25 35 50 
eases 25°C/25°C 7 4 
-40°C/20°C 15 8 6 4 4 
wv Cap. D.C.L. tand Ripple Dim. (mm) Digi-Key Pricing Panasonic. 
(vDC) (uF) (+20°C/2 min.) (120Hz/+20°C) Current @D (iE P Part No. 10 100 1,000 Part No. 
22 3.0 0.35 19 3 5 1.0 P950-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A0GKK220 
33 3.0 0.35 26 4 5 1: P951-ND PA 6.02 33.00 ECE-A0GKS330 
4 47 3.0 0.35 34 4 5 1.5 P952-ND ae 6.02 33.00 ECE-A0GKS470 
100 4.0 0.35 61 5 5 2.0 P953-ND 84 6.60 36.00 ECE-A0GKS101 
220 8.8 0.35 82 6.3 5 2.5 P954-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A0GKS221 
22 3.0 0.24 29 4 5 1.5 P955-ND ae 6.02 33.00 ECE-A0JKS220 
33 3.0 0.24 38 5 5 2.0 P956-ND 84 6.60 36.00 ECE-A0JKS330 
6.3 47 3.0 0.24 46 5 5 2.0 P957-ND 84 6.60 36.00 ECE-A0JKS470 
100 6.3 0.24 71 6.3 5 2.5 P958-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-AOJKS101 
330 20.7 0.24 130 8 5 25. P959-ND. 1.84 14.44 79.00 ECE-A0JKS331 
22 3.0 0.20 35 5 5 2.0 P960-ND 84 6.60 36.00 ECE-A1AKS220 
33 3.3 0.20 43 5 5 2.0 P961-ND 84 6.60 36.00 ECE-A1AKS330 
10 47 4.7 0.20 65 6.3 5 2.5 P962-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1AKS470 
100 10.0 0.20 80 6.3 5 2.5 P963-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1AKS101 
220 22.0 0.20 120 8 5 2.5 P964-ND 1.84 14.44 79.00 ECE-A1AKS221 
10 3.0 0.16 20 3 5 1.0 P965-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1CKK100 
10 3.0 0.16 28 4 5 1.5 P966-ND 77 6.02 33.00 ECE-A1CKS100 
16 22 3.5 0.16 39 5 5 2.0 P967-ND 84 6.60 36.00 ECE-A1CKS220 
33 5.2 0.16 60 6.3 5 2.5 P968-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1CKS330 
47 75 0.16 70 6.3 5 2.5 P969-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1CKS470 
100 16.0 0.16 91 8 5 2.5 P970-ND 1.84 14.44 79.00 ECE-A1CKS101 
2.2 3.0 0.14 8 3 5 1.0 P971-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1EKK2R2 
3.3 3.0 0.14 10 3 5 1.0 P972-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1EKK3R3 
47 3.0 0.14 12 3 5. 1.0 P973-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1EKK4R7 
25 47 3.0 0.14 22 4 5 1.5 P974-ND wer 6.02 33.00 ECE-A1EKS4R7 
10 3.0 0.14 28 5 5 2.0 P975-ND 84 6.60 36.00 ECE-A1EKS100 
22 5.5 0.14 55 6.3 5 2.5 P976-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1EKS220 
33 8.2 0.14 65 6.3 5 2.5 P977-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1EKS330 
3.3 3.0 0.12 16 4 5 1.5 P978-ND 77 6.02 33.00 ECE-A1VKS3R3 
47 3.0 0.12 22 4 5 1.5 P979-ND 77 6.02 33.00 ECE-A1VKS4R7 
35 10 3.5 0.12 30 5 5 2.0 P980-ND 84 6.60 36.00 ECE-A1VKS100 
22 7.7 0.12 60 6.3 5 2.5 P981-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1VKS220 
33 11.6 0.12 65 8 5 2.5 P982-ND 1.84 14.44 79.00 ECE-A1VKS330 
47 16.4 0.12 85 8 5 2.5 P983-ND 1.84 14.44 79.00 ECE-A1VKS470 
0.1 3.0 0.10 1 4 5 1.5 P984-ND 77 6.02 33.00 ECE-A1HKSOR1 
0.1 3.0 0.10 1 3 5 1.0 P985-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1HKKOR1 
0.22 3.0 0.10 2 4 5 15 P986-ND 77 6.02 33.00 ECE-A1HKSR22 
0.22 3.0 0.10 2 3 5 1.0 P987-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1HKKR22 
0.33 3.0 0.10 3 4 5 15: P988-ND nae 6.02 33.00 ECE-A1HKSR33 
0.33 3.0 0.10 3 3 5 1.0 P989-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1HKKR33 
0.47 3.0 0.10 5 4 5 TS. P990-ND v7 6.02 33.00 ECE-A1HKSR47 
50 0.47 3.0 0.10 5 3 5 1.0 P991-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1HKKR47 
1.0 3.0 0.10 8 3 5 1.0 P992-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1HKK010 
1.0 3.0 0.10 10 4 5 1S P993-ND We 6.02 33.00 ECE-A1HKS010 
2.2 3.0 0.10 16 4 5 1.5 P994-ND AT 6.02 33.00 ECE-A1HKS2R2 
3.3 3.0 0.10 16 4 5 135) P995-ND ft 6.02 33.00 ECE-A1HKS3R3 
47 3.0 0.10 23 5 5 2.0 P996-ND 84 6.60 36.00 ECE-A1HKS4R7 
10 5.0 0.10 35 6.3 5 2.5 P997-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1HKS100 
22 11.0 0.10 60 8 5 2.5 P998-ND 1.84 14.44 79.00 ECE-A1HKS220 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Panasonic 


KA-Series Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors 


Rating nimanclons The KA-Series is a tantalum substitute for many appli- 
wv (mm) Digi-Key Pricing Panasonic cations: 
Dc uF] D L P | Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 | PartNo. Vinyl gleeve Rubber end seal tinned copper clad steel wire 
22| 40 7.0 1.5 | P800-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A0JKA220 + 
33 | 40 7.0 1.5 | P801-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-AOJKA330 
47| 40 7.0 1.5 | P802-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-AQJKA470 
63} 400] 50 7.0 20] P803-ND* 16 1.01 6.79 23.00 35.00 30.00/M | ECE-AOJKA101 eT aca ee 
220| 63 7.0 25 P829-ND 15 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-AOJKA221 
330 | 8.0 7.0 3.5 | P830-ND 23 1.68 12.03 43.29 67.00 63.00/M | ECE-AQJKA331 * Operating Temperature Range: —40°C ~ 85°C 
22] 40 7.0 1.5] P804-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1AKA220 | * Rated DC Voltage Range: 6.3 ~ 63VDC 
33] 40 7.0 1.5] P805-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1AKA330 | * Rated Capacitance Range: 1.0 ~ 100uF 
to | 47] 50 7.0 20] P806-ND 16 1.01 6.79 23.00 35.00 30.00/M| ECE-A1akaa7o | {Capacitance Tolerance: 20% 
100 | 63 7.0 25] P831-ND 15 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1AKA101 ‘ 
220 | 80 7.0 3.5 | P832-ND 23 1.68 12.03 43,29 67.00 63.00/M | ECE-A1AKA221 WV. | 63 10 16 25 35 50 
10 | 40 7.0 15] P807-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1CKA100 tan | 0.24 | 02 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 
22} 40 7.0 1.5 | P808-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1CKA220 
16 33 5.0 7.0 2.0 | P809-ND* 16 1.01 6.79 23.00 35.00 30.00/M | ECE-A1CKA330 *DC Leakage Current, Maximum: After 5 minutes 
47| 50 7.0 2.0 | P810-ND* 16 1.01 6.79 23.00 35.00 30.00/M | ECE-A1CKA470 | application of the DC working voltage, I=0.01 C V or 3yA, 
100 | 63 7.0 2.5 | P833-ND 15 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1CKA101_ | whichever is greater. 
47[ 40 70 15 | P812-ND* 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1EKA4R7 | Load Life: 1,000 hours application of the rated DC working 
10 4.0 7.0 1.5 P813-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1EKA100 voltage at 85°C, the capacitor shall meet the following limits: 
25 | 22] 50 7.0 20] P814-ND 16 1.01 6.79 23.00 35.00 30.00/M | ECE-A1EKA220 
33] 63 7.0 25] P815-ND A5 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1EKA330 Capacitance Change | Within +20% of the initial 
47 | 63 7.0 2.5 | P834-ND 15 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1EKA470 Measured value 
47] 40 7.0 1.5 | P817-ND* 14 1 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1VKA4R7 tan Less than 200% of the initial 
10} 5.0 7.0 20] P818-ND* 16 1.01 6.79 23.00 35.00 30.00/M | ECE-A1VKA100 specified value 
35 22 | 63 7.0 25] P819-ND* 15 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1VKA220 DC Leakage Current |Less than the initial specified value 
33 | 63 7.0 2.5 | P835-ND 15 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1VKA330 
47 | 80 7.0 3.5 | P836-ND 23 1.68 12.03 43.29 67.00 63.00/M | ECE-A1VKA470 | °* Stability at Low and High Temperature: Impedance ratio 
01) 40 70 15] P820-ND* 14 ot 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1HKAOR1 at 120Hz -25/20°C, —40/20°C. 
0.22} 40 7.0 1.5 | P821-ND* 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1HKAR22 
0.33 | 40 7.0 1.5 | P822-ND* 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1HKAR33 mY: BA] AO. | 18 28 ||) G8" 4] 480 
047 | 40 7.0 1.5 | P823-ND* 14 1 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1HKAR47 25/20°C | 4 3 2 7 2 2 
1.0 | 40 7.0 1.5 | P824-ND* 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1HKA010 -40/20°C | 8 6 4 4 3 3 
50 [ 22] 40 7.0 1.5 | P825-ND* 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1THKA2R2 
33] 40 7.0 1.5] P826-ND* 14 ot 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1HKA3R3 | ° Shelf Life: After 1,000 hours storage without load at 85°C, 
47] 40 7.0 15 P827-ND* 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1HKA4R7 the capacitor shall meet the above “Load life.” 
10} 5.0 7.0 20] P828-ND* 16 1.01 6.79 23.00 35.00 30.00/M | ECE-A1HKA100 | * Others shall be in accordance with JIS-C-5141 (1976). 
22| 63 7.0 25 | P837-ND 15 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1HKA220 PANASONIC K CROSS REFERENCES: 
33 | 80 7.0 3.5 P838-ND 23 1.68 12.03 43,29 67.00 63.00/M | ECE-A1HKA330_| gina: RC2, IC: RSS, Marcon: SSM, Nichicon: SP/SA, 


* P835-KIT-ND Digi-Key® KA-Series Capacitors Kit 10 each of parts indicated. (160 total pieces) Notebook style storage 


KG-Series Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors 


COSC s aiicdaarscandeces 


105°C 


wv Cap. Size Digi-Key Pricing Panasonic 
DC pF Code Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
22 A P900-ND 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-AOJKG220 
33 B P901-ND cag: 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-AOJKG330 
6.3 47 B P902-ND 20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-AOJKG470 
7 68 Cc P903-ND 20 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-AOJKG680 
100 Cc P904-NDe 24 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-AOJKG101 
220 D P941-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M_| ECE-AOJKG221 
22 A P905-ND 19 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1AKG220 
33 B P906-ND .21 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1AKG330 
10 47 Cc P907-ND .21 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-A1AKG470 
68 Cc P908-ND 24 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-A1AKG680 
100 Cc P942-ND 24 1.12 8.03 28.89 45.00 42.00/M_| ECE-A1AKG101 
6.8 A P909-ND 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1CKG6R8 
10 A P910-ND 19 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1CKG100 
15 A P911-ND 19 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1CKG150 
16 22 B P912-ND .21 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1CKG220 
33 Cc P913-NDe 22 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M_| ECE-A1CKG330 
47 Cc P914-NDe 23 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-A1CKG470 
68 D P943-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M | ECE-A1CKG680 
100 D P944-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M_| ECE-A1CKG101 
6.8 A P915-NDe 19 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1EKG6R8 
10 A P916-NDe 19 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1EKG100 
15 B P917-ND .21 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1EKG150 
25 22 B P918-NDe 22 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1EKG220 
33 Cc P919-ND 25 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M_| ECE-A1EKG330 
47 D P945-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M | ECE-A1EKG470 
68 D P946-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M_| ECE-A1EKG680 
47 A P920-NDe 19 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1VKG4R7 
6.8 A P921-ND 19 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1VKG6R8 
10 B P922-NDe .21 1.02 T2A 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1VKG100 
35 15 Cc P923-ND 25 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-A1VKG150 
22 Cc P924-NDe 25 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M_| ECE-A1VKG220 
33 D P947-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M | ECE-A1VKG330 
47 D P948-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M_| ECE-A1VKG470 
0.1 A P925-NDe 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKGOR1 
0.15 A P926-ND 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKGR15 
0.22 A P927-NDe -18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKGR22 
0.33 A P928-NDe 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKGR33 
0.47 A P929-NDe -18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M_| ECE-A1HKGR47 
0.68 A P930-ND 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKGR68 
1 A P931-NDe -18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKGO10 
50 1.5 A P932-ND 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKG1R5 
2.2 A P933-NDe -18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKG2R2 
3.3 A P934-NDe 19 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M_| ECE-A1HKG3R3 
47 A P935-ND* 19 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKG4R7 
6.8 B P936-ND .21 1.02 721 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1HKG6R8 
10 Cc P937-ND* 25 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-A1HKG100 
15 Cc P938-ND 26 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-A1HKG150 
22 D P939-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M | ECE-A1HKG220 
33 D P940-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M | ECE-A1HKG330 
* P900-KIT-ND Digi-Key® KG-Series Capacitors Kit 10 each of parts indicated. (180 pieces total) Notebook style storage case............ $34.95 


aac $29.95 Rubycon: MS7, UCC: SRG/SRA 


The KG-Series is a tantalum substitute for many applications. 
Features: * Height is 7mm * Anti-solvent in Freon 

Operating Temperature Range: —55°C ~ 105°C 

Capacitance Tolerance: +20% at 120Hz, 20°C 

DC Leakage Current: |<0.01CV or 3[yA] after 2 minutes (whichever 
is greater) 


tan 5 (120Hz/120°C): 


W.V. 6.3 10 16 25 35 50 
tan 6 (Maximum) 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 


Low Temperature Impedance Stability at 120Hz: 


wv. 63 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 
Z(-25°C)/Z(20°C) 
Z(-40°C)/Z(20°C) 
Z(-55°C)/Z(20°C) 8 6 | 4 | 4 4 


Load Life: 

After 1,000 hours application of DC rated working voltage at 105°C, the 
capacitor shall meet the following limits. 

Capacitance change: < +20% of the initial measured value. 

tan 6: 

< 200% of the initial specified value. 

DC leakage current: < the initial specified value. 

Anti-solvent: 

Can withstand circuit-board cleaning within 5 minutes in Freon TE, TES, or 
TP-35 at 40°C by dipping, steaming, or ultrasonic. 


Dimensions: (mm) 
Size Body Diameter Lead Space 
Code D Lig 
A 4 1.5 
B 5 2 
Cc 6.3 25 
D 8 3.5 
Vinyl Sleeve 
venSesace s-co~, 5 (3) 
H a 
© 
! ) | 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢« Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


CORNELL 
DUBILIER 


it to double the ripple-current capability. Ratings up to 250V can operate at 75% of rated voltage up to +125°C if clamped or potted to prevent 


expanding beyond 1/2”. 


Features: 


* Low profile replacement for snap-ins * Double the ripple capability with a heatsink * Nearly hermetic welded seal assures 50-year life 


* Withstands more than 80,000 feet altitude 


Specifications: 


* Operating Temperature: -55°C ~ 85°C up to 250VDC, -40°C ~ 85°C 300VDC and up * Leakage Current: < 0.002CVuA @ 25°C and 5 minutes 


¢ Terminals: 18AWG copper wire with 60/40 tin-lead electroplate 


MLP Series Flatpack Ultra Long-Life Aluminum Capacitors 


The MLP’s high-energy storage and box shape makes it perfect for voltage holdup or filtering in military SEM-E modules, telecom circuit packs, 
and computer cards. The MLP delivers up to 20 joules of energy storage in a 1/2” height with a 50 year life at +45°C. You can readily heatsink 


Slot: 3.96 
016, 18 AWG 


ESR Max. @ Ripple Current 
Volt- Cap. 25°C (mQ) (A) @ 85°C DimL Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
age (uf) 120Hz 20KHz 120Hz 20KHz (mm) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
75 19000 76 66 4.2 45 38.1 338-1200-ND 45.19 38.73 32.28 20.66 MLP193M7R5EKOA 
10 43000 30 27 9.0 9.6 76.2 338-1212-ND 56.53 48.45 40.38 25.84 MLP433M010EBOA 
16 13000 81 69 44 44 38.1 338-1196-ND 45.19 38.73 32.28 20.66 MLP133M016EKOA 
16 38000 31 27 9.0 9.6 76.2 338-1210-ND 56.53 48.45 40.38 25.84 MLP383M016EBOA 
25 8000 87 69 3.9 44 38.1 338-1218-ND 45.19 38.73 32.28 20.66 MLP802M025EK0A 
25 20000 34 27 8.6 9.6 76.2 338-1201-ND 56.53 48.45 40.38 25.84 MLP203M025EB0A 
35 5600 90 70 3.4 44 38.1 338-1217-ND 45.19 38.73 32.28 20.66 MLP562M035EK0A 
35 14000 35 27 8.4 9.6 76.2 338-1197-ND 56.53 48.45 40.38 25.84 MLP143M035EB0A 
50 4400 97 70 3.7 44 38.1 338-1213-ND 45.19 38.73 32.28 20.66 MLP442M050EKOA 
50 4400 97 70 3.7 44 38.1 338-1214-ND§ 45.19 38.73 32.28 20.66 MLP442M050EK1A 
50 11000 36 27 8.3 9.6 76.2 338-1192-ND 56.53 48.45 40.38 25.84 MLP113M050EBOA 
50 11000 36 27 8.3 9.6 76.2 338-1193-ND§ 56.53 48.45 40.38 25.84 MLP113M050EB1A 
80 1500 106 77 3.6 4.2 38.1 338-1199-ND 45.19 38.73 32.28 20.66 MLP152MO80EKOA 
80 3300 44 31 75 9.0 76.2 338-1208-ND 56.53 48.45 40.38 25.84 MLP332M080EB0A 
100 1100 112 78 3.5 4.2 38.1 338-1191-ND 45.19 38.73 32.28 20.66 MLP112M100EKOA 
100 2700 46 33 7A 87 76.2 338-1203-ND 56.53 48.45 40.38 25.84 MLP272M100EBOA 
150 500 355 248 1.9 23 38.1 338-1215-ND 45.19 38.73 32.28 20.66 MLP501M150EKOA 
150 1300 143 100 4.2 5.0 76.2 338-1195-ND 56.53 48.45 40.38 25.84 MLP132M150EBOA 
200 400 388 253 19 2.3 38.1 338-1211-ND 45.19 38.73 32.28 20.66 MLP401M200EKOA 
200 1000 158 100 3.8 5.0 76.2 338-1189-ND 56.53 48.45 40.38 25.84 MLP102M200EB0A 
250 330 426 258 1.8 2.3 38.1 338-1205-ND 45.19 38.73 32.28 20.66 MLP331M250EKOA 
250 820 172 103 3.8 49 76.2 338-1219-ND 56.53 48.45 40.38 25.84 MLP821M250EB0A 
300 220 597 393 1.5 19 38.1 338-1202-ND 50.61 43.38 36.15 23.14 MLP221M300EKOA 
300 560 240 157 3.2 40 76.2 338-1216-ND 63.32 54.27 45.23 28.95 MLP561M300EBOA 
350 150 1000 734 1.2 14 38.1 338-1198-ND 50.61 43.38 36.15 23.14 MLP151M350EKOA 
350 370 420 310 2.3 28 76.2 338-1209-ND 63.32 54.27 45.23 28.95 MLP371M350EBOA 
400 130 1320 970 1.0 1.2 38.1 338-1194-ND 50.61 43.38 36.15 23.14 MLP131M400EKOA 
400 330 530 390 24 25 76.2 338-1206-ND 63.32 54.27 45.23 28.95 MLP331M400EBOA 
420 330 530 390 241 25 76.2 338-1207-ND 63.32 54.27 45.23 28.95 MLP331M420EB0A 
450 110 1456 1190 96 1 38.1 338-1190-NDt 50.61 43.38 36.15 23.14 MLP111M450EKOC 
450 280 585 480 2.0 23 76.2 338-1204-ND 63.32 54.27 45.23 28.95 MLP281M450EB0A 


§ Polyester Insulation 


+ Two leads/no tabs, mounting style 


NeESsCAP Ultracapacitors and Pseudocapacitors 


TURBO- POWER 


The NessCap Ultracapacitor (ESHSR Series) is an Electric Double Layer Capacitor (EDLC) that uses an activated carbon powder and coating process to prepare electrodes. 
The NessCap ultracapacitor’s high energy density is made possible through the use of a proprietary binder formulation and specially developed electrode-making process. 


The NessCap Pseudocapacitor (PSHLR Series) differs from the EDLC in that it uses a metal oxide rather than an activated carbon for electrode material. With this 
advantage, pseudocapacitor cell needs to be only 60% in volume as compared to an EDLC of the same capacitance. Conversely, it also means the pseudocapacitor holds 
80% more energy than the equivalent-size EDLC. 


Nominal Internal 
Working |Capac-| Series Res. 
Voltage | itance at 1KHz Dimensions (mm) Digi-Key Price Each NessCap 
Fig.| (DC) | (F) (mo) A B ic D E Part No. il 10 100 | Part No. 
Ultracapacitors (ESHSR Series) 
2.7 3 75 20 15 4 8 3.5 589-1000-ND 2.28 1.95 1.47 | ESHSR-0003C0-002R7 
2.7 5 60 20 15 4 10 5 589-1001-ND 2.73 2.34 1.76 | ESHSR-0005C0-002R7 
1 2.7 10 35 30 15 4 10 5 589-1002-ND 3.54 3.25 2.66 | ESHSR-0010C0-002R7 
2.7 25 20 25 15 4 16 75 589-1003-ND 5.70 5.23 4.28 | ESHSR-0025C0-002R7 
27 50 16 40 15 4 18 7.5 589-1004-ND 8.25 7.57 6.19 | ESHSR-0050C0-002R7 
2 2.7 100 10 45 6 22 2 10 589-1005-ND 15.30 14.03 11.48 | ESHSR-0100C0-002R7 
3 2.7 400 3.2 60 6 35 22.5 = 589-1006-ND 31.88 26.22 20.55 | ESHSR-0400C0-002R7 
4 5.4 aS: 150 23 17 9 _ 8.8 589-1007-ND §.22 4.79 3.92 | EMHSR-0001C5-005R4 
5.4 2.5 100 23 21 10.5 = 10.6 589-1008-ND 6.06 5.56 4.55 | EMHSR-0002C5-005R4 
Pseudocapacitors (PSHLR Series) 
2.3 20 40 30 15 4 10 5 589-1009-ND 5.70 5.23 4.28 | PSHLR-0020C0-002R3 
1 2.3 30 35 40 15 4 10 5 589-1010-ND 6.48 5.94 4.86 | PSHLR-0030C0-002R3 
2.3 50 30 25 15 4 16 75 589-1011-ND 7A7 6.85 5.61 | PSHLR-0050C0-002R3 
2.3 120 20 40 15 4 18 75 589-1012-ND 12.57 11.53 9.43 | PSHLR-0120C0-002R3 
2 2.3 220 15 45 6 22 2 10 589-1013-ND 20.01 18.35 15.01 | PSHLR-0220C0-002R3 


Fig. 2 


PCB 
Patterns: 


Positive Terminal 


Blank 
Terminal 


D 
B 
Negative Terminal 


Insulator recommended for 
certain applications 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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PowerStor* ucbes Bussmann 


Aerogel Supercapacitors Working | Capac- | Nominal Internal Dimensions (mm) PowerStor 
Voltage | itance Series Res. d F | Digi-Key Price Each Cooper/Bussmann 
The PowerStor Aerogel Capacitor is a unique, ultra-high capacitance device based (DC) (F) @ 1kHz(0) D L_ | (20.02) |(#0.5)) Part No. 1 10 100 | Part No. 
on a novel type of carbon foam, known as carbon aerogel. Aerogel capacitors are " = A 
similar to ultracapacitors and electrochemical double layer capacitors (EDLCs) and Fig. — A Series 
gold capacitors with the added benefit of low ESR. Temperature range: -25°C ~ 70°C AT .150 8.5 | 21.0} .50 3.5 | 283-2771-ND 3.36 2.34 1.92 | A0820-2R5474-R 
, : . 25 1.0 .090 10.5 | 22.3) .60 | 5.0 | 283-2772-ND 468 342 2.79] A1020-2R5105-R 
A Series: Features: ° Ultra low ESR -*Low leakage cutrent .* Lang cycle life * High ; 1.5 060 10.5] 31.5} .60 | 5.0 | 283-2773-ND 6.00 4.32 3.60 | A1030-2R5155-R 
useable capacity . 2.5VDC working voltage can be configured in series for higher 47 025 16.5 |38.0| .80 75 | 283-2774-ND 9.90 7.79 6.53 | A1635-2R5475-R 
voltage applications Applications: * Pulse power * Hold-up power *DC/DC con- 
verters * Hybrid battery packs ° Valve and solenoid actuation Fig. 1 — B Series 
B Series: Features: * Higher energy density * Very low ESR » Low leakage currents 22 3.00 5.5 | 12.0) 50 2.0 | 283-2775-ND 1.53 99 78 | BO510-2R5224-R 
*Long cycle life *2.5VDC working voltage can be configured in series for higher 1.0 400 85 | 13.5) 50 3.5. | 283-2776-ND 2.25 1.50 1.23 | BO810-2R5105-R 
voltage applications Applications: * Main power * Hybrid battery packs » Hold-up 1.5 300 10.5 | 14.4) .60 5.0 | 283-2779-ND 3.16 2.21 1.81 | B1010-2R5155-R. 
power * Pulse power 2.2 .200 85 | 21.0] 50 | 3.5 | 283-2777-ND 3.90 2.85 2.33 | B0820-2R5225-R 
a6 . ee isioy ESE ax Sar ESA 3.3 150 10.5 | 22.3] .60 | 5.0 | 283-2780-ND 470 348 2.88 | B1020-2R5335-R 
eries: Features: ¢ Available in an ultra-low version, or a low ut 
higher energy density version (PB) *5.0VDC working voltage Applications: 25 “a a | oe 2 oH See oe pes aa Ha aerate 
PB Series: * Memory, microprocessor or RTC backup PA Series: * Pulse power : 2 a 5] i -2781- 5. 05 5 -2R5685- 
* Hybrid battery packs * Hold-up power 10 .060 13.5 | 28.4] 60 | 5.0 | 283-2782-ND 6.34 4.76 3.96 | B1325-2R5106-R 
22 .040 16.5 | 38.0] .80 | 7.5 | 283-2783-ND 11.55 8.93 7.62 | B1635-2R5226-R 
33 .030 18.5 | 38.0] .80 | 7.5 | 283-2784-ND 14.97 11.77 10.17 | B1835-2R5336-R 
50 025 18.5 | 42.0] .80 | 7.5 | 283-2785-ND 17.86 14.56 12.51 | B1840-2R5506-R 
Working | Capac-| Nominal Internal A R PowerStor 
Voltage | itance Series Res. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Cooper/Bussmann 
(DC) (F) @ 1kHz (0) A | B | C |d(<0.02) | P(+0.5) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Fig. 2— PA Series 
0 22 300 8.5 | 16.8] 21.5 5 11.8 | 283-2786-ND 488 3.61 2.99) PA-SROV224-R 
5 AT .200 10.5] 20.8] 21.5 6 5.3 | 283-2787-ND 5.95 447 3.72) PA-SROV474-R 
Fig. 2 — PB Series 
10 10.0 5.5 | 10.8] 12.5 5 7.3 | 283-2788-ND 3.05 210 1.72) PB-5ROV104-R 
5.0 AT 2.00 8.5 | 16.8] 12.5 5 11.8 | 283-2790-ND 3.86 2.79 2.29) PB-5SROV474-R 
1.0 1.00 8.5 | 16.8] 21.5 5 11.8 | 283-2789-ND 5.63 4.05 _ 3.38] PB-SROV105-R 


BestCap® Ultra-Low ESR 


High Power Pulse Supercapacitor 


INNA 


Features: AVX’s BestCap technology provides excellent high power pulse characteristics based upon the combination 
of very high capacitance and ultra-low ESR, together with extremely low leakage current. Based on a unique patented 
aqueous chemistry and an innovative design, this series offers high capacitance, even with short pulse applications 
such as in GSM, GPRS, Edge, and PCS based systems. 


While BestCap technology offers more efficient energy savings in battery circuits than conventional supercapacitors, its 
low ESR results in a high current handling capability - making this an ideal solution for any portable or wireless device 


| Jew 


| f 
ELL 


Case Dimensions: Inches (mm) 


iting high ilabili BL Ww L E Ew 
requiring high power availability. Case Size | +1.0 (0.040)/-0 | +1.0(0.040)/-0 | +1.0(0.040) | +0.5 (0.020) | +0.2(0.008) 
Specifications: « Capacitance Tolerance: -20% / 80% * Temperature Range: -20°C ~ 75°C (A Series) -20°C ~ 70°C Bz01 1.102 (28) 0.669 (17) 1.524 (38.7) | 0.197 (5.0) | 0.177 (4.5) 
(B Series) BZ05 0.787 (20) 0.591 (15) 1.024 (26) | 0.138 (3.5) | 0.098 (2.5) 
Capac- | Rated | Typ. ESR Max. 
itance | Voltage | @1 kHz Leakage Dim. H |Digi-Key Price Each AVX 
Fig.| (F) (V) (mo) Current (WA) | (mm) | Part No. 1 10 100 Part No. 
.050 3.6 100 5 3.2 |478-3521-ND 15.05 12.90 10.75 | BZ013B503ZSB 
-100 5.5 80 10 7.2 |478-3522-ND 19.25 16.50 13.75 | BZ015A104ZSB 
1 | .022 12.0 350 5 7.6 |478-3523-ND 26.25 22.50 18.75 | BZ01CA223ZSB 7 = 
Case Dimensions: Inches (mm) 
015 5.5 250 5 27 |478-3645-ND 15.75 13.50 11.25 | BZ055B153ZSB BL Ww L 
.033 5.5 250 5 3.5 |478-3646-ND 18.20 15.60 13.00 | BZ055A333ZSB Case Size | +1.0 (0.040)/-0 | +1.0(0.040)/-0 | +1.0(0.040) 
-3524- BZ02 1.890 (48) 1.181 (30) 2.047 (52) 
2 | 40 5.5 35 40 6.9 |478-3524-ND 53.90 46.20 38.50 | BZ025A404ZLB BZ12 1/390 (48) 11224 (31) 2.087 (53) 
1.0 5.5 35 40 6.1 |478-3525-ND 68.25 58.50 48.75 | BZ125A105ZLB 


Panasonic °¢ Series Gold Capacitors 


Electric Double Layer Capacitors 


Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C » Rated Working Voltage: 5.5VDC * Nom- 
inal Capacitance Range: 0.022F ~ 1.0F (20°C) * Capacitance Tolerance: -20% ~ 80% Temperature 
Characteristics: * Capacitance Change -25°C ~ 70°C: +30% at 20°C * Internal Resistance -25°C: <5 times 
at 20°C * Inflow Current at 70°C: <4 times at 20°C Load Life Characteristics: (after 1000 hours with rated 
voltage of 5.5VDC applied at 70°C.) * Capacitance Change: +30% of initial measured value « Internal Resis- 


tance: <4 times of initial specified value » Inflow Current: <2 times of initial specified value 
Vertical 
Aull 


Horizontal 


+-20.0-»| 


-25°C ~ 70°C 


Vertical 


Horizontal 


SD Series Gold Capacitors Electric Double Layer Capacitors 


Features: * 30% smaller than the SG series * Terminal solderability 95% * Longer life than a secondary 
battery * Best choice for pA range IC memory back-up Specifications: * Operating Temperature Range: 
* Rated Working Voltage: 5.5VDC »* Capacitance Tolerance: -20% ~ 80% Temperature 
Characteristics: * Capacitance Change -25°C ~ 70°C: +30% at 20°C Internal Resistance -25°C: <5 
times at 20°C Endurance: (after 1000 hours with rated voltage of 5.5VDC applied at 70°C.) * Capacitance 
Change: +30% of initial measured value ¢ Internal Resistance: < 4 times the initial specified value 


p 111.0 
ey Sleeve 
Nominal | _ Internal Dim. A 
wv Cap. Resistance | mm _ | Digi-Key Price Each Panasonic 
Nominal iRTSrnal Dc (F) (1kHz) | (Max.) | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
wv Capacitance | Resistance | Digi-Key Price Each Panasonic Vertical 
Dc (F) © (1kHz) Part No. 1 10 100 1,000] Part No. 0.022 <150 = P10789-ND 1.85 1.24 97 .62 | EEC-SOHD223V 
Vertical 0.047 <120 _ P10790-ND 1.92 1.28 1.01 .65 | EEC-SOHD473V 
5.5 0.10 <75 = P10791-ND 1.98 1.33 1.04 .67 | EEC-SOHD104V 
0.47 30 P6974-ND 465 3.71 2.91 1.86 | EEC-SSR5V474 0.22 <75 = P10792-ND 2.06 1.37 1.08 .69 | EEC-SOHD224V 
5.5 1.0 30 P6975-ND 482 3.84 3.01 1.93 | EEC-S5R5V105 0.33 s75 = P11065-ND 1.85 1.42 1.11 -71__| EEC-SOHD334V 
1.5 30 P11343-ND 5.55 4.42 3.46 2.22 | EEC-S5SR5V155 Horizontal 
Horizontal 0.022 150 55 | P10785-ND 1.85 1.24 97 .62 | EEC-SOHD223H 
0.047 <120 5.5 P10786-ND 1.92 1.28 1.01 .65 | EEC-SOHD473H 
Oot 30 ASOD) S658 (S71) 1291) 186 | EEC SoRSHa74 5.5 | 0.10 <75 5.5 | P10787-ND 1.98 1.33 1.04 .67 | EEC-SOHD104H 
5.5 1.0 30 P6981-ND 4.82 3.84 3.01 1.93) EEC-S5SRSH105 0.22 75 6.0 | P10788-ND 2.06 1.37 1.08 .69 | EEC-SOHD224H 
1:5 30 P11342-ND 5.55 442 3.46 2.22} EEC-S5R5H155 0.33 <75 6.5 P11064-ND 1.85 142 1.11 .71_ | EEC-SOHD334H 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AL Series Gold Capacitors 


Electric Double Layer Capacitors 


Panasonic 


EN Series Gold Capacitors Surface Mount Specifications: + Operating Temperature 
i i Range: -25°C ~ 70°C * Rated Working Voltage: 
ElvesilG eons bayer Capacitors 2.5VDC *Nominal Capacitance Range: 0.22F 
Features: » Surface mount * Longer life than a secondary battery * Lead free stainless steel terminals ~ 10F (20°C) * Capacitance Tolerance: -20% 
Applications: + Audio/Video equipment * Robotics * Computers * Home appliance * Office equipment ~ 80% 
Specifications: * Operating Temperature Range: -10°C ~ 60°C » Rated Working Voltage: 3.3VDC * Capacitance Tolerance: Temperature Characteristics: » Capacitance : nee: S 
-20% ~ 80% * Reflow Solder: 240°C 30 second maximum Change -25°C ~ 70°C: +30% at 20°C Internal Li eomacle isin 5 
; i : ot) . A Resistance -40°C: <3 times at 20°C + Inflow min. 
Endurance: (After 500 hours with rated voltage of 3.3VDC applied at 60°C.) * Current: 300) or less (at 30 minutes) Current at 70°C: <3 times at 20°C 


© Capacitance Change: +30% of initial measured value Internal Resistance: 4KQ or less 
Load Life Characteristics: (After 1000 hours 


with rated voltage of 2.5VDC applied at 70°C.) 
© Capacitance Change: +30% of initial measured value Internal Resistance: <2 times of initial specified value * Inflow 
Current: <2 times of initial specified value 


Side View Shelf Life: After 1000 hours storage at +70°C without load, the capacitor shall meet the specified limits for “Endurance”. 
ee : - Loading with Moisture: The capacitor shall meet the limits for “High Temperature Loading” after 500 hours exposure at 
t io 55°C/90 to 95%RH with 2.5V DC applied. 
6.8 7 ° 
Se 60 Vi Inflow | Internal 
Top View Open WV] Cap.|Current*| Resistance} Dimensions(mm) | Digi-Key Price Each Panasonic 
DC] (F) | (mA) | O(1KHz) | oD L od P | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
1.0 0.18 1.0 8.0 22 0.7 3.5 | P6963-ND 4.15 3.21 2.52) EEC-AOEL105 
25 3.3 0.30 0.3 12.5 23 0.8 5.0 | P6966-ND 5.22 4.04 3.17] EEC-AOEL335 
47 0.44 0.2 12.5 35 0.8 5.0 | P6967-ND 6.11 4.73 3.71 EEC-AOEL475 
10 0.60 01 18.0 35 0.8 7.5 | P6969-ND 871 7.43 5.82] EEC-AOEL106 


*|nflow current is measured after 90 minutes application of rated working voltage. In use, current will decrease to several 
UA level after approximately 10 hours application of rated working voltage. 


F Series Gold Capacitors 


Electric Double Layer Capacitors 


Side View Top View 


Nom. | Internal Term- Cut Tape Tape & ReelA Features: * Endurance: 85°C 1000h 
WV) Cap. | Resist. ) Current) inal | Digi-Key Price Each Pricing Panasonic Specifications: * Operating Temperature 
DC | (F) |QMax.| pA Type | Part No. 1 10 100 2,000 Part No. Range: -25°C ~ 85°C * Maximum Operating 
0.2 | 200 150 A P11067CT-ND 219 1.88 1.47 938.00/M | EEC-ENOF204A Voltage: 5.5VDC *Nominal Capacitance 
33 0.2 | 200 150 B P11068CT-ND. 219 1.88 1.47 938.00/M | EEC-ENOF204B Range: 0.047 ~ 1.0F 
“| 0.2) 200 | 150 | Jt |Ptto70cT-ND 250 214 1.68) 1070.00/M | EEC-ENOF204J1 Temperature Characteristics: » Capacitance 
0.2) 200 | 150 | RL |Pi1069CT-ND 219 1.88 1.47| 938.00/M_ | EEC-ENOF204RL Change: #30% of initial measured value at 


20°C (-25° ~ 85°C) Internal Resistance: 
- 25°C: Less than 5 times of initial measured 
value at 20°C 

Endurance: (After 1000 hours of 5.5VDC at 
85°C, the capacitor shall meet the following limits.) * Capacitance Change: +30% of initial measured value Internal 
Resistance: Less than 4 times of initial specified value 


Shelf Life: After 1000 hours storage at 85°C without load, the capacitor shall meet the specified limits for “Endurance”. 


A For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND 


EP Series Gold Capacitors 
Surface Mount Electric Double Layer Capacitors 


Features: * Re-flow soldering method available (260°C) 
* Miniature size 

Applications: * Mobile Phones * PDA’s Digital Cameras 
Specifications: * Operating Temperature Range: -10°C ~ 60°C 


Moisture Resistance: After 500 hours storage at 55°C, 90% to 95% R.H., the capacitor shall meet the specified limits 
for “Endurance”. 


Internal Dim. 
Endurance: (After 500 hours application of 2.6VDC at 60°C WV Cap. Cap. Current) Resist. |Case| (mm) | Digi-Key Price Each Panasonic 
the capacitor shall meet the following limits) * Capacitance DC | (F) Range (F) WA |Q(1KHz)/Code} DL |PartNo. 1 10 100 | Part No. 


Change: +30% of initial measured value * Internal Resistance: 
2kQ or less 


Shelf Life: (After 500 hours storage at 60°C without load, 
the capacitor shall meet the following limits) » Capacitance 
Change: +30% of initial measured value « Internal Resistance: 
1kQ or less 

Moisture Resistance: After 500 hours storage at 40°C, 90 
to 95% R.H., the capacitor shall meet the specified limits for 
shelf life. 


0.047 | 0.0376 ~ 0.0846} 70 120 A |13.5 9.5}P12914-ND 3.48 2.79 2.18 | EEC-F5R5H473 
0.10 | 0.080~0.180 | 100 100 A |13.5 9.5}P12912-ND 3.59 2.87 2.25 | EEC-F5R5H104 
5.5| 0.47 | 0.376~0.846 | 215 75 B |21.5 9.5)P12915-ND 8.44 6.76 5.30 ) EEC-F5R5H474 
0.68 | 0.476~1.224 | 315 50 B |21.5 9.5)P12916-ND 8.72 6.98 5.47 | EEC-F5R5H684 
1.00 | 0.80 ~ 1.80 315 50 B | 21.5 9.5/P12913-ND 8.99 7.20 5.64 ) EEC-F5R5H105 


NF Series Gold Capacitors 


Nom.| Internal Cap. Cut Tape Tape & ReelA z jj 
WV | Cap. | Resist. | Current | Range | Digi-Key Price Each Pricing —_| Panasonic Wet Type Electric Double Layer Capacitors 
pe | (F) |QMax.| pA (F) | Part No. 1 10 100 4,000 Part No. ; ' . 
Gold capacitors provide super large capacitance 
26|0.033| 350 | 5 |2°264~|pisqggct-np 2.83 2.15 1.62 1034.00/M | EEC-EPOES3A by unique electrode and miniaturization ied 
0.0594 technology meeting the trend of compactness. nsulating 
A For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND Suitable for a memory back-up for CMOS type 


RAM in microcomputers. 


Features: * A long period memory back- 
up is available by excellent self-discharging 
characteristics * Low profile design is 9.5 
mm maximum in height and has a standard- 
ized 5 mm terminal spacing * Superior to 
primary or secondary batteries in operating temperature range, charge/discharge characteristics, long time reliability and 
performance stability 


HW Series Gold Capacitors 
Electric Double Layer Capacitors 

Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C 
(reflects capacitance range 1.0 ~ 22); -25°C ~ 60°C (reflects 
capacitance range 30 ~ 50) * Terminal Polarity: (—) Negative 


Warning: If the voltage balance breaks down, an over voltage Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C * Surge Voltage: 6.3VDC » Capacitance Tolerance: -20% 
condition could result. To prevent this from occurring, add a ~ 80% 
voltage dividing resistor in parallel with each capacitor, allow- min min , Temperature Characteristics: * Capacitance Change: +30% at 20°C « Internal Resistance -25°C: Less than 5 times at 
ing for the capacitor's leakage current. 20°C * Leakage Current at 70°C: Less than 4 times at 20°C 
Nominal | Internal Load Life Characteristics: (After 1000 hours with rated voltage of 5.5VDC applied at 70°C.) * Capacitance Change: +30% 
WV] Cap. Resist. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic « Internal Resistance: Less than 4 times * Leakage Current: Less than 2 times 
pc | (F) |O(1KHz)| sD L od  P | PartNo. 1 10 100 | Part No. : 
Inflow | Internal Dim. 
33 <03 |125 23 0.8 5.0 | P11347-ND 3.03 2.38 1.52 | EEC-HWOD335 vi | Can? fn Capeinnel|Currenta |i Resist mm)iin Digit Key Price Eachie iPanasonie 
47 <03 |125 23 0.8 5.0 | P11344-ND 3.12 245 1.57 | EEC-HWoD475 pc | (F) | Range (F) |(30min.)/O(1KHz)| LD | Part No. 1 10 100 | Part No. 
23 10.0 <0.2 12.5 35 0.8 5.0 | P11345-ND 4.04 317 2.03 | EEC-HWOD106 01 | 008-018 | 100uA 5 75 13.5|P6952-ND 293 1.66 1.30 |EEC-FSRSU104 
: 22.0 <0.1 18.0 35 0.8 7.5 | P11346-ND 6.95 545 3.48 | EEC-HW0D226 cava Hi : . | S a 
30.0 <01 |180 35 o8 75 | P11348-ND 805 631 403 | FEC-HWOD306 5.5 | 0-47|0.376~ 0.846] 216A | 30 ]8.0 21.5] P6954-ND 541 4.07 3.19 | EEC-F5R5U474 
50.0 <0.1 18.0 40 08 7.5 | P11066-ND 8.79 6.89 4.40 | EEC-HWOD506 1.0 0.8~1.8 315pA 30 8.0 21.5) P6955-ND 5.41 4.07 3.19 | EEC-F5R5U105 
21) 70.0 <0.1 |180 50 08 7.5 | P11349-ND 14.81 11.61 7.41 | EEC-HwoD706 15] 12-27 385 30 | 8.0 21.5] P11063-ND 6.63 4.82 3.77 | EEC-F5R5U155 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 1427 


AMERICA, INC. 


DB Series — 5.5VDC 


Features: 


*Small-sized *Large capacity * Excellent 
voltage holding »* Wider temperature range 
than battery » Ideal for backing up of CMOS, 
Microcomputers and RAM 


Specifications: 


* Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C 


ELNA) Electric Double Layer Capacitors 


DX Series — 5.5VDC 


Features: 
¢ Smaller and lighter than DB Series  Miniaturized but can encase up to .33F in 11.5 x 5mm case 


Specifications: 
* Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C 


Fig. 1 


Aft 


Rated | Dimensions | _ Internal +1 10.0 | 
Capaci- (mm) Resistance | Digi-Key Price Each ELNA 
tance(F) | D L | @1KHz(Q) | PartNo. 1 10 100 |Part No. 
047 [135 75 120 604-1000-ND 2.48 1.98 1.56 |DB-5R5D473T D> 
10 1135 75 75 604-1001-ND 2.48 1.98 1.56 |DB-SR5D104T 45 
22 (135 75 75 604-1004-ND 2.81 2.25 1.77 |DB-SR5D224T 
330135 «(7.5 75 604-1005-ND 2.81 2.25 1.77 |DB-5R5D334T 
47 «(215 80 30 604-1002-ND 4.16 3.33 2.61 |DB-SR5D474T 
10 [215 80 30 604-1003-ND 416 3.33 2.61 |DB-SR5D105T 
Rated | Dimensions | Internal 
. Capaci- (mm) Resistance | Digi-Key Price Each ELNA 
DC/DCK Series Fig. |tance(F) | D iL @1KHz | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
Features: 047 [115 50] 1200 — | 604-1021-ND 2.06 1.65 1.30 | DX-5R5H473U 
Peaneised : 10 | 415 50 750 | 604-1022-ND 2.06 1.65 1.30 | DX-SR5H104U 
<a " 22 411.5 50 750 | 604-1023-ND 2.06 1.65 1.30 | DX-SR5H224U 
IED Sapacny’ 33 [11.5 50 750 _| 604-1024-ND 2.06 1.65 1.30 | DX-5R5H334U 
Specifications: 047,-([115 124] 1200 | 604-1025-ND 2.10 1.68 1.32 |DX-SR5L473T 
Gena’ craidanae DRG IOG > | 10 | 115 124] 750 | 604-1026-ND 2.10 1.68 1.32 | DX-SR5L104T 
(DO Series). 10°C 60°C eck seiise) 22 | 41.5 124] 750 — | 604-1027-ND 2.10 1.68 4.32 | DX-SR5L224T 
33 [415 124] 750 | 604-1028-ND 2.10 1.68 1.32 | DX-5R5L334T 
Raed eT 047,-([ 115 130] 1200 | 604-1029-ND 2.06 1.65 1.30 |DX-5R5V473U 
wv | Capaci- | Resistance | Digi-Key Price Each ELNA 10 | 41.5 130} 750 | 604-1030-ND 2.06 1.65 1.30 | DX-SR5V104U 
DC | tance(F) | @1KHz(0) | Part No. 1 10 100 | Part No. 3 | 22 | 415 13.0] 750 — | 604-1031-ND 2.06 1.65 1.30 | DX-SR5V224U 
25) 022 700 604-1006-ND 244 1.95 7.53 | DC-2R5E224U-E 33 | 11.5 130] 750 | 604-1032-ND 2.06 1.65 1.30 | DX-5R5V334U 
33] 0.22 200 604-1007-ND 2.44 1.95 1.53 | DCK-3R3E224U-E 1.0 [19.0 205] 300 | 604-1033-ND 3.75 3.00 2.35 | DX-5R5V105U 
DK Series — 6.3VDC DZN Series — 2.5VDC 


Features: 

* High voltage tolerance (6.3V guaranteed) 

* Highly reliable 

* Ideal for backing up Li-battery back equipment 
Specifications: 


* Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C 


Rated | Dimensions | Internal 
Capaci- (mm) Resistance | Digi-Key Price Each ELNA 
tance(F) | D L | @1KHz(Q) | Part No. 1 10 100 |Part No. 

.047 13.5 95 300 604-1014-ND 3.19 2.55 2.00 |DK-6R3D473T 
10 13.5 95 200 604-1015-ND 3.19 2.55 2.00 |DK-6R3D104T 
AT 215 95 50 604-1016-ND 4.69 3.75 2.94 |DK-6R3D474T 
68 215 95 50 604-1017-ND 4.69 3.75 2.94 |DK-6R3D684T 
1.0 21.5. 96 30 604-1018-ND 5.21 417 3.27 |DK-6R3D105T 


DH Series — 5.5VDC 


Features: 

* High temperature tolerant 
* Highly reliable 
Specifications: 


* Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


Rated Dimensions Internal 
Capaci- (mm) Resistance | Digi-Key Price Each ELNA 
tance(F) D L @ 1KHz (Q) | Part No. 1 10 100 {Part No. 
047 13.5 9.5 300 604-1008-ND 2.85 2.28 1.79 |DH-5R5D473T 
10 13.5 9.5 200 604-1009-ND 2.85 2.28 1.79 |DH-5R5D104T 
22 13.5 9.5 120 604-1010-ND 2.85 2.28 1.79 |DH-5R5D224T 
AT 21.5 9.5 50 604-1011-ND 4.69 3.75 2.94 |DH-5R5D474T 
68 21.5 9.5 50 604-1012-ND 4.69 3.75 2.94 |DH-SR5D684T 
1.0 21.5 9.5 30 604-1013-ND 4.69 3.75 2.94 |DH-5R5D105T 
DSK Series 


Features: 

* Reflow soldering method 
available 

* Highly reliable 

* Safe 

* Pollution free 


Specifications: 
* Operating Temperature 
Range: -10°C ~ 60°C 


Features: ¢ Low internal resistance allows boosting charge and heavy-current dishcharge * Unlimited number 
of charges and discharges 
Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C 


Rated Dimensions Internal 
Capaci- (mm) Resistance | Digi-Key Price Each ELNA 
Fig. | tance(F)| D [l. iF @ 1KHz Part No. 1 10 100 | Part No. 


1.0 80 22 35 0.30 604-1042-ND 3.30 2.64 2.07 | DZN-2R5D105T 
33/125 23 5.0 0.20 604-1043-ND 4.28 3.42 2.68 | DZN-2R5D335T 
1 47 |125 315 50 0.100 604-1044-ND 5.36 4.29 3.37 | DZN-2R5D475T 
10 180 35 7.5 0.100 604-1045-ND 8.78 7.02 5.50 | DZN-2R5D106T 
20 18.0 40 7.5 0.100 604-1046-ND 11.63 9.30 7.29 | DZN-2R5D206T 


9 50 250 40 — 0.030 604-1047-ND 19.20 15.04 9.60 | DZN-2R5D506T 
100 35.0 50 — 0.030 604-1048-ND 31.50 23.80 19.60 | DZN-2R5D107T 
DZ Series — 2.5VDC 


Features: ¢ Low internal resistance allows boosting charge and heavy-current dishcharge * Unlimited number 
of charges and discharges 
Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C 


Rated Dimensions Internal 
Capaci- (mm) Resistance | Digi-Key Price Each ELNA 
Fig.| tance(F)| D L E @1KHz | PartNo. 1 10 100 | Part No. 


1.0 80 22 35 1.00 604-1034-ND 3.19 2.55 2.00 | DZ-2R5D105T 
33/125 23 5.0 0.30 604-1035-ND 4.13 3.30 2.59 | DZ-2R5D335T 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Rated Internal Tape and Reel 1 47 12.5 31.5 5.0 0.20 604-1036-ND 5.06 4.05 3.18 | DZ-2R5D475T 

WV | Capaci- | Resistance |Digi-Key Cut Tape Price Each Pricing* | ELNA 10/180 35 7.5 0.20 604-1037-ND 8.44 6.75 5.29 | DZ-2R5D106T 

DC | tance(F) | @1KHz [Part No. 1 10 100 1,500 Part No. 20 18.0 40 7.5 0.20 604-1038-ND 10.13 8.10 6.35 | DZ-2R5D206T 

2.5) 0.22 2009 |604-1019-1-ND 2.98 2.55 2.00 1275.00/M | DS-2R5H224U-HL 50 25.0 40 — 0.080 604-1039-ND 18.60 14.57 9.30 | DZ-2R5D506T 

3.3 | 0.22 2009  |604-1020-1-ND 2.98 2.55 2.00 1275.00/M_| DSK-3R3H224U-HL 2 100 | 350 50 — 0.080 604-1040-ND 24.53 18.53 15.26 | DZ-2R5D107T 
200 |350 50 — 0.080 604-1041-ND 35.10 26.52 21.84 | DZ-2R5D207S57T 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CORNELL 
DUBILIER 


The DCMC series capacitor is the best 


DCMC Series Screw Terminal Aluminum Electrolytic Capacitors 
85°C High Capacitance Computer Grade 


: : : Max. ESR Max. Ripple Dimensions 
choice for high-capacitance, power supply | wy | Cap. @25°C | Current @ 85°C Inches Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
filters and energy storage applications such | ¢ (uF) | 120Hz(ma) |  120Hz (A) D iL s Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 
as welding equipment, UPS systems and 7s | ag000 16.3 11.9 2.000 3.125 0.875 | 338-1220-ND 41.59 35.03 32.84 30.65 | DCMC383U050BB2B 
computer hold-up power. The extended 
cathode foil oF tig, BONG (assures coal 30000 15.6 12.1 2.000 4.125 0.875 | 338-1221-ND 45.89 38.64 36.23 33.81 | DCMC303U075BC2B 
operation with heatfiow from the capacitor | 78 | 46000 12.0 15.8 2.000 5.625 0.875 | 338-1222-ND 61.60 51.88 48.63 45.39 | DCMC463U075BF2B 
somcntis hacen, 74000 12.9 17.0 3.000 4.125 —-1.250_| 338-1223-ND 91.35 76.93 72.12 67.32 | _DCMC743U075DC2B 
Spacticaiehecaperiingteuperine: | con) 22 46.1 74 2.000 3.125 0.875 | 338-1224-ND 45.60 38.40 36.00 33.60 | DCMC432T200BB2B 
its ‘ 6900 28.5 97 2.000 4.125 0.875 _ | 338-1225-ND 62.55 52.68 49.38 46.09 | DCMCe92T200BC2B 
-40°C ~ 85°C * Life Test: 4,000 hours at 
ore oe ange Geamene || | two | sg [m0 ats oars [aptamer tok are sss | Dowcizrasaes 
aan Brite costo aiete mot 1800 76.0 64 2.000 4.625 0.875 | 338-1228-ND 72.35 60.93 57.12 53.32 | DCMC182T450BD2B 
2200 58.6 74 2.000 5.625 0.875 | 338-1229-ND 84.76 71.38 66.92 62.46 | DCMC222T450BF2B 
5 2200 68.2 6.9 2.500 4.125 1.125 | 338-1230-ND 85.60 72.08 67.58 63.07 | _DCMC222T450CC2B 
ec ] ip 450 | 5400 54.7 77 2500 4.125 1.125 | 338-1231-ND 9166 77.19 72.36 67.54 | DCMC242T450CC2B 
e 3300 40.4 92 2500 5.125 1.125 | 338-1232-ND 108.66 91.08 84.80 81.66 | DCMC332T450CE2B 
oC) L 4700 32.5 12.0 3.000 5.125 1.250 | 338-1233-ND 103.38 86.66 80.68 77.69 | DCMC472T450DE2B 
1 5600 28.8 13.3 3.000 5.625 1.250 | 338-1234-ND 120.77 101.238 94.25 90.76 | DCMC562T450DF2B 
S$ 8200 19.0 17.9 3.000 8.625 1.250 | 338-1236-ND 156.53 131.20 122.15 117.63 | DCMC822T450DG2B 
CGS Series Screw Terminal Aluminum Electrolytic Capacitors 
85°C Computer Grade 
Features: Max. ESR Max. Ripple Dimensions 
High CV Product, suitable for use WV | Cap. @25°C Current @ 85°C Inches Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
in most demanding applications | DC | (uF) | 120Hz(mo)| — 120Hz (A) D is s Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
requiring high current filtering or en- | 40 | 9000 19.0 82 1.375 4.125 0.500 | 338-1238-ND 18.36 15.61 13.77 12.86 | CGS902U040R4C 
ergy storage. ‘9600 18.0 10.3 2.000 4.125 0.875 | 338-1239-ND 24.60 20.91 18.45 17.22 | CGS962U050V4C 
tthe 18000 34.0 68 2.000 3125 0.875 | 338-1240-ND 23.76 20.20 17.82 16.64 | CGS183U050V3C 
Specifications: 50 | 20000 21.0 95 2000 4.125 0.875 | 338-1241-ND 24.88 21.15 18.66 17.42 | CGS203U050V4C 
* Operating Temperature: -40°C ~ 31000 28.0 9.6 2500 4.125 1.125 | 338-1242-ND 32.30 27.20 25.50 23.80 | CGS313U050W4C 
85°C 56000 5.0 23.1 3.000 3.625 1.250 | 338-1243-ND 49.23 41.46 38.87 36.28 | CGS563U050X3L 
75_| 10000 41.0 6.2 2.000 3.125 0.875 | 338-1244-ND 23.20 19.72 17.40 16.24 | CGS103U075V3C 
I 700 | 15000 51.0 79 3.000 4.125 1.250 | 338-1245-ND 40.66 34.24 32.10 29.96 | CGS153U100X4C 
250 | 1200 80.0 44 2.000 3.125 0.875 | 338-1246-ND 22.88 19.45 17.16 16.02 | CGS122T250V3C 
4 350 | 3300 44.0 95 3.000 5.625 1.250 | 338-1247-ND 65.87 55.48 52.01 48.54 | CGS332T350X5L 
210 332.0 19 1.375. 4.125 0.500 | 338-1248-ND 18.20 15.47 13.65 12.74 | CGS211T450R4C 
| 450 | 320 253.0 25 2.000 3125 0.875 | 338-1249-ND 23.34 19.84 17.51 16.34 | C@S321T450V3C 
2400 38.0 10.3 3.000 5.625 1.250 | 338-1250-ND 78.95 66.48, 62.33 58.17 | CGS242T450X5L 
500C Series Screw Terminal Aluminum Electrolytic Capacitors — 
p RoHS 
comPuast 


95°C Long Life Computer Grade 


Type 500C capacitors are designed for mainframe computers and other long-life UPS 
and power supply filter applications. They deliver nearly as much capacitance as the 
DCMC capacitance, but with two times the life expectancy. They are an excellent 
choice for high ripple applications. The extended cathode foil of the 500C assures cool 


° High capacitance 


operation with heat flow from the capacitor element to the can. 
Features: * Long life 
¢ Thermal-Pak™ extended cathode construction. 

Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 95°C 


* For Power supply 


® 


i 
| 


and UPS systems 


Max. ESR Max. Ripple Dimensions 
wv Cap. @25°C Current @ 85°C Inches Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
Dc (uF) 120Hz (mQ) 120Hz (A) D L s Part No. 1 10 50 100 Part No. 
12000 49.1 5.1 1.375 2.125 0.500 338-1251-ND 17.44 14.83 13.08 12.21 500C123T025AA2B 
25 22000 41.2 7.0 2.000 2.125 0.875 338-1252-ND 24.72 21.02 18.54 17.31 500C223T025BA2B 
47000 19.4 11.7 2.000 3.125 0.875 338-1253-ND 33.28 28.29 24.96 23.30 500C473T025BB2B 
68000 14.9 14.1 2.000 3.625 0.875 338-1254-ND 37.72 31.76 29.78 27.79 500C683T025BJ2B 
6000 29.0 75 1.375 3.125 0.500 338-1255-ND 17.48 14.86 13.11 12.24 500C602T040AB2B 
40 13000 16.0 14.2 2.000 4.125 0.875 338-1256-ND 26.08 22.17 19.56 18.26 500C133T040BC2B 
22000 30.0 9.4 2.000 3.125 0.875 338-1257-ND 31.34 26.64 23.51 21.94 500C223T040BB2B 
4100 35.1 6.9 1.375 3.125 0.500 338-1258-ND 17.80 15.13 13.35 12.46 500C412T050AB2B 
6800 46.0 6.0 1.375 3.125 0.500 338-1259-ND 20.32 17.28 15.24 14.23 500C682T050AB2B 
50 10000 32.8 79 1.375 4.125 0.500 338-1260-ND 23.54 20.01 17.66 16.48 500C103T050AC2B 
15000 20.1 12.7 2.000 4.125 0.875 338-1261-ND 30.50 25.93 22.88 21.35 500C153T050BC2B 
20000 16.5 14.1 2.000 4.125 0.875 338-1262-ND 37.16 31.59 27.87 26.02 500C203T050BC2B 
2500 82.0 3.9 1.375 2.125 0.500 338-1263-ND 20.48 17.41 15.36 14.34 500C252T100AA2B 
100 4000 57.6 5.9 2.000 2.125 0.875 338-1264-ND 28.72 24.42 21.54 20.11 500C402T100BA2B 
10000 22.9 11.3 2.000 3.625 0.875 338-1265-ND 43.34 36.50 34.22 31.94 500C103T100BJ2B 
18000 12.7 18.2 2.500 4.125 1.125 338-1266-ND 65.74 55.36 51.90 48.44 500C183T100CC2B 
550 99.0 4.5 1.375 4.125 0.500 338-1267-ND 20.04 17.04 15.03 14.03 500C551T250AC2B 
250 1200 100.0 4.4 2.000 2.125 0.875 338-1268-ND 30.50 25.93 22.88 21.35 500C122T250BA2B 
6000 21.7 14.2 3.000 3.125 1.250 338-1269-ND 81.00 68.21 63.95 59.69 500C602T250DB2B 
10000 16.3 18.6 3.000 4.625 1.250 338-1270-ND 111.43 93.40 86.96 83.74 500C103T250DD2B 
350 1000 142.0 4.0 2.000 2.625 0.875 338-1271-ND 36.14 30.72 27.11 25.30 500C102T350BH2B 
5600 27.0 14.3 3.000 4.625 1.250 338-1272-ND 108.25 90.73 84.47 81.35 500C562T350DD2B 
450 306.0 2.9 2.000 3.125 0.875 338-1273-ND 33.26 28.28 24.95 23.29 500C451T450BB2B 
1000 141.0 4.6 2.000 3.625 0.875 338-1274-ND 48.58 40.92 38.36 35.80 500C102T450BJ2B 
1800 78.0 72 2.000 5.625 0.875 338-1275-ND 74.33 62.60 58.68 54.77 500C182T450BF2B 
450 1800 70.0 9.6 3.000 5.625 1.250 338-1276-ND 78.70 66.28 62.13 57.99 500C182T450DF2B 
2200 68.0 78 2.500 4.125 1.125 338-1277-ND 87.63 73.80 69.18 64.57 500C222T450CC2B 
2400 61.0 9.9 3.000 5.125 1.250 338-1278-ND 88.33 74.04 68.94 66.38 500C242T450DE2B 
3100 48.0 10.4 2.500 5.625 1.125 338-1279-ND 106.00 88.85 82.72 79.66 500C312T450CF2B 
3600 23.0 17.6 3.000 4.625 1.250 338-1280-ND 122.09 102.33 95.27 91.75 500C362T450DD2B 
NEW! Capacitor Mounting Hardware 
Dimension - Inches (mm) Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
Fig. A Material Part No. 1 10 50 100 Part No. 
2.000 (50.80) Metal 338-1364-ND 3.06 2.04 177 1.67 115058-09 
1 2.500 (63.50) Metal 338-1365-ND 7.05 §.22 4.60 4.32 115058-14 
3.000 (76.20) Metal 338-1366-ND 7.50 5.40 4.80 4.50 115058-11 
2 3.500 (88.90) Plastic 338-1367-ND 6.98 5.17 4.55 4.27 125309-01 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(t073) 1429 


Operating Temperature: 
* TSU Series: 
* TSUP Series: 


® 


Panasonic 


(63 ~ 250V/ -40 ~ +85°C) 
(16 ~ 250V/ -40 ~ +85°C) 


TS-Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors 


200.1 


* TSUQ Series: 


* TSNH Series: 


* TSHA Series: 


(350 ~ 500V/ -25 ~ +85°C) 


(160 ~ 250V/ -40 ~ +85°C) 
(350 ~ 450V/ -25 ~ +85°C) 


(16 ~ 250V/ -40 ~ +105°C) 
(400V/ -25 ~ +105°C) 


(16 ~ 250V/ -40 ~ +105°C) 


PC Board mounting Holes 


& 
% 


CROSS REFERENCES 


PANASONIC TSU 
Elna: LP; Marcon: FTW/FHW: Nichicon: UB/PS; 
Rubycon: LP/RP; Sprague: 80D; UCC: NMA. 


PANASONIC TSUP 


PANASONIC TSNH 
Elna: LPS/LPJ; Marcon: FTU/FHU; Nichicon: GH/GL/GM; 
Rubycon: XLP/XRP; Sprague: 81D; UCC: KM. 


PANASONIC TSHA 


Matsushita: TSUP; Nichichemi: SMH; Nichicon: LQ; 
Rubycon: USP; Marcon: DWF & CEFHW; UCC: SMH; 
Sprague: 82D; ICI: LPR/LUG; Mepco: 3487. 


Matsushita: TSHA; Nichichemi: KMH; Nichicon: GQ; 
Rubycon: MXP; Marcon: DUF & CEFHU; UCC: KMH; 
Sprague: 81D; Mepco: 3488. 


After the test, the capacitor shall meet the following limits: Capacitance change of +20% of initial measured 
value, DC leakage current less than initial limits, and D.F. less than 150% of initial limits. 
Ripple Voltage: The sum of the DC voltage plus the AC peak ripple voltage shall not exceed the rated DC 
voltage, and there shall be no application of reversed voltage. 


Ripple Current (mA): 


i Polarity Bar _‘!nsulated With Vinyl! 
(400V/ -25 ~ +105°C) gal [Sleeve ; 
* TSHB Series: (200 ~ 450V/ -40 ~ +105°C) Can - ° 
(400 ~ 450V/ -25 ~ +105°C) Vent — © ~ KK 
¢ TSED Series: (200 ~ 250V/ -40 ~ +105°C) = ‘ 9 
(400 ~ 450V/ -25 ~ +105°C) 
* TSHC Series: (160 ~ 250V/ -40 ~ +105°C) l22 ia | ae 
(350 ~ 450V/ -25 ~ +105°C) 6.341 eee 
Capacitance Tolerance (at 120Hz): 
Type: TSU TSUP TSNH TSHA TSHB TSED TSHC TSUQ 
Tolerance: | +20% +20% +20% +20% +20% +20% +20% +20% 


Surge Voltage and Surge Voltage Test: The DC surge voltage is the maximum voltage to which the 
capacitor should be subjected. The surge voltage listed below is applied in series with a 1,0000 resistor at a 


cycle of 0.5 minutes “ON” and 4.5 minutes “OFF”, repeated 1,000 times at 25°C. 


Frequency (Hz): 50Hz 60Hz 120Hz 500Hz 1KHz 10 ~ 50KHz 
16V ~ 100V: 0.93 0.95 1.0 1.05 1.06 1.15 
160V ~ 500V: 0.75 0.8 1.0 1.2 1.25 1.4 


D.C. Leakage Current: 


Measurements shall be made at rated working voltage at 20°C. The voltage shall be applied to the capacitor 
for a minimum period of 5 minutes before reading the leakage current. Maximum leakage current shall not 
exceed the value given by the following formula: 16 ~ 100V: in case of C X V = 100,000UFV | = 0.01CVpA 
maximum in case of C X V = 100,000uFV I = 3 v C x VA maximum 160 ~ 450V: 1 = 3v C x VuA maximum 
where | = leakage current in mA, C = rated capacitance in uF V = DC rated WV in volts. 


Load Life Test: 


The capacitor shall be subjected to application of the DC rated voltage with full rated ripple current in the 
specified ambient temperature for the specified life period. The capacitor shall then be removed from the 
test chamber and stabilized at room temperature. After reaching temperature stability, the capacitor shall not 


Rated DC Voltage:| 16 | 25 | 35 | 50 | 63| 80 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 420 | 450 | 500 , ‘i feta i ‘thin 420° init 
Surge Voltage: 20 | 32 | 44 | 63 | 79 |100| 125 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 470 | 500 | 550 BG leckace Guvene8 titel inne cede soe re iicliinnes 2072 OF Nhe Initial measured! Value, 
Max. | 85° (rms) Max. | 85° (rms) 
ESR Ripple Dim. ESR Ripple Dim. 
W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) | Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) | Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (uF) |(120Hz)0|(120Hz)A;D __L | PartNo. 10 50 — 200 | Part No. DC | (uF) |(120Hz)0|(120Hz)A/D _L | PartNo. 1 10 50 200 | Part No. 
TSU General Purpose 85°C, 2000 Hour Life 78000 | 0.030 | 5.68 |30 45 | Peg19-ND 5.90 5.00 360 2.70 | ECO-SiVP183DA 
63 | 3300 | — 24 [25 40 | P6492-ND 4.20 3.45 2.90 2.02 | ECE-S1JU332M Song Hee a 3 ee a oe au oop EEO CVDeSBA 
a a2 — He = a ae aa oe a “3 ee 35 | 59000 | 0.026 | 610 [35 40 | P6922-ND 693 5.87 4.22 3.17 | ECO-S1VP223EA 
. E d : : 27000 | 0.021 | 6.84 |35 45 | P6923-ND 7.09 612 4.48 3.53 | ECO-S1VP273EA 
TSUP Miniaturized Size General Purpose 85°C, 3000 Hour Life 33000 | 0.018 | 7.15 |35 50 | P6924-ND 8.05 6.94 5.09 __4.00 | ECO-S1VP333EA 
4700 | 0.159 | 1.77 |22 25] P7600-ND 2.20 1.86 1.34 1.01 | ECO-S1CP472BA 7500 | 0221 | 1.24 |22 25 | P7609-ND 2.28 1.93 1.39 1.05 | ECO-S1HP152BA 
6800 | 0.110 | 257 |22 25) P7601-ND 2.39 2.03 1.46 1.10 | ECO-S1CP682BA 2200 | 0.151 | 1.82 |22 25 | P7610-ND 2.45 2.08 1.50 1.12 | ECO-S1HP222BA 
8200 | 0.091 | 3.10 |22 25) P7602-ND 250 242 153 1.15 | ECO-S1CP822BA 2700 | 0123 | 2.23 |22 25 | P7611-ND 262 2.22 1.60 1.20 | ECO-S1HP272BA 
40000 | 0.075 | 3.78 |25 25 | P6861-ND 3.78 3.03 2.07 1.35 | ECO-S1CP103CA 3300 | 0.100 | 273 |25 25 P6928-ND 3.48 2.85 2.00 1.39 | ECO-S1HP332CA 
12000 | 0.062 | 452 |25 25 | P6863-ND 3.50 2.88 2.01 1.40 | ECO-S1CP123CA 3900 | 0.085 | 275 |20 40 | P6929-ND 4.66 3.82 2.68 1.87 | ECO-S1HP392AA 
15000 | 0.053 5.26 |25 30 | P6865-ND 3.81 3.13 219 1.53 | ECO-S1CP153CA 3900 | 0.085 2.75 | 25 25 | P6930-ND 3.68 3.02 2.12 1.48 | ECO-S1HP392CA 
18000 | 0.046 | 5.57 |22 40 | P6866-ND 3.94 3.23 2.26 1.58 | ECO-S1CP183BA 4700 | 0.071 3.03 | 22 35 | P6931-ND 3.90 3.20 2.24 1.56 | ECO-S1HP472BA 
18000 | 0.046 | 5.57 |25 30 | P6867-ND 4.00 3.29 230 1.60 | ECO-S1CP183CA 4700 | 0.071 | 3.03 | 30 25 | P6932-ND 428 3.51 246 1.71 | ECO-S1HP472DA 
22000 | 0.038 | 6.10 |22 45 | P6s68-ND 4.38 3.60 252 1.76 | ECO-S1CP223BA 5600 / 0.059 | 3.42 | 22 40 | P6933-ND 4.24 3.48 2.44 1.70 | ECO-SIHP562BA 
te | 22000 | 0.038 | 610 [30 30 | Pé869-ND 4.84 3.97 2.78 _1.94 | ECO-S1CP223DA S600 | 0.059 | 3.42 | 30_ 30 | P6934:ND 4633.80 __2.66__1.85 | ECO-S1HP562DA 
27000 | 0.0311 6.31125 45 | P6870-ND 513 4212.95 2.06 | ECO-SICP273CA 50 | 6800 | 0.049 | 385 | 22 50 | P6935-ND 470 386 270 1.88 | ECO-S1HP682BA 
27000 | 0.031 | 6.31 |30 35 | P6871-ND 5.38 4.41 3.09 2.15 | ECO-S1CP273DA 6800 / 0.049 | 3.85 | 30 30 | P6936-ND 5.07 4.16 2.92 2.03 | ECO-SIHP682DA 
8200 | 0.040 | 4.41 |25 45 | P6937-ND 537 4.41 3.09 2.15 | ECO-S1HP822CA 
33000 | 0.025 | 6.84 |25 50 | P6872-ND 482 4.09 294 2.21 | ECO-S1CP333CA a00 | 0040 | 441 (a0 a5 (RReSaenND Bae Hat ciaibdi« 9 es [ERCeSIHPROODA 
33000 | 0.025 | 6.84 |35 30 | P6873-ND 5.47 4.63 3.33 2.50 | ECO-S1CP333EA to000 | cose | 497 | 25 50 WRRatetnE R01 495 308. 299: (ECo-StHPInaCA 
39000 | 0.021 | 6.94 |30 45 | P6874-ND 5.75 4.87 3.51 __ 2.63 | ECO-S1CP393DA : : : : : : 
70000 | 0.036 | 497 |35 30 | P6940-ND 571 483 348 2.61 | ECO-SiHP103EA 
39000 | 0.021 | 6.94 | 35 35 | P6875-ND 6.03 5.11 3.68 2.76 | ECO-S1CP393EA 42000 | 0.032 | 558 |30 45 | Pe941-ND 610 5.16 3.72 2.79 | ECO-S1HP123DA 
47000 | 0.019 | 7.47 | 30 50 (RRBBZG:ND 6.34 5.37 3.87 2.90 | ECO-SICP47aDA 12000 | 0.032 | 558 |35 35) P6942-ND 6.38 5.40 3.89 2.92 | ECO-S1HP123EA 
47000 | 0.021 | 7.47 | 35 40 | P6877-ND 889 5.84 4.20 3.15 | ECO-S1CP473EA 15000 | 0.028 | 644 | 30 50 | P6943-ND 651 551 3.97 2.98 | ECO-S1HP153DA 
56000 | 0.019 | 873 |) 35 45 | P6878-ND 765 648 4.66 3.50 | ECO-S1CP563EA 15000 | 0.028 | 644 |35 40 | P6944-ND 741 6.27 4.52 3.39 | ECO-S1HP153EA 
68000 | 0.018 | 905 |35 50 | P6879-ND 7.80 673 4.93 3.88 | ECO-S1CP683EA 18000 | 0.023 1694135 45 | P6945-ND 751648 475 3.73 | ECO-SIHP183EA 
3300 | 0.161 1.68 | 22 25 | P7603-ND 2.20 1.87 1.35 1.01 | ECO-S1EP332BA 22000 | 0.021 7.57 [35 50 | P6946-ND 8.21 7.08 5.19 4.08 | ECO-S1HP223EA 
4700 | 0.113 | 239 | 22 25 | P7604-ND 2.39 2.03 1.46 1.10 | ECO-S1EP472BA 680 | 0390 | 1.02 |22 25 | P7357-ND 2.24 190 1.37 1.03 | ECO-ST1KP681BA 
5600 | 0.095 | 3.36 | 20 30) P6881-ND 3.88 3.18 2.23 1.56 | ECO-S1EP562AA 1000 | 0.265 | 1.51 |22 25 | P7358-ND 246 2.09 1.50 1.13 | ECO-S1KP102BA 
5600 | 0.095 | 2.86 |22 25) P7605-ND 251 242 1.53 1.15 | ECO-S1EP562BA 4200 | 0.221 | 1.81 |22 25 | P7359-ND 255 216 1.56 1.17 | ECO-S1KP122BA 
6800 | 0.078 | 3.47 | 25 25 | P6883-ND 3.78 3.03 2.08 _1.36 | ECO-S1EP682CA 1500 | 0177 | 226 |22 30) P7360-ND 282 239 1.72 1.29 | ECO-S1KP152BA 
8200 0.065 3.57 25 25 | P6885-ND 3.52 289 2.02 1.41 | ECO-S1EP822CA 1500 | 0.177 2.26 25 25 | P7361-ND 2.90 246 1.77 1.33 | ECO-S1KP152CA 
10000 | 0.058 | 3.78 |22 35 | P6886-ND 3.71 3.05 214 1.49 | ECO-S1EP103BA 7800 | 0.147 | 252 |22 35] P7362-ND 3.04 258 1.86 1.39 | ECO-S1KP182BA 
10000 | 0.058 | 3.78 |30 25 | P6887-ND 4.06 3.33 234 1.63 | ECO-S1EP103DA 1800 | 0147 | 252 |25 30] P7363-ND 310 263 1.89 1.42 | ECO-S1KP182CA 
12000 | 0.048 | 410 |22 40 | P6888-ND 4.04 3.31 2.32 1.62 | ECO-S1EP123BA 2200 | 0121 | 273 | 22 40) P7364-ND 3.31 2.81 2.02 1.52 | ECO-S1KP222BA 
12000 | 0.048 | 4.10 |30 30 | P6889-ND 4.38 3.60 252 1.76 | ECO-S1EP123DA 2200 | 0.121 273 | 30 25) P7365-ND 3.60 3.05 2.20 1.65 | ECO-S1KP222DA 
25 | 15000 | 0.039 | 463 | 22 50 | P6890-ND 4473.67 257 1.79 | ECO-STEP153BA 2700 | 0.098 | 2.78 [22 45 |MBISOb:NE 8.68" 912) 2.25" 1,69 | ECO-S1KP272BA 
15000 | 0.039 | 4.63 |30 30 | P6891-ND 485 3.98 2.79 1.94 | ECO-S1EP153DA 80 a one ae x0 at Eres7n aa ao an te So paeeEA 
18000 | 0.035 | 5.47 |25 45 | P6892-ND 5.09 418 293 2.04 | ECO-S1EP183CA : ; : 5 . : 
18000 | 0.035 | 5.47 | 30 35 | P6893-ND 5.33 4.38 3.06 2.14 | ECO-S1EP183DA s300 | Ones | ey ao 8 eee TG. saea, Sey See [eee ieoapee 
22000 | 0.029 | 6.10 |25 50 | P6894-ND 5.61 4.61 3.23 2.25 | ECO-S1EP223CA nooo | oo77 | 380 |30. 3 WRESCriRTE Won 40a Dall caida | ECOSSiKPAOOGA 
27000 | 0.023 | 621 |30 45 | P6896-ND 5.82 493 3.55 2.66 | ECO-S1EP273DA 7700 10083 14.001 25 50 NEVaeTNG 88> 24133 295: ECOStKPATOCA 
27000 ) 0.025 | 6.21 | 35 35 ieeaNy 611 5.17 3.72 2.70) ECO-SIEP273EA 4700 | 0.063 | 4.09 |30 40 | P7373-ND 5.21 4.41 3.18 2.38 | ECO-S1KP472DA 
$3000 | 0.020 ) 6.8% (30 50 Ribera aD GAG: eo)” 06 297 ECO SIERSSaDA 5600 | 0.056 | 4.55 |30 45 | P7374-ND 5.85 4.95 357 2.68 | ECO-SiKP562DA 
33000 | 0.020 | 6.84 |35 40 | P6899-ND 7.04 596 4.29 3.22 | ECO-S1EP333EA 5600 | 0.056 | 455 135 95 | P7375-ND 614 520 375 281 | ECO-SIKPSG2EA 
39000 | 0.019 | 7.36 |35 45 | Pe900-ND 7.03 6.06 4.44 3.49 | ECO-S1EP393EA 6300 | oo4s | 516 130 50 | P7376-ND 648 549 395 296 | ECO-SiKP682DA 
47000 | 0.017 | 8.00 |35 50 | P6901-ND 7.90 681 4.99 3.93 | ECO-S1EP473EA e800 | 0046 1516135 40 1P7377-ND 7065.98 4313.93 | ECO-SIKPBADEA 
2200 | 0.166 | 152 | 22 25 | P7606-ND 2.22 1.88 1.35 1.02 | ECO-S1VP222BA 8200 | 0.038 | 583 |35 50 | P7378-ND 7.97 6.75 4.86 3.65 | ECO-S1KP822EA 
3300 | 0.111 2.29 | 22 25 | P7607-ND 242 2.05 1.48 1.11 | ECO-S1VP332BA 470 0.459 11 22 25 | P7379-ND 231 1.96 1.41 1.06 | ECO-S2AP471BA 
3900 0.094 2.94 20 30 | P6903-ND 3.96 3.25 2.28 1.59 | ECO-S1VP392AA 560 0.385 1.32 92 251 P7380-ND 941 205 1.48 1.11 | ECO-S2AP561BA 
3900 0.094 271 22 25 | P7608-ND 2.54 2.16 1.55 1.17 | ECO-S1VP392BA 680 0.317 1.61 92 251 P7381-ND 256 217 1.56 1.17 | ECO-S2AP681BA 
4700 | 0.078 | 3.26 |25 25 | P6905-ND 3.85 3.09 2.11 _1.38 | ECO-S1VP472CA 1000 | 0.216 | 196 |25 25) P6948-ND 3.50 2.88 2.01 1.40 | ECO-S2AP102CA 
5600 | 0.080 3.36 | 25 25 | P6907-ND 4.03 3.23 2.21 1.44 | ECO-S1VP562CA 1200 | 0.180 2.31 [20 40 | P6949-ND 471 3.87 2.71 1.89 | ECO-S2AP122AA 
6800 | 0.066 | 3.68 |22 35) P6908-ND 3.71 3.04 213 1.49 | ECO-S1VP682BA 7200 | 0180 | 2.31 |25 30] P6990-ND 373 3.06 215 1.50 | ECO-S2AP122CA 
35 | 6800 | 0.066 3.68 | 25 30 | P6909-ND 3.85 3.16 2.21 1.54] ECO-S1VPE82CA | | yo] 1500 | 0.155 | 257 | 22 40 | P6991-ND 4.05 3.32 2.33 1.62 | ECO-S2AP152BA 
8200 | 0.057 4.00 | 22 40) P6910-ND 4.03 3.31 2.32 1.62 | ECO-S1VP822BA 1500 | 0.155 2.57 |30 25 | P6992-ND 4.35 3.57 250 1.74 | ECO-S2AP152DA 
8200 | 0.057 | 4.00 | 25 35 | P6911-ND 418 3.43 240 1.68 | ECO-S1VP822CA 1800 | 0129 | 2.84 | 22 45 | P6993-ND 447 3.67 2.57 1.79 | ECO-S2AP182BA 
10000 | 0.050 | 442 [22 45 | P6913-ND 448 367 257 1.79 | ECO-S1VP103BA 1800 | 0.138 | 284 | 30 30 | P6101-ND 471 3.87 2.71 1.89 | ECO-S2AP182DA 
10000 | 0.050 | 4.42 |35 25 | P6914-ND 533 437 3.06 2.13 | ECO-S1VP103EA 2200 | 0.121 | 314 | 22 50) P6102-ND 489° 4.01 281 1.96 | ECO-S2AP222BA 
12000 | 0.044 | 5.05 | 25 45 | P6915-ND 5.15 4.22 2.96 2.06 | ECO-S1VP123CA 2200 ) 0.121 | 3.14 | 30 30 | P6103-ND 4.45 3.77 2.71 2.04 | ECO-S2AP222DA 
12000 | 0.044 | 5.05 | 35 30) P6916-ND 5.79 4.75 3.33 2.32 | ECO-S1VP123EA 2700 | 0.104 | 37t | 25 45 |RRoIoeND 491 4.16 3.00 2.25 | ECO-S2AP272CA 
15000 | 0.036 | 557 |25 50) P6917-ND 5.60 4.59 3.22 2.24 | ECO-S1VP153CA 2700 | 0.104 | 3.71 | 30 35 JBRBIOS-NB 5,00. 424) 3,05" 2:29] BCO-S2AP272D4 
15000 | 0.036 | 557 |35 30 | P6918-ND 5.55 470 3.38 2.54 | ECO-S1VP153EA (Continued) 
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Panasonic TS-Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont. 


Max. | 85° (rms) Max. | 85° (rms) 
ESR Ripple Dim. ESR Ripple Dim. 
W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) | Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) _| Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (uF) |(120Hz)0|(120Hz) A/D LC | PartNo. 1 10 50 200 | Part No. DC | (uF) |(120Hz)0|(120Hz) A/D __L | PartNo. 1 10 50 200 | Part No. 
3300 | 0.090 | 4.06 [25 50 P6106-ND 544 461 3.32 2.49 | ECO-S2AP332CA 330 | 0553 | 201 |30 50 | P7438-ND 758 641 462 3.46 | ECO-S2WP331DA 
3300 | 0.090 | 4.06 |30 40) P6107-ND 5.73 4.85 3.49 2.62 | ECO-S2AP332DA | | ggg | 330 | 0.553 | 2.01 | 35 35 | P7439-ND 813 6.88 4.96 3.72 | ECE-S2WP331EX 
3900 | 0.077 | 4.54 |30 45) P6108-ND 6.36 5.39 3.88 2.91 | ECO-S2AP392DA 390 | 0.510 | 2.24 |35 45 | P7440-ND 879 7.44 5.36 4.02 | ECO-S2WP391EA 
too | 3900 | 0.081 | 454 |35 35 | P6109-ND 674 570 4.11 3.08 | ECO-S2AP392EA 470_| 0.423 | 2.53 | 35 45 | P7441-ND 10.48 8.87 6.39 _4.79 | ECO-S2WP471EX 
4700 | 0.071 | 5.13 | 30 50 | P6110-ND 6.44 5.56 4.07 _3.20 | ECO-S2AP472DA 47 | 3527 | 063 | 22 25 | P7442-ND 332281 2.02 1.52 | ECO-S2HP470BA 
4700 | 0.071 5.13 [35 40 | P6111-ND 699 603 442 3.48 | ECO-S2AP472EA 56 | 2.960 | 0.70 | 22 30 | P7443-ND 3.51 2.98 2.14 1.61 | ECO-S2HP560BA 
5600 | 0.059 | 5.75 |35 45 | P6112-ND 783 676 4.95 3.89 | ECO-S2AP562EA 68 | 2438 | 0.78 | 22 35 | P7444-ND 3.87 3.28 2.36 1.77 | ECO-S2HP680BA 
6800 | 0.049 | 6.60 | 35 50 | P6113-ND 7.92 6.98 5.22 4.33 | ECO-S2AP682EA 68 | 2438 | 0.78 | 25 25 | P7445-ND 3.91 3.32 2.39 1.79 | ECO-S2HP680CA 
150 | 1.216 | 0.71 | 22 25 | P7382-ND 249 186 1.34 1.01 | ECO-S2DP151BA e 2p ae 3 2 BreND a 3 per +33 Be ea 
220 | 0.829 | 1.04 |22 25) P7383-ND 237 201 1.45 1.09 | ECO-S2DP221BA ; A : ; . : Fi 
270 | 0614 | 141 |22 25 | P6115-ND 339 272 188 122 | ECO-S2DP271BA 400 | 1658 | 0.99 | 22 45] P7448-ND 466 3.95 2.85 2.14 | ECO-S2HP101BA 
: fi ; ; : ; i joo | 1658 | 0.99 | 25 35] P7449-ND 468 3.97 2.86 2.14 | ECO-S2HP101CA 
330 1.56 | 25 25) P6117-ND 3.25 267 1.87 1.30 | ECO-S2DP331CA 
i i 120 | 1382 | 1.13 | 22 50] P7450-ND 5.23 4.43 319 2.39 | ECO-S2HP121BA 
390 | 0.468 | 1.68 | 22 30 | P6118-ND 3.31272 4.91 1.33 | ECO-S2DP391BA 
7 . 500 |_120 | 1.382 | 1.13 | 30 30 | P7451-ND 5.39 4.57 3.29 2.47 | ECO-S2HP121DA 
300 | 0.468 | 1.68 |25 25 | P6119-ND 3.44 282 1.98 1.38 | ECO-S2DP391CA 
i 150 | 1.105 | 1.29 | 25 45 | P7452-ND 5.96 5.05 3.63 2.73 | ECO-S2HP151CA 
470 | 0.388 | 1.85 | 22 35 | P6120-ND 3.59 2.95 2.07 1.44 | ECO-S2DP471BA 
ied ‘ . 150 | 1405 | 1.20 | 35 25 | P7453-ND 6.60 5.59 4.02 3.02 | ECO-S2HP151EA 
470 1.85 |30 25) P6121-ND 411 3.37 2.36 1.65 | ECO-S2DP471DA 
180 | 0921 | 1.38 | 25 50] P7454-ND 681 5.76 4.15 3.11 | ECO-S2HP181CA 
560 | 0.326 | 243 | 22 40) P6122-ND 3.77 310 217 1.51 | ECO-S2DP561BA 
180 | 0921 | 1.36 | 35 30] P7455-ND 7.28 616 4.44 3.33 | ECO-S2HP181EA 
560 | 0.326 | 243 | 30 25 | P6123-ND. 4.43 3.63 2.55 1.77 | ECO-S2DP561DA 5 5 
220 | 0.754 | 1.50 | 30 45 | P7456-ND 7916.70 4.82 3.62 | ECO-S2HP221DA 
680 | 0.268 | 268 |22 45 | P6124-ND 413 3.39 2.37 1.65 | ECO-S2DP681BA : : 
220 | 0.754 | 1.54 | 35 35 | P7457-ND 8.28 7.01 5.05 3.79 | ECO-S2HP221EA 
680 | 0.268 | 268 |30 30) P6125-ND 479 393 275 1.92 | ECO-S2DP681DA i i 
270 | 0614 | 1.76 |35 40] P7458-ND 957 810 5.83 4.38 | ECO-S2HP271EA 
820 | 0.222 ) 293 |) 25 45 Rae ND BOO OS) 70-10) 188" ECOSeDE Be Ibs 330 | 0502 | 1.99 | 35 45 | P7459-ND 11.06 9.36 6.74 5.06 | ECO-S2HP331EA 
586 ony oe ios 3 ° ee ase a on 435 Boast 390 | 0.425 | 222 |35 50 | P7460-ND 12.75 10.79 7.77 5.83 | ECO-S2HP391EA 
1000] 0188-| 325] 2560 | PSTEND 452383 276207 | ECO-SODPIIDGA TSUQ Highly Miniaturized Version 85°C, 2000 Hour Life 
tooo | o199 | 325 |35 30) P6129-ND 537. 455 327 246 | ECO-S2DP102EA 560 | 0.355 | 225 |22 25 | P11839-ND 318 255 210 1.37 | EET-UQ2C561BA 
; , i f : ; : 4 680 | 0.293 | 250 |22 30] P11840-ND 342 274 2.25 1.47 | EET-UQ2C681BA 
4200 | 0166 | 350 |30 40] P7385-ND 544 460 3.31 2.49 | ECO-S2DP122Dx 
‘ : 820 | 0.243 | 2.75 |22 35 | P11841-ND 3.25 266 2.24 1.56 | EET-UQ2C821BA 
1200 | 0.166 | 350 |30 45 | P6130-ND 558 473 3.40 2.55 | ECO-S2DP122DA 
i : 1000 | 0199 | 3.00 | 22 40] P11821-ND 355 2.91 245 1.71 | EET-UQ2C102BA 
1200 | 0.166 | 350 |35 30 | P7386-ND 5.82 4.93 3.55 2.66 | ECO-S2DP122Ex 
ioo0 | 0199 | 3.00 | 25 30 | P11822-ND 3.61 2.96 2.49 1.73 | EET-UQ2C102CA 
7200 | 0166 | 350 |35 35 | P6131-ND 5.97 5.06 3.64 2.73 | ECO-S2DP122EA 
1200 | 0.166 | 3.25 | 22 45]| P11823-ND 3.92 3.22 271 1.89 | EET-UQ2C122BA 
1500 | 0.144 | 387 |30 45 | P7387-ND 6.30 5.33 3.84 2.88 | ECO-S2DP152Dx 
1200 | 0166 | 3.25 | 25 35] P11824-ND 395 3.24 272 1.90 | EET-UQ2C122CA 
1500 | 0.144 | 387 |30 50 | P6132-ND 655 5.54 3.99 2.99 | ECO-S2DP152DA 
1200 | 0166 | 3.25 | 30 25] P11825-ND 466 3.83 3.22 2.24 | EET-UQ2C122DA 
1500 | 0.144 | 387 |35 35 | P7388-ND 6.68 5.65 4.07 3.05 | ECO-S2DP152EX i 
1500 | 0133 | 3.73 | 22 50]| P11826-ND 448 368 3.09 2.15 | EET-UQ2C152BA 
1500 | 0144 | 387 |35 40 | P6133-ND 6.93 5.87 4.22 3.17 | ECO-S2DP152EA : ; 
1500 | 0133 | 3.73 | 25 40 | P11827-ND 478 3.92 3.29 2.30 | EET-UQ2C152CA 
1800 | 0.120 | 432/25 40 |aRAeOiND) 760 6.43 4.63 3.47 | ECO-S2DPI82EX | | 469 [7500 | 0.133 | 3.73 | 30 30 | P11828-ND 5.16 4.24 3.56 2.48 | EET-UQ2C152DA 
1800 | 0.120 | 432 / 25 45 (BReIsaND 6.94 5.98 4.88 3.45 | ECO-S2DP182EA 1500 | 0.133 | 3.73 | 35 25 | P11829-ND 5.54 4.54 3.82 2.66 | EET-UQ2C152EA 
2200 ) 0.098 | 492 [35 45 |/P7300-ND 860 7.28 5.24 3.93 | ECO-S2DPa22Ex 1800 | 0.111 | 4.20 | 25 45 | P11830-ND 5.01 4.11 3.45 2.40 | EET-UQ2C182CA 
2200 | 0.098 | 4.92 | 35 __50 | P6135-ND 7.97 6.87 5.04 _3.96 | ECO-S2DP222EA 1800 | 0120 | 4.20 |30 35] P11831-ND 5.69 4.67 3.92 2.73 | EET-UQ2C182DA 
120) 1.520 ) 0.71 | 22 25 | P7391-ND 2.34 1.99 1.43 1.08 | ECO-S2EP121BA 1800 | 0.111 | 4.20 [35 30 | P11832-ND 6.06 4.97 4.18 2.91 | EET-UQ2C182EA 
150 | 1.216 | 089 | 22 25 | P7392-ND 247 2.09 1.51 1.13 | ECO-S2EP151BA 2200 | 0.090 | 4.78 |30 40 | P11833-ND 545 462 3.99 2.99 | EET-UQ2C222DA 
180 | 0.921 1.07 | 22 25 | P7394-ND 2.62 222 1.60 1.20 | ECO-S2EP181BA 2200 | 0.098 | 4.78 |35 35 | P11834-ND 5.80 491 4.25 3.19 | EET-UQ2C222EA 
220 | 0.754 | 1.17 | 22 25 | P7395-ND 2.76 234 1.69 1.27 | ECO-S2EP221BX 2700 | 0.074 | 5.45 | 30 45 | P11835-ND 619 5.24 4.53 3.40 | EET-UQ2C272DA 
270 | 0.614 1.31 | 2230 | P7396-ND 2.97 2.52 1.82 1.36 | ECO-S2EP271BA 2700 | 0.080 5.45 |35 40 | P11836-ND 659 5.58 4.82 3.61 | EET-UQ2C272EA 
270 | 0614 | 1.31 [25 25 | P7397-ND 3.09 262 1.89 1.42 | ECO-S2EP271CA 3300 | 0.070 | 5.75 | 35 45 | P11837-ND 756 640 5.53 4.15 | EET-UQ2C332EA 
330 | 0553 | 1.75 |22 35 | P7398-ND 3.27 277 2.00 1.50 | ECO-S2EP331BA 3900 | 0.055 | 6.00 | 35 50 | P11838-ND 7.75 6.68 5.87 _4.62 | EET-UQ2C392EA 
330 | 0502 | 1.75 |25 30) P7399-ND 3.34 283 2.04 1.53 | ECO-S2EP331CA 390 | 0510 | 1.68 | 22 25 | P11856-ND 3.10 248 2.04 1.33 | EET-UQ2D391BA 
390 | 0.468 | 1.91 | 22 40) P7400-ND 349 296 213 1.60 | ECO-S2EP391BA 470 | 0423 | 1.85 |22 30] P11857-ND 3.34 268 2.20 1.44 | EET-UQ2D471BA 
390_| 0.425 | 1.91 | 30 25 | P7401-ND. 3.80 3.22 2.32 _ 1.74 | ECO-S2EP391DA 560 | 0.355 | 243 |22 30] P11858-ND 341 256 2.15 1.50 | EET-UQ2D561BA 
250] 470 | 0.388 | 241 | 22 45 | P7402-ND 3.85 3.26 2.35 1.76 | ECO-S2EP471BA 560 | 0.355 | 243 |25 25 | P11859-ND 318 261 219 1.53 | EET-UQ2D561CA 
470 | 0.353 | 211 |30 25 | P7403-ND 416 352 2.54 1.90 | ECO-S2EP471Dx 680_| 0.293 | 268 |22 35 | P11860-ND 3.40 2.79 2.35 1.64 | EET-UQ2D681BA 
560 | 0.326 | 2.25 |25 40) P7404-ND 433 367 2.64 1.98 | ECO-S2EP561CX 680 | 0.293 | 268 [25 30 | P11861-ND 345 2.83 2.38 1.66 | EET-UQ2D681CA 
560 | 0.326 | 2.25 |35 25) P7405-ND 491 416 3.00 2.25 | ECO-S2EP561EA 820 | 0.243 | 293 | 25 30 | P11862-ND 3.75 3.08 259 1.80 | EET-UQ2D821CA 
680 0.268 250 25 45 | P7406-ND 480 4.06 2.93 2.20 | ECO-S2EP681CX 820 0.243 2.93 30 25 | P11863-ND 448 3.68 3.09 2.15 | EET-UQ2D821DA 
6380 0.268 2.50 35 301 P7407-ND 543. 460 3.31 2.49 | ECO-S2EPG81EA 1000 | 0.199 3.25 22 45 | P11842-ND 413 3.39 2.85 1.99 | EET-UQ2D102BA 
820 | 0.222 | 250 |30 40) P7408-ND 5.67 480 3.46 2.60 | ECO-S2EP821DX 1000 | 0.199 | 325 | 25 35 | P11843-ND 446 3.41 2.87 2.00 | FET-UQ2D102CA 
820 0.222 277 |35 301 P7409-ND 6.05 512 3.69 2.77 | ECO-S2EP821EX 200 1000 | 0.199 3.25 | 30 30 | P11844-ND 466 3.83 3.22 2.24 | EET-UQ2D102DA 
000 | 0182 | 332 |30 45 | P74t0-ND 645 546 393 295 | ECO-S2EP102Dx 1000 | 0.232 | 3.25 | 35 25] P11845-ND 5.23 4.29 360 2.51 | EET-UQ2D102EA 
4000 | o199 | 332 |35 35) P74it-ND 685 580 418 3413 | ECO-S2EP102EX 1200 | 0166 | 3.50 | 25 40] P11846-ND 464 381 3.20 2.23 | EET-UQ2D122CA 
7 z 1200 | 0166 | 3.50 | 30 30] P11847-ND 532 437 367 2.56 | EET-UQ2D122DA 
7200 | 0166 | 353 | 35 40] P7412-ND 780 660 4.75 3.57 | ECO-S2EP122EX 
i : 1500 | 0.133 | 3.87 | 25 50 | P11848-ND 540 4.43 3.72 2.59 | EET-UQ2D152CA 
1500 | 0.133 | 4.04 | 35 50 | P7413-ND 9.05 7.66 5.51 _4.14 | ECO-S2EP152EA 
7 z 1500 | 0144 | 3.87 | 30 35 | P11849-ND 6.02 4.94 415 2.89 | EET-UQ2D152DA 
47 | 3527 | 047 |22 25 | P7414-ND 2.64 2.24 4.61 1.21 | ECO-S2GP470BA 
ae ‘ : 1500 | 0144 | 3.87 | 35 30] P11850-ND 549 4.65 4.02 3.02 | EET-UQ2D152EA 
68 0.76 | 20 30 | P6136-ND 3.95 3.24 2.27 1.58 | ECO-S2GP680AA 
fi : 1800 | 0120 | 4.32 | 30 45 | P11851-ND 574 4.86 4.20 3.15 | EET-UQ2D182DA 
68 | 2438 | 069 | 22 25 | P6137-ND 3.58 287 1.97 1.28 | ECO-S2GP680BA 
1800 | 0120 | 4.32 | 35 35 | P11852-ND 614 5.20 4.49 3.37 | EET-UQ2D182EA 
82 | 2022 | 083 | 22 25 | P6139-ND 3.30 271 1.90 1.32 | ECO-S2GP820BA 9990 | 0.008 | 490 | 230 so eNReaiNG 61 R60 ABA: 26m EEL UQODODODA 
joo | 1.658 | 0.92 | 25 25 | P6141-ND 3.60 2.96 2.07 _1.44 | ECO-S2GP101CA D001 O05) Cao S50 eae 708 B95 S143. EETUQDDII9EA 
420 | 1.382 [ 1.02 [20 40 | P6142-ND 4813.95 2.76 1.93 | ECO-S2GP121AA >700 | 008s | &54 | 35 50 NOREEN B4D.- GAR “Rod 446 EE LUGODOTOEA 
420 | 1.382 | 1.02 |25 25 | P7415-ND 3.30 279 2.01 1.51 | ECO-S2GP121CX ; : : ; : ; : = 
270 | 0.737 | 1.31 | 22 25 | P11872-ND 3.17 2.54 2.09 1.36 | EET-UQ2E271BA 
120 — 4.02 |25 30) P6143-ND 3.84 315 2.21 1.54 | ECO-S2GP121CA i 3 
330 | 0.603 | 1.75 |22 30] P11873-ND 342 274 2.25 1.47 | EET-UQ2E331BA 
150) 1.105 | 116 | 22 40 | P6144-ND 4.22 3.47 2.43 1.69 | ECO-S2GP151BA 390 | 0.510 | 191 |22 30] P11874-ND 3.20 262 221 1.54 | EET-UQ2E391BA 
150_{ 4.105 | 4.16 | 30__ 25 | P6145-ND 4.51 3.70 2.59 _ 1.81 | ECO-S2GP151DA 390 | 0.510 | 191 |25 25 | P11875-ND 3.25 267 224 1.56 | EET-UQ2E391CA 
180 | 0.921 | 1.44 [22 45) P6146-ND 463 3.80 2.66 1.86 | ECO-S2GP181BA 470 | 0.423 | 211 | 22 35 | P11876-ND 3.49 2.86 2.41 _ 1.68 | EET-UQ2E471BA 
180 = 1.44) 30 30 | P6147-ND 490 4.02 2.82 1.96 | ECO-S2GP181DA 470 | 0423 | 2.11 [25 30 | P11877-ND 353 2.90 243 1.70 | EET-UQ2E471CA 
220 0.754 1.49 22 50 | P6148-ND 5.23 4.29 3.01 2.09 | ECO-S2GP221BA 560 0.355 2.95 22 40 | P11878-ND 3.81 313 2.63 1.83 | EET-UQ2E561BA 
400 | 220 0.754 1.49 30 30 | P6149-ND 5.43 446 312 2.18 | ECO-S2GP221DA 560 0.355 2.95 25 30 P11879-ND 3.87 3.17 2.67 1.86 | EET-UQ2E561CA 
270_| 0.675 | 1.67 | 25 45 | P6150-ND 5.02 4.25 3.06 _ 2.30 | ECO-S2GP271CA 560 | 0.355 | 2.25 |30 25 | P11880-ND 436 358 3.01 2.09 | EET-UQ2E561DA 
270 | 0.675 | 1.67 | 35 30 | PO1S1-ND 558 472 3.40 2.55 | ECO-S2GP271EA 680 | 0293 | 230 |30 25 | P13319-ND 470 4.07 3.44 2.58 | EET-UQ2E681DF 
330 | 0.553 | 1.90 |30 40) P6152-ND 5.93 5.03 3.62 2.72 | ECO-S2GP331DA 680 | 0.293 | 2.50 | 22 45 | P11881-ND 424 3.48 2.92 2.04 | EET-UQ2E681BA 
330 | 0.553 | 1.90 |35 30) P7416-ND 6.25 5.29 3.81 2.86 | ECO-S2GP331EX 680 | 0.293 | 250 |25 35 | P11882-ND 428 351 295 2.06 | EET-UQ2E681CA 
330 | 0.553 | 1.90 |35 35 | P6153-ND 6.25 5.30 3.81 2.86 | ECO-S2GP331EA | | 250] 680 | 0.293 | 2.50 | 30 30] P11883-ND 497 4.07 3.42 2.39 | EET-UQ2E681DA 
390_| 0.468 | 213 | 30 45 | P6154-ND. 6.57 5.57 4.01 _3.01 | ECO-S2GP391DA 820 | 0.243 | 277 |22 50] P11884-ND 479 393 3.30 2.30 | EET-UQ2E821BA 
300 | 0468 [| 213 | 35 35 | P74i7-ND 6.95 5.88 4.23 3.18 | ECO-S2GP391EX 820 | 0.243 | 2.77 [25 40 | P11885-ND 4.78 3.92 3.29 2.30 | EET-UQ2E821CA 
390 | 0.468 | 213 |35 40) P6155-ND 7.07 5.99 4.31 3.23 | ECO-S2GP391EA 820 | 0.243 | 277 [30 30 | P11886-ND 5.27 4.32 3.63 2.53 | EET-UQ2E821DA 
470 | 0.388 | 239 |35 40 | P7418-ND 798 675 4.86 3.65 | ECE-S2GP471EX 820 | 0.243 | 2.77 |35 25 | P11887-ND 584 4.79 4.03 2.81 | EET-UQ2E821EA 
470 | 0.388 | 239 |35 45 | P6156-ND 709 612 4.48 3.53 | ECO-S2GP471EA 1000 | 0199 | 3.32 | 25 45] P11864-ND 542 4.45 374 2.60 | EET-UQ2E102CA 
560 | 0.326 | 269 | 35 45 | P7419-ND 888 7.52 5.41 _4.06 | ECO-S2GP561EX 4000 | 0199 | 3.32 | 30 35] P11865-ND 589 4.83 4.06 2.83 | EET-UQ2E102DA 
560 | 0.326 | 269 |35 50 | P6157-ND 8.23. 7.10 5.20 4.09 | ECO-S2GP561EA ioo0 | 0199 | 3.32 | 35 30 | P11866-ND 5.53 4.68 4.04 3.03 | EET-UQ2E102EA 
680 0.268 3.00 |35 50) P7420-ND 10.60 8.97 646 4.85 | ECO-S2GP681EX 1200 | 0.166 3.53 | 30 40 | P11867-ND 5.81 4.92 4.25 3.19 | EET-UQ2E122DA 
33 6.028 0.41 22 25 | P7421-ND 242 2.05 1.48 1.11 | ECO-S2WP330BA 1200 | 0.166 3.53 | 35 35 | P11868-ND 6.19 5.24 4.53 3.40 | EET-UQ2E122EA 
47 4.233 0.59 |22 25 | p7422-ND 264 224 1.61 1.21 | ECO-S2WP470BA 1500 | 0.133 4.04 | 30 50 | P11869-ND 681 5.76 4.98 3.74 | EET-UQ2E152DA 
56 | 2.960 | 0.70 |20 30 | P7423-ND 3.51 298 214 1.61 | ECO-S2WP560AA 1308 nie ree 2 ae EtaZOND re aos o2t oy aaa 
56 | 2960 | 070 |22 25 | P7424-ND 2.79 236 41.70 1.28 | ECO-S2WPS60BA : : B E E : i 
i 150 | 1.326 | 142 [22 25] P11912-ND 312256 2.15 1.50 | EET-UQ2V151BA 
82_ | 2022 | 083 | 22 30 | P7425-ND 3.25 275 1.98 1.49 | ECO-S2WP820BA 
7 z 80 | 1105 | 1.22 | 22 30] P11913-ND 3.32 273 2.29 1.60 | EET-UQ2V181BA 
82 | 2022 | 083 |25 25 | P7426-ND 3.27 277 2.00 1.50 | ECO-S2WP820CA 
100 | 1.658 | 0.93 |22 35 | P7427-ND 3.59 3.04 219 1.64 | ECO-S2WP101BA ae Hee 134 3 + ae rin au 54 tag SE TO evita 
120 | 1.382 | 1.04 |22 40) P7428-ND 3.92 3.32 239 1.79 | ECO-S2WP121BA oe | gar | dee los ay ROHEReNa 130” 346. Det 9 e'| EELUODVOTICR 
450| 120 | 1.382 | 1.04 |30 25 P7429-ND 416 352 2.54 1.90 | ECO-S2WP121DA sag-[ogne 1 Te 135 Eten Tat 37h e221 EETCUGOVSSIBA 
150 | 1.105 | 1.19 | 22 50 | P7430-ND. 4.38 3.71 2.67 2.01 | ECO-S2wP151BA| | 350 ‘ : : ; : : 
330 | 0.603 | 1.88 |25 35 | P11918-ND 472 387 3.26 2.27 | EET-UQ2V331CA 
150 | 1.105 [| 1.19 [30 30 | P7431-ND 455 3.85 2.78 2.08 | ECO-S2WP151DA 
390 | 0510 | 206 |22 50] P11919-ND 5.28 4.33 3.64 2.54 | EET-UQ2V391BA 
180 | 0.921 | 1.35 | 25 40) P7432-ND 490 415 2.99 2.24 | ECO-S2WP181CX ‘i é 
390 | 0510 | 206 |25 40] P11920-ND 5.26 4.32 363 2.53 | EET-UQ2V391CA 
180 | 0.921 | 1.35 | 35 25 | P7433-ND 557 472 3.40 2.55 | ECO-S2WP181EA di : 
390 | 0510 | 2.06 | 30 30 | P11921-ND 5.86 4.81 4.04 2.82 | EET-UQ2V391DA 
220 | 0.754 | 1.55 |25 45) P7434-ND 555 470 3.39 2.54 | ECO-S2WP221CX : ; 
390 | 0510 | 2.06 | 35 25 | P11922-ND 5.35. 4.53. 3.91 2.93 | EET-UQ2V391EA 
220 | 0.754 | 1.55 | 35__30 | P7435-ND 6.05 5.13 3.69 __2.77 | ECO-S2WP221EA 470 | 0.423 | 240 |25 45 | P11923-ND 5.93 4.87 4.09 2.85 | EET-UQ2V471CA 
270 | 0675 | 1.78 |30 45 | P7436-ND 650 5.50 3.96 2.97 | ECO-S2WP271DA 
270 | 0614 | 1.78 | 35 30 | P7437-ND 6.93 5.87 4.22 3.17 | ECO-S2WP271EX (Continued) 
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(t073) 1431 


Panasonic 


TS-Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont.) 


Max. | 85° (rms) Max. | 105° (rms) 
ESR Ripple Dim. ESR Ripple Dim. 
W.V.} Cap. | @20°C | Current | (mm) Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (uF) |(120Hz)0|(120Hz) A/D _L | PartNo. 1 10 50 200 | Part No. DC | (uF) |(120Hz)0|(120Hz) A/D LC | Part No. 1 10 50 200 | Part No. 
470 | 0423 | 240 [30 35 | P11924-ND 556 4.71 4.07 3.05 | EET-UQ2V471DA 6800 | 0.085 | 2.20 |22 25] P6436-ND 3.28 263 1.80 1.18 | ECO-S1CA682BA 
470 | 0.423 | 240 |35 30 | P11925-ND 581 4.92 4.25 3.19 | EET-UQ2V471EA 8200 | 0.071 | 240 |22 30] P6441-ND 356 285 1.96 1.28 | ECO-S1CA822BA 
560 | 0.355 | 2.60 | 25 50 | P11926-ND 580 4.91 4.24 3.18 | EET-UQ2V561CA 10000 | 0.066 | 260 | 25 25 | P6460-ND 341 280 1.96 1.37 | ECO-S1CA103CA 
560 | 0.355 | 260 |30 40 | P11927-ND 6.23 5.28 4.56 3.42 | EET-UQ2V561DA 12000 | 0.055 | 290 | 22 35 | P6468-ND 356 2.93 2.05 1.43 | ECO-S1CA123BA 
350 --060_| 0.355 | 2.60 | 35__30 | P11928-ND 6.57 5.57 4.81 __ 3.61 | FET-UQ2V561EA 12000 | 0.055 | 290 [30 25 | P6477-ND 3.92 3.22 2.25 1.57 | ECO-S1CA123DA 
a ee ae it - Eiaee nh ae an an SE Oe eeER 15000 | 0.046 | 3.20 |30 30 | P6541-ND 428 351 246 1.72 | ECO-S1CA153DA 
: ; ; : : ; : 18000 | 0.040 | 350 | 22 45 | P6543-ND 419 3.44 241 1.68 | ECO-S1CA183BA 
oy Hae 3 0 ta B38 ree 8 tog SEC RCRIEA 18000 | 0.040 | 350 |35 25 | P6545-ND 5.05 414 290 2.02 | ECO-S1CA183EA 
; 26. ./ 35 45 Hl ; i ; : “UG 22000 | 0.033 | 3.80 |25 45 | P6547-ND 486 399 279 1.95 | ECO-S1CA223CA 
joo0 | 0.199 | 354 (35 50 | P11911-ND 8.89 7.67 6.74 __5.30 | EET-UQ2V102EA 18 | 55000 | o033 | 380 | 35 30 |REBEEORID B6D ABS - Ate <9 91, EGO SI GADDaEA 
720 | 1.658 | 1.02 [22 25 | P11888-ND 3.32 273 2.29 1.60 | EET-UQ2G121BA ; - - : : - 
27000 | 0.028 | 4.20 |25 50 | P6552-ND 536 440 3.08 2.15 | ECO-S1CA273CA 
150 | 1326 | 116 |22 30) P11889-ND 337 277 2.33 1.62 | EET-UQ2G151BA 
27000 | 0.028 | 4.20 |35 30 P6558-ND 610 5.01 3.51 2.44 | ECO-S1CA273EA 
180 | 1105 | 1.30 |22 30) P13320-ND 3.58 3410 2.62 1.97 | EET-UQ2G181BF 
‘ 3 33000 | 0.023 | 4.70 |30 45 | P6559-ND 553 4.69 3.38 2.53 | ECO-S1CA333DA 
180 | 1105 | 1.44 |22 35 | P11890-ND 3.68 3.02 2.54 1.77 | EET-UQ2G181BA 
220 | 0.904 | 1.40 | 22 35 | P13321-ND 3.94 3.41288 2.16 | EET-UQ2G221BF $3000) 0.028 | 470 | 35 35 |Rieotny 5.88 4.04 3.55 2.67 | ECO-SICAS33EA 
3901-0904 11491 2240} PT1891-ND 4103.36 2.83 1.97 | EET-U02G221BA 39000 | 0.022 | 510 [30 50 | P6561-ND 6.03 5.10 3.68 2.76 | ECO-S1CA393DA 
200 | 0904 | 149 |25 301 Pt1g92-ND 417342 288 201 | EET-UQ2G221CA 39000 | 0.022 | 510 | 35 40 | P6562-ND 656 555 4.00 3.00 | ECO-S1CA393EA 
270 0.737 1.67 |22 45 | P11893-ND 463 3.80 3.19 2.22 | EET-UQ2G271BA 47000 | 0.020 5.50 )35 45 | P6563-ND 7.29 6.18 445 3.34 | ECO-S1CA473EA 
270 | 0.737 | 1.67 |25 35 | P11894-ND 475 389 327 228 | EET-UQ2G271CA 56000 | 0.019 | 6.00 (35 50 | P6999-ND 777658 4.73 _3.55 | ECO-S1CA563EA 
270_| 0.737 1.67 [30 30 | P11895-ND 5.40 4.43 3.72 2.59 | EET-UQ2G271DA 2200 | 0.241 1.30 | 22 25) P7463-ND 281 2.26 1.55 1.01 | ECO-S1EA222BA 
330 | 0.603 | 1.90 |22 50 | P11896-ND 543 446 3.75 2.61 | EET-UQ2G331BA 3300 | 0.161 | 1.62 |22 25] P7464-ND 3.03 243 1.66 1.09 | ECO-S1EA332BA 
330 | 0.603 | 1.90 |25 40 | P11897-ND 540 443 3.72 2.59 | EET-UQ2G331CA 4700 | 0.106 | 2.00 |20 30] P6998-ND 3.81 343 219 1.53 | ECO-S1EA472AA 
330 | 0.603 | 1.90 |30 30 | P11898-ND 6.01 493 4.15 2.89 | EET-UQ2G331DA 4700 | 0.106 | 2.00 |22 25] P6566-ND 3.29 264 1.81 1.18 | ECO-S1EA472BA 
400] 330 | 0.603 | 1.90 |35 25 | P11899-ND 553 4.68 4.04 3.03 | EET-UQ2G331EA 5600 | 0.089 | 2.20 |20 35 | P6567-ND 4.02 3.30 2.31 1.61 | ECO-S1EA562AA 
390 | 0.510 2.13 [25 45 | P11900-ND 6.03 4.95 4.16 2.90 | EET-UQ2G391CA 5600 | 0.089 2.20 |22 30 | P6997-ND 3.57 2.86 1.96 1.28 | ECO-S1EA562BA 
390 | 0.510 ] 213° ]30 35 | P11901-ND 5.65 4.79 4.14 3.10 | EET-UQ2G391DA 6800 | 0.073 | 240 |25 25 | P6570-ND 341 280 1.96 1.37 | ECO-S1EA682CA 
390 | 0.510 | 213 |35 30 | P11902-ND 5.95 5.04 4.35 3.27 | EET-UQ2G391EA 8200 | 0.061 | 270 |22 35] P6571-ND 358 2.94 2.06 1.44 | ECO-S1EA822BA 
470 | 0.423 | 239 | 25 50) P11903-ND 619 5.24 4.53 3.40 | EET-UQ2G471CA 8200 | 0.061 2.70 |30 25) P6572-ND 3.92 3.22 226 1.57 | ECO-S1EA822DA 
470 | 0.423 | 2.39 | 30 40 | P11904-ND 6.20 5.25 4.54 3.40 | EET-UQ2G471DA 10000 | 0.051 | 3.00 |22 40 | P6573-ND 3.80 3.12 2.19 1.52 | ECO-S1EA103BA 
470 | 0.423 | 239 | 35 30 (BRIIS05:ND 6.79 5.75 4.97 3.73 | EET-UQ2G471EA | |) 95 [40000 | 0.051 | 3.00 [30 30 | P6574-ND 4.25. 3.48 244 1.70 | ECO-S1EAT03DA 
S60) 0.355 ] 269 (30 45 (Rane flo <JG.05: <ige0( >See | EEL UO2aSb1 Dh 12000 | 0.044 | 3.20 | 22 45 | P6575-ND 427 3.50 245 1.71 | ECO-S1EA123BA 
560 | 0.355 | 269 |35 35 | P11907-ND 766 649 5.60 4.20 | EET-UQ2G561EA : : 
12000 | 0.044 | 3.20 |35 25 | P6576-ND 5.01 4.11 288 2.01 | ECO-S1EA123EA 
680 | 0.293 | 2.70 |35 40 | P13322-ND 888 7.69 6.49 4.87 | EET-UQ2G681EF 
15000 | 0.036 | 3.60 | 25 45 | P6577-ND 4.87 4.00 280 1.95 | ECO-S1EA153CA 
680 | 0.293 | 2.96 |30 50 | P11908-ND 768 662 5.82 4.58 | EET-UQ2G681DA 
15000 | 0.036 | 3.60 (35 30 | P6578-ND 552 453 3.17 _ 2.21 | ECO-S1EA153EA 
680 | 0.293 | 2.96 |35 45 | P11909-ND 7.72 6.65 5.85 4.60 | EET-UQ2G681EA 
a = 18000 | 0.030 | 390 |25 50 | P6996-ND 5.29 434 3.04 2.12 | ECO-S1EA183CA 
820 | 0.243 | 2.96 [35 45 | P13323-ND 70.32 8.93 7.54 5.66 | EET-UQ2G821EF 
: i 18000 | 0.030 | 390 | 35 35 | P6590-ND 6.07 4.98 349 2.43 | ECO-S1EA183EA 
820 | 0.243 | 3.25 | 35 50 | P11910-ND 8.94 7.71 6.78 _5.33 | EET-UQ2G821EA 
150 11328-1118) 2230 1 P13324-ND 349303256 1.92 | EET-UO2S151BA 22000 | 0.025 | 4.30 | 30 45 | P6591-ND 546 4.63 3.33 2.50 | ECO-S1EA223DA 
150 | 1.326 | 118 | 25 25 | P13325-ND 3.55 3.08 2.60 1.95 | EET-UQ2S151CA 22000 | 0.025 | 4.30 | 35 35 | P6592-ND 5.75 4.87 3.51 2.63 | ECO-S1EA223EA 
180 4.105 140 |22 35 | P13326-ND 3.80 3.29 2.78 2.09 | EET-UQ2S181BA 27000 | 0.021 480 /35 45 | P6593-ND 6.56 5.56 4.00 3.00 | ECO-S1EA273EA 
220 0.904 1.52 |22 40 | P13327-ND 419 3.63 3.07 2.30 | EET-UQ2S221BA 33000 | 0.018 5.50 [35 50 | P6594-ND 7.40 6.27 4.51 3.39 | ECO-S1EA333EA 
220 0.904 1.52 |25 35 | P13328-ND 430 3.72 3.14 2.36 | EET-UQ2S221CA 1500 | 0.287 110 |22 25] P7465-ND 2.88 2.31 1.58 1.03 | ECO-S1VA152BA 
220 | 0.904 | 1.52 |30 25 | P13329-ND 481 4.17 3.52 2.64 | EET-UQ2S221DA 2200 | 0.196 | 148 |22 25] P7466-ND 312 250 1.72 1.12 | ECO-S1VA222BA 
270 | 0.737 | 1.73 | 22 45 | P13330-ND 473 410 3.46 2.60 | EET-UQ2S271BA 3300 | 0.121 | 1.90 |22 25] P6596-ND 3.44. 276 1.89 1.23 | ECO-S1VA332BA 
270 | 0.737 | 1.73 | 25 40 | P13331-ND 477 414 3.49 2.62 | EET-UQ2S271CA 3900 | 0.1411 | 200 |20 35] P6597-ND 417 3.42 2.39 1.67 | ECO-S1VA392AA 
gop | 380 | 0.603 | 1.95 | 25 45 | P13332-ND 5.38 4.66 3.94 2.95 | EET-UQ2S331CA 3900 | 0.1411 | 2.00 | 22 30 | Pé598-ND 3.70 2.97 2.03 1.33 | ECO-S1VA392BA 
330_| 0.603 | 1.95 | 30 30 | P13333-ND 5.92 513 4.33 3.25 | EET-UQ2S331DA 4700 | 0.088 | 2.20 |25 25] P6600-ND 358 2.94 2.06 1.43 | ECO-S1VA472CA 
390 | 0510 | 217 [25 50 | P13334-ND 646 559 4.72 3.54 | EET-UQ2S391CA 5600 | 0.074 | 240 |22 35] P6658-ND 376 3.08 216 1.51 | ECO-S1VA562BA 
390 | 0510 | 217 |30 35 | P13335-ND 6.56 568 4.80 3.60 | EET-UQ2S391DA 5600 | 0.074 | 240 |30 25 | P6659-ND 4.06 3.33 2.33 1.63 | ECO-S1VA562DA 
390 | 0.510 | 217 | 35 30) P13336-ND 6.75 5.85 4.94 3.70 | EET-UQ2S391EA 6800 | 0.061 2.60 |22 40) P6660-ND 411 337 236 1.65 | ECO-S1VA682BA 
470 0.423 2.44 30 40 | P13337-ND 7.35 6.37 5.38 4.03 | EET-UQ2S471DA 35 6800 0.061 2.60 30 30) P6661-ND 4A 3.62 2.53 1.77 | ECO-S1VA682DA 
470_| 0.423 | 2.44 | 35 35 | P13338-ND 758 6.57 5.55 _ 4.16 | EET-UQ2S471EA 3200 10051 1290122 50 1 Pe662-ND 441362253 1.77 | ECO-S1VA822BA 
560 | 0.355 | 274 [30 45 | P13339-ND 8.32 7.20 6.08 4.56 | EET-UQ2S561DA 3200 | 0051 | 290 135 25) P6e63-ND 522 428 300 209 | ECO-S1VA822EA 
560 | 0.355 | 2.74 |35 40 | P13340-ND 8.65 749 6.33 4.75 | EET-UQ2S561EA ‘ : c : : : ; ‘ 
10000 | 0.041 | 3.20 | 25 45 | P6664-ND 513 4.21 295 2.05 | ECO-S1VA103CA 
680 | 0.293 | 3.11 | 35 45 | P13341-ND 11.34 9.82 8.29 6.22 | EET-UQ2S681EA : 
10000 | 0.041 | 320 | 35 30 P6665-ND 5.71 4.69 3.28 2.29 | ECO-S1VA103EA 
82 | 2426 | 083 | 22 25 | P11955-ND 343 2.75 2.26 1.48 | EET-UQ2W820BA 
12000 | 0.035 | 3.50 (25 50 | P6666-ND 5.60 4.59 3.22 2.24 | ECO-S1VA123CA 
100 | 1989 | 0.93 |22 25 | P11933-ND 3.26 268 2.25 1.57 | EET-UQ2W101BA 
12000 | 0.035 | 350 |35 30 | P6667-ND 635 5.21 3.65 2.54 | ECO-S1VA123EA 
120 | 1658 | 1.04 |22 30) P11934-ND 348 286 2.40 1.68 | EET-UQ2W121BA 
‘ 15000 | 0.030 | 390 |30 45 | P6668-ND 588 4.98 3.58 2.69 | ECO-S1VA153DA 
150 | 1326 | 1419 |22 35 | P11935-ND 3.92 3.21 2.70 1.88 | EET-UQ2W151BA 
150 | 1.326 | 1.19 | 25 30 | P11936-ND 3.98 3.27275 1.91 | EET-UQ2W151CA 15000 ) 0.030 | 3.90 | 35 35 | P6669-ND 617 5.23 3.76 2.82 | ECO-SIVAISSEA 
480} 11051135} 22 40 | P11937-ND 435357 3.00 2.09 | EET-UO2W181BA 18000 | 0.028 | 430 | 35 40 | P6670-ND 7.04 5.96 4.29 3.22 | ECO-S1VA183EA 
igo | 1105 | 135 |25 30 | P11938-ND 440 361 304 212 | EET-UQ2W181CA 22000 | 0.023 | 5.00 (35 50 | P6671-ND 7736.54 4.71 3.53 | ECO-S1VA223EA 
220 0.904 1.45 25 35 | P13342-ND 4.60 3.99 3.37 2.53 | EET-UQ2W221CF 1000 0.232 0.90 22 25 | P7467-ND 2.91 2.34 1.60 1.05 | ECO-S1HA102BA 
220 0.904 1.55 22 45 | P11939-ND 4.90 4.02 3.38 2.35 | EET-UQ2W221BA 1500 0.155 1.25 22 25 | P7468-ND 3.12 2.50 1.72 1.12 | ECO-S1HA152BA 
220 0.904 1.55 25 40 | P11940-ND 497 407 3.42 2.39 | EET-UQ2W221CA 1800 0.129 1.50 22 25 | P6673-ND 3.28 = 2.63. 1.80 = 1.18 | ECO-S1HA182BA 
220 | 0.904 | 1.55 [30 30 | P11941-ND 540 443 3.72 2.59 | EET-UQ2W221DA 2200 | 0.105 | 1.70 |22 30] P6675-ND 357 286 1.96 1.28 | ECO-S1HA222BA 
220 | 0.904 | 1.55 |35 25 | P11942-ND 583 4.78 4.02 2.80 | EET-UQ2W221EA 2700 | 0.086 | 1.80 | 25 25 | P6677-ND 3.43 2.82 1.97 _ 1.38 | ECO-S1HA272CA 
459 | 270 | 0.737 | 1.78 | 22 50 | P11943-ND 578 474 399 2.78 | EET-UQ2W271BA 3300 | 0.070 | 200 |22 35] P6678-ND 3.63. 2.98 2.09 1.45 | ECO-S1HA332BA 
270 | 0.737 | 1.78 |25 40 | P11944-ND 577 474 3.98 2.77 | EET-UQ2W271CA 3300 | 0.070 | 2.00 |25 30] P6679-ND 3.69 3.03 212 1.48 | ECO-S1HA332CA 
270 | 0.737 | 1.78 |30 30 | P11945-ND 5.24 4.44 3.84 2.88 | EET-UQ2W271DA 3900 | 0.064 | 2.20 |22 40] P6680-ND 3.88 3.19 2.23 1.56 | ECO-S1HA392BA 
330 | 0603 | 1.88 [30 35 | P13343-ND 631 5.46 4.61 3.46 | EET-UQ2W331DF 3900 | 0.064 | 220 |30 25] P6681-ND 4.23 3.48 243 1.70 | ECO-S1HA392DA 
330 0.603 2.01 25 50 | P11946-ND 5.88 4.98 4.30 3.23 | EET-UQ2W331CA 4700 0.053 2.50 22 45 | P6682-ND 427 351 246 1.71 | ECO-S1HA472BA 
330 | 0.603 | 2.01 | 30 40) P11947-ND 617 5.22 4.51 3.39 | EET-UQ2W331DA 50 | 4700 | 0.053 | 250 |35 25 | P6683-ND 5.02 412 2.89 2.01 | ECO-STHA472EA 
330 | 0.603 ] 201 | 35 30 | P11948-ND 651 5.51 4.76 3.57 | EET-UQ2W331EA 5600 | 0.050 | 280 |22 50] P6684-ND 462 379 265 1.85 | ECO-S1HA562BA 
390_| 0510 | 2.24 | 30 40 | P11949-ND 6.85 5.80 5.01 _3.76 | EET-UQ2W391DA 5600 | 0050 | 280 |35 30 Pe6ss-ND 541 444 3411 217 | ECO-S1HASG2EA 
390 | 0510 | 2.24 [35 35 | P11950-ND 7.25 6.14 5.30 3.98 | EET-UQ2W391EA i : 
wo | ows | oss lao oe eeeetus Foe iggo’. “2802 497° EETUIGOWATIDA 6600 | 0.046 | 3.30 | 25 50) Pé686-ND 5.20 427 2.99 2.08 | ECO-STHAGB2CA 
6800 | 0.046 | 3.30 |35 30| P6687-ND 5.94 487 3.41 2.38 | ECO-S1HA682EA 
470 | 0.423 | 253 |35 40 | P11952-ND 8.09 685 5.92 4.44 | EET-UQ2W471EA #200 10.038 7 3.60130 45 | PeGBa-ND 695 5133.59 250 ECO-EIHABDDDA 
560 | 0.355 | 2.82 |30 50 | P11953-ND 811 7.00 6.15 4.84 | EET-UQ2W561DA ‘ ' : : ° ; 
8200 | 0.038 | 3.60 |35 35 | P6689-ND 561 475 342 2.57 | ECO-S1HA822EA 
560 | 0.355 | 2.82 |35 45 | P11954-ND 8.30 716 6.29 4.95 | EET-UQ2W561EA 
680 | 0293 | 302 |35 50 | p1g344-ND 1180 1022 863 647 | EET-UQOWSBIEA 10000 | 0.033 | 4.00 | 30 50 | P6690-ND 5.89 4.99 3.59 2.69 | ECO-S1HA103DA 
: 2 : : : : 10000 | 0.033 | 4.00 | 35 40 | P6691-ND 642 543 391 2.94 | ECO-S1HA103EA 
Max. |105°(rms)) 12000 | 0.028 | 450 | 35 45 | P6692-ND 7.41 6.02 4.34 3.25 | ECO-S1HA123EA 
ESR | Ripple ) Dim. ie ; F 15000 | 0.022 | 480 [35 50 | P6693-ND 817 6.92 4.98 3.74 | ECO-S1HA153EA 
W.V.) Cap. | @20°C | Current | (mm) | Digi-Key Price Each Panasonic 680 | 0414 | 0.90 |22 25 | P7469-ND 289 231 1.59 1.04 | ECO-S1JA681BA 
DC | (WF) |(120Hz)0)(120Hz) A; DL | PartNo. 1 1050-200 | PartNo. 1000 | 0.282 | 1.17 |22 25 | P7470-ND 3.07 246 1.68 1.10 | ECO-S1JA102BA 
TSNH Long Life and High Ripple Current 105°C, 2000 Hour Life 1200 0.235 1.40 20 30] P7471-ND 428 342 235 1.53 | ECO-S1JA122AA 
ié 4700 = 20 22 31.5] P6450-ND 310 249 2.04 1.33 | ECE-S1CG472E 1200 | 0.235 1.40 |22 25 | P7472-ND 3.22 0 2.58 = =1.77 1.15 | ECO-S1JA122BA 
33000 | — 43 |35 51 | Pe455-ND 785 664 574 431 | ECE-S1CG333Z 1500 | 0.188 | 1.50 (20 35 | P7473-ND 456 3.65 2.50 _ 1.63 | ECO-S1JA152AA 
3300 | 17122 315) P6456-ND 3.07246 2.02 1.32 | ECE-S1EG332E 1500 | 0.188 | 150 |22 30 | P7474-ND 352 282 1.93 1.26 | ECO-S1JA152BA 
os | 6800 | — 26 |25 40 | P6458-ND 379 341 261 182 | ECE-S1EG682M 1800 | 0.157 | 1.70 |22 30 P7475-ND 373 299 2.05 1.34 | ECO-S1JA182BA 
10000 | — 3.1 [25 50 | P6459-ND 469 3.85 3.24 2.25 | ECE-S1EG103N oe ane a ee ac thas hee os ey in eet AbeaBe 
22000 | — 4.0 [35 51 | P6461-ND 816 6.91 5.96 4.47 | ECE-S1EG223Z : ; : : ‘ ; : : 
= 5 x 2200 | 0.128 | 2.00 | 25 30| P7478-ND 4113.29 2.25 1.47 | ECO-S1JA222CA 
35 | 15000 3.9 [35 51 | P6467-ND 6.92 5.86 5.06 3.80 | ECE-S1VG153Z 63 
= : 2700 | 0.104 | 220 [22 40] P7479-ND 438 351 241 1.57 | ECO-S1JA272BA 
50 | 10000 3.7 [35 51 | P6473-ND 6.61 5.60 4.84 3.63 | ECE-S1HG103Z 
= = 2700 | 0.104 | 220 |30 25] P7480-ND 478 383 262 1.71 | ECO-S1JA272DA 
63 | 3300 25 [25 50 | P6536-ND 451 3.70 3.11 2.47 | ECE-S1JG332N 
= = = 3300 | 0.090 | 250 |22 50] P7481-ND 479 383 263 1.71 | ECO-S1JA332BA 
470 1.2 [22 31.5] Pe474-ND 3.31 265 2.18 1.42 | ECE-S2AG471E 
100| G29 7 14 |92 40 | pe5a9-ND 332 273 229 160 | ECE-SoAGGSIG 3300 | 0.090 | 250 |35 25 | P7482-ND 570 456 313 2.04 | ECO-S1JA332EA 
: ; : : : 3900 | 0.077 | 270 | 25 45 | P7483-ND 5.37430 2.95 1.92 | ECO-S1JA392CA 
330 = 1.25 [25 50 | P6581-ND 487 4.00 3.36 2.34 | ECE-S2EG331N 
250 3900 | 0.077 | 270 [35 30] P7484-ND 612 490 3.36 2.19 | ECO-S1JA392EA 
680_| _— 1.8 (95 __51_(MBBSEGEND) 6.71 5.68 _4.91 _3.68 | ECE-S2EG681Z 4700 | 0.063 | 3.00 |25 50| P7485-ND 5.84 4.67 320 2.09 | ECO-S1JA472CA 
400 | 220 = 1.0 [30 50 | P6587-ND 6.00 5.08 4.39 3.29 | ECE-S2GG221U z ; ; : : ‘ : : 
4700 | 0.063 | 3.00 |35 30] P7486-ND 668 5.35 3.66 2.39 | ECO-S1JA472EA 
TSHA Miniaturized Size, Long Life and High Ripple Current 105°C, 3000 Hour Life 5600 0.053 3.30 30 45 | P7487-ND 6.96 5.57 3.82 2.49 | ECO-S1JA562DA 
tg | 3300 | 0.176 ] 1.30 ]22 25] P7461-ND 283 227 1.56 1.02 | ECO-S1CA332BA 5600 | 0.053 | 3.30 |35 35 | P7488-ND 7.34 5.88 4.03 2.63 | ECO-S1JA562EA 
4700 | 0.123 | 152 [22 25 | P7462-ND 3.03 243 1.67 _ 1.09 | ECO-S1CA472BA (Continued) 
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Panasonic TS-Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont.) 


Max. |105° (rms) Max. /105° (rms) 
ESR Ripple Dim. ESR Ripple Dim. 
W.V.} Cap. | @20°C | Current | (mm) Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | @20°C | Current (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (uF) |(120Hz)0|(120Hz) A/D LC | PartNo. 1 10 50 200 | Part No. DC | (uF) |(120Hz)0/(120Hz) A/D __L_| PartNo. 1 10 50 200 | Part No. 
6800 | 0.049 | 3.60 [30 50] P7489-ND 766 613 4.20 2.74 | ECO-S1JAG82DA 29 | 1800 | 0.129 ] 270 | 35 45 | P10119-ND 742 640 4.69 3.69 | ECO-S2DB182EA 
3 | 6800 | 0.049 | 3.60 |35 40 | P7490-ND 8.38 671 4.59 3.00 | ECO-S1JA682EA 2200 | 0.105 | 290 | 35 50 | P10120-ND 8.79 7.58 5.55 _ 4.37 | ECO-S2DB222EA 
8200 | 0.040 3.90 |35 45) P7491-ND 9.28 7.43 5.09 3.32 | ECO-S1JA822EA 330 | 0.502 1.20 | 25 30 | P10121-ND 425 349 245 1.70 | ECO-S2EB331CA 
joo000 | 0.033 | 4.40 | 35 50 | P7492-ND 10.47 8.38 5.74 3.74 | ECO-S1JA103EA 390 | 0425 | 1.30 | 30 25 | P10122-ND 490 4.02 281 1.96 | ECO-S2EB391DA 
470 | 0.388 | 0.80 |22 25 | P7493-ND 2.92 2.34 1.60 1.05 | ECO-S1KA471BA 470 | 0.353 | 1.40 | 22 50 | P10123-ND 511 449 294 2.05 | ECO-S2EB471BA 
680 0.268 1.00 22 25 P7494-ND 3.16 253 1.73 1.13 | ECO-S1KA681BA 470 0.353 1.40 30 30 | P10124-ND 457 3.87 2.79 2.09 | ECO-S2EB471DA 
820 0.222 1.20 20 30) P7495-ND 4.48 3.59 2.46 1.60 | ECO-S1KA821AA. 560 0.296 1.50 25 45 | P10125-ND 4.82 4.09 2.94 2.21 | ECO-S2EB561CA 
820 0.222 1.20 22 25) P7496-ND 3.28 263 1.80 1.18 | ECO-S1KA821BA 560 0.296 1.50 35 25 | P10126-ND 5.45 4.61 3.32 2.49 | ECO-S2EB561EA 
4000 0.182 4.30 22 30 P7497-ND 3.70 297 2.03 1.33 | ECO-S1KA102BA 250 | 680 0.244 1.70 25 50 | P10127-ND 5.55 4.70 3.39 2.54 | ECO-S2EB681CA 
000 | 0.182 | 1.30 | 25 25 | P7498-ND 3.83 3.07 2.10 1.37 | ECO-S1KA102CA on Hae oh a = one eeu pe nn ah Ea oeaerica 
1200 | 0.166 | 150 |22 30 | P7499-ND 3.88 3.411 2.13 1.39 | ECO-S1KA122BA : : : . . : - ‘ 
4200 | o166 | 150 |25 25 | P7500-ND 392 314 2415 141 | ECO-S1KA122CA 1000 | 0.199 | 220 |30 50 | P10131-ND 743 6.29 4.53 3.40 | ECO-S2EB102DA 
: : : ; : ( : 1000 | 0799 | 220 [35 40 | P10132-ND 782 663 4.77 3.58 | ECO-S2EBI02EA 
1500 | 0.133 | 1.70 |22 35 | P7501-ND 4.18 3.35 2.30 1.50 | ECO-S1KA152BA 
: 1200 | 0.166 | 230 | 35 45 | P10133-ND 10.08 869 7.64 6.01 | ECO-S2EB122EA 
1500 | 0.133 | 1.70 [25 30 | P7502-ND 4.44 3.56 2.44 1.59 | ECO-S1KA152CA 
: : 1500 | 0.144 | 250 [35 50 | P10134-ND 954 822 6.02 _4.74 | ECO-S2EB152EA 
80 | 1800 | 0.411 | 1.80 [22 40] P7503-ND 443 3.55 2.43 1.59 | ECO-S1KA182BA 
: : 82 | 2.022 | 064 |22 30 | P10135-ND 359 2.95 2.07 1.44 | ECO-S2GB820BA 
1800 | 0.111 | 180 | 30 25 | P7504-ND 4.80 3.85 264 1.72 | ECO-S1KA182DA 
a ‘ 100 | 1658 | 069 | 22 30] P10136-ND 3.93 3.23 2.26 1.58 | ECO-S2GB101BA 
2200 | 0.090 | 210 |22 45] P7505-ND 4.89 3.92 268 1.75 | ECO-S1KA222BA 
5 . 100 | 1.658 | 069 | 25 25] P10137-ND 4.00 3.29 230 1.60 | ECO-S2GB101CA 
2200 | 0.090 | 210 |35 25] P7506-ND 6.15 493 3.37 2.20 | ECO-S1KA222EA 40 | (a2 | 075 | 22 36 MERON 40” RED! ody 479°] ECO eoRBIOI AN 
2700 | 0.074 | 240 | 25 45 | P7507-ND 5.69 4.55 3.12 2.04 | ECO-S1KA272CA : : : : : : 
120 | 1.382 | 075 | 25 30 | P10139-ND 429 352 246 1.72 | ECO-S2GB121CA 
2700 | 0.074 | 240 [35 30] P7508-ND 674 5.39 3.69 2.41 | ECO-S1KA272EA 
150 | 1105 | 082 | 22 40] P10140-ND 4823.95 277 1.93 | ECO-S2GBI51BA 
3300 | 0.065 | 2.60 |25 50] P7509-ND 6.23 4.99 3.42 2.23 | ECO-S1KA332CA tao | 1105 | o@2 |30 251 Pioi4tnD B11 419 293 205 | ECO-S9GBIS1DA 
3300 | 0.065 | 260 |35 30] P7510-ND 7.09 5.68 3.89 2.54 | ECO-S1KA332EA 180 | 0921 | 095 |22 45 | P10142-ND 453° 384 277 208 | ECO-S2GBI81BA 
4700 | 0.049 | 3.30 |30 50] P7511-ND 815 653 4.47 2.92 | ECO-S1KA472DA 180 | 0901 | 098 |30 30 P10149-ND 474 401 289 217 | ECO-S2GBI181DA 
4700 | 0.049 | 3.30 [35 _40 (BPZ512:ND 8.90 _7.12 4.88 _3.18 | ECO-SIKAA72EA | | 4oq| 990 | 0.754 | 1.10 | 25 45 | P10144-ND 5.13 434 313 2.35 | ECO-S2GB221CA 
5600 / 0.050 | 3.70 | 35 45) P7513-ND 9.84 7.87 5.39 3.52 | ECO-S1KAS62EA 220 | 0.754 | 140 | 35 25 | P10145-ND 5.77 489 352 2.64 | ECO-S2GB221EA 
6800 | 0.041 | 3.90 [35 50 | P7514-ND 11.06 8.85 6.06 _ 3.96 | ECO-S1KA682EA 270 | 0614 | 120 125 501} P10146-ND 592 502 361 271 | ECO-S2GB271CA 
330] 0.553 | 0.80 22 25) P7515-ND 3.05 2.44 1.67 1.09 | ECO-S2AA331BA 270 | 0614 | 120 |35 30) P10147-ND 639 541 390 292 | ECO-S2GB271EA 
470 | 0.388 | 0.92 | 22 25 | P7516-ND 3.11 249° 1.71 1.11 | ECO-S2AA471BA 330 | 0.502 | 135 | 30 45 | P10148-ND 6.29 5.43 3.98 3.13 | ECO-S2GB331DA 
560 | 0.296 | 1.10 | 20 30) P6694-ND 3.76 3.08 2.16 1.51 | ECO-S2AAS61AA 330_| 0.502 | 1.35 [35 35 | P10149-ND 6.63 5.72__ 4.19 3.30 | ECO-S2GB331EA 
560 | 0.296 ; 1.10 | 22 25 | P6695-ND 2.84 234 1.64 1.14 | ECO-S2AA561BA 390 | 0.425 755 | 30 50 | P10150-ND 7.19 6.20 454 3.57 | ECO-S2GB391DA 
820 | 0.202 | 140 |20 35 | P6696-ND 436 3.58 2.51 1.75 | ECO-S2AA821AA 390 | 0.425 1.55 | 35 40 | P10151-ND 7.54 650 4.77 3.75 | ECO-S2GB391EA 
820 | 0.202 / 1.40 | 25 25 | P6697-ND 3.38 2.77 1.94 1.35 | ECO-S2AA821CA 470 | 0.353 1.75 |35 45 | P10152-ND 837 7.22 5.29 4.16 | ECO-S2GB471EA 
1000 | 0.182 | 1.70 | 25 30 | P6699-ND 3.60 296 2.07 1.44 | ECO-S2AA102CA 560 | 0.296 | 1.80 | 35 50 | P10153-ND 8.83 7.79 5.82 _4.82 | ECO-S2GB561EA 
1200 | 0.152 1.80 | 22 40 P6700-ND 4.05 3.33 2.33 1.62 | ECO-S2AA122BA 82 2.022 0.56 | 22 30 | P10154-ND 418 343 240 1.67 | ECO-S2WB820BA 
1200 | 0.152 | 180 | 30 25 | P6701-ND 413 3.39 2.37 1.65 | ECO-S2AA122DA 100 | 1658 | 064 | 22 35] P10155-ND 4.65 3.82 267 1.86 | ECO-S2WB101BA 
1500 | 0.122 | 210 [22 45 | Pe702-ND 449 3.69 2.58 1.80 | ECO-S2AA152BA 100 | 1.658 | 064 | 25 30] P10156-ND 456 374 262 1.83 | ECO-S2WB101CA 
100 | 1500 | 0.122 | 210 | 35 25 | P6712-ND 4.97 4.08 2.86 1.99 | ECO-S2AA152EA 120 | 1382 | 072 |22 40] P10157-ND 5.08 447 292 2.04 | ECO-S2WB121BA 
1800 | 0.111 | 230 | 25 45 | P6728-ND 470 386 2.70 1.88 | ECO-S2AA182CA 120 | 1.382 | 072 | 25 35 | P10158-ND 5.01 4.41 2.88 2.01 | ECO-S2WB121CA 
1800 | 0.111 | 230 | 35 30 | P6806-ND 457 3.87 2.79 2.09 | ECO-S2AA182EA 150 | 1.105 | 0.79 | 22 50] P10159-ND 5.86 4.80 3.36 2.34 | ECO-S2WB151BA 
2200 | 0.090 | 2.60 |25 50] P6994-ND 452 3.83 2.76 2.07 | ECO-S2AA222CA 150 | 1105 | 079 |30 30] P10160-ND 515 437 314 2.36 | ECO-S2WB151DA 
2200 | 0.090 | 2.60 | 35 30 | P6995-ND 5.04 4.27 3.07 __2.31 | ECO-S2AA222EA 180 | 0921 | 087 | 25 45] P10161-ND 557 472 3.40 2.55 | ECO-S2WB181CA 
2700 | 0.080 | 2.90 [30 45] P6807-ND 5.26 446 3.21 241 |ECO-S2AA272DA | | 450] 180 | 0.921 | 087 | 30 35 | P10162-ND 5.76 488 3.51 2.64 | ECO-S2WB181DA 
2700 | 0.080 | 2.90 |35 35] P6808-ND 5.62 4.76 3.42 2.57 | ECO-S2AA272EA 220 | 0.754 | 1.00 | 25 50 | P10163-ND 648 5.49 3.95 2.96 | ECO-S2WB221CA 
3300 | 0.075 | 3.20 |30 50] P6809-ND 6.04 512 3.69 2.77 | ECO-S2AA332DA 220 | 0.754 | 1.00 [30 40 | P10164-ND 657 556 4.01 3.01 | ECO-S2WB221DA 
3300 | 0.075 | 3.20 |35 40] P6810-ND 643 5.44 3.92 2.94 | ECO-S2AA332EA 270 | 0614 | 1.19 | 30 45 | P10165-ND 758 642 4.62 3.47 | ECO-S2WB271DA 
3900 | 0.064 | 3.60 |35 45] P6811-ND 6.33 5.45 4.00 3.15 | ECO-S2AA392EA 270 | 0.614 | 1.19 | 35 35 | P10166-ND 795 673 4.85 3.64 | ECO-S2WB271EA 
4700 | 0.053 | 380 |35 50| P6812-ND 787 6.78 497 3.91 | ECO-S2AA472EA 330 | 0502 | 1.38 |30 50] P10167-ND 812 7.01 5.13 4.04 | ECO-S2WB331DA 
100 1.658 0.50 |22 251 P7517-ND 279 224 1.53 1.00 | ECO-S2DA101BA 330 0.502 1.38 [35 40 | P10168-ND 8.37 7.22, 5.29 4.16 | ECO-S2WB331EA 
150 1.105 0.68 |22 25] P7518-ND 3.07 246 1.68 1.10 | ECO-S2DA151BA 390 0.425 1.55 | 35 45 | P10169-ND 9.36 8.07 591 4.65 | ECO-S2WB391EA 
290 0.754 4.00 |22 25] Pe814-ND 338 271 1.85 1.21 | ECO-S2DA221BA 470 0.353 1.74 | 35 50 | P10170-ND 12.55 11.06 9.93 8.22 | ECO-S2WB471EA 
270 | 0614 | 1.10 |25 25 | P6816-ND 3.31 272 1.91 1.33 | ECO-S2DA271CA TSHC Highly Miniaturized Version 105°C, 2000 Hour Life 
330_| 0.502 | 1.20 | 25 25 | P6818-ND 3.55 2.91 2.04 _ 1.42 | ECO-S2DA331CA 470 | 0423 | 1.40 | 22 25] P11709-ND 3.02 242 1.99 1.30 | EET-HC2C471BA 
390 | 0.425 | 1.30 [22 35 | P6819-ND 3.61 2.96 2.07 1.45 | ECO-S2DA391BA 560 | 0.355 | 1.50 | 22 30] P11710-ND 3.21 257 212 1.38 | EET-HC2C561BA 
390 | 0.425 | 1.30 |30 25 | P6820-ND 4.02 3.30 231 1.61 | ECO-S2DA391DA 680 | 0.293 | 1.70 | 22 30] P11711-ND 345 276 2.27 1.48 | EET-HC2C681BA 
470 | 0.353 | 1.40 |22 40 | P6821-ND 3.88 318 2.23 1.56 | ECO-S2DA471BA 680 | 0.293 | 1.70 | 25 25] P11712-ND 3.08 253 213 1.48 | EET-HC2C681CA 
470 | 0.353 | 1.40 |30 25 | P6822-ND 433 356 249 1.74 | ECO-S2DA471DA 820 | 0.243 | 2.00 | 22 35 | P11713-ND 3.56 2.92 2.45 1.71 | EET-HC2C821BA 
009 |-560_| 0.296 | 1.50 | 22 45 | P6823-ND 4.21346 2.42 1.69 | ECO-S2DA561BA 820 | 0.243 | 2.00 [25 30] P11714-ND 333. 273 2.30 1.60 | EET-HC2C821CA 
560 | 0.296 | 1.50 |30 30| P6824-ND 463 3.80 2.66 1.86 | ECO-S2DA561DA 1000 | 0.199 | 220 | 22 40] P11696-ND 359 295 248 1.73 | EET-HC2C102BA 
680 | 0.244 | 1.70 |25 40 | P6825-ND 478 3.93 2.75 1.92 | ECO-S2DA681CA 1000 | 0.199 | 220 | 25 35] P11697-ND 3.64 298 251 1.75 | EET-HC2C102CA 
680 | 0.244 | 1.70 |30 30] P6826-ND 510 418 2.93 2.04 | ECO-S2DA681DA 1000 | 0.216 | 220 | 30 25] P11698-ND 436 358 3.01 2.09 | EET-HC2C102DA 
820 | 0.222 | 2.00 |25 50] P6829-ND 466 3.95 285 214 | ECO-S2DA821CA | | j,| 1500 | 0.133 | 250 | 25 45 | P11699-ND 4563.74 3.15 2.19 | EET-HC2C152CA 
820 | 0.222 | 2.00 |35 30 | P6830-ND 5174.38 3.15 2.37 | ECO-S2DA821EA 1500 | 0.133 | 250 |30 35] P11700-ND 5.25 430 3.62 2.52 | EET-HC2C152DA 
1000 0.199 2.20 30 45 | P6831-ND 541 458 3.30 2.48 | ECO-S2DA102DA 1800 | 0.111 2.70 25 50 | P11701-ND 5.15 4.23 3.55 2.48 | EET-HC2C182CA 
1000 0.199 2.20 35 35 | P6832-ND 5.85 495 3.57 2.68 | ECO-S2DA102EA 1800 | 0.111 2.70 30 40 | P11702-ND 5.77 4.74 3.98 = 2.77 | EET-HC2C182DA 
1200 0.166 2.30 30 50] P6833-ND 6.14 5.20 3.74 2.81 | ECO-S2DA122DA 1800 | 0.120 2.70 35 30 | P11703-ND 5.35 453 3.91 2.93 | EET-HC2C182EA 
1200 | 0.166 | 230 |35 40) P6834-ND 6.53 5.53 398 2.99 | ECO-S2DA122EA 2200 | 0.090 | 290 | 30 45 | P11704-ND 5.58 4.72 4.08 3.06 | EET-HC2C222DA 
1500 | 0.144 | 250 (35 50 | P6835-ND 6.85 5.91 4.33 3.41 | ECO-S2DA152EA 2200 | 0.098 | 2.90 / 35 35) P11705-ND 603° 5.11 4.41 3.31 | EET-HC2C222EA 
33 4.521 0.30 |22 251 P7519-ND 347. 254 1.74 1.14 | ECO-S2GA330BA 2700 | 0.080 3.10 | 30 50 | P11706-ND 637 539 4.66 3.49 | EET-HC2C272DA 
47 | 2922 | 043 |22 25 | P7590-ND 345 277 190 1.24 | ECO-S2GA470BA 2700 | 0.086 | 310 | 35 40] P11707-ND 699 592 511 3.84 | EET-HC2C272EA 
56 | 2368 | 0.51 |22 25 | P6837-ND 316 260 1.82 1.27 | ECO-S2GA560BA sono oun a0 3 30 eae 788 _ 784 + ceteaneeaen 
68 | 1.950 | 056 | 25 25 | P6839-ND 342 281 1.97 1.37 | ECO-S2GA680CA M , : . : . : : 
32 | 1617 | 064 |20 40 | Pes4o-ND 456 374 262 183 | ECO-S2GA820A 470 | 0.423 | 1.45 | 22 30] P11729-ND 348 278 2.29 1.49 | EET-HC2D471BA 
321 1617-1 064125 25 | P6841-ND 367 301 211147 | ECO-S2GA820CA 560 | 0.355 | 1.67 | 22 30] P11730-ND 3.26 268 2.25 1.57 | EET-HC2D561BA 
: : 680 | 0.293 | 1.75 | 22 40] P11731-ND 357 293 246 1.71 | EET-HC2D681BA 
100 | 1326 | 0.69 |22 35] P6842-ND 3.95 3.24 2.27 1.58 | ECO-S2GA101BA 
Q : 680_| 0.293 | 1.75 | 25 30 | P11732-ND 3.61 2.97 2.49 1.74 | EET-HC2D681CA 
100 | 1326 | 069 |25 30] P6843-ND 3.96 3.25 2.28 1.59 | ECO-S2GA101CA 
: : 820 | 0.243 | 2.04 | 22 45 | P11733-ND 3.94 3.23 272 1.89 | EET-HC2D821BA 
120 | 1105 | 0.75 |22 40] P6844-ND 4.26 3.49 245 1.71 | ECO-S2GA121BA 
820 | 0.243 | 2.04 | 25 35 | P11734-ND 3.96 3.25 273 1.90 | EET-HC2D821CA 
120 | 1.105 | 0.75 | 30 25 | P6845-ND. 454 3.72 2.61 1.82 | ECO-S2GA121DA aon | 0243 | 204 | 30 35 enieettn Toe SRA” 893. O96 | EERUCODRHDA 
150 | 0.884 | 0.82 |22 50] P6846-ND 485 3.98 2.79 1.94 | ECO-S2GAT51BA : : : : é : 
1000 | 0.199 | 207 | 25 40] P13233-ND 439 3.80 3.21 2.41 | EET-HC2D102CF 
400} 150 | 0.884 | 0.82 |30 30] P6847-ND 5.03 413 2.89 2.01 | ECO-S2GA151DA tooo | oi99 | 230 192 50 | PLI7/S-ND 446 366 307 2414 | EETHCOD100BA 
180 | 0.737 | 0.95 |25 45] P6848-ND 5.33 437 3.06 2.13 | ECO-S2GA181CA - - : - : = - - 
7000 | 0.7199 | 230 [25 45] Pi1716-ND 4453.65. 3.07 2.14 | EET-HC2D102CA 
180 | 0.737 | 0.95 |35 25] P6849-ND 514 436 314 2.35 | ECO-S2GA181EA : ‘ 
200] 1000 | 0.199 | 230 |30 30] P11717-ND 514 4.22 354 2.47 | EET-HC2D102DA 
220 | 0.603 | 1.10 |25 50 | P6850-ND 521 441 3.18 2.38 | ECO-S2GA221CA : ; 
1000 | 0.216 | 230 | 35 25] P11718-ND 551 452 3.80 2.65 | EET-HC2D102EA 
220 | 0.603 | 1.10 [35 30 | P6851-ND 568 481 3.46 2.60 | ECO-S2GA221EA : ; 
1200 | 0.166 | 238 | 25 45 | P13234-ND 493 427 3.61 2.71 | EET-HC2D122CF 
270 | 0.491 | 1.20 | 30 45 | P6852-ND 6.04 5.12 3.69 2.77 | ECO-S2GA271DA 1200 | 0.166 | 265 |25 50 | P11719-ND 5.01 411 3.46 2.41 | EET-HC2D122CA 
270 | 0.491 | 1.20 | 35 35 | P6853-ND 8.40 5.42 3.90 2.93 | ECO-S2GA271EA 1200 | 0.166 | 265 | 30 35] P11/20-ND 5.67 4.65. 3.91 2.72 | EET-HC2D122DA 
330 | 0.402 | 1.35 | 30 50) P6854-ND 7.01 5.94 4.28 3.21 | ECO-S2GA331DA 1200 | 0180 | 2.65 | 35 30] P11721-ND 6.03 4.95 4.16 2.90 | EET-HC2D122EA 
330_| 0.402 | 1.35 | 35 40 | P6855-ND 739 6.25 4.50 3.38 | ECO-S2GA331EA 1500 | 0133 | 280 |30 40] P11722-ND 548 4.64 4.01 3.01 | EET-HC2D152DA 
390 | 0.340) 1.55 ]35 45 | P6856-ND 735 6.34 4.64 3.65 | ECO-S2GA391EA 1500 | 0.144 | 280 | 35 30] P11723-ND 583 4.94 4.27 3.20 | EET-HC2D152EA 
470_| 0.282 | 1.75 | 35 50 | P6857-ND 859 7-41 5.43 4.27 | ECO-S2GA471EA 1800 | 0.111 | 3.08 | 30 45 | P11724-ND 614 5.20 4.49 3.37 | EET-HC2D182DA 
TSHB Compact Size, Long Life and High Ripple Current 105°C, 3000 Hour Life 1800 | 0.129 3.08 | 35 40] P11725-ND 6.54 554 479 3.59 | EET-HC2D182EA 
390 | 0510 | 130 122 301 P10106-ND 351. 288 202 1.41 | ECO-S2DB301BA 2200 | 0.090 | 348 |30 50] P11726-ND 7.41 6.02 5.20 3.90 | EET-HC2D222DA 
i : 2200 | 0.098 | 348 (35 45 | P11727-ND 749 6.34 5.48 4.11 | EET-HC2D222EA 
390 | 0510 | 1.30 |25 25 P10107-ND 3.74 3.07 2.15 1.50 | ECO-S2DB391CA 
i ¢ 270 | 0614 | 1.10 [22 25 | P11740-ND 3.23. 259 213 1.39 | EET-HC2E271BA 
470 | 0.423 | 1.40 |22 35 P10108-ND 3.83 315 2.20 1.54 | ECO-S2DB471BA 
‘ : 330 | 0502 | 1.20 | 22 30] P11741-ND 3.06 251 2411 1.47 | EET-HC2E331BA 
470 | 0.423 | 1.40 |25 30] P10109-ND 3.99 327 2.29 1.60 | ECO-S2DB471CA 
‘ 330 | 0502 | 1.20 | 25 25] P11742-ND 310 255 214 1.49 | EET-HC2E331CA 
560 | 0.355 | 1.50 |30 25 | P10110-ND 4.63 3.80 2.66 1.85 | ECO-S2DB561DA 
: . 390 | 0425 | 1.20 | 22 30] P13235-ND 3.29 286 241 1.81 | EET-HC2E391BF 
820 | 0.263 | 2.00 |25 45 | P10111-ND 454 3.84 2.77 2.08 | ECO-S2DB821CA 
390 | 0.425 | 1.30 | 22 35 | P11743-ND 3.29 2.70 2.27 1.58 | EET-HC2E391BA 
200) 820 | 0.263 | 2.00 | 35 25 | P10112-ND 517 438 3.15 2.37 | ECO-S2DB821EA | | 250 
: 4 390 | 0425 | 1.30 [25 25 | P11744-ND 333. 273 2.30 1.60 | EET-HC2E391CA 
4000 | 0.216 | 220 | 25 50 | P10113-ND 519 439 3.16 2.37 | ECO-S2DB102CA 
470 | 0.353 | 1.20 | 22 35 | P13236-ND 356 3.08 260 1.95 | EET-HC2E471BF 
4000 | 0.216 | 220 /35 30 | P10114-ND 5.76 488 3.51 2.64 | ECO-S2DB102EA 
470 | 0.353 | 1.40 | 22 40 | P11745-ND 358 294 247 1.72 | EET-HC2E471BA 
1200 | 0.193 | 230 [30 40 | P10115-ND 5.68 481 3.46 2.60 | ECO-S2DB122DA 
470 | 0353 | 1.40 | 25 30] P11746-ND 3.65 3.00 252 1.76 | EET-HC2E471CA 
7200 | 0.193 | 230 /35 35 | P10116-ND 644 546 3.93 2.95 | ECO-S2DB122EA 470 | 0353 | 140 | 30 25) P11747-ND 432 354 298 208 | EET-HCOEA71DA 
1500 | 0.155 | 250 |30 50 | P10117-ND 7.00 593 4.27 3.20 | ECO-S2DB152DA : : : Z - - 
1500 | 0.155 | 250 [35 40 | P10118-ND 7.37 6.24 4.49 3.37 | ECO-S2DB152EA 
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Panasonic TS-Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont, 


Max. /|105° (rms) Max. | 105° (rms) 
ESR Ripple Dim. ESR Ripple Dim. 
W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) Digi-Key Price Each Panasonic W.V.) Cap. | @20°C | Current | (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (uF) |(120Hz)0|(120Hz)A;D CL | PartNo. 1 10 50 200 | PartNo. DC | (uF) |(120Hz)0|(120Hz)A| DL | PartNo. 1 10 50 200 | Part No. 
560 | 0.206 | 1.40 [22 40| P13237-ND 3.87 3.35 2.83 2.13 | EET-HC2E561BF 330 | 0.553 | 1.24 [30 40 | P13273-ND 751 651 5.50 4.12 | EET-HC2W331DF 
560 | 0.296 | 150 |22 45 | P11748-ND 3.93 3.23 2.71 1.89 | EET-HC2E561BA 330 | 0.553 | 138 [30 45 | P11815-ND 7.20 6.10 5.27 3.95 | EET-HC2W331DA 
560 | 0.296 | 150 [25 35 | P11749-ND 3.97 3.26 274 1.91 | EET-HC2E561CA 330 | 0.553 | 1.38 |35 935 | P11816-ND 718 6.08 5.25 3.94 | EET-HC2W331EA 
560 | 0.296 | 150 |30 25 | P11750-ND 470 3.85 3.24 2.26 | EET-HC2E561DA | | 4oq| 390 | 0.468 | 139 | 30 45) P19274-ND 8.98 7.78 6.57 4,93 | EET-HC2W391DF 
680_| 0.244 | 150 [22 45 | P13238-ND 4.32 3.75 3.16 2.37 | EET-HC2E681BF 390_| 0.468 | 1.55 [30 50 | P11817-ND 8.21 6.95 6.01 4.51 | EET-HC2W391DA 
680 | 0.244 | 1.70 [22 50] PIt/51-ND 4423.63 3.05 2.13 | EET-HC2E681BA 390 | 0.468 | 1.55 |35 40 | P11818-ND 8.26 7.00 6.04 4.53 | EET-HC2W39TEA 
680 | 0.244 | 1.70 |25 40] P11752-ND 4.42 3.62 3.05 2.12 | EET-HC2E681CA 470 | 0.388 | 1.74 |35 45 | P11819-ND 8.54 7.36 6.47 5.09 | EET-HC2W471EA 
680 | 0.244 | 4.70 |30 30] P11753-ND 5.10 419 3.52 2.45 | EET-HC2E681DA 560 | 0.326 | 190 |35 50 | P11820-ND 9.94 8.57 7.53 5.93 | EET-HC2WS561EA 
820 | 0.202 | 2.00 |25 45 | P11754-ND 496 4.07 3.42 2.38 | EET-HC2E821CA TSED Very High Ripple Current 105°C, 3000 Hour Life 
200 | B70 OL | Bee a0 88 | ee STEEL eat 270 | 0553 | 142 |22 25 | P11609-ND 300. 240 197 129] EET-ED20271BA 
iooo | 0185 | 220 |25 50| Pla2GOND S83 50s 425 920 | ETHOOEIODOR 230 | 0452 | 156 [22 90] PrIGIOND 3.11 249 205 1.98 | EET-£D20091BA 
000 | 0.166 | 2.20 |35 30 | P13240-ND 6.49 5.62 4.75 3.56 | EET-HC2E102EA 300 | 0383 | 171 [95 25 ORetOnNT B44). er SBR 44a EEEDODARICA 
jo00 | 0.166 | 2.20 |30 40 | P11736-ND 5.37 455 3.93 2.95 | EET-HC2E102DA 770 | 0317 | 125 [92 os MOET Bie. Bt oop dear EELEDODATIRA 
1200 | 0.138 | 2.30 | 35 35 | P13241-ND 7.48 6.48 5.47 _4.10 | EET-HC2E122EA Un Ei a Ec 590 a ET Tea LEETEDDDATACK. 
7200 | 0.138 | 2.30 [30 45 | P1173/-ND 6.05 5.12 4.42 3.32 | EET-HC2E122DA seo | 0266 | 244 |29 49 RORereND SS. (ogo) - aap. 2166 PEE TEEDODSGIRA 
1500 | 0.111 | 250 |35 45 | P11738-ND 7.84 6.64 5.74 4.30 | EET-HC2E152EA seo | 0268 | 274 | 25 20 ORereND Ser (oades dan cleRIEET-EDODsRICA 
1800 | 0.092 | 2.50 |35 45 | P13242-ND 9.75 8.44 7.13 5.35 | EET-HC2E182EF zo | oe | 214 | 30. 25 WER eRAN es: (gigi <a0i) “93 lEeEnODREIDA 
1800 | 0.092 | 2.70 |35 50 | P11739-ND 8.18 7.05 6.20 4.88 | EET-HC2E182EA aan | 0219 | 249. |20 a5 ROReTaNT a7. 3091. Di60e <del EEEEDODSAIBA 
720 | 1.382 | 0.75 | 22 25] P11780-ND 3.47 2.78 2.29 1.49 | EET-HC2V121BA : : - ‘ ; ‘ 
150 | 1105 | o2 |2> 30 (MCIRBTiNT aad 974° 940° 4.60\| EELHCOVISIBA 680 | 0.219 | 242 [25 35 | P11619-ND 3.81 3.12 2.63 1.83 | EET-ED2D681CA 
120 | 0921 | 090 | 22 30 (eRReentTs 399. 307 975 -192.| EETHCOWNBIBA 680 | 0.219 | 242 |30 30] P11620-ND 465 3.82 3.21 2.24 | EET-ED2D681DA 
tao | o9o1 | oo0 |95 951) P1i7eaND 404392 «279 «194 /EETHCovigica | | 200] 820 | 0.182 | 263 | 22 50] P11621-ND 418 3.43 2.89 2.01 | EET-ED2D821BA 
a0 | o7sd | 100 | 22 a5 WERRREaiNT Aai aa 5:89: 4.07" EELHCOVODIBA 820 | 0.182 | 263 |25 40 | P11622-ND 418 3.43 2.88 2.01 | EET-ED2D821CA 
390-1 07841 100 125 a0 Re 4123383 at 98 | EET HCOVDDICA 820 | 0.182 | 263 [30 30 | P11623-ND 4.63 3.80 3.19 2.23 | EET-ED2D821DA 
9°70 | 0614 | ito |o5 35 | Pit78eND 450 377 317 221 | EETHCOVOTICA 820 | 0.182 | 2.63 [35 25 | P11624-ND 5.82 477 4.01 2.80 | EET-ED2D821EA 
970 | 0614 | ito |30 25 | Pit787-ND 540 443 3:72 259 | EET-HCOVO7IDA 1000 | 0.149 | 284 |25 45] P11600-ND 484 3.97 3.34 2.33 | EET-ED2D102CA 
330 | 0502 | 120 |25 40 | p1t78s:ND 595 431 362 250 | EETHCOVSSICA 1000 | 0.149 | 284 |30 35] P11601-ND 565 4.64 3.90 2.72 | EET-ED2D102DA 
350 |_330 | 0502 | 1.20 |30 30 | P11789-ND 5.93486 4.09 2.85 | EET-HC2V331DA 1000 | 0.149 | 284 35 90 anISO- Ne 576 473 3.07 2.77 | EET-ED2D102EA 
390-1 0.495 1430 125 45-1 PH1790-ND a3 4784022 80 | EET-HOOVAGICA 1200 | 0.124 | 313 [30 40 | P11603-ND 5.75 472 3.96 _2.76 | EET-ED2D122DA 
390 | 0425 | 130 |30 35) P11791-ND 556 471 «407. 3.05 | EET-HCOV391DA 7200 | 0.124 | 313 [35 35 P11604-ND 5.29 448 3.87 2.91 | EET-ED2D122EA 
470 | 0.353 | 140 [25 50| P11792-ND 5.82 493 4.26 3.19 | EET-HC2V471CA 1500 ) 0.099 ] 3.56 /30 50) P11605-ND 5.82 4.93 4.26 3.19 | EET-ED2D152DA 
470 | 0363 | 140 |35 30 P1t793:ND B42 543 469 352 | EET-HCOV471EA 1500 | 0.099 | 356 |35 40] P11606-ND 613 5.19 4.48 3.36 | EET-ED2D152EA 
560_| 0.296 | 1.50 | 30 45 | P11794-ND 7.02 5.94 5.13 _ 3.85 | EET-HC2VS61DA 1800 ) 0.083 | 3.64 | 35 45 a eeNe OB 7 oir. aes 1372: EELEDZDIBCER 
60 10296-11801 3535-1 PTT795-ND 748608 B25 3 OF EEL HCOVSBIEA 2200 | 0.068 | 4.12 [35 50 | P11608-ND 8.16 6.91 5.97 _4.48 | EET-ED2D222EA 
680 | 0.244 | 1.70 |30 50] P11796-ND 815 6.90 5.96 4.47 | EET-HC2V681DA 220 | 0.678] 1.28 [22 30) RITE SST 265-218; F.42 | EET-EDZE22 184 
so | 0244 | 170 |35 40) Pit797-ND 819 693 599 449 | EET-HCOVEBIEA 270 | 0.553 | 142 |22 30] P11629-ND 318 2.61 219 1.53 | EET-ED2E271BA 
820 | 0.202 | 1.90 | 35 45 | P11798-ND 8.48 7.31 6.43 5.06 | EET-HC2V821EA 270 | 0.553 ) 142 (25 25 REND S28 12.06) 2:24: «T56.) EET-EDZE271CA 
100 | 1.824 | 0.70 [22 25] Pit757-ND 3.08 2.53 2.12 148 | EET-HC2G101BA 880 | 0.452 | 1.64 | 22 35 (GP IIeS1-ND 848 286 2.40 1.68 | EET-EDZES31BA 
120 | 1.520 | 0.75 | 22 30) P11758-ND 335 2.75 2.31 1.61 | EET-HC2G121BA $30_| 0.452 | 1.56 [25 _30 THINGS2sn0 Ses eB ease shbd EEL-EDZESSICA 
150 | 1.216 | 088 |22 30 P11759-ND 3.76 3.09 259 1.81 | EET-HC2G151BA 380 | 0383 ) 172 | 22 40 |peiieesiND 3.78 3.10 2.60 1.82 | EET-ED2E391BA 
180 | 1.013 | 095 |22 35 | P11760-ND 417 3.42 2.88 2.01 | EET-HC2G181BA 380 | 0383 ) 171 | 25 30 RRibedaND 381 3.13) 2.63 1.88 | EET-ED2ES91CA 
180_| 1.013 | 0.95 | 25 30| P11761-ND 4.20 3.44 2.89 _ 2.02 | EET-HC2G181CA 390 | 0.383 ) 1.71 |30 25 | PIT635-ND 405 332 2.79 1.95 | EET-ED2ES91DA 
220 | 0.829 | 1.00 [22 40) Pts243-ND 4.35. 3.77 3.19 2.39 | EET-HC2G221BF 470 | 0317 | 1.85 | 22 45 (BRiIese:ND 415 341 2.87 2.00 | EET-ED2E471BA 
220 | 0.829 | 140 |22 45) P11762-ND 462 3.79 3.18 2.22 | EET-HC2G221BA 470_| 0317 | 1.85 125 35 BIM6S72ND 422 3.46 2.91 __2.03 | EET-ED2EA7ICA 
200 | 0829 | 140 |25 351 P11763-ND 464 381 320 223 /EET-HCoG221ca | | 250) 470 | 0.317 | 1.85 [30 30 | P11638-ND 487 4.00 3.36 2.34 | EET-ED2E471DA 
‘i 3 560 | 0.266 | 214 |25 40 | P11639-ND 466 3.83 3.22 2.24 | EET-ED2E561CA 
270_| ors | 110 |22 45| PisoaaND 503436 S06 276 | EET HO2G27IBF s60 | 0265 | 214 |30 20] PrieioND 5324.36 3.67 2456 | EET-EDZESS1DA 
270 | 0.675 | 1.22 |22 50] P11765-ND 5.33 4.37 3.67 2.56 | EET-HC2G271BA 680 | 0.219 | 242 [25 45 | P11641-ND 5.22 4.29 3.60 2.51 | EET-ED2E681CA 
270 | 0.675 | 1.22 |25 40| P11766-ND 5.37 4.41 3.71 2.58 | EET-HC2G271CA 680_| 0.219 | 242 | 30_ 35 | P11642-ND 5.92 4.86 _4.08 _ 2.84 | EET-ED2E681DA 
270 | 0.675 | 1.22 |30 30] P11767-ND 6.01 493 4.14 2.89 | EET-HC2G271DA 680 | 0219 ) 242 | 35 30 | P11643-ND 6.04 495 4.16 2.90 | EET-ED2E681EA 
400} 270 | 0675 | 1.22 |35 25] P11768-ND 5.32 451 3.89 2.92 | EET-HC2G271EA 820 | 0.182 | 263 | 30 40 | P11644-ND 5.63 4.77 4.12 3.09 | EET-ED2E821DA 
330 | 0.553 | 144 |25 45 | P11769-ND 549 465 402 301 | EET-HC2G331CA 820 | 0.182 | 263 |35 35 | P11645-ND 5.74 4.86 4.20 3.15 | EET-ED2E821EA 
330 0.553 1.44 130 351 P11770-ND 556. 4.71 4.07 3.05 | EET-HC2G331DA 1000 | 0.149 2.84 | 30 50 | P11625-ND 611 517 447 3.35 | EET-ED2E102DA 
330 0.553 4.44 |35 301 P11771-ND 5.93 5.02 4.34 3.26 | EET-HC2G331EA 1000 | 0.149 2.84 /35 40 | P11626-ND 642 544 4.70 3.52 | EET-ED2E102EA 
390 | 0.468 | 1.40 |30 35 | P13245-ND 6.66 5.76 4.87 3.65 | EET-HC2G391DF 1500 | 0.099 | 356 [35 50 | P11627-ND 788 6.79 5.97 _4.70 | EET-ED2E152EA 
390 | 0.468 | 1.55 |25 50] P11772-ND 6.01 5.09 4.40 3.30 | EET-HC2G391CA 82) 1.617 | 080 | 22 25 | P11667-ND 349° 2.79 2.30 1.50 | EET-ED2G820BA 
390 | 0.468 | 1.55 | 30 40 | P11773-ND 6.45 5.46 4.72 _ 3.54 | EET-HC2G391DA 100) 1326 | 0.91 | 22 30) P11646-ND 329° 270 2.27 1.58 | EET-ED2G101BA 
390 | 0.468 | 155 |35 30 | P1t774-ND 650 5.50 4.75 3.57 | EET-HC2G391EA 100 | 1.326 | 0.91 |) 25 25 | P11647-ND 3.33 274 2.30 1.60 | EET-ED2G101CA 
470 | 0.388 | 1.68 |30 45 | P11775-ND 710 6.01 5.20 3.90 | EET-HC2G471DA 150) 0.884 | 1.07 | 22 40) P11648-ND 4.00 329 276 1,93 | EET-ED2G151BA 
470 0.388 1.68 |35 35 | P11776-ND 7.56 640 553 4.15 | EET-HC2G471EA 150 0.884 1.07. | 25 30 | P11649-ND 4.02 3.30 2.77 1.93 | EET-ED2G151CA 
560 | 0.326 | 1.90 |30 50] P11777-ND 842 7413 616 4.62 | EET-HC2G561DA 150 | 0.884 1.07 30 25 | P11650-ND 480 3.94 3.31 2.31 | EET-ED2G151DA 
560 | 0.326 | 1.90 |35 40 | P11778-ND 7.73 6.67 5.86 _4.61 | EET-HC2G561EA 180 | 0.737 | 1142 | 22 45 | P11651-ND 444 3.64 3.06 2.13 | EET-ED2G181BA 
680 | 0.268 | 2.12 |35 45 | P1t779-ND 8.93 7.70 6.77 5.33 | EET-HC2G681EA 180 | 0.737 142 | 25 35 | P11652-ND 447 3.67 3.08 2.15 | EET-ED2G181CA 
820 | 0.202 | 230 |35 50 | P13246-ND 12.24 10.60 8.95 _6.71 | EET-HC2G821EA 180 | 0.737 142 | 30 30 | P11653-ND 5.23 429 3.60 2.51 | EET-ED2G181DA 
120 1.520 0.74 22 30 | P13247-ND 347 3.01. 2.54 1.91 | EET-HC25S121BA 220 0.603 1.42 22 50 | P11654-ND 5.09 4.17 3.51 2.44 | EET-ED2G221BA 
120 | 1.520 0.74 | 25 25 | P13248-ND 3.54 3.07 2.59 1.95 | EET-HC2S121CA 400 | 220 | 0.603 142 | 25 40 | P11655-ND 5.03 413 3.47 2.42 | EET-ED2G221CA 
150 1.216 0.84 |22 35] P13249-ND 3.49 3.03 2.56 1.92 | EET-HC2S151BA 220 0.603 1.42 |30 30 | P11656-ND 546 448 3.76 2.62 | EET-ED2G221DA 
180 1.103 0.91 92 401 P13250-ND 4.22 3.65 3.09 2.32 | EET-HC2S181BA 220 0.603 1.42 35 25 | P11657-ND 5.96 489 411 2.86 | EET-ED2G221EA 
180 | 1.103 | 091 |25 30 | P13251-ND 4323.74 3.16 2.37 | EET-HC2S181CA 270 | 0.491 | 156 [25 45 | P11658-ND 5.76 4.72 3.97 2.77 | EET-ED2G271CA 
220 0.829 1.05. |22 45 | P13252-ND 473 4.10 346 2.60 | EET-HC2S221BA 270 0.491 1.56  |30 35 | P11659-ND 565 4.79 413 3.10 | EET-ED2G271DA 
220 | 0.829 | 1.05 |25 35 | P13253-ND 476 4.12 3.48 2.61 | EET-HC2S221CA 270 | 0.491 | 156 35 30 | PTT660-ND 567 480° 4.15 3.11 | EET-ED2G271EA 
220 | 0.829 1.05 | 30 25 | P13254-ND 5.29 4.58 3.87 2.90 | EET-HC2S221DA 330 | 0.402 1.71 | 30 40 | P11661-ND 6.07 514 4.44 3.33 | EET-ED2G331DA 
270 | 0.675 1.20 | 22 50] P13255-ND 5.36 4.65 3.92 2.94 | EET-HC2S271BA 330 | 0.402 1.71 |35 30 | P11662-ND 6.35 5.38 4.64 3.48 | EET-ED2G331EA 
270 | 0.675 1.20 | 25 40 | P13256-ND 5.37 4.65 3.93 2.95 | EET-HC2S271CA 390 | 0.340 1.85 | 30 45 | P11663-ND 7.20 610 5.27 3.95 | EET-ED2G391DA 
4oo| 2/0 | 0.675 7.20 [30 30] P13257-ND 6.12 5.30 4.47 3.36 | EET-HC2S271DA 390_| 0.340 1.85 | 35 35 | P11664-ND 7136.04 5.21 3.91 | EET-ED2G391EA 
270 | 0.675 | 120 |35 25 | P13258-ND 6.08 5.25 4.43 3.33 | EET-HC2S271EA 470 | 0.282 | 2.01 [35 40} P11605-ND 8.24 6.97 6.02 4.52 | EET-ED2G471EA 
330 0.553 142 |25 50] P13259-ND 6.62 5.74 4.85 3.64 | EET-HC2S331CA 560 0.237 2.35 [35 45 | P11666-ND 8.37 7.22, 6.35 4.99 | EET-ED2G561EA 
330 | 0.553 | 142 |30 35 | P13260-ND 6.60 5.72 4.83 3.62 | EET-HC2S331DA 56 | 2.368 | 0.67 |22 25 | P11690-ND 342 274 2.25 1.47 | EET-ED2W560BA 
330 | 0.553 1.42 [35 35 | P13261-ND 6.95 6.02 5.08 _ 3.81 | EET-HC2S331EA 68 1.950 0.76 | 22 30 | P11692-ND 3.23 2.65 2.23 1.56 | EET-ED2W680BA 
390 | 0.468 | 155 [30 40 | P13262-ND 7.34 6.36 5.37 4.03 | EET-HC2S391DA 68 | 1950 | 0.76 | 25 25 | P11693-ND 3.29 270 2.27 1.58 | EET-ED2W680CA 
390 | 0.468 | 155 | 35 35 | P13263-ND 7.71 6.67 5.64 4.23 | EET-HC2S391EA 82 | 1.617 | 080 | 22 30 | P11694-ND 3.50 2.87 2.41 1.68 | EET-ED2W820BA 
470 | 0.388 | 1.71 |30 45 | P13264-ND 8.82 7.63 6.45 4.84 | EET-HC2S471DA 82_| 1.617 | 0.80 | 25 25 | P11695-ND 3.55 2.92 2.45 1.71 | EET-ED2W820CA 
470 | 0.388 | 1.71 [35 35 | P13265-ND 8.68 7.52 6.35 4.76 | EET-HC2S471EA 00 | 1.326 | 0.91 [22 35] P11668-ND 3.87 3.18 2.67 1.86 | EET-ED2W101BA 
560 | 0.326 | 1.90 | 30 50| P13266-ND 9.58 8.29 7.00 _5.25 | EET-HC2S561DA 100 | 1326 | 0.91 |25 30] P11669-ND 3.92 3.21 2.70 1.88 | EET-ED2W101CA 
560 | 0.326 | 1.90 [35 45 | P13267-ND 9.99 8.65 7.30 5.48 | EET-HC2S567EA 120 | 1405 | 1.02 |22 40] P11670-ND 4.25 3.49 2.93 2.04 | EET-ED2W121BA 
680 | 0.268 | 210 |35 50 | P13268-ND 12.09 10.47 8.84 6.63 | EET-HC2S681EA 120 | 1405 | 1.02 |25 35] P11671-ND 4.30 3.53 2.96 2.07 | EET-ED2W121CA 
700 | 1.824 | 0.64 | 22 30] P11799-ND 3.61 2.97 2.49 1.74 | EET-HC2W101BA 120 | 1.105 | 1.02 | 30 25 | P11672-ND 5.01 4.11 3.45 2.40 | EET-ED2W121DA 
100 | 1.824 | 064 | 25 25] P11800-ND 3.69 3.03 2.54 1.77 | EET-HC2W101CA 150 | 0.884 | 1.07 [22 45] P11673-ND 4.88 4.00 3.36 2.34 | EET-ED2W151BA 
120 | 1.520 | 0.72 |22 35] P11801-ND 3.98 3.26 2.74 1.91 | EET-HC2W121BA 150 | 0.884 | 1.07 |25 40] P11674-ND 491 4.03 3.39 2.36 | EET-ED2W151CA 
120 | 1520 | 072 |25 30] P11802-ND 4.03 3.31 2.78 1.94 | EET-HC2W121CA 150 | 0.884 | 1.07 |30 30] P11675-ND 515 4.23 3.55 2.48 | EET-ED2W151DA 
150 | 1.216 | 0.79 | 22 40 | P11803-ND 451 3.70 3.41 2.17 | EET-HC2W151BA| | yoq| 150 | 0.884 | 1.07 | 35 25 | P11676-ND 574 4.71 3.96 2.76 | EET-ED2W151EA 
150 | 1.216 | 0.79 |25 30] P11804-ND 455 3.73 3.14 2.19 | EET-HC2WI51CA 1g0_| 0.737 | 1.12 [22 50 | P11677-ND 5.55 4.55 3.83 2.67 | EET-ED2W181BA 
150 | 1.216 | 0.79 |30 25] P11805-ND 5.30 4.35 3.65 2.55 | EET-HC2W151DA 180 | 0.737 | 1.12 | 25 40] P11678-ND 5.51 4.52 3.80 2.65 | EET-ED2WI81CA 
180 | 1.013 | 079 | 25 35] P13269-ND 479 4.15 3.51 2.63 | EET-HC2W181CF 180 | 0.737 | 112 |30 30] P11679-ND 527 447 3.86 2.89 | EET-ED2W181DA 
180 | 1.013 | 087 |22 45] P11806-ND 5.03 413 3.47 2.42 | EET-HC2W181BA 180 | 0.737 | 1.12 |35 25] P11680-ND 542 459 3.97 2.98 | EET-ED2W181EA 
450| 180 | 1.013 | 087 | 25 40 | P11807-ND 5.09 4.18 3.51 2.45 | EET-HC2W181CA 220 | 0.603 | 142 [25 45 | P11681-ND 551 4.67 4.03 3.03 | EET-ED2W221CA 
780 | 1.013 | 087 [30 30] P11808-ND 5.81 4.77 4.01 2.79 | EET-HC2W181DA 220 | 0.603 | 142 | 30 35 | P11682-ND 5.57 4.72 4.07 _ 3.06 | EET-ED2W221DA 
220 | 0.829 | 0.90 |22 50| P13270-ND 5.38 4.66 3.94 2.95 | EET-HC2W221BA 220 | 0.603 | 1.42 |35 30 | P11683-ND 5.90 4.99 4.31 3.24 | EET-ED2W227EA 
220 | 0.829 | 1.00 |25 45 | P11809-ND 5.78 4.74 3.98 2.77 | EET-HC2W221CA 270 | 0.491 | 1.72 |30 40] P11684-ND 641 5.43 4.69 3.52 | EET-ED2W271DA 
220 | 0.829 | 1.00 |30 30] P11810-ND 5.36 454 3.92 2.94 | EET-HC2W221DA 270 | 0.491 | 1.72 |35 35 | P11685-ND 6.73 5.70 4.93 3.70 | EET-ED2W271EA 
220 | 0.829 | 1.00 | 35 25 | P11811-ND 5.75 4.87 4.20 _3.15 | EET-HC2W221EA 330 | 0.402 | 1.85 |30 50] P11686-ND 752 6.37 5.50 4.13 | EET-ED2W331DA 
270 | 0.675 | 1.07 [30 35 | P13272-ND 6.61 5.72 4.83 3.63 | EET-HC2W271DF 330_| 0.402 | 1.85 |35 40 | P11687-ND 7.86 6.66 5.75 4.31 | EET-ED2W331EA 
270 | 0.675 | 149 [25 50| P11812-ND 5.79 490 4.23 3.18 | EET-HC2W271CA 390 | 0.340 | 1.97 |35 40 | P11688-ND 8.01 6.91 6.07 4.78 | EET-ED2W391EA 
270 | 0.675 | 149 |30 40] P11813-ND 615 5.21 4.50 3.37 | EET-HC2W271DA 470 | 0.282 | 247 |35 50 | P11689-ND 9.34 8.05 7.08 5.57 | EET-ED2W471EA 
270 | 0.675 | 149 [35 30 | P11814-ND 648 5.49 4.74 3.56 | EET-HC2W271EA 560 | 0.236 | 3.50 |35 63 | P11691-ND 11.92 1051 9.43 7.81 | EET-ED2W561EA 
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Panasonic T-UP Series Snap-in Capacitors 


Features: 

¢ 4 or 5 terminal mounting provides stability and keyed polarity 

* Replaces T-U series with higher capacitance and ripple current per case size 

* General purpose rated at 85°C, 3000 hour endurance 

*35 and 40 mm diameter case sizes up to 80 mm in length for 4 terminal 
mounting and 105 mm for 5 terminal mounting 

¢ Top vent construction 


4 Pin Terminal 0. 
@ 4atO20 


sop FA" 7 : oof 140 } 


; 8 : 
yNinyl Sleeve oe l 


. 111.5 


Terminals A & C are not 


97 


mecca active and must be Rated Working Voltage 16 ~ 250VDC 350 ~ 500VDC 
—| 922.5 |— isolated from circuit wiring. Operating Temperature “0 BSC "25 ~ 85°C 
Nominal 4 Pin 1500 ~ 120000yF 470 ~ 1800uF 
5 Pin Terminal , . Capacitance: 5 Pin 1200~270000p1F(+20%Tol.) 220 ~ 27001F(+20%Tol.) 
Neg. > | “ene 4Pin ; 2000 hours at 85°C 
Neg. or Isolate Endurance: with maximum specified ripple current 
-@ or’ i ‘ 3000 hours at 85°C 
Isolate « Y e 2 Fin with maximum specified ripple current 
Pos. mA: 
Pos. or Isolate Rated DC Voltage:| 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 200) 250 | 350 | 400 | 450} 500 
Surge Voltage: | 20 | 32 | 44 | 63 | 79 | 100 | 125 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500| 550 
Capac-| Size Max. 85°C Max. 20°C Capac- | Size Max. 85°C Max. 20°C 
itance | (mm) Ripple (Arms) 120Hz Digi-Key Price Each Panasonic itance | (mm) Ripple (Arms) 120Hz Digi-Key Price Each Panasonic 
(uF) DXL | 120Hz 10k~100kHz) ESR(Q) | PartNo. 1 10 50 Part No. (uF) DXL | 120Hz 10k~100kHz] ESR(Q) | PartNo. 1 10 50 Part No. 
16WV DC + 4 Pin 820 | 40x50 | 3.18 4.45 0.303 P10063-ND 12.83 11.31 8.46 | ECE-T2GP821FA 
68000 | 35x50 | 9.05 10.41 0.018 P10000-ND 10.21 8.81 6.45 | ECE-T1CP683EA 1000 | 35x80 | 3.42 4.79 0.249 P10062-ND 1448 12.76 9.54 | ECE-T2GP102EA 
82000 | 35x60 | 9.94 11.43 0.018 P10001-ND 11.68 = 10.07 7.38 | ECE-T1CP823EA 1000 | 40x60 | 3.42 4.79 0.249 P10064-ND 14.59 12.86 9.61 ECE-T2GP102FA 
82000 | 40x50 | 10.29 11.83 0.019 P10003-ND 8.42 7.26 6.38 | ECE-T1CP823FA 1500 | 40x80 | 3.91 5.47 0.166 P10065-ND 17.62 15.94 12.15 | ECE-T2GP152FA 
100000 | 35x80 | 11.00 12.65 0.019 P10002-ND 10.11 8.91 8.00 | ECE-T1CP104EA A50WV DC + 4 Pin 
100000 | 40x60 | 11.36 13.06 0.020 P10004-ND 12.13 10.69 8.00 | ECE-TICP104FA 470 | 35x50 | 2.53 3.54 0.529 P10066-ND 12.50 10.78 7.90 | ECE-T2WP471EA 
120000 | 40x 80 | 12.42 14.28 0.018 P10005-ND 13.20 11.63 8.70 | ECE-TICP124FA 560 | 35x60 | 2.76 3.86 0.444 P10067-ND 13.87 11.96 8.76 | ECE-T2WPS61EA 
25WV DC ¢ 4 Pin 680 | 40x50 | 2.99 4.19 0.366 P10069-ND 14.53 12.80 9.57 | ECE-T2WP681FA 
47000 | 35x50 | 8.00 9.20 0.017 P10006-ND 10.28 8.86 6.49 | ECE-T1EP473EA 820 | 35x80 | 3.22 4.51 0.303 P10068-ND 14.75 13.34 10.17 | ECE-T2WP821EA 
56000 | 35x60 | 8.64 9.94 0.017 P10007-ND 11.68 10.07 7.38 | ECE-TIEP563EA 820 | 40x60 | 3.22 4.51 0.303 P10070-ND 16.36 14.41 10.78 | ECE-T2WP821FA 
56000 | 40x50 | 8.96 10.30 0.018 P10009-ND 11.69 10.08 7.38 | ECE-T1EP563FA 1200 | 40x80 | 3.45 4.83 0.207 P10071-ND 17.40 16.25 12.67 | ECE-T2WP122FA 
68000 | 35x80 | 9.44 10.86 0.017 P10008-ND 11.56 10.19 7.62 | ECE-TIEP683EA SOWV DC ¢ 5 Pin 
68000 | 40x60 | 9.76 11.22 0.018 P10010-ND 12.10 10.66 7.98 | ECE-T1EP683FA 33000 | 50x50 | 10.48 12.05 0.018 P13275-ND 23.17 20.60 15.45 | ECE-PIHP333HA 
100000 | 40x 80 | 11.68 13.43 0.018 P10011-ND 13.36 12.08 9.21 ECE-T1EP104FA 47000 | 50x63 | 11.54 13.27 0.013 P13276-ND 25.30 22.50 16.87 | ECE-P1HP473HA 
35WV DC ¢ 4 Pin 56000 | 50x80 | 12.46 14.33 0.012 P13277-ND 27.38 24.34 18.26 | ECE-P1HP563HA 
33000 | 35x50 | 7.15 8.22 0.018 P10012-ND 10.80 9.31 6.82 | ECE-T1VP333EA 68000 | 50x92 | 13.17 15.15 0.011 P13278-ND 30.44 27.07 20.30 | ECE-P1HP683HA 
39000 | 35x60 | 7.94 9.13 0.015 P10013-ND 12.31 10.61 7.78 | ECE-T1VP393EA 82000 | 50x 105 | 13.87 15.95 0.011 P13279-ND 33.51 29.79 22.35 | ECE-PIHP823HA 
39000 | 40x50 | 7.79 8.96 0.017 P10015-ND 10.96 9.66 7.23 | ECE-T1VP393FA 8OWV DC ¢ 5 Pin 
47000 | 35x80 | 9.53 10.96 0.015 P10014-ND 12.13 10.69 8.00 | ECE-T1VP473EA 18000 | 50x50 | 10.00 11.50 0.023 P13280-ND 22.56 20.06 15.04 | ECE-PIKP183HA 
47000 | 40x60 | 8.58 9.87 0.017 P10016-ND 12.72 11.21 8.38 | ECE-T1VP473FA 22000 | 50x63 | 11.08 12.74 0.019 P13281-ND 25.15 22.36 16.77 | ECE-P1KP223HA 
56000 | 40x80 | 10.17 11.70 0.017 P10017-ND 13.77 12.13 9.08 | ECE-T1VP563FA 27000 | 50x 80 | 12.33 14.18 0.015 P13282-ND 26.67 23.71 17.79 | ECE-P1KP273HA 
SOWV DC « 4 Pin 33000 | 50x92 | 13.37 15.38 0.014 P13283-ND 29.18 25.94 19.46 | ECE-P1KP333HA 
22000 | 35x50 | 7.57 8.71 0.023 P10018-ND 11.27 9.72 7.12 | ECE-TIHP223EA 39000 | 50x 105 | 14.34 16.49 0.013 P13284-ND 32.88 29.23 21.92 | ECE-PIKP393HA 
27000 | 35x60 | 8.31 9.56 0.018 P10019-ND 13.20 11.38 8.34 | ECE-T1HP273EA 100WV DC « 5 Pin 
27000 | 40x50 | 8.12 9.34 0.021 P10021-ND 11.72 10.33 7.72 | ECE-T1HP273FA 10000 | 50x50 | 8.82 10.14 0.033 P13285-ND 22.24 19.77 14.83 | ECE-P2AP103HA 
33000 | 35x80 | 9.23 10.51 0.015 P10020-ND 13.16 11.60 8.68 | ECE-TIHP333EA 15000 | 50x63 | 10.07 11.58 0.022 P13286-ND 25.81 22.94 17.21 ECE-P2AP153HA 
33000 | 40x60 | 8.86 10.19 0.018 P10022-ND 13.80 12.16 9.10 | ECE-TIHP333FA 18000 | 50x 80 | 11.00 12.65 0.018 P13287-ND 27.65 24.58 18.44 | ECE-P2AP183HA 
39000 | 40x80 | 9.79 11.26 0.015 P10023-ND 14.92 13.15 9.83 | ECE-TIHP393FA 22000 | 50x92 | 11.76 13.52 0.015 P13288-ND 30.35 26.98 20.24 | ECE-P2AP223HA 
63WV DC ¢ 4 Pin 27000 | 50x 105 | 12.53 14.41 0.014 P13289-ND 33.82 30.07 22.55 | ECE-P2AP273HA 
12000 | 35x50 | 7.15 8.22 0.035 P10024-ND 9.96 8.59 6.29 | ECE-T1JP123EA 200WV DC « 5 Pin 
15000 | 35x60 | 7.71 8.87 0.028 P10025-ND 11.60 10.00 7.32 | ECE-T1JP153EA 3900 | 35x80 | 6.60 9.24 0.055 P13177-ND 14.32 12.73 9.55 | ECE-T2DP392EA 
15000 | 40x50 | 7.53 8.66 0.033 P10027-ND 11.60 10.00 7.32 | ECE-T1JP153FA 3900 | 40x63 | 6.81 9.53 0.055 P13178-ND 14.73 13.10 9.83 | ECE-T2DP392FX 
18000 | 35x80 | 9.41 10.82 0.023 P10026-ND 11.39 10.03 7.50 | ECE-T1JP183EA 3900 | 50x50 | 8.22 11.51 0.055 P13290-ND 23.58 20.97 15.73 | ECE-P2DP392HA 
18000 | 40x60 | 8.28 9.52 0.028 P10028-ND 11.91 10.50 7.85 | ECE-T1JP183FA 4700 | 50x63 | 9.32 13.05 0.046 P13291-ND 25.26 22.46 16.84 | ECE-P2DP472HA 
22000 | 40x80 | 9.97 11.47 0.023 P10029-ND 13.09 11.54 8.63 | ECE-T1JP223FA 5600 | 50x63 | 9.57 13.40 0.038 P13292-ND 28.41 25.26 18.94 | ECE-P2DP562HA 
80WV DC ¢ 4 Pin 6800 | 50x80 | 11.41 15.97 0.032 P13293-ND 30.15 26.80 20.10 | ECE-P2DP682HA 
8200 | 35x50 | 5.83 6.70 0.051 P10030-ND 9.76 8.41 6.16 | ECE-T1KP822EA 8200 | 50x92 | 13.02 18.23 0.026 P13294-ND 33.06 29.39 22.05 | ECE-P2DP822HX 
10000 | 35x60 | 6.38 7.34 0.041 P10031-ND 11.82 10.19 7.47 | ECE-T1KP103EA 10000 | 50 x 105 | 14.17 19.84 0.021 P13295-ND 37.36 33.21 24.91 ECE-P2DP103HA 
10000 | 40x50 | 6.56 7.54 0.041 P10033-ND 10.08 8.88 6.64 | ECE-T1KP103FA 250WV DC « 5 Pin 
12000 | 35x80 | 6.92 7.96 0.035 P10032-ND 11.06 9.75 7.29 | ECE-T1KP123EA 2200 | 35x63 | 4.70 6.58 0.090 P13179-ND 11.83 10.52 7.89 | ECE-T2EP222EX 
12000 | 40x60 | 7.29 8.38 0.035 P10034-ND 11.59 = 10.22 7.64 | ECE-T1KP123FA 2700 | 35x80 | 5.63 7.88 0.074 P13180-ND 14.47 = 12.87 9.65 | ECE-T2EP272EA 
15000 | 40x80 | 8.93 10.27 0.028 P10035-ND 12.84 11.32 8.46 | ECE-TIKP153FA 2700 | 40x63 | 5.81 8.13 0.074 P13181-ND 14.97 13.31 9.99 | ECE-T2EP272FX 
100WV DC ¢ 4 Pin 2700 | 50x50 | 6.77 9.48 0.074 P13296-ND 24.68 21.94 16.46 | ECE-P2EP272HA 
6800 | 35x50 | 6.60 7.59 0.049 P10036-ND 10.26 9.05 6.77 | ECE-T2AP682EA 3300 | 50x50 | 7.22 10.11 0.060 P13297-ND 26.74 23.77 ~—- 17.83 | ECE-P2EP332HX 
8200 | 35x60 | 7.05 8.12 0.040 P10037-ND 12.03 10.60 7.93 | ECE-T2AP822EA 3900 | 40x80 | 7.36 10.30 0.051 P13182-ND 18.52 1647 12.35 | ECE-T2EP392FA 
8200 | 40x50 | 7.28 8.37 0.040 P10039-ND 11.89 10.48 7.84 | ECE-T2AP822FA 4700 | 50x80 | 9.65 13.51 0.042 P13298-ND 29.61 26.32 19.74 | ECE-P2EP472HA 
10000 | 35x80 | 7.74 8.90 0.033 P10038-ND 11.96 10.82 8.25 | ECE-T2AP103EA 5600 | 50x80 | 14.34 20.08 0.036 P13299-ND 33.43 29.72 22.29 | ECE-P2EP562HX 
10000 | 40x60 | 7.97 9.17 0.033 P10040-ND 14.08 12.41 9.28 | ECE-T2AP103FA 6800 | 50x 105 | 12.16 17.02 0.029 P13300-ND 37.38 33.23 24.93 | ECE-P2EP682HA 
12000 | 40x80 | 8.65 9.95 0.026 P10041-ND 13.99 12.66 9.65 | ECE-T2AP123FA 7500 | 50x 105 | 12.56 17.58 0.026 P13301-ND 39.45 35.07 26.31 ECE-P2EP752HA 
200WV DC ¢ 4 Pin 400WV DC ¢ 5 Pin 
2200 | 35x50 | 4.92 6.89 0.113 P10042-ND 10.83 9.34 6.84 | ECE-T2DP222EA 680 | 40x50 | 3.38 4.73 0.268 P13183-ND 10.48 9.32 6.99 | ECE-T2GP681FA 
2700 | 35x60 | 5.41 7.57 0.092 P10043-ND 12.11 10.44 7.65 | ECE-T2DP272EA 1000 | 50x50 | 4.76 6.66 0.199 P13302-ND 25.15 22.36 16.77 | ECE-P2GP102HA 
2700 | 40x50 | 5.41 7.57 0.092 P10045-ND 11.28 9.95 7.44 | ECE-T2DP272FA 1200 | 50x50 | 5.21 7.29 0.166 P13303-ND 26.12 23.23 17.42 | ECE-P2GP122HX 
3300 | 35x80 | 5.90 8.26 0.075 P10044-ND 12.58 11.09 8.29 | ECE-T2DP332EA 1500 | 50x63 | 6.12 8.57 0.133 P13304-ND 28.34 25.20 18.90 | ECE-P2GP152HX 
3300 | 40x60 | 5.90 8.26 0.075 P10046-ND 12.60 11.10 8.30 | ECE-T2DP332FA 1800 | 50x80 | 7.09 9.93 0.111 P13305-ND 32.91 29.26 21.95 | ECE-P2GP182HX 
3900 | 40x80 | 6.40 8.96 0.064 P10047-ND 14.28 12.59 9.41 ECE-T2DP392FA 2200 | 50x92 | 8.13 11.38 0.090 P13306-ND 33.89 30.13 22.60 | ECE-P2GP222HX 
250WV DC ¢ 4 Pin 2700 |50x105 | 9.34 13.08 0.073 P13307-ND 39.28 34.92 26.19 | ECE-P2GP272HA 
1500 | 35x50 | 4.04 5.66 0.166 P10048-ND 11.04 9.52 6.98 | ECE-T2EP152EA A50WV DC 5 Pin 
1800 | 35x60 | 4.49 6.29 0.138 P10049-ND 12.22 10.54 7.72 | ECE-T2EP182EA 470 | 40x35 | 2.53 3.54 0.423 P13186-ND 11.03 9.81 7.36 | ECE-T2WP471FA 
1800 | 40x50 | 4.49 6.29 0.138 P10051-ND 12.75 10.99 8.05 | ECE-T2EP182FA 680 | 35x80 | 3.17 4.44 0.293 P13187-ND 14.54 12.93 9.70 | ECE-T2WP681EA 
2200 | 35x80 | 4.94 6.92 0.113 P10050-ND 12.73 11.22 8.39 | ECE-T2EP222EA 820 | 50x50 | 4.31 6.03 0.263 P13308-ND 26.37 23.44 = 17.58 | ECE-P2WP821HA 
2200 | 40x60 | 4.94 6.92 0.113 P10052-ND 12.72 11.21 8.38 | ECE-T2EP222FA 1000 | 40x80 | 4.21 5.89 0.216 P13188-ND 18.45 1640 1230 | ECE-T2WP102FA 
2700 | 40x80 | 5.39 7.55 0.092 P10053-ND 14.78 13.02 9.74 | ECE-T2EP272FA 1000 | 50x63 | 4.96 6.94 0.216 P13309-ND 30.26 26.91 20.18 | ECE-P2WP102HA 
350WV DC ¢ 4 Pin 1200 | 50x63 | 5.43 7.60 0.180 P13310-ND 33.27 29.58 22.19 | ECE-P2WP122HX 
680 | 35x50 | 2.96 4.14 0.366 P10054-ND 11.21 9.66 7.08 | ECE-T2VP681EA 1500 | 50x80 | 6.15 8.61 0.144 P13311-ND 36.92 32.82 24.62 | ECE-P2WP152HX 
1000 | 35x60 | 3.19 4.47 0.249 P10055-ND 12.61 11.12 8.31 ECE-T2VP102EA 1800 | 50x92 | 7.02 9.83 0.120 P13312-ND 41.35 36.76 27.57_| ECE-P2WP182HX 
1000 | 40x50 | 3.19 4.47 0.249 P10057-ND 13.13 11.57 8.65 | ECE-T2VP102FA S5O0OWV DC « 5 Pin 
1200 | 35x80 | 3.64 5.10 0.207 P10056-ND 14.56 12.83 9.60 | ECE-T2VP122EA 560 | 50x50 | 3.52 4.93 0.355 P13313-ND 25.04 22.26 = 16.70 | ECE-P2HP561HA 
1200 | 40x60 | 3.64 5.10 0.207 P10058-ND 14.64 12.90 9.65 | ECE-T2VP122FA 680 | 50x50 | 3.88 5.43 0.293 P13314-ND 27.77 24.69 18.52 | ECE-P2HP681HX 
1800 | 40x80 | 4.10 5.74 0.136 P10059-ND 17.68 16.00 1219 | ECE-T2VP182FA 820 | 50x63 | 4.47 6.26 0.222 P13315-ND 30.74 27.33 20.50 | ECE-P2HP821HA 
400WV DC ¢ 4 Pin 1000 | 50x80 | 5.05 7.07 0.199 P13316-ND 33.98 30.21 22.66 | ECE-P2HP102HA 
560 | 35x50 | 2.69 3.77 0.444 P10060-ND 11.10 9.57 7.01 ECE-T2GP561EA 1200 | 50x80 | 5.35 7.49 0.166 P13317-ND 36.97 32.87 24.65 | ECE-P2HP122HX 
680 | 35x60 | 2.93 4.10 0.366 P10061-ND 11.05 9.74 7.29 | ECE-T2GP681EA 1500 | 50x 105} 6.65 9.31 0.144 P13318-ND 41.45 36.85 27.64 | ECE-P2HP152HA 
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Panasonic T-HA Series Snap-in Capacitors 


4 Pin Terminal 


Vent 


x 


Vinyl Sleeve 


@ 4at 2.0 


C.-OfA 


0.8 2.0 


ial map 
6.3] (144.0 


11.5 


Terminals A and C are 


FEATURES: 


¢ 4 or 5 terminal mounting provides stability and keyed polarity * Replaces T-NHE 
series with higher capacitance and ripple current per case size Industrial grade 
with 3000 hour endurance at 105° C * 35 and 40 mm diameter case sizes up to 
80 mm in length for 4 terminal mounting and 105 mm for 5 terminal mounting 
¢ Top vent construction 


ae Slecttically ae Rated Working Voltage 16 ~ 250VDC 350 ~ 450VDC 
and must be isolate: = a a 
from circuit wiring. Operating Temperature -40 ~ 105°C -25 ~ 105°C 
Nominal 4Pin 1200 ~ 120000y1F 470 ~ 1500uF 
Capacitance: | 5 Pin 1000~250000p1F(+20%Tol.) | 330 ~ 2700NF(+20%Tol.) 
5 Pin Terminal 5 2000 hours at 105°C 
4Pin : ‘ aac 
Endurange: with maximum specified ripple current 
: : 3000 hours at 105°C 
Neg. or Isolate 5 Pin ° : hae 
with maximum specified ripple current 
Isolate 
Pos. 
[_ ase rieciais Rated DC Voltage:| 16 | 25 | 35| 50] 63 | 80 | 100 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 
L—! Surge Voltage: | 20 | 32 | 44] 63} 79 |100 | 125 | 250) 300 | 400 | 450 | 500 
Size Max. 85°C Max. 20°C Size Max. 85°C Max. 20°C 
Cap (mm) Ripple (Arms) 120Hz Digi-Key Price Each Panasonic Cap (mm) Ripple (Arms) 120Hz Digi-Key Price Each Panasonic 
(uF) DXL /120Hz 10k~100kHz | ESR(Q) | PartNo. 1 10 50 Part No. (nF) DXL |120Hz 10k~100kHz) ESR(Q) | PartNo. 1 10 50 Part No. 
16WV DC + 4 Pin 1200 | 35x80) 3.22 4.51 0.207 P10669-ND 14.78 13.37 10.19 | ECE-T2VA122EA 
56000 | 35x50] 6.00 6.90 0.018 P10612-ND 9.77 8.42 6.17 | ECE-TICA563EA 1200 | 40x60) 3.22 4.51 0.207 P10670-ND 14.68 13.27. 10.12 | ECE-T2VA122FA 
68000 | 35x60] 6.62 7.61 0.017 P10613-ND 9.97 8.79 6.58 | ECE-TICA683EA 1500 | 40x80) 3.75 5.25 0.166 P10671-ND 17.59 15.91 1213 | ECE-T2VA152FA 
68000 | 40x50} 7.29 8.38 0.019 P10614-ND 10.01 8.82 6.60 | ECE-T1CA683FA 400WV DC ¢ 4 Pin 
82000 | 40x60] 7.29 8.38 0.017 P10615-ND 11.49 10.12 7.57 | ECE-T1CA823FA 560 | 35x50] 1.80 2.52 0.444 P10672-ND 11.42 10.07 7.53 | ECE-T2GA561EA 
100000 | 35x80} 8.03 9.23 0.015 P10616-ND 12.30 10.84 8.11 ECE-T1CA104EA 680 | 40x50] 2.17 3.04 0.366 P10673-ND 13.36 11.77 8.80 | ECE-T2GA681FA 
120000 | 40x80] 8.79 10.11 0.014 P10617-ND 12.55 11.36 8.66 | ECE-T1CA124FA 820 | 35x60) 2.44 3.42 0.303 P10674-ND 14.76 13.01 9.73 | ECE-T2GA821EA 
25WV DC «4 Pin 1000 | 35x80) 3.00 4.20 0.249 P10675-ND 15.36 13.89 10.59 | ECE-T2GA102EA 
33000 | 35x50] 5.50 6.33 0.020 P10618-ND 9.23 7.96 5.83 | ECE-T1EA333EA 1000 | 40x60) 3.00 4.20 0.249 P10676-ND 15.24 13.78 10.51 ECE-T2GA102FA 
47000 | 35x60 656 754 0.017 P10619-ND 1014 8.94 668 ECE-T1EA473EA 1200 | 40x80) 3.30 4.62 0.207 P10677-ND 17.80 16.10 12.27 | ECE-T2GA122FA 
47000 | 40x50] 6.47 7.44 0.019 P10620-ND 10.16 8.95 6.69 | ECE-T1EA473FA 450WV DC ¢ 4 Pin 
56000 | 35x80} 7.25 8.34 0.017 P10621-ND 11.10 9.78 7.32 | ECE-TIEAS63EA 470 | 35x50} 1.74 2.44 0.529 P10678-ND 12.45 10.98 8.21 ECE-T2WA471EA 
56000 | 40x60] 7.17 8.25 0.015 P10622-ND 11.59 10.22 7.64 | ECE-TIEA563FA 560 | 35x60) 2.15 3.01 0.444 P10679-ND 13.90 12.25 9.16 | ECE-T2WAS61EA 
82000 | 40x80] 8.68 9.98 0.014 P10623-ND 12.71 11.49 8.76 | ECE-TIEA823FA 560 | 40x50) 2.10 2.94 0.444 P10680-ND 14.44 12.72 9.52 | ECE-T2WAS61FA 
B5WV DC 4 Pin 680 | 40x60) 250 3.78 0.303 | P10681-ND 14.60 13.21 10.07 | ECE-T2WAG8IFA 
22000 | 85x50] 5.00 5.75 | 0.026 | P1062-ND 986 850 6.23 | ECE-TIVAZ23EA ee] ges den. | coos WMP toca toe dey | Eeerowatooen 
27000 | 35x60) 5.53 6.36 0.021 P10625-ND 10.15 8.95 6.69 | ECE-T1VA273EA S . : : & z 
27000 | 40x50) 5.44 6.26 0.025 P10626-ND 10.16 8.96 6.70 | ECE-T1VA273FA SOWV DC ¢ 5 Pin 
33000 | 40x60] 6.61 7.60 0.020 P10627-ND 11.77 10.37 7.76 | ECE-T1VA333FA 33000 | 50x50] 7.75 8.91 0.018 P13191-ND 23.87 21.22 = 15.92 | ECE-P1HA333HA 
39000 | 35x80) 6.52 7.50 0.015 P10628-ND 12.39 10.92 8.16 | ECE-T1VA393EA 39000 | 50x63] 8.40 9.66 0.016 P13192-ND 24.82 22.07 16.55 | ECE-P1HA393HA 
47000 | 40x80] 7.79 8.96 0.014 P10629-ND 14.20 12.51 9.36 | ECE-T1VA473FA 47000 | 50x80} 9.19 10.57 0.014 P13193-ND 26.83 23.85 17.89 | ECE-P1HA473HA 
SOWV DC 4 Pin 56000 | 50x92} 9.79 11.26 | 0.012 | P13194-ND 2912 25.89 19.42 | ECE-P1HA563HA 
75000 | 35x50) 480 550 0.033 P10630-ND 9.99 B61 631 ECE-THA153EA 68000 /50x 105] 10.42 11.98 0.011 P13195-ND : 32.66 29.03 21.78 | ECE-P1HA683HA 
18000 | 35x60] 5.27 6.06 0.028 | P10631-ND 10.18 8.97 6.71 | ‘ECE-TIHA183EA SOWY DC's 5.Pin 
22000 | 40x50) 5.15 5.92 0.026 P10632-ND 11.31 9.97 7.45 | ECE-TIHA223FA 12000 | 50x50} 6.03 6.93 0.035 P13196-ND 21.76 19.35 14.51 ECE-P1KA123HA 
27000 | 35x80] 6.16 7.08 0.018 P10633-ND 12.70 11.20 8.37 | ECE-T1HA273EA 15000 | 50x63] 6.65 7.65 0.028 P13197-ND 23.93 21.27 15.96 | ECE-P1KA153HA 
27000 | 40x60) 6.05 6.96 0.021 P10634-ND 13.28 11.70 8.75 | ECE-T1HA273FA 18000 | 50x80} 7.29 8.38 0.026 P13198-ND 25.34 22.53 16.90 | ECE-P1KA183HA 
39000 | 40x80) 7.55 8.68 0.015 P10635-ND 1466 13.26 10.11 ECE-T1HA393FA 22000 | 50x92] 7.83 9.00 0.022 P13199-ND 27.55 2449 18.37 | ECE-P1KA223HA 
GaWV DCs 4Pin 27000 [50x 105] 8.38 9.64 | 0.018 | P13200-ND 30.40 27.03 20.27 | ‘ECE-P1KA273HA 
12000] 35x50] 4.40 5.06 | 0.035 | P10636-ND 939 828 6.19 | ECE-TIJA123EA EOOWV.2C 2. Ein 
15000 | 35x60} 4.92 5.66 0.028 P10637-ND 11.00 9.70 7.25 | ECE-T1JA153EA 8200 | 50x50} 6.14 7.06 0.030 P13201-ND 21.94 19.50 14.63 | ECE-P2AA822HA 
15000 | 40x50] 4.80 5.52 0.033 P10638-ND 10.97 9.67 7.23 | ECE-T1JA153FA 12000 | 50x63} 7.17 8.25 0.022 P13202-ND 24.00 21.34 16.01 ECE-P2AA123HA 
18000 | 35x80] 5.79 666 0.023 P10639-ND 1212 10.68 7.99 | ECE-T1JA183EA 15000 | 50x80) 8.01 9.21 0.019 P13203-ND 27.77 «24.69 =18.52 | ECE-P2AA153HA 
18000 | 40x60] 5.39 6.20 0.028 | P10640-ND 12.70 11.19 8.37 | ECE-T1JA183FA 18000 | 50x92} 864 9.94 0.017 | P13204-ND 31.20 27.74 += 20.81 | ECE-P2AA183HA 
27000 | 40x80) 6.59 7.58 0.018 P10641-ND 14.28 12.92 9.85 | ECE-T1JA273FA 22000 /50x105} 9.32 10.72 0.015 P13205-ND 33.62 29.89 22.42 | ECE-P2AA223HA 
SOWV DC ¢ 4 Pin 200WV DC « 5 Pin 
6800 | 35x50) 3.90 4.49 0.061 P10642-ND 9.05 7.98 5.97 | ECE-T1KA682EA 3300 | 50x50} 520 7.28 0.075 P13206-ND 22.65 20.14 15.11 | ECE-P2DA332HA 
8200 | 35x60) 4.39 5.05 0.051 P10643-ND 10.47 9.23 6.90 | ECE-T1KA822EA 3900 | 50x50} 565 7.91 0.064 P13207-ND 24.99 22.22 16.67 | ECE-P2DA392HX 
8200 | 40x50) 4.29 4.93 0.051 P10644-ND 41.21 9.88 7.39 | ECE-T1KA822FA 4700 | 50x63} 648 9.07 0.053 P13208-ND 27.14 2413 18.10 | ECE-P2DA472HX 
10000 | 35x80| 488 5.61 0.044 P10645-ND 12.54 11.05 8.26 | ECE-T1KA103EA 5600 | 50x92] 7.68 10.75 0.044 P13209-ND 29.32 26.07 19.55 | ECE-P2DA562HA 
40000 | 40x60! 4.73 5.44 0.041 P10646-ND 412.51 11.02 8.25 | ECE-T1KA103FA 6800 | 50x92} 846 11.84 0.034 P13210-ND 32.18 28.61 21.46 | ECE-P2DAG82HX 
45000 | 40x80| 597 687 0028 | Pioe47-ND 1358 1229 9.37 | ECE-TiKA1S3EA 8200 |50x105] 956 13.38 | 0.028 | P13211-ND 36.47 32.42 —-24.32_| ECE-P2DA822HA 
100WV DC « 4 Pin 250WV DC ° 5 Pin 
4700 | 35x50| 380 437 0071 | Pi0e4@-ND 937. 826 648 | ECE-T2AAA72EA 2200 [50x50] 4.35 6.09 0.098 | P13212-ND 25.63 22.78 17.09 | ECE-P2EA222HA 
5600 | 35x60; 408 467 | 0059 | Pi10649-ND 1081 952 742 | ECE-T2AAS62EA 2700 | 50x50) 480 6.72 | 0.080 | P13213-ND 27.79 24.70 18.53 | ECE-P2EA272HX 
6g00 | 40x50; 457 526 | 0049 | Pi0650-ND 1196 1055 789 | ECE-T2AAG82FA 3300 | 50x63| 5.48 7.67 | 0.065 | P13214-ND 30.27 26.91 20.18 | ECE-P2EA332HA 
3200 | 35x80; 515 592 | 0040 | Pi10e5I-ND 1337 1178 881 | ECE-T2AA822EA 3900 | 50x80| 6.10 854 | 0.055 | P13215-ND 32.60 28.98 21.74 | ECE-P2EA392HA 
3200 | 40x60; 5.02 577 | 0040 | Pi0652-ND 1259 71139 9868 | ECE-T2AA822FA 4300 | 50x92| 667 9.34 | 0.050 | P13216-ND 33.05 29.38 22.04 | ECE-P2EA432HA 
too00 | 4oxe0| 644 741 | 0.028 | Ptossa-ND 1570 1420 1083 | ECE-T2AA123FA 4700 | 50x92} 693 9.70 | 0.046 | P13217-ND 35.89 31.90 23.93 | ECE-P2EA472HX 
ZOOWV DC ° 4 Pin 5600 /50x105} 7.67 10.74 1 — 34.42 25.82 | ECE-P2EAS62HA 
2200 | 35x50) 2.90 4.06 0.113 P10654-ND 10.41 9.18 6.86 | ECE-T2DA222EA ” 
2700 | 35x60) 3.65 5.11 | 0.092 | P10655-ND 11.70 1031 7.71 | ECE-T2DA272EA os s x 2 aye eh ne ee es ee ea Seale 
2700 | 40x50) 3.55 4.97 0.092 P10656-ND 12.19 10.74 8.03 | ECE-T2DA272FA ; : : 5 ‘ . ’ 7 
3300 | 35 : so] 4.52 6.33 0.075 P10657-ND 13.71 12.08 9.04 | ECE-T2DA332EA 1000 | 50x50) 3.45 4.83 0.166 P13220-ND 26.63 23.67 17.76 | ECE-P2GA102HA 
; : : : : ; 1200 | 50x63) 4.22 5.91 0.152 P13221-ND 28.98 25.76 19.32 | ECE-P2GA122HA 
3300 | 40x60] 4.40 6.16 0.075 P10658-ND 13.68 12.06 9.02 | ECE-T2DA332FA 
4700 | 40 ; go! 5.76 8.06 0.053 P10659-ND 15.80 1429 1089 | ECE-T2DA472FA 1500 | 50x80) 5.22 7.31 0.122 P13222-ND 31.12 27.67 20.75 | ECE-P2GA152HA 
- - - — - ~ 1600 | 50x92) 5.69 7.97 0.114 P13223-ND 34.82 30.96 23.22 | ECE-P2GA162HA 
2206 Dera rin 1800 |40x105} 5.06 7.08 0.101 | P13190-ND 36.26 32.23 24.18 | ECE-T2GA182FA 
1200 | 35x50} 2.30 3.22 0.207 P10660-ND 10.12 8.92 6.67 | ECE-T2EA122EA 1800 | 50x80) 5.50 7.70 0.101 P13224-ND 38.32 34.07 25.55 | ECE-P2GA182HX 
1500 | 35x60} 2.57 3.60 0.166 P10661-ND 11.48 = 10.12 7.57 | ECE-T2EA152EA 2200 | 50x92] 6.55 9.17 0.082 P13225-ND 40.20 3574 26.81 ECE-P2GA222HA 
1800 | 40x50) 345 4.41 0.138 | P10662-ND 13.33 11.74 8.78 _ | ‘ECE-T2EA182FA 450WV DC ° 5 Pin 
2200 | 35x80) 375 6.25 | 0113 aN 1353 12.24 9.83 | ECE-TZEA222EA 680 | 50x50] 290 406 | 0.244 | Pi13226-ND 2712 2411 18.09 | ECE-POWAGSIHA 
2200 | 40x60) 3.68 5.15 0.113 P10664-ND 13.47 12.19 9.29 | ECE-T2EA222FA 
3300 | 40x80! 4.68 5.80 0.075 P10665-ND 4614 1507 11.75 | ECE-TOEA332FA 820 | 50x50) 3.42 4.79 0.222 P13227-ND 28.72 25.54 19.15 | ECE-P2WA821HX 
= = = — = = 1000 | 50x63) 3.74 5.24 0.172 P13228-ND 31.44 27.95 20.97 | ECE-P2WA102HA 
350WV DC's 4:'Pin 1200 | 50x80} 4.70 6.58 0.152 | P13229-ND 34.20 30.40 22.80 | ECE-P2WA122HA 
680 | 35x50) 2.15 3.01 0.366 P10666-ND 11.13 9.81 7.34 | ECE-T2VA681EA 1300 | 50x92) 5.18 7.25 0.140 P13230-ND 35.67 31.71. 23.78 | ECE-P2WA132HA 
820 | 35x60) 2.65 3.71 0.303 P10667-ND 12.43 10.95 8.19 | ECE-T2VA821EA 1500 |50x105) 6.03 8.44 0.122 P13231-ND 38.45 34.19 25.64 | ECE-P2WA152HA 
820 | 40x50] 2.65 3.71 0.303 P10668-ND 12.93 11.39 8.52 | ECE-T2VA821FA 1800 |50x105) 6.23 8.72 0.101 P13232-ND 41.75 37.12 27.84 | ECE-P2WA182HA 
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Panasonic A-Series computer Grade Capacitors 


Sprague: 


CROSS REFERENCES 


: 36D, 36DX, 36DE Mallory: CGS, CGH GE: 23A, 23M UCC: 36DA 


Philips: 3186 CDE: DCMX 


Features: 
* Standard 10-32, high post screw threads (included) Ripple Current Frequency Correction Factors | Ce (6.4) 
* High ripple current capability with low ESR 100 ~ | 300 ~ 10K ~ 
Frequency (Hz): 50 60 120 360 1K 50K Ra i 
Specifications: asowv: | 0.75 | 08 | 10 | 12 | 1.25 | 14 ee [ 
* Working Voltage: 450VDC i Ss 
* Capacitance Tolerance: -10/+50% 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Ripple Current Temperature Correction Factors 
* Rated Endurance: 85°C for 3000 hours Maximum Temperature | 85°C 70°C 60°C <45°C Rated!Vontage: mets 
¢ DC Leakage Current: 3VCV (yA) or SmA maximum G-AA 1.0 16 20 22 Surge Voltage: 500 
after 5 minutes at 20°C 
wv Cap. 120Hz, 20°C | 120Hz, 85°C Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
pc (uF) ESR (0) R.C. (A) D L s Part No. 1 10 50 200 | Part No. 
450 1800 0.122 7.47 2.000 (51) 5.625 (143) 0.875 (22.2) P10096-ND 42.28 39.48 36.93 33.11 EEG-A2W182FPE 
Mounting Clamp, 1.375” (34.9mm) diameter with 2 tabS.............. 0.0. c ccc e cece eee c eee eee e nese eee teeneeeeee P10102-ND 2.57 2.06 1.69 1.11 MC36B2 
= @ 7 
Panasonic Vs Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 
Features: ¢ General Purpose * Life Time: 2000H @ 85°C « High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel Si Dimensions 
Packaging for Automatic Placement Goda D 7 7 ; W P 
fa 20°C) * Leakage Current: = O.'CV or 3A) whichover is greater measured afer a2 minute appicain ot |_® | 90 | 84 | 35 | 15 | oss | 06 
Z rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) B 4.0 5.4 43 1.8 0.65+0.1 1.0 
el ; Soldering: * Reflow: 3 - 6mm case 250°C for 5 seconds; 8 - 10mm case 235°C for 5 seconds Cc 5.0 5.4 5.3 22) 0.65+0.1 tS 
a Following specified values: D 6.3 5.4 6.6 2.6 0.65+0.1 1.8 
A+0.2 D8 6.3 at 6.6 2.6 0.65+0.1 1.8 
[eal Impedance Working Voltage 
= \ 120Hz aov | 63v | tov | tev | 25v | 35v | Sov | 63v | 100V E _ 2 a (cea ne 
“A P -25°C/+20°C 7 4 3 2 2 2 2 3 3 8.0 10.2 8.3 3.4 0.90+0.2 3.1 
wel E— -40°C/+20°C 15 8 6 4 4 3 3 4 4 G 10.0 10.2 10.3 3.5 0.90+0.2 4.6 
Rated Nom. tand< Max. Leak Max. Ripple Current Cut Tape 
WV. Cap. spec. values Current Size 120Hz, 85°C Endurance Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (uF) | (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) (hours) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing | PartNo. 
22 0.37 3.0 A 19 1000 PCE3851CT-ND 86 1.41 3.27 12.09 PCE3851TR-ND 2,000 60.00/M | EEE-0GS220SR 
33 0.35 3.0 B 26 1000 PCE3849CT-ND 72 1.18 275 = 10.14 PCE3849TR-ND 2,000 51.00/M | EEE-OGA330SR 
4 47 0.35 3.0 B 34 1000 PCE3850CT-ND 72 1.18 275 10.14 PCE3850TR-ND 2,000 51.00/M | EEE-OGA470SR 
100 0.35 4.0 Cc 61 1000 PCE3847CT-ND 86 1.41 3.27 12.09 PCE3847TR-ND 1,000 60.00 | EEE-0GA101SR 
220 0.35 8.8 D 82 1000 PCE3848CT-ND 1.01 1.66 3.86 14.25 PCE3848TR-ND 1,000 71.00 | EEE-0GA221SP 
22 0.35 3.0 A 20 1000 PCE3865CT-ND 86 1.41 3.27 12.09 PCE3865TR-ND 2,000 60.00/M | EEE-0JS220WR 
22 0.26 3.0 B 29 2000 PCE3857CT-ND 72 1.18 275 10.14 PCE3857TR-ND 2,000 51.00/M | EEE-OJA220SR 
33 0.35 3.0 B 22 1000 PCE3859CT-ND 19 1.31 3.04 11.22 PCE3859TR-ND 2,000 56.00/M | EEE-OJA330WR 
47 0.35 3.0 B 36 1000 PCE3863CT-ND 19 1.31 3.04 11.22 PCE3863TR-ND 2,000 56.00/M | EEE-OJA470WR 
47 0.26 3.0 Cc 46 2000 PCE3862CT-ND 86 1.41 3.27 12.09 PCE3862TR-ND 1,000 60.00 | EEE-OJA470SR 
100 0.35 6.3 Cc 47 1000 PCE3853CT-ND 93 1.54 3.57 = 13.17 PCE3853TR-ND 1,000 66.00 | EEE-OJA101WR 
63 100 0.26 6.3 D 71 2000 PCE3852CT-ND 1.01 1.66 3.86 14.25 PCE3852TR-ND 1,000 71.00 | EEE-0JA101SP 
220 0.35 13.9 D 74 1000 PCE3858CT-ND 1.19 1.96 456 16.83 PCE3858TR-ND 1,000 84.00 | EEE-0JA221WP 
330 0.26 20.8 D8 188 2000 PCE3861CT-ND 1.37 2.26 5.26 19.41 PCE3861TR-ND 900 87.30 | EEE-0JA331XP 
330 0.35 20.8 E 300 2000 PCE3860CT-ND 1.65 2.72 6.31 23.31 PCE3860TR-ND 1,000 117.00 | EEE-OJA331P 
470 0.35 29.6 F 380 2000 PCE3864CT-ND 2.14 3.52 8.18 30.21 PCE3864TR-ND 500 75.50 | EEE-OQJA471P 
1000 0.35 63.0 F 500 2000 PCE3855CT-ND 2.32 3.83 8.88 32.79 PCE3855TR-ND 500 82.00 | EEE-0JA102UP 
1000 0.35 63.0 G 700 2000 PCE3854CT-ND 2.51 4.13 9.59 35.40 PCE3854TR-ND 500 88.50 | EEE-OJA102P 
1500 0.35 94.5 G 750 2000 PCE3856CT-ND 2.75 4.53 10.52 38.85 PCE3856TR-ND 500 97.00 | EEE-OJA152P 
22 0.30 3.0 B 28 1000 PCE3869CT-ND 72 1.18 275 10.14 PCE3869TR-ND 2,000 51.00/M | EEE-1AA220WR 
33 0.30 3.3 B 29 1000 PCE3873CT-ND 79 1.31 3.04 11.22 PCE3873TR-ND 2,000 56.00/M | EEE-1AA330WR 
33 0.20 3.3 Cc 43 2000 PCE3872CT-ND 86 1.41 3.27 12.09 PCE3872TR-ND 1,000 60.00 | EEE-1AA330SR 
47 0.30 47 C 47 1000 PCE3875CT-ND 93 1.54 3.57 13.17 PCE3875TR-ND 1,000 66.00 | EEE-1AA470WR 
100 0.30 10.0 Cc 50 1000 PCE3867CT-ND 93 1.54 3.57 13.17 PCE3867TR-ND 1,000 66.00 | EEE-1AA101WR 
100 0.26 10.0 D 70 2000 PCE3866CT-ND 1.01 1.66 3.86 14.25 PCE3866TR-ND 1,000 71.00 | EEE-1AA101SP 
19 220 0.20 22.0 D8 173 2000 PCE3871CT-ND 1.37 2.26 5.26 19.41 PCE3871TR-ND 900 87.30 | EEE-1AA221XP 
220 0.26 22.0 E 250 2000 PCE3870CT-ND 1.65 2.72 6.31 23.31 PCE3870TR-ND 1,000 117.00 | EEE-1AA221P 
330 0.26 33.0 F 390 2000 PCE3874CT-ND 2.14 3.52 8.18 30.21 PCE3874TR-ND 500 75.50 | EEE-1AA331P 
470 0.26 47.0 F 390 2000 PCE3877CT-ND 2.14 3.52 8.18 30.21 PCE3877TR-ND 500 75.50 | EEE-1AA471UP 
470 0.26 47.0 G 400 2000 PCE3876CT-ND 2.51 4.13 9.59 35.40 PCE3876TR-ND 500 88.50 | EEE-1AA471P 
1000 0.26 100.0 G 580 2000 PCE3868CT-ND 2.51 4.13 9.59 35.40 PCE3868TR-ND 500 88.50 | EEE-1AA102P 
10 0.18 3.0 A 20 1000 PCE3893CT-ND 86 1.41 3.27 12.09 PCE3893TR-ND 2,000 60.00/M | EEE-1CS100SR 
10 0.16 3.0 B 28 2000 PCE3878CT-ND 72 1.18 275 10.14 PCE3878TR-ND 2,000 51.00/M | EEE-1CA100SR 
22 0.26 3.5 B 28 1000 PCE3882CT-ND 19 1.31 3.04 11.22 PCE3882TR-ND 2,000 56.00/M | EEE-1CA220WR 
22 0.16 3.5 Cc 39 2000 PCE3881CT-ND 86 1.41 3.27 12.09 PCE3881TR-ND 1,000 60.00 | EEE-1CA220SR 
16 33 0.26 5.3 Cc 35 1000 PCE3886CT-ND 93 1.54 3.57 13.17 PCE3886TR-ND 1,000 66.00 | EEE-1CA330WR 
47 0.26 75 Cc 39 1000 PCE3890CT-ND 93 1.54 3.57 13.17 PCE3890TR-ND 1,000 66.00 | EEE-1CA470WR 
47 0.16 75 D 70 2000 PCE3889CT-ND 1.01 1.66 3.86 14.25 PCE3889TR-ND 1,000 71.00 | EEE-1CA470SP 
100 0.26 16.0 D 70 1000 PCE3880CT-ND 1.19 1.96 456 16.83 PCE3880TR-ND 1,000 84.00 | EEE-1CA101WP 
100 0.20 16.0 E 200 2000 PCE3879CT-ND 1.65 2.72 6.31 23.31 PCE3879TR-ND 1,000 117.00 | EEE-1CA101P 
220 0.16 35.2 D8 162 2000 PCE3885CT-ND 1.37 2.26 5.26 19.41 PCE3885TR-ND 900 87.30 | EEE-1CA221XP 
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Panasonic VS Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) 


Rated Nom. tani< Max. Leak Max. Ripple Current Cut Tape 
W.V. Cap. Spec. values Current Size 120Hz, 85°C Endurance Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (uF) | (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) (hours) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
220 0.20 35.2 E 200 2000 PCE3884CT-ND 1.65 2.72 6.31 23.31 PCE3884TR-ND 1,000 117.00 | EEE-1CA221UP 
220 0.20 35.2 F 280 2000 PCE3883CT-ND 2.14 3.52 8.18 30.21 PCE3883TR-ND 500 75.50 | EEE-1CA221P 
16 330 0.20 52.8 F 320 2000 PCE3888CT-ND 2.14 3.52 8.18 30.21 PCE3888TR-ND 500 75.50 | EEE-1CA331UP 
330 0.20 52.8 G 380 2000 PCE3887CT-ND 2.51 4.13 9.59 35.40 PCE3887TR-ND 500 88.50 | EEE-1CA331P 
470 0.20 75.2 F 350 2000 PCE3892CT-ND 2.32 3.83 8.88 32.79 PCE3892TR-ND 500 82.00 | EEE-1CA471UP 
470 0.20 75.2 G 420 2000 PCE3891CT-ND 2.51 4.13 9.59 35.40 PCE3891TR-ND 500 88.50 | EEE-1CA471P 
47 0.16 3.0 A 12 1000 PCE3911CT-ND 86 1.41 3.27 12.09 PCE3911TR-ND 2,000 60.00/M | EEE-1ES4R7SR 
47 0.14 3.0 B 22 2000 PCE3910CT-ND 712 1.18 2.75 10.14 PCE3910TR-ND 2,000 51.00/M | EEE-1EA4R7SR 
10 0.20 3.0 B 22 1000 PCE3895CT-ND 19 1.31 3.04 11.22 PCE3895TR-ND 2,000 56.00/M | EEE-1EA100WR 
10 0.14 3.0 c 28 2000 PCE3894CT-ND 86 1.41 3.27 12.09 PCE3894TR-ND 1,000 60.00 | EEE-1EA100SR 
22 0.20 5.5 Cc 35 1000 PCE3900CT-ND 93 1.54 3.57 13.17 PCES900TR-ND 1,000 66.00 | EEE-1EA220WR 
22 0.14 6.5 D 55 2000 PCE3899CT-ND 1.01 1.66 3.86 14.25 PCE3899TR-ND 1,000 71.00 | EEE-1EA220SP 
33 0.20 8.3 c 42 1000 PCE3904CT-ND 93 1.54 3.57 13.17 PCE3904TR-ND 1,000 66.00 | EEE-1EA330WR 
33 0.14 8.3 D 65 2000 PCE3903CT-ND 1.01 1.66 3.86 14.25 PCE3903TR-ND 1,000 71.00 | EEE-1EA330SP 
25 47 0.20 11.8 D 70 1000 PCE3908CT-ND 1.19 1.96 4.56 16.83 PCE3908TR-ND 1,000 84.00 | EEE-1EA470WP 
100 0.14 25.0 D8 143 2000 PCE3898CT-ND 1.37 2.26 5.26 19.41 PCE3898TR-ND 900 87.30 | EEE-1EA101XP 
100 0.16 25.0 E 91 2000 PCE3897CT-ND 1.65 2.72 6.31 23.31 PCE3897TR-ND 1,000 117.00 | EEE-1EA101UP 
100 0.16 25.0 F 180 2000 PCE3896CT-ND 2.14 3.52 8.18 30.21 PCE3896TR-ND 500 75.50 | EEE-1EA101P 
220 0.16 55.0 EF 230 2000 PCE3902CT-ND 2.32 3.83 8.88 32.79 PCE3902TR-ND 500 82.00 | EEE-1EA221UP 
220 0.16 55.0 G 310 2000 PCE3901CT-ND 2.51 4.13 9.59 35.40 PCE3901TR-ND 500 88.50 | EEE-1EA221P 
330 0.16 82.5 F 270 2000 PCE3906CT-ND 2.32 3.83 8.88 32.79 PCES906TR-ND 500 82.00 | EEE-1EA331UP 
330 0.16 82.5 G 340 2000 PCE3905CT-ND 2.51 4.13 9.59 35.40 PCE3905TR-ND 500 88.50 | EEE-1EA331P 
470 0.16 117.5 G 380 2000 PCE3909CT-ND 2.75 4.53 10.52 38.85 PCE3909TR-ND 500 97.00 | EEE-1EA471P 
2.2 0.14 3.0 A 8 1000 PCE3963CT-ND 86 1.41 3.27 12.09 PCE3963TR-ND 2,000 60.00/M | EEE-1VS2R2SR 
3.3 0.14 3.0 A 10 1000 PCE3964CT-ND 86 1.41 3.27 12.09 PCES964TR-ND 2,000 60.00/M | EEE-1VS3R3SR 
47 0.12 3.0 B 22 2000 PCE3962CT-ND 72 1.18 2.75 10.14 PCE3962TR-ND 2,000 51.00/M | EEE-1VA4R7SR 
10 0.16 3.5 B 22 1000 PCE3948CT-ND 19 1.31 3.04 11.22 PCE3948TR-ND 2,000 56.00/M | EEE-1VA100WR 
10 0.12 3.5 c 30 2000 PCE3947CT-ND 86 1.41 3.27 12.09 PCE3947TR-ND 1,000 60.00 | EEE-1VA100SR 
22 0.16 ef c 36 1000 PCE3953CT-ND 93 1.54 3.57 13.17 PCE3953TR-ND 1,000 66.00 | EEE-1VA220WR 
22 0.12 Lt D 60 2000 PCE3952CT-ND 1.01 1.66 3.86 14.25 PCE3952TR-ND 1,000 71.00 | EEE-1VA220SP 
33 0.16 11.6 D 60 1000 PCE3958CT-ND 1.19 1.96 4.56 16.83 PCE3958TR-ND 1,000 84.00 | EEE-1VA330WP 
35 33 0.14 11.6 E 130 2000 PCE3956CT-ND 1.65 2.72 6.31 23.31 PCES956TR-ND 1,000 117.00 | EEE-1VA330P 
47 0.16 16.5 D 70 1000 PCE3961CT-ND 1.19 1.96 4.56 16.83 PCE3961TR-ND 1,000 84.00 | EEE-1VA470WP 
47 0.14 16.5 E 165 2000 PCE3960CT-ND 1.65 272 6.31 23.31 PCES960TR-ND 1,000 117.00 | EEE-1VA470P 
100 0.12 35.0 D8 132 2000 PCE3951CT-ND 1.37 2.26 5.26 19.41 PCE3951TR-ND 900 87.30 | EEE-1VA101XP 
100 0.14 35.0 F 140 2000 PCE3950CT-ND 2.14 3.52 8.18 30.21 PCES950TR-ND 500 75.50 | EEE-1VA101UP 
100 0.14 35.0 G 210 2000 PCE3949CT-ND 2.51 4.13 9.59 35.40 PCE3949TR-ND 500 88.50 | EEE-1VA101P 
220 0.14 77.0 Fe 200 2000 PCE3955CT-ND 2.32 3.83 8.88 32.79 PCE3955TR-ND 500 82.00 | EEE-1VA221UP 
220 0.14 77.0 G 310 2000 PCE3954CT-ND 2.51 4.13 9.59 35.40 PCE3954TR-ND 500 88.50 | EEE-1VA221P 
330 0.14 115.5 G 350 2000 PCE3959CT-ND 2.75 4.53 10.52 38.85 PCES959TR-ND 500 97.00 | EEE-1VA331P 
0.1 0.14 3.0 A 1 1000 PCE3936CT-ND 86 1.41 3.27 12.09 PCE3936TR-ND 2,000 60.00/M | EEE-1HSOR1SR 
0.1 0.12 3.0 B 1 2000 PCE3913CT-ND 72 1.18 2.75 10.14 PCE3913TR-ND 2,000 51.00/M | EEE-1HAOR1SR 
0.22 0.14 3.0 A 2 1000 PCE3938CT-ND 86 1.41 3.27 12.09 PCE3938TR-ND 2,000 60.00/M | EEE-1HSR22SR 
0.22 0.12 3.0 B 2 2000 PCE3932CT-ND 712 1.18 2.75 10.14 PCE3932TR-ND 2,000 51.00/M | EEE-1HAR22SR 
0.33 0.14 3.0 A 3 1000 PCE3939CT-ND 86 1.41 3.27 12.09 PCE3939TR-ND 2,000 60.00/M | EEE-1HSR33SR 
0.33 0.12 3.0 B 3 2000 PCE3933CT-ND 72 1.18 2.75 10.14 PCE3933TR-ND 2,000 51.00/M | EEE-1HAR33SR 
0.47 0.14 3.0 A 5 1000 PCE3940CT-ND 86 1.41 3.27 12.09 PCE3940TR-ND 2,000 60.00/M | EEE-1HSR47SR 
0.47 0.12 3.0 B 5 2000 PCE3934CT-ND 2. 1.18 2.75 10.14 PCE3934TR-ND 2,000 51.00/M | EEE-1HAR47SR 
1 0.14 3.0 A 8 1000 PCE3935CT-ND 86 1.41 3.27 12.09 PCE3935TR-ND 2,000 60.00/M | EEE-1HSO10SR 
1 0.12 3.0 B 10 2000 PCE3912CT-ND 72 1.18 2.75 10.14 PCE3912TR-ND 2,000 51.00/M | EEE-1HAO10SR 
2.2 0.14 3.0 A 10 1000 PCE3937CT-ND 86 1.41 3.27 12.09 PCE3937TR-ND 2,000 60.00/M | EEE-1HS2R2SR 
2.2 0.12 3.0 B 16 2000 PCE3922CT-ND 72 1.18 2.75 10.14 PCE3922TR-ND 2,000 51.00/M | EEE-1HA2R2SR 
3.3 0.12 3.0 B 16 2000 PCE3926CT-ND 712 1.18 2.75 10.14 PCE3926TR-ND 2,000 51.00/M | EEE-1HA3R3SR 
50 47 0.14 3.0 B 18 1000 PCE3931CT-ND 719 1.31 3.04 11.22 PCE3931TR-ND 2,000 56.00/M | EEE-1HA4R7WR 
47 0.12 3.0 c 23 2000 PCE3930CT-ND 86 1.41 3.27 12.09 PCE3930TR-ND 1,000 60.00 | EEE-1HA4R7SR 
10 0.14 5.0 c 27 1000 PCE3915CT-ND 93 1.54 3.57 13.17 PCE3915TR-ND 1,000 66.00 | EEE-1HA100WR 
10 0.12 5.0 D 35 2000 PCE3914CT-ND 1.01 1.66 3.86 14.25 PCE3914TR-ND 1,000 71.00 | EEE-1HA100SP 
22 0.14 11.0 D 40 1000 PCE3920CT-ND 1.19 1.96 4.56 16.83 PCE3920TR-ND 1,000 84.00 | EEE-1HA220WP 
22 0.12 11.0 E 120 2000 PCE3918CT-ND 1.65 2.72 6.31 23.31 PCE3918TR-ND 1,000 117.00 | EEE-1HA220P 
33 0.12 16.5 D8 65 2000 PCE3925CT-ND 1.37 2.26 5.26 19.41 PCE3925TR-ND 900 87.30 | EEE-1HA330XP 
33 0.12 16.5 E 65 2000 PCE3924CT-ND 1.65 2.72. 6.31 23.31 PCE3924TR-ND 1,000 117.00 | EEE-1HA330UP 
33 0.12 16.5 F 110 2000 PCE3923CT-ND 2.14 3.52 8.18 30.21 PCE3923TR-ND 500 75.50 | EEE-1HA330P 
47 0.12 23.5 D8 105 2000 PCE3929CT-ND 1.37 2.26 5.26 19.41 PCE3929TR-ND 900 87.30 | EEE-1HA470XP 
47 0.12 23.5 F 110 2000 PCE3928CT-ND 2.14 3.52 8.18 30.21 PCE3928TR-ND 500 75.50 | EEE-1HA470UP 
47 0.12 23.5 G 130 2000 PCE3927CT-ND 2.51 4.13 9.59 35.40 PCE3927TR-ND 500 88.50 | EEE-1HA470P 
100 0.12 50.0 F 200 2000 PCE3917CT-ND 2.32 3.83 8.88 32.79 PCE3917TR-ND 500 82.00 | EEE-1HA101UP 
100 0.12 50.0 G 250 2000 PCE3916CT-ND 2.51 4.13 9.59 35.40 PCE3916TR-ND 500 88.50 | EEE-1HA101P 
220 0.12 110.0 G 300 2000 PCE3921CT-ND 2.75 4.53 10.52 38.85 PCE3921TR-ND 500 97.00 | EEE-1HA221P 
22 0.18 13.9 E 35 2000 PCE3944CT-ND 1.84 3.02 7.02 25.92 PCE3944TR-ND 1,000 130.00 | EEE-1JA220UP 
22 0.18 13.9 F 40 2000 PCE3943CT-ND 2.35 3.88 9.00 33.24 PCE3943TR-ND 500 83.00 | EEE-1JA220P 
63 33 0.18 20.8 F 45 2000 PCE3945CT-ND 2.35 3.88 9.00 33.24 PCE3945TR-ND 500 83.00 | EEE-1JA330P 
47 0.18 29.6 F 45 2000 PCE3946CT-ND 2.35 3.88 9.00 33.24 PCE3946TR-ND 500 83.00 | EEE-1JA470UP 
100 0.18 63.0 G 60 2000 PCE3942CT-ND 2.75 4.53 10.52 38.85 PCE3942TR-ND 500 97.00 | EEE-1JA101P 
33 0.18 33 E 50 2000 PCE3970CT-ND 1.84 3.02 7.02 + +25.92 | _— PCE3970TR-ND 4,000 130.00 | EEE-2AA3R3P 
47 0.18 47 E 50 2000 PCE3972CT-ND 2.02 3.32 7.71 28.47 PCE3972TR-ND 1,000 142.00 | EEE-2AA4R7UP 
47 0.18 47 F 80 2000 PCE3971CT-ND 2.35 3.88 9.00 33.24 PCE3971TR-ND 500 83.00 | EEE-2AA4R7P 
400 10 0.18 10.0 E 50 2000 PCE3966CT-ND 2.02 3.32 771 28.47 PCES966TR-ND 1,000 142.00 | EEE-2AA100UP 
10 0.18 10.0 F 85 2000 PCE3965CT-ND 2.35 3.88 9.00 33.24 PCES965TR-ND 500 83.00 | EEE-2AA100P 
22 0.18 22.0 F 70 2000 PCE3968CT-ND 2.57 4.23 9.82 36.24 PCE3968TR-ND 500 90.50 | EEE-2AA220UP 
22 0.18 22.0 G 85 2000 PCE3967CT-ND 2.75 4.53 10.52 38.85 PCE3967TR-ND 500 97.00 | EEE-2AA220P 
33 0.18 33.0 G 90 2000 PCE3969CT-ND 2.75 4.53 10.52 38.85 PCES969TR-ND 500 97.00 | EEE-2AA330P 
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Panasonic VS Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * General Purpose * Life Time: 2000H @ 85°C « High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel 


Packaging for Automatic Placement Bare D C aaa Ww Pp 
P 0.3 Max.=; Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, — 
3 1] 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(y)A) whichever is greater measured after a 2 minute application of A 3.0 5.4 3.3 15 0.550.1 0.6 
5 | rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) B 4.0 5.4 4.3 1.8 0.65+0.1 1.0 
g Following specified values: c 5.0 5.4 5.3 2.2 0.6520.1 15 
8 ren D 6.3 5.4 6.6 2.6 0.65+0.1 1.8 
— ee Impedance Working Voltage D2 6.3 57 66 | 26 | 0.65401 | 1.8 
= | 120Hz aov | 63v | tov | 16v | 25v | 35v | sov | 63v | toov D8 8.8 did 66 | 26 | 0.65201 | 18 
E 8.0 6.2 8.3 3.4 0.65+0.1 2.2 
+ | -25°C/+20°C r 4 3 2 2 2 2 3 3 FE 8.0 10.2 8.3 3.4 0.90+0.2 3.1 
A -—~ -40°C/+20°C 15 8 6 4 4 3 3 4 4 G 10.0 10.2 10.3 3.5 0.90+0.2 4.6 
Rated | Nom. fand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Taperand|Reel 
W.V. Cap. spec. values Current Size 120Hz, 85°C Digi-Key Pricing Digi-Key u Panasonic 
(VDC) (uF) | (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
VS General Purpose Low Profile Series: -40°C ~ 85°C (2000 Hour Life) 
22 0.37 3.0 A 19 PCE3051CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3051TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V0GS220SR 
33 0.35 3.0 B 26 PCE3052CT-ND 1.02 1.68 3.90 14.40 PCE3052TR-ND 2,000 53.00/M ECE-VOGA330SR 
4 47 0.35 3.0 B 34 PCE3053CT-ND 1.02 1.68 3.90 14.40 PCE3053TR-ND 2,000 53.00/M ECE-VOGA470SR 
100 0.35 4.0 C 61 PCE3054CT-ND 1.49 2.45 5.69 21.00 PCE3054TR-ND 1,000 64.00 ECE-VOGA101SR 
220 0.35 8.8 D 82 PCE3055CT-ND 1.36 2.24 5.20 19.20 PCE3055TR-ND. 1,000 75.00 ECE-VOGA221SP 
22 0.35 3.0 A 20 PCE3308CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3308TR-ND 2,000 64.00/M ECE-VOJS220WR 
22 0.26 3.0 B 29 PCE3056CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3056TR-ND 2,000 53.00/M ECE-VOJA220SR 
47 0.35 3.0 B 36 PCE3309CT-ND 1.13 1.86 4.31 15.90 PCE3309TR-ND 2,000 59.00/M ECE-VOJA470WR 
47 0.26 3.0 Cc 46 PCE3057CT-ND 1.49 2.45 5.69 21.00 PCE3057TR-ND 1,000 64.00 ECE-VOJA470SR 
100 0.26 6.3 D 71 PCE3058CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3058TR-ND. 1,000 75.00 ECE-VOJA101SP. 
63 220 0.35 13.8 D 74 PCE3310CT-ND 1.74 2.87 6.66 24.60 PCE3310TR-ND 1,000 89.00 ECE-VOJA221WP 
i 330 0.26 20.8 D8 188 PCE3351CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 PCE3351TR-ND 900 91.80 ECE-VOJA331XP 
330 0.35 20.8 E 300 PCE2034CT-ND 2.76 4.55 10.56 39.00 PCE2034TR-ND 1,000 123.00 ECE-VOJA331P 
470 0.35 29.6 F 380 PCE2035CT-ND 2.74 4.52 10.48 38.70 PCE2035TR-ND 500 79.50 ECE-VOJA471P 
1000 0.35 63.0 F 500 PCE3173CT-ND 3.02 4.97 11.54 42.60 PCE3173TR-ND 500 86.50 ECE-VOJA102UP 
1000 0.35 63.0 G 700 PCE2038CT-ND 3.42 5.64 13.08 48.30 PCE2038TR-ND 500 93.00 ECE-VOJA102P 
1500 0.35 94.5 G 750 PCE3174CT-ND 3.76 6.20 14.38 53.10 PCE3174TR-ND. 500 102.00 ECE-VOJA152P 
33 0.30 3.3 B 29 PCE3175CT-ND 111 1.82 4.23 15.60 PCE3175TR-ND 2,000 59.00/M ECE-V1AA330WR 
33 0.20 3.3 C 43 PCE3059CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3059TR-ND 1,000 64.00 ECE-V1AA330SR 
47 0.20 47 D 65 PCES060CT-ND 2.02 3.32 7.70 28.45 PCE3060TR-ND 1,000 142.00 ECE-V1AA470SP 
100 0.30 10.0 C 50 PCE3311CT-ND 1.74 2.87 6.66 24.60 PCE3311TR-ND 1,000 69.00 ECE-V1AA101WR 
100 0.26 10.0 D 70 PCE3176CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 PCE3176TR-ND 1,000 75.00 ECE-V1AA101SP 
10 220 0.20 22.0 D8 173 PCE3352CT-ND 2.55 4.20 9.75 36.00 PCE3352TR-ND 900 91.80 ECE-V1AA221XP 
220 0.26 22.0 E 250 PCE2040CT-ND 2.55 4.20 9.75 36.00 PCE2040TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1AA221P 
330 0.26 33.0 EF 390 PCE2041CT-ND 2.74 4.52 10.48 38.70 PCE2041TR-ND 500 79.50 ECE-V1AA331P 
470 0.26 47.0 G 400 PCE2042CT-ND 3.42 5.64 13.08 48.30 PCE2042TR-ND 500 93.00 ECE-V1AA471P 
470 0.26 47.0 F 390 PCE3177CT-ND 2.74 4.52 10.48 38.70 PCE3177TR-ND 500 79.50 ECE-V1AA471UP 
1000 0.26 100.0 G 580 PCE3178CT-ND 3.42 5.64 13.08 48.30 PCE3178TR-ND 500 93.00 ECE-V1AA102P 
10 0.18 3.0 A 20 PCE3061CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3061TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1CS100SR 
10 0.16 3.0 B 28 PCE3062CT-ND 1.57 2.59 6.01 22.20 PCE3062TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1CA100SR 
22 0.26 3.5 B 28 PCE3179CT-ND 1.42 2.35 5.44 20.10 PCE3179TR-ND 2,000 59.00/M ECE-V1CA220WR 
22 0.16 3.5 Cc 39 PCE3063CT-ND 1.49 2.45 5.69 21.00 PCE3063TR-ND 1,000 64.00 ECE-V1CA220SR 
33 0.26 5.3 Cc 35 PCE3180CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3180TR-ND 1,000 69.00 ECE-V1CA330WR 
47 0.26 75 C 39 PCE3181CT-ND 1.64 2.70 6.26 23.10 PCE3181TR-ND 1,000 69.00 ECE-V1CA470WR 
47 0.16 75 D 70 PCE3064CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3064TR-ND 1,000 75.00 ECE-V1CA470SP 
16 100 0.26 16.0 D 70 PCE3182CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 PCE3182TR-ND 1,000 89.00 ECE-V1CA101WP 
100 0.20 16.0 E 200 PCE2043CT-ND 2.55 4.20 9.75 36.00 PCE2043TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1CA101P 
220 0.16 35.2 D8 162 PCE3353CT-ND 3.19 5:25 12.19 45.00 PCE3353TR-ND. 900 91.80 ECE-V1CA221XP 
220 0.20 35.2 E 200 PCE3275CT-ND 3.19 5.25 12.19 45.00 PCE3275TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1CA221UP 
220 0.20 35.2 E 280 PCE2044CT-ND 3.83 6.30 14.63 54.00 PCE2044TR-ND 500 79.50 ECE-V1CA221P 
330 0.20 52.8 F 320 PCE3183CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 PCE3183TR-ND 500 79.50 ECE-V1CA331UP 
330 0.20 52.8 G 380 PCE2045CT-ND 4.68 7.70 17.88 66.00 PCE2045TR-ND 500 93.00 ECE-V1CA331P 
470 0.20 75.2 F 350 PCE3184CT-ND 4.25 7.00 16.25 60.00 PCE3184TR-ND 500 86.50 ECE-V1CA471UP 
470 0.20 75.2 G 420 PCE2046CT-ND 4.68 7.70 17.88 66.00 PCE2046TR-ND 500 93.00 ECE-V1CA471P 
47 0.16 3.0 A 12 PCE3065CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3065TR-ND 2,000 64.00/M ECE-ViES4R7SR 
47 0.14 3.0 B 22 PCES066CT-ND 1.02 1.68 3.90 14.40 PCE3066TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1EA4R7SR 
10 0.14 3.0 C 28 PCE3067CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3067TR-ND 1,000 64.00 ECE-V1EA100SR 
22 0.14 5.5 D 55 PCE3068CT-ND 1.36 2.24 5.20 19.20 PCE3068TR-ND 1,000 75.00 ECE-V1EA220SP 
33 0.20 8.3 C 42 PCE3276CT-ND 1.64 2.70 6.26 23.10 PCE3276TR-ND. 1,000 69.00 ECE-V1EA330WR 
33 0.14 8.3 D 65 PCE3069CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3069TR-ND 1,000 75.00 ECE-V1EA330SP 
25 47 0.16 11.8 D2 70 PCE3185CT-ND 1.72 2.84 6.58 24.30 PCE3185TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1EA470UP 
100 0.14 25.0 D8 143 PCE3354CT-ND 2.55 4.20 9.75 36.00 PCE3354TR-ND 900 91.80 ECE-V1EA101XP 
100 0.16 25.0 EB 91 PCE3186CT-ND 2.55 4.20 9.75 36.00 PCE3186TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1EA101UP 
100 0.16 25.0 F 180 PCE2047CT-ND 3.19 5125 12.19 45.00 PCE2047TR-ND 500 79.50 ECE-V1EA101P 
220 0.16 55.0 F 230 PCE3187CT-ND 3.40 5.60 13.00 48.00 PCE3187TR-ND 500 86.50 ECE-V1EA221UP 
220 0.16 55.0 G 310 PCE2048CT-ND 3.83 6.30 14.63 54.00 PCE2048TR-ND 500 93.00 ECE-V1EA221P 
330 0.16 82.5 F 270 PCE3188CT-ND 3.02 4.97 11.54 42.60 PCE3188TR-ND 500 86.50 ECE-V1EA331UP 
470 0.16 117.5 G 380 PCE3189CT-ND 4.46 7.35 17.06 63.00 PCE3189TR-ND 500 102.00 ECE-V1EA471P 
2.2 0.14 3.0 A 8 PCE3070CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3070TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1VS2R2SR 
3.3 0.14 3.0 A 10 PCE3071CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3071TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1VS3R3SR 
47 0.12 3.0 B 22 PCE3072CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3072TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1VA4R7SR 
10 0.16 3.5 B 22 PCE3277CT-ND 1.42 2.35 5.44 20.10 PCE3277TR-ND 2,000 59.00/M ECE-V1VA100WR 
10 0.12 3.5 Cc 30 PCE3073CT-ND 1.49 2.45 5.69 21.00 PCE3073TR-ND 1,000 64.00 ECE-V1VA100SR 
22 0.16 77 C 36 PCE3278CT-ND 1.64 2.70 6.26 23.10 PCE3278TR-ND 1,000 69.00 ECE-V1VA220WR 
22 0.12 77 D 60 PCE3074CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3074TR-ND 1,000 75.00 ECE-V1VA220SP 
33 0.16 11.6 D 60 PCE3279CT-ND 1.74 2.87 6.66 24.60 PCE3279TR-ND 1,000 89.00 ECE-V1VA330WP 
35 33 0.14 11.6 D2 65 PCE3190CT-ND 1.72 2.84 6.58 24.30 PCE3190TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1VA330UP 
33 0.14 11.6 E 130 PCE2049CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 PCE2049TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1VA330P 
47 0.16 16.5 D 70 PCE3280CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 PCE3280TR-ND 1,000 89.00 ECE-V1VA470WP 
47 0.14 16.5 E 165 PCE2050CT-ND 2.55 4.20 9.75 36.00 PCE2050TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1VA470P 
100 0.12 35.0 D8 132 PCE3355CT-ND 3.19 5.25 12.19 45.00 PCE3355TR-ND 900 91.80 ECE-V1VA101XP 
100 0.14 35.0 F 140 PCE3191CT-ND 3.83 6.30 14.63 54.00 PCE3191TR-ND 500 79.50 ECE-V1VA101UP 
100 0.14 35.0 G 210 PCE2051CT-ND 4.46 7.35 17.06 63.00 PCE2051TR-ND 500 93.00 ECE-V1VA101P 
220 0.14 77.0 F 200 PCE3192CT-ND 3.02 4.97 11.54 42.60 PCE3192TR-ND 500 86.50 ECE-V1VA221UP 
330 0.14 115.5 G 350 PCE3193CT-ND 3.76 6.20 14.38 53.10 PCE3193TR-ND. 500 102.00 ECE-V1VA331P 
04 0.14 3.0 A 1 PCE3075CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3075TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1HSOR1SR 
0.1 0.12 3.0 B 1 PCE3076CT-ND 1.06 AGS: 4.06 15.00 PCE3076TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1HAOR1SR 
0.22 0.14 3.0 A 2 PCE3077CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3077TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1HSR22SR 
0.22 0.12 3.0 B 2 PCE3078CT-ND 1.02 1.68 3.90 14.40 PCE3078TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1HAR22SR 
0.33 0.14 3.0 A 3 PCE3079CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3079TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1HSR33SR 
0.33 0.12 3.0 B 3 PCE3080CT-ND 1.02 1.68 3.90 14.40 PCE3080TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1HAR33SR 
0.47 0.14 3.0 A 5 PCE3081CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3081TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1HSR47SR 
0.47 0.12 3.0 B 5 PCE3082CT-ND 1.02 1.68 3.90 14.40 PCE3082TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1HAR47SR 
50 1 0.14 3.0 A 8 PCE3083CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3083TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1HSO10SR 
1 0.12 3.0 B 10 PCE3084CT-ND 1.06 475: 4.06 15.00 PCE3084TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1HAO10SR 
2.2 0.14 3.0 A 10 PCE3085CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3085TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1HS2R2SR 
22 0.12 3.0 B 16 PCE3086CT-ND 1.02 1.68 3.90 14.40 PCE3086TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1HA2R2SR 
3.3 0.12 3.0 B 16 PCE3087CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3087TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1HA3R3SR 
47 0.14 3.0 B 18 PCE3281CT-ND 1.13 1.86 4.31 15.90 PCE3281TR-ND 2,000 59.00/M ECE-V1HA4R7WR 
47 0.12 3.0 C 23 PCE3088CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3088TR-ND. 1,000 64.00 ECE-V1HA4R7SR 
10 0.14 5.0 C 27 PCE3282CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3282TR-ND 1,000 69.00 ECE-V1HA100WR 
10 0.12 5.0 D 35 PCE3089CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 PCE3089TR-ND 1,000 75.00 ECE-V1HA100SP 
22 0.14 11.0 D 40 PCE3283CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 PCE3283TR-ND 1,000 89.00 ECE-V1HA220WP. 
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Panasonic VS Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) 


Rated Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape and Reel 
W.V. Cap. spec. values Current Size 120Hz, 85°C Digi-Key Pricing Digi-Key Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 0.12 11.0 D2 60 PCE3194CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 PCE3194TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1HA220UP 
22 0.12 11.0 E 120 PCE2053CT-ND 2.55 4.20 9.75 36.00 PCE2053TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1HA220P 
33 0.12 16.5 D8 65 PCE3356CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 PCE3356TR-ND 900 91.80 ECE-V1HA330XP 
33 0.12 16.5 E 65 PCE3195CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 PCE3195TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1HA330UP 
50 33 0.12 16.5 F 110 PCE2054CT-ND 2.74 4.52 10.48 38.70 PCE2054TR-ND 500 79.50 ECE-V1HA330P. 
47 0.12 23.5 D8 105 PCE3357CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 PCE3357TR-ND 900 91.80 ECE-V1HA470XP 
47 0.12 23.5 F 110 PCE3196CT-ND 2.74 4.52 10.48 38.70 PCE3196TR-ND 500 79.50 ECE-V1HA470UP 
47 0.12 23.5 G 130 PCE2055CT-ND 3.55 5.85 13.57 50.10 PCE2055TR-ND 500 93.00 ECE-V1HA470P 
100 0.12 50.0 F 200 PCE3197CT-ND 3.02 4.97 11.54 42.60 PCE3197TR-ND 500 86.50 ECE-V1HA101UP 
220 0.12 110.0 G 300 PCE3198CT-ND. 3.76 6.20 14.38 53.10 PCE3198TR-ND 500 102.00 ECE-V1HA221P. 
10 0.18 6.3 E 35 PCE3199CT-ND 172 2.84 6.58 24.30 PCE3199TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1JA100P 
22 0.18 13.9 E 35 PCE3284CT-ND 2.68 4.41 10.24 37.80 PCE3284TR-ND 1,000 136.00 ECE-V1JA220UP 
63 22 0.18 13.9 F 40 PCE3200CT-ND 3.02 4.97 11.54 42.60 PCE3200TR-ND 500 87.50 ECE-V1JA220P 
33 0.18 20.8 F 45 PCE3201CT-ND 3.02 4.97 11.54 42.60 PCE3201TR-ND 500 87.50 ECE-V1JA330P 
47 0.18 29.6 G 50 PCE3202CT-ND 3.76 6.20 14.38 53.10 PCE3202TR-ND 500 133.00 ECE-V1JA470P 
100 0.18 63.0 G 60 PCE3203CT-ND 3.76 6.20 14.38 53.10 PCE3203TR-ND 500 102.00 ECE-V1JA101P 
3.3 0.18 3.3 E 50 PCE3204CT-ND 2.25 377 8.61 31.80 PCE3204TR-ND 1,000 136.00 ECE-V2AA3R3P 
47 0.18 47 E 50 PCE3285CT-ND 2.68 4.41 10.24 37.80 PCE3285TR-ND 1,000 150.00 ECE-V2AA4R7UP 
47 0.18 47 F 80 PCE3205CT-ND 3.02 4.97 11.54 42.60 PCE3205TR-ND 500 87.50 ECE-V2AA4R7P 
10 0.18 10.0 E 50 PCE3286CT-ND 2.68 4.41 10.24 37.80 PCE3286TR-ND 1,000 150.00 ECE-V2AA100UP 
100 10 0.18 10.0 i 85 PCE3206CT-ND. 3.02 4.97 11.54 42.60 PCE3206TR-ND 500 87.50 ECE-V2AA100P 
22 0.18 22.0 F 70 PCE3287CT-ND 3.42 5.64 13.08 48.30 PCE3287TR-ND 500 95.50 ECE-V2AA220UP 
22 0.18 22.0 G 85 PCE3207CT-ND 3.76 6.20 14.38 53.10 PCE3207TR-ND 500 102.00 ECE-V2AA220P 
33 0.18 33.0 G 90 PCE3208CT-ND. 3.76 6.20 14.38 53.10 PCE3208TR-ND 500 102.00 ECE-V2AA330P 
= @ me 1 Size Dimensions 
Panasonic 133 eon eens, oe eS 
Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type Bo [40 [54 | 43 | 1.8 [0.65201 [1.0 
Cc 5.0 5.4 5.3 2.2 | 0.65+0.1 15 
Features: * General Purpose Bi-Polar * Life Time: 1000H @ 85°C » High CV Volumetric 0.3 Max.=} A+t0.2 D 6.3 5.4 6.6 26 | 0,650.1 18 
Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement 8 =O Following specified values: 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C « Capacitance Tolerance: 2 Pp Impedance Working Voltage 
+20% (120Hz, +20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(y/A) whichever is greater a +f) j 120Hz 6.3V | 10V | tev | 25V 35V | 50V 
measured after a 2 minute application of rated working voltage at +20°C * Low Temperature fo) -25°C/+20°C 4 3 2 2 2 2 
Characteristics: Impedance ratio (120Hz) L wea ~40°C/+20°C 8 6 4 4 3 3 
Rated | Nom Tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 85°C Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
63 22 0.52 6.0 C 29 PCE4286CT-ND 1.28 2.11 4.91 18.12 PCE4286TR-ND 1,000 91.00 EEE-OJA220NR 
3 47 0.52 6.0 D 46 PCE4287CT-ND 1.52 2.50 5.79 21.39 PCE4287TR-ND 1,000 107.00 EEE-OJA470NP 
10 10 0.40 6.0 B 25 PCE4288CT-ND 1.08 1.78 4.13 15.24 PCE4288TR-ND 2,000 76.00/M EEE-1AA100NR 
33 0.40 6.6 D 43 PCE4289CT-ND 1.52 2.50 5.79 21.39 PCE4289TR-ND 1,000 107.00 EEE-1AA330NP. 
47 0.32 6.0 B 20 PCE4290CT-ND 1.08 1.78 4.13 15.24 PCE4290TR-ND 2,000 76.00/M EEE-1CA4R7NR 
16 10 0.32 6.0 C 25 PCE4291CT-ND 1.28 2.11 4.91 18.12 PCE4291TR-ND 1,000 91.00 EEE-1CA100NR 
22 0.32 7.0 D 39 PCE4306CT-ND 1.52 2.50 5.79 21.39 PCE4306TR-ND 1,000 107.00 EEE-1CA220NP. 
3.3 0.28 6.0 B 12 PCE4292CT-ND 1.08 1.78 4.13 15.24 PCE4292TR-ND 2,000 76.00/M EEE-1EA3R3NR 
25 47 0.28 6.0 C 21 PCE4293CT-ND 1.28 2.11 4.91 18.12 PCE4293TR-ND 1,000 91.00 EEE-1EA4R7NR 
10 0.28 6.0 D 28 PCE4294CT-ND 1.52 2.50 5.79 21.39 PCE4294TR-ND 1,000 107.00 EEE-1EA100NP 
2.2 0.24 6.0 B 12 PCE4295CT-ND 1.08 1.78 4.13 15.24 PCE4295TR-ND 2,000 76.00/M EEE-1VA2R2NR 
35 47 0.24 6.0 C 22 PCE4296CT-ND 1.28 2.11 4.91 18.12 PCE4296TR-ND 1,000 91.00 EEE-1VA4R7NR 
10 0.24 7.0 D 30 PCE4297CT-ND 1.52 2.50 5.79 21.39 PCE4297TR-ND 1,000 107.00 EEE-1VA100NP. 
0.22 0.24 6.0 B 2 PCE4298CT-ND 1.08 1.78 4.13 15.24 PCE4298TR-ND 2,000 76.00/M EEE-1HAR22NR 
0.33 0.24 6.0 B 3 PCE4299CT-ND 1.08 1.78 4.13 15.24 PCE4299TR-ND 2,000 76.00/M EEE-1HAR33NR 
0.47 0.24 6.0 B 5 PCE4300CT-ND 1.08 1.78 4.13 15.24 PCE4300TR-ND 2,000 76.00/M EEE-1HAR47NR 
50 1 0.24 6.0 B 10 PCE4301CT-ND 1.08 1.78 4.13 15.24 PCE4301TR-ND 2,000 76.00/M EEE-1HAO10NR 
2.2 0.24 6.0 Cc 16 PCE4302CT-ND 1.28 2.11 4.91 18.12 PCE4302TR-ND 1,000 91.00 EEE-1HA2R2NR 
3.3 0.24 6.0 C 21 PCE4305CT-ND 1.28 2.11 4.91 18.12 PCE4305TR-ND 1,000 91.00 EEE-NZ1H3R3R 
3.3 0.24 6.0 D 31 PCE4303CT-ND 1.52 2.50 5.79 21.39 PCE4303TR-ND 1,000 107.00 EEE-1HA3R3NP 
47 0.24 6.0 D 31 PCE4304CT-ND 1.52 2.50 5.79 21.39 PCE4304TR-ND 1,000 107.00 EEE-1HA4R7NP. 
Ld - Size Dimensions 
Panasonic VS 2'-Polar Series. ee oe 
Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type B | 40 [54 [43 [78 [06507 | 1.0 
Cc 5.0 5.4 5.3 2.2 | 0.65+0.1 1.5 
Features: * General Purpose Bi-Polar * Life Time: 1000H @ 85°C » High CV Volumetric A+0.2 D 6.3 5.4 6.6 2.6 | 0.65+0.1 1.8 
Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement 53 0.3 Max-— 
@ = Hl Following specified values: 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C « Capacitance Tolerance: a - 
+20% (120Hz, +20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(yA) whichever is greater 3 P Impedance Working Voltage 
‘ cal F - + + 1 120Hz 6.3V | 10V | 16V | 25V | 35V | 50V 
measured after a 2 minute application of rated working voltage at +20°C * Low Temperature 8 25°C/+20°C 4 3 2 2 2 2 
Characteristics: Impedance ratio (120Hz) = —a w-Ll. -40°C/+20°C 8 6 4 4 3 3 
Rated | Nom. Tani < Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 85°C Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (pA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
63 22 0.52 6.0 Cc 29 PCE3123CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 PCE3123TR-ND 1,000 95.00 ECE-VOJA220NR 
: 47 0.52 6.0 D 46 PCE3124CT-ND 2.06 3.40 7.88 29.10 PCE3124TR-ND 1,000 113.00 ECE-VOJA470NP 
10 10 0.40 6.0 B 25 PCE3125CT-ND 1.55 2.56 5.93 21.90 PCE3125TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1AA100NR 
33 0.40 6.6 D 43 PCE3126CT-ND 2.06 3.40 7.88 29.10 PCE3126TR-ND 1,000 113.00 ECE-V1AA330NP 
47 0.32 6.0 B 20 PCE3127CT-ND 1.55 2.56 5.93 21.90 PCE3127TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1CA4R7NR 
16 10 0.32 6.0 Cc 25 PCE3128CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 PCE3128TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1CA100NR 
22 0.32 7.0 D 39 PCE3129CT-ND 2.06 3.40 7.88 29.10 PCE3129TR-ND 1,000 113.00 ECE-V1CA220NP 
3.3 0.28 6.0 B 12 PCE3130CT-ND 1.55 2.56 5.93 21.90 PCE3130TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1EA3R3NR 
25 47 0.28 6.0 Cc 21 PCE3131CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 PCE3131TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1EA4R7NR 
10 0.28 6.0 D 28 PCE3132CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 PCE3132TR-ND 1,000 113.00 ECE-V1EA100NP 
2.2 0.24 6.0 B 12 PCE3133CT-ND 1.55 2.56 5.93 21.90 PCE3133TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1VA2R2NR 
35 47 0.24 6.0 Cc 22 PCE3134CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 PCE3134TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1VA4R7NR 
10 0.24 7.0 D 30 PCE3135CT-ND 2.06 3.40 7.88 29.10 PCE3135TR-ND 1,000 113.00 ECE-V1VA100NP 
0.22 0.24 6.0 B 2 PCE3136CT-ND 1.55 2.56 5.93 21.90 PCE3136TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1HAR22NR 
0.33 0.24 6.0 B 3 PCE3137CT-ND 1.55 2.56 5.93 21.90 PCE3137TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1HAR33NR 
0.47 0.24 6.0 B 5 PCE3138CT-ND 1.55 2.56 5.93 21.90 PCE3138TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1HAR47NR 
50 1 0.24 6.0 B 10 PCE3139CT-ND 1.55 2.56 5.93 21.90 PCE3139TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1HAO10NR 
2.2 0.24 6.0 C 16 PCE3140CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 PCE3140TR-ND 1,000 95.00 ECE-ViHA2R2NR 
3.3 0.24 6.0 C 21 PCE3141CT-ND 3.38 5.57 12.92 4771 PCE3141TR-ND 1,000 239.00 ECE-V1HA3R3NP 
47 0.24 6.0 D 31 PCE3142CT-ND 2.06 3.40 7.88 29.10 PCE3142TR-ND 1,000 113.00 ECE-V1HA4R7NP 
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Panasonic. HA Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: ¢ General Purpose ° Life Time: 1000H @105°C * Surface Mount Type * High Case Dimensions 
CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Series | Code D L A T WwW P 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C » Capacitance RoHS: 
A+t0.2 Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) *Leakage Current: | < 0.01CV or 3(uA) whichever | S52). B 4.0 5.4 4.3 1.8 0.65+0.1 1.0 
is greater measured after a 2 min. application of rated working voltage at 20°C *Low 
= U l Temperature Characteristics: tmipedienes ratio (120Hz) ¢ Soldering Reflow: 4-6.3mm 2) 7 5.0 54 53 _ Digee0: ua 
=I] p case size 250°C for five seconds, 8-10mm case size 235°C for five seconds D 6.3 5.4 6.6 26 0.65+0.1 1.8 
0.3 Max.) +f) J | Following specified values: HA pbs | 63 79 6.6 26 0.65+0.1 1.8 
3 r| wel Impedance Working Voltage 8.0 62 23 34 0.6540.1 22 
& 120Hz Series 6.3V 10V 16V 25V 35V 50V 63V | 100V - - - - - - - 
3 | -25°C/420°C Aa 4 3 2 2 2 2 3 3 8.0 10.2 8.3 3.4 0.90+0.2 3.1 
i -40°C/+20°C 8 6 4 4 3 3 4 4 G 10.0 10.2 | 10.3 3.5 0.90+0.2 4.6 
Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape TanelandiReal 
W.V. Cap. spec. values Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Panasonic 
(VDC) (WF) | (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. ty. Pricing Part No. 
HA Long Life Series: -40°C ~ 105°C (1000 Hour Life) 
22 0.30 3.0 B 29 PCE4160CT-ND 83 1.36 3.16 11.67 PCE4160TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HAQJ220R 
33 0.35 3.0 B 29 PCE4162CT-ND 1 Bs | 3.49 12.90 PCE4162TR-ND 2,000 65.00/M EEE-HAQJ330WR 
47 0.35 3.0 B 36 PCE4166CT-ND m1 1.51 3.49 12.90 PCE4166TR-ND 2,000 65.00/M EEE-HAQJ470WR 
47 0.30 3.0 Cc 46 PCE4165CT-ND 99 1.62 3.77 13.92 PCE4165TR-ND 1,000 70.00 EEE-HAQJ470R 
100 0.35 6.3 C 47 PCE4156CT-ND 1.07 1.77 4.10 15.15 PCE4156TR-ND 1,000 76.00 EEE-HAQJ101WR 
100 0.30 6.3 D 71 PCE4155CT-ND 1.16 1.91 4.44 16.38 PCE4155TR-ND 1,000 82.00 EEE-HAQJ101P 
6.3 220 0.35 13.8 D 74 PCE4161CT-ND 1.37 2.26 5.25 19.38 PCE4161TR-ND 1,000 97.00 EEE-HAQJ221WP 
330 0.30 20.8 D8 105 PCE4164CT-ND 1.58 2.61 6.05 22.35 PCE4164TR-ND 900 100.80 EEE-HAQJ331XP 
330 0.35 20.8 F 230 PCE4163CT-ND 2.46 4.05 9.41 34.74 PCE4163TR-ND 500 87.00 EEE-HAQJ331P 
470 0.35 29.6 F 300 PCE4167CT-ND 2.46 4.05 9.41 34.74 PCE4167TR-ND 500 87.00 EEE-HAQJ471UP 
1000 0.35 63.0 F 300 PCE4158CT-ND 2.46 4.05 9.41 34.74 PCE4158TR-ND 500 87.00 EEE-HAQJ102UP 
1000 0.35 63.0 G 400 PCE4157CT-ND 2.88 475 11.03 40.71 PCE4157TR-ND 500 102.00 EEE-HAQJ102P 
1500 0.35 94.5 G 480 PCE4159CT-ND 3.16 5.21 12.10 44.67 PCE4159TR-ND 500 111.50 EEE-HAQJ152P 
22 0.30 3.0 B 28 PCE4171CT-ND 83 1.36 3.16 11.67 PCE4171TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HA1A220WR 
33 0.30 3.3 B 29 PCE4175CT-ND 1 1.51 3.49 12.90 PCE4175TR-ND 2,000 65.00/M EEE-HA1A330WR 
33 0.22 3.3 Cc 43 PCE4174CT-ND 99 1.62 3.77 13.92 PCE4174TR-ND 1,000 70.00 EEE-HA1A330R 
47 0.30 47 Cc 43 PCE4176CT-ND 1.07 1.77 4.10 15.15 PCE4176TR-ND 1,000 76.00 EEE-HA1A470WR 
100 0.30 10.0 D 71 PCE4169CT-ND 1.16 1.91 4.44 16.38 PCE4169TR-ND 1,000 82.00 EEE-HA1A101WP 
10 100 0.26 10.0 E 110 PCE4168CT-ND 1.90 3.13 7.26 26.79 PCE4168TR-ND 1,000 134.00 EEE-HA1A101P 
220 0.22 22.0 D8 105 PCE4173CT-ND 1.58 2.61 6.05 22.35 PCE4173TR-ND 900 100.80 EEE-HA1A221XP 
220 0.26 22.0 F 160 PCE4172CT-ND 2.46 4.05 9.41 34.74 PCE4172TR-ND 500 87.00 EEE-HA1A221P 
470 0.26 47.0 F 200 PCE4178CT-ND 2.46 4.05 9.41 34.74 PCE4178TR-ND 500 87.00 EEE-HA1A471UP 
470 0.26 47.0 G 270 PCE4177CT-ND 2.88 4.75 11.03 40.71 PCE4177TR-ND 500 102.00 EEE-HA1A471P 
1000 0.26 100.0 G 400 PCE4170CT-ND 3.16 5.21 12.10 44.67 PCE4170TR-ND 500 111.50 EEE-HA1A102P 
10 0.16 3.0 B 28 PCE4179CT-ND 83 1.36 3.16 11.67 PCE4179TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HA1C100R 
22 0.26 3.5 B 28 PCE4182CT-ND a) 1.51 3.49 12.90 PCE4182TR-ND 2,000 65.00/M EEE-HA1C220WR 
22 0.16 3.5 Cc 39 PCE4181CT-ND 99 1.62 3.77 13.92 PCE4181TR-ND 1,000 70.00 EEE-HA1C220R 
33 0.26 5.2 Cc 35 PCE4186CT-ND 1.07 1.77 4.10 15.15 PCE4186TR-ND 1,000 76.00 EEE-HA1C330WR 
47 0.26 Is Cc 39 PCE4190CT-ND 1.07 1.77 4.10 15.15 PCE4190TR-ND 1,000 76.00 EEE-HA1C470WR 
47 0.16 75 D 70 PCE4189CT-ND 1.16 1.91 4.44 16.38 PCE4189TR-ND 1,000 82.00 EEE-HA1C470P 
100 0.26 16.0 D 70 PCE4180CT-ND 1.37 2.26 5.25 19.38 PCE4180TR-ND 1,000 97.00 EEE-HA1C101WP 
7 220 0.16 35.2 D8 105 PCE4185CT-ND 1.58 2.61 6.05 22.35 PCE4185TR-ND 900 100.80 EEE-HA1C221XP 
220 0.20 35.2 F 150 PCE4184CT-ND 2.46 4.05 9.41 34.74 PCE4184TR-ND 500 87.00 EEE-HA1C221UP 
220 0.20 35.2 G 210 PCE4183CT-ND 2.88 4.75 11.03 40.71 PCE4183TR-ND 500 102.00 EEE-HA1C221P 
330 0.20 52.8 F 170 PCE4188CT-ND 2.46 4.05 9.41 34.74 PCE4188TR-ND 500 87.00 EEE-HA1C331UP 
330 0.20 52.8 G 230 PCE4187CT-ND 2.88 475 11.03 40.71 PCE4187TR-ND 500 102.00 EEE-HA1C331P 
470 0.20 75.2 F 340 PCE4192CT-ND 2.67 4.40 10.21 37.71 PCE4192TR-ND 500 94.50 EEE-HA1C471UP 
470 0.20 75.2 G 340 PCE4191CT-ND 2.88 475 11.03 40.71 PCE4191TR-ND 500 102.00 EEE-HA1C471P 
47 0.14 3.0 B 22 PCE4208CT-ND 83 1.36 3.16 11.67 PCE4208TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HA1E4R7R 
10 0.20 3.0 B 22 PCE4194CT-ND a) 1.51 3.49 12.90 PCE4194TR-ND 2,000 65.00/M EEE-HA1E100WR 
10 0.14 3.0 Cc 28 PCE4193CT-ND 99 1.62 3.77 13.92 PCE4193TR-ND 1,000 70.00 EEE-HA1E100R 
22 0.20 65 C 35 PCE4198CT-ND 1.07 1.77 4.10 15.15 PCE4198TR-ND 1,000 76.00 EEE-HA1E220WR 
22 0.14 5.5 D 55 PCE4197CT-ND 1.16 1.91 4.44 16.38 PCE4197TR-ND 1,000 82.00 EEE-HA1E220P 
33 0.20 8.2 Cc 45 PCE4202CT-ND 1.07 1.77 4.10 15.15 PCE4202TR-ND 1,000 76.00 EEE-HA1E330WR 
33 0.14 8.3 D 65 PCE4201CT-ND 1.16 1.91 4.44 16.38 PCE4201TR-ND 1,000 82.00 EEE-HA1E330P 
25 47 0.20 117 D 70 PCE4206CT-ND 1.37 2.26 5.25 19.38 PCE4206TR-ND 1,000 97.00 EEE-HA1E470WP 
47 0.16 11.8 E a PCE4205CT-ND 1.90 3.13 7.26 26.79 PCE4205TR-ND 1,000 134.00 EEE-HA1E470P 
100 0.16 25.0 E 9 PCE4196CT-ND 1.90 3.13 7.26 26.79 PCE4196TR-ND 1,000 134.00 EEE-HA1E101UP 
100 0.16 25.0 F 130 PCE4195CT-ND 2.46 4.05 9.41 34.74 PCE4195TR-ND 500 87.00 EEE-HA1E101P 
220 0.16 55.0 F 160 PCE4200CT-ND 2.68 4.41 10.23 37.77 PCE4200TR-ND 500 94.50 EEE-HA1E221UP 
220 0.16 55.0 G 190 PCE4199CT-ND 2.88 4.75 11.03 40.71 PCE4199TR-ND 500 102.00 EEE-HA1E221P 
330 0.16 82.5 F 180 PCE4204CT-ND 2.68 41 10.23 37.77 PCE4204TR-ND 500 94.50 EEE-HA1E331UP 
330 0.16 82.5 G 340 PCE4203CT-ND 2.88 4.75 11.03 40.71 PCE4203TR-ND 500 102.00 EEE-HA1E331P 
470 0.16 117.5 G 360 PCE4207CT-ND 3.16 5.21 12.10 44.67 PCE4207TR-ND 500 111.50 EEE-HA1E471P 
47 0.12 3.0 B 22 PCE4248CT-ND 83 1.36 3.16 11.67 PCE4248TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HA1V4R7R 
10 0.16 3.5 B 22 PCE4235CT-ND a) 1.51 3.49 12.90 PCE4235TR-ND 2,000 65.00/M EEE-HA1V100WR 
10 0.12 3.5 Cc 30 PCE4234CT-ND 99 1.62 3.77 13.92 PCE4234TR-ND 1,000 70.00 EEE-HA1V100R 
22 0.16 77 c 35 PCE4240CT-ND 1.07 1.77 4.10 15.15 PCE4240TR-ND 1,000 76.00 EEE-HA1V220WR 
22 0.12 77 D 60 PCE4239CT-ND 1.16 1.91 4.44 16.38 PCE4239TR-ND 1,000 82.00 EEE-HA1V220P 
33 0.16 11.5 D 42 PCE4244CT-ND 1.37 2.26 5.25 19.38 PCE4244TR-ND 1,000 97.00 EEE-HA1V330WP 
33 0.14 11.6 E 84 PCE4243CT-ND 1.90 3.13 7.26 26.79 PCE4243TR-ND 1,000 134.00 EEE-HA1V330P 
35 47 0.14 16.5 E 84 PCE4247CT-ND 1.90 3.13 7.26 26.79 PCE4247TR-ND 1,000 134.00 EEE-HA1V470UP 
47 0.14 16.5 F 98 PCE4246CT-ND 2.46 4.05 9.41 34.74 PCE4246TR-ND 500 87.00 EEE-HA1V470P 
100 0.12 35.0 D8 84 PCE4238CT-ND 1.58 2.61 6.05 22.35 PCE4238TR-ND 900 100.80 EEE-HA1V101XP 
100 0.14 35.0 F 120 PCE4237CT-ND 2.46 4.05 9.41 34.74 PCE4237TR-ND 500 87.00 EEE-HA1V101UP 
100 0.14 35.0 G 160 PCE4236CT-ND 2.88 4.75 11.03 40.71 PCE4236TR-ND 500 102.00 EEE-HA1V101P 
220 0.14 77.0 F 170 PCE4242CT-ND 2.67 4.40 10.21 37.71 PCE4242TR-ND 500 94.50 EEE-HA1V221UP 
220 0.14 77.0 G 210 PCE4241CT-ND 2.88 4.75 11.03 40.71 PCE4241TR-ND 500 102.00 EEE-HA1V221P 
330 0.14 115.5 G 250 PCE4245CT-ND 3.16 5.21 12.10 44.67 PCE4245TR-ND 500 111.50 EEE-HA1V331P. 
0.1 0.12 3.0 B 1 PCE4224CT-ND 83 1.36 3.16 11.67 PCE4224TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HATHR10R 
0.22 0.12 3.0 B 2 PCE4225CT-ND 83 1.36 3.16 11.67 PCE4225TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HA1HR22R 
50 0.33 0.12 3.0 B 3 PCE4226CT-ND 83 1.36 3.16 11.67 PCE4226TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HA1HR33R 
0.47 0.12 3.0 B 5 PCE4227CT-ND 83 1.36 3.16 11.67 PCE4227TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HA1HR47R 
1.0 0.12 3.0 B 10 PCE4212CT-ND 83 1.36 3.16 11.67 PCE4212TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HA1H1ROR 
2.2 0.12 3.0 B 16 PCE4215CT-ND 83 1.36 3.16 11.67 PCE4215TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HA1H2R2R 
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Panasonic 


HA Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont) 


Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape T 1d Reel 
W.V. Cap. spec. values Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key speonuine? Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (uA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
3.3 0.12 3.0 B 16 PCE4219CT-ND 83 1.36 3.16 11.67 PCE4219TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HA1H3R3R 
47 0.12 3.0 c 23 PCE4223CT-ND 99 1.62 3.77 13.92 PCE4223TR-ND 1,000 70.00 EEE-HA1H4R7R 
10 0.12 5.0 D 35 PCE4209CT-ND 1.16 1.91 4.44 16.38 PCE4209TR-ND 1,000 82.00 EEE-HA1H100P 
22 0.12 11.0 E 70 PCE4213CT-ND 1.90 3.13 7.26 26.79 PCE4213TR-ND 1,000 134.00 EEE-HA1H220P 
33 0.12 16.5 D8 70 PCE4218CT-ND 1.58 2.61 6.05 22.35 PCE4218TR-ND 900 100.80 EEE-HA1H330XP 
33 0.12 16.5 E 70 PCE4217CT-ND 1.90 3.13 7.26 26.79 PCE4217TR-ND 1,000 134.00 EEE-HA1H330UP 
50 33 0.12 16.5 F 91 PCE4216CT-ND 2.46 4.05 9.41 34.74 PCE4216TR-ND 500 87.00 EEE-HA1H330P 
47 0.12 23.5 D8 63 PCE4222CT-ND 1.58 2.61 6.05 22.35 PCE4222TR-ND 900 100.80 EEE-HA1H470XP 
47 0.12 23.5 F 95 PCE4221CT-ND 2.46 4.05 9.41 34.74 PCE4221TR-ND 500 87.00 EEE-HA1H470UP 
47 0.12 23.5 G 100 PCE4220CT-ND 2.88 4.75 11.03 40.71 PCE4220TR-ND 500 102.00 EEE-HA1H470P 
100 0.12 50.0 F 110 PCE4211CT-ND 2.68 441 10.23 37.77 PCE4211TR-ND 500 94.50 EEE-HA1H101UP 
100 0.12 50.0 G 120 PCE4210CT-ND 2.88 4.75 11.03 40.71 PCE4210TR-ND 500 102.00 EEE-HA1H101P. 
220 0.12 110.0 G 150 PCE4214CT-ND 3.16 5.21 12.10 44.67 PCE4214TR-ND 500 111.50 EEE-HA1H221P 
10 0.18 6.3 E 25 PCE4228CT-ND 2.11 3.48 8.07 29.79 PCE4228TR-ND 1,000 149.00 EEE-HA1J100P 
22 0.18 13.9 E 25: PCE4230CT-ND 2.32 3.82 8.87 32.76 PCE4230TR-ND 1,000 164.00 EEE-HA1J220UP 
63 22 0.18 13.9 F 30 PCE4229CT-ND 2.67 4.40 10.21 37.71 PCE4229TR-ND 500 94.50 EEE-HA1J220P 
33 0.18 20.8 G 45 PCE4231CT-ND 3.16 5.21 12.10 44.67 PCE4231TR-ND 500 111.50 EEE-HA1J330P 
47 0.18 29.7 F 45 PCE4233CT-ND 2.67 4.40 10.21 37.71 PCE4233TR-ND 500 94.50 EEE-HA1J470UP 
47 0.18 29.6 G 50 PCE4232CT-ND 3.16 5.21 12.10 44.67 PCE4232TR-ND 500 111.50 EEE-HA1J470P 
3.3 0.18 3.3 E 30 PCE4253CT-ND 2.11 3.48 8.07 29.79 PCE4253TR-ND 1,000 149.00 EEE-HA2A3R3P 
47 0.18 47 E 30 PCE4255CT-ND 2.32 3.82 8.87 32.76 PCE4255TR-ND 1,000 164.00 EEE-HA2A4R7UP 
47 0.18 47 F 50 PCE4254CT-ND 2.67 4.40 10.21 37.71 PCE4254TR-ND 500 94.50 EEE-HA2A4R7P 
100 10 0.18 10.0 F 55 PCE4249CT-ND 2.67 4.40 10.21 37.71 PCE4249TR-ND 500 94.50 EEE-HA2A100P 
22 0.18 22.0 F 55 PCE4251CT-ND 2.94 4.84 11.23 41.46 PCE4251TR-ND 500 103.50 EEE-HA2A220UP 
22 0.18 22.0 G 60 PCE4250CT-ND 3.16 5.21 12.10 44.67 PCE4250TR-ND 500 111.50 EEE-HA2A220P 
33 0.18 33.0 G 65 PCE4252CT-ND 3.16 5.21 12.10 44.67 PCE4252TR-ND 500 111.50 EEE-HA2A330P 


Panasonic. HA Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * General Purpose «Life Time: 1000H @105°C * Surface Mount Type * High CV Size Dimensions 
Volumetric Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Series |Code D L A 1 Ww P 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C » Capacitance Tolerance: 
At0.2 +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(A) whichever is greater measured B 4.0 5.4 4.3 18 0.65+0.1 1.0 
after a 2 min. application of rated working voltage at 20°C »*Low Temperature Characteristics: Cc 5.0 5.4 5.3 22 0.65+0.1 1.5 
©) ! Impedance ratio (120Hz) 
P D 6.3 5.4 6.6 2.6 0.65+0.1 1.8 
' 0.3 Max-— + i Following specified values: HA D8 6.3 7.9 6.6 26 0.65+0.1 1.8 
& T| wel Impedance Working Voltage 8.0 62 83 a4 0.6540.1 22 
2 120Hz Series 6.3V 10V 16V 25V 35V 50V 63V | 100V - - - - - - - 
3 [ "25°C /420°C ta 4 3 2 2 2 2 3 3 8.0 10.2 8.3 3.4 0.90+0.2 3.1 
— -40°C/+20°C 8 6 4 4 3 3 4 4 G 10.0 10.2 | 10.3 3.5 0.90+0.2 4.6 
Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape and Reel 
W.V. Cap. spec. values Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Panasonic 
(VDC) (nF) (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. ty. Pricing Part No. 
HA Long Life Seri d 105°C (1000 Hour Life) 
22 0.30 3.0 B 29 PCE3000CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3000TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA0J220R 
47 0.35 3.0 B 36 PCE3288CT-ND 96 1.59 3.68 13.59 PCE3288TR-ND 2,000 68.00/M EEV-HAQJ470WR 
47 0.30 3.0 Cc 46 PCE3001CT-ND 1.04 AA 3.97 14.64 PCE3001TR-ND 1,000 73.00 EEV-HAQJ470R 
100 0.35 6.3 Cc 47 PCE3289CT-ND 1.13 1.86 4.32 15.96 PCE3289TR-ND 1,000 80.00 EEV-HAQJ101WR 
6.3 100 0.30 6.3 D 71 PCE3002CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE3002TR-ND 1,000 86.00 EEV-HAQJ101P 
220 0.35 13.8 D 74 PCE3290CT-ND 1.45 2.38 5.53 20.40 PCE3290TR-ND 1,000 102.00 EEV-HA0J221WP 
330 0.30 20.8 D8 105 PCE3358CT-ND 1.67 2.74 6.37 23.52 PCE3358TR-ND 900 106.20 EEV-HA0J331XP 
1000 0.35 63.0 F 300 PCE3209CT-ND 2.59 4.27 9.90 36.57 PCE3209TR-ND 500 91.50 EEV-HA0J102UP 
1500 0.35 94.5 G 480 PCE3210CT-ND 3.33 5.48 12.73 47.01 PCE3210TR-ND 500 117.50 EEV-HAQJ152P 
33 0.30 3.3 B 29 PCE3291CT-ND 96 1.59 3.68 13.59 PCE3291TR-ND 2,000 68.00/M EEV-HA1A330WR 
33 0.22 3.3 C 43 PCE3003CT-ND 1.04 1.71 3.97 14.64 PCE3003TR-ND 1,000 73.00 EEV-HA1A330R 
10 100 0.30 10.0 D val PCE3211CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE3211TR-ND 1,000 86.00 EEV-HA1A101WP. 
220 0.22 22.0 D8 105 PCE3359CT-ND 1.67 2.74 6.37 23.52 PCE3359TR-ND 900 106.20 EEV-HA1A221XP 
470 0.26 47.0 F 200 PCE3212CT-ND 2.59 4.27 9.90 36.57 PCE3212TR-ND 500 91.50 EEV-HA1A471UP 
1000 0.26 100.0 G 400 PCE3292CT-ND 3.33 5.48 12.73 47.01 PCE3292TR-ND 500 117.50 EEV-HA1A102P 
10 0.16 3.0 B 28 PCE3004CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3004TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1C100R 
22 0.26 3.5 B 28 PCE3293CT-ND 96 1.59 3.68 13.59 PCE3293TR-ND 2,000 68.00/M EEV-HA1C220WR 
22 0.16 35 Cc 39 PCE3005CT-ND 1.04 171 3.97 14.64 PCE3005TR-ND 1,000 73.00 EEV-HA1C220R 
47 0.26 75 Cc 39 PCE3294CT-ND 1.13 1.86 4.32 15.96 PCE3294TR-ND 1,000 80.00 EEV-HA1C470WR 
47 0.16 75 D 70 PCE3006CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE3006TR-ND 1,000 86.00 EEV-HA1C470P 
16 100 0.26 16.0 D 70 PCE3295CT-ND 1.45 2.38 5.53 20.40 PCE3295TR-ND 1,000 102.00 EEV-HA1C101WP. 
220 0.16 35.2 D8 105 PCE3360CT-ND 1.67 2.74 6.37 23.52 PCE3360TR-ND 900 106.20 EEV-HA1C221XP 
220 0.20 35.2 F 150 PCE3213CT-ND 2.59 4.27 9.90 36.57 PCE3213TR-ND 500 91.50 EEV-HA1C221UP 
330 0.20 52.8 F 170 PCE3214CT-ND 2.59 4.27 9.90 36.57 PCE3214TR-ND 500 91.50 EEV-HA1C331UP 
470 0.20 75.2 F 340 PCE3215CT-ND 2.81 4.63 10.75 39.69 PCE3215TR-ND 500 99.00 EEV-HA1C471UP 
470 0.20 75.2 G 340 PCE3216CT-ND 3.03 5.00 11.60 42.84 PCE3216TR-ND 500 107.00 EEV-HA1C471P 
47 0.14 3.0 B 22 PCE3007CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3007TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1E4R7R 
10 0.14 3.0 Cc 28 PCE3008CT-ND 1.04 171 3.97 14.64 PCE3008TR-ND 1,000 73.00 EEV-HA1E100R 
22 0.14 5.5 D 55 PCE3009CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE3009TR-ND 1,000 86.00 EEV-HA1E220P 
33 0.20 8.2 Cc 45 PCE3296CT-ND 1.13 1.86 4.32 15.96 PCE3296TR-ND 1,000 80.00 EEV-HA1E330WR 
33 0.14 8.3 D 65 PCE3010CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE3010TR-ND 1,000 86.00 EEV-HA1E330P 
25 47 0.20 11.7 D 70 PCE3297CT-ND 1.45 2.38 5.53 20.40 PCE3297TR-ND 1,000 102.00 EEV-HA1E470WP 
47 0.16 11.8 E 1 PCE3217CT-ND 2.00 3.29 7.64 28.20 PCE3217TR-ND 1,000 141.00 EEV-HA1E470P 
100 0.16 25.0 E 1 PCE3298CT-ND 2.00 3.29 7.64 28.20 PCE3298TR-ND 1,000 141.00 EEV-HA1E101UP 
100 0.16 25.0 F 130 PCE3218CT-ND 2.59 4.27 9.90 36.57 PCE3218TR-ND 500 91.50 EEV-HA1E101P 
220 0.16 55.0 F 160 PCE3219CT-ND 2.82 4.64 10.77 39.75 PCE3219TR-ND 500 99.50 EEV-HA1E221UP 
330 0.16 82.5 F 180 PCE3220CT-ND 2.82 4.64 10.77 39.75 PCE3220TR-ND 500 99.50 EEV-HA1E331UP 
470 0.16 117.5 G 360 PCE3221CT-ND 3.33 5.48 12.73 47.01 PCE3221TR-ND 500 117.50 EEV-HA1E471P 
35 47 0.12 3.0 B 22 PCE3011CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3011TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1V4R7R 
10 0.16 3.5 B 22 PCE3299CT-ND 96 1.59 3.68 13.59 PCE3299TR-ND 2,000 68.00/M EEV-HA1V100WR 
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Panasonic 


HA Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont) 


Rated | Nom. tani< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Taperadineel 
W.V. Cap. spec. values Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10 0.12 3.5 c 30 PCE3012CT-ND 1.04 171 3.97 14.64 PCE3012TR-ND 1,000 73.00 EEV-HA1V100R 
22 0.16 77 Cc 35 PCE3300CT-ND 1.13 1.86 4.32 15.96 PCE3300TR-ND 1,000 80.00 EEV-HA1V220WR 
22 0.12 ie 3) 60 PCE3013CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE3013TR-ND 1,000 86.00 EEV-HA1V220P 
33 0.16 11.5 D 42 PCE3301CT-ND 1.45 2.38 5.53 20.40 PCE3301TR-ND 1,000 102.00 EEV-HA1V330WP 
33 0.14 11.6 E 84 PCE3222CT-ND 2.00 3.29 7.64 28.20 PCE3222TR-ND 1,000 141.00 EEV-HA1V330P 
35 47 0.14 16.5 E 84 PCE3302CT-ND 2.00 3.29 7.64 28.20 PCE3302TR-ND 1,000 141.00 EEV-HA1V470UP 
47 0.14 16.5 F 98 PCE3223CT-ND 2.59 4.27 9.90 36.57 PCE3223TR-ND 500 91.50 EEV-HA1V470P 
100 0.12 35.0 D8 84 PCE3361CT-ND 1.67 2.74 6.37 23.52 PCE3361TR-ND 900 106.20 EEV-HA1V101XP 
100 0.14 35.0 F 120 PCE3224CT-ND 2.59 4.27 9.90 36.57 PCE3224TR-ND 500 91.50 EEV-HA1V101UP 
220 0.14 77.0 F 170 PCE3225CT-ND 2.81 4.63 10.75 39.69 PCE3225TR-ND 500 99.00 EEV-HA1V221UP 
220 0.14 77.0 G 210 PCE3226CT-ND 3.03 5.00 11.60 42.84 PCE3226TR-ND 500 107.00 EEV-HA1V221P 
330 0.14 115.5 G 250 PCE3227CT-ND 3.33 5.48 12.73 47.01 PCE3227TR-ND 500 117.50 EEV-HA1V331P 
01 0.12 3.0 B 1 PCE3014CT-ND .87 1.43 3.32 12.27 PCE3014TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1HR10R 
0.22 0.12 3.0 B 2 PCE3015CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3015TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1HR22R 
0.33 0.12 3.0 B 3 PCE3016CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3016TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1HR33R 
0.47 0.12 3.0 B 5 PCE3017CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3017TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1HR47R 
1.0 0.12 3.0 B 10 PCE3018CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3018TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1HO10R 
22 0.12 3.0 B 16 PCE3019CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3019TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1H2R2R 
3.3 0.12 3.0 B 16 PCE3020CT-ND .87 1.43 3.32 12.27 PCE3020TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1H3R3R 
47 0.12 3.0 c 23 PCE3021CT-ND 1.04 171 3.97 14.64 PCE3021TR-ND 1,000 73.00 EEV-HA1H4R7R 
50 10 0.12 5.0 D 35 PCE3022CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE3022TR-ND 1,000 86.00 EEV-HA1H100P 
22 0.12 11.0 E 70 PCE3228CT-ND 2.00 3.29 7.64 28.20 PCE3228TR-ND 1,000 141.00 EEV-HA1H220P 
33 0.12 16.5 D8 70 PCE3362CT-ND 1.67 2.74 6.37 23.52 PCE3362TR-ND 900 106.20 EEV-HA1H330XP 
33 0.12 16.5 E 70 PCE3303CT-ND 2.00 3.29 7.64 28.20 PCE3303TR-ND 1,000 141.00 EEV-HA1H330UP 
33 0.12 16.5 F 91 PCE3229CT-ND 2.59 4.27 9.90 36.57 PCE3229TR-ND 500 91.50 EEV-HA1H330P. 
47 0.12 23.5 D8 63 PCE3363CT-ND 1.67 2.74 6.37 23.52 PCE3363TR-ND 900 106.20 EEV-HA1H470XP 
47 0.12 23.5 F 95 PCE3230CT-ND 2.59 4.27 9.90 36.57 PCE3230TR-ND 500 91.50 EEV-HA1H470UP 
100 0.12 50.0 F 110 PCE3231CT-ND 2.82 4.64 10.77 39.75 PCE3231TR-ND 500 99.50 EEV-HA1H101UP 
100 0.12 50.0 G 120 PCE3232CT-ND 3.03 5.00 11.60 42.84 PCE3232TR-ND 500 107.00 EEV-HA1H101P 
220 0.12 110.0 G 150 PCE3233CT-ND 3.33 5.48 12.73 47.01 PCE3233TR-ND 500 117.50 EEV-HA1H221P 
10 0.18 6.3 E 25 PCE3234CT-ND 2.22 3.66 8.49 31.35 PCE3234TR-ND 1,000 157.00 EEV-HA1J100P 
22 0.18 13.9 E 25 PCE3304CT-ND 2.44 4.02 9.34 34.47 PCE3304TR-ND 1,000 172.00 EEV-HA1J220UP 
63 22 0.18 13.9 F 30 PCE3235CT-ND 2.81 4.63 10.75 39.69 PCE3235TR-ND 500 99.00 EEV-HA1J220P 
33 0.18 20.8 G 45 PCE3236CT-ND 3.33 5.48 12.73 47.01 PCE3236TR-ND 500 117.50 EEV-HA1J330P 
47 0.18 29.7 F 45 PCE3305CT-ND 2.81 4.63 10.75 39.69 PCE3305TR-ND 500 99.00 EEV-HA1J470UP 
47 0.18 29.6 G 50 PCE3237CT-ND 3.33 5.48 12.73 47.01 PCE3237TR-ND 500 117.50 EEV-HA1J470P 
3.3 0.18 3.3 E 30 PCE3238CT-ND 2.22 3.66 8.49 31.35 PCE3238TR-ND 1,000 157.00 EEV-HA2A3R3P 
47 0.18 47 E 30 PCE3306CT-ND 2.44 4.02 9.34 34.47 PCE3306TR-ND 1,000 172.00 EEV-HA2A4R7UP 
47 0.18 47 F 50 PCE3239CT-ND 2.81 4.63 10.75 39.69 PCE3239TR-ND 500 99.00 EEV-HA2A4R7P 
100 10 0.18 10.0 F 55 PCE3240CT-ND 2.81 4.63 10.75 39.69 PCE3240TR-ND 500 99.00 EEV-HA2A100P 
22 0.18 22.0 E 55 PCE3307CT-ND 3.09 5.09 11.82 43.65 PCE3307TR-ND 500 109.00 EEV-HA2A220UP 
22 0.18 22.0 G 60 PCE3241CT-ND 3.33 5.48 12.73 47.01 PCE3241TR-ND 500 117.50 EEV-HA2A220P 
33 0.18 33.0 G 65 PCE3242CT-ND 3.33 5.48 12.73 47.01 PCE3242TR-ND 500 117.50 EEV-HA2A330P 


Panasonic. #B Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * General Purpose «Life Time: 2000H @105°C » Surface Mount Type * High CV 


Volumetric Efficiency . Tape and Reel Packaging for Automatic Placement ; RoHS Case Dimensions 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C » Capacitance Tolerance: ComrLiaet . 
+20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(uA) whichever is greater measured 2) Series | Code D L A I Ww Pp 
pee after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C *Low Temperature Charac- 
= ; teristics: Impedance ratio (120Hz) * Soldering Reflow: 250°C for five seconds B 40 58 43 1.8 |0.6540.1 |4.0 
0.3 Max.» Following specified values: 
3 P r 
g + i Impedance _ Working Voltage HB | c | 5.0 | 58 | 53 | 22 |0.6540.1 | 1.5 
8 120Hz Series 4.0V 6.3V 10V 16V 25V 35V 50V 
a ” pea HB re A 3 ; 7 7 ; p | 63 | 5.8 | 66 | 26 |0.6520.1 | 1.8 
L—+| 
Rated | Nom. tani < Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tane andiRael 
W.V. Cap. spec. values Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key P Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (pA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
HB Long Life High Reliability Series: -40°C ~ 105°C (2000 Hour Life, 
47 0.50 3.0 B 34 PCE4131CT-ND 86 1.42 3.30 12.18 PCE4131TR-ND 2,000 61.00/M EEE-HBOG470R 
4 100 0.50 4.0 C 61 PCE4129CT-ND 1.03 1.69 3.93 14.52 PCE4129TR-ND 1,000 73.00 EEE-HBOG101R 
220 0.50 8.8 D 82 PCE4130CT-ND 1.21 2.00 4.63 17.10 PCE4130TR-ND 1,000 86.00 EEE-HB0G221P 
22 0.30 3.0 B 26 PCE4133CT-ND 86 1.42 3.30 12.18 PCE4133TR-ND 2,000 61.00/M EEE-HB0J220R 
63 33 0.30 3.0 B 29 PCE4134CT-ND 86 1.42 3.30 12.18 PCE4134TR-ND 2,000 61.00/M EEE-HBOJ330R 
47 0.30 3.0 C 46 PCE4135CT-ND 1.03 1.69 3.93 14.52 PCE4135TR-ND 1,000 73.00 EEE-HB0J470R 
100 0.30 6.3 D 71 PCE4132CT-ND 1.21 2.00 4.63 17.10 PCE4132TR-ND 1,000 86.00 EEE-HBOJ101P 
10 33 0.22 3.3 C 43 PCE4136CT-ND 1.03 1.69 3.93 14.52 PCE4136TR-ND 1,000 73.00 EEE-HB1A330R 
10 0.16 3.0 B 28 PCE4137CT-ND 86 1.42 3.30 12.18 PCE4137TR-ND 2,000 61.00/M EEE-HB1C100R 
16 22 0.16 3.5 Cc 39 PCE4138CT-ND 1.03 1.69 3.93 14.52 PCE4138TR-ND 1,000 73.00 EEE-HB1C220R 
47 0.16 75 D 70 PCE4139CT-ND 1.21 2.00 4.63 17.10 PCE4139TR-ND 1,000 86.00 EEE-HB1C470P 
47 0.14 3.0 B 22 PCE4141CT-ND 86 1.42 3.30 12.18 PCE4141TR-ND 2,000 61.00/M EEE-HB1E4R7R 
25 6.8 0.14 3.0 B 25 PCE4142CT-ND 86 1.42 3.30 12.18 PCE4142TR-ND 2,000 61.00/M EEE-HB1E6R8R 
33 0.14 8.3 D 65 PCE4140CT-ND 1.21 2.00 4.63 17.10 PCE4140TR-ND 1,000 86.00 EEE-HB1E330P 
35 10 0.12 3.5 C 28 PCE4153CT-ND 1.03 1.69 3.93 14.52 PCE4153TR-ND 1,000 73.00 EEE-HB1V100R 
22 0.12 77 D 55 PCE4154CT-ND 1.21 2.00 4.63 17.10 PCE4154TR-ND 1,000 86.00 EEE-HB1V220P 
04 0.12 3.0 B 1 PCE4149CT-ND 86 1.42 3.30 12.18 PCE4149TR-ND 2,000 61.00/M EEE-HB1HR10R 
0.22 0.12 3.0 B 2 PCE4150CT-ND 86 1.42 3.30 12.18 PCE4150TR-ND 2,000 61.00/M EEE-HB1HR22R 
0.33 0.12 3.0 B 3 PCE4151CT-ND 86 1.42 3.30 12.18 PCE4151TR-ND 2,000 61.00/M EEE-HB1HR33R 
0.47 0.12 3.0 B 5 PCE4152CT-ND 86 1.42 3.30 12.18 PCE4152TR-ND 2,000 61.00/M EEE-HB1HR47R 
50 1 0.12 3.0 B 10 PCE4144CT-ND 86 1.42 3.30 12.18 PCE4144TR-ND 2,000 61.00/M EEE-HB1H1ROR 
2.2 0.12 3.0 B 16 PCE4145CT-ND 86 1.42 3.30 12.18 PCE4145TR-ND 2,000 61.00/M EEE-HB1H2R2R 
3.3 0.12 3.0 B 16 PCE4146CT-ND 86 1.42 3.30 12.18 PCE4146TR-ND 2,000 61.00/M EEE-HB1H3R3R 
47 0.12 3.0 Cc 23 PCE4147CT-ND 1.03 1.69 3.93 14.52 PCE4147TR-ND 1,000 73.00 EEE-HB1H4R7R 
6.8 0.12 3.4 C 23 PCE4148CT-ND 1.21 2.00 4.63 17.10 PCE4148TR-ND 1,000 86.00 EEE-HB1H6R8R 
10 0.12 5.0 D 35 PCE4143CT-ND 1.21 2.00 4.63 17.10 PCE4143TR-ND 1,000 86.00 EEE-HB1H100P 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 1443 


Panasonic #3B Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * General Purpose ¢ Life Time: 2000H @105°C * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel ; : 
Packaging for Automatic Placement _ Dimensions 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, Code D L A 1 Ww P 
A+0.2 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(u/A) whichever is greater measured after a 2 minute application of 
rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) 
0.3 Maxey - ! > Following specified values: 8 4.0 5.8 43 1.8 | 0.65%0.1/ 1.0 
Ped 
s + I Impedance Working Voltage c 5.0 5.8 5.3 2.2 |0.6540.1] 1.5 
e i wel 120Hz 4.0V 6.3V 10V 16V 25V 35V 50V 
8 -25°C/20°C 7 4 3 2 2 2 2 D 6.3 5.8 6.6 2.6 |0.65+0.1) 1.8 
|+——_ | —__+| ~40°C/20°C 15 8 6 4 4 3 3 
Rated | Nom. tani< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape & Reel 
WV. Cap. spec. values Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key B Panasonic 
(VDC) (HF) (120Hz, 20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
HB Long Life High Reliability Series. 
47 0.50 3.0 B 34 PCE3023CT-ND 91 1.49 3.47 12.81 PCE3023TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB0G470R 
4 100 0.50 4.0 c 61 PCE3024CT-ND 1.08 1.78 4.14 15.27 PCE3024TR-ND 1,000 76.00 EEV-HBOG101R 
220 0.50 8.8 D 82 PCE3025CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3025TR-ND 1,000 90.00 EEV-HB0G221P 
22 0.30 3.0 B 26 PCE3026CT-ND 91 1.49 3.47 12.81 PCE3026TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB0J220R 
63 33 0.30 3.0 B 29 PCE3027CT-ND 91 1.49 3.47 12.81 PCE3027TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HBOJ330R 
, 47 0.30 3.0 Cc 46 PCE3028CT-ND 1.08 1.78 414 15.27 PCE3028TR-ND 1,000 76.00 EEV-HB0J470R 
100 0.30 6.3 D 71 PCE3029CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3029TR-ND 1,000 90.00 EEV-HBOJ101P 
10 33 0.22 3.3 Cc 43 PCE3030CT-ND 1.08 1.78 414 15.27 PCE3030TR-ND 1,000 76.00 EEV-HB1A330R 
10 0.16 3.0 B 28 PCE3031CT-ND 91 1.49 3.47 12.81 PCE3031TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1C100R 
16 22 0.16 3.5 Cc 39 PCE3032CT-ND 1.08 1.78 4.14 15.27 PCE3032TR-ND 1,000 76.00 EEV-HB1C220R 
47 0.16 75 D 70 PCE3033CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3033TR-ND 1,000 90.00 EEV-HB1C470P 
47 0.14 3.0 B 22 PCE3034CT-ND 91 1.49 3.47 12.81 PCE3034TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1E4R7R 
6.8 0.14 3.0 B 25 PCE3035CT-ND 91 1.49 3.47 12.81 PCE3035TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1E6R8R 
25 10 0.14 3.0 Cc 28 PCE3036CT-ND 3.66 6.02 13.98 51.60 PCE3036TR-ND 1,000 258.00 EEV-HB1E100R 
22 0.14 55 D 55 PCE3037CT-ND 4.25 7.00 16.25 60.00 PCE3037TR-ND 1,000 300.00 EEV-HB1E220P 
33 0.14 8.3 D 65 PCE3038CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3038TR-ND 1,000 90.00 EEV-HB1E330P 
35 10 0.12 3.5 c 28 PCE3039CT-ND 1.08 1.78 4.14 15.27 PCE3039TR-ND 1,000 76.00 EEV-HB1V100R 
22 0.12 77 D 55 PCE3040CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3040TR-ND 1,000 90.00 EEV-HB1V220P 
01 0.12 3.0 B 1 PCE3041CT-ND 91 1.49 3.47 12.81 PCE3041TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1HR10R 
0.22 0.12 3.0 B 2 PCE3042CT-ND 91 1.49 3.47 12.81 PCE3042TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1HR22R 
0.33 0.12 3.0 B 3 PCE3043CT-ND 91 1.49 3.47 12.81 PCE3043TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1HR33R 
0.47 0.12 3.0 B 5 PCE3044CT-ND 91 1.49 3.47 12.81 PCE3044TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1HR47R 
50 1 0.12 3.0 B 10 PCE3045CT-ND 91 1.49 3.47 12.81 PCE3045TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1H1ROR 
2.2 0.12 3.0 B 16 PCE3046CT-ND 91 1.49 3.47 12.81 PCE3046TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1H2R2R 
3.3 0.12 3.0 B 16 PCE3047CT-ND 91 1.49 3.47 12.81 PCE3047TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1H3R3R 
47 0.12 3.0 c 23 PCE3048CT-ND 1.08 1.78 414 15.27 PCE3048TR-ND 1,000 76.00 EEV-HB1H4R7R 
68 0.12 3.4 Cc 23 PCE3049CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3049TR-ND 1,000 90.00 EEV-HB1H6R8R 
10.0 0.12 5.0 D 35 PCE3050CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3050TR-ND 1,000 90.00 EEV-HB1H100P 
me 0.3 Max-||+- a 7 
anasonic Pyomamein sa — 
Negative Polarity Séties 
. Marking (-) ©. Wiviesds on ‘i Code| D L | A,B H | Ww P K 
HC Series Lot No. “Sposa B | 40] 58] 4.3 | 5.5Max. | 1.8 | 0.65401] 1.0] 0.35 
. . z Following specified values: 
Aluminum Electrolytic Capacitors, 9 sp wanna Vo sacavatasa Mod C | 5.0] 58 | 5.3 | 6.5Max. | 2.2 | 0.65201] 1.5] 0.35 
Impedance pene nomaae fet Pollage: Wal D | 63 | 58 | 6.6 | 7.8Max. | 2.6 | 0.6520.1] 1.8) 0.35 
Surface Mount Type ‘202 6.3v | 10V | 16v | 25v | 35V J 6.3V 
ae : A 40V ps | 63 | 7.7 | 66 | 7.8Max. | 2.6 | 0.65401] 1.8] 0.35 
Specifications: * Category Temperature Range: -40°C ~ 105°C snes C 46V 
* Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) + Rated Volt- -25°C/20°C 3 3 2 2 2 2 Oa F | 80 | 10.2] 8.3 | 10.0Max. | 3.4 | 0.9040.2 | 3.1 |0.7010.2 
age: 6.3, 10, 16, 25, 35 * Surge Voltage: 8, 13, 20, 32, 44 -40°C/20°C 8 5 4 3 3 
* Life Time: 3000 ~ 5000H 08, 010 12 Vv 35V G | 10.0 | 10.2 | 10.3 | 12.0 Max. | 3.5 | 0.90+0.2 | 4.6 | 0.70+0.2 
Rated Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tans € Roel 
W.V. Cap. spec. values Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Bpeisinee Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, 20°C) (pA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
HC Series : -40°C ~ 105°C (3000 — 5000 Hour Life) 
22 0.30 3.0 B 26 PCE3739CT-ND 1.02 1.68 3.89 14.37 PCE3739TR-ND 2,000 72.00/M EEE-HC0J220R 
47 0.30 3.0 Cc 46 PCE3740CT-ND 1.21 2.00 4.64 17.13 PCE3740TR-ND 1,000 86.00 EEE-HC0J470R 
63 100 0.30 6.3 D 71 PCE3741CT-ND 1.43 2.36 5.48 20.22 PCE3741TR-ND 1,000 101.00 EEE-HCOJ101P 
, 220 0.30 13.8 D8 101 PCE3742CT-ND 1.95 3.21 7.46 27.54 PCE3742TR-ND 900 124.20 EEE-HC0J221XP 
330 0.30 20.7 F 230 PCE3743CT-ND 3.03 4.99 11.59 42.81 PCE3743TR-ND 500 107.00 EEE-HC0J331P 
1000 0.50 63.0 G 313 PCE3744CT-ND 3.55 5.85 13.59 50.16 PCE3744TR-ND 500 125.50 EEE-HC0J102P 
10 33 0.26 3.3 Cc 43 PCE3745CT-ND 1.02 1.68 3.89 14.37 PCE3745TR-ND 1,000 72.00 EEE-HC1A330R 
220 0.26 22.0 F 160 PCE3746CT-ND 3.03 4.99 11.59 42.81 PCE3746TR-ND 500 107.00 EEE-HC1A221P 
10 0.20 3.0 B 28 PCE3747CT-ND 1.02 1.68 3.89 14.37 PCE3747TR-ND 2,000 72.00/M EEE-HC1C100R 
22 0.20 3.5 Cc 39 PCE3748CT-ND. 1.21 2.00 4.64 17.13 PCE3748TR-ND 1,000 86.00 EEE-HC1C220R 
16 47 0.20 75 D 70 PCE3749CT-ND 1.43 2.36 5.48 20.22 PCE3749TR-ND 1,000 101.00 EEE-HC1C470P 
100 0.20 16.0 D8 81 PCE3750CT-ND 1.95 3.21 7.46 27.54 PCE3750TR-ND 900 124.20 EEE-HC1C101XP 
470 0.20 75.2 G 340 PCE3751CT-ND 3.55 5.85 13.59 50.16 PCE3751TR-ND 500 125.50 EEE-HC1C471P 
33 0.16 8.2 D 65 PCE3752CT-ND 1.21 2.00 4.64 17.13 PCE3752TR-ND 1,000 86.00 EEE-HC1E330P 
25 47 0.16 11.7 D8 65 PCE3753CT-ND. 1.95 3.21 7.46 27.54 PCE3753TR-ND 900 124.20 EEE-HC1E470XP 
100 0.16 25.0 F 130 PCE3754CT-ND 3.03 4.99 11.59 42.81 PCE3754TR-ND 500 107.00 EEE-HC1E101P 
330 0.16 82.5 G 238 PCE3755CT-ND 3.55 5.85 13.59 50.16 PCE3755TR-ND 500 125.50 EEE-HC1E331P 
47 0.14 3.0 B 15 PCE3756CT-ND 1.02 1.68 3.89 14.37 PCE3756TR-ND 2,000 72.00/M EEE-HC1V4R7R 
10 0.14 3.5 Cc 28 PCE3757CT-ND 1.21 2.00 4.64 17.13 PCE3757TR-ND 1,000 86.00 EEE-HC1V100R 
35 22 0.14 77 D 55 PCE3758CT-ND 1.43 2.36 5.48 20.22 PCE3758TR-ND 1,000 101.00 EEE-HC1V220P 
33 0.14 11.5 D8 57 PCE3759CT-ND 1.95 3.21 7.46 27.54 PCE3759TR-ND 900 124.20 EEE-HC1V330XP 
220 0.14 77.0 G 220 PCE3760CT-ND 3.55 5.85 13.59 50.16 PCE3760TR-ND 500 125.50 EEE-HC1V221P 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic iD Series aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * Long Life * Life Time: 5000H @105°C 


At0.2 


0.3 Max-= i i i 
« High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel PH x — Dimensions (mm) 
Packaging for Automatic Placement » Anti-solvent: i Fd 4 Code D L A | w P 
Freon-TE, TES, TP-35 iA ; 3 B 4.0 5.8 43 18 |0.6520.1 | 1.0 
Specifications: * Operating Temperature Range: w -— L—+ 5.0 5.8 5.3 2.2 0.65+0.1 1:5. 
-40°C ~ 105°C »* Capacitance Tolerance: +20% Following specified values: D 6.3 5.8 6.6 26 0.65+0.1 1.8 
(120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV Impedance Working Voltage = a6 ae ag a ae a 55 
i i A F F . .65+0. Ma 
se whichever is greater measured after a 2 120Hz Tov fev 25V 35V SOV 6av Toov 
pplication of rated working voltage at 20°C F 8.0 10.2 8.3 3.4 0.90+0.2 3.4 
istics: -25°C/20°C 6 2 2 2 2 2 2 
“eon Characteristics: Impedance “40°C/20°C ‘3 5 3 3 3 3 a G 10.0 10.2 10.3 35 0.90+0.2 46 
Rated | Nom. tand< Impe- Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tane and Reel 
W.V. | Cap. spec. values dance Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key P Panasonic 
(VDC) | (uF) (120Hz, 20°C) (0) (uA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Oty. Pricing Part No. 
HD Series: -40°C ~ 10: (5000 Hour Life) 
100 0.30 2.0 10.0 E 62 PCE3364CT-ND 2.61 4.29 9.97 36.81 PCE3364TR-ND 1,000 184.00 EEV-HD1A101P 
10 220 0.30 15 22.0 F 93 PCE3365CT-ND 3.38 5.57 12.92 47.70 PCE3365TR-ND 500 119.50 EEV-HD1A221P 
330 0.30 0.8 33.0 G 118 PCE3366CT-ND 3.96 6.52 15.14 55.89 PCE3366TR-ND 500 139.50 EEV-HD1A331P 
10 0.20 12.0 3.0 B 20 PCE3338CT-ND 1.14 1.87 4.35 16.05 PCE3338TR-ND 2,000 80.00/M EEV-HD1C100R 
22 0.20 7.2 3.5 c 33 PCE3339CT-ND 1.35 2.23 517 19.08 PCE3339TR-ND 1,000 95.00 EEV-HD10220R 
16 47 0.20 4.0 7S D 55 PCE3340CT-ND 1.59 2.63 6.09 22.50 PCE3340TR-ND 1,000 113.00 EEV-HD1C470P 
100 0.23 15 16.0 FE 89 PCE3367CT-ND 3.38 5.57 12.92 47.70 PCE3367TR-ND 500 119.50 EEV-HD1C0101P 
220 0.23 0.8 35.2 G 113 PCE3368CT-ND 6.21 10.23 23.75 87.70 PCE3368TR-ND 500 219.00 EEV-HD1C0221P 
33 0.16 4.0 8.3 D 52 PCE3341CT-ND 1.59 2.63 6.09 22.50 PCE3341TR-ND 1,000 113.00 EEV-HD1E330P 
25 47 0.18 2.0 11.8 E 56 PCE3369CT-ND 2.61 4.29 9.97 36.81 PCE3369TR-ND 1,000 184.00 EEV-HD1E470P 
100 0.18 16 25.0 F 84 PCE3370CT-ND 3.38 5.57 12.92 47.70 PCE3370TR-ND 500 119.50 EEV-HD1E101P 
47 0.13 12.0 3.0 B 17 PCE3342CT-ND 1.14 1.87 4.35 16.05 PCE3342TR-ND 2,000 80.00/M EEV-HD1V4R7R 
10 0.13 7.2 3.5 c 28 PCE3343CT-ND 1.35 2.23 5.17 19.08 PCE3343TR-ND 1,000 95.00 EEV-HD1V100R 
35 22 0.13 4.0 77 D 47 PCE3344CT-ND 1.59 2.63 6.09 22.50 PCE3344TR-ND 1,000 113.00 EEV-HD1V220P 
33 0.16 2.0 11.6 E 53 PCE3371CT-ND 2.61 4.29 9.97 36.81 PCE3371TR-ND 1,000 184.00 EEV-HD1V330P 
47 0.16 15 16.5 E 79 PCE3372CT-ND 3.38 5.57 12.92 47.70 PCE3372TR-ND 500 119.50 EEV-HD1V470P 
100 0.16 0.8 35.0 G 101 PCE3373CT-ND 3.96 6.52 15.14 55.89 PCE3373TR-ND 500 139.50 EEV-HD1V101P 
0.47 0.12 12.0 3.0 B 5 PCE3345CT-ND 1.14 1.87 4.35 16.05 PCE3345TR-ND 2,000 80.00/M EEV-HD1HR47R 
1.0 0.12 12.0 3.0 B 7 PCE3346CT-ND 1.14 1.87 4.35 16.05 PCE3346TR-ND 2,000 80.00/M EEV-HD1H1ROR 
2.2 0.12 12.0 3.0 B 12 PCE3347CT-ND 1.14 1.87 4.35 16.05 PCE3347TR-ND 2,000 80.00/M EEV-HD1H2R2R 
3.3 0.12 12.0 3.0 B 16 PCE3348CT-ND 1.14 1.87 4.35 16.05 PCE3348TR-ND 2,000 80.00/M EEV-HD1H3R3R 
50 47 0.12 7.2 3.0 c 21 PCE3349CT-ND 1.35 2.23 5.17 19.08 PCE3349TR-ND 1,000 95.00 EEV-HD1H4R7R 
10 0.12 4.0 5.0 D 33 PCE3350CT-ND 1.59 2.63 6.09 22.50 PCE3350TR-ND 1,000 113.00 EEV-HD1H100P 
22 0.14 2.0 11.0 E 50 PCE3374CT-ND 2.61 4.29 9.97 36.81 PCE3374TR-ND 1,000 184.00 EEV-HD1H220P 
33 0.14 15 16.5 F 74 PCE3375CT-ND 3.38 5.57 12.92 47.70 PCE3375TR-ND 500 119.50 EEV-HD1H330P 
47 0.14 0.8 23.5 G 94 PCE3376CT-ND 3.96 6.52 15.14 55.89 PCE3376TR-ND 500 139.50 EEV-HD1H470P 
10 0.18 2.0 6.3 E 45 PCE3571CT-ND 2.45 4.60 9.97 30.68 PCE3571TR-ND 1,000 184.00 EEV-HD1J100P 
63 22 0.18 15 13.8 F 65 PCE3572CT-ND 3.18 5.96 12.92 47.70 PCE3572TR-ND 500 119.50 EEV-HD1J220P 
33 0.18 0.8 20.7 G 80 PCE3573CT-ND 3.73 6.99 15.14 55.89 PCE3573TR-ND 500 139.50 EEV-HD1J330P 
3.3 0.18 2.0 3.3 E 30 PCE3576CT-ND 2.45 4.60 9.97 36.81 PCE3576TR-ND 1,000 184.00 EEV-HD2A3R3P 
400 47 0.18 15 47 F 50 PCE3577CT-ND 3.18 5.96 12.92 47.70 PCE3577TR-ND 500 119.50 EEV-HD2A4R7P 
10.0 0.18 15 10.0 F 55 PCE3574CT-ND 3.18 5.96 12.92 47.70 PCE3574TR-ND 500 119.50 EEV-HD2A100P 
22.0 0.18 0.8 22.0 G 70 PCE3575CT-ND 3.73 6.99 15.14 55.89 PCE3575TR-ND 500 139.50 EEV-HD2A220P 
Pp Le) Di ions (mm) 
. Size imensions (mm 
anaSoOnic FC Series . coe) 0 Tt Ta 1 Lowe 
Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 21 B | 40 | 54 | 43 | 18 | 0.65201] 1.0 
ro 
Features: * Low Impedance (50% less than HA Series) * Life Time: 1000H @ 105°C * High CV Volumetric Efficiency al c 5.0 5.4 5.3 2.2 |0.6520.1] 1.5 
* Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Pe D 63 54 66 26 |0.6540.1) 1.8 
Specifications: » Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: «20% (120Hz, 20°C) Following specified values: e | go | 62 83 34 10652011 22 
* Leakage Current: | < 0.01CV or 3(WA) whichever is greater measured after a 2 minute application of rated working _| Impedance Working Voltage 
voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) eon 7 _ i wy 2M $e om F 8.0 | 10.2 8.3 3.4 | 0.9020.2| 3.1 
725°C/20" 
Soldering: * Reflow: 4 - 6.3mm case 250°C for 5 seconds; 8 - 10mm case 235°C for 5 seconds -40°C/20°C 3 3 3 3 3 3 G 10.0 | 10.2 10.3 3.5 | 0.9020.2| 4.6 
Rated | Nom. tand< Impe- Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape 1 d Reel 
W.V. | Cap. spec. values dance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Sena nee Panasonic 
(VDC) | (uF) (120Hz, 20°C) (Q) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
FC Low Impedance High Reliability Series: -40°C ~ 105°C (1000 Hour Life) 
22 0.26 3.00 3.0 B 60 PCE3984CT-ND 1.01 1.66 3.84 14.19 PCE3984TR-ND 2,000 71.00/M EEE-FC0J220R 
47 0.26 1.80 3.0 Cc 95 PCE3987CT-ND 1.20 1.97 458 16.92 PCE3987TR-ND 1,000 85.00 EEE-FC0J470R 
68 0.26 1.00 43 D 140 PCE3988CT-ND 1.41 2.33 5.40 19.95 PCE3988TR-ND 1,000 100.00 EEE-FCOJ680P 
63 100 0.26 1.00 6.3 D 140 PCE3981CT-ND 1.41 2.33 5.40 19.95 PCE3981TR-ND 1,000 100.00 EEE-FC0J101P 
i 220 0.26 0.40 13.9 E 230 PCE3985CT-ND 2.31 3.81 8.84 32.64 PCE3985TR-ND 1,000 163.00 EEE-FC0J221P 
330 0.26 0.30 20.8 F 450 PCE3986CT-ND 3.00 4.94 1146 42.30 PCE3986TR-ND 500 106.00 EEE-FC0J331P 
1000 0.26 0.15 63.0 G 670 PCE3982CT-ND 3.51 5.78 13.41 49.53 PCE3982TR-ND 500 124.00 EEE-FC0J102P 
1500 0.26 0.15 94.5 G 670 PCE3983CT-ND 3.85 635 14.73 54.39 PCE3983TR-ND 500 136.00 EEE-FC0J152P 
33 0.19 1.80 3.3 c 95 PCE3993CT-ND 1.20 1.97 458 16.92 PCE3993TR-ND 1,000 85.00 EEE-FC1A330R 
100 0.19 0.40 10.0 E 230 PCE3989CT-ND 2.31 3.81 8.84 32.64 PCE3989TR-ND 1,000 163.00 EEE-FC1A101P 
40 150 0.19 0.40 15.0 E 230 PCE3991CT-ND 2.31 3.81 8.84 32.64 PCE3991TR-ND 1,000 163.00 EEE-FC1A151P 
220 0.19 0.30 22.0 F 450 PCE3992CT-ND 3.00 4.94 1146 42.30 PCE3992TR-ND 500 106.00 EEE-FC1A221P 
470 0.19 0.15 47.0 G 670 PCE3994CT-ND 3.51 5.78 13.41 49.53 PCE3994TR-ND 500 124.00 EEE-FC1A471P 
1000 0.19 0.15 100.0 G 670 PCE3990CT-ND 3.51 5.78 13.41 49.53 PCE3990TR-ND 500 124.00 EEE-FC1A102P 
10 0.16 3.00 3.0 B 60 PCE3995CT-ND 101 «1660=—3.84 14.19 PCE3995TR-ND 2,000 | 71.00/M | EEE-FCIC100R 
22 0.16 1.80 3.5 c 95 PCE3997CT-ND 1.20 1.97 458 16.92 PCE3997TR-ND 1,000 85.00 EEE-FC1C220R 
47 0.16 1.00 75 D 140 PCE4000CT-ND 1.41 2.33 5.40 19.95 PCE4000TR-ND 1,000 100.00 EEE-FC1C470P 
16 68 0.16 0.40 10.9 E 230 PCE4002CT-ND 2.31 3.81 8.84 32.64 PCE4002TR-ND 1,000 163.00 EEE-FC1C680P 
100 0.16 0.40 16.0 E 230 PCE3996CT-ND 2.31 3.81 8.84 32.64 PCE3996TR-ND 1,000 163.00 EEE-FC1C101P 
220 0.16 0.15 36.2 G 670 PCE3998CT-ND 351 5.78 13.41 4953 PCE3998TR-ND 500 424.00 | EEE-FC1C221P 
330 0.16 0.15 52.8 G 670 PCE3999CT-ND 351 5.78 13.41 49.53 PCE3999TR-ND 500 424.00 | EEE-FC1C331P 
470 0.16 0.15 75.2 G 670 PCE4001CT-ND 3.51 5.78 13.41 49.53 PCE4001TR-ND 500 124.00 EEE-FC1C471P 
68 0.14 3.00 3.0 B 60 PCE4011CT-ND 1.01 1.66 3.84 14.19 PCE4011TR-ND 2,000 71.00/M EEE-FC1E6R8R 
22 0.14 1.00 5.5 D 140 PCE4004CT-ND 1.41 2.33 5.40 19.95 PCE4004TR-ND 1,000 100.00 EEE-FC1E220P 
25 33 0.14 1.00 8.2 D 140 PCE4006CT-ND 1.41 2.33 5.40 19.95 PCE4006TR-ND 1,000 100.00 EEE-FC1E330P 
47 0.14 0.40 11.8 E 230 PCE4008CT-ND 2.31 3.81 8.84 32.64 PCE4008TR-ND 1,000 163.00 EEE-FC1E470P 
68 0.14 0.30 17.0 F 450 PCE4010CT-ND 3.00 4.94 1146 42.30 PCE4010TR-ND 500 106.00 EEE-FC1E680P 
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Panasonic FC Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont) 


Rated | Nom. tand< Impe- Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tapo andiReel 
W.V. | Cap. spec. values dance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key P Panasonic 
(VDC) | (uF) (120Hz, 20°C) (a) (uA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
100 0.14 0.30 25.0 F 450 PCE4003CT-ND 3.00 4.94 1146 42.30 PCE4003TR-ND 500 106.00 EEE-FC1E101P 
05 220 0.14 0.15 55.0 G 670 PCE4005CT-ND 3.51 5.78 13.41 49.53 PCE4005TR-ND 500 124.00 EEE-FC1E221P 
330 0.14 0.15 82.5 G 670 PCE4007CT-ND 3.51 5.78 13.41 49.53 PCE4007TR-ND 500 124.00 EEE-FC1E331P 
470 0.14 0.15 117.5 G 670 PCE4009CT-ND 3.85 6.35 14.73 54.39 PCE4009TR-ND 500 136.00 EEE-FC1E471P 
1.0 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE4024CT-ND 1.01 1.66 3.84 14.19 PCE4024TR-ND 2,000 71.00/M EEE-FC1V1ROR 
2.2 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE4027CT-ND 1.01 1.66 3.84 14.19 PCE4027TR-ND 2,000 71.00/M EEE-FC1V2R2R 
3.3 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE4030CT-ND 1.01 1.66 3.84 14.19 PCE4030TR-ND 2,000 71.00/M EEE-FC1V3R3R 
47 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE4032CT-ND 1.01 1.66 3.84 14.19 PCE4032TR-ND 2,000 71.00/M EEE-FC1V4R7R 
6.8 0.12 1.80 3.0 Cc 95 PCE4033CT-ND 1.20 1.97 4.58 16.92 PCE4033TR-ND 1,000 85.00 EEE-FC1V6R8R 
35 10 0.12 1.80 3.5 c 95 PCE4022CT-ND 1.20 1.97 4.58 16.92 PCE4022TR-ND 1,000 85.00 EEE-FC1V100R 
22 0.12 1.00 ke D 140 PCE4025CT-ND 1.41 2.33 5.40 19.95 PCE4025TR-ND 1,000 100.00 EEE-FC1V220P 
33 0.12 0.40 11.6 E 230 PCE4028CT-ND 2.31 3.81 8.84 32.64 PCE4028TR-ND 1,000 163.00 EEE-FC1V330P 
47 0.12 0.40 16.5 E 230 PCE4031CT-ND 2.31 3.81 8.84 32.64 PCE4031TR-ND 1,000 163.00 EEE-FC1V470P 
100 0.12 0.15 35.0 G 670 PCE4023CT-ND 3.51 5.78 13.41 49.53 PCE4023TR-ND 500 124.00 EEE-FC1V101P 
220 0.12 0.15 77.0 G 670 PCE4026CT-ND 3.51 5.78 13.41 49.53 PCE4026TR-ND 500 124.00 EEE-FC1V221P 
330 0.12 0.15 115.5 G 670 PCE4029CT-ND 3.85 6.35 14.73 54.39 PCE4029TR-ND 500 136.00 EEE-FC1V331P 
1 0.12 5.00 3.0 B 30 PCE4014CT-ND 1.01 1.66 3.84 14.19 PCE4014TR-ND 2,000 71.00/M EEE-FC1H1ROR 
2.2 0.12 5.00 3.0 B 30 PCE4017CT-ND 1.01 1.66 3.84 14.19 PCE4017TR-ND 2,000 71.00/M EEE-FC1H2R2R 
3.3 0.12 5.00 3.0 B 30 PCE4019CT-ND 1.01 1.66 3.84 14.19 PCE4019TR-ND 2,000 71.00/M EEE-FC1H3R3R 
47 0.12 3.00 3.0 c 50 PCE4021CT-ND 1.20 1.97 4.58 16.92 PCE4021TR-ND 1,000 85.00 EEE-FC1H4R7R 
10 0.12 2.00 5.0 D 70 PCE4012CT-ND 1.41 2.33 5.40 19.95 PCE4012TR-ND 1,000 100.00 EEE-FC1H100P 
50 22 0.12 0.70 11.0 E 120 PCE4015CT-ND 2.31 3.81 8.84 32.64 PCE4015TR-ND 1,000 163.00 EEE-FC1H220P 
33 0.12 0.60 16.5 F 300 PCE4018CT-ND 3.00 494 1146 42.30 PCE4018TR-ND 500 106.00 EEE-FC1H330P 
47 0.12 0.30 23.5 G 500 PCE4020CT-ND 3.51 5.78 13.41 49.53 PCE4020TR-ND 500 124.00 EEE-FC1H470P 
100 0.12 0.30 50.0 G 500 PCE4013CT-ND 3.51 5.78 13.41 49.53 PCE4013TR-ND 500 124.00 EEE-FC1H101P 
220 0.12 0.30 110.0 G 500 PCE4016CT-ND 3.85 6.35 14.73 54.39 PCE4016TR-ND 500 136.00 EEE-FC1H221P 


= 6 (] H A ‘ * 
Panasonic NEW! FC Series Aluminum Electrolytic Capacitors, 
Surface Mount Type — High Temperature Reflow (260°C) 


Features: * Low Impedance (50% less than HA Series) * Life Time: 1000H @ 105°C »* High CV Volumetric 
Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Specifications: « Operating Temperature 


Range: -40°C ~ 105°C » Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or ; 0.3 Max. fAt0.2) . Dimensions (mm) 
3(uA) whichever is greater measured after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C » Low & T = U i Size 
Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) ® fp |Code| D L A | Ww P 
Soldering: Reflow (1.R. or 1.R. + Heated Air. VPS not allowed.) al : | i B 40 5.4 4.3 1.8 0.65+0.1 1.0 
Can Size - mm Peak Duration Duration Reflow bi Cc 5.0 5.4 5.3 2.2 0.65+0.1 15 
(Size Code) Temperature (Temp. >230°C) (Temp. >255°C) Frequency : D 63 5A 66 26 0.6520.1 18 
4~6.3,8x 10.2 260°C 60 seconds 5 seconds ot Impedance Rated Working Voltage 
(B.C. D, F) 10H | eav] tov | tev | 25v | ev —E | 80 | 62 83 | 34 | 065201 | 22 
ox oo 1 260°C 60 seconds 5 seconds 1 -25°C/20°C P) 2 2 2 2 F 8.0 10.2 8.3 3.4 0.90+0.2 34 
+ Capacitor must return to room temperature before the second reflow. 40°C/20°C 7 7 3 3 8 & 10.0 10.2 10.3 3.5 0.9020.2 46 
Rated | Nom. tand< Impe- Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tane and Reel 
W.V. | Cap. spec. values dance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key P Panasonic 
(VDC) | (uF) (120Hz, 20°C) (Q) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 0.26 3.00 3.0 B 60 PCE4329CT-ND 111 1.82 4.23 15.63 PCE4329TR-ND 2,000 78.00/M EEE-FC0J220AR 
47 0.26 1.80 3.0 Cc 95 PCE4330CT-ND 1.32 alt 5.04 18.60 PCE4330TR-ND 1,000 93.00 EEE-FC0J470AR 
68 0.26 1.00 43 D 140 PCE4331CT-ND 1.55 2.56 5.94 21.93 PCE4331TR-ND 1,000 110.00 EEE-FCOJ680AP 
63 100 0.26 1.00 6.3 D 140 PCE4332CT-ND 1.55 2.56 5.94 21.93 PCE4332TR-ND 1,000 110.00 EEE-FC0J101AP 
4 220 0.26 0.40 13.8 E 230 PCE4333CT-ND 2.54 4.19 9.73 35.91 PCE4333TR-ND 1,000 180.00 EEE-FC0J221AP. 
330 0.26 0.30 20.7 F 450 PCE4334CT-ND 3.29 5.43 12.59 46.50 PCE4334TR-ND 500 116.50 EEE-FC0J331AP 
1000 0.26 0.15 63.0 G 670 PCE4335CT-ND 3.86 636 14.76 54.51 PCE4335TR-ND 500 136.50 EEE-FC0J102AP 
1500 0.26 0.15 94.5 G 670 PCE4336CT-ND 4.24 6.98 16.20 59.82 PCE4336TR-ND 500 149.50 EEE-FC0J152AP. 
33 0.19 1.80 3.3 c 95 PCE4337CT-ND 1.32 217 5.04 18.60 PCE4337TR-ND 1,000 93.00 EEE-FC1A330AR 
100 0.19 0.40 10.0 E 230 PCE4338CT-ND 2.54 4.19 9.73 35.91 PCE4338TR-ND 1,000 180.00 EEE-FC1A101AP 
40 150 0.19 0.40 15.0 E 230 PCE4339CT-ND 2.54 4.19 9.73 35.91 PCE4339TR-ND 1,000 180.00 EEE-FC1A151AP 
220 0.19 0.30 22.0 F 450 PCE4340CT-ND 3.29 6.43 12.59 46.50 PCE4340TR-ND 500 116.50 EEE-FC1A221AP 
470 0.19 0.15 47.0 G 670 PCE4341CT-ND 3.86 636 14.76 54.51 PCE4341TR-ND 500 136.50 EEE-FC1A471AP 
1000 0.19 0.15 100.0 G 670 PCE4342CT-ND 3.86 6.36 14.76 54.51 PCE4342TR-ND 500 136.50 EEE-FC1A102AP 
10 0.16 3.00 3.0 B 60 PCE4343CT-ND 11 1.82 4.23 15.63 PCE4343TR-ND 2,000 78.00/M EEE-FC1C100AR 
22 0.16 1.80 3.5 Cc 95 PCE4344CT-ND 1.32 217 5.04 18.60 PCE4344TR-ND 1,000 93.00 EEE-FC1C220AR 
47 0.16 1.00 7S: D 140 PCE4345CT-ND 1.55 2.56 5.94 21.93 PCE4345TR-ND 1,000 110.00 EEE-FC1C470AP 
68 0.16 0.40 10.8 E 230 PCE4346CT-ND 2.54 4.19 9.73 35.91 PCE4346TR-ND 1,000 180.00 EEE-FC1C680AP 
16 100 0.16 0.40 16.0 E 230 PCE4347CT-ND 2.54 4.19 9.73 35.91 PCE4347TR-ND 1,000 180.00 EEE-FC1C101AP 
220 0.16 0.15 35.2 G 670 PCE4348CT-ND 3.86 636 14.76 54.51 PCE4348TR-ND 500 136.50 EEE-FC1C221AP 
330 0.16 0.15 52.8 G 670 PCE4349CT-ND 3.86 636 14.76 54.51 PCE4349TR-ND 500 136.50 EEE-FC1C331AP 
470 0.16 0.15 75.2 G 670 PCE4350CT-ND 3.86 636 14.76 54.51 PCE4350TR-ND 500 136.50 EEE-FC1C471AP 
680 0.16 0.15 108.8 G 670 PCE4351CT-ND 4.24 6.98 16.20 59.82 PCE4351TR-ND 500 149.50 EEE-FC1C681AP 
6.8 0.14 3.00 3.0 B 60 PCE4352CT-ND 11 1.82 4.23 15.63 PCE4352TR-ND 2,000 78.00/M EEE-FC1E6R8AR 
22 0.14 1.00 5.5 D 140 PCE4353CT-ND 1.55 2.56 5.94 21.93 PCE4353TR-ND 1,000 110.00 EEE-FC1E220AP 
33 0.14 1.00 8.2 D 140 PCE4354CT-ND 1.55 2.56 5.94 21.93 PCE4354TR-ND 1,000 110.00 EEE-FC1E330AP 
47 0.14 0.40 11.7 E 230 PCE4355CT-ND 2.54 4.19 9.73 35.91 PCE4355TR-ND 1,000 180.00 EEE-FC1E470AP 
25 68 0.14 0.30 17.0 F 450 PCE4356CT-ND 3.29 5.43 12.59 46.50 PCE4356TR-ND 500 116.50 EEE-FC1E680AP 
100 0.14 0.30 25.0 F 450 PCE4357CT-ND 329 543 1259 46.50 PCE43577R-ND 500 116.50 EEE-FC1E101AP 
220 0.14 0.15 55.0 G 670 PCE4358CT-ND 3.86 636 14.76 54.51 PCE4358TR-ND 500 136.50 EEE-FC1E221AP 
330 0.14 0.15 82.5 G 670 PCE4359CT-ND 3.86 6.36 14.76 54.51 PCE4359TR-ND 500 136.50 EEE-FC1E331AP 
470 0.14 0.15 117.5 G 670 PCE4360CT-ND 4.24 6.98 16.20 59.82 PCE4360TR-ND 500 149.50 EEE-FC1E471AP 
1 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE4361CT-ND 111 1.82 4.23 15.63 PCE4361TR-ND 2,000 78.00/M EEE-FC1V1ROAR 
2.2 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE4362CT-ND 11 1.82 4.23 15.63 PCE4362TR-ND 2,000 78.00/M EEE-FC1V2R2AR 
3.3 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE4363CT-ND AAR. 1.82 4.23 15.63 PCE4363TR-ND 2,000 78.00/M EEE-FC1V3R3AR 
47 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE4364CT-ND 11 1.82 4.23 15.63 PCE4364TR-ND 2,000 78.00/M EEE-FC1V4R7AR 
6.8 0.12 1.80 3.0 Cc 95 PCE4365CT-ND 1.32 217 5.04 18.60 PCE4365TR-ND 1,000 93.00 EEE-FC1V6R8AR 
35 | 10 0.12 1.80 35 Cc 95 PCE4366CT-ND 132 247 5.04 18.60 PCE4366TR-ND 4,000 93.00 | EEE-FCIV100AR 
22 0.12 1.00 TL D 140 PCE4367CT-ND 1.55 2.56 5.94 21.93 PCE4367TR-ND 1,000 110.00 EEE-FC1V220AP 
33 0.12 0.40 11.5 E 230 PCE4368CT-ND 2.54 4.19 9.73 35.91 PCE4368TR-ND 1,000 180.00 EEE-FC1V330AP 
47 0.12 0.40 16.4 E 230 PCE4369CT-ND 2.54 4.19 973 35.91 PCE4369TR-ND 1,000 180.00 EEE-FC1V470AP 
100 0.12 0.15 35.0 G 670 PCE4370CT-ND 3.86 6.36 14.76 54.51 PCE4370TR-ND 500 136.50 EEE-FC1V101AP 
220 0.12 0.15 77.0 G 670 PCE4371CT-ND 3.86 636 14.76 54.51 PCE4371TR-ND 500 136.50 EEE-FC1V221AP 
330 0.12 0.15 115.5 G 670 PCE4372CT-ND 4.24 6.98 16.20 59.82 PCE4372TR-ND 500 149.50 EEE-FC1V331AP 
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Panasonic FC Series 


Aluminum Electrolytic Capacitors, g come EE _ 
Surface Mount Type 3 aoe? (eae a ee 
Features: si La WaT : B | 4.0 | 54 | 43 | 1.8 | 0.65+0.1 | 1.0 
* Low Impedance (50% less than HA Series) * Life Time: 1000H @ 105°C * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel c ])50 1/54) 53 | 22 | 065201 | 15 
Packaging for Automatic Placement Following specified values: _ pDte63)s4)66!26 | 065001118 
Specifications: mmustanve aaa E | 80 | 6.2 | 83 | 3.4 | 0.6520.1 | 2.2 
¢ Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) » Leakage Current: Sao -_ “a - a - - F | 8.01102] 83 | 34 | 0.90+0.2 | 3.1 
< i i i icati i PC 
en a 2 minute application of rated working voltage at 20°C *Low -40°C/20°C 3 3 3 3 3 3 @ |100/ 10211031 35 | 0.90002 | 46 
Rated | Nom. tani< Impe- | Max. Leakage . Max. Ripple cunent - Cut Tape is Tanefandiee! ’ 
W.V. | Cap. | Spec. Values dance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key Panasonic 
(VDC) | (uF) | (120Hz, 20°C) (9) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
FC Low Impedance High Rel ~ 105°C (1000 Hour 
22 0.26 3.00 3.0 B 60 PCESO90CT-ND 22 18 7 AG PCE3090TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC0J220R 
47 0.26 1.80 3.0 C 95 PCE3091CT-ND 26 21 .20 18 PCE3091TR-ND 1,000 89.00 EEV-FC0J470R 
68 0.26 1.00 43 D 140 PCE3092CT-ND .30 25 .23 21 PCE3092TR-ND 1,000 105.00 EEV-FCOJ680P 
63 100 0.26 1.00 6.3 D 140 PCE3093CT-ND .30 26 .23 21 PCE3093TR-ND 1,000 105.00 EEV-FCOJ101P 
220 0.26 0.40 13.9 E 230 PCE3094CT-ND Ag Al 38 35 PCE3094TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC0J221P 
330 0.26 0.30 20.8 F 450 PCE3095CT-ND 63 52 Ag AS PCE3095TR-ND 500 111.50 EEV-FC0J331P 
1000 0.26 0.15 63.0 G 670 PCE3243CT-ND 74 61 57 53 PCE3243TR-ND 500 130.50 EEV-FCOJ102P 
1500 0.26 0.15 94.5 G 670 PCE3244CT-ND 81 67 62 58 PCE3244TR-ND 500 143.00 EEV-FCOJ152P 
33 0.19 1.80 3.3 c 95 PCESO96CT-ND 26 21 .20 18 PCE3096TR-ND 1,000 89.00 EEV-FC1A330R 
100 0.19 0.40 10.0 E 230 PCE3097CT-ND 9 AI 38 35 PCE3097TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1A101P 
10 150 0.19 0.40 15.0 E 230 PCE3098CT-ND AQ Al 38 35 PCE3098TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1A151P 
220 0.19 0.30 22.0 F 450 PCE3099CT-ND 63 52 Ag A5 PCE3099TR-ND 500 111.50 EEV-FC1A221P 
470 0.19 0.15 47.0 G 670 PCE3100CT-ND 74 61 57 53 PCE3100TR-ND 500 130.50 EEV-FC1A471P 
1000 0.19 0.15 100.0 G 670 PCE3245CT-ND 74 61 57 53 PCE3245TR-ND 500 130.50 EEV-FC1A102P 
10 0.16 3.00 3.0 B 60 PCE3101CT-ND 22 18 17 5 PCE3101TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1C100R 
22 0.16 1.80 3.5 C 95 PCE3102CT-ND 26 21 .20 18 PCE3102TR-ND 1,000 89.00 EEV-FC1C220R 
47 0.16 1.00 75 D 140 PCE3103CT-ND 30 25 23 21 PCE3103TR-ND 1,000 105.00 EEV-FC1C470P 
16 68 0.16 0.40 10.9 E 230 PCE3104CT-ND. A) AL 38 35 PCE3104TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1C680P 
100 0.16 0.40 16.0 E 230 PCE3105CT-ND Ag AI 38 35 PCE3105TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1C101P 
220 0.16 0.15 35.2 G 670 PCE3106CT-ND 74 61 57 53 PCE3106TR-ND 500 130.50 EEV-FC1C221P 
330 0.16 0.15 52.8 G 670 PCE3107CT-ND 74 61 57 53 PCE3107TR-ND 500 130.50 EEV-FC10331P 
470 0.16 0.15 75.2 G 670 PCE3246CT-ND 74 61 57 53 PCE3246TR-ND 500 130.50 EEV-FC1C471P 
6.8 0.14 3.00 3.0 B 60 PCE3108CT-ND 22 18 AT AG PCE3108TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1E6R8R 
22 0.14 1.00 5.5 D 140 PCE3109CT-ND .30 25 23 21 PCE3109TR-ND 1,000 105.00 EEV-FC1E220P 
33 0.14 1.00 8.2 D 140 PCE3110CT-ND .30 25 .23 21 PCE3110TR-ND 1,000 105.00 EEV-FC1E330P 
95 47 0.14 0.40 11.8 E 230 PCE3111CT-ND Ag Al 38 35 PCE3111TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1E470P 
68 0.14 0.30 17.0 F 450 PCE3112CT-ND 63 152. Ag A5 PCE3112TR-ND 500 111.50 EEV-FC1E680P 
100 0.14 0.30 25.0 F 450 PCE3247CT-ND 63 52 Ag A5 PCE3247TR-ND 500 111.50 EEV-FC1E101P 
330 0.14 0.15 82.5 G 670 PCE3248CT-ND 714 61 57 53 PCE3248TR-ND 500 130.50 EEV-FC1E331P 
470 0.14 0.15 117.5 G 670 PCE3249CT-ND 81 67 62 58 PCE3249TR-ND 500 143.00 EEV-FC1E471P 
1.0 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE3113CT-ND 22 18 AT 15 PCE3113TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1V1ROR 
2.2 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE3114CT-ND .22 18 17 15 PCE3114TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1V2R2R 
3.3 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE3115CT-ND 22 18 7 15 PCE3115TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1V3R3R 
47 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE3116CT-ND 22 18 7 5 PCE3116TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1V4R7R 
6.8 0.12 1.80 3.0 c 95 PCE3117CT-ND 26 21 .20 18 PCE3117TR-ND 1,000 89.00 EEV-FC1V6R8R 
35 10 0.12 1.80 3.5 Cc 95 PCE3118CT-ND 26 21 .20 18 PCE3118TR-ND 1,000 89.00 EEV-FC1V100R 
22 0.12 1.00 77 D 140 PCE3119CT-ND .30 25 23 21 PCE3119TR-ND 1,000 105.00 EEV-FC1V220P 
33 0.12 0.40 11.6 E 230 PCE3120CT-ND Ag AI 38 35 PCE3120TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1V330P 
47 0.12 0.40 16.5 E 230 PCE3121CT-ND AQ Al 38 35 PCE3121TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1V470P 
100 0.12 0.15 35.0 G 670 PCE3122CT-ND 14 61 57 53 PCE3122TR-ND 500 130.50 EEV-FC1V101P 
220 0.12 0.15 77.0 G 670 PCE3250CT-ND 74 61 57 53 PCE3250TR-ND 500 130.50 EEV-FC1V221P 
330 0.12 0.15 115.5 G 670 PCE3251CT-ND 81 67 62 58 PCE3251TR-ND 500 143.00 EEV-FC1V331P 
1 0.12 5.00 3.0 B 30 PCE3252CT-ND 22 18 7 15 PCE3252TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1H1ROR 
2.2 0.12 5.00 3.0 B 30 PCE3253CT-ND 22 18 7 15 PCE3253TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1H2R2R 
3.3 0.12 5.00 3.0 B 30 PCE3254CT-ND 22 18 17 15 PCE3254TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1H3R3R 
47 0.12 3.00 3.0 Cc 50 PCE3255CT-ND .26 21 .20 18 PCE3255TR-ND 1,000 89.00 EEV-FC1H4R7R 
10 0.12 2.00 5.0 D 70 PCE3256CT-ND 30 25 23 21 PCE3256TR-ND 1,000 105.00 EEV-FC1H100P 
. 22 0.12 0.70 11.0 E 120 PCE3257CT-ND 9 Al 38 35 PCE3257TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1H220P 
33 0.12 0.60 16.5 F 300 PCE3258CT-ND 63 52 AQ AS PCE3258TR-ND 500 111.50 EEV-FC1H330P 
47 0.12 0.30 23.5 G 500 PCE3259CT-ND 74 61 57 53 PCE3259TR-ND 500 130.50 EEV-FC1H470P 
100 0.12 0.30 50.0 G 500 PCE3260CT-ND 14 61 57 53 PCE3260TR-ND 500 130.50 EEV-FC1H101P 
220 0.12 0.30 110.0 G 500 PCE3261CT-ND 81 67 62 58 PCE3261TR-ND 500 143.00 EEV-FC1H221P 
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Panasonic [XK Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface 
Mount Type — High Temperature Reflow (260°C) 
Features: Following Specified Values: 
* Low impedance (40 ~ 60% lower than FC series) Small Size (30 ~ 50% smaller than FC series) * Long Life: Impedance Rated Working Voltage 
A+02 2000 ~ 5000H @ 105°C * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel packaging for automatic placement 120Hz 6.3V 10V 16V 25V 35V 
Specifications: -25°C/+20°C 2 2 2 2 2 
= | * Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage -40°C/+20°C 3 3 3 3 3 
iP Current: | < 0.01CV or 3 (uA) whichever is greater after a 2 minute application of rated working voltage at 755°C/+20°C 4 4 4 3 3 
- 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) 
a if Soldering: Reflow (I.R or I.R + Heated Air. VPS is not allowed.) Size Dimensions (mm) 
wee Can Size - mm Peak Duration Duration Reflow Sore 7 : is = 
Pe] 09 Maxe (Size Code) Temperature (Temp. >230°C) (Temp. 2255°C) Frequency B as 58 43 18 0.65201 1.0 
ST Cc § 5.8 5.3 2.2 0.6520.1 15 
2 ts oe 260°C 60 seconds 5 seconds at D 6.3 5.8 6.6 26 0.65+0.1 1.8 
g ae D8 6.3 eke 6.6 2.6 0.6520.1 1.8 
ay 8x 6.2, 10x 10.2 260°C 60 keconds Sagcanas 1 E 8 62 83 34 0.6520.1 22 
L airs (E, &) F 8 10.2 83 3.4 0.9020.2 34 
Capacitor must return to room temperature before the second reflow. & 10 10.2 10.3 3.5 0,900.2 46 
Rated | Nom. tand< Impe- | Max. Leakage B Max. Ripple Cur. oe Cut Tape a Tape and Reel A 
W.V. | Cap. Spec. Values dance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Panasonic 
(VDC) | (uF) | (120Hz, +20°C) (0) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 | PartNo. Qty. Pricing Part No. 
22 0.26 1.35 3.0 B 90 PCE4373CT-ND 1.27 2.09 4.84 17.88 | PCE4373TR-ND 2,000 89.00/M EEE-FK0J220AR 
47 0.26 1.35 3.0 B 90 PCE4374CT-ND 1.27 2.09 4.84 17.88 | PCE4374TR-ND 2,000 89.00/M EEE-FKJ470UAR 
47 0.26 0.7 3.0 C 160 PCE4375CT-ND 1.51 2.49 6.77 21.30 | PCE4375TR-ND 1,000 107.00 EEE-FK0J470AR 
100 0.26 0.7 63 C 160 PCE4376CT-ND 1.51 2.49 5.77 21.30 | PCE4376TR-ND 1,000 107.00 EEE-FKJ101UAR 
100 0.26 0.36 6.3 D 240 PCE4377CT-ND 1.78 2.93 6.79 25.08 | PCE4377TR-ND 1,000 125.00 EEE-FKOJ101AP 
6.3 220 0.26 0.36 13.8 D 240 PCE4378CT-ND 1.78 2.93 6.79 25.08 | PCE4378TR-ND 1,000 125.00 EEE-FK0J221AP 
330 0.26 0.34 20.7 D8 280 PCE4379CT-ND 2.42 3.99 9.25 34.17 | PCE4379TR-ND 900 153.90 EEE-FKJ331XAP 
330 0.26 0.26 20.7 E 300 PCE4380CT-ND 2.90 4.78 11.11 41.01 | PCE4380TR-ND 1,000 205.00 EEE-FK0J331AP 
470 0.26 0.16 29.6 F 600 PCE4381CT-ND 3.77 6.21 14.41 53.19 | PCE4381TR-ND 500 133.00 EEE-FK0J471AP 
1000 0.26 0.16 63.0 F 600 PCE4382CT-ND 3.77 6.21 14.41 53.19 | PCE4382TR-ND 500 133.00 EEE-FK0J102AP 
1500 0.26 0.08 94.5 G 850 PCE4383CT-ND 4.41 7.27 16.87 62.28 | PCE4383TR-ND 500 155.50 EEE-FKOJ152AP 
22 0.19 1.35 3.0 B 90 PCE4384CT-ND 1.27 2.09 4.84 17.88 | PCE4384TR-ND 2,000 89.00/M EEE-FK1A220AR 
33 0.19 1.35 3.3 B 90 PCE4385CT-ND 1.27 2.09 4.84 17.88 | PCE4385TR-ND 2,000 89.00/M EEE-FKA330UAR 
33 0.19 0.7 3.3 C 160 PCE4386CT-ND 1.51 2.49 5.77 21.30 | PCE4386TR-ND 1,000 107.00 EEE-FK1A330AR 
150 0.19 0.36 15.0 D 240 PCE4387CT-ND 1.78 2.93 6.79 25.08 | PCE4387TR-ND 1,000 125.00 EEE-FK1A151AP 
10 220 0.19 0.34 22.0 D8 280 PCE4388CT-ND 2.42 3.99 9.25 34.17 | PCE4388TR-ND 900 153.90 EEE-FKA221XAP 
220 0.19 0.26 22.0 E 300 PCE4389CT-ND 2.90 4.78 11.11 41.01 | PCE4389TR-ND 1,000 205.00 EEE-FK1A221AP 
330 0.19 0.16 33.0 F 600 PCE4390CT-ND 3.77 6.21 14.41 53.19 | PCE4390TR-ND 500 133.00 EEE-FK1A331AP 
470 0.19 0.16 47.0 F 600 PCE4391CT-ND 3.77 6.21 14.41 53.19 | PCE4391TR-ND 500 133.00 EEE-FK1A471AP 
680 0.19 0.16 68.0 F 600 PCE4392CT-ND 3.77 6.21 14.41 53.19 | PCE4392TR-ND 500 133.00 EEE-FK1A681AP 
1000 0.19 0.08 100.0 G 850 PCE4393CT-ND 4.41 7.27 16.87 62.28 | PCE4393TR-ND 500 155.50 EEE-FK1A102AP 
10 0.16 1.35 3.0 B 90 PCE4394CT-ND 1.27 2.09 4.84 17.88 | PCE4394TR-ND 2,000 89.00/M EEE-FK1C100AR 
22 0.16 1.35 3.5 B 90 PCE4395CT-ND 1.27 2.09 4.84 17.88 | PCE4395TR-ND 2,000 89.00/M EEE-FKC220UAR 
22 0.16 0.7 3.5 C 160 PCE4396CT-ND 1.51 2.49 6.77 21.30 | PCE4396TR-ND 1,000 107.00 EEE-FK1C220AR 
47 0.16 0.7 75 C 160 PCE4397CT-ND 1.51 2.49 5.77 21.30 | PCE4397TR-ND 1,000 107.00 EEE-FKC470UAR 
47 0.16 0.36 75 D 240 PCE4398CT-ND 1.78 2.93 6.79 25.08 | PCE4398TR-ND 1,000 125.00 EEE-FK1C470AP 
68 0.16 0.36 10.8 D 240 PCE4399CT-ND 1.78 2.93 6.79 25.08 | PCE4399TR-ND 1,000 125.00 EEE-FK1C680AP 
16 100 0.16 0.36 16.0 D 240 PCE4400CT-ND 1.78 2.93 6.79 25.08 | PCE4400TR-ND 1,000 125.00 EEE-FK1C101AP 
150 0.16 0.34 24.0 D8 280 PCE4401CT-ND 2.42 3.99 9.25 34.17 | PCE4401TR-ND 900 153.90 EEE-FKC151XAP 
220 0.16 0.34 35.2 D8 280 PCE4402CT-ND 2.42 3.99 9.25 34.17 | PCE4402TR-ND 900 153.90 EEE-FKC221XAP 
220 0.16 0.26 35.2 E 300 PCE4403CT-ND 2.90 4.78 11.11 41.01 | PCE4403TR-ND 1,000 205.00 EEE-FK1C221AP 
330 0.16 0.16 52.8 F 600 PCE4404CT-ND 3.77 6.21 14.41 53.19 | PCE4404TR-ND 500 133.00 EEE-FK10331AP 
470 0.16 0.16 75.2 F 600 PCE4405CT-ND 3.77 6.21 14.41 53.19 | PCE4405TR-ND 500 133.00 EEE-FK1C471AP 
680 0.16 0.08 108.8 G 850 PCE4406CT-ND 4.41 7.27 16.87 62.28 | PCE4406TR-ND 500 155.50 EEE-FK1C681AP 
10 0.14 1.35 3.0 B 90 PCE4407CT-ND 1.27 2.09 4.84 17.88 | PCE4407TR-ND 2,000 89.00/M EEE-FK1E100AR 
22 0.14 0.7 §.5 C 160 PCE4408CT-ND 1.51 2.49 5.77 21.30 | PCE4408TR-ND 1,000 107.00 EEE-FK1E220AR 
33 0.14 0.7 8.2 C 160 PCE4409CT-ND 1.51 2.49 6.77 21.30 | PCE4409TR-ND 1,000 107.00 EEE-FKE330UAR 
33 0.14 0.36 8.2 D 240 PCE4410CT-ND 1.78 2.93 6.79 25.08 | PCE4410TR-ND 1,000 125.00 EEE-FK1E330AP 
47 0.14 0.36 AA D 240 PCE4411CT-ND 1.78 2.93 6.79 25.08 | PCE4411TR-ND 1,000 125.00 EEE-FK1E470AP 
68 0.14 0.36 17.0 D 240 PCE4412CT-ND 1.78 2.93 6.79 25.08 | PCE4412TR-ND 1,000 125.00 EEE-FK1E680AP 
2 100 0.14 0.34 25.0 D8 280 PCE4413CT-ND 2.42 3.99 9.25 34.17 | PCE4413TR-ND 900 153.90 EEE-FKE101XAP 
100 0.14 0.26 25.0 E 300 PCE4414CT-ND 2.90 4.78 11.11 41.01 | PCE4414TR-ND 1,000 205.00 EEE-FK1E101AP 
150 0.14 0.16 37.5 F 600 PCE4415CT-ND 3.77 6.21 14.41 53.19 | PCE4415TR-ND 900 239.40 EEE-FK1E151AP 
220 0.14 0.16 55.0 F 600 PCE4416CT-ND 3.77 6.21 14.41 53.19 | PCE4416TR-ND 500 133.00 EEE-FK1E221AP 
330 0.14 0.16 82.5 F 600 PCE4417CT-ND 3.77 6.21 14.41 53.19 | PCE4417TR-ND 500 133.00 EEE-FK1E331AP 
470 0.14 0.08 117.5 G 850 PCE4418CT-ND 4.41 127 16.87 62.28 | PCE4418TR-ND 500 155.50 EEE-FK1E471AP 
47 0.12 1.35 3.0 B 90 PCE4419CT-ND 1.27 2.09 4.84 17.88 | PCE4419TR-ND 2,000 89.00/M EEE-FK1V4R7AR 
10 0.12 1.35 3.5 B 90 PCE4420CT-ND 1.27 2.09 4.84 17.88 | PCE4420TR-ND 2,000 89.00/M EEE-FKV100UAR 
10 0.12 0.7 3.5 C 160 PCE4421CT-ND 1.51 2.49 5.77 21.30 | PCE4421TR-ND 1,000 107.00 EEE-FK1V100AR 
22 0.12 0.7 77 C 160 PCE4422CT-ND 1.51 2.49 5.77 21.30 | PCE4422TR-ND 1,000 107.00 EEE-FK1V220AR 
33 0.12 0.36 11.5 D 240 PCE4423CT-ND 1.78 2.93 6.79 25.08 | PCE4423TR-ND 1,000 125.00 EEE-FK1V330AP 
35 47 0.12 0.36 16.4 D 240 PCE4424CT-ND 1.78 2.93 6.79 25.08 | PCE4424TR-ND 1,000 125.00 EEE-FK1V470AP 
68 0.12 0.34 23.8 D8 280 PCE4425CT-ND 2.42 3.99 9.25 34.17 | PCE4425TR-ND 900 153.90 EEE-FKV680XAP 
100 0.12 0.16 35.0 F 600 PCE4426CT-ND 3.77 6.21 14.41 53.19 | PCE4426TR-ND 500 133.00 EEE-FK1V101AP 
150 0.12 0.16 §2.5 F 600 PCE4427CT-ND 3.77 6.21 14.41 53.19 | PCE4427TR-ND 500 133.00 EEE-FK1V151AP 
220 0.12 0.16 77.0 F 600 PCE4428CT-ND 3.77 6.21 14.41 53.19 | PCE4428TR-ND 500 133.00 EEE-FK1V221AP 
330 0.12 0.08 115.5 G 850 PCE4429CT-ND 4.41 7.27 16.87 62.28 | PCE4429TR-ND 500 155.50 EEE-FK1V331AP 
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Panasonic FK Series aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 
Features: * Low Impedance (40-60% lower than FC) * Small Size (30-50% smaller than FC) * Long Life: 
2000-5000H @ 105°C * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement 
Ax0.2 & Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C » Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, Size Dimensions (mm) 
— 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(y)A) whichever is greater measured after a 2 minute application of Code D [5 A T WwW P 
= | rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) B 4 5.8 43 18 0.65+0.1 1.0 
Pp Soldering: * Reflow: 3 - 6mm case 250°C for 5 seconds; 8 - 10mm case 235°C for 5 seconds; 12.5 - 18mm Cc 5 5.8 5.3 2.2 0.65+0.1 1.5 
+ 0.3 Max-=} case for 230°C for 5 seconds D 6.3 5.8 6.6 2.6 | 0.65+0.1 1.8 
i A Following specified values: D8 6.3 a7 6.6 2.6 0.65+0.1 18 
we. = E 8 6.2 8.3 3.4 0.65+0.1 2.2 
g Impedance Working Voltage F 8 10.2 8.3 3.4 0.90+0.2 3.1 
Aa 120Hz 6.3V 10V 16V 25V 35V 50V 63V 80V 100V G 10 10.2 10.3 3.5 0.90+0.2 4.6 
ro) -25°C/+20°C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 H13 12.5 13.5 13.5 47 0.90+0.3 44 
a pees -40°C/+20°C | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 J16 16 16.5 17.0 5.5 1.2+0.3 [67 
“55°C/+20°C | 4 4 4 3 3 3 3 3 3 K16 18 16.5 19.0 67 | 1.2403 | 67 
Rated | Nom. tani< Impe- | Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape and Reel 
W.V. | Cap. Spec. Values dance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Panasonic 
(VDC) | (WF) | (120Hz, +20°C) (0) (uA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
100 Hour) 
22 0.26 1.35 3.0 B 90 PCE3765CT-ND 1.15 1.89 4.40 16.23 | PCE3765TR-ND 2,000 81.00/M EEE-FK0J220R 
47 0.26 1.35 3.0 B 90 PCE3770CT-ND 1.15 1.89 440 16.23 | PCE3770TR-ND 2,000 81.00/M EEE-FK0J470UR 
47 0.26 0.70 3.0 c 160 PCE3769CT-ND 1.37 2.25 5.23 19.32 | PCE3769TR-ND 1,000 97.00 EEE-FK0J470R 
100 0.26 0.70 6.3 c 160 PCE3762CT-ND 1.37 2.25 6.23 19.32 | PCE3762TR-ND 1,000 97.00 EEE-FKOJ101UR 
100 0.26 0.36 6.3 i) 240 PCE3761CT-ND 1.62 2.66 6.18 22.80 | PCE3761TR-ND 1,000 114.00 EEE-FKOJ101P- 
220 0.26 0.36 13.9 D 240 PCE3766CT-ND 1.62 2.66 6.18 22.80 | PCE3766TR-ND 1,000 114.00 EEE-FK0J221P 
330 0.26 0.34 20.8 D8 280 PCE3768CT-ND 2.20 363 842 31.08 | PCE3768TR-ND 900 139.50 EEE-FKOJ331XP 
63 330 0.26 0.26 20.8 E 300 PCE3767CT-ND 2.64 4.35 10.10 37.29 | PCE3767TR-ND 1,000 186.00 EEE-FK0J331P- 
. 470 0.26 0.16 29.6 F 600 PCE3771CT-ND 3.42 5.64 13.09 48.33 | PCE3771TR-ND 500 121.00 EEE-FK0J471P. 
470 0.26 0.16 29.6 F 600 PCE4308CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4308TR-ND 500 139.50 EEE-FK0J471GP. 
1000 0.26 0.16 63.0 F 600 PCE3763CT-ND 3.42 5.64 13.09 48.33 | PCE3763TR-ND 500 121.00 EEE-FKOJ102P 
1000 0.26 0.16 63.0 F 600 PCE4309CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4309TR-ND 500 139.50 EEE-FK0J102GP 
1500 0.26 0.08 94.5 G 850 PCE3764CT-ND 4.01 6.61 15.34 56.64 | PCE3764TR-ND 500 141.50 EEE-FK0J152P 
1500 0.26 0.08 94.5 G 850 PCE4310CT-ND 4.72 7.77 18.04 ~—- 66.60 | PCE4310TR-ND 500 163.50 EEE-FK0J152GP 
3300 0.30 0.060 207.9 H13 1100 PCE3454CT-ND 7.08 11.66 27.06 99.93 | PCE3454TR-ND 200 100.00 EEV-FK0J332Q 
6800 0.36 0.035 428.4 J16 1800 PCE3455CT-ND 11.58 19.08 44.29 — _| PCE3455TR-ND 125 102.25 EEV-FKOJ682M 
22 0.19 1.35 3.0 B 90 PCE3774CT-ND 1.15 1.89 4.40 16.23 | PCE3774TR-ND 2,000 81.00/M EEE-FK1A220R 
33 0.19 1.35 3.3 B 90 PCE3778CT-ND 1.15 1.89 4.40 16.23 | PCE3778TR-ND 2,000 81.00/M EEE-FK1A330UR 
33 0.19 0.70 3.3 c 160 PCE3777CT-ND 1.37 2.25 5.23 19.32 | PCE3777TR-ND 1,000 97.00 EEE-FK1A330R 
150 0.19 0.36 15.0 D 240 PCE3773CT-ND 1.62 2.66 6.18 22.80 | PCE3773TR-ND 1,000 114.00 EEE-FK1A151P 
220 0.19 0.34 22.0 D8 280 PCE3776CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 | PCE3776TR-ND 900 139.50 EEE-FK1A221XP 
220 0.19 0.26 22.0 E: 300 PCE3775CT-ND 2.64 4.35 1010 37.29 | PCE3775TR-ND 1,000 186.00 EEE-FK1A221P 
330 0.19 0.16 33.0 F 600 PCE3779CT-ND 3.42 5.64 13.09 48.33 | PCE3779TR-ND 500 121.00 EEE-FK1A331P 
10 330 0.19 0.16 33.0 F 600 PCE4311CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4311TR-ND 500 139.50 EEE-FK1A331GP 
470 0.19 0.16 47.0 F 600 PCE3780CT-ND 3.42 5.64 13.09 48.33 | PCE3780TR-ND 500 121.00 EEE-FK1A471P 
470 0.19 0.16 47.0 F 600 PCE4312CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4312TR-ND 500 139.50 EEE-FK1A471GP 
680 0.19 0.16 68.0 F 600 PCE3781CT-ND 3.42 5.64 13.09 48.33 | PCE3781TR-ND 500 121.00 EEE-FK1A681P 
1000 0.19 0.08 100.0 G 850 PCE3772CT-ND 4.01 6.61 15.34 56.64 | PCE3772TR-ND 500 141.50 EEE-FK1A102P 
1000 0.19 0.08 100.0 G 850 PCE4313CT-ND 4.72 7.77 = 18.04 ~—66.60 | PCE4313TR-ND 500 163.50 EEE-FK1A102GP 
2200 0.21 0.060 220.0 H13 1100 PCE3456CT-ND 7.08 11.66 27.06 99.93 | PCE3456TR-ND 200 96.60 EEV-FK1A222Q 
4700 0.25 0.035 470.0 J16 1800 PCE3457CT-ND 11.58 19.08 44.29 — | PCE3457TR-ND 125 102.25 EEV-FK1A472M 
6800 0.29 0.033 680.0 K16 2060 PCE3458CT-ND 13.68 22.53 52.29 — | PCE3458TR-ND 125 120.63 EEV-FK1A682M 
10 0.16 1.35 3.0 B 90 PCE3782CT-ND 1.15 1.89 4.40 16.23 | PCE3782TR-ND 2,000 81.00/M EEE-FK1C100R 
22 0.16 1.35 3.5 B 90 PCE3786CT-ND 1.15 1.89 4.40 16.23 | PCE3786TR-ND 2,000 81.00/M EEE-FK1C220UR 
22 0.16 0.70 3.5 c 160 PCE3785CT-ND 1.37 2.25 5.23 19.32 | PCE3785TR-ND 1,000 97.00 EEE-FK1C220R 
47 0.16 0.70 75 Cc 160 PCE3791CT-ND 1.37 2.25 6.23 19.32 | PCE3791TR-ND 1,000 97.00 EEE-FK1C470UR 
47 0.16 0.36 7.5 i) 240 PCE3790CT-ND 1.62 2.66 6.18 22.80 | PCE3790TR-ND 1,000 114.00 EEE-FK1C470P 
68 0.16 0.36 10.9 D 240 PCE3793CT-ND 1.62 2.66 6.18 22.80 | PCE3793TR-ND 1,000 114.00 EEE-FK1C680P 
100 0.16 0.36 16.0 D 240 PCE3783CT-ND 1.62 2.66 6.18 22.80 | PCE3783TR-ND 1,000 114.00 EEE-FK1C101P 
150 0.16 0.34 24.0 D8 280 PCE3784CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 | PCE3784TR-ND 900 139.50 EEE-FK10151XP 
220 0.16 0.34 35.2 D8 280 PCE3788CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 | PCE3778TR-ND 2,000 81.00/M EEE-FK10221XP 
16 220 0.16 0.26 35.2 E. 300 PCE3787CT-ND 2.64 4.35 1010 37.29 | PCE3787TR-ND 1,000 186.00 EEE-FK10221P 
330 0.16 0.16 52.8 F 600 PCE3789CT-ND 3.42 5.64 13.09 48.33 | PCE3789TR-ND 500 121.00 EEE-FK1C331P 
330 0.16 0.16 52.8 F 600 PCE4314CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4314TR-ND 500 139.50 EEE-FK1C331GP 
470 0.16 0.16 75.2 F 600 PCE3792CT-ND 3.42 5.64 13.09 48.33 | PCE3792TR-ND 500 121.00 EEE-FK1C471P 
470 0.16 0.16 75.2 F 600 PCE4315CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4315TR-ND 500 139.50 EEE-FK1C471GP 
680 0.16 0.08 108.8 G 850 PCE3794CT-ND 4.01 6.61 15.34 56.64 | PCE3794TR-ND 500 141.50 EEE-FK1C681P 
680 0.16 0.08 108.8 G 850 PCE4316CT-ND 4.72 7.77 ~=18.04 ~— 66.60 | PCE4316TR-ND 500 163.50 EEE-FK1C681GP 
1500 0.16 0.060 240.0 H13 1100 PCE3459CT-ND 7.08 11.66 27.06 99.93 | PCE3459TR-ND 200 96.60 EEV-FK10152Q 
3300 0.20 0.035 528.0 J16 1800 PCE3460CT-ND 11.58 19.08 44.29 — | PCE3460TR-ND 125 102.25 EEV-FK10332M 
4700 0.22 0.033 752.0 K16 2060 PCE3461CT-ND 13.68 22.53 52.29 — | PCE3461TR-ND 125 120.63 EEV-FK1C472M 
10 0.14 1.35 3.0 B 90 PCE3795CT-ND 1.15 1.89 4.40 16.23 | PCE3795TR-ND 2,000 81.00/M EEE-FK1E100R 
22 0.14 0.70 65 c 160 PCE3799CT-ND 1.37 2.25 6.23 19.32 | PCE3799TR-ND 1,000 97.00 EEE-FK1E220R 
33 0.14 0.70 8.3 c 160 PCE3802CT-ND 1.37 2.25 5.23 19.32 | PCE3802TR-ND 1,000 97.00 EEE-FK1E330UR 
33 0.14 0.36 8.3 D 240 PCE3801CT-ND 1.62 2.66 6.18 22.80 | PCE3801TR-ND 1,000 114.00 EEE-FK1E330P 
47 0.14 0.36 11.8 D 240 PCE3804CT-ND 1.62 2.66 6.18 22.80 | PCE3804TR-ND 1,000 114.00 EEE-FK1E470P 
68 0.14 0.36 17.0 D 240 PCE3806CT-ND 1.62 2.66 6.18 22.80 | PCE3806TR-ND 1,000 114.00 EEE-FK1E680P 
100 0.14 0.34 25.0 D8 280 PCE3797CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 | PCE3797TR-ND 900 139.50 EEE-FK1E101XP 
100 0.14 0.26 25.0 E 300 PCE3796CT-ND 2.64 4.35 10.10 37.29 | PCE3796TR-ND 1,000 186.00 EEE-FK1E101P 
95 150 0.14 0.16 37.5 F 600 PCE3798CT-ND 3.42 5.64 13.09 48.33 | PCE3798TR-ND 500 121.00 EEE-FK1E151P 
220 0.14 0.16 55.0 EF 600 PCE3800CT-ND 3.42 5.64 13.09 48.33 | PCE3800TR-ND 500 121.00 EEE-FK1E221P 
220 0.14 0.16 55.0 F 600 PCE4317CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4317TR-ND 500 139.50 EEE-FK1E221GP 
330 0.14 0.16 82.5 F 600 PCE3803CT-ND 3.42 5.64 13.09 48.33 | PCE3803TR-ND 500 121.00 EEE-FK1E331P 
330 0.14 0.16 82.5 F 600 PCE4318CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4318TR-ND 500 139.50 EEE-FK1E331GP 
470 0.14 0.08 117.5 G 850 PCE3805CT-ND 4.01 6.61 15.34 56.64 | PCE3805TR-ND 500 141.50 EEE-FK1E471P 
470 0.14 0.08 117.5 G 850 PCE4319CT-ND 4.72 7.77 18.04 66.60 | PCE4319TR-ND 500 163.50 EEE-FK1E471GP 
1000 0.14 0.060 250.0 H13 1100 PCE3462CT-ND 7.08 11.66 27.06 99.93 | PCE3462TR-ND 200 96.60 EEV-FK1E102Q 
2200 0.16 0.035 550.0 J16 1800 PCE3463CT-ND 11.58 19.08 44.29 — | PCE3463TR-ND 125 102.25 EEV-FK1E222M 
3300 0.18 0.033 825.0 K16 2060 PCE3506CT-ND 13.68 22.53 52.29 — | PCE3506TR-ND 125 120.63 EEV-FK1E332M 
47 0.12 1.35 3.0 B 90 PCE3843CT-ND 1.15 1.89 440 16.23 | PCE3843TR-ND 2,000 81.00/M EEE-FK1V4R7R 
10 0.12 1.35 3.5 B 90 PCE3834CT-ND 1.15 1.89 440 16.23 | PCE3834TR-ND 2,000 81.00/M EEE-FK1V100UR 
10 0.12 0.70 3.5 Cc 160 PCE3833CT-ND 1.37 2.25 6.23 19.32 | PCE3833TR-ND 1,000 97.00 EEE-FK1V100R 
22 0.12 0.70 ee c 160 PCE3838CT-ND 1.37 2.25 5.23 19.32 | PCE3838TR-ND 1,000 97.00 EEE-FK1V220R 
33 0.12 0.36 11.6 D 240 PCE3840CT-ND 1.62 2.66 6.18 22.80 | PCE3840TR-ND 1,000 114.00 EEE-FK1V330P 
47 0.12 0.36 16.5 D 240 PCE3842CT-ND 1.62 2.66 6.18 22.80 | PCE3842TR-ND 1,000 114.00 EEE-FK1V470P 
35 68 0.12 0.34 23.8 D8 280 PCE3844CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 | PCE3844TR-ND 900 139.50 EEE-FK1V680XP 
100 0.12 0.34 35.0 D8 280 PCE3836CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 | PCE3836TR-ND 900 139.50 EEE-FK1V101XP 
100 0.12 0.16 35.0 F 600 PCE3835CT-ND 3.42 5.64 13.09 48.33 | PCE3835TR-ND 500 121.00 EEE-FK1V101P 
100 0.12 0.16 35.0 F 600 PCE4320CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4320TR-ND 500 139.50 EEE-FK1V101GP 
150 0.12 0.16 52.5 lq 600 PCE3837CT-ND 3.42 5.64 13.09 48.33 | PCE3837TR-ND 500 121.00 EEE-FK1V151P 
220 0.12 0.16 77.0 F 600 PCE3839CT-ND 3.42 5.64 13.09 48.33 | PCE3839TR-ND 500 121.00 EEE-FK1V221P 
220 0.12 0.16 77.0 EF 600 PCE4321CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4321TR-ND 500 139.50 EEE-FK1V221GP 
(Continued) 
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Panasonic 


FK Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) 


Rated | Nom. tani< Impe- | Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape and Reel 
W.V. | Cap. Spec. Values dance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Panasonic 
(VDC) | (HF) | (120Hz, +20°C) (0) (uA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 | PartNo. Qty. Pricing Part No. 
330 0.12 0.08 115.5 G 850 PCE3841CT-ND 4.01 6.61 15.34 56.64 | PCE3841TR-ND 500 141.50 EEE-FK1V331P 
330 0.12 0.08 115.5 G 850 PCE4322CT-ND 4.72 7.77 18.04 66.60 | PCE4322TR-ND 500 163.50 EEE-FK1V331GP 
35 470 0.12 0.060 164.5 H13 1100 PCE3464CT-ND 7.08 11.66 27.06 99.93 | PCE3464TR-ND 200 100.00 EEV-FK1V471Q 
680 0.12 0.060 238.0 H13 1100 PCE3465CT-ND 7.08 11.66 27.06 99.93 | PCE3465TR-ND 200 96.60 EEV-FK1V681Q 
1500 0.12 0.035 525.0 J16 1800 PCE3466CT-ND 11.58 19.08 44.29 — | PCE3466TR-ND 125 102.25 EEV-FK1V152M 
47 0.10 29 3.0 B 60 PCE3817CT-ND 1.15 1.89 440 16.23 | PCE3817TR-ND 2,000 81.00/M EEE-FK1H4R7R 
10 0.10 1.52 5.0 c 85 PCE3808CT-ND 1.37 2.25 5.23 19.32 | PCE3808TR-ND 1,000 97.00 EEE-FK1H100UR 
10 0.10 0.88 5.0 D 165 PCE3807CT-ND 1.62 2.66 6.18 22.80 | PCE3807TR-ND 1,000 114.00 EEE-FK1H100P 
22 0.10 0.88 11.0 D 165 PCE3811CT-ND 1.62 2.66 6.18 22.80 | PCE3811TR-ND 1,000 114.00 EEE-FK1H220P 
33 0.10 0.68 16.5 D8 195 PCE3814CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 | PCE3814TR-ND 900 139.50 EEE-FK1H330XP 
33 0.10 0.68 16.5 E 195 PCE3813CT-ND 2.65 436 10.12 37.35 | PCE3813TR-ND 1,000 187.00 EEE-FK1H330P 
47 0.10 0.68 23.5 D8 195 PCE3816CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 | PCE3816TR-ND 900 139.50 EEE-FK1H470XP 
50 47 0.10 0.68 23.5 E 195 PCE3815CT-ND 2.65 436 10.12 37.35 | PCE3815TR-ND 1,000 187.00 EEE-FK1H470P 
100 0.10 0.34 50.0 F 350 PCE3809CT-ND 3.42 5.64 13.09 48.33 | PCE3809TR-ND 500 121.00 EEE-FK1H101P 
100 0.10 0.34 50.0 F 350 PCE4323CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4323TR-ND 500 139.50 EEE-FK1H101GP 
150 0.10 0.18 75.0 G 670 PCE3810CT-ND 4.01 6.61 15.34 56.64 | PCE3810TR-ND 500 141.50 EEE-FK1H151P 
220 0.10 0.18 110.0 G 670 PCE3812CT-ND 4.01 6.61 15.34 56.64 | PCE3812TR-ND 500 141.50 EEE-FK1H221P 
220 0.10 0.18 110.0 G 670 PCE4324CT-ND 4.72 7.77 18.04 66.60 | PCE4324TR-ND 500 163.50 EEE-FK1H221GP 
330 0.10 0.12 165.0 H13 900 PCE3475CT-ND 7.08 11.66 27.06 99.93 | PCE3475TR-ND 200 96.60 EEV-FK1H331Q 
680 0.10 0.073 340.0 J16 1610 PCE3523CT-ND 11.58 19.08 44.29 — | PCE3523TR-ND 125 102.25 EEV-FK1H681M 
1000 0.10 0.073 500.0 J16 1610 PCE3477CT-ND 11.58 19.08 44.29 — | PCE3477TR-ND 125 102.25 EEV-FK1H102M 
47 0.08 3.0 3.0 Cc 50 PCE3824CT-ND 1.44 2.37 5.50 20.31 | PCE3824TR-ND 1,000 102.00 EEE-FK1J4R7R 
10 0.08 1.5 6.3 D 80 PCE3818CT-ND 1.70 2.79 6.48 23.94 | PCE3818TR-ND 1,000 120.00 EEE-FK1J100P 
22 0.08 1.2 13.9 D8 120 PCE3821CT-ND 2.31 3.81 8.84 32.64 | PCE3821TR-ND 900 146.70 EEE-FK1J220XP 
22 0.08 12: 13.9 E 120 PCE3820CT-ND 2.78 457 10.61 39.18 | PCE3820TR-ND 1,000 196.00 EEE-FK1J220P 
33 0.08 0.65 20.8 F 250 PCE3822CT-ND 3.60 5.92 13.75 50.76 | PCE3822TR-ND 500 127.00 EEE-FK1J330P 
47 0.08 0.65 29.6 F 250 PCE3823CT-ND 3.60 5.92 13.75 50.76 | PCE3823TR-ND 500 127.00 EEE-FK1J470P 
63 68 0.08 0.65 42.8 F 250 PCE4307CT-ND 3.42 5.64 13.09 48.33 | PCE4307TR-ND 500 121.00 EEE-FK1J680UP 
68 0.08 0.65 42.8 G 250 PCE3825CT-ND 4.21 6.94 16.11 59.49 | PCE3825TR-ND 500 148.50 EEE-FK1J680P 
100 0.08 0.35 63.0 G 400 PCE3819CT-ND 4.21 6.94 16.11 59.49 | PCE3819TR-ND 500 148.50 EEE-FK1J101P 
150 0.08 0.16 94.5 H13 800 PCE3526CT-ND 7.43 12.24 28.42 104.94 | PCE3526TR-ND 200 105.00 EEV-FK1J151Q 
220 0.08 0.16 138.6 H13 800 PCE3484CT-ND 7.43 12.24 28.42 104.94 | PCE3484TR-ND 200 105.00 EEV-FK1J221Q 
470 0.08 0.082 296.1 J16 1410 PCE3485CT-ND 1216 20.03 46.51 — | PCE3485TR-ND 125 107.38 EEV-FK1J471M 
680 0.08 0.080 428.4 K16 1690 PCE3486CT-ND 14.35 23.64 54.88 — | PCE3486TR-ND 125 126.63 EEV-FK1J681M 
3.3 0.08 5.0 3.0 c 25 PCE3830CT-ND 1.44 2.37 5.50 20.31 | PCE3830TR-ND 1,000 102.00 EEE-FK1K3R3R 
47 0.08 3.0 3.8 D 40 PCE3832CT-ND 1.70 2.79 6.48 23.94 | PCE3832TR-ND 1,000 120.00 EEE-FK1K4R7P 
10 0.08 24 8.0 D8 60 PCE3827CT-ND 2.31 3.81 8.84 32.64 | PCE3827TR-ND 900 146.70 EEE-FK1K100XP 
10 0.08 24 8.0 E 60 PCE3826CT-ND 2.78 457 10.61 39.18 | PCE3826TR-ND 1,000 196.00 EEE-FK1K100P 
22 0.08 1.3 17.6 F 130 PCE3828CT-ND 3.60 5.92 13.75 50.76 | PCE3828TR-ND 500 127.00 EEE-FK1K220P 
80 33 0.08 1.3 26.4 F 130 PCE3829CT-ND 3.60 5.92 13.75 50.76 | PCE3829TR-ND 500 127.00 EEE-FK1K330P 
47 0.08 07 37.6 G 200 PCE3831CT-ND 4.21 6.94 16.11 59.49 | PCE3831TR-ND 500 148.50 EEE-FK1K470P 
68 0.08 0.32 54.4 H13 500 PCE3528CT-ND 7.43 12.24 28.42 104.94 | PCE3528TR-ND 200 105.00 EEV-FK1K680Q 
100 0.08 0.32 80.0 H13 500 PCE3493CT-ND 7.43 12.24 28.42 104.94 | PCE3493TR-ND 200 105.00 EEV-FK1K101Q 
150 0.08 0.32 120.0 H13 500 PCE3494CT-ND 7.43 12.24 28.42 104.94 | PCE3494TR-ND 200 101.40 EEV-FK1K151Q 
330 0.08 0.17 264.0 J16 793 PCE3495CT-ND 12.16 20.03 46.51 — | PCE3495TR-ND 125 107.38 EEV-FK1K331M 
470 0.08 0.153 376.0 K16 917 PCE3496CT-ND 14.35 23.64 54.88 — | PCE3496TR-ND 125 126.63 EEV-FK1K471M 
22 0.07 1.3 22.0 F 130 PCE3845CT-ND 3.55 5.84 13.56 50.07 | PCE3845TR-ND 500 125.00 EEE-FK2A220P 
33 0.07 07 33.0 G 200 PCE3846CT-ND 4.13 6.80 15.78 58.26 | PCE3846TR-ND 500 145.50 EEE-FK2A330P 
47 0.07 0.32 47.0 H13 500 PCE3497CT-ND 7.43 12.24 28.42 104.94 | PCE3497TR-ND 200 105.00 EEV-FK2A470Q 
68 0.07 0.32 68.0 H13 500 PCE3498CT-ND 7.43 12.24 28.42 104.94 | PCE3498TR-ND 200 101.40 EEV-FK2A680Q 
100 | 100 0.07 0.17 100.0 J16 793 PCE3504CT-ND 1216 20.03 46.51 — | PCE3504TR-ND 125 107.38 EEV-FK2A101M 
150 0.07 0.17 150.0 J16 793 PCE3499CT-ND 1216 20.03 46.51 — | PCE3499TR-ND 125 107.38 EEV-FK2A151M 
220 0.07 0.153 220.0 K16 917 PCE3500CT-ND 14.35 23.64 54.88 — | PCE3500TR-ND 125 126.63 EEV-FK2A221M 
330 0.07 0.153 330.0 K16 917 PCE3505CT-ND 14.35 23.64 54.88 — | PCE3505TR-ND 125 126.63 EEV-FK2A331M 
= @ > 
Panasonic FK Series aAtuminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 
Features: * Low Impedance (40-60% lower than FC) * Small Size (30-50% smaller than FC) 
* Long Life: 2000-5000H @ 105°C » Surface Mount Type * High CV Volumetric Efficiency 
0.3 Max-e) * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Size Dimensions (mm) 
3 Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C » Capacitance Tolerance: coe D L A | Ww P 
2 +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(uA) whichever is greater measured B 58 43 18 0.65+0.1 1.0 
o after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C »* Low Temperature Characteristics: - = - 7 = = 
a A+0.2 Impedance ratio (120Hz) Cc 5.8 5.3 2.2 0.65+0.1 1.5 
8 Cr : ea . 
L = i Following specified values: D 6.3 5.8 6.6 2.6 0.65+0.1 1.8 
D8 6.3 rAA 6.6 2.6 0.65+0.1 1.8 
P Impedance Working Voltage 
ca tt 120Hz 6.3V | tov | i6v | 25v | 35v | S50V | 63V | 80V | 100V 6.2 8.3 3.4 | 0.6520.1 | 22 
-25°C/+20°C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 F 8 10.2 8.3 3.4 | 0.90+0.2 | 34 
well. -40°C/+20°C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
-55°C/+20°C 4 4 4 3 3 3 3 3 3 10 10.2 10.3 3.5 0.90+0.2 46 
Rated | Nom. tand< Impe- | Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape and Reel 
W.V. | Cap. Spec. Values dance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Panasonic 
(VDC) | (uF) | (120Hz, +20°C) (0) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
100 Hour) 
22 0.26 1.35 3.0 B 90 PCE3377CT-ND 1.21 1.99 462 17.07 | PCE3377TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FKOJ220R 
47 0.26 1.35 3.0 B 90 PCE3378CT-ND 1.21 1.99 462 17.07 | PCE3378TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FKOJ470UR 
47 0.26 0.70 3.0 c 160 PCE3379CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 | PCE3379TR-ND 1,000 102.00 EEV-FKOJ470R 
100 0.26 0.70 6.3 c 160 PCE3380CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 | PCE3380TR-ND 1,000 102.00 EEV-FKOJ101UR 
100 0.26 0.36 6.3 D 240 PCE3381CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 | PCE3381TR-ND 1,000 120.00 EEV-FKOJ101P 
220 0.26 0.36 13.9 D 240 PCE3382CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 | PCE3382TR-ND 1,000 120.00 EEV-FKOJ221P. 
330 0.26 0.26 20.8 E 300 PCE3383CT-ND 2.78 458 1063 39.24 | PCE3383TR-ND 1,000 196.00 EEV-FKOJ331P 
330 0.26 0.34 20.8 D8 280 PCE3507CT-ND 2.32 3.82 8.86 32.70 | PCE3507TR-ND 900 147.60 EEV-FKOJ331XP 
63 | 470 0.26 0.16 29.6 F 600 PCE3384CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 | PCE3384TR-ND 500 127.00 EEV-FKOJ471P 
: 470 0.26 0.16 29.6 F 600 PCE3708CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80_|_PCE3708TR-ND 500 139.50 EEV-FKOJ471GP 
1000 0.26 0.16 63.0 F 600 PCE3385CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 | PCE3385TR-ND 500 127.00 EEV-FKOJ102P 
1000 0.26 0.16 63.0 F 600 PCE3706CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 | PCE3706TR-ND 500 139.50 EEV-FKOJ102GP 
1500 0.26 0.08 94.5 G 850 PCE3386CT-ND 4.22 6.95 16.14 59.61 PCE3386TR-ND 500 149.00 EEV-FKOJ152P 
1500 0.26 0.08 94.5 G 850 PCE3707CT-ND 4.63 7.63 17.71 65.40‘ | PCE3707TR-ND 500 163.50 EEV-FKOJ152GP 
22 0.19 1.35 3.0 B 90 PCE3387CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.07 | PCE3387TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1A220R 
33 0.19 1.35 3.3 B 90 PCE3388CT-ND 1.21 1.99 462 17.07 | PCE3388TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1A330UR 
33 0.19 0.70 3.3 c 160 PCE3389CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 | PCE3389TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1A330R 
150 0.19 0.36 15.0 D 240 PCE3508CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 | PCE3508TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1A151P 
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Panasonic 


FK Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) 


Rated | Nom. tand< Impe- | Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape and Reel 
W.V. | Cap. Spec. Values dance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Panasonic 
(VDC) | (WF) | (120Hz, +20°C) (Q) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 | PartNo. Qty. Pricing Part No. 
220 0.19 0.34 22.0 D8 280 PCE3509CT-ND 2.32 3.82 8.86 32.70 PCE3509TR-ND 900 147.60 EEV-FK1A221XP 
220 0.19 0.26 22.0 E 300 PCE3390CT-ND 2.78 4.58 10.63 39.24 PCE3390TR-ND 1,000 196.00 EEV-FK1A221P 
330 0.19 0.16 33.0 F 600 PCE3391CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3391TR-ND 500 127.00 EEV-FK1A331P 
330 0.19 0.16 33.0 F 600 PCE3710CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 PCE3710TR-ND 500 139.50 EEV-FK1A331GP 
10 470 0.19 0.16 47.0 F 600 PCE3392CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3392TR-ND 500 127.00 EEV-FK1A471P 
470 0.19 0.16 47.0 F 600 PCE3711CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 PCE3711TR-ND 500 139.50 EEV-FK1A471GP 
680 0.49 0.016 68.0 G 600 PCE3510CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3510TR-ND 500 127.00 EEV-FK1A681P 
1000 0.19 0.08 100.0 G 850 PCE3393CT-ND 4.22 6.95 16.14 59.61 PCE3393TR-ND 500 149.00 EEV-FK1A102P 
1000 0.19 0.08 100.0 G 850 PCE3709CT-ND 4.63 7.63 17.71 65.40 PCE3709TR-ND 500 163.50 EEV-FK1A102GP 
10 0.16 1.35 3.0 B 90 PCE3394CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.07 PCE3394TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1C100R 
22 0.16 1.35 3.5 B 90 PCE3395CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.07 PCE3395TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1C220UR 
22 0.16 0.70 3.5 Cc 160 PCE3396CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 PCE3396TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1C220R 
47 0.16 0.70 75 c 160 PCE3397CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 PCE3397TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1C470UR 
47 0.16 0.36 75 D 240 PCE3398CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3398TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1C470P 
68 0.16 0.36 10.9 D 240 PCE3511CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3511TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1C680P 
100 0.16 0.36 16.0 D 240 PCE3399CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3399TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1C101P 
16 150 0.16 0.34 24.0 D8 280 PCE3512CT-ND 2.32 3.82 8.86 32.70 PCE3512TR-ND 900 147.60 EEV-FK10151XP 
220 0.16 0.34 35.2 D8 280 PCE3513CT-ND 2.32 3.82 8.86 32.70 PCE3513TR-ND 900 147.60 EEV-FK1C0221XP 
220 0.16 0.26 35.2 E 300 PCE3400CT-ND 2.78 4.58 10.63 39.24 PCE3400TR-ND 1,000 196.00 EEV-FK10221P 
330 0.16 0.16 52.8 F 600 PCE3401CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3401TR-ND 500 127.00 EEV-FK10331P 
330 0.16 0.16 52.8 F 600 PCE3712CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 PCE3712TR-ND 500 139.50 EEV-FK1C331GP 
470 0.16 0.16 75.2 F 600 PCE3402CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3402TR-ND 500 127.00 EEV-FK1C471P 
470 0.16 0.16 75.2 F 600 PCE3713CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 PCE3713TR-ND 500 139.50 EEV-FK1C471GP 
680 0.16 0.08 108.8 G 850 PCE3501CT-ND 4.22 6.95 16.14 59.61 PCE3501TR-ND 500 149.00 EEV-FK1C681P 
680 0.16 0.08 108.8 G 850 PCE3714CT-ND 4.63 7.63 17.71 65.40 PCE3714TR-ND 500 163.50 EEV-FK1C681GP 
10 0.14 1.35 3.0 B 90 PCE3403CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.07 PCE3403TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1E100R 
22 0.14 0.70 5.5 c 160 PCE3404CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 PCE3404TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1E220R 
33 0.14 0.70 8.3 Cc 160 PCE3405CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 PCE3405TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1E330UR 
33 0.14 0.36 8.3 D 240 PCE3406CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3406TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1E330P 
47 0.14 0.36 11.8 D 240 PCE3407CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3407TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1E470P 
68 0.14 0.36 17.0 D 240 PCE3514CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3514TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1E680P 
100 0.14 0.34 25.0 D8 280 PCE3515CT-ND 2.32 3.82 8.86 32.70 PCE3515TR-ND 900 147.60 EEV-FK1E101XP 
25 100 0.14 0.26 25.0 E 300 PCE3408CT-ND 2.78 4.58 10.63 39.24 PCE3408TR-ND 1,000 196.00 EEV-FK1E101P 
150 0.14 0.16 37.5 F 600 PCE3516CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3516TR-ND 500 127.00 EEV-FK1E151P 
220 0.14 0.16 55.0 F 600 PCE3409CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3409TR-ND 500 127.00 EEV-FK1E221P 
220 0.14 0.16 55.0 F 600 PCE3715CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 PCE3715TR-ND 500 139.50 EEV-FK1E221GP 
330 0.14 0.16 82.5 F 600 PCE3410CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3410TR-ND 500 127.00 EEV-FK1E331P 
330 0.14 0.16 82.5 F 600 PCE3716CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 PCE3716TR-ND 500 139.50 EEV-FK1E331GP 
470 0.14 0.08 117.5 G 850 PCE3411CT-ND 4.22 6.95 16.14 59.61 PCE3411TR-ND 500 149.00 EEV-FK1E471P 
470 0.14 0.08 117.5 G 850 PCE3717CT-ND 4.63 7.63 17.71 65.40 PCE3717TR-ND 500 163.50 EEV-FK1E471GP 
47 0.12 1.35 3.0 B 90 PCE3412CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.07 PCE3412TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1V4R7R 
10 0.12 1.35 3.5 B 90 PCE3413CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.07 PCE3413TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1V100UR 
10 0.12 0.70 3.5 Cc 160 PCE3414CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 PCE3414TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1V100R 
22 0.12 0.70 77 c 160 PCE3415CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 PCE3415TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1V220R 
33 0.12 0.36 11.6 D 240 PCE3416CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3416TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1V330P 
47 0.12 0.36 16.5 D 240 PCE3417CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3417TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1V470P 
68 0.12 0.34 23.8 D8 280 PCE3517CT-ND 2.32 3.82 8.86 32.70 PCE3517TR-ND 900 147.60 EEV-FK1V680XP 
35 100 0.12 0.34 35.0 D8 280 PCE3518CT-ND 2.32 3.82 8.86 32.70 PCE3518TR-ND 900 147.60 EEV-FK1V101XP 
100 0.12 0.16 35.0 F 600 PCE3418CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3418TR-ND 500 127.00 EEV-FK1V101P 
100 0.12 0.16 35.0 F 600 PCE3720CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 PCE3720TR-ND 500 139.50 EEV-FK1V101GP 
150 0.12 0.16 52:5 F 600 PCE3519CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3519TR-ND 500 127.00 EEV-FK1V151P 
220 0.12 0.16 77.0 F 600 PCE3419CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3419TR-ND 500 127.00 EEV-FK1V221P 
220 0.12 0.16 77.0 FE 600 PCE3721CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 PCE3721TR-ND 500 139.50 EEV-FK1V221GP 
330 0.12 0.08 115.5 G 850 PCE3420CT-ND 4.22 6.95 16.14 59.61 PCE3420TR-ND 500 149.00 EEV-FK1V331P 
330 0.12 0.08 115.5 G 850 PCE3722CT-ND 4.63 7.63 17.71 65.40 PCE3722TR-ND 500 163.50 EEV-FK1V331GP 
47 0.10 2.90 3.0 B 60 PCE3467CT-ND 1,24 1.99 4.62 17.07 PCE3467TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1H4R7R 
10 0.10 1.52 5.0 Cc 85 PCE3468CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 PCE3468TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1H100UR 
10 0.10 0.88 5.0 D 165 PCE3469CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3469TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1H100P 
22 0.10 0.88 11.0 D 165 PCE3470CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3470TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1H220P 
33 0.10 0.68 16.5 D8 195 PCE3520CT-ND 2.32 3.82 8.86 32.70 PCE3520TR-ND 900 147.60 EEV-FK1H330XP 
33 0.10 0.68 16.5 E 195 PCE3471CT-ND 2.78 4.59 10.64 39.30 PCE3471TR-ND 1,000 197.00 EEV-FK1H330P 
50 47 0.10 0.68 23.5 D8 195 PCE3521CT-ND 2.32 3.82 8.86 32.70 PCE3521TR-ND 900 147.60 EEV-FK1H470XP 
47 0.10 0.68 23.5 E 195 PCE3472CT-ND 2.78 4.59 10.64 39.30 PCE3472TR-ND 1,000 197.00 EEV-FK1H470P 
100 0.10 0.34 50.0 F 350 PCE3473CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3473TR-ND 500 127.00 EEV-FK1H101P 
100 0.10 0.34 50.0 F 350 PCE3718CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 PCE3718TR-ND 500 139.50 EEV-FK1H101GP. 
150 0.10 0.18 75.0 G 670 PCE3522CT-ND 4.22 6.95 16.14 59.61 PCE3522TR-ND 500 149.00 EEV-FK1H151P 
220 0.10 0.18 110.0 G 670 PCE3474CT-ND 4.22 6.95 16.14 59.61 PCE3474TR-ND 500 149.00 EEV-FK1H221P 
220 0.10 0.18 110.0 G 670 PCE3719CT-ND 4.63 7.63 17.71 65.40 PCE3719TR-ND 500 163.50 EEV-FK1H221GP. 
47 0.08 3.00 3.0 c 50 PCE3478CT-ND 1.52 2.50 5.79 21.39 PCE3478TR-ND 1,000 107.00 EEV-FK1J4R7R 
10 0.08 1.50 63 D 80 PCE3479CT-ND 1.79 2.94 6.83 25.20 PCE3479TR-ND 1,000 126.00 EEV-FK1J100P 
22 0.08 1.20 13.9 D8 120 PCE3524CT-ND 2.43 4.01 9.30 34.35 PCE3524TR-ND 900 154.80 EEV-FK1J220XP 
63 22 0.08 1.20 13.9 E 120 PCE3480CT-ND 2.92 4.81 11.17 41.25 PCE3480TR-ND 1,000 206.00 EEV-FK1J220P 
33 0.08 0.65 20.8 F 250 PCE3481CT-ND 3.78 6.23 14.47 53.43 PCE3481TR-ND 500 133.50 EEV-FK1J330P 
47 0.08 0.65 29.6 F 250 PCE3482CT-ND 3.78 6.23 14.47 53.43 PCE3482TR-ND 500 133.50 EEV-FK1J470P 
68 0.08 0.35 42.8 G 400 PCE3525CT-ND 4.43 7.30 16.96 62.61 PCE3525TR-ND 500 156.50 EEV-FK1J680P 
100 0.08 0.35 63.0 G 400 PCE3483CT-ND 4.43 7.30 16.96 62.61 PCE3483TR-ND 500 156.50 EEV-FK1J101P 
3.3 0.08 5.00 3.0 Cc 25 PCE3487CT-ND 1.52 2.50 5.79 21.39 PCE3487TR-ND 1,000 107.00 EEV-FK1K3R3R 
47 0.08 3.00 3.8 D 40 PCE3488CT-ND 1.79 2.94 6.83 25.20 PCE3488TR-ND 1,000 126.00 EEV-FK1K4R7P 
10 0.08 2.40 8.0 D8 60 PCE3527CT-ND 2.43 4.01 9.30 34.35 PCE3527TR-ND 900 154.80 EEV-FK1K100XP 
80 10 0.08 2.40 8.0 E 60 PCE3489CT-ND 2.92 4.81 11.417 41.25 PCE3489TR-ND 1,000 206.00 EEV-FK1K100P 
22 0.08 1.30 17.6 F 130 PCE3490CT-ND 3.78 6.23 14.47 53.43 PCE3490TR-ND 500 133.50 EEV-FK1K220P 
33 0.08 1.30 26.4 F 130 PCE3491CT-ND 3.78 6.23 14.47 53.43 PCE3491TR-ND 500 133.50 EEV-FK1K330P 
47 0.08 0.70 37.6 G 200 PCE3492CT-ND 4.43 7.30 16.96 62.61 PCE3492TR-ND 500 156.50 EEV-FK1K470P 
400 22 0.07 1.30 22.0 F 130 PCE3502CT-ND 3.73 6.15 14.28 62.71 PCE3502TR-ND 500 132.00 EEV-FK2A220P 
33 0.07 0.70 33.0 G 200 PCE3503CT-ND 4.34 7.15 16.61 61.32 PCE3503TR-ND 500 153.50 EEV-FK2A330 
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Panasonic EB Series atuminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * Long Life: 3000-5000H @ 105°C *High Voltage * High CV Volumetric 
Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Size Dimensions (mm) 
Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 105°C» Capacitance Code D L A I WwW P 
Tastes a th re aia Core C2 Gmmey Oba eteeee [aie | so. [sane es. [omen ae 
: 0.3 Max.=; At+0.2 Impedance ratio (120Hz) G17 10 16.5 10.3 3.5 0.90+0.2 46 
& = U_ Soldering: * Reflow: 230°C for 5 seconds H16 12.5 16.5 13.5 47 0.90+0.3 44 
9 - Following specified values: S16 16 165 17.0 55 1.2403 67 
a Impedance Working Voltage J21 16 21.5 17.0 5.5 1.2+0.3 6.7 
Q QD 4 120Hz 160V 200V 250V 350V 400v | 450V Ki6 18 16.5 19.0 65 | 122031 67 
—" Werte “25°C/+20°C 2 2 3 5 6 8 K21 18 215 | 19.0 65 | 1.2203 | 67 
Rated | Nom. tand< Max. Leakage ; Max. Ripple Cur. - Cut Tape x Taneland Reel A 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key Panasonic 
(VDC) (WF) (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 ‘| Part No. ty. Pricing Part No. 
EB Long Life, High Ripple Serie: 
10 0.15 106.0 G13 70 PCE3421CT-ND 1.13 93 87 | PCE3421TR-ND 250 99.50 EEV-EB2C1000 
33 0.15 326.8 H16 470 PCE3422CT-ND 1.86 1.53 1.42 | PCE3422TR-ND 150 98.10 EEV-EB2C330SQ 
460 47 0.15 461.2 J16 600 PCE3579CT-ND 2.32 1.91 1.78 | PCE3579TR-ND 125 102.25 EEV-EB2C470SM 
68 0.15 662.8 J21 750 PCE3580CT-ND 2.74 2.26 2.10 | PCE3580TR-ND 75 72.38 EEV-EB2C680M 
68 0.15 662.8 K16 750 PCE3581CT-ND 2.74 2.26 210 | PCE3581TR-ND 125 120.63 EEV-EB2C680SM 
100 0.15 970.0 K21 1060 PCE3578CT-ND 3.26 2.69 2.49 | PCE3578TR-ND 75 86.18 EEV-EB2C101M 
22 0.15 274.0 H16 470 PCE3427CT-ND 1.86 1.53 1.42 | PCE3427TR-ND 150 98.10 EEV-EB2D220SQ 
33 0.15 406.0 J16 600 PCE3583CT-ND 2.32 1.91 1.78 | PCE3583TR-ND 125 102.25 EEV-EB2D330SM 
200 47 0.15 574.0 K16 600 PCE3584CT-ND 2.74 2.26 2.10 | PCE3584TR-ND 125 120.63 EEV-EB2D470SM 
68 0.15 826.0 J21 750 PCE3585CT-ND 2.74 2.26 2.10 | PCE3585TR-ND 75 72.38 EEV-EB2D680M 
100 0.15 1210.0 K21 1060 PCE3582CT-ND 3.26 2.69 2.49 | PCE3582TR-ND 75 86.18 EEV-EB2D101M 
10 0.15 160.0 G17 88 PCE3432CT-ND 1.30 1.07 99 | PCE3432TR-ND 200 91.40 EEV-EB2E1000 
22 0.15 340.0 J16 560 PCE3586CT-ND 2.32 1.91 1.78 | PCE3586TR-ND 125 102.25 EEV-EB2E220SM 
250 33 0.15 505.0 K16 560 PCE3587CT-ND 2.74 2.26 210 | PCE3587TR-ND 125 120.63 EEV-EB2E330SM 
47 0.15 715.0 J21 710 PCE3588CT-ND 2.74 2.26 2.10 | PCE3588TR-ND 75 72.38 EEV-EB2E470M 
68 0.15 1030.0 Kat 990 PCE3589CT-ND 3.26 2.69 2.49 | PCE3589TR-ND 75 86.18 EEV-EB2E680M 
10 0.20 220.0 J16 270 PCE3593CT-ND 2.32 1.91 1.78 | PCE3593TR-ND 125 102.25 EEV-EB2V100SM 
350 22 0.20 472.0 K16 350 PCE3594CT-ND 2.74 2.26 2.10 | PCE3594TR-ND 125 120.63 EEV-EB2V220SM 
33 0.20 703.0 J21 480 PCE3595CT-ND 2.74 2.26 2.10 | PCE3595TR-ND 75 72.38 EEV-EB2V330M 
47 0.20 997.0 K21 670 PCE3596CT-ND 3.26 2.69 2.49 | PCE3596TR-ND 75 86.18 EEV-EB2V470M 
3.3 0.24 89.2 G13 40 PCE3441CT-ND 1.13 93 .87 | PCE3441TR-ND 250 99.50 EEV-EB2G3R3Q 
47 0.24 122.8 G17 50 PCE3442CT-ND 1.30 1.07 99 | PCE3442TR-ND 200 91.40 EEV-EB2G4R70 
400 10 0.24 250.0 J16 250 PCE3590CT-ND 2.32 1.91 1.78 | PCE3590TR-ND 125 102.25 EEV-EB2G100SM 
22 0.24 538.0 J21 410 PCE3591CT-ND 2.74 2.26 210 | PCE3591TR-ND 75 72.38 EEV-EB2G220M 
33 0.24 802.0 K21 600 PCE3592CT-ND 3.26 2.69 2.49 | PCE3592TR-ND 75 86.18 EEV-EB2G330M 
2.2 0.24 69.4 G13 29 PCE3446CT-ND 1.13 93 .87 | PCE3446TR-ND 250 99.50 EEV-EB2W2R2Q 
3.3 0.24 99.1 G17 4 PCE3447CT-ND 1.30 1.07 99 | PCE3447TR-ND 200 88.20 EEV-EB2W3R3Q 
450 47 0.24 136.9 H16 49 PCE3448CT-ND 1.86 1.53 1.42 | PCE3448TR-ND 150 98.10 EEV-EB2W4R7SQ 
10 0.24 280.0 K16 310 PCE3597CT-ND 2.74 2.26 210 | PCE3597TR-ND 125 120.63 EEV-EB2W100SM 
22 0.24 604.0 K21 560 PCE3598CT-ND 3.26 2.69 2.49 | PCE3598TR-ND 75 86.18 EEV-EB2W220M 


Panasonic TA Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: ¢ High Temperature: 125°C * Automotive Applications * Life Time: 1000H @ 125°C * Surface Mount Type * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Dimensions (mm) 
Reel Packaging for Automatic Placement Size 
Code D L A I Ww P 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(uA) whichever 
is greater measured after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) E 8.0 | 62)| 383 | 3.4 |o0.65+0.1] 2.2 
. 0.3 Max. A+0.2 Following specified values: 
8 _ | | Impedance Working Voltage FE 8.0 | 10.2] 83 | 3.4 0.90+0.2) 3.1 
Ba | IP 120Hz 10V 16V 25V 35V 50V 
4 
a 1 -25°C/+20°C 8 8 4 3 3 G 10.0 | 10.2| 10.3) 3.5 |0.90+0.2} 4.6 
Q L A a V) -40°C/+20°C 14 12 10 8 8 
Rated Nom. tand< Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape T d Reel 
WAV. Cap. Spec. Values Current Size 100KHz, 125°C Digi-Key Price Each Digi-Key Be ana isee Panasonic 
(VDC) (uF) | (120Hz, +20°C) (HA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
TA Automotive Series: -40°C ~ 125°C (1000 Hour Life) 
100 0.32 10.0 E 62 PCE3143CT-ND 86 val 66 61 PCE3143TR-ND 1,000 303.00 EEV-TA1A101P 
10 220 0.32 22.0 F 93 PCE3144CT-ND 1.11 92 85 79 PCE3144TR-ND 500 195.00 EEV-TA1A221P 
330 0.32 33.0 G 118 PCE3145CT-ND 1.31 1.08 1.00 92 PCE3145TR-ND 500 229.50 EEV-TA1A331P 
16 100 0.24 16.0 F 89 PCE3146CT-ND 1.11 92 85 19 PCE3146TR-ND 500 195.00 EEV-TA1C101P 
220 0.24 35.2 G 113 PCE3147CT-ND 1.31 1.08 1.00 92 PCE3147TR-ND 500 229.50 EEV-TA1C221P 
25 47 0.21 11.8 E 56 PCE3148CT-ND 86 wal 66 61 PCE3148TR-ND 1,000 303.00 EEV-TA1E470P 
100 0.21 25.0 F 84 PCE3149CT-ND 1.11 92 85 79 PCE3149TR-ND 500 195.00 EEV-TA1E101P 
33 0.18 11.6 E 53 PCE3150CT-ND 86 val 66 61 PCE3150TR-ND 1,000 303.00 EEV-TA1V330P 
35 47 0.18 16.5 F 79 PCE3151CT-ND 1.11 92 85 719 PCE3151TR-ND 500 195.00 EEV-TA1V470P 
100 0.18 3.5 G 101 PCE3152CT-ND 1.31 1.08 1.00 92 PCE3152TR-ND 500 229.50 EEV-TA1V101P 
10 0.18 5.0 E 25 PCE3153CT-ND 86 wal 66 61 PCE3153TR-ND 1,000 303.00 EEV-TA1H100P 
50 22 0.18 11.0 E 50 PCE3154CT-ND 86 ail 66 61 PCE3154TR-ND 1,000 303.00 EEV-TA1H220P 
33 0.18 16.5 F 74 PCE3155CT-ND 1.11 92 85 19 PCE3155TR-ND 500 195.00 EEV-TA1H330P 
47 0.18 23.5 G 94 PCE3156CT-ND 1.31 1.08 1.00 92 PCE3156TR-ND 500 229.50 EEV-TA1H470P 
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Panasonic TG Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: ¢ Life Time: 1000-2000H @ 125°C »* Automotive Applications »* Surface Mount Type * Miniaturization (40% less than TA Series) * Low ESR (Low . Dimensions (mm) 
Temperature) Size 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(uA) whichever Code D L A I Ww P 
is greater measured after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) »* Soldering Reflow: E 8.0 62 8.3 | 3.4/0.65+0.1| 2.2 
8-10mm case, 235°C for 5 seconds; 12.5-18mm case, 230°C for 5 seconds 
0.3 Maxnjp At0.2 Following specified values: ; ~ “ = = — . 
& —U j Impedance Working Voltage : : cd ii eka ata 
re Ip 120Hz 10v | 16V | 25v | 35V | SOV | 63V | 80V | 100V HIS | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 4.7 |0.9020.3 | 4.4 
& re ; -25°C/20°C 3 2 2 2 2 2 2 2 J16 16.0 | 16.5 | 17.0] 5.5 | 1.20+0.3] 6.7 
& L ~ 5 +1 -40°C/20°C 6 4 4 3 3 3 3 3 K16 18.0 | 16.5 | 19.0] 6.7 | 1.20+0.3] 6.7 
Rated | Nom. tand< ESR Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape T d Reel 
W.v. | Cap. | Spec. Values | (100kHz) | Current Size | 100KHz, 125°C Digi-Key Price Each Digi-Key ne ane Panasonic 
(VDC) | (uF) | (120Hz, +20°C) | (+20°C) 0 (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
TG Seri 40°C ~ 125°C (1000 - 2000 Hour Life) 
100 0.30 1.0 10.0 E 100 PCE4034CT-ND 70 58 54 50 PCE4034TR-ND 1,000 247.00 | EEE-TG1A101P 
220 0.30 1.0 22.0 E 100 PCE4038CT-ND 73 60 56 52 PCE4038TR-ND 1,000 255.00 | EEE-TG1A221UP 
220 0.30 0.5 22.0 E 197 PCE4037CT-ND 88 3 67 62 PCE4037TR-ND 500 154.50] EEE-TG1A221P 
330 0.30 0.5 33.0 F 197 PCE4041CT-ND 90 15 69 64 PCE4041TR-ND 500 159.00 | EEE-TG1A331UP 
330 0.30 0.3 33.0 G 270 PCE4040CT-ND 1.05 87 81 75 PCE4040TR-ND 500 185.50 | EEE-TG1A331P 
10 470 0.30 0.3 47.0 G 270 PCE4044CT-ND 1.08 89 83 76 PCE4044TR-ND 500 189.50 | EEE-TG1A471UP 
1000 0.30 0.12 100.0 H13 800 PCE3608CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3608TR-ND 200 125.80 | EEV-TG1A102Q 
1500 0.30 0.12 150.0 H13 800 PCE3609CT-ND 1.90 1.56 145 1.34 PCE3609TR-ND 200 133.60 | EEV-TG1A152U0 
2200 0.32 0.08 220.0 J16 1100 PCE3612CT-ND 3.02 2.49 2.31 - PCE3612TR-ND 125 133.00 | EEV-TG1A222M 
3300 0.34 0.075 330.0 K16 1300 PCE3615CT-ND 3.58 2.95 2.74 - PCE3615TR-ND 125 157.75 |__ EEV-TG1A332M 
3300 0.34 0.08 330.0 J16 1100 PCE3616CT-ND 3.07 2.53 2.35 - PCE3616TR-ND 125 135.25 | EEV-TG1A332UM 
4700 0.36 0.075 470.0 K16 1300 PCE3618CT-ND 3.58 2.95 2.74 _ PCE3618TR-ND 125 157.75 |__ EEV-TG1A472M 
100 0.23 0.5 16.0 F 197 PCE4046CT-ND 88 13 67 62 PCE4046TR-ND 500 154.50] EEE-TG1C101P 
220 0.23 0.5 35.2 F 197 PCE4050CT-ND 90 16 69 64 PCE4050TR-ND 500 159.00] EEE-TG1C221UP 
220 0.23 0.3 35.2 G 270 PCE4049CT-ND 1.05 87 81 75 PCE4049TR-ND 500 185.50] EEE-TG1C221P 
330 0.23 0.3 52.8 G 270 PCE4054CT-ND 1.08 89 83 76 PCE4054TR-ND 500 189.50 | EEE-TG1C331UP 
330 0.23 0.12 52.8 H13 800 PCE3626CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3626TR-ND 200 125.80 | _EEV-TG1C3310 
16 470 0.23 0.12 75.2 H13 800 PCE3629CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3629TR-ND 200 130.20] EEV-TG1C4710 
680 0.23 0.12 108.8 H13 800 PCE3630CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3630TR-ND 200 125.80 | EEV-TG1C6810 
1000 0.23 0.08 160.0 J16 1100 PCE3620CT-ND 292 241 2.23 - PCE3620TR-ND 125 128.63 | EEV-TG1C102M 
1000 0.23 0.12 160.0 H13 800 PCE3621CT-ND 1.90 1.56 145 1.34 PCE3621TR-ND 200 133.60 | EEV-TG1C102UQ 
2200 0.25 0.075 352.0 K16 1300 PCE3624CT-ND 3.48 2.87 2.66 - PCE3624TR-ND 125 153.38 | EEV-TG1C222M 
2200 0.25 0.08 352.0 J16 1100 PCE3625CT-ND 297 2.45 2.27 - PCE3625TR-ND 125 130.88 | EEV-TG1C222UM 
3300 0.27 0.075 528.0 K16 1300 PCE3628CT-ND 3.48 2.87 2.66 - PCE3628TR-ND 125 153.38 |  EEV-TG1C332M 
47 0.18 1.0 11.75 E 100 PCE4067CT-ND 70 58 54 50 PCE4067TR-ND 1,000 247.00 | EEE-TG1E470P 
100 0.18 1.0 25.0 E 100 PCE4059CT-ND 13 60 56 52 PCE4059TR-ND 1,000 255.00} EEE-TG1E101UP 
100 0.18 05 25.0 F 197 PCE4058CT-ND 88 13 67 62 PCE4058TR-ND 500 154.50] EEE-TG1E101P 
220 0.18 05 55.0 F 197 PCE4063CT-ND 90 15 69 64 PCE4063TR-ND 500 159.00] EEE-TG1E221UP 
220 0.18 0.3 55.0 G 270 PCE4062CT-ND 1.05 87 81 75 PCE4062TR-ND 500 185.50 | EEE-TG1E221P 
330 0.18 0.3 82.5 G 270 PCE4066CT-ND 111 a 85 78 PCE4066TR-ND 500 195.00] EEE-TG1E331UP 
25 330 0.18 0.12 82.5 H13 800 PCE3638CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3638TR-ND 200 125.80] EEV-TG1E3310 
470 0.18 0.12 117.5 H13 800 PCE3641CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3641TR-ND 200 125.80] EEV-TG1E4710 
680 0.18 0.08 170.0 J16 1100 PCE3642CT-ND 292 241 2.23 - PCE3642TR-ND 125 128.63 | EEV-TG1E681M 
680 0.18 0.12 170.0 H13 800 PCE3643CT-ND 1.90 1.56 1.45 1.34 PCE3643TR-ND 200 129.00 | __ EEV-TG1E681UQ 
1000 0.18 0.075 250.0 K16 1300 PCE3633CT-ND 348 2.87 2.66 - PCE3633TR-ND 125 153.38 | EEV-TG1E102M 
1000 0.18 0.08 250.0 J16 1100 PCE3634CT-ND 297 2.45 2.27 - PCE3634TR-ND 125 130.88 | EEV-TG1E102UM 
2200 0.20 0.075 550.0 K16 1300 PCE3637CT-ND 3.48 2.87 2.66 - PCE3637TR-ND 125 153.38 | _ EEV-TG1E222M 
33 0.16 1.0 11.55 E 100 PCE4113CT-ND 70 58 54 50 PCE4113TR-ND 1,000 247.00 | EEE-TG1V330P 
47 0.16 1.0 16.45 E 100 PCE4116CT-ND 13 60 56 52 PCE4116TR-ND 1,000 255.00 | EEE-TG1V470UP 
47 0.16 0.5 16.45 F 197 PCE4115CT-ND 88 3 67 62 PCE4115TR-ND 500 154.50] EEE-TG1V470P 
100 0.16 0.5 35.0 F 197 PCE4110CT-ND 90 75 69 64 PCE4110TR-ND 500 159.00] EEE-TG1V101UP 
100 0.16 0.3 35.0 G 270 PCE4109CT-ND 1.05 87 81 75 PCE4109TR-ND 500 185.50 | EEE-TG1V101P 
35 220 0.16 0.3 77.0 G 270 PCE4112CT-ND 1.08 89 83 76 PCE4112TR-ND 500 189.50 | EEE-TG1V221UP 
330 0.16 0.12 115.5 H13 800 PCE3687CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3687TR-ND 1,000 564.00 | EEV-TG1V331Q 
470 0.16 0.08 164.5 J16 1100 PCE3690CT-ND 292 241 2.23 - PCE3690TR-ND 125 128.63 | EEV-TG1V471M 
470 0.16 0.12 164.5 H13 800 PCE3691CT-ND 1.90 1.56 145 1.34 PCE3691TR-ND 200 129.00] EEV-TG1V471U0 
680 0.16 0.075 238.0 K16 1300 PCE3692CT-ND 3.48 2.87 2.66 - PCE3692TR-ND 125 153.38 | _EEV-TG1V681M 
680 0.16 0.08 238.0 J16 1100 PCE3693CT-ND 297 2.45 2.27 - PCE3693TR-ND 125 130.88 | EEV-TG1V681UM 
1000 0.16 0.075 350.0 K16 1300 PCE3684CT-ND 3.48 2.87 2.66 - PCE3684TR-ND 125 153.38 | EEV-TG1V102M 
10 0.14 1.6 5.0 E 80 PCE4071CT-ND 70 58 54 50 PCE4071TR-ND 1,000 247.00 | EEE-TG1H100P 
22 0.14 1.6 11.0 E 80 PCE4074CT-ND 70 58 54 50 PCE4074TR-ND 1,000 247.00 | EEE-TG1H220P 
33 0.14 1.6 16.5 E 80 PCE4077CT-ND 13 60 56 52 PCE4077TR-ND 1,000 255.00 | EEE-TG1H330UP 
33 0.14 0.75 16.5 F 133 PCE4076CT-ND 88 13 67 62 PCE4076TR-ND 500 154.50] EEE-TG1H330P 
47 0.14 0.75 23.5 F 133 PCE4080CT-ND 90 75 69 64 PCE4080TR-ND 500 159.00 | _ EEE-TG1H470UP 
47 0.14 0.5 23.5 G 221 PCE4079CT-ND 1.05 87 81 75 PCE4079TR-ND 500 185.50 | EEE-TG1H470P 
50 100 0.14 0.5 50.0 G 221 PCE4072CT-ND 1.08 89 83 76 PCE4072TR-ND 500 189.50 | EEE-TG1H101UP 
220 0.14 0.23 110.0 H13 600 PCE3648CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3648TR-ND 200 125.80 | EEV-TG1H2210 
330 0.14 0.23 165.0 H13 600 PCE3651CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3651TR-ND 200 130.20] EEV-TG1H3310 
470 0.14 0.15 235.0 J16 900 PCE3654CT-ND 2.92 2.41 2.23 - PCE3654TR-ND 125 128.63 |__ EEV-TG1H471M 
680 0.14 0.14 340.0 K16 950 PCE3655CT-ND 348 = 2.87 2.66 - PCE3655TR-ND 125 153.38 | EEV-TG1H681M 
680 0.14 0.15 340.0 J16 900 PCE3656CT-ND 297 2.45 2.27 - PCE3656TR-ND 125 130.88 | EEV-TG1H681UM 
1000 0.14 0.14 500.0 K16 950 PCE3646CT-ND 348 2.87 2.66 - PCE3646TR-ND 125 153.38 | _ EEV-TG1H102M 
10 0.12 2.2 6.3 E 55 PCE4084CT-ND 70 58 54 50 PCE4084TR-ND 1,000 247.00 | EEE-TG1J100P 
22 0.12 1.0 13.86 F 100 PCE4087CT-ND 88 13 67 62 PCE4087TR-ND 500 154.50] EEE-TG1J220P 
33 0.12 1.0 20.79 E 100 PCE4090CT-ND 90 15 69 64 PCE4090TR-ND 500 159.00 | EEE-TG1J330UP 
33 0.12 0.8 20.79 G 150 PCE4089CT-ND 1.05 87 81 75 PCE4089TR-ND 500 185.50 | EEE-TG1J330P 
47 0.12 1.0 29.61 F 100 PCE4093CT-ND 90 15 69 64 PCE4093TR-ND 500 159.00 | _ EEE-TG1J470UP 
63 47 0.12 0.8 29.61 G 150 PCE4092CT-ND 1.05 87 81 75 PCE4092TR-ND 500 185.50 | | EEE-TG1J470P 
100 0.12 0.8 63.0 G 150 PCE4086CT-ND 1.08 89 83 76 PCE4086TR-ND 500 189.50 | EEE-TG1J101UP 
100 0.12 0.26 63.0 H13 350 PCE3658CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3658TR-ND 200 130.20] EEV-TG1J1010 
220 0.12 0.26 138.6 H13 350 PCE3661CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3661TR-ND 200 125.80] EEV-TG1J2210 
330 0.12 0.18 207.9 J16 500 PCE3664CT-ND 292 241 2.23 - PCE3664TR-ND 125 128.63 | EEV-TG1J331M 
470 0.12 0.18 296.1 J16 500 PCE3667CT-ND 292 241 2.23 - PCE3667TR-ND 125 128.63 | EEV-TG1J471M 
(Continued) 
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Panasonic TG Series aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) 


Rated | Nom. tand< ESR Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape Tanerandi Reel 
W.V. | Cap. Spec. Values (100kHz) Current Size 100KHz, 125°C | Digi-Key Price Each Digi-Key Panasonic 
(WDC) | (WF) | (120Hz, +20°C) | (+20°C) 0 (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10 0.12 1.3 8.0 F 70 PCE4095CT-ND 88 13 67 62 PCE4095TR-ND 500 154.50 EEE-TG1K100P 
22 0.12 1.3 17.6 F 70 PCE4099CT-ND 90 75: 69 64 PCE4099TR-ND 500 159.00 EEE-TG1K220UP 
22 0.12 1.0 17.6 G 90 PCE4098CT-ND 1.05 87 81 16 PCE4098TR-ND 500 185.50 EEE-TG1K220P 
33 0.12 1.3 26.4 F 70 PCE4103CT-ND 90 75 69 64 PCE4103TR-ND 500 159.00 EEE-TG1K330UP 
33 0.12 1.0 26.4 G 90 PCE4102CT-ND 1.05 87 81 75 PCE4102TR-ND 500 185.50 EEE-TG1K330P 
47 0.12 1.0 37.6 G 90 PCE4107CT-ND 1.08 89 83 76 PCE4107TR-ND 500 189.50 EEE-TG1K470UP 
80 47 0.12 0.42 37.6 H13 250 PCE3679CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3679TR-ND 200 125.80 EEV-TG1K4700 
100 0.12 0.3 80.0 J16 350 PCE3669CT-ND 2.92 241 2.23 — | PCE3669TR-ND 125 128.63 EEV-TG1K101M 
100 0.12 0.42 80.0 H13 250 PCE3670CT-ND 1.90 1.56 1.45 1.34 PCE3670TR-ND 200 129.00 EEV-TG1K101UQ 
220 0.12 0.28 176.0 K16 400 PCE3673CT-ND 3.48 2.87 2.66 —_| PCE3673TR-ND 125 153.38 EEV-TG1K221M 
220 0.12 0.3 176.0 J16 350 PCE3674CT-ND 2.97 2.45 27 — | PCE3674TR-ND 125 130.88 EEV-TG1K221UM 
330 0.12 0.28 264.0 K16 400 PCE3677CT-ND 3.48 2.87 2.66 — | PCE3677TR-ND 125 153.38 EEV-TG1K331M 
330 0.12 0.3 264.0 J16 350 PCE3678CT-ND 2.97 2.45 2.27 — | PCE3678TR-ND 125 130.88 EEV-TG1K331UM 
470 0.12 0.28 376.0 K16 400 PCE3681CT-ND 3.48 2.87 2.66 —_| PCE3681TR-ND 125 153.38 EEV-TG1K471M 
10 01 1.3 10.0 F 70 PCE4121CT-ND 88 13 67 62 PCE4121TR-ND 500 154.50 EEE-TG2A100P 
22 01 1.3 22.0 F 70 PCE4124CT-ND 90 15 69 64 PCE4124TR-ND 500 159.00 EEE-TG2A220UP 
22 01 1.0 22.0 G 90 PCE4123CT-ND 1.05 87 81 75 PCE4123TR-ND 500 185.50 EEE-TG2A220P 
400 33 0.1 1.0 33.0 G 90 PCE4126CT-ND 1.05 87 81 15 PCE4126TR-ND 500 185.50 EEE-TG2A330P 
47 0.10 0.42 47.0 H13 250 PCE3701CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3701TR-ND 200 125.80 EEV-TG2A4700 
100 0.10 0.3 100.0 J16 350 PCE3695CT-ND 2.92 241 2.23 — | PCE3695TR-ND 125 128.63 EEV-TG2A101M 
220 0.10 0.28 220.0 K16 400 PCE3698CT-ND 3.48 2.87 2.66 — | PCE3698TR-ND 125 153.38 EEV-TG2A221M 
330 0.10 0.28 330.0 K16 400 PCE3700CT-ND 3.48 2.87 2.66 — | PCE3700TR-ND 125 153.38 EEV-TG2A331M 


Panasonic TG Series atuminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: ¢ Life Time: 1000-2000H @ 125°C * Automotive Applications * Surface Mount Type * Miniaturization (40% less than TA Series) * Low ESR (Low Temperature) 


Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(uA) whichever is greater 
measured after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) 


F 0.3 Max.- i 
& ——_ A+0.2 Following specified values: Soa Dimensions (mm) 
9 = 1 Impedance Working Voltage Code D L A I Ww P 
8 P 120Hz 10V 16V | 25V | 35V | 50V | 63V | 80V | 100V E 8.0 6.2 | 8.3 | 3.4 |0.65+0.1/2.2 
ofr | -25°C/20°C 3 2 2 2 2 2 2 2 F 8.0 10.2 | 8.3 | 3.4 |0.90+0.2|3.1 
wel Le ~40°C/20°C 6 4) 4) 3 8; 3 8 3 G 10.0 | 10.2 | 10.3] 3.5 |0.90+0.2|4.6 
Rated | Nom tand< ESR Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape T d Reel 
W.V. | Cap. | Spec. Values | (100kHz) | Current | Size | 100KHz, 125°C | Digi-Key Price Each Digi-Key ayeeneinee Panasonic 
(VDC) | (HF) | (120Hz, +20°C) | (420°C) 0 (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
TG SERIES: -40°C ~ 125°C (1000 - 2000 HOUR LIFE) 
100 0.30 1 10.0 E 100 PCE3607CT-ND 74 61 57 52 PCE3607TR-ND 1,000 260.00 EEV-TG1A101P 
220 0.30 1 22.0 F 197 PCE3610CT-ND 93 76 PA 66 PCE3610TR-ND 1,000 304.00 EEV-TG1A221P 
10 220 0.30 0.5 22.0 E 100 PCE3611CT-ND 76 63 59 54 PCE3611TR-ND 1,000 269.00 EEV-TG1A221UP 
330 0.30 0.3 33.0 G 270 PCE3613CT-ND 1.11 91 85 78 PCE3613TR-ND 500 195.00 EEV-TG1A331P 
330 0.30 0.5 33.0 FE 197 PCE3614CT-ND 95 719 13 67 PCE3614TR-ND 500 167.50 EEV-TG1A331UP 
470 0.30 0.3 47.0 G 270 PCE3617CT-ND 1.13 94 87 80 PCE3617TR-ND 500 199.50 EEV-TG1A471UP 
100 0.23 0.5 16.0 F 197 PCE3619CT-ND 93 76 yal 66 PCE3619TR-ND 500 163.00 EEV-TG1C101P 
16 220 0.23 0.3 35.2 G 270 PCE3622CT-ND 1.11 91 85 78 PCE3622TR-ND 500 195.00 EEV-TG1C221P 
220 0.23 0.5 35.2 lz 197 PCE3623CT-ND 95 719 73 67 PCE3623TR-ND 500 167.50 EEV-TG1C221UP 
330 0.23 0.3 52.8 G 270 PCE3627CT-ND 1.13 94 87 80 PCE3627TR-ND 500 199.50 EEV-TG1C331UP 
47 0.18 1 11.75 E 100 PCE3640CT-ND 74 61 57 52 PCE3640TR-ND 1,000 260.00 EEV-TG1E470P 
100 0.18 0.5 25.0 F 197 PCE3631CT-ND 93 76 fl 66 PCE3631TR-ND 500 163.00 EEV-TG1E101P 
25 100 0.18 1 25.0 E 100 PCE3632CT-ND 76 63 59 54 PCE3632TR-ND 1,000 269.00 EEV-TG1E101UP 
220 0.18 0.3 55.0 G 270 PCE3635CT-ND 1.11 91 85 78 PCE3635TR-ND 500 195.00 EEV-TG1E221P 
220 0.18 0.5 55.0 F 197 PCE3636CT-ND 95 719 73 67 PCE3636TR-ND 500 167.50 EEV-TG1E221UP 
330 0.18 0.3 82.5 G 270 PCE3639CT-ND 1.13 94 87 80 PCE3639TR-ND 500 199.50 EEV-TG1E331UP. 
33 0.16 1 11.55 E 100 PCE3686CT-ND 74 61 57 52 PCE3686TR-ND 1,000 260.00 EEV-TG1V330P 
47 0.16 0.5 16.45 F 197 PCE3688CT-ND 93 76 ral 66 PCE3688TR-ND 500 163.00 EEV-TG1V470P 
35 47 0.16 1 16.45 E 100 PCE3689CT-ND 76 63 59 54 PCE3689TR-ND 1,000 269.00 EEV-TG1V470UP 
100 0.16 0.3 35.0 G 270 PCE3682CT-ND 1.11 91 85 78 PCE3682TR-ND 500 195.00 EEV-TG1V101P 
100 0.16 0.5 35.0 F 197 PCE3683CT-ND 95 719 73 67 PCE3683TR-ND 500 167.50 EEV-TG1V101UP 
220 0.16 0.3 77.0 G 270 PCE3685CT-ND 1.13 94 87 -80 PCE3685TR-ND 500 199.50 EEV-TG1V221UP 
10 0.14 1.6 5.0 E 80 PCE3644CT-ND 74 61 57 52 PCE3644TR-ND 1,000 260.00 EEV-TG1H100P 
22 0.14 1.6 11.0 E 80 PCE3647CT-ND 74 61 57 52 PCE3647TR-ND 1,000 260.00 EEV-TG1H220P 
33 0.14 0.75 16.5 F 133 PCE3649CT-ND 93 76 eh 66 PCE3649TR-ND 500 163.00 EEV-TG1H330P 
50 33 0.14 1.6 16.5 E 80 PCE3650CT-ND 76 63 59 54 PCE3650TR-ND 1,000 269.00 EEV-TG1H330UP 
47 0.14 0.5 23.5 G 221 PCE3652CT-ND 1.14 91 85 78 PCE3652TR-ND 500 195.00 EEV-TG1H470P 
47 0.14 0.75 23.5 F 133 PCE3653CT-ND 95 79 73 67 PCE3653TR-ND 500 167.50 EEV-TG1H470UP 
100 0.14 0.5 50.0 G 221 PCE3645CT-ND 1.13 94 87 80 PCE3645TR-ND 500 199.50 EEV-TG1H101UP 
10 0.12 2.2 6.3 E 55 PCE3657CT-ND 74 61 57 52 PCE3657TR-ND 1,000 260.00 EEV-TG1J100P 
22 0.12 1 13.86 F 100 PCE3660CT-ND 93 76 yA 66 PCE3660TR-ND 500 163.00 EEV-TG1J220P 
33 0.12 0.8 20.79 G 150 PCE3662CT-ND 1.11 91 85 78 PCE3662TR-ND 500 195.00 EEV-TG1J330P 
63 33 0.12 1 20.79 F 100 PCE3663CT-ND 95 719 73 67 PCE3663TR-ND 500 167.50 EEV-TG1J330UP 
47 0.12 0.8 29.61 G 150 PCE3665CT-ND 1.14 91 85 78 PCE3665TR-ND 500 195.00 EEV-TG1J470P 
47 0.12 1 29.61 F 100 PCES666CT-ND 95 719 73 67 PCE3666TR-ND 500 167.50 EEV-TG1J470UP 
100 0.12 0.8 63.0 G 150 PCES659CT-ND 1.13 94 87 80 PCE3659TR-ND 500 199.50 EEV-TG1J101UP 
10 0.12 1.3 8.0 F 70 PCE3668CT-ND 93 76 yal 66 PCE3668TR-ND 500 163.00 EEV-TG1K100P 
22 0.12 1 17.6 G 90 PCE3671CT-ND 1.11 91 85 78 PCE3671TR-ND 500 195.00 EEV-TG1K220P 
80 22 0.12 13 17.6 F 70 PCE3672CT-ND 95 719 73 67 PCE3672TR-ND 500 167.50 EEV-TG1K220UP 
33 0.12 1 26.4 G 90 PCE3675CT-ND 111 91 85 78 PCE3675TR-ND 500 195.00 EEV-TG1K330P 
33 0.12 1.3 26.4 F 70 PCE3676CT-ND 95 719 13 67 PCE3676TR-ND 500 167.50 EEV-TG1K330UP 
47 0.12 1 37.6 G 90 PCE3680CT-ND 1.13 94 87 80 PCE3680TR-ND 500 199.50 EEV-TG1K470UP 
10 0.10 1.3 10.0 F 70 PCE3694CT-ND 93 76 aA! 66 PCE3694TR-ND 500 163.00 EEV-TG2A100P 
400 22 0.10 1 22.0 G 90 PCES696CT-ND 1.11 91 85 78 PCE3696TR-ND 500 195.00 EEV-TG2A220P 
22 0.10 13 22.0 F 70 PCE3697CT-ND 95 719 73 67 PCE3697TR-ND 500 167.50 EEV-TG2A220UP 
33 0.10 1 33.0 G 90 PCE3699CT-ND 1.11 91 85 78 PCE3699TR-ND 500 195.00 EEV-TG2A330P 
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Panasonic TK Series atuminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Specifications: * Category Temperature Range: -40°C ~ 


Impedance Working Voltage Rated Voltage Mark 
125°C *Rated Voltage: 10, 16, 25, 35 »* Surge Voltage: 13, 120Hz 10 16 25 35 
20, 32, 44 * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) A 10Vv 
Z(-25°C)/Z(20°C) 3 2 c 16V 
0.3 Max. >| [+ }-At0.2-+| 4K Following specified values: Z(-40°C)/Z(20°C) 4 3 3 aay 
7 ‘i mo 
Capacitance (1F) 7 
@D H Negative Polarity Series Size Code D L A.B H ! Ww P K 
Marking (-) W.V. Code F 8.0 | 10.2 8.3 10.0Max. | 3.4 | 0.90+0.2 | 3.1 | 0.70+0.2 
= L+0.3 —+| > kw Lot No. G 10.0 10.2 10.3 12.0 Max. 3.5 0.9040.2 | 4.6 0.70+0.2 
Rated | Nom. tand < Max. Leak. Max. Ripple Cur. ESR Max. Cut Tape Tape and Reel 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 100KHz, 125°C 100kHz Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(voc) | (uF) | (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) 420°C = --40°C_‘| Part No. 5 10 25 100 | PartNo. 500 Part No. 
7 -40°C ~ 125°C Low ESR (3000 Hour Life) 
220 0.30 22.0 F 197 0.30 5.0 | PCE3723CT-ND 141.9185 -.78_-| PCE3723TR-ND 194.50 EEE-TK1A221P 
40 330 0.30 33.0 F 197 0.30 5.0 PCE3724CT-ND 141.91 85.78 PCE3724TR-ND 194.50 EEE-TK1A331UP 
330 0.30 33.0 G 270 0.20 3.0 PCE3725CT-ND 1.33 110 1.02 94 PCE3725TR-ND 233.50 EEE-TK1A331P 
470 0.30 47.0 G 270 0.20 3.0 PCE3726CT-ND 1.33. 110 1.02 94 PCE3726TR-ND 233.50 EEE-TK1A471UP 
100 0.23 16.0 F 197 0.30 5.0 | PCE3727CT-ND 441.91 85.78 ‘| PCE3727TR-ND 194.50 EEE-TK1C101P 
16 220 0.23 35.2 F 197 0.30 5.0 PCE3728CT-ND 111 91 85.78 PCE3728TR-ND 194.50 EEE-TK10221UP 
220 0.23 35.2 G 270 0.20 3.0 PCE3729CT-ND 1.33 110 1.02 94 PCE3729TR-ND 233.50 EEE-TK10221P 
330 0.23 52.8 G 270 0.20 3.0 PCE3730CT-ND 1.33 110 1.02 94 PCE3730TR-ND 233.50 EEE-TK10331UP 
400 0.18 25.0 F 197 0.30 5.0 | PCE3731CT-ND 441.91 85.78 ‘| PCE3731TR-ND 194.50 EEE-TK1E101P 
25 220 0.18 55.0 F 197 0.30 5.0 PCE3732CT-ND 141.91 85.78 PCE3732TR-ND 194.50 EEE-TK1E221UP 
220 0.18 55.0 G 270 0.20 3.0 PCE3733CT-ND 1.33 110 1.02 94 PCE3733TR-ND 233.50 EEE-TK1E221P 
330 0.18 82.5 G 270 0.20 3.0 PCE3734CT-ND 1.33 110 1.02 94 PCE3734TR-ND 233.50 EEE-TK1E331UP 
47 0.16 16.4 FE 197 0.30 5.0 PCE3735CT-ND 1119 85.78 PCE3735TR-ND 194.50 EEE-TK1V470P 
35 100 0.16 35.0 F 197 0.30 5.0 PCE3736CT-ND At. 294 85.78 PCE3736TR-ND 194.50 EEE-TK1V101UP 
100 0.16 35.0 G 270 0.20 3.0 PCE3737CT-ND 1.33 110 1.02 94 PCE3737TR-ND 233.50 EEE-TK1V101P 
220 0.16 77.0 G 270 0.20 3.0 PCE3738CT-ND 1.33 110 1.02 94 PCE3738TR-ND 233.50 EEE-TK1V221UP 
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CX Series Specialty Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Continuing the tradition of providing ultra low ESR solutions, in the Panasonic SP- 
Cap family, Panasonic has developed the CX Series. The CX series has a higher CV 


packing density which allows for better price performance. It also has a very good noise f Code Item 
absorption properties, and is an excellent choice for input and output capacitor for DC- 1.9 A Polarity Bar 
DC converters. Can withstand 260°C temperature. + (Positive) C 
Specifications: | 1.3 1.3 Ios 2.4 +1 HIRE Code 
* Category Temperature Range: -40°C ~ 105°C « Rated Voltage: 2V ~ 6.3V »* Capac- 73 eB 43 | C | Capacitance| 
itance: 100UF ~ 330uF (120Hz 20°C) * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz D Lot No. 
20°C) 
Rated Nom. Leakage ESRO Ripple Current Cut Tape Tape and Reel 
W.V. | Surge Cap. tand Current Max. 100kHz 100KHz, 20°C Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) | (VDC) | (WF) | Max. (WA) 20° ~ 105°C Max. Part No. 1 10 100 500 | PartNo. 3,500 Part No. 
2 25 220 0.06 44.0 0.015 27 PCE4274CT-ND 1.22 1.05 79 65 | PCE4274TR-ND 523.00/M EEF-CX0D221R 
2 25 330 0.06 66.0 0.015 27 PCE4275CT-ND 1.35 1.16 87 .72 | PCE4275TR-ND 577.00/M EEF-CX0D331R 
25 34 220 0.06 55.0 0.015 27 PCE4276CT-ND 1.35 1.16 87 .72 | PCE4276TR-ND 577.00/M EEF-CX0E221R 
4 5 150 0.06 60.0 0.015 27 PCE4277CT-ND 1.22 1.05 19 65 | PCE4277TR-ND 523.00/M EEF-CX0G151R 
6.3 8 100 0.06 63.0 0.015 27 PCE4278CT-ND 1.35 1.16 87 72 | PCE4278TR-ND 577.00/M EEF-CXOJ101R 


m8 
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L Series Specialty Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


In the SP-Cap family, Panasonic introduces the L Series with performance 
improvement. The ultra-low ESL EEF-LL Series can possibly reduce the number of 
capacitors needed in your application. 


Features: 
¢ Low ESL: About half of the current product (600pH Frequency: 500MHz) « Excellent 
noise absorption performance in wide frequency range (up to 1GHz) 


‘S) Code Item 
7 A Polarity Bar 
Ss 1.9 (Positive) 


R.V. Code Se 


B 
C_ | Capacitance! 
i) 


Specifications: |e 2.0 >| 
* Category Temperature Range: -40°C ~ 105°C « Rated Voltage: 2V ~ 6.3V » Capaci- |. 43 | Lot No. 
tance: 47uF ~ 180uF (120Hz 20°C) * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz 20°C) 
Rated Nom. Leakage ESRO Ripple Current Cut Tape Tape and Reel 
W.V. | Surge Cap. tand Current Max. 100kHz 100KHz, 20°C Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) | (VDC) | (uF) | Max. (WA) 20° ~ 125°C Max. Part No. 1 10 100 500 | PartNo. 3,500 Part No. 
2 2:5 180 0.06 36.0 0.018 25 PCE4325CT-ND 2.45 2.30 1.99 1.53 | PCE4325TR-ND 918.00/M EEF-LLOD181R 
25 34 150 0.06 37.5 0.018 25 PCE4326CT-ND 2.45 2.30 1.99 1.53 | PCE4326TR-ND 918.00/M EEF-LLOE151R 
4 5 100 0.06 40.0 0.018 25 PCE4327CT-ND 2.45 2.30 1.99 1.53 | PCE4327TR-ND 918.00/M EEF-LLOG101R 
6.3 8 47 0.06 29.6 0.018 2.5 PCE4328CT-ND 2.45 2.30 1.99 1.53 | PCE4328TR-ND 918.00/M EEF-LLOJ470R 
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pnw Impedance | Ripple Current Cut Tape T&R* 
Panasonic SI 2 -Cap Cap. | (100kH2/ (100kHz/ Digi-Key Price Each Pricing | Panasonic 
ea Oren W.V. | (uF) | 20°C) 20 ~105°C) Part No. 110-100 | 3,500 _| PartNo. 
CD Series FI : 100 | 0.0180 2.5A rms PCE3271CT-ND 1.65 1.24 1.08 | 495.00/M | EEF-CDOD101R 
Specialty Polymer Aluminum 2.0 | 120 | 0.0180 2.54 rms PCE2107CT-ND 1.82 1.37 1.19 | 545.00/M | EEF-CDOD121R 
Electrolytic Chip Capacitors, Surface Mount Type 150 | 0.0180 2.5A rms PCE3561CT-ND 145 1.37 1.19 | 545.00/M_| EEF-CDOD151R 
82 0.0180 2.5A rms PCE3272CT-ND 1.65 1.24 1.08 | 495.00/M | EEF-CDOE820R 
Features: 25 | 100 | 0.0180 2.5A rms PCE2108CT-ND 1.82 1.37 1.19 | 545.00/M | EEF-CDOE101R 
* Low profile type (1.8mm Height) of D size * Low impedance at high frequency (10kHz- 120 0.0180 2.5A rms PCE3562CT-ND 145 1.387 1.19 545.00/M_| EEF-CD0OE121R 
10MHz) as low as ceramic capacitors (reduced ESR due to an applying speciality polymer 56 0.0180 2.5A rms PCE3274CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M | EEF-CDOG560R 
with high conductivity) * Excellent noise-absorbent characteristics * Surface mount (reflow 40 68 0.0180 2.5A rms PCE3977CT-ND 165 1.24 1.08 495.00/M | EEF-CDOG680R 
soldering method available) »* Very stable capacitance, impedance and ESR against tem- zs 82 0.0180. 2.5A rms PCE2109CT-ND 1.82 137 119 545.00/M | EEF-CD0G820R 
perature * Excellent endurance characteristics due to adoption of solid electrolyte 100 0.0250 1.8A rms PCE3605CT-ND 145 128 1410 545.00/M | EEF-CD0G101R 
Specifications: 10 0.0550 1.4A rms PCE3157CT-ND 165 1.24 1.08 | 495.00/M | EEF-CD0J100R 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% 22 0.0400 1.6A rms PCE3158CT-ND 165 1.24 1.08 | 495.00/M | EEF-CD0J220R 
(120Hz/ 20°C) *DC Leakage Current: I< 0.04CV or 3A after 2 minutes (whichever is 6.3 | 33 0.0280 2.0A rms PCE3159CT-ND 1.65 1.24 1.08 | 495.00/M | EEF-CD0J330R 
greater) * Dissipation Factor: <0.06 (120Hz/ 20°C) »* Surge Voltage: Rated Working 47 0.0180 2.5A rms PCE3160CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M | EEF-CD0J470R 
Voltage x 1.25 ¢ Endurance: After applying rated working voltage for 1000 hours at 105°C, 68 0.0180 2.5A rms PCE2110CT-ND 182 1.37 1.19 545.00/M_| EEF-CDOJ680R 
and then being stabilized at 20°C, capacitor shall meet following limits: Capacitance Change 8.2 0.0550 1.4A rms PCE3161CT-ND 1.65 1.24 1.08 | 495.00/M | EEF-CDOK8R2R 
(+10% of initial measured value) DF and DC leakage current (initial specified value) 15 0.0400 1.6A rms PCE3162CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M | EEF-CDOK150R 
¢ Moisture Resistance: (After storing for 500 hours at 60°C, 90-95% R.H.) Capacitance 8.0 | 22 0.0280 2.0A rms PCE3163CT-ND 1.65 1.24 = 1.08 495.00/M_ | EEF-CDOK220R 
Change (+40%, of initial measured value, -20% (6.3V: +50%, -20%). DF <200% initial 33 0.0180 2.5A rms PCE3164CT-ND 165 124 1.08 495.00/M_ | EEF-CDOK330R 
specified value. DC leakage current (initial specified value). 47 0.0250 1.8A rms PCE3606CT-ND 145 1.28 1.10 | 545.00/M_| EEF-CDOK470R 
47 | 0.0800 1A rms PCE3165CT-ND 1.65 1.24 1.08 | 495.00/M | EEF-CD1B4R7R 
Polarity Bar 42.5 | 10 0.0600 1A rms PCE3166CT-ND 1.65 1.24 1.08 | 495.00/M | EEF-CD1B100R 
(Positive) 15 0.0500 1.3A rms PCE3167CT-ND 1.65 1.24 1.08 | 495.00/M | EEF-CD1B150R 
@ ey Cap 22 0.0300 1.6A rms PCE3168CT-ND 1.65 1.24 1.08 | 495.00/M_| EEF-CD1B220R 
{ss} 18 2.2 | 0.1100 1Arms PCE3169CT-ND 165 1.24 1.08 | 495.00/M | EEF-CD1C2R2R 
= =) * 16.0 | 4-7 | 0.0800 1Arms PCE3170CT-ND 1.65 1.24 1.08 | 495.00/M | EEF-CD1C4R7R 
=| 13 i) “| 68 | 0.0700 1A rms PCE3171CT-ND 1.65 1.24 1.08 | 495.00/M | EEF-CD1C6R8R 
73 8.2 | 0.0450 1.3A rms PCE3172CT-ND 165 1.24 1.08 | 495.00/M | EEF-CD1C8R2R 
»* For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. 
= 6 , 4 
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H . . . . . 4.3 2.4 
UD/UE Series Specialty Polymer Aluminum Electrolytic Chip Capacitors, Surface Mount Type t Lew, 
Features: * Low impedance at high frequency (10kHz to 10MHz) as low as ceramic Series <0.06 maximum (120Hz/+20°C) * Surge Voltage: Rated Working Voltage W.V. Code 
capacitors (Reduced ESR due to applying speciality polymer with high conductivity) x 1.25 * Endurance: After applying rated working voltage for 1000 hours at 105°C, and 
* Stable temperature characteristics: capacitance, impedance and ESR Excellent then being stabilized at 20°C, capacitor shall meet following limits: Capacitance Change ® io) t 
noise-absorbent characteristics * Voltage derating not necessary * Excellent endur- (+10% of initial measured value). DF (initial specified value). DC leakage current (initial 2.8(UD SERIES) 
ance characteristics due to adoption of solid electrolyte specified value). * Moisture Resistance: (After storing for 500 hours at 60°C, 90% 4.2(UE SERIES) 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C *Capacitance R.H.) Capacitance Change (2V, 2.5V: +70%, -20%, 4V: +60%, -20%, 6.3V: +50%, i 
Tolerance: +20% (120Hz/20°C) *DC Leakage Current: 4V I< 0.06CV, 6.3 to 8V -20%, 8V: +40%, -20% of initial measured value). DF <200% initial specified value. DC >| 1.3 ee o 
ls 0.04CV after 2 minutes » Dissipation Factor: UD, UE Series <0.1 maximum CD leakage current (initial specified value). —73 
W.V. | Capacitance ESR Ripple Current Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing Panasonic 
(VDC) (uF) (100kHz/20°C) Max. | (100kHz/20 ~ 105°C) Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
UD Series 
180 0150 3.0A PCE3262CT-ND 2.92 2.20 1.91 PCE3262TR-ND 877.00/M EEF-UDOD181R 
220 0150 3.0A PCE3973CT-ND 2.92 2.20 1.91 PCE3973TR-ND 877.00/M EEF-UDOD221R 
270 .0150 3.0A PCE2111CT-ND 3.22 2.42 2.10 PCE2111TR-ND 966.00/M EEF-UDOD271R 
20 270 .090 3.4A PCE4269CT-ND 2.37 2.03 1.53 PCE4269TR-ND 1014.00/M EEF-UDOD271LR 
. 330 0150 3.0A PCE3563CT-ND 2.58 2.42 2.10 PCE3563TR-ND 966.00/M EEF-UDOD331R 
330 090 3.4A PCE4270CT-ND 2.37 2.03 1.53 PCE4270TR-ND 1014.00/M EEF-UDOD331LR 
390 090 3.4A PCE4282CT-ND 2.25 1.94 1.45 PCE4282TR-ND 966.00/M EEF-UDOD391R 
470 090 3.4A PCE4272CT-ND 2.37 2.03 1.53 PCE4272TR-ND 1014.00/M EEF-UDOD471LR 
150 .0150 3.0A PCE3273CT-ND 2.92 2.20 1.91 PCE3273TR-ND 877.00/M EEF-UDOE151R 
180 0150 3.0A PCE3974CT-ND 2.92 2.20 1.91 PCE3974TR-ND 877.00/M EEF-UDOE181R 
220 0150 3.0A PCE2112CT-ND 3.22 2.42 2.10 PCE2112TR-ND 966.00/M EEF-UDOE221R 
25 220 090 3.4A PCE4265CT-ND 2.37 2.03 1.53 PCE4265TR-ND 1014.00/M EEF-UDOE221LR 
270 0150 3.0A PCE3564CT-ND 2.58 2.42 2.10 PCE3564TR-ND 966.00/M EEF-UDOE271R 
270 090 3.4A PCE4268CT-ND 2.37 2.03 1.53 PCE4268TR-ND 1014.00/M EEF-UDOE271LR 
330 090 3.4A PCE4283CT-ND 2.73 2.35 1.76 PCE4283TR-ND 1171.00/M EEF-UDOE331R 
120 .0150 3.0A PCE3263CT-ND 2.92 2.20 1.91 PCE3263TR-ND 877.00/M EEF-UD0G121R 
150 .0150 3.0A PCE2113CT-ND 3.22 2.42 2.10 PCE2113TR-ND 966.00/M EEF-UDOG151R 
4.0 150 .090 3.4A PCE4267CT-ND 2.37 2.03 1.53 PCE4267TR-ND 1014.00/M EEF-UDOG151LR 
180 0180 2.5A PCE3599CT-ND 2.58 2.26 1.94 PCE3599TR-ND 966.00/M EEF-UD0G181R 
180 090 3.4A PCE4271CT-ND 2.37 2.03 1.53 PCE4271TR-ND 1014.00/M EEF-UDOG181LR 
100 0150 3.0A PCE3264CT-ND 2.92 2.20 1.91 PCE3264TR-ND 877.00/M EEF-UDOJ101R 
120 0150 3.0A PCE2114CT-ND 3.22 2.42 2.10 PCE2114TR-ND 966.00/M EEF-UDOJ121R 
6.3 120 090 3.4A PCE4266CT-ND 2.37 2.03 1.53 PCE4266TR-ND 1014.00/M EEF-UDOJ121LR 
150 0180 2.5A PCE3600CT-ND 2.58 2.26 1.94 PCE3600TR-ND 966.00/M EEF-UDOJ151R 
150 090 3.4A PCE4273CT-ND 2.37 2.03 1.53 PCE4273TR-ND 1014.00/M EEF-UDOJ151LR 
8.0 68 .0150 3.0A PCE3265CT-ND 2.92 2.20 1.91 PCE3265TR-ND 877.00/M EEF-UDOK680R 
" 100 0180 2.5 PCE3601CT-ND 2.58 2.26 1.94 PCE3601TR-ND 966.00/M EEF-UDOK101R 
UE Series 
270 0120 3.3A PCE3266CT-ND 4.39 3.30 2.86 PCE3266TR-ND 1318.00/M EEF-UEOD271R 
330 0120 3.3A PCE3975CT-ND 4.39 3.30 2.86 PCE3975TR-ND 1318.00/M EEF-UEOD331R 
390 0120 3.3A PCE2115CT-ND 4.83 3.63 3.15 PCE2115TR-ND 1450.00/M EEF-UEOD391R 
20 390 .070 3.7A PCE4257CT-ND 3.55 3.05 2.29 PCE4257TR-ND 1523.00/M EEF-UEOD391LR 
z 470 0120 3.3A PCE3567CT-ND 3.87 3.63 3.15 PCE3567TR-ND 1450.00/M EEF-UEOD471R 
470 .070 3.7A PCE4258CT-ND 3.55 3.05 2.29 PCE4258TR-ND 1523.00/M EEF-UEOD471LR 
560 .070 3.7A PCE4284CT-ND 3.38 2.90 2.18 PCE4284TR-ND 1450.00/M EEF-UEODS61R 
560 070 3.7A PCE4256CT-ND 3.55 3.05 2.29 PCE4256TR-ND 1523.00/M EEF-UEODS61LR 
220 0120 3.3A PCE3267CT-ND 4.39 3.30 2.86 PCE3267TR-ND 1318.00/M EEF-UEQE221R 
270 0120 3.3A PCE3976CT-ND 4.39 3.30 2.86 PCE3976TR-ND 1318.00/M EEF-UEQE271R 
25 330 0120 3.3A PCE2116CT-ND 4.83 3.63 3.15 PCE2116TR-ND 1450.00/M EEF-UEQE331R 
. 330 .070 3.7A PCE4259CT-ND 3.55 3.05 2.29 PCE4259TR-ND 1523.00/M EEF-UEQE331LR 
390 0120 3.3A PCE3568CT-ND 3.87 3.63 3.15 PCE3568TR-ND 1450.00/M EEF-UEQE391R 
390 070 3.7A PCE4261CT-ND 3.55 3.05 2.29 PCE4261TR-ND 1523.00/M EEF-UEQE391LR 
180 0120 3.3A PCE3268CT-ND 4.39 3.30 2.86 PCE3268TR-ND 1318.00/M EEF-UEOG181R 
220 0120 3.3A PCE2117CT-ND 4.83 3.63 3.15 PCE2117TR-ND 1450.00/M EEF-UEOG221R 
40 220 070 3.7A PCE4260CT-ND 3.55 3.05 2.29 PCE4260TR-ND 1523.00/M EEF-UEOG221LR 
. 270 0150 3.0A PCE3602CT-ND 3.87 3.39 2.91 PCE3602TR-ND 1450.00/M EEF-UEOG271R 
270 .070 3.7A PCE4264CT-ND 3.55 3.05 2.29 PCE4264TR-ND 1523.00/M EEF-UEOG271LR 
330 070 3.7A PCE4285CT-ND 3.38 2.90 2.18 PCE4285TR-ND 1450.00/M EEF-UEOG331R 
150 0120 3.3A PCE3269CT-ND 4.39 3.30 2.86 PCE3269TR-ND 1318.00/M EEF-UEQJ151R 
180 0120 3.3A PCE2118CT-ND 4.83 3.63 3.15 PCE2118TR-ND 1450.00/M EEF-UEQJ181R 
6.3 180 .070 3.7A PCE4262CT-ND 3.55 3.05 2.29 PCE4262TR-ND 1523.00/M EEF-UEQJ181LR 
220 0150 3.0A PCE3603CT-ND 3.87 3.39 2.91 PCE3603TR-ND 1450.00/M EEF-UEQJ221R 
220 070 3.7A PCE4263CT-ND 3.55 3.05 2.29 PCE4263TR-ND 1523.00/M EEF-UEQJ221LR 
8.0 100 0120 3.3A PCE3270CT-ND 4.39 3.30 2.86 PCE3270TR-ND 1318.00/M EEF-UEOK101R 
i 150 .0150 3.0A PCE3604CT-ND 3.87 3.39 2.91 PCE3604TR-ND 1450.00/M EEF-UEOK151R 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1456 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


SP-C a Cap. ESR Ripple Current Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reel* Panasonic 
anasonic Pp W.v. | (uF) | (100KHz/20°C) | (100KHz/ 105°C) | _Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing | PartNo. 
Specialty Polymer Capacitor 

. 2 | 100; 0090 3A PCES978CT-ND 199 149 1.30 | 3500 | 596.00/M | EEF-SLOD101R 
: 2 | 120} 0090 3A PCE3551CT-ND 159 149 1.30 3500) 596.00/M | EEF-SLOD121R 
S Series Specialty Polymer 2 | 150) cosa 3A PCE3552CT-ND 159 149 «1.30 | 3,500 | 596.00/M | EEF-SLOD151R 
i i i 2 | 180} ‘0090 3A PCE3702CT-ND 175 1.64 142 | 3.500) 655.00/M | EEF-SLOD181R 
seine eaten nia 25 | 100] 0090 3A PCE3553CT-ND 159 149 1.30 | 3.500) 596.00/M | EEF-SLOE101R 
25 |120| 0090 3A PCE3554CT-ND 159 149 1.30 | 3.500 | 596.00/M | EEF-SLOE121R 
BPachters, SUlAse moun: LYRE 4 | 82] 0090 3A PCE3555CT-ND 159 149 1.30 | 3.500) 596.00/M | EEF-SLOGs20R 
Features: 63 | 56 | 0090 3A PCE3556CT-ND 159 1.49 1.30 | 3.500 | _596.00/M | EEF-SLOJS60R 
* Lower ESR * Higher Ripple Current 2 | 180; .0090 3A PCE3557CT-ND 209 1.96 1.70 | 3,500 | 784.00/M | EEF-SXOD181R 
Spediticationa: 2 |220} ‘0090 3A PCE3703CT-ND 230 216 1.88 | 3.500) 864.00/M | EEF-SXoD221R 
Besa Tengo fens, age oom rane.2— | ul me |B | RARER Ee Re) Bit ee 
220% (120H2! 20°0) * DC Leakage Current Iz O.0GCV after 2 minutes «Diss | 25 | 190] 090 3h PCESSB9CT-ND «2.09195 1.70 | 3.600 | 784.00 | EEF-SXOETOIR 
pation Factor: 0.06 maximum (SL/SX), 0.10 maximum (SD/SE) (120Hz/ 20°C) | “4 | go ‘0090 3A PCE3980CT-ND 288 216 1.88 | 3.500 | 864.00/M | EEF-SX0G820R 
Te Tee ee tea oO te CA ORSEE raTr nee |||: aecs|e 00!) “so0ea! 3A PCE3559CT-ND 209 1.96 1.70 | 3.500) 784.00/M | EEF-SXOG101R 
stabilized’ at 20°C, the eavacttor still fast theta jlowing limits. Capacitance 6.3 | 68 0090 3A PCE3560CT-ND 2.09 196 1.70 | 3,500 | _784.00/M | EEF-SX0J680R 
change +10% of initial measured value. D.F.and DC leakage current are <Initial 2 270 0070 3.5A PCES539CT-ND 2.81 2.64 2.28 | 2,000 1052.00/M | EEF-SDOD271R 
specified value. * Moisture Resistance: (After storing for 500 hours at eorc, | 2 | 330] 0070 3.5A PCE3540CT-ND 281 264 228 | 2.000) 1052.00/M | EEF-SDOD331R 
90% RH.) Capacitance Change: (2 W.V/ 2.5 WV: +70%, -20%; 4 W. 2 |390} 0070 3.5A PCE3704CT-ND 3.08 290 251 | 2.000) 1157.00/M | EEF-SDOD391R 
160%, -20%: 6.3 W.V.: 450%, -20%, of initial measured value). DF <200% initial | 25 | 220| 0070 3.5A PCE3541CT-ND 281 264 228 | 2.000) 1052.00/M | EEF-SDOE221R 
specified value. DC leakage current initial specified value. 25 |270| 0070 3.5A PCE3542CT-ND 281 264 228 | 2.000) 1052.00/M | EEF-SDOE271R 
4 | 150} ‘0070 3.5A PCE3543CT-ND 281 264 228 | 2.000) 1052.00/M | EEF-SDOG151R 
63 | 120| 0070 3.5A PCE3544CT-ND 281 264 228 | 2.000 | 1052.00/M | EEF-SDOJ121R 
Cap 2 | 390} 0050 4A PCESS45CT-ND 422 3.96 3.43 | 2,000 | 1582.00/M | EEF-SEOD391R 
fag (SL Series) :Pataris 2 | 470} ‘0050 aN PCE3546CT-ND 422 3.96 343 | 2.000 | 1582.00/M | EEF-SEOD471R 
ra 1'9 (SX Series) oir 2 | 560 .0050 4A PCE3705CT-ND 4.64 4.36 3.78 | 2,000 | 1741.00/M | EEF-SEOD561R 
(L ii 38 16D Sorse) Bar (+) 25 | 330] 0050 aN PCE3547CT-ND 422 3.96 3.43 | 2.000 | 1582.00/M | EEF-SEOE331R 
aeGeS 25 | 390] 0050 4A PCE3548CT-ND 422 3.96 3.43 | 2.000 | 1582.00/M | EEF-SEOE391R 
lL li Tt erles) 25 | 470 .0050 4A PCE4279CT-ND 4.22 3.62 =. 2.72 | 2,000 | 1808.00/M | EEF-SEOE471R 
a 4 | 220] ‘0050 4A PCE3549CT-ND 422 3.96 343) 2.000 | 1582.00/M | EEF-SEOG221R 
W. V. code 63 | 180}  .0050 4A PCE3550CT-ND 422 3.96 343 | 2.000 | 1582.00/M | EEF-SEOJ181R 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Panasonic S$P-Cap 
FD Series Specialty Polymer Aluminum Electrolytic Chip Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * Low profile type (1.1mm Height) »Low impedance at high frequency (10kHz-10MHz) as low as ceramic Factor: <0.06 (120Hz/ 20°C) » Surge Voltage: Rated Working Voltage x 1.25 (15°C ~ 35°C) * Endurance: After applying 
capacitors (reduced ESR due to applying specialty polymer with high conductivity) * Excellent noise-absorbent rated working voltage for 1000 hours at 105+2°C, and then being stabilized at 20°C, capacitor shall meet the following 
characteristics * Surface mount (reflow soldering method avail.) * Very stable capacitance, impedance and ESR against limits: Capacitance change (10% of initial measured value). tan (<initial specified value). DC leakage current (<initial 
temperature » Excellent endurance character due to adoption of solid electrolyte specified value) » Moisture Resistance: (After storing for 500 hours at 60°C, 90% R.H.) Capacitance Change +40%, -20% 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: 20% (120Hz/ 20°C) *DC Leakage of initial measured value (4 W.V.: +60%, -20%; 6.3 W.V.: +50%, -20%). D.F.<200% initial specified value. DC leakage 
Current: | < 0.04 CV or 3 (WA) after 2 minutes (whichever is the greater) (2 W.V. to 4 W.V.: | < 0.06 CV) *Dissipation current (sinitial specified value). 


. Cap. | Impedance Ripple Current Digi-Key Cut Tape Price Each | Tape & Reel Pricing* | Panasonic 
(4) () Cap Polarity Bar W.v. | (wE) | (400kHz/20°C) | (100kHz/20 ~105°C) | Part No. 1 10 100 3,500 Part No. 
t { (Positive) 2 | 68 0.0350 1.6A PCE2105CT-ND 205° 1.54 1.34 616.00/M EEF-FDOD680R 
1.1 t 7 25 | 56 | 0.0350 1.6A PCEQ106CT-ND 2.05 154 1.34 616.00/M EEF-FDOES6OR 
135) = ae 4.3 2.440.2 4 | 39 0.0350 1.6A PCE3451CT-ND 2.05 1.54 1.34 616.00/M EEF-FDOG390R 
= 7.3 - a ! 6.3 33 0.0350 1.6A PCE3452CT-ND 2.05 1.54 1.34 616.00/M EEF-FD0J330R 
WV. Code 8 22 0.0350 1.6A PCE3453CT-ND 2.05 1.54 1.34 616.00/M EEF-FDOK220R 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Panasonic SP-C ap ESR Ripple Current Cut Tape e 
‘Specially Polymer Capacitor Cap. | (100KHz/ (100KHz/ Digi-Key Price Each Tape & Reel Panasonic 
. z w.v.| (uF) | 20°C) 125°C) Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing | Part No. 
H Series Specialty Polymer D Series 
. . . 2 180 | .0150 2.5A PCE2119CT-ND 3.22 2.42 2.10 | 2,000 966.00/M | EEF-HDOD181R 
Aluminum E lectrolytic Ch ip 2 | 220 | 0150 5A PCE3529CT-ND 258 242 210] 2.000] 966.00/M | EEF-HDOD221R 
. 2.5 | 150 | .0150 2.5A PCE2120CT-ND 3.22 2.42 2.10 | 2,000 966.00/M | EEF-HDOE151R 
Capac itors, Surface Mount Type 25 | 180] .0150 2.5A PCE3530CT-ND 258 242 210] 2,000] 966.00/M ) EEF-HDOE181R 
4 120 | .0150 2.5A PCE2121CT-ND 3.22 2.42 2.10 | 2,000 966.00/M | EEF-HD0G121R 
Features: * High Reliability (125°C) * Low ESR and High Ripple Current 63 | 100 | .0150 2.5A PCE2122CT-ND 3.22 2.42 2.10 | 2,000 966.00/M | EEF-HD0J101R 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C » Capacitance Tolerance: 8 68 0150 2.5A PCE2123CT-ND 3.22 2.42 2.10 | 2,000 966.00/M | EEF-HDOK680R 
+20% (120Hz/ 20°C) * DC Leakage Current: I< 0.1CV after 2 minutes * Dissipation Factor: E Series 
0.1 max (120H2/ 20°C) * Surge Voltage: Rated Working Voltage x 1.25 (15°C ~ 35°C) « En- 5 7-579 7 Of 20 3.0A PCEDT24CT-ND 483363 3.15 | 2000 | 1450.00/M] EEF-HEOD27IR 
durance: After applying rated working voltage for 1,000 hours or derated voltage (working 2 330 0120 3.04 PCE3531CT-ND 3.97 363 315) 2.000 | 1450. 00/M | EEF-HEOD331R 
voltage x 0.875 at 115°C or working voltage x 0.75 at 125°C) and then being stabilized 25 | 220 ‘0120 3.0A PCE2125CT-ND 4.33 363 315) 2000 1450.00/M EEF-HEOE221R 
at 20°C, the capacitor shall meet the following limits. Capacitance change +10% of initial 25 | 270 ‘0120 3.0A PCE3532CT-ND 4.38 411 356 | 2.000 1643.00/M EEF-HEOE271R 
measured value. D.F.<Initial specified value * Moisture Resistance: (After storing for 500 4 180 ‘0120 3.0A PCE2126CT-ND 4.33 363 315 2000 1450.00/M FEF-HEOG181R 
hours at 60°C, 90% R.H.) Capacitance Change (2V/2.5V: +70%, -20%, 4V: +60%, -20%, | 63 | 450 | 0120 3.0A PCE2127CT-ND 483 3.63 3.15 | 2,000 | 1450.00/M | EEF-HEOUI51R 
6.3V: +50%, -20%, 8V: +40%, -20% of initial measured value). DF <200% initial specified 8 100 0120 3.0A PCE2128CT-ND 4.33 3.63 315 2'000 4450.00/M | EEF-HEOK101R 
value. DC leakage current (initial specified value). - - L ‘Serles - - * - 
t C. Polarity Bar (Positive) 2 100 | .0180 1.8A PCE3533CT-ND 1.45 1.37 1.19 | 3,500 545.00/M | EEF-HLOD101R 
) 2.8 (D Series) sks: 2.5 | 82 0180 1.8A PCE3534CT-ND 1.45 1.37 1.19 | 3,500 545.00/M | EEF-HLOE820R 
Ee Hast i 2 (E Series) t t 4 56 0180 1.8A PCE3535CT-ND 1.45 1.37 1.19 | 3,500 545.00/M | EEF-HLOG560R 
43 24 4 68 0180 1.8A PCE3536CT-ND 1.45 1.37 1.19 | 3,500 545.00/M | EEF-HLOG680R 
P13 F138 8 (L Series) 4 4 6.3) 47 0180 1.8A PCE3537CT-ND 1.45 1.37 1.19 | 3,500 545.00/M | EEF-HLOJ470R 
—— 1.38 8 33 0180 1.8A PCE3538CT-ND 1.45 1.37 1.19 | 3,500 545.00/M | EEF-HLOK330R 
W.V. Code * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
a ® Capacitor Polarity 1.22.21.91.5 
Panasonic $P-Cap ne oe i | 
Specialty Polymer Capacitor Toy 1 a 7 
. . . 33 py J a ex 
SP/CB Series Specialty Polymer Aluminum nie 4 FIO 
. . a . W.V. code ZL, 
Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 
Rated | Nom. Cut Tape Tape & Reel 
Features: W.V. | Cap. Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
¢ Excellent noise-absorbent characteristics * Surface mountable (Flow and reflow soldering method (VDC) | (nF) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
available) * Very stable capacitance, impedance and ESR against temperature * Excellent endurance 63 10 PCS1100BCT-ND 2A 2.01 174 PCS1100BTR-ND 804.00/M | ECG-COJB100R 
characteristics due to an adoption of solid electrolyte 63 | 22 | PCS1220JBCT-ND 292 244 211] PCS1220JBTR-ND  976.00/M | ECG-COJB220R 
baal tl 7 40°63 408C *C ‘i Tai 20% (120H 20°C) 6.3 33 PCS1330BCT-ND 3.56 2.97 2.57 | PCS1330BTR-ND 1188.00/M_| ECG-COJB330R 
* Operating Temperature Range: - ~ * Capacitance Tolerance: +20% Z, +20° 7 = __ fg 
* Leakage Current: 1< 0.04 CV or 3u/A after 2 minutes ¢ Dissipation Factor: <0.06 (120°Hz/+20°C) BO 82 a eReBCT ND aa a aaa PCS1150BTR-ND 976.00/M Boca 
¢ Permissible Current Between Terminals with Same Polarity: 2A DC maximum (This shall be applicable 3.0 29 PCS1220BCT-ND 3.56 2.97 257 PCS1220BTR-ND 4188.00/M | ECG-COKB220R 
only when each terminal is landed individually as shown in Fig. 2.) * Surge Voltage: Rated working 
voltage x 1.25 * Endurance: After applying rated working voltage for 1000 hours at 105°C, and then 125 | 47 = at An > | PCE2101TR-ND 1354.00/M | ECG-C1BA4R7R 
being stabilized at 20°C, capacitor shall meet the following limits: Capacitance Change (+10% of initial 16.0 | 47 PCS34R7BCT-ND 2M 2.01 1.74 | PCS34R7BTR-ND 804.00/M | ECG-C1CB4R7R 
measured value); tan, Impedance and DC Leakage Current (Initial specified value). 16.0 | 68 PCS36R8BCT-ND 2.92 2.44 2.11 PCS36R8BTR-ND 976.00/M | ECG-C1CB6R8R 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T073) 1457 


e e 
michicon VR Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) RoHS 


General Purpose 85°C 


*tans: 


Sleeve For capacitance of more than 1000pF, add 0.02 for every increase of 1000pIF. 
Measurement frequency: 120Hz, Temperature: 20°C. 


Od 
t io) Rated Voltage (V)| 6.3 10 16 25 35 50 63 100 200 to 315 350 to 450 
@ D+0.5* * +1.0 for D>20 
3) + +2.0 for L>20 P+0.5 tan 8 (Max.) 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 0.20 0.25 
Breese 141 5th 15 ly 


Reliet * Stability at Low Temperature: 
vent (@ 6.3 and up) 
Rated Voltage (V) 6.3| 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 |200| 250-350 | 400] 450 
FEATURES: ° Radial lead standard type for general purpose ° Miniature sized * Life: 2000 hours at 85°C inipadanes Pato z25°c/z+20°° | 5 | 4 3 | 2 2|2 2/|.2 3 4 6 | 15 
SPECIFICATIONS: 
21/220 Max. | z-40°c/z+20°C | 12) 10| 8 | 5 | 4]3]3)3)4 8 | 10) — 
Temperature Range -40°C ~ 85°C (6.3V ~ 400V), -25°C ~ 85°C (450V) 
DanechencedTolerancs peeve eohies 20°C . Endurance: After 2000 hours Capacitance Change Within +20% of initial value 
¢ Leakage Current: application: of ‘rated! vollage 200% or less of initial 
z at 85°C, capacitors meet the tand ii d val 
Rated Voltage: 6.3V to 100V Rated Voltage: 200V to 450V characteristic requirements Spee" 7 _ 
After 1 minute application of rated voltage, leakage current After 1 minute application of rated voltage, listed at right. Leakage Current Initial specmieu.value Ouless 
isinot more than 0.03CV of 4 (HA), whichever is greater. CV s 1000: 1=0.1CV+40pA or less ¢ Shelf Life: After leaving capacitors under no load at 85°C for 1000 hours, they meet the specified value for 
After 2 minutes application of rated voltage, leakage current After 1 minute application of rated voltage, endurance characteristics listed above 
is not more than 0.01CV or 3 (UA), whichever is greater. CV > 1000: I=0.04CV+100L/A or less * Marking: Printed with white color letter on black sleeve 
Rated Rated 
Leak- | tané | Ripple Cur. Leak- | tand | Ripple Cur. 
age Max. @120Hz age Max. @120Hz 
Cap. | Current |@120Hz| /85°C Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Nichicon Cap. | Current |@120Hz) /85°C Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Nichicon 
(uF) (uF) /20°C | (mArms) | sp) oL P Sq _| Part No. 1 10 | Part No. (uF) (uF) /20°C | (mArms)| 6p LP _ Sq | PartNo. 1 10 | Part No. 
6.3 VDC Working Voltage 15000 | 2400.00} 0.46 3400 | 20.0 40.0 10.0 1.0 | 493-1051-ND 2.02 15.32) UVR1C153MRD 
22 3.00 0.28 65 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1000-ND 07 50) UVROJ220MDD 15000 | 2400.00] 0.46 3300 25.0 30.0 12.5 1.0 | 493-1052-ND 202 15.32] UVR1C153MRD6 
33 3.00 0.28 80 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1001-ND 07 50] UVROJ330MDD 22000 | 3520.00) 0.58 4200 22.0 50.0 10.0 1.0 | 493-1053-ND 4.01 30.37 | UVR1C223MRD 
47 3.00 0.28 95 5.0 114.0 2.0 0.5 | 493-1002-ND 07 50| UVROJ470MDD 22000 | 3520.00) 0.58 4000 | 25.0 40.0 125 1.0 | 493-1054-ND 4.01 30.37) UVR1C223MRD6 
100 | 6.30 0.28 135 5.0 14.0 2.0 0.5 | 493-1003-ND 08 64] UVROJ101MDD 33000 | 5280.00] 0.78 4800 | 25.0 50.0 125 1.0 | 493-1055-ND 4.47 — 33.87] UVR1C333MRD 
220 | 13.86 | 0.28 200 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1004-ND 10 .77 | UVROJ221MDD 25 VDC Working Voltage 
330 | 20.79 | 0.28 270 63 11.0 2.5 0.5 | 493-1005-ND 12 .87 | UVROU331MED 47 3.00 0.16 35 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1056-ND 05 .37 | UVR1E4R7MDD 
470 | 29.61 0.28 320 63 11.0 2.5 0.5 | 493-1006-ND 06 48 | UVROJ471MED 10 3.00 0.16 55 5.0 11.0 20 0.5 | 493-1057-ND .05 .37 | UVR1E100MDD 
1000 | 63.00 | 0.28 540 8.0 11.5 3.5 0.6 | 493-1007-ND 12 .94 | UVROJ102MPD 22 5.50 0.16 80 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1058-ND 05 .37 | UVR1E220MDD 
2200 | 138.60 | 0.30 1000 10.0 20.0 5.0 0.6 | 493-1008-ND 27 2.07 | UVROJ222MPD 33 8.25 0.16 95 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1059-ND 05 .37 | UVR1E330MDD 
3300 | 207.90 | 0.32 1190 10.0 20.0 5.0 0.6 | 493-1009-ND 34 2.57 | UVROJ332MPD 47 | 11.75 | 0.16 115 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1060-ND 05 -37 | UVR1E470MDD 
4700 | 296.10 | 0.34 1550 12.5 20.0 5.0 0.6 | 493-1010-ND 56 4.27 | UVROJ472MHD 100 | 25.00 | 0.16 190 63 11.0 25 0.5 | 493-1061-ND 07 50 | UVR1E101MED 
6800 | 428.40 | 0.38 1920 |125 25.0 5.0 0.6|493-1011-ND 79 6.02 | UVROJ682MHD 220 | 55.00 | 0.16 330 80 115 3.5 0.6 | 493-1062-ND 11 82 | UVR1E221MPD 
10000 | 630.00 | 0.46 2350 | 16.0 25.0 7.5 0.8 | 493-1012-ND 1.04 7.87) UVROJ103MHD 330 | 82.50 | 0.16 440 110.0 12.5 5.0 0.6 | 493-1063-ND 12 94 | UVR1E331MPD 
15000 | 945.00 | 0.56 2850 |16.0 355 7.5 0.8 | 493-1013-ND 1.21 9.20] UVROJ153MHD 470 | 117.50 | 0.16 550 -/10.0 12.5 5.0 0.6 | 493-1064-ND = 201.49 | UVR1E471MPD 


22000 | 1386.00| 0.70 3350 [18.0 40.0 7.5 0.8 | 493-1014-ND 1.43 10.81 | UVROJ223IMHD 1000 | 250.00 | 0.16 960 | 10.0 20.0 5.0 0.6 | 493-1065-ND 332.49 UVRIE102MPD 
22000 | 1386.00] 0.70 3200 | 22.0 30.0 10.0 1.0 | 493-1015-ND 1.43 10.81] UVROJ223MRD6] | 2200 | 550.00 | 0.18 1550} 12.5 25.0 5.0 0.6 | 493-1066-ND = 735.54) UVR1E222MHD 
33000 | 2079.00) 0.92 3900 /22.0 50.0 10.0 1.0] 493-1016-ND 361 27.32] UVROJ333MRD 3300 | 825.00 | 0.20 1980 | 16.0 25.0 7.5 0.8 | 493-1067-ND = 987.44) UVR1E332MHD 


33000 | 2079.00] 0.92 3800 [25.0 40.0 12.5 1.0 | 493-1017-ND 3.61 _27.32| UVROJ333MRD6| | 4700 | 1175.00) 0.22 2450 | 16.0 31.5 7.5 0.8 | 493-1068-ND 1.17 8.87} UVRIE472MHD 
10 VDC Working Voltage 6800 | 1700.00) 0.26 | 2900 |180 35.5 7.5 08 | 493-1069-ND 1.46 11.02) UVR1E682MHD 


6800 | 1700.00] 0.26 2700 20.0 31.0 10.0 1.0 | 493-1070-ND 1.46 11.02 | UVR1IE682MRD6 


22 | 3.00 | 024 65 6150 11.0 20 05]4931018ND 07 50] UVR1A220MDD 
|| eae: |g 34 sw leo 110 20 08 | 49at01eND 07 -50/ uvRtaaaonpp | | 12000) 2500.00 0.34 | 3000 200 40.0 100 10] 493-1071-ND 213 16.11] UVRTETOSMRD 
> | aco | on | 400 «leo 410 20 08 |4oatosonn 0s. ar /uvmtaavomop | | 19000 | 2500.00) 0.34 | 2900 | 25.0 30.0 125 1.0 | 499-1072-ND 2.13 16.11] UVRIE103MRDB 
too | 1000 | 074 | 445 |e0 410 20 08 |4oatoc-no os ar{uvptaroimop | | 15000 |3750.00/ 042 | 3800 | 220 50.0 10.0 1.0 | 499-1073-ND 4.01 30.37/ UVRIE15S3MRD 
vo | 2000 | a4 | 240 |e3 110 28 a |49etor2nn oy sol uvrtazotnaen | | 19000)3750.00/ 0.42 | 3600 ]25.0 40.0 125 1.0 | 499-1074-ND 4.01 30.97| UVRTETS3MRDB 
22000| 5500.00| 0.54 | 4500 [25.0 50.0 125 1.0 | 493-1075-ND 4.47 _33.87| UVR1E223MRD 
330 | 33.00 | 024 | 290 |63 11.0 25 05|493-1023-ND 10 — .74| UVRIA331MED - 
470 | 47.00 | 0.24 350 |63 11.0 25 05 | 493-1024-ND 10 74] UVR1A471MED Spe Working Voltage 
1000 | 100.00 | 0.24 650 |100 125 50 06|493-1025-ND 19 —1.46| UVR1A102MPD 47 | 3.00 | 0.14 400 | 50 11.0 20 0.5 essroNog 05 37) UVRIV4R7MDD 
2200 | 220.00] 0.26 | 1100 |100 200 5.0 06] 493-1026-ND 31 2.36 | UVR1A222MPD 10 | 350 | 0.14 60 5.0 11.0 20 05 /Aa3stO77eNDH 05 37) UVRIV100MDD 
3300 | 330.00] 0.28 | 1450 |125 20.0 5.0 06|493-1027-ND 52 —3.95| UVR1A332MHD 22 | 270, || 04 90 5.0 11.0 20 05 sso 05 37) UVR1V220MDD 
4700 | 470.00! 030 | 1800 [125 25.0 5.0 06|493-1028-ND 69 — 5.25| UVRIA472MHD i. Mee ie on ee A . aes - 2 eer acne 
6800 | 680.00) 034 | 2250 |160 25.0 7.5 0.8 | 493-1029-ND 1.05 7.95] UVRIA682MHD 
10000) 1000.00) 0.42 | 2700 |16.0 355 75 0.8|493-1030-ND 1.21 9.20) uvRiAto3mHD | | 100 ) 95.00) 014 / 210 | 63 11.0 25 0.5 | 493-1081-ND = 10.74) UVRIVI01MED 
220 | 77.00 | 0.14 | 385 |100 125 5.0 06|493-1082-ND 12 — 94) UVR1V221MPD 


15000 | 1500.00) 0.52 3100 18.0 35.5 7.5 0.8 | 493-1031-ND 1.26 9.54) UVR1A153MHD 
22000 | 2200.00] 0.66 3700 20.0 40.0 10.0 1.0 | 493-1032-ND 1.96 14.84] UVR1A223MRD 
22000 | 2200.00) 0.66 3300 25.0 30.0 12.5 1.0 | 493-1033-ND 1.96 14.84) UVR1A223MRD6 
33000 | 3300.00) 0.88 4500 22.0 50.0 10.0 1.0 | 493-1034-ND 3.93 29.79) UVR1A333MRD 
33000 | 3300.00] 0.88 4800 25.0 40.0 12.5 1.0 | 493-1035-ND 3.93 _ 29.79] UVR1A333MRD6 
16 VDC Working Voltage 


330 | 115.50] 0.14 490 10.0 12.5 5.0 0.6 | 493-1083-ND 20 1.49 | UVR1V331MPD 
470 | 164.50 | 0.14 650 10.0 16.0 5.0 0.6 | 493-1084-ND 26 1.93 | UVR1V471MPD 
1000 | 350.00 | 0.14 1150 12.5 20.0 5.0 0.6 | 493-1085-ND 55 4.13 | UVR1V102MHD 
2200 | 770.00 | 0.16 1800 16.0 25.0 7.5 0.8 | 493-1086-ND 88 6.66 | UVR1V222MHD 
3300 | 1155.00) 0.18 2280 16.0 35.5 7.5 0.8 | 493-1087-ND 1.17 8.87 | UVR1V332MHD 
4700 | 1645.00) 0.20 2700 18.0 35.5 7.5 0.8 | 493-1088-ND 1.31 9.91 | UVR1V472MHD 


10} 3.00 | 0.20 50 5.0 11.0 20 0.5 | 493-1036-ND —.05 37) UVR1C100MDD 4700 | 1645.00] 0.20 2700 | 20.0 31.0 10.0 1.0 | 493-1089-ND 1.35 10.26] UVR1V472MRD6 
22 | 352 | 0.20 15 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1037-ND ——.05 37) UVR1C220MDD 6800 | 2380.00] 0.24 3000 | 20.0 40.0 10.0 1.0 | 493-1090-ND 2.02 15.32] UVR1V682MRD 
33] 5.28 | 0.20 90 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1038-ND 05 37) UVRIC330MDD | | goo | 2380.00] 0.24 | 2900 [25.0 30.0 125 1.0] 493-1091-ND 202  15.32| UVRIV682MRD6 
47) 7.52 | 0.20 110 | 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1039-ND 05 37) UVRIC470MDD | | 49990 | 3500.00} 0.32 | 3700 |220 50.0 100 1.0 | 493-1092-ND 3.22  24.41| UVRIV103MRD 
100 | 16.00 | 0.20 160 | 5.0 11.0 20 05 | 493-1040-ND_ 05 37] UVRICTOIMDD | | 4q900| 3500.00} 0.32 | 3600 25.0 40.0 125 1.0] 493-1093-ND 3.22  24.41| UVRIV103MRD6 
220 | 35.20 | 0.20 260 [63 11.0 25 05 | 493-1041-ND 10 74] UVR1C221MED | | 15000|5250.00| 0.40 | 4300 |25.0 50.0 125 1.0 | 493-1094-ND 4.47 _33.87| UVR1V153MRD 
330 | 52.80 | 0.20 370 | 80 11.5 35 06|493-1042-ND 11 82| UVR1C331MPD 50 VDC Working Voltage 

470 | 75.20 | 0.20 440 | 80 11.5 35 06 | 493-1043-ND 12 94] uvR1c471MPD aa lane abe ig }s0 10 30 0s ERGO os a7 NATURA 
1000 | 160.00 | 0.20 790 |10.0 16.0 5.0 06 /493-1044-ND 292.23 UVRIC1O2MPD | | g5n | 309 | gap oo 6/50 110 20 05 RENO 07 sey IVIHRSORIDD 
2200 | 352.00 | 0.22 | 1300 [125 20.0 5.0 06 | 493-1045-ND 443.37 UVRIC222MHD | | y 35 | 3qq | gap a3 (50 140 20 05 RGRIRGNDE 07 60 UVETLRSaMDE 
3300 | 528.00] 0.24 | 1700 [125 25.0 5.0 0.6] 493-1046-ND 73 5.54] UVRIC332MHD | | gaz | a0 | oto 62 |s50 110 20 05 OGRE 05 ‘37 UVRIHRAMDD 
4700 | 752.00] 0.26 | 2100 |160 25.0 7.5 0.8 | 493-1047-ND 1.02 7.71] UVR1C472MHD 1 | 300 | 42 7 36150 110 20 05 |4931099-ND 05 "37 | UVRIHO1OMDD 
6800 | 1088.00] 0.30 | 2650 |160 355 75 0.8 | 493-1048-ND 1.17 —_8.87| UVR1C682MHD be 00-1 048 m3 150 410 20 0s GEROCION os ‘az UVRIHOROMDD 
10000| 1600.00} 0.38 | 2950 |180 355 7.5 08|493-1049-ND 1.26 9.54] UVRIC103MHD sa. cangellmods a5 |50 110 20 05 ORO 05 ae WRI daRaMn 
10000| 1600.00} 0.38 | 3000 [20.0 31.0 10.0 1.0 | 493-1050-ND 1.26 9.54] UVR1C103MRD6 ‘(Caninved 
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michicon VR Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont. 


Rated Rated 
Leak- | tand | Ripple Cur. Leak- | tand | Ripple Cur. 
age Max. @120Hz age Max. @120Hz 
Cap. | Current /@120Hz| /85°C Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Nichicon Cap. | Current |@120Hz) /85°C Dimensions (mm) _| Digi-Key Pricing Nichicon 
(uF) (uF) /20°;C | (mArms) | sp L P = 8q ‘| Part No. 1 10 | Part No. (uF) (uF) /20°C | (mArms)| sp) L P — 6q | Part No. 1 10 | Part No. 
47 | 3.00 | 0.12 40 5.0 11.0 20 05 | 493-1102-ND 05 37| UVR1H4R7MDD 10 | 240 | 0.20 9  |10.0 125 50 0.6) 493-1177-ND 22 — 1.63 UVR2D100MPD 
to | 5.00 | 0.12 60 5.0 11.0 20 05 | 493-1103-ND 05 .37| UVR1H100MDD 22 | 480 | 0.20 170 |10.0 20.0 5.0 06 | 493-1178-ND 33 2.46) UVR2D220MPD 
22 | 11.00 | 0.12 95 5.0 11.0 20 05 | 493-1104-ND 05 .37| UVR1H220MDD 33 | 700 | 0.20 230 «|125 200 5.0 06] 493-1179-ND 39 2.94] UVR2D330MHD 
33 | 1650 | 0.12 125 | 5.0 11.0 20 05 | 493-1105-ND 05 37| UVR1H330MDD 47 | 980 | 0.20 270 «=°|125 200 5.0 06] 493-1180-ND 38 2.85] UVR2D470MHD 
47 23.50 0.12 155 6.3 11.0 2.5 0.5 | 493-1106-ND .07 50) UVR1H470MED 100 2040 0.20 530 16.0 31.5 7.5 0.8 | 493-1181-ND 98 7.41| UVR2D101MHD 
100 | 50.00 0.12 260 8.0 11.5 3.5 0.6 | 493-1107-ND At .82 | UVR1H101MPD 220 4440 0.20 810 18.0 35.5 7.5 0.8 | 493-1182-ND 4.24 9.41 | UVR2D221MHD 
220 | 110.00} 0.12 430 10.0 12.5 5.0 0.6 | 493-1108-ND .20 1.49) UVR1H221MPD 330 | 6640 0.20 1130 20.0 40.0 10.0 1.0 | 493-1183-ND 2.42 18.34| UVR2D331MRD 
330 | 165.00 | 0.12 590 10.0 16.0 5.0 0.6 | 493-1109-ND = .26 = 1.93) UVR1H331MPD 330 | 6640 | 0.20 1090 | 25.0 30.0 12.5 1.0 | 493-1184-ND 2.42 18.34) UVR2D331MRD6 
470 | 235.00) 0.12 760 12.5 20.0 5.0 0.6 | 493-1110-ND = 38 = 2.90} UVR1H471MHD 470 | 9440 | 0.20 1490 | 22.0 50.0 10.0 1.0 | 493-1185-ND 296 22.45) UVR2D471MRD 
1000 | 500.00 | 0.42 | 1350 [12.5 25.0 5.0 0.6 | 493-1111-ND 61 4.60 | UVRTH102MHD 470 | 9440 | 0.20 | 1550 [25.0 40.0 125 1.0 | 493-1186-ND 296 22.45] UVR2D471MRD6 
2200 | 1100.00] 014 | 2100 |160 355 75 08 |493-1112-ND 1.17 — 887| UVR1H222MHD 250 VDC Working Voltage 
scar] nie | Zamna me 75 ce]egeiinng a1 we mNOMO | Faar-aim om | waa io es os] 1 BE 
4700 | 2350.00; 0.18 | 2900 |200 40.0 100 1.0 | 499-1115-ND 245 18.52) UVRTHA72MRD | So) 920 2 63 110 25 05 ee 82 | UVRZEDIOMED: 
4700 | 2350.00 0.18 | 2900 |250 30.0 125 1.0 |493-1116-ND 253 19.19| uvRin47omnDe| | “2 | 9% | 20 = 63 110 25 05 ee «1 fe URE REM ED 
3.3 | 1225 | 0.20 46 8.0 115 35 06|493-1190-ND 14 1.09) UVR2E3R3MPD 
6800 | 3400.00] 0.22 | 3500 |220 50.0 10.0 1.0 | 493-1117-ND 3.22 24.41] UVR1H682MRD Ae || aera bo 55 80 115 35 06 MORN =e 135/ UVRORARTMPD 
6800 | 3400.00! 0.22 | 3300 |250 40.0 125 1.0 | 493-1118-ND 3.22 24.41] UVR1H682MRD6 
10000} 5000.00} 0.30 | 4000 | 25.0 50.0 125 1.0 [493-1119-ND 4.47 _33.87| UVR1H103MRD He | See) eo 105/100 160 5.0 06 Eee =o! 1.56) UVR2E10OMPD 
5 22 | 590 | 0.20 190 |125 20.0 5.0 06 | 493-1193-ND 33 2.49) UVR2E220MHD 
62. YRC Working Voltage 33 | 865 | 0.20 230 (125 20.0 5.0 06] 493-1194-ND 39 2.94] UVR2E330MHD 
10 | 6.30 | 0.10 85 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1120-ND 05 37) UVR1J100MDD 47 | 1215 | 0.20 300 [125 25.0 5.0 06] 493-1195-ND 61 — 4.61| UVR2E470MHD 
22 | 13.86 | 0.10 100, | 5.0 11.0 20 0.5 ABBSIZEEND®  .05 37) UVR1J220MDD 100 | 2540 | 0.20 520 |16.0 315 7.5 08 | 493-1196-ND 1.10 8.35] UVR2E101MHD 
pH as se ad : bie x praia -: . rss 220 | 5540 | 0.20 740 | 20.0 40.0 10.0 1.0 | 493-1197-ND 269 20.38] UVR2E221MRD 
Han: | aloes || ade a0 «(00 425 50 06 MMREERIEM 40 “aalivadiiiNied 220 | 5540 | 0.20 820 | 22.0 30.0 10.0 1.0 | 493-1198-ND 269 20.38] UVR2E221MRD6 
330 | 8290 | 0.20 | 1170 |22.0 50.0 10.0 1.0 | 493-1199-ND 288 21.78) UVR2E331MRD 
220 | 138.60) 0.10 | 490 10.0 16.0 5.0 0.6 | 493-1125-ND = 261.98) UVRTJ221MPD | |) 339 | g290 | 0.20 | 970 | 25.0 30.0 125 1.0) 493-1200-ND 288 21.78) UVR2E33iMRD6 
330 | 207.90 | 0.10 | 710 | 10.0 20.0 5.0 0.6 | 495-1126-ND 362.76) UVRIJ3S1MPD | | 479 | 41790 | 0.20 | 1600 [25.0 500 125 1.0 | 493-1201-ND 366 —_27.75| UVR2E471MRD 
470 | 296.10 | 0.10 900 |125 20.0 5.0 06) 493-1127-ND 50 3.82] UVR1J471MHD 
1000 | 630.00} o10 | 1300 | 16.0 25.0 7.5 08|493-1129-ND 86 _6.52| UVR1J102MHD 315 YRC Working Voltage 
2200 | 1386.00| 0.12 2300 | 18.0 35.5 7.5 0.8 | 493-1130-ND 1.32 9.96 UVR1J222IM1HD 1 15 | 0.20 22 63 11.0 25 05 | 493-1202-ND 12 -90] UVR2FO1OMED 
3300 | 2079.00] 0.14 | 2700 [200 40.0 10.0 1.0 | 493-1131-ND 250 18.95] UvR1J332MRD 22 | 109.3 | 0.20 33 8.0 115 35 0.6 | 493-1203-ND = 161.19) UVR2F2R2MPD 
3300 | 2079.00] 0.14 | 2600 [250 30.0 125 1.0 | 493-1132-ND 250 1895] UvRiJs32MRD6) | 33 | 143.95 | 0.20 55 -/10.0 12.5 5.0 0.6 | 493-1204-ND = 211.56) UVR2F3R3MPD 
4700 | 2961.00) 0.16 | 3400 |22.0 50.0 10.0 1.0 | 493-1133-ND 3.19 24.17) UVR1U472MIRD 4.7 | 188.05 | 0.20 65 | 10.0 12.5 5.0 0.6 | 493-1205-ND 231.78 | UVR2F4R7MPD 
4700 | 2961.00] 0.16 3200) 25.0 40.0 12.5 1.0 | 493-1134-ND 3.19 24.17] UVR1J472MRD6 10 | 355 | 0.20 115 [10.0 20.0 5.0 06 | 493-1206-ND 30 2.31 UVR2F100MPD 
6800 | 4284.00} 0.20 | 3900 |250 50.0 125 1.0 | 493-1135-ND 4.32 _ 32.67 UVR1J682MRD 22 | 733 | 0.20 190 |125 20.0 50 06 | 493-1207-ND 39 2.94) UVR2F220MPD 
100 VDC Working Voltage 33 | 10795 | 0.20 275 «=| 16.0 250 7.5 08 | 493-1208-ND 71 5.35] UVR2F330MHD 
o1 | 300 | 008 | 21 |50 11.0 20 05] 493-1136-ND 07 .50|UvR2AORIMDD| | 4” | 1520.5] 0.20 | 340 | 16.0 25.0 7.5 0.8 | 493-1209-ND = 906.78 | UVR2F470MHD 
0.22 | 3.00 | 0.08 47 150 11.0 20 05|493-1137-ND 07 —-50| UvR2AR22mpD | | 109 | 3190 | 0.20 | 560 / 18.0 35.5 7.5 0.8 | 493-1210-ND 1.15 8.69) UVR2F101MHD 
faa: | on. | aoe : 50 110 20 05 WeMeReeRtGn 07 ‘60| UVROAR3SMDD 220 | 6970 | 0.20 850 |22.0 50.0 10.0 1.0 | 493-1211-ND 3.64 27.56 UVR2F221MRD 
0.47 | 3.00 0.08 10 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1139-ND 07 50| UVR2AR47MDD 220 | 6970 0.20 770 25.0 30.0 12.5 1.0 | 493-1212-ND 3.64 27.56 | UVR2F221MRD6 
1 3.00 0.08 24 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1140-ND 05 37| UVR2A010MDD 330 | 10435 | 0.20 1250 25.0 50.0 12.5 1.0 | 493-1213-ND 4.15 31.46 | UVR2F331MRD 
22 | 3.00 | 0.08 30 5.0 11.0 20 05 | 493-1141-ND 05 37] UVR2A2R2MDD 350 VDC Working Voltage 
33 | 330 | 0.08 40 5.0 11.0 20 05 | 493-1142-ND 08 64] UVR2A3R3MDD 1 75 | 0.25 22 63 11.0 25 05 | 493-1214-ND 12 90] UVR2VO1OMED 
47 | 4.70 | 0.08 45 5.0 11.0 20 05 | 493-1143-ND 05 37) UVR2A4R7MDD 22 | 117 | 0.25 38 80 115 35 06|493-1215-ND 15 1.44) UVR2V2R2MPD 
10 | 10.00 | 0.08 75 6.3 11.0 2.5 0.5 | 493-1144-ND 07 50 | UVR2A100MED 3.3 | 155.5 | 0.25 55 10.0 12.5 5.0 0.6 | 493-1216-ND 24 1.62} UVR2V3R3MPD 
22 | 22.00 | 0.08 130 63 11.0 25 0.5 | 493-1145-ND_.10 74] UVR2A220MED 47 | 204.5 | 0.25 65 10.0 125 5.0 0.6 | 493-1217-ND 21 1.62 | UVR2V4R7MPD 
33 | 33.00 | 0.08 180 | 80 11.5 35 06] 493-1146-ND 18 1.33) UVR2A330MPD 10 | 390 | 0.25 115 {10.0 20.0 5.0 06 | 493-1218-ND 30 —-2.31/ UVR2V100MPD 
47 47.00 | 0.08 230 10.0 12.5 5.0 0.6 | 493-1147-ND .20 1.48 | UVR2A470MPD 22 810 0.25 200 12.5 25.0 5.0 0.6 | 493-1219-ND 38 2.86 | UVR2V220MHD 
100 | 100.00) 0.08 370 | 10.0 200 5.0 06) 493-1148-ND 32 2.39] UVR2A101MPD 33 | 1195 | 0.25 275 «(116.0 25.0 75 08 | 493-1220-ND 68 5.17| UVR2V330MHD 
220 | 220.00) 0.08 620 |125 250 5.0 06) 493-1149-ND 56 4.27 UVR2A221MHD 47 | 1685 | 0.25 380 116.0 355 75 08 | 493-1221-ND 1411 840/ UVRev470MHD 
330_| 330.00 | 0.08 760_|12.5_ 25.0 5.0 0.6 | 493-1150-ND_ 634.77 | UVR2A331MHD 100 | 3540 | 0.25 590 | 18.0 40.0 7.5 08 | 493-1222-ND 1.30 9.81] UVR2V101MHD 
470 | 470.00} 0.08 | 1000 | 16.0 25.0 7.5 0.8 | 493-1151-ND 89 6.76 UVR2A471MHD 100 | 3540 | 0.25 570 |22.0 30.0 10.0 1.0 | 493-1223-ND 1.30 _9.81| UVR2V101MRD6 
1000 | 1000.00} 0.08 | 1380 / 18.0 40.0 7.5 0.8 | 498-1152-ND 1.21 9.20/ UVR2A102MHD | | 999 | 7740 | 0.25 | 850 [22.0 50.0 10.0 1.0 | 493-1224-ND 4.15 31.46] UVR2V221MRD 
2200 | 2200.00] 010 | 2400 |22.0 50.0 10.0 1.0 | 493-1153-ND 3.36 —-25.41| UVR2A222MAD 559° | 749. |. 098 aon [250 40.0 125 10 ORR «415 31.46 | UvRav221MADE 
2200 | 2200.00] 010 | 2400 |250 40.0 125 1.0 | 493-1154-ND 3.36 25.41| UVR2A222MRD6 460 VDE Wolking Voltage 
3300 | 3300.00] 0412 | 2900 |250 50.0 125 1.0 | 493-1155-ND 3.50 —_26.50| UVR2A332MRD 
047 | 4752 | 0.20 15 [63 11.0 25 05|4931156-ND 09 66] UVR2CR47MED Te, || 2805. | 02s | 80 115 85 (06 ee = «14 1.08) UVR2GOTOMPD 
i na lh a8 BS 83 110 25 05 MRE 00 es MOURDCHIOMIER 22 | 128 | 0.25 45 |10.0 125 50 0.6 | 493-1227-ND 20 1.51 UVR2G2R2MPD 
gins ||29eo-l Ins) - 63 110 25 05 eee 44 ‘as UVROGOROMED 33 | 172 | 0.25 55 |10.0 125 5.0 06 | 493-1228-ND 21 ~—1.62| UVR2G3R3MPD 
33 | 928 | 0.20 40 | 63 11.0 25 05|493-1159-ND 14 1.06 UvRecaRamen | | 4% | 228 | 0.2 70/100 16.0 5.0 0.6 (eed =o) 1-88) UVR2G4R7MPD 
47 | 1152 | 0.20 50 | 63 11.0 25 05) 493-1160-ND 11 80 | UVR2C4R7MED 10 | 440 | 0.25 130 [125 20.0 5.0 06 |A93s1230:NDY) 35 2.62 UVR2G100MHD 
40) 200 | 020 80 40 115 35 06 MGSERaENON is 1.41| uvaocioompp 22 | 920 | 0.25 240 «| 16.0 250 7.5 08] 493-1231-ND 68 —5.17| UVR2G220MHD 
99: | 390° |. 020 155 |100 160 50 06 COMMON 90  1.50/ UVRDC220MPD 33 | 1360 | 0.25 300 | 16.0 315 7.5 08 | 493-1232-ND 91 6.92] UVR2G330MHD 
33 | 568 | 020 205 «|/400 200 5.0 a6 |49a-1163:ND 32 2.99 UVReca30MPD 47 | 1920 | 0.25 370 | 16.0 355 7.5 08 | 493-1233-ND 1.20 9.12] UVR2G470MHD 
47 | 792 | 020 070 +1125 200 50 06 | 493-1164-ND 38 2.85) UVREC470MHD 400 | 4040 | 0.25 550 | 20.0 40.0 100 1.0 | 493-1234-ND 273 20.70] UVR2G101MRD 
400 | 1640 | 0.20 430 1125 25.0 50 06|493-1165-ND 59  4.45| UVReC1O1MHD 400 | 4040 | 0.25 530 25.0 30.0 125 1.0 | 493-1235-ND 273  20.70| UVR2G101MRD6 
Sage | aee0: Ih 090 00 |160 955 75 08 MESSSUReNION 1.01 7.90) uvnoco1Map 220 | 8840 | 0.25 750 [25.0 50.0 125 1.0 | 493-1236-ND 4.53 34.29| UVR2G221MRD 
330 | 5320 | 0.20 940 /18.0 40.0 75 08 | 493-1167-ND 1.34 10.12] UVR2C331MHD 450 VDC Working Voltage 
330 | 5320 | 0.20 900 |22.0 30.0 10.0 1.0 | 493-1168-ND 1.34 —10.12| UVR2C331MRD6 1 85 | 0.25 23 8.0 115 35 06 | 493-1237-ND 14 1.03] UVR2WO10MPD 
470 | 7560 | 0.20 | 1410 |220 40.0 10.0 1.0 | 493-1169-ND 2.30 17.41] UVR2C471MRD 22 | 139 | 0.25 35 |10.0 125 50 06 | 493-1238-ND 21 —1.62| UVR2W2R2MPD 
470 | 7560 | 0.20 | 1290 | 25.0 30.0 125 1.0 | 493-1170-ND 2.30 17.41/ UvReca7imRD6) | 33 | 188.5 | 0.25 45 |10.0 16.0 5.0 06 | 493-1239-ND 21 ~— 1.62| UVR2W3R3MPD 
1000 | 16040 | 0.20 | 1900 [25.0 50.0 125 1.0 | 493-1171-ND 2.96 _22.45| UVR2C102MRD 47 | 2515 | 0.25 55 |10.0 200 50 06|493-1240-ND 30 231] UVR2W4R7MPD 
200 VDC Working Voltage to | 490 | 0.25 90  |125 20.0 50 06 | 493-1241-ND 38 + —-2.86| UVR2W100MHD 
047 | 494 | 020 15 63 11.0 25 05)|4934172-ND 11 80 UVR2DR47MED 22 | 1030 | 0.25 165 [16.0 25.0 75 08 | 493-1242-ND 68 5.17] UVR2W220MHD 
1 60 | 0.20 22 63 11.0 25 05 | 493-1173-ND 11 80] UVR2D010MED 33 | 1525 | 0.25 230 «| 16.0 355 7.5 0.8 | 493-1243-ND 1.20 9.12] UVR2W330MHD 
22 | 84 | 020 33 63 11.0 25 05 | 493-1174-ND 12 90] UvR2D2R2MED 47 | 2155 | 0.25 300 | 18.0 400 7.5 08 | 493-1244-ND 1.46 11.05] UVR2W470MHD 
33 | 106 | 0.20 40 63 11.0 25 05 | 493-1175-ND 14 1.09) UVR2D3R3MED 47 | 2155 | 0.25 290 |22.0 30.0 10.0 1.0 | 493-1245-ND 1.46 — 11.05] UVR2W470MRD6| 
47 | 134 | 0.20 55 8.0 115 35 06|493-1176-ND 18 — 1.35) UVR2D4R7MPD 400 | 4540 | 0.25 350 22.0 40.0 10.0 1.0 | 493-1246-ND 3.27 24.72] UVR2W101MRD 
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nichicon VZ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
General Purpose 105°C 


etans: 
Sleeve For capacitance of more than 1000uF, add 0.02 for every increase of 1000”F. Measurement frequency: 
120Hz, Temperature: 20°C. 
op. Rated Volt. (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 100 | 160 to 315 | 350 to 450 
as | * +1.0 for oD >20 eo tan 3 (Max.) 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.14] 0.12] 0.10 | 0.08 0.20 0.25 
om + +2.0 forL >20 
Pressure/ |144.5¢—+1— 15 
Relief * Stability at Low Temperature: Measurement frequency: 120Hz 
vent (© 6.3 and up) 
Rated Voltage (V) 6.3] 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 - 200 | 250 - 350 | 400 | 450 
Fangele life: foam eee ena type for general purpose * Small case size * Wide temperature Impedance ratio|2-25°C/z+20°C | 5 4 3/2 2 2 2 2 3 4 6 | 45 
SPECIFICATIONS: z1/z20 (Max.) |Z-40°C/z+20°C] 10] 8| 6 | 4/3] 3] 3] 3 4 8 | 10) — 
Temperature Range -65°C ~ 105°C (6.3 ~ 100V), -40°C ~ 105°C (160 ~ 400V), -25°C ~ 105°C (450V) 
Capacitance Tolerance +20% at 120Hz, 20°C * Endurance: er Capacitance Change Within +20% of initial value 
After 1000 hours application a oa 
vigaase te of rated voltage at 105°C, tand 200% or less of initial 
eakage Current: capacitors meet the characteristic specified value 
Rated Voltage: 6.3 to 100 Rated Voltage: 160 to 450 requirements listed at right. Leakage Current Initial specified value or less 
After 1 minute application of rated voltage, leakage current After 1 minute application of rated voltage, 
is not more than 0.03CV or 4 (yA), whichever is greater. CV = 1000: I=0.1CV+40 (H/A) or less. ¢ Shelf Life: After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for 
After 2 minutes application of rated voltage, leakage current After 1 minutes application of rated voltage, endurance characteristics listed above. 
is not more than 0.01CV or 3 (UA), whichever is greater. CV > 1000: I=0.04CV+100 (UA) or less. * Marking: Printed with white color letter on black sleeve. 
Rated Rated 
Leak- | tand | Ripple Cur. Leak- | tans | Ripple Cur. 
age Max. @120Hz age Max. @120Hz ; ; 
Cap. | Current] @120Hz| /105°C Dimensions (mm) _| Digi-Key Pricing Nichicon Cap. | Current |}@120Hz| 105°C Dimensions (mm) _| Digi-Key Pricing Nichicon 
(uF) (pA) /20°C (mA) rms | sp L P Sq | PartNo. 1 10 | Part No. (uF) (uA) /20°C (mA) rms | sp [L P Sq | PartNo. 1 10 | Part No. 
6.3 VDC Rated Voltage 10000 | 1600.00) 0.38 2060 18.0 35.5 7.5 0.8 | 493-1292-ND 1.74 = 13.14] UVZ1C0103MHD 
% [om] om | —w ]so sia 20 os|erreaay me] oanemnnn | |Sem]ama] nie | ae [ms wo 0 12 lmniman 20 eu [waersuny 
sa on oe * 50 110 20 05 ie we pad Waeeaaauae 33000 | 5280.00] 0.84 3450 25.0 50.0 12.5 1.0 | 493-1295-ND 5.48 41.47] UVZ1C333MRD 
47 3.00 0.28 65 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1249-ND .09 .69] UVZ0J470MDD 
100 | 6.30 0.28 95 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1250-ND WW .85| UVZ0J101MDD 25 VDC Rated Voltage 
220 | 13.86 | 0.28 145 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1251-ND 13 1.01} UVZ0J221MDD 47 3.00 0.16 25 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1296-ND 09 .69 | UVZ1E4R7MDD 
10 3.00 0.16 36 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1297-ND .08 .58 | UVZ1E100MDD 
330 | 20.79 | 0.28 195 63 11.0 2.5 0.5 | 493-1252-ND 15 1.17} UVZ0J331MED 2 5.50 0.16 58 50 11.0 20 05 | 493-1298-ND 06 “45 | UVZ1E220MDD 
470 | 29.61 0.28 230 63 11.0 2.5 0.5 | 493-1253-ND 16 1.22| UVZ0J471MED 33 8.25 0.16 68 50 11.0 20 0.5 | 493-1299-ND ry 85 | UVZ1E330MDD 
1000 | 63.00 | 0.28 390 8.0 11.5 3.5 0.6 | 493-1254-ND WW -85} UVZ0J102MPD 47 11.75 | 0.16 83 50 11.0 2.0 0.5 | 493-1300-ND 06 48 | UVZ1E470MDD 
2200 | 138.60 | 0.30 710 10.0 20.0 5.0 0.6 | 493-1255-ND 38 2.89| UVZ0J222MPD 
3300 | 207.90} 0.32 840 10.0 20.0 5.0 0.6 | 493-1256-ND A3 3.23| UVZ0J332MPD 100 | 25.00') 0.16 “0 63 11.0 25 05 ED 08 “64 UVZTEIOIMED 
220 | 55.00 | 0.16 240 8.0 11.5 3.5 0.6 | 493-1302-ND W 82 | UVZ1E221MPD 
4700 | 296.10 | 0.34 1090 12.5 20.0 5.0 0.6 | 493-1257-ND 68 5.11| UVZ0J472MHD 330 | 82.50 | 0.16 315 10.0 12.5 5.0 0.6 | 493-1303-ND 20 1.54 | UVZ1E331MPD 
6800 | 428.40 | 0.38 1350 12.5 25.0 5.0 0.6 | 493-1258-ND 95 7.16| UVZ0J682MHD 470 | 117.50} 0.16 380 10.0 12.5 5.0 0.6 | 493-1304-ND 18 1.34 | UVZ1E471MPD 


10000} 630.00} 0.46 1650 16.0 25.0 7.5 0.8 | 493-1259-ND 1.24 9.38) UVZ0J103MHD 1000 | 250.00) 0.16 680 10.0 20.0 5.0 0.6 | 493-1305-ND 37 2.76 | UVZ1E102MPD 
15000) 945.00] 0.56 2010 | 16.0 355 7.5 0.8) 493-1260-ND 1.63 © 12.35] UVZ0J153MHD 2200 | 550.00 | 0.18 1090 | 12.5 25.0 5.0 0.6 | 493-1306-ND = 90» 6.84) UVZ1E222MHD 
22000] 1386.00} 0.70 2350 18.0 40.0 7.5 0.8 | 493-1261-ND 1.92 14.55 | UVZ0J223MHD 3300 | 825.00] 0.20 1400 16.0 25.0 7.5 0.8 | 493-1307-ND 74 5.57 | UVZ1E332MHD 
33000} 2079.00} 0.92 2800 22.0 50.0 10.0 1.0 | 493-1262-ND 356 26.92} UVZ0J333MRD 4700 | 1175.00] 0.22 1710 16.0 31.5 7.5 0.8 | 493-1308-ND 86 6.55 | UVZ1E472MHD 
6800 | 1700.00} 0.26 2040 18.0 35.5 7.5 0.8 | 493-1309-ND 1.92 14.55] UVZ1E682MHD 
10000 | 2500.00) 0.34 2150 20.0 40.0 10.0 1.0 | 493-1310-ND 312 23.61] UVZ1E103MRD 


10 VDC Rated Voltage 


22) 3.00 | 0.24 45 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1263-ND 09 69) UVZ1A220MDD | | 15000] 3750.00] 0.44 2750 | 22.0 50.0 10.0 1.0 | 499-1311-ND 3.95 29.89 UVZ1E153MRD 
33 | 3.30 | 0.24 58 5.0 11.0 2.0 0.5) 493-1264-ND —.09 69} UVZ1A330MDD 22000 | 5500.00] 0.58 3250 | 25.0 50.0 12.5 1.0 | 493-1312-ND 5.48 41.47) UVZ1E223MRD 
47 | 470 | 0.24 68 5.0 11.0 2.0 0.5| 493-1265-ND 09 69] UVZ1A470MDD 
100 | 10.00 | 0.24 105 «| 5.0 11.0 20 05| 493-1266-ND 11 85] UVZ1A101MDD SENDS Bated.Voltege 
220 | 22.00 | 0.24 175 63 110 25 05| 493-1267-ND 15 — 1.17] UVZ1A221MED 47) 3.00 | 0.14 2/50 110 20 05 esietenny 09 69) UVZiVaR7MDD 
jo | 350 | 014 ry 5.0 11.0 20 0.5 | 493-1314-ND 08 58 | UVZ1V100MDD 
330 | 33.00 | 0.24 210 63 11.0 2.5 0.5 | 493-1268-ND 16 1.22) UVZ1A331MED 22 7.70 0.14 61 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1315-ND 06 45 | UVZ1V220MDD 
470 | 47.00 0.24 250 6.3 11.0 2.5 0.5 | 493-1269-ND .22 1.64) UVZ1A471MED 33 41.55 0.14 75 50 11.0 2.0 0.5 | 493-1316-ND 13 1.01 | UVZ1V330MDD 
4000 | 100.00} 0.24 460 | 10.0 125 5.0 0.6] 493-1270-ND 30 2.31] UVZ1A102MPD 47 | 1645 | 0.14 93 5.0 11.0 20 0.5 | 493-1317-ND 06 48 | UVZ1v470M0D 
2200 | 220.00 | 0.26 760 | 10.0 20.0 5.0 0.6] 493-1271-ND 43 3.23) UVZ1A222MPD 100° | -ab00 | 044 150 16a 410 26 05 OGTeNON 11 ‘2 | UUAIVI0" MED 
3300 | 330.00} 0.28 1000 |12.5 20.0 5.0 06) 493-1272-ND 62 — 4.72] UVZ1A332MHD 200 | 7700 | 0.14 75 «(110.0 125 50 061 4931319-ND 14 1.03 Uvztv221MPD 
4700 | 470.00] 0.30 1260 |12.5 25.0 5.0 0.6] 493-1273-ND 83 — 6.25] UVZ1A472MHD 330 ) 115.50 | 0.14 350 10.0 125 5.0 0.6 | 493-1320-ND 241.80 | UVZ1V331 MPD 
6800 | 680.00| 0.34 | 1570 |160 250 7.5 0.8| 493-1274-ND 1.25 9.46] UVZ1A682MHD 470 | 164.50 | 0.14 460 | 10.0 16.0 5.0 0.6 | 493-1321-ND = 282.12) UVZ1V471MPD 


10000| 1000.00] 042 | 1890 | 16.0 355 75 08] 493-1275-ND 1.63  12.35| UvztatosmHD | | 1000 | 350.00} 0.14 | 810/125 200 5.0 0.6 | 493-1322-ND 634.75) UVZ1V102MHD 
15000) 1500.00 052 | 2180 | 180 355 7.5 0.8) 4934276-ND 1.74 13.14] uvztatsamHp | | 2200 | 770.00] 016 | 1260 |160 25.0 75 08 |493-1323-ND 63 4.75] Uvztve22MHD 
22000/ 2200.00 066 | 2650 20.0 400 10.0 1.0] 493-1277-ND 249 18.87| uvztaz2amro | | 3300 | 1155.00) 0.18 | 1610 | 16.0 355 7.5 08 | 493-1924-ND 1.63 12.35] UVZ1V332MHD 


330001 3300.00! 0.88 3250 22.0 50.0 10.0 1.0 | 493-1278-ND 3.95 29.89) UVZ1A333MRD 4700 | 1645.00] 0.20 1910 18.0 35.5 7.5 0.8 | 493-1325-ND 1.74 13.17 | UVZ1V472MHD 
6800 | 2380.00] 0.24 2150 20.0 40.0 10.0 1.0 | 493-1326-ND 2.49 18.87 | UVZ1V682MRD 


16'VDC Rated Voltage 10000 | 3500.00} 0.32 | 2650 220 50.0 100 1.0 |493-1327-ND 395 29.89] UVZ1V103MAD 
10 | 300 | 0.20 35 5.0 11.0 2.0 05] 493-1279-ND 09 69] UVZ1C100MDD | | 15000} 4200.00] 0.36 3100 | 25.0 50.0 12.5 1.0 | 493-1328-ND 5.76 43.62 | UVZ1V153MRD 
22 | 352 | 0.20 54 5.0 11.0 2.0 05] 493-1280-ND  .09 69) UVZ1C220MDD 50 VDC Rated Voltage 
os ote) | aoe o 50 110 20 05 ee = Oo sed eee ae 01 | 300 | 012 13 5.0 11.0 2.0 05 | 493-1329-ND 09 .69 | UVZ1HORIMDD 
4h | 488. | 0:20 ne 5.0 11.0 20 05 ace = «06 24 /UVZICIZOMDD 0.22 | 3.00 | 0.12 29 5.0 11.0 2.0 05 | 493-1330-ND 09 .69 | UVZ1HR22MDD 
100 | 16.00 | 0.20 115 | 5.0 11.0 20 0.5] 493-1283-ND 06 48) UVZ1C101MDD 043. | 400. 940 aa 50 110 20 05 WOeeION 09 “69 | UVZ1HAS3MDD 
220 | 35.20 | 0.20 190 | 63 11.0 25 0.5| 493-1284-ND 11 82) UVZ1C221MED 0.47 | 3.00 | 0.12 7 5.0 11.0 2.0 05 | 493-1332-ND 09 .69 | UVZ1HR47MDD 
330 | 52.80 | 0.20 265 8.0 115 3.5 06] 493-1285-ND 22 1.64] UVZ1C331MPD 1 3.00 | 0.12 13 5.0 11.0 2.0 05 | 493-1333-ND 06 45 | UVZ1HO10MDD 
470 | 75.20 | 0.20 315 | 80 115 35 06| 493-1286-ND 13 1.00) UvZ1C471MPD 22 | 300 | 012 20 50 11.0 20 0.5 | 493-1334-ND 06 45 | UVZ1H2REMDD 
1000 | 160.00) 0.20 560 10.0 16.0 5.0 0.6 | 493-1287-ND 37 2.78} UVZ1C102MPD 33 3.00 0.12 25 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1335-ND 09 69 | UVZ1H3R3MDD 
2200 | 352.00] 0.22 920 |12.5 20.0 5.0 06| 493-1288-ND 63 4.75) UVZ1C222MHD 47 | 3.00 | 0.12 30 5.0 11.0 2.0 05 | 493-1336-ND 06 45 | UVZ1H4R7MDD 
3300 | 528.00] 0.24 1170 | 125 25.0 5.0 06] 493-1289-ND 90 —_—6.84] UVZ1C332MHD 1 | ee | ee Bid 50 110 20 05 eee 85 | UVZTHTLOOMDD 
22 | 11.00 | 012 68 5.0 11.0 2.0 05 | 493-1338-ND 06 48 | UVZ1H220MDD 
4700 | 752.00) 0.26 1480 | 16.0 25.0 7.5 08] 493-1290-ND 1.21 — 9.20] UVZ1C472MHD 33 | 1650 | 12 90 50 410 20 05 |4931999-ND 14 — 1.09| UVz1Hag0mpD 
6800 | 1088.00] 0.30 1780 | 16.0 355 7.5 08] 493-1291-ND 1.63 12.35] UVZ1C682MHD - 
(Continued) 
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michicon VZ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) 


Rated Rated 
Leak- | tané | Ripple Cur. Leak- | tand | Ripple Cur. 
age Max. @120Hz age Max. @120Hz 
Cap. | Current |@120Hz| /105°C Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Nichicon Cap. | Current |@120Hz| /105°C Dimensions (mm) _| Digi-Key Pricing Nichicon 
(uF) (WA) /20°C | (mA)rms | sp oL P= 6q | Part No. 1 10 | Part No. (nF) (uA) /20°C | (mA)rms | sp oL P= 6q ‘| Part No. 1 10 | Part No. 
47 23.50 0.12 115 6.3 11.0 25 0.5 | 493-1340-ND 07 .56 | UVZ1H470MED 10 240 0.20 65 10.0 12.5 5.0 0.6 | 493-1402-ND 27 2.04 | UVZ2D100MPD 
100 | 50.00 0.12 190 8.0 11.5 35 0.6 | 493-1341-ND AW -82 | UVZ1H101MPD 22 480 0.20 120 10.0 20.0 5.0 0.6 | 493-1403-ND 40 2.99 | UVZ2D220MPD 
220 | 110.00 | 0.12 300 10.0 12.5 5.0 0.6 | 493-1342-ND 22 1.64 | UVZ1H221MPD 33 700 0.20 160 12.5 20.0 5.0 0.6 | 493-1404-ND A5 3.39 | UVZ2D330MHD 
330 | 165.00 | 0.12 410 10.0 16.0 5.0 0.6 | 493-1343-ND 32 2.41 | UVZ1H331MPD 47 980 0.20 195 12.5 20.0 5.0 0.6 | 493-1405-ND A5 3.39 | UVZ2D470MHD 
470 | 235.00 | 0.12 530 12.5 20.0 5.0 0.6 | 493-1344-ND AG 3.45 | UVZ1H471MHD 100 2040 0.20 375 16.0 31.5 7.5 0.8 | 493-1406-ND 117 8.85 | UVZ2D101MHD 
1000 | 500.00 | 0.12 950 12.5 25.0 5.0 0.6 | 493-1345-ND 57 4.34 | UVZ1H102MHD 220 4440 0.20 575 18.0 35.5 7.5 0.8 | 493-1407-ND 1.55 11.71 | UVZ2D221MHD 
2200 | 1100.00) 0.14 1470 16.0 35.5 7.5 0.8 | 493-1346-ND 1.63 12.35 | UVZ1H222MHD 330 6640 0.20 705 20.0 40.0 10.0 1.0 | 493-1408-ND 2.60 19.69 | UVZ2D331MRD 
3300 | 1650.00) 0.16 1770 18.0 35.5 7.5 0.8 | 493-1347-ND 1.96 14.84 | UVZ1H332MHD 470 9440 0.20 840 22.0 50.0 10.0 1.0 | 493-1409-ND 3.33 25.20 | UVZ2D471MRD 
4700 | 2350.00) 0.18 2100 20.0 40.0 10.0 1.0 | 493-1348-ND 3.12 23.61 | UVZ1H472MRD 250 VDC Rated Voltage 
6800 | 3400.00) 0.22 2500 22.0 50.0 10.0 1.0 | 493-1349-ND 3.95 29.89 | UVZ1H682MRD 
0.47 | 51.75 0.20 10 63 11.0 25 0.5 | 493-1410-ND 14 1.03 | UVZ2ER47MED 
10000 | 5000.00) 0.30 2850 25.0 50.0 12.5 1.0 | 493-1350-ND 5.48 41.47 | UVZ1H103MRD 
1 65 0.20 15 63 11.0 25 0.5 | 493-1411-ND 14 1.03 | UVZ2E010MED 
63 VDC Rated Voltage 2.2 95 0.20 23 63 11.0 25 0.5 | 493-1412-ND 17 1.30 | UVZ2E2R2MED 
10 6.30 0.10 46 6.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1351-ND Ad .85 | UVZ1J100MDD 3.3 122.5 0.20 32 8.0 11.5 3.5 0.6 | 493-1413-ND AT 1.30 | UVZ2E3R3MPD 
22 13.86 0.10 71 6.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1352-ND 14 1.09 | UVZ1J220MDD 47 157.5 0.20 39 8.0 11.5 3.5 0.6 | 493-1414-ND 21 1.62 | UVZ2E4R7MPD 
33 20.79 0.10 100 63 11.0 25 0.5 | 493-1353-ND 15 1.17 | UVZ1J330MED 10 290 0.20 74 10.0 16.0 5.0 0.6 | 493-1415-ND 31 2.36 | UVZ2E100MPD 
47 29.61 0.10 120 63 11.0 25 0.5 | 493-1354-ND 16 1.25 | UVZ1J470MED 29 590 0.20 130 125 20.0 5.0 0.6 | 493-1416-ND 40 2.99 | UVZ2E220MHD 
100 | 63.00 0.10 215 10.0 12.5 5.0 0.6 | 493-1355-ND 22 1.64 | UVZ1J101MPD 33 865 0.20 160 125 20.0 5.0 0.6 | 493-1417-ND AB 3.39 | UVZ2E330MHD 
220 | 138.60 | 0.10 335 10.0 16.0 5.0 0.6 | 493-1356-ND 42 3.15 | UVZ1J221MPD 47 1215 0.20 210 12.5 25.0 5.0 0.6 | 493-1418-ND 70 5.30 | UVZ2E470MHD 
330 | 207.90 | 0.10 510 10.0 20.0 5.0 0.6 | 493-1357-ND AT 3.58 | UVZ1U331MPD 100 | 2540 | 0.20 365 16.0 31.5 7.5 0.8 | 493-1419-ND 1.41 10.71 | UVZ2E101MHD 
470 | 206.10} 0.10 | 640 125 200 5.0 06 eR NDe §882 4.72) UVZ147 MHD 220 | 5540 | 0.20 | 600 20.0 40.0 10.0 1.0 | 493-1420-ND 1.71 12.96] UVZ2E221MRD 
1000 | 630.00} 0.10 | 930 160 25.0 75 0.8 | 493-1359-ND 1.06 8.03 UVZ1J102MHD 330 | 8290 | o20 | 730 | 22.0 50.0 10.0 1.0 |493-1421-ND 3.17 24.04) Uvz2E331MRD 
2200 | 1386.00] 0.12 | 1650 /18.0 355 7.5 0.8 | 493-1360-ND 152 11.53] UVz1U222MHD 470 | 11790 | 020 | 870 |250 50.0 125 1.0 |493-1422-ND 4.04 30.61 | UVZ2E471MRD 
3300 | 2079.00] 0.14 | 1950 20.0 40.0 10.0 1.0 | 493-1361-ND 3.10 23.48) UVZ1J332MRD 315 VDC Rated Voltage 
4700 | 2961.00) 0.16 2450 22.0 50.0 10.0 1.0 | 493-1362-ND 3.91 29.60 | UVZ1J472MRD 1 a5 0.20 15 63 110 25 05 | 493-1423-ND 14 1.06 | UVZ2FO10MED 
6800 | 4284.00) 0.20 2800 25.0 50.0 12.5 1.0 | 493-1363-ND 5.27 39.88 | UVZ1J682MRD 22 409.3 0.20 26 80 115 35 06 | 493-1424-ND 18 4.35 | UVZ2F2ReMPD 
100 VDC Rated Voltage 3.3 | 143.95 | 0.20 38 10.0 12.5 5.0 0.6 | 493-1425-ND 19 1.46 | UVZ2F3R3MPD 
041 3.00 0.08 15 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1364-ND 09 .69 | UVZ2A0R1MDD 4.7 | 188.05 | 0.20 45 10.0 12.5 5.0 0.6 | 493-1426-ND 24 1.80 | UVZ2F4R7MPD 
0.22 | 3.00 | 0.08 34 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1365-ND 09 69 | UVZ2AR22MDD 10 | 355 | 0.20 80 | 10.0 20.0 5.0 0.6 | 493-1427-ND 312.36 | UVZ2F100MPD 
0.33 | 3.00 | 0.08 2 5.0 11.0 20 0.5 |A93s1366-NDD 08 -69) UVZ2AR33M0D 22 | 733 | 0.20 115 |12.5 20.0 5.0 0.6 | 493-1428-ND 40 —-2.99 | UVZ2F220MHD 
0.47 | 3.00 | 0.08 74 5.0 11.0 2.0 05 | 493-4367-ND 09 69 | UVZ2AR47MDD 33 | 10795 | 0.20 195 |16.0 25.0 75 08 |493-1429-ND 65 4.96 | UVZ2F330MHD 
1 | 3.00 | 0.08 15 5.0 11.0 20 0.5 | 493-1368-ND 09 69] UVZ2A010MDD 47 | 15205 | 0.20 230 «| 16.0 25.0 7.5 0.8 | 493-1430-ND 1.12 — 8.48] UVZ2F470MHD 
22 3.00 0.08 4 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1369-ND 09 69 | UVZ2A2R2MDD 100 3190 0.20 395 18.0 35.5 7.5 0.8 | 493-1431-ND 1.59 12.06 | UVZ2F101MHD 
33 3.30 0.08 29 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1370-ND A 85 | UVZ2A3R3MDD 220 6970 0.20 620 22.0 50.0 10.0 1.0 | 493-1432-ND 4.10 31.01 | UVZ2F221MRD 
47 4.70 0.08 32 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1371-ND Bc 85 | UVZ2A4R7MDD 330 | 10435 0.20 760 25.0 50.0 12.5 1.0 | 493-1433-ND 5.81 44.02 | UVZ2F331MRD 
10 | 10.00 | 0.08 54 63 11.0 25 0.5 | 493-1372-ND 14 — 1.09] UVZ2A100MED 350 VDC Rated Voltage 
22 22.00 0.08 93 63 11.0 25 0.5 | 493-1373-ND 16 1.25 | UVZ2A220MED 1 5 0.25 15 63 11.0 25 0.5 | 493-1434-ND 18 1.38] UVZ2V010MED 
33 33.00 0.08 130 8.0 11.5 3.5 0.6 | 493-1374-ND 22 1.64 | UVZ2A330MPD 2.2 117 0.25 26 8.0 11.5 3.5 0.6 | 493-1435-ND 20 1.48 | UVZ2V2R2MPD 
47 47.00 0.08 165 10.0 12.5 5.0 0.6 | 493-1375-ND 25: 1.86 | UVZ2A470MPD 3.3 155.5 0.25 38 10.0 12.5 5.0 0.6 | 493-1436-ND 21 1.62 | UVZ2V3R3MPD 
100 | 100.00 | 0.08 265 10.0 20.0 5.0 0.6 | 493-1376-ND 37 2.84 | UVZ2A101MPD 47 204.5 0.25 45 10.0 12.5 5.0 0.6 | 493-1437-ND 24 1.83 | UVZ2V4R7MPD 
220 | 220.00 | 0.08 440 12.5 25.0 5.0 0.6 | 493-1377-ND 68 5.114 | UVZ2A221MHD 10 390 0.25 80 10.0 20.0 5.0 0.6 | 493-1438-ND 40 3.05 | UVZ2V100MPD 
330 | 330.00 | 0.08 540 12.5 25.0 5.0 0.6 | 493-1378-ND YE] 5.67 | UVZ2A331MHD 99 810 0.25 115 125 25.0 5.0 06 | 493-1439-ND 49 3.68 | Uvz2V220MHD 
470 | 470.00 | 0.08 715 16.0 25.0 7.5 0.8 | 493-1379-ND 1.06 8.03 | UVZ2A471MHD 33 1195 0.25 195 16.0 25.0 7.5 0.8 | 493-1440-ND 81 6.10 | UVZ2V330MHD 
1000 | 1000.00} 0.08 985 18.0 40.0 7.5 0.8 | 493-1380-ND 1.74 13.17 | UVZ2A102MHD 47 1685 0.25 270 16.0 35.5 7.5 0.8 | 493-1441-ND 1.23 9.28 | UVZ2V470MHD 
2200 | 2200.00] 0.10 1750 22.0 50.0 10.0 1.0 | 493-1381-ND 4.38 33.18 | UVZ2A222MRD 100 3540 0.25 420 18.0 40.0 7.5 0.8 | 493-1442-ND 1.77 13.41 | UVZ2V101MHD 
3300 | 3300.00) 0.12 2070 25.0 50.0 12.5 1.0 | 493-1382-ND 4.56 34.56 | UVZ2A332MRD 220 7740 0.25 620 22.0 50.0 10.0 1.0 | 493-1443-ND 4.50 34.08 | UVZ2V221MRD 
160 VDC Rated Voltage 400 VDC Rated Voltage 
0.47 | 47.52 0.20 an 63 11.0 25 0.5 | 493-1383-ND AW .85 | UVZ2CR47MED 1 80 0.25 17 8.0 11.5 3.5 0.6 | 493-1444-ND 20 1.48 | UVZ2G010MPD 
1 56 0.20 16 63 11.0 25 0.5 | 493-1384-ND AW .85 | UVZ2C010MED 2.2 128 0.25 30 10.0 12.5 5.0 0.6 | 493-1445-ND 23 1.72 | UVZ2G2R2MPD 
2.2 75.2 0.20 25 6.3 11.0 25 0.5 | 493-1385-ND 14 1.03 | UVZ2C2R2MED 3.3 172 0.25 38 10.0 12.5 5.0 0.6 | 493-1446-ND 25 1.86 | UVZ2G3R3MPD 
3.3 92.8 0.20 30 63 11.0 25 0.5 | 493-1386-ND 7 1.30 | UVZ2C3R3MED 47 228 0.25 50 10.0 16.0 5.0 0.6 | 493-1447-ND 32 2.39 | UVZ2G4R7MPD 
47 115.2 0.20 34 63 11.0 25 0.5 | 493-1387-ND A7 1.30 | UVZ2C4R7MED 10 440 0.25 90 12.5 20.0 5.0 0.6 | 493-1448-ND AB 3.47 | UVZ2G100MHD 
10 200 0.20 41 8.0 11.5 3.5 0.6 | 493-1388-ND 21 1.62 | UVZ2C100MPD 22 920 0.25 165 16.0 25.0 7.5 0.8 | 493-1449-ND 18 5.88 | UVZ2G220MHD 
22 392 0.20 100 10.0 16.0 5.0 0.6 | 493-1389-ND 31 2.36 | UVZ2C220MPD 33 1360 0.25 215 16.0 31.5 7.5 0.8 | 493-1450-ND 1.23 9.28 | UVZ2G330MHD 
33 568 0.20 145 10.0 20.0 5.0 0.6 | 493-1390-ND 40 2.99 | UVZ2C330MPD 47 1920 0.25 270 16.0 35.5 7.5 0.8 | 493-1451-ND 1.44 10.92 | UVZ2G470MHD 
47 792 0.20 195 12.5 20.0 5.0 0.6 | 493-1391-ND 45 3.39 | UVZ2C470MHD 100 4040 0.25 450 20.0 40.0 10.0 1.0 | 493-1452-ND 2.57 19.48 | UVZ2G101MRD 
100 1640 0.20 215 12.5 25.0 5.0 0.6 | 493-1392-ND 70 5.30 | UVZ2C101MHD 220 8840 0.25 660 25.0 50.0 12.5 1.0 | 493-1453-ND 4.57 34.64 | UVZ2G221MRD 
220 3560 0.20 570 16.0 35.5 7.5 0.8 | 493-1393-ND 1.38 10.41 | UVZ2C221MHD 450 VDC Rated Voltage 
330 5320 0.20 750 18.0 40.0 7.5 0.8 | 493-1394-ND 1.71 12.96 | UVZ2C331MHD 1 85 0.25 13 8.0 11.5 3.5 0.6 | 493-1454-ND 20 1.54 | UVZ2W010MPD 
470 | 7560 0.20 900 22.0 40.0 10.0 1.0 | 493-1395-ND 2.53 19.19 | UVZ2C471MRD 2.2 139 0.25 23 10.0 12.5 5.0 0.6 | 493-1455-ND 26 1.96 | UVZ2W2R2MPD 
1000 | 16040 | 0.20 1310 25.0 50.0 12.5 1.0 | 493-1396-ND 3.33 25.20 | UVZ20102MRD 3.3 188.5 0.25 31 10.0 16.0 5.0 0.6 | 493-1456-ND 34 2.54 | UVZ2W3R3MPD 
200 VDC Rated Voltage 4.7 | 251.5 | 0.25 40 |10.0 20.0 5.0 0.6 | 493-1457-ND 41. ——3.13 | UVZ2W4R7MPD 
10 490 0.25 65 12.5 20.0 5.0 0.6 | 493-1458-ND 67 5.04 | UVZ2W100MHD 
0.47 49.4 0.20 an 63 11.0 25 0.5 | 493-1397-ND -13 1.01 | UVZ2DR47MED 
1 60 0.20 16 6.3 11.0 2.5 0.5 | 493-1398-ND 13 4.01 | UVZ2D010MED 22 1030 0.25 115 16.0 25.0 7.5 0.8 | 493-1459-ND 94 7.10 | UVZ2W220MHD 
22 84 0.20 25 6.3 11.0 2.5 0.5 | 493-1399-ND 15 1.14] UVZ2D2R2MED 33 1525 0.25 165 16.0 35.5 7.5 0.8 | 493-1460-ND 1.34 10.18 | UVZ2W330MHD 
33 106 0.20 30 63 11.0 2.5 0.5 | 493-1400-ND A7 1.30 | UVZ2D3R3MED 47 2155 0.25 185 18.0 40.0 7.5 0.8 | 493-1461-ND 1.68 12.69 | UVZ2W470MHD 
47 134 0.20 39 8.0 11.5 3.5 0.6 | 493-1401-ND 21 1.62 | UVZ2D4R7MPD 100 4540 0.25 270 22.0 40.0 10.0 1.0 | 493-1462-ND 3.46 26.21 | UVZ2W101MRD 
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nichicon PW Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 


Pressure7 |-L41,0$-+/— eo = 


Relief 
vent (© 6.3 and up) 


FEATURES: Miniature sized * Low impedance « High reliability withstanding 5000 hour load life at 105°C 


Low Impedance, High Reliability 105°C 


see * 4 
Boe | 


0 for OD > 20 
5 forL>7, 


+2.0 for L > 20 


(3000/2000 hours for smaller case sizes as specified) * Ideal for switching power supplies 


SPECIFICATIONS: 


etand: 


For capacitance of more than 1000uF, add 0.02 for every increase of 1000yF. 


Measurement frequency: 120Hz, Temperature: 20°C. 


RoHS 


COMrLiAnt 


® 


Rated Volt. (V) | 6.3] 10 16 25 35 50 63 | 100 | 160 to 250 | 315 to 350 | 400 to 450 
tan 8 (Max.) 0.22) 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 0.15 0.20 0.25 
¢ Stability at Low Temperature: 
Rated Voltage (V) 6.3-10 | 16-25 | 35-50 | 63-100 | 160-200 | 250 | 315-350 | 400 | 450 
Z-55°C/Z+20°C. 3 3 3 3 
Impedance 
ratio Z-40°C/Z+20°C | — = _ a 10} — 
Z-25°C/Z+20°C = = — _ 15 


Temperature Range -55°C ~ 105°C (6.3 ~ 100V), -40°C ~ 105°C (160 ~ 400V), -25°C ~ 105°C (450V) | * ehugenetritied ae app iearon ei Capacitance Change | Within +20% of initial value 
- 9 ey voltage plus the rated ripple current for jours — 
Gabachancs ‘Tolevance se 0 relalleOHer 20 (2000 hours for D = 4, 5 and 6.3, 3000 hours for | tans 200 % or less of initial 
* Leakage Current: D = 8 and 10) at 105°C the peak voltage shall not specified value 
exceed the rated D.C. voltage, capacitors meet the ra fi, 
Rated Volt. (V) 6.3 to 100 160 to 450 characteristic requirements listed at right. Peahage. Curent age sere oa Neue tees 
Leakage After 1 minute application of rated CV < 1000: | = 0.1CV+40 (uA) Max. (1 minute) | * Shelf Life: After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for 
Current _| Voltage, leakage current is not more than | Gy "4999; | = 0.04CV+100 (uA) Max. (1 minute) endurance characteristics listed 
0.03CV or 4 (UA), whichever is greater. . 7 i 
¢ Marking: Printed with white color letter on dark brown sleeve 
Rated Leakage Impedance tand Rated Ripple Cur. 
Voltage Cap Current O Maximum (Maximum) @100KHz/105°C Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) (uA) 20°C/100KHz | @120Hz/20°C (mA) rms 9D iL 3 od Part No. if 10 100 Part No. 
22 4.158 0.600 0.22 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1687-ND 10 ned 5.80 UPW0J220MDD 
27 5.103 2.000 0.22 65 4 7.0 1.5 0.45 493-1688-ND -10 77 5.80 UPW0J270MDD 
33 6.237 0.600 0.22 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1689-ND 10 atk 5.80 UPW0J330MDD 
33 6.237 0.950 0.22 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1690-ND 10 77 5.80 UPWO0J330MDD6 
47 8.883 0.600 0.22 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1691-ND -10 aA 5.80 UPW0J470MDD 
47 8.883 0.950 0.22 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1692-ND -10 77 5.80 UPW0J470MDD6 
56 10.584 0.950 0.22 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1693-ND 10 77 5.80 UPWOJ560MDD 
68 12.852 1.300 0.22 120 4 11.0 1.5 0.45 493-1694-ND A ial 85 6.40 UPWOJ680MDD 
100 18.9 0.600 0.22 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1695-ND 12 87 6.60 UPW0J101MDD 
120 22.68 0.450 0.22 200 6.3 7.0 2.5 0.45 493-1696-ND 13 95 7.20 UPW0J121MDD 
150 28.35 0.500 0.22 235 5 15.0 2.0 0.50 493-1697-ND 13 95 7.20 UPW0J151MDD6 
150 28.35 0.250 0.22 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1698-ND 13 95 7.20 UPW0J151MED 
220 41.58 0.250 0.22 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1699-ND 14 1.09 8.20 UPW0J221MED 
330 62.37 0.250 0.22 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1700-ND 17 1.27 9.60 UPW0J331MED 
330 62.37 0.230 0.22 430 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1701-ND 17 1.27 9.60 UPW0J331MED6 
470 88.83 0.117 0.22 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1702-ND 18 1.35 10.20 UPW0J471MPD 
560 105.84 0.117 0.22 555 8 115 3.5 0.60 493-1703-ND 19 1.43 10.80 UPW0J561MPD 
680 128.52 0.090 0.22 755 10 12.5 5.0 0.60 493-1704-ND 19 1.46 11.00 UPW0J681MPD 
820 154.98 0.085 0.22 730 8 15.0 3.5 0.60 493-1705-ND 26 1.99 15.00 UPW0J821MPD 
6.3 820 154.98 0.090 0.22 755 10 12.5 5.0 0.60 493-1706-ND 26 1.99 15.00 UPW0J821MPD6 
" 1000 189 0.090 0.22 755 10 12.5 5.0 0.60 493-1707-ND 29 2.20 16.60 UPW0J102MPD 
1200 226.8 0.065 0.22 995 8 20.0 3.5 0.60 493-1708-ND .29 2.23 16.80 UPW0J122MPD 
1200 226.8 0.068 0.22 1050 10 16.0 5.0 0.60 493-1709-ND 35 2.62 19.80 UPW0J122MPD6 
1500 283.5 0.052 0.22 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1710-ND 35 2.62 19.80 UPW0J152MPD 
2200 415.8 0.038 0.24 1655 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1711-ND 46 3.45 26.00 UPW0J222MHD 
2200 415.8 0.045 0.24 1440 10 25.0 5.0 0.60 493-1712-ND A6 3.45 26.00 UPW0J222MPD6 
2700 510.3 0.035 0.24 1815 10 31.5 5.0 0.60 493-1713-ND 58 4.37 33.00 UPW0J272MPD 
3300 623.7 0.038 0.26 1655 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1714-ND -60 4.53 34.20 UPW0J332MHD 
3900 737.1 0.030 0.26 1945 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1715-ND 71 5.38 40.60 UPW0J392MHD 
4700 888.3 0.022 0.28 2555 16 25.0 7.5 0.80 493-1716-ND .73 5.51 41.60 UPW0J472MHD 
4700 888.3 0.025 0.28 2310 12.5 31.5 5.0 0.80 493-1717-ND .73 5.51 41.60 UPW0J472MHD6 
5600 1058.4 0.022 0.30 2510 12.5 35.5 5.0 0.80 493-1718-ND 91 6.89 52.00 UPWO0J562MHD 
5600 1058.4 0.029 0.30 2205 16 20.0 15) 0.80 493-1719-ND 91 6.89 52.00 UPWO0J562MHD6 
6800 1285.2 0.022 0.32 2555 16 25.0 7.5 0.80 493-1720-ND 93 7.05 53.20 UPWO0J682MHD 
6800 1285.2 0.028 0.32 2490 18 20.0 7.5 0.80 493-1721-ND 93 7.05 53.20 UPWOJ682MHD6 
8200 1549.8 0.018 0.36 3010 16 31.5 75 0.80 493-1722-ND 1.28 9.73 73.40 UPW0J822MHD 
10000 1890 0.016 0.40 3150 16 31.5 75 0.80 493-1723-ND 1.35 10.26 77.40 UPW0J103MHD 
10000 1890 0.020 0.40 2740 18 25.0 7.5 0.80 493-1724-ND 1.35 10.26 77.40 UPW0J103MHD6 
12000 2268 0.016 0.44 3635 18 31.5 75 0.80 493-1725-ND 1.58 11.95 90.20 UPW0J123MHD 
15000 2835 0.015 0.5 3680 18 35.5 7.5 0.80 493-1726-ND 1.67 12.61 95.20 UPW0J153MHD 
22 6.6 0.600 0.19 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1727-ND 10 77 5.80 UPW1A220MDD 
22 6.6 2.000 0.19 65 4 7.0 1.5 0.45 493-1728-ND 10 77 5.80 UPW1A220MDD6 
33 9.9 0.600 0.19 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1729-ND -10 77 5.80 UPW1A330MDD 
33 9.9 0.950 0.19 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1730-ND 10 77 5.80 UPW1A330MDD6 
39 14.7 0.950 0.19 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1731-ND -10 77 5.80 UPW1A390MDD 
47 14.1 0.600 0.19 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1732-ND -10 eed 5.80 UPW1A470MDD 
47 14.1 1.300 0.19 120 4 11.0 1.5 0.45 493-1733-ND -10 77 5.80 UPW1A470MDD6 
82 24.6 0.600 0.19 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1734-ND 12 87 6.60 UPW1A820MDD 
82 24.6 0.450 0.19 200 6.3 7.0 2.5 0.45 493-1735-ND 12 87 6.60 UPW1A820MDD6 
100 30 0.600 0.19 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1736-ND 12 87 6.60 UPW1A101MDD 
100 30 0.500 0.19 235 5 15.0 2.0 0.50 493-1737-ND 12 87 6.60 UPW1A101MDD6 
150 45 0.250 0.19 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1738-ND 14 1.09 8.20 UPW1A151MED 
180 54 0.250 0.19 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1739-ND all? 1.27 9.60 UPW1A181MED 
220 66 0.250 0.19 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1740-ND 18 1.33 10.00 UPW1A221MED 
220 66 0.230 0.19 430 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1741-ND -18 1.33 10.00 UPW1A221MED6 
330 99 0.117 0.19 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1742-ND 19 1.43 10.80 UPW1A331MPD 
470 141 0.117 0.19 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1743-ND 25 ARO, 14.40 UPW1A471MPD 
10 680 204 0.090 0.19 755 10 12.5 5.0 0.60 493-1744-ND .26 1.99 15.00 UPW1A681MPD 
680 204 0.085 0.19 730 8 15.0 3.5 0.60 493-1745-ND 26 1.99 15.00 UPW1A681MPD6 
1000 300 0.068 0.19 1050 10 16.0 5.0 0.60 493-1746-ND 35 2.68 20.20 UPW1A102MPD 
1000 300 0.065 0.19 995 8 20.0 3.5 0.60 493-1747-ND 35 2.68 20.20 UPW1A102MPD6 
1200 360 0.052 0.19 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1748-ND .39 2.97 22.40 UPW1A122MPD 
1500 450 0.052 0.19 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1749-ND Al 3.10 23.40 UPW1A152MPD 
1500 450 0.045 0.19 1440 10 25.0 5.0 0.60 493-1750-ND AL 3.10 23.40 UPW1A152MPD6 
2200 660 0.038 0.21 1655 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1751-ND 58 4.37 33.00 UPW1A222MHD 
2200 660 0.035 0.21 1815 10 31.5 5.0 0.60 493-1752-ND 58 4.37 33.00 UPW1A222MPD6 
2700 810 0.030 0.21 1945 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1753-ND 60 4.53 34.20 UPW1A272MHD 
3300 990 0.030 0.23 1945 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1754-ND 51 3.90 29.40 UPW1A332MHD 
3300 990 0.025 0.23 2310 12.5 31.5 5.0 0.80 493-1755-ND 51 3.90 29.40 UPW1A332MHD6 
3900 1170 0.022 0.23 2510 12.5 35.5 5.0 0.80 493-1756-ND .73 5.51 41.60 UPW1A392MHD 
3900 1170 0.029 0.23 2205 16 20.0 7.5 0.80 493-1757-ND .73 5.51 41.60 UPW1A392MHD6 
4700 1410 0.022 0.25 2555 16 25.0 7.5 0.80 493-1758-ND .89 6.73 50.80 UPW1A472MHD 
5600 1680 0.022 0.27 2555 16 25.0 75 0.80 493-1759-ND 1.28 9.73 73.40 UPW1A562MHD 
5600 1680 0.028 0.27 2490 18 20.0 7.5 0.80 493-1760-ND 1.28 9.73 73.40 UPW1A562MHD6 
6800 2040 0.018 0.29 3010 16 31.5 7.5 0.80 493-1761-ND 1.35 10.26 77.40 UPW1A682MHD 
(Continued) 
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nichicon 


PW Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) 


Rated Leakage Impedance tand Rated Ripple Cur. 
Voltage Cap Current Maximum (Maximum) @100KHz/105°C Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) (HA) 20°C/100KHz | @120Hz/20°C (mA) rms 9D LE P od Part No. 1 10 100 Part No. 
6800 2040 0.020 0.29 2740 18 25.0 75 0.80 493-1762-ND 1.35 10.26 77.40 UPW1A682MHD6 
8200 2460 0.016 0.33 3150 16 35.5 75 0.80 493-1763-ND 1.58 11.95 90.20 UPW1A822MHD 
10 8200 2460 0.016 0.33 3635 18 31.5 7.5 0.80 493-1764-ND 1.58 11.95 90.20 UPW1A822MHD6 
10000 3000 0.015 0.37 3680 18 35.5 75 0.80 493-1765-ND 1.67 12.61 95.20 UPW1A103MHD 
15000 4500 0.014 0.47 3800 18 40.0 7.5 0.80 493-1766-ND 1.82 13.81 104.20 UPW1A153MHD 
10 4.8 0.600 0.16 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1767-ND -10 77 5.80 UPW1C100MDD 
15 7.2 2.000 0.16 65 4 7.0 1.5 0.45 493-1768-ND -10 77, 5.80 UPW1C150MDD 
22 10.56 0.600 0.16 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1769-ND 10 77 5.80 UPW1C220MDD 
22 10.56 0.950 0.16 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1770-ND -10 77 5.80 UPW1C220MDD6 
27 12.96 0.950 0.16 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1771-ND -10 77 5.80 UPW1C270MDD 
33 15.84 0.600 0.16 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1772-ND -10 77 5.80 UPW1C330MDD 
33 15.84 0.450 0.16 200 6.3 7.0 2.5 0.45 493-1773-ND -10 res 5.80 UPW1C330MDD6 
39 18.72 1.300 0.16 120 4 11.0 1.5 0.45 493-1774-ND 1 82 6.20 UPW1C390MDD 
47 22.56 0.600 0.16 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1775-ND 12 87 6.60 UPW1C470MDD 
56 26.88 0.600 0.16 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1776-ND 12 87 6.60 UPW1C560MDD 
56 26.88 0.450 0.16 200 6.3 7.0 2.5 0.45 493-1777-ND 12 87 6.60 UPW1C560MDD6 
82 39.36 0.500 0.16 235 5 15.0 2.0 0.50 493-1778-ND 13 95 7.20 UPW1C820MDD 
100 48 0.250 0.16 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1779-ND 14 1.06 8.00 UPW1C101MED 
120 57.6 0.250 0.16 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1780-ND 14 1.09 8.20 UPW1C121MED 
150 72 0.250 0.16 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1781-ND 7 1.27 9.60 UPW1C151MED 
180 86.4 0.230 0.16 430 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1782-ND 18 1.33 10.00 UPW1C181MED 
220 105.6 0.117 0.16 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1783-ND 19 1.43 10.80 UPW1C221MPD 
330 158.4 0.117 0.16 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1784-ND 26 1.99 15.00 UPW1C331MPD 
470 225.6 0.090 0.16 755 10 12.5 5.0 0.60 493-1785-ND .27 2.07 15.60 UPW1C471MPD 
470 225.6 0.085 0.16 730 8 15.0 3.5 0.60 493-1786-ND 27 2.07 15.60 UPW1C471MPD6 
16 680 326.4 0.068 0.16 1050 10 16.0 5.0 0.60 493-1787-ND 38 2.89 21.80 UPW1C681MPD 
680 326.4 0.065 0.16 995 8 20.0 3.5 0.60 493-1788-ND 38 2.89 21.80 UPW1C681MPD6 
820 393.6 0.052 0.16 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1789-ND 45 3.39 25.60 UPW1C821MPD 
1000 480 0.052 0.16 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1790-ND 45 3.39 25.60 UPW1C102MPD 
1200 576 0.045 0.16 1440 10 25.0 5.0 0.60 493-1791-ND 61 4.58 34.60 UPW1C122MPD 
1500 720 0.038 0.16 1655 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1792-ND 61 4.61 34.80 UPW1C152MHD 
1500 720 0.035 0.16 1815 10 31.5 5.0 0.60 493-1793-ND 61 4.61 34.80 UPW1C152MPD6 
2200 1056 0.030 0.18 1945 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1794-ND 48 3.63 27.40 UPW1C222MHD 
2700 1296 0.025 0.18 2310 12.5 31.5 5.0 0.80 493-1795-ND -96 7.23 54.60 UPW1C272MHD 
2700 1296 0.029 0.18 2205 16 20.0 7.5 0.80 493-1796-ND -96 7.23 54.60 UPW1C272MHD6 
3300 1584 0.022 0.20 2555 16 25.0 75 0.80 493-1797-ND 98 7.42 56.00 UPW1C332MHD 
3300 1584 0.022 0.20 2510 12.5 35.5 5.0 0.80 493-1798-ND 98 7.42 56.00 UPW1C332MHD6 
3900 1872 0.022 0.20 2555 16 25.0 75 0.80 493-1799-ND 1.28 9.73 73.40 UPW1C392MHD 
3900 1872 0.028 0.20 2490 18 20.0 75 0.80 493-1800-ND 1.28 9.73 73.40 UPW1C392MHD6 
4700 2256 0.018 0.22 3010 16 31.5 7.5 0.80 493-1801-ND 1.28 9.73 73.40 UPW1C472MHD 
4700 2256 0.020 0.22 2740 18 25.0 75 0.80 493-1802-ND 1.28 9.73 73.40 UPW1C472MHD6 
5600 2688 0.016 0.24 3150 16 35.5 7.5 0.80 493-1803-ND 1.35 10.26 77.40 UPW1C562MHD 
5600 2688 0.016 0.24 3635 18 31.5 re) 0.80 493-1804-ND 1.35 10.26 77.40 UPW1C562MHD6 
6800 3264 0.015 0.26 3680 18 35.5 7.5 0.80 493-1805-ND 1.58 11.95 90.20 UPW1C682MHD 
8200 3936 0.015 0.3 3680 18 35.5 75 0.80 493-1806-ND 1.67 12.61 95.20 UPW1C822MHD 
10000 4800 0.014 0.34 3800 18 40.0 7.5 0.80 493-1807-ND 1.82 13.81 104.20 UPW1C103MHD 
47 4 0.600 0.14 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1808-ND 10 77 5.80 UPW1E4R7MDD 
10 75 0.600 0.14 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1809-ND -10 AEA 5.80 UPW1E100MDD 
10 75 2.000 0.14 65 4 7.0 15 0.45 493-1810-ND -10 at 5.80 UPW1E100MDD6 
22 16.5 0.600 0.14 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1811-ND 12 87 6.60 UPW1E220MDD 
22 16.5 0.950 0.14 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1812-ND a2 87 6.60 UPW1E220MDD6 
27 20.25 1.300 0.14 120 4 11.0 1.5 0.45 493-1813-ND wl: 87 6.60 UPW1E270MDD 
33 24.75 0.600 0.14 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1814-ND 12 87 6.60 UPW1E330MDD 
39 29.25 0.600 0.14 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1815-ND 14 1.03 7.80 UPW1E390MDD 
39 29.25 0.450 0.14 200 6.3 7.0 2.5 0.45 493-1816-ND 14 1.03 7.80 UPW1E390MDD6 
47 35.25 0.600 0.14 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1817-ND 14 1.03 7.80 UPW1E470MDD 
56 42 0.500 0.14 235 5 15.0 2.0 0.50 493-1818-ND 14 1.03 7.80 UPW1E560MDD 
82 61.5 0.250 0.14 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1819-ND 19 1.40 10.60 UPW1E820MED 
100 75 0.250 0.14 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1820-ND 19 1.40 10.60 UPW1E101MED 
120 90 0.230 0.14 430 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1821-ND 19 1.43 10.80 UPW1E121MED 
150 112.5 0.117 0.14 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1822-ND -19 1.46 11.00 UPW1E151MPD 
220 165 0.117 0.14 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1823-ND 26 1.99 15.00 UPW1E221MPD 
330 247.5 0.090 0.14 755 10 12.5 5.0 0.60 493-1824-ND .27 2.01 15.20 UPW1E331MPD 
330 247.5 0.085 0.14 730 8 15.0 3.5 0.60 493-1825-ND .27 2.01 15.20 UPW1E331MPD6 
470 352.5 0.068 0.14 1050 10 16.0 5.0 0.60 493-1826-ND 40 2.99 22.60 UPW1E471MPD 
25 470 352.5 0.065 0.14 995 8 20.0 3.5 0.60 493-1827-ND -40 2.99 22.60 UPW1E471MPD6 
560 420 0.052 0.14 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1828-ND 46 3.45 26.00 UPW1E561MPD 
680 510 0.052 0.14 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1829-ND 46 3.45 26.00 UPW1E681MPD 
820 615 0.045 0.14 1440 10 25.0 5.0 0.60 493-1830-ND 61 4.58 34.60 UPW1E821MPD 
1000 750 0.038 0.14 1655 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1831-ND 59 4.45 33.60 UPW1E102MHD 
1000 750 0.035 0.14 1815 10 31.5 5.0 0.60 493-1832-ND 59 4.45 33.60 UPW1E102MPD6 
1500 1125 0.022 0.14 2555 16 25.0 7.5 0.80 493-1833-ND 73 5.54 41.80 UPW1E152MHD 
1500 1125 0.030 0.14 1945 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1834-ND 73 5.54 41.80 UPW1E152MHD6 
1800 1350 0.025 0.14 2310 12.5 31.5 5.0 0.80 493-1835-ND 294 6.89 52.00 UPW1E182MHD 
1800 1350 0.029 0.14 2205 16 20.0 75 0.80 493-1836-ND 91 6.89 52.00 UPW1E182MHD6 
2200 1650 0.022 0.16 2555 16 25.0 7.5 0.80 493-1837-ND -96 7.23 54.60 UPW1E222MHD 
2200 1650 0.022 0.16 2510 12.5 35.5 5.0 0.80 493-1838-ND -96 7.23 54.60 UPW1E222MHD3 
2200 1650 0.028 0.16 2490 18 20.0 75 0.80 493-1839-ND -96 7.23 54.60 UPW1E222MHD6 
2700 2025 0.022 0.16 2555 16 25.0 7.5 0.80 493-1840-ND 1.24 9.35 70.60 UPW1E272MHD 
3300 2475 0.018 0.18 3010 16 31.5 75 0.80 493-1841-ND 1,29 9.78 73.80 UPW1E332MHD 
3300 2475 0.020 0.18 2740 18 25.0 7.5 0.80 493-1842-ND 1.29 9.78 73.80 UPW1E332MHD6 
3900 2925 0.016 0.18 3150 16 35.5 75 0.80 493-1843-ND 1.35 10.26 77.40 UPW1E392MHD 
3900 2925 0.016 0.18 3635 18 31.5 7.5 0.80 493-1844-ND 1.35 10.26 77.40 UPW1E392MHD6 
4700 3525 0.015 0.2 3680 18 35.5 75 0.80 493-1845-ND 1.30 9.83 74.20 UPW1E472MHD 
6800 5100 0.014 0.24 3800 18 40.0 7.5 0.80 493-1846-ND 1.95 14.79 111.60 UPW1E682MHD 
47 4.935 0.600 0.12 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1847-ND -10 LTh 5.80 UPW1V4R7MDD 
6.8 7.14 2.000 0.12 65 4 7.0 1.5 0.45 493-1848-ND -10 77 5.80 UPW1V6R8MDD 
10 10.5 0.600 0.12 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1849-ND -10 77 5.80 UPW1V100MDD 
10 10.5 0.950 0.12 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1850-ND -10 77 5.80 UPW1V100MDD6 
12 12.6 0.950 0.12 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1851-ND -10 77 5.80 UPW1V120MDD 
18 18.9 1.300 0.12 120 4 11.0 1.5 0.45 493-1852-ND 1 85 6.40 UPW1V180MDD 
22 23.1 0.600 0.12 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1853-ND 12 87 6.60 UPW1V220MDD 
27 28.35 0.600 0.12 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1854-ND 12 87 6.60 UPW1V270MDD 
27 28.35 0.450 0.12 200 6.3 7.0 2.5 0.45 493-1855-ND 12 87 6.60 UPW1V270MDD6 
35 33 34.65 0.600 0.12 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1856-ND 14 1.03 7.80 UPW1V330MDD 
39 40.95 0.500 0.12 235 5 15.0 2.0 0.50 493-1857-ND 14 1.06 8.00 UPW1V390MDD 
47 49.35 0.250 0.12 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1858-ND 14 1.09 8.20 UPW1V470MED 
56 58.8 0.250 0.12 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1859-ND 14 1.09 8.20 UPW1V560MED 
82 86.1 0.230 0.12 430 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1860-ND 20 1.51 11.40 UPW1V820MED 
100 105 0.117 0.12 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1861-ND -19 1.43 10.80 UPW1V101MPD 
150 157.5 0.117 0.12 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1862-ND 21 1.56 11.80 UPW1V151MPD 
220 231 0.090 0.12 755 10 12.5 5.0 0.60 493-1863-ND 29 2.23 16.80 UPW1V221MPD 
220 231 0.085 0.12 730 8 15.0 3.5 0.60 493-1864-ND 29 2.23 16.80 UPW1V221MPD6 
330 346.5 0.068 0.12 1050 10 16.0 5.0 0.60 493-1865-ND 40 2.99 22.60 UPW1V331MPD 
330 346.5 0.065 0.12 995 8 20.0 3.5 0.60 493-1866-ND -40 2.99 22.60 UPW1V331MPD6 
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michicon PW Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont, 


Rated Leakage Impedance tand Rated Ripple Cur. 
Voltage Cap Current Q Maximum (Maximum) @100KHz/105°C Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) (WA) 20°C/100KHz | @120Hz/20°C (mA) rms 9D [Eb 2 od Part No. il 10 100 Part No. 
390 409.5 0.052 0.12 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1867-ND -50 3.82 28.80 UPW1V391MPD 
470 493.5 0.052 0.12 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1868-ND 50 3.82 28.80 UPW1V471MPD 
560 588 0.045 0.12 1440 10 25.0 5.0 0.60 493-1869-ND 61 4.61 34.80 UPW1V561MPD 
680 714 0.038 0.12 1655 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1870-ND 61 4.61 34.80 UPW1V681MHD 
680 714 0.035 0.12 1815 10 31.5 5.0 0.60 493-1871-ND 61 4.61 34.80 UPW1V681MPD6 
1000 1050 0.030 0.12 1945 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1872-ND 74 5.57 42.00 UPW1V102MHD 
1200 1260 0.025 0.12 2310 12.5 31.5 5.0 0.80 493-1873-ND 91 6.89 52.00 UPW1V122MHD 
1200 1260 0.029 0.12 2205 16 20.0 75 0.80 493-1874-ND 91 6.89 52.00 UPW1V122MHD6 
35 1500 1575 0.022 0.12 2555 16 25.0 75 0.80 493-1875-ND -98 7.42 56.00 UPW1V152MHD 
1500 1575 0.022 0.12 2510 12.5 35.5 5.0 0.80 493-1876-ND 98 7.42 56.00 UPW1V152MHD6 
1800 1890 0.022 0.12 2555 16 25.0 7.5 0.80 493-1877-ND 1.24 9.35 70.60 UPW1V182MHD 
1800 1890 0.028 0.12 2490 18 20.0 75 0.80 493-1878-ND 1.24 9.35 70.60 UPW1V182MHD6 
2200 2310 0.018 0.14 3010 16 31.5 75 0.80 493-1879-ND 1.24 9.35 70.60 UPW1V222MHD 
2200 2310 0.020 0.14 2740 18 25.0 75 0.80 493-1880-ND 1.24 9.35 70.60 UPW1V222MHD6 
2700 2835 0.016 0.14 3150 16 35.5 75 0.80 493-1881-ND 1.35 10.26 77.40 UPW1V272MHD 
2700 2835 0.016 0.14 3635 18 31.5 75 0.80 493-1882-ND 1.35 10.26 77.40 UPW1V272MHD6 
3300 3465 0.015 0.16 3680 18 35.5 75 0.80 493-1883-ND 1.58 11.95 90.20 UPW1V332MHD 
4700 4935 0.014 0.18 3800 18 40.0 FD: 0.80 493-1884-ND 1.95 14.79 111.60 UPW1V472MHD 
0.47 4 5.000 0.1 25 5 11.0 2.0 0.50 493-1885-ND 10 eA 5.80 UPW1HR47MDD 
1 4 3.500 0.1 40 5 11.0 2.0 0.50 493-1886-ND 10 ves 5.80 UPW1H010MDD 
2.2 4 3.000 0.1 55 5 11.0 2.0 0.50 493-1887-ND 10 eA 5.80 UPW1H2R2MDD 
3.3 4.95 2.600 0.1 65 5 11.0 2.0 0.50 493-1888-ND 10 TE 5.80 UPW1H3R3MDD 
47 7.05 2.300 0.1 90 5 11.0 2.0 0.50 493-1889-ND -10 77 5.80 UPW1H4R7MDD 
10 15 1.400 0.1 120 5 11.0 2.0 0.50 493-1890-ND 11 85 6.40 UPW1H100MDD 
10 15 2.500 0.1 90 4 11.0 1.5 0.45 493-1891-ND 11 85 6.40 UPW1H100MDD6 
18 27 1.300 0.1 155 5 11.0 2.0 0.50 493-1892-ND 14 1.06 8.00 UPW1H180MDD 
22 33 1.200 0.1 170 5 11.0 2.0 0.50 493-1893-ND 14 1.06 8.00 UPW1H220MDD 
27 40.5 0.900 0.1 215 5 15.0 2.0 0.50 493-1894-ND 14 1.06 8.00 UPW1H270MDD 
33 49.5 0.430 0.1 300 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1895-ND Aika 1.30 9.80 UPW1H330MED 
47 70.5 0.430 0.1 300 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1896-ND 18 1.38 10.40 UPW1H470MED 
56 84 0.400 0.1 360 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1897-ND 19 1.43 10.80 UPW1HS560MED 
82 123 0.234 0.1 485 8 11.5: 3.5 0.60 493-1898-ND 26 1.99 15.00 UPW1H820MPD 
100 150 0.234 0.1 485 8 11.5 3.5 0.60 493-1899-ND 26 1.99 15.00 UPW1H101MPD 
120 180 0.155 0.1 635 8 15.0 3.5 0.60 493-1900-ND 29 2.17 16.40 UPW1H121MPD 
120 180 0.162 0.1 615 10 12.5 5.0 0.60 493-1901-ND 29 2A 16.40 UPW1H121MPD6 
150 225 0.162 0.1 615 10 12.5 5.0 0.60 493-1902-ND 29 217 16.40 UPW1H151MPD 
180 270 0.120 0.1 860 8 20.0 3.5 0.60 493-1903-ND 35 2.62 19.80 UPW1H181MPD 
50 180 270 0.119 0.1 850 10 16.0 5.0 0.60 493-1904-ND 35 2.62 19.80 UPW1H181MPD6 
220 330 0.119 0.1 850 10 16.0 5.0 0.60 493-1905-ND 35 2.62 19.80 UPW1H221MPD 
220 330 0.090 0.1 1030 10 20.0 5.0 0.60 493-1906-ND 35 2.62 19.80 UPW1H221MPD6 
270 405 0.082 0.1 1200 10 25.0 5.0 0.60 493-1907-ND A7 3.58 27.00 UPW1H271MPD 
330 495 0.090 0.1 1030 10 20.0 5.0 0.60 493-1908-ND AT 3.58 27.00 UPW1H331MPD 
330 495 0.060 0.1 1610 10 31.5 5.0 0.60 493-1909-ND AZ 3.58 27.00 UPW1H331MPD6 
390 585 0.063 0.1 1480 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1910-ND 61 4.61 34.80 UPW1H391MHD 
470 705 0.060 0.1 1500 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1911-ND 62 4.69 35.40 UPW1H471MHD 
560 840 0.050 0.1 1832 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1912-ND 76 5.72 43.20 UPW1H561MHD 
680 1020 0.050 0.1 1832 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1913-ND 76 5.72 43.20 UPW1H681MHD 
680 1020 0.048 0.1 1835 16 20.0 7.5 0.80 493-1914-ND -76 5.72 43.20 UPW1H681MHD6 
820 1230 0.034 0.1 2285 12.5 35.5 5.0 0.80 493-1915-ND 91 6.89 52.00 UPW1H821MHD 
820 1230 0.042 0.1 2420 18 20.0 75 0.80 493-1916-ND 91 6.89 52.00 UPW1H821MHD6 
1000 1500 0.034 0.1 2235 16 25.0 75 0.80 493-1917-ND 2911 6.89 52.00 UPW1H102MHD 
1200 1800 0.028 0.1 2700 16 31.5 FD: 0.80 493-1918-ND 1.35 10.26 77.40 UPW1H122MHD 
1200 1800 0.029 0.1 2610 18 25.0 7.5 0.80 493-1919-ND 1.35 10.26 77.40 UPW1H122MHD6 
1500 2250 0.028 0.1 2700 16 31.5 75 0.80 493-1920-ND 1.35 10.26 77.40 UPW1H152MHD 
1500 2250 0.025 0.1 2790 16 35.5 75 0.80 493-1921-ND 1.35 10.26 77.40 UPW1H152MHD6 
1800 2700 0.025 0.1 3000 18 31.5 75 0.80 493-1922-ND 1.58 11.95 90.20 UPW1H182MHD 
2200 3300 0.023 0.12 3100 18 35.5 7.5 0.80 493-1923-ND 1.70 12.91 97.40 UPW1H222MHD 
47 8.883 4.700 0.09 68 5 11.0 2.0 0.50 493-1924-ND 12 87 6.60 UPW1J4R7MDD 
6.8 12.852 2.500 0.09 95 5 11.0 2.0 0.50 493-1925-ND +12 87 6.60 UPW1J6R8MDD 
6.8 12.852 3.500 0.09 80 4 11.0 1.5 0.45 493-1926-ND 12 87 6.60 UPW1J6R8MDD6 
10 18.9 2.100 0.09 110 5 11.0 2.0 0.50 493-1927-ND 12 87 6.60 UPW1J100MDD 
12 22.68 2.000 0.09 145 5 11.0 2.0 0.50 493-1928-ND 14 1.06 8.00 UPW1J120MDD 
15 28.35 1.200 0.09 160 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1929-ND 7 1.30 9.80 UPW1J150MED 
18 34.02 1.300 0.09 200 5 15.0 2.0 0.50 493-1930-ND 7 1.30 9.80 UPW1J180MDD 
22 41.58 0.710 0.09 250 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1931-ND A7 1.30 9.80 UPW1J220MED 
33 62.37 0.710 0.09 250 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1932-ND 18 1.38 10.40 UPW1J330MED 
39 73.71 0.700 0.09 330 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1933-ND 19 1.40 10.60 UPW1J390MED 
47 88.83 0.342 0.09 405 8 11.5 3.5 0.60 493-1934-ND .21 1.56 11.80 UPW1J470MPD 
68 128.52 0.342 0.09 405 8 11.5 3.5 0.60 493-1935-ND 26 1.99 15.00 UPW1J680MPD 
100 189 0.256 0.09 535 10 12.5 5.0 0.60 493-1936-ND 29 217 16.40 UPW1J101MPD 
100 189 0.230 0.09 535 8 15.0 3.5 0.60 493-1937-ND 29 217 16.40 UPW1J101MPD6 
120 226.8 0.194 0.09 600 10 16.0 5.0 0.60 493-1938-ND 35 2.62 19.80 UPW1J121MPD 
150 283.5 0.194 0.09 660 10 16.0 5.0 0.60 493-1939-ND 35 2.62 19.80 UPW1J151MPD 
180 340.2 0.150 0.09 1020 12.5 15.0 5.0 0.60 493-1940-ND 50 3.82 28.80 UPW1J181MHD6 
180 340.2 0.147 0.09 885 10 20.0 5.0 0.60 493-1941-ND 50 3.82 28.80 UPW1J181MPD 
63 220 415.8 0.147 0.09 885 10 20.0 5.0 0.60 493-1942-ND 61 4.58 34.60 UPW1J221MPD 
220 415.8 0.130 0.09 1050 10 25.0 5.0 0.60 493-1943-ND 61 4.58 34.60 UPW1J221MPD6 
270 510.3 0.090 0.09 1410 16 15.0 Fed! 0.80 493-1944-ND 61 4.61 34.80 UPW1J271MHD 
330 623.7 0.085 0.09 1285 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1945-ND 61 4.61 34.80 UPW1J331MHD 
390 737.1 0.070 0.09 1720 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1946-ND 76 §.72 43.20 UPW1J391MHD 
390 737.1 0.086 0.09 1690 18 15.0 75 0.80 493-1947-ND -76 5.72 43.20 UPW1J391MHD6 
470 888.3 0.070 0.09 1720 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1948-ND -76 5.72 43.20 UPW1J471MHD 
470 888.3 0.059 0.09 1765 16 20.0 75 0.80 493-1949-ND 76 5.72 43.20 UPW1J471MHD3 
470 888.3 0.055 0.09 2090 12.5 31.5 5.0 0.80 493-1950-ND -76 5.72 43.20 UPW1J471MHD6 
680 1285.2 0.050 0.09 2160 16 25.0 75 0.80 493-1951-ND 91 6.89 52.00 UPW1J681MHD 
680 1285.2 0.055 0.09 2290 18 20.0 FD: 0.80 493-1952-ND 91 6.89 52.00 UPW1J681MHD3 
680 1285.2 0.047 0.09 2265 12.5 35.5 5.0 0.80 493-1953-ND 91 6.89 52.00 UPW1J681MHD6 
820 1549.8 0.043 0.09 2670 16 31.5 75 0.80 493-1954-ND 1.35 10.26 77.40 UPW1J821MHD 
820 1549.8 0.043 0.09 2585 18 25.0 75 0.80 493-1955-ND 1.35 10.26 77.40 UPW1J821MHD6 
1000 1890 0.043 0.09 2670 16 31.5 75 0.80 493-1956-ND 1.35 10.26 77.40 UPW1J102MHD 
1000 1890 0.036 0.09 2770 16 35.5 75 0.80 493-1957-ND 1.35 10.26 77.40 UPW1J102MHD6 
1200 2268 0.032 0.09 2950 18 31.5 7.5 0.80 493-1958-ND 1.58 11.95 90.20 UPW1J122MHD 
1500 2835 0.030 0.09 3095 18 35.5 75 0.80 493-1959-ND 1.70 12.91 97.40 UPW1J152MHD 
2200 4158 0.028 0.11 3200 18 40.0 ED: 0.80 493-1960-ND 1.95 14.79 111.60 UPW1J222MHD 
0.47 4 43.000 0.08 20 5 11.0 2.0 0.50 493-1961-ND 12 87 6.60 UPW2AR47MDD 
1 4 20.000 0.08 30 5 11.0 2.0 0.50 493-1962-ND 12 87 6.60 UPW2A010MDD 
2.2 6.6 9.800 0.08 44 5 11.0 2.0 0.50 493-1963-ND 12 87 6.60 UPW2A2R2MDD 
3.3 9.9 6.600 0.08 58 5 11.0 2.0 0.50 493-1964-ND 14 1.03 7.80 UPW2A3R3MDD 
100 47 14.1 4.600 0.08 74 5 11.0 2.0 0.50 493-1965-ND 14 1.03 7.80 UPW2A4R7MDD 
6.8 20.4 3.500 0.08 95 5 11.0 2.0 0.50 493-1966-ND 14 1.03 7.80 UPW2A6R8MDD 
10 30 1.800 0.08 130 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1967-ND -18 1.38 10.40 UPW2A100MED 
15 45 0.830 0.08 180 8 11.5 3.5 0.60 493-1968-ND .21 1.56 11.80 UPW2A150MPD 
18 54 0.800 0.08 200 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1969-ND 21 1.56 11.80 UPW2A180MED 
22 66 0.680 0.08 230 8 11.5 3.5 0.60 493-1970-ND -26 1.99 15.00 UPW2A220MPD 
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michicon PW Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont, 


Rated Leakage Impedance tans Rated Ripple Cur. 
Voltage Cap Current 0 Maximum (Maximum) @100KHz/105°C Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(vDC) (uF) (uA) 20°C/100KHz | @120Hz/20°C (mA) rms oD ib P od Part No. 1 10 100 Part No. 
33 99 0.460 0.08 320 10 12.5 5.0 0.60 493-1971-ND 29 217 16.40 UPW2A330MPD 
33 99 0.450 0.08 360 8 15.0 3.5 0.60 493-1972-ND 29 2.17 16.40 UPW2A330MPD6 
47 141 0.370 0.08 420 10 16.0 5.0 0.60 493-1973-ND 35 2.62 19.80 UPW2A470MPD 
47 141 0.370 0.08 420 8 20.0 3.5 0.60 493-1974-ND 35 2.62 19.80 UPW2A470MPD6 
68 204 0.300 0.08 490 10 20.0 5.0 0.60 493-1975-ND 50 3.82 28.80 UPW2A680MPD 
82 246 0.250 0.08 540 10 25.0 5.0 0.60 493-1976-ND 61 4.58 34.60 UPW2A820MPD 
100 300 0.180 0.08 580 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1977-ND 61 4.61 34.80 UPW2A101MHD 
150 450 0.130 0.08 710 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1978-ND 84 6.36 48.00 UPW2A151MHD 
100 180 540 0.120 0.08 790 12.5 31.5 5.0 0.80 493-1979-ND 86 6.52 49.20 UPW2A181MHD 
180 540 0.130 0.08 750 16 20.0 7.5 0.80 493-1980-ND 86 6.52 49.20 UPW2A181MHD6 
220 660 0.100 0.08 890 16 25.0 7.5 0.80 493-1981-ND 91 6.92 52.20 UPW2A221MHD 
220 660 0.110 0.08 850 18 20.0 75 0.80 493-1982-ND 91 6.92 52.20 UPW2A221MHD6 
330 990 0.090 0.08 1080 16 25.0 75 0.80 493-1983-ND 1.21 9.20 69.40 UPW2A331MHD 
390 1170 0.083 0.08 1260 18 25.0 75 0.80 493-1984-ND 1.28 9.70 73.20 UPW2A391MHD 
470 1410 0.076 0.08 1310 16 31.5 7.5 0.80 493-1985-ND 1.35 10.23 77.20 UPW2A471MHD 
560 1680 0.068 0.08 1370 18 31.5 75 0.80 493-1986-ND 1.58 11.95 90.20 UPW2A561MHD 
680 2040 0.064 0.08 1410 16 35.5 75 0.80 493-1987-ND 1.70 12.91 97.40 UPW2A681MHD 
1000 3000 0.047 0.08 1520 18 40.0 7.5 0.80 493-1988-ND 2.56 19.35 146.00 UPW2A102MHD 
0.47 47.52 _ 0.15 12 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1989-ND 18 1.38 10.40 UPW2CR47MED 
1 56 _ 0.15 17 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1990-ND 18 1.38 10.40 UPW2C010MED 
2.2 75.2 = 0.15 25 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1991-ND .22 1.64 12.40 UPW2C2R2MED 
3.3 92.8 = 0.15 36 8 11.5 3.5 0.60 493-1992-ND .28 2.12 16.00 UPW2C3R3MPD 
47 115.2 = 0.15 43 8 11.5 3.5 0.60 493-1993-ND 28 2.12 16.00 UPW2C4R7MPD 
10 200 = 0.15 70 10 12.5 5.0 0.60 493-1994-ND 34 2.54 19.20 UPW2C100MPD 
160 22 392 = 0.15 130 10 20.0 5.0 0.60 493-1995-ND 48 3.63 27.40 UPW2C220MPD 
33 568 _ 0.15 180 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1996-ND 59 4.45 33.60 UPW2C330MHD 
47 792 os 0.15 220 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1997-ND 69 5.25 39.60 UPW2C470MHD 
100 1640 = 0.15 330 16 25.0 7.5 0.80 493-1998-ND 1.02 7.74 58.40 UPW2C101MHD 
220 3560 = 0.15 500 18 35.5 75 0.80 493-1999-ND 1.88 14.23 107.40 UPW2C221MHD 
220 3560 — 0.15 500 20 31.0 10.0 1.00 493-2000-ND 1.88 14.23 107.40 UPW2C221MRD6 
330 5320 = 0.15 900 20 40.0 10.0 1.00 493-2001-ND 2.47 18.68 141.00 UPW2C331MRD 
470 7560 _ 0.15 1200 22 50.0 10.0 1.00 493-2002-ND 3.72 28.14 212.40 UPW2C471MRD 
0.47 49.4 = 0.15 12 6.3 11.0 2.5 0.50 493-2003-ND 20 151 11.40 UPW2DR47MED 
1 60 = 0.15 17 6.3 11.0 2.5 0.50 493-2004-ND 20 1.51 11.40 UPW2D010MED 
2.2 84 = 0.15 25 6.3 11.0 2.5 0.50 493-2005-ND .26 1.96 14.80 UPW2D2R2MED 
3.3 106 = 0.15 36 8 11.5 3.5 0.60 493-2006-ND .28 2.12 16.00 UPW2D3R3MPD 
47 134 = 0.15 50 10 12.5 5.0 0.60 493-2007-ND -30 2.28 17.20 UPW2D4R7MPD 
10 240 — 0.15 80 10 16.0 5.0 0.60 493-2008-ND 38 2.86 21.60 UPW2D100MPD 
200 22 480 = 0.15 140 10 20.0 5.0 0.60 493-2009-ND 59 4.45 33.60 UPW2D220MPD 
33 700 _ 0.15 190 12.5 25.0 5.0 0.60 493-2010-ND 69 5.25 39.60 UPW2D330MHD 
47 980 _ 0.15 220 12.5 25.0 5.0 0.60 493-2011-ND 73 5.54 41.80 UPW2D470MHD 
100 2040 _ 0.15 335 16 31.5 75 0.80 493-2012-ND 1.63 12.35 93.20 UPW2D101MHD 
220 4440 = 0.15 515 18 40.0 75 0.80 493-2013-ND 2.26 17.15 129.40 UPW2D221MHD 
220 4440 = 0.15 515 20 35.0 10.0 1.00 493-2014-ND 2.26 17.15 129.40 UPW2D221MRD6 
330 6640 = 0.15 1100 22 40.0 10.0 1.00 493-2015-ND 3.91 29.63 223.60 UPW2D331MRD 
470 9440 _ 0.15 1310 22 50.0 10.0 1.00 493-2016-ND 4.81 36.41 274.80 UPW2D471MRD 
0.47 51.75 _ 0.15 12 6.3 11.0 2.5 0.50 493-2017-ND .22 1.64 12.40 UPW2ER47MED 
1 65 = 0.15 17 6.3 11.0 2.5 0.50 493-2018-ND 22 1.64 12.40 UPW2E010MED 
2.2 95 = 0.15 29 8 11.5 3.5 0.60 493-2019-ND 28 2.12 16.00 UPW2E2R2MPD 
3.3 122.5 = 0.15 42 10 12.5 5.0 0.60 493-2020-ND 29 2.23 16.80 UPW2E3R3MPD 
47 157.5 = 0.15 50 10 12.5 5.0 0.60 493-2021-ND 33 2.52 19.00 UPW2E4R7MPD 
10 290 = 0.15 88 10 20.0 5.0 0.60 493-2022-ND 48 3.63 27.40 UPW2E100MPD 
250 22 590 — 0.15 155 12.5 25.0 5.0 0.60 493-2023-ND 59 4.45 33.60 UPW2E220MHD 
33 865 = 0.15 190 12.5 25.0 5.0 0.60 493-2024-ND 69 5.25 39.60 UPW2E330MHD 
47 1215 = 0.15 230 16 25.0 75 0.80 493-2025-ND 1.02 7.74 58.40 UPW2E470MHD 
100 2540 ms 0.15 340 18 35.5 75 0.80 493-2026-ND 1.88 14.23 107.40 UPW2E101MHD 
100 2540 = 0.15 340 20 31.0 10.0 1.00 493-2027-ND 1.88 14.23 107.40 UPW2E101MRD6 
220 5540 = 0.15 525 20 40.0 10.0 1.00 493-2028-ND 2.57 19.45 146.80 UPW2E221MRD 
330 8290 = 0.15 1150 22 50.0 10.0 1.00 493-2029-ND 4.61 34.90 263.40 UPW2E331MRD 
470 11790 — 0.15 1350 25 50.0 12.5 1.00 493-2030-ND 5.94 44.97 339.40 UPW2E471MRD 
0.47 54.805 = 0.2 1 8 TAS 3.5 0.60 493-2031-ND .26 1.96 14.80 UPW2FR47MPD 
1 HAS) _ 0.2 16 8 11.5 3.5 0.60 493-2032-ND .26 1.96 14.80 UPW2F010MPD 
2.2 109.3 _ 0.2 28 10 12.5 5.0 0.60 493-2033-ND 29 2.23 16.80 UPW2F2R2MPD 
3.3 143.95 = 0.2 34 10 12.5 5.0 0.60 493-2034-ND 31 2.36 17.80 UPW2F3R3MPD 
47 188.05 = 0.2 45 10 16.0 5.0 0.60 493-2035-ND Al 3.07 23.20 UPW2F4R7MPD 
315 10 355 = 0.2 72 10 20.0 5.0 0.60 493-2036-ND 49 3.68 27.80 UPW2F100MPD 
22 733 = 0.2 120 12.5 25.0 5.0 0.60 493-2037-ND 62 4.66 35.20 UPW2F220MHD 
33 1079.5 = 0.2 155 16 25.0 75 0.80 493-2038-ND 1.07 8.14 61.40 UPW2F330MHD 
47 1520.5 _ 0.2 190 16 35.5 75 0.80 493-2039-ND 1.63 12.35 93.20 UPW2F470MHD 
100 3190 _ 0.2 285 18 40.0 75 0.80 493-2040-ND 2.19 16.62 125.40 UPW2F101MHD 
100 3190 = 0.2 285 20 35.0 10.0 1.00 493-2041-ND 2.19 16.62 125.40 UPW2F101MRD6 
220 6970 = 0.2 540 22 50.0 10.0 1.00 493-2042-ND 5.36 40.55 306.00 UPW2F221MRD 
0.47 56.45 = 0.2 11 8 115 3.5 0.60 493-2043-ND .26 1.99 15.00 UPW2VR47MPD 
1 75 = 0.2 17 10 12.5 5.0 0.60 493-2044-ND 29 2.23 16.80 UPW2V010MPD 
2.2 117 = 0.2 31 10 16.0 5.0 0.60 493-2045-ND 32 2.41 18.20 UPW2V2R2MPD 
3.3 155.5 = 0.2 38 10 16.0 5.0 0.60 493-2046-ND .38 2.86 21.60 UPW2V3R3MPD 
47 204.5 = 0.2 49 10 20.0 5.0 0.60 493-2047-ND 44 3.37 25.40 UPW2V4R7MPD 
10 390 = 0.2 82 12.5 20.0 5.0 0.60 493-2048-ND 63 4.77 36.00 UPW2V100MHD 
350 22 810 = 0.2 130 16 25.0 75 0.80 493-2049-ND 1.02 7.74 58.40 UPW2V220MHD 
33 1195 = 0.2 160 16 31.5 75 0.80 493-2050-ND 1.26 9.57 72.20 UPW2V330MHD 
47 1685 = 0.2 200 18 35.5 75 0.80 493-2051-ND 1.88 14.23 107.40 UPW2V470MHD 
47 1685 — 0.2 200 20 31.0 10.0 1.00 493-2052-ND 1.88 14.23 107.40 UPW2V470MRD6 
100 3540 = 0.2 290 20 40.0 10.0 1.00 493-2053-ND 2.57 19.45 146.80 UPW2V101MRD 
220 7740 _ 0.2 550 25 50.0 12.5 1.00 493-2054-ND 6.22 47.06 355.20 UPW2V221MRD 
1 80 _ 0.25 16 10 12.5 5.0 0.60 493-2055-ND 33 2.46 18.60 UPW2G010MPD 
2.2 128 = 0.25 27 10 16.0 5.0 0.60 493-2056-ND 39 2.92 22.00 UPW2G2R2MPD 
3.3 172 = 0.25 36 10 20.0 5.0 0.60 493-2057-ND 44 3.37 25.40 UPW2G3R3MPD 
47 228 = 0.25 43 10 20.0 5.0 0.60 493-2058-ND 59 4.45 33.60 UPW2G4R7MPD 
400 10 440 = 0.25 72 12.5 25.0 5.0 0.60 493-2059-ND 69 5.25 39.60 UPW2G100MHD 
22 920 — 0.25 110 16 25.0 75 0.80 493-2060-ND 1.19 9.01 68.00 UPW2G220MHD 
33 1360 = 0.25 140 16 31.5 75 0.80 493-2061-ND 1.63 12.35 93.20 UPW2G330MHD 
47 1920 — 0.25 170 18 35.5 75 0.80 493-2062-ND 2.19 16.56 125.00 UPW2G470MHD 
47 1920 od 0.25 170 20 31.0 10.0 1.00 493-2063-ND 2.19 16.56 125.00 UPW2G470MRD6 
100 4040 = 0.25 350 22 50.0 10.0 1.00 493-2064-ND 4.03 30.50 230.20 UPW2G101MRD 
1 85 = 0.25 18 10 12.5 5.0 0.60 493-2065-ND 33 2.49 18.80 UPW2W010MPD 
2.2 139 = 0.25 29 10 20.0 5.0 0.60 493-2066-ND 44 3.37 25.40 UPW2W2R2MPD 
3.3 188.5 = 0.25 41 12.5 20.0 5.0 0.60 493-2067-ND 59 4.45 33.60 UPW2W3R3MHD 
47 251.5 = 0.25 49 12.5 20.0 5.0 0.60 493-2068-ND 66 4.98 37.60 UPW2W4R7MHD 
450 10 490 = 0.25 75 16 25.0 75 0.80 493-2069-ND 1.02 7.74 58.40 UPW2W100MHD 
22 1030 = 0.25 115 16 31.5 75 0.80 493-2070-ND 1.41 10.71 80.80 UPW2W220MHD 
33 1525 = 0.25 145 18 35.5 75 0.80 493-2071-ND 2.19 16.56 125.00 UPW2W330MHD 
33 1525 = 0.25 145 20 31.0 10.0 1.00 493-2072-ND 2.19 16.56 125.00 UPW2W330MRD6 
47 2155 _ 0.25 175 20 40.0 10.0 1.00 493-2073-ND 2.57 19.45 146.80 UPW2W470MRD 
100 4540 = 0.25 350 25 50.0 12.5 1.00 493-2074-ND 5.47 41.45 312.80 UPW2W101MRD 
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nichicon HE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
Extremely Low Impedance, High Reliability 105°C 


Sleeve 


i 
© D+0.5 
v/ 


Pressure 
Relief 


——— 
UJ ol 
—L4+1.5°%— 15 4 
vent (© 6.3 and up) 


* 2.0 for L220 


FEATURES: ¢ Miniature sized »* Extremely low impedance «* High reliability and long life withstanding 
4,000 hours to 10,000 hours. 


° Stability at Low Temperature: Measurement frequency: 120Hz 


Rated Voltage (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 100 
Impedance ratio | Z-20°C / Z+20°C 4 3 2 2 2 2 2 2 
ZT / Z20 (Max.) Z-40°C / Z+20°C 8 6 4 3 3 3 3 3 


¢ Endurance: After an application of D.C bias voltage plus the rated ripple current for stated hours in the 
below chart at 105°C the peak voltage shall not exceed the rated D.C. voltage, capacitors shall meet the 
following requirements. 


SPECIFICATIONS: Case Size oD < 6.3 oD = 8,10 oD 212.5 
Temperature Range -40°C ~ 105°C Rated Voltage 6.3 to 1OWV 4,000 hours 6,000 hours 8,000 hours 
Capacitance Tolerance 420% at 120Hz, 20°C (Vv) 16 to 100WV. 5,000 hours 7,000 hours 140,000 hours 

¢ Leakage Current: After 2 minutes application of rated voltage, leakage current is not more than 0.01CV or Capacitance Change within see%eoh nial vane, = 

: tand 200% or less of initial specified value 


3 (uA), whichever is greater. 


*tan 8: For capacitance of more than 1000UF, add 0.02 for every increase of 1000UF. Measurement 
frequency: 120Hz, Temperature: 20°C. 


Leakage Current Initial specified value or less 


¢ Shelf Life: After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for 


Rated Voltage (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 100 endurance characteristics listed above. 
tan 6 (Max.) 0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 * Marking: Printed with white color letter on black sleeve. 
Rated Leakage Impedance tans Rated Ripple Cur. 
Voltage | Cap. Current ohms (9) Max. | (Maximum) @ 100kHz/105°C Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) (uA) @ 20°C/100KHz | @120Hz/20°C (mA) rms @D [E P od Part No. 1 10 100 Part No. 
150 9.45 0.58 0.22 210 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1463-ND -10 74 5.60 UHE0J151MDD 
330 20.79 0.22 0.22 340 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1464-ND 13 98 7.40 UHE0J331MED 
680 42.84 0.13 0.22 640 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1465-ND 20 1.48 11.20 UHE0J681MPD 
820 51.66 0.080 0.22 865 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1466-ND 20 1.54 11.60 UHE0J821MPD 
1000 63 0.087 0.22 840 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1467-ND 15 aa 8.40 UHE0J102MPD 
1200 75.6 0.069 0.22 1050 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1468-ND 25: 1.86 14.00 UHE0J122MPD 
1200 75.6 0.060 0.22 1210 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1469-ND 25 1.86 14.00 UHE0J122MPD6 
1500 94.5 0.046 0.22 1400 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1470-ND 27 2.01 15.20 UHE0J152MPD 
1800 113.4 0.049 0.22 1450 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1471-ND 29 2.17 16.40 UHE0J182MHD 
2200 138.6 0.042 0.24 1650 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1472-ND 35 2.62 19.80 UHE0J222MPD 
2700 170.1 0.031 0.24 1910 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1473-ND 45 3.39 25.60 UHE0J272MPD6 
2700 170.1 0.042 0.24 1940 16.0 15.0 75 0.8 493-1474-ND 45 3.39 25.60 UHE0J272MHD 
3300 207.9 0.035 0.26 1900 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1475-ND 46 3.50 26.40 UHE0J332MHD 
63 3900 245.7 0.027 0.26 2230 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1476-ND 55 4.13 31.20 UHE0J392MHD 
3900 245.7 0.043 0.26 2210 18.0 15.0 £5 0.8 493-1477-ND 55 4.13 31.20 UHEOJ392MHD6 
4700 296.1 0.024 0.28 2650 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1478-ND 56 4.24 32.00 UHE0J472MHD 
5600 352.8 0.020 0.3 2880 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1479-ND fl 5.35 40.40 UHE0J562MHD 
5600 352.8 0.027 0.3 2530 16.0 20.0 75 0.8 493-1480-ND 71 5.35 40.40 UHE0J562MHD6 
6800 428.4 0.017 0.32 3350 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1481-ND 72 5.43 41.00 UHEOJ682MHD 
6800 428.4 0.021 0.32 2930 16.0 25.0 75 0.8 493-1482-ND 2 5.43 41.00 UHEOJ682MHD6 
6800 428.4 0.026 0.32 2860 18.0 20.0 75 0.8 493-1483-ND 72 5.43 41.00 UHEOJ682MHD3 
8200 516.6 0.017 0.36 3450 16.0 31.5 75 0.8 493-1484-ND 1.04 7.90 59.60 UHE0J822MHD 
10000 630 0.015 0.4 3610 16.0 35.5 75 0.8 493-1485-ND 1.04 7.90 59.60 UHE0J103MHD 
10000 630 0.019 0.4 3140 18.0 25.0 75 0.8 493-1486-ND 1.04 7.90 59.60 UHE0J103MHD6 
12000 756 0.013 0.44 4080 16.0 40.0 75 0.8 493-1487-ND 1.22 9.22 69.60 UHE0J123MHD 
12000 756 0.015 0.44 4170 18.0 31.5 5) 0.8 493-1488-ND 1.22 9.22 69.60 UHE0J123MHD6 
15000 945 0.014 0.5 4220 18.0 35.5 75 0.8 493-1489-ND 1.29 9.75 73.60 UHE0J153MHD 
18000 1134 0.012 0.56 4280 18.0 40.0 75 0.8 493-1490-ND 1.36 10.31 77.80 UHE0J183MHD 
100 10 0.58 0.19 210 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1491-ND .09 66 5.00 UHE1A101MDD 
220 22 0.22 0.19 340 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1492-ND 14 1.03 7.80 UHE1A221MED 
470 47 0.13 0.19 640 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1493-ND 20 1.48 11.20 UHE1A471MPD 
680 68 0.087 0.19 840 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1494-ND 20 1.54 11.60 UHE1A681MPD 
680 68 0.080 0.19 865 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1495-ND 20 1.54 11.60 UHE1A681MPD6 
1000 100 0.069 0.19 1050 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1496-ND .27 2.04 15.40 UHE1A102MPD 
1000 100 0.060 0.19 1210 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1497-ND .27 2.04 15.40 UHE1A102MPD6 
1200 120 0.046 0.19 1400 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1498-ND 31 2.33 17.60 UHE1A122MPD 
1500 150 0.042 0.19 1650 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1499-ND 32 2.41 18.20 UHE1A152MPD 
1500 150 0.049 0.19 1450 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1500-ND 32 2.41 18.20 UHE1A152MHD6 
2200 220 0.031 0.21 1910 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1501-ND 45 3.39 25.60 UHE1A222MPD 
2200 220 0.035 0.21 1900 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1502-ND 45 3.39 25.60 UHE1A222MHD6 
2200 220 0.042 0.21 1940 16.0 15.0 75 0.8 493-1503-ND 45 3.39 25.60 UHE1A222MHD3 
10 2700 270 0.043 0.21 2210 18.0 15.0 75 0.8 493-1504-ND -50 3.82 28.80 UHE1A272MHD 
3300 330 0.027 0.23 2230 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1505-ND -55 4.13 31.20 UHE1A332MHD 
3900 390 0.024 0.23 2650 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1506-ND Pr ai 5.35 40.40 UHE1A392MHD 
3900 390 0.027 0.23 2530 16.0 20.0 75 0.8 493-1507-ND 71 5.35 40.40 UHE1A392MHD6 
4700 470 0.020 0.25 2880 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1508-ND 71 5.35 40.40 UHE1A472MHD 
5600 560 0.017 0.27 3350 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1509-ND 99 7.50 56.60 UHE1A562MHD 
5600 560 0.021 0.27 2930 16.0 25.0 756 0.8 493-1510-ND -99 7.50 56.60 UHE1A562MHD6 
5600 560 0.026 0.27 2860 18.0 20.0 75 0.8 493-1511-ND .99 7.50 56.60 UHE1A562MHD3 
6800 680 0.017 0.29 3450 16.0 31.5 75 0.8 493-1512-ND 1.04 7.90 59.60 UHE1A682MHD 
6800 680 0.019 0.29 3140 18.0 25.0 75 0.8 493-1513-ND 1.04 7.90 59.60 UHE1A682MHD6 
8200 820 0.015 0.33 3610 16.0 35.5 75 0.8 493-1514-ND 1.22 9.22 69.60 UHE1A822MHD 
8200 820 0.015 0.33 4170 18.0 31.5 75 0.8 493-1515-ND 1.22 9.22 69.60 UHE1A822MHD6 
10000 1000 0.013 0.37 4080 16.0 40.0 75 0.8 493-1516-ND 1.28 9.67 73.00 UHE1A103MHD 
10000 1000 0.014 0.37 4220 18.0 35.5 75 0.8 493-1517-ND 1.28 9.67 73.00 UHE1A103MHD6 
12000 1200 0.012 0.41 4280 18.0 40.0 75 0.8 493-1518-ND 1.35 10.23 77.20 UHE1A123MHD 
56 8.96 0.58 0.16 210 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1519-ND 11 82 6.20 UHE1C560MDD 
16 120 19.2 0.22 0.16 340 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1520-ND 11 82 6.20 UHE1C121MED 
330 52.8 0.13 0.16 640 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1521-ND 20 1.54 11.60 UHE1C331MPD 


(Continued) 
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michicon HE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) 


Rated Leakage Impedance tans Rated Ripple Cur. 
Voltage | Cap. Current | ohms (0) Max. (Maximum) | @ 100KHz/105°C Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) (HA) @ 20°C/100kHz | @120Hz/20°C (mA) rms 9D L P od Part No. 1 10 100 Part No. 
470 75.2 0.087 0.16 840 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1522-ND 21 1.59 12.00 UHE1C471MPD 
470 75.2 0.080 0.16 865 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1523-ND .21 1.59 12.00 UHE1C471MPD6 
680 108.8 0.069 0.16 1050 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1524-ND 31 2.33 17.60 UHE1C681MPD 
680 108.8 0.060 0.16 1210 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1525-ND 31 2.33 17.60 UHE1C681MPD6 
1000 160 0.046 0.16 1400 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1526-ND 35 2.62 19.80 UHE1C102MPD 
1000 160 0.049 0.16 1450 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1527-ND 35 2.62 19.80 UHE1C102MHD6 
1200 192 0.042 0.16 1650 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1528-ND 32 2.41 18.20 UHE1C122MPD 
1500 240 0.031 0.16 1910 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1529-ND AT 3.52 26.60 UHE1C152MPD 
1500 240 0.035 0.16 1900 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1530-ND AT 3.52 26.60 UHE1C152MHD6 
1500 240 0.042 0.16 1940 16.0 15.0 7.5 0.8 493-1531-ND A7 3.52 26.60 UHE1C152MHD3 
2200 352 0.027 0.18 2230 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1532-ND 57 4.29 32.40 UHE1C222MHD 
2200 352 0.043 0.18 2210 18.0 15.0 75 0.8 493-1533-ND 57 4.29 32.40 UHE1C222MHD6 
16 2700 432 0.024 0.18 2650 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1534-ND 71 5.35 40.40 UHE1C272MHD 
2700 432 0.027 0.18 2530 16.0 20.0 75: 0.8 493-1535-ND 71 5.35 40.40 UHE1C272MHD6 
3300 528 0.020 0.20 2880 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1536-ND 74 5.57 42.00 UHE1C332MHD 
3900 624 0.017 0.20 3350 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1537-ND 74 5.57 42.00 UHE1C392MHD 
3900 624 0.021 0.20 2930 16.0 25.0 75 0.8 493-1538-ND 74 5.57 42.00 UHE1C392MHD6 
3900 624 0.026 0.20 2860 16.0 20.0 75 0.8 493-1539-ND 74 5.57 42.00 UHE1C392MHD3 
4700 752 0.017 0.22 3450 16.0 31.5 7.5 0.8 493-1540-ND -99 7.50 56.60 UHE1C472MHD 
4700 752 0.019 0.22 3140 18.0 25.0 75) 0.8 493-1541-ND -99 7.50 56.60 UHE1C472MHD6 
5600 896 0.015 0.24 3610 16.0 35.5 75 0.8 493-1542-ND 1.22 9.22 69.60 UHE1C562MHD 
5600 896 0.015 0.24 4170 18.0 31.5 7.5 0.8 493-1543-ND 1.22 9.22 69.60 UHE1C562MHD6 
6800 1088 0.013 0.26 4080 16.0 40.0 7.5 0.8 493-1544-ND 1.28 9.67 73.00 UHE1C682MHD 
8200 1312 0.014 0.30 4220 18.0 35.5 7.5 0.8 493-1545-ND 1.28 9.67 73.00 UHE1C822MHD 
10000 1600 0.012 0.34 4280 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1546-ND 1.56 11.79 89.00 UHE1C103MHD 
47 11.75 0.58 0.14 210 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1547-ND sid 82 6.20 UHE1E470MDD 
100 25 0.22 0.14 340 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1548-ND 14 1.09 8.20 UHE1E101MED 
220 55 0.13 0.14 640 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1549-ND 20 1.54 11.60 UHE1E221MPD 
330 82.5 0.087 0.14 840 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1550-ND 19 1.46 11.00 UHE1E331MPD 
330 82.5 0.080 0.14 865 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1551-ND 19 1.46 11.00 UHE1E331MPD6 
470 117.5) 0.069 0.14 1050 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1552-ND 31 2.33 17.60 UHE1E471MPD 
470 AILS 0.06 0.14 1210 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1553-ND 31 2.33 17.60 UHE1E471MPD6 
680 170 0.046 0.14 1400 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1554-ND 36 2.70 20.40 UHE1E681MPD 
680 170 0.049 0.14 1450 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1555-ND -36 2.70 20.40 UHE1E681MHD6 
820 205 0.042 0.14 1650 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1556-ND 36 2.73 20.60 UHE1E821MPD 
1000 250 0.031 0.14 1910 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1557-ND AB 3.50 26.40 UHE1E102MPD 
1000 250 0.035 0.14 1900 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1558-ND 46 3.50 26.40 UHE1E102MHD6 
1000 250 0.042 0.14 1940 16.0 15.0 75 0.8 493-1559-ND 46 3.50 26.40 UHE1E102MHD3 
25 1200 300 0.043 0.14 2210 18.0 15.0 7.5 0.8 493-1560-ND 52 3.95 29.80 UHE1E122MHD 
1500 375 0.027 0.14 2230 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1561-ND 57 4.29 32.40 UHE1E152MHD 
1800 450 0.024 0.14 2650 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1562-ND | 5.35 40.40 UHE1E182MHD 
1800 450 0.027 0.14 2530 16.0 20.0 75 0.8 493-1563-ND 71 5.35 40.40 UHE1E182MHD6 
2200 550 0.020 0.16 2880 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1564-ND 74 5.57 42.00 UHE1E222MHD 
2200 550 0.026 0.16 2860 18.0 20.0 75 0.8 493-1565-ND 74 5.57 42.00 UHE1E222MHD6 
2700 675 0.017 0.16 3350 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1566-ND 76 5.72 43.20 UHE1E272MHD 
2700 675 0.021 0.16 2930 16.0 25.0 75 0.8 493-1567-ND 76 5.72 43.20 UHE1E272MHD6 
3300 825 0.017 0.18 3450 16.0 31.5 75 0.8 493-1568-ND 1.00 7.55 57.00 UHE1E332MHD 
3300 825 0.019 0.18 3140 18.0 25.0 75 0.8 493-1569-ND 1.00 7.55 57.00 UHE1E332MHD6 
3900 975 0.015 0.18 3610 16.0 35.5 75 0.8 493-1570-ND 1.22 9.22 69.60 UHE1E392MHD 
3900 975 0.015 0.18 4170 18.0 31.5 7.5 0.8 493-1571-ND 1.22 9.22 69.60 UHE1E392MHD6 
4700 1175 0.013 0.20 4080 16.0 40.0 75 0.8 493-1572-ND 1.22 9.22 69.60 UHE1E472MHD 
4700 1175 0.014 0.20 4220 18.0 35.5 We) 0.8 493-1573-ND 1.22 9.22 69.60 UHE1E472MHD6 
5600 1400 0.012 0.22 4280 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1574-ND 1.56 11.79 89.00 UHE1E562MHD 
33 11.55 0.58 0.12 210 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1575-ND 11 82 6.20 UHE1V330MDD 
56 19.6 0.22 0.12 340 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1576-ND 14 1.06 8.00 UHE1V560MED 
150 52.5 0.13 0.12 640 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1577-ND 16 1.22 9.20 UHE1V151MPD 
220 77 0.087 0.12 840 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1578-ND 22 1.70 12.80 UHE1V221MPD 
220 77 0.080 0.12 865 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1579-ND .22 1.70 12.80 UHE1V221MPD6 
270 94.5 0.069 0.12 1050 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1580-ND 31 2.33 17.60 UHE1V271MPD 
330 115.5 0.060 0.12 1210 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1581-ND 31 2.33 17.60 UHE1V331MPD 
470 164.5 0.046 0.12 1400 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1582-ND 36 2.70 20.40 UHE1V471MPD 
470 164.5 0.049 0.12 1450 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1583-ND 36 2.70 20.40 UHE1V471MHD6 
560 196 0.042 0.12 1650 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1584-ND -36 2.73 20.60 UHE1V561MPD 
680 238 0.031 0.12 1910 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1585-ND A6 3.50 26.40 UHE1V681MPD 
680 238 0.035 0.12 1900 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1586-ND AB 3.50 26.40 UHE1V681MHD6 
680 238 0.042 0.12 1940 16.0 15.0 7.5 0.8 493-1587-ND 46 3.50 26.40 UHE1V681MHD3 
35 1000 350 0.027 0.12 2230 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1588-ND 57 4.29 32.40 UHE1V102MHD 
1000 350 0.043 0.12 2210 18.0 15.0 7.5 0.8 493-1589-ND 57 4.29 32.40 UHE1V102MHD6 
1200 420 0.024 0.12 2650 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1590-ND onl 5.35 40.40 UHE1V122MHD 
1200 420 0.027 0.12 2530 16.0 20.0 75 0.8 493-1591-ND val 5.35 40.40 UHE1V122MHD6 
1500 525 0.020 0.12 2880 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1592-ND 74 5.57 42.00 UHE1V152MHD 
1800 630 0.017 0.12 3350 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1593-ND 74 5.57 42.00 UHE1V182MHD 
1800 630 0.021 0.12 2930 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1594-ND 74 5.57 42.00 UHE1V182MHD6 
1800 630 0.026 0.12 2860 18.0 20.0 75 0.8 493-1595-ND 74 5.57 42.00 UHE1V182MHD3 
2200 770 0.017 0.14 3450 16.0 31.5 7.5 0.8 493-1596-ND 1.00 7.55 57.00 UHE1V222MHD 
2200 770 0.019 0.14 3140 18.0 25.0 75 0.8 493-1597-ND 1.00 7.55 57.00 UHE1V222MHD6 
2700 945 0.015 0.14 3610 16.0 35.5 75 0.8 493-1598-ND 1.22 9.22 69.60 UHE1V272MHD 
2700 945 0.015 0.14 4170 18.0 31.5 7.5 0.8 493-1599-ND 1.22 9.22 69.60 UHE1V272MHD6 
3300 1155 0.013 0.16 4080 16.0 40.0 75 0.8 493-1600-ND 1.22 9.22 69.60 UHE1V332MHD 
3300 1155 0.014 0.16 4220 18.0 35.5 75 0.8 493-1601-ND 1.22 9.22 69.60 UHE1V332MHD6 
3900 1365 0.012 0.16 4280 18.0 40.0 75 0.8 493-1602-ND 1.57 11.90 89.80 UHE1V392MHD 
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nichicon HE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) 


Rated Leakage Impedance tand Rated Ripple Cur. 
Voltage | Cap. Current ohms (9) Max. | (Maximum) @ 100KHz/105°C Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) | (uF) (uA) | @ 20°C/100KHz] @120Hz/20°C (mA) rms oD cE P od Part No. 1 10 100 Part No. 
22 a 0.70 0.1 180 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1603-ND 1 82 6.20 UHE1H220MDD 
56 28 0.30 0.1 295 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1604-ND 14 1.09 8.20 UHE1H560MED 
100 50 0.17 0.1 555 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1605-ND .20 1.54 11.60 UHE1H101MPD 
120 60 0.12 0.1 730 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1606-ND .22 1.67 12.60 UHE1H121MPD 
150 75 0.12 0.1 760 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1607-ND 22 1.67 12.60 UHE1H151MPD 
180 90 0.091 0.1 910 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1608-ND 25 1.88 14.20 UHE1H181MPD 
220 110 0.084 0.1 1050 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1609-ND 27 2.01 15.20 UHE1H221MPD 
270 135 0.060 0.1 1220 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1610-ND 36 2.70 20.40 UHE1H271MPD 
270 135 0.061 0.1 1260 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1611-ND 36 2.70 20.40 UHE1H271MHD6 
330 165 0.055 0.1 1440 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1612-ND 36 2.73 20.60 UHE1H331MPD 
470 235 0.043 0.1 1690 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1613-ND 47 3.58 27.00 UHE1H471MPD 
470 235 0.045 0.1 1660 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1614-ND 47 3.58 27.00 UHE1H471MHD6 
470 235 0.055 0.1 1690 16.0 15.0 75 0.8 493-1615-ND 47 3.58 27.00 UHE1H471MHD3 
50 560 280 0.034 0.1 1950 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1616-ND 57 4.29 32.40 UHE1H561MHD 
560 280 0.054 0.1 1930 18.0 15.0 7.5 0.8 493-1617-ND 57 4.29 32.40 UHE1H561MHD6 
680 340 0.030 0.1 2310 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1618-ND 58 4.40 33.20 UHE1H681MHD 
820 410 0.025 0.1 2510 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1619-ND 71 5.35 40.40 UHE1H821MHD 
820 410 0.034 0.1 2210 16.0 20.0 7.5 0.8 493-1620-ND Wt 5.35 40.40 UHE1H821MHD6 
1000 500 0.021 0.1 2920 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1621-ND 71 5.35 40.40 UHE1H102MHD 
1000 500 0.025 0.1 2555 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1622-ND Al 5.35 40.40 UHE1H102MHD6 
1000 500 0.036 0.1 2490 18.0 20.0 7.5 0.8 493-1623-ND 71 5.35 40.40 UHE1H102MHD3 
1200 600 0.022 0.1 3010 16.0 31.5 7.5 0.8 493-1624-ND 99 7.50 56.60 UHE1H122MHD 
1200 600 0.026 0.1 2740 18.0 25.0 75 0.8 493-1625-ND 99 7.50 56.60 UHE1H122MHD6 
1500 750 0.019 0.1 3150 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1626-ND 1.04 7.90 59.60 UHE1H152MHD 
1800 900 0.016 0.1 3710 16.0 40.0 7.5 0.8 493-1627-ND 1.28 9.67 73.00 UHE1H182MHD 
1800 900 0.021 0.1 3635 18.0 31.5 7.5 0.8 493-1628-ND 1.28 9.67 73.00 UHE1H182MHD6 
2200 1100 0.017 0.12 3680 18.0 35.5 75 0.8 493-1629-ND 1.31 9.94 75.00 UHE1H222MHD6 
2700 1350 0.014 0.12 3800 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1630-ND 1.31 9.94 75.00 UHE1H272MHD 
15 9.45 2.3 0.09 55 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1631-ND adit 82 6.20 UHE1J150MDD 
33 20.79 1.2 0.09 115 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1632-ND 14 1.06 8.00 UHE1J330MED 
56 35.28 0.63 0.09 232 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1633-ND 17 1.27 9.60 UHE1J560MPD 
82 51.66 0.45 0.09 300 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1634-ND 22 1.67 12.60 UHE1J820MPD 
82 51.66 0.43 0.09 288 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1635-ND 22 1.67 12.60 UHE1J820MPD6 
120 75.6 0.33 0.09 362 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1636-ND 27 2.01 15.20 UHE1J121MPD 
120 75.6 0.31 0.09 357 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1637-ND 27 2.01 15.20 UHE1J121MPD6 
180 113.4 0.21 0.09 466 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1638-ND .36 2.70 20.40 UHE1J181MPD 
180 113.4 0.23 0.09 466 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1639-ND 36 2.70 20.40 UHE1J181MHD6 
220 138.6 0.20 0.09 531 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1640-ND -36 2.73 20.60 UHE1J221MPD 
270 170.1 0.15 0.09 663 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1641-ND 48 3.60 27.20 UHE1J271MPD 
270 170.1 0.16 0.09 690 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1642-ND 48 3.60 27.20 UHE1J271MHD6 
270 170.1 0.14 0.09 795 16.0 15.0 75 0.8 493-1643-ND 48 3.60 27.20 UHE1J271MHD3 
63 330 207.9 0.12 0.09 784 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1644-ND 55 4.16 31.40 UHE1J331MHD 
390 245.7 0.12 0.09 920 18.0 15.0 75 0.8 493-1645-ND 57 4.29 32.40 UHE1J391MHD 
470 296.1 0.10 0.09 905 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1646-ND 58 4.40 33.20 UHE1J471MHD. 
470 296.1 0.091 0.09 1040 16.0 20.0 75 0.8 493-1647-ND 58 4.40 33.20 UHE1J471MHD6 
560 352.8 0.083 0.09 1050 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1648-ND 67 5.04 38.00 UHE1J561MHD 
560 352.8 0.073 0.09 1250 16.0 25.0 75 0.8 493-1649-ND 67 5.04 38.00 UHE1J561MHD6 
680 428.4 0.071 0.09 1180 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1650-ND fal 5.35 40.40 UHE1J681MHD 
680 428.4 0.080 0.09 1240 18.0 20.0 75 0.8 493-1651-ND 71 5.35 40.40 UHE1J681MHD6 
820 516.6 0.054 0.09 1570 16.0 31.5 75 0.8 493-1652-ND 99 7.50 56.60 UHE1J821MHD 
820 516.6 0.057 0.09 1490 18.0 25.0 75 0.8 493-1653-ND 99 7.50 56.60 UHE1J821MHD6 
1000 630 0.045 0.09 1790 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1654-ND 99 7.50 56.60 UHE1J102MHD 
1000 630 0.047 0.09 1630 18.0 31.5 7.5 0.8 493-1655-ND 99 7.50 56.60 UHE1J102MHD6 
1200 756 0.040 0.09 2020 16.0 40.0 75 0.8 493-1656-ND 1.12 8.45 63.80 UHE1J122MHD 
1200 756 0.040 0.09 1790 18.0 35.5 75 0.8 493-1657-ND 1.12 8.45 63.80 UHE1J122MHD6 
1500 945 0.036 0.09 2330 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1658-ND 1.34 10.18 76.80 UHE1J152MHD 
6.8 6.8 2.3 0.08 55 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1659-ND Fak 82 6.20 UHE2A6R8MDD 
15 15 1.2 0.08 115 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1660-ND 14 1.06 8.00 UHE2A150MED 
27 27 0.63 0.08 232 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1661-ND 15 1.14 8.60 UHE2A270MPD 
39 39 0.45 0.08 300 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1662-ND 17 1.27 9.60 UHE2A390MPD 
47 47 0.43 0.08 288 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1663-ND 17 1.27 9.60 UHE2A470MPD 
56 56 0.33 0.08 362 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1664-ND 22 1.67 12.60 UHE2A560MPD 
68 68 0.31 0.08 357 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1665-ND 22 1.67 12.60 UHE2A680MPD 
82 82 0.21 0.08 466 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1666-ND 22 1.67 12.60 UHE2A820MPD 
82 82 0.23 0.08 466 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1667-ND 22 1.67 12.60 UHE2A820MHD6 
100 100 0.20 0.08 531 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1668-ND 23 1.75 13.20 UHE2A101MPD 
120 120 0.15 0.08 663 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1669-ND 29 2.20 16.60 UHE2A121MPD 
120 120 0.16 0.08 690 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1670-ND 29 2.20 16.60 UHE2A121MHD6 
150 150 0.14 0.08 795 16.0 15.0 75 0.8 493-1671-ND 36 2.73 20.60 UHE2A151MHD 
100 180 180 0.12 0.08 784 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1672-ND .36 2.73 20.60 UHE2A181MHD 
180 180 0.12 0.08 920 18.0 15.0 7.5 0.8 493-1673-ND -36 2.73 20.60 UHE2A181MHD6 
220 220 0.10 0.08 905 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1674-ND A6 3.47 26.20 UHE2A221MHD 
220 220 0.091 0.08 1040 16.0 20.0 75 0.8 493-1675-ND A6 3.47 26.20 UHE2A221MHD6 
270 270 0.083 0.08 1050 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1676-ND 48 3.60 27.20 UHE2A271MHD 
270 270 0.073 0.08 1250 16.0 25.0 75 0.8 493-1677-ND 48 3.60 27.20 UHE2A271MHD6 
330 330 0.071 0.08 1180 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1678-ND 97 7.37 55.60 UHE2A331MHD 
330 330 0.080 0.08 1240 18.0 20.0 75 0.8 493-1679-ND 97 7.37 55.60 UHE2A331MHD6 
390 390 0.054 0.08 1570 16.0 31.5 75 0.8 493-1680-ND 99 7.50 56.60 UHE2A391MHD 
390 390 0.057 0.08 1490 18.0 25.0 75 0.8 493-1681-ND 99 7.50 56.60 UHE2A391MHD6 
470 470 0.045 0.08 1790 16.0 35.5 75 0.8 493-1682-ND 99 7.50 56.60 UHE2A471MHD 
470 470 0.047 0.08 1630 18.0 31.5 7.5 0.8 493-1683-ND 99 7.50 56.60 UHE2A471MHD6 
560 560 0.040 0.08 2020 16.0 40.0 75 0.8 493-1684-ND 1.12 8.45 63.80 UHE2A561MHD 
680 680 0.040 0.08 1790 18.0 35.5 75 0.8 493-1685-ND 1.12 8.45 63.80 UHE2A681MHD 
820 820 0.036 0.08 2330 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1686-ND 1.34 10.18 76.80 UHE2A821MHD 
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nichicon Snap-in Aluminum Electrolytic Capacitors 


Specification: Capacitance Tolerance: 20% ii 
. rf Polarity Bar Sleeve : GEOG TIe 
LS Series: m (P.E.T.) Case Size (onion ae - eee 
Temperature Range: -40°C ~ 85°C (160 ~ Od — W.V.| Cap. | @DxL @85°C Digi-Key Pricing Nichicon 
250V), -25°C ~ 85°C (400 ~ 450V) +1 Macs (VDC)| (uF) (mm) | Tand (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 
Cineance: eee 14.0 20.5 220 | 20x25 | 0.15] 1190 | 493-2504-ND 2.05 15.53 117.20 | LLS2D221MELY 
Temperature Range: -40°C ~ 105°C (160~ | Retief Vent L+2 270 | 20x25 | 0.15] 1390 | 493-2505-ND 2.09 15.79 119.20 | LLS2D271MELY 
250V), -25°C ~ 105°C (400 ~ 450V) 270 | 22x25 | 0.15 1370 | 493-2506-ND 2.22 16.83 127.00 | LLS2D271MELZ 
LS Series 330 | 20x30 | 0.15] 1560 | 493-2507-ND 227 1717 129.60 | LLS2D331MELY 
: 330 | 22x25 |0.15| 1510 | 493-2508-ND 236 17.89 135.00 | LLS2D331MELZ 
; Bete Ripple 390 | 20x35 | 015] 1740 | 493-2500-ND 259 19.64 148.20 | LLS2D391MELY 
Case Size Current 
wv.| cap. | BDxL @a5°c | Digi-Key Pricing Nichicon 390 | 22x30 | 0.15] 1730 | 493-2510-ND 259 19.64 148.20 | LLS2D391MELZ 
(voc)) (uF) | (mm) |Tans| (mA) —_| Part No. 1 10 100 | Part No. 390 | 25x25 | 0.15] 1710 | 493-2511-ND 271 20.51 154.80 | LLS2D391MELA 
270 | 20x25 | 0.15 4280 | 493-2443-ND 1.88 14.23 107.40 | LLS2C271MELY 470] 20x35 / 0.15 | 2030 | 493-2512-ND 2.72 20.59 155.40 | LLS2D471MELY 
aa0 | 20x05 | ois | 1560 [ARRON 2.05 1553 117.00 | Lusocagimely 470 | 22x30 | 0.15] 1970 | 493-2513-ND 272 20.59 155.40 | LLS2D471MELZ 
ag0 | 20x30 | 045 | 1690 ROR 299 4699 197.00 | uLsocagimeLy 470 | 25x25 | 0.15] 1950 | 493-2514-ND 296 22.42 169.20 | LLS2D471MELA 
390 | 22x25 | 0.15) 1630 | 493-2446-ND 2.22 16.83 127.00 | LLS2C391MELZ BBO] 20x40) 015) 2180 ag 220) (24.19 182.60 | LLSPDSGIMELY 
7a | 20x20 |o2s| 1900 MP ae a7s0. 12500 | usecar MeL 560 | 22x35 |0.15| 2180 | 493-2516-ND 3.20 2419 182.60 | LLS2D561MELZ 
a 7 7 a0 eee osc areo ta500 [usocar mez 560 | 25x30 |0.15| 2150 | 493-2517-ND 348 26.37 199.00 | LLS2D561MELA 
i z HS ae ; h 2! i 560 | 30x25 | 0.15] 2150 | 493-2518-ND 3.44 26.02 196.40 | LLS2D561MELB 
470) 25x25 | 0.15) 1860 ae = 48 18.76 141.60 | LLS2C47 MELA 200 | 680 | 22x40 | 0.15 | 2480 | 493-2519-ND 3.59 27.19 205.20 | LLS2D681MELZ 
560 | 20x35 | 0.15) 2140 | 493-2450-ND 253 19.16 144.60 | LLS2C561MELY ceo | 25x90 |045| 9480 [eeReGMIN §=-a66 07.69 909.00'| LLGaDeBiMELA 
560 | 22x30 | 0.15| 2150 | 493-2451-ND 253 19.16 144.60 | LLS2C561MELZ 680 | 30x25 |015| 2480 | 49a-2501-ND 3.80 28.75 217.00 | LLS2D6s1MELB 
560 | 25x25 | 0.15 2150 |493-2452-ND 2.64 20.01 151.00 | LLS2C561MELA 820 | 22x45 | 0.15 2810 | 493-2522-ND 4.04 30.58 + 230.80 | LLS2D821MELZ 
680 20x40 | 0.15 2350 493-2453-ND. 3.02 22.84 172.40 | LLS2C681MELY 820 25x35 | 0.15 2790 493-2523-ND 4.04 30.58 230.80 | LLS2D821MELA 
680 | 22x35 | 0.15) 2350 | 493-2454-ND 3.02 22.84 172.40 | LLS2C681MELZ 820 | 30x30 | 0.15] 2800 | 493-2524-ND 428 32.38 244.40 | LLS2D821MELB 
680 | 25x30 | 0.15) 2330 | 493-2455-ND 296 2242 169.20 | LLS2C681MELA 1000 | 22x50 } 015] 3280 | 493-2525-ND 4.74 35.91 271.00 | LLS2D102MELZ 
680 | 30x25 | 0.15) 2330 | 493-2456-ND 3.20 24.19 182.60 | LLS2C681MELB 1000 | 25x40 | 015 | 3280 | 493-2526-ND 4.74 35.91 271.00 | LLS2D102MELA 
820 | 22x40 | 0.15 | 2680 | 493-2457-ND 3.20 24.19 182.60 | LLS2C821MELZ 1000 | 30x35 ] 015] 3150 | 493-2527-ND 4.87 36.86 278.20 | LLS2D102MELB 
160 | 820 | 25x30 | 0.15 2650 | 493-2458-ND 3.32 25.12 189.60 | LLS2C821MELA 1200 | 30x35 | 0.15 3610 | 493-2528-ND_ 5.58 42.27 319.00 | LLS2D122MELB 
goo | 30x25 | 0.15 | 2640  |49a-2450-ND 359 26:74 201.80 | LLSocaeiMELB 1200 | 35x30 [015 | 3570 | 493-2529-ND 5.83 44.12 333.00 | LLS2D122MELC 
to00 | 22x45 | 015] 3020 | 493-2460-ND 3.78 28.59 215.80 | LLS2C102MELZ 1500} 30x45 | 015) 4130 eee G11 46.24 349.00 | LLS2D152MELB 
tooo | 25x35 | 04s | 3000 (AeREREMNON 280 2875 247.00 | LLSoCtooMELA 1500 | 35x35 }0.15| 4060 | 493-2531-ND 6.90 52.23 394.20 | LLS2D152MELC 
1000 | 30x30} 015] 2960 | 499-2462-ND 4.04 30.58 230.80 | LLS2C102MELB “i nee . fe peed i ie pie Fein 
1200 | 25x40 | 015| 3430 | 499-2464-ND 4.15 31.43 237.20 | LLS2C122MELA : He : ee ican, ; 
2200 | 35x45 |0.15| 5250 | 493-2534-ND 10.09 76.43 576.80 | LLS2D222MELC 
1200 | 30x30] 015] 3410 | 493-2465-ND 4.39 33.23 250.80 | LLS2C122MELB 
oon | 5x05 |018| 3100 (RRM 75 25900. 71.60 | Lusoctoomele 180 | 20x25 |015| 1200 | 493-2535-ND 236 17.89 135.00 | LLS2E181MELY 
ai ; ise : ; ; 220 | 20x25 | 0.15] 1260 | 493-2536-ND 2.36 17.89 135.00 | LLS2E221MELY 
1500 | 25x50 | 0.15] 3960 | 499-2467-ND 4.84 36.65 276.60 | LLS2C152MELA 999 | 2928 | 035 | 124 ©(RCEINIE «0.36 17:80 135.00 | LisoEoiMELz 
1500 | 30x35 | 0.15 | 3060 [AS372M68-ND) 5.10 38.64 291.60 | LLS2C152MELB 270 | 20x30 |015| 1420 | 493-2538-ND 259 19.64 148.20 | LLS2E271MELY 
1500) 35x90) 0.15) 3040 ace §=—8-35 40.62 905.80 | LLS2C1S2MELC 270 | 22x25 | 0.15 | 1500 | 493-2530-ND 2.59 19.64 148.20 | LLS2E271MELZ 
1800 | 30x40 | 0.15 | 4310 | 493-2470-ND_ 6.19 46.85 353.60 | LLS2C182MELB 330 | 20x35 | 0.15 1680 | 493-2540-ND 2.82 21.39 161.40 | LLS2E331MELY 
1800 | 35x35 | 0.15 4280 493-2471-ND. 6.02 45.55 343.80 | LLS2C182MELC 330 | 22x30 | 0.15 1660 493-2541-ND 282 21.39 161.40 | LLS2E331MELZ 
2200 | 30x50 | 015] 4960 | 499-2472-ND 7.28 55.12 416.00 | LLS2C222MELB 330 | 25x25 | 0.15] 1610 | 493-2542-ND 3.03 22.92 173.00 | LLS2E331MELA 
2200 | 35x40} 015] 4960 | 499-2473-ND 7.01 53.08 400.60 | LLS2C222MELC 390 | 20x40 | 0.15] 1920 | 493-2543-ND 3.08 23.32 176.00 | LLS2E391MELY 
2700 | 35x45 | 015| 5570 | 493-2474-ND 8.95 67.73 511.20 | LLS2C272MELC 390 | 22x35 |0.15| 1880 | 493-2544-ND 3.08 23.32 176.00 | LLS2E391MELZ 
9270 20x25 | 0.15 1290 493-2475-ND 2.09 15.79 119.20 | LLS2Z7271MELY 390 | 25x30 | 0.15 1880 493-2545-ND 3.20 24.19 182.60 | LLS2E391MELA 
330 | 22x30 | 0.15 1770 493-2476-ND 2.09 15.79 119.20 | LLS27331MELY 470 | 22x35 | 0.15 2150 493-2546-ND 3.44 26.02 196.40 | LLS2E471MELZ 
330 | 22x25 |015| 1770 | 493-2477-ND 2.09 «15:79 119.20 | LLS27331MeELZ 470 | 25x35 | 0.15] 2150 | 493-2547-ND 3.56 26.95 203.40 | LLS2E471MELA 
a00 | 20x30 |015| i940 (AORN 297 1717 12960 | LISo7S01MELY ogo | 470 | 30x25 | 0.15 | 2040 | 493-2548-ND 3.68 27.83 210.00 | LLS2E471MELB 
390 | 22x25 | 0.15] 1840 | 493-2479-ND 2.27 17.17 129.60 | LLS2z391MELZ 560 | 22x40 | 0.15 | 2480 BREA 9.92 20.65 223.80 | LLSZESGIMELZ 
470 | 20x35 |015| 1910 | 493-2480-ND 255 1929 145.60 | LLS2Z471MELY 560 | 25x35 | 0.45 | 2350 eeeeeedes = 992 (28.65 223.80 | LLSPESGIMELA 
470 | 22x30 |0.15| 1910 | 493-2481-ND 255 19.29 145.60 | LLS2Z471MELZ 560 | 90x25 | 0.5 | 2850 aes 1S 3149 237.20) LLS2ESGIMELB 
680 | 25x40 | 0.15 | 2670 | 493-2552-ND 4.63 35.03 264.40 | LLS2E681MELA 
470 | 25x25 | 0.15 | 2080 | 493-2482-ND 2.64 19.98 150.80 | LLS2Z471MELA 
Fog eg (i oso | EMME «ono 120 t0140| uisozseimeLy 680 | 30x30 | 0.15] 2710 | 493-2553-ND 4.63 35.03 264.40 | LLS2E681MELB 
7 i : ied ; ; : : 820 | 25x45 | 0.15 | 3010 | 493-2554-ND 5.37 40.62 306.60 | LLS2E821MELA 
$60 | 22x95 | 0.15 | 2250 ARSE 2:82 21.89 161.40 | LLS27561MELZ 820 | 30x35 | 0.15| 2980 | 493-2555-ND 5.95 40.52 305.80 | LLS2E821MELB 
560) 26x25 | 0.15) 2180 aseSoER = 2.92 22.10 166.80 | LLS27561MELA 820 | 35x30 | 015] 2960 | 493-2556-ND 5.83 44.12 333.00 | LLS2E821MELC 
680 | 22x35 | 0.15) 2480 | 493-2486-ND = 3.24 24.57 185.40 | LLS22681MELZ 1000 | 30x40 } 0.15] 3560 | 493-2557-ND 6.54 49.50 373.60 | LLS2E102MELB 
680 | 25x30 | 0.15) 2500 | 493-2487-ND 3.34 25.25 190.60 | LLS2Z681MELA to00 | 35x35 |015| 3480 |499-2558-ND 6.90 52.23 394.20 | LLS2E102MELC 
680 30x25 | 0.15 2460 493-2488-ND 3.57 27.00 203.80 | LLS2Z681MELB 1200 | 30x45 | 0.15 3990 493-2559-ND 7.33 55.49 418.80 | LLS2E122MELB 
180 | 820 | 22x40 | 0.15] 2860 |) 499-2489-ND 3.71 28.06 211.80 | LLS2Z821MELZ 1200 | 35x35 |015| 3840 | 4932560-ND 7.38 55.89 421.80 | LLS2E122MeLC 
820 | 25x35 | 0.15] 2750 | 493-2490-ND 3.80 28.75 217.00 | LLS2Z821MELA 1500 | 35x40 | 0.15 | 4330 | 493-2561-ND 9.64 72.95 550.60 | LLS2E152MELC 
820 | 30x25 | 0.15| 2690 | 493-2491-ND 3.98 30.16 227.60 | LLS2Z821MELB 1800 | 35x50 | 0.15 | 4540 | 493-2562-ND 10.37 78.55 592.80 | LLS2E182MELC 
1000 | 22x20] 015] 3100 | 493-2492-ND 3.88 29.39 221.80 | LLS2Z102MELZ 68 | 20x25 | 0.15 750 | 493-2563-ND 1.90 14.39 108.60 | LLS2G680MELY 
1000 | 25x40 | 0.15 3060 493-2493-ND 4.31 32.62 246.20 | LLS2Z102MELA 82 | 20x30 | 0.15 820 493-2564-ND = 2.05 15.50 117.00 | LLS2G820MELY 
1000 | 30x30 | 0.15 3100 | 493-2494-ND 4.54 34.37 259.40 | LLS2Z102MELB 82 | 22x25 | 0.15 840 | 493-2565-ND 2.05 15.50 117.00 | LLS2G820MELZ 
1200 | 25x45 ] 015] 3630 | 493-2495-ND 4.96 37.52 283.20 | LLS27122MELA 100) 20x80 /015) = 950 oes «6219 16.62, 125.40 | LLS2GTOIMELY 
1200 | 30x35 | 0.15 | 3550 | 493-2496-ND 5.18 39.25 296.20 | LLS27122MELB 100 | 22x26 | 0.15 950 ASS2SOKEND 2.19 16.62 125.40 | LLS2G101MELZ 
1200 | 35x30 |0.15| 3490 | 493-2497-ND 5.47 41.39 312.40 | LLS27122MELC 4go | 120.) 20x85 ) 045) 1070 oe «249 18.87 142.40 | LLS2G121MELY 
1500 | 30x40] 015] 4100 | 493-2498-ND 5.93 44.92 399.00 | LLS2Z152MELB 120) 22x30 | 0.15) 1000 ee 9 1887 142.40 | LES2GT2IMELZ 
120 | 25x25 |015| 1130 | 493-2570-ND 2.59 19.64 148.20 | LLS2G121MELA 
1500 | 35x35 | 015] 4020 | 493-2499-ND 6.35 48.07 362.80 | LLS2Z152MELC 
jan ee a| en a cs ee eee 150 | 20x40 | 0.15) 1220 | 493-2571-ND 2.79 21.15 159.60 | LLS2G151MELY 
‘i : anes : ; ; 150 | 22x35 |015| 1240 | 493-2572-ND 2.79 21.15 159.60 | LLS2G151MELZ 
1800 | 35x35 | 015] 4540 | 493-2501-ND 7.32 55.39 418.00 | LLS2z182MELC 150 | 28x30 10481 4270 IESSESESENION 2.85 1.60 tea00 | LisaGisiMELA 
2200 | 35x40 | 0.15] 4830 | 499-2502-ND 8.57 64.87 489.60 | LLS2Z222MELC aso | 20x40 | 018) 1410 | AOR «3.09 93.43 178.00 | LisoGi@iMELz 
2700 | 35x50 | 0.15 | 5300 | 493-2503-ND 9.79 74.15 559.60 | LLS2Z272MELC (Continued) 
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nichicon Snap-in Aluminum Electrolytic Capacitors (cont) 


Rated Ripple Rated Ripple 
Case Size Current Case Size Current 

W.V.| Cap. | ODxL @85°C Digi-Key Pricing Nichicon W.V.| Cap. | @DxL @105°C Digi-Key Pricing Nichicon 

(VDC)| (uF) (mm) | Tand (mA) Part No. 1 10 100 | Part No. (VDC)| (uF) (mm) | Tand (mA) Part No. if 10 100 Part No. 
180 | 25x30 | 0.15 1440 493-2575-ND 3.30 24.96 188.40 | LLS2G181MELA 1000 | 25x40 | 0.15 2250 493-2641-ND = 4.19 31.72 239.40 | LGU2C102MELA 
180 | 30x25 | 0.15 1520 | 493-2576-ND 340 25.76 194.40 | LLS2G181MELB 1000 | 30x30 |015| 2250 | 493-2642-ND 4.19 31.72 239.40 | Leu2c102MeLB 
220 | 22x45 | 0.15| 1580 | 493-2577-ND 3.49 26.45 199.60 | LLS2G221MELZ se — He ns eee - _ . Spot 

x hk - st i % i 
Be0 8) (20 3821-08 1610 Reagmes 271 28-06 217.80 | LLS2G221MELA 1200 | 30x35 [0.15 | 2490 | 493-2645-ND 4.77-—-36.12 272.60 | LGU2c122MELB 
220 | 30x90 | 0.15 | 1660 ERRNO 3.80 28.81 217.40 | LLS26221MELB 160 | 1200] 35x90 [015 | 2400 [493-2646-ND 5.00 87.87 285.80 | LGU2C120MELC 
270 | 25x40 | 0.15 1790 | 493-2580-ND 4.10 31.06 234.40 | LLS2G271MELA 1500 | 30x40 | 0.15] 2840 | 493-2647-ND 5.83 44.12 333.00 | LGU2C152MELB 
270 | 30x30 | 0.15 1820 | 493-2581-ND 4.30 32.54 245.60 | LLS2G271MELB 1500 | 35x30 | 0.15] 2840 | 493-2648-ND 5.83 44.12 333.00 | Leu2c152MeLC 
330 | 25x45 | 0.15 2000 =| 493-2582-ND 4.91 37.15 280.40 | LLS2G331MELA 1800 | 30x45 [0.15] 3320 | 493-2649-ND 6.52 4940 372.80 | LGU2c182MELB 
400 | 330 | 30x35 | 0.15 2050 493-2583-ND 4.91 37.15 280.40 | LLS2G331MELB 1800 | 35x35 | 0.15 3000 493-2650-ND 6.52 49.40 372.80 | LGU2C182MELC 
330 | 35x30 | 0.15 | 2050 | 493-2584-ND 5.31 40.17 303.20 | LLS2G331MELC 2200 | 95x45 / 0.15 | 8500 | 498-2651-ND) 8.59 65.00 490.60 | LaU2C222MeELC 
300.1 a0wa0 T0118 men WIGSSEGENON G51 41.60 gi4e0 | LLSOGSoIMELA 2700 | 35x50 | 0.15 | 4000 ‘| 493-2652-ND 9.30 70.44 531.60 | LGU2C272MELC 
220 | 20x25 | 0.15 1000 | 493-2653-ND 215 16.30 123.00 | LGU2Z7221MELY 
390 | 35x35 | 0.15 2280 | 493-2586-ND 5.90 44.68 337.20 | LLS2G391MELC pea era bars 110 | EMRE 508 47.05 4an20 | Lauozo7IMELY 
470 | 30x45 | 0.15 2510 | 493-2587-ND 6.72 50.85 383.80 | LLS2G471MELB gage |o0s a0 OAR 1000 © (ROREREERIN«=-9.48 17.89 195.00'| LqUozaaiMELY 
470 35x35 | 0.15 2510 493-2588-ND 6.72 50.85 383.80 | LLS2G471MELC 330 22x25 | 0.15 4200 493-2656-ND 2.36 17.89 135.00 | LGU2Z331MELZ 
560 | 30x50 | 0.15 2850 | 493-2589-ND 7.93 60.08 453.40 | LLS2G561MELB 390 | 20x35 | 0.15 1300 | 493-2657-ND 259 19.58 147.80 | LGU2Z7391MELY 
560 | 35x40 | 0.15 2850 | 493-2590-ND 7.62 57.66 435.20 | LLS2G561MELC 390 | 22x30 | 0.15 1350 | 493-2658-ND 259 1968 147.80 | LGU2Z7391MELZ 
680 | 35x50 | 0.15 3100 | 493-2591-ND 10.67 80.77 609.60 | LLS2G681MELC 390 | 25x25 | 0.15 1350 | 493-2659-ND = 2.68 = 20.27, 153.00 | LGU2Z391MELA 
56 | 20x25 | 0.20 610 793:2502-ND 2.001541 11400 | LLSOWSG0MELY 470 | 20x40 | 0.15 1400 | 493-2660-ND 2.91 22.00 166.00 | LGU2Z471MELY 
ax: | Soxao: 9.50 70 ee ot, 4649 109.00 | LLSOWEROMELY 470 | 22x35 | 0.15 1500 | 493-2661-ND 2.91 22.00 166.00 | LGU22471MELZ 
470 | 25x30 | 0.15 1500 | 493-2662-ND 3.00 22.68 ‘171.20 | LGU2Z471MELA 
GB. || ce X28: | 0:00 aN agg 14 16.19 122.20 | LLS2WEBOMELZ 470 | 30x25 | 0.15 1500 | 493-2663-ND 3.20 24.25 183.00 | LGU2Z471MELB 
82 | 20x35 | 0.20 800 /4932585:ND)) 2.29 17.33 130.80 | LLS2W820MELY 560 | 20x45 |015| 1550 | 493-2664-ND 3.22 24.41 184.20 | LGu2Z561MELY 
82 | 22x25 | 0.20 860 493-2596-ND 2.29 17.33 130.80 | LLS2W820MELZ 560 | 22x40 | 0.15 1670 493-2665-ND 3.22 24.41 184.20 | LGU2Z561MELZ 
100 | 20x35 | 0.20 880 493-2597-ND 2.59 19.64 148.20 | LLS2W101MELY 560 | 25x30 | 0.15 1670 | 493-2666-ND 3.31 25.10 189.40 | LGU2Z561MELA 
100 | 22x30 | 0.20 950 493-2598-ND 2.59 19.64 148.20 | LLS2W101MELZ 560 | 30x25 | 0.15 1670 _| 493-2667-ND 3.54 26.82 202.40 | LGU2Z561MELB 
400 | 25x25 | 0.20 970 493-2599-ND 2.69 20.38 153.80 | LLS2W101MELA 680 | 22x45 | 0.15 1780 | 493-2668-ND 3.72 2817 212.60 | LGU2Z681MELZ 
456) 4 “Saat 050 990 Reeern 979 «2145 459.60.| LLsaWwiaiMeLY 180 | 680 | 25x35 | 0.15 1780 | 493-2669-ND 3.82 28.89 218.00 | LGU2Z681MELA 
120 | 25x35 | 0.20} 1070 | 493-2601-ND 2.79 21.15 159.60 | LLS2W121MELZ ial aceieecal uci 1780 epeuctg 404 80-58 280.80.) LEUZZ61 MELB 
680 | 35x25 | 0.15 1780 | 493-2671-ND 4.42 33.44 252.40 | LGU2Z681MELC 
120) 25x80) 0.20) 1090 ieeceanog = 89 21.92 165.40 | LLS2WI2TMELA 820 | 22x50 | 0.15 | 2040 | 493-2672-ND 4.22 31.96 241.20 | LGU2z821MELZ 
120 | 30x25 | 0.20} 1120 | 493-2603-ND 3.09 23.43 176.80 | LLS2W121MELB 320 | 25x40 101512040 149a067a-ND 436 32.99 249.00 | LavozaaiMELA 
150 22x40 | 0.20 1180 493-2604-ND 3.30 24.96 188.40 | LLS2W151MELZ 820 | 30x30 | 0.15 2040 493-2674-ND 458 34.69 261.80 | LGU2Z821MELB 
150 | 25x30 | 0.20} 1250 | 493-2605-ND 3.30 24.96 188.40 | LLS2W151MELA 820 | 35x25 | 015) 2040 | 493-2675-ND 4.95 37.47. 282.80 | LGU27821MELC 
450 | 150 | 30x25 | 0.20] 1290 | 493-2606-ND 3.50 26.47 199.80 | LLS2W151MELB 1000 | 25x45 [0.15] 2300 | 493-2676-ND 4.95 37.47 282.80 | LGU2Z102MELA 
tao | 22x45 10201 1320. (|4o3-2607-ND 349 2645 19960 | LSowieiMeELZ 1000 | 30x35 [0.15 | 2300 | 493-2677-ND 5.22 39.54 298.40 | LGU27102MELB 
180 | 25x35 | 0.20) 1400 | 493-2608-ND 3.80 28.81 217.40 | LLS2W181MELA bi anes aE ne pecans an ae see ean 
x ki ~ i le ve i 
180 | 30x80 | 020) 1450 ees 22 S188 241.20 | LLS2W161MELB 1200 | 30x40 |0.15| 2550 | 493-2680-ND 6.04 45.71 345.00 | LGu2z122MELB 
220 | 25x40 | 0.20) 1580 SSIONER = 430 92.54" 245.60 | LLS2W221MELA 1200 | 35x30 |015| 2550 | 493-2681-ND 6.52 49.34 372.40 | Leu2z122MELC 
220 | 30x30 | 0.20 1640 | 493-2611-ND 4.30 32.54 245.60 | LLS2W221MELB 1500 | 30x45 | 0.15 2900 | 493-2682-ND 7.08 53.64 404.80 | LGU2Z152MELB 
220 | 35x25 | 0.20 1590 493-2612-ND = 4.50 34.11 257.40 | LLS2W221MELC 1500 | 35x35 | 0.15 2900 493-2683-ND 7.33 55.46 418.60 | LGU2Z152MELC 
270 | 30x35 | 0.20] 1830 | 493-2613-ND 5.31 40.17 303.20 | LLS2w271MELB 1800 | 35x45 [0.15 | 3300 | 493-2684-ND 8.67 65.64 495.40 | LGu2z182MeELC 
270 35x30 | 0.20 1900 493-2614-ND 551 41.68 314.60 | LLS2W271MELC 2200 | 35x50 | 0.15 3650 493-2685-ND 10.08 76.32 576.00 | LGU2Z222MELC 
330 | 30x40 | 0.20] 2120 | 493-2615-ND 6.41. 48.52 366.20 | LLS2W331MELB 220°) 20x25 | 0.15) 1000 cane = 226 17.12 129.20 | LGU20221MELY 
330 | 35x35 | 0.20| 2150 | 493-2616-ND 6.41 48.52 366.20 | LLS2W331MELC 270 | 20x30) 0.15) 1100 Reena §=2.29 17.96. 131.00 | LGU20271MELY 
270 | 22x25 | 0.15 1100 | 493-2688-ND 2.29 17.36 131.00 | LGU2D271MELZ 
390 | 30x45 | 0.20] 2350 | 493-2617-ND 7.33 55.46 418.60 | LLS2W391MELB aq: | san ae l'dta 100 | MEAGRE «554 4904 44520 | LouenaziMeLY 
390 | 35x40 | 0.20] 2380 | 493-2618-ND 7.21 54.59 412.00 | LLS2w391MELC aagn| 139490: (Gae 1950 \ReeAMNEN 254 1924 445.20 | LquenasiMELZ 
470 | 35x45 | 0.20] 2680 | 493-2619-ND 10.14 76.80 579.60 | LLS2w471MELC 330 | 25x25 | 0.15 1250 )493-2691-ND 2.66 20.11 41.80 | LGU2D331MELA 
560 | 35x50 | 0.20 2880 493-2620-ND 11.49 87.03 656.80 | LLS2W561MELC 390 | 20x40 | 0.15 4310 493-2692-ND 278 21.07 159.00 | LGU2D391MELY 
: 390 | 22x30 | 0.15 1350 | 493-2693-ND 2.78 21.07 159.00 | LGU2D391MELZ 
GU Series 390 | 25x25 | 0.15; 1350 | 493-2604-ND 2.88 «21.84 164.80 | LGU2D391MELA 
Rated Ripple 470 | 20x45 | 0.15 1450 493-2695-ND 3.02 22.87 ‘172.60 | LGU2D471MELY 
weds (Cap ee Pertti biaiacéy psig ee 470 | 22x35 [0.15] 1500 | 493-2606-ND 248 18.76 141.60 | LGU2D471MELZ 
(voc)! (ur) | (mm |tane| (may | PartNo. fl AY om. loan 470 | 25x30 | 0.15 1500 | 493-2697-ND 343 23.72 179.00 | LGU2D471MELA 
470 | 30x25 | 0.15 1500 | 493-2698-ND 3.37 25.49 192.40 | LGU2D471MELB 
270 | 20x25 | 0.15 1100 | 493-2621-ND 2.14 16.22 122.40 | L@U2C271MELY Bapn!| 290960 1045 4580 © Ronen «37° 2549 192.40 | LQUaDSeIMELY 
330 | 20x30 | 0.15 1200 | 493-2622-ND 2.25 17.07 128.80 | LGU2C331MELY 560 | 22x40 | 015 1670 | 493-2700-ND 3.37 2549 19940 | LGU2D561MELZ 
390 | 20x30 | 0.15 1300 | 493-2623-ND 2.31 17.52 132.20 | LGU2C391MELY 560 | 25x30 | 0.15 1670 |493-2701-ND 349 26.39 199.20 | LGU2D561MELA 
390 | 22x25 | 0.15 1300 493-2624-ND = 2.31 17.52 132.20 | LGU2C391MELZ 200 | 560 | 30x25 | 0.15 1670 493-2702-ND 3.69 27.93 210.80 | LGU2D561MELB 
470 20x35 | 0.15 1340 493-2625-ND 2.54 19.24 145.20 | LGU2C471MELY 680 | 22x45 | 0.15 1780 493-2703-ND 3.84 29.04 219.20 | LGU2D681MELZ 
470 | 22x30 | 0.15 1550 | 493-2626-ND 254 19.24 145.20 | LGU2C471MELZ 680 | 25x35 | 0.15 1780 | 493-2704-ND 3.84 29.04 219.20 | LGU2D681MELA 
470 | 25x25 | 0.15 1550 | 493-2627-ND 2.66 20.17 152.20 | LGU2C471MELA 680 | 30x30 | 0.15 1780 | 493-2705-ND 4.07 30.79 232.40 | LGU2D681MELB 
560 | 20x40 | 0.15 1500 | 493-2628-ND 2.78 21.07 159.00 | LGU2C561MELY 680 | 35x25 | 0.15 1780 | 493-2706-ND 4.43 33.52 253.00 | LGU2D681MELC 
560 | 22x35 | 0.15 1670 493-2629-ND 2.78 21.07 159.00 | LGU2C561MELZ 820 | 25x45 | 0.15 2040 493-2707-ND 4.66 =. 35.30 266.40 | LGU2D821MELA 
t60 |£80_| 25x30 | 0.15 1670 493-2630-ND 2.90 21.97 165.80 | LGU2C561MELA 820 | 30x30 | 0.15 2040 493-2708-ND 4.66 = 35.30 266.40 | LGU2D821MELB 
560 | 30x25 | 0.15 1670 | 493-2631-ND 3.05 23.08 174.20 | LGU2C561MELB 820 | 35x25 / 0.15) 2040 | 493-2709-ND 5.00 37.87 285.80 | LGU2D821MELC 
eso | 20x45 | 0.45 1700 -|493-2682-ND 2.13 2372 179.00 | LauecesiMELY 1000 | 25x50 [0.15 | 2300 | 493-2710-ND 5.20 39.35 297.00 | LGU2D102MELA 
ban’) S840: l\0a8 400 © (MOREE = 43.9379 479.00 | 1GuaceaIMELz 1000 | 30x35 [015 | 2300 | 493-2711-ND 5.24 39.70 299.60 | LGU2D102MELB 
aan: | 9840; [0.18 1900 (Men -305 5469 185.80 | LeUacasiMELA 1000 | 35x30 |015| 2300 | 493-2712-ND 5.59 42.35 319.60 | Leu2D102MELC 
cco | aox2s | o1s| 1920 _[4sozeaeno_237_250_1o2ao | vovnesorme.a tom | asxes [ois | ooo (MMMM co ano sroan|sioptoowaie 
i cera abe 2040 ees 243 1842 199.00 | LEU2CRZIMELZ 1500 | 30x50 | 0.15 | 3080 _| 493-2715-ND_ 7.46 56.45 426.00 | LGU2D152MELB 
ad ese cee 2040 eee 2.60 27.27 205.80 | LGUPCE2IMELA 1500 | 35x40 [045 | 3080 | 493-2716-ND 7.35 5562 419.80 | LGU2D152MELC 
$20 | 30x30 | 0.15) = 2040 eee = 3.84 29.04 219.20) LGU2Ce2iMELB 1800 | 35x45 |0.15| 3480 | 493-2717-ND 9.62 72.85 549.80 | Leu2D182MeLc 
820) 85x25 | 0.15 | 2040 /4Gas2699-ND) 4.07 30.79 282.40 | LGU2C821MELC 2200 | 35x50 | 0.15] 3780 | 493-2718-ND 10.78 81.59 615.80 | LaU20222MELC 
4000 | 22x50 | 0.15 2250 | 493-2640-ND 3.90 29.55 223.00 | LGU2C102MELZ (Continued) 
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nichicon Snap-in Aluminum Electrolytic Capacitors (cont) 


Rated Ripple Rated Ripple 
Case Size Current Case Size Current 
W.V. | Cap. ODxL @105°C Digi-Key Pricing Nichicon W.V.| Cap. | @DxL @105°C Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC)| (uF) (mm) | Tand (mA) Part No. 1 10 100 | Part No. (VDC)| (uF) (mm) | Tand (mA) Part No. 1 10 100 | Part No. 

180 | 20x25 | 0.15 900 493-2719-ND 2.27 17.20 129.80 | LGU2P181MELY 220 | 22x50 | 0.15 1100 |493-2797-ND 4.28 32.01 241.60 | LGU2G221MELZ 
220 | 20x30 | 0.15 1000 | 493-2720-ND _2.3417.73 133.80 | LGU2P221MELY 220 | 25x40 | 0.15 1100 | 493-2798-ND 4.32 32.67 246.60 | LGU2G221MELA 
220 | 22x25 | 0.15 1000 | 493-2721-ND = 2.34 17.73 133.80 | LGU2P221MELZ 220 | 30x30 | 0.15 1100 | 493-2799-ND 4.41. 33.42 252.20 | LGU2G221MELB 
270.) 20x85 | 015) 1150 eee §=6265 20.03 151.20) LaU2P271MELY 220 | 35x25 | 0.15] 1100 | 493-2800-ND 4.71 35.64 269.00 | Lau2G221MELC 
270 | 22x30 | 015 | 1150 ReMBENDR 2.65 20.03 151.20 | LaVaP271MELZ 270 | 25x45 |015| 1220 | 493-2801-ND 511 3866 291.80 | LGU2G271MELA 
330) 20x40 | 0.15 | 1250 eras «2852284 168.60 | LGUPSaIMELY 270 | 30x35 |045| 1220 | 493-2802-ND 511 38.66 297.80 | LauaGa71MeELB 
cial Eco abe 1250 eee 295-2284 168.60 | LGU2PSSIMELZ 270 | 35x30 | 0.15 1220 | 493-2803-ND 5.39 40.84 308.20 | LGU2G271MELC 
oe eke | ts 1250 ei «307 28.24 175.40 | LGU2PSSIMELA 400 | 330 | 25x50 | 0.15 1440 | 493-2804-ND 6.19 46.85 353.60 | LGU2G331MELA 

390 | 20x45 | 0.15 1400 | 493-2727-ND 3.26 24.65 ~—-186.00 | LGU2P391MELY 
soo: |" 59-745 ‘lh@is 1400 ROBERTA 05 0465 1a800 | LGUP3O1MELZ 330 | 30x40 | 0.15 1440 | 493-2805-ND 6.09 46.11 348.00 | LGU2G331MELB 
opel 95530: 1045 {400 RESSSVERNGW 34a 96.00 19820 | LeepazoiMelA 330 | 35x30 | 0.15 1440 | 493-2806-ND 6.19 46.85 + 353.60 | LGU2G331MELC 
470 | 20x50 | 0.45 1450 | 493-2730-ND 3.62 27.87 206.60 | Leu2P471MELY 390 | 30x45 | 0.15 1600 | 493-2807-ND 7.27 56.01 415.20 | LGU2G391MELB 
470 22x40 | 0.15 1450 493-2731-ND 3.62 27.37 206.60 | LGU2P471MELZ 390 35x35 | 0.15 1600 493-2808-ND 7.27. 55.01 415.20 | LGU2G391MELC 
470 | 25x35 | 0.15 1450 493-2732-ND 3.67 27.80 209.80 | LGU2P471MELA 470 | 30x50 | 0.15 1900 493-2809-ND 8.75 66.22 499.80 | LGU2G471MELB 
220 | 470 | 30x25 | 0.15 1450 | 493-2733-ND 3.92 29.71 224.20 | LGU2P471MELB 470 | 35x40 | 0.15 1900 | 493-2810-ND 8.05 60.98 460.20 | LGU2G471MELC 
560 | 22x45 | 0.15 1700 | 493-2734-ND 4.01 30.37 229.20 | LGU2P561MELZ 560 | 35x45 | 0.15 2120 =| 493-2811-ND 11.50 87.11 657.40 | LGU2G561MELC 
560 | 25x40 | 0.15 1700 | 493-2735-ND 4.28 32.38 244.40 | LGU2P561MELA 56 | 20x25 | 0.15 510 493-2812-ND 242 1831 138.20 | LGUW6560MELY 
560 | 30x30 | 0.15 1700 493-2736-ND 4.38 33.13 250.00 | LGU2P561MELB 68 20x30 | 0.15 560 493-2813-ND 267 20.22 152.60 | LGUW6680MELY 
680 | 25x45 | 0.15 1780 | 493-2737-ND 4.81 36.41_—«-274.80 | LGU2P681MELA 32 | 20x35 | 0.15 640 493-2814-ND 2.81 21.25 160.40 | L@UWes20MELY 
680 | 30x35 | 0.15 1780 | 493-2738-ND 4.87 «36.84 278.00 | LGU2P681MELB a2 | 3008: [1048 e46 perenne 281 2105 160.40 | LGuWes20MELZ 
680 | 35X25 | 0.15 1780 | 493-2739-ND 5.23 39.59 298.80 | LGU2P681MELC foot | aneae dl ods 700 Pee 359 0495 183.80 | LGUWEIOIMELY 
Ba) 225 %80: |: 046 2100 eee 552 41.82 316.60 | LGU2PE2IMELA 100 | 22x30 | 0.15 700 493-2817-ND 3.22 24.35 183.80 | LGUW6101MELZ 

820 | 30x40 | 0.15 2100 | 493-2741-ND 5.47 41.45 312.80 | LGU2P821MELB 
820 | 35x30 | 0.15 2100 | 493-2742-ND 6.29 47.59 359.20 | LGU2P821MELC 1008 | ee eee | ete 1p fees (O22 CAAT 184.20 | LGUWEIOIMELA 
1000 | 30x45 | 0.15 | 2400 | 493-2743-ND 6.08 46.06 _347.60 | LGU2P102MELB 120 | 20x40 0.15) 750 ang = 872 28.14 212.40 | LGUWE121MELY 
fo00 | 35x35 [015| 2400 | 493-2744-ND 6.78 51.30 387.20 | LGU2P102MELC 120 | 22x36 | 0.45) 750 EEOER 9.72 28-14 212.40 | LGUWE121MELZ 
1200 | 30x50 | 0.15| 2600 | 493-2745-ND 7.45 56.39 425.60 | LGu2P122MELB 120 | 25x30 | 0.15 750 [493-2821-ND 3.68 27.85 210.20 | LGUW6121MELA 
1200 | 35x40 | 0.15 2600 | 493-2746-ND 8.45 63.94 482.60 | LGU2P122MELC 150 | 20x50 | 0.15 880 493-2822-ND 4.24 32.07 242.00 | LGUW6151MELY 
1500 | 35x45 | 0.15 3000 493-2747-ND 9.29 70.30 530.60 | LGU2P152MELC 150 | 22x40 | 0.15 880 493-2823-ND 4.24 32.07 242.00 | LGUW6151MELZ 
150 | 20x25 | 0.15 790 493-2748-ND 2.32 17.57 132.60 | LGU2E151MELY 150 | 25x35 | 0.15 880 493-2824-ND 4.55 34.45 260.00 | LGUW6151MELA 
180 | 20x30 | 0.15 900 493-2749-ND 2.42 18.29 138.00 | LGU2E181MELY 150 | 30x25 | 0.15 880 493-2825-ND 4.54 34.40 259.60 | LGUW6151MELB 
220 | 20x30 | 0.15 1000 | 493-2750-ND 2.54 19.24 145.20 | LGU2E221MELY agg |_180_| 22x45 | 0.15 950 493-2826-ND 4.56 + 34.56 260.80 | LGUW6181MELZ 
220 | 22x25 | 0.15 1000 493-2751-ND 2.54 19.24 145.20 | LGU2E221MELZ 180 | 25x35 | 0.15 950 493-2827-ND 4.96 37.58 283.60 | LGUW6181MELA 
270 | 20x35 | 0.15 1100 493-2752-ND 2.90 21.97 165.80 | LGU2E271MELY 180 | 30x30 | 0.15 950 493-2828-ND 5.45 41.26 311.40 | LGUW6181MELB 
270 | 22x35 | 0.15) 1180 ARBeerSEND 2.00 21.97 165.80 | LGU2E271MELZ 220 | 22x50 |015| 1100 | 493-2829-ND 5.32 40.28 304.00 | LGuW6221MELZ 
270 | 25x25 | 0.15 1180 | 493-2754-ND 3.02, 22.87 172.60 | LGU2E271MELA 220 | 25x45 | 0.15 1100 | 493-2830-ND 6.40 48.47 365.80 | LGUW6221MELA 
$30 | 20x40 | 0.15) 1200 ee «3.25 24.62 186.80 | LGUZES31MELY 220 | 30x35 | 0.15] 1100 | 493-2831-ND 5.79 43.86 331.00 | LGUWe221MELB 
300) ee eat | 08 1300, peeing «225 24.62 185.80 | LGU2ESSIMELZ 220 | 35x25 | 0.15 1100 | 493-2832-ND 6.11 46.24 349.00 | LGUW6221MELC 

330 | 25x30 | 0.15 1300 | 493-2757-ND 3.35 «25.39 191.60 | LGU2E331MELA 
zo 1 goxos TO1E 730) ESSEEQRITY —a.a5 e390 yea00 | LGUOESSIMELE 270 | 25x50 | 0.15 1220 | 493-2833-ND 6.81 51.60 389.40 | LGUW6271MELA 
sop: | ooxe0- 1048 tao | RESET a.60 2727 dosa0 | LGUDER01MELY 270 | 30x40 | 0.15 1220 | 493-2834-ND 6.79 51.38 387.80 | LGUW6271MELB 
490: | doxa.| 045 4400 «ERROR §=-60 9797 20880:| GUDESOIMELZ 270 | 35x30 | 0.15 1220 | 493-2835-ND 7.17 54.27 409.60 | LGUW6271MELC 
390 | 25x35 | 0.15 1490 | 493:0761-ND 3.84 29.04 219.20 | LGU2E91MELA 330 | 30x45 | 0.15 1450 | 493-2836-ND 8.05 60.98 460.20 | LGUW6331MELB 
390 | 30x25 | 0.15 4490 | 493-2762-ND 3.84 29.04 219.20 | L@U2E391MELB 330 | 35x35 | 0.15 1450 | 493-2837-ND 852 64.50 486.80 | LGUW6331MELC 
250 | 470 | 22x50 | 0.15 1650 | 493-2763-ND 4.07 30.79 232.40 | LGU2E471MELZ 390 | 30x50 | 0.15 1550 | 493-2838-ND 9.14 69.22 522.40 | LGUW6391MELB 
470 | 25x40 | 0.15 1650 | 493-2764-ND 4.07 30.79 232.40 | LGU2E471MELA 390 | 35x40 | 0.15 1550 | 493-2839-ND 1017 77.01 581.20 | LGUW6391MELC 
470 | 30x30 | 0.15 1650 | 493-2765-ND 4.32 © 32.67 246.60 | LGU2E471MELB 470 | 35x45 | 0.15 1900 | 493-2840-ND 10.93 82.79 624.80 | LGUW6471MELC 
470 | 35x25 | 0.15 1650 | 493-2766-ND 4.66 35.30 266.40 | LGU2E471MELC 560 | 35x50 | 0.15 2150 | 493-2841-ND 14.18 107.33 810.00 | LGUW6561MELC 
560 | 25x45 | 0.15 1800 493-2767-ND 4.90 37.07 279.80 | LGU2E561MELA 47 20x25 | 0.20 390 493-2842-ND 263 19.88 150.00 | LGU2W470MELY 
560 | 30x35 | 0.15 1800 | 493-2768-ND 4.90 37.07 279.80 | LGU2E561MELB 56 | 20x30 | 0.20 510 493-2843-ND 2.79 21.09 159.20 | L@U2WS6OMELY 
560 | 35x25 | 0.15 1800 | 493-2769-ND 5.24 39.70 299.60 | LGU2E561MELC 63 | 20x35 | 0.20 560 493-2844-ND 3.03 22.98 173.40 | LGU2WesOMELY 
680 | 25x50 | 0.15 2000 | 493-2770-ND 5.60 42.37 319.80 | LGU2E681MELA sa l| sopeae4| ign ai POON 351 2430 183.40 | LGUaWaZOMELY 
680 | 30x40 | 0.15 2000 =| 493-2771-ND 5.47 41.42 312.60 | LGU2E681MELB soe oa wae: Mion -_ PEM 351 949 18340 | LGUOWR20MEIZ 

680 | 35x30 | 0.15 2000 | 493-2772-ND 5.83 44.12 333.00 | LGU2E681MELC 
820 | 30x45 | 0.15 2300 | 493-2773-ND 6.06 45.87 346.20 | LGU2E821MELB Be en es (020 kee Seda «301 | 22.79 172.00 | LEUAWE2OMELA 
820 | 35x35 | 0.15 2300 | 493-2774-ND 6.55 49.56 374.00 | LGU2E821MELC 100 |, 20x89. (020 690 Goceccgueg $= 987 27.77 209.60 | LGUAWIO1MELY 
1000 | 30x50 | 0.15| 2470 | 493-2775-ND 6.66 50.46 380.80 | LGU2E102MELB 100.) 22x35 /020) 690 ieee §=9967 (27.77 200.60 | LGU2WI01MELZ 
1000 | 35x40 | 0.15] 2470 | 493-2776-ND 7.70 58.27 439.80 | LGU2E102MELC 100 | 25x30 | 0.20 690 /A9S:2650:ND) 3.78 28.65 216.20 | LEU2WI01MELA 
1200 | 35x45 | 0.15 2600 | 493-2777-ND 10.03 75.98 573.40 | LGU2E122MELC 120 | 20x50 | 0.20 750 493-2851-ND 4.24 32.12 242.40 | LGU2W121MELY 
1500 | 35x50 | 0.15 3000 493-2778-ND 10.86 82.23 620.60 | LGU2E152MELC 120 | 22x40 | 0.20 800 493-2852-ND = 4.24 32.12 242.40 | LGU2W121MELZ 
56 | 20x25 | 0.15 510 493-2779-ND 2.02 15.29 115.40 | LGU2G560MELY 120 | 25x30 | 0.20 800 493-2853-ND 4.36 32.99 249.00 | LGU2W121MELA 
68 | 20x30 | 0.15 560 493-2780-ND 2.17 16.46 124.20 | LGU2G680MELY 120 | 30x25 | 0.20 800 493-2854-ND 4.54 34.40 259.60 | LGU2W121MELB 
82 | 20x30 | 0.15 640 493-2781-ND 2.24 16.99 128.20 | LGU2G820MELY agg | 150 | 22x45 | 0.20 880 493-2855-ND 5.09 38.53 290.80 | LGU2W151MELZ 
82 | 22x25 | 0.15 640 493-2782-ND 2.24 16.99 128.20 | LGU2G820MELZ 150 | 25x35 | 0.20 880 493-2856-ND 5.20 39.38 297.20 | LGU2W154MELA 
100 20x35 | 0.15 700 493-2783-ND 2.54 19.27 145.40 | LGU2G101MELY 150 30x30 | 0.20 880 493-2857-ND 5.32 40.25 303.80 | LGU2W151MELB 
100 | 22x30 | 0.15 700 493-2784-ND 2.54 19.27 145.40 | LGU2G101MELZ 180 | 22x50 | 0.20 1000 | 493-2858-ND 5.48 41.47 313.00 | LGU2W181MELZ 
100 | 25x25 | 0.15 700 BeSee7BOND) 6264 = 19.98 150.80 | LGU2G101MELA 180 | 25x40 |0.20) 1000 | 493-2859-ND 5.97 45.18 341.00 | Leu2w181MELA 
120°) 20x40) 045) = 750 ee 284 21.49 162.20 | LeU2G121MELY 180 | 30x30 | 020) 1000 | 493-2860-ND 6.12 46.32 349.60 | LGU2W181MELB 
400 Pa . : : ed Tae pe ae ane ea 220 | 25x45 | 0.20} 1120 | 493-2861-ND 7.04 53.27 402.00 | Lavaw221MELA 
i50 |} ooxds } 01S 530 FORETAENIA 303 D446 10460 | LGUDGISIMELY 220 | 30x35 | 0.20 1120 -|493-2862-ND 7.28 54.75 413.20 | LGU2W221MELB 
deql| ab ans (eae an fee 305 446 18460 | LGUSGISIMELZ 220 | 35x30 | 0.20 1120 | 493-2863-ND 7.53 57.03 430.40 | LGU2W221MELC 
4290 | cae ean: | ae 880 Pea 333° 9503 190.40 | LGU2GISIMELA 270 | 30x40 | 0.20 1280 | 493-2864-ND 8.56 64.82 489.20 | LGU2W271MELB 
150 | 30x25 | 0.15 880 499-2792-ND 3.54 26.77 202.00 | L@U2G151MELB 270 | 35x35 | 0.20 1280 | 493-2865-ND 887 67.18 507.00 | LGU2W271MELC 
180 22x45 | 0.15 980 493-2793-ND 3.62 27.43 207.00 | LGU2G181MELZ 330 30x50 | 0.20 1450 493-2866-ND 10.06 76.13 574.60 | LGU2W331MELB 
480 | 25x35 | 0.15 980 493-2794-ND 3.62 27.43 207.00 | LGU2G181MELA 330 | 35x40 | 0.20 1450 493-2867-ND 10.48 79.31 598.60 | LGU2W331MELC 
180 | 30x30 | 0.15 980 493-2795-ND 3.82 28.91 218.20 | LGU2G181MELB 390 | 35x40 | 0.20 1500 | 493-2868-ND 12.04 91.19 688.20 | LGU2W391MELC 
180 | 35x25 | 0.15 980 493-2796-ND 4.12 31.16 235.20 | LGU2G181MELC 470 | 35x50 | 0.20 1850 | 493-2869-ND 14.03 106.24 801.80 | LGU2W471MELC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(1073) 1471 


e e 
nich Zcom WX Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 
General Purpose 85°C 
etans: 
, *Voltage Rated Volt. (V) 4 63 10 16 25 35 50 
Plastic Platform C+02 ©Positive = tan 6 (Max.) [0.35 (0.40) | 0.26 (0.30) | 0.20 (0.24) | 0.16 (0.19) | 0.14 (0.16) | 0.12 (0.14) | 0.12 (0.14) 
Q.3~|[* 0:5 Max. Neca Measurement frequency: 120Hz, Temperature: 20°C (Values in( ) 03 case size) 
Hy f E fal L Capacitance ¢ Stability at Low Temperature: 
ar pe Ft “ ‘© Negative ; Rated Voltage (V) 4 6.3 10 16 25 35 50 
+01 : Diameter (mm) 7 = = 
-0.2 4 5 63 8 Impedance ratio | Z -25°C / Z +20°C 7 4 3 2 2 2 2 
A : | 78121124133 ZT / Z20 (Max.) | Z -40°C / Z +20°C 15 8 8 4 4 3 3 
* Voltage mark for 6.3V is (6V). In case of marking for @3 units, “V” 
for rated voltage is omitted. 4.3 | 5.3 | 6.6 | 8.3 Measurement frequency: 120Hz 
t In case of marking for o3 units, Lot No. is expressed by digit as 28 a8 a8 ¢ Endurance: < Within +20% of initial value (Within +25% for 
(month code). : : : : After 2000 hours application of rated volt- | Capacitance Change} gy ang 03) 
age at 85°C, capacitors meet the char- | tané 200% or less of initial specified value 
FEATURES: . , , 7 Ei . . 7 acteristic requirements listed at right. Leakage Current Initial specified value or less 
* Designed for surface mounting on high density PC board ¢ Applicable to automatic mounting machine using 
carrier tape * Load life of 2000 hours at 85°C ° Shelf Life: After leaving capacitors under no load at 85°C for 1000 hours, they meet the specified value for 
SPECIFICATIONS: endurance characteristics listed above. 
Temperature Range -40°C ~ 85°C 7 calbebect ba Goes ane Capacitance Change Within +10% of initial value 
Capacitance Tolerance +20% at 120Hz, 20°C for 30 seconds. After removing from the hot plate | tand Initial specified value or less 
After 2 minutes application of rated voltage, and restored at room temperature, they meet the oP = 
Leakage Current leakage Caren not more than DIC characteristic reauiroinsnie listed at tight. Leakage Current Initial specified value or less 
oF 8 (UA), whichever is greater. ¢ Marking: Black print on the case top. 
Rated tand Leakage Rated Ripple Cur. Dia. Dim. Cut Tape 
Voltage Cap. (Maximum) Current @120Hz/85°C D Ee Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Nichicon 
(VDC) (uF) @120Hz/20°C (uA) (mA rms) (mm) (mm) Part No. 5 10 25 Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
22 0.35 3 19 3.0 5.4 493-2075-1-ND 66 1.09 2.52 | 493-2075-2-ND 2,000 | 40.30/M| UWxX0G220MCL2GB 
33 0.35 3 28 4.0 5.4 493-2076-1-ND 66 1.09 2.52 | 493-2076-2-ND 2,000 | 40.30/M | UWX0G330MCL1GB 
47 0.35 3 33 4.0 5.4 493-2077-1-ND 66 1.09 2.52 | 493-2077-2-ND 2,000 | 40.30/M | UWX0G470MCL1GB 
4 56 0.35 3 42 5.0 5.4 493-2078-1-ND 68 1.12 2.60 | 493-2078-2-ND 1,000 41.60 | UWX0G560MCL1GB 
100 0.35 4 56 5.0 5.4 493-2079-1-ND 68 1.12 2.60 | 493-2079-2-ND 1,000 41.60 | UWX0G101MCL1GB 
150 0.35 6 79 6.3 5.4 493-2080-1-ND 87 1.44 3.33 | 493-2080-2-ND 1,000 53.30 | UWX0G151MCL1GB 
220 0.35 8.8 96 6.3 5.4 493-2081-1-ND .87 1.44 3.33 | 493-2081-2-ND 1,000 53.30 | UWX0G221MCL1GB 
330 0.35 13.2 145 8.0 5.4 493-2082-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2082-2-ND 1,000 57.20 | UWX0G331MCL1GB 
22 0.26 3 21 3.0 5.4 493-2083-1-ND 62 1.02 2.36 | 493-2083-2-ND 2,000 | 37.70/M| UWXxX0J220MCL2GB 
22 0.26 3 28 4.0 5.4 493-2084-1-ND 60 98 2.28 | 493-2084-2-ND 2,000 | 36.40/M| UWX0J220MCL1GB 
33 0.26 3 37 5.0 5.4 493-2085-1-ND 68 1.12 2.60 | 493-2085-2-ND 1,000 41.60 | UWX0J330MCL1GB 
47 0.26 3 45 5.0 5.4 493-2086-1-ND 62 1.02 2.36 | 493-2086-2-ND 1,000 37.70 | UWX0J470MCL1GB 
6.3 56 0.26 3.528 52 6.3 5.4 493-2087-1-ND 68 1.12 2.60 | 493-2087-2-ND 1,000 41.60 | UWXO0J560MCL1GB 
100 0.26 6.3 70 6.3 5.4 493-2088-1-ND 65 1.08 2.50 | 493-2088-2-ND 1,000 40.04 | UWX0J101MCL1GB 
150 0.26 9.45 71 6.3 5.4 493-2089-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2089-2-ND 1,000 57.20 | UWX0J151MCL1GB 
220 0.26 13.86 110 8.0 5.4 493-2090-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2090-2-ND 1,000 57.20 | UWX0J221MCL1GB 
330 0.26 20.79 170 8.0 5.4 493-2091-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2091-2-ND 1,000 57.20 | UWX0J331MCL1GB 
22 0.2 3 33 5.0 5.4 493-2092-1-ND 62 1.02 2.36 | 493-2092-2-ND 1,000 37.70 | UWX1A220MCL1GB 
33 0.2 3.3 41 5.0 5.4 493-2093-1-ND 68 1.12 2.60 | 493-2093-2-ND 1,000 41.60 | UWX1A330MCL1GB 
47 0.2 47 52 6.3 5.4 493-2094-1-ND 68 1.12 2.60 | 493-2094-2-ND 1,000 41.60 | UWX1A470MCL1GB 
10 56 0.2 5.6 57 6.3 5.4 493-2095-1-ND 68 1.12 2.60 | 493-2095-2-ND 1,000 41.60 | UWX1A560MCL1GB 
100 0.2 10 76 6.3 5.4 493-2096-1-ND 68 1.12 2.60 | 493-2096-2-ND 1,000 41.60 | UWX1A101MCL1GB 
150 0.2 15 111 8.0 5.4 493-2097-1-ND 1.19 1.96 4.55 | 493-2097-2-ND 1,000 72.80 | UWX1A151MCL1GB 
220 0.2 22 135 8.0 5.4 493-2098-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2098-2-ND 1,000 57.20 | UWX1A221MCL1GB 
10 0.16 3 18 3.0 5.4 493-2099-1-ND 62 1.02 2.36 | 493-2099-2-ND 2,000 | 37.70/M| UWX1C100MCL2GB 
10 0.16 3 23 4.0 5.4 493-2100-1-ND 60 .98 2.28 | 493-2100-2-ND 2,000 | 36.53/M | UWX1C100MCL1GB 
22 0.16 3.52 37 5.0 5.4 493-2101-1-ND 60 .98 2.28 | 493-2101-2-ND 1,000 36.53 | UWX1C220MCL1GB 
16 33 0.16 5.28 49 6.3 5.4 493-2102-1-ND 74 1.23 2.84 | 493-2102-2-ND 1,000 45.50 | UWX1C330MCL1GB 
47 0.16 7.52 58 6.3 5.4 493-2103-1-ND 65 1.08 2.50 | 493-2103-2-ND 1,000 40.04 | UWX1C470MCL1GB 
56 0.16 8.96 63 6.3 5.4 493-2104-1-ND 74 1.23 2.84 | 493-2104-2-ND 1,000 45.50 | UWX1C560MCL1GB 
100 0.16 16 86 6.3 5.4 493-2105-1-ND 74 1.21 2.81 | 493-2105-2-ND 1,000 44.98 | UWX1C101MCL1GB 
47 0.14 3 12 3.0 5.4 493-2106-1-ND 60 98 2.28 | 493-2106-2-ND 2,000 | 36.53/M| UWX1E4R7MCL2GB 
47 0.14 3 16 4.0 5.4 493-2107-1-ND 62 1.02 2.36 | 493-2107-2-ND 2,000 | 37.70/M| UWX1E4R7MCL1GB 
10 0.14 3 27 5.0 5.4 493-2108-1-ND 66 1.08 2.51 | 493-2108-2-ND 1,000 40.17 | UWX1E100MCL1GB 
25 22 0.14 5.5 42 6.3 5.4 493-2109-1-ND 71 1.18 2.73 | 493-2109-2-ND 1,000 43.68 | UWX1E220MCL1GB 
33 0.14 8.25 52 6.3 5.4 493-2110-1-ND 82 1.35 3.14 | 493-2110-2-ND 1,000 50.18 | UWX1E330MCL1GB 
47 0.14 11.75 70 8.0 5.4 493-2111-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2111-2-ND 1,000 57.20 | UWX1E470MCL1GB 
56 0.14 14 76 8.0 5.4 493-2112-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2112-2-ND 1,000 57.20 | UWX1E560MCL1GB 
100 0.14 25 110 8.0 5.4 493-2113-1-ND 1.23 2.03 4.71 | 493-2113-2-ND 1,000 75.40 | UWX1E101MCL1GB 
2.2 0.12 3 8.4 3.0 5.4 493-2114-1-ND 62 1.02 2.36 | 493-2114-2-ND 2,000 | 37.70/M| UWX1V2R2MCL2GB 
3.3 0.12 3 10 3.0 5.4 493-2115-1-ND 62 1.02 2.36 | 493-2115-2-ND 2,000 | 37.70/M| UWX1V3R3MCL2GB 
47 0.12 3 18 4.0 5.4 493-2116-1-ND 62 1.02 2.36 | 493-2116-2-ND 2,000 | 37.70/M| UWX1V4R7MCL1GB 
35 10 0.12 3.5 29 5.0 5.4 493-2117-1-ND 66 1.08 2.51 | 493-2117-2-ND 1,000 40.17 | UWX1V100MCL1GB 
22 0.12 Af 46 6.3 5.4 493-2118-1-ND 71 1.18 2.73 | 493-2118-2-ND 1,000 43.68 | UWX1V220MCL1GB 
33 0.12 11.55 62 8.0 5.4 493-2119-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2119-2-ND 1,000 57.20 | UWX1V330MCL1GB 
47 0.12 16.45 80 8.0 5.4 493-2120-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2120-2-ND 1,000 57.20 | UWX1V470MCL1GB 
0.1 0.12 3 al 3.0 5.4 493-2121-1-ND 64 1.05 2.44 | 493-2121-2-ND 2,000 | 39.00/M | UWX1HOR1MCL2GB 
0.1 0.12 3 1 4.0 5.4 493-2122-1-ND 64 1.05 2.44 | 493-2122-2-ND 2,000 | 39.00/M | UWX1HOR1MCL1GB 
0.22 0.12 3 2 3.0 5.4 493-2123-1-ND 64 1.05 2.44 | 493-2123-2-ND 2,000 | 39.00/M| UWX1HR22MCL2GB 
0.22 0.12 3 2 4.0 5.4 493-2124-1-ND 64 1.05 2.44 | 493-2124-2-ND 2,000 | 39.00/M | UWX1HR22MCL1GB 
0.33 0.12 3 2.8 3.0 5.4 493-2125-1-ND 64 1.05 2.44 | 493-2125-2-ND 2,000 | 39.00/M | UWX1HR33MCL2GB 
0.33 0.12 3 2.8 4.0 5.4 493-2126-1-ND 64 1.05 2.44 | 493-2126-2-ND 2,000 | 39.00/M | UWX1HR33MCL1GB 
0.47 0.12 3 4 3.0 5.4 493-2127-1-ND 64 1.05 2.44 | 493-2127-2-ND 2,000 | 39.00/M | UWX1HR47MCL2GB 
0.47 0.12 3 4 4.0 5.4 493-2128-1-ND 64 1.05 2.44 | 493-2128-2-ND 2,000 | 39.00/M| UWX1HR47MCL1GB 
50 1 0.12 3 8 3.0 5.4 493-2129-1-ND 64 1.05 2.44 | 493-2129-2-ND 2,000 | 39.00/M | UWX1H010MCL2GB 
1 0.12 3 8.4 4.0 5.4 493-2130-1-ND 62 1.03 2.38 | 493-2130-2-ND 2,000 | 38.09/M | UWX1HO10MCL1GB 
2.2 0.12 3 10 3.0 5.4 493-2131-1-ND 68 1.12 2.60 | 493-2131-2-ND 2,000 | 41.60/M| UWX1H2R2MCL2GB 
2.2 0.12 3 13 4.0 5.4 493-2132-1-ND 65 1.07 2.49 | 493-2132-2-ND 2,000 | 39.91/M| UWX1H2R2MCL1GB 
3.3 0.12 3 17 4.0 5.4 493-2133-1-ND .70 1.16 2.68 | 493-2133-2-ND 2,000 | 42.90/M | UWX1H3R3MCL1GB 
47 0.12 3 20 5.0 5.4 493-2134-1-ND 68 1.12 2.59 | 493-2134-2-ND 1,000 41.47 | UWX1H4R7MCL1GB 
10 0.12 5 33 6.3 5.4 493-2135-1-ND 71 1.17 2.71 | 493-2135-2-ND 1,000 43.29 | UWX1H100MCL1GB 
22 0.12 11 52 8.0 5.4 493-2136-1-ND 1.06 1.75 4.06 | 493-2136-2-ND 1,000 65.00 | UWX1H220MCL1GB 
33 0.12 16.5 71 8.0 5.4 493-2137-1-ND 1.06 1.75 4.06 | 493-2137-2-ND 1,000 65.00 | UWX1H330MCL1GB 
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nichicon WT Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 


General Purpose 105°C 


SPECIFICATIONS: 


Diameter D (mm): 93.0 to 98.0 x 5.4L 


Plastic Platform . Temperature Range -55°C ~ 105°C 
0.3) + C+02 Positive : Capacitance Tolerance +20% at 120Hz, 20°C 
op 40.5 After 2 minutes application of rated voltage, leakage current is not 
+0.5 is elu —E Leakage Current more than 0.01CV or 3 (uA), whichever is greater. 
1 Le el 4 offjLo © 
eo 7 
meee tr ‘© Negative t+ Lot No.| “Capacitance ne: 
Rated Volt. (V) 4 6.3 10 16 25 35 50 
* Voltage mark for 6.3V is (6V). In case of marking for @3 units, “V” for rated voltage is omitted. tan 5 (Max.) 0.40 0.30 0.24 0.20 0.16 0.14 0.14 
t In case of marking for 03 units, Lot No. is expressed by a digit (month code). 55 
$40.3 for 06.3x 5.8, 06.3x7.7 Measurement frequency: 120Hz, Temperature: 20°C 
¢ Stability at Low Temperature: 
Plastic Platform Diameter D (mm): 08 x 101, 010 x 10 L Rated Voltage (V) 4 63 10 16 25 35 50 
C+02 @Positive Impedance ratio | Z -25°C / Z +20°C 
0.5 ZT /Z20 (Max.) [Z-40°C/Z+20°C | 15 8 
Measurement frequency: 120Hz 
+ Endurance: After 1000 hours Within +25% of initial value for capacitors of @3(mm) 
application of rated voltage at |Capacitance Change | unit, and 16V or less. Within +20% of initial value for 
105°C, capacitors meet the capacitors of 25V or more. 
characteristic requirements tan 8 200% or less of initial specified value 
Diameter D (mm) x Dimension L (mm) listed at right. Leakage Current Initial specified value or less 
Dim. | 3.0 x 5.4 | 4.0x5.4 | 5.0x5.4/[ 63x54 | 63x58 | 6.3x7.7 [8.0x 5.4/8.0 x 10.0 [10.0 x 10.0 , 3 , ss 
A 5 1.8 24 2.4 2.4 2.4 3.3 2.9 3.2 ° Shelf Life: After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for 
B 3.3 43 5.3 6.6 6.6 6.6 8.3 8.3 10.3 endurance characteristics listed above. 
c _ _ 58 6.6 6.6 6.6 _ BS 10.3 ¢ Resistance to Soldering Heat: The capacitors A ea eat 
E 0.8 1.0 1.3 2.2 2.2 2.2 2.3 3.1 4.5 Sle ee Capacitance Change | Within +10% of initial value 
L 5.4 5.4 5.4 5.4 5.8 7.7 5.4 10 10 shall be kept on the hot plate maintained at 250°C 
H 0.5-0.8 | 0.5-0.8 0.5-0.8 0.5-0.8 0.5-0.8 0.5-0.8 0.5-0.8 0.8-1.1 0.8-1.1 for 30 seconds. After removing from the hot plate tans Initial specified value or less 
andirestored at room tempefature,: they meet the Leakage Current Initial specified value or less 
FEATURES: characteristic requirements listed at right. 9 P 
* Chip type, operating over wide temperature range of -55°C ~ 105°C » Designed for surface mounting on high 
density PC board ¢ Applicable to automatic mounting machine using carrier tape * Marking: Black print on the case top. 
Rated tand Leakage Rated Ripple Cur. Dia. Dim. Cut Tape 
Voltage Cap. (Maximum) Current 120Hz/105°C D L Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Nichicon 
(vDC) (uF) @120Hz/20°C (WA) (mA rms) (mm) (mm) Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing | PartNo. 
22 0.4 3 22 4.0 5.4 493-2138-1-ND 70 1.16 2.68 493-2138-2-ND 2,000 42.90/M | UWT0G220MCL1GB 
33 0.4 3 30 5.0 5.4 493-2139-1-ND 70 1.16 2.68 493-2139-2-ND 1,000 42.90 | UWT0G330MCL1GB 
47 0.4 3 36 5.0 5.4 493-2140-1-ND 81 1.33 3.09 493-2140-2-ND 1,000 49.40 | UWT0G470MCL1GB 
100 0.4 4 60 6.3 5.4 493-2141-1-ND 87 1.44 3.33 493-2141-2-ND 1,000 53.30 | UWT0G101MCL1GB 
150 0.4 6 86 6.3 5.8 493-2142-1-ND 98 1.61 3.74 493-2142-2-ND 1,000 59.80 | UWT0G151MCL1GS 
4 220 0.4 8.8 102 8.0 5.4 493-2144-1-ND 1.28 2.10 4.88 493-2144-2-ND 1,000 78.00 | UWT0G221MCL1GB 
330 0.4 13.2 105 6.3 7.7 493-2145-1-ND 1.28 2.10 4.88 493-2145-2-ND 900 89.10 | UWT0G331MCL1GS 
470 0.4 18.8 210 8.0 10.0 493-2146-1-ND 1.53 2.52 5.85 493-2146-2-ND 500 59.40 | UWT0G471MNL1GS 
680 0.4 27.2 210 8.0 10.0 493-2147-1-ND 1.53 2.52 5.85 493-2147-2-ND 500 59.40 | UWTOG681MNL1GS 
1000 0.4 40 230 8.0 10.0 493-2148-1-ND 1.53 2.52 5.85 493-2148-2-ND 500 59.40 | UWT0G102MNL1GS 
1500 0.4 60 310 10.0 10.0 493-2149-1-ND 1.98 3.26 7.56 493-2149-2-ND 500 76.73 | UWT0G152MNL1GS 
22 0.3 3 22 4.0 5.4 493-2150-1-ND 70 1.16 2.68 493-2150-2-ND 2,000 42.90/M | UWT0J220MCL1GB 
33 0.3 3 30 5.0 5.4 493-2151-1-ND 70 1.16 2.68 493-2151-2-ND 1,000 42.90 | UWTOJ330MCL1GB 
47 0.3 3 36 5.0 5.4 493-2152-1-ND 81 1.33 3.09 493-2152-2-ND 1,000 49.40 | UWT0J470MCL1GB 
100 0.3 6.3 60 6.3 5.4 493-2153-1-ND 87 1.44 3.33 493-2153-2-ND 1,000 53.30 | UWT0J101MCL1GB 
150 0.3 9.45 86 6.3 5.8 493-2154-1-ND 98 1.61 3.74 493-2154-2-ND 1,000 59.80 | UWT0J151MCL1GS 
6.3 220 0.3 13.86 102 8.0 5.4 493-2156-1-ND 1.28 2.10 4.88 493-2156-2-ND 1,000 78.00 | UWT0J221MCL1GB 
330 0.3 20.79 105 6.3 7.7 493-2157-1-ND 1.28 2.10 4.88 493-2157-2-ND 900 89.10 | UWT0J331MCL1GS 
470 0.3 29.61 210 8.0 10.0 493-2158-1-ND 1.53 2.52 5.85 493-2158-2-ND 500 59.40 | UWT0J471MNL1GS 
680 0.3 42.84 210 8.0 10.0 493-2159-1-ND 1.53 2.52 5.85 493-2159-2-ND 500 59.40 | UWT0J681MNL1GS 
1000 0.3 63 230 8.0 10.0 493-2160-1-ND 1.53 2.52 5.85 493-2160-2-ND 500 59.40 | UWTOJ102MNL1GS 
1500 0.3 94.5 310 10.0 10.0 493-2161-1-ND 1.98 3.26 7.56 493-2161-2-ND 500 76.73 | UWTOJ152MNL1GS 
22 0.24 3 27 5.0 5.4 493-2162-1-ND 89 1.47 3.41 493-2162-2-ND 1,000 54.60 | UWT1A220MCL1GB 
33 0.24 3.3 35 5.0 5.4 493-2163-1-ND 89 1.47 3.41 493-2163-2-ND 1,000 54.60 | UWT1A330MCL1GB 
47 0.24 47 46 6.3 5.4 493-2164-1-ND 98 1.61 3.74 493-2164-2-ND 1,000 59.80 | UWT1A470MCL1GB 
100 0.24 10 60 6.3 5.4 493-2165-1-ND 98 1.61 3.74 493-2165-2-ND 1,000 59.80 | UWT1A101MCL1GB 
10 150 0.24 15 86 6.3 5.8 493-2166-1-ND 98 1.61 3.74 493-2166-2-ND 1,000 59.80 | UWT1A151MCL1GS 
220 0.24 22 105 6.3 77 493-2167-1-ND 1.28 2.10 4.88 493-2167-2-ND 900 89.10} UWT1A221MCL1GS 
330 0.24 33 195 8.0 10.0 493-2168-1-ND 1.53 2.52 5.85 493-2168-2-ND 500 59.40 | UWT1A331MNL1GS 
470 0.24 47 210 8.0 10.0 493-2169-1-ND 1.53 2.52 5.85 493-2169-2-ND 500 59.40 | UWT1A471MNL1GS 
680 0.24 68 310 10.0 10.0 -ND 1.98 3.26 7.56 493-2170-2-ND 500 76.73 | UWT1A681MNL1GS 
1000 0.24 100 310 10.0 10.0 -ND 1.98 3.26 7.56 493-2171-2-ND 500 76.73 | UWT1A102MNL1GS 
10 0.2 3 14 3.0 5.4 -ND 70 1.16 2.68 493-2172-2-ND 2,000 | 42.90/M| UWT1C100MCL2GB 
10 0.2 3 18 4.0 5.4 -ND -70 1.16 2.68 493-2173-2-ND 2,000 | 42.90/M| UWT1C100MCL1GB 
22 0.2 3.52 30 5.0 5.4 493-2174-1-ND 1.00 1.65 3.82 493-2174-2-ND 1,000 61.10} UWT1C220MCL1GB 
33 0.2 5.28 40 6.3 5.4 493-2175-1-ND 1.00 1.65 3.82 493-2175-2-ND 1,000 61.10} UWT1C330MCL1GB 
47 0.2 7.52 50 6.3 5.4 493-2176-1-ND 1.06 1.75 4.06 493-2176-2-ND 1,000 65.00 | UWT1C470MCL1GB 
16 100 0.2 16 60 6.3 5.4 493-2177-1-ND 1.06 1.75 4.06 493-2177-2-ND 1,000 65.00 | UWT1C101MCL1GB 
150 0.2 24 95 6.3 aL 493-2178-1-ND 1.28 2.10 4.88 493-2178-2-ND 900 89.10 | UWT1C151MCL1GS 
220 0.2 35.2 105 6.3 7.7 493-2179-1-ND 1.28 2.10 4.88 493-2179-2-ND 900 89.10 | UWT1C221MCL1GS 
330 0.2 52.8 195 8.0 10.0 493-2180-1-ND 1.53 2.52 5.85 493-2180-2-ND 500 59.40 | UWT1C331MNL1GS 
470 0.2 75.2 230 8.0 10.0 -ND 1.53 2.52 5.85 493-2181-2-ND 500 59.40 | UWT1C471MNL1GS 
680 0.2 108.8 310 10.0 10.0 -ND 1.98 3.26 7.56 493-2182-2-ND 500 76.73 | UWT1C681MNL1GS 
47 0.16 3 10 3.0 5.4 -ND 70 1.16 2.68 493-2183-2-ND 2,000 | 42.90/M) UWT1E4R7MCL2GB 
47 0.16 3 13 4.0 5.4 -ND 70 1.16 2.68 493-2184-2-ND 2,000 42.90/M| UWT1E4R7MCL1GB 
10 0.16 3 23 5.0 5.4 493-2185-1-ND 98 1.61 3.74 493-2185-2-ND 1,000 59.80 | UWT1E100MCL1GB 
22 0.16 5.5 38 6.3 5.4 493-2186-1-ND 1.06 1.75 4.06 493-2186-2-ND 1,000 65.00} UWT1E220MCL1GB 
33 0.16 8.25 48 6.3 5.4 493-2187-1-ND 1.13 1.86 4.31 493-2187-2-ND 1,000 68.90 | UWT1E330MCL1GB 
25 47 0.16 11.75 66 8.0 5.4 493-2189-1-ND 1.28 2.10 4.88 493-2189-2-ND 1,000 78.00 | UWT1E470MCL1GB 
100 0.16 25 91 6.3 aL 493-2190-1-ND 1.28 2.10 4.88 493-2190-2-ND 900 89.10} UWT1E101MCL1GS 
150 0.16 37.5 140 8.0 10.0 493-2191-1-ND 1.53 2.52 5.85 493-2191-2-ND 500 59.40 | UWT1E151MNL1GS 
220 0.16 55 155 8.0 10.0 493-2192-1-ND 1.53 2.52 5.85 493-2192-2-ND 500 59.40 | UWT1E221MNL1GS 
330 0.16 82.5 190 8.0 10.0 493-2193-1-ND 1.53 2.52 5.85 493-2193-2-ND 500 59.40 | UWT1E331MNL1GS 
470 0.16 117.5 300 10.0 10.0 493-2194-1-ND 1.98 3.26 7.56 493-2194-2-ND 500 76.73 | UWT1E471MNL1GS 
(Continued) 
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e e 
michicon WT Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont.) 


Rated tané Leakage | Rated Ripple Cur. Dia. Dim. Cut Tape 

Voltage Cap. (Maximum) Current 120Hz/105°C D Ee Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Nichicon 
(VDC) (uF) @120Hz/20°C (uA) (mA rms) (mm) (mm) Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing | Part No. 

2.2 0.14 3 7.5 3.0 5.4 493-2195-1-ND 70 1.16 2.68 493-2195-2-ND 2,000 42.90/M| UWT1V2R2MCL2GB 

3.3 0.14 3 9 3.0 5.4 493-2196-1-ND 81 1.33 3.09 493-2196-2-ND 2,000 49.40/M| UWT1V3R3MCL2GB 

47 0.14 3 15 4.0 5.4 493-2197-1-ND 89 1.47 3.41 493-2197-2-ND 2,000 54.60/M| UWT1V4R7MCL1GB 

10 0.14 3.5 25 5.0 5.4 493-2198-1-ND 98 1.61 3.74 493-2198-2-ND 1,000 59.80} UWT1V100MCL1GB 

22: 0.14 7.7 42 6.3 5.4 493-2199-1-ND 1.06 1.75 4.06 493-2199-2-ND 1,000 65.00} UWT1V220MCL1GB 

35 33 0.14 11.55 59 8.0 5.4 493-2201-1-ND 1.28 2.10 4.88 493-2201-2-ND 1,000 78.00} UWT1V330MCL1GB 

47 0.14 16.45 63 6.3 5.8 493-2202-1-ND 1.28 2.10 4.88 493-2202-2-ND 1,000 78.00} UWT1V470MCL1GS 

100 0.14 35 84 6.3 shel 493-2203-1-ND 1.28 2.10 4.88 493-2203-2-ND 900 89.10} UWT1V101MCL1GS 

150 0.14 52.5 155 8.0 10.0 493-2204-1-ND 1.53 2.52 5.85 493-2204-2-ND 500 59.40} UWT1V151MNL1GS 

220 0.14 77 190 8.0 10.0 493-2205-1-ND 1.91 3.15 7.31 493-2205-2-ND 500 74.25| UWT1V221MNL1GS 

330 0.14 115.5 300 10.0 10.0 493-2206-1-ND 1.98 3.26 7.56 493-2206-2-ND 500 76.73| UWT1V331MNL1GS 

0.1 0.14 3 1 3.0 5.4 493-2207-1-ND 70 1.16 2.68 493-2207-2-ND 2,000 42.90/M| UWT1HOR1MCL2GB 

0.1 0.14 3 1 4.0 5.4 493-2208-1-ND 70 1.16 2.68 493-2208-2-ND 2,000 42.90/M| UWT1HOR1MCL1GB 

0.22 0.14 3 2.6 3.0 5.4 493-2209-1-ND 70 1.16 2.68 493-2209-2-ND 2,000 42.90/M| UWT1HR22MCL2GB 

0.22 0.14 3 2.6 4.0 5.4 493-2210-1-ND 70 1.16 2.68 493-2210-2-ND 2,000 42.90/M| UWT1HR22MCL1GB 

0.33 0.14 3 3.2 3.0 5.4 493-2211-1-ND 70 1.16 2.68 493-2211-2-ND 2,000 42.90/M| UWT1HR33MCL2GB 

0.33 0.14 3 3.2 4.0 5.4 493-2212-1-ND 70 1.16 2.68 493-2212-2-ND 2,000 42.90/M| UWT1HR33MCL1GB 

0.47 0.14 3 3.8 3.0 5.4 493-2213-1-ND 70 1.16 2.68 493-2213-2-ND 2,000 42.90/M| UWT1HR47MCL2GB 

0.47 0.14 3 3.8 4.0 5.4 493-2214-1-ND 70 1.16 2.68 493-2214-2-ND 2,000 42.90/M| UWT1HR47MCL1GB 

1 0.14 3 5.9 3.0 5.4 493-2215-1-ND 70 1.16 2.68 493-2215-2-ND 2,000 42.90/M| UWT1HO10MCL2GB 

1 0.14 3 6.3 4.0 5.4 493-2216-1-ND 70 1.16 2.68 493-2216-2-ND 2,000 42.90/M| UWT1HO10MCL1GB 

50 2.2 0.14 3 9 3.0 5.4 493-2217-1-ND 70 1.16 2.68 493-2217-2-ND 2,000 42.90/M| UWT1H2R2MCL2GB 

2.2 0.14 3 i 4.0 5.4 493-2218-1-ND 70 1.16 2.68 493-2218-2-ND 2,000 42.90/M| UWT1H2R2MCL1GB 

3.3 0.14 3 14 4.0 5.4 493-2219-1-ND 81 1.33 3.09 493-2219-2-ND 2,000 49.40/M| UWT1H3R3MCL1GB 

47 0.14 3 19 5.0 5.4 493-2220-1-ND 89 1.47 3.41 493-2220-2-ND 1,000 54.60} UWT1H4R7MCL1IGB 

10 0.14 5 30 6.3 5.4 493-2221-1-ND 98 1.61 3.74 493-2221-2-ND 1,000 59.80} UWT1H100MCL1GB 

22 0.14 1 51 8.0 5.4 493-2223-1-ND 1.28 2.10 4.88 493-2223-2-ND 1,000 78.00} UWT1H220MCL1GB 

33 0.14 16.5 60 6.3 rag 493-2224-1-ND 1.28 2.10 4.88 493-2224-2-ND 900 89.10} UWT1H330MCL1GS 

47 0.14 23.5 63 6.3 77 493-2225-1-ND 1.28 2.10 4.88 493-2225-2-ND 900 89.10} UWT1H470MCL1GS 

100 0.14 50 140 8.0 10.0 493-2226-1-ND 1.53 2.52 5.85 493-2226-2-ND 500 59.40} UWT1H101MNL1GS 

150 0.14 75) 180 10.0 10.0 493-2227-1-ND 1.98 3.26 7.56 493-2227-2-ND 500 76.73} UWT1H151MNL1GS 

220 0.14 110 220 10.0 10.0 493-2228-1-ND 1.98 3.26 7.56 493-2228-2-ND 500 76.73} UWT1H221MNL1GS 


e e 
nichicon UD Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 
Low Impedance 105°C 


SPECIFICATIONS: 


Diameter D (mm): 04 - 06.3 x 5.8L 


Plastic Platform Temperature Range -55°C ~ 105°C 
C+02 @Positive Voltage (C: 16V). Series Capacitance Tolerance +20% at 120Hz, 20°C 
0.3>||+ 40.5 : Leakage Current After 2 minutes application of rated voltage, leakage current is not 
9 more than 0.01CV or 3 (yA), whichever is greater. 
. etans: 
Capacitance 
Rated Volt. (V) 6.3 10 16 25 35 50 
Diameter D (mm): 08, 010 tan 8 (Max.) 0.24 (0.28) | 0.20(0.24) | 0.16 (0.20) | 0.14(0.16) | 0.12(0.14) | 0.12 (0.14) 
Plastic Platform Measurement frequency: 120Hz, Temperature: 20°C (Values in( ) 08 case size) 
0.3>| |= oe Voltage (V: 35) _Series * Stability at Low Temperature: 
*] FA + 
iy p i iA a siaderaarid Rated Voltage (V) 6.3 10 16 25 35 50 
* =| 1A+0.2 os Impedance ratio | Z -25°C / Z +20°C 
L+05 “7 SO Negative - " 
Pressure Relief Vent ZT / Z20 (Max.) | Z -55°C / Z +20°C 
Measurement frequency: 120Hz 
Diameter D (mm) x Dimension L (mm) ° acta After 1000: hours Capacitance Change Within +25% of initial value 
: application of rated voltage at 
Dim. 4.0x5.8 5.0x5.8 6.3x5.8 63x77 8.0 x 10.0 10.0 x 10.0 105°C, capacitors meet the tand 200% or less of initial specified value 
4 = = = - - = Characteristic srequirements Leakage Current Initial specified value or less 
B 43 53 6.6 66 8.3 10.3 listed at right. 9 P 
c 4.3 5.3 6.6 6.6 8.3 10.3 ¢ Shelf Life: After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for 
fe} y 
E 1.0 1.3 2.2 2:2 3.1 4.5 endurance characteristics listed above. 
L 5.8 5.8 5.8 77 10 10 i i q i 
* Resistance to Soldering a athe capacitors Capacitance Change _ | Within +10% of initial value 
H 0.5-0.8 0.5-0.8 0.5-0.8 0.5-0.8 0.8-1.1 0.8-1.1 shall be kept on the hot plate maintained at 250°C. 
for 30 seconds. After removing from the hot plate | tan 6 Initial specified value or less 
FEATURES: and restored at room temperature, they meet the Leakage Current Initial specified value or less 
* Chip type, low impedance temperature range up to 105°C * Designed for surface mounting on high density characteristic requirements listed at right. 
PC board * Applicable to automatic mounting machine using carrier tape ¢ Marking: Black print on the case top. 
Rated tand Impedance Leakage | Rated Ripple Cur. Dia. Dim. Cut Tape 
Voltage | Cap. | (Maximum) ohms (9) Max. | Current | @100KHz/105°C D L Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Nichicon 
(VDC) | (uF) | @120Hz/20°C | @20°C/100KHz (uA) (mA rms) (mm) | (mm) Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
27 0.24 1.8 3 80 4.0 5.8 493-2229-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2229-2-ND | 2,000 | 130.00/M | UUDOJ270MCL1GS 
33 0.24 0.76 3 150 5.0 5.8 493-2230-1-ND 240 3.96 9.18 493-2230-2-ND | 1,000 146.90 | UUDOJ330MCL1GS 
47 0.24 0.76 3 150 5.0 5.8 493-2231-1-ND 2.40 3.96 9.18 493-2231-2-ND | 1,000 146.90 | UUDOJ470MCL1IGS 
56 0.24 0.76 3.528 150 5.0 5.8 493-2232-1-ND 240 3.96 9.18 493-2232-2-ND | 1,000 146.90 | UUDOJS60MCL1GS 
68 0.24 0.44 4.284 230 6.3 5.8 493-2233-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2233-2-ND | 1,000 158.60 | UUDOJ680MCL1GS 
100 0.24 0.44 6.3 230 6.3 5.8 493-2234-1-ND 259 4.27 9.91 493-2234-2-ND | 1,000 158.60 | UUDOJ101MCL1GS 
6.3 150 0.24 0.44 9.45 230 6.3 5.8 493-2235-1-ND 259 4.27 9.91 493-2235-2-ND | 1,000 158.60 | UUDOJ151MCL1GS 
220 0.24 0.44 13.86 230 6.3 5.8 493-2236-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2236-2-ND | 1,000 158.60 | UUD0J221MCL1GS 
330 0.24 0.34 20.79 280 6.3 Tt 493-2237-1-ND 259 4.27 9.91 493-2237-2-ND 900 181.17 | UUDOJ331MCL1GS 
470 0.28 0.17 29.61 450 8.0 10.0 493-2238-1-ND 3.29 543 12.59 493-2238-2-ND 500 127.88 | UUDOJ471MNL1GS 
680 0.28 0.17 42.84 450 8.0 10.0 493-2239-1-ND 3.29 543 12.59 493-2239-2-ND 500 127.88 | UUDOJ681MNL1GS 
1000 0.28 0.17 63 450 8.0 10.0 493-2240-1-ND 3.29 543 12.59 493-2240-2-ND 500 127.88 | UUDOJ102MNL1GS 
1500 0.28 0.09 94.5 670 10.0 10.0 493-2241-1-ND 3.55 5.85 13.57 493-2241-2-ND 500 137.78 | UUDOJ152MNL1GS 
22 0.2 1.8 3 80 4.0 5.8 493-2242-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2242-2-ND | 2,000 | 130.00/M | UUD1A220MCL1GS 
27 0.2 0.76 3 150 5.0 5.8 493-2243-1-ND 2.40 3.96 9.18 493-2243-2-ND | 1,000 146.90 | UUD1A270MCL1GS 
10 33 0.2 0.76 3.3 150 5.0 5.8 493-2244-1-ND 2.40 3.96 9.18 493-2244-2-ND | 1,000 146.90 | UUD1A330MCL1GS 
47 0.2 0.44 47 230 6.3 5.8 493-2245-1-ND 259 4.27 9.91 493-2245-2-ND | 1,000 158.60 | UUD1A470MCL1GS 
56 0.2 0.44 5.6 230 6.3 5.8 493-2246-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2246-2-ND | 1,000 158.60 | UUD1A560MCL1GS 
(Continued) 
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nichicon UD Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont) 


Rated tan d Impedance Leakage | Rated Ripple Cur. Dia. Dim. Cut Tape 

Voltage | Cap. | (Maximum) ohms (9) Max. | Current | @100KHz/105°C D (b Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Nichicon 
(VDC) | (uF) | @120Hz/20°C | @20°C/100KHz (WA) (mA rms) (mm) | (mm)| Part No. 5 10 25 Part No. Qty. | Pricing | PartNo. 

68 0.2 0.44 6.8 230 6.3 5.8 493-2247-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2247-2-ND 1,000 158.60 | UUD1A680MCL1GS 

100 0.2 0.44 10 230 6.3 5.8 493-2248-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2248-2-ND 1,000 158.60 | UUD1A101MCL1GS 

150 0.2 0.44 15 230 6.3 5.8 493-2249-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2249-2-ND 1,000 158.60 | UUD1A151MCL1GS 

10 220 0.2 0.34 22 280 6.3 7.7 493-2250-1-ND 2.74 452 10.48 493-2250-2-ND 900 191.57 | UUD1A221MCL1GS 

330 0.24 0.17 33 450 8.0 10.0 493-2251-1-ND 3.29 543 12.59 493-2251-2-ND 500 127.88 | UUD1A331MNL1GS 

470 0.24 0.17 47 450 8.0 10.0 493-2252-1-ND 3.29 543 12.59 493-2252-2-ND 500 127.88 | UUD1A471MNL1GS 

680 0.24 0.09 68 670 10.0 10.0 493-2253-1-ND 3.55 5.85 13.57 493-2253-2-ND 500 137.78 | UUD1A681MNL1GS 

1000 0.24 0.09 100 670 10.0 10.0 493-2254-1-ND 3.55 5.85 13.57 493-2254-2-ND 500 137.78 | UUD1A102MNL1GS 

15 0.16 1.8 3 80 4.0 5.8 493-2255-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2255-2-ND = 2,000 | 130.00/M | UUD1C150MCL1GS 

22 0.16 0.76 3.52 150 5.0 5.8 493-2256-1-ND 2.40 3.96 9.18 493-2256-2-ND 1,000 146.90 | UUD1C220MCL1GS 

27 0.16 0.76 4.32 150 5.0 5.8 493-2257-1-ND 240 3.96 9.18 493-2257-2-ND 1,000 146.90 | UUD1C270MCL1GS 

33 0.16 0.44 5.28 230 6.3 5.8 493-2258-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2258-2-ND 1,000 158.60 | UUD1C330MCL1GS 

47 0.16 0.44 7.52 230 6.3 5.8 493-2259-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2259-2-ND 1,000 158.60 | UUD1C470MCL1GS 

56 0.16 0.44 8.96 230 6.3 5.8 493-2260-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2260-2-ND 1,000 158.60 | UUD1C560MCL1GS 

16 68 0.16 0.44 10.88 230 6.3 5.8 493-2261-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2261-2-ND 1,000 158.60 | UUD1C680MCL1GS 

100 0.16 0.44 16 230 6.3 5.8 493-2262-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2262-2-ND 1,000 158.60 | UUD1C101MCL1GS 

150 0.16 0.34 24 280 6.3 7.7 493-2263-1-ND 2.74 452 10.48 493-2263-2-ND 900 191.57 | UUD1C151MCL1GS 

220 0.16 0.34 35.2 280 6.3 Pea 493-2264-1-ND 2.74 452 10.48 493-2264-2-ND 900 191.57 | UUD1C221MCL1GS 

330 0.2 0.17 52.8 450 8.0 10.0 493-2265-1-ND 3.29 543 12.59 493-2265-2-ND 500 127.88 | UUD1C331MNL1GS 

470 0.2 0.17 75.2 450 8.0 10.0 493-2266-1-ND 3.29 543 12.59 493-2266-2-ND 500 127.88 | UUD1C471MNL1GS 

680 0.2 0.09 108.8 670 10.0 10.0 493-2267-1-ND 3.55 5.85 13.57 493-2267-2-ND 500 137.78 | UUD1C681MNL1GS 

10 0.14 1.8 3 80 4.0 5.8 493-2268-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2268-2-ND 2,000 | 130.00/M | UUD1E100MCL1GS 

15 0.14 0.76 3.75 150 5.0 5.8 493-2269-1-ND 240 3.96 9.18 493-2269-2-ND 1,000 146.90 | UUD1E150MCL1GS 

22 0.14 0.76 5.5 150 5.0 5.8 493-2270-1-ND 2.40 3.96 9.18 493-2270-2-ND 1,000 146.90 | UUD1E220MCL1GS 

27 0.14 0.44 6.75 230 6.3 5.8 493-2271-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2271-2-ND 1,000 158.60 | UUD1E270MCL1GS 

33 0.14 0.44 8.25 230 6.3 5.8 493-2272-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2272-2-ND 1,000 158.60 | UUD1E330MCL1GS 

47 0.14 0.44 11.75 230 6.3 5.8 493-2273-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2273-2-ND 1,000 158.60 | UUD1E470MCL1GS 

25 56 0.14 0.44 14 230 6.3 5.8 493-2274-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2274-2-ND 1,000 158.60 | UUD1E560MCL1GS 

68 0.14 0.44 17 230 6.3 5.8 493-2275-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2275-2-ND 1,000 158.60 | UUD1E680MCL1GS 

100 0.14 0.34 25 280 6.3 LE 493-2276-1-ND 2.74 452 10.48 493-2276-2-ND 900 191.57 | UUD1E101MCL1GS 

150 0.16 0.17 37.5 450 8.0 10.0 493-2277-1-ND 3.29 543 12.59 493-2277-2-ND 500 127.88 | UUD1E151MNL1GS 

220 0.16 0.17 55 450 8.0 10.0 493-2278-1-ND 3.29 543 12.59 493-2278-2-ND 500 127.88 | UUD1E221MNL1GS 

330 0.16 0.17 82.5 450 8.0 10.0 493-2279-1-ND 3.29 543 12.59 493-2279-2-ND 500 127.88 | UUD1E331MNL1GS 

470 0.16 0.09 117.5 670 10.0 10.0 493-2280-1-ND 3.55 5.85 13.57 493-2280-2-ND 500 137.78 | UUD1E471MNL1GS 

47 0.12 1.8 3 80 4.0 5.8 493-2281-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2281-2-ND 2,000 | 130.00/M | UUD1V4R7MCL1GS 

10 0.12 0.76 3.5 150 5.0 5.8 493-2282-1-ND 240 3.96 9.18 493-2282-2-ND 1,000 146.90 | UUD1V100MCL1GS 

15 0.12 0.76 5.25 150 5.0 5.8 493-2283-1-ND 2.40 3.96 9.18 493-2283-2-ND 1,000 146.90 | UUD1V150MCL1GS 

22 0.12 0.76 7.7 150 5.0 5.8 493-2284-1-ND 2.40 3.96 9.18 493-2284-2-ND 1,000 146.90 | UUD1V220MCL1GS 

27 0.12 0.44 9.45 230 6.3 5.8 493-2285-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2285-2-ND 1,000 158.60 | UUD1V270MCL1GS 

33 0.12 0.44 11.55 230 6.3 5.8 493-2286-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2286-2-ND 1,000 158.60 | UUD1V330MCL1GS 

35 47 0.12 0.44 16.45 230 6.3 5.8 493-2287-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2287-2-ND 1,000 158.60 | UUD1V470MCL1GS 

56 0.12 0.34 19.6 280 6.3 7.7 493-2288-1-ND 2.74 452 10.48 493-2288-2-ND 900 191.57 | UUD1V560MCL1GS 

68 0.12 0.34 23.8 280 6.3 12 493-2289-1-ND 2.74 452 10.48 493-2289-2-ND 900 191.57 | UUD1V680MCL1GS 

100 0.14 0.17 35 450 8.0 10.0 493-2290-1-ND 3.29 543 12.59 493-2290-2-ND 500 127.88 | UUD1V101MNL1GS 

150 0.14 0.17 52.5 450 8.0 10.0 493-2291-1-ND 3.29 543 12.59 493-2291-2-ND 500 127.88 | UUD1V151MNL1GS 

220 0.14 0.17 77 450 8.0 10.0 493-2292-1-ND 3.29 543 12.59 493-2292-2-ND 500 127.88 | UUD1V221MNL1GS 

330 0.14 0.09 115.5 670 10.0 10.0 493-2293-1-ND 3.55 585 13.57 493-2293-2-ND 500 137.78 | UUD1V331MNL1GS 

1 0.12 5 3 30 4.0 5.8 493-2294-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2294-2-ND —_ 2,000 | 130.00/M | UUD1HO10MCL1GS 

2.2 0.12 5 3 30 4.0 5.8 493-2295-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2295-2-ND 2,000 | 130.00/M | UUD1H2R2MCL1GS 

3.3 0.12 5 3 30 4.0 5.8 493-2296-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2296-2-ND 2,000 | 130.00/M | UUD1H3R3MCL1GS 

47 0.12 1.52 3 85 5.0 5.8 493-2297-1-ND 2.40 3.96 9.18 493-2297-2-ND 1,000 146.90 | UUD1H4R7MCL1GS 

10 0.12 0.88 5 165 6.3 5.8 493-2298-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2298-2-ND —_ 1,000 158.60 | UUD1H100MCL1GS 

15 0.12 0.88 75 165 6.3 5.8 493-2299-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2299-2-ND 1,000 158.60 | UUD1H150MCL1GS 

22 0.12 0.88 11 165 6.3 5.8 493-2300-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2300-2-ND 1,000 158.60 | UUD1H220MCL1GS 

50 27 0.12 0.68 13.5 185 6.3 a 493-2301-1-ND 2.74 452 10.48 493-2301-2-ND 900 191.57 | UUD1H270MCL1GS 

33 0.12 0.68 16.5 185 6.3 7.7 493-2302-1-ND 2.74 452 10.48 493-2302-2-ND 900 191.57 | UUD1H330MCL1GS 

47 0.12 0.68 23.5 185 6.3 77 493-2303-1-ND 2.74 452 10.48 493-2303-2-ND 900 191.57 | UUD1H470MCL1GS 

56 0.14 0.34 28 300 8.0 10.0 493-2304-1-ND 3.29 543 12.59 493-2304-2-ND 500 127.88 | UUD1H560MNL1GS 

68 0.14 0.34 34 300 8.0 10.0 493-2305-1-ND 3.29 543 12.59 493-2305-2-ND 500 127.88 | UUD1H680MNL1GS 

100 0.14 0.34 50 300 8.0 10.0 493-2306-1-ND 3.29 543 12.59 493-2306-2-ND 500 127.88 | UUD1H101MNL1GS 

150 0.14 0.18 75 670 10.0 10.0 493-2307-1-ND 3.55 5.85 13.57 493-2307-2-ND 500 137.78 | UUD1H151MNL1GS 

220 0.14 0.18 110 670 10.0 10.0 493-2308-1-ND 3.55 5.85 13.57 493-2308-2-ND 500 137.78 | UUD1H221MNL1GS 


FEATURES: 
¢ Ultra Low ESR, High ripple Current * Load Life of 2000 hours at 105°C * SMD Type: Lead Free reflow 
soldering condition at 260°C peak correspondence » Adapted to the RoHS Directive 


Diameter (mm) x Dimension (mm) 


Dim. 6.3x6 8x7 10x8 10x 10 
oD 6.3 8.0 10.0 10.0 
L 5:9) 6.9 7.9 9.9 
A 7.3 9.0 11.0 11.0 
B 6.6 8.3 10.3 10.3 
Cc 6.6 8.3 10.3 10.3 
E 2.1 3.2 4.6 4.6 
H 0.5 ~ 0.8 0.8 ~ 1.1 0.8 ~ 1.1 0.8 ~ 1.1 

SPECIFICATIONS: 

Temperature Range -55°C ~ 105°C 

Rated Voltage Range 2.5 ~ 16V 

Rated Capacitance Range 33 ~ 1500uF 


Capacitance Tolerance 


+20% @ 120Hz, 20°C 


tand 


Not more than value of Standard ratings at 120Hz, 20°C 


ESR 


Not more than value of Standard ratings at 100kHz, 20°C 


Leakage Current 


Not more than value of Standard ratings. After 2 minute’s application 
of rated voltage. 20°C 


Characteristics of Temperature 
Impedance Ratio 


Z+105°C/Z+20°C 1.25 (100kHz) 
Z-55°C/Z+20°C 1.25 


«Endurance: After 2000 hours appli- 
cation of rated voltage at 105°C, capac- 
itors meet the specified value for life 
characteristics listed at right. 

*Damp Heat: After 1000 hours appli- 
cation of rated voltage at 60°C 90%RH, 
capacitors meet the specified value for 
life characteristics listed at right. 


¢ Resistance to Soldering Heat: To com- 
ply with recommended conditions for 
reflow soldering. Pre-heating shall be 
done 150°C ~ 200°C and for 60 ~ 180 
sec. In the case of peak temperature 
less than 250°C reflow soldering shall 
be within two times. In the case of peak 
temperature less than 260°C reflow 
soldering shall be once. Temperature 
profile shall be set at that of capacitor 
terminal on solder side. 


* Marking: Navy blue print on the case top 


Capacitance Change 


Within +20% of initial value 


tand 


150% or less of the initial specified value 


ESR 


150% or less of the initial specified value 


Leakage Current 


Initial specified value or less 


Capacitance Change 


Within +10% of initial value 


tand 


130% or less of the initial specified value 


ESR 


130% or less of the initial specified value 


Leakage Current 


Initial specified value or less 


(Continued) 
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e e 
michicon CF Series Aluminum Solid Electrolytic Capacitors (Cont) 


Rated Leakage | Rated Ripple Cur. Dia. Dim. Cut Tape 
Voltage | Cap. Current 100kHz/105°C D Ee Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Nichicon 
(VDC) (uF) | tand (uA) (mArms) (mm) | (mm) Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
220 | 0.12 110 2800 6.3 6 493-2975-1-ND 5.44 8.96 20.81 493-2975-2-ND 1,000 333.00 | PCFOE221MCL1GS 
25 470 | 0.12 235 3300 8 ve 493-2976-1-ND 6.13 10.09 23.43 493-2976-2-ND 1,000 375.00 | PCFOE471MCL1GS 
820 | 0.12 410 4400 10 8 493-2977-1-ND 7.44 12.26 28.45 493-2977-2-ND 500 289.00 | PCFOE821MCL1GS 
1500 | 0.12 750 4700 10 10 493-2978-1-ND 8.78 14.46 33.57 493-2978-2-ND 500 341.00 | PCFOE152MCL1GS 
100 | 0.12 80 2600 6.3 6 493-2979-1-ND 5.25 8.65 20.08 493-2979-2-ND 1,000 321.00 | PCFOG101MCL1GS 
150 | 0.12 120 2800 6.3 6 5.37 8.84 20.52 493-2980-2-ND 1,000 328.00 | PCFOG151MCL1GS 
4 330 | 0.12 264 3400 8 vg 493-2981-1-ND 6.12 10.08 23.41 493-2981-2-ND 1,000 375.00 | PCFOG331MCL1GS 
470 | 0.12 376 4200 10 8 493-2982-1-ND 6.84 11.26 26.14 493-2982-2-ND 500 265.50 | PCFOG471MCL1GS 
680 | 0.12 544 4400 10 8 493-2983-1-ND 7.22 11.90 27.62 493-2983-2-ND 500 280.50 | PCFOG681MCL1GS 
820 | 0.12 656 4800 10 10 493-2984-1-ND 7.68 12.65 29.36 493-2984-2-ND 500 298.00 | PCFOG821MCL1GS 
120 | 0.12 151 3000 6.3 6 493-2985-1-ND 5.37 8.84 20.52 493-2985-2-ND 1,000 328.00 | PCFOJ121MCL1GS 
150 | 0.12 189 3200 8 7 493-2986-1-ND 5.77 9.51 22.08 493-2986-2-ND 1,000 353.00 | PCFOJ151MCL1GS 
6.3 220 | 0.12 277 3400 8 7 6.03 9.94 23.07 493-2987- 1,000 369.00 | PCFO0J221MCL1GS 
330 | 0.12 416 4200 10 8 493-2988-1-ND 6.64 10.93 25.38 493-2988-2-ND 500 257.50 | PCFO0J331MCL1GS 
680 | 0.12 856 5000 10 10 493-2989-1-ND 7.57 12.47 28.96 493-2989-2-ND 500 294.00 | PCFOJ681MCL1GS 
47 0.12 94 2600 6.3 6 493-2990-1-ND 5.15 8.49 19.70 493-2990-2-ND 1,000 315.00 | PCF1A470MCL1GS 
56 0.12 112 2500 6.3 6 493-2991-1-ND 5.20 8.57 19.89 493-2991-2-ND 1,000 318.00 | PCF1A560MCL1GS 
120 | 0.12 240 3000 8 7 493-2992-1-ND 6.38 10.51 24.39 493-2992-2-ND 1,000 390.00 | PCF1A121MCL1GS 
10 150 | 0.12 300 3300 10 8 493-2993-1-ND 6.19 10.20 23.67 493-2993-2-ND 1,000 379.00 | PCF1A151MCL1GS 
150 | 0.12 300 3200 8 7 493-2994-1-ND 5.91 9.74 22.61 493-2994-2-ND 1,000 362.00 | PCF1A151MCL6GS 
270 | 0.12 540 3600 10 8 493-2995-1-ND 6.65 10.95 25.42 493-2995-2-ND 500 258.00 | PCF1A271MCL1GS 
470 | 0.12 940 4600 10 10 493-2996-1-ND 7.28 11.99 27.84 493-2996-2-ND 500 282.50 | PCF1A471MCL1GS 
560 | 0.12 1120 4800 10 10 493-2997-1-ND 7.70 12.68 29.44 493-2997-2-ND 500 299.00 | PCF1A561MCL1GS 
33 0.12 106 2400 6.3 6 493-2998-1-ND 5.27 8.67 20.13 493-2998-2-ND 1,000 322.00 | PCF1C330MCL1GS 
39 0.12 124 2400 6.3 6 493-2999-1-ND 5.30 8.73 20.28 493-2999-2-ND 1,000 324.00 | PCF1C390MCL1GS 
16 56 0.12 179 2900 8 Wg 493-3000-1-ND 5.82 9.59 22.26 493-3000-2-ND 1,000 356.00 | PCF1C560MCL1GS 
82 0.12 262 3200 8 7 493-3001-1-ND 6.01 9.90 22.99 493-3001-2-ND 1,000 368.00 | PCF1C820MCL1GS 
150 | 0.12 480 3500 10 8 493-3002-1-ND 6.86 11.30 26.24 493-3002-2-ND 500 266.50 | PCF1C151MCL1GS 
220 | 0.12 704 3900 10 10 493-3003-1-ND 7.36 12.13 28.16 493-3003-2-ND 500 286.00 | PCF1C221MCL1GS 


tand 
ESR 


Not more than value of Standard ratings at 120Hz, 20°C 
Not more than value of Standard ratings at 100kHz, 20°C 


Not more than value of Standard ratings. After 2 minute’s application 
of rated voltage. 20°C 


Z+105°C/Z+20°C1.25 (100kHz) 
Z-55°C/Z+20°C 1.25 


Capacitance 
Lot No. 


Raminated Case Silvered lead wire 


Leakage Current 
fo) 


fa a 
= 
SB mG 


Characteristics of Temperature 
Impedance Ratio 


Series Voltage 


¢ Endurance: After 2000 hours appli- 
cation of rated voltage at 105°C, 


Capacitance Change | Within +20% of initial value 


FEATURES: capacitors meet the specified value 
* Ultra Low ESR, High ripple Current * Load Life of 2000 hours at 105°C * Radial Type: Lead Free flow _ for life characteristics listed at right. | tan6 Not more than 150% of the initial Specified Value 
soldering condition complete correspondence » Adapted to the RoHS Directive *Damp Heat: After 1000 hours = = 
application of rated voltage |ESR Not more than 150% of the initial Specified Value 
Diameter D (mm) x Dimension L (mm) at 60°C 90%RH, capacitors 
Dim. 8x9 8x12 10x13 meet the specified value for life | Leakage Current Initial specified value or less 
oD 8.0 8.0 10.0 characteristics listed at right. 
; — ae = ¢ Resistance to Soldering Heat: 
5 5 5. To comply with recommended | Capacitance Change | Within +10% of initial value 
od 0.6 0.6 0.6 conditions for reflow soldering. 
Pre-heating shall be done @ |tané Not more than 130% of the initial Specified Value 
SPECIFICATIONS: 150°C ~ 200°C and for 60 ~ 180 
a = sec. Peak temperature is 265°C, | ESR Not more than 130% of the initial Specified Value 
Temperature Range -55°C ~ 105°C within 10 sec. temperature profile 
Rated Voltage Range 2.5 ~ 16V shall be set at that of capacitor | Leakage Current Initial specified value or less 
Rated Capacitance Range 270 ~ 1000uF terminal on solder side. 
Capacitance Tolerance +20% @ 120Hz, 20°C + Marking: Navy blue print on the case top 
Rated Leakage Rated Ripple Cur. Dia. Dim. 
Voltage Cap. Current 100kHz/105°C D L Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) tand (0.2CV)(yA) (mArms) (mm) (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
560 0.08 280 4800 8 9 493-3004-ND 83 6.32 47.71 PLFOE561MCO1 
680 0.08 340 5700 8 12 493-3005-ND 86 6.54 49.36 PLFOE681MDO1 
2.5 820 0.08 410 5200 8 9 493-3006-ND 88 6.63 50.05 PLFOE821MCO6 
820 0.08 410 6200 8 12 493-3007-ND 89 6.76 50.98 PLFOE821MDO1 
1000 0.08 500 6500 10 13 493-3008-ND .98 7A1 55.91 PLFOE102MDO1 
560 0.08 448 5200 8 9 493-3009-ND 86 6.49 48.95 PLFOG561MCO6 
4 560 0.08 448 5500 8 12 493-3010-ND 86 6.51 49.10 PLFOG561MDO1 
680 0.08 544 6200 8 12 493-3011-ND 89 6.71 50.61 PLFOG681MDO1 
820 0.08 656 6500 10 13 493-3012-ND .96 7.24 54.64 PLFOG821MDO1 
470 0.08 592 5200 8 9 493-3013-ND 1.06 8.05 60.73 PLF0J471MCO6 
6.3 470 0.08 592 5500 8 12 493-3014-ND 1.03 7.78 58.73 PLFO0J471MDO1 
680 0.08 857 6300 10 13 493-3015-ND 1.15 8.72 65.80 PLFOJ681MDO1 
10 270 0.08 540 4900 8 12 493-3016-ND .98 7.39 55.80 PLF1A271MDO1 
470 0.08 940 5700 10 13 493-3017-ND 1.13 8.57 64.70 PLF1A471MDO1 
16 270 0.08 864 4800 8 12 493-3018-ND 1.18 8.92 67.31 PLF1C271MDO1 
470 0.08 1504 5000 10 13 493-3019-ND 1.41 10.65 80.36 PLF1C471MDO1 
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SMG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 


General Purpose 85°C 


Features: Miniature, General Purpose, Solvent Proof (except 350-450V), 85°C Maximum Temperature (2000 Hour Life) 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (6.3-400V), -25°C ~ 85°C (450V) * Capacitance Tolerance: +20% 
Leakage Current @ 20°C: 


@D | DC Voltage Test Time Leakage Current (yA) Tt Od ®@ 
6.3-100V After 1 Minute | | = 0.03CV or 4uy/A, whichever is greater @D 
<018 After 1 Minute | CVs 1,000: I=0.1CV +40 CV>1,000: |l=0.04CV +100 
160-450V_ | “After § Minutes [ CV= 1,000: I=0.03CV +15 _| CV5>1,000: I-0.02CV +25 vent fe} L ——+fe45 min. 4 min. 
20920] 6.3-450V_| After 3 Minutes | I=0.03CV 
Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Tané @85°C 120Hz oD L 5 od Part No. 1 10 100 Part No. 
33 0.34 i? 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1000-ND 23 1.45 9.76 ESMG6R3ELL330ME11D 
47 0.34 92 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1001-ND 23 1.46 9.85 ESMG6R3ELL470ME11D 
100 0.34 134 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1002-ND 23 1.45 9.76 ESMG6R3ELL101ME11D 
220 0.34 200 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1003-ND 24 1.50 10.13 ESMG6R3ELL221ME11D 
330 0.34 270 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1004-ND 28 1.75 A177 ESMG6R3ELL331MF11D 
470 0.34 320 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1005-ND 28 1:75) 11.77 ESMG6R3ELL471MF11D 
2200 0.36 1000 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1006-ND 38 2.81 20.05 ESMG6R3ELL222MJ20S 
3300 0.38 1185 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1007-ND 44 3.22 22.99 ESMG6R3ELL332MJ20S 
6.3 4700 0.40 1545 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1008-ND 59 4.31 30.79 ESMG6R3ELL472MK20S 
6800 0.44 1915 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1009-ND 68 5.08 37.31 ESMG6R3ELL682MK25S. 
10000 0.52 2330 16.0 25.0 tS) 0.8 565-1010-ND .96 7A7 52.66 ESMG6R3ELL103ML25S 
10000 0.46 2310 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1011-ND 1.61 12.06 90.48 ESMG6R3ELL103MN25S 
15000 0.56 2660 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1012-ND 1.75 13.09 98.16 ESMG6R3ELL153MN30S 
22000 0.76 3320 18.0 40.0 75 0.8 565-1013-ND 1.57 11.75 88.13 ESMG6R3ELL223MM40S 
22000 0.70 3130 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1014-ND 1.96 14.73 110.51 ESMG6R3ELL223MN40S 
27000 0.80 3280 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1015-ND 1.93 14.59 110.09 ESMG6R3ELL273MP40S 
39000 1.04 3560 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1016-ND 2.83 21.43 161.71 ESMG6R3ELL393MQ40S 
22 0.24 66 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1017-ND 23 1.48 9.94 ESMG100ELL220ME11D 
33 0.24 83 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1018-ND 23 1.47 9.90 ESMG100ELL330ME11D 
47 0.24 100 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1019-ND 25 1.60 10.81 ESMG100ELL470ME11D. 
100 0.24 146 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1020-ND 25 1.59 10.72 ESMG100ELL101ME11D. 
220 0.24 240 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1021-ND 25 1.58 10.64 ESMG100ELL221ME11D 
330 0.24 290 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1022-ND 30 2.05 14.42 ESMG100ELL331MF11D 
470 0.24 350 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1023-ND 26 1.66 11.21 ESMG100ELL471MF11D 
10 1000 0.24 650 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1024-ND 53 3.93 28.09 ESMG100ELL102MJC5S 
2200 0.26 1070 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1025-ND 56 4.12 29.42 ESMG100ELL222MJ20S 
3300 0.28 1420 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1026-ND 57 4.26 31.30 ESMG100ELL332MK20S 
4700 0.30 1780 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1027-ND 73 5.40 39.66 ESMG100ELL472MK25S 
6800 0.34 2220 16.0 25.0 75 0.8 565-1028-ND 1.00 7.47 54.83 ESMG100ELL682ML25S 
10000 0.42 2410 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1029-ND 1.70 12.77 95.81 ESMG100ELL103MN25S 
15000 0.52 3080 18.0 35.5 75 0.8 565-1030-ND 1.36 10.20 76.51 ESMG100ELL153MMP1S 
22000 0.66 3480 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1031-ND 2.18 16.51 124.63 ESMG100ELL223MP40S 
33000 0.88 3560 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1032-ND 3.24 24.50 184.87 ESMG100ELL333MQ40S 
10 0.20 50 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1033-ND 1.95 14.60 109.49 ESMG160ELL100ME11D 
22 0.20 75 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1034-ND 23 1.48 9.94 ESMG160ELL220ME11D. 
33 0.20 91 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1035-ND 23 1.43 9.63 ESMG160ELL330ME11D 
47 0.20 109 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1036-ND 25 1.60 10.81 ESMG160ELL470ME11D. 
100 0.20 160 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1037-ND 25 1.62 10.90 ESMG160ELL101ME11D. 
220 0.20 260 6.3 11.0 Pas 0.5 565-1038-ND 28 1.75 11.81 ESMG160ELL221MF11D 
330 0.20 370 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1039-ND 30 2.01 14.16 ESMG160ELL331MHB5D 
470 0.20 440 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1040-ND 30 2.00 14.12 ESMG160ELL471MHB5D 
1000 0.20 785 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1041-ND 39 2.86 20.42 ESMG160ELL102MJ16S 
2200 0.22 1295 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1042-ND 55 4.05 28.95 ESMG160ELL222MK20S 
16 3300 0.24 1655 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1043-ND 66 4.94 36.27 ESMG160ELL332MK25S 
4700 0.26 2090 16.0 25.0 75 0.8 565-1044-ND 91 6.79 49.86 ESMG160ELL472ML25S 
4700 0.26 1960 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1045-ND 1.47 11.04 82.80 ESMG160ELL472MN20S 
6800 0.30 2520 16.0 31.5 75 0.8 565-1046-ND 1.05 7.88 59.10 ESMG160ELL682MLN3S 
6800 0.30 2330 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1047-ND 1.66 12.42 93.13 ESMG160ELL682MN25S 
8200 0.34 2500 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1048-ND 1.75 13.13 98.49 ESMG160ELL822MN30S 
10000 0.38 2920 18.0 35.5 75 0.8 565-1049-ND 1.52 11.39 85.45 ESMG160ELL103MMP1S 
12000 0.42 2900 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1050-ND 1.87 14.19 107.12 ESMG160ELL123MN40S 
12000 0.42 2900 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1051-ND 1.76 13.33 100.59 ESMG160ELL123MP35S 
15000 0.48 3380 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1052-ND 2.27 17.22 129.99 ESMG160ELL153MP40S 
22000 0.62 3720 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1053-ND 3.06 23.20 175.07 ESMG160ELL223MQ40S 
47 0.16 36 5.0 11.0 2.5 0.5 565-1054-ND 23 1.43 9.63 ESMG250ELL4R7ME11D 
10 0.16 53 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1055-ND .25 1.57 10.58 ESMG250ELL100ME11D. 
22 0.16 78 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1056-ND 23 1.48 9.94 ESMG250ELL220ME11D. 
33 0.16 96 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1057-ND 23 1.45 9.76 ESMG250ELL330ME11D 
47 0.16 115 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1058-ND 23 1.46 9.85 ESMG250ELL470ME11D 
100 0.16 190 6.3 11.0 2.0 0.5 565-1059-ND it 1.73 11.68 ESMG250ELL101MF11D 
220 0.16 330 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1060-ND 30 2.01 14.20 ESMG250ELL221MHB5D 
330 0.16 440 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1061-ND 30 2.03 14.32 ESMG250ELL331MHB5D 
470 0.16 545 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1062-ND 39 2.66 18.77 ESMG250ELL471MJC5S 
1000 0.16 955 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1063-ND 41 3.01 21.52 ESMG250ELL102MJ20S 
2200 0.18 1540 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1064-ND 68 5.03 36.97 ESMG250ELL222MK25S 
25 3300 0.20 1975 16.0 25.0 75 0.8 565-1065-ND 94 6.98 51.25 ESMG250ELL332ML25S 
3300 0.20 1850 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1066-ND 1.05 7.84 57.54 ESMG250ELL332MN20S 
4700 0.22 2420 16.0 31.5 75 0.8 565-1067-ND 1.01 7.57 56.75 ESMG250ELL472MLN3S 
4700 0.22 2420 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1068-ND 1.18 8.82 66.11 ESMG250ELL472MN25S 
6800 0.26 2880 18.0 35.5 75 0.8 565-1069-ND 1.53 11.44 85.78 ESMG250ELL682MMP1S 
6800 0.26 2680 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1070-ND 2.70 20.25 151.88 ESMG250ELL682MN35S 
6800 0.26 2510 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1071-ND 1.79 13.57 102.38 ESMG250ELL682MP30S 
8200 0.30 2810 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1072-ND 2.18 16.47 124.34 ESMG250ELL822MN40S 
8200 0.30 2810 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1073-ND 2.23 16.87 127.31 ESMG250ELL822MP35S 
10000 0.34 3240 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1074-ND 2.21 16.75 126.43 ESMG250ELL103MP40S 
12000 0.38 3240 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1075-ND 2.30 17.42 131.46 ESMG250ELL123MP40S 
15000 0.44 3610 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1076-ND 3.20 24.26 183.08 ESMG250ELL153MQ40S 
47 0.14 40 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1077-ND 23 1.43 9.63 ESMG350ELL4R7ME11D 
10 0.14 59 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1078-ND 23 1.43 9.67 ESMG350ELL100ME11D 
22 0.14 88 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1079-ND 23 1.48 9.94 ESMG350ELL220ME11D 
33 0.14 108 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1080-ND 23 1.45 9.76 ESMG350ELL330ME11D 
47 0.14 130 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1081-ND 23 1.48 9.99 ESMG350ELL470ME11D 
100 0.14 210 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1082-ND 28 AT? 11.90 ESMG350ELL101MF11D 
220 0.14 385 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1083-ND 1.87 14.19 107.12 ESMG350ELL221MHB5D 
330 0.14 490 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1084-ND 39 2.66 18.77 ESMG350ELL331MJC5S 
35 470 0.14 645 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1085-ND 36 2.65 18.91 ESMG350ELL471MJ16S 
1000 0.14 1145 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1086-ND 58 4.26 30.42 ESMG350ELL102MK20S 
2200 0.16 1785 16.0 25.0 75 0.8 565-1087-ND .96 7A7 52.66 ESMG350ELL222ML25S 
2200 0.16 1670 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1088-ND 1.51 11.35 85.12 ESMG350ELL222MN20S 
3300 0.18 2050 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1089-ND 1.76 13.22 99.16 ESMG350ELL332MN25S 
3900 0.18 2310 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1090-ND 1.98 14.87 111.51 ESMG350ELL392MN30S 
4700 0.20 2700 18.0 35.5 75 0.8 565-1091-ND 1.39 10.46 78.46 ESMG350ELL472MMP1S 
4700 0.20 2510 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1092-ND 1.78 13.49 101.79 ESMG350ELL472MN35S 
4700 0.20 2380 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1093-ND 1.78 13.49 101.79 ESMG350ELL472MP30S 
5600 0.22 2690 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1094-ND 1.98 14.98 113.06 ESMG350ELL562MN40S 
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SMG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) 


Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Tan 6 @85°C 120Hz oD Ee F od Part No. 1 10 100 Part No. 
5600 0.22 2690 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1095-ND. 1.98 14.98 113.06 ESMG350ELL562MP35S 
35 6800 0.24 3090 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1096-ND 2.20 16.67 125.81 ESMG350ELL682MP40S 
10000 0.32 3480 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1097-ND 3.17 24.02 181.31 ESMG350ELL103MQ40S 
0.10 0.12 1.3 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1098-ND 23 1.43 9.67 ESMG500ELLR10ME11D 
0.22 0.12 2.9 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1099-ND 23 1.47 9.90 ESMG500ELLR22ME11D. 
0.33 0.12 4.3 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1100-ND 23 1.43 9.67 ESMGS500ELLR33ME11D. 
0.47 0.12 6.2 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1101-ND 23 1.43 9.67 ESMG500ELLR47ME11D. 
1.0 0.12 17 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1102-ND 22 1.42 9.58 ESMGS500ELL1ROME11D 
2.2 0.12 28 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1103-ND 23 1.44 9.72 ESMG500ELL2R2ME11D 
3.3 0.12 35 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1104-ND 23 1.43 9.67 ESMGS500ELL3R3ME11D 
47 0.12 41 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1105-ND 23 1.43 9.63 ESMG500ELL4R7ME11D. 
10 0.12 60 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1106-ND 23 1.43 9.67 ESMG500ELL100ME11D 
22 0.12 95 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1107-ND 23 1.48 9.94 ESMG500ELL220ME11D 
33 0.12 125 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1108-ND 23 1.48 9.94 ESMG500ELL330ME11D 
47 0.12 155 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1109-ND .28 1.76 11.86 ESMG500ELL470MF11D 
50 100 0.12 260 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1110-ND -30 2.01 14.20 ESMG500ELL101MHB5D. 
220 0.12 430 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1111-ND 39 2.66 18.77 ESMG500ELL221MJC5S 
330 0.12 585 10.0 16.0 5.0 0.6 §65-1112-ND 37 2.75 19.64 ESMG500ELL331MJ16S 
470 0.12 755 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1113-ND 44 3.27 23.36 ESMG500ELL471MJ20S 
1000 0.12 1340 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1114-ND 71 5.32 39.04 ESMG500ELL102MK25S 
1500 0.12 1570 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1115-ND 1.57 11.75 88.13 ESMG500ELL152MN20S 
2200 0.14 1880 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1116-ND 1.88 14.20 107.20 ESMG500ELL222MN25S, 
2700 0.14 2150 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1117-ND 1.98 14.87 111.51 ESMG500ELL272MN30S 
3300 0.16 2500 18.0 35.5 75 0.8 565-1118-ND 1.64 12.33 92.47 ESMG500ELL332MMP1S 
3300 0.16 2420 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1119-ND 1.92 14.55 109.80 ESMG500ELL332MN35S, 
3300 0.16 2420 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1120-ND 1.92 14.51 109.50 ESMG500ELL332MP30S 
3900 0.16 2590 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1121-ND 2.03 15.34 115.74 ESMG500ELL392MP35S 
4700 0.18 2960 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1122-ND 2.29 17.30 130.57 ESMG500ELL472MP40S 
6800 0.22 3360 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1123-ND 3.48 26.38 199.11 ESMGS500ELL682MQ40S 
10 0.09 65 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1124-ND 23 1.46 9.81 ESMG630ELL100ME11D 
22 0.09 100 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1125-ND 23 1.48 9.99 ESMG630ELL220ME11D 
33 0.09 140 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1126-ND .28 1.77 11.90 ESMG630ELL330MF11D 
47 0.09 170 6.3 11.0 2.5 0.5 §65-1127-ND 29 1.82 12.27 ESMG630ELL470MF11D 
100 0.09 300 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1128-ND -38 2.61 18.37 ESMG630ELL101MJC5S 
220 0.09 490 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1129-ND 37 2.75 19.64 ESMG630ELL221MJ16S 
330 0.09 710 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1130-ND 44 3.22 22.99 ESMG630ELL331MJ20S 
63 470 0.09 900 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1131-ND 61 4.52 32.26 ESMG630ELL471MK20S 
820 0.09 1370 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1132-ND 1.64 12.33 92.47 ESMG630ELL821MN20S 
1000 0.09 1300 16.0 25.0 75 0.8 §65-1133-ND 1.03 7.64 56.12 ESMG630ELL102ML25S 
1000 0.09 1600 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1134-ND 1.60 12.02 90.15 ESMG630ELL102MN25S 
1500 0.09 1850 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1135-ND 1.89 14.16 106.18 ESMG630ELL152MN30S 
2200 0.11 2330 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1136-ND 1.91 14.43 108.92 ESMG630ELL222MN35S, 
2200 0.11 2190 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1137-ND 1.90 14.39 108.62 ESMG630ELL222MP30S 
3300 0.13 2810 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1138-ND 2.39 18.08 136.49 ESMG630ELL332MP40S 
3900 0.13 3100 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1139-ND 2.94 22.25 167.95 ESMG630ELL392MQ40S 
0.10 0.08 2.1 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1140-ND. 23 1.48 9.94 ESMG101ELLR10ME11D. 
0.22 0.08 47 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1141-ND 23 1.45 9.76 ESMG101ELLR22ME11D. 
0.33 0.08 7.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1142-ND 23 1.45 9.76 ESMG101ELLR33ME11D 
0.47 0.08 10 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1143-ND 25 1.56 10.54 ESMG101ELLR47ME11D 
1.0 0.08 21 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1144-ND 23 1.45 9.76 ESMG101ELL1ROME11D 
2.2 0.08 30 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1145-ND. 23 1.43 9.63 ESMG101ELL2R2ME11D 
3.3 0.08 40 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1146-ND 23 1.43 9.67 ESMG101ELL3R3ME11D 
47 0.08 45 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1147-ND 23 1.44 9.72 ESMG101ELL4R7ME11D 
10 0.08 75 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1148-ND 27 1.73 11.68 ESMG101ELL100MF11D 
22 0.08 130 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1149-ND ig 1.83 12.94 ESMG101ELL220MHB5D. 
33 0.08 180 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1150-ND 28 1.90 13.42 ESMG101ELL330MHB5D 
100 47 0.08 230 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1151-ND 37 2.50 17.63 ESMG101ELL470MJC5S 
100 0.08 370 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1152-ND 76 5.65 41.47 ESMG101ELL101MJ20S 
220 0.08 620 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1153-ND 1.09 8.16 61.21 ESMG101ELL221MK25S 
330 0.08 760 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1154-ND 72 5.35 39.30 ESMG101ELL331MK25S 
330 0.08 870 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1155-ND 2.02 15.04 110.45 ESMG101ELL331MN20S 
470 0.08 1000 16.0 25.0 75 0.8 565-1156-ND 96 7.15 52.50 ESMG101ELL471ML25S 
680 0.08 1360 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1157-ND 1.96 14.69 110.18 ESMG101ELL681MN30S 
820 0.08 1540 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1158-ND 1.97 14.78 110.84 ESMG101ELL821MP30S 
1000 0.08 1380 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1159-ND 1.49 11.19 83.91 ESMG101ELL102MM40S 
1000 0.08 1720 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1160-ND 1.76 13.33 100.64 ESMG101ELL102MN35S. 
1200 0.08 1980 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1161-ND 2.11 15.96 120.48 ESMG101ELL122MP40S 
1800 0.08 2490 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1162-ND 3.42 25.91 195.55 ESMG101ELL182MQ40S 
3.3 0.20 40 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1163-ND 27 1.69 11.38 ESMG161ELL3R3MF11D 
4.7 0.20 48 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1164-ND 28 1.79 12.09 ESMG161ELL4R7MF11D 
10 0.20 94 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1165-ND -36 2.64 18.87 ESMG161ELL100MJC5S 
22 0.20 170 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1166-ND 43 3.17 22.64 ESMG161ELL220MJ20S 
33 0.20 205 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1167-ND 44 3.22 22.98 ESMG161ELL330MJ20S 
47 0.20 270 12:5 20.0 5.0 0.6 565-1168-ND 61 4.46 31.89 ESMG161ELL470MK20S 
100 0.20 430 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1169-ND 67 5.00 36.71 ESMG161ELL101MK25S 
160 220 0.20 760 16.0 31.5 75 0.8 565-1170-ND 1.03 7.73 58.00 ESMG161ELL221MLN3S 
220 0.15 730 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1171-ND 1.83 13.76 103.16 ESMG161ELL221MN25S 
330 0.20 995 18.0 35.5 7.5 0.8 565-1172-ND 1.33 9.99 74.95 ESMG161ELL331MMP1S 
330 0.15 920 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1173-ND 1.87 14.15 106.83 ESMG161ELL331MN30S 
390 0.15 1160 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1174-ND 1.94 14.67 110.68 ESMG161ELL391MP30S 
470 0.15 1340 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1175-ND 2.28 17.26 130.28 ESMG161ELL471MN40S 
470 0.15 1340 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1176-ND 2.36 17.85 134.72 ESMG161ELL471MP35S 
560 0.15 1470 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1177-ND 2.50 18.91 142.73 ESMG161ELL561MP40S 
680 0.15 1570 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1178-ND 3.35 25.33 198.17. ESMG161ELL681MQ40S 
3.3 0.20 40 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1179-ND 29 1.83 12.32 ESMG201ELL3R3MF11D 
47 0.20 55 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1180-ND 32 2.16 15.22 ESMG201ELL4R7MHB5D 
10 0.20 94 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1181-ND 40 2.96 21.15 ESMG201ELL100MJC5S 
22 0.20 170 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1182-ND 47 3.43 24.50 ESMG201ELL220MJ20S 
33 0.20 205 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1183-ND 58 4.26 30.42 ESMG201ELL330MJ20S 
47 0.20 270 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1184-ND 61 4.56 33.47 ESMG201ELL470MK20S 
100 0.20 475 16.0 25.0 75 0.8 565-1185-ND 1.03 7.64 56.12 ESMG201ELL101ML25S 
100 0.15 460 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1186-ND 1.58 11.84 88.79 ESMG201ELL101MN20S 
180 0.15 660 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1187-ND 1.97 14.78 110.84 ESMG201ELL181MN25S. 
200 220 0.20 810 18.0 35.5 7.5 0.8 565-1188-ND 1.66 12.46 93.46 ESMG201ELL221MMP1S 
220 0.15 750 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1189-ND 1.90 14.39 108.62 ESMG201ELL221MN30S 
270 0.15 830 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1190-ND 2.02 15.29 115.42 ESMG201ELL271MN30S 
330 0.15 1070 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1191-ND 2.25 17.06 128.78 ESMG201ELL331MN35S, 
330 0.15 1070 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1192-ND 2.85 21.55 162.62 ESMG201ELL331MP30S 
390 0.15 1190 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1193-ND 2.50 18.91 142.73 ESMG201ELL391MN40S 
390 0.15 1160 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1194-ND 5.80 43.89 331.28 ESMG201ELL391MP30S 
470 0.15 1350 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1195-ND 2.77 20.95 158.15 ESMG201ELL471MP40S 
560 0.15 1430 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1196-ND 3.33 25.20 190.20 ESMG201ELL561MP40S 
680 0.15 1620 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1197-ND 4.03 30.51 230.28 ESMG201ELL681MQ40S 
2.2 0.20 32 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1198-ND 29 1.82 12.27 ESMG251ELL2R2MF11D 
250 3.3 0.20 46 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1199-ND -30 2.06 14.53 ESMG251ELL3R3MHB5D 
4.7 0.20 55 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1200-ND 32 2.16 15.22 ESMG251ELL4R7MHB5D 
10 0.20 105 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1201-ND 44 3.22 22.99 ESMG251ELL100MJ16S 
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SMG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) 


Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Tan 6 @85°C 120Hz oD L F od Part No. il 10 100 Part No. 
22 0.20 170 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1202-ND 52 3.84 27.44 ESMG251ELL220MJ20S 
33 0.20 230 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1203-ND 62 4.61 33.82 ESMG251ELL330MK20S 
47 0.20 295 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1204-ND hh 5.70 41.84 ESMG251ELL470MK25S 
82 0.15 420 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1205-ND 1.82 13.62 102.17 ESMG251ELL820MN20S 
100 0.20 515 16.0 31.5 7.5 0.8 565-1206-ND 1.20 8.99 67.44 ESMG251ELL101MLN3S 
120 0.15 530 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1207-ND 1.91 14.47 109.21 ESMG251ELL121MN25S. 
250 180 0.15 680 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1208-ND 1.58 11.84 88.79 ESMG251ELL181MN30S 
220 0.20 825 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1209-ND 1.96 14.86 112.18 ESMG251ELL221MM40S 
220 0.15 780 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1210-ND 2.19 16.59 125.22 ESMG251ELL221MN35S. 
220 0.15 820 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1211-ND 2.16 16.32 123.16 ESMG251ELL221MP30S 
270 0.15 880 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1212-ND 2.36 17.89 135.02 ESMG251ELL271MN40S 
270 0.15 880 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1213-ND 1.80 13.60 102.68 ESMG251ELL271MP35S 
330 0.15 1060 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1214-ND 2.77 20.95 158.15 ESMG251ELL331MP40S 
390 0.15 1200 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1215-ND 3.82 28.94 218.39 ESMG251ELL391MQ40S 
0.47 0.24 15 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1216-ND 32 2.15 15.13 ESMG351ELLR47MF11D 
1.0 0.24 22 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1217-ND 32 2.19 15.42 ESMG351ELL1ROMF11D 
2.2 0.24 38 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1218-ND 35 2.61 18.65 ESMG351ELL2R2MHB5D 
3.3 0.24 46 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1219-ND 34 2.54 18.14 ESMG351ELL3R3MHB5D 
4.7 0.24 65 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1220-ND At 3.01 21.52 ESMG351ELL4R7MJC5S. 
350 10 0.24 115 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1221-ND 50 3.69 26.34 ESMG351ELL100MJ20S 
22 0.24 185 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1222-ND 70 5.17 38.00 ESMG351ELL220MK20S 
33 0.24 275 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1223-ND 1.00 7.45 54.74 ESMG351ELL330ML25S 
47 0.24 325 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1224-ND 1.11 8.33 62.44 ESMG351ELL470ML25S 
47 0.15 310 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1225-ND 1.76 13.22 99.16 ESMG351ELL470MN20S 
100 0.15 500 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1226-ND 2.19 16.55 124.92 ESMG351ELL101MN30S 
220 0.15 890 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1227-ND 4.06 30.71 231.75 ESMG351ELL221MQ40S 
1.0 0.24 22 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1228-ND 32 2.19 15.42 ESMG401ELL1ROMF11D 
3.3 0.24 54 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1229-ND 42 3.06 21.89 ESMG401ELL3R3MJC5S 
47 0.24 71 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1230-ND 44 3.27 23.36 ESMG401ELL4R7MJ16S 
10 0.24 115 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1231-ND 52 3.84 27.44 ESMG401ELL100MJ20S 
22 0.24 205 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1232-ND 79 5.89 43.22 ESMG401ELL220MK25S 
33 0.24 275 16.0 25.0 7.5 0.8 §65-1233-ND 1.00 7.52 56.41 ESMG401ELL330ML25S 
33 0.15 260 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1234-ND 2.37 17.79 133.43 ESMG401ELL330MN20S 
400 47 0.24 350 16.0 31.5 75 0.8 565-1235-ND 1.25 9.39 70.45 ESMG401ELL470MLN3S 
56 0.15 350 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1236-ND 1.79 13.57 102.38 ESMG401ELL560MN25S, 
68 0.15 420 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1237-ND 1.42 10.64 79.79 ESMG401ELL680MN30S 
100 0.15 520 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1238-ND 1.97 14.94 112.77 ESMG401ELL101MN35S. 
100 0.15 520 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1239-ND 2.36 17.89 135.02 ESMG401ELL101MP30S 
120 0.15 580 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1240-ND 2.68 20.33 153.41 ESMG401ELL121MN40S 
120 0.15 580 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1241-ND 2.64 20.01 151.03 ESMG401ELL121MP35S 
180 0.15 790 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1242-ND 3.95 29.92 225.81 ESMG401ELL181MQ40S 
0.47 0.24 13 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1243-ND 42 3.06 21.89 ESMG451ELLR47MJC5S 
1.0 0.24 19 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1244-ND At 3.01 21.52 ESMG451ELL1ROMJC5S 
2.2 0.24 32 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1245-ND 42 3.06 21.89 ESMG451ELL2R2MJC5S 
3.3 0.24 44 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1246-ND 47 3.48 24.87 ESMG451ELL3R3MJ16S 
4.7 0.24 56 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1247-ND 261 3.79 27.08 ESMG451ELL4R7MJ20S 
10 0.24 91 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1248-ND 58 4.32 31.74 ESMG451ELL100MK20S 
22 0.24 165 16.0 25.0 75 0.8 565-1249-ND 1.04 7.74 56.85 ESMG451ELL220ML25S 
22 0.20 180 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1250-ND 1.69 12.69 95.15 ESMG451ELL220MN20S 
450 33 0.24 215 16.0 31.5 7.5 0.8 565-1251-ND 1.48 11.13 83.46 ESMG451ELL330MLN3S. 
33 0.20 240 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1252-ND 1.76 13.29 100.29 ESMG451ELL330MN25S 
47 0.24 265 16.0 35.5 7.5 0.8 565-1253-ND 1.67 12.51 93.79 ESMG451ELL470MLP1S 
47 0.20 290 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1254-ND 1.94 14.70 110.98 ESMG451ELL470MN25S, 
56 0.20 320 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1255-ND 2.47 18.72 141.26 ESMG451ELL560MN30S, 
68 0.20 370 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1256-ND 2.49 18.83 142.14 ESMG451ELL680MN35S, 
68 0.20 370 22.0 30.0 10.0 1.0 §65-1257-ND 2.58 19.54 147.47 ESMG451ELL680MP30S 
82 0.20 420 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1258-ND 2.55 19.31 145.70 ESMG451ELL820MN40S 
82 0.20 420 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1259-ND 2.55 19.34 146.00 ESMG451ELL820MP35S 
100 0.20 470 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1260-ND 3.01 22.80 172.10 ESMG451ELL101MP40S 
120 0.20 520 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1261-ND 4.15 31.46 237.40 ESMG451ELL121MQ40S 
KMG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 


General Purpose 105°C 

Features: Miniature, General Purpose, Solvent Proof (except 350-450V), 105°C Maximum Temperature (1000 ~ 2000 Hour Life) 

Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C (6.3-100V), -40°C ~ 105°C (160-400V), -25°C ~ 105°C (450V) * Capacitance Tolerance: +20% 
Leakage Current @ 20°C: 


DC Voltage Test Time Leakage Current (yA) rT 
6.3-100V After 1 Minute | = 0.03CV or 4p)A,whichever is greater @D ® 
After 1 Minute | CVs 1,000: I=0.1CV +40 CV>1,000: I=0.04CV +100 Y | 
160-450V ater § Minutes | CVs 1,000: I=0.03CV +15 | CV>1,000: I=0.02CV +25 vent. ]&-— L —— 15 min. 1 4 min. 
Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Tan 6 @85°C 120Hz oD [E F od Part No. 1 10 100 Part No. 
47 0.34 64 5 abl 2.0 0.5 565-1262-ND .23 1.46 9.85 EKMG6R3ELL470ME11D 
100 0.34 94 5 abl 2.0 0.5 565-1263-ND 23 1.45 9.76 EKMG6R3ELL101ME11D 
220 0.34 140 5 abl 2.0 0.5 565-1264-ND 24 1.53 10.30 EKMG6R3ELL221ME11D 
330 0.34 190 6.3 abl 2.5 0.5 565-1265-ND .23 1.56 11.03 EKMG6R3ELL331MF11D 
470 0.34 230 6.3 abl 2.5 0.5 565-1266-ND 25 1.61 10.87 EKMG6R3ELL471MF11D 
6.3 1000 0.34 380 8 11.5 3.5 0.6 565-1267-ND 28 1.87 13.20 EKMG6R3ELL102MHB5D 
2200 0.36 710 10 20 5.0 0.6 565-1268-ND .38 2.78 19.89 EKMG6R3ELL222MJ20S 
3300 0.38 840 10 20 5.0 0.6 565-1269-ND 52 3.82 27.25 EKMG6R3ELL332MJ20S 
4700 0.40 1090 12.5 20 5.0 0.6 565-1270-ND 55 4.03 28.79 EKMG6R3ELL472MK20S 
6800 0.44 1350 12.5 25 5.0 0.6 565-1271-ND 66 4.91 36.07 EKMG6R3ELL682MK25S. 
10000 0.52 1650 16 25 ect 0.8 565-1272-ND 93 6.93 50.90 EKMG6R3ELL103ML25S 
20000 0.76 2350 18 40 7.5 0.8 565-1273-ND 1.58 11.84 88.84 EKMG6R3ELL223MM40S 
22 0.24 46 5 1 2.0 0.5 565-1274-ND 23 1.47 9.90 EKMG100ELL220ME11D 
33 0.24 57 5 abl 2.0 0.5 565-1275-ND .23 1.45 9.76 EKMG100ELL330ME11D 
47 0.24 68 5 abl 2.0 0.5 565-1276-ND .23 1.46 9.85 EKMG100ELL470ME11D 
100 0.24 100 5 1 2.0 0.5 565-1277-ND .23 1.45 9.76 EKMG100ELL101ME11D 
220 0.24 170 6.3 W 2.5 0.5 565-1278-ND 31 24. 14.85 EKMG100ELL221MF11D 
330 0.24 200 6.3 cal 2.5 0.5 565-1279-ND 27 1.81 12.77 EKMG100ELL331MF11D 
10 470 0.24 250 8 11.5 3.5 0.6 565-1280-ND 29 2.00 14.08 EKMG100ELL471MHB5D 
1000 0.24 460 10 12.5 5.0 0.6 565-1281-ND .36 2.46 17.35 EKMG100ELL102MJC5S 
2200 0.26 760 10 20 5.0 0.6 565-1282-ND .39 2.88 20.57 EKMG100ELL222MJ20S 
3300 0.28 1000 12.5 20 5.0 0.6 565-1283-ND 53 3.89 27.77 EKMG100ELL332MK20S 
4700 0.30 1260 12.5 25 5.0 0.6 565-1284-ND 62 4.61 33.84 EKMG100ELL472MK25S 
6800 0.34 1570 16 25 7.5 0.8 565-1285-ND 1.52 11.39 85.43 EKMG100ELL682ML25S 
10000 0.42 1890 16 35.5 7.5 0.8 565-1286-ND 1.16 8.68 65.09 EKMG100ELL103MLP1S 
15000 0.52 2180 18 35.5 7.5 0.8 565-1287-ND 1.42 10.65 79.90 EKMG100ELL153MMP1S 


(Continued) 
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KMG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) 


Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Tan 6 @85°C 120Hz oD cE F od Part No. i 10 100 Part No. 
10 0.20 34 5 11 2.0 0.5 565-1288-ND 23 1.43 9.67 EKMG160ELL100ME11D 
22 0.20 51 5 1 2.0 0.5 565-1289-ND 23 1.47 9.90 EKMG160ELL220ME11D 
33 0.20 63 5 1 2.0 0.5 565-1290-ND 23 1.45 9.76 EKMG160ELL330ME11D 
47 0.20 75 5 1 2.0 0.5 565-1291-ND 23 1.46 9.85 EKMG160ELL470ME11D 
100 0.20 110 5 11 2.0 0.5 565-1292-ND 29 1.82 12.29 EKMG160ELL101ME11D 
220 0.20 180 6.3 in] 2.5 0.5 565-1293-ND 27 1.81 12.77 EKMG160ELL221MF11D 
16 330 0.20 260 8 11.5 3.5 0.6 565-1294-ND 34 2.54 18.12 EKMG160ELL331MHB5D. 
470 0.20 310 8 11.5 3.5 0.6 565-1295-ND 27 1.85 13.01 EKMG160ELL471MHB5D. 
1000 0.20 560 10 16 5.0 0.6 565-1296-ND 58 4.28 30.58 EKMG160ELL102MJ16S 
2200 0.22 920 12.5 20 5.0 0.6 565-1297-ND -70 5.23 38.37 EKMG160ELL222MK20S 
3300 0.24 1170 12.5 25 5.0 0.6 565-1298-ND 63 4.68 34.34 EKMG160ELL332MK25S 
4700 0.26 1480 16 25 75 0.8 565-1299-ND 87 6.45 47.38 EKMG160ELL472ML25S, 
6800 0.30 1780 16 31.5 75 0.8 565-1300-ND 1.07 7.94 58.31 EKMG160ELL682MLN3S 
10000 0.38 2060 18 35.5 75 0.8 565-1301-ND 1.40 10.49 78.68 EKMG160ELL103MMP1S 
47 0.16 25 5 11 2.0 0.5 565-1302-ND 23 1.43 9.63 EKMG250ELL4R7ME11D 
10 0.16 36 5 11 2.0 0.5 565-1303-ND 25 1.60 10.77 EKMG250ELL100ME11D 
22 0.16 54 5 1 2.0 0.5 565-1304-ND 23 1.47 9.90 EKMG250ELL220ME11D 
33 0.16 67 5 11 2.0 0.5 565-1305-ND 23 1.45 9.76 EKMG250ELL330ME11D 
47 0.16 80 5 11 2.0 0.5 565-1306-ND .21 1.36 9.15 EKMG250ELL470ME11D 
100 0.16 130 6.3 11 2.5 0.5 565-1307-ND 25 1.60 10.79 EKMG250ELL101MF11D 
25 220 0.16 230 8 11.5 3.5 0.6 565-1308-ND 35 2.39 16.87 EKMG250ELL221MHB5D. 
330 0.16 310 8 11.5 3.5 0.6 565-1309-ND 28 1.88 13.24 EKMG250ELL331MHB5D. 
470 0.16 380 10 12.5 5.0 0.6 565-1310-ND 46 3.42 24.43 EKMG250ELL471MJC5S 
1000 0.16 680 10 20 5.0 0.6 565-1311-ND 40 2.93 20.91 EKMG250ELL102MJ20S 
2200 0.18 1090 12.5 25 5.0 0.6 565-1312-ND 1.34 10.04 75.28 EKMG250ELL222MK25S 
3300 0.20 1400 16 25 75 0.8 565-1313-ND 1.23 9.23 69.22 EKMG250ELL332ML25S, 
4700 0.22 1710 16 31.5 75 0.8 565-1314-ND 1.01 7.57 56.75 EKMG250ELL472MLN3S 
6800 0.26 2040 18 35.5 7.5 0.8 565-1315-ND 1.45 10.86 81.43 EKMG250ELL682MMP1S 
47 0.14 28 5 1 2.0 0.5 565-1316-ND 23 1.43 9.63 EKMG350ELL4R7ME11D. 
10 0.14 41 5 1 2.0 0.5 565-1317-ND 23 1.43 9.67 EKMG350ELL100ME11D 
22 0.14 61 5 1 2.0 0.5 565-1318-ND 23 1.47 9.90 EKMG350ELL220ME11D 
33 0.14 75 5 11 2.0 0.5 565-1319-ND 25 1.58 10.67 EKMG350ELL330ME11D 
47 0.14 90 5 11 2.0 0.5 565-1320-ND 28 1.80 12.12 EKMG350ELL470ME11D 
35 100 0.14 150 6.3 1 2.5 0.5 565-1321-ND 24 1.63 11.51 EKMG350ELL101MF11D 
220 0.14 270 8 11.5 3.5 0.6 565-1322-ND 42 3.12 22.30 EKMG350ELL221MHB5D. 
330 0.14 350 10 12.5 5.0 0.6 565-1323-ND .36 2.46 17.35 EKMG350ELL331MJC5S 
470 0.14 460 10 16 5.0 0.6 565-1324-ND 40 2.73 19.22 EKMG350ELL471MJ16S 
1000 0.14 810 12.5 20 5.0 0.6 565-1325-ND 54 3.98 28.45 EKMG350ELL102MK20S 
2200 0.16 1260 16 25 75 0.8 565-1326-ND 91 6.76 49.62 EKMG350ELL222ML25S, 
4700 0.20 1910 18 35.5 75 0.8 565-1327-ND 1.45 10.86 81.43 EKMG350ELL472MMP1S 
0.10 0.12 1.3 5 11 2.0 0.5 565-1328-ND 22 1.42 9.58 EKMG500ELLR10ME11D 
0.22 0.12 2.9 5 1 2.0 0.5 565-1329-ND 23 1.47 9.90 EKMG500ELLR22ME11D. 
0.33 0.12 4.3 5 11 2.0 0.5 565-1330-ND 23 1.48 9.94 EKMGS500ELLR33ME11D 
0.47 0.12 6.2 5 1 2.0 0.5 565-1331-ND 21 1.33 8.98 EKMG500ELLR47ME11D 
1.0 0.12 13 5 11 2.0 0.5 565-1332-ND 27 1.72 11.60 EKMGS500ELL1ROME11D 
2.2 0.12 20 5 1 2.0 0.5 565-1333-ND .27 1.72 11.60 EKMG500ELL2R2ME11D 
3.3 0.12 25 5 11 2.0 0.5 565-1334-ND 21 1.33 8.98 EKMGS500ELL3R3ME11D 
47 0.12 30 5 1 2.0 0.5 565-1335-ND .27 1.72 11.60 EKMG500ELL4R7ME11D. 
10 0.12 40 5 1 2.0 0.5 565-1336-ND .21 1.33 8.98 EKMG500ELL100ME11D 
50 22 0.12 65 5 an] 2.0 0.5 565-1337-ND 25 1.69 11.94 EKMG500ELL220ME11D 
33 0.12 90 5 11 2.0 0.5 565-1338-ND .21 1.36 9.19 EKMG500ELL330ME11D 
47 0.12 110 6.3 1 2.5 0.5 565-1339-ND 23 1.57 11.10 EKMG500ELL470MF11D 
100 0.12 180 8 11.5 3.5 0.6 565-1340-ND 28 1.88 13.24 EKMGS500ELL101MHB5D. 
220 0.12 300 10 12.5 5.0 0.6 565-1341-ND 36 2.46 17.35 EKMG500ELL221MJC5S 
330 0.12 410 10 16 5.0 0.6 565-1342-ND 34 2.54 18.15 EKMG500ELL331MJ16S 
470 0.12 530 10 20 5.0 0.6 565-1343-ND 42 3.07 21.93 EKMG500ELL471MJ20S 
1000 0.12 950 12.5 25 5.0 0.6 565-1344-ND 69 5.13 37.70 EKMG500ELL102MK25S 
2200 0.14 1470 16 35.5 75, 0.8 565-1345-ND 1.50 11.08 79.13 EKMGS500ELL222MLP1S 
3300 0.16 1770 18 35.5 75 0.8 565-1346-ND 1.55 11.64 87.28 EKMGS500ELL332MMP1S 
10 0.10 46 5 1 2.0 0.5 565-1347-ND 23 1.45 9.76 EKMG630ELL100ME11D 
22 0.10 71 5 1 2.0 0.5 565-1348-ND 27 1.72 11.60 EKMG630ELL220ME11D 
33 0.10 100 6.3 11 2.5 0.5 565-1349-ND 26 1.64 11.04 EKMG630ELL330MF11D 
47 0.10 120 6.3 in] 2.5 0.5 565-1350-ND 27 1.68 11.34 EKMG630ELL470MF11D 
63 100 0.10 215 10 12.5 5.0 0.6 565-1351-ND 35 2.59 18.47 EKMG630ELL101MJC5S 
220 0.10 335 10 16 5.0 0.6 565-1352-ND 35 2.59 18.49 EKMG630ELL221MJ16S 
330 0.10 510 10 20 5.0 0.6 565-1353-ND 40 2.97 21.25 EKMG630ELL331MJ20S 
470 0.10 640 12.5 20 5.0 0.6 565-1354-ND 57 4.18 29.84 EKMG630ELL471MK20S 
1000 0.10 930 16 25 75 0.8 565-1355-ND 1.00 7.46 54.76 EKMG630ELL102ML25S. 
0.10 0.08 1.5 5 11 2.0 0.5 565-1356-ND 24 1.51 10.17 EKMG101ELLR10ME11D 
0.22 0.08 3.4 5 11 2.0 0.5 565-1357-ND 23 1.43 9.67 EKMG101ELLR22ME11D 
0.33 0.08 5.0 5 1 2.0 0.5 565-1358-ND 23 1.43 9.67 EKMG101ELLR33ME11D 
0.47 0.08 7A 5 11 2.0 0.5 565-1359-ND 23 1.57 11.04 EKMG101ELLR47ME11D 
1.0 0.08 15 5 inl 2.0 0.5 565-1360-ND 25 1.69 11.94 EKMG101ELL1ROME11D 
2.2 0.08 21 5 11 2.0 0.5 565-1361-ND. 28 1.79 12.08 EKMG101ELL2R2ME11D. 
3.3 0.08 29 5 1 2.0 0.5 565-1362-ND 33 2.21 15.61 EKMG101ELL3R3ME11D 
47 0.08 32 5 1 2.0 0.5 565-1363-ND 25 1.69 11.94 EKMG101ELL4R7ME11D 
100 10 0.08 54 6.3 1 2.5 0.5 565-1364-ND 33 2.27 16.01 EKMG101ELL100MF11D 
22 0.08 93 8 11.5 3.5 0.6 565-1365-ND 52 3.86 27.57 EKMG101ELL220MHB5D. 
33 0.08 130 8 11.5 3.5 0.6 565-1366-ND .28 1.90 13.38 EKMG101ELL330MHB5D 
47 0.08 165 10 12.5 5.0 0.6 565-1367-ND 36 2.46 17.35 EKMG101ELL470MJC5S 
100 0.08 265 10 20 5.0 0.6 565-1368-ND 40 2.93 20.91 EKMG101ELL101MJ20S 
220 0.08 440 12.5 25 5.0 0.6 565-1369-ND 1.28 9.61 72.07 EKMG101ELL221MK25S 
330 0.08 540 16 25 75 0.8 565-1370-ND 87 6.50 47.70 EKMG101ELL331ML25S. 
470 0.08 715 16 31.5 75 0.8 565-1371-ND 1.12 8.39 62.93 EKMG101ELL471MLN3S 
1000 0.08 985 18 40 7.5 0.8 565-1372-ND 1.74 13.04 97.80 EKMG101ELL102MM40S 
3.3 0.20 28 6.3 1 2.5 0.5 565-1373-ND 2¢ 1.69 11.38 EKMG161ELL3R3MF11D 
47 0.20 34 6.3 11 2.5 0.5 565-1374-ND 26 1.66 11.17 EKMG161ELL4R7MF11D 
10 0.20 67 10 12.5 5.0 0.6 565-1375-ND -36 2.68 19.13 EKMG161ELL100MJC5S 
22 0.20 120 10 20 5.0 0.6 565-1376-ND 45 3.31 23.66 EKMG161ELL220MJ20S 
160 33 0.20 145 10 20 5.0 0.6 565-1377-ND -56 4.19 30.80 EKMG161ELL330MJ20S 
47 0.20 195 12.5 20 5.0 0.6 565-1378-ND 59 4.32 30.86 EKMG161ELL470MK20S 
100 0.20 335 16 25 75 0.8 565-1379-ND 1.83 13.75 103.15 EKMG161ELL101ML25S. 
220 0.20 540 16 31.5 75 0.8 565-1380-ND 1.25 9.38 70.33 EKMG161ELL221MLN3S 
330 0.20 705 18 35.5 7.5 0.8 565-1381-ND 1.65 12.38 92.85 EKMG161ELL331MMP1S 
3.3 0.20 28 6.3 1 2.5 0.5 565-1382-ND 29 1.83 12.32 EKMG201ELL3R3MF11D 
47 0.20 39 8 11.5 5.0 0.6 565-1383-ND 32 2.15 15.17 EKMG201ELL4R7MHB5D 
10 0.20 74 10 16 5.0 0.6 565-1384-ND 43 3.17 22.62 EKMG201ELL100MJ16S 
200 22 0.20 120 10 20 5.0 0.6 565-1385-ND 49 3.58 25.60 EKMG201ELL220MJ20S 
33 0.20 160 12.5 20 5.0 0.6 565-1386-ND 59 4.37 32.09 EKMG201ELL330MK20S 
47 0.20 195 12.5 20 5.0 0.6 565-1387-ND 63 4.70 34.51 EKMG201ELL470MK20S 
100 0.20 335 16 25 75 0.8 565-1388-ND 1.02 7.59 55.77 EKMG201ELL101ML25S. 
220 0.20 575 18 35.5 75 0.8 565-1389-ND 1.69 12.71 95.32 EKMG201ELL221MMP1S 
2.2 0.20 23 6.3 1 2.5 0.5 565-1390-ND 27 1.68 11.34 EKMG251ELL2R2MF11D 
3.3 0.20 32 8 1 3.5 0.6 565-1391-ND .28 1.90 13.42 EKMG251ELL3R3MHB5D 
250 47 0.20 39 8 11.5 3.5 0.6 565-1392-ND 29 1.99 14.02 EKMG251ELL4R7MF11D 
10 0.20 74 10 16 5.0 0.6 565-1393-ND 58 4.28 30.59 EKMG251ELL100MJ16S 
22 0.20 130 12.5 20 5.0 0.6 565-1394-ND -57 4.23 30.18 EKMG251ELL220MK20S 
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KMG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) 


Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Tan 6 @85°C 120Hz oD L lz od Part No. il 10 100 Part No. 
33 0.20 160 12.5 20 5.0 0.6 565-1395-ND 61 4.52 33.16 EKMG251ELL330MK20S 
250 47 0.20 210 12.5 25 5.0 0.6 565-1396-ND 73 5.44 39.94 EKMG251ELL470MK25S 
5 100 0.20 365 16 31.5 7.5 0.8 565-1397-ND 1.18 8.88 66.63 EKMG251ELL101MLN3S 
220 0.20 585 18 40 7.5 0.8 565-1398-ND 1.83 13.70 102.72 EKMG251ELL221MM40S 
0.47 0.24 11 6.3 1 2.5 0.5 565-1399-ND 29 1.99 14.06 EKMG351ELLR47MF11D 
1.0 0.24 15 6.3 11 2.5 0.5 565-1400-ND 32 2.18 15.34 EKMG351ELL1ROMF11D 
2.2 0.24 26 8 11.5 3.5 0.6 565-1401-ND 35 2.60 18.58 EKMG351ELL2R2MHB5D 
3.3 0.24 38 10 12.5 5.0 0.6 565-1402-ND At 3.01 21.52 EKMG351ELL3R3MJC5S 
350 4.7 0.24 50 10 16 5.0 0.6 565-1403-ND 44 3.22 22.99 EKMG351ELL4R7MJ16S 
10 0.24 80 10 20 5.0 0.6 565-1404-ND -50 3.65 26.09 EKMG351ELL100MJ20S 
22 0.24 130 12.5 20 5.0 0.6 565-1405-ND 66 4.91 36.07 EKMG351ELL220MK20S 
33 0.24 195 16 25 75 0.8 565-1406-ND 1.05 7.87 59.05 EKMG351ELL330ML25S 
47 0.24 230 16 25 75 0.8 565-1407-ND 1.23 9.21 69.10 EKMG351ELL470ML25S 
1.0 0.24 15 6.3 11 2.5 0.5 565-1408-ND 32 2.18 15.34 EKMG401ELL1ROMF11D 
2.2 0.24 26 8 11.5 3.5 0.6 565-1409-ND 32 2.15 15.14 EKMG401ELL2R2MHB5D 
3.3 0.24 38 10 12.5 5.0 0.6 565-1410-ND 39 2.88 20.57 EKMG401ELL3R3MJC5S 
47 0.24 50 10 16 5.0 0.6 565-1411-ND 40 2.97 21.25 EKMG401ELL4R7MJ16S 
400 10 0.24 80 10 20 5.0 0.6 565-1412-ND 51 3.75 26.75 EKMG401ELL100MJ20S 
22 0.24 145 12.5 25 5.0 0.6 565-1413-ND 71 5.26 38.66 EKMG401ELL220MK25S 
33 0.24 195 16 25 75 0.8 565-1414-ND 1.03 7.69 56.50 EKMG401ELL330ML25S 
47 0.24 250 16 31.5 75 0.8 565-1415-ND 417 8.80 66.02 EKMG401ELL470MLN3S, 
100 0.24 350 16 40 7.5 0.8 565-1416-ND 1.95 14.74 111.27 EKMG401ELL101ML40S 
1.0 0.24 13 10 12.5 5.0 0.6 565-1417-ND 39 2.88 20.57 EKMG451ELL1ROMJC5S 
2.2 0.24 23 10 12.5 5.0 0.6 565-1418-ND 39 2.88 20.57 EKMG451ELL2R2MJC5S 
3.3 0.24 31 10 16 5.0 0.6 565-1419-ND 44 3.22 22.98 EKMG451ELL3R3MJ16S 
450 47 0.24 40 10 20 5.0 0.6 565-1420-ND 52 3.84 27.43 EKMG451ELL4R7MJ20S 
10 0.24 65 12.5 20 5.0 0.6 565-1421-ND 67 4.96 36.39 EKMG451ELL100MK20S 
22 0.24 115 16 25 75 0.8 565-1422-ND 1.03 7.68 56.40 EKMG451ELL220ML25S 
33 0.24 155 16 31.5 7.5 0.8 565-1423-ND 1.51 11.35 85.14 EKMG451ELL330MLN3S 


KXG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) | RoHS 
Long Life High Ripple Current 105°C 


Features: Miniature, Long Life (8-10K Hours), For Electronic Ballasts, 105°C Maximum Temperature 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C (160-400V), -25°C ~ 105°C (450V), * Capacitance Tolerance: +20% 


Leakage Current @ 20°C: oat Od 
CV Product After 1 Minute After 5 Minutes “ 2 7 
CV < 1,000 1=0.1CV +40pA |= 0.03CV +15pA 
CV > 1,000 1=0.04CV +100pA 1=0.02CV +25pA Vent + L pelsinins: ere 4min, 
Rated Rated Ripple Current 
W.V. Cap. (mA RMS) @105°C Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Tan 6 120Hz 100kHz oD L EF od Part No. 1 10 100 Part No. 
22 0.20 200 500 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1424-ND 43 3.15 22.50 EKXG161ELL220MJ20S 
33 0.20 250 625 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1425-ND 43 3.15 22.50 EKXG161ELL330MJ20S 
47 0.20 300 750 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1426-ND 52 3.85 27.50 EKXG161ELL470MJ20S 
160 100 0.20 620 1395 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1427-ND 82 6.08 44.65 EKXG161ELL101MK25S 
100 0.20 630 1420 16.0 20.0 75 0.8 565-1428-ND 87 6.47 47.51 EKXG161ELL101ML20S 
150 0.20 770 1735 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1429-ND 499) 7.36 54.05 EKXG161ELL151ML20S 
220 0.20 1020 2295 16.0 25.0 75 0.8 565-1430-ND 1.12 8.40 63.00 EKXG161ELL221ML25S 
330 0.20 1390 3130 18.0 31.5 7.5 0.8 565-1431-ND 1.76 13.20 99.00 EKXG161ELL331MMN3S. 
10 0.20 125 315 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1432-ND 43 3.15 22.50 EKXG201ELL100MJ16S 
22 0.20 200 500 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1433-ND 48 3.50 25.00 EKXG201ELL220MJ20S 
33 0.20 260 650 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1434-ND 52 3.85 27.50 EKXG201ELL330MJ20S 
47 0.20 390 975 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1435-ND 65 4.80 35.25 EKXG201ELL470MK20S 
200 68 0.20 470 1175 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1436-ND 69 5.12 37.60 EKXG201ELL680MK20S 
100 0.20 630 1420 16.0 20.0 75 0.8 565-1437-ND 96 7.18 52.73 EKXG201ELL101ML20S 
150 0.20 840 1890 16.0 25.0 75, 0.8 565-1438-ND 1.08 8.10 60.75 EKXG201ELL151ML25S. 
220 0.20 1050 2365 18.0 25.0 75 0.8 565-1439-ND 1.57 11.76 88.19 EKXG201ELL221MM25S 
330 0.20 1430 3220 18.0 35.5 75 0.8 565-1440-ND 1.82 13.78 104.00 EKXG201ELL331MMP1S 
10 0.20 140 350 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1441-ND 46 3.39 24.24 EKXG251ELL100MJ20S 
22 0.20 200 500 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1442-ND 57 4.20 30.00 EKXG251ELL220MJ20S 
33 0.20 320 800 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1443-ND 69 5.12 37.60 EKXG251ELL330MK20S 
250 47 0.20 390 975 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1444-ND -70 5.23 38.41 EKXG251ELL470MK20S 
68 0.20 520 1300 16.0 20.0 75 0.8 565-1445-ND 1.03 7.68 56.40 EKXG251ELL680ML20S 
82 0.20 550 1375 16.0 20.0 15 0.8 565-1446-ND 1.01 7.56 56.70 EKXG251ELL820ML20S 
100 0.20 680 1530 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1447-ND 1.12 8.40 63.00 EKXG251ELL101ML25S. 
150 0.20 860 1935 18.0 25.0 7.5 0.8 565-1448-ND 1.54 11.51 86.36 EKXG251ELL151MM25S 
6.8 0.24 110 275 10 16 5.0 0.6 565-1449-ND 46 3.39 24.24 EKXG351ELL6R8MJ16S 
10 0.24 140 350 10 20 5.0 0.6 565-1450-ND 53 3.88 27.71 EKXG351ELL100MJ20S 
22 0.24 260 650 12.5 20 5.0 0.6 565-1451-ND -70 5.23 38.41 EKXG351ELL220MK20S 
33 0.24 360 900 16 20 75 0.8 565-1452-ND 1.01 7.49 54.99 EKXG351ELL330ML20S 
47 0.24 430 1075 16 20 1.5 0.8 565-1453-ND 1.05 7.89 59.20 EKXG351ELL470ML20S 
350 68 0.24 560 1400 16 25 75 0.8 565-1454-ND 1.36 10.20 76.50 EKXG351ELL680ML25S 
68 0.24 550 1375 18 20 7.5 0.8 565-1455-ND 1.56 11.70 87.75 EKXG351ELL680MM20S 
82 0.24 610 1525 18 25 75 0.8 565-1456-ND 1.72 12.90 96.75 EKXG351ELL820MM25S 
100 0.24 700 1575 18 25 15 0.8 565-1457-ND 1.89 14.31 108.00 EKXG351ELL101MM25S 
120 0.24 830 1865 18 31.5 75 0.8 565-1458-ND 1.96 14.84 112.00 EKXG351ELL121MMN3S 
150 0.24 960 2160 18 35.5 75 0.8 565-1459-ND 2.70 20.41 154.00 EKXG351ELL151MMP1S 
6.8 0.24 110 275 10 16 5.0 0.6 565-1460-ND. 48 3.55 25.35 EKXG401ELL6R8MJ16S 
10 0.24 140 350 10 20 5.0 0.6 565-1461-ND .57 4.20 30.00 EKXG401ELL100MJ20S 
15 0.24 220 550 12.5 20 5.0 0.6 565-1462-ND 70 5.23 38.41 EKXG401ELL150MK20S 
22 0.24 260 650 12.5 20 5.0 0.6 565-1463-ND 82 6.08 44.65 EKXG401ELL220MK20S 
33 0.24 360 900 16 20 75 0.8 565-1464-ND 1.01 7.56 56.70 EKXG401ELL330ML20S 
400 47 0.24 470 1175 16 25 75 0.8 565-1465-ND 1.28 9.60 72.00 EKXG401ELL470ML25S 
47 0.24 450 1125 18 20 75 0.8 565-1466-ND 1.37 10.30 77.28 EKXG401ELL470MM20S 
68 0.24 585 1465 18 25 75 0.8 565-1467-ND 1.76 13.20 99.00 EKXG401ELL680MM25S 
82 0.24 610 1525 18 25 75 0.8 565-1468-ND 1.76 13.36 100.80 EKXG401ELL820MM25S 
100 0.24 765 1720 18 31.5 7.5 0.8 565-1469-ND 1.93 14.64 110.50 EKXG401ELL101MMN3S. 
120 0.24 865 1945 18 35.5 75 0.8 565-1470-ND 2.24 16.96 128.00 EKXG401ELL121MMP1S 
150 0.24 985 2215 18 40 7.5 0.8 565-1471-ND 2.98 22.53 170.00 EKXG401ELL151MM40S 
6.8 0.24 110 275 10 20 5.0 0.6 565-1472-ND 59 4.31 30.80 EKXG451ELL6R8MJ20S 
10 0.24 180 450 12.5 20 5.0 0.6 565-1473-ND 73 5.45 40.02 EKXG451ELL100MK20S 
15 0.24 240 600 12.5 25 5.0 0.6 565-1474-ND -90 6.72 49.35 EKXG451ELL150MK25S 
22 0.24 290 725 16 20 15 0.8 565-1475-ND 1.00 7.52 56.36 EKXG451ELL220ML20S 
450 33 0.24 390 975 16 25 7.5 0.8 565-1476-ND 1.25 9.39 70.42 EKXG451ELL330ML25S 
5 33 0.24 380 950 18 20 7.5 0.8 565-1477-ND 1.48 11.10 83.25 EKXG451ELL330MM20S 
47 0.24 480 1200 18 25 75 0.8 565-1478-ND 1.72 12.90 96.75 EKXG451ELL470MM25S 
68 0.24 630 1575 18 31.5 7.5 0.8 565-1479-ND 1.89 14.31 108.00 EKXG451ELL680MMN3S 
82 0.24 715 1785 18 35.5 75 0.8 565-1480-ND 2.24 16.96 128.00 EKXG451ELL820MMP1S 
100 0.24 800 1800 18 40 75 0.8 565-1481-ND 2.56 19.35 146.00 EKXG451ELL101MM40S 
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KY Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
Low Impedance Long Life 105°C 


Features: Miniature, Low Impedance, Long Life (4-10K Hours), 105°C Maximum Temperature 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% * Leakage Current: |=0.01CV or 3/A, whichever is greater, after 2 minutes @ 20°C 


Dissipation Factor @ 20°C 120Hz: 


rT Od 
Rated ® 
Voltage (vy|  &3 10 16 25 | 35 50 a ©} 5 
Tans (DF) | 0.22 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 Vent ¢— L ——> 45 min. ale ‘#enin. 
Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. | Current (mA RMS) (Q/100kHz) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100kHz 20°C -10°C oD [L iF od Part No. 1 10 100 Part No. 
150 210 0.58 2.3 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1482-ND 222 1.38 9.30 EKY-6R3ELL151ME11D 
330 340 0.22 0.87 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1483-ND 22 1.38 9.28 EKY-6R3ELL331MF11D 
680 640 0.13 0.52 8.0 45: 3.5 0.6 565-1484-ND 29 1.95 13.75 EKY-6R3ELL681MHB5D 
820 865 0.080 0.32 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1485-ND 33 2.45 17.50 EKY-6R3ELL821MJC5S. 
1000 840 0.087 0.35 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1486-ND 29 1.95 13.75 EKY-6R3ELL102MH15D 
1200 1210 0.060 0.24 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1487-ND 38 2.60 18.35 EKY-6R3ELL122MJ16S 
1200 1050 0.069 0.27 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1488-ND 32 2.14 15.11 EKY-6R3ELL122MH20D 
1500 1400 0.046 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1489-ND 36 2.64 18.88 EKY-6R3ELL152MJ20S 
6.3 1800 1450 0.049 0.16 12.5 15.0 5.0 0.6 565-1490-ND 48 3.50 25.00 EKY-6R3ELL182MK15S 
2200 1650 0.042 0.17 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1491-ND 48 3.50 25.00 EKY-6R3ELL222MJ25S 
2700 1910 0.031 0.12 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1492-ND 48 3.50 25.00 EKY-6R3ELL272MJ30S 
3300 1900 0.035 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1493-ND 52 3.85 27.50 EKY-6R3ELL332MK20S, 
3900 2230 0.027 0.089 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1494-ND 58 4.32 31.73 EKY-6R3ELL392MK25S, 
4700 2650 0.024 0.078 12.5 30.5 5.0 0.6 565-1495-ND 66 4.91 36.08 EKY-6R3ELL472MK30S 
5600 2880 0.020 0.065 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1496-ND -70 5.24 38.47 EKY-6R3ELL562MK35S, 
6800 3350 0.017 0.056 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1497-ND 74 5.48 40.24 EKY-6R3ELL682MK40S, 
10000 3140 0.019 0.049 18.0 25.0 7.5 0.8 565-1498-ND -98 7.29 53.54 EKY-6R3ELL103MM25S 
100 210 0.58 2.3 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1499-ND 19 117 7.92 EKY-100ELL101ME11D. 
220 340 0.22 0.87 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1500-ND 22 1.39 9.37 EKY-100ELL221MF11D 
470 640 0.13 0.52 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1501-ND 24 1.60 11.29 EKY-100ELL471MHB5D 
680 865 0.80 0.32 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1502-ND 30 2.06 14.54 EKY-100ELL681MJC5S 
680 840 0.87 0.35 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1503-ND 27 1.84 12.99 EKY-100ELL681MH15D 
1000 1210 0.060 0.24 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1504-ND 36 2.69 19.19 EKY-100ELL102MJ16S 
1000 1050 0.069 0.27 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1505-ND 33 2.21 15.56 EKY-100ELL102MH20D 
1200 1400 0.046 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1506-ND 36 2.64 18.88 EKY-100ELL122MJ20S 
1500 1650 0.042 0.17 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1507-ND 44 3.22 22.97 EKY-100ELL152MJ25S 
1500 1450 0.049 0.16 12.5 15.0 5.0 0.6 565-1508-ND AZ 3.48 24.86 EKY-100ELL152MK15S 
10 2200 1910 0.031 0.12 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1509-ND 48 3.52 25.17 EKY-100ELL222MJ30S 
2200 1900 0.035 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1510-ND 52 3.84 27.40 EKY-100ELL222MK20S 
2700 2210 0.043 0.14 18.0 15.0 7.5 0.8 565-1511-ND 73 5.40 39.63 EKY-100ELL272MM15S, 
3300 2230 0.027 0.089 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1512-ND Bt 4.23 31.08 EKY-100ELL332MK25S 
3900 2650 0.024 0.078 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1513-ND 63 4.72 34.63 EKY-100ELL392MK30S 
3900 2530 0.027 0.078 16.0 20.0 75 0.8 565-1514-ND 74 5.52 40.56 EKY-100ELL392ML20S 
4700 2880 0.020 0.065 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1515-ND 68 5.08 37.28 EKY-100ELL472MK35S 
5600 3350 0.017 0.056 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1516-ND 79 5.88 43.18 EKY-100ELL562MK40S 
5600 2930 0.021 0.060 16.0 25.0 75 0.8 565-1517-ND 94 6.97 51.19 EKY-100ELL562ML25S 
6800 3450 0.017 0.050 16.0 31.5 75 0.8 565-1518-ND 1.00 7.47 54.84 EKY-100ELL682MLN3S 
10000 4220 0.014 0.038 18.0 35.5 7.5 0.8 565-1519-ND 1.28 9.59 71.94 EKY-100ELL103MMP1S 
56 210 0.58 2.3 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1520-ND 18 1.16 7.83 EKY-160ELL560ME11D. 
120 340 0.22 0.87 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1521-ND 24 1.51 10.17 EKY-160ELL121MF11D 
330 640 0.13 0.52 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1522-ND 23 1.59 11.22 EKY-160ELL331MHB5D 
470 865 0.080 0.32 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1523-ND 35 2.36 16.62 EKY-160ELL471MJC5S 
470 840 0.087 0.35 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1524-ND 20 1.83 12.92 EKY-160ELL471MJ15D 
680 1050 0.069 0.27 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1525-ND 38 2.60 18.35 EKY-160ELL681MJ16S 
680 1210 0.060 0.24 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1526-ND 31 2.10 14.84 EKY-160ELL681MH20D 
1000 1400 0.046 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1527-ND 36 2.69 19.19 EKY-160ELL102MJ20S 
1000 1450 0.049 0.16 12.5 15.0 5.0 0.6 565-1528-ND AT 3.44 24.55 EKY-160ELL102MK15S 
1200 1650 0.042 0.17 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1529-ND 44 3.22 22.97 EKY-160ELL122MJ25S 
1500 1910 0.031 012 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1530-ND AT 3.44 24.55 EKY-160ELL152MJ30S 
16 1500 1900 0.035 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1531-ND 49 3.61 25.82 EKY-160ELL152MK20S 
2200 2230 0.027 0.089 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1532-ND 61 4.49 32.10 EKY-160ELL222MK25S 
2700 2650 0.024 0.078 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1533-ND 61 4.55 33.44 EKY-160ELL272MK30S 
2700 2530 0.027 0.078 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1534-ND 62 4.59 33.72 EKY-160ELL272ML20S 
3300 2880 0.020 0.065 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1535-ND 68 5.08 37.28 EKY-160ELL332MK35S 
3900 3350 0.017 0.056 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1536-ND -76 5.64 41.41 EKY-160ELL392MK40S 
3900 2930 0.021 0.060 16.0 25.0 75 0.8 565-1537-ND 82 6.12 44.96 EKY-160ELL392ML25S 
4700 3450 0.017 0.050 16.0 31.5 75 0.8 565-1538-ND -90 6.73 49.41 EKY-160ELL472MLN3S 
4700 3140 0.019 0.049 18.0 25.0 75 0.8 565-1539-ND 97 7.21 52.96 EKY-160ELL472MM25S 
5600 3610 0.015 0.044 16.0 35.5 75 0.8 565-1540-ND 1.00 7.45 54.74 EKY-160ELL562MLP1S 
5600 4170 0.015 0.040 18.0 31.5 75 0.8 565-1541-ND 1.06 7.95 59.63 EKY-160ELL562MMN3S. 
6800 4080 0.013 0.038 16.0 40.0 75 0.8 565-1542-ND 1.00 7.52 56.36 EKY-160ELL682ML40S 
8200 4220 0.014 0.038 18.0 35.5 7.5 0.8 565-1543-ND 1.23 9.22 69.12 EKY-160ELL822MMP1S 
47 210 0.58 2.3 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1544-ND 18 1.16 7.83 EKY-250ELL470ME11D. 
100 340 0.22 0.87 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1545-ND 21 1.35 9.11 EKY-250ELL101MF11D 
220 640 0.13 0.52 8.0 AAS: 3.5 0.6 565-1546-ND 24 1.60 11.26 EKY-250ELL221MHB5D 
330 865 0.080 0.32 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1547-ND 35 2.36 16.62 EKY-250ELL331MJC5S 
330 840 0.087 0.35 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1548-ND 27 1.86 13.14 EKY-250ELL331MH15D 
470 1210 0.060 0.24 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1549-ND 38 2.55 18.02 EKY-250ELL471MJ16S 
470 1050 0.069 0.27 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1550-ND 32 2.14 15.07 EKY-250ELL471MH20D 
680 1400 0.046 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1551-ND 36 2.64 18.88 EKY-250ELL681MJ20S 
680 1450 0.049 0.16 12.5 15.0 5.0 0.6 565-1552-ND AB 3.39 24.24 EKY-250ELL681MK15S 
820 1650 0.042 0.17 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1553-ND 42 3.09 22.04 EKY-250ELL821MJ25S 
1000 1910 0.031 0.12 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1554-ND A7 3.48 24.86 EKY-250ELL102MJ30S 
1000 1900 0.035 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1555-ND 52 3.84 27.40 EKY-250ELL102MK20S 
25 1200 2210 0.043 0.11 18.0 15.0 75 0.8 565-1556-ND fh 5.76 42.30 EKY-250ELL122MM15S 
1500 2230 0.027 0.089 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1557-ND 62 4.54 32.41 EKY-250ELL152MK25S 
1800 2650 0.024 0.078 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1558-ND 67 5.00 36.70 EKY-250ELL182MK30S 
1800 2530 0.027 0.078 16.0 20.0 75 0.8 565-1559-ND 64 4.75 34.92 EKY-250ELL182ML20S 
2200 2880 0.020 0.065 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1560-ND 70 5.20 38.18 EKY-250ELL222MK35S 
2200 2860 0.026 0.067 18.0 20.0 75 0.8 565-1561-ND 1.01 7.51 55.15 EKY-250ELL222MM20S, 
2700 3350 0.017 0.056 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1562-ND Wt 5.76 42.31 EKY-250ELL272MK40S 
2700 2930 0.021 0.060 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1563-ND 81 6.04 44.38 EKY-250ELL272ML25S 
3300 3450 0.017 0.050 16.0 31.5 75 0.8 565-1564-ND 93 6.93 50.89 EKY-250ELL332MLN3S 
3300 3140 0.019 0.049 18.0 25.0 75 0.8 565-1565-ND 94 6.97 51.19 EKY-250ELL332MM25S, 
3900 4170 0.015 0.040 18.0 31.5 75 0.8 565-1566-ND 1.13 8.50 63.73 EKY-250ELL392MMN3S. 
4700 4220 0.014 0.038 18.0 35.5 75 0.8 565-1567-ND 1.15 8.65 64.86 EKY-250ELL472MMP1S 
5600 4280 0.012 0.032 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1568-ND 1.26 9.48 71.10 EKY-250ELL562MM40S 
33 210 0.58 2.3 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1569-ND 20 1.29 8.73 EKY-350ELL330ME11D. 
35 56 340 0.22 0.87 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1570-ND 22 1.36 9.19 EKY-350ELL560MF11D 
150 640 0.13 0.52 8.0 tS 3.5 0.6 565-1571-ND 23 1.59 11.18 EKY-350ELL151MHB5D 
220 840 0.087 0.35 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1572-ND 35 2.36 16.62 EKY-350ELL221MJC5S 


(Continued) 
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KY Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont) 


Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. | Current (mA RMS) (Q/100kHz) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100kHz 20°C -10°C oD L F od Part No. 1 10 100 Part No. 
220 865 0.080 0.32 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1573-ND 27 1.85 13.03 EKY-350ELL221MH15D. 
270 1050 0.069 0.27 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1574-ND 31 2.13 14.99 EKY-350ELL271MH20D 
330 1210 0.060 0.24 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1575-ND .36 2.69 19.19 EKY-350ELL331MJ16S 
470 1400 0.046 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1576-ND Al 3.04 21.73 EKY-350ELL471MJ20S 
470 1450 0.049 0.16 12.5 15.0 5.0 0.6 565-1577-ND 46 3.40 24.31 EKY-350ELL471MK15S 
560 1650 0.042 0.17 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1578-ND 44 3.26 23.28 EKY-350ELL561MJ25S 
680 1910 0.031 0.12 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1579-ND 48 3.52 25.17 EKY-350ELL681MJ30S 
680 1900 0.035 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1580-ND 48 3.57 25.51 EKY-350ELL681MK20S 
1000 2230 0.027 0.089 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1581-ND 61 4.51 33.14 EKY-350ELL102MK25S 
1000 2210 0.043 0.11 18.0 15.0 eo} 0.8 565-1582-ND 77 5.74 42.15 EKY-350ELL102MM15S 
35 1200 2650 0.024 0.078 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1583-ND 57 4.23 31.08 EKY-350ELL122MK30S 
1200 2530 0.027 0.078 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1584-ND 69 5.12 37.57 EKY-350ELL122ML20S 
1500 2880 0.020 0.065 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1585-ND .70 5.24 38.47 EKY-350ELL152MK35S 
1800 3350 0.017 0.056 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1586-ND at 5.76 42.31 EKY-350ELL182MK40S 
1800 2930 0.021 0.060 16.0 25.0 75 0.8 565-1587-ND 75 5.58 40.99 EKY-350ELL182ML25S 
1800 2860 0.026 0.067 18.0 20.0 75 0.8 565-1588-ND 88 6.54 48.02 EKY-350ELL182MM20S 
2200 3450 0.017 0.050 16.0 31.5 75 0.8 565-1589-ND 94 7.02 51.54 EKY-350ELL222MLN3S 
2200 3140 0.019 0.049 18.0 25.0 7.5 0.8 565-1590-ND 1.03 7.66 56.22 EKY-350ELL222MM25S 
2700 4170 0.015 0.040 18.0 31.5 7.5 0.8 565-1591-ND 1.12 8.42 63.16 EKY-350ELL272MMN3S. 
3300 4080 0.013 0.038 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1592-ND 1.06 7.86 57.70 EKY-350ELL332ML40S 
3300 4220 0.014 0.038 18.0 35.5 75 0.8 565-1593-ND 1.20 9.03 67.70 EKY-350ELL332MMP1S 
3900 4280 0.012 0.032 18.0 14.0 7.6 0.8 565-1594-ND 1.22 9.12 68.43 EKY-350ELL392MM40S 
2.2 43 2.5 10.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1595-ND .20 1.25 8.44 EKY-500ELL2R2ME11D 
3.3 53 2.2 8.8 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1596-ND .20 1.27 8.53 EKY-500ELL3R3ME11D 
4.7 88 1.9 76 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1597-ND .20 1.25 8.44 EKY-500ELL4R7ME11D 
10 100 1.5 6.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1598-ND .20 1.25 8.39 EKY-500ELL100ME11D 
22 180 0.70 2.8 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1599-ND AQ 1.19 8.00 EKY-500ELL220ME11D 
56 295 0.30 1.2 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1600-ND 22 1.40 9.45 EKY-500ELL560MF11D 
100 555 0.17 0.68 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1601-ND .24 1.63 11.48 EKY-500ELL101MHB5D 
120 730 0.12 0.48 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1602-ND 28 1.88 13.26 EKY-500ELL121MH15D. 
150 760 0.12 0.48 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1603-ND 35 2.36 16.62 EKY-500ELL151MJC5S 
180 910 0.091 0.36 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1604-ND 32 2.16 15.26 EKY-500ELL181MH20D 
220 1050 0.084 0.34 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1605-ND 40 2.70 19.04 EKY-500ELL221MJ16S 
270 1220 0.060 0.24 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1606-ND 34 2.51 17.96 EKY-500ELL271MJ20S 
270 1260 0.061 0.20 12.5 15.0 5.0 0.6 565-1607-ND AT 3.48 24.86 EKY-500ELL271MK15S 
330 1440 0.055 0.22 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1608-ND 48 3.57 25.51 EKY-500ELL331MJ25S 
50 470 1690 0.043 0.17 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1609-ND -50 3.70 26.44 EKY-500ELL471MJ30S 
470 1660 0.045 0.15 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1610-ND 52 3.84 27.40 EKY-500ELL471MK20S 
560 1950 0.034 0.11 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1611-ND 58 4.31 31.66 EKY-500ELL561MK25S 
560 1930 0.054 0.15 18.0 15.0 75 0.8 565-1612-ND 73 5.44 39.95 EKY-500ELL561MM15S 
680 2310 0.030 0.10 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1613-ND 63 4.72 34.63 EKY-500ELL681MK30S 
820 2510 0.025 0.083 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1614-ND 71 5.32 39.05 EKY-500ELL821MK35S 
820 2210 0.034 0.10 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1615-ND 73 5.40 39.63 EKY-500ELL821ML20S 
1000 2920 0.021 0.069 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1616-ND .78 5.84 42.89 EKY-500ELL102MK40S 
1000 2555 0.025 0.075 16.0 25.0 75 0.8 565-1617-ND 83 6.17 45.28 EKY-500ELL102ML25S 
1000 2490 0.036 0.097 18.0 20.0 75 0.8 565-1618-ND 88 6.57 48.22 EKY-500ELL102MM20S 
1200 3010 0.022 0.066 16.0 31.5 7.5 0.8 565-1619-ND 1.00 7.45 54.74 EKY-500ELL122MLN3S 
1200 2740 0.026 0.070 18.0 25.0 75 0.8 565-1620-ND 1.01 7.59 56.95 EKY-500ELL122MM25S 
1500 3150 0.019 0.057 16.0 35.5 7.5 0.8 565-1621-ND 1.02 7.62 55.93 EKY-500ELL152MLP1S 
1800 3710 0.016 0.048 16.0 40.0 75 0.8 565-1622-ND 1.06 7.93 59.48 EKY-500ELL182ML40S 
2200 3680 0.017 0.046 18.0 35.5 75 0.8 565-1623-ND 1.28 9.59 71.93 EKY-500ELL222MMP1S 
2700 3800 0.014 0.038 18.0 40.0 75 0.8 565-1624-ND 1.44 10.77 80.74 EKY-500ELL272MM40S 


LXY Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
High Reliability Low Impedance 105°C 


Features: Miniature, Low Impedance, Long Life (2-8K Hours), Solvent Proof, 105°C Maximum Temperature 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% * Leakage Current: I|=0.01CV or 3/A, whichever is greater, after 2 minutes @ 20°C 


Dissipation Factor @ 20°C 120Hz: 


ry vod 
Rated @ 
Voltage (Vv) 10 16 25 35 50 63 OD © 
Tans(DF) | 0.19 | 016 | 0.14 | 0.12 0.10 | 0.10 Ven. &@—$ 0 ci te divin: 
Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. Current (mA RMS) (Q/ 100kHz) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100kHz 20°C -10°C oD cE lz od Part No. 1 10 100 Part No. 
82 163 0.75 1.5 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1747-ND 26 1.76 12.38 ELXY100ELL820MEB5D 
180 273 0.35 0.70 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1748-ND 32 2.15 15.13 ELXY100ELL181MFB5D. 
220 390 0.25 0.50 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1749-ND 37 2.54 17.88 ELXY100ELL221MF15D 
330 445 0.17 0.34 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1750-ND 36 2.63 18.75 ELXY100ELL331MH12D 
390 625 0.12 0.24 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1751-ND 40 2.98 21.25 ELXY100ELL391MJC5S 
470 555 0.13 0.26 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1752-ND 43 3.15 22.50 ELXY100ELL471MH15D. 
680 825 0.084 0.17 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1753-ND 50 3.68 26.25 ELXY100ELL681MJ16S 
680 740 0.095 0.19 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1754-ND 48 3.50 25.00 ELXY100ELL681MH20D 
1000 1040 0.062 0.13 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1755-ND 57 4.20 30.00 ELXY100ELL102MJ20S 
1200 1260 0.052 0.11 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1756-ND -60 4.48 32.90 ELXY100ELL122MJ25S 
10 1500 1440 0.044 0.088 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1757-ND 65 4.80 35.25 ELXY100ELL152MJ30S 
1800 1340 0.046 0.092 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1758-ND tt 5.76 42.30 ELXY100ELL182MK20S 
2200 1690 0.034 0.068 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1759-ND -90 6.72 49.35 ELXY100ELL222MK25S 
2700 1950 0.030 0.060 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1760-ND -99 7.36 54.05 ELXY100ELL272MK30S 
3300 2220 0.024 0.048 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1761-ND 1.02 7.65 57.38 ELXY100ELL332MK35S 
3300 1630 0.038 0.076 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1762-ND 1.12 8.40 63.00 ELXY100ELL332ML20S 
3900 2390 0.022 0.044 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1763-ND 1.16 8.70 65.25 ELXY100ELL392MK40S 
3900 2070 0.028 0.056 16.0 25.0 75 0.8 565-1764-ND 1.20 9.00 67.50 ELXY100ELL392ML25S 
5600 2350 0.025 0.050 16.0 30.0 75 0.8 565-1765-ND 1.40 10.50 78.75 ELXY100ELL562ML30S 
6800 2550 0.022 0.044 16.0 35.0 75 0.8 565-1766-ND 1.60 12.00 90.00 ELXY100ELL682ML35S 
8200 2900 0.018 0.036 16.0 40.0 75 0.8 565-1767-ND 1.80 13.50 101.25 ELXY100ELL822ML40S 
56 163 0.75 1:5 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1768-ND 26 1.76 12.38 ELXY160ELL560MEB5D 
120 273 0.35 0.70 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1769-ND 32 2.15 15.13 ELXY160ELL121MFB5D 
16 180 390 0.25 0.50 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1770-ND 35 2.34 16.50 ELXY160ELL181MF15D 
270 625 0.12 0.24 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1771-ND 40 2.98 21.25 ELXY160ELL271MJC5S 
270 445 0.17 0.34 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1772-ND 36 2.63 18.75 ELXY160ELL271MH12D 
330 555 0.13 0.26 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1773-ND 45 3.33 23.75 ELXY160ELL331MH15D 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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LXY Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont) 


Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. Current (mA RMS) (Q/100kHz) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100kHz 20°C -10°C oD od Part No. a 10 100 Part No. 
470 825 0.084 0.17 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1774-ND 50 3.68 26.25 ELXY160ELL471MJ16S 
470 740 0.095 0.19 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1775-ND 48 3.50 25.00 ELXY160ELL471MH20D 
680 1040 0.062 0.13 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1776-ND 57 4.20 30.00 ELXY160ELL681MJ20S 
820 1260 0.052 0.11 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1777-ND -60 4.48 32.90 ELXY160ELL821MJ25S 
1200 1440 0.044 0.088 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1778-ND 69 §.12 37.60 ELXY160ELL122MJ30S 
1200 1340 0.046 0.092 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1779-ND nea 5.76 42.30 ELXY160ELL122MK20S 
1500 1690 0.034 0.068 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1780-ND -90 6.72 49.35 ELXY160ELL152MK25S 
16 2200 1950 0.030 0.060 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1781-ND 99 7.36 54.05 ELXY160ELL222MK30S 
2200 1630 0.038 0.076 16.0 20.0 75 0.8 565-1782-ND 1.12 8.40 63.00 ELXY160ELL222ML20S 
2700 2220 0.024 0.048 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1783-ND 1.02 7.65 57.38 ELXY160ELL272MK35S 
2700 2070 0.028 0.056 16.0 25.0 75 0.8 565-1784-ND 1.20 9.00 67.50 ELXY160ELL272ML25S, 
3300 2390 0.022 0.044 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1785-ND 1.18 8.85 66.38 ELXY160ELL332MK40S 
3900 2350 0.025 0.050 16.0 30.0 75 0.8 565-1786-ND 1.36 10.20 76.50 ELXY160ELL392ML30S, 
4700 2550 0.022 0.044 16.0 35.0 75 0.8 565-1787-ND 1.60 12.00 90.00 ELXY160ELL472ML35S, 
5600 2900 0.018 0.036 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1788-ND 1.80 13.50 101.25 ELXY160ELL562ML40S 
39 163 0.75 1.5 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1789-ND .29 1.95 13.75 ELXY250ELL390MEB5D 
82 273 0.35 0.70 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1790-ND 32 2.15 15.13 ELXY250ELL820MFB5D 
120 390 0.25 0.50 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1791-ND 37 2.54 17.88 ELXY250ELL121MF15D 
150 445 0.17 0.34 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1792-ND -36 2.63 18.75 ELXY250ELL151MH12D 
180 625 0.12 0.24 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1793-ND 40 2.98 21.25 ELXY250ELL181MJC5S 
220 555 0.13 0.26 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1794-ND 43 3.15 22.50 ELXY250ELL221MH15D 
330 825 0.084 0.17 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1795-ND 50 3.68 26.25 ELXY250ELL331MJ16S 
330 740 0.095 0.19 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1796-ND 48 3.50 25.00 ELXY250ELL331MH20D 
470 1040 0.062 0.13 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1797-ND 57 4.20 30.00 ELXY250ELL471MJ20S 
25 560 1260 0.052 0.11 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1798-ND -60 4.48 32.90 ELXY250ELL561MJ25S 
820 1440 0.044 0.088 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1799-ND 69 5.12 37.60 ELXY250ELL821MJ30S 
820 1340 0.046 0.092 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1800-ND tf 5.76 42.30 ELXY250ELL821MK20S 
1000 1690 0.034 0.068 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1801-ND 86 6.40 47.00 ELXY250ELL102MK25S 
1500 1950 0.030 0.060 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1802-ND 99 7.36 54.05 ELXY250ELL152MK30S 
1500 1630 0.038 0.076 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1803-ND 1.12 8.40 63.00 ELXY250ELL152ML20S 
1800 2220 0.024 0.048 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1804-ND 1.02 7.65 57.38 ELXY250ELL182MK35S 
1800 2070 0.028 0.056 16.0 25.0 75 0.8 565-1805-ND 1.20 9.00 67.50 ELXY250ELL182ML25S, 
2200 2390 0.022 0.044 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1806-ND 1.16 8.70 65.25 ELXY250ELL222MK40S 
2700 2350 0.025 0.050 16.0 30.0 75 0.8 565-1807-ND 1.36 10.20 76.50 ELXY250ELL272ML30S, 
3300 2550 0.022 0.044 16.0 35.0 75 0.8 565-1808-ND 1.60 12.00 90.00 ELXY250ELL332ML35S, 
3900 2900 0.018 0.036 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1809-ND 1.80 13.50 101.25 ELXY250ELL392ML40S 
27 163 0.75 1.5 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1812-ND -30 2.07 14.58 ELXY350ELL270MEB5D 
56 273 0.35 0.70 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1810-ND 32 2.18 15.40 ELXY350ELL560MFB5D 
82 390 0.25 0.50 6.3 15.0 25 0.5 565-1813-ND 35 2.34 16.50 ELXY350ELL820MF15D 
120 445 0.17 0.34 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1814-ND 36 2.63 18.75 ELXY350ELL121MH12D 
120 625 0.12 0.24 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1811-ND 25 1.72 12.10 ELXY350ELL121MJC5S 
180 555 0.13 0.26 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1815-ND 43 3.15 22.50 ELXY350ELL181MH15D 
220 825 0.084 0.17 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1816-ND -50 3.68 26.25 ELXY350ELL221MJ16S 
220 740 0.095 0.19 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1817-ND 48 3.50 25.00 ELXY350ELL221MH20D 
330 1040 0.062 0.13 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1818-ND 57 4.20 30.00 ELXY350ELL331MJ20S 
390 1260 0.052 0.11 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1819-ND -60 4.48 32.90 ELXY350ELL391MJ25S 
35 560 1440 0.044 0.088 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1820-ND 69 5.12 37.60 ELXY350ELL561MJ30S 
560 1340 0.046 0.092 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1821-ND tf 5.76 42.30 ELXY350ELL561MK20S 
680 1690 0.034 0.068 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1822-ND 86 6.40 47.00 ELXY350ELL681MK25S 
1000 1950 0.030 0.060 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1823-ND 92 6.76 48.25 ELXY350ELL102MK30S 
1000 1630 0.038 0.076 16.0 20.0 75 0.8 565-1824-ND 1.12 8.40 63.00 ELXY350ELL102ML20S 
1200 2220 0.024 0.048 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1825-ND 1.02 7.65 57.38 ELXY350ELL122MK35S 
1200 2070 0.028 0.056 16.0 25.0 75 0.8 565-1826-ND 1.20 9.00 67.50 ELXY350ELL122ML25S, 
1500 2390 0.022 0.044 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1827-ND 1.16 8.70 65.25 ELXY350ELL152MK40S 
1800 2350 0.025 0.050 16.0 30.0 75 0.8 565-1828-ND 1.36 10.20 76.50 ELXY350ELL182ML30S 
2200 2550 0.022 0.044 16.0 35.0 75 0.8 565-1829-ND 1.60 12.00 90.00 ELXY350ELL222ML35S, 
2700 2900 0.018 0.036 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1830-ND 1.80 13.50 101.25 ELXY350ELL272ML40S 
18 129 1.2 24 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1831-ND .26 1.76 12.38 ELXY500ELL180MEB5D 
39 219 0.54 | 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1832-ND 32 2.15 15.13 ELXY500ELL390MFB5D 
56 310 0.34 0.68 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1833-ND 37 2.54 17.88 ELXY500ELL560MF15D 
68 340 0.30 0.60 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1834-ND 36 2.63 18.75 ELXY500ELL680MH12D 
82 480 0.20 0.40 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1835-ND 40 2.98 21.25 ELXY500ELL820MJC5S 
82 470 0.20 0.40 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1836-ND 43 3.15 22.50 ELXY500ELL820MH15D. 
120 755 0.13 0.26 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1837-ND -50 3.68 26.25 ELXY500ELL121MJ16S 
120 610 0.14 0.28 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1838-ND 52 3.85 27.50 ELXY500ELL121MH20D 
180 945 0.088 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1839-ND 57 4.20 30.00 ELXY500ELL181MJ20S 
220 1150 0.073 0.15 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1840-ND -60 4.48 32.90 ELXY500ELL221MJ25S 
50 330 1260 0.054 0.11 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1841-ND 69 5.12 37.60 ELXY500ELL331MJ30S 
330 1190 0.059 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1842-ND 58 4.32 31.73 ELXY500ELL331MK20S 
470 1490 0.044 0.088 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1843-ND 86 6.40 47.00 ELXY500ELL471MK25S 
560 1720 0.039 0.078 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1844-ND 99 7.36 54.05 ELXY500ELL561MK30S 
680 1890 0.033 0.066 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1845-ND 1.02 7.65 57.38 ELXY500ELL681MK35S 
680 1420 0.050 0.10 16.0 20.0 75 0.8 565-1846-ND 1.12 8.40 63.00 ELXY500ELL681ML20S 
820 2030 0.029 0.058 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1847-ND 1.16 8.70 65.25 ELXY500ELL821MK40S 
820 1880 0.034 0.068 16.0 25.0 75 0.8 565-1848-ND 1.20 9.00 67.50 ELXY500ELL821ML25S, 
1000 2150 0.030 0.060 16.0 30.0 75 0.8 565-1849-ND 1.12 8.40 63.00 ELXY500ELL102ML30S, 
1200 2320 0.027 0.054 16.0 35.0 75 0.8 565-1850-ND 1.60 12.00 90.00 ELXY500ELL122ML35S, 
1500 2540 0.024 0.048 16.0 40.0 75 0.8 565-1851-ND 1.76 13.20 99.00 ELXY500ELL152ML40S, 
10 103 1.9 4.8 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1852-ND 26 1.76 12.38 ELXY630ELL100MEB5D 
18 161 1.0 2.5 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1853-ND 32 2.15 15.13 ELXY630ELL180MFB5D 
33 233 0.61 1.6 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1854-ND 35 2.34 16.50 ELXY630ELL330MF15D 
47 274 0.47 1.2 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1855-ND 36 2.63 18.75 ELXY630ELL470MH12D 
56 418 0.27 0.68 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1856-ND 40 2.98 21.25 ELXY630ELL560MJC5S 
68 525 0.21 0.53 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1857-ND 50 3.68 26.25 ELXY630ELL680MJ16S 
68 360 034 0.85 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1858-ND 43 3.15 22.50 ELXY630ELL680MH15D 
82 500 0.21 0.53 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1859-ND 45 3.33 23.75 ELXY630ELL820MH20D 
120 650 0.16 0.40 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1860-ND 57 4.20 30.00 ELXY630ELL121MJ20S 
150 783 0.13 0.33 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1861-ND 51 3.81 27.97 ELXY630ELL151MJ25S 
63 180 960 0.10 0.25 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1862-ND 65 4.80 35.25 ELXY630ELL181MJ30S 
220 870 0.11 0.28 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1863-ND .73 5.44 39.95 ELXY630ELL221MK20S 
270 1150 0.074 0.19 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1864-ND 61 4.52 33.21 ELXY630ELL271MK25S 
330 1100 0.085 0.22 16.0 20.0 75 0.8 565-1865-ND 1.12 8.40 63.00 ELXY630ELL331ML20S 
390 1280 0.068 0.17 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1866-ND 99 7.36 54.05 ELXY630ELL391MK30S 
470 1390 0.063 0.16 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1867-ND 1.02 7.65 57.38 ELXY630ELL471MK35S 
470 1480 0.055 0.14 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1868-ND 1.20 9.00 67.50 ELXY630ELL471ML25S, 
560 1530 0.051 0.13 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1869-ND 1.16 8.70 65.25 ELXY630ELL561MK40S 
680 1720 0.046 0.12 16.0 30.0 75 0.8 565-1870-ND 1.32 9.90 74.25 ELXY630ELL681ML30S 
820 1910 0.040 0.10 16.0 35.0 75 0.8 565-1871-ND 1.60 12.00 90.00 ELXY630ELL821ML35S, 
1000 2070 0.036 0.09 16.0 40.0 75 0.8 565-1872-ND 1.76 13.20 99.00 ELXY630ELL102ML40S 
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KZE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
Very Low Impedance 105°C 


Features: Miniature, Very Low Impedance, 105°C Maximum Temperature (1000 ~ 5000 Hour Life) 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C »* Capacitance Tolerance: +20% * Leakage Current: |=0.01CV or 3/A, whichever is greater, after 2 minutes @ 20°C 


Dissipation Factor @ 20°C 120Hz: 


T_ Od 
Rated @ 
Voltage (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 100 @D ey 
Tan 6 (DF) 0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 Vent | L 445 min. ie 4 min. 
Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. | Current (mA RMS) (Q/100kHz) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100kHz 20°C -10°C oD [6 F od Part No. 1 10 100 Part No. 
150 250 0.30 1.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1625-ND 19 17 7.92 EKZE6R3ELL151ME11D 
220 380 0.15 0.45 8.0 7.0 3.5 0.45 565-1626-ND 26 1.78 12.54 EKZE6R3ELL221MHO7D 
330 405 0.13 0.41 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1627-ND 22 1.38 9.28 EKZE6R3ELL331MF11D 
560 760 0.072 0.22 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1628-ND 23 1.59 11.18 EKZE6R3ELL561MHB5D 
820 995 0.056 0.17 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1629-ND 26 1.76 12.42 EKZE6R3ELL821MH15D 
1000 1030 0.053 0.16 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1630-ND 34 2.31 16.28 EKZE6R3ELL102MJC5S 
1200 1430 0.038 0.12 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1631-ND 38 2.60 18.35 EKZE6R3ELL122MJ16S 
63 1200 1250 0.041 0.13 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1632-ND 32 2.14 15.11 EKZE6R3ELL122MH20D 
7 1500 1820 0.023 0.069 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1633-ND 35 2.56 18.27 EKZE6R3ELL152MJ20S 
2200 2150 0.022 0.066 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1634-ND A7 3.44 24.55 EKZE6R3ELL222MJ25S 
3300 2360 0.021 0.053 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1635-ND 49 3.61 25.82 EKZE6R3ELL332MK20S 
3900 2770 0.018 0.045 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1636-ND 60 4.45 31.79 EKZE6R3ELL392MK25S 
4700 3290 0.016 0.041 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1637-ND 63 4.72 34.63 EKZE6R3ELL472MK30S 
5600 3400 0.015 0.039 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1638-ND 65 4.87 35.79 EKZE6R3ELL562MK35S 
5600 3140 0.018 0.045 16.0 20.0 75 0.8 565-1639-ND 67 4.96 36.40 EKZE6R3ELL562ML20S 
6800 3460 0.016 0.043 16.0 25.0 75 0.8 565-1640-ND 77 5.72 42.02 EKZE6R3ELL682ML25S 
100 250 0.30 1.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1641-ND 19 1.18 7.96 EKZE100ELL101MELLD 
220 405 0.13 0.41 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1642-ND 22 1.38 9.32 EKZE100ELL221MFLLD 
470 760 0.072 0.22 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1643-ND 24 1.60 11.29 EKZE100ELL471MHB5D. 
680 995 0.056 0.17 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1644-ND 33 2.26 15.94 EKZE100ELL681MJC5S 
680 1030 0.053 0.16 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1645-ND 26 1.77 12.46 EKZE100ELL681MH15D 
1000 1430 0.038 0.12 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1646-ND 38 2.60 18.35 EKZE100ELL102MJ16S 
1000 1250 0.041 0.13 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1647-ND 33 2.21 15.56 EKZE100ELL102MH20D 
10 1200 1820 0.023 0.069 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1648-ND 35 2.56 18.27 EKZE100ELL122MJ20S 
1500 2150 0.022 0.066 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1649-ND 42 3.13 22.35 EKZE100ELL152MJ25S 
2200 2360 0.021 0.053 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1650-ND 53 3.92 28.02 EKZE100ELL222MK20S 
3300 2770 0.018 0.045 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1651-ND 57 4.23 31.08 EKZE100ELL332MK25S 
3900 3290 0.016 0.041 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1652-ND 62 4.63 34.02 EKZE100ELL392MK30S 
3900 3140 0.018 0.045 16.0 20.0 75 0.8 565-1653-ND 67 4.96 36.40 EKZE100ELL392ML20S 
4700 3400 0.015 0.039 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1654-ND fl 5.28 38.76 EKZE100ELL472MK35S 
5600 3460 0.016 0.043 16.0 25.0 Ziey 0.8 565-1655-ND 81 6.00 44.09 EKZE100ELL562ML25S 
56 250 0.30 1.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1656-ND 18 1.16 7.83 EKZE160ELL560MELLD 
68 300 0.24 0.72 6.3 7.0 2.5 0.45 565-1657-ND 24 1.64 11.56 EKZE160ELL680MF07D 
120 405 0.13 0.41 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1658-ND .21 1.35 9.11 EKZE160ELL121MFLLD 
330 760 0.072 0.22 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1659-ND 23 1.59 11.22 EKZE160ELL331MHB5D. 
470 1030 0.053 0.16 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1660-ND 33 2.26 15.94 EKZE160ELL471MJC5S 
470 995 0.056 0.17 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1661-ND 27 1.83 12.88 EKZE160ELL471MH15D 
680 1430 0.038 0.12 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1662-ND 37 2.51 17.67 EKZE160ELL681MJ16S 
16 680 1250 0.041 0.13 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1663-ND 31 2.10 14.84 EKZE160ELL681MH20D 
1000 1820 0.023 0.069 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1664-ND 35 2.60 18.58 EKZE160ELL102MJ20S 
1200 2150 0.022 0.066 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1665-ND 45 3.35 23.93 EKZE160ELL122MJ25S 
1500 2360 0.021 0.053 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1666-ND 49 3.61 25.82 EKZE160ELL152MK20S 
2200 2770 0.018 0.045 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1667-ND 69 5.11 36.50 EKZE160ELL222MK25S 
2700 3290 0.016 0.041 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1668-ND 61 4.55 33.44 EKZE160ELL272MK30S 
2700 3140 0.018 0.045 16.0 20.0 75 0.8 565-1669-ND 67 4.96 36.40 EKZE160ELL272ML20S 
3300 3400 0.015 0.039 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1670-ND 67 4.99 36.66 EKZE160ELL332MK35S 
3900 3460 0.016 0.043 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1671-ND 78 5.84 42.89 EKZE160ELL392ML25S 
47 250 0.30 1.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1672-ND 18 1.16 7.83 EKZE250ELL470ME11D. 
100 405 0.13 0.41 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1673-ND .21 1.35 9.11 EKZE250ELL101MF11D 
220 760 0.072 0.22 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1674-ND i2f 1.83 12.92 EKZE250ELL221MHB5D. 
330 1030 0.053 0.16 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1675-ND 35 2.36 16.62 EKZE250ELL331MJC5S 
330 995 0.056 0.17 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1676-ND 26 1.78 12.58 EKZE250ELL331MH15D 
470 1430 0.038 0.12 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1677-ND -36 2.45 17.30 EKZE250ELL471MJ16S 
470 1250 0.041 0.13 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1678-ND 31 2.13 15.03 EKZE250ELL471MH20D 
25 680 1820 0.023 0.069 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1679-ND 35 2.60 18.58 EKZE250ELL681MJ20S 
820 2150 0.022 0.066 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1680-ND 45 3.35 23.93 EKZE250ELL821MJ25S 
1000 2360 0.021 0.053 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1681-ND 48 3.52 25.17 EKZE250ELL102MK20S 
1500 2770 0.018 0.045 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1682-ND 62 4.54 32.41 EKZE250ELL152MK25S 
1800 3290 0.016 0.041 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1683-ND 61 4.55 33.44 EKZE250ELL182MK30S 
1800 3140 0.018 0.045 16.0 20.0 75 0.8 565-1684-ND 67 4.99 36.61 EKZE250ELL182ML20S 
2200 3400 0.015 0.039 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1685-ND 68 5.08 37.28 EKZE250ELL222MK35S 
2700 3460 0.016 0.043 16.0 25.0 75 0.8 565-1686-ND 79 5.88 43.18 EKZE250ELL272ML25S 
33 250 0.30 1.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1687-ND 18 1.16 7.83 EKZE350ELL330ME11D 
56 405 0.13 0.41 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1688-ND .21 1.36 9.15 EKZE350ELL560MF11D 
150 760 0.072 0.22 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1689-ND 24 1.61 11.33 EKZE350ELL151MHB5D. 
220 1030 0.053 0.16 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1690-ND 35 2.36 16.62 EKZE350ELL221MJC5S 
220 995 0.056 0.17 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1691-ND 27 1.85 13.03 EKZE350ELL221MH15D 
270 1250 0.041 0.13 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1692-ND 31 2.13 14.99 EKZE350ELL271MH20D 
330 1430 0.038 0.12 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1693-ND 38 2.55 18.02 EKZE350ELL331MJ16S 
35 470 1820 0.023 0.069 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1694-ND 38 2.78 19.85 EKZE350ELL471MJ20S 
560 2150 0.022 0.066 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1695-ND 45 3.35 23.93 EKZE350ELL561MJ25S 
680 2360 0.021 0.053 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1696-ND 48 3.57 25.51 EKZE350ELL681MK20S 
1000 2770 0.018 0.045 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1697-ND 57 4.23 31.08 EKZE350ELL102MK25S 
1200 3290 0.016 0.041 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1698-ND 62 4.63 34.02 EKZE350ELL122MK30S 
1200 3140 0.018 0.045 16.0 20.0 75 0.8 565-1699-ND 66 4.91 36.08 EKZE350ELL122ML20S 
1500 3400 0.015 0.039 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1700-ND 69 5.15 37.86 EKZE350ELL152MK35S 
1800 3460 0.016 0.043 16.0 25.0 75 0.8 565-1701-ND 80 5.92 43.51 EKZE350ELL182ML25S 
10 210 0.50 1.5 5.0 7.0 2.0 0.5 565-1702-ND 27 171 11.49 EKZES00ELL100ME07D 
22 238 0.34 1.18 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1703-ND 19 1.19 8.00 EKZES500ELL220ME11D 
56 385 0.14 0.50 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1704-ND 22 1.40 9.45 EKZES500ELL560MF11D 
50 100 724 0.074 0.22 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1705-ND 24 1.61 11.33 EKZES00ELL101MHB5D. 
120 950 0.061 0.18 8.0 15 3.5 0.6 565-1706-ND 28 1.88 13.26 EKZES00ELL121MH15D 
150 979 0.061 0.18 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1707-ND 35 2.36 16.62 EKZES500ELL151MJC5S 
180 1190 0.046 0.14 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1708-ND 32 2.16 15.22 EKZES00ELL181MH20D 
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KZE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont, 


Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. | Current (mA RMS) (2/100kHz) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100kHz 20°C -10°C oD cE lz od Part No. 1 10 100 Part No. 
220 1370 0.042 0.12 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1709-ND 38 2.60 18.35 EKZES500ELL221MJ16S, 
270 1580 0.030 0.090 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1710-ND 37 2.73 19.50 EKZES500ELL271MJ20S 
330 1870 0.028 0.085 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1711-ND AT 3.44 24.55 EKZES500ELL331MJ25S, 
470 2050 0.027 0.068 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1712-ND 51 3.74 26.75 EKZE500ELL471MK20S 
50 560 2410 0.023 0.059 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1713-ND -57 4.23 31.06 EKZE500ELL561MK25S 
680 2860 0.021 0.052 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1714-ND 63 4.67 34.31 EKZE500ELL681MK30S 
820 2960 0.019 0.051 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1715-ND -70 5.24 38.47 EKZES500ELL821MK35S 
820 2730 0.023 0.059 16.0 20.0 75 0.8 565-1716-ND 72 5.36 39.34 EKZES500ELL821ML20S 
1000 3010 0.021 0.056 16.0 25.0 7.5 0.8 §65-1717-ND 82 6.08 44.67 EKZES500ELL102ML25S 
15 165 0.88 3.5 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1718-ND 19 1.20 8.09 EKZE630ELL150ME11D. 
33 265 0.35 1.4 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1719-ND 22 1.41 9.49 EKZE630ELL330MF11D 
56 500 0.22 0.88 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1720-ND 24 1.61 11.33 EKZE630ELL560MHB5D. 
82 690 0.11 0.44 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1721-ND 38 2.60 18.35 EKZE630ELL820MJC5S 
82 665 0.16 0.64 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1722-ND 28 1.87 13.18 EKZE630ELL820MH15D 
120 950 0.076 0.31 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1723-ND .38 2.60 18.35 EKZE630ELL121MJ16S. 
63 180 1150 0.072 0.29 12.5 16.0 5.0 0.6 565-1724-ND -50 3.66 26.13 EKZE630ELL181MK16S 
220 1350 0.046 0.19 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1725-ND 43 3.17 22.66 EKZE630ELL221MJ25S, 
390 1900 0.031 0.093 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1726-ND 58 4.31 31.66 EKZE630ELL391MK25S 
470 2300 0.028 0.084 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1727-ND 63 4.72 34.63 EKZE630ELL471MK30S 
680 2800 0.021 0.063 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1728-ND 79 5.86 43.06 EKZE630ELL681MK40S 
1000 2900 0.019 0.057 16.0 35.5 7.5 0.8 565-1729-ND 1.04 7.73 56.80 EKZE630ELL102MLP1S 
1500 3400 0.018 0.054 18.0 35.5 7.5 0.8 565-1730-ND 1.27 9.54 71.52 EKZE630ELL152MMP1S 
1800 3500 0.017 0.051 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1731-ND 1.41 10.54 79.04 EKZE630ELL182MM40S 
or 355 0.36 1.4 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1732-ND 24 1.62 11.41 EKZE101ELL270MHB5D. 
39 450 0.25 1.0 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1733-ND 27 1.85 13.06 EKZE101ELL390MH15D 
47 480 0.17 0.66 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1734-ND 35 2.36 16.62 EKZE101ELL470MJC5S 
68 600 0.11 0.47 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1735-ND 40 2.70 19.04 EKZE101ELL680MJ16S 
100 750 0.11 0.34 12.5 16.0 5.0 0.6 565-1736-ND -50 3.70 26.44 EKZE101ELL101MK16S 
120 900 0.069 0.28 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1737-ND 45 3.30 23.58 EKZE101ELL121MJ25S, 
150 1100 0.062 0.18 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1738-ND 55 4.05 28.94 EKZE101ELL151MK20S 
100 220 1250 0.047 0.14 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1739-ND 63 4.72 34.63 EKZE101ELL221MK25S 
270 1500 0.042 0.13 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1740-ND 66 4.91 36.08 EKZE101ELL271MK30S 
330 1650 0.036 0.11 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1741-ND 74 5.52 40.54 EKZE101ELL331MK35S 
330 1500 0.045 0.14 18.0 20.0 75 0.8 565-1742-ND 99 7.33 53.83 EKZE101ELL331MM20S 
470 1750 0.036 0.11 18.0 25.0 75 0.8 565-1743-ND 1.07 8.05 60.35 EKZE101ELL471MM25S 
560 2000 0.029 0.086 16.0 35.5 75 0.8 565-1744-ND. 1.39 10.46 78.46 EKZE101ELL561MLP1S 
680 2200 0.027 0.081 18.0 35.5 75 0.8 565-1745-ND 1.49 11.21 84.06 EKZE101ELL681MMP1S 
820 2700 0.026 0.077 18.0 40.0 75 0.8 565-1746-ND 1.53 11.48 86.12 EKZE101ELL821MM40S 


LXZ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
High Reliability Lowest Impedance 105°C 


Features: Miniature, Lowest Impedance, Long Life (2-8K Hours), Solvent Proof, 105°C Maximum Temperature 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% »* Leakage Current: |=0.01CV or 3y/A, whichever is greater, after 2 minutes @ 20°C 


Dissipation Factor @ 20°C 120Hz: rT Od 
Rated @D ® 
Voltage (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 (>) 
Tan 6 (DF) 0.22 0.19 0.16 0.14 | 0.12 0.10 0.08 Vent — L — «15 min. al 4 min. 
Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. | Current (mA RMS) (Q/100kHz) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(vDC) (uF) @105°C 100kHz 20°C -10°C oD L E od Part No. 1 10 100 Part No. 
150 175 0.50 1.0 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1873-ND 29 1.95 13.75 ELXZ6R3ELL151MEB5D. 
330 290 0.25 0.50 6.3 11.5 2.5. 0.5 565-1874-ND 29 1.95 13.75 ELXZ6R3ELL331MFB5D 
470 400 0.18 0.36 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1875-ND 33 2.45 17.50 ELXZ6R3ELL471MF15D 
680 555 0.12 0.24 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1876-ND 35 2.34 16.50 ELXZ6R3ELL681MH12D 
820 760 0.090 0.18 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1877-ND 33 2.45 17.50 ELXZ6R3ELL821MJC5S 
1000 730 0.090 0.18 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1878-ND .38 2.80 20.00 ELXZ6R3ELL102MH15D 
1200 1050 0.068 0.136 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1879-ND .38 2.80 20.00 ELXZ6R3ELL122MJ16S 
1200 810 0080 0.16 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1880-ND 43 3.15 22.50 ELXZ6R3ELL122MH20D 
1500 1220 0.052 0.104 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1881-ND 48 3.50 25.00 ELXZ6R3ELL152MJ20S 
2200 1440 0.045 0.090 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1882-ND 57 4.20 30.00 ELXZ6R3ELL222MJ25S 
2700 1690 0.037 0.074 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1883-ND 56 4.16 30.55 ELXZ6R3ELL272MJ30S 
3300 1660 0.038 0.076 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1884-ND 65 4.80 35.25 ELXZ6R3ELL332MK20S 
63 3900 1950 0.030 0.060 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1885-ND 73 5.44 39.95 ELXZ6R3ELL392MK25S 
4700 2310 0.025 0.050 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1886-ND 86 6.40 47.00 ELXZ6R3ELL472MK30S 
5600 2510 0.022 0.044 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1887-ND 95 7.04 51.70 ELXZ6R3ELL562MK35S 
5600 2210 0.029 0.058 16.0 20.0 75 0.8 565-1888-ND 95 7.04 51.70 ELXZ6R3ELL562ML20S 
6800 2870 0.017 0.034 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1889-ND 1.00 7.50 56.25 ELXZ6R3ELL682MK40S 
6800 2560 0.022 0.044 16.0 25.0 75 0.8 565-1890-ND 1.04 7.80 58.50 ELXZ6R3ELL682ML25S 
6800 2490 0.028 0.056 18.0 20.0 75 0.8 565-1891-ND 1.44 10.80 81.00 ELXZ6R3ELL682MM20S. 
8200 3010 0.019 0.038 16.0 30.0 7.5 0.8 565-1892-ND 1.08 8.10 60.75 ELXZ6R3ELL822ML30S 
10000 3150 0.017 0.034 16.0 35.0 75 0.8 565-1893-ND 1.32 9.90 74.25 ELXZ6R3ELL103ML35S 
10000 2740 0.020 0.040 18.0 25.0 75 0.8 565-1894-ND 1.36 10.20 76.50 ELXZ6R3ELL103MM25S. 
12000 3710 0.015 0.030 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1895-ND 1.44 10.80 81.00 ELXZ6R3ELL123ML40S 
12000 3330 0.018 0.036 18.0 30.0 7.5 0.8 565-1896-ND 1.44 10.80 81.00 ELXZ6R3ELL123MM30S 
15000 3680 0.016 0.032 18.0 35.0 7.5 0.8 565-1897-ND 1.72 12.90 96.75 ELXZ6R3ELL153MM35S. 
18000 3800 0.015 0.030 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1898-ND 1.79 13.52 102.00 ELXZ6R3ELL183MM40S 
100 175 0.50 1.0 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1899-ND 23 1.56 11.00 ELXZ100ELL101MEB5D 
220 290 0.25 0.50 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1900-ND 29 1.95 13.75 ELXZ100ELL221MFB5D 
330 400 0.18 0.36 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1901-ND 29 1.95 13.75 ELXZ100ELL331MF15D 
470 555 0.12 0.24 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1902-ND 35 2.34 16.50 ELXZ100ELL471MH12D 
10 680 760 0.090 0.18 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1903-ND 33 2.45 17.50 ELXZ100ELL681MJC5S 
680 730 0.090 0.18 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1904-ND .38 2.80 20.00 ELXZ100ELL681MH15D 
1000 1050 0.068 0.136 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1905-ND 43 3.15 22.50 ELXZ100ELL102MJ16S 
1000 810 0.080 0.16 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1906-ND 43 3.15 22.50 ELXZ100ELL102MH20D 
1200 1220 0.052 0.104 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1907-ND A8 3.50 25.00 ELXZ100ELL122MJ20S 
1500 1440 0.045 0.090 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1908-ND 57 4.20 30.00 ELXZ100ELL152MJ25S 
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LXZ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) 


Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. | Current (mA RMS) (Q/100kHz) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100kHz 20°C -10°C oD [E FE od Part No. 1 10 100 Part No. 
1800 1690 0.037 0.074 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1909-ND 56 4.16 30.55 ELXZ100ELL182MJ30S 
2200 1660 0.038 0.076 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1910-ND 65 4.80 35.25 ELXZ100ELL222MK20S 
3300 1950 0.030 0.060 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1911-ND at 5.76 42.30 ELXZ100ELL3832MK25S 
3900 2310 0.025 0.058 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1912-ND 86 6.40 47.00 ELXZ100ELL392MK30S 
3900 2210 0.029 0.058 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1913-ND 95 7.04 51.70 ELXZ100ELL392ML20S 
4700 2510 0.022 0.044 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1914-ND 95 7.04 51.70 ELXZ100ELL472MK35S 
5600 2870 0.017 0.034 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1915-ND 1.00 7.50 56.25 ELXZ100ELL562MK40S 
40 5600 2560 0.022 0.044 16.0 25.0 75 0.8 565-1916-ND 1.08 8.10 60.75 ELXZ100ELL562ML25S 
5600 2490 0.028 0.056 18.0 20.0 75 0.8 565-1917-ND 1.16 8.70 65.25 ELXZ100ELL562MM20S 
6800 3010 0.019 0.038 16.0 30.0 75 0.8 565-1918-ND 1.20 9.00 67.50 ELXZ100ELL682ML30S 
6800 2740 0.020 0.040 18.0 25.0 75 0.8 565-1919-ND 1.56 11.70 87.75 ELXZ100ELL682MM25S. 
8200 3150 0.017 0.034 16.0 35.0 75 0.8 565-1920-ND 1.40 10.50 78.75 ELXZ100ELL822ML35S 
8200 3330 0.018 0.036 18.0 30.0 75 0.8 565-1921-ND 1.44 10.80 81.00 ELXZ100ELL822MM30S 
10000 3710 0.015 0.030 16.0 40.0 75 0.8 565-1922-ND 1.52 11.40 85.50 ELXZ100ELL103ML40S 
10000 3680 0.016 0.032 18.0 35.0 7.5 0.8 565-1923-ND 1.93 14.58 110.00 ELXZ100ELL103MM35S. 
12000 3800 0.015 0.030 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1924-ND 1.92 14.40 108.00 ELXZ100ELL123MM40S 
47 175 0.50 1.0 5.0 TS. 2.0 0.5 565-1925-ND .23 1.56 11.00 ELXZ160ELL470MEB5D 
100 290 0.25 0.50 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1926-ND 31 2.11 14.85 ELXZ160ELL101MFB5D 
220 400 0.18 0.36 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1927-ND .29 1.95 13.75 ELXZ160ELL221MF15D 
330 555 0.12 0.24 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1928-ND 35 2.34 16.50 ELXZ160ELL331MH12D 
470 760 0.090 0.18 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1929-ND 33 2.45 17.50 ELXZ160ELL471MJC5S 
470 730 0.090 0.18 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1930-ND .38 2.80 20.00 ELXZ160ELL471MH15D 
560 810 0.080 0.16 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1931-ND 43 3.15 22.50 ELXZ160ELL561MH20D 
680 1050 0.068 0.136 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1932-ND 43 3.15 22.50 ELXZ160ELL681MJ16S 
1000 1220 0.052 0.104 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1933-ND 48 3.50 25.00 ELXZ160ELL102MJ20S 
1200 1440 0.045 0.090 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1934-ND 57 4.20 30.00 ELXZ160ELL122MJ25S 
1500 1690 0.037 0.074 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1935-ND 56 4.16 30.55 ELXZ160ELL152MJ30S 
1500 1660 0.038 0.076 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1936-ND 65 4.80 35.25 ELXZ160ELL152MK20S 
16 2200 1950 0.030 0.060 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1937-ND 77 5.76 42.30 ELXZ160ELL222MK25S 
2700 2310 0.025 0.050 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1938-ND 86 6.40 47.00 ELXZ160ELL272MK30S 
2700 2210 0.029 0.058 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1939-ND 95 7.04 51.70 ELXZ160ELL272ML20S 
3300 2510 0.022 0.044 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1940-ND 99 7.36 54.05 ELXZ160ELL332MK35S 
3900 2870 0.017 0.034 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1941-ND 1.36 10.20 76.50 ELXZ160ELL392MK40S 
3900 2560 0.022 0.044 16.0 25.0 75 0.8 565-1942-ND 1.04 7.80 58.50 ELXZ160ELL392ML25S 
3900 2490 0.028 0.056 18.0 20.0 75 0.8 565-1943-ND 1.12 8.40 63.00 ELXZ160ELL392MM20S 
4700 3010 0.019 0.038 16.0 30.0 75 0.8 565-1944-ND 1.16 8.70 65.25 ELXZ160ELL472ML30S 
4700 2740 0.020 0.040 18.0 25.0 75 0.8 565-1945-ND 1.32 9.90 74.25 ELXZ160ELL472MM25S 
5600 3150 0.017 0.034 16.0 35.0 75 0.8 565-1946-ND 1.36 10.20 76.50 ELXZ160ELL562ML35S 
5600 3330 0.018 0.036 18.0 30.0 75 0.8 565-1947-ND 1.40 10.50 78.75 ELXZ160ELL562MM30S 
6800 3710 0.015 0.030 16.0 40.0 75 0.8 565-1948-ND 1.76 13.20 99.00 ELXZ160ELL682ML40S 
8200 3680 0.016 0.032 18.0 35.0 75 0.8 565-1949-ND 1.79 13.52 102.00 ELXZ160ELL822MM35S 
10000 3800 0.015 0.030 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1950-ND 1.79 13.52 102.00 ELXZ160ELL103MM40S 
47 175 0.50 1.0 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1951-ND .23 1.56 11.00 ELXZ250ELL470MEB5D 
100 290 0.25 0.50 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1952-ND .29 1.95 13.75 ELXZ250ELL101MFB5D 
150 400 0.18 0.36 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1953-ND .29 1.95 13.75 ELXZ250ELL151MF15D 
220 555 0.12 0.24 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1954-ND -33 2.45 17.50 ELXZ250ELL221MH12D 
330 760 0.090 0.18 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1955-ND 33 2.45 17.50 ELXZ250ELL331MJC5S 
330 730 0.090 0.18 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1956-ND .38 2.80 20.00 ELXZ250ELL331MH15D 
390 810 0.080 0.16 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1957-ND 43 3.15 22.50 ELXZ250ELL391MH20D 
470 1050 0.068 0.136 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1958-ND .38 2.80 20.00 ELXZ250ELL471MJ16S 
680 1220 0.052 0.104 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1959-ND 48 3.50 25.00 ELXZ250ELL681MJ20S 
820 1440 0.045 0.090 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1960-ND 57 4.20 30.00 ELXZ250ELL821MJ25S 
1000 1690 0.037 0.074 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1961-ND 56 4.16 30.55 ELXZ250ELL102MJ30S 
1000 1660 0.038 0.076 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1962-ND -60 4.48 32.90 ELXZ250ELL102MK20S 
25 1500 1950 0.030 0.060 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1963-ND 77 5.76 42.30 ELXZ250ELL152MK25S 
1800 2310 0.025 0.050 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1964-ND 86 6.40 47.00 ELXZ250ELL182MK30S 
1800 2210 0.029 0.058 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1965-ND -90 6.72 49.35 ELXZ250ELL182ML20S 
2200 2510 0.022 0.044 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1966-ND 99 7.36 54.05 ELXZ250ELL222MK35S 
2200 2490 0.028 0.056 18.0 20.0 75 0.8 565-1967-ND 1.08 8.10 60.75 ELXZ250ELL222MM20S 
2700 2870 0.017 0.034 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1968-ND 1.00 7.50 56.25 ELXZ250ELL272MK40S 
2700 2560 0.022 0.044 16.0 25.0 75 0.8 565-1969-ND 1.04 7.80 58.50 ELXZ250ELL272ML25S 
3300 3010 0.019 0.038 16.0 30.0 75 0.8 565-1970-ND 1.20 9.00 67.50 ELXZ250ELL332ML30S 
3300 2740 0.020 0.040 18.0 25.0 75 0.8 565-1971-ND 1.32 9.90 74.25 ELXZ250ELL332MM25S. 
3900 3150 0.017 0.034 16.0 35.0 7.5 0.8 565-1972-ND 1.60 12.00 90.00 ELXZ250ELL392ML35S 
3900 3330 0.018 0.036 18.0 30.0 7.5 0.8 565-1973-ND 1.44 10.80 81.00 ELXZ250ELL392MM30S 
4700 3710 0.015 0.030 16.0 40.0 75 0.8 565-1974-ND 1.52 11.40 85.50 ELXZ250ELL472ML40S 
4700 3680 0.016 0.032 18.0 35.0 75 0.8 565-1975-ND 1.64 12.30 92.25 ELXZ250ELL472MM35S 
5600 3800 0.015 0.030 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1976-ND 1.88 14.10 105.75 ELXZ250ELL562MM40S 
33 175 0.50 1.0 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1977-ND .23 1.56 11.00 ELXZ350ELL330MEB5D 
56 290 0.25 0.50 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1978-ND .23 1.56 11.00 ELXZ350ELL560MFB5D 
100 400 0.18 0.36 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1979-ND .29 1.95 13.75 ELXZ350ELL101MF15D 
150 555 0.12 0.24 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1980-ND .33 2.45 17.50 ELXZ350ELL151MH12D 
220 760 0.090 0.18 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1981-ND 33 2.45 17.50 ELXZ350ELL221MJC5S 
220 730 0.090 0.18 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1982-ND 38 2.80 20.00 ELXZ350ELL221MH15D 
270 810 0.080 0.16 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1983-ND 43 3.15 22.50 ELXZ350ELL271MH20D 
330 1050 0.068 0.136 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1984-ND 43 3.15 22.50 ELXZ350ELL331MJ16S 
470 1220 0.052 0.104 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1985-ND 48 3.50 25.00 ELXZ350ELL471MJ20S 
560 1440 0.045 0.090 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1986-ND 57 4.20 30.00 ELXZ350ELL561MJ25S 
680 1690 0.037 0.074 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1987-ND 56 4.16 30.55 ELXZ350ELL681MJ30S 
680 1660 0.038 0.076 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1988-ND 60 4.48 32.90 ELXZ350ELL681MK20S 
35 1000 1950 0.030 0.060 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1989-ND 77 5.76 42.30 ELXZ350ELL102MK25S 
1200 2310 0.025 0.050 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1990-ND 86 6.40 47.00 ELXZ350ELL122MK30S 
1200 2210 0.029 0.058 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1991-ND -90 6.72 49.35 ELXZ350ELL122ML20S 
1500 2510 0.022 0.044 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1992-ND 95 7.04 51.70 ELXZ350ELL152MK35S 
1800 2870 0.017 0.034 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1993-ND 1.00 7.50 56.25 ELXZ350ELL182MK40S 
1800 2560 0.022 0.044 16.0 25.0 75 0.8 565-1994-ND 1.04 7.80 58.50 ELXZ350ELL182ML25S 
1800 2490 0.028 0.056 18.0 20.0 75 0.8 565-1995-ND 1.16 8.70 65.25 ELXZ350ELL182MM20S 
2200 3010 0.019 0.038 16.0 30.0 7.5 0.8 565-1996-ND 1.40 10.50 78.75 ELXZ350ELL222ML30S 
2200 2740 0.020 0.040 18.0 25.0 75 0.8 565-1997-ND 1.28 9.60 72.00 ELXZ350ELL222MM25S 
2700 3150 0.017 0.034 16.0 35.0 75 0.8 565-1998-ND 1.36 10.20 76.50 ELXZ350ELL272ML35S 
2700 3330 0.018 0.036 18.0 30.0 75 0.8 565-1999-ND 1.48 11.10 83.25 ELXZ350ELL272MM30S 
3300 3710 0.015 0.030 16.0 40.0 75 0.8 565-2000-ND 1.56 11.70 87.75 ELXZ350ELL332ML40S 
3300 3680 0.016 0.032 18.0 35.0 75 0.8 565-2001-ND 1.68 12.60 94.50 ELXZ350ELL332MM35S, 
3900 3800 0.015 0.030 18.0 40.0 75 0.8 565-2002-ND 1.88 14.10 105.75 ELXZ350ELL392MM40S 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 1487 


LXZ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont) 


Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. | Current (mA RMS) (/100kHz) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100kHz 20°C -10°C oD L EF od Part No. al 10 100 Part No. 
22 155 0.90 1.8 5.0 11.5 2.0 0.5 565-2003-ND 23 1.56 11.00 ELXZ500ELL220MEB5D. 
47 260 0.45 0.90 6.3 11.5 2.5 0.5 565-2004-ND 23 1.56 11.00 ELXZ500ELL470MFB5D 
68 360 0.31 0.62 6.3 15.0 2.5 0.5 565-2026-ND 29 1.95 13.75 ELXZ500ELL680MF15D 
100 485 0.22 0.44 8.0 12.0 3.5 0.6 565-2005-ND 35 2.34 16.50 ELXZ500ELL101MH12D 
120 620 0.16 0.32 10.0 12.5 5.0 0.6 565-2008-ND 38 2.80 20.00 ELXZ500ELL121MJC5S 
120 635 0.16 0.32 8.0 15.0 3.5 0.6 565-2009-ND 33 2.45 17.50 ELXZ500ELL121MH15D 
180 850 0.13 0.26 10.0 16.0 5.0 0.6 565-2013-ND 38 2.80 20.00 ELXZ500ELL181MJ16S 
180 730 0.12 0.24 8.0 20.0 3.5 0.6 565-2014-ND 43 3.15 22.50 ELXZ500ELL181MH20D 
220 1050 0.088 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-2017-ND 43 3.15 22.50 ELXZ500ELL221MJ20S 
330 1250 0.073 0.15 10.0 25.0 5.0 0.6 565-2020-ND -57 4.20 30.00 ELXZ500ELL331MJ25S 
390 1500 0.054 0.11 10.0 30.0 5.0 0.6 565-2021-ND 73 5.44 39.95 ELXZ500ELL391MJ30S 
390 1480 0.059 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 565-2022-ND -60 4.48 32.90 ELXZ500ELL391MK20S 
50 560 1840 0.044 0.088 12.5 25.0 5.0 0.6 565-2023-ND 73 5.44 39.95 ELXZ500ELL561MK25S, 
680 2220 0.039 0.078 12.5 30.0 5.0 0.6 565-2024-ND 77 5.76 42.30 ELXZ500ELL681MK30S 
680 1840 0.048 0.096 16.0 20.0 7.5 0.8 565-2025-ND 86 6.40 47.00 ELXZ500ELL681ML20S 
820 2290 0.033 0.066 12.5 35.0 5.0 0.6 565-2027-ND -90 6.72 49.35 ELXZ500ELL821MK35S. 
820 1980 0.042 0.084 18.0 20.0 7.5 0.8 565-2028-ND 1.08 8.10 60.75 ELXZ500ELL821MM20S 
1000 2500 0.029 0.058 12.5 40.0 5.0 0.6 565-2006-ND 1.03 7.68 56.40 ELXZ500ELL102MK40S 
1000 2240 0.034 0.068 16..0 25.0 7.5 0.8 565-2007-ND 1.00 7.50 56.25 ELXZ500ELL102ML25S 
1200 2700 0.028 0.056 16.0 30.0 7.5 0.8 565-2010-ND 1.28 9.60 72.00 ELXZ500ELL122ML30S 
1200 2610 0.029 0.058 18.0 25.0 7.5 0.8 565-2011-ND 1.16 8.70 65.25 ELXZ500ELL122MM25S, 
1500 2800 0.025 0.050 16.0 35.0 75 0.8 565-2012-ND 1.44 10.80 81.00 ELXZ500ELL152ML35S 
1800 3200 0.021 0.042 16.0 40.0 75 0.8 565-2015-ND 1.40 10.50 78.75 ELXZ500ELL182ML40S 
1800 3000 0.025 0.050 18.0 30.0 7.5 0.8 565-2016-ND 1.48 11.10 83.25 ELXZ500ELL182MM30S 
2200 3100 0.023 0.046 18.0 35.0 75 0.8 565-2018-ND 1.64 12.30 92.25 ELXZ500ELL222MM35S 
2700 3400 0.020 0.040 18.0 40.0 7.5 0.8 565-2019-ND 2.00 15.11 114.00 ELXZ500ELL272MM40S 
12 145 1.9 4.0 5.0 11.5 2.0 0.5 565-2035-ND 22 1.38 9.30 ELXZ630ELL120MEB5D 
22 240 1.0 2.0 6.3 11.5 2.5 0.5 565-2041-ND 23 1.56 11.00 ELXZ630ELL220MFB5D 
39 330 0.61 1.4 6.3 15.0 2.5 0.5 565-2045-ND 23 1.56 11.00 ELXZ630ELL390MF15D 
68 405 0.34 0.75 8.0 12.0 3.5 0.6 565-2051-ND 43 3.15 22.50 ELXZ630ELL680MH12D 
100 540 0.255 0.51 10.0 12.5 5.0 0.6 565-2029-ND 33 2.45 17.50 ELXZ630ELL101MJC5S 
100 535 0.27 0.65 8.0 15.0 3.5 0.6 565-2030-ND 35 2.34 16.50 ELXZ630ELL101MH15D 
120 600 0.19 0.38 10.0 16.0 5.0 0.6 565-2032-ND 33 2.45 17.50 ELXZ630ELL121MJ16S 
150 690 0.21 0.52 8.0 20.0 3.5 0.6 565-2036-ND 33 2.45 17.50 ELXZ630ELL151MH20D 
180 890 0.145 0.29 10.0 20.0 5.0 0.6 565-2038-ND -38 2.80 20.00 ELXZ630ELL181MJ20S 
220 1050 0.13 0.26 10.0 25.0 5.0 0.6 565-2040-ND 48 3.50 25.00 ELXZ630ELL221MJ25S 
330 1300 0.090 0.18 10.0 30.0 5.0 0.6 565-2042-ND 57 4.20 30.00 ELXZ630ELL331MJ30S 
330 1290 0.085 0.17 12.5 20.0 5.0 0.6 565-2043-ND 56 4.16 30.55 ELXZ630ELL331MK20S 
63 390 1720 0.070 0.14 12.5 25.0 5.0 0.6 565-2044-ND 65 4.80 35.25 ELXZ630ELL391MK25S, 
470 2090 0.055 0.11 12.5 30.0 5.0 0.6 565-2046-ND 69 5.12 37.60 ELXZ630ELL471MK30S 
470 1770 0.059 0.12 16.0 20.0 7.5 0.8 565-2047-ND 77 5.76 42.30 ELXZ630ELL471ML20S 
680 2270 0.047 0.094 12.5 35.0 5.0 0.6 565-2048-ND .86 6.40 47.00 ELXZ630ELL681MK35S, 
680 2160 0.050 0.10 16.0 25.0 7.5 0.8 565-2049-ND -90 6.72 49.35 ELXZ630ELL681ML25S 
680 2290 0.055 0.11 18.0 20.0 75 0.8 565-2050-ND 1.00 7.50 56.25 ELXZ630ELL681MM20S 
820 2560 0.042 0.084 12.5 40.0 5.0 0.6 565-2052-ND 95 7.04 51.70 ELXZ630ELL821MK40S 
820 2670 0.043 0.086 16.0 30.0 7.5 0.8 565-2053-ND 1.03 7.68 56.40 ELXZ630ELL821ML30S 
820 2590 0.043 0.086 18.0 25.0 75 0.8 565-2054-ND 1.08 8.10 60.75 ELXZ630ELL821MM25S 
1000 2770 0.036 0.072 16.0 35.0 7.5 0.8 565-2031-ND 1.28 9.60 72.00 ELXZ630ELL102ML35S 
1200 2850 0.030 0.060 16.0 40.0 75 0.8 565-2033-ND 1.24 9.30 69.75 ELXZ630ELL122ML40S 
1200 2950 0.032 0.064 18.0 30.0 75 0.8 565-2034-ND 1.36 10.20 76.50 ELXZ630ELL122MM30S 
1500 3100 0.030 0.060 18.0 35.0 75 0.8 565-2037-ND 1.60 12.00 90.00 ELXZ630ELL152MM35S 
1800 3210 0.025 0.050 18.0 40.0 75 0.8 565-2039-ND 1.72 12.90 96.75 ELXZ630ELL182MM40S 


Alchip™ MVA Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 


General Purpose 85°C 


Features: General Purpose, Solvent Proof (6.3-63V), 85°C Maximum Temperature (2000 Hour Life) 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Capacitance Tolerance: +20% 


Case Dimensions: 


Terminal Code: A Terminal Code: G 


Size Code D L A B Cc w P. Size Code: D55 ~ KGS iw Size Code: LHO ~ MNO 
D55 4 5.2 4.3 4.3 $l 0.5 ~ 0.8 1.0 — TF 
E55 5 52 5.3 53 5.9 05~08 14 f O | Oly t a 
F55 6.3 5.2 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 B P 
F60 6.3 Ed 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 @D 
F80 63 77 66 66 72 05-08 19 O° l o}t 
HAO 8 10.0 8.3 8.3 9.0 0.7~ 1.1 3.1 " ‘2 
JAO 10 10.0 10.3 10.3 11.0 0.7 ~ 1.1 4.5 — > Y < 
KEO 125 135 | 13.0 | 13.0 137 10-13 42 ° 7 Purmmny, Teeminals 
KG5 12.5 16.0 13.0 13.0 13.7 1.0 ~ 1.3 4.2 
LHO 16 16.5 17.0 17.0 18.0 1.0~1.3 65 Leakage Current: 
LNO 16 21.5 17.0 17.0 18.0 1.0~1.3 6.5 7 5 5 I 
MHO 18 165 19.0 19.0 200 10<13 65 Case D55-JAO 1=0.01CV or 3p/A, whichever is greater, after 2 minutes @ 20°C 
MNO 18 21.5 79.0 19.0 20.0 1.0-1.3 65 Case KEO-MNO 1=0.03CV or 4p/A, whichever is greater, after 1 minute @ 20°C 
Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Size Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Code Tan 6 @ 85°C 120Hz D iL Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
33 D55 0.35 30 4.0 5.2 565-2055-1-ND 31 84 1.95 565-2055-2-ND 2,000 36.00/M EMVA6R3ADA330MD55G. 
47 D55 0.35 33 4.0 5.2 565-2056-1-ND 72 1.19 2.76 565-2056-2-ND 2,000 51.00/M EMVA6R3ADA470MD55G 
100 E55 0.35 55 5.0 5.2 565-2057-1-ND 64 1.05 2.44 565-2057-2-ND 1,000 45.00 EMVA6R3ADA101ME55G 
220 F55 0.35 88 6.3 5.2 565-2058-1-ND 79 1.30 3.02 565-2058-2-ND 1,000 56.00 EMVA6R3ADA221MF55G. 
330 F80 0.35 135 6.3 Met 565-2059-1-ND 87 1.44 3.34 565-2059-2-ND 900 55.80 EMVA6R3ADA331MF80G 
470 HAO 0.35 280 8.0 10.0 565-2060-1-ND 1.37 2.26 5.25 565-2060-2-ND 500 48.50 EMVA6R3ADA471MHA0G 
680 HAO 0.35 290 8.0 10.0 565-2061-1-ND 1.36 2.24 5.20 565-2061-2-ND 500 48.00 EMVA6R3ADA681MHA0G 
6.3 820 HAO 0.35 320 8.0 10.0 565-2062-1-ND 1.36 2.24 5.20 565-2062-2-ND 500 48.00 EMVA6R3ADA821MHA0G 
1000 JAO 0.35 430 10.0 10.0 565-2063-1-ND 2.19 3.61 8.37 565-2063-2-ND 500 77.50 EMVA6R3ADA102MJAOG 
1500 JAO 0.35 480 10.0 10.0 565-2064-1-ND 2.19 3.61 8.38 565-2064-2-ND 500 77.50 EMVA6R3ADA152MJA0G 
2200 KEO 0.40 890 12.5 13.5 565-2065-1-ND 4.89 8.05 18.69 565-2065-2-ND 200 69.00 EMVA6R3ARA222MKE0S 
3300 KG5 0.42 1000 12.5 16.0 565-2066-1-ND 5.31 8.75 20.31 565-2066-2-ND 150 56.25 EMVA6R3ARA332MKG5S 
3300 LHO 0.42 1200 16.0 16.5 565-2067-1-ND 7.44 12.25 28.44 565-2067-2-ND 125 65.63 EMVA6R3GDA332MLHOS 
4700 LHO 0.44 1400 16.0 16.5 565-2068-1-ND 7.08 11.67 27.08 565-2068-2-ND 125 62.50 EMVA6R3GDA472MLHOS 
6800 LNO 0.48 1750 16.0 21.5 565-2069-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2069-2-ND 75 45.00 EMVA6R3GDA682MLNOS 
(Continued) 
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Alchip™ MVA Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont.) 


Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Size Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Code Tan 6 @ 85°C 120Hz D L Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
63 6800 MHO 0.48 1700 18.0 16.5 565-2070-1-ND 9.56 15.75 36.56 565-2070-2-ND 125 84.38 EMVA6R3GDA682MMHOS 
10000 MNO 0.56 2000 18.0 21.5 565-2071-1-ND 8.93 14.70 34.13 565-2071-2-ND 75 47.25 EMVA6R3GDA103MMNOS 
22 D55 0.30 26 4.0 5.2 565-2072-1-ND 51 84 1.95 565-2072-2-ND 2,000 36.00/M EMVA100ADA220MD55G 
33 D55 0.30 30 4.0 5.2 565-2073-1-ND 51 84 1.95 565-2073-2-ND 2,000 36.00/M EMVA100ADA330MD55G 
47 E55 0.30 44 5.0 5.2 565-2074-1-ND 64 1.05 2.44 565-2074-2-ND 1,000 45.00 EMVA100ADA470ME55G 
100 F55 0.30 70 6.3 5.2 565-2075-1-ND 72 1.19 2.76 565-2075-2-ND 1,000 51.00 EMVA100ADA101MF55G 
150 F55 0.30 79 6.3 5.2 565-2076-1-ND 73 1.20 2.78 565-2076-2-ND 1,000 51.00 EMVA100ADA151MF55G 
220 F80 0.30 130 6.3 Tag 565-2077-1-ND 87 1.44 3.33 565-2077-2-ND 900 55.80 EMVA100ADA221MF80G 
10 330 HAO 0.30 270 8.0 10.0 565-2078-1-ND 1.28 2.10 4.88 565-2078-2-ND 500 45.00 EMVA100ADA331MHAOG 
470 HAO 0.30 280 8.0 10.0 565-2079-1-ND 1.28 2.11 4.90 565-2079-2-ND 500 45.00 EMVA100ADA471MHAOG 
1000 JAO 0.30 430 10.0 10.0 565-2080-1-ND 2.34 3.85 8.94 565-2080-2-ND 500 82.50 EMVA100ADA102MJAOG 
2200 KEO 0.36 960 12.5 13.5 565-2081-1-ND 4.73 7.80 18.10 565-2081-2-ND 200 66.80 EMVA100ADA222MKEOS 
3300 LHO 0.38 1300 16.0 16.5 565-2082-1-ND 7.44 12.25 28.44 565-2082-2-ND 125 65.63 EMVA100GDA332MLHOS 
4700 LNO 0.40 1550 16.0 21.5 565-2083-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2083-2-ND 75 45.00 EMVA100GDA472MLNOS 
4700 MHO 0.40 1600 18.0 16.5 565-2084-1-ND 9.56 15.75 36.56 565-2084-2-ND 125 84.38 EMVA100GDA472MMHOS 
6800 MNO 0.44 1850 18.0 21.5 565-2085-1-ND 6.80 11.20 26.00 565-2085-2-ND 75 36.00 EMVA100GDA682MMNOS 
22 D55 0.26 26 4.0 5.2 565-2086-1-ND 55 -90 2.09 565-2086-2-ND 2,000 39.00/M EMVA160ADA220MD55G 
33 E55 0.26 37 5.0 5.2 565-2087-1-ND 66 1.09 2.53 565-2087-2-ND 1,000 47.00 EMVA160ADA330ME55G 
47 E55 0.26 44 5.0 5.2 565-2088-1-ND 64 1.05 2.44 565-2088-2-ND 1,000 45.00 EMVA160ADA470ME55G 
100 F55 0.26 70 6.3 5.2 565-2089-1-ND 78 1.28 2.98 565-2089-2-ND 1,000 55.00 EMVA160ADA101MF55G 
150 F8o 0.26 110 6.3 Eard 565-2090-1-ND 94 1.55 3.60 565-2090-2-ND 900 59.40 EMVA160ADA151MF80G 
220 F8o0 0.26 130 6.3 7.7 565-2091-1-ND -96 1.59 3.68 565-2091-2-ND 900 61.20 EMVA160ADA221MF80G 
16 330 HAO 0.26 270 8.0 10.0 565-2092-1-ND 1.36 2.25 5.21 565-2092-2-ND 500 48.00 EMVA160ADA331MHAOG 
470 HAO 0.26 280 8.0 10.0 565-2093-1-ND 1.28 2.11 4.91 565-2093-2-ND 500 45.50 EMVA160ADA471MHAOG 
680 JAO 0.26 380 10.0 10.0 565-2094-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2094-2-ND 500 84.00 EMVA160ADA681MJAOG 
1000 KEO 0.30 710 12.5 13.5 565-2095-1-ND 4.68 7.70 17.88 565-2095-2-ND 200 66.00 EMVA160ARA102MKEOS 
2200 LHO 0.32 1150 16.0 16.5 565-2096-1-ND 7.40 12.20 28.31 565-2096-2-ND 125 65.38 EMVA160GDA222MLHOS 
3300 LNO 0.34 1450 16.0 21.5 565-2097-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2097-2-ND 75 45.00 EMVA160GDA332MLNOS 
3300 MHO 0.34 1450 18.0 16.5 565-2098-1-ND 9.56 18.75 36.56 565-2098-2-ND 125 84.38 EMVA160GDA332MMHOS 
4700 MNO 0.36 1750 18.0 21.5 565-2099-1-ND 9.45 15.56 36.13 565-2099-2-ND 75 50.03 EMVA160GDA472MMNOS 
10 D55 0.16 24 4.0 5.2 565-2100-1-ND 51 .84 1.95 565-2100-2-ND 2,000 36.00/M EMVA250ADA100MD55G 
22 E55 0.16 41 5.0 5.2 565-2101-1-ND 62 1.02 2.36 565-2101-2-ND 1,000 44.00 EMVA250ADA220ME55G 
33 E55 0.16 47 5.0 5.2 565-2102-1-ND 67 1.10 2.55 565-2102-2-ND 1,000 47.00 EMVA250ADA330ME55G. 
47 F55 0.16 60 6.3 5.2 565-2103-1-ND Ae 1.27 2.95 565-2103-2-ND 1,000 55.00 EMVA250ADA470MF55G 
56 F55 0.16 66 6.3 5.2 565-2104-1-ND eA 1.26 2.93 565-2104-2-ND 1,000 54.00 EMVA250ADA560MF55G 
100 F8o 0.16 120 6.3 RD 565-2105-1-ND 94 1.54 3.59 565-2105-2-ND 900 59.40 EMVA250ADA101MF80G 
25 150 HAO 0.16 210 8.0 10.0 565-2106-1-ND 1.36 2.24 5.20 565-2106-2-ND 500 48.00 EMVA250ADA151MHAOG 
220 HAO 0.16 260 8.0 10.0 565-2107-1-ND 1.37 2.26 5.24 565-2107-2-ND 500 48.50 EMVA250ADA221MHAOG 
330 HAO 0.16 300 8.0 10.0 565-2108-1-ND 1.40 2.30 5.34 565-2108-2-ND 500 49.50 EMVA250ADA331MHAOG 
470 JAO 0.16 400 10.0 10.0 565-2109-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2109-2-ND 500 84.00 EMVA250ADA471MJAOG 
1000 KEO 0.26 820 12.5 13.5 565-2110-1-ND 4.96 8.17 18.97 565-2110-2-ND 200 70.00 EMVA250ARA102MKEOS 
2200 LNO 0.28 1450 16.0 21:5 565-2111-1-ND 8.10 13.34 30.96 565-2111-2-ND 75 42.90 EMVA250GDA222MLNOS 
2200 MHO 0.28 1400 18.0 16.5 565-2112-1-ND 9.56 15.75 36.56 565-2112-2-ND 125 84.38 EMVA250GDA222MMHOS 
3300 MNO 0.30 1800 18.0 21.5 565-2113-1-ND 9.56 15.75 36.56 565-2113-2-ND 75 50.63 EMVA250GDA332MMNOS 
47 D55 014 18 4.0 5.2 565-2114-1-ND 54 -90 2.08 565-2114-2-ND 2,000 38.00/M EMVA350ADA4R7MD55G 
10 D55 0.14 24 4.0 5.2 565-2115-1-ND 51 84 1.95 565-2115-2-ND 2,000 36.00/M EMVA350ADA100MD55G 
22 E55 0.14 41 5.0 5.2 565-2116-1-ND 66 1.09 2.53 565-2116-2-ND 1,000 47.00 EMVA350ADA220ME55G. 
33 F55 0.14 54 6.3 5.2 565-2117-1-ND at 1.26 2.93 565-2117-2-ND 1,000 54.00 EMVA350ADA330MF55G 
47 Feo 0.14 64 6.3 5.7 565-2118-1-ND 85 1.40 3.25 565-2118-2-ND 1,000 60.00 EMVA350ADA470MF60G 
35 100 F8o0 0.14 120 6.3 rae 565-2119-1-ND 88 1.46 3.38 565-2119-2-ND 900 55.80 EMVA350ADA101MF80G 
150 HAO 0.14 210 8.0 10.0 565-2120-1-ND 1.25 2.07 4.79 565-2120-2-ND 500 44.50 EMVA350ADA151MHAOG 
220 HAO 0.14 260 8.0 10.0 565-2121-1-ND 1.29 2.13 4.94 565-2121-2-ND 500 45.50 EMVA350ADA221MHAOG 
330 JAO 0.14 360 10.0 10.0 565-2122-1-ND 2.34 3.85 8.94 565-2122-2-ND 500 82.50 EMVA350ADA331MJAOG 
470 KEO 0.22 600 12.5 13.5 565-2123-1-ND 4.89 8.05 18.69 565-2123-2-ND 200 67.40 EMVA350ARA471MKEOS 
1000 LHO 0.22 1100 16.0 16.5 565-2125-1-ND 7.44 12.25 28.44 565-2125-2-ND 125 65.63 EMVA350GDA102MLHOS 
2200 MNO 0.24 1700 18.0 21.5 565-2126-1-ND 9.56 15.75 36.56 565-2126-2-ND 75 50.63 EMVA350GDA222MMNOS 
3.3 D55 0.12 15 4.0 5.2 565-2127-1-ND 54 -90 2.08 565-2127-2-ND 2,000 38.00/M EMVAS00ADA3R3MD55G 
47 D55 0.12 18 4.0 5.2 565-2128-1-ND 51 .84 1.95 565-2128-2-ND 2,000 36.00/M EMVAS00ADA4R7MD55G 
10 E55 0.12 30 5.0 5.2 565-2129-1-ND 66 1.09 2.53 565-2129-2-ND 1,000 47.00 EMVAS00ADA100ME55G. 
22 F55 0.12 47 6.3 5.2 565-2130-1-ND 74 1.23 2.84 565-2130-2-ND 1,000 53.00 EMVAS500ADA220MF55G 
33 Fs8o 0.12 70 6.3 EME 565-2131-1-ND 92 1.51 3.50 565-2131-2-ND 900 58.50 EMVAS00ADA330MF80G 
47 F8o 0.12 85 6.3 7.7 565-2132-1-ND 92 1.52 3.53 565-2132-2-ND 900 58.50 EMVAS500ADA470MF80G 
50 100 HAO 0.12 190 8.0 10.0 565-2133-1-ND 1.28 2.10 4.88 565-2133-2-ND 500 45.00 EMVAS500ADA101MHAOG 
220 JAO 0.12 320 10.0 10.0 565-2134-1-ND 2.19 3.61 8.38 565-2134-2-ND 500 77.50 EMVAS500ADA221MJAOG 
330 KEO 0.18 600 12.5 13.5 565-2135-1-ND 4.96 8.17 18.97 565-2135-2-ND 200 70.00 EMVAS500ARA331MKEOS 
470 KG5 0.18 740 12.5 16.0 565-2136-1-ND 5.31 8.75 20.31 565-2136-2-ND 150 56.25 EMVAS500ARA471MKG5S 
470 LHO 0.18 850 16.0 16.5 565-2137-1-ND 7.15 11.78 27.34 565-2137-2-ND 125 63.13 EMVA500GDA471MLHOS 
1000 LNO 0.18 1300 16.0 21:5 565-2138-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2138-2-ND 75 45.00 EMVAS500GDA102MLNOS 
1000 MNO 0.18 1400 18.0 21.5 565-2139-1-ND 9.56 15.75 36.56 565-2139-2-ND 75 50.63 EMVAS500ADA102MMNOS 
0.10 D55 0.12 1.3 4.0 5.2 565-2140-1-ND 54 89 2.07 565-2140-2-ND 2,000 38.00/M EMVA630ADAR10MD55G. 
0.22 D55 0.12 3.0 4.0 5.2 565-2141-1-ND 54 89 2.07 565-2141-2-ND 2,000 38.00/M EMVA630ADAR22MD55G. 
0.33 D55 0.12 4.0 4.0 5.2 565-2142-1-ND 53 88 2.03 565-2142-2-ND 2,000 38.00/M EMVA630ADAR33MD55G. 
0.47 D55 0.12 5.0 4.0 5.2 565-2143-1-ND 54 89 2.07 565-2143-2-ND 2,000 38.00/M EMVA630ADAR47MD55G. 
1.0 D55 0.12 8.0 4.0 5.2 565-2144-1-ND 53 88 2.03 565-2144-2-ND 2,000 38.00/M EMVA630ADA1ROMD55G. 
2.2 D55 0.12 12 4.0 §.2 565-2145-1-ND 54 89 2.07 565-2145-2-ND 2,000 38.00/M EMVA630ADA2R2MD55G. 
3.3 E55 0.12 17 5.0 5.2 565-2146-1-ND 64 1.05 2.44 565-2146-2-ND 1,000 45.00 EMVA630ADA3R3ME55G 
47 E55 0.12 20 5.0 5.2 565-2147-1-ND 65 1.08 2.50 565-2147-2-ND 1,000 46.00 EMVA630ADA4R7ME55G 
10 F55 0.12 32 6.3 5.2 565-2148-1-ND 76 1.25 2.91 565-2148-2-ND 1,000 54.00 EMVA630ADA100MF55G 
63 22 F8o0 0.12 60 6.3 Mt 565-2149-1-ND 87 1.43 3.32 565-2149-2-ND 900 54.90 EMVA630ADA220MF80G 
33 HAO 0.12 110 8.0 10.0 565-2150-1-ND 1.36 2.24 5.20 565-2150-2-ND 500 48.00 EMVA630ADA330MHA0G 
47 HAO 0.12 130 8.0 10.0 565-2151-1-ND 1.24 2.04 4.75 565-2151-2-ND 500 44.00 EMVA630ADA470MHA0OG 
56 JAO 0.12 160 10.0 10.0 565-2152-1-ND 2.19 3.61 8.37 565-2152-2-ND 500 77.50 EMVA630ADA560MJA0G 
68 JAO 0.12 170 10.0 10.0 565-2153-1-ND 2.19 3.61 8.37 565-2153-2-ND 500 77.50 EMVA630ADA680MJA0G 
100 KEO 0.14 380 12.5 13.5 565-2154-1-ND 4.89 8.05 18.69 565-2154-2-ND 200 69.00 EMVA630ARA101MKEOS 
220 KEO 0.14 580 12.5 13.5 565-2155-1-ND 4.89 8.05 18.69 565-2155-2-ND 200 69.00 EMVA630ARA221MKEOS 
330 KG5 0.14 720 12.5 16.0 565-2156-1-ND 5.11 8.41 19.52 565-2156-2-ND 150 54.00 EMVA630ARA331MKG5S 
330 LHO 0.14 820 16.0 16.5 565-2157-1-ND 5.11 8.41 19.52 565-2157-2-ND 125 45.00 EMVA630GDA331MLHOS 
470 LHO 0.14 950 16.0 16.5 565-2158-1-ND 7.44 12.25 28.44 565-2158-2-ND 125 65.63 EMVA630GDA471MLHOS 
470 MHO 0.14 1000 18.0 16.5 565-2159-1-ND 9.56 15.75 36.56 565-2159-2-ND 125 84.38 EMVA630GDA471MMHOS 
22 HAO 0.12 90 8.0 10.0 565-2160-1-ND 1.28 2.10 4.88 565-2160-2-ND 500 45.00 EMVA101ADA220MHAOG 
33 JAO 0.12 120 10.0 10.0 565-2161-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2161-2-ND 500 84.00 EMVA101ADA330MJA0G 
68 KEO 0.10 380 12.5 13.5 565-2162-1-ND 4.68 7.70 17.88 565-2162-2-ND 200 66.00 EMVA101ARA680MKEOS 
100 100 KEO 0.10 440 12.5 13.5 565-2163-1-ND 4.92 8.11 18.83 565-2163-2-ND 200 69.60 EMVA101ARA101MKEOS 
220 LNO 0.10 850 16.0 21.5 565-2164-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2164-2-ND 75 45.00 EMVA101GDA221MLNOS 
220 MHO 0.10 800 18.0 16.5 565-2165-1-ND 9.56 15.75 36.56 565-2165-2-ND 125 84.38 EMVA101GDA221MMHOS 
330 MNO 0.10 1000 18.0 21.5 565-2166-1-ND 9.37 15.44 35.84 565-2166-2-ND 75 49.65 EMVA101GDA331MMNOS 
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Alchip™ MVE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 
High Temperature 105°C 


Features: General Purpose, Solvent Proof (6.3-63V), 105°C Maximum Temperature (1000 ~ 2000 Hour Life) 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C »* Capacitance Tolerance: +20% 


Case Dimensions: 


Terminal Code: A ® Terminal Code: G 
Size Code D L A B c w P Size Code: D55 ~ KGS Size Code: LHO ~ MNO 
D55 4.0 5.2 4.3 4.3 5.1 0.5 ~ 0.8 1.0 =a 
E55 5.0 5.2 5.3 5.3 5.9 0.5 ~ 0.8 1.4 
F55 6.3 5.2 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 
F60 6.3 5.7 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 
F80 6.3 77 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 
HAO 8.0 10.0 8.3 8.3 9.0 0.7 ~ 1.1 3.1 
JAO 10.0 10.0 10.3 10.3 11.0 0.7 ~ 1.1 4.5 ADummy Terminals 
KEO 12.5 13.5 13.0 13.0 13.7 1.0 ~ 1.3 4.2 
KG5 12.5 16.0 13.0 13.0 13.7 1.0 ~ 1.3 4.2 
LHO 16.0 16.5 | 17.0 17.0 18.0 10-13 6.5 Leakage Current: 
LNO 16.0 21.5 17.0 17.0 18.0 1.0~1.3 6.5 Case D55-JAO 1=0.01CV or 3p), whichever is greater, after 2 minutes @ 20°C 
MHO 18.0 16.5 19.0 19.0 20.0 1.0 ~ 1.3 6.5 - = = 
MNO 18.0 21.5 19.0 19.0 20.0 1.0~1.3 65 Case KEO-MNO |=0.03CV or 4uy/A, whichever is greater, after 1 minute @ 20°C 
Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Size Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Code Tan 6 @ 105°C 120Hz D E Part No. 5} 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 D55 0.30 22 4.0 5.2 565-2167-1-ND 66 1.08 2.51 565-2167-2-ND 2,000 46.00/M EMVE6R3ADA220MD55G. 
33 E55 0.30 34 5.0 5.2 565-2168-1-ND 72 1.18 2.75 565-2168-2-ND 1,000 51.00 EMVE6R3ADA330ME55G 
47 E55 0.30 38 5.0 5.2 565-2169-1-ND 72 1.18 2.75 565-2169-2-ND 1,000 51.00 EMVE6R3ADA470ME55G 
100 F55 0.30 69 6.3 §.2 565-2170-1-ND 1.55 2.56 5.93 565-2170-2-ND 1,000 110.00 EMVE6R3ADA101MF55G. 
220 F8o 0.45 120 6.3 77 565-2171-1-ND 97 1.60 3.71 565-2171-2-ND 900 61.20 EMVE6R3ADA221MF80G 
330 HAO 0.40 290 8.0 10.0 565-2172-1-ND 1.41 2.32 5.38 565-2172-2-ND 500 49.50 EMVE6R3ADA331MHA0G 
470 HAO 0.45 320 8.0 10.0 565-2173-1-ND 1.41 2.32 5.38 565-2173-2-ND 500 49.50 EMVE6R3ADA471MHA0G 
680 HAO 0.45 340 8.0 10.0 565-2174-1-ND 1.41 2.32 5.38 565-2174-2-ND 500 49.50 EMVE6R3ADA681MHA0G 
6.3 1000 JAO 0.40 410 10.0 10.0 565-2175-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2175-2-ND 500 84.00 EMVE6R3ADA102MJAOG 
1500 JAO 0.45 550 10.0 10.0 565-2176-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2176-2-ND 500 84.00 EMVE6R3ADA152MJA0G. 
2200 KEO 0.40 680 12.5 13.5 565-2177-1-ND 5.32 8.75 20.32 565-2177-2-ND 200 75.00 EMVE6R3ARA222MKE0S 
2200 LHO 0.40 840 16.0 16.5 565-2178-1-ND 5.63 9.27 21.52 565-2178-2-ND 125 49.63 EMVE6R3GDA222MLHOS 
3300 KG5 0.42 850 12.5 16.0 565-2179-1-ND 5.32 8.75 20.32 565-2179-2-ND 150 56.25 EMVE6R3ARA332MKG5S, 
3300 MHO 0.42 1000 18.0 16.5 565-2180-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2180-2-ND 125 80.00 EMVE6R3GDA332MMHOS 
4700 LNO 0.44 1200 16.0 21.5 565-2181-1-ND 10.01 16.48 38.26 565-2181-2-ND 75 52.95 EMVE6R3GDA472MLNOS 
4700 MHO 0.44 1200 18.0 16.5 565-2182-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2182-2-ND 125 80.00 EMVE6R3GDA472MMHOS 
6800 LNO 0.48 1200 16.0 21.5 565-2183-1-ND 10.01 16.48 38.26 565-2183-2-ND 75 52.95 EMVE6R3GDA682MLNOS 
6800 MNO 0.48 1350 18.0 21.5 565-2184-1-ND 10.01 16.48 38.26 565-2184-2-ND 75 52.95 EMVE6R3GDA682MMNOS 
22 E55 0.24 30 5.0 5.2 565-2185-1-ND 12 1.18 2.75 565-2185-2-ND 1,000 51.00 EMVE100ADA220ME55G 
33 E55 0.24 34 5.0 5.2 565-2186-1-ND Ail 1.16 2.70 565-2186-2-ND 1,000 50.00 EMVE100ADA330ME55G 
47 F55 0.24 48 6.3 5.2 565-2187-1-ND 78 1.28 2.98 565-2187-2-ND 1,000 55.00 EMVE100ADA470MF55G 
100 F55 0.30 69 6.3 §.2 565-2188-1-ND af 1.26 2.93 565-2188-2-ND 1,000 54.00 EMVE100ADA101MF55G 
150 F8o0 0.35 100 6.3 77 565-2189-1-ND 97 1.60 3.71 565-2189-2-ND 900 61.20 EMVE100ADA151MF80G 
220 F80 0.35 120 6.3 tsk 565-2190-1-ND 97 1.59 3.69 565-2190-2-ND 900 61.20 EMVE100ADA221MF80G 
330 HAO 0.35 290 8.0 10.0 565-2191-1-ND 1.38 2.27 5.27 565-2191-2-ND 500 48.50 EMVE100ADA331MHAOG 
10 470 HAO 0.35 320 8.0 10.0 565-2192-1-ND 1.40 2.31 5.36 565-2192-2-ND 500 49.50 EMVE100ADA471MHAOG 
1000 JAO 0.35 410 10.0 10.0 565-2193-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2193-2-ND 500 84.00 EMVE100ADA102MJAOG 
2200 KGS 0.36 750 12.5 16.0 565-2194-1-ND 5.22 8.59 19.94 565-2194-2-ND 150 55.20 EMVE100ARA222MKG5S: 
2200 LHO 0.36 850 16.0 16.5 565-2195-1-ND 5.22 8.59 19.94 565-2195-2-ND 125 46.00 EMVE100GDA222MLHOS 
3300 LHO 0.38 1000 16.0 16.5 565-2196-1-ND 5.63 9.27 21.52 565-2196-2-ND 125 49.63 EMVE100GDA332MLHOS 
3300 MHO 0.38 1100 18.0 16.5 565-2197-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2197-2-ND 125 80.00 EMVE100GDA332MMHOS 
4700 LNO 0.40 1300 16.0 21.5 565-2198-1-ND 10.01 16.48 38.26 565-2198-2-ND 75 52.95 EMVE100GDA472MLNOS 
4700 MNO 0.40 1350 18.0 21.5 565-2199-1-ND 10.01 16.48 38.26 565-2199-2-ND 75 52.95 EMVE100GDA472MMNOS 
10 D55 0.20 17 4.0 5.2 565-2201-1-ND 64 1.06 2.46 565-2201-2-ND 2,000 45.00/M EMVE160ADA100MD55G 
22 E55 0.20 30 5.0 5.2 565-2202-1-ND 74 1.17 2.73 565-2202-2-ND 1,000 50.00 EMVE160ADA220ME55G 
33 F55 0.20 45 6.3 5.2 565-2203-1-ND 79 1.30 3.01 565-2203-2-ND 1,000 56.00 EMVE160ADA330MF55G 
47 F55 0.20 48 6.3 5.2 565-2200-1-ND 79 1.30 3.01 565-2200-2-ND 1,000 56.00 EMVE160ADA470MF55G 
100 Fs55 0.26 69 6.3 5.2 565-2204-1-ND 78 1.28 2.98 565-2204-2-ND 1,000 55.00 EMVE160ADA101MF55G 
150 F80 0.28 100 6.3 Te 565-2205-1-ND .95 1.56 3.62 565-2205-2-ND 900 60.30 EMVE160ADA151MF80G 
220 F8o 0.28 120 6.3 77 565-2206-1-ND .96 1.58 3.66 565-2206-2-ND 900 61.20 EMVE160ADA221MF80G 
16 330 HAO 0.28 290 8.0 10.0 565-2207-1-ND 1.38 2.27 5.27 565-2207-2-ND 500 48.50 EMVE160ADA331MHAOG 
470 HAO 0.28 320 8.0 10.0 565-2208-1-ND 1.41 2.33 5.40 565-2208-2-ND 500 50.00 EMVE160ADA471MHAOG 
680 JAO 0.28 470 10.0 10.0 565-2209-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2209-2-ND 500 84.00 EMVE160ADA681MJAOG 
1000 KEO 0.30 550 12.5 13.5 565-2210-1-ND 5.22 8.59 19.94 565-2210-2-ND 200 73.60 EMVE160ARA102MKEOS 
1000 LHO 0.30 650 16.0 16.5 565-2211-1-ND 5.22 8.59 19.94 565-2211-2-ND 125 46.00 EMVE160GDA102MLHOS 
2200 LHO 0.32 950 16.0 16.5 565-2212-1-ND 8.80 14.49 33.64 565-2212-2-ND 125 77.62 EMVE160GDA222MLHOS 
2200 MHO 0.32 1000 18.0 16.5 565-2213-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2213-2-ND 125 80.00 EMVE160GDA222MMHOS 
3300 LNO 0.34 1200 16.0 21.5 565-2214-1-ND 10.01 16.48 38.26 565-2214-2-ND 75 52.95 EMVE160GDA332MLNOS 
3300 MHO 0.34 1200 18.0 16.5 565-2215-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2215-2-ND 125 80.00 EMVE160GDA332MMHOS 
10 E55 0.16 27 5.0 §.2 565-2216-1-ND 771 1.17 2.73 565-2216-2-ND 1,000 50.00 EMVE250ADA100ME55G 
22 F55 0.16 44 6.3 5.2 565-2217-1-ND 78 1.28 2.96 565-2217-2-ND 1,000 55.00 EMVE250ADA220MF55G 
33 F55 0.16 50 6.3 5.2 565-2218-1-ND 78 1.28 2.98 565-2218-2-ND 1,000 55.00 EMVE250ADA330MF55G 
47 F55 0.16 60 6.3 5.2 565-2219-1-ND Wed 1.27 2.95 565-2219-2-ND 1,000 55.00 EMVE250ADA470MF55G 
100 F80 0.18 100 6.3 77 565-2220-1-ND -96 1.58 3.66 565-2220-2-ND 900 61.20 EMVE250ADA101MF80G 
150 HAO 0.18 240 8.0 10.0 565-2221-1-ND 1.41 2.32 5.38 565-2221-2-ND 500 49.50 EMVE250ADA151MHAOG 
25 220 HAO 0.18 320 8.0 10.0 565-2222-1-ND 1.38 2.27 5.26 565-2222-2-ND 500 48.50 EMVE250ADA221MHAOG 
330 JAO 0.16 450 10.0 10.0 565-2223-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2223-2-ND 500 84.00 EMVE250ADA331MJAOG 
470 JAO 0.18 490 10.0 10.0 565-2224-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2224-2-ND 500 84.00 EMVE250ADA471MJAOG 
1000 LHO 0.26 820 16.0 16.5 565-2225-1-ND 5.63 9.27 21.52 565-2225-2-ND 125 49.63 EMVE250GDA102MLHOS 
1000 MHO 0.26 880 18.0 16.5 565-2226-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2226-2-ND 125 80.00 EMVE250GDA102MMHOS 
2200 LNO 0.28 1250 16.0 21.5 565-2227-1-ND 8.32 13.70 31.80 = = — EMVE250GDA222MLNOS 
2200 MNO 0.28 1300 18.0 21.5 565-2228-1-ND 10.01 16.48 38.26 565-2228-2-ND 75 52.95 EMVE250GDA222MMNOS 
47 D55 0.14 16 4.0 5.2 565-2229-1-ND 64 1.06 2.46 565-2229-2-ND 2,000 45.00/M EMVE350ADA4R7MD55G 
10 E55 0.14 27 5.0 5.2 565-2230-1-ND 72 1.18 2.74 565-2230-2-ND 1,000 51.00 EMVE350ADA100ME55G 
22 F55 0.14 44 6.3 5.2 565-2231-1-ND 78 1.29 2.99 565-2231-2-ND 1,000 55.00 EMVE350ADA220MF55G 
33 F60 0.14 54 6.3 5.7 565-2232-1-ND 80 1.32 3.07 565-2232-2-ND 1,000 57.00 EMVE350ADA330MF60G 
47 Fs8o 0.16 80 6.3 TSE 565-2233-1-ND 92 1.52 3.53 565-2233-2-ND 900 58.50 EMVE350ADA470MF80G 
100 F80 0.16 100 6.3 7.7 565-2234-1-ND 97 1.60 3.71 565-2234-2-ND 900 61.20 EMVE350ADA101MF80G 
3 150 HAO 0.16 260 8.0 10.0 565-2235-1-ND 1.37 2.26 5.24 565-2235-2-ND 500 48.50 EMVE350ADA151MHAOG 
iS 220 JAO 0.16 375 10.0 10.0 565-2236-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2236-2-ND 500 84.00 EMVE350ADA221MJAOG 
330 JAO 0.16 450 10.0 10.0 565-2237-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2237-2-ND 500 84.00 EMVE350ADA331MJAOG 
470 KEO 0.22 520 12.5 13.5 565-2238-1-ND 4.92 8.11 18.83 565-2238-2-ND 200 69.60 EMVE350ARA471MKEOS 
470 LHO 0.22 650 16.0 16.5 565-2239-1-ND 4.92 8.11 18.83 565-2239-2-ND 125 43.50 EMVE350GDA471MLHOS 
1000 LHO 0.22 750 16.0 16.5 565-2240-1-ND 8.93 14.70 34.13 565-2240-2-ND 125 78.75 EMVE350GDA102MLHOS 
1000 MHO 0.22 1000 18.0 16.5 565-2241-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2241-2-ND 125 80.00 EMVE350GDA102MMHOS 
2200 MNO 0.24 1450 18.0 21.5 565-2242-1-ND 10.25 16.88 39.19 565-2242-2-ND 75 54.23 EMVE350GDA222MMNOS 
0.47 D55 0.12 5.0 4.0 5.2 565-2243-1-ND 64 1.06 2.45 565-2243-2-ND 2,000 45.00/M EMVES500ADAR47MD55G 
1.0 D55 0.12 8.0 4.0 5.2 565-2244-1-ND 64 1.06 2.45 565-2244-2-ND 2,000 45.00/M EMVES500ADA1ROMD55G. 
2.2 D55 0.12 12 4.0 5.2 565-2245-1-ND 64 1.06 2.45 565-2245-2-ND 2,000 45.00/M EMVES500ADA2R2MD55G. 
3.3 D55 0.12 15 4.0 5.2 565-2246-1-ND 64 1.06 2.46 565-2246-2-ND 2,000 45.00/M EMVES500ADA3R3MD55G 
50 4.7 E55 0.12 20 5.0 5.2 565-2247-1-ND all 4,17. 2.71 565-2247-2-ND 1,000 50.00 EMVES500ADA4R7ME55G 
10 F55 0.12 32 6.3 5.2 565-2248-1-ND 78 1.28 2.98 565-2248-2-ND 1,000 55.00 EMVES500ADA100MF55G 
22 F6O 0.12 47 6.3 5.7 565-2249-1-ND 80 1.32 3.06 565-2249-2-ND 1,000 57.00 EMVES500ADA220MF60G 
33 F80 0.14 65 6.3 rea 565-2250-1-ND 92 1.51 3.51 565-2250-2-ND 900 58.50 EMVES500ADA330MF80G 
47 F8o0 0.14 80 6.3 7.7 565-2251-1-ND 94 1.54 3.59 565-2251-2-ND 900 59.40 EMVES500ADA470MF80G 
100 HAO 0.14 230 8.0 10.0 565-2252-1-ND 1.38 2.27 5.26 565-2252-2-ND 500 48.50 EMVES500ADA101MHAOG 
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Alchip™ MVE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont) 


Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Size Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(vDC) (uF) Code Tané @ 105°C 120Hz D 5 Part No. 5) 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
220 JAO 0.14 375 10.0 10.0 565-2253-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2253-2-ND 500 84.00 EMVE500ADA221MJAOG 
330 KEO 0.18 500 12.5 13.5 565-2254-1-ND 5.40 8.89 20.65 565-2254-2-ND 200 76.20 EMVE500ARA331MKE0S 
0 330 LHO 0.18 600 16.0 16.5 565-2255-1-ND 5.40 8.89 20.65 565-2255-2-ND 125 47.63 EMVE500GDA331MLHOS 
5 470 LHO 0.18 700 16.0 16.5 565-2256-1-ND 7.51 12.38 28.73 565-2256-2-ND 125 66.25 EMVE500GDA471MLHOS 
470 MHO 0.18 750 18.0 16.5 565-2257-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2257-2-ND 125 80.00 EMVE500GDA471MMHOS 
1000 MNO 0.18 1200 18.0 21.5 565-2258-1-ND 9.74 16.04 37.24 565-2258-2-ND 75 51.60 EMVES500GDA102MMNOS 
0.47 D55 0.12 5.0 4.0 5.2 565-2259-1-ND 66 1.08 2.51 565-2259-2-ND 2,000 46.00/M EMVE630ADAR47MD55G. 
1.0 D55 0.12 8.0 4.0 5.2 565-2260-1-ND 66 1.08 2.51 565-2260-2-ND 2,000 46.00/M EMVE630ADA1ROMD55G. 
2.2 D55 0.12 12 4.0 5.2 565-2261-1-ND 66 1.08 2.51 565-2261-2-ND 2,000 46.00/M EMVE630ADA2R2MD55G. 
3.3 E55 0.12 17 5.0 5.2 565-2262-1-ND 72 1.18 2.75 565-2262-2-ND 1,000 51.00 EMVE630ADA3R3ME55G 
47 F55 0.12 22 6.3 5.2 565-2263-1-ND 78 1.29 2.99 565-2263-2-ND 1,000 55.00 EMVE630ADA4R7MF55G. 
10 F55 0.12 32 6.3 5.2 565-2264-1-ND 78 1.29 2.99 565-2264-2-ND 1,000 55.00 EMVE630ADA100MF55G 
22 F80 0.12 58 6.3 res 565-2265-1-ND 97 1.60 3.71 565-2265-2-ND 900 61.20 EMVE630ADA220MF80G 
63 33 HAO 0.12 140 8.0 10.0 565-2266-1-ND 1.41 2.32 5.38 565-2266-2-ND 500 49.50 EMVE630ADA330MHA0G 
47 HAO 0.12 170 8.0 10.0 565-2267-1-ND 1.41 2.32 5.38 565-2267-2-ND 500 49.50 EMVE630ADA470MHA0G 
100 JAO 0.12 310 10.0 10.0 565-2268-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2268-2-ND 500 84.00 EMVE630ADA101MJAOG 
220 KEO 0.14 470 12.5 13.5 565-2269-1-ND 5.32 8.75 20.32 565-2269-2-ND 200 75.00 EMVE630ARA221MKEOS 
220 LHO 0.14 560 16.0 16.5 565-2270-1-ND 5.63 9.27 21.52 565-2270-2-ND 125 49.63 EMVE630GDA221MLHOS 
330 LHO 0.14 700 16.0 16.5 565-2271-1-ND 5.74 9.45 21.94 565-2271-2-ND 125 50.63 EMVE630GDA331MLHOS 
330 MHO 0.14 750 18.0 16.5 565-2272-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2272-2-ND 125 80.00 EMVE630GDA331MMHOS 
470 LNO 0.14 900 16.0 21.5 565-2273-1-ND 10.01 16.48 38.26 565-2273-2-ND 75 52.95 EMVE630GDA471MLNOS 
470 MHO 0.14 900 18.0 16.5 565-2274-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2274-2-ND 125 80.00 EMVE630GDA471MMHOS 
22 HAO 0.12 100 8.0 10.0 565-2275-1-ND 1.44 2.36 5.49 565-2275-2-ND 500 50.50 EMVE101ADA220MHA0G 
33 JAO 0.12 150 10.0 10.0 565-2276-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2276-2-ND 500 84.00 EMVE101ADA330MJA0G 
47 KEO 0.10 250 12.5 13.5 565-2277-1-ND 5.00 8.23 19.10 565-2277-2-ND 200 70.60 EMVE101ARA470MKEOS 
68 KEO 0.10 300 12.5 13.5 565-2278-1-ND 5.11 8.41 19.52 565-2278-2-ND 200 72.00 EMVE101ARA680MKEOS 
100 100 LHO 0.10 450 16.0 16.5 565-2279-1-ND 7.22 11.90 27.62 565-2279-2-ND 125 63.75 EMVE101GDA101MLHOS 
100 KEO 0.10 380 12.5 13.5 565-2280-1-ND 5.00 8.23 19.10 565-2280-2-ND 200 70.60 EMVE101ARA101MKEOS 
220 LNO 0.10 750 16.0 21.5 565-2281-1-ND 10.01 16.48 38.26 565-2281-2-ND 75 52.95 EMVE101GDA221MLNOS 
220 MHO 0.10 750 18.0 16.5 565-2282-1-ND 9.05 14.90 34.59 565-2282-2-ND 125 79.88 EMVE101GDA221MMHOS 
330 MNO 0.10 980 18.0 21.5 565-2283-1-ND 9.89 16.28 37.80 565-2283-2-ND 75 52.35 EMVE101GDA331MMNOS 


Alchip™ MVH Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 
High Temperature 125°C 


Features: 125°C Maximum Temperature (1000 ~ 5000 Hour Life), Solvent Proof (10-50V) 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 125°C * Capacitance Tolerance: +20% 


Case Dimensions: 


- Terminal Code: A Terminal Code: G 
Size Code D L A B c w P Size Code: F60 ~ KGS Size Code: LHO ~ MNO 
F60 6.3 5.7 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 Tf t {] 
F8o0 6.3 77 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 
H63 8.0 6.3 8.3 8.3 9.0 0.5 ~ 0.8 2.3 
HAO 8.0 10.0 8.3 8.3 9.0 0.7~ 1.41 3.1 
Dummy Terminals 
JAO 10.0 10.0 10.3 10.3 11.0 0.7~ 1.41 4.5 
KEO 12.5 13.5 13.0 13.0 13.7 1.0~1.3 4.2 Leakage Current @ 20°C 120Hz: 
KG5 12.5 16.0 13.0 13.0 13.7 1.0 ~ 1.3 4.2 Case F60 to JAO 1=0.01CV or 3y/A, whichever is greater 
LHO 16.0 165 17.0 17.0 18.0 10-13 65 Case KEO to MNO 1=0.03CV or 4y/A, whichever is greater 
LINO 16.0 215 | 170 | 17.0 18.0 1.0~13 65 Dissipation Factor. @:20°6/120Hz: 
MHO 18.0 165 | 190 | 19.0 20.0 1.0~1.3 65 Rated Voltage (V) 10 16 25 a - - _ 
Case F60-JAO 0.24 0.20 0.16 0.14 0.14 0.12 0.10 
MNO 18.0 21.5 19.0 19.0 20.0 1.0 ~ 1.3 6.5 Case KEO-MNO 0.22 0.18 0.16 0.14 0.12 0.14 0.10 
Rated Maximum ESR (0); Rated Ripple 
W.V. | Cap.) Size @ 100kHz Current (mA RMS)| Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) |Code) 20°C -40°C 100kHz D [ Part No. 5} 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
100 | F80 0.90 14.0 110 6.3 re 565-2284-1-ND 97 1.60 3.71 565-2284-2-ND 900 61.20 EMVH100ADA101MF80G 
100 | H63 0.90 14.0 110 8.0 6.3 565-2285-1-ND 1.25 2.06 4.78 | 565-2285-2-ND 1,000 88.00 EMVH100ADA101MH63G 
220 | HAO 0.40 6.0 220 8.0 10.0 565-2286-1-ND 1.83 3.01 6.99 | 565-2286-2-ND 500 64.50 EMVH100ADA221MHAOG 
330 | JAO 0.30 4.5 296 10.0 10.0 565-2287-1-ND 3.09 5.09 11.81 565-2287-2-ND 500 109.00 EMVH100ADA331MJAOG 
10 1000 | KEO 0.14 2.1 750 12.5 13.5 565-2288-1-ND 5.53 9.10 21.13 | 565-2288-2-ND 200 78.00 EMVH100ARA102MKEOS 
2200 | LHO 0.10 1.5 1000 16.0 16.5 565-2289-1-ND 8.16 13.44 31.20 | 565-2289-2-ND 125 72.00 EMVH100GDA222MLHOS: 
2200| MHO | 0.10 1.5 1200 18.0 16.5 565-2290-1-ND 9.78 16.10 37.38 | 565-2290-2-ND 125 86.25 EMVH100GDA222MMHOS 
3300} MHO | 0.10 1.5 1200 18.0 16.5 565-2291-1-ND 9.78 16.10 37.38 | 565-2291-2-ND 125 86.25 EMVH100GDA332MMHOS 
4700 | MNO | 0.058 0.87 1550 18.0 21.5 565-2292-1-ND 11.26 18.55 43.06 | 565-2292-2-ND 75 59.63 EMVH100GDA472MMNOS 
47 | F60 1.6 24.0 69 6.3 5.7 565-2293-1-ND 395 1.56 3.62 | 565-2293-2-ND 1,000 67.00 EMVH160ADA470MF60G 
470 | KEO 0.14 21 750 12.5 13.5 565-2294-1-ND 5.40 8.89 20.65 | 565-2294-2-ND 200 76.20 EMVH160ARA471MKEOS 
16 680 | KEO 0.14 21 750 12.5 13.5 565-2295-1-ND 5.62 9.25 21.48 | 565-2295-2-ND 200 79.40 EMVH160ARA681MKEOS 
680 | LHO 0.10 1.5 1000 16.0 16.5 565-2296-1-ND 8.29 13.65 31.69 | 565-2296-2-ND 125 73.13 EMVH160GDA681MLHOS. 
1000} MHO | 0.10 1.5 1200 18.0 16.5 565-2297-1-ND 9.78 16.10 37.38 | 565-2297-2-ND 125 86.25 EMVH160GDA102MMHOS 
2200 | MHO | 0.10 1.5 1200 18.0 16.5 565-2298-1-ND 9.78 16.10 37.38 | 565-2298-2-ND 125 86.25 EMVH160GDA222MMHOS 
33 | F6O 1.6 24.0 69 6.3 5.7 565-2299-1-ND 95 1.56 3.62 | 565-2299-2-ND 1,000 67.00 EMVH250ADA330MF60G 
47 | F80 0.90 14.0 110 6.3 7.7 565-2300-1-ND 1.38 2.28 5.28 | 565-2300-2-ND 900 88.20 EMVH250ADA470MF80G 
47 | H63 0.90 14.0 110 8.0 6.3 565-2301-1-ND 1.17 1.92 4.46 | 565-2301-2-ND 1,000 82.00 EMVH250ADA470MH63G 
100 | HAO 0.40 6.0 220 8.0 10.0 565-2302-1-ND 1.83 3.02 7.01 565-2302-2-ND 500 64.50 EMVH250ADA101MHAOG 
220 | JAO 0.30 4.5 296 10.0 10.0 565-2303-1-ND 3.09 5.09 11.81 565-2303-2-ND 500 109.00 EMVH250ADA221MJAOG 
25 330 | KEO 0.14 2.1 750 12.5 13.5 565-2304-1-ND 5.54 9.13 21.20 | 565-2304-2-ND 200 78.20 EMVH250ARA331MKEOS 
470 | KEO 0.14 23 750 12.5 13.5 565-2305-1-ND 5.62 9.25 21.48 | 565-2305-2-ND 200 79.40 EMVH250ARA471MKEOS 
470 | LHO 0.10 1.5 1000 16.0 16.5 565-2306-1-ND 8.29 13.65 31.69 | 565-2306-2-ND 125 73.13 EMVH250GDA471MLHOS. 
680 | LHO 0.10 1.5 1000 16.0 16.5 565-2307-1-ND 8.29 13.65 31.69 | 565-2307-2-ND 125 73.13 EMVH250GDA681MLHOS. 
680 | MHO | 0.10 1.5 1200 18.0 16.5 565-2308-1-ND 9.70 15.98 37.10 | 565-2308-2-ND 125 85.63 EMVH250GDA681MMHOS 
1000 | MNO | 0.058 0.87 1550 18.0 21.5 565-2309-1-ND 10.41 17.15 39.81 565-2309-2-ND 75 55.13 EMVH250GDA102MMNOS 
10 | F60 1.6 24.0 69 6.3 5.7 565-2310-1-ND 87 1.44 3.34 | 565-2310-2-ND 1,000 62.00 EMVH350ADA100MF60G 
22 | F60 1.6 24.0 69 6.3 5.7 565-2311-1-ND 89 1.47 3.41 565-2311-2-ND 1,000 63.00 EMVH350ADA220MF60G 
33 | F80 0.90 14.0 110 6.3 7.7 565-2312-1-ND 97 1.60 3.71 565-2312-2-ND 900 61.20 EMVH350ADA330MF80G 
33 | H63 0.90 14.0 110 8.0 6.3 565-2313-1-ND 1.18 1.94 4.50 | 565-2313-2-ND 1,000 83.00 EMVH350ADA330MH63G 
47_ | HAO 0.40 6.0 220 8.0 10.0 565-2314-1-ND 1.70 2.80 6.50 | 565-2314-2-ND 500 60.00 EMVH350ADA470MHAOG 
35 100 | JAO 0.30 4.5 296 10.0 10.0 565-2315-1-ND 3.12 5.14 11.93 | 565-2315-2-ND 500 110.00 EMVH350ADA101MJAOG 
330 | KEO 0.14 2.1 750 12.5 13.5 565-2316-1-ND 5.53 9.10 21.13 | 565-2316-2-ND 200 78.00 EMVH350ARA331MKE0S 
330 | LHO 0.10 1.5 1000 16.0 16.5 565-2317-1-ND 5.62 9.25 21.48 | 565-2317-2-ND 125 49.63 EMVH350GDA331MLHOS 
470 | KGS 0.11 1.5 900 12.5 16.0 565-2318-1-ND 6.02 9.91 23.01 565-2318-2-ND 150 63.75 EMVH350ARA471MKG5S 
470 | LHO 0.10 1.5 1000 16.0 16.5 565-2319-1-ND 8.43 13.88 32.22 | 565-2319-2-ND 125 74.38 EMVH350GDA471MLHOS. 
680 | MHO| 0.10 1.5 1200 18.0 16.5 565-2320-1-ND 9.78 16.10 37.38 | 565-2320-2-ND 125 86.25 EMVH350GDA681MMHOS 
10 | F60 2.8 42.0 51 6.3 5.7 565-2321-1-ND 86 1.41 3.27 | 565-2321-2-ND 1,000 60.00 EMVHS500ADA100MF60G 
0 22 | F80 2.0 30.0 83 6.3 7.7 565-2322-1-ND 97 1.60 3.71 565-2322-2-ND 900 61.20 EMVHS500ADA220MF80G 
5 22 | H63 1.6 30.0 83 8.0 6.3 565-2323-1-ND 1.09 1.79 4.16 | 565-2323-2-ND 1,000 77.00 EMVHS500ADA220MH63G 
33 | HAO 0.70 11.0 160 8.0 10.0 565-2324-1-ND 1.73 2.85 6.61 565-2324-2-ND 500 61.00 EMVHS500ADA330MHAOG 


(Continued) 
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Alchip™ MVH Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont. 


Rated Maximum ESR (Q)} Rated Ripple 
W.V. | Cap.| Size @ 100kHz Current (mA RMS)| Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) |Code| 20°C -40°C 100kHz D L Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
47 | JAO 0.50 75 247 10.0 10.0 565-2325-1-ND 2.60 4.28 9.94 | 565-2325-2-ND 500 92.00 EMVHS500ADA470MJA0G 
100 | KEO 0.23 3.5 550 12.5 13.5 565-2326-1-ND 5.18 8.53 19.81 565-2326-2-ND 200 73.20 EMVHS500ARA101MKEOS 
220 | KEO 0.23 3.5 550 12.5 13.5 565-2327-1-ND 5.32 8.77 20.36 | 565-2327-2-ND 200 75.20 EMVHS500ARA221MKEOS 
50 220 | LHO 0.15 2.3 850 16.0 16.5 565-2328-1-ND 8.86 14.60 33.89 | 565-2328-2-ND 125 78.25 EMVH500GDA221MLHOS 
330 | KGS 0.18 2.7 700 12.5 16.0 565-2329-1-ND 6.28 10.34 23.99 | 565-2329-2-ND 150 66.45 EMVH500ARA331MKG5S 
330 | LHO 0.15 2.3 850 16.0 16.5 565-2330-1-ND 6.28 10.34 23.99 | 565-2330-2-ND 125 55.38 EMVH500GDA331MLHOS: 
470 | MHO| 0.15 2.3 920 18.0 16.5 565-2331-1-ND 8.93 14.70 34.13 | 565-2331-2-ND 125 78.75 EMVH500GDA471MMHOS 
10 | F80 2.0 100 60 6.3 TE 565-2332-1-ND 94 1.54 3.58 565-2332-2-ND 900 59.40 EMVH630ADA100MF80G 
10 | H63 2.0 110 60 8.0 6.3 565-2333-1-ND 1.00 1.64 3.81 565-2333-2-ND 1,000 70.00 EMVH630ADA100MH63G. 
22 | HAO 0.70 35.0 100 8.0 10.0 565-2334-1-ND 1.47 2.42 5.61 565-2334-2-ND 500 52.00 EMVH630ADA220MHA0G 
63 33 | JAO 0.50 25.0 170 10.0 10.0 565-2335-1-ND 3.12 5.14 11.93 | 565-2335-2-ND 500 110.00 EMVH630ADA330MJA0G 
100 | KEO 0.25 12.5 500 12.5 13.5 565-2336-1-ND 4.82 7.93 18.41 565-2336-2-ND 200 68.00 EMVH630ARA101MKEOS 
220 | KGS 0.20 10.0 600 12.5 16.0 565-2337-1-ND 5.91 9.73 22.60 | 565-2337-2-ND 150 62.55 EMVH630ARA221MKG5S 
330 | LHO 0.18 9.0 820 16.0 16.5 565-2338-1-ND 6.80 11.20 26.00 | 565-2338-2-ND 125 60.00 EMVH630GDA331MLHOS 
470 | LNO 0.11 5.5 1100 16.0 21.5 565-2339-1-ND 6.80 11.20 26.00 | 565-2339-2-ND 75 36.00 EMVH630GDA471MLNOS 
10 | HAO 0.75 50.0 70 8.0 10.0 565-2340-1-ND 1.45 2.39 5.55 | 565-2340-2-ND 500 51.00 EMVH101ADA100MHAOG 
22 | JAO 0.55 35.0 115 10.0 10.0 565-2341-1-ND 3.09 5.09 11.81 565-2341-2-ND 500 109.00 EMVH101ADA220MJA0G 
100 47 | KEO 0.33 16.5 450 12.5 13.5 565-2342-1-ND 5.31 8.75 20.31 565-2342-2-ND 200 75.00 EMVH101ARA470MKEOS 
68 | KGS 0.26 13.0 550 12.5 16.0 565-2343-1-ND 5.98 9.85 22.87 | 565-2343-2-ND 150 63.30 EMVH101ARA680MKG5S 
100 | LHO 0.24 12.0 650 16.0 16.5 565-2344-1-ND 8.17 13.46 31.24 | 565-2344-2-ND 125 72.13 EMVH101GDA101MLHOS 
220 | MNO|_ 0.16 8.0 950 18.0 21.5 565-2345-1-ND 11.05 18.21 42.26 565-2345-2-ND 75 58.50 EMVH101GDA221MMNOS 
Alchip™ MVK Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) | RoHS 


General Purpose Low Profile 105°C 


Features: General Purpose, Low Profile, Solvent Proof, 105°C Maximum Temperature (1000 ~ 2000 Hour Life) Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 


105°C * Capacitance Tolerance: +20% »* Leakage Current @ 20°C after 2 Minutes: |=0.01CV or 3y/A, whichever is greater 
Case Dimensions: 


Size Code D L A B c Ww P 
D55 4.0 5.2 4.3 4.3 5A 0.5 ~ 0.8 1.0 
Dé60 4.0 5.7 4.3 4.3 5.1 0.5 ~ 0.8 1.0 
E55 5.0 5.2 5.3 5.3 5.9 0.5 ~ 0.8 1.4 
E60 5.0 5.7 5.3 5.3 5.9 0.5 ~ 0.8 1.4 
F55 6.3 5.2 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 
F60 6.3 5.7 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 
H63 8.0 6.3 8.3 8.3 9.0 0.5 ~ 0.8 2.3 
HAO 8.0 10.0 8.3 8.3 9.0 0.7 ~ 1.1 3.1 
JAO 10.0 10.0 10.3 10.3 11.0 0.7 ~ 1.1 4.5 
Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Size Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(vDC) (uF) Code Tan é @ 85°C 120Hz D E Part No. a 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 D55 0.30 21 4.0 5.2 565-2346-1-ND 58 96 2.22 565-2346-2-ND 2,000 41.00/M EMVK6R3ADA220MD55G. 
47 E55 0.30 36 5.0 5.2 565-2347-1-ND 81 1.33 3.09 565-2347-2-ND 1,000 57.00 EMVK6R3ADA470ME55G 
6.3 100 F55 0.30 56 6.3 5.2 565-2348-1-ND 85 1.40 3.25 565-2348-2-ND 1,000 60.00 EMVK6R3ADA101MF55G. 
330 HAO 0.40 290 8.0 10.0 565-2349-1-ND 1.59 2.63 6.09 565-2349-2-ND 500 56.50 EMVK6R3ADA331MHA0G 
1000 JAO 0.40 410 10.0 10.0 565-2350-1-ND 2.34 3.85 8.94 565-2350-2-ND 500 82.50 EMVK6R3ADA102MJAOG 
33 E55 0.24 34 5.0 5.2 565-2351-1-ND 81 1.33 3.09 565-2351-2-ND 1,000 57.00 EMVK100ADA330ME55G 
10 100 H63 0.30 90 8.0 6.3 565-2352-1-ND 1.00 1.65 3.82 565-2352-2-ND 1,000 71.00 EMVK100ADA101MH63G 
220 HAO 0.30 180 8.0 10.0 565-2353-1-ND 1.59 2.63 6.09 565-2353-2-ND 500 56.50 EMVK100ADA221MHAOG 
10 D55 0.20 16 4.0 5.2 565-2354-1-ND 62 1.02 2.36 565-2354-2-ND 2,000 44.00/M EMVK160ADA100MD55G 
16 22 E55 0.20 30 5.0 §.2 565-2355-1-ND 81 1.33 3.09 565-2355-2-ND 1,000 57.00 EMVK160ADA220ME55G 
47 F55 0.20 48 6.3 5.2 565-2356-1-ND 85 1.40 3.25 565-2356-2-ND 1,000 60.00 EMVK160ADA470MF55G 
470 JAO 0.26 460 10.0 10.0 565-2357-1-ND 2.34 3.85 8.94 565-2357-2-ND 500 82.50 EMVK160ADA471MJAOG 
33 F655 0.16 45 6.3 5.2 565-2358-1-ND 85 1.40 3.25 565-2358-2-ND 1,000 60.00 EMVK250ADA330MF55G 
2 47 H63 0.16 80 8.0 6.3 565-2359-1-ND 1.00 1.65 3.82 565-2359-2-ND 1,000 71.00 EMVK250ADA470MH63G 
5 100 HAO 0.16 180 8.0 10.0 565-2360-1-ND 1.59 2.63 6.09 565-2360-2-ND 500 56.50 EMVK250ADA101MHAOG 
330 JAO 0.16 450 10.0 10.0 565-2361-1-ND 2.34 3.85 8.94 565-2361-2-ND 500 82.50 EMVK250ADA331MJAOG 
47 D55 0.14 15 4.0 5.2 565-2362-1-ND 62 1.02 2.36 565-2362-2-ND 2,000 44.00/M EMVK350ADA4R7MD55G 
10 E55 0.14 25 5.0 5.2 565-2363-1-ND 81 1.33 3.09 565-2363-2-ND 1,000 57.00 EMVK350ADA100ME55G. 
35 22 F55 0.14 40 6.3 §.2 565-2364-1-ND 85 1.40 3.25 565-2364-2-ND 1,000 60.00 EMVK350ADA220MF55G 
33 H63 0.14 80 8.0 6.3 565-2365-1-ND 1.00 1.65 3.82 565-2365-2-ND 1,000 71.00 EMVK350ADA330MH63G 
220 JAO 0.14 375 10.0 10.0 565-2366-1-ND 2.34 3.85 8.94 565-2366-2-ND 500 82.50 EMVK350ADA221MJAOG 
0.10 D55 0.12 1.3 4.0 5.2 565-2367-1-ND 62 1.02 2.36 565-2367-2-ND 2,000 44.00/M EMVK500ADAR10MD55G. 
0.22 D55 0.12 2.6 4.0 5.2 565-2368-1-ND 85 1.40 3.25 565-2368-2-ND 2,000 60.00/M EMVK500ADAR22MD55G. 
0.33 D55 0.12 3.2 4.0 §.2 565-2369-1-ND 85 1.40 3.25 565-2369-2-ND 2,000 60.00/M EMVK500ADAR33MD55G. 
0.47 D55 0.12 3.8 4.0 5.2 565-2370-1-ND 62 1.02 2.36 565-2370-2-ND 2,000 44.00/M EMVKS500ADAR47MD55G. 
1.0 D55 0.12 5.6 4.0 5.2 565-2371-1-ND 62 1.02 2.36 565-2371-2-ND 2,000 44.00/M EMVK500ADA1ROMD55G 
2.2 D55 0.12 10 4.0 5.2 565-2372-1-ND 62 1.02 2.36 565-2372-2-ND 2,000 44.00/M EMVK500ADA2R2MD55G 
50 3.3 D55 0.12 14 4.0 §.2 565-2373-1-ND 62 1.02 2.36 565-2373-2-ND 2,000 44.00/M EMVK500ADA3R3MD55G 
47 E55 0.12 19 5.0 5.2 565-2374-1-ND 1.06 1.75 4.06 565-2374-2-ND 1,000 75.00 EMVKS500ADA4R7ME55G 
10 F55 0.12 29 6.3 §.2 565-2375-1-ND 85 1.40 3.25 565-2375-2-ND 1,000 60.00 EMVK500ADA100MF55G 
22 H63 0.12 70 8.0 6.3 565-2376-1-ND 1.00 1.65 3.82 565-2376-2-ND 1,000 71.00 EMVKS500ADA220MH63G 
33 HAO 0.12 140 8.0 10.0 565-2377-1-ND 1.46 2.40 5.57 565-2377-2-ND 500 51.50 EMVK500ADA330MHA0G 
47 HAO 0.12 170 8.0 10.0 565-2378-1-ND 1.59 2.63 6.09 565-2378-2-ND 500 56.50 EMVK500ADA470MHA0G 
100 JAO 0.12 310 10.0 10.0 565-2379-1-ND 2.34 3.85 8.94 565-2379-2-ND 500 82.50 EMVK500ADA101MJAOG 
Bi-Polar Series 
10 D60 0.35 14 4.0 5.7 565-2404-1-ND 97 1.59 3.69 565-2404-2-ND 2,000 68.00/M BMVK6R3ADA100MD60G 
6.3 22 E60 0.35 25 5.0 5.7 565-2405-1-ND 85 1.40 3.25 565-2405-2-ND 1,000 60.00 BMVK6R3ADA220ME60G 
47 FeO 0.35 39 6.3 5.7 565-2406-1-ND 1.28 2.10 4.88 565-2406-2-ND 1,000 90.00 BMVK6R3ADA470MF60G 
6.8 D60 0.26 13 4.0 5.7 565-2380-1-ND .96 1.58 3.66 565-2380-2-ND 2,000 68.00/M BMVK100ADA6R8MD60G 
10 15 E60 0.26 22 5.0 5.7 565-2381-1-ND 85 1.40 3.25 565-2381-2-ND 1,000 60.00 BMVK100ADA150ME60G 
33 F60 0.26 35 6.3 5.7 565-2382-1-ND 1.28 2.10 4.88 565-2382-2-ND 1,000 90.00 BMVK100ADA330MF60G 
47 D60 0.24 12 4.0 5.7 565-2383-1-ND .96 1.58 3.66 565-2383-2-ND 2,000 68.00/M BMVK160ADA4R7MD60G 
16 10 E60 0.24 20 5.0 5.7 565-2384-1-ND 85 1.40 3.25 565-2384-2-ND 1,000 60.00 BMVK160ADA100ME60G 
22 FeO 0.24 32 6.3 5.7 565-2385-1-ND 1.28 2.10 4.88 565-2385-2-ND 1,000 90.00 BMVK160ADA220MF60G 
3.3 D60 0.20 10 4.0 5.7 565-2386-1-ND .96 1.58 3.67 565-2386-2-ND 2,000 68.00/M BMVK250ADA3R3MD60G 
25 6.8 E60 0.20 17 5.0 5.7 565-2387-1-ND 85 1.40 3.25 565-2387-2-ND 1,000 60.00 BMVK250ADA6R8ME60G 
15 F60 0.20 28 6.3 5.7 565-2388-1-ND 1.28 2.11 4.89 565-2388-2-ND 1,000 90.00 BMVK250ADA150MF60G 
2.2 D60 0.18 8.8 4.0 5.7 565-2389-1-ND 2.76 4.55 10.56 565-2389-2-ND 2,000 | 195.00/M BMVK350ADA2R2MD60G 
35 47 E60 0.18 15 5.0 5.7 565-2390-1-ND 85 1.40 3.25 565-2390-2-ND 1,000 60.00 BMVK350ADA4R7ME60G 
10 F60 0.18 23 6.3 5.7 565-2391-1-ND 1.28 2.10 4.88 565-2391-2-ND 1,000 90.00 BMVK350ADA100MF60G 
0.10 D60 0.18 1.3 4.0 5.7 565-2392-1-ND .97 1.59 3.69 565-2392-2-ND 2,000 68.00/M BMVK500ADAR10MD60G 
0.15 D60 0.18 1.9 4.0 5.7 565-2393-1-ND .96 1.58 3.66 565-2393-2-ND 2,000 68.00/M BMVK500ADAR15MD60G 
0.22 D6é0 0.18 2.3 4.0 5.7 565-2394-1-ND 97 1.59 3.69 565-2394-2-ND 2,000 68.00/M BMVK500ADAR22MD60G 
0.33 D60 0.18 2.8 4.0 5.7 565-2395-1-ND 197 1.60 3.71 565-2395-2-ND 2,000 68.00/M BMVK500ADAR33MD60G 
0.47 D6é0 0.18 3.4 4.0 5.7 565-2396-1-ND 97 1.59 3.69 565-2396-2-ND 2,000 68.00/M BMVKS500ADAR47MD60G 
50 0.68 D60 0.18 41 4.0 5.7 565-2397-1-ND .96 1.58 3.66 565-2397-2-ND 2,000 68.00/M BMVK500ADAR68MD60G 
1.0 D60 0.18 5.5 4.0 5.7 565-2398-1-ND .97 1.59 3.69 565-2398-2-ND 2,000 68.00/M BMVK500ADA1ROMD60G 
1.5 D60 0.18 75: 4.0 5.7 565-2399-1-ND .96 1.58 3.66 565-2399-2-ND 2,000 68.00/M BMVK500ADA1R5MD60G 
2.2 E60 0.18 10 5.0 5.7 565-2400-1-ND 85 1.40 3.25 565-2400-2-ND 1,000 60.00 BMVKS500ADA2R2ME60G 
3.3 E60 0.18 13 5.0 Bal: 565-2401-1-ND 85 1.40 3.25 565-2401-2-ND 1,000 60.00 BMVK500ADA3R3ME60G 
47 F60 0.18 16 6.3 5.7 565-2402-1-ND 1.28 2.10 4.88 565-2402-2-ND 1,000 90.00 BMVK500ADA4R7MF60G 
6.8 F6O 0.18 20 6.3 5.7 565-2403-1-ND 1.28 2.10 4.88 565-2403-2-ND 1,000 90.00 BMVK500ADA6R8MF60G 
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Case Dimensions: 


Alchip™ MVY Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 
General Purpose 105°C 


Features: Low Impedance, Solvent Proof (6.3-63V), 105°C Maximum Temperature (1000 ~ 5000 Hour Life) 


Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C (6.3-63V),-40°C 
1=0.01CV or 3y/A, whichever is greater 


Terminal Code: A 


Size Code: D55 ~ KGS 


Terminal Code: G 
Size Code: LHO ~ MNO 


~ 105°C (100V) * Capacitance Tolerance: +20% * Leakage Current: @ 20°C after 2 minutes: 


Size Code D L A B c WwW P a 
D55 4 5.2 4.3 4.3 5.1 0.5 ~ 0.8 1.0 odko | 
E55 5 5.2 5.3 5.3 5.9 0.5 ~ 0.8 1.4 A 
F55 6.3 5.2 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 19) ) 
F80 6.3 cms 6.6 6.6 Te 0.5 ~ 0.8 1.9 Dummy Terminals 
HAO 8 10.0 8.3 8.3 9.0 0.7 ~ 1.1 3.1 
JAO 70 10.0 10.3 10.3 11.0 07-14 45 Dissipation Factor @ 20°C 120 Hz: 
KEO 12.5 13.5 13.0 13.0 13.7 1.0 ~ 1.3 4.2 
KGS 125 16071 13.0 13.0 13.7 10-13 42 Rated Voltage (Vdc) 6.3v | tov | tev | 25v | 35v | sov | 63v | toov 
LHO 16 165) 170 17.0 18.0 10-13 65 Ds5toF80 | 0.24 | 0.20 | 016 | 0744 | 0.12 | O12 | — | — 
LNo 16 3151 170 17.0 18.0 10-13 65 tan 8 (Max.) HAO to JAO | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.76 | 0.44 | O42 [| — [| — 
MHO 78 165 79.0 79.0 30.0 T0213 65 KEOtoMNO| 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 044 | 042 | 0.14 | 0.10 
MNO 18 21.5 19.0 19.0 20.0 1.0 ~ 1.3 6.5 When nominal capacitance exceeds 1,000yF, add 0.02 to the value above for each 1,000uF increase. 
Rated Max. Impedance Rated Ripple 
W.V. | Cap.| Size (Q) @ 100kHz | Current(mA RMS)| Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code 20°C @ 85°C 120Hz D L Part No. 5 10 25) Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 | D55 3.0 60 4.0 5.2 565-2407-1-ND 64 1.05 2.44 565-2407-2-ND 2,000 45.00/M EMVY6R3ADA220MD55G 
33 | E55 1.8 95 5.0 5.2 565-2408-1-ND 85 1.40 3.25 565-2408-2-ND 1,000 60.00 EMVY6R3ADA330ME55G 
47 | E55 1.8 95 5.0 5.2 565-2409-1-ND 85 1.40 3.25 565-2409-2-ND 1,000 60.00 EMVY6R3ADA470ME55G. 
100 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2410-1-ND 85 1.40 3.25 565-2410-2-ND 1,000 60.00 EMVY6R3ADA101MF55G 
220 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2411-1-ND 85 1.40 3.25 565-2411-2-ND 1,000 60.00 EMVY6R3ADA221MF55G 
330 | F80 0.34 280 6.3 EAA 565-2412-1-ND 1.06 1.75 4.06 565-2412-2-ND 900 67.50 EMVY6R3ADA331MF80G 
470 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2413-1-ND 1.65 2.72 6.32 565-2413-2-ND 500 58.50 EMVY6R3ADA471MHAOG 
680 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2414-1-ND 1.74 2.87 6.66 565-2414-2-ND 500 61.50 EMVY6R3ADA681MHAOG 
1000 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2415-1-ND 1.70 2.80 6.50 565-2415-2-ND 500 60.00 EMVY6R3ADA102MHAOG 
6.3 1500 | JAO 0.15 670 10.0 10.0 565-2416-1-ND 2.76 4.55 10.56 565-2416-2-ND 500 97.50 EMVY6R3ADA152MJA0G 
2200) KEO 0.070 820 12.5 13.5 565-2417-1-ND 5.43 8.95 20.78 565-2417-2-ND 200 76.80 EMVY6R3ARA222MKE0S 
2200) LHO 0.054 1260 16.0 16.5 565-2418-1-ND 7.84 12.92 29.98 565-2418-2-ND 125 69.25 EMVY6R3GDA222MLHOS 
3300 | KGS 0.060 950 12.5 16.0 565-2419-1-ND 5.76 9.49 22.03 565-2419-2-ND 150 61.05 EMVY6R3ARA332MKG5S 
3300 | MHO 0.054 1350 18.0 16.5 565-2420-1-ND 5.76 9.49 22.03 565-2420-2-ND 125 50.88 EMVY6R3GDA332MMHOS 
4700 | LNO 0.038 1630 16.0 21.5 565-2421-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2421-2-ND 75 45.00 EMVY6R3GDA472MLNOS 
4700 | MHO 0.054 1350 18.0 16.5 565-2422-1-ND 9.14 15.05 34.94 565-2422-2-ND 125 80.63 EMVY6R3GDA472MMHOS 
6800) LNO 0.038 1630 16.0 21.5 565-2423-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2423-2-ND 75 45.00 EMVY6R3GDA682MLNOS 
6800 | MNO 0.038 1750 18.0 21.5 565-2424-1-ND 10.63 17.50 40.63 565-2424-2-ND 75 56.25 EMVY6R3GDA682MMNOS 
8200 | MNO 0.038 1750 18.0 21.5 565-2425-1-ND 11.02 18.14 42.12 565-2425-2-ND 75 58.35 EMVY6R3GDA822MMNOS 
22 | E55 1.8 95 5.0 5.2 565-2426-1-ND 85 1.40 3.25 565-2426-2-ND 1,000 60.00 EMVY 100ADA220ME55G. 
33 | E55 1.8 95 5.0 5.2 565-2427-1-ND 85 1.40 3.25 565-2427-2-ND 1,000 60.00 EMVY100ADA330ME55G, 
47 | F55 0 140 6.3 5.2 565-2428-1-ND 85 1.40 3.25 565-2428-2-ND 1,000 60.00 EMVY100ADA470MF55G 
100 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2429-1-ND -90 1.48 3.43 565-2429-2-ND 1,000 63.00 EMVY100ADA101MF55G 
220 | F80 0.34 280 6.3 tak 565-2430-1-ND 1.06 4,75) 4.06 565-2430-2-ND 900 67.50 EMVY100ADA221MF80G 
330 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2431-1-ND 1.50 2.47 5.74 565-2431-2-ND 500 53.00 EMVY100ADA331MHAOG 
470 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2432-1-ND 1.50 2.47 5.74 565-2432-2-ND 500 53.00 EMVY100ADA471MHAOG 
10 680 | JAO 0.15 670 10.0 10.0 565-2433-1-ND 2.87 4.73 10.98 565-2433-2-ND 500 101.50 EMVY100ADA681MJA0G 
1000 | JAO 0.15 670 10.0 10.0 565-2434-1-ND 2.76 4.55 10.56 565-2434-2-ND 500 97.50 EMVY100ADA102MJA0G 
2200 | KG5 0.060 950 12.5 16.0 565-2435-1-ND 5.65 9.31 21.61 565-2435-2-ND 150 59.85 EMVY100ARA222MKG5S 
2200) LHO 0.054 1260 16.0 16.5 565-2436-1-ND 5.65 9.31 21.61 565-2436-2-ND 125 49.88 EMVY100ADA222MLHOS 
3300 | MHO 0.054 1350 18.0 16.5 565-2437-1-ND 10.63 17.50 40.63 565-2437-2-ND 125 93.75 EMVY100GDA332MMHOS 
3300 | LHO 0.054 1260 16.0 16.5 565-2438-1-ND 9.30 15.32 35.57 565-2438-2-ND 125 82.13 EMVY100GDA332MLHOS 
4700) LNO 0.038 1630 16.0 21.5 565-2439-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2439-2-ND 75 45.00 EMVY100GDA472MLNOS 
4700 | MNO. 0.38 1750 18.0 21.5 565-2440-1-ND 10.63 17.50 40.63 565-2440-2-ND 75 56.25 EMVY100GDA472MMNOS 
6800 | MNO 0.038 1750 18.0 21.5 565-2441-1-ND 11.09 18.27 42.41 565-2441-2-ND 75 58.73 EMVY100GDA682MMNOS 
10 | D55 3.0 60 4.0 5.2 565-2442-1-ND 66 1.09 2.54 565-2442-2-ND 2,000 47.00/M EMVY160ADA100MD55G 
22 | E55 1.8 95 5.0 5.2 565-2443-1-ND 85 1.40 3.25 565-2443-2-ND 1,000 60.00 EMVY160ADA220ME55G, 
33 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2444-1-ND 94 1.54 3.59 565-2444-2-ND 1,000 66.00 EMVY160ADA330MF55G 
47 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2445-1-ND 85 1.40 3.25 565-2445-2-ND 1,000 60.00 EMVY160ADA470MF55G 
100 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2446-1-ND 85 1.40 3.25 565-2446-2-ND 1,000 60.00 EMVY160ADA101MF55G. 
220 | F80 0.34 280 6.3 Tsk 565-2447-1-ND 1.06 1.75 4.06 565-2447-2-ND 900 67.50 EMVY160ADA221MF80G 
330 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2448-1-ND 1.49 2.45 5.69 565-2448-2-ND 500 52.50 EMVY160ADA331MHAOG 
16 470 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2449-1-ND 1.70 2.80 6.50 565-2449-2-ND 500 60.00 EMVY160ADA471MHAOG 
680 | JAO 0.15 670 10.0 10.0 565-2450-1-ND 2.87 4.73 10.98 565-2450-2-ND 500 101.50 EMVY160ADA681MJA0G 
1000 | KEO 0.070 820 12.5 13.5 565-2451-1-ND 5.29 8.71 20.23 565-2451-2-ND 200 74.60 EMVY160ARA102MKEOS 
1000 | LHO 0.054 1260 16.0 16.5 565-2452-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2452-2-ND 125 75.00 EMVY160GDA102MLHOS 
2200) LHO 0.054 1260 16.0 16.5 565-2453-1-ND 7.84 12.92 29.98 565-2453-2-ND 125 69.25 EMVY160GDA222MLHOS 
2200 | MHO 0.054 1350 18.0 16.5 565-2454-1-ND 9.14 15.05 34.94 565-2454-2-ND 125 80.63 EMVY160GDA222MMHOS 
3300 | LNO 0.038 1630 16.0 21.5 565-2455-1-ND 8.86 14.60 33.89 565-2455-2-ND 75 46.95 EMVY160GDA332MLNOS 
3300 | MHO 0.054 1350 18.0 16.5 565-2456-1-ND 9.14 15.05 34.94 565-2456-2-ND 125 80.63 EMVY160GDA332MMHOS 
4700 | MNO 0.038 1750 18.0 21.5 565-2457-1-ND 10.87 17.91 41.57 565-2457-2-ND 75 57.53 EMVY160GDA472MMNOS 
10 | E55 1.8 95 5.0 5.2 565-2458-1-ND 81 1.33 3.08 565-2458-2-ND 1,000 57.00 EMVY250ADA100ME55G, 
22 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2459-1-ND 85 1.40 3.25 565-2459-2-ND 1,000 60.00 EMVY250ADA220MF55G. 
33 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2460-1-ND 85 1.40 3.25 565-2460-2-ND 1,000 60.00 EMVY250ADA330MF55G. 
47 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2461-1-ND 85 1.40 3.25 565-2461-2-ND 1,000 60.00 EMVY250ADA470MF55G 
100 | F80 0.34 280 6.3 Bt 565-2462-1-ND 1.06 1.75 4.06 565-2462-2-ND 900 67.50 EMVY250ADA101MF80G 
220 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2463-1-ND 1.50 2.47 5.74 565-2463-2-ND 500 53.00 EMVY250ADA221MHAOG 
25 330 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2464-1-ND 1.70 2.80 6.50 565-2464-2-ND 500 60.00 EMVY250ADA331MHAOG 
470 | JAO 0.15 670 10.0 10.0 565-2465-1-ND 2.76 4.55 10.56 565-2465-2-ND 500 97.50 EMVY250ADA471MJA0G 
1000 | LHO 0.054 1260 18.0 16.5 565-2466-5-ND 7.95 13.10 30.40 = — = EMVY250GDA102MLHOS 
1000 | MHO 0.054 1350 18.0 16.5 565-2467-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2467-2-ND 125 75.00 EMVY250GDA102MMHOS 
2200) LNO 0.038 1630 16.0 21.5 565-2468-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2468-2-ND 75 45.00 EMVY250GDA222MLNOS 
2200 | MNO 0.038 1750 18.0 21.5 565-2469-1-ND 10.63 17.50 40.63 565-2469-2-ND 75 56.25 EMVY250GDA222MMNOS 
3300 | MNO 0.038 1750 18.0 21.5 565-2470-1-ND 10.63 17.50 40.63 565-2470-2-ND 75 56.25 EMVY250GDA332MMNOS 
4.7 | D55 3.0 60 4.0 5.2 565-2471-1-ND 66 1.09 2.54 565-2471-2-ND 2,000 47.00/M EMVY350ADA4R7MD55G 
10 | E55 1.8 95 5.0 5.2 565-2472-1-ND 85 1.40 3.25 565-2472-2-ND 1,000 60.00 EMVY350ADA100ME55G, 
22 | FSS 1.0 140 6.3 5.2 565-2473-1-ND 85 1.40 3.25 565-2473-2-ND 1,000 60.00 EMVY350ADA220MF55G. 
33 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2474-1-ND 85 1.40 3.25 565-2474-2-ND 1,000 60.00 EMVY350ADA330MF55G 
47_| F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2475-1-ND 85 1.40 3.25 565-2475-2-ND 1,000 60.00 EMVY350ADA470MF55G. 
68 | F80 0.34 280 6.3 rea 565-2476-1-ND 1.06 1.75 4.06 565-2476-2-ND 900 67.50 EMVY350ADA680MF80G 
35 100 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2477-1-ND 1.50 2.47 5.74 565-2477-2-ND 500 53.00 EMVY350ADA101MHAOG 
220 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2478-1-ND 1.50 2.47 5.74 565-2478-2-ND 500 53.00 EMVY350ADA221MHAOG 
330 | JAO 0.15 670 10.0 10.0 565-2479-1-ND 1.70 2.80 6.50 565-2479-2-ND 500 60.00 EMVY350ADA331MJA0G 
470 | KEO 0.070 820 12.5 13.5 565-2480-1-ND 5.53 9.10 21.13 565-2480-2-ND 200 75.00 EMVY350ARA471MKEOS 
470 | LHO 0.054 1260 16.0 16.5 565-2482-1-ND 7.81 12.86 29.85 565-2482-2-ND 125 68.88 EMVY350GDA471MLHOS 
1000 | LHO 0.054 1260 16.0 16.5 565-2483-1-ND 8.93 14.70 34.13 565-2483-2-ND 125 78.75 EMVY350GDA102MMHOS 
1000 | MHO 0.054 1350 18.0 16.5 565-2484-1-ND 8.10 13.34 30.96 565-2484-2-ND 125 71.50 EMVY350GDA102MMHOS 
2200 | MNO 0.038 1750 18.0 21.5 565-2485-1-ND 14.11 23.24 53.95 565-2485-2-ND 75 74.70 EMVY350GDA222MMNOS 
1.0 | D55 5.0 30 4.0 5.2 565-2486-1-ND 66 1.09 2.54 565-2486-2-ND 2,000 47.00/M EMVY500ADA1ROMD55G 
2.2 | D55 5.0 30 4.0 5.2 565-2487-1-ND 74 1.23 2.84 565-2487-2-ND 2,000 53.00/M EMVY500ADA2R2MD55G 
50 3.3 | D55 5.0 30 4.0 5.2 565-2488-1-ND 72 1.19 2.76 565-2488-2-ND 2,000 51.00/M EMVY500ADA3R3MD55G 
4.7 | E55 3.0 50 5.0 5.2 565-2489-1-ND 85 1.40 3.25 565-2489-2-ND 1,000 60.00 EMVYS500ADA4R7ME55G 
10 | F55 2.0 70 6.3 5.2 565-2490-1-ND 85 1.40 3.25 565-2490-2-ND 1,000 60.00 EMVY500ADA100MF55G 
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Alchip™ MVY Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont) 


Rated Max. Impedance Rated Ripple 
W.V. | Cap.| Size (Q) @ 100kHz Current (mA RMS) | Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code 20°C @ 85°C 120Hz D [& Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 | F55 2.0 70 6.3 5.2 565-2491-1-ND 85 1.40 3.25 565-2491-2-ND 1,000 60.00 EMVY500ADA220MF55G 
33 | F80 0.60 170 6.3 at 565-2492-1-ND 1.06 1.75 4.06 565-2492-2-ND 900 67.50 EMVY500ADA330MF80G 
47 | F80 0.60 170 6.3 KE 565-2493-1-ND 1.06 1.75 4.06 565-2493-2-ND 900 67.50 EMVY500ADA470MF80G 
68 | HAO 0.60 300 8.0 10.0 565-2494-1-ND 1.72 2.84 6.59 565-2494-2-ND 500 61.00 EMVYS500ADA680MHA0G 
100 | HAO 0.60 300 8.0 10.0 565-2495-1-ND 1.50 2.47 5.74 565-2495-2-ND 500 53.00 EMVY500ADA101MHA0G 
50 220 | JAO 0.30 500 10.0 10.0 565-2496-1-ND 2.98 4.90 11.38 565-2496-2-ND 500 105.00 EMVY500ADA221MJA0G 
330 | KEO 0.11 650 12.5 13.5 565-2497-1-ND 4.46 7.35 17.06 565-2497-2-ND 200 63.00 EMVY500ARA331MKEOS 
330 | LHO 0.087 900 16.0 16.5 565-2498-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2498-2-ND 125 75.00 EMVY500GDA331MLHOS 
470 | LHO 0.087 900 16.0 16.5 565-2499-1-ND 7.88 12.98 30.13 565-2499-2-ND 125 69.50 EMVY500GDA471MLHOS 
470 | MHO 0.087 1060 18.0 16.5 565-2500-5-ND 8.94 14.72 34.17 = = = EMVY500BTR471MMHOS 
1000 | MNO 0.050 1520 18.0 21.5 565-2501-1-ND 10.40 17.12 39.75 565-2501-2-ND 75 55.05 EMVY500GDA102MMNOS 
68 | KEO 0.19 500 12.5 13.5 565-2502-1-ND 5.18 8.53 19.81 565-2502-2-ND 200 73.20 EMVY630ARA680MKEOS 
100 | KEO 0.19 500 12.5 13.5 565-2503-1-ND 5.10 8.40 19.50 565-2503-2-ND 200 72.00 EMVY630ARA101MKE0OS 
220 | KEO 0.19 500 12.5 13.5 565-2504-1-ND 5.10 8.40 19.50 565-2504-2-ND 200 72.00 EMVY630ARA221MKEOS 
63 220 | LHO 0.12 845 16.0 16.5 565-2505-1-ND 7.01 11.55 26.81 565-2505-2-ND 125 61.88 EMVY630GDA221MLHOS 
330 | LHO 0.12 845 16.0 16.5 565-2506-1-ND 7.01 11.55 26.81 565-2506-2-ND 125 61.88 EMVY630GDA331MLHOS 
470 | LNO 0.085 1100 16.0 21.5 565-2507-1-ND 8.17 13.46 31.24 565-2507-2-ND 75 43.28 EMVY630GDA471MLNOS 
470 _| MHO 0.12 905 18.0 16.5 565-2508-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2508-2-ND 125 75.00 EMVY630GDA471MMHOS 
47 | KEO 0.33 450 12.5 13.5 565-2509-1-ND 4.78 7.87 18.27 565-2509-2-ND 200 67.40 EMVY101ARA470MKEOS 
68 | KEO 0.33 450 12.5 13.5 565-2510-1-ND 5.10 8.40 19.50 565-2510-2-ND 200 72.00 EMVY101ARA680MKEOS 
100 | KEO 0.33 450 12.5 13.5 565-2511-1-ND 5.31 8.75 20.31 565-2511-2-ND 200 75.00 EMVY101ARA101MKEOS 
100 100 | LHO 0.24 650 16.0 16.5 565-2512-1-ND 7.40 12.20 28.31 565-2512-2-ND 125 65.38 EMVY101GDA101MLHOS 
220 | LNO 0.16 900 16.0 21.5 §65-2513-1-ND 8.50 14.00 32.49 565-2513-2-ND 75 45.00 EMVY101GDA221MLNOS 
220 | MHO 0.24 700 18.0 16.5 565-2514-1-ND 9.01 14.84 34.46 565-2514-2-ND 125 79.50 EMVY101GDA221MMHOS 
330 | MNO 0.16 950 18.0 21.5 565-2515-1-ND 10.07 16.58 38.50 565-2515-2-ND 75 53.33 EMVY101GDA331MMNOS 


Alchip™ MZA Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 
Very Low Impedance 105°C 


Features: Very Low Impedance, Solvent Proof, 105°C Maximum Temperature (2000 Hour Life) Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Capacitance 
Tolerance: +20% »* Leakage Current: @ 20°C after 2 minutes: I=0.01CV or 3H), whichever is greater 


Case Dimensions: 


Size Code D L A B c WwW P 
D61 4 5.8 4.3 4.3 5.1 0.5 ~ 0.8 1.0 
E61 § 5.8 5.3 5.3 5.9 0.5 ~ 0.8 1.4 
F6é1 6.3 5.8 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 
Fs8o 6.3 7.7 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 
HAO 8 10.0 8.3 8.3 9.0 0.7~1.1 3.1 
JAO 10 10.0 10.3 10.3 11.0 0.7~ 1.1 4.5 
Rated Max. Impedance Rated Ripple 
W.V. | Cap.| Size (Q) @ 100kHz Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code|Tan 3} 20°C @ 85°C 120Hz D E Part No. 5) 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 D61 | 0.26 1.35 90 4.0 5.8 565-2516-1-ND 85 1.40 3.25 | 565-2516-2-ND 2,000 | 60.00/M)| EMZA6R3ADA220MD61G 
47 D61 | 0.26 1.35 90 4.0 5.8 565-2517-1-ND 85 1.40 3.25 2,000 | 60.00/M| EMZA6R3ADA470MD61G 
47 E61 | 0.26 0.70 160 5.0 5.8 565-2518-1-ND .87 1.43 3.32 1,000 61.00 | EMZA6R3ADA470ME61G 
100 | E61 | 0.26 0.70 160 5.0 5.8 565-2519-1-ND 94 1.54 3.59 1,000 66.00 | EMZA6R3ADA101ME61G 
63 100 | F61 | 0.26 0.36 240 6.3 5.8 565-2520-1-ND 1.05 1.74 4.03 1,000 74.00 | EMZA6R3ADA101MF61G 
. 220 | F61 | 0.26 0.36 240 6.3 5.8 565-2521-1-ND 1.05 1.74 4.03 | 565-2521-2-ND 1,000 74.00 | EMZA6R3ADA221MF61G 
330 | F80 | 0.26 0.34 280 6.3 7.7 565-2522-1-ND 1.32 2.17 5.04 | 565-2522-2-ND 900 83.70 | EMZA6R3ADA331MF80G 
470 | HAO | 0.26 0.16 600 8.0 10.0 565-2523-1-ND 2.04 3.37 7.82 | 565-2523-: 500 72.00 | EMZA6R3ADA471MHAOG 
1000 | HAO | 0.26 0.16 600 8.0 10.0 565-2524-1-ND 2.04 3.37 7.82 | 565-2524-; 500 72.00 | EMZA6R3ADA102MHA0G 
1500 | JAO | 0.26 0.08 850 10.0 10.0 565-2525-1-ND 3.32 5.47 12.70 | 565-2525-2-ND 500 117.00 | EMZA6R3ADA152MJA0G 
22 D61 | 0.19 1.35 90 4.0 5.8 565-2526-1-ND 85 1.40 3.25 | 565-2526-2-ND 2,000 | 60.00/M) EMZA100ADA220MD61G 
33 D61 | 0.19 1.35 90 4.0 5.8 565-2527-1-ND 85 1.40 3.25 | 565-2527- 2,000 | 60.00/M) EMZA100ADA330MD61G 
33 E61 | 0.19 0.70 160 5.0 5.8 565-2528-1-ND 94 1.54 3.59 | 565-2528- 1,000 66.00 | EMZA100ADA330ME61G 
40 220 | F80 | 0.19 0.34 280 6.3 ae 565-2529-1-ND 1.32 2.17 5.04 | 565-2529- 900 83.70 | EMZA100ADA221MF80G 
330_| HAO | 0.19 0.16 600 8.0 10.0 565-2530-1-ND 2.04 3.37 7.82 | 565-2530-: 500 72.00 | EMZA100ADA331MHAOG 
470 | HAO | 0.19 0.16 600 8.0 10.0 565-2531-1-ND 2.04 3.37 7.82 | 565-2531-: 500 72.00 | EMZA100ADA471MHAOG 
680 | HAO | 0.19 0.16 600 8.0 10.0 565-2532-1-ND 2.04 3.37 7.82 | 565-2532-: 500 72.00 | EMZA100ADA681MHAOG 
1000 | JAO | 0.19 0.08 850 10.0 10.0 565-2533-1-ND 3.32 5.47 12.70 | 565-2533-; 500 117.00 | EMZA100ADA102MJA0G 
10 D61 | 0.16 1.35 90 4.0 5.8 565-2534-1-ND 85 1.40 3.25 | 565-2534- 2,000 | 60.00/M) EMZA160ADA100MD61G 
22 D61 | 0.16 1.35 90 4.0 5.8 565-2535-1-ND 85 1.40 3.25 | 565-2535- 2,000 | 60.00/M) EMZA160ADA220MD61G 
22 E61 | 0.16 0.70 160 5.0 5.8 565-2536-1-ND 94 1.54 3.59 | 565-2536- 1,000 66.00 | EMZA160ADA220ME61G 
47 E61 | 0.16 0.70 160 5.0 5.8 565-2537-1-ND 94 1.54 3.59 | 565-2537- 1,000 66.00 | EMZA160ADA470ME61G 
16 47 F61 | 0.16 0.36 240 6.3 5.8 565-2538-1-ND 1.05 1.74 4.03 | 565-2538-2-ND 1,000 74.00 | EMZA160ADA470MF61G 
100 | F61 | 0.16 0.36 240 6.3 5.8 565-2539-1-ND 1.05 1.74 4.03 | 565-2539-2-ND 1,000 74.00 | EMZA160ADA101MF61G 
220 | F80 | 0.16 0.34 280 6.3 7.7 565-2540-1-ND 1.32 2.17 5.04 | 565-2540- 900 83.70 | EMZA160ADA221MF80G 
330 | HAO | 0.16 0.16 600 8.0 10.0 565-2541-1-ND 2.04 3.37 7.82 | 565-2541-: 500 72.00 | EMZA160ADA331MHAOG 
470 | HAO | 0.16 0.16 600 8.0 10.0 565-2542-1-ND 2.04 3.37 7.82 | 565-2542-2-ND 500 72.00 | EMZA160ADA471MHAOG 
680 | JAO | 0.16 0.08 850 10.0 10.0 565-2543-1-ND 3.08 5.08 11.78 | 565-2543-2-ND 500 109.00 | _EMZA160ADA681MJAOG 
10 D61 | 0.14 1.35 90 4.0 5.8 565-2544-1-ND 85 1.40 3.25 2,000 | 60.00/M) EMZA250ADA100MD61G 
22 E61 | 0.14 0.70 160 5.0 5.8 565-2545-1-ND 94 1.54 3.59 1,000 66.00 | EMZA250ADA220ME61G 
33 E61 | 0.14 0.70 160 5.0 5.8 565-2546-1-ND 94 1.54 3.59 1,000 66.00 | EMZA250ADA330ME61G 
33 F61 | 0.14 0.36 240 6.3 5.8 565-2547-1-ND 1.05 1.74 4.03 1,000 74.00 | EMZA250ADA330MF61G 
25 47 F61 | 0.14 0.36 240 6.3 5.8 565-2548-1-ND 1.06 1.75 4.06 1,000 75.00 |_ EMZA250ADA470MF61G 
100 | F80 | 0.14 0.34 280 6.3 reed 565-2549-1-ND 1.28 2.10 4.88 900 81.00 | EMZA250ADA101MF80G 
220 | HAO | 0.14 0.16 600 8.0 10.0 565-2550-1-ND 2.04 3.37 7.82 500 72.00 | EMZA250ADA221MHAOG 
330 | HAO | 0.14 0.16 600 8.0 10.0 565-2551-1-ND 2.04 3.37 7.82 500 72.00 | EMZA250ADA331MHAOG 
470 | JAO | 0.14 0.08 850 10.0 10.0 565-2552-1-ND 3.32 5.47 12.70 500 117.00 | EMZA250ADA471MJA0G 
4.7 | D61 | 0.12 1.35 90 4.0 5.8 565-2553-1-ND 85 1.40 3.25 2,000 | 60.00/M| EMZA350ADA4R7MD61G 
10 D61 | 0.12 1.35 90 4.0 5.8 565-2554-1-ND 85 1.40 3.25 2,000 | 60.00/M|} EMZA350ADA100MD61G 
10 E61 | 0.12 0.70 160 5.0 5.8 565-2555-1-ND 87 1.43 3.31 | 565-2555-2-ND 1,000 61.00 | EMZA350ADA100ME61G 
22 E61 | 0.12 0.70 160 5.0 5.8 565-2556-1-ND .87 1.43 3.31 | 565-2556-2-ND 1,000 61.00 | EMZA350ADA220ME61G 
35 33 F61 | 0.12 0.36 240 6.3 5.8 565-2557-1-ND 1.05 1.74 4.03 1,000 74.00 | EMZA350ADA330MF61G 
47 F61 | 0.12 0.36 240 6.3 5.8 565-2558-1-ND 98 1.61 3.74 1,000 69.00 | EMZA350ADA470MF61G 
100 | F80 | 0.12 0.34 280 6.3 7.7 565-2559-1-ND 1.32 2.17 5.04 | 565-2559-2-ND 900 83.70 | EMZA350ADA101MF80G 
100 | HAO | 0.12 0.16 600 8.0 10.0 565-2560-1-ND 2.04 3.37 7.82 | 565-2560-2-ND 500 72.00 | EMZA350ADA101MHAOG 
220 | HAO | 0.12 0.16 600 8.0 10.0 565-2561-1-ND 1.91 3.15 7.31 500 67.50 | EMZA350ADA221MHAOG 
330 | JAO | 0.12 0.08 850 10.0 10.0 565-2562-1-ND 3.32 5.47 12.70 500 117.00 | EMZA350ADA331MJA0G 
4.7 | D61 | 0.10 2.90 60 4.0 5.8 565-2563-1-ND 85 1.40 3.25 2,000 | 60.00/M) EMZA500ADA4R7MD61G 
10 E61 | 0.10 1.52 85 5.0 5.8 565-2564-1-ND 94 1.54 3.59 1,000 66.00 | EMZASO0OADA100ME61G 
10 F61 | 0.10 0.88 165 6.3 5.8 565-2565-1-ND 98 1.61 3.74 1,000 69.00 | EMZASO00ADA100MF61G 
50 22 F61 | 0.10 0.88 165 6.3 5.8 565-2566-1-ND 1.06 1.75 4.06 1,000 75.00 | EMZASO0ADA220MF61G 
33 F80 | 0.10 0.68 195 6.3 7.7 565-2567-1-ND 1.32 2.17 5.04 900 83.70 | EMZASO0OADA330MF61G 
47 F80 | 0.10 0.68 195 6.3 7.7 565-2568-1-ND 1.32 2.17 5.04 900 83.70 | EMZAS00ADA470MF80G 
100 | HAO | 0.10 0.34 350 8.0 10.0 565-2569-1-ND 2.04 3.37 7.82 500 72.00 | EMZAS500ADA101MHAOG 
220 | JAO | 0.10 0.18 670 10.0 10.0 565-2570-1-ND 3.32 5.47 12.70 | 565-2570-2-ND 500 117.00 | EMZA500ADA221MJA0G 
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NPCAP™ PS Series Polymer Aluminum 
Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
Ultra - Low ESR 105°C 


Coated Case 


Features: 006 Y 
* Solid functional polymer aluminum « Ultra-low ESR « High temperature resistance * Solvent proof * 105°C maximum temperature. OD = @ (Gn 
° 
Specifications: f . ‘ t 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% » Dissipation Factor: 0.12 maximum @ 20°C 120Hz * Leakage L 15 min. 4 min. 
Current: | = 0.2CV maximum after 2 minutes @ 20°C. 
Rated Rated Ripple Maximum 
W. V. Cap. Current (mA RMS) ESR mQ Dimensions (mm) Digi-Key Price Each United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @ 105°C 100kHz @ 100 to 300kHz 20°C @D a F Part No. 1 10 100 Part No. 
25 680 5230 10 8.0 11.5 3.5 565-3033-ND ea 58 43 APS-2R5ELL681MHB5S 
; 1500 5500 8 10.0 12.5 5.0 565-3034-ND 1312 84 63 APS-2R5ELL152MJC5S 
4 560 5230 10 8.0 a1.5 3.5 565-3035-ND 73 55 40 APS-4ROELL561MHB5S 
820 5500 8 10.0 12.5 5.0 565-3036-ND 1.04 78 59 APS-4ROELL821MJC5S 
63 390 4770 12 8.0 11.5 3.5 565-3037-ND 73 55 40 APS-6R3ELL391MHB5S 
° 680 5500 10 10.0 12.5 5.0 565-3038-ND 1.09 -82 62 APS-6R3ELL681MJC5S 
10 270 4420 14 8.0 11.5 3.5 565-3039-ND PY ff 58 43 APS-100ELL271MHB5S 
470 5300 12 10.0 12.5 5.0 565-3040-ND 1.09 -82 62 APS-100ELL471MJC5S 
16 180 4360 16 8.0 GS: 3.5 565-3041-ND 75 56 At APS-160ELL181MHB5S 
330 5050 14 10.0 12.5 5.0 565-3042-ND 1.09 82 62 APS-160ELL331MJC5S 


NPCAP™ PSA Series Polymer Aluminum 
Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 


7 Super - Low ESR 105°C Coated Case 

‘eatures: 

* Solid functional polymer aluminum * Super-low ESR (25-35% Lower than PS Series) * High temperature resistance * High ripple current Od ® (| ¥ 
capability * 105°C maximum temperature fam e Ney 
Specifications: m15 mins 4 min. 


* Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% * Dissipation Factor: 0.08 maximum @ 20°C 120Hz 
¢ Leakage Current: | = 0.2CV maximum after 2 minutes @ 20°C. 


Rated Rated Ripple Maximum 
W. V. Cap. Current (mA RMS) ESR mQ Dimensions (mm) Digi-Key Price Each United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @ 105°C 100kHz @ 100 to 300kHz 20°C OD L E Od Part No. 1 10 100 Part No. 
390 3160 20 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3055-ND 74 55 At APSA2R5ELL391MFA5G 
25 680 5580 7 8.0 11.5 3.5 0.8 565-3056-ND 77 58 43 APSA2R5ELL681MHB5S 
820 5580 7 8.0 11.5 3.5 0.8 565-3057-ND ff 58 43 APSA2R5ELL821MHB5S 
1000 5860 6 10.0 11.5 5.0 0.8 565-3054-ND 1.09 82 62 APSA2R5ELL102MJB5S 
270 3160 20 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3058-ND 74 55 At APSA4ROELL271MFA5G 
4 390 3300 24 6.3 10.5 25 0.5 565-3059-ND 74 55 At APSA4ROELL391MFA5G 
560 5580 7 8.0 11.5 3.5 0.8 565-3060-ND ff 58 43 APSA4ROELL561MHB5S 
820 5860 6 10.0 11.5 5.0 0.8 565-3061-ND 1.08 81 61 APSA4ROELL821MJB5S 
220 3160 20 6.3 10.5 25 0.5 565-3062-ND 74 55 At APSA6R3ELL221MFA5G 
63 330 3190 28 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3063-ND 74 55 At APSA6R3ELL331MFA5G 
390 5080 8 8.0 11.5 3.5 0.8 565-3064-ND 77 58 43 APSA6R3ELL391MHB5S 
680 5860 7 10.0 11.5 5.0 0.8 565-3065-ND 1.09 82 62 APSA6R3ELL681MJB5S 
47 2820 25 6.3 10.5 25 0.5 565-3051-ND 74 55 At APSA100ELL470MFA5SG 
68 2820 25 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3052-ND 74 55 Al APSA100ELL680MFASG 
10 100 2820 25 6.3 10.5 25 0.5 565-3047-ND 74 55 At APSA100ELL101MFA5G 
150 2820 25 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3048-ND 74 55 At APSA100ELL151MFASG 
270 4710 9 8.0 11.5 3.5 0.8 565-3049-ND 77 58 43 APSA100ELL271MHB5S 
470 5650 8 10.0 11.5 5.0 0.8 565-3050-ND 1.09 82 62 APSA100ELL471MJB5S, 
16 100 2820 25 6.3 10.5 25 0.5 565-3053-ND 74 55 At APSA160ELL101MFA5G 


NPCAP™ PXA Series Polymer Aluminum 
Electrolytic Capacitors (SMT) 
Ultra - Low ESR 105°C 


Features: SizeCode | OD | L_| A | BC w P 
* Solid functional polymer aluminum ¢ Ultra-low ESR « High temperature F55 63 52 166 166/72 105-08 119 
resistance * For Lead Free Soldering * 105°C Maximum temperature. F60 63 157 166166172 105-08 119 
Specifications: H70 8.0 6.7 | 83 | 8.3 | 9.0 | 0.7~1.1 3.1 
¢ Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Capacitance Toler- J80 10.0 | 7.7 |10.3 | 10.3 | 11.0] 0.7~1.1 | 4.5 
ance: +20% * Dissipation Factor: 0.12 maximum @ 20°C 120Hz HCO 8.0 | 12.0 | 83 | 8.3 | 9.0 | 0.7~1.1 3.1 
* Leakage Current: | = 0.2CV maximum after 2 minutes @ 20°C. Jco 10.0 | 12.2 | 10.3 | 10.3 | 11.0 | 0.7~1.1 | 45 
Rated Rated Ripple Maximum Dimensions 
W.V. | Cap. | Size | Current (mA RMS) ESR mQ (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code @85°C 120Hz @ 100kHz to 20°C @D ie Part No. By 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
220 F55 2500 25 6.3 5.2 565-3087-1-ND 4.31 7.1 16.49 565-3087-2-ND 1,000 305.00 APXA2R5ARA221MF55G, 
220 F60 2500 25 6.3 5.7 565-3088-1-ND 4.30 7.08 16.44 565-3088-2-ND 1,000 303.00 APXA2R5ARA221MF60G 
2.5 560 H70 3100 23 8.0 6.7 565-3089-1-ND 5.53 9.10 21.13 565-3089-2-ND 1,000 390.00 APXA2R5ARA561MH70G 
680 HCO 4770 12 8.0 12.0 565-3090-1-ND 8.71 14.35 33.31 565-3090-2-ND 400 246.00 APXA2R5ARA681MHCOG 
1000 J80 4240 19 10.0 77 565-3086-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-3086-2-ND 500 277.50 APXA2R5ARA102MJ80G 
100 F55 2450 26 6.3 5.2 565-3100-1-ND 4.31 7.1 16.49 565-3100-2-ND 1,000 305.00 APXA4ROARA101MF55G. 
100 F60 2450 26 6.3 5.7 565-3101-1-ND 4.30 7.08 16.44 565-3101-2-ND 1,000 303.00 APXA4ROARA101MF60G 
150 F60 2450 26 6.3 5.7 565-3099-1-ND 4.29 7.07 16.41 565-3099-2-ND 1,000 303.00 APXA4ROARA151MF60G 
220 H70 3020 25 8.0 6.7 565-3104-1-ND 5.57 9.17 21.29 565-3104-2-ND 1,000 393.00 APXA4ROARA221MH70G 
a 330 H70 3020 25 8.0 6.7 565-3105-1-ND 5.57 9.17 21.29 565-3105-2-ND 1,000 393.00 APXA4ROARA331MH70G 
470 J80 4130 20 10.0 Tt 565-3106-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-3106-2-ND 500 277.50 APXA4ROARA471MJ80G 
560 HCO 4770 12 8.0 12.0 565-3107-1-ND 8.71 14.35 33.31 565-3107-2-ND 400 246.00 APXA4ROARA561MHCOG 
680 J80 4130 20 10.0 7.7 565-3108-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-3108-2-ND 500 277.50 APXA4ROARA681MJ80G 
820 JCO 5500 10 10.0 12.2 565-3109-1-ND 8.93 14.70 34.13 565-3109-2-ND 400 252.00 APXA4ROARA821MJCOG 
1200 JCO 5500 10 10.0 12.2 565-3102-1-ND 8.93 14.70 34.13 565-3102-2-ND 400 252.00 APXA4ROARA122MJC2G 
68 F60 2400 27 6.3 5.7 565-3120-1-ND 4.29 7.07 16.41 565-3120-2-ND 1,000 303.00 APXA6R3ARA680MF60G 
82 F55 2400 27 6.3 5.2 565-3122-1-ND 4.31 7.1 16.49 565-3122-2-ND 1,000 305.00 APXA6R3ARA820MF55G 
6.3 82 F60 2400 27 6.3 5.7 565-3123-1-ND 4.29 7.07 16.41 565-3123-2-ND 1,000 303.00 APXA6R3ARA820MF60G 
100 F55 2400 27 6.3 5.2 565-3110-1-ND 4.31 7.11 16.49 565-3110-2-ND 1,000 305.00 APXA6R3ARA101MF55G 


(Continued) 
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NPCAP™ PXA Series Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont, 


Rated Rated Ripple Maximum Dimensions 
W.V. | Cap. Size | Current (mA RMS) ESR mQ (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) Code @85°C 120Hz @ 100kHz to 20°C @D ib Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 

100 F60 2400 27 6.3 5.7 565-3111-1-ND 4.04 6.65 15.44 565-3111-2-ND 1,000 285.00 APXA6R3ARA101MF60G 

120 F60 2400 27 6.3 5.7 565-3112-1-ND 4.04 6.65 15.44 565-3112-2-ND 1,000 285.00 APXA6R3ARA121MF60G 

150 H70 3020 25 8.0 6.7 565-3113-1-ND 5.53 9.10 21.13 565-3113-2-ND 1,000 390.00 APXA6R3ARA151MH70G 

220 H70 3020 25 8.0 6.7 565-3114-1-ND 5.53 9.10 21.13 565-3114-2-ND 1,000 390.00 APXA6R3ARA221MH70G 

63 330 J80 4130 20 10.0 tal: 565-3115-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-3115-2-ND 500 277.50 APXA6R3ARA331MJ80G 
. 390 HCO 4770 12 8.0 12.0 565-3116-1-ND 8.71 14.35 33.31 565-3116-2-ND 400 246.00 APXA6R3ARA391MHCOG 
470 HCO 4770 12 8.0 12.0 565-3117-1-ND 8.71 14.35 33.31 565-3117-2-ND 400 246.00 APXA6R3ARA471MHCOG 

470 J80 4130 20 10.0 77 565-3118-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-3118-2-ND 500 277.50 APXA6R3ARA471MJ80G 

680 JCO 5500 10 10.0 12.2 565-3119-1-ND 10.92 17.99 41.76 565-3119-2-ND 400 308.40 APXA6R3ARA681MJCOG 

820 JCO 5500 10 10.0 12.2 565-3121-1-ND 10.92 17.99 41.76 565-3121-2-ND 400 308.40 APXA6R3ARA821MJCOG 

47 F60 2250 31 6.3 5.7 565-3073-1-ND 4.30 7.08 16.44 565-3073-2-ND 1,000 303.00 APXA100ARA470MF60G 

56 F55 2250 31 6.3 52 565-3075-1-ND 4.31 Fall 16.49 565-3075-2-ND 1,000 305.00 APXA100ARAS560MF55G 

56 F60 2250 31 6.3 S77 565-3076-1-ND 4.30 7.08 16.44 565-3076-2-ND 1,000 303.00 APXA100ARAS560MF60G 

120 H70 2800 27 8.0 6.7 565-3066-1-ND 5.53 9.10 21.13 565-3066-2-ND 1,000 390.00 APXA100ARA121MH70G 

150 H70 2800 27 8.0 6.7 565-3067-1-ND 5.53 9.10 21.13 565-3067-2-ND 1,000 390.00 APXA100ARA151MH70G 

10 270 HCO 4420 14 8.0 12.0 565-3068-1-ND 8.71 14.35 33.31 565-3068-2-ND 400 246.00 APXA100ARA271MHCOG 
270 J80 3770 24 10.0 7 565-3069-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-3069-2-ND 500 277.50 APXA100ARA271MJ80G 

330 HCO 4420 14 8.0 12.0 565-3070-1-ND 8.71 14.35 33.31 565-3070-2-ND 400 246.00 APXA100ARA331MHCOG 

330 J80 3770 24 10.0 77 565-3071-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-3071-2-ND 500 277.50 APXA100ARA331MJ80G 

470 JCO 5300 12 10.0 12.2 565-3072-1-ND 11.90 19.60 45.50 565-3072-2-ND 400 336.00 APXA100ARA471MJCOG 

560 JCO 5300 12 10.0 12.2 565-3074-1-ND 8.93 14.70 34.13 565-3074-2-ND 400 252.00 APXA100ARA561MJCOG 

33 F60 2050 37 6.3 5.7 565-3082-1-ND 4.29 7.07 16.41 565-3082-2-ND 1,000 303.00 APXA160ARA330MF60G 

39 F55 2050 37 6.3 5.2 565-3083-1-ND 4.31 7.11 16.49 565-3083-2-ND 1,000 305.00 APXA160ARA390MF55G 

39 F60 2050 37 6.3 5.7 565-3084-1-ND 4.30 7.08 16.44 565-3084-2-ND 1,000 303.00 APXA160ARA390MF60G 

82 H70 2700 30 8.0 6.7 565-3085-1-ND 5.53 9.10 21.13 565-3085-2-ND 1,000 390.00 APXA160ARA820MH70G 

16 150 J80 3430 26 10.0 PAA 565-3077-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-3077-2-ND 500 277.50 APXA160ARA151MJ80G 
180 HCO 4360 16 8.0 12.0 565-3078-1-ND 8.71 14.35 33.31 565-3078-2-ND 400 246.00 APXA160ARA181MHCOG 

180 J80 3430 26 10.0 77 565-3079-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-3079-2-ND 500 277.50 APXA160ARA181MJ80G 

220 JCO 5050 14 10.0 12.2 565-3080-1-ND 10.63 17.50 40.63 565-3080-2-ND 400 300.00 APXA160ARA221MJCOG 

330 JCO 5050 14 10.0 12.2 565-3081-1-ND 11.69 19.25 44.69 565-3081-2-ND 400 330.00 APXA160ARA331MJCOG 

NPCAP™ PXC Series Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 
Super - Low ESR 105°C 
Features: 


* Solid functional polymer aluminum * Super-low ESR (20-30% Lower than PXA 


Series) * High temperature resistance * 105°C maximum temperature. - 
Size Code | OD LE: A B 
Specifications: E60 50] 57153153 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C » Capacitance Tolerance: F60 6357166166 
+20% * Dissipation Factor: 0.12 maximum @ 20°C 120Hz * Leakage Current: z - = = 
| =0.2CV maximum after 2 minutes @ 20°C. 70 8.0 | 67 | 8.3 | 83 
Rated Rated Ripple Maximum Dimensions 
W.V. | Cap. | Size | Current (mA RMS) ESR mQ @20°C (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code @85°C 100kHz 300kHz @D L Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
180 E60 2000 30 22 5.0 5.7 565-3130-1-ND 4.26 7.01 16.27 565-3130-2-ND 1,000 300.00 | APXC2R5ARA181ME60G 
2.5 270 F60 2700 20 18 6.3 5.7 565-3131-1-ND 4.64 7.65 17.75 565-3131-2-ND 1,000 328.00 | APXC2R5ARA271MF60G 
470 H70 3420 17 16 8.0 6.7 565-3132-1-ND 5.96 9.81 22.77 565-3132-2-ND 1,000 420.00 | APXC2R5ARA471MH70G 
150 E60 2000 30 22 5.0 5.7 565-3133-1-ND 4.26 7.01 16.27 565-3133-2-ND 1,000 300.00 | APXC4ROARA151ME60G 
4 220 F60 2640 21 19 6.3 5.7 565-3134-1-ND 4.64 7.65 17.75 565-3134-2-ND 1,000 328.00 | APXC4ROARA221MF60G 
330 H70 3300 18 17 8.0 6.7 565-3135-1-ND 5.96 9.81 22.77 565-3135-2-ND 1,000 420.00 | APXC4ROARA331MH70G 
100 E60 1780 35 26 5.0 5.7 565-3136-1-ND 4.26 7.01 16.27 565-3136-2-ND 1,000 300.00 | APXC6R3ARA101ME60G 
6.3 180 F60 2580 22 19 6.3 5.7 565-3137-1-ND 4.64 7.65 17.75 565-3137-2-ND 1,000 328.00 | APXC6R3ARA181MF60G 
220 H70 3300 18 17 8.0 6.7 565-3138-1-ND 5.96 9.81 22.77 565-3138-2-ND 1,000 420.00 | APXC6R3ARA221MH70G 
56 E60 1660 40 31 5.0 5.7 565-3125-1-ND 4.26 7.01 16.27 565-3125-2-ND 1,000 300.00 | APXC100ARA560ME60G 
10 82 F60 2440 23 21 6.3 5.7 565-3126-1-ND 4.64 7.65 17.75 565-3126-2-ND 1,000 328.00 | APXC100ARA820MF60G 
150 H70 3160 20 19 8.0 6.7 565-3124-1-ND 5.96 9.81 22.77 565-3124-2-ND 1,000 420.00 | APXC100ARA151MH70G 
27 E60 1570 45 35 5.0 5.7 §65-3127-1-ND 4.26 7.01 16.27 565-3127-2-ND 1,000 300.00 | APXC160ARA270ME60G 
16 39 F60 2300 25 23 6.3 5.7 565-3128-1-ND 4.64 7.65 17.75 565-3128-2-ND 1,000 328.00 | APXC160ARA390MF60G 
82 H70 2830 25 23 8.0 6.7 565-3129-1-ND 5.96 9.81 22.77 565-3129-2-ND 1,000 420.00 | APXC160ARA820MH70G 
NPCAP™ PXH Series Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 
Super - Low ESR 125°C 
Features: 
* Solid functional polymer aluminum ¢ Super-low ESR * High temperature resistance 7 
* 125°C maximum temperature. Size Code | OD 
ibe: Feo | 6.3 
Specifications: H70 8.0 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C » Capacitance Tolerance: 180 10.0 
+20% * Dissipation Factor: 0.12 maximum @ 20°C 120Hz. : 
Rated Leakage Rated Ripple Current (mA RMS) Maximum ESR | Dimensions 
W.V. | Cap. | Size | Current pA max 100kHz ~ 300kHz mo@20°;c | (mm) ___| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code | after2 Minutes | -55°C ~ 105°C 105°C ~ 125°C =| 100kHz - 300kHz | OD [| Part No. 5 10 25 | Part No. Oty. Pricing Part No. 
a5 | 220 | F60 110 2500 770 35 6.3 | 5.7 | 565-3148-1-ND 4.87 8.03 18.64] 565-3148-2-ND 1,000 344.00 | APXH2R5ARA221MF60G 
" 1000 | J80 500 3700 1100 25 10.0 | 7.7 | 565-3147-1-ND 8.91 14.67 34.07 | 565-3147-2-ND 500 314.50_| APXH2R5ARA102MJ80G 
150 | F60 120 2450 770 35 6.3 | 5.7 | 565-3152-1-ND 4.87 8.03 18.64] 565-3152-2-ND 1,000 344.00 | APXH4ROARA151MF60G 
4 220 | H70 176 3020 960 30 8.0 | 6.7 | 565-3153-1-ND 6.24 10.27 23.85] 565-3153-2-ND 1,000 440.00 | APXH4ROARA221MH70G 
680 | J80 544 3700 1100 25 10.0 | 7.7 | 565-3154-1-ND 8.91 14.67 34.07 | 565-3154-2-ND 500 314.50 | APXH4ROARA681MJ80G 
82 F60 103 2400 720 40 63 | 5.7 | 565-3159-1-ND 4.87 8.03 18.64] 565-3159-2-ND 1,000 344.00 | APXH6R3ARA820MF60G 
100 | F60 126 2400 720 40 6.3 | 5.7 | 565-3155-1-ND 4.87 8.03 18.64] 565-3155-2-ND 1,000 344.00 | APXH6R3ARA101MF60G 
6.3 | 150 | H70 189 3020 960 30 8.0 | 6.7 | 565-3156-1-ND 6.24 10.27 23.85] 565-3156-2-ND 1,000 440.00 | APXH6R3ARA151MH70G 
220 | H70 277 3020 960 30 8.0 | 6.7 | 565-3157-1-ND 6.24 10.27 23.85] 565-3157-2-ND 1,000 440.00 | APXH6R3ARA221MH70G 
470 | J80 592 3700 1100 25 10.0 | 7.7 | 565-3158-1-ND 8.91 14.67 34.07 | 565-3158-2-ND 500 314.50 | APXH6R3ARA471MJ80G 
56 F60 112 2250 680 45 63 | 5.7 | 565-3143-1-ND 4.87 8.03 18.64] 565-3143-2-ND 1,000 344.00 | APXHTO0ARAS60MF60G 
10 120 | H70 240 2800 880 35 8.0 | 6.7 | 565-3139-1-ND 6.24 10.27 23.85] 565-3139-2-ND 1,000 440.00 | APXH100ARA121MH70G 
150 | H70 300 2800 880 35 8.0 | 6.7 | 565-3140-1-ND 6.24 10.27 23.85] 565-3140-2-ND 1,000 440.00 | APXH100ARA151MH70G 
330 | J80 660 3700 1010 30 10.0 | 7.7 | 565-3141-1-ND 8.91 14.67 __—34.07 | 565-3141-2-ND 500 314.50 | APXH100ARA331MJ80G 
39 F60 125 2050 650 50 6.3 | 5.7 | 565-3142-1-ND 4.87 8.03 18.64] 565-3142-2-ND 1,000 344.00 | APXH160ARA390MF60G 
16 82 H70 262 2700 830 40 8.0 | 6.7 | 565-3146-1-ND 6.24 10.27 23.85] 565-3146-2-ND 1,000 440.00 | APXH160ARA820MH70G 
150 | J80 480 3020 930 35 10.0 | 7.7 | 565-3144-1-ND 8.91 14.67  34.07| 565-3144-2-ND 500 314.50 | APXH160ARA151MJ80G 
180_| J80 576 3020 930 35 10.0 | 7.7 | 565-3145-1-ND 8.91 14.67 34.07 | 565-3145-2-ND 500 314.50 | APXH160ARA181MJ80G 
22 F60 88 1650 590 60 63 | 5.7 | 565-3149-1-ND 4.87 8.03 18.64] 565-3149-2-ND 1,000 344.00 | APXH200ARA220MF60G 
20 47 H70 188 2000 780 45 8.0 | 6.7 | 565-3150-1-ND 6.24 10.27 23.85] 565-3150-2-ND 1,000 440.00 | APXH200ARA470MH70G 
82 J80 328 2400 820 45 10.0 | 7.7 | 565-3151-1-ND 8.91 14.67 34.07 | 565-3151-2-ND 500 314.50 | APXH200ARA820MJ80G 
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SMH Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Snap-In) 


Sleeve (PET) 


F 


@D 


Negative Mark 


General Purpose 85°C 


Features: 
* General Purpose * High CV * High Ripple * 2,000 Hours @ 85°C 


Specifications: 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Capacitance Tolerance: +20% »* Leakage Current @ 20°C: * @D=35mm : 3.5+0.5mm 
1=0.02CV or 3mA, whichever is smaller 


Max. Rated Max. Rated 
Case Size Ripple Cur. Case Size Ripple Cur. 
W.V | Cap. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con W.V | Cap. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC)| (uF) (mm) _| Tan 8 | 85°C, 120Hz| Part No. 1 10 100 | PartNo. (VDC)| (uF) (mm) _| Tan 8 | 85°C, 120Hz| Part No. 1 10 100 | PartNo. 

15000 | 22x25 | 0.60 2.44 565-2571-ND 2.63 19.88 150.00 ) ESMH6R3VSN153MP25T 4700 | 25.4x25 | 0.25 2.42 565-2645-ND 2.75 20.81 157.05 | ESMH350VSN472MQ25T 
22000) 22x30 | 0.60 3.06 565-2572-ND 2.75 20.83 157.19 ) ESMH6R3VSN223MP30T 5600 | 22x35 | 0.25 2.75 565-2646-ND 2.87 21.74 164.09 | ESMH350VSN562MP35T 
22000 | 25.4x25 | 0.60 3.07 565-2573-ND 3.01 22.79 172.00 ) ESMH6R3VSN223MQ25T 6800 | 22x40 | 0.25 2.80 565-2647-ND 2.76 20.87 157.52 | ESMH350VSN682MP40T 
27000) 22x35 | 0.60 3.49 565-2574-ND 2.97 22.52 169.94 | ESMH6R3VSN273MP35T 6800 | 25.4x30 | 0.25 2.74 565-2648-ND 2.75 20.86 157.42 | ESMH350VSN682MQ30T 
27000 | 25.4x30 | 0.60 3.52 565-2575-ND 3.12 23.59 178.00 | ESMH6R3VSN273MQ30T 8200 | 22x45 | 0.25 3.47 565-2649-ND 2.95 22.36 168.72 | ESMH350VSN822MP45T 
33000) 22x40 | 0.60 3.97 565-2576-ND 3.18 24.09 181.81 ) ESMH6R3VSN333MP40T 8200 | 25.4x35 | 0.25 3.10 565-2650-ND 2.97 22.52 169.99 | ESMH350VSN822MQ35T 
33000 | 25.4x35 | 0.60 4.02 565-2577-ND 3.37 25.51 192.53 | ESMH6R3VSN333MQ35T 10000} 22x50 | 0.25 3.57 565-2651-ND 3.12 23.59 178.00 | ESMH350VSN103MPS50T 
39000} 22x50 | 0.60 4.55 565-2578-ND 3.46 26.19 197.69 ) ESMH6R3VSN393MP50T 10000 | 25.4x40 | 0.25 3.53 565-2652-ND 3.60 27.28 205.89 | ESMH350VSN103MQ40T 
6.3 | 39000} 25.4x40 | 0.60 4.50 565-2579-ND 3.46 26.22 197.86 | ESMH6R3VSN393MQ40T 10000} 30x30 | 0.25 3.46 565-2653-ND 4.66 35.30 266.39 | ESMH350VSN103MR30T 
47000 | 25.4x45 | 0.60 5.09 565-2580-ND 3.81 28.84 217.62 | ESMH6R3VSN473MQ45T 35 | 12000] 25.4x45 | 0.25 3.98 565-2654-ND 3.64 27.56 208.00 | ESMH350VSN123MQ45T 
47000| 30x35 | 0.60 5.06 565-2581-ND 4.84 36.67 276.73 | ESMH6R3VSN473MR35T 12000} 30x35 | 0.25 4.01 565-2655-ND 4.93 37.29 281.46 | ESMH350VSN123MR35T 
56000 | 25.4x50 | 0.60 5.71 565-2582-ND 4.12 31.18 235.33 | ESMH6R3VSN563MQ50T 15000 | 25.4x50 | 0.25 4.54 565-2656-ND 3.93 29.77 224.68 | ESMH350VSN153MQ50T 
56000) 30x40 | 0.60 5.70 565-2583-ND 5.20 39.40 297.33 | ESMH6R3VSN563MR40T 15000} 30x40 | 0.25 4.52 565-2657-ND 5.34 40.45 305.28 | ESMH350VSN153MR40T 
68000} 30x45 | 0.60 6.48 565-2585-ND 5.39 40.81 308.00 ) ESMH6R3VSN683MR45T 15000} 35x35 | 0.25 5.01 565-2658-ND 5.88 44.52 336.00 | ESMH350VSN153MA35T 
68000 | 35x35 | 0.60 6.42 565-2584-ND 5.24 39.65 + 299.23 | ESMH6R3VSN683MA35T 18000 | 30x45 | 0.25 471 565-2659-ND 5.11 38.69 292.02 | ESMH350VSN183MR45T 
82000) 30x50 | 0.60 7.32 565-2586-ND 5.83 44.10 332.86 ) ESMH6R3VSN823MR50T 18000} 35x40 | 0.25 5.54 565-2660-ND 5.72 43.30 326.82 | ESMH350VSN183MA40T 
82000 | 35x40 | 0.60 7.29 565-2587-ND 6.54 49.51 373.63 | ESMH6R3VSN823MA40T 22000) 30x50 | 0.25 5.33 565-2661-ND 5.53 41.87 316.00 | ESMH350VSN223MR50T 
100000} 35x45 | 0.60 8.31 565-2588-ND 7.15 54.15 408.70 ) ESMH6R3VSN104MA45T 22000) 35x45 | 0.25 6.04 565-2662-ND 6.57 49.76 375.54 | ESMH350VSN223MA45T 
42000| 22x25 | 0.50 2.39 565-2589-ND 2.63 19.88 150.00 | ESMH100VSN123MP25T 27000) 35x45 | 0.25 6.89 565-2663-ND 6.64 50.30 379.62 | ESMH350VSN273MASOT 
15000} 22x30 | 0.50 2.76 565-2590-ND 2.70 20.41 154.00 | ESMH100VSN153MP30T 2200 | 22x25 | 0.20 1.91 565-2664-ND 2.37 17.97 135.60 | ESMH500VSN222MP25T 
15000 | 25.4x25 | 0.50 277 565-2591-ND 3.00 22.72 171.44 | ESMH100VSN153MQ25T 3300 | 22x30 | 0.20 2.37 565-2665-ND 2.83 21.43 161.72 | ESMH500VSN332MP30T 
18000 | 22x35 | 0.50 3.12 565-2592-ND 2.87 21.73 164.00 | ESMH100VSN183MP35T 3900 | 22x35 | 0.20 2.65 565-2666-ND 3.02 22.84 172.40 | ESMH500VSN392MP35T 
22000| 22x40 | 0.50 3.55 565-2593-ND 3.17 24.01 181.18 | ESMH100VSN223MP40T 3900 | 25.4x30 | 0.20 2.68 565-2667-ND 2.92 22.07 166.58 | ESMH500VSN392MQ30T 
22000 | 25.4x30 | 0.50 3.48 565-2594-ND 3.29 24.91 188.00 | ESMH100VSN223MQ30T 4700 | 22x40 | 0.20 2.99 565-2668-ND 3.15 23.85 180.00 | ESMH500VSN472MP40T 
27000) 22x45 | 0.50 4.04 565-2595-ND 3.34 25.27 190.74 | ESMH100VSN273MP45T 4700 | 25.4x35 | 0.20 3.03 565-2669-ND 3.36 25.44 192.00 | ESMH500VSN472MQ35T 
27000 | 25.4x35 | 0.50 3.98 565-2596-ND 3.48 26.34 198.79 | ESMH100VSN273MQ35T 5600 | 22x45 | 0.20 3.36 565-2670-ND 3.04 22.99 173.54 | ESMH500VSN562MP45T 
10 |33000) 22x50 | 0.50 4.58 565-2597-ND 3.59 27.17 205.09 | ESMH100VSN333MPS50T 5600 | 25.4x35 | 0.20 3.31 565-2671-ND 3.52 26.65 201.17 | ESMH500VSN562MQ35T 
33000 | 25.4x45 | 0.50 4.54 565-2598-ND 3.70 28.02 211.50 | ESMH100VSN333MQ40T 6800 | 22x50 | 0.20 3.81 565-2672-ND 3.35 25.36 191.40 | ESMH500VSN682MPS5OT 
39000 | 25.4x45 | 0.50 5.08 565-2599-ND 4.06 30.71 231.75 | ESMH100VSN393MQ45T 50 | 6800 | 25.4x40 | 0.20 3.81 565-2673-ND 6.30 47.70 ~—_ 360.00 | ESMH500VSN682MQ40T 
39000) 30x35 | 0.50 5.05 565-2600-ND 4.85 36.76 277.41 | ESMH100VSN393MR35T 6800 | 30x35 | 0.20 3.85 565-2674-ND 4.28 32.43 244.79 | ESMH500VSN682MR35T 
47000 | 25.4x50 | 0.50 5.73 565-2601-ND 6.55 49.56 374.00 | ESMH100VSN473MQ50T 8200 | 25.4x50 | 0.20 4.37 565-2675-ND 4.41 33.39 252.00 | ESMH500VSN822MQ50T 
47000| 30x40 | 0.50 5.72 565-2602-ND 5.38 40.76 307.65 | ESMH100VSN473MR40T 8200 | 30x40 | 0.20 4.36 565-2676-ND 3.92 29.68 224.00 | ESMH500VSN822MR40T 
56000| 30x45 | 0.50 6.44 565-2603-ND 5.59 42.30 319.28 | ESMH100VSN563MR45T 10000} 30x45 | 0.20 4.97 565-2677-ND 4.97 37.64 284.04 | ESMH500VSN103MR45T 
68000] 35x40 | 0.50 7.27 565-2604-ND 6.60 49.98 377.20 | ESMH100VSN683MA40T 10000 | 35x35 | 0.20 4.92 565-2678-ND 5.42 41.04 309.77 | ESMH500VSN103MA35T 
82000) 35x50 | 0.50 8.49 565-2605-ND 7.34 55.57 419.36 | ESMH100VSN823MASOT 12000} 30x50 | 0.20 5.60 565-2679-ND 5.22 39.56 298.55 | ESMH500VSN123MR50T 
8200 | 22x25 | 0.40 251 565-2606-ND 2.28 17.23 130.00 | ESMH160VSN822MP25T 12000} 35x40 | 0.20 5.58 565-2680-ND 5.84 44.21 333.63 | ESMHS00VSN123MA40T 
10000] 22x25 | 0.40 277 565-2607-ND 2.63 19.88 150.00 | ESMH160VSN103MP25T 15000} 35x45 | 0.20 6.44 565-2681-ND 6.34 47.97 362.00 | ESMHSO0VSN153MA45T 
12000] 22x30 | 0.40 2.86 565-2608-ND 2.72 20.57 155.24 | ESMH160VSN123MP30T 18000} 35x50 | 0.20 6.71 565-2682-ND 6.95 52.65 397.33 | ESMHS00VSN183MAS0T 
15000 | 22x35 | 0.40 3.29 565-2609-ND 2.87 21.73 164.01 | ESMH160VSN153MP35T 1800 | 22x25 | 0.15 1.82 565-2683-ND 2.76 20.90 157.73 | ESMH630VSN182MP25T 
15000 | 24.5x30 | 0.40 3.46 565-2610-ND 3.12 23.59 178.00 | ESMH160VSN153MQ30T 2200 | 22x30 | 0.15 2.31 565-2684-ND 2.86 21.62 163.18 | ESMH630VSN222MP30T 
18000 | 22x40 | 0.40 3.72 565-2611-ND 3.05 23.06 174.00 | ESMH160VSN183MP40T 2700 | 22x35 | 0.15 2.40 565-2686-ND 3.04 23.05 173.96 | ESMH630VSN272MP35T 
18000 | 25.4x35 | 0.40 3.98 565-2612-ND 3.05 23.06 174.00 | ESMH160VSN183MQ35T 2700 | 25.4x25 | 0.15 2.40 565-2685-ND 3.19 24.12 182.00 | ESMH630VSN272MQ25T 
22000) 22x50 | 0.40 4.37 565-2613-ND 3.05 23.06 174.00 | ESMH160VSN223MP50T 3300 | 22x35 | 0.15 2.62 565-2688-ND 3.19 24.12 182.00 | ESMH630VSN332MP35T 
22000 | 25.4x40 | 0.40 4.26 565-2614-ND 3.65 27.62 208.49 | ESMH160VSN223MQ40T 3300 | 25.4x30 | 0.15 2.64 565-2687-ND 3.39 25.66 193.69 | ESMH630VSN332MQ30T 
16 |27000| 25.4x45 | 0.40 4.72 565-2615-ND 3.78 ~—28.62_~—-216.00 | ESMH160VSN273MQ45T 3900 | 22x40 | 0.15 2.93 565-2689-ND 3.37 25.54 192.74 | ESMH630VSN392MP40T 
27000) 30x35 | 0.40 4.82 565-2616-ND 4.33 32.75 247.16 | ESMH160VSN273MR35T 3900 | 25.4x35 | 0.15 2.97 565-2690-ND 3.65 27.64 208.61 | ESMH630VSN392MQ35T 
33000 | 25.4x50 | 0.40 5.33 565-2617-ND 4.03 30.48 230.00 | ESMH160VSN333MQ50T 4700 | 22x50 | 0.15 3.39 565-2691-ND 3.70 28.03 211.57 | ESMH630VSN472MPS5OT 
33000] 30x40 | 0.40 5.36 565-2618-ND 5.23 39.57 298.67 | ESMH160VSN333MR40T 63 | 4700 | 25.4x40 | 0.15 3.36 565-2692-ND 3.81 28.87 217.89 | ESMH630VSN472MQ40T 
39000] 30x45 | 0.40 6.01 565-2619-ND 6.09 46.11 348.00 | ESMH160VSN393MR45T 5600 | 25.4x45 | 0.15 3.77 565-2693-ND 4.18 31.69 239.13 | ESMH630VSN562MQ45T 
47000| 30x50 | 0.40 6.79 565-2620-ND 5.36 40.55 306.00 | ESMH160VSN473MR50T 5600 | 30x35 | 0.15 3.75 565-2694-ND 4.53 34.27 258.68 | ESMH630VSN562MR35T 
47000} 35x40 | 0.40 6.76 565-2621-ND 5.88 44.52 336.00 | ESMH160VSN473MA40T 6800 | 25.4x50 | 0.15 4.27 565-2695-ND 4.41 33.40 252.05 | ESMH630VSN682MQ50T 
56000) 35x45 | 0.40 7.62 565-2622-ND 6.51 49.29 372.00 | ESMH160VSN563MA45T 6800 | 30x40 | 0.15 4.27 565-2696-ND 4.82 36.50 275.49 | ESMH630VSN682MR40T 
68000} 35x50 | 0.40 8.63 565-2623-ND 7.28 55.12 416.00 | ESMH160VSN683MASOT 8200 | 30x45 | 0.15 4.83 565-2697-ND 6.06 45.86 346.15 | ESMH630VSN822MR45T 
100000} 35x80 | 0.30 11.39 565-2624-ND 10.46 79.23 597.99 | ESMH160VSN104MA80T 10000} 30x50 | 0.15 5.49 565-2698-ND 5.87 44.44 335.41 | ESMH630VSN103MRS50T 
5600 | 22x25 | 0.30 2.21 565-2625-ND 2.35 17.76 134.05 | ESMH250VSN562MP25T 10000} 35x40 | 0.15 5.47 565-2699-ND 7.10 53.75 405.64 | ESMH630VSN103MA40T 
6800 | 22x30 | 0.30 2.40 565-2626-ND 2.70 20.41 154.00 | ESMH250VSN682MP30T 12000} 35x45 | 0.15 6.19 565-2700-ND 7.69 58.20 439.23 | ESMH630VSN123MA45T 
6800 | 25.4x25 | 0.30 2.56 565-2627-ND 2.67 20.18 152.31 | ESMH250VSN682MQ25T 820 22x25 | 0.15 1.86 565-2701-ND 2.42 18.29 138.00 | ESMH101VSN821MP25T 
8200 | 22x35 | 0.30 2.72 565-2628-ND 2.95 22.34 168.60 | ESMH250VSN822MP35T 1200 | 22x30 | 0.15 2.09 565-2702-ND 2.94 22.26 168.00 | ESMH101VSN122MP30T 
10000 | 22x40 | 0.30 3.09 565-2629-ND 2.75 20.82 157.11 | ESMH250VSN103MP40T 1500 | 22x35 | 0.15 2.41 565-2703-ND 3.15 23.85 180.00 | ESMH101VSN152MP35T 
10000 | 25.4x30 | 0.30 3.12 565-2630-ND 3.33 25.18 190.00 | ESMH250VSN103MQ30T 1500 | 25.4x30 | 0.15 2.43 565-2704-ND 3.15 23.85 180.00 | ESMH101VSN152MQ30T 
12000 | 22x45 | 0.30 3.48 565-2631-ND 2.98 22.53 170.00 | ESMH250VSN123MP45T 1800 | 22x40 | 0.15 274 565-2705-ND 3.43 25.97 __ 196.00 | ESMH101VSN182MP40T 
12000 | 25.4x35 | 0.30 3.43 565-2632-ND 3.43 25.97 196.00 | ESMH250VSN123MQ35T 1800 | 25.4x35 | 0.15 2.75 565-2706-ND 3.64 27.56 208.00 | ESMH101VSN182MQ35T 
25 |15000) 22x50 | 0.30 4.00 565-2633-ND 3.15 23.85 180.00 | ESMH250VSN153MP50T 2200 | 22x45 | 0.15 3.08 565-2707-ND 3.50 26.50 200.00 | ESMH101VSN222MP45T 
15000 | 25.4x40 | 0.30 3.95 565-2634-ND 3.53 26.76 201.97 | ESMH250VSN153MQ40T 2200 | 25.4x40 | 0.15 3.13 565-2708-ND 3.92 29.68 224.00 | ESMH101VSN222MQ40T 
18000 | 25.4x45 | 0.30 4.45 565-2635-ND 4.38 33.13 250.00 | ESMH250VSN183MQ45T joo | 2700 | 22x50 | 0.15 3.53 565-2709-ND 4.03 30.48 230.00 | ESMH101VSN272MPSOT 
18000 | 30x35 | 0.30 4.46 565-2636-ND 4.34 32.86 247.99 | ESMH250VSN183MR35T 2700 | 25.4x45 | 0.15 3.57 565-2710-ND 4.27 32.33 244.00 | ESMH101VSN272MQ45T 
22000 | 25.4x50 | 0.30 5.02 565-2637-ND 4.06 30.74 232.00 | ESMH250VSN223MQ50T 2700 | 30x35 | 0.15 3.55 565-2711-ND 5.57 42.14 318.00 | ESMH101VSN272MR35T 
22000} 30x45 | 0.30 5.21 565-2638-ND 4.73 35.78 270.01 | ESMH250VSN223MR45T 3300 | 25.4x50 | 0.15 4.06 565-2712-ND 4.83 36.57 276.00 | ESMH101VSN332MQ50T 
27000| 30x50 | 0.30 5.94 565-2639-ND 5.11 38.72 292.26 | ESMH250VSN273MRS5OT 3300 | 30x40 | 0.15 4.05 565-2713-ND 4.97 37.63 284.00 | ESMH101VSN332MR40T 
27000) 35x40 | 0.30 5.92 565-2640-ND 5.73 43.35 327.17 | ESMH250VSN273MA40T 3900 | 30x45 | 0.15 4.54 565-2714-ND 7.42 56.18 424.00 | ESMH101VSN392MR45T 
33000] 35x45 | 0.30 6.75 565-2641-ND 5.99 45.32 342.07 | ESMH250VSN333MA45T 4700 | 30x50 | 0.15 5.13 565-2715-ND 5.67 42.93 324.00 | ESMH101VSN472MRS50T 
39000} 35x50 | 0.30 7.56 565-2642-ND 6.37 48.23 364.00 | ESMH250VSN393MASOT 4700 | 35x40 | 0.15 5.14 565-2716-ND 6.61 50.08 377.99 | ESMH101VSN472MA40T 
3900 | 22x25 | 0.25 2.22 565-2643-ND 2.37 17.92 135.25 | ESMH350VSN392MP25T 5600 | 35x45 | 0.15 5.75 565-2717-ND 6.69 50.62 382.00 | ESMH101VSNS562MA45T 
= 4700 | 22x30 | 0.25 2.41 565-2644-ND 2.41 18.26 137.80 | ESMH350VSN472MP30T 6800 | 35x50 | 0.15 6.50 565-2718-ND 7.70 58.30 440.00 | ESMH101VSN682MASOT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Ee SMQ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Snap-In) 


Downsized General Purpose 85°C 


Features: * General Purpose 
Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C » Capacitance Tolerance: +20% * Leakage 


* High Voltage 


* High CV 


Current @ 20°C: 120Hz: 1< 3VCV (uA) after 5 minutes @ 20°C 


* High Ripple 


* 2,000 Hours @ 85°C 


Sleeve (PET) 


ry 


@D 


Vent *#—L—! 
*@D=35mm : 3. 


4.0* 
+0.5 


5+0.5mm 


Negative Mark 


Max. Rated Max. Rated 
Case Size Ripple Cur. Case Size Ripple Cur. 
W.V | Cap. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con W.V | Cap. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(vDC)| (uF) | (mm) | Tans | 85°C, 120Hz| Part No. 1 10 100 | Part No. (vDC)| (uF) | (mm) | Tans | 85°C, 120Hz| Part No. 1 10 100 | Part No. 
560 | 22x25 | 0.15| 2.25 | 565-2719-ND 243 18.40 138.87 | ESMQ161VSN561MP25S 150 | 22x25 [015 | 112 | 565-2760-ND 273 20.65 155.81 | ESMQ351VSN151MP25S 
680 | 22x30 | 015 | 2.50 | 565-2720-ND 2.64 19.97 150.71 | ESMQ161VSN681MP30S 270 | 254x30 | 0.15 | 1.66 | 565-2761-ND 3.47 26.24 198.00 | ESMQ351VSN271Ma30S 
820 | 22x35 | 015 | 2.75 | 565-2721-ND 3.07 23.21 175.15 | ESMQ161VSN821MP35S 390 | 22x50 | 0.15 | 2.06 | 565-2762-ND 5.37 40.68 307.00 | ESMQ351VSN391MP50S 
1000 | 22x40 | 0.15] 3.00 | 565-2722-ND 3.35 25.38 191.53 | ESMA161VSN102MP40S 470 | 30x35 | 0.15| 240 | 565-2763-ND 5.22 39.54 298.45 | ESMQ351VSN471MR35S 
460 1000 | 25.4x30 | 0.15 3.00 565-2723-ND 3.39 25.65 —_—- 193.60 | ESMQ161VSN102MQ30S 350 | 560 30x40 | 0.15 2.60 565-2764-ND 6.53 49.46 373.25 | ESMQ351VSN561MR40S 
7500 | 30x30 [015] 373 | 565-2724-ND 457 34.63 261.36 | ESMQT61VSN152MR30S 680 | 35x35 | 0.15| 2.96 | 565-2765-ND 9.48 71.76 541.55 | ESMO351VSN681MA35S 
1800 | 25.4x45 |) 0.15 4.20 565-2725-ND 4.85 36.73 277.20 | ESMQ161VSN182MQ45S 820 30x50 | 0.15 3.25 565-2766-ND 10.03 75.98 573.40 | ESMQ351VSN821MR50S 
1800 | 30x35 | 0.15 4.20 565-2726-ND 5.25 39.76 300.05 | ESMQ161VSN182MR35S 820 35x45 | 0.15 3.25 565-2767-ND 8.50 64.37 485.85 | ESMQ351VSN821MA45S 
sont oe Mee ale aah ae pie er Pee olUeNaaomadee 1000 | 35x50 | 0.15 3.54 565-2768-ND 9.63 72.93 550.42 | ESMQ351VSN102MA50S 
x! i he i a s p ‘i 
3900 | 35x50 |015| 6.00 | 565-2729-ND 1035 78.34 _ 591.25 | ESMQ161VSN392MA50S ball leer -ral em <o*: Mereaimpe ep mma tv ead ct 
390 | 22x25 | 015] 1.68 | 565-2730-ND 2.32 17.55 132.42 | ESMQ201VSN391MP25S 220 | 22x40 |015| 149 | 565-2771-ND 347 2627 198.26 | ESMO401VSN221MP40S 
at oe uae oe peed ae Sted qe PORWR MIB ae 220 | 25.4x30 | 0.15 | 1.49 | 565-2772-ND 3.74 28.33 213.84 | ESMQ401VSN221MQ30S 
. : -2792- : : ; 270 | 22x45 | 0.15 | 1.67 | 565-2773-ND 4.32 32.74 _247.13 | ESMQ401VSN271MP45S 
680 | 22x35 | 0.15| 268 | 565-2733-ND 266 20.17 152.21 | ESMQ201VSNG81MP35S 370-1 35 Tae 015) 167 | 565277END 4.313264 246-34 | ESMO401VSNO7IMOR5S 
680 | 25.4x30 | 0.15 | 2.68 | 565-2734-ND 3.51 26.59 —_ 200.67 | ESMQ201VSN681Ma30S ; ; i Dad : : ; 
330 | 22x50 | 0.15 | 1.90 | 565-2775-ND 5.45 41.25 311.34 | ESMQ401VSN331MPS50S 
820 | 22x40 [0.15 | 293 | 565-2735-ND 4.15 31.43 237.17 [ESMQ201VSN82IMP40S | | yo | 339 | og aan lots | 190 | s65-2776-ND &11 3866 29180 | ESMO401VSNasiMa40s 
1000 | 22x45 | 0.15] 3.25 | 565-2736-ND 4.24 32.14 242.56 | ESMQ201VSN102MP45S 300 | 26445 |015| 213 | s659777-ND 71 4326 39646 | ESMO41VSN3O1MO4sS 
200 | 1000 | 25.4x35 | 0.15) 3.25 | 565-2737-ND 3.86 29.24 220.68 | ESMQ201VSN102Ma35S, i : ; earn ; : : 
470 | 25.4x50 | 0.15 | 2.39 | 565-2778-ND 7.13 53.99 407.44 | ESMQ401VSN471MQ50S. 
1000 | 30x30 | 0.15] 3.25 | 565-2738-ND 4.48 33.92 256.00 | ESMQ201VSN102MR30S 
470 | 30x40 [0.15 | 239 | 565-2779-ND 7.01 53.07 400.52 | ESMQ401VSN471MR40S 
1200 | 25.4x40 | 0.15 | 3.50 _| 565-2739-ND 4.57 34.61 _ 261.20 | ESMQ201VSN122Ma40S zoo | 3octs |ois| 260 WeBSeratn] 49. e425  4e4n7 | ESMO401VSNSoIMRass 
1500 | 25.4x50 | 0.15 | 3.87 | 565-2740-ND 5.62 42.53 321.00 | ESMQ201VSN152Ma50S : : : i ; 
ala 680 | 30x50 | 0.15| 296 | 565-2781-ND 1018 77.06 581.58 | ESMQ401VSN681MR50S 
1800 | 30x45 | 0.15] 4.32 | 565-2741-ND 6.84 51.79 390.85 | ESMQ201VSN182MR45S sao | 350 | 018 | 9c WEEMBAINE] ico ose  aeaas | esmadoivenesiMados 
2200 | 30x50 | 0.15] 4.92 | 565-2742-ND 7.99 60.50 456.60 | ESMQ201VSN222MR50S eae A of a RebSeING joes OF o5 ei | ESMIGADIVENBE MAdES 
2200 | 35x40 | 015] 4.92 | 565-2743-ND 8.70 65.85 496.96 | ESMa201VSN222MA40S x5 | 0-15 25 eoboserbss 65 95.75.7221 2 
2700 | 35x50 | 0.15 5.45 565-2744-ND 9.20 69.69 525.98 | ESIMQ201VSN272MA50S 82 22x25 | 0.20 0.83 565-2784-ND 2.45 18.55 = 140.00 | ESMQ451VSN820MP25S 
390 | 22x30 | 0.15] 1.91 | 565-2745-ND 2.84 21.50 162.23 | ESMQ251VSN391MP30S 100) 20x25 1 020) 0.93 RRA 305 28-14 174.61 | ESMOASTVSNIOIMPZ5S 
470 | 22x35 | 0.15| 211 | 565-2746-ND 3.42 25.91 195.55 | ESMQ251VSN471MP35S 120 | 29x30 | 0.20) 1.08 RRR EY «2.91 22.07 166.54 | ESMO451VSN121MP30S 
470 | 25.4x30 | 0.15 | 211 | 565-2747-ND 3.10 23.46 177.06 | ESMQ251VSN471MQ30S 150 | 25.4025 | 0.20) 1.19 ES BSRTETAND) «3.66 27.69 209.00 | ESMO4S1VSN1S1MOZES 
560 | 22x40 | 015 | 2.25 | 565-2748-ND 3.80 28.76 217.06 | ESMQ251VSN561MP40S 180_| 22x40 | 0.20 | 1.35 _| 565-2788-ND 3.82 28.90 __218.12 | ESMQ451VSN181MP40S 
560 | 25.4x30 | 0.15 2.25 565-2749-ND _3.73_28.26 213.27 | ESMQ251VSN561MQ30S 180 | 25.4x30 | 0.20 1.35 565-2789-ND 4.38 33.17 250.34 | ESMQ451VSN181MQ30S: 
| - x! ke a. a, f 5 
680 | 22x45 | 0.15 2.50 | 505-2750-ND 4.24 32.14 242.56 | ESMQ251VSN6S1MP45S 220 | 22x45 | 0.20 1.55 565-2790-ND 4.44 33.59 253.47 | ESMQ451VSN221MP45S 
680 | 25.4x35 | 0.15 2.50 | 565-2751-ND 4.22 31.96 241.21 | ESMQ251VSN681MQ35S | | ysq | 270 | 22x50 | 0.20 1.78 565-2792-ND 5.65 42.78 322.89 | ESMQ451VSN271MP50S 
250 | 820 | 22x50 | 0.15 277 565-2752-ND 4.72 35.70 269.44 | ESMQ251VSN821MPS50S 270 | 25.4x40 | 0.20 1.78 565-2793-ND 5.61 42.50 320.76 | ESMQ451VSN271MQ40S 
820 | 25.4x40 | 0.15 277 565-2753-ND 5.05 38.23 288.54 | ESMQ251VSN821MQ40S 330_|_25.4x50_| 0.20 2.01 565-2794-ND 6.39 48.36 _ 364.96 | ESMQ451VSN331MQ50S 
1000 | 25.4x45 | 0.15 | 3.32 _| 565-2754-ND 5.38 40.73 _307.36 | ESMQ251VSN102MQ45S 330 | 30x40 [020]; 2.01 565-2795-ND 643 48.69 367.48 | ESMQ451VSN331MR40S 
000 | 30x35 | 0.15] 3.32 | 565-2755-ND 5.88 44.53 336.05 | ESMQ251VSN102MR35S 390 | 30x40 | 0.20] 2.24 | 565-2796-ND 8.13 61.54 464.45 | ESMQ451VSN391MR40S 
1200 | 30x40 | 0.15] 3.53 | 565-2756-ND 6.69 50.65 382.26 | ESMQ251VSN122MR40S 470 | 30x45 | 0.20) 253 | 565-2797-ND 9.19 69.55 524.89 | ESMQ451VSN471MR45S 
1500 | 30x50 | 0.15] 4.04 | 565-2757-ND 8.09 61.22 462.00 | ESMQ251VSN152MR50S 470 | 35x40 | 0.20] 253 | 565-2798-ND 10.00 75.71 571.36 | ESMQ451VSN471MA40S 
1500 | 35x40 | 0.15] 4.04 | 565-2758-ND 8.72 65.99 498.05 | ESMQ251VSN152MA40S 560 | 30x50 | 0.20| 282 | 565-2799-ND 10.32 78.13 589.65 | ESMQ451VSN561MR50S 
1800 | 35x45 | 0.15] 4.55 | 565-2759-ND 9.94 75.23 567.80 | ESMQ251VSN182MA45S 560 | 35x45 | 0.20| 282 | 565-2800-ND 10.38 78.62 593.39 | ESMQ451VSN561MA45S 


ae KMH Series 


Aluminum Electrolytic Capacitors (Snap-In) 


Sleeve (PET) 


Negative Mark 10 
General Purpose 105°C ao > ee 
oar 
Features: ¢ General Purpose * High CV * High Ripple * 2,000 Hours @ 105°C Specifications: * Operating Vent *—L— L 40 6 Q Pin-out 
Temperature Range: -40°C ~ 105°C »* Capacitance Tolerance: +20% * Leakage Current @ 20°C: I=0.02CV * QD=35mm : 3.5+0.5mm 2-2 
or 3mA, whichever is smaller 
Max. Rated Max. Rated 
Case Size Ripple Cur. Case Size Ripple Cur. 
W.V | Cap. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con W.V | Cap. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC)| (uF) (mm) _| Tan d | 85°C, 120Hz| Part No. 1 10 100 | PartNo. (VDC)| (uF) (mm) | Tan 8 | 85°C, 120Hz | Part No. 1 10 100 | Part No. 
12000) 22x25 | 0.60 1.54 565-2801-ND 262 19.85 149.79 | EKMH6R3VSN123MP25T 12000 | 25.4x30 | 0.40 2.24 565-2835-ND 3.01 22.79 172.00 | EKMH160VSN123MQ30T 
15000) 22x25 | 0.60 1.72 565-2802-ND 263 19.88 150.00 | EKMH6R3VSN153MP25T 15000} 22x40 | 0.40 2.55 565-2836-ND 3.10 23.49 177.31 | EKMH160VSN153MP40T 
18000) 22x30 | 0.60 1.95 565-2803-ND 2.70 20.41 154.00 | EKMH6R3VSN183MP30T 15000} 25.4x35 | 0.40 2.58 565-2837-ND 3.39 25.64 193.52 | EKMH160VSN153MQ35T 
22000 | 22x35 | 0.60 2.23 565-2804-ND 279 21.12 159.38 | EKMH6R3VSN223MP35T 18000| 22x45 | 0.40 2.87 565-2838-ND 3.33 25.18 190.00 | EKMH160VSN183MP45T 
22000 | 25.4x30 | 0.60 2.25 565-2805-ND__ 3.08 —-23.32__—-176.00 | EKMH6R3VSN223MQ30T 18000 | 25.4x40 | 0.40 2.92 565-2839-ND 3.65 27.66 208.76 | EKMH160VSN183MQ40T 
27000 | 22x40 | 0.60 2.54 565-2806-ND 3.15 23.83 179.86 | EKMH6R3VSN273MP40T 22000} 25.4x45 | 0.40 3.32 565-2840-ND 3.61 27.30 206.00 | EKMH160VSN223MQ45T 
6.3 | 27000} 25.4x35 | 0.60 2.57 565-2807-ND 3.38 25.61 193.25 | EKMH6R3VSN273MQ35T 16 | 22000) 30x35 | 0.40 3.29 565-2841-ND 4.74 35.91 270.98 | EKMH160VSN223MR35T 
39000 | 30x35 | 0.60 3.26 565-2808-ND 4.80 36.37 274.48 | EKMH6R3VSN393MR35T 27000} 25.4x50 | 0.40 3.78 565-2842-ND 385 29.15 220.00 | EKMH160VSN273MQ50T 
47000 | 25.4x50 | 0.60 3.69 565-2809-ND 4.02 30.46 229.91 | EKMH6R3VSN473MQ50T 27000| 30x40__| 0.40 3.77 565-2843-ND 5.18 39.22 296.02 | EKMH160VSN273MR40T 
47000 | 30x40_| 0.60 3.69 565-2810-ND 5.11 38.69 —_-292.00 | EKMH6R3VSN473MR40T 33000] 30x45 | 0.40 4.30 565-2844-ND 5.67 42.93 324.00 | EKMH160VSN333MR45T 
56000 | 30x45 | 0.60 4.16 565-2811-ND 5.48 41.52 313.35 | EKMH6R3VSN563MR45T 39000} 30x50 | 0.40 4.81 565-2845-ND 6.41 48.50 366.00 | EKMH160VSN393MR50T 
68000 | 30x50 | 0.60 471 565-2812-ND 5.70 43.17 325.78 | EKMH6R3VSN683MR50T 39000} 35x40 | 0.40 479 565-2846-ND 5.74 43.46 328.00 | EKMH160VSN393MA40T 
68000 | 35x40 | 0.60 4.69 565-2813-ND 635 48.11 363.13 | EKMH6R3VSN683MA40T 47000} 35x45 | 0.40 5.43 565-2847-ND 6.51 49.29 372.00 | EKMH160VSN473MA45T 
82000} 35x45 | 0.60 5.32 565-2814-ND 6.88 52.07 393.01 | EKMH6R38VSN823MA45T 4700 | 22x25 | 0.30 1.50 565-2848-ND 2.62 19.80 149.45 | EKMH250VSN472MP25T 
10000) 22x25 | 0.50 1.55 565-2815-ND 257 19.49 147.06 | EKMH100VSN103MP25T 5600 | 22x25 | 0.30 1.63 565-2849-ND 269 20.34 153.47 | EKMH250VSN562MP25T 
12000) 22x30 | 0.50 1.77 565-2816-ND 266 20.14 152.00 | EKMH100VSN123MP30T 6800 | 22x30 | 0.30 1.86 565-2850-ND 286 21.69 163.67 | EKMH250VSN682MP30T 
15000) 22x30 | 0.50 1.97 565-2817-ND 2.80 21.19 159.92 | EKMH100VSN153MP30T 8200 | 22x35 | 0.30 241 565-2851-ND 287 21.73 164.00 | EKMH250VSN822MP35T 
15000) 25.4x25 | 0.50 1.96 565-2818-ND 3.01 22.79 172.00 | EKMH100VSN153MQ25T 8200 | 25.4x30 | 0.30 2.12 565-2852-ND 3.19 24.12 182.00 | EKMH250VSN822MQ30T 
18000| 22x35 | 0.50 2.21 565-2820-ND 2.96 22.44 —_ 169.38 | EKMH100VSN183MP35T 10000| 22x40 | 0.30 2.39 565-2853-ND 280 21.20 160.00 | EKMH250VSN103MP40T 
18000) 25.4x30 | 0.50 2.23 565-2819-ND 3.25 24.60 185.65 | EKMH100VSN183MQ30T 10000} 25.4x35 | 0.30 2.42 565-2854-ND 3.77 28.52 215.25 | EKMH250VSN103MQ35T 
22000 | 25.4x35 | 0.50 2.54 565-2821-ND 3.33 25.22 190.35 | EKMH100VSN223MQ35T 25 12000} 22x45 | 0.30 2.69 565-2856-ND 3.01 22.79 172.00 | EKMH250VSN123MP45T 
jo |27000) 22x40 | 0.50 2.51 565-2822-ND 3.61 27.32 206.19 | EKMH100VSN273MQ40T 12000} 25.4x40 | 0.30 2.74 565-2855-ND 3.60 27.29 205.99 | EKMH250VSN123MQ40T 
33000 | 25.4x45 | 0.50 3.30 565-2823-ND 3.81 28.85 217.76 | EKMH100VSN333MQ45T 15000| 25.4x45 | 0.30 3.15 565-2857-ND 3.57 27.03 204.00 | EKMH250VSN153MQ45T 
33000 | 30x35 _| 0.50 3.28 565-2824-ND 4.83 36.58 —_—-276.04 | EKMH100VSN333MR35T 15000| 30x35 | 0.30 3.13 565-2858-ND 4.84 36.67 276.79 | EKMH250VSN153MR35T 
39000} 30x40 | 0.50 3.69 565-2825-ND 5.18 39.22 296.03 | EKMH100VSN393MR40T 18000} 25.4x50 | 0.30 3.54 565-2859-ND 3.92 29.68 224.00 | EKMH250VSN183MQ50T 
39000} 30x45 | 0.50 3.43 565-2826-ND 5.36 40.55 306.00 | EKMH100VSN393MR45T 18000} 30x40 | 0.30 3.54 565-2860-ND 5.12 38.76 292.54 | EKMH250VSN183MR40T 
47000 | 30x45 | 0.50 417 565-2827-ND 5.59 42.35 319.63 | EKMH100VSN473MR45T 22000} 30x45 | 0.30 4.04 565-2861-ND 5.67 42.93 324.00 | EKMH250VSN223MR45T 
56000 | 30x50 | 0.50 4.68 565-2828-ND 5.79 43.86 330.99 | EKMH100VSN563MR50T 27000} 35x45 | 0.30 473 565-2862-ND 6.99 52.92 399.41 | EKMH250VSN273MA45T 
56000 | 35x40 | 0.50 4.67 565-2829-ND 650 49.20 371.31 | EKMH100VSN563MA40T 33000} 35x50 | 0.30 5.39 565-2863-ND 6.44 48.76 368.00 | EKMH250VSN333MAS50T 
68000 | 35x50 | 0.50 5.46 565-2830-ND 7.07 53.53 404.00 | EKMH100VSN683MA50T 3300 | 22x25 | 0.25 1.40 565-2864-ND 2.66 20.14 151.97 | EKMH350VSN332MP25T 
6800 | 22x25 | 0.40 1.57 565-2831-ND 2.29 17.31 130.68 | EKMH160VSN682MP25T 35 3900 | 22x30 | 0.25 1.57 565-2865-ND 2.70 20.41 154.00 | EKMH350VSN392MP30T 
jg | 10000) 22x30 | 0.40 1.97 565-2832-ND 2.75 20.84 157.30 | EKMH160VSN103MP30T 4700 | 22x30 | 0.25 1.72 565-2866-ND 2.78 21.08 159.06 | EKMH350VSN472MP30T 
10000) 25.4x25 | 0.40 1.97 565-2833-ND 260 19.69 148.62 | EKMH160VSN103MQ25T 4700 | 25.4x25 | 0.25 1.80 565-2867-ND 3.07 23.26 175.57 | EKMH350VSN472MQ25T 
12000) 22x35 | 0.40 2.22 565-2834-ND 258 19.52 147.29 | EKMH160VSN123MP35T (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


KMH Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Snap-In) (Cont.) 


Max. Rated Max. Rated 
Case Size Ripple Cur. Case Size Ripple Cur. 
W.V | Cap. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con W.V | Cap. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC)! (uF) | (mm) | Tans | 85°C, 120Hz) Part No. 1 10 100 | Part No. (vbc)| (uF) | (mm) | Tans] 85°C, 120Hz) Part No. 1 10 100 | Part No. 
5600 | 22x35 | 0.25 1.95 565-2868-ND 2.73 20.67 156.00 | EKMH350VSN562MP35T 1500 | 22x25 | 0.15 1.33 565-2902-ND 2.45 18.55 140.00 | EKMH630VSN152MP25T 
5600 | 25.4x30 | 0.25 1.96 565-2869-ND 3.33 25.18 190.00 | EKMH350VSN562MQ30T 1800 | 22x30 | 0.15 1.51 565-2903-ND 2.43 18.43 139.08 | EKMH630VSN182MP30T 
6800 | 22x40 | 0.25 2.20 565-2870-ND 2.84 21.47 162.00 | EKMH350VSN682MP40T 2200 | 22x35 | 0.15 1.73 565-2904-ND 2.58 19.51 147.26 | EKMH630VSN222MP35T 
6800 | 25.4x35 | 0.25 2.23 565-2871-ND 3.32 25.17 189.94 | EKMH350VSN682MQ35T 2200 | 25.4x30 | 0.15 1.74 565-2905-ND 2.83 21.41 161.55 | EKMH630VSN222MQ30T 
8200 | 22x50 | 0.25 2.55 565-2872-ND 3.15 23.85 180.00 | EKMH350VSN822MP50T 2700 | 22x40 | 0.15 1.97 565-2907-ND 2.75 20.85 157.32 | EKMH630VSN272MP40T 
8200 | 25.4x40 | 0.25 2.53 565-2873-ND 3.55 26.88 202.86 | EKMH350VSN822MQ40T 2700 | 25.4x35 | 0.15 1.99 565-2906-ND 3.29 24.91 188.00 | EKMH630VSN272MQ35T 
35 | 10000) 25.4x45 | 0.25 2.87 565-2874-ND 3.75 28.36 214.00 | EKMH350VSN103MQ45T 3300 | 22x50 | 0.15 2.29 565-2908-ND 2.97 22.47 169.62 | EKMH630VSN332MP50T 
10000} 30x35 | 0.25 2.90 565-2875-ND 4.76 36.04 272.00 | EKMH350VSN103MR35T 3300 | 25.4x40 | 0.15 2.27 565-2909-ND 3.48 26.35 198.86 | EKMH630VSN332MQ40T 
12000} 25.4x50 | 0.25 3.24 565-2876-ND 4.55 34.45 260.00 | EKMH350VSN123MQ50T 63 | 3900 | 25.4x45 | 0.15 2.54 565-2910-ND 3.71 28.09 212.00 | EKMH630VSN392MQ45T 
15000 | 30x45 | 0.25 3.72 565-2877-ND 5.04 38.16 288.00 | EXMH350VSN153MR45T 3900 | 30x35 | 0.15 2.55 565-2911-ND 4.10 31.01 234.00 | EKMH630VSN392MR35T 
15000 | 35x35 | 0.25 3.67 565-2878-ND 5.57 42.14 318.00 | EKMH350VSN153MA35T 4700 | 25.4x50 | 0.15 2.86 565-2912-ND 3.71 28.09 212.00 | EKMH630VSN472MQ50T 
18000} 35x40 | 0.25 4.37 565-2879-ND 5.88 44.52 336.00 | EKMH350VSN183MA40T 4700 | 30x40 | 0.15 2.86 565-2913-ND 4.31 32.60 246.00 | EKMH630VSN472MR40T 
22000| 35x50 | 0.25 4.92 565-2880-ND 7.12 53.90 406.82 | EKMH350VSN223MA50T 5600 | 30x45 | 0.15 3.22 565-2914-ND 4.48 33.92 256.00 | EKMH630VSN562MR45T 
1800 | 22x25 | 0.20 1.33 565-2881-ND 2.35 17.80 134.34 | EKMHSOOVSN182MP25T 6800 | 30x50 | 0.15 3.65 565-2915-ND 4.83 36.57 276.00 | EKMH630VSN682MRSOT 
2700 | 22x30 | 0.20 1.69 565-2882-ND 2.73 20.67 156.00 | EKMHS500VSN272MP30T 6800 | 35x40_| 0.15 3.64 565-2916-ND 5.61 42.46 320.44 | EKMH630VSN682MA40T 
2700 | 25.4x25 | 0.20 1.70 565-2883-ND 2.72 20.59 155.43 | EKMH500VSN272MQ25T 8200 | 35x45 | 0.15 3.90 565-2917-ND 6.16 46.64 352.00 | EKMH630VSN822MA45T 
3300 | 22x35 | 0.20 1.93 565-2884-ND 2.66 20.13 151.91 | EKMHSO0VSN332MP35T 10000} 35x50 | 0.15 4.40 565-2918-ND 6.65 50.35 380.00 | EKMH630VSN103MA40T 
3300 | 25.4x30 | 0.20 1.85 565-2885-ND 2.86 = 21.68 ~— 163.60 | EKMH500VSN332MQ30T 560 92x25 | 0.15 10.5 565-2919-ND 2.66 20.14 152.00] EKMH101VSN561MP25T 
3900 22x40 | 0.20 2.16 565-2886-ND 2.80 21.20 160.00 | EKMH500VSN392MP40T 820 22x30 | 0.15 1.32 565-2920-ND 2.59 19.61 148.00 | EKMH101VSN821MP30T 
3900 | 25.4x35 | 0.20 2.18 565-2887-ND 3.33 25.18 190.00 ) EKMHS500VSN392MQ35T 1000 | 22x35 | 0.15 1.50 565-2922-ND 3.38 25.57 192.97 | EKMH101VSN102MP35T 
4700 | 22x45 | 0.20 2.43 565-2888-ND 3.01 22.79 172.00 | EKMHS00VSN472MP45T 1000 | 25.4x30 | 0.15 1.51 565-2921-ND 3.33 25.18 190.00 | EKMH101VSN102MQ30T 
4700 | 25.4x35 | 0.20 2.39 565-2889-ND 3.50 26.50 200.00 ) EKMHS500VSN472MQ35T 1200 | 22x40 | 0.15 1.69 565-2924-ND 3.26 24.65 186.00] EKMH101VSN122MP40T 
4700 | 30x30 | 0.20 2.25 565-2890-ND 4.50 34.07 _ 257.11 | EKMHSOOVSN472MR30T 7200 | 25.4x35 | 0.15 171 565-2923-ND 3.88 25.56 192.92 | EKMHT01VSNi22Ma35T 
50 | 5600 | 22x50 | 0.20 2.75 565-2891-ND 3.50 26.50 200.00 | EKMHS00VSN562MP50T 1500 | 22x45 | 0.15 1.94 565-2925-ND 3.19 24.12 182.00 | EKMH101VSN152MP45T 
5600 ) 25.4x4 | 0.20 2.70 565-2892-ND 3.73 28.26 = 213.29 | EKMHS00VSN562MQ40T 1500 | 25.4x40 | 0.15 1.98 565-2926-ND 3.26 24.65 186.00 | EKMH101VSN152MQ40T 
5600 | 30x35 | 0.20} 2.76 | 565-2893-ND 4.82 36.53 275.67 | EKMHS00VSNS62MR35T | | 400 | 1800 | 25.4x45 | 0.15] 2.23 | 565-2928-ND 3.99 30.21 228.00 | EKMH101VSN182MQ45T 
6800 | 25.4x50 | 0.20 3.30 565-2894-ND 3.78 28.62 216.00 | EKMHS500VSN682MQ50T 1800 | 30x35 | 0.15 250 565-2927-ND 4.29 32.47 245.08 | EKMH101VSN182MR35T 
6800 | 35x30_| 0.20 3.25 565-2895-ND 4.34 32.86 __248.00 | EKMHS00VSN682MA30T 2200 | 25.4x50 | 0.15 2.53 565-2929-ND 3.89 29.42 222.00 | EKMH101VSN222MQ50T 
8200 | 30x45 0.20 | 3.60 | 565-2896-ND 4.75 36.00 271.69 | EKMHSO0VSN822MR45T 2200 | 30x40 | 0.15] 270 | 565-2930-ND 4.51 34.18 257.93 | EKMH101VSN222MR40T 
8200 | 35x35 | 0.20] 3.55 | 565-2897-ND 546 41.32 311.82 | EKMHS00VSN822MA35T 700 | 30x45 |o1s| 288 | 565-2931-ND 459 3472 262.00 | EKMH101VSN272MR45T 
40000] 30x50 | 0.20; 4.04 | 565-2898-ND 5.12 38.80 292.80 | EKMHS00VSN103MR50T 3300 | 30x50 |015| 328 | 565-2932-ND 546 4134 312.00 | EKMHYO1VSN332MRS0T 
10000] 35x40 | 0.20; 4.03 | 565-2899-ND 5.87 44.42 335.28 | EKMHS00VSN103MA40T 3300 | 35x40 | 015 32 565-2933-ND 704 5327 40200 | EKMH101VSN332MAOT 
12000| 35x45 | 0.20| 4.55 | 565-2900-ND 6.21 47.00 _ 354.75 | EKMHS00VSN123MA45T 3000 135x451 015 | 3.871 865-2034-ND 5 7443-46 308.00 | EKMH101VSN392MAST 
63 | 1200 | 22x25 [045| 149 | 565-2001-ND 231 17.49 131.98 | EKMH630VSN122MP25T 4700 | 35x50 [0.15] 3.80 | 565-2935-ND 7.42 56.18 424.00 | EKMH101VSN472MASOT 


Ey KMQ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Snap-In) 


Downsized General Purpose 105°C 


Features: ¢ General Purpose * High Voltage * High CV * High Ripple * 2,000 Hours @ 105°C 


Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 105°C ¢ Capacitance Tolerance: +20% * Leakage 


Current @ 20°C: ls 3VCV (uA) after 5 minutes @ +20°C 


Sleeve (PET) 


Veni +—L—+ 


* @D=35mm : 3.54 


Negative Mark 


69 


10 


PC 
Board 


k Pin-out 


2-O2 


Max. Rated Max. Rated 
Case Size Ripple Cur. Case Size Ripple Cur. 
W.V | Cap. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con W.V | Cap. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(vDC)| (uF) | (mm) | Tans | 85°C, 120Hz | Part No. 10 100 | Part No. (VDC)| (uF) | (mm) | Tans | 85°C, 120Hz | Part No. 1 10 100 | Part No. 
470 | 22x25 [015 | 1.40 | 565-2936-ND 237 17.97 135.65 | EKMQ161VSN471MP25S 180 | 22x30 ]015| 0.90 | 565-2984-ND 3.29 24.91 188.00 | EKIMQ351VSN181MP30S 
680 | 22x30 | 015] 1.70 | 565-2937-ND 282 21.32 160.92 | EKMQ161VSN681MP30S 220 | 22x35 [0.15 | 1.00 | 565-2985-ND 371 28.09 212.00 | EKMQ351VSN221MP35S 
820 | 22x35 | 0.15] 2.00 | 565-2938-ND 319 2413 182.14 | EKMQ161VSN821MP35S 220 | 25.4x30 | 0.15 | 1.00 | 565-2986-ND 340 25.71 194.00 | EKMO351VSN221MQ30S 
1000 | 22x40 | 0.15] 2.20 | 565-2939-ND 3.54 26.80 202.28 | EKMQ161VSN102MP40S 270 | 30x25 | 015 | 140 | 565-2987-ND 448 33.92 256.00 | EKMQ351VSN271MR25S 
1000 | 25.4x35 | 0.15 | 2.20 | 565-2040-ND 5.23 38.51__ 275.08 | EKMQ161VSN102MQ35S 330 | 22x45 | 0.15 | 1.20 | 565-2988-ND 5.72 43.33 326.99 | EKMQ351VSN331MP45S 
1200 | 25.4x40 [0.15 | 2.30 | 565-2941-ND 5.86 43.20 308.60 | EKMQ161VSN122M040S | | 4.) | 330 | 25.4x40 [0.15 | 1.20 | 565-2989-ND 4.38 33.13 250.00 | EKMQ351VSN331MQ40S 
160 | 1500 | 25.4x45 | 0.15 | 250 | 565-2942-ND 480 36.31 274.00 | EKMQ161VSN152MQ45S 390 | 25.4x45 | 0.15} 130 | 565-2990-ND 483 36.57 276.00 | EKMQ351VSN391MQ45S 
1500 | 30x35 | 0.15] 250 | 565-2943-ND 5.21 39.48 297.95 | EKMQ161VSN152MR35S 390 | 30x35 | 0.15 | 130 | 565-2991-ND 6.37 48.21 363.81 | EKMQ351VSN391MR35S 
1800 | 30x40 | 015] 270 | 565-2944-ND 5.77 43.71 329.88 | EKMQ161VSN182MR40S 470 | 35x30 | 0.15 | 140 | 565-2992-ND 689 52.14 393.53 | EKMQ351VSN471MA30S 
2200 | 30x45 | 0.15 | 2.90 | 565-2945-ND 6.74 51.00 _ 384.94 | EKMQ161VSN222MR45S 560 | 35x35 | 0.15 | 150 | 565-2993-ND 7.89 59.76 _ 451.04 | EKMQ351VSN561MA35S 
2200 | 35x35 | 0.15/ 290 | 565-2946-ND 7.40 56.06 423.08 | EKMQ161VSN222MA35S 680 | 30x50 [0.15 | 1.70 | 565-2994-ND 873 66.10 498.85 | EKMQ351VSN681MR50S 
2700 | 35x40 | 0.15) 340 | 565-2947-ND 8.49 64.28 485.15 | EKMQ161VSN272MA40S 820 | 35x45 | 0.15 | 190 | 565-2995-ND 10.68 80.83 610.05 | EKMQ351VSN821MA45S 
3300 | 35x50 | 0.15) 330 | 565-2948-ND 10.06 76.17 574.87 | EKMQ161VSN332MA50S joo | 22x25 |015| 0.70 | 565-2996-ND 252 19.08 144.00 | EKMQ401VSN101MP25S 
390 22x25 | 0.15 1.31 565-2949-ND 2.78 21.07 159.04 | EKMQ201VSN391MP25S 120 22x30 | 0.15 0.75 565-2997-ND 2.72 20.57 155.27 | EKMQ401VSN121MP30S 
470 22x30 | 0.15 1.45 565-2950-ND 2.70 20.43 154.19 | EKMQ201VSN471MP30S 150 22x30 | 0.15 0.88 565-2998-ND 3.35 25.38 191.53 | EKMQ401VSN151MP30S 
560 22x30 | 0.15 1.67 565-2951-ND 2.94 22.24 167.88 | EKMQ201VSN561MP30S 150 | 25.4x25 | 0.15 0.88 565-2999-ND 312 23.59 178.00 | EKMQ401VSN151MQ25S 
680 | 22x40 | 0.15 1.75 565-2952-ND 3.51 26.59 200.66 | EKMQ201VSN681MP40S 180_| 22x35_| 0.15 0.95 565-3000-ND__3.61__ 27.30 __ 206.00 | EKMQ401VSN181MP35S 
680 | 25.4x30 | 0.15 1.75 565-2953-ND 3.47 26.24 198.00 | EKMQ201VSN681MQ30S 180 | 25.4x30 | 0.15 0.95 565-3001-ND 3.64 27.56 208.00 | EKMQ401VSN181MQ30S 
B20 22x45 | 0.15 2.04 565-2954-ND 3.99 30.22 228.07 | EKMQ201VSN821MP45S 220 22x45 | 0.15 1.10 565-3002-ND 4.09 30.93 233.44 | EKMQ401VSN221MP45S 
820 | 25.4x35 | 0.15 2.04 565-2955-ND 3.85 29.12 219.76 | EKMQ201VSN821Ma35S 220 | 25.4x35 | 0.15 1.10 565-3003-ND 4.09 30.98 233.80 ) EKMQ401VSN221MQ35S 
200 | 1000} 22x50 ] 0.15) 2.30 | 565-2056-ND 4.45 33.67 254.12 EKMOZOIVSNTO2MPSOS | | on eh ie ir pee esis Be oH nee EE RARIVCHOTIMGIRE 
1000 | 25.4x45 | 0.15] 2.30 | 565-2957-ND 3.95 29.93 225.88 | EKMQ201VSN102M045S AK . : -3005- E 5 : 
1000 | 30x30 | 0.15 | 2.30 | 565-2058-ND 4.83 36.59 —_ 276.14 | EKMQ201VSN102MR30S oH ae at ie 383 2000.40 er aise ayaa See Mee 
7200 | 25.4x50 [0.15] 2.65 | 565-2959-ND 453 34.33 259.06 | EKMQ201VSN122MQ50S x . : -3007- ; : . 
i200 | “30a | 015 | 268 | 565-2960-ND 548 4146 312.94 | EKMOZOTVSNi22MRG5S 390 | 25.4x50 | 0.15 | 1.55 | S65-8008:ND) 6.34 48.02 362.39 | EKMQ401VSN391MQ50S 
4500 | 30x40 |015| 280 | 565-2961-ND 633 4791 361.58 | EKMa20iVSN152MR40S 390 | 30x40 | 0.15] 155 | 565-3009-ND 6.69 50.65 382.26 | EKMQ401VSN391MR40S 
: i f : ; -3010- 471MR45S 
1800} 30x45 | 0.15 | 3.08 | 565-2962-ND 4.97 37.66 284.24 | EKMQ201VSN182MR45S 470: | <30x45_| 0.15 | 1.68" _ RGSS 7.83, 59.80 447.53 | EKMOAOIVSN 
1300 | 36x40 |015| 308 | 5¢5-2963-ND 737 5577 42094 | EKMQ201VSN182MA40S 470 | 35x35 [0.15 | 168 | 565-3011-ND 818 61.97 467.67 | EKMQ401VSN471MA35S 
2200 | 35x45 | 0.15 | 3.48 | 565-2964-ND 11.01 8339 629.39 | EKMQ201VSN222MA45S oe St ee ior eel ote ee ha FFLINAD I CHECITAAIDE 
a aoe tae aut ea aay a eee Bette ice 680 | 35x45 |0.15| 212 | 565-3014-ND 11.08 83.86 632.89 | EKMQ401VSNG81MA45S 
: ; : : ¢ : 68 | 22x25 |020] 0.50 | 565-3015-ND 261 19.73 148.88 | EKMQ451VSN680MP25S 
330 | 22x30 | 015] 1.20 | 565-2967-ND 3.01 2278 171.93 | EKMQ251VSN331MP30S 100. | 2200 |020| oa EEHEORCIEY 305 2308 174.00 | ERModsivENioIMPaos 
330 | 25.4x25 | 0.15 | 1.20 | 565-2968-ND 253 1914 144.47 | EKMQ251VSN331MQ25S i‘ : : : ' : 
a er 100 | 25.4x25 | 0.20) 0.64 | 565-3017-ND 3.43 25.97 196.00 | EKMQ451VSN101MQ25S 
x35 | 0.15 | 1.30 | 565-2969-ND 3.34 25.25 190.59 | EKMQ251VSN391MP35S. 
ri 120 | 22x35 | 0.20) 0.72 | 565-3018-ND 3.47 26.24 198.00 | EKMQ451VSN121MP35S 
70 | 22x40 | 0.15] 1.40 | 565-2970-ND 3.34 25.27 190.73 | EKMQ251VSN471MP40S 
150 | 22x40 | 0.20| 0.79 | 565-3019-ND 4.41 33.39 252.00 | EKMQ451VSN151MP40S 
470 | 25.4x30 | 0.15 | 140 | 565-2971-ND 3.08 23.32 176.00 | EKMQ251VSN471MQ30S 
150 | 25.4x30 | 0.20] 0.79 | 565-3020-ND 4.41 33.39 252.00 | EXMQ451VSN151MQ30S 
560 | 22x45 | 0.15 | 150 | 565-2972-ND 3.76 28.44 214.64 | EKMQ251VSN561MP45S see 
180 | 22x45 | 0.20) 0.87 | 565-3021-ND 4.27 32.33 244.00 | EKMQ451VSN181MP45S 
250 | 560 | 25.4x35 | 0.15] 1.50 | 565-2973-ND 3.56 26.97 203.53 | EKMQ251VSN561MQ35S 
180 | 25.4x40 | 0.20) 0.87 | 565-3022-ND 4.59 34.72 262.00 | EKMQ451VSN181MaQ40S 
680 | 22x50 | 015 | 1.70 | 565-2974-ND 4.48 33.92 256.00 | EKMQ251VSN681MP50S ae 
220 | 25.4x45 | 0.20} 1.00 | 565-3023-ND 5.60 42.40 320.00 | EKMQ451VSN221MQ45S 
680 | 25.4x40 [0.15 | 1.70 | 565-2975-ND 13.76 104.15 786.00 | EKMQ251VSN68iMQ40S | | 450 eer 
220 | 30x30 | 0.20 | 1.00 | 565-3024-ND 5.46 41.34 312.00 | EKMQ451VSN221MR30S 
820 | 25.4x45 | 0.15 | 2.00 | 565-2976-ND 5.07 38.41 289.88 | EKMQ251VSN821MQ45S 570 1 05 4x50 10.01 119) S65 3025-ND 5.99 45-32 —349-00 | EKMO4S1VEND7IMOBOS 
820 | 30x35 | 0.15] 2.00 | 565-2977-ND 5.24 39.65 299.25 | EKMQ251VSN821MR35S : , ‘ oer: ( : ; 
270 | 30x40 | 0.20} 149 | 565-3026-ND 7.35 55.65 420.00 | EKMQ451VSN271MR40S 
1000 | 30x40 | 015] 2.20 | 565-2978-ND 5.88 44.55 336.24 | EKMQ251VSN102MR40S 330 | 30x45 |020) 138 | 565-3027-ND 718 5435 41019 | EKMO4S51VSN33iMR45¢ 
1200 | 30x45 | 0.15 | 2.30 | 565-2979-ND 7.01 53.06 400.47 | EKMQ251VSN122MR45S 330 | 35x35 |020) 138 | 565-3028-ND 767 5804 438.00 | EKMQ451VSN331MA35S 
1500 | 35x45 [015] 250 | 565-2980-ND 892 67.52 509.58 | EKMQ251VSN152MA45S 300 | 30x50 | 020! 155 | 565-3029-ND 805 60.95 460.00 | EKMQ451VSN391MR50S 
1800 | 35x50 | 0.15 | 2.70 | 565-2981-ND 10.13 76.70 578.89 | EKMQ251VSN182MA50S 390 | 35x40 10.20 | 155) 565-3030-ND 10.50 79.50 600.00 | EKMO451VSN391MA40S 
350 | 120 | 22x25 | 0.15 | 0.75 | 565-2982-ND 2.63 19.88 150.00 | EKMQ351VSN121MP25S 470 | 35x45 | 0.20] 1.74 | 565-3031-ND 10.50 79.50 600.00 | EKMQ451VSN471MA45S 
150 | 22x30 [0.15 | 0.82 | 565-2983-ND 2.87 21.73 164.00 | EKMQ351VSN151MP30S 560 | 35x50 | 0.20] 1.90 | 565-3032-ND 11.47 86.87 _ 655.60 | EKMQ451VSN561MA50S 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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nichicon Solid Tantalum Electrolytic Chip Capacitors (SMT) 


Features: Specification: 
F93 — Standard Series ¢ Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
* General purpose rectangular resin molded chip * Low 
ESR/Impedance, excellent high frequency characteristics 
¢ Excellent humidity resistance Case Dimensions in mm 
F91 — Low ESR Series Code L wi m2 Wd s 
* Rectangular resin molded chip * Low ESR A (F93/ 97) 3.240.2 1.6+0.2 1.2+0.1 1.6 +0.1 0.8+0.2 
F92 — Compact Series A (F92) 3.2402 1640.2 1.2401 1.1401 0.8+0.2 
¢ Low profile, rectangular resin molded chip »* Excellent 
high frequency characteristics ¢ Excellent humidity B 3.5 + 0.2 2.8 + 0.2 2.2401 1.9+0.2 0.8 + 0.2 
resistance c 6.0 + 0.2 3.2 40.2 22401 2.5 0.2 1.3202 
F97 — High Reliability Series 
. Rectangular resin molded chip ¢ Soldering heat N 73202 4.3+0.2 24204 2.80.2 1.3202 
resistance * Superior humidity and environment resis- P 20+02 4.25404 0.9+04 41404 0.5+02 
tance ¢ High reliability 
Leakage Dissipation Cut Tape 
Rated Cap. | Capacitance; Case Current Factor E.S.R. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Nichicon 
Voltage | (YF) Tolerance Size (uA) (% @120Hz) (Q@100kHz) Part No. 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
F93 - Standard Series 
3.3 +20% A 0.5 6 4.5 493-2346-1-ND 1.92 16.80 493-2346-2-ND 2,000 57.00/M | F930J335MAA 
47 +20% A 0.5 6 4.0 1.98 17.29 493-2347-2-ND 2,000 59.00/M | F930J475MAA 
6.8 +20% A 0.5 6 3.5 2.04 17.78 493-2349-2-ND 2,000 61.00/M | F930J685MAA 
10 +20% A 0.6 6 3.0 2.04 17.78 493-2340-2-ND 2,000 61.00/M | F930J106MAA 
15 +20% A 0.9 8 2.9 2.22 19.38 493-2341-2-ND 2,000 66.00/M_| F930J156MAA 
6.3 15 +20% B 0.9 6 2.0 2.49 21.74 493-2342-2-ND 2,000 74.00/M | F930J156MBA 
22 +20% A 1.4 8 2.5 2.32 20.25 493-2343-2-ND 2,000 69.00/M | F930J226MAA 
22 +20% B 1.4 6 1.9: 493-2344-1-ND 2.66 23.22 493-2344-2-ND 2,000 79.00/M | F930J226MBA 
47 +20% B 3.0 8 1.0 493-2348-1-ND 3.45 30.13 493-2348-2-ND 2,000 103.00/M | F930J476MBA 
68 +20% Cc 4.3 8 0.8 493-2350-1-ND 5.59 48.87 493-2350-2-ND 500 106.00 | F930J686MCC 
220 +20% N 13.9 10 0.5 10.34 90.29 493-2345-2-ND 500 196.00 | F930J227MNC 
2.2 +20% A 0.5 6 5.0 1.92 16.80 493-2356-2-ND 2,000 57.00/M | F931A225MAA 
3.3 +20% A 0.5 6 4.5 1.92 16.80 493-2358-2-ND 2,000 57.00/M | F931A335MAA 
47 +20% A 0.5 6 4.0 1.83 15.96 493-2361-2-ND 2,000 55.00/M | F931A475MAA 
10 +20% A 1.0 6 3.0 1.74 15.20 493-2351-2-ND 2,000 52.00/M | F931A106MAA 
10 +20% B 1.0 6 2.1 493-2352-1-ND 2.49 21.74 493-2352-2-ND 2,000 74.00/M_| F931A106MBA 
15 +20% B 1.5 6 2.0 493-2354-1-ND 2.66 23.22 493-2354-2-ND 2,000 79.00/M | F931A156MBA 
10 22 +20% B 2.2 8 1.9 2.61 22.80 493-2357-2-ND 2,000 78.00/M | F931A226MBA 
33 +20% B 3.3 8 1.4 493-2359-1-ND 3.61 31.58 493-2359-2-ND 2,000 108.00/M | F931A336MBA 
33 +20% Cc 3.3 6 opal 493-2360-1-ND 5.25 45.90 493-2360-2-ND 500 99.50 | F931A336MCC 
47 +20% ie} 47 8 0.9 493-2362-1-ND 5.59 48.87 493-2362-2-ND 500 106.00 _| F931A476MCC 
68 420% N 6.8 6 0.6 7.97 69.62 493-2363-2-ND 500 151.00 | F931A686MNC 
100 +20% N 10.0 10 0.6 8.79 76.76 493-2353-2-ND 500 166.50 | F931A107MNC 
150 +20% N 15.0 10 0.6 10.47 91.50 493-2355-2-ND 500 198.50 | F931A157MNC 
1 +20% A 0.5 4 75 1.92 16.80 493-2364-2-ND 2,000 57.00/M | F931C105MAA 
1.5 +20% A 0.5 6 6.0 1:92: 16.80 493-2366-2-ND 2,000 57.00/M | F931C155MAA 
2.2 +20% A 0.5 6 5.0 1.83 15.96 493-2368-2-ND 2,000 55.00/M | F931C225MAA 
3.3 +20% A 0.5 6 4.5 493-2370-1-ND 1.83 15.96 493-2370-2-ND 2,000 55.00/M | F931C335MAA 
4.7 +20% A 0.8 6 4.0 493-2372-1-ND 1.83 15.96 493-2372-2-ND 2,000 55.00/M_| F931C475MAA 
6.8 +20% A 11 6 3.5 493-2374-1-ND 2.09 18.28 493-2374-2-ND 2,000 63.00/M | F931C685MAA 
16 6.8 +20% B 11 6 2.5 2.49 21.74 493-2375-2-ND 2,000 74.00/M | F931C685MBA 
10 +20% B 1.6 6 2.0 2.60 22.72 493-2365-2-ND 2,000 78.00/M | F931C106MBA 
15 +20% B 2.4 8 2.0 2.83 24.70 493-2367-2-ND 2,000 85.00/M | F931C156MBA 
22 +20% ie} 3.5 6 1:4 5.25 45.90 493-2369-2-ND 500 99.50 | F931C226MCC. 
33 +20% Cc 5.3 8 a | 5.59 48.87 493-2371-2-ND 500 106.00 | F931C336MCC 
47 +20% N 75 6 0.7 7.57 66.16 493-2373-2-ND 500 143.50 | F931C476MNC 
68 +20% N 10.9 8 0.6 8.93 78.01 493-2376-2-ND 500 169.50 | F931C686MNC 
1.5 +20% A 0.5 6 6.3 1.92 16.80 493-2378-2-ND 2,000 57.00/M | F931D155MAA 
2.2 +20% A 0.5 6 5.0 493-2380-1-ND 1.83 15.96 493-2380-2-ND 2,000 55.00/M | F931D225MAA 
3.3 +20% A 0.7 6 4.5 493-2382-1-ND 2.38 20.75 493-2382-2-ND 2,000 71.00/M | F931D335MAA 
47 +20% A 0.9 6 4.0 3.00 26.22 493-2384-2-ND 2,000 90.00/M | F931D475MAA 
20 47 +20% B 0.9 6 2.8 493-2385-1-ND 3.00 26.22 493-2385-2-ND 2,000 90.00/M_ | F931D475MBA 
6.8 +20% B 1.4 6 2.5 493-2386-1-ND 3.17 27.66 493-2386-2-ND 2,000 95.00/M | F931D685MBA 
10 +20% B 2.0 6 2.1 4.15 36.25 493-2377-2-ND 2,000 124.00/M | F931D106MBA 
15 +20% Cc 3.0 6 1.2 5.25 45.90 493-2379-2-ND 500 99.50 | F931D156MCC. 
22 +20% Cc 4.4 8 11 5.59 48.87 493-2381-2-ND 500 106.00 | F931D226MCC 
33 +20% N 6.6 6 0.7 493-2383-1-ND 7.97 69.62 493-2383-2-ND 500 151.00 | F931D336MNC 
68 +20% A 0.5 4 7.6 493-2394-1-ND 1.92 16.80 493-2394-2-ND 2,000 57.00/M | F931E684MAA 
1 +20% A 0.5 4 7.5 493-2387-1-ND 1.92 16.80 493-2387-2-ND 2,000 57.00/M | F931E105MAA 
1.5 +20% A 0.5 6 6.7 493-2389-1-ND 1.98 17.29 493-2389-2-ND 2,000 59.00/M | F931E155MAA 
2.2 +20% A 0.6 6 6.3 493-2390-1-ND 2.09 18.28 493-2390-2-ND 2,000 63.00/M | F931E225MAA 
25 3.3 +20% B 0.8 6 3.1 493-2392-1-ND 3.17 27.66 493-2392-2-ND 2,000 95.00/M_| F931E335MBA 
47 +20% B 1.2 6 2.8 493-2393-1-ND 3.32 29.03 493-2393-2-ND 2,000 99.00/M | F931E475MBA 
6.8 +20% Cc 1.7 6 1.8 4.86 42.45 493-2395-2-ND 500 92.00 | F931E685MCC 
10 +20% Cc 25 6 1.5 5.25 45.90 493-2388-2-ND 500 99.50 | F931E106MCC 
22 +20% N 5.5 6 0.7 7.80 68.13 493-2391-2-ND 500 148.00 | F931E226MNC 
AT +20% A 0.5 4 10.0 1.92 16.80 493-2402-2-ND 2,000 57.00/M | F931V474MAA 
68 +20% A 0.5 4 7.6 1.92 16.80 493-2404-2-ND 2,000 57.00/M | F931V684MAA 
1 +20% A 0.5 4 7.5 1.98 17.29 493-2396-2-ND 2,000 59.00/M | F931V105MAA 
15 +20% A 0.5 6 7.5 1.83 15.96 493-2398-2-ND 2,000 55.00/M | F931V155MAA 
35 2.2 +20% B 0.8 6 3.8 493-2400-1-ND 2.49 21.74 493-2400-2-ND 2,000 74.00/M_| F931V225MBA 
3.3 +20% B 1.2 6 3.5 493-2401-1-ND 3.32 29.03 493-2401-2-ND 2,000 99.00/M | F931V335MBA 
47 +20% Cc 1.6 6 1.8 493-2403-1-ND 4.97 43.43 493-2403-2-ND 500 94.50 | F931V475MCC 
6.8 +20% Cc 2.4 6 1.8 493-2405- 5.54 48.37 493-2405-2-ND 500 105.00 | F931V685MCC 
10 +20% Cc 3.5 6 1.6 493-2397- 8.25 72.09 493-2397-2-ND 500 156.50 | F931V106MCC 
15 +20% N 5.3 6 0.7 493-2399-1-ND 8.25 72.09 493-2399-2-ND 500 156.50 | F931V156MNC 
F91 - Low ESR Series 
100 +20% Cc 6.3 10 -250 493-2309-1-ND 11.22 98.00 493-2309-2-ND 500 213.00 | F910J107MCC 
6.3 150 +20% N 9.5 10 100 493-2310- 16.68 145.73 493-2310-2-ND 500 316.50 | F910J157MNC 
220 +20% N 13.9 10 100 493-2311- 17.01 148.58 493-2311-2-ND 500 322.50 | F910J227MNC 
47 +20% Cc 47 8 400 493-2314- 11.22 98.00 493-2314-2-ND 500 213.00 | F911A476MCC. 
10 100 +20% N 10 10 -100 493-2312- 16.68 145.73 493-2312-2-ND 500 316.50 | F911A107MNC 
150 +20% N 15.0 10 -100 493-2313- 17.01 148.58 493-2313-2-ND 500 322.50 | F911A157MNC 
16 33 +20% Cc 5.3 8 400 493-2315-1-ND 41.22 98.00 493-2315-2-ND 500 213.00 | F911C336MCC 
47 +20% N 75 6 150 493-2316- 15.01 131.10 493-2316-2-ND 500 284.50 | F911C476MNC 
20 15 +20% [e} 3 6 450 493-2317- 11.22 98.00 493-2317-2-ND 500 213.00 | F911D156MCC 
33 +20% N 6.6 6 200 493-2318- 16.68 145.73 493-2318-2-ND 500 316.50 | F911D336MNC 
10 +20% [e} 2.5 6 -450 493-2319- 11.22 98.00 493-2319-2-ND 500 213.00 | F911E106MCC 
25 22 +20% N 5.5 6 -200 493-2320-1-ND 16.68 145.73 493-2320-2-ND 500 316.50 | F911E226MNC 
33 +20% N 8.3 8 -200 493-2321-1-ND 16.68 145.73 493-2321-2-ND 500 316.50 | F911E336MNC 
(Continued) 
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nichicon Solid Tantalum Electrolytic Chip Capacitors (SMT) (cont) 


Leakage Dissipation Cut Tape 
Rated Cap. | Capacitance| Case Current Factor E.S.R. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Nichicon 
Voltage | (yF) Tolerance Size (uA) (% @120Hz) (Q@100kHz) Part No. 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
6.8 +20% Cc 2.4 6 -600 493-2325-1-ND 11.22 98.00 493-2325-2-ND 500 213.00 | F911V685MCC 
35 10 +20% N 3.5 6 -300 493-2322-1-ND 16.68 145.73 493-2322-2-ND 500 316.50 | F911V106MNC. 
15 +20% N 5.3 6 -300 493-2323-1-ND 16.68 145.73 493-2323-2-ND 500 316.50 | F911V156MNC 
22 +20% N 77 8 -300 493-2324-1-ND 16.68 145.73 493-2324-2-ND 500 316.50 | F911V226MNC 
F92 - Compact Series 
4 2.2 +20% P 0.5 8 12.0 493-2326-1-ND 2.94 25.69 493-2326-2-ND 3,000 88.00/M | F920G225MPA 
22 +20% P 0.9 20 5.0 493-2327-1-ND 4.31 37.62 493-2327-2-ND 3,000 129.00/M | F920G226MPA 
63 1.5 +20% P 0.5 8 12.0 493-2329-1-ND 2.94 25.69 493-2329-2-ND 3,000 88.00/M | F920J155MPA 
7 10 +20% P 0.6 10 6.0 4.13 36.10 493-2328-2-ND 3,000 124.00/M | F920J106MPA 
1 +20% P 0.5 8 12.0 3.31 28.88 493-2330-2-ND 3,000 99.00/M | F921A105MPA 
10 2.2 +20% P 0.5 8 12.0 5.70 49.78 493-2331-2-ND 3,000 170.00/M | F921A225MPA 
3.3 +20% P: 0.5 8 12.0 4.18 36.56 493-2332-2-ND 3,000 125.00/M | F921A335MPA 
4.7 +20% P 0.5 8 6.0 5.87 51.30 493-2333-2-ND 3,000 176.00/M_| F921A475MPA 
16 68 +20% RP 0.5 8 12.0 3.05 26.68 493-2335-2-ND 3,000 91.00/M | F921C684MPA 
1 +20% P 0.5 8 12.0 493-2334-1-ND 3.11 27.17 493-2334-2-ND 3,000 93.00/M_| F921C105MPA 
0.1 +20% A 0.5 4 10.0 493-2336-1-ND 2.15 18.77 493-2336-2-ND 2,500 64.00/M | F921V104MAA 
35 15 +20% A 0.5 4 10.0 2.15 18.77 493-2337-2-ND 2,500 64.00/M | F921V154MAA 
.22 +20% A 0.5 4 10.0 493-2338-1-ND 2.15 18.77 493-2338-2-ND 2,500 64.00/M | F921V224MAA 
-33 +20% A 0.5 4 10.0 493-2339-1-ND 2.24 19.61 493-2339-2-ND 2,500 67.00/M_| F921V334MAA 
F97 - High Reliability Series 
3.3 +20% A 0.5 6 4.5 493-2407-1-ND 2.15 18.77 493-2407-2-ND 2,000 64.00/M | F970J335MAA 
6.8 +20% B 0.5 6 2.5 493-2409-1-ND 4.19 36.59 493-2409-2-ND 2,000 125.00/M | F970J685MBA 
6.3 22 +20% c 1.4 6 Pal 493-2406-1-ND 7.61 66.50 493-2406-2-ND 500 144.50 | F970J226MCC 
47 +20% N 3.0 6 0.7 493-2408-1-ND 9.24 80.75 493-2408-2-ND 500 175.50 | F970J476MNC 
68 +20% N 4.3 6 0.6 493-2410-1-ND 8.35 72.96 493-2410-2-ND 500 158.50 | F970J686MNC 
2.2 +20% A 0.5 6 5.0 493-2412-1-ND 2.15 18.77 493-2412-2-ND 2,000 64.00/M | F971A225MAA 
47 +20% B 0.5 6 2.8 493-2414-1-ND 4.19 36.59 493-2414-2-ND 2,000 125.00/M | F971A475MBA 
10 15 +20% c 1.5 6 1:2 493-2411-1-ND 7.61 66.50 493-2411-2-ND 500 144.50 | F971A156MCC 
33 +20% N 3.3 6 0.7 493-2413-1-ND 9.24 80.75 493-2413-2-ND 500 175.50 | F971A336MNC 
47 +20% N 47 6 0.7 493-2415-1-ND 8.35 72.96 493-2415-2-ND 500 158.50 | F971A476MNC 
1 +20% A 0.5 4 7.5 493-2416-1-ND 4.08 35.64 493-2416-2-ND 2,000 122.00/M | F971C105MAA 
1.5 +20% A 0.5 4 6.3 493-2418-1-ND 2.15 18.77 493-2418-2-ND 2,000 64.00/M | F971C155MAA 
3.3 +20% B 0.5 6 3.1 493-2420-1-ND 4.19 36.59 493-2420-2-ND 2,000 125.00/M | F971C335MBA 
16 47 +20% B 0.8 6 2.8 493-2422-1-ND 3.68 32.15 493-2422-2-ND 2,000 110.00/M | F971C475MBA 
10 +20% ie} 1.6 6 1.5 493-2417-1-ND 7.61 66.50 493-2417-2-ND 500 144.50 | F971C106MCC 
22 +20% N 3.5 6 0.7 493-2419-1-ND 9.24 80.75 493-2419-2-ND 500 175.50 | F971C226MNC 
33 +20% N 5.3 6 0.7 493-2421-1-ND 8.35 72.96 493-2421-2-ND 500 158.50 | F971C336MNC 
68 +20% A 0.5 4 7.6 493-2425-1-ND 4.08 35.64 493-2425-2-ND 2,000 122.00/M | F971D684MAA 
20 2.2 +20% B 0.5 6 3.8 493-2424-1-ND 4.19 36.59 493-2424-2-ND 2,000 125.00/M | F971D225MBA 
6.8 +20% Cc 1.4 6 1.8 493-2426-1-ND 7.61 66.50 493-2426-2-ND 500 144.50 | F971D685MCC. 
15 +20% N 3.0 6 0.7 493-2423-1-ND 9.24 80.75 493-2423-2-ND 500 175.50 | F971D156MNC 
47 +20% A 0.5 4 10.0 493-2429-1-ND 4.08 35.64 493-2429-2-ND 2,000 122.00/M | F971E474MAA 
25 1.5 +20% B 0.5 4 4.0 493-2428-1-ND 4.19 36.59 493-2428-2-ND 2,000 125.00/M | F971E155MBA 
47 +20% Cc 1.2 6 1.8 493-2430-1-ND 7.61 66.50 493-2430-2-ND 500 144.50 | F971E475MCC 
10 +20% N 2.5 6 1.0 493-2427-1-ND 9.24 80.75 493-2427-2-ND 500 175.50 | F971E106MNC 
A +20% A 0.5 4 15.0 493-2431-1-ND 4.08 35.64 493-2431-2-ND 2,000 122.00/M | F971V104MAA 
15 +20% A 0.5 4 15.0 493-2433-1-ND 4.08 35.64 493-2433-2-ND 2,000 122.00/M | F971V154MAA 
.22 +20% A 0.5 4 12.0 4.08 35.64 493-2435-2-ND 2,000 122.00/M | F971V224MAA 
.33 +20% A 0.5 4 12.0 493-2437-1-ND 4.08 35.64 493-2437-2-ND 2,000 122.00/M | F971V334MAA 
7 +20% B 0.5 4 5.0 493-2439-1-ND 4.19 36.59 493-2439-2-ND 2,000 125.00/M_| F971V474MBA 
35 68 +20% B 0.5 4 5.0 4.19 36.59 493-2441-2-ND 2,000 125.00/M | F971V684MBA 
1 +20% B 0.5 4 4.0 493-2432-1-ND 4.19 36.59 493-2432-2-ND 2,000 125.00/M | F971V105MBA 
1.5 +20% Cc 0.5 4 2.0 493-2434-1-ND 5.48 47.88 493-2434-2-ND 750 156.00 | F971V155MCMBMA 
2.2 +20% Cc 0.8 6 2.0 6.53 57.00 493-2436-2-ND 500 124.00 | F971V225MCC 
3.3 +20% ie} 1.2 6 2.0 493-2438-1-ND 7.61 66.50 493-2438-2-ND 500 144.50 | F971V335MCC 
47 +20% N 1.6 6 1.0 493-2440-1-ND 8.97 78.39 493-2440-2-ND 500 170.00 | F971V475MNC 
6.8 +20% N 2.4 6 1.0 493-2442-1-ND 9.24 80.75 493-2442-2-ND 500 175.50 | F971V685MNC 


Solid Tantalum Electrolytic Chip Capacitors (SMT) — Frameless™ 


Features: 


Case F95 Series — Dimensions in mm F95 Series 
F95 Series: * Low profile, small rectangular conformal Code L Ww H A B Cc 
coated chip * Low ESR/Impedance, excellent high 
frequency characteristics ° ee heat resistance i catveeiat Lies £08 One Dis 0:9 Hse ete = 
Q 3.24 0.2 1.6+0.2 0.8+0.2 0.8 + 0.2 1240.2 0.8 + 0.2 
F98 Series: ¢ Small and low profile resin molded chip Ss 3.2+0.3 1.6+0.3 1.0+0.2 0.8+0.3 1.2+0.3 0.8+0.3 
* High density mounting * High capacitance A 3.2403 | 17403 | 1440.2 | 0840.3 | 12403 | 0840.3 
T 3.5 + 0.2 2.7+0.2 1.0+0.2 0.8 + 0.2 1240.2 1.1402 
Specification: B 3.3+0.3 | 27403 | 18402 | 08+03 | 12+03 | 11403 F98 Series 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
Applications: Case F98 Series — Dimensions in mm i 
¢ Mobile phones »¢ Mobile audio players * USB drives Sore E wm we 4 =I 2 [ ortertey 
* Flash memory cards * PCMCIA/PC cards » Medical M 1640.1 0.85 + 0.1 0.65 + 0.1 0.8+0.1 0.5+0.1 0.6 +0.1 
* Modems » MP3 players Ss 2.0+0.1 1.25+0.1 0.9+0.1 0.8+0.1 0.5+0.1 1.0+0.1 
Leakage Dissipation Cut Tape 
Rated Cap. | Capacitance; Case Current Factor E.S.R. Digi-Key Digi-Key Tape & Reel Nichicon 
Voltage | (uF) Tolerance Size (uA) (% @120Hz) (Q@100kHz) Part No. 10 Part No. Qty. Pricing Part No. 
F95 Series 
15 +20% P 0.6 10 1.8 493-2887-1-ND 4.70 41.04 493-2887-2-ND 3,000 140.00/M | F950G156MPAAQ2 
22 +20% P 0.9 14 Ast 6.13 53.58 493-2888-2-ND 3,000 183.00/M | F950G226MPAAQ2 
33 +20% P 1.3 14 bial 6.31 55.10 493-2889-2-ND 3,000 189.00/M | F950G336MPAAQ2 
47 +20% P 1.9 14 V1 6.74 58.90 493-2890-2-ND 3,000 202.00/M | F950G476MPAAQ2 
47 +20% Q 1.9 10 AeA 7.18 62.70 493-2891-2-ND 2,500 215.00/M_| F950G476MQAAQ2 
47 +20% A 1.9 8 0.6 7.22 63.08 493-2892-2-ND 2,500 216.00/M | F950G476MAAAQ2 
x 68 +20% Ss 27 10 0.8 493-2893-1-ND 8.44 73.72 493-2893-2-ND 2,500 252.00/M | F950G686MSAAQ2 
68 +20% A 27 10 0.5 493-2894-1-ND 7.48 65.36 493-2894-2-ND 2,500 224.00/M | F950G686MAAAQ2 
100 +20% Ss 4.0 14 0.8 493-2895-1-ND 9.61 83.98 493-2895-2-ND 2,500 287.00/M | F950G107MSAAQ2 
100 +20% A 4.0 12 0.5 493-2896-1-ND 9.61 83.98 493-2896-2-ND 2,500 287.00/M_| F950G107MAAAQ2 
150 +20% B 6.0 14 0.4 493-2897-1-ND 15.01 131.10 493-2897-2-ND 2,000 449.00/M | F950G157MBAAQ2 
220 +20% Ss 8.8 25 0.8 9.61 83.98 493-2898-2-ND 2,500 287.00/M | F950G227MSAAQ2 
220 +20% Tt 8.8 25 0.6 493-2899-1-ND 13.14 114.76 493-2899-2-ND 2,500 393.00/M | F950G227MTAAQ2 
220 +20% B 8.8 16 0.4 493-2900-1-ND 21.75 190.00 493-2900-2-ND 2,000 650.00/M | F950G227MBAAQ2 
(Continued) 
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nichicon Solid Tantalum Electrolytic Chip Capacitors (SMT) — Frameless™ (cont) 


Leakage Dissipation Cut Tape 
Rated Cap. | Capacitance| Case Current Factor E.S.R. Digi-Key Digi-Key Tape & Reel Nichicon 
Voltage | (uF) Tolerance Size (WA) (% @120Hz) (Q@100kHz) Part No. 10 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10 +20% P 0.6 8 2.0 493-2901-1-ND 4.70 41.04 493-2901-2-ND 3,000 140.00/M | F950J106MPAAQ2 
15 +20% P: 0.9 10 1.8 493-2902-1-ND 6.13 53.58 493-2902-2-ND 3,000 183.00/M | F950J156MPAAQ2 
22 +20% P 1.4 14 aka 493-2903-1-ND 6.31 55.10 493-2903-2-ND 3,000 189.00/M | F950J226MPAAQ2 
33 +20% P 21 14 a a 493-2904-1-ND 6.44 56.24 493-2904-2-ND 3,000 192.00/M | F950J336MPAAQ2 
33 +20% Q 2.1 10 2.0 493-2905-1-ND 7.18 62.70 493-2905-2-ND 2,500 215.00/M_ | F950J336MQAAQ2 
33 +20% Ss 21 10 1.0 493-2906-1-ND 8.13 71.06 493-2906-2-ND 2,500 243.00/M | F950J336MSAAQ2 
33 +20% A 21 8 0.8 6.57 57.38 493-2907-2-ND 2,500 196.00/M | F950J336MAAAQ2 
47 +20% P 3.0 20 aa 6.44 56.24 493-2908-2-ND 3,000 192.00/M | F950J476MPAAQ2 
63 47 +20% Q 3.0 10 AA 493-2909-1-ND 6.74 58.90 493-2909-2-ND 2,500 202.00/M | F950J476MQAAQ2 
: 47 +20% Ss 3.0 10 0.9 493-2910-1-ND 8.44 73.72 493-2910-2-ND 2,500 252.00/M_ | F950J476MSAAQ2 
47 +20% A 3.0 10 0.6 493-2911-1-ND 7.66 66.88 493-2911-2-ND 2,500 229.00/M | F950J476MAAAQ2 
68 +20% Ss 4.3 14 0.9 493-2912-1-ND 9.57 83.60 493-2912-2-ND 2,500 286.00/M | F950J686MSAAQ2 
68 +20% A 4.3 12 0.5 8.40 73.34 493-2913-2-ND 2,500 251.00/M | F950J686MAAAQ2 
100 +20% A 6.3 14 0.5 10.79 94.24 493-2914-2-ND 2,500 322.00/M | F950J107MAAAQ2 
100 +20% T 6.3 14 0.6 8.92 77.90 493-2915-2-ND 2,500 267.00/M_ | F950J107MTAAQ2 
100 +20% B 6.3 14 0.4 493-2916-1-ND 15.05 131.48 493-2916-2-ND 2,000 450.00/M | F950J107MBAAQ2 
150 +20% B 9.5 18 0.4 493-2917-1-ND 21.75 190.00 493-2917-2-ND 2,000 650.00/M | F950J157MBAAQ2 
220 +20% B 13.9 30 0.4 493-2918-1-ND 21.75 190.00 493-2918-2-ND 2,000 650.00/M_| F950J227MBAAQ2 
3.3 +20% P 0.5 8 5.0 493-2919-1-ND 3.61 31.54 493-2919-2-ND 3,000 108.00/M | F951A335MPAAQ2 
47 +20% lg 0.5 8 4.0 493-2920-1-ND 3.92 34.20 493-2920-2-ND 3,000 117.00/M | F951A475MPAAQ2 
6.8 +20% P 0.7 8 4.0 493-2921-1-ND 4.70 41.04 493-2921-2-ND 3,000 140.00/M | F951A685MPAAQ2 
10 +20% P 1.0 8 3.0 6.18 53.96 493-2922-2-ND 3,000 185.00/M | F951A106MPAAQ2 
15 +20% P 1.5 10 3.0 493-2923-1-ND 6.31 55.10 493-2923-2-ND 3,000 189.00/M | F951A156MPAAQ2 
22 +20% P 2.2 14 3.0 493-2924-1-ND 6.31 55.10 493-2924-2-ND 3,000 189.00/M | F951A226MPAAQ2 
22 +20% Q 2.2 10 2.0 493-2925-1-ND 5.57 48.64 493-2925-2-ND 2,500 166.00/M | F951A226MQAAQ2 
10 22 +20% Ss 2.2 10 a a 493-2926-1-ND 8.09 70.68 493-2926-2-ND 2,500 242.00/M | F951A226MSAAQ2 
22 +20% A 2.2 6 0.9 7.22 63.08 493-2927-2-ND 2,500 216.00/M | F951A226MAAAQ2 
33 +20% Ss 3.3 10 Akal 8.44 73.72 493-2928-2-ND 2,500 252.00/M_ | F951A336MSAAQ2 
33 +20% A 3.3 10 0.8 7.48 65.36 493-2929-2-ND 2,500 224.00/M | F951A336MAAAQ2 
47 +20% A 47 10 0.8 8.66 75.62 493-2930-2-ND 2,500 259.00/M | F951A476MAAAQ2 
47 +20% iT 47 12 0.8 8.92 77.90 493-2931-2-ND 2,500 267.00/M | F951A476MTAAQ2 
47 +20% B 47 8 0.4 493-2932-1-ND 8.66 75.62 493-2932-2-ND 2,000 259.00/M | F951A476MBAAQ2 
68 +20% B 6.8 12 0.4 493-2933-1-ND 15.05 131.48 493-2933-2-ND 2,000 450.00/M | F951A686MBAAQ2 
100 +20% B 10.0 14 0.4 493-2934-1-ND 21.75 190.00 493-2934-2-ND 2,000 650.00/M_ | F951A107MBAAQ2 
1 +20% P 0.5 8 8.0 493-2935-1-ND 3.09 26.98 493-2935-2-ND 3,000 92.00/M | F951C105MPAAQ2 
1.5 +20% P 0.5 8 8.0 493-2936-1-ND 3.09 26.98 493-2936-2-ND 3,000 92.00/M | F951C155MPAAQ2 
2.2 +20% P 0.5 8 6.0 3.61 31.54 493-2937-2-ND 3,000 108.00/M | F951C225MPAAQ2 
3.3 +20% P 0.5 8 6.0 3.92 34.20 493-2938-2-ND 3,000 117.00/M | F951C335MPAAQ2 
4.7 +20% P 0.8 10 4.0 493-2939-1-ND 4.70 41.04 493-2939-2-ND 3,000 140.00/M_ | F951C475MPAAQ2 
10 +20% P 1.6 10 4.0 493-2940-1-ND 6.44 56.24 493-2940-2-ND 3,000 192.00/M | F951C106MPAAQ2 
10 +20% Q 1.6 8 3.0 493-2941-1-ND 6.13 53.58 493-2941-2-ND 2,500 183.00/M | F951C106MQAAQ2 
16 10 +20% Ss 1.6 8 2.0 493-2942-1-ND 7.09 61.94 493-2942-2-ND 2,500 212.00/M | F951C106MSAAQ2 
10 +20% A 1.6 6 1.4 7.66 66.89 493-2943-2-ND 2,500 229.00/M | F951C106MAAAQ2 
15 +20% A 2.4 8 1.4 493-2944-1-ND 8.09 70.68 493-2944-2-ND 2,500 242.00/M_ | F951C156MAAAQ2 
22 +20% Q 3.5 12 3.0 493-2945-1-ND 6.57 57.38 493-2945-2-ND 2,500 196.00/M | F951C226MQAAQ2 
22 +20% A 3.5 8 1.4 493-2946-1-ND 9.00 78.66 493-2946-2-ND 2,500 269.00/M | F951C226MAAAQ2 
22 +20% ai 3.5 8 1.4 493-2947-1-ND 8.70 76.00 493-2947-2-ND 2,500 260.00/M | F951C226MTAAQ2 
22 +20% B 3.5 6 0.5 493-2948-1-ND 7.48 65.36 493-2948-2-ND 2,000 224.00/M | F951C226MBAAQ2 
33 +20% B 5.3 8 0.5 493-2949-1-ND 8.66 75.62 493-2949-2-ND 2,000 259.00/M | F951C336MBAAQ2 
47 +20% B 75 10 0.6 493-2950-1-ND 15.05 131.48 493-2950-2-ND 2,000 450.00/M_ | F951C476MBAAQ2 
2.2 +20% P 0.5 6 6.0 4.35 38.00 493-2951-2-ND 3,000 130.00/M | F951D225MPAAQ2 
2.2 +20% Ss 0.5 6 5.0 3.52 30.78 493-2952-2-ND 2,500 105.00/M | F951D225MSAAQ2 
3.3 +20% A 0.7 6 2.0 493-2953-1-ND 4.70 41.04 493-2953-2-ND 2,500 140.00/M | F951D335MAAAQ2 
47 +20% Ss 0.9 8 4.0 493-2954-1-ND 7.09 61.94 493-2954-2-ND 2,500 212.00/M | F951D475MSAAQ2 
20 47 +20% A 0.9 6 1.5 493-2955-1-ND 6.18 53.96 493-2955-2-ND 2,500 185.00/M | F951D475MAAAQ2 
6.8 +20% A 1.4 8 15 493-2956-1-ND 6.31 55.10 493-2956-2-ND 2,500 189.00/M | F951D685MAAAQ2 
10 +20% A 2.0 8 1.5 8.57 74.86 493-2957-2-ND 2,500 256.00/M | F951D106MAAAQ2 
10 +20% B 2.0 6 0.8 7.22 63.08 493-2958-2-ND 2,000 216.00/M | F951D106MBAAQ2 
22 +20% B 44 8 0.8 493-2959-1-ND 7.48 65.36 493-2959-2-ND 2,000 224.00/M_ | F951D226MBAAQ2 
1 +20% P 0.5 6 8.0 493-2960-1-ND 4.05 35.34 493-2960-2-ND 3,000 121.00/M | F951E105MPAAQ2 
1 +20% Ss 0.5 6 8.0 493-2961-1-ND 3.26 28.49 493-2961-2-ND 2,500 97.00/M | F951E105MSAAQ2 
1.5 +20% Ss 0.5 6 7.0 493-2962-1-ND 3.52 30.78 493-2962-2-ND 2,500 105.00/M | F951E155MSAAQ2 
2.2 +20% Ss 0.6 6 7.0 493-2963-1-ND 5.52 48.26 493-2963-2-ND 2,500 165.00/M | F951E225MSAAQ2 
25 2.2 +20% A 0.6 6 3.2 493-2964-1-ND 4.70 41.04 493-2964-2-ND 2,500 140.00/M | F951E225MAAAQ2 
3.3 +20% A 0.8 6 2.8 493-2965-1-ND 6.13 53.58 493-2965-2-ND 2,500 183.00/M | F951E335MAAAQ2 
4.7 +20% Ss 1.2 8 4.0 493-2966-1-ND 7.09 61.94 493-2966-2-ND 2,500 212.00/M | F951E475MSAAQ2 
47 +20% A 1.2 8 2.0 493-2967-1-ND 6.31 55.10 493-2967-2-ND 2,500 189.00/M | F951E475MAAAQ2 
10 +20% B 2.5 6 0.9 493-2968-1-ND 7.48 65.36 493-2968-2-ND 2,000 224.00/M_ | F951E106MBAAQ2 
A +20% Ss 0.5 6 8.0 493-2969-1-ND 3.52 30.78 493-2969-2-ND 2,500 105.00/M | F951V105MSAAQ2 
1 +20% A 0.5 4 4.4 493-2970-1-ND 3.92 34.20 493-2970-2-ND 2,500 117.00/M | F951V105MAAAQ2 
35 1.5 +20% A 0.5 6 4.4 493-2971-1-ND 4.70 41.04 493-2971-2-ND 2,500 140.00/M | F951V155MAAAQ2 
2.2 +20% A 0.8 6 4.4 493-2972-1-ND 6.13 53.58 493-2972-2-ND 2,500 183.00/M | F951V225MAAAQ2 
3.3 +20% B 1.2 6 1.6 493-2973-1-ND 6.31 55.10 493-2973-2-ND 2,000 189.00/M | F951V335MBAAQ2 
4.7 +20% B 1.7 6 1.6 493-2974-1-ND 10.01 87.40 493-2974-2-ND 2,000 299.00/M_| F951V475MBAAQ2 
F98 Series 
2.5 47 +20% M 1.2 30 4 493-2870-1-ND 5.79 50.54 493-2870-2-ND 4,000 173.00/M_ | F980E476MMA 
22 +20% M 0.9 15 8 493-2871-1-ND 5.22 45.60 493-2871-2-ND 4,000 156.00/M | F980G226MMA 
4 33 +20% M 1.3 30 4 493-2872-1-ND 5.79 50.54 493-2872-2-ND 4,000 173.00/M | F980G336MMA 
68 +20% Ss 2.7 30 6 493-2873-1-ND 9.44 82.46 493-2873-2-ND 4,000 282.00/M_| F980G686MSA 
47 +20% M 0.5 20 8 493-2874-1-ND 5.18 45.22 493-2874-2-ND 4,000 155.00/M | F980J475MMA 
63 10 +20% M 0.6 8 8 5.18 45.22 493-2875-2-ND 4,000 155.00/M | F980J106MMA 
_ 22 +20% M 1.4 20 8 5.79 50.54 493-2876-2-ND 4,000 173.00/M | F980J226MMA 
47 +20% Ss 3.0 25 6 9.44 82.46 493-2877-2-ND 4,000 282.00/M_ | F980J476MSA 
2.2 +20% M 0.5 20 16 5.18 45.22 493-2878-2-ND 4,000 155.00/M | F981A225MMA 
47 +20% M 0.5 6 10 5.18 45.22 493-2879-2-ND 4,000 155.00/M | F981A475MMA 
10 10 +20% M 1.0 20 8 493-2880-1-ND 5.79 50.54 493-2880-2-ND 4,000 173.00/M | F981A106MMA 
22 +20% Ss 2.2 20 4 493-2881-1-ND 9.44 82.46 493-2881-2-ND 4,000 282.00/M | F981A226MSA 
33 +20% Ss 3.3 30 6 493-2882-1-ND 9.44 82.46 493-2882-2-ND 4,000 282.00/M_ | F981A336MSA 
1 +20% M 0.5 6 20 493-2883-1-ND 5.18 45.22 493-2883-2-ND 4,000 155.00/M | F981C105MMA 
16 2.2 +20% M 0.5 6 20 5.18 45.22 493-2884-2-ND 4,000 155.00/M | F981C225MMA 
4.7 +20% M 0.8 12 12 493-2885-1-ND 5.18 45.22 493-2885-2-ND 4,000 155.00/M | F981C475MMA 
10 +20% Ss 1.6 18 4 493-2886-1-ND 9.44 82.46 493-2886-2-ND 4,000 282.00/M | F981C106MSA 
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Panasonic 


EF Series Resin Dipped Solid Tantalum Capacitors 


W.V. Cap. | Cap. Tol.| Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Panasonic 
aS) (D.C.) | (uF) | (%) D [E F | Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 | Part No. 
68 +20 5.5 9.5 | 2.5 | P2018-ND 1.87 16.05 125.73 799.00 743.00/M 695.00/M | ECS-FOJE686 
6.3 100 +20 6.0 | 11.0 | 2.5 | P2019-ND 2.85 24.42 191.29 1215.00 1131.00/M 1057.00/M | ECS-FOJE107 
150 +20 7.5 | 12.5 | 5.0 | P2020-ND 6.46 55.38 433.81 2755.00 2564.00/M 2397.00/M | ECS-FOJE157 
Meier of 15 +10 4.5 7.0 | 2.5 | P2027-ND 81 6.96 54.52 346.00 322.00/M 301.00/M | ECS-F1AE156K 
33 +10 5.2 8.5 | 2.5 | P2029-ND 1.30 11.13 87.19 554.00 515.00/M 482.00/M | ECS-F1AE336K 
Specifications: 10 
+ Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C 68 +20 6.0 | 11.0 | 2.5 | P2031-ND 2.85 24.42 191.29 1215.00 1131.00/M 1057.00/M | ECS-F1AE686 
AB OV y08 Cz 85) 100 | #20 | 7.5 | 125 | 5.0 | P2032-ND 646 55.388 433.81 ~—2755.00 2564.00/M 2397.00/M | ECS-F1AE107 
¢ Rated Working Volt. Range: 6.3 ~ 50 WV DC 
¢ Rated Capacitance Range: .1 ~ 330 uF 16 68 +20 7.5 | 12.5 | 5.0 | P2043-ND 6.46 55.38 433.81 2755.00 2564.00/M 2397.00/M | ECS-F1CE686 
* Capacitance Tolerance: As Specified 
«Leakage Current: | = 0.008 CV or 0.05 pA 0.15] 420 | 33] 50 | 25 | P2068-ND 43 3.66 28.67 182.00 169.00/M 158.00/M | ECS-F1HE154 
i 2 eae 2 ‘ 50 
Whichever ls Oreste ini PA, Cin Ue, Win volls 047| +20 | 3.7 | 65 | 25 | P2071-ND 51 4.38 34.31 218.00 203.00/M 190.00/M | ECS-F1HE474 
* Leads are not less than 0.394” in length 
TE Series ‘ : POLARITY BAR (+ side) D eae 
. . . we y — 
Tantalum Electrolytic Chip Capacitors + L POLARITY wy. 
are BAR (+ side) 
eatures: AVA CAP. i i 
« Wide capacitance range Dimensions (mm) 
* High performance in temperature and frequency characteristics \ a EIA Size 
¢ Excellent solderability H + - Size Code pe0.2 W, #02 Wo +0.1 H#0.2 P#0.3 
¢ Excellent terminal construction against bending of P.W.B. 
* Low inductance structure. be W4 Phe L iP & 7 _ 16 ee we 0.8 
aeaaee D D 73 4.3 24 28 1.3 
Specifications: 
© Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
¢ Capacitance Tolerance: +20% at 120Hz, 20°C W.V. | Cap.) EIA} Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel _| Panasonic 
© DC Leakage Current: | = 0.01CV or 0.5uA maximum whichever is greater. (D.C.) | (uF) |Size| Code | Part No. 10 100 500 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
DC leakage current shall be measured after 2 minutes application of 
rated working voltage at 20°C * tan 8: <3.3uF — 0.04 maximum; 4.7 ~ 0.68) A Y | PCS4684CT-ND 22 19 15 | PCS4684TR-ND 2,000 | 85.00/M |ECS-T1DY684R 
68yF — 0.06 maximum; 100pF — 0.08 maximum 20 
* Solder Heat Resistance: The capacitor shall withstand dipping into solder 15 PCS4156CT-ND 84 74 58 |= _ — |ECS-T1DD156R 
bath for 5 +1 seconds at 260 +5°C 
* Moisture Resistance: Capacitor shall be tested for 500 hours at 40°C and 35 | 33] A Y | PCS6334CT-ND 25 22 .17_ | PCS6334TR-ND 2,000 | 95.00/M |ECS-T1VY334R 
90-95% R.H. without load. 
TES Series Tantalum Electrolytic Chip Capacitors a 
= Characteristics at High and Low Temperature: 
Polarity Bar(+) size P Polarity Bar(+) Size Z 
1 — 9 [eee | : 7 7 uf} [SizeCode[L+0.2|Wi+0.2[Hmax.| P  |W2+0.1 
LL —) I we we 
i Z 2.0 1.25. 1.2 0.5 + 0.2 0.9 
: Pia >|P hi [ Y y | | 
os Cap L—>| WV Code Cap code lewi =| P 3.2 1.6 1.2 0.8 + 0.3 1.2 
Features: W.V. | Cap. | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel Pricing Panasonic 
«Ultra miniature sizes (D.C.) | (uF) | Code | Part No. 10 100 500 | Part No. 3,000 6,000 Part No. 
L file 1.21 i height 
0 PICT Ss cane 4 | 22 | P| Poso2ssecT-Np 74 65 51 | — — — | Ecs-toaP225R 
Specifications: 3.3 | P | PCS0335BCT-ND 74 65 | — — — | ECS-TOGP335R 
° Operating Temperature Range: -55°C ~ 
125°C « Rated Working Voltage Range: 10 1.0 Zz PCS2105CCT-ND .33 29 .23 PCS2105CTR-ND 130.00/M 123.00/M | ECS-T1AZ105R 
a8t 20VDe: = Hominal, Capactance 47 | Z | P11340CT-ND 75 66 52 | P11340TR-ND 296.00/M 279.00/M | ECS-T1AZ475R 
Range: 0.1 ~ 4.7 uF * Capacitance 
Toleranes:; £20%)(120hi2,,20°). -*\ Leake oes | P | PCS3684BCT-ND 74 65 cm — = — | ECS-TicPes4R 
age Current: | < 0.01CV or 0.5 (pA), 16 
whichever is greater measured after 2 0.68 Z PCS3684CCT-ND 35 -30 24 | — _ — | ECS-T1CZ684R 
minutes application of rated working 
voltage at 20°C « tan 8: 0.04 maximum for 0.15 P PCS4154BCT-ND 74 65 51 PCS4154BTR-ND 292.00/M 275.00/M | ECS-T1DP154R 
< 3.3uF, 0.08 maximum for 2.5W.V., 0.10 | 7° 
iis i i 0.68 P PCS4684BCT-ND .74 65 251, = = — | ECS-T1DP684R 
maximum for Z size 
TEH Series Resin Molded Chip Tantalum Electrolytic Capacitors 
Dimensions (mm) 
a EIA | Size 
Y fe i 1 é @ | Size | Code | L202) Wy 20.2 | Wy 20.1 | Hy #0.2 | Hy Typ. | P#0.3 
CAG | in 7 C) in Lr br A vi 3.2 1.6 1.2 1.6 10 | 08 
b+— Wi —| + L: B x 3.5 2.8 2.2 1.9 12 0.8 
Specificati i 
Pee W.V. |Cap.| EIA | Size | Digi-Key Cut Tape Pricing | Digi-Key Tape and Reel Pricing Panasonic 
* Operating Temperature Range: -55 ~ 125°C (D.C.) | (uF) | Size | Code | Part No. 10 100 | Part No. 2,000 4,000 6,000 Part No. 
* Rated Working Voltage Range: 10 ~ 35V 
; 10 |4.7)] B x PCT2475CT-ND 2.91 25.46 | PCT2475TR-ND 115.00/M 110.00/M 109.00/M | ECS-H1AX475R 
¢ Rated Capacitance Range: .1p)F ~ 68uF 
* Capacitance Tolerance: +20% at 120Hz, 20°C | 29 Jos} a | Y | PCT4684CT-ND 2.41 21.05 | — = = — | ECS-H1DYe84R 
¢ DC Leakage Current: | = 0.01CV or 0.5pA 
maximum, whichever is greater. DC leakage | 95 | 45] 8 | x |BOnsts5Or:ND 341 27.13 | — a a — | ECS-HIEX155R 
current shall be measured after 2 minutes 
application of rated working voltage at 20°C. 
* tan 5: less than 3.3yF — 0.04 maximum; 4.7 ~ 35 47 | B PCT6474CT-ND 3.11 27.13 | PCT6474TR-ND 123.00/M 117.00/M 116.00/M | ECS-H1VX474R 
68yF — 0.06 maximum 10] B PCT6105CT-ND 3.11 27.13 | — - - — | ECS-H1VX105R 
¢ Stability at Low and High Temperature 
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JNVJ'( TAP Series tonstissanseemome gee [asemiaene Samm Se 
Dipped Radial Tantalum Capacitors 


TAP is a professional grade device manufactured with a flame retardant coating and featuring low leakage 
current and impedance, very small physical sizes and exceptional temperature stability. 


¢ Capacitance Tolerance: 10% »* Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


ESR ESR 
DF | DCL | Max. DF | DCL| Max. 
Cap.| Dimensions(mm) | % | (pA) | (9)@ | Digi-Key Price Each AVX Cap.| Dimensions(mm) | % | (pA) | (0)@ | Digi-Key Price Each AVX 
(uF) D | HJ LS | Max. | Max. | 100kHz | Part No. 1 10 100 | Part No. (uF) D | H | LS | Max.| Max.| 100kHz | Part No. 1 10 100] Part No. 
6.3 Volt @ 85°C (4 Volt @ 125°C) 22) 70/105] 25| 8 | 35] 18 | 478-1876-NDe 1.75 150 1.18 | TAP226K020SCS 
33] 45]70]25] 6 | 05 | 130 |478-1885-NDe 46 40 .32|TAP33sKooescs| | 32] 89] 115] 25 |) 8 | 52) 1.4 | 478-1895-ND 252 216 1.70) TAP336K0208C8 
47| 45170125 | 6 | 05 | 400 (eRnnennes ‘46 40 32|TAP47sKoosscs| | 47 | 85] 125| 25] 8 | 75 | 12 | 478-1912-ND@ 3.12 267 2.10 | TAP476K020SCS 
as\as\70lo5| 6 los | 80 (eeneremines ‘46 40 32|TAPesskooescs| | 58 | 99 | 160) 50] 8 | 108] 09 | 478-1927-NDe 7.07 6.06 4.75 | TAP686K020CCS 
i las) 7s \28/ 810s | eo -eeniee 58 50 39 (TAPtoexooescs| | 102] 29 | 180] 59 | 10 | 160] 6 | 478-1847-NDe 8.09 6.93 5.43 | TAP107K020CCS 
15 | 50] 85 | 25) 8 | 08 | 50 |478-1855-NDe 65 56 .44| TAP1S6KO06SCS. 29 NOSES C (16 Volt @ 129°C) — Bons Compliant 
ee > tai) a7 eee Se ges tapopexoneses! | t2| 45] 7] 25 | 4 | 05 | 100 |478-te34-no 46 40 32 | TAP105KO25SCS 
ales 7 ; ie 2 ee an 2b 10} 45) 85 | 50) 4 | 05] 100 |478-4167-ND 46 40 32 | TAP105KO25CCS 
33 | 55) 90] 25] 8 | 17 | 30 |478-1892-NDe 82 71 56/TAPs36KO06SCS| | 45] 45] 79] o5| 4 | 05) a0 |478-1850-ND Ye. dd. <0. TABisRIQaEaeS 
47 | 60) 100} 25] 8 | 24 | 20 |478-1909-NDe 91 78 .62|TAPA7eKoOSCS| | o>] 45 | 70] 251 6 | 05) 60 |478-1870-ND 46 4032 | TAP225K025SCS 
47 | 6.0 | 11.5 | 5.0 8 24 2.0  |478-4180-ND® 91.78 62 | TAP476KO06CCS 33 | 451 7.5 25 6 06 5.0 | 478-1889-ND 58 50  .39| TAP335K025SCS 
68 | 65/100] 25] 8 | 34 | 18 |478-1924-NDe 1.09 93 .73|TAPeBeKOOESCS| [G7] 591as 1251 6 | 091 40 |478-1906-ND 5.56.44] TAP47SKO25SCS 
100 | 7.0} 105] 25 | 10 | 50) 16 |478-1844-NDe 259 222 1.74|TAPto7Koosscs| | 68 | 5.0] 90 | 25 | 6 | 13] 34 | 478-1921-ND 65 56 44 | TAP6BSKO25SCS 
150} 85 | 140] 5.0] 10 | 7.6 | 09 |478-1862-ND® 3.26 2.79 2.19] TAP157KO06CCS 10 | 55) 90 | 25) 8 | 20) 25 )478-1841-ND 74 63 50 TAP106K025SCS 
220| 9.0 | 14.5] 5.0] 10 | 11.0] 0.9 |478-1880-ND 6.51 5.58 4.38/TAP227Kooeccs| | 19 | 55) 105) 50 | 8 | 20 | 25 |478-4170-ND 93 80.63 | TAPI06K025CCS 
330 | 10.0| 17.0] 5.0 | 10 | 166] 0.7 |478-1898-ND@ 8.12 696 5.46|TAP33s7Koosccs| | 15 | 69 | 100) 25 | 8 | 30 | 20 | 478-1859-ND 1.98 1.70 1.83 | TAPIS6K0258C5 
10 Volt @ 65°C (6.3 Volt @ 125) 22|70])105| 25] 8 | 44] 15 |478-1877-ND 2.45 2.10 1.65 | TAP226K025SCS 
cae ar > Tos 10 Ee ema amscoroscs] | 22 | 79] 729] 50] 8 | 44] 18 |478-4175-ND 2.59 2.22 1.74 | TAP226K025CCS 
leo ed i ie Oued ng fe 78 2 33 | 80]115| 25] 8 | 66) 12 |478-1896-ND 3.27 2.81 2.20 | TAP336K025SCS 
39) 45) 7.0) 26) 6 | 05 ) 10.0 [emeaIscoaNe 46 40 32) TAPS35KO10SCS| |) 33 | go | 130| 5.0 | 8 | 66 | 1.2 | 478-4176-ND 3.31 2.84 2.23 | TAP336KO25CCS 
47) 45 | 7.0 | 25) 6 | 05 | 80 |478-1903-NDe 46 40.32) TAPA7SKOIOSCS) | 47 | 90] 130) 25 | 8 | 94] 1.0 | 478-1913-ND 5.01 4.29 3.37 | TAP476K025SCS 
$8) 45) 75) 25) 6 | 05 | 60 EE ee 585039 / TAPBBKOOSCS | a7 Toot aas| 50) 8 | 94 | 1.0 |478-4181-ND 5.01 4.29 3.37 | TAP476K025CCS 
10 | 50) 85 | 25 | 8 | 08 | 50 [Are lseeNDe 65 56 44| TAPIO6KO10SCS| | 6s | 90 | 160] 5.0 | 8 | 136) 0.8 |478-1928-ND 8.12 6.96 5.46 | TAP686KO25CCS 
15 | 50 | 90 | 25 8 1.2 3.7 |478-1856-ND@ 65 56  .44 | TAP156K010SCS 35 Volt @ 85°C (23 Volt @ 125°C) — RoHS Compliant 
22.) 55) 90) 25) 8 | 1.7 | 27 |478-1874-ND 81 69 55) TAP226KO10SCS| 91] 45] 7.0] 25 | 4 | 05 | 26.0 | 478-1831-ND 46 40 32] TAP104K035SCS 
33 | 6.0) 100} 25] 8 | 26 | 24 |478-1893-NDe 95 81 .64|/TAPs3cKo10scs} |015/ 45) 70] 25] 4 | 05 | 21.0 | 478-1848-ND 4G 40 32 | TAP154KO35SCS 
33 | 60/115 | 5.0 8 26 24 |478-4177-ND@t 98 .84  .66|TAP336M010CCS 0.22] 45 | 7.0 | 25 4 05 17.0 | 478-1865-ND 46 40 32 | TAP224K035SCS 
47} 65)100]} 25 | 8 | 37 | 17. |478-1910-NDe 4.68 1.44 1.13|TAP47eKo1oscs] |033] 45] 7.0] 25 | 4 | 0.5 | 15.0 | 478-1883-ND 46 40.32 | TAP334K035SCS 
047| 45 | 70} 25] 4 | 05 | 130 |478-1900-ND 46 40.32 | TAP474K035SCS 
68 | 7.0)105|/ 25 | 8 | 54 | 13 |478-1925-ND 2.59 2.22 1.74 | TAP686KO10SCS 
soles |125|25|10\380| 10 ne 326 279 219/taProrKotoses| |047| 45 | 85) 59] 4 | 05 | 130 ]478-4178-ND 46 40.32 | TAP474KO35CCS 
: ie | A ; ; aa 068} 45 | 70] 25) 4 | 05] 100 |478-1915-ND 46 40 32 | TAP6B4KO35SCS 
150 | 9.0 | 16.0] 50 | 10 | 120) 08 |478-1863-NDe 6.51 558 4.38|TAP1S7KO1OCCS} | 49] 45) 70/25 | 4 | 05 | 80 |4791835-ND 46 60 = 31 TApiGRKOSERCS 
220 | 10.0| 17.0 | 5.0 | 10 | 17.6] 06 |478-1881-ND@ 812 6.96 5.46 | TAP227K010CCS 10/451 85] 5.0 4 0.5 8.0 |478-4168-ND 46.40 32 | TAP105K035CCS 
330 | 10.0] 185 | 5.0 | 10 | 200] 05 |478-1899-ND@ 812 696 5.46/TAP337KOtoccs}| |15|45| 7.0] 25| 4 | 05 | 60 |478-1853-ND 4G 40 32 | TAP155KO35SCS 
16 Volt @ 85°C (10 Volt @ 125°C) 22/45/75] 25] 6 | 06 | 50 |478-1871-ND 53 45 36 | TAP225K035SCS 
15] 45]70] 25] 4 | 05 | 100 ]478-1850-NDe 46 40 32 TaPts5Kotescs| | 23 | 50} 85 | 25 |) 6 | 0.9) 4.0 | 478-1890-ND 65.86.44) TAPS35K035508 
22/45|70 | 25] 6 | 05 | 80 |478-1868-NDe 44 38 30 TAP2a5Kotescs| | 47 | 55 | 90 | 25) 6 | 1.3) 80 | 478-1907-ND T7286 52 | TAPA7SKO35SCS 
33) 45|70 | 25] 6 | 05 | 60 |478-1887-NDe 44 38 .30|TAP3asKotescs| | 4” | 55) 105) 50) 6 | 13 | 8.0 |478-4179-ND HP 786. 52 TARATSKDSSGRS 
68 | 60) 100| 25 | 6 | 19] 25 |478-1922-ND 89 77 60 | TAP68SKO35SCS 
47) 45|75 | 25] 6 | 06 | 50 |478-1904-NDe 55 47 37 | TAP475KO16SCS 
ae|solas | os! 6 | os | so Meaneenne 65 56 .44|TAPeaskotescs| | 68 | 60] 115; 50 | 6 | 19] 25 |478-4182-ND 89 77 .60| TAP685KO35CCS 
10 | 60) 100) 25| 8 | 28] 20 |478-1842-ND 1.49 1.28 1.00 | TAP106KO35SCS 
10.) 5.0) 90 | 25) 8 | 1.2 | 32 |478-1839-NDe 67 «57 AS) TAPIOBKOT6SCS) | 49 | 60] 11.5] 50] 8 | 28 | 20 | 478-4171-ND 1.49 1.28 1.00 | TAP106KO35CCS 
10 | 50 | 10.5 | 50] 8 | 1.2 | 32 |478-4169-NDe 70.60.47 | TAP106K016CCS 15 | 70] 105] 25} 8 | 4.2 | 1.6 | 478-1860-ND 3.12 2.67 2.10 | TAP156KO35SCS 
15/55 |90 | 25] 8 | 19 | 25 |478-1857-NDe 88 75 59) TAP156KO16SCS| | 22 | 85] 125] 25] 8 | 61] 1.3 |478-1878-ND 2.96 2.54 1.99 | TAP226K035SCS 
18) 55) 105) 50) 8 | 10 | oe ee 93 80 63) TAPISGKOI6CCS| | 33] 90] 145] 50 | 8 | 92] 1.0 |478-1897-ND 5.43 4.65 3.65 | TAP336KO35CCS 
22) 60) 10.0} 25 | 8 | 28 | 20 |478-1875-ND 88 75 59] TAP226K016SCS 47 | 90) 16.0] 50] 8 | 100) 08 |478-1914-ND 8.12 6.96 5.46 | TAP476KO35CCS 
22} 60/115] 50] 8 | 28 | 20 |478-4174-NDe 93 80 63 | TAP226K016CCS 50 Volt @ 85°C (33 Volt @ 125°C) 
33 | 6.0) 100} 25 | 8 | 42 | 16 |478-1894-NDe 1.75 150 1.18|TAP336K016SCS) [o1]45] 70] 25] 4 | 05 | 260 |478-1832-NDe ‘52.45.35 | TAP104KO50SCS 
47 | 80/115] 25] 8 | 60 | 13 |478-1911-NDe 2.75 236 1.85|TAP47eKOt6scs} |0.15| 45| 7.0] 25 | 4 | 05 | 21.0 |478-1849-NDe 48 42 33 | TAP154KO50SCS 
68 | 90]125] 25} 8 | 87 | 1.0 |478-1926-ND 3.33 2.85 2.24] TAP6s6KOIESCS| | 0.22} 45 | 7.0) 25 | 4 | 05 | 17.0 | 478-1866-ND@ 52 45 35] TAP224K050SCS 
100 | 9.0 | 16.0] 50] 10 | 128] 08 |478-1846-ND@ 7.00 6.00 4.70|TAPt07Ko1eccs| | 993] 45] 7.0 | 25) 4 | 05 | 15.0 /478-1884-NDe 52 4535 | TAPS34K05080S 
047| 45 | 70 | 25) 4 | 05 | 130 |478-1901-ND 52 45 35 | TAP474KO50SCS 
150| 9.0 | 16.0] 50 | 10 | 192] 06 |478-1864-NDe 8.05 6.90 5.41 | TAP157KO16CCS 
220 | 10.0] 185 | 5.0 | 10 | 200] 05 |478-1882-ND@ 9.91 849 6.66|TaP227Ko1eccs| [058 ) 46) 75) 25 | 4 | 05 ) 10.0 |476-1916-ND sBBs 20: 2-80 | LAB RIN IOSES 
10] 50] 85| 25] 4 | 05 | 80 |478-1836-ND@ 58 50 39] TAP105KO50SCS 
20 Volt @ 85°C (13 Volt @ 125°C) 15] 50] 90] 25) 4 | 06] 6.0 | 478-1854-NDe 88 .75 59 | TAP155KO50SCS 
10] 45] 70] 25} 4 | 05 | 100 |478-1833-ND@ 46 40 .32/TAP105Ko20ScS| | 22] 55] 90] 25 | 6 | 08 | 35 | 478-1872-ND@ 93 80 63 | TAP225KO50SCS 
15| 45170125 4 | 05 | 90. |478-1951-ND 46 40 32 |/TAPtssKoz0scs| | 33 | 6.0] 10.0] 25] 6 | 13 | 3.0 |478-1891-NDe 1.02 87 69 | TAP335KO50SCS 
22/45] 70 | 25] 6 | 05 | 7.0 |478-1869-NDe 46 40 .32|TAP225Ko20scs} | 47] 65] 100; 25 | 6 | 18 | 25 |478-1908-NDe 1.28 1410  .86| TAP475KO50SCS 
33/45/75 | 25] 6 | 05 | 55 |478-1888-NDe 58 50 39 TAP335Ko20Scs| | 6.8] 7.0] 105] 25 | 6 | 27 | 20 |478-1923-ND@ 3.01 2.58 2.03 | TAP685KO50SCS 
47150] 85 | 25 6 07 4.5  |478-1905-ND@ 65 56 .44| TAP475K020SCS 10 | 80) 115) 25 8 4.0 1.6 | 478-1843-ND@ 5.25 4.50 3.53 ) TAP106KO50SCS 
aa eal ao |e . PPP aii se aa tapsascoposes| | 12 | 82] 130] 50] 8 | 40] 1.6 |478-4172-ND@ 5.25 4.50 3.53 | TAP106KO50CCS 
baal alli iS ' aan ey PR. ° 15) 85/140) 50] 8 | 60 | 12 |478-1861-ND 5.78 4.95 3.88 | TAP156KO50CCS 
10) 55) 90) 26) 8 | 16 | 28 ES 88.75 59 TAPIO6KO20SCS| | 55 | go | 140| 5.0 | 8 | 88] 1.0 | 478-1879-NDe 9.45 8.10 6.35 | TAP226KOSOCCS 
15 | 60/100) 25 | 8 | 24 | 23 |478-1858-NDe 95 81 64] TAP156KO20SCS 
@ RoHS Compliant t+ 20% Capacitance Tolerance 
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Y . 
INA TAd Series cw, 
ca’ A H Polarit i 
Standard Surface Mount Tantalum Capacitors ee) ee 
node 
The TAJ standard series encompasses the sizes recogni: j 
p gnized by major OEMs throughout hls word / io : ; ae 5 awl re 
¢ Temperature Range: -55°C ~ 85°C rated voltage and up to 125°C with voltage derating in applications utilizing recommended series resistance 
Case EIA Dimensions (mm) Case EIA Dimensions (mm) 
Size Code L WwW H Wi A S (Min.) Size Code L WwW H Wi A S (Min.) 
A 3216-18 3.20 1.60 1.60 1.20 0.80 1.10 Ss 3216-12 3.20 1.60 1.20 1.20 0.80 1.10 
B 3528-21 3.50 2.80 1.90 2.20 0.80 1.40 T 3528-12 3.50 2.80 1.20 2.20 0.80 2.00 
& BOSe 88 £99 $20 280 220 130 290 V_|_ 7361-38 7.30 6.10 3.45 3.10 1.40 4.40 
E 7343-43 7:30 4.30 4.10 2.40 7.30 4.40 Ww 6032-15 6.00 3.20 1.50 2.20 1.30 2.90 
P 2012-15 2.05 1.35 1.50 7.00 0.50 0.85 Y 7343-20 7.30 4.30 2.00 2.40 1.30 4.40 
R 2012-12 2.05 1.30 1.20 7.00 0.50 0.70 x 7343-15 7.30 4.30 1.50 2.40 1.30 4.40 
Rated Capaci- Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage tance Tolerance Case % (WA) Maximum | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(V) (uF) % Size | Maximum|Maximum| (mQ9@100kHz)| Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
25 47 10 A 6 0.9 3000 478-3268-1-NDt 83 72 .63 | 478-3268-2-ND 2,000 281.00/M | TAJA476K002R 
° 220 10 B 16 4.4 1600 478-3269-1-NDT 1.00 87 -76__|478-3269-2-ND 2,000 340.00/M_| TAJB227K002R 
2.2 20 R 6 0.5 25000 478-3053-1-ND 1.08 94 .83 | 478-3053-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR225M004R 
22 20 R 8 0.9 3800 478-3055-1-ND 1.08 94 .83 | 478-3055-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR226M004R 
33 10 A 6 1.3 3000 478-1665-1-NDt 50 44 .38 | 478-1665-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA336K004R 
47 10 A 8 1.9 2600 478-1669-1-ND -50 44 .38 | 478-1669-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA476K004R 
47 20 A 8 1.9 2600 478-3870-1-ND -50 44 -38 | 478-3870-2-ND 2,000 170.00/M_| TAJA476M004R 
68 10 B 6 2.7 1800 478-2344-1-ND 65 57 -50 | 478-2344-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB686K004R 
100 10 B 8 4 900 478-1676-1-ND 1.15 1.01 .88 | 478-1676-2-ND 2,000 391.00/M | TAJB107K004R 
150 10 B 8 6 1500 478-2345-1-ND 1.00 87 -76 | 478-2345-2-ND 2,000 340.00/M | TAJB157K004R 
4 150 20 B 8 6 1500 478-3878-1-ND 1.00 87 .76 | 478-3878-2-ND 2,000 340.00/M | TAJB157M004R 
220 10 ij 8 8.8 1200 478-2346-1-ND 2.35 2.05 1.79 | 478-2346-2-ND 500 399.50 | TAJC227K004R 
220 10 D 8 8.8 900 478-3064-1-ND 1.89 1.65 1.44 | 478-3064-2-ND 500 344.00 | TAJD227K004R 
330 10 Cc 8 13.2 900 478-2347-1-ND 2.43 2.11 1.85 | 478-2347-2-ND 500 412.50 | TAJC337K004R 
330 10 D 8 13.2 900 478-3065-1-ND 2.16 1.88 1.65 | 478-3065-2-ND 500 393.00 | TAJD337K004R 
470 10 D 12 18.8 900 478-3066-1-ND 3.35 2.92 2.55 | 478-3066-2-ND 500 610.00 | TAJD477K004R 
470 10 E 10 18.8 500 478-3271-1-NDt 7.00 6.09 5.32 | 478-3271-2-ND 400 1019.20 | TAJE477K004R 
680 10 D 14 27.2 500 478-3067-1-ND 3.65 3.18 2.78 | 478-3067-2-ND 500 663.50 | TAJD687K004R 
1000 10 E 14 40 400 478-2348-1-NDt 10.75 9.36 8.17 | 478-2348-2-ND 400 1462.00 | TAJE108K004R 
1.5 20 R 6 0.5 2000 478-3052-1-ND 1.08 94 .83 | 478-3052-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR155MO006R 
2.2 20 A 6 0.5 9000 478-3862-1-ND 45 40 .35 | 478-3862-2-ND 2,000 153.00/M | TAJA225M006R 
2.2 20 Ss 6 0.5 18000 478-3966-1-ND 1.18 1.03 .90 |478-3966-2-ND 2,500 428.00/M | TAJS225M006R 
3.3 20 A 6 0.5 6000 478-3029-1-ND 37 33 .29 | 478-3029-2-ND 2,000 125.00/M | TAJA335M006R 
4.7 10 A 6 0.5 6000 478-3867-1-ND -38 33 -29 | 478-3867-2-ND 2,000 128.00/M_| TAJA475KO06R 
47 20 A 6 0.5 6000 478-3031-1-ND .38 .33 .29 | 478-3031-2-ND 2,000 128.00/M | TAJA475M006R 
47 10 R 6 0.5 700 478-3272-1-ND 1.10 96 .84 | 478-3272-2-ND 2,500 374.00/M | TAJR475KO06R 
6.8 20 A 6 0.5 5000 478-3871-1-ND 45 40 .35 | 478-3871-2-ND 2,000 153.00/M | TAJA685M006R 
6.8 20 B 6 0.7 3000 478-3045-1-ND 50 44 .39 | 478-3045-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB685M006R 
10 10 A 6 0.6 4000 478-1653-1-ND -40 35 31 478-1653-2-ND 2,000 136.00/M_ | TAJA106KO06R 
10 20 A 6 0.6 4000 478-1656-1-ND 38 .33 .29 | 478-1656-2-ND 2,000 128.00/M | TAJA106MO06R 
10 10 B 6 0.6 3000 478-3873-1-ND 16 14 -12 | 478-3873-2-ND 2,000 53.00/M | TAJB106KO06R 
10 20 B 6 0.6 3000 478-3874-1-ND 15 13 .12. | 478-3874-2-ND 2,000 50.00/M | TAJB106MO06R 
10 20 R 8 0.6 6000 478-3051-1-ND 1.08 94 .83 | 478-3051-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR106MO06R 
10 10 R 8 0.6 6000 478-3273-1-ND 1.10 -96 -84 | 478-3273-2-ND 2,500 374.00/M_ | TAJR106KO06R 
10 10 Ss 6 0.6 6000 478-3965-1-ND 1.20 1.05 .92 | 478-3965-2-ND 2,500 437.00/M | TAJS106KO06R 
15 10 P 8 0.9 3500 478-3274-1-ND 1.20 1.05 .92 | 478-3274-2-ND 2,500 408.00/M | TAJP156KO06R 
15 10 Ss 8 0.9 4000 478-3275-1-ND 1.20 1.05 .92 | 478-3275-2-ND 2,500 408.00/M | TAJS156KO06R 
15 20 A 6 0.9 3500 478-3026-1-ND 45 40 .35 | 478-3026-2-ND 2,000 153.00/M | TAJA156MO06R 
22 10 A 6 1.4 3000 478-3865-1-ND 15 14 -12 | 478-3865-2-ND 2,000 52.00/M_| TAJA226KO06R 
6.3 22 20 A 6 1.4 3000 478-3028-1-ND 51 45 .39 | 478-3028-2-ND 2,000 173.00/M | TAJA226M006R 
22 10 B 6 1.4 2500 478-1681-1-ND 53 A7 At 478-1681-2-ND 2,000 181.00/M | TAJB226KO06R 
22 10 Cc 6 1.4 2000 478-3898-1-ND 31 .28 .24 | 478-3898-2-ND 500 57.00 | TAJC226KO06R 
22 20 r 8 1.4 2500 478-3969-1-ND 1.37 1.20 1.05 | 478-3969-2-ND 2,500 499.00/M | TAJT226MO06R 
33 10 A 8 2.1 2500 478-1666-1-ND 63 55 48 | 478-1666-2-ND 2,000 213.00/M_| TAJA336KO06R 
33 20 A 8 21 2500 478-1667-1-ND 63 55 .48 | 478-1667-2-ND 2,000 213.00/M | TAJA336M006R 
47 10 Tr 10 2.8 1600 478-3276-1-ND 1.40 1.22 1.07 | 478-3276-2-ND 2,500 476.00/M | TAJT476KO06R 
47 10 B 6 3 2000 478-1692-1-ND 65 57 -50 | 478-1692-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB476KO06R 
47 20 B 6 3 2000 478-3890-1-ND 65 57 -50 | 478-3890-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB476MO006R 
68 10 B 8 4 900 478-1696-1-ND 75 66 -57__|478-1696-2-ND 2,000 255.00/M_| TAJB686K006R 
100 10 B 10 6.3 1700 478-1677-1-NDt 1.25 1.09 .95 | 478-1677-2-ND 2,000 425.00/M | TAJB107KO06R 
100 20 B 10 6.3 1700 478-3877-1-ND 1.25 1.09 -95 | 478-3877-2-ND 2,000 425.00/M | TAJB107MO06R 
100 10 Cc 6 6.3 900 478-1703-1-ND 1.20 1.05 .92 | 478-1703-2-ND 500 218.50 | TAJC107KO06R 
100 10 D 6 6 600 478-3917-1-ND 1.95 1.70 1.49 | 478-3917-2-ND 500 355.00 | TAJD107KO06R 
150 10 ej 6 9.5 1300 478-1709-1-ND 1.95 1.70 1.49 | 478-1709-2-ND 500 355.00 | TAJC157KO06R 
220 10 Cc 8 13.9 1200 478-1713-1-NDt 2.10 1.83 1.60 |478-1713-2-ND 500 382.00 | TAJC227KO006R 
220 20 D 8 13.9 900 478-3928-1-ND 2.60 2.26 1.98 | 478-3928-2-ND 500 472.50 | TAJD227M006R 
330 10 E 8 20.8 400 478-3955-1-ND 1.60 1.40 1.22 | 478-3955-2-ND 400 232.80 | TAJE337KO06R 
330 20 E 8 20.8 400 478-3956-1-ND 5.10 4.44 3.88 | 478-3956-2-ND 400 742.00 | TAJE337M006R 
330 10 Y 8 20.8 900 478-3277-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 478-3277-2-ND 1,000 1092.00 | TAJY337KO06R 
470 10 D 12 28 400 478-1741-1-NDt 3.15 2.75 2.40 |478-1741-2-ND 500 573.50 | TAJD477KO06R 
470 20 D 12 28 400 478-3940-1-ND 3.15 2.75 2.40 | 478-3940-2-ND 500 573.50 | TAJD477M006R 
680 10 E 10 42.8 500 478-2349-1-ND 8.70 7.57 6.62 | 478-2349-2-ND 400 1183.20 | TAJE687KO06R 
1.0 10 R 4 0.5 25000 478-3278-1-ND 1.10 96 .84 | 478-3278-2-ND 2,500 374.00/M | TAJR105K010R 
1.0 20 R 4 0.5 25000 478-3049-1-ND 1.08 94 .83 | 478-3049-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR105M010R 
2.2 10 A 6 0.5 7000 478-3861-1-ND 48 42 .387 | 478-3861-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA225K010R 
2.2 20 A 6 0.5 7000 478-3027-1-ND 48 42 .37 | 478-3027-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA225M010R 
2.2 20 R 6 0.5 15000 478-3054-1-ND 1.08 94 -83 | 478-3054-2-ND 2,500 367.00/M_| TAJR225M010R 
3.3 10 Ss 6 0.5 800 478-3279-1-ND 1.20 1.05 .92 | 478-3279-2-ND 2,500 408.00/M | TAJS335K010R 
3.3 10 A 6 0.5 5500 478-3866-1-ND 38 .34 .29 | 478-3866-2-ND 2,000 130.00/M | TAJA335K010R 
3.3 20 A 6 0.5 5500 478-3030-1-ND .38 34 .29 | 478-3030-2-ND 2,000 130.00/M | TAJA335M010R 
3.3 20 R 6 0.5 8000 478-3056-1-ND 1.08 94 .83 | 478-3056-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR335M010R 
4.7 10 A 6 0.5 5000 478-2350-1-ND 43 37 -33 | 478-2350-2-ND 2,000 145.00/M_| TAJA475K010R 
47 20 A 6 0.5 5000 478-3869-1-ND 38 34 .29 | 478-3869-2-ND 2,000 130.00/M | TAJA475M010R 
47 10 R 6 0.5 9000 478-3280-1-ND 1.10 96 .84 | 478-3280-2-ND 2,500 374.00/M | TAJR475K010R 
47 10 B 6 0.5 4000 478-3886-1-ND 50 44 .39 | 478-3886-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB475K010R 
10 47 20 B 6 0.5 4000 478-3042-1-ND 50 44 .39 | 478-3042-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB475M010R 
4.7 20 R 6 0.5 9000 478-3057-1-ND 1.08 94 .83 | 478-3057-2-ND 2,500 367.00/M_ | TAJR475M010R 
6.8 10 A 6 0.7 4000 478-2351-1-ND 45 40 .35 | 478-2351-2-ND 2,000 153.00/M | TAJA685K010R 
6.8 10 B 6 0.7 3000 478-3892-1-ND 50 44 .39 | 478-3892-2-ND 2,000 170.00/M | TAJB685K010R 
6.8 20 B 6 0.7 3000 478-3893-1-ND 50 44 .39 | 478-3893-2-ND 2,000 170.00/M | TAJB685M010R 
10 10 A 6 1 3000 478-1654-1-ND 43 37 .33 | 478-1654-2-ND 2,000 145.00/M | TAJA106K010R 
10 20 A 6 1 3000 478-1657-1-ND -40 35 31 478-1657-2-ND 2,000 136.00/M_| TAJA106M010R 
10 20 P 8 1 6000 478-3281-1-ND 1.18 1.03 -90 | 478-3281-2-ND 2,500 400.00/M | TAJP106M010R 
10 10 B 6 1 2500 478-1672-1-ND 53 46 .40 | 478-1672-2-ND 2,000 179.00/M | TAJB106K010R 
10 20 B 6 1 2500 478-3875-1-ND -50 44 .39 | 478-3875-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB106M010R 
10 10 T 6 1 3000 478-3967-1-ND 88 77 .67 | 478-3967-2-ND 2,500 320.00/M | TAJT106K010R 
15 20 B 6 1.5 2800 478-3035-1-ND 53 47 AI 478-3035-2-ND 2,000 181.00/M_| TAJB156M010R 
15 10 A 6 1.5 3200 478-1660-1-ND -50 44 .38 | 478-1660-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA156K010R 
15 10 B 6 1.5 2800 478-3068-1-ND -90 79 .69 | 478-3068-2-ND 2,000 306.00/M | TAJB156K010R 
(Continued) 
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IND) ( TAJ Series Standard Surface Mount Tantalum Capacitors (Cont) 


Rated Capaci- Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage tance Tolerance Case % (WA) Maximum _| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 

(V) (uF) % Size |Maximum| Maximum | (m0 @100kHz) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
15 20 A 6 1.5 3200 478-1661-1-ND 50 44 -38 | 478-1661-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA156M010R 
22 10 A 8 2.2 3000 478-1663-1-NDt 50 44 -38 | 478-1663-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA226K010R 
22 10 B 6 2.2 2400 478-3039-1-ND 55 48 42 | 478-3039-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB226K010R 
22 20 B 6 22 2400 478-3040-1-ND 60 53 46 | 478-3040-2-ND 2,000 204.00/M | TAJB226M010R 
22 10 ej 6 2.2 1800 478-3856-1-ND -95 83 -73__| 478-3856-2-ND 500 173.00 | TAJC226K010R 
22 20 Cc 6 22 1800 478-3900-1-ND 53 46 40 | 478-3900-2-ND 500 95.50 | TAJC226M010R 
33 10 B 6 3.3 1800 478-1687-1-ND 1.15 1.01 -88 | 478-1687-2-ND 2,000 391.00/M | TAJB336K010R 
33 10 Cc 6 3.3 1600 478-3905-1-ND 44 39 -34 | 478-3905-2-ND 500 80.00 | TAJC336K010R 
33 20 D 6 3.3 1100 478-3047-1-ND 1.57 1.37 1.20 | 478-3047-2-ND 500 285.50 | TAJD336M010R 
47 10 B 8 4.7 1000 478-1693-1-ND 88 77 .67__| 478-1693-2-ND 2,000 298.00/M | TAJB476K010R 
47 20 B 8 47 1000 478-3891-1-ND 88 Lt .67 | 478-3891-2-ND 2,000 298.00/M | TAJB476M010R 
47 10 Cc 6 47 1200 478-3910-1-ND 35 31 .27_ | 478-3910-2-ND 500 64.00 | TAJC476K010R 
47 20 Cc 6 47 1200 478-3911-1-ND 40 35 31 478-3911-2-ND 500 72.00 | TAJC476M010R 
47 10 D 6 47 400 478-3048-1-ND 83 72 -63 | 478-3048-2-ND 500 150.00 | TAJD476K010R 
47 20 D 6 4.7 400 478-3937-1-ND 83 2 ‘63 | 478-3937-2-ND 500 150.00 | TAJD476M010R 
47 10 W 6 47 1400 478-3282-1-ND 2.25 1.96 1.71 478-3282-2-ND 1,000 819.00 | TAJW476K010R 
68 10 B 6 6.8 1400 478-3069-1-ND 83 73 .64 | 478-3069-2-ND 2,000 283.00/M | TAJB686K010R 
68 10 Cc 6 6.8 1300 478-1721-1-ND 1.25 1.09 95 | 478-1721-2-ND 500 227.50 | TAJC686K010R 
68 20 Cc 6 6.8 1300 478-3914-1-ND 1.25 1.09 -95 | 478-3914-2-ND 500 227.50 | TAJC686M010R 
68 20 D 6 6.8 900 478-3942-1-ND 1.53 1.33 1.17 | 478-3942-2-ND 500 278.00 | TAJD686M010R 
10 100 10 [ej 8 10 1200 478-1704-1-ND 1.25 1.09 -95 | 478-1704-2-ND 500 227.50 | TAJC107K010R 
100 20 Cc 8 10 1200 478-3897-1-ND 1.25 1.09 .95 | 478-3897-2-ND 500 227.50 | TAJC107M010R 
100 10 D 6 10 900 478-3355-1-ND 1.95 1.70 1.49 | 478-3355-2-ND 1,000 690.00 | TAJD107K010R 
100 20 D 6 10 900 478-3918-1-ND 1.76 1.53 1.34 | 478-3918-2-ND 500 319.50 | TAJD107M010R 
100 10 Xx 8 10 900 478-3283-1-ND 2.60 2.27 1.98 | 478-3283-2-ND 1,000 946.00 | TAJX107K010R 
100 20 xX 8 10 900 478-3971-1-ND 2.34 2.04 1.78 | 478-3971-2-ND 1,000 852.00 | TAJX107M010R 
150 10 Cc 8 15 900 478-2352-1-NDt 2.25 1.96 1.71 478-2352-2-ND 500 382.50 | TAJC157K010R 
150 10 D 6 15) 900 478-2343-1-ND 2.65 2.31 2.02 | 478-2343-2-ND 500 450.50 | TAJD157K010R 
150 10 E 8 15 900 478-3948-1-ND 1.60 1.40 1.22 | 478-3948-2-ND 400 232.80 | TAJE157K010R 
150 20 E 8 15 900 478-3949-1-ND 4.39 3.83 3.34 | 478-3949-2-ND 400 639.60 | TAJE157M010R 
150 20 ¥, 6 15 1200 478-3972-1-ND 2.94 2.56 2.24 | 478-3972-2-ND 1,000 1070.00 | TAJY157M010R 
220 10 D 8 22 500 478-1731-1-ND 2.65 2.31 2.02 | 478-1731-2-ND 500 482.50 | TAJD227K010R 
220 20 D 8 22 500 478-3929-1-ND 2.60 2.26 1.98 | 478-3929-2-ND 500 472.50 | TAJD227M010R 
220 10 E 8 22 500 478-3951-1-ND 1.80 1.57 1.37 | 478-3951-2-ND 400 262.00 | TAJE227K010R 
220 20 E 8 22 500 478-3952-1-ND 5.10 4.44 3.88 | 478-3952-2-ND 400 742.00 | TAJE227M010R 
220 10 ¥ 10 22 500 478-3284-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 478-3284-2-ND 1,000 1092.00 | TAJY227K010R 
330 10 D 8 33 900 478-1736-1-NDt 4.80 4.18 3.65 | 478-1736-2-ND 500 873.50 | TAJD337K010R 
330 20 D 8 33 900 478-3933-1-ND 4.45 3.88 3.39 | 478-3933-2-ND 500 810.00 | TAJD337M010R 
330 10 E 8 33 900 478-1748-1-ND 5.25 4.57 3.99 | 478-1748-2-ND 400 764.40 | TAJE337K010R 
330 20 E 8 33 900 478-3957-1-ND 5.25 4.57 3.99 | 478-3957-2-ND 400 764.40 | TAJE337M010R 
470 10 E 10 47 500 478-1749-1-ND 7.10 6.18 5.40 | 478-1749-2-ND 400 1033.60 | TAJE477K010R 
470 20 E 10 47 500 478-3959-1-ND 7.00 6.09 5.32 | 478-3959-2-ND 400 1019.20 | TAJE477M010R 
68 20 R 4 0.5 25000 478-3058-1-ND 1.08 94 -83 | 478-3058-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR684M016R 
1 10 A 4 0.5 11000 478-1649-1-ND 44 39 -34 | 478-1649-2-ND 2,000 150.00/M | TAJA105K016R 
1 20 A 4 0.5 11000 478-1652-1-ND 39 34 -30 | 478-1652-2-ND 2,000 133.00/M | TAJA105M016R 
1 10 R 4 0.5 20000 478-3962-1-ND 88 wed .67 | 478-3962-2-ND 2,500 320.00/M | TAJR105K016R 
‘ll 20 R 4 0.5 20000 478-3050-1-ND 1.08 94 -83 | 478-3050-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR105M016R 
1.5 10 A 6 0.5 8000 478-3860-1-ND 48 42 -37 | 478-3860-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA155K016R 
1.5 20 A 6 0.5 8000 478-3025-1-ND 48 42 -37 | 478-3025-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA155M016R 
2.2 10 A 6 0.5 6500 478-2353-1-ND 43 37 -33 | 478-2353-2-ND 2,000 145.00/M | TAJA225K016R 
2.2 20 A 6 0.5 6500 478-3863-1-ND 38 34 .29 | 478-3863-2-ND 2,000 130.00/M | TAJA225M016R 
2.2 10 B 6 0.5 5500 478-3879-1-ND -50 44 -39 | 478-3879-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB225K016R 
2.2 20 B 6 0.5 5500 478-3036-1-ND 50 44 -39 | 478-3036-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB255M016R 
3.3 10 A 6 0.5 5000 478-2354-1-ND 43 37 -33 | 478-2354-2-ND 2,000 145.00/M | TAJA335K016R 
3.3 10 T 6 0.5 500 478-3285-1-ND 1.40 1.22 1.07 | 478-3285-2-ND 2,500 476.00/M | TAJT335K016R 
3.3 10 B 6 0.5 4500 478-3884-1-ND 50 44 -39° | 478-3884-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB335K016R 
3.3 20 B 6 0.5 4500 478-3041-1-ND -50 44 -39 | 478-3041-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB335M016R 
47 10 A 6 0.8 4000 478-3868-1-ND 40 35 31 478-3868-2-ND 2,000 136.00/M | TAJA475K016R 
47 20 A 6 0.8 4000 478-3032-1-ND 40 35 31 478-3032-2-ND 2,000 136.00/M | TAJA475M016R 
47 10 B 6 0.8 3500 478-1689-1-ND 53 46 40 | 478-1689-2-ND 2,000 179.00/M | TAJB475K016R 
47 20 B 6 0.8 3500 478-3888-1-ND 53 AB 40 | 478-3888-2-ND 2,000 179.00/M | TAJB475M016R 
6.8 10 A 6 11 3500 478-1670-1-ND 48 42 -37__| 478-1670-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA685K016R 
6.8 20 B 6 4A 2500 478-3046-1-ND 50 44 -39 | 478-3046-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB685M016R 
10 10 A 8 1.6 3000 478-1655-1-ND 50 44 -38 | 478-1655-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA106K016R 
10 20 A 8 1.6 3000 478-3859-1-ND 40 -36 31 478-3859-2-ND 2,000 137.00/M | TAJA106M016R 
10 10 B 6 1.6 2800 478-1673-1-ND 55 48 42 | 478-1673-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB106K016R 
10 20 B 6 1.6 2800 478-1675-1-ND 53 AT Al 478-1675-2-ND 2,000 181.00/M | TAJB106M016R 
10 10 Cc 6 1.6 2000 478-1698-1-ND 48 42 -37 | 478-1698-2-ND 500 86.50 | TAJC106K016R 
10 20 Cc 6 1.6 2000 478-1702-1-ND 40 35 31 478-1702-2-ND 500 73.00 | TAJC106M016R 
16 10 10 T 8 1.6 2200 478-3968-1-ND 1.40 1.22 1.07 | 478-3968-2-ND 2,500 510.00/M | TAJT106K016R 
15 10 B 6 24 2500 478-2355-1-ND .60 53 46 | 478-2355-2-ND 2,000 204.00/M | TAJB156K016R 
22 10 B 6 3.5 2300 478-1682-1-ND -55 A8 42 | 478-1682-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB226K016R 
22 20 B 6 3.5 2300 478-1684-1-ND 55 48 42 | 478-1684-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB226M016R 
22 10 Cc 6 3.5 1600 478-3899-1-ND 26 23 .20 | 478-3899-2-ND 500 46.50 | TAJC226K016R 
22 20 Cc 6 3.5 1600 478-3901-1-ND 34 -30 .26 | 478-3901-2-ND 500 62.00 | TAJC226M016R 
22 10 D 6 3.5 1100 478-3922-1-ND 1.60 1.40 1.22 | 478-3922-2-ND 500 291.00 | TAJD226K016R 
22 20 D 6 3.5 1100 478-3924-1-ND 1.57 1.37 1.20 | 478-3924-2-ND 500 285.50 | TAJD226M016R 
33 10 B 8 5.3 2100 478-1688-1-NDt .95 83 .73 | 478-1688-2-ND 2,000 323.00/M | TAJB336K016R 
33 10 Cc 6 5.3 1500 478-1715-1-ND 63 55 48 | 478-1715-2-ND 500 114.00 | TAJC336K016R 
33 20 Cc 6 5.3 1500 478-3906-1-ND 63 55 48 | 478-3906-2-ND 500 114.00 | TAJC336M016R 
33 10 D 6 5.3 900 478-3930-1-ND 40 35 31 478-3930-2-ND 500 73.00 | TAJD336K016R 
33 20 D 6 5.3 900 478-3931-1-ND 50 44 -39 | 478-3931-2-ND 500 91.50 | TAJD336M016R 
47 10 Cc 6 75 1400 478-1718-1-ND 1.00 87 -76 | 478-1718-2-ND 500 182.00 | TAJC476K016R 
47 20 Cc 6 75 1400 478-3912-1-ND 1.00 87 -76 | 478-3912-2-ND 500 182.00 | TAJC476M016R 
47 10 D 6 75 900 478-1739-1-ND 83 72 -63 | 478-1739-2-ND 500 150.00 | TAJD476K016R 
47 20 D 6 75 900 478-3938-1-ND 83 2 -63 | 478-3938-2-ND 500 150.00 | TAJD476M016R 
47 10 ¥. 6 7.5 700 478-3973-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 478-3973-2-ND 1,000 1092.00 | TAJY476K016R 
68 10 Cc 6 10.9 1300 478-3070-1-NDt 1.62 1.41 1.24 | 478-3070-2-ND 500 295.00 | TAJC686K016R 
68 10 D 6 10.9 900 478-1744-1-ND 1.60 1.40 1.22 | 478-1744-2-ND 500 291.00 | TAJD686K016R 
68 20 D 6 10.9 900 478-3943-1-ND 1.60 1.40 1.22 | 478-3943-2-ND 500 291.00 | TAJD686M016R 
100 10 D 6 16 900 478-1723-1-ND 1.30 1.14 99 | 478-1723-2-ND 500 236.50 | TAJD107K016R 
100 20 D 6 16 900 478-3919-1-ND 1.30 1.14 -99 | 478-3919-2-ND 500 236.50 | TAJD107M016R 
100 10 E 6 16 900 478-3945-1-ND 1.32 1.15 1.01 478-3945-2-ND 400 192.00 | TAJE107K016R 
100 20 E 6 16 900 478-3946-1-ND 1.45 1.27 1.11 478-3946-2-ND 400 211.60 | TAJE107M016R 
150 10 D 6 24 900 478-2356-1-ND 3.25 2.83 2.47 | 478-2356-2-ND 500 552.50 | TAJD157K016R 
150 20 D 6 24 900 478-3921-1-ND 3.25 2.83 2.47 | 478-3921-2-ND 500 591.50 | TAJD157M016R 
220 10 E 10 35.2 500 478-2357-1-NDt 8.25 7.18 6.27 | 478-2357-2-ND 400 1122.00 | TAJE227K016R 
220 20 E 10 35.2 500 478-3953-1-ND 6.47 5.63 4.92 | 478-3953-2-ND 400 941.60 | TAJE227M016R 
A 10 R 4 0.5 25000 478-3286-1-ND 1.10 96 .84 | 478-3286-2-ND 2,500 374.00/M | TAJR104K020R 
22 20 R 4 0.5 25000 478-3963-1-ND 1.08 94 -83 | 478-3963-2-ND 2,500 393.00/M | TAJR224M020R 
A7 10 R 4 0.5 25000 478-3964-1-ND 1.10 96 -84 | 478-3964-2-ND 2,500 400.00/M | TAJR474K020R 
A7 10 Ss 4 0.5 25000 478-3287-1-ND 1.20 1.05 92 | 478-3287-2-ND 2,500 408.00/M | TAJS474K020R 
20 bl 10 A 4 0.5 9000 478-1650-1-ND 45 40 +35 | 478-1650-2-ND 2,000 153.00/M | TAJA105K020R 
1 10 I 4 0.5 900 478-3288-1-ND 1.40 1.22 1.07 | 478-3288-2-ND 2,500 476.00/M | TAJT105K020R 
1.5 10 A 6 0.5 6500 478-1658-1-ND 35 31 .27 | 478-1658-2-ND 2,000 119.00/M | TAJA155K020R 
2.2 10 A 6 0.5 5300 478-2358-1-ND 45 40 -35 | 478-2358-2-ND 2,000 153.00/M | TAJA225K020R 
2.2 20 A 6 0.5 5300 478-3864-1-ND 34 30 .26 | 478-3864-2-ND 2,000 116.00/M | TAJA225M020R 
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IND) TAJ Series Standard Surface Mount Tantalum Capacitors (Cont.) 


Rated Capaci- Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage tance Tolerance Case % (HA) Maximum __ | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 

(V) (uF) % Size _|Maximum| Maximum |(m0@100kHz) | Part No. 1 10 100 _| Part No. Qty. Pricing Part No. 
2.2 10 B 6 0.5 3500 478-3880-1-ND 19 7 -15 | 478-3880-2-ND 2,000 65.00/M | TAJB225K020R 
2.2 20 B 6 0.5 3500 478-3037-1-ND 50 44 -39 | 478-3037-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB225M020R 
3.3 10 A 6 0.7 4500 478-1664-1-ND 48 42 .37 | 478-1664-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA335K020R 
3.3 10 B 6 0.7 3000 478-1685-1-ND 50 44 .39 | 478-1685-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB335K020R 
3.3 20 B 6 0.7 3000 478-3885-1-ND -50 44 -39 | 478-3885-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB335M020R 
47 10 A 6 0.9 4000 478-1668-1-NDt 48 42 .37 | 478-1668-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA475K020R 
4.7 10 B 6 0.9 3000 478-3887-1-ND 50 A4 .39 | 478-3887-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB475K020R 
47 20 B 6 0.9 3000 478-3043-1-ND 50 44 .39 | 478-3043-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB475M020R 
6.8 10 A 6 1.4 2000 478-3071-1-ND 50 A4 -38 | 478-3071-2-ND 2,000 168.00/M | TAJA685K020R 
6.8 10 B 6 1.4 2500 478-1694-1-ND 55 48 42 | 478-1694-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB685K020R 
6.8 10 [eo] 6 1.4 2000 478-1719-1-NDt 55 48 42 | 478-1719-2-ND 500 100.00 | TAJC685K020R 
10 10 B 6 2 2100 478-1674-1-ND 50 44 -38 | 478-1674-2-ND 2,000 170.00/M | TAJB106K020R 
10 20 B 6 2 2100 478-3876-1-ND 50 A4 -38 | 478-3876-2-ND 2,000 170.00/M | TAJB106M020R 
10 10 Cc 6 2 1900 478-1699-1-ND 46 40 .35 | 478-1699-2-ND 500 83.50 | TAJC106K020R 
10 20 ej 6 2 1900 478-3895-1-ND A6 40 -35 | 478-3895-2-ND 500 83.50 | TAJC106M020R 
15 10 B 6 3 2000 478-1679-1-ND 60 53 46 | 478-1679-2-ND 2,000 204.00/M | TAJB156K020R 
20 15 10 Cc 6 3 1700 478-1707-1-ND 88 77 .67 | 478-1707-2-ND 500 159.50 | TAJC156K020R 
22 10 B 6 44 1800 478-1683-1-NDt 63 55 48 | 478-1683-2-ND 2,000 213.00/M | TAJB226K020R 
22 20 B 6 4.4 1800 478-3883-1-ND 63 55 48 | 478-3883-2-ND 2,000 213.00/M | TAJB226M020R 
22 10 ej 6 4.4 1600 478-1711-1-ND 1.00 87 -76 | 478-1711-2-ND 500 182.00 | TAJC226K020R 
22 20 [e} 6 4.4 1600 478-3902-1-ND 1.00 87 -76 | 478-3902-2-ND 500 182.00 | TAJC226M020R 
22 10 D 6 4.4 900 478-3923-1-ND 1.68 1.46 1.28 | 478-3923-2-ND 500 305.00 | TAJD226K020R 
22 20 D 6 4.4 900 478-3925-1-ND 1.64 1.43 1.25 | 478-3925-2-ND 500 298.50 | TAJD226M020R 
33 10 Cc 6 6.6 1500 478-1716-1-ND 1.00 87 -76 | 478-1716-2-ND 500 182.00 | TAJC336K020R 
33 10 D 6 6.6 900 478-1734-1-ND 75 66 -57 | 478-1734-2-ND 500 136.50 | TAJD336K020R 
47 10 [e} 6 9.4 900 478-2359-1-ND 1.98 1,72 1.51 478-2359-2-ND 500 336.00 | TAJC476K020R 
47 10 D 6 9.4 900 478-3936-1-ND 60 53 46 | 478-3936-2-ND 500 109.00 | TAJD476K020R 
68 10 D 6 13.6 900 478-1745-1-ND 2.30 2.01 1.75 | 478-1745-2-ND 500 418.50 | TAJD686K020R 
68 10 E 6 13.6 900 478-3960-1-ND 3.20 2.79 2.44 | 478-3960-2-ND 400 466.00 | TAJE686K020R 
100 10 D 6 20 900 478-1724-1-NDt 3.25 2.83 2.47 | 478-1724-2-ND 500 591.50 | TAJD107K020R 
100 10 E 6 20 900 478-1746-1-ND 3.08 2.68 2.34 | 478-1746-2-ND 400 447.60 | TAJE107K020R 
100 20 E 6 20 900 478-3947-1-ND 3.08 2.68 2.34 | 478-3947-2-ND 400 447.60 | TAJE107M020R 
150 10 E 8 30 300 478-2360-1-ND 5.49 4.78 4.18 | 478-2360-2-ND 400 746.80 | TAJE157K020R 
AT 10 A 4 0.5 14000 478-2339-1-ND 1.00 87 -76 | 478-2339-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA474K025R 
68 10 A 4 0.5 10000 478-2362-1-ND 1.00 87 -76 | 478-2362-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA684K025R 
68 20 A 4 0.5 10000 478-3033-1-ND 1.00 87 -76 | 478-3033-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA684M025R 
1 10 A 4 0.5 8000 478-2363-1-ND 48 42 .37 | 478-2363-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA105K025R 
1 20 A 4 0.5 8000 478-3857-1-ND -38 -34 -29 | 478-3857-2-ND 2,000 130.00/M | TAJA105M025R 
1.5 10 A 6 0.5 7500 478-2364-1-ND A5 40 .35 =| 478-2364-2-ND 2,000 153.00/M | TAJA155K025R 
1.5 20 B 6 0.5 5000 478-3034-1-ND 50 44 -39 | 478-3034-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB155M025R 
2.2 10 A 6 0.6 7000 478-1662-1-ND 48 42 .37 | 478-1662-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA225K025R 
2.2 10 B 6 0.6 4500 478-3881-1-ND .21 19 -17 | 478-3881-2-ND 2,000 72.00/M | TAJB225K025R 
2.2 20 B 6 0.6 4500 478-3038-1-ND -50 44 -39 | 478-3038-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB225M025R 
3.3 10 A 6 0.8 3700 478-3072-1-ND -50 44 .38 | 478-3072-2-ND 2,000 168.00/M | TAJA335K025R 
3.3 10 Cc 6 0.8 2800 478-3903-1-ND 74 65 57 | 478-3903-2-ND 500 134.50 | TAJC335K025R 
3.3 20 Cc 6 0.8 2800 478-3904-1-ND 72 63 56 | 478-3904-2-ND 500 132.00 | TAJC335M025R 
47 10 B 6 12 2800 478-1690-1-ND 55 48 42 | 478-1690-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB475K025R 
4.7 10 ej 6 1.2 2400 478-3907-1-ND 26 .23 21 478-3907-2-ND 500 48.00 | TAJC475K025R 
47 20 [e} 6 1.2 2400 478-3908-1-ND 31 27 .24 | 478-3908-2-ND 500 56.00 | TAJC475M025R 
6.8 10 B 6 a7 2800 478-1695-1-NDt 65 57 -50 | 478-1695-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB685K025R 
25 6.8 10 Cc 6 1.7 2000 478-3913-1-ND 36 32 .28 | 478-3913-2-ND 500 65.50 | TAJC685K025R 
10 10 Cc 6 2.1 1800 478-1700-1-ND 53 A6 -40 | 478-1700-2-ND 500 95.50 | TAJC106K025R 
10 20 ej 6 2:5) 1800 478-3896-1-ND 48 42 -37__| 478-3896-2-ND 500 86.50 | TAJC106M025R 
10 10 D 6 2.5 1200 478-3354-1-ND 1.68 1.46 1.28 | 478-3354-2-ND 500 305.00 | TAJD106K025R 
10 20 D 6 2.5 1200 478-3915-1-ND 1.50 1.31 1.14 | 478-3915-2-ND 500 273.00 | TAJD106M025R 
10 10 Ww 6 2.5 1800 478-3289-1-ND 2.25 1.96 1.71 478-3289-2-ND 1,000 819.00 | TAJW106K025R 
15 10 D 6 3.8 1000 478-1726-1-ND 83 we .63 | 478-1726-2-ND 500 150.00 | TAJD156K025R 
22 20 ej 6 55 1400 478-1712-1-NDt 1.05 92 -80 | 478-1712-2-ND 500 191.00 | TAJC226M025R 
22 10 D 6 5.5 900 478-1729-1-ND 83 we 63 | 478-1729-2-ND 500 150.00 | TAJD226K025R 
22 20 D 6 5.5 900 478-3926-1-ND 1.64 1.43 1.25 | 478-3926-2-ND 500 298.50 | TAJD226M025R 
33 10 D 6 8.3 900 478-2366-1-ND 3.25 2.83 2.47 | 478-2366-2-ND 500 552.50 | TAJD336K025R 
33 10 E 6 8.3 900 478-3954-1-ND 1.32 1.15 1.01 478-3954-2-ND 400 192.00 | TAJE336K025R 
47 10 D 6 11.8 900 478-1740-1-NDt 3.89 3.39 2.96 | 478-1740-2-ND 500 708.00 | TAJD476K025R 
47 20 D 6 11.8 900 478-3939-1-ND 1.02 89 .78 | 478-3939-2-ND 500 185.00 | TAJD476M025R 
68 10 E 6 17 900 478-1750-1-ND 8.25 7.18 6.27 | 478-1750-2-ND 400 1201.20 | TAJE686K025R 
68 20 E 6 17 900 478-3961-1-ND 6.88 5.99 5.23 | 478-3961-2-ND 400 1001.20 | TAJE686M025R 
100 10 Vv 8 25 400 478-2367-1-ND 9.25 8.05 7.03 | 478-2367-2-ND 400 1258.00 | TAJV107K025R 
100 20 Vv 8 25 400 478-3970-1-ND 9.15 7.97 6.96 | 478-3970-2-ND 400 1332.40 | TAJV107M025R 
Ail 10 A 4 0.5 24000 478-2368-1-ND 1.00 87 -76 | 478-2368-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA104K035R 
15 10 A 4 0.5 21000 478-2336-1-ND 1.00 87 -76 | 478-2336-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA154K035R 
22 10 A 4 0.5 18000 478-2337-1-ND 1.00 87 -76 | 478-2337-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA224K035R 
.33 10 A 4 0.5 15000 478-2338-1-ND 1.00 87 -76 | 478-2338-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA334K035R 
7 10 A 4 0.5 12000 478-2340-1-ND 1.00 87 -76 | 478-2340-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA474K035R 
47 10 B 4 0.5 10000 478-2373-1-ND 1.50 1.31 1.14 | 478-2373-2-ND 2,000 510.00/M | TAJB474K035R 
68 10 A 4 0.5 8000 478-2341-1-ND 1.00 87 -76 | 478-2341-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA684K035R 
68 20 B 4 0.5 8000 478-3044-1-ND 75 66 57 | 478-3044-2-ND 2,000 255.00/M | TAJB684M035R 
1 10 A 4 0.5 7500 478-1651-1-NDt 50 44 .38 | 478-1651-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA105K035R 
1 20 A 4 0.5 7500 478-3858-1-ND 40 35 31 478-3858-2-ND 2,000 136.00/M | TAJA105M035R 
1 10 B 4 0.5 6500 478-1671-1-ND 50 A4 .39 | 478-1671-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB105K035R 
1 20 B 4 0.5 6500 478-3872-1-ND 50 44 .39 | 478-3872-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB105M035R 
15 10 A 6 0.5 7500 478-1659-1-ND 70 61 54 | 478-1659-2-ND 2,000 238.00/M | TAJA155KO035R 
1.5 10 B 6 0.5 5200 478-1678-1-ND 60 53 46 | 478-1678-2-ND 2,000 204.00/M | TAJB155K035R 
1.5 10 ej 6 0.5 4500 478-1705-1-ND 93 81 71 478-1705-2-ND 500 168.50 | TAJC155K035R 
2.2 10 A 6 0.8 4500 478-3073-1-ND -90 re) .69 | 478-3073-2-ND 2,000 306.00/M | TAJA225K035R 
2.2 10 B 6 0.8 4200 478-1680-1-ND 53 46 -40 | 478-1680-2-ND 2,000 179.00/M | TAJB225K035R 
2.2 20 B 6 0.8 4200 478-3882-1-ND 53 46 40 | 478-3882-2-ND 2,000 179.00/M | TAJB225M035R 
2.2 10 Cc 6 0.8 3500 478-1710-1-ND 55 48 -42 | 478-1710-2-ND 500 100.00 | TAJC225K035R 
35 2.2 10 Tr 6 0.8 4200 478-3290-1-ND 1.40 1,22 1.07 | 478-3290-2-ND 2,500 476.00/M | TAJT225K035R 
3.3 10 B 6 1.2 3500 478-1686-1-ND 55 48 .42 | 478-1686-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB335K035R 
3.3 10 Cc 6 1.2 2500 478-1714-1-ND 53 46 40 | 478-1714-2-ND 500 95.50 | TAJC335K035R 
4.7 10 B 6 1.2 3100 478-1691-1-NDt 65 57 50 | 478-1691-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB475K035R 
47 20 B 6 12 3100 478-3889-1-ND 65 57 50 | 478-3889-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB475M035R 
47 10 ie} 6 1.6 2200 478-1717-1-ND 53 46 40 | 478-1717-2-ND 500 95.50 | TAJC475K035R 
4.7 20 [eo] 6 1.6 2200 478-3909-1-ND 53 46 -40 | 478-3909-2-ND 500 95.50 | TAJC475M035R 
47 10 D 6 1.6 1500 478-1737-1-ND 83 we .63 | 478-1737-2-ND 500 150.00 | TAJD475K035R 
4.7 20 D 6 1.6 1500 478-3934-1-ND 83 72 .63 | 478-3934-2-ND 500 150.00 | TAJD475M035R 
6.8 10 Cc 6 2. 1800 478-1720-1-ND 63 55 48 | 478-1720-2-ND 500 114.00 | TAJC685K035R 
6.8 10 D 6 2.4 1300 478-1742-1-ND 83 72 ‘63 | 478-1742-2-ND 500 150.00 | TAJD685K035R 
10 10 [e} 6 3.5 1600 478-1701-1-NDt 95 83 .73 | 478-1701-2-ND 500 173.00 | TAJC106KO35R 
10 10 D 6 3.5 1000 478-1722-1-ND 88 ae ‘67 | 478-1722-2-ND 500 159.50 | TAJD106KO035R 
10 20 D 6 3.5 1000 478-3916-1-ND 88 id .67 | 478-3916-2-ND 500 159.50 | TAJD106M035R 
15 10 Cc 6 5.3 1400 478-1708-1-ND 1.25 1.09 -95 | 478-1708-2-ND 500 227.50 | TAJC156K035R 
15 10 D 6 5.3 900 478-1727-1-ND 1.05 92 -80 | 478-1727-2-ND 500 191.00 | TAJD156KO035R 
15 20 D 6 5.3 900 478-3920-1-ND 1.05 92 -80 | 478-3920-2-ND 500 191.00 | TAJD156M035R 
22 10 D 6 7.7 900 478-1730-1-NDt 1.90 1.66 1.45 | 478-1730-2-ND 500 346.00 | TAJD226K035R 
22 20 D 6 tr 900 478-3927-1-ND 1.90 1.66 1.45 | 478-3927-2-ND 500 346.00 | TAJD226M035R 
22 10 E 6 rvd 900 478-1747-1-ND 4.25 3.70 3.23 | 478-1747-2-ND 400 618.80 | TAJE226K035R 
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IN) ( TAJ Series Standard Surface Mount Tantalum Capacitors (Cont.) 


Rated Capaci- Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage tance Tolerance Case % (uA) Maximum _| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(Vv) (uF) % Size |Maximum| Maximum |(m0.@100kHz) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 20 E 6 et 900 478-3950-1-ND 4.25 3.70 3.23 | 478-3950-2-ND 400 618.80 | TAJE226M035R 
33 10 D 6 11.6 900 478-1735-1-ND 2.40 2.09 1.83 | 478-1735-2-ND 500 437.00 | TAJD336K035R 
35 33 20 D 6 11.6 900 478-3932-1-ND 2.40 2.09 1.83 | 478-3932-2-ND 500 437.00 | TAJD336M035R 
47 10 E 6 16.5 900 478-3074-1-NDTt 7.43 6.46 5.65 | 478-3074-2-ND 400 1081.20 | TAJE476K035R 
47 20 E 6 16.5 900 478-3958-1-ND 6.88 5.99 5.23 | 478-3958-2-ND 400 1001.20 | TAJE476M035R 
0.1 10 A 4 0.5 22000 478-1648-1-ND 75 66 57 | 478-1648-2-ND 2,000 255.00/M | TAJA104KO50R 
15 10 A 4 0.5 15000 478-2375-1-ND 1.00 87 .76 | 478-2375-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA154KO50R 
22 10 A 4 0.5 18000 478-2376-1-ND 1.00 87 76 | 478-2376-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA224K050R 
33 10 B 4 0.5 12000 478-2377-1-NDt 1.50 1.31 1.14 | 478-2377-2-ND 2,000 510.00/M | TAJB334K050R 
AZ 10 B 4 0.7 9500 478-2378-1-ND 1.50 1.31 1.14 | 478-2378-2-ND 2,000 510.00/M_| TAJB474K050R 
68 10 B 4 0.5 8000 478-2379-1-ND 1.50 1.31 1.14 |478-2379-2-ND 2,000 510.00/M | TAJB684K050R 
68 10 Cc 4 0.5 7000 478-2342-1-ND 2.25 1.96 1.71 478-2342-2-ND 500 382.50 | TAJC684K050R 
il 10 B 4 0.5 7000 478-3075-1-ND 1.35 1.18 1.03 | 478-3075-2-ND 2,000 459.00/M | TAJB105KO50R 
1 10 Cc 4 0.5 5500 478-1697-1-NDT 75 66 57 | 478-1697-2-ND 500 136.50 | TAJC105KO50R 
1 20 ej 4 0.5 5500 478-3894-1-ND 15 66 57 __| 478-3894-2-ND 500 136.50 | TAJC105M050R 
1.5 10 [e} 6 0.8 4500 478-1706-1-ND 2.25 1.96 1.71 478-1706-2-ND 500 409.50 | TAJC155KO050R 
50 1.5 10 D 6 0.8 4000 478-1725-1-ND 4.60 4.01 3.50 | 478-1725-2-ND 500 837.00 | TAJD155KO50R 
2.2 10 D 6 11 2500 478-1728-1-ND 1.43 1.24 1.09 | 478-1728-2-ND 500 259.50 | TAJD225K050R 
3.3 10 Cc 6 1.7 2500 478-3076-1-ND 2.03 1.77 1.54 | 478-3076-2-ND 500 368.50 | TAJC335K050R 
3.3 10 D 6 1.7 2000 478-1733-1-ND 1.40 1.22 1.07 | 478-1733-2-ND 500 255.00 | TAJD335K050R 
47 10 D 6 2.4 1400 478-1738-1-ND 1.43 1.24 1.09 | 478-1738-2-ND 500 259.50 | TAJD475K050R 
47 20 D 6 2.4 1400 478-3935-1-ND 1.43 1.24 1.09 | 478-3935-2-ND 500 259.50 | TAJD475M050R 
6.8 10 D 6 3.4 1000 478-1743-1-NDT 5.25 4.57 3.99 | 478-1743-2-ND 500 955.50 | TAJD685K050R 
6.8 20 D 6 3.4 1000 478-3941-1-ND 4.12 3.59 3.13 | 478-3941-2-ND 500 749.00 | TAJD685M050R 
10 10 D 6 5 800 478-2380-1-ND 5.25 4.57 3.99 | 478-2380-2-ND 500 892.50 | TAJD106KO50R 
10 10 E 6 5 1000 478-3291-1-NDTt 11.25 9.79 8.55 | 478-3291-2-ND 400 1638.00 | TAJE106KO50R 
10 20 E 6 5 1000 478-3944-1-ND 9.60 8.36 7.30 | 478-3944-2-ND 400 1397.60 | TAJE106MO50R 
15 10 E 6 75 600 478-3077-1-ND 10.13 8.81 7.70 | 478-3077-2-ND 400 1474.40 | TAJE156K050R 
+ 478-3443-ND TAJ Series Capacitors Kit 5 each of values denoted. Packaged in convenient mini-style notebook 
TPS Series Low ESR Surface Mount Tantalum Capacitors 
TPS surface mount products have inherently low Case EIA Dimensions (mm) 
ESR (equivalent series resistance) and are capable Size Code (8 WwW H Wi S Min. 
of higher ripple current handling, producing lower A 3216-18 3.20 1.60 1.60 1.20 0.80 1.80 L —>| w> 
ripple voltages, less power and heat dissipation than B 3528-21 3.50 2.80 1.90 2.20 0.80 1.40 
standard product for the most efficient use of circuit CG 6032-28 6.00 3.20 2.60 2.20 1.30 2.90 7 
power. D 7343-31 7.30 4.30 2.90 2.40 1.30 4.40 (_ =) H 
TPS has been designed, manufactured, and precon- E 7343-43 7.30 4.30 4.10 2.40 1.30 4.40 y 
ditioned for optimum performance in typical power T 3528-12 3.50 2.80 1.20 2.20 0.80 2.00 Laie Ss —rlecr| le >| 
supply applications. Vv 7361-38 7.30 6.10 3.45 3.10 1.40 1.80 A A wi 
“ e WwW 6032-15 6.00 3.20 1.50 2.20 1.30 2.90 
*Tempereture! Range:<55°C = 126°C Y 7343-20 7.30 4.30, 2.00 2.40, 1.30 4.40 
Rated Capaci- Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage tance Tolerance Case % (WA) Maximum Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(Vv) (uF) % Size | Maximum |Maximum | (m0Q)@100kHz 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
47 10 A 8 1.9 500 478-2381-1-ND 1.00 .87 -76 | 478-2381-2-ND 2,000 | 340.00/M | TPSA476K004R0500 
220 10 D 8 8.8 100 478-2382-1-ND 4.20 3.66 3.20 | 478-2382-2-ND 500 764.50 | TPSD227K004R0100 
220 10 D 8 8.8 50 478-3310-1-NDt 4.40 3.83 3.35 | 478-3310-2-ND 500 801.00 | TPSD227K004R0050 
330 10 D 8 13.2 35 478-2383-1-ND 14.65 12.75 11.14 | 478-2383-2-ND 500 2666.50 | TPSD337K004R0035 
4 330 10 D 8 13.2 100 478-2384-1-ND 11.40 9.92 8.67 | 478-2384-2-ND 500 2075.00 | TPSD337K004R0100 
470 10 D 12 18.8 45 478-2385-1-ND 9.00 7.83 6.84 | 478-2385-2-ND 500 1638.00 | TPSD477K004R0045 
680 10 D 14 27.2 100 478-2386-1-ND 12.95 11.27 9.85 | 478-2386-2-ND 500 2357.00 | TPSD687K004R0100 
680 10 D 14 27.2 45 478-3078-1-ND 12.24 10.65 9.31 478-3078-2-ND 500 2227.50 | TPSD687K004R0045 
1000 10 Vv 16 40 35 478-3311-1-NDt 19.25 16.75 14.63 | 478-3311-2-ND 400 2802.80 | TPSV108K004R0035 
1000 10 Vv 16 40 40 478-2387-1-ND 18.75 16.32 14.25 | 478-2387-2-ND 400 2730.00 | TPSV108K004R0040 
10 10 A 6 0.6 1500 478-2388-1-ND 1.00 .87 -76 | 478-2388-2-ND 2,000 | 340.00/M | TPSA106KO06R1500 
22 10 A 6 1.4 900 478-1754-1-NDt 75 66 .57 | 478-1754-2-ND 2,000 | 255.00/M | TPSA226KO06RO0900 
33 10 A 8 2.1 600 478-1755-1-ND 1.00 87 -76 | 478-1755-2-ND 2,000 | 340.00/M | TPSA336KO06RO0600 
47 10 A 10 2.8 800 478-3079-1-ND -90 79 .69 | 478-3079-2-ND 2,000 | 306.00/M | TPSA476KO06R0800 
47 10 B 6 3 250 478-2389-1-NDt 1.25 1.09 -95 | 478-2389-2-ND 2,000 | 425.00/M | TPSB476KO06R0250 
68 20 B 8 4.3 500 478-1761-1-ND 1.20 1.05 -92 | 478-1761-2-ND 2,000 | 408.00/M | TPSB686M006R0500 
68 10 Ww 6 4.3 125 478-3312-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 478-3312-2-ND 1,000 1456.00 | TPSW686KO06R0125 
100 10 Cc 6 6.3 150 478-1764-1-ND 2.00 1.74 1.52 | 478-1764-2-ND 500 364.00 | TPSC107KO006R0150 
100 10 B 10 6.3 250 478-3080-1-ND 1.13 98 .86 | 478-3080-2-ND 2,000 | 383.00/M | TPSB107KO06R0250 
100 10 ej 6 6.3 75 478-3313-1-NDt 3.20 2.79 2.44 | 478-3313-2-ND 500 582.50 | TPSC107KO06R0075 
100 20 Cc 6 6.3 150 478-4090-1-ND 2.40 2.09 1.83 | 478-4090-2-ND 500 437.00 | TPSC107M006R0150 
150 10 Cc 6 9.5 150 478-2390-1-ND 2.65 2.31 2.02 | 478-2390-2-ND 500 482.50 | TPSC157KO06R0150 
220 10 Cc 8 13.9 125 478-1768-1-ND 1.85 1.61 1.41 478-1768-2-ND 500 336.50 | TPSC227K006R0125 
220 10 Cc 8 13.9 70 478-3081-1-ND 2.16 1.88 1.65 | 478-3081-2-ND 500 393.00 | TPSC227K006R0070 
220 10 D 8 13.2 100 478-3362-1-ND 4.20 3.66 3.20 | 478-3362-2-ND 500 764.50 | TPSD227K006R0100 
220 20 D 8 13.2 100 478-3061-1-ND 3.50 3.05 2.66 | 478-3061-2-ND 500 637.00 | TPSD227M006R0100 
6.3 330 10 D 8 20.8 45 478-3314-1-ND 14.40 12.53 10.95 | 478-3314-2-ND 500 2621.00 | TPSD337KO06R0045 
330 10 D 8 20.8 50 478-4114-1-ND 14.40 12.53 10.95 | 478-4114-2-ND 500 2621.00 | TPSD337KO06R0050 
330 20 D 8 20.8 45 478-4115-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-4115-2-ND 500 2593.50 | TPSD337MO006R0045 
330 10 E 8 20.8 100 478-4135-1-ND 10.40 9.05 7.91 478-4135-2-ND 400 1514.40 | TPSE337K006R0100 
330 20 E 8 20.8 100 478-1804-1-ND 9.50 8.27 7.22 | 478-1804-2-ND 400 1383.20 | TPSE337M006R0100 
330 20 Y 12 20.8 150 478-4166-1-ND 6.15 5.36 4.68 | 478-4166-2-ND 1000 2239.00 | TPSY337M006R0150 
470 10 D 12 29.6 45 478-3082-1-ND 7.1 6.19 5.41 478-3082-2-ND 500 1294.00 | TPSD477KO06R0045 
470 10 D 12 29.6 100 478-3315-1-NDt 7.30 6.36 5.55 | 478-3315-2-ND 500 1328.50 | TPSD477KO06R0100 
470 20 D 12 29.6 100 478-1790-1-ND 6.95 6.05 5.29 | 478-1790-2-ND 500 1265.00 | TPSD477M006R0100 
470 20 D 12 29.6 200 478-1791-1-ND 5.65 4.92 4.30 | 478-1791-2-ND 500 1028.50 | TPSD477M006R0200 
470 10 E 10 29.6 45 478-3316-1-NDt 13.35 11.62 10.15 | 478-3316-2-ND 400 1943.60 | TPSE477KO06R0045 
470 10 E 10 29.6 50 478-4146-1-ND 13.23 11.51 10.06 | 478-4146-2-ND 400 1926.40 | TPSE477KO06RO050 
470 20 E 10 29.6 50 478-4147-1-ND 13.13 11.43 9.98 | 478-4147-2-ND 400 1911.60 | TPSE477MO06RO050 
470 10 Vv 10 29.6 55 478-4161-1-ND 15.25 13.27 11.59 | 478-4161-2-ND 400 2220.40 | TPSV477KOO6RO055 
680 10 E 10 42.8 45 478-1809-1-ND 14.50 12.62 11.02 | 478-1809-2-ND 400 2111.20 | TPSE687KO06R0045 
680 10 Vv 14 42.8 35 478-3083-1-ND 13.73 11.95 10.44 | 478-3083-2-ND 400 1998.40 | TPSV687KO06R0035 
680 20 Vv 14 42.8 35 478-4165-1-ND 15.00 13.05 11.40 | 478-4165-2-ND 400 2184.00 | TPSV687M006R0035 
2.2 10 A 6 0.5 1800 478-1753-1-ND 75 66 .57 | 478-1753-2-ND 2,000 | 255.00/M | TPSA225K010R1800 
47 10 A 6 0.5 1400 478-2391-1-NDt 1.00 87 -76 | 478-2391-2-ND 2,000 | 340.00/M | TPSA475K010R1400 
6.8 10 A 6 0.7 1800 478-2392-1-ND 1.00 87 -76 | 478-2392-2-ND 2,000 | 340.00/M | TPSA685K010R1800 
10 10 10 A 6 1 900 478-1751-1-ND -70 61 -54 | 478-1751-2-ND 2,000 | 238.00/M | TPSA106K010RO0900 
10 10 A 6 1 1800 478-3317-1-NDt 1.00 87 -76_| 478-3317-2-ND 2,000 | 340.00/M | TPSA106K010R1800 
10 20 A 6 1 1800 478-4086-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 478-4086-2-ND 2,000 | 1360.00/M | TPSA106M010R1800 
10 10 T 6 1 1000 478-4153-1-ND 1.60 1.40 1.22 | 478-4153-2-ND 2,500 | 544.00/M | TPST106K010R1000 
15 10 A 6 1.5 1000 478-1752-1-ND 75 66 -57__| 478-1752-2-ND 2,000 | 255.00/M | TPSA156K010R1000 
(Continued) 
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IND) ( TPS Series Low ESR Surface Mount Tantalum Capacitors (Cont.) 


Rated Capaci- Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage tance Tolerance Case % (HA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 

(Vv) (uF) % Size | Maximum |Maximum |(mQ)@100kHz | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 10 B 6 2.2 700 478-3318-1-NDt 1.25 1.09 .95 | 478-3318-2-ND 2,000 | 425.00/M | TPSB226K010R0700 
22 10 B 6 2.2 400 478-2393-1-ND 1.25 1.09 -95 | 478-2393-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB226K010R0400 
22 20 B 6 2.2 700 478-4088-1-ND 1.20 1.05 .92 | 478-4088-2-ND 2,000 408.00/M | TPSB226M010R0700 
33 10 B 6 3.3 425 478-1759-1-ND 1.20 1.05 .92 | 478-1759-2-ND 2,000 408.00/M | TPSB336K010R0425 
33 10 ej 6 3.3 150 478-3319-1-ND 2.65 2.31 2.02 | 478-3319-2-ND 500 482.50 | TPSC336K010R0150 
33 10 Cc 6 3.3 375 478-1770-1-ND 2.00 1.74 1.52 | 478-1770-2-ND 500 364.00 | TPSC336K010R0375 
47 10 B 8 47 250 478-3085-1-ND 1.13 98 .86 | 478-3085-2-ND 2,000 383.00/M | TPSB476K010R0250 
47 10 B 8 47 500 478-4089-1-ND 1.25 1.09 -95 | 478-4089-2-ND 2,000 | 425.00/M | TPSB476K010R0500 
47 10 B 8 47 650 478-1760-1-ND 1025 1.09 -95 | 478-1760-2-ND 2,000 | 425.00/M | TPSB476K010R0650 
47 10 iej 6 47 350 478-4093-1-ND 2.10 1.83 1.60 | 478-4093-2-ND 500 382.00 | TPSC476K010R0350 
47 20 Cc 6 47 350 478-3059-1-ND 1,75 1.53 1.33 | 478-3059-2-ND 500 318.50 | TPSC476M010R0350 
68 10 B 8 6.8 600 478-3084-1-ND 1.13 98 .86 | 478-3084-2-ND 2,000 383.00/M | TPSB686K010R0600 
68 20 D 6 6.8 100 478-4123-1-ND 3.65 3.18 2.78 | 478-4123-2-ND 500 664.50 | TPSD686M010R0100 
100 10 Cc 8 10 75 478-3086-1-NDt 2.48 2.16 1.89 | 478-3086-2-ND 500 450.50 | TPSC107K010R0075 
100 10 ie} 8 10 100 478-1765-1-ND 1.88 1.64 1.43 | 478-1765-2-ND 500 341.50 | TPSC107K010R0100 
100 10 Cc 8 10 200 478-3357-1-ND 2.45 2.14 1.87 | 478-3357-2-ND 500 446.00 | TPSC107K010R0200 
100 20 Cc 8 10 100 478-4091-1-ND 2.50 2.18 1.90 | 478-4091-2-ND 5,000 800.00/M | TPSC107M010R0100 
100 10 D 6 10 50 478-3320-1-NDt 5.35 4.66 4.07 | 478-3320-2-ND 500 973.50 | TPSD107K010RO050 
100 10 D 6 10 65 478-1776-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 478-1776-2-ND 500 710.00 | TPSD107K010RO065 
100 10 D 6 10 100 478-1777-1-ND 2.35 2.05 1.79 | 478-1777-2-ND 500 427.50 | TPSD107K010R0100 
100 20 D 6 10 50 478-4095-1-ND 5.00 4.35 3.80 | 478-4095-2-ND 500 910.00 | TPSD107M010RO0050 
100 20 D 6 10 65 478-4096-1-ND 4.50 3.92 3.42 | 478-4096-2-ND 500 819.00 | TPSD107M010RO065 
100 20 D 6 10 80 478-4097-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 478-4097-2-ND 500 728.00 | TPSD107M010R0080 
100 20 D 6 10 100 478-1779-1-ND 2.35 2.05 1.79 | 478-1779-2-ND 500 427.50 | TPSD107M010R0100 
150 10 D 6 15 50 478-3321-1-ND 5.75 5.01 4.37 | 478-3321-2-ND 500 1046.50 | TPSD157K010R0050 
150 10 D 8 15 100 478-1781-1-ND 3.50 3.05 2.66 | 478-1781-2-ND 500 637.00 | TPSD157K010R0100 
150 20 D 6 15 50 478-4102-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 478-4102-2-ND 500 728.00 | TPSD157M010RO0050 

10 150 20 D 8 15 100 478-4103-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 478-4103-2-ND 500 728.00 | TPSD157M010R0100 
220 10 D 8 22 50 478-4108-1-ND 9:75. 8.49 7.41 478-4108-2-ND 500 1774.50 | TPSD227K010R0050 
220 10 D 8 22 100 478-3322-1-NDt 8.25 7.18 6.27 | 478-3322-2-ND 500 1501.50 | TPSD227K010R0100 
220 10 D 8 22 150 478-1784-1-ND 6.75 5.88 5.13 | 478-1784-2-ND 500 1228.50 | TPSD227K010R0150 
220 20 D 8 22 50 478-4109-1-ND 9.60 8.36 7.30 | 478-4109-2-ND 500 1747.00 | TPSD227M010R0050 
220 20 D 8 22 100 478-4110-1-ND 5.00 4.35 3.80 | 478-4110-2-ND 500 910.00 | TPSD227M010R0100 
220 10 E 8 22 50 478-3323-1-NDt 12.75 11.10 9.69 | 478-3323-2-ND 400 1856.40 | TPSE227K010R0050 
220 10 E 8 22 100 478-1799-1-ND 9.50 8.27 7.22 | 478-1799-2-ND 400 1383.20 | TPSE227K010R0100 
220 20 E 8 22 100 478-4130-1-ND 9.90 8.62 7.53 | 478-4130-2-ND 400 1441.60 | TPSE227M010R0100 
330 10 D 8 33 50 478-3087-1-ND 12.11 10.54 9.20 | 478-3087-2-ND 500 2203.00 | TPSD337K010R0050 
330 10 D 8 33 100 478-1787-1-ND 6.85 5.96 5.21 478-1787-2-ND 500 1246.50 | TPSD337K010R0100 
330 20 D 8 33 100 478-4116-1-ND 12.50 10.88 9.50 | 478-4116-2-ND 500 2275.00 | TPSD337M010R0100 
330 20 D 8 33 150 478-4117-1-ND 11.25 9.79 8.55 | 478-4117-2-ND 500 2047.50 | TPSD337M010R0150 
330 10 E 8 33 40 478-4136-1-ND 15.25 13.27 11.59 | 478-4136-2-ND 400 2220.40 | TPSE337K010R0040 
330 10 E 8 33 50 478-4137-1-ND 15.00 13.05 11.40 | 478-4137-2-ND 400 2184.00 | TPSE337K010R0050 
330 10 E 8 33 60 478-4138-1-ND 14.75 12.84 11.21 478-4138-2-ND 400 2147.60 | TPSE337K010RO060 
330 10 E 8 33 100 478-4139-1-ND 13.25 11.53 10.07 | 478-4139-2-ND 400 1929.20 | TPSE337K010R0100 
330 20 E 8 33 50 478-4140-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-4140-2-ND 400 2074.80 | TPSE337M010R0050 
330 20 E 8 33 60 478-4141-1-ND 14.00 12.18 10.64 | 478-4141-2-ND 400 2038.40 | TPSE337M010RO0060 
330 20 Ee 8 33 100 478-4142-1-ND 12.75 11.10 9.69 | 478-4142-2-ND 400 1856.40 | TPSE337M010R0100 
330 10 Vv 10 33 60 478-4158-1-ND 15.25 13.27 11.59 | 478-4158-2-ND 400 2220.40 | TPSV337K010R0060 
330 20 Vv 10 33 60 478-4159-1-ND 14.75 12.84 11.21 478-4159-2-ND 400 2147.60 | TPSV337M010RO060 
330 20 Vv 10 33 100 478-4160-1-ND 13.95 12.14 10.61 478-4160-2-ND 400 2031.20 | TPSV337M010R0100 
470 10 E 10 47 45 478-3088-1-ND 14.85 12.92 11.29 | 478-3088-2-ND 400 2162.00 | TPSE477K010R0045 
470 10 E 10 47 100 478-1807-1-ND 14.90 12.97 11.33 | 478-1807-2-ND 400 2169.60 | TPSE477K010R0100 
470 20 E 10 47 45 478-4148-1-ND 16.25 14.14 12.35 | 478-4148-2-ND 400 2366.00 | TPSE477M010R0045 
470 20 E 10 47 50 478-4149-1-ND 15.75 13.71 11.97 | 478-4149-2-ND 400 2293.20 | TPSE477M010RO050 
470 20 E 10 47 100 478-4150-1-ND 14.75 12.84 11.21 478-4150-2-ND 400 2147.60 | TPSE477M010R0100 
470 10 Vv 10 47 60 478-4162-1-ND 15.40 13.40 11.71 478-4162-2-ND 400 2242.40 | TPSV477K010RO060 
2.2 10 A 6 0.5 1800 478-2394-1-ND 1.00 87 -76 | 478-2394-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA225K016R1800 
3.3 10 A 6 0.5 3500 478-2395-1-ND 1.00 87 -76 | 478-2395-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA335K016R3500 
47 10 B 6 0.8 1500 478-2396-1-ND 1.25 1.09 .95 | 478-2396-2-ND 2,000 | 425.00/M | TPSB475K016R1500 
6.8 10 A 6 11 1500 478-3089-1-ND -90 rré:) .69 | 478-3089-2-ND 2,000 306.00/M | TPSA685K016R1500 
6.8 10 B 6 ileal 1200 478-2397-1-ND 1,25 1.09 -95 | 478-2397-2-ND 2,000 | 425.00/M | TPSB685K016R1200 
10 10 B 6 1.6 800 478-2398-1-NDt 1.25 1.09 -95 | 478-2398-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB106K016R0800 
15 10 B 6 2.4 800 478-1757-1-ND 1.00 87 .76 | 478-1757-2-ND 2,000 340.00/M | TPSB156K016R0800 
22 10 B 6 3.5 600 478-1758-1-ND 1.00 87 .76 | 478-1758-2-ND 2,000 340.00/M | TPSB226K016R0600 
22 10 Cc 6 3.5 375 478-1767-1-NDt 88 wt .67 | 478-1767-2-ND 500 159.50 | TPSC226K016R0375 
22 20 ej 6 3.5 375 478-4092-1-ND 2.00 1.74 1.52 | 478-4092-2-ND 500 364.00 | TPSC226M016R0375 
33 10 B 8 5.3 350 478-3090-1-ND 1.13 98 .86 | 478-3090-2-ND 2,000 383.00/M | TPSB336K016R0350 
33 10 Cc 6 5.3 300 478-1771-1-ND 1.75 1.53 1.33. | 478-1771-2-ND 500 318.50 | TPSC336K016R0300 
33 10 WwW 6 5.3 175 478-3324-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 478-3324-2-ND 1,000 1456.00 | TPSW336K016R0175 
47 10 Cc 6 75 350 478-1773-1-NDt 2.55 2.22 1.94 | 478-1773-2-ND 500 464.00 | TPSC476K016R0350 
47 10 D 6 75 80 478-3325-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 478-3325-2-ND 500 728.00 | TPSD476K016R0080 
47 10 D 6 75 150 478-1788-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 478-1788-2-ND 500 710.00 | TPSD476K016R0150 
47 10 D 6 75 200 478-4118-1-ND 3.80 3.31 2.89 | 478-4118-2-ND 500 691.50 | TPSD476K016R0200 
47 20 D 6 75 150 478-4119-1-ND 3.70 3.22 2.82 | 478-4119-2-ND 500 673.50 | TPSD476M016R0150 
68 10 Cc 6 10.9 125 478-3091-1-ND 2.66 2.31 2.02 | 478-3091-2-ND 500 483.00 | TPSC686K016R0125 

16 68 10 ie} 6 10.9 200 478-1774-1-ND 1.44 1.25 1.10 | 478-1774-2-ND 500 261.00 | TPSC686K016R0200 
100 10 D 6 16 125 478-1778-1-ND 4.20 3.66 3.20 | 478-1778-2-ND 500 764.50 | TPSD107K016R0125 
100 10 D 6 16 150 478-3358-1-ND 4.20 3.66 3.20 | 478-3358-2-ND 500 764.50 | TPSD107K016R0150 
100 20 D 6 16 60 478-4098-1-ND 4.75 4.14 3.61 478-4098-2-ND 500 864.50 | TPSD107M016RO0060 
100 20 D 6 16 125 478-4099-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 478-4099-2-ND 500 728.00 | TPSD107M016R0125 
100 10 E 6 16 55 478-4124-1-ND 13.75 11.97 10.45 | 478-4124-2-ND 400 2002.00 | TPSE107K016R0055 
100 10 E 6 16 100 478-1793-1-ND 9.25 8.05 7.03 | 478-1793-2-ND 400 1346.80 | TPSE107K016R0100 
100 10 E 6 16 125 478-1794-1-ND 8.50 7.40 6.46 | 478-1794-2-ND 400 1237.60 | TPSE107K016R0125 
100 20 E 6 16 55 478-4125-1-ND 13.35 11.62 10.15 | 478-4125-2-ND 400 1943.60 | TPSE107M016RO0055 
100 20 E 6 16 100 478-4126-1-ND 9.75 8.49 7.41 478-4126-2-ND 400 1419.60 | TPSE107M016R0100 
150 10 D 6 24 60 478-3092-1-ND 9.68 8.42 7.36 | 478-3092-2-ND 500 1761.00 | TPSD157K016RO0060 
150 10 D 6 24 100 478-3326-1-NDt 10.25 8.92 7.79 | 478-3326-2-ND 500 1865.50 | TPSD157K016R0100 
150 10 D 6 24 150 478-1782-1-ND 5.00 4.35 3.80 | 478-1782-2-ND 500 910.00 | TPSD157K016R0150 
150 20 D 6 24 150 478-4104-1-ND 9.25 8.05 7.03 | 478-4104-2-ND 500 1683.50 | TPSD157M016R0150 
220 10 E 10 35.2 100 478-3093-1-ND 9.45 8.23 7.19 | 478-3093-2-ND 400 1376.00 | TPSE227K016R0100 
220 10 E 10 35.2 150 478-1800-1-ND 10.00 8.70 7.60 | 478-1800-2-ND 400 1456.00 | TPSE227K016R0150 
220 20 E 10 35.2 100 478-4131-1-ND 10.40 9.05 7.91 478-4131-2-ND 400 1514.40 | TPSE227M016R0100 
220 10 Vv 8 35.2 50 478-3327-1-ND 16.10 14.01 12.24 | 478-3327-2-ND 400 2344.00 | TPSV227K016R0050 
220 10 Vv 8 35.2 75 478-3328-1-NDt 15.75 13.71 11.97 | 478-3328-2-ND 400 2293.20 | TPSV227K016R0075 
220 20 Vv 8 35.2 75 478-4157-1-ND 15.25 13.27 11.59 | 478-4157-2-ND 400 2220.40 | TPSV227M016RO0075 
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INA'( TPS Series Low ESR Surface Mount Tantalum Capacitors (Cont) 


Rated Capaci- Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage tance Tolerance Case % (HA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(V) (uF) % Size | Maximum |Maximum |(mQ)@100kHz | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

1 10 A 4 0.5 3000 478-2399-1-ND 1.00 87 .76 | 478-2399-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA105K020R3000 
2.2 10 A 6 0.5 3000 478-2400-1-ND 1.00 87 -76 | 478-2400-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA225K020R3000 
3.3 10 A 6 0.7 2500 478-2401-1-ND 1.00 87 .76 | 478-2401-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA335K020R2500 
4.7 10 B 6 0.9 1000 478-2402-1-ND 1,25 1.09 -95 | 478-2402-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB475K020R1000 
6.8 10 A 6 1.4 1000 478-3094-1-ND -90 ri?) .69 | 478-3094-2-ND 2,000 306.00/M | TPSA685K020R1000 
6.8 10 B 6 1.4 1000 478-2403-1-ND 1.25 1.09 95 | 478-2403-2-ND 2,000 | 425.00/M | TPSB685K020R1000 
10 10 B 6 2 1000 478-1756-1-ND 1.25 1.09 95 | 478-1756-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB106K020R1000 
10 20 B 6 2 1000 478-4087-1-ND 1.20 1.05 .92 | 478-4087-2-ND 2,000 408.00/M | TPSB106M020R1000 
15 10 Cc 6 3 450 478-1766-1-ND 2.10 1.83 1.60 | 478-1766-2-ND 500 382.00 | TPSC156K020R0450 
22 10 B 6 4.4 400 478-3095-1-ND 1.13 -98 .86 | 478-3095-2-ND 2,000 383.00/M | TPSB226K020R0400 
22 10 Cc 6 44 150 478-2404-1-ND 2.60 2.27 1.98 | 478-2404-2-ND 500 442.00 | TPSC226K020R0150 
33 10 Cc 6 6.6 300 478-3096-1-ND 2.05 1.79 1.56 | 478-3096-2-ND 500 372.50 | TPSC336K020R0300 
33 10 D 6 6.6 200 478-1785-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 478-1785-2-ND 500 710.00 | TPSD336K020R0200 
33 20 D 6 6.6 200 478-4111-1-ND 3.70 3.22 2.82 | 478-4111-2-ND 500 673.50 | TPSD336M020R0200 

20 47 10 D 6 9.4 100 478-3329-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 478-3329-2-ND 500 682.50 | TPSD476K020R0100 
47 10 E 6 9.4 125 478-1805-1-ND 145. 6.75 5.89 | 478-1805-2-ND 400 1128.40 | TPSE476K020R0125 
47 10 E 6 9.4 150 478-1806-1-ND 5.45 4.74 4.14 | 478-1806-2-ND 400 792.80 | TPSE476K020R0150 
68 10 D 6 13.6 70 478-4122-1-ND 5.50 4.79 4.18 | 478-4122-2-ND 500 1001.00 | TPSD686K020R0070 
68 10 D 6 13.6 300 478-1792-1-ND 3.65 3.18 2.78 | 478-1792-2-ND 500 664.50 | TPSD686K020R0300 
68 10 E 6 13.6 150 478-1808-1-ND 9.00 7.83 6.84 | 478-1808-2-ND 400 1310.40 | TPSE686K020R0150 
68 20 E 6 13.6 150 478-4151-1-ND 9:75. 8.49 7.41 478-4151-2-ND 400 1419.60 | TPSE686M020R0150 
100 10 D 6 20 85 478-3097-1-ND 3.83 3.33 2.91 478-3097-2-ND 500 696.00 | TPSD107K020R0085 
100 10 E 6 20 100 478-3098-1-ND 13.73 11.95 10.44 | 478-3098-2-ND 400 1998.40 | TPSE107K020R0100 
100 10 E 6 20 150 478-1795-1-NDt 5.75 5.01 4.37 | 478-1795-2-ND 400 837.20 | TPSE107K020R0150 
100 20 E 6 20 150 478-4127-1-ND 14.75 12.84 11.21 478-4127-2-ND 400 2147.60 | TPSE107M020R0150 
100 10 Vv 8 20 60 478-3330-1-NDt 17.00 14.79 12.92 | 478-3330-2-ND 400 2475.20 | TPSV107K020R0060 
100 10 Vv 8 20 85 478-4154-1-ND 16.75 14.58 12.73 | 478-4154-2-ND 400 2438.80 | TPSV107K020R0085 
100 20 Vv 8 20 60 478-4155-1-ND 16.50 14.36 12.54 | 478-4155-2-ND 400 2402.40 | TPSV107M020RO060 
100 20 Vv 8 20 85 478-4156-1-ND 16.25 14.14 12.35 | 478-4156-2-ND 400 2366.00 | TPSV107M020R0085 
150 10 Vv 8 30 80 478-3099-1-ND 14.27 12.42 10.85 | 478-3099-2-ND 400 2076.80 | TPSV157 KO20RO0080 
68 10 A 4 0.5 6000 478-2405-1-ND 1.00 87 76 | 478-2405-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA684K025R6000 
1.5 10 A 6 0.5 3000 478-2406-1-ND 1.00 87 .76 | 478-2406-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA155K025R3000 
3.3 10 A 6 0.8 1000 478-3100-1-ND 90 79 .69 | 478-3100-2-ND 2,000 306.00/M | TPSA335K025R1000 
3.3 10 B 6 0.8 2000 478-2407-1-ND 1.25 1.09 95 | 478-2407-2-ND 2,000 | 425.00/M | TPSB335K025R2000 
4.7 10 B 6 1.2 900 478-2408-1-ND 1.25 1.09 95 | 478-2408-2-ND 2,000 | 425.00/M | TPSB475K025R0900 
6.8 10 B 6 1.7 700 478-3101-1-ND 1.13 98 .86 | 478-3101-2-ND 2,000 383.00/M | TPSB685K025R0700 
6.8 10 Cc 6 17 600 478-2409-1-ND 1.60 1.40 1.22 | 478-2409-2-ND 500 272.00 | TPSC685K025R0600 
10 10 c 6 2.5 300 478-3360-1-ND 2.60 2.27 1.98 | 478-3360-2-ND 500 473.00 | TPSC106K025R0300 
10 10 Cc 6 2.5 500 478-1762-1-NDt 88 77 .67 | 478-1762-2-ND 500 159.50 | TPSC106K025R0500 
10 20 ie} 6 2.5 500 478-1763-1-ND 88 77 .67__| 478-1763-2-ND 500 159.50 | TPSC106M025R0500 
22 10 Cc 6 5.5 275 478-3102-1-ND 2.16 1.88 1.65 | 478-3102-2-ND 500 393.00 | TPSC226K025R0275 
22 10 D 6 5.5 100 478-3331-1-NDt 4.20 3.66 3.20 | 478-3331-2-ND 500 764.50 | TPSD226K025R0100 
22 10 D 6 5.5 200 478-1783-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 478-1783-2-ND 500 710.00 | TPSD226K025R0200 
22 20 D 6 5.5 200 478-4106-1-ND 3.70 3.22 2.82 | 478-4106-2-ND 500 673.50 | TPSD226M025R0200 
33 10 D 6 8.3 100 478-3332-1-ND 4.35 3.79 3.31 478-3332-2-ND 500 791.50 | TPSD336K025R0100 
33 10 D 6 8.3 200 478-3359-1-ND 4.05 3.53 3.08 | 478-3359-2-ND 500 737.00 | TPSD336K025R0200 
33 10 D 6 8.3 300 478-1786-1-ND 3.60 3.14 2.74 | 478-1786-2-ND 500 655.00 | TPSD336K025R0300 
33 20 D 6 8.3 200 478-3062-1-ND 3.95 3.44 3.01 478-3062-2-ND 500 719.00 | TPSD336M025R0200 
25 33 20 D 6 8.3 300 478-4112-1-ND 3.65 3.18 2.78 | 478-4112-2-ND 500 664.50 | TPSD336M025R0300 
33 10 E 6 8.3 175 478-4132-1-ND 5.50 4.79 4.18 | 478-4132-2-ND 400 800.80 | TPSE336K025R0175 
33 10 E 6 8.3 175 478-4133-1-ND 5.50 4.79 4.18 | 478-4133-2-ND 1,500 | 1870.00/M | TPSE336K025S0175 
33 10 E 6 8.3 300 478-1801-1-ND 6.75 5.88 5.13 | 478-1801-2-ND 400 982.80 | TPSE336K025R0300 
33 20 E 6 8.3 175 478-1802-1-ND 7.00 6.09 5.32 | 478-1802-2-ND 400 1019.20 | TPSE336M025R0175 
33 20 E 6 8.3 200 478-1803-1-ND 6.80 5.92 5.17 | 478-1803-2-ND 400 990.00 | TPSE336M025R0200 
33 20 E 6 8.3 300 478-4134-1-ND 9.75 8.49 7.41 478-4134-2-ND 400 1419.60 | TPSE336M025R0300 
47 10 D 6 11.8 125 478-3103-1-ND 6.26 5.45 4.76 | 478-3103-2-ND 500 1138.50 | TPSD476K025R0125 
47 10 D 6 11.8 150 478-1789-1-ND 6.75 5.88 5.13 | 478-1789-2-ND 500 1228.50 | TPSD476K025R0150 
47 10 D 6 11.8 250 478-3333-1-NDt 4.05 3.53 3.08 | 478-3333-2-ND 500 737.00 | TPSD476K025R0250 
47 20 D 6 11.8 250 478-4120-1-ND 3.95 3.44 3.01 478-4120-2-ND 500 719.00 | TPSD476M025R0250 
47 10 E 6 8.3 100 478-4143-1-ND 12.10 10.53 9.20 | 478-4143-2-ND 400 1761.60 | TPSE476K025R0100 
47 20 E 6 8.3 100 478-4144-1-ND 12.00 10.44 9.12 | 478-4144-2-ND 400 1747.20 | TPSE476M025R0100 
68 10 E 6 17 125 478-2410-1-ND 10.25 8.92 7.79 | 478-2410-2-ND 400 1492.40 | TPSE686K025R0125 
68 10 E 6 17 200 478-3334-1-NDt 8.50 7.40 6.46 | 478-3334-2-ND 400 1237.60 | TPSE686K025R0200 
68 20 E 6 17 125 478-4152-1-ND 10.03 8.73 7.63 | 478-4152-2-ND 400 1460.40 | TPSE686M025R0125 
68 10 Vv 6 17 95 478-3335-1-NDt 16.75 14.58 12.73 | 478-3335-2-ND 400 2438.80 | TPSV686K025R0095 
68 20 Vv 6 17 95 478-4163-1-ND 16.25 14.14 12.35 | 478-4163-2-ND 400 2366.00 | TPSV686M025R0095 
68 20 Vv 6 17 150 478-4164-1-ND 15.25 13.27 11.59 | 478-4164-2-ND 400 2220.40 | TPSV686M025R0150 
100 10 Vv 8 25 100 478-3104-1-ND 15.08 13.12 11.46 | 478-3104-2-ND 400 2194.80 | TPSV107K025R0100 
68 10 A 4 0.5 6000 478-2411-1-ND 1.00 87 76 | 478-2411-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA684K035R6000 

1 10 A 4 0.5 3000 478-3336-1-NDt 1.00 87 76 | 478-3336-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA105K035R3000 

1 10 B 4 0.5 2000 478-2412-1-ND 1.25 1.09 95 | 478-2412-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB105K035R2000 
1.5 10 B 6 0.5 2500 478-2413-1-ND 1.25 1.09 95 | 478-2413-2-ND 2,000 | 425.00/M | TPSB155K035R2500 
2.2 10 B 6 0.8 2000 478-2414-1-ND 1.25 1.09 -95 | 478-2414-2-ND 2,000 | 425.00/M | TPSB225K035R2000 
3.3 10 Cc 6 1.2 700 478-1769-1-ND 1.95 1.70 1.49 | 478-1769-2-ND 500 355.00 | TPSC335K035R0700 
4.7 10 Cc 6 1.6 600 478-1772-1-ND 1.95 1.70 1.49 | 478-1772-2-ND 500 355.00 | TPSC475K035RO600 
6.8 10 D 6 2.4 400 478-2415-1-ND 4.05 3.53 3.08 | 478-2415-2-ND 500 737.00 | TPSD685K035R0400 
10 10 D 6 3.5 125 478-3337-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 478-3337-2-ND 500 728.00 | TPSD106K035R0125 
10 10 D 6 3.5 300 478-1775-1-ND 1.43 1.24 1.09 | 478-1775-2-ND 500 259.50 | TPSD106K035R0300 
10 20 D 6 3.5 300 478-4094-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 478-4094-2-ND 500 546.00 | TPSD106M035R0300 
15: 10 Cc 6 5.3 350 478-3107-1-ND 1.98 1.73 1.51 478-3107-2-ND 500 360.50 | TPSC156K035R0350 
15 10 D 6 5.3 100 478-4100-1-ND 4.95 4.31 3.77 | 478-4100-2-ND 500 901.00 | TPSD156K035R0100 
15) 10 D 6 5.3 300 478-1780-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 478-1780-2-ND 500 546.00 | TPSD156K035R0300 

35 15 20 D 6 5.3 300 478-4101-1-ND 3.70 3.22 2.82 | 478-4101-2-ND 500 673.50 | TPSD156M035R0300 
22 10 D 6 rie 125 478-1796-1-NDt 9.75 8.49 7.41 478-1796-2-ND 400 1419.60 | TPSE226K035R0125 
22 10 D 6 Hell: 125 478-4105-1-ND 11.25 9.79 8.55 | 478-4105-2-ND 500 2047.50 | TPSD226K035R0125 
22 10 D 6 7.7 200 478-3356-1-ND 10.00 8.70 7.60 | 478-3356-2-ND 500 1820.00 | TPSD226K035R0200 
22 20 D 6 7.7 300 478-3060-1-ND 9.25 8.05 7.03 | 478-3060-2-ND 500 1683.50 | TPSD226M035R0300 
22 20 D 6 77 400 478-4107-1-ND 6.00 5.22 4.56 | 478-4107-2-ND 500 1092.00 | TPSD226M035R0400 
22 10 E 6 FAC 200 478-1797-1-ND 9.25 8.05 7.03 | 478-1797-2-ND 400 1346.80 | TPSE226K035R0200 
22 10 E 6 7.7 300 478-1798-1-ND 8.75 7.62 6.65 | 478-1798-2-ND 400 1274.00 | TPSE226K035R0300 
22 20 E 6 77 200 478-4128-1-ND 9.75; 8.49 7.41 478-4128-2-ND 400 1419.60 | TPSE226M035R0200 
22 20 E 6 77 300 478-4129-1-ND 9.75 8.49 7.41 478-4129-2-ND 400 1419.60 | TPSE226M035R0300 
33 10 D 6 11.6 200 478-3108-1-ND 9.00 7.83 6.84 | 478-3108-2-ND 500 1638.00 | TPSD336K035R0200 
33 10 D 6 11.6 300 478-2416-1-NDt 9.25 8.05 7.03 | 478-2416-2-ND 500 1683.50 | TPSD336K035R0300 
33 20 D 6 11.6 300 478-4113-1-ND 9.25 8.05 7.03 | 478-4113-2-ND 500 1683.50 | TPSD336M035R0300 
33 10 E 6 11.6 1005 478-3338-1-ND 11.00 9.57 8.36 | 478-3338-2-ND 400 1601.60 | TPSE336K035R0100 
47 10 E 6 16.5 200 478-3109-1-NDt 10.71 9.32 8.14 | 478-3109-2-ND 400 1559.20 | TPSE476K035R0200 
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INA) TPS Series Low ESR Surface Mount Tantalum Capacitors (Cont, 


Rated Capaci- Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage tance Tolerance Case % (uA) Maximum i Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 

(V) (uF) % Size | Maximum |Maximum |(m0)@100kHz 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2.2 10 A 6 0.8 1500 478-3105-1-ND -90 79 -69 | 478-3105-2-ND 2,000 | 306.00/M | TPSA225K035R1500 
4.7 10 B 6 1.2 700 478-3106-1-ND 1.13 98 .86 | 478-3106-2-ND 2,000 | 383.00/M | TPSB475K035R0700 

35 47 10 iE 6 16.5 250 478-2417-1-ND 11.65 10.14 8.86 | 478-2417-2-ND 400 1696.40 | TPSE476K035R0250 
47 20 E 6 16.5 200 478-4145-1-ND 11.82 10.29 8.99 | 478-4145-2-ND 400 1720.80 | TPSE476M035R0200 
68 20 Vv 6 23.8 150 478-3110-1-ND 16.20 14.10 12.32 | 478-3110-2-ND 400 2358.80 | TPSV686M035R0150 
15 10 A 4 0.5 9000 478-2418-1-ND 1.00 87 -76 | 478-2418-2-ND 2,000 | 340.00/M | TPSA154K050R9000 
22 10 A 4 0.5 7000 478-2419-1-ND 1.00 87 -76 | 478-2419-2-ND 2,000 | 340.00/M | TPSA224K050R7000 
2.2 10 D 6 a | 1200 478-2420-1-ND 7.00 6.09 5.32 | 478-2420-2-ND 500 1274.00 | TPSD225K050R1200 
3.3 10 D 6 1.7 800 478-2421-1-ND 7.25 6.31 5.51 478-2421-2-ND 500 1319.50 | TPSD335KO50R0800 
4.7 10 D 6 2.4 300 478-3339-1-ND 8.45 7.36 6.43 | 478-3339-2-ND 500 1538.00 | TPSD475K050R0300 

50 47 10 D 6 2.4 500 478-2422-1-ND 7.25 6.31 5.51 478-2422-2-ND 500 1319.50 | TPSD475KO50R0500 
6.8 10 D 6 3.4 300 478-3111-1-ND 6.08 5.29 4.62 | 478-3111-2-ND 500 1105.50 | TPSD685K050R0300 
6.8 10 D 6 3.4 500 478-2423-1-ND 4.50 3.92 3.42 | 478-2423-2-ND 500 819.00 | TPSD685K050R0500 
6.8 10 D 6 3.4 600 478-4121-1-ND 4.25 3.70 3.23 | 478-4121-2-ND 500 773.50 | TPSD685KO50RO0600 
10 10 E 6 5 400 478-3361-1-ND 18.20 15.84 13.84 | 478-3361-2-ND 400 2650.00 | TPSE106KO050R0400 
10 10 E 6 5 500 478-2424-1-ND 17.70 15.40 13.46 | 478-2424-2-ND 400 2577.20 | TPSE106KO50R0500 
15 10 E 6 5 250 478-3112-1-ND 16.88 14.69 12.83 | 478-3112-2-ND 400 2457.20 | TPSE156KO50R0250 


TCJ Series Conductive Polymer Tantalum Capacitors 


The TCJ Series of tantalum capacitors with a conductive polymer 7 3 —e 
electrode offers lower ESR, safer non-ignition failure mode and better Case EIA Dimensions (mm) 
capacitance retention compared to the conventional Mn02 electrode Size Code L Ww H Wi A S Min _ <— W >| 
capacitors. The TCuJ series is suitable for power management systems A 3216-18 3.20 1.60 1.60 1.20 0.80 1.80 = _)) H 
with operating temperatures up to 125°C and is also ready for lead free- B 3528-21 3.50 2.80 1.90 2.20 0.80 1.40 yy 
assembly systems up to 3x reflow with 260°C peak temperature. Cc 6032-28 6.00 | 3.20 | 2.60 2.20 1.30 2.90 
Geis 7 R 2012-12 | 2.05 | 1.30 | 1.20 | 1.0 | 050 | 0.85 sl A = S = alk 
* Temperature Range: -85;C'= 125°C iT 3628-12 [3.50 | 280 | 1.20 | 220 | 0.80 | 200 lw | 
° Capacitance Tolerance: +20% Ww 6032-15 6.00 | 3.20 1.50 2.20 1.30 2.90 so a 
Rated Capaci- DF DCL ESR RMS Cut Tape 
Voltage tance Case % (uA) Maximum Current(mA) | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(V) (uF) Size | Maximum | Maximum | (m0)@100kHz |@100kHz & 25°C | Part No. il 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
68 A 6 17.0 250 548 478-3460-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3460-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJA686M002R0250 
25 100 A 6 25.0 200 612 478-3452-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3452-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJA107M002R0200 
100 B 6 25.0 70 1102 478-3462-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3462-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJB107M002R0070 
150 B 6 37.5 70 1102 478-3464-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3464-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJB157M002R0070 
22 A 6 8.8 300 500 478-3135-1-NDt 95 83 72 | 478-3135-2-ND 2,000 | 321.00/M | TCJA226M004R0300 
33 A 6 13.2 300 500 478-3455-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3455-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJA336M004R0300 
47 A 6 18.8 200 612 478-3457-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3457-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJA476M004R0200 
47 Tr 8 18.8 80 1000 478-3479-1-ND 2.58 2.24 1.96 | 478-3479-2-ND 2,500 | 876.00/M | TCJT476M004R0080 
a 68 A 6 27.2 250 548 478-3461-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3461-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJA686M004R0250 
68 B 6 27.2 70 1102 478-3137-1-NDt 1.10 96 .84 | 478-3137-2-ND 2,000 | 321.00/M | TCJB686M004R0070 
68 Tr 8 27.2 80 1000 478-3480-1-ND 2.58 2.24 1.96 | 478-3480-2-ND 2,500 | 876.00/M | TCJT686M004R0080 
100 A 6 40.0 200 612 478-3453-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3453-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJA107M004R0200 
100 B 8 40.0 70 1102 478-3129-1-NDt 1.10 96 .84 | 478-3129-2-ND 2,000 | 374.00/M | TCJB107M004R0070 
100 - 8 40.0 150 730 478-3474-1-ND 2.58 2.24 1.96 | 478-3474-2-ND 2,500 | 876.00/M | TCJT107M004R0150 
150 B 6 60.0 70 1102 478-3465-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3465-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJB157M004R0070 
10 A 6 6.0 300 500 478-3134-1-NDt 94 82 .72 | 478-3134-2-ND 2,000 | 318.00/M | TCJA106MO06R0300 
10 R 6 6.0 500 332 478-3471-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 478-3471-2-ND 2,500 | 1020.00/M | TCJR106MO06R0500 
15 A 6 9.0 300 500 478-3128-1-ND 95 83 72 | 478-3128-2-ND 2,000 | 321.00/M | TCJA156MO006R0300 
22 af 6 13.2 150 730 478-3475-1-ND 2.58 2.24 1.96 | 478-3475-2-ND 2,500 | 876.00/M | TCJT226M006R0150 
33 A 6 19.8 200 612 478-3456-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3456-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJA336M006R0200 
33 B 6 19.8 200 652 478-3467-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3467-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJB336M006R0200 
33 T 8 19.8 150 730 478-3477-1-ND 2.58 2.24 1.96 | 478-3477-2-ND 2,500 | 876.00/M | TCJT336M006R0150 
ee 47 A 6 28.2 200 612 478-3458-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3458-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJA476M006R0200 
47 B 6 28.2 70 1102 478-3139-1-NDt 1.10 96 .84 | 478-3139-2-ND 2,000 | 374.00/M | TCJB476MO06R0070 
47 T 8 28.2 80 1000 478-3133-1-NDt 1.32 1.15 1.00 | 478-3133-2-ND 2,500 | 447.00/M | TCJT476M006R0080 
68 B 8 40.8 70 1102 478-3131-1-NDt 1.10 96 .84 | 478-3131-2-ND 2,000 | 374.00/M | TCJB686M006R0070 
68 Cc 6 40.8 100 1049 478-3470-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 478-3470-2-ND 500 500.50 | TCUC686M006R0100 
100 B 10 60.0 70 1102 478-3130-1-NDt 1.10 96 .84 | 478-3130-2-ND 2,000 | 374.00/M | TCJB107MO06R0070 
150 WwW 6 90.0 70 1134 478-3481-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 478-3481-2-ND 1,000 1092.00 | TCJW157M006R0070 
47 R 6 47 500 332 478-3472-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 478-3472-2-ND 2,500 | 1020.00/M | TCJR475M010R0500 
10 A 6 10.0 300 500 478-3127-1-NDt 95 83 72 | 478-3127-2-ND 2,000 | 321.00/M | TCJA106M010R0300 
15 A 6 15.0 200 612 478-3454-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3454-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJA156M010R0200 
22 B 6 22.0 300 532 478-3136-1-NDt 1.10 96 .84 | 478-3136-2-ND 2,000 | 374.00/M | TCJB226M010R0300 
10 22 T 6 22.0 150 730 478-3476-1-ND 2.58 2.24 1.96 | 478-3476-2-ND 2,500 | 876.00/M | TCJT226M010R0150 
33 B 6 33.0 200 652 478-3138-1-NDt 1.10 96 .84 | 478-3138-2-ND 2,000 | 374.00/M | TCJB336M010R0200 
33 Cc 6 33.0 100 1049 478-3468-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 478-3468-2-ND 500 500.50 | TCJC336M010R0100 
33 T 6 33.0 50 730 478-3478-1-ND 2.58 2.24 1.96 | 478-3478-2-ND 2,500 | 876.00/M | TCJT336M010R0150 
47 B 6 47.0 70 1102 478-3132-1-NDt 1.10 96 .84 | 478-3132-2-ND 2,000 | 374.00/M | TCJB476M010R0070 
47 Cc 6 47.0 100 1049 478-3469-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 478-3469-2-ND 500 500.50 | TCJC476M010R0100 
6.8 A 6 10.9 200 612 478-3459-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3459-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJA685M016R0200 
10 A 6 16.0 200 612 478-3451-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3451-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJA106M016R0200 
16 10 Tr 6 16.0 150 730 478-3473-1-ND 2.58 2.24 1.96 | 478-3473-2-ND 2,500 | 876.00/M | TCJT106M016R0150 
15 B 6 24.0 150 753 478-3463-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3463-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJB156M016R0150 
22 B 6 35.2 150 753 478-3466-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3466-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJB226M016R0150 


t 478-3447-ND TCJ Series Capacitors Kit 5 each of values denoted. Packaged in convenient mini-style notebook 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1511 


INA ( TPM Series Multianode Ultra Low ESR Surface Mount Tantalum Capacitors 


Low ESR, high capacitance and high ripple Dimensions (mm) te 
rt ies key ae for peas Case EIA L WwW H W; A S$ 
tering: Mulvanode contiguration Mihi. |. ‘size Code +0.20 +0.20,-0.10 | +0.20,-0.10 | 20.20 | +0.30, -0.20 Min. Ld 
a standard E case package meets these = 
requirements. E 7343-43 7.30 4.30 4.10 2.40 1.30 4.40 Ta 
+ Temperature Range: -55°C ~ 125°C Vv 7361-38 7.30 6.10 3.45 +0.30 3.10 1.40 1.80 a s hel aU Wile 
Rated Capacitance DF DCL ESR Cut Tape Tape and Reel 
Voltage |Capacitance| Tolerance | Case % (uA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
(V) (uF) % Size | Maximum |Maximum |(mQ)@100kHz| Part No. 1 10 100 Part No. 400 Part No. 
1500 10 E 6 38 12 478-3292-1-NDt 15.00 13.05 11.40 478-3292-2-ND 2184.00 TPME158K002R0012 
25 1500 10 E 6 38 15 478-3293-1-ND 15.00 13.05 11.40 478-3293-2-ND 2184.00 TPME158K002R0015 
. 1500 10 E 6 38 18 478-3622-1-ND 14.25 12.40 10.83 478-3622-2-ND 2074.80 TPME158K002R0018 
1500 20 E 6 38 18 478-3623-1-ND 14.25 12.40 10.83 478-3623-2-ND 2074.80 TPME158M002R0018 
680 10 E 6 27 18 478-3294-1-NDt 15.00 13.05 11.40 2184.00 TPME687K004R0018 
680 10 E 6 27 23 478-1815-1-ND 12.25 10.66 9.31 1783.60 TPME687K004R0023 
680 20 E 6 27 23 478-1816-1-ND 11.25 9.79 8.55 1638.00 TPME687M004R0023 
1000 10 Vv 6 40 18 478-3295-1-NDt 15.50 13.49 11.78 2256.80 TPMV108K004R0018 
1000 10 E 6 40 18 478-1819-1-NDt 12.50 10.88 9.50 478-1819-2-ND 1820.00 TPME108K004R0018 
4 1000 20 E 6 40 23 478-3624-1-ND 14.63 12.73, 11.12 478-3624-2-ND 2129.60 TPME108M004R0023 
1000 20 E 6 40 18 478-1820-1-ND 11.75 10.23 8.93 478-1820-2-ND 1710.80 TPME108M004R0018 
1500 10 E 6 40 15 478-3625-1-ND 14.25 12.40 10.83 2074.80 TPME158K004R0015 
1500 10 E 6 40 18 478-3627-1-ND 14.25 12.40 10.83 2074.80 TPME158K004R0018 
1500 20 E 6 40 15 478-3626-1-ND 14.25 12.40 10.83 478-3626-2-ND 2074.80 TPME158M004R0015 
470 10 E 6 28 23 478-3296-1-NDt 15.00 13.05 11.40 478-3296-2-ND 2184.00 TPME477KO006RO0023 
470 10 E 6 28 30 478-1812-1-ND 10.00 8.70 7.60 478-1812-2-ND 1456.00 TPME477K006RO030 
470 20 E 6 28 30 478-1813-1-ND 9.75 8.49 7.41 478-1813-2-ND 1419.60 TPME477M006R0030 
6.3 680 10 E 6 41 18 478-3297-1-NDt 15.00 13.05 11.40 478-3297-2-ND 2184.00 TPME687K006RO0018 
680 10 Vv 6 41 23 478-3298-1-NDt 15.50 13.49 11.78 478-3298-2-ND 2256.80 TPMV687KO06R0023 
680 10 IE 6 41 23 478-1817-1-ND 12.25 10.66 9.31 478-1817-2-ND 1783.60 TPME687KO006RO0023 
680 20 IE 6 41 23 478-1818-1-ND 11.25 9.79 8.55 478-1818-2-ND 1638.00 TPME687M006R0023 
330 10 E 6 33 23 478-3628-1-ND 14.25 12.40 10.83 478-3628-2-ND 2074.80 TPME337K010R0023 
330 10 E 6 33 35 478-1810-1-NDt 10.00 8.70 7.60 478-1810-2-ND 1456.00 TPME337K010R0035 
330 20 E 6 33 23 478-3629-1-ND 14.25 12.40 10.83 478-3629-2-ND 2074.80 TPME337M010R0023 
10 330 20 E 6 33 35 478-1811-1-ND 9.75 8.49 7.41 1419.60 TPME337M010R0035 
470 10 E 6 47 23 478-3299-1-NDt 15.00 13.05 11.40 478-3299-2-ND 2184.00 TPME477K010R0023 
470 10 E 6 47 30 478-3300-1-ND 15.00 13.05 11.40 478-3300-2-ND 2184.00 TPME477K010R0030 
470 20 E 6 47 23 478-3630-1-ND 14.25 12.40 10.83 478-3630-2-ND 2074.80 TPME447M010R0023 
470 20 E 6 47 30 478-1814-1-ND 9.75 8.49 7.41 478-1814- 1419.60 TPME477M010R0030 
150 10 E 6 24 30 478-3631-1-ND 14.25 12.40 10.83 478-3631 - 2074.80 TPME157K016R0030 
150 10 iE 6 24 40 478-3301-1-NDt 15.00 13.05 11.40 478-3301- 2184.00 TPME157K016R0040 
150 20 E 6 24 30 478-3632-1-ND 14.25 12.40 10.83 478-3632-2-ND 2074.80 TPME157M016R0030 
16 150 20 iE 6 24 40 478-3633-1-ND 14.25 12.40 10.83 478-3633-2-ND 2074.80 TPME157M016R0040 
220 10 E 6 35 25 478-3302-1-NDt 15.00 13.05 11.40 478-3302-2-ND 2184.00 TPME227K016R0025 
220 20 E 6 35 25 478-3634-1-ND 14.25 12.40 10.83 478-3634-2-ND 2074.80 TPME227M016R0025 
220 20 E 6 35 40 478-3635-1-ND 14.25 12.40 10.83 478-3635-2-ND 2074.80 TPME227M016R0040 
220 10 E 6 35 40 478-3303-1-ND 15.00 13.05 11.40 478-3303-2-ND 2184.00 TPME227K016R0040 
100 10 E 6 20 35 478-3442-1-NDt 15.00 13.05 11.40 478-3442-2-ND 2184.00 TPME107K020R0035 
20 100 10 E 6 20 45 478-3637-1-ND 14.25 12.40 10.83 478-3637-2-ND 2074.80 TPME107K020R0045 
100 20 E 6 20 35 478-3636-1-ND 14.25 12.40 10.83 478-3636-2-ND 2074.80 TPME107M020R0035 
100 20 E 6 20 45 478-3638-1-ND 14.25 12.40 10.83 478-3638-2-ND 2074.80 TPME107M020R0045 
68 10 EB 6 17 45 478-3639-1-ND 14.25 12.40 10.83 478-3639-2-ND 2074.80 TPME686K025R0045 
25 68 10 iE 6 17 55 478-3304-1-NDt 15.00 13.05 11.40 478-3304-: 2184.00 TPME686K025RO055 
68 20 E 6 A? 45 478-3640-1-ND 14.25 12.40 10.83 478-3640-2-ND 2074.80 TPME686M025R0045 
22 10 E 6 8 60 478-3305-1-NDt 17.50 15.23 13.30 478-3305-2-ND 2548.00 TPME226K035RO060 
22 10 IE 6 8 100 478-3306-1-ND 17.50 15.23 13.30 478-3306-2-ND 2548.00 TPME226K035R0100 
33 10 E 6 12 50 478-3641-1-ND 17.50 15.23 13.30 2548.00 TPME336K035RO0050 
35 33 10 E 6 12 65 478-3307-1-NDt 17.50 15.23 13.30 478-3307-2-ND 2548.00 TPME336K035RO065 
33 20 E 6 12 50 478-3642-1-ND 17.50 15.23 13.30 478-3642-2-ND 2548.00 TPME336M035R0050 
47 10 E 6 16 55 478-3643-1-ND 17.50 15.23 13.30 478-3643-2-ND 2548.00 TPME476K035RO055 
47 10 E 6 16 65 478-3308-1-NDt 17.50 15.23 13.30 478-3308-2-ND 2548.00 TPME476K035RO065 
47 20 E 6 16 65 478-3644-1-ND 17.50 15.23 13.30 478-3644-2-ND 2548.00 TPME476M035R0065 
50 10 10 E 6 5 120 478-3309-1-NDt 20.00 17.40 15.20 478-3309-2-ND 2912.00 TPME106K050R0120 
+ 478-3448-ND TPM Series Capacitors Kit 5 each of values denoted. Packaged in a convenient mini-style NOteDOOK ......... 2... e cece eee ence eee eee ee ee eee ee eases esse eeeeenseeeeeeeneeeeneeeeneeteneeeenees $46.25 


TLC and TLJ Series Tantalum Solid Electrolytic Capacitors 


The consumer TLJ and TLC Series of tantalum 


Case EIA Dimensions (mm) 
capacitors offer a high capacitance vs voltage Size Code L Ww H Wi S Min A 
ratio based on stable MnO@ electrode capacitors. A 3216-18 3.20 1.60 7.60 1.20 7.80 0.80 L 
They are suitable for a wide range of consumer B 3528-21 3.50 2.80 1.90 2.20 1.40 0.80 L Wi 
electronic applications such as the latest portable K 0402 1.00 0.50 0.50 40 = = 4 = >| 
handheld electronics, cellular phones, PDAs or L 0603 1.60 0.85 0.85 55 — = 
other digital equipment and cameras. R (TLJ) 2012-12 2.05 1.30 1.20 1.0 0.70 0.50 | i co 
ee 7 R (TLC) 0805 2.50 1.35 1.35 70 = = el aA be gs —>| a 
¢ Temperature Range: -55°C ~ 125°C T 3508 3.50 280 720 Max 200 — = 
° Capacitance Tolerance: 20% WwW 6032-15 6.00 3.20 1.50 2.20 2.90 1.30 >| wi le 
Rated Capaci- DCL ESR Cut Tape 
Voltage | tance | Case (WA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(Vv) (uF) Size | Maximum | (mQ)@100kHz Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
TLC Series 
47 K 5 15000 478-3340-1-ND 6.65 5.79 5.06 478-3340-2-ND 1,000 2421.00} TLCK475M004QTA 
4 100 R 4.0 5000 478-3341-1-ND 3.83 3.33 2.91 478-3341-2-ND 500 696.00 | TLCR107M004XTA 
6.3 22 L 1.4 7500 478-3343-1-ND 5.25 4.57 3.99 478-3343-2-ND 500 955.50 | TLCL226MO06XTA 
10 47 R 4.7 5000 478-3347-1-ND 3.83 3.33 2.91 478-3347-2-ND 500 696.00} TLCR476M010XTA 
TLJ Series 
4 47 R 1.9 3000 478-3441-1-ND 3.00 2.61 2.28 478-3441-2-ND 2,500 | 1020.00/M) TLJR476M004R3000 
100 A 4.0 500 478-3342-1-ND 2.10 1.83 1.60 478-3342-2-ND 2,000 714.00/M| TLJA107M004R0500 
33 R 2.0 3000 478-3344-1-ND 3.00 2.61 2.28 478-3344-2-ND 2,500 | 1020.00/M) TLJR336M006R3000 
6.3 100 A 6.0 500 478-3345-1-ND 3.10 2.70 2.36 478-3345-2-ND 2,000 | 1054.00/M| TLJA107MOO6R0500 
10 R 1.0 3000 478-3346-1-ND 2.75 2.40 2.09 478-3346-2-ND 2,500 935.00/M | TLJR106M010R3000 
47 T 47 600 478-3348-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-3348-2-ND 2,500 | 1105.00/M| TLJT476M010R0600 
10 150 B 15 500 478-3349-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-3349-2-ND 2,000 | 1105.00/M) TLJB157M010R0500 
150 Ww 15 200 478-3350-1-ND 4.25 3.70 3.23 478-3350-2-ND 1,000 1547.00| TLJW157M010R0200 


478-3449-ND TLJ/TLC Series Capacitors Kit 5 of each value. Packaged in a convenient mini-style notebook 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1512 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


INA ( THJ Series High Temperature Tantalum Capacitors 


The THJ Series combines high temperature operation and higher Dimensions (mm) 
basic reliability for optimal performance in high temperature Case EIA L WwW H W; A Ss L Ww 
automotive and industry applications. The operational temperature Size Metric +£0.20 £0.20/-0.10 | +0.20/-0.10 | +0.20 (0.008) 40.30 (Min) | _| 
is up to +175°C with derating voltage. The level of reliability of Pol 4 
this tantalum product is .5%/1000 hours of rated voltage, rated A 3216-18 3.20 1.60 1.60 1.20 0.80 1.80 H 
temperature and .10/volt circuit impedance. The capacitors are (_ =) ye) 
produced in black encapsulation with white polarity marking. B 3528-21 3.50 2.80 1.90 2.20 0.80 1.40 bol 7 lel >| Wt he 
Specifications: Maximum Operating Temperature: up to +175°C D 7343-31 7.30 4.30 2.90 2.40 1.30 4.40 
with 50% derating. 
Rated Cap. DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage | Capacitance Tol. Case % (HA) Max. (0) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(V) (uF) % Size Max. Max. @100kHz Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
16 47 10 A 4.5 0.8 2.9 478-3851-1-ND 58 50 44 478-3851-2-ND 2,000 196.00/M | THJA475K016RJN 
47 10 D 6 TS 0.9 478-3852-1-ND 2.00 1.74 1.52 478-3852-2-ND 500 364.00 | THJD476K016RJN 
25 2.2 10 B 6 0.6 4.5 478-3853-1-ND 98 85 75 478-3853-2-ND 2,000 | 332.00/M| THJB225K025RJN 
35 1.0 10 B 4 0.5 6.5 478-3854-1-ND .98 85 75 478-3854-2-ND 2,000 | 332.00/M| THJB105KO35RJN 
10 10 D 6 3.5 1 478-3855-1-ND 2.01 1.75 1.53 478-3855-2-ND 500 366.00 | THJD106KO35RJN 
TAC Series Standard Microchip Surface Mount Tantalum Capacitors RoHS 
The world’s smallest surface mount tantalum capacitor, Case EIA EIA Dimensions (mm) Minimum Termination 
small enough to create space providing room for ideas Size Code Metric L WwW H Spacing (8) Length (Lt) 
Toorow. -TACmierochip mis e:major breakthroughan A 1206 | 3216-18 3.20 1.60 1.60 1.80 0.15 L Ear 
miniaturization without reduction in performance. H 0805 20-12-10 2.00 1.35 1.00 0.70 0.15 I | i 
It offers the highest energy store in a small case down K 0402 1005-07 1.00 0.50 0.50 0.40 0.10 H 
to 0402. L 0603 1608-10 1.60 0.85 0.85 0.55 0.15 | 
Enhanced high frequency operation through unique R 0805 | 2012-15 2.00 1.35 4.35 0.70 0.15 Ss HeLt 
ESR performance with temperature and voltage ai 3528 3528-12 3.50 2.80 1.20 2.00 0.15 “Te Ww 
stability also offered. U 0805 | 2012-06 2.00 1.35 0.60 0.70 0.15 
Rated Cap. DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage | Capacitance Tol. Case % (HA) Max. (0) Price Each Digi-Key Tape and Reel | AVX 
(V) (uF) % Size Max. Max. @100kHz 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
2.0 10 20 K 45 0.5 15 478-3254-1-NDt 7.40 6.44 5.63 478-3254-2-ND 1,000 | 2694.00 | TACK106MO02QTA 
47 20 K 12 0.5 15 478-3255-1-NDt 7.40 6.44 5.63 478-3255-2-ND 1,000 | 2694.00 | TACK475MO003QTA 
3.0 100 20 R 30 3.0 5 478-3256-1-NDt 4.25 3.70 3.23 478-3256-2-ND 500 773.50 | TACR107MO03XTA 
220 20 T 20 6.6 1 478-3257-1-NDt 4.88 4.25 3.71 478-3257-2-ND 500 887.50 | TACT227M003XTA 
10 20 L 10 0.5 75: 3.25 2.83 2.47 478-2549-2-ND 500 591.50 | TACL106M004XTA 
10 20 R 8 0.5 5 478-2559-1-ND 4.25 3.70 3.23 478-2559-2-ND 500 773.50 | TACR106M004XTA 
22 20 Ls 20 0.9 15 478-2550-1-NDt 3.25 2.83 2.47 478-2550-2-ND 500 591.50 | TACL226M004XTA 
4 22 20 R 8 0.9 5 4.25 3.70 3.23 478-2560-2-ND 500 773.50 | TACR226M004XTA 
33 10 R 10 1.3 5 478-4189-1-ND 4.25 3.70 3.23 478-4189-2-ND 500 773.50 | TACR336K004XTA 
47 20 R 14 1.9 5 478-3113-1-ND 4.25 3.70 3.23 478-3113-2-ND 500 773.50 | TACR476M004XTA 
100 20 A 20 4.0 1 478-2566-1-ND 5.50 4.79 4.18 478-2566-2-ND 500 1001.00 | TACA107M004XTA 
1.5 20 L 6 0.5 75 478-2551-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-2551-2-ND 500 591.50 | TACL155MOO6XTA 
2.2 20 K 8 0.5 15 478-2547-1-NDt 7.40 6.44 5.63 478-2547-2-ND 1,000 | 2694.00 | TACK225MO06QTA 
2.2 20 L 6 0.5 75 478-2552-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-2552-2-ND 500 591.50 | TACL225MO06XTA 
10 20 L 10 0.6 6 478-2553-1-ND 4.25 3.70 3.23 478-2553-2-ND 500 773.50 | TACL106MOO6XTA 
10 10 R 8 0.6 5 478-4185-1-ND 4.25 3.70 3.23 478-4185-2-ND 500 773.50 | TACR106KOO6XTA 
10 20 R 8 0.6 5 478-2561-1-ND 2.75 2.40 2.09 478-2561-2-ND 500 500.50 | TACR106MO06XTA 
15 20 L 20 0.9 75 3.25 2.83 2.47 478-3114-2-ND 500 591.50 | TACL156MOO6XTA 
a 22 20 H 10 1.4 5 478-3258-1-NDt 4.25 3.70 3.23 478-3258-2-ND 500 773.50 | TACH226MO06XTA 
22 10 R 10 1.4 5 478-4188-1-ND 4.25 3.70 3.23 478-4188-2-ND 500 773.50 | TACR226KO06XTA 
22 20 R 10 1.4 5 478-2562-1-ND 4.25 3.70 3.23 478-2562-2-ND 500 773.50 | TACR226MO06XTA 
33 20 R 12 21 5 478-3115-1-ND 4.25 3.70 3.23 478-3115-2-ND 500 773.50 | TACR336MO06XTA 
47 20 R 20 3.0 5 478-3259-1-NDt 4.25 3.70 3.23 478-3259-2-ND 500 773.50 | TACR476MO06XTA 
47 20 A 15 3.0 1 478-3116-1-ND 5.50 4.79 4.18 478-3116-2-ND 500 1001.00 | TACA476MO06XTA 
100 20 T 12 6.3 1 478-3261-1-NDt 4.88 4.25 3.71 478-3261-2-ND 500 887.50 | TACT107MOO06XTA 
1.0 20 K 6 0.5 15 478-2548-1-NDt 7.40 6.44 5.63 478-2548-2-ND 1,000 | 2694.00 | TACK105M010QTA 
1.0 10 L 6 0.5 75 3.25 2.83 2.47 478-4183-2-ND 500 591.50 | TACL105K010XTA 
1.0 20 L 6 0.5 75 478-2554-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-2554-2-ND 500 591.50 | TACL105M010XTA 
2.2 20 U 8 0.5 5 478-3262-1-NDt 4.25 3.70 3.23 478-3262-2-ND 500 773.50 | TACU225M010XTA 
2.2 20 L 6 0.5 75 478-2555-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-2555-2-ND 500 591.50 | TACL225M010XTA 
3.3 20 L 8 0.5 75 478-2556-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-2556-2-ND 500 591.50 | TACL335M010XTA 
3.3 20 R 8 0.5 5 478-2563-1-ND 4.25 3.70 3.23 478-2563-2-ND 500 773.50 | TACR335M010XTA 
10 47 20 L 10 0.5 6 478-2557-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-2557-2-ND 500 591.50 | TACL475M010XTA 
47 10 R 8 0.5 6 478-4190-1-ND 4.25 3.70 3.23 478-4190-2-ND 500 773.50 | TACR475K010XTA 
47 20 R 8 0.5 6 478-2564-1-ND 2.75 2.40 2.09 478-2564-2-ND 500 500.50 | TACR475M010XTA 
10 20 L 20 1.0 TS: 3.25 2.83 2.47 478-3263-2-ND 500 591.50 | TACL106M010XTA 
10 10 R 8 1.0 5 478-4186-1-ND 4.25 3.70 3.23 478-4186-2-ND 500 773.50 | TACR106K010XTA 
15 10 R 10 1.5 5 478-4187-1-ND 4.25 3.70 3.23 478-4187-2-ND 500 773.50 | TACR156K010XTA 
22 20 R 14 25 5 478-3117-1-NDt 4.25 3.70 3.23 478-3117-2-ND 500 773.50 | TACR226M010XTA 
33 20 A 12 3.3 1 478-3118-1-NDt 5.50 4.79 4.18 478-3118-2-ND 500 1001.00 | TACA336M010XTA 
47 20 ag 12 47 1 478-3264-1-NDt 4.88 4.25 3.71 478-3264-2-ND 500 887.50 | TACT476M010XTA 
1.0 20 U 8 0.5 5 478-3265-1-NDt 4.25 3.70 3.23 478-3265-2-ND 500 773.50 | TACU105M016XTA 
1.0 10 L 6 0.5 75 478-4184-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-4184-2-ND 500 591.50 | TACL105K016XTA 
16 1.0 20 L 6 0.5 75 478-2558-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-2558-2-ND 500 591.50 | TACL105M016XTA 
2.2 20 L 10 0.5 75 478-3119-1-NDt 3.25 2.83 2.47 478-3119-2-ND 500 591.50 | TACL225M016XTA 
10 20 R 10 1.6 5 478-2565-1-NDt 4.25 3.70 3.23 478-2565-2-ND 500 773.50 | TACR106M016XTA 
20 47 20 R 8 0.9 478-3266-1-NDt 4.25 3.70 3.23 478-3266-2-ND 500 773.50 | TACR475M020XTA 
25 1.0 20 R 8 0.5 478-3267-1-NDt 4.25 3.70 3.23 478-3267-2-ND 500 773.50 | TACR105M025XTA 


+ 478-3450-ND TAC Series Capacitors Kit 5 each of values denoted. Packaged in a convenient mini-style notebook 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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A V, y OxiCap™ Niobium Dimensions — mm 
f.\ A Ss . Case EIA Ww H Wi A Ss 
Oxide Capacito rs Size Code +0.20 +0.20, -0.10 | +0.20, -0.10 +0.20 +0.30, -0.20 Min. 
A 3216-18 3.20 1.60 1.60 1.20 0.80 1.80 
Cost versus performance is a key requirement for consumer B 3528-21 3.50 2.80 1.90 2.20 0.80 1.40 
electronic products. A solid electrolyte capacitor OxiCap has ej 6032-28 6.00 3.20 2.60 2.20 1.30 2.90 
been developed by AVX in standard EIA case sizes in order D 7343-31 7.30 4.30 2.90 2.40 1.30 4.40 
to meet this requirement as a higher performance alternative E 7343-43 7.30 4.30 4.10 2.40 1.30 4.40 
to aluminum and other SMT capacitor technologies currently P 2012-15 2.05 1.35 1.0+0.1 1.20 0.50 0.85 
on the market. s 3216-12 3.20 1.60 1.20 1.20 0.80 1.10 
‘ ¢ eaisd T 3528-12 3.50 2.80 1.20 2.20 0.80 2.00 
The OxiCap non-burn technology is based on NbO niobium 
oxide ceramié material as ine chou material processed 7 SIs 7.30 oe 3.45:0.30 cay 1.40 180 
through the same manufacturing process as tantalum cap- Ww 8082-15 00 3.20 —_ ee 1.80 — 
acitors. The laser coded orange molded body gives total x EORGANS, os a0 150 2.40 120 aao) 
an ¥ 7343-20 7.30 4.30 2.00 2.40 1.30 4.40 
traceability. 
NOJ Series ¢ Temperature Range: -55°C ~ 105°C 
Rated | Capac- |Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage | itance | Tolerance | Case % (HA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(V) (uF) % Size | Maximum | Maximum |(mQ)@100kHz | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1.8 330 20 ¥ 8 11.9 300 478-3196-1-ND 2.65 2.31 2.02 478-3196-2-ND 1,000 965.00 NOJY337M001RWJ 
10 20 P 6 1.0 4500 478-3197-1-NDt 1.06 93 81 478-3197-2-ND 2,500 360.00/M NOJP106M002RWJ 
22 20 iL 6 11 1900 478-3198-1-ND 1.35 1.18 1.03 478-3198-2-ND 2,500 459.00/M NOJT226M002RWJ 
2.5 33 20 A 6 1.7 1700 478-3199-1-NDt 49 43 87 478-3199-2-ND 2,000 165.00/M NOJA336M002RWJ 
470 20 E 10 23.5 300 478-3200-1-NDt 6.89 5.99 5.24 478-3200-2-ND 400 1002.40 NOJE477M002RWJ 
1000 20 Vv 18 50.0 300 478-3201-1-NDt 7.80 6.79 5.93 478-3201-2-ND 400 1135.60 NOJV108M002RWJ 
6.8 20 P 6 1.0 5300 478-3202-1-NDt 1.06 93 81 478-3202-2-ND 2,500 360.00/M NOJP685M004RWJ 
6.8 20 Ss 6 1.0 2600 478-3203-1-NDt 1.15 1.01 88 478-3203-2-ND 2,500 391.00/M NOJS685M004RWJ 
15 20 T 6 1.2 2000 478-3204-1-NDt 1.35 1.18 1.03 478-3204-2-ND 2,500 459.00/M NOJT156M004RWJ 
22 20 A 6 1.8 1900 478-3205-1-NDt 55 48 42 478-3205-2-ND 2,000 185.00/M NOJA226M004RWJ 
22 20 B 6 1.8 1900 478-3206-1-NDt 53 A6 40 478-3206-2-ND 2,000 179.00/M NOJB226M004RWJ 
4 47 20 B 6 3.8 1600 478-3207-1-NDt 73 64 56 478-3207-2-ND 2,000 247.00/M NOJB476M004RWJ 
47 20 Cc 6 3.8 500 478-3208-1-NDt 96 84 73 478-3208-2-ND 500 174.50 NOJC476M004RWJ 
100 20 Cc 6 8 400 478-1824-1-NDt 75 66 57 478-1824-2-ND 500 136.50 NOJC107M004RWJ 
150 20 Cc 6 12 400 478-3209-1-NDt 1.75 1.53 1.33 478-3209-2-ND 500 318.50 NOJC157M004RWJ 
220 20 D 8 17.6 400 478-3210-1-NDt 1.85 1.61 1.41 478-3210-2-ND 500 336.50 NOJD227M004RWJ 
330 20 D 8 26.4 300 478-3211-1-NDt 6.30 5.49 4.79 478-3211-2-ND 500 1146.50 NOJD337M004RWJ 
680 20 Vv 14 54.4 300 478-3212-1-NDt 7.80 6.79 5.93 478-3212-2-ND 400 1135.60 NOJV687M004RWJ 
47 20 A 6 s Fal 3100 478-3213-1-NDt 40 35 31 478-3213-2-ND 2,000 136.00/M NOJA475MO06RWJ 
47 20 Ss 6 1.0 3200 478-3214-1-NDt 4.15: 1.01 88 478-3214-2-ND 2,500 391.00/M NOJS475MO06RWJ 
10 20 A 6 1.2 2200 478-1821-1-NDt 40 35 31 478-1821-2-ND 2,000 136.00/M NOJS475MO006RWJ 
15 20 B 6 1.8 2000 478-1822-1-NDt 55 48 42 478-1822-2-ND 2,000 187.00/M NOJB156MO06RWJ 
22 20 B 6 2.64 1900 478-1823-1-NDt -50 44 -38 478-1823-2-ND 2,000 170.00/M NOJB226MO006RWJ 
33 20 B 6 4.0 1700 478-3215-1-ND 74 65 57 478-3215-2-ND 2.000 252.00/M NOJB336MO006RWJ 
33 20 Cc 6 4.0 500 478-3216-1-NDt 96 84 73 478-3216-2-ND 500 174.50 NOJC336M006RWJ 
6.3 47 20 Cc 6 5.7 500 478-3217-1-NDt 96 84 73 478-3217-2-ND 500 174.50 NOJC476MO06RWJ 
68 20 Cc 6 8.2 500 478-3218-1-NDt 1.20 1.04 291 478-3218-2-ND 500 217.50 NOJC686MO06RWJ 
100 20 La 6 12.0 400 478-3219-1-NDt 2.65 2.31 2.02 478-3219-2-ND 1,000 965.00 NOJY107MOO6RWJ 
100 20 D 6 12.0 400 478-1825-1-NDt 1.05 92 -80 478-1825-2-ND 500 191.00 NOJD107MOO06RWJ 
150 20 D 6 18.0 400 478-1826-1-NDt 1.25 1.09 95 478-1826-2-ND 500 227.50 NOJD157MO06RWJ 
220 20 E 12 26.4 400 478-1827-1-NDt 3.00 2.61 2.28 478-1827-2-ND 400 436.80 NOJE227M006RWJ 
330 20 E 12 39.6 300 478-1828-1-NDt 3.93 3.42 2.99 478-1828-2-ND 400 571.60 NOJE337MO006RWJ 
47 20 A 6 1.0 3100 478-3120-1-ND 36 32 28 478-3120-2-ND 2,000 124.00/M NOJA475M010RWJ 
10 20 A 6 2.0 2200 478-3121-1-ND AL 36 31 478-3121-2-ND 2,000 138.00/M NOJA106M010RWJ 
10 20 B 6 2.0 2200 478-3122-1-ND 47 42 36 478-3122-2-ND 2,000 161.00/M NOJB106M010RWJ 
10 15 20 B 6 3.0 2000 478-3220-1-NDt 57 50 44 478-3220-2-ND 2.000 194.00/M NOJB156M010RWJ 
22 20 B 6 4.4 1800 478-3123-1-ND 68 59 52 478-3123-2-ND 2,000 230.00/M NOJB226M010RWJ 
22 20 Cc 6 4.4 500 478-3124-1-ND 95 83 72 478-3124-2-ND 500 172.00 NOJC226M010RWJ 
33 20 Cc 6 6.6 500 478-3125-1-ND 95 83 72 478-3125-2-ND 500 172.00 NOJC336M010RWJ 
47 20 Cc 6 9.4 400 478-3126-1-ND 95 83 72 478-3126-2-ND 500 172.00 NOJC476M010RWJ 
+ 478-3445-ND NOJ Series Capacitors Kit 5 each of values denoted. Packaged in a convenient mini-style NOteDOOk .......... 6... eee e eee e cece cence ence eee e ee ee ects eee seeeneeseeeeeeeeenseeereeteneeteneeteneee $46.25 
NOS Low ESR Series ¢ Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
Rated | Capac- |Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage | itance | Tolerance | Case % (HA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(V) (uF) % Size | Maximum | Maximum |(mQ)@100kHz | Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
18 330 20 ad 8 11.9 100 478-3221-1-NDt 6.00 5.22 4.56 478-3221-2-ND 1,000 2184.00 NOSY337M001R0100 
° 470 20 ¥. 8 16.9 100 478-3222-1-NDt 6.00 5.22 4.56 478-3222-2-ND 1,000 2184.00 NOSY477M001R0100 
68 20 Cc 6 3.4 200 478-3223-1-ND 2.03 1.77 1.54 478-3223-2-ND 500 368.50 NOSC686M002R0200 
100 20 Cc 6 5.0 150 478-3224-1-ND 2.16 1.88 1.65 478-3224-2-ND 500 393.00 NOSC107M002R0150 
150 20 Cc 6 7.6 65 478-3225-1-NDt 2.95 2.57 2.25 478-3225-2-ND 500 537.00 NOSC157M002RO0065 
25 220 20 Cc 8 11.0 80 478-3226-1-NDt 2.60 2.27 1.98 478-3226-2-ND 500 473.00 NOSC227M002R0080 
° 220 20 Y 8 11.0 100 478-3227-1-ND 6.00 5.22 4.56 478-3227-2-ND 1,000 2184.00 NOSY227M002R0100 
470 20 D 10 23.5 100 478-3228-1-NDt 5.90 5.14 4.49 478-3228-2-ND 500 1074.00 NOSD477M002R0100 
680 20 E 12 34.0 60 478-3229-1-NDt 11.00 9.57 8.36 478-3229-2-ND 400 1601.60 NOSE687M002R0060 
1000 20 Vv 18 50.0 50 478-3230-1-NDt 11.90 10.36 9.05 478-3230-2-ND 400 1732.80 NOSV108M002R0050 
15 20 A 6 1.2 1500 478-3231-1-NDt 88 77 67 478-3231-2-ND 2,000 298.00/M NOSA156M004R1500 
22 20 B 6 1.8 600 478-3232-1-NDt 1.08 94 82 478-3232-2-ND 2,000 366.00/M NOSB226M004R0600 
47 20 WwW 6 3.8 150 478-3233-1-NDt 3.00 2.61 2.28 478-3233-2-ND 1,000 1092.00 NOSW476M004R0150 
68 20 Cc 6 5.4 200 478-3234-1-NDt 2.25 1.96 1.71 478-3234-2-ND 500 409.50 NOSC686M004R0200 
100 20 Cc 6 8.0 70 478-3235-1-NDt 2.81 2.45 2.14 478-3235-2-ND 500 511.50 NOSC107M004R0070 
100 20 x 6 8.0 100 478-3236-1-NDt 6.00 5.22 4.56 478-3236-2-ND 1,000 2184.00 NOSX107M004R0100 
4 150 20 Y 6 12.0 100 478-3237-1-NDt 6.00 5.22 4.56 478-3237-2-ND 1,000 2184.00 NOSY157M004R0100 
150 20 Cc 6 12.0 90 478-3238-1-NDt 2.95 2.57 2.25 478-3238-2-ND 500 537.00 NOSC157M004R0090 
220 20 D 8 17.6 60 478-3239-1-NDt 9.95 8.66 7.57 478-3239-2-ND 500 1811.00 NOSD227M004R0060 
220 20 D 8 17.6 100 478-3240-1-ND 3.60 3.14 2.74 478-3240-2-ND 500 655.00 NOSD227M004R0100 
470 20 E 12 37.6 75 478-3241-1-NDt 9.95 8.66 7.57 478-3241-2-ND 400 1448.80 NOSE477M004R0075 
680 20 Vv 14 54.4 75 478-3242-1-NDt 11.90 10.36 9.05 478-3242-2-ND 400 1732.80 NOSV687M004R0075 
330 20 D 8 26.4 100 478-1830-1-NDt 3.60 3.14 2.74 478-1830-2-ND 500 655.00 NOSD337M004R0100 
10 20 A 6 1.2 2000 478-3243-1-NDt 88 77 .67 | 478-3243-2-ND 2,000 | 298.00/M | NOSA106MO06R2000 
22 20 B 6 2.6 600 478-3244-1-NDt 1.08 94 82 478-3244-2-ND 2,000 366.00/M NOSB226MO006RO0600 
33 20 B 6 4.0 600 478-3245-1-NDt 1.08 94 82 478-3245-2-ND 2,000 366.00/M NOSB336MO006RO0600 
33 20 W 6 4.0 250 478-3252-1-NDt 3.00 2.61 2.28 478-3252-2-ND 1,000 1092.00 NOSW336M006R0250 
68 20 Cc 6 8.2 200 478-3246-1-NDt 2.35 2.05 1.79 478-3246-2-ND 500 427.50 NOSC686M006R0200 
63 100 20 D 6 12.0 100 478-1829-1-ND 2.35 2.05 1.79 478-1829-2-ND 500 427.50 NOSD107M006R0100 
7 100 20 D 6 12.0 80 478-3247-1-NDt 9.95 8.66 7.57 478-3247-2-ND 500 1811.00 NOSD107M006R0080 
150 20 D 6 18.0 70 478-3248-1-NDt 9.95 8.66 7.57 478-3248-2-ND 500 1811.00 NOSD157M006R0070 
220 20 D 8 26.4 100 478-3249-1-NDt 4.25 3.70 3.23 478-3249-2-ND 500 773.50 NOSD227M006R0100 
220 20 E 12 26.4 80 478-3250-1-NDt 8.80 7.66 6.69 478-3250-2-ND 400 1281.20 NOSE227M006R0080 
330 20 E 12 39.6 80 478-3251-1-NDt 8.80 7.66 6.69 478-3251-2-ND 400 1281.20 NOSE337M006R0080 
470 20 Vv 12 56.4 75 478-3253-1-NDt 11.90 10.36 9.05 478-3253-2-ND 400 1732.80 NOSV477MO006R0075 
+ 478-3446-ND NOS Series Capacitors Kit 5 each of values denoted. Packaged in a convenient mini-style NOteDOOK........ 6.2... c cece cece eee eee eee eee ee eee ee ects ects nese eeeseseeseeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees $46.25 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


KEJVIET (antalum Dipped / Radial Capacitors 


T350 and 1356 “UltraDip II” Series 


The KEMET “UltraDip II” Series, miniature dipped solid tantalum 
capacitors, provide the designer with the advantage of compactness 
plus low leakage and low DF performance characteristics for filtering, 
bypassing, coupling, blocking and RC timing circuits. 
The plastic case provides a tough barrier coating and maintains preci- 
sion of lead wire spacing within +0.015 inch. 
All case sizes are printed with capacitance, voltage, polarity and ven- 
dor identification, these self-insulating cases are resistant to shock 
and vibration. 


The gold color epoxy permits Laser marking with outstanding perman- 


ency and legibility. 
Solid tantalum devices exhibit no degradation failure mode during 


shelf storage. 


These capacitors exhibit low DCL, ESR and Impedance and have 
excellent temperature stability. The ESR values provided are for 


reference only. 


¢ Operating Temperature: -55°C~85°C (125°C with voltage derating) 


¢ Capacitance Tolerance (%): +10 


RoHS Compliant part numbers available 


T350 Series 


T356 Series 


ESRO @ Max. ESRD @ Max. 
100KHz | D.C.L.| DF% 100KHz| D.C.L.| DF % 
WV | Cap.) @ wA@ | @25°C | Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each | Kemet WV | Cap.| @ wA@ | @25°C | Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each | Kemet 
(Dc) | (uF) | 425°C | 25°C | 12042 | p | H | LS | PartNo. 1 10 100 | PartNo. (Dc) | (uF)| 425°C | 25°C | 120Hz | p | H | Ls | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
T350 Series 33) 15 | 05 | 3 | 45 | 71 | 254 |399-3538-ND 48 42 .33| T350A334KO35AT 
1] 5 | o7 6 | 50 | 84 | 254 |399-1380-ND 66 .57 .45|T350C156KO06AS 47| 13 | 05 | 3 | 45 | 74 | 254 |399-3542-ND 48 42 33 | T350A474KO35AT 
63) gs] ie | 3a 6 | 63 | 10.2| 2.54 |399-1384-ND 1.10 .95 .75|T350G686K006AS 68} 10 | 05 | 3 | 45 | 71 | 254 }399-3545-ND 48 42 .33| T350A684KO35AT 
33] 10 | 05 5 | 45 | 74 | 254 |399-1388-ND 48 42 33 |T350A335K010AS 10] 8 | 05 | 3 | 45 | 71 | 254 }399-3529-ND 48 42 .33| T350A105KO35AT 
to | 33 | 21 | 26 6 | 60 | 99 | 2.54 |399-1394-ND 1.03 .89 .70|T350F336K010AS 15] 6 | 05 | 5 | 45 | 76 | 254 |399-3549-ND 54 47 .37| T350B155KO35AT 
68 1.3 54 6 7.6 | 10.2 | 2.54 | 399-1396-ND 2.60 2.23 1.75 | T350H686K010AS 02 5 06 5 5.0 | 8.4 | 2.54 |399-3558-ND .59 .51  .40|7350C225K035AT 
ie | 88] 4 | 09 5 | 5.0 | 84 | 254 )399-1402ND 69 59.47 /T350CB8SKOIEAS | | 35 | 33] 4 | 09 | 5 | 50 | 86 | 254 |399-3562-ND 74 .63 .50| T350D335KO35AT 
to} 32 | 13 6 | 55 | 89 | 254 |399-1403-ND .71 61 48 | T350E106KO16AS a7| 3 | aa | 5 | 5 | a9 | 254 ReREReORIn) 78 6a 53 |Tas0ca7sxoagaT 
2 | a7] 4 94 6 | 89 | 135 | 5.08 |399-1422-ND 5.07 4.35 3.41 |T350K476K025AS eal 95 | 49 | 5 | @0 | 909 |o5a Reem 88 76 60 |TascceasKoasaT 
35 | 15] 21 | 05 3 | 45 | 74 | 254 |399-1424-ND 48 42 33 |T350A154KO35AS to! 2 | 28 | 6 | 63 | 402 | 254 Peeeerantnl 450 129 4.01 | Tas0q106KoasAT 
sg || 2b] 08 S| 45 | 71 | 254 pO zaeOND) 58 45.3) T3S0A154K050A8 15| 16 | 42 | 6 | 84 | 127 [5.08 |399-3589-ND 3.14 2.69 2.11 | T350J156KO35AT 
aise a 3 | 45 | 76 | 264 (GRAND) 59 61 40 | TAS0BGBAKOSDAS 2} 13 | 62 | 6 | 89 | 135 |5.08 |399-3595-ND 3.14 269 2.11| T350K226K035AT 
TS30 Serles'— Rens Compliant 47| 08 | 100 | 6 | 102 | 17.0 | 5.08 | 399-3600-ND 8.18 7.02 5.50| 1350M476KO35AT 
47| 10 | 05 5 | 45 | 74 | 254 |399-3543-ND 39 34 27 |T350A475KOO6AT gol ge) os | a as | 7a [25a FERRERO) cs ae as| Tosonioaxosoar 
68} 8 | 05 5 | 45 | 74 | 254 |399-3546-ND 48 42 .33 | T350AG85KOO6AT 
‘a ae s | 4s | 76 | 25. Re 59 51 40 lTas0aioeKoosar 45] 21 | 05 | 3 | 45 | 71 | 254 |399-3531-ND 53 45 36 | T350A154KO50AT 
is - « | 50 | a4 | 254 eee 6s 57 45 [Tasoctgexoosar 22) 17 | 05 | 3 | 45 | 71 | 254 | 399-3535-ND 53 45 .36 | T350A224KO50AT 
a3 | 22 | 37 | 14 6 | 5.0 | 86 | 254 |399-3561-ND .78 .68 _.53 | T350D226KO06AT 33) 15 | 05 | 3 | 45 | 71 | 254 /S988538:ND) 53 45.36) T350A334K050AT 
gael cae tlle 6 | ss | a0 | o54 RAEN 93.72 50 |Tas0caaeKoosar 47| 13 | 05 | 3 | 45 | 76 | 254 |399-3552-ND 59 .51 40| T350B474KO50AT 
a7 | 2 | 23 6 | 60 | 99 | 254 |399-3577-ND .93 .80 .63|T350F476KOO6AT 68| 10 | 05 | 3 | 45 | 76 |254 |399-3554-ND 59 51 .40| T350B684KO50AT 
6a | 18 | 33 6 | 63 | 10.2| 2.54 |399-3582-ND 1.10 .95 .75/T350GeseKoo6aT | | 50 | 1.0; 8 | o5 | 3 | 45 | 76 | 254 |399-3547-ND 59 .51 .40| T350B10SKOSOAT 
100 | 1.6 48 8 7.6 | 10.2 | 2.54 | 399-3583-ND 2.60 2.23 1.75 | T350H107KOO6AT 1.5 5 06 5 55 8.9 | 2.54 |399-3566-ND .88 .76  .60| T350E155KOSOAT 
150] 0.9 7.2 8 8.4 | 12.7 | 5.08 | 399-3590-ND 3.33 2.86 2.24 | T350J157KOO6AT 221 35 0.9 5 5.5 | 8.9 | 2.54 |399-3569-ND .93 .80 .63| T350E225KO50AT 
22] 13 05 5 45 | 71 | 2.54 | 399-3536-ND 48 42 33 | T350A225KO10AT 33| 3 13 5 6.0 | 9.9 | 2.54 |399-3575-ND 1.03 .89 .70| T350F335KO50AT 
oe UM. )1 208 5) 45] 71 | 254 eee 12 42.83 | T3S0AR35K010AT 47} 25 | 19 | 5 | 63 | 102 |254 |399-3581-ND 1.29 1.11 .87| 1350G475KO50AT 
AT) 8 | 08 5) 45 | Fl | 264 eeeagey A242 23 | TSSOM7SKOIOAT 6s; 2 | 27 | 5 | 84 | 127 | 5.08 |399-3593-ND 3.02 2.60 2.04| T350J685KO50AT 
6.8 05 5 | 45 | 7.6 | 2.54 |399-3555-ND 66 .57 .45 | T350B685KO10AT 
ta oe ¢ | 50 | 34 | 254 MEN 65 57 as |[Tasactosxoinar to; 16 | 40 | 6 | 89 | 135 |5.08 |399-3594-ND 5.32 4.56 3.58 | T350K106KO50AT 
to | 15] 37 | 12 6 | 55 | 89 | 2.54 |399-3567-ND .78 68 .53|T350E15GKO10AT 7356 Series 
22 | 27 | 18 6 | 55 | 89 | 254 |399-3570-ND .88 .76 .60|T350E226K010AT 68; 8 | 05 | 5 | 45 | 86 |5.08 |399-1303-ND 48 42 .33| T356AG85KOO6AS 
33) 2.4 26 6 6.0 | 9.9 | 2.54 |399-3576-ND 1.03 .89  .70 | T350F336KO10AT 6.3 | 15 5 07 6 5.0 | 9.6 | 5.08 |399-1305-ND 66 .57 .45|1356C156KO06AS 
47) 17 | 38 6 76 | 10.2 | 2.54 | 399-3586-ND 1.81 1.56 1.22 | T350H476K010AT 150) 09 | 72 8 84 | 14.0 | 5.08 | 399-1311-ND 3.33 2.86 2.24 | T356J157KOO6AS 
6a | 13 | 54 6 | 7.6 | 10.2| 2.54 |399-3587-ND 2.60 2.23 1.75 |T350H686K010AT aa) a0 | os | 5 |as | ee lacs EEERSNEN) ae ao gal Tascaaasxotoas 
too} 1 8.0 8__| a4 | 127 | 5.08 |399-3588-ND 3.33 2.86 2.24 |Ta50N107KOI0AT | | 4 | ee| ¢ | os | 5 | a5 | 9 |s0s|oqtaiS-ND 66 57 45|Ta56R6RSKOTOAS 
WS) 10) O68 8) 45 | 7d 284 eee «48 42 33 | TSSQAISSKOTGAT 15| 37 | 12 | 6 | 55 | 102 |5.08 |399-1317-ND .78 .68 .53) T356E156KO10AS 
22]; 8 | 05 5 | 45 | 74 | 254 |399-3597-ND 48 42 33 |T350A225K016AT 
malice. | cos 5 | 45 | 71 | 254 /seea5e-n0 48 42 33 rasoasasxoteaT | | 4g 15] 10 | 05 | 5 | 45 | 86 | 5.08 |399-1323-ND 48 42 .33| T35GA155KO16AS 
gal el ge s | 45 | 76 | 254 eeeeeenied 59 51 40 [Tag0n47sKot8AT 68; 4 | 09 | 5 | 50 | 96 |5.08 |399-1327-ND 69 59 .47| T356C685KO16AS 
68| 4 | 09 5 | 50 | 84 | 2.54 |399-3560-ND 69 59 .47|T350ce85Ko1eAT | | 25 | 68] 31 | 14 | 5 | 55 | 10.2 | 5.08 |399-1342-ND .93 .80 .63| T35GE685KO25AS, 
jg | 19 | 32 13 6 5.5 | 8.9 | 2.54 |399-3563-ND .71 .61 48 | T350E106KO16AT 35 | 88] 10 0.5 3 4.5 | 86 | 5.08 |399-1353-ND 48 42 .33|T356A684K035AS 
15 | 25 1.8 6 5.5 | 8.9 | 2.54 |399-3568-ND .93 .80 .63 | T350E156K016AT 33 4 0.9 5 5.0 | 9.9 | 5.08 |399-1357-ND .74 .63  .50|1356D335K035AS 
ep 2 |) 26 | 8 | 60 | 98 | 254 ema 22 80 63) TAS0F226K01GAT 45] 21 | 05 3 | 45 | 86 |5.08 |399-1365-ND 53 45 .36| T356A154KO50AS 
33. | 16 | 40 | 6 | 76 | 102] 254 )399-3585-ND 1.81 1.56 1.22 | T350H336KO16AT 
47 | 13 | 56 6 | 84 | 127 | 5.08 |399-3592-ND 2.77 2.98 1.87|Ta50J47exoreat | | 2 | 22) 17 | 05 3] 45 | 86 | 5.08 eraecuiy Oo 45 86) TSBGAZ2AKOBDAS 
68| 10 | 05 3 | 45 | 89 |5.08 |399-1369-ND 59 .51 .40| T356B684K050AS 
ea | 1 82 6 | 89 | 135 | 5.08 |399-3597-ND 3.33 2.86 2.24 | T350K686KO16AT 
1o0/ 08 | 100 | 8 | 8.9 | 160 | 5.08 |399-3598-ND 7.14 6.12 4.80 |T350L107K016AT Teseiseries = Hols Compliant 
jo} 29 | 16 6 5.5 | 89 | 2.54 |399-3564-ND .88 .76 60 |T350E106KO20AT 47} 10 | 05 5 45 | 86 | 5.08 | 399-3618-ND 39 34.27 | T356A475KO06AT 
| 400! 06 | 100 | 8 | 102 | 170 | 508 |399-3599-ND 8.18 7.02 5.50 |T3as0Mi07Ko20AT 68} 8 | 05 5 | 45 | 86 | 5.08 |399-3621-ND 48 42 .33| T356A685KOO6AT 
10} 10 | 05 3 45 | 7.1 | 2.54 }399-3528-ND 48 .42 .33 | T350A105KO25AT 10} 6 05 6 45 | 89 | 5.08 | 399-3623-ND 59 51 40 | T356B106KO06AT 
15; 8 | 05 5 | 45 | 71 | 254 |399-3533-ND 48 .42 33 | T350A155KO25AT | 5 | o7 6 | 50 | 96 |5.08 |399-3632-ND 66 .57 .45| T356C156KOO6AT 
22} 6 | 05 5 | 45 | 7.6 | 254 |399-3550-ND 59 51 40 |Tss0B225Ko25AT ] | ,, | 22] 37 | 11 6 | 50 | 99 | 5.08 )399-3636-ND .78 .68 .53| T356D226KO06AT 
33} 5 | o7 5 | 45 | 76 | 254 |399-3551-ND 59 .51 40 |T350B335K025AT 331 3 | 416 6 | 55 | 102 |508 |s90-a646-ND 63 72 .56| TA56Ea96KO0GAT 
47| 4 | 09 | 5 5.0 | 84 | 254 |399-3559-ND 71 .61 .48|1350C475KO25AT je] o |53 8 | 60 |412 |s0e (Renee) 93 0° 63 | Taserazekoneat 
25 | 68} 31 | 14 5 55 | 89 | 254 }399-3573-ND 93 .80 63 | T350E685KO25AT 6s} 18 | 33 6 | 63 |114 5.08 |399-3657-ND 1.10 .95 .75|Ta56Ges6KOO6AT 
10 | 25 |) 20 6 5.5 | 89 | 2.54 /399-3565-ND 93 80.63) T350E106K025AT 100) 16 | 48 8 | 76 | 119 | 5.08 |399-3658-ND 260 2.23 1.75| T356H107KOOGAT 
18) 2 | 80 | 6 |) GB | 10.2) 254 eee oE UN) 2.00 1.71 1.34 | T3061 56K025AT t50| o9 | 72 | 8 | 84 | 14.0 | 5.08 )399-3665-ND 3.33 2.86 2.24| T356J157KOOGAT 
22| 15 | 44 | 6 | 76 | 102] 254 )399-3584-ND 2.60 2.23 1.75 | T350H226KO25AT 
3 | 12 | 66 | 6 | 84 | 127| 5.08 |399-3591-ND 3.33 2.86 2.24 |T350U336K025AT 22) 13) 05 | 5 | 45 ) 86 | 5.08 TSR SOND 48 42 33) TSSGA225KO10AT 
a} 1 | 94 6 | 89 | 135 | 5.08 |399-3596-ND 5.07 4.35 3.41/T350K476K025AT | | 19 | 23| 10 | 05 5 | 45 | 86 | 5.08 /398-3615:-ND) 48 42 33) T356A335K010AT 
ao; 26 | 05 | 3 | 45 | 71 | 254 |309-3526-ND 48 42 33 |T350A104KO35AT 47) 8 |) 05 | 8 | 45 | 86) 5.08 Remain 48 42.33) TE56A475KOI0AT 
35 | 15] 21 | os 3 45 | 74 | 2.54 |399-3530-ND 48 42 33 |T350A154KO35AT 68} 6 | 05 5 | 45 | 89 [5.08 |399-3630-ND_ 66 57.45] T356B685KO10AT 
22} 17 | 05 3 | 45 | 71 | 254 |399-3534-ND 48 42 33 | T350A224K035AT (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KEMET (Tantalum Dipped / Radial Capacitors (cont) 


T350 and T356 “UltraDip Il” Series 


ESRO @ Max. ESRO @ Max. 
100KHz| D.C.L.| DF % 100KHz| D.C.L.| DF % 

wy | Cap.| @ wA@ | @25°¢ | Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each | Kemet WV | Cap.| @ wA@ | @25°¢ | Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each | Kemet 

(DC) | (uF) | +25°C | 25°C | 1202 [ D | H | LS |PartNo. 110 100 | Part No. (Dc) | (uF)| +25°¢ | 25°C | 120Hz | D | H | LS |PartNo. 110 100 | Part No. 
to] 5 | 08 6 | 50 | 96 | 5.08 |399-3631-nD 66 57 .45|TaseciosKo10aT | | 4, | 33] 12 | 66 6 | 84 | 14.0 | 5.08 | 399-3666-ND 3.33 2.86 2.24] T356J336KO25AT 
16 | 37 | 12 6 | 55 | 10.2| 5.08 |399-3642-ND .78 .68 53 T356E156KO10AT a7} 12 | 94 6 | 89 | 155 |5.08 | 399-3671-ND 5.07 4.35 3.41 | T356K476KO25AT 
2| 27 | 18 6 | 55 | 10.2| 5.08 |399-3645-ND 88 .76 .60 | T356E226K010AT 40 26 | 05 3 | 45 | 86 |5.08]399-3601-ND 48 .42 33 | T356A104KO35AT 

to | 33] 21 | 26 6 | 60 | 11.2| 5.08 |399-3651-ND 1.03 .89 .70| T356F336K010AT 45| 21 | 05 3 | 45 | 86 | 5.08 |399-3605-ND 48 42 .33| T356A154KO35AT 
a7 | 17 | 38 6 | 7.6 | 11.9 | 5.08 |399-3661-ND 1.81 1.56 1.22 | T356H476KO10AT 22) 17 | 05 3 | 45 | 86 |5.08|399-3609-ND 48 42 33 | T356A224K035AT 
68 | 13 | 54 6 7.6 | 11.9 | 5.08 | 399-3662-ND 2.60 2.23 1.75 | T356H686K010AT 33) 15 0.5 3 45 | 86 | 5.08 | 399-3613-ND 48 42 33 | T356A334K035AT 
too} 1 8.0 8 | 84 | 140 | 5.08 |399-3663-ND 3.33 2.86 2.24 | T356J107KO10AT AT| 13 | 05 3 | 45 | 86 (5.08 [S88:8617ND) 48 42 83 | T35GA474K035AT 
fe) a0: los = 145 | a6 | 50s WORSENING) 48 42 93 | To5eaissKoieaT 68| 10 | 05 3 | 45 | 86 |5.08|399-3620-ND 48 .42 33 | T356A684KO35AT 
pall ae loge = | 45 | a6 |503 OMEN) 43 42 33 | Ta5@anoskoveaT 10/ 8 | os 3 | 45 | 86 |5.08|399-3604-ND 48 .42 33 | T356A105KO35AT 
33] 6 | 05 | 5 | 45 | 86 | 5.08|399-3616-ND 48 42 .33/T356A335KO16AT | | 95 Le : | j ii ie a patents - MH eset eanitne 
47] 5 | 06 5 | 45 | 89 | 5.08 |399-3628-ND 59 .51 .40|T3568475KO16AT : : al iseell bs eels 
eal a lies 5 |s0 | 96 | 50s Ren 69 50 a7 \Tasecessxotear 33| 4 | 09 5 | 5.0 | 99 | 5.08 | 399-3637-ND 74 .63 _.50 | T356D335KO35AT 

separ [is pe [ss [ee] asso rst a fomemoer) | [| 2 [ie | $ | [ie [sm [amaemao nw afer 
1) 22 08 8 | 55 | 102) 508 Perey 22-80-63 | TSSGETSGKOIGAT to] 2 | 28 6 | 63 | 11.4 | 5.08 | 399-3654-ND 1.50 1.29 1.01|T356G106KO35AT 
al soem lye 8 | BO | 11.2) 508 eee 9 80 63) T356P226KO16AT 15] 16 | 42 6 | 84 | 14.0 | 5.08 | 399-3664-ND 3.14 2.69 2.11] T356J156KO35AT 
33) 16 | 40 7 8 | 78 | 11.9) 5.08 ie ecoa) 1.81 1.56 1.22 | TAsHa36KO1GAT 2| 13 | 62 | 6 | 89 | 155 | 5.08 | 399-3670-ND 3.14 269 2.11|T356K226KO35AT 
47 | 13 | 56 | 6 | 84 | 14.0') 5:08 ERED) 2.77 2.98 1.87 | TE56JA76KO1GAT 47| 08 | 100 | 6 | 102 | 18.8 | 5.08 | 399-3675-ND 8.18 7.02 5.50 | T356M476KO35AT 
6] 1 | 82 6 | 89 | 155 | 5.08 |399-3672-ND 3.33 2.86 2.24 | T356K686KO16AT ao) 26 | 08 a 14s | ae |s03 ISSCECCOMI) 52 45 a6 | TaseatoaxosoaT 
too} o8 | 100 | 8 | 89 | 181 | 5.08 |399-3673-ND 7.14 612 4.80|T356L107KO16AT 4e| cat | os 3 | 45 | a6 |508 RRMERERI 63 45 36 |TaseAisakosoaT 

20 10 | 29 1.6 6 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-3639-ND 88 .76 60 | T356E106KO20AT 22 17 0.5 3 45 | 86 | 5.08 |399-3610-ND .53 .45  .36|T356A224KO50AT 
100) 06 10.0 8 10.2 | 18.8 | 5.08 | 399-3674-ND 8.18 7.02 5.50 | T356M107KO20AT 33 15 0.5 3 45 | 86 | 5.08 | 399-3614-ND .53 .45  .36|T356A334KO50AT 
10] 10 | 05 3 | 45 | 86 | 5.08 |399-3603-ND 48 42 33 | T356A105KO25AT a7|_ 13 | 05 3_| 45 | 89 [5.08 | 399-3627-ND 59 51 40 | T356B474KOSOAT 
15] 8 | 05 5 | 45 | 86 | 5.08 |399-3608-ND 48 42 33 | T356A155KO25AT 68| 10 | 05 3 | 45 | 89 |5.08 |399-3629-ND 59 .51 .40| T356B684K050AT 
22] 6 | 05 5 | 45 | 89 | 5.08 |399-3625-ND 59 .51 .40/T356B225K025AT | | 50 | 10| 8 | 05 3 | 45 | 89 |5.08 | 399-3622-ND 59 .51 .40/ T356B105KOS0AT 
33] 5 | 07 5 | 45 | 89 | 5.08 |399-3626-ND 59 .51 .40/13568335K025AT i5| 5 | 06 5 | 55 | 102 | 5.08 |399-3641-ND 88 .76 .60| T356E155KOS0AT 

2 | 47| 4 | 09 5 | 5.0 | 96 | 5.08 |399-3634-ND 71 61 48 | T356C475KO25AT 22| 35 | 09 5 | 55 | 10.2 | 5.08 |399-3644-ND 93 .80 .63| T356E225KO50AT 
68 | 3.4 14 5 5.5 | 10.2 | 5.08 |399-3648-ND 93 .80 .63| T356E685KO25AT 3.3 3 1.3 5 6.0 | 11.2 | 5.08 | 399-3650-ND 1.03.89 .70 | T356F335KO50AT 
to] 25 | 20 6 | 55 | 10.2| 5.08 |399-3640-ND 93 .80 .63 | T356E106KO25AT 47| 25 | 19 5 | 63 | 114 | 5.08 | 399-3656-ND 1.29 1.11 .87|1356G475KOSOAT 
1 | 2 | 30 6 | 63 | 11.4] 5.08 |399-3655-ND 200 1.71 1.34) 1356G156KO25AT 68| 2 | 27 5 | 84 | 14.0 | 5.08 | 399-3668-ND 3.02 2.60 2.04] T356J685KOSOAT 
2] 15 | 44 6 | 7.6 | 11.9| 5.08 |399-3659-ND 260 2.23 1.75 | T356H226KO25AT to] 16 | 40 6 | 89 | 155 | 5.08 | 399-3669-ND 5.32 4.56 3.58 | T356K106KOS0AT 


High-Temperature Wet Tantalum Capacitors 


Term LCTN 
nesacel: + within 0.79 R of |—o 
Applications: True Position ) 
* Filtering, bypass circuits » Coupling and timing circuits * Low source impedance circuits * High charging + 


current circuits 


Circuit Diagram 
Features: 
* Operating temperature: -55°C ~ 200°C, derated voltage * Volts, 6-125 * Low ESR »* Tantalum case 


Maximum Max. Max. Ripple MIL-PRF- 
DIG: Max. DF | ESRO Current Dimensions - mm Kemet | 39006/22/ 
WV Cap. | Cap. | Leakage @25°C | @25°C mArms iL D = Case | 25/30/31 | Digi-Key Price Each Kemet 
(DC) (uF) | Tol. | pA@25°C 120Hz 120Hz | @85°C 40kHz | (Maximum) | (Maximum) + 6.35 Size | Case Size | Part No. 1 10 100 Part No. 
6V@85°C 
30 10% 1 9 3.98 820 12.29 5.56 38.10 A T1 399-3412-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A306KO06AS 
(3V@200°C) 
8V@85°C 
(ave@200°c) 56 10% 1 14 3.32 900 12.29 5.56 38.10 A 71 399-3415-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A566KO08AS 
10V@85°C 20 10% 1 6 3.98 820 12.29 5.56 38.10 A 11 399-3409-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A206K010AS 
(5V.@200°C) 47 10% | 13 3.67 855 12.29 5.56 38.10 A 71 399-3414-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A476K010AS 
15V@85°C 15 10% 1 5 4.42 780 12.29 5.56 38.10 A T1 399-3406-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A156K015AS 
(7.5V @200°C) 100 | 10% 2 30 3.98 900 12.29 5.56 38.10 A 71 399-3424-ND 34.00 25.50 20.40 | T198A107K015AS 
10 10% 1 5.31 715 12.29 5.56 38.10 A 71 399-3404-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A106K025AS 
25V @85°C 22 10% 1 7 4.22 800 12.29 5.56 38.10 A 11 399-3410-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A226K025AS 
(12.5V @200°C) 68 10% 2 22 4.29 850 12.29 5.56 38.10 A cel 399-3428-ND 34.00 25.50 20.40 | T198A686K025AS 
270 | 10% 3 55 2.70 1400 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3432-ND 44.00 33.00 26.40 | T198B277K025AS 
30V @85°C 15 | 20% 1 5 4.42 780 12.29 5.56 38.10 A 71 399-3407-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A156M030AS 
(15V@200°C) 56 10% 2 22 5.21 800 12.29 5.56 38.10 A 71 399-3427-ND 34.00 25.50 20.40 | T198A566K030AS 
10 10% 1 4 5.31 715 12.29 5.56 38.10 A 11 399-3405-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A106KO50AS 
50V@85°C 47 10% 1 13 3.67 1155 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3420-ND 40.00 30.00 24.00 | T197B476KO050AS 
(25V@200°C) 33 10% 2 12.3 4.95 700 12.29 5.56 38.10 A T1 399-3426-ND 34.00 25.50 20.40 | T198A336K050AS 
120 | 10% 4 22.5 2.49 1200 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3430-ND 44.00 33.00 26.40 | T198B127KO50AS 
330 | 10% 9 38 1.53 1900 27.76 10.31 57.15 D T4 399-3434-ND 70.00 52.50 42.00 | T198D337KO50AS 
60V @85°C 39 10% 1 12 4.08 1110 17.07 7.92 57.15 B of 399-3419-ND 40.00 30.00 24.00 | T197B396KO60AS 
(30V @200°C) 100 | 10% 4 19 2.52 1100 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3429-ND 44.00 33.00 26.40 | T198B107KO60AS 
6.8 | 10% 1 3.5 6.83 610 12.29 5.56 38.10 A 71 399-3416-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A685K075AS 
75V @85°C 15 10% 1 6 5.31 890 17.07 7.92 57.15 B Te! 399-3417-ND 40.00 30.00 24.00 | T197B156K075AS 
(37.5V @200°C) 22 10% 3 8.5 5.13 600 12.29 5.56 38.10 A 71 399-3425-ND 34.00 25.50 20.40 | T198A226K075AS 
‘ 33 10% 1 10 4.02 1000 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3418-ND 40.00 30.00 24.00 | T197B336K075AS 
82 10% 4 15.2 2.46 1000 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3433-ND 44.00 33.00 26.40 | T198B826K075AS 
100V @85°C 2.5 | 10% 1 2 10.62 505 12.29 5.56 38.10 A 71 399-3411-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A255K100AS 
(50V @200°C) 10 10% 3 45 5.97 800 12.29 5.56 38.10 A 71 399-3423-ND 34.00 25.50 20.40 | T198A106K100AS 
1.7 | 10% 1 2 15.61 415 12.29 5.56 38.10 A 71 399-3408-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A175K125AS 
125V@85°C 3.6 | 10% 1 3 11.05 520 12.29 5.56 38.10 A 71 399-3413-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A365K125AS 
(62.5V @200°C) 27 10% 5 72 3.54 1200 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3431-ND 44.00 33.00 26.40 | T198B276K125AS 
: 56 10% 10 6.5 1.54 1800 27.76 10.31 57.15 D T4 399-3422-ND 62.00 46.50 37.20 | T197D566K125AS 
82 10% 12 17.4 2.82 1900 27.76 10.31 57.15 D T4 399-3435-ND 70.00 52.50 42.00 | T198D826K125AS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KEMET Molded Axial Tantalum Capacitors 
T322 Series 


The KEMET T322 Series offers a complete line of extended range molded solid tantalum capacitors. These capacitors offer an extremely 
high capacitance-to-volume ratio while still maintaining excellent performance characteristics. 

Applications: Decoupling, blocking, bypassing and filtering in commercial computers, data processing, communications, and other 
electronic equipment. The low ESR/impedance at high frequencies offered by this capacitor is especially suitable for decoupling required 
by high speed computers. The ESR values provided are for reference only. 

Specifications: Capacitance Tolerance (%): +10 * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (125°C with voltage derating) 


ESRQ@ D.C. | Max. DF| Dimensions ESRQ@ D.C. | Max. DF) Dimensions 
WV |Cap.| 100KHz | Leakage |% @ 25°C (mm) Digi-Key Price Each Kemet WV |Cap.| 100KHz | Leakage |% @ 25°C (mm) Digi-Key Price Each Kemet 
((DC)| (uF) |@ +25°C |wA @ 25°C) 120Hz | D | L |W | PartNo. 1 10100 [Part No. (DC)| (uF) |@ +25°C |wA @ 25°C| 120Hz | D | L | W | PartNo. 1 10 100 |Part No. 
33] 13 05 4 |24|66|.51| 399-1452-ND 65 56 44 |T322A335KO06AS 33] 6.0 05 4 [28/74] 51] 399-4556-ND 71 61.48 |T322B335KO15AT 
47} 10 05 4/24) 6.6 | 51) 399-1453-ND 65 56 44 |T322A475KO06AS 20 | BO). | 1206 4/28) 7.4) 51 eee = «8054 /TS22BA7SKO1SAT 
sell ae Ne 5 losl74| 1 Come fa lei: yal bapouegeonane 68| 40 08 6 |28|7.4).51| 399-4558-ND 80 69 54 |T322B685KO15AT 
lle ; al hea ; ; . 1o| 32 12 6 |46|88).51|399-4559-ND 1.36 1.17 92 |T322C106KO15AT 
2) 37 o 8/48 | 8.8 | 51) S0atAS7ND 1.86 1.17.92 /T3220226K006AS 15 | 25 15 6 |46|88|.51| 399-4560-ND 1.36 1.17 __.92|T322C156KO15AT 
6.3| 33} 3.0 15 6 |46/8s|.51|399-1458-ND 1.36 117 92 |T322C336K006AS 22| 2.0 26 6 |46|10.7] 51] 399-4561-ND 1.52 1.31 1.02 /T322D226K015AT 
15 
47 | 20 23 6 |46|10.7|.51| 399-1459-ND 1.52 1.31 ‘1.02 |T322D476K006AS 33) 16 40 6 | 4.6 /10.7) 51 pSeestoe2NDH 1.64 1.41 1.11 )T3220336K015AT 
ell = ¢ lasltor| imme aes 141111 brasepesnxoosas 47| 13 5.0 6 |7.1|13.5) 64] 399-4563-ND 4.14 3.55 2.78 |T322E476KO15AT 
; i B07 ot a ; : : 56| 13 67 6 |7.1|13.5) 64] 399-4564-ND 4.14 3.55 2.78 |T322E566KO15AT 
100} 1.6 48 8 | 7.1 )13.5) .64) 399-1461-ND 4.14 3.55 2.78 |T322E107KOO6AS 68 | 1.0 82 6 | 7.1|13.5] 64] 399-4565-ND 4.14 3.55 2.78 |T322E686KO15AT 
150] 0.9 5.0 8 |71|135|.64| 399-1462-ND 4.14 «3.55 2.78 |T322E157KO06AS joo} 08 | 100 8 |7.1]13.5].64]399-4566-ND 5.51 4.73 3.70 |1322E107KO15AT 
palit ae 1 loalee| 5 Come Ge. Ee. an pasoaseeeoiaks 150 06 | 100 8 | 7.6|18.0] .64| 399-4567-ND 10.96 9.40 7.37 |T322F157KO15AT 
10/33] 10 05 4 |24|66|.51| 399-1466-ND 65 56 44 |T322A335KO10AS no) ae os 4 [24/66 | 51 eee Aa amen eile cal 
15| 90 05 4 |24| 66) .51| 399-4569-ND 65 56 ~—-.44 |T322A155KO20AT 
68| 6.0 0.5 6 |28|7.4|.51| 399-1468-ND 71 61 48 |73228685KO10AS Sal a6 ee 4 |oal 74st ieee ma. fea “aml eaaoRooE Enon 
15| 10 05 4 |24|66|.51| 399-1478-ND 65 56 44 |T322A155KO15AS 33] 55 05 4 |28|7.4).51| 399-4571-ND 71 61 48 |73228335K020AT 
15 
56| 13 6.7 6 | 7.1 ]13.5] 64] 399-1488-ND 4.14 3.55 2.78 |T322E566KO15AS 47] 45 0.8 4 | 28] 7.4 | 51) 399-4572-ND 80.6954 |7322B475K020AT 
o| 10] 28 16 6 46/88) .51|399-4573-ND 1.36 1.17  .92|T322C106K020AT 
20:33. 5.5 wad 4 [287.4 | 51 ecaeeD gS Bil afb] TSCABSSOKOROAS: 1| 23 | 24 6 | 46|10.7) 51) 399-4574-ND 1.52 1.31 1.02 T322D156K020AT 
47| 16 05 3 |24|66|.51| 399-1504-ND 65 56 ~—-.44.|T322A474K025AS 22| 18 35 6 | 46|10.7) 51] 399-4575-ND 1.64 «1.41 1.11 |T322D226K020AT 
al 12 05 3 124/66! 51| 399-1505-nD 65 56 44 [Ta22AG84KOD5AS 33) 14 5.0 6 |7.1|13.5) 64] 399-4576-ND 4.14 3.55 2.78 |T322E336KO20AT 
Oe elles we a last za| 51 emeenene io 65°. nx Roan ibaRadSAS a7 | 12 75 6 |7.1|13.5| 64] 399-4577-ND 4.14 «3.55 2.78 |T322E476KO20AT 
68| 09 | 100 6 |7.1[13.5] 64] 399-4578-ND 5.51 4.73 3.70 |T322E686KO20AT 
68) 3 a 4 [46/88 | St SzaUENO R136 1-17.92 TS22CG85K025AS 100] 06 | 100 8 | 7.6|18.0) .64|399-4579-ND 10.96 9.40 7.37 |T322F107KO20AT 
as | 2 0.5 3 |24]66|.51| 399-1518-ND 65 56 44 |T322A154K035AS 47| 16 05 3 [24/66] .51| 399-4580-ND 6556.44 |T322A474KO25AT 
15] 60 0.5 3 2.8/7.4) 51) 399-1524-ND 80 69  .54|T322B155K035AS 68) 12 0.5 3 2.4 | 6.6 | 51) 399-4581-ND 65 56 ~——.44 | T322A684K025AT 
Falla re a leales| 6 Es ai LBS ko SUA EAROEOIS 1.0] 10 05 3 |24| 66) .51| 399-4582-ND 65 56 ~—-.44 |T322A105KO25AT 
15| 80 05 3 |28|7.4).51| 399-4583-ND 80 69 54 |T322B155KO25AT 
22.) Me 0.5 3 | 2.4) 66 | 51) $89-1536-ND TA BRO /T322A224K050A8 22| 6.0 05 3 |28|7.4|51| 399-4584-ND 80 69 —_ 54 |T322B225KO25AT 
50) .33| 15 05 3 |28| 7.4] .51| 399-1537-ND 87 78 59 |T322B334K050AS 33| 5.0 O7 3 |28|7.4] 51| 399-4585-ND ‘80.69 54 |T322B335KO25AT 
A7| 13 05 3 28) 7.4) .51| 399-1538-ND 87 Wis 59 |T322B474K050AS 25/47) 4.0 0.9 4 4.6 | 8.8 | .51) 399-4586-ND 1.360 147 92 |T322C475K025AT 
15) 50 | 06 4 |46|8e| 51] 390-1541-nD 1.54 1.33 1.04 {T322c155KO50AS ee) aa ie 4/46) 88) St eee = 86 1.1792 )TB22CBRSKOZSAT 
15| 20 3.0 4 |46|10.7) 51] 399-4588-ND 1.64 «1.41 1.11 |T322D156K025AT 
RoHS Compliant 22 | 15 44 6 | 7.1 [13.5] 64] 399-4589-ND —4.14._—«3.55 2.78 |T322E226KO25AT 
33 13 0.5 4 2.4 | 6.6 | .51| 399-4528-ND 65 56 44 |T322A335KO06AT 33 1.2 6.6 6 7.1 |13.5| .64| 399-4590-ND 414 3.55 2.78 |1322E336K025AT 
7|| 40 ag a |oalee| si (remenene ae 56. aa traeonarexqnear 47| 10 94 6 |71|13.5) 64] 399-4591-ND 5.51 4.73 3.70 |T322E476KO25AT 
68| 08 | 100 6 |7.6|18.0] 64) 399-4592-ND 10.96 9.40 7.37 |T322F686KO25AT 
68| 8.0 0.5 6 |28|7.4|.51| 399-4530-ND 71 61 48 |T322B685KO06AT 
40/26 05 3 |24] 66] 51| 399-4593-ND 65.56.44 [T322A104KO35AT 
10) 60 0.5 6 | 2.8) 7.4 | 51 eaesaos ND) ‘1 61-48 782281 06K006AT 415] 21 05 3 |24| 66) .51| 399-4594-ND 65 56 ~—-.44 |T322A154KO35AT 
15| 5.0 07 6 |28|7.4|.51| 399-4592-ND 71 61 48 |T322B156KO06AT 22| 417 05 3 |24| 66) .51| 399-4595-ND 65 56 44 |T322A224K035AT 
lee 4 6 laelaal si GeemeenI «= dae 147 99 lraeacoexoosar 33] 15 05 3 |24| 66) .51| 399-4596-ND 65 56 ~—-.44 |T322A334KO35AT 
eal ca'l| ag 1 s \as|sa| 51 mn «435 147 90 lraoscasexonear ari 13 05 3 |24] 66 | 51| 399-4597-ND 65 56.44 |T322A474KO35AT 
; ; ; sal aoa : ; ; 68 10 05 3 |28]7.4] 51| 399-4598-ND 71 61 48 |T322B684K035AT 
47 | 20 23 6 |46|10.7|.51| 399-4535-ND 1.52 1.31 1.02 |T322D476KO06AT 10| a0 ae a |28l\74) 51 Beamon 71 ot cag TazoRIDSKOaSAT 
68 | 18 33 6 |46|10.7}.51]399-4536-ND 1.64 1.41 1.11 |7322D686KO0GAT 15| 60 05 3 |28| 7.4) .51| 399-4600-ND 80 69 54 |T322B155KO35AT 
100) 1.6 48 8 | 7.1|13.5].64]399-4537-ND 4.14 3.55 2.78 |T322E107KO06AT] | 35] 22] 5.0 0.6 3 |4.6) 8.8) 51) 399-4601-ND 1.36 1.17.92 |T322C225K035AT 
33| 40 09 4 |46|88|.51| 399-4602-ND 1.36 117 92 |T322C335KO35AT 
150] 0.9 5.0 8 |71|135|.64) 399-4538-ND 4.14 3.55 2.78 /T322E157KO0BAT eT 7 4 Tae eal 51 GSSMERENEM ge 147 92 [raoace7sxossar 
220} 0.9 10.0 8 7.1 |13.5] .64 | 399-4539-ND 5.51 4.73 3.70 |T322E227KO06AT 6.8 25 1.9 4 4.6 |10.7| .51| 399-4604-ND 1.52 1.31 1.02 |T322D685K035AT 
330) 07 | 10.0 8 |7.6|18.0].64) 399-4540-ND 10.96 9.40 7.37 |7322F337KO06AT 10} 20 28 4 | 4610.7) 51) 399-4605-ND 1.64 1.41 1.11 |1322D106KO35AT 
5a) 4a ad 1 loalee| 51 Gemmeenn ae ai assaoeauiaar 15| 16 42 6 | 7113.5] 64] 399-4606-ND 4.14 3.55 2.78 |T322E156KO35AT 
22| 13 62 6 |7.1|13.5| 64] 399-4607-ND 4.14 3.55 2.78 |T322E226KO35AT 
a)! 210 ae 4 [24/66 | 51 Bere BBD. <a Bo TSCCASSOROIORT: 33/10 | 92 6 | 7.1|135| .64| 399-4608-ND 5.51 4.73 3.70|1322E336KO35AT 
47| 8.0 0.5 4 |28|7.4|.51) 399-4543-ND 71 61 48 |T322B475KO10AT 47| 08 | 100 6 |7.6|18.0| 64) 399-4609-ND 10.96 9.40 7.37 |T322F476KO35AT 
68| 6.0 0.5 6 |28|7.4|.51| 399-4544-ND 71 61 48,|T3228685KO10AT 40] 26 05 3 [24/66] .51| 399-4610-ND 74 63 50 |T322A104KOS0AT 
10] 5.0 0.8 6 |28] 7.4] .51| 399-4545-ND 71 61 48 |T322B106KO10AT 15) 21 05 3 | 2.4] 6.6 | 51) 399-4611-ND 74 6350 |T322A154K050AT 
sl > ; rrr ...., ee SE neerae 22] 417 05 3 |24| 66) .51| 399-4612-ND 74 63 50 |T322A224KO50AT 
a : 8) 88 | ot ; ae 33] 15 05 3 |28|7.4).51| 399-4613-ND 87 75 59 |T322B334KOS0AT 
to]33} 21 26 6 |46|10.7|.51|399-4548-ND 1.52 1.31 1.02 |T322D336KO10AT a7] 43 05 3 |o8|74\ 51} 399-4614-ND 8775 ~—«59 \T329BA74KOSOAT 
15| 37 12 6 |46/88|.51|399-4546-ND 1.36 117 92 /T322C156KO10AT 68| 10 05 3 [28] 7.4] 51] 399-4615-ND ‘87.75 ~—-.59 |T322B684KO50AT 
a7] 17 | 38 6 | 46/107] .51/399-4549-ND 1.64 1.41 1.11 |T322D476KO10AT 1.0) 80) ) - 05 3/28) 7.4) 61 cmenog §=— «868365 /T822B1OSKOSOAT 
6 '|l 43 <a s |71l135| 61nd ata a5 o7altacoeegexowoar| |59|13| &4 06 4 |46|88).51|399-4617-ND 1.54 1.38 1.04 |T3220155KO50AT 
22| 35 09 4 |46|88).51|399-4618-ND 1.54 1.33 1.04 |T3220225KO50AT 
100} 1.0 8.0 8 7.1 |13.5] .64 | 399-4551-ND 414 3.55 2.78 |T322E107KO10AT 33] 3.0 13 4 4.6 |10.7| .51| 399-4619-ND 2.06 1.77 1.39 |T322D335KO50AT 
150 08 | 100 8 |71|135|.64) 399-4552-ND 5.51 4.73 3.70 /T322E157KO10AT 47| 25 19 4 ]4.6|10.7/ 51] 399-4620-ND 2.06 1.77 1.39 /T322D475KO50AT 
220| 06 | 10.0 8 | 7.6 |18.0|.64) 399-4553-ND 1096 9.40 7.37 |T322F227KO10AT 68) 20 a7 4 | 7.1/1.5) .64 (SS8s3621NDE 4.54 3.90 9.06 | T322ES85KOSOAT 
to) 16 4.0 6 | 7113.5) 64] 399-4622-ND 4.54 3.90 3.06 |T322E106KOS0AT 
al” 05 4/24) 6.6 | 51 eae oND) 65 (BG AA /TS22A155KO1SAT 15) 12 6.0 6 | 7.6|18.0) .64| 399-4623-ND 13.62 11.68 9.15 |T322F156KO50AT 
22| 8.0 0.5 4/24] 66 |.51| 399-4555-ND 65 56.44 |T322A255KO15AT 22) 1.0 88 6 |7.6|18.0] 64) 399-4624-ND 13.62 11.68 9.15 |T322F226KO50AT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KEMET Surface Mount Tantalum Chip Capacitors 


KEMET'’s family of solid tantalum chip capacitors are designed and manufactured with the requirements of sur- 
face mount technology in mind. These devices extend the advantages of solid tantalum technology to today’s 
surface mount circuit applications. 

Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C (T520 Series: -55°C 
Series: 175°C) 

1491 Series — Industrial: The leading choice in surface mount designs. This product meets or exceeds the 
requirements of EIA standard 535BAAC. The physical outline and dimensions of this series conform to this 
global standard. This product was designed specifically for highly automated surface mount processes and 
equipment. 

7494 Series — Low ESR, Industrial Grade: The T494 is a low ESR series that is available in all the same 
case sizes and CV ratings as the T491 Series. The T494 offers low ESR performance with the economy of an 
industrial grade device. This series is targeted for output filtering. 

T495 Series — Low ESR, Surge Robust: Designed primarily for output filtering in switch-mode power 
supplies and DC-to-DC converters. The standard CV T495 values are an excellent choice for battery-to- 
ground input filter applications. This series offers several important advantages: Very low ESR, high ripple 
current capability, excellent capacitance stability and improved ability to withstand high inrush currents. 

T496 Series — Fused: KEMET also offers a “fail-safe” fused solid tantalum chip capacitor. The built-in fuse 
element provides excellent protection from damaging short circuit conditions in applications where high fault 
currents exist. Protection from costly circuit damage due to reversed installation is offered with this device. 
T498 Series — High Temperature (150°C): The T498 Series is a high temperature version of KEMET’s 
solid tantalum chip family that offers optimal performance in applications with operating temperatures of up to 
150°C. Advancements in materials and testing have allowed for the introduction of this series which delivers a 
reliability level of 0.5% per 1000 hours at rated voltage at rated temperature. 

T499 Series — High Temperature (175°C): The T499 Series is a high temperature version of KEMET’s solid 
tantalum chip family. This series is designed for use in applications with operating temperatures up to 175°C. 
This product offers the highest operating temperature capability in a surface mount tantalum device available 
in the market place. 


~ 105°C, T498 Series: 150°C, T499 


T510 Series — Ultra-Low ESR: KEMET’s T510 Series offers the industry's lowest ESR in the popular EIA 
7343-43 case size. The ultra-low ESR and high ripple current capability make it an ideal choice for SMPS 
filtering and power decoupling. KEMET has developed an innovative construction platform that incorporates 
multiple capacitor elements, in parallel, inside a single package. 

1520 Series — KO-CAP Polymer Tantalum: The KO-CAP is a tantalum capacitor, with Ta anode and 
Tag2Os dielectric. A conductive, organic, polymer replaces the MnOo as the cathode plate of the capacitor. 
This results in very low ESR and improved cap retention at high frequency. The KO-CAP also exhibits a 
benign failure mode, which eliminates the ignition failures that can occur in standard MnOo tantalum types. 
KO-CAPs may be operated at voltages up to 80% of rated voltage with equivalent or better reliability than stan- 
dard tantalums operated at 50% of rated voltage. 

The T520 series captures the best features of multilayer ceramic caps (low ESR and high frequency cap reten- 
tion), aluminum electrolytics (benign failure mode), and proven solid tantalum technology (volumetric efficien- 
cy, surface mount capability, and no wear out mechanism). 

The KO-CAP can reduce component counts, eliminate through-hole assembly by replacing leaded aluminum 
capacitors, and offer a more cost effective solution to high-cost high-cap ceramic capacitors. 

1525 Series — KO-CAP Polymer Tantalum: The T525 has been targeted for power management appli- 
cations. This series offers all of the same advantages as the T520 KO-CAP including very low ESR, improved 
capacitance retention at high frequency and a benign failure mode, to go along with 125°C capability. 

1530 Series — KO-MAT Polymer Tantalum: The KO-MAT is an extremely low-ESR, volumetrically efficient, 
organic tantalum chip capacitor that offers high capacitance retention while preventing thermal events (ignition 
failures). 

Organic polymer does not give up oxygen if the dielectric fails short, thus preventing ignition. Organic polymer 
is more conductive than MnO2 — lower ESR. 

Higher capacitance retention at higher frequencies means fewer parts are required to achieve the desired 
capacitance. 

The KO-MAT allows tantalum capacitors to be used in circuits never considered possible before, such as input 
filters. Initial focus is for power supplies and microprocessor circuits. 


. ; 5 Size EIA Dimensions - mm 
Capacitor Markings End View Side View Bottom View Code Code L WwW H F20.1 |$+0.3 
Cathode (-) A 3216-18 3.220.2 1.60.2 1.60.2 1.2 0.8 
: B 3528-21 3.540.2 2.840.2 1.9+0.2 (T495 Series: +0.1) 2.2 0.8 
ey Cc 6032-28 | 6,040.3 3,220.3 2.540.3 2.2 1.3 
Indicator + D | 7343-31 | 7.3203 4.3203 2.8203 24 | 13 
X X X |}Picofarad code | | E 7260-38 7.340.3 6.0+0.3 3.60.2 41 1.3 
Rated{] X XK |}KEMET I.D. R 2012-12 2,040.2 1.320.2 1.2 Max. 0.9 05 
Voltage | yY ww + 3528-12 3.520.2 2.840.2 1.2 Max. 2.2 0.8 
mee Vv 7343-20 7.340.3 4.340.3 2.0 Max. (T520 Series: 1.9 Max.) 2.4 1.3 
Year Week w 7343-15 7.320.3 4,320.3 1.5 Max. 2.4 1.3 
x 7343-43 7.340.3 4.340.3 4.040.3 2.4 1.3 
¥. 7343-40 7.340.3 4.340.3 4.0 Max 2.4 1.3 
WV | Cap. | Cap. DC Leakage DF % @ 25°C | ESRQ @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) | (uF) |Tol. (%)| pA @ 25°C Max.| 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
T491 Series, Industrial 
68 +10 20 6 0.8 D 399-1549-1-ND 65 57 -50 399-1549-2-ND 500 153.06 | T491D686KO004AS 
4 100 +20 4 30 5.0 a 399-3337-1-ND 1.60 1.39 1.22 399-3337-2-ND 2,500 542.00/M | T491T107MO04AT 
150 +20 6 12 2.0 B 399-3340-1-ND 93 81 eral = _ — |T491B157M004AS 
6.3 6.8 +10 0.5 8 15 R 399-3230-1-ND 1.16 1.01 89 399-3230-2-ND 2,500 394.40/M | T491R685KOO6AS 
1.0 +20 0.5 4 10.0 A 399-1584-1-ND 19 AT 15 399-1584-2-ND 2,000 64.94/M_ | T491A105M016AS 
16 47 +20 0.8 6 6.0 A 399-1588-1-ND .20 .18 16 399-1588-2-ND 2,000 68.00/M_ | T491A475M016AS 
100 +10 16 8 0.7 D 399-1604-1-ND 1.00 88 aE 399-1604-2-ND 500 182.18 | T491D107KO016AS 
25 6.8 +20 1.7 6 1.9 Cc 399-1632-1-ND 39 35 30 = |— = — | T491C685M025AS 
35 | 15 | +10 5.3 6 0.9 X | 399-3232-1-ND 182 158 1.38 | 399-3232-2-ND 500 330.33 | T491X156K035AS 
T491 Series, Industrial — RoHS Compliant 
2.5 | 220 +10 5.5 8 0.3 D 399-4771-1-ND 4.34 4.20 3.67 399-4771-2-ND 500 878.00 | T491D227K2R5AT 
68 +10 2.8 30 4.0 A 399-3701-1-ND 50 A4 38 399-3701-2-ND 2,000 170.00/M | T491A686KO04AT 
68 +10 Ze 6 0.8 D 399-3801-1-ND 65 57 -50 399-3801-2-ND 500 118.00 | T491D686KO04AT 
100 +20 4 30 4.0 A 399-3688-1-ND 48 42 37 399-3688-2-ND 2,000 162.00/M_ | T491A107MO04AT 
4 100 +20 4 8 1.0 B 399-3709-1-ND 93 81 71 399-3709-2-ND 2,000 315.00/M | T491B107MO04AT 
100 +20 4 8 0.8 D 399-3771-1-ND 65 57 -50 399-3771-2-ND 500 118.00 | T491D107MO004AT 
150 +20 6 12 2.0 B 399-3713-1-ND 93 81 71 399-3713-2-ND 2,000 315.00/M | T491B157MO04AT 
220 +20 8.8 18 0.5 B 399-4625-1-ND 83 81 Wall 399-4625-2-ND 2,000 315.00/M | T491B227MO004AT 
330 +10 13.2 10 1.2 Cc 399-3751-1-ND 2.00 1.74 1.52 399-3751-2-ND 500 364.00 | T491C337KO04AT 
10 +10 0.6 6 4.0 A 399-3683-1-ND .20 18 16 399-3683-2-ND 2,000 68.00/M | T491A106KOO6AT 
10 +20 0.6 6 4.0 A 399-3685-1-ND .20 18 16 399-3685-2-ND 2,000 68.00/M_ | T491A106MOO6AT 
10 +10 0.6 6 3.5 B 399-3704-1-ND 28 25 22 399-3704-2-ND 2,000 96.00/M | T491B106KOO6AT 
22 +10 1.4 6 3.5 B 399-3716-1-ND -30 26 .23 399-3716-2-ND 2,000 100.00/M | T491B226KO06AT 
22 +10 1.4 6 1.8 Cc 399-3742-1-ND 39 35 -30 399-3742-2-ND 500 71.50 | T491C226KOO6AT 
47 +20 3 12 3.5 A 399-3700-1-ND 48 42 37 399-3700-2-ND 2,000 162.00/M | T491A476MOO6AT 
47 +10 2.9 6 1.6 Cc 399-3756-1-ND 43 .38 .33 399-3756-2-ND 500 77.50 | T491C476KOO6AT 
63 68 +20 41 8 1.0 B 399-3729-1-ND 93 81 71 399-3729-2-ND 2,000 315.00/M | T491B686MOO6AT 
- 68 +10 41 6 1.2 c 399-3764-1-ND 52 46 40 399-3764-2-ND 500 94.50 | T491C686KOO06AT 
68 +10 41 6 0.8 D 399-3802-1-ND 65 57 50 399-3802-2-ND 500 118.00 | T491D686KOO6AT 
68 +10 5 30 4.0 A 399-4698-1-ND 48 42 37 399-4698-2-ND 2,000 162.00/M | T491A686KOO6AT 
100 +20 6.3 15 3.0 B 399-3710-1-ND 93 81 71 399-3710-2-ND 2,000 315.00/M_ | T491B107MOO6AT 
220 +20 13.2 10 1.2 Cc 399-3748-1-ND 1.95 1.70 1.49 399-3748-2-ND 500 355.00 | T491C227MO06AT 
470 +10 29.6 10 0.4 E 399-4626-1-ND 9.00 8.70 7.60 399-4626-2-ND 500 1820.00 | T491E477KOO6AT 
470 +20 28.2 12 0.5 D 399-3798-1-ND 4.63 4.03 3.52 399-3798-2-ND 500 842.00 | T491D477MOO6AT 
680 +20 40.8 12 0.5 E 399-3805-1-ND 9.50 8.27 7.22 399-3805-2-ND 500 1729.00 | T491E687MOO06AT 
2.2 | +10 0.5 6 8.0 A_ | 399-3690-1-ND 19 A? 15 | 399-3690-2-ND 2,000 65.00/M | T491A225K010AT 
3.3 +10 0.5 6 6.0 A 399-3694-1-ND 19 AZ 15 399-3694-2-ND 2,000 65.00/M_ | T491A335K010AT 
3.3 +10 0.3 8 15 R 399-3807-1-ND 1.16 1.01 89 399-3807-2-ND 2,500 394.00/M | T491R335KO10AT 
47 +10 0.5 6 6.0 A 399-3696-1-ND 19 AT 15 399-3696-2-ND 2,000 65.00/M_ | T491A475K010AT 
10 47 +20 0.5 6 6.0 A 399-3698-1-ND 19 Ay 15 399-3698-2-ND 2,000 65.00/M_ | T491A475M010AT 
47 +10 0.5 6 3.5 B 399-3721-1-ND .28 25 22 399-3721-2-ND 2,000 96.00/M | T491B475K010AT 
47 +20 0.5 6 3.5 B 399-3724-1-ND .28 25 22 399-3724-2-ND 2,000 96.00/M_ | T491B475M010AT 
6.8 +10 0.7 6 3.5 B 399-3727-1-ND 28 25 22 399-3727-2-ND 2,000 96.00/M | T491B685K010AT 
10 +10 1 6 4.0 A 399-3684-1-ND .22 19 7 399-3684-2-ND 2,000 74.00/M_ | T491A106KO10AT 
10 +20 1 6 4.0 A 399-3686-1-ND .22 19 aA? 399-3686-2-ND 2,000 74.00/M_ | T491A106MO10AT 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
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KEMET Surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont) 


WV | Cap. | Cap. DC Leakage | DF % @ 25°C | ESR @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) | (uF) |Tol. (%)| pA @ 25°C Max.| 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10 +10 1 6 3.5 B 399-3705-1-ND 28 25 22 399-3705-2-ND 2,000 96.00/M | T491B106K010AT 
10 +20 1 6 3.5 B 399-3707-1-ND 28 25 .22 399-3707-2-ND 2,000 96.00/M | T491B106MO10AT 
10 +10 1 6 1.8 C_ | 399-3731-1-ND 39 35 -30 | 399-3731-2-ND 500 71.50 | T491C106KO10AT 
15 +10 1.5 6 3.5 B 399-3712-1-ND -30 26 .23 | 399-3712-2-ND 2,000 100.00/M | T491B156K010AT 
15 +10 1.5 6 1.8 C_ | 399-3737-1-ND 39 35 -30 | 399-3737-2-ND 500 71.50 | T491C156KO10AT 
22 +20 2.2 10 6.0 A 399-3692-1-ND 48 42 -37 | 399-3692-2-ND 2,000 162.00/M | T491A226M010AT 
22 +10 2.2 6 1.8 C_ | 399-3743-1-ND .39 35 -30 | 399-3743-2-ND 500 71.50 | T491C226K010AT 
33 +10 3.3 6 0.8 D_ | 399-3786-1-ND 65 57 -50 | 399-3786-2-ND 500 118.00 | T491D336K010AT 
47 +20 47 8 1.0 B 399-3726-1-ND 93 81 71 399-3726-2-ND 2,000 315.00/M_ | T491B476M010AT 
47 +10 4.7 6 1.2 Cc 399-3757-1-ND 52 AB -40__| 399-3757-2-ND 500 94.50 | T491C476KO10AT 
10 47 +20 4.7 6 1.2 Cc 399-3758-1-ND 52 A6 40 | 399-3758-2-ND 500 94.50 | T491C476M010AT 
47 +10 47 6 0.8 D_ | 399-3793-1-ND 65 57 -50 | 399-3793-2-ND 500 118.00 | T491D476KO010AT 
47 +20 4.7 6 0.8 D_ | 399-3796-1-ND 65 57 -50 | 399-3796-2-ND 500 118.00 | T491D476MO10AT 
100 +10 10 8 0.7 D_ | 399-3769-1-ND .78 68 -60 | 399-3769-2-ND 500 142.00 | T491D107KO10AT 
100 +20 10 8 0.7 D_ | 399-3772-1-ND 78 68 -60 | 399-3772-2-ND 500 142.00 | T491D107M010AT 
150 +10 15 10 1.2 C_ | 399-3738-1-ND 2.00 1.74 1.52 399-3738-2-ND 500 364.00 | T491C157KO10AT 
150 +20 15 8 0.7 D_ | 399-3778-1-ND 1.00 88 .77 | 399-3778-2-ND 500 182.00 | T491D157MO10AT 
220 +10 22 8 0.5 x 399-3818-1-ND 2.22 1.93 1.69 | 399-3818-2-ND 500 403.50 | T491X227KO10AT 
330 +10 33 10 0.5 E 399-4627-1-ND 9.00 8.70 7.60 | 399-4627-2-ND 500 1820.00 | T491E337K010AT 
330 +20 33 10 0.5 D_ | 399-3790-1-ND 4.63 4.03 3.52 399-3790-2-ND 500 842.00 | T491D337M010AT 
470 +20 47 12 0.5 E 399-3804-1-ND 9.50 8.27 7.22 399-3804-2-ND 500 1729.00 | T491E477M010AT 
1.0 +10 0.5 4 10.0 A 399-3678-1-ND 19 aiid 15 399-3678-2-ND 2,000 65.00/M_ | T491A105KO16AT 
1.0 +20 0.5 4 10.0 A 399-3681-1-ND 19 7 15 399-3681-2-ND 2,000 65.00/M_ | T491A105M016AT 
1.5 +10 0.5 6 8.0 A 399-3689-1-ND 19 wl 15 399-3689-2-ND 2,000 65.00/M_ | T491A155KO16AT 
2.2 +10 0.5 6 6.0 A 399-3691-1-ND 19 ila 15 399-3691-2-ND 2,000 65.00/M | T491A225K016AT 
3.3 +10 0.5 6 3.5 B 399-3719-1-ND 28 25 22 399-3719-2-ND 2,000 96.00/M_| T491B335K016AT 
47 +10 0.8 6 6.0 A_ | 399-3697-1-ND .20 18 -16 | 399-3697-2-ND 2,000 68.00/M | T491A475KO16AT 
47 +20 0.8 6 6.0 A_ | 399-3699-1-ND .20 18 -16 | 399-3699-2-ND 2,000 68.00/M | T491A475MO16AT 
47 +10 0.8 6 3.5 B 399-3722-1-ND 28 25 22 399-3722-2-ND 2,000 96.00/M | T491B475KO16AT 
47 +20 0.8 6 3.5 B 399-3725-1-ND 28 125: .22 399-3725-2-ND 2,000 96.00/M | T491B475MO16AT 
6.8 +20 11 6 1.9 C_ | 399-3761-1-ND -39 35 -30 | 399-3761-2-ND 500 71.50 | T491C685M016AT 
10 +20 1.6 10 7.0 A 399-3687-1-ND 24 .21 18 399-3687-2-ND 2,000 80.00/M_ | T491A106MO16AT 
10 +10 1.6 6 3.5 B 399-3706-1-ND -30 26 .23 | 399-3706-2-ND 2,000 100.00/M | T491B106KO16AT 
10 +20 1.6 6 3.5 B 399-3708-1-ND -30 26 .23 | 399-3708-2-ND 2,000 100.00/M | T491B106M016AT 
10 +10 1.6 6 1.8 C_ | 399-3732-1-ND .39 35 -30 | 399-3732-2-ND 500 71.50 | T491C106KO16AT 
10 +20 1.6 6 1.8 Cc 399-3735-1-ND -39 35 -30 | 399-3735-2-ND 500 71.50 | T491C106MO16AT 
16 22 +20 3.5 6 2.2 B 399-3717-1-ND 53 AT At 399-3717-2-ND 2,000 182.00/M | T491B226M016AT 
22 +10 3.6 6 1.6 C_ | 399-3744-1-ND 43 38 -33 | 399-3744-2-ND 500 77.50 | T491C226KO16AT 
22 +20 3.6 6 1.6 c 399-3747-1-ND 43 38 -33 | 399-3747-2-ND 500 77.50 | T491C226M016AT 
22 +10 3.6 6 0.8 D_ | 399-3780-1-ND 65 57 -50 | 399-3780-2-ND 500 118.00 | T491D226K016AT 
33 +10 5.3 6 1.2 C_ | 399-3750-1-ND 52 AB -40__| 399-3750-2-ND 500 94.50 | T491C336KO016AT 
33 +10 5.3 6 0.8 D_ | 399-3787-1-ND 65 57 -50 | 399-3787-2-ND 500 118.00 | T491D336K016AT 
33 +20 5.3 6 0.8 D_ | 399-3789-1-ND 65 57 -50 | 399-3789-2-ND 500 118.00 | T491D336M016AT 
47 +10 7.5 6 0.8 D_ | 399-3794-1-ND 65 57 -50 | 399-3794-2-ND 500 118.00 | T491D476KO016AT 
100 +10 16 8 0.7 D_ | 399-3770-1-ND 1.00 88 .77 | 399-3770-2-ND 500 182.00 | T491D107KO16AT 
100 +20 16 8 0.7 D__| 399-3773-1-ND 1.00 88 -77__| 399-3773-2-ND 500 182.00 | T491D107MO16AT 
100 +10 16 12 0.7 Vv 399-3809-1-ND 3.40 2.96 2.59 | 399-3809-2-ND 1,000 1156.00 | T491V107KO16AT 
100 +10 16 8 0.7 xX 399-3811-1-ND 1.82 1.58 1.38 | 399-3811-2-ND 500 330.50 | T491X107KO16AT 
100 +20 16 8 0.7 xX 399-3812-1-ND 1.82 1.58 1.38 399-3812-2-ND 500 330.50 | T491X107MO16AT 
150 +10 24 12 0.7 D_ | 399-3777-1-ND 1.39 1.21 1.06 399-3777-2-ND 500 252.50 | T491D157KO16AT 
150 +10 24 8 0.5 Xx 399-3815-1-ND 2.22 1.93 1.69 | 399-3815-2-ND 500 403.50 | T491X157KO16AT 
220 +10 35.2 7.2 0.9 E 399-4962-1-ND 10.00 8.70 7.60 | 399-4962-2-ND 500 1820.00 | T491E227KO16AT 
1.0 +10 0.5 4 10.0 A 399-3679-1-ND 19 A7 15 399-3679-2-ND 2,000 65.00/M | T491A105KO20AT 
1.0 +20 0.5 4 10.0 A_ | 399-3682-1-ND 19 A7 -15 | 399-3682-2-ND 2,000 65.00/M | T491A105MO20AT 
2.2 +10 0.5 6 3.5 B 399-3714-1-ND 28 25 22 399-3714-2-ND 2,000 96.00/M | T491B225K020AT 
47 +10 1 6 3.5 B 399-3723-1-ND 28 125. 22 399-3723-2-ND 2,000 96.00/M | T491B475KO20AT 
6.8 +10 1.4 6 1.9 C_ | 399-3759-1-ND -39 35 -30 | 399-3759-2-ND 500 71.50 | T491C685KO20AT 
6.8 +20 1.4 8 6.0 A 399-4628-1-ND 21 20 18 399-4628-2-ND 2,000 80.00/M | T491A685MO20AT 
10 +10 2 6 1.8 C_ | 399-3733-1-ND .39 35 -30 | 399-3733-2-ND 500 71.50 | T491C106KO20AT 
22 +10 4.4 6 1.2 C_ | 399-3745-1-ND 52 46 40 | 399-3745-2-ND 500 94.50 | T491C226K020AT 
20 22 +10 4.4 6 0.8 D_ | 399-3781-1-ND 65 57 -50 | 399-3781-2-ND 500 118.00 | T491D226KO020AT 
22 +20 4.4 6 0.8 D_ | 399-3783-1-ND 65 57 -50 | 399-3783-2-ND 500 118.00 | T491D226M020AT 
33 +10 6.6 6 0.8 D_ | 399-3788-1-ND 65 57 -50 | 399-3788-2-ND 500 118.00 | T491D336KO20AT 
47 +10 9.4 6 0.7 D_ | 399-3795-1-ND 78 68 -60 | 399-3795-2-ND 500 142.00 | T491D476KO20AT 
68 +10 13.6 8 0.7 D_ | 399-3803-1-ND 1.39 1.21 1.06 | 399-3803-2-ND 500 252.50 | T491D686KO20AT 
68 +10 13.6 6 0.7 xX 399-3822-1-ND 1.82 1.58 1.38 | 399-3822-2-ND 500 330.50 | T491X686KO20AT 
100 +10 20 8 0.5 E 399-4629-1-ND 9.00 8.70 7.60 | 399-4629-2-ND 500 1820.00 | T491E107KO20AT 
100 +20 20 8 0.5 xX 399-3813-1-ND 2.22 1.93 1.69 | 399-3813-2-ND 500 403.50 | T491X107M020AT 
150 +10 30 10 0.5 xX 399-4794-1-ND 2.62 2.29 2.00 | 399-4794-2-ND 500 477.50 | T491X157KO20AT 
A7 +10 0.5 4 14.0 A 399-3695-1-ND 19 A7 15 399-3695-2-ND 2,000 65.00/M_ | T491A474K025AT 
1.0 +10 0.5 4 8.0 A_ | 399-3680-1-ND .20 18 -16 | 399-3680-2-ND 2,000 68.00/M | T491A105KO25AT 
1.5 +10 0.5 6 5.0 B 399-3711-1-ND .28 a2. .22 399-3711-2-ND 2,000 96.00/M | T491B155KO25AT 
2.2 +10 0.6 6 4.5 B 399-3715-1-ND -30 26 .23 | 399-3715-2-ND 2,000 100.00/M | T491B225K025AT 
2.2 +10 0.6 6 3.5 c 399-3739-1-ND -39 35 -30 | 399-3739-2-ND 500 71.50 | T491C225KO025AT 
2.2 +20 0.6 6 3.5 Cc 399-3741-1-ND .39 35 -30 | 399-3741-2-ND 500 71.50 | T491C225M025AT 
4.7 +10 1.2 6 2.4 C_ | 399-3753-1-ND .39 35 -30 | 399-3753-2-ND 500 71.50 | T491C475KO25AT 
47 +20 1.2 6 2.4 C_ | 399-3755-1-ND .39 35 -30 | 399-3755-2-ND 500 71.50 | T491C475M025AT 
47 +20 1.2 8 6.0 A 399-4630-1-ND .24 .21 18 399-4630-2-ND 2,000 80.00/M | T491A475M025AT 
6.8 +10 AZ 8 3.0 B 399-3728-1-ND 53 AT7 Al 399-3728-2-ND 2,000 182.00/M_| T491B685KO25AT 
6.8 +10 1.7 6 1.9 C_ | 399-3760-1-ND .39 35 -30 | 399-3760-2-ND 500 71.50 | T491C685KO025AT 
6.8 +20 1.7 6 1.9 Cc 399-3762-1-ND .39 35 -30 | 399-3762-2-ND 500 71.50 | T491C685M025AT 
25 10 +10 2.5 6 1.5 C_ | 399-3734-1-ND 43 38 -33 | 399-3734-2-ND 500 77.50 | T491C106KO25AT 
10 +20 2.5 6 1.5 Cc 399-3736-1-ND 43 38 -33 | 399-3736-2-ND 500 77.50 | T491C106MO25AT 
10 +10 2.5 6 1.0 D_ | 399-3765-1-ND 65 57 -50 | 399-3765-2-ND 500 118.00 | T491D106KO25AT 
10 +20 2.5 6 1.0 D_ | 399-3767-1-ND 65 57 -50 | 399-3767-2-ND 500 118.00 | T491D106MO25AT 
15 +10 3.8 6 1.0 D_ | 399-3774-1-ND 65 57 -50 | 399-3774-2-ND 500 118.00 | T491D156KO25AT 
15 +20 3.8 6 1.0 D_ | 399-3776-1-ND 65 57 -50 | 399-3776-2-ND 500 118.00 | T491D156MO025AT 
22 +10 5.5 8 1.5 C_ | 399-3746-1-ND 68 -60 .53 | 399-3746-2-ND 500 124.50 | T491C226K025AT 
22: +10 5.5 6 0.8 D_ | 399-3782-1-ND 65 57 -50 | 399-3782-2-ND 500 118.00 | T491D226KO025AT 
22 +20 5.5 6 0.8 D_ | 399-3784-1-ND 65 57 -50 | 399-3784-2-ND 500 118.00 | T491D226M025AT 
33 +10 8.3 6 0.7 x 399-3819-1-ND 1.82 1.58 1.38 | 399-3819-2-ND 500 330.50 | T491X336K025AT 
33 +20 8.3 6 0.7 x 399-3820-1-ND 1.82 1.58 1.38 | 399-3820-2-ND 500 330.50 | T491X336M025AT 
47 +20 11.8 10 0.7 D_ | 399-3797-1-ND 1.39 121 1.06 | 399-3797-2-ND 500 252.50 | T491D476M025AT 
68 +20 17 8 0.7 xX 399-3823-1-ND 2.22 1.93 1.69 | 399-3823-2-ND 500 403.50 | T491X686M025AT 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
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KEMET 


Surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont) 


WV | Cap. | Cap. DC Leakage DF % @ 25°C | ESRO @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel Kemet 

(DC) | (uF) |Tol. (%)| wA @ 25°C Max. | 120Hz Max. | 100kHz Max. | Code | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing _| Part No. 
10 +10 0.5 4 10.0 A_ | 399-3676-1-ND 19 aA? 15 399-3676-2-ND 2,000 65.00/M | T491A104KO35AT 
10 +20 0.5 4 10.0 A_ | 399-3677-1-ND 19 AZ 15 399-3677-2-ND 2,000 65.00/M_ | T491A104MO035AT 
33 +10 0.5 4 15.0 A_ | 399-3693-1-ND 19 AZ 15 399-3693-2-ND 2,000 65.00/M_ | T491A334K035AT 
1.0 +10 0.5 4 5.0 B_ | 399-3702-1-ND 28 25 22 399-3702-2-ND 2,000 96.00/M | T491B105KO35AT 
1.0 +20 0.5 4 5.0 B_ | 399-3703-1-ND 28 25 22 399-3703-2-ND 2,000 96.00/M_| T491B105MO035AT 
2.2 +10 0.8 6 3.5 C_ | 399-3740-1-ND 39 35 -30 399-3740-2-ND 500 71.50 | T491C225K035AT 
3.3 +20 1.2 6 3.5 B_ | 399-3720-1-ND 53 AT AI 399-3720-2-ND 2,000 182.00/M | T491B335M035AT 
3.3 +20 1.2 6 2.5 C_ | 399-3749-1-ND 39 35 -30 399-3749-2-ND 500 71.50 | T491C335M035AT 
4.7 +10 1.7 6 2.5 C_ | 399-3754-1-ND 43 38 .33 399-3754-2-ND 500 77.50 | T491C475KO35AT 
35 4.7 +10 17 6 1.5 D_ | 399-3791-1-ND 65 57 -50 399-3791-2-ND 500 118.00 | T491D475KO35AT 
6.8 +20 2.4 6 2.0 C_ | 399-3763-1-ND 52 46 40 399-3763-2-ND 500 94.50 | T491C685M035AT 
6.8 +10 2.4 6 1.3 D_ | 399-3799-1-ND 65 57 50 399-3799-2-ND 500 118.00 | T491D685KO35AT 
10 +10 3.5 6 1.0 D_ | 399-3766-1-ND 65 57 50 399-3766-2-ND 500 118.00 | T491D106KO35AT 
10 +20 3.5 6 1.0 D_ | 399-3768-1-ND 65 57 50 399-3768-2-ND 500 118.00 | T491D106MO35AT 
15 +10 5.3 6 0.8 D_ | 399-3775-1-ND 78 68 -60 399-3775-2-ND 500 142.00 | T491D156KO35AT 
15 +10 5.3 6 0.9 X | 399-3814-1-ND 1.82 1.58 1.38 399-3814-2-ND 500 330.50 | T491X156KO35AT 
22 +10 7.7 6 0.7 X | 399-3816-1-ND 1.82 1.58 1.38 399-3816-2-ND 500 330.50 | T491X226KO35AT 
22 +20 17 6 0.7 X | 399-3817-1-ND 1.82 1.58 1.38 399-3817-2-ND 500 330.50 | T491X226MO035AT 
47 +10 16.5 8 0.6 X | 399-3821-1-ND 2.62 2.29 2.00 399-3821-2-ND 500 477.50 | T491X476KO35AT 
33 +20 0.5 4 10.0 B 399-3718-1-ND 34 .30 .26 399-3718-2-ND 2,000 116.00/M | T491B334M050AT 
AT +10 0.5 4 8.0 C_ | 399-3752-1-ND 49 43 37 399-3752-2-ND 500 88.50 | T491C474KO50AT 
1.0 +10 0.5 4 5.5 C_ | 399-3730-1-ND 49 43 37 399-3730-2-ND 500 88.50 | T491C105KO50AT 
50 2.2 +10 11 6 2.5 D_ | 399-3779-1-ND 80 .70 61 399-3779-2-ND 500 145.00 | T491D225KO50AT 
3.3 +20 47. 6 2.0 D_ | 399-3785-1-ND 80 .70 61 399-3785-2-ND 500 145.00 | T491D335MO50AT 
4.7 +10 24 6 1.5 D | 399-3792-1-ND 80 .70 61 399-3792-2-ND 500 145.00 | T491D475KO50AT 
6.8 +20 3.4 6 1.0 D__| 399-3800-1-ND -96 84 74 399-3800-2-ND 500 175.00 | T491D685MO50AT 

T494 Series, Low ESR, Industrial Grade 
68 +10 2.8 30 3.0 A_ | 399-3343-1-ND 85 74 65 | = — | T494A686K004AS 
100 +20 4 8 1.0 B 399-3004-1-ND 1.39 1.21 1.06 399-3004-2-ND 2,000 472.60/M_ | T494B107M004AS 
4 100 +20 4 30 4.5 T | 399-3342-1-ND 1.99 1.73 1.52 399-3342-2-ND 2,500 676.00/M | T494T107MO04AT 
150 +20 6 12 1.0 B_ | 399-3345-1-ND 1.39 1.21 1.06 | — = — | 7494B157M004AS 
330 +10 13.2 10 0.9 C_| 399-3310-1-ND 2.60 2.27 1.98 399-3310-2-ND 500 473.20 | T494C337K004AS 
6.3 6.8 +10 0.5 8 10 R__| 399-3233-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-3233-2-ND 2,500 493.00/M_| T494R685KOO6AS 
16 150 +10 24 12 0.4 D__| 399-3370-1-ND EAS: 6.23 5.44 | — = —_ | 7494D157K016AS 
25 68 +20 17 8 0.3 X__| 399-3215-1-ND 8.32 7.24 6.33 399-3215-2-ND 500 1514.24 | T494X686M025AS 
T494 Series, Low ESR, Industrial Grade — RoHS Compliant 

2.5 | 220 +10 5.5 8 0.2 D_ | 399-4772-1-ND 7.82 7.56 6.61 399-4772-2-ND 500 1580.50 | T494D227K2R5AT 
68 +10 2.8 30 3.0 A_ | 399-3829-1-ND 85 74 65 399-3829-2-ND 2,000 289.00/M | T494A686KO04AT 
100 +20 4 30 3.0 A_ | 399-3825-1-ND 83 72 63 399-3825-2-ND 2,000 281.00/M_ | T494A107MO04AT 
4 100 +20 4 8 1.0 B | 399-3832-1-ND 1.39 1.21 1.06 399-3832-2-ND 2,000 473.00/M_ | T494B107MO04AT 
150 +20 6 12 1.0 B_ | 399-3834-1-ND 1.39 1.21 1.06 399-3834-2-ND 2,000 473.00/M_ | T494B157MO04AT 
220 +20 8.8 8 0.40 B 399-4631-1-ND 1.25 1:21 1.06 399-4631-2-ND 2,000 473.00/M_ | T494B227M004AT 
330 +10 13.2 10 0.9 C_ | 399-3849-1-ND 2.60 2.27 1.98 399-3849-2-ND 500 473.00 | T494C337KO04AT 
47 +20 3 12 2.5 A_ | 399-3828-1-ND 83 72. 63 399-3828-2-ND 2,000 281.00/M | T494A476MOO6AT 
68 +20 41 8 1.0 B 399-3841-1-ND 1.39 1.21 1.06 399-3841-2-ND 2,000 473.00/M | T494B686MO06AT 
68 +10 5 30 3.00 A_ | 399-4699-1-ND 83 72 63 399-4699-2-ND 2,000 281.00/M | T494A686KOO6AT 
6.3 | 100 +20 6.3 15 1.5 B_ | 399-3833-1-ND 1.39 1.21 1.06 399-3833-2-ND 2,000 473.00/M_ | T494B107MOO6AT 
220 +20 13.2 10 0.3 C_ | 399-3848-1-ND 2.54 2.21 1.93 399-3848-2-ND 500 461.50 | T494C227M006AT 
470 +10 29.6 10 0.20 iE 399-4632-1-ND 12.83 1240 10.83 399-4632-2-ND 500 2593.50 | T494E477KOO6GAT 
470 +20 28.2 12 0.5 D_ | 399-3861-1-ND 8.20 7.14 6.24 399-3861-2-ND 500 1492.50 | T494D477MO06AT 
2.2 +10 0.5 6 6.0 A_ | 399-3826-1-ND 60 53 46 399-3826-2-ND 2,000 204.00/M | T494A225K010AT 
3.3 +10 0.3 8 10 R_ | 399-3864-1-ND 1.45 1.27 1.41 = = — | T494R335K010AT 
47 +10 0.5 6 1.5 B 399-3838-1-ND 83 72 63 399-3838-2-ND 2,000 281.00/M | T494B475KO10AT 
10 +20 i 6 0.8 B 399-3831-1-ND 80 .70 61 399-3831-2-ND 2,000 272.00/M_ | T494B106M010AT 
22 +20 2.2 10 4.5 A__| 399-3827-1-ND 83 72 63 399-3827-2-ND 2,000 281.00/M_| T494A226M010AT 
33 +10 3.3 6 2.00 B 399-3837-1-ND 1.35 1.18 1.03 399-3837-2-ND 2,000 459.00/M_ | T494B336K010AT 
10 47 +20 47 8 1.0 B 399-3839-1-ND 1.39 1.21 1.06 399-3839-2-ND 2,000 473.00/M | T494B476M010AT 
47 +10 47 6 0.30 C_ | 399-3850-1-ND 1.63 1.42 1.24 399-3850-2-ND 500 296.00 | T494C476K010AT 
100 +10 10 8 0.15 D | 399-3853-1-ND 2.60 2.27 1.98 399-3853-2-ND 500 473.00 | T494D107KO10AT 
150 +10 15 10 0.9 C_ | 399-3844-1-ND 2.60 2.27 1.98 399-3844-2-ND 500 473.00 _| T494C157KO10AT 
330 +20 33 10 0.15 D | 399-3857-1-ND 8.20 7.14 6.24 399-3857-2-ND 500 1492.50 | T494D337M010AT 
330 +10 33 10 0.10 X | 399-3872-1-ND 10.08 8.77 7.66 399-3872-2-ND 500 1833.50 | T494X337KO10AT 
330 +10 33 10 0.25 E 399-4633-1-ND 12.83 12.40 10.83 399-4633-2-ND 500 2593.50 | T494E337K010AT 
10 +20 1.6 10 3.0 A_ | 399-3824-1-ND 78 68 59 399-3824-2-ND 2,000 264.00/M | T494A106M016AT 
10 +10 1.6 6 0.8 B 399-3830-1-ND -90 79 69 399-3830-2-ND 2,000 306.00/M | T494B106KO16AT 
22 +20 3.5 6 0.8 B 399-3835-1-ND 1.30 1.14 99 399-3835-2-ND 2,000 442.00/M_ | T494B226M016AT 
22 +10 3.6 6 0.35 C_ |} 399-3845-1-ND 1.43 1.25 1.09 399-3845-2-ND 500 260.50 | T494C226K016AT 
16 22 +20 3.6 6 0.35 C_ | 399-3847-1-ND 1.28 1.12 -98 399-3847-2-ND 500 233.00 | T494C226M016AT 
22 +10 3.6 6 0.25 D | 399-3856-1-ND 2.18 1.90 1.66 399-3856-2-ND 500 396.50 | T494D226K016AT 
100 +10 16 12 0.5 V_ | 399-3866-1-ND 4.42 3.85 3.36 399-3866-2-ND 1,000 1503.00 | T494V107KO16AT 
150 +10 24 12 0.4 D | 399-3854-1-ND 7.15 6.23 5.44 399-3854-2-ND 500 1301.50 | T494D157KO16AT 
150 +10 24 8 0.15 X | 399-3870-1-ND 8.78 7.64 6.67 399-3870-2-ND 500 1597.00 | T494X157KO16AT 
220 +10 35.2 7.2 0.5 E 399-4963-1-ND 14.25 12.40 10.83 399-4963-2-ND 500 2593.50 | T494E227KO16AT 
6.8 +20 1.4 8 3.0 A_ | 399-4634-1-ND 70 68 59 399-4634-2-ND 2,000 264.00/M | T494A685M020AT 
20 100 +10 20 8 0.30 E 399-4635-1-ND 12.83 12.40 10.83 399-4635-2-ND 500 2593.50 | T494E107KO20AT 
100 +20 20 8 0.15 X | 399-3868-1-ND 8.32 7.24 6.33 399-3868-2-ND 500 1514.00 | T494X107M020AT 
150 +10 30 10 0.30 X__| 399-4795-1-ND 10.08 8.77 7.66 399-4795-2-ND 500 1833.50 | T494X157KO20AT 
47 +20 1.2 8 3.0 A_ | 399-4636-1-ND 70 68 59 399-4636-2-ND 2,000 264.00/M | T494A475M025AT 
6.8 +10 1.7 8 2.0 B_ | 399-3840-1-ND 1.35 1.18 1.03 399-3840-2-ND 2,000 459.00/M | T494B685K025AT 
10 +10 2.5 6 0.6 C_ | 399-3842-1-ND 1.43 1.25 1.09 399-3842-2-ND 500 260.50 | T494C106KO025AT 
25 10 +20 2.5 6 0.6 C_ | 399-3843-1-ND 1.28 1.12 98 399-3843-2-ND 500 233.00 | T494C106M025AT 
10 +10 2.5 6 0.4 D_ | 399-3851-1-ND 2.18 1.90 1.66 399-3851-2-ND 500 396.50 | T494D106KO025AT 
22 +10 5.5 8 1.0 C_ | 399-3846-1-ND 1.69 1.47 1.29 399-3846-2-ND 500 307.50 | T494C226K025AT 
47 +20 11.8 10 0.2 D | 399-3860-1-ND 6.83 5.94 5.19 399-3860-2-ND 500 1242.00 | T494D476M025AT 
68 +20 17 8 0.3 X__| 399-3874-1-ND 8.32 7.24 6.33 399-3874-2-ND 500 1514.00 | T494X686M025AT 
3.3 +20 1.2 6 1.3 B 399-3836-1-ND 1.30 1.14 99 399-3836-2-ND 2,000 442.00/M_ | T494B335M035AT 
35 47 +10 1.7 6 0.7 D | 399-3858-1-ND 2.18 1.90 1.66 399-3858-2-ND 500 396.50 | T494D475KO35AT 
10 +20 3.5 6 0.4 D_ | 399-3852-1-ND 2.11 1.84 1.61 399-3852-2-ND 500 384.50 | T494D106M035AT 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 
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KEMET _ surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont, 


WV | Cap. | Cap. DC Leakage DF % @ 25°C | ESRO @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) | (uF) /Tol. (%)| pA @ 25°C Max. 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
35 22 +10 77 6 0.30 x 399-3871-1-ND 7.15 6.23 5.44 399-3871-2-ND 500 1301.50 | T494X226KO35AT 
47 +10 16.5 8 0.5 x 399-3873-1-ND 10.08 8.77 7.66 399-3873-2-ND 500 1833.50 | T494X476KO35AT 
2.2 +10 14 6 0.8 D 399-3855-1-ND 2.86 2.49 2.18 399-3855-2-ND 500 520.50 | T494D225KO50AT 
50 4.7 +10 2.4 6 0.6 D 399-3859-1-ND 2.86 2.49 2.18 399-3859-2-ND 500 520.50 | T494D475KOS0AT 
6.8 +20 3.4 6 0.7 D 399-3862-1-ND 3.25 2.83 2.47 399-3862-2-ND 500 591.50 | T494D685M050AT 
15 +10 75 8 0.4 x 399-3869-1-ND 9.75 8.49 7.41 399-3869-2-ND 500 1774.50 | T494X156KOS0AT 
T495 Series, Low ESR, Surge Robust 
4 150 +20 6 12 0.9 B 399-3347-1-ND 1.90 1.66 1.45 399-3347-2-ND 2,000 646.00/M_| T495B157MO004ASE900 
10 220 +20 22 12 0.15 Vv 399-3373-1-ND 3.95 3.44 3.01 = _ —_ | 7495V227M010ASE150 
20 47 +10 75 4 0.15 x 399-1798-1-ND 2.50 2.18 1.90 399-1798-2-ND 500 455.00 | T495X476KO20ASE150 
T495 Series, Low ESR, Surge Robust — RoHS Compliant 
25 220 +10 5.5 8 0.045 D 399-4773-1-ND 3.60 3.48 3.04 399-4773-2-ND 500 728.00 | T495D227K2R5ATE045 
iz 1000 | +10 25 15 0.040 x 399-4796-1-ND 12.75 11.10 9.69 399-4796-2-ND 500 2320.50 | T495X108K2R5ATE040 
150 +10 6 8 0.25 Cc 399-4637-1-ND 2.07 2.01 1.75 399-4637-2-ND 500 418.50 | T495C157KO04ATE250 
150 +20 6 12 0.9 B 399-3876-1-ND 1.90 1.66 1.45 399-3876-2-ND 2,000 646.00/M | T495B157MO04ATE900 
330 +10 13.2 12 0.7 Cc 399-3878-1-ND 2.30 2.01 1.75 399-3878-2-ND 500 418.50 | T495C337K004ATE700 
330 +10 13.2 8 0.030 D 399-4798-1-ND 4.90 4.27 3.73 399-4798-2-ND 500 892.00 | T495D337KO004ATE030 
4 330 +10 13.2 8 0.045 D 399-4797-1-ND 4.55 3.96 3.46 399-4797-2-ND 500 828.00 | T495D337KO04ATE045 
470 +10 18.8 8 0.030 x 399-4776-1-ND 11.93 11.53 10.07 399-4776-2-ND 500 2411.50 | T495X477KO04ATE030 
470 +10 18.8 8 0.045 x 399-4775-1-ND 11.48 11.10 9.69 399-4775-2-ND 500 2320.50 | T495X477KO04ATE045 
470 +10 18.8 8 0.10 x 399-4774-1-ND 11.03 10.66 9.31 399-4774-2-ND 500 2229.50 | T495X477KO04ATE100 
1000 | +10 40 15 0.050 E 399-4799-1-ND 14.50 12.62 11.02 399-4799-2-ND 500 2639.00 | T495E108KOO4ATE050 
47 +10 2.9 6 0.25 Cc 399-4638-1-ND 1.82 1.77 1.54 399-4638-2-ND 500 368.50 | T495C476KOO6ATE250 
100 +20 6.3 15 0.70 B 399-3875-1-ND 1.90 1.66 1.45 399-3875-2-ND 2,000 646.00/M_ | T495B107MOO6ATE700 
100 +10 6 8 0.09 Vv 399-4700-1-ND 4.20 3.66 3.20 399-4700-2-ND 1,000 1429.00 | T495V107KOO6ATE090 
150 +10 9 8 0.070 Vv 399-4964-1-ND 4.10 3.57 3.12 399-4964-2-ND 1,000 1394.00 | T495V157KOO6ATE070 
220 +10 13.2 8 0.070 x 399-4965-1-ND 2.90 2.53 2.21 399-4965-2-ND 500 528.00 | T495X227KOO6ATE070 
220 +10 13.9 10 0.225 Cc 399-3877-1-ND 2.30 2.01 1.75 399-3877-2-ND 500 418.50 | T495C227KO06ATE225 
330 +10 20.8 8 0.10 D 399-3883-1-ND 1.90 1.66 1.45 399-3883-2-ND 500 346.00 | T495D337KO06ATE100 
63 330 +10 19.8 8 0.10 x 399-3902-1-ND 2.50 2.18 1.90 399-3902-2-ND 500 455.00 | T495X337KOO6ATE100 
330 +10 19.8 8 0.045 x 399-4777-1-ND 3.15 3.05 2.66 399-4777-2-ND 500 637.00 | T495X337KOO6ATE045 
330 +10 20.8 8 0.040 D 399-4802-1-ND 2.90 2.53 2.21 399-4802-2-ND 500 528.00 | T495D337KOO6ATE040 
330 +10 20.8 8 0.050 D 399-4801-1-ND 2.40 2.09 1.83 399-4801-2-ND 500 437.00 | T495D337KOO6ATE050 
330 +10 20.8 8 0.070 D 399-4800-1-ND 2.05 1.79 1.56 399-4800-2-ND 500 373.00 | T495D337KOO6ATE070 
470 +10 28.2 10 0.030 x 399-4779-1-ND 4.05 3.92 3.42 399-4779-2-ND 500 819.00 | T495X477KOO6ATE030 
470 +10 28.2 10 0.045 x 399-4778-1-ND 3.60 3.48 3.04 399-4778-2-ND 500 728.00 | T495X477KOOGATE045 
470 +10 29.6 12 0.125 D 399-3886-1-ND 2.10 1.83 1.60 399-3886-2-ND 500 382.00 | T495D477KOO6ATE125 
470 +10 29.6 12 0.10 D 399-4701-1-ND 2.25 1.96 1.71 399-4701-2-ND 500 409.50 | T495D477KOO6ATE100 
15 +10 1.5 6 0.475 Cc 399-4639-1-ND 1.91 1.85 1.62 399-4639-2-ND 500 387.00 | T495C156K010ATE475 
68 +10 6.8 6 0.070 Vv 399-4966-1-ND 4.33 3.77 3.29 399-4966-2-ND 1,000 1471.00 | T495V686K010ATE070 
68 +10 6.8 6 0.10 Vv 399-4780-1-ND 3.78 3.66 3.20 399-4780-2-ND 1,000 1429.00 | T495V686K010ATE100 
100 +10 10 8 0.10 D 399-3879-1-ND 1.20 1.05 92 399-3879-2-ND 500 218.50 | T495D107KO10ATE100 
150 +20 15 8 0.15 Vv 399-3891-1-ND 3.85 3.35 2.93 399-3891-2-ND 1,000 1309.00 | T495V157M010ATE150 
220 +10 22 8 0.045 D 399-4803-1-ND 2.90 2.53 2.21 399-4803-2-ND 500 528.00 | T495D227K010ATE045 
220 +10 22 8 0.045 x 399-4967-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-4967-2-ND 500 728.00 | T495X227K010ATE045 
220 +10 22 8 0.050 x 399-4782-1-ND 3.60 3.48 3.04 399-4782-2-ND 500 728.00 | T495X227K010ATEO50 
10 220 +10 22 8 0.060 x 399-4781-1-ND 3.15 3.05 2.66 399-4781-2-ND 500 637.00 | T495X227K010ATEO60 
220 +10 22 8 0.125 D 399-3881-1-ND 1.90 1.66 1.45 399-3881-2-ND 500 346.00 | T495D227KO10ATE125 
220 +10 22 8 0.10 x 399-3900-1-ND 2.50 2.18 1.90 399-3900-2-ND 500 455.00 | T495X227K010ATE100 
330 +10 33 10 0.035 x 399-4783-1-ND 3.60 3.48 3.04 399-4783-2-ND 500 728.00 | T495X337K010ATE035 
330 +10 33 8 0.040 E 399-4968-1-ND 14.00 12.18 10.64 399-4968-2-ND 500 2548.00 | T495E337K010ATE040 
330 +10 33 10 0.06 E 399-4641-1-ND 12.15 11.75 10.26 399-4641-2-ND 500 2457.00 | T495E337K010ATEO60 
330 +10 33 10 0.10 E 399-4640-1-ND 11.93 11.53 10.07 399-4640-2-ND 500 2411.50 | T495E337K010ATE100 
330 +10 33 10 0.125 D 399-3884-1-ND 2.10 1.83 1.60 399-3884-2-ND 500 382.00 | T495D337K010ATE125 
330 +10 33 10 0.06 x 399-3903-1-ND 3.00 2.61 2.28 399-3903-2-ND 500 546.00 | T495X337K010ATEO60 
6.8 +10 14 6 0.75 c 399-4642-1-ND 1.91 1.85 1.62 399-4642-2-ND 500 387.00 | T495C685K016ATE750 
15 +10 24 6 0.80 B 399-4969-1-ND 2.00 1.74 1.52 399-4969-2-ND 2,000 680.00/M_ | T495B156K016ATE800 
33 +10 6.6 6 0.15 D 399-4702-1-ND 1.60 1.40 1.22 399-4702-2-ND 500 291.00 | T495D336K016ATE150 
47 +10 75 6 0.350 Cc 399-4970-1-ND 2.33 2.03 1.77 399-4970-2-ND 500 423.00 | T495C476K016ATE350 
68 +10 10.9 6 0.18 Vv 399-4703-1-ND 4.10 3.57 3.12 399-4703-2-ND 1,000 1394.00 | T495V686K016ATE180 
16 68 +10 10.9 6 0.15 D 399-3889-1-ND 1.20 1.05 92 399-3889-2-ND 500 437.00 | T495D686K016ATE150 
100 +10 16 8 0.10 x 399-3895-1-ND 2.40 2.09 1.83 399-3895-2-ND 500 437.00 | T495X107K016ATE100 
100 +20 16 8 0.10 x 399-3896-1-ND 2.40 2.09 1.83 399-3896-2-ND 500 437.00 | T495X107M016ATE100 
150 +10 24 8 0.10 x 399-3898-1-ND 2.50 2.18 1.90 399-3898-2-ND 500 455.00 | T495X157KO16ATE100 
220 +10 35.2 7.2 0.100 E 399-4972-1-ND 13.50 11.75 10.26 399-4972-2-ND 500 2457.00 | T495E227K016ATE100 
220 +10 35.2 Te 0.150 E 399-4971-1-ND 13.25 11.53 10.07 399-4971-2-ND 500 2411.50 | T495E227K016ATE150 
10 +10 2 6 0.475 Cc 399-4644-1-ND 1.91 1.85 1.62 399-4644-2-ND 500 387.00 | T495C106KO20ATE475 
10 +10 2 6 1.000 B 399-4973-1-ND 2.00 1.74 1.52 399-4973-2-ND 2,000 680.00/M | T495B106K020ATE1KO 
15 +10 3 6 0.375 c 399-4643-1-ND 1.91 1.85 1.62 399-4643-2-ND 500 387.00 | T495C156KO20ATE375 
22 +10 3.5 4 0.18 D 399-4704-1-ND 1.45 1.27 1.14 399-4704-2-ND 500 264.00 | T495D226K020ATE180 
47 +10 7.5 4 0.15 x 399-3904-1-ND 2.20 1.92 1.68 399-3904-2-ND 500 400.50 | T495X476KO20ATE150 
47 +10 9.4 6 0.10 D 399-4784-1-ND 1.49 1.44 1.26 399-4784-2-ND 500 300.50 | T495D476K020ATE100 
20 47 +10 9.4 6 0.175 D 399-3885-1-ND 1.40 1.22 1.07 399-3885-2-ND 500 255.00 | T495D476KO20ATE175 
47 +10 9.4 8 0.065 x 399-4804-1-ND 3.70 3.22 2.82 399-4804-2-ND 500 673.50 | T495X476KO20ATEO65 
68 +10 13.6 8 0.15 D 399-3890-1-ND 1.40 1.22 1.07 399-3890-2-ND 500 255.00 | T495D686K020ATE150 
68 +10 13.6 6 0.15 x 399-3907-1-ND 2.40 2.09 1.83 399-3907-2-ND 500 437.00 | T495X686KO20ATE150 
100 +10 20 8 0.085 E 399-4647-1-ND 12.60 12.18 10.64 399-4647-2-ND 500 2548.00 | T495E107KO20ATE085 
100 +10 20 8 0.10 E 399-4646-1-ND 12.15 11.75 10.26 399-4646-2-ND 500 2457.00 | T495E107KO20ATE100 
100 +10 20 8 0.20 E 399-4645-1-ND 11.93 11.53 10.07 399-4645-2-ND 500 2411.50 | T495E107KO20ATE200 
2.2 +10 0.6 6 1.30 Cc 399-4649-1-ND 1.91 1.85 1.62 399-4649-2-ND 500 387.00 | T495C225K025ATE1K3 
3.3 +10 0.9 6 0.75 Cc 399-4648-1-ND 1.91 1.85 1.62 399-4648-2-ND 500 387.00 | T495C335K025ATE750 
33 +10 6.6 4 0.175 x 399-3901-1-ND 2.20 1.92 1.68 399-3901-2-ND 500 400.50 | T495X336K025ATE175 
33 +10 8.3 6 0.090 D 399-4785-1-ND 1.94 1.88 1.64 399-4785-2-ND 500 391.50 | T495D336K025ATE090 
33 +10 8.3 6 0.3 D 399-3882-1-ND 1.40 1.22 1.07 399-3882-2-ND 500 255.00 | T495D336K025ATE300 
25 47 +10 11.8 6 0.15 x 399-4705-1-ND 3.00 2.61 2.28 399-4705-2-ND 500 546.00 | T495X476K025ATE150 
47 +20 11.8 6 0.2 x 399-3906-1-ND 2.50 2.18 1.90 399-3906-2-ND 500 455.00 | T495X476MO025ATE200 
47 +20 11.8 10 0.12 D 399-4650-1-ND 1.94 1.88 1.64 399-4650-2-ND 500 391.50 | T495D476M025ATE120 
68 +10 17 8 0.125 x 399-4707-1-ND 3.50 3.05 2.66 399-4707-2-ND 500 637.00 | T495X686K025ATE125 
68 +10 17 8 0.15 x 399-4706-1-ND 3.00 2.61 2.28 399-4706-2-ND 500 546.00 | T495X686K025ATE150 
68 +10 17 8 0.2 x 399-3908-1-ND 2.50 2.18 1.90 399-3908-2-ND 500 455.00 | T495X686K025ATE200 
0.47 | +10 0.5 4 2.200 B 399-4974-1-ND 1.40 1.22 1.07 399-4974-2-ND 2,000 476.00/M_ | T495B474KO35ATE2K2 
1.00 | +10 0.5 4 1.700 B 399-4975-1-ND 1.40 1.22 1.07 399-4975-2-ND 2,000 476.00/M | T495B105KO35ATE1K7 
2.20) +10 0.8 6 1.500 B 399-4976-1-ND 2.00 1.74 1.52 399-4976-2-ND 2,000 680.00/M | T495B225KO35ATE1K5 
35 6.8 +10 24 6 0.4 D 399-3887-1-ND 1.20 1.05 92 399-3887-2-ND 500 218.50 | T495D685K035ATE400 
22 +10 PAA 6 0.3 D 399-3880-1-ND 1.20 1.05 92 399-3880-2-ND 500 218.50 | T495D226K035ATE300 
22 +10 7.7 6 0.275 x 399-3899-1-ND 2.40 2.09 1.83 399-3899-2-ND 500 437.00 | T495X226KO35ATE275 
47 +10 16.5 8 0.3 x 399-3905-1-ND 2.50 2.18 1.90 399-3905-2-ND 500 455.00 | T495X476KO35ATE300 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
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KEMET 


Surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont) 


WV | Cap. | Cap. DC Leakage DF % @ 25°C | ESR OQ @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) | (uF) |Tol. (%) | pA @ 25°C Max. 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
47 +10 2.4 6 0.275 D_ | 399-4786-1-ND 2.03 1.96 A711 399-4786-2-ND 500 409.50 | T495D475KO50ATE275 
6.8 +10 3.4 6 0.3 D_ | 399-3888-1-ND 2.00 1.74 1.52 399-3888-2-ND 500 364.00 | T495D685KO50ATE300 
50 10 +10 5 6 0.3 x 399-3893-1-ND 7.55 6.57 5.74 | 399-3893-2-ND 500 1374.00 | T495X106KO50ATE300 
10 +20 5 6 0.3 xX 399-3894-1-ND 7.55 6.57 5.74 | 399-3894-2-ND 500 1374.00 | T495X106MO50ATE300 
15 +10 75 8 0.3 Xx 399-3897-1-ND 7.55 6.57 5.74 | 399-3897-2-ND 500 1374.00 | T495X156KOS0ATE300 
T496 Series, Fused 
4 330 +10 13.2 8 0.7 xX 399-1665-1-ND 7.50 6.53 5.70 | 399-1665-2-ND 500 1365.00 | T496X337K004AS 
330 +20 13.2 8 0.7 Xx 399-1666-1-ND 7.00 6.09 5.32 |— = —_ | T496X337M004AS 
10 +10 0.6 6 3.5 B 399-1667-1-ND 1.80 1.57 1.37. | 399-1667-2-ND 2,000 612.00/M_ | T496B106KO06AS 
6.3 10 +20 0.6 6 3.5 B 399-1668-1-ND 1.65 1.44 1.26 |= _ — | T496B106MO06AS 
100 +20 6 8 0.9 Xx 399-1672-1-ND 6.50 5.66 4.94 | 399-1672-2-ND 500 1183.00 | T496X107MOO06AS 
47 +10 0.5 6 3.5 B 399-1673-1-ND 1.80 1.57 1.37. | 399-1673-2-ND 2,000 612.00/M_ | T496B475K010AS 
47 +20 0.5 6 3.5 B 399-1674-1-ND 1.65 1.44 1.26 |e _ — | 7T496B475M010AS 
22 +10 2.2 6 2.0 C_ | 399-1675-1-ND 3.00 2.61 2.28 399-1675-2-ND 500 546.00 | T496C226K010AS 
22 +20 2.2 6 2.0 C_ | 399-1676-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 399-1676-2-ND 500 500.50 | T496C226M010AS 
33 +10 3.3 6 1.0 D_ | 399-1677-1-ND 3.90 3.40 2.97 |e = —__| T496D336K010AS 
10 33 +20 3.3 6 1.0 D_ | 399-1678-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-1678-2-ND 500 682.50 | T496D336M010AS 
47 +10 47 6 1.0 D_ | 399-1679-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-1679-2-ND 500 709.80 | T496D476K010AS 
68 +20 6.8 6 0.9 x 399-1684-1-ND 6.50 5.66 4.94 | 399-1684-2-ND 500 1183.00 | T496X686M010AS 
100 +10 10 8 0.7 D | 399-1681-1-ND 4.15 3.62 3.16 jE = — | 7T496D107K010AS 
100 +20 10 8 0.7 D | 399-1682-1-ND 4.00 3.48 3.04 | — = — | 7T496D107M010AS 
220 +20 22 8 0.5 Xx 399-1686-1-ND 8.50 7.40 6.46 399-1686-2-ND 500 1547.00 | T496X227M010AS 
2.2 +10 0.5 6 3.5 B 399-1687-1-ND 1.80 1.57 1.370 |— = — | T496B225K016AS 
2.2 +20 0.5 6 3.5 B 399-1688-1-ND 1.65 1.44 1.26 |— = — | T496B225M016AS 
4.7 +20 0.8 6 3.5 B 399-1690-1-ND 1.65 1.44 1.26 399-1690-2-ND 2,000 561.00/M | T496B475M016AS 
10 +10 1.6 6 3.5 B 399-1691-1-ND 1.90 1.66 1.45 399-1691-2-ND 2,000 646.00/M | T496B106K016AS 
15 +10 2.4 6 2.0 ej 399-1695-1-ND 3.00 2.61 2.28 | — = —__| T496C156K016AS 
15 +20 2.4 6 2.0 C_ | 399-1696-1-ND 2.75 2.40 2.09 | — = — | T496C156M016AS 
16 22 +10 3.6 6 1.6 C_ | 399-1697-1-ND 3.15 2.75 2.40 |— = — | T496C226K016AS 
22 +20 3.6 6 1.6 Cc 399-1698-1-ND 2.90 2.53 2.21 = =e — | T496C226M016AS 
33 +20 5.3 6 1.0 D | 399-1700-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-1700-2-ND 500 682.50 | T496D336M016AS 
47 +10 7.5 6 0.8 D_ | 399-1701-1-ND 3.90 3.40 2.97 |S = —_ | T496D476K016AS 
47 +20 75 6 0.9 Xx 399-1704-1-ND 6.50 5.66 4.94 |— = — | 7T496X476M016AS 
100 +10 16 8 0.7 xX 399-1705-1-ND 7.50 6.53 5.70 |e _ — | T496X107K016AS 
100 +20 16 8 0.7 Xx 399-1706-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-1706-2-ND 500 1274.00 | T496X107M016AS 
2.2 +10 0.5 6 3.5 B 399-1707-1-ND 1.80 1.57 1.37. | 399-1707-2-ND 2,000 612.00/M | T496B225K020AS 
6.8 +10 1.4 6 2.0 c 399-1709-1-ND 3.00 2.61 2.28 | — = — | T496C685K020AS 
6.8 +20 1.4 6 2.0 Cc 399-1710-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 399-1710-2-ND 500 500.50 | T496C685M020AS 
10 +20 2 6 2.0 C_ | 399-1712-1-ND 2.75 2.40 2.09 [ES _ — | T496C106M020AS 
20 22 +20 4.4 6 1.0 D_ | 399-1714-1-ND 3.75 3.27 2.85 |= = —__| T496D226M020AS 
33 +10 6.6 6 0.9 x 399-1715-1-ND 7.00 6.09 5.32 |— = — | T496X336K020AS 
33 +20 6.6 6 0.9 xX 399-1716-1-ND 6.50 5.66 494 | — _ — | T496X336M020AS 
47 +10 9.4 6 0.3 xX 399-3464-1-ND 7.50 6.53 5.70 |— _ — | T496X476K020AS 
47 +20 9.4 6 0.3 Xx 399-3465-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-3465-2-ND 500 1274.00 | T496X476M020AS 
47 +10 2 6 2.5 c 399-1717-1-ND 3.00 2.61 2.28 | — = — | T496C475K025AS 
4.7 +20 1.2 6 2.5 C_ | 399-1718-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 399-1718-2-ND 500 500.50 | T496C475M025AS 
25 10 +10 25 6 0.6 C_ | 399-3466-1-ND 3.15 2.75 240 |— _— — | T496C106K025AS 
22 +20 5.5 6 0.8 D_ | 399-1722-1-ND 3.75 3.27 2.85 | — = — | T496D226M025AS 
22 +10 5.5 6 0.9 x 399-1723-1-ND 7.00 6.09 5.32 |— = — | T496X226K025AS 
22 +20 5.5 6 0.9 Xx 399-1724-1-ND 6.50 5.66 4.94 | — = —_ | T496X226M025AS 
1.0 +20 0.5 4 5.0 B 399-1726-1-ND 1.65 1.44 1.26 |e _ — | T496B105M035AS 
2.2 +10 0.8 6 3.5 Cc 399-1727-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 399-1727-2-ND 500 546.00 | T496C225K035AS 
2.2 +20 0.8 6 3.5 C_ | 399-1728-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 399-1728-2-ND 500 500.50 | T496C225M035AS 
35 47 +10 7 6 1.5 D | 399-1729-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-1729-2-ND 500 709.80 | T496D475K035AS 
6.8 +10 2.4 6 1.3 D_ | 399-1731-1-ND 3.90 3.40 2.97 | — = —__| T496D685K035AS 
6.8 +20 2.4 6 1.3 D_ | 399-1732-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-1732-2-ND 500 682.50 | T496D685M035AS 
15 +10 5.3 6 0.9 Xx 399-1735-1-ND 7.50 6.53 5.70 | — = —_| T496X156K035AS 
1.0 +10 0.5 4 5.5 C_ | 399-1737-1-ND 3.38 2.94 257 [Ee _— — | T496C105KO50AS 
50 1.0 +20 0.5 4 5.5 Cc 399-1738-1-ND 3.30 2.88 2.51 = = — | T496C105M050AS 
4.7 +20 2.4 6 1.5 Xx 399-1740-1-ND 7.50 6.53 5.70 | 399-1740-2-ND 500 1365.00 | T496X475M050AS 
T496 Series, Fused — RoHS Compliant 
4 330 +10 13.2 8 0.7 xX 399-3979-1-ND 7.50 6.53 5.70 | 399-3979-2-ND 500 1365.00 | T496X337KO04AT 
330 +20 13.2 8 0.7 xX 399-3980-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-3980-2-ND 500 1274.00 | T496X337M004AT 
10 +10 0.6 6 3.5 B 399-3911-1-ND 1.80 1.57 1.37. | 399-3911-2-ND 2,000 612.00/M | T496B106KOO6ATE3K5 
10 +20 0.6 6 3.5 B 399-3913-1-ND 1.65 1.44 1.26 | 399-3913-2-ND 2,000 561.00/M_ | T496B106MOO6AT 
63 100 +10 6 8 0.8 D_ | 399-3945-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-3945-2-ND 500 710.00 | T496D107KOO6AT 
100 +20 6 8 0.8 D_ | 399-3947-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-3947-2-ND 500 682.50 | T496D107MOO6AT 
100 +10 6 8 0.9 xX 399-3967-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-3967-2-ND 500 1274.00 | T496X107KOO6AT 
100 +20 6 8 0.9 Xx 399-3969-1-ND 6.50 5.66 4.94 | 399-3969-2-ND 500 1183.00 | T496X107MOO6AT 
47 +10 0.5 6 3.5 B 399-3919-1-ND 1.80 1.57 1.37. | 399-3919-2-ND 2,000 612.00/M_ | T496B475K010AT 
47 +20 0.5 6 3.5 B 399-3921-1-ND 1.65 1.44 1.26 399-3921-2-ND 2,000 561.00/M_ | T496B475M010AT 
22 +10 2.2 6 2.0 Cc 399-3935-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 399-3935-2-ND 500 546.00 | T496C226K010AT 
22 +20 2.2 6 2.0 c 399-3937-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 399-3937-2-ND 500 500.50 | T496C226M010AT 
33 +10 3.3 6 1.0 D_| 399-3953-1-ND 3.90 3.40 2.97 _| 399-3953-2-ND 500 710.00 | T496D336K010AT 
33 +20 3.3 6 1.0 D_ | 399-3955-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-3955-2-ND 500 682.50 | T496D336M010AT 
10 47 +10 4.7 6 1.0 D_ | 399-3959-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-3959-2-ND 500 710.00 | T496D476K010AT 
47 +20 4.7 6 1.0 D | 399-3961-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-3961-2-ND 500 682.50 | T496D476M010AT 
68 +10 6.8 6 0.9 x 399-3987-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-3987-2-ND 500 1274.00 | T496X686K010ATE900 
68 +20 6.8 6 0.9 Xx 399-3988-1-ND 6.50 5.66 4.94 | 399-3988-2-ND 500 1183.00 | T496X686M010AT 
100 +10 10 8 0.7 D_ | 399-3946-1-ND 4.15 3.62 3.16 | 399-3946-2-ND 500 755.50 | T496D107KO10AT 
100 +20 10 8 0.7 D_ | 399-3948-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 399-3948-2-ND 500 728.00 | T496D107M010AT 
220 +10 22 8 0.5 Xx 399-3975-1-ND 9.00 7.83 6.84 | 399-3975-2-ND 500 1638.00 | T496X227KO10AT 
220 +20 22 8 0.5 Xx 399-3976-1-ND 8.50 7.40 6.46 | 399-3976-2-ND 500 1547.00 | T496X227M010AT 
2.2 +10 0.5 6 3.5 B 399-3915-1-ND 1.80 1.57 1.37. | 399-3915-2-ND 2,000 612.00/M_ | T496B225K016AT 
16 2.2 +20 0.5 6 3.5 B 399-3917-1-ND 1.65 1.44 1.26 399-3917-2-ND 2,000 561.00/M_ | T496B225M016ATESK5 
4.7 +10 0.8 6 3.5 B 399-3920-1-ND 1.80 1.57 1.37 | 399-3920-2-ND 2,000 612.00/M_ | T496B475KO016AT 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 
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1522 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


KEMET _ surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont) 


WV | Cap. | Cap. DC Leakage DF % @ 25°C | ESRQ @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) | (uF) Tol. (%)| pA @ 25°C Max. 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
47 +20 0.8 6 3.5 B 399-3922-1-ND 1.65 1.44 1.26 399-3922-2-ND 2,000 561.00/M | T496B475M016AT 
10 +10 1.6 6 3.5 B 399-3912-1-ND 1.90 1.66 1.45 399-3912-2-ND 2,000 646.00/M | T496B106K016AT 
10 +20 1.6 6 3.5 B 399-3914-1-ND 1.80 1.57 1.37. | 399-3914-2-ND 2,000 612.00/M_ | T496B106M016AT 
10 +10 1.6 6 2.0 Cc 399-3925-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 399-3925-2-ND 500 546.00 | T496C106K016AT 
10 +20 1.6 6 2.0 ie} 399-3928-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 399-3928-2-ND 500 500.50 | T496C106M016AT 
15) +10 2.4 6 2.0 [e} 399-3931-1-ND 3.00 2.61 2.28 399-3931-2-ND 500 546.00 | T496C156K016AT 
15 +20 2.4 6 2.0 Cc 399-3932-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 399-3932-2-ND 500 500.50 | T496C156M016ATE2KO 
22 +10 3.6 6 1.6 Cc 399-3936-1-ND 3.15 2.75 2.40 | 399-3936-2-ND 500 573.50 | T496C226K016AT 
16 22 +20 3.6 6 1.6 Cc 399-3938-1-ND 2.90 2.53 2.21 399-3938-2-ND 500 528.00 | T496C226M016AT 
33 +10 5.3 6 1.0 D 399-3954-1-ND 3.90 3.40 2.97 _| 399-3954-2-ND 500 710.00 | T496D336K016AT 
33 +20 5.3 6 1.0 D 399-3956-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-3956-2-ND 500 682.50 | T496D336M016AT 
47 +10 7.5 6 0.8 D 399-3960-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-3960-2-ND 500 710.00 | T496D476K016AT 
47 +20 75 6 0.8 D 399-3962-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-3962-2-ND 500 682.50 | T496D476M016AT 
47 +10 75 6 0.9 x 399-3983-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-3983-2-ND 500 1274.00 | T496X476KO16AT 
47 +20 el 6 0.9 Xx 399-3985-1-ND 6.50 5.66 4.94 | 399-3985-2-ND 500 1183.00 | T496X476M016AT 
100 +10 16 8 0.7 x 399-3968-1-ND 7.50 6.53 5.70 | 399-3968-2-ND 500 1365.00 | T496X107KO16AT 
100 +20 16 8 0.7 xX 399-3970-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-3970-2-ND 500 1274.00 | T496X107M016AT 
2.2 +10 0.5 6 3.5 B 399-3916-1-ND 1.80 1.57 1.37 | 399-3916-2-ND 2,000 612.00/M | T496B225KO020AT 
2.2 +20 0.5 6 3.5 B 399-3918-1-ND 1.65 1.44 1.26 | 399-3918-2-ND 2,000 561.00/M_ | T496B225M020AT 
6.8 +10 1.4 6 2.0 Cc 399-3941-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 399-3941-2-ND 500 546.00 | T496C685K020AT 
6.8 +20 1.4 6 2.0 Cc 399-3942-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 399-3942-2-ND 500 500.50 | T496C685M020AT 
10 +10 2 6 2.0 ej 399-3926-1-ND 3.00 2.61 2.28 399-3926-2-ND 500 546.00 | T496C106KO20AT 
20 10 +20 2 6 2.0 [e} 399-3929-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 399-3929-2-ND 500 500.50 | T496C106M020AT 
22 +10 4.4 6 1.0 D 399-3949-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-3949-2-ND 500 710.00 | T496D226K020ATE1KO 
22 +20 4.4 6 1.0 D 399-3951-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-3951-2-ND 500 682.50 | T496D226M020AT 
33 +10 6.6 6 0.9 x 399-3977-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-3977-2-ND 500 1274.00 | T496X336KO20AT 
33 +20 6.6 6 0.9 Xx 399-3978-1-ND 6.50 5.66 4.94 | 399-3978-2-ND 500 1183.00 | T496X336M020AT 
47 +10 9.4 6 0.3 xX 399-3984-1-ND 7.50 6.53 5.70 | 399-3984-2-ND 500 1365.00 | T496X476KO20AT 
47 +20 9.4 6 0.3 Xx 399-3986-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-3986-2-ND 500 1274.00 | T496X476M020AT 
47 +10 1.2 6 2.5 Cc 399-3939-1-ND 3.00 2.61 2.28 399-3939-2-ND 500 546.00 | T496C475K025AT 
47 +20 1.2 6 2.5 Cc 399-3940-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 399-3940-2-ND 500 500.50 | T496C475M025AT 
10 +10 2.5 6 0.6 Cc 399-3927-1-ND 3.15 2.75 2.40 | 399-3927-2-ND 500 573.50 | T496C106KO25AT 
10 +20 25 6 0.6 Cc 399-3930-1-ND 2.90 2.53 2.21 399-3930-2-ND 500 528.00 | T496C106M025AT 
25 10 +10 2.5 6 1.2 D 399-3943-1-ND 3.90 3.40 2.97 _| 399-3943-2-ND 500 710.00 | T496D106K025AT 
10 +20 2:5 6 1.2 D 399-3944-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-3944-2-ND 500 682.50 | T496D106M025AT 
22 +10 5.5 6 0.8 D 399-3950-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-3950-2-ND 500 710.00 | T496D226K025AT 
22 +20 5.5 6 0.8 D 399-3952-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-3952-2-ND 500 682.50 | T496D226M025AT 
22 +10 5.5 6 0.9 xX 399-3973-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-3973-2-ND 500 1274.00 | T496X226K025AT 
22 +20 5.5 6 0.9 Xx 399-3974-1-ND 6.50 5.66 4.94 | 399-3974-2-ND 500 1183.00 | T496X226M025AT 
1.0 +10 0.5 4 5.0 B 399-3909-1-ND 1.80 1.57 1.37 | 399-3909-2-ND 2,000 612.00/M | T496B105KO35AT 
1.0 +20 0.5 4 5.0 B 399-3910-1-ND 1.65 1.44 1.26 399-3910-2-ND 2,000 561.00/M_ | T496B105MO35AT 
2.2 +10 0.8 6 3.5 Cc 399-3933-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 399-3933-2-ND 500 546.00 | T496C225K035AT 
2.2 +20 0.8 6 3.5 Cc 399-3934-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 399-3934-2-ND 500 500.50 | T496C225M035AT 
4.7 +10 17 6 1.5 D 399-3957-1-ND 3.90 3.40 2.97 _| 399-3957-2-ND 500 710.00 | T496D475KO35AT 
35 4.7 +20 17 6 1.5 D 399-3958-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-3958-2-ND 500 682.50 | T496D475M035AT 
6.8 +10 2.4 6 1.3 D 399-3963-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-3963-2-ND 500 710.00 | T496D685K035AT 
6.8 +20 2.4 6 1.3 D 399-3964-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-3964-2-ND 500 682.50 | T496D685M035ATE1K3 
10 +10 3.5 6 1.0 x 399-3965-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-3965-2-ND 500 1274.00 | T496X106KO35AT 
10 +20 3.5 6 1.0 Xx 399-3966-1-ND 6.50 5.66 4.94 | 399-3966-2-ND 500 1183.00 | T496X106M035ATE1KO 
15 +10 5.3 6 0.9 xX 399-3971-1-ND 7.50 6.53 5.70 | 399-3971-2-ND 500 1365.00 | T496X156KO35AT 
15 +20 5.3 6 0.9 Xx 399-3972-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-3972-2-ND 500 1274.00 | T496X156M035AT 
1.0 +10 0.5 4 5.5 Cc 399-3923-1-ND 3.38 2.94 2.57 | 399-3923-2-ND 500 614.50 | T496C105KO50AT 
50 1.0 +20 0.5 4 5.5 Cc 399-3924-1-ND 3.30 2.88 2.51 399-3924-2-ND 500 600.50 | T496C105MO50AT 
47 +10 2.4 6 1.5 x 399-3981-1-ND 8.00 6.96 6.08 | 399-3981-2-ND 500 1456.00 | T496X475KOS0ATE1K5 
4.7 +20 2.4 6 1.5 Xx 399-3982-1-ND 7.50 6.53 5.70 | 399-3982-2-ND 500 1365.00 | T496X475MO50AT 
T7498 Series, High Temperature (150°C) — RoHS Compliant 
33 +10 21 6 17 B 399-4753-1-ND 1.00 87 -76 | 399-4753-2-ND 2,000 339.00/M | T498B336KO06ATE1K7 
6 47 +10 3 6 0.8 Cc 399-4754-1-ND 1.26 1.10 -97 | 399-4754-2-ND 500 230.00 | T498C476KO06ATE800 
100 +10 6.3 8 0.6 D 399-4755-1-ND 1.80 1.57 1.37 | 399-4755-2-ND 500 327.00 | T498D107KOO6ATE600 
4.7 +10 0.5 6 2.9 A 399-4756-1-ND 45 39 -34 | 399-4756-2-ND 2,000 151.00/M | T498A475K010ATE2K9 
40 22 +10 2.2 6 1.5 B 399-4757-1-ND 1.00 87 -76 399-4757-2-ND 2,000 339.00/M_ | T498B226K010ATE1K5 
100 +10 10 8 0.6 D 399-4758-1-ND 2.19 1.91 1.67 | 399-4758-2-ND 500 399.50 | T498D107K010ATE600 
220 +10 22 8 0.5 Xx 399-4759-1-ND 6.54 5.70 4.98 | 399-4759-2-ND 500 1191.00 | T498X227K010ATE500 
6.8 +10 11 6 2.6 A_ | 399-4760-1-ND 55 48 42 399-4760-2-ND 2,000 185.00/M | T498A685KO16ATE2K6 
16 10 +10 1.6 6 2.8 B 399-4761-1-ND 67 58 261 399-4761-2-ND 2,000 226.00/M | T498B106KO16ATE2K8 
22 +10 3.6 6 1.0 ie} 399-4762-1-ND 1.26 1.10 -97__| 399-4762-2-ND 500 230.00 | T498C226K016ATE1KO 
2.2 +10 0.6 6 3.0 B 399-4763-1-ND 67 58 51 399-4763-2-ND 2,000 226.00/M | T498B225KO25ATE3KO 
25 10 +10 2.5 6 11 Cc 399-4764-1-ND 1.26 1.10 -97 | 399-4764-2-ND 500 230.00 | T498C106K025ATE1K1 
33 +10 8.3 6 0.6 D 399-4765-1-ND 5.29 4.60 4.02 399-4765-2-ND 500 962.00 | T498D336K025ATE600 
1 +10 0.5 4 10.0 A_ | 399-4766-1-ND 55 48 42 399-4766-2-ND 2,000 185.00/M | T498A105KO35ATE10K 
35 3.3 +10 1.2 6 1.7 Cc 399-4767-1-ND 1.16 1.02 -89 | 399-4767-2-ND 500 212.00 | T498C335K035ATE1K7 
10 +10 3.5 6 0.7 D 399-4768-1-ND 1.80 1.57 1.37. | 399-4768-2-ND 500 327.00 | T498D106K035ATE700 
33 +10 11.6 6 0.5 xX 399-4769-1-ND 6.54 5.70 4.98 | 399-4769-2-ND 500 1191.00 | T498X336K035ATE500 
50 10 +10 5 6 1.0 D 399-4770-1-ND 3.66 3.19 2.78 | 399-4770-2-ND 500 665.50 | T498D106KO50ATE1KO 
T499 Series, High Temperature (175°C) — RoHS Compliant 
2.2 +10 0.5 6 6.5 A 399-4988-1-ND 56 49 -43_ | 399-4988-2-ND 2,000 189.00/M | T499A225KOO6ATE6K5 
3.3 +10 0.5 6 8.0 A_ | 399-4989-1-ND 56 49 -43_ | 399-4989-2-ND 2,000 189.00/M | T499A335KOO6ATE8KO 
47 +10 0.5 6 6.0 A_ | 399-4990-1-ND 56 49 -43 | 399-4990-2-ND 2,000 189.00/M | T499A475KOO6ATE6KO 
6.8 +10 0.5 6 6.0 A 399-4991-1-ND 56 49 -43 | 399-4991-2-ND 2,000 189.00/M | T499A685KOO6ATE6KO 
6.8 +10 0.5 6 3.5 B 399-4992-1-ND 75 65 -57 _| 399-4992-2-ND 2,000 254.00/M_| T499B685KOO6ATE3K5 
10 +10 0.6 6 3.5 B 399-4993-1-ND 75 65 .57 | 399-4993-2-ND 2,000 254.00/M | T499B106KOO6ATE3K5 
15 +10 0.9 6 3.5 B 399-4994-1-ND 75 65 -57 | 399-4994-2-ND 2,000 254.00/M_ | T499B156KOO6ATE3K5 
15 +10 0.9 6 1.8 Cc 399-4995-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-4995-2-ND 500 264.50 | T499C156KOO6ATE1K8 
63 22 +10 1.4 6 3.5 B 399-4996-1-ND 83 73 .64 | 399-4996-2-ND 2,000 282.00/M | T499B226KO06ATE3K5 
22 +10 1.4 6 1.8 ie} 399-4997-1-ND 1.45 1.27 1.41 399-4997-2-ND 500 264.50 | T499C226KO06ATE1K8 
33 +10 21 6 3.0 B 399-4998-1-ND 1.25 1.09 95 399-4998-2-ND 2,000 423.00/M | T499B336KO06ATE3KO 
33 +10 2 6 1.8 Cc 399-4999-1-ND 1.45 1.27 114 399-4999-2-ND 500 264.50 | T499C336KO06ATE1K8 
47 +10 3 6 1.8 Cc 399-5000-1-ND 1.58 1.38 1.20 | 399-5000-2-ND 500 287.00 | T499C476KOO6ATE1K8 
47 +10 2.9 6 0.8 D 399-5001-1-ND 2.24 1.95 1.71 399-5001-2-ND 500 408.00 | T499D476KO06ATE800 
68 +10 41 6 1.2 Cc 399-5002-1-ND 1.98 1,72 1.51 399-5002-2-ND 500 359.50 | T499C686KO06ATE1K2 
68 +10 41 6 0.8 D 399-5003-1-ND 2.24 1.95 1.71 399-5003-2-ND 500 408.00 | T499D686KO06ATE800 
100 +10 6.3 8 0.8 D 399-5004-1-ND 2.24 1.95 eal 399-5004-2-ND 500 408.00 | T499D107KOO6ATE800 
150 +10 9 8 0.7 D 399-5005-1-ND 2.74 2.39 2.09 | 399-5005-2-ND 500 498.50 | T499D157KOO6ATE700 
1.5 +10 0.5 6 8.0 A_ | 399-5006-1-ND 56 49 -43 | 399-5006-2-ND 2,000 189.00/M | T499A155KO10ATE8KO 
2.2 +10 0.5 6 8.0 A_ | 399-5007-1-ND 56 49 -43 | 399-5007-2-ND 2,000 189.00/M | T499A225K010ATE8KO 
3.3 +10 0.5 6 6.0 A 399-5008-1-ND 56 49 -43_ | 399-5008-2-ND 2,000 189.00/M | T499A335K010ATE6KO 
47 +10 0.5 6 6.0 A 399-5009-1-ND 56 49 -43 | 399-5009-2-ND 2,000 189.00/M | T499A475K010ATE6KO 
40 4.7 +10 0.5 6 3.5 B 399-5010-1-ND 75 65 -57 | 399-5010-2-ND 2,000 254.00/M_| T499B475K010ATE3K5 
6.8 +10 0.7 6 6.0 A_ | 399-5011-1-ND 61 53 -47 | 399-5011-2-ND 2,000 206.00/M | T499A685K010ATE6KO 
6.8 +10 0.7 6 3.5 B 399-5012-1-ND 75 65 .57 | 399-5012-2-ND 2,000 254.00/M_ | T499B685K010ATE3K5 
10 +10 1 6 3.5 B 399-5013-1-ND 75 65 -57 | 399-5013-2-ND 2,000 254.00/M | T499B106K010ATE3K5 
10 +10 1 6 1.8 Cc 399-5014-1-ND 1.45 1.27 1.41 399-5014-2-ND 500 264.50 | T499C106KO10ATE1K8 
15 +10 1.5 6 3.5 B 399-5015-1-ND 83 73 -64 | 399-5015-2-ND 2,000 282.00/M_| T499B156KO10ATE3K5 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
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KEMET surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont, 


WV | Cap. | Cap. DC Leakage DF % @ 25°C | ESRO @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) | (uF) |Tol. (%)| pA @ 25°C Max.| 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
15 +10 1.5 6 1.8 Cc 399-5016-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-5016-2-ND 500 264.50 | T499C156KO10ATE1K8 
22 +10 2.2 6 3.0 B 399-5017-1-ND 1,25 1.09 95 399-5017-2-ND 2,000 423.00/M | T499B226K010ATE3KO 
22 +10 2.2 6 1.8 Cc 399-5018-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-5018-2-ND 500 264.50 | T499C226K010ATE1K8 
33 +10 3.3 6 1.8 c 399-5019-1-ND 1.58 1.38 1.20 399-5019-2-ND 500 287.00 | T499C336K010ATE1K8 
10 33 +10 3.3 6 1.6 D 399-5020-1-ND 2.24 1.95 1.71 399-5020-2-ND 500 408.00 | T499D336K010ATE1K6 
47 +10 47 6 0.8 D 399-5021-1-ND 2.24 1.95 1.71 399-5021-2-ND 500 408.00 | T499D476K010ATE800 
68 +10 6.8 6 0.8 D 399-5022-1-ND 2.24 1.95 1.71 399-5022-2-ND 500 408.00 | T499D686K010ATE800 
100 +10 10 8 0.7 D 399-5023-1-ND 2.74 2.39 2.09 399-5023-2-ND 500 498.50 | T499D107K010ATE700 
220 +10 22 8 0.5 xX 399-5024-1-ND 8.17 TA 6.21 399-5024-2-ND 500 1486.50 | T499X227K010ATES00 
1.0 +10 0.5 4 10.0 A 399-5025-1-ND 56 AQ 43 399-5025-2-ND 2,000 189.00/M | T499A105K016ATE10K 
1.5 +10 0.5 6 8.0 A 399-5026-1-ND 56 AQ 43 399-5026-2-ND 2,000 189.00/M | T499A155K016ATE8KO 
2.2 +10 0.5 6 6.0 A 399-5027-1-ND 56 AQ 43 399-5027-2-ND 2,000 189.00/M | T499A225K016ATE6KO 
3.3 +10 0.5 6 6.0 A 399-5028-1-ND 56 49 43 399-5028-2-ND 2,000 189.00/M | T499A335K016ATE6KO 
3.3 +10 0.8 6 3.5 B 399-5029-1-ND 75 65 57 399-5029-2-ND 2,000 254.00/M_| T499B335K016ATE3K5 
47 +10 0.8 6 6.0 B 399-5030-1-ND 715 65 57 399-5030-2-ND 2,000 254.00/M | T499B475K016ATE6KO 
6.8 +10 11 6 7.0 A 399-5031-1-ND 68 60 52 399-5031-2-ND 2,000 231.00/M | T499A685K016ATE7KO 
16 6.8 +10 11 6 3.5 B 399-5032-1-ND 15 65 57 399-5032-2-ND 2,000 254.00/M_ | T499B685K016ATE3K5 
6.8 +10 1.6 6 1.8 Cc 399-5033-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-5033-2-ND 500 264.50 | T499C685K016ATE1K8 
10 +10 1.6 6 3.5 B 399-5034-1-ND 83 73 64 399-5034-2-ND 2,000 282.00/M_| T499B106K016ATE3K5 
10 +10 1.6 6 1.8 Cc 399-5035-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-5035-2-ND 500 264.50 | T499C106KO16ATE1K8 
15 +10 2.4 6 1.8 c 399-5036-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-5036-2-ND 500 264.50 | T499C156KO16ATE1K8 
22 +10 3.6 6 1.6 Cc 399-5037-1-ND 1.58 1.38 1.20 399-5037-2-ND 500 287.00 | T499C226K016ATE1K6 
22 +10 3.5 6 0.8 D 399-5038-1-ND 2.24 1.95 1.71 399-5038-2-ND 500 408.00 | T499D226K016ATE800 
33 +10 5.3 6 0.8 D 399-5039-1-ND 2.24 1.95 1.71 399-5039-2-ND 500 408.00 | T499D336K016ATE800 
47 +10 7.5 6 0.8 D 399-5040-1-ND 2.24 1.95 1.71 399-5040-2-ND 500 408.00 | T499D476K016ATE800 
68 +10 0.5 4 12.0 A 399-5041-1-ND 56 49 43 399-5041-2-ND 2,000 189.00/M | T499A684K020ATE12K 
1.0 +10 0.5 4 10.0 A 399-5042-1-ND 56 49 43 399-5042-2-ND 2,000 189.00/M | T499A105KO20ATE10K 
1.5 +10 0.5 6 8.0 A 399-5043-1-ND 56 49 43 399-5043-2-ND 2,000 189.00/M | T499A155KO20ATE8KO 
2.2 +10 0.5 6 3.5 B 399-5044-1-ND 15 65 57 399-5044-2-ND 2,000 254.00/M | T499B225KO20ATE3K5 
3.3 +10 0.5 6 3.5 B 399-5045-1-ND 75 65 57 399-5045-2-ND 2,000 254.00/M_| T499B335K020ATE3K5 
20 47 +10 0.5 6 3.5 B 399-5046-1-ND 75 65 57 399-5046-2-ND 2,000 254.00/M_ | T499B475KO20ATE3K5 
47 +10 0.9 6 2.4 Cc 399-5047-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-5047-2-ND 500 264.50 | T499C475KO20ATE2K4 
6.8 +10 1.4 6 1.9 Cc 399-5048-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-5048-2-ND 500 264.50 | T499C685K020ATE1K9 
10 +10 2 6 1.8 Cc 399-5049-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-5049-2-ND 500 264.50 | T499C106KO20ATE1K8 
15 +10 3 6 17 ie} 399-5050-1-ND 1.58 1.38 1.20 399-5050-2-ND 500 287.00 | T499C156KO20ATE1K7 
15 +10 3 6 1.0 D 399-5051-1-ND 2.24 1.95 1.71 399-5051-2-ND 500 408.00 | T499D156KO20ATE1KO 
22 +10 4.4 6 0.8 D 399-5052-1-ND 2.24 1.95 1.71 399-5052-2-ND 500 408.00 | T499D226K020ATE800 
AT +10 0.5 4 14.0 A 399-5053-1-ND 56 AQ 43 399-5053-2-ND 2,000 189.00/M | T499A474K025ATE14K 
68 +10 0.5 4 10.0 A 399-5054-1-ND 56 49 43 399-5054-2-ND 2,000 189.00/M | T499A684K025ATE10K 
1.0 +10 0.5 4 8.0 A 399-5055-1-ND 61 53 7 399-5055-2-ND 2,000 206.00/M | T499A105KO25ATE8KO 
1.5 +10 0.5 6 5.0 B 399-5056-1-ND 15 65 57 399-5056-2-ND 2,000 254.00/M_ | T499B155KO25ATESKO 
2.2 +10 0.6 6 45 B 399-5057-1-ND 83 73 64 399-5057-2-ND 2,000 282.00/M_ | T499B225KO25ATE4K5 
3.3 +10 0.8 6 2.5 Cc 399-5058-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-5058-2-ND 500 264.50 | T499C335K025ATE2K5 
25 47 +10 1.2 6 2.4 Cc 399-5059-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-5059-2-ND 500 264.50 | T499C475KO25ATE2K4 
6.8 +10 A? 6 1.9 Cc 399-5060-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-5060-2-ND 500 264.50 | T499C685K025ATE1K9 
6.8 +10 1.7 6 a | D 399-5061-1-ND 2.24 1.95 1.71 399-5061-2-ND 500 408.00 | T499D685K025ATE1K1 
10 +10 2 6 1.5 ie} 399-5062-1-ND 1.58 1.38 1.20 399-5062-2-ND 500 287.00 | T499C106KO25ATE1K5 
10 +10 25) 6 1.0 D 399-5063-1-ND 2.24 1.95 1.71 399-5063-2-ND 500 408.00 | T499D106K025ATE1KO 
15 +10 3.8 6 1.0 D 399-5064-1-ND 2.24 1.95 1.71 399-5064-2-ND 500 408.00 | T499D156KO25ATE1KO 
22 +10 5.5 6 0.8 D 399-5065-1-ND 2.24 1.95 1.71 399-5065-2-ND 500 408.00 | T499D226K025ATE800 
33 +10 8.3 6 0.7 D 399-5066-1-ND 6.60 5.75 5.02 399-5066-2-ND 500 1201.00 | T499D336K025ATE700 
15 +10 0.5 4 19.0 A 399-5067-1-ND 56 49 43 399-5067-2-ND 2,000 189.00/M | T499A154KO35ATE19K 
22 +10 0.5 4 18.0 A 399-5068-1-ND 56 49 43 399-5068-2-ND 2,000 189.00/M | T499A224K035ATE18K 
33 +10 0.5 4 15.0 A 399-5069-1-ND 56 49 43 399-5069-2-ND 2,000 189.00/M | T499A334KO035ATE15K 
AT +10 0.5 4 8.0 B 399-5070-1-ND 15 65 57 399-5070-2-ND 2,000 254.00/M_ | T499B474K035ATE8KO 
68 +10 0.5 4 6.5 B 399-5071-1-ND 75 65 57 399-5071-2-ND 2,000 254.00/M_| T499B684K035ATE6K5S 
1.0 +10 0.5 4 10.0 A 399-5072-1-ND 68 -60 52 399-5072-2-ND 2,000 231.00/M | T499A105KO35ATE10K 
1.0 +10 0.5 4 5.0 B 399-5073-1-ND 15 65 57 399-5073-2-ND 2,000 254.00/M_ | T499B105KO35ATE5KO 
35 1.5 +10 0.5 6 4.5 Cc 399-5074-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-5074-2-ND 500 264.50 | T499C155KO35ATE4K5 
2.2 +10 0.5 6 3.5 Cc 399-5075-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-5075-2-ND 500 264.50 | T499C225KO035ATE3K5 
3.3 +10 1.2 6 2.5 ej 399-5076-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-5076-2-ND 500 264.50 | T499C335KO035ATE2K5 
47 +10 1.3 6 2.5 Cc 399-5077-1-ND 1.58 1.38 1.20 399-5077-2-ND 500 287.00 | T499C475KO35ATE2K5 
47 +10 1 6 1.5 D 399-5078-1-ND 2.24 1.95 1.71 399-5078-2-ND 500 408.00 | T499D475KO35ATE1K5 
6.8 +10 2.4 6 1.3 D 399-5079-1-ND 2.24 1.95 1.71 399-5079-2-ND 500 408.00 | T499D685K035ATE1K3 
10 +10 3.5 6 1.0 D 399-5080-1-ND 2.24 1.95 1.71 399-5080-2-ND 500 408.00 | T499D106KO35ATE1KO 
22 +10 7.7 6 0.7 Xx 399-5081-1-ND 6.60 5.75 5.02 399-5081-2-ND 500 1201.00 | T499X226K035ATE700 
33 +10 11.6 6 0.6 xX 399-5082-1-ND 8.17 7A 6.21 399-5082-2-ND 500 1486.50 | T499X336K035ATE600 
50 3.3 +10 1.7 6 2.0 D 399-5083-1-ND 3.65 3.18 2.78 399-5083-2-ND 500 664.50 | T499D335KO50ATE2KO 
10 +10 5 6 1.0 D 399-5084-1-ND 4.57 3.98 3.47 399-5084-2-ND 500 831.00 | T499D106KO50ATE1KO 
T510 Series, Ultra-Low ESR 
680 +10 27.2 6 0.030 x 399-1749-1-ND 14.75 12.84 11.21 399-1749-2-ND 500 2684.50 | T510X687K004AS 
680 +20 27.2 6 0.030 x 399-1750-1-ND 14.00 12.18 10.64 |— = — | T510X687M004AS 
4 1000 | +10 40 6 0.018 E 399-1741-1-ND 18.00 1566 13.68 |— = — | T510E108K004AS 
1000 | +10 40 6 0.010 E 399-1742-1-ND 18.50 16.10 14.06 |— = — | T510E108K004AS4115 
1000 | +20 40 6 0.010 E 399-1744-1-ND 17.25 15.01 13.11 = = —__| T510E108M004AS4115 
6.3 | 680 +20 40.8 6 0.023 E 399-1747-1-ND 16.75 14.58 12.73 399-1747-2-ND 500 3048.50 | T510E687MO06AS 
T510 Series, Ultra-Low ESR — RoHS Compliant 
680 +10 27.2 6 0.030 xX 399-4002-1-ND 14.75 12.84 11.21 399-4002-2-ND 500 2684.50 | T510X687KO04AT 
680 +20 27.2 6 0.030 xX 399-4003-1-ND 14.00 12.18 10.64 399-4003-2-ND 500 2548.00 | T510X687MO04AT 
4 1000 | +10 40 6 0.018 E 399-3990-1-ND 18.00 15.66 13.68 399-3990-2-ND 500 3276.00 | T510E108KO04AT 
1000 | +10 40 6 0.010 E 399-3991-1-ND 18.50 16.10 14.06 399-3991-2-ND 500 3367.00 | T510E108KO04ATE010 
1000 | +20 40 6 0.018 E 399-3992-1-ND 16.75 1458 12.73 399-3992-2-ND 500 3048.50 | T510E108MO04ATE018 
1000 | +20 40 6 0.010 E 399-3993-1-ND 17.25 15.01 13.11 399-3993-2-ND 500 3139.50 | T510E108MO04ATE010 
470 +10 28.2 6 0.030 xX 399-4000-1-ND 14.75 12.84 11.21 399-4000-2-ND 500 2684.50 | T510X477KOO6AT 
470 +20 28.2 6 0.030 xX 399-4001-1-ND 14.00 12.18 10.64 399-4001-2-ND 500 2548.00 | T510X477MOO6AT 
6.3 680 +10 40.8 6 0.023 E 399-3994-1-ND 18.00 15.66 13.68 399-3994-2-ND 500 3276.00 | T510E687KOO6AT 
- 680 +10 40.8 6 0.012 E 399-3995-1-ND 18.50 16.10 14.06 399-3995-2-ND 500 3367.00 | T510E687KOO6ATE012 
680 +20 40.8 6 0.023 E 399-3996-1-ND 16.75 1458 12.73 399-3996-2-ND 500 3048.50 | T510E687MOO6AT 
680 +20 40.8 6 0.012 E 399-3997-1-ND 17.25 15.01 13.11 399-3997-2-ND 500 3139.50 | T510E687MO06AT4115 
10 330 +10 33 6 0.035 x 399-3998-1-ND 14.75 12.84 11.21 399-3998-2-ND 500 2684.50 | T510X337K010AT 
330 +20 33 6 0.035 x 399-3999-1-ND 14.00 12.18 10.64 399-3999-2-ND 500 2548.00 | T510X337M010AT 
16 220 +10 35.2 10 0.040 x 399-4805-1-ND 14.75 12.84 11.21 399-4805-2-ND 500 2684.50 | T510X227K016ATE040 
20 100 +20 20 6 0.040 x 399-4651-1-ND 12.60 12.18 10.64 399-4651-2-ND 500 2548.00 | T510X107MO20AT 
25 100 +20 25 8 0.050 E 399-3989-1-ND 16.25 14.14 12.35 399-3989-2-ND 500 2957.50 | T510E107MO25AT E050 
50 10 +10 5 8 0.120 x 399-4806-1-ND 16.50 1436 12.54 399-4806-2-ND 500 3003.00 | T510X106KO50ATE120 
10 +10 5 8 0.090 Xx 399-4807-1-ND 17.00 14.79 12.92 399-4807-2-ND 2,000 5780.00/M_| T510X106KOSO0ATE090 
T520 Series, KO-CAP Polymer Tantalum 
2 | 470 | +20 94 10 0.040 V_| 399-3156-1-ND 4.50 3.92 3.42 | 399-3156-2-ND 1,000 1530.00 | T520V477M002ASE040 
25 100 +20 25 8 0.070 B 399-3157-1-ND 1.10 96 .84 399-3157-2-ND 2,000 374.00/M | T520B107M2R5ASE070 
i 100 +20 25 8 0.040 B 399-3314-1-ND 1.30 1.14 99 399-3314-2-ND 2,000 442.00/M_| T520B107M2R5ASE040 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 
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KEMET Surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont, 


WV | Cap. | Cap. DC Leakage DF % @ 25°C | ESR Q @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) | (uF) |Tol. (%)| pA @ 25°C Max. | 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

220 +20 55 8 0.070 B 399-3375-1-ND 1.25 1.09 95 399-3375-2-ND 2,000 425.00/M | T520B227M2R5ASE070 

220 +20 55 8 0.035 B 399-3469-1-ND 1.45 127 1.11 399-3469-2-ND 2,000 493.00/M | T520B227M2R5ATE035 

220 +20 55 10 0.045 Vv 399-3240-1-ND 3.50 3.05 2.66 399-3240-2-ND 1,000 1190.00 | T520V227M2R5ASE045 

220 +20 55 10 0.025 Vv 399-3239-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-3239-2-ND 1,000 1275.00 | T520V227M2R5ASE025 

220 +20 55 10 0.015 Vv 399-3238-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-3238-2-ND 1,000 1360.00 | T520V227M2R5ASE015 

220 +20 55 10 0.012 Vv 399-3392-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-3392-2-ND 1,000 1360.00 | T520V227M2R5ASE012 

2.5 | 220 +20 55 10 0.009 Vv 399-3391-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-3391-2-ND 1,000 1445.00 | T520V227M2R5ASE009 
330 +20 83 10 0.025 Vv 399-3242-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-3242-2-ND 1,000 1530.00 | T520V337M2R5ASE025 

330 +20 83 10 0.015 Vv 399-3241-1-ND 4.75 4.14 3.61 = = — | T520V337M2R5ASE015 

470 +20 118 10 0.009 Vv 399-3395-1-ND 5.00 4.35 3.80 | — = —_ | 7T520V477M2R5ASE009 

470 +20 118 10 0.015 Vv 399-3158-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-3158-2-ND 1,000 1530.00 | T520V477M2R5ASE015 

680 +20 170 10 0.040 D 399-3244-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-3244-2-ND 500 819.00 | T520D687M2R5ASE040 

680 +20 170 10 0.015 D 399-3243-1-ND 4.75 4.14 3.61 = = —_ | T520D687M2R5ASE015 

100 +20 30 8 0.070 B 399-3059-1-ND 1.10 96 84 |— = — | T520B107M003ASE070 

100 +20 30 8 0.040 B 399-3315-1-ND 1.30 1.14 99 399-3315-2-ND 2,000 442.00/M | T520B107MO003ASE040 

150 +20 45 8 0.040 B 399-3316-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-3316-2-ND 2,000 493.00/M | T520B157MO03ASE040 

3 330 +20 99 10 0.025 Vv 399-3161-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-3161-2-ND 1,000 1530.00 | T520V337MO003ASE025 
680 +20 204 10 0.040 D 399-3163-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-3163-2-ND 500 819.00 | T520D687M003ASE040 

680 +20 204 10 0.015 D 399-3164-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-3164-2-ND 500 864.50 | T520D687M003ASE015 

1000) +20 300 10 0.030 x 399-3165-1-ND 9.00 7.83 6.84 | — _— — _ | T520X108M003ASE030 
1000 | +20 300 10 0.015 Xx 399-3166-1-ND 9.25 8.05 7.03 399-3166-2-ND 500 1683.50 | T520X108M003ASE015 

68 +20 27 8 0.040 B 399-3317-1-ND 1.30 1.14 99 |e = — | T520B686M004ASE040 

100 +20 40 8 0.040 B 399-3318-1-ND 1.30 1.14 99 [ES _ — | T520B107M004ASE040 

150 +20 60 10 0.025 Vv 399-3247-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-3247-2-ND 1,000 1275.00 | T520V157MO04ASE025 

150 +20 60 10 0.012 Vv 399-3384-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-3384-2-ND 1,000 1360.00 | T520V157M004ASE012 

150 +20 60 10 0.009 Vv 399-3383-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-3383-2-ND 1,000 1445.00 | T520V157MO004ASE009 

150 +20 60 10 0.015 Vv 399-3246-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-3246-2-ND 1,000 1360.00 | T520V157M004ASE015 

220 +20 88 10 0.065 D 399-3321-1-ND 1.85 1.61 1.41 399-3321-2-ND 500 336.70 | T520D227M004ASE065 

220 +20 88 10 0.045 Vv 399-1755-1-ND 3.75 3.27 2.85 |e = — | T520V227M004ASE045 

220 +20 88 10 0.025 Vv 399-1756-1-ND 4.00 3.48 3.04. | — = — | T520V227M004ASE025 

4 220 +20 88 10 0.012 Vv 399-3388-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-3388-2-ND 1,000 1445.00 _| T520V227M004ASE012 
220 +20 88 10 0.009 Vv 399-3387-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-3387-2-ND 1,000 1530.00 | T520V227M004ASE009 

330 +20 132 10 0.045 D 399-3252-1-ND 1.85 1.61 1.41 = = — | T520D337M004ASE045 

330 +20 132 10 0.040 D 399-3250-1-ND 2.10 1.83 1.60 399-3250-2-ND 500 382.20 | T520D337M004ASE040 

330 +20 132 10 0.009 D 399-3378-1-ND 2.60 2.27 1.98 |— — — | T520D337M004ASE009 

330 +20 132 10 0.040 Vv 399-3251-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-3251-2-ND 1,000 1275.00 | T520V337M004ASE040 

330 +20 132 10 0.012 Vv 399-3394-1-ND 4.25 3.70 3.23 | — = — | T520V337M004ASE012 

330 +20 132 10 0.009 Vv 399-3393-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-3393-2-ND 1,000 1530.00 | T520V337M004ASE009 

680 +20 272 10 0.035 x 399-3169-1-ND 9.00 7.83 6.84 | — _— — | T520X687M004ASE035 

680 +20 272 10 0.015 x 399-3170-1-ND 9.25 8.05 7.03 | — = —__| T520X687M004ASE015 

33 +20 21 8 0.070 B 399-3171-1-ND 1.10 96 84 399-3171-2-ND 2,000 374.00/M | T520B336MO006ASE070 

100 +20 63 10 0.012 Vv 399-3382-1-ND 4.00 3.48 3.04 | — = — | T520V107MOO6ASE012 

100 +20 63 10 0.009 Vv 399-3381-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-3381-2-ND 1,000 1445.00 | T520V107MO06ASE009 

150 +20 94.5 10 0.025 D 399-3334-1-ND 2.10 1.83 1.60 |— = — | 7T520D157MOO6ASE025 

150 +20 95 10 0.045 Vv 399-1758-1-ND 3.75 3.27 2.85 ES = —__|T520V157MO06ASE045 

150 +20 95 10 0.040 Vv 399-3255-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-3255-2-ND 1,000 1275.00 | T520V157MOO6ASE040 

150 +20 95 10 0.025 Vv 399-3174-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-3174-2-ND 1,000 1360.00 | T520V157MOO6ASE025 

6.3 150 +20 95 10 0.012 Vv 399-3386-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-3386-2-ND 1,000 1445.00 | T520V157MOO6ASE012 
150 +20 95 10 0.009 Vv 399-3385-1-ND 4.50 3.92 3.42 | — — — | T520V157MO06ASE009 

220 +20 139 10 0.040 Vv 399-3175-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-3175-2-ND 1,000 1530.00 | T520V227MO006ASE040 

220 +20 139 10 0.025 Vv 399-3176-1-ND 4.75 4.14 3.61 = = — | T520V227MO006ASE025 

220 +20 139 10 0.012 Vv 399-3390-1-ND 5.00 4.35 3.80 | — =_ — | T520V227MO006ASE012 

330 +20 208 10 0.025 Vv 399-3356-1-ND 4.75 4.14 3.61 = = — | T520V337MO006ASE025 

470 +20 296 10 0.040 x 399-1764-1-ND 12.25 10.66 9.31 = = — | T520X477MO06ASE040 

470 +20 296 10 0.035 xX 399-1765-1-ND 12.50 10.88 9.50 |— = —__| 7T520X477MO06ASE035 

33 +20 27 8 0.070 B 399-3256-1-ND 1.10 96 84 399-3256-2-ND 2,000 374.00/M_ | T520B336M008ASE070 

8 150 +20 120 10 0.055 D 399-3259-1-ND 3.50 3.05 2.66 399-3259-2-ND 500 637.00 | T520D157MO08ASE055 
150 +20 120 10 0.040 D 399-3258-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-3258-2-ND 500 682.50 | T520D157MO008ASE040 

150 +20 120 10 0.025 D 399-3257-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-3257-2-ND 500 728.00 | T520D157MO08ASE025 

68 +20 68 10 0.060 Vv 399-1766-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-1766-2-ND 1,000 1275.00 | T520V686M010ASE060 

68 +20 68 10 0.045 Vv 399-3330-1-ND 4.00 3.48 3.04 | — = — | T520V686M010ASE045 

10 100 +20 100 10 0.050 Vv 399-3179-1-ND 4.25 3.70 3.23 | — = — | T520V107M010ASE050 
100 +20 100 10 0.025 Vv 399-3180-1-ND 4.50 3.92 3.42 | — _ — | T520V107M010ASE025 

330 +20 330 10 0.040 Xx 399-1771-1-ND 12.25 10.66 9.31 = = —__| T520X337M010ASE040 

33 +20 53 10 0.060 Vv 399-3184-1-ND 4.50 3.92 3.42 | — = — | T520V336M016ASE060 

16 47 +20 75 10 0.035 D 399-3468-1-ND 3.50 3.05 2.66 399-3468-2-ND 500 637.00 | T520D476M016ATE035 
47 +20 75 10 0.070 D 399-3102-1-ND 3.25 2.83 2.47 399-3102-2-ND 500 591.50 | T520D476M016ASE070 

47 +20 76 10 0.070 Vv 399-3331-1-ND 4.50 3.92 3.42 | — = —_ | 1520V476M016ASE070 

T520 Series, KO-CAP Polymer Tantalum — RoHS Compliant 

2 470 +20 94 10 0.040 Vv 399-4107-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4107-2-ND 1,000 1530.00 | T520V477M002ATE040 
47 +20 12 8 0.090 A 399-4708-1-ND 85 74 65 399-4708-2-ND 2,000 289.00/M | T520A476M2R5ATE090 

68 +20 17 8 0.070 A 399-4709-1-ND 1.00 87 76 399-4709-2-ND 2,000 340.00/M | T520A686M2R5ATE070 

100 +20 25 8 0.070 B 399-4011-1-ND 1.10 96 84 399-4011-2-ND 2,000 374.00/M | T520B107M2R5ATE070 

100 +20 25 8 0.040 B 399-4010-1-ND 1.30 1.14 99 399-4010-2-ND 2,000 442.00/M | T520B107M2R5ATE040 

220 +20 55 8 0.030 B 399-4729-1-ND 1.65 1.44 1.26 399-4729-2-ND 2,000 561.00/M_| T520B227M2R5ATE030 

220 +20 55 8 0.025 Cc 399-4808-1-ND 2.00 1.74 1.52 399-4808-2-ND 500 364.00 | T520C227M2R5ATE025 

220 +20 55 8 0.045 c 399-4652-1-ND 1.58 1.53 1.33 399-4652-2-ND 500 318.50 | T520C227M2R5ATE045 

220 +20 55 8 0.070 B 399-4016-1-ND 1.25 1.09 95 399-4016-2-ND 2,000 425.00/M | T520B227M2R5ATE070 

2.5 | 220 +20 55 10 0.007 Vv 399-4710-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4710-2-ND 1,000 1530.00 | T520V227M2R5ATEO07 
220 +20 55 10 0.007 D 399-4722-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-4722-2-ND 1,000 1360.00 | T520D227M2R5ATE007 

220 +20 55 10 0.045 Vv 399-4093-1-ND 3.50 3.05 2.66 399-4093-2-ND 1,000 1190.00 | T520V227M2R5ATE045 

220 +20 55 10 0.025 Vv 399-4092-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-4092-2-ND 1,000 1275.00 | T520V227M2R5ATE025 

220 +20 55 10 0.015 Vv 399-4091-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-4091-2-ND 1,000 1360.00 | T520V227M2R5ATE015 

220 +20 55 10 0.012 Vv 399-4090-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-4090-2-ND 1,000 1360.00 | T520V227M2R5ATE012 

220 +20 55 10 0.009 Vv 399-4089-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-4089-2-ND 1,000 1445.00 | T520V227M2R5ATEO09 

330 +20 83 10 0.007 D 399-4712-1-ND 5.25 4.57 3.99 399-4712-2-ND 500 955.50 | T520D337M2RS5ATE007 
330 +20 83 10 0.040 W_ | 399-4809-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4809-2-ND 1,000 1615.00 | T520W337M2R5ATE040 

NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
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KEMET | surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont) 


WV | Cap. | Cap. DC Leakage DF % @ 25°C | ESRO @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) | (pF) |Tol. (%)| pA @ 25°C Max. | 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
330 +20 83 10 0.007 Vv 399-4711-1-ND 5.50 4.79 4.18 399-4711-2-ND 1,000 1870.00 | T520V337M2R5ATEO07 
330 +20 83 10 0.040 Vv 399-4653-1-ND 4.05 3.92 3.42 399-4653-2-ND 1,000 1530.00 | T520V337M2R5ATE040 
330 +20 83 10 0.025 Vv 399-4105-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4105-2-ND 1,000 1530.00 | T520V337M2R5ATE025 
330 +20 83 10 0.015 Vv 399-4104-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4104-2-ND 1,000 1615.00 | T520V337M2R5ATE015 
330 +20 99 10 0.009 Vv 399-4103-1-ND 5.00 4.35 3.80 399-4103-2-ND 1,000 1700.00 | T520V337M2R5ATE009 
470 +20 118 10 0.007 D 399-4654-1-ND 4.73 4.57 3.99 399-4654-2-ND 500 955.50 | T520D477M2R5ATE007 
2.5 | 470 +20 118 10 0.009 D 399-4062-1-ND 5.00 4.35 3.80 399-4062-2-ND 500 910.00 | T520D477M2R5ATE009 
470 +20 118 10 0.009 Vv 399-4108-1-ND 5.00 4.35 3.80 399-4108-2-ND 1,000 1700.00 | T520V477M2R5ATE009 
470 +20 118 10 0.015 Vv 399-4110-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4110-2-ND 1,000 1530.00 | T520V477M2R5ATE015 
470 +20 118 10 0.012 Vv 399-4109-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4109-2-ND 1,000 1615.00 | T520V477M2R5ATE012 
680 +20 170 10 0.040 D 399-4066-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4066-2-ND 500 819.00 | T520D687M2R5ATE040 
680 +20 170 10 0.015 D 399-4065-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4065-2-ND 500 864.50 | T520D687M2R5ATE015 
1000 | +20 250 10 0.030 D 399-4744-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4744-2-ND 500 819.00 | T520D108M2R5ATE030 
100 +20 30 8 0.070 B 399-4005-1-ND 1.10 96 84 399-4005-2-ND 2,000 374.00/M_ | T520B107M003ATE070 
100 +20 30 8 0.040 B 399-4004-1-ND 1.30 1.14 99 399-4004-2-ND 2,000 442.00/M | T520B107MO03ATE040 
150 +20 45 8 0.070 B 399-4013-1-ND 1.25 1.09 95 399-4013-2-ND 2,000 425.00/M | T520B157MO03ATE070 
150 +20 45 8 0.040 B 399-4012-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-4012-2-ND 2,000 493.00/M | T520B157MO03ATE040 
3 330 +20 99 10 0.025 Vv 399-4096-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4096-2-ND 1,000 1530.00 | T520V337M003ATE025 
330 +20 99 10 0.015 Vv 399-4095-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4095-2-ND 1,000 1615.00 | T520V337M003ATE015 
680 +20 204 10 0.040 D 399-4064-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4064-2-ND 500 819.00 | T520D687M003ATE040 
680 +20 204 10 0.015 D 399-4063-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4063-2-ND 500 864.50 | T520D687M003ATE015 
1000 | +20 300 10 0.030 xX 399-4114-1-ND 9.00 7.83 6.84 399-4114-2-ND 500 1638.00 | T520X108M003ATE030 
1000 | +20 300 10 0.015 xX 399-4113-1-ND 9.25 8.05 7.03 399-4113-2-ND 500 1683.50 | T520X108MO003ATE015 
15 +20 6 8 0.100 T 399-3245-1-ND 1.25 1.09 95 399-3245-2-ND 2,500 425.00/M | T520T156M004ATE100 
33 +20 13 8 0.070 A 399-4713-1-ND 1.00 87 76 399-4713-2-ND 2,000 340.00/M | T520A336M004ATE070 
47 +20 19 8 0.070 A 399-4714-1-ND 1.05 92 80 399-4714-2-ND 2,000 357.00/M | T520A476M004ATE070 
47 +20 19 8 0.070 it 399-3380-1-ND 1.35 1.18 1.03 399-3380-2-ND 2,500 459.00/M_ | T520T476M004ATE070 
68 +20 27 8 0.070 B 399-4026-1-ND 1.10 96 84 399-4026-2-ND 2,000 374.00/M_| T520B686M004ATE070 
68 +20 27 8 0.040 B 399-4025-1-ND 1.30 1.14 99 399-4025-2-ND 2,000 442.00/M_ | T520B686M004ATE040 
100 +20 40 8 0.035 B 399-4715-1-ND 1.30 1.14 99 399-4715-2-ND 2,000 442.00/M_ | T520B107M004ATE035 
100 +20 40 8 0.070 B 399-4007-1-ND 1.10 96 84 399-4007-2-ND 2,000 374.00/M_ | T520B107M004ATE070 
100 +20 40 8 0.040 B 399-4006-1-ND 1.30 1.14 99 399-4006-2-ND 2,000 442.00/M_ | T520B107M004ATE040 
150 +20 60 8 0.025 ie} 399-4810-1-ND 2.00 1.74 1.52 399-4810-2-ND 500 364.00 | T520C157MO04ATE025 
150 +20 60 8 0.030 B 399-4728-1-ND 1.65 1.44 1.26 399-4728-2-ND 2,000 561.00/M | T520B157MO04ATE030 
150 +20 60 8 0.040 B 399-4014-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-4014-2-ND 2,000 493.00/M | T520B157MO04ATE040 
150 +20 60 8 0.070 B 399-4015-1-ND 1.25 1.09 95 399-4015-2-ND 2,000 425.00/M_ | T520B157MO04ATE070 
150 +20 60 8 0.045 c 399-4655-1-ND 1.58 1.53 1.33 399-4655-2-ND 500 318.50 | T520C157MO04ATE045 
150 +20 60 10 0.007 D 399-4723-1-ND 2.85 2.48 2.17 399-4723-2-ND 500 518.50 | T520D157MO04ATEO07 
150 +20 60 10 0.007 Vv 399-4716-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4716-2-ND 1,000 1530.00 | T520V157M004ATE007 
150 +20 60 10 0.025 Vv 399-4075-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-4075-2-ND 1,000 1275.00 | T520V157M004ATE025 
150 +20 60 10 0.012 Vv 399-4073-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-4073-2-ND 1,000 1360.00 | T520V157M004ATE012 
150 +20 60 10 0.009 Vv 399-4072-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-4072-2-ND 1,000 1445.00 | T520V157M004ATE009 
150 +20 60 10 0.015 Vv 399-4074-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-4074-2-ND 1,000 1360.00 | T520V157MO04ATE015 
220 +20 88 8 0.045 B 399-4731-1-ND 1.45 1.27 1.14 399-4731-2-ND 2,000 493.00/M | T520B227M004ATE045 
220 +20 88 8 0.070 B 399-4730-1-ND 1.25 1.09 95 399-4730-2-ND 2,000 425.00/M_ | T520B227M004ATE070 
220 +20 88 10 0.012 D 399-4734-1-ND 2.35 2.05 1.79 399-4734-2-ND 500 427.50 | T520D227M004ATE012 
4 220 +20 88 10 0.007 D 399-4724-1-ND 2.85 2.48 2.17 399-4724-2-ND 500 518.50 | T520D227M004ATEO07 
220 +20 88 10 0.007 Vv 399-4717-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4717-2-ND 1,000 1615.00 | T520V227M004ATE007 
220 +20 88 10 0.040 W_ | 399-4811-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-4811-2-ND 1,000 1445.00 | TS520W227M004ATE040 
220 +20 88 10 0.065 D 399-4041-1-ND 1.85 1.61 1.41 399-4041-2-ND 500 336.50 | T520D227M004ATEO65 
220 +20 88 10 0.045 Vv 399-4084-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-4084-2-ND 1,000 1275.00 | T520V227M004ATE045 
220 +20 88 10 0.025 Vv 399-4083-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-4083-2-ND 1,000 1360.00 | T520V227M004ATE025 
220 +20 88 10 0.012 Vv 399-4082-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-4082-2-ND 1,000 1445.00 | T520V227M004ATE012 
220 +20 88 10 0.009 Vv 399-4081-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4081-2-ND 1,000 1530.00 | T520V227M004ATE009 
330 +20 132 10 0.007 Vv 399-4656-1-ND 4.28 4.14 3.61 399-4656-2-ND 1,000 1615.00 | T520V337M004ATE007 
330 +20 132 10 0.007 D 399-4657-1-ND 2.57 2.48 2.17 399-4657-2-ND 500 518.50 | T520D337M004ATEO07 
330 +20 132 10 0.045 D 399-4051-1-ND 1.85 1.61 1.41 399-4051-2-ND 500 336.50 | T520D337M004ATE045 
330 +20 132 10 0.040 D 399-4050-1-ND 2.10 1.83 1.60 399-4050-2-ND 500 382.00 | T520D337M004ATE040 
330 +20 132 10 0.015 D 399-4049-1-ND 2.35 2.05 1.79 399-4049-2-ND 500 427.50 | T520D337M004ATE015 
330 +20 132 10 0.009 D 399-4048-1-ND 2.60 2.27 1.98 399-4048-2-ND 500 473.00 | T520D337M004ATE009 
330 +20 132 10 0.040 Vv 399-4100-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-4100-2-ND 1,000 1275.00 | T520V337M004ATE040 
330 +20 132 10 0.025 Vv 399-4099-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-4099-2-ND 1,000 1360.00 | T520V337M004ATE025 
330 +20 132 10 0.012 Vv 399-4098-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-4098-2-ND 1,000 1445.00 | T520V337M004ATE012 
330 +20 132 10 0.009 Vv 399-4097-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4097-2-ND 1,000 1530.00 | T520V337M004ATE009 
470 +20 188 10 0.040 D 399-4061-1-ND 2.15 1.88 1.64 399-4061-2-ND 500 391.50 | T520D477M004ATE040 
470 +20 188 10 0.025 D 399-4060-1-ND 2.40 2.09 1.83 399-4060-2-ND 500 437.00 | T520D477M004ATE025 
470 +20 188 10 0.018 D 399-4059-1-ND 2.40 2.09 1.83 399-4059-2-ND 500 437.00 | T520D477M004ATE018 
470 +20 188 10 0.015 D 399-4058-1-ND 2.65 2.31 2.02 399-4058-2-ND 500 482.50 | T520D477M004ATE015 
470 +20 188 10 0.012 D 399-4057-1-ND 2.65 2.31 2.02 399-4057-2-ND 500 482.50 | T520D477M004ATE012 
680 +20 272 10 0.035 x 399-4120-1-ND 9.00 7.83 6.84 399-4120-2-ND 500 1638.00 | T520X687M004ATE035 
680 +20 272 10 0.015 x 399-4119-1-ND 9.25 8.05 7.03 399-4119-2-ND 500 1683.50 | T520X687M004ATE015 
15 +20 9.5 8 0.100 T 399-3254-1-ND 1.25 1.09 95 399-3254-2-ND 2,500 425.00/M | T520T156MO06ATE100 
22 +20 14 8 0.090 A 399-4718-1-ND 1.00 87 76 399-4718-2-ND 2,000 340.00/M | T520A226MO06ATEO90 
33 +20 20.8 8 0.070 T 399-3354-1-ND 1.35 1.18 1.03 399-3354-2-ND 2,500 459.00/M | T520T336MO06ATE070 
33 +20 21 8 0.070 A 399-4719-1-ND 1.05 92 80 399-4719-2-ND 2,000 357.00/M | T520A336MO06ATE070 
33 +20 21 8 0.070 B 399-4018-1-ND 1.10 96 84 399-4018-2-ND 2,000 374.00/M__| T520B336MO06ATE070 
33 +20 21 8 0.040 B 399-4017-1-ND 1.30 1.14 99 399-4017-2-ND 2,000 442.00/M | T520B336MO06ATE040 
47 +20 30 8 0.070 B 399-4024-1-ND 1.10 96 84 399-4024-2-ND 2,000 374.00/M | T520B476MOO06ATE070 
47 +20 30 8 0.070 T 399-3470-1-ND 1.35 1.18 1.03 399-3470-2-ND 2,500 459.00/M | T520T476MO06ATE070 
47 +20 30 8 0.040 B 399-4023-1-ND 1.30 1.14 99 399-4023-2-ND 2,000 442.00/M_ | T520B476MO06ATE040 
47 +20 30 8 0.040 Hi 399-4977-1-ND 1.55 1.35 1.18 399-4977-2-ND 2,500 527.00/M_| T520T476MO06ATE040 
68 +20 43 8 0.070 B 399-4028-1-ND 1.10 96 84 399-4028-2-ND 2,000 374.00/M | T520B686MO06ATE070 
68 +20 43 8 0.040 B 399-4027-1-ND 1.30 1.14 99 399-4027-2-ND 2,000 442.00/M | T520B686M006ATE040 
100 +20 63 8 0.070 B 399-4009-1-ND 1.20 1.05 92 399-4009-2-ND 2,000 408.00/M_ | T520B107MOO6ATE070 
100 +20 63 8 0.040 B 399-4008-1-ND 1.40 1.22 1.07 399-4008-2-ND 2,000 476.00/M_ | T520B107MOO6ATE040 
100 +20 63 8 0.025 ej 399-4812-1-ND 2.00 1.74 1.52 399-4812-2-ND 1,000 708.00 | T520C107MOO06ATE025 
63 100 +20 63 8 0.045 Cc 399-4658-1-ND 1.58 1.53 1.33 399-4658-2-ND 500 318.50 | T520C107MO06ATE045 
- 100 +20 63 10 0.007 D 399-4725-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-4725-2-ND 500 773.50 | T520D107MOO6ATE007 
100 +20 63 10 0.007 Vv 399-4720-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4720-2-ND 1,000 1530.00 | T520V107MOO6ATE007 
100 +20 63 10 0.012 Vv 399-4068-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-4068-2-ND 1,000 1360.00 | T520V107MOO6ATE012 
100 +20 63 10 0.009 Vv 399-4067-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-4067-2-ND 1,000 1445.00 | T520V107MOO6ATE009 
100 +20 63 10 0.045 Vv 399-4978-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-4978-2-ND 1,000 1275.00 | T520V107MOO6ATE045 
100 +20 63 10 0.040 W_ | 399-4735-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-4735-2-ND 1,000 1360.00 | T520W107MOO6ATE040 
150 +20 95 8 0.045 B 399-4733-1-ND 1.40 1.22 1.07 399-4733-2-ND 2,000 476.00/M | T520B157MOO6ATE045 
150 +20 95 8 0.070 B 399-4732-1-ND 1.20 1.05 92 399-4732-2-ND 2,000 408.00/M | T520B157MOO6ATE070 
150 +20 95 10 0.007 D 399-4726-1-ND 2.85 2.48 2.17 399-4726-2-ND 500 518.50 | T520D157MOO6ATEO07 
150 +20 95 10 0.007 Vv 399-4721-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4721-2-ND 1,000 1615.00 | T520V157MOO6ATE007 
150 +20 95 10 0.055 D 399-4035-1-ND 1.85 1.61 1.41 399-4035-2-ND 500 336.50 | T520D157MOO06ATE055 
150 +20 94.5 10 0.025 D 399-4034-1-ND 2.10 1.83 1.60 399-4034-2-ND 500 382.00 | T520D157MO06ATE025 
150 +20 95 10 0.015 D 399-4033-1-ND 2.10 1.83 1.60 399-4033-2-ND 500 382.00 | T520D157MOO6ATE015 
150 +20 95 10 0.045 Vv 399-4080-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-4080-2-ND 1,000 1275.00 | T520V157MOO6ATE045 
150 +20 95 10 0.040 Vv 399-4079-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-4079-2-ND 1,000 1275.00 | T520V157MOO6ATE040 
150 +20 95 10 0.025 Vv 399-4078-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-4078-2-ND 1,000 1360.00 | T520V157MOO6ATE025 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 
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KEMET surtace Mount Tantalum Chip Capacitors (cont) 


WV | Cap. | Cap. DC Leakage DF % @ 25°C | ESR @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) | (uF) |Tol. (%)| pA @ 25°C Max. | 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
150 +20 95 10 0.012 Vv 399-4077-1-ND 4.25 3.70 3.23 | 399-4077-2-ND 1,000 1445.00 | T520V157MOO6ATE012 
150 +20 95 10 0.009 Vv 399-4076-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4076-2-ND 1,000 1530.00 | T520V157MOO6ATE009 
220 +20 139 10 0.007 Vv 399-4659-1-ND 4.95 4.79 4.18 399-4659-2-ND 1,000 1870.00 | T520V227MO06ATE007 
220 +20 139 10 0.007 D 399-4660-1-ND 2.57 2.48 2.17 | 399-4660-2-ND 500 518.50 | T520D227MO06ATE007 
220 +20 139 10 0.050 D 399-4044-1-ND 1.85 1.61 1.41 399-4044-2-ND 500 336.50 | T520D227MO06ATE050 
220 +20 139 10 0.040 D 399-4043-1-ND 2.10 1.83 1.60 | 399-4043-2-ND 500 382.00 | T520D227MO006ATE040 
220 +20 139 10 0.009 D 399-4042-1-ND 2.60 2.27 1.98 399-4042-2-ND 500 473.00 | T520D227MO06ATE009 
220 +20 139 10 0.040 Vv 399-4088-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4088-2-ND 1,000 1530.00 | T520V227MO06ATE040 
220 +20 139 10 0.025 Vv 399-4087-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4087-2-ND 1,000 1615.00 | T520V227MO06ATE025 
220 +20 139 10 0.012 Vv 399-4086-1-ND 5.00 4.35 3.80 | 399-4086-2-ND 1,000 1700.00 | T520V227MO06ATE012 
6.3 | 220 +20 139 10 0.009 Vv 399-4085-1-ND §.25 4.57 3.99 | 399-4085-2-ND 1,000 1785.00 | T520V227MO06ATE009 
330 +20 208 10 0.045 D 399-4055-1-ND 1.85 1.61 1.41 399-4055-2-ND 500 336.50 | T520D337MO06ATE045 
330 +20 208 10 0.040 D. 399-4054-1-ND 2.10 1.83 1.60 | 399-4054-2-ND 500 382.00 | T520D337MO06ATE040 
330 +20 208 10 0.025 D 399-4053-1-ND 2.10 1.83 1.60 | 399-4053-2-ND 500 382.00 | T520D337MO06ATE025 
330 +20 208 10 0.015 D 399-4052-1-ND 2.35 2.05 1.79 | 399-4052-2-ND 500 427.50 | T520D337MO06ATE015 
330 +20 208 10 0.040 Vv 399-4102-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4102-2-ND 1,000 1530.00 | T520V337MO006ATE040 
330 +20 208 10 0.025 Vv 399-4101-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4101-2-ND 1,000 1615.00 | T520V337MO06ATE025 
470 +20 296 10 0.040 x 399-4118-1-ND 12.25 10.66 9.31 399-4118-2-ND 500 2229.50 | T520X477MO06ATE040 
470 +20 296 10 0.035 xX 399-4117-1-ND 12.50 10.88 9.50 | 399-4117-2-ND 500 2275.00 | T520X477MOO6ATE035 
470 +20 296 10 0.030 D 399-4661-1-ND 4.05 3.92 3.42 399-4661-2-ND 500 819.00 | 1T520D477MO06ATE030 
470 +20 296 10 0.025 D 399-4985-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4985-2-ND 500 864.50 | T520D477MOO6ATE025 
33 +20 26 8 0.040 B 399-4019-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-4019-2-ND 2,000 442.00/M_ | T520B336M008ATE040 
33 +20 27 8 0.070 B 399-4020-1-ND 1.10 96 .84 | 399-4020-2-ND 2,000 374.00/M | T520B336MO008ATE070 
33 +20 26 8 0.070 T. 399-4813-1-ND 1.65 1.44 1.26 399-4813-2-ND 2,500 561.00/M_ | T520T336M008ATE070 
33 +20 26 8 0.080 T 399-4787-1-ND 1.31 1.27 1.11 399-4787-2-ND 2,500 493.00/M | T520T336MO08ATE080 
8 47 +20 38 8 0.035 B 399-4979-1-ND 1.40 1.22 1.07 _| 399-4979-2-ND 2,000 476.00/M_| T520B476MO08ATE035 
47 +20 38 8 0.070 B 399-4980-1-ND 1.20 1.05 92 399-4980-2-ND 2,000 408.00/M | T520B476MO08ATE070 
150 +20 120 10 0.055 D 399-4038-1-ND 3.50 3.05 2.66 399-4038-2-ND 500 637.00 |1T520D157MOO8ATE055 
150 +20 120 10 0.040 D 399-4037-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-4037-2-ND 500 682.50 | 1T520D157MO08ATE040 
150 +20 120 10 0.025 D 399-4036-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 399-4036-2-ND 500 728.00 | T520D157MO08ATE025 
10 +20 10 8 0.080 A | 399-4788-1-ND 1.08 1.05 92 399-4788-2-ND 2,000 408.00/M | T520A106M010ATE080 
15 +20 15 8 0.080 A_ | 399-4789-1-ND 1.13 1.09 -95 | 399-4789-2-ND 2,000 425.00/M_ | T520A156M010ATE080 
33 +20 33 8 0.080 T 399-4790-1-ND 1.35 1.31 1.14 | 399-4790-2-ND 2,500 510.00/M_ | T520T336M010ATE080 
33 +20 33 8 0.070 T 399-4814-1-ND 1.70 1.48 1.30 | 399-4814-2-ND 2,500 578.00/M | T520T336M010ATE070 
33 +20 33 8 0.070 B 399-4022-1-ND 1.10 96 -84 | 399-4022-2-ND 2,000 374.00/M__| T520B336M010ATE070 
33 +20 33 8 0.040 B 399-4021-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-4021-2-ND 2,000 442.00/M_ | T520B336M010ATE040 
47 +20 47 8 0.035 B 399-4981-1-ND 1.50 1.31 1.14 | 399-4981-2-ND 2,000 510.00/M_ | T520B476M010ATE035 
47 +20 47 8 0.070 B 399-4982-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-4982-2-ND 2,000 442.00/M_ | T520B476M010ATE070 
68 +20 68 8 0.045 Cc 399-4662-1-ND 1.58 1.53 1.33 | 399-4662-2-ND 500 318.50 | T520C686M010ATE045 
68 +20 68 10 0.060 Vv 399-4112-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-4112-2-ND 1,000 1275.00 _| T520V686M010ATEO60 
68 +20 68 10 0.045 Vv 399-4111-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 399-4111-2-ND 1,000 1360.00 | T520V686M010ATE045 
68 +20 68 10 0.025 Vv 399-4745-1-ND 4.25 3.70 3.23 | 399-4745-2-ND 1,000 1445.00 | T520V686M010ATE025 
68 +20 68 10 0.025 W | 399-4815-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4815-2-ND 1,000 1530.00 | TS20W686M010ATE025 
68 +20 68 10 0.040 Vv 399-4816-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 399-4816-2-ND 1,000 1360.00 | T520V686M010ATE040 
40 68 +20 68 10 0.040 W_| 399-4746-1-ND 4.25 3.70 3.23 | 399-4746-2-ND 1,000 1445.00 _| T520W686M010ATE040 
68 +20 68 10 0.100 Vv 399-4983-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-4983-2-ND 1,000 1275.00 | T520V686M010ATE100 
68 +20 68 10 0.100 D 399-4984-1-ND 3.50 3.05 2.66 399-4984-2-ND 500 637.00 | T520D686M010ATE100 
100 +20 100 10 0.080 D 399-4030-1-ND 1.85 1.61 1.41 399-4030-2-ND 500 336.50 | 1T520D107M010ATE080 
100 +20 100 10 0.055 D 399-4029-1-ND 2.10 1.83 1.60 | 399-4029-2-ND 500 382.00 | 1T520D107M010ATE055 
100 +20 100 10 0.050 Vv 399-4071-1-ND 4.25 3.70 3.23 | 399-4071-2-ND 1,000 1445.00 _| T520V107M010ATEO50 
100 +20 100 10 0.045 Vv 399-4070-1-ND 4.25 3.70 3.23 | 399-4070-2-ND 1,000 1445.00 | T520V107M010ATE045 
100 +20 100 10 0.025 Vv 399-4069-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4069-2-ND 1,000 1530.00 | T520V107M010ATE025 
150 +20 150 10 0.055 D 399-4040-1-ND 1.85 1.61 1.41 399-4040-2-ND 500 336.50 | 1T520D157M010ATE055 
150 +20 150 10 0.040 D 399-4039-1-ND 2.10 1.83 1.60 | 399-4039-2-ND 500 382.00 | 1520D157M010ATE040 
220 +20 220 10 0.040 D 399-4047-1-ND 2.15 1.88 1.64 | 399-4047-2-ND 500 391.50 | T520D227M010ATE040 
220 +20 220 10 0.025 D 399-4046-1-ND 2.40 2.09 1.83 | 399-4046-2-ND 500 437.00 | T520D227M010ATE025 
220 +20 220 10 0.018 D 399-4045-1-ND 2.40 2.09 1.83 | 399-4045-2-ND 500 437.00 | T520D227M010ATE018 
330 +20 330 10 0.010 xX 399-4727-1-ND 13.00 11.31 9.88 399-4727-2-ND 500 2366.00 | T520X337M010ATE010 
330 +20 330 10 0.040 xX 399-4116-1-ND 12.25 10.66 9.31 399-4116-2-ND 500 2229.50 | T520X337M010ATE040 
330 +20 330 10 0.025 Xx 399-4115-1-ND 12.50 10.88 9.50 | 399-4115-2-ND 500 2275.00 | T520X337M010ATE025 
33 +20 53 10 0.045 Vv 399-4738-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4738-2-ND 1,000 1615.00 | T520V336M016ATE045 
33 +20 53 10 0.045 W_ | 399-4736-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4736-2-ND 1,000 1615.00 | T520W336M016ATE045 
33 +20 53 10 0.060 Vv 399-4094-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4094-2-ND 1,000 1530.00 | T520V336M016ATEO60 
16 47 +20 75 10 0.045 W_ | 399-4737-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4737-2-ND 1,000 1615.00 | T520W476M016ATE045 
47 +20 75 10 0.045 Vv 399-4739-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4739-2-ND 1,000 1615.00 | T520V476M016ATE045 
47 +20 75 10 0.070 D 399-4056-1-ND 3.25 2.83 2.47 | 399-4056-2-ND 500 591.50 | 1T520D476M016ATE070 
47 +20 76 10 0.070 Vv 399-4106-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4106-2-ND 1,000 1530.00 | T520V476M016ATE070 
20 22 +20 44 10 0.040 Vv 399-4740-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4740-2-ND 1,000 1615.00 | T520V226M020ATE040 
25 15 +20 37.5 10 0.080 D 399-4032-1-ND 3.25 2.83 2.47 | 399-4032-2-ND 500 591.50 | T520D156M025ATE080 
15 +20 38 10 0.060 D 399-4031-1-ND 3.50 3.05 2.66 | 399-4031-2-ND 500 637.00 _| T520D156M025ATEO60 
T525 Series, KO-CAP Polymer Tantalum — RoHS Compliant 
330 +20 83 10 0.025 D 399-3261-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3261-2-ND 500 905.50 | T525D337M2R5ATE025 
2.5 | 470 +20 118 10 0.025 D 399-3262-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3262-2-ND 500 905.50 | 1525D477M2R5ATE025 
680 +20 170 10 0.025 D 399-3263-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3263-2-ND 500 905.50 | T525D687M2R5ATE025 
100 +20 30 8 0.080 B 399-3264-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-3264-2-ND 2,000 442.00/M_ | T525B107MO03ATE080 
150 +20 45 8 0.080 B 399-3265-1-ND 1.30 1.14 .99 | 399-3265-2-ND 2,000 442.00/M_ | T525B157MO03ATE080 
3 330 +20 99 10 0.025 D 399-3266-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3266-2-ND 500 905.50 | T525D337M003ATE025 
470 +20 141 10 0.025 D 399-3267-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3267-2-ND 500 905.50 | 1525D477MO003ATE025 
680 +20 204 10 0.025 D 399-3268-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3268-2-ND 500 905.50 | T525D687M003ATE025 
68 +20 27.2 8 0.080 B 399-3269-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-3269-2-ND 2,000 442.00/M_ | T525B686M004ATE080 
100 +20 40 8 0.080 B 399-3270-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-3270-2-ND 2,000 442.00/M_ | T525B107MO04ATE080 
4 220 +20 88 10 0.025 D 399-3271-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3271-2-ND 500 905.50 | T525D227M004ATE025 
330 +20 132 10 0.025 D 399-3272-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3272-2-ND 500 905.50 | T525D337M004ATE025 
470 +20 188 10 0.040 D 399-3151-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3151-2-ND 500 905.50 | 1525D477M004ATE040 
470 +20 188 10 0.025 D 399-3273-1-ND 5.23 4.55 3.98 | 399-3273-2-ND 500 951.00 | T525D477MO004ATE025 
33 +20 20.8 8 0.080 B 399-3274-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-3274-2-ND 2,000 442.00/M_ | T525B336MO06ATE080 
47 +20 29.6 8 0.080 B 399-3275-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-3275-2-ND 2,000 442.00/M_ | T525B476MOO6ATE080 
68 +20 42.8 8 0.080 B 399-3276-1-ND 1.30 1.14 .99 | 399-3276-2-ND 2,000 442.00/M_ | T525B686MO06ATE080 
6.3 150 +20 95 10 0.025 D 399-3277-1-ND 5.23 4.55 3.98 399-3277-2-ND 500 951.00 | 1T525D157MOO6ATE025 
220 +20 139 10 0.025 D 399-3278-1-ND 5.23 4.55 3.98 399-3278-2-ND 500 951.00 | T525D227MO06ATE025 
330 +20 208 10 0.040 D 399-3152-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3152-2-ND 500 905.50 | T525D337MO06ATE040 
330 +20 208 10 0.025 D 399-3279-1-ND 5.23 4.55 3.98 399-3279-2-ND 500 951.00 | T525D337MO06ATE025 
8 33 +20 26 8 0.080 T 399-4792-1-ND 1.53 1.48 1.30 | 399-4792-2-ND 2,500 578.00/M__| T525T336MO08ATE080 
33 +20 33 8 0.080 7 399-4793-1-ND 1.58 1.53 1.33 | 399-4793-2-ND 2,500 595.00/M_ | T525T336M010ATEO80 
33 +20 33 8 0.080 B 399-3280-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-3280-2-ND 2,000 442.00/M_ | T525B336M010ATE080 
100 +20 100 10 0.055 D 399-3153-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3153-2-ND 500 905.50 | 1525D107M010ATE055 
10 100 +20 100 10 0.025 D 399-3281-1-ND 5.23 4.55 3.98 399-3281-2-ND 500 951.00 | 1525D107M010ATE025 
150 +20 150 10 0.055 D 399-3154-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3154-2-ND 500 905.50 | 7525D157M010ATE055 
150 +20 150 10 0.025 D 399-3282-1-ND 5.23 4.55 3.98 | 399-3282-2-ND 500 951.00 | 1525D157M010ATE025 
220 +20 220 10 0.025 D 399-3283-1-ND 5.23 4.55 3.98 | 399-3283-2-ND 500 951.00 | T525D227M010ATE025 
16 47 +20 75.2 10 0.065 D 399-3155-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3155-2-ND 500 905.50 | 1T525D476M016ATE065 
47 +20 76 10 0.035 D 399-3284-1-ND 5.23 4.55 3.98 | 399-3284-2-ND 500 951.00 | 1525D476M016ATE035 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
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KEMET surtace Mount Tantalum Chip Capacitors (cont 


WV | Cap. | Cap. DC Leakage DF % @ 25°C | ESR @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) | (uF) |Tol. (%)| pA @ 25°C Max. | 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
T530 Series, KO-MAT Polymer Tantalum 
25 470 +20 118 8 0.006 D 399-3399-1-ND 10.50 9.14 7.98 |e = — |1530D447M2R5ASE006 
680 +20 170 8 0.010 D 399-3332-1-ND 10.25 8.92 7.79 |— i —__|T530D687M2R5ASE010 
4 330 +20 132 8 0.006 D 399-3398-1-ND 10.50 9.14 7.98 | 399-3398-2-ND 500 1911.00 | T530D337M004ASE006 
6.3 | 220 +20 139 8 0.006 D 399-3397-1-ND 10.50 9.14 7.98 399-3397-2-ND 500 1911.00 | T530D227MO06ASE006 
150 +20 150 8 0.006 D 399-3396-1-ND 10.50 9.14 7.98 |= = — |1530D157M010ASE006 
10 220 +20 220 8 0.010 D 399-3358-1-ND 10.00 8.70 7.60 |— = — |1530D227M010ASE010 
330 +20 330 8 0.006 Xx 399-3401-1-ND 12.25 10.66 9.31 399-3401-2-ND 500 2229.50 | T530X337M010ASE006 
T530 Series, KO-MAT Polymer Tantalum — RoHS Compliant 
470 +20 118 8 0.006 D 399-4127-1-ND 10.50 9.14 7.98 | 399-4127-2-ND 500 1911.00 | T530D447M2R5ATE006 
560 +20 140 8 0.005 D 399-4128-1-ND 11.00 9.57 8.36 | 399-4128-2-ND 500 2002.00 | T530D567M2R5ATEO0S 
680 +20 170 8 0.010 D 399-4130-1-ND 10.25 8.92 7.79 | 399-4130-2-ND 500 1865.50 | T530D687M2R5ATE010 
2.5 | 680 +20 170 8 0.006 xX 399-4987-1-ND 11.75 10.23 8.93 | 399-4987-2-ND 500 2138.50 | T530X687M2R5ATE006 
680 +20 170 8 0.006 ¥. 399-3471-1-ND 11.00 9.57 8.36 399-3471-2-ND 500 2002.00 | T530Y687M2R5ATE006 
1000 | +20 250 8 0.006 x 399-4132-1-ND 12.25 10.66 9.31 399-4132-2-ND 500 2229.50 | T530X108M2R5ATE006 
1000 | +20 250 8 0.005 Y 399-4749-1-ND 11.50 10.01 8.74 | 399-4749-2-ND 500 2093.00 | T530Y108M2R5ATE005 
680 +20 204 8 0.010 D 399-4129-1-ND 10.25 8.92 7.79 | 399-4129-2-ND 500 1865.50 | T530D687M003ATE010 
3 1000 | +20 300 8 0.010 xX 399-4131-1-ND 11.75 10.23 8.93 | 399-4131-2-ND 500 2138.50 | T530X108MO03ATE010 
1500 | +20 450 8 0.008 Xx 399-4133-1-ND 13.00 11.31 9.88 399-4133-2-ND 500 2366.00 | T530X158MO003ATE008 
330 +20 132 8 0.006 D 399-4124-1-ND 10.50 9.14 7.98 | 399-4124-2-ND 500 1911.00 | T530D337M004ATE006 
470 +20 188 8 0.006 D 399-4986-1-ND 10.75 9.36 8.17 | 399-4986-2-ND 500 1956.50 | T530D477MO04ATE006 
470 +20 188 8 0.010 D 399-4126-1-ND 10.25 8.92 7.79 | 399-4126-2-ND 500 1865.50 | T530D477M004ATE010 
4 680 +20 272 8 0.004 Xx 399-4817-1-ND 13.25 11.53 10.07 | 399-4817-2-ND 500 2411.50 | T530X687M004ATE004 
680 +20 272 8 0.010 X 399-4139-1-ND 11.75 10.23 8.93 | 399-4139-2-ND 500 2138.50 | T530X687M004ATE010 
680 +20 272 8 0.006 x 399-4138-1-ND 12.25 10.66 9.31 399-4138-2-ND 500 2229.50 | T530X687MO004ATEO06 
680 +20 272 8 0.005 Y 399-4750-1-ND 11.50 10.01 8.74 | 399-4750-2-ND 500 2093.00 | T530Y687MO04ATEO05 
220 +20 139 8 0.006 D 399-4122-1-ND 10.50 9.14 7.98 | 399-4122-2-ND 500 1911.00 | T530D227MOO6ATE006 
330 +20 208 8 0.010 D 399-4125-1-ND 10.00 8.70 7.60 | 399-4125-2-ND 500 1820.00 | T530D337MO06ATE010 
330 +20 208 8 0.006 ¥ 399-3472-1-ND 11.00 9.57 8.36 399-3472-2-ND 500 2002.00 | T530Y337MO06ATEO06 
6.3 | 330 +20 208 8 0.006 D 399-4751-1-ND 10.50 9.14 7.98 | 399-4751-2-ND 500 1911.00 | TS530D337MO06ATE006 
470 +20 296 8 0.005 Y 399-4752-1-ND 11.50 10.01 8.74 | 399-4752-2-ND 500 2093.00 | T530Y477MOO6ATEO05 
470 +20 296 8 0.010 xX 399-4137-1-ND 11.75 10.23 8.93 | 399-4137-2-ND 500 2138.50 | T530X477MOO6ATE010 
470 +20 297 8 0.006 Xx 399-4136-1-ND 12.25 10.66 9.31 399-4136-2-ND 500 2229.50 | T530X477MOO6ATEO06 
150 +20 150 8 0.006 D 399-4121-1-ND 10.50 9.14 7.98 399-4121-2-ND 500 1911.00 | T530D157M010ATEO006 
150 +20 150 8 0.010 D 399-4791-1-ND 9.00 8.70 7.60 | 399-4791-2-ND 500 1820.00 | T530D157M010ATE010 
220 +20 220 8 0.010 D 399-4123-1-ND 10.00 8.70 7.60 | 399-4123-2-ND 500 1820.00 | T530D227M010ATE010 
10 220 +20 220 8 0.006 D 399-4747-1-ND 10.50 9.14 7.98 | 399-4747-2-ND 500 1911.00 | T530D227M010ATE006 
220 +20 220 8 0.006 Y 399-4748-1-ND 11.00 9.57 8.36 399-4748-2-ND 500 2002.00 | T530Y227M010ATEO06 
330 +20 330 8 0.010 xX 399-4135-1-ND 11.75 = 10.23 8.93 | 399-4135-2-ND 500 2138.50 | T530X337M010ATE010 
330 +20 330 8 0.006 Xx 399-4134-1-ND 12.25 10.66 9.31 399-4134-2-ND 500 2229.50 | T530X337M010ATEO06 
150 +20 240 8 0.015 x 399-4663-1-ND 12.60 12.18 10.64 | 399-4663-2-ND 500 2548.00 | T530X157M016ATE015 
16 150 +20 240 8 0.025 x 399-4664-1-ND 12.15 11.75 10.26 | 399-4664-2-ND 500 2457.00 | T530X157M016ATE025 
150 +20 240 8 0.040 xX 399-4665-1-ND 11.70 11.31 9.88 399-4665-2-ND 500 2366.00 | T530X157M016ATE040 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 


A700 Series AO-CAP Aluminum Organic Capacitors End View Side View Bottom View 
KEMET’s AO-CAP, designated the A700 Series, has been targeted for power management applications. Yo 

The structure of the AO-CAP uses aluminum as the anode material, aluminum oxide as the dielectric, and | 

a conductive organic polymer for its counter-electrode material. The AO-CAP offers many advantages: RoHS 

¢ Extremely low ESR * High capacitance retention for superior performance at high operating frequencies * No H 

voltage derating up to 125°C * Robust to the surface-mount process » No dry-out-related failure mechanism @) 


The A700 Series has a molded case and wraparound terminations. This provides strong protection against 
cracks (flex) making it an ideal alternative to high-capacitance ceramics, and also offers true surface-mountable 


solutions to the existing aluminum organic capacitors found in the industry. The high-frequency performance of Case Size 
the AO-CAP can reduce component counts, which allows the designer to save board space and offers a more 
cost-effective solution. Kemet EIA L w H KMin. | F +01 S +0.2 
The AO-CAP has excellent surge current performance and long-term reliability. There is no recommended Vv 7343-20 7.3+0.3 4.3+0.3 1.92+0.1 14 24 1.3 
derating of application voltage to reduce failure rate. Operating Temperature: -55°C ~ 125°C. The approximate D 7343-31 7.3+0.3 4.3+0.3 2.8+0.3 1.3 24 1.3 
capacitance shift over the temperature range for -55°C is -15%, and for 125°C is +15%. Capacitance x 7343-43 7.3+03 4.3+0.3 4.0+0.3 24 24 1.3 
Tolerance: +20% 
DC DF % ESRQ. Ripple Current 
Leakage @ 25°C @ 25°C Arms 100KHz, Cut Tape 
wv Cap | Size | yA @ 25°C 120Hz 100kHz at Max ESR Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) (uF) | Code | Maximum Maximum Maximum 25°C ~ 105°C Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
100 Vv 12 6% 0.028 21 399-3030-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3030-2-ND 1,000 990.00 A700V107MO02ATE028, 
150 Vv 18 6% 0.028 2 399-3031-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3031-2-ND 1,000 990.00 A700V157MO02ATE028, 
180 D 21.6 6% 0.018 2.9 399-3032-1-ND 2.98 2.80 2.43 399-3032-2-ND 500 745.00 A700D187M002ATE018 
220 D 26.4 6% 0.018 2.9 399-3033-1-ND 2.98 2.80 2.43 399-3033-2-ND 500 745.00 A700D227M002ATE018 
220 D 26.4 6% 0.015 3.2 399-3034-1-ND 3.18 2.99 2.59 399-3034-2-ND 500 795.00 A700D227M002ATE015 
2 220 D 26.4 6% 0.012 3.5 399-3035-1-ND 3.38 3.17 2.75 399-3035-2-ND 500 845.00 A700D227M002ATE012 
270 x 26.4 6% 0.015 3.2 399-3036-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3036-2-ND 500 1000.00 A700X277MO002ATE015, 
330 x 39.6 6% 0.015 3.3 399-3037-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3037-2-ND 500 1000.00 A700X337MO002ATE015, 
390 x 46.8 6% 0.015 3.3 399-3038-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3038-2-ND 500 1000.00 A700X397MO002ATE015, 
390 x 46.8 6% 0.010 41 399-3039-1-ND 4.20 3.94 3.42 399-3039-2-ND 500 1050.00 A700X397M002ATE010 
470 x 56.4 6% 0.015 4.5 399-3040-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3040-2-ND 500 1000.00 A700X477MO02ATE015, 
82 Vv 12.3 6% 0.028 2.1 399-3041-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3041-2-ND 1,000 990.00 A700V826M2R5ATE028 
25 150 D 22.5 6% 0.018 2.9 399-3042-1-ND 2.98 2.80 2.43 399-3042-2-ND 500 745.00 A700D157M2R5ATE018 
220 x 33 6% 0.015 3.3 399-3043-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3043-2-ND 500 1000.00 A700X227M2R5ATEO15 
82 Vv 19.7 6% 0.028 2.1 399-3044-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3044-2-ND 1,000 990.00 A700V826MO004ATE028, 
120 D 28.8 6% 0.018 2.9 399-3045-1-ND 2.98 2.80 2.43 399-3045-2-ND 500 745.00 A700D127M004ATE018 
4 150 D 36 6% 0.018 2.9 399-3046-1-ND 2.98 2.80 2.43 399-3046-2-ND 500 745.00 A700D157MO04ATE018 
180 x 43.2 6% 0.015 3.3 399-3047-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3047-2-ND 500 1000.00 A700X187MO04ATE015 
220 x 52.8 6% 0.015 3.3 399-3048-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3048-2-ND 500 1000.00 A700X227M004ATE015, 
270 x 64.8 6% 0.015 3.3 399-3049-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3049-2-ND 500 1000.00 A700X277MO04ATE015 
33 Vv 8.3 6% 0.028 21 399-3050-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3050-2-ND 1,000 990.00 A700V336MO06ATE028 
47 Vv 11.8 6% 0.028 21 399-3051-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3051-2-ND 1,000 990.00 A700V476MOO6ATE028, 
56 Vv 14.1 6% 0.028 21 399-3052-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3052-2-ND 1,000 990.00 A700V566MO06ATE028, 
6.3 68 Vv 17.4 6% 0.028 2.1 399-3053-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3053-2-ND 1,000 990.00 A700V686MO06ATE028, 
100 D 25.2 6% 0.018 2.9 399-3054-1-ND 2.98 2.80 2.43 399-3054-2-ND 500 745.00 A700D107MOO6ATE018 
150 x 37.8 6% 0.015 3.3 399-3055-1-ND 4.00 3.75 3.25 | 399-3055-2-ND 500 1000.00 | A700X157MO06ATEO15 
180 x 43.2 6% 0.015 3.3 399-3056-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3056-2-ND 500 1000.00 A700X187MOO6ATE015 
8 33 Vv 10.6 6% 0.028 2.1 399-3057-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3057-2-ND 1,000 990.00 A700V336MO08ATE028, 
10 33 Vv 13.2 6% 0.028 2.1 399-3058-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3058-2-ND 1,000 990.00 A700V336M010ATE028, 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 
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KEMET _ surface Mount Tantalum and Polymer Capacitors 


B45190E, B45192E, B45194E and B45196H Standard Series: 

Construction: « Polar tantalum capacitors with solid electrolyte * Conventional TA-MnOz technology * Flame- 
retardant plastic case (UL94V-0) 

Features: * High volumetric efficiency * Excellent solderability * Stable temperature and frequency 
characteristics * Low leakage current and dissipation factor ¢ Low self-inductance * Suitable for use without 
series resistor 

Specifications: * Operating Temperature: -55 ~ 125°C * Service Life: >500,000 Hours * IEC Climactic 
Category: IEC 60068-1 55/125/56 

B45196P Performance 150°C High Reliability Series: 

Construction: ¢ Solid Electrolyte * Conventional TA-MnOz technology ¢ Flame-retardant plastic case 
(UL94V-0) 

Features: ¢ Outstanding reliability * High volumetric efficiency * Excellent solderability * Stable temperature 
and frequency characteristics * Low leakage current, low dissipation factor * Low self-inductance »* High 
resistance to shock and vibration * Very low failure rate * Operating temperature up to 150°C 
Specifications: « Operating Temperature: -55°C ~ 150°C » Service Life: >500,000 Hours » IEC Climactic 
Category: IEC 60068-1 

B45197A Speed Power Low ESR Series: 

Construction: * Solid Electrolyte * Conventional TA-MnO, technology ¢ Flame-retardant plastic case 
(UL94V-0) 


B45396R Multiple Anode Ultra-Low ESR Series: 

Construction: * Solid electrolyte * Conventional TA-MnOz technology ¢ Three parallel low-ESR tantalum 
capacitors in one case ("multiple anode") * Flame retardant plastic case (UL94V-0) * Tinned terminals 
Features: * High volumetric efficiency »* Ultra-low ESR, high ripple current * Excellent solderability * Stable 
temperature and frequency characteristics * Low leakage current, low dissipation factor ¢ Low self 
inductance ¢ High resistance to shock and vibration 

Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C » Service Life: >500,000 Hours » IEC Climactic 
Category: IEC 60068-1 

B763XX Polymer Multiple Anode Ultra-Low ESR Series: 

Construction: * Solid electrolyte »* Tantalum polymer technology (cathode consists of a solid conductive 
polymer) ¢ Three parallel low ESR tantalum capacitors in one case ("multiple anode") »* Flame-retardant 
plastic case (UL94V-0) * Tinned terminals 

Features: ¢ High volumetric efficiency * Ultra-low ESR, high ripple current * Excellent solderability * Stable 
temperature and frequency characteristics * High ESR stability during temperature rise * High permissible 
ripple current * Only low derating necessary ° Low dissipation factor * High resistance to shock and 
vibration 

Specifications: « Operating Temperature: -55°C 
Category: IEC 60068-1 


~ 105°C * Service Life: >500,000 Hours » IEC Climactic 


Features: * High volumetric efficiency * Excellent solderability * Stable temperature and frequency Dimensions (mm) t- L2 | 
characteristics * Low leakage current, low dissipation factor * Low self-inductance »¢ High resistance to " z 
shock and vibration * Low ESR Case Size L w H Le Typical : Vt 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C « Service Life: >500,000 Hours » IEC Climactic A 3.2 1.6 1.6 3.0 O Ww 
Category: IEC 60068-1 B 35 28 1.9 3.3 
TOPcap B760XX Polymer Ultra-Low ESR Series: Cc 6.0 3.2 25 58 T T | 
Construction: * Solid electrolyte * Tantalum polymer technology (cathode consists of a solid conductive D 73 43 28 74 
polymer) * Flame-retardant plastic case (UL94V-0) * Tinned terminals a “ - = 
Features: * High volumetric efficiency * Ultra-low ESR * Excellent solderability * Stable temperature and E 7.3 4.3 4A 7A ms L 7 
frequency characteristics * High ESR stability during temperature rise * High permissible ripple current R 3.5 2.8 1.2 3.3 
* Only low derating necessary * Low self-inductance « High resistance to shock and vibration * No failure- Vv 73 43 2.0 7A f | 
mode ignition in high-surge current applications WwW 6.0 3.2 15 3.3 H 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C ° Service Life: >500,000 Hours » IEC Climactic = = 2 eI 
Category: IEC 60068-1 x 73 43 15 7A \ 
Rated Capacitance DC Leakage} ESR Max. @ Cut Tape 
Voltage | Capacitance | Tolerance Case Current 100KHz 20°C Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) (uF) (%) Size Max. (uA) (mo) Part No. al 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
High Capacitance - Low Profile Tantalum Capacitors 
4.0 10 20 A 0.5 4500 495-2174-1-ND 20 1.74 15.20 495-2174-2-ND 2,000 68.00/M_ | B45196HO106M109 
4.0 47 20 B 1.9 2300 495-2175-1-ND 26 2.26 19.76 495-2175-2-ND 2,000 88.00/M | B45196H0476M209V18 
4.0 68 20 B 2.7 1800 495-2176-1-ND 33 2.83 24.70 495-2176-2-ND 2,000 111.00/M | B45196HO686M209 
6.3 47 10 A 0.5 5500 495-2177-1-ND 16 1.39 12.16 495-2177-2-ND 2,000 54.00/M_ | B45196H1475K109 
6.3 6.8 10 A 0.5 4500 495-2178-1-ND A7 1.44 12.54 495-2178-2-ND 2,000 68.00/M__| B45196H1685K109 
6.3 6.8 20 A 0.5 4500 495-2179-1-ND 16 1.35 11.78 495-2179-2-ND 2,000 68.00/M | B45196H1685M109 
6.3 10 10 A 0.6 4000 495-2180-1-ND 17 1.44 12.54 495-2180-2-ND 2,000 71.00/M_ | B45196H1106K109 
6.3 10 20 A 0.6 4000 495-2181-1-ND 16 1.39 12.16 495-2181-2-ND 2,000 70.00/M_ | B45196H1106M109 
6.3 22 10 A 1.4 3000 495-2182-1-ND 23 2.00 17.48 495-2182-2-ND 2,000 94.00/M_ | B45196H1226K109 
6.3 22 20 A 1.4 3000 495-2183-1-ND 24 2.04 17.86 495-2183-2-ND 2,000 92.00/M__| B45196H1226M109 
6.3 22 10 B 1.4 2500 495-2184-1-ND 24 2.04 17.86 495-2184-2-ND 2,000 94.00/M_ | B45196H1226K209 
6.3 22 20 B 1.4 2500 495-2185-1-ND 24 2.04 17.86 495-2185-2-ND 2,000 92.00/M | B45196H1226M209 
6.3 33 10 B 21 2200 495-2186-1-ND 26 2.22 19.38 495-2186-2-ND 2,000 104.00/M | B45196H1336K209 
6.3 33 20 R 21 2500 495-2187-1-ND 46 3.96 34.58 495-2187-2-ND 2,500 155.00/M | B45190E1336M209 
6.3 33 20 B 2.1 2000 495-2188-1-ND 25 2.18 19.00 495-2188-2-ND 2,000 102.00/M_| B45196H1336M209 
6.3 47 10 B 3.0 2000 495-2189-1-ND 30 2.57 22.42 495-2189-2-ND 2,000 112.00/M | B45196H1476K209 
6.3 47 20 B 3.0 2000 495-2190-1-ND 29 2.48 21.66 495-2190-2-ND 2,000 109.00/M | B45196H1476M209 
6.3 100 20 B 6.3 1600 495-2191-1-ND 40 3.44 30.06 495-2191-2-ND 2,000 134.00/M | B45196H1107M209 
6.3 100 20 Cc 6.3 1200 495-2192-1-ND 51 4.44 38.76 495-2192-2-ND 750 162.75 | B45196H1107M309 
6.3 100 10 D 6.3 800 495-2193-1-ND 53 4.57 39.90 495-2193-2-ND 750 161.25 | B45196H1107K409 
6.3 220 20 D 14 800 495-2194-1-ND 89 7.75 67.72 495-2194-2-ND 750 221.25 | B45196H1227M409 
6.3 220 20 Vv 14 700 495-2195-1-ND 1.43 12.44 108.68 495-2195-2-ND 1,000 619.00 | B45194E1227M409 
10 3.3 20 A 0.5 5500 495-2196-1-ND 16 1.35 11.78 495-2196-2-ND 2,000 61.00/M | B45196H2335M109 
10 47 10 A 0.5 4500 495-2197-1-ND 16 1.39 12.16 495-2197-2-ND 2,000 68.00/M_ | B45196H2475K109 
10 47 20 A 0.5 4500 495-2198-1-ND 16 1.35 11.78 495-2198-2-ND 2,000 68.00/M_| B45196H2475M109 
10 6.8 10 A 0.7 4000 495-2199-1-ND 18 1.52 13.30 495-2199-2-ND 2,000 71.00/M_ | B45196H2685K109 
10 10 10 A 1.0 3800 495-2200-1-ND 18 1.57 13.68 495-2200-2-ND 2,000 78.00/M | B45196H2106K109 
10 10 20 A 1.0 3800 495-2201-1-ND 17 1.48 12.92 495-2201-2-ND 2,000 77.00/M_ | B45196H2106M109 
10 10 10 B 1.0 3000 495-2202-1-ND 21 1.78 15.58 495-2202-2-ND 2,000 80.00/M | B45196H2106K209 
10 10 20 B 1.0 3000 495-2203-1-ND 20 1.70 14.82 495-2203-2-ND 2,000 78.00/M__| B45196H2106M209 
10 15 20 A 1.5 3200 495-2204-1-ND 21 1.83 15.96 495-2204-2-ND 2,000 83.00/M_ | B45196H2156M109 
10 15 10 B 1.5 2500 495-2205-1-ND 22 1.91 16.72 495-2205-2-ND 2,000 88.00/M | B45196H2156K209 
10 15 20 B 1.5 2500 495-2206-1-ND 23 2.00 17.48 495-2206-2-ND 2,000 87.00/M | B45196H2156M209 
10 22 20 A 2.2 3200 495-2207-1-ND 25 2.18 19.00 495-2207-2-ND 2,000 85.00/M_ | B45196H2226M109 
10 22 10 B 2.2 2300 495-2208-1-ND 26 2.26 19.76 495-2208-2-ND 2,000 95.00/M__| B45196H2226K209 
10 22 20 B 2.2 2300 495-2209-1-ND 26 2.22 19.38 495-2209-2-ND 2,000 94.00/M | B45196H2226M209 
10 22 10 Cc 2.2 1600 495-2210-1-ND 32 2.78 24.32 495-2210-2-ND 750 94.50 | B45196H2226K309 
10 22 20 Cc 2.2 1600 495-2211-1-ND 31 2.70 23.56 495-2211-2-ND 750 93.00 | B45196H2226M309 
10 33 20 B 3.3 2000 495-2212-1-ND 29 2.48 21.66 495-2212-2-ND 2,000 109.00/M | B45196H2336M209 
10 33 10 WwW 5.3 1400 495-2213-1-ND 87 7.57 66.12 495-2213-2-ND 4,750 296.00/M_| B45192E2336K306 
10 33 10 Cc 3.0 1500 495-2214-1-ND 34 2.96 25.84 495-2214-2-ND 750 109.50 | B45196H2336K309 
10 33 20 c 3.0 1500 495-2215-1-ND 35 3.00 26.22 495-2215-2-ND 750 106.50 | B45196H2336M309 
10 47 10 B 47 1600 495-2216-1-ND 41 3.57 31.16 495-2216-2-ND 2,000 139.00/M | B45196H2476K209 
10 47 10 c 47 1400 495-2217-1-ND 43 3.74 32.68 495-2217-2-ND 750 132.75 | B45196H2476K309 
10 47 20 ie} 47 1400 44 3.83 33.44 495-2218-2-ND 750 129.75 | B45196H2476M309 
10 68 10 D 6.8 800 56 4.87 42.56 495-2219-2-ND 750 161.25 | B45196H2686K409 
10 100 10 Cc 10 1200 75 6.53 57.00 495-2220-2-ND 750 204.75 | B45196H2107K309 
10 100 20 c 10 1200 63 5.44 47.50 495-2221-2-ND 750 213.00 | B45196H2107M309 
10 100 20 x 10 800 1.94 16.83 147.06 495-2222-2-ND 1,250 724.00/M | B45192E2107M409 
10 100 10 D 10 800 495-2223-1-ND 59 5.13 44.84 495-2223-2-ND 750 193.50 | B45196H2107K409 
10 100 20 D 10 800 495-2224-1-ND 60 5.18 45.22 495-2224-2-ND 750 189.75 | B45196H2107M409 
10 150 20 D 15 800 89 7.75 67.72 495-2225-2-ND 750 221.25 | B45196H2157M409 
10 220 20 D 22 800 1.10 9.57 83.60 495-2226-2-ND 750 316.50 | B45196H2227M409 
10 220 20 E 22 600 2.40 20.88 182.40 495-2227-2-ND 400 384.40 | B45196H2227M509 
16 2.2 10 A 0.5 6500 16 1.39 12.16 495-2228-2-ND 2,000 63.00/M_| B45196H3225K109 
16 2.2 20 A 0.5 6500 16 1.35 11.78 495-2229-2-ND 2,000 61.00/M_ | B45196H3225M109 
16 3.3 10 A 0.5 5000 16 1.39 12.16 495-2230-2-ND 2,000 68.00/M | B45196H3335K109 
16 3.3 20 A 0.5 5000 16 1.35 11.78 495-2231-2-ND 2,000 68.00/M | B45196H3335M109 
16 47 10 A 0.8 4000 19 1.61 14.06 495-2232-2-ND 2,000 71.00/M_ | B45196H3475K109 
16 4.7 20 A 0.8 4000 495-2233-1-ND 18 1.57 13.68 495-2233-2-ND 2,000 61.00/M__| B45196H3475M109 
16 6.8 10 A 11 3800 495-2234-1-ND 21 1.78 15.58 495-2234-2-ND 2,000 78.00/M | B45196H3685K109 
16 6.8 20 B 11 3000 495-2235-1-ND 20 1.74 15.20 495-2235-2-ND 2,000 68.00/M | B45196H3685M209 
16 10 10 A 1.6 3000 495-2236-1-ND 21 1.78 15.58 495-2236-2-ND 2,000 70.00/M | B45196H3106K109 
16 10 20 A 1.6 3000 495-2237-1-ND 21 1.78 15.58 495-2237-2-ND 2,000 92.00/M | B45196H3106M109 
16 10 10 R 1.6 1500 495-2238-1-ND 45 3.92 34.20 495-2238-2-ND 2,500 153.00/M_| B45190E3106K209 
16 10 10 B 1.6 2500 495-2239-1-ND 24 2.04 17.86 495-2239-2-ND 2,000 88.00/M | B45196H3106K209 
16 10 20 B 1.6 2500 495-2240-1-ND 23 1.96 17.10 495-2240-2-ND 2,000 87.00/M_ | B45196H3106M209 
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KEMET Surface Mount Tantalum and Polymer Capacitors (cont) 


Rated Capacitance DC Leakage | ESR Max. @ Cut Tape 
Voltage | Capacitance | Tolerance Case Current 100KHz 20°C Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) (uF) (%) Size Max. (WA) (mQ) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
16 15 20 B 2.4 2300 495-2241-1-ND 24 2.09 18.24 495-2241-2-ND 2,000 94.00/M B45196H3156M209 
16 22 10 B 3.5 2600 495-2242-1-ND 30 2.57 22.42 495-2242-2-ND 2,000 112.00/M B45196H3226K209 
16 22 20 B 3.5 2600 495-2243-1-ND 30 2.61 22.80 495-2243-2-ND 2,000 109.00/M B45196H3226M209 
16 22 10 c 3.5 1500 495-2244-1-ND 37 3.22 28.12 495-2244-2-ND 750 113.25 B45196H3226K309 
16 22 20 ej 3.5 1500 495-2245-1-ND 39 3.35 29.26 495-2245-2-ND 750 111.75 B45196H3226M309 
16 33 20 Cc 5.3 1400 495-2246-1-ND 45 3.87 33.82 495-2246-2-ND 750 129.75 B45196H3336M309 
16 47 10 Cc 75 1400 495-2247-1-ND 59 5.13 44.84 495-2247-2-ND 750 161.25 B45196H3476K309 
16 47 20 Cc 75 1400 495-2248-1-ND 59 5.09 44.46 495-2248-2-ND 750 186.00 B45196H3476M309 
16 47 20 Vv 75 700 495-2249-1-ND 1.30 11.27 98.42 495-2249-2-ND 1,000 566.00 B45194E3476M409 
16 47 10 D 75 800 495-2250-1-ND 49 4.22 36.86 495-2250-2-ND 750 161.25 B45196H3476K409 
16 47 20 D 75 800 495-2251-1-ND 54 4.70 41.04 495-2251-2-ND 750 147.75 B45196H3476M409 
16 68 10 x 10.9 800 495-2252-1-ND 1.99 17.31 151.24 495-2252-2-ND 1,250 | 677.00/M B45192E3686K409 
16 68 10 D 1 800 495-2253-1-ND 69 5.96 52.06 495-2253-2-ND 750 193.50 B45196H3686K409 
16 68 20 D 1 800 495-2254-1-ND 68 5.87 51.30 495-2254-2-ND 750 189.75 B45196H3686M409 
16 100 10 D 16 800 495-2255-1-ND 91 7.94 69.39 495-2255-2-ND 750 226.50 B45196H3107K409 
16 100 20 D 16 800 495-2256-1-ND 89 7.75 67.72 495-2256-2-ND 750 221.25 B45196H3107M409 
20 2.2 20 A 0.5 6000 495-2257. 18 1.57 13.68 495-2257-2-ND 2,000 61.00/M B45196H4225M109 
20 47 20 B 0.9 3000 495-2258 24 1.83 15.96 495-2258-2-ND 2,000 | 71.00/M | B45196H4475M209 
20 10 20 B 2.0 2300 495-2259. 31 2.65 23.18 495-2259-2-ND 2,000 104.00/M B45196H4106M209 
20 10 10 ie} 2.0 1600 495-2260. 33 2.83 24.70 495-2260-2-ND 750 88.50 B45196H4106K309 
20 10 20 c 2.0 1600 495-2261 35 3.05 26.60 495-2261-2-ND 750 94.50 B45196H4106M309 
20 15 10 Cc 3.0 1500 495-2262 40 3.48 30.40 495-2262-2-ND 750 113.25 B45196H4156K309 
20 22 20 c 44 1400 495-2263-1-ND 44 3.83 33.44 495-2263-2-ND 750 120.00 B45196H4226M309 
20 33 10 D 6.6 800 495-2264-1-ND .57 4.96 43.32 495-2264-2-ND 750 169.50 B45196H4336K409 
20 33 20 D 6.6 800 495-2265-1-ND 56 4.87 42.56 495-2265-2-ND 750 166.50 B45196H4336M409 
20 47 10 D 9.4 800 495-2266-1-ND 62 5.35 46.74 495-2266-2-ND 750 196.50 B45196H4476K409 
20 47 20 D 9.4 800 495-2267-1-ND 61 5.31 46.36 495-2267-2-ND 750 193.50 B45196H4476M409 
25 1.0 10 A 0.5 8000 495-2268-1-ND 16 1.39 12.16 495-2268-2-ND 2,000 54.00/M B45196H5105K109 
25 1.0 20 A 0.5 8000 495-2269-1-ND 16 1.35 11.78 495-2269-2-ND 2,000 53.00/M B45196H5105M109 
25 1.5 20 A 0.5 7000 495-2270-1-ND 18 1.52 13.30 495-2270-2-ND 2,000 70.00/M B45196H5155M109 
25 2.2 20 A 0.6 7000 495-2271-1-ND 22 1.87 16.34 495-2271-2-ND 2,000 83.00/M B45196H5225M109 
25 47 10 B 1.2 3200 495-2272-1-ND 26 2.22 19.38 495-2272-2-ND 2,000 94.00/M B45196H5475K209 
25 10 20 Cc 2.5 1600 495-2273-1-ND 36 3.09 26.98 495-2273-2-ND 750 96.75 B45196H5106M309 
25 22 10 D 5.5 800 495-2274-1-ND 58 5.05 44.08 495-2274-2-ND 750 158.25 B45196H5226K409 
25 22 20 D 5.5 800 495-2275-1-ND 58 5.05 44.08 495-2275-2-ND 750 158.25 B45196H5226M409 
25 33 20 D 8.3 800 495-2276-1-ND 87 7.53 65.74 495-2276-2-ND 2,800 | 328.00/M B45196H5336M406 
35 0.47 20 A 0.5 1100 7 1.48 12.92 495-2277-2-ND 2,000 68.00/M B45196H6474M109 
35 0.68 10 A 0.5 8000 19 1.65 14.44 495-2278-2-ND 2,000 75.00/M B45196H6684K109 
35 1.0 20 A 0.5 7000 20 1.74 15.20 495-2279-2-ND 2,000 77.00/M B45196H6105M109 
35 2.2 10 B 0.8 4000 24 2.09 18.24 495-2280-2-ND 2,000 82.00/M B45196H6225K209 
35 2.2 20 B 0.8 4000 24 2.04 17.86 495-2281-2-ND 2,000 94.00/M B45196H6225M209 
35 4.7 10 c 1.6 2000 37 3.18 27.74 495-2282-2-ND 750 99.75 B45196H6475K309 
35 47 20 Cc 1.6 2000 495-2283-1-ND 37 3.18 27.74 495-2283-2-ND 750 120.00 B45196H6475M309 
35 10 10 Vv 3.5 1000 495-2284-1-ND 1.77 15.40 134.52 495-2284-2-ND 1,000 709.00 B45194E6106K409 
35 10 20 ie} 3.5 1600 495-2285-1-ND 54 4.70 41.04 495-2285-2-ND 750 147.75 B45196H6106M309 
35 15 20 D 5.3 800 495-2286-1-ND 67 5.79 50.54 495-2286-2-ND 750 198.00 B45196H6156M409 
35 47 20 E 16 900 495-2287-1-ND 2.19 19.05 166.44 495-2287-2-ND 400 384.40 B45196H6476M509 
50 10 20 E 5.0 800 495-2288-1-ND 2.88 25.01 218.50 495-2288-2-ND 400 418.80 B45196H7106M509 
Performance - High Reliability Tantalum Capacitors 
6.3 47 10 Cc 3.0 800.0 495-1491-1-ND 51 4.40 38.46 495-1491-2-ND 750 125.25 B45196P1476K309 
10 47 10 A 0.5 2900.0 .27 2.34 20.48 495-1492-2-ND 2,000 83.00/M B45196P2475K109 
10 47 10 D 47 600.0 78 6.79 59.36 495-1493-2-ND 750 193.50 B45196P2476K409 
16 22 10 c 3.6 1000.0 55 4.79 41.80 495-1494-2-ND 750 136.50 B45196P3226K309 
16 47 10 D 75 600.0 86 7.46 65.21 495-1495-2-ND 750 213.00 B45196P3476K409 
5 0.33 10 A 0.5 11000 26 2.30 20.06 495-1497-2-ND 2,000 82.00/M B45196P6334K109 
35 1.0 10 B 0.5 4400.0 34 2.97 25.92 495-1498-2-ND 2,000 105.00/M B45196P6105K209 
35 2.2 10 Cc 0.8 2200.0 59 5.17 45.14 495-1499-2-ND 750 147.75 B45196P6225K309 
35 6.8 10 D 24 900.0 94 8.18 71.48 495-1500-2-ND 750 233.25 B45196P6685K409 
35 10 10 D 3.5 700.0 495-1501-1-ND 94 8.18 71.48 495-1501-2-ND 750 233.25 B45196P6106K409 
SpeedPower - Low ESR Tantalum Capacitors 
4.0 680 10 E 27.0 150.0 495-1502-1-ND 1.94 16.83 147.06 495-1502-2-ND 400 281.60 B45197A0687K509 
4.0 1000 10 E 40.0 150.0 495-1503-1-ND 2.29 19.95 174.31 495-1503-2-ND 400 334.00 B45197A0108K509 
6.3 22 10 Cc 1.4 375 495-1504-1-ND 62 5.41 47.23 495-1504-2-ND 750 154.50 B45197A1226K309 
6.3 33 10 Cc 21 350 495-1505-1-ND 62 5.41 47.23 495-1505-2-ND 750 154.50 B45197A1336K309 
6.3 47 10 ie} 3.0 325 495-1506-1-ND 69 5.98 52.25 495-1506-2-ND 750 171.00 B45197A1476K309 
6.3 68 10 Cc 4.3 400 495-1507-1-ND 72 6.27 54.76 495-1507-2-ND 750 178.50 B45197A1686K309 
6.3 68 10 D 4.3 175 495-1508-1-ND 87 7.61 66.46 495-1508-2-ND 750 216.75 B45197A1686K409 
6.3 100 10 Cc 6.3 150 495-1509-1-ND 76 6.60 57.68 495-1509-2-ND 750 188.25 B45197A1107K309 
6.3 100 10 D 6.3 125 87 7.61 66.46 495-1510-2-ND 750 216.75 B45197A1107K409 
6.3 150 10 D 9.5 100 98 8.57 74.82 495-1511-2-ND 750 244.50 B45197A1157K409 
6.3 150 10 E 9.5 100 1.64 14.26 124.56 495-1512-2-ND 400 216.80 B45197A1157K509 
6.3 220 10 D 14 100 1.05 9.09 79.42 495-1513-2-ND 750 259.50 B45197A1227K409 
6.3 220 10 E 14 100 1.64 14.26 124.56 495-1514-2-ND 400 216.80 B45197A1227K509 
6.3 330 10 D 21 100 1.18 10.24 89.45 495-1515-2-ND 750 291.75 B45197A1337K409 
6.3 330 10 E 21 100 1.77 15.36 134.18 495-1516-2-ND 400 233.60 B45197A1337K509 
6.3 470 10 D 30 150 1.44 12.54 109.52 495-1517-2-ND 750 357.75 B45197A1477K409 
6.3 470 10 E 30 100 1.83 15.93 139.19 495-1518-2-ND 400 242.40 B45197A1477K509 
6.3 680 10 E 43 100 2.05 17.85 155.91 495-1519-2-ND 400 271.60 B45197A1687K509 
10 10 10 Cc 1.0 400 62 5.41 47.23 495-1520-2-ND 750 154.50 B45197A2106K309 
10 15 10 ie} 1.5 400 62 5.41 47.23 495-1521-2-ND 750 154.50 B45197A2156K309 
10 22 10 Cc 2.2 375 62 5.41 47.23 495-1522-2-ND 750 154.50 B45197A2226K309 
10 22 10 B 2.2 800 70 6.08 53.09 495-1677-2-ND 2,000 | 215.90/M B45197A2226K209 
10 33 10 Cc 3.3 375 69 5.98 52.25 495-1523-2-ND 750 171.00 B45197A2336K309 
10 47 10 Cc 47 300 72 6.27 54.76 495-1524-2-ND 750 178.50 B45197A2476K309 
10 47 10 D 47 200 87 7.61 66.46 495-1525-2-ND 750 216.75 B45197A2476K409 
10 68 20 c 6.8 250 74 6.46 56.43 495-1526-2-ND 750 184.50 B45197A2686M309 
10 68 10 D 6.8 150 87 7.61 66.46 495-1527-2-ND 750 216.75 B45197A2686K409 
10 100 10 c 10 250 94 8.13 71.06 495-1528-2-ND 750 231.75 B45197A2107K309 
10 100 10 D 10 100 98 8.57 74.82 495-1529-2-ND 750 244.50 B45197A2107K409 
10 100 10 E 10 100 1.64 14.26 124.56 495-1530-2-ND 400 216.80 B45197A2107K509 
10 150 10 D 15 100 1.05 9.09 79.42 495-1531-2-ND 750 259.50 B45197A2157K409 
10 150 10 E 15 100 1.64 14.26 124.56 495-1532-2-ND 400 216.80 B45197A2157K509 
10 220 10 D 22 100 495-1533-1-ND 1.18 10.24 89.45 495-1533-2-ND 750 291.75 B45197A2227K409 
10 220 10 E 22 100 495-1534-1-ND 177 15.36 134.18 495-1534-2-ND 400 233.60 B45197A2227K509 
10 330 10 D 33 150 495-1535-1-ND 1.44 12.54 109.52 495-1535-2-ND 750 389.25 B45197A2337K409 
10 330 10 E 33 100 495-1536-1-ND 1.83 15.93 139.19 495-1536-2-ND 400 242.40 B45197A2337K509 
10 470 10 E 47 100 495-1537-1-ND 2.05 17.85 155.91 495-1537-2-ND 400 271.60 B45197A2477K509 
16 10 10 Cc 1.6 450 495-1538-1-ND 62 5.41 47.23 495-1538-2-ND 750 154.50 B45197A3106K309 
16 10 10 B 1.6 800 495-1676-1-ND 65 5.65 49.32 495-1676-2-ND 2,000 | 200.60/M B45197A3106K209 
16 15 10 ej 2.4 400 495-1539-1-ND 62 5.41 47.23 495-1539-2-ND 750 154.50 B45197A3156K309 
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KEMET 


Surface Mount Tantalum and Polymer Capacitors (cont) 


Rated Capacitance DC Leakage | ESR Max. @ Cut Tape 
Voltage | Capacitance | Tolerance Case Current 100KHz 20°C Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) (uF) (%) Size Max. (uA) (mQ) Part No. al 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
16 22 10 c 3.5 350 495-1540-1-ND 69 5.98 52.25 495-1540-2-ND 750 171.00 B45197A3226K309 
16 33 10 Cc 5.3 300 495-1541-1-ND 72 6.27 54.76 495-1541-2-ND 750 178.50 B45197A3336K309 
16 33 10 D 5.3 200 495-1542-1-ND 87 7.61 66.46 495-1542-2-ND 750 216.75 B45197A3336K409 
16 47 10 Cc 75 300 495-1543-1-ND 76 6.60 57.68 495-1543-2-ND 750 188.25 B45197A3476K309 
16 47 10 D 75 175 495-1544-1-ND 87 7.61 66.46 495-1544-2-ND 750 216.75 B45197A3476K409 
16 68 20 c i | 250 495-1545-1-ND 91 7.94 69.39 495-1545-2-ND 750 226.50 B45197A3686M309 
16 68 10 D 5 | 150 495-1546-1-ND .98 8.57 74.82 495-1546-2-ND 750 244.50 B45197A3686K409 
16 68 10 E 1 150 495-1547-1-ND 1.64 14.26 124.56 495-1547-2-ND 400 216.80 B45197A3686K509 
16 100 10 D 16 150 1.05 9.09 79.42 495-1548-2-ND 750 259.50 B45197A3107K409 
16 100 10 E 16 100 1.64 14.26 124.56 495-1549-2-ND 400 216.80 B45197A3107K509 
16 150 10 D 24 150 1.31 11.39 99.48 495-1550-2-ND 750 324.75 B45197A3157K409 
16 150 10 E 24 100 1.77 15.36 134.18 495-1551-2-ND 400 233.60 B45197A3157K509 
16 220 10 E 35 100 2.11 18.37 160.51 495-1552-2-ND 400 279.60 B45197A3227K509 
20 6.8 10 Cc 1.4 475 65 5.69 49.74 495-1553-2-ND 750 162.75 B45197A4685K309 
20 10 10 ej 2.0 450 495-1554-1-ND 65 5.69 49.74 495-1554-2-ND 750 162.75 B45197A4106K309 
20 15 10 c 3.0 400 495-1555-1-ND 69 5.98 52.25 495-1555-2-ND 750 171.00 B45197A4156K309 
20 22 10 D 4.4 200 495-1556 91 7.94 69.39 495-1556-2-ND 750 226.50 B45197A4226K409 
20 33 10 D 6.6 200 495-1557 91 7.94 69.39 495-1557-2-ND 750 226.50 B45197A4336K409 
20 33 10 E 6.6 200 495-1558 1.72 14.93 130.42 495-1558-2-ND 400 227.20 B45197A4336K509 
20 47 10 D 9.4 250 495-1559. 98 8.57 74.82 495-1559-2-ND 750 244.50 B45197A4476K409 
20 47 10 E 9.4 150 495-1560: 1.72 14.93 130.42 495-1560-2-ND 400 227.20 B45197A4476K509 
20 68 10 D 14 300 495-1561-1-ND 1.05 9.09 79.42 495-1561-2-ND 750 259.50 B45197A4686K409 
20 68 10 E 14 200 495-1562-1-ND 1.77 15.36 134.18 495-1562-2-ND 400 233.60 B45197A4686K509 
20 100 10 E 20 150 495-1563-1-ND 1.83 15.93 139.19 495-1563-2-ND 400 242.40 B45197A4107K509 
25 4.7 10 ej 1.2 525 495-1564-1-ND 65 5.69 49.74 495-1564-2-ND 750 162.75 B45197A5475K309 
25 10 10 c 2.5 450 495-1565-1-ND 69 5.98 52.25 495-1565-2-ND 750 171.00 B45197A5106K309 
25 15 10 D 3.8 230 495-1566-1-ND 91 7.94 69.39 495-1566-2-ND 750 226.50 B45197A5156K409 
25 22 10 D 5.5 230 495-1567-1-ND 91 7.94 69.39 495-1567-2-ND 750 226.50 B45197A5226K409 
25 22 10 E 5.5 230 495-1568-1-ND 1.72 14.93 130.42 495-1568-2-ND 400 227.20 B45197A5226K509 
25 33 10 D 8.3 230 495-1569-1-ND 98 8.57 74.82 495-1569-2-ND 750 244.50 B45197A5336K409 
25 33 10 E 8.3 200 495-1570-1-ND 1.72 14.93 130.42 495-1570-2-ND 400 227.20 B45197A5336K509 
25 47 10 D 12 250 1.05 9.09 79.42 495-1571-2-ND 750 259.50 B45197A5476K409 
25 47 10 E 12 200 495-1572-1-ND 1.77 15.36 134.18 495-1572-2-ND 400 233.60 B45197A5476K509 
25 68 10 E 17 200 495-1573-1-ND 1.83 15.93 139.19 495-1573-2-ND 400 242.40 B45197A5686K509 
35 3.3 10 Cc 1.2 550 495-1574-1-ND 68 5.93 51.83 495-1574-2-ND 750 169.50 B45197A6335K309 
35 47 10 D 1.6 300 1.00 8.71 76.08 495-1575-2-ND 750 248.25 B45197A6475K409 
35 6.8 10 D 2.4 300 1.00 8.71 76.08 495-1576-2-ND 750 248.25 B45197A6685K409 
35 6.8 10 E 2.4 300 1.80 15.69 137.10 495-1577-2-ND 400 238.80 B45197A6685K509 
35 10 10 D 3.5 260 1.00 8.71 76.08 495-1578-2-ND 750 248.25 B45197A6106K409 
35 10 10 E 3.5 260 1.80 15.69 137.10 495-1579-2-ND 400 238.80 B45197A6106K509 
35 15 10 D 5.3 260 1.00 8.71 76.08 495-1580-2-ND 750 248.25 B45197A6156K409 
35 15 10 E 5.3 260 1.80 15.69 137.10 495-1581-2-ND 400 238.80 B45197A6156K509 
35 22 10 D 77 260 1.40 12.15 106.17 495-1582-2-ND 750 346.50 B45197A6226K409 
35 22 10 E 77 260 1.80 15.65 136.69 495-1583-2-ND 400 238.00 B45197A6226K509 
35 33 10 E 12 260 495-1584-1-ND 2.02 17.56 153.41 495-1584-2-ND 400 267.20 B45197A6336K509 
35 47 10 E 16 230 495-1585-1-ND 2.13 18.52 161.77 495-1585-2-ND 400 281.60 B45197A6476K509 
50 4.7 10 D 2.4 300 495-1586-1-ND 1.22 10.62 92.80 495-1586-2-ND 750 303.00 B45197A7475K409 
50 6.8 10 D 3.4 400 495-1587-1-ND 1.22 10.62 92.80 495-1587-2-ND 750 303.00 B45197A7685K409 
50 6.8 10 E 3.4 300 495-1588-1-ND 2.21 19.24 168.04 495-1588-2-ND 400 292.80 B45197A7685K509 
50 10 10 E 5.0 300 495-1589-1-ND 1.99 17.31 151.20 495-1589-2-ND 400 289.60 B45197A7106K509 
Polymer Tantalum Capacitors Ultra-Low ESR 
25 220 20 Vv 55 25 495-2290-1 1.95 16.97 148.20 495-2290-2-ND 1,000 663.00 B76002V2279M025 
2.5 220 20 Vv 55 35 2.30 20.00 174.72 495-1590-2-ND 1,000 782.00 B76002V2279M035 
2.5 220 20 Vv 55 45 1.75 15.23 133.00 495-2291-2-ND 1,000 595.00 B76002V2279M045 
2.5 330 20 Vv 83 45 2.12 18.44 161.12 495-1591-2-ND 1,000 721.00 B76002V3379M045 
4.0 220 20 Vv 88 25 1.75 15.23 133.00 495-2294-2-ND 1,000 595.00 B76004V2279M025 
4.0 220 20 Vv 88 45 495-1592-1-ND 1.99 17.27 150.90 495-1592-2-ND 1,000 675.00 B76004V2279M045 
4.0 470 20 D 188 25 495-2292-1-ND 2.75 23.93 209.00 495-2292-2-ND 750 750.75 B76004D4779M25K2 
4.0 470 20 D 188 40 2.30 20.00 174.72 495-1598-2-ND 750 627.75 B76004D4779M040 
4.0 680 20 E 272 40 3.30 28.71 250.80 495-2293-2-ND 400 480.48 B76004E6879M040 
6.3 100 20 Vv 63 45 1.99 17.27 150.90 495-1593-2-ND 1,000 675.00 B76006V1079M045 
6.3 150 20 D 95 55 2.45 21.32 186.20 495-2296-2-ND 750 668.85 B76006D1579M055 
6.3 150 20 Vv 95 25 495-2300-1-ND 1.75 15.23 133.00 495-2300-2-ND 1,000 595.00 B76006V1579M025 
6.3 150 20 Vv 95 35 495-2301-1-ND 1.50 13.05 114.00 495-2301-2-ND 1,000 595.00 B76006V1579M035 
6.3 150 20 Vv 95 45 495-1594-1-ND 2.30 20.00 174.72 495-1594-2-ND 1,000 782.00 B76006V1579M45K11 
6.3 150 20 x 95 70 495-2304-1-ND 1.75 15.23 133.00 495-2304-2-ND 1,250_| 595.00/M B76006X1579M070 
6.3 220 20 D 139 40 495-2297-1-ND 2.45 21.32 186.20 495-2297-2-ND 750 668.85 B76006D2279M040 
6.3 220 20 Vv 139 25 495-2302-1-ND 1.75 15.23 133.00 495-2302-2-ND 1,000 595.00 B76006V2279M025 
6.3 220 20 D 139 45 495-1600-1-ND 2.45 21.32 186.20 495-1600-2-ND 750 669.00 B76006D2279M045 
6.3 220 20 D 139 50 495-1599-1-ND 2.35 20.43 178.49 495-1599-2-ND 750 641.25 B76006D2279M50K14 
6.3 220 20 Vv 139 40 495-1596-1-ND 2.30 20.00 174.72 495-1596-2-ND 1,000 782.00 B76006V2279M40K14 
6.3 220 20 Vv 139 45 495-1595-1-ND 1.99 17.27 150.90 495-1595-2-ND 1,000 675.00 B76006V2279M045 
6.3 330 20 D 208 25 495-2298-1-ND 2.45 21.32 186.20 495-2298-2-ND 750 668.85 B76006D3379M025 
6.3 330 20 D 208 45 495-1601-1-ND 2.40 20.91 182.67 495-1601-2-ND 750 656.25 B76006D3379M045 
6.3 330 20 D 208 40 495-1602-1-ND 2.65 23.02 201.06 495-1602-2-ND 750 722.25 B76006D3379M040 
6.3 330 20 Vv 208 45 495-2303-1-ND 2.45 21.32 186.20 495-2303-2-ND 1,000 833.00 B76006V3379M045 
6.3 470 20 E 296 35 495-1603-1-ND 4.03 35.03 305.98 495-1603-2-ND 400 586.00 B76006E4779M035 
6.3 470 20 E 296 40 495-2299-1-ND 2.50 21.75 190.00 495-2299-2-ND 400 364.00 B76006E4779M040 
10 68 20 Vv 68 45 495-2309-1-ND 1.95 16.97 148.20 495-2309-2-ND 1,000 663.00 B76010V6869M045 
10 68 20 Vv 68 60 495-2310-1-ND 1.75 15.23 133.00 495-2310-2-ND 1,000 595.00 B76010V6869M060 
Polymer Tantalum Capacitors Ultra-Low ESR 
10 100 20 D 100 55 495-1604-1-ND 2.65 23.02 201.06 495-1604-2-ND 750 722.25 B76010D1079M055 
10 100 20 D 100 80 495-2305-1-ND 2.45 21.32 186.20 495-2305-2-ND 750 668.85 B76010D1079M080 
10 100 20 Vv 100 55 495-2308-1-ND 1.95 16.97 148.20 495-2308-2-ND 1,000 663.00 B76010V1079M055 
10 100 20 Vv 100 80 495-1597-1-ND 2.30 20.00 174.72 495-1597-2-ND 1,000 782.00 B76010V1079M080 
10 150 20 D 150 55 495-2306-1-ND 2.45 21.32 186.20 495-2306-2-ND 750 668.85 B76010D1579M055 
10 220 20 D 220 40 495-1605-1-ND 2.58 22.45 196.08 495-1605-2-ND 750 704.25 B76010D2279M040 
10 220 20 D 220 55 495-2307-1-ND 2.45 21.32 186.20 495-2307-2-ND 750 668.85 B76010D2279M055 
16 47 20 Vv 75 70 495-2311-1-ND 1.95 16.97 148.20 495-2311-2-ND 1,000 663.00 B76016V4769M070 
Multiple Anode Ultra-Low ESR Tantalum Capacitors 
4.0 680 10 E 27 30 495-1606-1-ND 8.21 71.39 623.66 495-1606-2-ND 400 1194.80 B45396R0687K509 
4.0 1000 10 E 40 30 495-1607-1-ND 9.27 80.68 704.75 495-1607-2-ND 400 1350.00 B45396R0108K509 
6.3 470 10 E 30 30 495-1608-1-ND 8.21 71.39 623.66 495-1608-2-ND 400 1086.00 B45396R1477K509 
10 330 10 E 33 35 495-1609-1-ND 8.21 71.39 623.66 495-1609-2-ND 400 1086.00 B45396R2337K509 
Multiple Anode Polymer Ultra-Low ESR Tantalum Capacitors 

4.0 680 20 E 270 18 495-1612-1-ND 9.20 80.01 698.90 495-1612-2-ND 400 1338.80 B76304E6879M018 
4.0 680 20 E 272 10 495-2312-1-ND 14.50 126.15 1102.00 495-2312-2-ND 400 2111.20 B76304E6879M010 
6.3 470 20 E 296 18 495-2313-1-ND 10.00 87.00 760.00 495-2313-2-ND 400 1456.00 B76306E4479M018 
6.3 680 20 E 428 18 495-2315-1-ND 12.50 108.75 950.00 495-2315-2-ND 400 1820.00 B76306E6879M018 
6.3 680 20 E 428 10 495-2314-1-ND 14.50 126.15 1102.00 495-2314-2-ND 400 2111.20 B76306E6879M010 
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TC Series W.V. | Cap. | Size Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
(DC) | (uF) | Code | PartNo. il 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
22 P 511-1427-1-ND 33 283 24.70 | 511-1427-2-ND 3,000 | 117.00/M | TCPOG225MeR 
Standard Tantalum 3.3 P 511-1428-1-ND 33 2.83 24.70 | 511-1428-2-ND 3,000 | 117.00/M | TCPOGs35M8R 
ij i 47 A 511-1429-1-ND 33 283 24.70 | 511-1429-2-ND 2,000 | 117.00/M | TCAOG475M8R 
Electrolytic Capacitors 10 A 511-1430-1-ND 33 2.83 24.70 | 511-1430-2-ND 2,000 | 117.00/M | TCAOG106M8R 
Fesiures: 10 P 511-1431-1-ND 33 2.83 24.70_| 511-1431-2-ND 3,000 | 117.00/M | TCPOG106M8R 
j 4 [45 A 511-1432-1-ND 33 2.83 24.70 | 511-1432-2-ND 2,000 | 117.00/M | TCAOG156M8R 
Small package, large capacitance chip tantalum capacitor. These 15 P 511-1433-1-ND 39 3.35 29.26 511-1433-2-ND 3,000 139.00/M | TCPOG156M8R 
low impedance capacitors are ideal for digital and low voltage 22 A 511-1434-1-ND 33 2.83 24.70 511-1434-2-ND 2,000 117.00/M | TCA0G226M8R 
circuits used in portable electronic equipment. 22 P 511-1435-1-ND 49 4.22 36.86 _| 511-1435-2-ND 3,000 | 175.00/M | TCPOG226M8R 
22 M 511-1493- 60 5.22 45.60_| 511-1493-2-ND 4,000 | 216.00/M | TCMoG226M8R 
Specifications: 33 A 511-1436- 33 2.83 24.70 | 511-1436-2-ND 2,000 | 117.00/M | TCAOG336M8R 
{ Gamachicnice Tolerance abr 47 A 511-1437-1-ND 33 2.83 24.70 | 511-1437-2-ND 2,000 | 117.00/M | TCAOG476M8R 
P PeeOKe 15 P 511-1438-1-ND 33 2.83 24.70 | 511-1438-2-ND 3,000 | 117.00/M | TCPOJ1S55M8R 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 2.2 P 511-1439-1-ND 33 2.83 24.70 | 511-1439-2-ND 3,000 | 117.00/M | TCPOJ225M8R 
(derated voltage from 85°C ~ 125°C) 3.3 A 511-1440-1-ND 33 2.83 24.70 | 511-1440-2-ND 2,000 | 117.00/M | TCAQJ335M8R 
. 3.3 P 511-1441-1-ND 33 2.83 24.70 | 511-1441-2-ND 3,000 | 117.00/M | TCPOJ335M8R 
* Tangent of Loss Angle: Max. 24% at 120MHz (25°C) 47 A 511-1442-1-ND 33 2.83 24.70 | 511-1442-2-ND 2,000 | 117.00/M | TCAQJ475M8R 
+ Leakage Current: 0.5u/A or 0.01CV- whichever is greater 47 P 33 2.83 24.70 | 511-1443-2-ND 3,000 | 117.00/M | TCPOJ475M8R 
6.8 A 511-1444-1-ND 33 2.83 24.70 | 511-1444-2-ND 2,000 | 117.00/M | TCAQJ685M8R 
+ Impedance: Max 27.50 at 100kHz 6.3 | 6.8 P 511-1445-1-ND 39 3.35 29.26 | 511-1445-2-ND 3,000 | 139.00/M | TCPOJ685M8R 
10 A 511-1446-1-ND 33 2.83 24.70 | 511-1446-2-ND 2,000 | 117.00/M | TCAQJ106M8R 
Size Dimension (mm) 10 P 511-1447-1-ND 36 3.09 26.98 _| _511-1447-2-ND 3,000 | 128.00/M | TCPOJ106M8R 
Code L Wi we H S 10 M 511-1494-1-ND 60 5.22 45.60 | 511-1494-2-ND 4,000 | 216.00/M | TCMOJ106M8R 
15 P 511-1448-1-ND 65 5.61 49.02 | 511-1448-2-ND 3,000 | 232.00/M | TCPOJ156M8R 
P 2 | 1.25 | 0.85 | 1.2(Max)] 0.5 15 A 511-1449-1-ND 33 2.83 24.70 | 511-1449-2-ND 2,000 | 117.00/M | TCAQJ156M8R 
22 A 511-1450-1-ND 30 2.57 22.42 _| 511-1450-2-ND 2,000 | 106.00/M | TCAQJ226M8R 
e $2 | 16 12 16 0.8 33 A 511-1451-1-ND 33 2.83 24.70 | 511-1451-2-ND 2,000 | 117.00/M | TCAQJ336M8R 
M 16 108s | 055 08 05 47 A 511-1452-1-ND 33 2.83 24.70 | 511-1452-2-ND 2,000 | 117.00/M | TCAQJ476M8R 
1 P 511-1453-1-ND 29 252 22.04 | 511-1453-2-ND 3,000 | 104.00/M | TCP1A105M8R 
1.5 P 511-1454-1-ND 33 2.83 24.70 | 511-1454-2-ND 3,000 | 117.00/M | TCP1A155M8R 
1.5 A 511-1455-1-ND 33 2.83 24.70 | 511-1455-2-ND 2,000 | 117.00/M | TCA1A155M8R 
22 A 511-1456-1-ND 33 2.83 24.70 | 511-1456-2-ND 2,000 | 117.00/M | TCA1A225M8R 
2.2 M 511-1495-1-ND 55 4.79 _41.80_|_511-1495-2-ND 4,000 | 198.00/M | TCM1A225M8R 
22 P 511-1457- 33 2.83 24.70 | 511-1457-2-ND 3,000 | 117.00/M | TCP1A225M8R 
3.3 P 511-1458- 33 2.83 24.70 | 511-1458-2-ND 3,000 | 117.00/M | TCP1A335M8R 
10 | 3.3 A 511-1459-1-ND 33 283 24.70 | 511-1459-2-ND 2,000 | 117.00/M | TCA1A335M8R 
47 A 511-1460-1-ND 33 2.83 24.70 | 511-1460-2-ND 2,000 | 117.00/M | TCA1A475M8R 
47 P 39 3.35 29.26 | _511-1461-2-ND 3,000 | 139.00/M | TCP1A475M8R 
47 M 511-1496-1-ND 60 5.22 45.60 | 511-1496-2-ND 4,000 | 216.00/M | TCM1A475M8R 
68 A 511-1462-1-ND 33 2.83 24.70 | 511-1462-2-ND 2,000 | 117.00/M | TCA1A685M8R 
10 A 511-1463-1-ND 33 2.83 24.70 | 511-1463-2-ND 2,000 | 117.00/M | TCA1A106M8R 
15 A 511-1464-1-ND 33 2.83 24.70 | 511-1464-2-ND 2,000 | 117.00/M | TCA1A156M8R 
22 A 511-1465- 33 2.83 24.70_| 511-1465-2-ND 2,000 | 117.00/M | TCA1A226M8R 
1 A 511-1466-1-ND 33 2.83 24.70 | 511-1466-2-ND 2,000 | 117.00/M | TCA1C105M8R 
1 P 511-1467-1-ND 33 2.83 24.70 | 511-1467-2-ND 3,000 | 117.00/M | TCP1C105M8R 
1 M 511-1497-1-ND 50 4.35 38.00 | 511-1497-2-ND 4,000 | 180.00/M | TCM1C105M8R 
1.5 A 511-1468-1-ND 33 2.83 24.70 | 511-1468-2-ND 2,000 | 117.00/M | TCA1C155M8R 
16 | 22 A 511-1469-1-ND 33 2.83 24.70 _| 511-1469-2-ND 2,000 | 117.00/M | TCA1C225M8R 
3.3 A 511-1470-1-ND 33 2.83 24.70 | 511-1470-2-ND 2,000 | 117.00/M | TCA1C335M8R 
47 A 511-1471-1-ND 33 2.83 24.70 | 511-1471-2-ND 2,000 | 117.00/M | TCA1C475M8R 
68 A 511-1472-1-ND 33 2.83 24.70 | 511-1472-2-ND 2,000 | 117.00/M | TCA1C685M8R 
10 A 511-1473-1-ND 33 2.83 24.70 _| 511-1473-2-ND 2,000 | 117.00/M | TCA1C106M8R 
20 | 1 A 511-1474-1-ND 33 2.83 24.70 | 511-1474-2-ND 2,000 | 117.00/M | TCA1D105M8R 


TCFG Series Fused Tantalum Electrolytic Capacitors 


Size Dimension (mm) Features: * Safety design by built-in open function * Wide capacitance range » Screening by thermal shock Specifications: 
* Capacitance Tolerance: 20% * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C (derated voltage from 85°C ~ 125°C) » DC Leakage 
Code L wi w2 H s Current: 0.5p/A or 0.01CV, whichever is greater 
P 2 1.25 0.9 1.2 (Max.) 0.45 
W.V.| Cap. | Size Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
A 3.2 1.6 12 1.6 0.8 (DC) | (uF) | Code | Part No. 1 10 100 _| Part No. Qty._| Pricing _| Part No. 

4 22 P 511-1487-1-ND 60 5.22 45.60 | 511-1487-2-ND 2,000 216.00/M | TCFGPOG226M8R 

47 A 511-1476-1-ND 33 2.83 24.70 _| 511-1476-2-ND. 2,000 117.00/M | TCFGA0G476M8R 

10 P 511-1488- -50 4.35 38.00 | 511-1488-2-ND 2,000 180.00/M | TCFGPOJ106M8R 

63 15 P 511-1489- 60 5.22 45.60 | 511-1489-2-ND. 2,000 216.00/M | TCFGP0J156M8R 

. 22 A 511-1477- 36 3.09 26.98 | 511-1477-2-ND 2,000 128.00/M | TCFGA0J226M8R 

33 A 511-1478- -50 4.35 38.00_| 511-1478-2-ND. 2,000 180.00/M | TCFGA0J336M8R 

2.2 P 511-1490- 43 3.70 32.30 | 511-1490-2-ND. 2,000 153.00/M | TCFGP1A225M8R 

47 P 511-1491-1-ND 43 3.70 32.30 | 511-1491-2-ND 2,000 153.00/M | TCFGP1A475M8R 

10 10 A 511-1479-1-ND 36 3.09 26.98 | 511-1479-2-ND 2,000 128.00/M | TCFGA1A106M8R 

15 A 511-1480-1-ND 44 3.78 33.06 | 511-1480-2-ND 2,000 157.00/M | TCFGA1A156M8R 

22 A 511-1481- 85 7.40 64.60 _| 511-1481-2-ND. 2,000 306.00/M | TCFGA1A226M8R 

1 A 511-1482-1-ND 36 3.09 26.98 | 511-1482-2-ND 2,000 128.00/M | TCFGA1C105M8R 

1 P 511-1492-1-ND 40 3.48 30.40 | 511-1492-2-ND 2,000 144.00/M | TCFGP1C105M8R 

16 3.3 A 511-1484-1-ND 36 3.09 26.98 | 511-1484-2-ND 2,000 128.00/M | TCFGA1C335M8R 

47 A 511-1485-1-ND 36 3.09 26.98 | 511-1485-2-ND. 2,000 128.00/M | TCFGA1C475M8R 

10 A 511-1483-1-ND -55 4.79 41.80 | 511-1483-2-ND 2,000 198.00/M | TCFGA1C106M8R 

20 1 A 511-1486-1-ND -36 3.09 26.98 | 511-1486-2-ND 2,000 128.00/M | TCFGA1D105M8R 


Dimension (mm) 
Wi Ww2 H Ss Features: The compact terminal construction allows for a larger tantalum element, 
therefore allowing significantly higher capacitances than conventional units of the 
1.25 | 0.85 |1.2(Max.)| 0.5 cane sue: 
32 16 42 14 08 Specifications: * Capacitance Tolerance: 20% * Operating Temperature Range: -55°C 
~ 125°C (derated voltage from 85°C ~ 125°C) 
Size Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Code Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
P 511-1504-1-ND 68 5.87 51.30 | 511-1504-2-ND 3,000 243.00/M | TCTPOG476M8R 
P 511-1505-1-ND 68 5.87 51.30 | 511-1505-2-ND 3,000 243.00/M | TCTPOJ336M8R 
AL 511-1498-1-ND 75 6.53 57.00 | 511-1498-2-ND 3,000 270.00/M_| TCTALOJ107M8R 
P 511-1506-1-ND 75 6.53 57.00 | 511-1506-2-ND 3,000 270.00/M | TCTP1A226M8R 
AL 511-1499-1-ND 75 6.53 57.00 | 511-1499-2-ND 3,000 270.00/M | TCTAL1A336M8R 
AL 511-1500-1-ND 65 5.66 49.40 | 511-1500-2-ND 3,000 234.00/M | TCTAL1A476M8R 
AL -80 6.96 60.80 | 511-1501-2-ND 3,000 288.00/M | TCTAL1C156M8R 
AL. 511-1502-1-ND -80 6.96 60.80 | 511-1502-2-ND 3,000 288.00/M | TCTAL1C226M8R 
AL 511-1503-1-ND 75 6.53 57.00 | 511-1503-2-ND 3,000 270.00/M | TCTAL1E475M8R 
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Way =NEW! TANTALEX® Resin 


VISHAY. i" 
Coated Solid-Electrolyte Dimensions (mm) 
. Fig. 1 Fig. 2 
— i L D H P L D H P 
Capacito rs 199D Series Case Max. | Max. | 0.60 Max. Max. | 0.60 
A 15.0 | 4.40 7.1 2.54 | 6.1+0.76 | 4.40 9.61 5.08 
Performance Characteristics: B 15.0 | 5.00 7.62 | 2.54 | 6.1+0.76 | 5.00 10.12 | 5.08 
* Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (Up to 125°C with voltage deratings) Cc 15.0 | 5.50 | 9.14 | 254 | 6.1+0.76 | 5.50 | 11.64 | 5.08 
D 15.0 | 6.00 | 10.16 | 2.54 | 6.1+0.76 | 6.00 12.66 | 5.08 
Featuley E | 15.0 | 8.60 | 12.50 | 5.08 | 2543.1 | 8.60 | 15.00 | 5.08 
* Low leakage current and low dissipation factor FE 15.0 | 9.60 | 16.50 | 5.08 | 25.423.1 | 9.60 49.00 | 5.08 
Max. DCL Max. DF 
Case | Capacitance | Capacitance @+25°C @ + 25°C Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Fig. Code (uF) Tolerance (uA) 120 Hz (%) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10 Volt @ 85°C (7 Volt @ 125°C) 
1 A 47 +10% 0.5 6 718-1219-ND 65 38 26 = —= = 199D475X9010A1V1E3 
1 B 10 +10% 1 8 718-1212-ND -90 53 36 = = = 199D106X9010B1V1E3 
1 Cc 22 +10% 2 8 718-1188-ND 1.01 63 46 = = — 199D226X9010C1V1E3 
1 D 33 +10% 3 8 718-1191-ND 1.12 70 52 = = = 199D336X9010D1V1E3 
1 D 47 +10% 4 8 718-1195-ND 1.75 1.13 87 = = — 199D476X9010D1V1E3 
16 Volt @ 85°C (10 Volt @ 125°C) 
1 A 2.2 +10% 0.5 6 718-1214-ND 65 38 26 = = — 199D225X9016A1V1E3 
1 A 3.3 +10% 0.5 6 718-1217-ND 65 38 26 = = = 199D335X9016A1V1E3 
1 B 47 +10% 0.7 6 718-1220-ND -80 AT 32 = = = 199D475X9016B1V1E3 
1 Cc 10 410% 1.5 8 718-1178-ND 92 55 40 = = = 199D106X9016C1V1E3 
2 ie} 10 +10% 1.5 8 718-1183-ND 92 55 40 = = — 199D106X9016C6V1E3 
2 Cc 10 410% be) 8 718-1199-1-NDt 92 55 40 718-1199-2-ND 1,000 326.00 199D106X9016C6B1E3 
1 Cc 15 +10% 2.4 8 718-1186-ND 1.00 63 AT = = = 199D156X9016C1V1E3 
1 D 22 +10% 3.5 8 718-1182-ND 1.04 68 49 = _— = 199D226X9016D1V1E3 
v3 D 22 410% 3.5 8 718-1189-ND 1.04 68 49 = = = 199D226X9016D6V1E3 
2 D 22 +10% 3.5 8 718-1202-1-NDt 1.04 68 49 718-1202-2-ND 1,000 398.00 199D226X9016D6B1E3 
1 D 33 410% 4 8 718-1192-ND 1.75 1.13 .87 = = = 199D336X9016D1V1E3 
2 F 100 +10% te 10 718-1164-ND 5.33 3.90 3.18 = = _ 199D107X9016F6V1E3 
2 F 100 +10% ra 10 718-1171-1-NDt 5.33 3.90 3.18 718-1171-2-ND 500 1486.50 199D107X9016F6B1E3 
20 Volt @ 85°C (13 Volt @ 125°C) 
1 Cc 10 +10% 2 8 718-1179-ND 1.00 63 A7 = = = 199D106X9020C1V1E3 
2 F 100 +10% ra 10 718-1165-ND 6.11 4.47 3.65 = = — 199D107X9020F6V1E3 
2 F 100 +10% £ 10 718-1172-1-NDt 6.11 4.47 3.65 718-1172-2-ND 500 1704.00 199D107X9020F6B1E3 
25 Volt @ 85°C (17 Volt @ 125°C) 
1 A 1 410% 0.5 4 718-1209-ND 65 38 26 = = = 199D105X9025A1V1E3 
1 A 2.2 +10% 0.5 6 718-1215-ND 65 38 26 = = — 199D225X9025A1V1E3 
1 B 47 +10% 1 6 718-1221-ND 95 56 38 = = = 199D475X9025B1V1E3 
1 Cc 6.8 +10% 1.5 6 718-1196-ND 1.04 68 49 — = = 119D685X9025C1V1E3 
1 ej 10 +10% 2.5 8 718-1180-ND 1.04 68 49 = = = 199D106X9025C1V1E3 
2 Cc 10 +10% 2.5 8 718-1184-ND 1.04 68 49 = _ = 199D106X9025C6V1E3 
2 Cc 10 +10% 25 8 718-1200-1-NDt¢ 1.04 68 49 718-1200-2-ND 1,000 398.00 199D106X9025C6B1E3 
1 D 15 +10% 3 8 718-1187-ND 1.87 1.24 96 = = _ 199D156X9025D1V1E3 
1 D 22 +10% 4 8 718-1190-ND 2.41 1.63 1.26 = = = 199D226X9025D1V1E3 
2 E 47 +10% 6 8 718-1169-ND 4.21 2.90 2.37 — _ = 199D476X9025E6V1E3 
2 E 47 +10% 6 8 718-1176-1-NDf¢ 4.21 2.90 2.37 718-1176-2-ND 500 1051.50 199D476X9025E6B1E3 
35 Volt @ 85°C (23 Volt @ 125°C) 
1 A 0.1 +10% 0.5 4 718-1207-ND 65 38 26 = = = 199D104X9035A1V1E3 
1 A 0.22 +10% 0.5 4 718-1213-ND 65 38 26 = = = 199D224X9035A1V1E3 
1 A 0.33 +10% 0.5 4 718-1216-ND 65 38 26 = = = 199D334X9035A1V1E3 
1 A 0.47 +10% 0.5 4 718-1206-ND 65 38 26 = =. = 199D474X9035A1V1E3 
2 A 1 +10% 0.5 4 718-1198-1-NDt 65 38 26 718-1198-2-ND 1,000 212.00 199D105X9035A6B1E3 
1 A 1 +20% 0.5 4 718-1203-ND 65 38 26 a = = 199D105X0035A1V1E3 
1 A 1 +10% 0.5 4 718-1204-ND 65 38 26 = _ = 199D105X9035A1V1E3 
2 A 1 +10% 0.5 4 718-1210-ND 65 38 26 = = = 199D105X9035A6V1E3 
il B 2.2 +10% 0.7 6 718-1205-ND 85 50 .34 = _— = 199D225X9035B1V1E3 
1 B 3.3 +10% 1 6 718-1218-ND 1.00 58 40 = = = 199D335X9035B1V1E3 
1 Cc 47 +10% 1.5 6 718-1193-ND 98 60 44 = = = 199D475X9035C1V1E3 
1 D 6.8 +10% 2.3 6 718-1197-ND 1.04 68 49 = = = 199D685X9035D1V1E3 
1 D 10 +10% 3.5 8 718-1181-ND 1.62 1.04 79 — = = 199D106X9035D1V1E3 
2 D 10 +10% 3.5 8 718-1185-ND 1.62 1.04 79 = = = 199D106X9035D6V1E3 
2 D 10 +10% 3.5 8 718-1201-1-NDf¢ 1.62 1.04 79 718-1201-2-ND 1,000 675.00 199D106X9035D6B1E3 
2 E 22 410% 5 8 718-1166-ND 2.79 1.89 1.49 = = = 199D226X9035E6V1E3 
2 E 22 +10% 5 8 718-1173-1-NDt 2.79 1.89 1.49 718-1173-2-ND 500 652.50 199D226X9035E6B1E3 
2 F 33 +10% 6 8 718-1175-1-NDt 4.48 3.12 2.56 718-1175-2-ND 500 1160.00 199D336X9035F6B1E3 
2 F 33 410% 6 8 718-1168-ND 4.48 3.12 2.56 = = = 199D336X9035F6V1E3 
2 F- 47 +10% 7 8 718-1170-ND 6.11 4.47 3.65 = _ = 199D476X9035F6V1E3 
2 F 47 +10% va 8 718-1177-1-NDt 6.11 4.47 3.65 718-1177-2-ND 500 1704.00 199D476X9035F6B1E3 
50 Volt @ 85°C (33 Volt @ 125°C) 
1 A 0.1 410% 0.5 4 718-1208-ND .73 43 .29 = = = 199D104X9050A1V1E3 
1 B 1.0 +10% 0.5 4 718-1211-ND 83 48 33 = = = 199D105X9050B1V1E3 
1 D 47 +10% 2 6 718-1194-ND 1.37 87 65 = = = 199D475xX9050D1V1E3 
2 FE 22 +10% 6 8 718-1167-ND 6.88 5.09 4.21 = _ _ 199D226X9050F6V1E3 
2 F 22 +10% 6 8 718-1174-1-NDt 6.88 5.09 4.21 718-1174-2-ND 500 1994.00 199D226X9050F6B1E3 
t+ Cut Tape 


NEW! MICROTAN® Frameless Solid Tantalum 
Molded Chip Capacitors — Polat Bar 
298D Series 


Performance Characteristics: « Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (Up to 125°C with voltage deratings) 
Features: * 0603 Footprint 


Max. DC Max. ESR 
Leakage Max. DF @ 25°C Cut Tape 
Capacitance | Capacitance | @ 25°C @ 25°C 100 kHz Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Vishay 
(uF) Tolerance (uA) (%) (Q) Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
6.3 Volt @ 85°C (4 Volt @ 125°C) 
47 +20% 0.5 8 8 718-1162-1-ND 96 65 52 718-1162-2-ND 4000 389.00/M 298D475X06R3M2T 
10 +20% 0.6 8 8 718-1160-1-ND 1.10 75 -60 718-1160-2-ND 4000 446.00/M 298D106X06R3M2T 
10 Volt @ 85°C (7 Volt @ 125°C) 
4.7 +20% 0.5 6 10 718-1161-1-ND 96 65 52 718-1161-2-ND 4000 389.00/M 298D475X0010M2T 
47 +10% 0.5 6 10 718-1163-1-ND 96 65 52 718-1163-2-ND 4000 389.00/M 298D475X9010M2T 
10 +20% 1 8 8 718-1159-1-ND 1.42 97 77 718-1159-2-ND 4000 578.00/M 298D106X0010M2T 
16 Volt @ 85°C (10 Volt @ 125°C) 
1 +20% 0.5 6 20 718-1157-1-ND 96 65 52 718-1157-2-ND 4000 578.00/M 298D105X0016M2T 
1 +10% 0.5 6 20 718-1158-1-ND 96 65 52 718-1158-2-ND 4000 389.00/M 298D105X9016M2T 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1533 
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293D and 593D Series 
293D Series: 


Performance/Electrical Characteristics: * Operating Temperature: 
-55°C ~ 85°C (Up to 125°C with voltage deratings) 


NEW! TANTAMOUNT? Solid Tantalum 
Commercial Chip Capacitors — 
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Features: * Meets IEC Specification QC300801/US0001 and EIA Dimensions (mm) 

535BAAC Case Code EIA Size L w H P Tw TH Min. 

593D Series: A 3216-18 3.2 + 0.20 1.6 + 0.20 1.6 + 0.20 0.80 + 0.30 1.2+0.10 0.70 

Performance/Electrical Characteristics: * Operating Temperature: B 3525-21 3.5 + 0.20 2.8 + 0.20 1.9+0.20 0.80 + 0.30 2.2+0.10 0.70 

id 7 aal26) . aad fee sie esa cities Cc 6032-28 6.0 + 0.30 3.2 40.30 2.5 £0.30 1.30.30 2240.10 1.0 

eatures: * High ripple current carrying capability * Low * Meets 

EIA SOSBAAE and IEC specification QC300801/US0001 p shes foe 080 esate) la eae et O10 re 
acetal - E 7343-43 7.3 + 0.30 4.3 + 0.30 4.0 + 0.30 1.3 + 0.30 2.4+0.10 1.0 

Applications: * Switch mode power supplies and converters 

Max. DC | Max. DF| Max. ESR 
Rated Leakage | @ 25°C | @ 25°C Cut Tape 
Voltage | Case | Capacitance | Capacitance | @ 25°C | 120Hz | 100 kHz | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
(Vv) Code (uF) Tolerance (uA) (%) (Q) Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
293D Series 
6.3 A 10 +10% 0.6 6 3.4 718-1126-1-ND 13 88 7.04 | 718-1126-2-ND 2,000 60.00/M 293D106X96R3A2TE3 
6.3 B 10 +10% 0.6 6 2.9 718-1127-1-ND 15 99 7.92 | 718-1127-2-ND 2,000 67.00/M 293D106X96R3B2TE3 
6.3 A 22 +10% 1.3 6 2.9 718-1139-1-ND 5 1.02 8.14 | 718-1139-2-ND 2,000 69.00/M 293D226X96R3A2TE3 
6.3 B 22 +10% 1.3 6 2 718-1140-1-ND .20 1.32 10.56 | 718-1140-2-ND 2,000 90.00/M 293D226X96R3B2TE3 
6.3 B 47 +10% 2.8 6 1.9 718-1154-1-ND 27 1.82 14.52 | 718-1154-2-ND 2,000 123.00/M 293D476X96R3B2TE3 
6.3 B 68 +10% 41 6 1.8 718-1156-1-ND 27 1.82 14.52 | 718-1156-2-ND 2,000 123.00/M 293D686X96R3B2TE3 
6.3 B 100 +10% 6 15 1.7 718-1128-1-ND 27 1.82 14.52 | 718-1128-2-ND 2,000 123.00/M 293D107X96R3B2TE3 
6.3 Cc 100 +10% 6 6 0.8 718-1058-1-ND .36 2.45 19.58 | 718-1058-2-ND 500 83.00 293D107X96R3C2TES 
6.3 D 100 +10% 6 6 0.7 718-1059-1-ND 44 2.97 23.76 | 718-1059-2-ND 500 101.00 293D107X96R3D2TES 
6.3 D 220 +10% 13.2 8 0.6 718-1073-1-ND -70 4.73 37.84 | 718-1073-2-ND 500 161.00 293D227X96R3D2TES 
10 A 2.2 +10% 0.5 6 6.3 718-1130-1-ND J 74 5.94 | 718-1130-2-ND 2,000 50.00/M 293D225X9010A2TE3 
10 A 47 +10% 0.5 6 5 718-1146-1-ND 13 88 7.04 | 718-1146-2-ND 2,000 60.00/M 293D475X9010A2TE3 
10 B 4.7 +10% 0.5 6 3.4 718-1147-1-ND 18 1.18 9.46 2,000 80.00/M 293D475X9010B2TE3 
10 A 10 +20% 1 6 3.4 718-1118-1-ND 14 96 7.70 | 718-1118-2-ND 2,000 65.00/M 293D106X0010A2TE3 
10 A 10 +10% 1 6 3.4 718-1121-1-ND 14 96 7.70 | 718-1121-2-ND 2,000 65.00/M 293D106X9010A2TE3 
10 B 10 +20% 1 6 2.5 718-1119-1-ND 18 1.18 9.46 | 718-1119-2-ND 2,000 80.00/M 293D106X0010B2TE3 
10 B 10 +10% 1 6 2.5 718-1122-1-ND 18 1.18 9.46 | 718-1122-2-ND 2,000 80.00/M 293D106X9010B2TE3 
10 Cc 10 +10% 1 6 1.8 718-1047-1-ND 27 1.82 14.52 | 718-1047-2-ND 500 61.50 293D106X9010C2TE3 
10 B 22 +10% 2.2 6 1.9 718-1137-1-ND 19 1.27 10.12 | 718-1137-2-ND 2,000 86.00/M 293D226X9010B2TE3 
10 ie} 22 +10% 2.2 6 1.5 718-1065-1-ND 27 1.82 14.52 | 718-1065-2-ND 500 61.50 293D226X9010C2TE3 
10 B 33 +10% 3.3 6 1.9 718-1144-1-ND 27 1.82 14.52 | 718-1144-2-ND 2,000 123.00/M 293D336X9010B2TE3 
10 Cc 33 +10% 3.3 6 1.4 718-1075-1-ND .23 1.57 12.54 500 53.50 293D336X9010C2TE3 
10 D 33 +10% 3.3 6 0.8 718-1076-1-ND 44 2.97 23.76 | 718-1076-2-ND 500 101.00 293D336X9010D2TE3 
10 B 47 +10% 47 6 1.8 718-1153-1-ND 27 1.82 14.52 | 718-1153-2-ND 2,000 123.00/M 293D476X9010B2TE3 
10 ie} 47 +10% 4.7 6 11 718-1087-1-ND 36 2.45 19.58 | 718-1087-2-ND 500 83.00 293D476X9010C2TE3 
10 D 47 +10% 47 6 0.7 718-1088-1-ND 44 2.97 23.76 | 718-1088-2-ND 500 101.00 293D476X9010D2TE3 
10 D 68 +10% 6.8 6 0.7 718-1095-1-ND 44 2.97 23.76 | 718-1095-2-ND 500 101.00 293D686X9010D2TE3 
10 Cc 100 +10% 10 8 0.9 718-1055-1-ND 36 2.45 19.58 | 718-1055-2-ND 500 83.00 293D107X9010C2TE3 
10 D 100 +20% 10 8 0.6 718-1054-1-ND 54 3.63 29.04 | 718-1054-2-ND 500 123.50 293D107X0010D2TE3 
10 D 100 +10% 10 8 0.6 718-1056-1-ND 54 3.63 29.04 | 718-1056-2-ND 500 123.50 293D107X9010D2TE3 
10 D 220 +10% 22 8 0.6 718-1072-1-ND 1.02 6.88 55.00 | 718-1072-2-ND 500 234.00 293D227X9010D2TE3 
10 E 220 +10% 22 8 0.5 718-1026-1-ND 1.64 11.08 88.66 | 718-1026-2-ND 400 301.60 293D227X9010E2TE3 
10 E 330 +10% 33 10 0.5 718-1028-1-ND 1.94 13.12 104.94 | 718-1028-2-ND 400 356.80 293D337X9010E2TE3 
16 A 1 +20% 0.5 4 9.3 718-1111-1-ND 13 88 7.04 2,000 60.00/M 293D105X0016A2TE3 
16 A 1 +10% 0.5 4 9.3 718-1113-1-ND 13 88 7.04 | 718-1113-2-ND 2,000 60.00/M 293D105X9016A2TE3 
16 A 2.2 +10% 0.5 6 5.9 718-1131-1-ND 13 88 7.04 | 718-1131-2-ND 2,000 60.00/M 293D225X9016A2TE3 
16 B 2.2 +10% 0.5 6 4.6 718-1132-1-ND 18 1.18 9.46 | 718-1132-2-ND 2,000 80.00/M 293D225X9016B2TE3 
16 A 3.3 +10% 0.5 6 5 718-1142-1-ND 13 88 7.04 | 718-1142-2-ND 2,000 60.00/M 293D335X9016A2TE3 
16 B 3.3 +10% 0.5 6 3.5 718-1143-1-ND 18 1.18 9.46 | 718-1143-2-ND 2,000 80.00/M 293D335X9016B2TE3 
16 A 4.7 +10% 0.8 6 5 718-1148-1-ND 14 96 7.70 | 718-1148-2-ND 2,000 65.00/M 293D475X9016A2TE3 
16 B 4.7 +10% 0.8 6 2.9 718-1149-1-ND 18 1.18 9.46 | 718-1149-2-ND 2,000 80.00/M 293D475X9016B2TE3 
16 B 6.8 +10% 11 6 2.5 718-1155-1-ND 18 1.18 9.46 | 718-1155-2-ND 2,000 80.00/M 293D685X9016B2TE3 
16 A 10 +10% 1.6 6 3 718-1123-1-ND 15 1.02 8.14 | 718-1123-2-ND 2,000 69.00/M 293D106X9016A2TE3 
16 B 10 +20% 1.6 6 2 718-1120-1-ND .20 1.32 10.56 | 718-1120-2-ND 2,000 90.00/M 293D106X0016B2TE3 
16 B 10 +10% 1.6 6 2 718-1124-1-ND .20 1.32 10.56 | 718-1124-2-ND 2,000 90.00/M 293D106X9016B2TE3 
16 Cc 10 +20% 1.6 6 1.8 718-1042-1-ND 27 1.82 14.52 | 718-1042-2-ND 500 61.50 293D106X0016C2TE3 
16 Cc 10 +10% 1.6 6 1.8 718-1048-1-ND 27 1.82 14.52 | 718-1048-2-ND 500 61.50 293D106X9016C2TE3 
16 B 15 +10% 24 6 2 718-1129-1-ND .20 1.32 10.56 | 718-1129-2-ND 2,000 90.00/M 293D156X9016B2TE3 
16 B 22 +10% 3.5 6 1:9: 718-1138-1-ND 27 1.82 14.52 | 718-1138-2-ND 2,000 123.00/M 293D226X9016B2TE3 
16 ej 22 +10% 3.5 6 1.4 718-1066-1-ND 29 1.98 15.84 | 718-1066-2-ND 500 67.50 293D226X9016C2TE3 
16 D 22 +10% 3.5 6 0.8 718-1067-1-ND 44 2.97 23.76 | 718-1067-2-ND 500 101.00 293D226X9016D2TE3 
16 Cc 33 +10% 5.3 6 11 718-1077-1-ND .36 2.45 19.58 | 718-1077-2-ND 500 83.00 293D336X9016C2TE3 
16 D 33 +10% 5.3 6 0.7 718-1078-1-ND 44 2.97 23.76 | 718-1078-2-ND 500 101.00 293D336X9016D2TE3 
16 Cc 47 +10% 7.5 6 1 718-1089-1-ND 36 2.45 19.58 | 718-1089-2-ND 500 83.00 293D476X9016C2TE3 
16 D 47 +20% 7.5 6 0.7 718-1086-1-ND 44 2.97 23.76 | 718-1086-2-ND 500 101.00 293D476X0016D2TE3 
16 D 47 +10% 7.5 6 0.7 718-1090-1-ND 44 2.97 23.76 | 718-1090-2-ND 500 101.00 293D476X9016D2TE3 
16 D 68 +10% 10.9 6 0.6 718-1096-1-ND 54 3.63 29.04 | 718-1096-2-ND 500 123.50 293D686X9016D2TE3 
16 D 100 +10% 16 8 0.6 718-1057-1-ND .70 4.73 37.84 | 718-1057-2-ND 500 161.00 293D107X9016D2TE3 
16 E 100 410% 16 8 0.6 718-1023-1-ND 1.34 9.08 72.60 | 718-1023-2-ND 400 246.80 293D107X9016E2TE3 
20 A 1 +10% 0.5 4 8.4 718-1114-1-ND inl 74 6.94 | 718-1114-2-ND 2,000 50.00/M 293D105X9020A2TE3 
20 B 2.2 +10% 0.5 6 3.5 718-1133-1-ND 15 99 7.92 | 718-1133-2-ND 2,000 67.00/M 293D225X9020B2TE3 
20 A 47 +10% 0.9 6 5.0 718-1150-1-ND 15 1.02 8.14 | 718-1150-2-ND 2,000 69.00/M 293D475X9020A2TE3 
20 B 47 +10% 0.9 6 2.9 718-1151-1-ND 18 1.18 9.46 2,000 80.00/M 293D475X9020B2TE3 
20 Cc 47 +10% 0.9 6 2.3 718-1081-1-ND 27 1.82 14.52 500 61.50 293D475X9020C2TE3 
20 ej 6.8 +10% 1.4 6 1.9 718-1092-1-ND 27 1.82 14.52 | 718-1092-2-ND 500 61.50 293D685X9020C2TE3 
20 B 10 +10% 2.0 6 2.5 718-1125-1-ND .20 1.32 10.56 | 718-1125-2-ND 2,000 90.00/M 293D106X9020B2TE3 
20 Cc 10 +20% 2.0 6 1.7 718-1043-1-ND 27 1.82 14.52 | 718-1043-2-ND 500 61.50 293D106X0020C2TE3 
20 Cc 10 +10% 2.0 6 ay: 718-1049-1-ND 27 1.82 14.52 | 718-1049-2-ND 500 61.50 293D106X9020C2TE3 
20 Cc 22 +10% 4.4 6 11 718-1068-1-ND .29 1.98 15.84 | 718-1068-2-ND 500 67.50 293D226X9020C2TE3 
20 D 22 +20% 4.4 6 0.7 718-1063-1-ND 44 2.97 23.76 | 718-1063-2-ND 500 101.00 293D226X0020D2TE3 
20 D 22 +10% 4.4 6 0.7 718-1069-1-ND 44 2.97 23.76 | 718-1069-2-ND 500 101.00 293D226X9020D2TE3 
20 D 33 +10% 6.6 6 0.7 718-1079-1-ND 44 2.97 23.76 | 718-1079-2-ND 500 101.00 293D336X9020D2TE3 
20 D 47 +10% 9.4 6 0.7 718-1091-1-ND 54 3.63 29.04 | 718-1091-2-ND 500 123.50 293D476X9020D2TE3 
20 E 100 +10% 20.0 8 0.5 718-1024-1-ND 1.64 11.08 88.66 | 718-1024-2-ND 400 301.60 293D107X9020E2TE3 
25 A 0.47 +10% 0.5 4 12 718-1145-1-ND 13 88 7.04 | 718-1145-2-ND 2,000 60.00/M 293D474X9025A2TE3 
25 A 1 +10% 0.5 4 7.6 718-1115-1-ND 13 88 7.04 2,000 60.00/M 293D105X9025A2TE3 
25 A 2.2 +10% 0.6 6 6.3 718-1134-1-ND 15 1.02 8.14 | 718-1134-2-ND 2,000 69.00/M 293D225X9025A2TES 
(Continued) 
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“vw NEW! TANTAMOUNT® Solid Tantalum Commercial Chip Capacitors — 293D and 593D Series (Cont.) 


Max. DC | Max. DF | Max. ESR 
Rated Leakage | @ 25°C | @ 25°C Cut Tape 
Voltage | Case | Capacitance | Capacitance | @ 25°C | 120Hz | 100 kHz Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 

(Vv) Code (uF) Tolerance (uA) (%) (Q) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

25 B 2.2 +10% 0.6 6 3.8 718-1135-1-ND 20 1.32 10.56 718-1135-2-ND 2,000 90.00/M 293D225X9025B2TE3 
25 B 47 +10% 1.2 6 2.8 718-1152-1-ND .20 1.32 10.56 718-1152-2-ND 2,000 90.00/M 293D475X9025B2TE3 
25 Cc 47 +10% 1.2 6 2 718-1082-1-ND 27 1.82 14.52 718-1082-2-ND 500 61.50 293D475X9025C2TE3 
25 Cc 10 +20% 2.5 6 1.5 718-1044-1-ND .29 1.98 15.84 718-1044-2-ND 500 67.50 293D106X0025C2TE3 
25 ie} 10 +10% 2.5 6 1.5 718-1050-1-ND 29 1.98 15.84 718-1050-2-ND 500 67.50 293D106X9025C2TE3 
25 D 10 +20% 2.5 6 1.0 44 2.97 23.76 718-1045-2-ND 500 101.00 293D106X0025D2TE3 
25 D 10 +10% 2.5 6 1.0 44 2.97 23.76 718-1051-2-ND 500 101.00 293D106X9025D2TE3 
25 D 15 +10% 3.8 6 0.8 718-1060-1-ND At 2.75 22.00 718-1060-2-ND 500 93.50 293D156X9025D2TE3 
25 D 22 +20% 5.5 6 0.7 718-1064-1-ND 44 2.97 23.76 718-1064-2-ND 500 101.00 293D226X0025D2TE3 
25 ej 22 +10% 5.5 6 0.7 718-1070-1-ND 44 2.97 23.76 718-1070-2-ND 500 101.00 293D226X9025D2TE3 
25 D 33 +10% 8.3 6 0.7 718-1080-1-ND 1.02 6.88 55.00 718-1080-2-ND 500 234.00 293D336X9025D2TE3 
25 E 33 +10% 8.3 6 0.6 718-1027-1-ND 1.34 9.08 72.60 718-1027-2-ND 400 246.80 293D336X9025E2TE3 
35 A 0.10 +10% 0.5 4 20 718-1109-1-ND 13 88 7.04 718-1109-2-ND 2,000 60.00/M 293D104X9035A2TE3 
35 A 0.33 +10% 0.5 4 13 15 1.02 8.14 718-1141-2-ND 2,000 69.00/M 293D334X9035A2TE3 
35 A 1.0 +10% 0.5 4 7.5 718-1116-1-ND 15 1.02 8.14 718-1116-2-ND 2,000 69.00/M 293D105X9035A2TE3 
35 B 1.0 +20% 0.5 4 5 718-1112-1-ND 18 1.18 9.46 718-1112-2-ND 2,000 80.00/M 293D105X0035B2TE3 
35 B 1.0 +10% 0.5 4 5 718-1117-1-ND 18 1.18 9.46 718-1117-2-ND 2,000 80.00/M 293D105X9035B2TE3 
35 B 2.2 +10% 0.8 6 3.8 718-1136-1-ND 19 1.27 10.12 718-1136-2-ND 2,000 86.00/M 293D225X9035B2TE3 
35 Cc 2.2 +10% 0.8 6 2.9 718-1062-1-ND 24 1.65 13.20 718-1062-2-ND 500 56.00 293D225X9035C2TE3 
35 ej 3.3 +10% 1.2 6 21 29 1.98 15.84 718-1074-2-ND 500 67.50 293D335X9035C2TE3 
35 Cc 47 +10% 1.6 6 1.9 718-1083-1-ND 29 1.98 15.84 718-1083-2-ND 500 67.50 293D475X9035C2TE3 
35 D 47 +10% 1.6 6 1.3 718-1084-1-ND 39 2.61 20.90 718-1084-2-ND 500 89.00 293D475X9035D2TE3 
35 D 6.8 +10% 2.4 6 V1 718-1093-1-ND 39 2.61 20.90 718-1093-2-ND 500 89.00 293D685X9035D2TE3 
35 Cc 10 +10% 3.5 6 1.6 718-1052-1-ND 37 2.48 19.80 718-1052-2-ND 500 84.00 293D106X9035C2TE3 
35 D 10 +20% 3.5 6 0.8 718-1046-1-ND 44 2.97 23.76 718-1046-2-ND 500 101.00 293D106X0035D2TE3 
35 D 10 +10% 3.5 6 0.8 718-1053-1-ND 44 2.97 23.76 718-1053-2-ND 500 101.00 293D106X9035D2TE3 
35 D 15 +10% 5.3 6 0.7 718-1061-1-ND 54 3.63 29.04 718-1061-2-ND 500 123.50 293D156X9035D2TE3 
35 D 22 +10% LF 6 0.6 718-1071-1-ND 54 3.63 29.04 718-1071-2-ND 500 123.50 293D226X9035D2TE3 
35 E 22 +10% 7.7 6 0.6 718-1025-1-ND 1.34 9.08 72.60 718-1025-2-ND 400 246.80 293D226X9035E2TE3 
50 A 0.10 +10% 0.5 4 19 718-1110-1-ND 16 1.10 8.80 718-1110-2-ND 2,000 75.00/M 293D104X9050A2TE3 
50 c 1 +10% 0.5 4 4.6 718-1041-1-ND 37 2.48 19.80 718-1041-2-ND 500 84.00 293D105X9050C2TE3 
50 D 4.7 +10% 2.4 6 1.2 718-1085-1-ND 55 3.71 29.70 718-1085-2-ND 500 126.00 293D475X9050D2TE3 
50 D 6.8 +10% 3.4 6 0.9 718-1094-1-ND 55 3.71 29.70 718-1094-2-ND 500 126.00 293D685X9050D2TE3 
50 E 10 +10% 5 6 0.8 718-1022-1-ND 2.05 13.86 110.88 718-1022-2-ND 400 376.80 293D106X9050E2TE3 

593D Series 

6.3 D 220 +10% 13.2 8 0.100 718-1106-1-ND 73 4.95 39.60 718-1106-2-ND 500 168.50 593D227X96R3D2TE3 
6.3 E 330 +10% 19.8 8 0.100 718-1038-1-ND 1.47 9.90 79.20 718-1038-2-ND 400 269.20 593D337X96R3E2TE3 
10 D 100 +20% 10 6 0.100 718-1100-1-ND 63 4.26 34.10 718-1100-2-ND 500 145.00 593D107X0010D2TE3 
10 D 100 +10% 10 6 0.100 63 4.26 34.10 718-1101-2-ND 500 145.00 593D107X9010D2TE3 
10 D 220 +10% 22 8 0.125 1.06 7.15 57.20 718-1105-2-ND 500 243.00 593D227X9010D2TE3 
10 E 220 +20% 22 8 0.100 1.08 7.32 58.52 718-1034-2-ND 400 198.80 593D227X0010E2TE3 
10 E 220 +10% 22 8 0.100 718-1035-1-ND 1.08 7.32 58.52 718-1035-2-ND 400 198.80 593D227X9010E2TE3 
16 Cc 10 +10% 1.6 6 0.450 718-1097-1-ND At 2.75 22.00 718-1097-2-ND 500 93.50 593D106X9016C2TE3 
16 D 47 +10% 7.8 6 0.150 718-1108-1-ND 63 4.26 34.10 718-1108-2-ND 500 145.00 593D476X9016D2TE3 
16 D 100 +10% 16 8 0.125 718-1102-1-ND -90 6.05 48.40 718-1102-2-ND 500 205.50 593D107X9016D2TE3 
16 E 100 +10% 16 8 0.100 718-1030-1-ND 1.47 9.90 79.20 718-1030-2-ND 400 269.20 593D107X9016E2TE3 
20 E 47 +10% 7.5 4 0.150 718-1039-1-ND 1.47 9.90 79.20 718-1039-2-ND 400 269.20 593D476X9020E2TE3 
20 E 68 +10% 13.6 6 0.150 718-1040-1-ND 1.63 11.00 88.00 718-1040-2-ND 400 299.20 593D686X9020E2TE3 
20 E 100 +10% 20 8 0.150 718-1031-1-ND 1.63 11.00 88.00 718-1031-2-ND 400 299.20 593D107X9020E2TE3 
25 ej 10 +10% 2.5 6 0.450 718-1098-1-ND Al 2.75 22.00 718-1098-2-ND 500 93.50 593D106X9025C2TE3 
25 D 22 +10% 5.5 6 0.200 718-1104-1-ND 73 4.95 39.60 718-1104-2-ND 500 168.50 593D226X9025D2TE3 
25 E 33 +20% 8.3 6 0.200 718-1036-1-ND 1.63 11.00 88.00 718-1036-2-ND 400 299.20 593D336X0025E2TE3 
25 E 33 +10% 8.3 6 0.200 718-1037-1-ND 1.63 11.00 88.00 718-1037-2-ND 400 299.20 593D336X9025E2TE3 
35 D 10 +10% 3.5 6 0.300 718-1099-1-ND 63 4.26 34.10 718-1099-2-ND 500 145.00 593D106X9035D2TE3 
35 D 15 +10% 5.3 6 0.300 718-1103-1-ND 73 4.95 39.60 718-1103-2-ND 500 168.50 593D156X9035D2TE3 
35 E 22 +20% LT 6 0.275 718-1032-1-ND 1.47 9.90 79.20 718-1032-2-ND 400 269.20 593D226X0035E2TE3 
35 E 22 +10% 7.7 6 0.275 718-1033-1-ND 1.47 9.90 79.20 718-1033-2-ND 400 269.20 593D226X9035E2TE3 
50 D 47 +10% 2.4 6 0.600 718-1107-1-ND 1.14 7.70 61.60 718-1107-2-ND 500 262.00 593D475X9050D2TE3 
50 E 10 +10% 5 6 0.550 718-1029-1-ND 1.87 12.65 101.20 718-1029-2-ND 400 344.00 593D106X9050E2TE3 


NEW! TANTAMOUNT® Maximum CV Conformal Coated Solid 
Tantalum Chip Capacitors — 594D and 595D Series 


594D Series: 595D Series: 
Performance/Electrical Characteristics: * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (To 125°C with voltage Performance/Electrical characteristics: * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (To 125°C with voltage 


derating) Features: * Large capacitance rating range * Lowest ESR for a surface mount tantalum chip ‘ . A ‘ ‘hifi A 
capacitor * Case code compatibility with EIA 535BAAE and CECC30801 molded chips * 100% surge current eee sie Capacitance rating ‘range: * Case cous compalbility with EIA-S35BAAC and 


conditioning for C, D, and R cases 


Dimensions (mm) Tantalum wire 


Case Code | L (Max.) w H A B D(Ref.) | J (Max. ) Manodets) 
37 1.8403 1440.3 0.80 + 0.30 2.2404 2.9 oA Terminal 
Cc al 3.2+0.3 2.5 40.3 1.3 40.30 46+ 0.6 6.0 0.1 IJ 
D 7.5 4340.3 2.8 40.3 1.3 40.30 46+ 0.6 6.4 0.1 
R hee 6.0 + 0.3 3.5 + 0.3 1.3 40.30 4.6+0.6 6.2 0.1 
Max DF | Max. ESR| Max. Ripple 
Rated Max. DLC | @ 25°C | @ 25°C 100 kHz Cut Tape 
Voltage | Case | Capacitance | Capacitance} @ 25°C 120 Hz | 100 kHz Irms Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
(Vv) Code (uF) Tolerance (uA) (%) (Q) (A) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
594D Series (Low ESR) 
6.3 R 1000 +20% 63 16 0.030 2.89 718-1006-1-ND 8.43 56.94 455.50 718-1006-2-ND 600 2049.60 | 594D108X06R3R2T 
10 Cc 68 +20% 6.8 6 0.100 1.05 718-1004-1-ND 2.02 13.65 109.20 718-1004-2-ND 500 409.50 | 594D686X0010C2T 
10 R 330 +20% 33 8 0.045 2.36 718-1012-1-ND 6.41 43.34 346.72 718-1012-2-ND 600 1560.00 | 594D337X0010R2T 
16 Cc 47 +20% 7.5 6 0.110 1.00 718-1002-1-ND 2.02 13.65 109.20 718-1002-2-ND 500 409.50 | 594D476X0016C2T 
16 Cc 100 +10% 16 8 0.080 1A7 718-1000-1-ND 2.44 16.49 131.88 718-1000-2-ND 500 494.50 | 594D107X9016C2T 
16 D 100 +10% 16 8 0.075 1.41 718-1001-1-ND 2.86 19.35 154.78 718-1001-2-ND 500 580.50 | 594D107X9016D2T 


(Continued) 
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ay 
“v NEW! TANTAMOUNT® Maximum CV Conformal Coated Solid Tantalum Chip Capacitors — 594D and 595D Series (Cont.) 


Max. DF | Max. ESR} Max. Ripple 
Rated Max. DLC | @ 25°C | @ 25°C 100 kHz Cut Tape 
Voltage | Case | Capacitance |Capacitance|; @ 25°C 120 Hz | 100 kHz Irms Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
(Vv) Code (uF) Tolerance (uA) (%) (Q) (A) Part No. it 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
16 R +20% 180 28.8 8 0.055 2.13 718-1010-1-ND 6.41 43.34 346.72 | 718-1010-2-ND 600 1560.00 | 594D187X0016R2T 
20 D +20% 47 9.4 6 0.095 1.26 718-1003-1-ND 2.86 19.35 154.78 |718-1003-2-ND 500 580.50 | 594D476X0020D2T 
20 R +20% 120 24 8 0.080 berg 718-1007-1-ND 6.41 43.34 346.72 | 718-1007-2-ND 600 1560.00 | 594D127X0020R2T 
35 R +20% 33 11.6 6 0.20 1.12 718-1011-1-ND 6.41 43.34 346.72 | 718-1011-2-ND 600 1560.00 | 594D336X0035R2T 
50 R +20% 15 75 6 0.35 0.85 718-1008-1-ND 7.06 47.67 381.36 | 718-1008-2-ND 600 1716.00 | 594D156X0050R2T 
50 R +10% 15 75 6 0.35 0.85 718-1009-1-ND 7.06 47.67 381.36 | 718-1009-2-ND 600 1716.00 | 594D156X9050R2T 
595D Series 
10 A +20% 15 1.5 6 1.8 0.20 718-1021-1-ND 1.03 6.98 55.86 | 718-1021-2-ND 2,000 419.00/M | 595D106X0010A2T 
10 R +20% 330 33 8 0.13 1.39 718-1019-1-ND 5.14 34.70 277.62 | 718-1019-2-ND 600 1249.20 | 595D337X0010R2T 
16 Cc +20% 100 16 8 0.14 1.04 718-1005-1-ND 2.58 17.43 139.44 | 718-1005-2-ND 500 523.00 | 595D107C0016D2T 
25 R +20% 68 17 6 0.20 1.12 718-1020-1-ND 5.14 34.70 277.62 | 718-1020-2-ND 600 1249.20 | 595D686X0025R2T 
25 R +20% 100 25 8 0.20 12 718-1013-1-ND 6.17 41.71 333.70 | 718-1013-2-ND 600 1501.80 | 595D107X0025R2T 
25 R +10% 100 25 8 0.20 1.12 718-1014-1-ND 6.17 41.71 333.70 | 718-1014-2-ND 600 1501.80 | 595D107X9025R2T 
35 R +20% 33 11.6 6 0.28 0.94 718-1018-1-ND 5.14 34.70 277.62 | 718-1018-2-ND 600 1249.20 | 595D336X0035R2T 
50 R +20% 15 75 6 0.40 0.79 718-1015-1-ND 5.65 38.20 305.56 |718-1015-2-ND 600 1375.20 | 595D156X0050R2T 
50 R +20% 22 "1 6 0.39 0.80 718-1016-1-ND 6.79 45.89 367.08 |718-1016-2-ND 600 1651.80 | 595D226X0050R2T 
50 R +10% 22 11 6 0.39 0.80 718-1017-1-ND 6.79 45.89 367.08 |718-1017-2-ND 600 1651.80 | 595D226X9050R2T 
NEW! TANTALEX® Elastomer Sealed Wet Dimensions (mm) 
z i a With Plastic-Film Case Insulating Sleeve Lead 
Tantalum Capacitors with Sintered Anode Code D (Wax.) L (Max) Length 
. : Cc 5.56 15.45 38.10 + 6.35 
for operations to 125°C — 109D Series i 7.92 20.22 57.15 + 6.35 
T 10.31 23.40 57.15 + 6.35 
Model 109D TANTALEX® capacitors fill the basic requirements for applications where a superior quality, reliable K 10.31 30.91 $7.15 6.35 


design for industrial, automotive, and telecommunications application is desired. 


They are the commercial equivalents of Tansitor Style WC, UWC, Mallory-NACC Style TLS, TLH and the Military 
Style CL64 and CL65. They are designed to meet the performance requirements of military specification MIL-DTL- 


3965. 


Performance Characteristics: * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (Up to 125°C with voltage derating) 


Features: ¢ Outer plastic film insulation 
Capacitance Tolerance: +10% 


Max. ESR Max. IMP. 
@ 25°C @ -55°C Max. DCL (yA) @ 
Case Capacitance 120 Hz 120 Hz 25°C 85°C Digi-Key Price Each Vishay 
Code (uF) (Q) (Q) 125°C Part No. 1 10 100 Part No. 

25 Volt @ 85°C (15 Volt @ 125°C) 

F 270 27 33 3 16 718-1229-ND 26.76 20.74 18.74 109D277X9025F2 

T 560 1.8 24 7 28 718-1225-ND 33.72 26.14 23.61 109D567X9025T2 
50 Volt @ 85°C (30 Volt @ 125°C) 

Cc 33 5 135 2 9 718-1231-ND 22.64 17.55 15.85 109D336X9050C2 

F 47 6 70 1 9 718-1232-ND 21.38 16.57 14.97 109D476X9050F2 

F 120 25 49 4 24 718-1227-ND 26.76 20.74 18.74 109D127X9050F2 

T 270 1.8 29 8 32 718-1230-ND 33.72 26.14 23.61 109D227X9050T2 
60 Volt @ 85°C (40 Volt @ 125°C) 

F 100 25 54 4 20 718-1226-ND 26.76 20.74 18.74 109D107X9060F2 

K 270 1.5 23 9 36 718-1223-ND 46.60 36.12 32.62 109D277X9060K2 
75 Volt @ 85°C (50 Volt @ 125°C) 

Cc 22 5 157 3 12 718-1228-ND 22.64 17.55 15.85 109D226X9075C2 

F 56 3 70 4 24 718-1224-ND 27.00 20.93 18.90 109D566X9075F2 

F 82 2.5 63 4 24 718-1233-ND 26.76 20.74 18.74 109D826X9075F2 

T 180 1.8 30 9 36 718-1222-ND 33.72 26.14 23.61 109D187X9075T2 


NEW! Wet Tantalum Capacitors with Tantalum Case and 
Glass-to-Tantalum Hermetic Seal for -55°C ~ 200°C operations — 135D Series 


Model 135D tantalum-case tantalum electrolytic capacitors incorporate the advantages of all the varieties 
of electrolytic capacitors and eliminate most of the disadvantages. These units have a 3 volt reverse 
voltage capablility at 85°C and a higher ripple current capability than any other electrolytic type with similar 
combinations of capacitance and case size. They also have a high resistance to damage from shock and 
vibration. These capacitors are commercial equivalents of Tansitor Style; AQ, AR, HAQ, HAR, Mallory- 


Dimensions (mm) 


10% 


NACC Style; TLT, TXT, THT, THX and Military Style CLR79 and CLR81, designed to meet the performance 
requirements of military specification MIL-PRF-39006/22/25. 
Performance Characteristics: * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (Up to 200°C with voltage derating) 
Capacitance Tolerance: 
Physical Characteristics: Tinned nickel leads (solderable and weldable) 


Case Code Weight 
Type DCLR 79/81 In Grams 
135D Equivalent D Li L2 (Max.) E (Max.) ‘ — 
Cc 11 5.16 + 0.41 11.51 + 0.79 - 0.41 18.64 38.10 + 6.35 2.6 20.64 AN Weld 
5 22awe  ‘*——l2——! 
FE T2 7.52 + 0.41 16.28 + 0.79 - 0.41 23.42 57.15 + 6.35 6.2 Tantalum 
K T4 9.91 + 0.41 26.97 + 0.79 - 0.41 34.11 57.15 + 6.35 Ad 
Max. ESR Max. IMP. Max. Ripple 
@ 25°C @ -55°C Max. DCL (yA) @ 40 kHz 
Case Capacitance 120 Hz 120 Hz 25°C 85°C rms Digi-Key Price Each Vishay 
Code (uF) (a) (Q) 125°C (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 
Polyesterfilm Insulation 
30 Volt @ 85°C (18 Volt @ 200°C) 
K 560 1.3 20 9 36 2000 718-1252-ND 63.05 52.55 46.42 135D567X9030K2 
50 Volt @ 85°C (30 Volt @ 200°C) 
F 120 2.5 49 4 24 1200 718-1257-ND 39.44 32.87 29.04 135D127X9050F2 
K 330 15 30 9 36 1900 718-1250-ND 63.05 52.55 46.42 135D337X9050K2 
75 Volt @ 85°C (45 Volt @ 200°C) 
Cc 22 5.1 157 3 12 600 718-1259-ND 29.68 24.74 21.85 135D226X9075C2 
F 33 4.2 90 1.0 10.0 1000 718-1264-ND 35.48 29.57 26.12 135D336X9075F2 
K 220 1.8 24 10 40 1800 718-1248-ND 63.05 52.55 46.42 135D227X9075K2 
125 Volt @ 85°C (75 Volt @ 200°C) 
Cc 17 15.6 1250 1.0 2.0 415 718-1258-ND 26.59 22.16 19.58 135D175X9125C2 
K 82 2.8 32 12 48 1900 718-1253-ND 63.05 52.55 46.42 135D826X9125K2 


(Continued) 
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Sau, «NEW! Wet Tantalum Capacitors with Tantalum Case and Glass-to-Tantalum Hermetic Seal 
for -55°C ~ 200°C operations — 135D Series (Cont.) 


Max. ESR Max. IMP. Max. Ripple 
@ 25°C @ -55°C Max. DCL (yA) @ 40 kHz 
Case Capacitance 120 Hz 120 Hz 25°C 85°C rms Digi-Key Price Each Vishay 
Code (uF) (0) (a) 125°C (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 
25 Volt @ 85°C (12 Volt @ 200°C) 

Cc 68 4.3 90 2 9 850 718-1265-ND 29.86 24.89 21.99 135D686X9025C6 
F 270 2.7 33 3 16 1400 718-1263-ND 39.62 33.02 29.17 135D277X9025F6 
50 Volt @ 85°C (30 Volt @ 200°C) 

Cc 10 6.4 250 1.0 2.0 715 718-1255-ND 26.77 22.31 19.71 135D106X9050C6 
F 25 4.6 95 1.0 5.0 1005 718-1262-ND 35.66 29.72 26.25 135D256X9050F6 
K 330 1.5 30 9 36 1900 718-1251-ND 63.23 52.70 46.55 135D337X9050K6 
60 Volt @ 85°C (36 Volt @ 200°C) 

F 100 2.5 54 4 20 1100 718-1256-ND 39.62 33.02 29.17 135D107X9060F6 
75 Volt @ 85°C (45 Volt @ 200°C) 

Cc 22 5.1 157 3 12 600 718-1260-ND 29.86 24.89 21.99 135D226X9075C6 
F 82 2.5 63 4 24 1000 718-1266-ND 39.62 33.02 29.17 135D826X9075F6 
K 220 1.8 24 10 40 1800 718-1249-ND 63.23 52.70 46.55 135D227X9075K6 
100 Volt @ 85°C (60 Volt @ 200°C) 

F 22 4.8 100 1.0 9.0 965 718-1261-ND 35.66 29.72 26.25 135D226X9100F6 
125 Volt @ 85°C (75 Volt @ 200°C) 

K 82 2.8 32 12 48 1900 718-1254-ND 63.23 52.70 46.55 135D826X9125K6 


NEW! HI TMP® Wet Tantalum Capacitors with 


Tantalum Case and Glass-to-Tantalum | 
Hermetic Seal ot Ll 


22 AWG 14 —34.11—+\ Tantalum 


for -55°C ~ 200°C operations — 134D Series 


The 134D HI TMP® represents a major breakthrough in wet tantalum capacitor technology for high Performance Characteristics: 

temperature (200°C) applications such as that seen in the petroleum exploration industry. Its unique design * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (Up to 200°C with voltage derating) * Capacitance Tolerance: +10% 
provides for the highest capacitance per unit volume. The design facilitates a doubling of capacitance when Physical Characteristics: 

compared with conventional wet tantalum products. The 134D is housed in all tantalum, hermetically sealed * Weight (maximum): 17.7 grams» High temperature film insulation »* Tinned nickel leads (solderable and 


case and is manufactured to withstand high stress and hazardous environments. weldable) 
AC Ripple 
Capacitance Max. ESR Max. DCL (uA) @ Typical IMP, Z 85°C 
@25°C 120 Hz 25°C 85°C @ -55°C 40 kHz Digi-Key Price Each Vishay 
120 Hz (Q) 125°C a mA rms Part No. 1 10 100 Part No. 
50 Volt @ 85°C (30 Volt @ 200°C) 
680 0.70 5 40 5 2900 718-1245-ND 114.31 97.98 86.55 134D687X9050K6 
60 Volt @85°C (36 Volt @ 200°C) 
560 0.80 5 40 6 2700 718-1244-ND 114.31 97.98 86.55 134D567X9060K6 
75 Volt @ 85°C (45 Volt @ 200°C) 
470 0.90 5 50 Pa 2550 718-1243-ND 114.31 97.98 86.55 134D477X9075K6 
100 Volt @ 85°C (60 Volt @ 200°C) 
220 1.20 5 50 16 2200 718-1247-ND 114.31 97.98 86.55 134D227X9100K6 
125 Volt @ 85°C (75 Volt @ 200°C) 
150 1.60 5 50 16 1900 718-1246-ND 114.31 97.98 86.55 134D157X9125K6 


NEW! SuperTan® Wet Tantalum Capacitors with Hermetic Seal — ST Series 


Vishay ST represents a major breakthrough in wet tantalum capacitor technology. Its unique cathode system Features: 

provides the highest capacitance per unit volume. The design facilitates a doubling of capacitance, lower ESR « Very High Capacitance * Very Low ESR * High Ripple Current * Low DCL 
and higher ripple current rating compared with conventional wet tantalum products. Moreover, the ST has the 
capacitance stability of a solid tantalum capacitor and there are no circuit impedance restrictions. 

The ST is housed in an all tantalum, hermetically sealed case and is manufactured to withstand hazardous 
environments. The ST is used widely in the defense and aerospace industries and whenever there is aspace Physical Characteristics: 


Performance Characteristics: 
* Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 


problem. * All Tantalum Case * Hermetically Sealed ¢ Insulated » Tinned nickel leads (solderable and weldable) 
Dimensions (mm) 
Approximate 
Case Code D Max. L+0.79 E + 6.35 Max. Weight (grams) 
T2 7.92 16.28 57.15 5.7 
T3 10.31 19.46 57.15 9.4 
T4 10.31 26.97 57.15 14.8 
Capacitance Max. IMP. AC Ripple 
@ 25°C Max. ESR Max. DCL (uA) @ -55°C 85°C 
120 Hz Case 120 Hz 25°C 85°C 120Hz 40 kHz Digi-Key Price Each Vishay 
(uF) Code (Q) 125°C (Q) mA rms Part No. 1 10 100 Part No. 
30 Volt @ 85°C (20 Volt @ 125°C) 
470 T2 0.85 2 10 15 1800 718-1242-ND 60.87 52.17 46.09 ST470-30T2KI 
50 Volt @ 85°C (30 Volt @ 125°C) 
220 T2 0.9 2 10 17.5 1800 718-1241-ND 60.87 52.17 46.09 ST220-50T2KI 
680 T4 0.7 5 40 8 2750 718-1239-ND 102.78 88.10 77.82 ST680-50T4KI 
60 Volt @ 85°C (40 Volt @ 125°C) 
150 T2 4.1 2 10 20 1800 718-1240-ND 60.87 52.17 46.09 ST150-60T2KI 
560 T4 0.8 5 40 10 2750 718-1238-ND 102.78 88.10 77.82 ST560-60T4KI 
75 Volt @ 85°C (50 Volt @ 125°C) 
330 T3 1.0 3 30 12 2100 718-1236-ND 79.38 68.04 60.11 ST330-75T3KI 
470 T4 0.9 5 50 12 2750 718-1237-ND 102.78 88.10 77.82 ST470-75T4KI 
100 Volt @ 85°C (65 Volt @ 125°C) 
220 T4 1.2 5 50 15 2750 718-1235-ND 102.78 88.10 77.82 ST220-100T4KI 
125 Volt @ 85°C (85 Volt @ 125°C) 
150 T4 1.6 5 50 20 2750 718-1234-ND 102.78 88.10 77.82 ST150-125T4KI 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (1073) 1537 


Panasonic B-Series Polyester Capacitors 


PANASONIC ECQ-B CROSS REFERENCE: Sprague: 225P, 418P; Mepco: 713D1, 711D1, 719D1; TRW: ~ 5 sec. ¢ Insulation Resistance: C <0.33yF: 30000MQ min. (20°C, 50VDC 60s: ECQB1H(F), C>0.33yF: 
601PE, 601CPE; Packtron: PE, FM; Secor: MFDW, MFDR; Roederstein: KT1805, KT1806, KT1807, 10000MOQ-uF min. (20°C, 100VDC 60s: ECQB1(F), ECQB2(F) * Construction: Polyester film, non-inductive, 
KT1898; Wima: FKS; CSF Thompson: ED (Dip); Rubycon: F2X, F2S, F3U; Nichicon: TDY; Nissei: AMZ, epoxy coating. 

AMX, AMR, AMM. FEATURES: High volumetric efficiency; non-inductive construction; low-loss, high stability; and epoxy resin 
SPECIFICATIONS: »* Operating Temp. Range: -40°C ~ 85°C »* Rated Voltage: DC 50V, 100V, coating. 

200V. * Capacitance Range: .0001 ~ 0.47yF + Capacitance Tolerance: +5% (J), +10% (K) * Dissipation APPLICATIONS: Blocking, by-pass and coupling of DC and signal to VHF range; pulse, logic and timing 
Factor: 1.0% (20°C, 1kHz) * Withstand Voltage: Between Terminals: rated voltage(V, DC) x 250% 1 circuits; light duty pulse forming networks; filter & noise suppression circuits; and general purpose usage. 


Panasonic Polyester Capacitors 
Digi-Key® B-Series Kit 
300 capacitors in all. 


P4550-KIT-ND 


Includes those parts listed below (*). 


P4551-ND. . |P4555-ND. 30 pc. | P4559-ND. 
P4552-ND.. . |P4556-ND. 10 pc. | P4560-ND. 
‘Tinned Capper P4553-ND . . |P4557-ND. 20 pc. | P4561-ND. 
Clad-Steel Wire . : P4554-ND . . |P4558-ND. 20 pc. | P4562-ND. 
Cap. |Toler-| Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Panasonic Cap. |Toler-| Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Panasonic 
HF | ance eee F | Part No. 10 100 1,000 5,000 Part No. HF ance a oH F | Part No. 10 100 1,000 5,000 Part No. 
SO0WV (Bulk Pkg.) 100WV (Bulk Pkg.) 
0007 [210%] 70 30 60 5.0 | P4570-ND 72 480 38.00  36.00/M | ECQ-BiH1O1KF | |.18 | +5% | 13.0 7.5 144 10.0 | P4659-ND 3.56 23.70 185.00  179.00/M | ECO-B1184JF 
00012]+10%| 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4571-ND 72 480 38.00 36.00/M | ECQ-BiH121KF | |.22 | +5% | 13.0 8.0 15.2 10.0 | P4660-ND 4.06 27.08 + 212.00 -205.00/M_| ECQ-B1224JF 
00015]+10%| 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4572-ND 72 480 38.00  36.00/M | ECQ-BiHi51KF | |.27 | +5% | 13.0 8.5 17.2 10.0 | P4661-ND 457 3046 238.00 ~—-230.00/M_| ECQ-B1274JF 
00018 |+10%| 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4573-ND 72 480 38.00 36.00/M ‘| ECO-B1Hi81KF | |.33 | +5% | 13.0 9.0 18.0 10.0 | P4662-ND 5.08 3384 264.00  256.00/M | ECQ-B1334JF 
00022 |+10%| 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4574-ND 72 480 38.00 36.00/M _| ECQ-B1H221KF | |.39 | +5% | 13.0 10.5 19.0 10.0 | P4663-ND 6.09 4060 317.00  307.00/M | ECQ-B1394JF 
900271 210%) 7.03.0 60 5.0 | P4575-ND 7980 38.0036 OOM ECOSBIHOTIKE) [47 | +5% | 13.0 11.5 19.2 10.0 | P4664-ND 7.61 50.74 396.00 383.00/M_| ECQ-B1474JF 
00033 ]+10%| 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4576-ND 72 480 38.00 36.00/M _| ECQ-B1H331KF 200WV (Bulk Pkg.) 
00039+10%| 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4577-ND 72 480 38.00 36.00/M | ECQ-B1H391KF | |.001 | +5%|] 85 40 7.0 50]P4537AND 140 930 73.00  70.00/M | ECO-B2102JF 
00047| +5% | 7.0 3.0 60 5.0 | P4578-ND 72 480 38.00 36.00/M | ECO-BIH471JF | |.0012 | +5%| 85 4.0 7.5 5.0|P4538A-ND 140 930 73.00 70.00/M | ECQ-B2122JF 
00056 | +5% | 7.0 30 60 5.0 | P4579-ND 72 480 38.00 36.00/M _| ECO-BIHS61JF | |.0015 | +5%| 85 4.0 7.5 5.0|P4539A-ND 140 930 73.00  70.00/M | ECQ-B2152JF 
900681 25% 1 703.0 60 5.0 | P4580-ND 79480 38.00 36.00 ECO-BiHestJF) |.0018 | +5%| 85 45 7.5 5.0|P4540A-ND 140 930 73.00 70.00/M | ECO-B2182JF 
‘o0082| 25% | 70 30 60 50] PasBt-ND 72 4.80 38.00 36.00/M | ECO-BIH821JF | |:0022 | #5%| 85 45 7.5 5.0 |PAS4IA-ND 1.40 9.30 73.00__—70.00/M_| ECQ-B2222JF 
001 +5% | 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4551-ND* 72 4.80 38.00  36.00/M ECQ-B1H102JF 0027 [45% | 8.5 4.5 8.0 5.0 | P4542A-ND 1.40 9.30 73.00 70.00/M ECQ-B2272JF 
0012 | +5%| 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4552-ND* 72 4.80 38.00 36.00/M | ECO-B1H122JF | |-0033 | +5%| 11.0 45 7.5 7.5|P4543A-ND 140 930 73.00 —70.00/M | ECQ-B2332JF 
0015 | +5%| 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4553-ND* 72 4.80 38.00 36.00/M ECQ-B1H152JF | |.0039 | #5% ) 11.0 45 7.5 7.5)/P4544A-ND = 1.40 9.30 73.00 70.00/M | ECQ-B2392JF 
= 10047 | 45% |110 45 85 7.5|P4545A-ND 140 930 73.00  70.00/M | ECQ-B2472JF 
0018 | 25% | 7.0 30 60 5.0 | P4554-ND 72 480 38.00 36.00/M | ECQ-BiH182JF by 
0022 | 25% | 7.0 30 60 5.0|P4555-NDY 724.80 38.00 36.00/M | ECa-BtHa2aJF | AEB | 49D | TH 89 Bo To eee ue Sa ea 
0027 | +5%| 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4556-ND* 72 480 38.00 36.00/M ‘| ECQ-B1H272UF | |- 6% [11.0 45 9.0 7. ; ; ; ; el 
boss. | ae% | 70 30 60 &0 RReoeNne > ~=«480 = «38.00 3600/M «| ECO-BIHa32JF | |-0082 | +5%| 11.0 45 9.0 7.5|P4548A-ND 1.40 930 73.00 70.00/M | ECQ-B2822JF 
‘o039 | 25% 70 30 60 50 |P4558-ND* 7. ~=—s«480~—«38.00»««3600/M «|| ECO-BIHag2JF | |-O1 | #5% [11.0 45 10.0 7.5|P4549A-ND 140 930 73.00 70.00/M | ECO-B2103JF 
5 = 012 | 45% {110 5.0 105 75|P4550A-ND 140 930 73.00  70.00/M | ECQ-B2123JF 
0047 [25% | 7.0 30 60 5.0 | P4559-ND 72 480 36.00 36.00/M | ECO-BIH472JF : 
i ‘ 015 | +5% | 11.0 55 105 75|P4551A-ND 1.44 962 75.00  73.00/M_| ECQ-B2153JF 
0056 | 25% | 70 30 60 5.0 | P4560-ND 72 480 38.00  36.00/M —_| ECQ-B1H562JF 
H ice i 018 [25% |11.0 55 122 7.5|P4552A-ND 1.55 10.30 80.00 78.00/M | ECQ-B2183JF 
0068 | +5%| 7.0 3.0 60 5.0 | P4561-ND 72 4.80 38.00 36.00/M _| ECQ-B1H682JF 
° eee 5 1022 | 45% |11.0 6.0 126 7.5|P4553A-ND 1.66 11.08 87.00  84.00/M_| ECQ-B2223JF 
0082 | +5%| 70 30 60 5.0 | P4562-ND 72 480 38.00 36.00/M _—_| ECQ-B1H822JF 
H 4 i 027 | +5%|110 65 132 75|P4554A-ND 1.73 11.56 90.00 —87.00/M_| ECQ-B2273JF 
01 | 45% | 70 30 60 5.0 | P4582-ND 72 480 38.00 —-36.00/M__| ECQ-B1H103JF 
O19 738380 50 ee 308500 EDOM ECORI oRE | 093 | 2% | 11.0 7.0 136 7.5) PASS5AND 1.77 11.78 92.00 89.00/M | ECO-B2333JF 
; 5% | 7.3 93 6.0 5.0 | BASES: ch i ; 1 039 | +5% | 135 5.0 14.4 10.0|P4556A-ND 1.77 11.78 +—-92.00_~—89.00/M_| ECQ-B2393JF 
015 | 25% | 75 30 60 5.0 | P4584-ND 78 5.20 41.00 39.00/M _—_| ECQ-B1H153JF 
; 047 [25% |135 55 148 10.0) P4557AND 1.78 11.88 93.00  90.00/M | ECO-B2473JF 
018 | 45%] 75 3.0 6.0 5.0 | P4585-ND 8 5.40 42.00 41.00/M __| ECQ-B1H183JF 7 
i 1056 | +5%|135 6.0 154 100) P4558A-ND 1.78 11.88 93.00 90.00/M__| ECQ-B2563JF 
022 | 45% | 75 30 60 5.0 | P4586-ND 8 5.40 42.00 41.00/M __| ECQ-B1H223UF i 
h 068 | +5% | 16.0 5.5 15.0 125|P4559A-ND 1.82 1216 95.00 92.00/M_| ECQ-B2683JF 
O27_| 26% | 75 35 65 5.0 /PABBFND 84 5.60 44.00 42,00/M_ | ECOBIHE7SIF_| |'g9 | 15%] 160 60 154 125|P4560A-ND 186 1242 97.00  94.00/M_| ECO-B2823JF 
033] 5% | 7.5 3.5 6.5 5.0 | P4569-ND 87 5.80 45.00 44.00/M | ECQ-BIH333UF | | 4 +5% | 16.0 7.0 16.0 12.5 |P4561A-ND 1.91 12.70 «99.00 ~—96.00/M_| ECQ-B2104JF 
039 | 45% | 75 4.0 7.0 5.0 | P4588-ND ‘90 6.00 47.00 45.00/M —_| ECQ-B1H393JF 7 
12 | #5%|19.0 65 17.6 15.0 |P4562A-ND 3.05 20.34 159.00  154.00/M | ECO-B2124JF 
047 | 45% | 75 4.0 7.5 5.0 | P4589-ND 93 6.20 © 48.00 47.00/M _| ECQ-B1H473JF i i ‘ 
15 | 45% |19.0 7.5 184 15.0) P4563A-ND 366 2438 190.00  184.00/M | ECQ-B2154JF 
056 | 25% | 80 43 75 5.0 | P4590-ND 99 660 52.00  50.00/M ‘| ECQ-B1H563JF 4 i i 
wee wl 80 an ne oo leentan ia 600 Sot ECOBiHieecur | (18. | 28% [19.0 80 19.0 15.0 | PaSB4A-ND 4.27 28.44 222.00 215.00/M | ECO-B2184JF 
: 5% | 8.0 43 85 5.0 [PASTE : ie 59 ae a 22 | +5% | 19.0 9.0 20.0 15.0] P4565A-ND 4.88 32.50 254.00 245.00/M_| ECO-B2224JF 
082 a 7 45 9.0 5.0 | P4592-ND 720° 8.00 63.00 60.00/M—| ECO-B1H823) 27 | 45% | 24.0 19.4 20.0 |P4566A-ND 548 36.56 286.00 276.00/M_| ECQ-B2274JF 
45% 


12 | 45% | 11.0 5.0 11.6 7.5|P4504-ND 3.15 21.00 164.00 159.00/M | ECO-BIH124JF | |"3g | t5%| 40 10.0 212 200|P4568A,ND 731 4872 38100  36800/M | ECO-Bo30qIF 


10! 
15 25% | 11.0 5.0 12.0 7.5 | P4595-ND 3.39 22.60 177.00 171.00/M ECQ-B1H154JF 5%) By a 
18 25% | 11.0 6.0 12.4 7.5 | P4596-ND 3.54 23.60 184.00 178.00/M ECQ-B1H184JF M7 28%) | 24.0 115 22.2 20.0 | PASBSAND 9.14 60.92 476.00 _460.00/M ECOBe rel 


22 +5% | 11.0 6.0 13.0 7.5 | P4597-ND 3.96 26.40 206.00 199.00/M ECQ-B1H224JF 


8.0 

5.0 10.0 5.0 | P4593-ND 1.29 8.60 67.00 65.00/M =| ECQ-BIHIO4F | [33-35% [24.0 9.0 204 20.0 |PA567A-ND 6.09 40.62 317.00  307.00/M | ECO-B2334JF 
0.0 
15 


27 —-| 25% | 13.0 6.0 14.4 10.0} P4598-ND 495 33.00 258.00 249.00/M | ECO-B1H274JF Can |oletd a bimensions|(im) DigiiKey ape) &iBoxae Banasonie 
33 | +5% | 13.0 6.0 15.0 10.0 | P4599-ND 5.34 35.60 278.00 269.00/M —_| ECQ-B1H334JF WE [ance | LT HF | PartNo. ty. Pricing Part No. 
39 | +5% | 13.0 65 15.4 10.0 | P4734-ND 5.76 38.40 300.00 290.00/M | ECQ-B1H394JF S0WV (Ammo Box Pkg.) 
47 | +5% | 13.0 7.5 16.2 10.0 | P4735-ND 633 42.20 330.00 319.00/M | ECO-B1H474JF | [0001 [210%] 7.0 30 60 50 | P45/0TB-ND 2,000 36.00/M ECO-BIHT01KFS 
100WV (Bulk Pkg.) 100012 | +10% | 7.0 30 60 5.0 | P4571TB-ND 2,000 38.00/M ECQ-B1H121KF3 
001 [25%] 72 30 60 50] P4773ND 204 13.60 106.00 103.00/M | ECO-BII01F 00015 | #10% | 7.0 3.0 60 5.0 | P4572TB-ND 2,000 38.00/M ECQ-B1HIS1KF3 
oooi2| a5%| 72 30 60 50|P4774.ND 204 1360 106.00 10300/M | ECO-BI121JE 00018 | +10% | 7.0 30 60 5.0 | P4573TB-ND 2,000 38.00/M ECQ-B1H181KF3 
; Pliseacain Bie ie ; ; ; f 00022 | +10% | 7.0 30 60 5.0 | P4574TB-ND 2,000 38.00/M ECQ-B1H221KF3 
00015] +5% | 7.2 3.0 6.0 5.0 | P4775-ND 2.04 13.60 106.00 103.00/M | ECQ-B1151JF TT aI 08 saan seco Eee BIHBTIKES 
00018] +5% | 7.2 3.0 6.0 5.0 | P4776-ND 2.04 13.60 106.00 103.00/M | ECQ-B1181JF : #10% | 7.0 3.0 6.0 5. H , ; A 
‘o0022| 25% | 72 30 60 50|PA777-ND 204 13.60 106.00 103.00M | ECO-B1221JF 00083 | 210% ) 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4576TB-ND 2,000 38.00/M ECO-B1H331KF3 
j 00039 | +10% | 7.0 30 60 5.0 | P4577TB-ND 2,000 38.00/M ECQ-B1H391KF3 
00027/ 5% | 72 30 60 5.0 |P4778-ND 204 13.60 106.00 103.00/M | ECO-BI271JF a 4 i 
i 100047 | +5% | 7.0 30 60 5.0 | P4578TB-ND 2,000 38.00/M ECQ-B1H471JF3 
00033] +5% | 7.2 3.0 6.0 5.0 | P4779-ND 2.04 13.60 106.00 103.00/M | ECQ-B1331JF oo0se | 59 % 
! i +5% | 7.0 30 60 5.0 | P4579TB-ND 2,000 38.00/M ECQ-B1H561JF3 
00047] +5% | 7.2 3.0 6.0 5.0 | P4781-ND 116 7.74 60.00 58.00/M —| ECQ-B1471JF 
i i 00068] 25% | 70 30 60 50 | Pé580TB-ND 2,000 36.00/M ECO-BIHGSTJF3 
00056] +5% | 7.2 3.0 6.0 5.0 | P4782-ND 116 7.74 60.00 58.00/M —_| ECQ-B1561JF 
oooss | a5%| 72 30 60 50|P4783-ND 116 436774 «6000 «58.00M | ECO-Biee1IF 00082 | +5% | 7.0 30 60 5.0 | P4581TB-ND 2,000 38.00/M ECQ-B1H821JF3 
: a : ‘ : : 001 | +5% | 7.0 30 60 50 | P4551TB-ND 2,000 38.00/M ECQ-B1H102JF3 
00082/ 25% | 72 30 60 5.0 | P4784-ND 116 7.74 60.00 58.00/M | ECO-B1821JF i i ‘i 
0012 | 45% | 7.0 30 60 50 | P4552TB-ND 2,000 38.00/M ECQ-B1H122JF3 
001 | 45% | 72 3.0 6.0 5.0 | P4785-ND 116 7.74 60.00 58.00/M —_| ECQ-B1102JF 0015 | 25% | 70 30 60 50 | PéS53TB-ND 2000 38,00/M ECO-B1H152JF3 
0012 | +5%| 72 3.0 6.0 5.0 | P4786-ND 116 7.74 ~— 60.00 58.00/M —| ECQ-B1122JF “D018 of a SO : : 
i i i : 5% | 70 30 60 50 | P4554TB-ND 2,000 38.00/M ECO-BIH182JF3 
0015 | +5%| 7.2 3.0 6.0 5.0 | P4787-ND 116 7.74 += 60.00 58.00/M —| ECQ-B1152JF oo2 |e | 70 30 660 6&0 (epteeeratn 51000 a8. 00/M ECO-BIH2D0IF3 
0018 | +5%| 7.2 3.0 6.5 5.0 | P4788-ND 116 7.74 60.00 58.00/M _| ECQ-B1182JF ; Bee iin “ain. cam. On _ ’ 
0027 | +5% | 7.0 30 60 5.0 | P4556TB-ND 2,000 38.00/M ECQ-B1H272JF3 
0022 [25% | 72 30 65 5.0 | P47890-ND 16 774 60.00 58.00/M | ECO-B1200JF ‘0033 | «5% | 70 30 60 50 | P4557TB-ND 7000 38,00/M ECO-B1H332JF3 
0027 | +5% | 7.2 3.0 6.5 5.0 | P4790-ND 116 7.74 ©6000 58.00/M —_| ECQ-B1272JF ‘oo39 | 25% | 70 30 60 50 | p4sseTB-ND 2000 38,00/M ECO-B1H392JF3 
0033 | +5% | 7.2 3.0 6.5 5.0 | P4791-ND 116 7.74 60.00 58.00/M —_| ECQ-B1332JF 3047 15% 1703060501 PASSOTEND 7000 38.00/M ECO-BIHA7DIFS 
0039 | +5% | 7.2 3.0 6.5 5.0 | P4792-ND 116 7.74 60.00 58.00/M _—_| ECQ-B1392JF ‘cose | 25% | 70 30 60 50 | P4S60TB-ND 7000 38 00/M ECO-B1H562JF3 
0047 | +5% | 72 3.0 6.5 5.0 | P4793-ND 116 7.74 60.00 58.00/M _| ECQ-B1472JF ‘cogs | 25% | 70 30 60 50 | P4561TB-ND 2'000 38.00/M ECO-BIH682JF3 
0056 | +5%] 7.2 3.0 65 5.0 | P4794-ND 1.16 7.14 60.00 58.00/M ECQ-B1562JF 0082 | +5% | 7.0 30 60 50 P4562TB-ND 2,000 38.00/M ECQ-B1H822JF3 
nee me re an oF a0 eee te i s000 anon See et 01 45% | 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4582TB-ND 2,000 38.00/M ECQ-B1H103JF3 
: 0% | 7.2 32 7.0 5. H : . , 5 I 012 5% | 73 33 63 5.0 | P4583TB-ND 2,000 39.00/M ECO-BIH123JF3 
01 | 45%] 72 32 7.0 5.0 | P4797-ND 116 7.74 60.00 58.00/M —_| ECQ-B1103JF ‘O15 an 75 30 60 50 | P4584TB-ND 7000 oun ECO-B1H153JF3 
012 | +5%| 72 35 7.0 5.0 | P4798-ND 116 7.74 60.00 58.00/M _| ECQ-B1123JF ‘ois «| o5% | 75 30 60 50 | p4se5TB-ND 2'000 42.00/M ECO-B1H183)F3 
015 | 25%); 72 40 75 5.0 | P4799-ND 7208.02 +~—«63.00 +—-<61.00/M _‘| ECO-BT153JF 022 | 45%] 75 30 60 5.0 | P4586TB-ND 2,000 44.00/M ECQ-B1H223JF3 
018 | 45% | 72 45 8.0 5.0 | P4647-ND 1.28 856 67.00 65.00/M —_| ECQ-B1183JF 027 | +5% | 75 35 65 50 | P4587TB-ND 2,000 44.00/M ECQ-B1H273JF3 
022 | 45% | 72 45 9.0 5.0 | P4648-ND 138 9.22 72.00 70.00/M —_| ECQ-B1223JF 333-1 35% 17535 6550 1 PASGSTB-ND 7000 45.00/M ECO-BIH333JF3 
027 +5% | 7.5 5.0 9.5 5.0 | P4649-ND 1.44 9.62 75.00  73.00/M ECQ-B1273JF 039 45% | 7.5 40 7.0 50 P4588TB-ND 2,000 47.00/M ECQ-B1H393JF3 
033 +5% | 7.5 5.5 10.0 5.0 | P4650-ND 1.47 9.80 77.00 —74.00/M ECQ-B1333JF 047 45% 17.5 40 75 5.0 P4589TB-ND 1,000 50.00 ECQ-B1H473JF3 
039 [25%] 75 60 11.2 5.0 | P4651-ND {47-980 77.00 74.00/M | ECO-B1303JF 056 | +5% | 80 43 75 50 | P4590TB-ND 4,000 52.00 ECQ-B1H563JF3 
047 | 45% | 75 65 11.8 5.0 | P4652-ND 149 990 77.00 75.00/M —_| ECQ-B1473JF 068 =| +5% | 80 43 85 50 | P4591TB-ND 4,000 59.00 ECO-B1H683JF3 
056 | +5% | 10.0 5.0 12.0 7.5 | P4653-ND 149 9.90 77.00 75.00/M —_| ECQ-B1563JF 082 | 25% | 80 45 9.0 5.0 | P4592TB-ND 7,000 63.00 ECO-B1H823JF3 
068 | +5% | 10.0 55 124 7.5 | P4654-ND 152 1012 79.00 76.00/M | ECQ-B1683JF 4 +5% | 80 5.0 100 5.0 | P4593TB-ND 1000 67.00 ECQ-B1H104JF3 
082 | +5% | 10.0 55 14.0 7.5 | P4655-ND 1.55 10.36 81.00 __78.00/M_| ECQ-B1823JF 12 25% |11.0 5.0 116 5.0 | P4594TB-ND 4,000 153.00 ECQ-B1H124JF3 
A 25% [105 6.0 146 7.5 | PAG56-ND 759 1058 83.00 60.00/M | ECO-B1104JF 15 45% |11.0 5.0 12.0 5.0 | P4595TB-ND 1,000 180.00 ECQ-B1H154JF3 
42 | 45% |105 7.0 15.2 7.5 | P4657-ND 254 16.94 132.00 128.00/M | ECO-B1124JF 18 25% |110 5.5 124 5.0 | P4596TB-ND 500 87.50 ECO-B1H184JF3 
45 | +5% | 13.0 7.0 12.0 13.8 | P4658-ND 3.05 20.32 159.00 153.00/M _| ECQ-B1154JF 22 #5% |11.0 6.0 13.0 5.0 | P4597TB-ND 1,000 213.00 ECQ-B1H224JF3 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1538 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic \-Series +5% Stacked Metallized Film Capacitors ag nha edearestcint lrg ta 


FEATURES: « High volumetric efficiency * Low 
dissipation factor * Stacked and non-inductive 
construction * Operating temperature range: -40°C 
~ 85°C »* Temperature coefficientAc/c: 200 ppm 
* Dissipation factor (maximum): 1.0% ~® Insulation 


* Panasonic V-Series 
Stacked Metallized Film 
Capacitors 


Digi-Key® V-Series 


resistance (25°C): 1000MO pF « Self-healing pes Capacitors Kit 
APPLICATIONS: * Blocking, by-pass and coupling P4542-KIT-ND* (50 Volt K) 
of DC * Pulse, logic and timing circuits * Light duty 5mm +05 P4700-KIT-ND¢ (100 Volt K). 
pulse forming * Filter and noise suppression Solder Piated 127mm Includes 10 each of those parts indicated 
Oe cee . Seat , ihe vellusa Ureltn the cha. Pros Teka 
‘ Z * i 
de eee oot ec CSF Thompeon:IHD! All taped parts have notebook style storage box with bin guide for 
eeencad rs Sa 5mm lead space. easy storage and quick access. 
(To convert millimeters to inches divide by 25.4.) 
Working Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage uF Ee il H E Part No. 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
Bulk Package 
0.01 7.3 3.2 5.0 5.0 P4513-ND* 95 7.90 47.00 44.00/M 41.00/M ECQ-V1H103JL 
0.012 7.3 3.2 5.0 5.0 P4514-ND 1.18 9.80 59.00 54.00/M 51.00/M ECQ-V1H123JL 
0.015 7.3 3.2 5.0 5.0 P4515-ND* 1.18 9.80 59.00 54.00/M 51.00/M ECQ-V1H153JL 
0.018 7.3 3.2 5.0 5.0 P4516-ND 1.18 9.80 59.00 54.00/M 51.00/M ECQ-V1H183JL 
0.022 7.3 3.2 5.0 5.0 P4517-ND* 1.25. 10.38 62.00 58.00/M 54.00/M ECQ-V1H223JL 
0.027 7.3 3.2 5.0 5.0 P4518-ND* 1.28 10.65 64.00 59.00/M 55.00/M ECQ-V1H273JL 
0.033 7.3 3.2 5.0 5.0 P4519-ND* 1.34 11.20 67.00 62.00/M 58.00/M ECQ-V1H333JL 
0.039 7.3 3.2 5.0 5.0 P4520-ND 1.39 11.55 69.00 64.00/M 60.00/M ECQ-V1H393JL 
0.047 7.3 3.2 5.0 5.0 P4521-ND* 1.01 8.40 50.00 47.00/M 44.00/M ECQ-V1H473JL 
0.056 7.3 3.2 5.0 5.0 P4522-ND 1.01 8.40 50.00 47.00/M 44.00/M ECQ-V1H563JL 
0.068 7.3 3.2 5.0 5.0 P4523-ND* 1.04 8.70 52.00 48.00/M 45.00/M ECQ-V1H683JL 
0.082 7.3 3.6 5.0 5.0 P4524-ND* 1.08 8.98 54.00 50.00/M 47.00/M ECQ-V1H823JL 
0.1 7.3 4.0 5.0 5.0 P4525-ND* 1.08 8.98 54.00 50.00/M 47.00/M ECQ-V1H104JL 
50 0.12 7.3 4.0 5.0 5.0 P4526-ND 1.14 9.53 57.00 53.00/M 49.00/M ECQ-V1H124JL 
0.15 10.2 3.4 9.0 7.5 P4538-ND 2.07 17.25 103.00 96.00/M 90.00/M ECQ-V1H154JC 
0.15 7.3 4.4 5.5 5.0 P4665-ND* 1.18 9.80 59.00 54.00/M 51.00/M ECQ-V1H154JL 
0.18 7.3 4.5 5.5 5.0 P4666-ND* 1.25 10.38 62.00 58.00/M 54.00/M ECQ-V1H184JL 
0.22 7.3 48 5.5 5.0 P4667-ND 1.34 11.20 67.00 62.00/M 58.00/M ECQ-V1H224JL 
0.27 7.3 4.6 7.0 5.0 P4668-ND* 1.41 11.78 70.00 65.00/M 61.00/M ECQ-V1H274JL 
0.33 7.3 5.2 7.0 5.0 P4669-ND* 1.51 12.60 75.00 70.00/M 65.00/M ECQ-V1H334JL 
0.39 7.3 5.7 7.3 5.0 P4670-ND 1.65 13.73 82.00 76.00/M 71.00/M ECQ-V1H394JL 
0.47 7.3 6.0 7.3 5.0 P4671-ND* 1.82 15.13 90.00 84.00/M 79.00/M ECQ-V1H474JL 
0.56 7.3 5.8 10.0 5.0 P4672-ND* 2.15 17.93 107.00 100.00/M 93.00/M ECQ-V1H564JL 
0.68 7.3 6.5 10.0 5.0 P4673-ND* 3.23 26.90 161.00 149.00/M 140.00/M ECQ-V1H684JL 
0.82 7.3 6.8 10.0 5.0 P4674-ND* 3.23 26.90 161.00 149.00/M 140.00/M ECQ-V1H824JL 
1.0 7.3 8.0 11.0 5.0 P4675-ND* 3.86 32.20 192.00 179.00/M 167.00/M ECQ-V1H105JL 
0.18 10.2 3.5 9.0 75 P4539-ND 1.23 10.25 61.00 57.00/M 53.00/M ECQ-V1J184JM 
0.22 10.2 3.5 9.0 7.5 P4540-ND 1.33 11.05 66.00 61.00/M 57.00/M ECQ-V1J224JM 
0.27 10.2 3.5 9.0 7.5 P4541-ND 1.40 11.63 69.00 65.00/M 60.00/M ECQ-V1J274JM 
0.33 10.2 3.8 9.0 7.5 P4549-ND 1.49 12.43 74.00 69.00/M 65.00/M ECQ-V1J334JM 
63 0.39 10.2 4.0 9.0 7.5 P4543-ND 1.63 13.55 81.00 75.00/M 70.00/M ECQ-V1J394JM 
0.47 10.2 4.5 9.0 75 P4544-ND 1.79 14.93 89.00 83.00/M 78.00/M ECQ-V1J474JM 
0.56 10.2 4.9 9.0 7.5 P4545-ND 2.12 17.70 106.00 98.00/M 92.00/M ECQ-V1J564JM 
0.68 10.2 5.5 10.0 75 P4546-ND 3.18 26.53 158.00 147.00/M 138.00/M ECQ-V1J684JM 
0.82 10.2 6.1 10.0 7.5 P4547-ND 3.18 26.53 158.00 147.00/M 138.00/M ECQ-V1J824JM 
1.0 10.2 6.9 10.0 7.5 P4548-ND 3.81 31.75 190.00 176.00/M 165.00/M ECQ-V1J105JM 
0.01 7.3 3.2 7.0 5.0 P4713-ND: 1.28 10.65 64.00 59.00/M 55.00/M ECQ-V1103JM 
0.012 7.3 3.2 7.0 5.0 P4714-ND 1.28 10.65 64.00 59.00/M 55.00/M ECQ-V1123JM 
0.015 7.3 3.2 7.0 5.0 P4715-ND: 1.28 10.65 64.00 59.00/M 55.00/M ECQ-V1153JM 
0.018 7.3 3.2 7.0 5.0 P4716-ND 1.35 11.28 67.00 63.00/M 59.00/M ECQ-V1183JM 
0.022 7.3 3.2 7.0 5.0 P4717-ND: 1.39 11.55 69.00 64.00/M 60.00/M ECQ-V1223JM 
0.027 7.3 3.2 7.0 5.0 P4718-ND: 1.46 12.18 73.00 68.00/M 63.00/M ECQ-V1273JM 
0.033 7.3 3.2 7.0 5.0 P4719-ND: 151 12.55 75.00 70.00/M 65.00/M ECQ-V1333JM 
0.039 7.3 3.2 7.0 5.0 P4720-ND: 1.10 9.15 55.00 51.00/M 48.00/M ECQ-V1393JM 
0.047 7.3 4.0 7.0 5.0 P4721-ND: 1.10 9.15 55.00 51.00/M 48.00/M ECQ-V1473JM 
0.056 7.3 4.2 7.0 5.0 P4722-ND: 1.13 9.45 56.00 52.00/M 49.00/M ECQ-V1563JM 
100 0.068 7.3 4.5 7.0 5.0 P4723-ND: 1.17 9.78 58.00 54.00/M 51.00/M ECQ-V1683JM 
0.082 7.3 5.0 7.0 5.0 P4724-ND: 1.17 9.78 58.00 54.00/M 51.00/M ECQ-V1823JM 
0.1 7.3 5.8 7.0 5.0 P4725-ND: 1.25 10.38 62.00 58.00/M 54.00/M ECQ-V1104JM 
0.12 10.0 3.4 9.0 75 P4726-ND 1.28 10.65 64.00 59.00/M 55.00/M ECQ-V1124JM 
0.15 10.0 3.8 9.0 7.5 P4727-ND: 1.35 11.28 67.00 63.00/M 59.00/M ECQ-V1154JM 
0.18 10.0 4.0 9.0 75 P4728-ND: 1.46 12.18 73.00 68.00/M 63.00/M ECQ-V1184JM 
0.22 10.0 4.3 9.0 7.5 P4729-ND: 1.54 12.80 76.00 71.00/M 66.00/M ECQ-V1224JM 
0.27 10.0 5.2 10.0 75 P4730-ND: 1.64 13.68 82.00 76.00/M 71.00/M ECQ-V1274JM 
0.33 10.0 5.9 10.0 75 P4731-ND: 1.79 14.93 89.00 83.00/M 78.00/M ECQ-V1334JM 
0.39 10.0 7.5 11.0 7.5 P4732-ND: 1.97 16.43 98.00 91.00/M 85.00/M ECQ-V1394JM 
0.47 10.0 8.1 11.0 7.5 P4733-ND: 2.34 19.48 116.00 108.00/M 101.00/M ECQ-V1474JM 
Working Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage yF (& T H F Part No. 1,000 2,000 5,000 6,000 10,000 26,000 Part No. 
Ammo Box Package 
0.01 7.3 3.2 7.0 5.0 P4513TB-ND _— 57.00/M _— 53.00/M 49.00/M 46.00/M ECQ-V1H103JL3 
0.012 7.3 3.2 7.0 5.0 P4514TB-ND _— 59.00/M _ 54.00/M 51.00/M 48.00/M ECQ-V1H123JL3 
0.015 7.3 3.2 7.0 5.0 P4515TB-ND _— 59.00/M _— 54.00/M 51.00/M 48.00/M ECQ-V1H153JL3 
0.018 7.3 3.2 7.0 5.0 P4516TB-ND _ 59.00/M _ 54.00/M 51.00/M 48.00/M ECQ-V1H183JL3 
0.022 7.3 3.2 5.0 5.0 P4517TB-ND = 44.00/M = 41.00/M 38.00/M 36.00/M ECQ-V1H223JL3 
0.027 7.3 3.2 7.0 5.0 P4518TB-ND = 64.00/M = 59.00/M 55.00/M 52.00/M ECQ-V1H273JL3 
0.033 73 3.2 7.0 5.0 P4519TB-ND = 67.00/M = 62.00/M 58.00/M 55.00/M ECQ-V1H333JL3 
0.039 7.3 3.2 5.0 5.0 P4520TB-ND = 69.00/M = 64.00/M 60.00/M 56.00/M ECQ-V1H393JL3 
0.047 7.3 3.2 7.0 5.0 P4521TB-ND = 50.00/M — 47.00/M 44.00/M 41.00/M ECQ-V1H473JL3 
0.056 7.3 3.2 5.0 5.0 P4522TB-ND = 50.00/M = 47.00/M 44.00/M 41.00/M ECQ-V1H563JL3 
0.068 7.3 3.9 7.0 5.0 P4523TB-ND = 52.00/M = 48.00/M 45.00/M 42.00/M ECQ-V1H683JL3 
0.082 7.3 41 7.0 5.0 P4524TB-ND = 54.00/M = 50.00/M 47.00/M 44.00/M ECQ-V1H823JL3 
0.1 7.3 4.4 7.0 5.0 P4525TB-ND = 54.00/M = 50.00/M 47.00/M 44.00/M ECQ-V1H104JL3 
50 0.12 7.3 47 7.0 5.0 P4526TB-ND = 54.00/M = 50.00/M 47.00/M 44.00/M ECQ-V1H124JL3 
0.15 10.0 3.4 9.0 5.0 P4527TB-ND 59.00 = 54.00/M = 51.00/M = ECQ-V1H154JL3 
0.18 10.0 3.5 9.0 5.0 P4528TB-ND 62.00 = 58.00/M = 54.00/M = ECQ-V1H184JL3 
0.22 10.0 3.7 9.0 5.0 P4529TB-ND 67.00 = 62.00/M = 58.00/M = ECQ-V1H224JL3 
0.27 10.0 4.0 9.0 5.0 P4530TB-ND 70.00 = 65.00/M = 61.00/M = ECQ-V1H274JL3 
0.33 10.0 4.2 9.0 5.0 P4531TB-ND 75.00 = 70.00/M _ 65.00/M _— ECQ-V1H334JL3 
0.39 10.0 4.9 9.0 5.0 P4532TB-ND 82.00 = 76.00/M = 71.00/M = ECQ-V1H394JL3 
0.47 10.0 5.5 10.0 5.0 P4533TB-ND 90.00 = 84.00/M = 79.00/M = ECQ-V1H474JL3 
0.56 10.0 6.1 10.0 5.0 P4534TB-ND 107.00 = 100.00/M = 93.00/M = ECQ-V1H564JL3 
0.68 10.0 6.8 10.0 5.0 P4535TB-ND 161.00 _ 149.00/M = 140.00/M = ECQ-V1H684JL3 
0.82 7.3 6.8 10.0 5.0 P4536TB-ND 161.00 = 149.00/M = 140.00/M = ECQ-V1H824JL3 
1.0 7.3 8.0 11.0 5.0 P4537TB-ND 192.00 = 179.00/M = 167.00/M = ECQ-V1H105JL3 
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Panasonic _ E-Series metallized Polyester Capacitors ad 


Cc 
GENERAL SPECIFICATIONS: ELECTRICAL: Rated Voltage 100VDC, 250VDC, 400 PANASONIC ECQ-E CROSS REFERENCES: H 
V.D.C., 630 V.D.C. Capacitance Tolerance +10% (K) Sprague: DF/450P/451P/453P; Westlake: 160/168/185/167/184/186; Mepco: 713A1/ F Sh 
Insulation Resistance: Less than 0.33yF: 9,000MQ; More than 0.33yF: 3,000MQ. 719A1/C280; TRW: X601PE/X601CPE; Packtron: MF/RB; Secor: MMKS/MMKR/MMDR; (25.0) Dia 
Dissipation Factor = 1.0% at 1kHz Withstanding Voltage Rated Voltage X 1.5 (1 minute) RIFA: PHE353/PHE354; Roederstein: MKT1818/MKT1822; WIMA: MKS; CSF Thompson: Tinned : 
Operating Temperature -40°C ~ 85°C MD/MC; Siemens: B325X-XX; Rubycon: MC/MN; Nichicon: DDXM. CORR 
Working| Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage pF A B c iF G Dia. Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
A 12.0 4.0 74 10.0 1.0 6 E1104-ND 34 2.94 23.03 146.71 138.23/M 127.28/M ECQ-E1104KZ 
2 12.0 4.5 74 10.0 1.0 6 E1124-ND 35 3.03 23.74 151.20 142.46/M 131.17/M ECQ-E1124KZ 
15 12.0 4.0 9.5 10.0 1.0 6 E1154-ND 36 3.12 24.44 155.69 146.69/M 135.07/M ECQ-E1154KZ 
-18 12.0 4.5 10.0 10.0 1.0 6 E1184-ND 39 3.30 25.85 164.67 155.15/M 142.86/M ECQ-E1184KZ 
22 12.0 5.0 10.5 10.0 1.0 6 E1224-ND 41 3.54 27.73 176.65 166.43/M 153.25/M ECQ-E1224KZ 
27 17.0 4.5 8.0 15.0 1.0 6 E1274-ND 46 3.90 30.55 194.61 183.36/M 168.84/M ECQ-E1274KZ 
33 17.0 4.5 10.0 15.0 1.0 6 E1334-ND 51 4.35 34.08 217.07 204.52/M 188.32/M ECQ-E1334KZ 
39 17.0 5.0 10.0 15.0 1.0 6 E1394-ND 53 4.50 35.25 224.55 211.57/M 194.81/M ECQ-E1394KZ 
A7 17.0 5.5 11.0 15.0 1.0 6 E1474-ND 55 4.74 37.13 236.53 222.85/M 205.20/M ECQ-E1474KZ 
56 17.0 6.5 11.5 15.0 1.0 6 E1564-ND 64 5.46 42.77 272.45 256.70/M 236.37/M ECQ-E1564KZ 
68 17.0 7.0 12.0 15.0 1.0 8 E1684-ND 72 6.21 48.65 309.88 291.96/M 268.84/M ECQ-E1684KZ 
82 17.0 75 13.0 15.0 1.0 8 E1824-ND 79 6.81 53.35 339.82 320.17/M 294.81/M ECQ-E1824KZ 
100 1.0 17.0 8.0 14.0 15.0 1.0 8 E1105-ND 86 7.41 58.05 369.76 348.38/M 320.78/M ECQ-E1105KZ 
1.2 17.0 8.5 16.0 15.0 1.0 8 E1125-ND 1.00 8.58 67.21 428.14 403.39/M 371.43/M ECQ-E1125KZ 
1.5 25.5 75 14.5 22.5 1.0 38 E1155-ND TAZ 10.02 78.49 500.00 471.09/M 433.77/M ECQ-E1155KZ 
1.8 25.5 8.5 16.0 22.5 1.0 8 E1185-ND 1.30 11.13 87.19 555.39 523.27/M 481.82/M ECQ-E1185KZ 
2.2 25.5 9.5 16.5 22.5 1.0 8 E1225-ND 1.47 12.60 98.70 628.74 592.38/M 545.46/M ECQ-E1225KZ 
2.7 25.5 10.0 18.5 22.5 1.0 8 E1275-ND 1.67 14.31 112.10 714.07 672.78/M 619.48/M ECQ-E1275KZ 
3.3 25.5 10.0 19.0 22.5 1.0 8 E1335-ND 2.13 18.24 142.88 910.18 857.55/M 789.61/M ECQ-E1335KZ 
3.9 30.5 11.0 18.0 27.5 1.5 8 E1395-ND 2.41 20.67 161.92 1031.43 971.79/M 894.81/M ECQ-E1395KZ 
4.7 30.5 11.0 20.5 27.5 15 8 E1475-ND 2.72 23.31 182.60 1163.17 1095.91/M 1009.09/M ECQ-E1475KZ 
5.6 30.5 12.5 21.0 27.5 1.5 8 E1565-ND 3.23 20:72, 217.14 1383.23 1303.24/M 1200.00/M ECQ-E1565KZ 
6.8 30.5 13.0 24.0 27.5 1.5 8 E1685-ND 3.67 31.47 246.52 1570.35 1479.55/M 1362.34/M ECQ-E1685KZ 
8.2 30.5 15.0 25.0 27.5 15 8 E1825-ND 4.24 36.30 284.35 1811.37 1706.62/M 1571.43/M ECQ-E1825KZ 
10.0 30.5 16.0 27.0 27.5 15 8 E1106-ND 4.93 42.24 330.88 2107.78 1985.89/M 1828.57/M ECQ-E1106KZ 
01 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2103-ND* 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M ECQ-E2103KS 
012 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2123-ND* 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M ECQ-E2123KS 
015 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2153-ND 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M ECQ-E2153KS 
.018 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2183-ND 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M ECQ-E2183KS 
022 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2223-ND* 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M ECQ-E2223KS 
.027 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2273-ND 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M ECQ-E2273KS 
.033 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2333-ND* 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M ECQ-E2333KS 
.039 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2393-ND 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M ECQ-E2393KS 
.047 12.5 5.0 8.0 10.0 1.0 6 E2473-ND* 26 2.19 17.16 109.28 102.97/M 94.81/M ECQ-E2473KS 
.056 12.5 5.5 8.5 10.0 1.0 6 E2563-ND 32 2.76 21.62 137.72 129.76/M 119.48/M ECQ-E2563KS 
.068 12.5 5.5 8.5 10.0 1.0 6 E2683-ND* 33 2.82 22.09 140.72 132.58/M 122.08/M ECQ-E2683KS 
.082 12.5 5.5 10.0 10.0 1.0 6 E2823-ND 34 2.94 23.03 146.71 138.23/M 127.28/M ECQ-E2823KS 
10 12.5 5.5 10.5 10.0 1.0 6 E2104-ND* 26 2.20 17.23 109.73 103.39/M 95.20/M ECQ-E2104KS 
12 17.5 5.5 10.0 15.0 1.0 38 E2124-ND 40 3.42 26.79 170.66 160.79/M 148.06/M ECQ-E2124KS 
250 AS 17.5 6.0 10.5 15.0 1.0 8 E2154-ND* 43 3.72 29.14 185.63 174.90/M 161.04/M ECQ-E2154KS 
-18 17.5 6.0 10.5 15.0 1.0 8 E2184-ND 46 3.90 30.55 194.61 183.36/M 168.84/M ECQ-E2184KS 
22 17.5 6.0 11.0 15.0 1.0 8 E2224-ND* 38 3.30 25.83 164.52 155.01/M 142.73/M ECQ-E2224KS 
27 23.0 6.0 10.5 20.0 1.0 8 E2274-ND 55 4.71 36.90 235.03 221.44/M 203.90/M ECQ-E2274KS 
33 23.0 6.0 11.0 20.0 1.0 8 E2334-ND* 60 5.16 40.42 257.48 242.60/M 223.38/M ECQ-E2334KS 
39 23.0 6.5 14.5 20.0 1.0 8 E2394-ND 65 5.55 43.48 276.95 260.93/M 240.26/M ECQ-E2394KS 
AT 23.0 7.0 12.0 20.0 1.0 8 E2474-ND* 69 5.94 46.53 296.41 279.27/M 257.15/M ECQ-E2474KS 
56 23.0 75 13.0 20.0 1.0 38 E2564-ND 76 6.51 51.00 324.85 306.07/M 281.82/M ECQ-E2564KS 
68 23.0 8.5 14.0 20.0 1.0 8 E2684-ND 84 717 56.17 357.78 337.10/M 310.39/M ECQ-E2684KS 
82 31.0 75 13.0 27.5 1.0 8 E2824-ND 92 7.89 61.81 393.71 370.95/M 341.56/M ECQ-E2824KS 
1.0 31.0 8.5 14.0 27.5 1.0 38 E2105-ND* .98 8.37 65.57 417.66 393.51/M 362.34/M ECQ-E2105KS 
1.2 31.0 8.5 16.0 27.5 1.0 38 E2125-ND* 1.07 9.18 71.91 458.08 431.60/M 397.41/M ECQ-E2125KS 
1.5 31.0 9.5 17.0 27.5 1.0 8 E2155-ND* 1.38 11.82 92.59 589.82 555.71/M 511.69/M ECQ-E2155KS 
1.8 31.0 9.5 18.5 27.5 1.0 8 E2185-ND 1.66 14.25 111.63 711.08 669.96/M 616.89/M ECQ-E2185KS 
2.2 31.0 10.5 19.5 27.5 1.0 8 E2225-ND* 1.67 14.31 112.10 714.07 672.78/M 619.48/M ECQ-E2225KS 
01 14.0 5.0 8.5 10.5 1.0 6 E£4103-ND 42 3.60 28.20 179.64 169.26/M 155.85/M ECQ-E4103KZ 
012 14.0 5.5 8.5 10.5 1.0 6 E4123-ND 42 3.60 28.20 179.64 169.26/M 155.85/M ECQ-E4123KZ 
015 14.0 5.0 8.5 10.5 1.0 6 E4153-ND 43 3.72 29.14 185.63 174.90/M 161.04/M ECQ-E4153KZ 
.018 14.0 5.5 8.5 10.5 1.0 6 E4183-ND 43 3.72 29.14 185.63 174.90/M 161.04/M ECQ-E4183kKZ 
022 14.0 5.5 10.0 10.5 1.0 6 E4223-ND 44 3.75 29.38 187.13 176.31/M 162.34/M ECQ-E4223kKZ 
.027 14.0 5.5 10.5 10.5 1.0 6 E4273-ND 47 3.99 31.26 199.10 187.59/M 172.73/M ECQ-E4273KZ 
.033 14.0 6.0 11.0 10.5 1.0 6 E4333-ND 49 4.20 32.90 209.58 197.46/M 181.82/M ECQ-E4333KZ 
.039 14.0 6.5 11.5 10.5 1.0 6 E4393-ND 50 4.26 33.37 212.57 200.29/M 184.42/M ECQ-E4393KZ 
.047 14.0 7.0 12.0 10.5 1.0 6 E4473-ND 50 4.26 33.37 212.57 200.29/M 184.42/M ECQ-E4473kKZ 
.056 17.0 6.5 11.0 13.5 1.0 6 E4563-ND 54 4.59 35.96 229.04 215.80/M 198.71/M ECQ-E4563KZ 
.068 17.0 7.0 12.0 13.5 1.0 6 E4683-ND .57 4.86 38.07 242.51 228.49/M 210.39/M ECQ-E4683KZ 
.082 17.0 75 12.5 13.5 1.0 6 E4823-ND 59 5.07 39.72 252.99 238.37/M 219.48/M ECQ-E4823KZ 
10 17.0 75 14.5 13.5 1.0 6 E4104-ND 58 4.98 39.01 248.50 234.14/M 215.59/M ECQ-E4104KZ 
12 17.0 8.5 15.5 13.5 1.0 6 E4124-ND 66 5.67 44.42 282.93 266.58/M 245.46/M ECQ-E4124KZ 
400 5 17.0 9.0 16.5 13.5 1.0 8 E4154-ND 72 6.21 48.65 309.88 291.96/M 268.84/M ECQ-E4154KZ 
18 17.0 10.0 17.0 13.5 1.0 8 E4184-ND 77 6.63 51.94 330.84 311.71/M 287.02/M ECQ-E4184KZ 
22 24.5 8.5 15.5 20.5 1.0 8 E4224-ND 83 7.1 55.70 354.79 334.28/M 307.80/M ECQ-E4224kKZ 
27 24.5 9.0 16.5 20.5 1.0 8 E4274-ND 92 7.86 61.57 392.21 369.54/M 340.26/M ECQ-E4274KZ 
33 24.5 9.5 17.0 20.5 1.0 8 E4334-ND .99 8.46 66.27 422.15 397.75/M 366.24/M ECQ-E4334KZ 
39 29.5 9.5 16.5 25.5 1.5 38 E4394-ND 1.07 9.18 71.91 458.08 431.60/M 397.41/M ECQ-E4394kKZ 
AT 29.5 10.0 17.5 25.5 1.5 8 E4474-ND 1.16 9.90 77.55 494.01 465.45/M 428.58/M ECQ-E4474kKZ 
56 29.5 11.0 18.0 25.5 1.5 8 E4564-ND 1.26 10.80 84.60 538.92 507.76/M 467.54/M ECQ-E4564KZ 
68 29.5 12.0 19.0 25.5 15 8 E4684-ND 1.41 12.09 94.71 603.29 568.41/M 523.38/M ECQ-E4684KZ 
82 29.5 13.0 21.0 25.5 1.5 38 E4824-ND 1.54 13.20 103.40 658.68 620.59/M 571.43/M ECQ-E4824kKZ 
1.0 29.5 15.0 22.0 25.5 1.5 38 E4105-ND 1.68 14.43 113.04 720.06 678.42/M 624.68/M ECQ-E4105kKZ 
1.2 29.5 15.0 25.0 25.5 1.5 8 E4125-ND 2.38 20.40 159.80 1017.96 959.10/M 883.12/M ECQ-E4125KZ 
1.5 43.5 13.0 22.0 38.5 1.5 8 E4155-ND 2.56 21.96 172.02 1095.80 1032.44/M 950.65/M ECQ-E4155KZ 
1.8 43.5 14.5 24.0 38.5 15 8 E4185-ND 3.03 26.01 203.75 1297.90 1222.85/M 1125.98/M ECQ-E4185KZ 
2.2 43.5 16.0 25.5 38.5 1.5 38 E4225-ND 3.47 29.70 232.65 1482.03 1396.33/M 1285.72/M ECQ-E4225kKZ 
.01 14.0 5.5 8.5 10.5 1.0 6 E6103-ND 45 3.87 30.32 193.11 181.95/M 167.54/M ECQ-E6103KZ 
015 14.0 6.0 10.5 10.5 1.0 6 E6153-ND 48 4.14 32.43 206.59 194.64/M 179.23/M ECQ-E6153KZ 
.018 14.0 6.0 11.0 10.5 1.0 6 E6183-ND 50 4.26 33.37 212.57 200.29/M 184.42/M ECQ-E6183KZ 
022 14.0 6.5 12.0 10.5 1.0 6 E6223-ND 52 4.44 34.78 221.56 208.75/M 192.21/M ECQ-E6223KZ 
.027 17.0 5.5 12.5 13.5 1.0 6 E6273-ND 54 4.59 35.96 229.04 215.80/M 198.71/M ECQ-E6273KZ 
.033 17.0 6.0 12.0 13.5 1.0 6 E6333-ND 55 4.74 37.13 236.53 222.85/M 205.20/M ECQ-E6333KZ 
.039 17.0 6.5 12.0 13.5 1.0 6 E6393-ND 57 4.86 38.07 242.51 228.49/M 210.39/M ECQ-E6393KZ 
.047 17.0 7.0 13.5 13.5 1.0 6 E6473-ND 58 4.98 39.01 248.50 234.14/M 215.59/M ECQ-E6473kKZ 
.056 17.0 75 14.0 13.5 1.0 6 E6563-ND 62 5.34 41.83 266.47 251.06/M 231.17/M ECQ-E6563KZ 
.068 17.0 8.5 15.0 13.5 1.0 6 E6683-ND 67 5.76 45.12 287.42 270.81/M 249.35/M ECQ-E6683KZ 
.082 17.0 9.0 16.0 13.5 1.0 8 E6823-ND 72 6.15 48.18 306.89 289.14/M 266.24/M ECQ-E6823KZ 
10 24.5 7.0 14.0 20.5 1.5 8 E6104-ND LE 6.57 51.47 327.84 308.89/M 284.42/M ECQ-E6104KZ 
630 12 24.5 8.5 15.5 20.5 15 8 E6124-ND 85 7.26 56.87 362.27 341.33/M 314.29/M ECQ-E6124KZ 
15 24.5 9.0 16.5 20.5 15 8 E6154-ND .95 8.13 63.69 405.69 382.23/M 351.95/M ECQ-E6154KZ 
18 24.5 10.0 17.0 20.5 1.5 38 E6184-ND 1.01 8.67 67.92 432.63 407.62/M 375.33/M ECQ-E6184KZ 
22 29.5 9.5 17.0 25.5 1.5 8 E6224-ND 1.10 9.45 74.03 471.56 444.29/M 409.10/M ECQ-E6224KZ 
27 29.5 10.5 17.5 25.5 1.5 8 E6274-ND 1.24 10.65 83.43 531.44 500.71/M 461.04/M ECQ-E6274KZ 
33 29.5 11.5 18.5 25.5 15 8 E6334-ND 1.40 12.00 94.00 598.80 564.18/M 519.48/M ECQ-E6334KZ 
39 29.5 12.0 19.5 25.5 1.5 8 E6394-ND 1.52 13.05 102.23 651.20 613.54/M 564.94/M ECQ-E6394KZ 
AT 29.5 13.0 20.5 25.5 1.5 38 E6474-ND 1.64 14.07 110.22 702.09 661.50/M 609.09/M ECQ-E6474kKZ 
56 29.5 15.0 21.5 25.5 1.5 8 E6564-ND 1.95 16.68 130.66 832.33 784.20/M 722.08/M ECQ-E6564KZ 
68 43.5 12.5 19.5 38.5 15 8 E6684-ND 2.52 21.60 169.20 1077.84 1015.51/M 935.07/M ECQ-E6684KZ 
82 43.5 14.0 21.0 38.5 1.5 38 E6824-ND 2.77 23.70 185.65 1182.63 1114.24/M 1025.98/M ECQ-E6824KZ 
1.0 43.5 14.5 24.0 38.5 1.5 8 E6105-ND 3.36 28.77 225.37 1435.62 1352.61/M 1245.46/M ECQ-E6105KZ 
1.2 43.5 16.0 25.5 38.5 1.5 8 E6125-ND 3.53 30.24 236.88 1508.98 1421.72/M 1309.09/M ECQ-E6125KZ 
1.5 43.5 18.5 27.0 38.5 1.5 8 E6155-ND 4.31 36.96 289.52 1844.30 1737.65/M 1600.00/M ECQ-E6155KZ 
* E-KIT-ND Digi-Key’ E-Series Capacitors Kit 10 each of all values denoted (except #E2104 which has 30 pcs.) - 170 total pieces. Notebook style storage case . .. $59.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1540 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


A 
A NEW! Metallized Polypropylene Film Capacitors 


Epcos DC Link Capacitors for Industrial Applications 


RoHS 
ceuruast 
Construction: * Dielectric: Polypropylene (MKP) film * Plastic case (UL94V-0) * Epoxy resin sealing * Wound technology 2) 
Terminals: ¢ Parallel wire leads * Lead-free tinned Features: * Low ESR * Ideal for DC Link applications * 2 and/or 4 pin 
capacitors available (depending on required capacitance value). 
WV | WV | Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos WV | WV | Cap. | Toler-| Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 
Fig.|(DC) |(AC)| (uF) | ance | b h c e | Pq |PartNo. ‘ll 10 100 | Part No. Fig.|(DC) |(AC)| (uF) | ance | b h L e | Pq |PartNo. al 10 100 | Part No. 
2.2 [+10%]11.0 | 19.0 /31.5]27.5] — ]495-2908-ND 273 2067 175.50] B32674D3225K 1.5 [+10%| 12.0 | 22.0] 42.0/37.5] — ]495-2978-ND 4.44 33.60 285.30 | B32676E1155K 
3.3 | 10%] 12.5 | 21.5 | 31.5|27.5| — |495-2909-ND 2.73 20.67 175.50 | B32674D3335K 2.0 | £10%| 14.0 | 25.0 | 42.0] 37.5) — |495-2979-ND 5.12 38.77 329.18] B32676E1205K 
47 | #10%] 14.0 | 24.5 | 31.5}27.5] — |495-2910-ND 3.76 28.43 241.43 | B32674D3475K 3.3 | +10%| 18.0 | 32.5 | 42.0] 37.5) — |495-2980-ND 6.49 49.10 416.93 B32676E1335K 
5.6 | 10%] 15.0 | 24.5 | 31.5|27.5| — |495-2911-ND 2.77 20.99 178.20 | B32674D3565K 47 | +10%| 20.0 | 39.5 | 42.0/ 37.5] — |495-2981-ND 7.85 59.44 504.68) B32676E1475K 
6.8 | +10%| 18.0 | 27.5 | 31.5|27.5| — |495-2912-ND_5.12 38.77 _329.18 | B32674D3685K 750 1375] 5'6 | +10%| 20.0 | 39.5 | 42.0/37.5| — |495-2982-ND 5.78 43.73 _371.25| B32676E1565K 
8.0 | +10%| 16.0 | 32.0 /31.5/27.5] — ]495-2913-ND 6.49 49.10 416.93] B32674D3805K 6.8 | +10%| 28.0 | 37.0 | 42.0] 37.5) — |495-2983-ND 9.56 72.35 614.25] B32676E1685K 
8.2 | 10%] 18.0 | 33.0 | 31.5] 27.5] — |495-2914-ND 4.62 34.98 297.00 | B32674D3825K 9.0 | 10%] 28.0 | 42.5 | 42.0|37.5) — |495-2984-ND 11.60 87.85 745.88 | B32676E1905K 
10 | £10%] 21.0 | 31.0 ) 31.5] 27.5] — |495-2915-ND 7.51 56.84 482.63 | B32674D3106K 10 | +10%| 30.0 | 45.0 | 42.0| 37.5| — |495-2985-ND 14.33 108.52 921.38 | B32676E1106K 
12 | £10%| 22.0 | 36.5 | 31.5) 27.5} — |495-2916-ND 8.19 62.01 526.50 | B32674D3126K AT | +10%/ 11.0 | 19.0 | 31.5] 27.5) — |495-2938-ND 2.05 15.50 131.63 | B32674D8474K 
3.3 | 10% | 12.0 | 22.0 | 42.0|37.5| — |495-2944-ND_4.78 36.17 307.13 | B32676E3335K .68 | +10%) 11.0 | 21.0] 31.5] 27.5] — ]495-2939-ND 2.05 15.50 131.63 | B32674D8684K 
300 | 1604.7 | #10%|12.0 | 22.0 | 42.0/37.5) — |495-2945-ND 5.12 38.77 329.18] B326/6E3475K 1.0 | #10%| 13.5 | 23.0] 31.5] 27.5) — |495-2940-ND 239 18.10 153.68] B32674D8105K 
5.6 | £10%| 14.0 | 25.0 | 42.0) 37.5} — |495-2946-ND 3.93 29.73 252.45 | B32676E3565K 1 1.5 | 410%] 18.0 | 27.5 | 31.5] 27.5) — |495-2941-ND 3.76 28.43 241.43) B32674D8155K 
6.5 | 10% | 14.0 | 25.0 | 42.0/37.5| — |495-2947-ND 6.14 46.51 394.88 | B32676E3655K 2.2 | +10%| 18.0 | 33.0 | 31.5] 27.5| — |495-2942-ND 3.70 27.98 237.60 | B32674D8225K 
6.8 | +10%| 16.0 | 28.5 | 42.0/37.5| — |495-2948-ND 649 49.10 416.93 ) B32676E3685K 3.0 | +10%| 22.0 [36.5 | 31.5] 27.5| — [495-2943-ND 6.14 46.51 394.88] B32674D8305K 
10 _| £10% | 18.0 | 32.5 | 42.0/37.5| — |495-2949-ND 8.19 62.01 _526.50 | B32676E3106K 1.0 | £10%| 12.0 | 22.0 | 42.0] 37.5) — |495-2986-ND 4.44 33.60 285.30] B32676E8105K 
12 [10%] 18.0 | 32.5 | 42.0/37.5/ — ]495-2950-ND 8.87 67.18 570.38 | B32676E3126K 875 )400| 4'5 | +40%| 14.0 | 25.0 | 42.0/ 37.5] — |495-2987-ND 4.78 36.17 307.13| B32676E8155K 
15 | £10% | 20.0 | 39.5 | 42.0/ 37.5, — |495-2951-ND 7.16 54.22 460.35 | B32676E3156K 2.2 | £10%| 16.0 | 28.5 | 42.0] 37.5) — |495-2988-ND 3.70 27.98 237.60 B32676E8225K 
oo eae a a ae oe = Holset ined ipaee cree Sector 3.3 | +10%| 20.0 [39.5 | 42.0| 37.5, — |495-2989-ND 7.85 59.44 504.68 | B32676E8335K 
10% | 28.0 | 42.5 | 42.0 | 37.5) — ]495-2953- . . , 4.0 [410% | 20.0 | 39.5 | 42.0/37.5] — |495-2990-ND 819 62.01 526.50] B32676E8405K 
oc at a ia aa ae = queres Ne nae pe Aeate Pe RE aae 4.7 | +10%| 28.0 | 37.0 | 42.0] 37.5] — |495-2991-ND 11.26 85.28 724.05 | B32676E8475K 
#£10% | 30.0 | 45.0 | 42.0| 37.5| — 1495-2955- E : B 6.8 | 10%) 28.0 | 42.5 | 42.0|37.5) — |495-2992-ND 11.60 87.85 745.88 | B32676E8685K 
1.5 | 10%) 11.0 | 19.0) 31.5/27.5) — [AQS-2017-ND) 239 18.10 153.68 | B32674D4155K 7.5 | +10%| 30.0 | 45.0 | 42.0/ 37.5| — |495-2993-ND 14.33 108.52 921.38 | B32676E8755K 
2.2 | 210%) 12.5 )21-5 315/275) — (Os eRI ND 2.73 20.67 175.50 | B32674D4225k 15 [+10%| 20.0 | 39.5 | 42.0/37.5| 10.2 [495-2994-ND 10.16 76.96 653.40 | B32676G3156K 
9.3 | £10%| 15.0 | 24.5 91.5) 27.5) — Rea 341 25.84 219.98 | B32674D4995K 20 | £10%| 28.0 | 37.0 | 42.0] 37.5] 10.2 |495-2995-ND 16.04 121.45 1031.18 | B32676G3206K 
AT | 210%) 18.0 | 27.5 | 31.5 27.5) — (AOaeeeGNO) 4.78 36.17 307.13 | B32674D4475K 22 | 210%] 28.0 | 42.5 | 42.0| 37.5| 20.3 |495-2996-ND 16.72 126.62 1075.05 | B32676G3226K 
5.0 | +10%| 16.0 | 32.0 |31.5|27.5| — |495-2921-ND_ 5.80 43.94 _ 373.05 | B32674D4505K ef 5097. 
SORES ILAR EAA EERIE EIA Rariocaetnit 30-43 04—Da? ie B37e7ADASEEK 25 | +10%| 28.0 | 42.5 | 42.0] 37.5] 20.3 |495-2997-ND 12.01 90.95 772.20] B32676G3256K 
6.0 | #10%|21.0 | 31.0 | 31.5/275| — |495-2923-ND 6.49 4910 416.93 | B32674D4605K 300 ]160 ae ee a a ieee She ee Saad anos Tai eae Repeat 
6.8 | #10%| 22.0 | 36.5 | 31.5|27.5] — |495-2924-ND 7.17 54.27 460.80 | B32674D4685K 35 | 410%! 300 |450 |575| 52.5) 203 1495-3000-ND 1525 11543 980.10 | B32678G3356K 
7.5 | #10%| 22.0 | 36.5 | 31.5|27.5] — |495-2925-ND 7.17 54.27 460.80 | B32674D4755K 40 | +10%| 30.0 45.0 |575| 525) 203 [495-3001-ND 2457 18603 1579.50| B32678G3406K 
2.2 | +10%| 12.0 | 22.0 | 42.0|37.5| — |495-2956-ND 4.44 33.60 285.30 | B32676E4225K Sea patil sea Leninil eae ear (cont iano ‘ f : 
450 |275 a 47 | £10%| 35.0 | 50.0 | 57.5] 52.5] 20.3 |495-3002-ND 28.67 217.04 1842.75] B32678G3476K 
1 3.0 [210% | 12.0 | 22.0 | 42.0/37.5) — ]495-2957-ND 4.78 36.17 307.13] B326/6E4305K 60 | 210%! 35.0 |/50.0|575|525| 20.3 (495-3003-ND 2079 15741 139650 | B32678Ga606K 
3.3 | #10%| 14.0 | 25.0 | 42.0]37.5] — |495-2958-ND 5.46 41.34 351.00 | B32676E4335K 82 TH10%1 200139514201 37 51 102 1495-3004:ND 7.30 55.07 475.00 | BaDG7EG4B25K 
4.0 | #10%| 14.0 | 25.0 | 42.0|37.5] — |495-2959-ND 5.46 41.34 351.00 | B32676E4405K 10 | 10%! 20.0 | 39.5 | 42.01 375| 10.2 |495-9006-ND 1263 9561 811.80| Baze76G4106K 
47 | #10%| 16.0 | 28.5 | 42.0|37.5] — |495-2960-ND 6.14 46.51 394.88 | B32676E4475K an loaai (aac Asinleee| ant Beare : : ; 
56 | 210%! 16.0 |285 | 4201375) — |495-2961-ND 439 33.23 280.15 | Ban676E4565K 15 | 210%] 28.0 | 42.5 | 42.0| 37.5] 10.2 |495-3006-ND 10.40 78.71 668.25 83267664156 
ie Re 20 | #10%| 30.0 | 45.0 | 42.0] 37.5] 20.3 |495-3007-ND 18.43 139.52 1184.63] B32676G4206K 
6.8 | +10% | 18.0 | 32.5 | 42.0/ 37.5 495-2962-ND 7.85 59.44 504.68 | B32676E4685K 450 | 275 
5 Mo ac, 20 | +10%| 30.0 | 45.0 | 57.5| 52.5| 20.3 |495-3008-ND 18.43 139.52 1184.63 | B32678G4206K 
8.2 | #10%| 20.0 | 39.5 | 42.0| 37.5 495-2963-ND 6.24 47.22 400.95 | B32676E4825K x 
9 — |495-0964- 25 | +10%| 30.0 | 45.0 | 57.5| 52.5] 20.3 |495-3009-ND 14.78 111.94 950.40] B32678G4256K 
10 | 10% | 20.0 | 39.5 | 42.0| 37.5 495-2964-ND 10.24 77.51 658.13 | B32676E4106K i 
45 |<10%{280/425|420/375| — |495-2965-ND 901 6821 57915 | B32676E4156K 30 | +10%| 35.0 | 50.0 | 57.5] 52.5] 20.3 |495-3010-ND 22.87 173.12 1469.93] B32678G4306K 
20 | +10%| 300/450 | 420/375} — |495-2966-ND 1775 13436 1140.75 | B32676E4206K 35_| +10%| 35.0 | 50.0 | 57.5| 52.5| 20.3 |495-3011-ND 16.63 125.93 1069.20 | B32678G4356K 
0 1 210%) 11.0119.013151275| — 14952996-ND 205 1550 131631 B32674D6105K 6.8 | +10%| 20.0 [39.5 | 42.0/ 37.5] 10.2 |495-3012-ND 10.58 80.11 680.18 | B32676G6685K 
45 | 10% | 125 |215|3151275! — |495-2927-ND 239 1810 15368| B32674D6155K 7.5 | #10%| 20.0 | 39.5 | 42.0] 37.5) 10.2 |495-3013-ND 11.26 85.28 724.05 | B32676G6755K 
99 |s10%1150|2451315|275| — |495-2998-ND 307 2327 19755 | B32674D6225K 2 8.2 | +10%| 28.0 | 37.0 | 42.0] 37.5] 10.2 |495-3014-ND 8.78 66.46 564.30 | B32676G6825K 
33 | 10%{160 132013151275) — |495-2929-ND 512 3877 32918 | B32674D6335K 10 | +10%| 28.0 | 42.5 | 42.0| 37.5) 20.3 |495-3015-ND 13.99 105.95 899.55 | B32676G6106K 
47 | +10%| 220/365 1315|275! — |495-2930-ND 580 4394 37305 |B32674D6475K 630 |350|_12 | +10%| 28.0 | 42.5 | 42.0| 37.5| 20.3 |495-3016-ND 15.02 113.69 965.25 | B32676G6126K 
50 1210%122.01365 13151275] — 1495-2931-ND 5.80 43.04 373 05 | B32674D6505K 14 [210%] 30.0 [45.0 | 42.0[ 37.5] 20.3 [495-3017-ND 15.02 113.69 965.25 | B32676G6146K 
2.0 | +10%|120|2201420/375| — |495-2967-ND 444 3360 28530 | B32676E6205K 15 | +10%| 30.0 | 45.0 | 57.5| 52.5) 20.3 |495-3018-ND 11.32 85.70 727.65 | B32678G6156K 
27 | +10%1140|25.01420/375| — |495-2968-ND 323 2449 20790|B32676E6275K 20 | +10%| 35.0 | 50.0 | 57.5] 52.5] 20.3 |495-3019-ND 21.16 160.19 1360.13] B32678G6206K 
630 |350| 3.3 | +10%| 16.0 | 28.5 | 42.0/37.5| — |495-2969-ND 5.46 41.34 351.00 | B32676E6335K 25_| #10%| 35.0 | 50.0 | 57.5| 52.5] 20.3 |495-3020-ND_15.71_118.93 1009.80 | B32678G6256K 
40 | +10%|160 | 285 |420/375| — |495-2970-ND 546 4134 351.00 | Ba2676E6405K 4.7 | +10%| 20.0 | 39.5 | 42.0] 37.5] 10.2 |495-3021-ND 10.92 82.68 702.00] B32676G1475K 
47 | £10%! 18.0 | 32.5 | 42.0] 37.5} — |495-2971-ND 6.49 49.10 416.93| B32676E6475K 5.6 | +10%| 20.0 | 39.5 | 42.0) 37.5) 10.2 |495-3022-ND 7.85 59.47 504.90) B32676G1565K 
68 | +10%|200 | 39514201375! — |495-2972-ND 819 6201 52650 | B32676E6685K 6.8 | 10%] 28.0 | 37.0 | 42.0] 37.5) 20.3 |495-3023-ND 13.65 103.35 877.50 | B32676G1685K 
75 | +10%| 20.0 | 39.5 | 42.0] 37.5] — |495-2973-ND 8.53 64.61 548.55| B32676E6755K 750 |375| 9.0 | +10%| 28.0 | 42.5 | 42.0) 37.5) 20.3 |495-3024-ND 15.70 118.85 1009.13) B32676G1905K 
8.2 | +10%| 28.0 | 37.0 | 42.0] 37.5] — |495-2974-ND 6.47 48.97 415.80 | B32676E6825K 10 | +10%/ 30.0 | 45.0 | 42.0| 37.5] 20.3 |495-3025-ND 16.38 124.02 1053.00 | B32676G1106K 
10 | +10%| 28.0 | 42.5 | 42.0| 37.5] — |495-2975-ND 10.92 82.68 702.00 | B32676E6106K 15 | +10%] 30.0 | 45.0 | 57.5] 52.5] 20.3 |495-3026-ND 13.63 103.19 876.15 | B32678G1156K 
12 | +10%/ 28.0 | 42.5 | 42.0| 37.5 — |495-2976-ND 11.26 85.28 724.05 | B32676E6126K 20_| +10%| 35.0 | 50.0 | 57.5] 52.5] 20.3 |495-3027-ND 22.18 167.96 1426.05 | B32678G1206K 
14 | 410% 30.0 | 45.0 | 42.01 37.5] — |495-2977-ND 14.68 111.11 943.43 | B32676E6146K 3.3 | +10%| 20.0 | 39.5 | 42.0] 37.5] 10.2 |495-3028-ND 10.92 82.68 702.00 | B32676G8335K 
68 | £10%| 11.0} 19.0 | 31.5| 27.5) — |495-2932-ND 2.05 15.50 131.63 | B32674D1684K 4.0 | +10%| 20.0 | 39.5 | 42.0] 37.5] 10.2 |495-3029-ND 11.60 87.85 745.88 B32676G8405K 
4.0 | +10%) 12.5 |} 21.5 | 31.5|27.5| — |495-2933-ND 239 1810 153.68 | B32674D1105K 4.7 | £10%| 28.0 | 37.0 | 42.0] 37.5] 20.3 |495-3030-ND 13.65 103.35 877.50) B32676G8475K 
750 |975| 1-3 | #10%| 14.0 | 24.5 | 31.5] 27.5] — |495-2934-ND 2.73 20.67 175.50 | B32674D1155K 875 |400) 6.8 | +10%| 28.0 | 42.5 | 42.0] 37.5) 20.3 |495-3031-ND 11.09 83.95 712.80] B32676G8685K 
2.2 | +10%| 18.0 | 27.5 | 31.5|27.5| — |495-2935-ND 4.10 31.01 263.25 | B32674D1225K 7.5 | #10%| 30.0 | 45.0 | 42.0] 37.5| 20.3 |495-3032-ND 17.06 129.19 1096.88 | B32676G8755K 
3.3 | #10%| 21.0 | 31.0 | 31.5|27.5] — |495-2936-ND 5.80 43.94 373.05 | B32674D1335K 10 [10%] 30.0 [45.0 | 57.5| 52.5] 20.3 [495-3033-ND 16.72 126.62 1075.05 | B32678G8106K 
4.0 | +10% | 22.0 | 36.5 |31.5|27.5| — |495-2937-ND 6.14 46.51 394.88 | B32674D1405K 15 | +10%| 35.0 | 50.0 | 57.5| 52.5) 20.3 |495-3034-ND 21.50 162.79 1382.18 | B32678G8156K 


NEW! Metallized Polypropylene Film Capacitors 
High Voltage / High Temperature 


Application: * Electronic ballasts (resonant circuits) * SMPS « High-Frequency AC Loads » Pulse Circuits Specifications: * Maximum Operating Temperature: 
* Climatic Category (IEC 60068-1): 55/110/56 Construction: ¢ Dielectric: Metallized Polypropylene (PP) * Wound Capacitor Technology » Plastic Case 
(UL 94 V-0) * Epoxy resin coating Features: * Very high AC voltages for all frequency ranges * Very small dimensions ¢ High peak voltage for short time periods 


125°C 


¢ High peak current ¢ High pulse withstand capability. 


wv | WV | Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos wv | WV | Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 

(DC) | (AC) | (WF) | ance | b h ik e@ | Part No. ul 10 100 | Part No. (DC) | (AC) | (WF) | ance | b h [ @ | Part No. 10 100 | Part No. 
0033 | 5% | 4.0} 9.0 | 13.0) 10.0 | 495-3194-ND 34 252 18.90 |B32671L0332J000 012 | +5% | 6.0) 12.0) 18.0 | 15.0 | 495-3215-ND 53 3.96 29.70 |B32672L1123J000 
0039 | 5% | 4.0] 9.0 | 13.0) 10.0 | 495-3195-ND 34 255 19.13 |B32671L0392J000 4600 | goo 015 | +5% | 7.0) 12.5) 18.0 | 15.0 | 495-3216-ND 58 4.38 32.85 |B32672L1153J000 
0041 | 5% | 4.0] 9.0 | 13.0) 10.0 | 495-3196-ND 35 2.64 19.80 |B32671L0412J000 022 | +5% | 85) 14.5) 18.0] 15.0 | 495-3217-ND 76 5.73 42.98 |B32672L1223J000 
0047 | +5% | 4.0} 9.0 | 13.0) 10.0 | 495-3197-ND 35 2.64 19.80 |B32671L0472J000 033 | +5% | 9.0 | 17.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3218-ND 886.57 49.28 | B32672L1333J000 

4000 | 500 0056 | +5% | 5.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 495-3198-ND 40 =.2.97 22.28 |B32671L0562J000 001 | +5% | 5.0] 10.5] 18.0] 15.0] 495-3219-ND 44 3.33 24.98 |B32672L8102J000 
0062 | +5% | 5.0| 11.0] 13.0] 10.0 | 495-3199-ND 50 3.75 28.13 |B32671L0622J000 0012 | +5% | 5.0| 10.5| 18.0 | 15.0 | 495-3220-ND 45 3.36 25.20 |B32672L8122J000 
0068 | +5% | 5.0| 11.0} 13.0) 10.0 | 495-3200-ND 50 3.75 28.13 |B32671L0682J000 0015 | +5% | 5.0| 10.5| 18.0 | 15.0 | 495-3221-ND 45 3.36 25.20 |B32672L8152J000 
0082 | +5% | 5.0] 11.0] 13.0) 10.0 | 495-3201-ND 56 4.20 31.50 |B32671L0822J000 0022 | +5% | 5.0| 10.5| 18.0 | 15.0 | 495-3222-ND 45 3.36 25.20 |B32672L8222J000 
01 | 5% | 6.0 | 12.0) 13.0 | 10.0 | 495-3202-ND .74 5.55 41.63 |B32671L0103J000 0027 | +5% | 5.0 | 10.5| 18.0 | 15.0 | 495-3223-ND_ 503.75 ~— 28.13 |B32672L8272J000 
012 | +5% | 6.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 495-3203-ND 755.64 42.30 |B32671L0123J000 .0033 | +5% | 5.0| 10.5| 18.0 | 15.0 | 495-3224-ND 47 3.54 26.55 |B32672L8332J000 
0012 | +5% | 4.0| 9.0 | 13.0] 10.0 | 495-3204-ND 34 2.52 18.90 |B32671L1122J000 .0039 | +5% | 5.0 | 10.5| 18.0 | 15.0 | 495-3225-ND 52 3.93 29.48 |B32672L8392J000 
0015 | 5% | 5.0| 11.0 | 13.0) 10.0 | 495-3205-ND 34 2.52 18.90 |B32671L1152J000 0041 | +5% | 5.0 | 10.5| 18.0 | 15.0 | 495-3226-ND 50 3.72 27.90 |B32672L8412J000 
0022 | +5% | 5.0| 11.0 | 13.0) 10.0 | 495-3206-ND 34 258 19.35 |B32671L1222J000 2000 | 700 |.0047 | +5% | 5.0 | 10.5} 18.0 | 15.0 | 495-3227-ND 53 3.96 29.70 |B32672L8472J000 
0027 | +5% | 5.0| 11.0 | 13.0) 10.0 | 495-3207-ND 34 258 19.35 |B32671L1272J000 0056 | +5% | 6.0 | 11.0} 18.0 | 15.0 | 495-3228-ND 60 = 4.53 33.98 |B32672L8562J000 
0033 | +5% | 6.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 495-3208-ND 35 —2.61_—:19.58 |B32671L1332J000 0062 | +5% | 6.0| 11.0| 18.0 | 15.0 | 495-3229-ND 57 4.29 32.18 |B32672L8622J000 

1600 | 600 |.0039 | +5% | 6.0] 12.0] 13.0] 10.0 | 495-3209-ND 36 2.67 20.03 |B32671L1392J000 0068 | +5% | 6.0| 11.0} 18.0) 15.0 | 495-3230-ND 61 4.59 34.43 |B32672L8682J000 
0041 | +5% | 6.0 | 12.0 | 13.0) 10.0 | 495-3210-ND 38 2.85 21.38 |B32671L1412J000 0082 | +5% | 6.0 | 12.0} 18.0) 15.0 | 495-3231-ND  .75 5.64 42.30 |B32672L8822J000 
0062 | +5% | 5.0} 10.5 | 18.0) 15.0 | 495-3211-ND 40 2.99 22.41 |B32672L1622J000 01 | 25% | 7.0 | 12.5} 18.0 | 15.0 | 495-3232-ND 82 6.15 46.13 |B32672L8103J000 
0068 | +5% | 5.0| 10.5 | 18.0) 15.0 | 495-3212-ND 39 2.94 22.05 |B32672L1682J000 012 | +5% | 8.5 | 14.5] 18.0 | 15.0 | 495-3233-ND 95 7.14 53.55 |B32672L8123J000 
0082 | +5% | 6.0| 11.0 | 18.0) 15.0 | 495-3213-ND 46 3.45 25.88 |B32672L1822J000 015 | +5% | 85] 14.5] 18.0 ] 15.0 | 495-3234-ND 1.02 7.65 57.38 |B32672L8153J000 
01 | 25% | 6.0} 11.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3214-ND 48 3.60 27.00 |B32672L1103J000 022 | +5% | 9.0) 17.5] 18.0 | 15.0 | 495-3235-ND 1.15 8.61 64.58 |B32672L8223J000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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A 
A Metallized Polypropylene Film Capacitors 


EPCOS’ MKP Series | 
Construction: * Dielectric: polypropylene * Stacked and wound technology ¢ Plastic case (UL 94 V-0) * Epoxy resin sealing Features: * Very high pulse strength * Very | 
good self-healing properties * Small dimensions * High contact reliability Typical Applications: * Energy-saving lamps * TV S-correction * High pulse load applications * AC |v 
applications Terminals: ¢ Parallel wire leads, tinned Technical Data: * Lower category temperature Tmin: -55°C * Upper category temperature Tmax: 100°C Service Life: too 
200,000 hours + e+0.4 >| 
WV | WV | Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos WV | WV | Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 
(DC) | (AC)| (WF) | ance b i [E e | PartNo. 1 10 100 | Part No. (DC) | (AC) | (WF) | ance ‘7 h iG e | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
0.10 | 25% | 5.0 | 10.5 | 10.0 | 7.5 | 495-1275-ND 58 4.31 30.75 | B32620A5104J 0.033 | +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1330-ND 52 3.85 27.50 | B32652A6333J 
aaa" | a0 0.10 | +5% | 5.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1375-ND 65 4.76 34.00 | B32621A5104J 0.047 | +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1331-ND 55 4.06 29.00 | B32652A6473J 
0.15 | 45% | 6.0 | 12.0 | 10.3 | 7.5 | 495-1276-ND 57 4.26 31.26 | B32620A5154J 630 | 250) 0.10 | +5% | 7.0 | 12.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1333-ND .55 4.13 30.32 | B32652A6104J 
0.22 | 45% | 6.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1278-ND 69 5.12 37.60 | B32621A5224J) 0.15 | 45% | 8.5 | 14.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1334-ND .68 5.06 37.13 | B32652A6154J 
0.0022 | +5% | 4.0 | 7.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1279-ND 41 3.01 = 21.50 | B32621A3222J 0.22 | +5% | 9.0 | 17.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1335-ND 71 5.31 39.01 | B32652A6224J) 
0.0047 | +5% | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1281-ND 43 3.15 22.50 | B32621A3472) 0.01 | +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1349-ND .48 3.54 25.25 | B32652A0103U 
0.0068 | 5% | 4.0 / 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1282-ND 44 3.22 23.00 | B32621A3682J 0.022 | +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1352-ND 52 3.85 27.50 | B32652A0223J 
0.01 | 5% | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1283-ND 46 3.40 24.25 | B32621A3103J o5p | 0.083 | *5% | 6.0 | 11.0 | 180 | 15.0 | 495-1353-ND 57 4.24 30.25 | B32652A0333J 
gp Coe Ae 8S | 100 TS aie Se? 2800" | SPE ON ASeP A 0.047 | 25% | 7.0 | 12.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1354-ND 58 4.32 31.73 | B32652A0473J 
0.022 | +5% | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1285-ND 48 3.57 25.50 | B32621A3223J 0.068 | +5% | 85 | 14.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1355-ND 61 4.51 33.14 | B32652A0683J 
350 0.047 | 25% | 5.0 | 10.5 | 10.0 | 7.5 | 495-1290-ND 48 3.57 25.50 | B32620A3473J 010 | 45% | 9.0 | 175 | 18.0 | 15.0 | 495-1356-ND .70 5.22 38.31 | B32652A0104J 


0.047 | 25% | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1289-ND 57 4.17 29.75 | B32621A3473J 
0.068 | 25% | 5.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1292-ND 61 452 32.25 | Ba2621A3683J 
oto | 25% | 6.0 | 12.0 |10.3 | 7.5 | 495-1294-ND 63 4.66 33.25 | B32620A3104J ngoo'|stom| a0 | 3s (100175 PRM 42 3108 92.00 | Bsaeznasa0x 
0.22 | 5% | 6.0 | 11.0 | 18.0 | 15.0 | 495-1296-ND 433.23 23.74 | B32652A3224J oni 0.0022| +5% | 4.0 | 7.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1340-ND 49 3.64 26.00 | 8326214222) 
top| 023 | #5% | 7.0 | 12.6 | 18.0 | 15.0 | 495-t297-ND 61 3.81 27.97 | 83265289334) 003 | 25% | 50 | 108 |i00 | 75 CRM 46 240 2495 | Razezagaos 


O47 | 25% | 85 | 145 1180 | 15.0 Rea ol | 484 33.97 | Ba28s2AM4J 500 | 0.0033 | +5% | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1342-ND 50 3.71 26.50 | B32621A332J 
0.68 | 45% | 9.0 | 17.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1299-ND 71 5.25 38.54 | B32652A3684J 

0.0047 | +5% | 5.0 | 10.5 | 10.0 | 7.5 | 495-1346-ND 49 3.64 26.00 | B32620A472J 

0.0068) 25% | 4.0 | 85 (100) 7.5 (eebge Mayo 44 3.22 23.00 | Ba2620A4682 0.0047 | +5% | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1344-ND 58 4.31 30.75 | B32621A472) 


am - a ie i oes ; oe 0.0068 | #5% | 6.0 | 12.0 | 10.3 | 7.5 | 495-1347-ND 60 4.45 31.75 | B32620A682J 
: pela 2 as Se ‘ . : 0.0068 | +5% | 5.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1348-ND .65 4.76 34.00 | B32621AG82J 


0.022 | +5% | 5.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1306-ND 56 4.10 29.25 | B32621A4223J oot | 5% | 60 | 120 143.0 |} 10.0 | 495-1950-ND 70 515 36.75 | Ba262tA10aN 
0.033 | +5% | 6.0 | 12.0 | 10.3 | 7.5 | 495-1308-ND 58 4.31 30.75 | B32620A4333J 
0.00047} +5% | 4.0 | 85 | 10.0 | 7.5 | 495-1336-ND 64 4.37 30.80 | B32620J471J 


0.033 | #5% | 5.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1307-ND 63 4.66 33.25 | B32621A4333J 
600 |0.00068| +5% | 5.0 | 10.5 | 10.0 | 7.5 | 495-1337-ND .53 3.92 28.00 | B32620J681J 

400 | 200 | 0.047 | +5% | 6.0 ) 12.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1309-ND 68 5.01 35.75 | B32621A4473J 
0.0022 | 45% | 5.0 | 10.5 | 10.0 | 7.5 | 495-1341-ND 48 3.57 25.50 | B32620J222J 


0.068 | #5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1310-ND 48 3.54 25.25 | B32652A4683J 
0.01 | 45% | 6.0 | 11.0 | 18.0 | 15.0 | 495-1358-ND 54 4.00 29.38 | B32652A7103J 


0.10 | 45% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1311-ND 54 3.99 28.50 | B32652A4104J 
1250) 500 | 0.022 | 45% | 8.5 | 14.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1360-ND 64 4.74 34.78 | B32652A7223J 


0.15 | 45% | 6.0 | 11.0 | 18.0 | 15.0 | 495-1312-ND 52 3.87 28.44 | B32652A4154J) 
022 | «5%! 70 | 125 14801150 |495-1313-ND 54 400 29.38 | B32652A4004) 0.033 | 45% | 9.0 | 17.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1361-ND 71 5.31 39.01 | B32652A7333J 


033 | 5% | 851145 |180 | 15.0 | 495-1314ND 57 422 31.02 | Baz652Aaga4u 0.0033] 25% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1367-ND 43 3.15 22.50 | B32652A1332J 


0.0015 | #5% | 4.0 | 85 | 10.0 | 7.5 | 495-1338-ND 43 3.15 22.50 | B32620A152J 
0.0022 | 45% | 4.0 | 85 | 10.0 | 7.5 | 495-1339-ND 44 3.22 23.00 | B32620A222J) 


oa7 | 25% | 9.0 | 175 118.0 | 15.0 | 495-1315-ND 71 5.31 39.01 | Baz652q4474) 0.0047 | 25% | 6.0 | 11.0 |18.0 | 15.0 | 495-1369-ND 46 3.40 24.25 | B32652A1472J 
500 | 0.0068 | 25% | 7.0 | 12.5 |18.0 | 15.0] 495-1371-ND 46 3.42 25.15 | B32652A1682J 
0.01 | 25% | 85 | 14.5 [18.0 | 15.0 | 495-1373-ND 58 4.32 31.73 | B32652A1103J 


0.0015 | +5% | 4.0 | 85 | 10.0 | 7.5 | 495-1316-ND 41 3.05 21.75 | B32620A6152) 
0.0022 | +5% | 4.0 | 8.5 | 10.0 | 7.5 | 495-1318-ND 41 3.05 21.75 | B32620A6222J 


0.0022} «5% | 40 | 70 113.0 | 100 | 495-1317-ND 39 291 20.75 | B32621A62225 60 0.015 | 25% | 9.0 | 17.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1374-ND 70 5.22 38.31 | B32652A1153J 
0.0033 | +5% | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1320-ND  .40 2.98 21.25 | B32621A6332J 0.0022 | +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1364-ND = .51 3.81 27.97 | B32652J1222J 
0.0047 | +5% | 4.0 | 85 | 10.0 | 7.5 | 495-1322-ND 47 3.47 24.75 | B32620A6472J 0.0033 | +5% | 6.0 | 11.0 | 18.0 | 15.0 | 495-1366-ND 57 4.22 31.02 | B32652J1332Jd 
a0 | ang |0.0047| 25% | 40 | 90 [43.0 | 100 | 495-t321-ND 423.12 20.25 | BazeziAe472) 700 | 0.0047 | +5% | 7.0 | 12.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1368-ND 61 4.51 33.14 | B32652J1472J 
0.0068 | «5% | 5.0 | 105 |10.0 | 7.5 | 495-1323-ND 49 364 26.00 | Ba2620A66825 0.0068 | +5% | 8.5 | 145 | 18.0 | 15.0 | 495-1370-ND 64 4.74 34.78 | B32652/1682J 
0.0068 | +5% | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1324-ND 47 3.43 24.50 | B32621A6682J 0.01 | 45% | 9.0 | 17.5 | 18.0 | 15.0 ) 495-1372-ND 71 5.31 39.01 | B32652J1103d 
0.01 | +5% | 5.0 | 10.5 | 10.0 | 7.5 | 495-1325-ND .55 4.03 28.75 | B32620A6103J 0.001 | +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1376-ND .53 3.92 28.00 | B32652A2102J 
0.01 | +5% | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1326-ND .51 3.75 26.75 | B32621A61030 2000 | 700 0.0015 | +5% | 6.0 | 11.0 | 18.0 | 15.0 | 495-1377-ND 55 4.06 29.00 | B32652A2152J 
0.015 | +5% | 6.0 | 12.0 | 10.3 | 7.5 | 495-1327-ND 66 4.87 34.75 | B32620A6153J 0.0022 | 45% | 7.0 | 12.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1378-ND 59 4.38 31.25 | B32652A2222J) 
0.022 | +5% | 6.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1329-ND 58 4.32 31.73 | B32621A6223J 0.0033 | +5% | 8.5 | 14.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1379-ND 62 4.59 32.75 | B32652A2332J 


EMI Suppression Capacitors — x2, Y2, x1, Y1 Series 


Y2, Y1 and X2 Specifications: Construction: ¢ Dielectric: Polypropylene (MKP) » Plastic case (UL 94V- 


0) * Epoxy resin sealing (UL 94V-0) Features: * Very small dimensions ¢ Self-healing properties * High Dic Standards Certificate 

Voltage Capability Terminals: ¢ Parallel wire leads (lead-free tinned) Y2 Technical Data: * Maximum y 

Operating Temperature: 100°C 1» Maximum Continuous AC Voltage: 405V, 50/60Hz (305V when e = Ko EN 132400 / IEC 384-14] 40005536/40010694 

10.0mm, 50/60Hz) * Maximum Continuous DC Voltage: 1000V (1200V when e = 10.0mm) Y7 Technical 

Data: * Maximum Operating Temperature: 100°C * Maximum Continuous AC Voltage: 750V (50/60Hz) W UL 1414 /UL 1288 £97863 / E157153 
£97863 / E157153 


Maximum Continuous DC Voltage: 3000V X2 Technical Data: Maximum Operating Temperature: 
125°C (for CR21pF with A/V/T version) 110°C (for CR=1pF or C/D version) * Maximum Continuous 
AC Voltage: 310V (50/60Hz) * Maximum Continuous DC Voltage: 760V (630V for C version) X17 
Specifications: Construction: » Plastic case (UL 94V-0) * Epoxy resin sealing (UL 94V-0) Features: 
* Self-healing properties * Terminals: ¢ Parallel wire leads (lead-free tinned) 


CSA 22.2 No.1 / No.8 
(Approved by UL) 


CQC (GB/T 14472-1998); CQC001007-14859 


e+0.4 —+\ 


WV | Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos WV | Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 

(AC)| (WF) | ance | w ] h [E e | Part No. 1 10 100 | Part No. (AC)| (uF) | ance | w ] fh iC e | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Y2 Series 01 | +20% | 6.0 | 11.0 | 18.0 | 15.0 | 495-1636-ND 74 5.46 39.00 | B81122A1103M 
0010] #20% | 4.0 | 9.0 | 13.0 ]10.0 | 495-1629-ND Al 3.01 21.50 | B81122¢1102M .015 | +20% | 7.0 )12.5 | 18.0 15.0 | 495-1637-ND 79 5.81 41.50 | B81122A1153M 
0015 | +20% | 4.0 | 9.0 | 13.0 ]10.0 | 495-1630-ND A2 3.08 = 22.00 | B81122C1152M 022 | +20% | 8.5 | 14.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1638-ND 86 6.30 45.00 | B81122A1223M 
0022 | +20% | 5.0 ]11.0 | 13.0 ]10.0 | 495-1631-ND 44 3.22 23.00 | B81122C1222M 250) .027 | +20% | 8.5 |14.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1639-ND 96 7.11 50.75 | B81122A1273M 
250 | .0033 | +20% | 5.0 |11.0 | 13.0 |10.0 | 495-1632-ND AT 3.47 24.75 | B81122C1332M .033 | +20% | 9.0 | 17.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1640-ND 1.02 7.53 53.75) B81122A1333M 
0047 |+20% | 6.0 |12.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1633-ND 493.61 25.75 | B8112201472M 047 | +20% | 7.0 |16.0 | 26.5 ]22.5 | 495-1641-ND 116 8.54 61.00 | B81122A1473M 
0056 |+20% | 6.0 |12.0 | 13.0 ]10.0 | 495-1634-ND 49 3.59 25.68 | B81122C1562M .056 | +20% | 8.5 [16.5 | 26.5 [22.5 | 495-1642-ND 116 8.56 61,18 | B81122A1563M 
0068 | +20% | 6.0 |12.0 | 13.0 |10.0 | 495-1635-ND 53 3.89 27.75 | B81122C1682M (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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a 
PR EMI Suppression Capacitors 


EPCOS X2, Y2, X1, Y1 Series (Cont.) 

WV} Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos WV} Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 

(AC)| (uF) | ance | w / h IE e | Part No. 1 10 100 | Part No. (AC)| (uF) | ance | w | h [ e | Part No. 1 10 100 | Part No. 
.068 | +20% | 10.5] 16.5 | 26.5 | 22.5 | 495-1643-ND 1.42 10.43 74.50 | B81122A1683M 3.3 | +20% | 16.0] 28.5 | 41.5 |37.5 | 495-1893-ND 3.35 25.33 191.20 | B32926C3335M 
10 | +20% | 10.5 | 20.5 | 26.5 | 22.5 | 495-1644-ND 1.57 11.59 82.75 | B81122A1104M 3.3 | +20% | 18.0] 32.5 | 41.5 |37.5 | 495-1627-ND 3.48 26.37 199.00 | B32926A2335M 

250) .15 | +20% | 11.0) 21.0 | 31.5 | 27.5 | 495-1645-ND 1.82 13.41 95.75 | B81122A1154M 4.7 |+20% | 18.0] 33.0 | 31.5 |27.5 | 495-1889-ND 3.41 25.84 195.00 | B3292403475M 
.22 | +20% | 13.5 | 23.0 | 31.5 | 27.5 | 495-1646-ND 2.48 18.31 130.75 | B81122A1224M 4.7 |+20% | 18.0] 32.5 | 41.5 |37.5 | 495-1894-ND 4.44 33.60 253.60 | B32926C3475M 
33 | +20% | 18.0 | 27.5 | 31.5 [27.5 | 495-1647-ND 3.53 26.01 185.75 | B81122A1334M 305 4.7 |+20% | 20.0] 39.5 | 41.5 |37.5 | 495-1628-ND 4.64 35.14 265.20 | B32926A2475M 

Y1 Series 5.6 |+20% | 22.0] 36.5 | 31.5 |27.5 | 495-1890-ND 410 31.01 234.00 | B32924C3565M 

0010] +20% | 5.0 | 10.5] 18.0 | 15.0 | 495-1648-ND 50 3.68 26.25 | B8112301102M 5.6 | +20% | 18.0] 32.5 | 41.5 |37.5 | 495-1895-ND 5.46 41.34 312.00 | B32926C3565M 
.0015 | +20% | 6.0 | 11.0) 18.0 | 15.0 | 495-1649-ND 50 3.68 26.25 | B8112301152M 6.8 |+20% | 20.0] 39.5 | 41.5 )37.5 | 495-1896-ND 6.49 49.10 370.60 | B32926C3685M 
0022 | +20% | 7.0 | 12.5) 18.0 | 15.0 | 495-1650-ND 60 445 31.75 | B8112301222M 8.2 |+10% | 28.0] 42.5 | 41.5 )37.5 | 495-1897-ND 7.53 56.98 430.00 | B329526C3825K 

950 | 0033] #20% | 8.5 | 14.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1651-ND 69 511 36.50 | B8112301332M 10 | +20% | 28.0|42.5 | 41.5 [37.5 | 495-1891-ND 8.87 67.18 507.00 | B32926C3106M 
.0047 | +20% | 9.0 | 17.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1652-ND 85 6.23 44.50 | B81123C1472M X1 Series 
0056 | +20% | 7.0 | 16.0 | 26.5 | 22.5 | 495-1653-ND 87 6.44 45.98 | B8112301562M 010 | +20% | 4.0 | 9.0 | 13.0 )10.0 | 495-3236-ND NEW! AI 3.06 22.95 | B32911A3103M 
0068 | +20% | 8.5 | 16.5 | 26.5 | 22.5 | 495-1654-ND 1.43 10.57 = 75.50 | B8112301682M 022 | +20% | 5.0 | 11.0 | 13.0 )10.0 | 495-3237-ND NEW! Al 3.09 23.18 | B32911B3223M 
01 | +20% | 10.5 | 16.5 | 26.5 | 22.5 | 495-1655-ND 1.81 13.30 95.00 | B81123C1103M .033 | +20% | 6.0 | 12.0 | 13.0 10.0 | 495-3238-ND NEW! A2 3.18 23.85 | B32911A3333M 

X2 Series .022 | 420% | 5.0 | 10.5 | 18.0 |15.0 | 495-3239-ND NEW! 46 3.42 25.65 | B32912A3223M 

01 |+20% | 4.0 | 9.0 | 13.0] 10.0 | 495-2316-ND 32 238 17.00 | B32921C3103M .033 | +20% | 5.0 | 10.5 | 18.0 15.0 | 495-3240-ND NEW! A6 3.42 25.65 | B32912A3333M 
022 | +20% | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-2317-ND 32 2.38 17.00 | B32921C03223M .047 | 420% | 5.0 | 10.5 | 18.0 |15.0 | 495-3241-ND NEW! AT 3.51 26.33 | B32912A3473M 
.047 | +20% | 6.0 | 12.0] 13.0 | 10.0 | 495-1614-ND AL 2.81 19.80 | B32921A2473M .068 | +20% | 6.0 | 11.0 | 18.0 |15.0 | 495-3242-ND NEW! A8 3.57 26.78 | B32912A3683M 
.068 | +20% | 6.0 | 12.0) 13.0 | 10.0 | 495-1615-ND AL 2.81 19.80 | B32921A2683M 10 | 420% | 7.0 |12.5 | 18.0 ]15.0 | 495-3243-ND NEW! 8 3.63 27.23 | B32912A3104M 
10 | +20% | 6.0 | 11.0] 18.0 | 15.0 | 495-1617-ND 34 2.52 18.00 | B32922A2104M 15 | +20% | 7.0 | 12.5 | 18.0 |15.0 | 495-3244-ND NEW! 61 4.56 34.20 | B32912B3154M 
10 |+20% | 6.0 |12.0| 13.0 | 10.0 | 495-2318-ND 36 2.66 19.00 | B32921C3104M 15 | 420% | 8.5 |14.5 | 18.0 |15.0 | 495-3245-ND NEW! 61 4.56 34.20 | B32912A3154M 
10 | +20% | 5.0 | 10.5 | 18.0 ) 15.0 | 495-2319-ND 32 2.38 17.00 | B32922C3104M .22 | +20% | 8.5 | 14.5 | 18.0 |15.0 | 495-3246-ND NEW! 68 5.13 38.48 | B32912B3224M 
10 | +20% | 6.0 | 12.0] 13.0 | 10.0 | 495-1881-ND AG 3.12 22.00 | B32921A2104M .22 | +20% | 9.0 |17.5 | 18.0 |15.0 | 495-3247-ND NEW! 68 5.13 38.48 | B32912A3224M 
15 | +20% | 7.0 | 12.5 | 18.0) 15.0 | 495-1618-ND A4 3.22 23.00 | B32922A2154M 330) .33 | +20% | 9.0 |17.5 | 18.0 |15.0 | 495-3248-ND NEW! 78 5.85 43.88 | B32912B3334M 
.22 |+20% | 7.0 | 12.5 | 18.0 | 15.0 | 495-2320-ND AB 3.54 25.25 | B3292203224M 15 | +20% | 6.0 | 15.0 | 26.5 |22.5 | 495-3249-ND NEW! 94 7.02 52.65 | B32913A3154M 
22 |+20% | 8.0 |14.0| 18.0 | 15.0 | 495-1882-ND 57 417 29.75 | B32922T2224M .22 | 420% | 7.0 | 16.0 | 26.5 |22.5 | 495-3250-ND NEW! = 1.04 7.80 58.50 | B32913A3224M 
.22 | +20% | 8.5 | 14.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1619-ND 51 3.75 26.75 | B32922A2224M 33 | +20% | 8.5 | 16.5 | 26.5 |22.5 | 495-3251-ND NEW! = 1.23 9.21 69.08 | B32913A3334M 
33 | +20% | 8.0 | 14.0] 18.0 | 15.0 | 495-2321-ND 7 4.24 30.25 | B3292203334M AT | +20% | 10.5 | 16.5 | 26.5 |22.5 | 495-3252-ND NEW! 147 11.04 82.80 | B32913A3474M 
33 | +20% | 9.0 | 17.5] 18.0 | 15.0 | 495-1620-ND 60 4.45 31.75 | B32922A2334M A7 | +20% | 11.0} 21.0 | 31.5 |27.5 | 495-3253-ND NEWF 9 1.59 11.94 89.55 | B32914A3474M 
33 | +20% | 8.5 | 16.5 | 26.5 | 22.5 | 495-1621-ND 84 6.24 45.83 | B32923A2334M 68 | +20% | 11.0} 21.0 | 31.5 |27.5 | 495-3254-ND NEW! 1.70 12.75 95.63 | B32914B3684M 

305 A7 | +20% | 9.0 | 17.5 | 18.0 | 15.0 | 495-2322-ND 70 5.18 37.00 | B3292203474M 1.0 | +20% | 13.5 | 23.0 | 31.5 |27.5 | 495-3255-ND NEW! 1.82 13.68 102.60 | B32914A3105M 
AT | £20% | 8.5 | 16.5 | 26.5 | 22.5 | 495-1622-ND 96 717 52.64 | B32923A2474M 1.5 |+20% | 18.0} 27.5 | 31.5 |27.5 | 495-3256-ND NEW! = 2.31 17.31 129.83 | B32914A3155M 
68 | +20% | 11.0] 18.5 | 18.0 ) 15.0 | 495-2323-ND 1.04 7.63 54.50 | B32922C3684M 2.2 |+20% | 19.0] 30.0 | 31.5 27.5 | 495-3257-ND NEW! 3.16 23.70 177.75 | B32914A3225M 
68 | +20% | 10.5} 18.5 | 26.5 | 22.5 | 495-1623-ND 1.10 8.16 59.93 | B32923A2684M 3.3 | +20% | 18.0] 32.5 | 41.5 |37.5 | 495-3258-ND NEW! 6.64 49.80 373.50 | B32916A3335M 
1.0 | +20% | 12.0 | 22.0 | 26.5 | 22.5 | 495-1883-ND 1.15 8.61 64.58 | B32923A2105M 4.7 |+20% | 20.0]39.5 | 41.5 |37.5 | 495-3259-ND NEW! 10.24 76.80 576.00 | B32916A3475M 
1.0 | +20% | 11.0} 20.5 | 26.5 | 22.5 | 495-2324-ND 1.17 8.74 64.16 | B32923C3105M 6.8 | 420% | 28.0] 42.5 | 41.5 |37.5 | 495-3260-ND NEW! $12.68 95.10 713.25 | B32916A3685M 
1.0 |+10% | 11.0] 21.0) 31.5 | 27.5 | 495-2074-ND 1.29 9.66 72.45 | B32924A2105K 010 | +20% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1656-ND 1.45 10.71 76.50 | B8114101103M 
1.0 | +20% | 11.0} 21.0 | 31.5 | 27.5 | 495-1624-ND 1.45 10.71 76.50 | B32924A2105M 022 | +20% | 7.0 |12.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1657-ND 1.59 11.73 83.75 | B8114101223M 
1.0 | +20% | 13.5) 23.0 | 31.5 | 27.5 | 495-1625-ND 1.85 13.65 97.50 | B32924A2155M 033 | +20% | 8.5 |14.5 | 18.0 |15.0 | 495-1658-ND 4.73 12.78 91.25 | B81141C1333M 
1.5 | +10% | 14.0) 24.5 | 31.5 | 27.5 | 495-2590-ND 1.95 14.35 102.50 | B32924B2155K .047 | +20% | 9.0 |17.5 | 18.0 |15.0 | 495-1659-ND 4.94 14.32 102.25 | B8114101473M 
1.5 |+20% | 12.0} 22.0 | 26.5 | 22.5 | 495-1884-ND 1.40 10.53 78.98 | B32923C3155M .068 |+20% | 8.5 | 16.5 | 26.5 /22.5 | 495-1660-ND 2.22 16.38 117.00 | B8114101683M 
1.5 | +10% | 12.5) 21.5 | 31.5 | 27.5 | 495-1886-ND 1.56 11.67 87.53 | B32924C3155K 440) .10 | +20% | 10.5 | 16.5 | 26.5 |22.5 | 495-1661-ND 2.73 20.13 143.75 | B8114101104M 
2.2 | #20% | 14.5] 29.5 | 26.5 | 22.5 | 495-1885-ND 1.71 12.93 97.60 | B32923C3225M 15 | 20% | 11.0} 20.5 | 26.5 |22.5 | 495-1662-ND 2.99 22.05 157.50 | B8114101154M 
2.2 | #20% | 14.0] 24.5 | 31.5 | 27.5 | 495-1887-ND 1.77 13.44 101.40 | B32924C3225M 22 | +20% | 12.5 | 21.5 | 31.5 |27.5 | 495-1663-ND 4.29 31.64 226.00 | B81141C01224M 
2.2 | +20% | 14.0 | 25.0 | 41.5 | 37.5 | 495-1892-ND 2.66 20.17 152.20 | B3292603225M 133 | +20% | 14.0) 24.5 | 31.5 27.5 | 495-1664-ND 5.48 40.36 288.25 | B81141C1334M 
2.2 | +20% | 18.0] 27.5 | 31.5 | 27.5 | 495-1626-ND 2.53 18.62 133.00 | B32924A2225M AT | +£20% | 18.0} 27.5 | 31.5 |27.5 | 495-1665-ND 5.62 42.53 321.00 | B8114101474M 
3.3 | +20% | 18.0] 27.5 | 31.5 | 27.5 | 495-1888-ND 2.46 18.60 140.40 | B32924C3335M 68 | +20% | 16.0 | 28.5 | 41.5 |37.5 | 495-1666-ND 919 69.62 525.40 | B8114101684M 


NEW! CombiSuppressor — PET Film Capacitor with Integrated Varistor 


Features: With the CombiSuppressor series, Epcos has developed an innovative solution for EMI suppression in DC motors in motor vehicles. The 
CombiSuppressor comprises a film capacitor and a multilayer ceramic varistor connected in parallel in a plastic case. This packaging technology offers mechanical 
protection for the components and facilitates automatic picking and placement. 


rb} 


Construction: * Dielectric: Metallized polyethylene teraphthalate * Stacked-film capacitor technology * Plastic case (UL 94 V-0) * Epoxy resin sealing * SIOV metal 
oxide varistor 


Specifications: « Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C, Meets ISO 7631 ¢ Climatic category (IEC 60068-1): 55/125/56 


Cap. iMax Cap. iMax 

Cap. | Rated | Clamp | 8/20)s Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos Cap. | Rated | Clamp | 8/20ys Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 

(uF) | Voltage | Voltage} (A) b h i e | PartNo. 1 10 100 | Part No. (HF) | Voltage | Voltage) (A) b h L e | PartNo. 1 10 100 | Part No. 

0.47 | 22 44 200 | 45 | 9.5 | 7.8 |] 5.0 | 495-3076-ND 1.03 7.68 56.40 | B32529V2474J 0.47; 22 44 200 | 5.0 | 11.0} 13.0} 10.0 | 495-3096-ND 1.05 7.84 57.58 | B32521V2474J) 
0.68}; 22 44 200 | 45 | 9.5 | 7.8 | 5.0 | 495-3077-ND 1.08 8.00 58.75 | B32529V2684J) 0.68 | 22 44 200 | 5.0 | 11.0} 13.0} 10.0 | 495-3097-ND 1.10 8.16 59.93 | B32521V2684J 
1.0 22 44 200 | 5.0 | 10.0] 7.8 | 5.0 | 495-3078-ND 1.10 816 59.93 | B32529V2105J 1.0 22 44 200 | 5.0 | 11.0} 13.0} 10.0 | 495-3098-ND 1.12 8.32 61.10 | B32521V2105J 
1.5 22 44 200 | 6.0 | 10.5] 7.8 | 5.0 | 495-3079-ND 1.14 848 62.28 | B32529V2155J 1.5 22 44 200 | 6.0 | 12.0} 13.0} 10.0 | 495-3099-ND 1.16 8.64 63.45 | B32521V2155J 
0.47 | 26 54 200 | 45 | 9.5 | 7.8 | 5.0 | 495-3080-ND 1.12 8.32 61.10 | B32529V3474J 0.47 | 26 54 200 | 5.0 | 11.0} 13.0} 10.0 | 495-3100-ND 1.14 8.48 62.28 | B32521V3474J 
0.68} 26 54 200 | 45 | 9.5 | 7.8 | 5.0 | 495-3081-ND 1.12 8.32 61.10 | B32529V3684J 0.68 | 26 54 200 | 5.0 | 11.0} 13.0} 10.0 |495-3101-ND 1.14 848 62.28 | B32521V3684J 
1.0 26 54 200 | 5.0 | 10.0] 7.8 | 5.0 | 495-3082-ND 1.16 8.64 63.45 | B32529V3105J 1.0 26 54 200 | 5.0 | 11.0} 13.0} 10.0 | 495-3102-ND 1.18 8.80 64.63 | B32521V3105J 
15 26 54 200 | 6.0 | 10.5] 7.8 | 5.0 | 495-3083-ND 1.20 8.96 65.80 | B32529V3155J 1.5 26 54 200 | 6.0 | 12.0} 13.0 | 10.0 | 495-3103-ND 1.23 9.12 66.98 | B32521V3155J 
0.47; 31 65 200 | 45 | 9.5 | 7.8 | 5.0 | 495-3084-ND 1.20 8.96 65.80 | B32529V9474J) 047; 31 65 200 | 5.0 | 11.0} 13.0} 10.0 | 495-3104-ND 1.23 9.12 66.98 | B32521V9474J 
0.68} 31 65 200 | 45 | 9.5 | 7.8 | 5.0 | 495-3085-ND 1.20 8.96 65.80 | B32529V9684) 0.68} 31 65 200 | 5.0 | 11.0} 13.0 | 10.0 | 495-3105-ND 1.23 9.12 66.98 | B32521V9684J) 
1.0 31 65 200 | 5.0 | 10.0] 7.8 | 5.0 | 495-3086-ND 1.20 8.96 65.80 | B32529V9105J 1.0 31 65 200 | 5.0 | 11.0} 13.0 | 10.0 | 495-3106-ND 1.23 9.12 66.98 | B32521V9105J 
15 31 65 200 | 6.0 | 10.5] 7.8 | 5.0 | 495-3087-ND 1.27 9.44 69.33 | B32529V9155J 1.5 31 65 200 | 6.0 | 12.0} 13.0} 10.0 | 495-3107-ND 1.29 9.60 70.50 | B32521V9155J 
0.47} 38 77 200 | 45 | 9.5 |] 7.8 | 5.0 | 495-3088-ND 1.25 9.28 68.15 | B32529V5474J 0.47} 38 77 200 | 5.0 | 11.0} 13.0} 10.0 | 495-3108-ND 1.27 9.44 69.33 | B32521V5474J 
0.68} 38 77 200 | 45 | 9.5 | 7.8 | 5.0 | 495-3089-ND 1.25 9.28 68.15 | B32529V5684J) 0.68 | 38 77 200 | 5.0 | 11.0} 13.0} 10.0 | 495-3109-ND 1.27 9.44 69.33 | B32521V5684J 
1.0 38 77 200 | 5.0 | 10.0] 7.8 | 5.0 | 495-3090-ND 1.29 9.60 70.50 | B32529V5105J 1.0 38 77 200 | 5.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 495-3110-ND 1.31 9.76 71.68 | B32521V5105J 
1.5 38 77 200 | 6.0 | 10.5] 7.8 | 5.0 | 495-3091-ND 1.33 9.92 72.85 | B32529V5155J 1.5 38 77 200 | 6.0 | 12.0} 13.0} 10.0 | 495-3111-ND 1.35 10.08 74.03 | B32521V5155J 
0.47| 45 90 100 | 45 | 9.5 | 7.8 | 5.0 | 495-3092-ND 1.29 9.60 70.50 | B32529V7474J 0.47} 45 90 100 | 5.0 | 11.0] 13.0 | 10.0 | 495-3112-ND 1.31 9.76 71.68 | B32521V7474J 
0.68; 45 90 100 | 45 | 95 |] 7.8 | 5.0 | 495-3093-ND 1.33 9.92 72.85 | B32529V7684J) 0.68} 45 90 100 | 5.0 | 11.0] 13.0 | 10.0 | 495-3113-ND 1.35 10.08 74.03 | B32521V7684J 
1.0 45 90 100 | 5.0 | 10.0] 7.8 | 5.0 | 495-3094-ND 1.35 10.08 74.03 | B32529V7105J 1.0 45 90 100 | 5.0 | 11.0] 13.0] 10.0 | 495-3114-ND 1.38 10.24 75.20 | B32521V7105J 
1.5 45 90 100 | 6.0 | 10.5] 7.8 | 5.0 | 495-3095-ND 1.40 10.40 76.38 | B32529V7155J 1.6 45 90 100 | 6.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 |495-3115-ND 1.42 10.56 77.55 | B32521V7155J 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Zs ‘Metallized Polyester Film Capacitors 
FP ‘MKT Series 


EPCOS 
Construction: ¢ Dielectric: polyethylene terephthalate (polyester) * Stacked and wound capacitor technology ¢ Plastic case (UL 94V-0) * Epoxy resin sealing Features: iL 
* High pulse strength * High contact reliability Terminals: ¢ Parallel wire leads, tinned Technical Data: * Lower category temperature Tmin: -55°C * Upper category 6.0 
temperature Tmax: 100°C (125°C for 1000h and Vc= 0.5Vr) * Service life: 200,000 hours h i 
e+0.4_+\ 
Bulk 
WV | WV | Cap. | Toler-| Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Epcos WV | WV | Cap. | Toler-| Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Epcos 
(DC)| (AC) | (uF) | ance |b] AY] CY] e |PartNo. 1 10 100 | Part No. (DC)| (AC) | (uF) | ance| b | h | CL [| e |PartNo. iJ 10 100 | Part No. 
0.33 | +5% |3.0] 65 | 7.2/5.0 |495-1085-ND 34 2.29 16.17 | B32529C5334J 0.10 | +5%| 25] 65/72 /5.0 |495-1147-ND 16 1.24 8.37 | B32529C1104J 
0.47 | +5% |3.5| 8.0) 7.2 | 5.0 | 495-1086-ND 37 251 17.71 | B3252905474J 0.10 | +10%| 25] 65) 7.2) 5.0 |495-2481-ND 12 91 6.50 | B3252901104K 
0.68 | +5% |4.5| 95) 7.3) 5.0 | 495-1117-ND 35 2.58 18.40 | B32529C5684J 0.15 | +5% | 3.0| 8.0 |10.0) 7.5 | 495-1150-ND 37 2.50 17.60 | B32520C1154J 
50 | 32 | 10 | #5% |4.5|95|7.3 |5.0 | 495-1087-ND 40 2.97 21.20 | B3252905105J 015 | 25% | 3.0] 65) 7.2/5.0 |495-1151-ND 26 1.79 12.65 | B3252901154J 
1.5 | 25% | 6.0 |10.5/ 7.5 [5.0 | 495-1088-ND 715.28 38.80 | B32529C5155J 0.22 | +5% | 3.0| 8.0 |10.0) 7.5 | 495-1153-ND 43 2.89 20.35 | B3252001224J 
2.2 | +5% | 7.8 |13.0] 7.8 | 5.0 | 495-1089-ND 1.27 951 71.33 | B32529D5225J 0.22 | +10%| 3.0| 8.0 |10.0] 7.5 | 495-2425-ND 332.45 17.50 | B3252001224K 
3.3 | £5% | 7.8 |13.0| 7.8 | 5.0 | 495-1090-ND 1.79 13.57 102.40 | B32529D5335J 0.22 | +5% | 4.0] 7.0 |13.0/10.0 | 495-1154-ND A7 = 3.20 = 22.55 | B3252101224J 
0.001] +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 |495-1091-ND 16 1.24 © 8.37 | B32529C102J 0.22 | +10%| 4.0 | 7.0 |13.0/10.0 | 495-2436-ND 37 2.73 19.50 | B3252101224K 
0.001 | +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2456-ND 412. 91 6.50 | B32529C102K 0.22 | +5% | 3.5| 8.0) 7.2/5.0 |495-1155-ND 28 1.87 13.20 | B32529C1224J 
0.0015] +5% | 2.5/6.5 |7.2 |5.0 | 495-1092-ND 416 1.24 = 8.37 | B325290152J 0.22 | +10%| 3.5| 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-2492-ND 22 1.61 11.50 | B3252901224K 
0.0022) 25% /25 6.5 17.2 /5.0 peer 16 1.24 8.37 | 8325290222) 0.33 | 5% | 4.0] 8.5 |10.0) 7.5 | 495-1156-ND 43° 3.15 22.50 | B3252001334J 
0.0022 | £10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2518-ND 12.91 6.50 | B32529C222K 0.33 | +5% | 4.0| 7.0 |13.0]10.0 | 495-1159-ND 43° 3.19 22.75 | B32521C61334J 
0.0033] #5% | 2.5] 6.5 | 7.2 ] 5.0 ]495-1094-ND 16 124 8.37 | B32529C332J 0.33 | +5% | 5.0 |10.5]18.0/15.0 | 495-1157-ND 70 5.15 36.75 | B3252201334J 
0.0047} +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1095-ND 16 1.24 8.37 | B325290472) 0.33 | +5% | 3.5| 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-1158-ND 37 250 17.60 | B3252901334J 
0.0047 | +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 |5.0 | 495-2555-ND 412.91 6.50 | B32529C472K too | 63 (0:47 | 25% | 5.0 |10.5|10.0| 7.5 | 495-1162-ND 50 «3.71 26.50 | B32520C1474) 
pera eembelbed edie re ae figs (eel eeseser ied 0.47 | 25% | 4.0 9.0 |13.0/10.0 | 495-1163-ND 55 4.03 28.75 | 83252101474) 
Ol | s5% [2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 [BbaiDse : ; nT | BS2528 0.47 | 25% | 5.0 |10.5/18.0]15.0 | 495-1161-ND 72 5.29 37.75 | B32522C1474 
9.01 | £10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2460-ND 12.91 6.50 | B32529C103K 0.47 | 45% | 45) 9.5 |7.3| 5.0 | 495-1160-ND 34 2.49 17.75 | B32529C1474J 
0.015 | 26% /2.5)/ 6.5 | 7.2 | 5.0 ibaa aD 16 (1.24 8.37 | B32529C153J 0.47 | +10%| 45) 9.5 |7.3 | 5.0 | 495-2503-ND 32 2.38 17.00 | B32529C1474K 
ae pt i ie ie > pen if ro ao Beery 0.68 | +5% | 6.0|12.0|10.3| 7.5 | 495-1165-ND 66 4.83 34.50 | B32520C1684J 
0022 ere os les |72 150 Menemonn Hon «904.26 al ansoocaoak 0.68 | +5% | 5.0 |11.0/13.0/10.0 | 495-1164-ND 67 4.90 35.00 | B3252101684J 
0.033 | +5% |2.5 | 6.5 | 7.2 |5.0 |495-1100-ND 46 1.24 8.37 | B325290333J ree pe 2 be ve by ae is oe oo ick 
0.033 | +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2545-ND 412 91 6.50 | B325290333K ‘ aaa 
1.0 | +5% | 6.0 |12.0|13.0/10.0 | 495-1167-ND 86 6.43 47.24 | B3252101105J 
0.047 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 |495-1101-ND 16 1.24 © 8.37 | B32529C473J to | 48% | 0 105/18.0115.0 esereattn aa: cBe4e-d7 ok [papsooctios) 
0.047 | +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2558-ND 412 91 6.50 | B32529C473K - oj | : : : 
0.068 | +5% |2.5 | 6.5 | 7.2 [5.0 |495-1102-ND 16 1.24 8.37 | B325290683J Te ee eel eles aaerene Oe aay ieee lee ani ieel 
0.068 | #10%|2.5| 6.5 |7.2 | 5.0 | 495-2580-ND 12 91 6.50 | B32529C683K 0 | 35% | 7.8 118.0) 7.8 | 5.0 eee : bats apwe | eeeeeeu nae 
4 1.5 | +5% | 6.0 |11.0|18.0/15.0 | 495-1171-ND 113 842 61.81 | B3252261155J 
0.10 | #5% |2.5| 7.0 |10.0) 7.5 | 495-1104-ND 32 2.48 15.40 | B32520C104J 2> | 5% | 70 (125|18.0(18 0 Reon fae. AG oss 63 4as| asepoe TOE | 
0.10 | +5% |25| 65) 7.2/5.0 | 495-1103-ND 16 1.24 8.37 | B32529C104J Plt Pes sea ee : 5 . 
040 | «10% 125165 |72|50 exeeetn "4a G64. B50") BRoRSDC IGA 3.3. | +5% | 8.5 |14.5|18.0/15.0 | 495-1173-ND 2.02 15.18 113.85 | B3252261335J 
015 | as% (25165172150 Peeeneen 90.4153 40.98 | Baaepac isa: 0.001 | 5% | 25/65 |7.2|5.0 |495-1174-ND 17 1.29 8.68 | B3252903102J 
ois Tsionloelesl72 50 GRmeTnIn ei fiat <7 754 lmasEoOGT SAR 0.0022) 15% | 25] 65 |7.2 | 5.0 | 495-1176-ND 17 1.29 8.68 | B3252903222J 
: 0.0022| +10%| 2.5] 6.5 | 7.2 |5.0 | 495-2537-ND 13.95 6.75 | B3252903222k 
0.22 | +5% |2.5| 7.0 |10.0) 7.5 | 495-1107-ND 40 2.73 19.25 | B325206224J 
: 0.0033} +5% | 2.5| 6.5 |7.2 |5.0 | 495-1177-ND 17 1.29 8.68 | B3252903332J 
0.22 | 25% |25| 65) 7.2/5.0 |495-1106-ND 22 1.66 11.16 | B32529C224J pooa7| as%l2os\es|72\50 MOsmaratin Gy. done eenslpapsperaa 
63 | 40 | 0.22 | +10%|2.5|6.5 |7.2 |5.0 | 495-2524-ND 416 1.19 8.50 | B32529C224K : S| OE | . : : 
033 | «5% 125170100175 |495-1109-ND “48 3.24 22.83 | 8325200334) 0.0068] +5% | 2.5] 6.5 [7.2 |5.0 | 495-1179-ND 417 1.29 8.68 | B3252903682J 
0.01 | +5% | 25] 65) 7.2/5.0 |495-1180-ND 17 1.29 8.68 | B3252903103J 
0.33 | 25% |3.0/65/ 7.2/5.0 |495-1108-ND 332.26 15.95 | B325290334J 
0.33 | #10%]3.0 | 6.5 | 7.2 | 5.0 |495-2548-ND 26 1.93 13.75 | B32529C334K 0.01 | 10%) 2.5) 6.5 | 7.2 | 5.0 eee ane 1g” O5--« G.78 | BasocousiOsk 
047 | «5% 13.0180 l10.0/75 |495-1112-ND 45 «3.29 2350 | Ba2520C474) 0.015 5% 2.5| 7.0 |10.0| 7.5 |495-1181-ND 29 © 2.21 14.88 | B3252003153J 
0.47 | 45% 14.0170 113.0/10.0 | 495-1117-ND ‘45329 2350 | B32521C4744 0.015 | +5% | 2.5| 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1182-ND 171.29 8.68 | B3252903153J 
0.47 | +5% |3.5 | 8.0 | 7.2 | 5.0 |495-1110-ND 36 246 17.33 |B32529C474J 0.022 | +5% | 2.5] 7.0 |10.0| 7.5 | 495-1184-ND 29 2.21 14.88 | B32520C3223J 
0.47 | 210%135180172150 |495-2561-ND 292.10 15.00 | B32529C474K 0.022 | +10%| 2.5| 7.0 |10.0| 7.5 | 495-2428-ND 22 1.61 11.50 | B3252003223K 
oes | «5% 140185 10.0175 |495-1115-ND ‘64 «4.733375 | Ba2520C684J 0.022 | +5% | 2.5| 6.5 | 7.2 | 5.0 |495-1183-ND 17 1.29 8.68 | B3252903223J 
0.68 | +5% | 4.0 | 7.0 |13.0]10.0 | 495-1113-ND 64 4.73 33.75 | B32521C684J 0.022 | +10%| 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2539-ND 13-95 6.75 | B3252903223K 
oes | «5% 15.0 1105/18.0115.0 | 495-1116-ND 75 5.53 3950 | B32522C684J 0.033 | +5% | 2.5| 7.0 |10.0| 7.5 | 495-1186-ND 28 1.87 13.20 | B3252003333J 
0.68 | +5% |4.5| 9.5/7.3 | 5.0 |495-1114-ND 41 3.01 21.50 | B32529C684J 0.033] +5% | 3.0| 65 | 7.2 | 5.0 |495-1187-ND 23 1.79 12.09 | B3252903333J 
1.0 | +5% |5.0 |10.5]10.0] 7.5 | 495-1121-ND 69 512 37.60 | B32520C105J 0.033 | 10%) 3.0 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2543-ND 18 = 1.30 = 9.25 | B32529C3333K 
1.0 | +5% | 4.0 | 9.0 /13.0/10.0 | 495-1118-ND 69 5.12 37.60 | B32521C105J 0.047 | +5% | 2.5] 7.0 |10.0| 7.5 | 495-1188-ND 29 =1.95 13.75 | B3252003473J 
4.0 | +10%| 4.0 | 9.0 |13.0/10.0 | 495-2435-ND 72 5.32 38.00 | B32521C105K 0.047 | +5% | 4.0| 7.0 |13.0|10.0 | 495-1189-ND 33 2.22 15.68 | B3252103473J 
1.0 | #5% | 5.0 |10.5/18.0/15.0 | 495-1120-ND 78 5.82 42.77 | B32522C105J 0.047 | 45% | 3.5| 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-1190-ND 24 1.84 12.40 | B3252903473J 
1.0 | +5% |4.5| 95 [7.3 [5.0 |495-1119-ND 443.22 23.00 | B32529C105J 0.047 | +10%| 3.5| 8.0 | 7.0 | 5.0 | 495-2552-ND 18 1.33 9.50 | B32529C3473K 
4.0 | +10%|/45|95/73 5.0 |495-2470-ND 423.08 22.00 | B32529C105K 0.068 | +5% | 4.0] 7.0 |13.0/10.0 | 495-1193-ND 35 © 2.38 16.78 | B3252103683J 
1.5 | #5% |5.0|10.5/10.0) 7.5 | 495-1124-ND 1.00 7.46 54.76 | B32520C155J 0.068 | +5% | 4.5] 9.5 | 7.3 | 5.0 |495-1192-ND 24 1.64 11.55 | B3252903683J 
1.5 | +#5% |5.0 |10.5/18.0/15.0 | 495-1123-ND 114 848 62.28 | B32522C155J 0.10 | +5% | 4.0] 85 /10.0) 7.5 | 495-1197-ND 35 © 2.34 16.50 | B3252003104J 
1.5 | +5% |6.0|10.5) 7.5 | 5.0 | 495-1122-ND 1.06 7.87 57.81 | B32529C155J 250) 160 | 0.10 | +10%| 4.0| 85 |10.0| 7.5 | 495-2426-ND 27 2.00 14.25 | B3252003104K 
1.5 | £10% | 6.0 }10.5) 7.5 | 5.0 | 495-2512-ND 1.11 8.19 58.50 | B32529C155K 0.10 | +5% | 4.01 7.0 |13.0/10.0 | 495-1194-ND 36 862.46 17.33 | B3252103104) 
22 | +5% [6.0 |12.0/10.3]7.5 | 495-1128-ND 1.38 1032 77.40 |B32520C225J 0.10 | +10%| 4.0 | 7.0 |13.0/10.0 | 495-2437-ND 29 2.10 15.00 | B32521C3104K 
2.2 | #5% | 5.0 |11.0/13.0|10.0 | 495-1125-ND 1.38 10.32 77.40 | B32521C225J 0.10 | +5% | 5.0 |10.5/18.0/15.0 | 495-1195-ND 48 3.57 25.50 | B3252203104J 
2.2 | +5% | 5.0 |10.5/18.0|15.0 | 495-1126-ND 1.31 984 73.80 | B32522C225J 010 | 25% | 45/95) 7.3) 5.0 |495-1196-ND 29 1.95 13.75 | B3252903104J 
2.2 | 45% | 7.8 |13.0] 7.8 | 5.0 | 495-1127-ND 1.27 9.51 71.33 | B325290225J 0.10 | +10%| 4.5] 95 | 7.3 | 5.0 | 495-2532-ND 23 1.68 12.00 | B3252903104K 
3.3. | +5% | 6.0 |12.0/13.0|10.0 | 495-1129-ND 1.84 13.80 103.50 | B32521C335J 0.45 | 25% | 4.01 9.0 113.0/10.0 |495-1207-ND 493.35 03.65 | 83250103154) 
3.3 +5% | 6.0 |11.0/18.0/15.0 | 495-1130-ND 1.87 14.01 105.08 | B32522C335J 0.15 | +5% | 5.0110.5/18.0/15.0 | 495-1198-ND 50 3.71. 26.50 | B3252203154) 
4.7 | +5% | 7.0 |12.5|18.0|15.0 | 495-1131-ND 2.01 15.18 114.60 | B32522C475J 015 | 45% | 5.0/10.0/ 7.5 |5.0 |495-1200-ND 38 «2.57 18.15 | B3252903154/ 
0.001 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1132-ND 16 1.24 = 8.37 | B3252901102) 0.15 | #10%| 5.0 | 10.0] 7.5 | 5.0 | 495-2535-ND 30 © 2.21 15.75 | B3252903154K 
0.0015] #5% | 2.5 | 6.5 |7.2 |5.0 | 495-1133-ND 16 © 1.24 8.37 | B3252901152J 0.22 | +5% | 5.0 |11.0|13.0/10.0 | 495-1203-ND 48 3.50 25.00 | B3252103224J 
0.0022) 25% /2.5/ 6.5 17.2 )5.0 epi eane 16 1.24 8.37 | 3252901222) 0.22 | #10%| 5.0] 11.0|13.0]10.0 | 495-2439-ND 46 3.36 24.00 | B3252103224K 
0.0022) 10% )2.5 6.5 17.2 )5.0 Bega any 120.91 6.50 ) 83252901222K 0.22 | +5% | 5.0] 10.5|18.0]15.0 | 495-1202-ND 50 3.71 26.50 | B32522C63224) 
0.0033] +5% | 2.5/6.5 |7.2 |5.0 | 495-1135-ND 16 1.24 8.37 |B3252901332J 22 | 45% 1 78113.0!7.8|5.0 |495-1204-ND 46 3.40 24.25 | B3252903204) 
0.0047) 25% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1136-ND 16 1.24 8.37 | B3252961472J 0.33 | 45% | 5.0 |11.0/13.0]10.0 | 495-1206-ND 56 4.10 29.25 | B3252103334J 
oo mh - = a a Sea ane a5 oh ee Seance 0.33 | +5% | 5.0 |10.5/18.0]15.0 | 495-1205-ND 57 4.24 30.25 | B3252203334J 
: 45% |2.5| 6.5/7.2 | 5.0 |495-1138- : : 37 | B32529 = risaal 
agi | aio%l2sles|72|s0 ecenaann iy. at, 80° Bagpacianan 0.47 | 25% | 6.0 ]12.0/13.0]10.0 | 495-1208-ND 72 5.29 37.75 | B3252103474J 
ons | 25% (28 |65 172 | 5.0 Canaan de Acad” vaisr espanol es 0.47 | +10%| 6.0 | 12.0/13.0/10.0 | 495-2440-ND 68 5.04 36.00 | B3252103474K 
: ee : s : 0.47 | +5% | 6.0 |11.0/18.0/15.0 | 495-1207-ND 72 5.29 37.75 | B3252203474J 
100 | 63 | 0.022 | 25% (2.5) 6.5 | 7.2/5.0 ao ane AG 1.24 8.87 |) B32629612284 0.68 | 25% | 7.0 |12.5|18.0]15.0 | 495-1209-ND 81 6.05 44.42 | 83252203684) 
es a i ie i _ Aen = a Seca 1.0 | +5% | 8.5 |14.5|18.0|15.0 | 495-1210-ND 87 6.50 47.71 | B3252203105J 
K 45% | 2. ; z . - 5 i x . = y a 
0033 | 10% 12565 |72 15.0 Menemoenin qo 91 80: |BaaoociaaaK 1.0 | +10%] 8.5 |14.5/18.0/15.0 | 495-2450-ND 92 6.76 48.25 | B3252203105K 
0.047 | #5% |2.5| 7.0 |10.0| 7.5 |495-1144-ND 28 2.16 14.57 |B32520C1473J ou is i be be oe i — ae Se oines 
0.047 | +5% [25 | 6.5 | 7.2 |5.0 |495-1143-ND 46 1.24 8.37 | B3252901473J aa oc 11.0205 |265|29.5 (ROMeaeaEN pag. 47:19 -499.75.| BagE2a04%%5.| 
0.047 | +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2500-ND 412.91 6.50 | B3252901473K : ee : : : 
0.063 | «5% 125/65 172150 |495-1146-ND 46 104 ~~ 8.37 | B32509C1683 0.001 | +5% | 25] 7.0 10.0) 7.5 | 495-1212-ND 29° 2.21 14.88 | B3252006102J 
oto | «5% 125170 l10.0/75 |495-1148-ND 30 «2.48 15.40 | B32520C1104J 400 | 200 | 0.001 | +5%|25|65 7.2/5.0 |495-1213-ND 18 1.38 9.30 | B32529C6102J 
oto | 10%125170 10.0175 | 495-2423-ND 05 «186 13.25 | B32520C1104K 0.001 | +10%| 2.5| 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2564-ND 14 1.02 7.25 | B32529C6102K 
0.10 | +5% | 4.0 | 7.0 |13.0/10.0 | 495-1149-ND 35 2.38 16.78 |B3252101104J (Continued) 
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Metallized Polyester Film Capacitors 
MKT Series (Cont.) 


EPCOS 
WV | WV | Cap. | Toler-) Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Epcos 
(DC)| (AC) | (uF) | ance; by h {CL J e | PartNo. 1 10 =100 | Part No. 
0.0022} +5% | 2.5] 7.0 |10.0| 7.5 | 495-1216-ND 29 2.21 14.88 ) B3252006222J 
0.0022] +5% | 2.5] 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1217-ND 18 1.38 9.30 | B3252906222) 
0.0022] +10%| 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2573-ND 14 1.02 7.25 | B32529C6222K 
0.0033} +5% | 2.5 7.0 |10.0| 7.5 | 495-1218-ND .29 2.21 14.88 ) B3252006332J 
0.0033] +5% | 2.5| 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1219-ND 18 1.38 9.30 | B3252906332) 
0.0033} +10%| 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2575-ND 14 1.02 7.25 | B32529C6332K 
0.0047| +5% | 2.5] 7.0 |10.0| 7.5 | 495-1221-ND 29 2.21 14.88 | B3252006472J 
0.0047 | +10%| 2.5] 7.0 |10.0| 7.5 | 495-2432-ND 22 1.61 11.50 | B3252006472K 
0.0047] +5% | 2.5] 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1220-ND 18 1.38 9.30 | B3252906472J) 
0.0047 | +10%| 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2578-ND 14 1.02 7.25 | B32529C6472K 
0.0068} +5% | 2.5] 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1223-ND 18 1.38 9.30 | B32529C6682) 
0.01 | +5% | 2.5| 7.0 )10.0) 7.5 | 495-1226-ND 29 2.21 14.88 ) B3252006103J 
0.01 | +10%| 2.5| 7.0 )10.0) 7.5 | 495-2430-ND 22 1.61 11.50 | B32520C6103K 
0.01 | +5% | 4.0| 7.0 )13.0)10.0 | 495-1225-ND 35 2.38 16.78 ) B3252106103J 
0.01 | +10%| 4.0 | 7.0 |13.0/10.0 | 495-2442-ND 28 2.07 14.75 | B3252106103K 
0.01 | +5% | 3.0} 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1224-ND 25 1.89 12.71 | B32529061030 
0.01 | +10%| 3.0} 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2567-ND 19 1.37 9.75 | B32529C6103K 
0.012 | +5% | 3.5] 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-2569-ND .19 1.44 10.25 | B3252906123) 
0.015 | +5% | 3.0] 8.0 |10.0| 7.5 | 495-1227-ND 31 2.11 14.85 ) B3252006153J 
0.015 | +5% | 4.0| 7.0 |13.0|10.0 | 495-1229-ND 40 2.69 18.98 | B3252106153J 
0.015 | +5% | 3.5 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-1228-ND 25 1.93 13.02 | B3252906153J 
0.022 | +5% | 4.0] 8.5 |10.0| 7.5 | 495-1232-ND 32 2.15 15.13 ) B3252006223J 
0.022 | +5% | 4.0] 7.0 |13.0}10.0 | 495-1230-ND 40 2.69 18.98 ) B3252106223J 
400 | 200 | 0.022 | +5% | 4.5] 9.5 | 7.3 | 5.0 | 495-1231-ND 27 1.83 12.93 | B3252906223) 
0.033 | +5% | 5.0|10.5|10.0| 7.5 | 495-1233-ND 37 2.54 17.88 | B3252006333J 
0.033 | +5% | 4.0] 9.0 }13.0}10.0 | 495-1234-ND AL 2.77 19.53 | B3252106333J 
0.033 | +5% | 5.0] 10.0] 7.5 | 5.0 | 495-1235-ND 34 2.29 16.17 | B32529B6333J 
0.047 | +5% | 5.0|10.5}10.0) 7.5 | 495-1238-ND 40 2.69 18.98 | B3252006473J 
0.047 | +5% | 5.0 | 11.0}13.0}10.0 | 495-1239-ND 39 2.87 20.50 ) B3252106473J 
0.047 | +10%| 5.0 | 11.0}13.0}10.0 | 495-2446-ND 37 2.73 19.50 | B3252106473K 
0.047 | +5% | 5.0 | 10.5|18.0)15.0 | 495-1236-ND 53 3.92 28.00 ) B3252206473J 
0.047 | +5% | 6.0} 10.5] 7.5 | 5.0 | 495-1237-ND 39 2.66 18.73 | B32529B6473J 
0.068 | +5% | 5.0 | 11.0}13.0}10.0 | 495-1242-ND AG 3.40 24.25 | B32521C6683J 
0.10 | +5% | 6.0|12.0)13.0)10.0 | 495-1243-ND A8 3.57 25.50 ) B3252106104J 
0.10 | +10%| 6.0 | 12.0)13.0)10.0 | 495-2444-ND AT 3.43 24.50 | B3252106104K 
0.10 | +5% | 5.0 |10.5)18.0)15.0 | 495-1244-ND 58 4.31 30.75 ) B3252206104J 
0.10 | +10%| 5.0 | 10.5)18.0)15.0 | 495-2452-ND 56 410 29.25 | B3252206104K 
0.10 | +5% | 5.0|10.5)18.0)15.0 | 495-1245-ND AT 3.43 24.50 | B32522N6104J 
0.10 | +5% | 7.8|13.0) 7.8 | 5.0 | 495-1246-ND 52 3.85 27.50 | B32529D6104J 
0.15 | +5% | 6.0 |11.0/18.0/15.0 | 495-1247-ND 63 4.62 33.00 | B3252206154J 
0.15 | +5% | 5.0|10.5)18.0)15.0 | 495-1248-ND 52 3.82 27.25 | B32522N6154J 
0.22 | +5% | 7.0|12.5)18.0)15.0 | 495-1249-ND 67 4.97 35.50 ) B3252206224J 
0.33 | +5% | 8.5 |14.5)18.0)/15.0 | 495-1251-ND 74 5.46 39.00 ) B3252206334J 
0.47 | +10%| 9.0 |17.5)18.0)15.0 | 495-2453-ND 1.06 7.84 56.00 | B3252206474K 
0.47 | +5% | 8.5 | 14.5]18.0/15.0 | 495-1253-ND aE 5.76 42.30 | B32522N6474J 
0.68 | +5% | 9.0|17.5)18.0)15.0 | 495-1254-ND 1.06 7.81 55.75 | B32522N6684J 
1.0 | +10%| 10.5] 16.5 |26.5|22.5 | 495-2455-ND 1.39 10.26 73.25 | B3252306105K' 
450 | 200 0.22 | +5% | 6.0|11.0)18.0)15.0 | 495-1250-ND 61 4.52 32.25 | B32522N6224J 
0.33 | +5% | 8.5 |14.5/18.0)/15.0 | 495-1252-ND 66 4.87 34.75 | B32522N6334J 
0.0068} +5% | 4.0] 9.0 |13.0}10.0 | 495-1260-ND 57 417 29.75 | B32521N8682J 
0.01 | +5% | 4.0} 9.0 )13.0)10.0 | 495-1261-ND 57 417 29.75 | B32521N8103J 
0.015 | +5% | 5.0 | 11.0}13.0}10.0 | 495-1263-ND 57 417 29.75 | B32521N8153J 
0.022 | +5% | 5.0 | 11.0}13.0}10.0 | 495-1264-ND 57 417 29.75 | B32521N8223J 
200 | 0.033 | +5% | 6.0 | 12.0}13.0|10.0 | 495-1265-ND 58 4.31 30.75 | B32521N8333J 
0.033 | +5% | 5.0 | 10.5|18.0)15.0 | 495-1266-ND 58 4.31 30.75 | B3252208333J 
0.047 | +5% | 5.0 | 10.5|18.0|15.0 | 495-1267-ND 58 4.31 30.75 | B3252208473J 
0.068 | +5% | 6.0 | 11.0]18.0}15.0 | 495-1268-ND 74 5.66 38.13 | B3252208683U 
630 0.10 | +5% | 7.0 |12.5/18.0/15.0 | 495-1269-ND 66 4.83 34.50 | B3252208104J 
0.001 | +5% | 2.5] 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1255-ND 29 1.99 14.03 | B3252908102J) 
0.0022] +5% | 2.5] 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1256-ND 29 1.99 14.03 | B3252908222J) 
0.0022] +10%| 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2583-ND 23 1.72 12.25 | B32529C8222K 
400 0.0033} +5% | 3.5] 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-1257-ND 32 2.18 15.40 ) B32529C8332J 
0.0033 | +10%| 3.5 | 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-2587-ND 25 1.86 13.25 | B32529C8332K 
0.0047] +5% | 3.5 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-1258-ND 32 2.18 15.40 ) B3252908472J 
0.0068} +5% | 3.5 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-1259-ND 35 2.34 16.50 ) B32529C8682J 
0.01 | +5% | 5.0} 10.0) 7.5 | 5.0 | 495-1262-ND 40 2.69 18.98 | B32529C8103J 
Tape and Box 
WV | WV | Cap. | Toler-| Dimensions(mm) | Digi-Key Ammo Pack Epcos 
(DC)| (AC) | (uF) | ance (]E e | PartNo. Qty. Pricing | Part No. 
0.001 | +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2456-3-ND 3,200 42.00/M | B325290102K289 
0.0022} +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2517-3-ND 3,200 44.00/M | B32529C222J289 
0.0022] +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2518-3-ND 3,200 42.00/M | B32529C222K289 
0.0047 | +10%| 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2555-3-ND 3,200 42.00/M | B325290472K289 
0.01 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2458-2-NDt 2,800 44.00/M | B32529C103J189 
0.01 | +5% | 2.5 | 6.5] 7.2 | 5.0 | 495-2458-3-ND 3,200 44.00/M | B32529C103J289 
0.01 | +10%| 2.5 | 65 | 7.2 | 5.0 | 495-2460-2-NDt 2,800 42.00/M | B32529C103K189 
63 | 40 | 0.01 | +10%) 2.5 | 6.5] 7.2 | 5.0 | 495-2460-3-ND 3,200 42.00/M | B32529C103K289 
0.015 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2506-3-ND 3,200 44.00/M | B325290153J289 
0.015 | +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2507-3-ND 3,200 42.00/M | B325290153K289 
0.022 | +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2520-3-ND 3,200 42.00/M | B32529C223K289 
0.033 | +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2545-3-ND 3,200 42.00/M | B325290333K289 
0.047 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2557-3-ND 3,200 44.00/M | B32529C473J289 
0.047 | +10%| 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2558-3-ND 3,200 42.00/M | B325290473K289 
0.068 | +10%| 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2580-3-ND 3,200 42.00/M_ | B32529C683K289 


WV | WV | Cap. | Toler-| Dimensions(mm) | Digi-Key Ammo Pack Epcos 
(DC)| (AC) | (uF) | ance | b hye e | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
0.10 | +5% | 2.5 | 6.5] 7.2 | 5.0 | 495-2463-2-NDT 2,800 44.00/M | B325290104J189 
0.10 | +5% | 2.5 | 6.5|7.2 | 5.0 | 495-2463-3-ND 3,200 44.00/M | B325290104J289 
0.10 | #10%| 2.5 | 6.5] 7.2 | 5.0 | 495-2465-2-NDtT 2,800 42.00/M | B32529C104K189 
0.10 | +10%| 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2465-3-ND 3,200 42.00/M | B32529C104K289 
0.15 | +#5% | 2.5 | 6.5|7.2 | 5.0 | 495-2509-3-ND 3,200 54.00/M | B325290154J289 
0.15 | 10%) 2.5 | 6.5 |7.2 | 5.0 | 495-2510-3-ND 3,200 51.00/M | B325290154K289 
0.22 | +5% | 2.5 | 6.5] 7.2 | 5.0 | 495-2522-2-NDt 2,800 59.00/M | B325290224J189 
0.22 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2522-3-ND 3,200 59.00/M | B325290224J289 
0.22 | +10%| 2.5 | 6.5] 7.2 | 5.0 | 495-2524-2-NDt 2,800 55.00/M | B32529C224K189 
0.22 | +10%| 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2524-3-ND 3,200 55.00/M | B325290224K289 
63 | 40 | 0.33 | +5% | 3.0 ) 6.5] 7.2 | 5.0 | 495-2547-3-ND 2,700 95.00/M | B325290334J289 
0.33 | +10%| 3.0 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2548-2-NDT 2,400 90.00/M | B32529C334K189 
0.33 | +10%| 3.0 ) 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2548-3-ND 2,700 90.00/M | B32529C334K289 
0.47 | +5% | 3.5 | 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-2560-3-ND 2,300 | 103.00/M | B32529C474J289 
0.47 | #10%| 3.5 | 8.0] 7.2 | 5.0 | 495-2561-2-NDT 2,000 98.00/M | B325290474K189 
0.47 | +10%| 3.5 | 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-2561-3-ND 2,300 98.00/M | B325290474K289 
0.68 | +5% | 4.5 | 9.5|7.3 | 5.0 | 495-2582-3-ND 1,800 | 140.00/M | B32529C684J289 
1.0 | +5% | 4.5 | 9.5] 7.3 | 5.0 | 495-2468-2-NDt 1,500 | 150.00/M | B32529C105J189 
1.0 | +5% | 4.5 | 9.5] 7.3 | 5.0 | 495-2468-3-ND 1,800 | 150.00/M | B32529C105J289 
1.0 | +10%| 4.5 | 9.5 | 7.3 | 5.0 | 495-2470-2-NDt 1,500 | 143.00/M | B32529C105K189 
1.0 | +10%| 4.5 | 9.5 | 7.3 | 5.0 | 495-2470-3-ND 1,800 | 143.00/M | B32529C105K289 
1.5 | +10%| 6.0 | 10.5] 7.5 | 5.0 | 495-2512-2-NDt 1,100 | 381.00/M | B32529C155K189 
0.001 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2473-3-ND 3,200 44.00/M | B3252901102J289 
0.001 | +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2474-3-ND 3,200 42.00/M | B3252901102K289 
0.0022} +5% | 2.5 | 6.5|7.2 | 5.0 | 495-2484-2-NDt 2,800 44.00/M | B3252901222J189 
0.0022) +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2484-3-ND 3,200 44.00/M | B3252901222J289 
0.0022) +10%| 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2486-3-ND 3,200 42.00/M | B3252901222K289 
0.0047) +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2498-3-ND 3,200 44.00/M | B3252901472J289 
0.01 | +5% | 2.5 | 6.5] 7.2 | 5.0 | 495-2475-2-NDt 2,800 44.00/M | B32529C01103J189 
0.01 | 5% | 2.5 | 6.5 |7.2 | 5.0 | 495-2475-3-ND 3,200 44.00/M | B32529C01103J289 
0.01 | +10%| 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2477-3-ND 3,200 42.00/M | B3252901103K289 
0.022 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2488-3-ND 3,200 44.00/M | B32529C1223J289 
0.022 | +10%| 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2489-3-ND 3,200 42.00/M | B3252901223K289 
0.033 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2494-3-ND 3,200 44.00/M | B32529C01333J289 
0.033 | +10%| 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2495-2-NDt 2,800 42.00/M | B3252901333K189 
0.033 | +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2495-3-ND 3,200 42.00/M | B32529C1333K289 
100 | 63 | 0.047 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2499-3-ND 3,200 44.00/M | B3252901473J289 
0.047 | +10%| 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2500-3-ND 3,200 42.00/M | B3252901473K289 
0.068 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2514-3-ND 3,200 44.00/M | B3252901683J289 
0.10 | +5% | 2.5 | 7.0] 10 | 7.5 | 495-2422-2-NDt 2,800 91.00/M | B3252001104J189 
0.10 | #10%| 2.5 | 7.0] 10 | 7.5 | 495-2423-2-NDt 2,800 86.00/M | B3252001104K189 
0.10 | +5% | 2.5 | 6.5|7.2 | 5.0 | 495-2479-2-NDt 2,800 44.00/M_ | B3252901104J189 
0.10 | 5% | 2.5 | 6.5|7.2 | 5.0 | 495-2479-3-ND 3,200 44.00/M | B3252901104J289 
0.10 | #10%| 2.5 | 6.5] 7.2 | 5.0 | 495-2481-2-NDT 2,800 42.00/M | B3252901104K189 
0.10 | 10%) 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2481-3-ND 3,200 42.00/M | B3252901104K289 
0.22 | +5% | 3.5 | 8.0] 7.2 | 5.0 | 495-2491-3-ND 2,300 78.00/M | B3252901224J289 
0.22 | +10%| 3.5 | 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-2492-3-ND 2,300 75.00/M | B3252901224K289 
0.47 | +5% | 4.5 | 9.5 |7.3 | 5.0 | 495-2502-3-ND 1,800 | 116.00/M | B3252901474J289 
0.47 | #10%| 4.5 | 9.5] 7.3 | 5.0 | 495-2503-2-NDt 1,500 | 111.00/M | B3252901474K189 
0.47 | +10%| 4.5 | 9.5 | 7.3 | 5.0 | 495-2503-3-ND 1,800 | 111.00/M | B3252901474k289 
0.68 | +10%| 6.0 | 10.5] 7.5 | 5.0 | 495-2515-2-NDt 1,100 | 174.00/M | B32529C1684K189 
0.0022) +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2537-3-ND 3,200 44.00/M | B3252903222K289 
0.01 | #10%| 2.5 | 6.5] 7.2 | 5.0 | 495-2527-2-NDt 2,800 44.00/M | B3252903103K189 
0.01 | +10%| 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2527-3-ND 3,200 44.00/M | B3252903103K289 
0.022 | +10%| 2.5 | 7.0 |10.0} 7.5 | 495-2428-3-ND 3,200 75.00/M | B3252003223K289 
0.022 | +10%| 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2539-2-NDt 2,800 44.00/M | B3252903223K189 
0.022 | +10%| 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2539-3-ND 3,200 44.00/M | B3252903223K289 
0.033 | +5% | 3.0 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2542-3-ND 2,700 64.00/M | B32529C3333J289 
0.033 | +10% | 3.0 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2543-3-ND 2,700 60.00/M | B3252903333K289 
0.047 | +5% | 3.5 | 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-2551-3-ND 2,300 65.00/M | B32529C03473J289 
250 | 160 0.047 | +10%| 3.5 | 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-2552-2-NDt 2,000 65.00/M | B3252903473K189 
0.047 | +10%| 3.5 | 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-2552-3-ND 2,300 62.00/M | B3252903473K289 
0.10 | +5% | 4.0 | 7.0 13.0 | 10.0) 495-1194-3-ND 1,000 103.00 | B3252103104J289 
0.10 | +10%| 4.0 ) 8.5 |10.0) 7.5 | 495-2426-3-ND 2,000 93.00/M | B3252003104K289 
0.10 | +5% | 4.5 | 9.5] 7.3 | 5.0 | 495-2530-2-NDT 1,500 82.00/M | B3252903104J189 
0.10 | +5% | 4.5 | 9.5|7.3 | 5.0 | 495-2530-3-ND 1,800 82.00/M | B32529C03104J289 
0.10 | +10%| 4.5 | 9.5 | 7.3 | 5.0 | 495-2532-3-ND 1,800 78.00/M | B3252903104K289 
0.15 | +5% | 5.0 / 10.0] 7.5 | 5.0 | 495-2534-3-ND 1,600 | 108.00/M | B32529C03154J289 
0.15 | +10%| 5.0 ) 10.0] 7.5 | 5.0 | 495-2535-3-ND 1,600 | 103.00/M | B3252903154K289 
0.47 | +10%| 6.0 | 12.0/13.0 | 10.0 | 495-2440-2-NDt 1,100 | 235.00/M | B3252103474K189 
1.0 | +5% | 8.5 | 14.5]18.0 | 15.0 | 495-2449-2-NDt 700 242.90 | B3252203105J189 
0.001 | +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2564-3-ND 3,200 47.00/M | B3252906102K289 
0.0022) +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2572-3-ND 3,200 49.00/M | B32529C6222J289 
0.0022) +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2573-3-ND 3,200 47.00/M | B32529C6222K289 
0.0033) +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2575-3-ND 3,200 47.00/M | B32529C6332K289 
0.0047} +10% | 2.5 | 7.0 |10.0 | 7.5 | 495-2432-2-NDt 2,800 75.00/M | B3252006472K189 
0.0047) +10% | 2.5 | 7.0 /10.0} 7.5 | 495-2432-3-ND 3,200 75.00/M | B3252006472K289 
0.0047) +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2577-3-ND 3,200 49.00/M | B32529C6472J289 
400 | 200 0.0047) +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2578-3-ND 3,200 47.00/M | B3252906472K289 
0.01 | +10%| 2.5 | 7.0 |10.0) 7.5 | 495-2430-3-ND 3,200 75.00/M | B3252006103K289 
0.01 | +10%| 4.0 | 7.0 13.0 | 10.0) 495-2442-3-ND 1,000 96.00 | B32521C6103K289 
0.01 | +5% | 3.0 | 6.5|7.2 | 5.0 | 495-2566-3-ND 2,700 67.00/M | B32529C6103J289 
0.01 | +10%| 3.0 ) 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2567-3-ND 2,700 64.00/M | B32529C6103K289 
0.012 | +5% | 3.5 | 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-2569-3-ND 2,300 67.00/M | B32529C6123J289 
0.015 | +5% | 3.5 | 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-2571-3-ND 2,300 68.00/M | B3252906153J289 
0.047 | +10% | 5.0 | 11.0)13.0 | 10.0 | 495-2446-3-ND 830 112.05 | B3252106473K289 
0.10 | +10%| 6.0 | 12.0}13.0 | 10.0 | 495-2444-3-ND 680 115.60 | B3252106104K289 
630 | 400 0.0022) +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2583-3-ND 3,200 80.00/M | B3252908222kK289 
0.0033] +10% | 3.5 | 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-2587-3-ND 2,300 86.00/M_| B3252908332K289 


t Tape and Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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a NEW! Metallized Polyester Film Capacitors — 
Ercos Mini-Blue Series MKT — In Heat-Shrinkable Tube 


The EPCOS Mini-Blue Capacitor series can be used in a multitude of general purpose applications such as DSL, Energy Saving Lamps, Compact Fluorescent Lamps, 


Consumer Electronics and Alarm Systems (including motion sensors and break in/smoke/fire alarms). An advantage of the EPCOS Mini-Blue Capacitors is the small size where 


board space is limited, taking up considerably less board space than a boxed capacitor with the same voltage/capacitance ratings. The Mini-Blue’s unique stacked construction 205 


give it the ability to withstand high pulse strength (High DV/DT) Construction: ¢ Dielectric: Polyethylene terephthalate (polyester) * Stacked-film technology * 5mm lead 6.0 

spacing * Heat shrinkable tube: polyester (100m, 125°C) Terminals: ¢ Parallel wire leads - tinned Features: ¢ Very small dimensions °¢ Self-healing properties * High pulse if 

strength Specifications: * Operating temperature range: -55°C to 125°C * Climatic category: 55/125/56 -— 5.0 

Bulk Tape and Box 

WV | WV | Cap. | Toler- | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Epcos WV | WV | Cap. | Toler- | Dimensions (mm) | Digi-Key Ammo Pack Epcos 

(DC) | (AC) | (uF) | ance | b h L | Part No. 1 10 100 | Part No. (DC) | (AC) | (uF) | ance | b h L | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
22 | +10% | 3.0 |] 10.0 | 7.0 | 495-2814-ND WW 86 7.34 | B32559C224K000 .22 | +10% | 3.0 | 10.0 | 7.0 | 495-2815-3-ND 4,000 53.00/M | B32559C224K289 
.33 | 410% | 3.0 | 10.0 | 7.0 | 495-2816-ND 15 1.10 9.36 | B32559C334K000 -33 | 410% | 3.0 | 10.0 | 7.0 | 495-2817-3-ND 3,200 68.00/M | B32559C334K289 

63 40 | .47 | 10% | 3.5 | 10.5 | 7.0 | 495-2818-ND 71.26 10.67 | B32559C474K000 63 40 | .47 | 210% | 3.5 | 10.5 | 7.0 | 495-2819-3-ND 2,700 77.00/M | B32559C474K289 
68 | +10% | 3.5 | 12.0 | 7.0 | 495-2820-ND 23 1.76 14.93 | B32559C684K000 68 | +10% | 3.5 | 12.0 | 7.0 | 495-2821-3-ND 2,700 | 108.00/M | B32559C684K289 
1.0 | +10% | 4.0 | 14.0 | 7.0 | 495-2822-ND 272.02 17.11 | B32559C105K000 1.0 | +10% | 4.0 | 14.0 | 7.0 | 495-2823-3-ND 2,000 | 124.00/M | B32559C105K289 
033 | +10% | 3.0 | 10.0 | 7.0 | 495-2824-ND AW 83 7.08 | B32559C1333K000 .033 | +10% | 3.0 | 10.0 | 7.0 | 495-2825-3-ND 3,200 51.00/M | B32559C1333K289 
047 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2826-ND AW 86 7.26 | B32559C1473K000 .047 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2827-3-ND 3,200 53.00/M | B32559C1473K289 
.056 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2828-ND 12 91 7.72 | B32559C1563K000 .056 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2829-3-ND 3,200 56.00/M | B32559C1563K289 
068 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2830-ND ail 83 7.09 | B32559C1683K000 068 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2831-3-ND 3,200 51.00/M | B32559C1683K289 

400 | 63 A | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2832-ND 10 75 6.35 | B32559C1104K000 joo | 63 A | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2833-3-ND 4,500 46.00/M | B32559C1104K289 
12 | 410% | 3.0] 10.5 | 7.0 | 495-2834-ND 10 78 6.63 | B32559C1124K000 12 | £10% | 3.0] 10.5 | 7.0 | 495-2835-3-ND 3,200 48.00/M | B32559C1124K289 
15 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2836-ND AW 83 7.07 | B32559C1154K000 15 | £10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2837-3-ND 3,200 51.00/M | B32559C1154K289 
.22 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2838-ND 14° 1.04 8.81 | B32559C1224K000 .22 | 410% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2839-3-ND 3,200 64.00/M | B32559C1224K289 
33 | 410% | 3.0 | 12.5 | 7.0 | 495-2840-ND 15 1.16 9.87 | B32559C1334K000 33 | £10% | 3.0 | 12.5 | 7.0 | 495-2841-3-ND 2,700 72.00/M | B32559C1334K289 
A7 | 410% | 3.5 | 13.0 | 7.0 | 495-2842-ND 18 1.33 11.26 | B32559C1474K000 -A47_| 410% | 3.5 | 13.0 | 7.0 | 495-2843-3-ND 2,300 82.00/M | B32559C1474K289 
022 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2844-ND ad 83 7.07 | B32559C3223K000 022 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2845-3-ND 3,200 51.00/M | B32559C3223K289 
.027 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2846-ND 13 99 8.37 | B32559C3273K000 .027 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2847-3-ND 3,200 61.00/M | B32559C3273K289 
.033 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2848-ND 15 1.13 9.60 | B32559C3333K000 .033 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2849-3-ND 3,200 70.00/M | B32559C3333K289 
047 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2850-ND 15 = 1.13 9.60 | B32559C3473K000 .047 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2851-3-ND 3,200 70.00/M | B32559C3473K289 

250 | 160 .056 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2852-ND 15 1.13 9.60 | B32559C3563K000 250 | 160 056 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2853-3-ND 3,200 70.00/M | B32559C3563K289 
.068 | +10% | 3.5 ] 11.5 | 7.0 | 495-2854-ND 15 1.14 9.72 | B32559C3683K000 .068 | +10% | 3.5 | 11.5 | 7.0 | 495-2855-3-ND 2,700 70.00/M | B32559C3683K289 
082 | +10% | 3.5 | 12.5 | 7.0 | 495-2856-ND 15 1.16 9.84 | B32559C3823K000 .082 | +10% | 3.5 | 12.5 | 7.0 | 495-2857-3-ND 2,700 71.00/M | B32559C3823K289 
10 | +10% | 3.5 | 13.0 | 7.0 | 495-2858-ND 16 1.19 10.09 | B32559C3104K000 10 | 410% | 3.5 | 13.0 | 7.0 | 495-2859-3-ND 2,700 73.00/M | B32559C3104K289 
12 | 410% | 5.0 | 13.0 | 7.0 | 495-2860-ND 16 © 1.22 10.33 | B32559C3124K000 12 | £10% | 5.0 | 13.0 | 7.0 | 495-2861-3-ND 2,300 75.00/M | B32559C3124K289 
15 | +10% | 5.0 | 14.0 | 7.0 | 495-2862-ND 16 1.25 10.58 | B32559C3154K000 15 | +10% | 5.0 | 14.0 | 7.0 | 495-2863-3-ND 1,800 77.00/M | B32559C3154K289 
.0068 | +10% | 3.0 | 11.0 | 7.0 | 495-2864-ND 10 72 6.11 | B32559C6682K000 .0068 | +10% | 3.0 | 11.0 | 7.0 | 495-2865-3-ND 3,200 44.00/M | B32559C6682K289 
0082 | +10% | 3.0 | 11.0 | 7.0 | 495-2866-ND 10 74 6.24 | B32559C6822K000 0082] +10% | 3.0 | 11.0 | 7.0 | 495-2867-3-ND 3,200 45.00/M | B32559C6822K289 
01 | +10% | 3.0 | 11.5 | 7.0 | 495-2868-ND 10 75 6.40 | B32559C6103K000 01 | #10% | 3.0 | 11.5 | 7.0 | 495-2869-3-ND 3,200 46.00/M | B32559C6103K289 
012 | +10% | 3.5 | 11.5 | 7.0 | 495-2870-ND 10 78 6.63 | B32559C6123K000 012 | 410% | 3.5 | 11.5 | 7.0 | 495-2871-3-ND 3,200 48.00/M | B32559C6123K289 
.015 | +10% | 3.5 | 11.5 | 7.0 | 495-2872-ND 12. 89 7.54 | B32559C6153K000 015 | +10% | 3.5 | 11.5 | 7.0 | 495-2873-3-ND 2,800 55.00/M | B32559C6153K289 
022 | +10% | 3.5 ] 11.5 | 7.0 | 495-2874-ND 13 98 8.33 | B32559C6223K000 022 | 410% | 3.5 | 11.5 | 7.0 | 495-2875-3-ND 3,200 60.00/M | B32559C6223K289 

400 | 200 | .027 | +10% | 3.5 | 11.5 | 7.0 | 495-2876-ND 14° 1.06 9.02 | B32559C6273K000 400 | 200 ) .027 | +10% | 3.5 | 11.5 | 7.0 | 495-2877-3-ND 3,200 65.00/M | B32559C6273K289 
.033 | +10% | 3.5 | 11.5 | 7.0 | 495-2878-ND 13 98 8.33 | B32559C6333K000 .033 | +10% | 3.5 | 11.5 | 7.0 | 495-2879-3-ND 2,700 60.00/M | B32559C6333K289 
.047 | +10% | 3.5 | 13.5 | 7.0 | 495-2880-ND 13° 1.02 8.64 | B32559C6473K000 .047 | +10% | 3.5 | 13.5 | 7.0 | 495-2881-3-ND 2,300 63.00/M | B32559C6473K289 
056 | +10% | 4.0 | 13.5 | 7.0 | 495-2882-ND 14 1.06 _8.98 | B32559C6563K000 056 | +10% | 4.0 | 13.5 | 7.0 | 495-2883-3-ND 2,000 65.00/M | B32559C6563K289 
068 | +10% | 4.5 | 13.5 | 7.0 | 495-2884-ND 14° 1.08 9.14 | B32559C6683K000 068 | +10% | 4.5 | 13.5 | 7.0 | 495-2885-3-ND 1,800 66.00/M | B32559C6683K289 
10 | 410% | 5.5 | 16.0 ) 7.0 | 495-2886-ND 171.80 11.02 | B32559C6104K000 10 | 410% | 5.5 | 16.0 | 7.0 | 495-2887-3-ND 1,400 80.00/M | B32559C6104K289 
12 | +10% | 5.5 | 16.5 | 7.0 | 495-2888-ND 20 1.55 13.13 | B32559C6124K000 12 | +10% | 5.5 | 16.5 | 7.0 | 495-2889-3-ND 1,400 95.00/M | B32559C6124K289 
001 | +10% | 3.0 | 12.0 | 7.0 | 495-2890-ND ad 84 7.15 | B32559C8102K000 .001 | +10% | 3.0 | 12.0 | 7.0 | 495-2891-3-ND 2,700 52.00/M | B32559C8102K289 
0015 | +10% | 3.0 | 12.0 | 7.0 | 495-2892-ND aa 86 7.28 | B32559C8152K000 0015] +10% | 3.0 | 12.0 | 7.0 | 495-2893-3-ND 2,700 53.00/M | B32559C8152K289 
0022 | +10% | 3.0 | 12.5 | 7.0 | 495-2894-ND 13 95 8.06 | B32559C8222K000 .0022| +10% | 3.0 | 12.5 | 7.0 | 495-2895-3-ND 2,700 58.00/M | B32559C8222K289 
.0027 | +10% | 3.0 | 12.5 | 7.0 | 495-2896-ND 14° 1.04 8.79 | B32559C8272K000 0027 | +10% | 3.0 | 12.5 | 7.0 | 495-2897-3-ND 2,300 64.00/M | B32559C8272K289 

630 | 400 |.0033 | +10% | 3.5 | 12.5 | 7.0 | 495-2898-ND 14 1.09 9.29 | B32559C8332k000 630 | 400 |.0033| +10% | 3.5 | 12.5 | 7.0 | 495-2899-3-ND 2,300 67.00/M | B32559C8332K289 
.0047 | +10% | 3.5 | 12.5 | 7.0 | 495-2900-ND 15° 1.16 == 9.86 | B32559C8472K000 0047] +10% | 3.5 | 12.5 | 7.0 | 495-2901-3-ND 2,300 71.00/M | B32559C8472K289 
.0068 | +10% | 3.5 | 14.5 | 7.0 | 495-2902-ND 16 © 1.21 10.25 | B32559C8682K000 .0068 | +10% | 3.5 | 14.5 | 7.0 | 495-2903-3-ND 2,300 74.00/M | B32559C8682K289 
0082 | +10% | 3.5 | 14.5 | 7.0 | 495-2904-ND 71.26 10.67 | B32559C8822K000 .0082| +10% | 3.5 | 14.5 | 7.0 | 495-2905-3-ND 2,300 77.00/M | B32559C8822K289 
01 | +10% | 4.0 | 14.5 | 7.0 | 495-2906-ND 18 1.35 11.50 | B32559C8103K000 01 | +10% | 4.0 | 14.5 | 7.0 | 495-2907-3-ND 2,300 83.00/M | B32559C8103K289 


a. . . Lg 2 pel b 

NEW! Metallized Polyester Film Capacitors [seule Ee 

MKT — Epoxy Resin Coating t 

Construction: ¢ Dielectric: Polyethylene terephthalate (polyester, PET) * Epoxy resin coating (UL 94 V-0) Terminals: ¢ Straight wire leads, lead free tinned, lead length ie | T 

17mm Features: * High pulse strength * High contact reliability Specifications: * Max. Operating Temperature: 125°C» Climatic category (IEC 60068-1): 55/100/56 17.0 

Typical Applications: * Compact fluorescent lamps (CFL) * Generators t 

WV | WV | Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos WV | WV | Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 

(DC) | (AC) | (uF) | ance | b h [E @ | PartNo. 1 10 100 | Part No. (DC) | (AC) | (uF) | ance |b h LE e | Part No. 1 10100 | Part No. 
10 | 45% | 5.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-3116-ND 20 1.49 11.21 | B32591C1104J008 1.5 | +5% | 8.5 | 16.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3182-ND 1.24 9.26 69.48 | B32594C3155J008 
15 | +5% | 5.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-3117-ND 22 1.63 12.24) B3259101154J008 2.2 | +5% | 10.0] 17.5 | 31.5 |27.5 | 495-3183-ND 1.51 11.32 84.87 | B32594C3225J008 
.22 | 45% | 5.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-3118-ND 24 1.80 13.48 | B3259101224J008 250 | 160 | 3.3 | +5% | 12.0/ 19.5 | 31.5 |27.5 | 495-3184-ND 1.81 13.57 101.75 | B32594C3335J008 
.33 | 45% | 5.5 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-3119-ND 29 2.19 16.43) B3259101334J008 47 | +5% | 14.0] 21.5 | 31.5 |27.5 | 495-3185-ND 2.29 17.16 128.72 | B3259403475J008 
AT | +5% | 6.0 | 9.5 | 13.0 [10.0 | 495-3120-ND 34 2.58 19.33 | B3259101474J008 6.8 | +5% | 15.0| 25.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3186-ND 1.99 14.93 112.01 | B32594C3685J008 
68 | +5% | 7.0 | 10.5 | 13.0 ]10.0 ] 495-3121-ND 46 3.43 25.72] B3259101684J008 010 | +5% | 5.0 | 9.0 | 13.0 / 10.0 ] 495-3131-ND 22 1.66 12.42 | B32591C6103J008 
1.0 | 45% | 8.0 | 15.0 | 13.0 | 10.0 | 495-3122-ND 67 5.04 37.80 | B32591C1105J008 015 | +5% | 5.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-3132-ND 22 1.66 12.42 | B3259106153J008 
AT | +5% | 5.0 | 9.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3141-ND 50 3.73 27.99) B3259201474J008 .022 | +5% | 5.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-3133-ND 22 1.66 12.42 | B32591C6223J008 
68 | +5% | 5.5 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3142-ND 53 3.97 29.75 | B32592C1684J008 .033 | +5% | 5.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-3134-ND 24 1.80 13.48 | B32591C6333J008 
1.0 | +5% | 6.5 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3143-ND 65 4.90 36.74 | B3259201105J008 .047 | +5% | 5.0 | 10.5 | 13.0 | 10.0 | 495-3135-ND 28 2.08 15.57 | B3259106473J008 

joo | 63 1.5 | +5% | 7.5 | 14.0 | 18.0 | 15.0 ] 495-3144-ND 84 6.30 47.25 | B3259201155J008 068 | +5% | 5.5 | 10.5 | 13.0 | 10.0 ] 495-3136-ND 31 2.30 17.21 | B32591C6683J008 
2.2 | +5% | 9.0 | 14.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3145-ND 1.18 8.87 66.51 | B32592C1225J008 10 | +5% | 6.0 | 11.5 | 13.0 | 10.0 | 495-3137-ND 37 © 2.77 20.75 | B32591C6104J008 
3.3 | £5% | 11.0] 17.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3146-ND 1.62 12.13 90.99 | B32592C1335J008 068 | +5% | 5.0 | 9.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3153-ND 38 2.85 21.35 | B32592C6683J008 
47 | #5% | 11.0] 17.5 | 18.0 |15.0 | 495-3147-ND 1.93 14.47 108.54 | B32592C1475J008 10 | +5% | 5.0 | 10.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3154-ND 40 3.03 22.75 | B32592C6104J008 
1.5 | +5% | 7.0 | 14.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3164-ND 1.02 7.68 57.58 | B32593C1155J008 15 | +5% | 6.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3155-ND 42 3.17 23.81 | B3259206154J008 
2.2 | 25% | 85 | 15.0 | 26.5 [22.5 | 495-3165-ND 1.29 9.68 72.63 | B32593C1225J008 400 | 200 | .22 | +5% | 7.0 |11.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3156-ND 45 3.41 25.56 | B32592C6224J008 
3.3 | +5% | 10.0] 16.5 | 26.5 |22.5 | 495-3166-ND 1.65 12.34 92.57 | B32593C1335J008 33 | +5% | 8.0 | 12.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3157-ND 50 3.73 27.99 | B32592C6334J008 
47 | 25% | 11.5] 18.5 | 26.5 |22.5 | 495-3167-ND 2.08 15.63 117.25 | B32593C1475J008 A7 | +5% | 9.5 | 13.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3158-ND 72 5.41 40.57 | B32592C6474J008 
6.8 | +5% | 13.0] 21.5 | 26.5 |22.5 | 495-3168-ND 2.67 20.04 150.32 | B32593C1685J008 68 | +5% | 10.0| 16.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3159-ND 51 3.79 28.42 | B32592C6684J008 
47 | +5% | 10.5|18.5 | 31.5 | 27.5 | 495-3179-ND 2.54 19.04 142.81 | B3259401475J008 .22 | +5% | 6.5 | 13.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3173-ND 62 4.62 34.65 | B32593C6224J008 
6.8 | +5% | 12.5] 21.0 | 31.5 [27.5 | 495-3180-ND 2.95 22.12 165.89 | B32594C1685J008 33 | 45% | 7.0 [14.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3174-ND 65 4.88 36.59 | B32593C6334J008 
10_| +5% | 17.0| 22.0 | 31.5 |27.5 | 495-3181-ND 3.86 28.93 216.99 | B32594C1106J008 A7 | +5% | 7.0 | 16.5 | 26.5 | 22.5 | 495-3175-ND 68 5.09 38.18 | B32593C6474J008 
033 ] +5% | 5.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 ] 495-3123-ND 171.25 9.38] B32591C3333J008 68 | +5% | 8.0 | 16.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3187-ND 1.37 10.29 77.18 | B32594C6684J008 
.047 | +5% | 5.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-3124-ND A7 1.25 9.38 | B32591C3473J008 1.0 | +5% | 9.5 | 18.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3188-ND 1.51 11.32 84.87 | B32594C6105J008 
068 | +5% | 5.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-3125-ND 18 1.34 10.08 | B32591C3683J008 1.5 | +5% | 11.5} 20.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3189-ND 1.55 11.63 87.21 | B3259406155J008 
10 | +5% | 5.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-3126-ND 20 1.53 11.45 | B3259103104J008 2.2 | +5% | 13.5 | 22.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3190-ND 1.77_ 13.29 99.65 | B32594C6225J008 
15 | +5% | 5.5 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 495-3127-ND 25 1.88 14.11 | B3259103154J008 010 | +5% | 6.5 | 10.5 | 13.0 | 10.0 ) 495-3138-ND 42 3.19 23.90 | B32591C8103J008 
.22 | +5% | 6.0 | 10.5 | 13.0 | 10.0 ] 495-3128-ND 30 © 2.27 17.01 | B3259103224J008 015 | +5% | 6.5 | 10.5 | 13.0 | 10.0 | 495-3139-ND 42 3.18 23.87 | B3259108153J008 
33 | 45% | 6.5 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 495-3129-ND 37 2.80 20.99 | B32591C3334J008 022 | +5% | 7.5 | 11.5 | 13.0 | 10.0 | 495-3140-ND 45 3.37 25.27 | B32591C8223J008 
A7 | +5% | 8.0 | 13.5 | 13.0 | 10.0 | 495-3130-ND 48 3.63 27.20 | B3259103474J008 .033 | +5% | 6.5 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3160-ND 39 2.96 22.16 | B32592C8333J008 

250 | 160] .22 | 25% | 5.5 | 9.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3148-ND 38 © 2.82 21.17 | B32592C3224J008 .047 | +5% | 7.0 | 12.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3161-ND AO 2.98 22.32 | B32592C8473J008 
.33_| +5% | 6.0 | 10.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3149-ND 42 3.13 23.45 | B32592C3334J008 068 | +5% | 7.5 | 14.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3162-ND 42 3.13 23.49 | B32592C8683J008 
AT | +5% | 7.0 | 11.0 | 18.0 | 15.0] 495-3150-ND 49 3.64 27.29 | B32592C3474J008 630 | 200} .10 | +5% | 8.5 | 15.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3163-ND 1 3.04 22.79 | B32592C8104J008 
68 | +5% | 8.0 | 11.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3151-ND 64 4.82 36.11 | B32592C3684J008 10 | 5% | 7.0 | 14.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3176-ND 61 4.56 34.22 | B32593C8104J008 
1.0 | +5% | 9.5 | 13.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3152-ND 73 5.51 41.31 | B32592C3105J008 15 | +5% | 7.5 | 16.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3177-ND 73 5.48 41.13 | B32593C8154J008 
68 | +5% | 7.0 | 13.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3169-ND 70 5.29 39.65 | B32593C3684J008 .22 | +5% | 8.5 | 17.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3178-ND 92 6.92 51.91 | B32593C8224J008 
1.0 | +5% | 7.0 | 15.5 | 26.5 | 22.5 | 495-3170-ND 81 6.07 45.50 | B32593C3105J008 33 | +5% | 8.0 |] 15.0 |] 31.5 [27.5 ] 495-3191-ND 1.29 9.69 72.65 | B32594C8334J008 
1.5 | 45% | 85 [17.0 | 26.5 | 22.5 ] 495-3171-ND 1.01 7.56 56.70 | B32593C3155J008 AT | +5% | 10.0] 16.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3192-ND 1.40 10.52 78.89 | B32594C8474J008 
2.2 | +5% | 10.0] 18.5 | 26.5 | 22.5 | 495-3172-ND 1.30 9.78 73.33 | B32593C3225J008 68 | +5% | 10.5 | 18.0 | 31.5 |27.5 | 495-3193-ND 1.59 11.90 89.28 | B3259408684J008 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic ECQ-E(B) Series Miniaturized Metallized Polyester Film Capacitors 


Voltage | Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
L max T max (VDC) | (uF) a 7 H F G od Part No. rl 10 100 500 1,000 | Part No. 

| Hmax > Ke 001 | 79 42 #74 «245.0 10 05 | P10955-ND 30 206 1452 50.16 79.00 | ECQ-E2103KB 
0.012 | 79 42 714 450 10 085 P10956-ND 30 206 1452 50.16 79.00 | ECQ-E2123KB 
G max ft 0.015 | 79 42 74 #50 10 085 P10957-ND 30 206 1452 50.16 79.00 | ECQ-E2153KB 
im 0.018 | 79 43 72 50 10 085 P10958-ND 30 206 1452 50.16 79.00 | ECQ-E2183KB 
Fr | 0.022 | 79 43 72 50 10 085 P10959-ND 30 206 1452 50.16 79.00 | ECQ-E2223KB 
Od+0.05 0.027 | 79 43 72 450 10 085 P10960-ND 30 206 1452 50.16 79.00 | ECQ-E2273KB 
> «. “Tinblated 0.033 | 79 43 72 50 10 085 P10961-ND 30 206 1452 50.16 79.00 | ECQ-E2333KB 
F+1.0 20 min 2 0.039 | 79 45 74 50 10 085 P10962-ND 30 206 1452 50.16 79.00 | ECQ-E2393KB 
Copper-clad 0.047 7.9 45 74 5.0 10 05 P10963-ND .25 1.68 11.88 41.04 65.00 | ECQ-E2473KB 
y steel wire 0.056 | 79 47 #77 50 10 085 P10964-ND 30 206 1452 50.16 79.00 | ECQ-E2563KB 
0.068 | 79 54 80 50 10 O05 P10965-ND 25 185 1320 4752 74.00 | ECQ-E2683KB 
0.082 | 79 54 86 50 10 085 P10966-ND 27 = 2.02, 14.40 «51.84 = 81.00 _ | ECQ-E2823KB 
The type ECQ-E(B) series is a downsized version of the 0.1 7.9 5.9 9.0 5.0 1.0 0.5 P10967-ND 30 2.02 14.27 49.31 78.00 ECQ-E2104KB 
popular ECQ-E(F) series. It provides similar electrical 0.12 7.9 5.7 10.6 5.0 1.0 0.5 P10968-ND 32 2.35 16.80 60.48 94.00 ECQ-E2124KB 
characteristics in a smaller package. 0.15 79 63 112 50 10 05 P10969-ND 34-249 17.78 63.99 100.00 | ECQ-E2154KB 
018 [103 50 97 #75 10 O05 P10970-ND 36 262 1873 67.41 105.00 | ECQ-E2184KB 
Features: 250 0.22 | 103 54 101 75 10 085 P10971-ND 37 «272 19.45 70.02 109.00 | ECQ-E2224KB 
sNoninduet ee , : 027/103 59 108 75 10 05 P10972-ND 43° 3.19 2280 82.08 128.00 | ECQ-E2274KB 
ee ae construction: Weund' metallized poly 033 | 103 64 113 75 10 05 | P10973-ND 47 «3.46 «24.73 «89.01 138.00 | ECQ-E2334KB 
0.39 | 123 57 109 100 10 06 P10974-ND 46 3.44 25.29 91.46 145.00 _| ECQ-E2394KB 
Applications: 047 [123 62 114 #2100 10 «06 P10975-ND 42 3.14 23.03 83.30 132.00 | ECQ-E2474KB 
; ice Gicad dine 056 | 123 67 119 100 10 06 P10976-ND 54 4.03 29.56 106.93 170.00 | ECQ-E2564KB 
* Blocking, bypassing, fitening, aiming, interference: sup o68 | 123 73 127 100 1.0 06 | P10977-ND ‘59 443 3250 117.56 187.00 | ECQ-E2684KB 
pression and low pulse applications 082 | 153 63 133 125 10 06 P10978-ND 66 492 3610 130.56 207.00 | ECQ-E2824KB 
Specifications: 10 | 153 7.0 140 125 1.0 06 P10979-ND 53 3.93 28.88 104.47 166.00 _| ECQ-E2105KB 
f 5 ane ‘ 12 [153 76 146 125 1.0 06 P10980-ND 78 581 4265 154.28 245.00 | ECQ-E2125KB 
= Dbstaling tempetatule range. <0°G'=20°0" sihlaled 15 |153 86 157 125 10 06 | P10981-ND ‘91 683-51.21 182.08 303.00 | ECQ-E2155KB 
voltage: 250VDC * Capacitance tolerance: +10%(K) 18 | 208 76 146 175 10 08 P10982-ND 1.00 7.52 56.39 200.48 333.00 | ECQ-E2185KB 
@ 1kHZ * Dissipation factor: <1.0% (20°C 1kHz) 2.2 20.8 84 156 175 10 08 P10983-ND 1.10 8.27 62.01 220.48 367.00 | ECQ-E2225KB 
* Withstand voltage: 250VDC X 150% for 60 seconds 27 | 208 93 16.7 175 10 08 P10984-ND 1.24 9.33 70.00 248.88 414.00 | ECQ-E2275KB 
between terminals «Insulation resistance: >9,000MQ. 3.3 20.8 10.5 17.9 17.5 1.0 0.8 P10985-ND 1.51 11.29 84.69 301.12 501.00 ECQ-E2335KB 
(C-<-0.33F) @ 100VDC, 20° for 60 seconds >3,000MQ 39 | 208 108 198 175 10 08 P10986-ND 213 16.10 121.54 455.78 790.00 | ECQ-E2395KB 
UF (C->-0.33F) @ 100VDC, 20° for 60 seconds 47 | 208 119 210 175 10 08 P10987-ND 2.36 17.88 134.98 506.18 877.00 | ECQ-E2475KB 


Panasonic §£C0Q-E(F) Series ft Max i 


Miniaturized Metallized Polyester Film Capacitors a HiMex 


The type ECQ-E(F) series uses a dual side metallized polyester film with high dielectric constant(e) which makes it possible to produce large C-values in TT 
small dimensions and is an economical capacitor meeting high requirements for professional circuit design. G Max 
Features: ¢ Self-healing property * Flame retardant epoxy resin coating 20 Min 

Applications: * Blocking * Bypassing * Filtering * Timing ¢ Interference suppression »* Low pulse applications Od 


Specifications: * Reference standard: JIS C5115, C5151 * Operating temperature range: -40°C ~ 85°C (105°C, 75% of Rated voltage) »* Rated voltage: 
100V, 250V, 400V, 630V * Capacitance tolerance: +10% (K) * Dissipation factor: 1.0% max. (20°C 1kHz) * Withstand voltage: Rated voltage DC100V ~ 
630V (VDC) X 150% 1 minute between terminals ¢ Insulation resistance: DC100V ~ 630V: C < 0.33UF 9,000MQ min., C->-0.33yF 3,000QVYF min. 


Working Capaci- 
Voltage tance Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) (uF) [E il H FE G od Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
01 7.8 4.6 re 5.0 1.0 0.5 EF1103-ND 42 3.12 22.25 80.10 124.60 ECQ-E1103KF 
012 7.8 4.5 7.6 5.0 1.0 0.5 EF1123-ND 42 3.12 22.25 80.10 124.60 ECQ-E1123KF 
015 7.8 4.5 7.6 5.0 1.0 0.5 EF1153-ND 42 3.12 22.25 80.10 124.60 ECQ-E1153KF 
.018 7.8 4.6 77 5.0 1.0 0.5 EF1183-ND 42 3.12 22.25 80.10 124.60 ECQ-E1183KF 
022 7.8 4.9 8.0 5.0 1.0 0.5 EF1223-ND 42 3.12 22.25 80.10 124.60 ECQ-E1223KF 
.027 7.8 47 7.8 5.0 1.0 0.5 EF1273-ND 42 3.12 22.25 80.10 125.00 ECQ-E1273KF 
.033 7.8 4.6 reg 5.0 1.0 0.5 EF1333-ND 42 3.12 22.25 80.10 124.60 ECQ-E1333KF 
.039 7.8 4.9 8.0 5.0 1.0 0.5 EF1393-ND 42 3.12 22.25 80.10 124.60 ECQ-E1393KF 
.047 7.8 4.5 7.5 5.0 1.0 0.5 EF1473-ND 42 3.12 22.25 80.10 124.60 ECQ-E1473KF 
.056 7.8 4.8 Re} 5.0 1.0 0.5 EF1563-ND 42 3.12 22.25 80.10 125.00 ECQ-E1563KF 
.068 7.8 4.8 7.9 5.0 1.0 0.5 EF1683-ND 42 3.12 22.25 80.10 125.00 ECQ-E1683KF 
.082 7.8 47 9.9 5.0 1.0 0.5 EF1823-ND 42 3.12 22.25 80.10 125.00 ECQ-E1823KF 
A 7.8 5.0 10.0 5.0 1.0 0.5 EF1104-ND 42 3.12 22.25 80.10 124.60 ECQ-E1104KF 
12 10.3 4.5 7.5 7.5 1.0 0.6 EF1124-ND 45 3.29 23.50 84.60 131.60 ECQ-E1124KF 
15 10.3 4.5 7.5 7.5 1.0 0.6 EF1154-ND 46 3.36 24.00 86.40 134.40 ECQ-E1154KF 
18 10.3 4.8 9 75 1.0 0.6 EF1184-ND 49 3.64 26.00 93.60 145.60 ECQ-E1184KF 
.22 10.3 5.0 8.0 7.5 1.0 0.6 EF1224-ND 52 3.85 27.50 99.00 154.00 ECQ-E1224KF 
27 10.3 4.5 12.0 ree 1.0 0.6 EF1274-ND .57 4.20 30.00 108.00 168.00 ECQ-E1274KF 
100 33 10.3 6.0 10.7 7.5 1.0 0.6 EF1334-ND 65 4.76 34.00 122.40 190.40 ECQ-E1334KF 
39 10.3 6.3 11.0 7.5 1.0 0.6 EF1394-ND 67 4.90 35.00 126.00 196.00 ECQ-E1394KF 
A7 10.3 6.0 12.0 7.5 1.0 0.6 EF1474-ND 69 §.11 36.50 131.40 204.40 ECQ-E1474KF 
56 12.0 5.5 10.9 10.0 1.0 0.6 EF1564-ND 73 5.44 39.95 144.50 230.00 ECQ-E1564KF 
68 12.0 6.0 11.9 10.0 1.0 0.6 EF1684-ND 83 6.18 45.36 164.05 261.00 ECQ-E1684KF 
82 12.0 6.0 13.5 10.0 1.0 0.6 EF1824-ND 91 6.75 49.59 179.35 285.00 ECQ-E1824KF 
1.0 12.0 6.7 14.0 10.0 1.0 0.6 EF1105-ND -99 7.36 54.05 195.50 310.50 ECQ-E1105KF 
1.2 18.5 5.5 12.8 15.0 1.0 0.6 EF1125-ND 1.14 8.51 62.51 226.10 359.10 ECQ-E1125KF 
1.5 18.5 6.0 13.4 15.0 1.0 0.8 EF1155-ND 1.14 8.59 64.40 228.96 380.65 ECQ-E1155KF 
1.8 18.5 6.5 14.4 15.0 1.0 0.8 EF1185-ND 1.38 10.32 77.40 275.20 457.52 ECQ-E1185KF 
2.2 18.5 7.0 15.0 15.0 1.0 0.8 EF1225-ND 1.56 11.70 87.75 312.00 518.70 ECQ-E1225KF 
2.7 18.5 8.0 15.8 15.0 1.0 0.8 EF1275-ND 1.78 13.32 99.90 355.20 590.52 ECQ-E1275KF 
3.3 18.5 8.5 16.5 15.0 1.0 0.8 EF1335-ND 2.26 16.92 126.90 451.20 750.12 ECQ-E1335KF 
3.9 26.0 7.0 16.4 22.5 1.0 0.8 EF1395-ND 2.24 16.99 128.20 480.75 833.30 ECQ-E1395KF 
47 26.0 7.5 17.0 22.5 1.0 0.8 EF1475-ND 2.53 19.19 144.80 543.00 941.20 ECQ-E1475KF 
5.6 26.0 8.3 17.5 22.5 1.0 0.8 EF1565-ND 3.01 22.76 171.80 644.25 1117.00 ECQ-E1565KF 
6.8 26.0 9.0 18.5 22.5 1.0 0.8 EF1685-ND 3.42 25.86 195.20 732.00 1269.00 ECQ-E1685KF 
8.2 26.0 10.0 20.0 22.5 1.5 0.8 EF1825-ND 3.94 29.81 225.00 843.75 1463.00 ECQ-E1825KF 
10.0 26.0 11.5 21.0 22.5 1.5 0.8 EF1106-ND 4.58 34.69 261.80 981.75 1701.70 ECQ-E1106KF 
01 10.3 4.3 7.4 7.5 1.0 0.6 EF2103-ND 23 WA 12.23 44.01 68.00 ECQ-E2103KF 
012 10.3 4.4 78 7.5 1.0 0.6 EF2123-ND 28 1.91 13.45 46.46 73.00 ECQ-E2123KF 
015 10.3 4.4 75 75 1.0 0.6 EF2153-ND 28 1.91 13.45 46.46 73.00 ECQ-E2153KF 
018 10.3 4.4 75 75 1.0 0.6 EF2183-ND 28 1.91 13.45 46.46 73.00 ECQ-E2183KF 
022 10.3 4.4 7.5 7.5 1.0 0.6 EF2223-ND 23 1:74 12.23 44.01 68.00 ECQ-E2223KF 
.027 10.3 4.4 7.5 7.5 1.0 0.6 EF2273-ND 28 1.91 13.45 46.46 73.00 ECQ-E2273KF 
250 033 10.3 4.5 75 75 1.0 0.6 EF2333-ND 23 1.71 12.23 44.01 68.00 ECQ-E2333KF 
039 10.3 4.5 75 75 1.0 0.6 EF2393-ND 28 1.91 13.45 46.46 73.00 ECQ-E2393KF 
.047 10.3 4.5 7.5 7.5 1.0 0.6 EF2473-ND 28 1.91 13.45 46.46 73.00 ECQ-E2473KF 
.056 10.3 4.8 7.9 7.5 1.0 0.6 EF2563-ND 33 2.23 15.73 54.34 86.00 ECQ-E2563KF 
068 10.3 4.5 75 75 1.0 0.6 EF2683-ND 29 215: 15.35 55.26 86.00 ECQ-E2683KF 
082 10.3 4.9 8.0 7.5 1.0 0.6 EF2823-ND .25 1.86 13.28 47.79 74.00 ECQ-E2823KF 
Al 10.3 5.8 8.4 7.5 1.0 0.6 EF2104-ND 31 2.07 14.60 50.45 80.00 ECQ-E2104KF 
12 10.3 6.0 9.0 7.5 1.0 0.6 EF2124-ND .30 2.18 15.60 56.16 87.00 ECQ-E2124KF 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic §C0Q-E(F) Series miniaturized Metallized Polyester Film Capacitors (Cont) 


Working Capaci- 
Voltage tance Dimensions (mm) Pricing Panasonic 
(VDC) (uF) & a H F G od il 10 100 500 1,000 Part No. 
15 10.3 6.0 10.8 75 1.0 0.6 EF2154-ND 32 2.33 16.65 59.94 93.00 ECQ-E2154KF 
18 12.0 5.0 10.3 10.0 1.0 0.6 EF2184-ND 38 2.80 20.03 72.09 112.00 ECQ-E2184KF 
.22 12.0 5.5 10.5 10.0 1.0 0.6 EF2224-ND 40 2.91 20.80 74.88 116.00 ECQ-E2224KF 
27 12.0 6.0 11.5 10.0 1.0 0.6 EF2274-ND 43 3.17 22.63 81.45 127.00 ECQ-E2274KF 
-33 12.0 6.5 12.0 10.0 1.0 0.6 EF2334-ND 40 3.00 22.00 79.56 126.00 ECQ-E2334KF 
39 18.5 4.9 12.0 15.0 1.0 0.6 EF2394-ND 51 3.83 28.11 101.66 161.00 ECQ-E2394KF 
AT 18.5 5.3 12.5 15.0 1.0 0.6 EF2474-ND 51 3.83 28.11 101.66 161.00 ECQ-E2474KF 
56 18.5 5.5 13.0 15.0 1.0 0.6 EF2564-ND 53 3.93 28.86 104.38 166.00 ECQ-E2564KF 
68 18.5 6.0 13.5 15.0 1.0 0.8 EF2684-ND 54 3.99 29.33 106.08 168.00 ECQ-E2684KF 
82 18.5 6.5 14.5 15.0 1.0 0.8 EF2824-ND 56 4.16 30.55 110.50 176.00 ECQ-E2824KF 
1.0 18.5 7.4 15.0 15.0 1.0 0.8 EF2105-ND 58 4.33 31.77 114.92 183.00 ECQ-E2105KF 
250 1.2 18.5 8.0 15.9 15.0 1.0 0.8 EF2125-ND 72 5.32 39.10 141.44 225.00 ECQ-E2125KF 
1.5 18.5 9.0 16.8 15.0 1.0 0.8 EF2155-ND 75 5.62 42.12 149.76 249.00 ECQ-E2155KF 
1.8 26.0 75 15.5 22.5 1.0 0.8 EF2185-ND 96 7.18 53.82 191.36 318.00 ECQ-E2185KF 
2.2 26.0 8.5 16.3 22.5 1.0 0.8 EF2225-ND -92 6.86 51.48 183.04 304.00 ECQ-E2225KF 
2.7 26.0 9.4 17.0 22.5 1.0 0.8 EF2275-ND 1.17 8.80 65.99 234.64 390.00 ECQ-E2275KF 
3.3 26.0 10.3 18.0 22.5 1.5 0.8 EF2335-ND 1.19 8.89 66.69 237.12 394.00 ECQ-E2335KF 
3.9 26.0 11.0 20.5 22.5 1.5 0.8 EF2395-ND 1.14 8.60 64.90 243.38 422.00 ECQ-E2395KF 
47 26.0 12.0 21.5 22.5 1.5 0.8 EF2475-ND 1.27 9.65 72.80 273.00 473.00 ECQ-E2475KF 
5.6 31.0 11.8 21.0 27.5 1.5 0.8 EF2565-ND 2.18 16.51 124.60 467.25 810.00 ECQ-E2565KF 
6.8 31.0 13.0 22.4 27.5 15 0.8 EF2685-ND 2.32 17.56 132.50 496.88 861.00 ECQ-E2685KF 
8.2 31.0 14.3 23.5 27.5 1.5 0.8 EF2825-ND 2.50 18.96 143.12 536.70 930.00 ECQ-E2825KF 
10.0 31.0 15.9 25.8 27.5 15 0.8 EF2106-ND 4.48 33.90 255.84 959.40 1663.00 ECQ-E2106KF 
.01 10.3 4.3 7.4 75 1.0 0.6 EF4103-ND 27 1.97 14.05 50.58 79.00 ECQ-E4103KF 
012 10.3 4.4 75 75 1.0 0.6 EF4123-ND 27 1.97 14.05 50.58 79.00 ECQ-E4123KF 
015 10.3 4.4 75 75 1.0 0.6 EF4153-ND 27 1.97 14.05 50.58 79.00 ECQ-E4153KF 
.018 10.3 4.4 75 75 1.0 0.6 EF4183-ND 27 1.97 14.05 50.58 79.00 ECQ-E4183KF 
022 10.3 48 7.9 75 1.0 0.6 EF4223-ND 48 3.50 25.00 90.00 140.00 ECQ-E4223KF 
.027 10.3 5.5 8.0 75 1.0 0.6 EF4273-ND A8 3.50 25.00 90.00 140.00 ECQ-E4273KF 
.033 10.3 6.0 9.0 75 1.0 0.6 EF4333-ND 48 3.50 25.00 90.00 140.00 ECQ-E4333KF 
.039 12.0 4.9 8.0 10.0 1.0 0.6 EF4393-ND 40 2.94 21.00 75.60 118.00 ECQ-E4393KF 
.047 12.0 5.0 8.3 10.0 1.0 0.6 EF4473-ND 48 3.50 25.00 90.00 140.00 ECQ-E4473KF 
-056 12.0 5.0 10.0 10.0 1.0 0.6 EF4563-ND 49 3.61 25.75 92.70 144.00 ECQ-E4563KF 
.068 12.0 5.4 10.5 10.0 1.0 0.6 EF4683-ND 55 4.08 29.13 104.85 163.00 ECQ-E4683KF 
.082 12.0 5.8 11.0 10.0 1.0 0.6 EF4823-ND 51 3.75 26.80 96.48 150.00 ECQ-E4823KF 
al 12.0 6.3 12.0 10.0 1.0 0.6 EF4104-ND 53 3.92 28.00 100.80 157.00 ECQ-E4104KF 
12 18.5 5.0 10.0 15.0 1.0 0.6 EF4124-ND 55 4.06 29.82 107.87 171.00 ECQ-E4124KF 
400 AS: 18.5 5.0 12.4 15.0 1.0 0.6 EF4154-ND 56 4.20 30.81 111.44 177.00 ECQ-E4154KF 
18 18.5 5.4 12.5 15.0 1.0 0.6 EF4184-ND 60 4.46 32.76 118.49 188.00 ECQ-E4184KF 
22 18.5 5.9 13.0 15.0 1.0 0.6 EF4224-ND 70 5.23 38.38 138.81 220.00 ECQ-E4224KF 
27 18.5 6.5 14.3 15.0 1.0 0.8 EF4274-ND 71 5.26 38.63 139.74 222.00 ECQ-E4274KF 
33 18.5 7.0 14.9 15.0 1.0 0.8 EF4334-ND 76 5.66 41.55 150.28 239.00 ECQ-E4334KF 
39 18.5 7.5 15.4 15.0 1.0 0.8 EF4394-ND 83 6.16 45.21 163.54 260.00 ECQ-E4394KF 
AT 18.5 7.8 17.0 15.0 1.0 0.8 EF4474-ND 95 7.06 51.82 187.43 298.00 ECQ-E4474KF 
56 26.0 6.5 16.0 22.5 1.0 0.8 EF4564-ND 96 7.18 53.82 191.36 318.00 ECQ-E4564KF 
68 26.0 7.0 16.5 22.5 1.0 0.8 EF4684-ND Wik 5.77 43.29 153.92 256.00 ECQ-E4684KF 
82 26.0 7.9 17.3 22.5 1.0 0.8 EF4824-ND 1.10 8.27 62.01 220.48 367.00 ECQ-E4824KF 
1.0 26.0 8.5 18.9 22.5 1.0 0.8 EF4105-ND 1.17 8.77 65.77 233.84 389.00 ECQ-E4105KF 
1.2 26.0 9.5 18.9 22.5 1.0 0.8 EF4125-ND 1.77 13.39 101.08 379.05 657.00 ECQ-E4125KF 
1.5 31.0 9.5 19.0 27.5 1.0 0.8 EF4155-ND 2.28 17.23 130.00 487.50 845.00 ECQ-E4155KF 
1.8 31.0 11.0 20.5 27.5 1.5 0.8 EF4185-ND 2.28 17.23 130.00 487.50 845.00 ECQ-E4185KF 
2.2 31.0 11.0 22.0 27.5 1.5 0.8 EF4225-ND 2.94 22.23 167.78 629.18 1091.00 ECQ-E4225KF 
01 12.0 45 75 10.0 1.0 0.6 EF6103-ND 32 2.37 16.90 60.84 95.00 ECQ-E6103KF 
012 12.0 4.5 7.8 10.0 1.0 0.6 EF6123-ND 40 2.95 21.08 75.87 118.00 ECQ-E6123KF 
.015 12.0 5.0 8.2 10.0 1.0 0.6 EF6153-ND 44 3.28 23.40 84.24 131.00 ECQ-E6153KF 
.018 12.0 4.9 10.0 10.0 1.0 0.6 EF6183-ND 45 3.35 23.93 86.13 134.00 ECQ-E6183KF 
022 12.0 5.3 10.5 10.0 1.0 0.6 EF6223-ND 46 3.42 24.45 88.02 137.00 ECQ-E6223KF 
.027 12.0 5.5 10.9 10.0 1.0 0.6 EF6273-ND A7 3.46 24.70 88.92 138.00 ECQ-E6273KF 
.033 12.0 6.0 11.9 10.0 1.0 0.6 EF6333-ND 49 3.59 25.68 92.43 144.00 ECQ-E6333KF 
.039 12.0 6.0 13.4 10.0 1.0 0.6 EF6393-ND 48 3.53 25.23 90.81 141.00 ECQ-E6393KF 
.047 12.0 6.5 13.5 10.0 1.0 0.6 EF6473-ND 48 3.53 25.23 90.81 141.00 ECQ-E6473KF 
-056 18.5 5.4 10.5 15.0 1.0 0.6 EF6563-ND 48 3.60 26.41 95.54 152.00 ECQ-E6563KF 
.068 18.5 5.8 11.0 15.0 1.0 0.6 EF6683-ND 50 3.73 27.38 99.03 157.00 ECQ-E6683KF 
.082 18.5 6.5 12.0 15.0 1.0 0.6 EF6823-ND 51 3.83 28.11 101.66 161.00 ECQ-E6823KF 
el 18.5 6.3 14.0 15.0 1.0 0.6 EF6104-ND 55 413 30.32 109.65 174.00 ECQ-E6104KF 
312 18.5 6.3 14.5 15.0 1.0 0.8 EF6124-ND 58 4.29 31.54 114.07 181.00 ECQ-E6124KF 
630 15 18.5 75 15.4 15.0 1.0 0.8 EF6154-ND -60 4.49 32.99 119.34 190.00 ECQ-E6154KF 
-18 18.5 8.0 16.0 15.0 1.0 0.8 EF6184-ND 84 6.22 45.71 165.33 263.00 ECQ-E6184KF 
22 18.5 9.0 16.5 15.0 1.0 0.8 EF6224-ND 89 6.66 48.88 176.80 281.00 ECQ-E6224KF 
27 26.0 7.0 16.5 22.5 1.0 0.8 EF6274-ND 85 6.40 47.97 170.56 284.00 ECQ-E6274KF 
33 26.0 7.8 17.0 22.5 1.0 0.8 EF6334-ND 87 6.55 49.14 174.72 290.00 ECQ-E6334KF 
39 26.0 8.5 17.9 22.5 1.0 0.8 EF6394-ND 1.09 8.18 61.31 218.00 362.00 ECQ-E6394KF 
AT 26.0 9.3 18.5 22.5 1.0 0.8 EF6474-ND 1.23 9.24 69.28 246.32 410.00 ECQ-E6474KF 
56 26.0 10.0 20.0 22.5 1.5 0.8 EF6564-ND 1.29 9.67 72.54 257.92 429.00 ECQ-E6564KF 
68 26.0 11.5 21.0 22.5 1S 0.8 EF6684-ND 1.20 9.09 68.64 257.40 446.00 ECQ-E6684KF 
82 31.0 11.3 20.5 27.5 1.5 0.8 EF6824-ND 1.74 13.15 99.22 372.08 645.00 ECQ-E6824KF 
1.0 31.0 12.5 21.9 27.5 15 0.8 EF6105-ND 1.82 13.78 104.00 390.00 676.00 ECQ-E6105KF 
1.2 31.0 13.5 23.0 27.5 1.5 0.8 EF6125-ND 1.84 13.92 105.04 393.90 683.00 ECQ-E6125KF 
1.5 31.0 15.3 24.7 27.5 1.5 0.8 EF6155-ND 2.09 15.79 119.20 447.00 775.00 ECQ-E6155KF 
1.8 31.0 16.8 27.0 27.5 15 0.8 EF6185-ND 2.32 17.56 132.50 496.88 861.00 ECQ-E6185KF 
2.2 31.0 19.5 29.0 27.5 1.5 0.8 EF6225-ND 3.57 27.01 203.84 764.40 1325.00 ECQ-E6225KF 
= ® 
Panasonic §ECQ-E(H) Series Metallized Polyester Film Capacitors 


The ECQ-E(H) series has a non-inductive construction using a metallized Polyester film with a flame retardant epoxy resin coating for an active filter. 


Features: * Smaller size * Self-healing property » Excellent electrical characteristics * Flame retardant epoxy resin coating 


Application: Active filter circuit 


Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C »* Rated Voltage: 450VDC (Derating of rated voltage by 1.25%/C° at more than 85°C) * Cap- 
acitance Tolerance: +10% »* Dissipation Factor (tanod): tan < 1.0% (20°C, 1kHz) * Withstand Voltage: Between terminals: Rated (450VDC) X 150% 60 seconds. 
Between terminal to enclosure: Rated voltage (450VDC) X 200% 1 second to 5 seconds * Insulation Resistance (IR): IR > 3000 MOQ uF (20°C, 100VDC, 60 


seconds) 
Voltage | Cap. Dimensions (mm) Price Each Panasonic 
(VDC) (uF) [e al H (2 G od 1 10 100 500 1,000 | Part No. 
0.47 12.7 7? 16.0 10.0 1.0 0.6 E6825-ND 1.21 86 64 A6 .38 | ECQ-E2W474KH 
0.68 18.2 6.9 15.3 15.0 1.0 0.8 E6826-ND 1.29 92 69 49 .41 | ECQ-E2W684KH 
450 1.0 18.2 8.5 16.9 15.0 1.0 0.8 E6827-ND 1.60 1.13 85 61 -51 | ECQ-E2W105KH 
1.5 25.7 8.2 16.2 22.5 1.0 0.8 E6828-ND 2.17 1.64 1.24 93 .83 | ECQ-E2W155KH 
2.2 25.7 9.4 19.7. 22.5 1.0 0.8 E6829-ND 2.61 1.98 1.50 1.12 1.00 | ECQ-E2W225KH 


G Max. 


F+1.0 


L Max. 
T Max. 
H Max. og) ae 
I 
20 
Min. Od 
| Tin-Plated 
Copper-clad 
steel-wire 


1548 (1073) 
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Volt. | Cap. | Toler- Dimensions (mm Digi-Ke Pricin BC Components 
Hi Metallized Polyester Film (DC) () ance | b oh | is att Part No. 10 400 1,000 Part No. 
COMPONENTS Capacitors MKT 370/371/372/373 018 [+10% | 25 65 100 7.62 4.0 .50 | BCI697-ND 1.98 1318 98.85 | 2222371 21183 
FEATURES: + Lowrinductive wound cell of metallized (PETP) film + Potted with epoxy resin in. [——} F 022 | 10% | 25 6.5 10.0 7.62 4.0 .50 | BC1699-ND 1.98 13.18 98.85) 2222371 21223 
a flame-retardant case * Radial leads of solder-coated wire » Withstands solvents and rinsing h 027 | 210% | 25 65 10.0 7.62 4.0 .50 | BCI701-ND 1.98 13.18 98.85 | 2222 371 21273 
liquids * Small stand-off pips to allow removal of solder flux * Suitable for high density packaging J] 033 | 410% | 2.5 65 10.0 7.62 4.0 .50 | BC1703-ND 1.99 13.26 99.45 | 2222 371 21333 
APPLICATIONS: * Blocking and coupling Bypass and energy reservoir SPECIFICATIONS: Rated it a 039 | +10% | 25 65 10.0 7.62 4.0 .50 | BC1705-ND 1.99 13.26 99.45 | 2222 371 21393 
Temperature: 65°C Maximum Application Temperature: 105°C Po heat 056 [210% | 3.0 80 10.0 7.62 4.0 .50 | BC1709-ND 2.03 13.50 101.25 | 2222371 21563 
Volt.] Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing BC Components 100 | .068 | +10% | 3.0 80 10.0 7.62 4.0 .50 | BC1710-ND 2.08 13.84 103.80 | 2222 371 21683 
(Dc)| (uF) | ance | b oh | Pk od | PartNo. 10 100 1,000 | Part No. 082 | +10% | 3.0 80 10.0 7.62 4.0 .50 | BCI711-ND 210 14.00 105.00 | 2222 371 21823 
MKT 370 Series 12 |+10% | 4.0 9.0 10.0 7.62 4.0 .50 | BC1695-ND 215 14.32 107.40] 2222 371 21124 
056 |+10% | 25 65 72 508 4.0 .50 | BCI633-ND 1.36 9.08 68.10] 2222 370 11563 15 | 410% | 40 90 10.0 7.62 4.0 .50 | BCIG96-ND 2.36 15.70 117.75 | 2222 371 21154 
068 }+10% | 25 65 72 5.08 4.0 .50 | BC1635-ND 137 9.14 68.55 | 2222 370 11683 22 |+10% | 4.0 90 10.0 762 4.0 .50 | BCI700-ND 274 18.24 136.80] 2222 371 21224 
082) 210% | 25 65 7.2 508 40 .50 (BBEIBOEND) 1.38 9.22 69.15 | 2222 370 11828 33 | 210% | 5.0 10.5 10.0 7.62 4.0 .50 | BCI704-ND 3.37 22.44 168.30 | 2222 371 21334 
wg [iow | 25S 12 30 a0 3 | aging 126 bap caso ezaormad| | | 39 [Siow | 50 tos wo tz 4050 | rmeND 370 D4s8 as 22297 zim 
45 1 a5% 1256572 508 40 50 | S014PH-ND 1.79 11.96 89.70 12099 370 12154 0082 | 410% | 25 65 10.0 7.62 4.0 50 | BCI724-ND 240 16.02 120.15 | 2222371 41822 
15 |410% | 25 65 7.2 5.08 4.0 .50 | BC1625-ND 1.68 11.18 83.85 | 2222 37011154 015 | +10% | 25 65 10.0 7.62 4.0 .50 | BCI715-ND 2.42 16.16 121.20 | 2222 371 41153 
18 |+10%| 25 65 7.2 5.08 4.0 .50 | BC1627-ND 1.86 12.38 92.85 | 2222 370 11184 018 | 10% | 3.0 80 10.0 7.62 4.0 .50 | BCI716-ND 2.45 16.30 122.25 | 2222 371 41183 
22 | 25% | 35 80 7.2 5.08 4.0 .50 | 3015PH-ND 2.19 14.60 109.50 | 222237012224] | 250 | 039 | 110%] 3.0 80 10.0 7.62 4.0 .50 | BC1720-ND 2.51 16.74 125.55 | 2222 371 41393 
22 | 410% | 35 80 7.2 5.08 4.0 50 | BCI628-ND 2.05 13.64 102.30 | 2222 370 11224 056 | +10% | 4.0 9.0 10.0 7.62 4.0 50 | BC1722-ND 2.58 17.20 129.00 | 2222 371 41563 
Be te ee ee ee ore iy cy WREUMGMRT occ: 4oub sanon [ony seatoace 068 [10% | 4.0 9.0 10.0 7.62 4.0 .50 | BC1723-ND 258 17.20 129.00] 2022371 41683 
63 | ‘a5 |aiom | 35 80 72 508 40 50 | BC1E30-ND 260 17.34 13005| 2999 37011334 082 | +10% | 4.0 9.0 100 7.62 4.0 .50 | BC1725-ND 2.62 17.48 131.10 | 2222 371 41823 
39 |+10% | 35 80 7.2 508 4.0 .50 | BC1631-ND 2.96 19.70 147.75 | 2222 370 11394 0039] +10% | 25 6.5 100 7.62 4.0 .50 | BC1729-ND 2.38 15.86 118.95] 2222371 51392 
47 | #5% | 35 80 7.2 5.08 40 .50 | S017PH-ND 3.65 23.66 17.45 |2222370 12474] | | 0068) *10% | 25 65 10.0 7.62 40 .60 | BCI732-ND 238 15.86 118.95 2222371 51682 
47 |+10% | 35 80 7.2 508 40 50 | BC1632-ND 3.31 22.04 165.30 | 2222 37011474 0082 | +10% | 3.0 8.0 10.0 7.62 4.0 .50 | BCI733-ND 240 16.02 120.15 | 2222371 51822 
- ae : A iS te 7 2 area ee ao eae Seopa dies 012 |+10% | 40 9.0 10.0 7.62 4.0 .50 | BC1727-ND 2.42 16.16 121.20 | 222237151123 
68 |+10%| 45 9.0 7.2 5.08 4.0 .50 | BCI636-ND 4.47 29.78 223.35 | 2222 370 11684 MKT 372 Series 
82 |+10% | 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 | BC1638-ND 4.71 31.42 235.65 | 2222 370 11824 12 |+10% | 4.0 100 125 10.0 4.0 .60 | BC1735-ND 260 17.34 130.05] 2222 372 21124 
1.0 | 45% | 60 11.0 72 5.08 4.0 50 | 3019PH-ND 5.57 37.12 278.40 | 2222 370 12105 15 |+10% | 4.0 100 125 10.0 4.0 .60 | BC1736-ND 269 17.94 134.55 | 2222 372 21154 
1.0 / 210% | 60 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 | BC1622-ND 5.17 34.48 258.60 | 2222 37011105 18 | +10% | 4.0 10.0 12.5 10.0 4.0 .60 | BC1737-ND 2.78 18.52 138.90 | 2222 372 21184 
12+ 210% | 6.0 11.0 7.2 6.08 4.0 50 | BC1624-ND 6.63 37.64 281.95 | 222237011125 | 100) 57 | stom | 4.0 10.0 125 10.0 40 60 | BC1739-ND 3.12 20.80 156.00 | 2222372 21274 
15s [210% | 6:0 11.0 7.2 5:08 4.0.50 TEBIBZENDE 5.66 97.74 283,06 | 2222 970 11185 33 | +10% | 40 100 125 100 40 60 | BC1740-ND 3.37 22.44 168.30 | 222237221334 
Oe tee | oe: ce Sa ceo a, on: ERM Son Ste oe ae | ooop oeeoties 39 | 210% | 50 11.0 125 10.0 4.0 .60 | BCI1741-ND 3.67 24.48 183.60 | 2929 372 21394 
018 |+10% | 25 65 72 5.08 40 .50 | BCI644-ND 123 822 61.65) 222237021183] | 250 | .056 |+10% | 4.0 100 125 10.0 4.0 .60 | BC1747-ND 249 16.60 124.50 | 2222 372 41563 
022 ) 210% | 25 65 7.2 508 4.0 50 | BCIE46-ND 1.25 8.36 62.70) 2222 370 21223 0068 | +10% | 4.0 10.0 12.5 10.0 4.0 .60 | BCI761-ND 245 16.30 122.25 | 2222 37251682 
027 |#10% | 25 65 7.2 508 40 50 [BBCIBASND) 1.28 8.52 63.90 | 2222 97021278 012 | 410% | 4.0 100 125 10.0 4.0 .60 | BCI751-ND 245 16.30 122.25 | 229237251123 
a ay oe aS 2 a8 A 2 ae ee aa oN Speen 400 | 015 |#10% | 4.0 10.0 125 10.0 4.0 .60 | BCI752-ND 2.45 16.30 122.25 | 2222 37251153 
‘ony | es | a8 65 72 Soe 40 0 MEOHERININ 14 oe2 7015 | 9000370 20473 018 | +10% | 4.0 10.0 125 10.0 4.0 .60 | BC1753-ND 2.45 16.30 122.25 | 2222 37251183 
‘oa7 |atom | 25 65 72 508 40 50 | BCI654-ND 135 898 6735 | 2999 37021473 039 | +10% | 5.0 11.0 125 10.0 4.0 .60 | BC1757-ND 2.47 16.44 123.30 | 2222 372 51393 
056 |+10% | 25 65 7.2 5.08 4.0 .50 | BC1G56-ND 1.63 10.86 81.45 | 2222 370 21563 MKT 373 Series 
068 | 45% | 25 65 72 5.08 40 50 | 3012PH-ND 187 1244 93.30 | 2222 370 22683 9 H 
100 | 068 |s10%| 25 65 72 508 40 50 | BCIe57-ND 174 1162 87.15 | 2202 97021683 oe lcellce dijcee tse cy ay WML 6 gece dese cep oies 
082 |+10% | 25 65 72 5.08 4.0 .50 | BC1G58-ND 1.86 12.38 92.85 | 2222 370 21823 aoe || ee, ae ee ; ; : 
10 | 45% | 25 80 72 508 40 50 | 3013PH-ND 212 1410 10575 | 2209 37022104 AT |+10% | 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 | BCI770-ND 3.92 26.12 195.90| 2222 373 21474 
10 = |+10% | 25 80 7.2 5.08 4.0 .50 | BC1639-ND 1.98 13.18 98.85 | 2222 37021104 -56 | +10% | 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 | BCI771-ND 4.41 29.38 220.35) 2222 373 21564 
42 /+10% | 35 8.0 72 5.08 4.0 .50 | BCIG41-ND 2.14 14.24 106.80 | 2222 370 21124 68 | 410% | 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 | BC1772-ND 4.90 32.64 244.80 | 2222 373 21684 
15 | 410% | 3.5 80 72 5.08 4.0 .50 | BC1643-ND 2.36 15.70 117.75 | 2222 370 21154 100 82 | 410% | 6.0 12.0 17.5 15.0 5.0 .60 | BC1773-ND 5.36 35.70 267.75) 2222 373 21824 
18) 210% | 35 80 72 5.08 4.0 50 BGI lae 260 17.34 180.05 | 2202 37021184 1.0 | 410% | 6.0 120 175 15.0 5.0 .60 | BC1763-ND 5.84 38.96 292.20| 2222 373 21105 
eee | de ok oo coe ae oo MERON 525 oben 4a60n |Soee ceo tara 12 |s10% | 7.0 135 175 15.0 5.0 .80 | BC1764-ND 6.61 44.06 330.45) 2299 373 21125 
aa 1aio% | 45 8072 BR 40 50 HEERIENDN 9.27 29.44 1982012900370 01994 1.5 |+10% | 7.0 135 17.5 15.0 5.0 .80 | BC1765-ND 7.80 52.02 390.15 | 2222 373 21155 
39 |210% | 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 | BC1653ND 3.83 25.50 191.25 | 2229 370 21304 1.8 | 210% | 8.5 15.0 17.5 15.0 5.0 .80 | BCI766-ND 9.27 61.82 463.65 | 2222 373 21185 
A7 |+10% | 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 | BC1655-ND 4.16 27.74 208.05 | 2222 370 21474 2.2 |+10% | 85 15.0 17.5 15.0 5.0 .80 | BC1767-ND 10.99 73.24 549.30) 2222 373 21225 
0047 | 45% | 25 65 72 5.08 40 50 | 3005PH-ND 1.24 8.28 62.10) 222237042472 15 | 210% | 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 | BCI775-ND 2.93 19.56 146.70 | 2222 373 41154 
0068 | 5% | 25 65 72 5.08 4.0 .50 | 3006PH-ND 1.24 828 62.10) 222237042682 18 | 410% | 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 | BCI777-ND 3.18 21.22 159.15 | 2222 373 41184 
ogg | O10 | s8% | 25 65 7.2 6.08 40 .50 RONDE 1.27 846 63.46 | 2202 37042108 .22 | 210% | 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 | BCI779-ND 3.43 22.84 171.30] 2222373 41224 
te | ae lee fe 5 ope at: eo: MERROMTE dug oe feoe | oooe segapens 27 | 410% | 6.0 120 17.5 15.0 5.0 .60 | BCI781-ND 3.67 24.48 183.60 | 2222 373 41274 
‘o33. | a5% | 35 80 72 508 40 50 | 3010PH-ND 174 11.60 8700/2292 370 42993 33 | 410% | 6.0 120 17.5 15.0 5.0 .60 | BC1782-ND 3.92 26.12 195.90 | 2222 373 41334 
00101 25% 125 65.72 508 40 50 | 3001PH-ND 4.24828 62.10 | 2222 370 52102 39 [410% | 6.0 120 175 15.0 5.0 .60 | BC1784-ND 4.41 29.38 220.35 | 2222 373 41394 
(0010 | 410% | 25 65 72 5.08 4.0 .50 | BCIG59-ND 116 7.76 58.20) 222237051102] | 250] .47 | +10% | 6.0 12.0 17.5 15.0 5.0 .60 | BC1786-ND 4.90 32.64 244.80 | 2222 373 41474 
0012 |+10% | 25 6.5 7.2 508 4.0 50 | BC1661-ND 1.16 7.76 58.20] 222237051122 56 |+10% | 7.0 135 17.5 15.0 5.0 .80 | BC1788-ND 5.36 35.70 267.75 | 2222 373 41564 
0015 | +5% | 25 65 7.2 5.08 4.0 50 | 3002PH-ND 1.24 8.28 62.10) 2222 370 52152 68 | +10% | 7.0 135 17.5 15.0 5.0 .80 | BC1789-ND 5.63 37.54 281.55 | 2222 373 41684 
S015 | 10% | 25 65 7.2 608 4.0 50 TIBGIEESINDE 1.16 7.76 58.20 | 2222 370 81152 82 |+10% | 85 15.0 175 15.0 5.0 .80 | BCI790-ND 5.84 38.96 292.20 | 2222 373 41824 
eam o. , oprah emre etd bere thedit 10 [410% | 85 150 175 150 50 80 | BCI774-ND 6.33 42.22 316.65 | 2222 373 41105 
‘0022 |410% | 25 65 72 508 40 50 | BCI667-ND 116 776 5820/2222 37051229 4.2 |+10% | 10.0 165 17.5 15.0 5.0 .80 | BCI791-ND 7.77 51.82 388.65 | 2222 373 43125 
0027 | #10% | 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 | BCI669-ND 1.16 7.76 58.20 | 2222 37051272 1.5 | 210% | 85 18.0 26.0 225 5.0 .80 | BCI776-ND 9.76 65.08 488.10 | 2222 373 41155 
0033 | #5% | 25 6.5 7.2 5.08 4.0 .50 | 3004PH-ND 1.24 8.28 62.10 | 2222 370 52332 1.8 |+10% | 10.0 195 26.0 22.5 5.0 .80 | BCI778-ND 11.72 78.14 586.05] 2222 373 41185 
ee ay ae aS i one nn 2 BCLETND ne ue ae Seopa oie 2.2 | 10% | 10.0 19.5 26.0 22.5 5.0 .80 | BC1780-ND 13.68 91.18 683.85 | 2222 373 41225 
oo | ‘0047 | 310% | 28 65 72 808 40 80 | BCIG7S-ND 121 806 6045| 2702 37081472| | 250| 27 [210% | 100 195 260 225 5.0 80 | BCI792-ND 15.21 101.38 760.35) 2222 373 43275 
‘nose |aio% | 25 65 72 508 40 50 WECIGRINDN 123 9 6165 | 9007 97051600 3.3 | 410% | 13.0 23.0 31.0 27.5 5.0 .80 | BC1783-ND 18.33 122.20 916.50 | 2222 373 41335 
‘oss |210% | 25 65 72 508 40 50 | BCI67BND 125 836 6270/2222 37051682 3.9 |+10% | 15.0 25.0 31.0 27.5 5.0 .80 | BC1785-ND 21.48 143.20 1074.00 | 2222 373 41395 
“g082 Tai0% | 2565 72508 4050 | BCI679-ND 4.28 852 63.90 | 2009 37051890 47 | +10% | 15.0 25.0 31.0 275 5.0 .80 | BC1787-ND 25.80 171.98 1289.85 | 2222 373 41475 
01 |+10% | 35 80 7.2 5.08 4.0 .50 | BCIG60-ND 1.30 868 65.10 | 222237051103 047 ]+10% | 50 11.0 175 15.0 5.0 .60 | BC1801-ND 3.48 21.22 159.15] 2222 37351473 
012 | 410% | 35 80 7.2 5.08 4.0 .50 | BCIG62-ND 1.33 8.84 66.30 | 2222 37051123 .056 | +10% | 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 | BC1802-ND 3.24 21.62 162.15 | 2222 373 51563 
Me ae (ae Gy oo cone at, eo MERMREHEN tan Soap cocci oose operas 068 | +10% | 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 | BC1803-ND 3.31 22.04 165.30 | 2222 373 51683 
: 2 | feo See 8 : : : 082 | +10% | 5.0 11.0 175 15.0 5.0 .60 | BC1805-ND 3.37 22.44 168.30) 2222 373 51823 
Gem ts an 72 Sue 0 2 seeay rel Tome rssoiomzyosm| | | “a |siou so f10 irs too so» | SomDND 340 sy tess zara sto 
033 | 410% | 6.0 11.0 72 5.08 4.0 .50 | BC1672-ND 1.77 11.78 88.35 | 2299 37051333 12 | 210% | 6.0 120 175 15.0 5.0 .60 | BCI794-ND 3.92 26.12 195.90] 222237351124 
039 | +10% | 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 | BC1674-ND 1.88 12.54 94.05 | 2222 370 51393 15 |+10% | 6.0 12.0 17.5 15.0 5.0 .60 | BCI795-ND 4.41 29.38 220.35 | 2222 373 51154 
047 | +10% | 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 | BCI676-ND 2.02 13.48 101.10 | 2222 37051473 18 | +10% | 7.0 13.5 17.5 15.0 5.0 .80 | BC1797-ND 4.90 32.64 244.80 | 2222 373 51184 
MKT 371 Series 22 |+10% | 7.0 135 17.5 15.0 5.0 .80 | BCI798-ND 5.36 35.70 267.75 | 2222 373 51224 
056 ]+10% | 25 65 10.0 7.62 40 .50 | BC1688-ND 200 13.34 100.05] 222237111563] | 400| 27 |+10% | 85 150 17.5 15.0 5.0 .80 | BC1799-ND 6.12 40.80 306.00 | 2222 373 51274 
068 |+10% | 25 65 10.0 7.62 4.0 .50 | BC1690-ND 2.01 13.42 100.65 | 2222 371 11683 - 
082 |+10% | 25 65 10.0 7.62 4.0 .50 | BC1692-ND 2.03 13.50 101.25] 2222371 11823 Bs 7 ae ee Hee ee oe _ Ried ae ve bee pores cae 
42 |+10% | 3.0 80 10.0 762 4.0 .50 | BC1680-ND 2.12 14.16 106.20 | 2222 371 11124 B80) 210%, | 89. DENS 1a, 80 a : 5 : 
‘ts |aio% | 30 80 100 762 40 50 | BC1eBI-ND 227 15412 11340 | 2209 37111154 AT |+10% | 85 15.0 17.5 15.0 5.0 .80 | BC1809-ND 7.40 49.36 370.20| 2222 373 53474 
48 Tato% 13.080 100 762 40 50) BC16B2:ND 245 16.30 122.951 2090 37111184 56 |+10% | 10.0 165 17.5 15.0 5.0 .80 | BC1810-ND 8.63 57.52 431.40 | 2222 373 53564 
63 22 |+10% | 3.0 8.0 10.0 7.62 4.0 .50 | BC1683-ND 2.62 17.48 131.10 | 2222 371 11224 68 | +10% | 10.0 19.5 26.0 22.5 5.0 .80 | BC1804-ND 9.76 65.08 488.10) 2222 373 51684 
27 | 410% | 4.0 9.0 10.0 7.62 4.0 .50 | BC1684-ND 289 19.28 144.60 | 2222 371 11274 82 | 410% | 85 18.0 26.0 22.5 5.0 .80 | BC1811-ND 10.56 70.38 527.85 | 2222 373 53824 
a ey ee oc, ean 1.0 | 210% | 10.0 195 26.0 225 5.0 .80 | BC1806-ND 11.11 74.06 555.45] 2222 373 53105 
: 24 AS ee : : : 1.2 |+10% | 10.0 195 26.0 225 5.0 .80 | BC1807-ND 14.02 93.44 700.80 | 2222 373 53125 
ee oo: Bee ee 1.5 | 210% | 15.0 25.0 31.0 27.5 5.0 .80 | BCI796-ND 17.08 113.84 853.80 | 2999 373 51155 
82 [110% | 5.0 105 10.0 7.62 40 .50 | BC1693-ND 5.36 35.70 267.75| 2222 37111824] 4Updo = 50V and URac = 32V. 
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INA TPC Polyester Film Capacitors 


Description: ¢ Dielectric: Metallized polyester film (polyethylene teraphtalate) * Stacked-film * Leads: Radial tin-plated wire * Protection: 
Plastic case (UL 94V-0) / Epoxy resin * Marking: Logo, Nominal Capacitance, Tolerance (EIA), DC Nominal Voltage 


Dim. (mm) 


Features: * Non-inductive, self-healing, metallized polyester film capacitor * Insulated thermoplastic casing, epoxy resin sealed with stand- 
offs, flame retardant resin and case according to UL 94V-0 « Radial connections with a lead spacing of 5.08mm 


Applications: * Supply decoupling, filter, integrators, treatment of analog signals, rejection of line perturbations 


Standardization: * Generic Specifications: CE] 384-1/CECC 30000/UTE 83100 »* Sectional Specifications: CEI 384-2-CECC 30400/ 
UTE 83151 »* Complies with Special Specifications: CECC 30401-063 ¢ On the LNZ list: Complies with type CPM-N; RAQ2 production, 
equivalent AQAP-4 of NATO 


Volt.| Dim. (mm) | Capac- Toler- | Digi-Key Pricing AVX Volt.| Dim. (mm) | Capac- Toler- | Digi-Key Pricing AVX 
(DC)| H W itance ance _ | Part No. u 10 100 | Part No. (DC)| H WwW itance ance | Part No. i 10 100 | Part No. 

1,000pF +5% | 478-3385-ND 10 74 5.30 | BQ014D0102J 8.0 | 32 .33yuF +5% | 478-3378-ND .23 1.68 11.98 | BQ024D0334J 
1,000pF +10% |478-3425-ND .09 -70 4.98 | BQ014D0102K 7 i .33uF +10% | 478-3400-ND 21 1.58 11.25 | BQ024D0334K 

1,500pF +5% | 478-3376-ND 10 75 5.38 | BQ014D0152J A7UF +5% | 478-3371-ND 34 2.53 18.08 | BQ074D0474J 
1,800pF +5% | 478-3431-ND 10 77 5.48 | BQ014D0182J 63 WATUF +10% |478-3415-ND 32 2.38 17.00 | BQ074D0474K 
2,200pF +5% | 478-3409-ND 10 77 5.48 | BQ014D0222J 8.0 | 5.0 .68uF +10% |478-3417-ND 36 2.64 18.85 | BQ074D0684K 

2,200pF +10% | 478-3429-ND 10 72 5.15 | BQ014D0222K 1.0UF +5% | 478-3367-ND 45 3.33 23.75 | BQ074D0105J 
2,700pF +5% | 478-3433-ND W .78 5.55 | BQ014D0272J 1.0F +10% | 478-3375-ND 42 3.13 22.33 | BQ074D0105K 
3,300pF +10% | 478-3423-ND 10 72 5.18 | BQ014D0332K 12.0 | 6.0 2.2uUF +10% | 478-3402-ND 92 6.78 48.40 | BQ054D0225K 

3,900pF +5% | 478-3399-ND 10 76 5.45 | BQ014D0392J 1,000pF +5% | 478-3369-ND 10 74 5.30 | BQ014E0102J 

4,700pF +5% __| 478-3432-ND A 78 5.55 | BQ014D0472J 1,500pF +5% | 478-3396-ND 10 75 5.38 | BQ014E0152J 

4,700pF +10% |478-3416-ND 10 73 5.23 | BQ014D0472K 2,200pF +5% | 478-3384-ND 10 77 5.48 | BQ014E0222J 
8,200pF +5% | 478-3434-ND ms bi) 83 5.93 | BQ014D0822J 2,200pF +10% |478-3412-ND 10 72 5.15 | BQ014E0222K 

10,000pF +5% | 478-3373-ND 12 85 6.10 | BQ014D0103J 3,300pF +5% | 478-3435-ND 10 reed 5.53 | BQ014E0332J 
10,000pF | +10% |478-3413-ND 1 -80 5.73 | BQ014D0103K 3,300pF +10% |478-3420-ND 10 72 5.18 | BQ014E0332K 

15,000pF +5% | 478-3414-ND 10 72 5.18 | BQ014D0153J 4,700pF +5% | 478-3404-ND rb .78 5.55 | BQ014E0472J 

15,000pF | +10% |478-3421-ND 09 68 4.85 | BQ014D0153K 65 | 25 6,800pF +5% | 478-3405-ND 1 81 5.80 | BQ014E0682J 
22,000pF +5% | 478-3407-ND 10 74 5.28 | BQ014D0223J ° 7 6,800pF +10% | 478-3390-ND 10 76 5.45 | BQ014E0682K 
22,000pF | +10% | 478-3397-ND .09 69 4.95 | BQ014D0223K 10,000pF | +10% | 478-3401-ND A 81 5.75 | BQ014E0103K 

63 | 6.5 | 2.5 | 27,000pF +5% | 478-3427-ND 10 76 5.45 | BQ014D0273J 100 10,000pF +5% | 478-3403-ND 12 85 6.10 | BQ014E0103J 
27,000pF | +10% |478-3411-ND 10 72 5.13 | BQ014D0273K 15,000pF | +10% |478-3440-ND 09 68 4.85 | BQ014E0153K 

33,000pF +5% | 478-3387-ND aT 83 5.90 | BQ014D0333J 22,000pF +5% | 478-3377-ND 10 74 5.28 | BQ014E0223J 

33,000pF | +10% | 478-3391-ND aA .78 5.55 | BQ014D0333K 33,000pF +5% | 478-3406-ND 1 83 5.90 | BQ014E0333J 

39,000pF +5% | 478-3419-ND 10 77 5.53 | BQ014D0393J 47,000pF +5% | 478-3408-ND 1 79 5.63 | BQ014E0473J 
47,000pF +5% | 478-3381-ND AW 79 5.63 | BQ014D0473J 47,000pF | +10% | 478-3438-ND 10 74 5.28 | BQ014E0473K 

47,000pF | +10% | 478-3392-ND 10 74 §.28 | BQ014D0473K 0.1pF +5% | 478-3386-ND 12 -90 6.43 | BQ014E0104J 
56,000pF +5% | 478-3439-ND At 79 5.65 | BQ014D0563J 0.1pF +10% _| 478-3379-ND <A 84 6.03 | BQ014E0104K 

56,000pF | +10% | 478-3422-ND 10 75 5.33 | BQ014D0563K .22UF +5% | 478-3393-ND 28 2.09 14.95 | BQ074E0224J 

68,000pF +5% | 478-3380-ND AW 84 6.00 | BQ014D0683J 8.0 | 5.0 .33UF +5% | 478-3394-ND .23 1.68 11.98 | BQ074E0334J 

68,000pF | +10% | 478-3436-ND AW AE] 5.65 | BQ014D0683K 7 7 A7UF +5% | 478-3437-ND 61 4.48 32.00 | BQ074E0474J 
82,000pF | +10% | 478-3424-ND Ai 78 5.55 | BQ014D0823K A7UF +10% | 478-3428-ND 48 3.54 25.25 | BQO74E0474K 
0.1pF +5% | 478-3368-ND 12 -90 6.43 | BQ014D0104J 1,000pF +10% | 478-3389-ND AT 79 5.65 | BQ014G0102K 

0.1pF +10% | 478-3383-ND W 84 6.03 | BQ014D0104K 6.5 | 2.5 | 10,000pF +5% | 478-3430-ND 13 95 6.75 | BQ014G0103J 
12uF +5% | 478-3418-ND 13 94 6.73 | BQ014D0124J 250 10,000pF | _+10% | 478-3426-ND 12 89 6.35 | BQ014G0103K 
-15uF +5% | 478-3372-ND ae 99 7.10 | BQ014D0154J 8.0 | 32 33,000pF | +10% | 478-3398-ND 15 1.14 8.15 | BQ024G0333K 
15yuF +10% | 478-3410-ND 13 93 6.68 | BQ014D0154K z 5 47,000pF | +10% | 478-3374-ND .20 1.45 10.38 | BQ024G0473K 
20uF +5% | 478-3370-ND .24 1.75 12.50 | BQ014D0224J 8.0 | 5.0 0.1pF +10% | 478-3382-ND 29 2.12 15.15 | BQ074G0104K 

sell +10% | 478-3395-ND 13 99 7.05 | BQ014D0224K 400 | 6.5 | 2.5 | 1,000pF +10% | 478-3388-ND WW 79 5.65 | BQ01410102K 

Medium Power Film Capacitors 
The FFB and FFV3 series use a non-impregnated metallized polypropylene or polyester dielectric with the controlled self-healing process, 


specially treated to have a very high dielectric strength in operating conditions up to 105°C. They have been designed for printed circuit board 
mounting. Furthermore, their performance allows them to be an alternative to electrolytic technology because they can withstand much higher 
levels of surge voltage. One unique feature of this technology (as opposed to electrolytics) is how the capacitor reacts at the end of its lifetime. 
With an electrolytic, there is a strong risk of explosion of the case. However, with this line of film capacitors, the capacitor will simply experience 
a loss of capacitance of about 2% at the end of its life. This loss of capacitance is theoretical because the capacitor continues to be functional 
even after this 2% decrease. 


Applications: The FFB and FFVS series are particularity designed for DC filtering, low reactive power. 


General Characteristics: » Climactic Category: 40/105/56 IEC 68 (FFV3 Series) 55/105/56 IEC 68 (FFB) » Test Voltage between terminals at 25°C 
is 1.5 X Vnde 


Capacitance Tolerance | Irms Maximum Rs Dimensions (mm) Digi-Key Price Each AVX 
Fig. | Type Voltage (uF) (%) (A) (mo) Lo oewiodu 1 LS | PartNo. 1 10 100 1,000 | PartNo. 
FFB Series 
33 3.0 3.0 31.1 13.0 224 0.80 27.5| 478-2589-ND 9.50 7.60 6.65 5.70 FFB14D0336K 
75VDC (45Vrms) 68 10 6.2 17 31.1 17.3 298 0.80 27.5| 478-2590-ND 16.93 13.54 11.85 10.16 FFB34D0686K 
110 10 14 82.0 22.0 37.0 1.00 27.5 | 478-2591-ND 34.65 27.72 24.26 20.79 FFB54D0117K 
20 2.6 3.0 31.1 13.0 224 0.80 27.5 | 478-2592-ND 6.80 5.44 4.76 4.08 FFB14E0206K 
100VDC (60Vrms) 47 10 6.0 17 31.1 20.8 31.3 1.00 27.5| 478-2593-ND 13.75 11.00 9.63 8.25 FFB44E0476K 
Poly- 68 9.0 1.4 82.0 22.0 37.0 1.00 27.5 | 478-2594-ND 28.13 22.50 19.69 16.88 FFB54E0686K 
ester 75 24 16 31.1 13.0 224 80 27.5] 478-2595-ND 4.05 3.24 2.84 2.43 FFB14HO755K 
300VDC (90Vrms) 18 10 6.0 7.0 31.1 20.8 31.3 1.00 27.5] 478-2596-ND 9.03 7.22 6.32 5.42 FFB44H0186K 
27 9.0 5.0 82.0 22.0 37.0 1.00 27.5 | 478-2597-ND 22.28 17.82 15.60 13.37 FFB54H0276K 
6.2 2.5 7 31.1 13.0 224 80 27.5] 478-2598-ND 3.98 3.18 2.79 2.39 FFB1410625K 
400VDC (105Vrms) 15 10 6.2 7.0 31.1 208 31.3 1.0 27.5} 478-2599-ND 8.45 6.76 5.92 5.07 FFB4410156K 
1 20 8.2 6.5 32.0 22.0 37.0 1.00 27.5 | 478-2600-ND 22.28 17.82 15.60 13.37 FFB5410206K 
3.9 5.1 30 31.1 13.0 224 80 27.5| 478-2601-ND 5.45 4.36 3.82 3.27 FFB16J0395K 
525VDC (105Vrms) 10 10 12 12 31.1 208 31.3 1.00 27.5} 478-2602-ND 10.65 8.52 7.46 6.39 FFB46J0106K 
13 12 9.0 32.0 22.0 37.0 1.00 27.5 | 478-2603-ND 21.45 17.16 15.02 12.87 FFB56J0136K 
3.3 5.0 31 31.1 13.0 224 80 27.5 | 478-2604-ND 5.20 4.16 3.64 3.12 FFB16A0335K 
720VDC (120Vrms) 75 10 11.4 14 31.1 208 31.3 1.00 27.5} 478-2605-ND 10.15 8.12 7.11 6.09 FFB46A0755K 
Polypro- 10 12 1 32.0 22.0 37.0 1.00 27.5 | 478-2606-ND 21.05 16.84 14.74 12.63 FFB56A0106K 
pylene 2.0 3.6 4 31.1 13.0 224 80 27.5| 478-2607-ND 4.95 3.96 3.47 2.97 FFB16C0205K 
900VDC (150Vrms) 51 10 9.3 16 31.1 20.8 31.3 1.00 27.5} 478-2608-ND 9.65 12. 6.76 5.79 FFB46C0515K 
6.8 12 12 82.0 22.0 37.0 1.00 27.5 | 478-2609-ND 19.80 15.84 13.86 11.88 FFB56C0685K 
1.5 3.3 45 31.1 13.0 224 80 27.5] 478-2610-ND 4.70 3.76 3.29 2.82 FFB16L0155K 
1100VDC (180Vrms) 3.0 10 6.6 23 31.1 20.8 31.3 1.00 27.5| 478-2611-ND 9.15 7.32 6.41 5.49 FFB46L0305K 
47 10.3 15 32.0 22.0 37.0 1.00 27.5 | 478-2612-ND 19.60 15.68 13.72 11.76 FFB56L0475K 
Capacitance Tolerance Irms Maximum Rs Digi-Key Price Each AVX 
Fig. Type Voltage (nF) (%) (A) (mo) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
FFV3 Series 

75VDC (45Vrms) 160 28 AT 478-2613-ND 39.60 34.65 29.70 27.72 | FFV34D0167K 
Polyester 100VDC (60Vrms) 100 10 24 55 478-2614-ND 34.66 30.33 26.00 24.27 FFV34E0107K 
300VDC (90Vrms) 50 26 2.25 478-2615-ND 30.10 26.34 22.58 21.07 FFV34HO506K 
9 400VDC (105Vrms) 40 23 2.21 478-2616-ND 30.70 26.87 23.03 21.49 FFV3410406K. 
500VDC (105Vrms) 20 27 5.88 478-2617-ND 22.40 19.60 16.80 15.68 FFV36J0206K 
Polypro- 700VDC (120Vrms) 20 10 30 5.15 478-2618-ND 23.44 20.51 17.58 16.41 FFV36A0206K 
pylene 900VDC (150Vrms) 13 25 6.33 478-2619-ND 22.44 19.64 16.83 15.71 FFV36C0136K 
1100VDC (180Vrms) 9.0 20 7.61 478-2620-ND 21.80 19.08 16.35 15.26 FFV36L0905K 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic PPS Film Capacitors - ECHS 7 “eT 
Non-inductive construction using PPS film as designed for high Electrical Specifications: * Temperature Range: -40°C ~ 125°C * Rated Voltage: 50V 1.0 H Solder Plated 
heat resistance and high frequency applications. DC, 100VDC » Capacitance Range: 0.0001 to 0.47uF * Capacitance Tolerance: +2%(G) i 4 Oxygen-free 
Features: * Wide operating temperature range -40°C ~ 125°C & #5%(J) * Dissipation Factor: 0.3% maximum at 1kHz and 20°C» Withstand Voltage: 1- Ly, i Copper (OFC) 
* Excellent temperature coefficient -100PPM/°C * Excellent 5 Seconds at 250% of rated voltage between terminals * Insulation Resistance: 45,000MQ 25 [+ Wire 
frequency characteristics minimum, for values equal to or less than .33yF. 15,000 MO/UF minimum, for greater than ny Od +0.05 
Applications: * Automotive * Oscillation circuits -33yF (20°C, 100VDC, 60s) Fi125 ~~ 
WV | Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic WV | Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
oc pF ance L Ll H [iF d | Part No. if 10 100 1,000) Part No. DC IF ance L uf H cE d_ | Part No. 1 10 100 1,000) Part No. 
001 | 2% | 85 4.0 7.6 5.0 0.60 |PS1H102G-ND 66 .57 48 .29 | ECH-S1H102GZ 068 | 5% | 14.5 5.0 11.2 10.00 0.60 |PS1H683/-ND 69 59 .49 .30 | ECH-S1H683JZ 
0012 | 2% | 85 4.0 7.8 5.0 0.60 |PS1H122G-ND 66 .57 .48 .29 | ECH-S1H122GZ 082 | 5% | 145 5.5 11.6 10.00 0.60 |PS1H823/-ND  .76 .66 .55 .33 | ECH-S1H823JZ 
0015 | 2% | 85 4.0 7.6 5.0 0.60 |PS1H152G-ND 66 .57 .48 .29 | ECH-S1H152GZ 1 | 5% | 14.5 6.0 12.0 10.00 0.60 |PS1H104J-ND 88 76 .63 .38 | ECH-S1H104JZ 
0018 | 2% | 85 4.0 76 5.0 0.60 |PS1H182G-ND 66 57 .48 .29 | ECH-S1H182GZ 12 | 5% | 145 65 12.4 10.00 0.60 |PSIH124J-ND 1.00 .86 .72 .43 | ECH-S1H124JZ 
0022 | 2% | 85 4.0 78 5.0 0.60 |PS1H222G-ND 66 57 .48 .29 | ECH-S1H222GZ 15 | 5% | 17.0 65 12.4 12.50 0.60 |PSIHIS4J-ND 117 1.01 .84 .51 | ECH-S1H154JZ 
0027 | 2% 85 40 7.8 5.0 0.60 |PS1H272G-ND 66 .57 .48 .29 | ECH-S1H272GZ 50 18 5% | 17.0 6.5 14.0 12.50 0.60 |PS1H184J-ND 1.35 1.16 .97 .58 | ECH-S1H184JZ 
0033 | 2% 8.5 4.0 8.0 5.0 0.60 |PS1H332G-ND 66 57 .48 .29 | ECH-S1H332GZ 22 5% | 17.0 7.0 14.4 12.50 0.60 |PS1H224J-ND 1.54 1.32 1.10 .66 | ECH-S1H224JZ 
0039 | 2% 85 4.0 7.8 5.0 0.60 |PS1H392G-ND .66 57 .48 .29 | ECH-S1H392GZ 27 5% | 17.0 7.5 15.2 12.50 0.80 |PS1H274J-ND 1.69 1.46 1.22 .73 | ECH-S1H274JZ 
0047 | 2% | 8.5 4.0 80 5.0 0.60 |PSIH472G-ND 66 57 .48 .29 | ECH-S1H472GZ 33 | 5% | 17.0 85 15.8 12.50 0.80 |PS1H334J-ND 188 1.62 1.35 .81 | ECH-S1H334JZ 
0056 | 2% | 85 40 82 5.0 0.60 |PSIH562G-ND 66 .57  .48 .29 | ECH-S1H562GZ 39 5% 17.0 9.0 16.4 12.50 0.80 |PS1H394J-ND 212 1.82 1.52 .91 | ECH-S1H394JZ 
088 | 2% | 85 40 76 5.0 0.60 |PSIH682G-ND 6657.48.29 1 ECH-S1HG82GZ A7 | 5% | 17.0 10.0 17.2 12.50 0.80 |PSIH474J-ND 2.37 2.04 1.70 1.02 | ECH-S1H474JZ 
0082 | 2% | 85 4.0 7.6 5.0 060 |PS1H822G-ND 66 57 .48 .29 | ECH-S1H822GZ 0001 | 5% | 85 4.0 65 5.0 0.60 | PS1101J-ND 60 51 43.26 | ECH-S1101JZ 
01 | 2% | 85 4.0 7.6 50 0.60 |PSIH103G-ND 71 .61 51 31 | ECH-S1H103GZ 00012) 5% | 85 40 65 5.0 0.60 [RSID 60 51 43.26 | ECH-S1121Z 
012 | 2% | 85 4.0 80 50 0.60 |PSIH123G-ND 77 67 .56 .33 | ECH-S1H123GZ 00015) S% | 85 40 65 5.0 0.60 oh ainom 80 61 43 26 | ECH-SI151Z 
015 | 2% |120 4.5 7.8 7.5 0.60 |PSIH153G-ND .79 .68 .57 .34_| ECH-S1H153GZ 00018) 5% | 85 40 65 5.0 060 ESISM Om 60 St 48 26 | ECH-S1181NZ 
018 | 2% |120 45 80 75 0.60 |PSIH183G-ND 87 75 .62 .38 | ECH-S1H183GZ 00022) S% | 85 40 65 5.0 0.60 [RSIE2NANDE 60 51 43 26 { ECHS1221N2 
022 | 2% |120 45 82 7.5 0.60 |PS1H223G-ND 94 81 .68 .41 | ECH-S1H223GZ 00027) 6% | 85 40 65 5.0 060 evo 80 61 48 26 | ECH-S127 12 
027 | 2% | 120 45 104 7.5 0.60 |PS1H273G-ND 1.03 .89 .74 .44 | ECH-S1H273GZ 00083) 5% | 85 40 65 5.0 060 ESISU RO 60 St 48 26 | ECH-S1831IZ 
033 | 2% |120 45 106 7.5 0.60 |PSIH333G-ND 113 97 .81 .49 | ECH-S1H333GZ 00039) S% | 85 40 65 5.0 060 aero 60 ST 43° 26 | ECH-S1391UZ 
039 | 2% | 120 5.0 104 7.5 0.60 |PSIH393G-ND 1.22 1.05 .87 .52 | ECH-S1H393GZ 00047) 5% | 85 40 65 50 0.60 eRe 60 St 43 26 | ECH-SIA7IUZ 
00056] 5% | 85 4.0 65 5.0 0.60 |PS1561J-ND 60.51 43.26 | ECH-S1561JZ 
047 | 2% | 120 5.0 108 7.5 0.60 /PS1H473G-ND 1.31 1.13 .94 .57 | ECH-S1H473GZ 
9 if f 00068] 5% | 85 4.0 65 5.0 0.60 |PS1681J-ND 60 51 43 26 | ECH-S1681JZ 
056 | 2% | 120 5.5 11.0 7.5 0.60 |PSIH563G-ND 1.45 1.25 1.04 .63 | ECH-S1H563GZ ! 
068 | 2% | 145 5.0 11.2 10.00 0.60 |PSIH683G-ND 1.60 1.37 1.15 69 | ECH-S1H6s3GZ 00082) Sh | 85 40 65 5.0 060 eee «00 ST 43 26 | ECH-S1B21Nz 
i i i 001 | 5% | 10.0 4.5 7.0 5.0 0.60 |PS1102J-ND 39 34.28 17 | ECH-S1102UZ 
082 | 2% | 145 5.5 11.6 10.00 0.60 |PS1H823G-ND 1.75 1.50 1.25 .75 | ECH-S1H823GZ 
0012} 5% | 10.0 45 7.0 5.0 0.60 |PS1122J-ND 39.34.28 17 | ECH-S1122UZ 
a 2% | 14.5 6.0 12.0 10.00 0.60 |PS1H104G-ND 1.95 1.68 1.40 .84 | ECH-S1H104GZ 
0015 | 5% | 10.0 45 7.0 5.0 0.60 |PS1152J-ND 39.34.28 .17_| ECH-S1152UZ 
42 | 2% |145 65 124 10.00 0.60 |PSTH124G-ND 221 190 158 .95 |ECH-S1H124GZ 
i 0018 | 5% | 10.0 45 7.0 5.0 0.60 |PS1182J-ND 39.34.2817 | ECH-S1182UZ 
50 | 15 | 2% | 17.0 6.5 12.4 12.50 0.60 |PSTHI54G-ND 254 2.18 1.82 1.09 | ECH-S1H154GZ ono | .59 
: j 5% | 10.0 45 7.5 5.0 0.60 |PS1222J-ND 39° 34.28 17 | ECH-S1222Z 
18 | 2% | 17.0 65 14.0 12.50 0.60 |PS1H184G-ND 2.85 2.45 2.04 1.22 | ECH-S1H184GZ x 
; 0027} 5% | 10.0 45 7.0 5.0 0.60 |PS1272J-ND 39 34.28 17 | ECH-S1272UZ 
22 | 2% | 17.0 7.0 14.4 12.50 0.60 |PS1H224G-ND 3.22 277 231 1.38 | ECH-S1H224GZ i 
7 | 9% 1470 75 182 1260 090 [CMON 64 313 261 156. | EcHsinzvagz 0033] 5% | 10.0 45 7.5 5.0 0.60 |PS1332J-ND 39° 34.28 17 | ECH-S1332JZ 
: a ee Ea : —— 0039 | 5% | 10.0 45 7.0 5.0 0.60 |PS1392J-ND 39 34.28 .17_| ECH-S1392JZ 
33 | 2% | 17.0 85 15.8 12.50 0.80 |PSTH334G-ND 4.09 3.51 293 1.75 | ECH-S1H334GZ 00471 5% 140075075 50 0.60 1PS1472/-ND 4035 2918 | ECH-S147217 
39 | 2% | 17.0 9.0 16.4 12.50 0.80 |PS1H394G-ND 4.53 3.89 3.24 1.94 | ECH-S1H394GZ 9 i 
0056 | 5% | 120 45 80 7.5 0.60 |PS1562J-ND AT A134 21 ‘| ECH-S1562JZ 
A7 | 2% | 17.0 10.0 17.2 12.50 0.80 |PS1H474G-ND 5.12 4.39 3.66 2.19 | ECH-S1H474Gz | | 100 “ ‘ 
0068 | 5% | 120 45 7.8 7.5 0.60 |PS1682J-ND AT A134 .21_'| ECH-S1682UZ 
001 | 5% | 85 4.0 7.6 5.0 0.60 |PSIH102/-ND .26 .23 .19 .12 | ECH-S1H102JZ oos2 | 5% | 120 45 80 75 060 |PS1822J-ND 47. 41 3421. | ECH-81822J7 
0012 | 5% | 85 4.0 7.8 5.0 0.60 |PS1H122J-ND  .26 .23 19 .12 | ECH-S1H122JZ ; 7 ainaiees Bile, Fetal : ayia | 
mois 15% | 8840-78 807060 EROEIIRN 98 9a 19 ao “Teor sumigaaz 01 | 5% | 120 45 80 7.5 0.60 |PS1103J-ND AT A134 _.21_| ECH-S1103UZ 
: Br | a EBs a : : ed ae ks 012 | 5% | 120 5.0 82 75 0.60 |PS1123J-ND 55 48 40.24 | ECH-S1123Z 
0018 | 5% | 85 4.0 7.6 5.0 0.60 |PS1H182J/-ND .26 .23 .19 .12 | ECH-S1H182JZ ‘ois | 5% | 420 50 84 75 060 |PS1153/-ND 35 «48 «4024 | ECH-S1153J7 
0022 | 5% | 85 4.0 7.8 5.0 0.60 |PS1H222J-ND .26 .23 .19 .12 | ECH-S1H222JZ ‘oig. | 5% | 120 55 88 75 060 |PS1183J-ND 55 48 «40 24.-| ECH-St183/Z 
0027 | 5% | 85 4.0 78 5.0 0.60 |PSTH272ND 26 23 19 12 | ECH-S1H272/2 ‘oo2 | 5% | 420 50 108 75 0.60 |Psiz23J-ND 58 «50 42 «25. ‘| ECH-St203I7 
.0033 | 5% | 85 4.0 8.0 5.0 0.60 |PS1H332J-ND .26 .23 19 .12_| ECH-S1H332JZ ‘007 | 5% | 120 55 112 75 060 |PS1273J-ND ‘e153 44.«27_:'| ECH-S1273/7 
0039") 5%) 85 40 7.8 50 0.60 Tees 26 28 19: 12 | ECHSIH802N2 033 | 5% | 145 55 11.2 10.0 0.60 [PS1333-ND 62 54 45 27 | ECH-S1333/Z 
0047 | 5% | 8.5 4.0 8.0 5.0 0.60 |PSIHA72J-ND = 26 23 19 12 | ECH-S1H472JZ 039 | 5% | 145 6.0 11.6 10.0 0.60 |/PS1393/-ND 69 60 .50 .30 | ECH-S1393JZ 
0056 | 5% | 85 4.0 8.2 5.0 0.60 |PSIH562/-ND .26 .23 .19 .12 | ECH-S1H562JZ ‘047 | 5% | 145 60 118 10.0 060 |PS1473J-ND 70 60 50 30 | ECH-S1473/Z 
0068 | 5% | 85 4.0 7.6 5.0 0.60 |PSIH682J/-ND .26 .23 .19 .12 | ECH-S1H682JZ 056 | 5% | 145 65 122 10.0 060 |PS1563J-ND 73 67 56 34 | ECH-S1563JZ 
0082 | 5% | 85 4.0 7.6 5.0 060 |PSIH822IND 26 23.19 12 | ECH-S1H822JZ 068 | 5% | 17.0 65 12.2 12.5 0.60 |PS1683J-ND 99 85 71 43 | ECH-S1683JZ 
01 5% | 85 4.0 7.8 5.0 0.60 /PSIH103J-ND 28 24 .20 12 | ECH-S1H103JZ 082 | 5% | 17.0 65 138 125 0.60 |PS1823/-ND 1.05 90 .75 .45 | ECH-S1823JZ 
012 | 5% | 85 4.0 8.0 5.0 0.60 |PS1H123/-ND 32.28.23 14 | ECH-S1H123JZ 1 | 5% | 17.0 7.0 14.2 125 0.60 |PS1104J-ND 1.08 .93 .78 .47 | ECH-S1104JZ 
015 | 5% | 120 45 78 7.5 0.60 |PSIHI53-ND 36 31 .26 16 | ECH-S1H153JZ 12 | 5% | 17.0 7.5 14.8 12.5 0.60 |PS1124J-ND 1.28 110 .92 .55 | ECH-S1124JZ 
018 | 5% | 12.0 4.5 80 7.5 0.60 |PSIH183-ND 38 33 .27 .17 | ECH-S1H183JZ 15 | 5% | 20.5 7.5 15.0 15.0 0.80 |PS1154U-ND 1.75 1.50 1.25 .75 | ECH-S1154JZ 
022 | 5% | 120 45 8.2 7.5 0.60 |PS1H223/-ND 44.38 .32_—.19_| ECH-S1H223JZ 18 | 5% | 205 7.5 15.6 15.0 0.80 |PS1184J-ND 2.04 1.75 1.46 .88 | ECH-S1184JZ 
027 | 5% | 120 4.5 104 7.5 0.60 /PS1H273/-ND 47 41 34.21. | ECH-S1H273JZ 22 | 5% | 205 85 16.2 15.0 0.80 |PS1224/-ND 2.04 1.75 1.46 .88 | ECH-S1224JZ 
033 | 5% | 120 4.5 10.6 7.5 0.60 |PS1H333J/-ND 50 43 .36 .22 | ECH-S1H333JZ 27 | 5% | 205 9.0 17.6 15.0 0.80 |PS1274/-ND 218 1.88 1.56 .94 | ECH-S1274Jz 
039 | 5% | 12.0 5.0 104 7.5 0.60 |PS1H393J-ND 52 .45 .37 .23 | ECH-S1H393JZ 33 | 5% | 20.5 10.0 184 15.0 0.80 |PS1334J-ND 2.67 2.29 1.91 1.15 | ECH-S1334JZ 
047 | 5% | 12.0 5.0 10.8 7.5 0.60 |PS1H473J/-ND 54 .47 .39 .24 | ECH-S1H473JZ 39 | 5% | 20.5 10.5 19.2 15.0 0.80 |PS1394J-ND 2.91 2.50 2.08 1.25 | ECH-S1394JZ 
056 | 5% | 120 5.5 11.0 7.5 0.60 |PSIH563/-ND 61 53 .44 .27 | ECH-S1H563JZ A7 | 5% | 20.5 11.5 20.2- 15.0 0.80 |PS1474J-ND 298 2.56 2.14 1.28 | ECH-S1474JZ 


sc _ Metallized Polyester/Polypropylene Film Capacitors 
Panasonic ECHAX Type — Equipped with a Safety Mechanism 


Features: and 250VAC * Capacitance Range: 1.0 to 6.0uF * Capacitance Type 2 
* Non-inductive construction * Excellent safety characteristics Tolerance: +5%(J) * Dissipation Factor: 0.4% maximum at 
«Flame-retardant epoxy resin dipped enclosure * Small and —50/60Hz and 20°C +||+T max L max 
compact * Withstand Voltage: Between Terminals; VAC (rated voltage) x max imax 
Application: 175% 60s. Between Terminals to Enclosure; 2000VAC 60s ae 
* Motor running » Fluorescent lamp ballast * Insulation Resistance: Between Terminals; 10009 Fmin. (20°C Soar, Dialed ra 
Electrical Specifications: 100VDC 60s). Between Terminals to Enclosure; 1000MQ alain 
* Temperature Range: -25°C ~ 70°C » Rated Voltage: 180, 220 minimum (20°C 500 VDC 60s) 
wv Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
AC pF ance je i H cE Type Part No. if] 10 100 1,000 Part No. 
1.0 5% 26.5 8.5 17.5 22.5 1 P10937-ND 2.59 2.23 1.75 1.12 ECH-A18105JX 
2.0 5% 26.5 11.5 21.0 22.5 1 P10938-ND 4.04 3.47 2.72 1.74 ECH-A18205JX 
180 3.0 5% 26.5 14.0 24.0 22.5 1 P10939-ND 5.07 4.35 3.41 2.18 ECH-A18305JX 
4.0 5% 31.5 14.5 24.0 27.5 1 P10940-ND 6.00 5.15 4.03 2.58 ECH-A18405JX 
5.0 5% 31.5 16.5 26.0 27.5 1 P10941-ND 5.96 5.11 4.01 2.56 ECH-A18505JX 
6.0 5% 37.0 16.5 25.5 32.5 al P10942-ND 8.46 7.25 5.68 3.63 ECH-A18605JX 
1.0 5% 26.5 10.0 19.5 22.5 1 P10943-ND 3.14 2.69 2.11 1.35 ECH-A22105JX 
2.0 5% 26.5 14.0 23.5 22.5 al P10944-ND 4.36 3.74 2.93 1.87 ECH-A22205JX 
220 3.0 5% 31.5 15.5 25.0 27.5 1 P10945-ND 5.24 4.49 3.52 2.25 ECH-A22305JX 
4.0 5% 37.0 16.0 25.5 32.5 1 P10946-ND 3.54 3.03 2.38 1.52 ECH-A22405JX 
5.0 5% 37.0 18.0 27.5 32.5 1 P10947-ND 6.65 5.71 4.47 2.86 ECH-A22505JX 
6.0 5% 37.0 19.5 29.5 32.5 al P10948-ND 8.45 7.25 5.68 3.63 ECH-A22605JX 
1.0 5% 26.5 12.0 21.5 22.5 nl P10949-ND 3.27 2.81 2.20 1.41 ECH-A25105JX 
2.0 5% 31.5 15.0 24.5 27.5 1 P10950-ND 4.80 412 3.23 2.06 ECH-A25205JX 
250 3.0 5% 37.0 16.5 26.0 32.5 il P10951-ND 5.43 4.65 3.65 2.33 ECH-A25305JX 
4.0 5% 37.0 19.5 29.0 32.5 1 P10952-ND 7.31 6.27 4.91 3.14 ECH-A25405JX 
5.0 5% 40.5 20.0 30.0 30.0 2 P10953-ND 9.00 7.72 6.05 3.86 ECH-A25505JX 
6.0 5% 40.5 22.0 32.0 30.0 2 P10954-ND 10.91 9.36 7.33 4.68 ECH-A25605JX 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 1551 


Panasonic = s\T Capacitors 


ECW-U (PEN Film, Standard Type) 
and ECH-U (PPS Film, High Grade Type) 


Features: * Small in size * High moisture resistance 
Applications: Type ECH-U: Time constant ° Filtering * Oscillation and resonance Type ECW-U: * Coup- 
ling * By-pass * General purpose 


Size Dim. (mm)* Size Dim. (mm)* 
Code Ee WwW Code 5 WwW 
Outer 
0603 (1608) 1.6 0.8 2820 (7150) 7A 5.0 Electrode 
0805 (2012)| 2.0 1.25 | 2825(7163)| 7.1 63 Se 
1206 (3216)| 3.2 1.6 | 3022(7755)| 7.7 5.5 (stacked) 
1210 (3225) 3.2 2.5 3925 (9863) 9.8 6.3 
1913 (4833) 48 3.3 3931 (9880) 9.8 8.0 
2416 (6041) 6.0 41 6031 (1580) 15.2 8.0 
2420 (6050) 6.0 5.0 6039 (1510) 15.2 10.0 


* For H measurement, see chart. 


ECW-U(B) Series 

Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C ¢ Rated Voltage: 16VDC, 50VDC * Capacitance 
Tolerance: 5% * Withstanding Voltage (between terminals): Rated Voltage x 175% 1 to 5s » Dissipation 
Factor: <1.0% (20°C, 1kHz) * Insulation Resistance: C<0.33yF: =3000MQ (20°C, 10VDC, 50VDC 60s) 
* Reflow Soldering Conditions: 240°C maximum and 30 seconds maximum at more than 210°C (temperature 
at cap surface). 


Dim. Cut Tape 
Item |WV | Cap.| H_ | Digi-Key Price Each _| Digi-Key Tape & Reel —_| Panasonic 
Code | DC | uF | (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
ECW-U(B) (Standard Type) 5% Tolerance, Reflow Only 
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN 

0033} 0.8 |PCFIO40CT-ND .50 .44 .34 | PCF1O40TR-ND | 3,000 | 200.00/M| ECW-U1H332JB5 

0039} 0.8 |PCFI041CT-ND .50 .44 .34 | PCF1041TR-ND | 3,000 | 200.00/M| ECW-U1H392JB5 
1206 .0047| 0.8 |PCF1042CT-ND .50 .44 .34 | PCF1042TR-ND | 3,000 | 200.00/M| ECW-U1H472JB5 
(3216)| 50 |.0056} 0.8 |PCF1043CT-ND .53 .46 .36 | PCF1043TR-ND | 3,000 | 212.00/M| ECW-U1H562JB5 
Size 0068} 0.8 |PCF1044CT-ND  .53 46 .36 | PCF1044TR-ND | 3,000 | 212.00/M| ECW-U1H682JB5 

0082} 1.0 |PCFI045CT-ND .54 .47 .36 | PCF1045TR-ND | 3,000 | 216.00/M| ECW-U1H822JB5 

.01 | 1.0 |PCFIO46CT-ND .55 .48 .37 | PCFIO46TR-ND | 3,000 | 218.00/M| ECW-U1H103JB5 

012 | 1.0 |PCF1047CT-ND .56 .49 .37 | PCF1047TR-ND | 2,000 | 222.00/M| ECW-U1H123JB5 

015 | 1.0 |PCF1048CT-ND .57 .49 .38 | PCF1048TR-ND | 2,000 | 225.00/M| ECW-U1H153JB5 
4210 018 | 1.4 |PCFI049CT-ND .58 .51 .39 | PCFIO49TR-ND | 2,000 | 231.00/M| ECW-U1H183JB5 
(3225) | 59 022 | 1.4 |PCFIOSOCT-ND .59 .52 .40 | PCFIO50TR-ND | 2,000 | 236.00/M| ECW-U1H223JB5 
Size 027 | 1.4 |PCFIOSICT-ND 60 .52 .40 | PCFIO51TR-ND | 2,000 | 240.00/M| ECW-U1H273JB5 

033 | 2.0 |PCFI052CT-ND 61 .53 .41 | PCF1052TR-ND | 2,000 | 242.00/M| ECW-U1H333JB5 

039 | 2.0 |PCFIOS3CT-ND 63 .55 .42 | PCFI053TR-ND | 2,000 | 252.00/M| ECW-U1H393JB5 

047 | 2.0 |PCFIOS4CT-ND 65 .56 .43 | PCFIO54TR-ND | 2,000 | 258.00/M| ECW-U1H473JB5 


ECW-U(C) Series 


Specifications: * Operating Temperature: (16VDC, 50VDC) -55°C ~ 105°C; (100VDC, 250VDC) -40°C 
~ 85°C « Rated Voltage: 16, 50, 100, and 250VDC » Withstanding Voltage Between Terminals: (16VDC, 
50VDC) Rated Voltage x 175% 1 to 5s; (100VDC or 250VDC) Rated Voltage x 150% 60s » Dissipation 
Factor: <1.0% (20°C, 1kHz) » Insulation Resistance: (C<0.33yF) >3000MQ; (C>0.33yF) 1000MQ « Reflow 
Soldering Conditions: (16VDC, 50VDC) 240°C maximum and 30 seconds maximum at more than 210°C 
(temperature at cap surface); (100VDC, 250VDC) 230°C maximum and 30 seconds maximum at more than 
210°C (temperature at cap surface). 


Dim. Cut Tape 
Item |WV | Cap.| H_ | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel —_| Panasonic 
Code | DC | uF | (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
ECW-U(C) (Standard Type) 5% Tolerance, Reflow Only 
1913 12 | 1.4 |PCFI137CT-ND .72 62.48 | PCF1137TR-ND | 3,000 | 285.00/M| ECW-U1C124JC9 
(4833)| 16 15 | 2.0 |PCFI138CT-ND .75 .65 .50 | PCF1138TR-ND | 3,000 | 300.00/M| ECW-U1C154JC9 
Size 18 | 4.8 |PCF1139CT-ND .83 .72 .55 | PCF1139TR-ND | 3,000 | 330.00/M| ECW-U1C184JC9 
22 | 4.8 |PCFI140CT-ND .90 .78 .60 | PCF1140TR-ND | 2,000 | 360.00/M| ECW-U1C224JC9 
oAt6 27 | 1.8 |PCFI141CT-ND .98 .85 .65 | PCF1141TR-ND | 3,000 | 390.00/M| ECW-U1C274JC9 
(6041)| 16 33 | 2.0 |PCF1142CT-ND 1.05 .91 .70 | PCF1142TR-ND | 3,000 | 420.00/M| ECW-U1C334JC9 
Size 39 | 2.4 |PCFI143CT-ND 1.13 .98 .75 | PCF1143TR-ND | 2,000 | 450.00/M| ECW-U1C394JC9 
A7 | 2.8 |PCFI144CT-ND 1.20 1.04 .80 | PCF1144TR-ND | 2,000 | 480.00/M| ECW-U1C474JC9 
1913 056 | 2.0 |PCFI145CT-ND .60 .52 .40 | PCF1145TR-ND | 3,000 | 240.00/M| ECW-U1HS563JC9 
(4833) | 50 068 | 2.0 |PCFI146CT-ND 60 .52 .40 | PCF1146TR-ND | 3,000 | 240.00/M| ECW-U1H683JC9 
Size 082 | 2.4 |PCF1147CT-ND 68 .59 .45 | PCF1147TR-ND | 2,000 | 270.00/M| ECW-U1H823JC9 
<i 2.8 |PCFI148CT-ND .75 .65 .50 | PCF1148TR-ND | 2,000 | 300.00/M| ECW-U1H104JC9 
2416 12 | 1.8 |PCFI149CT-ND .90 .78 .60 | PCF1149TR-ND | 3,000 | 360.00/M| ECW-U1H124JC9 
(6041) 50 15 | 2.0 |PCFI1S0CT-ND 1.05 .91 .70 | PCF1150TR-ND | 3,000 | 420.00/M| ECW-U1H154JC9 
Size 18 | 2.4 |PCFI1S1CT-ND 1.20 1.04 .80 | PCF1151TR-ND | 2,000 | 480.00/M| ECW-U1H184JC9 
22 | 2.8 |PCFI152CT-ND 1.35 1.17 .90 | PCF1152TR-ND | 2,000 | 540.00/M| ECW-U1H224JC9 
012 | 1.4 |PCF1209CT-ND .53 .46 .35 | PCF1209TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U1123JC9 
015 | 1.4 |PCF1210CT-ND .53 .46 .35 | PCF1210TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U1153JC9 
1913 018 | 1.4 |PCF1211CT-ND .53 .46 .35 | PCF1211TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U1183JC9 
(4833)|100 | .022 | 1.4 |PCF1212CT-ND .53 .46 .35 | PCF1212TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U1223JC9 
Size 027 | 1.4 |PCF1213CT-ND  .53 .46 .35 | PCF1213TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U1273JC9 
033 | 1.4 |PCF1214CT-ND .53 .46 .35 | PCF1214TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U1333JC9 
039 | 1.4 |PCF1215CT-ND .53 .46 .35 | PCF1215TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U1393JC9 


Dim. Cut Tape 
Item |WV | Cap.| H_ | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel —_| Panasonic 
Code | DC | pF | (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
1913 047 | 2.0 |PCFI216CT-ND 66 .57 .44 | PCF1216TR-ND | 3,000 | 261.00/M) ECW-U1473JC9 
(4833) [100 .056 | 2.0 |PCFI217CT-ND 66 .57 .44 | PCF1217TR-ND | 3,000 | 261.00/M| ECW-U1563JC9 
Size 068 | 2.4 |PCF1218CT-ND 79 .68 .53 | PCF1218TR-ND | 2,000 | 313.00/M) ECW-U1683JC9 
082 | 2.8 |PCFI219CT-ND 85 .74 .57 | PCF1219TR-ND | 2,000 | 339.00/M) ECW-U1823JC9 
2416 Al 1.8 |PCF1220CT-ND .92 .80 .61 | PCF1220TR-ND | 3,000 | 366.00/M| ECW-U1104JC9 
(6041) |100] .12 | 2.4 |PCF1221CT-ND 1.05 .91 .70 | PCF1221TR-ND | 2,000 | 416.00/M| ECW-U1124JC9 
Size 15 | 2.8 |PCF1222CT-ND 1.18 1.02 .79 | PCF1222TR-ND | 2,000 | 469.00/M) ECW-U1154JC9 
001) 1.4 |PCFI361CT-ND 59 .51 .40 | PCF1361TR-ND | 3,000 | 234.00/M) ECW-U2102JC9 
0012} 1.4 |PCF1362CT-ND 59 51  .40 | PCF1362TR-ND | 3,000 | 234.00/M| ECW-U2122JC9 
0015} 1.4 |PCFI363CT-ND 59 .51 40 | PCF1363TR-ND | 3,000 | 234.00/M| ECW-U2152JC9 
0018} 1.4 |PCFI364CT-ND 59 51 40 | PCF1364TR-ND | 3,000 | 234.00/M| ECW-U2182JC9 
0022} 1.4 |PCFI365CT-ND 59 .51 40 | PCF1365TR-ND | 3,000 | 234.00/M| ECW-U2222JC9 
.0027| 1.4 |PCFI366CT-ND 59 51 .40 | PCF1366TR-ND | 3,000 | 234.00/M| ECW-U2272JC9 
0033} 1.4 |PCFI367CT-ND 59 51  .40 | PCF1367TR-ND | 3,000 | 234.00/M| ECW-U2332JC9 
0039} 1.4 |PCFI368CT-ND 59 51 .40 | PCF1368TR-ND | 3,000 | 234.00/M| ECW-U2392JC9 
1913 .0047| 1.4 |PCFI369CT-ND 59 51  .40 | PCF1369TR-ND | 3,000 | 234.00/M| ECW-U2472JC9 
(4833) |250 |.0056] 1.4 |PCFI370CT-ND 59 .51 .40 | PCF1370TR-ND | 3,000 | 234.00/M| ECW-U2562JC9 
Size 0068} 1.4 |PCF1371CT-ND 59 .51 40 | PCF1371TR-ND | 3,000 | 234.00/M| ECW-U2682JC9 
0082} 1.4 |PCF1372CT-ND 59 .51 40 | PCF1372TR-ND | 3,000 | 234.00/M| ECW-U2822JC9 
01 | 1.4 |PCF1373CT-ND 59 .51 .40 | PCF1373TR-ND | 3,000 | 234.00/M) ECW-U2103JC9 
012} 1.4 |PCF1374CT-ND .59 .51 .40 | PCF1374TR-ND | 3,000 | 234.00/M| ECW-U2123JC9 
015 | 1.4 |PCF1375CT-ND 59.51.40 | PCF1375TR-ND | 3,000 | 234.00/M| ECW-U2153JC9 
018 | 2.0 |PCFI376CT-ND 66 .57 .44 | PCF1376TR-ND | 3,000 | 261.00/M) ECW-U2183JC9 
022 | 2.0 |PCF1377CT-ND 66 .57 .44 | PCF1377TR-ND | 3,000 | 261.00/M) ECW-U2223JC9 
027 | 2.4 |PCF1378CT-ND 79 .68 .53 | PCF1378TR-ND | 2,000 | 313.00/M) ECW-U2273JC9 
033 | 2.8 |PCF1379CT-ND 85 .74 .57 | PCF1379TR-ND | 2,000 | 339.00/M) ECW-U2333JC9 
2416 039 | 2.0 |PCF1380CT-ND 92 .80 .61 | PCF1380TR-ND | 3,000 | 366.00/M) ECW-U2393JC9 
(6041) 250 047 | 2.4 |PCFI381CT-ND .98 .85 .65 | PCF1381TR-ND | 2,000 | 390.00/M) ECW-U2473JC9 
Size 056 | 2.8 |PCF1382CT-ND 1.05 .91 .70 | PCF1382TR-ND | 2,000 | 416.00/M) ECW-U2563JC9 
068 | 3.2 |PCF1383CT-ND .99 .86 .66 | PCF1383TR-ND | 2,000 | 393.00/M) ECW-U2683JC9 
2420 082 | 3.2 |PCFI384CT-ND 1.56 1.36 1.04 | PCF1384TR-ND | 1,500 | 624.00/M| ECW-U2823JC9 
(6050) |250) .1 3.8 |PCFI385CT-ND 1.38 1.20 .92 | PCF1385TR-ND | 1,500 | 551.00/M| ECW-U2104JC9 
Size 12 | 4.5 | PCF1386CT-ND 1.74 1.51 1.16 | PCF1386TR-ND | 1,500 | 693.00/M) ECW-U2124JC9 
ECW-U(C) (Standard Type) 10% Tolerance, Reflow Only 
012) 1.4 )PCF1223CT-ND 47 .41  .32 | PCF1223TR-ND | 3,000 | 188.00/M| ECW-U1123KC9 
ne 100 015 | 1.4 )PCF1224CT-ND 47 .41  .32 | PCF1224TR-ND | 3,000 | 188.00/M| ECW-U1153KC9 
018) 1.4 )PCF1225CT-ND 47 .41  .32 | PCF1225TR-ND | 3,000 | 188.00/M) ECW-U1183KC9 
Size 022) 1.4 |PCF1226CT-ND 47 .41 .32 | PCF1226TR-ND | 3,000 | 188.00/M| ECW-U1223KC9 
027) 1.4 )PCF1227CT-ND 47 .41  .32 | PCF1227TR-ND | 3,000 | 188.00/M| ECW-U1273KC9 
033 | 1.4 )PCF1228CT-ND 47 .41  .32 | PCF1228TR-ND | 3,000 | 188.00/M| ECW-U1333KC9 
1913 039) 1.4 | PCF1229CT-ND 47 .41  .32 | PCF1229TR-ND | 3,000 | 188.00/M| ECW-U1393KC9 
(4833) |100] .047 | 2.0 |PCF1230CT-ND 59 .51 .40 | PCF1230TR-ND | 3,000 | 234.00/M| ECW-U1473KC9 
Size 056 | 2.0 |PCF1231CT-ND 59 .51 .40 | PCF1231TR-ND | 3,000 | 234.00/M| ECW-U1563KC9 
068 | 2.4 )PCF1232CT-ND .71 .61  .47 | PCF1232TR-ND | 2,000 | 281.00/M| ECW-U1683KC9 
082 | 2.8 )PCF1233CT-ND 77 .67 .51 | PCF1233TR-ND | 2,000 | 306.00/M| ECW-U1823KC9 
2416 Al 1.8 |PCF1234CT-ND 83 .72 .55 | PCF1234TR-ND | 3,000 | 328.00/M| ECW-U1104KC9 
(6041)|100] .12 | 2.4 |PCF1235CT-ND 94 .82 .63 | PCF1235TR-ND | 2,000 | 375.00/M| ECW-U1124KC9 
Size 15) 2.8 |PCF1236CT-ND 1.06 .92 .71 | PCF1236TR-ND | 2,000 | 422.00/M| ECW-U1154KC9 
820 18 | 2.0 |PCF1237CT-ND 1.18 1.02 .79 | PCF1237TR-ND | 1,500 | 469.00/M| ECW-U1184KC9 
(7150) [100 22 | 2.4 |PCF1238CT-ND 1.31 1.13  .87 | PCF1238TR-ND | 1,500 | 521.00/M| ECW-U1224KC9 
Size 27 | 2.9 | PCF1239CT-ND 1.34 1.16 .90 | PCF1239TR-ND | 1,500 | 534.00/M| ECW-U1274KC9 
33 | 3.5 |PCF1240CT-ND 1.36 1.18 .91 | PCF1240TR-ND | 1,500 | 544.00/M| ECW-U1334KC9 
3022 100 39 | 3.4 |PCFI241CT-ND 1.41 1.22 .94 | PCF1241TR-ND | 1,000 561.00) ECW-U1394KCV 
(7755) 47 | 4.0 |PCF1242CT-ND 1.44 1.25 .96 | PCF1242TR-ND | 1,000 574.00) ECW-U1474KCV 
3925 56 | 3.0 | PCF1243CT-ND 1.50 1.30 1.00 | PCF1243TR-ND | 1,000 598.00) ECW-U1564KCV 
(9863) |100 68 | 3.6 | PCF1244CT-ND 1.57 1.36 1.05 | PCF1244TR-ND | 1,000 624.00) ECW-U1684KCV 
Size 82 | 4.3 | PCF1245CT-ND 1.63 1.41 1.09 | PCF1245TR-ND | 1,000 651.00) ECW-U1824KCV 
1.0 | 5.1 | PCF1246CT-ND 1.70 1.47 1.13 | PCF1246TR-ND | 1,000 677.00) ECW-U1105KCV 
001) 1.4 )PCF1247CT-ND 53 .46 .35 | PCF1247TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U2102KC9 
0012} 1.4 |PCF1248CT-ND 53 .46 .35 | PCF1248TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U2122KC9 
0015} 1.4 |PCFI249CT-ND 53 .46 .35 | PCF1249TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U2152KC9 
0018} 1.4 |PCFI250CT-ND 53 .46 .35 | PCF1250TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U2182KC9 
0022} 1.4 |PCFI251CT-ND 53.46.35 | PCF1251TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U2222KC9 
.0027| 1.4 |PCF1252CT-ND 53 .46 .35 | PCF1252TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U2272KC9 
0033} 1.4 |PCF1253CT-ND 53 .46 .35 | PCF1253TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U2332KC9 
0039} 1.4 |PCFI254CT-ND 53 .46 .35 | PCF1254TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U2392KC9 
1913 .0047| 1.4 |PCFI255CT-ND 53 .46 .35 | PCF1255TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U2472KC9 
(4833) |250|.0056] 1.4 |PCF1256CT-ND 53  .46 .35 | PCF1256TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U2562KC9 
Size 0068} 1.4 |PCF1257CT-ND 53 .46 .35 | PCF1257TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U2682KC9 
0082} 1.4 |PCFI258CT-ND 53 .46 .35 | PCF1258TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U2822KC9 
01 | 1.4 |PCF1259CT-ND 53 .46 .35 | PCF1259TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U2103KC9 
012) 1.4 )PCFI260CT-ND 53 .46 .35 | PCF1260TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U2123KC9 
015 | 1.4 |PCFI261CT-ND 53.46 .35 | PCF1261TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U2153KC9 
018 | 2.0 )PCF1262CT-ND 59 .51 .40 | PCF1262TR-ND | 3,000 | 234.00/M| ECW-U2183KC9 
022 | 2.0 | PCF1263CT-ND 59 .51 .40 | PCF1263TR-ND | 3,000 | 234.00/M| ECW-U2223KC9 
027 | 2.4 |PCFI264CT-ND 71 .61 .47 | PCF1264TR-ND | 2,000 | 281.00/M| ECW-U2273KC9 
033 | 2.8 )PCFI265CT-ND 77 .67 .51 | PCF1265TR-ND | 2,000 | 306.00/M| ECW-U2333KC9 
2416 039 2.0 )PCFI266CT-ND 83 .72 .55 | PCFI266TR-ND | 3,000 | 328.00/M| ECW-U2393KC9 
(6041) |250| .047 | 2.4 |PCF1267CT-ND 89 .77 .59 | PCF1267TR-ND | 2,000 | 353.00/M| ECW-U2473KC9 
Size 056 | 2.8 )PCFI268CT-ND .94 .82 .63 | PCF1268TR-ND | 2,000 | 375.00/M| ECW-U2563KC9 


(Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


- H Dim. Cut Tape 

Panasonic SMT Capacitors (con) tem |wv| Cap. | H_ | Digi-Key Price aa Digi-Key Tape &Reel | Panasonic 

Dim. Cut Tape Code | DC | uF |(mm)| Part No. 10 100 500 | Part No. Qty. | Pricing |Part No. 
Item | WV | Cap.) H  |Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel _ | Panasonic 0027 | 1.4 | PCFI419CT-ND 53 46 35 |PCF1419TR-ND | 3,000| 209.00/M|ECW-U4272V17 
Code | DC | pF | (mm) |Part No. 10 100 500 | Part No. Qty. | Pricing | Part No. 0033 | 1.4 | PCF1420CT-ND 53 46.35 | PCF1420TR-ND | 3,000) 209.00/M| ECW-U4332V17 
ECW-U(C) (Standard Type) 10% Tolerance, Reflow Only ae 0039 | 1.4 | PCF1421CT-ND 53 46.35 |PCF1421TR-ND | 3,000) 209.00/M| ECW-U4392V17 
i 068 | 3.2 |PCF1269CT-ND 1.00 .87 .67 | PCF1269TR-ND | 2,000 | 399.00/M ECW-U2683KC9 ] |(4a33)| 409 peut He ee a : . Aa stay pai Siegen 
(6050)| 250 “ - ee os . : ee hee ee Saipan sed ‘0068 | 2.0 | PCFI424CT-ND 63 46 35 |PCFI424TR-ND | 3,000] 209.00/M |ECW-Ua682V17 
Size 42 | 25 eRe 416 1.02 79 [RMR 1.500 | 4es.00nd| ccw-u2tzaxce 0082 | 2.4 | PCF1425CT-ND 60 .52 40 |PCF1425TR-ND | 2,000) 239.00/M| ECW-U4822V17 
2825 45 | 3.5 |PCF1273CT-ND 1.44 1.25 .96 | PCF1273TR-ND| 1,000 | 574.00] ECW-U2154KCV D1} 2:8 TRGHIEESGIEED 635442 TRDIRETITAN 2,000 | 249-0000 [ECWHUATOavIZ 
(7163) 250| 18 | 4.1 |PCF1274cT-ND 1.57 1.36 1.05 | PCF1274TR-ND | 1,000 | 624.00 ECW-U21g4Kcv | | 2416 a a Sala a ] - Sales pee es Bitiate 
Size 22 | 54 _|PCFI275CT-ND 1.70 1.47 1.13 | PCFI275TR-ND | 1,000 | 677.00] EcW-U2224Kcv | (6041)/400| OF | os | ocevapactny 78 68 62 |PCFI429TRND | 2,000) 312,00/|ECW-U4T8av17 
3925 |< | -27 | 3.9 |PCFI276CT-ND 1.83 1.59 1.22 | PCF1276TR-ND | 1,000 | 729.00] ECW-U2274KCV Size ‘022 | 32 | pcri43zocT-no 84 73 56 |pcria30TR-nD | 2.000! 333.00/M| ECW-U4223V17 
(9868) SB] AB POPZ7TCEND 1.95 1.60 180 | POPI277TRND | 1,000 | 780.00 / EOWU2SSKCV | F'2420 | yop] 027 | 3.0 |POFI431CT-ND 92.79.61 |POF1431TR-ND | 1,500] 365.00” |ECW-U427av17 
3931 | oeq| 39] 4.4 [PCFI278CT-ND 2.09 1.81 1.39 | POFI278TR-ND/ 1,000 | 833.00/ ECW-U2s94KCV | | g950) ‘033 | 36 | pcri432cT-No 99 86 66 |pcriag2TR-ND | 1.500| 395.00/M| ECW-U4333V17 
(9880) AT | 5.3 |PCFI279CT-ND 2.22 1.92 1.48 | PCFI279TR-ND | 1,000 | 885.00] ECW-U2474KCV | | 5g59 ao | 089 [32 | Pcrt4s3cT-ND 99.86 66 /PCF1433TR-ND | 1,500] 395.00/m JECW-U4393V17 
6031 Joeq) 56 | 3.7 |PCFI280CT-ND 2.61 2.26 1.74 | PCFI280TR-ND | 750 780.75 | ECW-U2564KCZ (7150) .047 | 3.8 | PCF1434CT-ND 1.04 91 .70 |PCF1434TR-ND | 1,500] 416.00/M | ECW-U4473V17 
(1580) 88 | 44 |PCF2BICT-ND 3.26 2.62 2.17 | PCFIZBITR-ND | 750 | 975.75 | ECW-U26B4KCZ | | 9895 | | .056 | 3.6 | PCFI435CT-ND 1.04 .91 70 |PCF1435TR-ND | 1,000| 416.00 /ECW-U4563v17 
6039 250 82 | 4.2 |PCF1282CT-ND 3.58 3.10 2.39 | PCF1282TR-ND |) 750 1073.25 | ECW-U2824KCZ (7163) 068 | 4.4 | PCFI436CT-ND 1.10 .95 .73 |PCF1436TR-ND | 1,000 437.00 | ECW-U4683V17 
(1510) 1.0 | 5.1 |PCFI283CT-ND 3.90 3.38 2.60 | PCF1283TR-ND| 750 | 1170.00] ECW-U2105KCZ 3925 | yoq| 082 | 3.4 | PCFI437CT-ND 110 .95 .73 | PCF1437TR-ND | 1,000) 437.00) ECW-U4823V17 
: (9863) 4 | 4.0 | PCF1438CT-ND 1.17 1.02 .78 |PCF1438TR-ND | 1,000] 468.00 /ECW-U4104v17 
ECW-U(X) Series 3931 | 49| -12 | 3.8 | PCFI439CT-ND 1.17 1.02 78 |PCF1439TR-ND | 1,000] 468.00 ]ECw-U4t24v17 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C » Rated Voltage: 100VDC »* Withstanding Voltage (9880) 415 | 4.6 | PCF1440CT-ND 1.25 1.09 .84 |PCF1440TR-ND | 1,000 500.00 | ECW-U4154V17 


Between Terminals: Rated Voltage x 175% 1 to 5s * Dissipation Factor: <1.0% (20°C, 1kHz) » Insulation 


Resistance: >83000MO (20°C, 100VDC 60s) * Reflow Soldering Conditions: 240°C maximum and 30 seconds +ECH-U(B) Series 


maximum at more than 210°C (temperature at cap surface). 


Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C * Rated Voltage: 50VDC »* Capacitance Tolerance: 
2%, 5% » Withstanding Voltage (between terminals): Rated Voltage x 175% 1 to 5s * Dissipation Factor: 


Dim. Cut Tape <0.6% (20°C, 1kHz) * Insulation Resistance: >3000MQ (20°C, 60s) * Soldering Conditions: (Flow) 260°C 
Item | WV | Cap.| H_ |Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel Panasonic maximum and 5 seconds maximum; (Reflow) 260°C maximum, 30 seconds maximum at more than 230°C 
Code | DC | uF | (mm) |Part No. 10 100 500 | Part No. Qty. | Pricing | Part No. (temperature at cap surface). 
001 | 1.1. |PCF1348CT-ND 46 .40 .31 | PCF1348TR-ND | 3,000 | 184.00/M| ECW-U1102JX5 Item | WV | Cap. | H | Digi-Key Price Each __| Digi-Key Tape & Reel | Panasonic 
0012] 11 |PCF1349CT-ND 46 40.31 | PCF1349TR-ND | 3,000] 184.00/M| ECW-U1122uX5 | | Code |DC| uF |(mm)| Part No. 10 100 500 | Part No. Qty. | Pricing |Part No. 
0015} 1.1 |PCFI350CT-ND 46 .40 .31 | PCFI350TR-ND | 3,000) 184.00/M| ECW-U1152JXx5 ECH-U(B) (High Grade Type) 2% Tolerance Reflow/Flow 
1206 0018] 1.1 |PCF1351CT-ND 46 40.31 | PCF1351TR-ND | 3,000| 184.00/M| ECW-U1182ux5 NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN 
(3216) 100 |.0022| 1.1 |PCF1952CT-ND 46 .40 31 | PCF1352TR-ND | 3,000| 184.00/M| ECW-U1222ux5 0001 | 0.8 | PCF1089CT-ND 62 .54 .42 | PCF1089TR-ND | 3,000] 248.00/M)ECH-U1H101GB5 
Size .0027) 1.1 |PCFI353CT-ND 46 .40 .31 | PCF1353TR-ND | 3,000 | 184.00/M| ECW-U1272Jx5 .00012| 0.8 | PCFIO9OCT-ND 62 .54 .42 | PCFIO90TR-ND | 3,000) 248.00/M|ECH-U1H121GB5 
0033] 1.5 |PCF1354CT-ND 46 40 .31 | PCF1354TR-ND | 2,000 184.00/M| ECW-U1332ux5 00015] 0.8 | PCFIOSICT-ND 62 .54 42 | PCF1091TR-ND | 3,000 | 248.00/M|ECH-U1H151GB5 
0039} 1.5 |PCFI355CT-ND 46 .40 .31 | PCF1355TR-ND | 2,000] 184.00/M| ECW-U1392JX5 00018] 0.8 | PCFIO92CT-ND 62 .54 .42 | PCF1092TR-ND | 3,000 | 248.00/M)ECH-U1H181GB5 
0047| 15 |pcriasecr-No 46 .40 31 |pcri3serR-no | 2.000! 184.00/ml Ecw-U1472JX5 00022] 0.8 | PCFIO93CT-ND 62 54 42 | PCF1093TR-ND | 3,000 | 248.00/M|ECH-U1H221GB5 
en 0056] 1.5 |PCF1357CT-ND 49 .43 33 | PCF1357TR-ND | 2,000| 195.00/M| ECW-U1562JX5 pee 7. Sodisetna : . _ Saale, soe pe iene be 
(3228)| 100-0068] 1.5 JPCF1358CT-ND 49.43.93 | PCF1358TR-ND | 2,000 | 196.00/M| ECW-U1682JXS 'c0oaa| os (RSME co 54 42 (REIM@t IE o 000 | oae.oonal ecu-uanagiens 
Size 0082) 2.1 |POFISSQCTND 49 43.33 | PCFISSOTR-ND | 2,000 | 195.00/M) ECW-U1822UX5 / | 0805 | |ooo47/ 0.8 | port097cT-ND 62 54 42 |PCF1O97TR-ND | 3,000| 248.00/MlECH-U1H471GB5 
OL | 2A RGRISEORIREE 4948-88 REISSUE 2,000 | T95.00/M] EOWUTIORINS | (2012) 50 Jooose| 0.8 | PCF1O98CT-ND 62 54 42 |PCF1098TR-ND | 3.000 | 248.00/M) ECH-U1H561GB5 
ECW-U (V16) and (V17) Series Size [00068] 0.8 | PCFIO99CT-ND 62 .54 42 | PCF1099TR-ND | 3,000 | 248.00/M|ECH-U1H681GB5 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C * Rated Voltage: 250VDC, 400VDC » Withstanding .00082| 0.8 | PCFI100CT-ND 62 .54 .42 | PCFI100TR-ND | 3,000 | 248.00/M)ECH-U1H821GB5 
Voltage Between Terminals: (250VDC) 400VDC for 60s; (400VDC) 600VDC for 60s * Dissipation Factor: 001 | 0.8 | PCFI101CT-ND 62 54 42 | PCF1101TR-ND | 3,000 | 248.00/M)ECH-U1H102GB5 
<1.0% (20°C, 1kHz) * Insulation Resistance: (250VDC) >3000M0 » Reflow Soldering Conditions: 230°C 0012 | 0.8 | PCFI102CT-ND = 62.54.42 | PCF1102TR-ND | 3,000 | 248.00/M)ECH-U1H122GB5 
ieoimnunand 30 ieeconds fnesdminn at move than 310°C Wemperahire at cap eurtece); 0015 | 0.8 | PCFI103CT-ND 62 .54 42 | PCF1103TR-ND | 3,000 | 248.00/M)ECH-U1H152GB5 
0018 | 0.8 | PCFI104CT-ND 62 54 42 | PCF1104TR-ND | 3,000 248.00/M]ECH-U1H182GB5 
eee av fe i nines es nae CRI lee 0022 | 0.8 | PCFI10SCT-ND 62 .54 .42 | PCF1105TR-ND | 3,000] 248.00/M)ECH-U1H2226B5 
ceroil bal Rael melee ASeaah Sunil eariaies ae eel 0027 | 0.8 | PCFI106CT-ND 62 54 42 | PCF1106TR-ND | 3,000 | 248.00/M]ECH-U1H272GB5 
0033 | 0.8 | PCF1107CT-ND 73 63 49 | PCF1107TR-ND | 3,000] 290.00/M)ECH-U1H332GB5 
0039 | 0.8 | PCF1108CT-ND 74 65 50 | PCF1108TR-ND | 3,000 | 296.00/M]ECH-U1H392GB5 
O01 | 1.4 RCRISSOCT RD) 47 41.82 (RGRISSOTRAD) 3.000 188.00/M /ECW-U2T02V16 | | s996 0047 | 0.8 | PCF1109CT-ND 77.66.51 |PCF1109TR-ND | 3,000) 305.00/M|ECH-U1H472GB5 
0012) 1.4 |PCFIS9ICT-ND = 47.41.32 | PCFI391TR-ND | 3,000 | 188.00/M) ECW-U2122V16 | |/3546)| 50 |.0056 | 0.8 | PCFI110CT-ND .79 68 .53 | PCF1110TR-ND | 3,000 | 314.00/M] ECH-U1H562GB5 
0015) 1.4 [RCRIS92CTSND) 47 41.32 | RCETSO2TREND)) 3,000) 188.00/M) ECW-U2152V16 Size 0068 | 0.8 | PCFI111CT-ND 81 70 54 | PCF1111TR-ND | 3,000 | 323.00/M]ECH-U1H682GB5 
0018) 14 een 47 AT 2 ee Slageay) °.000 | 188.00) ECW-U2T82V16 0082 | 1.0 | PCF1112CT-ND 83 72 .56 | PCF1112TR-ND | 3,000] 332.00/M)ECH-U1H822GB5 
0022| 1.4 |PCFI394CT-ND 47 41.32 | PCF1394TR-ND | 3,000| 188.00/| ECW-U2222V16 ‘ot | 1.0 (RRC ac 74 57 (RRMREREINAM 9 o00 | 341 oonalecu-utetoagas 
0033) 1.4 |PCF1395CT-ND 47 41 .32 | PCF1395TR-ND| 3,000| 188.00/M| ECW-u2332V16 
io tc fier 3) |retaemao| sal nouconinenne | || [22/18] RINE wo RsrnaaD [2H noo 
_ 0056) 1-4 (ROR NG) 47 At 32 TRG RIESIUEND) 2.000 | 188.00/M) ECW-U2562V16 | | 54g 018 | 1.4 | PCFI116CT-ND 92 .80 62 | PCF1116TR-ND | 2,000 | 368.00/M|ECH-U1H183GB5 
(4883) /250 0068) 1.4 |PCFIS98CT-ND 47 A182 | PCFIS9BTR-ND | 3,000 | 188.00/M) ECW-U2682V16 | Ji3595)] 59 | ove | 4.4 | PCFIII7CT-ND 96 83.64 | PCFI117TR-ND | 2,000| 381.00/M|ECH-U1H223GB5 
a 0082) 1.4 (RGRISSOGINEY 474182 FRURISSOUNDY! 8.000 | 188.00/M/ ECW-U2622V16 Size 027 | 1.4 | PCFI118CT-ND 1.00 .87 67 | PCF1118TR-ND | 2,000 | 399.00/M|ECH-U1H273GB5 
ae . ear = e > San ae eee ete 033 | 2.0 | PCFI119CT-ND 1.05 .91 .70 |PCF1119TR-ND | 2,000 | 417.00/M|ECH-U1H333GB5 
; ; poe } : 039 | 2.0 | PCF1120CT-ND 1.10 .95 .73 | PCF1120TR-ND | 2,000 | 437.00/M|ECH-U1H393GB5 
015| 1.4 |PCF1402CT-ND 47.41.32 | PCF1402TR-ND | 3,000 | 188.00/M| ECW-U2153V16 
018 | 2.0 |PCF1403CT-ND 53 46.36 | PCF1403TR-ND| 3,000 | 209.00/M| ECW-U2183V16 ECH-U(E) (Miah Gradeliyps))/ololerancelHetion/Eow, 
022 | 2.0 |PCF1404CT-ND 53 46 .35 | PCF1404TR-ND | 3,000 | 209.00/M| ECW-U2223V16 NOmBECOMMENDEDIEORINEMIDE SION 
er) 24 aay 5+ 2 gga 2000| zea eow-zrave {039 | 08 |pororicraD 49 43. 9 [portaritRND | 3000| 1 onn cx-Uieo216 
: : i . : al - 0805 0047 | 0.8 | PCF1072CT-ND 49 43 .33 | PCF1072TR-ND | 3,000] 195.00/M| ECH-U1C472JB5 
2416 039) 2.0 |PCFIAQ7CT-ND 73.64.49. | PCFIAO7TR-ND | 3,000 | 291.00/M) ECW-U2893V16 | |(5q45)| 46 |.0056 | 0.8 | PCFIO73CT-ND 49 43 33 | PCF1073TR-ND | 3,000] 195.00/M)ECH-U1C562UB5 
feoai)| 250} 047 | 24 \RCRRCeRRD 78 68 52 (RCUIE CEU NE)) 2,000 | 812.00/M) ECW-U247av16 Size 0068 | 0.8 | PCF1074CT-ND 49 43 33 | PCF1074TR-ND | 3,000] 195.00/M| ECH-U1C682JB5 
Size 056) 2.8 (RoRciNeg 64 473.56 ROR CRIRSND) 2,000 | 333.00/M/ ECW-U2seavi6 0082 | 1.0 | PCFIO75CT-ND 49.43.33 | PCF1075TR-ND | 3,000] 195.00/M|ECH-U1C822JB5 
068 | 3.2 |PCFI410CT-ND 89 .77 59 | PCF1410TR-ND | 2,000 | 354.00/M| ECW-U2683V16 ov | 10 [RGeOreemtn 41 35 27 [eeRtorerAiNTM 3.000 | 1e0.00ns|EcH-U1cr03uB8 
2420 082| 3.2 |PCFI411CT-ND 94 .82 63 | PCF1411TR-ND| 1,500 | 375.00/m| ECW-U2823V16 ti2 | 08 WEEAUGERNDN c2 45 05 [ECEIUGRREMIEN 5,000] zoe.0nm ecreurcrsaua5 
(6050)|250] .1 | 3.8 |PCFI412CT-ND .99 .86 66 | PCF1412TR-ND| 1,500] 395.00/m] ECW-U2t04v16 ts |.08 RCS 5447 36 (REMMRARAMAEM 9 000 | 219.00] ECH-UTCISauBs 
Size 412 | 45 |PCFI413CT-ND 1.04 .91 .70 | PCF1413TR-ND| 1,500| 416.00/m] ECW-U2t24v16 in ‘ota | 08 (RCRIeRNEN 54 47 36 (REMOREREMTEM 3 000 | 219.00] ECH-UicieauBs 
ECW-U(V17) (Standard Type) 5% Tolerance, Reflow Only (ao16)| 16 | 022 | 08 |POFIOBOCT-ND 88.50.39 | PCFIO8OTR-ND | 3,000) 230.00/M|ECH-U1C223J85 
001 | 1.4 |PCF1414CT-ND 53 46 .35 |PCF1414TR-ND | 3,000 | 209.00/m| ECW-U4102V17 She 027 | 1.0 | PCF1IO81CT-ND 59 .52 .40 | PCF1081TR-ND | 3,000) 236.00/M|ECH-U1C273JB5 
1913 0012} 1.4 |PCFI415CT-ND 53 .46 .35 | PCF1415TR-ND | 3,000 | 209.00/M| ECW-U4122V17 033 | 1.0 | PCFIO82CT-ND 61 .53 41 | PCF1082TR-ND | 3,000] 243.00/M|ECH-U1C333JB5 
(4833)| 400 |.0015| 1.4 |PCFI416CT-ND 53 .46 .35 | PCF1416TR-ND | 3,000] 209.00/m] ECw-u4152v17 039 | 1.4 | PCFI083cT-ND 64 .55 43 | PCF1083TR-ND | 2,000) 254.00/M| ECH-U1C393JB5 
Size 0018] 1.4 |PCFI417CT-ND 53 46 .35 | PCF1417TR-ND) 3,000] 209.00/m] ECw-u4182v17 047 | 1.4 | pcrtos4cT-ND 56 48 37 | PCF1084TR-ND | 2,000) 221.00/M| ECH-U1C473JB5 
0022| 1.4 |PCFI418CT-ND 53 46 .35 | PCF1418TR-ND) 3,000| 209.00/m] ECw-u4220V17 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 1553 


Panasonic = SMT Capacitors (com, 


Dim. Cut Tape 
Item |WV| Cap. | H_ |Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape &Reel__| Panasonic 
Code |DC | pF |(mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
ECH-U(B) (High Grade Type) 5% Tolerance Reflow/Flow 
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN 

4210 056 | 1.4 |PCFI085CT-ND 74 .64 .49 | PCFIO85TR-ND | 2,000 | 294.00/M|ECH-U1C563JB5 
(3225)| 16 068 | 1.4 |PCFI086CT-ND .79 .69 .53 | PCFIO86TR-ND | 2,000 | 315.00/M|ECH-U1C683JB5 
Size 082 | 2.0 |PCF1087CT-ND 85 .74 .57 | PCF1087TR-ND | 2,000 | 339.00/M|ECH-U1C823JB5 
J 2.0 |PCFI088CT-ND  .90 .78 .60 | PCF1088TR-ND | 2,000 | 359.00/M |ECH-U1C104JB5 
0001 | 0.8 |PCFIOOOCT-ND 50 .44 .34 | PCFIOOOTR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H101JB5 
00012) 0.8 |PCFIOOICT-ND 50 .44 .34 | PCF1001TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H121JB5 
00015) 0.8 |PCF1002CT-ND 50 .44 .34 | PCF1002TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H151JB5 
00018) 0.8 |PCFIO03CT-ND 50 .44 .34 | PCF1003TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H181JB5 
00022) 0.8 |PCFIOO4CT-ND 50 .44 .34 | PCF1004TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H221JB5 
00027) 0.8 |PCFIOOSCT-ND 50 .44 .34 | PCFIOOSTR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H271JB5 
00033) 0.8 |PCFIOO6CT-ND 50 .44 .34 | PCFIOO6TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H331JB5 
00039) 0.8 |PCFIOO7CT-ND 50 .44 .34 | PCF1O07TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H391JB5 
9805 .00047) 0.8 |PCFIO08CT-ND 50 .44 .34 | PCF1008TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H471JB5 
(2012) 50 | oo956| 0.8 |PCFi009CT-ND 50.44.34 | PCF1009TR-ND | 3,000 | 200.00/M |ECH-U1H561JB5 
Size .00068) 0.8 |PCFIO10CT-ND 50 .44 .34 | PCF1010TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H681JB5 
00082) 0.8 |PCFIO11CT-ND 50 .44 .34 | PCF1011TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H821JB5 
001 | 0.8 |PCF1012CT-ND 40 .35 .27 | PCF1012TR-ND | 3,000 | 158.00/M|ECH-U1H102JB5 
0012 | 0.8 |PCFI013CT-ND 50 .44 .34 | PCF1013TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H122JB5 
0015 | 0.8 |PCFIO14CT-ND 50 .44 .34 | PCF1014TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H152JB5 
0018 | 0.8 |PCFIO1SCT-ND 50 .44 .34 | PCFIO15TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H182JB5 
0022 | 0.8 |PCFIOI6CT-ND 39 .34 .26 | PCFIO16TR-ND | 3,000 | 154.00/M | ECH-U1H222JB5 
0027 | 0.8 |PCFIO17CT-ND 50 44 .34 | PCF1017TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H272JB5 
.0033 | 0.8 |PCF1018CT-ND 59 .51 .39 | PCF1018TR-ND | 3,000 | 234.00/M | ECH-U1H332JB5 
0039 | 0.8 |PCFIO19CT-ND 60 52 .40 | PCF1019TR-ND | 3,000 | 240.00/M | ECH-U1H392JB5 
1206 0047 | 0.8 |PCFI020CT-ND 62 54 .42 | PCF1020TR-ND | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H472JB5 
(3216) | 50 | .0056 | 0.8 |PCF1021CT-ND 64 .55 .43 | PCF1021TR-ND | 3,000 | 254.00/M|ECH-U1H562JB5 
Size 0068 | 0.8 |PCF1022CT-ND  .66 57 44 | PCF1022TR-ND | 3,000 | 261.00/M | ECH-U1H682JB5 
0082 | 1.0 |PCF1023CT-ND 67 58 .45 | PCF1023TR-ND | 3,000 | 266.00/M | ECH-U1H822JB5 
01 | 1.0 |PCF1024CT-ND  .69 .60 .46 | PCF1024TR-ND | 3,000 | 276.00/M|ECH-U1H103JB5 
012 | 1.0 |PCF1025CT-ND 71 .62 .47 | PCF1025TR-ND | 2,000 | 282.00/M|ECH-U1H123JB5 
015 | 1.0 |PCF1026CT-ND 73 .63 .49 | PCF1026TR-ND | 2,000 | 290.00/M|ECH-U1H153JB5 
1210 018 | 1.4 |PCF1027CT-ND .75 .65 .50 | PCF1027TR-ND | 2,000 | 297.00/M|ECH-U1H183JB5 
(3225) | 50 | .022 | 1.4 |PCF1028CT-ND 77 .67 .52 | PCF1028TR-ND | 2,000 | 308.00/M | ECH-U1H223JB5 
Size 027 | 1.4 |PCF1029CT-ND 80 .70 .54 | PCF1029TR-ND | 2,000 | 320.00/M|ECH-U1H273JB5 
033 | 2.0 |PCF1030CT-ND 66 .57 .44 | PCFI030TR-ND | 2,000 | 263.00/M|ECH-U1H333JB5 
039 | 2.0 |PCF1031CT-ND 88 .77 .59 | PCF1031TR-ND | 2,000 | 351.00/M|ECH-U1H393JB5 


ECH-U(C) Series 


Specifications: * Operating Temperature: -55°C 


~ 125°C ¢ Rated Voltage: S0VDC, 100VDC » Capacitance 


Dim. Cut Tape 

Item |WV| Cap. | H_ | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape &Reel__| Panasonic 
Code | DC | uF |(mm)| Part No. 10 100 500 | PartNo. Qty. | Pricing | Part No. 

01 | 1.4 | PCF1477CT-ND 63 .55  .42 | PCF1477TR-ND| 3,000 | 252.00/M | ECH-U1103JC9 
4913 012 | 1.4 | PCF1478CT-ND 63 .55 .42 | PCF1478TR-ND | 3,000 | 252.00/M | ECH-U1123JC9 
(4833)| 100 015 | 2.0 | PCFI479CT-ND 63 .55 .42 | PCF1479TR-ND | 3,000 | 252.00/M | ECH-U1153JC9 
Size 018 | 2.0 | PCFI480CT-ND 63 .55 .42 | PCF1480TR-ND | 3,000 | 252.00/M | ECH-U1183JC9 

022 | 2.4 | PCFI481CT-ND 66 .57 .44 | PCF1481TR-ND | 2,000 | 262.00/M | ECH-U1223JC9 

027 | 2.8 | PCF1482CT-ND .68 .59 .46 | PCF1482TR-ND | 2,000 | 271.00/M | ECH-U1273JC9 

033 | 1.8 | PCFI483CT-ND .80 .70 .54 | PCF1483TR-ND | 3,000 | 320.00/M | ECH-U1333JC9 
2416 039 | 2.0 | PCFI484CT-ND .84 .73 .56 | PCF1484TR-ND | 3,000 | 334.00/M | ECH-U1393JC9 
(6041)| 100} .047 | 2.4 | PCF1485CT-ND 88 .76 .59 | PCF1485TR-ND | 2,000 | 349.00/M | ECH-U1473JC9 
Size 056 | 2.8 | PCFI486CT-ND .89 .77 .59 | PCF1486TR-ND | 2,000 | 354.00/M | ECH-U1563JC9 

068 | 3.2 | PCF1487CT-ND .93 .80 .62 | PCF1487TR-ND | 2,000 | 368.00/M | ECH-U1683JC9 
2820 082 | 2.8 | PCFI488CT-ND 1.26 1.10 .84 | PCF1488TR-ND | 1,500 | 504.00/M | ECH-U1823JC9 
(7150)|100} 1 3.0 | PCFI489CT-ND 1.31 1.14 .88 | PCF1489TR-ND | 1,500 | 523.00/M | ECH-U1104JC9 
Size 12 | 3.4 | PCFI490CT-ND 1.32 1.15 .89 ) PCF1490TR-ND| 1,500 | 528.00/M | ECH-U1124JC9 
2825 15 | 3.4 | PCFI491CT-ND 1.44 1.25 .96 | PCF1491TR-ND | 1,000 573.00 | ECH-U1154JCV 
(7163)|100} .18 | 4.0 | PCF1492CT-ND 1.58 1.37 1.06 | PCF1492TR-ND | 1,000 632.00 | ECH-U1184JCV 
Size 22 | 4.8 | PCF1493CT-ND 1.72 1.49 1.15 | PCF1493TR-ND | 1,000 686.00 | ECH-U1224JCV 


ECH-U(X) Series 

Specifications: « Operating Temperature: -55°C ~ 125°C * Rated Voltage: 10VDC, 16VDC, 50VDC »* Cap- 
acitance Tolerance: 2%, 5% * Withstanding Voltage (between terminals): Rated Voltage x 175% 1 to 5s 
* Dissipation Factor: <0.6% (20°C, 1kHz) ¢ Insulation Resistance: >3000MQ (20°C, 60s) * Reflow Soldering 


Conditions: 260°C maximum, 30 seconds maximum at more than 230°C (temperature at cap surface). 


Tolerance: 2%, 5% » Withstanding Voltage (between terminals): Rated Voltage x 175% 1 to 5s ¢ Dissipation 
Factor: <0.6% (20°C, 1kHz) * Insulation Resistance: >3000MQ (20°C, 60s) * Soldering Conditions: (Flow) 
260°C maximum and 5 seconds maximum; (Reflow) 260°C maximum, 30 seconds maximum at more than 
230°C (temperature at cap surface). 


Cut Tape 
Price Each | Digi-Key Tape & Reel | Panasonic 
Pricing | Part No. 
047 | 1.4 |PCF1162CT-ND 52 .45 .35 | PCF1162TR-ND | 3,000 | 207.00/M|ECH-U1H473GC9 
1913 .056 | 2.0 |PCF1163CT-ND .56 .48 .37 | PCF1163TR-ND | 3,000 | 221.00/M|ECH-U1H563GC9 
(4833)| 50 | .068 | 2.0 |PCFI164CT-ND 59 51 .39 | PCF1164TR-ND | 3,000 | 234.00/M|ECH-U1H683GC9 
Size 082 | 2.4 |PCFI165CT-ND .65 .57 .44 | PCF1165TR-ND | 2,000 | 259.00/M|ECH-U1H823GC9 
ll 2.8 |PCFI166CT-ND  .72 .62 .48 | PCF1166TR-ND | 2,000 | 285.00/M|ECH-U1H104GC9 
2416 12 | 1.8 |PCF1167CT-ND .88 .76 .59 | PCF1167TR-ND | 3,000 | 350.00/M|ECH-U1H124GC9 
(6041)| 50 15 | 2.4 |PCF1168CT-ND 1.00 .87 .67 | PCF1168TR-ND | 2,000 | 400.00/M|ECH-U1H154GC9 
Size 18 | 2.8 |PCFI169CT-ND 1.14 .99 .76 | PCF1169TR-ND | 2,000 | 456.00/M|ECH-U1H184GC9 
.22 | 3.2 |PCFI170CT-ND 1.30 1.13.87 | PCF1170TR-ND | 2,000 | 517.00/M|ECH-U1H224GC9 
01 | 1.4 |PCF1494CT-ND 71 .61  .47 | PCF1494TR-ND | 3,000 | 281.00/M|ECH-U1103GC9 
1913 012 | 1.4 | PCF1495CT-ND 71.61 .47 | PCF1495TR-ND | 3,000 | 281.00/M|ECH-U1123GC9 
(4833) | 100 .015 | 2.0 | PCF1496CT-ND 71 .61  .47 | PCF1496TR-ND | 3,000 | 281.00/M|ECH-U1153GC9 
Size 018 | 2.0 |PCF1497CT-ND .71 61 .47 | PCF1497TR-ND | 3,000 | 281.00/M|ECH-U1183GC9 
022 | 2.4 |PCF1498CT-ND .78 .68 .52 | PCF1498TR-ND | 2,000 | 310.00/M}ECH-U1223GC9 
027 | 2.8 |PCF1499CT-ND 80 .70 .54 | PCF1499TR-ND | 2,000 | 320.00/M|ECH-U1273GC9 
033 | 1.8 |PCFISOOCT-ND .95 .82 .63 | PCFISOOTR-ND | 3,000 | 378.00/M|ECH-U1333GC9 
2416 039 | 2.0 |PCFISO1CT-ND .97 .84 .65 | PCF1501TR-ND | 3,000 | 387.00/M}ECH-U1393GC9 
(6041)| 100] .047 | 2.4 |PCF1502CT-ND 1.02 .89 .68 | PCF1502TR-ND | 2,000 | 407.00/M|ECH-U1473GC9 
Size .056 | 2.8 |PCFISO3CT-ND 1.05 .91 .70 | PCF1503TR-ND | 2,000 | 417.00/M}ECH-U1563GC9 
068 | 3.2 |PCFISO4CT-ND 1.12 .97 .75 | PCF1504TR-ND | 2,000 | 446.00/M|ECH-U1683GC9 
2820 082 | 2.8 |PCFISO5CT-ND 1.41 1.22 .94 | PCFISO5TR-ND | 1,500 | 562.00/M}ECH-U1823GC9 
(7150)|100} .1 3.0 |PCFISO6CT-ND 1.41 1.22 .94 | PCFISO6TR-ND | 1,500 | 562.00/M|ECH-U1104GC9 
Size 12 | 3.4 |PCFI507CT-ND 1.47 1.28 .98 | PCF1507TR-ND | 1,500 | 586.00/M|ECH-U1124GC9 
2825 15 | 3.4 |PCFISO08CT-ND 1.61 1.40 1.08 | PCF1508TR-ND | 1,000 644.00] ECH-U1154GCV 
(7163)|100] .18 | 4.0 |PCFI509CT-ND 1.80 1.56 1.20 | PCF1509TR-ND | 1,000 719.00] ECH-U1184GCV 
Size 22 | 4.8 |PCFIS1OCT-ND 1.97 1.71 1.31 | PCF1510TR-ND | 1,000 785.00] ECH-U1224GCV 
047 | 1.4 |PCF1153CT-ND .50 .43  .33 | PCF1153TR-ND | 3,000 | 197.00/M|ECH-U1H473JC9 
1913 056 | 2.0 |PCFI154CT-ND .53 .46 .36 | PCF1154TR-ND | 3,000 | 211.00/M|ECH-U1H563JC9 
(4833)| 50 | .068 | 2.0 |PCF1155CT-ND 56 .49 .38 | PCF1155TR-ND | 3,000 | 222.00/M|ECH-U1H683JC9 
Size 082 | 2.4 |PCFI1S6CT-ND 62 .54 42 | PCF1156TR-ND | 2,000 | 247.00/M|ECH-U1H823JC9 
al 2.8 |PCFI157CT-ND 68 59 45 | PCF1157TR-ND | 2,000 | 269.00/M|ECH-U1H104JC9 
2416 12 | 1.8 |PCFI158CT-ND .84 .73  .56 | PCF1158TR-ND | 3,000 | 333.00/M|ECH-U1H124JC9 
(6041)| 50 15 | 2.4 |PCFI159CT-ND .95 .83 .64 | PCF1159TR-ND | 2,000 | 380.00/M|ECH-U1H154JC9 
Size 18 | 2.8 |PCFI160CT-ND 1.25 1.09 .84 | PCF1160TR-ND | 2,000 | 500.00/M|ECH-U1H184JC9 
22 | 3.2 |PCFI161CT-ND 1.24 1.08 .83 | PCF1161TR-ND | 2,000 | 494.00/M|ECH-U1H224JC9 


Dim. Cut Tape 
Item | WV] Cap. | H_ | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel —_| Panasonic 
Code | DC | uF |(mm)| Part No. 10 100 500 | Part No. Qty. | Pricing | Part No. 

0033 | 0.7 | PCFI523CT-ND .30 .26 .20 | PCF1523TR-ND | 4,000 | 118.00/M | ECH-U01332GX5 
10 .0039 | 0.7 | PCFI524CT-ND .30 .26 .20 | PCF1524TR-ND | 4,000 | 118.00/M | ECH-U01392GX5 
0047 | 0.7 | PCFI525CT-ND .30 .26 .20 | PCF1525TR-ND | 4,000 | 118.00/M | ECH-U01472GX5 
0056 | 0.7 | PCFIS26CT-ND  .30 .26 .20 | PCF1526TR-ND | 4,000 | 118.00/M | ECH-U01562GX5 
0001 | .7 | PCFI441CT-ND .28 .24 .19 | PCF1441TR-ND | 4,000 | 110.00/M ) ECH-U1C101GX5 
00012] .7 | PCF1442CT-ND .28 .24 .19 | PCF1442TR-ND | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C121GX5 
00015} .7 | PCF1443CT-ND .28 .24 .19 | PCF1443TR-ND | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C151GX5 
00018} .7 | PCFI444CT-ND .28 .24 .19 | PCF1444TR-ND | 4,000 | 110.00/M ) ECH-U1C181GX5 
00022| .7 | PCFI445CT-ND .28 =.24 19 | PCF1445TR-ND | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C221GX5 
0603 00027| .7 | PCFI446CT-ND .28 .24 .19 | PCF1446TR-ND | 4,000 | 110.00/M ) ECH-U1C271GX5 
(1608) 00033} .7 | PCFI447CT-ND .28 .24 .19 | PCF1447TR-ND | 4,000 | 110.00/M ) ECH-U1C331GX5 
Size 00039} .7 | PCF1448CT-ND .28 .24 .19 | PCF1448TR-ND | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C391GX5 
16 00047] .7 | PCFI449CT-ND .28 .24 .19 | PCF1449TR-ND | 4,000 | 110.00/M ) ECH-U1C471GX5 
.00056| .7 | PCFI450CT-ND  .28 .24 .19 | PCF1450TR-ND | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C561GX5 
00068} .7 | PCFI451CT-ND .28 .24 .19 | PCF1451TR-ND | 4,000 | 110.00/M ) ECH-U1C681GX5 
00082] .7 | PCF1452CT-ND .28 .24 .19 | PCF1452TR-ND | 4,000 | 110.00/M ) ECH-U1C821GX5 
.001 | .7 | PCFI453CT-ND .28 .24 .19 | PCF1453TR-ND | 4,000 | 110.00/M ) ECH-U1C102GX5 
0012 | .7 | PCFI454CT-ND .28 .24 .19 | PCF1454TR-ND | 4,000 | 110.00/M ) ECH-U1C122GX5 
0015 | .7 | PCFI455CT-ND .28 =.24 19 | PCF1455TR-ND | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C152GX5 
0018 | .7 | PCFI456CT-ND .28 .24 .19 | PCF1456TR-ND | 4,000 | 110.00/M ) ECH-U1C182GX5 
0022 | .7 | PCFI457CT-ND .28 .24 .19 | PCF1457TR-ND | 4,000 | 110.00/M ) ECH-U1C222GX5 
0027 | .7 | PCFI458CT-ND .28 =.24 19 | PCF1458TR-ND | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C272GX5 
0068 | 0.9 | PCF1527CT-ND .30 .26 .20 | PCF1527TR-ND | 3,000 | 118.00/M | ECH-U01682GX5 
0082 | 0.9 | PCFI528CT-ND .30 .26 .20 | PCF1528TR-ND | 3,000 | 118.00/M | ECH-U01822GX5 
.01 | 0.9 | PCFI529CT-ND .30 .26 .20 | PCF1529TR-ND | 3,000 | 118.00/M | ECH-U01103GX5 
10 012 | 0.9 | PCFIS530CT-ND .36 .31 .24 | PCF1S530TR-ND | 3,000 | 143.00/M | ECH-U01123GX5 
015 | 0.9 | PCFIS31CT-ND 36.31.24 | PCF1531TR-ND | 3,000 | 143.00/M | ECH-U01153GX5 
018 | 0.9 | PCFI532CT-ND  .36 .31 .24 | PCF1532TR-ND | 3,000 | 143.00/M | ECH-U01183GX5 
0805 022 | 1.1 | PCFIS33CT-ND .36 .31  .24 | PCF1533TR-ND | 3,000 | 143.00/M | ECH-U01223GX5 
(2012) 027 | 1.1 | PCFIS534CT-ND 39.34.26 | PCF1534TR-ND | 3,000 | 156.00/M | ECH-U01273GX5 
Size 0033 | 0.9 | PCFI171CT-ND  .32 .28 .22 | PCF1171TR-ND | 3,000 | 127.00/M ) ECH-U1C332GX5 
0039 | 0.9 | PCF1172CT-ND 32 .28 .22 | PCF1172TR-ND | 3,000 | 127.00/M ) ECH-U1C392GX5 
0047 | 0.9 | PCF1173CT-ND 32 .28 .22 | PCF1173TR-ND | 3,000 | 127.00/M ) ECH-U1C472GX5 
16 | .0056 | 0.9 | PCFI174CT-ND 32 .28 .22 | PCF1174TR-ND | 3,000 | 127.00/M ) ECH-U1C562GX5 
0068 | 0.9 | PCFI175CT-ND 32.28.22 | PCF1175TR-ND | 3,000 | 127.00/M | ECH-U1C682GX5 
0082 | 1.1 | PCFI176CT-ND .35 .31 .24 | PCF1176TR-ND | 3,000 | 139.00/M ) ECH-U1C822GX5 
(01 | 1.4 | PCFI177CT-ND 35.31.24 | PCF1177TR-ND | 3,000 | 139.00/M | ECH-U1C103GX5 
012 | 0.9 | PCF1178CT-ND .39 .34 .26 | PCF1178TR-ND | 3,000 | 154.00/M ) ECH-U1C123GX5 
015 | 0.9 | PCFI179CT-ND .39 .34 .26 | PCF1179TR-ND | 3,000 | 154.00/M ) ECH-U1C153GX5 
1206 018 | 0.9 | PCFI180CT-ND .39 .34 .26 | PCF1180TR-ND | 3,000 | 154.00/M ) ECH-U1C183GX5 
(3216)| 16 022 | 0.9 | PCFI181CT-ND .39 .34 .26 | PCF1181TR-ND | 3,000 | 154.00/M ) ECH-U1C223GX5 
Size 027 | 1.1 | PCFI182CT-ND 42.37.28 | PCF1182TR-ND | 3,000 | 168.00/M | ECH-U1C273GX5 
033 | 1.1 | PCFI183CT-ND 42.37.28 | PCF1183TR-ND | 3,000 | 168.00/M ) ECH-U1C333GX5 
.039 | 1.5 | PCF1184CT-ND .46 .40  .31 | PCF1184TR-ND| 2,000 | 182.00/M ) ECH-U1C393GX5 
047 | 1.5 | PCFI185CT-ND 46 =.40__.31 | PCF1185TR-ND | 2,000 | 182.00/M | ECH-U1C473GX5 
4210 .056 | 1.5 | PCFI186CT-ND .53 .46 .35 | PCF1186TR-ND | 2,000 | 209.00/M ) ECH-U1C563GX5 
(3225)| 16 .068 | 1.5 | PCF1187CT-ND .53 .46 .35 | PCF1187TR-ND | 2,000 | 209.00/M ) ECH-U1C683GX5 
Size 082 | 2.1 | PCFI188CT-ND .63 .55 .42 | PCF1188TR-ND| 2,000 | 252.00/M ) ECH-U1C823GX5 
0.1 | 2.1 | PCFI189CT-ND 63.55 .42 | PCF1189TR-ND| 2,000 | 252.00/M | ECH-U1C104GX5 
0001 | 0.9 | PCF1284CT-ND 31.27 .21 | PCF1284TR-ND| 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H101GX5 
0805 00012] 0.9 | PCF1285CT-ND 31.27 .21 | PCF1285TR-ND | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H121GX5 
(2012)| 50 00015 | 0.9 | PCF1286CT-ND 31 .27  .21 | PCF1286TR-ND | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H151GX5 
Size 00018 | 0.9 | PCF1287CT-ND 31.27.21 | PCF1287TR-ND | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H181GX5 
.00022| 0.9 | PCF1288CT-ND 31 .27  .21 | PCF1288TR-ND | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H221GX5 
.00027 | 0.9 | PCF1289CT-ND 31 .27  .21 | PCF1289TR-ND | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H271GX5 


(Continued) 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


co . Dim Cut Tape 
Panasonic SMT Capacitors (con. Item |wv| Cap. | H_ | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape &Reel__| Panasonic 
Dim. Cut Tape Code |DC| uF |(mm)| Part No. 10 100 500 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Item | WV} Cap. | H | Digi-Key Price Each —_| Digi-Key Tape & Reel Panasonic 012 | 0.9 | PCFI518CT-ND 34 .30 .23 | PCF1518TR-ND | 3,000 | 136.00/M | ECH-U01123JX5 
Code | DC| pF |(mm)| Part No. 10 100 500 | Part No. Qty. | Pricing |Part No. .015 | 0.9 | PCFI519CT-ND 34 .30 .23 | PCF1519TR-ND | 3,000 | 136.00/M | ECH-U01153JX5 
ECH-U(X) (High Grade Type) 2% Tolerance, Reflow Only 10] .018 | 0.9 | PCFI520CT-ND 34 .30 .23 | PCF1520TR-ND | 3,000 | 136.00/M | ECH-U01183JX5 
.00033} 0.9 |PCFI290CT-ND 31 .27 .21 |PCF1290TR-ND | 3,000 | 122.00/M |ECH-U1H331GX5 022) 11 I 24 80 28 AREA 2.000 | 136.000 | ECH-U01223NKx5 
.00039] 0.9 |PCFI291CT-ND 31 .27 .21 |PCF1291TR-ND | 3,000 | 122.00/M |ECH-U1H391GX5 0805 027 | 1.1 TRBRISESGIENER 38-33-25 TRGIGZEUEAND] 3,000 | 149.00 [ECH-U01273 5 
00047} 0.9 |PCF1292CT-ND 31 .27 .21 |PCF1292TR-ND | 3,000 | 122.00/M |ECH-U1H471GX5 | |(2012) 0033) 0.9 RCUICNE 30 26 20 TAURI aMe gL) 2.000 | 120.00/M | ECH-U1G832Ix5 
.00056} 0.9 |PCFI293CT-ND 31 .27 .21 |PCF1293TR-ND | 3,000 | 122.00/M |ECH-U1H561GX5 Size 0089) 0.9 RC MMACa Og 20 26 20 PI mageay) 21000 | 120-00/M | EGH-UiC392IK5 
.00068| 0.9 |PCFI294CT-ND 31.27 _—.21_| PCF1294TR-ND | 3,000 | 122.00/M |ECH-U1H681GX5 0047 | 0.9 Tie aag 30 26 20 TN aaa) 2000 | 120-00/M | ECH-UIC472K5 
0805 ; 16 | .0056 | 0.9 | PCF1193CT-ND 30 .26 .20 | PCF1193TR-ND | 3,000 | 120.00/M | ECH-U1C562JX5 
(2012}) 59 20082) 0.8 pea eaaanag 8) 2721 RC) °000 | 122.00/M JECH-UT HEP 1 GX 0068 | 0.9 | PCF1194CT-ND 30.26.20 | PCF1194TR-ND | 3,000 | 120.00/M | ECH-U1C682JX5 
Size 001 ] 0.9 |PCFI296CT-ND 31 .27 .21 | PCF1296TR-ND | 3,000 | 122.00/M )ECH-U1H102GX5 “00821 1.1 | PCFII95CT-ND 343023 | PCFI195TR-ND 3.000 134.00/M | ECH-U1C822JX5 
0012 | 0.9 )PCF1297CT-ND 31 .27 .21 | PCF1297TR-ND | 3,000 | 122.00/M )ECH-U1H122GX5 , 
01 | 1.1 | PCFII96CT-ND 34 30.23 | PCFI196TR-ND | 3,000 | 134.00/M | ECH-U1C103JX5 
0015 | 0.9 |PCFI298CT-ND 31 .27 .21 |PCF1298TR-ND | 3,000 | 122.00/M |ECH-U1H152GX5 O12 109 | PCFII97CT-ND 373225 | PCFI197TR-ND | 3.000 | 146 0O/M TECH-U1G123X5 
0018 | 0.9 |PCFI299CT-ND 31.27 __.21_| PCF1299TR-ND | 3,000 |_122.00/M |ECH-U1H182GX5 ‘015 | 09 | PCFItgscT-ND 37 32 25 | PCF1198TR-ND 3,000 146.00/M | ECH-U1C153Jx5 
0022 | 0.9 |PCFISOOCT-ND 31 .27 .21 | PCF1300TR-ND | 3,000 | 122.00/M |ECH-U1H222GX5 ‘ota | 09 | PCFIt99cT-ND 37 32 25 | PCF1199TR-ND| 3.000 | 146.00/M | ECH-U1C18JX5 
0027 | 0.9 [PCFI301CT-ND 31.27 _.21_| PCF1301TR-ND | 3,000 | _122.00/M [ECH-U1H272GX5 1206 022 | 09 | pcriz00cT-ND 37 32 25 | PCF1200TR-ND 3.000 446.00/M | ECH-U1C223JX5 
.0033 | 0.9 | PCF1302CT-ND 39 .34 .26 | PCF1302TR-ND | 3,000 | 154.00/M JECH-U1H332GX5 | /(3216)| 16 ‘097 14 PCF1201CT-ND A 95 97 PCF1201TR-ND 3,000 161.00/M ECH-U1C273JX5 
.0039 | 0.9 |PCFI303CT-ND 39 .34 .26 | PCF1303TR-ND | 3,000 | 154.00/M |ECH-U1H392GX5 Size “138 1 PCF1202CT-ND A “35 97 PCF12027R-ND 3.000 161 00/M ECH-U1C3334X5 
1206 .0047 | 0.9 | PCF1304CT-ND 39 .34 .26 | PCF1304TR-ND | 3,000 | 154.00/M )ECH-U1H472GX5 039 | 45 | PCF1203CT-ND 4438 29 | PCF1203TR-ND| 2.000 | 173.00/M | ECH-U1C393Ux5 
(3216) 50 | .0056 | 0.9 |PCFIS05CT-ND 39 .34 .26 | PCFI305TR-ND | 3,000 | 154.00/M )ECH-U1H562GX5 047 | 45 | pcrtz04cT-No 4438. 29 | pcFt204TR-ND | 2.000 | 173.00/m | ECH-U1C473JX5 
Size .0068 | 0.9 |PCF1306CT-ND 39 .34 .26 | PCF1306TR-ND | 3,000 | _154.00/M |ECH-U1H682GX5 “056 | 1.5 | PCFI205CT-ND 5044.34 | PCF1208TR-ND | 2,000 | 200.00/m | ECH-U1cS6aJx5 
os > eS pan He ps pe ES eae ate ate eine he 16 068 | 1.5 | PCFI206CT-ND 50 .44 .34 | PCFI206TR-ND | 2,000 | 200.00/M | ECH-U1C683JX5 
07 14 sR CHD 73 a 08 REEIECeTEtNn aT 168.00/M ECHAUAHI 236K Size .082 | 2.1 | PCF1207CT-ND 60 .52 .40 | PCF1207TR-ND | 2,000 | 239.00/M | ECH-U1C823JX5 
i : : , : : 0.1 | 2.1 | PCFI208CT-ND 60 52 .40 | PCF1208TR-ND | 2,000 | 239.00/M | ECH-U1C104JX5 
O15 | 11 CRTC 42 87-28 CIS OR Eg) 2-000 | 168.00/m JECH-UTHI53GX5 .0001 | 0.9 | PCFI316CT-ND 29 .25 .20 | PCF1316TR-ND | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H101JX5 
1210 018 | 1.5 |PCFI311CT-ND 46 .40 .31 | PCF1311TR-ND | 2,000 | 182.00/M )ECH-U1H183GX5 0012) 0.9 | pcri3t7cT-ND 29 25 20 | pcr1317TR-ND| 3,000 | 144.00/M |ECH-UtH121Ux5 
(3226) 50 | 022 | 1.5 |PCFI312CT-ND 46 .40 .31 | PCF1312TR-ND | 2,000 | 182.00/M )ECH-U1H223GX5 00015] 0.9 | pcri3igcT-ND 29 25 20 |PcF13teTR-ND| 3,000 | 114.00/M |ECH-U1H151Ux5 
Size 027 | 1.5 |PCFI313CT-ND 46.40 _.31_| PCF1313TR-ND | 2,000 | _182.00/M |ECH-U1H273GX5 0001s! 0.9 | PCFI319CT-ND 29 25 .20 |PCF1319TR-ND | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H181UX5 
033°) 21 CRUCNE 8 46 35 CIS eagcg| 2-000 | 209.00/h JECH-UTHa33GX5 .00022| 0.9 | PCF1320CT-ND 29.25.20 | PCF1320TR-ND | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H221JX5 
030 | 2 WECHISISCIED IES 53 AG 35 TRUHISAOLBSNIN 2,000 | 209.00/M ECH-UTHSO3Gx5 00027] 0.9 | PCFI321CT-ND 29.25 .20 | PCF1321TR-ND | 3,000] 114.00/M | ECH-U1H27 1x5 
ECH-U(X) (High Grade Type) 5% Tolerance, Reflow Only .00033] 0.9 | PCF1322CT-ND 29 .25 .20 | PCF1322TR-ND | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H331JX5 
.0033 | 0.7 |PCFIS11CT-ND .28 .25 .19 |PCF1511TR-ND | 4,000 | 111.00/M )ECH-U01332JX5 0805 .00039] 0.9 | PCF1323CT-ND 29 .25 .20 | PCF1323TR-ND | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H391JX5 
40 .0039 | 0.7 |PCFI512CT-ND .28 .25 .19 |PCF1512TR-ND | 4,000 | 111.00/M |ECH-U01392JX5 (2012)] 50 .00047| 0.9 | PCF1324CT-ND 29 .25 .20 | PCF1324TR-ND | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H471JX5 
.0047 | 0.7 |PCFI513CT-ND 28 .25 .19 | PCF1513TR-ND | 4,000 | 111.00/M |ECH-U01472Jx5 Size .00056| 0.9 | PCF1325CT-ND 29.25.20 | PCF1325TR-ND | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H561JX5 
0056 | 0.7 |PCFI514CT-ND 28 = .25 .19 | PCFI514TR-ND | 4,000 | 111.00/M |ECH-U01562JX5 .00068| 0.9 | PCF1326CT-ND 29 .25 .20 | PCF1326TR-ND | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H681JX5 
0001 | .7 |PCFI459CT-ND 27 .23 .18 | PCF1459TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C101JX5 .00082| 0.9 | PCF1327CT-ND 29 .25 .20 | PCF1327TR-ND | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H821JX5 
00012} .7 |PCFI460CT-ND 27 .23 .18 | PCFI460TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C121JX5 .001 | 0.9 | PCFI328CT-ND 29 .25 .20 | PCF1328TR-ND | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H102JX5 
00015) .7 |PCFI461CT-ND 27 .23 .18 | PCF1461TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C151JX5 .0012 | 0.9 | PCF1329CT-ND 29 .25 .20 | PCF1329TR-ND | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H122JX5 
00018} .7 |PCFI462CT-ND 27 .23 .18 | PCF1462TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C181JX5 0015 | 0.9 | PCFI330CT-ND 29.25.20 | PCF1330TR-ND | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H152JX5 
.00022| .7 | PCFI463CT-ND 27.23.18 | PCF1463TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C221JX5 .0018 | 0.9 | PCF1331CT-ND 29 .25 .20 | PCF1331TR-ND | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H182JX5 
0603 00027) .7 |PCFI464CT-ND 27 .23 .18 | PCF1464TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C271JX5 .0022 | 0.9 | PCF1332CT-ND .29 .25 .20 | PCF1332TR-ND | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H222JX5 
(1608) 00033) .7 |PCFI465CT-ND 27 .23 .18 | PCFI465TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C331JX5 .0027 | 0.9 | PCFI333CT-ND 29.25.20 | PCF1333TR-ND | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H272JX5 
Size 00039) .7 |PCFI466CT-ND 27 .23 .18 | PCF1466TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C391JX5 .0033 | 0.9 | PCF1334CT-ND .37  .32 25 | PCF1334TR-ND | 3,000 | 146.00/M | ECH-U1H332JX5 
16 00047) .7 |PCFI467CT-ND 27 .23 .18 | PCF1467TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C471JX5 .0039 | 0.9 | PCFI335CT-ND 37.32.25 | PCF1335TR-ND | 3,000 | 146.00/M | ECH-U1H392JX5 
.00056| .7 |PCFI468CT-ND 27.23.18 | PCF1468TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C561JX5 1206 .0047 | 0.9 | PCFI336CT-ND 37.32 .25 | PCF1336TR-ND | 3,000 | 146.00/M | ECH-U1H472JX5 
00068} .7 |PCFI469CT-ND 27 .23 .18 | PCF1469TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C681JX5 (3216)| 50 | .0056 | 0.9 | PCF1337CT-ND 37 .32 .25 | PCF1337TR-ND | 3,000 | 146.00/M | ECH-U1H562JX5 
00082) .7 |PCFI470CT-ND 27 .23 .18 | PCF1470TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C821JX5 Size .0068 | 0.9 | PCFI338CT-ND 37.32.25 | PCF1338TR-ND | 3,000 | 146.00/M | ECH-U1H682JX5 
001 | 7 |PCFI471CT-ND 27.23. 18 | PCF1471TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C102JX5 .0082 | 1.1 | PCFI339CT-ND 41.35.27 | PCF1339TR-ND | 3,000 | 161.00/M | ECH-U1H822JX5 
0012 | .7 |PCF1472CT-ND 27 .23  .18 | PCF1472TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C122JX5 01 | 1.1 | PCFIS40CT-ND 41.35.27 | PCF1340TR-ND | 3,000 | 161.00/M | ECH-U1H103JX5 
0015 | .7 | PCFI473CT-ND 27.23.18 | PCF1473TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C152JX5 012 | 1.1 | PCFI341CT-ND 41.35.27 | PCF1341TR-ND | 2,000 | 161.00/M | ECH-U1H123JX5 
0018 | .7 |PCFI474CT-ND .27 .23  .18 | PCF1474TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C182JX5 015 | 1.1 | PCFI342CT-ND 43.38 = .29 | PCF1342TR-ND | 2,000 | 171.00/M | ECH-U1H153JX5 
0022 | .7 |PCFI475CT-ND 27 .23  .18 |PCF1475TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C222JX5 1210 018 | 1.5 | PCFI343CT-ND 44 38 = .29 | PCF1343TR-ND | 2,000 | 173.00/M | ECH-U1H183JX5 
0027 | .7_|PCFI476CT-ND 27.23.18 | PCF1476TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C272JX5 (3225)| 50 | .022 | 1.5 | PCF1344CT-ND .44 38.29 | PCF1344TR-ND | 2,000 | 173.00/M | ECH-U1H223JX5 
0805 .0068 | 0.9 )PCFI515CT-ND 28 .25 .19 | PCF1515TR-ND | 3,000 | 111.00/M |ECH-U01682Jx5 Size 027 | 1.5 | PCFI345CT-ND 44.38.29 | PCF1345TR-ND | 2,000 | 173.00/M | ECH-U1H273JX5 
(2012)| 10 | .0082 | 0.9 |PCFISI6CT-ND .28 .25 .19 |PCF1516TR-ND J 3,000 | 111.00/M |ECH-U01822JX5 -033 | 2.1 | PCFIS46CT-ND 50.44.34 | PCFI346TR-ND | 2,000 | 200.00/M | ECH-U1H333JX5 
Size 01 | 0.9 |PCFIS17CT-ND 28 .25 .19 | PCF1517TR-ND | 3,000 | 111.00/M |ECH-U01103JX5 -039 | 2.1 | PCFI347CT-ND 50.44.34 | PCF1347TR-ND | 2,000 | 200.00/M | ECH-U1H393JX5 
a8 
Panasonic SMT Capacitors EcP-U(SFSubmicron) gg ~ 
A recommended solder : : 
FEATURES: ¢ Small in size * Low ESR * Excellent sound quality paste thickness is G 
' ; | between 0.10 (mm) and a be { 
APPLICATIONS: ¢ Coupling * Decoupling »* Noise Reduction 0.15 (mm). “AL 
SPECIFICATIONS: ECP-U (A) Type: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C »* Dissipation Factor: 1.5% =—B— > 
maximum (20°C, 1kHz) * Withstand Voltage: Between terminals rated voltage (VDC) x 175%, 1 to 5s * Insulation 
Resistance: C<0.33yF: 1000MQ minimum (20°C, 16VDC, 60s), C>0.33~F: 300MO minimum (20°C, 16VDC, 60s) —. Dim. of Land (mm) 
* Soldering Reflow Conditions: 240°C maximum and 30 seconds maximum at more than 210°C (temperature at Ww L Type / Size Code A B c 
cap surface) Hf 
Note: Solder paste/flux shall have less than 0.1wt% halogen content. ey~ Element AiSee (Ane) 08 an a 
Storage: The unpacked products shall be kept in polyethylene bag together with well-dried silica-gel (from 5g to g s Pe toae H1-H2-H3 (3216) 18 3.6 14 
10g) or be kept in storage at a temperature of 25°C, with a humidity less than 50% RH. This capacitor shall be es G2 (3225) 18 36 23 
used in only reflow method. Don’t use in flow, dipping, or VPS soldering method. 
Item wv Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Code Dc uF [i W H e1 g Type Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
ECP-U (A) Type — 20% Tolerance 
0805 16 10 2.0 1.25 1.0 0.45+0.25 — 0.6min. J2 PCF1126CT-ND 33 29 22 PCF1126TR-ND 3,000 | 132.00/M ECP-U1C104MA5 
16 15 3.2 1.6 0.8 0.65 + 0.3 1.0min. H1 PCF1127CT-ND 40 35 27 PCF1127TR-ND 3,000 | 158.00/M ECP-U1C154MA5 
16 22 3.2 1.6 0.8 0.65 + 0.3 1.0min. H1 PCF1128CT-ND AT 40 31 PCF1128TR-ND 3,000 | 185.00/M ECP-U1C224MA5 
1206 16 33 3.2 1.6 1.0 0.65 + 0.3 1.0min. H2 PCF1129CT-ND AT 40 31 PCF1129TR-ND 3,000 | 185.00/M ECP-U1C334MA5 
16 AT 3.2 1.6 1.4 0.65 + 0.3 1.0min. H3 PCF1130CT-ND 53 A6 35 PCF1130TR-ND 2,000 | 210.00/M ECP-U1C474MA5 
16 68 3.2 1.6 1.4 0.65 + 0.3 1.0min. H3 PCF1131CT-ND 53 A6 35 PCF1131TR-ND 2,000 | 210.00/M ECP-U1C684MA5 
1210 16 1.0 3.2 25 1.4 0.65 + 0.3 1.0min. G2 PCF1132CT-ND 59 51 39 PCF1132TR-ND 2,000 | 234.00/M ECP-U1C105MA5 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic M-Series Polyester and Foil Capacitors 


Features: 

High insulation resistance. Non-inductive 
construction: with tinned copper leads welded to 
the foils. High peak current capability. Solvent- 


Electrical Specifications: 

Capacitance Tolerance: +10% (K). Insulation 
Resistance: Greater than 10,000 MV. Dissipation 
Factor: Less than 1.0% at 1 KHZ. Dielectric 


Style: Straight Radial Leads 


Typical 
Capacitance Change 


; : BMAX 
resistant resin coated body. Withstanding Voltage: 250% of rated voltage for 5 aac al i 
Applications: seconds. Operating Temperature: -40°C ~ 80°C. i 
Blocking, by-pass and coupling of D.C. and CMAX 
signals to VHF range. Pulse, logic and timing PANASONIC ECQ CROSS REFERENCE t 
circuits. Light-duty pulse forming networks. Filter Sprague: 225P, 418P; Mepco: 713D1, 711D1, Tt. 
and noise suppression circuits. General purpose 719D1; TWR: 601PE, 601CPE; Pactron: PE, GMAX F 20 MIN 
usage. FM; Secor: MFDN, MFDR; Roederstein: (787) —-||-9d 
Specifications: KT1805, KT1806, KT1807, KT1808; Wima: FKS; 
: istic CSF Thompson: ED (Dip); Rubycon: F2xX, F2S, 
Mk: Gplvaing Taperere ange: ARC ferG Pol: Mechlean TOV Mlsank AME: ANS ANS Loca ee ee ee 
‘ A Beet sc a : Clad-Steel Wire Temperature (°C) 
Construction: Polyester film, non-inductive, AMM. 
phenolic/epoxy resin coating, wax impregnation. 
Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
uF iy 13 C F+1.25 G di | PartNo. 10 100 = 1,000 5,000 10,000 | Part No. uF AB C F+1.25 Gd | PartNo. 10 100 = 1,000 5,000 10,000 | Part No. 
200 WV DC 12 120.0 85 17.5 15.0 3 0.8} P1054-ND 3.04 25.35 151.00 141.00/M 132.00/M | ECQ-M2124KZ 
oor] 90 50 90 55 2 OG)PIODOND® 4.64 1370 8200 76.00 71.00/M| ECO-Mo102Kz 15 120.0 9.5 185 15.0 3 0.8} P1055-ND* 2.91 24.25 145.00 135.00/M 126.00/M | ECQ-M2154KZ 
. . . . x : ‘ " ¥ ‘ ‘ . i 18 =| 23.0 13.0 22.0 18.5 3 0.8} P1056-ND 1.40 11.63 69.00 65.00/M 60.00/M| ECQ-M2184KZ 
0012) 90 5.0 90 5.5 2 0.6) PI030-ND 1.40 11.63 69.00 65.00/M 60.00/M| ECQ-M2122KZ) | 55 |93.0 14.0 23.0 18.5 3 0.8/P1057-ND* 4.32 36.00 215.00 200.00/M 187.00/M | ECQ-m2224KZ 
0015} 9.0 5.0 95 55 3 0.6|P1031-ND* 1.40 11.63 69.00 65.00/M 60.00/M| ECQ-M2152KZ 400 WV DC 
0018} 90 55 95 55 3 0.6/P1032-ND 1.40 11.63 69.00 65.00/M 60.00/M| ECQ-M2182KZ 001 }14.0 5.5 95 65 2 06|P1058-NDt 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M| ECQ-M4102KZ 
0022) 9.0 60 10.0 55 3 0.6) P1033-ND* 1.37 11.40 68.00 63.00/M 59.00/M) ECQ-M2222kZ 0012)11.0 6.0 10.0 65 2 0.6} P1059-NDt 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M| ECQ-M4122KZ 
007| 80 50 90 55 3 O6|/PIO34ND 145 12.08 7200 67.00 63.00! ECo-Mo272Kz 0015)11.0 6.0 10.0 65 2 0.6} P1060-NDt 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M| ECQ-M4152KZ 
. ‘ : i . i : . ‘ . . 7 0018)11.0 6.0 10.0 65 2 0.6} P1061-NDt 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M| ECQ-M4182KZ 
0033) 9.0 5.0 90 5.5 3 0.6) P1035-ND* 1.51 12.60 75.00 70.00/M 65.00/M | ECO-M2332KZ | | goal 110 65 105 65 2 0.6|P1062-NDt 1.37 1143 68.00 63.00/M 59.00/M| ECO-M4222Kz 
0039}12.0 55 95 7.5 3 0.6/P1036-ND 1.40 11.63 69.00 65.00/M 60.00/M]| ECQ-M2392KZ 
007/120 60 95 75 3 06/P1O37-ND* 145 12.05 72.00 67.00 63.00! Eco-Mo472Kz .0027)12.0 6.0 10.0 7.5 2 0.6} P1063-ND 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M| ECQ-M4272KZ 
. G : : . > : . ‘ ; . i .0033)12.0 65 10.5 7.5 2 0.6} P1064-NDt 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M| ECQ-M4332KZ 
0056) 120 6.0 95 7.5 3 0.6) P1038-ND 1.40 11.63 69.00 65.00/M 60.00/M| ECQ-M2562KZ | | qggg/i20 65 105 7.5 2 0.6|P1065-ND 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M) ECO-M4392kz 
0068] 12.0 60 105 75 3 0.6/P1039-ND* 1.38 11.48 69.00 64.00/M 60.00/M| Eca-ma6a2Kz| |-0047)140 6.0 10.0 9.5 2 0.6) PI066-NDt 1.37 11.43 68.00 63.00/M —§9.00/M) ECO-Ma472kZ 
.0056)14.0 6.0 10.0 95 2 0.6} P1067-ND 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M| ECQ-M4562KZ 
0082|14.0 5.5 10.0 95 3 0.6/P1040-ND 1.40 11.63 69.00 65.00/M  60.00/M]| ECQ-M2822KZ 
ot |14.0 6.0 10.0 95 3 06|P1041-ND* 1.57 13.08 78.00 73.00/M 68.co/m| Eca-Meto3Kz| |.0068]14.0 65 105 9.5 3 0.6/P1068-NDt 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M| ECO-M4682kZ 
012 114.0 6.0 105 95 3 0.6|P1042-ND 158 1313 78.00 73.00/M 68.00/M| ECO-M2123Kz 0082)14.0 65 12.0 95 3 0.6} P1069-ND 1.41 11.75 70.00 65.00/M 61.00/M| ECQ-M4822KZ 
015 |140 65 1145 95 3 06|P1043-ND* 1.42 11.85 71.00 66.00/M 62.00/M| ECO-Mo1saKz 01 14.0 7.0 125 9.5 3 0.6|P1070-NDt 1.41 11.75 70.00 65.00/M  61.00/M| ECQ-M4103KZ 
a “ : : : : 2 : : é i 012 117.0 6.0 12.0 12.5 3 0.6}P1071-ND 149 12.38 74.00 69.00/M 64.00/M| ECQ-M4123KZ 
018/170 55 100 125 3 06/P1044-ND 1.72 14.35 86,00 80.00/M 75.00/m| Eco-21g3kz| |.015 | 17.0 6.5 125 125 3 0.6|P1072-NDT 1.49 12.38 74.00 69.00/M 64.00/M| ECQ-M4153KZ 
022 )17.0 5.5 11.0 125 3 0.6) P1045-ND* 1.75 14.60 87.00 81.00/M 76.00/M | ECQ-M2223KZ 018 117.0 7.0 13.0 12.5 3 0.6|P1073-ND 1.49 12.38 74.00 69.00/M 64.00/M| ECQ-M4183KZ 
027 )17.0 6.0 11.0 125 3 0.6) P1046-ND 1.59 13.28 79.00 74.00/M 69.00/M | ECQ-M2273KZ 022 117.0 7.5 13.5 12.5 3 0.6} P1074-NDt 1.64 13.65 81.00 76.00/M 71.00/M| ECQ-M4223KZ 
033 }17.0 65 11.5 125 3 0.6|P1047-ND* 1.70 14.13 84.00 78.00/M 73.00/M| ECO-M2333KZ] |-927 |20.0 7.0 145 15.0 2 0.7) PIO75-ND 1.79 14.90 89.00 83.00/M —77.00/M) ECQ-M4273KZ 
039 |17.0 60 135 125 3 06/P1048-ND 2.03 16.90 101.00 94.00/M 8s.0o/| Eca-m2393Kz| |-233 20.0 7.5 15.0 15.0 2 0.7|PIO76-NDt 1.90 15.85 95.00 88.00/M_—82.00/M | ECQ-M4333K2 
039 |20.0 85 16.0 15.0 3 0.7} P1077-ND 2.02 16.80 100.00 93.00/M 87.00/M| ECQ-M4393KZ 
047 )17.0 65 14.0 125 3 0.6) P1049-ND* 1.80 15.03 90.00 83.00/M 78.00/M| ECQ-M2473KZ 
: ! 047 |20.0 9.0 165 15.0 3 0.7|P1078-NDt 2.17 18.08 108.00 100.00/M 94.00/M| ECQ-M4473KZ 
056 [200 65 14.0 145 3 0.6) PI050-ND 1.92 16.00 96.00 89.00/M —83.00/M) ECO-M2563KZ | | o55 Jo3.0 8.5 15.5 180 3 0.7|P1079-ND 235 19.58 117.00 109.00/M 102.00/M| ECQ-M4563KZ 
068 | 20.0 7.0 14.5 145 3 0.6) P1051-ND* 2.03 16.90 101.00 94.00/M 88.00/M | ECQ-M2683KZ ) | 068 | 23.0 9.0 16.5 18.0 3 0.7|P1080-NDt 2.66 22.18 132.00 123.00/M 115.00/M) ECQ-M4683KZ 
082 20.0 7.5 15.0 15.0 3 0.6) P1052-ND 2.08 17.30 103.00 96.00/M 90.00/M | ECQ-M2823KZ 082 | 24.0 9.5 17.0 18.0 3 0.8} P1081-ND 3.04 25.35 151.00 141.00/M 132.00/M | ECQ-M4823KZ 
1 = |20.0 8.0 17.0 15.0 3 0.6] P1053-ND* 2.88 24.00 143.00 133.00/M 125.00/M| ECQ-M2104Kz| |-1 24.0 10.0 19.0 18.0 3 0.8) P1082-NDt 3.31 27.55 164.00 153.00/M 143.00/M) ECQ-M4104KZ 
*M200-KIT-ND Digi-Key* M-Series Capacitors Kit 200 Volt Assortment. 10 each of parts indicated. Notebook style storage case and bin storage guide included.... .-. $29.95 
+M400-KIT-ND Digi-Key’ M-Series Capacitors Kit 400 Volt Assortment. 10 each of parts indicated. Notebook style storage case and bin storage guide included. .. .-. $29.95 


Panasonic Metallized Polyester Capacitors — ECQE(C) Type 


Features: 


* Box-type construction (case meets UL94V-0 flame 


classification, meets requirements of IEC950) 


* Operating temperature range: -25°C ~ 85° 
(105°C*) 


Electrical Specifications: 
¢ Rated Voltage: 450VDC 


* Capacitance Tolerance: +10% 
Cc 


¢ Withstand Voltage: Between Terminals: 1 minute at 150% of rated voltage (The capacitor 
shall be applied the voltage through a resistor of 2ky or more when charged and discharged.) 


Solder plated 
copper-clad steel wire 


(* Requires voltage, current and pulse current Between Terminals connected together and case: 1-5 seconds at 200% of rated voltage (a)| (b) 
derating) «Insulation Resistance Between Terminals: 9,000 MQ or more (when C<0.33uF) 3,000 MOQ/UF mis K 
eon So | M4sov 
Application: or more (when C>0.33yF) at 100VDC+15V for 60+5 seconds, at 20°C ECOECI—I(Date Code) 
nterference suppressor for active circuits * Dissipation Factor: 1.0% or less (measured at a frequency of 1+0.2kHz, at 20°C) 
wv Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
Dc HF ance L ili H F d Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
-10 10% 18.5 5.5 14.5 15.0 0.6 P10755-ND. 62 53 A4 .27 ECQ-E2W104KC 
15 10% 18.5 6.0 16.5 15.0 0.6 P10756-ND. aD 65 54 «32 ECQ-E2W154KC 
22 10% 18.5 7.0 18.0 15.0 0.6 P10757-ND. 89 77 64 -38 ECQ-E2W224KC 
33 10% 18.0 9.0 17.5 15.0 0.8 P10758-ND 1.10 94 79 A7 ECQ-E2W334KC 
450 47 10% 18.0 9.5 17.5 15.0 0.8 P10759-ND 1.30 4d2 93 56 ECQ-E2W474KC 
68 10% 25.5 10.5 20.0 22.5 0.8 P10760-ND. 177 1.53 1.27 -76 ECQ-E2W684KC 
1.0 10% 25.5 12.5 22.0 22.5 0.8 P10761-ND. 2.32 2.00 1.66 1.00 ECQ-E2W105KC 
1.5 10% 25.5 15.5 24.5 22.5 0.8 P10762-ND 3.07 2.64 2.20 1.31 ECQ-E2W155KC 
2.2 10% 31.0 14.0 24.5 27.5 0.8 P10763-ND. 4.03 3.45 2.88 1.72 ECQ-E2W225KC 


1556 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic P-Series Polypropylene Capacitors 


Features: 


« Wide capacitance range » Close capacitance tolerance * High insulation 
resistance * Low dissipation factor * Non-inductive const. * Epoxy resin 


logic and timing circuit * Light duty pulse forming network « Filter and noise 


suppression circuit 
Electrical Specification: 


1S: 


minimum, for values less than .33yF. 15,000 MO/WF minimum, for .33yF and 
greater. (Measured after a 2-minute charge at rated voltage and 25°C.) 


coating * Reference Standard: EIAJ RC-3670A * Temperature Range: -40°C ~ 85°C PANASONIC ECQ-P CROSS REF.: Sprague: 715P Westlake: 173/174 Mepco: 
Applications: * Dissipation Factor: .1% maximum at 1KHz and 25°C * Withstand Voltage: 719E1/719H1 Secor: PFDS/PFDR Roderstein: KP1835 Wima: FKP CSF 
* Blocking, by-pass and coupling of DC and signal to UHF range * Pulse, 1-5 seconds at 250% of rated voltage * Insulation Resistance: 45,000MQ | Thompson: PL/PS Rubycon: PP Nisseip: APS/APA. 
KL WV) Cap. |Toler-' Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
——_=. 1) a 12.7. DC; wF |jance| L T H F |G [d | PartNo. fl 10 100 1,000 | PartNo. 
H | | 0001 | 5% | 85] 4.5) 7.5) 5.0 ]1.0) 0.5} P3101-ND* .23 1.99 16.58 99.00 | ECQ-P1H101JZ 
4 34 Max Ga 00012] 5% | 8.5} 4.5} 7.5} 5.0 |1.0| 0.5) P3121-ND 23° 1.99 16.58 99.00 | ECQ-P1H121JZ 
— F\_ Solder plated ~— 00015] 5% | 8.5) 45] 7.5) 5.0 |1.0]0.5| P3151-ND 231.99 16.58 99.00 | ECO-PIH151Nz 
G E capper clad 16 00018] 5% | 8.5) 45] 7.5) 5.0 |1.0]0.5| P3181-ND 23 1.99 16.58 99.00 | ECO-PIH1810Z 
—€ steel i o oOo oO oj 00022] 5% | 8.5 | 4.5] 7.5] 5.0 |1.0]/0.5| P3221-ND* 23 1.99 16.58 99.00 | ECQ-P1H221JZ 
a d { ———— 00027] 5% | 8.5} 4.5} 7.5} 5.0 |1.0| 0.5) P3271-ND 23° 1.99 16.58 99.00 | ECQ-P1H271JZ 
| |-|5.0L4 00033] 5% | 8.5} 4.5] 7.5] 5.0 |1.0]0.5) P3331-ND* .23 1.99 16.58 99.00 | ECQ-P1H331JZ 
4127- 00039] 5% | 8.5} 4.5} 7.5] 5.0 |1.0| 0.5) P3391-ND 23° 1.99 16.58 99.00 | ECQ-P1H391JZ 
00047) 5% | 8.5} 4.5] 7.5] 5.0 |1.0]0.5) P3471-ND* .23 1.99 16.58 99.00 | ECQ-P1H471JZ 
WV) Cap. [Toler iimensionel oul Digi-Key Tape & Box Pricing Panssonle 00056] 5% | 8.5 | 4.5] 7.5] 5.0 |1.0| 0.5) P3561-ND 231.99 16.58 99.00 | ECQ-P1H561JZ 
: ‘| R 00068] 5% | 8.5} 4.5} 7.5] 5.0 |1.0 | 0.5) P3681-ND 23° 1.99 16.58 99.00 | ECQ-P1H681JZ 
GS RS Es amc LSAT EH Ear 00 es O00: O00 ES PEart\No® 00082) 5% | 8.5) 4.5] 7.5) 5.0 |1.0]0.5| P3821-ND 23 1.99 16.58 99.00 | ECQ-P1H821JZ 
0001 | 5% | 8.5 | 4.5] 7.5 | 5.0 | 0.5 | P3101TB-ND — 138.00 133.00/M | ECQ-P1H101JZ3 001 | 2% | 85) 4.5} 7.5) 5.0 |1.0)0.5| P3102-ND* 46 3.90 32.50 194.00 | ECQ-P1H102GZ 
00012] 5% |8.5) 4.5] 7.5 | 5.010.5 | P3121TB-ND — 138.00 133.00/M | ECQ-P1H121JZ3 0012 | 2% | 85) 4.5) 7.5] 5.0 |1.0| 0.5} P3122-ND 46 3.90 32.50 194.00 | ECQ-P1H122GZ 
00015| 5% 18.5) 4.5|7.5| 5.0/0.5 | P3151TB-ND — 138.00 133.00/M | ECQ-P1H151JZ3 0015 | 2% | 85] 4.5) 7.5] 5.0 [1.0] 0.5] P3152-ND AG 3.90 32.50 194.00 | ECQ-P1H152GZ 
00018) 5% |8.5| 4.5] 7.5) 5.0] 0.5 | P3181TB-ND — 138.00 133.00/M | ECQ-P1H181JZ3 0018 | 2% | 85] 4.5) 7.5] 5.0 |1.0} 0.5} P3182-ND 46 3.90 32.50 194.00 | ECQ-P1H182GZ 
00022| 5% |8.5) 4.5] 7.5 | 5.010.5 | P3221TB-ND — 138.00 133.00/M | ECQ-P1H221JZ3 0022 | 2% | 85) 4.5) 7.5] 5.0 |1.0] 0.5} P3222-ND* 46 3.90 32.50 194.00 | ECQ-P1H222GZ 
00027) 5% 1851451751 50105 | P32717B-ND — 438.00 133.00/M | ECO-P1H271Jz3 .0027 2% 8.5 | 4.5] 7.5} 5.0 |1.0 | 0.5) P3272-ND 46 3.90 32.50 194.00 | ECQ-P1H272GZ 
Hi 0033 | 2% | 8.5] 4.5| 7.5] 5.0 |1.0) 0.5} P3332-ND* 46 3.90 32.50 194.00 | ECQ-P1H332GZ 
00033) 5% | 8.5 | 4.5] 7.5) 5.0] 0.5 | P3331TB-ND — 138.00 133.00/M | ECQ-P1H331JZ3 és 
0039 | 2% | 85] 4.5| 7.5| 5.0 |1.0| 0.5] P3392-ND AG 3.90 32.50 194.00 | ECQ-P1H392GZ 
00039) 5% |8.5 | 4.5] 7.5) 5.0] 0.5 | P3391TB-ND — 138.00  133.00/M | ECQ-P1H391JZ3 
6 0047 | 2% | 8.5] 4.5| 7.5] 5.0 |1.0) 0.5} P3472-ND* 46 3.90 32.50 194.00 | ECQ-P1H472GZ 
00047) 5% |8.5 | 4.5] 7.5) 5.0} 0.5 | P3471TB-ND — 138.00 133.00/M | ECQ-P1H471JZ3 0) 
ooose! 5% 185145/75)| 50/05 | P3561TB-ND — 438.00 133.00/M | ECO-P1H561JZ3 50 0056 | 2% | 85] 4.5] 8.0] 5.0 /1.0} 0.5} P3562-ND 49 4.20 35.00 209.00 | ECOQ-P1H562GZ 
2 |e. = = = = 2 = 0068 | 2% | 85] 5.0) 8.0] 5.0 /1.0| 0.5} P3682-ND 49 4.20 35.00 209.00 | ECOQ-P1H682GZ 
00068) 5% | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 5.0 | 0.5 | P3681TB-ND — 138.00 133.00/M | ECQ-P1H681JZ3 0082 | 2% | 12.0] 5.5) 9.0] 7.5 |1.0| 0.6} P3822-ND 49 4.20 35.00 209.00 | ECOQ-P1H822GZ 
00082] 5% )8.5 | 4.5) 7.5 | 5.0} 0.5 | P3821TB-ND — 138.00 133.00/M | ECQ-P1H821JZ3 01 | 2% | 12.0] 5.0| 8.5] 7.5 |1.0| 0.6] P3103-ND* 53 4.50 37.50 224.00 _| ECQ-P1H103GZ 
001 | 2% /8.5 | 4.5] 7.5) 5.0/0.5 | P3102TB-ND — 193.00  187.00/M | ECQ-P1H102Gz3 012 | 2% | 12.0) 5.5} 9.0} 7.5 |1.0] 0.6) P3123-ND 53 4.50 37.50 224.00 | ECQ-P1H123GZ 
0012 | 2% | 8.5) 4.5] 7.5 | 5.0 | 0.5 | P3122TB-ND — 193.00  187.00/M |} ECQ-P1H122GZ3 015 | 2% | 12.0) 5.0] 9.0} 7.5 |1.0] 0.6) P3153-ND 53 4.50 37.50 224.00 | ECQ-P1H153GZ 
0015 | 2% | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 5.0 | 0.5 | P3152TB-ND —__ 193.00 187.00/M_| ECQ-P1H152GZ3 018 | 2% | 12.0) 5.5} 9.5} 7.5 |1.0] 0.6) P3183-ND 57 4.86 40.50 242.00 | ECQ-P1H183GZ 
50 | 0018) 2% |8.5 | 4.5] 7.5) 5.0] 0.5 | P3182TB-ND — 193.00 187.00/M | ECQ-P1H182GZ3 022 | 2% | 12.0) 5.5}10.5) 7.5 |1.0) 0.6} P3223-ND* .57 4.86 40.50 242.00 | ECQ-P1H223GZ 
‘o022| 2% 185145175/ 50/05 | P3222TR-ND — 49300 187.00/M | ECO-P1H2226z3 027 | 2% | 12.0| 6.0/11.0| 7.5 1.0/0.6 P3273-ND 59 5.07 42.25 252.00 | ECO-P1H273GZ 
0027 | 2% |8.5 | 4.5] 7.5 | 5.0] 0.5 | P3272TB-ND — 193.00 187.00/M | ECQ-P1H272GZ3 033 | 2% | 12.0) 6.5}11.5) 7.5 |1.0) 0.6] P3333-ND* 59 5.07 42.25 252.00 | ECQ-P1H333GZ 
0033 | 2% 18.5] 4.517.5| 5.0] 0.5 | P3332TB-ND — 193.00 187.00/M | ECQ-P1H332GZ3 039 | 2% | 14.5) 5.5} 12.0}10.0 |1.0 | 0.6) P3393-ND 64 552 46.00 275.00 | ECOQ-P1H393GZ 
0039 | 2% 18.5 | 4.517.5| 5.0/0.5 | P3392TB-ND — 193.00 187.00/M | ECQ-P1H392GZ3 047 | 2% | 14.5) 6.0}12.5|10.0 |1.0) 0.6] P3473-ND* 64 5.52 46.00 275.00 | ECQ-P1H473GZ 
00471 2% 1851451751 50105 | P3d72TB-ND — 193.00 187.00/M | ECO-P1H472GZ3 056 2% 14.5 | 6.5]13.5)/10.0 |1.0} 0.6} P3563-ND 72° 6.15 51.25 306.00 | ECQ-P1H563GZ 
068 | 2% | 14.5 | 7.0|14.0|10.0 |1.0 | 0.6) P3683-ND 86 7.41 61.75 369.00 | ECQ-P1H683GZ 
0056 | 2% | 8.5 | 4.5| 8.0 | 5.0 | 0.5 | P3562TB-ND — 206.00 199.00/M | ECQ-P1H562GZ3 F 
es 082 | 2% | 17.0) 7.0] 14.0} 12.5 |1.0 | 0.6) P3823-ND 86 7.41 61.75 369.00 | ECQ-P1H823GZ 
0068 | 2% | 8.5 | 5.0} 8.0 | 5.0 | 0.5 | P3682TB-ND — 206.00 199.00/M | ECQ-P1H682GZ3 3) 
il 2% | 17.0} 7.5)14.5)12.5 |1.0} 0.6) P3104-ND* .86 7.41 61.75 369.00 | ECQ-P1H104GZ 
0082 | 2% |12.0] 5.5 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | P3822TB-ND — 221.00 214.00/M | ECQ-P1H822GZ3 0) 
01 oy 1201 5.018 o!o6 | p3103TB-ND 22100 214.00/M | ECQ-P1H103G73 120 | 2% | 17.0) 8.5} 15.5 }12.5 |1.0) 0.6} P3124-ND 1.06 9.06 75.50 451.00 | ECQ-P1H124GZ 
: % {12.0} 8.0 | 8.5 | 5.0 | 0. zl 221. -OO/M_| ECC 15. | 2% | 20.0) 80/155 /15.0 |1.0/0.6| P3154-ND 1.06 9.06 75.50 451.00 | ECO-P1H154GZ 
012 ) 2% |12.0| 5.5 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | P3123TB-ND — 221.00 214.00/M | ECQ-P1H123GZ3 18 | 2% | 20.0 | 9.0|16.0|15.0 |1.0| 0.6] P3184-ND 1.28 11.01 91.75 548.00 | ECQ-P1H184GZ 
015 | 2% |12.0] 5.0] 9.0] 5.0 | 0.6 | P3153TB-ND — 221.00 214,00/M | ECQ-P1H153GZ3 22 | 2% | 20.0] 9.5/17.0115.0 |1.0|0.6| P3224-ND* 1.28 11.01 91.75 548.00 | ECQ-P1H224Gz 
018 ) 2% |12.0| 5.5 | 9.5 | 5.0 | 0.6 | P3183TB-ND — 238.00 230.00/M | ECQ-P1H183GZ3 27 | 2% | 20.0 | 10.5} 18.0 | 15.0 |1.0) 0.6} P3274-ND 1.58 13.56 113.00 675.00 | ECQ-P1H274GZ 
022 | 2% |12.0} 5.5 |10.5} 5.0 | 0.6 | P3223TB-ND — 238.00 230.00/M | ECQ-P1H223GZ3 383 | 2% | 22.5 | 10.0} 19.5 | 17.5 |1.0 | 0.8} P3334-ND* 1.58 13.56 113.00 675.00 | ECQ-P1H334GZ 
027 | 2% {12.0} 6.0 |11.0} 5.0 | 0.6 | P3273TB-ND 136.50 —  264.00/M | ECQ-P1H273GZ3 389 | 2% | 22.5 | 11.0} 20.0] 17.5 |1.0) 0.8} P3394-ND 1.89 16.20 135.00 806.00 | ECQ-P1H394GZ 
033 | 2% |12.0} 6.5 |00.5| 5.0 | 0.6 | P3333TB-ND 136.50 — 264.00/M | ECQ-P1H333GZ3 AT | 2% | 22.5 | 12.0} 21.0} 17.5 |1.0| 0.8} P3474-ND 1.89 16.20 135.00 806.00 | ECQ-P1H474GZ 
*P3100-KIT-ND Digi-Key® P-Series Capacitors Kit 10 each of parts indicated. Notebook style storage and bin, storage guide included. ............. 0... cc cece cece eee e cece cece cnet sede ee sees ease eseeeeeeeeneneneenenes $69.95 
A . . .0075 - .47 uF .0001 - .0068 pF 
ECQ-P (Z) Series Polypropylene Film Capacitors ‘ 
i max r 
max 


Non-inductive construction using Poly- 
propylene film with epoxy resin coating. 


Features: 
«Excellent temperature and frequency 


Applications: 


* Dolby circuits 
* Oscillation circuits 


Electrical Specifications: 


required above 70°. See data sheet for details.) 
* Dissipation Factor: 0.1% maximum at 1kHz 
and 20° ¢ Withstand Voltage: Between 
terminals: Rated voltage: (VDC) x 250% 1 


H max 


Solder-plated 
~— Copper-clad 


to 5s « Insulation Resistance: Cs 0.33pF: +05 steel wire 
characteristics * Temperature Range: -40°C ~ 85°C 45000MQ minimum C< 0.33yF: 15000MQ pF ° |= Od+0.8 
¢ Excellent long term stability * Rated Voltage: 50VDC, (Voltage derating is | minimum (20°C Rated Voltage - 60s) S408 S408 
WV) Cap. /Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic WV) Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
DC| uF ance | L T H s d_ | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. DC| wr | ance} L Lf H s d_ | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
0.0001) 5% | 85/45 ]125 | 5.0 [0.50] P3889-ND 23 1.94 16.20 97.20 | ECQ-PIH101UZW 0.047 | 2% |14.5]6.0]17.5 | 5.0 |0.60|P3921-ND 60 514 42.85 257.10 | ECO-P1H473GZW 
0.00012} 5% | 8.5 | 4.5) 12.5] 5.0 | 0.50 | P3890-ND 23 1.94 16.20 97.20 | ECO-P1H121JZW 0.056 | 2% | 145/65 | 18.5 | 5.0 | 0.60 |P3922-ND 60 514 42.85 257.10 | ECO-P1H563GZW 
0.00015) 5% | 85] 4.5) 125 | 5.0 | 0.50) P3891-ND 23 194 16.20 97.20 | ECQ-P1H151JZW 0.068 | 2% |14.5] 7.0 | 19.0 | 5.0 | 0.60 | P3923-ND 60 5.14 42.85 257.10 | ECQ-P1H683GZW 
0.00018) 5% | 85] 45/125 | 5.0 | 0.50) P3892-ND 23 194 16.20 97.20 | ECQ-P1H181JZW 0.082 | 2% |17.0| 7.0 | 19.0 | 7.5 | 0.60 |P3924-ND 60 5.14 42.85 257.10 | ECQ-P1H823GZW 
0.00022| 5% | 8.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3893-ND 231.94 16.20 _97.20 | ECO-P1H221JZW 0.1 | 2% |17.0| 7.5 [19.5 | 7.5 | 0.60 | P3925-ND 827.06 58.83 352.95 | ECQ-P1H104GZW 
0.00027/ 5% | 85) 45/125 | 5.0 [050 |P3894-ND 23 1.94 16.20 97.20 | ECQ-P1H271JZW 0.42 | 2% ]17.0]85 | 205 | 7.5 | 0.60 |P3926-ND 1.03 881 73.45 440.70 |ECQ-PIH124GZW 
0.00033] 5% | 8.5 | 4.5) 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3895-ND 23 1.94 16.20 97.20 | ECQ-P1H331JZW 0.15 | 2% }20.0] 8.0 | 20.5 | 10.0 | 0.60 | P3927-ND 1.03 881 73.45 440.70 | ECQ-P1H154GZW 
0.00039) 5% | 8.5] 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3896-ND 23 1.94 16.20 97.20 | ECQ-P1H391JZW 0.18 | 2% |20.0] 9.0 | 21.0 10.0 | 0.60 | P3928-ND 1.10 9.41 78.45 470.70 | ECQ-P1H184GZW 
0.00047) 5% | 8.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 / 0.50 | P3897-ND 23 1.94 16.20 97.20 | ECQ-P1H471JZW 0.22 | 2% | 20.0) 9.5 | 22.0 | 10.0 | 0.60 | P3929-ND 1.32 11.31 94.28 565.65 | ECO-P1H224GZW 
0.00056] 5% | 8.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3898-ND 231.94 16.20 97.20 | ECQ-P1H561JZW 0.27 _| 2% |20.0/10.5| 23.0 | 10.0 | 0.60 | P3930-ND 1.32 11.31 94.28 565.65 | ECO-P1H274GZW 
0.00068) 5% | 8.5) 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3899-ND 23 1.94 16.20 97.20 | ECO-P1H681JZW 0.33 | 2% |22.5]/10.0/ 24.5 [12.5 | 0.80 | P3931-ND 1.33 11.39 9488 569.25 | ECQ-P1H334GZW 
0.00082) 5% | 8.5] 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3900-ND = 231.94 16.20 97.20 | ECQ-P1H821JZW 0.39 | 2% |22.5]11.0) 25.0 |12.5 | 0.80 | P3932-ND 1.59 13.66 113.85 683.10 | ECQ-P1H394GZW 
0.0011 | 2% | 85 / 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3901-ND = 353.04 25.30 151.80 | ECO-PIH102GZW 0.47 | 2% |22.5]12.0) 26.0 |12.5 | 0.80 | P3933-ND 1.59 13.66 113.85 683.10 | ECQ-P1H474GZW 
Rane ae c ie ioe 2 ten Ra = aa an ete CHSC 0.001 | 1% | 85] 45/125 | 5.0 | 0.50] P3824-ND 63 5.42 45.15 270.90 | ECQ-P1H102FZW 
k o | 8.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0. i : 5 E : 0.0011 | 1% | 85 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3825-ND 63 5.42 45.15 270.90 | ECO-P1H112FZW 
50 2.0018 | 2% ] 85] 4.6 | 12.5 | 6.0 / 0.50] P3904ND 35 3.04 25.30 151.80 /ECO-PIH1826ZW) | 501 oo12 4% [a5 | 4.5] 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3B26ND 63 5.42 45.15 270.90 |ECO-PIHT22FZW 
0.0022) 2% | 85 | 45 | 12.6 | 5.0 | 0.50 HESSD 35 3.04 25.20 151.80'| ECO-PIH222GZ2W 0.0013] 1% | 85) 4.5 | 125 | 5.0 | 0.50 | P3827-ND 63 5.42 45.15 270.90 | ECO-P1H132FZW 
0.0027 | 2% | 8.5 / 4.5 | 125 | 6.0 | 0.50 | PS906-ND 35 3.04 25.30 151.80 | ECO-PrHa72Gzw 0.0015} 1% 185/45 /125 1501050 | P3828-ND 63 542 45415 27090 | ECQ-PIH152EZW 
0.0083 | 2% | 85/45 | 125 | 6.0 | 0.50 | PS907-ND 35. 3.04 25.30 151.80] ECO-PIH33262W ooo16| 1% 1851451125 1501050 | P3829-ND 63 542 45415 27090 | ECQ-PIH162EZW 
0.0039 | 2% {8.5 {4.5 | 12.6 | 5.0 | 0.50 IRSGORNDM 35 3.04 25.90 _151.80 | ECO-PIHa92GZ2W 0.0018| 1% | 85 | 45 | 125 | 5.0 | 0.50 | P3830-ND 635.42 45.15 270.90 | ECO-P1H182FZW 
a anee hi Ae ie a 2 ne reine ee Soe ay ‘een SA BHNESOEAY 0.002 | 1% 18514511251) 5.0 | 0.50] P3831-ND 63 5.42 45.15 270.90 | ECO-P1H202FZW 
Ree oa ae ae a _ Fat aon ee aa be Een piHERaC ay 0.0022] 1% | 85) 45125 | 5.0 | 0.50) P3e32-ND 63 5.42 45.15 270.90 | ECQ-P1H222FZW 
: aA ber alesallee 7 : : : : 0.0024) 1% | 85/45] 12.5 | 5.0 | 050 |P3833-ND 63 5.42 45.18 271.05 | ECQ-P1H242FZW 
0.0082 | 2% |12.0/5.5 | 14.0 | 5.0 |0.60|P3912-ND 38 3.28 27.30 163.80 | ECO-P1H822GZW : 
0.0027) 1% | 85/45] 12.5 | 5.0 | 050 |P3834-ND 63 5.42 4518 271.05 | ECO-P1H272FZW 
0.01 | 2% [12.0] 5.0 | 13.5 | 5.0 | 0.60 |P3913-ND 413.55 29.60 _177.60 | ECQ-P1H103GZW : 
- 0.003 | 1% | 8.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3835-ND 635.42 45.18 271.05 | ECQ-P1H302FZW 
0.012 | 2% |12.0/5.0/14.0]50 [060 |P3914-ND 41 355 2960 177.60 | ECO-PIHi23GZW 
: 0.0033] 1% [85/45 /125]50 050 |P3836-ND 63 542 4548 271.05 |ECO-P1H332FZW 
0.015 | 2% |12.0) 5.0} 14.0] 5.0 | 0.60 | P3915-ND 41 3.55 29.60 177.60 | ECO-P1H153GZW 
; 0.0036) 1% | 85/45] 12.5 | 5.0 | 050 |P3837-ND 63 542 45.18 271.05 | ECO-P1H362FZW 
0.018 | 2% |12.0/5.5 | 14.5 | 5.0 |0.60|P3916-ND 45 3.86 32.20 193.20 | ECO-P1H183GZW 
: 0.0039) 1% | 85/45 |12.5 | 5.0 | 050|P3838-ND 63 5.42 45.18 271.05 | ECO-P1H392FZW 
0.022 | 2% |12.0/5.5 | 15.5 | 5.0 |0.60|P3917-ND 45 3.86 32.20 193.20 | ECO-P1H223GZW 
; : 7 0.0043) 1% | 85/45] 12.5 | 5.0 | 050 |P3839-ND 63 5.42 45.18 271.05 | ECO-P1H432FZW 
0.027 | 2% |12.0/ 6.0 | 16.0 | 5.0 | 0.60 | P3918-ND 453.86 32.20 193.20 | ECO-P1H273GZW 00047 | i% |as 45 |425|s0 |050 FEMME 6a 542 4548 271.08 | Eco-PiH4vonw 
0.033 | 2% [12.065 | 165/50 [060 |P3919-ND 47 4.04 33.63 201.75 | ECO-P1H333GZW : i i cl aA ca Z : 2 : : z 
0.039 | 2% |14.5/5.5 | 17.0 | 5.0 | 0.60 | P3920-ND 52 4.42 36.80 220.80 | ECO-P1H393GZW (Continued) 
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Panasonic ECQ-P (Z) Polypropylene Film Capacitors (cont) 
WV| Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic WV] Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
DC| wF |ance| L | T H $s d__| Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. DC| wr |ance| L | T H s d__| Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
0.0051 | 1% | 8.5 | 4.5 | 13.0 | 5.0 | 0.50 | P3841-ND 63 5.42 45.18 271.05 | ECQ-P1H512FZW 0.051 | 1% |14.5] 6.5 | 18.5 | 5.0 | 0.60 | P3865-ND 1.11 9.48 79.00 474.00 | ECQ-P1H513FZW 
0.0056 | 1% | 8.5 | 4.5 | 13.0 | 5.0 | 0.50 | P3842-ND 63 5.42 45.18 271.05 | ECQ-P1H562FZW 0.056 | 1% |14.5) 6.5 | 18.5 | 5.0 | 0.60 | P3866-ND 1.11 9.48 79.00 474.00 | ECQ-P1HS63FZW 
0.0062 | 1% | 8.5 | 5.0 | 13.0 | 5.0 | 0.50 | P3843-ND 63 5.42 45.18 271.05 | ECQ-P1H622FZW 0.062 | 1% |14.5] 7.0 | 19.0 | 5.0 | 0.60 | P3867-ND 1.11 9.48 79.00 474.00 | ECQ-P1H623FZW 
0.0068} 1% | 8.5 | 5.0 | 13.0 | 5.0 | 0.50 | P3844-ND 63 5.42 45.18 271.05 | ECQ-P1H682FZW 0.068 | 1% |14.5] 7.0 | 19.0 | 5.0 | 0.60 | P3868-ND 1.11 9.48 79.00 474.00 | ECQ-P1H683FZW 
0.0075 | 1% |12.0| 5.0 | 14.0 | 5.0 | 0.60 | P3845-ND 63 5.42 45.18 271.05 | ECQ-P1H752FZW 0.075 | 1% [17.0] 6.5 | 18.5 | 7.5 | 0.60 | P3869-ND 1.11 9.48 79.00 474.00 | ECQ-P1H753FZW. 
0.0082 | 1% | 12.0} 5.5 | 14.0 | 5.0 | 0.60 | P3846-ND 63 5.42 45.18 271.05 | ECQ-P1H822FZW 0.082 | 1% |17.0} 7.0 | 19.0 | 7.5 | 0.60 | P3870-ND 1.11 9.48 79.00 474.00 | ECQ-P1H823FZW 
0.0091 | 1% | 12.0} 5.0 | 13.5 | 5.0 | 0.60 | P3847-ND 63 5.42 45.18 271.05 | ECQ-P1H912FZW 0.091 | 1% |17.0} 7.0 | 19.0 | 7.5 | 0.60 | P3871-ND 1.11 9.48 79.03 474.15 | ECQ-P1H913FZW 
0.01 | 1% | 12.0) 5.0 | 13.5 | 5.0 | 0.60 | P3848-ND 63 5.42 45.18 271.05 | ECQ-P1H103FZW 01 1% |17.0] 7.5 | 19.5 | 7.5 | 0.60 | P3872-ND 1.15 9.87 82.23 493.35 | ECQ-P1H104FZW 
0.011 | 1% | 12.0) 5.0 | 14.0 | 5.0 | 0.60 | P3849-ND 65 5.56 46.33 277.95 | ECQ-P1H113FZW 0.441 | 1% |17.0] 8.0 | 20.5 | 7.5 | 0.60 | P3873-ND 1.43 12.23 101.88 611.25 | ECQ-P1H114FZW 
0.012 | 1% |12.0| 5.5 | 14.0 | 5.0 | 0.60 | P3850-ND 65 5.56 46.33 277.95 | ECQ-P1H123FZW 0.12 | 1% [17.0] 8.5 | 20.5 | 7.5 | 0.60 | P3874-ND_ 1.43 12.23 101.88 611.25 | ECQ-P1H124FZW 
0.013 | 1% | 12.0) 5.0 | 14.0 | 5.0 | 0.60 | P3851-ND 65 5.56 46.33 277.95 | ECQ-P1H133FZW 0.13 | 1% |17.0) 8.5 | 21.0 | 7.5 | 0.60 | P3875-ND 1.43 12.23 101.88 611.25 | ECQ-P1H134FZW 
0.015 | 1% | 12.0) 5.0 | 14.0 | 5.0 | 0.60 | P3852-ND 65 5.56 46.33 277.95 | ECQ-P1H153FZW 0.15 | 1% |20.0} 8.0 | 20.5 | 10.0 | 0.60 | P3876-ND 1.43 12.23 101.88 611.25 ) ECQ-P1H154FZW 
50) 0.016 | 1% | 12.0) 5.5 | 14.0 | 5.0 | 0.60 | P3853-ND 65 5.56 46.33 277.95 | ECQ-P1H163FZW 50 0.16 | 1% | 20.0) 8.5 | 20.5 | 10.0 | 0.60 | P3877-ND 1.43 12.23 101.88 611.25 | ECQ-P1H164FZW 
0.018 | 1% | 12.0) 5.5 | 14.5 | 5.0 | 0.60 | P3854-ND 65 5.56 46.33 277.95 | ECQ-P1H183FZW 0.18 | 1% | 20.0) 9.0 | 21.0 | 10.0 | 0.60 | P3878-ND 1.43 12.23 101.88 611.25 | ECQ-P1H184FZW 
0.02 | 1% |12.0/ 5.5 | 14.5 | 5.0 | 0.60 | P3855-ND 74 6.35 52.90 317.40 | ECQ-P1H203FZW 0.20 | 1% |20.0| 9.5 | 21.5 | 10.0 | 0.60 | P3879-ND_ 1.43 12.23 101.88 611.25 | ECQ-P1H204FZW 
0.022 | 1% | 12.0) 5.5 | 15.5 | 5.0 | 0.60 | P3856-ND 68 5.82 48.53 291.15 | ECQ-P1H223FZW 0.22 | 1% | 20.0] 9.5 | 22.0 | 10.0 | 0.60 | P3880-ND 1.43 12.23 101.88 611.25 | ECQ-P1H224FZW 
0.024 | 1% | 12.0) 6.0 | 15.5 | 5.0 | 0.60 | P3857-ND 74 6.35 52.90 317.40 | ECQ-P1H243FZW 0.24 | 1% |20.0)10.0| 22.5 | 10.0 | 0.60 | P3881-ND 1.89 16.19 134.90 809.40 | ECQ-P1H244FZW 
0.027 | 1% | 12.0) 6.0 | 16.0 | 5.0 | 0.60 | P3858-ND 74 6.35 52.90 317.40 | ECQ-P1H273FZW 0.27 | 1% |20.0)10.5| 23.0 | 10.0 | 0.60 | P3882-ND 1.98 17.00 141.70 850.20 | ECQ-P1H274FZW 
0.03 | 1% | 12.0) 6.5 | 16.0 | 5.0 | 0.60 | P3859-ND 84 7.19 59.95 359.70 | ECQ-P1H303FZW 0.30 | 1% |22.5) 9.5 | 24.0 | 12.5 | 0.80 | P3883-ND 1.98 17.00 141.70 850.20 ) ECQ-P1H304FZW 
0.033 | 1% |12.0| 6.5 | 16.5 | 5.0 | 0.60 | P3860-ND 84 7.19 59.95 359.70 | ECQ-P1H333FZW 0.33 | 1% |22.5|10.0| 24.5 | 12.5 | 0.80 | P3884-ND_ 2.21 18.97 158.05 948.30 | ECQ-P1H334FZW 
0.036 | 1% /14.5) 5.5 | 17.0 | 5.0 | 0.60 | P3861-ND 84 7.19 59.95 359.70 | ECQ-P1H363FZW 0.36 | 1% /22.5]10.5| 25.0 | 12.5 | 0.80 | P3885-ND 2.21 18.97 158.05 948.30 | ECQ-P1H364FZW 
0.039 | 1% | 14.5) 5.5 | 17.0 | 5.0 | 0.60 | P3862-ND 84 7.19 59.95 359.70 | ECQ-P1H393FZW 0.39 | 1% |22.5/11.0] 25.0 | 12.5 | 0.80 | P3886-ND 2.44 20.93 174.40 1046.40 | ECQ-P1H394FZW 
0.043 | 1% | 14.5) 6.0 | 17.0 | 5.0 | 0.60 | P3863-ND 84 7.19 59.95 359.70 | ECQ-P1H433FZW 0.43 | 1% |22.5)11.5| 25.5 | 12.5 | 0.80 | P3887-ND 2.61 22.40 186.68 1120.05 | ECQ-P1H434FZW 
0.047 | 1% | 14.5] 6.0 | 17.5 | 5.0 | 0.60 | P3864-ND 84 7.19 59.95 359.70 | ECQ-P1H473FZW 0.47 | 1% |22.5]12.0| 26.0 | 12.5 | 0.80 | P3888-ND 2.76 23.69 197.40 1184.40 | ECQ-P1H474FZW 
ECQP(U) Series Polypropylene Film Capacitors ee 
Non-inductive construction using Polypropylene film with Applications: * High frequency and high current circuits x 50%) © Dissipation Factor: 0.1% maximum at 1kHz a a aT 
flame retardant epoxy resin coating. * General purpose circuit and 20°C « Withstand Voltage: 1-5 seconds at 250% of rae ‘i pies 
Features: * Low loss and excellent frequency characteristics Electrical Specifications: » Reference Standard: EIAJ RC- Feo Se ee } q Copper (OFC) 
a a : i minimum, for values equal to or less than .33yF. 25 -|~ Wire 
* Excellent temperature characteristics * High insulation  3670B Characteristics P * Temperature Range: -40°C ~ 85°C = 15.000 MQ/lF minimum, for greater than .33uF (20°C, fo tf aakegs 
resistance Derating of rated voltage at more than 85°C (rated voltage — 190VDC, 60s) F41.25 Eas 
WV} Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic WV | Cap. |Toler-| Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
DC| pF jance} L | T/ H Fa |G) d= | PartNo. 1 10 100 =1,000 | PartNo. DC| pF j ance} L | T| H FF | ts d= | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
.0082 | 5% | 19.5 | 6.0 | 16.0) 15.0) 1.0 | 0.60 | P3475-ND 39 3.33 27.78 166.00 | ECQ-P4822JU 0015) 5% |14.5 | 5.5 |15.5) 10.0 | 1.0 | 0.60 | P3499-ND 33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6152JU 
01 | 5% | 19.5 | 6.5 | 16.5] 15.0} 1.0 | 0.60 | P3476-ND 40 3.43 28.60 171.00 | ECO-P4103JU 0018) 5% |14.5 | 5.5 |15.5) 10.0 | 1.0 | 0.60 | P3500-ND 33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6182JU 
012 | 5% | 19.5] 6.5 |18.5/ 15.0] 1.0 ]0.60 | P3477-ND 42 3.58 29.85 178.00 | ECQ-P4123JU 10022) 5% |14.5]5.5 |15.5| 10.0 }1.0 | 0.60 | P3501-ND 33 280 23.30 139.00 | ECQ-P6222JU 
015 | 5% | 19.5 } 6.0] 18.5) 15.0] 1.0 | 0.60 | P3478-ND = 433.72 31.03 185.00 | ECQ-P4153JU .0027] 5% |14.5| 5.5 |16.0] 10.0 | 1.0 | 0.60 | P3502-ND 33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6272JU 
018 | 5% | 19.5 | 6.0 | 19.0/ 15.0 1.0 | 0.60 [RSA7OND) 45 3.87 32.28 192.00 | ECO-P418JU .0033| 5% [14.5 | 6.0|16.5| 10.0 |1.0 | 0.60 | P3503-ND_ 332.80 23.30 139.00 | ECQ-P6332JU 
022 ae 19.5 | 6.0 | 19.4) 15.0] 1.0 | 0.60 | P3480-ND AT ~=3.99 33.25 199.00 | ECQ-P4223JU 0039! 5% 1145]6.01185| 10.0 11.01 0.60 | P3504-ND 33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6392JU 
O27 | 5% | 19.5 | 6.5 20.0) 15.0) 1.0 | 0.60 TERRE 28 410° 34.13 204.00 | ECO-P427aU 0047] 5% |14.5| 6518.5] 10.0 /1.0 | 0.60 | P3505-ND 33 2.80 23.30 139.00 | ECO-P6472JU 
033 | 5% | 19.5 | 7.0 | 21.8) 15.0] 1.0 | 0.60 | P3482-ND AQ 4.24 35.30 211.00 | ECQ-P4333JU 0056| 5% 114.5|7.0 119.01 15.0 1.0 | 0.60 | P3506-ND 33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-Pe562JU 
039 | 5% | 19.5 | 7.5 | 22.8) 15.0] 1.0 | 0.60 | P3483-ND 51 4.34 36.18 216.00 | ECQ-P4393JU oss} 5% 119.5/5.5 {18.61 15.0 11.0 | 0.60 | P3507-ND 36 3.08 25.68 153.00 | ECO-Pe6s2JU 
.047 | 5% | 19.5 | 8.0 | 23.4) 15.0| 1.0 | 0.60 | P3484-ND 60 5.13 42.78 255.00 | ECQ-P4473JU ; alla; é : : 4 : ; ¢ 
056 | 5% 12451 701220/200115 10.80 | pa485-ND 605.18 43.20 258.00 | ECO-P4563JU 0082] 5% |19.5 | 6.0 |19.0/ 15.0 | 1.0 | 0.60 | P3508-ND 39 3.32 = 27.65 165.00 | ECQ-P6822JU 
400| .088 | 5% | 245) 7.5|23.0|20.0) 15 |0.80 | P3486-ND 65 5.58 46.50 278.00 | Eca-pasaauu | ego) 21 | 5% |19.5| 6.0 |19.4) 15.0 | 1.0 | 0.60 | P8509-ND 41. 3.56 29.63 177.00 | ECO-P6103JU 
082 | 5% | 24.5| 85/238] 20.0! 1.5 | 0.80 | P3487-ND 70 6.00 50.03 299.00 | Eca-P4g23JU 012 | 5% |19.5| 6.5 |19.8] 15.0 }1.0 | 0.60 | P3510-ND 44 3.79 31.60 189.00 | ECQ-P6123JU 
4 5% | 24.5| 9.0 | 26.6] 20.0] 1.5 | 0.80 | P3488-ND 82 7.00 58.33 348.00 | Eca-P4104JU 015 | 5% |19.5 | 7.0 |20.4] 15.0 1.0 | 0.60 | P3511-ND 47 4.03 33.58 200.00 | ECQ-P6153JU 
42 | 5% | 245/100] 27.4| 200/15 |080 | P3489-ND 83 716 59.63 35600 | ECO-P4124JU 018 | 5% |19.5]7.0|22.6/ 15.0 |1.0| 0.60 | P3512-ND 50 4.27 35.55 212.00 | ECO-P6183JU 
15 | 5% | 24.5|11.0|28.6|20.0| 15 |0.80 | P3490-ND 94 8.02 66.80 399.00 | ECO-P4154JU O22 | 5% 119.5 | 8.0 128.41 15.0 [1.0 | 0.60 FBRSIRNEM 51 441 96.73 219.00 | ECO-Pe22aU 
18 | 5% | 29.5 |10.5) 26.0) 25.0] 1.5 | 0.80 | P3491-ND 1.03 881 73.45 439.00 | ECQ-P4184JU 027 | 5% |19.5| 8.5 |24.2) 15.0 |1.0 | 0.60 | P3514-ND 55 4.74 39.50 236.00 | ECQ-P6273JU 
22 | 5% | 29.5 11.5] 27.0) 25.0] 1.5 | 0.80 | P3492-ND 1.15 9.83 81.90 489.00 | ECQ-P4224JU 033 | 5% ]24.5 | 8.0 [23.2] 20.0 | 1.5 | 0.80 | P3515-ND 57 4.88 40.68 243.00 | ECQ-P6333JU 
.27 | 5% | 29.5 |13.0] 28.4] 25.0| 1.5 | 0.80 | P3493-ND 1.31 11.23 93.55 559.00 | ECQ-P4274JU 039 | 5% 24.5 | 8.5 |23.8) 20.0 | 1.5 | 0.80 | P3516-ND 63 5.40 45.03 269.00 | ECQ-P6393JU 
33 | 5% | 29.5 | 15.0) 29.8] 25.0] 1.5 | 0.80 | P3494-ND 1.44 12.34 102.83 614.00 | ECQ-P4334JU 047 | 5% |24.5 | 9.0 |24.6| 20.0 | 1.5 | 0.80 | P3517-ND .72 616 51.35 307.00 | ECQ-P6473JU 
39 | 5% | 35.0 |15.0/ 30.0] 20.0] 1.5 | 0.80 | P3495-ND 1.51 12.95 107.95 644.00 | ECQ-P4394JU 056 | 5% | 24.5 |10.0/27.4| 20.0 |1.5 | 0.80 | P3518-ND_ 726.16 51.35 307.00 | ECQ-P6563JU 
A7 | 5% | 35.0 |16.5/ 31.4] 20.0] 1.5 | 0.80 | P3496-ND 1.61 13.82 115.15 687.00 | ECQ-P4474JU 068 | 5% [24.5 |11.0)28.4| 20.0 | 1.5 | 0.80 | P3519-ND .80 6.83 56.88 340.00 | ECQ-P6683JU 
001 | 5% | 14.5 | 5.0 | 15.5) 10.0) 1.0 | 0.60 | P3497-ND 33° 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6102JU 082 | 5% | 29.5 |10.5)25.6} 25.0 | 1.5 | 0.80 | P3520-ND 86 7.40 61.63 368.00 | ECQ-P6823JU 
630 0012 | 5% | 14.5 | 5.5 | 15.5] 10.0] 1.0 | 0.60 | P3498-ND 33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6122JU J 5% |29.5 |11.5/26.8] 25.0 | 1.5 | 0.80 | P3521-ND 93 8.01 66.75 399.00 | ECQ-P6104JU 
ECWF(B) Series Metallized Polypropylene Film Capacitors ails 
+ eT 
Designed for applications where high current and __ circuits (TV, display, monitor, power supply, etc.) 250VDC, .068 to 4.7pF: 0.2% maximum (20°C, 1.5 H 
high frequency are required. 10kHz) 250VDC, .068 to 1.5yF: 0.1% maximum — Solder Plated 
Electrical Specifications: « Temperature Range: —(g9°¢, 1kHz) 400VDC. * Withstand Voltage: Between Ty Copper-Clad 
Features: « Low-loss * Excellent frequency character- -25°C ~ 85°C ‘+ Rated Voltage: 250VDC (150Vrms, —terminals.- Rated voltage: (VDC) x 150% for 60s 25 +|+ Steel Wire 
istics * Flame retardant epoxy resin coating 250Vp-p), 400VDC (200Vrms, 400Vp-p) * Dissipation « insulation Resistance: 9,000 MO minimum, for nm | eroiso-0.08 
sa ; : Factor: .068 to .S1UF: 0.05% max. (20°C, 1kH2) values 0.068 to .33)F, 3,000 MO/UF minimum, for FL15 —— 
Applications: * High frequency and high current 250VDC, .56 to 4.7uF: 0.1% max. (20°C, 1kHz) 9.36 to 4.7uF (20°C, 100VDC, 60s) 
WV) Cap. |Toler-| _ Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic WV) Cap. |Toler-| _ Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
DC | wF |ance| L Te\eH F | Part No. u 10 100 1,000 | Part No. DC| pF jance| L ile H F_ | Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
068! 5% 118.0 60113011501 Pr2683-ND 49 118 34.83 209.00 | ECW-F2683B 3.3 | 5% [28.0] 17.0| 26.0] 25.0] PF2335-ND 279 23.91 199.25 1193.00 | ECW-F2335JB 
082} 5% | 18.0) 6.5 | 13.5 | 15.0 | PF2823-ND AQ 418 34.83 209.00 | ECW-F2823JB 250} 3.9 | 5% | 33.0] 16.5] 25.5 | 30.0 | PF2395-ND 3.03 26.00 216.70 1298.00 | ECW-F2395JB 
4 5% |18.0| 7.0] 14.0 | 15.0 | PF2104-ND 49 4.18 34.83 209.00 | ECW-F2104JB 4.7 | 5% | 33.0 | 18.0 27.0 | 30.0 | PF2475-ND 3.14 26.90 224.18 1342.00 _| ECW-F2475JB 
12 | 5% | 18.0] 7.5 | 14.5 | 15.0 | PF2124-ND 50 4.28 35.65 213.00 | ECW-F2124JB 068 | 5% | 18.0| 6.5 | 13.0] 15.0 | PF4683-ND 1.53 13.13 102.84 656.40 | ECW-F4683JB 
15 | 5% | 18.0] 8.5 | 15.0 | 15.0 | PF2154-ND 55 471 39.23 235.00_| ECW-F2154JB 082 | 5% | 18.0| 7.0 | 13.5 | 15.0 | PF4823-ND 1.53 13.13 102.84 656.40 | ECW-F4823JB 
18 | 5% | 18.0] 6.5] 13.5] 15.0| PF2184-ND 55 4.73 39.45 236.00 | ECW-F2184JB 1 | 5% | 18.0) 7.5 | 14.0) 15.0] PFA104-ND 1.53 13.13 102.84 656.40 | ECW-F4104JB 
22 | 5% 118.0] 7.0) 14.0 | 15.0 | PF2224-ND 56 4.82 40.20 241.00 | ECW-F2224JB 12 | 5% | 18.0} 8.0 | 15.0} 15.0] PF4124-ND 1.54 13.22 103.59 661.20 | ECW-F4124JB 
27 | 5% | 18.0] 8.0] 14.5 | 15.0 | PF2274-ND 58 4.95 41.28 247.00 | ECW-F2274JB 15 | 5% | 18.0} 8.5 | 15.5 | 15.0 | PF4154-ND 1.70 14.54 113.86 726.75 | ECW-F4154JB 
33 | 5% | 18.0) 8.5 | 15.0] 15.0| PF2334-ND 59 5.08 42.35 254.00 | ECW-F2334JB 18] 5% 18.0] 9.5 | 16.5] 15.0| PF4184-ND 1.71 14.63 114.63 731.70 | ECW-F4184JB 
250 39 | 5% | 18.0| 9.0 | 16.0 | 15.0 | PF2394-ND 62 5.34 44.50 266.00 | ECW-F2394JB .22 | 5% | 20.0} 9.5 | 16.5} 17.0 | PF4224-ND 1.74 14.91 116.82 745.65 | ECW-F4224JB 
47 | 5% | 23.0] 8.0] 15.0 | 20.0 | PF2474-ND 65 5.59 46.58 979.00 | ECW-F2474JB .27 | 5% | 20.0} 10.5) 17.0} 17.0 | PF4274-ND 1.81 15.53 121.68 776.70 | ECW-F4274JB 
56 | 5% | 23.0] 8.5 | 15.5 | 20.0 | PF2564-ND 68 5.85 48.73 992.00 | ECW-F2564JB 400] .33 | 5% | 20.0) 11.5] 18.0 | 17.0) PF4334-ND 1.87 16.00 125.35 800.10 | ECW-F4334JB 
68 | 5% | 23.0] 9.5) 16.5 | 20.0 | PF2684-ND wal 6.10 50.83 304.00 | ECW-F2684JB 39 | 5% | 23.0 | 13.5| 20.5 | 20.0 | PF4394-ND 1.92 16.47 129.04 823.65 | ECW-F4394JB 
82 | 5% | 23.0] 10.5) 17.0 | 20.0 | PF2824-ND 73 6.23 51.88 311.00 | ECW-F2824JB AT | 5% | 23.0} 14.5) 21.5 | 20.0 | PF4474-ND 2.03 17.42 136.42 870.75 | ECW-F4474JB 
1.0 | 5% | 23.0] 11.5| 18.0 | 20.0 | PF2105-ND 19 6.74 56.13 336.00 _| ECW-F2105JB 56 | 5% | 23.0} 13.0) 20.0 | 20.0] PF4564-ND 2.14 18.35 143.77 917.70 | ECW-F4564JB 
1.2 | 5% | 23.0] 12.5] 19.5 | 20.0 | PF2125-ND 1.38 11.86 98.85, 592.00 | ECW-F2125JB 68 | 5% | 23.0 | 14.5) 21.5 | 20.0 ) PF4684-ND = 2.25 19.30 151.15 964.80 | ECW-F4684JB 
1.5 | 5% | 23.0] 14.0] 21.0 | 20.0| PF2155-ND 1.48 12.71 105.88 634.00 | ECW-F2155JB 82 | 5% | 28.0} 14.0) 20.5 | 25.0 | PF4824-ND 2.36 20.24 158.53 1011.90 | ECW-F4824JB 
1.8 | 5% | 28.0] 12.5| 21.0 | 25.0 | PF2185-ND 1.61 13.76 114.70 687.00 | ECW-F2185JB 1.0 | 5% | 28.0 | 15.0} 22.0 | 25.0 | PF4105-ND 2.47 21.18 165.89 1058.85 _| ECW-F4105JB 
2.2 | 5% | 28.0} 14.0] 22.5 | 25.0 | PF2225-ND 1.73 14.82 123.53 740.00 | ECW-F2225JB 1.2 | 5% | 28.0} 16.5) 23.5 | 25.0] PF4125-ND 2.64 22.59 176.98 1129.65 | ECW-F4125JB 
2.7 | 5% | 28.0] 15.5| 24.0 | 25.0 | PF2275-ND ‘1.99 17.08 142.33 852.00 | ECW-F2275JB 1.5 | 5% | 28.0 | 18.5] 25.5 | 25.0 | PF4155-ND 2.80 24.00 188.02 1200.15 | ECW-F4155JB 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1558 (1073) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic \etallized Polypropylene Film Capacitors - ECWF(L) 


Non-inductive construction using Polypropylene film with flame retardant epoxy resin 400VDC, 630VDC »* Lead Material: 400V: 0.022uF to 0.11pF Tin-plated, Copper-clad, Pe 
coating. Steel-wire; 0.12uF to 2.4uF Tin-plated, Copper-wire 630V: 0.01yF to 0.043yF Tin-plated, 
beg Ua ee Tolerance: «5% (H), 15% (d) » Wihetanding Volage: lated volage x 150% for 60s «incu. (04-005 
Recommended Applications: « Lighting * Power supply * Industrial use * Suitable for ation Resistance: 9,000MQ minimum, for values equal to or less than .33yF. 3,000 MO/uF 
high current and high frequency curcuits minimum, for greater than .33yF (20°C, 100VDC and SO0VDC, 60s) * Dissipation Factor: 
Electrical Specifications: * Temperature Range: -40°C ~ 85°C (105°C) * Rated Voltage: 0.05% maximum at 1kHz and 20°C. 
WV Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic WV} Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
pc| pF |ance[ L | T | H | F | d | PartNo. 110 100 1,000 | Part No. pc| uF |ance| L | 1 | H | F | d |PartNo. 110 100 1,000 | Part No. 
022 | 43%] 125] 58 | 86 | 100| 06 | P12059-ND 1.32 11.29 88.43 564.45 | ECW-F4223HL 43 |45%/ 155 | 72 | 418/125 | 08 |P12098-ND 148 12.66 99.15 632.85 | ECW-F4134JL 
024] 43%] 125] 60 | 88 | 100| 06 | P12061-ND 1.32 11.29 88.43 564.45 | ECW-F4243HL 415 | 45%/ 155 | 7.6 | 122/125 | 0.8 |P12100-ND 1.55 13.26 103.85 662.85 | ECW-F4154JL 
027 | +3% | 125] 62 | 9.0 | 100 | 06 | P12063-ND 1.38 11.80 92.45 590.10 | ECW-F4273HL 16 | 45% 155 | 7.8 | 124/125 | 08 |P12102-ND 1.55 13.30 104.18 664.95 | ECW-F4164JL 
03 | 43% 125| 64 | 93 | 10.0] 06 |P12065-ND 1.38 11.80 92.45 590.10 | ECW-F4303HL 418 | 45%/ 155 | 82 | 128/125 | 08 |P12104-ND 1.56 13.34 104.53 667.20 | ECW-F4184JL 
033 | +3% | 125] 67 | 95 | 100| 06 | P12067-ND 1.44 1232 96.47 615.75 | ECW-F4333HL 2 | 45%] 155 | 86 | 133] 125 | 08 |P12106-ND 158 1352 105.87 675.75 | ECW-F4204JL 
036 | +3%] 125] 57 | 84] 100] 06 | P12069-ND 1.44 1232 96.47 615.75 | ECW-F4363HL 22 [45% 155 | 90 | 136/125 | 08 |P12108-ND 1.59 13.60 106.53 679.95 | ECW-F4224JL 
039 | +3% | 125] 58 | 86 | 100] 06 /P12071-ND 1.50 1283 100.49 641.40 | ECW-F4393HL 24 | +5%| 18.0 | 83 | 13.0| 15.0 | 08 |P12217-ND 1.63 13.95 109.28 697.50 | ECW-F42a4JL 
043 | «3% | 125] 6.0 | 88 | 10.0) 06 |P12073-ND 1.50 12.83 100.49 641.40 | ECW-F4433HL 27 | +5%| 18.0 | 88 | 13.4| 15.0 | 08 |P12218-ND 1.65 14.17 110.97 708.30 | ECW-F4274JL 
047 | «3% | 125] 62 | 9.0 | 10.0) 06 | P12075-ND 1.56 13.34 104.53 667.20 | ECW-F4473HL 3 | 45%] 180 | 92} 139] 150 | 08 )P12219-ND 1.68 14.38 11266 719.10 | ECW-F4304JL 
051 | #3%| 125] 64 | 92 | 10.0) 06 |P12077-ND 1.56 13.34 104.53 667.20 | ECW-F4513HL 33 | +5%| 18.0 | 96 | 14.3| 15.0 | 08 |P12220-ND 1.70 1460 114.33 729.75 | ECW-F4a34JL 
056 | +3% | 125] 66 | 94] 100] 06 |P12079-ND 1.62 13.86 108.55 692.85 | ECW-F4563HL 36 | +5%| 180] 99 | 147] 15.0] 08 [P12221-ND 1.73 14.81 116.02 740.55 | ECW-F4a64JL 
062 | +3% | 13.0] 68 | 96 | 100 | 08 | P12081-ND 1.62 13.86 108.55 692.85 | ECW-F4623HL 39 | 45% | 18.0 | 10.3] 15.1 | 15.0 | 0.8 |P12222-ND 1.75 15.02 117.69 751.20 | ECW-F4394JL 
068 | +3% | 13.0] 70 | 99 | 100| 08 | P12083-ND 1.65 14.11 110.54 705.60 | ECW-F4683HL 43 | +5% | 18.0 | 10.7| 15.6 | 15.0 | 0.8 |P12223-ND 1.80 15.45 121.05 772.65 | ECW-F4434JL 
.075 | #3% | 13.0 | 7.3 | 10.1] 10.0 | 0.8 )P12085-ND 1.65 14.11 110.54 705.60 | ECW-F4753HL AT | #5% | 18.0 | 11.2) 16.1 | 15.0 ) 0.8 | P12224-ND 1.85 15.88 124.41 794.10 | ECW-F4474JL 
082 | +3% | 13.0 | 75 |104] 100 | 0.8 )P12087-ND 1.65 14.11 110.54 705.60 | ECW-F4823HL| | 4o9| -51 | 25% | 20.5 | 10.3| 16.8 | 17.5 | 0.8 |P12225-ND 1.90 16.31 127.77 815.55 | ECW-F4514JL 
ost | +3%] 13.0] 78 [107] 100] 08 | P12089-ND 1.65 14.11 110.54 705.60 | ECW-F4gigHL| |“ | 56 | +5% | 20.5 | 10.7] 17.3 | 17.5 | 0.8 |P12226-ND 1.95 16.74 131.13 837.00 | ECW-F4s64JL 
A | 43% | 15.5) 65 | 11.0] 125 | 0.8 |P12091-ND 1.65 14.11 110.54 705.60 | ECW-F4104HL 62 | 45% | 20.5 | 11.3] 17.9 | 17.5 | 0.8 | P12227-ND 2.00 17.17 134.49 858.45 | ECW-F4624JL 
41 | 43%] 155 | 68 | 11.3| 125 | 0.8 |P12093-ND 1.68 14.41 112.89 720.60 | ECW-F4114HL 68 | +5% | 20.5 | 11.8| 18.5 | 17.5 | 0.8 |P12228-ND 2.05 17.60 137.85 879.90 | ECW-F4684JL 
12 | 43% | 15.5) 7.0 | 14.5) 12.5 | 0.8 | P12095-ND 1.69 14.45 113.22 722.70 | ECW-F4124HL 75 | 5% | 20.5 | 12.3] 19.1 | 17.5 | 0.8 |P12229-ND 2.10 18.03 141.24 901.50 | ECW-F4754JL 
13 | 43% | 15.5) 7.2 | 14.8) 12.5] 0.8 |P12097-ND 1.77 15.18 118.91 759.00 | ECW-F4134HL 82 | 25% | 23.0 | 11.8] 18.5 | 20.0 | 0.8 |P12230-ND 2.15 18.46 144.60 922.95 | ECW-F4824JL 
15 | 43% | 15.5 | 7.6 |12.2| 12.5 | 0.8 |P12099-ND 1.86 15.91 124.62 795.45 | ECW-F4154HL 91 | #5% | 23.0 | 12.4} 19.2 | 20.0 | 0.8 /P12231-ND 2.20 18.89 147.96 944.40 | ECW-F4914JL 
16 | 43%1 1551 7811241125 | 08 |ptoto1-nD 1.86 1595 124.95 797.55 | ECW-F4164HIL 1.0 | +5% | 23.0 | 13.0| 19.8 | 20.0 | 08 |P12232-ND 2.25 19.32 151.32 965.85 | ECW-F4105JL 
18 | 43% 1551 82 11281125 | 08 lptot0anD 1.87 1599 125.28 799.65 | ECW-F4184HL 14 | 45% | 23.0 | 13.6| 20.5 | 20.0 | 0.8 |P12233-ND 2.33 19.96 156.35 997.95 | ECW-F4115JL 
2 | 49% 1/155! a6 1133/1251] 08 |P12105-ND 1.89 1621 12695 810.30 | ECW-F4204HL 1.2 | «5% | 28.0 | 123] 19.1 | 25.0 | 0.8 |P12234-ND 2.40 20.60 161.40 1030.20 | ECW-F4125JL 
22 143% 11551 90 11361125! 08 |pt2t07-ND 1.90 1629 127.63 814.65 | ECW-F4224HIL 1.3 | «5% | 28.0 | 12.8] 19.6 | 25.0 | 0.8 |P12235-ND 2.48 21.25 166.45 1062.45 | ECW-F4135JL 
4 | 29%! 480! a3 113011501 08 |pi2t92ND 198 1658 12946 e265 | ECW-FAD44HL 15 | +5% | 28.0 ]13.7| 20.7 | 25.0] 08 |P12236-ND 2.55 21.89 171.48 1094.55 | ECW-F4155JL 
‘7 | 29% | 1801 a8 |134| 150] 08 |pi2tga-ND 195 16.74 131.19 937.00 | ECW-F4274HL 1.6 | +5% | 28.0 | 14.2| 21.2 | 25.0 | 08 |P12237-ND 2.65 22.75 178.22 1137.60 | ECW-F4165JL 
3 | 43% 1a0! 92 14391 150 | 08 |p12194ND 1.98 1696 192.82 847.80 | ECW-F4204HL 1.8 | 45% | 28.0 | 15.2| 22.2 | 25.0 | 0.8 |P12238-ND 2.75 23.61 184.95 1180.50 | ECW-F4185JL 
33 | 23% | 18.0] 9.6 | 143] 15.0] 08 |P12195-ND 2.00 17.17 134.49 858.45 | ECW-F4334HL 2.0 |-5% | 28.0 | 16.0) 23.1 | 25.0 | 0.8 Tee ney 288 24.68 199.99" 1284.05 | ECW-FA205JL 
‘a6. | «3% | 180 | 99 |447|150| 08 TERROR 2.05 17.60 197.85 79.90 | ECwerése4uiL 2.2 | +5%| 28.0 | 16.8| 24.0 | 25.0 | 0.8 |P12240-ND 3.00 25.76 201.75 1287.75 | ECW-F4225JL 
24 | +5%| 28.0 | 17.5| 24.8 | 25.0 | 0.8 |P12241-ND 3.13 26.83 210.16 1341.45 | ECW-FA245JL 
39 | «3% | 18.0 | 103] 15.1| 15.0] 0.8 |P12197-ND 2.10 18.03 141.24 901.50 | ECW-Fa394HL 
43 | +3% | 18.0 | 10.7 | 15.6] 15.0 | 0.8 |P12198-ND 2.15 18.46 144.60 922.95 | ECW-F4434HL O1 | £3% | 12.5 | 5.2 | 8.0 | 10.0 | 0.6 | P12109-ND 1.33 11.40 89.32 570.15 | ECW-F6103HL 
47 | 23% | 18.0 | 11.2 | 16.1 | 15.0 | 0.8 | P12199-ND 2.20 18.89 147.96 944.40 | ECW-F4474HL O11 | 28% | 12.5 | 5.4 | 8.2 | 10.0 | 0.6 | PIZI11-ND 1.33 11.40 89.32 $70.15 | ECW-F6113HL 
51 | £3% | 20.5 | 10.3 | 16.8 | 17.5 | 0.8 | P12200-ND 2.25 19.32 151.32 965.85 | ECW-F4514HL 012 | 28% | 12.5 | 5.5 | 83 | 10.0 | 0.6 | PIZ113-ND 1.33 11.40 89.32 970.15 | ECW-F6123HL 
4o0| 56 | #3% | 20.5 | 10.7 | 17.3) 17.5 | 08 |P12201-ND 2.30 19.75 154.68 987.30 | ECW-F4564HL 013 | #3% | 12.5 | 5.6 | 8.5 | 10.0 | 0.6 | PIZ11S-ND 1.33 11.40 89.32 970.15 | ECW-F6133HL 
itl : ; - 015 | +3%| 125 | 59 | 87 | 100 | 06 |P12117-ND 1.33 11.40 89.32 570.15 | ECW-F6153HL 
62 | +«3%| 205 | 113] 17.9| 17.5] 0.8 |P12202-ND 2.35 20.18 158.04 1008.75 | ECW-Fa624HL 
68 | 23% | 205 | 11.8] 18.5) 17.5 | 0.8 |P12203-ND 240 20.60 161.40 1030.20 | ECW-Fa684HL O16 | 28% | 125 | 6.0 | 8.9 |) 10.0 | 06 [RIATISND) 1.33 11.40 89.32 570.15 | ECW-F6163HL 
75 | 23% | 205 | 123191] 175 | 0.8 |P12204-ND 245 21.03 164.76 1051.65 | ECW-F4754HL O18 | 28%) 125 ) 62 | 94. | 10.0 | 0.6 RCEEIE 140 11.97 98.79. 698.65 / ECW-FE183HL 
82 | 3% | 23.0 | 11.8 | 185] 20.0 | 0.8 |P12205-ND 2.50 21.46 168.12 1073.10 | ECW-F4824HL 02 | 48% / 12.5 | 65 | 9.3 | 10.0) 0.6 PDE 1.40 11.97 93.79 598.65 | ECW-FE203HL 
91 | 23% | 23.0 | 124] 19.2] 20.0] 0.8 |P12206-ND 2.58 22.11 173.17 1105.35 | ECW-F4914HL 022 | 28%) 125 | 62 | 9.0 | 10.0) 0.6 (RAZAENE 1-21 10.38 81.29 518.85 / ECW-FE223HL 
024 | +3%| 125 | 64] 9.2 | 100 | 06 |P12127-ND 146 1254 98.25 627.15 | ECW-F6243HL 
1.0 | +3%| 23.0 | 13.0] 19.8| 20.0] 08 |P12207-ND 2.65 22.75 178.22 1137.60 | ECW-F4105HL 
41 | 23% | 23.0 | 13.6 | 20.5 | 20.0 | 0.8 | P12208-ND 273 23.39 183.25 1169.70 | ECW-F4115HL 027 | 23% | 13.0 | 6.6 | 9.5 | 10.0 | 0.8 | P12129-ND 1.53 13.11 102.72 655.65 | ECW-F6273HL 
4.2 | 23% | 28.0 | 123 | 19.1 | 25.0 | 0.8 | P12209-ND 2.80 24.04 188.31 1201.95 | ECW-F4125HL 03 | 23% | 13.0 | 6.9 | 9.7 | 10.0 | 0.8 /PIZ131-ND 1.53 13.11 102.72 655.65 | ECW-F6303HL 
13 | 23% | 28.0 | 128] 19.6] 25.0 | 08 |Pi2210-ND 2.90 24.90 195.03 1244.85 | ECW-F4135HL 038 | 29%) 18.0 ) 7.1 | 10.0) 10.0 | 0.8 (iseoaEy 1-60 13.69 107.21 684.90 | ECW-FE39SHL 
15 | 23% | 28.0 | 137 | 20.7] 25.0 | 08 |p12211-ND 3.00 25.76 201.75 1287.75 | ECW-F415SHL 036, 29%) 18.0 ) 7.3 | 10.2) 10.0 | 0.8 (iiseeaEy 1-60 13.69 107.21 684.30 | ECW-FE363HL 
039 | +3%| 13.0 | 76 | 104) 10.0 | 08 |P12137-ND 166 14.26 111.67 712.80 | ECW-F6393HL 
1.6 | «3% | 28.0 | 14.2] 21.2| 25.0] 0.8 |P12212-ND 3.13 26.83 210.16 1341.45 | ECW-Fa165HL 
1.8 | 23% | 280 | 15.2) 22.2) 25.0 | 0.8 |P12213-ND 3.26 27.90 218.55 1395.00 | ECW-F418SHL 043 | 28% | 18.0 | 7.8 | 10-7 / 10.0 | 08 Taleeiag 166 14.26 111.67, 712.80 | ECW-FE43aHL 
2.0 | 23% | 28.0 | 160/231 | 25.0 08 |Pt2214-ND 3.38 2897 226.96 1448.70 | ECW-F4205HL 047 | 28%) 185 | 64 | 10.8) 12.5 | 0.8 TARAAIS 173 14.88 116.14 741.80 | ECW-F647aHL 
22 | 23% | 28.0 | 168 | 24.0| 25.0 | 0.8 |P12215-ND 3.51 30.05 235.38 1502.40 | ECW-F4225HL O51 | 28% 185 ) 66 | 11-0) 12.5 | 08 Taig 173 14.88 116.14 741.20 | ECW-651SHL 
oa | 23% 12801475 |248| 250 | 08 |PizpeND 363 3112 24379 155610 |ecw-rarasny| /090| 056 | #3%| 15.5 | 68) 11.2] 125 | 08 |P12145-ND 1.80 15.40 120.60 769.80 | ECW-F6S6SHL 
wy | .062 | «3% 155 | 74 | 11.5] 125 | 08 |P12147-ND 1.80 15.40 120.60 769.80 | ECW-F6623HL 
022 | +5%| 125] 58 | 86 | 100] 06 |P12060-ND 110 941 73.70 470.40 | ECW-F4223JL . 
goa age |a95-| 66 | 8a. | 100 | og: FMM 44d. Gai Faro’ -a7o.eo | ecworadaall 068 23% 155 | 74] 118]125 | 08 |P12149-ND 1.83 15.68 122.83 784.05 | ECW-F6683HL 
ga? | asee|a95-| 63 |-90°| 408 | ng: FMM iis. oaa 7706 ao1.a5:lecwerasrall 075 23% 155 | 77 [121125 | 0.8 |P12151-ND 1.83 15.68 122.83 784.05 | ECW-F6753HL 
03 | ss%| 125 | 64 | 93 | 00 | os |ptaweno 11s sas 7700 soias|row-rsomu| | | 0% |+9%) 185 | 80] 124] 125 | oe |ptztsond a2 1560 ton80 esos [cower 
a | | es] 67 | 5 [100 | 06 [rreoon_120 1026 nae sis feowsesst| ||" | [sna |r [at [150 | a [aoraD 1601 nan rocs [eOnoEU 
1039 oy on = 86 |100| 06 |p12072-ND 1.25 1069 83.75 ae) ECW-F4393JL | sto) 180 | 8.0.) 124") 150 | 08 mag Vo 1001 8 12584 800.70. ECW Fe AHL 
12 | «3%| 18.0 | 83 | 127 | 15.0 | 08 |P12161-ND 1.87 16.06 125.80 802.95 | ECW-F6124HL 
2088.) 28%6 (1218) 6.0.) 88) 10.0: | 08: aaa 122 1068 85.75: “62h60 ECW hasaaL 13 | «3%| 18.0 | 85 | 13.0| 15.0 | 08 |P12163-ND 1.97 16.87 132.14 843.45 | ECW-F6134HL 
047 | +5% | 125] 62 | 9.0 | 100] 06 | P12076-ND 1.30 11.12 87.09 555.90 | ECW-F4473JL 46. [sae] dala, (468.450 | oa: PREM coac: az.aae dan abe “ese col | ER GRISANL 
051 | +5% | 125] 64 | 9.2 | 100] 06 | P12078-ND 1.30 11.12 87.09 555.90 | ECW-F4513JL 46 | ass ang: l-se: | daa | 460° |.og MERE eGR -dg7acdguea’ ‘ade 50: | COWELL 
056 | +5%| 125] 66 | 94] 100] 06 | P12080-ND 1.35 11.55 90.45 577.35 | ECW-F4563JL Fa | aa aan oul gas aaa ow Mee Bue 47a7>4gso1 Sega en EOWAe TAAL 
062 | +5% | 13.0] 68 | 96 | 100] 08 | P12082-ND 1.35 11.55 90.45 577.35 | ECW-F4623JL > |aa%l180 (403/147 |480 | 08 [Re 240 19801 441.07 9004s | ECw-Fe204m 
068 | +5% | 13.0] 70 | 99 | 100] 08 | P12084-ND 1.40 11.97 93.79 598.65 | ECW-F4683JL > | 49% | 480 }408| 1851480 | of (ARMM 241 1840. 141.80 90810 | Ecw-Fe224u1 
075 | +5% | 13.0] 73 |101] 100 | 08 | P12086-ND 1.40 11.97 93.79 598.65 | ECW-F4753JL oa | 49% 1180/1121 489/480 | 08 COREE 919° 1820 14258 90990 | Ecw-reo4auL 
082 | +5% | 13.0 | 75 |104] 100 | 08 | P12088-ND 1.40 11.97 93.79 598.65 | ECW-F4823JL ‘a7 | 23% | 205 /104| 4071475 | 08 EME 215 ta46 14450 99095 | Ecw-reo74HL 
O91 | 25% | 13.0) 7.8 | 10.7 | 10.0 | 0.8 [EI2OGO:NDS) 1.40 11.97 93.79 598.65 | ECW-F4913JL 3 | 43%| 205 |109/17.2]175 | 08 |P12244-ND 218 1867 146.26 933.60 | ECW-F6304HL 
A | s6% | 15.5 | 65 | 11.0) 125 | 0.8 (RA2Og2ANDH 1.40 11.97 93.79 598.65 | ECW-F4104JL 33 | 23% | 205 | 11.4| 17.7] 175 | 08 |P12245-ND 220 18.89 147.96 944.40 | ECW-F6334HL 
AT | a5% |) 15.5 | 6.8 | 11.3) 125 | 0.8 PRIZCRE NDS 1.40 12.02 94.14 600.90 | ECW-FATIAIL 36 | +3%| 205 |11.9| 185] 175 | 08 |P12246-ND 223 19.10 149.62 955.05 | ECW-Fe364HL 
12 | «5%| 155 | 7.0 | 11.5| 125] 0.8 |P12096-ND 1.41 12.06 94.47 603.00 | ECW-Fa124JL 
(Continued) 
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Panasonic Wetallized Polypropylene Film Capacitors - ECWF(L) (Cont, 


WV} Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic WV) Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
DC | wF | ance; L U H F d | Part No. 1 10 100 1,000 |Part No. DC| wF | ance} L i H F d | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
39 | +3% | 20.5 | 12.4 | 19.0 | 17.5 | 0.8 | P12247-ND 2.25 19.32 151.32 965.85 | ECW-F6394HL 062 | 5% | 15.5 | 7.1 | 11.5 | 12.5 | 0.8 | P12148-ND 1.50 12.83 100.49 641.40 | ECW-F6623JL 
A3 | +3% | 20.5 | 13.0 | 19.5 | 17.5 | 0.8 | P12248-ND 2.30 19.75 154.68 987.30 | ECW-F6434HL 068 | 5% | 15.5 | 7.4 | 11.8 | 12.5 | 0.8 | P12150-ND 1.55 13.31 104.22 665.25 | ECW-F6683JL 
AT | +3% | 20.5 | 13.5 | 20.1 | 17.5 | 0.8 | P12249-ND 2.35 20.18 158.04 1008.75 | ECW-F6474HL 075 | 5% | 15.5 | 7.7 | 12.1 | 12.5 | 0.8 | P12152-ND 1.55 13.31 104.22 665.25 | ECW-F6753JL 
51 | +3% | 28.0 | 11.1 | 17.3 | 25.0 | 0.8 | P12250-ND 2.40 20.60 161.40 1030.20 | ECW-F6514HL 082 | 5% | 15.5 | 8.0 | 12.4 | 12.5 | 0.8 | P12154-ND 1.55 13.31 104.22 665.25 | ECW-F6823JL 
56 | +3% | 28.0 | 11.6 | 17.8 | 25.0 | 0.8 | P12251-ND 2.45 21.03 164.76 1051.65 | ECW-F6564HL 091 | 25% | 15.5 | 8.3 | 12.7 | 12.5 | 0.8 | P12156-ND 1.55 13.31 104.22 665.25 | ECW-F6913JL 
62 | +3% | 28.0 | 12.1 | 18.7 | 25.0 | 0.8 | P12252-ND 2.50 21.46 168.12 1073.10 | ECW-F6624HL 1 | £5% | 18.0 | 7.7 | 12.1 | 15.0 | 0.8 | P12158-ND 1.55 13.31 104.22 665.25 | ECW-F6104JL 
68 | +3% | 28.0 | 12.7 | 19.3 | 25.0 | 0.8 | P12253-ND 2.58 22.11 173.17 1105.35 | ECW-F6684HL 11} +5% | 18.0 | 8.0 | 12.4 | 15.0 | 0.8 | P12160-ND 1.56 13.35 104.60 667.65 | ECW-F6114JL 
75 | +38% | 28.0 | 13.3 | 19.9 | 25.0 | 0.8 | P12254-ND 2.65 22.75 178.22 1137.60 | ECW-F6754HL 12 | +5% | 18.0 | 8.3 | 12.7 | 15.0 | 0.8 | P12162-ND 1.56 13.40 104.97 670.05 | ECW-F6124JL 
82 | +3% | 28.0 | 13.9 | 20.5 | 25.0 | 0.8 | P12255-ND 2.73 23.39 183.25 1169.70 | ECW-F6824HL 13 | +5% | 18.0 | 8.5 | 13.0 | 15.0 | 0.8 | P12164-ND 1.64 14.06 110.17 703.20 | ECW-F6134JL 
91 | £3% | 28.0 | 14.6 | 21.2 | 25.0 | 0.8 | P12256-ND 2.80 24.04 188.31 1201.95 | ECW-F6914HL 15 | +5% | 18.0 | 9.1 | 13.5 | 15.0 | 0.8 | P12166-ND 1.72 14.73 115.39 736.50 | ECW-F6154JL 
1.0 | +3% | 28.0 ) 15.5 | 22.3 | 25.0 | 0.8 | P12257-ND 2.90 24.90 195.03 1244.85 | ECW-F6105HL 16 | 5% | 18.0 | 9.3 | 13.8 | 15.0 | 0.8 | P12168-ND 1.72 14.78 115.76 738.90 | ECW-F6164JL 
1.1 | +3% | 28.0 | 16.3 | 23.0 | 25.0 | 0.8 | P12258-ND 3.00 25.76 201.75 1287.75 | ECW-F6115HL 18 | +5% | 18.0 | 9.8 | 14.2 | 15.0 | 0.8 | P12170-ND 1.73 14.83 116.14 741.30 | ECW-F6184JL 
1.2 | +3% | 28.0 | 17.0 | 23.7 | 25.0 | 0.8 | P12259-ND 3.13 26.83 210.16 1341.45 | ECW-F6125HL 2 | +5% | 18.0 | 10.3 | 14.7 | 15.0 | 0.8 | P12172-ND 1.75 15.02 117.62 750.75 | ECW-F6204JL 
1.3 | +3% | 28.0 | 17.6 | 24.4 | 25.0 | 0.8 | P12260-ND 3.26 27.90 218.55 1395.00 | ECW-F6135HL .22 | +5% | 18.0 | 10.8 | 15.5 | 15.0 | 0.8 | P12174-ND 1.76 15.11 118.37 755.55 | ECW-F6224JL 
01 | +5% | 12.5 | 5.2 | 8.0 | 10.0 | 0.6 | P12110-ND 1.11 950 74.45 475.20 | ECW-F6103JL 24 | +5% | 18.0 | 11.2 | 15.9 | 15.0 | 0.8 | P12261-ND 1.78 15.25 119.47 762.60 | ECW-F6244JL 
O11 | 25% | 12.5 | 5.4 | 8.2 | 10.0 | 0.6 | P12112-ND 1.11 9.50 74.45 475.20 | ECW-F6113JL .27 | +5% | 20.5 | 10.4 | 16.7 | 17.5 | 0.8 | P12262-ND 1.83 15.67 122.74 783.45 | ECW-F6274JL 
630| .012 | +5% | 12.5 | 5.5 | 83 | 10.0] 0.6 | P12114-ND 1.11 9.50 74.45 475.20 | ECW-F6123JL 630} .3 | +5% | 20.5 | 10.9 | 17.2 | 17.5 | 0.8 | P12263-ND 1.85 15.88 124.41 794.10 | ECW-F6304JL 
WV} .013 | 5% | 12.5 | 5.6 | 85 | 10.0 | 0.6 ) P12116-ND 1.11 9.50 74.45 475.20 | ECW-F6133JL WV] .33 | +5% | 20.5 | 11.4 | 17.7 | 17.5 | 0.8 | P12264-ND 1.88 16.10 126.10 804.90 | ECW-F6334JL 
015 | 25% | 12.5 | 5.9 | 8.7 | 10.0 | 0.6 | P12118-ND 1.11 9.50 74.45 475.20 | ECW-F6153JL 36 | +5% | 20.5 | 11.9 | 18.5 | 17.5 | 0.8 | P12265-ND 1.90 16.31 127.77 815.55 | ECW-F6364JL 
016 | 5% | 12.5 | 6.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | P12120-ND 1.11 9.50 74.45 475.20 | ECW-F6163JL 39 | +5% | 20.5 | 12.4 | 19.0} 17.5 | 0.8 | P12266-ND 1.93 16.53 129.46 826.35 | ECW-F6394JL 
018 | 5% | 12.5 | 62 | 9.1 | 10.0 | 0.6 | P12122-ND 1.16 9.98 78.16 498.90 | ECW-F6183JL 43 | +5% | 20.5 | 13.0 | 19.5 | 17.5 | 0.8 | P12267-ND 1.95 16.74 131.13 837.00 | ECW-F6434JL 
02 | 5%) 12.5 | 65 | 93 | 10.0 | 0.6 | P12124-ND 1.16 9.98 78.16 498.90 | ECW-F6203JL A7 | +5% | 20.5 | 13.5 | 20.1 | 17.5 | 0.8 | P12268-ND 1.98 16.96 132.82 847.80 | ECW-F6474JL 
022 | 5% | 12.5 | 6.2 | 9.0 | 10.0 | 0.6 | P12126-ND 1.22 1046 81.90 522.75 | ECW-F6223JL 51 | +5% | 28.0 | 11.1 | 17.3 | 25.0 | 0.8 | P12269-ND 2.00 17.17 134.49 858.45 | ECW-F6514JL 
024 | 5% | 12.5 | 64 | 9.2 | 10.0 | 0.6 | P12128-ND 1.22 1046 81.90 522.75 | ECW-F6243JL 56 | +5% | 28.0 | 11.6 | 17.8 | 25.0 | 0.8 | P12270-ND 2.05 17.60 137.85 879.90 | ECW-F6564JL 
027 | 25% | 13.0 | 66 | 9.5 | 10.0 | 0.8 | P12130-ND 1.28 10.93 85.61 546.45 | ECW-F6273JL 62 | £5% | 28.0 | 12.1 | 18.7 | 25.0 | 0.8 | P12271-ND 2.10 18.03 141.24 901.50 | ECW-F6624JL 
03 | 5% | 13.0 | 6.9 | 9.7 | 10.0 | 0.8 | P12132-ND 1.28 10.93 85.61 546.45 | ECW-F6303JL 68 | +5% | 28.0 | 12.7 | 19.3 | 25.0 | 0.8 | P12272-ND 215 1846 144.60 922.95 | ECW-F6684JL 
033 | 25% | 13.0 | 7.1 | 10.0 | 10.0 | 0.8 | P12134-ND 1.33 11.40 89.32 570.15 | ECW-F6333JL 75 | +5% | 28.0 | 13.3 | 19.9 | 25.0 | 0.8 | P12273-ND 2.20 18.89 147.96 944.40 | ECW-F6754JL 
036 | 5% | 13.0 | 7.3 | 10.2 | 10.0 | 0.8 | P12136-ND 1.33 11.40 89.32 570.15 | ECW-F6363JL 82 | £5% | 28.0 | 13.9 | 20.5 | 25.0 | 0.8 | P12274-ND 2.25 19.32 151.32 965.85 | ECW-F6824JL 
039 | 5% | 13.0 | 7.6 | 10.4 | 10.0 | 0.8 | P12138-ND 1.39 11.88 93.06 594.00 | ECW-F6393JL 91 | +5% | 28.0 | 14.6 | 21.2 | 25.0 | 0.8 | P12275-ND 2.33 19.96 156.35 997.95 | ECW-F6914JL 
043 | 5% | 13.0 | 7.9 | 10.7 | 10.0 | 0.8 | P12140-ND 1.39 11.88 93.06 594.00 | ECW-F6433JL 1.0 | +5% | 28.0 | 15.5 | 22.3 | 25.0 | 0.8 | P12276-ND 2.40 20.60 161.40 1030.20 | ECW-F6105JL 
047 | 5% | 15.5 | 64 | 10.8 | 12.5 | 0.8 | P12142-ND 1.44 12.35 96.77 617.70 | ECW-F6473JL 1.1 | £5% | 28.0 | 16.3 | 23.0 | 25.0 | 0.8 | P12277-ND 2.48 21.25 166.45 1062.45 | ECW-F6115JL 
051 | 5% | 15.5 | 66 | 11.0 | 12.5 | 0.8 | P12144-ND 1.44 12.35 96.77 617.70 | ECW-F6513JL 1.2 | +5% | 28.0 | 17.0 | 23.7 | 25.0 | 0.8 | P12278-ND 2.55 21.89 171.48 1094.55 | ECW-F6125JL 
056 | 5% | 15.5 | 68 | 11.2 | 12.5 | 0.8 | P12146-ND 1.50 12.83 100.49 641.40 | ECW-F6563JL 1.3 | +5% | 28.0 | 17.6 | 24.4 | 25.0 | 0.8 | P12279-ND 2.65 22.75 178.22 1137.60 | ECW-F6135JL 


Panasonic High Voltage 


Metallized Polypropylene Film Capacitors - ECWH(V) 


j— L 
Designed for applications where high frequency and high pulse are required. Electrical Specifications: | i aT 
2 0, 0, 1.5 H 
Features: : ; ; _ * Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Rated Voltage: 1250VDC or 1600VDC + EY Solder Plated 
* Low-loss and inherent temperature rise * Excellent electrical characteristics « Capacitance Tolerance: +5% * Dissipation Factor: 0.1% or less at 1kHz, TT, i Copper-Clad 
+ Flame-retardant epoxy resin coating 0.2% or less at 10kHz »* Withstand Voltage: Between terminals - Rated oe |. Steel Wire 
Recommended Applications: voltage (VDC) x 150% for 60s Terminal to Enclosure - 1500VAC for 60s * Insu- | 
* High pulse circuits (TV, displays, electronic ballast, etc.) lation Resistance: 30,000 MO min., at S0OOVDC, 20° for 60s F+1.25 a © 0.80 + 0.05 
WV | Cap. |Toler-| Dimensions (mm) _| Digi-Key Pricing Panasonic WV | Cap. |Toler- Dimensions (mm) _| Digi-Key Pricing Panasonic 
DC | pF jance{ L | T | H | F |PartNo. 1 10 100 1,000 5,000 _|Part No. DC | uF |ance{ L | T | H | F |PartNo. 1 10 100 1,000 5,000 _|Part No. 
0010 | #5% | 18.0 | 6.5 )13.5/15.0/P10470-ND .79 676 52.95 337.95 315.42/M /ECW-H12102UV .0010 | +5% | 18.0] 6.5/13.5)15.0/P10495-ND 63 5.40 42.32 270.15 252.14/M/ECW-H16102JV 
0012 | 25%) 18.0 | 7.0 | 19.5) 15.0 TIRAAENE) -79 6.76 52.95 397.95 915.42/M ECW-HI2122IV 0012 | 25% | 18.0) 7.0] 13.5] 15.0/P10496-ND 63 5.40 42.32 270.18 252.14/M/ECW-H16122/V 
0015 | +5% | 18.0 | 6.5 ]13.5/15.0/P10472-ND 82 7.07 55.37 353.40 329.84/M/ECW-H12152UV 005 | 25% 180! as iaslisolememnl 6a S40 4242 07045 250 amlecw-netsouv 
0018 | +5% | 18.0 | 7.0]14.0/15.0/P10473-ND 82 7.07 55.37 353.40 329.84/M/ECW-H12182UV 
.0018 | +5% | 18.0] 7.0] 14.0)15.0/P10498-ND 63 5.40 42.32 270.15 252.14/M/ECW-H16182JV 
0022 | +5% | 18.0) 6.5 ]13.5/15.0/P10474-ND 86 7.35 57.58 367.50 343.00/M/ECW-H12222JV 
.0022 | +5% | 18.0] 6.0] 12.5)15.0/P10499-ND 63 5.40 42.32 270.15 252.14/M/ECW-H16222JV 
0027 | +5% | 18.0 | 7.0]14.0/15.0/P10475-ND 89 7.60 59.55 380.10 354.76/M/ECW-H12272UV 
0033 | 25% | 18.0 | 75 /14.5/15.0|P10476-ND 91 7.80 61.08 389.85 363.86/M /ECW-H12332uV .0027 | +5% | 18.0] 6.0] 13.0) 15.0/P10500-ND 63 5.40 42.32 270.15 252.14/M/ECW-H16272JV 
0039 | +5% | 18.0 | 6.0 ]12.5/15.0/P10477-ND 91 7.80 61.08 389.85 363.86/M/ECW-H12392UV .0033 | +5% | 18.0] 6.5] 13.5/15.0/P10501-ND 63 5.40 42.32 270.15 252.14/M/ECW-H16332JV 
0047 | +5% | 18.0 | 6.0 ]13.0/15.0/P10478-ND 91 7.80 61.08 389.85 363.86/M/ECW-H12472UV .0039 | +5% | 18.0] 7.0] 14.0/15.0/P10502-ND 63 5.40 42.32 27015 252.14/MJECW-H16392UV 
0056 | 5% | 18.0 | 6.5 |13.5/15.0/P10479-ND 95 8.11 63.52 405.45 378.42/M |ECW-H12562JV 0047 | +5% | 23.0] 6.5] 14.5/20.0/P10503-ND .76 6.49 50.81 324,30 302.68/M|ECW-H16472JV 
0068 | +5% | 18.0 | 7.0) 13.5/15.0/P10480-ND 1.05 9.01 70.57 450.45 420.42/M ECW-H12682UV .0056 | +5% | 23.0] 6.5] 15.0)20.0/P10504-ND .76 6.49 50.81 324.30 302.68/M/ECW-H16562JV 
0082 | +5% | 18.0 | 7.5 |14.0/15.0/P10481-ND 110 9.43 73.86 471.45 440.02/M/ECW-H12822V 
4600|.0068 | +5% | 23.0) 7.0) 15.5]20.0/P10505-ND .76 6.49 50.81 324.30 302.68/M|ECW-H16682UV 
1260| .010 | 25% | 18.0 | 8.0 ]15.0]15.0/P10482-ND 1.13 9.71 76.09 485.70 453.32/M [ECW-H12103JV) | 
WV) 012 | +5% | 18.0 | 8.5 )15.5/15.0/P10483-ND 1.19 10.16 79.59 508.05 474.18/M |ECW-H12123JV DORE: eb 8.0.) 010 | AGO 200 aaa 70) 089) BOE 920,00) “S02 OGM EG HIGREAY 
015 | 25%) 18.0 | 9.5 |16.0/15.0/P10484-ND 1.31 11.19 87.66 559.50 522.20/M/ECW-H12153UV O10 | 25%) 23.0) 8.0) 16.5) 20.0/RIOS07-ND) 76 6.49 50.81 324.30 302.68/M/ECW-HI6103JV 
018 | +5%| 23.0 | 7.5 |16.0|20.0|P10485-ND 1.45 1247 97.69 623.55 581.98/M /ECW-H12183JV O12 | 25% | 28.0) 9.0 | 17.0 20.0 (RARSOSEE) 1.78 15.91 119.02 765.45. 714.42/M/ECW"HI6 1231 
022 | «5%! 230 | 85 |16.5|20.0/P10486-ND 158 1357 10627 678.30 633.08/M IECW-H12223NV/ 015 | +5% | 23.0] 9.5] 18.0)20.0/P10509-ND 1.79 15.31 119.92 765.45 714.42/M/ECW-H16153JV 
027 | +5% | 23.0 | 9.0 / 17.5 |20.0/P10487-ND 1.92 16.44 128.80 822.15 767.34/M |ECW-H12273JV 018 | #5% | 23.0] 10.5 | 19.5)20.0/P10510-ND 1.79 15.31 119.92 765.45 714.42/M/ECW-H16183UV 
033 | +5% | 23.0 |10.0 | 18.5 |20.0]P10488-ND 2.15 18.44 144.41 921.75 860.30/M |ECW-H12333JV 022 | «5% | 28.0| 951} 18.0/95.0|P10514-ND 2.97 20.34 159.31 1016.85 949.06/MlECW-HiG229IV 
039 | +5% | 23.0 |10.5 |19.5 |20.0/P10489-ND 2.18 18.68 146.36 934.20 871.92/M |ECW-H12393JV 
* 027 | +5% | 28.0 10.5 | 19.5)25.0/P10512-ND 2.78 23.87 186.94 1193.25 1113.70/M|ECW-H16273JV 
OAT | 25% | 28.0 111.5 | 20.5 |20.0 PARASOD) 2.33 19.83 156.11 996.45 930.02/M /ECW-H12473NV 033 | 25% | 28.0| 11.5 | 20.5] 25.0] P10513-ND 2.78 23.87 186.94 1193.25 1113.70/M|ECW-H16333JV 
056 | +5% | 28.0 |11.5 |20.5|25.0/P10491-ND 2.47 21.17 165.86 1058.70 988.12/M |ECW-H12563JV 
039 | +5% | 28.0 13.5 | 22.0)25.0/P10514-ND 2.78 23.87 186.94 1193.25 1113.70/M|ECW-H16393JV 
068 | +5% | 28.0 |12.5 }21.5|25.0/P10492-ND 2.62 22.42 175.62 1120.95 1046.22/M |ECW-H12683JV 
082 | «5% | 28.0 114.0 |22.5|25.0/Pp10493-ND 2.76 23.66 185.37 1183.20 1104.32/M IECW-H12823NV/ 047 | +5% | 28.0 | 15.0 | 23.5)25.0/P10515-ND 2.78 23.87 186.94 1193.25 1113.70/M|ECW-H16473JV 
10 | #5%} 28.0 |15.5 |24.0/25.0)P10494-ND 2.91 24.91 195.12 1245.45 1162.42/M |ECW-H12104JV 056 | +5% | 28.0 | 16.0 | 24.5/25.0/P10516-ND 2.78 23.87 186.94 1193.25 1113.70/M/ECW-H16563JV 
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IL... Metallized Polypropylene Filter Capacitors fT 
MKP 416 to 420 Series 
Applications: . Low losses due to low contact resistance and. low loss dielectric result in applications where high frequency occurs or high stability is preferred lt 
eT dimensions make them Suitable for circuits with high packaging density Pp 4 ake Odt 
pecifications: « Rated Temperature (DC): 85°C * Capacitance Tolerance: +2% 
Volt- | Capaci- Volt- | Capaci- 
age | tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each BC Components age | tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each BC Components 
(voc) ) (uF) | b oh I P ody | Part No. 1 10 100) Part No. (VDC) | (uF) | I Poi; ody | PartNo. 1 10 100] Part No. 
MKP 416 Series 03 | 60 11.0 7.2 50 40 50] BC2147-ND 64 56 .37 | 2222 418 43003 
036 | 45 90 72 5.0 4.0 50 | BC2065-ND 55 .47_~—«32. | 2222 416 43603 036 | 60 110 72 50 4.0 50) BC2149-ND 66 57 .38| 2222418 43603 
039 | 45 90 72 5.0 4.0 50 | BC2066-ND 55 47 ~—-.32 | 2222 416 43903 039 | 60 110 72 50 4.0 50) BC2150-ND 66 57 .38| 2222418 43903 
043 45 90 72 50 4.0 .50 | BC2067-ND 55 47 32 | 2222 416 44303 043 60 11.0 72 50 4.0 .50 |! BC2151-ND 68 59 .39 | 2222 418 44303 
047 | 45 90 72 50 40 .50 | BC2068-ND 56 49.33] 2222 416 44703 056 | 4.0 100 125 100 4.0 .60 | BC2154-ND 71 61.41 | 2222 418 45603 
051 | 60 110 72 5.0 40 50 | BC2069-ND 56 49 33 | 2222 416 45103 a2 | 40 400 425 400 40 60 MACHEN 7a 0a aa | 000410 aen0a 
056 | 6.0 110 72 50 4.0 .50 |BBG2070:ND) 58 50 34) 2222-416 45603 075 | 50 110 125 100 40 60] BC2t57-ND 74 64 43 | 292418 47503 
062) 60 11.0 72 8.0 4.0 50 TRBCONE §=—80 8285 | 2222 416 46203 082 | 50 11.0 125 100 40 60| BC2158-ND 76 .66 .44| 229.418 48203 
et be ae 7 : oe . palin = Fs ae 091 | 5.0 11.0 125 10.0 4.0 .60) BC2159-ND 78 67 45 | 2222 418 49103 
‘ono | @0 410 72 «50 40 50 [Menenaiee eae se “a | Sonne ADDS 11 | 60 120 125 100 4.0 .60 | BC2135-ND 81.70 AZ | 2222 418 41104 
91 | 60 110 72 50 40 50 IMRROOTenTn Se) a7) coop are aai03 13 | 60 120 125 100 4.0 .60 | BC2139-ND 86 74 AQ | 2222 418 41304 
40 | 60 110 72 50 40 50 | BC2054-ND 63 «55 «a7 | 299941641004 15 | 50 11.0 17.5 15.0 35 .60 | BC2160-ND 76 66 44 | 2222 418 71504 
41/60 110 72 50 40 50 | BC2055-ND 66 57.~—«38| 2229.416 41104 250 | 16 | 50 11.0 17.5 15.0 35 .60 | BC2161-ND 79 68 46 | 2222 41871604 
12 | 60 11.0 72 5.0 4.0 .50 | BC2056-ND 68 59 .39 | 2222 416 41204 18 | 6.0 12.0 17.5 15.0 3.5 .60 | BC2162-ND 82 71 48 | 2222 41871804 
413 | 50 11.0 125 10.0 4.0 .60 | BC2057-ND 68 59 39 | 2222 416 41304 20 | 60 120 175 150 35 .60 | BC2163-ND 86 74 50 | 222241872004 
15 | 50 11.0 125 10.0 4.0 .60 | BC2058-ND 69 60 40 | 2222 416 41504 24 | 60 120 175 15.0 35 .60| BC2165-ND 92 .79 53) 222241872404 
16 | 60 120 125 100 4.0 .60 | BC2059-ND 71 61 41 '| 2222416 41604 27 | 70 135 175 15.0 35 .80| BC2166-ND 95 82 55 | 222241872704 
18 60 120 125 10.0 4.0 .60 | BC2060-ND 73 63 42 | 2222 416 41804 30 7.0 135 17.5 15.0 3.5 .80 | BC2167-ND 98 85 57 | 2222 418 73004 
63 20 | 60 120 125 100 4.0 .60 | BC2061-ND 74 64 43 | 2222 416 42004 36 | 70 135 175 150 35 80 | BC2169-ND 107 93 62) 2929 41873604 
22 | 6.0 120 125 10.0 4.0 60 | BC2062ND 76 66.44 | 2222 416 42204 39 | 85 150 175 150 35 .80| BC2170-ND 114 98 66 | 222241873904 
24 | GO 120 125 100 40 .60 Reem 880 «69 4G | 2222 416 42404 43° | 85 15.0 175 15.0 35 80] BC2I7I-ND 1.21 1.04 69 | 2222418 74304 
pf : i tea Ks rs peat - a me eet ORy 47 | 85 150 175 15.0 35 .80| BC2172-ND 127 1.09 .73 | 222241874704 
a | 0 120 178 180 35 60 \Reemenantn ‘ai. “Gt aa laoso wig vaste 51 | 85 15.0 175 150 35 .80| BC2173-ND 135 1.16 .78 | 222241875104 
‘6 | 60 120 475 180 25 60 [Rneoneann gai. 78 60} |(ab00 ae TaaOd 56/100 165 17.5 150 35 .80| BC2174-ND 144 1.24 .83 | 2222418 75604 
62 | 100 165 175 150 35 .80 | BC2175-ND 152 1.31  .88 | 2222418 76204 
39 | 60 120 17.5 150 35 .60 | BC2081-ND 90 78 52 | 2222 416 73904 
43 | 70 135 175 150 35 .80| BC2082-ND 94 81 54 | 222941674304 MKP:419 Series 
47 | 70 135 17.5 150 35 .80 | BC2083-ND 97 84 56 | 2222 416 74704 0012] 35 80 72 50 4.0 50] BC2181-ND 38 33 22 | 222241941202 
51 7.0 135 175 15.0 35 .80 | BC2084-ND 1.02 88 59 | 2222 41675104 0013 | 35 80 72 50 4.0 .50 | BC2183-ND 38 «©.33.~=——«.22'| 2222 419 41302 
56 7.0 135 175 15.0 3.5 .80 | BC2085-ND 1.04 89 60 | 2222 416 75604 0018 35 80 72 50 4.0 .50 | BC2189-ND 43 37 25 | 2222 419 41802 
62 | 85 15.0 17.5 150 35 .80| BC2086-ND 110 95 63 | 2222 416 76204 003 | 35 80 72 50 4.0 50 | BC21I99-ND 45 39 .26| 2222419 43002 
68 | 85 15.0 17.5 150 35 .80| BC2087-ND 115 99 66 | 2222 416 76804 0033 | 35 80 72 50 4.0 50 | BC2201-ND 45 39 26 | 229241943302 
75 | 85 15.0 175 150 35 .80 | BC2088-ND 1.22 1.05 .70 | 222241677504 pos | 35 80. 72 50 40 50 Meco ‘AB 89. > 156 | base atoiaa60d 
@ | ee mo me uo a5 memo tsi 1s [maneran|| [ome | as a0 72 40 40 20] mw 6 was | mzcncm 
0043] 45 90 72 50 4.0 .50 | BC2207-ND 45 39.26 | 2222 419 44302 
10 |100 165 17.5 150 35 .80| BC2076-ND 148 1.27 85 | 222241671005 pose | 45 «90 «72 «50 40 50 npementn “aes cig, 37'| SSos'dtoasca? 
11 |100 165 175 150 35 .80 seavrEeNa 161 1.38 92 | 2222 416 71105 on | 45 90 72 50 40 50 [tenn pee ee eerie 
MEE 417 Series 0082 | 45 90 72 50 40 50 | BC2220-ND 51 44 .30| 222241948202 
024 | 45 90 72 5.0 40 50 | BC2100-ND 58 50 34 | 2292 417 42403 001 | 45 90 72 50 40 50 | BC2221-ND 51 44 30) 292241949102 
03 | 45 90 7.2 50 40 .50 | BC2103-ND 60 52 35 | 2222 417 43003 ou | 45 90 72 50 40 50| BootsonD 55 47 92] 299941941108 
. a ie ] ae . . Ben e - ] cence 013 | 60 110 72 50 40 50] Bc2I84-ND 56 49 33) 222241941303 
043 | 60 110 72 5.0 40 50 | BC2107-ND 60 52 35 | 2222 417 44303 O15 | 6.0 TD! Te 5.0: 40) 50 a 85D) | 222 941508 
047 | 60 110 72 50 40 50| BC210eND 61 53 36 | 222241744703 O16 | 60 110 72 50 40° 50 eee = 00 5285) 2002.419 41608 
051 | 60 110 72 50 40 .50| BC2t09-ND 63 55  .37 | 229941745103 O18 | 60 110 72 50 40 50 RBGAC NDR 61 53.36 | 2222 41941808 
56 | 60 110 72 50 40 50 | Bc2110-ND 64.5637) 2200.417 45603 400 | .03 | 40 10.0 125 100 4.0 .60 | BC2200-ND 69 60 .40 | 2222 41943003 
062 60 11.0 72 50 4.0 .50 | BC2111-ND 66 = .57.~—«i«38:'|- 2222 417 46203 036 5.0 11.0 125 10.0 4.0 .60 | BC2204-ND 73 63 = 42 | 2222 419 43603 
068 | 60 110 72 50 40 .50 | BC2112-ND 68 59 39 | 2229 417 46803 039 | 5.0 11.0 125 10.0 4.0 .60 | BC2206-ND 74 64 43 | 2222 419 43903 
075 | 40 100 125 10.0 4.0 .60 | BC2113-ND 68 59 39 | 2222 417 47503 043 | 5.0 11.0 125 10.0 4.0 .60 | BC2208-ND 76 66 44 | 2222 419 44303 
082 | 4.0 100 125 10.0 4.0 .60 | BC2114-ND 68 59 39 | 2222 417 48203 051 | 6.0 120 125 10.0 4.0 .60 | BC2212-ND 78 67 45 | 2222419 45103 
091 40 10.0 125 10.0 4.0 .60 | BC2115-ND 69 = =.60 40 | 2222 417 49103 056 | 6.0 120 125 10.0 4.0 .60 | BC2214-ND 80 69 46 | 2222 419 45603 
AW 5.0 11.0 125 10.0 4.0 .60 | BC2092-ND 73 63.42 | 2222 417 41104 062 | 6.0 120 125 100 4.0 .60 | BC2216-ND 81 70 47 | 2222 419 46203 
160 | 15 | 5.0 110 125 10.0 4.0 .60 | BC2095-ND 76 66 44 | 2299 417 41504 oss | 60 120 125 100 40 .60 | Bc2218-ND 82 71 48 | 2222 419 46803 
16 | 60 120 125 100 4.0 .60 | BC2096-ND 78 67 45 | 2222 417 41604 ov | 50 110 175 150 35 60 | Bco23e-ND 81. 70 47 | 209241977503 
18 | 60 120 125 100 4.0 .60 | BC2097-ND 80 69 46 | 2222 417 41804 ‘oot | 0 120 175 180 35 co RCE «82 71 a7'| 592241979103 
| ee mo we mo 49 a) ccm ayaa || | n [ co sao rs 0 as wo mam ae] mri 
27 | 50 11.0 17.5 150 35 .80 | BC2118-ND 81.70 47 | 2222 417 72704 13 | 60 120 175 150 35 60 ee «(OTE OT) 220041971804 
15 | 7.0 135 175 15.0 35 .80 | BC2226-ND 92 79 .53 | 222241971504 
30 | 60 120 17.5 150 35 .60 | BC2119-ND 87 75 ~— 50 | 2222 417 73004 
36 | 60 120 175 150 35 .60| BC2I21-ND 93 80 54 | 222241773604 160) 70 185 17.5 15.0 35 80 RG 89 «82 55 | 222241971604 
39 | 60 120 175 15.0 35 .60 | BC2122-ND 97 «8456 | 2209 417 73904 18 | 70 135 175 15.0 35 .80 | BC2228-ND 1.00 86 58) 222241971804 
43 7.0 135 175 150 35 .80 | BC2123-ND 1.01 87 58 | 222241774304 20 8.5 150 175 15.0 35 .80 | BC2229-ND 1.05 .90 60 | 2222 41972004 
62 | 85 15.0 17.5 150 35 .80| BC2127-ND 149 1.02 68 | 2222 417 76204 24 | 85 15.0 175 15.0 35 .80 | BC2231-ND 148 1.01 68 | 222241972404 
75 85 15.0 175 15.0 3.5 .80 | BC2129-ND 131 1.13 76 | 2222 41777504 27 85 15.0 175 15.0 3.5 .80 | BC2232-ND 1.24 1.07 .71 | 2222 419 72704 
91 |100 165 17.5 150 35 .80| BC2131-ND 152 1.31 87 | 222241779104 30 |100 165 175 150 35 .80 | BC2233-ND 133 1.14 .76 | 222241973004 
MKP 418 Series 33° |100 165 17.5 150 35 .80 | BC2234-ND 140 1.21 81 | 222241973304 
02 135 80 72 50 40 501] BC21g6ND 50. 43.29 | 2292 418 41203 36 |10.0 165 17.5 15.0 35 .80 | BC2235-ND 147 1.26 84 | 2222 41973604 
013 | 35 80 72 5.0 4.0 .50 | BC2138-ND 50 43.29 | 2222 418 41303 MKP 420 Series 
015 35 80 72 50 4.0 .50 | BC2140-ND 53 46  .31 | 2222 418 41503 0015 | 35 80 72 50 4.0 .50 ] BC2243-ND 46 40 27 | 222242041502 
250 016 45 90 72 50 4.0 .50 | BC2141-ND 55 47 32 | 2222 418 41603 0016 | 35 80 72 50 4.0 .50 | BC2245-ND 46 40 .27 | 2222 420 41602 
02 | 45 90 72 50 40 50 | BC2143-ND 58 50 34 | 222241842003 | | ®89 | gap | 35 9 72 50 40 50) BC2247-ND 46 40 27 | 2999420 4102 
024 45 90 72 50 4.0 .50 | BC2145-ND 61 53 36 | 2222 418 42403 002 35 80 72 50 4.0 .50 | BC2249-ND 46 40 .27 | 2222 420 42002 
027 | 6.0 110 72 5.0 40 50 | BC2146-ND 63 55 37 | 2222 418 42703 (Continued) 
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BG... Metallized Polypropylene Filter Capacitors MKP 416 to 420 Series (Cont) 


Volt- | Capaci- Volt- | Capaci- 
age tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each BC Components age tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each BC Components 
(vbc)| (uF) | bon I Poi; ody | Part No. 1 10 100] Part No. (voc) | (uF) | boob I P ody | Part No. 1 10 100] Part No. 
0024 | 35 80 72 5.0 4.0 50 | BC2253-ND 46 40 ~—-.27 | 2222 420 42402 018 | 50 11.0 125 10.0 4.0 .60 | BC2248-ND 68 59 39 | 2222 420 41803 
003 | 45 90 72 50 4.0 50 | BC2257-ND A8 41.28 | 2222 420 43002 027 | 60 120 125 10.0 4.0 .60 | BC2256-ND 74 64 — 43 | 2222 420 42703 
0033 | 45 90 72 5.0 4.0 50 | BC2259-ND A8 41.28 | 2222 420 43302 03 | 60 120 125 10.0 4.0 .60 | BC2258-ND 76 66 44 | 2222 420 43003 
0036 | 45 90 72 5.0 4.0 50 | BC2261-ND A8 41.28 | 2222 420 43602 043 | 6.0 120 125 10.0 4.0 .60 | BC2266-ND 82.71 48 | 2222 420 44303 
0039 | 45 90 72 5.0 4.0 50 | BC2263-ND A8 41.28 | 2222 420 43902 051 | 6.0 120 175 15.0 35 .60 | BC2282-ND 81.70 47 | 2222 420 75103 
0043 | 6.0 110 72 5.0 4.0 .50 | BC2265-ND 48 41.28 | 2222 420 44302 056 | 6.0 120 175 15.0 3.5 .60 | BC2283-ND 82.71 48 | 2222 420 75603 
0056 | 6.0 110 72 5.0 4.0 .50 | BC2270-ND 50 43 29 | 2222 420 45602 062 | 7.0 135 175 15.0 35 .80 | BC2284-ND 84.72 48 | 2222 420 76203 
639 | -0062 | 6.0 11.0 7.2 5.0 4.0 .50 | BC2271-ND 51 44 30 | 2222 420 46202 639 | 068 | 7.0 135 175 15.0 3.5 .80 | BC2285-ND 85 73 49 | 2222 420 76803 
0068 | 6.0 110 72 5.0 4.0 .50 | BC2272-ND 51 44 30 | 2222 420 46802 075 | 7.0 135 175 15.0 35 .80 | BC2286-ND 87.75 ~—-50 | 2222 42077503 
0075 | 6.0 110 72 5.0 4.0 .50 | BC2273-ND 53 46 31 | 2222 420 47502 082 | 7.0 135 175 15.0 35 .80 | BC2287-ND 90.77 52 | 2222 420 78203 
0091 | 60 110 72 5.0 4.0 .50 | BC2275-ND 56 49 33 | 2222 420 49102 091 | 85 15.0 175 15.0 35 .80 | BC2288-ND 92.79 53 | 2222 42079103 
O11 | 40 100 125 10.0 4.0 .60 | BC2240-ND 61 53 36 | 2222 420 41103 11°) 85 15.0 175 15.0 35 .80 | BC2277-ND 1.01 87 58 | 222242071104 
012 | 40 100 125 10.0 4.0 .60 | BC2241-ND 63 55 37 | 2222 420 41203 12 | 85 15.0 175 15.0 35 .80 | BC2278-ND 1.06 92 61 | 222242071204 
013 | 4.0 100 125 10.0 4.0 .60 | BC2242-ND 64 56 37 | 2222 420 41303 13/100 165 175 15.0 35 .80 | BC2279-ND 112 97 65 | 222242071304 
015 | 40 100 125 10.0 4.0 .60 | BC2244-ND 66 57 38 | 2222 420 41503 15 /10.0 165 175 15.0 35 .80 | BC2280-ND 119 1.02 68 | 222242071504 
016 | 40 100 125 10.0 4.0 .60 | BC2246-ND 66 57 _.38 | 2222 420 41603 16 [10.0 165 175 15.0 35 .80 | BC2281-ND 1.24 1.07.71 | 222242071604 
AC and Pulse Double Metallized Polypropylene Film Capacitors ciel 2 
. )T 
MMKP 383 Series n 
Features: * Low contact resistance * Low loss dielectric * Small dimensions for high density packaging Applications: + Electronic lighting, for example, Ballast * Motor control circuits | 
* S-Correction * Where steep pulses occur, for example, SMPS (switch mode power supplies) ¢ For flyback applications please use 1400V series ¢ For hot asphalt encapsulation process | yt 
Specifications: * Rated Temperature (DC): 85°C * Rated Temperature (AC): 105°C * Maximum Application Temperature: 105°C * Capacitance Tolerance: +5% P. celles Od 
Capaci- Capaci- 
Volt- | tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each BC Components Volt- | tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each BC Components 
age (uF) b h I P |, sd, | Part No. i 10 100} PartNo. age (uF) b h | P | od | Part No. fl 10 100 | Part No. 
082 | 5.0 11.0 175 15.0 3.5 80 | BC1845-ND 55 47 ~—«.32.| 2222 383 00823 51 | 13.0 23.0 31.0 275 35 .80 | BC1874-ND 218 1.87 1.25 | 2222 383 20514 
091 50 11.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1847-ND 61 53  ~©.36 | 2222 383 00913 56 13.0 23.0 31.0 275 3.5 .80 | BC1876-ND 2.08 1.79 1.19 | 2222 383 20564 
WW 6.0 12.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1814-ND 65 56 38 | 2222 383 00114 62 15.0 25.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1878-ND 2.45 2.10 1.40 | 2222 383 20624 
12 | 60 120 17.5 150 35 .80 | BC1816-ND 62 53 36] 222238300124 | |ezonc/| 68 | 15.0 25.0 31.0 275 35 80 | BCI880-ND 234 201 1.34 | 2222 383 20684 
13 | 60 120 175 15.0 35 .80 | BC1818-ND 69 59 40 | 222238300134 | | 220ac |__-75 [15.0 25.0 31.0 275 35 .80 | BCI882ND 2.91 250 1.67 | 2222 383 20754 
45 6.0 120 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1820-ND 66 ©.57.~—«38| 2222 383 00154 82 |18.0 28.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1884-ND 2.77 2.38 1.59 | 2222 383 20824 
46 | 70 135 175 150 35 .80 | BC1822-ND 75 65 44} 2299383 00164 91 | 18.0 28.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1886-ND 3.25 279 1.86 | 2222383 20914 
o4 | 85 150 175 150 35 .80 | BC1830-ND 8775 ~—~=-50.| 2229 383 00244 1.0 | 18.0 28.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1850-ND 310 266 1.77 | 2222383 20105 
27 | 85 15.0 175 15.0 35 .80 | BC1832-ND 83 72 48 | 2222 383 00274 012 | 5.0 11.0 175 15.0 35 .80 | BC1889-ND 66 57 88 | 2222 383 30123 
50pc/| 30 | 85 15.0 175 15.0 35 .80 | BC1834-ND 98 84 56] 2222 383 00304 013 | 5.0 11.0 175 15.0 35 .80 | BC1891-ND 72 62 41 | 2222 383 30133 
125AC | 33 1400 165 175 150 35 80 | BC1835-ND 04.81.54 | 2292 383 00334 015 | 5.0 11.0 175 15.0 35 .80 | BC1893-ND 69 59 40 | 2222 383 30153 
36 |100 165 175 15.0 35 .80 | BC1836-ND 105 90 .60| 2222383 00364 O16 | 5.0 11.0 175 15.0 3.5 80 (UBGISOSND 75 65 4d | 2222 383 30168 
39 |100 165 175 15.0 35 .80 | BC1837-ND 1.00 86  .58| 2222383 00394 M8 | 60 120 17.5 150 85 80 (REGISUmNO 72.62.41 | 220238390188 
43 | 7.0 165 26.0 225 35 .80 | BC1838-ND 1.19 1.02 .68| 2222383 00434 02 | 60 120 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1899-ND 80 69 46 | 2222 383 30203 
62 | 85 18.0 26.0 225 35 .80 | BC1842-ND 1.41 1.22 .81 | 2222383 00624 022 | 6.0 120 175 15.0 3.5 .80 | BC1901-ND 76 66 = .44 | 2222 383 30223 
75 |100 195 260 225 35 .80| BCI844ND 1.55 1.33  .89 | 222238300754 O24) 60 120 17.5 (15.0 3.5 80 ER «8674 AQ | 2222 388 30248 
82 |10.0 19.5 26.0 225 35 .80 | BC1846-ND 1.47 1.27  .85| 2222 383 00824 O27 | 70 135 175 150 45 80 Ne BT call! oft) [pecan obs a0ets 
91 | 11.0 21.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1848-ND 207 1.78 1.19] 2222383 00914 03 | 70 135 175 15.0 35 80 (BURUND eBS esl aoe eee S880 
1.3 |13.0 23.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1819-ND 256 2.20 1.47 | 2222383 00135 033) 7.0 135 175 15.0 3.5 .80 | BC1909-ND 88 = 76 51 | 2222 383 30333 
24 |180 28.0 31.0 275 35 .80 | BCI831-ND 393 337 2.25 | 2222383 00245 036) 85 15.0 175 15.0 3.5 .80 | BC1911-ND 96 83.56 | 2222 383 30363 
m [so no ms 60 35 a [soma @ s| zaman || | [AS A us te 22 | mmaam a ee) sea 
O33 | 80 11.0 175 15.0 35 20 ee se mda [comets 047 | 85 15.0 175 15.0 35 .80 | BC1917-ND 1.00 .86 57 | 2222383 30473 
036 | 5.0 110 175 15.0 3.5 80 | BC1865-ND 60 52 .35| 2222 383 20363 
39 | 60 120 175 150 35 80 | Bc1867-ND 57 4933 | 2292 383 20398 051 /10.0 165 175 15.0 35 .80 | BCI919-ND 1.11 96  .64 | 2222383 30513 
043 | 60 120 175 15.0 3.5 .80 | BCI869-ND 62 53 .36| 2292383 20433 056 10.0 16.5 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1920-ND 1.05 90.60 | 2222 383 30563 
062 /10.0 165 175 15.0 35 .80 | BC1921-ND 1.22 1.05 .70 | 2222383 30623 
O47 6.0 120 17.5 150 35 80 RRR ol 34) 2202.983 20473 068 | 70 165 260 225 35 .80 | BC1922-ND 1.16 1.00 67 | 2222 383 30683 
051 | 6.0 120 175 15.0 35 80 | BC1873-ND 64 55.37 | 2222 383 20513 | |10000C/} 7s | gs 190 260 225 35 80 | BCI923-ND 135 146 78) 222938330753 
056 | 6.0 120 175 15.0 3.5 .80 | BC1875-ND 61 52 35 | 2222383 20563 | | 350AC 
oe | 70 185 175 150 35 30 [Rea 63; igh. 240) | Sasaseabaads 082 | 85 18.0 260 225 35 .80 | BC1924-ND 1.29 1.11 .74 | 2222383 30823 
068 | 70 135 175 150 35 80) BCt879-ND 66 57 38] 2229383 20683 O81 | 85 180 260 225 95 80 ees 52 131.88 | 2202383 30018 
10 /10.0 195 260 225 35 .80 | BC1887-ND 1.45 1.25  .83 | 2222383 30104 
075 | 7.0 135 175 15.0 3.5 80 | BC1881-ND 74 64 —.43,| 2222 383 20753 41 [100 495 280 225 96 90 MARRRANRM a9 457 105 | 2990-903 20114 
082 | 85 15.0 175 15.0 35 .80 | BC1883-ND 71 61 41] 2222 383 20823 12/100 195 260 225 35 80 MEOCRNI 4:73 1.49 1.00 | 2002 389 agt4 
091 | 85 15.0 175 15.0 35 .80 | BC1885-ND 79 68 46 | 2222 383 20913 
40 | 85 180 175 150 35 80 | BC1a40-ND 74 64-~~43.'| 9999 988 20104 13/100 19.5 26.0 225 35 .80 | BC1892-ND 206 1.77 1.18 | 222238330134 
sao) 11 | 85 180 175 150 35 80 | BCtE51-ND ay cae, s6:||copsaineatoqidd 15 /11.0 21.0 31.0 275 35 .80 | BC1894-ND 1.97 1.69 1.13 | 2222383 30154 
90K0 [ap Tg AGS TATED REE aT eT ETT 16 /11.0 24.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1896-ND 2.28 1.96 1.31 | 2222 383 30164 
: : ‘ : ost : : ; 18 /11.0 24.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1898-ND 2.20 1.89 1.26 | 2222 383 30184 
13° 110.0 16.5 175 15.0 3.5 80 | BCI853ND = 92.79.53 | 2222 383 20134 20 |130 230 31.0 275 35 .80| BCI900-ND 251 216 1.44 | 222238330204 
15/100 165 175 15.0 35 .80 | BC1854-ND 88 76 —.51| 2222 383 20154 
se | 85 180 260 995 35 00 RMEREIOM 407 92 61| 2200489 20164 22 /13.0 23.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1902-ND 2.42 208 1.39 | 2222383 30224 
‘ta | a5 180 260 295 35 30 NNN 401 a7 5a | 2009 303 00104 24 /13.0 23.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1904-ND 2.80 241 1.61 | 2222383 30244 
27 | 15.0 25.0 31.0 275 35 .80 | BC1906-ND 268 230 1.53 | 222238330274 
20 | 85 180 26.0 225 3.5 80 | BC1857-ND 1.14 98.66 | 2222 383 20204 30 | 15.0 250 31.0 275 35 .80 | BCI908-ND 318 273 1.82] 222238330304 
22) 85 180 26.0 225 35 80 | BC1858-ND 1.09 93 63 | 2222 383 20224 33 |15.0 25.0 31.0 27.5 35 .80 | BCI910-ND 3.03 261 1.74 | 2222383 30334 
24 10.0 195 26.0 225 85 80 eee 124 1.07.71) 220238820244 36 | 18.0 28.0 31.0 275 35 .80 | BCI912-ND 345 296 1.98 | 2222383 30364 
27 |10.0 19.5 26.0 225 35 .80 | BC1860-ND 1.19 1.02 .68| 2222383 20274 "30 (180 280 310 275 35 60 WROMINRM 3.29 202 41¢8 | 2999999 0304 
30 /10.0 195 26.0 225 35 .80 | BC1862-ND 1.71 1.47 .98| 2222383 20304 43. /180 280 310 275 35 20 MCMEMRNDIN 3.93 329 220 | 2909989 90494 
33° /11.0 21.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1864-ND 1.61 1.39  .93 | 2222 383 20334 47 |18.0 28.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BCI918-ND 364 313 2.09 | 222238330474 
36 [11.0 21.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1866-ND 1.81 1.56 1.04] 2222383 20364 oo | 50 410 178 150 35 ao Meetomnetn =). aS. _a0'| 2999 399.aqnaa 
39 /11.0 210 31.0 27.5 35 80 | BC1868-ND 172 148  .99| 2222383 20304 pared og | 50 410 175 180 35 80 | BCI944¢ND 55 47~«a2| 9999-383 40302 
43 /11.0 21.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1870-ND 2.02 1.74 1.16 | 2222383 20434 oa | 50 110 175 150 35 80 | BC194e-ND 56 .49~—«33 | 2202 383 40360 
A7 /13.0 23.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1872-ND 1.92 1.65 1.10] 2222383 20474 ; 
(Continued) 
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BC... AC and Pulse Double Metallized Polypropylene Film Capacitors MMKP 383 Series (Cont.) 


Capaci- Capaci- 
Volt- | tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each BC Components Volt- | tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each BC Components 
age (uF) b h I P | Sd, | Part No. 1 10 100] PartNo. age (uF) b h i] P I, sd, ) Part No. 1 10 100 | PartNo. 
0043 | 6.0 12.0 175 15.0 3.5 .80 | BC1952-ND 59 51 34 | 2222 383 40432 015 | 10.0 165 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1978-ND 86 74 49 | 2222 383 50153 
0082 | 7.0 13.5 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1966-ND 66 57 38 | 2222 383 40822 016 7.0 165 260 225 35 .80 | BC1980-ND 1.00 86 58 | 2222 383 50163 
011 85 15.0 17.5 15.0 35 .80 | BC1928-ND 79 68 = 46 | 2222 383 40113 018 7.0 165 260 225 3.5 .80 | BC1981-ND 95 82 55 | 2222 383 50183 
013 | 10.0 165 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1932-ND 86 74 AQ) 2222 383 40133 02 70 165 260 225 35 .80 | BC1982-ND 1.08 93  .62 | 2222 383 50203 
015 |10.0 165 175 15.0 3.5 .80 | BC1934-ND 81 70 47 | 2222 383 40153 022 8.5 18.0 26.0 22.5 3.5 .80 | BC1983-ND 1.02 (88 59. | 2222 383 50223 
018 | 7.0 16.5 260 225 3.5 80 | BCI936-ND 90 78 52 | 2222 383 40183 024 | 85 180 260 225 35 .80 | BC1984-ND 116 1.00 67 | 222238350243 
02 | 7.0 16.5 260 225 3.5 80 | BCI937-ND 1.02 88 = 59) 2222 383 40203 027 | 85 180 26.0 225 35 .80 | BCI985-ND 141 96 64] 222238350273 
024 | 85 180 26.0 225 35 80 | BCI941-ND 141 .96 .64| 2222383 40243 o3 | 85 180 260 225 35 80 | BCI986-ND 130 142 75 | 220038350303 
O27 | 85 180 26.0 225 35 80 ERED 1.05 90 60) 2020388 40278 033 | 100 195 260 225 35 80 | BC1988-ND 1.23 1.06 71 | 2222 38350333 


03  |10.0 19.5 26.0 225 3.5 .80 | BC1945-ND 1.23 1.06 .71 | 2222 383 40303 036 | 10.0 195 260 225 3.5 80 | BC1990-ND 1.45 125 83 | 2229 383 50363 


1 400DC/ 
S00AC 


033 | 10.0 19.5 26.0 22.5 3.5 .80 | BC1947-ND 117 1.01.67 | 2222 383 40333 
036 | 10.0 195 260 225 3.5 .80 | BC1949-ND 1.37 1.18  .79 | 2222 383 40363 
039. | 10.0 19.5 26.0 22.5 3.5 .80 | BC1951-ND 1.31 1.42  .75 | 2222 383 40393 
043 | 11.0 21.0 31.0 27.55 35 .80 | BC1953-ND 163 140 .94 | 2222 383 40433 S5OAG 
051 | 11.0 21.0 31.0 27.55 35 .80 | BC1957-ND 1.83 1.57 1.05 | 2222 383 40513 


039 | 10.0 195 26.0 22.5 3.5 .80 | BC1992-ND 1.38 119  .79 | 2222 383 50393 
043 | 11.0 21.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1994-ND 1.86 1.60 1.07 | 2222 383 50433 
047 | 11.0 21.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1996-ND 1.78 1.53 1.02 | 2222 383 50473 
051 | 11.0 21.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1998-ND 2.00 1.72 1.15 | 2222 383 50513 
056 | 11.0 21.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC2000-ND 1.90 1.63 1.09 | 2222 383 50563 


1600DC/| 


056 | 11.0 21.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1959-ND 1.73 149 1.00 | 2222 383 40563 
062 | 13.0 23.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1961-ND 2.03 1.75 117 | 2222 383 40623 
068 | 13.0 23.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1963-ND 1.93 1.66 1.11 | 2222 383 40683 
075 | 13.0 23.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1965-ND 2.30 1.98 1.32 | 2222 383 40753 
082 | 15.0 25.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1967-ND 2.20 1.89 1.26 | 2222 383 40823 


062 | 13.0 23.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC2002-ND 2.22 1.91 1.27 | 2222 383 50623 
068 | 13.0 23.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC2004-ND 212 1.83 1.22 | 2222 383 50683 
075 | 13.0 23.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC2006-ND 2.58 2.22 1.48 | 2222 383 50753 
082 | 15.0 25.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC2008-ND 2.45 2.10 1.40 | 2222 383 50823 
091 | 15.0 25.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC2010-ND 2.74 2.35 1.57 | 2222 383 50913 


091 | 15.0 25.0 31.0 27.55 35 .80 | BC1969-ND 2.54 218 1.46 | 2222 383 40913 


13° [18.0 28.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1933-ND 2.87 246 1.65 | 2222 383 40134 10 | 15.0 25.0 31.0 27.5 3.5 20 OO e0t oben Natt ieee eee aos 


1 18.0 28.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1973-ND 3.19 2.74 1.83 | 2222 383 50114 
12 | 18.0 28.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1975-ND 3.06 2.63 1.75 | 2222 383 50124 
13° | 18.0 28.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1977-ND 3.58 3.07 2.05 | 2222 383 50134 
15 | 18.0 28.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1979-ND 3.42 2.93 1.96 | 2222 383 50154 


0033 | 5.0 11.0 175 15.0 3.5 .80 | BC1987-ND 55 48 = .32.| 2222 383 50332 
0036 | 5.0 11.0 175 15.0 3.5 .80 | BC1989-ND 60 52 .35] 2222 383 50362 
0039 | 5.0 11.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1991-ND 57 =.49_—.33.] 2222 383 50392 


0043 | 6.0 120 175 150 35 80 | BCI993-ND 62 54 36 | 2222 383 50432 
0047 | 6.0 120 175 15.0 35 80 | BCI995-ND 60 52 .35| 202238350472 O12} 60 155 26.0 225 35 80 BRC 84 72 AB) 2222383 70122 


0013 | 6.0 15.5 26.0 22.5 3.5 .80 | BC2017-ND 88 =.76 51 | 2222 383 70132 
0015 | 6.0 15.5 26.0 225 3.5 .80 | BC2019-ND 84 72 48 | 2222 383 70152 
0024 | 6.0 15.5 26.0 22.5 3.5 .80 | BC2029-ND 90 78  .52 | 2222 383 70242 
.003 6.0 15.5 260 225 3.5 .80 | BC2033-ND 90 78  .52 | 2222 383 70302 


0051 | 6.0 120 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1997-ND 66 57 ~—.38 | 2222 383 50512 
0056 | 60 120 175 15.0 3.5 .80 | BC1999-ND 62 54 36] 2222 383 50562 
M600DC/) .0062 | 7.0 13.5 17.5 15.0 3.5 .80 | BC2001-ND 69 59 40] 2222 383 50622 

S50AC | .0068 | 7.0 135 17.5 15.0 3.5 .80 | BC2003-ND 66 57 ~—.38 | 2222 383 50682 


2500DC/ 
0075 | 7.0 13.5 17.5 15.0 3.5 .80 | BC2005-ND 74 63 43 | 2222 383 50752 .0051 6.0 15.5 26.0 225 3.5 .80 | BC2045-ND 96 83 56 | 2222 383 70512 
900AC 
oos2 | 85 150 175 15.0 35 80 | BC2007-ND 69 60 40 | 2299 383 50822 0062 | 7.0 165 260 225 3.5 .80 | BC2049-ND 1.00 86 57 | 2222 383 70622 
0091 | 85 15.0 175 15.0 3.5 .80 | BC2009-ND 76 66 .44| 229238350912 0082 | 8.5 18.0 26.0 225 3.5 80 / BC2052-ND 1.01 87.58 | 2222 383 70822 
Ot 85 15.0 17.5 150 35 .80 | BC1970-ND 74 63 43) 2222 383 50103 013 | 10.0 195 260 225 35 .80 | BC2018-ND 133 114 —.76 | 2222 383 70133 
O11 85 150 175 15.0 35 .80 | BC1972-ND 83 ©.72~=«48'| 2222 38350113 016 | 90 19.0 31.0 275 35 .80 | BC2022-ND 1.64 1.41  .94 | 2222 383 70163 
012 |10.0 165 175 150 35 .80 | BC1974-ND 79 68 46 | 2222 383 50123 018 | 11.0 21.0 31.0 275 35 .80 | BC2024-ND 1.56 1.34  .90 | 2222 383 70183 
013 | 10.0 165 17.5 15.0 35 .80 | BC1976-ND 90.78 = 52] 2222 383 50133 036 | 15.0 25.0 31.0 275 35 .80 | BC2038-ND 248 2.13 1.42 | 2222 383 70363 
CORNELL . 7 . 
pusitien AXial Leaded Power Film Capacitors ; 
4 
Type 940C round, axial film capacitors use polypropylene film and dual metallized electrodes for both self healing properties and high peak current t 
carrying capability (dV/dt). This series features low ESR characteristics, excellent high frequency and high voltage capabilities. [ | 


41 Min“ L Max" 41 Min: 
Specifications: * Capacitance Tolerance: +10% * Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C 


Rated Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Cornell Dubilier Rated Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
Volt. (DC) | (uF) | D [L d | Part No. 1 10 100 | PartNo. Volt. (DC) | (uF) | D L d | PartNo. 1 10 100 ‘| PartNo. 
033 (135 34 1.0] 338-1137-ND 285 244 2.04 | 940CGP33K-F 1306 10 | 33 46 1.2 | 338-1163-ND 1222 1048 8.73 | 940C12W1K-F 
10 | 21 34 1.0] 338-1138-ND 478 410 3.42 | 940C6W1K-F 15 | 35 54 1.2 | 338-1164-ND 16.05 13.77 11.47 | 940C12W1P5K-F 
Bit 15 | 25 34 1.2] 338-1139-ND 6.00 515 4.29 | 940C6W1P5K-F O10 148 34. 1.0 | 338-1165-ND 388 333. 277 | 940C16P1K-F 
20 | 235 46 = 1.2 | 338-1140-ND 7.04 6.03 5.03 | 940C8W2K-F 015 |215 34 1.0 | 338-1166-ND 469 4.02 3.35 | 940C16P15K-F 
330] 27 541.2 | 338-1141-ND 997 8.55 7.12 | S40C6W3P3K-F 0.22 |255 34 1.2 | 338-1167-ND 6.04 519 4.32 | 940C16P22K-F 
47 | 315 54 1.2 | 338-1142-ND 13.53 11.60___9.67_|_940C6W4P7K-F 1600 | 033 /235 46 1.2 | 338-1168-ND 681 5.84 4.87 | 940C16P33K-F 
015 | 13 34 1.0] 338-1143-ND 3.02 260 2.16 | 940C8P15K-F 047 |275 46 1.2 | 338-1169-ND 866 7.43 6.19 | 940C16P47K-F 
O47 | 241 341.0 | 338-1144-ND 5.64 4.84 4.03 | 940C8P47K-F 40 | 39 46 1.2 | 338-1170-ND 15.83 13.57 11.31 | 940C12W1K-F 
0.68 / 245 34 = 1.2 | 338-1145-ND 740 6.34 5.29 | 940C8P68K-F 45 | 42 54 1.2 | 338-1171-ND 20.88 17.90 14.92 | 940C12W1P5K-F 
850 : 4 es ic a oa pies oH ae ane Schava ares 0.033 [135 34 1.0 | 338-1172-ND 266 229 1.91 | 940C20S33K-F 
Z : : : 0.047 | 15 34 1.0 | 338-1173-ND 298 255 2.13 | 940C20S47K-F 
20 7305 46 = 1.2 | 338-1148-ND 14.25 12.22 10.18 | 940C8W2k-F 0.068 |175 34 1.0 | 338-1174-ND 3.38 290 2.42 | 940C20S68K-F 
22 | 32 46 12) 338-1149-ND 15.74 13.50 11.25 | 940C8W2P2K-F 010 | 21 34 1.0 | 338-1175-ND 428 368 3.06 | 940C20P1K-F 
25 | 34 46 12) 338-1150-ND 17.45 14.96 12.47 | 940C8W2P5K-F ois |195 46 10 | 338-1176-ND 474 407-339 | 940C20P15K-F 
0.22 {17.5 34 1.0 | 338-1151-ND 3.84 3.29 2.74 | 94001 0P22K-F 2000 | 022 | 22 46 10 | 338-1177-ND 586 5.03 4.19 | 940C20P22K-F 
0.33 | 205 34 1.0] 338-1152-ND 5.01 4.29 3.58 | 940C10P33K-F 033 | 27 46 12 | 338-1178-ND 793 681 567 | 940C20P33K-F 
047 | 24 341.2 | 338-1153-ND 645 5.53 4.61 | 940C10P47K-F 047 | 32 46 1.2 | 338-1179-ND 1051 9.01 7.51 | 940C20P47K-F 
joo | 068 | 28 34 1.2 338-1154-ND 817 7.00 5.84 | 940C10P68K-F ose | 31 54 12) 338-1180-ND 4142 979 8416 | 940C20P56K-F 
10 | 26 46 4.2 | 338-1155-ND 934 8.01 6.67 | 940C10WIK-F 068 | 34 54 1.2 | 338-1181-ND 13.25 1137 9.47 | 940C20P68K-F 
15 | 31 46 12/| 338-1156-ND 1294 11.10 9.25 | 940C10W1P5K-F 1.0 | 41 54 1.2 | 338-1182-ND 1818 1558 12.99 | 940C20W1K-F 
20 |355 46 12] 338-1157-ND 16.37 14.04 11.70 | 940C10W2K-F 001 |i15 34. 1.0 | 338-1183-ND 239 206 41.71 | 940C30S1K-F 
010 [155 34 1.0] 338-1158-ND 316 271 2.26 | 940012P1K-F 0.015 |135 34 1.0 | 338-1184-ND 257 221 1.84 | 940C30S15K-F 
015 [185 34 1.0] 338-1159-ND 3.29 282 2.35 | 940C12P15K-F sooo | 0.047 | 16.5 9 46 1.0 | 338-1185-ND 347 298 2.48 | 940030S47K-F 
1200 | 022 | 21.5 34 1.0 | 338-1160-ND 483 414 3.45 | 940012P22K-F 0.068 | 19 46 1.0 | 338-1186-ND 438 3.76 3.13 | 940C30S68K-F 
033 | 20 46 1.0} 338-1161-ND 537 461 3.84 | 940C12P33K-F 010 |225 46 1.2 | 338-1187-ND 541 4.64 3.87 | 940C30P1K-F 
047 | 23 46 1.2 | 338-1162-ND 694 596 4.96 | 940012P47K-F 015 | 27 46 1.2 | 338-1188-ND 699 6.00 5.00 | 940C30P15K-F 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1563 


Panasonic Ac Film Capacitors 


Stack Type: Panasonic’s “stack type” construction offers significant 
reduction in case size (compared to oil-filled can type) with a built-in 
mounting foot. 

Features: * Compact size compared to oil-filled type capacitors * 0.187 
inch (4.75mm) terminals standard (0.250 inch [6.35mm] available) * 180, 
200, 230 are standard voltages * U.L. 810 (File # E76560) and C.S.A listed 
(CSA-C22.2 No. 0-M91 File # LR99617) ¢ JIS standard is available. (JIS C 


.187 (4.8) Quick 
Connect Terminal 


A 


Wound Type: Panasonic’s “wound type” construction brings 
dry film technology to higher voltage and microfarad applica- 
tions, not available from our “stack type” construction. 
Features: * Replacement for typical oil-filled aluminum or plas- 
tic can capacitor * Compact size —ideal where space is a pre- 
mium ¢ Built-in mounting bracket eliminates need for mounting 
strap * Meets U.L. 810 (File #E76560) » Primary applications: 
motor run, lighting, etc. * Terminals: 0.187 inch (4.75mm) 


.187 (4.8) Quick 
Connect Terminal 


ani 


Oil Wound Type — Metallized polypropylene film: 

Features: * Self protection function built-in * Low-Loss and 
inherent temperature rise * Small and compact 
Specifications: * Meets U.L. 810 (File #E76560) * Capacitance 
Tolerance: -5 ~ 10% * Temperature Range: -25°C ~ 70°C » Insu- 
lation Resistance: More than 1000MQ » Dissipation Factor: 
Less than 0.3% * Withstand Voltage: Between Terminal: 1.75 
x rated voltage for 60 seconds Terminal to Case: 2 x rated 


Applications: ¢ Motor run applications (Air Conditioner/ 
Refrigerator) * Motor start applications 


.25 (6.3) Quick 
Connect Terminal — ...E 

1.65, 2 4 

x4 


4908) © Primary applications: refrigeration, motor run, lighting, etc. * Flame 16 |. 
retardant plastic case is rated 94 V-0 =i Bo 
fe A 
Voltage | Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
VAC uF A B c D E lz Part No. i 10 100 500 Part No. 
Stack Type - SQ Case 
75 | 39.5 38.0 17.5 16.0 28.0 30.5 11.0 P9400-ND 3.40 27.20 231.20 1020.00 | JS18755-AA 
10 39.55 380 220 205 325 30.5 11.0 P9401-ND 4.08 32.60 277.10 1222.50 | JS18106-AA 
180 12 39.5 38.0 220 205 342 32.0 13.0 P9402-ND 4.55 36.40 309.40 1365.00 | JS18126-AA 
15 39.5 38.0 26.7 25.2 37.0 32.0 11.0 P9403-ND 5.58 44.60 379.10 1672.50 | JS18156-AA 
20 39.5 38.0 26.7 25.2 37.0 41.0 11.0 P9404-ND 6.50 52.00 442.00 1950.00 | JS18206-AA 
8 39.5 38.0 220 205 325 30.5 11.0 P9658-ND 3.83 30.60 260.10 1147.50 | JS211805-AA 
210 10 39.55 38.0 220 205 342 32.0 13.0 P9405-ND 4.20 33.60 285.60 1260.00 | JS21106-AA 
12 39.5 38.0 26.7 25.2 37.0 32.0 11.0 P9406-ND 4.70 37.60 319.60 1410.00 | JS21126-AA 
15 39.5 38.0 26.7 25.2 37.0 41.0 11.0 P9407-ND 5.65 45.20 384.20 1695.00 | JS21156-AA 
10 39.5 38.0 220 205 342 32.0 13.0 P9408-ND 4.93 39.40 334.90 1477.50 | JS23106-AA 
230 12 39.5 38.0 26.7 25.2 37.0 41.0 11.0 P9409-ND 5.43 43.40 368.90 1627.50 | JS23126-AA 
15 39.5 38.0 26.7 25.2 37.0 41.0 11.0 P9410-ND 7.03 56.20 477.70 2107.50 | JS23156-AA 
Wound Type - Q Case 
10 49.7 483 240 225 345 345 11.5 P9411-ND 6.75 54.00 459.00 2025.00 | JS251106-BA 
250 12 50.0 485 26.7 25.3 387.5 38.0 11.5 P9412-ND 7.68 61.40 521.90 2302.50 | JS251126-BA 
15 | 50.0 485 30.5 288 41.0 36.0 11.5| P9413-ND 9.08 72.60 617.10 _ 2722.50 | JS251156-BA | | Voltage for 60 seconds 
4 49.7 483 240 225 345 345 11.5 P9659-ND 7.85 62.80 533.80 2355.00 | DS441405-BA 
440 5 50.0 485 26.7 253 37.5 38.0 11.5 P9660-ND 8.38 67.00 569.50 2512.50 | DS441505-BA 
6 50.0 485 305 288 41.0 41.5 11.5 P9661-ND 9.58 76.60 651.10 2872.50 | DS441605-BA 
Oil Wound Type 
15 43.0 41.0 80.0 93.0 16.0 = = P9662-ND 4.38 35.00 297.50 1312.50 | DS371156-CA 
20 43.0 41.0 90.0 103.0 16.0 _ = P9663-ND 4.93 39.40 334.90 1477.50 | DS371206-CA 
25 43.0 41.0 100.0 113.0 16.0 = = P9664-ND 5.55 44.40 377.40 1665.00 | DS371256-CA t 
370 30 43.0 41.0 110.0 123.0 16.0 = = P9665-ND 6.08 48.60 413.10 1822.50 | DS371306-CA A 
35 48.0 45.0 100.0 113.0 18.0 = = P9666-ND 6.70 53.60 455.60 2010.00 | DS371356-CA | 
40 48.0 45.0 110.0 123.0 18.0 _ = P9667-ND 7.28 58.20 494.70 2182.50 | DS371406-CA a 
45 53.0 50.5 100.0 113.0 18.0 = = P9668-ND 7.98 63.80 542.30 2392.50 | DS371456-CA 
50 53.0 50.5 110.0 123.0 18.0 = _ P9669-ND 8.58 68.60 583.10 2572.50 | DS371506-CA 


Hi Axial Ceramic Capacitors 


Mechanical Parameters: 
Terminal Strength: 2.2 Kg (5 lbs.) Minimum pull to destruction, per Method B5 of 
RS-198-Cll, Test Condition A. 


Lead Materials: #24 AWG (.020” +0.001”) Tinned, Copper Clad Steel. 30% 
Conductivity. Temper: Soft; Tensile Strength: 65000 PSI Maximum 


Body: Conformally coated Epoxy. 
Electrical Parameters: 


Capacitance: Measured @ 1Mhz @ 1.0 +0.2 VRMS @ 25°C for COG types with 
C <1000pF. Measured @ 1Khz @ 1.0 +0.2 VRMS @ 25°C for COG types with 


and 4.0% for Z5U types; measurement conditions are the same as for capacitance 


measurement. 


Dielectric Strength: Parts are subjected for up to 5 seconds @ 25°C to 250% of 


Rated Voltage and will exhibit no evidence of breakdown. 
Insulation Resistance: 


Z5U types. 


Body Insulation: 500VDC Minimum, in accordance with RS-198-Cll. 
Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C for COG, -55°C ~ 125°C for 


When measured @ 25°C and Rated Voltage, the 
following Minimum Values will be met: 100KMQ or 1000MQ x uF (whichever is 
less) for COG and X7R types, 10KMQ or 1000MO x uF (whichever is less) for 


#24 AWG Lead (2X) 


[| pAde 


US 


b ++— 52.37 —+b -| 


6.35 6.35 
Taped and Reeled per EIA RS-296E 


C >1000pF. Measured @ 1Khz @ 1.0 VRMS +.2 VRMS @ 25°C for X7R types. X7R, -55°C ~ 85°C for Z5U Size Code A B 
Measure @ 1Khz @ .0.5 VRMS +.1 VRMS @ 25°C for Z5U types. Packaging: Mono-Axial parts are supplied in tape and reel and form per EIA 
Dissipation Factor: .1% Maximum for COG types, 2.5% Maximum for X7R types RS-296. 15 S.8tmm Max ecemm Mane 
Capac- Cap. Size Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel BC Components 
Type Voltage itance Tol.(%) Code Part No. 10 100 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10pf +5 15 1011PHCT-ND 1.22 8.81 60.98 1011PHTR-ND 7,000 41.00/M A100J15COGHSTAA 
15pf +5 15 1012PHCT-ND 1.22 8.81 60.98 1012PHTR-ND 7,000 41.00/M A150J15COGHSTAA 
18pf +5 15 1013PHCT-ND 1.22 8.81 60.98 1013PHTR-ND 7,000 41.00/M A180J15COGHS5TAA 
400V 22pf +5 15 1014PHCT-ND 122: 8.81 60.98 1014PHTR-ND 7,000 41.00/M A220J15COGHS5TAA 
27pt +5 15 1015PHCT-ND 1.22 8.81 60.98 1015PHTR-ND 7,000 41.00/M A270J15COGHSTAA 
33pf +5 15 1016PHCT-ND 1.22 8.81 60.98 1016PHTR-ND 7,000 41.00/M A330J15COGHSTAA 
47pf +5 15 1017PHCT-ND 1.22 8.81 60.98 1017PHTR-ND 7,000 41.00/M A470J15COGHSTAA 
68pf +5 15 1018PHCT-ND 1.22 8.81 60.98 1018PHTR-ND 7,000 41.00/M A680J15COGHSTAA 
coG 100pf +5 15 1001PHCT-ND .78 5.66 39.15 1001PHTR-ND 7,000 26.00/M A101J15COGF5TAA 
180pf +5 15 1003PHCT-ND 1.00 7.22 49.95 1003PHTR-ND 7,000 33.00/M A181J15COGF5TAA 
220pf +5 15 1004PHCT-ND 1.00 7.22 49.95 1004PHTR-ND 7,000 33.00/M A221J15COGF5TAA 
330pf +5 15 1005PHCT-ND 1.22 8.81 60.98 1005PHTR-ND 7,000 41.00/M A331J15COGF5TAA 
50V 390pf +5 15 1006PHCT-ND 1.17 8.45 58.50 = — = A391J15COGF5TAA 
470pf +5 15 1007PHCT-ND 1.22 8.81 60.98 1007PHTR-ND 7,000 41.00/M A471J15COGF5TAA 
560pf +5 15 1008PHCT-ND 1.48 10.66 73.80 1008PHTR-ND 7,000 49.00/M A561J15COGF5TAA 
680pf +5 15 1009PHCT-ND 1.48 10.66 73.80 1009PHTR-ND 7,000 49.00/M A681J15COGF5TAA 
1000pf +5 15 1010PHCT-ND 1.38 9.98 69.08 1010PHTR-ND 7,000 46.00/M A102J15COGF5TAA 
270pt +10 15 1411PHCT-ND 81 5.88 40.73 | 1111PHTR-ND 7,000 27.00/M A271K15X7RHSTAA 
330pf +10 15 1412PHCT-ND 81 5.88 40.73 | 1112PHTR-ND 7,000 27.00/M A331K15X7RHSTAA 
470pf +10 15 1113PHCT-ND 81 5.88 40.73 1113PHTR-ND 7,000 27.00/M A471K15X7RH5TAA 
400V 680pf +10 15 1114PHCT-ND 81 5.88 40.73 1114PHTR-ND 7,000 27.00/M A681K15X7RH5TAA 
820pf +10 15 1115PHCT-ND -81 5.88 40.73 1115PHTR-ND 7,000 27.00/M A821K15X7RH5TAA 
001 pf +10 15 1116PHCT-ND .80 5.79 40.05 1116PHTR-ND 7,000 27.00/M A102K15X7RH5TAA 
.0015pf +10 15 1118PHCT-ND 86 6.18 42.75 1118PHTR-ND 7,000 29.00/M A152K15X7RH5TAA 
X7R .0022uf +10 15 1119PHCT-ND -86 6.18 42.75 1119PHTR-ND 7,000 29.00/M A222K15X7RHSTAA 
0033p +10 15 1101PHCT-ND 75 5.43 37.58 | 1101PHTR-ND 7,000 25.00/M A332K15X7RFSTAA 
.0047 uf +10 15 1102PHCT-ND 75 5.43 37.58 1102PHTR-ND 7,000 25.00/M A472K15X7RF5TAA 
O1pf +10 15 1103PHCT-ND 72 5.17 35.78 1103PHTR-ND 7,000 24.00/M A103K15X7RF5TAA 
50V .022ut +10 15 1105PHCT-ND 81 5.88 40.73 1105PHTR-ND 7,000 27.00/M A223K15X7RF5STAA 
.033pf +10 15 1106PHCT-ND .87 6.27 43.43 1106PHTR-ND 7,000 29.00/M A333K15X7RF5TAA 
.047uf +10 15 1107PHCT-ND .88 6.37 44.10 1107PHTR-ND 7,000 29.00/M A473K15X7RF5TAA 
.056yf +10 15 1108PHCT-ND 1.21 8.74 60.53 = _— _— A563K15X7RF5TAA 
Apt +10 15 1109PHCT-ND -86 6.21 42.98 1109PHTR-ND 7,000 29.00/M A104K15X7RF5TAA 
Z5U 50V .022ut +20 15 1207PHCT-ND 1.53 11.05 76.50 = _— = A223M15Z5UF5TAA 
.033pf +20 15 1208PHCT-ND 1.38 9.95 68.85 = = _ A333M15Z5UF5TAA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic 


Ceramic Disc Capacitors for Safety Regulations — Type NS-A 
(IEC384-14 2nd Ed. Sub-Class Y1/X1) 


Class |] Equipment. Type NS-A is recognized by UL and Dielectric Withstanding Voltage: 4000VAC (50/ 


: : CSA (UL1414/250VAC and CSA 622.2 No. 1). 60Hz) for 1 minute 
Kinked Lead Straight Lead _ SPECIFICATIONS: * Operating Temperature Range: * Capacitance: Within the tolerance, when measured at 
z -25°C ~ 85°C » Rated Voltage: 1kHz + 20%, 1 Vrms and 20°C 
8.0 max £420 ge: 
imax j o 7 * Dissipation Factor (tan 5): 0.025 maximum, when 
a0 Applicable Standards Rated Voltage Measured at 1kHz + 20%, 1 Vrms and 20°C 
620 UL 250 VAC « Insulation Resistance: 10,000MO min. at SOOVDC and 
T @ -40 CSA 425 VAC 1 minute electrification 
Henk € 5 -60 IEC 384-14 2nd Ed. * Temperature Characteristics: 
Z| g 3-80 (EN 132 400) Sub-Class Y1 250 VAC Temp. Char. | Capacitance Change | Temp. Range 
654.05 +|}- i 6 spo pe ao eo Bo SEV 1016 (3300 to 4700 pF) 250 VAC BY5P/2B4_ | +10% Maximum | _-25°C ~ 85°C 
Temperature (°C) BSI (BS415: 1990), VDE 560-2, ENSU/2E4 | +20/-55% Maximum | -25°C ~ 85°C 
SEV1016 (100 to 2200 pF) 400 VAC The reference temperature: 20°C 
Nominal Capacitance Kinked Lead - ROHS Compliant Straight Lead (Not Recommended for New Design) 
Capacitance Tolerance Temperature | Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic Digi-Key Pricing Panasonic 
(pF) (%) Characteristics D F Part No. 10 100 1000 Part No. Part No. 5 10 100 Part No. 
100 +20 B 11.00 | 10.0 P9521-ND 4.37 29.29 149.10 ECK-ANA101MB _ 
150 +20 B 11.00 | 10.0 P9522-ND 4.37 29.30 149.14 ECK-ANA151MB P10447-ND 3.42 5.04 36.00 | ECK-DNA151MB 
220 +20 B 11.00 | 10.0 P9523-ND 4.37 29.29 149.10 ECK-ANA221MB _ 
470 +20 B 11.00 | 10.0 P9524-ND 4.37 29.29 149.10 ECK-ANA471MB _ 
1000 +20 B 11.00 | 10.0 P9525-ND 4.37 29.29 149.10 ECK-ANA102MB = 
1500 +20 E 11.00 | 10.0 P9526-ND 4.37 29.29 149.10 ECK-ANA152ME _- 
2200 +20 E 11.00 | 10.0 P9527-ND 4.37 29.29 149.10 ECK-ANA222ME = 
3300 +20 E 13.00 | 10.0 P9528-ND 4.68 31.38 159.74 ECK-ANA332ME P10453-ND 5.61 8.35 61.34 | ECK-DNA332ME 
4700 +20 E 16.00 | 10.0 P9529-ND 4.92 32.54 195.21 ECK-ANA472ME _- 


Ceramic Disc Capacitors for Safety Regulations — Type TS 
(IEC384-14 2nd Ed. Sub-Class Y2/X1) 


Approved by UL and CSA for rated voltage 250VAC. Insulation Resistance: 10,000MQ min. at 500VDC and 1 


inute electrificati Nominal) Cap. Dimensions 
RECOMMENDED APPLICATIONS: renee Carr en Ni Cap. | Tol. |Temp.|___ (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Noise suppression circuit for switching power supply. + Temperature Characteristics: Fig. | (pF) | (%) | Char.|D+1.0| F Part No. 5 10 100 | Part No. 
SPECIFICATIONS: eqtrunaralra panaclianee Temperature joo | #20} B | 70 | 75 P10455-ND 2.24 3.06 20.52 | ECK-ATS101MB 
. i eh 2 jaracteristics ange ange 
Operating Temperature Range: —25°C ~ 125°C 7 9 150 | 20] B | 70 | 7.5 | P10456-ND 2.24 3.06 20.52 | ECK-ATS151MB 
+ Rated Voltage: 250VAC BIYSP/2B4 £10% Maximum | -25°C ~ 85°C 
* Voltage Proof: 2600VAC for 1 minute ee 220 +20 B 7.0 15: P10457-ND 2.24 3.06 20.52 | ECK-ATS221MB 
* Capacitance: Within the tolerance, when measured at 1kHz | _E/YSU/2E4 | +20/-55% Maximum | -25°C ~ 85°C 330 | +20] B | 70 | 75 P10458-ND 2.24 3.06 20.52 | ECK-ATS331MB 
ole ai ee FIVSV/2F4 | +30/-80% Maximum | -25°C ~ 85°C 1 | 470 | 220] B | 70 | 75 | P10459-ND 2.24 3.08 20.52 | ECK-ATS471MB 
ured tt 4kHz + 20%, 1 Vrms and 20°C , The reference temperature: 20°C 680 | +20] B 7.0 | 7.5 P10460-ND 2.24 3.06 20.52 | ECK-ATS681MB 
jo00 | #20] — | 70 | 75 P10461-ND 233° 318 21.34 | ECK-ATS102ME 
4000 | #20} B | 95 | 75 P9657-ND 241 3.26 23.02 | ECK-ATS102MB 
1500 | +20] &— | 80 | 75 P10462-ND 2.65 3.62 24.28 | ECK-ATS152ME 
2200 | +20 | &€ | 90 | 75 P10463-ND 2.69 3.68 24.70 | ECK-ATS222ME 
2 | 3300 | +20| — | 115 | 75 P10464-ND 3.24 4.43 29.73 | ECK-ATS332ME 
: 1 | 4700 | +20 | & | 140 | 10.0 | Pt0465-ND 3.35 4.55 30.13 | ECK-ATS472ME 
& > | 4700 | +20] F | 115 | 75 P10466-ND 3.24 4.43 29.73 | ECK-ATS472MF 
3 4700 | +20 | £ | 140 | 75 P10468-ND 3.35 4.55 30.13 | ECK-ATS472ME6 
g -20 0 +20+40+60+80 a 
; Temperature (°C) 1 | 10000 | +20 | F | 160* | 100 | Pt0467-ND 3.73 5.07 __ 33.55 | ECK-ATS103MF 
2 | 10000 | +20| F | 160° | 75 P10469-ND 3.73 5.07 33.55 | ECK-ATS103MF6 
*Dis#15. 


Ceramic Disc Capacitors for Safety Regulations — Type VS (Sub-Class Y2/x1) 


Type VS is recognized by VDE (IEC60384-14) and UL/CSA. Temp Capacitance Temperature 


FEATURES: Char. Change Range 
Miniature size, 30% smaller than conventional Type TS S a a 
RECOMMENDED APPLICATIONS: SE] e802 =1000pnm Gs |) 20 = BG 
« AC adapter, Battery charger for PC, Mobile-phone * Terminal peripheral equipment as MODEM, xDSL B +10% Maximum -20°C ~ 85°C 


SPECIFICATIONS: i 7 9 
E 20, -55% Maximum -20°C ~ 85°C 
* Operating Temperature Range: -25°C ~ 125°C (-25°C ~ 85°C for UL and CSA) * Rated Voltage: 250VAC/Y2, 440VAC/X1 = rail 


© Voltage Proof: 1500VAC, 1 minute » Dissipation Factor (tan 5): 0.025 maximum, when measured at 1kHz + 20%, 1.00.2 F +30, -80% Maximum -20°C ~ 85°C 
Vrms and 20°C (for Temperature Characteristics B, E and F) » Insulation Resistance: 10,000MQ min. at 500VDC and 60+5 
second electrification 


The reference temperature: 20°C 


Nominal Cap. Cap. Tol. Temp. Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Box Panasonic 
(pF) (%) Char. D F Part No. 1 10 100 Part No. Oty. Pricing Part No 
5 +0.5pF SL 8.0 5.0 P11408CT-ND 32 2.18 15.40 P11408TB-ND 1,000 84.00 ECC-NVSO50DG 
10 +0.5pF SL 8.0 5.0 P11409CT-ND 52 3.56 23.86 P11409TB-ND 1,000 122.00 ECC-NVS100DG 
22 +5% SL 8.0 5.0 P11410CT-ND 52 3.56 23.86 P11410TB-ND 1,000 122.00 ECC-NVS220JG 
47 +5% SL 8.0 5.0 P11411CT-ND 52 3.56 23.86 P114117TB-ND 1,000 122.00 ECC-NVS470JG 
100 +10% B 8.0 5.0 P11412CT-ND 52 3.56 23.86 P11412TB-ND 1,000 122.00 ECK-NVS101KB 
150 +10% B 8.0 5.0 P11413CT-ND 52 3.56 23.86 P11413TB-ND 1,000 122.00 ECK-NVS151KB 
220 +10% B 8.0 5.0 P11414CT-ND 52 3.56 23.86 P11414TB-ND 1,000 122.00 ECK-NVS221KB 
330 +10% B 8.0 5.0 P11415CT-ND 52 3.56 23.86 P11415TB-ND 1,000 122.00 ECK-NVS331KB 
470 +10% B 8.0 5.0 P11416CT-ND 52 3.56 23.86 P11416TB-ND 1,000 122.00 ECK-NVS471KB 
1000 +10% B 9.0 5.0 P11417CT-ND 34 2.51 17.92 P11417TB-ND 1,000 100.00 ECK-NVS102KB 
1000 +20% E 8.0 5.0 P11418CT-ND 57 3.87 25.95 P11418TB-ND 1,000 132.00 ECK-NVS102ME 
1500 +20% E 8.0 5.0 P11419CT-ND 57 3.87 25.95 P11419TB-ND 1,000 132.00 ECK-NVS152ME 
2200 +20% E 9.0 5.0 P11420CT-ND 61 4.18 28.04 P11420TB-ND 1,000 143.00 ECK-NVS222ME 
4700 +20% E 11.0 5.0 P11421CT-ND 74 5.02 33.21 P11421TB-ND 1,000 199.00 ECK-NVS472ME 
4700 +20% F 10.0 5.0 P11422CT-ND 70 4.76 31.50 P11422TB-ND 1,000 189.00 ECK-NVS472MF 
10000 +20% F 14.0 75 P11423CT-ND 81 5.54 36.63 P11423TB-ND 500 138.50 ECK-NVS103MF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KEMET ceramic Conformally Coated Axial Leaded Capacitors “aximax” 


The “Aximax” series of multi-layer ceramic capacitors starts with a capacitor element that consists of formulated L Max. D Max. 
dielectric materials which have been cast into thin layers, interspersed with metal electrodes alternately exposed Style In. (mm) In. (mm) 1.0 
on opposite edges of the laminated structure. The entire structure is fired at high temperature to produce a LL | 
monolithic block, which provides high capacitance values in a small physical volume. After firing, conductive C410 -170 (4.32) -100 (2.54) (25.4) 
terminations are applied to opposite ends of me chip to make contact with the exposed SlecTONES: C412 .170 (4.32) 120 (3.05) i t : ! , 5 
i a an cers pe meen shes rate cee ee | eran | aioe sine | — ap 
125°C (Also known as “NPO"). X7R: Class II, with a maximum capacitance change of +15% over an operating 430 -290 (7.37) .150 (3.81) (51) 
temperature range of -55°C ~ 125°C. Z5U: Class Ill, with a maximum capacitance change of 22% - 56% over an c440 -400 (10.16) .150 (3.81) 
operating temperature range of 10°C ~ 85°C. ROHS Compliant Parts Available 
Volt- Cap. Size Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Kemet 
Dielectric | age Cap. Tol.(%) | Code Part No. 1 10 100 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10pF +5 410 399-1806-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 = = = C410C100J1G5CA7200 
15pF +5 410 399-1807-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 = = = C410C0150J1G5CA7200 
47pF +5 410 399-1810-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 = = = C410C470J1G5CA7200 
68pF +5 410 399-1811-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-1811-2-ND 5,000 93.15/M C410C680J1G5CA7200 
150pF +5 410 399-1813-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 = = = C4100151J1G5CA7200 
100 1000pF +5 410 399-1818-1-ND 27 2.59 18.69 129.38 399-1818-2-ND 5,000 86.25/M C410C0102J1G5CA7200 
1500pF +5 420 399-1819-1-ND 44 4.14 29.90 207.00 = = = C420C152J1G5CA7200 
3300pF +5 430 399-1821-1-ND 75 7.14 51.58 357.08 = = = C430C332J1G5CA7200 
4700pF +5 430 399-1822-1-ND 75 7.14 51.58 357.08 = = = C430C0472J1G5CA7200 
6800pF +5 430 399-1823-1-ND 1.02 9.63 69.52 481.28 399-1823-2-ND 2,500 320.86/M C430C682J1G5CA7200 
.O1pF +5 440 399-1824-1-ND 1.17 11.13 80.37 556.43 = _ _ C440C0103J1G5CA7200 
CoG .015uF +5 440 399-1825-1-ND 1.17 11.13 80.37 556.43 = _— _— C440C0153J1G5CA7200 
680pF +5 410 399-1826-1-ND -30 2.85 20.57 142.43 = = = C410C681J5G5CA7200 
1000pF +5 410 399-1827-1-ND 27 2.59 18.69 129.38 = = = C410C102J5G5CA7200 
1500pF +5 412 399-1828-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 399-1828-2-ND 5,000 144.90/M C412C152J5G5CA7200 
2200pF +5 412 399-1829-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 = = = C412C222J5G5CA7200 
1500pF +5 420 399-1830-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 399-1830-2-ND 5,000 144.90/M C420C0152J5G5CA7200 
50 2200pF +5 420 399-1831-1-ND AB 4.35 31.40 217.35 399-1831-2-ND 5,000 145.00/M C420C0222J5G5CA7200 
3300pF +5 430 399-1832-1-ND 85 8.02 57.95 401.18 399-1832-2-ND 2,500 267.46/M C430C332J5G5CA7200 
4700pF +5 430 399-1833-1-ND 85 8.02 57.95 401.18 = _ = C430C472J5G5CA7200 
6800pF +5 430 399-1834-1-ND 85 8.02 57.95 401.18 = _ — C430C682J5G5CA7200 
.O1pF +5 440 399-1835-1-ND 1.17 11.13 80.37 556.43 = = — C440C103J5G5CA7200 
.015uF +5 440 399-1836-1-ND 1.44 13.66 98.67 683.10 399-1836-2-ND 2,500 455.40/M C440C153J5G5CA7200 
680pF +10 410 399-1838-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 399-1838-2-ND 5,000 70.95/M C410C681K1R5CA7200 
1000pF +10 410 399-1839-1-ND 21 1.98 14.30 99.00 399-1839-2-ND 5,000 66.00/M C410C102K1R5CA7200 
1500pF +10 410 399-1840-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 399-1840-2-ND 5,000 70.95/M C4100152K1R5CA7200 
3300pF +10 410 399-1842-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 399-1842-2-ND 5,000 70.95/M C410C332K1R5CA7200 
.015uF +10 412 399-1846-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 399-1846-2-ND 5,000 82.50/M C412C153K1R5CA7200 
100 .022UF +10 412 399-1847-1-ND 33 3.17 22.88 158.40 = _ _ C412C223K1R5CA7200 
.015uF +10 420 399-1848-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 = _— _— C4200153K1R5CA7200 
.022UF +10 420 399-1849-1-ND 37 3.47 25.03 173.25 399-1849-2-ND 5,000 115.50/M C420C223K1R5CA7200 
X7R .047UF +10 430 399-1851-1-ND A7 4.46 32.18 222.75 = = = C430C473K1R5CA7200 
.068 UF +10 430 399-1852-1-ND 65 6.14 44.33 306.90 399-1852-2-ND 2,500 204.60/M C430C683K1R5CA7200 
15uF +10 440 399-1854-1-ND 96 9.11 65.78 455.40 399-1854-2-ND 2,500 303.60/M C440C154K1R5CA7200 
015uF | +10 410 399-1856-1-ND 29 2.72 19.66 136.13 = = — C410C153K5R5CA7200 
.033 UF +10 410 399-1858-1-ND 29 2.72 19.66 136.13 = = = C410C333K5R5CA7200 
.068 UF +10 412 399-1860-1-ND 31 2.97 21.45 148.50 = = = C412C683K5R5CA7200 
50 .068 UF +10 420 399-1862-1-ND 31 2.97 21.45 148.50 = = = C420C683K5R5CA7200 
-15uF +10 430 399-1864-1-ND 65 6.14 44.33 306.90 399-1864-2-ND 2,500 204.60/M C430C0154K5R5CA7200 
.33uF +10 440 399-1866-1-ND 1.06 10.00 72.22 499.95 = = = C440C334K5R5CA7200 
A7UF +10 440 399-1867-1-ND 1.57 14.85 107.25 742.50 399-1867-2-ND 2,500 495.00/M C440C474K5R5CA7200 
.015uF +20 410 399-1869-1-ND 19 1.83 13.23 91.58 399-1869-2-ND 5,000 61.05/M C410C153M1U5CA7200 
.022UF +20 410 399-1870-1-ND 19 1.83 13.23 91.58 = = = C4100223M1U5CA7200 
.033pF +20 420 399-1871-1-ND -30 2.87 20.74 143.55 399-1871-2-ND 5,000 95.70/M C420C333M1U5CA7200 
109 .047pF +20 420 399-1872-1-ND 30 2.87 20.74 143.55 = = = ©420C473M1U5CA7200 
.068 UF +20 430 399-1873-1-ND 52 4.95 35.75 247.50 399-1873-2-ND 2,500 165.00/M C430C683M1U5CA7200 
25U .22uUF +20 440 399-1876-1-ND 57 5.45 39.33 272.25 = _— _— C440C224M1U5CA7200 
.033—F +20 410 399-1877-1-ND -18 1.68 12.16 84.15 399-1877-2-ND 5,000 56.10/M C410C333M5U5CA7200 
.047UF +20 410 399-1878-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 = = = C410C473M5U5CA7200 
.068UF +20 410 399-1879-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 = = = C410C683M5U5CA7200 
= .15uF +20 410 399-1881-1-ND .26 2.48 17.88 123.75 399-1881-2-ND 5,000 82.50/M C410C154M5U5CA7200 
.33pF +20 420 399-1884-1-ND 40 3.81 27.53 190.58 = = = C420C334M5U5CA7200 
.68uF +20 430 399-1886-1-ND 65 6.19 44.69 309.38 = = = C430C684M5U5CA7200 
RoHS Compliant 
10pF +5 410 399-4446-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-4446-2-ND 5,000 93.00/M C410C100J1G5TA7200 
15pF +5 410 399-4455-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-4455-2-ND 5,000 93.00/M C410C0150J1G5TA7200 
coa 100 22pF +5 410 399-4461-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-4461-2-ND 5,000 93.00/M C410C220J1G5TA7200 
33pF +5 410 399-4467-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-4467-2-ND 5,000 93.00/M C410C330J1G5TA7200 
47pF +5 410 399-4472-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-4472-2-ND 5,000 93.00/M C410C470J1G5TA7200 
68pF +5 410 399-4478-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-4478-2-ND 5,000 93.00/M C410C680J1G5TA7200 
(Continued) 
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KEMET Ceramic Conformally Coated Axial Leaded Capacitors “AXIMAX” (Cont.) 


Volt- Cap. Size Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Kemet 
Dielectric | age Cap. Tol.(%) | Code Part No. 1 10 100 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
100pF +5 410 399-4447-1-ND 26 2.48 17.94 124.20 399-4447-2-ND 5,000 83.00/M C410C101J1G5TA7200 
150pF 45 410 399-4456-1-ND .29 2.79 20.18 139.73 399-4456-2-ND 5,000 93.00/M C410C151J1G5TA7200 
220pF +5 410 399-4462-1-ND .29 2.79 20.18 139.73 399-4462-2-ND 5,000 93.00/M C410C221J1G5TA7200 
330pF 45 410 399-4468-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-4468-2-ND 5,000 93.00/M C410C331J1G5TA7200 
680pF +5 410 399-4479-1-ND .29 2.79 20.18 139.73 399-4479-2-ND 5,000 93.00/M C410C681J1G5TA7200 
470pF +5 410 399-4473-1-ND .29 2.79 20.18 139.73 399-4473-2-ND 5,000 93.00/M C410C471J1G5TA7200 
1000pF 45 410 399-4448-1-ND 27 2.59 18.69 129.38 399-4448-2-ND 5,000 86.00/M C410C102J1G5TA7200 
100 1500pF 45 420 399-4492-1-ND 44 4.14 29.90 207.00 399-4492-2-ND 5,000 138.00/M C420C0152J1G5TA7202 
2200pF 45 420 399-4495-1-ND A6 4.35 31.40 217.35 399-4495-2-ND 5,000 145.00/M C420C222J1G5TA7200 
3300pF +5 430 399-4508-1-ND 75 7.14 51.58 357.08 399-4508-2-ND 2,500 238.00/M C430C332J1G5TA7200 
4700pF 45 430 399-4510-1-ND 75 7.14 51.58 357.08 399-4510-2-ND 2,500 238.00/M C430C472J1G5TA7200 
6800pF 45 430 399-4514-1-ND 1.02 9.63 69.52 481.28 399-4514-2-ND 2,500 321.00/M C430C682J1G5TA7200 
CoG .O1nF +5 440 399-4519-1-ND 1.17 11.13 80.37 556.43 399-4519-2-ND 2,500 371.00/M C440C103J1G5TA7200 
.O15UF +5 440 399-4522-1-ND 1.17 11.13 80.37 556.43 399-4522-2-ND 2,500 371.00/M C440C153J1G5TA7200 
680pF 45 410 399-4480-1-ND -30 2.85 20.57 142.43 399-4480-2-ND 5,000 95.00/M C410C681J5G5TA7200 
1000pF +5 410 399-4449-1-ND 27 2.59 18.69 129.38 399-4449-2-ND 5,000 86.00/M C410C102J5G5TA7200 
1500pF 45 412 399-4485-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 399-4485-2-ND 5,000 145.00/M C412C152J5G5TA7200 
2200pF 45 412 399-4487-1-ND A6 4.35 31.40 217.35 399-4487-2-ND 5,000 145.00/M C412C222J5G5TA7200 
1500pF +5 420 399-4493-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 399-4493-2-ND 5,000 145.00/M C420C152J5G5TA7200 
50 2200pF +5 420 399-4496-1-ND 6 4.35 31.40 217.35 399-4496-2-ND 5,000 145.00/M C420C222J5G5TA7200 
3300pF +5 430 399-4509-1-ND 85 8.02 57.95 401.18 399-4509-2-ND 2,500 267.00/M C430C332J5G5TA7200 
4700pF +5 430 399-4511-1-ND 85 8.02 57.95 401.18 399-4511-2-ND 2,500 267.00/M C430C472J5G5TA7200 
6800pF 45 430 399-4515-1-ND 85 8.02 57.95 401.18 399-4515-2-ND 2,500 267.00/M C430C682J5G5TA7200 
.O1pF 45 440 399-4520-1-ND 1.17 11.13 80.37 556.43 399-4520-2-ND 2,500 371.00/M C440C103J5G5TA7200 
-015yF 45 440 399-4523-1-ND 1.44 13.66 98.67 683.10 399-4523-2-ND 2,500 455.00/M C440C153J5G5TA7200 
470pF +10 410 399-4474-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 399-4474-2-ND 5,000 71.00/M ©410C471K1R5TA7200 
680pF +10 410 399-4481-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 399-4481-2-ND 5,000 71.00/M C410C681K1R5TA7200 
1000pF +10 410 399-4450-1-ND .21 1.98 14.30 99.00 399-4450-2-ND 5,000 66.00/M C410C102K1R5TA7200 
1500pF +10 410 399-4457-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 5,000 71.00/M C410C152K1R5TA7200 
2200pF +10 410 399-4463-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 399-4463-2-ND 5,000 71.00/M C410C222K1R5TA7200 
3300pF +10 410 399-4469-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 399-4469-2-ND 5,000 71.00/M C410C332K1R5TA7200 
4700pF +10 410 399-4475-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 399-4475-2-ND 5,000 71.00/M C410C472K1R5TA7200 
6800pF +10 410 399-4482-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 5,000 71.00/M C410C682K1R5TA7200 
100 .O1pF +10 410 399-4451-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 399-4451-2-ND 5,000 56.00/M C410C103K1R5TA7200 
-015pF +10 412 399-4486-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 399-4486-2-ND 5,000 83.00/M C412C153K1R5TA7200 
.022UF +10 412 399-4488-1-ND .33 3.17 22.88 158.40 399-4488-2-ND 5,000 106.00/M C412C223K1R5TA7200 
.015UF +10 420 399-4494-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 399-4494-2-ND 5,000 83.00/M C420C153K1R5TA7200 
.022UF +10 420 399-4497-1-ND .37 3.47 25.03 173.25 399-4497-2-ND 5,000 116.00/M C420C223K1R5TA7200 
.033UF +10 420 399-4498-1-ND 37 3.47 25.03 173.25 399-4498-2-ND 5,000 116.00/M C420C333K1R5TA7200 
.047F +10 430 399-4512-1-ND 47 4.46 32.18 222.75 399-4512-2-ND 2,500 149.00/M C430C473K1R5TA7200 
X7R pF +10 430 399-4503-1-ND 52 4.95 35.75 247.50 399-4503-2-ND 2,500 165.00/M C430C104K1R5TA7200 
-068yF +10 430 399-4516-1-ND 65 6.14 44.33 306.90 399-4516-2-ND 2,500 205.00/M C430C683K1R5TA7200 
-15uF +10 440 399-4524-1-ND 96 9.11 65.78 455.40 399-4524-2-ND 2.500 304.00/M C440C154KR15TA7200 
.O1nF +10 410 399-4452-1-ND 17 1.58 11.44 79.20 399-4452-2-ND 5,000 53.00/M C410C103K5R5TA7200 
.015UF +10 410 399-4458-1-ND .29 2.72 19.66 136.13 399-4458-2-ND 5,000 91.00/M C410C153K5R5TA7200 
.022UF +10 410 399-4464-1-ND .29 2.72 19.66 136.13 399-4464-2-ND 5,000 91.00/M C410C223K5R5TA7200 
.033UF +10 410 399-4470-1-ND .29 2.72 19.66 136.13 399-4470-2-ND 5,000 91.00/M C410C333K5R5TA7200 
.047F +10 410 399-4476-1-ND 31 2.97 21.45 148.50 399-4476-2-ND 5,000 99.00/M C410C473K5R5TA7200 
.068UF +10 412 399-4490-1-ND 31 2.97 21.45 148.50 399-4490-2-ND 5,000 99.00/M C412C683K5R5TA7200 
50 pF +10 412 399-4484-1-ND .20 1.88 13.59 94.05 399-4484-2-ND 5,000 63.00/M C412C104K5R5TA7200 
.068UF +10 420 399-4502-1-ND 31 2.97 21.45 148.50 399-4502-2-ND 5,000 99.00/M C420C683K5R5TA7200 
pF +10 420 399-4491-1-ND .20 1.88 13.59 94.05 399-4491-2-ND 5,000 63.00/M C420C104K5R5TA7200 
-15uF +10 430 399-4505-1-ND 65 6.14 44.33 306.90 399-4505-2-ND 2,500 205.00/M C430C154K5R5TA7200 
22UF +10 430 399-4507-1-ND 96 9.11 65.78 455.40 399-4507-2-ND 2,500 304.00/M C430C224K5R5TA7200 
-33UF +10 440 399-4526-1-ND 1.06 10.00 72.22 499.95 399-4526-2-ND 2,500 333.00/M C440C334K5R5TA7200 
A7UF +10 440 399-4527-1-ND 1.57 14.85 107.25 742.50 399-4527-2-ND 2,500 495.00/M C440C474K5R5TA7200 
.O1pF +20 410 399-4453-1-ND 14 1.29 9.30 64.35 399-4453-2-ND 5,000 43.00/M C410C103M1U5TA7200 
.O15UF +20 410 399-4459-1-ND 19 1.83 13.23 91.58 399-4459-2-ND 5,000 61.00/M C410C153M1U5TA7200 
.022UF +20 410 399-4465-1-ND 19 1.83 13.23 91.58 399-4465-2-ND 5,000 61.00/M C410C223M1U5TA7200 
.033UF +20 420 399-4499-1-ND -30 2.87 20.74 143.55 399-4499-2-ND 5,000 96.00/M C420C333M1U5TA7200 
100 .047UF +20 420 399-4501-1-ND -30 2.87 20.74 143.55 399-4501-2-ND 5,000 96.00/M C420C473M1U5TA7200 
.068UF +20 430 399-4517-1-ND 52 4.95 35.75 247.50 399-4517-2-ND 2,500 165.00/M C430C683M1U5TA7200 
pF +20 430 399-4504-1-ND .34 3.22 23.24 160.88 399-4504-2-ND 2,500 107.00/M C430C104M1U5TA7200 
-15uF +20 430 399-4506-1-ND 57 5.45 39.33 272.25 399-4506-2-ND 2,500 182.00/M C430C154M1U5TA7200 
.22UF +20 440 399-4525-1-ND 57 5.45 39.33 272.25 399-4525-2-ND 2,500 182.00/M C440C224M1U5TA7200 
.033UF +20 410 399-4471-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 399-4471-2-ND 5,000 56.00/M C410C333M5U5TA7200 
5 .047UF +20 410 399-4477-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 399-4477-2-ND 5,000 56.00/M C410C473M5U5TA7200 
.068UF +20 410 399-4483-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 399-4483-2-ND 5,000 56.00/M C410C683M5U5TA7200 
pF +20 410 399-4454-1-ND 13 1.19 8.58 59.40 399-4454-2-ND 5,000 40.00/M C410C104M5U5TA7200 
-15uF +20 410 399-4460-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 399-4460-2-ND 5,000 83.00/M C410C154M5U5TA7200 
50 22UF +20 410 399-4466-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 399-4466-2-ND 5,000 83.00/M C410C224M5U5TA7200 
.33uF +20 412 399-4489-1-ND 40 3.81 27.53 190.58 399-4489-2-ND 5,000 127.00/M C412C334M5U5TA7200 
33UF +20 420 399-4500-1-ND 40 3.81 27.53 190.58 5,000 127.00/M C420C334M5U5TA7200 
A7UF +20 430 399-4513-1-ND 65 6.19 44.69 309.38 399-4513-2-ND 2,500 206.00/M C430C474M5U5TA7200 
-68uF +20 430 399-4518-1-ND 65 6.19 44.69 309.38 399-4518-2-ND 2,500 206.00/M C430C684M5U5TA7200 
4uF +20 440 399-4521-1-ND .84 7.92 57.20 396.00 399-4521-2-ND 2,500 264.00/M C440C105M5U5TA7200 
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KEMET Ceramic Conformally Coated Radial Leaded Capacitors “GOLDEN MAX” 


The “Golden Max” series of multi-layer ceramic capacitors starts with a capacitor element that consists of formulated dielectric materials which Series: Series: 
have been cast into thin layers, and interspersed with metal electrodes alternately exposed on opposite edges of the laminated structure. The C315 C317 
entire structure is fired at high temperature to produce a monolithic block, which provides high capacitance values in a small physical volume. C320 A C322 
After firing, conductive terminations are applied to opposite ends of the chip to make contact with the exposed electrodes. C330 rf C323 


KEMET leaded ceramic capacitors are offered in the three most popular temperature characteristics: COG: Class 1, with a temperature C340 
coefficient of 0 + 30ppm per degree C over an operating temperature range of -55°C ~ 125°C (Also known as “NPO"). X7R: Class Il, with a C350 
maximum capacitance change of +15% over an operating temperature range of -55°C ~ 125°C. Z5U: Class III, with a maximum capacitance 
change of 22% - 56% over an operating temperature range of 10°C ~ 85°C. ROHS Compliant Parts Available. 


Dimensions - mm Dimensions - mm 
Dielec- Max. | Max. |Max.| Digi-Key Pricing Kemet Dielec- Max. | Max. | Max.) Digi-Key Pricing Kemet 
tric | VDC) Cap. s Je H T | PartNo. 1 10 100 | Part No. tric | VDC) Cap. s L H T | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
X7R | oq | 2200F | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54] 399-1987-ND 24 180 12.88 | C315C221K2R5CA oa 4700pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54} 399-4187-ND AQ 1.37 9.78 | C315C472M1USTA 
£10% 1500pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54] 399-1992-ND 24 1.80 12.88 | C315C152K2R5CA oe 100 |6800pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54) 399-4195-ND A9 1.37 9.78 | C315C682M1USTA 
59 [6800PF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54] 399-2120-ND 19° 1.37. 9.78 | C315C682MSU5CA id - ie oe semble ie ba selva 
a5 033pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54] 399-2124-ND 18 1.33 9.50 | C315C333MSU5CA aaa ee 2 2 : 
1500pF| 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54] 399-2112-ND 49° 1.37 9.78 | C315C152M1U5CA 
+20% sonia >sa| ast | 593 | 254 iene ai, art aoe iciecouileca 3300pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-2024-ND 19° 1.39 9.90 | C317C332K5R5CA 
100 ae 354.21 |sa3 |2.54 eee Si dex “Higusl Salen eae 50 |6800pF| 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-2026-ND 21 154 11.00 | C317C682K5R5CA 
rac pend Bead Wc Ea sah : : i 015yF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-2028-ND 211.54 11.00 | C317C153K5R5CA 
Csi series|Hors Compliant a 150pF [5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-2009-ND 241.80 12.88 | C317C151K2R5CA 
150pF | 2.54) 3.81 | 5.93 | 2.54 eer meee, ser We UUh Se lata © "| ogg | 6800F | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-2013-ND 24 1.80 12.88 | C317C681K2R5CA 
220pF | 2.54 | 3.81 | 5.83 | 2.54) 399-4163-ND 27 1.96 14.00 | C31562211G5TA 1500pF] 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-2015-ND 24 180 12.88 | C317C152K2R5CA 
too | 220PF | 254 | 3.81 | 5.33 | 2.54) 389-4173-ND 27 1.96 14.00 | C315C3311G5TA 2200pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54| 399-2016-ND 24 1.80 12.88 | C317C222K2R5CA 
A7OpF | 2.54 | 3.81 | 5.83 | 2.54) 399-4182-ND 271.96 14.00 | C31504711G5TA 6800pF| 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54| 399-2136-ND 49 © 137 9.78 | 317C682MSU5CA 
880pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54] 399-4191-ND 38 2.82 20.15 | C315C681J1G5TA 50 |.015yF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-2138-ND 48 1.33 9.50 | C317C153M5U5CA 
1000pF| 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54] 399-4143-ND 31 2.28 16.25 | C315C102J1G5TA o33ue [5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-2140-ND 48 © 133 ~~ 9.50 | c317¢a33MSUSCA 
1OpF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54] 399-4140-ND 26 © 1.938 13.75 | C315C100J2G5TA 25U 1500pF| 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-2129-ND 19 1.37 9.78 | C317C152M1U5CA 
15pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54] 399-4152-ND 28 2.08 14.85 | C315C150J2G5TA +20% 2200pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-2130-ND 19 1.37 9.78 | C317C222M1U5CA 
coG 22pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54} 399-4162-ND 28 = 2.08 — 14.85 | 3150220J2G5TA 490 [2300PF| 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-2131-ND 191.37 9.78 | €317C332M1U5CA 
+5% 27pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54] 399-4171-ND 28 2.08 14.85 | C315C270J2G5TA 4700pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-2132-ND 19 1.37 9.78 | C317C472M1U5CA 
33pF | 2.54 | 3.81 [5.33 | 2.54] 399-4172-ND 28 2.08 14.85 | C315C330J2G5TA 6800pF| 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-2133-ND 19° 1.37. 9.78 | C317C682M1U5CA 
200 47pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54] 399-4181-ND 28 2.08 14.85 | C315C470J2G5TA .O15pIF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-2135-ND 21 1.53 10.93 | C317C153M1U5CA 
seer |254|381| 5.33] 2.54/ s90-4190.ND 30-219 15.68 | c315cBa0s265TA 
100pF | 2.54] 3.81 | 5.33 | 2.54) 399-4141-ND 28 © 2.08 + 14.85 | C315C101J2G5TA 150pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4211-ND 271.96 14.00 | C317C151J1G5TA 
150pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54] 399-4154-ND 32 2.35 16.80 | C315C151J2G5TA 220pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4221-ND 27 1.96 14.00 | C3170221J1G5TA 
220pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54) 399-4164-ND 32 2.35 16.80 | C315C221J2G5TA 400 | 330pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4230-ND 271.96 14.00 | C317C331J1G5TA 
330pF | 2.54) 3.81 | 5.33 | 2.54] 399-4174-ND 38 2.82 20.15 | C315C331U265TA 470pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 Hee ger NOG. 18.00) |S 1ZCS NIT EST A 
470pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54] 399-4183-ND 38 2.82 20.15 | 6315C471N265TA GBOpF | 5.08 9.81 | 5.84 | 2.54 Heer aD eSB, 2825 12015.) PAZ CORIIGOTE 
1000pF| 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4201-ND 31 2.28 16.25 | C317C102J1G5TA 
3300pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54] 399-4177-ND 19° 1.39 9.90 | C315C332K5R5TA saorileae leer sei |S 
4700pF| 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54) 399-4186-ND 21 1.54 11.00 | C315C472K5R5TA pF | 5:08) 3.81 | 5.84 | 2.6 eee BO SE. 1875. | CSLTONDO RESIN 
15pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-4210-ND 28 2.08 += 14.85 | C317C150J2G5TA 
6800pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54] 399-4194-ND 21 1.54 11.00 | C315C682K5R5TA 
cog 22pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4220-ND 28 © 2.08 += 14.85 | C317C220J2G5TA 
50 | .O1uF | 2.54) 3.81 | 5.33 | 2.54] 399-4148-ND 20. 1.51 10.75 | C315C103K5R5TA 
oisur lose last | 533 |o.5 eee ae eas von hasineiesreea 45% 33pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4229-ND 28 2.08 += 14.85 | C317C330J2G5TA 
acd ca cae eval : : : 39pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4238-ND 28 2.08 += 14.85 | C317C390J2G5TA 
022uF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54] 399-4169-ND 22 1.66 11.83 | C315C223K5R5TA noo 470 |5.08| 3.81 [5.94 | 254) ago4ase-n0 ar ha Ada Tes TeATAEETR 
033pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54] 399-4179-ND 22 1.66 11.83 | C315C333K5R5TA sept |5.08 | 381 | 5.84) 254| 399-4047-ND ape <b46., de aanleatreeenDeSTA 
1000pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54) 399-4144-ND AT 4.27 9.08 | C3156102K1RSTA 100pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4199-ND 28 = 2.08 14.85 | C317C101U2G5TA 
1500pF] 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54) 399-4156-ND 19° 1.39 9.90 | €3150152K1RSTA 150pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4212-ND 32 2.35 16.80 | C317C151J2G5TA 
2200pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54] 399-4166-ND 191.39 9.90 | C315C222K1RSTA 220pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54| 399-4222-ND 32 2.35 16.80 | C317C221J2G5TA 
x7p | 100 |8800pF| 2.54 | 3.81 | 5.93 | 2.54 I ceaIZoND 191.89 9.90 | C315C332K1RSTA 330pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-4231-ND 38 © 282 20.15 | C317C331J2G5TA 
Gs 4700pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54) 399-4185-ND 211.54 11.00 | C315C472K1RSTA 470pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4241-ND 38 2.82 20.15 | C317C471J2G5TA 
6800pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54] 399-4193-ND 21 1.54 11.00 | C315C682K1RSTA 3300pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4234-ND 419-139 9.90 | C317C332K5R5TA 
OIF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54} 399-4147-ND 19 1.39 9.90 | C315C103K1R5TA 4700pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-4244-ND 24 4.54 11.00 | C317C472K5R5TA 
100pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54) 399-4142-ND 22 1.65 11.75 | 0315C101K2R5TA 6800pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4251-ND .21 1.54 11.00 | C317C682K5R5TA 
150pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54) 399-4155-ND 24 1.80 12.88 | 6315C151K2R5 TA 50 | .O1nF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4206-ND .20 1.51 10.75 | C317C103K5R5TA 
220pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54] 399-4165-ND D4 1.80 12.88 | C315C221K2R5TA .O15pIF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54} 399-4217-ND 21 1.54 11.00 | C317C153K5R5TA 
330pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54] 399-4175-ND 24 1.80 12.88 | C315C331K2R5TA 022uF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-4227-ND 22 1.66 11.83 | C317C223K5R5TA 
200 | 470pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54) 399-4184-ND 24 1.80 12.88 | C315C471K2R5TA 033uF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4236-ND 221.66 11.83 | C317C333K5R5TA 
680pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54] 399-4192-ND 24 180 12.88 | C315C681K2R5TA 1000pF] 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-4202-ND (7 1.27 9.08 | €317C102K1RSTA 
1000pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54] 399-4145-ND 22. 1.65 = 11.75 | C315C102K2R5TA 1500pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-4214-ND 19 1.39 9.90 | C317C152K1R5TA 
1500pF| 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54) 399-4157-ND 24 1.80 12.88 | C315C152K2R5TA 2200pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-4224-ND 19 1.89 9.90 | C3176222K1RSTA 
2000pF| 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54] 399-4167-ND 241.80 12.88 | C315C222K2R5TA x7p | 100 ]3300PF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-4233-ND 19° 1.39 9.90 | C317C332K1R5TA 
a7oopr| 2.54 | 381 | 5.33 | 254 ReERIND Aer Alans. Soa] ea eeaTeMMGUGTA £10% 4700pF| 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-4243-ND 211.54 11.00 | C317C472K1RSTA 
e800pr| 2.54 | 3.81 | 5.33 | 254] 399-4196-ND 40. aay: 9.781 CSTSGRBONIEUETA 6800pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4250-ND 21 1.54 11.00 | C317C682K1R5TA 
opr | 2.54} 3.81 | 5.33 | 2.54) 399-4150-ND 46 1.21 8.63 | C315C103MSUSTA -OipF | 5.08 | 8.81 | 5.64 | 2.54 SRR RIeDeND Ge EGR | e200) |S CCHOSKI RST, 
O15uF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54] 399-4161-ND 18 © 1.33 9.50 | C315C153M5U5TA 100pF | §.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 809-4200-ND 22 1.65 11.75 | C317C101K2RSTA 
50 | .022uF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54] 399-4170-ND 18 1.33 9.50 | C315¢223MSUSTA 10pF | 5.08) 3.81 | 5.84 | 2.54 RaageaND neh EEO) eB | Cate ISIKeR STA 
220pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-4223-ND 24 1.80 12.88 | C317C221K2R5TA 
Z5U 033pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54] 399-4180-ND 18 1.33 9.50 | C315C333MSU5TA 
330pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-4232-ND 24 1.80 12.88 | C3170331K2R5TA 
+20% 047pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54] 399-4189-ND 18 1.33 9.50 | C315C473M5U5TA 
200 | 470pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-4242-ND 24 1.80 12.88 | C317C471K2R5TA 
068pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54] 399-4197-ND 20 1.49 10.65 | C315C683MSU5TA 
‘tue |254] 3.81 | 5.33 | 254) 300-4151-ND he adic “west hoatec paMBUETE 680pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-4249-ND 24 1.80 12.88 | C317C681K2R5TA 
1000pF| 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4203-ND 224.65 11.75 | C317C102K2R5TA 
TO00pF) 2.54 | 3.81 | 5.93 | 2.54 Prony A? 1.25 8.93 | C315C102MiUSTA 1500pF| 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4215-ND 24 ~~ 180 12.88 | C317C152K2RSTA 
100 |1500pF) 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54] 399-4158-ND 419° 1.37 9.78 | C315C152M1U5TA 2000pe| 5.08 | 3.81 | 5.94 | 254) 999-4295-n0 hy Aad” “aden: | Cat 7oDDDRORETA 
2200pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54] 399-4168-ND 19° 1.37 9.78 | C315C222M1U5TA ‘Conitinied) 
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KEMET Ceramic Conformally Coated Radial Leaded Capacitors “GOLDEN MAX” (Cont.) 


Dimensions - mm 

Dielec- Max. | Max. |Max.] Digi-Key Pricing Kemet 

tric | VDC} Cap. | S L H T | Part No. i 10 100 | Part No. 
6800pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4253-ND 19 1.37 9.78 | C317C682M5U5TA 
O1pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4208-ND 16 1.21 8.63 | C317C103M5U5TA 
.015pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4219-ND 18 1.33 9.50 | C317C153MS5U5TA 
.022uF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4228-ND 18 1.33 9.50 | C317C223M5U5TA 
0 .033uF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4237-ND 18 1.33 9.50 | C317C333M5U5TA 
.047uF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4246-ND 18 1.33 9.50 | C317C473M5U5TA 
-068uF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4254-ND 20 1.49 10.65 | C317C683M5U5TA 
Z5U -1uF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4209-ND 16 1.21 8.63 | C317C104MS5U5TA 
+20% 1000pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4204-ND 17 1.25 8.93 | C317C102M1U5TA 
1500pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4216-ND 19 1.37 9.78 | C317C152M1U5TA 
2200pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4226-ND 19 1.37 9.78 | C317C222M1U5TA 
400 3300pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4235-ND 19 1.37 9.78 | C317C332M1U5TA 
4700pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4245-ND 19 1.37 9.78 | C317C472M1U5TA 
6800pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4252-ND 19 1.37 9.78 | C317C682M1U5TA 
O1pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4207-ND A7 1.25 8.93 | C317C103M1U5TA 
.015uF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4218-ND 21 1.53 10.93 | C317C153M1U5TA 

ci20 Series 
100 | 680pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-1940-ND 39 2.85 20.35 | C320C0681J1G5CA 
CoG 1OpF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-1924-ND 27 1.96 14.00 | C320C100J2G5CA 
+5% | 200 | 680pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-1935-ND 42 3.08 22.03 | C320C681J2G5CA 
1500pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-1937-ND A5 3.30 23.58 | C3200152J2G5CA 
.015uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-2049-ND 21 1.57 11.20 | C3200153K5R5CA 
oe .022uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-2050-ND 23 1.69 12.05 | C320C223K5R5CA 
6800pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-2041-ND 21 1.58 11.30 | C3200682K1R5CA 
X7R un .022uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-2044-ND .27 2.02 14.40 | C3200223K1R5CA 
+10% 1500pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18} 399-2032-ND 25 1.85 13.23 | C3200152K2R5CA 
3300pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-2034-ND 25 1.85 13.23 | C320C0332K2R5CA 
200 6800pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-2036-ND .27 2.01 14.38 | C320C682K2R5CA 
.022uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-2039-ND .23 1.97 15.42 | C3200223K2R5CA 
50 .033uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-2152-ND 18 1.33 9.50 | C320C333M5U5CA 
Z5U -15yF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-2156-ND 24 1.73 12.38 | C3200154M5U5CA 
+20% 400 -068uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-2149-ND 28 2.05 14.68 | C320C683M1U5CA 
-15yF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-2151-ND 38 2.78 19.85 | C320C154M1U5CA 
C320 Series RoHS Compliant 

680pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4311-ND 39 2.85 20.35 | C320C681J1G5TA 
1000pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4257-ND 31 2.29 16.38 | C3200102J1G5TA 
400 1500pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18} 399-4269-ND 39 2.90 20.70 | C3200152J1G5TA 
2200pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4281-ND 39 2.90 20.70 | C3200222J1G5TA 
3300pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4292-ND A5 3.30 23.58 | C3200332J1G5TA 
4700pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4302-ND AB 3.54 25.30 | C3200472J1G5TA 
1OpF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4255-ND 27 1.96 14.00 | C320C100J2G5TA 
15pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4267-ND 29 212 15.13 | C320C150J2G5TA 
22pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4279-ND 29 212 15.13 | C320C220J2G5TA 
33pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4290-ND 29 212 15.13 | C320C330J2G5TA 
CoG A7pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4300-ND 29 212 15.13 | C320C470J2G5TA 
+5% 68pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18} 399-4310-ND 30 2.23 15.95 | C320C680J2G5TA 
100pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4256-ND 29 212 15.13 | C3200101J2G5TA 
200 150pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4268-ND 32 237 16.95 | C3200151J2G5TA 
220pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4280-ND 32 2.37 16.95 | C3200221J2G5TA 
330pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4291-ND 39 2.85 20.35 | C3200331J2G5TA 
A70pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4301-ND 39 2.85 20.35 | C3200471J2G5TA 
680pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4312-ND 42 3.08 22.03 | C320C681J2G5TA 
1000pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4258-ND 40 2.97 21.20 | C3200102J2G5TA 
1500pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18} 399-4270-ND A5 3.30 23.58 | C3200152U2G5TA 
2200pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4282-ND A5 3.30 23.58 | C320C0222J2G5TA 
3300pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4293-ND 56 4.07 29.05 | C320C0332J2G5TA 
.015pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4274-ND 21 1.57 11.20 | C320C153K5R5TA 
.022uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4286-ND 23 1.69 12.05 | C320C223K5R5TA 
.033uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4296-ND 23 1.69 12.05 | C320C333K5R5TA 
x7R | 50 .047uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4306-ND 26 1.92 13.73 | C320C473K5R5TA 
+10% -068uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4316-ND 26 1.92 13.73 | C320C683K5R5TA 
-1uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4264-ND 21 1.57 11.20 | C320C104K5R5TA 
-15yF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4276-ND .37 271 19.33 | C320C154K5R5TA 
.22uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4288-ND 53 3.92 28.00 | C320C224K5R5TA 
100 |4700pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4303-ND 21 1.58 11.30 | C320C472K1R5TA 


Dimensions - mm 


Dielec- Max. | Max. |Max.| Digi-Key Pricing Kemet 
tric | VDC} Cap. | S L H T | PartNo. i 10 100 | Part No. 
6800pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18) 399-4313-ND 21 1.58 11.30 | C320C682K1R5TA 
.015uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4272-ND 24 1.74 12.43 | C320C153K1R5TA 
.022uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4284-ND 27 2.02 14.40 | C320C223K1R5TA 
400 | -O33HF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18} 399-4295-ND 27 2.02 14.40 | C320C333K1R5TA 
.047uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4305-ND 34 2.49 17.80 | C320C473K1R5TA 
.O1pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18} 399-4260-ND 19 1.42 10.18 | C320C103K1R5TA 
-068yF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4315-ND 34 2.49 17.80 | C320C683K1R5TA 
X7R -1uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18} 399-4263-ND 34 2.49 17.80 | C320C104K1R5TA 
+10% 1000pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4259-ND 23 1.69 12.08 | C320C102K2R5TA 
1500pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4271-ND 26 1.85 13.23 | C320C152K2R5TA 
2200pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18) 399-4283-ND 25 1.85 13.23 | C320C222K2R5TA 
3300pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18) 399-4294-ND 25 1.85 13.23 | C320C332K2R5TA 
200 |4700pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18| 399-4304-ND 27 2.01 14.38 | C320C472K2R5TA 
6800pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18) 399-4314-ND 27 2.01 14.38 | C320C682K2R5TA 
O1pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4261-ND 25 1.85 13.23 | C320C103K2R5TA 
.015uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4273-ND 31 2.30 16.40 | C320C153K2R5TA 
.022uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4285-ND 31 2.30 16.40 | C320C223K2R5TA 
ae 500 | .01pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18| 399-3504-ND 86 6.35 45.38 | C320C103MCR5TA 
.033uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4298-ND 18 1.33 9.50 | C320C333M5U5TA 
.047uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4308-ND 18 1.33 9.50 | C3200473M5U5TA 
.068UF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4318-ND .20 1.49 10.65 | C320C683M5U5TA 
50 AF | 2.54 |) 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4266-ND 16 1.21 8.63 | C320C104MS5U5TA 
-15UF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4278-ND 24 1.73 12.38 | C320C154M5U5TA 
.22\F | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4289-ND 32 2.33 16.68 | C320C224MS5U5TA 
.33F | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4299-ND 32 2.33 16.68 | C320C334MSU5TA 
Z5U -ATUF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4309-ND 40 2.94 21.00 | C320C474MS5U5TA 
+20% .O1pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18} 399-4262-ND 7 1.25 8.93 | C3200103M1U5TA 
.015pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4275-ND 21 1.53 10.93 | C320C153M1U5TA 
.022uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4287-ND 21 1.53 10.93 | C320C223M1U5TA 
.033yF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4297-ND 24 1.73 12.38 | C320C333M1U5TA 
am .047uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4307-ND 24 1.73 12.38 | C320C473M1U5TA 
-068)F | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4317-ND 28 2.05 14.68 | C320C683M1U5TA 
-1uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18} 399-4265-ND 21 1.53 10.93 | C320C104M1U5TA 
-15UF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4277-ND 38 2.78 19.85 | C320C154M1U5TA 
ZZ SCrCS 
coG 
45% 200 | 680pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18| 399-1957-ND 42 3.08 22.03 | C322C681J2G5CA 
.015,F | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-2076-ND 21 1.57 11.20 | C322C153K5R5CA 
.022uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-2077-ND .23 1.69 12.05 | C322C223K5R5CA 
80 .033yF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-2078-ND i? 1.45 11.33 | C322C333K5R5CA 
.068uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-2080-ND 26 1.92 13.73 | C322C683K5R5CA 
X7R 6800pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18) 399-2067-ND 21 1.58 11.30 | C322C682K1R5CA 
10% 100 | .033yF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-2071-ND 27 2.02 14.40 | C322C333K1R5CA 
-068UF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-2073-ND 34 2.49 17.80 | C322C683K1R5CA 
1500pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-2058-ND 25 1.85 13.23 | C3220152K2R5CA 
200 3300pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18) 399-2060-ND 25 1.85 13.23 | C322C332K2R5CA 
6800pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18) 399-2062-ND 27 2.01 14.38 | C322C682K2R5CA 
.015pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-2064-ND 31 2.30 16.40 | C322C153K2R5CA 
.033uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-2168-ND 18 1.33 9.50 | C322C333M5U5CA 
50 | .068uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-2170-ND .20 1.49 10.65 | C322C683M5U5CA 
-15UF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18} 399-2172-ND 24 1.73 12.38 | C3220154M5U5CA 
Z5U 015uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-2161-ND 21 153 10.93 | C3220153M1U5CA 
+20% .022uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-2162-ND 21 1.53 10.93 | C322C223M1U5CA 
100 | .033pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-2163-ND 24 1.73 12.38 | C322C333M1U5CA 
-068UF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-2165-ND 28 2.05 14.68 | C322C683M1U5CA 
-15F | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18} 399-2167-ND 38 2.78 19.85 | C322C154M1U5CA 
C322 Series RoHS Compliant 
680pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4376-ND 39 2.85 20.35 | C322C681J1G5TA 
1000pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4321-ND 31 2.29 = 16.38 | C322C102J1G5TA 
coG 400 1500pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4334-ND 39 2.90 20.70 | C322C152J1G5TA 
+5% 2200pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4346-ND 39 2.90 20.70 | C322C222J1G5TA 
3300pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18) 399-4357-ND AS 3.30 23.58 | C322C0332J1G5TA 
4700pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18) 399-4367-ND 48 3.54 25.30 | C322C472J1G5TA 
1OpF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4319-ND 27 1.96 14.00 | C322C100J2G5TA 
15pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4332-ND .29 2.12 15.13 | C322C150J2G5TA 
coG 200 22pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4344-ND .29 212 15.13 | C322C220J2G5TA 
25% 33pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4355-ND .29 2.12 15.13 | C322C330J2G5TA 
A7pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4365-ND .29 2.12 15.13 | C322C470J2G5TA 
68pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4375-ND 30 2.23 15.95 | C322C680J2G5TA 
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KEMET ceramic Conformally Coated Radial Leaded Capacitors “GOLDEN MAX” (Cont.) 


Dimensions - mm Dimensions - mm 
Dielec- Max. | Max. |Max.) Digi-Key Pricing Kemet Dielec- Max. | Max. |Max.) Digi-Key Pricing Kemet 
tric _|vDC| Cap. | S | L | H | T | PartNo. 1 10100 _| Part No. tric | voc] cap. | S | L | H | T | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
100pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4320-ND 29 2.12 15.13 | C322C101J2G5TA 3300pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81] 399-4405-ND 94 6.92 49.45 | C3300332J2G5TA 
150pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4333-ND 32, 2.37 16.95 | C3226151J2G5TA ee 4700pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81] 399-4412-ND 94 692 49.45 | C3300472J2G5TA 
220pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4345-ND 32 2.37 16.95 | C322C221J2G5TA , | 200 |6800pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81] 399-4420-ND 1.33 9.78 69.88 | C330C682J2G5TA 
330pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 |) 3.18| 399-4356-ND 392.85 20.35 | C3220331J2G5TA ae .O1pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81| 399-4385-ND 1.26 9.30 66.43 | C330C103J2G5TA 
COG | oq | 470PF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18| 399-4366-ND 392.85 20.35 | C322C471J2G5TA 015pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81) 399-4392-ND 2.49 18.32 130.83 | C330C153J2G5TA 
a% 680pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18) 399-4377-ND 42 3.08 22.03 | C322C681J2G5TA -15F | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81| 399-4395-ND 60 4.43 31.65 | C330C154K5R5TA 
1000pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4322-ND 40 2.97 21.20 | C3220102J2G5TA .22uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81] 399-4401-ND 77 5.68 40.60 | C330C224K5R5TA 
1500pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4335-ND 45 3.30 23.58 | C322C152J2G5TA 59 | 33uF | 5:08 | 7.62 | 9.14 | 3.81) 399-4408-ND 83 6.11 43.68 | C330C334K5R5TA 
2200pF| 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18) 399-4347-ND 45 3.30 23.58 | C322C222J2G5TA ATUF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81] 399-4415-ND 83 6.11 43.68 | C330C474K5RSTA 
3300pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18) 399-4358-ND 55 4.07 29.05 | C322C332J2G5TA 68yF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81| 399-4423-ND 1.73 12.74 91.00 | C330C684K5R5TA 
‘oir |5.08 |5.08 | 660 | a.18| 399-4326-ND 4a 430. DE. GabDclOaKeneTA 1pF |5.08 | 7.62 | 9.14 }3.81) 399-4389-ND 1.40 10.31 73.65 | C330C105K5R5TA 
.015uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4339-ND 21 157 11.20 | C322C153K5SR5TA O68UF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81) 399-4421-ND 46 3.36 24.03 | C330C683K1RSTA 
022uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18) 399-4351-ND 23 1.69 12.05 | C322C223K5R5TA AMF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81] 399-4386-ND 40 297 21.20 | C330C104K1RSTA 
033yF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18) 399-4361-ND 23 1.69 12.05 | C322C333K5R5TA too | -t5uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81| 399-4394-ND 62 4.59 32.78 | C330C154K1RSTA 
50 |.047uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18) 399-4371-ND 26 192 13.73 | C322C473K5R5TA sR -22uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81) 399-4400-ND ‘91 6.72 48.03 | C3306224K1 ROTA 
068uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18| 399-4381-ND 26 1.92 13.73 | caz2ceeaKSRSTA | | +190 yee ae is : nS a hi ee een 
AUF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4329-ND 21 © 1.57 11.20 | C322C104K5R5TA : poll ice Asan : : : 
15yF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18) 399-4341-ND 37-271. 19.33 | C322C154KSRSTA 015pF |5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81) 399-4393-ND 46 © 3.42 24.45 | C330C153K2R5TA 
.22uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18) 399-4353-ND 53 3.92 28.00 | C322C224K5R5TA 022uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81) 399-4399-ND 46 3.42 24.45 | C330C223K2RSTA 
4700pF| 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18) 399-4368-ND 21 1.58 11.30 | 63220472K1RSTA -033HF | 5.08 | 7.62 | 0.14 )3.81 eee GAB’ iGAe. 124. 5)|| COS0GSISREROI 
6800p 5.08 | 5.08 | 660 | 3.18] 399-4378-ND Si,  Gieke “uli ael heacanacneta 200 | .047yF | 5.08 | 7.62 | 9.14} 3.81] 399-4413-ND 46 3.42 24.45 | C330C473K2R5TA 
oipE | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4324-ND 49 1.42 10.18 | 6322C103K1RSTA -O56pF (5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 SoS) AG 8.42) 24.45 | CRB0CSESK2RGTA 
015uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4337-ND 24 © 174 12.43 | 0322C153K1R5TA O68UF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81) 399-4422-ND 63 4.63 33.08 | C330C683K2R5TA 
ae 100 |.022uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18| 399-4349-ND 27 2.02 14.40 | C322C223K1R5TA AUF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-4387-ND 96 7.05 50.33 | C330C104K2RSTA 
-033yF | 5.08 | 5.08 | 6.60 |3.18| 399-4360-ND 272.02 14.40 | ¢3220333K1R5TA 50 | THF. | 5:08] 7.62 | 9.14 | 3.81] 399-3607-ND 2.01 14.79 105.68 | C330C104KCRSTA 
-047uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 |3.18| 399-4370-ND 342.49 «17.80 | 0322C473K1RSTA A2uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 399-3509-ND 3.01 22.19 158.50 | C330C124KCRSTA 
068yF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18) 399-4380-ND 34 2.49 17.80 | C322C683K1R5TA X7R 
‘tur [5.08 | 5.08 | 660 | 3.18| 399-4998-ND ai <a4a 2760 VemaclONneTA ange | 500) uF |5.08 | 7.62 | 9.14) 3.81| 399-3508-ND 1.89 13.91 99.33 | C330C104MCRSTA 
1000pF| 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4323-ND 23 1.69 12.08 | C322C102K2R5TA 33yF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81] 399-4410-ND 52 3.83 27.33 | C330C334MSUSTA 
1500pF| 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4336-ND 25 1.85 13.23 | C322C152K2R5TA ATuE | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81] 399-4417-ND 52 3.83 27.33 | C330C474MSU5TA 
2200pF| 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18) 399-4348-ND 25 = 1.85 13.23 | C322C222K2R5TA 50 | S8HF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-4424-ND 72 5.27 — 37.68 | C330C684MSUSTA 
3300pF| 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18) 399-4359-ND 25 © 1.85 13.23 | C322C332K2R5TA iF |5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81) 399-4390-ND 65 4.79 34.23 | C330C105MSUSTA 
200 |4700pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4369-ND 27 2.01 14.38 | C322C472K2R5TA 251) 1.5,F | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81) 399-4397-ND 1.06 7.81 55.78 | C330C155MSU5TA 
6800pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18| 399-4379-ND 27 2.01 + 14.38 | C322C682K2R5TA Spe 2.2pF | 5.08 | 7.62.| 9.14 | 3.81 (RSRISROSNOM 111 8.19 58.60 | C880C225MSUSTA 
O1pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4325-ND 25 1.85 13.23 | C322C103K2R5TA pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81] 399-4388-ND At 3.02 21.58 | C330C104M1USTA 
015uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18) 399-4338-ND 31 2.30 16.40 | C322C153K2R5TA A5yF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81] 399-4396-ND 48 © 3.54 25.30 | C330C154M1U5TA 
022uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18) 399-4350-ND 31 230 16.40 | 0322C223K2R5TA 100 | .22uF | 5.08 | 7.62 | 9.14} 3.81] 399-4402-ND 55 4.03 28.75 | C330C224M1USTA 
“033yF | 5.08 |5.08 | 660 |3.18| 399-4363-ND 48. 133 9.50 | c3220333MSUSTA 33yF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81] 399-4409-ND 55 4.03 28.75 | C330C334M1U5TA 
.047pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4373-ND 18 © 1.33 9.50 | C322C473M5U5TA ATUF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-4416-ND 66 4.83 34.50 | C330C474USTA 
068yF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18) 399-4383-ND 20 1.49 10.65 | C322C683MSU5TA 
gq | THF | 5.08) 5.08 | 6.60 | 3.18 ee Ne aus aieT) 2808s) CaretaNauala COG | 900 | o22uF | 5.08 |10.16/11.68] 3.81] 399-1979-ND 453 33.39 238.50 | ca40c223/265CA 
15yF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4343-ND 24 1.73 12.38 | C322C154M5USTA 25% 
.22uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4354-ND 32 2.33 16.68 | C322C224MSUSTA 340 Series RoHS Compliant 
.33uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4364-ND 32 2.33 16.68 | C322C334M5U5TA .033pF | 5.08 10.16 |11.68] 3.81 | 399-4435-ND 4.53 33.39 238.50 | C340C333J1G5TA 
25U ATF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18) 399-4374-ND AO 2.94 21.00 | C322C474M5U5TA 100 | .047uF | 5.08 |10.16 | 11.68] 3.81] 399-4438-ND 5.06 37.25 266.10 | C340C473J1G5TA 
20% ‘oir (508/508 |e.60|3.18| 399-4327-ND ae = aie. ~_ 040 (GaDOG DAAITUSTA cog 068pF | 5.08 |10.16|11.68] 3.81) 399-4443-ND 5.67 41.75 298.20 | C340C683J1G5TA 
.015uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4340-ND 21 153 10.93 | 63220153M1USTA _ 022uF | 5.08 |10.16/11.68] 3.81) 399-4431-ND 453 33.39 238.50 | C340C223J2G5TA 
022uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18) 399-4352-ND 21 153 10.93 | 63220223M1USTA 200 | .033yF | 5.08 |10.16]11.68] 3.81] 399-4436-ND 5.06 37.25 266.10 | C340C333J2G5TA 
400 .033yF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4362-ND 24 1.73 12.38 | C322C333M1U5TA .047p1F | 5.08 |10.16|11.68] 3.81 | 399-4439-ND 5.67 41.75 298.20 | C340C473J2G5TA 
.047yF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4372-ND 24 1.73 12.38 | C322C473M1USTA 50 | 1-SHF | 6.08 |10.16]11.68] 3.81 | 399-4429-ND 3.55 26.16 186.88 | C340C155K5R5TA 
.068yF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4382-ND 28 2.05 14.68 | C322C683M1U5TA 2.2uF | 5.08 |10.16/11.68] 3.81 | 399-4433-ND 444 32.73 233.75 | C340C225K5R5TA 
AUF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4330-ND 21 1.53 10.93 | C322C104M1USTA A7uE | 5.08 ]10.16] 11.68] 3.81 | 399-4440-ND 1.85 13.65 97.50 | C340C474K1R5STA 
A5yF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4342-ND 38 © 2.78 19.85 | C322C154M1USTA X7R | 100] .68uF | 5.08 |10.16|11.68] 3.81) 399-4444-ND 4.63 34.15 243.90 | C340C684K1R5TA 
323 Series RoHS Compliant +10% 1pF | 5.08 |10.16|11.68] 3.81] 399-4426-ND 4.63 34.15 243.90 | C340C105K1RSTA 
X7R AyF | 5.08 |10.16/11.68] 3.81] 399-4425-ND 1.00 7.35 52.50 | C340C104K2R5TA 
410% | 500) .O1uF | 5.08 | 5.08 | 8.13 | 3.18 S8osSo05:ND) $2 6.76 48.28 | C323C103KCRSTA 200| 15yF | 5.08 |10.16|11.68| 3.81| 399-4428-ND 4.13 30.45.-217.50 | C340C1S4K2RSTA 
X7R .22uF | 5.08 |10.16] 11.68] 3.81 | 399-4432-ND 4.63 34.15 243.90 | C340C224K2R5TA 
400% | 500) .01uF | 5.08 | 5.08 | 8.13 ) 3.18] 399-3506-ND 86 6.35 45.38 | C323C103MCRSTA —T 
SEHD alla RRSIRDAGR C380 sles oe ae Sees, 500 | .22uF | 5.08 |10.16/11.68] 3.81 | 399-3510-ND 7.60 55.97 399.75 | C340C224MCR5TA 
COG |, 5, |3300PF] 5.08 | 7.62 | 914) 381] 399-1973-ND 84 6.16 44.00 | C330C332J1G5CA 2.2uF | 5.08 ]10.16] 11.68] 3.81 | 399-4434-ND 3.17 23.35 166.75 | C340C225M5USTA 
15% 4700pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81) 399-1974-ND 84 6.16 44.00 | C330C472J1G5CA 50 | 3.3 | 5.08 |10.16|11.68] 3.81 | 399-4437-ND 3.96 29.18 208.45 | C340C335M5USTA 
50 | 15yF | 5.08 | 7.62 | 9.14] 3.81) 399-2097-ND 604.43 31.65 | C330C154K5R5CA 4.71F | 5.08 |10.16/11.68] 3.81] 399-4442-ND 4.78 35.22 251.58 | C340C475M5USTA 
X7R_ | 100 | .068uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-2091-ND 46 3.36 24.03 | C330C683K1R5CA on A7\F | 5.08 |10.16|11.68] 3.81) 399-4441-ND 66 © 4.83 34.50 | C340C474M1USTA 
10% 015uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81] 399-2084-ND 46 3.42 ~—«-24.45 | C3300153K2R5CA 400 | ‘S8HF | 5.08 |10.16/11.68) 3.81) 399-4445-ND 1.78 13.08 93.45 | C340C684M1USTA 
200) oseue |5.08|7.62 | 9.14|3.81| 399-2088-ND 46 3.42 24.45 | C330C563K2R5CA AF | 5.08 |10.16|11.68] 3.81) 399-4427-ND 3.14 23.15 165.33 | C340C105M1USTA 
aa 1.5pF | 5.08 |10.16] 11.68] 3.81 | 399-4430-ND 3.82 28.18 201.25 | C340C155M1U5TA 
19% | 100] -15uF | 5.08 | 7.62 | 9.14] 3.81) 399-2177-ND 48 3.54 25.30 | C330C154M1U5CA 350 Series RoHS Compliant 
€330 Series RoHS Compliant AyF |10.16/12.70|14.22] 5.08] 399-3511-ND 9.72 71.65 511.75 | C350C104KCRSTA 
3300pF| 5.081762 19.14 1/381) 399-4404-ND "Bde GAG) <44'00' | Caa0CS4 1 GSTA X7R | 500| .22uF |10.16/12.70|14.22| 5.08| 399-3513-ND 13.36 98.46 703.25 | C350C224KCR5TA 
4700pF| 5.08 | 7.62 |914|3.81| 399-4411-ND ‘ef 16 44.00 | cazgca7aN1GSTA +10% SOF |10.16]/12.70]14.22| 5.08] 399-3516-ND 16.56 121.99 871.35 | C350C564KCRSTA 
CoG 6800pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81) 399-4419-ND Oo 6.68 47.73 | C330C682J1G5TA 1000) .22uF |10.16/12.70| 14.22] 5.08] 399-3514-ND 14.16 104.36 745.45 | C350C224KDR5TA 
5% | 1° O1nF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81] 399-4384-ND 111 8.21 58.65 | C330C103J1G5TA X7R AF |10.16/12.70|14.22] 5.08) 399-3512-ND 9.14 67.35 481.05 | C350C104MCRSTA 
015uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81) 399-4391-ND 1.41 10.38 74.18 | C330C153J1G5TA 2nqy | 500} -39uF ]10.16]12.70/14.22) 5.08) 399-3515-ND 14.02 103.31 737.90 | C350C394MCRSTA 
022uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81] 399-4398-ND 210 15.46 110.40 | C330C223J1G5TA SOU |10.16]12.70|14.22| 5.08] 399-3517-ND 15.56 114.67 819.08 | C350C564MCRS5TA 
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Panasonic __Inierference Suppressor Capacitors 


ECQ - UN, EW, UF 


Electrical Specifications: 

* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C (-40°C ~ 100°C for 
ECQ-UG/UL) 

* Capacitance Tolerance: +20% (M) 

* Dissipation Factor: Less than 1.0% (at 20°C 1 kHz) 


ECQ-UN Series: Rated Voltage: 250VAC. Standards: UL (UL 
1414); Across-The-Line Capacitor, Antenna Coupling and Line-By-Pass 
Capacitors. File No. E62674. CSA (CSA C22.2); No. 0-M1982, No. 1- 
M1981. Across-The-Line, antenna-isolation and line-by-pass capacitor. 
File No. LR35752. VDE (VED0565-1); class X2 File No. 4811.6-4670- 
1041. SEV (SEV1055); class X, Ref No. 89, 5 50251,05. DEMKO 
(AFSNIT21); class X2, Ref No. 70726EC. SEMKO (SS4430414); class 
X2 Reg No. 8602146. NEMKO (NEMKO); class X2 Ref No. E 25082 
02. El (E384-14); class X2, Reg No. 062521 01~14(0.001~0.012uF), 
Reg No. 062522 01~15(0.015~0.22uF). 


ECQ-EW Series: Rated Voltage: 250VAC. Standards: UL (UL 
1283); Electromagnetic Interference Filters Class X File No. E79502. 
SEMKO (SS 443 04 14); class X2 Reg No. 8932009. DEMKO 
(AFSNIT21); class X2 Ref No. 94911EC. VDE (VDE0565-1); class X2 
File No. 4811. 6-4670-1035. 


ECQ-UF Series: Rated Voltage: 250VAC Standards: SEMKO 
(SEMKO 101) Reg. No. 61-88271/1-4. DEMKO (AFSNIT 21); class 
Y/X, Ref No. 61254EC. VDE (VDE 0565-1) class Y/X2, File No. 4811- 
6-1-4670-1032. BSI (BS415); certified No. 6026. UL (UL1414) Across- 
The-Line Capacitor & Antenna-Coupling and Line-by-pass. File No. 
E62674. CSA (CSA C22.2) No. 0-M1982, No.1-M1981, Across-The- 
Line, Antenna-lsolation and LIne-by-Pass Capacitor, File No. LR35752. 


X- 


Y Series-Metallized Film 


ECQ-UV Series: Rated Voltage: 250VAC Standards: UL (UL1414); 
Across-The-Line Capacitors, Antenna-Coupling and Line-by-Pass 
Capacitors. File No. E62674. (UL1283); Electromagnetic Interference 
Filters, File No. E79502. CSA (CSA C22.2); Across-The-Line, Antenna- 
Isolation and Line-by-Pass Capacitor, No. 0-M1982, No. 1-M1981. 
SEMKO (SS 443 04 14); class X2/Y Reg No. 8804123. DEMKO 
(AFSNIT21); class X2/Y Ref No. 89275EC. NEMKO (NEMKO 132); 
class X2 Ref No. 37892, class Y Ref No. 37894. El (IEC 384/14); class 
X2/Y Reg No. 110918-01-02. VDE (VDE 0565-1); class X2/Y File No. 
4811.6-4670-1070. SEV (SEV 1055); class X ref No. 88,1 00318,01. 


ECQ-UG — Class X2 Series: Rated Voltage: 250/275VAC 
Standards: UL (UL1414); Across-The-Line Capacitors, Antenna- 
Coupling and Line-by-Pass Capacitors. CSA (Standard C22.2 No. 
1-94); Across-The-Line Capacitors. Antenna-lsolation and Line-by-Pass 
Capacitors. SEMKO, DEMKO, NEMKO, FIMCO, VDE, SEV; IEC384- 
14, 1993, EN132400, Class X2. 


ECQ-UG — Class X1 Series: Rated Voltage: 250/300VAC 
Standards: UL (UL1414); Across-The-Line Capacitors, Antenna- 
Coupling and Line-by-Pass Capacitors. CSA (Standard C22.2 No. 
1-94); Across-The-Line Capacitors. Antenna-Isolation and Line-by-Pass 
Capacitors. FIMCO and VDE; IEC384-14, 1993, A1 - 1995, EN132400, 
Class X1. 


ECQ-UL Series: Rated Voltage: 250/275VAC Standards: UL 
(UL1414); Across-The-Line Capacitors. Antenna-Coupling and Line- 
by-Pass Capacitors. CSA (Standard C22.2 No. 1-94); Across-The-Line 
Capacitors., Antenna-lsolation and Line-by-Pass Capacitors. VDE; 
1EC384-14, 1993, EN132400, Class X2. 


Volt- Volt- 
age | Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic age | Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
(VAc)| (WF) | LT HF dg Part No. 1 10 100 | Part No. (vAc)| (WF) | LT HF dg Part No. 1 10 100 | Part No. 
ECQ-UN 0145 [175 80 165 15.0 0.80 P10525-ND 1.34 1.15 90 | ECQ-U2A154MG 
000471170 65 135 135 06 PAGOO-NDt 93.8067 | ECO-U2Aa72MIN 0.22 | 175 90 175 15.0 0.80 P10526-ND 1.39 1.19 94 | ECQ-U2A224MG 
: ‘ 250/ | 0.33 | 255 9.0 18.5 225 0.80 P10527-ND 230 1.97 1.55 | ECQ-U2A334MG 
59 | 0.01 | 17.0 7.0 14.0 135 06 P4601-NDt 93 80 67 | ECQ-U2A103MN 
275 | 0.47 | 255 10.5 20.0 225 0.80 P10528-ND 235 2.01 1.58 | ECQ-U2A474MG 
0.047 | 255 7.0 140 215 06 P4602-NDt 118 1.01.84 | ECQ-U2A473MN 
ay Wage dies noice cto Beatin {dd 434-4108 ['ECueioMioaMN 0.68 | 255 125 22.0 22.5 0.80 P10529-ND 319 274 2.45 | ECO-U2A684MG 
: os : ee t : : : 1.0 [255 155 245 225 0.80 P10530-ND 3.55 3.05 2.39 | ECO-U2A105MG 
ECcQ-EW ECQ-UG — Class X1 
0.047 | 17.0 7.5 13.0 135 0.6 P4604-NDt 79 69.57 | ECO-E2A473MW 0.01 7150 50 11.5 125 0.60]  P11110-ND 37.82.25 | ECO-U3A103MG 
250 | 0.1 | 24.0 80 135 205 08 P4605-NDt 95 81 68 | ECQ-E2A104MW 0.015 | 15.0 5.0 115 125 0.60 P11111-ND 37 32.25 | ECO-U3A153MG 
0.22 | 240 105 175 205 08 P4606-NDT 1.34 1415 96 | ECQ-E2A224MW 0.022 | 15.0 50 115 12.5 0.60 P11112-ND 37.82.25 | ECQ-U3A223MG 
0.47 | 29.0 13.0 205 255 08 P4607-NDt 1.79 1.54 1.28 | ECQ-E2A474IMW 0.033 | 15.0 6.0 130 125 0.60 P11113-ND 37.32.25 | ECO-U3A333MG 
ECQ-UF 0.047 | 15.0 6.0 130 125 0.60 P11114-ND 37 32.25 | ECO-U3A473MG 
>59 | 0.0047] 200 70 145 165 06 P4608-NDt 00.78 65 | ECO-U2A472MF 250/ | 0.068 | 15.0 80 15.0 125 0.60 P11115-ND 37.32.25 | ECO-U3A683MG 
0.01 | 230 75 150 195 06 P4609-ND+ 95. «8168 | ECO-U2A103ME 300 | O14 | 15.0 80 15.0 125 0.60 P11116-ND 37.32.25 | ECO-U3A104MG 
015 | 175 80 165 15.0 0.80 P11117-ND 51 44.35 | ECO-U3A154MG 
ECQ-UV 0.22 | 175 90 175 15.0 0.80 P11118-ND 61 53 42 | ECO-U3A224MG 
0.001 | 175 4.0 105 150 06 P4617-ND 76 66 55 | ECO-U2A102MV 0.33 [255 9.0 185 22.5 0.80 P11119-ND 92 79 62 | ECO-U3A334MG 
0.0012; 175 4.0 105 150 06 P4618-ND 76 66 = 55 | ECQ-U2A122MV 047 | 255 105 20.0 225 0.80 P11120-ND 1.22 1.05 83 | ECQ-U3A474MG 
0.0015} 175 4.0 105 150 06 P4619-ND 76 66 ~—-.55 | ECQ-U2A152MV 0.68 | 255 125 22.0 22.5 0.80 P11121-ND 1.63 1.40 1.10 | ECQ-U3A684MG 
0.0018] 175 4.0 105 150 06 P4620-ND 76 66 55 | ECQ-U2A182MV 1.0 | 27.0 165 255 225 0.80 P11122-ND 2.03 1.75 1.37 | ECQ-U3A105MG 
0.0022/ 175 4.0 105 150 06 P4621-ND 76.66 55 | ECQ-U2A222MV ECQ-UL 
0.0027/ 175 4.0 105 150 06 P4622-ND 76 ©.66 ~—.55 | ECQ-U2A272MV 0.001150 50 115 125 060 P10988-ND 20.48 ~——.14 | ECO-U2A102ML 
0.0033] 175 4.0 10.5 150 06 P4623-ND 76 66 55 | ECQ-U2A332MV 0.0012} 15.0 5.0 11.5 125 0.60 P10989-ND 20. 48 14 | ECO-U2A122ML 
0.0039] 175 4.0 105 150 06 P4624-ND 76 66 55 | ECQ-U2A392MV 0.0015] 15.0 5.0 11.5 125 0.60 P10990-ND 20. 48 14 | ECO-U2A152ML 
0.0047] 175 40 105 150 06 P4625-ND 76 66 55 | ECO-U2A472MV 0.0018} 15.0 5.0 11.5 125 0.60 P10991-ND 20. 48 14 | ECO-U2A182ML 
0.00561 175 4.0 105 15.0 06 P4626-ND 76 66 55 | ECO-U2A562MV 0.0022} 150 50 115 12.5 0.60 P10992-ND .20 18 14 | ECQ-U2A222ML 
0.008! 175. 40 105 150 06 P4627-ND 76 66 55 | ECQ-U2A682MV 0.0027) 15.0 50 115 125 0.60 P10993-ND 20.48 ~——.14 | ECO-U2A272ML 
i ¢ 0.0033} 15.0 5.0 11.5 125 0.60 P10994-ND 20. 48 14 | ECO-U2A332ML 
cle Oe Boe D oe ey 0.0039} 15.0 5.0 11.5 125 0.60 P10995-ND 20. 48 14 | ECO-U2A392ML 
0.01 | 17.5 40 105 15.0 06 P4629-ND 76 66 55 | ECQ-U2A103MV 
0.0047] 15.0 5.0 11.5 125 0.60 P10996-ND 20. 48 14 | ECO-U2A472ML 
0.012} 175 4.0 10.5 150 06 P4630-ND 76 66 55 | ECQ-U2A123MV anose'| ek 'et, dies azes nen HEAD OD fae 1: ECRSAREOMIL 
0.015 | 175 4.0 10.5 150 06 P4631-ND 76.66 —_—.55 | ECQ-U2A153MV coor a0 RCTs ADs aes SIDSaEND Sop 1a = 0s EEEUSAR EMI 
0.018 | 175 45 105 150 0.6 | RéB32-ND 76 6855 | ECO-U2A183MV 0.0082] 15.0 5.0 11.5 125 0.60)  P10999-ND 20° 18 © 14 | ECO-U2A822ML 
0.022 | 17.5 4.5 10.5 15.0 0.6 P4633-ND 76 66.55 | ECQ-U2A223MV 0.01 15.0 5.0 11.5 125 0.60)  P10724-ND 20 18 14 | ECQ-U2A103ML 
250 | 0.027) 175 45 13.0 15.0 0.6 P4634-ND 76 66 ~—.55 | ECQ-U2A273MV 0.012 | 15.0 5.0 115 125 0.60 P11000-ND 20 418 14 | ECQ-U2A123ML 
0.033 | 175 4.5 13.0 150 06 P4635-ND 76 66 ~—-.55 | ECQ-U2A333MV 0.015 | 15.0 5.0 115 125 0.60 P10725-ND 20.48 14 | ECO-U2A153ML 
0.039 | 17.5 5.5 125 15.0 0.6 P4636-ND 7666 55 | ECO-U2A393MV 0.018 | 150 50 130 125 060|  P11001-ND 20. 18 14 | ECO-U2A183ML 
0.047 /175 55 125 150 06 P4637-ND 90 77 65 | ECO-U2A473MV 0.022 | 15.0 50 115 125 0.60 P10726-ND 20. 48 14 | ECO-U2A223ML 
0.056 | 175 7.0 14.0 150 06 P4638-ND 78 67 56 | ECQ-U2A563MV 0.027 | 15.0 5.0 115 125 0.60 P11002-ND 20. 48 14 | ECO-U2A273ML 
0.068 | 175 7.0 14.0 150 06 P4639-ND 78 67 56 | ECQ-U2A683MV 0.033 | 15.0 6.0 130 125 0.60 P10727-ND 20 48 14 | ECO-U2A333ML 
0.082 | 175 80 15.0 150 06 P4640-ND 78 67 56 | ECQ-U2A823MV 250/ | 0.039 | 15.0 60 13.0 12.5 0.60 P11003-ND .20 18 14 | ECQ-U2A393ML 
01 [175 80 15.0 15.0 08 P4610-ND 78.67 56 | ECO-U2A104MV 275 | 0.047 | 150 60 13.0 125 0.60 P10728-ND 20. 48 =~ .14 | ECO-U2A473ML 
012 1255.65 165 225 06 P4641 -ND 143.9781 | ECO-U2A124MV 0.056 | 17.5 45 115 15.0 0.60 P11004-ND 20. 48 14 | ECO-U2A563ML 
: ‘ 0.068 | 17.5 45 115 15.0 0.60 P10729-ND 20. 48 14 | ECO-U2A683ML 
015 | 255 65 165 225 08 P4611-ND 118 1.02.85 | ECQ-U2A154MV 
0.082 | 17.5 5.5 120 15.0 0.60 P11005-ND 20. 48 14 | ECO-U2A823ML 
018 | 255 85 170 225 06 P4642-ND 118 1.02.85 | ECQ-U2A184MV Ollie: ee 490 4eo. (eo aaa 2 «4618 «14. | ECO.USATO4ML 
0.22 | 25.5 85 170 225 08 P4612-ND 1.28 110 92 | ECQ-U2A224MV qa q7e Aes ae SU a STTGGEND ear = de 4a ECUSAASaM 
0.27 | 30.5 10.0 180 27.5 06 P4643-ND 1.79 1.54 1.28 | ECQ-U2A274MV Rie cee eee Adee o. ioe atta Gas, on ie: | EoGHIS MEA 
0.33 | 30.5 10.0 180 275 08 P4613-ND 1.79 1.54 1.29 | ECQ-U2A334MV 018 1175 80 160 150 060 P11007-ND 5602S 18 | ECQ-U2A184ML 
0.39 | 30.5 120 200 275 06 P4644-ND 1.79 1.54 1.29 | ECQ-U2A394MV 0.22 1175 80 16.0 15.0 0.60 P10732-ND 28 24 19 | ECQ-U2A224ML 
047 | 30.5 120 200 275 08 P4614-ND 2.00 1.72 1.43 | ECQ-U2A474MV 027 )175 95 175 15.0 0.80 P11008-ND 33.28.22 | ECO-U2A274ML 
056 | 305 135 235 275 06 P4645-ND 2.07 1.77 1.48 | ECQ-U2A564MV 033 1175.95 475 15.0 0.80 P10733-ND 373225 | ECO-U2A334ML 
0.68 | 30.5 135 235 275 08 P4615-ND 2.36 2.03 1.69 | ECQ-U2A684MV 039 | 25.5 8.5 17.55 22.5 0.80 P11009-ND 42 36 29 | ECQ-U2A394ML 
082 | 305 165 265 275 06 P4646-ND 266 2.28 1.90 | ECO-U2A824MV 047 | 255 85 175 22.5 0.80 P10734-ND A740 ~—.32 | ECO-U2A474ML 
1.0 | 305 165 265 275 08 P4616-ND 275 2.36 1.97 | ECQ-U2A105MV 0.56 | 255 105 195 225 0.80 P11010-ND 58 50 40 | ECQ-U2A564ML 
ECO-UG — Class X2 0.68 | 255 105 195 22.5 0.80 P10735-ND 69 59 47 | ECO-U2A684ML 
pnee. |4s0" en: a0 aoe 2080 BTTSeOnI f. 81 064 T ECaeUDAsaaNG 082 | 255 125 220 225 0.80 P11011-ND 72 63 49 | ECO-U2A824ML 
1.0 | 255 12.0 220 225 0.80 P10736-ND 76 66 52 | ECO-U2A105ML 
950/ | 0-047 | 15.0 6.0 130 125 0.60 P10521-ND 97.84.66 | ECO-U2A473MG to |305 165 265 275 080 P11012-ND ‘oo «79S 62. | ECO-U2A125ML 
n75 | 0.068 | 15.0 8.0 150 125 0.60 P10522-ND 1.07.92 .72 | ECQ-U2A683MG 45 |305 165 265 275 0.80 P10737-ND tov 92-72. | Eca-U2A155ML 
01 ) 150 80 165 125 0.60 P10523-ND 1.07 93.73 | ECQ-U2A104MG 18 | 305 19.0 295 27.5 0.80 P11013-ND 147 1.01.79 | ECQ-U2A185ML 
01 | 175 60 15.0 15.0 0.80 P10524-ND 91.78 61 _| ECQ-U2A104BC1 2.2 | 305 19.0 29.5 27.5 0.80 P10738-ND 1.27 110 86 }| ECQ-U2A225ML 


t P4650-KIT-ND 
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EPCOS ae 
coG X7R Z5U (Y5U) h 
Features: * Good thermal stability * High insulation Features: *« High volumetric efficiency * Non-linear Features: ¢ Extremely high volumetric efficiency * Non- u 
resistance ¢ Low dissipation factor * Low inductance capacitance change »* High insulation resistance »* High linear capacitance change * Y5U characteristic is also 
Applications: * Resonant circuits * Timing elements pulse strength Applications: * Blocking * Coupling fulfilled Applications: * Blocking * Coupling * Decoupling 
* Coupling and filtering, particularly in RF circuits * Decoupling ¢ Interference suppression Electrical « Interference suppression Electrical Data: * Standard: 15: 
Electrical Data: * Dielectric: Class 1 * Operating Data: * Standard: EIA ¢ Dielectric: Class 2 * Operating EIA * Dielectric: Class 2 * Operating temperature range: e | 
temperature range: -55°C ~ 125°C. temperature range: -55°C ~ 125°C -30°C ~ 85°C —— 
Type/ Dimensions (mm) Digi-Key Bulk Pricing Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Ammo Pack 
Tol. | VDC Cap. h b s e Part No. al 10 100 Part No. 10 100 A Part No Qty. Pricing 
100 10pF 55 5.0 25 2.5 | P4837-ND@ 23 1.58 11.17 495-1000-1-ND® 1.47 11.21 77.63 495-1000-3-ND® 2,500 51.76/M 
100 12pF 55 50 25 2.5 | P4838-ND@ 38 2.56 18.03 495-1001-1-ND® 1.64 12.51 86.63 _ - _— 
100 15pF 55 5.0 25 2.5 | P4839-ND@ 23 1.58 11.17 495-1002-1-ND® 1.64 12.51 86.63 495-1002-3-ND@ 2,500 57.76/M 
100 18pF 55 5.0 25 2.5 | P4840-ND@ 23 1.58 11.17 495-1003-1-ND® 1.64 12.51 86.63 495-1003-3-ND@ 2,500 57.76/M 
100 | 22pF 55 5.0 25 2.5 | P4841-ND@ 23 1.58 11.17 495-1004-1-ND@ 1.47 11.21 77.63 495-1004-3-ND@ 2,500 51.76/M 
100 | 27pF 55 50 25 2.5 | P4842-ND@ 23 1.58 11.17 495-1005-1-ND® 1.64 12.51 86.63 — - — 
100 | 33pF 55 50 25 2.5 | P4843-ND@ 23 1.58 11.17 495-1006-1-ND® 1.47 11.21 77.63 495-1006-3-ND@ 2,500 51.76/M 
100 | 47pF 55 50 25 2.5 | P4845-ND@ 19 1.32 9.30 495-1008-1-ND® 1.47 11.21 77.63 495-1008-3-ND® 2,500 51.76/M 
100 | 56pF 55 50 25 2.5 | P4846-ND@ 38 2.56 18.03 495-1009-1-ND® 1.64 12.51 86.63 495-1009-3-ND® 2,500 57.76/M 
100 | 68pF 55 5.0 25 2.5 | P4847-ND@ 23 1.58 11.17 495-1010-1-ND@ 1.64 12.51 86.63 495-1010-3-ND@ 2,500 57.76/M 
100 | 82pF 55 50 25 2.5 | P4848-ND@ 38 2.56 18.03 495-1011-1-ND@ 1.64 12.51 86.63 495-1011-3-ND@ 2,500 57.76/M 
100 | 100pF | 55 50 25 25 | P4849-ND@ 23 1.58 11.17 495-1012-1-ND® 1.64 12.51 86.63 _ _ _— 
100 | 120pF | 55 50 25 25 | P4850-ND@ 38 2.56 18.03 495-1483-1-ND® 1.64 12.51 86.63 495-1483-3-ND@ 2,500 57.76/M 
100 | 150pF | 55 50 25 25 | P4851-ND@ 38 2.56 18.03 495-1013-1-ND@ 1.64 12.51 86.63 495-1013-3-ND@ 2,500 57.76/M 
100 | 180pF_ | 55 50 25 25 | P4852-NDe 38 2.56 18.03 495-1484-1-ND@ 1.64 12.51 86.63 495-1484-3-ND@ 2,500 57.76/M 
100 | 220pF | 55 50 25 50) — - - - 495-1014-1-ND 1.80 13.75 95.18 495-1014-3-ND 2,500 63.46/M 
100 | 270pF | 55 50 25 50) — - _ - 495-1015-1-ND 2.30 17.58 121.73 = =_ _ 
100 | 330pF | 55 50 25 5.0 | P4855-ND 50 3.41 24.04 495-1016-1-ND 1.80 13.75 95.18 495-1016-3-ND 2,500 63.46/M 
100 | 390pF | 55 50 25 25 | P4856-ND@ 50 3.41 24.04 495-1485-1-ND® 2.30 17.58 121.73 _ = _— 
100 | 470pF_ | 55 50 25 5.0 | P4857-ND 31 241 14.85 495-1017-1-ND 1.80 13.75 95.18 495-1017-3-ND 2,500 63.46/M 
100 | 560pF | 55 50 25 25 | P4858-ND@ AQ 3.62 25.88 495-1486-1-ND@ 2.59 19.83 137.25 495-1486-3-ND@ 2,500 91.50/M 
100 | 680pF | 55 50 25 5.0 | P4859-ND 23 1.73 12.35 495-1018-1-ND 2.59 19.83 137.25 _ - — 
100 | 820pF | 55 50 25 5.0 | P4860-ND 57 4.23 30.19 495-1019-1-ND 3.06 23.40 162.00 495-1019-3-ND 2,500 108.00/M 
100 | 1000pF | 55 50 25 5. | P4861-ND 57 4.23 30.19 495-1020-1-ND 3.06 23.40 162.00 495-1020-3-ND 2,500 108.00/M 
100 | 1200pF_| 65 50 25 50 | — - - - 495-1021-1-ND@ 3.73 28.50 197.33 = - _ 
COG) 100 | 1500pF | 65 50 25 5.0 | P4863-ND® 69 5.07 36.23 495-1022-1-ND® 3.73 28.50 197.33 _ - _— 
5% | 100 | 1800pF | 65 50 25 50] — _ - _ 495-1023-1-ND® 7.04 53.85 372.83 495-1023-3-ND@ 2,500 248.56/M 
100 | 2200pF | 65 50 25 50) — - - - 495-1024-1-ND® 4.06 31.07 215.10 495-1024-3-ND@ 2,500 143.40/M 
50 100pF_ | 55 50 25 25 | P4925-ND@ 28 1.93 13.59 495-1025-1-ND® 1.80 13.75 95.18 495-1025-3-ND@ 2,500 63.46/M 
50 120pF_ | 55 50 25 25 | P4926-ND@ 38 2.56 18.03 495-1026-1-ND@ 1.64 12.51 86.63 495-1026-3-ND@ 2,500 57.76/M 
50 150pF | 55 50 25 25 | P4927-ND@ 38 2.56 18.03 495-1027-1-ND® 1.64 12.51 86.63 495-1027-2-ND@t 2,500 57.76/M 
50 180pF | 55 50 25 25 | P4928-ND@ 38 2.56 18.03 495-1028-1-ND® 1.64 12.51 86.63 495-1028-2-ND@$ 2,500 57.76/M 
50 | 220pF |55 50 25 25) — =_ - =_ 495-1029-1-ND® 1.80 13.75 95.18 495-1029-3-ND@ 2,500 63.46/M 
50 | 270pF | 55 50 25 25 | P4930-ND@ 38 2.56 18.03 495-1489-1-ND® 1.64 12.51 86.63 495-1489-2-ND@$ 2,500 57.76/M 
50 | 330pF_ [55 50 25 25 | P4931-NDe 38 2.56 18.03 = - _ 
50 | 390pF | 55 50 25 25 | P4932-ND@ A4 3.00 21.19 495-1031-1-ND® 1.88 14.40 99.68 _ _ _— 
50 | 470pF 155 50 25 25) — _ - _ 495-1032-1-ND® 1.80 13.75 95.18 495-1032-3-ND@ 2,500 63.46/M 
50 | 560pF | 55 50 25 25 | P4934-ND@ A4 3.00 21.19 495-1033-1-ND® 2.13 16.25 112.50 495-1033-2-ND@$ 2,500 75.00/M 
50 | 680pF | 55 50 25 5.0 | P4935-ND@ .28 2.03 14.50 495-1034-1-ND 2.48 18.95 131.18 _ = — 
50 | 820pF [55 50 25 5.0 | P4936-ND AG 3.38 24.15 495-1035-1-ND 1.70 13.00 90.00 495-1035-3-ND 2,500 60.00/M 
50 | 1000pF | 55 50 25 5.0 | P4937-ND 25 1.88 13.40 495-1036-1-ND 2.48 18.95 131.18 495-1036-3-ND 2,500 68.40/M 
50 | 1200pF | 55 5.0 25 5.0 | P4938-ND 55 4.07 29.04 - = _ 
50 | 1500pF | 55 50 25 5.0 | P4939-ND@ 55 4.07 29.04 495-1038-1-ND 2.94 22.49 155.70 495-1038-3-ND 2,500 103.80/M 
50 | 1800pF | 5.5 5.0 25 5.0 | P4940-ND 68 4.99 35.65 495-1039-1-ND 3.54 27.04 187.20 495-1039-2-ND$ 2,500 124.80/M 
50 | 2200pF | 55 50 25 5.0 | P4941-ND@ 35 2.59 18.53 495-1040-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1040-3-ND 2,500 57.76/M 
50 | 3300pF | 65 50 25 5.0 | P4943-ND@ A2 3.12 22.91 495-1042-1-ND® 3.54 27.07 187.43 495-1042-3-ND@ 2,500 124.96/M 
50 | 4700pF | 65 50 25 5.0 | P4944-ND@ 54 3.99 29.33 495-1043-1-ND® 4.53 34.68 240.08 495-1043-3-ND® 2,500 160.06/M 
50 | 5600pF | 65 50 25 5.0 | P4945-ND@ 1.63 12.21 91.60 495-1044-1-ND® 10.24 78.33 542.25 495-1044-3-ND@ 2,500 361.50/M 
50 | 6800pF | 65 50 25 5.0 | P4946-ND@ 1.63 12.21 91.60 495-1045-1-ND® 10.24 78.33 542.25 495-1045-3-ND® 2,500 361.50/M 
50 | 8200pF | 65 50 25 50) — - _ =_ 495-1046-1-ND® 11.77 90.03 623.25 495-1046-3-ND® 2,500 415.50/M 
50 | 10000pF | 65 50 25 5.0 | P4948-ND@ 72 5.38 40.37 495-1047-1-ND® 6.52 49.86 345.15 495-1047-3-ND@ 2,500 230.10/M 
100 | 470pF | 55 50 25 25) — _— = _ 495-1048-1-ND@§ 1.47 11.28 78.08 495-1048-3-ND@§ 2,500 52.06/M 
100 | 680pF | 55 50 25 25 | P4897-ND@ 35 2.38 16.76 495-1049-1-ND® 1.47 11.28 78.08 _— - =_ 
100 | 1000pF | 55 50 25 25 | P4898-ND@ 27 1.84 12.95 495-1050-1-ND® 1.70 13.00 90.00 495-1050-3-ND® 2,500 60.00/M 
100 | 1500pF | 55 50 25 25 | P4899-ND@ 27 1.84 12.95 495-1051-1-ND@ 1.47 11.28 78.08 _ _ — 
100 | 2200pF_ | 55 50 25 25 | P4900-ND@ 27 1.84 12.95 495-1487-1-ND@ 1.70 13.00 90.00 495-1487-3-ND@ 2,500 60.00/M 
100 | 3300pF | 55 50 25 25 | P4901-ND@ 35 2.38 16.76 495-1052-1-ND@ 1.70 13.00 90.00 495-1052-3-ND@ 2,500 60.00/M 
100 | 4700pF | 55 50 25 25 | P4902-ND@ 28 1.93 13.59 495-1053-1-ND® 1.47 11.28 78.08 495-1053-3-ND@ 2,500 52.06/M 
100 | 6800pF | 55 50 25 25) — _ - _ 495-1054-1-ND® 1.89 14.43 99.90 _ _ _— 
100 | 10000pF | 55 50 25 25 | P4904-ND@ 28 1.93 13.59 495-1055-1-ND® 1.80 13.75 95.18 495-1055-3-ND@ 2,500 63.46/M 
100 | 15000pF | 55 50 25 25 | P4905-ND@ 60 4.05 26.20 495-1488-1-ND® 1.89 14.43 99.90 495-1488-3-ND® 2,500 66.60/M 
100 | 22000pF | 65 50 25 25 | P4906-ND@ 36 2.43 17.16 495-1056-1-ND® 2.27 17.32 119.93 495-1056-3-ND@ 2,500 79.96/M 
100 | 33000pF | 6.5 50 25 25 | P4907-ND@ 54 3.68 25.93 495-1057-1-ND® 2.30 17.58 121.73 495-1057-3-ND® 2,500 81.16/M 
100 | 47000pF | 65 50 25 25 | P4908-ND@ 35 2.59 18.53 495-1058-1-ND® 2.78 21.26 147.15 495-1058-3-ND@ 2,500 98.10/M 
100 | 68000pF | 65 50 25 25 | P4909-ND@ 60 4.39 31.34 495-1059-1-ND® 3.47 26.52 183.60 495-1059-3-ND® 2,500 122.40/M 
100 AF 65 5.0 25 2.5 | P4910-ND@ AB 3.50 25.03 495-1060-1-ND® 3.63 27.79 192.38 495-1060-3-ND@ 2,500 128.26/M 
100 | 15)F | 65 50 25 50 | P4911-ND@ 8 3.58 26.27 495-1061-1-ND® 4.06 31.07 215.10 495-1061-3-ND® 2,500 143.40/M 
X7R) 50 | 3300pF | 55 50 25 2.5 | P4949-ND@ 35 2.38 16.76 495-1062-1-ND® 1.40 10.73 74.25 _ = _ 
10% | 50 | 4700pF | 55 50 25 25 | P4950-ND@ 35 2.38 16.76 495-1063-1-ND® 1.70 13.00 90.00 495-1063-3-ND® 2,500 60.00/M 
50 | 6800pF | 55 50 25 25 | P4951-ND@ 35 2.38 16.76 - ed = 
50 | 10000pF | 55 50 25 25 | P4922-NDe 27 1.84 12.95 495-1065-1-ND® 1.70 13.00 90.00 495-1065-3-ND@ 2,500 60.00/M 
50 | 15000pF | 55 50 25 25 | P4952-NDe 35 2.38 16.76 495-1066-1-ND® 1.40 10.73 74.25 — = — 
50 | 22000pF | 55 50 25 25 | P4953-ND@ 28 1.93 13.59 495-1067-1-ND® 1.80 13.75 95.18 495-1067-3-ND® 2,500 63.46/M 
50 | 33000pF | 55 50 25 5.0 | P4954-ND@ AQ 3.32 23.40 495-1068-1-ND® 2.08 15.93 110.25 495-1068-3-ND® 2,500 73.50/M 
50 | 47000pF | 55 5.0 2.5 5.0 | P4955-ND@ 33 2.23 15.73 495-1069-1-ND® 2.08 15.89 110.03 495-1069-3-ND@ 2,500 73.36/M 
50 | 68000pF | 6.5 50 25 5.0 | P4956-ND@ 8 3.54 25.30 495-1070-1-ND® 2.55 19.50 135.00 495-1070-3-ND@ 2,500 90.00/M 
50 AF 65 50 25 5.0 | P4923-NDe 25 1.82 13.00 495-1071-1-ND® 1.89 14.46 100.13 495-1071-3-ND 2,500 66.76/M 
50 A5UF | 65 50 25 5.0 | P13014-ND+ 31 2.08 14.66 = od — 
50 A5UF | 6.5 50 25 5.0 | P4957-ND® 65 478 34.16 495-1072-1-ND® 4.34 33.15 229.50 495-1072-3-ND@ 2,500 153.00/M 
50 22uF | 6.5 5.0 25 5.0 | P4958-ND® 54 3.99 29.33 495-1073-1-ND® 4.53 34.68 240.08 495-1073-3-ND@ 2,500 160.06/M 
50 33uF | 90 75 25 5.0 | P4959-ND® 81 6.02 44.20 495-1074-1-ND® 7.96 60.84 421.20 495-1074-3-ND@ 2,000 280.80/M 
50 ATF | 9.0 75 25 5.0 | P4960-ND® 87 6.55 49.14 495-1075-1-ND® 9.28 70.98 491.40 495-1075-3-ND@ 2,000 327.60/M 
50 68uF | 9.0 75 25 5.0 | P4961-ND® 1.34 10.04 75.26 495-1076-1-ND® 14.14 108.16 748.80 495-1076-3-ND® 2,000 499.20/M 
50 1.0uF | 9.0 75 25 5.0 | P4962-ND® 1.42 10.74 81.02 495-1077-1-ND@ 13.37 102.25 707.85 495-1077-3-ND@ 2,000 471.90/M 
50 | 10000pF | 55 50 25 25 | P4963-ND@ 12 80 5.64 495-1078-1-ND® 87 6.66 46.13 _ - _ 
50 | 22000pF | 55 50 25 25 | P4964-ND@ 12 80 5.64 495-1079-1-ND® 87 6.66 46.13 _— - = 
50 | 47000pF | 55 50 25 25 | P4965-ND@ 14 94 6.66 495-1080-1-ND® 1.03 7.87 54.45 495-1080-3-ND® 2,500 36.30/M 
Z5U | 50 AF 55 50 25 2.5 | P4924-ND@ 15 1.02 7.21 495-1081-1-ND® 1.11 8.52 58.95 495-1081-3-ND® 2,500 39.30/M 
(Y5U)| 50 22uF_ | 65 50 25 2.5 | P4966-ND® 19 1.40 10.03 495-1082-1-ND@ 1.70 13.03 90.23 495-1082-3-ND@ 2,500 60.16/M 
20%| 50 ATF | 65 5.0 25 5.0 | P4967-ND® A7 1.28 9.40 495-1083-1-ND® 2.34 17.88 123.75 495-1083-3-ND@ 2,500 82.50/M 
50 1.0UF | 65 50 25 5.0 | P4968-ND® 35 2.60 19.11 495-1490-1-ND® 3.46 26.42 182.93 = = _— 
50 15uF |9.0 75 25 50 | 495-2630-ND@ 1.11 8.30 62.28 495-2630-1-ND® 5.32 40.66 281.48 495-2630-3-ND@ 2,000 188.00/M 
50 2.2uF | 90 7.5 25 5.0 | P4969-ND@ 69 5.20 39.22 495-1084-1-ND@ 8.33 63.73 441.23 495-1084-3-ND@ 2,000 294.15/M 


RoHS Compliant t+ Bulk parts have 30mm lead length +Tape and Reel § 20% tolerance 
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INA TPC NEw! Radial Leaded Ceramic Disc Capacitors 


Class 1 Dielectric Features: These ceramic capacitors have a linear temperature coefficient, very low tolerances, 
low losses, high insulation resistance, and are specially suited for tuned circuits, timing and other precision circuits. 
Specifications: + Insulation Resistance: >10GQ * Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C 

SL Dielectric Features: These capacitors have wide temperature characteristics but still offer low loss and 
linear type temperature coefficients. They are specially designed to be a smaller alternative to standard Class 
1 capacitors of linear temperature coefficient. Typical application is RF tuning. Specifications: * Operating 
Temperature: -30°C ~ 85°C. 

Class 2 Dielectric Features: These ceramic capacitors have a high dielectric constant, which makes possible 
high capacitance values in reduced dimensions. However, temperature coefficient and loss factor are greater than 
Class 1. Typical applications include decoupling and bypass. Specifications: « Insulation Resistance: >10GQ 
* Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C 

Class 3 Dielectric Features: A thin dielectric layer is grown on a disc of conductive ceramic. Very large 
capacitances can be obtained due to reduced thickness of this barrier layer and its inherently high dielectric 
constant. Due to its small dimensions, they are a less expensive replacement of multilayer ceramic or polyester 
capacitors. Specifications: « Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C 


Capaci- 
tance Temp. Tolerance Dimension (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Ammo Pack AVX 
Fig. | VDC (pF) | Coefficient (%) D $s ul Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Class 1 Dielectric 
1 22 NPO +5 5 5 4 478-4204-1-ND - 1.21 7.15 478-4204-3-ND 2,000 20.00/M 5AK220JABAI 
1 22 NPO +10 5 5 4 478-4205-1-ND - 2.09 12.35 478-4205-3-ND 2,000 34.00/M 5AK220KABJI 
1 400 27 NPO +10 5 5 4 478-4206-1-ND - 2.20 13.00 478-4206-3-ND 2,000 36.00/M 5AK270KABJI 
2 33 NPO +10 5 5 4 478-4207-1-ND - 2.75 16.25 478-4207-3-ND 2,000 45.00/M 5AK330KOBAM 
1 68 NPO +5 8 5 4 478-4208-1-ND - 2.53 14.95 478-4208-2-ND0 2,000 41.00/M 5AK680JAEJH 
1 120 NPO +10 9 5 5 478-4203-1-ND - 2.64 15.60 478-4203-3-ND 2,000 43.00/M 5AK121KAFJI 
2 500 120 NPO +10 7 5 4 478-4209-1-ND _ 2.86 16.90 478-4209-3-ND 2,000 47.00/M 5AQ470KODAM 
SL Dielectric 
400 33 SL +10 4 5 3 478-4210-1-ND _ 2.20 13.00 478-4210-3-ND 2,000 36.00/M 5KK330KOAAM 
2 56 SL +10 4 5 3 478-4211-1-ND _ 3.30 19.50 478-4211-3-ND 2,000 54.00/M 5KK560KOAAM 
500 330 SL +5 6 5 3 478-4212-1-ND _- 3.41 20.15 478-4212-3-ND 2,000 56.00/M 5KQ331JOCAM 
Class 2 Dielectric 
2 100 Y5E +10 4 5 3 478-4213-1-ND - 1.21 7.15 478-4213-3-ND 2,000 20.00/M 5MK101KOAAM 
2 100 YSF +10 4 5 3 478-4216-1-ND - 1.76 10.40 478-4216-3-ND 2,000 29.00/M 5NK101KOAAM 
1 220 Y5P: +20 4 5 3 478-4244-1-ND - 2.09 12.35 478-4244-3-ND 2,000 34.00/M 50K221MAAJI 
2 470 Y5P +10 4 5 3 478-4246-1-ND - 2.09 12.35 478-4246-3-ND 2,000 34.00/M 50K471KOAAM 
1 470 Y5P +20 4 5 3 478-4247-1-ND - 2.09 12.35 478-4247-3-ND 2,000 34.00/M 50K471MAAJI 
2 400 470 Y5F +10 5 5 4 478-4217-1-ND - 2.09 12.35 478-4217-3-ND 2,000 34.00/M 5NK471KOBAM 
1 1000 Y5P +10 5 5 4 478-4241-1-ND - 2.09 12.35 478-4241-2-NDO 2,500 34.00/M 50K102KABJH 
1 1000 Y5P +10 5 5 4 478-4242-1-ND - 1.76 10.40 478-4242-3-ND 2,000 29.00/M 50K102KABJI 
2 1000 Y5P +10 5 5 4 478-4243-1-ND - 2.20 13.00 478-4243-3-ND 2,000 36.00/M 50K102KOBAM 
2 2200 Y5P +10 8 5 4 478-4245-1-ND - 2.31 13.65 478-4245-3-ND 2,000 38.00/M 50K222KOEAM 
2 10000 Y5U -20/ +50 an 5 5 478-4259-1-ND =- 3.19 18.85 478-4259-3-ND 2,000 52.00/M 5SK103SOHAM 
2 10000 Z5V -20 / +50 5 5 4 478-4268-1-ND = 2.53 14.95 478-4268-3-ND 2,000 41.00/M 5UK103Z0BAM 
2 100 Y5P +10 4 5 3 478-4248-1-ND - 2.75 16.25 478-4248-3-ND 2,000 45.00/M 500101KOAAM 
2 100 Y5E +10 4 5 3 478-4214-1-ND =- 2.42 14.30 478-4214-3-ND 2,000 40.00/M 5MQ101KOAAM 
2 100 YSF +10 4 5 3 478-4218-1-ND - 1.87 11.05 478-4218-3-ND 2,000 31.00/M 5NQ101KOAAM 
2 270 YSF +10 4 5 3 478-4219-1-ND - 1.87 11.05 478-4219-3-ND 2,000 31.00/M 5NQ271KOAAM 
2 390 Y5E +10 5 5 4 478-4215-1-ND =_ 2.75 16.25 478-4215-3-ND 2,000 45.00/M 5MQ391KOBAM 
2 390 Y5F +10 4 5 3 478-4220-1-ND _ 2.20 13.00 478-4220-3-ND 2,000 36.00/M 5NQ391KOAAM 
2 470 Y5P +10 4 5 3 478-4254-1-ND - 2.31 13.65 478-4254-3-ND 2,000 38.00/M 500471KOAAM 
2 470 Y5P +20 4 5 3 478-4255-1-ND =_ 2.31 13.65 478-4255-3-ND 2,000 38.00/M 500471MOAAM 
2 470 Y5F +10 5 5 4 478-4221-1-ND _ 1.87 11.05 478-4221-3-ND 2,000 31.00/M 5NQ471KOBAM 
2 560 Y5P +10 4 5 3 478-4257-1-ND = 2.20 13.00 478-4257-3-ND 2,000 36.00/M 500561KOAAM 
2 500 820 Y5F +10 6 5 4 478-4222-1-ND _ 2.31 13.65 478-4222-3-ND 2,000 38.00/M 5NQ821KOCAM 
1 1000 Y5P +10 6 5 4 478-4249-1-ND =_ 2.64 15.60 478-4249-2-ND0 2,500 43.00/M 50Q102KACAH 
1 1000 Y5P +10 6 5 4 478-4250-1-ND _ 2.31 13.65 478-4250-2-ND0 2,500 38.00/M 50Q102KACJA 
2 1000 Y5P. +10 6 5 4 478-4251-1-ND =_ 2.31 13.65 478-4251-3-ND 2,000 38.00/M 500102KOCAM 
1 1000 Y5U +20 4 5 3 478-4260-ND+ lh] 1.08 7.80 - _ _ 5SQ102MAAAA 
2 1000 Y5U +20 4 5 3 478-4261-1-ND - 2.86 16.90 478-4261-2-ND0 2,500 47.00/M 5SQ102MOAAL 
2 1000 Y5U +20 4 5 3 478-4262-1-ND - 2.31 13.65 478-4262-3-ND 2,000 38.00/M 5$0102MOAAM 
2 1000 Y5P +20 6 5 4 478-4252-1-ND - 2.20 13.00 478-4252-3-ND 2,000 36.00/M 500102MOCAM 
2 1500 Y5P +10 7 5 4 478-4253-1-ND - 3.19 18.85 478-4253-3-ND 2,000 52.00/M 500152KODAM 
1 2200 Y5U +20 7 5 4 478-4263-1-ND - 2.97 17.55 478-4263-3-ND 2,000 49.00/M 5$Q222MADAK 
2 4700 Y5P +10 1 5 5 478-4256-1-ND _ 4.18 24.70 478-4256-3-ND 2,000 68.00/M 500472KOHAM 
3 100 YSF +10 5 5 4 478-4223-NDt 12 1.13 8.13 = _ _ 5NR101KNBCA 
1 220 YSF +10 4 5 3 478-4230-ND+ 13 1.26 9.10 = _ ad 5NR221KAACA 
1 470 Y5F +10 5 5 4 478-4233-1-ND _ 2.64 15.60 478-4233-2-ND0 2,000 43.00/M 5NR471KABLH 
1 1000 Y5F +10 vi 5 4 478-4224-1-ND - 3.41 20.15 478-4224-2-ND0 2,000 56.00/M 5NR102KADLH 
3 1000 Y5F +10 7 5 4 478-4225-1-ND - 3.63 21.45 478-4225-3-ND 1,500 59.00/M 5NR102KNDCM 
3 jooo | 1000 Y5F +10 7 5 4 478-4226-1-ND _ 4.29 25.35 478-4226-3-ND 1,500 70.00/M 5NR102KNDLM 
3 1000 YSF +10 8 5 4 478-4227-ND+ 12 1.13 8.13 = _ =— 5NR102KNECA 
1 1800 YSF +10 10 5 5 478-4229-1-ND _ 4.95 29.25 478-4229-3-ND 1,500 81.00/M 5NR182KAGAI 
1 2200 Y5F +10 1 5 5 478-4231-ND+ 24 1.98 14.30 - _ ad 5NR222KAHCA 
2 3300 Y5F +10 13 10 6 478-4232-NDt 28 2.66 19.18 = _ oad 5NR332KWJCA 
2 10000 YSF +10 16 10 vg 478-4228-ND+ At 3.92 28.28 - _ — 5NR103KWLCA 
1 10000 Y5R +20 19 10 7 478-4258-ND+ 50 477 34.45 = _ ad 5PR103MUMCE 
2 470 Y5F +10 8 75 4 478-4238-ND+ 20 1.89 13.65 - _ ad 5NS471KRECA 
2 1000 YSF +10 9 75 5 478-4234-ND+ 22 2.12 15.28 - — _ 5NS102KRFCA 
1 1000 Y5F +20 9 75 5 478-4235-1-ND - 3.85 22.75 478-4235-3-ND 1,500 63.00/M 5NS102MBFCI 
2 1800 Y5F +10 an 75 5 478-4236-ND+ 26 2.43 17.55 = _ _ 5NS182KRHCA 
1 2000 | 2200 Y5U +20 9 75 5 478-4264-ND+ 20 1.89 13.65 = _ ad 5SS222MBFCA 
2 2200 Y5F +10 13 10 6 478-4237-ND+ 29 2.79 20.15 - _ —_ 5NS222KWJCA 
1 4700 Y5U -20/ +50 1 75 5 478-4267-NDt 26 2.34 16.90 - ad _ 5SS472SBHCA 
1 4700 Y5U +20 an 75 5 478-4265-ND+ 25 2.34 16.90 - _ — 5SS472MBHCA 
3 4700 Y5U +20 1 5 5 478-4266-1-ND _ 5.94 35.10 478-4266-3-ND 1,500 97.00/M 5SS472MNHCM 
2 | 3900 | 1000 Y5F +10 10 10 5 478-4239-NDt .22 2.12 15.28 - _ _— 5NT102KWGCA 
3 2200 Y5F +10 13 75 6 478-4240-ND+ .29 2.75 19.83 - _ _ 5NT222KQJCA 
Class 3 Dielectric 
2 25 O.1yF Y5V -20 / +80 6 5 3 478-4274-1-ND _ 2.42 14.30 478-4274-3-ND 2,000 40.00/M 5ZF104Z0CAM 
1 10000 Y5U -20/ +80 4 5 3 478-4271-1-ND - 2.31 13.65 478-4271-2-ND0 2,500 38.00/M 5YH103ZAAJA 
1 10000 Y5U -20/ +80 4 5 3 478-4272-1-ND - 2.31 13.65 478-4272-3-ND 2,000 38.00/M 5YH103ZAAJI 
1 50 10000 Y5P +20 6 5 3 478-4269-1-ND _ 2.53 14.95 478-4269-3-ND 2,000 41.00/M 5WH103MACJI 
1 10000 Y5P -20/ +80 6 5 3 478-4270-1-ND - 2.53 14.95 478-4270-2-NDO 2,500 41.00/M 5WH103ZACJH 
2 47000 Y5U -20/ +80 8 5 3 478-4273-1-ND - 2.86 16.90 478-4273-3-ND 2,000 47.00/M 5YH473Z0EAM 
4 Tape and Reel + Bulk (Continued) 
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IN) ( TPC NEW! Radial Leaded Ceramic Disc Capacitors (cont) 


Capaci- 
tance Temp. Tolerance Dimension (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Ammo Pack AVX 
Fig. | VDC (pF) | Coefficient (%) D Ss i Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 0.1pF Y5V +20 6 5 3 478-4275-1-ND = 1.98 11.70 478-4275-3-ND 2,000 32.00/M 5ZH104MACuI 
1 0.1pF Y5V -20/ +80 6 5 3 478-4276-1-ND _— 2.42 14.30 478-4276-2-ND0 2,500 40.00/M 5ZH104ZACAH 
1 0.1pF Y5V -20/+80 6 5 3 478-4277-1-ND _ 1.98 11.70 478-4277-2-ND0 2,500 32.00/M 5ZH104ZACJA 
1 50 0.1pF Y5V -20/+80 6 5 3 478-4278-1-ND = 1.98 11.70 478-4278-3-ND 2,000 32.00/M 5ZH104ZACJI 
2 0.1pF Y5V -20/ +80 6 5 3 478-4279-1-ND = 2.97 17.55 478-4279-3-ND 2,000 49.00/M 5ZH104Z0CAM 
2 0.1pF Y5V -20/ +80 6 5 3 478-4280-1-ND a 2.31 13.65 478-4280-2-ND0 2,500 38.00/M 5ZH104Z0CJA 
2 0.1pF Y5V -20/+80 6 5 3 478-4281-1-ND _— 2.31 13.65 478-4281-2-ND0 2,500 38.00/M 5ZH104ZOCJL 
2 0.1pF Y5V -20/ +80 6 5 3 478-4282-1-ND =- 2.20 13.00 478-4282-3-ND 2,000 36.00/M 5ZH104Z0CJM 
Tape andRee! +Bulk 


NEW! Epoxy Coated AC and Switch Mode Ceramic Disc Capacitors 


These capacitors are made of a new dielectric compound specially developed for AC 
or switch mode circuits that can generate dielectric heat, which is the limiting factor on 
other ceramic disc capacitors. 

This series adds the advantages of Class 1 capacitors (low loss factor) with the 
advantages of Class 2 capacitors (small size and lower cost). These capacitors are 
epoxy coated, flame retardant class UL94V-0. They meet the standards of the telecom 
and data processing industry. They are particularly suited for TV deflection and power 
supply circuits. 

Specifications: * Insulation Resistance @ 500V: >10GQ * Operating Temperature: 
-40°C ~ 125°C 


Capaci- 
tance Temp. Tolerance Dimension (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Ammo Pack AVX 
Fig. | VDC (pF) | Coefficient (%) D s uf Part No. al 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

1 1000 | 2200 Y5P. +10 13 § 6 478-4287-1-ND = 4.51 26.65 478-4287-3-ND 1,500 74.00/M 6LR222KNJCM 
2 220 Y5P +10 6 75 4 478-4291-ND+ malts 1.58 11.38 = = _— 6LS221KRCCT 
1 220 Y5P +10 7 5 4 478-4290-1-ND — 5.17 30.55 478-4290-3-ND 1,500 85.00/M 6LS221KNDCM 
1 270 Y5P +10 7 4 478-4292-1-ND — 4.07 24.05 478-4292-3-ND 1,500 67.00/M 6LS271KNDCM 
1 330 Y5P. +10 8 5 4 478-4293-1-ND — 5.94 35.10 478-4293-3-ND 1,500 97.00/M 6LS331KNECM 
3 470 Y5P. +10 9 7.5 5 478-4294-ND+ 18 1.67 12.03 = _ _ 6LS471KBFCT 

1 2000 470 Y5P +10 9 5 5 478-4295-1-ND _ 2.53 14.95 478-4295-3-ND 1,500 117.00/M 6LS471KNFCM 
3 1000 Y5U +20 8 75 4 478-4283-ND+ 22: 2.07 14.95 = _ _— 67S102MBECA 
3 1000 Y5P. +10 an 15 § 478-4288-ND+ .20 1.89 13.65 = _ _ 6LS102KBHCT 
1 1000 Y5P +10 1 5 5 478-4289-1-ND — 7.92 46.80 478-4289-3-ND 1,500 130.00/M 6LS102KNHCM 
3 2200 Y5U -20/ +50 9 5 5 478-4284-1-ND = 4.84 28.60 478-4284-3-ND 1,500 79.00/M 67S222SAFCI 

3 2200 Y5U -20/+50 9 5 5 478-4285-1-ND — 4.73 27.95 478-4285-3-ND 1,500 77.00/M 67S222SAFCK 

3 10000 Y5V -20/+50 1 10 5 478-4286-1-ND — 6.16 36.40 478-4286-3-ND 1,500 101.00/M 68S103SCHCK 

+ Bulk 


NEW! Safety Ceramic Disc Capacitors 


X Function: Y Function: 
Applications where the capacitor failure does not lead to the danger of electrical shock. There are 3 Applications where the capacitor failure may lead to the danger of electrical shock. There are 4 subclasses 
subclasses related to the peak voltage of the impulses superimposed to the main voltage; Subclass X1: _ elated to the peak voltage of the impulses applied before life test. Subclass Y1: Impulses up to 8kV; Subclass 


Impulses up to 4kV; Subclass X2: impulses up to 2.5kV. Y2: Impulses up to 5kV; Subclass Y3: Rated for 250VAC without impulses. 
61V 620 65N 
Certificate Rated Climatic Certificate Rated Climatic Certificate Rated Climatic 
Standard Number Voltage Category Number Voltage Category Number Voltage Category 
WwW UL 1414 E 147842 (N) 250 VAC = E 147842 (N) 250 VAC = E 147842 (N) | 250 VAC = 
@ | SANSA 122.2 | LR 100430-2 | 250 VAC — | tr 100430-1 | 250. vac 
DIN BDE 0560 76830 
Part 2 — _ 76804 400 VAC 25/85/21 = — — 
BS 94612 40/85/21/C = = = 
— | DIN EN 132400: 1995 X1: 400 VAC X1: 400 VAC 
IEC 384-14: 1993 Sees Y1: 250 VAC 101384 yi250 vac | 40/85/21/¢ — = — 
EN 132400: 1994 X1: 400 VAC X1: 400 VAC 
® IEC 384-14: 1993 V4551 yt: 250 vac | 40/125/21/¢ V4635 yo: 250 vac. | 40/125/21/C _ _ _ 
Capaci- Tolerance Dimension (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Fig. tance (pF) (%) D s T Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
X1/Y1 — Test Voltage 4kVAC 
1 470 +20 8 10 4 478-4300-ND$ 29 2.79 20.15 _ — - 61V471MCECT 
1 1000 +20 8 10 4 478-4296-ND$ .28 2.61 18.85 — — _ 61V102MCECT 
1 2200 +20 ish 10 5 478-4297-ND$ 35 3.33 24.05 = _— _ 61V222MCHCA 
1 2200 +20 an 10 5 478-4298-ND$ 35 3.33 24.05 _ — _ 61V222MCHCT 
2 2200 +20 10 5 5 478-4299-1-ND _— 6.05 35.75 478-4299-3-NDO 1,000 99.00/M 61V222MNGCM 
1 4700 -20/+50 19 10 7 478-4301-ND$ 58 5.49 39.65 = _ =— 61V472SCMCT 
X1/¥2 — Test Voltage 2.5kVAC 
1 1000 +20 v4 75 4 478-4302-ND$ 26 2.43 17.55 _ — _- 620102MBDCA 
1 1000 +20 8 75 4 478-4303-ND$ .23 2.21 15.93 _ _ =— 620102MBECA 
1 1000 +20 8 75 4 478-4304-1-ND _— 5.61 33.15 478-4304-2-ND 1,500 92.00/M 620102MBECH 
2 1000 +20 8 75 4 478-4306-1-ND _ 3.63 21.45 478-4306-2-ND 1,000 59.00 620102MQECS 
2 1000 +20 8 7.5 4 478-4307-1-ND - 7.04 41.60 478-4307-2-ND 1,000 115.00 620102MQEIS 
1 2200 +20 aH 10 5 478-4308-ND$ 42 4.01 28.93 — — _ 620222MCHCA 
1 4700 +20 15 75 6 478-4309-ND$ 37 3.47 25.03 = = = 620472MBKCA 
3 4700 -20/+50 15 10 6 478-4310-ND$ 39 3.69 26.65 = _— =_ 620472SWKCE 
X2/¥3 — Test Voltage 1.5kVAC 
1 4700 +20 15 75 6 478-4312-ND$ 34 3.24 23.40 _ _ _ 65N472MBKCA 
1 4700 -20/+50 15 75 6 478-4313-ND$ 35 3.29 23.73 — — _ 65N472SBKCT 
3 4700 -20/+50 15 75 6 478-4314-ND$ AQ 4.68 33.80 = _ = 65N472SRKCT 
1 10000 +20 16 7.9 rd 478-4311-1-ND _ 17.93 105.95 478-4311-3-NDO 500 146.50 65N103MBLCP 
4 Ammo Pack + Bulk 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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The SpinGuard series is the industry leading conformally coated axial leaded multilayer capacitor. 


SpinGuard® Axial Leaded Ceramic Capacitors 


1.00 (25.4) 


© .019 (.483) 
D 


Applications: * Decoupling ° Filtering = 
Dielec- Cap. Dimensions - Inch (mm) | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 
tric VDC} Cap. | Tol. (%) | L Maximum | D Maximum | Part No. 1 10 100 1000 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
200 22pF -170 (4.32) -100 (2.54) | 478-2426-1-ND 16 1.53 11.05 76.50 | — _ = SA102A220JAA 
200 22pF -170 (4.32) -100 (2.54) | 478-3142-1-ND§ 16 1.53 11.05 76.50 | 478-3142-2-ND§ 7,500 51.00/M SA102A220JAR 
CoG 200 | 100pF -170 (4.32) -100 (2.54) | 478-2425-1-ND 16 1.53 11.05 76.50 | — = = SA102A101JAA 
(NPO) | 200 | 100pF a5 -170 (4.32) -100 (2.54) | 478-3141-1-ND§ 16 1.53 11.05 76.50 | 478-3141-2-ND§ 7,500 51.00/M SA102A101JAR 
50 | 1000pF -170 (4.32) -100 (2.54) | 478-2431-1-ND 19 1.80 13.00 90.00 | 478-2431-2-ND 7,500 60.00/M SA105A102JAA 
50 | 1000pF -170 (4.32) -100 (2.54) | 478-3147-1-ND§ 19 1.80 13.00 90.00 | 478-3147-2-ND§ 7,500 60.00/M SA105A102JAR 
X5R 10 3.3yF +10 -170 (4.32) -100 (2.54) | 478-3974-1-ND§ 1.02 9.68 69.88 483.75 | 478-3974-2-ND§ 7,500 323.00/M SA10ZD335KAA 
1000pF -170 (4.32) -100 (2.54) | 478-2427-1-ND 13 1.26 9.10 63.00 | — = = SA101C102KAA 
1000pF -170 (4.32) -100 (2.54) | 478-3143-1-ND§ 13 1.26 9.10 63.00 | 478-3143-2-ND§ 7,500 42.00/M SA101C102KAR 
100 | 10000pF +10 -170 (4.32) -100 (2.54) | 478-2428-1-ND 13 1.26 9.10 63.00 | 478-2428-2-ND 7,500 42.00/M SA101C103KAA 
10000pF -170 (4.32) -100 (2.54) | 478-3144-1-ND§ 13 1.26 9.10 63.00 | 478-3144-2-ND§ 7,500 42.00/M SA101C103KAR 
56000pF -290 (7.37) -150 (3.81) | 478-2429-1-ND 31 2.93 21.13 146.25 | 478-2429-2-ND 5,000 98.00/M SA301C563KAA 
100 | 56000pF .290 (7.37) -150 (3.81) | 478-3145-1-ND§ 31 2.93 21.13 146.25 | 478-3145-2-ND§ 5,000 98.00/M SA301C563KAR 
100 10UF .290 (7.37) -150 (3.81) | 478-2430-1-ND 32 3.06 22.10 153.00 | 478-2430-2-ND 5,000 102.00/M SA301C104KAA 
100 10UF +10 .290 (7.37) -150 (3.81) | 478-3146-1-ND§ 32 3.06 22.10 153.00 | 478-3146-2-ND§ 5,000 102.00/M SA301C104KAR 
X7R 50 | 10000pF -170 (4.32) -100 (2.54) | 478-2432-1-ND 13 1.22 8.78 60.75 | — = = SA105C103KAA 
50 | 10000pF -170 (4.32) -100 (2.54) | 478-3148-1-ND§ 13 1.22 8.78 60.75 | 478-3148-2-ND§ 7,500 41.00/M SA105C103KAR 
47000pF -170 (4.32) -100 (2.54) | 478-2433-1-ND 18 1.67 12.03 83.25 | — = = SA105C473KAA 
47000pF -170 (4.32) -100 (2.54) | 478-3149-1-ND§ 18 1.67 12.03 83.25 | 478-3149-2-ND§ 7,500 56.00/M SA105C473KAR 
50 0UF +10 -170 (4.32) -100 (2.54) | 478-3150-1-ND§ 14 1.35 9.75 67.50 | 478-3150-2-ND§ 7,500 45.00/M SA105C104KAR 
0UF -170 (4.32) -120 (3.05) | 478-3151-1-ND§ 16 1.53 11.05 76.50 | 478-3151-2-ND§ 5,000 51.00/M SA115C104KAR 
10UF -260 (6.60) -100 (2.54) | 478-2436-1-ND 21 2.03 14.63 101.25 | 478-2436-2-ND 5,000 68.00/M SA205C104KAA 
50 10UF #10 -260 (6.60) -100 (2.54) | 478-3152-1-ND§ 21 2.03 14.63 101.25 | 478-3152-2-ND§ 5,000 68.00/M SA205C104KAR 
-22uUF .290 (7.37) -150 (3.81) | 478-3153-1-ND§ 53 5.04 36.40 252.00 | 478-3153-2-ND§ 5,000 168.00/M SA305C224KAR 
100 OUF -170 (4.32) -120 (3.05) | 478-2438-1-ND 13 1.26 9.10 63.00 | — = — SA111E104MAA 
100 -10uF -170 (4.32) -120 (3.05) | 478-3154-1-ND§ 13 1.26 9.10 63.00 | 478-3154-2-ND§ 5,000 42.00/M SA111E104MAR 
50 | 10000pF +20 -170 (4.32) -100 (2.54) | 478-2439-1-ND 13 1.26 9.10 63.00 | — _ _— SA105E103MAA 
50 | 10000pF -170 (4.32) -100 (2.54) | 478-3155-1-ND§ 13 1.26 9.10 63.00 | 478-3155-2-ND§ 7,500 42.00/M SA105E103MAR 
Z5U 50 -10uF -170 (4.32) -100 (2.54) | 478-3156-1-ND§ 3 1.26 9.10 63.00 | 478-3156-2-ND§ 7,500 42.00/M SA105E104MAR 
-10uF | +80/-20 | .170 (4.32) -100 (2.54) | 478-3157-1-ND§ 13 1.26 9.10 63.00 | 478-3157-2-ND§ 7,500 42.00/M SA105E104ZAR 
50 ATUF +20 .290 (7.37) -150 (3.81) | 478-2442-1-ND 43 4.05 29.25 202.50 | — = = SA305E474MAA 
-A7UF +20 .290 (7.37) -150 (3.81) | 478-3158-1-ND§ 43 4.05 29.25 202.50 | 478-3158-2-ND§ 5,000 135.00/M SA305E474MAR 
1.0uF +20 .290 (7.37) -150 (3.81) | 478-3159-1-ND§ 61 5.81 41.93 290.25 | 478-3159-2-ND§ 5,000 194.00/M SA305E105MAR 
§ RoHS Compliant 
SkyCap® Radial Leaded Dimensions Inch (mm) 
= . Size Code W Max. H Max. T Max. Ls 
Ceramic Capacitors 15 150 (3.81) | .150(3.81) | .100(2.54) | .100 (2.54) 
ae ; . ; 20 .200 (5.08) | .200(5.08) | .125 (3.175) | .100 (2.54) 
Lipinechaaeeiieg is the industry leading conformally coated radial leaded 24 "200 (5.08) '200 (5.08) 125 (3.175) "200 (5.08) 
Applications: * Decoupling ° Filtering * Automotive 30 300 (7.62) 300 (7.62) 1.50 (3.81) 200 (5.08) 
Dielec-| Size Cap. Tol.| Digi-Key Pricing AVX Dielec-| Size Cap. Tol.| Digi-Key Pricing AVX 
Fig.| tric | Code| VDC | Cap. (%) | Part No. 1 10 100 500 | PartNo. Fig.| tric | Code) VDC | Cap. (%) | Part No. 1 10 100 500 | PartNo. 
10pF 478-2444-ND 20 1.51 10.75 38.70 | SR152A100KAA 10000pF 478-3179-ND§ —.21 1.54 11.00 39.60 | SR211C103KAR 
10pF 478-3160-ND§ 20 1.51 10.75 38.70 | SR152A100KAR 15000pF 478-2464-ND 211.58 11.25 40.50 | SR2110153KAA 
1SpF | +10 /478-3161-ND§ 20. 1.51 10.75 38.70 | SR152A150KAR 21 | 100 |15000pF] +10 |478-3180-ND§ .21 158 11.25 40.50 | SR211C153KAR 
22pF 478-3162-ND§ 20, 1.51 10.75 38.70 | SR152A220KAR 22000pF 478-3181-ND§ 24 1.79 12.75 45.90 | SR2110223KAR 
200 [33k 478-3163-ND§__.20__1.51 __10.75__38.70 | SR152A330KAR 33000pF 478-2466-ND 241.79 12.75 45.90 | SR211C333KAA 
470F MSPS ND 20) (1.51 10.75 38.70 | SRIS2AA70KAA | | 2 | x7R 33000pF 478-3182-ND§ 241.79 12.75 45.90 | SR211C333KAR 
CoG 470 478-3164-ND§ 201.51 10.75 38.70 | SR1S2A470KAR 21 | 100 |47000pF| +10 |478-3183-ND§ 24 1.79 12.75 45.90 | SR211C473KAR 
68pF +10 | 478-2449-ND 20 1.51 10.75 38.70 | SR152A680KAA 1 ii 
(NPO) | 15 68 s if 68000pF 478-2468-ND 24 1.79 12.75 45.90 | SR211C683KAA 
pF 478-3165-ND§ 20 1.51 10.75 38.70 | SR152A680KAR 68000pF 478- ig 
p }78-3184-ND§_ 241.79 =12.75 45.90 | SR211C683KAR 
100pF 478-3166-ND§_ 171.26 9.00 32.40 | SR151A101KAR 700 478-3185-ND 3A 1791275 45.90 | SRO11C104KAR 
150pF 478-3167-ND§ 17 1.26 9.00 32.40 | SR151A151KAR ai A0UF | +10 OB : : ‘ 
220pF 478-3168-ND§ 19 137 975 35.10 | SR151A221KAR 50 Aiss1SNDS) 24 1.79 12.75 45.90 | SR2ISCIO4KAR 
1 100 | 330pF | +10 |478-3169-ND§ 19 1.44 1025 36.90 | SR151A331KAR 20 88000pF 478-3186-ND§ 211.58 11.25 40.50 / SR205C683KAR 
470pF 478-3170-ND§ 20. 1.51 10.75 38.70 | SRIS1A471KAR 1 X7R | 20 | 50 AOUF | +10 |478-3187-ND§ .24 1.79 12.75 45.90 | SR205C104KAR 
680pF 478-3171-ND§__22 161 11.50 _41.40 | SRIS1AGS1KAR 30 ATUE 478-3189-ND§ 1.01 7.46 53.25 191.70 | SR305C474KAR 
1000pF 478-2456ND 191441025 36.90 | SRIS1C102KAA 100 | 10uF |+80/-20 |478-2474-ND 271.96 14.00 50.40 | SR211E104ZAA 
4000pF 478-3172-ND§ 19 144 10.25 36.90 | SRIS1C102KAR 100 | 10uF |+80/-20 |478-3190-ND§ .27 1.96 14.00 50.40 | SR211E104ZAR 
1500pF ) +10 |478-3173-ND§ 19 1.44 10.25 36.90 | SR151C152KAR 21 | 100 ) .22uF |+80/-20 | 478-2475-ND 35 2.56 18.25 65.70 | SR211E224ZAA 
2200pF 478-2458-ND 24 1.79 12.75 45.90 | SR151C222KAA ry Z5U 100 | .22uF |+80/-20 |478-3191-ND§ 35 2.56 18.25 65.70 | SR211E224ZAR 
y7re | 45 | 100 |2200RF 478-3174-ND§ 241.79 12.75 45.90 | SR151C222KAR 50 | 10uF | +20  [478-3193-ND§ 15 1.12 8.00 28.80 | SR215E104MAR 
3300pF 478-3175-ND§ 241.79 12.75 45.90 | SR151C332KAR 21 | 50 | aur | 220 [AZ82K78:NDI) 37 2.70 (19.25 69.80 | SR215ES34MAA 
4700pF 478-2460-ND 27 1.96 14.00 50.40 | SR151C472KAA 478-3194-ND§ 37 2.70 _—*19.25 69.30 _ | SR215E334MAR 
4700pF | +10 |478-3176-ND§ 27 1.96 14.00 50.40 | SR151C472KAR 4 | zsu | 22 | 50 | THF | 40g [478°3192-ND§ 161.19 8.50 30.60 | SR205E104MAR 
6800pF 478-3177-ND§ 27 1.96 14.00 50.40 | SR151C682KAR 30 1.0uF 478-3195-ND§ 594.34 31.00 111.60 | SR305E105MAR 
10000pF 478-3178-ND§ 241.75 12.50 __ 45.00 | SR151C103KAR | § RoHS Compliant 
SE/SK Series SMPS Radial Dimensions - mm 
. . Size Code | L Max. | H Max. |LS Nom. | LD Nom. 
Leaded Ceramic Capacitors sko1_ | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.508 
. : SKO3 7.62 7.62 5.08 0.508 
The SE/SK series capacitors from AVX are conformally coated MLC RoHS SK04 10.2 10.2 5.08 0.508 
capacitors for input or output filtering in switch mode power supplies. pete 3 SKO5/SK55/ 
They are specially processed to handle high currents and are low 12.7 12.7 10.2 0.635 
enough in cost for commercial SMPS applications. ®& SE0S 
Specifications: * Operating Temperature: COG and X7R: -55°C ~ 125°C, SK06 gent 15.2 20.1 0.813 
Z5U: 10°C ~ 85°C * Lead Length: 25.4mm minimum SK59 17.0 | 137 | 146 | 0.635 
Dielec-| Size Cap. Tol. | Digi-Key Price Each AVX Dielec-) Size Cap. Tol. | Digi-Key Price Each AVX 
Fig.) tric Code | VDC Cap. (%) Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | tric Code | VDC Cap. (%) Part No. 1 10 100 |Part No. 
1_| X7R_| SKO1 500 | 10000pF +10 478-4011-ND 3.47 2.56 1.83_|SKO17C103KAR SK05 -22\F +10 478-4029-ND 10.78 7.95 5.68 |SK057C224KAR 
2 | COG | SKO04 | 500 | 10000pF +10 478-4020-ND 10.40 7.67 5.48 | SK047A103KAR 2 | x7R SK04 500 .27\F +10 478-4021-ND 10.40 7.67 5.48 |SK047C274KAR 
SKO5 50 AOUF +20 478-4026-ND 10.78 7.95 5.68 | SK055C104MAR SKO5 ATF +10 478-4030-ND 10.78 7.95 5.68 |SKO57C474KAR 
SK04 50 3.3pF +10 478-4019-ND 10.40 7.67 5.48 | SKO45C335KAR SKO5 ATUF +20 478-4031-ND 10.78 7.95 5.68 _|SK057C474MAR 
SK05 50 5.6uF +10 478-4027-ND 10.78 7.95 5.68 | SKO55C565KAR 3 | X7R_| SK59 | 500 1.0\F +10 478-4034-ND 17.91 13.20 9.43 _|SK597C105KAR 
SK04 | 100 2.7F +10 478-4016-ND 10.40 7.67 5.48 | SK041C275KAR SK04 25 10yF 478-4018-ND 10.40 7.67 5.48 |SK043E106ZAR 
2 | x7 SEO5 | 100 8.2uF +10 478-4010-ND 11.88 8.75 6.25 | SE051C825KAR SKO5 50 10pF 478-4028-ND 10.78 7.95 5.68 |SKO55E106ZAR 
SKO03 | 200 .22\F 478-4012-ND 5.70 4.20 3.00 | SK032C224KAR 2 | z5y Sk04 | 100 4.7F 4+80/-20 478-4017-ND 10.40 7.67 5.48 |SK041E475ZAR 
SK03 | 200 56UF 478-4013-ND 5.65 417 2.98 | SKO32C564KAR SKO6 | 100 22uF 478-4032-ND an A7 20.02 14.30 |SKO61E226ZAR 
SKO05 | 200 1.0uF +10 478-4024-ND 10.78 7.95 5.68 | SK052C105KAR Sk05 | 100 6.8uF 478-4023-ND 10.78 7.95 5.68 |SKO51E685ZAR 
SK03 | 500 AOUF 478-4014-ND 5.65 417 2.98 | SK037C104KAR SKO05 | 200 4.7UF 478-4025-ND 10.78 7.95 5.68 |SKO52E475ZAR 
SK03 | 500 A2QuF 478-4015-ND 5.80 4.27 3.05 _|$K037C124KAR 3 | Z5U_ | SK55 | 100 6.8uF | +80/-20 [478-4033-ND 10.78 7.95 5.68 |SK551E685ZAR 
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INV) Dimensions - mm 
1 Size Code | L Max. | HMax.| SNom. | LD Nom. 
mT A SV Series Ssvo1 6.35 5.59 4.32 0.64 
High Voltage Leaded Ceramic Capacitors svos | 940782 | 6.00 | od 
g g p SV03 9.40 | 7.62 6.99 0.64 
High value, low leakage, and small size are difficult parameters to obtain in capacitors for high voltage systems. AVX’s SV04 11.4 5.59 7.62 0.64 
SV series lead capacitors meet these performance characteristics. These special design criteria result in significant SVO5 11.9 10.2 9.52 0.64 
reduction of partial discharge activity within the dielectric and having, therefore, a major impact on long-term reliability SVO06 14.0 7.11 10.16 0.64 
of the product. The SV high voltage radial capacitors are conformally coated with high insulation resistance, high SVO7 14.5 12.7 121 0.64 
dielectric strength epoxy eliminating the possibility of arc flashover. This series also exhibits low ESR at high Svos 17.0 152 14.6 0.64 
frequencies. The same criteria governing the high voltage design carries the added benefits of extremely low ESR in SV09 196 183 174 0.64 
relatively low capacitance and small packages. These caps are designed and are ideally suited for applications such : = = 7 
as snubbers in high frequency power converters, resonators in SMPS, and high voltage coupling/DC blocking. SV13 7.62 9.14 5.08 0.51 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C ¢ Insulation Resistance: (25°C, at 500V) 100K MQ min., or SV14. 10.2 ube 5.08 0.51 
1000 MQ-F min., whichever is less * Dissipation Factor: COG: 0.15% max., X7R: 2.5% max. SV15 12.7 14.2 10.2 0.64 
Cap. Cap. 
Dielec-| Size Tol. | Digi-Key Price Each AVX Dielec-| Size Tol. | Digi-Key Price Each AVX 
tric | Code | VDC | Cap. (%) | Part No. 1 10 100 | Part No. tric | Code | VDC | Cap. (%) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
ae ao seo pier ei ney 3a per Sierras svo2 |1000 | 4700pF ) +10 | 478-4040-ND 4.04 2.98 2.13 | SVO2AC472KAR 
P * resale : é : SVO1 |1000 ]10000pF) +10 | 478-4035-ND 3.71 2.73 1.95 | SVO1AC103KAR 
COG | svo1 | 2000 33pF +10 | 478-4038-ND 3.71 2.73 1.95 | SVO1GA330KAR svo1 {1000 J000NBE 20 | 478-4036-ND 371 273 1.95 | SVO1AC1O3MAR 
(NPO) | svo4 |2000] 150pF | +10 | 478-4043-ND 489 361 258 | SVOAGA1S1KAR le a es 4 
8vi4 | 1000 100000F “10 | 478-4055-ND 10.64 734 560 | SVI4AA103KAR SV13 |1000 | 10000pF} +20 | 478-4054-ND 10.64 7.84 5.60 | SV13AC103MAR 
Svo3 |3000| 4700pF | +20 | 478-4042-ND 432 3.19 228 | SVOSHCA7aMAR] | X7R FSS ROA AWE att ee = $e 323 nea 
SVO5 |2500) 18000pF} +10 | 478-4046-ND 6.18 4.55 3.25 | SVOS5WC183KAR pi 7 _ " i 
svoi |2000] 330pF | +10 | 478-4039-ND 371 273 1.95 | SVO1GC331KAR SVO7 |1000] .10F | +10 | 478-4048-ND 11.50 8.47 6.05 | SVO7AC104KAR 
X7R | sv1s |2000| 33000pF| +10 | 478-4056-ND 11.02 8.12 5.80 | SV15GC333KAR SVO8 |1000 | .22uF | #10 | 478-4050-ND 18.29 13.48 9.63 | SVO8AC224KAR 
SV07 |2000) 47000pF} +10 | 478-4049-ND 11.50 8.47 6.05 | SVO07GC473KAR SVO9 |1000) 47F ) +10 | 478-4052-ND 20.05 14.77 10.55 | SVO9AC474KAR 
SVO1 |1000| 470pF | +10 | 478-4037-ND 3.71 2.73 1.95 | SVO1AC471KAR SVO9 |1000 | 1.0uF | +10 | 478-4051-ND 20.05 14.77 10.55 | SVO9AC105KAR 


Hiz Mono-Kap™ Leaded Ceramic 


Multilayer Capacitors 


These conformally coated radial leaded capacitors are Dimensions (mm) 
designed for commercial and industrial applications, Size Code W Max. H Max. T Max. 
such as: timing, coupling/decoupling, signal comparison 15 4.0 4.0 25 
and biasing. 20 5.0 5.0 32 
Cap. | Size | Dim. (mm) | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reelx | BC Components Cap. | Size | Dim. (mm) | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reelx | BC Components 
Fig.| Value | Code | SHMax. | Part No. 10 100 Qty. Pricing | Part No. Fig.| Value | Code | SH Max. | PartNo. 10 100 Qty. Pricing | Part No. 

Type COG 50V +5% 2200pF ] 15 5.58 | BC1074CT-ND 70 5.04 | 4,000] 23.00/M | K222K15X7RF5TL2 
jopF | 15 5.58 | BC1001CT-ND 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K100J15COGF5TL2 3300pF | 15 5.58 | BC1075CT-ND 70 5.04 | 4,000 | 23.00/M | K332K15X7RF5TL2 
12pF | 15 5.58 | BC1002CT-ND 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K120J15COGF5TL2 4700pF | 15 5.58 | BC1076CT-ND 70 5.04 | 4,000 | 23.00/M | K472K15X7RFBTL2 
15pF | 15 5.58 | BC1003CT-ND 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K150J15COGF5TL2 6800pF | 15 5.58 — | BC1077CT-ND 70 5.04 | 4,000 | 23.00/M | K682K15X7RF5TL2 
18pF | 15 5.58 — | BC1004CT-ND 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K180J15COGF5TL2 4 | OtE | 15 5.58 | BC1078CT-ND 69 5.01 | 4,000 | _23.00/M | K103K15X7RF5TL2 
22pF | 15 5.58 _| BC1005CT-ND 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K220J15COGF5TL2 (022uF | 15 5.58 | BC1080CT-ND 78 5.66 | 4,000 | 26.00/M | K223K15X7RF5TL2 
27pF | 15 5.58 — | BC1006CT-ND 16 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K270J15COGF5TL2 .033uF | 15 5.58 | BC1081CT-ND 83 6.01 | 4,000 | 28.00/M | K333K15X7RF5TL2 
33pF ) 15 5.58 — | BC1007CT-ND 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K330J15COGF5TL2 047uF | 15 5.58 | BC1082CT-ND 83 5.98 | 4,000 | 28.00/M | K473K15X7RF5TL2 
S9pF oy) 15 5.58 | BC1008CT-ND 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K390J15COGF5TL2 068uF | 15 5.58 |BC1083CT-ND ‘1.19 8.58 | 4,000 | 40.00/M | K683K15X7RF5TL2 
47pF | 15 5.58 | BC1009CT-ND 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K470J15COGFSTL2 tue | 45 558 | BCLOB4CT-ND ‘a4 sao |4000| 27.00/M | K1o4K1SX7RESTL2 
S6pF | 15 5.58 | BC1010CT-ND 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K560J15COGF5TL2 OF 14 - : 

pl 5 65 | BC1085CT-ND 69 5.01 | 4,000 | 23.00/M | K221K15X7RF5THS 
68pF | 15 5.58 | BC1O11CT-ND 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K680J15COGF5TL2 
s2pf | 15 | 5.58 | BC1012CT-ND 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K820J15COGFSTL2 S30pF ) 15 6.5 BGIOseCTRNG) 69 5.01) 4,000") 23.00/M | K831K1SX7RFSTHS 
400pF | 15 5.58 | BC1013CT-ND 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K101J15COGESTL2 A70pF | 15 85 | BC1087CT-ND 69 5.01 | 4,000 | 23.00/M | K471K15X7RFSTHS 
120pF | 15 | 5.58 | BC1O14CT-ND 91S 6.60 | 4,000 | 30.00/M | K121J15COGFSTL2 1000pF | 15 | 65 Reem 62 5.01 4,000 | 28.00/M | KI02KISX7RFSTHS 
1 | 150pF | 15 5.58 | BC1015CT-ND ot 6.60 _| 4,000 | 30.00/M | K151J15COGFSTL2 2200pF | 15 65 __| BC1091CT-ND 70 5.04 | 4,000 |_23.00/M | K222k15X7RFSTHS 
T80pF | 15 5.58 | BCTO16CT-ND oT 6.60 | 4,000 | 30.00/M | K181J15COGFSTL2 3300pF | 15 85 | BC1092CT-ND 70 5.04 | 4,000 | 23.00/M | K332K15X7RFSTHS 
220pF | 15 5.58 | BC1017CT-ND 4 6.60 | 4,000 | 30.00/M | K221J15COGF5TL2 4700pF | 15 65 | BC1093CT-ND 70 5.04 | 4,000 | 23.00/M | K472K15X7RFSTHS 
270pF | 15 5.58 |BCI018CT-ND 1.13 8.13 | 4,000 | 38.00/M | K271J15COGFSTL2 2 | 6800pF | 15 6.5 | BC1094CT-ND 70 5.04 | 4,000 | 23.00/M | K682K15X7RFSTHS 
330pF | 15 558 |BCI019CT-ND 1.13 8.13 | 4,000 | 38.00/M | K331J15COGFSTL2 OIF ) 15 65 — | BC1095CT-ND 69 5.01 | 4,000 | 23.00/M | K103K15X7RF5THS 
390pF | 15 5.58  |BC1020CT-ND 1.13 8.13 | 4,000 | 38.00/M | K391J15COGFSTL2 .O15uF | 15 6.5 | BC1O96CT-ND 75 540 | — — |_K153K15X7RFSTHS 
470pF | 15 558 |BCIO21CT-ND 1.13 8.13 | 4,000 | 38.00/M | K471J15COGF5TL2 022uF | 15 65 | BC1097CT-ND 78 5.66 | 4,000 | 26.00/M | K223K15X7RF5THS 
560pF | 15 5.58 |BC1022CT-ND 1.38 9.95 | 4,000 | 46.00/M | K561J15COGF5TL2 .033F | 15 65 | BC1098CT-ND 83 6.01 | 4,000 | 28.00/M | K333K15X7RF5THS 
680pF | 15 5.58 |BC1023CT-ND 1.38 9.95 | 4,000 | 46.00/M | K681J15COGF5TL2 047uF | 15 65 | BC1O99CT-ND 83 5.98 | 4,000 | 28.00/M | K473K15X7RF5THS 
820pF 15 5.58 BC1024CT-ND 1.38 9.95 4,000 | 46.00/M | K821J15COGF5TL2 APF 15 6.5 BC1101CT-ND 81 5.82 4,000 | 27.00/M | K104K15X7RF5TH5S 
1000pF | 15 5.58 BC1025CT-ND 2.25 16.25 4,000 | _75.00/M | K102J15COGF5TL2 A5 UF 20 75 BC1102CT-ND 3.54 95.58 -_ — | K154K20X7RF5TH5S 
1200pF | 15 5.58 BC1026CT-ND 2.00 14.46 4,000 | 67.00/M | K122J15COGF5TL2 22F 20 75 BC1103CT-ND 231 16.67 3,000 | 77.00/M | K224K20X7RF5THS 
1500pF | 15 5.58 |BC1027CT-ND 2.00 14.46 -| 4,000) 67.00/M | K152J15COGF5TL2 
isoopr| is | 558 |sciozscr-ND 200 1446 | 4000 | 67-00m | KigoJiscogrsTLo Type X7R 100V 210% 
2200pF | 15 5.58 | BC1029CT-ND 2.32 —-16.77_| 4,000 | _77.00/M | K222J15COGFSTL2 1000pF | 15 5.58 / BC1108CT-ND 78 5.62 / 4,000 | 26.00/M | K102K1SX7RHSTL2 
10pF 15 65 BC1030CT-ND 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K100J15COGF5THS 4700pF | 15 5.58 BC1110CT-ND 83 5.98 | 4,000 | 28.00/M | K472K15X7RHSTL2 
15pF 15 65 BC1032CT-ND 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M ) K150J15COGF5THS 1 | .O1pF | 15 5.58 BC1111CT-ND 1.00 7.25 | 4,000 | 33.00/M | K103K15X7RHS5TL2 
18pF 15 65 BC1033CT-ND 16 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K180J15COGF5THS 022uF | 20 6.58 BC1112CT-ND 1.51 10.89 4,000 | 50.00/M | K223K20X7RHS5TL2 
20pF | 15 65 | BC1034CT-ND 76 5.46 | 4.000 | 25.00/M | K220J15COGFSTHS AF | 20 6.58 | BCI114CT-ND 1.96 _14.17_| 3,000 | 65.00/M | K104K20X7RHSTL2 
27pF | 15 65 | BC1035CT-ND 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K270J15COGFSTHS 470pF | 15 65 | BC1116CT-ND 78 5.66 | 4,000 | 26.00/M | K471K15X7RH5THS 
33pF | 15 65 | BCT036CT-ND 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K330J15COGF5THS 1000pF | 15 65 | BC1117CT-ND 78 5.62 | 4,000 | 26.00/M | K102K15X7RHSTHS 
47pF | 15 65 | BC1038CT-ND 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K470J15COGFSTHS 2 | or | 15 65 | BC1120CT-ND ‘1.00 7.25 | 4,000 | 33.00/M | K103K15X7RH5TH5 
S6pF | 15 65 | BC1039CT-ND 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K560J15COGF5THS .047uF | 20 75 | BC1122CT-ND 2.15 15.54 | 3,000 | 72.00/M | K473K20X7RHSTHS 
: et 2 _ se ela a oe ben ae Ra ek all AyF | 20 75 | BC1123CT-ND 1.96 — 14.17‘ | 3,000 | _65.00/M | K104K20X7RHSTHS 
p id - ‘ f A i 
{00pF | 15 65 | BC1042CT-ND 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | KT01J15COGF5THS TypeiZsU100V 220% 
450pF | 15 65 — | BC1043CT-ND ot 6.60 | 4,000 | 30.00/M | K151J15COGESTHS 1 | -022uF | 20 6.58 BCII41CT-ND = 1.48 10.53 |) — — | Ke2am20zSuHsTL2 
220pF | 15 65 | BC1044CT-ND 1 6.60 | 4,000 | 30.00/M | K221J15COGF5THS 047uF_|_20 658 | BCI42CT-ND 1.98 14.30 | — — |_ka73M2025UH5TL2 
330pF | 15 65  |BCIO45CT-ND 1.13 8.13 | 4,000 | 38.00/M | K331J15COGFSTHS Type Y5V 25V +80/-20% 
470pF 15 6.5 BC1046CT-ND 1.13 8.13 4,000 | 38.00/M | K471J15COGF5THS 022uF | 15 5.58 BC1147CT-ND 1.31 9.43 = — | K223Z15Y5VE5TL2 
1000pF | 15 6.5 BC1048CT-ND 2.25 16.25 4,000 | 75.00/M | K102J15COGF5THS AF 15 5.58 BC1148CT-ND 66 4.78 4,000 | 22.00/M | K104Z15Y5VE5TL2 
2200pF | 15 65 | BCTOS0CT-ND = 2.32 16.77 | 4,000 }_77.00/M | K222J15COGFSTHS 1) azue | 20 658 |BC1150CT-ND 1.96 14.14 | 3,000 | 65.00/M | K474Z20Y5VESTL2 
3300pF | 20 75 | BCIOS1CT-ND 5.16 37.28 | 3,000 | 172.00/M | K332J20COGF5THS tue | 20 658 | BCIISICT-ND 1.78 1284 | 3,000 | 59.00/M | K105Z20YSVESTL2 
4700pF | 20 75 | BC1052CT-ND 5.16 37.28 _| 3,000 | 172.00/M | K472J20COGF5THS > | ote ts 65 BCTIS2CT-ND 79 517] 4,000) 24. 00/M | K103715VSVESTHS 

Type COG 100V +5% ipF | 20 75 | BC1157CT-ND 1.78 ~—«-12.84_-| 3,000 | 59.00/M | K105Z20Y5VESTHS 
10pF | 15 558 |BCI054CT-ND 1.16 8.35 | 4,000 | 39.00/M | K100J15COGHSTL2 Type Y5V 50V +80/-20% 

1 ae 13 5.58 |BeHSeeT Nba 1.16 B88 || 000, 88. OOM Reco SG0GHD IT? OF | 15 5.58 | BC1158CT-ND 72 5.17 | 4,000 | 24.00/M | K103Z15Y5VFSTL2 
pF | 15 5.58 |BC1057CT-ND 1.16 8.35 | 4,000 | 39.00/M | K101J15COGHSTL2 

220pF | 15 5.58 | BC1058CT-ND 1.44 10.40 _| 4.000 | _48.00/M | K221J15COGHSTL2 1) AMF} 15 5.58 / BC1160CT-ND 66 4.78 | 4,000 | 22.00/M | K104Z15YSVFSTL2 

T00pF | 15 G5 BCIOe4CT-ND 116 8.35 | 4000 7 39. 00/M | KIO1JSCOGHETHS iF | 20 6.58 | BC1162CT-ND 1.78 ~—«*12.84_—-| 3,000 | 59.00/M | K105Z20Y5VFSTL2 

2 | 220pF | 15 65  |BCIO65CT-ND 1.44 ~—10.40- | 4,000 | 48.00/M | K221J15COGHSTHS OIF | 15 85 | BC1163CT-ND 72 5.17 | 4,000 | 24.00/M | K103Z15YSVFSTHS 

470pF | 15 65 |BCI066CT-ND 1.80 13.03 | 4,000 | _60.00/M | K471J15COGHSTHS 022uF | 15 65 | BC1164CT-ND 69 497 | — — | K223Z15Y5VFSTHS 

Type X7R 50V 210% 2| Aur | 15 65 | BC1165CT-ND 66 4.78 | 4,000 | 22.00/M | K104715Y5VFSTHS 
2200F | 15 | 558 |BCI068CT-ND 69 501 4,000] 23.00/M | K22iKt6x7RFSTL2 ee eR ec load soe feet | ttoscouvevteThe 

1 | 680pF | 15 5.58 | BC1071CT-ND 69 5.01 | 4,000 | 23.00/M | K681K1SX7RF5TL2 u : : : d : 
1000pF | 15 5.58 | BC1072CT-ND 69 5.01 | 4,000 | 23.00/M | K102K15X7RFSTL2 | 4 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND 
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His woes Interference Suppression Film Capacitors MKP 338 X1 and MKP 338 X2 


60384-14 2nd edition and EN 132400”, requiring for X2 a 2.5kV peak pulse voltage test and both UL1414 and 


Features: 


* Consists of a low-inductive wound cell of metallized polypropylene film, potted in a flame-retardant case 


X1 Applications: 


¢ For X1 electromagnetic interference suppression * Specially designed to meet the requirements of the “IEC 
60384-14 2nd edition and EN 132400”, requiring a 4kV peak pulse voltage test UL1414 and CSA-C22.2 No. 


1 specifications 
X2 Applications: 


* For X2 electromagnetic interference suppression »* Specially designed to meet the requirements of the “IEC 


X1 Specifications: 


X2 Specifications: 
Rated (AC) Voltage, 50 to 60Hz: 275V Rated (DC) Voltage: 630V Rated Temperature: 105°C C-Tol: 


CSA-C22.2 No. 1 specifications 


+20% Safety Class: X2 across the line 


Rated (AC) Voltage, 50 to 60Hz: 440V Rated (DC) Voltage: 1000V Rated Temperature: 105°C C-Tol: 
+20% Safety Class: X1; across the line 


Safety Approvals (X1) Voltage Value File Numbers Safety Approvals (X2) Voltage Value File Numbers 
UL1414 250V (AC) 1nF to 1pF E112471 
oA UL1414 250V (AC) | 10nF to 1pF E112471 oA UL1283 305V (AC) | inF to 3.3uF E109565 
G CSA-C22.2No.1} 250V(AC) | InF to 1pF ieee 
AAV eho on 440V (AC) | 10nF to 1pF Pending CSA-C22.2 No.8] 275V (AC) | inF to 3.3uF 1078568 
@ CCEE 275V (AC) | inFto3.3yF | CH0038043-99 
Kee EN192400 BA0V (AC) S|) 10nk tov Hes) sENECIBOF2008 Kee EN132400 275V (AC) | 1nF to3.3uF | ENEC/B05/2001 
Volt-| Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each |BC Components) | volt-| Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each | BC Components 
age | (uF)| b h ! Pk od; | Part No. 1 10 100] Part No. age | (uF) | b h 1 P It ody | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
MKP 338 X1 Series (+20% Tolerance) 440 | 1.0 |21.0 31.0 31.0 275 3.5 .80 | BC1576-ND 3.27 2.80 1.87| 2222 338 10105 
ot] 50 110 175 150 35 60 | BCIS74-ND 77 67 .45]2002 338 10103 | [AC] 1.0 [21-0 31.0 31.0 27.5 25.0 .80 | BC1589-ND 3.27 2.80 1.87 | 2222 338 14105 
01] 50 11.0 17.5 15.0 25.0 60 | BC1587-ND 77 .67 .45|2222 338 14103 MKP 338 X2 Series (20% Tolerance) 
.015| 5.0 11.0 17.5 15.0 35 .60 | BC1577-ND 79 .68 .45|2222 338 10153 001 | 4.0 9.0 10.0 7.5 35 .50| BC1599-ND 35 .31 .21| 2222338 20102 
.015| 5.0 11.0 17.5 15.0 25.0 .60 | BC1590-ND 79 .68 .45|2222 338 14153 0015] 4.0 9.0 100 7.5 35 .50 | BC1603-ND .35 .31 .21/ 222233820152 
.022| 5.0 11.0 175 15.0 35 .60 | BC1579-ND 79 .68 .46|2222 338 10223 0022] 4.0 9.0 100 7.5 35 .50 | BC1607-ND .38 .33 .22/ 2222338 20222 
oo! 50 140 475 180 250 60 [Remenaten Fe prac [b508 508 10355 0033] 4.0 9.0 100 7.5 35 .50 | BC1611-ND 41 .36 .24/ 2222338 20332 
: j , , : Paes ‘ : , : 0047] 4.0 9.0 100 7.5 35 .50 | BC1615-ND 42 .37 .25| 2222338 20472 
.033| 6.0 12.0 175 15.0 35 .60 | BC1581-ND 68 .59 .39/2222 338 10333 
033] 6.0 12.0 17.5 15.0 25.0 .60 | BC1594-ND 68 .59 .39 |2222 338 14333 0068 | 4.0 9.0 10.0 7.5 3.5 .50 | BC1618-ND A5 39.26 | 2222 338 20682 
.047| 7.0 13.5 17.5 15.0 35 .80 | BC1583-ND 69 .60 .40|2222 338 10473 01) 4.0 9.0 10.0 75 35 .50 | BCI600-ND = 47 41.28 | 2222 338 20103 
047] 7.0 135 17.5 15.0 25.0 .80 | BC1596-ND 69 .60 40/2222 338 14473 O15 | 40 9.0 100 7.5 35 .50 BRGICOmNDe -48 42 .28) 2222996 20153 
022 | 40 9.0 100 7.5 35 .50| BC1608ND 49 42 .28| 2222 338 20223 
440 068} 85 15.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1585-ND 72 62 41 | 2222 338 10683 .033 | 5.0 10.5 10.0 7.5 3.5 .50 | BC1612-ND 42 36 .24| 2222 338 20333 
(ac) | 068] 85 15.0 17.5 15.0 25.0 80 | BC1598-ND 72 62 41 /2222338 14683 
40 | 10.0 165 175 15.0 35 .80 | BCI575ND 77 .66 .44/2222 338 10104 ne ae o ae oe ie ee Pe ae re - eres 
410 | 10.0 165 17.5 15.0 25.0 .80 | BCI588-ND 77 66 44/2200 338 14104 | | AC) Ho lceet 4b: ADE 100-8 66 ROT IENT ae. ay as | ooss en enind 
15 | 85 18.0 26.0 22.5 35 .80 | BC1578-ND 91 .78 .53|2222 338 10154 ‘ts |70 188 175 180 35 00 MEGRERERIOM 50 43 29 | 2009998 20184 
15 | 85 18.0 26.0 22.5 25.0 .80 | BCI591-ND 91 .78 .53|/2222 338 14154 22 | 85 15.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1G09-ND 63 55 .37| 2222 338 20224 
.22 | 10.0 19.5 26.0 225 35 .80 | BC1580-ND 1.10 .94 .63|/2222 338 10224 33 1100 165 175 15.0 35 .80| BCI6ISND 72 .62 .41| 2000938 20834 
22 | 10.0 19.5 26.0 22.5 25.0 .80 | BC1593-ND 1.10 .94 .63|/2222 338 14224 ‘47 |85 18.0 26.0 225 35 .80 | BCI6I7-ND 1.13 .97  .65| 2222338 20474 
.33 | 13.0 23.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1582-ND 1.24 1.06 .71|2222 338 10334 68 |10.0 195 26.0 225 35 .80 | BC1620-ND 1.52 1.31  .87| 2222 338 20684 
.33 | 13.0 23.0 31.0 27.5 25.0 .80 | BC1595-ND 1.24 1.06 .71|2222 338 14334 10 |12.0 22.0 260 225 3.5 .80 | BC1602-ND 1.90 1.63 1.09) 2222 338 20105 
47/150 250 31.0 275 35 .80 | BCIS84ND 78 .67 .45|2220 998 10474 1.5 | 15.0 25.0 31.0 27. 35 .80 | BC1606-ND 2.51 2.15 1.44/ 2222 338 20155 
47 | 15.0 25.0 31.0 27.5 25.0 .80 | BC1597-ND 78 .67 .45|2222 338 14474 22 |18.0 28.0 31.0 275 3.5 .80 | BC1610-ND 3.05 2.61 1.75| 2222 338 20225 
68 | 18.0 28.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1586-ND 2.60 2.24 1.49 |2222 338 10684 3.3 | 21.0 31.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1614-ND 4.50 3.86 2.58 | 2222 338 20335 
EIA Temperature 
Coefficient Code CoG Y5P 
Capacitance Temperature Coefficient 30PPM/°C +10% 
Operating Temperature Range -25°C ~ 85°C -30°C ~ 85°C Ly 
Tolerance on Capacitance +5% +10% ————e 3.99 D 
C = 30pF Q = 1000 = A 
Factor C < 30pF: Q > 400 +20°C = s 
Dissipation Factor = 2.5% maximum 
Insulation Resistance 10000MQ 10000MQ minimum 
Toler- | Dim. (mm) | Cap. Digi-Key Pricing BC Components Toler- | Dim. (mm) | Cap. Digi-Key Pricing BC Components 
ance D Ss Value Part No. 10 100 500 1,000 Part No. ance D $s Value Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 

Type COG, 100V 10% | 5.00 6.35 | 330pF | 1443PH-NDO 1.22 9.60 34.90 51.43] D331K20YSPH63L6R 
+5 | 5.00 6.35| 10pF 1426PH-NDO 2293 17.52 63.70 93.87 D100D20COGH63L6R 10% | 5.00 6.35 | 470pF 1444PH-NDO 1.22 9.60 34.90 51.43] D471K20Y5PH63L6R 
5% | 5.00 6.35] 15pF | 1427PH-NDO 141 8.69 31.60 46.57| D150J20COGHE3L6R 10% | 5.00 6.35 | 1000pF) 1445PH-NDO 1.22 9.60 34.90 51.43} D102K20Y5PH63L6R 
5% | 5.00 6.35] 18pF | 1428PH-NDO 111 8.69 31.60 46.57| +D180J20COGHE3L6R 10% | 6.50 6.35 | 2200pF) 1446PH-NDO 1.22 9.60 34.90 51.43] 0222K25Y5PH63L6R 
5% | 5.00 6.35) 22pF | 1429PH-NDO 111 8.69 31.60 46.57 | D220J20C0GH63L6R 10% | 8.83 6.35 | 2700pF| 1447PH-NDO 2.91 22.88 83.20 122.61] D272K33Y5PL63L6R 
5% | 5.00 6.35] 27pF | 1430PH-NDO 1.89 14.82 53.90 79.43| D270J20COGH63L6R 

10% | 7.37 6.35 | 3300pF) 1448PH-NDO 1.53 11.99 43.60 64.25| 0332K29YS5PH63L6R 
5% | 5.00 6.35) apr HEY TB A482. 288-90" -79-49,| “ (DaSQU20C0GHESLER 10% | 883 6.35|4700pF) 1449PH-NDO 153 11.99 43.60 64.25 | D472K33Y5PH63L6R 
5% | 6.50 6.35] S6pF | 1433PH-NDO 189 14.82 53.90 79.43] D560J25COGH63L6R 
5% | 6.50 6.35) 68pF | 1336PH-ND 1.72 13.48 49.00 72.00} D680J25COGH63L6 Type Y5P, 500V 
5% | 6.50 6.45) Corr Rae PAD ANSE: oR OOS 12 | fc Dead Iepubahest eh 10% | 5.00 6.35 | 100pF | 1451PH-NDO 1.97 15.51 56.40 83.12} D101K20Y5PL63L6R 
5% | 7.37 6.35 | 100pF |  1435PH-NDO 3.59 28.22 102.60 151.20} D101J29COGH63L6R 

10% | 5.00 6.35 | 150pF | 1402PH-ND 1.37 10.73 39.00 57.00} D151K20Y5PL63L6 
5% | 7.37 6.35 | 120pF |  1436PH-NDO 4.06 31.93 116.10 171.09] D121J33COGH63L6R 10% | 5.00 6.35 | 150pF |  1452PH-NDO 497 1551 5640 83.12] D151K20YSPL63L6R 
5% | 10.01 6.35 | 220pF | 1438PH-NDO 4.06 31.93 116.10 171.09] D221J39COGH63L6R 10% | 5.00 6:35 | 2200F | 145aPH-NDO sigw «ASG: Seabi 1eada.| neati@ayeeLaalian 

Type COG, 500V 10% | 5.00 6.35| 330pF | 1455PH-NDO 1.97 15.51 56.40 83.12] D331K20Y5PL63L6R 
5% | 5.00 6.35) 15pF |  1439PH-NDO 2.39 18.76 68.20 100.50 | D150J20C0GL63L6R 10% | 5.00 6.35 | 470pF | 1456PH-NDO 1.97 1551 56.40 983.12] D471K20YSPLE3L6R 
5% | 650 6.95 | 22pF RESO R NY SE TATE SEAM. 0O | DEAD eSGOGEOSLOR 10% | 6.50 6.35 | 1000pF) 1457PH-NDO 1.97 15.51 56.40 83.12] D102K25Y5PL63L6R 

Type Y5P, 100V 10% | 9.91 9.52 |2200pF) 1458PH-NDO 155 1218 44.30 65.28] 0222K33Y5PL63LOR 
10% | 5.00 6.35 | 100pF | 1441PH-NDO 1.22 9.60 34.90 51.43| D101K20Y5PH63L6R 10% | 17.53 9.52] 0.01yF)  1460PH-NDO 1.66 13.01 47.30 69.71] D103K69Y5PL63LOR 
10% | 5.00 6.35 | 220pF | 1442PH-NDO 1.22 9.60 34.90 51.43] D221K20Y5PH63L6R oR : 

'oHS Compliant 
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(1073) 1577 


Panasonic 


High Voltage Ceramic Disc Capacitors 
KBP Characteristics Y5P, 1 to 3 kVDC 


Features: * Wide operating temperature: -25° ~ 125°C « Improved in “Voltage vs. Temperature Rise” through low-loss ceramic dielectric material applied * Flame-retar- 
dant insulating coating applied * Easy mounting through Kinked Lead 


Kinked Lead 


Recommended Applications: * Snubber circuit of switching power supply * Horizontal resonance circuit of TV and CRT display * Inverter type lighting apparatus 
* High voltage pulse and DC circuits 


Specifications: * Chacteristic: KBP * Operating Temperature Range: -25° ~ 125°C » Rated Voltage: 1-3 kVDC »* Dielectric Withstanding Voltage: Rated voltage 
1 to 3 kVDC: 200% of rated voltage for 1 to 5 seconds * Capacitance: Within the specified tolerance when measured at 1 kHz + 20%, 1 to 5 Vrms, and 20°C *Qor 
Dissipation Factor: Tand = 0.025 * Insulation Resistance: 10,000MQ minimum at 500VDC 1 minute electrification * Temperature Characteristics: Temperature 
Coefficient: +350 ~ -1000 ppm/°C (Temperature Range: 20° ~ 85°C) * YSP: Maximum capacitance change is +10% over temperature range of -25° ~ 85°C 
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Kinked Lead - RoHS Compliant Straight Lead (Not recommended for New Design) 
Volt- Capac- Temp. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic Digi-Key Pricing Panasonic 
age itance Tolerance | Char. D ili lp Part No. 10 100 1,000 Part No. Part No. 10 100 1000 Part No. 
100pF +10% Y5P 60 45 500 6 P9530-ND 2.20 14.25 62.85 ECK-A3A101KBP _ 
120pF +10% Y5P 60 45 500 6 P9531-ND 2.20 14.25 62.85 ECK-A3A121KBP _ 
150pF +10% Y5P 60 45 500 6 P9532-ND 2.20 14.25 62.85 ECK-A3A151KBP _ 
180pF +10% Y5P 60 45 500 6 P9533-ND 2.20 14.25 62.85 ECK-A3A181KBP = 
220pF +10% Y5P 60 45 500 6 P9534-ND 2.20 14.25 62.85 ECK-A3A221KBP =— 
270pF +10% Y5P 60 45 500 6 P9535-ND 2.20 14.25 62.85 ECK-A3A271KBP P4121-ND 2.54 17.88 97.50 ECK-D3A271KBP 
330pF +10% Y5P 80 45 500 6 P9536-ND 2.20 14.25 62.85 ECK-A3A331KBP _ 
390pF +20% Y5P 80 45 500 6 P9537-ND 2.20 14.25 62.85 ECK-A3A391KBP P4123-ND 2.98 21.25 119.00 ECK-D3A391KBP 
470pF +10% Y5P 80 45 500 6 P9538-ND 2.20 14.25 62.85 ECK-A3A471KBP _ 
560pF +10% Y5P 80 45 500 6 P9539-ND 2.51 16.29 71.85 ECK-A3A561KBP P4125-ND 2.98 21.25 119.00 ECK-D3A561KBP 
680pF +10% Y5P 80 45 500 6 P9540-ND 2.51 16.29 71.85 ECK-A3A681KBP P4126-ND 3.12 22.00 120.00 ECK-D3A681KBP 
820pF +10% Y5P 10.0 45 500 6 P9541-ND 2.51 16.29 71.85 ECK-A3A821KBP P4127-ND 2.98 21.25 119.00 ECK-D3A821KBP 
1K 1000pF +10% Y5P 10.0 45 500 6 P9542-ND 2.83 18.33 80.85 ECK-A3A102KBP _ 
1200pF +10% Y5P 10.0 45 500 6 P9543-ND 2.83 18.33 80.85 ECK-A3A122KBP - 
1500pF +10% Y5P 11.0 45 500 6 P9544-ND 2.83 18.33 80.85 ECK-A3A152KBP _— 
1800pF +10% Y5P 11.0 45 500 6 P9545-ND 3.62 23.43 103.35 ECK-A3A182KBP = 
2200pF +10% Y5P 13.0 45 500 6 P9546-ND 3.44 23.07 117.46 ECK-A3A222KBP P4199-ND 3.71 26.50 148.40 ECK-D3A222KBP 
2700pF +10% Y5P 13.0 45 500 6 P9547-ND 3.44 23.07 117.46 ECK-A3A272KBP =_ 
3300pF +10% Y5P 13.5 45 10.00 .65 P9548-ND 4.73 31.71 161.42 ECK-A3A332KBP - 
3900pF +10% Y5P 15.5 45 10.00 .65 P9549-ND 4.73 31.71 161.42 ECK-A3A392KBP _ 
4700pF +10% Y5P 18.0 45 10.00 .65 P9550-ND 4.69 31.01 186.03 ECK-A3A472KBP _ 
5600pF +10% Y5P 18.0 45 10.00 .65 P9551-ND 5.50 36.38 218.30 ECK-A3A562KBP P4137-ND 6.40 47.00 270.00 ECK-D3A562KBP 
10000pF +10% Y5P 22.0 5.0 10.00 .65 P9552-ND 9.91 74.30 439.17 ECK-A3A103KBP =— 
100pF +10% Y5P 7.0 5.0 75 65 P9553-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D101KBP P4474A-ND 3.78 27.00 151.20 ECK-D3D101KBP 
120pF +10% Y5P 7.0 5.0 75 65 P9554-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D121KBP P4475A-ND 3.78 27.00 151.20 ECK-D3D121KBP 
150pF +10% Y5P 7.0 5.0 75 165: P9555-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D151KBP _- 
180pF +10% Y5P 7.0 5.0 7.5 65 P9556-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D181KBP _ 
220pF +10% Y5P 7.0 5.0 7.5 65 P9557-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D221KBP = 
270pF +10% Y5P 7.0 5.0 75 65 P9558-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D271KBP =_ 
330pF +10% Y5P 7.0 5.0 75 65 P9559-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D331KBP = 
390pF +10% Y5P 7.0 5.0 7.5 65 P9560-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D391KBP P4481A-ND 3.78 27.00 151.20 ECK-D3D391KBP 
470pF +10% Y5P 7S 5.0 75 65 P9561-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D471KBP _ 
560pF +10% Y5P 8.0 5.0 7.5 65 P9562-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D561KBP - 
680pF +10% Y5P 90 5.0 7.5 65 P9563-ND 3.93 26.35 134.12 ECK-A3D681KBP _ 
a 820pF +10% Y5P 90 5.0 75 65 P9564-ND 3.93 26.35 134.12 ECK-A3D821KBP P4485A-ND 4.27 30.50 170.80 ECK-D3D821KBP 
1000pF +10% Y5P 10.0 5.0 75 65 P9565-ND 5.22 35.01 178.22 ECK-A3D102KBP _ 
1200pF +10% Y5P 10.5 5.0 7.5 65 P9566-ND §.22 35.01 178.22 ECK-A3D122KBP _ 
1500pF +10% Y5P 12.0 5.0 75 65 P9567-ND 4.94 32.69 196.16 ECK-A3D152KBP P4488A-ND 6.30 46.30 265.95 ECK-D3D152KBP 
1800pF +10% Y5P 12.5 5.0 7.5 65 P9568-ND 4.94 32.69 196.16 ECK-A3D182KBP _ 
2200pF +10% Y5P 140 50 10.0 .65 P9569-ND 5.55 36.72 220.32 ECK-A3D222KBP = 
2700pF +10% Y5P 16.0 50 10.0 .65 P9570-ND 5.55 36.72 220.32 ECK-A3D272KBP = 
3300pF +10% Y5P 17.0 50 10.0 .65 P9571-ND 7.03 46.51 279.05 ECK-A3D332KBP =_ 
3900pF +10% Y5P 18.0 50 10.0 .65 P9572-ND 7.03 46.51 279.05 ECK-A3D392KBP P4493A-ND 12.33 92.48 546.63 ECK-D3D392KBP 
4700pF +10% Y5P 25.0 5.0 10.0 .65 P9573-ND 8.85 66.38 392.35 ECK-A3D472KBP _ 
5600pF +10% Y5P 25.0 5.0 10.0 .65 P9574-ND 8.85 66.38 392.35 ECK-A3D562KBP - 
100pF +10% Y5P 75 6.0 75 65 P9575-ND 3.44 23.07 117.46 ECK-A3F101KBP = 
120pF +10% Y5P 75 6.0 75 65 P9576-ND 3.44 23.07 117.46 ECK-A3F121KBP P4497A-ND 3.85 27.50 154.00 ECK-D3F121KBP 
150pF +10% Y5P 75 6.0 75 65 P9577-ND 3.44 23.07 117.46 ECK-A3F151KBP = 
180pF +10% Y5P TS. 6.0 7.5 65 P9578-ND 3.44 23.07 117.46 ECK-A3F181KBP _ 
220pF +10% Y5P 75 6.0 75 65 P9579-ND 3.44 23.07 117.46 ECK-A3F221KBP _- 
270pF +10% Y5P TS 6.0 7.5 65 P9580-ND 3.44 23.07 117.46 ECK-A3F271KBP P4501A-ND 3.85 27.50 154.00 ECK-D3F271KBP 
330pF +10% Y5P 8.0 6.0 7.5 65 P9581-ND 3.44 23.07 117.46 ECK-A3F331KBP P4502A-ND 4.10 29.25 163.80 ECK-D3F331KBP 
390pF +10% Y5P 90 60 75 65 P9582-ND 3.99 26.76 136.22 ECK-A3F391KBP _ 
A70pF +10% Y5P 9.5 6.0 75 65 P9583-ND 3.99 26.76 136.22 ECK-A3F471KBP = 
3K 560pF +10% Y5P 10.0 60 7.5 65 P9584-ND 3.99 26.76 136.22 ECK-A3F561KBP - 
680pF +10% Y5P 11.0 60 75: .65 P9585-ND 4.53 29.99 179.96 ECK-A3F681KBP P4506A-ND 6.30 46.30 265.95 ECK-D3F681KBP 
820pF +10% Y5P 11.0 60 75 465 P9586-ND 4.53 29.99 179.96 ECK-A3F821KBP — 
1000pF +10% Y5P 12.5 6.0 7.5 65 P9587-ND 5.34 35.37 212.22 ECK-A3F102KBP _ 
1200pF +10% Y5P 14.5 6.0 10.0 .65 P9588-ND 5.80 38.41 230.45 ECK-A3F122KBP P4509A-ND 9.69 72.68 429.59 ECK-D3F122KBP 
1500pF +10% Y5P 14.5 6.0 10.0 .65 P9589-ND 5.80 38.41 230.45 ECK-A3F152KBP _ 
1800pF +10% Y5P 14.5 6.0 10.0 .65 P9590-ND 5.80 38.41 230.45 ECK-A3F182KBP - 
2200pF +10% Y5P 17.0 60 10.0 .65 P9591-ND 7.03 46.51 279.05 ECK-A3F222KBP _ 
2700pF +10% Y5P 18.5 6.0 10.0 .65 P9592-ND 7.03 46.51 279.05 ECK-A3F272KBP _ 
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Panasonic Ceramic Disc Capacitors 


Type RS, Class 1 Safety 


Ceramic disc capacitors, Type RS, are recognized by the following safety regula- 
tions: * UL1414 (125VAC) and CSA (125VAC) 


Specifications: 


Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


Class 2, High Dielectric Constant 


Features: * Large capacitance in small size * Minimum coating resin on leads 
Applications: * Coupling and By-pass, where low losses and high stability of 
capacitance are not so important 

Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C » Rated Voltage: 
25VDC, 50VDC, 500VDC » Dielectric Withstanding Voltage: 250% of the rated 
voltage for 1 to 5 seconds (no damage occurs when the test voltage is applied 


Class 1, Temperature Compensating 


Features: * Wide product range for temperature compensation « Liner tempera- 
ture coefficient of capacitance * High stability of capacitance and close tolerance 
* Low loss at wide range of frequency 

Applications: * Temperature compensation of resonant circuit and filters 
« Where low losses and high stability of capacitance tolerance and high insulation 
resistance are required 


Rated Applicable Standards Rated Voltage between terminals) * Capacitance: measured at 1kHz 10%, 1 Vrms and 20°C Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Rated Voltage: 
Voltage UL, CSA 125VAC within the specified tolerance - standard capacitance tolerance [Y5P]: +10% 50VDC, 500VDC « Dielectric Withstanding Voltage: 300% of the rated voltage 
Dielectric Te Voltage [Y5V, Z4V]: +80/-20% ie Dissipation Factor: [Y5P]: D.F. <0.025 [Y5V, Z4V]: D.F. for 1 to 5 seconds (no damage occurs when the test voltage is applied between 
aes <0.05 * Insulation Resistance: C<0.02 !F: >10000MOQ, C>0.02 uF: CR products terminals) * Capacitance: measured at 1MHz +20%, 5 Vrms. max. and 20°C with- 
Withstanding BE 2600VAC for 1 minute | 2 200MQ (measured at the rated voltage and 1 minute electrification) * Tem- in the specified tolerance - standard capacitance tolerance: +0.25 pF (1 to 5 pF), 
; perature Characteristics: +0.5 pF (1 to 10 pF), +1 pF (10pF), +5% (Over 10 pF NPO), +10% (Over 10 pF 
Voltage V — 2Q0OVAGsTOE A Minute Cap. Change = AC x 100% GP) * Q Factor: Cap. <30 A ene (c: Rated Dela in is Cap230 
Capacitance Within the tolerance, when measured at 1 kHz, ; : C200 pF: 021000 * Insulation Resistance: 210000 MO (measured at the rated voltage 
5 Vrms maximum and 20°C Where C20: Capacitance value in pF at the specified reference temperature of and 1 minute electrification) * Temperature Coefficient of Capacitance: Tempera- 
Dissipation B. E: 0.025 maximum V: 0.05 maximum 20°C. ; a. , , ture Range: -25°C ~ 85°C, Reference Temperature: 
eee 4 ZAC: Capacitance drifts in pF from the capacitance value at 20°C over the speci- 20°C, T.C.= — AC 
Factor when measured at 1 kHz, 5 Vrms maximum and 20°C fied temperature range. Co x AT 
Insulation Resist. 10000MO minimum at 500VDC, 1 minute 7 Where: C20: Capacitance value in pF at the specified reference temperature of 
TC C Maximum 20°C. AC: Capacitance drifts in pF from the capacitance value at 20°C. AT: The 
LC. ap. Change Temp. Range Temperature Capacitance Temperature specified temperature range to be measured in °C. 
Temperature B +10% maximum -25°C ~ 85°C Characteristics Change Range 5 = 
Capacitance (pF) Rated temperature Coefficient (ppm/°C) 
Characteristics E +20/-55% maximum | —-25°C ~ 85°C YSP +10% -25°C ~ 85°C NPO GP 
Vv +30/-80% maximum | _0°C ~ 70°C Y5v +30/-80% -25°C ~ 85°C 1to2 2250 +350 
The Reference Temperature: 20°C zAV +30/-80% °C ~ 70°C 3 and above #120 ong 
Temp Dim. (mm) Temp Dim. (mm) 
Volt- |Capaci-| Toler- | Charac-| Dia- |Thick-| Lead | Digi-Key Pricing Panasonic Volt- |Capaci-| Toler- | Charac- | Dia- |Thick-|Lead | Digi-Key Pricing Panasonic 
age | tance ance _|teristics |meter| ness /Space| Part No. 10 100 =©1,000 | Part No. age | tance ance | teristics |meter| ness [Space| Part No. 10 100 1,000 | Part No. 
RS Safety Type Class 1 50 |6800pF| +10% sp. [65 | 35 | 5.0 |P4157-ND 266 18.79 102.48 | ECF-FIH682KB 
125 | 000F] 220% | E [100 75 |P4467A-ND 4.23 30.24 169.34 | ECK-DRS152ME Class 1 Temperature Compensating 
afOOp: [#80 220% uv pel 2 High Dislectric Constant 25186 21192,09  HECIDRSH 2 50 | 1000pF} +5% GP | 10.5 | 3.5 | 5.0 | P4036A-ND 1.83 12.94 70.56 | ECC-F1H102J 
25 |. 047uF |+80%-20%| Z4V | 8.5 6.35 | P4307-ND 1.34 9.03 46.59 | ECK-F1E473ZVE 500 47pF +5% NPO | 85 | 3.5 | 5.0 |P4408A-ND 3.00 21.18 115.50 | ECC-D2H470JC5 
50 | 6800pF |+80,-20% | Y5V | 6.5 5.0 | P4065A-ND 1.03 6.94 35.84 | ECK-F1H682ZF 82pF 45% NPO | 13.0 | 3.5 | 9.5 | P4411-ND 2.98 21.28 119.17 | ECC-D2H820JCE 
Multilayer Ceramic Chip Capacitor Arrays Aj 
ECJ-T and ECJ-R Series ee 
FEATURES: « Four capacitors built in type in the miniature size of 0805 and 1206 * Improvement of placement time on mounting machines * Low self-inductance and To85 
excellent frequency characteristics ae 
RECOMMENDED APPLICATIONS: « Input/Output circuit computer's mother board - serial, video and parallel ports ~ 
Size wy Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing} Panasonic 
Code Type oc Capacitors A B Tolerance Part No. al 10 100 500 1,000 Part No. 4,000 Part No. 
10pF +1pF P11999CT-ND 37 2.49 17.57 60.71 95.85 P11999TR-ND 83.00/M ECJ-TVC1H100F 
22pF +10% P12001CT-ND 37 2.49 17.57 60.71 95.85 P12001TR-ND 83.00/M ECJ-TVC1H220K 
NPO 50 A7pF 2.0 1.25 +10% P12003CT-ND 37 2.49 17.57 60.71 95.85 P12003TR-ND 83.00/M ECJ-TVC1H470K 
100pF +10% P12000CT-ND 37 2.49 17.57 60.71 95.85 P12000TR-ND 83.00/M ECJ-TVC1H101K 
220pF +10% P12002CT-ND 37 2.49 17.57 60.71 95.85 P12002TR-ND 83.00/M ECJ-TVC1H221K 
470pF P11998CT-ND 37 2.49 17.57 60.71 95.85 P11998TR-ND 83.00/M ECJ-TVB1H471M 
0805 50 1000pF 2.0 1.25 +20% P11996CT-ND 37 2.49 17.57 60.71 95.85 P11996TR-ND 83.00/M ECJ-TVB1H102M 
X7R 2200pF P11997CT-ND 37 2.49 17.57 60.71 95.85 P11997TR-ND 83.00/M ECJ-TVB1H222M 
25 4700pF 2.0 1.25 +20% P11995CT-ND 37 2.49 17.57 60.71 95.85 P11995TR-ND 83.00/M ECJ-TVB1E472M 
16 01 pF 2.0 1.25 +20% P11994CT-ND 32 2.35 16.80 60.48 94.08 P11994TR-ND 87.00/M ECJ-TVB1C103M 
10 AUF 2.0 1.25 +20% P12977CT-ND 28 2.45 20.97 87.38 150.29 P12977TR-ND 98.00/M ECJ-TVB1A104M 
aon 6.3 1p 2.0 1.25 +20% P11985CT-ND A3 3.16 23.24 84.07 133.52 P11985TR-ND 129.00/M ECJ-TVB0J105M 
Y5V 16 AUF 2.0 1.25 | +80%/-20% P12004CT-ND 32 2.35 16.80 60.48 94.08 P12004TR-ND 87.00/M ECJ-TVF1C104Z 
10pF +1pF P10580CT-ND 28 2.44 20.94 87.25 150.07 P10580TR-ND 98.00/M ECJ-RVC1H100F 
12pF +10% P10581CT-ND 40 3.54 30.30 126.25 217.15 P10581TR-ND 141.00/M ECJ-RVC1H120K 
50 15pF 3.2 1.6 +10% P10582CT-ND 28 2.44 20.94 87.25 150.07 P10582TR-ND 98.00/M ECJ-RVC1H150K 
18pF +10% P10583CT-ND 40 3.54 30.30 126.25 217.15 P10583TR-ND 141.00/M ECJ-RVC1H180K 
22pF +10% P10584CT-ND 28 2.44 20.94 87.25 150.07 P10584TR-ND 98.00/M ECJ-RVC1H220K 
27pF P10585CT-ND AQ 4.27 36.60 152.50 262.30 P10585TR-ND 171.00/M ECJ-RVC1H270K 
33pF P10586CT-ND 28 2.44 20.94 87.25 150.07 P10586TR-ND 98.00/M ECJ-RVC1H330K 
50 39pF 3.2 1.6 +10% P10587CT-ND AQ 4.27 36.60 152.50 262.30 P10587TR-ND 171.00/M ECJ-RVC1H390K 
A7pF P10588CT-ND 31 271 23.25 96.88 166.63 P10588TR-ND 109.00/M ECJ-RVC1H470K 
56pF P10589CT-ND 50 4.38 37.50 156.25 268.75 P10589TR-ND 175.00/M ECJ-RVC1H560K 
NPO 68pF P10590CT-ND 38 3.29 28.17 117.38 201.89 P10590TR-ND 131.00/M ECJ-RVC1H680K 
82pF P10591CT-ND 50 4.38 37.50 156.25 268.75 P10591TR-ND 175.00/M ECJ-RVC1H820K 
50 100pF 3.2 1.6 +10% P10592CT-ND 38 3.29 28.17 117.38 201.89 P10592TR-ND 131.00/M ECJ-RVC1H101K 
120pF P10593CT-ND 51 4.48 38.40 160.00 275.20 P10593TR-ND 179.00/M ECJ-RVC1H121K 
150pF P10594CT-ND 38 3.29 28.17 117.38 201.89 P10594TR-ND 131.00/M ECJ-RVC1H151K 
180pF P10595CT-ND 52 4.55 39.00 162.50 279.50 P10595TR-ND 182.00/M ECJ-RVC1H181K 
1206 220pF P10596CT-ND 38 3.29 28.17 117.38 201.89 P10596TR-ND 131.00/M ECJ-RVC1H221K 
50 270pF 32 16 +10% P10597CT-ND 52 4.55 39.00 162.50 279.50 P10597TR-ND 182.00/M ECJ-RVC1H271K 
330pF . . P10598CT-ND 38 3.29 28.17 117.38 201.89 P10598TR-ND 131.00/M ECJ-RVC1H331K 
390pF P10599CT-ND 52 4.55 39.00 162.50 279.50 P10599TR-ND 182.00/M ECJ-RVC1H391K 
A70pF P10600CT-ND 38 3.29 28.17 117.38 201.89 P10600TR-ND 131.00/M ECJ-RVC1H471K 
330pF P10601CT-ND 40 3.50 30.00 125.00 215.00 P10601TR-ND 140.00/M ECJ-RVB1H331M 
470pF P10602CT-ND 21 1.87 16.02 66.75 114.81 P10602TR-ND 75.00/M ECJ-RVB1H471M 
50 680pF 3.2 1.6 +20% P10603CT-ND 21 1.87 16.02 66.75 114.81 P10603TR-ND 75.00/M ECJ-RVB1H681M 
1000pF P10604CT-ND 2 1.87 16.02 66.75 114.81 P10604TR-ND 75.00/M ECJ-RVB1H102M 
1500pF P10605CT-ND 21 1.87 16.02 66.75 114.81 P10605TR-ND 75.00/M ECJ-RVB1H152M. 
X7R 2200pF P10606CT-ND 21 1.87 16.02 66.75 114.81 P10606TR-ND 75.00/M ECJ-RVB1H222M 
3300pF P10607CT-ND 23 2.01 17.25 71.88 123.63 P10607TR-ND 81.00/M ECJ-RVB1H332M 
50 4700pF 3.2 1.6 +20% P10608CT-ND 23 2.01 17.25 71.88 123.63 P10608TR-ND 81.00/M ECJ-RVB1H472M 
6800pF P10609CT-ND 23 2.01 17.25 71.88 123.63 P10609TR-ND 81.00/M ECJ-RVB1H682M 
10000pF P10610CT-ND 23 2.01 17.25 71.88 123.63 P10610TR-ND 81.00/M ECJ-RVB1H103M 
16 AUF 3.2 1.6 +20% P11148CT-ND 34 2.97 25.47 106.13 182.54 P11148TR-ND 119.00/M ECJ-RVB1C104M 
X5R 6.3 1 pF 3.2 1.6 +20% P12976CT-ND 09 82 6.99 29.13 50.10 P12976TR-ND 33.00/M ECJ-RVBOJ105M 
ysv 25 AUF 3.2 1.6 +80%/-20% P10611CT-ND 18 1.54 13.23 55.13 94.82 P10611TR-ND 62.00/M ECJ-RVF1E104Z 
10 1yF 3.2 1.6 +80%/-20% P11993CT-ND 52 3.84 27.40 98.64 153.44 P11993TR-ND 142.00/M ECJ-RVF1A105Z 
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(to73) 1579 


Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 2-Fold Array Type 


Features: * 2 Capacitors built in the miniature size of 0504 


itisatiggese + opal Size wy Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T & R Pricing | Panasonic 

Specifications: » Operating Temperature Range for NPO: 55°C | Gadg| type | DC | Cap. | Tol. Part No. 1 10100 500 1,000 Part No. 4,000 —_| Part No. 
se ue ae Ua as a cab oe onent : tOpF | +1pF P12981CT-ND 2 230 1968 8200 141.04 |  P1208iTR-ND 92.00/M | ECJ-UVC1H100F 
voltiye and Noise fifering as Decdupling eapectors tor Digital WG weo| 5 | 220 | #10nF | — P12083¢T-ND 26 © 2.30 19.68 © 82.00 141.04 | P12983TR-ND 92.00/M | ECJ-UVC1H220K 
per cciifce i taca ccnaeliota dot Geullanel gianal 47pF | +10pF P12984CT-ND 26 ©6230 «19.68 = 82.00 141.04 | P12984TR-ND 92.00/M | ECJ-UVC1H470K 
Pp ypassicap ota sig 100pF | +10% P12982CT-ND 26 230 1968 82.00 141.04 | _P12982TR-ND 92.00/M_ | ECJ-UVC1H101K 
te| uF | 220% P12979CT-ND 64. ~«4561 48.09 20038 344.65 | P12079TR-ND 224.00/M | ECJ-UVBPC105M 
0504 tuF | 220% P11983CT-ND 73 544 39.95 14450 22950 | _P11983TR-ND 221.00/M_ | ECJ-UVB1C105M 
AE | 220% P11982CT-ND 46-389 +2403 8721 135.66 |  P11982TR-ND 126.00/M | ECJ-UVB1A104M 
yp | 10} tuk | 220% P11984CT-ND ‘62 «4.62 «33.96 122.83 195.08 | P11984TR-ND 188.00/M | ECJ-UVB1A105M 
tuF | 20% P12978CT-ND 55 «4.84 41.52 173.00 297.56 | _P12978TR-ND 194.00/M | ECJ-UVBPA105M 
tur | 220% P11981CT-ND 52 388 2848 10302 16362 |  P11981TR-ND 158.00/M | ECJ-UVBOJ105M 
63] tuF | +20% P12980CT-ND 45 «3.98 34.11 142.13 244.46 | P12980TR-ND 159.00/M | ECJ-UVBPJ105M 
2.2uF | +20% P11986CT-ND 360-271 «19.93 7208 ~=—«114.48 | —_P11986TR-ND 110.00/M | ECJ-UVBPJ225M 


Ceramic Disc Capacitors KGE Type High Voltage - Rated 1 to 6 kVDC, Temperature Characteristics SL/GP 


Features: * Wide operating temperature range: -25°C ~ 105°C * Low loss at wide frequency range and Specifications: « Operating Temperature Range: -25°C ~ 105°C » Rated Voltage: 1kVDC, 2kVDC, 
stable against high voltage pulses * Temperature stable (Character SL/GP) ¢ Flame-retardant insulating 6kVDC »« Dielectric Withstanding Voltage: 200% of the rated voltage for 1 to 5 seconds » Capacitance: 
coating applied Within tolerance, when measured at 1 MHz +20%, 1 to 5 Vrms, and 20°C * Q Factor: Capacitance <30pF: 
Recommended Applications: + Ballast circuit of LCD backlighting inverter * Snubber circuit of switching | Q2400+20xC (C: Rated Capacitance in pF). Capacitance >30pF: Q21000 at 1 MHz+20%, 1 to 5 Vrms, and 
power supply * Horizontal resonance circuit of TV and CRT display « Inverter type lighting apparatus 20°C * Insulation Resistance: 10,000 MQ minimum at 500 VDC and 1 minute electrification * Temperature 


* High voltage pulse and DC circuits Characteristics: Temperature Coefficient: +350 ~ -1000 ppm/°C over the temperature range of 20°C ~ 85°C 
Kinked Lead - RoHS Compliant Straight Lead (Not recommended for new design) 
Temperature Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage | Capacitance | Tolerance | Characteristics | Diameter | Thickness | Lead Space Part No. 10 100 1,000 Part No. Part No. 10 100 1000 | Part No. 
12pF P9593-ND 3.16 21.20 107.94 | ECC-A3A120JGE = - - —|-— 
15pF P9594-ND 3.16 21.20 107.94 | ECC-A3A150JGE _ - - —|- 
18pF 45% GP 6.0 5.0 5.0 P9595-ND 3.16 21.20 107.94 | ECC-A3A180JGE = - - -—|- 
22pF P9596-ND 3.16 21.20 107.94 | ECC-A3A220JGE = - - -—|- 
27pF P9597-ND 3.16 21.20 107.94 | ECC-A3A270JGE - - = -|- 
33pF P9598-ND 3.16 21.20 107.94 | ECC-A3A330JGE = _ = —|- 
39pF P9599-ND 3.16 21.20 107.94 | ECC-A3A390JGE P10799-ND 2.96 20.90 114.00 | ECC-D3A390JGE 
47pF 25% GP 6.0 5.0 5.0 P9614-ND 3.16 21.20 107.94 | ECC-A3A470JGE - _ - —|- 
56pF P9615-ND 3.16 21.20 107.94 | ECC-A3A560JGE - - = -—|- 
1K 68pF P9616-ND 3.16 21.20 107.94 | ECC-A3A680JGE = - - -—|- 
82pF 6.0 P9617-ND 3.16 21.20 107.94 | ECC-A3A820JGE = - - —|-— 
100pF 7.0 P9618-ND 3.35 22.50 114.52 | ECC-A3A101JGE = _ - -—|- 
120pF 45% GP 7.0 5.0 5.0 P9619-ND 3.35 22.50 114.52 | ECC-A3A121JGE P10805-ND 3.20 2255 123.00 | ECC-D3A121JGE 
150pF 8.0 P9620-ND 3.35 22.50 114.52 | ECC-A3A151JGE = _ = -—|- 
180pF 8.0 P9621-ND 3.35 22.50 114.52 | ECC-A3A181JGE P10807-ND 3.08 22.00 123.20 | ECC-D3A181JGE 
220pF 9.0 5.0 P9622-ND 3.55 23.82 121.24 | ECC-A3A221JGE =_ _ - —|- 
270pF 9.0 5.0 P9623-ND 3.55 23.82 121.24 | ECC-A3A271JGE _ - - —|- 
330pF 45% GP 11.0 5.0 5.0 P9624-ND 4.26 28.55 145.32 | ECC-A3A331JGE = - - -—|- 
390pF 11.0 5.0 P9625-ND 4.26 28.55 145.32 | ECC-A3A391JGE - - - -—|- 
470pF 13.0 75 P9626-ND 4.97 33.33 169.68 | ECC-A3A471JGE _ - - -=|- 
12pF P9627-ND 3.87 25.93 132.02 | ECC-A3D120JGE P10813-ND 3.15 2250 126.00 | ECC-D3D120JGE 
15pF P9628-ND 3.87 25.93 132.02 | ECC-A3D150JGE P10814-ND 3.15 2250 126.00 | ECC-D3D150JGE 
18pF 25% GP 7.0 5.5 75 P9629-ND 3.87 25.93 132.02 | ECC-A3D180JGE P10815-ND 315 2250 126.00 | ECC-D3D180JGE 
22pF P9630-ND 3.87 25.93 132.02 | ECC-A3D220JGE - - - —|-— 
27pF P9631-ND 3.87 25.93 132.02 | ECC-A3D270JGE = - - -—|- 
33pF P9632-ND 3.87 25.93 132.02 | ECC-A3D330JGE = _ _ -—|- 
39pF P9633-ND 3.87 25.93 132.02 | ECC-A3D390JGE = _— = —|- 
2K 47pF 45% GP 70 55 75 P9634-ND 3.87 25.93 132.02 | ECC-A3D470JGE P10820-ND 3.22 23.00 128.80 | ECC-D3D470JGE 
56pF . : i P9635-ND 3.87 25.93 132.02 | ECC-A3D560JGE P10821-ND 3.36 24.00 134.40 | ECC-D3D560JGE 
68pF P9636-ND 3.87 25.93 132.02 | ECC-A3D680JGE = _ _ -—|- 
82pF P9637-ND 3.87 25.93 132.02 | ECC-A3D820JGE P10823-ND 3.50 25.00 140.00 | ECC-D3D820JGE 
100pF 8.0 P9638-ND 4.00 26.81 136.50 | ECC-A3D101JGE - - = -—|- 
120pF 8.0 P9639-ND 4.00 26.81 136.50 | ECC-A3D121JGE P10825-ND 3.64 26.00 145.60 | ECC-D3D121JGE 
150pF 45% GP 9.0 5.5 a P9640-ND 4.64 31.13 158.48 | ECC-A3D151JGE = = - -—|- 
180pF 10.0 P9641-ND 471 31.14 186.84 | ECC-A3D181JGE P10827-ND 3.85 27.50 154.00 | ECC-D3D181UGE 
220pF 10.0 P9642-ND 471 31.14 186.84 | ECC-A3D221JGE = _ - -—|- 
12pF P9643-ND 3.94 26.40 134.40 | ECC-A3F120JGE = - = -—|- 
15pF P9644-ND 3.94 26.40 134.40 | ECC-A3F150JGE P10830-ND 4.06 29.00 162.40 | ECC-D3F150JGE 
18pF 45% GP 7.0 6.0 75 P9645-ND 3.94 26.40 134.40 | ECC-A3F180JGE = - - -—|- 
22pF P9646-ND 3.94 26.40 134.40 | ECC-A3F220JGE _ — - —|- 
27pF P9647-ND 3.94 26.40 134.40 | ECC-A3F270JGE = - _ -—|- 
33pF 7.0 P9648-ND 3.94 26.40 134.40 | ECC-A3F330JGE — _ - -—|- 
3K 39pF 7.0 P9649-ND 3.94 26.40 134.40 | ECC-A3F390JGE - - - -—|- 
47pF 45% GP 7.0 6.0 75 P9650-ND 3.94 26.40 134.40 | ECC-A3F470JGE P10836-ND 4.20 30.00 168.00 | ECC-D3F470JGE 
56pF 8.0 P9651-ND 3.94 26.40 134.40 | ECC-A3F560JGE P10837-ND 434 31.00 173.60 | ECC-D3F560JGE 
68pF 8.0 P9652-ND 3.94 26.40 134.40 | ECC-A3F680JGE = _ - -—|- 
82pF 9.0 P9653-ND 4.90 32.86 167.30 | ECC-A3F820JGE = - - -—|- 
100pF 45% GP 10.0 60 75 P9654-ND 4.90 32.86 167.30 | ECC-A3F101JGE _ _ _ —|- 
120pF mee 10.0 ‘ P9655-ND 4.90 32.86 167.30 | ECC-A3F121JGE P10841-ND 5.04 36.00 201.60 | ECC-D3F121JGE 
150pF 11.0 P9656-ND 4.92 32.56 195.35 | ECC-A3FI51JGE _ _ - -—|- 
10pF +£0.5pF GP 7.0 6.0 75 P12181-ND 5.40 35.75 214.52 | ECC-A3J100DGE — - =- -—|- 
12pF 7.0 P12182-ND 5.40 35.75 214.52 | ECC-A3J120JGE _ _ - —|- 
15pF 45 GP 7.0 60 75 P12183-ND 5.40 35.75 214.52 | ECC-A3J150JGE = - - -—|- 
18pF 7.0 : : P12184-ND 5.40 35.75 214.52 | ECC-A3J180JGE — - - —|- 
22pF 7.0 P12185-ND 5.40 35.75 214.52 | ECC-A3J220JGE - - = -—|- 
6K 27pF 8.0 P12186-ND 6.36 42.12 252.72 | ECC-A3J270JGE = = = -—|- 
33pF 8.0 P12187-ND 6.36 42.12 252.72 | ECC-A3J330JGE = - _ —|-— 
39pF 45 GP 8.5 6.0 75 P12188-ND 6.36 42.12 252.72 | ECC-A3J390JGE - - - —|- 
47pF 9.0 5 } P12189-ND 6.74 44.57 267.44 | ECC-A3J470JGE =_ - - —|- 
100pF 12.5 P12190-ND 10.33 77.49 458.05 | ECC-A3J101JGE = - - -—|- 
150pF 15.0 P12191-ND 10.85 81.36 480.93 | ECC-A3J151JGE - - - -|- 


HD Series High Voltage Ceramic Disc Capacitors Y5P Type 


Features: * Improved “Voltage vs. Temperature Rise” Characteristics: * High reliability using zinc-copper electrode 1 to 5 Vrms and 20°C within the specified tolerance (t10%) * Tangent of loss angle: Measured at 1kHz +20%, 1 to 5 Vrms 
Application: * Horizontal resonance circuit of TV and CRT display Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ and 20°C at 1.5% or less * Insulation Resistance: 500 + 50VDC and 1 minute electrification at 10,000MO or more » Temp- 
125°C * Dielectric Withstanding Voltage: 200% of rated voltage for 1 to 5 seconds * Capacitance: Measured at 1kHz +20%, — erature Characteristics: YSP + 10% (temperature range: -20°C ~ 85°C) 


@ Dmax. 5.0 max. 


le l= Voltage Capacitance Tolerance Temperature Dimension Digi-Key Pricing Panasonic 
(kde) (pF) (%) Characteristics Diameter (mm) Part No. 10 100 1,000 Part No. 

100 +10 Y5P 7.0 P12175-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-AHD101KB 

150 +10 Y5P 7.0 P12176-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-AHD151KB 

2 220 +10 Y5P 7.0 P12177-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-AHD221KB 

330 +10 YP. 7.0 P12178-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-AHD331KB 

470 +10 Y5P 9.0 P12179-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-AHD471KB 

75 680 +10 Y5P 10.0 P12180-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-AHD681KB 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1580 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic 
High Voltage Ceramic 
Capacitors (SMD) 


FEATURES: 

* Resin molded type for reflow solderings » High reliability through disc capacitor element 
molded construction » Excellent “Voltage vs. Temperature Rise” through low loss ceramic 
dielectric * Temperature stable (SL/GP) and (B/Y5P) 


SPECIFICATIONS: 
* Operating Temperature Range: -25°C ~ 105°C » Insulation Resistance: 10000MQ. 
minimum at SOOVDC and 1 minute electrification * Q or Dissipation Factor (tan 5): SL/GP 
Temperature Characteristics: C < 30pF: Q = 400+20 C (C:cap.pF), C > 30pF: Q > 1000 at 
1MHz, 1-5Vrms and 20°C B/Y5P Temperature Characteristics: D.F. (tan 8)<0.025 at 1KHz, 
1-5Vrms and 20°C © Temperature Characteristics: SL/GP Temperature Coefficient: 350 
~ -1000ppm/°C B/Y5P Maximum Capacitance Change: AC/C<+10% (Temperature Range: 
-25°C ~ 85°C) * Capacitance: SL/GP Temperature Characteristics: 1MHz, 1-5Vrms and 20°C 
B/Y5P Temperature Characteristics: 1KHz, 1-5Vrms and 20°C * Dielectric Withstanding Volt- 
age: SL/GP Temperature Characteristics, (voltage 4kVDC): 150% of the rated voltage for 1-5 
seconds SL/GP Temperature Characteristics, (voltage 2-3KVDC): 200% of the rated voltage 
for 1-5 seconds. B/Y5P Temperature Char- 
acteristics: 200% of the rated voltage for 
1-5 seconds 


RECOMMENDED APPLICATIONS: 

* Output circuit of LCD backlighting inverter 
* Snubber circuit of switching power supply 
* High voltage circuit 


Molded Resin 


Ceramic 
Element 


Volt- |Capac- |Capac.| Temp. | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
age | itance |Tol.%| Char. | PartNo. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 1 

4kVDC 390pF | +10 | B/Y5P | PCC2099CT-ND 1.27 90 68 | PCC2099TR-ND | 2,000 389.00/M | ECK-T3A391KB 
A70pF | +10 | B/Y5P | PCC2100CT-ND 27: 90 68 | PCC2100TR-ND | 2,000 389.00/M_| ECK-T3A471KB 
68pF | +5 | SL/GP | PCC2091CT-ND 1.27 90 68 | PCC2091TR-ND | 2,000 383.00/M | ECC-T3D680JG 
100pF | +10 | B/Y5P | PCC2092CT-ND 1.27 90 68 | PCC2092TR-ND | 2,000 389.00/M | ECK-T3D101KB 
120pF | +10 | B/YS5P | PCC2093CT-ND 1.27 90 68 | PCC2093TR-ND | 2,000 389.00/M | ECK-T3D121KB 

akvpc | 150pF | #10 | B/YSP | PCC2094CT-ND 1.27 90 68 | PCC2094TR-ND | 2,000 389.00/M | ECK-T3D151KB 
180pF | +10 | B/YS5P | PCC2095CT-ND 1.27 90 68 | PCC2095TR-ND | 2,000 389.00/M_| ECK-T3D181KB 
220pF | +10 | B/Y5P | PCC2096CT-ND 1.27 90 68 | PCC2096TR-ND | 2,000 389.00/M | ECK-T3D221KB 
270pF | +10 | B/Y5P | PCC2097CT-ND 1.27 90 68 | PCC2097TR-ND | 2,000 389.00/M | ECK-T3D271KB 
330pF | +10 | B/Y5P | PCC2098CT-ND 1.27 90 68 | PCC2098TR-ND | 2,000 389.00/M_| ECK-T3D331KB 
10pF | +5 | SL/GP | PCC100JCT-ND 1.40 99 75 | PCC100JTR-ND | 2,000 428.00/M | ECC-T3F100JG 
12pF | +5 | SL/GP | PCC120JCT-ND 1.40 99 75 | PCC120JTR-ND | 2,000 428.00/M | ECC-T3F120JG 
15pF | +5 | SL/GP | PCC150JCT-ND 1.40 99 75 | PCC150JTR-ND | 2,000 428.00/M | ECC-T3F150JG 
18pF | +5 | SL/GP | PCC180JCT-ND 1.40 99 75 | PCC180JTR-ND | 2,000 428.00/M | ECC-T3F180JG 

3kVDC 22pF | +5 | SL/GP | PCC220JCT-ND 1.40 99 75 | PCC220JTR-ND | 2,000 428.00/M_| ECC-T3F220JG 
27pF | +5 | SL/GP | PCC270JCT-ND 1.40 99 75 | PCC270JTR-ND | 2,000 428.00/M | ECC-T3F270JG 
33pF | +5 | SL/GP | PCC330JCT-ND 1.40 99 75 | PCC330JTR-ND | 2,000 428.00/M | ECC-T3F330JG 
39pF | +5 | SL/GP | PCC390JCT-ND 1.40 99 75 | PCC390JTR-ND | 2,000 428.00/M | ECC-T3F390JG 
47pF | +5 | SL/GP | PCC470JCT-ND 1.40 99 75 | PCC470JTR-ND | 2,000 428.00/M | ECC-T3F470JG 
S6pF | +5 | SL/GP | PCC560JCT-ND 1.40 99 75 | PCC560JTR-ND | 2,000 428.00/M_| ECC-T3F560JG 
10pF | +5 | SL/GP | PCC2082CT-ND 1.44 1.08 81 PCC2082TR-ND | 2,000 467.00/M | ECC-T3G100JG 
12pF | +5 | SL/GP | PCC2083CT-ND 1.44 1.08 81 PCC2083TR-ND | 2,000 467.00/M | ECC-T3G120JG 
15pF | +5 | SL/GP | PCC2084CT-ND 1.44 1.08 81 PCC2084TR-ND | 2,000 467.00/M | ECC-T3G150JG 
18pF | +5 | SL/GP | PCC2085CT-ND 1.44 1.08 81 PCC2085TR-ND | 2,000 467.00/M | ECC-T3G180JG 

4kVDC |_22pF_| +5 | SL/GP | PCC2086CT-ND 1.44 1.08 81 PCC2086TR-ND | 2,000 467.00/M_| ECC-T3G220JG 
27pF | +5 | SL/GP | PCC2087CT-ND 1.44 1.08 81 PCC2087TR-ND | 2,000 467.00/M | ECC-T3G270JG 
33pF | +5 | SL/GP | PCC2088CT-ND 1.44 1.08 81 PCC2088TR-ND | 2,000 467.00/M | ECC-T3G330JG 
39pF | +5 | SL/GP | PCC2089CT-ND 1.44 1.08 81 PCC2089TR-ND | 2,000 467.00/M | ECC-T3G390JG 
A47pF | +5 | SL/GP | PCC2090CT-ND 1.44 1.08 81 PCC2090TR-ND | 2,000 467.00/M | ECC-T3G470JG 

Fig. 2 

10pF | +0.5 | SL/GP | PCC2368CT-ND 1.40 99 75 | PCC2368TR-ND | 3,000 428.00/M | ECC-T3F100DG2 
12pF | +5 | SL/GP | PCC2369CT-ND 1.40 99 75 | PCC2369TR-ND | 3,000 428.00/M | ECC-T3F120JG2 
15pF | +5 | SL/GP | PCC2370CT-ND 1.40 99 75 | PCC2370TR-ND | 3,000 428.00/M | ECC-T3F150JG2 

3kVDC | 18pF | +5 | SL/GP | PCC2371CT-ND 1.40 99 75 | PCC2371TR-ND | 3,000 428.00/M | ECC-T3F180JG2 
22pF | +5 | SL/GP | PCC2372CT-ND 1.40 99 75 | PCC2372TR-ND | 3,000 428.00/M_| ECC-T3F220JG2 
27pF | +5 | SL/GP | PCC2373CT-ND 1.40 99 75 | PCC2373TR-ND | 3,000 428.00/M | ECC-T3F270JG2 
33pF | +5 | SL/GP | PCC2374CT-ND 1.40 99 75 | PCC2374TR-ND | 3,000 428.00/M_| ECC-T3F330JG2 
10pF | +0.5 | SL/GP | PCC2375CT-ND 1.40 99 75 | PCC2375TR-ND | 3,000 428.00/M | ECC-T3G100DG2 
12pF | +5 | SL/GP | PCC2376CT-ND 1.40 99 75 | PCC2376TR-ND | 3,000 428.00/M | ECC-T3G120JG2 
15pF | +5 | SL/GP | PCC2377CT-ND 1.40 99 75 | PCC2377TR-ND | 3,000 428.00/M | ECC-T3G150JG2 

4KVDC | igor | 45 | SL/GP | PCC2378CT-ND 140 99 75 | PCC2378TR-ND | 3,000 | 428.00/M | ECC-T3G180/G2 
22pF | +5 | SL/GP | PCC2379CT-ND 1.40 99 75 | PCC2379TR-ND | 3,000 428.00/M | ECC-T3G220JG2 
27pF | +5 | SL/GP | PCC2380CT-ND 1.40 99 75 | PCC2380TR-ND | 3,000 428.00/M | ECC-T3G270JG2 


Ceramic Capacitors for Safety Regulations - Type BC (SMD) 


FEATURES: « Resin molded type for reflow soldering surface 


mountings * High reliability through disc capacitor element Molded Resin Volt- | Capaci-| Cap. | Temp.| Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape & Reel Pricing) Panasonic 
molded construction « Related by IEC 384-14 sub-class Y2/X1 Electrode age_| tance | Tol. %| Char. | Part No. 1 10 100 | Part No. 2,000 Part No. 
and Japan Domestic Safety Regulations * One standard size eee Fig. 1 - J-Lead 
Gaver Wve cava aed Lage fon 1 OUDE wy es NP 1000pF| +20 | © | Pto739CT-ND 143 143 1.02 | P10739TR-ND —816.00/M ECK-TBC102ME 
APPLICATIONS: + On-board type power module * DC-DC Con- alee yee ae ENS, Lee 00 : 
verter * FAX Modulator-Demodulator 1500pF| +20 | € | P1O740CT-ND 143 143 1.02 | P1O740TR-ND —816.00/M ECK-TBC152ME 
250VAC | 2200pF| +20 | E | P1O741CT-ND 143 143 1.02 | P1O741TR-ND — 816.00/M ECK-TBC222ME 
3300pF| +20 | F | Pto742CT-ND 143 143 1.02 | P10742TR-ND —816.00/M ECK-TBC332MF 
4700pF| +20 | F | P10743CT-ND 1.43 1.13 1.02 | P10743TR-ND —-816.00/M ECK-TBC472MF 
[2 Le 8.0 —»| Fig. 2 - Gull-Wing 
10.8 
1000pF] +20] © | Pto744cT-ND 149 94 .86 | — _ ECK-TBC102MEM 
250VAC | 1500pF| +20 | E | P10745CT-ND 119 94 86 | P1O745TR-ND —681.80/M ECK-TBC152MEM 
3300pF| +20 | F | Pto747CT-ND 119 94 86 | — — ECK-TBC332MFM 
Ceramic Capacitors for Safety Regulations - Type FC (Sub-Class Y2) (SMD) 
FEATURES: « Safety Capacitor for reflow soldering ay ee =e 
process * Approved by SEMKO (IEC60384-14/ Molded Resin otk é aes ee a mw pons oe au ey ape es ee 
£N132400 Sub-class Y2) and UL/CSA (Line-by- BASE Ale | ISIS eas | PER anne: u caldlaa 
pass Capacitors) + High reliability through disc SpF | +0.5pF| SL | P11424CT-ND 1.39 140 1.00 ‘| P11424TR-ND 796.00/M ECC-TFCO50DG 
S EOUTEMRED Acetic See eae F Ceramic] 10pF | +0.5pF | SL | P11425CT-ND 139 1.10 1.00 | P11425TR-ND 796.00/M ECC-TFC100DG 
‘ited o onverter, a; 7 "| . 
Power module * MODEM, xDSL.» Application EX. | Element 22pF | +5% | SL | P11426CT-ND 139 1.10 1.00 | P11426TR-ND 796.00/M ECC-TFC220JG 
(MODEM) RATINGS: * Dimensions: 5.7L x 4.5W X A7pF | +10% B_ | P11427CT-ND 1.43 1.13 1.02 | P11427TR-ND 816.00/M ECK-TFC470KB 
2.3T (mm) * Operating Temperature Range: -25°C ~ 100pF | +10% | B | P11428CT-ND 1.43 4.13 1.02 _| P11428TR-ND 816.00/M ECK-TFC101KB 
100°C * Voltage Proof: 1500VAC, 1 minute 150pF | +10% | B | P11429CT-ND 143 1.13 1.02 | P11429TR-ND 816.00/M ECK-TFC151KB 
Tae che Tam 250VAC | 220pF | 10% | B | PI1430CT-ND 143 1.13 1.02 | P114307R-ND 816.00/M ECK-TFC221KB 
Char. Change Range Ici 330pF | +10% | B | PH1431CT-ND 143 1.413 1.02 | P11431TR-ND 816.00/M ECK-TFC331KB 
SL | 4350 ~-1000ppmrC | 420°C ~ +85°C 3.11 470pF | +10% | B | P11432CT-ND 143 1.13 1.02 | P11432TR-ND 816.00/M ECK-TFC471KB 
B 710% Maximura “20°C = 485°C ie 1000pF | +10% | B | P11433CT-ND 167 132 120 |— - ECK-TFC102KB 
E | +20, -55% Maximum | -20°C ~ 485°C t 1000pF ) +20% | E | P11434CT-ND 1.43 143 1.02 | P11434TR-ND 816.00/M ECK-TFC102ME 
F | +30, -80% Maximum | -20°C ~ +85°C 10.85 ++! 0.85 1500pF | +20% | F | P11435CT-ND 143 143 1.02 | P11435TR-ND 816.00/M ECK-TFC152MF 
The reference temperature: 20°C of 2200pF | +20% | F | P11436CT-ND 1.43 143 1.02 | P11436TR-ND 816.00/M ECK-TFC222MF 
Ceramic Disc Capacitors - Type GL Dimensions (mm) 
Volt- | Capaci- Temp. Thick-| Lead- | Digi-Key Price Each Panasonic 
UL 1414 * CSA C22.2 APPROVED age | tance | Tolerance| Char. | Dia. | ness | Space| PartNo. 1 10 100 1,000) Part No. 
FEATURES: & Temperature Characteristics 
. + xz D 
Rated: 250VAC oon mn 7.5 max 100pF | +20% B | 80/55 | 75 | p44g4-nD 61 46 33 19 | ECK-DGL101MB 
‘ x LI 
CSA rating: 125VAC 20 s 
ri 7B 
& -20 2 o 150pF | +20% B | 80/55 | 7.5 | P4485-ND 61 46 33 19 | ECK-DGL150MB 
APPLICATIONS: @ 40 a 250 
* Antenna coupling g 00 = 680pF | +20% op | 90] 5.5 | 7.5 | P4489-ND 65 48 34 .20 | ECK-DGL68iMB 
Line-bypass and Across-the-line = & “80 FY 0 
of , g 
* Switching surge killer, etc. & 20. 0 20 40 60 80 d fl 1000pF | +20% —E | 90] 55 | 75 | P4490-ND 52 39 ©2816 | ECK-DGL102ME 
Temperature (°C) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Panasonic 


High Capacitance Multilayer Ceramic Chip (MLCC) Capacitors 
Now available in capacitance values of 1 pF (in 0402) up to 100 pF (in 1210) 


More Options are Available when Choosing Capacitors 

Advances in ceramic technology have now increased your choices when selecting the 
best capacitor for your application. No longer are you restricted to Aluminum Electrolytic, 
Tantalum or Chip Film Capacitors. High capacitance MLCC capacitors from Panasonic 
now offer higher capacitance and better performance. The superior reliability, ESR and 
impedance of MLCCs can now be found in higher capacitance values. 


Product Design Benefits 

Several technology improvements have made it possible for Panasonic to put more 
capacitance (1pF and greater) into smaller case sizes (1210 down to 0402) while 
maintaining the largest possible operating voltage (6.3V up to 50V). These mechanical 
and electrical characteristics will enable you to make products having smaller size, less 
weight, increased performance and at a lower cost, thereby making your products more 
competitive. 


Electrical Performance Advantages of MLCCs 

The lower Impedance and Equivalent Series Resistance (ESR) of MLCC Capacitors vs. 
Tantalum Capacitors, especially at the higher frequencies in the 100kHz to 1MHz range, 
provides a performance advantage for your decoupling needs. 


Lower Equivalent Series Resistance (ESR) 


ESR vs. Frequency 
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MLCC: 1206 / 25V / 10uF / X5R 
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Tantalum solid electrolytic capacitors 
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Engineering Kit of High Capacitance Multilayer Ceramic Chip (MLCC) Capacitors is available. 


PCC18B-KIT-ND 


Contains 20 pieces each of 20 assorted values - 400 pieces total. Values range from 1pF to 22uF in case sizes 0402 - 1206, and 0405 array. Temperature 


characteristic is X5R. Please call Digi-Key for details. 


Microwave (Hi-Q) Multilayer Ceramic Chip Capacitors 
Now Available in Case Sizes of 0402 (0.1 ~ 15 pF) and 0201 (0.1 ~ 3 pF) 


Features and Major Characteristics: 


¢High-Q values compared to standard MLCCs, due to their unique materials that 
includes silver inner-electrodes (refer to the graphs) 

¢ Small Case Sizes: 0201 (0.6 x 0.3 mm) and 0402 (1.0 x 0.5 mm) Wide Range of 
Capacitance Values (0.1 to 15 pF, in 0.1 increments) 

¢ Tight Capacitance Tolerances (as low as + /- 0.05 pF for 0.5 pF and lower) 

¢Very Stable COG Temperature Characteristics (0 + / - 30 ppm / °C) 25V Rated 
Operating Voltage 

Lead (Pb) Free Part Numbers: ECD-GOExxxx (0402) and ECD-GZExxxx (0201) 
(Dielectric Materials, Electrodes, and Terminations) 


Benefits: 


Excellent electrical performance in RF and Microwave circuitry such as Impedance 
Matching, Resonant Circuits and Coupling. 


Typical Applications: 


Their small sizes are especially suited for RF and Microwave Circuitry contained within: 
RF Front-end Modules, Power Amplifier (PA) Modules, Duplexers, Voltage Controlled 
Oscillators (VCOs), Filter Circuitry (such as Band-Pass Filters), Impedance Matching 
Circuitry, Resonant Circuitry, Coupling and Bluetooth, Wireless LAN and Modem 
products. 


Hi-Q Kits available in 0201 and 0402 case sizes. Call Digi-Key for details. 
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RoHS Compliant Parts Available 


Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 
0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 


FEATURES: RECOMMENDED APPLICATIONS: 
* Small in size and wide capacitance range Class 1 (T.C. Type): Temperature compensations, tuned circuits and filter 
* Superior humidity characteristic and long life due to the monolithic construction circuits, where low loss and high stability of capacitance and high insulation 
+ Excellent solderability and resistance to soldering heat due to terminals with resistance are required. 
three layers of silver nickel and solder Class 2 (HI-K type): Coupling and By-pass, where low loss and high stability of 
Low self-inductance and excellent frequency characteristic capacitance are not so important. : . , 
Dimensions shown in mm. 
NPO Type - Class 1: X7R Type - Class 2: X5S Type - Class2: Y5V Type - Class 2: Size Code (EIA) Lo wo L1/L2 
* Operating temperature range: * Operating temperature range: * Operating temperature range: * Operating temperature range: 0201 0.6 0.3 0.15 
-55°C ~ 125°C -55°C ~ 125°C “55°C ~ 85°C -30°C ~ 85°C 
X5R Type - Class 2: Temperature Coefficient (F Type: -25°C ~ 85°C®) 0402 1.00 0.50 0.20 
* Operating temperature range: - —_ 0508 1.25 2.00 0.20 
a -55°C ~ 85°C Temperature Coefficient 
Temperature Coefficient a ss 0603 1.60 0.80 0.30 
Temperature Coefficient & +407 5 
= @ +20, | | 4 4 0612 1.60 3.2 0.30 
£43 2 o i ! 
Pea) 2 -20 i 0805 2.0 1.25 0.50 
3 9 @ -40 1206 3.20 1.60 0.60 
-1 2 -6o|_1 
q. tnanarnes § gol I : 1210 3.20 2.50 0.60 
3 { ra 20| S400 LL Lf i 
=a 30 025 55-30 0 28 : é 55-250 20 85 125 1812 4.50 3.20 0.90 
Temperature (°C) Temperature (°C) Temperature (°C) Temperature (°C) 0 : , 
See data sheet for dimensional tolerance. 
Dim. Cut Tape 
Size wv li Digi-Key Pricing Digi-Key Tape!& Reel Panasonic 
Code |Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0.5pF +.25pF 0.30 PCC2101CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2101TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1E0R5C 
1.0pF +.25pF 0.30 PCC2102CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2102TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1E010C 
1.5pF +.25pF 0.30 PCC2103CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2103TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1E1R5C 
2.0pF +.25pF 0.30 PCC2104CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2104TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1E020C 
3.0pF +.25pF 0.30 PCC2105CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2105TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1E030C 
4.0pF +.25pF 0.30 PCC2106CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2106TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1E040C 
5.0pF +.25pF 0.30 PCC2107CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2107TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1E050C 
6.0pF +.5pF 0.30 PCC2108CT-ND .30 1.63 5.72 10.12 PCC2108TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1E060D 
25 7.0pF +.5pF 0.30 PCC2109CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2109TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1E070D 
8.0pF +.5pF 0.30 PCC2110CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2110TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1E080D 
9.0pF +.5pF 0.30 PCC2111CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2111TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1E090D 
NPO 10pF +.5pF 0.30 PCC2112CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2112TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1E100D 
12pF +5% 0.30 PCC2113CT-ND .30 1.63 5.72 10.12 PCC2113TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1E120J 
15pF 45% 0.30 PCC2114CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2114TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1E150J 
18pF +5% 0.30 PCC2115CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2115TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1E180J 
22pF +5% 0.30 PCC2116CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2116TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1E220J 
27pF 45% 0.30 PCC2117CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2117TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1E270J 
33pF +5% 0.30 PCC2118CT-ND :30 1.63 5.72 10.12 PCC2118TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1E330J 
39pF +5% 0.30 PCC2119CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2119TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1C390J 
47pF 45% 0.30 PCC2120CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2120TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1C470J 
16 56pF +5% 0.30 PCC2121CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2121TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1C560J 
68pF 45% 0.30 PCC2122CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2122TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1C680J 
82pF +5% 0.30 PCC2123CT-ND .30 1.63 5.72 10.12 PCC2123TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1C820J 
100pF 45% 0.30 PCC2124CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2124TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1C101J 
150pF +10% 0.30 PCC2388CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2388TR-ND 15,000 8.00/M ECJ-ZEB1H151K 
0201 220pF +10% 0.30 PCC2389CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2389TR-ND 15,000 8.00/M ECJ-ZEB1H221K 
50 330pF +10% 0.30 PCC2390CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2390TR-ND 15,000 8.00/M ECJ-ZEB1H331K 
470pF +10% 0.30 PCC2391CT-ND .30 1.63 5.72 10.12 PCC2391TR-ND 15,000 8.00/M ECJ-ZEB1H471K 
680pF +10% 0.30 PCC2392CT-ND .30 1.63 5.72 10.12 PCC2392TR-ND 15,000 8.00/M ECJ-ZEB1H681K 
1000pF +10% 0.30 PCC2387CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2387TR-ND 15,000 8.00/M ECJ-ZEB1H102K 
150pF +10% 0.30 PCC2125CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2125TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEB1E151K 
220pF +10% 0.30 PCC2126CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2126TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEB1E221K 
331pF +10% 0.30 PCC2127CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2127TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEB1E331K 
x7R | 25 470pF +10% 0.30 PCC2128CT-ND .30 1.63 5.72 10.12 PCC2128TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEB1E471K 
680pF +10% 0.30 PCC2129CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2129TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEB1E681K 
1000pF +10% 0.30 PCC2130CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2130TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEB1E102K 
1500pF +10% 0.30 PCC2385CT-ND .30 1.63 5.72 10.12 PCC2385TR-ND 15,000 8.00/M ECJ-ZEB1E152K 
2200pF +10% 0.30 PCC2386CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2386TR-ND 15,000 8.00/M ECJ-ZEB1E222K 
1500pF +10% 0.30 PCC2131CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2131TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEB1C152K 
16 2200pF +10% 0.30 PCC2132CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2132TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEB1C222K 
3300pF +10% 0.30 PCC2384CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2384TR-ND 15,000 8.00/M ECJ-ZEB1C332K 
10 3300pF +10% 0.30 PCC2133CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2133TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEB1A332K 
4700pF +10% 0.30 PCC2134CT-ND .30 1.63 5.72 10.12 PCC2134TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEBOJ472K 
6800pF +10% 0.30 PCC2135CT-ND .30 1.63 5.72 10.12 PCC2135TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEBOJ682K 
10000pF +10% 0.30 PCC2136CT-ND 32 1.76 6.37 11.27 PCC2136TR-ND 15,000 8.33/M ECJ-ZEBOJ103K 
6.3 AF +10% 0.30 PCC2366CT-ND 43 2.41 8.88 16.28 PCC2366TR-ND 15,000 12.00/M ECJ-ZEBOJ104K 
AF +10% 0.30 PCC13492CT-NDt 76 4.97 16.09 20.48 PCC13492TR-NDt 15,000 15.00/M ECJ-ZEBFJ104K 
X5R AF +20% 0.30 PCC2336CT-ND 39 2.18 7.92 14.52 PCC2336TR-ND 15,000 11.00/M ECJ-ZEBOJ104M 
-22UF +20% 0.30 PCC2423CT-ND 1.15 7.52 24.34 30.98 PCC2423TR-ND 15,000 23.00/M ECJ-ZEB0J224M 
4700pF +10% 0.30 PCC2382CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2382TR-ND 15,000 8.00/M ECJ-ZEB1A472K 
10 6800pF +10% 0.03 PCC2383CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2383TR-ND 15,000 8.00/M ECJ-ZEB1A682K 
.O1UF +10% 0.30 PCC2381CT-ND 32 1.76 6.37 11.27 PCC2381TR-ND 15,000 8.00/M ECJ-ZEB1A103K 
0.1pF +20% 0.30 PCC2424CT-ND 1.20 7.86 25.44 32.38 PCC2424TR-ND 15,000 24.00/M ECJ-ZEB1A104M 
5pF +.25pF 0.50 PCCORSCQCT-ND» 26 1.41 5.09 8.88 PCCORS5CQTR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EC1HOR5C 
1.0pF +.25pF 0.50 PCC010CQCT-ND» 26 1.41 5.09 8.88 PCC010CQTR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H010C 
1.5pF +.25pF 0.50 PCC1R5CQCT-ND> 26 1.41 5.09 8.88 PCC1R5CQTR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H1R5C 
2.0pF +.25pF 0.50 PCC020CQCT-ND» 26 1.41 5.09 8.88 PCC020CQTR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H020C 
3.0pF +.25pF 0.50 PCCO30CQCT-NDe 26 1.41 5.09 8.88 PCCO30CQTR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H030C 
4.0pF +.25pF 0.50 PCC040CQCT-NDe 26 1.41 5.09 8.88 PCCO040CQTR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H040C 
5.0pF +.25pF 0.50 PCCO50CQCT-ND» 26 1.41 5.09 8.88 PCCOS50CQTR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EC1HO50C 
6.0pF +.5pF 0.50 PCCO60CQCT-NDe 26 1.41 5.09 8.88 PCCO60CQTR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EC1HO60D 
7.0pF +.5pF 0.50 PCCO070CQCT-NDe 26 1.41 5.09 8.88 PCCO070CQTR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H070D 
8.0pF +.5pF 0.50 PCCO80CQCT-ND» 26 1.41 5.09 8.88 PCCO80CQTR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H080D 
0402 |NPO| 50 9.0pF +.5pF 0.50 PCCO90CQCT-NDe 26 1.41 5.09 8.88 PCCO90CQTR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EC1HO90D 
10pF +.5pF 0.50 PCC100CQCT-ND* 26 1.41 5.09 8.88 PCC100CQTR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H100D 
12pF 45% 0.50 PCC120CQCT-ND» 26 1.441 5.09 8.88 PCC120CQTR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H120J 
15pF +5% 0.50 PCC150CQCT-NDe 26 1.41 5.09 8.88 PCC150CQTR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H150J 
18pF 45% 0.50 PCC180CQCT-ND* 26 1.41 5.09 8.88 PCC180CQTR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H180J 
22pF 45% 0.50 PCC220CQCT-NDs 26 1.41 5.09 8.88 PCC220CQTR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H220J 
27pF +5% 0.50 PCC270CQCT-NDe 26 1.41 5.09 8.88 PCC270CQTR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H270J 
33pF 45% 0.50 PCC330CQCT-ND» 26 1.41 5.09 8.88 PCC330CQTR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H330J 
39pF +5% 0.50 PCC390CQCT-NDe 26 1.41 5.09 8.88 PCC390CQTR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H390J 
47pF +5% 0.50 PCC470CQCT-ND* 26 1.41 5.09 8.88 PCC470CQTR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H470J 
56pF 45% 0.50 PCC560CQCT-ND» 26 1.41 5.09 8.88 PCC560CQTR-ND 10,000 7.00/M ECJ-OEC1H560J 
68pF +5% 0.50 PCC680CQCT-NDe 26 1.41 5.09 8.88 PCC680CQTR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H680J 
82pF 45% 0.50 PCC820CQCT-ND» 26 1.41 5.09 8.88 PCC820CQTR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H820J 
+ Reduced DC Bias Voltage Characteristics *Notfornew design + Improved DC Bias Voltage Characteristics (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1583 


Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont) 


Dim. Cut Tape 
Size wv A Digi-Key Pricing Digi-Key dapeleineel Panasonic 
Code |Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
100pF 45% 0.50 PCC101CQCT-ND» 26 1.41 5.09 8.88 PCC101CQTR-ND 10,000 7.00/M ECJ-OEC1H101J 
120pF +5% 0.50 PCC121CQCT-NDe 26 1.41 5.09 8.88 PCC121CQTR-ND 10,000 7.00/M ECJ-OEC1H121J 
NPO| 50 150pF 45% 0.50 PCC151CQCT-ND» 26 1.41 5.09 8.88 PCC151CQTR-ND 10,000 7.00/M ECJ-OEC1H151J 
180pF 45% 0.50 PCC181CQCT-NDe 26 1.41 5.09 8.88 PCC181CQTR-ND 10,000 7.00/M ECJ-OEC1H181J 
220pF +5% 0.50 PCC221CQCT-ND* 26 1.41 5.09 8.88 PCC221CQTR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H221J 
100pF +10% 0.50 PCC1709CT-ND* 26 1.41 5.09 8.88 PCC1709TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H101K 
120pF +10% 0.50 PCC1710CT-NDe 26 1.41 5.09 8.88 PCC1710TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H121K 
150pF +10% 0.50 PCC1711CT-ND* 26 1.41 5.09 8.88 PCC1711TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-OEB1H151K 
180pF +10% 0.50 PCC1712CT-NDe 26 1.41 5.09 8.88 PCC1712TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H181K 
220pF +10% 0.50 PCC1713CT-NDs 26 1.41 5.09 8.88 PCC1713TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H221K 
270pF +10% 0.50 PCC1714CT-ND* 26 1.41 5.09 8.88 PCC1714TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H271K 
330pF +10% 0.50 PCC1715CT-NDe 26 1.41 5.09 8.88 PCC1715TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H331K 
390pF +10% 0.50 PCC1716CT-ND* 26 1.41 5.09 8.88 PCC1716TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H391K 
470pF +10% 0.50 PCC1717CT-NDe 26 1.41 5.09 8.88 PCC1717TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H471K 
50 560pF +10% 0.50 PCC1718CT-ND* 26 1.41 5.09 8.88 PCC1718TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H561K 
680pF +10% 0.50 PCC1719CT-ND* 26 1.41 5.09 8.88 PCC1719TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H681K 
820pF +10% 0.50 PCC1720CT-ND* 26 1.41 5.09 8.88 PCC1720TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H821K 
1000pF +10% 0.50 PCC1721CT-ND* 26 1.41 5.09 8.88 PCC1721TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H102K 
1200pF +10% 0.50 PCC1722CT-NDe 26 1.41 5.09 8.88 PCC1722TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H122K 
1500pF +10% 0.50 PCC1723CT-ND* 26 1.41 5.09 8.88 PCC1723TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H152K 
1800pF +10% 0.50 PCC1724CT-ND* 26 1.41 5.09 8.88 PCC1724TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H182K 
2200pF +10% 0.50 PCC1725CT-NDe 26 1.41 5.09 8.88 PCC1725TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H222K 
2700pF +10% 0.50 PCC1726CT-ND* 26 1.41 5.09 8.88 PCC1726TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H272K 
3300pF +10% 0.50 PCC1727CT-ND* 26 1.41 5.09 8.88 PCC1727TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H332K 
3900pF +10% 0.50 PCC1728CT-ND* 26 1.41 5.09 8.88 PCC1728TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H392K 
100pF +10% 0.50 PCC1702CT-ND 2.81 19.80 68.40 108.00 PCC1702TR-ND 10,000 90.00/M ECJ-OEB1E101K 
120pF +10% 0.50 PCC1703CT-ND 2.81 19.80 68.40 108.00 PCC1703TR-ND 10,000 90.00/M ECJ-OEB1E121K 
150pF +10% 0.50 PCC1704CT-ND 2.81 19.80 68.40 108.00 PCC1704TR-ND 10,000 90.00/M ECJ-OEB1E151K 
180pF +10% 0.50 PCC1705CT-ND 2.81 19.80 68.40 108.00 PCC1705TR-ND 10,000 90.00/M ECJ-OEB1E181K 
220pF +10% 0.50 PCC1706CT-ND 2.81 19.80 68.40 108.00 PCC1706TR-ND 10,000 90.00/M ECJ-0EB1E221K 
270pF +10% 0.50 PCC271BQCT-ND 2.89 20.35 70.30 111.00 PCC271BQTR-ND 10,000 93.00/M ECJ-0EB1E271K 
X7R 330pF +10% 0.50 PCC331BQCT-ND 2.89 20.35 70.30 111.00 PCC331BQTR-ND 10,000 93.00/M ECJ-0EB1E331K 
391pF +10% 0.50 PCC391BQCT-ND 2.89 20.35 70.30 111.00 PCC391BQTR-ND 10,000 93.00/M ECJ-0EB1E391K 
470pF +10% 0.50 PCC471BQCT-ND 2.89 20.35 70.30 111.00 PCC471BQTR-ND 10,000 93.00/M ECJ-0EB1E471K 
560pF +10% 0.50 PCC561BQCT-ND 2.89 20.35 70.30 111.00 PCC561BQTR-ND 10,000 93.00/M ECJ-0OEB1E561K 
680pF +10% 0.50 PCC681BQCT-ND 2.89 20.35 70.30 111.00 PCC681BQTR-ND 10,000 93.00/M ECJ-0EB1E681K 
820pF +10% 0.50 PCC821BQCT-ND 2.89 20.35 70.30 111.00 PCC821BQTR-ND 10,000 93.00/M ECJ-0EB1E821K 
25 1000pF +10% 0.50 PCC102BQCT-ND 2.89 20.35 70.30 111.00 PCC102BQTR-ND 10,000 93.00/M ECJ-0EB1E102K 
1200pF +10% 0.50 PCC122BQCT-ND 2.89 20.35 70.30 111.00 PCC122BQTR-ND 10,000 93.00/M ECJ-OEB1E122K 
1500pF +10% 0.50 PCC152BQCT-ND 2.89 20.35 70.30 111.00 PCC152BQTR-ND 10,000 93.00/M ECJ-OEB1E152K 
1800pF +10% 0.50 PCC182BQCT-ND 2.89 20.35 70.30 111.00 PCC182BQTR-ND 10,000 93.00/M ECJ-OEB1E182K 
2200pF +10% 0.50 PCC222BQCT-ND 2.89 20.35 70.30 111.00 PCC222BQTR-ND 10,000 93.00/M ECJ-0EB1E222K 
2700pF +10% 0.50 PCC272BQCT-ND 3.12 22.00 76.00 120.00 PCC272BQTR-ND 10,000 | 100.00/M ECJ-0EB1E272K 
3300pF +10% 0.50 PCC332BQCT-ND 3.39 23.93 82.65 130.50 PCC332BQTR-ND 10,000 | 109.00/M ECJ-0EB1E332K 
3900pF +10% 0.50 PCC392BQCT-ND 3.51 24.75 85.50 135.00 PCC392BQTR-ND 10,000 | 113.00/M ECJ-0EB1E392K 
4700pF +10% 0.50 PCC472BQCT-ND* 26 1.41 5.09 8.88 PCC472BQTR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EB1E472K 
5600pF +10% 0.50 PCC1707CT-ND* 26 1.41 5.09 8.88 PCC1707TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-OEB1E562K 
6800pF +10% 0.50 PCC1708CT-ND* 26 1.41 5.09 8.88 PCC1708TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0OEB1E682K 
0402 8200pF +10% 0.50 PCC2271CT-ND 26 1.41 5.09 8.88 PCC2271TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EB1E822K 
-O1NF +10% 0.50 PCC2270CT-ND 26 1.41 5.09 8.88 PCC2270TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EB1E103K 
5600pF +10% 0.50 PCC562BQCT-ND 2.42 17.05 58.90 93.00 PCC562BQTR-ND 10,000 78.00/M ECJ-0EB1C562K 
6800pF +10% 0.50 PCC682BQCT-ND 2.50 17.60 60.80 96.00 PCC682BQTR-ND 10,000 80.00/M ECJ-0EB1C682K 
8200pF +10% 0.50 PCC822BQCT-ND* 2.54 17.88 61.75 97.50 PCC822BQTR-ND 10,000 81.00/M ECJ-0EB1C822K 
10000pF +10% 0.50 PCC103BQCT-ND» 26 1.41 5.09 8.88 PCC103BQTR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EB1C103K 
16 | 12000pF +10% 0.50 PCC1700CT-ND* 26 1.41 5.09 8.88 PCC1700TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EB10123K 
15000pF +10% 0.50 PCC1701CT-NDe 28 1.52 5.33 9.84 PCC1701TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EB1C153K 
18000pF +10% 0.50 PCC2137CT-ND* 31 1.75 6.25 11.25 PCC2137TR-ND 10,000 9.00/M ECJ-0EB1C183K 
22000pF +10% 0.50 PCC2138CT-ND* 31 1.75 6.25 11.25 PCC2138TR-ND 10,000 9.00/M ECJ-0EB1C223K 
AF +10% 0.50 PCC13490CT-ND 1.14 7.44 24.06 30.63 PCC13490TR-ND 10,000 25.00/M ECJ-0EX10104K 
16 AF +10% 0.50 PCC2363CT-ND 72 4.68 15.13 19.25 PCC2363TR-ND 10,000 15.00/M ECJ-0EB1C104K 
0.22uF +10% 0.50 PCC2425CT-ND 2.50 16.36 52.94 67.38 PCC2425TR-ND 10,000 54.00/M ECJ-0EB10224K 
27000pF +10% 0.50 PCC2139CT-ND 32 1.82 6.50 11.70 PCC2139TR-ND 10,000 9.00/M ECJ-0EB1A273K 
33000pF +10% 0.50 PCC2140CT-ND 32 1.82 6.50 11.70 PCC2140TR-ND 10,000 9.00/M ECJ-0EB1A333K 
39000pF +10% 0.50 PCC2141CT-ND 32 1.82 6.50 11.70 PCC2141TR-ND 10,000 9.00/M ECJ-0EB1A393K 
47000pF +10% 0.50 PCC2142CT-ND 32 1.82 6.50 11.70 PCC2142TR-ND 10,000 9.00/M ECJ-0EB1A473K 
10 | 56000pF +10% 0.50 PCC2143CT-ND 32 1.82 6.50 11.70 PCC2143TR-ND 10,000 9.00/M ECJ-OEB1A563K 
68000pF +10% 0.50 PCC2144CT-ND 32 1.82 6.50 11.70 PCC2144TR-ND 10,000 9.00/M ECJ-OEB1A683K 
X5R 82000pF +10% 0.50 PCC2145CT-ND 32 1.82 6.50 11.70 PCC2145TR-ND 10,000 9.00/M ECJ-0EB1A823K 
YF +10% 0.50 PCC2146CT-NDe .38 2.14 7.88 13.86 PCC2146TR-ND 10,000 11.00/M ECJ-0EB1A104K 
1.0uF +20% 0.50 PCC2364CT-ND 1.91 12.50 40.43 51.45 PCC2364TR-ND 10,000 41.00/M ECJ-0EB1A105M 
.22UF +10% 0.50 PCC2269CT-ND 77 5.02 16.23 20.65 PCC2269TR-ND 10,000 17.00/M ECJ-OEB0J224K 
A7UF +10% 0.50 PCC2394CT-ND 77 5.02 16.23 20.65 PCC2394TR-ND 10,000 17.00/M ECJ-OEB0J474K 
6.3 1pF +20% 0.50 PCC2257CT-ND 1.34 8.76 28.33 36.05 PCC2257TR-ND 10,000 29.00/M ECJ-0OEBOJ105M 
7 1pF +10% 0.50 PCC2393CT-ND 1.44 9.39 30.39 38.68 PCC2393TR-ND 10,000 31.00/M ECJ-0EBOJ105K 
1pF +10% 0.50 PCC13493CT-NDt 1.99 13.01 42.08 53.55 PCC13493TR-NDt 10,000 43.00/M ECJ-OEBFJ105K 
2.2uF +20% 0.50 PCC2421CT-ND 2.39 15.64 50.60 64.40 PCC2421TR-ND 10,000 52.00/M ECJ-0EB0J225M 
1000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1741CT-ND 26 1.41 5.09 8.88 PCC1741TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-OEF1H102Z 
1500pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1742CT-ND 2.57 18.15 62.70 99.00 PCC1742TR-ND 10,000 83.00/M ECJ-OEF1H152Z 
2200pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1743CT-ND 26 1.41 5.09 8.88 PCC1743TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-OEF1H222Z 
50 3300pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1744CT-ND 2.57 18.15 62.70 99.00 PCC1744TR-ND 10,000 83.00/M ECJ-0OEF1H332Z 
4700pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1745CT-ND 26 1.41 5.09 8.88 PCC1745TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-OEF1H472Z 
6800pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1746CT-ND 2.57 18.15 62.70 99.00 PCC1746TR-ND 10,000 83.00/M ECJ-OEF1H682Z 
10000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1747CT-ND 26 1.41 5.09 8.88 PCC1747TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-0EF1H103Z 
1000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1732CT-ND 26 1.41 5.09 8.88 PCC1732TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-OEF1E102Z 
1500pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1733CT-ND 2.57 18.15 62.70 99.00 PCC1733TR-ND 10,000 83.00/M ECJ-OEF1E152Z 
2200pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1734CT-ND 26 1.41 5.09 8.88 PCC1734TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-OEF1E222Z 
3300pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1735CT-ND 2.57 18.15 62.70 99.00 PCC1735TR-ND 10,000 83.00/M ECJ-OEF1E332Z 
Y5V 25 4700pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1736CT-ND 26 1.41 5.09 8.88 PCC1736TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-OEF1E472Z 
6800pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1737CT-ND 2.57 18.15 62.70 99.00 PCC1737TR-ND 10,000 83.00/M ECJ-OEF1E682Z 
10000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1738CT-ND 26 1.41 5.09 8.88 PCC1738TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-OEF1E103Z 
15000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1739CT-ND 2.54 17.88 61.75 97.50 PCC1739TR-ND 10,000 81.00/M ECJ-OEF1E153Z 
22000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1740CT-ND 26 1.41 5.09 8.88 PCC1740TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-OEF1E223Z 
15000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC153FQCT-ND 3.08 21.73 75.05 118.50 PCC153FQTR-ND 10,000 99.00/M ECJ-OEF1C153Z 
22000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC223FQCT-ND 26 1.41 5.09 8.88 PCC223FQTR-ND 10,000 7.00/M ECJ-OEF1C223Z 
16 33000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC333FQCT-ND 3.39 23.93 82.65 130.50 PCC333FQTR-ND 10,000 | 109.00/M ECJ-OEF1C333Z 
47000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1729CT-ND 26 1.41 5.09 8.88 PCC1729TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-OEF1C473Z 
68000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1730CT-ND 3.39 23.93 82.65 130.50 PCC1730TR-ND 10,000 | 109.00/M ECJ-OEF1C683Z 
pF +80%/-20% | 0.50 PCC1731CT-ND 26 1.41 5.09 8.88 PCC1731TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-OEF1C104Z 
10 .22UF +80%/-20% | 0.50 PCC2272CT-ND 81 5.27 17.05 21.70 PCC2272TR-ND 10,000 17.00/M ECJ-OEF1A224Z 
6.3 1pF +80%/-20% | 0.50 PCC2268CT-ND 1.04 6.80 22.00 28.00 PCC2268TR-ND 10,000 22.00/M ECJ-OEFOJ105Z 
0508 | X7R | 50 .O1F +10% 0.85 PCC2187CT-ND 2.04 14.55 52.38 87.30 PCC2187TR-ND 4,000 76.00/M ECY-29RH103KV 


+ Reduced DC Bias Voltage Characteristics 


* Not for new design t+ Improved DC Bias Voltage Characteristics 
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Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont) 


Dim. Cut Tape 
Size wv T Digi-Key Pricing Digi-Key Tape|& Reel Panasonic 
Code |Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0508 X7R | 25 AF +10% 0.85 PCC2188CT-ND 2.04 14.55 52.38 87.30 PCC2188TR-ND 4,000 76.00/M ECY-29RE104KV 
X5R | 10 1pF +10% 0.85 PCC2189CT-ND 2.28 16.25 58.50 97.50 PCC2189TR-ND 4,000 85.00/M ECY-29RA105KV 
10pF +0.5pF 0.80 PCC1941CT-ND AL 2.34 8.64 15.84 PCC1941TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VC2A100D 
15pF +5% 0.80 PCC1942CT-ND Al 2.34 8.64 15.84 PCC1942TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VC2A150J 
22pF 45% 0.80 PCC1943CT-ND AL 2.34 8.64 15.84 PCC1943TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VC2A220J 
100 33pF 45% 0.80 PCC1944CT-ND AL 2.34 8.64 15.84 PCC1944TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VC2A330J 
47pF +5% 0.80 PCC1945CT-ND Al 2.34 8.64 15.84 PCC1945TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VC2A470J 
68pF +5% 0.80 PCC1946CT-ND Al 2.34 8.64 15.84 PCC1946TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VC2A680J 
100pF +5% 0.80 PCC1947CT-ND Al 2.34 8.64 15.84 PCC1947TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VC2A101J 
5pF +0.25pF 0.80 PCCORSCVCT-NDe .33 1.86 6.63 11.93 PCCORSCVTR-ND 4,000 10.00/M ECJ-1VC1HORS5C 
1pF +0.25pF 0.80 PCC010CVCT-NDe .33 1.86 6.63 11.93 PCCO10CVTR-ND 4,000 10.00/M ECJ-1VC1H010C 
1.5pF +0.25pF 0.80 PCC1RS5CVCT-NDe .33 1.86 6.63 11.93 PCC1R5CVTR-ND 4,000 10.00/M ECJ-1VC1H1R5C 
2pF +0.25pF 0.80 PCCO20CVCT-NDe .33 1.86 6.63 11.93 PCCO20CVTR-ND 4,000 10.00/M ECJ-1VC1H020C 
3pF +0.25pF 0.80 PCCO30CVCT-NDe 33 1.86 6.63 11.93 PCCO30CVTR-ND 4,000 10.00/M ECJ-1VC1H030C 
4pF +0.25pF 0.80 PCCO40CVCT-NDe 33 1.86 6.63 11.93 PCCO40CVTR-ND 4,000 10.00/M ECJ-1VC1H040C 
5pF +0.25pF 0.80 PCCOS0CVCT-ND» .33 1.86 6.63 11.93 PCCOS0CVTR-ND 4,000 10.00/M ECJ-1VC1HO50C 
6pF +0.5pF 0.80 PCCO60CVCT-ND» .33 1.86 6.63 11.93 PCCO60CVTR-ND 4,000 10.00/M ECJ-1VC1HO60D 
7pF +0.5pF 0.80 PCCO70CVCT-NDe .33 1.86 6.63 11.93 PCCO70CVTR-ND 4,000 10.00/M ECJ-1VC1H070D 
8pF +0.5pF 0.80 PCCO80CVCT-NDe 33 1.86 6.63 11.93 PCCO80CVTR-ND 4,000 10.00/M ECJ-1VC1HO80D 
QpF +0.5pF 0.80 PCCO90CVCT-NDe .33 1.86 6.63 11.93 PCCO90CVTR-ND 4,000 10.00/M ECJ-1VC1HO90D 
10pF +0.5pF 0.80 PCC100CVCT-NDe .33 1.86 6.63 11.93 PCC100CVTR-ND 4,000 10.00/M ECJ-1VC1H100D 
12pF +5% 0.80 PCC120ACVCT-ND .33 1.86 6.63 11.93 PCC120ACVTR-ND 4,000 10.00/M ECJ-1VC1H120J 
15pF +5% 0.80 PCC150ACVCT-NDe .33 1.86 6.63 11.93 PCC150ACVTR-ND 4,000 10.00/M ECJ-1VC1H150J 
NPO 18pF +5% 0.80 PCC180ACVCT-ND* 33 1.86 6.63 11.93 PCC180ACVTR-ND 4,000 10.00/M ECJ-1VC1H180J 
22pF +5% 0.80 PCC220ACVCT-NDe .33 1.86 6.63 11.93 PCC220ACVTR-ND 4,000 10.00/M ECJ-1VC1H220J 
27pF +5% 0.80 PCC270ACVCT-ND* .33 1.86 6.63 11.93 PCC270ACVTR-ND 4,000 10.00/M ECJ-1VC1H270J 
50 33pF +5% 0.80 PCC330ACVCT-NDe .33 1.86 6.63 11.93 PCC330ACVTR-ND 4,000 10.00/M ECJ-1VC1H330J 
39pF 45% 0.80 PCC390ACVCT-ND* .33 1.86 6.63 11.93 PCC390ACVTR-ND 4,000 10.00/M ECJ-1VC1H390J 
47pF +5% 0.80 PCC470ACVCT-NDe 34 1.90 7.00 12.60 PCC470ACVTR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VC1H470J 
56pF 45% 0.80 PCCS560ACVCT-ND* .34 1.90 7.00 12.60 PCC560ACVTR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VC1H560J 
68pF 45% 0.80 PCC680ACVCT-ND» 34 1.90 7.00 12.60 PCC680ACVTR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VC1H680J 
82pF +5% 0.80 PCC820ACVCT-NDe 34 1.90 7.00 12.60 PCC820ACVTR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VC1H820J 
100pF 45% 0.80 PCC101ACVCT-NDe -36 2.01 7.38 13.28 PCC101ACVTR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VC1H101J 
120pF +5% 0.80 PCC121ACVCT-ND* 36 2.01 7.38 13.28 PCC121ACVTR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VC1H121J 
150pF 45% 0.80 PCC151ACVCT-NDe .36 2.01 7.38 13.28 PCC151ACVTR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VC1H151J 
180pF 45% 0.80 PCC181ACVCT-NDe 36 2.01 7.38 13.28 PCC181ACVTR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VC1H181J 
220pF 45% 0.80 PCC221ACVCT-NDe 36 2.01 7.38 13.28 PCC221ACVTR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VC1H221J 
270pF 45% 0.80 PCC271ACVCT-NDe .36 2.01 7.38 13.28 PCC271ACVTR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VC1H271J 
330pF +5% 0.80 PCC331ACVCT-ND* 37 2.11 7.75 13.64 PCC331ACVTR-ND 4,000 12.00/M ECJ-1VC1H331J 
390pF 45% 0.80 PCC391ACVCT-ND* 37 2.11 7.75 13.64 PCC391ACVTR-ND 4,000 12.00/M ECJ-1VC1H391J 
470pF 45% 0.80 PCC2147CT-ND 37 2.11 7.75 13.64 PCC2147TR-ND 4,000 12.00/M ECJ-1VC1H471J 
560pF 45% 0.80 PCC2148CT-ND A7 2.64 9.78 17.85 PCC2148TR-ND 4,000 15.00/M ECJ-1VC1H561J 
680pF 45% 0.80 PCC2149CT-ND A7 2.64 9.78 17.85 PCC2149TR-ND 4,000 15.00/M ECJ-1VC1H681J 
820pF 45% 0.80 PCC2150CT-ND 47 2.64 9.78 17.85 PCC2150TR-ND 4,000 15.00/M ECJ-1VC1H821J 
1000pF +5% 0.80 PCC2151CT-ND A7 2.64 9.78 17.85 PCC2151TR-ND 4,000 15.00/M ECJ-1VC1H102J 
220pF +10% 0.80 PCC1953CT-ND 47 2.64 9.78 17.85 PCC1953TR-ND 4,000 15.00/M ECJ-1VB2D221K 
330pF +10% 0.80 PCC1954CT-ND A7 2.64 9.78 17.85 PCC1954TR-ND 4,000 15.00/M ECJ-1VB2D331K 
200 470pF +10% 0.80 PCC1955CT-ND 47 2.64 9.78 17.85 PCC1955TR-ND 4,000 15.00/M ECJ-1VB2D471K 
680pF +10% 0.80 PCC1956CT-ND 47 2.64 9.78 17.85 PCC1956TR-ND 4,000 15.00/M ECJ-1VB2D681K 
1000pF +10% 0.80 PCC1957CT-ND A7 2.64 9.78 17.85 PCC1957TR-ND 4,000 15.00/M ECJ-1VB2D102K 
220pF +10% 0.80 PCC1948CT-ND 40 2.24 8.16 14.96 PCC1948TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VB2A221K 
0603 330pF +10% 0.80 PCC1949CT-ND 40 2.24 8.16 14.96 PCC1949TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VB2A331K 
100 470pF +10% 0.80 PCC1950CT-ND 40 2.24 8.16 14.96 PCC1950TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VB2A471K 
680pF +10% 0.80 PCC1951CT-ND 40 2.24 8.16 14.96 PCC1951TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VB2A681K 
1000pF +10% 0.80 PCC1952CT-ND 40 2.24 8.16 14.96 PCC1952TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VB2A102K 
1000pF +10% 0.80 PCC1772CT-ND* 31 1.73 6.24 11.04 PCC1772TR-ND 4,000 9.00/M ECJ-1VB1H102K 
1200pF +10% 0.80 PCC1773CT-ND* 31 1.73 6.24 11.04 PCC1773TR-ND 4,000 9.00/M ECJ-1VB1H122K 
1500pF +10% 0.80 PCC1774CT-ND* 31 1.73 6.24 11.04 PCC1774TR-ND 4,000 9.00/M ECJ-1VB1H152K 
1800pF +10% 0.80 PCC1775CT-ND* 31 1.73 6.24 11.04 PCC1775TR-ND 4,000 9.00/M ECJ-1VB1H182K 
2200pF +10% 0.80 PCC1776CT-ND* 31 1.73 6.24 11.04 PCC1776TR-ND 4,000 9.00/M ECJ-1VB1H222K 
2700pF +10% 0.80 PCC1777CT-ND* 31 1.73 6.24 11.04 PCC1777TR-ND 4,000 9.00/M ECJ-1VB1H272K 
3300pF +10% 0.80 PCC1778CT-ND* 31 1.73 6.24 11.04 PCC1778TR-ND 4,000 9.00/M ECJ-1VB1H332K 
3900pF +10% 0.80 PCC1779CT-NDe 31 1.73 6.24 11.04 PCC1779TR-ND 4,000 9.00/M ECJ-1VB1H392K 
4700pF +10% 0.80 PCC1780CT-ND* 31 1.73 6.24 11.04 PCC1780TR-ND 4,000 9.00/M ECJ-1VB1H472K 
5600pF +10% 0.80 PCC1781CT-NDe 31 1.73 6.24 11.04 PCC1781TR-ND 4,000 9.00/M ECJ-1VB1H562K 
6800pF +10% 0.80 PCC1782CT-ND* 31 1.73 6.24 11.04 PCC1782TR-ND 4,000 9.00/M ECJ-1VB1H682K 
50 8200pF +10% 0.80 PCC1783CT-ND* 31 1.73 6.24 11.04 PCC1783TR-ND 4,000 9.00/M ECJ-1VB1H822K 
10000pF +10% 0.80 PCC1784CT-ND* 31 1.73 6.24 11.04 PCC1784TR-ND 4,000 9.00/M ECJ-1VB1H103K 
12000pF +10% 0.80 PCC123BVCT-ND A7 3.17 10.75 17.41 PCC123BVTR-ND 4,000 14.00/M ECU-V1H123KBV* 
12000pF +10% 0.80 PCC1785CT-NDe 34 1.90 7.00 12.60 PCC1785TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VB1H123K 
15000pF +10% 0.80 PCC1786CT-ND* .34 1.90 7.00 12.60 PCC1786TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VB1H153K 
.018uF +10% 0.80 PCC2281CT-ND 34 1.90 7.00 12.60 PCC2281TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VB1H183K 
X7R .022UF +10% 0.80 PCC2282CT-ND .34 1.90 7.00 12.60 PCC2282TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VB1H223K 
.027UF +10% 0.80 PCC2283CT-ND 52 3.07 11.39 20.79 PCC2283TR-ND 4,000 18.00/M ECJ-1VB1H273K 
-033UF +10% 0.80 PCC2284CT-ND 52 3.07 11.39 20.79 PCC2284TR-ND 4,000 18.00/M ECJ-1VB1H333K 
-039"F +10% 0.80 PCC2285CT-ND 52 3.07 11.39 20.79 PCC2285TR-ND 4,000 18.00/M ECJ-1VB1H393K 
.047UF +10% 0.80 PCC2286CT-ND 52 3.07 11.39 20.79 PCC2286TR-ND 4,000 18.00/M ECJ-1VB1H473K 
AF +10% 0.80 PCC2398CT-ND 72 4.68 15.13 19.25 PCC2398TR-ND 4,000 17.00/M ECJ-1VB1H104K 
10000pF +10% 0.80 PCC1763CT-ND .30 1.66 5.98 10.58 PCC1763TR-ND 4,000 9.00/M ECJ-1VB1E103K 
12000pF +10% 0.80 PCC1764CT-ND .34 1.90 7.00 12.60 PCC1764TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VB1E123K 
15000pF +10% 0.80 PCC1765CT-ND 34 1.90 7.00 12.60 PCC1765TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VB1E153K 
18000pF +10% 0.80 PCC1766CT-ND* .34 1.90 7.00 12.60 PCC1766TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VB1E183K 
22000pF +10% 0.80 PCC1767CT-ND* -34 1.90 7.00 12.60 PCC1767TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VB1E223K 
27000pF +10% 0.80 PCC1768CT-ND* 37 2.11 7.75, 13.64 PCC1768TR-ND 4,000 12.00/M ECJ-1VB1E273K 
25 | 33000pF +10% 0.80 PCC1769CT-ND* 37 2.11 7.75, 13.64 PCC1769TR-ND 4,000 12.00/M ECJ-1VB1E333K 
39000pF +10% 0.80 PCC1770CT-ND* 37 2.11 7.75 13.64 PCC1770TR-ND 4,000 12.00/M ECJ-1VB1E393K 
47000pF +10% 0.80 PCC1771CT-ND* 37 2.11 7.75, 13.64 PCC1771TR-ND 4,000 12.00/M ECJ-1VB1E473K 
-O56uF +10% 0.80 PCC2278CT-ND 44 2.50 9.24 16.94 PCC2278TR-ND 4,000 14.00/M ECJ-1VB1E563K 
-O68F +10% 0.80 PCC2279CT-ND 44 2.50 9.24 16.94 PCC2279TR-ND 4,000 14.00/M ECJ-1VB1E683K 
.082UF +10% 0.80 PCC2280CT-ND 44 2.50 9.24 16.94 PCC2280TR-ND 4,000 14.00/M ECJ-1VB1E823K 
AF +10% 0.80 PCC2277CT-ND 44 2.50 9.24 16.94 PCC2277TR-ND 4,000 14.00/M ECJ-1VB1E104K 
10000pF +10% 0.80 PCC1750CT-ND 36 2.01 7.38 13.28 PCC1750TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VB1C103K 
12000pF +10% 0.80 PCC1751CT-ND 36 2.01 7.38 13.28 PCC1751TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VB1C0123K 
15000pF +10% 0.80 PCC1752CT-ND .36 2.01 7.38 13.28 PCC1752TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VB1C153K 
18000pF +10% 0.80 PCC1753CT-ND 36 2.01 7.38 13.28 PCC1753TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VB1C183K 
16 | 22000pF +10% 0.80 PCC1754CT-ND -36 2.01 7.38 13.28 PCC1754TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VB1C223K 
27000pF +10% 0.80 PCC1755CT-ND .36 2.01 7.38 13.28 PCC1755TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VB1C273K 
33000pF +10% 0.80 PCC1756CT-ND .36 2.01 7.38 13.28 PCC1756TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VB1C333K 
39000pF +10% 0.80 PCC1757CT-ND 36 2.01 7.38 13.28 PCC1757TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VB1C393K 
47000pF +10% 0.80 PCC1758CT-ND 36 2.01 7.38 13.28 PCC1758TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VB1C473K 


+ Reduced DC Bias Voltage Characteristics 


* Not for new design + Improved DC Bias Voltage Characteristics 
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Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont) 


Dim. Cut Tape Tr & Reel 
Size wv Tt Digi-Key Pricing Digi-Key ape: se Panasonic 
Code |Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
56000pF +10% 0.80 PCC1759CT-ND* .36 2.01 7.38 13.28 PCC1759TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VB1C563K 
x7R | 16 68000pF +10% 0.80 PCC1760CT-ND* 36 2.01 7.38 13.28 PCC1760TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VB1C683K 
82000pF +10% 0.80 PCC1761CT-ND* .36 2.01 7.38 13.28 PCC1761TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VB1C823K 
pF +10% 0.80 PCC1762CT-NDe -36 2.01 7.38 13.28 PCC1762TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VB10104K 
25 1pF +10% 0.80 PCC2422CT-ND 1.34 8.76 28.33 36.05 PCC2422TR-ND 4,000 32.00/M ECJ-1VB1E105K 
16 1.0UF +10% 0.80 PCC2224CT-ND 96 6.25 20.21 25.73 PCC2224TR-ND 4,000 23.00/M ECJ-1VB1C105K 
1.0uF +20% 0.45 PCC2428CT-ND 1.40 9.14 29.56 37.63 PCC2428TR-ND 4,000 33.00/M ECJ-BVB1C105M 
12UF +10% 0.80 PCC1906CT-ND* 1.76 12.38 42.75 72.00 PCC1906TR-ND 4,000 59.00/M ECJ-1VB1A124K 
-15UF +10% 0.80 PCC1748CT-NDe 36 2.01 7.38 13.28 PCC1748TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VB1A154K 
18UF +10% 0.80 PCC1907CT-ND* 1.79 12.65 43.70 73.60 PCC1907TR-ND 4,000 60.00/M ECJ-1VB1A184K 
.22UF +10% 0.80 PCC1749CT-ND* 49 2.82 10.47 19.11 PCC1749TR-ND 4,000 16.00/M ECJ-1VB1A224K 
-33UF +10% 0.80 PCC2274CT-ND 49 2.82 10.47 19.11 PCC2274TR-ND 4,000 16.00/M ECJ-1VB1A334K 
10 ATUF +10% 0.80 PCC2275CT-ND 49 2.82 10.47 19.11 PCC2275TR-ND 4,000 16.00/M ECJ-1VB1A474K 
-68uF +10% 0.80 PCC2276CT-ND 67 4.38 14.16 18.03 PCC2276TR-ND 4,000 16.00/M ECJ-1VB1A684K 
1pF +10% 0.80 PCC2174CT-ND nee 5.02 16.23 20.65 PCC2174TR-ND 4,000 18.00/M ECJ-1VB1A105K 
1pF +10% 0.45 PCC2427CT-ND 1.30 8.50 27.50 35.00 PCC2427TR-ND 4,000 31.00/M ECJ-BVB1A105K 
2.2UF +20% 0.80 PCC2365CT-ND 1.44 9.39 30.39 38.68 PCC2365TR-ND 4,000 34.00/M ECJ-1VB1A225M 
2.2uF +10% 0.80 PCC2397CT-ND 1.44 9.39 30.39 38.68 PCC2397TR-ND 4,000 34.00/M ECJ-1VB1A225K 
.27UF +10% 0.80 PCC1908CT-ND 2.34 16.50 57.00 96.00 PCC1908TR-ND 4,000 78.00/M ECJ-1VB0J274K 
X5R -33UF +10% 0.80 PCC1909CT-ND 2.34 16.50 57.00 96.00 PCC1909TR-ND 4,000 78.00/M ECJ-1VB0J334K 
-39UF +10% 0.80 PCC1910CT-ND 2.34 16.50 57.00 96.00 PCC1910TR-ND 4,000 78.00/M ECJ-1VB0J394K 
ATUF +10% 0.80 PCC1911CT-ND 49 2.82 10.47 19.11 PCC1911TR-ND 4,000 16.00/M ECJ-1VB0J474K 
-56UF +10% 0.80 PCC1912CT-ND 2.42 17.05 58.90 99.20 PCC1912TR-ND 4,000 81.00/M ECJ-1VBO0J564K 
-68uF +10% 0.80 PCC1913CT-ND 49 2.82 10.47 19.11 PCC1913TR-ND 4,000 16.00/M ECJ-1VBOJ684K 
-82UF +10% 0.80 PCC1914CT-ND 2.50 17.60 60.80 102.40 PCC1914TR-ND 4,000 83.00/M ECJ-1VB0J824K 
63 1pF +10% 0.80 PCC1915CT-NDe 67 4.38 14.16 18.03 PCC1915TR-ND 4,000 16.00/M ECJ-1VB0J105K 
7 1pF +10% 0.45 PCC2426CT-ND 1.30 8.50 27.50 35.00 PCC2426TR-ND 4,000 31.00/M ECJ-BVB0J105K 
2.2uF +10% 0.80 PCC2273CT-ND 1.24 8.12 26.26 33.43 PCC2273TR-ND 4,000 30.00/M ECJ-1VB0J225K 
0603 2.2uF +10% 0.80 PCC13494CT-NDt 2.28 14.88 48.13 61.25 PCC13494TR-NDt 4,000 54.00/M ECJ-1VBFJ225K 
2.2uF +20% 0.45 PCC2429CT-ND 2.80 18.32 59.26 75.43 PCC2429TR-ND 4,000 67.00/M ECJ-BVB0J225M 
4.7uF +10% 0.80 PCC2396CT-ND 1.91 12.50 40.43 51.45 PCC2396TR-ND 4,000 46.00/M ECJ-1VB0J475K 
4.7uF +10% 0.80 PCC13495CT-NDt 2.29 14.86 45.89 65.55 PCC13495TR-NDt 4,000 63.00/M ECJ-1VBFJ475K 
4.7uF +20% 0.80 PCC2318CT-ND 1.91 12.50 40.43 51.45 PCC2318TR-ND 4,000 46.00/M ECJ-1VB0J475M 
10yF +20% 0.80 PCC2395CT-ND 3.62 24.28 79.47 123.62 PCC2395TR-ND 4,000 | 117.00/M ECJ-1VB0J106M 
4.0 10yF +20% 0.80 PCC2367CT-ND 3.25 21.49 81.18 128.93 PCC2367TR-ND 4,000 | 124.00/M ECJ-1VBOG106M 
X5S | 25 1.0uF +20% 0.80 PCC2354CT-ND 1.67 11.77 40.66 64.20 PCC2354TR-ND 4,000 56.00/M ECJ-1V41E105M 
1500pF | +80%/-20% | 0.80 PCC1796CT-ND .70 4.75 16.08 26.03 = _— _ ECU-V1H152ZFV* 
10000pF | +80%/-20% | 0.80 PCC1801CT-ND 32 1.76 6.37 11.27 PCC1801TR-ND 4,000 10.00/M ECJ-1VF1H103Z 
15000pF | +80%/-20% | 0.80 PCC1802CT-ND 69 4.65 15.75 25.50 PCC1802TR-ND 4,000 20.00/M ECJ-1VF1H153Z 
50 22000pF | +80%/-20% | 0.80 PCC1803CT-ND 32 1.76 6.37 11.27 PCC1803TR-ND 4,000 10.00/M ECJ-1VF1H223Z 
33000pF | +80%/-20% | 0.80 PCC1804CT-ND 87 5.89 19.95 32.30 PCC1804TR-ND 4,000 26.00/M ECJ-1VF1H333Z 
47000pF | +80%/-20% | 0.80 PCC1805CT-ND 32 1.76 6.37 11.27 PCC1805TR-ND 4,000 10.00/M ECJ-1VF1H473Z 
68000pF | +80%/-20% | 0.80 PCC2152CT-ND 1.15 7.75 26.25 42.50 PCC2152TR-ND 4,000 34.00/M ECJ-1VF1H683Z 
AF +80%/-20% | 0.80 PCC2153CT-ND 36 2.01 7.38 13.28 PCC2153TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VF1H104Z 
y5V | 25 68000pF | +80%/-20% | 0.80 PCC1793CT-ND 1.10 7.44 25.20 40.80 PCC1793TR-ND 4,000 32.00/M ECJ-1VF1E683Z 
AF +80%/-20% | 0.80 PCC1794CT-ND 34 1.90 7.00 12.60 PCC1794TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VF1E104Z 
AF +80%/-20% | 0.80 PCC1788CT-ND -30 1.66 5.98 10.58 PCC1788TR-ND 4,000 9.00/M ECJ-1VF1C104Z 
-15uF +80%/-20% | 0.80 PCC1789CT-ND 1.01 6.82 23.10 37.40 PCC1789TR-ND 4,000 30.00/M ECJ-1VF1C154Z 
16 .22UF +80%/-20% | 0.80 PCC1790CT-ND 38 2.15 7.80 14.30 PCC1790TR-ND 4,000 12.00/M ECJ-1VF1C224Z 
-33UF +80%/-20% | 0.80 PCC1791CT-ND 1.38 9.30 31.50 51.00 PCC1791TR-ND 4,000 41.00/M ECJ-1VF1C334Z 
A7UF +80%/-20% | 0.80 PCC1792CT-ND -38 2.15 7.80 14.30 PCC1792TR-ND 4,000 12.00/M ECJ-1VF1C474Z 
10 -68uF +80%/-20% | 0.80 PCC2154CT-ND 1.91 13.48 46.55 78.40 PCC2154TR-ND 4,000 64.00/M ECJ-1VF1A684Z 
1pF +80%/-20% | 0.80 PCC1787CT-ND 43 2.41 8.88 16.28 PCC1787TR-ND 4,000 14.00/M ECJ-1VF1A105Z 
6.3 2.2UF +80%/-20% | 0.80 PCC2181CT-ND 1.58 10.33 33.41 42.53 PCC2181TR-ND 4,000 38.00/M ECJ-1VFOJ225Z 
25 1pF +80%/-20% | 0.80 PCC2399CT-ND At 2.31 8.52 15.62 PCC2399TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VF1E105Z 
F 16 1pF +80%/-20% | 0.80 PCC2287CT-ND 48 2.70 10.01 18.27 PCC2287TR-ND 4,000 16.00/M ECJ-1VF1C105Z 
10 2.2uF +80%/-20% | 0.80 PCC2229CT-ND 1.71 11.18 36.16 46.03 PCC2229TR-ND 4,000 41.00/M ECJ-1VF1A225Z 
X7R 50 | 15000pF +10% 0.85 PCC2173CT-ND 3.08 22.00 79.18 131.97 PCC2173TR-ND 4,000 | 114.00/M ECY-39RH153KV 
16 -33UF +10% 0.85 PCC2185CT-ND 7.80 55.72 200.58 334.31 PCC2185TR-ND 4,000 | 290.00/M ECY-39RC334KV 
0612 50 pF +10% 0.85 PCC2313CT-ND 2.39 16.83 58.14 91.80 PCC2313TR-ND 4,000 80.00/M ECY-39RH104KV 
X5R | 16 1pF +10% 0.85 PCC2186CT-ND 2.43 17.33 62.37 103.95 PCC2186TR-ND 4,000 90.00/M ECY-39RC105KV 
6.3 10yF +20% 0.85 PCC2355CT-ND 13.32 99.88 355.12 590.39 PCC2355TR-ND 4,000 | 568.00/M ECY-39RJ106MV 
10pF +0.5pF 0.85 PCC1971CT-ND 1.10 7.85 28.26 47.10 PCC1971TR-ND 4,000 41.00/M ECJ-2VC2D100D 
15pF +5% 0.85 PCC1972CT-ND 1.10 7.85 28.26 47.10 PCC1972TR-ND 4,000 41.00/M ECJ-2VC2D150J 
22pF 45% 0.85 PCC1973CT-ND 1.10 7.85 28.26 47.10 PCC1973TR-ND 4,000 41.00/M ECJ-2VC2D220J 
33pF +5% 0.85 PCC1974CT-ND 1.10 7.85 28.26 47.10 PCC1974TR-ND 4,000 41.00/M ECJ-2VC2D330J 
200 47pF 45% 0.85 PCC1975CT-ND 1.10 7.85 28.26 47.10 PCC1975TR-ND 4,000 41.00/M ECJ-2VC2D470J 
68pF 45% 1.25 PCC1976CT-ND 3.78 27.00 97.20 162.00 PCC1976TR-ND 2,000 | 151.00/M ECJ-2YC2D680J 
100pF +5% 1.25 PCC1977CT-ND 3.82 27.25 98.10 163.50 PCC1977TR-ND 2,000 | 153.00/M ECJ-2YC2D101J 
150pF 45% 1.25 PCC1978CT-ND 3.96 28.25 101.70 169.50 PCC1978TR-ND 2,000 | 158.00/M ECJ-2YC2D151J 
220pF +5% 1.25 PCC1979CT-ND 3.96 28.25 101.70 169.50 PCC1979TR-ND 2,000 | 158.00/M ECJ-2YC2D221J 
330pF +5% 1.25 PCC1980CT-ND 3.96 28.25 101.70 169.50 PCC1980TR-ND 2,000 | 158.00/M ECJ-2YC2D331J 
10pF +0.5pF 0.85 PCC1958CT-ND 1.09 7.67 26.51 44.64 PCC1958TR-ND 4,000 36.00/M ECJ-2VC2A100D 
15pF +5% 0.85 PCC1959CT-ND 1.09 7.67 26.51 44.64 PCC1959TR-ND 4,000 36.00/M ECJ-2VC2A150J 
22pF 45% 0.85 PCC1960CT-ND 1.09 7.67 26.51 44.64 PCC1960TR-ND 4,000 36.00/M ECJ-2VC2A220J 
33pF 45% 0.85 PCC1961CT-ND 1.09 7.67 26.51 44.64 PCC1961TR-ND 4,000 36.00/M ECJ-2VC2A330J 
47pF +5% 0.85 PCC1962CT-ND 1.09 7.67 26.51 44.64 PCC1962TR-ND 4,000 36.00/M ECJ-2VC2A470J 
68pF 45% 0.85 PCC1963CT-ND 1.22 8.58 29.64 49.92 PCC1963TR-ND 4,000 41.00/M ECJ-2VC2A680J 
100 100pF +5% 0.85 PCC1964CT-ND 1.22 8.58 29.64 49.92 PCC1964TR-ND 4,000 41.00/M ECJ-2VC2A101J 
150pF +5% 0.85 PCC1965CT-ND 1.22 8.58 29.64 49.92 PCC1965TR-ND 4,000 41.00/M ECJ-2VC2A151J 
0805 | NPO 220pF +5% 0.85 PCC1966CT-ND 1.22 8.58 29.64 49.92 PCC1966TR-ND 4,000 41.00/M ECJ-2VC2A221J 
330pF +5% 0.85 PCC1967CT-ND 1.22 8.58 29.64 49.92 PCC1967TR-ND 4,000 41.00/M ECJ-2VC2A331J 
470pF +5% 0.85 PCC1968CT-ND 1.22 8.58 29.64 49.92 PCC1968TR-ND 4,000 41.00/M ECJ-2VC2A471J 
680pF +5% 0.85 PCC1969CT-ND 1.09 7.80 28.08 46.80 PCC1969TR-ND 4,000 41.00/M ECJ-2VC2A681J 
1000pF +5% 0.85 PCC1970CT-ND 1.29 9.23 33.21 55.35 PCC1970TR-ND 4,000 48.00/M ECJ-2VC2A102J 
-5pF +0.25pF 0.60 PCCORSCNCT-ND* 97 6.51 22.05 33.60 PCCORS5CNTR-ND 5,000 28.00/M ECJ-2VC1HOR5C 
1.0pF +0.25pF 0.60 PCCO10CNCT-ND» 97 6.51 22.05 33.60 PCCO10CNTR-ND 5,000 28.00/M ECJ-2VC1H010C 
1.5pF +0.25pF 0.60 PCC1RS5CNCT-ND* 97 6.51 22.05 33.60 PCC1R5CNTR-ND 5,000 28.00/M ECJ-2VC1H1R5C 
2.0pF +0.25pF 0.60 PCCO20CNCT-ND» 97 6.51 22.05 33.60 PCCO20CNTR-ND 5,000 28.00/M ECJ-2VC1H020C 
3.0pF +0.25pF 0.60 PCCO30CNCT-ND» 97 6.51 22.05 33.60 PCCO30CNTR-ND 5,000 28.00/M ECJ-2VC1H030C 
4.0pF +0.25pF 0.60 PCCO40CNCT-NDe 97 6.51 22.05 33.60 PCCO40CNTR-ND 5,000 28.00/M ECJ-2VC1H040C 
50 5.0pF +0.25pF 0.60 PCCOS0CNCT-ND» 97 6.51 22.05 33.60 PCCOS0CNTR-ND 5,000 28.00/M ECJ-2VC1HO50C 
6.0pF +0.5pF 0.60 PCCO60CNCT-ND» 97 6.51 22.05 33.60 PCCO60CNTR-ND 5,000 28.00/M ECJ-2VC1HO60D 
7.0pF +0.5pF 0.60 PCCO70CNCT-ND» 97 6.51 22.05 33.60 PCCO70CNTR-ND 5,000 28.00/M ECJ-2VC1H070D 
8.0pF +0.5pF 0.60 PCCO80CNCT-NDe 97 6.51 22.05 33.60 PCCO80CNTR-ND 5,000 28.00/M ECJ-2VC1H080D 
9.0pF +0.5pF 0.60 PCCO90CNCT-ND» 97 6.51 22.05 33.60 PCCO90CNTR-ND 5,000 28.00/M ECJ-2VC1HO90D 
10pF +0.5pF 0.60 PCC100CNCT-ND» 97 6.51 22.05 33.60 PCC100CNTR-ND 5,000 28.00/M ECJ-2VC1H100D 
12pF +5% 0.60 PCC120CNCT-ND 97 6.51 22.05 33.60 PCC120CNTR-ND 5,000 28.00/M ECJ-2VC1H120J 
15pF +5% 0.60 PCC150CNCT-ND* 97 6.51 22.05 33.60 PCC150CNTR-ND 5,000 28.00/M ECJ-2VC1H150J 
+ Reduced DC Bias Voltage Characteristics *Notfornew design + Improved DC Bias Voltage Characteristics (Continued) 
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Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont) 


Dim. Cut Tape 
Size wv Ti Digi-Key Pricing Digi-Key dapelé Reel Panasonic 
Code |Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 

18pF +5% 0.60 PCC180CNCT-ND 97 6.51 22.05 33.60 PCC180CNTR-ND 5,000 28.00/M ECJ-2VC1H180J 
22pF +5% 0.60 PCC220CNCT-ND»> 69 4.65 15.75 24.00 PCC220CNTR-ND 5,000 20.00/M ECJ-2VC1H220J 
27pF 45% 0.60 PCC270CGCT-ND 49 3.32 11.24 17.12 PCC270CGTR-ND 5,000 14.00/M ECJ-2VC1H270J 
33pF 45% 0.60 PCC330CGCT-ND» 49 3.32 11.24 17.12 PCC330CGTR-ND 5,000 14.00/M ECJ-2VC1H330J 
39pF +5% 0.60 PCC390CGCT-ND 49 3.32 11.24 17.12 PCC390CGTR-ND 5,000 14.00/M ECJ-2VC1H390J 
47pF 45% 0.60 PCC470CGCT-ND» 49 3.32 11.24 17.12 PCC470CGTR-ND 5,000 17.00/M ECJ-2VC1H470J 
56pF +5% 0.60 PCC560CGCT-ND 49 3.32 11.24 17.12 PCC560CGTR-ND 5,000 14.00/M ECJ-2VC1H560J 
68pF 45% 0.60 PCC680CGCT-ND» 49 3.32 11.24 17.12 PCC680CGTR-ND 5,000 14.00/M ECJ-2VC1H680J 
82pF +5% 0.60 PCC820CGCT-ND 49 3.32 11.24 17.12 PCC820CGTR-ND 5,000 14.00/M ECJ-2VC1H820J 
100pF +5% 0.60 PCC101CGCT-ND» 49 3.32 11.24 17.12 PCC101CGTR-ND 5,000 14.00/M ECJ-2VC1H101J 
120pF +5% 0.60 PCC121CGCT-NDe 49 3.32 11.24 17.12 PCC121CGTR-ND 5,000 14.00/M ECJ-2VC1H121J 
150pF 45% 0.60 PCC151CGCT-ND» 49 3.32 11.24 17.12 PCC151CGTR-ND 5,000 14.00/M ECJ-2VC1H151J 
180pF +5% 0.60 PCC181CGCT-NDe 49 3.32 11.24 17.12 PCC181CGTR-ND 5,000 14.00/M ECJ-2VC1H181J 
NPO| 50 220pF 45% 0.60 PCC221CGCT-ND» 49 3.32 11.24 17.12 PCC221CGTR-ND 5,000 14.00/M ECJ-2VC1H221J 
270pF +5% 0.60 PCC271CGCT-NDe 49 3.32 11.24 17.12 PCC271CGTR-ND 5,000 14.00/M ECJ-2VC1H271J 
330pF +5% 0.60 PCC331CGCT-ND» 49 3.32 11.24 17.12 PCC331CGTR-ND 5,000 14.00/M ECJ-2VC1H331J 
390pF +5% 0.60 PCC391CGCT-NDe 49 3.32 11.24 17.12 PCC391CGTR-ND 5,000 14.00/M ECJ-2VC1H391J 
470pF +5% 0.60 PCC471CGCT-ND» 49 3.32 11.24 17.12 PCC471CGTR-ND 5,000 14.00/M ECJ-2VC1H471J 
560pF +5% 0.60 PCC561CGCT-NDe 49 3.32 11.24 17.12 PCC561CGTR-ND 5,000 14.00/M ECJ-2VC1H561J 
680pF +5% 0.60 PCC681CGCT-NDe 49 3.32 11.24 17.12 PCC681CGTR-ND 5,000 14.00/M ECJ-2VC1H681J 
820pF 45% 0.60 | PCC821CGCT-ND> 76 5.12 17.33 26.40 PCC821CGTR-ND 5,000 | 22.00/M | ECJ-2VC1H821U 
1000pF 45% 0.60 PCC102CGCT-ND» 76 5.12 17.33 26.40 PCC102CGTR-ND 5,000 22.00/M ECJ-2VC1H102J 
1200pF 45% 0.60 PCC2155CT-ND 1.61 10.82 36.65 55.84 PCC2155TR-ND 5,000 45.00/M ECJ-2VC1H122J 
1500pF 45% 0.60 PCC2156CT-ND 1.61 10.82 36.65 55.84 PCC2156TR-ND 5,000 45.00/M ECJ-2VC1H152J 
1800pF +5% 0.60 PCC2157CT-ND 2.14 14.42 48.83 74.40 PCC2157TR-ND 5,000 60.00/M ECJ-2VC1H182J 
2200pF 45% 0.60 PCC2158CT-ND 2.14 14.42 48.83 74.40 PCC2158TR-ND 5,000 60.00/M ECJ-2VC1H222J 
2700pF +5% 0.60 PCC2159CT-ND 2.14 14.42 48.83 74.40 PCC2159TR-ND 4,000 60.00/M ECJ-2VC1H272J 
220pF +10% 0.85 PCC1993CT-ND .73 5.20 18.72 31.20 PCC1993TR-ND 4,000 27.00/M ECJ-2VB2D221K 
330pF +10% 0.85 PCC1994CT-ND .73 5.20 18.72 31.20 PCC1994TR-ND 4,000 27.00/M ECJ-2VB2D331K 
470pF +10% 0.85 PCC1995CT-ND .73 5.20 18.72 31.20 PCC1995TR-ND 4,000 27.00/M ECJ-2VB2D471K 
680pF +10% 0.85 PCC1996CT-ND .73 5.20 18.72 31.20 PCC1996TR-ND 4,000 27.00/M ECJ-2VB2D681K 
1000pF +10% 0.85 PCC1997CT-ND 73 5.20 18.72 31.20 PCC1997TR-ND 4,000 27.00/M ECJ-2VB2D102K 
200 | 1500pF +10% 0.85 PCC1998CT-ND .73 5.20 18.72 31.20 PCC1998TR-ND 4,000 27.00/M ECJ-2VB2D152K 
2200pF +10% 0.85 PCC1999CT-ND .73 5.20 18.72 31.20 PCC1999TR-ND 4,000 27.00/M ECJ-2VB2D222K 
3300pF +10% 0.85 PCC2000CT-ND .73 5.20 18.72 31.20 PCC2000TR-ND 4,000 27.00/M ECJ-2VB2D332K 
4700pF +10% 0.85 PCC2001CT-ND .73 5.20 18.72 31.20 PCC2001TR-ND 4,000 27.00/M ECJ-2VB2D472K 
6800pF +10% 1.25 PCC2002CT-ND 3.43 24.50 88.20 147.00 PCC2002TR-ND 2,000 | 137.00/M ECJ-2YB2D682K 
10000pF +10% 1.25 PCC2003CT-ND 6.50 47.71 172.55 294.35 PCC2003TR-ND 2,000 | 274.00/M ECJ-2YB2D103K 
220pF +10% 0.85 PCC1981CT-ND 66 4.68 16.15 27.20 PCC1981TR-ND 4,000 22.00/M ECJ-2VB2A221K 
330pF +10% 0.85 PCC1982CT-ND 66 4.68 16.15 27.20 PCC1982TR-ND 4,000 22.00/M ECJ-2VB2A331K 
470pF +10% 0.85 PCC1983CT-ND 66 4.68 16.15 27.20 PCC1983TR-ND 4,000 22.00/M ECJ-2VB2A471K 
680pF +10% 0.85 PCC1984CT-ND 66 4.68 16.15 27.20 PCC1984TR-ND 4,000 22.00/M ECJ-2VB2A681K 
1000pF +10% 0.85 PCC1985CT-ND 66 4.68 16.15 27.20 PCC1985TR-ND 4,000 22.00/M ECJ-2VB2A102K 
1400 1500pF +10% 0.85 PCC1986CT-ND 66 4.68 16.15 27.20 PCC1986TR-ND 4,000 22.00/M ECJ-2VB2A152K 
2200pF +10% 0.85 PCC1987CT-ND 66 4.68 16.15 27.20 PCC1987TR-ND 4,000 22.00/M ECJ-2VB2A222K 
3300pF +10% 0.85 PCC1988CT-ND 66 4.68 16.15 27.20 PCC1988TR-ND 4,000 22.00/M ECJ-2VB2A332K 
4700pF +10% 0.85 PCC1989CT-ND 76 5.39 18.62 31.36 PCC1989TR-ND 4,000 25.00/M ECJ-2VB2A472K 
6800pF +10% 0.85 PCC1990CT-ND 76 5.39 18.62 31.36 PCC1990TR-ND 4,000 25.00/M ECJ-2VB2A682K 
0805 10000pF +10% 0.85 PCC1991CT-ND 94 6.73 24.21 40.35 PCC1991TR-ND 4,000 35.00/M ECJ-2VB2A103K 
15000pF +10% 1.25 PCC1992CT-ND 4.27 30.50 109.80 183.00 PCC1992TR-ND 2,000 | 171.00/M ECJ-2YB2A153K 
1000pF +10% 0.60 PCC102BNCT-NDe 43 2.44 9.00 16.50 PCC102BNTR-ND 5,000 14.00/M ECJ-2VB1H102K 
1200pF +10% 0.60 PCC122BNCT-NDe 54 3.66 12.39 18.88 PCC122BNTR-ND 5,000 16.00/M ECJ-2VB1H122K 
1500pF +10% 0.60 PCC152BNCT-ND* 54 3.66 12.39 18.88 PCC152BNTR-ND 5,000 16.00/M ECJ-2VB1H152K 
1800pF +10% 0.60 PCC182BNCT-NDe 54 3.66 12.39 18.88 PCC182BNTR-ND 5,000 16.00/M ECJ-2VB1H182K 
2200pF +10% 0.60 PCC222BNCT-NDe 37 2.48 8.40 12.80 PCC222BNTR-ND 5,000 11.00/M ECJ-2VB1H222K 
2700pF +10% 0.60 PCC272BNCT-NDs 54 3.66 12.39 18.88 PCC272BNTR-ND 5,000 16.00/M ECJ-2VB1H272K 
3300pF +10% 0.60 PCC332BNCT-ND* 54 3.66 12.39 18.88 PCC332BNTR-ND 5,000 16.00/M ECJ-2VB1H332K 
3900pF +10% 0.60 PCC392BNCT-NDe 54 3.66 12.39 18.88 PCC392BNTR-ND 5,000 16.00/M ECJ-2VB1H392K 
4700pF +10% 0.60 PCC472BNCT-NDe 37 2.48 8.40 12.80 PCC472BNTR-ND 5,000 11.00/M ECJ-2VB1H472K 
5600pF +10% 0.60 PCC562BNCT-NDe 54 3.66 12.39 18.88 PCC562BNTR-ND 5,000 16.00/M ECJ-2VB1H562K 
6800pF +10% 0.60 PCC682BNCT-NDe 54 3.66 12.39 18.88 PCC682BNTR-ND 5,000 16.00/M ECJ-2VB1H682K 
8200pF +10% 0.60 PCC822BNCT-NDe 54 3.66 12.39 18.88 PCC822BNTR-ND 5,000 16.00/M ECJ-2VB1H822K 
50 | 10000pF +10% 0.60 PCC103BNCT-NDe AL 2.28 8.28 15.18 PCC103BNTR-ND 5,000 12.00/M ECJ-2VB1H103K 
12000pF +10% 0.60 PCC123BGCT-NDe 54 3.66 12.39 18.88 PCC123BGTR-ND 5,000 16.00/M ECJ-2VB1H123K 
15000pF +10% 0.60 PCC153BGCT-ND» 54 3.66 12.39 18.88 PCC153BGTR-ND 5,000 16.00/M ECJ-2VB1H153K 
18000pF +10% 0.60 PCC183BGCT-ND> 54 3.66 12.39 18.88 PCC183BGTR-ND 5,000 16.00/M ECJ-2VB1H183K 
22000pF +10% 0.60 PCC223BGCT-ND» 37 2.48 8.40 12.80 PCC223BGTR-ND 5,000 11.00/M ECJ-2VB1H223K 
X7R 27000pF +10% 0.85 PCC1833CT-NDe 43 2.91 9.87 15.98 PCC1833TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-2VB1H273K 
33000pF +10% 0.85 PCC1834CT-ND* 59 3.97 13.44 21.76 PCC1834TR-ND 4,000 17.00/M ECJ-2VB1H333K 
39000pF +10% 0.85 PCC1835CT-ND* 1.00 6.73 22.79 36.89 PCC1835TR-ND 4,000 29.00/M ECJ-2VB1H393K 
47000pF +10% 1.25 PCC1836CT-ND* 1.61 10.85 36.75 59.50 PCC1836TR-ND 2,000 56.00/M ECJ-2YB1H473K 
56000pF +10% 1.25 PCC1837CT-NDe 1.61 10.85 36.75 59.50 PCC1837TR-ND 2,000 56.00/M ECJ-2YB1H563K 
68000pF +10% 1.25 PCC1838CT-ND* 1.61 10.85 36.75 59.50 PCC1838TR-ND 2,000 56.00/M ECJ-2YB1H683K 
82000pF +10% 1.25 PCC1839CT-NDe 1.61 10.85 36.75 59.50 PCC1839TR-ND 2,000 56.00/M ECJ-2YB1H823K 
AF +10% 1.25 PCC1840CT-ND* 1.61 10.85 36.75 59.50 PCC1840TR-ND 2,000 56.00/M ECJ-2YB1H104K 
39000pF +10% 0.85 PCC1819CT-ND 1.10 7.44 25.20 40.80 PCC1819TR-ND 4,000 32.00/M ECJ-2VB1E393K 
47000pF +10% 0.85 PCC1820CT-ND 62 419 14.18 22.95 PCC1820TR-ND 4,000 18.00/M ECJ-2VB1E473K 
56000pF +10% 0.85 PCC1825CT-ND 62 4.19 14.18 22.95 PCC1825TR-ND 4,000 18.00/M ECJ-2VB1E563K 
68000pF +10% 0.85 PCC1826CT-ND 62 4.19 14.18 22.95 PCC1826TR-ND 4,000 18.00/M ECJ-2VB1E683K 
25 82000pF +10% 0.85 PCC1827CT-ND 62 4.19 14.18 22.95 PCC1827TR-ND 4,000 18.00/M ECJ-2VB1E823K 
AF +10% 0.85 PCC1828CT-ND 62 419 14.18 22.95 PCC1828TR-ND 4,000 18.00/M ECJ-2VB1E104K 
12UF +10% 1.25 PCC1829CT-ND* 1.44 10.18 35.15 59.20 PCC1829TR-ND 2,000 56.00/M ECJ-2YB1E124K 
-15uF +10% 1.25 PCC1830CT-ND* 1.48 10.45 36.10 60.80 PCC1830TR-ND 2,000 57.00/M ECJ-2YB1E154K 
-18UF +10% 1.25 PCC1831CT-NDe 1.52 10.73 37.05 62.40 PCC1831TR-ND 2,000 59.00/M ECJ-2YB1E184K 
-22UF +10% 1.25 PCC1832CT-NDe plese bk 13.48 46.55 78.40 PCC1832TR-ND 2,000 74.00/M ECJ-2YB1E224K 
47000pF +10% 0.85 PCC1808CT-ND 1.20 8.06 27.30 44.20 PCC1808TR-ND 4,000 35.00/M ECJ-2VB1C473K 
56000pF +10% 0.85 PCC1809CT-ND 1.33 8.99 30.45 49.30 PCC1809TR-ND 4,000 39.00/M ECJ-2VB1C563K 
68000pF +10% 0.85 PCC1810CT-ND 1.25 8.80 30.40 51.20 PCC1810TR-ND 4,000 42.00/M ECJ-2VB1C683K 
82000pF +10% 0.85 PCC1811CT-ND 1.25 8.80 30.40 51.20 PCC1811TR-ND 4,000 42.00/M ECJ-2VB1C823K 
AF +10% 0.85 PCC1812CT-ND -89 5.82 18.84 23.98 PCC1812TR-ND 4,000 21.00/M ECJ-2VB10104K 
12UF +10% 0.85 PCC1813CT-ND 1.44 10.18 35.15 59.20 PCC1813TR-ND 4,000 48.00/M ECJ-2VB1C124K 
16 -15uF +10% 0.85 PCC1814CT-ND 74 5.20 17.96 30.24 PCC1814TR-ND 4,000 25.00/M ECJ-2VB1C0154K 
-18UF +10% 0.85 PCC1815CT-ND 2.07 14.75 53.10 88.50 PCC1815TR-ND 4,000 77.00/M ECJ-2VB1C0184K 
.22UF +10% 0.85 PCC1816CT-ND 66 4.73 17.01 28.35 PCC1816TR-ND 4,000 25.00/M ECJ-2VB1C224K 
.27UF +10% 1.25 PCC1916CT-ND 2.38 17.00 61.20 102.00 PCC1916TR-ND 2,000 95.00/M ECJ-2YB1C274K 
-33UF +10% 1.25 PCC1817CT-ND 2.45 17.50 63.00 105.00 PCC1817TR-ND 2,000 98.00/M ECJ-2YB1C334K 
SOF +10% 1.25 PCC1917CT-ND 2.38 17.00 61.20 102.00 PCC1917TR-ND 2,000 95.00/M ECJ-2YB1C394K 
A7UF +10% 1.25 PCC1818CT-ND* 2.45 17.50 63.00 105.00 PCC1818TR-ND 2,000 98.00/M ECJ-2YB1C474K 
1pF +10% 1.25 PCC2319CT-ND 1.29 9.23 33.21 51.66 PCC2319TR-ND 3,000 50.00/M ECJ-2FB1E105K 
X5R | 25 2.2uF +10% 1.25 PCC2320CT-ND 1.65 11.66 40.28 63.60 PCC2320TR-ND 3,000 57.00/M ECJ-2FB1E225K 
4.7uF +20% 1.25 PCC2321CT-ND 2.29 16.35 58.86 91.56 PCC2321TR-ND 3,000 88.00/M ECJ-2FB1E475M 


+ Reduced DC Bias Voltage Characteristics 


* Not for new design + Improved DC Bias Voltage Characteristics 
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Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont) 


Dim. Cut Tape tT & Reel 
Size wv Tt Digi-Key Pricing Digi-Key ape: se Panasonic 
Code |Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 

-68uF +10% 1.25 PCC2290CT-ND 1.28 8.62 29.19 44.48 PCC2290TR-ND 3,000 38.00/M ECJ-2FB1C684K 
1pF +10% 0.85 PCC2314CT-ND 1.43 9.64 32.66 49.76 PCC2314TR-ND 4,000 42.00/M ECJ-GVB1C105K 
1pF +10% 1.25 PCC2249CT-ND 1.28 8.62 29.19 44.48 PCC2249TR-ND 3,000 38.00/M ECJ-2FB1C105K 

16 2.2uF +20% 0.85 PCC2408CT-ND 2.68 17.34 53.55 76.50 PCC2408TR-ND 4,000 74.00/M ECJ-GVB1C225M 
2.2uF +10% 1.25 PCC2322CT-ND 1.61 11.33 39.14 61.80 PCC2322TR-ND 3,000 56.00/M ECJ-2FB1C225K 
4.7uF +10% 1.25 PCC2323CT-ND 2.25 16.05 57.78 89.88 PCC2323TR-ND 3,000 87.00/M ECJ-2FB1C475K 
4.7uF +10% 0.85 PCC2430CT-ND 3.07 19.89 61.43 87.75 PCC2430TR-ND 4,000 91.00/M ECJ-GVB1C475M 
56UF +10% 1.25 PCC1918CT-ND 3.99 28.50 102.60 171.00 PCC1918TR-ND 2,000 | 160.00/M ECJ-2YB1A564K 

-68uUF +10% 1.25 PCC1806CT-ND 4.10 29.25 105.30 175.50 PCC1806TR-ND 2,000 | 164.00/M ECJ-2YB1A684K 

-68UF +10% 1.25 PCC2289CT-ND TAS: 7.75 26.25 40.00 PCC2289TR-ND 3,000 34.00/M ECJ-2FB1A684K 

-82uUF +10% 1.25 PCC1919CT-ND 4.03 29.61 107.10 182.70 PCC1919TR-ND 2,000 | 170.00/M ECJ-2YB1A824K 
1pF +10% 1.25 PCC1807CT-ND 4.13 30.32 109.65 187.05 PCC1807TR-ND 2,000 | 174.00/M ECJ-2YB1A105K 

10 2.2UF +20% 1.25 PCC2175CT-ND 2.40 17.13 61.65 102.75 PCC2175TR-ND 3,000 89.00/M ECJ-2FB1A225M 
2.2uF +10% 1.25 PCC2324CT-ND 2.40 17.13 61.65 95.90 PCC2324TR-ND 3,000 92.00/M ECJ-2FB1A225K 
3.3pF +10% 1.25 PCC2288CT-ND 2.40 17.13 61.65 95.90 PCC2288TR-ND 3,000 92.00/M ECJ-2FB1A335K 

X5R 4.7uF +20% 0.85 PCC2407CT-ND 3.76 25.25 82.62 128.52 PCC2407TR-ND 4,000 | 122.00/M ECJ-GVB1A475M 
4.7uF +10% 1.25 PCC2325CT-ND 4.15 29.68 106.83 166.18 PCC2325TR-ND 3,000 | 160.00/M ECJ-2FB1A475K 
10uF +10% 1.25 PCC2403CT-ND 5.00 33.10 125.04 198.59 PCC2403TR-ND 3,000 | 199.00/M ECJ-2FB1A106K 
10yF +20% 0.85 PCC2431CT-ND 5.36 35.97 117.72 183.12 PCC2431TR-ND 4,000 | 203.00/M ECJ-GVB1A106M 

1.5uF +10% 1.25 PCC1921CT-ND 4.35 31.96 115.60 197.20 PCC1921TR-ND 2,000 | 184.00/M ECJ-2YB0J155K 
2.2uF +10% 0.85 PCC2310CT-ND 1.79 12.60 43.51 68.70 PCC2310TR-ND 4,000 60.00/M ECJ-GVB0J225K 
2.2uF +10% 1.25 PCC1923CT-ND 4.74 34.78 125.80 214.60 PCC1923TR-ND 2,000 | 200.00/M ECJ-2YB0J225K 
3.3pF +10% 1.25 PCC1925CT-ND 5.12 37.60 136.00 232.00 PCC1925TR-ND 2,000 | 216.00/M ECJ-2YB0J335K 
4.7uF +20% 0.85 PCC2315CT-ND 3.18 22.73 81.81 127.26 PCC2315TR-ND 4,000 | 118.00/M ECJ-GVB0J475M 
4.7uF +20% 1.25 PCC2176CT-ND 277 19.78 71.19 118.65 PCC2176TR-ND 3,000 | 103.00/M ECJ-2FB0J475M 
6.3 4.7uF +10% 1.25 PCC2402CT-ND 3.53 23.65 77.40 120.40 PCC2402TR-ND 3,000 | 125.00/M ECJ-2FB0J475K 
4.7uF +10% 0.85 PCC2406CT-ND 3.53 23.65 77.40 120.40 PCC2406TR-ND 4,000 | 114.00/M ECJ-GVB0J475K 
10uF +20% 0.85 PCC2405CT-ND 4.46 29.50 111.44 176.99 PCC2405TR-ND 4,000 | 170.00/M ECJ-GVB0J106M 
10yF +20% 0.85 PCC2327CT-NDt 3.89 27.75 99.90 155.40 PCC2327TR-ND+ 4,000 | 144.00/M ECJ-CV50J106M 
10pF +20% 1.25 PCC2225CT-ND 3.24 21.01 64.89 92.70 PCC2225TR-ND 3,000 90.00/M ECJ-2FB0J106M 
10yF +10% 1.25 PCC2400CT-ND 3.02 20.24 66.24 103.04 PCC2400TR-ND 3,000 | 103.00/M ECJ-2FB0J106K 
22uF +20% 1.25 PCC2401CT-ND 6.50 43.04 162.61 258.26 PCC2401TR-ND 3,000 | 258.00/M ECJ-2FB0J226M 
10000pF | +80%/-20% | 0.60 PCC1858CT-ND 44 2.95 9.98 15.20 PCC1858TR-ND 5,000 13.00/M ECJ-2VF1H103Z 
0805 15000pF | +80%/-20% | 0.60 PCC1859CT-ND 60 4.03 13.65 20.80 PCC1859TR-ND 5,000 18.00/M ECJ-2VF1H153Z 
22000pF | +80%/-20% | 0.60 PCC1860CT-ND 51 3.41 11.55 17.60 PCC1860TR-ND 5,000 15.00/M ECJ-2VF1H223Z 
33000pF | +80%/-20% | 0.60 PCC1861CT-ND 69 4.65 15.75 24.00 PCC1861TR-ND 5,000 20.00/M ECJ-2VF1H333Z 
50 | 47000pF | +80%/-20% | 0.60 PCC1862CT-ND 58 3.94 13.34 20.32 PCC1862TR-ND 5,000 17.00/M ECJ-2VF1H473Z 
68000pF | +80%/-20% | 0.60 PCC1863CT-ND 87 5.89 19.95 30.40 PCC1863TR-ND 5,000 26.00/M ECJ-2VF1H683Z 
YF +80%/-20% | 0.85 PCC1864CT-ND 72 4.84 16.38 26.52 PCC1864TR-ND 4,000 21.00/M ECJ-2VF1H104Z 
15uF +80%/-20% | 0.85 PCC1865CT-ND 1.47 9.92 33.60 54.40 PCC1865TR-ND 4,000 43.00/M ECJ-2VF1H154Z 
.22UF +80%/-20% | 0.85 PCC1866CT-ND 1.00 6.73 22.79 36.89 PCC1866TR-ND 4,000 29.00/M ECJ-2VF1H224Z 
68000pF | +80%/-20% | 0.60 PCC1852CT-ND 87 5.89 19.95 30.40 PCC1852TR-ND 5,000 26.00/M ECJ-2VF1E683Z 
YF +80%/-20% | 0.60 PCC1853CT-ND 52 3.50 11.87 18.08 PCC1853TR-ND 5,000 15.00/M ECJ-2VF1E104Z 
25 -15UF +80%/-20% | 0.60 PCC1854CT-ND 1.20 8.06 27.30 41.60 PCC1854TR-ND 5,000 35.00/M ECJ-2VF1E154Z 
.22UF +80%/-20% | 0.85 PCC1855CT-ND 61 4.09 13.86 22.44 PCC1855TR-ND 4,000 18.00/M ECJ-2VF1E224Z 
-33UF +80%/-20% | 1.25 PCC1856CT-ND 2.30 16.23 56.05 94.40 PCC1856TR-ND 2,000 89.00/M ECJ-2YF1E334Z 
Y5V A7UF +80%/-20% | 1.25 PCC1857CT-ND 2.38 16.78 57.95 97.60 PCC1857TR-ND 2,000 92.00/M ECJ-2YF1E474Z 
AF +80%/-20% | 0.60 PCC1843CT-ND 58 3.88 13.13 20.00 PCC1843TR-ND 5,000 17.00/M ECJ-2VF1C104Z 
-15uF +80%/-20% | 0.60 PCC1844CT-ND 1.20 8.06 27.30 41.60 PCC1844TR-ND 5,000 35.00/M ECJ-2VF1C154Z 
.22UF +80%/-20% | 0.60 PCC1845CT-ND 58 3.88 13.13 20.00 PCC1845TR-ND 5,000 17.00/M ECJ-2VF1C224Z 
-33UF +80%/-20% | 0.85 PCC1846CT-ND 1.61 10.85 36.75 59.50 PCC1846TR-ND 4,000 47.00/M ECJ-2VF1C334Z 
A7UF +80%/-20% | 0.85 PCC1847CT-ND 56 3.96 13.68 23.04 PCC1847TR-ND 4,000 19.00/M ECJ-2VF1C474Z 
16 -68yUF +80%/-20% | 0.85 PCC1848CT-ND 1.95 13.75 47.50 80.00 PCC1848TR-ND 4,000 65.00/M ECJ-2VF1C684Z 
1pF +80%/-20% | 0.85 PCC1849CT-ND 72 5.13 18.45 30.75 PCC1849TR-ND 4,000 27.00/M ECJ-2VF1C105Z 
1.5uF +80%/-20% | 1.25 PCC1850CT-ND 3.43 24.50 88.20 147.00 PCC1850TR-ND 2,000 | 137.00/M ECJ-2YF1C155Z 
2.2uF +80%/-20% | 1.25 PCC1851CT-ND 3.85 27.50 99.00 165.00 PCC1851TR-ND 2,000 | 154.00/M ECJ-2YF1C225Z 
2.2uF +80%/-20% | 0.85 PCC2410CT-ND 1.80 11.77 38.09 48.48 PCC2410TR-ND 4,000 43.00/M ECJ-GVF1C225Z 
4.7uF +80%/-20% | 0.85 PCC2411CT-ND 2.37 15.37 47.46 67.80 PCC2411TR-ND 4,000 66.00/M ECJ-GVF1C475Z 

10 4.7uF +80%/-20% | 1.25 PCC1842CT-ND 4.42 32.43 117.30 200.10 PCC1842TR-ND 2,000 | 186.00/M ECJ-2YF1A475Z 
4.7uF +80%/-20% | 0.85 PCC2409CT-ND 2.55 16.70 54.04 68.78 PCC2409TR-ND 4,000 61.00/M ECJ-GVF1A475Z 

6.3 10yF +80%/-20% | 1.25 PCC2182CT-ND 2.01 14.33 51.57 85.95 PCC2182TR-ND 3,000 74.00/M ECJ-2FF0J106Z 

50 1pF +80%/20% 1.25 PCC2404CT-ND 1.70 11.14 36.03 45.85 PCC2404TR-ND 3,000 46.00/M ECJ-2FF1H105Z 

25 1.0UF +80%/-20% | 1.25 PCC2230CT-ND 94 6.63 22.90 36.15 PCC2230TR-ND 3,000 32.00/M ECJ-2FF1E105Z 

F 2.2uF +80%/-20% | 1.25 PCC2231CT-ND 1.02 7.30 26.28 40.88 PCC2231TR-ND 3,000 39.00/M ECJ-2FF1E225Z 

16 4.7uF +80%/-20% | 1.25 PCC2232CT-ND 1.82 13.03 46.89 72.94 PCC2232TR-ND 3,000 69.00/M ECJ-2FF1C475Z 

10 10pF +80%/-20% | 1.25 PCC2233CT-ND 1.94 14.26 51.60 81.95 PCC2233TR-ND 3,000 81.00/M ECJ-2FF1A106Z 
470pF 45% 1.15 PCC2007CT-ND* 5.66 41.60 150.45 256.65 PCC2007TR-ND 2,000 | 239.00/M ECJ-3YC2D471J 

200 680pF +5% 1.15 PCC2008CT-NDe 7.07 51.94 187.85 320.45 PCC2008TR-ND 2,000 | 298.00/M ECJ-3YC2D681J 
1000pF +5% 1.15 PCC2009CT-ND* 8.22 60.40 218.45 372.65 PCC2009TR-ND 2,000 | 347.00/M ECJ-3YC2D102J 
1500pF +5% 0.85 PCC2004CT-NDe 4.44 32.62 117.98 201.26 PCC2004TR-ND 4,000 | 180.00/M ECJ-3VC2A152J 

100 | 2200pF 45% 0.85 PCC2005CT-ND+ 4.44 32.62 117.98 201.26 PCC2005TR-ND 4,000 | 180.00/M ECJ-3VC2A222) 
3300pF 45% 0.85 PCC2006CT-NDe 4.44 32.62 117.98 201.26 PCC2006TR-ND 4,000 | 180.00/M ECJ-3VC2A332J 
5pF +0.25pF 0.60 PCCORSCCT-ND 1.11 7.51 25.42 38.74 PCCORS5CTR-ND 5,000 33.00/M ECU-V1HOR5CCM* 
3.9pF +0.25pF 0.60 PCC3R9CCT-ND 93 6.27 21.25 32.38 = = — ECU-V1H3R9CCM* 

NPO 56pF 45% 0.60 PCC560CCT-ND 1.35 9.13 30.91 47.10 PCC560CTR-ND 5,000 40.00/M ECU-V1H560JCM* 
2700pF +5% 0.60 PCC2160CT-NDe 14.04 99.00 342.00 540.00 PCC2160TR-ND 5,000 | 468.00/M ECJ-3VC1H272J 

50 3300pF +5% 0.60 PCC2161CT-ND* 5.23 36.88 127.40 201.15 PCC2161TR-ND 5,000 | 174.00/M ECJ-3VC1H332J 
3900pF +5% 0.60 PCC2162CT-NDe 5.23 36.88 127.40 201.15 PCC2162TR-ND 5,000 | 174.00/M ECJ-3VC1H392J 

4700pF 45% 0.60 PCC2163CT-ND* 5.23 36.88 127.40 201.15 PCC2163TR-ND 5,000 | 174.00/M ECJ-3VC1H472J 
5600pF 45% 0.85 PCC2164CT-NDe 9.54 67.27 232.37 366.90 PCC2164TR-ND 4,000 | 318.00/M ECJ-3VC1H562J 
6800pF 45% 0.85 PCC2165CT-ND* 10.16 71.67 247.57 390.90 PCC2165TR-ND 4,000 | 339.00/M ECJ-3VC1H682J 
8200pF +5% 1.15 PCC2166CT-ND* 9.89 74.21 263.84 478.21 PCC2166TR-ND 3,000 | 439.00/M ECJ-3FC1H822J 
1206 10000pF +5% 1.15 PCC2167CT-NDe 15.64 110.30 381.05 601.65 PCC2167TR-ND 3,000 | 521.43/M ECJ-3FC1H103J 
1000pF +10% 1.15 PCC2291CT-ND 2.43 17.35 62.46 97.16 PCC2291TR-ND 3,000 94.00/M ECJ-3FB2J102K 

630 2200pF +10% 1.15 PCC2293CT-ND 2.43 17.35 62.46 97.16 PCC2293TR-ND 3,000 94.00/M ECJ-3FB2J222K 

4700pF +10% 1.15 PCC2294CT-ND 2.43 17.35 62.46 97.16 PCC2294TR-ND 3,000 94.00/M ECJ-3FB2J472K 

-O1pF +10% 1.15 PCC2292CT-ND 2.43 17.35 62.46 97.16 PCC2292TR-ND 3,000 94.00/M ECJ-3FB2J103K 

200 15000pF +10% 1.15 PCC2013CT-ND 6.98 51.23 185.30 316.10 PCC2013TR-ND 2,000 | 294.00/M ECJ-3YB2D153K 
22000pF +10% 1.15 PCC2014CT-ND 6.98 51.23 185.30 316.10 PCC2014TR-ND 2,000 | 294.00/M ECJ-3YB2D223K 
22000pF +10% 1.15 PCC2010CT-ND 4.55 32.50 117.00 195.00 PCC2010TR-ND 2,000 | 182.00/M ECJ-3YB2A223K 

400 33000pF +10% 1.15 PCC2011CT-ND 5.04 36.00 129.60 216.00 PCC2011TR-ND 2,000 | 202.00/M ECJ-3YB2A333K 

X7R 47000pF +10% 1.15 PCC2012CT-ND 5.04 36.00 129.60 216.00 PCC2012TR-ND 2,000 | 202.00/M ECJ-3YB2A473K 
AF +10% 1.60 PCC2239CT-ND 3.16 23.24 84.07 133.52 PCC2239TR-ND 2,000 | 132.00/M ECJ-3YB2A104K 
39000pF +10% 0.60 PCC393BCT-ND 2.17 14.64 49.57 75.54 = = = ECU-V1H393KBW* 

50 AF +10% 1.00 PCC104BCT-ND 3.96 28.25 101.70 169.50 PCC104BTR-ND 4,000 | 147.00/M ECJ-3VB1H104K 

.22UF +10% 1.60 PCC2299CT-ND 2.27 16.01 55.29 87.30 PCC2299TR-ND 2,000 79.00/M ECJ-3YB1H224K 
YF +10% 0.85 PCC1883CT-ND 1.69 11.94 41.23 69.44 PCC1883TR-ND 4,000 56.00/M ECJ-3VB1E104K 

25 12uUF +10% 0.85 PCC1884CT-ND 2.07 14.58 50.35 84.80 PCC1884TR-ND 4,000 69.00/M ECJ-3VB1E124K 
-15UF +10% 0.85 PCC1885CT-ND 1.69 11.94 41.23 69.44 PCC1885TR-ND 4,000 56.00/M ECJ-3VB1E154K 


+ Reduced DC Bias Voltage Characteristics 


* Not for new design t+ Improved DC Bias Voltage Characteristics 
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Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont) 


Dim. 


Cut Tape 


Size wv Te Digi-Key Pricing Digi-Key Mepeisineel Panasonic 
Code |Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
18uF +10% 0.85 PCC1886CT-ND 2.42 17.05 58.90 99.20 PCC1886TR-ND 4,000 81.00/M ECJ-3VB1E184K 
.22UF +10% 0.85 PCC1887CT-ND 1.69 11.94 41.23 69.44 PCC1887TR-ND 4,000 56.00/M ECJ-3VB1E224K 
.27UF +10% 0.85 PCC1888CT-ND 2.42 17.05 58.90 99.20 PCC1888TR-ND 4,000 81.00/M ECJ-3VB1E274K 
-33UF +10% 0.85 PCC1889CT-ND 1.76 12.40 42.85 72.16 PCC1889TR-ND 4,000 59.00/M ECJ-3VB1E334K 
-39uF +10% 1.15 PCC1890CT-ND 3.36 24.00 86.40 144.00 PCC1890TR-ND 2,000 | 134.00/M ECJ-3YB1E394K 
25 ATUF +10% 1.15 PCC2412CT-ND 2.37 15.33 47.36 67.65 PCC2412TR-ND 3,000 68.00/M ECJ-3FB1E474K 
ATUF +10% 1.15 PCC1891CT-ND 4.17 29.75 107.10 178.50 PCC1891TR-ND 2,000 | 167.00/M ECJ-3YB1E474K 
56UF +10% 1.60 PCC1926CT-ND 4.06 29.00 104.40 174.00 PCC1926TR-ND 2,000 | 162.00/M ECJ-3YB1E564K 
-68UF +10% 1.60 PCC1892CT-ND 1.58 11.28 40.59 67.65 PCC1892TR-ND 2,000 63.00/M ECJ-3YB1E684K 
-82UF +10% 1.60 PCC1927CT-ND 4.26 31.26 113.05 192.85 PCC1927TR-ND 2,000 | 180.00/M ECJ-3YB1E824K 
1pF +10% 1.60 PCC1893CT-ND 2.50 18.35 66.39 113.25 PCC1893TR-ND 2,000 | 105.00/M ECJ-3YB1E105K 
AF +10% 0.85 PCC1870CT-ND 1.68 12.03 43.29 72.15 PCC1870TR-ND 4,000 63.00/M ECJ-3VB1C0104K 
12UF +10% 0.85 PCC1871CT-ND 2.42 17.25 62.10 103.50 PCC1871TR-ND 4,000 90.00/M ECJ-3VB1C0124K 
X7R -15UF +10% 0.85 PCC1872CT-ND 1.86 13.25 47.70 79.50 PCC1872TR-ND 4,000 69.00/M ECJ-3VB1C154K 
-18UF +10% 0.85 PCC1873CT-ND 2.66 19.00 68.40 114.00 PCC1873TR-ND 4,000 99.00/M ECJ-3VB10184K 
.22UF +10% 0.85 PCC1874CT-ND 2.03 14.50 52.20 87.00 PCC1874TR-ND 4,000 75.00/M ECJ-3VB10224K 
.27UF +10% 0.85 PCC1875CT-ND 2.91 20.75 74.70 124.50 PCC1875TR-ND 4,000 | 108.00/M ECJ-3VB1C274K 
-33UF +10% 0.85 PCC1876CT-ND 1.25 8.90 32.04 53.40 PCC1876TR-ND 4,000 46.00/M ECJ-3VB1C334K 
16 SOF +10% 0.85 PCC1877CT-ND 3.50 25.00 90.00 150.00 PCC1877TR-ND 4,000 | 130.00/M ECJ-3VB1C394K 
ATUF +10% 0.85 PCC1878CT-ND 1.34 9.60 34.56 57.60 PCC1878TR-ND 4,000 50.00/M ECJ-3VB1C474K 
-56UF +10% 0.85 PCC1879CT-ND 3.94 28.91 104.55 178.35 PCC1879TR-ND 4,000 | 160.00/M ECJ-3VB1C564K 
-68UF +10% 0.85 PCC1880CT-ND 1.37 10.03 36.30 61.92 PCC1880TR-ND 4,000 58.00/M ECJ-3VB1C684K 
-82UF +10% 1.15 PCC1881CT-ND 5.41 39.72 143.65 245.05 PCC1881TR-ND 2,000 | 228.00/M ECJ-3YB1C824K 
1pF +10% 1.15 PCC1882CT-ND 6.30 46.30 167.45 285.65 PCC1882TR-ND 2,000 | 266.00/M ECJ-3YB1C105K 
1.5uF +10% 1.60 PCC1929CT-ND 7.30 53.58 193.80 330.60 PCC1929TR-ND 2,000 | 308.00/M ECJ-3YB1C155K 
2.2UF +10% 1.60 PCC1931CT-ND 3.65 27.34 97.20 176.18 PCC1931TR-ND 2,000 | 162.00/M ECJ-3YB1C225K 
10pF +10% 1.60 PCC13491CT-ND 10.49 78.68 279.76 465.10 PCC13491TR-ND 2,000 | 455.00/M ECJ-3YX1C0106K 
2.2UF +10% 1.60 PCC2296CT-ND 3.88 28.53 103.19 163.89 PCC2296TR-ND 2,000 | 158.00/M ECJ-3YB1E225K 
4.7uF +10% 1.60 PCC2297CT-ND 5.44 39.95 144.50 229.50 PCC2297TR-ND 2,000 | 221.00/M ECJ-3YB1E475K 
25 4.7uF +20% 1.60 PCC2241CT-ND 5.10 38.25 136.00 226.10 PCC2241TR-ND 2,000 | 221.00/M ECJ-3YB1E475M 
4.7uF +20% 1.60 PCC2226CT-ND 5.10 38.25 136.00 226.10 PCC2226TR-ND 2,000 | 221.00/M ECJ-3YB1C475M 
10uF +20% 1.60 PCC2326CT-ND 5.43 39.86 144.16 254.40 PCC2326TR-ND 2,000 | 229.00/M ECJ-3YB1E106M 
10pF +10% 1.60 PCC2414CT-ND 5.45 36.07 136.26 216.41 PCC2414TR-ND 2,000 | 216.00/M ECJ-3YB1E106K 
1.5uF +10% 1.60 PCC1867CT-ND 2.86 21.47 76.32 138.33 PCC1867TR-ND 2,000 | 127.00/M ECJ-3YB1A155K 
4.7uF +10% 1.60 PCC2250CT-ND 5.78 38.25 144.50 246.50 PCC2250TR-ND 2,000 | 230.00/M ECJ-3YB1C475K 
16 10uF +10% 1.60 PCC2413CT-ND 9.62 72.14 256.48 426.40 PCC2413TR-ND 2,000 | 426.00/M ECJ-3YB1C106K 
10yF +20% 0.85 PCC2417CT-ND 4.48 30.06 98.37 153.02 PCC2417TR-ND 4,000 | 145.00/M ECJ-HVB1C106M 
10uF +20% 1.60 PCC2227CT-ND 10.33 7747 275.44 457.92 PCC2227TR-ND 2,000 | 448.00/M ECJ-3YB1C106M 
1206 22uUF +20% 1.60 PCC2332CT-ND 13.94 105.20 394.50 a PCC2332TR-ND 2,000 | 673.00/M ECJ-3YB1C226M 
2.2uF +10% 0.85 PCC2312CT-ND 4.09 30.03 108.63 172.53 PCC2312TR-ND 4,000 | 166.00/M ECJ-HVB1A225K 
2.2uF +10% 1.60 PCC1868CT-ND 3.59 26.93 95.76 173.57 PCC1868TR-ND 2,000 | 159.00/M ECJ-3YB1A225K 
2.7UF +10% 1.60 PCC1934CT-ND 8.52 63.90 227.20 411.80 = _ _ ECJ-3YB1A275K* 
3.3pF +10% 1.60 PCC1869CT-ND 3.59 26.93 95.76 173.57 PCC1869TR-ND 2,000 | 159.00/M ECJ-3YB1A335K 
X5R |} 10 4.7uF +10% 1.60 PCC2295CT-ND 4.72 34.66 125.38 199.13 PCC2295TR-ND 2,000 | 199.00/M ECJ-3YB1A475K 
4.7uF +20% 1.60 PCC2177CT-ND 4.43 33.19 118.00 213.88 PCC2177TR-ND 2,000 | 196.00/M ECJ-3YB1A475M 
10uF +20% 1.60 PCC2178CT-ND 5.38 40.37 143.52 260.13 PCC2178TR-ND 2,000 | 239.00/M ECJ-3YB1A106M 
22uF +20% 1.60 PCC2331CT-ND 11.85 88.88 316.00 = PCC2331TR-ND 2,000 | 514.00/M ECJ-3YB1A226M 
22uF +20% 0.85 PCC2432CT-ND 10.20 67.50 255.00 405.00 PCC2432TR-ND 4,000 | 465.00/M ECJ-HVB1A226M 
4.7UF +10% 1.60 PCC1936CT-ND 4.16 31.23 111.04 201.26 PCC1936TR-ND 2,000 | 185.00/M ECJ-3YB0J475K 
4.7uF +10% 0.85 PCC2311CT-ND 4.73 34.73 125.63 199.53 PCC2311TR-ND 4,000 | 192.00/M ECJ-HVB0J475K 
4.7uF +20% 0.85 PCC2316CT-ND 4.73 34.73 125.63 199.53 PCC2316TR-ND 4,000 | 192.00/M ECJ-HVB0J475M 
6.8uF +10% 1.60 PCC1938CT-ND 10.20 76.50 272.00 493.00 PCC1938TR-ND 2,000 | 452.00/M ECJ-3YBOJ685K 
8.2uF +10% 1.60 PCC1939CT-ND 11.58 86.85 308.80 559.70 = = = ECJ-3YB0J825K* 
6.3 10uF +10% 1.60 PCC1940CT-ND 7.50 56.25 200.00 362.50 PCC1940TR-ND 2,000 | 333.00/M ECJ-3YB0J106K 
10pF +20% 0.85 PCC2317CT-ND 8.00 59.96 213.20 354.45 PCC2317TR-ND 4,000 | 341.00/M ECJ-HVBOJ106M 
10uF +20% 0.85 PCC2328CT-ND+ 5.82 42.77 154.70 245.70 PCC2328TR-ND+ 4,000 | 237.00/M ECJ-DV50J106M 
22uF +20% 0.85 PCC2329CT-NDt 10.17 76.28 271.20 450.87 PCC2329TR-ND+ 4,000 | 434.00/M ECJ-DV50J226M 
22uF +20% 1.60 PCC2242CT-ND 12.87 97.16 364.35 631.54 PCC2242TR-ND 2,000 | 622.00/M ECJ-3YB0J226M 
22uF +20% 0.85 PCC2416CT-ND 10.20 76.50 272.00 452.20 PCC2416TR-ND 4,000 | 435.00/M ECJ-HVB0J226M 
ATUF +80%/-20% | 0.85 PCC1901CT-ND 1.27 8.94 30.88 52.00 PCC1901TR-ND 4,000 42.00/M ECJ-3VF1E474Z 
-68UF +80%/-20% | 1.15 PCC1902CT-ND 2.87 20.50 73.80 123.00 PCC1902TR-ND 2,000 | 115.00/M ECJ-3YF1E684Z 
25 1pF +80%/-20% | 1.15 PCC1903CT-ND 3.29 23.50 84.60 141.00 PCC1903TR-ND 2,000 | 132.00/M ECJ-3YF1E105Z 
1.5uF +80%/-20% | 1.15 PCC1904CT-ND 4.19 30.79 111.35 189.95 PCC1904TR-ND 2,000 | 177.00/M ECJ-3YF1E155Z 
2.2uF +80%/-20% | 1.15 PCC1905CT-ND 4.19 30.79 111.35 189.95 PCC1905TR-ND 2,000 | 177.00/M ECJ-3YF1E225Z 
-68uF +80%/-20% | 0.85 PCC1895CT-ND 3.71 26.50 95.40 159.00 PCC1895TR-ND 4,000 | 138.00/M ECJ-3VF1C684Z 
Y5V 1pF +80%/-20% | 0.85 PCC1896CT-ND 1.22 8.73 31.41 52.35 PCC1896TR-ND 4,000 45.00/M ECJ-3VF1C105Z 
16 1.5uF +80%/-20% | 0.85 PCC1897CT-ND 4.17 29.75 107.10 178.50 = — = ECJ-3VF1C155Z* 
2.2uUF +80%/-20% | 0.85 PCC1898CT-ND 1.66 11.85 42.66 71.10 PCC1898TR-ND 4,000 62.00/M ECJ-3VF1C225Z 
4.7uF +80%/-20% | 1.15 PCC1900CT-ND 6.75 49.59 179.35 305.95 PCC1900TR-ND 2,000 | 285.00/M ECJ-3YF1C475Z 
10uF +80%/-20% | 1.25 PCC2420CT-ND 3.35 22.44 73.44 114.24 PCC2420TR-ND 3,000 | 114.00/M ECJ-MFF1C106Z 
10yF +80%/-20% | 1.60 PCC1894CT-ND 2.89 21.67 77.04 139.64 PCC1894TR-ND 2,000 | 128.00/M ECJ-3YF1A106Z 
10 10yF +80%/-20% | 1.25 PCC2418CT-ND 3.28 22.03 72.09 112.14 PCC2418TR-ND 3,000 | 112.00/M ECJ-MFF1A106Z 
22uF +80%/-20% | 1.25 PCC2419CT-ND 4.71 31.14 117.64 186.84 PCC2419TR-ND 3,000 | 184.00/M ECJ-MFF1A226Z 
50 1.0uF +80%/-20% | 1.15 PCC2234CT-ND 2.12 15.18 54.63 84.98 PCC2234TR-ND 3,000 81.00/M ECJ-3FF1H105Z 
25 4.7uF +80%/-20% | 1.15 PCC2235CT-ND 1.93 14.15 51.17 81.27 PCC2235TR-ND 3,000 80.00/M ECJ-3FF1E475Z 
F 10yF +80%/-20% | 1.60 PCC2415CT-ND 3.88 26.04 85.23 132.58 PCC2415TR-ND 2,000 | 133.00/M ECJ-3YF1E106Z 
16 10yF +80%/-20% | 1.60 PCC2300CT-ND 3.46 24.73 89.01 138.46 PCC2300TR-ND 2,000 | 134.00/M ECJ-3YF1C106Z 
10 22uF +80%/-20% | 1.60 PCC2236CT-ND 5.21 39.04 138.80 230.76 PCC2236TR-ND 2,000 | 226.00/M ECJ-3YF1A226Z 
0.22uF +10% 2.00 PCC2304CT-ND 8.20 61.49 218.64 363.49 PCC2304TR-ND 2,000 | 363.00/M ECJ-4YB2A224K* 
x7R | 100 0.47pF +10% 2.00 PCC2240CT-ND 6.91 50.76 183.60 291.60 PCC2240TR-ND 2,000 | 287.00/M ECJ-4YB2A474K* 
0.68yF +10% 2.50 PCC2305CT-ND 7.20 54.00 192.00 — PCC2305TR-ND 1,000 319.00 ECJ-4YB2A684K* 
0.68uF +20% 2.50 PCC2247CT-ND 7.20 54.00 192.00 = PCC2247TR-ND 1,000 319.00 ECJ-4YB2A684M* 
50 1yF £10% 2.00 | PCC2303CT-ND 5.84 42.91 155.21 246.51 PCC2303TR-ND 2,000 | 237.00/M | ECJ-4YB1H105K* 
2.2uF +10% 2.00 PCC2302CT-ND 6.01 44.16 159.72 253.67 PCC2302TR-ND 2,000 | 244.00/M ECJ-4YB1E225K* 
25 4.7uF +10% 2.00 PCC2251CT-ND 6.66 48.93 176.97 281.07 PCC2251TR-ND 2,000 | 281.00/M ECJ-4YB1E475K* 
10pF +20% 2.50 PCC2243CT-ND 12.60 94.50 336.00 — PCC2243TR-ND 1,000 559.00 ECJ-4YB1E106M* 
22uUF +20% 2.50 PCC2333CT-ND 26.16 197.40 740.25 = PCC2333TR-ND 1,000 1283.00 ECJ-4YB1E226M* 
4.7uF +10% 2.00 PCC2168CT-ND 5.76 43.18 153.52 278.26 PCC2168TR-ND 2,000 | 255.00/M ECJ-4YB1C475K* 
1210 X5R 16 10pF +10% 2.00 PCC2169CT-ND 10.77 80.78 287.20 520.55 PCC2169TR-ND 2,000 | 477.00/M ECJ-4YB1C106K* 
22uUF +20% 2.00 PCC2330CT-ND 17.45 131.68 493.80 _— PCC2330TR-ND 1,000 856.00 ECJ-4YB1C226M* 
47uF +20% 2.50 PCC2335CT-ND 34.19 258.00 967.50 = PCC2335TR-ND 1,000 1677.00 ECJ-4YB1C476M* 
10pF +10% 2.00 PCC2170CT-ND 8.97 67.28 239.20 433.55 PCC2170TR-ND 2,000 | 398.00/M ECJ-4YB1A106K* 
10 10yF +20% 1.40 PCC2238CT-ND 7.29 54.65 194.32 323.06 PCC2238TR-ND 2,000 | 316.00/M ECJ-8YB1A106M* 
22uF +20% 2.50 PCC2228CT-ND 16.09 121.46 455.48 _ PCC2228TR-ND 1,000 789.00 ECJ-4YB1A226M* 
47uF +20% 2.50 PCC2334CT-ND 33.13 250.00 937.50 = PCC2334TR-ND 1,000 1625.00 ECJ-4YB1A476M* 
22uF +20% 2.50 PCC2179CT-ND 17.18 128.84 458.08 _ PCC2179TR-ND 1,000 762.00 ECJ-4YB0J226M* 
X5R | 6.3 47uF +10% 2.50 PCC2301CT-ND 32.18 242.90 910.88 = PCC2301TR-ND 1,000 1579.00 ECJ-4YB0J476M* 
100uF +20% 2.50 PCC2267CT-ND 57.79 436.14 1635.53 _ PCC2267TR-ND 1,000 2835.00 ECJ-4YB0J107M* 
Ysv 25 10yF +80%/-20% | 1.60 PCC2171CT-ND 6.00 45.02 160.08 290.15 PCC2171TR-ND 2,000 | 266.00/M ECJ-4YF1E106Z* 
10 22uF +80%/-20% | 2.00 PCC2172CT-ND 7.13 53.48 190.16 344.67 PCC2172TR-ND 2,000 | 316.00/M ECJ-4YF1A2262Z* 


+ Reduced DC Bias Voltage Characteristics 


* Not for new design t+ Improved DC Bias Voltage Characteristics 
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Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont) 


Dim. Cut Tape Tape & Reel 
Size wv Le Digi-Key Pricing Digi-Key Li Panasonic 
Code |Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 

6.3 47uF +80%/-20% | 2.00 PCC2237CT-ND 16.09 121.46 455.48 789.49 PCC2237TR-ND 2,000 777.00/M | ECJ-4YFOJ476Z* 
16 10pF +80%/-20% | 2.00 PCC2306CT-ND 6.18 45.38 164.14 = PCC2306TR-ND 2,000 261.00/M | ECJ-4YF1C106Z* 
1210| F 22uUF +80%/-20% | 2.00 PCC2307CT-ND 9.86 73.94 262.88 ad PCC2307TR-ND 2,000 437.00/M | ECJ-4YF1C226Z* 
50 4.7uF +80%/-20% | 2.00 PCC2309CT-ND 6.97 52.27 185.84 _ PCC2309TR-ND 2,000 309.00/M | ECJ-4YF1H475Z* 
10pF +80%/-20% | 2.00 PCC2308CT-ND 6.97 52.27 185.84 = PCC2308TR-ND 2,000 309.00/M | ECJ-4YF1H106Z* 
X7R | 100 1.0uF +20% 2.50 PCC2248CT-ND 13.62 102.79 = = PCC2248TR-ND 500 385.50 | ECJ-5YB2A105M 
25 10yF +20% 2.50 PCC2180CT-ND 20.82 156.15 = = PCC2180TR-ND 500 461.50 | ECJ-5YB1E106M 
X5R | 16 22uF +20% 3.20 PCC2244CT-ND 31.80 239.98 — _ PCC2244TR-ND 500 900.00 | ECJ-5YB1C226M 
1812 6.3 47uF +20% 3.20 PCC2245CT-ND 27.24 205.57 = = PCC2245TR-ND 500 771.00 | ECJ-5YB0J476M 
Ysv 35 10yF +80%/-20% | 2.50 PCC2183CT-ND 22.26 166.93 = = PCC2183TR-ND 500 493.50 | ECJ-5YF1V106Z 
16 22uF +80%/-20% | 2.50 PCC2184CT-ND 17.18 128.83 = = PCC2184TR-ND 500 381.00 | ECJ-5YF1C226Z 
F 6.3 100uF +80%/-20% | 3.20 PCC2246CT-ND 36.78 277.60 = = PCC2246TR-ND 500 1041.00 | ECJ-5YFOJ107Z 


+ Reduced DC Bias Voltage Characteristics *Notfornew design t+ Improved DC Bias Voltage Characteristics 


Digi-Key® Notebook Style Kit Boxes pales ; 
© PCC13-KIT-ND 0402/NPO Series Kit 10 each of values denoted (280 total pieces) .. 


Notebook style kit box with velcro closure can be stored as a normal kit box, or vertically as a book. Each ¢ PCC14-KIT-ND 0402/X7R Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces)... 
compartment is identified with an easy-to-read kit index. ¢ PCC15-KIT-ND 0603/X7R-X5R Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces) . 
* PCC7-KIT-ND 0805/NPO Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces) .. . $29.95 » PCC16-KIT-ND 0805/X7R Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces)... 
¢ PCC9-KIT-ND 0603/NP0 Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces) .. . $29.95 » PCC17-KIT-ND 1206/NP0 Series Kit 10 each of values denoted (140 total pieces) 


Panasonic . . . —— a le 
High-Q (Microwave) Multilayer Chip Capacitors ae KJ 
0201 and 0402 High-Accuracy/High-Frequency shown in mm. | 


$49.95 
$45.95 
$29.95 
$29.95 
$89.95 


180 1 
9 
Features: Applications (At Microwave Frequency): « Impedance Matching 
* Lead Free »* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Circuit * Resonant Circuit * Coupling Circuit Size Code (EIA L WwW T Li/L2 
* Low Cap. with Tight Tolerance ¢ High Q value / Low ESR at — — ) 0.60+0.03 0.3040.03 0.30 0.1540.05 
High Frequency. * Ultra-Stable COG Performance (0+30 ppm/°C) Application Examples: e RF modules, VCO, BPF, DUP, PA, etc. = = = 2 i = a 
© 0201 and 0402 Miniature Sizes * Cellular Phone, Bluetooth, Wireless LAN, etc. 0402 1,000.05 0.50+0.05 0.50 0.20+0.10 
Cut Tape 
Size wv Digi-Key Pricing Tape & Reel Panasonic 
Code | Type DC Cap. Tolerance Part No. 10 100 500 1,000 Qty. Pricing Part No. 
-10pF +0.05pF PCC2337CT-ND* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2337TR-ND 15,000 62.00/M ECD-GZER108 
-20pF +0.05pF PCC2338CT-ND* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2338TR-ND 15,000 62.00/M ECD-GZER208 
-30pF +0.05pF PCC2339CT-ND* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2339TR-ND 15,000 62.00/M ECD-GZER308 
-40pF +0.05pF PCC2340CT-ND* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2340TR-ND 15,000 62.00/M ECD-GZER408 
-50pF +0.05pF PCC2341CT-ND* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2341TR-ND 15,000 62.00/M ECD-GZER508 
-60pF +0.075pF PCC2342CT-ND* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2342TR-ND 15,000 62.00/M ECD-GZER609 
-70pF +0.075pF PCC2343CT-ND* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2343TR-ND 15,000 62.00/M ECD-GZER709 
-80pF +0.075pF PCC2344CT-ND* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2344TR-ND 15,000 62.00/M ECD-GZER809 
-90pF +0.075pF PCC2345CT-ND* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2345TR-ND 15,000 62.00/M ECD-GZER909 
1.0pF +0.10pF PCC2346CT-ND* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2346TR-ND 15,000 62.00/M ECD-GZE1RO0B 
1.1pF +0.10pF PCC2347CT-ND* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2347TR-ND 15,000 62.00/M ECD-GZE1R1B 
0201 coc 2 1.2pF +0.10pF PCC2348CT-ND* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2348TR-ND 15,000 62.00/M ECD-GZE1R2B 
5 1.3pF +0.10pF PCC2349CT-ND* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2349TR-ND 15,000 62.00/M ECD-GZE1R3B 
1.5pF +0.10pF PCC2350CT-ND* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2350TR-ND 15,000 62.00/M ECD-GZE1R5B 
1.6pF +0.10pF PCC2351CT-ND* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2351TR-ND 15,000 62.00/M ECD-GZE1R6B 
1.8pF +0.10pF PCC2352CT-ND* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2352TR-ND 15,000 62.00/M ECD-GZE1R8B 
2.0pF +0.10pF PCC2353CT-ND* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2353TR-ND 15,000 62.00/M ECD-GZE2R0B 
2.2pF +0.10pF PCC2356CT-ND* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2356TR-ND 15,000 62.00/M ECD-GZE2R2B 
2.4pF +0.10pF PCC2357CT-ND* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2357TR-ND 15,000 62.00/M ECD-GZE2R4B 
2.7pF +0.10pF PCC2358CT-ND* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2358TR-ND 15,000 62.00/M ECD-GZE2R7B 
3.0pF +0.10pF PCC2359CT-ND* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2359TR-ND 15,000 62.00/M ECD-GZE3R0B 
3.3pF +0.25pF PCC2360CT-ND* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2360TR-ND 15,000 62.00/M ECD-GZE3R3C 
3.9pF +0.25pF PCC2361CT-ND 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2361TR-ND 15,000 62.00/M ECD-GZE3R9C 
4.7pF +0.25pF PCC2362CT-ND 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2362TR-ND 15,000 62.00/M ECD-GZE4R7C 
-10pF +0.05pF PCC2190CT-NDt 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2190TR-ND 10,000 62.00/M ECD-GOER108 
-20pF +0.05pF PCC2192CT-NDt 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2192TR-ND 10,000 62.00/M ECD-GOER208 
-30pF +0.05pF PCC2194CT-NDt 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2194TR-ND 10,000 62.00/M ECD-GOER308 
-35pF +0.05pF PCC2195CT-ND 5.59 37.00 139.78 222.01 = = = ECD-GOER358 
-40pF +0.05pF PCC2196CT-NDt 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2196TR-ND 10,000 62.00/M ECD-GOER408 
-50pF +0.05pF PCC2198CT-ND: 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2198TR-ND 10,000 62.00/M ECD-GOER508 
-55pF +0.075pF PCC2199CT-ND 2.55 16.88 63.75 101.25 PCC2199TR-ND 10,000 94.00/M ECD-GOER559 
-60pF +0.075pF PCC2200CT-ND: 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2200TR-ND 10,000 62.00/M ECD-GOER609 
-70pF +0.075pF PCC2202CT-ND: 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2202TR-ND 10,000 62.00/M ECD-GOER709 
-80pF +0.075pF PCC2204CT-ND: 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2204TR-ND 10,000 62.00/M ECD-GOER809 
-90pF +0.075pF PCC2206CT-ND: 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2206TR-ND 10,000 62.00/M ECD-GOER909 
1.0pF +0.10pF PCC2252CT-ND: 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2252TR-ND 10,000 62.00/M ECD-GOE1ROB 
1.1pF +0.10pF PCC2209CT-ND: 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2209TR-ND 10,000 62.00/M ECD-GOE1R1B 
1.2pF +0.10pF PCC2210CT-ND: 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2210TR-ND 10,000 62.00/M ECD-GOE1R2B 
1.3pF +0.10pF PCC2211CT-ND: 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2211TR-ND 10,000 62.00/M ECD-GOE1R3B 
oaco2 | coc 25 1.5pF +0.10pF PCC2213CT-ND: 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2213TR-ND 10,000 62.00/M ECD-GOE1R5B 
1.6pF +0.10pF PCC2214CT-NDt 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2214TR-ND 10,000 62.00/M ECD-GOE1R6B 
1.8pF +0.10pF PCC2216CT-NDt 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2216TR-ND 10,000 62.00/M ECD-GOE1R8B 
2.0pF +0.10pF PCC2218CT-NDt 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2218TR-ND 10,000 62.00/M ECD-GOE2ROB 
2.2pF +0.10pF PCC2253CT-NDt 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2253TR-ND 10,000 62.00/M ECD-GOE2R2B 
2.4pF +0.10pF PCC2254CT-ND: 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2254TR-ND 10,000 62.00/M ECD-GOE2R4B 
2.7pF +0.10pF PCC2255CT-NDt 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2255TR-ND 10,000 62.00/M ECD-GOE2R7B 
3.0pF +0.10pF PCC2256CT-NDt 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2256TR-ND 10,000 62.00/M ECD-GOE3ROB 
3.3pF +0.25pF PCC2258CT-NDt 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2258TR-ND 10,000 62.00/M ECD-GOE3R3C 
3.9pF +0.25pF PCC2259CT-ND: 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2259TR-ND 10,000 62.00/M ECD-GOE3R9C 
4.7pF +0.25pF PCC2260CT-NDt 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2260TR-ND 10,000 62.00/M ECD-GOE4R7C 
5.6pF +0.25pF PCC2261CT-ND: 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2261TR-ND 10,000 62.00/M ECD-GOESR6C 
6.8pF +0.25pF PCC2262CT-ND: 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2262TR-ND 10,000 62.00/M ECD-GOE6R8C 
8.2pF +0.25pF PCC2263CT-ND: 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2263TR-ND 10,000 62.00/M ECD-GOE8R2C 
10.0pF +0.25pF PCC2264CT-ND: 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2264TR-ND 10,000 62.00/M ECD-GOE100C 
12pF +5% PCC2265CT-ND: 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2265TR-ND 10,000 62.00/M ECD-GOE120J 
15pF +5% PCC2266CT-ND: 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2266TR-ND 10,000 62.00/M ECD-GOE150J 


* PCC19-KIT-ND Digi-Key: 0201/High-Q Series Kit 20 each of 21 values denoted (420 total pieces) 
t+ PCC20-KIT-ND Digi-Key’ 0402/High-Q Series Kit 20 each of 30 values denoted (600 total pieces) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1590 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


i‘ V, v . . . . Size Code L w t Dim. in mm 
pA f Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201 | 0.6020.03 | 0.3020.03 | 0.1520.05 
0402 1.00+0.10 | 0.50+0.10 | 0.25+0.15 
COG (NPO) Dielectric: * EIA class | ceramic materials * COG (NPO) ceramics offer one of the most stable capacitor dielectrics 0603 1.60+0.15 | 0.81+0.15 | 0.35+0.15 
available * Operating temperature range: -55°C ~ 125°C » Capacitance change with temperature is 0+30ppm/°C which is 0805 2.01+0.20 | 1.25+0.20 | 0.50+0.25 LZ <<W__ 
less than +0.3% A C from -55°C ~ 125°C 1206 3.20+0.20 | 1.60+40.20 | 0.50+0.25 << aa 
X7R Dielectric: * X7R formulations are called “temperature stable” ceramics and fall into EIA class II materials « Its 1210 3.20+0.20 | 2.50+0.20 | 0.50+0.25 ) tr 
temperature vi ion of capacitance is within +15% from -55°C ~ 125°C * Operating temperature range: -55°C ~ 125°C 1808 4.57+0.25 | 2.03+0.25 | 0.64+0.39 
X5R Dielectri General purpose dielectric for ceramic capacitors * EIA Class II dielectric * Temperature variation of 1812 4.50+0.30 | 3.20+0.20 | 0.61+0.36 
capacitance is within +15% from -55°C ~ 85°C * Operating temperature range: -55°C ~ 85°C 1825 4.50+0.30 | 6.40+0.30 | 0.64+0.39 
Y5V Dielectric: * Y5V formulations are for general purpose use in a limited temperature range * They have a wide 2220 5.70+0.40 | 5.00+0.04 | 0.64+0.39 L- 
temperature characteristic of +22%-82% capacitance change over the operating temperature range of -30°C ~ 85°C 2225 5.72+0.25 | 6.3540.25 | 0.64+0.39 t 
Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance | (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 

.5pF +.25pF 0.33 478-1000-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1000-2-ND 15,000 45.00/M 02013A0R5CAT2A 
1.0pF +.25pF 0.33 478-1001-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1001-2-ND 15,000 45.00/M 02013A1ROCAT2A 
1.2pF +.25pF 0.33 478-1002-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1002-2-ND 15,000 81.00/M 02013A1R2CAT2A 
1.5pF +.25pF 0.33 478-1003-1-ND 2.75 16.25 46.88 15,000 45.00/M 02013A1R5CAT2A 
1.8pF +.25pF 0.33 478-1004-1-ND 4.95 29.25 84.38 15,000 81.00/M 02013A1R8CAT2A 
2.2pF +.25pF 0.33 478-1005-1-ND 4.95 29.25 84.38 15,000 81.00/M 02013A2R2CAT2A 
2.7pF +.25pF 0.33 478-1006-1-ND 4.95 29.25 84.38 15,000 81.00/M 02013A2R7CAT2A 
3.3pF +.25pF 0.33 478-1007-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1007-2-ND 15,000 81.00/M 02013A3R3CAT2A 
3.9pF +.25pF 0.33 478-1008-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1008-2-ND 15,000 81.00/M 02013A3R9CAT2A 
4.7pF +.25pF 0.33 478-1009-1-ND 4.95 29.25 84.38 15,000 81.00/M 02013A4R7CAT2A 

25V 5.6pF +.25pF 0.33 478-1010-1-ND 4.95 29.25 84.38 15,000 81.00/M 02013A5R6CAT2A 

6.8pF +.25pF 0.33 478-1011-1-ND 4.95 29.25 84.38 15,000 81.00/M 02013A6R8CAT2A 

8.2pF +.25pF 0.33 478-1012-1-ND 4.95 29.25 84.38 15,000 81.00/M 02013A8R2CAT2A 

CoG 9.0pF +.25pF 0.33 478-1013-1-ND 2.75 16.25 46.88 15,000 45.00/M 02013A9ROCAT2A 
(NPO) 10pF $5% 0.33 478-1014-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1014-2-ND 15,000 | _45.00/M__| 02013A100JAT2A 
12pF +5% 0.33 478-1015-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1015-2-ND 15,000 45.00/M 02013A120JAT2A 

15pF +5% 0.33 478-1016-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1016-2-ND 15,000 45.00/M 02013A150JAT2A 

18pF +5% 0.33 478-1017-1-ND 2.75 16.25 46.88 15,000 45.00/M 02013A180JAT2A 

22pF +5% 0.33 478-1018-1-ND 2.75 16.25 46.88 15,000 45.00/M 02013A220JAT2A 

27pF +5% 0.33 478-1019-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1019-2-ND 15,000 45.00/M 02013A270JAT2A 

33pF +5% 0.33 478-1020-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1020-2-ND 15,000 45.00/M 02013A330JAT2A 

39pF +5% 0.33 478-1021-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1021-2-ND 15,000 45.00/M 0201YA390JAT2A 

16V 47pF +5% 0.33 478-1022-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1022-2-ND 15,000 45.00/M 0201YA470JAT2A 

56pF +5% 0.33 478-1023-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1023-2-ND 15,000 45.00/M 0201YAS560JAT2A 

68pF +5% 0.33 478-1024-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1024-2-ND 15,000 45.00/M 0201YA680JAT2A 

10V 82pF +5% 0.33 478-1025-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1025-2-ND 15,000 45.00/M 0201ZA820JAT2A 

100pF +5% 0.33 478-1026-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1026-2-ND 15,000 90.00/M 0201ZA101JAT2A 

100pF +10% 0.33 478-1027-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1027-2-ND 15,000 81.00/M 0201YC101KAT2A 

0201 120pF +10% 0.33 478-1028-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1028-2-ND 15,000 81.00/M 0201YC121KAT2A 
150pF +10% 0.33 478-1029-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1029-2-ND 15,000 45.00/M 0201YC151KAT2A 

180pF +10% 0.33 478-1030-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1030-2-ND 15,000 81.00/M 0201YC181KAT2A 

220pF +10% 0.33 478-1031-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1031-2-ND 15,000 45.00/M 0201YC221KAT2A 

270pF +10% 0.33 478-1032-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1032-2-ND 15,000 81.00/M 0201YC271KAT2A 

X7R 16V 330pF +10% 0.33 478-1033-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1033-2-ND 15,000 45.00/M 0201YC331KAT2A 
390pF +10% 0.33 478-1034-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1034-2-ND 15,000 81.00/M 0201YC391KAT2A 

470pF +10% 0.33 478-1035-1-ND 2.75 16.25 46.88 15,000 45.00/M 0201YC471KAT2A 

560pF +10% 0.33 478-1036-1-ND 5.28 31.20 90.00 15,000 86.00/M 0201YC561KAT2A 

680pF +10% 0.33 478-1037-1-ND 2.75 16.25 46.88 15,000 45.00/M 0201YC681KAT2A 

820pF +10% 0.33 478-1038-1-ND 5.28 31.20 90.00 478-1038-2-ND 15,000 86.00/M 0201YC821KAT2A 

1000pF +10% 0.33 478-1039-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1039-2-ND 15,000 45.00/M 0201YC102KAT2A 

1200pF +10% 0.33 478-1040-1-ND 6.05 35.75 103.13 478-1040-2-ND 15,000 99.00/M 0201ZD122KAT2A 

1500pF +10% 0.33 478-1041-1-ND 6.05 35.75 103.13 15,000 99.00/M 0201ZD152KAT2A 

1800pF +10% 0.33 478-1042-1-ND 6.05 35.75 103.13 15,000 99.00/M 0201ZD182KAT2A 

2200pF +10% 0.33 478-1043-1-ND 6.60 39.00 112.50 15,000 108.00/M 0201ZD222KAT2A 

2700pF +10% 0.33 478-1044-1-ND 6.60 39.00 112.50 15,000 108.00/M 0201ZD272KAT2A 

X5R 40V 3300pF +10% 0.33 478-1045-1-ND 2.75 16.25 46.88 15,000 45.00/M 0201ZD332KAT2A 
3900pF +10% 0.33 478-1046-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1046-2-ND 15,000 108.00/M 0201ZD392KAT2A 

4700pF +10% 0.33 478-1047-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1047-2-ND 15,000 45.00/M 0201ZD472KAT2A 

5600pF +10% 0.33 478-1048-1-ND 7.15 42.25 121.88 15,000 117.00/M 0201ZD562KAT2A 

6800pF +10% 0.33 478-1049-1-ND 2.75 16.25 46.88 15,000 45.00/M 0201ZD682KAT2A 

8200pF +10% 0.33 478-1050-1-ND 7.70 45.50 131.25 15,000 126.00/M 0201ZD822KAT2A 

10000pF +10% 0.33 478-1051-1-ND 2.75 16.25 46.88 15,000 45.00/M 0201ZD103KAT2A 

10V 10000pF +80 -20% 0.33 478-1052-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1052-2-ND 15,000 135.00/M 0201ZG103ZAT2A 
15000pF +80 -20% 0.33 478-1053-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1053-2-ND 15,000 135.00/M 02016G153ZAT2A 

Y5V 6.3V 22000pF +80 -20% 0.33 478-1054-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1054-2-ND 15,000 135.00/M 02016G223ZAT2A 
: 33000pF +80 -20% 0.33 478-1055-1-ND 8.25 48.75 140.63 15,000 135.00/M 02016G333ZAT2A 

47000pF +80 -20% 0.33 478-1056-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1056-2-ND 15,000 108.00/M 02016G473ZAT2A 

.5pF +.25pF 0.56 478-1057-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1057-2-ND 10,000 54.00/M 04025A0R5CAT2A 

.5pF +.10pF 0.56 478-3656-1-ND 3.63 21.45 61.88 478-3656-2-ND 10,000 59.00/M 04025A0R5BAT2A 
1.0pF +.25pF 0.56 478-1058-1-ND 1.10 6.50 18.75 10,000 18.00/M 04025A1ROCAT2A 
1.0pF +.10pF 0.56 478-3659-1-ND 3.63 21.45 61.88 10,000 59.00/M 04025A1ROBAT2A 
1.2pF +.25pF 0.56 478-1059-1-ND 4.40 26.00 75.00 10,000 72.00/M 04025A1R2CAT2A 
1.5pF +.25pF 0.56 478-1060-1-ND 1.10 6.50 18.75 10,000 18.00/M 04025A1R5CAT2A 
1.8pF +.25pF 0.56 478-1061-1-ND 3.30 19.50 56.25 10,000 54.00/M 04025A1R8CAT2A 
2.2pF +.25pF 0.56 478-1062-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1062-2-ND 10,000 54.00/M 04025A2R2CAT2A 
2.7pF +.25pF 0.56 478-1063-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1063-2-ND 10,000 54.00/M 04025A2R7CAT2A 
3.3pF +.25pF 0.56 478-1064-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1064-2-ND 10,000 54.00/M 04025A3R3CAT2A 
3.9pF +.25pF 0.56 478-1065-1-ND 3.30 19.50 56.25 10,000 54.00/M 04025A3R9CAT2A 
4.7pF +.25pF 0.56 478-1066-1-ND 3.30 19.50 56.25 10,000 54.00/M 04025A4R7CAT2A 
5.6pF +.25pF 0.56 478-1067-1-ND 3.30 19.50 56.25 10,000 54.00/M 04025A5R6CAT2A 
6.8pF +.25pF 0.56 478-1068-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1068-2-ND 10,000 54.00/M 04025A6R8CAT2A 
8.2pF +.25pF 0.56 478-1069-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1069-2-ND 10,000 54.00/M 04025A8R2CAT2A 
10pF +.25pF 0.56 478-3657-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-3657-2-ND 10,000 54.00/M 04025A100CAT2A 

CoG 50V 10pF +5% 0.56 478-1070-1-ND 1.10 6.50 18.75 10,000 18.00/M 04025A100JAT2A 
(NPO) 12pF +5% 0.56 478-1071-1-ND 1.10 6.50 18.75 10,000 18.00/M 04025A120JAT2A 
0402 15pF +5% 0.56 478-1072-1-ND 1.10 6.50 18.75 10,000 18.00/M 04025A150JAT2A 
18pF +5% 0.56 478-1073-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1073-2-ND 10,000 18.00/M 04025A180JAT2A 

22pF +5% 0.56 478-1074-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1074-2-ND 10,000 18.00/M 04025A220JAT2A 

22pF +10% 0.56 478-3660-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-3660-2-ND 10,000 54.00/M 04025A220KAT2A 

27pF +5% 0.56 478-1075-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1075-2-ND 10,000 18.00/M 04025A270JAT2A 

33pF +5% 0.56 478-1076-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1076-2-ND 10,000 18.00/M 04025A330JAT2A 

39pF +5% 0.56 478-1077-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1077-2-ND 10,000 18.00/M 04025A390JAT2A 

47pF +5% 0.56 478-1078-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1078-2-ND 10,000 18.00/M 04025A470JAT2A 

56pF 45% 0.56 478-1079-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1079-2-ND 10,000 18.00/M 04025A560JAT2A 

68pF 45% 0.56 478-1080-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1080-2-ND 10,000 18.00/M 04025A680JAT2A 

82pF +5% 0.56 478-1081-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1081-2-ND 10,000 54.00/M 04025A820JAT2A 

100pF +5% 0.56 478-1082-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1082-2-ND 10,000 45.00/M 04025A101JAT2A 

100pF +1% 0.56 478-3658-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-3658-2-ND 10,000 144.00/M 04025A101FAT2A 

120pF +5% 0.56 478-1083-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1083-2-ND 10,000 18.00/M 04025A121JAT2A 

150pF +5% 0.56 478-1084-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1084-2-ND 10,000 18.00/M 04025A151JAT2A 

180pF +5% 0.56 478-1085-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1085-2-ND 10,000 18.00/M 04025A181JAT2A 

100pF +10% 0.56 478-1089-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1089-2-ND 10,000 36.00/M 04025C101KAT2A 

X7R 50V 120pF +10% 0.56 478-1090-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1090-2-ND 10,000 18.00/M 04025C121KAT2A 
150pF +10% 0.56 478-1091-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1091-2-ND 10,000 18.00/M 04025C151KAT2A 
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IND Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont.) 


Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance | (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
180pF +10% 0.56 478-1092-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1092-2-ND 10,000 18.00/M 04025C181KAT2A 
220pF +10% 0.56 478-1093-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1093-2-ND 10,000 54.00/M 04025C221KAT2A 
270pF +10% 0.56 478-1094-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1094-2-ND 10,000 54.00/M 04025C271KAT2A 
330pF +10% 0.56 478-1095-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1095-2-ND 10,000 54.00/M 04025C331KAT2A 
330pF 45% 0.56 478-3662-1-ND 4.18 24.70 TA 478-3662-2-ND 10,000 68.00/M 04025C331JAT2A 
390pF +10% 0.56 478-1096-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1096-2-ND 10,000 18.00/M 04025C391KAT2A 
470pF +10% 0.56 478-1097-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1097-2-ND 10,000 54.00/M 04025C471KAT2A 
470pF 45% 0.56 478-3663-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-3663-2-ND 10,000 68.00/M 04025C471JAT2A 
560pF +10% 0.56 478-1098-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1098-2-ND 10,000 18.00/M 04025C561KAT2A 
680pF +10% 0.56 478-1099-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1099-2-ND 10,000 18.00/M 04025C681KAT2A 
820pF +10% 0.56 478-1100-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1100-2-ND 10,000 18.00/M 04025C821KAT2A 
50V 1000pF +5% 0.56 478-3661-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-3661-2-ND 10,000 68.00/M 04025C102JAT2A 
1000pF +10% 0.56 478-1101-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1101-2-ND 10,000 18.00/M 04025C102KAT2A 
1200pF +10% 0.56 478-1102-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1102-2-ND 10,000 18.00/M 04025C122KAT2A 
1500pF +10% 0.56 478-1103-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1103-2-ND 10,000 54.00/M 04025C152KAT2A 
1800pF +10% 0.56 478-1104-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1104-2-ND 10,000 54.00/M 04025C182KAT2A 
2200pF +10% 0.56 478-1105-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1105-2-ND 10,000 45.00/M 04025C222KAT2A 
X7R 2700pF +10% 0.56 478-1106-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1106-2-ND 10,000 54.00/M 04025C272KAT2A 
3300pF +10% 0.56 478-1107-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1107-2-ND 10,000 18.00/M 04025C332KAT2A 
3900pF +10% 0.56 478-1108-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1108-2-ND 10,000 54.00/M 04025C392KAT2A 
4700pF +10% 0.56 478-1109-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1109-2-ND 10,000 18.00/M 04025C472KAT2A 
5600pF +10% 0.56 478-1110-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1110-2-ND 10,000 36.00/M 04025C562KAT2A 
6800pF +10% 0.56 478-1111-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1111-2-ND 10,000 36.00/M 04025C682KAT2A 
8200pF +10% 0.56 478-1112-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1112-2-ND 10,000 36.00/M 04025C822KAT2A 
25V 10000pF +10% 0.56 478-1113-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1113-2-ND 10,000 54.00/M 04023C103KAT2A 
10000pF +5% 0.56 478-3664-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-3664-2-ND 10,000 68.00/M 0402YC103JAT2A 
0402 10000pF +20% 0.56 478-3665-1-ND 3.08 18.20 52.50 478-3665-2-ND 10,000 50.00/M 0402YC103MAT2A 
10000pF +10% 0.56 478-1114-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1114-2-ND 10,000 18.00/M 0402YC103KAT2A 
46V 12000pF +10% 0.56 478-1115-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1115-2-ND 10,000 18.00/M 0402YC123KAT2A 
15000pF +10% 0.56 478-1116-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1116-2-ND 10,000 18.00/M 0402YC153KAT2A 
18000pF +10% 0.56 478-1117-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1117-2-ND 10,000 18.00/M 0402YC183KAT2A 
22000pF +5% 0.56 478-3666-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-3666-2-ND 10,000 68.00/M 0402YC223JAT2A 
22000pF +10% 0.56 478-1118-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1118-2-ND 10,000 18.00/M 0402YC223KAT2A 
27000pF +10% 0.56 478-1119-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1119-2-ND 10,000 68.00/M 0402ZC273KAT2A 
10V 33000pF +10% 0.56 478-1120-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1120-2-ND 10,000 72.00/M 0402ZC333KAT2A 
39000pF +10% 0.56 478-1121-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1121-2-ND 10,000 72.00/M 0402ZC393KAT2A 
27000pF +10% 0.56 478-1122-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1122-2-ND 10,000 18.00/M 0402YD273KAT2A 
33000pF +10% 0.56 478-1123-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1123-2-ND 10,000 18.00/M 0402YD333KAT2A 
16V 39000pF +10% 0.56 478-1124-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1124-2-ND 10,000 18.00/M 0402YD393KAT2A 
47000pF +10% 0.56 478-1125-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1125-2-ND 10,000 18.00/M 0402YD473KAT2A 
10UF +10% 0.56 478-1126-1-ND 6.05 35.75 103.13 478-1126-2-ND 10,000 99.00/M 0402YD104KAT2A 
X5R 47000pF +10% 0.56 478-3667-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-3667-2-ND 10,000 135.00/M 0402ZD473KAT2A 
10V 68000pF +10% 0.56 478-1128-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1128-2-ND 10,000 18.00/M 0402ZD683KAT2A 
10UF +10% 0.56 478-1129-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1129-2-ND 10,000 18.00/M 0402ZD104KAT2A 
-15uF +10% 0.56 478-1130-1-ND 6.60 39.00 112.50 = = — | 04026D154KAT2A 
6.3V .22UF +10% 0.56 478-1132-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1132-2-ND 10,000 108.00/M 04026D224KAT2A 
1.0uF +10% 0.56 478-2583-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-2583-2-ND 10,000 90.00/M 04026D105KAT2A 
50V 10000pF +80 -20% 0.56 478-1133-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1133-2-ND 10,000 36.00/M 04025G103ZAT2A 
22000pF +80 -20% 0.56 478-1134-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1134-2-ND 10,000 36.00/M 04025G223ZAT2A 
Y5vV 47000pF +80 -20% 0.56 478-1136-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1136-2-ND 10,000 36.00/M 0402YG473ZAT2A 
16V 68000pF +80 -20% 0.56 478-1137-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1137-2-ND 10,000 36.00/M 0402YG683ZAT2A 
10UF +80 -20% 0.56 478-1138-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1138-2-ND 10,000 36.00/M 0402YG104ZAT2A 
10V .22uUF +80 -20% 0.56 478-1139-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1139-2-ND 10,000 36.00/M 0402ZG224ZAT2A 
1.0pF +.10pF 0.86 478-3677-1-ND 9.90 58.50 168.75 478-3677-2-ND 4,000 162.00/M 06031A1ROBAT2A 
2.0pF +.25pF 0.86 478-3685-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-3685-2-ND 4,000 36.00/M 06031A2ROCAT2A 
2.2pF +.10pF 0.86 478-3686-1-ND 9.90 58.50 168.75 478-3686-2-ND 4,000 162.00/M 06031A2R2BAT2A 
3.0pF +.25pF 0.86 478-3690-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-3690-2-ND 4,000 36.00/M 06031A3ROCAT2A 
4.0pF +.25pF 0.86 478-3693-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-3693-2-ND 4,000 36.00/M 06031A4ROCAT2A 
4.7pF +.10pF 0.86 478-3694-1-ND 9.90 58.50 168.75 478-3694-2-ND 4,000 162.00/M 06031A4R7BAT2A 
5.0pF +.25pF 0.86 478-3696-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-3696-2-ND 4,000 36.00/M 06031A5ROCAT2A 
8.0pF +.25pF 0.86 478-3697-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-3697-2-ND 4,000 36.00/M 06031A8ROCAT2A 
10pF +.25pF 0.86 478-3668-1-ND 4.29 25.35 73.13 478-3668-2-ND 4,000 70.00/M 06031A100CAT2A 
10pF +5% 0.86 478-1140-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1140-2-ND 4,000 34.00/M 06031A100JAT2A 
10pF 42% 0.86 478-3669-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-3669-2-ND 4,000 90.00/M 06031A100GAT2A 
10pF +10% 0.86 478-3670-1-ND 1.98 11.70 33.75 478-3670-2-ND 4,000 32.00/M 06031A100KAT2A 
13pF +5% 0.86 478-3674-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-3674-2-ND 4,000 34.00/M 06031A130JAT2A 
15pF +5% 0.86 478-1141-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1141-2-ND 4,000 18.00/M 06031A150JAT2A 
15pF +10% 0.86 478-3675-1-ND 1.98 11.70 33.75 478-3675-2-ND 4,000 32.00/M 06031A150KAT2A 
20pF +5% 0.86 478-3678-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-3678-2-ND 4,000 34.00/M 06031A200JAT2A 
22pF 45% 0.86 478-1142-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1142-2-ND 4,000 18.00/M 06031A220JAT2A 
22pF +10% 0.86 478-3679-1-ND 1.98 11.70 33.75 478-3679-2-ND 4,000 32.00/M 06031A220KAT2A 
27pF +1% 0.86 478-3681-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-3681-2-ND 4,000 108.00/M 06031A270FAT2A 
400V 27pF 42% 0.86 478-3682-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-3682-2-ND 4,000 90.00/M 06031A270GAT2A 
27pF +10% 0.86 478-3683-1-ND 1.98 11.70 33.75 478-3683-2-ND 4,000 32.00/M 06031A270KAT2A 
30pF +5% 0.86 478-3687-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-3687-2-ND 4,000 34.00/M 06031A300JAT2A 
33pF +1% 0.86 478-3688-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-3688-2-ND 4,000 108.00/M 06031A330FAT2A 
CoG 33pF +10% 0.86 478-3689-1-ND 1.98 11.70 33.75 478-3689-2-ND 4,000 32.00/M 06031A330KAT2A 
0603 (NPO) 33pF +5% 0.86 478-1143-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1143-2-ND 4,000 18.00/M 06031A330JAT2A 
47pF +10% 0.86 478-3692-1-ND 1.98 11.70 33.75 478-3692-2-ND 4,000 32.00/M 06031A470KAT2A 
47pF +1% 0.86 478-3691-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-3691-2-ND 4,000 108.00/M 06031A470FAT2A 
51pF 45% 0.86 478-3695-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-3695-2-ND 4,000 34.00/M 06031A510JAT2A 
47pF +5% 0.86 478-1144-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1144-2-ND 4,000 18.00/M 06031A470JAT2A 
68pF +5% 0.86 478-1145-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1145-2-ND 4,000 18.00/M 06031A680JAT2 A 
100pF +5% 0.86 478-1146-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1146-2-ND 4,000 18.00/M 06031A101JAT2A 
100pF +1% 0.86 478-3671-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-367 1-2-ND 4,000 108.00/M 06031A101FAT2A 
100pF +10% 0.86 478-3672-1-ND 1.98 11.70 33.75 478-3672-2-ND 4,000 32.00/M 06031A101KAT2A 
120pF +5% 0.86 478-3673-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-3673-2-ND 4,000 34.00/M 06031A121JAT2A 
150pF +5% 0.86 478-1147-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1147-2-ND 4,000 81.00/M 06031A151JAT2A 
150pF +10% 0.86 478-3676-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-3676-2-ND 4,000 36.00/M 06031A151KAT2A 
220pF +10% 0.86 478-3680-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-3680-2-ND 4,000 36.00/M 06031A221KAT2A 
220pF +5% 0.86 478-1148-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1148-2-ND 4,000 38.00/M 06031A221JAT2A 
270pF 45% 0.86 478-3684-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-3684-2-ND 4,000 68.00/M 06031A271JAT2A 
330pF +5% 0.86 478-1149-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1149-2-ND 4,000 68.00/M 06031A331JAT2A 
-5pF +.25pF 0.86 478-1150-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1150-2-ND 4,000 34.00/M O6035A0R5CAT2A 
1.0pF +.25pF 0.86 478-1151-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1151-2-ND 4,000 34.00/M 06035A1ROCAT2A 
1.2pF +.25pF 0.86 478-1152-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1152-2-ND 4,000 34.00/M 06035A1R2CAT2A 
1.5pF +.25pF 0.86 478-1153-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1153-2-ND 4,000 34.00/M 06035A1R5CAT2A 
50V 1.8pF +.25pF 0.86 478-1154-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1154-2-ND 4,000 34.00/M 06035A1R8CAT2A 
2.2pF +.25pF 0.86 478-1155-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1155-2-ND 4,000 34.00/M 06035A2R2CAT2A 
2.7pF +.25pF 0.86 478-1156-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1156-2-ND 4,000 34.00/M 06035A2R7CAT2A 
3.3pF +.25pF 0.86 478-1157-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1157-2-ND 4,000 34.00/M 06035A3R3CAT2A 
3.9pF +.25pF 0.86 478-1158-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1158-2-ND 4,000 34.00/M O6035A3R9CAT2ZA 
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IND Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont) 


Size wv Dim. T Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance | (mm) 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
4.7pF +.25pF 0.86 478-1159-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1159-2-ND 4,000 34.00/M_ | 06035A4R7CAT2A 
5.6pF +.25pF 0.86 478-1160-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1160-2-ND 4,000 34.00/M_ | O6035A5R6CAT2A 
6.8pF +.25pF 0.86 478-1161-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1161-2-ND 4,000 34.00/M | 06035A6R8CAT2A 
8.2pF +.25pF 0.86 478-1162-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1162-2-ND 4,000 34.00/M_ | 06035A8R2CAT2A 
10pF +5% 0.86 478-1163-1-ND 1.87 11.05 31.88 478-1163-2-ND 4,000 31.00/M__| 06035A100JAT2A 
12pF +5% 0.86 478-1164-1-ND 1.65 9.75 28.13 478-1164-2-ND 4,000 27.00/M | 06035A120JAT2A 
15pF +5% 0.86 478-1165-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1165-2-ND 4,000 18.00/M | 06035A150JAT2A 
18pF +5% 0.86 478-1166-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1166-2-ND 4,000 34.00/M | 06035A180JAT2A 
22pF +5% 0.86 478-1167-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1167-2-ND 4,000 18.00/M | 06035A220JAT2A 
27pF +5% 0.86 478-1168-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1168-2-ND 4,000 18.00/M_ | 06035A270JAT2A 
33pF +5% 0.86 478-1169-1-ND 1.65 9.75 28.13 478-1169-2-ND 4,000 27.00/M_ | 06035A330JAT2A 
39pF 45% 0.86 478-1170-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1170-2-ND 4,000 34.00/M | O6035A390JAT2A 
47pF 45% 0.86 478-1171-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1171-2-ND 4,000 18.00/M | 06035A470JAT2A 
56pF 45% 0.86 478-1172-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1172-2-ND 4,000 34.00/M | O6035A560JAT2A 
COG 50V 68pF +5% 0.86 478-1173-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1173-2-ND 4,000 36.00/M_| O6035A680JAT2A 
(NPO) 82pF +5% 0.86 478-1174-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1174-2-ND 4,000 34.00/M | 06035A820JAT2A 
100pF +5% 0.86 478-1175-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1175-2-ND 4,000 18.00/M | 06035A101JAT2A 
100pF +10% 0.86 478-3717-1-ND 1.98 11.70 33.75 478-3717-2-ND 4,000 32.00/M | 06035A101KAT2A 
120pF +5% 0.86 478-1176-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1176-2-ND 4,000 36.00/M | 06035A121JAT2A 
150pF +5% 0.86 478-1177-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1177-2-ND 4,000 18.00/M__| 06035A151JAT2A 
180pF 45% 0.86 478-1178-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1178-2-ND 4,000 18.00/M | 06035A181JAT2A 
220pF 45% 0.86 478-1179-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1179-2-ND 4,000 36.00/M | 06035A221JAT2A 
220pF +1% 0.86 478-3719-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-3719-2-ND 4,000 108.00/M | 06035A221FAT2A 
270pF +5% 0.86 478-1180-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1180-2-ND 4,000 18.00/M | 06035A271JAT2A 
330pF +5% 0.86 478-1181-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1181-2-ND 4,000 36.00/M__| 06035A331JAT2A 
390pF +5% 0.86 478-1182-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1182-2-ND 4,000 36.00/M | 06035A391JAT2A 
470pF +5% 0.86 478-1183-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1183-2-ND 4,000 18.00/M | 06035A471JAT2A 
470pF +10% 0.86 478-3720-1-ND 2.97 17.55 50.63 478-3720-2-ND 4,000 49.00/M_ | 06035A471KAT2A 
560pF +5% 0.86 478-1184-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1184-2-ND 4,000 36.00/M | 06035A561JAT2A 
1000pF +10% 0.86 478-3718-1-ND 3.52 20.80 60.00 478-3718-2-ND 4,000 58.00/M_| 06035A102KAT2A 
220pF +10% 0.86 478-1190-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1190-2-ND 4,000 18.00/M | 06032C221KAT2A 
330pF +10% 0.86 478-1191-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1191-2-ND 4,000 18.00/M | 06032C331KAT2A 
200V 470pF +10% 0.86 478-1192-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1192-2-ND 4,000 18.00/M | 06032C471KAT2A 
680pF +10% 0.86 478-1193-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1193-2-ND 4,000 18.00/M | 06032C681KAT2A 
1000pF +10% 0.86 478-1194-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1194-2-ND 4,000 18.00/M | 06032C102KAT2A 
220pF +10% 0.86 478-1195-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1195-2-ND 4,000 18.00/M | 06031C221KAT2A 
330pF +10% 0.86 478-1196-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1196-2-ND 4,000 18.00/M | 06031C331KAT2A 
330pF +5% 0.86 478-3707-1-ND 2.97 17.55 50.63 478-3707-2-ND 4,000 49.00/M | 06031C331JAT2A 
470pF +10% 0.86 478-1197-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1197-2-ND 4,000 18.00/M | 06031C471KAT2A 
470pF +5% 0.86 478-3709-1-ND 2.97 17.55 50.63 478-3709-2-ND 4,000 49.00/M_| 06031C471JAT2A 
680pF +10% 0.86 478-1198-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1198-2-ND 4,000 18.00/M | 06031C681KAT2A 
680pF 45% 0.86 478-3712-1-ND 2.97 17.55 50.63 478-3712-2-ND 4,000 49.00/M | 06031C681JAT2A 
1000pF 45% 0.86 478-3698-1-ND 2.97 17.55 50.63 478-3698-2-ND 4,000 49.00/M | 06031C102JAT2A 
1000pF +20% 0.86 478-3699-1-ND 1.98 11.70 33.75 478-3699-2-ND 4,000 32.00/M_ | 06031C102MAT2A 
1000pF +10% 0.86 478-1199-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1199-2-ND 4,000 18.00/M__| 06031C102KAT2A 
1200pF +5% 0.86 478-3702-1-ND 2.97 17.55 50.63 478-3702-2-ND 4,000 49.00/M | 06031C122JAT2A 
1500pF +10% 0.86 478-1200-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1200-2-ND 4,000 34.00/M | 06031C152KAT2A 
400V 1500pF +5% 0.86 478-3703-1-ND 2.97 17.55 50.63 478-3703-2-ND 4,000 49.00/M_ | 06031C152JAT2A 
1800pF +5% 0.86 478-3704-1-ND 2.97 17.55 50.63 478-3704-2-ND 4,000 49.00/M | 06031C182JAT2A 
2200pF +10% 0.86 478-1201-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1201-2-ND 4,000 34.00/M_| 06031C222KAT2A 
2200pF +5% 0.86 478-3705-1-ND 2.97 17.55 50.63 478-3705-2-ND 4,000 49.00/M | 06031C222JAT2A 
0603 2700pF +5% 0.86 478-3706-1-ND 2.97 17.55 50.63 478-3706-2-ND 4,000 49.00/M | 06031C272JAT2A 
3300pF +10% 0.86 478-1202-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1202-2-ND 4,000 34.00/M | 06031C332KAT2A 
3300pF +5% 0.86 478-3708-1-ND 2.97 17.55 50.63 478-3708-2-ND 4,000 49.00/M | 06031C332JAT2A 
4700pF +10% 0.86 478-1203-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1203-2-ND 4,000 34.00/M__| 06031C472KAT2A 
4700pF +5% 0.86 478-3710-1-ND 2.97 17.55 50.63 478-3710-2-ND 4,000 49.00/M | 06031C472JAT2A 
5600pF +5% 0.86 478-3711-1-ND 2.97 17.55 50.63 478-3711-2-ND 4,000 49.00/M | 06031C562JAT2A 
6800pF +10% 0.86 478-1204-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1204-2-ND 4,000 34.00/M | 06031C682KAT2A 
10000pF +5% 0.86 478-3700-1-ND 2.97 17.55 50.63 478-3700-2-ND 4,000 49.00/M | 06031C103JAT2A 
10000pF +20% 0.86 478-3701-1-ND 3.63 21.45 61.88 478-3701-2-ND 4,000 59.00/M_ | 06031C103MAT2A 
10000pF +10% 0.86 478-1205-1-ND 4.51 26.65 76.88 478-1205-2-ND 4,000 74.00/M__| 06031C103KAT2A 
180pF +10% 0.86 478-1206-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1206-2-ND 4,000 34.00/M | 06035C181KAT2A 
220pF +10% 0.86 478-1207-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1207-2-ND 4,000 34.00/M | 06035C221KAT2A 
270pF +10% 0.86 478-1208-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1208-2-ND 4,000 34.00/M_ | 06035C271KAT2A 
330pF +10% 0.86 478-1209-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1209-2-ND 4,000 34.00/M | 06035C331KAT2A 
390pF +10% 0.86 478-1210-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1210-2-ND 4,000 34.00/M__| 06035C391KAT2A 
470pF +10% 0.86 478-1211-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1211-2-ND 4,000 34.00/M | 06035C471KAT2A 
X7R 560pF +10% 0.86 478-1212-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1212-2-ND 4,000 34.00/M | 06035C561KAT2A 
680pF +10% 0.86 478-1213-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1213-2-ND 4,000 34.00/M | 06035C681KAT2A 
820pF +10% 0.86 478-1214-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1214-2-ND 4,000 34.00/M | 06035C821KAT2A 
1000pF +10% 0.86 478-1215-1-ND 88 5.20 15.00 478-1215-2-ND 4,000 14.00/M__| 06035C102KAT2A 
1200pF +10% 0.86 478-1216-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1216-2-ND 4,000 18.00/M | 06035C122KAT2A 
1500pF +10% 0.86 478-1217-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1217-2-ND 4,000 18.00/M | 06035C152KAT2A 
1800pF +10% 0.86 478-1218-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1218-2-ND 4,000 18.00/M | 06035C182KAT2A 
2200pF +10% 0.86 478-1219-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1219-2-ND 4,000 18.00/M | 06035C222KAT2A 
2700pF +10% 0.86 478-1220-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1220-2-ND 4,000 18.00/M__| 06035C272KAT2A 
50V 3300pF +10% 0.86 478-1221-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1221-2-ND 4,000 36.00/M | 06035C332KAT2A 
3900pF +10% 0.86 478-1222-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1222-2-ND 4,000 18.00/M | 06035C392KAT2A 
4700pF +10% 0.86 478-1223-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1223-2-ND 4,000 34.00/M | 06035C472KAT2A 
5600pF +10% 0.86 478-1224-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1224-2-ND 4,000 18.00/M | 06035C562KAT2A 
6800pF +10% 0.86 478-1225-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1225-2-ND 4,000 34.00/M__| 06035C682KAT2A 
8200pF +10% 0.86 478-1226-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1226-2-ND 4,000 18.00/M | 06035C822KAT2A 
10000pF +10% 0.86 478-1227-1-ND 88 5.20 15.00 478-1227-2-ND 4,000 14.00/M_ | 06035C103KAT2A 
12000pF +10% 0.86 478-1228-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1228-2-ND 4,000 18.00/M | 06035C123KAT2A 
15000pF +10% 0.86 478-1229-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1229-2-ND 4,000 18.00/M | 06035C153KAT2A 
15000pF +5% 0.86 478-3721-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-3721-2-ND 4,000 63.00/M__| 06035C153JAT2A 
18000pF +10% 0.86 478-1230-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1230-2-ND 4,000 18.00/M | 06035C183KAT2A 
22000pF 45% 0.86 478-3722-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-3722-2-ND 4,000 63.00/M | 06035C223JAT2A 
22000pF +10% 0.86 478-1231-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1231-2-ND 4,000 18.00/M | 06035C223KAT2A 
27000pF +10% 0.86 478-1232-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1232-2-ND 4,000 18.00/M | 06035C273KAT2A 
33000pF +5% 0.86 478-3723-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-3723-2-ND 4,000 63.00/M_| 06035C333JAT2A 
33000pF +10% 0.86 478-1233-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1233-2-ND 4,000 18.00/M | 06035C333KAT2A 
39000pF +10% 0.86 478-1234-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1234-2-ND 4,000 18.00/M_ | 06035C393KAT2A 
39000pF +10% 0.86 478-3715-1-ND 4.29 25.35 73.13 478-3715-2-ND 4,000 70.00/M | 06033C393KAT2A 
47000pF +5% 0.86 478-3716-1-ND 6.16 36.40 105.00 478-3716-2-ND 4,000 101.00/M | 06033C473JAT2A 
25V 47000pF +10% 0.86 478-1235-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1235-2-ND 4,000 18.00/M | 06033C473KAT2A 
10UF +5% 0.86 478-3713-1-ND 6.38 37.70 108.75 478-3713-2-ND 4,000 104.00/M | 06033C104JAT2A 
10UF +10% 0.86 478-3714-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-3714-2-ND 4,000 81.00/M_| 06033C104KAT2A 
56000pF +10% 0.86 478-1236-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1236-2-ND 4,000 18.00/M | 0603YC563KAT2A 
68000pF +10% 0.86 478-1237-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1237-2-ND 4,000 18.00/M | 0603YC683KAT2A 
82000pF +10% 0.86 478-1238-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1238-2-ND 4,000 18.00/M | 0603YC823KAT2A 
16V 10yF +10% 0.86 478-1239-1-ND 88 5.20 15.00 478-1239-2-ND 4,000 14.00/M | 0603YC104KAT2A 
10yF +20% 0.86 478-3727-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-3727-2-ND 4,000 63.00/M_ | 0603YC104MAT2A 
10yF +5% 0.86 478-3726-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-3726-2-ND 4,000 81.00/M | 0603YC104JAT2A 
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INA Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance | (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
12uF +10% 0.86 478-1240-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1240-2-ND 4,000 63.00/M 0603ZC124KAT2A 
-15uF +10% 0.86 478-1241-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1241-2-ND 4,000 63.00/M 0603ZC154KAT2A 
X7R 10V -18uF +10% 0.86 478-1242-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1242-2-ND 4,000 72.00/M 0603ZC184KAT2A 
.22UF +20% 0.86 478-3729-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-3729-2-ND 4,000 72.00/M 0603ZC224MAT2A 
22UF +10% 0.86 478-1243-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1243-2-ND 4,000 18.00/M 0603ZC224KAT2A 
1000pF +10% 0.86 478-3600-1-ND 3.08 18.20 52.50 478-3600-2-ND 4,000 50.00/M 06035F102K4T2A 
3300pF +10% 0.86 478-3601-1-ND 3.08 18.20 52.50 478-3601-2-ND 4,000 50.00/M 06035F332K4T2A 
4700pF +10% 0.86 478-3602-1-ND 3.08 18.20 52.50 478-3602-2-ND 4,000 50.00/M 06035F472K4T2A 
x8R 50V 10000pF +10% 0.86 478-3603-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-3603-2-ND 4,000 34.00/M 06035F103K4T2A 
22000pF +10% 0.86 478-3604-1-ND 4.51 26.65 76.88 478-3604-2-ND 4,000 74.00/M 06035F223K4T2A 
33000pF +10% 0.86 478-3605-1-ND 4.51 26.65 76.88 478-3605-2-ND 4,000 74.00/M 06035F333K4T2A 
47000pF +10% 0.86 478-3606-1-ND 4.51 26.65 76.88 478-3606-2-ND 4,000 74.00/M 06035F473K4T2A 
25V 68000pF +10% 0.86 478-3607-1-ND 6.72 33.80 97.50 478-3607-2-ND 4,000 94.00/M 06033F683K4T2A 
25V -10UF +10% 0.86 478-1244-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1244-2-ND 4,000 63.00/M 06033D104KAT2A 
.22UF +10% 0.86 478-1245-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1245-2-ND 4,000 81.00/M 06033D224KAT2A 
.22UF +10% 0.86 478-1246-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1246-2-ND 4,000 72.00/M O603YD224KAT2A 
16V -33UF +10% 0.86 478-1247-1-ND 1.87 11.05 31.88 478-1247-2-ND 4,000 31.00/M 0603YD334KAT2A 
ATUF +10% 0.86 478-1248-1-ND 1.87 11.05 31.88 478-1248-2-ND 4,000 31.00/M O603YD474KAT2A 
1.0uF +10% 0.86 478-1249-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1249-2-ND 4,000 36.00/M O603YD105KAT2A 
0603 X5R 10v -68uF +10% 0.86 478-1250-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1250-2-ND 4,000 36.00/M 0603ZD684KAT2A 
1.0uF +10% 0.86 478-1251-1-ND 1.76 10.40 30.00 478-1251-2-ND 4,000 29.00/M 0603ZD105KAT2A 
1.0uF +10% 0.86 478-2581-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-2581-2-ND 4,000 108.00/M 06036D105KAT2A 
6.3V 2.2uF +10% 0.86 478-1252-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1252-2-ND 4,000 72.00/M 06036D225KAT2A 
. 2.2UF +20% 0.86 478-3725-1-ND 12.10 71.50 206.25 478-3725-2-ND 4,000 198.00/M 06036D225MAT2A 
4.7uF +20% 0.86 478-2582-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-2582-2-ND 4,000 144.00/M 06036D475MAT2A 
4V 4.7UF +10% 0.94 478-1253-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1253-2-ND 4,000 108.00/M 06034D475KAT2A 
10000pF +80 -20% 0.86 478-1254-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1254-2-ND 4,000 18.00/M 06035G103ZAT2A 
22000pF +80 -20% 0.86 478-1255-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1255-2-ND 4,000 18.00/M 06035G223ZAT2A 
50V 33000pF +80 -20% 0.86 478-1256-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1256-2-ND 4,000 18.00/M 06035G333ZAT2A 
47000pF +80 -20% 0.86 478-1257-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1257-2-ND 4,000 18.00/M 06035G473ZAT2A 
68000pF +80 -20% 0.86 478-1258-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1258-2-ND 4,000 18.00/M 06035G683ZAT2A 
-10uF +80 -20% 0.86 478-3724-1-ND 2.86 16.90 48.75 478-3724-2-ND 4,000 47.00/M 06035G104ZAT2A 
Y5vV 10yF +80 -20% 0.86 478-1259-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1259-2-ND 4,000 18.00/M 06033G104ZAT2A 
25V -15uF +80 -20% 0.86 478-1260-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1260-2-ND 4,000 36.00/M 06033G154ZAT2A 
-22uUF +80 -20% 0.86 478-1261-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1261-2-ND 4,000 18.00/M 06033G224ZAT2A 
.22UF +80 -20% 0.86 478-3728-1-ND 4.84 28.60 82.50 478-3728-2-ND 4,000 79.00/M O603YG224ZAT2A 
16v -33UF +80 -20% 0.86 478-1262-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1262-2-ND 4,000 36.00/M O603YG334ZAT2A 
A7UF +80 -20% 0.86 478-1263-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1263-2-ND 4,000 18.00/M O603YG474ZAT2A 
1.0uF +80 -20% 0.86 478-1264-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1264-2-ND 4,000 18.00/M O603YG105ZAT2A 
10V 1.0uF +80 -20% 0.86 478-1265-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1265-2-ND 4,000 18.00/M 0603ZG105ZAT2A 
10pF +5% 0.94 478-1266-1-ND 3.71 21.91 63.19 478-1266-2-ND 4,000 61.00/M 08052A100JAT2A 
15pF +5% 0.94 478-1267-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1267-2-ND 4,000 36.00/M 08052A150JAT2A 
22pF +5% 0.94 478-1268-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1268-2-ND 4,000 36.00/M 08052A220JAT2A 
33pF 45% 0.94 478-1269-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1269-2-ND 4,000 36.00/M 08052A330JAT2A 
47pF +5% 0.94 478-1270-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1270-2-ND 4,000 36.00/M 08052A470JAT2A 
200V 68pF 45% 0.94 478-1271-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1271-2-ND 4,000 135.00/M 08052A680JAT2A 
100pF +5% 0.94 478-1272-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1272-2-ND 4,000 135.00/M 08052A101JAT2A 
150pF 45% 0.94 478-1273-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1273-2-ND 4,000 135.00/M 08052A151JAT2A 
220pF 45% 0.94 478-1274-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1274-2-ND 4,000 135.00/M 08052A221JAT2A 
330pF +5% 1.27 478-1275-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1275-2-ND 2,000 135.00/M 08052A331JAT2A 
470pF +5% 1.27 478-1276-1-ND 3.96 23.40 67.50 478-1276-2-ND 2,000 65.00/M 08052A471JAT2A 
6.8pF +.50pF 0.94 478-3742-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-3742-2-ND 4,000 36.00/M 08051A6R8DAT2A 
10pF +5% 0.94 478-1278-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1278-2-ND 4,000 36.00/M 08051A100JAT2A 
10pF +.25pF 0.94 478-3730-1-ND 3.52 20.80 60.00 478-3730-2-ND 4,000 58.00/M 08051A100CAT2A 
10pF +10% 0.94 478-3731-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-3731-2-ND 4,000 34.00/M 08051A100KAT2A 
15pF 45% 0.94 478-1279-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1279-2-ND 4,000 36.00/M 08051A150JAT2A 
20pF +5% 0.94 478-3735-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-3735-2-ND 4,000 38.00/M 08051A200JAT2A 
22pF 45% 0.94 478-1280-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1280-2-ND 4,000 36.00/M 08051A220JAT2A 
22pF +10% 0.94 478-3736-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-3736-2-ND 4,000 34.00/M 08051A220KAT2A 
30pF +5% 0.94 478-3738-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-3738-2-ND 4,000 38.00/M 08051A300JAT2A 
33pF +5% 0.94 478-1281-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1281-2-ND 4,000 38.00/M 08051A330JAT2A 
33pF +10% 0.94 478-3739-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-3739-2-ND 4,000 34.00/M 08051A330KAT2A 
47pF +5% 0.94 478-1282-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1282-2-ND 4,000 36.00/M 08051A470JAT2A 
47pF +10% 0.94 478-3740-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-3740-2-ND 4,000 34.00/M 08051A470KAT2A 
400V 68pF +5% 0.94 478-1283-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1283-2-ND 4,000 36.00/M 08051A680JAT2A 
75pF +5% 0.94 478-3743-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-3743-2-ND 4,000 38.00/M 08051A750JAT2A 
100pF +5% 0.94 478-1284-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1284-2-ND 4,000 36.00/M 08051A101JAT2A 
100pF +1% 0.94 478-3732-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-3732-2-ND 4,000 126.00/M 08051A101FAT2A 
100pF +10% 0.94 478-3733-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-3733-2-ND 4,000 34.00/M 08051A101KAT2A 
150pF +5% 0.94 478-1285-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1285-2-ND 4,000 36.00/M 08051A151JAT2A 
150pF +10% 0.94 478-3734-1-ND 2.86 16.90 48.75 478-3734-2-ND 4,000 47.00/M 08051A151KAT2A 
0805 CoG 220pF +5% 0.94 478-1286-1-ND 2.97 17.55 50.63 478-1286-2-ND 4,000 49.00/M 08051A221JAT2A 
(NPO) 270pF 45% 0.94 478-3737-1-ND 2.86 16.90 48.75 478-3737-2-ND 4,000 47.00/M 08051A271JAT2A 
330pF 45% 0.94 478-1287-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1287-2-ND 4,000 36.00/M 08051A331JAT2A 
470pF 45% 0.94 478-1288-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1288-2-ND 4,000 36.00/M 08051A471JAT2A 
560pF +5% 0.94 478-3741-1-ND 3.19 18.85 54.38 478-3741-2-ND 4,000 52.00/M 08051A561JAT2A 
680pF +5% 0.94 478-1289-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1289-2-ND 4,000 36.00/M 08051A681JAT2A 
820pF +5% 0.94 478-3744-1-ND 3.19 18.85 54.38 478-3744-2-ND 4,000 52.00/M 08051A821JAT2A 
1000pF +5% 0.94 478-1290-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1290-2-ND 4,000 54.00/M 08051A102JAT2A 
-5pF +.25pF 0.94 478-1291-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1291-2-ND 4,000 36.00/M O8055A0R5CAT2A 
1.0pF +.25pF 0.94 478-1292-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1292-2-ND 4,000 36.00/M 08055A1ROCAT2A 
1.2pF +.25pF 0.94 478-1293-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1293-2-ND 4,000 38.00/M 08055A1R2CAT2A 
1.5pF +.25pF 0.94 478-1294-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1294-2-ND 4,000 36.00/M 08055A1R5CAT2A 
1.8pF +.25pF 0.94 478-1295-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1295-2-ND 4,000 38.00/M 08055A1R8CAT2A 
2.2pF +.25pF 0.94 478-1296-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1296-2-ND 4,000 38.00/M O8055A2R2CAT2A 
2.7pF +.25pF 0.94 478-1297-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1297-2-ND 4,000 38.00/M 08055A2R7CAT2A 
3.3pF +.25pF 0.94 478-1298-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1298-2-ND 4,000 38.00/M O8055A3R3CAT2A 
3.9pF +.25pF 0.94 478-1299-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1299-2-ND 4,000 38.00/M O8055A3R9CAT2A 
4.7pF +.25pF 0.94 478-1300-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1300-2-ND 4,000 38.00/M O8055A4R7CAT2A 
5.6pF +.25pF 0.94 478-1301-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1301-2-ND 4,000 38.00/M O8055A5R6CAT2A 
6.8pF +.25pF 0.94 478-1302-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1302-2-ND 4,000 38.00/M O8055A6R8CAT2A 
50V 8.2pF +.25pF 0.94 478-1303-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1303-2-ND 4,000 38.00/M O8055A8R2CAT2A 
10pF 45% 0.94 478-1304-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1304-2-ND 4,000 18.00/M 08055A100JAT2A 
12pF +5% 0.94 478-1305-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1305-2-ND 4,000 18.00/M 08055A120JAT2A 
15pF +5% 0.94 478-1306-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1306-2-ND 4,000 18.00/M 08055A150JAT2A 
18pF 45% 0.94 478-1307-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1307-2-ND 4,000 18.00/M 08055A180JAT2A 
22pF 45% 0.94 478-1308-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1308-2-ND 4,000 18.00/M 08055A220JAT2A 
27pF +5% 0.94 478-1309-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1309-2-ND 4,000 18.00/M 08055A270JAT2A 
33pF +5% 0.94 478-1310-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1310-2-ND 4,000 18.00/M O8055A330JAT2A 
39pF 45% 0.94 478-1311-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1311-2-ND 4,000 18.00/M O8055A390JAT2A 
47pF +5% 0.94 478-1312-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1312-2-ND 4,000 18.00/M 08055A470JAT2A 
S6pF +5% 0.94 478-1313-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1313-2-ND 4,000 18.00/M O8055A560JAT2A 
68pF +5% 0.94 478-1314-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1314-2-ND 4,000 18.00/M O8055A680JAT2A 
82pF +5% 0.94 478-1315-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1315-2-ND 4,000 18.00/M 08055A820JAT2A 
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INA Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont) 


Size WV Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel AVX 
Code | Type Dc Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
100pF +5% 0.94 478-1316-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1316-2-ND 4,000 18.00/M 08055A101JAT2A 
120pF +5% 0.94 478-1317-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1317-2-ND 4,000 18.00/M 08055A121JAT2A 
150pF +5% 0.94 478-1318-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1318-2-ND 4,000 18.00/M 08055A151JAT2A 
180pF +5% 0.94 478-1319-1-ND 1.65 9.75 28.13 478-1319-2-ND 4,000 27.00/M 08055A181JAT2A 
220pF +5% 0.94 478-1320-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1320-2-ND 4,000 18.00/M 08055A221JAT2A 
270pF +5% 0.94 478-1321-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1321-2-ND 4,000 36.00/M 08055A271JAT2A 
330pF +5% 0.94 478-1322-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1322-2-ND 4,000 18.00/M 08055A331JAT2A 
330pF +10% 0.94 478-3765-1-ND 2.42 14.30 41.25 478-3765-2-ND 2,000 40.00/M 08055A331KAT2A 
390pF 45% 0.94 478-1323-1-ND 1.32 7.80 22.50 478-1323-2-ND 4,000 22.00/M 08055A391JAT2A 
470pF +5% 0.94 478-1324-1-ND 1.32 7.80 22.50 478-1324-2-ND 4,000 22.00/M 08055A471JAT2A 
470pF 41% 0.94 478-3766-1-ND 10.12 59.80 172.50 478-3766-2-ND 4,000 166.00/M 08055A471FAT2A 
50V 470pF +10% 0.94 478-3767-1-ND 2.42 14.30 41.25 478-3767-2-ND 4,000 40.00/M 08055A471KAT2A 
CoG 560pF +5% 0.94 478-1325-1-ND 1.65 9.75 28.13 478-1325-2-ND 4,000 27.00/M 08055A561JAT2A 
(NPO) 680pF 45% 0.94 478-1326-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1326-2-ND 4,000 36.00/M 08055A681JAT2A 
820pF +5% 0.94 478-1327-1-ND 1.65 9.75 28.13 478-1327-2-ND 4,000 27.00/M 08055A821JAT2A 
1000pF +5% 0.94 478-1328-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1328-2-ND 4,000 36.00/M 08055A102JAT2A 
1000pF +1% 0.94 478-3759-1-ND 10.12 59.80 172.50 478-3759-2-ND 4,000 166.00/M 08055A102FAT2A 
1000pF 42% 0.94 478-3760-1-ND 7.15 42.25 121.88 478-3760-2-ND 4,000 117.00/M 08055A102GAT2A 
1000pF +10% 0.94 478-3761-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-3761-2-ND 4,000 63.00/M 08055A102KAT2A 
1200pF +5% 0.94 478-3762-1-ND 4.51 26.65 76.88 478-3762-2-ND 4,000 74.00/M 08055A122JAT2A 
1500pF +5% 0.94 478-1329-1-ND 2.97 17.55 50.63 478-1329-2-ND 4,000 49.00/M O8055A152JAT2A 
1800pF +5% 0.94 478-3763-1-ND 4.51 26.65 76.88 478-3763-2-ND 4,000 74.00/M 08055A182JAT2A 
2200pF 45% 1.27 478-1330-1-ND 2.97 17.55 50.63 478-1330-2-ND 2,000 49.00/M 08055A222JAT2A 
2700pF +5% 1.27 478-3764-1-ND 4.84 28.60 82.50 478-3764-2-ND 2,000 79.00/M 08055A272JAT2A 
25V 2200pF +5% 0.94 478-3753-1-ND 2.53 14.95 43.13 478-3753-2-ND 4,000 41.00/M 08053A222JAT2A 
2700pF 5% 0.94 478-3754-1-ND 2.53 14.95 43.13 478-3754-2-ND 4,000 41.00/M 08053A272JAT2A 
220pF +10% 0.71 478-1335-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1335-2-ND 4,000 135.00/M 08052C221KAT2A 
330pF +10% 0.94 478-1336-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1336-2-ND 4,000 63.00/M 08052C331KAT2A 
470pF +10% 0.94 478-1337-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1337-2-ND 4,000 63.00/M 08052C471KAT2A 
470pF +5% 0.94 478-3752-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-3752-2-ND 4,000 81.00/M 08052C471JAT2A 
680pF +10% 0.94 478-1338-1-ND 3.85 22.76 65.63 478-1338-2-ND 4,000 63.00/M 08052C681KAT2A 
1000pF +10% 0.94 478-1339-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1339-2-ND 4,000 135.00/M 08052C102KAT2A 
1000pF +5% 0.94 478-3750-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-3750-2-ND 4,000 81.00/M 08052C102JAT2A 
200V 1000pF +20% 0.94 478-3751-1-ND 3.58 21.13 60.94 478-3751-2-ND 4,000 59.00/M 08052C102MAT2A 
1500pF +10% 0.94 478-1340-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1340-2-ND 4,000 144.00/M 08052C152KAT2A 
2200pF +10% 0.94 478-1341-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1341-2-ND 4,000 63.00/M 08052C222KAT2A 
3300pF +10% 0.94 478-1342-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1342-2-ND 4,000 63.00/M 08052C332KAT2A 
4700pF +10% 0.94 478-1343-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1343-2-ND 4,000 63.00/M 08052C472KAT2A 
6800pF +10% 0.94 478-1344-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1344-2-ND 4,000 108.00/M 08052C682KAT2A 
10000pF +10% 0.94 478-1345-1-ND 12.10 71.50 206.25 478-1345-2-ND 4,000 198.00/M 08052C103KAT2A 
15000pF +10% 0.94 478-1346-1-ND 14.30 84.50 243.75 478-1346-2-ND 4,000 234.00/M 08052C153KAT2A 
22000pF +10% 1.40 478-1347-1-ND 4.68 27.63 79.69 478-1347-2-ND 2,000 77.00/M 08052C223KAT2A 
220pF +10% 0.71 478-1348-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1348-2-ND 4,000 18.00/M 08051C221KAT2A 
330pF +10% 0.71 478-1349-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1349-2-ND 4,000 18.00/M 08051C331KAT2A 
470pF +10% 0.71 478-1350-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1350-2-ND 4,000 18.00/M 08051C471KAT2A 
680pF +10% 0.71 478-1351-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1351-2-ND 4,000 18.00/M 08051C681KAT2A 
1000pF +10% 0.71 478-1352-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1352-2-ND 4,000 18.00/M 08051C102KAT2A 
1500pF +10% 0.71 478-1353-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1353-2-ND 4,000 18.00/M 08051C152KAT2A 
2200pF +10% 0.71 478-1354-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1354-2-ND 4,000 18.00/M 08051C222KAT2A 
2200pF 45% 0.94 478-3746-1-ND 3.19 18.85 54.38 478-3746-2-ND 4,000 52.00/M 08051C222JAT2A 
2700pF +5% 0.94 478-3748-1-ND 3.19 18.85 54.38 478-3748-2-ND 4,000 52.00/M 08051C272JAT2A 
0805 100V 3300pF +10% 0.71 478-1355-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1355-2-ND 4,000 18.00/M 08051C332KAT2A 
3300pF 45% 0.94 478-3749-1-ND 3.19 18.85 54.38 478-3749-2-ND 4,000 52.00/M 08051C332JAT2A 
4700pF +10% 0.94 478-1356-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1356-2-ND 4,000 18.00/M 08051C472KAT2A 
6800pF +10% 0.94 478-1357-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1357-2-ND 4,000 18.00/M 08051C682KAT2A 
10000pF +5% 0.94 478-3745-1-ND 3.19 18.85 54.38 478-3745-2-ND 4,000 52.00/M 08051C103JAT2A 
22000pF +5% 0.94 478-3747-1-ND 3.63 21.45 61.88 478-3747-2-ND 4,000 59.00/M 08051C223JAT2A 
10000pF +10% 0.94 478-1358-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1358-2-ND 4,000 18.00/M 08051C103KAT2A 
15000pF +10% 0.94 478-1359-1-ND 2.64 15.60 45.00 478-1359-2-ND 4,000 43.00/M 08051C153KAT2A 
22000pF +10% 0.94 478-1360-1-ND 2.64 15.60 45.00 478-1360-2-ND 4,000 43.00/M 08051C223KAT2A 
33000pF +10% 1.27 478-1361-1-ND 3.63 21.45 61.88 478-1361-2-ND 2,000 59.00/M 08051C333KAT2A 
47000pF +10% 1.27 478-1362-1-ND 3.63 21.45 61.88 478-1362-2-ND 2,000 59.00/M 08051C473KAT2A 
220pF +10% 0.71 478-1363-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1363-2-ND 4,000 38.00/M 08055C221KAT2A 
270pF +10% 0.71 478-1364-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1364-2-ND 4,000 38.00/M 08055C271KAT2A 
X7R 330pF +10% 0.71 478-1365-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1365-2-ND 4,000 38.00/M 08055C331KAT2A 
390pF +10% 0.71 478-1366-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1366-2-ND 4,000 38.00/M 08055C391KAT2A 
470pF +10% 0.71 478-1367-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1367-2-ND 4,000 38.00/M 08055C471KAT2A 
560pF +10% 0.71 478-1368-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1368-2-ND 4,000 38.00/M 08055C561KAT2A 
680pF +10% 0.71 478-1369-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1369-2-ND 4,000 38.00/M 08055C681KAT2A 
820pF +10% 0.71 478-1370-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1370-2-ND 4,000 38.00/M 08055C821KAT2A 
1000pF +10% 0.71 478-1371-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1371-2-ND 4,000 18.00/M 08055C102KAT2A 
1200pF +10% 0.71 478-1372-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1372-2-ND 4,000 18.00/M 08055C122KAT2A 
1500pF +10% 0.71 478-1373-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1373-2-ND 4,000 18.00/M 08055C152KAT2A 
1800pF +10% 0.71 478-1374-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1374-2-ND 4,000 18.00/M 08055C182KAT2A 
2200pF +10% 0.71 478-1375-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1375-2-ND 4,000 18.00/M 08055C222KAT2A 
2700pF +10% 0.71 478-1376-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1376-2-ND 4,000 36.00/M 08055C272KAT2A 
3300pF +10% 0.71 478-1377-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1377-2-ND 4,000 18.00/M 08055C332KAT2A 
3900pF +10% 0.71 478-1378-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1378-2-ND 4,000 36.00/M 08055C392KAT2A 
4700pF +10% 0.71 478-1379-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1379-2-ND 4,000 18.00/M 08055C472KAT2A 
4700pF 45% 0.94 478-3770-1-ND 3.19 18.85 54.38 478-3770-2-ND 4,000 52.00/M 08055C472JAT2A 
5600pF +10% 0.71 478-1380-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1380-2-ND 4,000 36.00/M O08055C562KAT2A 
6800pF +10% 0.71 478-1381-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1381-2-ND 4,000 36.00/M 08055C682KAT2A 
50V 6800pF +5% 0.94 478-3772-1-ND 3.19 18.85 54.38 478-3772-2-ND 4,000 52.00/M O08055C682JAT2A 
8200pF +10% 0.71 478-1382-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1382-2-ND 3,000 38.00/M 08055C822KAT2A 
10000pF 45% 0.94 478-3768-1-ND 3.19 18.85 54.38 478-3768-2-ND 4,000 52.00/M 08055C103JAT2A 
10000pF +10% 0.71 478-1383-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1383-2-ND 4,000 18.00/M 08055C103KAT2A 
12000pF +10% 0.94 478-1384-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1384-2-ND 4,000 18.00/M 08055C123KAT2A 
15000pF +10% 0.94 478-1385-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1385-2-ND 4,000 36.00/M 08055C 153KAT2A 
18000pF +10% 0.94 478-1386-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1386-2-ND 4,000 36.00/M 08055C183KAT2A 
22000pF +10% 0.94 478-1387-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1387-2-ND 4,000 18.00/M 08055C223KAT2A 
27000pF +10% 0.94 478-1388-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1388-2-ND 4,000 18.00/M 08055C273KAT2A 
33000pF +5% 0.94 478-3769-1-ND 3.63 21.45 61.88 478-3769-2-ND 4,000 59.00/M 08055C333JAT2A 
33000pF +10% 0.94 478-1389-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1389-2-ND 4,000 36.00/M 08055C333KAT2A 
39000pF +10% 0.94 478-1390-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1390-2-ND 4,000 18.00/M 08055C393KAT2A 
47000pF +10% 0.94 478-1391-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1391-2-ND 4,000 18.00/M 08055C473KAT2A 
47000pF +5% 0.94 478-3771-1-ND 3.63 21.45 61.88 478-3771-2-ND 4,000 59.00/M 08055C473JAT2A 
56000pF +10% 0.94 478-1392-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1392-2-ND 4,000 18.00/M 08055C563KAT2A 
68000pF +10% 0.94 478-1393-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1393-2-ND 4,000 18.00/M 08055C683KAT2A 
82000pF +10% 0.94 478-1394-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1394-2-ND 4,000 18.00/M 08055C823KAT2A 
10UF +10% 0.94 478-1395-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1395-2-ND 4,000 18.00/M 08055C104KAT2A 
10UF +20% 0.94 478-3351-1-ND 44 3.80 15.00 478-3351-2-ND 4,000 17.00/M 08055C104MAT2A 
10UF 45% 0.94 478-3352-1-ND 1.44 12.54 49.50 478-3352-2-ND 4,000 56.00/M 08055C104JAT2A 
12uF +10% 1.27 478-1396-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1396-2-ND 2,000 36.00/M 08055C124KAT2A 
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IND) Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont) 


Size WV Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance | (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0UF +10% 0.94 478-3755-1-ND 2.64 15.60 45.00 478-3755-2-ND 4,000 43.00/M 08053C104KAT2A 
15uF +10% 0.94 478-1397. 2.20 13.00 37.50 478-1397-2-ND 4,000 36.00/M 08053C154KAT2A 
25V -18UF +10% 0.94 478-1398 2.20 13.00 37.50 478-1398-2-ND 2,000 36.00/M 08053C184KAT2A 
.22UF +10% 0.94 478-1399. 2.20 13.00 37.50 478-1399-2-ND 2,000 36.00/M 08053C224KAT2A 
.22UF +5% 1.40 478-3756-1-ND 9.24 54.60 157.50 478-3756-2-ND 2,000 151.00/M 08053C224JAT2A 
.22UF +20% 1.40 478-3757-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-3757-2-ND 2,000 45.00/M 08053C224MAT2A 
.22UF +10% 0.94 478-1400. 1.65 9.75 28.13 478-1400-2-ND 4,000 27.00/M O805YC224KAT2A 
X7R .22UF +5% 0.94 478-3773. 8.14 48.10 138.75 478-3773-2-ND 4,000 133.00/M O805YC224JAT2A 
16V .27UF +10% 1.27 478-1401 4.40 26.00 75.00 478-1401-2-ND 2,000 72.00/M O805YC274KAT2A 
-33UF +10% 1.27 478-1402 4.40 26.00 75.00 478-1402-2-ND 2,000 72.00/M O0805YC334KAT2A 
A7UF +10% 1.27 478-1403. 4.40 26.00 75.00 478-1403-2-ND 2,000 72.00/M O805YC474KAT2A 
A7UF +5% 1.40 478-3774-1-ND 9.24 54.60 157.50 478-3774-2-ND 2,000 151.00/M O805YC474JAT2A 
-68uF +10% 1.40 478-1404-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1404-2-ND 2,000 108.00/M 0805ZC684KAT2A 
10V 1.0uF +10% 1.40 11.00 65.00 187.50 478-1405-2-ND 2,000 180.00/M 0805ZC105KAT2A 
1.0UF +20% 1.40 13.20 78.00 225.00 478-3775-2-ND 2,000 216.00/M 0805ZC105MAT2A 
1000pF +10% 94 3.30 19.50 56.25 478-3608-2-ND 4,000 54.00/M 08055F102K4T2A 
2200pF +10% 94 5.06 29.90 86.25 478-3615-2-ND 4,000 83.00/M 08055F222K4T2A 
10000pF +10% 94 3.30 19.50 56.25 478-3609-2-ND 4,000 54.00/M 08055F103K4T2A 
X8R 50V 22000pF +10% 94 478-3610-1-ND 5.06 29.90 86.25 478-3610-2-ND 4,000 83.00/M 08055F223K4T2A 
33000pF +10% 94 478-3611-1-ND 5.06 29.90 86.25 478-3611-2-ND 4,000 83.00/M 08055F333K4T2A 
47000pF +10% 94 478-3612 5.06 29.90 86.25 478-3612-2-ND 4,000 83.00/M 08055F473K4T2A 
68000pF +10% 1.40 478-3613. 5.06 29.90 86.25 478-3613-2-ND 4,000 83.00/M O8055F683K4T2A 
QUF +10% 1.40 478-3614 6.16 36.40 105.00 478-3614-2-ND 4,000 101.00/M 08055F104K4T2A 
-33UF +10% 1.40 478-1406: 8.69 51.35 148.13 478-1406-2-ND 3,000 142.00/M 08053D334KAT2A 
25V TUF +10% 1.40 478-1407. 8.69 51.35 148.13 478-1407-2-ND 3,000 142.00/M 08053D474KAT2A 
0805 -68UF +10% 1.40 478-1408-1-ND 8.69 51.35 148.13 478-1408-2-ND 3,000 142.00/M 08053D684KAT2A 
1.0UF +10% 1.40 478-1409-1-ND 12.10 71.50 206.25 478-1409-2-ND 3,000 198.00/M 08053D105KAT2A 
-68yuF +10% 1.40 478-1410-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1410-2-ND 3,000 63.00/M O805YD684KAT2A 
16V 1.0uF +10% 1.40 2.75 16.25 46.88 478-1411-2-ND 2,000 45.00/M 0805YD105KAT2A 
2.2uF +10% 1.40 478-2580-1-ND 9.90 58.50 168.75 478-2580-2-ND 3,000 162.00/M O0805YD225KAT2A 
X5R 1.0UF +10% 1.40 478-1412-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1412-2-ND 2,000 72.00/M 0805ZD105KAT2A, 
10Vv 2.2uF +10% 1.40 478-1413-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1413-2-ND 3,000 72.00/M 0805ZD225KAT2A, 
3.3yF +10% 1.40 478-1414-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1414-2-ND 3,000 108.00/M 0805ZD335KAT2A 
4.7UF +10% 1.40 478-1415-1-ND 7.15 42.25 121.88 478-1415-2-ND 3,000 117.00/M 0805ZD475KAT2A 
4.7uF +10% 1.40 478-1416-1-ND 6.05 35.75 103.13 478-1416-2-ND 3,000 99.00/M 08056D475KAT2A 
6.3V 10yuF +20% 1.40 478-3648-1-ND 11.00 65.00 187.50 478-3648-2-ND 3,000 180.00/M 08056D106MAT2A 
: 10yuF +10% 1.40 478-1417-1-ND 11.00 65.00 187.50 478-1417-2-ND 3,000 180.00/M 08056D106KAT2A 
22uF +20% 1.40 478-3647-1-ND 39.60 234.00 675.00 478-3647-2-ND 3,000 648.00/M 08056D226MAT2A 
10000pF +80 -20% 0.71 478-1418-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1418-2-ND 4,000 18.00/M 08055G103ZAT2A 
22000pF +80 -20% 0.71 478-1419-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1419-2-ND 4,000 18.00/M 08055G223ZAT2A 
50V 47000pF +80 -20% 0.71 478-1420-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1420-2-ND 4,000 18.00/M 08055G473ZAT2A 
0QUF +80 -20% 0.71 478-1421-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1421-2-ND 4,000 18.00/M 08055G104ZAT2A 
.22UF +80 -20% 0.94 478-1422-1-ND 1.65 9.75 28.13 478-1422-2-ND 4,000 27.00/M 08055G224ZAT2A 
10UF +80 -20% 0.71 478-1423-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1423-2-ND 4,000 18.00/M 08053G104ZAT2A 
Y5V .22UF +80 -20% 0.94 478-1424-1-ND 1.65 9.75 28.13 478-1424-2-ND 4,000 27.00/M 08053G224ZAT2A 
25V -33UF +80 -20% 1.40 478-3758-1-ND 7.04 41.60 120.00 478-3758-2-ND 3,000 115.00/M 08053G334ZAT2A 
TUF +80 -20% 1.40 478-1425-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1425-2-ND 3,000 36.00/M 08053G474ZAT2A 
1.0uF +80 -20% 1.40 478-1426-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1426-2-ND 3,000 54.00/M 08053G105ZAT2A 
16V 1.0uF +80 -20% 1.40 478-1427-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1427-2-ND 3,000 90.00/M O0805YG105ZAT2A 
2.2uF +80 -20% 1.40 478-1428-1-ND 715 42.25 121.88 478-1428-2-ND 3,000 117.00/M O805YG225ZAT2A 
10V 4.7uF +80 -20% 1.52 478-1429-1-ND 9.35 55.25 159.38 478-1429-2-ND 3,000 153.00/M 0805ZG475ZAT2A 
4000V 47pF +10% 1.52 478-2949-1-ND 16.50 97.50 281.25 478-2949-2-ND 2,000 270.00/M 1206AA470KAT1A 
470pF +5% 1.52 478-2950-1-ND 19.80 117.00 337.50 478-2950-2-ND 2,000 324.00/M 1206AA471JAT1A 
500V 100pF +5% 94 478-3803-1-ND 13.20 78.00 225.00 478-3803-2-ND 4,000 216.00/M 12067A101JAT2A 
470pF +5% 1.27 478-3804-1-ND 16.50 97.50 281.25 478-3804-2-ND 2,000 270.00/M 12067A471JAT2A 
100pF 45% 0.94 478-1430-1-ND 413 24.38 70.31 478-1430-2-ND 4,000 68.00/M 12062A101JAT2A 
150pF 45% 0.94 478-1431-1-ND 4.51 26.65 76.88 478-1431-2-ND 4,000 74.00/M 12062A151JAT2A 
220pF 45% 0.94 478-1432-1-ND 4.51 26.65 76.88 478-1432-2-ND 4,000 74.00/M 12062A221JAT2A 
200V 330pF 45% 0.94 478-1433-1-ND 4.51 26.65 76.88 478-1433-2-ND 4,000 74.00/M 12062A331JAT2A 
470pF +5% 0.94 478-1434-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1434-2-ND 4,000 135.00/M 12062A471JAT2A 
680pF 45% 0.94 478-1435-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1435-2-ND 4,000 135.00/M 12062A681JAT2A 
1000pF +5% 1.78 478-1436-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1436-2-ND 2,000 135.00/M 12062A102JAT2A 
1500pF 45% 1.78 478-1437-1-ND 5.01 29.58 85.31 478-1437-2-ND 2,000 82.00/M 12062A152JAT2A 
10pF +5% 0.94 478-1438-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-1438-2-ND 4,000 126.00/M 12061A100JAT2A 
10pF +10% 0.94 478-3776-1-ND 3.52 20.80 60.00 478-3776-2-ND 4,000 58.00/M 12061A100KAT2A 
15pF 45% 0.94 478-1439-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-1439-2-ND 4,000 126.00/M 12061A150JAT2A 
22pF +5% 0.94 478-1440-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-1440-2-ND 4,000 126.00/M 12061A220JAT2A 
22pF +10% 0.94 478-3779-1-ND 3.52 20.80 60.00 478-3779-2-ND 4,000 58.00/M 12061A220KAT2A 
33pF 45% 0.94 478-1441-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-1441-2-ND 4,000 126.00/M 12061A330JAT2A 
47pF +5% 0.94 478-1442-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-1442-2-ND 4,000 126.00/M 12061A470JAT2A 
68pF +5% 0.94 478-1443-1-ND 3.52 20.80 60.00 478-1443-2-ND 4,000 58.00/M 12061A680JAT2A 
100pF +5% 0.94 478-1444-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-1444-2-ND 4,000 126.00/M 12061A101JAT2A 
100pF +10% 0.94 478-3777-1-ND 3.52 20.80 60.00 478-3777-2-ND 4,000 58.00/M 12061A101KAT2A 
400V 150pF 45% 0.94 478-1445-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1445-2-ND 4,000 135.00/M 12061A151JAT2A 
220pF 45% 0.94 478-1446-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1446-2-ND 4,000 135.00/M 12061A221JAT2A 
220pF +10% 0.94 478-3780-1-ND 3.52 20.80 60.00 478-3780-2-ND 4,000 58.00/M 12061A221KAT2A 
1206 CoG 330pF 45% 0.94 478-1447-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1447-2-ND 4,000 144.00/M 12061A331JAT2A 
(NPO) 470pF +5% 0.94 478-1448-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1448-2-ND 4,000 144.00/M 12061A471JAT2A 
470pF +10% 0.94 478-3781-1-ND 4.07 24.05 69.38 478-3781-2-ND 4,000 67.00/M 12061A471KAT2A 
680pF 45% 0.94 478-1449-1-ND 5.13 30.29 87.38 478-1449-2-ND 4,000 84.00/M 12061A681JAT2A 
1000pF +5% 0.94 478-1450-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1450-2-ND 4,000 144.00/M 12061A102JAT2A 
1000pF +1% 0.94 478-3778-1-ND 11.00 65.00 187.50 478-3778-2-ND 4,000 180.00/M 12061A102FAT2A 
1500pF +5% 1.27 478-1451-1-ND 6.93 40.95 118.13 478-1451-2-ND 2,000 113.00/M 12061A152JAT2A 
2200pF +5% 1.52 478-1452-1-ND 6.93 40.95 118.13 478-1452-2-ND 2,000 113.00/M 12061A222JAT2A 
3300pF +5% 1.52 478-1453-1-ND 6.93 40.95 118.13 478-1453-2-ND 2,000 113.00/M 12061A332JAT2A 
5pF +.25pF 0.94 478-1455-1-ND 3.52 20.80 60.00 478-1455-2-ND 4,000 58.00/M 12065A0R5CAT2A 
1.0pF +.25pF 0.94 478-1456-1-ND 3.52 20.80 60.00 478-1456-2-ND 4,000 58.00/M 12065A1ROCAT2A 
1.2pF +.25pF 0.94 3.52 20.80 60.00 478-1457-2-ND 4,000 58.00/M 12065A1R2CAT2A 
1.5pF +.25pF 0.94 3.52 20.80 60.00 478-1458-2-ND 4,000 58.00/M 12065A1R5CAT2A 
1.8pF +.25pF 0.94 3.52 20.80 60.00 478-1459-2-ND 4,000 58.00/M 12065A1R8CAT2A 
2.2pF +.25pF 0.94 3.52 20.80 60.00 478-1460-2-ND 4,000 58.00/M 12065A2R2CAT2A 
2.7pF +.25pF 0.94 3.52 20.80 60.00 478-1461-2-ND 4,000 58.00/M 12065A2R7CAT2A 
3.3pF +.25pF 0.94 478-1462-1-ND 3.52 20.80 60.00 478-1462-2-ND 4,000 58.00/M 12065A3R3CAT2A 
50V 3.9pF +.25pF 0.94 478-1463-1-ND 3.52 20.80 60.00 478-1463-2-ND 4,000 58.00/M 12065A3R9CAT2A 
4.7pF +.25pF 0.94 3.52 20.80 60.00 478-1464-2-ND 4,000 58.00/M 12065A4R7CAT2A 
5.6pF +.25pF 0.94 3.52 20.80 60.00 478-1465-2-ND 4,000 58.00/M 12065A5R6CAT2A 
6.8pF +.25pF 0.94 3.52 20.80 60.00 478-1466-2-ND 4,000 58.00/M 12065A6R8CAT2A 
8.2pF +.25pF 0.94 3.52 20.80 60.00 478-1467-2-ND 4,000 58.00/M 12065A8R2CAT2A 
10pF +5% 0.94 4.18 24.70 71.25 478-1468-2-ND 4,000 68.00/M 12065A100JAT2A 
12pF +5% 0.94 478-1469-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1469-2-ND 4,000 68.00/M 12065A120JAT2A 
15pF +5% 0.94 478-1470-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1470-2-ND 4,000 68.00/M 12065A150JAT2A 
18pF +5% 0.94 478-1471-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1471-2-ND 4,000 68.00/M 12065A180JAT2A 
22pF 45% 0.94 478-1472-1-ND 3.70 21.84 63.00 478-1472-2-ND 4,000 60.00/M 12065A220JAT2A 
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INA) Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont.) 


Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance | (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
27pF 45% 0.94 478-1473-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1473-2-ND 4,000 68.00/M 12065A270JAT2A 
33pF 45% 0.94 478-1474-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1474-2-ND 4,000 68.00/M 12065A330JAT2A 
39pF 45% 0.94 478-1475-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1475-2-ND 4,000 68.00/M 12065A390JAT2A 
47pF +5% 0.94 478-1476-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1476-2-ND 4,000 68.00/M 12065A470JAT2A 
S6pF +5% 0.94 478-1477-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1477-2-ND 4,000 68.00/M 12065A560JAT2A 
68pF +5% 0.94 478-1478-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1478 4,000 68.00/M 12065A680JAT2A 
82pF 45% 0.94 478-1479-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1479. 4,000 68.00/M 12065A820JAT2A 
100pF 45% 0.94 478-1480-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1480. 4,000 68.00/M 12065A101JAT2A 
120pF 45% 0.94 478-1481-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1481 - 4,000 68.00/M 12065A121JAT2A 
150pF +5% 0.94 478-1482-1-ND 5.17 30.55 88.13 478-1482. 4,000 85.00/M 12065A151JAT2A 
180pF 45% 0.94 478-1483-1-ND 5.13 30.29 87.38 478-1483- 2,500 84.00/M 12065A181JAT2A 
220pF +5% 0.94 478-1484-1-ND §.17 30.55 88.13 478-1484. 4,000 85.00/M 12065A221JAT2A 
270pF 45% 0.94 478-1485-1-ND 5.13 30.29 87.38 478-1485- 4,000 84.00/M 12065A271JAT2A 
coG 330pF +5% 0.94 478-1486-1-ND 5.17 30.55 88.13 478-1486-2-ND 4,000 85.00/M 12065A331JAT2A 
(NPO) 50V 390pF +5% 0.94 478-1487-1-ND 5.13 30.29 87.38 478-1487-2-ND 4,000 84.00/M 12065A391JAT2A 
470pF +5% 0.94 478-1488-1-ND 5.13 30.29 87.38 478-1488-2-ND 4,000 84.00/M 12065A471JAT2A 
560pF 45% 0.94 478-1489-1-ND 5.13 30.29 87.38 478-1489-2-ND 4,000 84.00/M 12065A561JAT2A 
680pF 45% 0.94 478-1490-1-ND 5.13 30.29 87.38 478-1490-2-ND 4,000 84.00/M 12065A681JAT2A 
820pF 45% 0.94 478-1491-1-ND 5.13 30.29 87.38 478-1491-2-ND 4,000 84.00/M 12065A821JAT2A 
1000pF 45% 0.94 478-1492-1-ND 5.13 30.29 87.38 478-1492-2-ND 4,000 84.00/M 12065A102JAT2A 
1000pF +10% 0.94 478-3795-1-ND 5.13 30.29 87.38 478-3795-2-ND 4,000 84.00/M 12065A102KAT2A 
1200pF 45% 0.94 478-1493-1-ND 5.49 32.44 93.56 478-1493- 4,000 90.00/M 12065A122JAT2A 
1500pF +5% 0.94 478-1494-1-ND 5.49 32.44 93.56 478-1494. 4,000 90.00/M 12065A152JAT2A 
1800pF 45% 1.27 478-1495-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1495- 2,000 108.00/M 12065A182JAT2A 
2200pF +5% 1.27 478-1496-1-ND 5.86 34.65 99.94 478-1496. 2,000 96.00/M 12065A222JAT2A 
2200pF 41% 1.27 478-3796-1-ND 19.47 115.05 331.88 478-3796- 2,000 319.00/M 12065A222FAT2A 
2700pF +5% 1.27 478-1497-1-ND 5.86 34.65 99.94 478-1497. 2,000 96.00/M 12065A272JAT2A 
3300pF 45% 1.27 478-1498-1-ND 5.86 34.65 99.94 478-1498-2-ND 2,000 96.00/M 12065A332JAT2A 
3900pF +5% 1.27 478-1499-1-ND 5.86 34.65 99.94 478-1499-2-ND 2,000 96.00/M 12065A392JAT2A 
2000V 470pF +10% 1.52 478-2957-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-2957-2-ND 2,000 108.00/M 1206GC471KAT1A 
1000pF +10% 1.52 478-2956-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-2956-2-ND 4,000 108.00/M 1206GC102KAT1A 
100pF +10% 1.52 478-2951-1-ND 16.50 97.50 281.25 2,000 270.00/M 1206AC101KAT1A 
4000V 1000pF +10% 1.52 478-2952-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-2952-2-ND 4,000 108.00/M 1206AC102KAT1A 
2200pF +10% 1.52 478-2953-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-2953-2-ND 2,000 108.00/M 1206AC222KAT1A 
4700pF +10% 1.52 478-2954-1-ND 16.50 97.50 281.25 478-2954-2-ND 2,000 270.00/M 1206AC472KAT1A 
630V 10000pF +10% 1.52 478-2955-1-ND 16.50 97.50 281.25 478-2955-2-ND 2,000 270.00/M 1206CC103KAT1A 
1000pF +10% 1.02 478-3805-1-ND 14.30 84.50 243.75 478-3805-2-ND 4,000 234.00/M 12067C102KAT2A 
500V 4700pF +10% 1.27 478-3807-1-ND 13.86 81.90 236.25 478-3807-2-ND 2,000 227.00/M 12067C472KAT2A 
10000pF +10% 1.52 478-3806-1-ND 22.00 130.00 375.00 478-3806-2-ND 2,000 360.00/M 12067C103KAT2A 
1000pF +10% 0.94 478-1505-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1505-2-ND 4,000 72.00/M 12062C102KAT2A 
1500pF +10% 0.94 478-1506-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1506-2-ND 4,000 72.00/M 12062C152KAT2A 
2200pF +10% 0.94 478-1507-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1507-2-ND 4,000 72.00/M 12062C222KAT2A 
3300pF +10% 0.94 478-1508-1-ND 4.40 26.00 75.00 4,000 72.00/M 12062C332KAT2A 
4700pF +10% 0.94 478-1509-1-ND 4.40 26.00 75.00 4,000 72.00/M 12062C472KAT2A 
200V 6800pF +10% 0.94 478-1510-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1510-2-ND 4,000 72.00/M 12062C682KAT2A 
10000pF +10% 0.94 478-1511-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1511-2-ND 4,000 72.00/M 12062C103KAT2A 
15000pF +10% 1.27 478-1512-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1512-2-ND 2,000 135.00/M 12062C153KAT2A 
22000pF +10% 1.27 478-1513-1-ND 4.62 27.30 78.75 2,000 76.00/M 12062C223KAT2A 
33000pF +10% 1.27 478-1514-1-ND 4.62 27.30 78.75 478-1514-2-ND 2,000 76.00/M 12062C333KAT2A 
47000pF +10% 1.27 478-1515-1-ND 4.62 27.30 78.75 478-1515-2-ND 2,000 76.00/M 12062C473KAT2A 
4206 68000pF +10% 1.52 478-1516-1-ND 13.20 78.00 225.00 2,000 216.00/M 12062C683KAT2A 
1000pF +10% 0.94 478-1517-1-ND 3.19 18.85 54.38 478-1517-2-ND 4,000 52.00/M 12061C102KAT2A 
1000pF 45% 0.94 478-3782-1-ND 3.41 20.15 58.13 478-3782-2-ND 4,000 56.00/M 12061C102JAT2A 
1500pF +10% 0.94 478-1518-1-ND 3.19 18.85 54.38 478-1518-2-ND 4,000 52.00/M 12061C152KAT2A 
2200pF +10% 0.94 478-1519-1-ND 3.19 18.85 54.38 478-1519-2-ND 4,000 52.00/M 12061C222KAT2A 
2200pF +5% 0.94 478-3788-1-ND 3.41 20.15 58.13 478-3788-2-ND 4,000 56.00/M 12061C222JAT2A 
3300pF +10% 0.94 478-1520-1-ND 3.19 18.85 54.38 4,000 52.00/M 12061C332KAT2A 
4700pF +10% 0.94 478-1521-1-ND 3.19 18.85 54.38 4,000 52.00/M 12061C472KAT2A 
4700pF 45% 0.94 478-3791-1-ND 3.41 20.15 58.13 4,000 56.00/M 12061C472JAT2A 
6800pF +10% 0.94 478-1522-1-ND 3.19 18.85 54.38 4,000 52.00/M 12061C682KAT2A 
6800pF +5% 0.94 478-3794-1-ND 3.41 20.15 58.13 4,000 56.00/M 12061C682JAT2A 
10000pF +5% 0.94 478-3783-1-ND 3.41 20.15 58.13 4,000 56.00/M 12061C103JAT2A 
10000pF +20% 0.94 478-3784-1-ND 3.19 18.85 54.38 4,000 52.00/M 12061C103MAT2A 
400V 10000pF +10% 0.94 478-1523-1-ND 3.19 18.85 54.38 478-1523-2-ND 4,000 52.00/M 12061C103KAT2A 
X7R 15000pF 45% 0.94 478-3787-1-ND 3.96 23.40 67.50 478-3787-2-ND 4,000 65.00/M 12061C153JAT2A 
15000pF +10% 0.94 478-1524-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1524-2-ND 4,000 54.00/M 12061C153KAT2A 
22000pF 45% 0.94 478-3789-1-ND 3.96 23.40 67.50 478-3789-2-ND 4,000 65.00/M 12061C223JAT2A 
22000pF +10% 0.94 478-1525-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1525-2-ND 4,000 54.00/M 12061C223KAT2A 
33000pF +5% 0.94 478-3790-1-ND 3.96 23.40 67.50 478-3790-2-ND 4,000 65.00/M 12061C333JAT2A 
33000pF +10% 0.94 478-1526-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1526-2-ND 4,000 54.00/M 12061C333KAT2A 
47000pF +5% 0.94 478-3792-1-ND 3.96 23.40 67.50 478-3792-2-ND 4,000 65.00/M 12061C473JAT2A 
47000pF +20% 0.94 478-3793-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-3793-2-ND 4,000 54.00/M 12061C473MAT2A 
47000pF +10% 0.94 478-1527-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1527. 4,000 54.00/M 12061C473KAT2A 
68000pF +10% 0.94 478-1528-1-ND 3.52 20.80 60.00 478-1528- 4,000 58.00/M 12061C683KAT2A 
10UF +10% 1.27 478-1529-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1529. 2,000 63.00/M 12061C104KAT2A 
0UF 45% 1.27 478-3785-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-3785- 2,000 72.00/M 12061C104JAT2A 
-10UF +20% 1.27 478-3786-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-3786. 2,000 63.00/M 12061C104MAT2A 
1000pF +10% 0.94 478-1530-1-ND 3.03 17.88 51.56 478-1530. 4,000 50.00/M 12065C102KAT2A 
1200pF +10% 0.94 478-1531-1-ND 3.03 17.88 51.56 478-1531 4,000 50.00/M 12065C122KAT2A 
1500pF +10% 0.94 478-1532-1-ND 3.03 17.88 51.56 478-1532- 4,000 50.00/M 12065C152KAT2A 
1800pF +10% 0.94 478-1533-1-ND 3.03 17.88 51.56 478-1533-2-ND 4,000 50.00/M 12065C182KAT2A 
2200pF +10% 0.94 478-1534-1-ND 3.03 17.88 51.56 478-1534-2-ND 4,000 50.00/M 12065C222KAT2A 
2700pF +10% 0.94 478-1535-1-ND 3.03 17.88 51.56 478-1535-2-ND 4,000 50.00/M 12065C272KAT2A 
3300pF +10% 0.94 478-1536-1-ND 3.03 17.88 51.56 478-1536-2-ND 4,000 50.00/M 12065C332KAT2A 
3900pF +10% 0.94 478-1537-1-ND 3.03 17.88 51.56 478-1537-2-ND 4,000 50.00/M 12065C392KAT2A 
4700pF +10% 0.94 478-1538-1-ND 3.74 22.10 63.75 478-1538-2-ND 4,000 61.00/M 12065C472KAT2A 
5600pF +10% 0.94 478-1539-1-ND 3.03 17.88 51.56 478-1539-2-ND 4,000 50.00/M 12065C562KAT2A 
6800pF +10% 0.94 478-1540-1-ND 3.03 17.88 51.56 478-1540-2-ND 4,000 50.00/M 12065C682KAT2A 
50V 8200pF +10% 0.94 478-1541-1-ND 3.03 17.88 51.56 478-1541 4,000 50.00/M 12065C822KAT2A 
10000pF +10% 0.94 478-1542-1-ND 3.03 17.88 51.56 478-1542 4,000 50.00/M 12065C103KAT2A 
12000pF +10% 0.94 478-1543-1-ND 3.19 18.85 54.38 478-1543- 4,000 52.00/M 12065C123KAT2A 
15000pF +10% 0.94 478-1544-1-ND 3.19 18.85 54.38 4,000 52.00/M 12065C153KAT2A 
18000pF +10% 0.94 478-1545-1-ND 3.19 18.85 54.38 4,000 52.00/M 12065C183KAT2A 
22000pF +10% 0.94 478-1546-1-ND 3.19 18.85 54.38 4,000 52.00/M 12065C223KAT2A 
27000pF +10% 0.94 478-1547-1-ND 3.19 18.85 54.38 4,000 52.00/M 12065C273KAT2A 
33000pF +10% 0.94 478-1548-1-ND 3.19 18.85 54.38 4,000 52.00/M 12065C333KAT2A 
39000pF +10% 0.94 478-1549-1-ND 3.19 18.85 54.38 478-1549-2-ND 4,000 52.00/M 12065C393KAT2A 
47000pF +10% 0.94 478-1550-1-ND 3.19 18.85 54.38 478-1550-2-ND 4,000 52.00/M 12065C473KAT2A 
56000pF +10% 0.94 478-1551-1-ND 3.52 20.80 60.00 4,000 58.00/M 12065C563KAT2A 
68000pF +10% 0.94 478-1553-1-ND 3.52 20.80 60.00 478-1553-2-ND 4,000 58.00/M 12065C683KAT2A 
82000pF +10% 0.94 478-1555-1-ND 3.52 20.80 60.00 478-1555-2-ND 4,000 58.00/M 12065C823KAT2A 
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IND Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont) 


Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 
Code | Type DC _ | Capacitance | Tolerance | (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10UF +10% 0.94 478-1556-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1556-2-ND 4,000 36.00/M 12065C104KAT2A 
10uF +20% 0.94 478-3353-1-ND 1.44 12.54 49.50 478-3353-2-ND 4,000 56.00/M 12065C104MAT2A 
10UF +5% 0.94 478-3797-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-3797-2-ND 4,000 63.00/M 12065C104JAT2A 
12uF +10% 0.94 478-1557-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1557-2-ND 4,000 54.00/M 12065C124KAT2A 
-15uF +10% 0.94 478-1558-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1558-2-ND 4,000 54.00/M 12065C154KAT2A 
18uF +10% 0.94 478-1559-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1559-2-ND 4,000 54.00/M 12065C184KAT2A 
50V .22UF +10% 0.94 478-1560-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1560-2-ND 3,000 54.00/M 12065C224KAT2A 
.22UF +5% 0.94 478-3798-1-ND 5.39 31.85 91.88 478-3798-2-ND 4,000 88.00/M 12065C224JAT2A 
.22UF +20% 0.94 478-3799 4.73 27.95 80.63 478-3799-2-ND 4,000 77.00/M 12065C224MAT2A 
.27UF +10% 1.27 478-1561 4.40 26.00 75.00 478-1561 2,000 72.00/M 12065C274KAT2A 
.33uF +10% 1.27 478-1562 6.60 39.00 112.50 478-1562- 2,000 108.00/M 12065C334KAT2A 
X7R .33uF +20% 1.52 478-3800 6.16 36.40 105.00 478-3800- 2,000 101.00/M 12065C334MAT2A 
A7UF +10% 1.52 478-3801 6.49 38.35 110.63 478-3801 2,000 106.00/M 12065C474KAT2A 
47UF +10% 1.27 478-1563-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1563-2-ND 2,000 90.00/M 12063C474KAT2A 
-56UF +10% 1.78 478-1564-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1564-2-ND 2,000 108.00/M 12063C564KAT2A 
25V .68uF +10% 1.78 478-1565 6.60 39.00 112.50 2,500 108.00/M 12063C684KAT2A 
.82uF +10% 1.78 478-1566: 6.60 39.00 112.50 2,500 108.00/M 12063C824KAT2A 
1.0uF +10% 1.78 478-1567. 6.27 37.05 106.88 2,500 103.00/M 12063C105KAT2A 
1.0UF +10% 1.40 478-2576 10.89 64.35 185.63 2,000 178.00/M 1206YC105KAT2A 
16V 1.0UF +20% 27 478-3808 11.88 70.20 202.50 2,000 194.00/M 1206YC105MAT2A 
.33uF +10% 0.94 478-3809-1-ND 5.06 29.90 86.25 478-3809-2-ND 4,000 83.00/M 1206YC334KAT2A 
-68uF +10% 127 478-3810-1-ND 10.89 64.35 185.63 478-3810-2-ND 2,000 178.00/M 1206YC684KAT2A 
10V 2.2UF +10% 1.78 478-1568 13.20 78.00 225.00 2,000 216.00/M 1206ZC225KAT2A 
10000pF +10% 0.94 478-3616: 5.06 29.90 86.25 4,000 83.00/M 12065F103K4T2A 
1206 47000pF +10% 0.94 478-3617 5.06 29.90 86.25 2,000 83.00/M 12065F473K4T2A 
X8R 50V 10UF +10% 1,27 478-3618 4.40 26.00 75.00 2,000 72.00/M 12065F104K4T2A 
.22UF +10% 1.27 478-3619 6.93 40.95 118.13 478-3619-2-ND 2,000 113.00/M 12065F224K4T2A 
-33yuF +10% 1.27 478-3620-1-ND 14.30 84.50 243.75 478-3620-2-ND 2,000 234.00/M 12065F334K4T2A 
25V A7UF +10% 1.27 478-3621-1-ND 11.00 65.00 187.50 478-3621-2-ND 2,000 180.00/M 12063F474K4T2A 
2.2UF +10% 1.78 478-1569-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1569-2-ND 2,500 144.00/M 12063D225KAT2A 
25V 4.7UF +10% 1.78 478-1570-1-ND 11.00 65.00 187.50 478-1570-2-ND 2,500 180.00/M 12063D475KAT2A 
4.7UF +20% 2.79 478-2577-1-ND 11.00 65.00 187.50 478-2577-2-ND 2,500 180.00/M 12063D475MAT2A 
2.2uUF +10% 1.78 478-1571 10.01 59.15 170.63 478-1571 2,500 164.00/M 1206YD225KAT2A 
16V 4.7UF +10% 1.78 478-1572 20.35 120.25 346.88 478-1572-2-ND 2,500 333.00/M 1206YD475KAT2A 
10pF +10% 1.78 478-1573 20.90 123.50 356.25 478-1573-2-ND 2,500 342.00/M 1206YD106KAT2A 
X5R 10uF +20% 1.78 478-3811 26.40 156.00 450.00 478-3811 2,500 432.00/M 1206YD106MAT2A 
4ov 4.7UF +10% 1.78 478-1574- 9.90 58.50 168.75 478-1574- 2,000 162.00/M 1206ZD475KAT2A 
10yuF +10% 1.78 478-1575-1-ND 12.10 71.50 206.25 478-1575-2-ND 2,000 198.00/M 1206ZD106KAT2A 
22uF +10% 1.78 478-1576-1-ND 24.75 146.25 421.88 478-1576-2-ND 2,500 405.00/M 12066D226KAT2A 
6.3V 22uF +20% 1.78 478-3802. 24.75 146.25 421.88 478-3802-2-ND 2,500 405.00/M 12066D226MAT2A 
i 10yF +10% 1.78 478-2578 14.30 84.50 243.75 4,000 234.00/M 12066D106KAT2A 
10yF +20% 1.78 478-2579 14.30 84.50 243.75 478-2579-2-ND 4,000 234.00/M 12066D106MAT2A 
0UF +80 -20% 0.94 478-1577- 3.30 19.50 56.25 478-1577-2-ND 4,000 54.00/M 12065G104ZAT2A 
50V .22UF +80 -20% 0.94 478-1578 6.05 35.75 103.13 478-1578-2-ND 4,000 99.00/M 12065G224ZAT2A 
-A7UF +80 -20% 0.94 478-1579-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1579-2-ND 3,000 81.00/M 12065G474ZAT2A 
Ysv 1.0uF +80 -20% 0.94 478-1580-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1580-2-ND 4,000 63.00/M 12065G105ZAT2A 
25V 2.2uUF +80 -20% 1.27 478-1581 5.50 32.50 93.75 478-1581-2-ND 3,000 90.00/M 12063G225ZAT2A 
46V 2.2UF +80 -20% 1.27 478-3812 15.62 92.30 266.25 478-3812-2-ND 3,000 256.00/M 1206Y G225ZAT2A 
4.7UF +80 -20% 1.52 478-1582 8.80 52.00 150.00 478-1582-2-ND 3,000 144.00/M 1206YG475ZAT2A 
10V 10yF +80 -20% 1.78 478-1583 11.00 65.00 187.50 478-1583-2-ND 2,500 180.00/M 1206ZG106ZAT2A 
680pF +5% 0.94 478-1584- 9.35 55.25 159.38 478-1584-2-ND 4,000 153.00/M 12102A681JAT2A 
200V 1000pF +5% 0.94 478-1585-1-ND 9.35 55.25 159.38 478-1585-2-ND 4,000 153.00/M 12102A102JAT2A 
1500pF +5% 127 478-1586-1-ND 9.90 58.50 168.75 478-1586-2-ND 2,000 162.00/M 12102A152JAT2A 
2200pF +5% 1.78 478-1587-1-ND 13.75 81.25 234.38 478-1587-2-ND 2,000 225.00/M 12102A222JAT2A 
680pF +5% 0.94 478-1588-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1588-2-ND 4,000 81.00/M 12101A681JAT2A 
1000pF +5% 0.94 478-1589-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1589-2-ND 4,000 81.00/M 12101A102JAT2A 
100V 1500pF +5% 0.94 478-1590 7.15 42.25 121.88 4,000 117.00/M 12101A152JAT2A 
CoG 2200pF +5% 1.27 478-1591 7.18: 42.25 121.88 4,000 117.00/M 12101A222JAT2A 
(NPQ) 3300pF +5% 1.27 478-1592 7.15 42.25 121.88 4,000 117.00/M__|12101A332JAT2A 
680pF 45% 0.94 478-1594- 4.95 29.25 84.38 478-1594-2-ND 4,000 81.00/M 12105A681JAT2A 
1000pF +5% 0.94 478-1595 4.95 29.25 84.38 478-1595-2-ND 4,000 81.00/M 12105A102JAT2A 
50V 1500pF +5% 0.94 478-1596-1-ND 7.15 42.25 121.88 478-1596-2-ND 4,000 117.00/M 12105A152JAT2A 
2200pF 45% 0.94 478-1597-1-ND 715 42.25 121.88 478-1597-2-ND 4,000 117.00/M 12105A222JAT2A 
3300pF +5% 0.94 478-1598 7.15 42.25 121.88 478-1598-2-ND 4,000 117.00/M 12105A332JAT2A 
6800pF +5% 0.94 478-1600 28.05 165.75 478.13 = = = 12105A682JAT2A 
2000V 820pF +10% 1.70 478-2961 22.00 130.00 375.00 478-2961-2-ND 2,000 360.00/M 1210GC821KAT1A 
1000pF +10% 1.70 478-2960 22.00 130.00 375.00 478-2960-2-ND 2,000 360.00/M 1210GC102KAT1A 
1500V 2700pF +20% 1.70 478-2962 20.90 123.50 356.25 478-2962-2-ND 2,000 342.00/M 1210SC272MAT1A 
1000V 10000pF +10% 1.70 478-2958-1-ND 22.00 130.00 375.00 478-2958-2-ND 2,000 360.00/M 1210AC103KAT1A 
630V. 22000pF +10% 1.70 478-2959-1-ND 22.00 130.00 375.00 478-2959-2-ND 2,000 360.00/M 1210CC223KAT1A 
500V 10000pF +10% 1.27 478-3822 17.60 104.00 300.00 478-3822-2-ND 2,000 288.00/M 12107C103KAT2A 
200V 0UF +10% 0.94 478-3815 11.00 65.00 187.50 478-3815-2-ND 2,000 180.00/M 12102C104KAT2A 
1000pF +10% 0.94 478-1602 5.50 32.50 93.75 478-1602-2-ND 4,000 90.00/M 12101C102KAT2A 
1500pF +10% 0.94 478-1603 4.95 29.25 84.38 4,000 81.00/M 12101C152KAT2A 
2200pF +10% 0.94 478-1604- 5.50 32.50 93.75 478-1604-2-ND 4,000 90.00/M 12101C222KAT2A 
1210 3300pF +10% 0.94 478-1605-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1605-2-ND 4,000 90.00/M 12101C332KAT2A 
4700pF +10% 0.94 478-1606-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1606-2-ND 4,000 90.00/M 12101C472KAT2A 
6800pF +10% 0.94 478-1607-1-ND 5.50 32.50 93.75 4,000 90.00/M 12101C682KAT2A 
10000pF +10% 0.94 478-1608-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1608-2-ND 4,000 90.00/M 12101C103KAT2A 
15000pF +10% 0.94 478-1609-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1609-2-ND 4,000 90.00/M 12101C153KAT2A 
22000pF +10% 0.94. 478-1610 5.50 32.50 93.75 478-1610-2-ND 4,000 90.00/M 12101C223KAT2A 
33000pF +10% 0.94 478-1611 5.50 32.50 93.75 4,000 90.00/M 12101C333KAT2A 
100V 47000pF +10% 0.94 478-1612: 5.50 32.50 93.75 4,000 90.00/M 12101C473KAT2A 
X7R 68000pF +10% 0.94 478-1613. 5.50 32.50 93.75 4,000 90.00/M 12101C683KAT2A 
10UF +10% 0.94 478-1614 5.50 32.50 93.75 478-1614-2-ND 4,000 90.00/M 12101C104KAT2A 
0UF 45% 0.94 478-3813-1-ND 5.72 33.80 97.50 478-3813-2-ND 4,000 94.00/M 12101C104JAT2A 
-10UF +20% 0.94 478-3814-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-3814-2-ND 4,000 81.00/M 12101C104MAT2A 
15uF +10% 1.27 478-1615 6.82 40.30 116.25 478-1615-2-ND 2,000 112.00/M 12101C154KAT2A 
.22uUF +10% 1.52 478-1616 7.70 45.50 131.25 2,000 126.00/M 12101C224KAT2A 
-ATUF +10% 2.79 478-2568 7.70 45.50 131.25 1,000 126.00 12101C474KAT2A 
-68uF +10% 2.79 478-2569: 10.45 61.75 178.13 478-2569-2-ND 1,000 171.00 12101C684KAT2A 
1.0uF +10% 2.79 478-2570: 14.30 84.50 243.75 478-2570-2-ND 1,000 234.00 12101C105KAT2A 
1.0UF +20% 2.79 478-2571-1-ND 14.30 84.50 243.75 478-2571-2-ND 1,000 234.00 12101C105MAT2A 
0uF +10% 0.94 478-1617-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1617-2-ND 4,000 144.00/M 12105C104KAT2A 
-15uF +10% 0.94 478-1618 6.82 40.30 116.25 478-1618-2-ND 4,000 112.00/M 12105C154KAT2A 
.22UF +10% 0.94 478-1619 6.82 40.30 116.25 478-1619-2-ND 4,000 112.00/M 12105C224KAT2A 
.22UF +20% 0.94 478-3819 6.60 39.00 112.50 478-3819-2-ND 4,000 108.00/M 12105C224MAT2A 
50V -33uF +10% 0.94 478-1620: 12.10 71.50 206.25 478-1620-2-ND 4,000 198.00/M 12105C334KAT2A 
-33uF +20% 0.94 478-3820: 9.24 54.60 157.50 478-3820-2-ND 4,000 151.00/M 12105C334MAT2A 
-A7UF +10% 1:27 478-1621-1-ND 12.10 71.50 206.25 478-1621-2-ND 2,000 198.00/M 12105C474KAT2A 
-A7UF +20% 1:27 478-3821-1-ND 9.24 54.60 157.50 478-3821-2-ND 2,000 151.00/M 12105C474MAT2A 
1.0UF +10% 2.29 478-1622-1-ND 19.25 113.75 328.13 478-1622-2-ND 2,000 315.00/M 12105C105KAT2A 
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I:N/)(_ Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 
Code | Type DC {Capacitance | Tolerance | (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2.2uUF +10% 2.29 478-1623-1-ND 21.45 126.75 365.63 478-1623-2-ND 2,000 351.00/M 12103C225KAT2A 
25V 1.0uF +10% 1.52 478-3816-1-ND 19.80 117.00 337.50 478-3816-2-ND 3,000 324.00/M 12103C105KAT2A 
X7R 1.0uF +20% 1.52 478-3817-1-ND 12.87 76.05 219.38 478-3817-2-ND 3,000 211.00/M 12103C105MAT2A 
16V 4.7UF +10% 2.79 478-1624-1-ND 23.65 139.75 403.13 478-1624-2-ND 1,000 387.00 1210YC475KAT2A 
10V 10yuF +10% 2.79 478-1625 29.15 172.25 496.88 1,000 477.00 1210ZC106KAT2A 
25V 4.7UF +10% 2.79 478-1626 18.15 107.25 309.38 1,000 297.00 12103D475KAT2A 
10yF +10% 2.29 478-1627. 25.30 149.50 431.25 2,000 414.00/M 12103D106KAT2A 
4.7UF +10% 1.78 478-1628 17.60 104.00 300.00 2,500 288.00/M 1210YD475KAT2A 
16Vv 10uF +10% 2.29 478-1629 26.40 156.00 450.00 478-1629-2-ND 2,000 432.00/M 1210YD106KAT2A 
10yuF +20% 2.79 478-2572-1-ND 29.70 175.50 506.25 478-2572-2-ND 2,000 486.00/M 1210YD106MAT2A 
22uF +10% 2.79 478-1630-1-ND 46.75 276.25 796.88 478-1630-2-ND 1,000 765.00 1210YD226KAT2A 
1210 X5R 22uF +20% 2.79 478-2573 41.80 247.00 712.50 478-2573-2-ND 1,000 684.00 12106D226MAT2A 
47uF +20% 2.79 478-2574. 78.10 461.50 1331.25 478-2574-2-ND 1,000 1278.00 12106D476MAT2A 
6.3V 47uF +10% 2.79 478-1633: 78.10 461.50 1331.25 478-1633-2-ND 1,000 1278.00 12106D476KAT2A 
22uF +10% 2.79 478-3649 47.30 279.50 806.25 478-3649-2-ND 1,000 774.00 12106D226KAT2A 
100uF +20% 2.79 478-2575: 78.10 461.50 1331.25 478-2575-2-ND 1,000 1278.00 12106D107MAT2A 
10uF +10% 2.29 478-1631-1-ND 22.55 133.25 384.38 478-1631-2-ND 2,000 369.00/M 1210ZD106KAT2A 
10V 22uF +20% 2.79 478-3650-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-3650-2-ND 1,000 576.00 1210ZD226MAT2A 
22uF +10% 2.79 478-1632-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-1632-2-ND 1,000 576.00 1210ZD226KAT2A 
25V 4.7UF +80 -20% 1.40 478-3818-1-ND 38.50 227.50 656.25 478-3818-2-ND 3,000 630.00/M 12103G475ZAT2A 
Y5vV 10yF +80 -20% 1.78 478-3651-1-ND 66.00 390.00 1125.00 478-3651-2-ND 2,500 1080.00/M 12103G106ZAT2A 
16V 10yF +80 -20% 1.78 478-1634- 29.70 175.50 506.25 478-1634-2-ND 2,500 486.00/M 1210YG106ZAT2A 
10V 22uF +80 -20% 2.29 478-1635: 43.45 256.75 740.63 478-1635-2-ND 2,000 711.00/M 1210ZG226ZAT2A 
27pF +10% 2.03 478-2978 33.00 195.00 562.50 2,000 540.00/M 1808HA270KAT1A 
3000V 33pF +10% 2.03 478-2979 33.00 195.00 562.50 478-2979-2-ND 2,000 540.00/M 1808HA330KAT1A 
CoG 82pF +10% 2.03 478-2980 33.00 195.00 562.50 478-2980-2-ND 2,000 540.00/M 1808HA820KAT1A 
(NPO) 2000V 220pF +5% 2.03 478-2973-1-ND 39.60 234.00 675.00 478-2973-2-ND 2,000 648.00/M 1808GA221JATI1A 
47pF +10% 2.03 478-2963-1-ND 33.00 195.00 562.50 478-2963-2-ND 2,000 540.00/M 1808AA470KAT1A 
1000V 68pF +10% 2.03 478-2965-1-ND 33.00 195.00 562.50 478-2965-2-ND 2,000 540.00/M 1808AA680KAT1A 
560pF +5% 2.03 478-2964-1-ND 39.60 234.00 675.00 478-2964-2-ND 2,000 648.00/M 1808AA561JAT1A 
3000V 1000pF +10% 2.03 478-2981-1-ND 33.00 195.00 562.50 478-2981-2-ND 2,000 540.00/M 1808HC102KAT1A 
1000pF +10% 2.03 478-2983 33.00 195.00 562.50 478-2983-2-ND 2,000 540.00/M 1808WC102KAT1A 
2500V 1200pF +10% 2.03 478-2984- 33.00 195.00 562.50 478-2984-2-ND 2,000 540.00/M 1808WC122KAT1A 
1808 330pF +20% 2.03 478-2977. 31.35 185.25 534.38 2,000 513.00/M 1808GC331MAT1A 
2000 1000pF +10% 2.03 478-2974. 33.00 195.00 562.50 478-2974-2-ND 2,000 540.00/M 1808GC102KAT1A 
1000pF +20% 2.03 478-2975: 31.08 183.63 529.69 478-2975-2-ND 2,000 509.00/M 1808GC102MAT1A 
1500pF +10% 2.03 478-2976-1-ND 33.00 195.00 562.50 478-2976-2-ND 2,000 540.00/M 1808GC152KAT1A 
X7R_ | 1500V 1000pF +10 2.03 478-2982-1-ND 33.00 195.00 562.50 478-2982-2-ND 2,000 540.00/M 1808SC102KAT1A 
1000pF +10% 2.03 478-2966 33.00 195.00 562.50 478-2966-2-ND 2,000 540.00/M 1808AC102KAT1A 
3300pF +10% 2.03 478-2969 33.00 195.00 562.50 478-2969-2-ND 2,000 540.00/M 1808AC332KAT1A 
1000V 6800pF +10% 2.03 478-2970 33.00 195.00 562.50 478-2970-2-ND 2,000 540.00/M 1808AC682KAT1A 
10000pF +10% 2.03 478-2967. 33.00 195.00 562.50 478-2967-2-ND 2,000 540.00/M 1808AC103KAT1A 
15000pF +10% 2.03 478-2968 33.00 195.00 562.50 478-2968-2-ND 2,000 540.00/M 1808AC153KAT1A 
630V 3300pF +20% 2.03 478-2971-1-ND 31.08 183.63 529.69 478-2971-2-ND 2,000 509.00/M 1808CC332MAT1A 
39000pF +10% 2.03 478-2972-1-ND 33.00 195.00 562.50 478-2972-2-ND 2,000 540.00/M 1808CC393KAT1A 
3000V 47pF +5% 2.54 478-3005-1-ND 42.24 249.60 720.00 478-3005-2-ND 1,000 691.00 1812HA470JATIA 
330pF +10% 2.54 478-3004-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-3004-2-ND 1,000 576.00 1812HA331KAT1A 
2500V 100pF +10% 2.54 478-3011-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-3011-2-ND 1,000 576.00 1812WA101KAT1A 
2000V 470pF +5% 2.54 478-2999: 42.24 249.60 720.00 478-2999-2-ND 1,000 691.00 1812GA471JAT1A 
coG 1500V 560pF +10% 2.54 478-3008 35.20 208.00 600.00 478-3008-2-ND 1,000 576.00 1812SA561KAT1A 
(NPO) 100pF +10% 2.54 478-2985 35.20 208.00 600.00 478-2985-2-ND 1,000 576.00 1812AA101KAT1A 
4000V 220pF +10% 2.54 478-2987 35.20 208.00 600.00 478-2987-2-ND 1,000 576.00 1812AA221KAT1A 
470pF +5% 2.54 478-2988 42.24 249.60 720.00 478-2988-2-ND 1,000 691.00 1812AA471JAT1A 
1000pF +20% 2.54 478-2986-1-ND 33.44 197.60 570.00 478-2986-2-ND 1,000 547.00 1812AA102MAT1A 
50V .O1pF +5% 1.52 478-1636-1-ND 24.20 143.00 412.50 478-1636-2-ND 1,000 396.00 18125A103JAT2A 
.015uF +5% 1.52 478-1637-1-ND 41.25 243.75 703.13 478-1637-2-ND 1,000 675.00 18125A153JAT2A 
3000V 470pF +10% 2.54 478-3007-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-3007-2-ND 1,000 576.00 1812HC471KAT1A 
1000pF +10% 2.54 478-3006-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-3006-2-ND 1,000 576.00 1812HC102KAT1A 
2500V 1200pF +20% 2.54 478-3012 33.44 197.60 570.00 478-3012-2-ND 1,000 547.00 1812WC122MAT1A 
1000pF +10% 2.54 478-3000 35.20 208.00 600.00 478-3000-2-ND 1,000 576.00 1812GC102KAT1A 
2000 1000pF +20% 2.54 478-3001 33.44 197.60 570.00 1,000 547.00 1812GC102MAT1A 
2700pF +10% 2.54 478-3002: 35.20 208.00 600.00 1,000 576.00 1812GC272KATIA 
4700pF +10% 2.54 478-3003 35.20 208.00 600.00 1,000 576.00 1812GC472KAT1A 
1500V 4700pF +10% 2.54 478-3009-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-3009-2-ND 1,000 576.00 1812SC472KAT1A 
5600pF +10% 2.54 478-3010-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-3010-2-ND 1,000 576.00 1812SC562KAT1A 
1000pF +10% 2.54 478-2989 35.20 208.00 600.00 478-2989-2-ND 1,000 576.00 1812AC102KAT1A 
4700pF +10% 2.54 478-2993. 35.20 208.00 600.00 478-2993-2-ND 1,000 576.00 1812AC472KAT1A 
1812 4000V 5000pF +10% 2.54 478-2994. 35.20 208.00 600.00 478-2994-2-ND 1,000 576.00 1812AC502KAT1A 
10000pF +10% 2.54 478-2990 35.20 208.00 600.00 478-2990-2-ND 1,000 576.00 1812AC103KAT1A 
22000pF +10% 2.54 478-2991 35.20 208.00 600.00 478-2991-2-ND 1,000 576.00 1812AC223KAT1A 
X7R 27000pF +10% 2.54 478-2992-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-2992-2-ND 1,000 576.00 1812AC273KAT1A 
22000pF +10% 2.54 478-2995-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-2995-2-ND 1,000 576.00 1812CC223KAT1A 
630V 33000pF +10% 2.54 478-2996-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-2996-2-ND 1,000 576.00 1812CC333KAT1A 
47000pF +10% 2.54 478-2997-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-2997-2-ND 1,000 576.00 1812CC473KAT1A 
68000pF +10% 2.54 478-2998-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-2998-2-ND 1,000 576.00 1812CC683KAT1A 
200V AOUF 10% 1.02 478-3823 27.50 162.50 468.75 1,000 450.00 18122C104KAT2A 
.22UF +10% 1.02 478-1640 18.70 110.50 318.75 1,000 306.00 18121C224KAT2A 
100V A7UF +10% 1.52 478-1641 26.95 159.25 459.38 1,000 441.00 18121C474KAT2A 
1.0uF +10% 2.29 478-1642 33.55 198.25 = 700 384.30 18121C105KAT2A 
-33uF 10% 1.02 478-3825: 24.75 146.25 421.88 478-3825-2-ND 1,000 405.00 18125C334KAT2A 
A7UF +10% 1.02 478-3826-1-ND 41.80 247.00 712.50 478-3826-2-ND 1,000 684.00 18125C474KAT2A 
A7UF 20% 1.02 38.50 227.50 656.25 478-3827-2-ND 1,000 630.00 18125C474MAT2A 
50V .68uF 10% 1.27 478-3828-1-ND 41.80 247.00 712.50 478-3828-2-ND 1,000 684.00 18125C684KAT2A 
1.0uF +10% 1.27 478-1643-1-ND 28.05 165.75 478.13 478-1643-2-ND 1,000 459.00 18125C105KAT2A 
1.0uF 20% 1.27 478-3824-1-ND 31.90 188.50 543.75 478-3824-2-ND 1,000 522.00 18125C105MAT2A 
2.2UF +10% 2.79 478-2567. 29.70 175.50 = 478-2567-2-ND 500 243.00 18125C225KAT2A 
25V 10yF +10% 2.79 478-1644. 45.65 269.75 = 478-1644-2-ND 500 373.50 18123D106KAT2A 
X5R 10V 22uF +10% 2.79 478-1645 45.65 269.75 = 500 373.50 1812ZD226KAT2A 
6.3V 47uF +10% 2.79 478-1646 82.50 487.50 = 500 675.00 18126D476KAT2A 
: 100uF +10% 3.05 478-1647. 327.80 1937.00 = 478-1647-2-ND 500 2682.00 18126D107KAT2A 
CoG | 3000V 220pF +10% 2.54 478-3017-1-ND 46.20 273.00 787.50 478-3017-2-ND 1,000 756.00 1825HA221KAT1A 
(NPO) | 1000V 3300pF +5% 2.54 478-3013-1-ND 55.44 327.60 — 478-3013-2-ND 500 453.50 1825AA332JAT1A 
2500V 5600pF +10% 2.54 478-3018: 46.20 273.00 787.50 478-3018-2-ND 1,000 756.00 1825WC562KAT1A 
1825 1000V 47000pF +10% 2.54 478-3014. 46.20 273.00 787.50 1,000 756.00 1825AC473KAT1A 
X7R 630V 0UF +10% 2.54 478-3015 46.20 273.00 787.50 1,000 756.00 1825CC104KAT1A 
-15uF +10% 2.54 478-3016 46.20 273.00 787.50 478-3016-2-ND 1,000 756.00 1825CC154KAT1A 
50V 1.0uF +10% 1.27 478-3829 49.50 292.50 843.75 478-3829-2-ND 1,000 810.00 18255C105KAT2A 
2000 | X7R 2000V 10000pF +10% 3.3 478-3020-1-ND 85.80 507.00 = 478-3020-2-ND 500 702.00 2220GC103KAT1A 
50V 1.0UF +10% 3.3 478-3019-1-ND 85.80 507.00 1462.50 478-3019-2-ND 1,000 1404.00 22205C105KAT1A 
CoG | 1000V 8200pF +10% 2.54 478-3022-1-ND 85.80 507.00 = 478-3022-2-ND 500 702.00 2225AA822KAT1A 
2095 2000V 10000pF +10% 2.54 478-3024-1-ND 85.80 507.00 1462.50 478-3024-2-ND 1,000 1404.00 2225GC103KAT1A 
X7R 630V. -22UF +10% 2.54 478-3023-1-ND 85.80 507.00 1462.50 478-3023-2-ND 1,000 1404.00 2225CC224KAT1A 
200V -33UF +10% 2.54 478-3021-1-ND 85.80 507.00 1462.50 478-3021-2-ND 1,000 1404.00 22252C334KAT1A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Flexisafe Multilayer Ceramic Chip Capacitors 
For Ultra Safety Critical Applications 


AVX has developed a range of components specifically for safety critical applications. 
Utilizing the award-winning FLEXITERM™ layer in conjunction with the cascade (MLSC) 
design previously used for high voltage MLCC’s, a range of ceramic capacitors is now 
available for customers who require components designed with an industry leading set of 
safety features. The FLEXITERM layer protects the component from any damage to the 
ceramic resulting from mechanical stress during PCB assembly or use with end customers. 


has unbeatable safety features. 


Board flexure type mechanical damage accounts for the majority of MLCC failures. The 
addition of the cascade (MLSC) structure protects the component from low insulation 
resistance failure resulting from other common causes for failure: thermal stress damage, 
repetitive strike ESD damage, and placement damage. With the inclusion of the cascade 
design structure to complement the FLEXITERM layer, the FLEXISAFE series of capacitors 


Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 
Code Type DC Capacitance | Tolerance | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1000pF +10% 478-4317-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 478-4317-2-ND 2,000 61.00/M FS055C102KAZ2A 
0805 X7R 50V 10000pF +10% 478-4316-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 478-4316-2-ND 2,000 61.00/M FS055C103KAZ2A 
-10UF +10% 478-4315-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-4315-2-ND 2,000 81.00/M FS055C104KAZ2A 


Multilayer Ceramic Chip Capacitors with Soft Termination 


With increased requirements from the automotive industry for additional 
component robustness, AVX recognized the need to produce a MLCC with 


internal cracks. Beyond 5mm, generally the component will open. The industry 
standard for temperature cycling is 1,000 cycles - AVX guarantees 3,000 cycles. 


sae 


Sr 


= 


enhanced mechanical strength. It was noted that many components may be_ As well as for automotive applications, the soft termination will provide design 
subject to severe flexing and vibration when used in various under-the-bonnet engineers with a satisfactory solution when designing PCBs which may be subject L 
automotive applications. To satisfy the requirement for enhanced mechanical _ to high levels of board flexure. t Dim. in mm 
strength, AVX had to find away of ensuring electrical integrity is maintained whilst Features: Size Code L Ww t 
external forces are being applied to the component. It was found that the structure, High mechanical performance able to withstand 5mm bend test guaranteed mB0S F600 ED SILOAE oI 0 SBOE 
of the termination needed to be flexible and after much research and development, *O fail de i wh duck ‘ d by 51 = = - = = 
a “soft termination” was found. This soft termination is designed to enhance the Pee ene coe epparen Der eee eae ey ee 0805 2.0120.20 | 1.25+0.20 | 0.50:0.25 
mechanical flexure and temperature cycling performance of a standard ceramic * Increased temperature cycling performance for 3000 cycles and beyond 1206 3.20+0.20 | 1.60+0.20 | 0.50+0.25 
capacitor with a X7R dielectric. The industry standard for flexure is 2mm minimum. _* Reduction in circuit board flex failures 1210 3.20+0.20 | 2.50+0.20 | 0.500.25 
With Soft Termination, AVX guarantees a minimum flexure of 5mm, without any * Base metal electrode system. 1812 4.50+0.30 | 3.20+0.20 0.61+0.36 
Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 
Code | Type DC Capacitance | Tolerance |Max (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1000pF 10% 0.94 478-3526-1-ND 2.93 17.29 49.88 478-3526-2-ND 4,000 48.00/M 06035C102KAZ2A 
1500pF 10% 0.94 478-3527-1-ND 2.93 17.29 49.88 478-3527-2-ND 4,000 48.00/M 06035C152KAZ2A 
2200pF 10% 0.94 478-3528-1-ND 2.77 16.38 47.25 478-3528-2-ND 4,000 45.00/M 06035C222KAZ2A 
3300pF 10% 0.94 478-3529-1-ND 2.93 17.29 49.88 478-3529-2-ND 4,000 48.00/M 06035C332KAZ2A 
4700pF 10% 94 478-3530-1-ND 2.93 17.29 49.88 478-3530-2-ND 4,000 48.00/M 06035C472KAZ2A 
50V 6800pF 10% 94 478-3531-1-ND 2.93 17.29 49.88 478-3531-2-ND 4,000 48.00/M 06035C682KAZ2A 
10000pF 10% 94 478-3532-1-ND 2.93 17.29 49.88 478-3532-2-ND 4,000 48.00/M 06035C103KAZ2A 
0603 | X7R 15000pF 10% 94 478-3533-1-ND 4.00 23.66 68.25 478-3533-2-ND 4,000 66.00/M 06035C153KAZ2A 
22000pF 10% 94 478-3534-1-ND 4.31 25.48 73.50 478-3534-2-ND 4,000 71.00/M 06035C223KAZ2A 
33000pF 10% 94 478-3535-1-ND 4.31 25.48 73.50 478-3535-2-ND 4,000 71.00/M 06035C333KAZ2A 
47000pF 10% 94 478-3536-1-ND 4.31 25.48 73.50 478-3536-2-ND 4,000 71.00/M 06035C473KAZ2A 
10UF 10% 94 478-3540-1-ND 6.93 40.95 118.13 478-3540-2-ND 4,000 113.00/M 06035C104KAZ2A 
25V 10UF 10% 94 478-3539-1-ND 6.93 40.95 118.13 478-3539-2-ND 4,000 113.00/M 06033C104KAZ2A 
46V 68000pF 10% 94 478-3537-1-ND 5.54 32.76 94.50 478-3537-2-ND 4,000 91.00/M O603YC683KAZ2A 
-10UF 10% 94 478-3538-1-ND 5.54 32.76 94.50 478-3538-2-ND 4,000 91.00/M O603YC104KAZ2A 
10000pF 10% 94 478-3559-1-ND 3.23 19.11 55.13 478-3559-2-ND 4,000 53.00/M 08051C103KAZ2A 
400V 22000pF 10% 1.27 478-3560-1-ND 3.70 21.84 63.00 478-3560-2-ND 2,000 60.00/M 08051C223KAZ2A 
47000pF 10% 1.27 478-3561-1-ND 3.70 21.84 63.00 478-3561-2-ND 2,000 60.00/M 08051C473KAZ2A 
10UF 10% 1.40 478-3562-1-ND 5.08 30.03 86.63 478-3562-2-ND 2,000 83.00/M 08051C104KAZ2A 
1000pF 10% 94 478-3541-1-ND 3.47 20.48 59.06 478-3541-2-ND 4,000 57.00/M 08055C102KAZ2A 
1500pF 10% 94 478-3542-1-ND 3.47 20.48 59.06 478-3542-2-ND 4,000 57.00/M 08055C152KAZ2A 
2200pF 10% 94 478-3543-1-ND 3.47 20.48 59.06 478-3543-2-ND 4,000 57.00/M 08055C222KAZ2A 
3300pF 10% 94 478-3544-1-ND 3.47 20.48 59.06 478-3544-2-ND 4,000 57.00/M 08055C332KAZ2A 
4700pF 10% 94 478-3545-1-ND 4.90 28.93 83.44 478-3545-2-ND 4,000 80.00/M 08055C472KAZ2A 
6800pF 10% 94 478-3546-1-ND 4.90 28.93 83.44 478-3546-2-ND 4,000 80.00/M 08055C682KAZ2A 
0805 | X7R 50V 10000pF 10% 94 478-3547-1-ND 4.90 28.93 83.44 478-3547-2-ND 4,000 80.00/M 08055C103KAZ2A 
15000pF 10% 94 478-3548-1-ND 4.90 28.93 83.44 478-3548-2-ND 4,000 80.00/M 08055C153KAZ2A 
22000pF 10% 94 478-3549-1-ND 4.90 28.93 83.44 478-3549-2-ND 4,000 80.00/M 08055C223KAZ2A 
33000pF 10% 94 478-3550-1-ND 4.90 28.93 83.44 478-3550-2-ND 4,000 80.00/M 08055C333KAZ2A 
47000pF 10% 94 478-3551-1-ND 4.90 28.93 83.44 478-3551-2-ND 4,000 80.00/M 08055C473KAZ2A 
68000pF 10% 94 478-3552-1-ND 4.90 28.93 83.44 478-3552-2-ND 4,000 80.00/M 08055C683KAZ2A 
-10UF 10% 94 478-3553-1-ND 3.70 21.84 63.00 478-3553-2-ND 4,000 60.00/M 08055C104KAZ2A 
.22uUF 10% 1.40 478-3555-1-ND 4.93 29.12 84.00 478-3555-2-ND 2,000 81.00/M 08055C224KAZ2A 
25V -33uF 10% 1.40 478-3556-1-ND 4.93 29.12 84.00 478-3556-2-ND 2,000 81.00/M 08053C334KAZ2A 
1.0uF 10% 1.40 478-3558-1-ND 46.97 277.55 800.63 478-3558-2-ND 2,000 769.00/M 08053C105KAZ2A 
10V 1.0UF 10% 1.40 478-3557-1-ND 21.56 127.40 367.50 478-3557-2-ND 2,000 353.00/M 0805ZC105KAZ2A 
1000pF 10% 94 478-3576-1-ND 4.47 26.39 76.13 478-3576-2-ND 4,000 73.00/M 12061C102KAZ2A 
10000pF 10% 94 478-3577-1-ND 4.47 26.39 76.13 478-3577-2-ND 4,000 73.00/M 12061C103KAZ2A 
100V 10UF 10% 1.78 478-3578-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-3578-2-ND 2,000 63.00/M 12061C104KAZ2A 
.22UF 10% 1.78 478-3579-1-ND 15.25 90.09 259.88 478-3579-2-ND 2,000 249.00/M 12061C224KAZ2A 
-33UF 10% 1.78 478-3580-1-ND 15.25 90.09 259.88 478-3580-2-ND 2,000 249.00/M 12061C334KAZ2A 
1000pF 10% 94 478-3563-1-ND 4.16 24.57 70.88 478-3563-2-ND 4,000 68.00/M 12065C102KAZ2A 
10000pF 10% 94 478-3564-1-ND 4.53 26.78 77.25 478-3564-2-ND 4,000 74.00/M 12065C103KAZ2A 
15000pF 10% 94 478-3565-1-ND 4.53 26.78 77.25 478-3565-2-ND 4,000 74.00/M 12065C153KAZ2A 
1206 | X7R 22000pF 10% 94 478-3566-1-ND 4.53 26.78 77.25 478-3566-2-ND 4,000 74.00/M 12065C223KAZ2A 
33000pF 10% 94 478-3567-1-ND 4.53 26.78 77.25 478-3567-2-ND 4,000 74.00/M 12065C333KAZ2A 
50V 47000pF 10% 94 478-3568-1-ND 4.53 26.78 77.25 478-3568-2-ND 4,000 74.00/M 12065C473KAZ2A 
68000pF 10% 94 478-3569-1-ND 4.53 26.78 77.25 478-3569-2-ND 4,000 74.00/M 12065C683KAZ2A 
OUF 10% 94 478-3570-1-ND 4.97 29.38 84.75 478-3570-2-ND 4,000 81.00/M 12065C104KAZ2A 
-15uF 10% 1.52 478-3571-1-ND 6.77 39.98 115.31 478-357 1-2-ND 2,000 111.00/M 12065C154KAZ2A 
.22UF 10% 1.52 478-3572-1-ND 6.77 39.98 115.31 478-3572-2-ND 2,000 111.00/M 12065C224KAZ2A 
A7UF 10% 1.52 478-3573-1-ND 10.45 61.75 178.13 478-3573-2-ND 2,000 171.00/M 12065C474KAZ2A 
25V 2.2UF 10% 1.78 478-3575-1-ND 18.02 106.47 307.13 478-3575-2-ND 2,000 295.00/M 12063C225KAZ2A 
16V 1.0UF 10% 1.27 478-3574-1-ND 15.25 90.09 259.88 478-3574-2-ND 2,000 249.00/M 1206YC105KAZ2A 
10UF 10% 1.52 478-3581-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-3581-2-ND 2,000 126.00/M 12101C104KAZ2A 
-33UF 10% 1.78 478-3582-1-ND 14.17 83.72 241.50 478-3582-2-ND 2,000 232.00/M 12101C334KAZ2A 
100V A7UF 10% 1.78 478-3583-1-ND 7.81 46.15 133.13 478-3583-2-ND 2,000 128.00/M 12101C474KAZ2A 
-68uF 10% 2.29 478-3584-1-ND 23.21 137.15 395.63 478-3584-2-ND 1,000 380.00 12101C684KAZ2A 
1.0uF 10% 2.79 478-3585-1-ND 24.64 145.60 420.00 478-3585-2-ND 1,000 403.00 12101C105KAZ2A 
4210 | X7R 10UF 10% 1.02 478-3586-1-ND 7.24 42.77 123.38 478-3586-2-ND 4,000 118.00/M 12105C104KAZ2A 
.22UF 10% 1.27 478-3587-1-ND 9.68 57.20 165.00 478-3587-2-ND 2,000 158.00/M 12105C224KAZ2A 
-33uF 10% 1.52 478-3588-1-ND 16.94 100.10 288.75 478-3588-2-ND 2,000 277.00/M 12105C334KAZ2A 
50V A7UF 10% 1.52 478-3589-1-ND 16.94 100.10 288.75 478-3589-2-ND 2,000 277.00/M 12105C474KAZ2A 
1.0UF 10% 2.79 478-3590-1-ND 44.66 263.90 761.25 478-3590-2-ND 2,000 731.00/M 12105C105KAZ2A 
2.2UF 10% 2.79 478-3591-1-ND 49.28 291.20 840.00 478-3591-2-ND 1,000 806.00 12105C225KAZ2A 
16V 4.7UF 10% 2.79 478-3592-1-ND 55.44 327.60 945.00 478-3592-2-ND 1,000 907.00 1210YC475KAZ2A 
-A7UF 10% 2.29 478-3596-1-ND 62.70 370.50 1068.75 478-3596-2-ND 1,000 1026.00 18121C474KAZ2A 
.68 UF 10% 2.79 478-3597-1-ND 62.70 370.50 1068.75 478-3597-2-ND 1,000 1026.00 18121C684KAZ2A 
100V 1.0UF 10% 2.79 478-3598-1-ND 62.70 370.50 — 478-3598-2-ND 500 513.00 18121C105KAZ2A 
1812 | X7R 2.2uUF 10% 2.79 478-3599-1-ND 92.40 546.00 = 478-3599-2-ND 500 756.00 18121C225KAZ2A 
ATUF 10% 2.29 478-3593-1-ND 49.50 292.50 843.75 478-3593-2-ND 1,000 810.00 18125C474KAZ2A 
50V .68uF 10% 2.29 478-3594-1-ND 62.70 370.50 1068.75 478-3594-2-ND 1,000 1026.00 18125C684KAZ2A 
1.0uF 10% 2:29: 478-3595-1-ND 46.20 273.00 787.50 478-3595-2-ND 1,000 756.00 18125C105KAZ2A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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INA LT Series Low Profile Multilayer Chip Capacitors Aye w 


Dim. in mm = aN 
AVX introduces the LT series that is comprised of a range of low profile products in the X5R Size Code L Ww t 
dielectric. X5R is a Class II dielectric with temperature variation of capacitance within +15% 0402 1.00 50 25 T 
from -55°C ~ 85°C. Offerings include 0402, 0603, 0805 and 1206 packages in compact, low- 0603 1.60 81 35 
profile designs. The LT Series is ideal for decoupling and filtering applications where height 0805 2.01 1.25 50 ee 
clearance is limited. 1206 3.20 1.60 .50 ont 
Size wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 
Code DC Capacitance | Tolerance |Max. (mm)| Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0402 4 1.0uF +20% 0.356 478-4069-1-ND 5.72 33.80 97.50 135.20 478-4069-2-ND 10,000 94.00/M LT024D105MAT2C 
4 4.7UF +20% 0.56 478-4070-1-ND 15.95 94.25 271.88 377.00 478-4070-2-ND 4,000 261.00/M LT034D475MAT2S 
0603 6.3 2.2uF +20% 0.56 478-4071-1-ND 9.68 57.20 165.00 228.80 478-4071-2-ND 4,000 158.00/M LT036D225MAT2S 
16 1.0uF +10% 0.56 478-4072-1-ND 15.95 94.25 271.88 377.00 478-4072-2-ND 4,000 261.00/M LTO3YD105KAT2S 
0805 6.3 10yF +20% 0.95 478-4073-1-ND 19.91 117.65 339.38 470.60 478-4073-2-ND 4,000 326.00/M LTOS56D106MAT2X 
16 4.7UF +20% 0.95 478-4076-1-ND 10.56 62.40 180.00 249.60 478-4076-2-ND 4,000 173.00/M LTO5YD475MAT2X 
1206 16 10pF +20% 1.02 478-4077-1-ND 21.45 126.75 365.63 507.00 478-4077-2-ND 4,000 351.00/M LTO6YD106MAT2W 
4 . . . . 
SQ Series RF/Microwave Multilayer Chip Capacitors See SN 
Features: * High current carrying capabilities * High Q-Factor * Very low ESR »* Very high series resonance Size Code L WwW T (Min. / Max.) yl SS 
* Excellent stability under stresses of changing voltage, frequency, time and temperature 0603 -063+.006 .032+.006 -030 Max. T i 
eee / 0605 | .055+.015-.010 | .0554.015 | .0207.057 t 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C »* Temperature Coefficient: (M)+90 +20ppm/°C 0805 .079+.008 .049+.008 .045 Max. Ww 
(A)0 +30ppm/ °C * Dielectric withstanding voltage: 2.5 x rated voltage (1.5 x rated voltage for 500 volt rated parts) 1210 -110+.020-.010 | .110+.010 -030 / .102 
Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 
Code DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0.2pF +.10pF 478-3482-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3482-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVAOR2BAT1A 
0.4pF +.10pF 478-3483-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3483-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVAOR4BAT1A 
0.6pF +.10pF 478-3484-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3484-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVAOR6BAT1A 
0.8pF +.10pF 478-3485-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3485-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVAOR8BAT1A 
1.0pF +.10pF 478-3486-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3486-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA1ROBAT1A 
1.1pF +.10pF 478-3487-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3487-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA1R1BAT1A 
1.2pF +.10pF 2.96 19.58 87.00 478-3488-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA1R2BAT1A 
1.5pF +.10pF 478-3489-1-ND@ 2.96 19.58 87.00 478-3489-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA1R5BAT1IA 
1.8pF +.10pF 478-3490-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3490-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA1R8BAT1A 
2.0pF +.10pF 478-3491-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3491-2-ND®@ 4,000 133.00/M SQCSVA2ROBAT1A 
2.2pF +.10pF 478-3492-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3492-2-ND®@ 4,000 133.00/M SQCSVA2R2BAT1A 
2.4pF +.10pF 478-3493-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3493-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA2R4BAT1A 
2.7pF +.10pF 478-3494-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3494-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA2R7BAT1IA 
3.0pF +.10pF 478-3495-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3495-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA3ROBAT1A 
3.3pF +.10pF 478-3496-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3496-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA3R3BAT1A 
3.9pF +.25pF 2.58 17.10 76.00 478-3497-2-ND® 4,000 116.00/M SQCSVA3R9CAT1A 
4.7pF +.25pF 478-3498-1-ND® 2.58 17.10 76.00 478-3498-2-ND® 4,000 116.00/M SQCSVA4R7CAT1IA 
0603 250V 5.6pF +.25pF 478-3499-1-ND® 2.58 17.10 76.00 478-3499-2-ND® 4,000 116.00/M SQCSVASRECAT1IA 
6.8pF +.25pF 478-3500-1-ND® 2.58 17.10 76.00 478-3500-2-ND® 4,000 116.00/M SQCSVA6R8CAT1A 
8.2pF +.25pF 478-3501-1-ND® 2.58 17.10 76.00 478-3501-2-ND® 4,000 116.00/M SQCSVA8R2CAT1A 
10pF 45% 478-3502-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3502-2-ND®@ 4,000 133.00/M SQCSVA100JAT1A 
12pF 45% 478-3503-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3503-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA120JAT1A 
15pF +5% 478-3504-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3504-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA150JAT1A. 
18pF +5% 478-3505-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3505-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA180JAT1A 
20pF +5% 478-3506-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3506-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA200JAT1A. 
22pF 45% 478-3507-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3507-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA220JAT1A 
24pF 45% 478-3508-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3508-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA240JAT1A 
27pF +5% 478-3509-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3509-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA270JAT1A 
30pF +5% 478-3510-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3510-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA300JAT1A. 
33pF +5% 2.96 19.58 87.00 478-3511-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA330JAT1A 
39pF 45% 2.96 19.58 87.00 478-3512-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA390JAT1A. 
47pF 45% 478-3513-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3513-2-ND®@ 4,000 133.00/M SQCSVA470JAT1A 
S6pF +5% 478-3514-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3514-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVAS60JAT1A. 
68pF +5% 478-3515-1-ND® 2.96 19.58 73.95 478-3515-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA680JAT1A. 
82pF +5% 478-3516-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3516-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA820JAT1A. 
100pF 45% 2.96 19.58 87.00 478-3517-2-ND®@ 4,000 133.00/M SQCSVA101JAT1A 
-10pF +.10pF 478-2667-1-NDt® 13.48 122.50 551.25 478-2667-2-ND®@ 2,000 735.00/M SQCAEMOR1BAJME 
-20pF +.10pF 478-2668-1-NDt® 13.48 122.50 551.25 478-2668-2-ND® 2,000 735.00/M SQCAEMOR2BAJME 
-30pF +.10pF 478-2669-1-NDt@ 13.48 122.50 551.25 478-2669-2-ND® 2,000 735.00/M SQCAEMOR3BAJME 
-40pF +.10pF 478-2670-1-NDt@ 13.48 122.50 551.25 478-2670-2-ND® 2,000 735.00/M SQCAEMOR4BAJME 
-50pF +.10pF 478-2671-1-NDt@ 13.48 122.50 551.25 478-2671-2-ND® 2,000 735.00/M SQCAEMOR5BAJME 
-60pF +.10pF 478-2672-1-NDt® 13.48 122.50 551.25 478-2672-2-ND® 2,000 735.00/M SQCAEMOR6BAJME 
-70pF +.10pF 478-2673-1-NDt® 13.48 122.50 551.25 478-2673-2-ND® 2,000 735.00/M SQCAEMOR7BAJME 
-80pF +.10pF 478-2674-1-NDt@ 13.48 122.50 551.25 478-2674-2-ND® 2,000 735.00/M SQCAEMOR8BAJME 
-90pF +.10pF a 13.48 122.50 551.25 478-2675-2-ND® 2,000 735.00/M SQCAEMOR9BAJME 
0605 150V 1.0pF +.10pF 478-2676-1-NDt@ 13.48 122.50 551.25 478-2676-2-ND® 2,000 735.00/M SQCAEM1ROBAJME 
1.1pF +.10pF 478-2677-1-NDt® 13.48 122.50 551.25 478-2677-2-ND®@ 2,000 735.00/M SQCAEM1R1BAJME 
1.2pF +.10pF 478-2678-1-NDt® 13.48 122.50 551.25 478-2678-2-ND® 2,000 735.00/M SQCAEM1R2BAJME 
1.5pF +.10pF 478-2679-1-NDt@ 13.48 122.50 551.25 478-2679-2-ND® 2,000 735.00/M SQCAEM1R5BAJME 
1.6pF +.25pF 478-2680-1-NDt@ 11.00 100.00 450.00 478-2680-2-ND® 2,000 600.00/M SQCAEM1R6CAJME 
1.8pF +.25pF 478-2681-1-NDt@ 11.00 100.00 450.00 478-2681-2-ND® 2,000 600.00/M SQCAEM1R8CAJME 
2.0pF +.25pF 478-2682-1-NDt® 11.00 100.00 450.00 478-2682-2-ND® 2,000 600.00/M SQCAEM2ROCAJME 
2.2pF +.10pF 478-2683-1-NDtt® 13.48 122.50 551.25 478-2683-2-ND® 2,000 735.00/M SQCAEM2R2BAJME 
2.4pF +.10pF + 13.48 122.50 551.25 478-2684-2-ND® 2,000 735.00/M SQCAEM2R4BAJME 
2.7pF +.10pF 478-2685-1-NDtt@ 13.48 122.50 551.25 478-2685-2-ND® 2,000 735.00/M SQCAEM2R7BAJME 
3.0pF +.10pF 478-2686-1-NDtt@ 13.48 122.50 551.25 478-2686-2-ND® 2,000 735.00/M SQCAEM3ROBAJME 
@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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INA SQ Series RF/Microwave Multilayer Chip Capacitors (cont, 


Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 
Code DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
3.3pF +.10pF 478-2687-1-NDtt# 13.48 122.50 551.25 478-2687-2-ND® 2,000 735.00/M SQCAEM3R3BAJME 
3.9pF +.25pF 478-2688-1-NDtt® 11.00 100.00 450.00 478-2688-2-ND@ 2,000 600.00/M SQCAEM3R9CAJME 
4.7pF +.25pF 478-2689-1-NDtt® 11.00 100.00 450.00 478-2689-2-ND@ 2,000 600.00/M SQCAEM4R7CAJME 
5.6pF +.25pF 478-2690-1-NDtt# 11.00 100.00 450.00 478-2690-2-ND® 2,000 600.00/M SQCAEMS5R6CAJME 
6.8pF +.25pF 478-2691-1-NDtt® 16.78 152.50 686.25 478-2691-2-ND@ 2,000 915.00/M SQCAEM6R8CAJME 
8.2pF +.25pF 478-2692-1-NDtt# 16.78 152.50 686.25 478-2692-2-ND® 2,000 915.00/M SQCAEM8R2CAJME 
10pF 45% 478-2693-1-NDtt® 13.75 125.00 562.50 478-2693-2-ND@ 2,000 750.00/M SQCAEM100JAJME 
12pF 45% 478-2694-1-NDtt® 13.75 125.00 562.50 478-2694-2-ND@ 2,000 750.00/M SQCAEM120JAJME 
15pF 45% 478-2695-1-NDtt# 13.75 125.00 562.50 478-2695-2-ND® 2,000 750.00/M SQCAEM150JAJME 
18pF 45% 478-2696-1-NDtt® 13.75 125.00 562.50 478-2696-2-ND@ 2,000 750.00/M SQCAEM180JAJME 
0605 450V 20pF 45% 478-2697-1-NDtt# 13.75 125.00 562.50 478-2697-2-ND® 2,000 750.00/M SQCAEM200JAJME 
22pF 45% 478-2698-1-NDtt® 13.75 125.00 562.50 478-2698-2-ND®@ 2,000 750.00/M SQCAEM220JAJME 
24pF 45% 478-2699-1-NDtt# 13.75 125.00 562.50 478-2699-2-ND® 2,000 750.00/M SQCAEM240JAJME 
27pF 45% 478-2700-1-NDtt# 13.75 125.00 562.50 478-2700-2-ND® 2,000 750.00/M SQCAEM270JAJME 
30pF 45% 478-2701-1-NDtt® 13.75 125.00 562.50 478-2701-2-ND@ 2,000 750.00/M SQCAEM300JAJME 
33pF 45% 478-2702-1-NDtt# 13.75 125.00 562.50 478-2702-2-ND® 2,000 750.00/M SQCAEM330JAJME 
39pF 45% 478-2703-1-NDtt® 13.75 125.00 562.50 478-2703-2-ND@ 2,000 750.00/M SQCAEM390JAJME 
47pF 45% 478-2704-1-NDtt# 13.75 125.00 562.50 478-2704-2-ND® 2,000 750.00/M SQCAEM470JAJME 
5S6pF 45% 478-2705-1-NDtt# 13.75 125.00 562.50 478-2705-2-ND® 2,000 750.00/M SQCAEMS560JAJME 
68pF 45% 478-2706-1-NDtt® 13.75 125.00 562.50 478-2706-2-ND@ 2,000 750.00/M SQCAEM680JAJME 
82pF 45% 478-2707-1-NDtt# 13.75 125.00 562.50 478-2707-2-ND® 2,000 750.00/M SQCAEM820JAJME 
100pF 45% 478-2708-1-NDtt® 13.75 125.00 562.50 478-2708-2-ND@ 2,000 750.00/M SQCAEM101JAJME 
1.0pF +.10pF 478-4078-1-ND® 15.18 89.70 258.75 478-4078-2-ND@ 4,000 248.00/M SQCFVA1ROBATME 
4.7pF +.10pF 478-4079-1-ND® 15.18 89.70 258.75 478-4079-2-ND® 4,000 248.00/M SQCFVA4R7BATME 
0805 250V 10pF 45% 478-4080-1-ND® 7.59 44.85 129.38 478-4080-2-ND@ 4,000 124.00/M SQCFVA100JATME 
47pF 45% 478-4081-1-ND® 8.36 49.40 142.50 478-4081-2-ND® 4,000 137.00/M SQCFVA470JATME 
240pF 45% 478-4082-1-ND® 8.91 52.65 151.88 478-4082-2-ND@ 4,000 146.00/M SQCFVA241JATME 
1.0pF +.10pF 478-2621-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2621-2-ND 2,000 612.00/M SQCB7M1ROBAJME 
1.2pF +.10pF 478-2622-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2622-2-ND 2,000 612.00/M SQCB7M1R2BAJME 
1.5pF +.10pF 478-2623-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2623-2-ND 2,000 612.00/M SQCB7M1RS5BAJME 
1.8pF +.10pF 478-2624-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2624-2-ND 2,000 612.00/M SQCB7M1R8BAJME 
2.0pF +.10pF 478-2625-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2625-2-ND 2,000 612.00/M SQCB7M2ROBAJME 
2.2pF +.10pF 478-2626-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2626-2-ND 2,000 612.00/M SQCB7M2R2BAJME 
2.4pF +.10pF 478-2627-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2627-2-ND 2,000 612.00/M SQCB7M2R4BAJME 
2.7pF +.10pF 478-2628-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2628-2-ND 2,000 612.00/M SQCB7M2R7BAJME 
3.0pF +.10pF 478-2629-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2629-2-ND 2,000 612.00/M SQCB7M3ROBAJME 
3.3pF +.10pF 478-2630-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2630-2-ND 2,000 612.00/M SQCB7M3R3BAJME 
3.9pF +.25pF 478-2631-1-NDe 9.46 86.00 387.00 478-2631-2-ND 2,000 516.00/M SQCB7M3R9CAJME 
4.7pF +.25pF 478-2632-1-ND*@ 9.46 86.00 387.00 478-2632-2-ND® 2,000 516.00/M SQCB7M4R7CAJME 
5.6pF +.25pF 478-2633-1-NDe 9.46 86.00 387.00 478-2633-2-ND 2,000 516.00/M SQCB7M5R6CAJME 
6.8pF +.25pF 478-2634-1-NDe 9.13 83.00 373.50 478-2634-2-ND 2,000 498.00/M SQCB7M6R8CAJME 
8.2pF +.25pF 478-2635-1-NDe 14.08 128.00 576.00 478-2635-2-ND 2,000 768.00/M SQCB7M8R2CAJME 
500V 10pF 45% 478-2636-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2636-2-ND 2,000 624.00/M SQCB7M100JAJME 
12pF 45% 478-2637-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2637-2-ND 2,000 624.00/M SQCB7M120JAJME 
15pF 45% 478-2638-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2638-2-ND@ 2,000 624.00/M SQCB7M150JAJME 
18pF 45% 478-2639-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2639-2-ND 2,000 624.00/M SQCB7M180JAJME 
20pF 45% 478-2640-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2640-2-ND 2,000 624.00/M SQCB7M200JAJME 
22pF 45% 478-2641-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2641-2-ND@ 2,000 624.00/M SQCB7M220JAJME 
24pF 45% 478-2642-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2642-2-ND 2,000 624.00/M SQCB7M240JAJME 
27pF 45% 478-2643-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2643-2-ND 2,000 624.00/M SQCB7M270JAJME 
1210 30pF 45% 478-2644-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2644-2-ND 2,000 624.00/M SQCB7M300JAJME 
33pF +5% 478-2645-1-NDe® 11.44 104.00 468.00 478-2645-2-ND@ 2,000 624.00/M SQCB7M330JAJME 
39pF 45% 478-2646-1-NDe® 11.44 104.00 468.00 478-2646-2-ND@ 2,000 624.00/M SQCB7M390JAJME 
47pF 45% 478-2647-1-ND*@ 11.44 104.00 468.00 478-2647-2-ND® 2,000 624.00/M SQCB7M470JAJME 
S6pF 45% 478-2648-1-ND°® 11.44 104.00 468.00 478-2648-2-ND@ 2,000 624.00/M SQCB7M560JAJME 
68pF 45% 478-2649-1-ND*@ 11.44 104.00 468.00 478-2649-2-ND® 2,000 624.00/M SQCB7M680JAJME 
82pF 45% 478-2650-1-ND*® 11.44 104.00 468.00 478-2650-2-ND@ 2,000 624.00/M SQCB7M820JAJME 
100pF 45% 478-2651-1-NDe@ 11.44 104.00 468.00 478-2651-2-ND® 2,000 624.00/M SQCB7M101JAJME 
120pF 45% 478-2652-1-ND*@ 11.44 104.00 468.00 478-2652-2-ND® 2,000 624.00/M SQCB9M121JAJME 
300V 150pF 45% 478-2653-1-NDe® 11.44 104.00 468.00 478-2653-2-ND@ 2,000 624.00/M SQCB9M151JAJME 
180pF 45% 478-2654-1-ND*@ 11.44 104.00 468.00 478-2654-2-ND® 2,000 624.00/M SQCB9M181JAJME 
200pF 45% 478-2655-1-NDe® 11.44 104.00 468.00 478-2655-2-ND@ 2,000 624.00/M SQCB9M201JAJME 
220pF 45% 478-2656-1-ND*® 11.44 104.00 468.00 478-2656-2-ND@ 2,000 624.00/M SQCB2M221JAJME 
240pF 45% 478-2657-1-ND*@ 11.44 104.00 468.00 478-2657-2-ND® 2,000 624.00/M SQCB2M241JAJME 
270pF 45% 478-2658-1-NDe® 11.44 104.00 468.00 478-2658-2-ND@ 2,000 624.00/M SQCB2M271JAJME 
200V 300pF 45% 478-2659-1-ND*@ 11.44 104.00 468.00 478-2659-2-ND® 2,000 624.00/M SQCB2M301JAJME 
330pF 45% 478-2660-1-ND*® 11.44 104.00 468.00 478-2660-2-ND@ 2,000 624.00/M SQCB2M331JAJME 
390pF 45% 478-2661-1-ND*@ 11.44 104.00 468.00 478-2661-2-ND® 2,000 624.00/M SQCB2M391JAJME 
470pF 45% 478-2662-1-ND*@ 11.44 104.00 468.00 478-2662-2-ND® 2,000 624.00/M SQCB2M471JAJME 
560pF +10% 478-2663-1-ND*® 8.14 74.00 333.00 478-2663-2-ND@ 2,000 444.00/M SQCBEM561KAJME 
450V 680pF +10% 478-2664-1-ND*@ 14.30 130.00 585.00 478-2664-2-ND® 1,000 780.00 SQCBEM681KAJME 
820pF +10% 478-2665-1-ND*® 8.14 74.00 333.00 478-2665-2-ND@ 2,000 444.00/M SQCBEM821KAJME 
1000pF +10% 478-2666-1-ND*@ 8.14 74.00 333.00 478-2666-2-ND® 1,000 444.00 SQCBEM102KAJME 
@ RoHS Compliant 
SQ P90 Kits 
* 478-2836-ND (SQCB/KITSQ001) 10 each of values denoted (460 total pieces). $119.70 
t 478-2837-ND (SQCA/KITSQ002) 10 each of values denoted (160 total pieces). $119.70 
tt 478-2838-ND (SQCA/KITSQ003) 10 each of values denoted (260 total pieces). $119.70 
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INYN. 


Accu-P® Series 
Thin Film RF/Microwave Multilayer Chip Capacitors 


Features: * Low ESR, High Q, Very Low Capacitance Values, Very Tight Capacitance Tolerances, High RF Size Dimensions - Inch (mm) Tr 
Power Handling Capability, Hand Solderable Code L WwW T 
0201 0.60 (0.023) | 0.325 (0.0128) | 0.225 (0.009) 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C « Insulation Resistance: > 1011 9 (2 1010 9 for 0402 1.00 (0.039) 0.55 (0.022) 0.40 (0.016) 
0201 and 0402 size) * Dielectric Absorption: .01% 0603 1.60 (0.063) | 0.81 (0.032) | 0.63 (0.025) 
Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
-10pF +.02pF 478-2709-1-NDeo 16.50 97.50 281.25 = = — | 02013JOR1PBWTR 
.20pF +.02pF 478-2710-1-NDeo 12.92 85.50 323.00 478-2710-2-ND 5,000 494.00/M | 02013JOR2PBWTR 
-30pF +.02pF 478-2711-1-NDeo 16.50 97.50 281.25 478-2711-2-ND 5,000 270.00/M_ | 02013J0OR3PBWTR 
-A0pF +.02pF 478-2712-1-NDeo 5.10 33.75 127.50 478-2712-2-ND 5,000 195.00/M | 02013JOR4PBWTR 
-50pF +.02pF 478-2713-1-NDeo 41.80 247.00 712.50 478-2713-2-ND 5,000 684.00/M_| 02013JOR5PBWTR 
.60pF +.02pF 478-2714-1-NDeo 12.92 85.50 323.00 478-2714-2-ND 5,000 494.00/M | 02013JOR6PBWTR 
-70pF +.02pF 478-2715-1-NDeo 12.92 85.50 323.00 478-2715-2-ND 5,000 494.00/M | 02013JOR7PBWTR 
-80pF +.02pF 478-2716-1-ND 12.92 85.50 323.00 478-2716-2-ND 5,000 494.00/M | 02013JOR8PBWTR 
-90pF +.02pF 478-2717-1-ND 12.92 85.50 323.00 478-2717-2-ND 5,000 494.00/M | 02013J0OR9PBWTR 
1.0pF +.05pF 478-2718-1-ND 13.20 78.00 225.00 478-2718-2-ND 5,000 216.00/M_ | 02013J1ROABWTR 
1.1pF +.05pF 478-2719-1-ND 6.12 40.50 153.00 478-2719-2-ND 5,000 234.00/M | 02013J1R1ABWTR 
1.2pF +.05pF 478-2720-1-ND 13.20 78.00 225.00 = _— — | 02013J1R2ZABWTR 
1.3pF +.05pF 478-2721-1-ND 13.20 78.00 225.00 478-2721-2-ND 5,000 216.00/M_ | 02013J1R3ABWTR 
25V 1.4pF +.05pF 478-2722-1-ND 19.80 117.00 337.50 478-2722-2-ND 5,000 216.00/M | 02013J1R4ABWTR 
1.5pF +.05pF 478-2723-1-ND 13.20 78.00 225.00 478-2723-2-ND 5,000 216.00/M_ | 02013J1R5ABWTR 
1.6pF +.05pF 478-2724-1-ND 6.12 40.50 153.00 478-2724-2-ND 5,000 234.00/M | 02013J1R6ABWTR 
1.7pF +.05pF 478-2725-1-ND 6.12 40.50 153.00 478-2725-2-ND 5,000 234.00/M | 02013J1R7ABWTR 
1.8pF +.05pF 478-2726-1-ND 13.20 78.00 225.00 478-2726-2-ND 5,000 216.00/M | 02013J1R8ABWTR 
1.9pF +.05pF 478-2727-1-ND 13.20 78.00 225.00 = = — | 02013J1R9ABWTR 
2.0pF +.05pF 478-2728-1-ND 13.20 78.00 225.00 478-2728-2-ND 5,000 216.00/M | 02013J2ROABWTR 
2.1pF +.10pF 478-2729-1-ND 4.08 27.00 102.00 478-2729-2-ND 5,000 156.00/M | 02013J2R1BBWTR 
0201 2.2pF +.10pF 478-2730-1-NDet 11.00 65.00 187.50 478-2730-2-ND 5,000 180.00/M | 02013J2R2BBWTR 
2.3pF +.10pF 478-2731-1-ND 11.00 65.00 187.50 478-2731-2-ND 5,000 180.00/M | 02013J2R3BBWTR 
2.4pF +.10pF 478-2732-1-NDet 13.20 78.00 225.00 478-2732-2-ND 5,000 216.00/M | 02013J2R4BBWTR 
2.5pF +.10pF 478-2733-1-ND 3.40 22.50 85.00 478-2733-2-ND 5,000 130.00/M_ | 02013J2R5BBWTR 
2.6pF +.10pF 478-2734-1-ND 3.40 22.50 85.00 478-2734-2-ND 5,000 130.00/M | 02013J2R6BBWTR 
2.7pF +.10pF 478-2735-1-NDet 11.00 65.00 187.50 478-2735-2-ND 5,000 180.00/M_ | 02013J2R7BBWTR 
2.8pF +.10pF 478-2736-1-ND 4.08 27.00 102.00 478-2736-2-ND 5,000 156.00/M | 0201YJ2R8BBWTR 
2.9pF +.10pF 478-2737-1-ND 4.08 27.00 102.00 478-2737-2-ND 5,000 156.00/M | 0201YJ2R9BBWTR 
3.0pF +.10pF 478-2738-1-NDet 3.40 22.50 85.00 478-2738-2-ND 5,000 130.00/M | 0201YJ3ROBBWTR 
16V 3.1pF +.10pF 478-2739-1-ND 4.08 27.00 102.00 478-2739-2-ND 5,000 156.00/M | 0201YJ3R1BBWTR 
3.3pF +.10pF 478-2740-1-NDet 11.00 65.00 187.50 478-2740-2-ND 5,000 180.00/M_ | 0201YJ3R3BBWTR 
3.6pF +.10pF 478-2741-1-NDet 4.08 27.00 102.00 478-2741-2-ND 5,000 156.00/M | 0201YJ3R6BBWTR 
3.9pF +.10pF 478-2742-1-NDet 11.00 65.00 187.50 478-2742-2-ND 5,000 180.00/M_| 0201YJ3R9BBWTR 
4.1pF +.10pF 478-2743-1-ND 13.20 78.00 225.00 478-2743-2-ND 5,000 216.00/M | 0201ZK4R1BBWTR 
4.3pF +.10pF 478-2744-1-ND 4.08 27.00 102.00 478-2744-2-ND 5,000 156.00/M | 0201ZK4R3BBWTR 
4.5pF +.10pF 478-2745-1-ND 4.08 27.00 102.00 478-2745-2-ND 5,000 156.00/M | 0201ZK4R5BBWTR 
4.7pF +.10pF 478-2746-1-NDet 11.00 65.00 187.50 478-2746-2-ND 5,000 180.00/M | 0201ZK4R7BBWTR 
10V 5.6pF +.10pF 478-2747-1-NDe 11.00 65.00 187.50 478-2747-2-ND 5,000 180.00/M_| 0201ZKS5R6BBWTR 
6.8pF +.10pF 478-2748-1-NDe 11.00 65.00 187.50 478-2748-2-ND 5,000 180.00/M | 0201ZK6R8BBWTR 
7.5pF +.10pF 478-2749-1-NDe 11.00 65.00 187.50 478-2749-2-ND 5,000 180.00/M | 0201ZK7R5BBWTR 
8.2pF +.10pF 478-2750-1-NDe 13.20 78.00 225.00 478-2750-2-ND 5,000 216.00/M | 0201ZK8R2BBWTR 
10pF +2% 478-2751-1-NDe 15.40 91.00 262.50 478-2751-2-ND 5,000 252.00/M | 0201ZK100GBWTR 
12pF 42% 478-2752-1-NDe 6.12 40.50 153.00 478-2752-2-ND 5,000 234.00/M_ | 0201ZK120GBWTR 
-10pF +.02pF 478-2753-1-NDtt 49.50 292.50 843.75 478-2753-2-ND 5,000 810.00/M | 04023JOR1PBWTR 
.20pF +.02pF 478-2754-1-NDtt 49.50 292.50 843.75 478-2754-2-ND 5,000 810.00/M | 04023J0OR2PBWTR 
-30pF +.02pF 478-2755-1-NDtt 49.50 292.50 843.75 478-2755-2-ND 5,000 810.00/M | 04023J0R3PBWTR 
-A0pF +.02pF 478-2756-1-NDtt 49.50 292.50 843.75 478-2756-2-ND 5,000 810.00/M | 04023J0R4PBWTR 
-50pF +.02pF 478-2757-1-NDtt 49.50 292.50 843.75 478-2757-2-ND 5,000 810.00/M_| 04023JOR5PBWTR 
.60pF +.02pF 478-2758-1-NDtt 49.50 292.50 843.75 478-2758-2-ND 5,000 810.00/M | 04023JOR6PBWTR 
-70pF +.02pF 478-2759-1-NDtt 49.50 292.50 843.75 478-2759-2-ND 5,000 810.00/M | 04023JOR7PBWTR 
-80pF +.02pF 478-2760-1-ND 49.50 292.50 843.75 478-2760-2-ND 5,000 810.00/M | 04023J0R8PBWTR 
-90pF +.02pF 478-2761-1-ND 49.50 292.50 843.75 478-2761-2-ND 5,000 810.00/M | 04023J0OR9PBWTR 
1.0pF +.05pF 478-2762-1-ND§ 19.80 117.00 337.50 478-2762-2-ND 5,000 324.00/M_| 04023J1ROABWTR 
1.1pF +.05pF 478-2763-1-ND§ 19.80 117.00 337.50 478-2763-2-ND 5,000 324.00/M | 04023J1R1ABWTR 
1.2pF +.05pF 478-2764-1-ND§ 19.80 117.00 337.50 478-2764-2-ND 5,000 324.00/M | 04023J1R2ABWTR 
1.3pF +.05pF 478-2765-1-ND§ 19.80 117.00 337.50 478-2765-2-ND 5,000 324.00/M | 04023J1R3ABWTR 
1.4pF +.05pF 478-2766-1-ND§ 19.80 117.00 337.50 478-2766-2-ND 5,000 324.00/M | 04023J1R4ABWTR 
0402 25V 1.5pF +.05pF 478-2767-1-ND§ 19.80 117.00 337.50 478-2767-2-ND 5,000 324.00/M_ | 04023J1R5ABWTR 
1.6pF +.05pF 478-2768-1-ND§ 34.10 201.50 581.25 478-2768-2-ND 5,000 558.00/M | 04023J1R6ABWTR 
1.7pF +.05pF 478-2769-1-ND§ 19.80 117.00 337.50 478-2769-2-ND 5,000 324.00/M | 04023J1R7ABWTR 
1.8pF +.05pF 478-2770-1-ND§ 19.80 117.00 337.50 478-2770-2-ND 5,000 324.00/M | 04023J1R8ABWTR 
1.9pF +.05pF 478-2771-1-ND§ 19.80 117.00 337.50 478-2771-2-ND 5,000 324.00/M | 04023J1R9ABWTR 
2.0pF +.05pF 478-2772-1-ND§ 19.80 117.00 337.50 478-2772-2-ND 5,000 324.00/M | 04023J2ROABWTR 
2.1pF +.10pF 478-2773-1-ND§ 13.20 78.00 225.00 478-2773-2-ND 5,000 216.00/M | 04023J2R1BBWTR 
2.2pF +.10pF 478-2774-1-ND§ 13.20 78.00 225.00 478-2774-2-ND 5,000 216.00/M | 04023J2R2BBWTR 
2.3pF +.10pF 478-2775-1-ND§ 13.20 78.00 225.00 478-2775-2-ND 5,000 216.00/M | 04023J2R3BBWTR 
2.4pF +.10pF 478-2776-1-ND§ 13.20 78.00 225.00 478-2776-2-ND 5,000 216.00/M | 04023J2R4BBWTR 
2.5pF +.10pF 478-2777-1-ND§ 13.20 78.00 225.00 478-2777-2-ND 5,000 216.00/M_ | 04023J2R5BBWTR 
2.6pF +.10pF 478-2778-1-ND§ 13.20 78.00 225.00 478-2778-2-ND 5,000 216.00/M | 04023J2R6BBWTR 
2.7pF +.10pF 478-2779-1-ND§ 13.20 78.00 225.00 478-2779-2-ND 5,000 216.00/M | 04023J2R7BBWTR 
2.8pF +.10pF 478-2780-1-ND§ 13.20 78.00 225.00 478-2780-2-ND 5,000 216.00/M | 04023J2R8BBWTR 
2.9pF +.10pF 478-2781-1-ND§ 13.20 78.00 225.00 478-2781-2-ND 5,000 216.00/M | 04023J2R9BBWTR 
3.0pF +.10pF 478-2782-1-ND§ 13.20 78.00 225.00 478-2782-2-ND 5,000 216.00/M | 04023J3ROBBWTR 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 1603 


IND Accu-P® Series Thin Film RF/Microwave Multilayer Chip Capacitors (Cont) 


Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
3.1pF +.10pF 478-2783-1-ND§ 13.20 78.00 225.00 478-2783-2-ND 5,000 216.00/M | 04023J3R1BBWTR 
3.3pF +.10pF 478-2784-1-ND§ 13.20 78.00 225.00 478-2784-2-ND 5,000 216.00/M | 04023J3R3BBWTR 
3.6pF +.10pF 478-2785-1-ND§ 13.20 78.00 225.00 478-2785-2-ND 5,000 216.00/M | 04023J3R6BBWTR 
3.9pF +.10pF 478-2786-1-ND§ 13.20 78.00 225.00 478-2786-2-ND 5,000 216.00/M | 04023J3R9BBWTR 
25V 4.1pF +.10pF 478-2787-1-ND§ 13.20 78.00 225.00 478-2787-2-ND 5,000 216.00/M_ | 04023J4R1BBWTR 
4.3pF +.10pF 478-2788-1-ND§ 13.20 78.00 225.00 478-2788-2-ND 5,000 216.00/M | 04023J4R3BBWTR 
4.5pF +.10pF 478-2789-1-ND§ 13.20 78.00 225.00 478-2789-2-ND 5,000 216.00/M | 04023J4R5BBWTR 
0402 4.7pF +.10pF 478-2790-1-ND§ 13.20 78.00 225.00 478-2790-2-ND 5,000 216.00/M | 04023J4R7BBWTR 
5.6pF +.10pF 478-2791-1-ND 13.20 78.00 225.00 478-2791-2-ND 5,000 216.00/M | 04023J5R6BBWTR 
6.8pF +.10pF 478-2792-1-ND 13.20 78.00 225.00 478-2792-2-ND 5,000 216.00/M_| 04023J6R8BBWTR 
8.2pF +.10pF 478-2793-1-ND 13.20 78.00 225.00 478-2793-2-ND 5,000 216.00/M | 0402YJ8R2BBWTR 
16V 10pF 42% 478-2794-1-ND 19.80 117.00 337.50 478-2794-2-ND 5,000 324.00/M | 0402YJ100GBWTR 
12pF 42% 478-2795-1-ND 19.80 117.00 337.50 478-2795-2-ND 5,000 324.00/M_ | 0402ZJ120GBWTR 
15pF 42% 478-2796-1-ND 19.80 117.00 337.50 478-2796-2-ND 5,000 324.00/M | 0402ZJ150GBWTR 
10V 18pF 42% 478-2797-1-ND 19.80 117.00 337.50 478-2797-2-ND 5,000 324.00/M | 0402ZK180GBWTR 
22pF 42% 478-2798-1-ND 19.80 117.00 337.50 478-2798-2-ND 5,000 324.00/M_ | 0402ZK220GBWTR 
-10pF +.02pF 478-2799-1-NDO 49.50 292.50 843.75 478-2799-2-ND 3,000 810.00/M | 06035JOR1PBTTR 
-20pF +.02pF 478-2800-1-NDO 49.50 292.50 843.75 478-2800-2-ND 3,000 810.00/M | 06035JOR2PBTTR 
-30pF +.02pF 478-2801-1-NDO 49.50 292.50 843.75 478-2801-2-ND 3,000 810.00/M | 06035JOR3PBTTR 
-40pF +.02pF 478-2802-1-NDO 49.50 292.50 843.75 478-2802-2-ND 3,000 810.00/M | 06035JOR4PBTTR 
-50pF +.02pF 478-2803-1-NDO 49.50 292.50 843.75 478-2803-2-ND 3,000 810.00/M_| 06035JOR5PBTTR 
-60pF +.02pF 478-2804-1-NDO 49.50 292.50 843.75 478-2804-2-ND 3,000 810.00/M | 06035JOR6PBTTR 
-70pF +.02pF 478-2805-1-NDO 49.50 292.50 843.75 478-2805-2-ND 3,000 810.00/M | 06035JOR7PBTTR 
-80pF +.02pF 478-2806-1-NDO 49.50 292.50 843.75 478-2806-2-ND 3,000 810.00/M | 06035JOR8PBTTR 
-90pF +.02pF 478-2807-1-NDO 49.50 292.50 843.75 478-2807-2-ND 3,000 810.00/M | 06035JOR9PBTTR 
1.0pF +.10pF 478-2808-1-NDO 25.30 149.50 431.25 478-2808-2-ND 3,000 414.00/M_ | 06035J1ROBBTTR 
1.1pF +.10pF 478-2809-1-NDO 25.30 149.50 431.25 478-2809-2-ND 3,000 414.00/M | 06035J1R1BBTTR 
1.2pF +.10pF 478-2810-1-NDO 25.30 149.50 431.25 478-2810-2-ND 3,000 414.00/M | 06035J1R2BBTTR 
1.5pF +.10pF 478-2811-1-NDO 25.30 149.50 431.25 478-2811-2-ND 3,000 414.00/M | 06035J1R5BBTTR 
50V 1.8pF +.10pF 478-2812-1-NDO 25.30 149.50 431.25 478-2812-2-ND 3,000 414.00/M | 06035J1R8BBTTR 
0603 2.0pF +.10pF 478-2813-1-NDO 25.30 149.50 431.25 478-2813-2-ND 3,000 414.00/M_ | 06035J2ROBBTTR 
2.2pF +.10pF 478-2814-1-NDO 25.30 149.50 431.25 478-2814-2-ND 3,000 414.00/M | 06035J2R2BBTTR 
2.4pF +.10pF 478-2815-1-NDO 25.30 149.50 431.25 478-2815-2-ND 3,000 414.00/M | 06035J2R4BBTTR 
2.7pF +.10pF 478-2816-1-NDO 25.30 149.50 431.25 478-2816-2-ND 3,000 414.00/M | 06035J2R7BBTTR 
3.0pF +.10pF 478-2817-1-NDO 25.30 149.50 431.25 478-2817-2-ND 3,000 414.00/M | 06035J3ROBBTTR 
3.3pF +.10pF 478-2818-1-NDO 25.30 149.50 431.25 478-2818-2-ND 3,000 414.00/M_ | 06035J3R3BBTTR 
3.9pF +.10pF 478-2819-1-NDO 25.30 149.50 431.25 478-2819-2-ND 3,000 414.00/M | 06035J3R9BBTTR 
4.7pF +.10pF 478-2820-1-NDO 25.30 149.50 431.25 478-2820-2-ND 3,000 414.00/M | 06035J4R7BBTTR 
5.6pF +.10pF 478-2821-1-NDO 25.30 149.50 431.25 478-2821-2-ND 3,000 414.00/M | 06035J5R6BBTTR 
6.8pF +.10pF 478-2822-1-NDO 25.30 149.50 431.25 478-2822-2-ND 3,000 414.00/M | 06035J6R8BBTTR 
8.2pF +.10pF 478-2823-1-NDO 25.30 149.50 431.25 478-2823-2-ND 3,000 414.00/M_| 06035J8R2BBTTR 
10pF +2% 478-2824-1-NDO 25.30 149.50 431.25 478-2824-2-ND 3,000 414.00/M | 06035J100GBTTR 
12pF +2% 478-2825-1-NDO 25.30 149.50 431.25 478-2825-2-ND 3,000 414.00/M_ | 06035J120GBTTR 
25V 15pF 42% 478-2826-1-NDO 25.30 149.50 431.25 478-2826-2-ND 3,000 414.00/M | 06033J150GBTTR 
22pF +2% 478-2828-1-NDO 25.30 149.50 431.25 478-2828-2-ND 3,000 414.00/M | 06033J220GBTTR 
Designer Kits 
20 478-2834-ND Accu-P/Type 2000 20 each of values denoted plus values: (pF) 0.05, 0.15, 0.25, 0.35, 0.45, 0.55, 0.65, 0.75 not stocked by Digi-Key. (600 total pieces). ....................005 
Tt 478-2831-ND Accu-P/Type 1800 20 each of values denoted plus values: (pF) 1.4, 1.6, 1.7, 1.9, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.1, 3.4, 4.1, 4.3, 4.5 not stocked by Digi-Key. (600 total pieces) . 
. 478-2835-ND Accu-P/Type 1700 20 each of values denoted plus values: (pF) 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 2.0 not stocked by Digi-Key. (300 total pieces’ 
tt  478-2832-ND Accu-P/Type 2100 20 each of values denoted plus values: (pF) 0.05, 0.15, 0.25, 0.35, 0.45, 0.55, 0.65, 0.75 not stocked by Digi-Key. (600 total pieces) 
§ 478-2833-ND Accu-P/Type 1400 20 each of values denoted plus value: (pF) 3.4 not stocked by Digi-Key. (300 total pieces) .. 
) 478-2829-ND Accu-P/Type 900 20 each of values denoted (600 total pieces) 
U Series Capacitors SNA 
Dimensions - Inch (mm) 
“U” Series Capacitors are COG (NPO) chip capacitors specially designed for “Ultra” low ESR for applications in the Sie Series A B Cc 
communications market. Max ESR and effective capacitance are met on each value producing lot to lot uniformity. 0402 0.039 (1.00) | 0.020 (0.50) 0.024 (0.6) 
Specifications: SS 0603 | 0.060 (1.52) | 0.030 (0.76) | 0.036 (0.91) 
«Insulation Resistance: 10'* Q min. @ 25°C + Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Ne . 0805 0.079 (2.01) | 0.049 (1.25) | 0.040 (1.02) 
Size wv Capacitance Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Type DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
CoG 50V 1.0pF +0.1pF 478-3832-1-ND 1.82 10.73 30.94 478-3832-2-ND 10,000 30.00/M 04025U1ROBAT2A 
0402 (NPO) 50V 2.0pF +0.1pF 478-3833-1-ND 1.82 10.73 30.94 478-3833-2-ND 10,000 30.00/M 04025U2ROBAT2A 
50V 10pF +5% 478-3831-1-ND 1.24 7.35 21.19 478-3831-2-ND 10,000 20.00/M 04025U100JAT2A 
200V 1.0pF +0.25pF 478-3836-1-ND 21.45 126.75 365.63 478-3836-2-ND 4,000 351.00/M 06032U1ROCAT2A 
200V 1.6pF +0.1pF 478-3837-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-3837-2-ND 4,000 63.00/M 06032U1R6BAT2A 
200V 2.0pF +0.1pF 478-3838-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-3838-2-ND 4,000 63.00/M 06032U2ROBAT2A 
CoG 200V 2.2pF +0.25pF 478-3839-1-ND 21.45 126.75 365.63 478-3839-2-ND 4,000 351.00/M 06032U2R2CAT2A 
0603 (NPO) 200V 2.7pF +0.1pF 478-3840-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-3840-2-ND 4,000 63.00/M 06032U2R7BAT2A 
200V 7.5pF +0.25pF 478-3841-1-ND 3.08 18.20 52.50 478-3841-2-ND 4,000 50.00/M 06032U7R5CAT2A 
200V 8.2pF +0.25pF 478-3842-1-ND 21.45 126.75 365.63 478-3842-2-ND 4,000 351.00/M 06032U8R2CAT2A 
200V 10pF +5% 478-3835-1-ND 19.03 112.45 324.38 478-3835-2-ND 4,000 311.00/M 06032U100JAT2A 
100V 27pF +5% 478-3834-1-ND 19.03 112.45 324.38 478-3834-2-ND 4,000 311.00/M 06031U270JAT2A 
200V 1.0pF +0.25pF 478-3843-1-ND 23.65 139.75 403.13 478-3843-2-ND 2,000 387.00/M 08052U1ROCAT2A 
200V 2.2pF +0.25pF 478-3845-1-ND 5.28 31.20 90.00 478-3845-2-ND 2,000 86.00/M 08052U2R2CAT2A 
200V 3.3pF +0.5pF 478-3846-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-3846-2-ND 2,000 68.00/M 08052U3R3DAT2A 
CoG 200V 3.9pF +0.25pF 478-3847-1-ND 5.28 31.20 90.00 478-3847-2-ND 2,000 86.00/M 08052U3R9CAT2A 
0805 (NPO) 200V 4.7pF +0.25pF 478-3849-1-ND 5.28 31.20 90.00 478-3849-2-ND 2,000 86.00/M 08052U4R7CAT2A 
200V 6.8pF +0.25pF 478-3850-1-ND 23.65 139.75 403.13 478-3850-2-ND 2,000 387.00/M 08052U6R8CAT2A 
200V 27pF +5% 478-3844-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-3844-2-ND 2,000 63.00/M 08052U270JAT2A 
200V 47pF +2% 478-3848-1-ND 23.65 139.75 403.13 478-3848-2-ND 2,000 387.00/M 08052U470GAT2A 
200V 47pF 41% 478-3830-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-3830-2-ND 2,000 144.00/M 08052U470FAT2A 
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Low Inductance Capacitors 0612/0508 IDC (interDigitated Capacitors) 


E+ 
Very low equivalent series inductance, surface mountable, high speed decoupling capacitor. L 7 T tO 
Measured inductances of 120pH (for 0612) and 95pH (for 0508) are the lowest in the FR4 ie gist | Ar 4 4 + 5 
mountable device family. Opposing current flow creates opposing magnetic fields. This causes the Peis, H BL B44 H 
fields to cancel, effectively reducing the equivalent series inductance. Perfect solution for decoupling Hl ri 1 t if H 
: : : r tek PEPE qH ay TE w c| | \ 
high speed microprocessors by allowing the engineers to lower the power delivery inductance of the i A At {iy H H 
entire system through the use of eight terminals. Overall reduction in decoupling components due to 7 bBWE G/L of +! L in 
very low series inductance and high capacitance. q Chip 
Characteristics: Dimensions (mm.) 
* Temperature Coefficient: +15% (OVDC) »* Dissipation Factor: 4V and 6.3V=6.5% Maximum, Series A B cC D E L T WwW BW BL Pp x s 
10V=5.0% Maximum, 16V=3.5% Maximum » Insulation (ppm/C): 12.0 * Thermal Conductivity: 2.03 | 0.965! 1.27 0.254 0.18 0.508 | 0.76 | 0.254 
4-5W/M ‘ * Terminations Available: Plated Nickel and Solder * Maximum Thickness: 0.037” 0508 | 0.64 | 1.27] 1.91 | 0.28 | 0.51 +0.20) Max. | +0.20 | +0.10 | +0.25/-0.08 | REF | +0.10 | +0.10 
(0.95mm 3.20 | 1.22 | 1.60 | 0.41 0.18 0.76 | 1.14 | 0.38 
0612 | 0.89 | 1.65) 2.54 | 0.46 | 0.76 ; i = i ‘ i 7 ) 
* Operating Temperature: X7R: -55°C ~ 125°C, X5R: -55°C ~ 85°C £0.20 | Max. | +#0.20 | +0.10 | +0.25/-0.08 | REF | +0.10 | +0.10 
Size wv Capacitance Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Type DC Capacitance | Tolerance % Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
16V 47000pF +20 478-2326-1-ND 3.52 2.08 1.20 478-2326-2-ND 4,000 576.00/M W2L1YC473MAT1S 
16V 68000pF +20 478-2327-1-ND 3.52 2.08 1.20 478-2327-2-ND 4,000 576.00/M W2L1YC683MAT1S 
16V (YF +20 478-2121-1-ND 3.63 2.15 1.24 478-2121-2-ND 4,000 594.00/M W2L1YC104MAT1A 
16V .22UF +20 478-2329-1-ND 3.96 2.34 1.35 478-2329-2-ND 4,000 648.00/M W2L1YC224MATIA 
X7R 10V pF +20 478-2122-1-ND 3.63 2.15 1.24 478-2122-2-ND 4,000 594.00/M W2L1ZC104MAT1S 
10V .22UF +20 478-2328-1-ND 3.85 2.28 1.32 478-2328-2-ND 4,000 630.00/M W83L1ZC224MAT1A 
0508 10V A7UF +20 478-2123-1-ND 3.85 2.28 1.32 478-2123-2-ND 4,000 630.00/M W2L1ZC474MAT1A 
4.0V -33UF +20 478-2330-1-ND 4.29 2.54 1.47 478-2330-2-ND 4,000 702.00/M W2L14C334MAT1A 
4.0V 1.0uF +20 478-2126-1-ND 4.29 2.54 1.47 478-2126-2-ND 4,000 702.00/M W2L14C105MAT1A 
10V -33UF +20 478-2331-1-ND 4.18 2.47 1.43 478-2331-2-ND 4,000 684.00/M W2L1ZD334MAT1S 
X5R 10V A7UF +20 478-2124-1-ND 3.85 2.28 1.32 478-2124-2-ND 4,000 630.00/M W2L1ZD474MAT1S 
6.3V 1.0uF +20 478-2125-1-ND 4.40 2.60 1.50 478-2125-2-ND 4,000 720.00/M W2L16D105MAT1A 
4.0V 1.5uF +20 478-2127-1-ND 3.85 2.28 1.32 478-2127-2-ND 4,000 630.00/M W2L14D155MAT1A 
16V .22UF +20 478-2335-1-ND 3.85 2.28 1.32 478-2335-2-ND 4,000 630.00/M WS8L1YC224MAT1S 
16V -33UF +20 478-2334-1-ND 3.96 2.34 1.35 478-2334-2-ND 4,000 648.00/M W8L1YC334MAT1A 
X7R 16V A7UF +20 478-2128-1-ND 4.09 2.42 1.40 478-2128-2-ND 4,000 667.80/M WS8L1YC474MAT1A 
10V -68uF +20 478-2333-1-ND 4.24 2.51 1.45 478-2333-2-ND 2,000 693.00/M W83L1ZC684MAT1A 
0612 10V 1.0uF +20 478-2129-1-ND 4.62 2.73 1.58 478-2129-2-ND 2,000 756.00/M W8L1ZC105MAT1A 
4.0V 2.2UF +20 478-2131-1-ND 4.95 2.93 1.69 478-2131-2-ND 2,000 810.00/M W8L14C225MAT1A 
10V 2.2UF +20 478-2332-1-ND 4.62 2.73 1.58 478-2332-2-ND 4,000 756.00/M W8L1ZD225MAT1A 
X5R 6.3V 2.2uUF +20 478-2130-1-ND 4.95 2.93 1.69 478-2130-2-ND 4,000 810.00/M W83L16D225MAT1A 
4.0V 3.3uF +20 478-2132-1-ND 4.95 2.93 1.69 478-2132-2-ND 4,000 810.00/M W3L14D335MAT1A 
AVX Tip and Ring or ring detector multilayer ceramic chip capacitors are designed as a standard telecom filter Dimensions (mm) 
to block -48 volts DC telephone line voltage and pass subscriber's AC signal pulse (16 to 25Hz, 70 to 90Vrms). a Series L Ww a t 
The ringer capacitors replace large leaded film capacitors and are ideal for telecom/modern applications. These L 0805 2.01 + 0.20 1.25 + 0.20 1.30 max. 0.50 + 0.25 
capacitors not only save valuable real estate on the board and reduce the weight of the overall product, but they all oe 1206 3.20 + 0.20 1.60 + 0.20 1.50 max. 0.50 + 0.25 
é sate é a _ T 1210 3.2 + 0.20 2.50 + 0.20 1.78 max. 0.50 + 0.25 
feature standard surface mounting capabilities that is so critical to new and compact designs. 4 1808 4.57 + 0.25 2.03 +025 1.78 max. 0.63 + 0.38 
50 + 0. .2 + 0. -00 max. 63 + 0. 
ote > 1812 4.50 + 0.30 3.2 + 0.20 2.00 0.63 + 0.38 
Specifications: Pa Ww 1825 4.50 + 0.30 6.34 + 0.30 2.00 max. 0.63 + 0.38 
* Operating Voltage Range: -55°C ~ 125°C «Dielectric Strength: 250% of rated voltage for 5 seconds at 50mA t 2220 5.60 + 0.30 5.10 + 0.40 2.00 max. 0.63 + 0.38 
maximum current ¢ Dissipation Factor: 2.5% maximum 2225 5.60 + 0.25 6.35 + 0.25 2.00 max. 0.63 + 0.38 


Size wv Capacitance Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Type DC Capacitance | Tolerance % Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
CoG 1000V 10pF +20 478-3995-1-ND 4.95 2.93 1.69 478-3995-2-ND 2,000 810.00/M 0805AA100MAT1A 
(NPO) 1000V 33pF +10 478-3997-1-ND 4.95 2.93 1.69 478-3997-2-ND 2,000 810.00/M O805AA330KAT1A 
1000V 100pF +10 478-3996-1-ND 4.95 2.93 1.69 478-3996-2-ND 2,000 810.00/M O0805AA101KAT1A 
1000V 1000pF +10 478-3998-1-ND 4.95 2.93 1.69 478-3998-2-ND 2,000 810.00/M 0805AC102KAT1A 
0805 250V 1500pF +10 478-3976-1-ND 1.65 98 57 478-3976-2-ND 2,000 270.00/M O805PC152KAT1A 
X7R 250V 6800pF +10 478-3979-1-ND 1.65 98 57 478-3979-2-ND 2,000 270.00/M O805PC682KAT1A 
250V 10000pF +10 478-3975-1-ND 1.32 .78 45 478-3975-2-ND 2,000 216.00/M O0805PC103KAT1A 
250V 15000pF +10 478-3977-1-ND 1.65 98 57 478-3977-2-ND 2,000 270.00/M O805PC153KAT1A 
250V 22000pF +10 478-3978-1-ND 1.65 98 57 478-3978-2-ND 2,000 270.00/M O805PC223KAT1A 
2000V 100pF +10 478-3999-1-ND 1.54 91 53 478-3999-2-ND 2,000 252.00/M 1206GC101KAT1A 
1206 X7R 2000V 390pF +10 478-4000-1-ND 1.54 91 53 478-4000-2-ND 2,000 252.00/M 1206GC391KAT1A 
250V 27000pF +10 478-3980-1-ND 1.98 1.17 68 478-3980-2-ND 2,000 324.00/M 1206PC273KAT1A 
250V 39000pF +10 478-3981-1-ND 1.98 1.17 68 478-3981-2-ND 2,000 324.00/M 1206PC393KAT1A 
COG (NPO) | 2000V 100pF +5 478-4002-1-ND 2.09 1.24 72 478-4002-2-ND 2,000 342.00/M 1210GA101JATIA 
1210 X7R 1000V 4700pF +10 478-4001-1-ND 2.09 1.24 72 478-4001-2-ND 2,000 342.00/M 1210AC472KAT1A 
250V 10UF +10 478-3982-1-ND 88 52 30 478-3982-2-ND 2,000 144.00/M 1210PC104KAT1A 
2000V 100pF +10 478-4004-1-ND 3.08 1.82 1.05 478-4004-2-ND 2,000 504.00/M 1808GC101KAT1A 
2000V 470pF +10 478-4005-1-ND 3.08 1.82 1.05 478-4005-2-ND 2,000 504.00/M 1808GC471KAT1A 
1808 X7R 1000V 10000pF +20 478-4003-1-ND 3.08 1.82 1.05 478-4003-2-ND 2,000 504.00/M 1808AC103MAT1A 
250V 10uF +10 478-3983-1-ND 3.08 1.82 1.05 478-3983-2-ND 2,000 504.00/M 1808PC104KAT1A 
250V .22uUF +10 478-3984-1-ND 3.08 1.82 1.05 478-3984-2-ND 2,000 504.00/M 1808PC224KAT1A 
630V 10UF +10 478-4009-1-ND 3.30 1.95 1.13 478-4009-2-ND 1,000 540.00 1812CC104KAT1A 
250V 10uF +10 478-3985-1-ND 3.30 1.95 1.13 478-3985-2-ND 1,000 540.00 1812PC104KAT1A 
1812 X7R 250V .22UF +10 478-3986-1-ND 2.64 1.56 -90 478-3986-2-ND 1,000 432.00 1812PC224KAT1A 
250V .33uF +10 478-3987-1-ND 3.30 1.95 1.13 478-3987-2-ND 1,000 540.00 1812PC334KAT1A 
250V -47uF +10 478-3988-1-ND 3.30 1.95 1.13 478-3988-2-ND 1,000 540.00 1812PC474KAT1A 
2000V 1000pF +10 478-4007-1-ND 4.29 2.54 1.47 478-4007-2-ND 1,000 702.00 1825GC102KAT1A 
2000V 10000pF +10 478-4008-1-ND 4.29 2.54 1.47 478-4008-2-ND 1,000 702.00 1825GC103KAT1A 
1825 X7R 1000V 10UF +10 478-4006-1-ND 4.29 2.54 1.47 478-4006-2-ND 1,000 702.00 1825AC104KAT1A 
250V A7UF +10 478-3990-1-ND 4.29 2.54 1.47 478-3990-2-ND 1,000 702.00 1825PC474KAT1A 
250V -56uF +10 478-3991-1-ND 4.29 2.54 1.47 478-3991-2-ND 1,000 702.00 1825PC564KAT1A 
250V 1.0uF +10 478-3989-1-ND 4.29 2.54 1.47 478-3989-2-ND 1,000 702.00 1825PC105KAT1A 
2220 X7R 250V A7UF +10 478-3992-1-ND 8.14 4.81 2.78 478-3992-2-ND 1,000 1332.00 2220PC474KATIA 
2005 X7R 250V 1.0uF +10 478-3993-1-ND 4.95 2.93 1.69 478-3993-2-ND 1,000 810.00 2225PC105KAT1A 
250V 1.2uF +10 478-3994-1-ND 8.14 4.81 2.78 478-3994-2-ND 1,000 1332.00 2225PC125KAT1A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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IX 1X4 Low Inductance Capacitors 


* é Pee . ‘ 5 r Dimensions - Inch (mm) 
The total inductance of a chip capacitor is determined both by its length to width ratio and by the mutual 
inductance coupling between its electrodes. Thus a 1210 chip size has a lower inductance than a 1206 chip. Size Code L w t 
This design improvement is the basis of AVX's Low Inductance Chip Capacitors (LICC), where the electrodes “—~ L nace 0.032 + 0.006 0.063 + 0.006 0.005 min. 
are terminated on the long side of the chip instead of the short side. The 1206 becomes a 0612, in the same ee (0.81 + 0.15) (1.60 + 0.15) (0.13 min.) 
manner, a 0805 becomes a 0508, a 0603 becomes a 0306. This results in a reduction in inductance for the 1nH : : : z C . 
range found in normal chip capacitors to less tan 0.2nH for LICC’s. Their low profile is also ideal for surface BR 0.050 + 0.010 0.080 + 0.010 0.005 min. 
mounting (both on the PCB and on the IC package) or inside cavity mounting on the IC itself. T 0508 (1.27 + 0.25) (2.00 + 0.25) (0.13 min.) 
Characteristics: * Operating Temperature Range: X7R: -55°C ~ 125°C, X5R: -55°C ~ 85°C * Temperature . w va 0612 0.063 + 0.010 0.126 + 0.010 0.005 min. 
Coefficient: +15% (OVDC) » Dissipation Factor: 10V = 5.0% maximum; 16V = 3.5% maximum; 25V = 3.0% t 4.60 + 0.25) 3.20 + 0.25 0.13 mit 
maximum * Insulation Resistance (@ 25°C RVDC): 100,000MO minimum or 1,000MO per pF whichever is less. ~Z< Qa 1:60 2.0125) (3.20 + 0.25) (OS min) 
wv Capacitance | Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Size Code | Type DC Capacitance Tolerance Inch (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
25V 10,000pF +10% 0.024 (0.61) | 478-2890-1-ND 24.64 145.60 420.00 | 478-2890-2-ND 5,000 403.00/M | 03063C103KAT2A 
0306 X7R 10V 10UF +10% 0.024 (0.61) | 478-2891-1-ND 26.95 159.25 459.38 | 478-2891-2-ND 5,000 441.00/M | 0306ZC104KAT2A 
10V -10UF +20% 0.024 (0.61) | 478-2892-1-ND 26.95 159.25 459.38 | 478-2892-2-ND 5,000 441.00/M | 0306ZC104MAT2A 
10V 22UF +20% 0.024 (0.61) | 478-2893-1-ND 26.95 159.25 459.38 | 478-2893-2-ND 5,000 441.00/M | 0306ZC224MAT2A 
50V 10,000pF +10% 0.040 (1.02) | 478-2894-1-ND 23.10 136.50 393.75 | 478-2894-2-ND 4,000 378.00/M | 05085C103KAT2A 
50V 10,000pF +20% 0.040 (1.02) | 478-2895-1-ND 22.00 130.00 375.00 | 478-2895-2-ND 4,000 360.00/M | 05085C103MAT2A 
0508 X7R 50V 22,000pF +20% 0.040 (1.02) | 478-2896-1-ND 22.55 133.25 384.38 | 478-2896-2-ND 4,000 369.00/M | 05085C223MAT2A 
50V 10UF +10% 0.040 (1.02) | 478-2897-1-ND 26.40 156.00 450.00 | 478-2897-2-ND 4,000 432.00/M | 05085C104KAT2A 
50V -10UF +20% 0.040 (1.02) | 478-2898-1-ND 25.30 149.50 431.25 | 478-2898-2-ND 4,000 414.00/M | 05085C104MAT2A 
10V 1.0uF +10% 0.040 (1.02) | 478-2899-1-ND 45.10 266.50 768.75 | 478-2899-2-ND 4,000 738.00/M | 0508ZC105KAT2A 
50V 10,000pF +10% 0.050 (1.27) | 478-2900-1-ND 30.80 182.00 525.00 | 478-2900-2-ND 4,000 504.00/M | 06125C103KAT2A 
50V 10UF +20% 0.050 (1.27) | 478-2901-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 478-2901-2-ND 4,000 540.00/M | 06125C104MAT2A 
25V .22UF +10% 0.050 (1.27) | 478-2902-1-ND 39.60 234.00 675.00 | 478-2902-2-ND 4,000 648.00/M | 06123C224KAT2A 
0612 X7R 16V 1.0uF +10% 0.050 (1.27) | 478-2903-1-ND 42.90 253.50 731.25 | 478-2903-2-ND 2,000 702.00/M | 0612YC105KAT2A 
16V 1.0uF +20% 0.050 (1.27) | 478-2904-1-ND 42.90 253.50 731.25 | 478-2904-2-ND 2,000 702.00/M | 0612YC105MAT2A 
10V -68uF +20% 0.030 (0.76) | 478-2907-1-ND 44.00 260.00 750.00 | 478-2907-2-ND 4,000 720.00/M | 0612ZC105MAT2V 
10V 2.2uUF +10% 0.050 (1.27) | 478-2906-1-ND 42.90 253.50 731.25 | 478-2906-2-ND 2,000 702.00/M | 0612ZC225KAT2A 
X5R 10V 1.0uF +20% 0.050 (1.27) | 478-2905-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 478-2905-2-ND 4,000 540.00/M | 0612ZD684MAT2V 
: > BL 
Low Inductance LGA Capacitors w A 
AVX has introduced a revolutionary capacitor for low inductance applications. Low inductance LGA (land grid array) capacitors have virtually the equivalent high 0.50 
frequency performance of 8-terminal IDC’s (Inter-Digitated Capacitors) but are built in a simplified 2-terminal package. +0.05 = 
This provides for lower manufacturing cost and easier handling and design. LGA’s are ideal for decoupling in semiconductor package-level and board-level a BW 
applications. E aA 
Tape and Reel 
Size WV Cap. Dimensions - mm Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing AVX 
Code Dc Cap. Tol. E Ww BW BL Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. 4,000 Part No. 
0204 6.3V -10F | +20% 0.5+0.05 1.00+0.10 | 0.840.10 | 0.1340.08 | 478-4083-1-ND 35.20 208.00 600.00 832.00 | 478-4083-2-ND 576.00/M LG126D104MAT2S1 
0306 6.3V -10UF | +20% | 0.7640.10 | 1.60+0.10 | 1.5040.10 | 0.2840.08 | 478-4084-1-ND 28.60 169.00 487.50 676.00 | 478-4084-2-ND 468.00/M LG226C104MAT2S1 


Multi-Layer Ceramic Chip 
Capacitor Arrays 


AVX capacitor arrays offer designers the opportunity to lower placement costs, increase assembly line output 
through lower component count per board, and to reduce real estate requirements. 


COG (NPO) Dielectric: * EIA Class | ceramic materials * COG (NPO) ceramics offer one of the most stable 
capacitor dielectrics available * Capacitance change with temperature is 0 +30ppm/°C, which is less than +0.3% 
AC from -55°C ~ 125°C * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


X7R Dielectric: * X7R formulations are called “temperature stable” ceramics and fall into EIA Class II materials 
* Its temperature variation of capacitance is within +15% from -55°C ~ 125°C * Operating Temperature Range: 
-55°C ~ 125°C 


X5R Dielectric: * General purpose dielectric for ceramic capacitors * EIA Class II dielectric * Temperature 
variation of capacitance is within +15% from -55°C ~ 85°C » Operating Temperature Range: -55°C ~ 85°C 


Dimensions - Inch (mm) 
Size Code | Element A B c D E L WwW iT. BW BL P xX s 
040: 2 0.018 0.029 0.047 0.012 0.025 0.039 + 0.006 | 0.054 + 0.006 0.026 Max. 0.014 + 0.004 | 0.008 + 0.004 0.025 REF _— 0.013 0.004 
i (0.46) (0.74) (1.20) (0.30) (0.64) | (1.00+0.15) | (1.37+0.15) | (0.66Max.) | (0.36+0.10) | (0.20+0.10) | (0.64 REF) — (0.32 + 0.10) 
0508 4 0.022 0.052 0.074 0.012 0.020 0.051 + 0.006 | 0.083 + 0.006 0.037 Max. 0.010 + 0.003 | 0.008 + 0.003 0.020 REF 0.030 + 0.004 | 0.010 + 0.004 
(0.56) (1.32) (1.88) (0.30) (0.50) | (1.30+0.15) | (2.10+0.15) | (0.94Max.) | (0.25+0.06) | (0.20+0.08) | (0.50REF) | (0.75+0.10) | (0.25 +0.10) 
0.035 0.065 0.100 0.018 0.031 0.063 + 0.008 | 0.126 + 0.008 0.053 Max. 0.016 + 0.004 | 0.007 ba etd 0.030 REF 0.045 + 0.004 | 0.015 + 0.004 
0612 4 
(0.89) (1.65) (2.54) (0.46) (0.79) | (1.60+0.20) | (3.20+0.20) | (1.35 Max.) | (0.41+0.10) | (0.18* 058) (0.76 REF) | (1.14+0.10) | (0.38 + 0.10) 
Tape and Reel 
Size wv Capacitance No. of Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing AVX 
Fig. | Code Type DC | Capacitance | Tolerance | Elements/Array | Part No. 10 100 500 Part No. 4,000 Part No. 
1 0405 X7R 50 1,000pF +20% 2 478-2886-1-ND 7.15 42.25 121.88 478-2886-2-ND 117.00/M W1A25C102MAT2A 
X5R 10 10uF +20% 2 478-2884-1-ND 6.38 37.70 108.75 478-2884-2-ND 104.00/M W1A2ZD104MAT2A 
100 22pF +10% 4 478-2888-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-2888-2-ND 108.00/M W2A41A220KAT2A 
COG(NPO)| 100 33pF +10% 4 478-2887-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-2887-2-ND 108.00/M W2A41A330KAT2A 
100 100pF +10% 4 478-2885-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-2885-2-ND 108.00/M W2A41A101KAT2A 
10 -10uF +20% 4 478-2870-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-2870-2-ND 108.00/M W2A4ZC104MAT2A 
0508 X7R 50 10,000pF +20% 4 478-2873-1-ND 5.39 31.85 91.88 478-2873-2-ND 88.00/M W2A45C103MAT2A 
50 10,000pF +10% 4 478-2878-1-ND 6.71 39.65 114.38 478-2878-2-ND 110.00/M W2A45C103KAT2A 
100 470pF +20% 4 478-2880-1-ND 6.38 37.70 108.75 478-2880-2-ND 104.00/M W2A41C471MAT2A 
X5R 10 -10uF +20% 4 478-2883-1-ND 6.82 40.30 116.25 478-2883-2-ND 112.00/M W2A4ZD104MAT2A 
2 10 10uF +10% 4 478-2875-1-ND 7.15 42.25 121.88 478-2875-2-ND 117.00/M W2A4ZD104KAT2A 
100 22pF +10% 4 478-2881-1-ND 4.73 27.95 80.63 478-2881-2-ND 77.00/M W3A41A220KAT2A 
COG(NPO) 100 47pF +10% 4 478-2872-1-ND 4.73 27.95 80.63 478-2872-2-ND 77.00/M W3A41A470KAT2A 
100 100pF +10% 4 478-2876-1-ND 5.72 33.80 97.50 478-2876-2-ND 94.00/M W3A41A101KAT2A 
100 220pF +10% 4 478-2882-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-2882-2-ND 81.00/M W3A41A221KAT2A 
0612 16 10UF +20% 4 478-2869-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-2869-2-ND 126.00/M W3A4YC104MAT2A 
16 -10uF +10% 4 478-2879-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-2879-2-ND 126.00/M WS3A4YC104KAT2A 
X7R 50 10,000pF +10% 4 478-2877-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-2877-2-ND 108.00/M W3A45C103KAT2A 
100 1,000pF +20% 4 478-2874-1-ND §.72 33.80 97.50 478-2874-2-ND 94.00/M W3A41C102MAT2A 
100 10,000pF +20% 4 478-2871-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-2871-2-ND 81.00/M W3A41C103MAT2A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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DIELECTRICS X2Y® Filter and Decoupling Capacitors 


X2Y filter capacitors employ a unique, patented low inductance design featuring two balanced capacitors ~~ 229 Physical Characteristics — Dimensions - mm 
that are immune to temperature, voltage and aging performance differences. These components offer T SF Series 66 LS 7 ” = 7 7 75 102 
superior decoupling and EMI filtering performance HH 0805 2.032 40.203 1.270 +0 203 0.559 40.127 
Applications: . FPGA/ASIC/p-P Decoupling * DDR Memory Decoupling * Amplifier Filter and Decoupling RS L dae oie per Ae Sota ie tre 
+ High Speed Data Filtering * Cellular Handsets NOS w 1812 4.420 +0.254 3.175 +0.254 1.143 +0.127 
Size wv Capacitance | Dim. (T) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Johanson Dielelectrics 
Code |Type | DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 5.6pF +20% 0.660 709-1000-1 7.02 41.47 119.63 709-1000-2-ND 4,000 115.00/M 500X14N5R6MV4T 
50 10pF +20% 0.660 7.02 41.47 119.63 4,000 115.00/M 500X14N100MV4T 
NPO 50 22pF +20% 0.660 7.02 41.47 119.63 4,000 115.00/M 500X14N220MV4T 
50 47pF +20% 0.660 7.48 44.20 127.50 4,000 122.00/M 500X14N470MV4T 
0603 50 100pF +20% 0.660 7.71 45.57 131.44 4,000 126.00/M 500X14N101MV4T 
6.3 TF +20% 0.660 709-1009-1-ND 9.90 58.50 168.75 709-1009-2-ND 4,000 162.00/M 6R3X14W104MV4T 
50 1,000pF +20% 0.660 709-1005-1-ND 7.02 41.47 119.63 709-1005-2-ND 4,000 115.00/M 500X14W102MV4T 
X7R 50 1,500pF +20% 0.660 7.02 41.47 119.63 4,000 115.00/M 500X14W152MV4T 
50 4,700pF +20% 0.660 7.25 42.84 123.56 4,000 119.00/M 500X14W472MV4T 
50 10,000pF +20% 0.660 8.65 51.09 147.38 4,000 141.00/M 500X14W103MV4T 
50 1,000pF +20% 1.016 13.64 80.60 232.50 4,000 223.00/M 500X15W102MV4T 
0805 | X7R 50 10,000pF +20% 1.016 14.63 86.45 249.38 4,000 239.00/M 500X15W103MV4E 
50 47,000pF +20% 1.016 30.47 180.05 519.38 4,000 499.00/M 500X15W473MV4E 
1206 | X7R 50 pF +20% 1.270 709-1013-1-ND 30.47 180.05 519.38 709-1013-2-ND 3,000 499.00/M 500X18W104MV4E 
1410 | X7R 50 -A0uUF +20% 1.778 709-1017-1-ND 55.00 325.00 937.50 709-1017-2-ND 2,000 900.00/M 500X44W404MV4E 
1812 | X7R 50 ATUF +20% 2.286 709-1016-1-ND 64.90 383.50 1106.25 709-1016-2-ND 1,000 1062.00 500X43W474MV4E 
M LCC Capacitors Physical Characteristics — Dimensions - mm 
Series L WwW B 
H 0402 1.02 +.10 0.51 +.10 0.20 +.10 
High Voltage and Tanceram 0603 1.60 + .20 0.81 +.20 0.25 +.13 
0805 2.03 +.25 1.27 +.25 0.51 +.25 
High Voltage Applications: * Analog and Digital Modems » Lighting Ballast Circuits * Voltage 1206 3.17 +.25 1.57 4.25 0.51 +.25 
Multipliers * DC-DC Converters * LAN/WAN Interface » Back-lighting Inverters 1210 3.18 +.25 2.41 +.25 0.51 +.25 
1808 4.57 +.25 2.03 +.25 0.51 +.25 
Tanceram Applications: * Switching Power Supply Smoothing (Input/Output) »* DC/DC 1812 4.57 +.25 3.17 +.25 0.64 +.38 
Converter Smoothing (Input/Output) * Backlighting Inverters * General Digital Circuits 1825 4.57 £.25 6.35 £.25 0.64 +.38 
2225 5.72 +.25 6.48 +.38 0.64 +.38 
Size wv Capacitance | Dim. (T) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Johanson Dielelectrics 
Code |Type | DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
High Voltage 
NPO | 500 100pF +10% 1.27 709-1019-1-ND 1.70 10.05 28.99 709-1019-2-ND 4,000 28.00/M 501R15N101KV4T 
0805 250 22,000pF +10% 1.27 2.04 12.07 34.82 709-1018-2-NDt 3,000 33.00/M 251R15W223KV4E 
X7R 500 1,000pF +10% 1.27 1.62 9.56 27.56 709-1020-2-ND 4,000 26.00/M 501R15W102KV4T 
500 10,000pF +10% 1.27 3.00 17.75 51.19 709-1021-2-ND 3,000 49.00/M 501R15W103KV4E 
500 100pF +10% 1.27 1.94 11.48 33.11 709-1022-2-ND 3,000 32.00/M 501R18N101KV4E 
500 220pF +5% 1.27 2.47 14.59 42.09 709-1023-2-ND 3,000 40.00/M 501R18N221JV4E 
NPO | 500 470pF 45% 1.27 709-1024-1-ND 2.92 17.23 49.69 709-1024-2-ND 3,000 48.00/M 501R18N471JV4T 
2,000 100pF 45% 1.27 709-1033-1-ND 3.64 21.53 62.10 709-1033-2-ND 3,000 60.00/M 202R18N101JV4E 
2,000 220pF +5% W127 4.66 27.51 79.35 709-1034-2-ND 3,000 76.00/M 202R18N221JV4E 
500 1,000pF +10% 1.27 1.94 11.48 33.11 709-1025-2-ND 3,000 32.00/M 501R18W102KV4E 
1206 500 4,700pF +10% 1.27 2.55 15.07 43.46 709-1026-2-ND 3,000 42.00/M 501R18W472KV4E 
500 10,000pF +10% 1.27 3.16 18.66 53.81 709-1027-2-ND 3,000 52.00/M 501R18W103KV4E 
X7R 500 22,000pF +10% 1.27 3.52 20.81 60.04 709-1028-2-ND 3,000 58.00/M 501R18W223KV4E 
1,000 1,000pF +10% 1.27 2.55 15.07 43.46 709-1029-2-ND 3,000 42.00/M 102R18W102KV4E 
1,000 4,700pF +10% 1.27 3.97 23.44 67.61 709-1031-2-ND 3,000 65.00/M 102R18W472KV4E 
2,000 470pF +10% 1.27 2.55 15.07 43.46 709-1035-2-ND 3,000 42.00/M 202R18W471KV4E 
2,000 1,000pF +10% 1.27 3.28 19.38 55.89 709-1036-2-ND 3,000 54.00/M 202R18W102KV4E 
NPO | 1,000 680pF +10% 1.65 7.04 41.59 119.96 709-1038-2-ND 2,000 115.00/M 102S41N681KV4E 
500 47,000pF +10% 1.65 9.59 56.69 163.54 709-1037-2-ND 1,000 157.00 501S41W473KV4E 
1210 X7R 1,000 10,000pF +10% 1.65 709-1039-1-ND 8.86 52.38 151.11 709-1039-2-ND 2,000 188.00/M 102S41W103KV4E 
2,000 1,000pF +10% 1.65 709-1040-1-ND 5.91 34.92 100.74 709-1040-2-ND 2,000 97.00/M 202S41W102KV4E 
2,000 2,700pF +10% 1.65 709-1041 9.80 57.89 166.99 709-1041-2-ND 2,000 160.00/M 202S41W272KV4E 
NPO 2,000 470pF +10% 2.03 709-1043-1-ND 9.08 53.63 154.71 709-1043-2-ND 2,000 149.00/M 202R29N471KV4E 
3,000 330pF +10% 2.03 709-1044-1-ND 9.64 56.98 164.36 709-1044-2-ND 2,000 158.00/M 302R29N331KV4E 
1808 2,000 150pF +10% 2.03 709-1042-1-ND 6.07 35.88 103.50 709-1042-2-ND 2,000 99.00/M 202R29W151KV4E 
X7R 2,000 470pF +10% 2.03 6.11 36.12 104.19 709-1045-2-ND 2,000 100.00/M 202R29W471KV4E 
2,000 1,000pF +10% 2.03 6.19 36.60 105.56 709-1046-2-ND 2,000 101.00/M 202R29W102KV4E 
3,000 1,000pF +10% 2.03 7.18 42.45 122.44 709-1047-2-ND 2,000 118.00/M 302R29W102KV4E 
500 pF +10% 2.80 21.33 126.06 = 709-1049-2-ND 500 174.50 501S43W104KV4E 
500 22,000pF +10% 2.80 12.99 76.78 = 709-1050-2-ND 500 106.50 501S43W223KV4E 
1,000 10,000pF +10% 2.80 16.39 96.88 — 709-1057-2-ND 500 134.00 102S43W103KV4E 
2,000 470pF +10% 2.80 10.32 61.00 175.95 709-1052-2-ND 1,000 169.00 202S43W471KV4E 
1812 | X7R | 2,000 1,000pF +10% 2.80 709-1053-1-ND 10.65 62.91 181.46 709-1053-2-ND 1,000 174.00 202S43W102KV4E 
2,000 3,300pF +10% 2.80 709-1054-1-ND 13.97 82.52 238.05 709-1054-2-ND 1,000 229.00 202S43W332KV4E 
3,000 150pF +10% 2.80 709-1051-1-ND 10.32 61.00 175.95 709-1051-2-ND 1,000 169.00 302S43W151KV4E 
3,000 1,000pF +10% 2.80 709-1055-1-ND 10.85 64.10 184.91 709-1055-2-ND 1,000 178.00 302S43W102KV4E 
3,000 3,300pF +10% 2.80 709-1056-1-ND 14.30 84.47 i 709-1056-2-ND 500 117.00 302S43W332KV4E 
1825 | X7R | 250 1pF +10% 3.55 709-1048-1-NDt 90.66 535.73 1545.38 709-1048-2-NDt 1,000 1484.00 251S49W105KV4E 
2095 | x7R 2,000 10,000pF +10% 3.81 709-1058-1-ND 69.97 413.48 1192.73 709-1058-2-ND 1,000 1145.00 202S48W103KV4E 
1,000 AF +10% 3.81 709-1059-1-ND 73.42 433.86 = 709-1059-2-ND 500 600.50 102S48W104KV4E 
Tanceram 
0402 | X5R 6.3 1pF +10% 0.64 709-1060-1-ND 1.82 10.76 31.05 709-1060-2-ND 10,000 30.00/M 6R3RO7X105KV4T 
0603 | x5R 10 A7UF +10% 0.89 709-1061 2.39 14.14 40.80 709-1061-2-ND 4,000 39.00/M 100R14X474KV4T 
10 1pF +20% 0.89 709-1062-1-ND 2.11 12.48 36.00 709-1062-2-ND 4,000 35.00/M 100R14X105MV4T 
6.3 10uF +10% 1.27 709-1065-1-ND 9.86 58.24 168.00 709-1065-2-ND 3,000 161.00/M 6R3R15X106KV4E 
osos | x5R 6.3 22uF +10% 1.27 709-1066-1-ND 13.20 78.00 225.00 709-1066-2-ND 2,000 216.00/M 6R3R15X226KV4E 
10 2.2UF +10% 1.27 3.52 20.80 60.00 709-1063-2-ND 3,000 58.00/M 100R15X225KV4E 
10 4.7UF +10% 1.27 7.04 41.60 120.00 709-1064-2-ND 3,000 115.00/M 100R15X475KV4E 
16 1pF +10% 1.27 3.34 19.76 57.00 709-1068-2-ND 3,000 55.00/M 160R18W105KV4E 
X7R 16 2.2UF +10% 1.27 5.28 31.20 90.00 709-1070-2-ND 3,000 86.00/M 160R18W225KV4E 
25 .33yuF +10% 1.27 3.24 19.14 55.20 709-1067-2-ND 3,000 53.00/M 250R18W334KV4E 
1206 25 1pF +10% 1.27 4.66 27.56 79.50 709-1069-2-ND 3,000 76.00/M 250R18W105KV4E 
6.3 10yF +10% 1.27 6.25 36.92 106.50 709-1074-2-ND 2,000 102.00/M 6R3R18X106KV4E 
X5R 10 3.3uF +10% 1.27 709-1071-1-ND 8.36 49.40 142.50 709-1071-2-ND 2,000 137.00/M 100R18X335KV4E 
10 4.7UF +10% 1.27 709-1072-1-ND 6.52 38.53 111.15 709-1072-2-ND 2,000 107.00/M 100R18X475KV4E 
16 4.7UF +20% 1.27 709-1073-1-ND 7.56 44.66 128.81 709-1073-2-ND 2,000 124.00/M 160R18X475MV4E 
6.3 22uF +20% 1.65 709-1078-1-ND 29.91 176.73 = 709-1078-2-ND 500 244.50 6R3S41X226MV4E 
6.3 100uF +20% 1.65 709-1079-1-ND 112.15 662.73 1911.73 709-1079-2-ND 2,000 1835.00/M 6R3S41X107MV4E 
1210 X5R 16 10uF +10% 1.65 709-1076-1-ND 17.11 101.08 291.56 709-1076-2-ND 2,000 280.00/M 160S41X106KV4E 
25 4.7UF +10% 1.65 -ND 12.59 74.41 214.65 709-1075-2-ND 2,000 206.00/M 250S41X475KV4E 
25 10yF +10% 1.65 -ND 18.89 111.62 321.98 709-1077-2-ND 2,000 309.00/M 250S41X106KV4E 
Y5V 10 22uF +80~20% 1.65 -ND 14.69 86.81 250.43 709-1082-2-ND 2,000 240.00/M 100S41Y226ZV4E 
1812 | x5R 6.3 100uF +20% 2.80 -ND 125.93 744.12 = 709-1084-2-ND 500 1030.50 6R3S43X107MV4E 
16 22uF +20% 2.80 709-1083-1-ND 47.22 279.05 = 709-1083-2-ND 500 386.50 160S43X226MV4E 


t+ Tip and Ring Chip 
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KEMET . . . . Size Code Dimensions - mm 
Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Ei) c W B 
0402 1.0+0.05 0.5+0.05 0.20~0.40 
KEMET multilayer ceramic chip capacitors are produced in Plants designed specifically for chip capacitor hee Peed 1.25 (e250v. Yo) 40.2 ae 
manufacture. The process features a high degree of mechanization as well as precise controls over raw materials 1206 3.240.2 1.6+0.2 0.5+0.25 
and process conditions. Ee 1210 3.240.2 2.50.2 0.50.25 
Manufacturing is supplemented by extensive technology, Engineering and Quality Assurance programs. Standard dees ee Aa eee 
end terminations use a nickel barrier layer and a tin overplate to provide excellent solderability. 1825 4,540.3 6.440.4 0.60.35 
The 250VDC or Tip & Ring MLCC capacitors are designed and rated for telecommunication ringer circuits where the & 2220 5.60.4 5.00.4 0.60.35 
capacitor is used to bieeh ae to -52VDC of line sola and pass a 16~25Hz AC signal pulse a Toceovane as 2225 5.60.4 6.3 (2250V: 6.4) +0.4 0.60.35 
Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 5pF +0.25pF 0.5 |399-1000-1-ND 3.88 22.95 66.19 | 399-1000-2-ND 10,000 64.00/M C0402C508C5GACTU 
50 1.2pF +0.25pF 0.5 |399-1001-1-ND 61 3.58 10.31 399-1001-2-ND 10,000 14.00/M C0402C129C5GACTU 
50 1.5pF +0.25pF 0.5 |399-1002-1-ND 61 3.58 10.31 399-1002-2-ND 10,000 14.00/M C0402C159C5GACTU 
50 1.8pF +0.25pF 0.5 |399-1003-1-ND 61 3.58 10.31 399-1003-2-ND 10,000 14.00/M C0402C189C5GACTU 
50 2pF +0.25pF 0.5 |399-1004-1-ND 4.09 24.18 69.75 | 399-1004-2-ND 10,000 67.00/M C0402C209C5GACTU 
50 2.7pF +0.25pF 0.5 |399-1005-1-ND 61 3.58 10.31 399-1005-2-ND 10,000 14.00/M C0402C279C5GACTU 
50 3pF +0.25pF 0.5 |399-1006-1-ND 4.09 24.18 69.75 |399-1006-2-ND 10,000 67.00/M C0402C309C5GACTU 
50 3.3pF +0.25pF 0.5 |399-1007-1-ND 61 3.58 10.31 399-1007-2-ND 10,000 14.00/M C0402C339C5GACTU 
50 5.6pF +0.5pF 0.5 |399-1008-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 399-1008-2-ND 10,000 56.00/M C0402C569D5GACTU 
50 8.2pF +0.5pF 0.5 |399-1009-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 399-1009-2-ND 10,000 56.00/M C0402C829D5GACTU 
50 9.1pF +0.5pF 0.5 |399-1010-1-ND 4.09 24.18 69.75 |399-1010-2-ND 10,000 67.00/M C0402C919D5GACTU 
50 10pF +5% 0.5 |399-1011-1-ND .24 1.43 4.13 | 399-1011-2-ND 10,000 6.00/M C0402C100J5GACTU 
CoG 50 11pF +5% 0.5 |399-1012-1-ND 4.62 27.30 78.75 | 399-1012-2-ND 10,000 76.00/M C0402C110J5GACTU 
(NPo) 50 12pF +5% 0.5 |399-1013-1-ND 53 3.12 9.00 |399-1013-2-ND 10,000 12.00/M C0402C120J5GACTU 
50 15pF +5% 0.5 |399-1014-1-ND 24 1.43 413 |399-1014-2-ND 10,000 6.00/M C0402C150J5GACTU 
50 22pF +5% 0.5 |399-1015-1-ND .24 1.43 413  |399-1015-2-ND 10,000 6.00/M C0402C220J5GACTU 
50 27pF +5% 0.5 |399-1016-1-ND .24 1.43 4.13 | 399-1016-2-ND 10,000 6.00/M C0402C270J5GACTU 
50 33pF +5% 0.5 |399-1017-1-ND .24 1.43 4.13 | 399-1017-2-ND 10,000 6.00/M C0402C330J5GACTU 
50 39pF +5% 0.5 |399-1018-1-ND 24 1.43 413  |399-1018-2-ND 10,000 6.00/M C0402C390J5GACTU 
50 47pF +5% 0.5 |399-1019-1-ND 24 1.43 4.13 |399-1019-2-ND 10,000 6.00/M C0402C470J5GACTU 
50 56pF 45% 0.5 |399-1020-1-ND .24 1.43 4.13 |399-1020-2-ND 10,000 6.00/M C0402C560J5GACTU 
50 75pF 45% 0.5 |399-3191-1-ND 4.62 27.30 78.75 | 399-3191-2-ND 10,000 76.00/M C0402C750J5GACTU 
50 82pF +5% 0.5 |399-3192-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-3192-2-ND 10,000 63.00/M C0402C820J5GACTU 
50 91pF +5% 0.5 |399-3193-1-ND 4.62 27.30 78.75 | 399-3193-2-ND 10,000 76.00/M C0402C910J5GACTU 
50 100pF 5% 0.5 |399-3194-1-ND 24 1.43 413 _|399-3194-2-ND 10,000 6.00/M C0402C101J5GACTU 
25 82pF +5% 0.5 |399-1021-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-1021-2-ND 10,000 63.00/M C0402C820J3GACTU 
25 100pF +5% 0.5 |399-1022-1-ND .24 1.43 4.13 | 399-1022-2-ND 10,000 6.00/M C0402C101J3GACTU 
50 220pF +10% 0.5 |399-1030-1-ND .26 1.56 4.50 | 399-1030-2-ND 10,000 6.00/M C0402C221K5RACTU 
50 330pF +10% 0.5 |399-1023-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-1023-2-ND 10,000 67.00/M C0402C331K5RACTU 
50 470pF +10% 0.5 |399-1025-1-ND .21 1.24 3.56 | 399-1025-2-ND 10,000 5.00/M C0402C471KS5RACTU 
50 560pF +10% 0.5 |399-1026-1-ND 73 4.29 12.38 |399-1026-2-ND 10,000 17.00/M C0402C561K5RACTU 
50 680pF +10% 0.5 |399-1027-1-ND 28 1.63 4.69 _|399-1027-2-ND 10,000 6.00/M C0402C681K5RACTU 
50 1000pF +10% 0.5 |399-1032-1-ND .20 1.17 3.38 | 399-1032-2-ND 10,000 5.00/M C0402C102K5RACTU 
50 1200pF +10% 0.5 |399-1028-1-ND 73 4.29 12.38 | 399-1028-2-ND 10,000 17.00/M C0402C122K5RACTU 
50 1500pF +10% 0.5 |399-1029-1-ND .33 1.95 5.63 | 399-1029-2-ND 10,000 8.00/M C0402C152K5RACTU 
50 1800pF +10% 0.5 |399-3067-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-3067-2-ND 10,000 67.00/M C0402C182K5RACTU 
50 2200pF +10% 0.5 |399-3068-1-ND .23 1.37 3.94 | 399-3068-2-ND 10,000 5.00/M C0402C222K5RACTU 
50 2700pF +10% 0.5 |399-3069-1-ND .39 2.28 6.56 | 399-3069-2-ND 10,000 9.00/M C0402C272K5RACTU 
50 3300pF +10% 0.5 |399-3070-1-ND 31 1.82 5.25 | 399-3070-2-ND 10,000 7.00/M C0402C332K5RACTU 
50 3900pF +10% 0.5 |399-3071-1-ND -30 1.76 5.06 |399-3071-2-ND 10,000 7.00/M C0402C392K5RACTU 
50 4700pF +10% 0.5 |399-3072-1-ND .22 1.30 3.75 | 399-3072-2-ND 10,000 5.00/M C0402C472K5RACTU 
50 5600pF +10% 0.5 _|399-3073-1-ND 2.44 14.43 41.63 | 399-3073-2-ND 10,000 40.00/M C0402C562K5RACTU 
50 6800pF +10% 0.5 |399-3074-1-ND 2.44 14.43 41.63 | 399-3074-2-ND 10,000 40.00/M C0402C682K5RACTU 
0402 50 8200pF +10% 0.5 |399-3075-1-ND 2.44 14.43 41.63 | 399-3075-2-ND 10,000 40.00/M C0402C822K5RACTU 
50 10000pF +10% 0.5 |399-3066-1-ND .24 1.43 4.13  |399-3066-2-ND 10,000 6.00/M C0402C103KSRACTU 
25 470pF +10% 0.5 |399-1024-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-1024-2-ND 10,000 67.00/M C0402C471K3RACTU 
25 1000pF +10% 0.5 |399-1031-1-ND -20 1.17 3.38 | 399-1031-2-ND 10,000 5.00/M C0402C102K3RACTU 
25 2200pF +10% 0.5 |399-1033-1-ND 63 3.71 10.69 | 399-1033-2-ND 10,000 14.00/M C0402C222K3RACTU 
25 3900pF +10% 0.5 |399-1034-1-ND 55 3.25 9.38 | 399-1034-2-ND 10,000 13.00/M C0402C392K3RACTU 
25 4700pF +10% 0.5 |399-1035-1-ND .23 1.37 3.94 | 399-1035-2-ND 10,000 5.00/M C0402C472K3RACTU 
25 5600pF +10% 0.5 |399-1276-1-ND -33 1.95 5.63 | 399-1276-2-ND 10,000 8.00/M C0402C562K3RACTU 
25 8200pF +10% 0.5 |399-1277-1-ND 2.44 14.43 41.63 | 399-1277-2-ND 10,000 40.00/M C0402C822K3RACTU 
25 10000pF +5% 0.5 |399-1279-1-ND -33 1.95 5.63 | 399-1279-2-ND 10,000 8.00/M C0402C103J3RACTU 
25 10000pF +10% 0.5 |399-1278-1-ND .20 1.17 3.38 | 399-1278-2-ND 10,000 5.00/M C0402C103K3RACTU 
16 5600pF +10% 0.5 |399-1036-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-1036-2-ND. 10,000 67.00/M C0402C562K4RACTU 
16 8200pF +10% 0.5 |399-1037-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-1037-2-ND 10,000 67.00/M C0402C822K4RACTU 
16 10000pF +5% 0.5 |399-1039-1-ND 5.39 31.85 91.88 | 399-1039-2-ND 10,000 88.00/M C0402C103J4RACTU 
X7R 16 10000pF +10% 0.5 |399-1038-1-ND .20 1.17 3.38 | 399-1038-2-ND 10,000 5.00/M C0402C103K4RACTU 
16 12000pF +10% 0.5 |399-4875-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 399-4875-2-ND 10,000 70.00/M C0402C123K4RACTU 
16 15000pF +10% 0.5 |399-4878-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 399-4878-2-ND 10,000 70.00/M C0402C153K4RACTU 
16 18000pF +10% 0.5 |399-4881-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 399-4881-2-ND 10,000 70.00/M C0402C183K4RACTU 
16 22000pF +10% 0.5 |399-3518-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 399-3518-2-ND 10,000 70.00/M C0402C223K4RACTU 
16 27000pF +10% 0.5 |399-4888-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 399-4888-2-ND 10,000 70.00/M C0402C273K4RACTU 
16 33000pF +10% 0.5 |399-4891-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 399-4891-2-ND 10,000 70.00/M C0402C333K4RACTU 
16 39000pF +10% 0.5 |399-4894-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 399-4894-2-ND 10,000 70.00/M C0402C393K4RACTU 
16 47000pF +10% 0.5 |399-3519-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 399-3519-2-ND 10,000 70.00/M C0402C473K4RACTU 
16 56000pF +10% 0.5 |399-4901-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 399-4901-2-ND 10,000 70.00/M C0402C563K4RACTU 
16 68000pF +10% 0.5 |399-4904-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 399-4904-2-ND 10,000 70.00/M C0402C683K4RACTU 
16 82000pF +10% 0.5 |399-4907-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 399-4907-2-ND 10,000 70.00/M C0402C823K4RACTU 
16 pF +10% 0.5 |399-3521-1-ND 26 1.56 4.50 | 399-3521-2-ND 10,000 6.00/M C0402C104K4RACTU 
10 12000pF +10% 0.5 |399-4876-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4876-2-ND 10,000 67.00/M C0402C123K8RACTU 
10 15000pF +10% 0.5 |399-4879-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4879-2-ND 10,000 67.00/M C0402C153K8RACTU 
10 18000pF +10% 0.5 |399-4882-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4882-2-ND 10,000 67.00/M C0402C183K8RACTU 
10 22000pF +10% 0.5 |399-4884-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4884-2-ND 10,000 67.00/M C0402C223K8RACTU 
10 27000pF +10% 0.5 |399-4889-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4889-2-ND 10,000 67.00/M C0402C273K8RACTU 
10 33000pF +10% 0.5 |399-4892-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4892-2-ND 10,000 67.00/M C0402C333K8RACTU 
10 39000pF +10% 0.5 |399-4895-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4895-2-ND. 10,000 67.00/M C0402C393K8RACTU 
10 47000pF +10% 0.5 |399-4897-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4897-2-ND 10,000 67.00/M C0402C473K8RACTU 
10 56000pF +10% 0.5 |399-4902-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4902-2-ND 10,000 67.00/M C0402C563K8RACTU 
10 68000pF +10% 0.5 |399-4905-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4905-2-ND 10,000 67.00/M C0402C683K8RACTU 
10 82000pF +10% 0.5 |399-4908-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4908-2-ND 10,000 67.00/M C0402C823K8RACTU 
10 Apr +10% 0.5 |399-3520-1-ND 26 1.56 4.50 |399-3520-2-ND 10,000 6.00/M C0402C104K8RACTU 
6.3 12000pF +10% 0.5 |399-4877-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4877-2-ND 10,000 67.00/M C0402C123K9RACTU 
6.3 15000pF +10% 0.5 |399-4880-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4880-2-ND 10,000 67.00/M C0402C153K9RACTU 
6.3 18000pF +10% 0.5 |399-4883-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4883-2-ND 10,000 67.00/M C0402C183K9RACTU 
6.3 22000pF +10% 0.5 |399-4885-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4885-2-ND 10,000 67.00/M C0402C223K9RACTU 
6.3 27000pF +10% 0.5 |399-4890-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4890-2-ND 10,000 67.00/M C0402C273K9RACTU 
6.3 33000pF +10% 0.5 |399-4893-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4893-2-ND 10,000 67.00/M C0402C333K9RACTU 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
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KEMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont) 


Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
6.3 39000pF +10% 0.5 |399-4896-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4896-2-ND 10,000 67.00/M C0402C393K9RACTU 
6.3 47000pF +10% 0.5 |399-4898-1-ND 4.07 24.05 69.38 |399-4898-2-ND 10,000 67.00/M C0402C473K9RACTU 
X7R 6.3 56000pF +10% 0.5 |399-4903-1-ND 4.07 24.05 69.38 |399-4903-2-ND 10,000 67.00/M C0402C563K9RACTU 
6.3 68000pF +10% 0.5 |399-4906-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4906-2-ND 10,000 67.00/M C0402C683K9RACTU 
6.3 82000pF +10% 0.5 |399-4909-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4909-2-ND 10,000 67.00/M C0402C823K9RACTU 
6.3 pF +10% 0.5 |399-4872-1-ND 50 2.93 8.44 | 399-4872-2-ND 10,000 11.00/M C0402C104K9RACTU 
10 12000pF +10% 0.5 |399-3009-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 399-3009-2-ND 10,000 38.00/M C0402C123K8PACTU 
10 15000pF +10% 0.5 |399-3011-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 399-3011-2-ND 10,000 38.00/M C0402C153K8PACTU 
10 18000pF +10% 0.5 |399-3013-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 399-3013-2-ND 10,000 38.00/M C0402C183K8PACTU 
10 22000pF +10% 0.5 |399-3015-1-ND 2.42 14.30 41.25 | 399-3015-2-ND 10,000 40.00/M C0402C223K8PACTU 
10 27000pF +10% 0.5 |399-3017-1-ND 2.42 14.30 41.25 | 399-3017-2-ND 10,000 40.00/M C0402C273K8PACTU 
10 33000pF +10% 0.5 |399-3019-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 399-3019-2-ND 10,000 41.00/M C0402C333K8PACTU 
10 47000pF +10% 0.5 |399-3021-1-ND 2.64 15.60 45.00 | 399-3021-2-ND 10,000 43.00/M C0402C473K8PACTU 
0402 10 68000pF +10% 0.5 |399-3023-1-ND 2.79) 16.25 46.88 | 399-3023-2-ND 10,000 45.00/M C0402C683K8PACTU 
10 AF +10% 0.5 |399-3027-1-ND 24 1.43 4.13 | 399-3027-2-ND 10,000 6.00/M C0402C104K8PACTU 
6.3 12000pF +10% 0.5 |399-3008-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 399-3008-2-ND 10,000 38.00/M C0402C123K9PACTU 
X5R 6.3 15000pF +10% 0.5 |399-3010-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 399-3010-2-ND 10,000 38.00/M C0402C153K9PACTU 
6.3 18000pF +10% 0.5 |399-3012-1-ND 2.31 13.65 39.38 |399-3012-2-ND 10,000 38.00/M C0402C183K9PACTU 
6.3 22000pF +10% 0.5 |399-3014-1-ND 2.42 14.30 41.25 | 399-3014-2-ND 10,000 40.00/M C0402C223K9PACTU 
6.3 27000pF +10% 0.5 |399-3016-1-ND 2.42 14.30 41.25 | 399-3016-2-ND 10,000 40.00/M C0402C273K9PACTU 
6.3 33000pF +10% 0.5 |399-3018-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 399-3018-2-ND 10,000 41.00/M C0402C333K9PACTU 
6.3 47000pF +10% 0.5 |399-3020-1-ND 2.64 15.60 45.00 | 399-3020-2-ND 10,000 43.00/M C0402C473K9PACTU 
6.3 68000pF +10% 0.5 |399-3022-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 399-3022-2-ND 10,000 45.00/M C0402C683K9PACTU 
6.3 pF +10% 0.5 |399-3026-1-ND A4 2.60 7.50 | 399-3026-2-ND 10,000 10.00/M C0402C104K9PACTU 
6.3 .22UF +10% 0.5 |399-4886-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 399-4886-2-ND 10,000 72.00/M C0402C224K9PACTU 
6.3 22UF +20% 0.5 |399-4887-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 399-4887-2-ND 10,000 70.00/M C0402C224M9PACTU 
6.3 1pF +10% 0.5 |399-4873-1-ND 2.04 12.03 34.69 |399-4873-2-ND 10,000 33.00/M C0402C105K9PACTU 
6.3 1pF +20% 0.5 |399-4874-1-ND 2.04 12.03 34.69 | 399-4874-2-ND 10,000 33.00/M C0402C105M9PACTU 
100 220pF +5% 0.8 |399-4910-1-ND 2.97 17.55 50.63 |399-4910-2-ND 4,000 49.00/M C0603C221J1GACTU 
50 .5pF +0.25pF 0.8 |399-1044-1-ND 4.88 28.86 83.25 |399-1044-2-ND 4,000 80.00/M C0603C508C5GACTU 
50 1pF +0.25pF 0.8 |399-1045-1-ND 4.07 24.05 69.38 |399-1045-2-ND 4,000 67.00/M C0603C109C5GACTU 
50 1.5pF +0.25pF 0.8 |399-1046-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-1046-2-ND 4,000 67.00/M C0603C159C5GACTU 
50 2pF +0.25pF 0.8 | 399-1047-1-ND 4.88 28.86 83.25 | 399-1047-2-ND 4,000 80.00/M C0603C209C5GACTU 
50 3pF +0.25pF 0.8 |399-1048-1-ND 4.88 28.86 83.25 |399-1048-2-ND 4,000 80.00/M C0603C309C5GACTU 
50 10pF +5% 0.8 |399-1049-1-ND 28 1.63 4.69 | 399-1049-2-ND 4,000 6.00/M C0603C100J5GACTU 
50 12pF 45% 0.8 |399-1050-1-ND 39 2.28 6.56 | 399-1050-2-ND 4,000 9.00/M C0603C120J5GACTU 
50 15pF +5% 0.8 |399-1051-1-ND .36 2.15 6.19 | 399-1051-2-ND 4,000 8.00/M C0603C150J5GACTU 
50 18pF +5% 0.8 |399-1052-1-ND 36 2.15 6.19 | 399-1052-2-ND 4,000 8.00/M C0603C180J5GACTU 
50 22pF +5% 0.8 |399-1053-1-ND .36 2.15 6.19 | 399-1053-2-ND 4,000 8.00/M C0603C220J5GACTU 
50 27pF +5% 0.8 |399-1054-1-ND .36 2.15 6.19 | 399-1054-2-ND 4,000 8.00/M C0603C270JS5GACTU 
50 33pF +5% 0.8 |399-1055-1-ND 33 1.95 5.63 | 399-1055-2-ND 4,000 8.00/M C0603C330J5GACTU 
50 47pF +5% 0.8 |399-1056-1-ND 39 2.28 6.56 | 399-1056-2-ND 4,000 9.00/M C0603C470J5GACTU 
50 56pF +5% 0.8 |399-1057-1-ND 29 1.69 4.88 | 399-1057-2-ND 4,000 7.00/M CO603C560J5GACTU 
50 68pF +5% 0.8 |399-1058-1-ND 37 2.21 6.38 | 399-1058-2-ND 4,000 9.00/M CO603C680J5GACTU 
CoG 50 82pF +5% 0.8 |399-1060-1-ND 39 2.28 6.56 | 399-1060-2-ND 4,000 9.00/M C0603C820J5GACTU 
(NPO) 50 82pF +10% 0.8 |399-1059-1-ND 2.20 13.00 37.50 |399-1059-2-ND 4,000 36.00/M C0603C820K5GACTU 
50 100pF +5% 0.8 |399-1061-1-ND 26 1.56 4.50 | 399-1061-2-ND 4,000 6.00/M C0603C101J5GACTU 
50 120pF +5% 0.8 |399-1062-1-ND 39 2.28 6.56 | 399-1062-2-ND 4,000 9.00/M C0603C121J5GACTU 
50 150pF +5% 0.8 |399-1063-1-ND 4 2.60 7.50 | 399-1063-2-ND 4,000 10.00/M C0603C151J5GACTU 
50 180pF +5% 0.8 |399-1064-1-ND 97 5.72 16.50 | 399-1064-2-ND 4,000 22.00/M C0603C181J5GACTU 
50 220pF +5% 0.8 |399-1066-1-ND 48 2.86 8.25 | 399-1066-2-ND 4,000 11.00/M C0603C221J5GACTU 
50 220pF +10% 0.8 |399-1065-1-ND 2.64 15.60 45.00 |399-1065-2-ND 4,000 43.00/M C0603C221K5GACTU 
50 270pF +5% 0.8 |399-1067-1-ND AZ 2.80 8.06 | 399-1067-2-ND 4,000 11.00/M C0603C271J5GACTU 
50 330pF +5% 0.8 |399-1068-1-ND 54 3.19 9.19 | 399-1068-2-ND 4,000 12.00/M C0603C331J5GACTU 
50 390pF +5% 0.8 |399-1069-1-ND 63 3.71 10.69 | 399-1069-2-ND 4,000 14.00/M C0603C391J5GACTU 
50 560pF +5% 0.8 |399-3287-1-ND 72 4.23 12.19 | 399-3287-2-ND 4,000 16.00/M C0603C561J5GACTU 
50 620pF +5% 0.8 |399-3288-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-3288-2-ND 4,000 63.00/M C0603C621J5GACTU 
50 680pF +5% 0.8 |399-3289-1-ND 61 3.58 10.31 399-3289-2-ND 4,000 14.00/M C0603C681J5GACTU 
50 750pF +5% 0.8 |399-3290-1-ND 3.96 23.40 67.50 | 399-3290-2-ND 4,000 65.00/M C0603C751J5GACTU 
50 820pF +5% 0.8 |399-3291-1-ND 99 5.85 16.88 | 399-3291-2-ND 4,000 23.00/M C0603C821J5GACTU 
50 910pF +5% 0.8 |399-3292-1-ND 4.09 24.18 69.75 |399-3292-2-ND 4,000 67.00/M C0603C911J5GACTU 
50 1000pF +5% 0.8 | 399-3293-1-ND 59 3.51 10.13 | 399-3293-2-ND 4,000 14.00/M C0603C102J5GACTU 
0603 100 5600pF +10% 0.8 |399-3186-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3186-2-ND 4,000 54.00/M C0603C562K1RACTU 
100 6800pF +10% 0.8 |399-3187-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3187-2-ND 4,000 54.00/M C0603C682K1RACTU 
100 8200pF +10% 0.8 |399-3188-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3188-2-ND 4,000 54.00/M C0603C822K1RACTU 
100 10000pF 45% 0.8 |399-3190-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 399-3190-2-ND 4,000 81.00/M C0603C103J1RACTU 
100 10000pF +10% 0.8 | 399-3189-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-3189-2-ND 4,000 54.00/M C0603C103K1RACTU 
100 12000pF +10% 0.8 |399-3473-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3473-2-ND 4,000 54.00/M C0603C123K1RACTU 
100 15000pF +10% 0.8 |399-3474-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3474-2-ND 4,000 54.00/M C0603C153K1RACTU 
100 18000pF +10% 0.8 |399-3475-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3475-2-ND 4,000 54.00/M C0603C183K1RACTU 
100 22000pF +10% 0.8 |399-3476-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3476-2-ND 4,000 54.00/M C0603C223K1RACTU 
100 27000pF +10% 0.8 |399-3477-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-3477-2-ND 4,000 54.00/M C0603C273K1RACTU 
100 33000pF +10% 0.8 |399-3478-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3478-2-ND 4,000 54.00/M C0603C333K1RACTU 
100 39000pF +10% 0.8 |399-3479-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3479-2-ND 4,000 54.00/M C0603C393K1RACTU 
50 220pF +10% 0.8 |399-1071-1-ND 42 2.47 7.13 | 399-1071-2-ND 4,000 10.00/M C0603C221K5RACTU 
50 220pF +20% 0.8 |399-1070-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 399-1070-2-ND 4,000 45.00/M C0603C221M5RACTU 
50 270pF +10% 0.8 |399-1072-1-ND 2.86 16.90 48.75 | 399-1072-2-ND 4,000 47.00/M C0603C271K5RACTU 
50 330pF +10% 0.8 |399-1073-1-ND AT 2.80 8.06 | 399-1073-2-ND 4,000 11.00/M C0603C331K5RACTU 
50 390pF +10% 0.8 |399-1074-1-ND 2.86 16.90 48.75 |399-1074-2-ND 4,000 47.00/M C0603C391K5RACTU 
X7R 50 470pF +10% 0.8 |399-1075-1-ND 66 3.90 11.25 | 399-1075-2-ND 4,000 15.00/M C0603C471K5RACTU 
50 560pF +10% 0.8 |399-1076-1-ND 2.86 16.90 48.75 | 399-1076-2-ND 4,000 47.00/M C0603C561K5RACTU 
50 680pF +10% 0.8 |399-1077-1-ND 43 2.54 7.31 399-1077-2-ND 4,000 10.00/M C0603C681K5RACTU 
50 820pF +10% 0.8 |399-1078-1-ND 46 2.73 7.88 | 399-1078-2-ND 4,000 11.00/M C0603C821K5RACTU 
50 1000pF +5% 0.8 |399-1083-1-ND 35 2.08 6.00 | 399-1083-2-ND 4,000 8.00/M C0603C102J5RACTU 
50 1000pF +10% 0.8 |399-1082-1-ND 22 1.30 3.75 | 399-1082-2-ND 4,000 5.00/M C0603C102K5RACTU 
50 1500pF +10% 0.8 |399-1084-1-ND At 2.41 6.94 | 399-1084-2-ND 4,000 9.00/M C0603C152K5RACTU 
50 2200pF +10% 0.8 |399-1085-1-ND 229): 1.69 4.88 | 399-1085-2-ND 4,000 7.00/M C0603C222K5RACTU 
50 3300pF +10% 0.8 |399-1086-1-ND At 2.41 6.94 | 399-1086-2-ND 4,000 9.00/M C0603C332K5RACTU 
50 4700pF +5% 0.8 |399-1088-1-ND 33 1.95 7.50 | 399-1088-2-ND 4,000 8.00/M C0603C472J5RACTU 
50 4700pF +10% 0.8 |399-1087-1-ND 28 1.63 4.69 | 399-1087-2-ND 4,000 6.00/M C0603C472K5RACTU 
50 6800pF +5% 0.8 |399-1090-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 399-1090-2-ND 4,000 70.00/M CO603C682J5RACTU 
50 6800pF +10% 0.8 |399-1089-1-ND 33 1.95 5.63 | 399-1089-2-ND 4,000 8.00/M CO0603C682K5RACTU 
50 10000pF 45% 0.8 |399-1092-1-ND 33 1.95 5.63 | 399-1092-2-ND 4,000 8.00/M C0603C103J5RACTU 
50 10000pF +10% 0.8 |399-1091-1-ND .22 1.30 3.75 | 399-1091-2-ND 4,000 5.00/M C0603C103K5RACTU 
50 22000pF +10% 0.8 |399-1280-1-ND 50 2.93 8.44 | 399-1280-2-ND 4,000 11.00/M C0603C223K5RACTU 
25 22000pF +10% 0.8 |399-1094-1-ND Al 2.41 6.94 | 399-1094-2-ND 4,000 9.00/M C0603C223K3RACTU 
25 AF +5% 0.8 |399-1282-1-ND 4.62 27.30 78.75 | 399-1282-2-ND 4,000 76.00/M C0603C104J3RACTU 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(Continued) 


(to73) 1609 


KEMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
25 AF +10% 0.8 |399-1281-1-ND 1.18 6.96 20.06 |399-1281-2-ND 4,000 19.00/M C0603C104K3RACTU 
25 AF +20% 0.8 |399-1283-1-ND 3.23 19.11 55.13 | 399-1283-2-ND 4,000 53.00/M C0603C104M3RACTU 
16 22000pF +10% 0.8 |399-1093-1-ND 44 2.60 7.50 |399-1093-2-ND 4,000 10.00/M C0603C223K4RACTU 
16 -1pF 45% 0.8 |399-1097-1-ND 83 4.88 14.06 | 399-1097-2-ND 4,000 19.00/M C0603C104J4RACTU 
16 Apr +10% 0.8 |399-1096-1-ND .23 1.37 4.99 |399-1096-2-ND 4,000 6.00/M C0603C104K4RACTU 
16 Apr +20% 0.8 |399-1099-1-ND .23 1.37 3.94 | 399-1099-2-ND 4,000 5.00/M C0603C104M4RACTU 
16 .27UF +10% 0.8 |399-4913-1-ND 4.84 28.60 82.50 |399-4913-2-ND 4,000 79.00/M C0603C274K4RACTU 
16 -33UF +10% 0.8 |399-4916-1-ND 5.06 29.90 86.25 |399-4916-2-ND 4,000 83.00/M C0603C334K4RACTU 
16 .39UF +10% 0.8 |399-4919-1-ND 5.28 31.20 90.00 |399-4919-2-ND 4,000 86.00/M C0603C394K4RACTU 
X7R 16 ATUF +10% 0.8 |399-4922-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 399-4922-2-ND 4,000 90.00/M C0603C474K4RACTU 
10 AF +10% 0.8 |399-1095-1-ND .23 1.37 3.94 | 399-1095-2-ND 4,000 5.00/M C0603C104K8RACTU 
10 .27UF +10% 0.8 |399-4914-1-ND 4.84 28.60 82.50 |399-4914-2-ND 4,000 79.00/M C0603C274K8RACTU 
10 -33UF +10% 0.8 |399-4917-1-ND 5.06 29.90 86.25 |399-4917-2-ND 4,000 83.00/M C0603C334K8RACTU 
10 -39UF +10% 0.8 |399-4920-1-ND 5.28 31.20 90.00 |399-4920-2-ND 4,000 86.00/M C0603C394K8RACTU 
10 ATUF +10% 0.8 |399-4923-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 399-4923-2-ND 4,000 90.00/M C0603C474K8RACTU 
6.3 .27UF +10% 0.8 |399-4915-1-ND 4.84 28.60 82.50 |399-4915-2-ND 4,000 79.00/M C0603C274K9RACTU 
6.3 -33UF +10% 0.8 |399-4918-1-ND 5.06 29.90 86.25 |399-4918-2-ND 4,000 83.00/M C0603C334K9RACTU 
6.3 -39UF +10% 0.8 |399-4921-1-ND 5.28 31.20 90.00 |399-4921-2-ND 4,000 86.00/M C0603C394K9RACTU 
6.3 A7UF +10% 0.8 |399-4924-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 399-4924-2-ND 4,000 90.00/M C0603C474K9RACTU 
10 .27UF +10% 0.8 |399-3111-1-ND 2.60 15.34 44.25 |399-3111-2-ND 4,000 42.00/M C0603C274K8PACTU 
10 .33UF +10% 0.8 |399-3112-1-ND 2.60 15.34 44.25 |399-3112-2-ND 4,000 42.00/M C0603C334K8PACTU 
10 -39UF +10% 0.8 |399-3113-1-ND 2.60 15.34 44.25 | 399-3113-2-ND 4,000 42.00/M C0603C394K8PACTU 
0603 10 A7UF +10% 0.8 |399-3114-1-ND 94 5.53 15.94 |399-3114-2-ND 4,000 21.00/M C0603C474K8PACTU 
10 -56UF +10% 0.8 |399-3115-1-ND 2.60 15.34 44.25 | 399-3115-2-ND 4,000 42.00/M C0603C564K8PACTU 
X5R 10 -68yUF +10% 0.8 |399-3116-1-ND 2.60 15.34 44.25 |399-3116-2-ND 4,000 42.00/M C0603C684K8PACTU 
10 82UF +10% 0.8 |399-3117-1-ND 2.60 15.34 44.25 |399-3117-2-ND 4,000 42.00/M C0603C824K8PACTU 
10 1pF +10% 0.8 |399-3118-1-ND 1.98 11.70 33.75 | 399-3118-2-ND 4,000 32.00/M C0603C105K8PACTU 
10 2.2uF +10% 0.8 |399-4911-1-ND 5.50 32.50 93.75 |399-4911-2-ND 4,000 90.00/M C0603C225K8PACTU 
10 2.2uF +20% 0.8 |399-4912-1-ND 5.39 31.85 91.88 | 399-4912-2-ND 4,000 88.00/M C0603C225M8PACTU 
6.3 2.2uF +10% 0.8 |399-3362-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 399-3362-2-ND 4,000 72.00/M C0603C225K9PACTU 
6.3 4.7UF +10% 0.8 |399-3482-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 399-3482-2-ND 4,000 99.00/M C0603C475K9PACTU 
25 -1pF +80%, -20% | 0.8 |399-1100-1-ND .20 1.17 3.38 | 399-1100-2-ND 4,000 5.00/M C0603C104Z3VACTU 
25 Apr +20% 0.8 |399-1101-1-ND 61 3.58 10.31 399-1101-2-ND 4,000 14.00/M C0603C104M3VACTU 
25 -15uF +80%, -20%| 0.8 |399-1290-1-ND 2.90 17.16 49.50 |399-1290-2-ND 4,000 48.00/M C0603C154Z3VACTU 
25 .22UF +80%, -20% | 0.8 |399-1103-1-ND 3.10 18.33 52.88 |399-1103-2-ND 4,000 51.00/M C0603C224Z3VACTU 
25 -33UF +80%, -20% | 0.8 |399-1292-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 399-1292-2-ND 4,000 56.00/M C0603C334Z3VACTU 
16 AF +80%, -20%| 0.8 |399-1098-1-ND 26 1.56 4.50 |399-1098-2-ND 4,000 6.00/M C0603C104Z4VACTU 
16 -15uF +80%, -20%| 0.8 |399-1289-1-ND 2.83 16.71 48.19 | 399-1289-2-ND 4,000 46.00/M C0603C154Z4VACTU 
Y5V 16 .22UF +80%, -20% | 0.8 |399-1102-1-ND 44 2.60 7.50 |399-1102-2-ND 4,000 10.00/M C0603C224Z4VACTU 
16 -33UF +80%, -20% | 0.8 |399-1291-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 399-1291-2-ND 4,000 49.00/M C0603C334Z4VACTU 
10 A7TUF +80%, -20% | 0.8 |399-3218-1-ND 2.92 17.23 49.69 | 399-3218-2-ND 4,000 48.00/M C0603C474Z8VACTU 
10 -68UF +80%, -20% | 1.0 |399-3220-1-ND 3.96 23.40 67.50 | 399-3220-2-ND 4,000 65.00/M C0603C684Z8VACTU 
10 1pF +80%, -20% | 1.25 |399-3216-1-ND 44 2.60 7.50 |399-3216-2-ND 4,000 10.00/M C0603C105Z8VACTU 
6.3 TUF +80%, -20% | 0.8 |399-3219-1-ND 2.92 17.23 49.69 |399-3219-2-ND 4,000 48.00/M C0603C474Z9VACTU 
6.3 -68uF +80%, -20% | 1.0 |399-3221-1-ND 3.96 23.40 67.50 | 399-3221-2-ND 4,000 65.00/M C0603C684Z9VACTU 
6.3 1pF +80%, -20% |_ 1.25 |399-3217-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 399-3217-2-ND 4,000 22.00/M C0603C105Z9VACTU 
100 10pF +5% 0.78 |399-1109-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 399-1109-2-ND 4,000 20.00/M C0805C100J1GACTU 
100 100pF +5% 0.78 |399-1123-1-ND 68 4.03 11.63 |399-1123-2-ND 4,000 16.00/M C0805C101J1GACTU 
100 220pF 45% 0.78 |399-1128-1-ND 3.08 18.20 52.50 | 399-1128-2-ND 4,000 50.00/M C0805C221J1GACTU 
100 330pF +5% 0.78 |399-1131-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 399-1131-2-ND 4,000 20.00/M C0805C331J1GACTU 
100 1000pF +5% 0.9 |399-1137-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-1137-2-ND 4,000 67.00/M C0805C102J1GACTU 
50 1pF +0.25pF 0.78 |399-1104-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-1104-2-ND 4,000 63.00/M C0805C109C5GACTU 
50 1.5pF +0.25pF 0.78 |399-1105-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-1105-2-ND 4,000 63.00/M C0805C159C5GACTU 
50 2pF +0.25pF 0.78 |399-1106-1-ND 4.62 27.30 78.75 |399-1106-2-ND 4,000 76.00/M C0805C209C5GACTU 
50 3pF +0.25pF 0.78 |399-1107-1-ND 4.62 27.30 78.75 |399-1107-2-ND 4,000 76.00/M C0805C309C5GACTU 
50 10pF +5% 0.78 |399-1108-1-ND 61 3.58 10.31 399-1108-2-ND 4,000 14.00/M C0805C100J5GACTU 
50 12pF +5% 0.78 |399-1110-1-ND .80 4.75 13.69 | 399-1110-2-ND 4,000 18.00/M C0805C120J5GACTU 
50 15pF 45% 0.78 |399-1111-1-ND 79 4.68 13.50 |399-1111-2-ND 4,000 18.00/M C0805C150J5GACTU 
50 18pF 45% 0.78 |399-1112-1-ND 75 4.42 12.75 | 399-1112-2-ND 4,000 17.00/M C0805C180J5GACTU 
50 22pF 45% 0.78 |399-1113-1-ND 97 5.72 16.50 |399-1113-2-ND 4,000 22.00/M C0805C220J5GACTU 
50 27pF +5% 0.78 |399-1114-1-ND -80 4.75 13.69 |399-1114-2-ND 4,000 18.00/M C0805C270J5GACTU 
50 33pF +5% 0.78 |399-1115-1-ND 55 3.25 9.38 |399-1115-2-ND 4,000 13.00/M C0805C330J5GACTU 
CoG 50 39pF 45% 0.78 |399-1116-1-ND 2.20 13.00 37.50 |399-1116-2-ND 4,000 36.00/M C0805C390J5GACTU 
(NPO) 50 47pF 45% 0.78 |399-1117-1-ND 55 3.25 9.38 |399-1117-2-ND 4,000 13.00/M C0805C470J5GACTU 
50 56pF +5% 0.78 |399-1118-1-ND 95 5.59 16.13 |399-1118-2-ND 4,000 22.00/M C0805C560J5GACTU 
50 68pF +5% 0.78 |399-1119-1-ND 97 5.72 16.50 |399-1119-2-ND 4,000 22.00/M C0805C680J5GACTU 
50 82pF +5% 0.78 |399-1120-1-ND 91 5.40 15.56 |399-1120-2-ND 4,000 21.00/M C0805C820J5GACTU 
50 100pF 45% 0.78 |399-1122-1-ND 97 5.72 16.50 |399-1122-2-ND 4,000 22.00/M C0805C101J5GACTU 
50 100pF +10% 0.78 |399-1121-1-ND 50 2.93 8.44 | 399-1121-2-ND 4,000 11.00/M C0805C101KS5GACTU 
0805 50 120pF +5% 0.78 |399-1124-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 399-1124-2-ND 4,000 18.00/M C0805C121J5GACTU 
50 150pF 45% 0.78 |399-1125-1-ND 65 3.84 11.06 |399-1125-2-ND 4,000 15.00/M C0805C151J5GACTU 
50 180pF +5% 0.78 |399-1126-1-ND .78 4.62 13.31 399-1126-2-ND 4,000 18.00/M C0805C181J5GACTU 
50 220pF 45% 0.78 |399-1127-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 399-1127-2-ND 4,000 18.00/M C0805C221J5GACTU 
50 270pF +5% 0.78 |399-1129-1-ND 2.64 15.60 45.00 |399-1129-2-ND 4,000 43.00/M C0805C271J5GACTU 
50 330pF +5% 0.78 |399-1130-1-ND 55 3.25 9.38 | 399-1130-2-ND 4,000 13.00/M C0805C331J5GACTU 
50 390pF 45% 0.78 |399-1132-1-ND 2.86 16.90 48.75 | 399-1132-2-ND 4,000 47.00/M C0805C391J5GACTU 
50 470pF 45% 0.78 |399-1133-1-ND 1.60 9.43 27.19 | 399-1133-2-ND 4,000 26.00/M C0805C471J5GACTU 
50 560pF +5% 0.78 |399-1134-1-ND 1.07 6.31 18.19 | 399-1134-2-ND 4,000 24.00/M C0805C561J5GACTU 
50 680pF +5% 0.78 |399-1135-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 399-1135-2-ND 4,000 18.00/M C0805C681J5GACTU 
50 1000pF 25% 0.78 _|399-1136-1-ND 85 5.01 14.44 | 399-1136-2-ND 4,000 19.00/M C0805C102J5GACTU 
1000 1000pF +10% 1.27 |399-4818-1-ND 5.29 31.27 90.19 |399-4818-2-ND 2,500 87.00/M C0805C102KDRACTU 
250 1000pF +10% 0.78 |399-4666-1-ND 5.78 34.13 98.44 |399-4666-2-ND 4,000 95.00/M C0805C102KARACTU 
250 2200pF +10% 0.78 |399-4667-1-ND 5.78 34.13 98.44 | 399-4667-2-ND 4,000 95.00/M C0805C222KARACTU 
250 4700pF +10% 0.78 |399-4668-1-ND 5.78 34.13 98.44 | 399-4668-2-ND 4,000 95.00/M C0805C472KARACTU 
250 10000pF +10% 0.78 |399-4669-1-ND 1.29 7.61 21.94 | 399-4669-2-ND 4,000 21.00/M C0805C103KARACTU 
250 22000pF +10% 0.78 |399-4670-1-ND 5.78 34.13 98.44 | 399-4670-2-ND 4,000 95.00/M C0805C223KARACTU 
X7R 100 1000pF +10% 0.78 |399-1148-1-ND 1.05 6.18 17.81 399-1148-2-ND 4,000 24.00/M C0805C102K1RACTU 
100 10000pF +10% 0.78 |399-1159-1-ND 43 2.54 7.31 399-1159-2-ND 4,000 10.00/M C0805C103K1RACTU 
100 56000pF +10% 1.0 |399-3483-1-ND 3.54 20.93 60.38 | 399-3483-2-ND 2,500 58.00/M C0805C563K1RACTU 
100 68000pF +10% 1.0 |399-3484-1-ND 3.54 20.93 60.38 | 399-3484-2-ND 2,500 58.00/M C0805C683K1RACTU 
100 82000pF +10% 1.0 |399-3485-1-ND 3.54 20.93 60.38 | 399-3485-2-ND 2,500 58.00/M C0805C823K1RACTU 
100 Apr +10% 1.0 |399-3486-1-ND 3.54 20.93 60.38 | 399-3486-2-ND 2,500 58.00/M C0805C104K1RACTU 
100 12UF +10% 1.25 |399-3488-1-ND 3.54 20.93 60.38 | 399-3488-2-ND 2,500 58.00/M C0805C124K1RACTU 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
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KEMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 220pF +10% 0.78 |399-1138-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 399-1138-2-ND 4,000 59.00/M C0805C221K5RACTU 
50 270pF +10% 0.78 |399-1139-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 399-1139-2-ND 4,000 59.00/M C0805C271K5RACTU 
50 330pF +10% 0.78 |399-1140-1-ND 58 3.45 9.94 |399-1140-2-ND 4,000 13.00/M C0805C331K5RACTU 
50 390pF +10% 0.78 |399-1141-1-ND 3.63 21.45 61.88 |399-1141-2-ND 4,000 59.00/M C0805C391K5RACTU 
50 470pF +10% 0.78 |399-1142-1-ND -57 3.38 9.75 | 399-1142-2-ND 4,000 13.00/M C0805C471K5RACTU 
50 560pF +10% 0.78 |399-1143-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 399-1143-2-ND 4,000 45.00/M C0805C561K5RACTU 
50 680pF +10% 0.78 |399-1144-1-ND 2.75 16.25 46.88 |399-1144-2-ND 4,000 45.00/M C0805C681K5RACTU 
50 820pF +10% 0.78 |399-1145-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 399-1145-2-ND 4,000 45.00/M C0805C821K5RACTU 
50 1000pF +5% 0.78 |399-1149-1-ND 83 4.88 14.06 |399-1149-2-ND 4,000 19.00/M C0805C102J5RACTU 
50 1000pF +10% 0.78 |399-1147-1-ND 34 2.02 5.81 399-1147-2-ND 4,000 8.00/M C0805C102K5RACTU 
50 1000pF +20% 0.78 |399-1146-1-ND 50 2.93 8.44 | 399-1146-2-ND 4,000 11.00/M C0805C102M5RACTU 
50 1500pF +10% 0.78 |399-1150-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 399-1150-2-ND 4,000 45.00/M C0805C152K5RACTU 
50 2200pF +10% 0.78 |399-1151-1-ND 37 2.21 6.38 | 399-1151-2-ND 4,000 9.00/M C0805C222K5RACTU 
50 2700pF +10% 0.78 |399-1152-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 399-1152-2-ND 4,000 45.00/M C0805C272K5RACTU 
50 3300pF +10% 0.78 |399-1153-1-ND 46 2.73 7.88 |399-1153-2-ND 4,000 11.00/M C0805C332K5RACTU 
50 3900pF +10% 0.78 |399-1154-1-ND 51 2.99 8.63 | 399-1154-2-ND 4,000 12.00/M C0805C392K5RACTU 
50 4700pF +10% 0.78 |399-1155-1-ND 43 2.54 7.31 399-1155-2-ND 4,000 10.00/M C0805C472K5RACTU 
50 5600pF +10% 0.78 |399-1156-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 399-1156-2-ND 4,000 45.00/M C0805C562K5RACTU 
50 6800pF +10% 0.78 |399-1157-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 399-1157-2-ND 4,000 45.00/M C0805C682K5RACTU 
50 10000pF +10% 0.78 |399-1158-1-ND 33 1.95 5.63 | 399-1158-2-ND 4,000 8.00/M C0805C103K5RACTU 
50 10000pF +20% 0.78 |399-1160-1-ND 33 1.95 5.63 | 399-1160-2-ND 4,000 8.00/M C0805C103M5RACTU 
50 15000pF +10% 0.9 |399-1161-1-ND 46 2.73 7.88 |399-1161-2-ND 4,000 11.00/M C0805C153K5RACTU 
50 18000pF +10% 0.78 |399-1162-1-ND 3.08 18.20 52.50 |399-1162-2-ND 4,000 50.00/M C0805C183K5RACTU 
50 22000pF +10% 0.78 |399-1163-1-ND 58 3.45 9.94 |399-1163-2-ND 4,000 13.00/M C0805C223K5RACTU 
50 27000pF +10% 0.78 |399-1164-1-ND 67 3.97 11.44 | 399-1164-2-ND 4,000 15.00/M C0805C273K5RACTU 
X7R 50 33000pF +10% 0.78 |399-1165-1-ND 69 4.10 11.81 399-1165-2-ND 4,000 16.00/M C0805C333K5RACTU 
50 47000pF +10% 0.9 |399-1166-1-ND 61 3.58 10.31 399-1166-2-ND 4,000 14.00/M C0805C473K5RACTU 
50 pF +5% 0.9 |399-1171-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 399-1171-2-ND 4,000 20.00/M C0805C104J5RACTU 
50 pF +10% 0.9 |399-1170-1-ND 46 2.73 7.88 |399-1170-2-ND 4,000 11.00/M C0805C104K5RACTU 
50 Apr +20% 0.9 |399-1169-1-ND 46 2.73 7.88 |399-1169-2-ND 4,000 11.00/M C0805C104M5RACTU 
50 12uF +10% 1.0 |399-3487-1-ND 6.39 37.77 108.94 | 399-3487-2-ND 4,000 105.00/M C0805C124K5RACTU 
50 -15uF +10% 0.9 |399-3489-1-ND 6.90 40.76 117.56 | 399-3489-2-ND 4,000 113.00/M C0805C154K5RACTU 
50 .18uF +10% 0.9 |399-3490-1-ND 7.57 44.72 129.00 | 399-3490-2-ND 4,000 124.00/M C0805C184K5RACTU 
50 .22uUF +10% 0.9 |399-3491-1-ND 2.01 11.90 34.31 399-3491-2-ND 4,000 33.00/M C0805C224K5RACTU 
25 pF +10% 0.9 |399-1168-1-ND 45 2.67 7.69 _|399-1168-2-ND 4,000 10.00/M C0805C104K3RACTU 
25 -56UF +10% 1.25 |399-3492-1-ND 11.50 67.93 195.94 | 399-3492-2-ND 2,500 188.00/M C0805C564K3RACTU 
16 pF +10% 0.9 |399-1167-1-ND 83 4.88 14.06 |399-1167-2-ND 4,000 19.00/M C0805C104K4RACTU 
16 pF +10% 1.25 |399-1284-1-ND 95 5.59 16.13 |399-1284-2-ND 2,500 22.00/M C0805C105K4RACTU 
16 1.2uF +10% 1.0 |399-4927-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 399-4927-2-ND 2,500 216.00/M C0805C125K4RACTU 
16 1.5pF +10% 1.25 |399-4930-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 399-4930-2-ND 2,500 216.00/M C0805C155K4RACTU 
16 1.8pF +10% 1.25 |399-4933-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 399-4933-2-ND 2,500 216.00/M C0805C185K4RACTU 
16 2.2UF +10% 1.25 |399-3523-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 399-3523-2-ND 2,500 81.00/M C0805C225K4RACTU 
10 1pF +10% 1.25 |399-1172-1-ND 1.21 Tid: 20.63 | 399-1172-2-ND 2,500 20.00/M C0805C105K8RACTU 
0805 10 1.2uF +10% 1.0 |399-4928-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 399-4928-2-ND 2,500 171.00/M C0805C125K8RACTU 
10 1.5yF +10% 1.25 |399-4931-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 399-4931-2-ND 2,500 171.00/M C0805C155K8RACTU 
10 1.8pF +10% 1.25 |399-4934-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 399-4934-2-ND 2,500 171.00/M C0805C185K8RACTU 
10 2.2UF +10% 1.25 |399-3522-1-ND 3.52 20.80 60.00 |399-3522-2-ND 2,500 58.00/M C0805C225K8RACTU 
6.3 1.2UF +10% 1.0 |399-4929-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 399-4929-2-ND 2,500 171.00/M C0805C125K9RACTU 
6.3 1.5yF +10% 1.25 |399-4932-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 399-4932-2-ND 2,500 171.00/M C0805C155K9RACTU 
6.3 1.8yF +10% 1.25 |399-4935-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 399-4935-2-ND 2,500 171.00/M C0805C185K9RACTU 
6.3 2.2uUF +10% 1.25 |399-4936-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 399-4936-2-ND 2,500 58.00/M C0805C225K9RACTU 
10 1.2uF +10% 0.9 |399-3119-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 399-3119-2-ND 4,000 74.00/M C0805C125K8PACTU 
10 1.5uF +10% 1.0 |399-3121-1-ND 4.73 27.95 80.63 | 399-3121-2-ND 2,500 77.00/M C0805C155K8PACTU 
10 1.8yF +10% 1.25 |399-3123-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 399-3123-2-ND 2,500 81.00/M C0805C185K8PACTU 
10 2.2UF +10% 1.25 |399-3125-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 399-3125-2-ND 2,500 74.00/M C0805C225K8PACTU 
10 2.7UF +10% 0.9 |399-3127-1-ND 7.02 41.47 119.63 | 399-3127-2-ND 4,000 115.00/M C0805C275K8PACTU 
10 3.3uF +10% 1.0 |399-3129-1-ND 7.02 41.47 119.63 | 399-3129-2-ND 2,500 115.00/M C0805C335K8PACTU 
10 3.9uF +10% 1.25 |399-3131-1-ND 7.02 41.47 119.63 | 399-3131-2-ND 2,500 115.00/M C0805C395K8PACTU 
10 4.7UF +10% 1.25 |399-3133-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 399-3133-2-ND 2,500 81.00/M C0805C475K8PACTU 
10 10pF +10% 1.25 |399-4925-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 399-4925-2-ND 2,500 216.00/M C0805C106K8PACTU 
10 10uF +20% 1.25 |399-4926-1-ND 12.65 74.75 215.63 | 399-4926-2-ND 2,500 207.00/M C0805C106M8PACTU 
6.3 1.2uF +10% 0.9 |399-3120-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 399-3120-2-ND 4,000 74.00/M C0805C125K9PACTU 
X5R 6.3 1.5pF +10% 1.0 |399-3122-1-ND 4.73 27.95 80.63 | 399-3122-2-ND 2,500 77.00/M C0805C155K9PACTU 
6.3 1.8yF +10% 1.25 |399-3124-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 399-3124-2-ND 2,500 81.00/M C0805C185K9PACTU 
6.3 2.2UF +10% 1.25 |399-3126-1-ND 3.42 20.22 58.31 399-3126-2-ND 2,500 56.00/M C0805C225K9PACTU 
6.3 2.7UF +10% 0.9 |399-3128-1-ND 7.02 41.47 119.63 | 399-3128-2-ND 4,000 115.00/M C0805C275K9PACTU 
6.3 3.3yF +10% 1.0 |399-3130-1-ND 7.02 41.47 119.63 | 399-3130-2-ND 2,500 115.00/M C0805C335K9PACTU 
6.3 3.9uF +10% 1.25 |399-3132-1-ND 7.02 41.47 119.63 | 399-3132-2-ND 2,500 115.00/M CO0805C395K9PACTU 
6.3 4.7UF +10% 1.25 |399-3134-1-ND 5.61 33.15 95.63 | 399-3134-2-ND 2,500 92.00/M C0805C475K9PACTU 
6.3 5.6uF +10% 1.25 |399-3135-1-ND 14.44 85.35 246.19 | 399-3135-2-ND 2,500 236.00/M CO805C565K9PACTU 
6.3 6.8uF +10% 1.25 |399-3136-1-ND 14.44 85.35 246.19 | 399-3136-2-ND 2,500 236.00/M CO805C685K9PACTU 
6.3 10pF +10% 1.25 |399-3138-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 399-3138-2-ND 3,000 144.00/M C0805C106K9PACTU 
6.3 22uF +20% 1.25 |399-4696-1-ND 27.50 162.50 468.75 | 399-4696-2-ND 2,500 450.00/M C0805C226M9PACTU 
50 pF +80%, -20%} 0.9 |399-1177-1-ND 57 3.38 9.75 |399-1177-2-ND 4,000 13.00/M C0805C104Z5VACTU 
25 1pF +80%, -20% | 1.25 |399-1293-1-ND 5.94 35.10 101.25 | 399-1293-2-ND 2,500 97.00/M C0805C105Z3VACTU 
16 1.5pF +80%, -20% | 1.25 |399-1294-1-ND 6.53 38.61 111.38 | 399-1294-2-ND 2,500 107.00/M C0805C155Z4VACTU 
16 2.2uUF +80%, -20% | 1.25 |399-1295-1-ND 7.18 42.45 122.44 | 399-1295-2-ND 2,500 118.00/M C0805C225Z4VACTU 
ysv 10 3.3uF +80%, -20% | 1.0 |399-3222-1-ND 9.24 54.60 157.50 | 399-3222-2-ND 2,500 151.00/M C0805C335Z8VACTU 
10 4.7UF +80%, -20% | 1.25 |399-3224-1-ND 10.34 61.10 176.25 | 399-3224-2-ND 2,500 169.00/M C0805C475Z8VACTU 
6.3 3.3uF +80%, -20%} 1.0 |399-3223-1-ND 9.24 54.60 157.50 | 399-3223-2-ND 2,500 151.00/M C0805C335Z9VACTU 
6.3 4.7UF +80%, -20% | 1.25 |399-3225-1-ND 10.34 61.10 176.25 |399-3225-2-ND 2,500 169.00/M C0805C475Z9VACTU 
6.3 6.8pF +80%, -20% | 1.25 |399-3294-1-ND 11.99 70.85 204.38 = |— = = C0805C685Z9VACTU 
6.3 10pF +80%, -20% | 1.25 |399-3295-1-ND 10.89 64.35 185.63 | 399-3295-2-ND 3,000 178.00/M C0805C106Z9VACTU 
50 10000pF | +80%, -20%]} 0.78 |399-1173-1-ND 64 3.77 10.88 |399-1173-2-ND 4,000 15.00/M C0805C103Z5UACTU 
25U 50 10000pF +20% 0.78 |399-1174-1-ND 64 3.77 10.88 |399-1174-2-ND 4,000 15.00/M C0805C103M5UACTU 
50 pF +80%, -20%} 0.9 |399-1175-1-ND 75 4.42 12.75 |399-1175-2-ND 4,000 17.00/M C0805C104Z5UACTU 
50 pF +20% 0.9 |399-1176-1-ND 59 3.51 10.13 |399-1176-2-ND 4,000 14.00/M C0805C104M5UACTU 
100 100pF +5% 0.78 |399-1206-1-ND 1.32 7.80 22.50 |399-1206-2-ND 4,000 22.00/M C1206C101J1GACTU 
100 470pF +5% 0.78 |399-1214-1-ND 5.46 32.24 93.00 |399-1214-2-ND 4,000 89.00/M C1206C471J1GACTU 
100 1000pF +5% 0.78 |399-1219-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-1219-2-ND 4,000 63.00/M C1206C102J1GACTU 
coG 50 1pF +0.25pF 0.78 |399-1178-1-ND 7.28 43.03 124.13  |399-1178-2-ND 4,000 119.00/M C1206C109C5GACTU 
1206 (NPO) 50 1.5pF +0.25pF 0.78 _|399-1179-1-ND 7.28 43.03 124.13 |399-1179-2-ND 4,000 119.00/M C1206C159C5GACTU 
50 1.8pF +0.25pF 0.78 |399-1180-1-ND 7.28 43.03 124.13 |399-1180-2-ND 4,000 119.00/M C1206C189C5GACTU 
50 2.2pF +0.25pF 0.78 |399-1181-1-ND 7.28 43.03 124.13 |399-1181-2-ND 4,000 119.00/M C1206C229C5GACTU 
50 2.7pF +0.25pF 0.78 |399-1182-1-ND 7.28 43.03 124.13 |399-1182-2-ND 4,000 119.00/M C1206C279C5GACTU 
50 3.3pF +0.25pF 0.78 |399-1183-1-ND 7.28 43.03 124.13 |399-1183-2-ND 4,000 119.00/M C1206C339C5GACTU 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
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KEMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 3.9pF +0.25pF 0.78 |399-1184-1-ND 7.28 43.03 124.13  |399-1184-2-ND 4,000 119.00/M C1206C399C5GACTU 
50 4.7pF +0.25pF 0.78 |399-1185-1-ND 7.28 43.03 124.13 |399-1185-2-ND 4,000 119.00/M C1206C479C5GACTU 
50 5.1pF +0.25pF 0.78 |399-1186-1-ND 10.54 62.27 179.63 | 399-1186-2-ND 4,000 172.00/M C1206C519C5GACTU 
50 5.6pF +0.25pF 0.78 |399-1187-1-ND 8.78 51.87 149.63 |399-1187-2-ND 4,000 144.00/M C1206C569C5GACTU 
50 6.8pF +0.5pF 0.78 |399-1188-1-ND 4.16 24.57 70.88 | 399-1188-2-ND 4,000 68.00/M C1206C689D5GACTU 
50 7.5pF +0.5pF 0.78 |399-1189-1-ND 4.99 29.51 85.13 | 399-1189-2-ND 4,000 82.00/M C1206C759D5GACTU 
50 8.2pF +0.5pF 0.78 |399-1190-1-ND 4.16 24.57 70.88 |399-1190-2-ND 4,000 68.00/M C1206C829D5GACTU 
50 9.1pF +0.5pF 0.78 |399-1191-1-ND 4.99 29.51 85.13 | 399-1191-2-ND 4,000 82.00/M C1206C919D5GACTU 
50 10pF 45% 0.78 |399-1192-1-ND 1.71 10.08 29.06 |399-1192-2-ND 4,000 28.00/M C1206C100J5GACTU 
50 12pF +5% 0.78 |399-1193-1-ND Brat 10.08 29.06 | 399-1193-2-ND 4,000 28.00/M C1206C120J5GACTU 
50 15pF +5% 0.78 |399-1194-1-ND 1.71 10.08 29.06 |399-1194-2-ND 4,000 28.00/M C1206C150J5GACTU 
50 18pF +5% 0.78 |399-1195-1-ND 1.71 10.08 29.06 |399-1195-2-ND 4,000 28.00/M C1206C180J5GACTU 
50 20pF +5% 0.78 |399-1196-1-ND 4.99 29.51 85.13 | 399-1196-2-ND 4,000 82.00/M C1206C200J5GACTU 
50 22pF 45% 0.78 |399-1197-1-ND 1.71 10.08 29.06 |399-1197-2-ND 4,000 28.00/M C1206C220J5GACTU 
50 27pF +5% 0.78 _|399-1198-1-ND 1.71 10.08 29.06 | 399-1198-2-ND 4,000 28.00/M C1206C270J5GACTU 
50 33pF 45% 0.78 |399-1199-1-ND Bera 10.08 29.06 |399-1199-2-ND 4,000 28.00/M C1206C330J5GACTU 
CoG 50 39pF +5% 0.78 |399-1200-1-ND 4.16 24.57 70.88 |399-1200-2-ND 4,000 68.00/M C1206C390J5GACTU 
50 47pF +5% 0.78 |399-1201-1-ND Bers 10.08 29.06 |399-1201-2-ND 4,000 28.00/M C1206C470J5GACTU 
(NPO) 50 51pF 45% | 0.78 |399-1202-1-ND 499 29.51 85.13 |399-1202-2-ND 4,000 82.00/M | C1206C510J5GACTU 
50 56pF +5% 0.78 |399-1203-1-ND 4.16 24.57 70.88 | 399-1203-2-ND 4,000 68.00/M C1206C560J5GACTU 
50 68pF 45% 0.78 |399-1204-1-ND 4.16 24.57 70.88 |399-1204-2-ND 4,000 68.00/M C1206C680J5GACTU 
50 100pF 45% 0.78 |399-1205-1-ND 1.71 10.08 29.06 |399-1205-2-ND 4,000 28.00/M C1206C101J5GACTU 
50 120pF 45% 0.78 |399-1207-1-ND 4.16 24.57 70.88 |399-1207-2-ND 4,000 68.00/M C1206C121J5GACTU 
50 220pF +10% 0.78 |399-1208-1-ND 4.28 25.29 72.94 |399-1208-2-ND 4,000 70.00/M C1206C221K5GACTU 
50 270pF +10% 0.78 |399-1209-1-ND 4.39 25.94 74.81 399-1209-2-ND 4,000 72.00/M C1206C271KS5GACTU 
50 330pF +10% 0.78 |399-1210-1-ND 4.39 25.94 74.81 399-1210-2-ND 4,000 72.00/M C1206C331K5GACTU 
50 390pF +10% 0.78 |399-1211-1-ND 4.51 26.65 76.88 |399-1211-2-ND 4,000 74.00/M C1206C391K5GACTU 
50 470pF 45% 0.78 |399-1213-1-ND 2.20 13.00 37.50 |399-1213-2-ND 4,000 36.00/M C1206C471J5GACTU 
50 470pF +10% 0.78 |399-1212-1-ND 4.51 26.65 76.88 |399-1212-2-ND 4,000 74.00/M C1206C471K5GACTU 
50 560pF +10% 0.78 |399-1215-1-ND 4.74 28.02 80.81 399-1215-2-ND 4,000 78.00/M C1206C561K5GACTU 
50 680pF +10% 0.78 |399-1216-1-ND 4.97 29.38 84.75 |399-1216-2-ND 4,000 81.00/M C1206C681KS5GACTU 
50 820pF +10% 0.78 |399-1217-1-ND 5.20 30.75 88.69 |399-1217-2-ND 4,000 85.00/M C1206C821K5GACTU 
50 1000pF +5% 0.78 |399-1218-1-ND 1.82 10.73 30.94 |399-1218-2-ND 4,000 30.00/M C1206C102J5GACTU 
50 4700pF +5% 0.9 |399-3503-1-ND 9.82 58.05 167.44 | 399-3503-2-ND 4,000 161.00/M C1206C472J5GACTU 
2000 1000pF +10% 1.65 |399-4819-1-ND 17.84 105.43 304.13 | 399-4819-2-ND 2,000 292.00/M C1206C102KGRACTU 
1000 1000pF +10% 0.75 |399-3437-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 399-3437-2-ND 2,000 58.00/M C1206C102KDRACTU 
1000 4700pF +10% 1.65 |399-4820-1-ND 3.73 22.04 63.56 | 399-4820-2-ND 2,000 61.00/M C1206C472KDRACTU 
500 1000pF +10% 1.15 |399-3436-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 399-3436-2-ND 2,000 72.00/M C1206C102KCRACTU 
500 10000pF +10% 1.4 |399-3438-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 399-3438-2-ND 2,000 135.00/M C1206C103KCRACTU 
250 10000pF +10% 0.78 |399-4671-1-ND 7.85 46.41 133.88 |399-4671-2-ND 4,000 129.00/M C1206C103KARACTU 
250 22000yF +10% 0.78 |399-4672-1-ND 7.85 46.41 133.88 |399-4672-2-ND 4,000 129.00/M C1206C223KARACTU 
250 47000yF +10% 1.0 |399-4673-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 399-4673-2-ND 2,500 135.00/M C1206C473KARACTU 
250 pF +10% 1.25 |399-4674-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-4674-2-ND 2,500 63.00/M C1206C104KARACTU 
100 1000pF +10% 0.78 | 399-1222-1-ND 1.87 11.05 31.88 | 399-1222-2-ND 4,000 31.00/M C1206C102K1RACTU 
100 10000pF +5% 0.78 |399-1238-1-ND 1.98 11.70 33.75 | 399-1238-2-ND 4,000 32.00/M C1206C103J1RACTU 
100 10000pF +10% 0.78 |399-1236-1-ND 1.32 7.80 22.50 |399-1236-2-ND 4,000 22.00/M C1206C103K1RACTU 
100 10000pF +20% 0.78 |399-1235-1-ND 1.32 7.80 22.50 |399-1235-2-ND 4,000 22.00/M C1206C103M1RACTU 
1206 100 56000pF +10% 0.78 |399-1802-1-ND 5.54 32.76 94.50 |399-1802-2-ND 4,000 91.00/M C1206C563K1RACTU 
100 68000pF +10% 0.78 |399-1803-1-ND 6.01 35.49 102.38 | 399-1803-2-ND 4,000 98.00/M C1206C683K1RACTU 
100 82000pF +10% 0.78 |399-1804-1-ND 6.31 37.31 107.63 |399-1804-2-ND 4,000 103.00/M C1206C823K1RACTU 
100 AF +10% 0.78 |399-1805-1-ND 2.37 13.98 40.31 399-1805-2-ND 4,000 39.00/M C1206C104K1RACTU 
100 27 UF +10% 1.25 |399-3494-1-ND 13.21 78.07 225.19 | 399-3494-2-ND 2,500 216.00/M C1206C274K1RACTU 
100 -39UF +10% 1.6 |399-3497-1-ND 15.98 94.45 272.44 | 399-3497-2-ND 2,000 262.00/M C1206C394K1RACTU 
50 1000pF +10% 0.78 |399-1221-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 399-1221-2-ND 4,000 22.00/M C1206C102KSRACTU 
50 1200pF +10% 0.78 |399-1223-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-1223-2-ND 4,000 54.00/M C1206C122K5RACTU 
50 1500pF +10% 0.78 |399-1224-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-1224-2-ND 4,000 54.00/M C1206C152K5RACTU 
50 1800pF +10% 0.78 |399-1225-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-1225-2-ND 4,000 54.00/M C1206C182K5RACTU 
50 2200pF +10% 0.78 |399-1226-1-ND 1.71 10.08 29.06 |399-1226-2-ND 4,000 28.00/M C1206C222K5RACTU 
50 2700pF +10% 0.78 |399-1227-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-1227-2-ND 4,000 54.00/M C1206C272K5RACTU 
50 3300pF +10% 0.78 |399-1228-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-1228-2-ND 4,000 54.00/M C1206C332K5RACTU 
50 3900pF +10% 0.78 |399-1229-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-1229-2-ND 4,000 54.00/M C1206C392K5RACTU 
50 4700pF +10% 0.78 |399-1230-1-ND 1.71 10.08 29.06 |399-1230-2-ND 4,000 28.00/M C1206C472K5RACTU 
50 5600pF +10% 0.78 |399-1231-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-1231-2-ND 4,000 54.00/M C1206C562K5RACTU 
50 6800pF +10% 0.78 |399-1232-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-1232-2-ND 4,000 54.00/M C1206C682K5RACTU 
X7R 50 8200pF +10% 0.78 |399-1233-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-1233-2-ND 4,000 54.00/M C1206C822K5RACTU 
50 10000pF 45% 0.78 |399-1237-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 399-1237-2-ND 4,000 27.00/M C1206C103J5RACTU 
50 10000pF +10% 0.78 |399-1234-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 399-1234-2-ND 4,000 20.00/M C1206C103KSRACTU 
50 12000pF +10% 0.78 |399-1239-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 399-1239-2-ND 4,000 61.00/M C1206C123KSRACTU 
50 15000pF +10% 0.78 |399-1240-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 399-1240-2-ND 4,000 61.00/M C1206C153KSRACTU 
50 18000pF +10% 0.78 |399-1241-1-ND 3.74 22.10 63.75 |399-1241-2-ND 4,000 61.00/M C1206C183KSRACTU 
50 22000pF +10% 0.78 |399-1242-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 399-1242-2-ND 4,000 27.00/M C1206C223K5RACTU 
50 27000pF +10% 0.78 |399-1243-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 399-1243-2-ND 4,000 61.00/M C1206C273K5RACTU 
50 33000pF +10% 0.78 |399-1244-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 399-1244-2-ND 4,000 61.00/M C1206C333KSRACTU 
50 39000pF +10% 0.78 |399-1245-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-1245-2-ND 4,000 63.00/M C1206C393KSRACTU 
50 47000pF +10% 0.78 |399-1246-1-ND 1.34 7.93 22.88 |399-1246-2-ND 4,000 22.00/M C1206C473K5RACTU 
50 68000pF 45% 0.78 |399-1247-1-ND 4.03 23.79 68.63 | 399-1247-2-ND 4,000 66.00/M C1206C683J5RACTU 
50 Apr 45% 0.78 |399-1250-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 399-1250-2-ND 4,000 41.00/M C1206C104J5RACTU 
50 Apr +10% 0.78 |399-1249-1-ND 72 4.23 12.19 |399-1249-2-ND 4,000 16.00/M C1206C104KSRACTU 
50 Apr +20% 0.78 |399-1248-1-ND 72 4.23 12.19 |399-1248-2-ND 4,000 16.00/M C1206C104M5RACTU 
50 .22UF 45% 0.9 |399-1252-1-ND 13.75 81.25 234.38 | 399-1252-2-ND 2,500 225.00/M C1206C224J5RACTU 
50 .22UF +10% 0.9 |399-1251-1-ND 2.51 14.82 42.75 |399-1251-2-ND 2,500 41.00/M C1206C224K5RACTU 
50 .27UF +10% 0.9 |399-3493-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 399-3493-2-ND 4,000 153.00/M C1206C274K5RACTU 
50 .33UF +10% 0.9 |399-3495-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 399-3495-2-ND 4,000 162.00/M C1206C334K5RACTU 
50 -39UF +10% 0.9 |399-3496-1-ND 10.45 61.75 178.13 |399-3496-2-ND 4,000 171.00/M C1206C394KS5RACTU 
50 A7UF +10% 0.9 |399-3498-1-ND 4.64 27.43 79.13 | 399-3498-2-ND 4,000 76.00/M C1206C474K5RACTU 
50 -56UF +10% 0.9 |399-3499-1-ND 12.71 75.08 216.56 | 399-3499-2-ND 4,000 208.00/M C1206C564K5RACTU 
50 -68UF +10% 1.0 |399-3500-1-ND 16.34 96.53 278.44 | 399-3500-2-ND 2,500 267.00/M C1206C684K5RACTU 
25 .33UF +10% 0.78 |399-1285-1-ND 3.51 20.74 59.81 399-1285-2-ND 4,000 57.00/M C1206C334K3RACTU 
25 1pF +10% 1.6 |399-1255-1-ND 1.88 11.12 32.06 | 399-1255-2-ND 2,000 31.00/M C1206C105K3RACTU 
25 1.2uF +10% 1.6 |399-3501-1-ND 14.74 87.10 251.25 | 399-3501-2-ND 2,000 241.00/M C1206C125K3RACTU 
25 1.5uF +10% 1.6 |399-3502-1-ND 15.62 92.30 266.25 | 399-3502-2-ND 2,000 256.00/M C1206C155K3RACTU 
16 .33 UF +10% 0.78 |399-1253-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 399-1253-2-ND 4,000 162.00/M C1206C334K4RACTU 
16 1pF +10% 1.1 |399-1254-1-ND 2.08 12.29 35.44 | 399-1254-2-ND 2,500 34.00/M C1206C105K4RACTU 
16 1.2uF +10% 1.0 |399-1286-1-ND 14.30 84.50 243.75 | 399-1286-2-ND. 4,000 234.00/M C1206C125K4RACTU 
16 2.2uF +10% 1.6 |399-1257-1-ND 4.73 27.95 80.63 | 399-1257-2-ND 2,000 77.00/M C1206C225K4RACTU 
16 2.7uF +10% 0.8 |399-4941-1-ND 17.60 104.00 300.00 |399-4941-2-ND 2,000 288.00/M C1206C275K4RACTU 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KEMMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont.) 


Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type Dc Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
16 3.3yF +10% 1.0 |399-4944-1-ND 18.70 110.50 318.75 | 399-4944-2-ND 2,500 306.00/M C1206C335K4RACTU 
16 3.9UF +10% 1.15 |399-4947-1-ND 18.70 110.50 318.75 | 399-4947-2-ND 2,000 306.00/M C1206C395K4RACTU 
16 4.7UF +10% 1.25 |399-3524-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 399-3524-2-ND 2,500 324.00/M C1206C475K4RACTU 
16 5.6uF +10% 1.6 |399-4952-1-ND 20.90 123.50 356.25 | 399-4952-2-ND 2,000 342.00/M C1206C565K4RACTU 
16 6.8uF +10% 1.6 |399-4955-1-ND 22.00 130.00 375.00 | 399-4955-2-ND 2,000 360.00/M C1206C685K4RACTU 
16 8.2uF +20% 1.6 |399-4960-1-ND 23.10 136.50 393.75 | 399-4960-2-ND 2,000 378.00/M C1206C825M4RACTU 
16 10yF +10% 1.6 |399-3525-1-ND 25.30 149.50 431.25 | 399-3525-2-ND 2,000 414.00/M C1206C106K4RACTU 
16 10yuF +20% 1.6 |399-4939-1-ND 24.20 143.00 412.50 |399-4939-2-ND 2,000 396.00/M C1206C106M4RACTU 
10 1.2uF +10% 1.0 |399-1256-1-ND 14.30 84.50 243.75 | 399-1256-2-ND 4,000 234.00/M C1206C125K8RACTU 
10 2.7UF +10% 0.95 |399-4942-1-ND 17.60 104.00 300.00 | 399-4942-2-ND 2,000 288.00/M C1206C275K8RACTU 
10 3.3yF +10% 1.0 |399-4945-1-ND 18.70 110.50 318.75 | 399-4945-2-ND 2,000 306.00/M C1206C335K8RACTU 
10 3.9UF +10% 1.15 |399-4948-1-ND 18.70 110.50 318.75 | 399-4948-2-ND 2,500 306.00/M C1206C395K8RACTU 
X7R 10 4.7UF +10% 1.25 |399-4950-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 399-4950-2-ND 2,000 108.00/M C1206C475K8RACTU 
10 5.6uF +10% 1.6 |399-4953-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 399-4953-2-ND 2,000 324.00/M C1206C565K8RACTU 
10 6.8uF +10% 1.6 |399-4956-1-ND 20.90 123.50 356.25 | 399-4956-2-ND 2,000 342.00/M C1206C685K8RACTU 
10 8.2uF +10% 1.6 |399-4958-1-ND 22.00 130.00 375.00 | 399-4958-2-ND 2,000 360.00/M C1206C825K8RACTU 
10 10yuF +10% 1.6 |399-4937-1-ND 6.82 40.30 116.25 |399-4937-2-ND 2,000 112.00/M C1206C106K8RACTU 
6.3 2.7UF +10% 0.95 |399-4943-1-ND 17.60 104.00 300.00 | 399-4943-2-ND 2,000 288.00/M C1206C275K9RACTU 
6.3 3.3yF +10% 1.0 |399-4946-1-ND 18.70 110.50 318.75 | 399-4946-2-ND 2,000 306.00/M C1206C335K9RACTU 
6.3 3.9uF +10% 1.15 |399-4949-1-ND 18.70 110.50 318.75 | 399-4949-2-ND 2,500 306.00/M C1206C395K9RACTU 
6.3 4.7UF +10% 1.25 |399-4951-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 399-4951-2-ND 2,000 108.00/M C1206C475K9RACTU 
6.3 5.6uF +10% 1.6 |399-4954-1-ND 19.80 117.00 337.50 |399-4954-2-ND 2,000 324.00/M C1206C565K9RACTU 
6.3 6.8uF +10% 1.6 |399-4957-1-ND 20.90 123.50 356.25 | 399-4957-2-ND 2,000 342.00/M C1206C685K9RACTU 
6.3 8.2uF +10% 1.6 |399-4959-1-ND 22.00 130.00 375.00 |399-4959-2-ND 2,000 360.00/M C1206C825K9RACTU 
1206 6.3 10yF +10% 1.6 |399-4938-1-ND 6.82 40.30 116.25 | 399-4938-2-ND 2,000 112.00/M C1206C106K9RACTU 
25 2.7UF +10% 1.2 |399-3139-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 399-3139-2-ND 2,500 162.00/M C1206C275K3PACTU 
25 3.3yF +10% 1.6 |399-3140-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 399-3140-2-ND 2,000 180.00/M C1206C335K3PACTU 
25 3.9uF +10% 1.6 |399-3141-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 399-3141-2-ND 2,000 180.00/M C1206C395K3PACTU 
25 4.7UF +10% 1.6 |399-3142-1-ND 8.25 48.75 140.63 |399-3142-2-ND 2,000 135.00/M C1206C475K3PACTU 
16 2.2uF +10% 1.1 |399-1263-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 399-1263-2-ND 2,500 144.00/M C1206C225K4PACTU 
16 3.3yF +10% 1.6 |399-1264-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 399-1264-2-ND 2,000 180.00/M C1206C335K4PACTU 
X5R 16 4.7UF +10% 1.6 |399-1265-1-ND 8.64 51.03 147.19 | 399-1265-2-ND 2,000 141.00/M C1206C475K4PACTU 
6.3 6.8uF +10% 1.6 |399-3025-1-ND 14.96 88.40 255.00 |399-3025-2-ND 2,000 245.00/M C1206C685K9PACTU 
6.3 10uF +10% 1.6 |399-3029-1-ND 7.15 42.25 121.88 |399-3029-2-ND 2,000 117.00/M C1206C106K9PACTU 
6.3 12uF +10% 1.6 |399-3226-1-ND 20.35 120.25 346.88 | — = = C1206C126K9PACTU 
6.3 15yuF +10% 1.6 |399-3227-1-ND 21.45 126.75 365.63 |— = _— C1206C156K9PACTU 
6.3 18uF +10% 1.6 |399-3228-1-ND 23.65 139.75 403.13 |— — = C1206C186K9PACTU 
6.3 22uF +10% 1.6 |399-3229-1-ND 17.60 104.00 300.00 | 399-3229-2-ND 2,000 288.00/M C1206C226K9PACTU 
6.3 47UF +20% 1.6 |399-4695-1-ND 44.00 260.00 750.00 | 399-4695-2-ND 2,000 720.00/M C1206C476M9PACTU 
25 1pF +80%, -20% | 0.78 |399-1296-1-ND 6.16 36.40 105.00 | 399-1296-2-ND 2,000 101.00/M C1206C105Z3VACTU 
16 1.5uF +80%, -20% | 0.9 |399-1297-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 399-1297-2-ND 4,000 135.00/M C1206C155Z4VACTU 
16 2.2uF +80%, -20% | 1.0 |399-1260-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 399-1260-2-ND 2,500 45.00/M C1206C225Z4VACTU 
16 3.3yF +80%, -20% | 1.2 |399-1261-1-ND 9.35 55.25 159.38 |399-1261-2-ND 2,500 153.00/M C1206C335Z4VACTU 
Y5V 16 4.7uF +80%, -20% | 1.7 |399-1262-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-1262-2-ND 2,500 54.00/M C1206C475Z4VACTU 
10 6.8uF +80%, -20%| 1.7 |399-1298-1-ND 13.07 77.22 222.75 |399-1298-2-ND 2,000 214.00/M C1206C685Z8VACTU 
10 10yF +80%, -20% | 1.7 |399-1299-1-ND 2.34 13.85 39.94 | 399-1299-2-ND 2,000 38.00/M C1206C106Z8VACTU 
6.3 15yF +80%, -20%| 1.7 |399-3024-1-ND 22.00 130.00 375.00 | 399-3024-2-ND 2,000 360.00/M C1206C156Z9VACTU 
6.3 22uF +80%, -20% | 1.7 |399-3028-1-ND 25.85 152.75 440.63 | 399-3028-2-ND 2,000 423.00/M C1206C226Z9VACTU 
Z5U 50 AF +80%, -20% | 0.78 |399-1258-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 399-1258-2-ND 4,000 20.00/M C1206C104Z5UACTU 
50 Apr +20% 0.78 |399-1259-1-ND 1:21 TAS 20.63 | 399-1259-2-ND 4,000 20.00/M C1206C104M5UACTU 
COG(NPO) 50 10000pF 25% 1.1 |399-1266-1-ND 34.77 205.47 592.69 | 399-1266-2-ND 2,500 569.00/M C1210C103J5GACTU 
2000 100pF +10% 1.4 |399-3439-1-ND 13.20 78.00 225.00 |399-3439-2-ND 2,000 216.00/M C1210C101KGRACTU 
2000 680pF +10% 1.3 |399-3441-1-ND 13.20 78.00 225.00 |399-3441-2-ND 2,000 216.00/M C1210C681KGRACTU 
2000 1800pF 45% 2.57 |399-4821-1-ND 29.50 174.33 502.88 | 399-4821-2-ND 2,000 483.00/M C1210C182JGRACTU 
2000 2200pF 45% 2.57 |399-4822-1-ND 29.50 174.33 502.88 | 399-4822-2-ND 2,000 483.00/M C1210C222JGRACTU 
1500 220pF +10% 1.4 |399-3440-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 399-3440-2-ND 2,000 216.00/M C1210C221KFRACTU 
250 10000pF +10% 0.78 |399-4675-1-ND 13.86 81.90 236.25 | 399-4675-2-ND 4,000 227.00/M C1210C103KARACTU 
250 Apr +10% 1.25 |399-4676-1-ND 16.86 99.65 287.44 | 399-4676-2-ND 2,500 276.00/M C1210C104KARACTU 
100 -1pF +10% 0.95 |399-1268-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-1268-2-ND 2,500 67.00/M €1210C104K1RACTU 
50 Apr +10% 0.78 |399-1267-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 399-1267-2-ND 4,000 59.00/M C1210C104KS5RACTU 
X7R 50 .22UF +10% 0.9 |399-1269-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 399-1269-2-ND 2,500 72.00/M C1210C224K5RACTU 
50 -39UF +10% 0.95 |399-3087-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-3087-2-ND 4,000 297.00/M C1210C394KS5RACTU 
50 TUF +10% 0.95 |399-3089-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-3089-2-ND 4,000 297.00/M C1210C474K5RACTU 
50 -56UF +10% 0.95 |399-3091-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-3091-2-ND 4,000 297.00/M C1210C564K5RACTU 
50 -68UF +10% 0.95 |399-3092-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-3092-2-ND 4,000 297.00/M C1210C684K5RACTU 
50 82uUF +10% 1.1 |399-3093-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 399-3093-2-ND 2,500 324.00/M C1210C824K5RACTU 
50 1pF +10% 1.55 |399-3076-1-ND 6.88 40.63 117.19 | 399-3076-2-ND 2,000 113.00/M C1210C105KSRACTU 
25 1.2uF +10% 1.55 |399-3078-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 399-3078-2-ND 4,000 324.00/M C1210C125K3RACTU 
25 1.5uF +10% 1.55 |399-3080-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 399-3080-2-ND 2,000 324.00/M C1210C155K3RACTU 
25 1.8uF +10% 1.55 |399-3082-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 399-3082-2-ND 2,000 270.00/M C1210C185K3RACTU 
25 2.2uF +10% 1.85 |399-3084-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 399-3084-2-ND 2,000 270.00/M C1210C225K3RACTU 
25 1.2uF +10% 0.95 |399-3077-1-ND 9.35 55.25 159.38 |399-3077-2-ND 2,000 153.00/M C1210C125K3PACTU 
1210 25 1.5uF +10% 0.95 |399-3079-1-ND 9.35 55.25 159.38 |399-3079-2-ND 2,000 153.00/M C1210C155K3PACTU 
25 1.8uF +10% 0.95 |399-3081-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 399-3081-2-ND 4,000 153.00/M C1210C185K3PACTU 
25 2.2uF +10% 1.25 |399-3083-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 399-3083-2-ND 2,500 180.00/M C1210C225K3PACTU 
25 2.7UF +10% 1.25 |399-3143-1-ND 14.85 87.75 253.13 | 399-3143-2-ND 2,500 243.00/M C1210C275K3PACTU 
25 3.3uF +10% 1.55 |399-3144-1-ND 14.85 87.75 253.13 | 399-3144-2-ND 2,000 243.00/M C1210C335K3PACTU 
25 3.9uF +10% 1.85 |399-3145-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-3145-2-ND 2,000 297.00/M C1210C395K3PACTU 
25 4.7UF +10% 2.1 |399-3146-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-3146-2-ND 2,000 297.00/M C1210C475K3PACTU 
16 2.7UF +10% 1.25 |399-3085-1-ND 14.85 87.75 253.13 | 399-3085-2-ND 2,500 243.00/M C1210C275K4PACTU 
16 3.3uF +10% 1.55 |399-3086-1-ND 14.85 87.75 253.13 | 399-3086-2-ND 2,000 243.00/M C1210C335K4PACTU 
16 3.9UF +10% 1.85 |399-3088-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-3088-2-ND 2,000 297.00/M C1210C395K4PACTU 
16 4.7UF +10% 2.1 |399-3090-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-3090-2-ND 2,000 297.00/M C1210C475K4PACTU 
X5R 16 5.6uF +10% 1.85 |399-3147-1-ND 24.20 143.00 412.50 | 399-3147-2-ND 2,500 396.00/M C1210C565K4PACTU 
16 6.8uF +10% 1.85 |399-1288-1-ND 24.20 143.00 412.50 | 399-1288-2-ND 2,000 396.00/M C1210C685K4PACTU 
16 8.2uF +10% 2.1 |399-3149-1-ND 24.20 143.00 412.50 | 399-3149-2-ND 1,800 396.00/M C1210C825K4PACTU 
16 10uF +10% 2.1 |399-3150-1-ND 36.30 214.50 618.75 | 399-3150-2-ND 2,000 594.00/M C1210C106K4PACTU 
10 4.7UF +10% 2.1 |399-1273-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-1273-2-ND 2,000 297.00/M C1210C475K8PACTU 
10 6.8uF +10% 1.85 |399-1274-1-ND 24.20 143.00 412.50 | 399-1274-2-ND 2,000 396.00/M C1210C685K8PACTU 
10 10yF +10% 2.1 |399-1275-1-ND 36.30 214.50 618.75 | 399-1275-2-ND 2,000 594.00/M C1210C106K8PACTU 
10 12uF +10% 0.95 |399-3296-1-ND 23.10 136.50 393.75 | 399-3296-2-ND 2,000 378.00/M C1210C126K8PACTU 
10 15yF +10% 0.95 |399-3298-1-ND 24.20 143.00 412.50 | 399-3298-2-ND 2,500 396.00/M C1210C156K8PACTU 
10 18yuF +10% 1.4 |399-3300-1-ND 25.30 149.50 431.25 | 399-3300-2-ND 2,000 414.00/M C1210C186K8PACTU 
10 22uF +10% 1.55 |399-3302-1-ND 26.40 156.00 450.00 | 399-3302-2-ND 2,000 432.00/M C1210C226K8PACTU 
6.3 12uF +10% 0.95 |399-3297-1-ND 23.10 136.50 393.75 | 399-3297-2-ND 2,500 378.00/M C1210C126K9PACTU 
6.3 15yF +10% 0.95 |399-3299-1-ND 24.20 143.00 412.50 | 399-3299-2-ND 2,500 396.00/M C1210C156K9PACTU 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 
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KEMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type Dc Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
6.3 18uF +10% 1.4. |399-3301-1-ND 25.30 149.50 431.25 | 399-3301-2-ND 2,500 414.00/M C1210C186K9PACTU 
X5R 6.3 22uF +10% 1.55 |399-3303-1-ND 20.90 123.50 356.25 | 399-3303-2-ND 2,000 342.00/M C1210C226K9PACTU 
6.3 47uF +20% 2.5 |399-4961-1-ND 33.00 195.00 562.50 |399-4961-2-ND 1,500 540.00/M C1210C476M9PACTU 
6.3 100uF +20% 2.1 |399-4697-1-ND 105.60 624.00 1800.00 | 399-4697-2-ND 1,000 1728.00 C1210C107M9PACTU 
1210 16 4.7uF +80%, -20% | 1.25 |399-1270-1-ND 15.40 91.00 262.50 |399-1270-2-ND 2,500 252.00/M C1210C475Z4VACTU 
16 6.8uF +80%, -20% | 1.55 |399-1271-1-ND 18.70 110.50 318.75 | 399-1271-2-ND 2,500 306.00/M C1210C685Z4VACTU 
Y5V 16 10yF +80%, -20% | 1.85 |399-1272-1-ND 8.69 51.35 148.13 | 399-1272-2-ND 2,000 142.00/M C1210C106Z4VACTU 
10 15yF +80%, -20% | 1.85 |399-1300-1-ND 26.13 154.38 445.31 399-1300-2-ND 2,500 428.00/M C1210C156Z8VACTU 
10 22uF +80%, -20% | 2.1 |399-1301-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 399-1301-2-ND 1,500 324.00/M C1210C226Z8VACTU 
2500 160pF +5% 2.03 |399-4824-1-ND 41.80 247.00 712.50 |399-4824-2-ND 1,000 684.00 C1808C161JZGACTU 
2500 180pF +5% 2.03 |399-4825-1-ND 41.80 247.00 712.50 | 399-4825-2-ND 1,000 684.00 C1808C181JZGACTU 
2500 200pF +5% 2.03 |399-4826-1-ND 41.80 247.00 712.50 | 399-4826-2-ND 1,000 684.00 C1808C201JZGACTU 
CoG 2500 220pF 45% 2.03 |399-4827-1-ND 42.90 253.50 731.25 | 399-4827-2-ND 1,000 702.00 C1808C221JZGACTU 
(NPO) 2500 240pF +5% 2.03 | 399-4828-1-ND. 42.90 253.50 731.25 | 399-4828-2-ND 1,000 702.00 C1808C241JZGACTU 
2500 270pF +5% 2.03 |399-4829-1-ND 42.90 253.50 731.25 | 399-4829-2-ND 1,000 702.00 C1808C271JZGACTU 
1808 2500 300pF +5% 2.03 |399-4831-1-ND 42.90 253.50 731.25 | 399-4831-2-ND 1,000 702.00 C1808C301JZGACTU 
2500 330pF +5% 2.03 | 399-4832-1-ND. 42.90 253.50 731.25 | 399-4832-2-ND 1,000 702.00 C1808C331JZGACTU 
3000 100pF +10% 1.4 |399-3442-1-ND 18.70 110.50 318.75 | 399-3442-2-ND 1,000 306.00 C1808C101KHRACTU 
2000 1000pF +10% 1.65 |399-3443-1-ND 20.35 120.25 346.88 | 399-3443-2-ND 1,000 333.00 C1808C102KGRACTU 
X7R 2000 2700pF +10% 2.03 |399-4830-1-ND 36.08 213.20 615.00 | 399-4830-2-ND 1,000 590.00 C1808C272KGRACTU 
1000 10000pF 410% 1.9 |399-3444-1-ND 18.70 110.50 318.75 | 399-3444-2-ND 1,000 306.00 C1808C103KDRACTU 
1000 15000pF +10% 2.03 | 399-4823-1-ND 32.55 192.34 554.81 399-4823-2-ND 1,000 533.00 C1808C153KDRACTU 
2500 240pF +5% 1.7 |399-4835-1-ND 50.60 299.00 862.50 | 399-4835-2-ND 1,000 828.00 C1812C241JZGACTU 
2500 270pF +5% 1.7 |399-4836-1-ND 50.60 299.00 862.50 | 399-4836-2-ND 1,000 828.00 C1812C271JZGACTU 
2500 300pF +5% 1.7 |399-4837-1-ND 50.60 299.00 862.50 | 399-4837-2-ND 1,000 828.00 C1812C301JZGACTU 
CoG 2500 330pF 45% 1.7. |399-4838-1-ND 51.70 305.50 881.25 | 399-4838-2-ND 1,000 846.00 C1812C331JZGACTU 
(NPO) 2500 360pF +5% 1.7__|399-4840-1-ND 51.70 305.50 881.25 | 399-4840-2-ND 1,000 846.00 C1812C361JZGACTU 
2500 390pF +5% 1.7 |399-4841-1-ND 51.70 305.50 881.25 | 399-4841-2-ND 1,000 846.00 C1812C391JZGACTU 
2500 430pF +5% 1.7 |399-4843-1-ND 52.80 312.00 900.00 | 399-4843-2-ND 1,000 864.00 C1812C431JZGACTU 
2500 470pF 45% 1.7 |399-4844-1-ND 52.80 312.00 900.00 | 399-4844-2-ND 1,000 864.00 C1812C471JZGACTU 
1000 1000pF +10% 1.4 |399-3445-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-3445-2-ND 1,000 297.00 C1812C102KDGACTU 
3000 1000pF +10% 1.65 |399-3448-1-ND 21.45 126.75 365.63 | 399-3448-2-ND 1,000 351.00 C1812C102KHRACTU 
2000 1000pF +10% 1.65 |399-3447-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-3447-2-ND 1,000 297.00 C1812C102KGRACTU 
2000 3300pF 410% 1.7 |399-4839-1-ND 38.64 228.35 658.69 | 399-4839-2-ND 1,000 632.00 C1812C332KGRACTU 
2000 3900pF +10% 1.7 |399-4842-1-ND 38.67 228.48 659.06 | 399-4842-2-ND 1,000 633.00 C1812C392KGRACTU 
1000 1000pF +10% 1.0 _|399-3446-1-ND 15.40 91.00 262.50 | 399-3446-2-ND 1,000 252.00 C1812C102KDRACTU 
1000 4700pF +10% 1.0 |399-3452-1-ND 15.95 94.25 271.88 | 399-3452-2-ND 1,000 261.00 C1812C472KDRACTU 
1812 1000 10000pF +10% 1.5 |399-3450-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 399-3450-2-ND 1,000 270.00 C1812C103KDRACTU 
1000 18000pF +10% 1.7. |399-4833-1-ND 34.86 205.99 594.19 | 399-4833-2-ND 1,000 570.00 C1812C183KDRACTU 
1000 22000pF +10% 1.7 |399-4834-1-ND 34.88 206.12 594.56 | 399-4834-2-ND 1,000 571.00 C1812C223KDRACTU 
500 10000pF +10% 1.15 |399-3449-1-ND 14.85 87.75 253.13 | 399-3449-2-ND 1,000 243.00 C1812C103KCRACTU 
X7R 500 47000pF +10% 1.65 |399-3453-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 399-3453-2-ND 1,000 270.00 C1812C473KCRACTU 
250 AF 45% 1.0 |399-4677-1-ND 41.80 247.00 712.50 |399-4677-2-ND 1,000 684.00 C1812C104JARACTU 
250 AF +10% 1.0 |399-4678-1-ND 27.82 164.39 474.19 | 399-4678-2-ND 1,000 455.00 C1812C104KARACTU 
250 .22UF +5% 1.5 |399-4679-1-ND 43.89 259.35 748.13 | 399-4679-2-ND 1,000 718.00 C1812C224JARACTU 
250 .22uF +10% 1.5 |399-4680-1-ND 29.21 172.58 497.81 399-4680-2-ND 1,000 478.00 C1812C224KARACTU 
250 .33UF 45% 1.5 |399-4681-1-ND 43.89 259.35 748.13 | 399-4681-2-ND 1,000 718.00 C1812C334JARACTU 
250 -33UF +10% 1.5 |399-4682-1-ND 29.21 172.58 497.81 399-4682-2-ND 1,000 478.00 C1812C334KARACTU 
250 A7UF +5% 1.7 |399-4683-1-ND 43.89 259.35 748.13 | 399-4683-2-ND 1,000 718.00 C1812C474JARACTU 
250 A7UF 410% 1.7 |399-4684-1-ND 29.21 172.58 497.81 399-4684-2-ND 1,000 478.00 C1812C474KARACTU 
50 A7UF +10% 1.0 _|399-3454-1-ND 20.68 122.20 352.50 | 399-3454-2-ND 1,000 338.00 C1812C474K5RACTU 
50 -68uF +10% 1.1 |399-3455-1-ND 26.62 157.30 453.75 | 399-3455-2-ND 1,000 436.00 C1812C684K5RACTU 
50 1pF +10% 1.3 |399-3451-1-ND 22.00 130.00 375.00 | 399-3451-2-ND 1,000 360.00 C1812C105K5RACTU 
2500 510pF +5% 1.7 |399-4847-1-ND 101.20 598.00 1725.00 | 399-4847-2-ND 1,000 1656.00 C1825C511JZGACTU 
2500 560pF +5% 1.7 |399-4848-1-ND 101.20 598.00 1725.00 | 399-4848-2-ND 1,000 1656.00 C1825C561JZGACTU 
2500 620pF 45% 1.7 |399-4849-1-ND 101.20 598.00 1725.00 | 399-4849-2-ND 1,000 1656.00 C1825C621JZGACTU 
CoG 2500 680pF 45% 1.7 |399-4850-1-ND 101.20 598.00 1725.00 | 399-4850-2-ND 1,000 1656.00 C1825C681JZGACTU 
(NPO) 2500 750pF +5% 1.7 |399-4851-1-ND 103.40 611.00 1762.50 | 399-4851-2-ND 1,000 1692.00 C1825C751JZGACTU 
2500 820pF 45% 1.7 |399-4852-1-ND 103.40 611.00 1762.50 | 399-4852-2-ND 1,000 1692.00 C1825C821JZGACTU 
2500 910pF 45% 1.7 |399-4854-1-ND 103.40 611.00 1762.50 | 399-4854-2-ND 1,000 1692.00 C1825C911JZGACTU 
1825 2500 1000pF +5% 1.7__|399-4845-1-ND 103.40 611.00 1762.50 | 399-4845-2-ND 1,000 1692.00 C1825C102JZGACTU 
2000 8200pF +10% 1.7 |399-4853-1-ND 81.13 479.38 1382.81 399-4853-2-ND 1,000 1328.00 C1825C822KGRACTU 
1000 47000pF +10% 1.7 |399-4846-1-ND 73.15 432.25 1246.88 | 399-4846-2-ND 1,000 1197.00 C1825C473KDRACTU 
250 A7UF 410% 1.3. |399-4685-1-ND 60.50 357.50 1031.25 | 399-4685-2-ND 1,000 990.00 C1825C474KARACTU 
X7R 250 -68uF +10% 1.3. |399-4686-1-ND 60.50 357.50 1031.25 | 399-4686-2-ND 1,000 990.00 C1825C684KARACTU 
250 1pF +10% 1.5 |399-4687-1-ND 60.50 357.50 1031.25 | 399-4687-2-ND 1,000 990.00 C1825C105KARACTU 
50 A7UF +10% 1.1 |399-3457-1-ND 54.45 321.75 928.13 | 399-3457-2-ND 1,000 891.00 C1825C474K5RACTU 
50 1pF +10% 1.1 |399-3456-1-ND 60.50 357.50 1031.25 | 399-3456-2-ND 1,000 990.00 C1825C105K5RACTU 
2500 620pF 45% 1.7 |399-4857-1-ND 167.20 988.00 2850.00 |399-4857-2-ND 1,000 2736.00 C2220C621JZGACTU 
2500 680pF 45% 1.7 |399-4858-1-ND 167.20 988.00 2850.00 |399-4858-2-ND 1,000 2736.00 C2220C681JZGACTU 
CoG 2500 750pF 45% 1.7 |399-4859-1-ND 168.30 994.50 2868.75 |399-4859-2-ND 1,000 2754.00 C2220C751JZGACTU 
(NPO) 2500 820pF +5% 1.7 |399-4860-1-ND 168.30 994.50 2868.75 |399-4860-2-ND 1,000 2754.00 C2220C821JZGACTU 
2500 910pF 45% 1.7 |399-4862-1-ND 168.30 994.50 2868.75 | 399-4862-2-ND 1,000 2754.00 C2220C911JZGACTU 
2220 2500 1000pF 45% 1.7__|399-4855-1-ND 168.30 994.50 2868.75 | 399-4855-2-ND 1,000 2754.00 C2220C102JZGACTU 
2000 8200pF +10% 1.7 |399-4861-1-ND 127.60 754.00 2175.00 |399-4861-2-ND 1,000 2088.00 C2220C822KGRACTU 
1000 47000pF +10% 1.7 |399-4856-1-ND 115.50 682.50 1968.75 | 399-4856-2-ND 1,000 1890.00 C2220C473KDRACTU 
X7R 250 A7UF +10% 1.1. |399-4688-1-ND 66.00 390.00 1125.00 | 399-4688-2-ND 1,000 1080.00 C2220C474KARACTU 
250 -68uF 410% 1.3. |399-4689-1-ND 66.00 390.00 1125.00 | 399-4689-2-ND 1,000 1080.00 C2220C684KARACTU 
250 1pF +10% 1.5 _|399-4690-1-ND 66.00 390.00 1125.00 | 399-4690-2-ND 1,000 1080.00 C2220C105KARACTU 
2500 750pF +5% 1.7 |399-4869-1-ND 220.00 1300.00 3750.00 |399-4869-2-ND 1,000 3600.00 C2225C751JZGACTU 
2500 820pF +5% 1.7 |399-4870-1-ND 220.00 1300.00 3750.00 |399-4870-2-ND 1,000 3600.00 C2225C821JZGACTU 
CoG 2500 910pF +5% 1.7 |399-4871-1-ND 220.00 1300.00 3750.00 |399-4871-2-ND 1,000 3600.00 C2225C911JZGACTU 
(NPO) 2500 1000pF 45% 1.7. |399-4863-1-ND 221.10 1306.50 3768.75 |399-4863-2-ND 1,000 3618.00 C2225C102JZGACTU 
2500 1100pF 45% 1.7 |399-4864-1-ND 221.10 1306.50 3768.75 |399-4864-2-ND 1,000 3618.00 C2225C112JZGACTU 
2500 1200pF +5% 1.7__|399-4865-1-ND 221.10 1306.50 3768.75 | 399-4865-2-ND 1,000 3618.00 C2225C122JZGACTU 
2000 12000pF +10% 1.7 |399-4866-1-ND 147.40 871.00 2512.50 | 399-4866-2-ND 1,000 2412.00 C2225C123KGRACTU 
1000 56000pF +10% 1.7 |399-4867-1-ND 133.10 786.50 2268.75 |399-4867-2-ND 1,000 2178.00 C2225C563KDRACTU 
2225 1000 62000pF +10% 1.7 |399-4868-1-ND 134.20 793.00 2287.50 |399-4868-2-ND 1,000 2196.00 C2225C623KDRACTU 
500 AF +10% 1.15 |399-3458-1-ND 82.50 487.50 1406.25 | 399-3458-2-ND 1,000 1350.00 C2225C104KCRACTU 
500 22UF +10% 1.7__|399-3460-1-ND 82.50 487.50 1406.25 | 399-3460-2-ND 1,000 1350.00 C2225C224KCRACTU 
X7R 250 ATUF +10% 1.3. |399-4691-1-ND 72.60 429.00 1237.50 | 399-4691-2-ND 1,000 1188.00 C2225C474KARACTU 
250 -68uF +10% 1.3. |399-4692-1-ND 72.60 429.00 1237.50 | 399-4692-2-ND 1,000 1188.00 C2225C684KARACTU 
250 1pF +10% 1.4 |399-4693-1-ND 72.60 429.00 1237.50 | 399-4693-2-ND 1,000 1188.00 C2225C105KARACTU 
250 1.2uF +10% 1.4 |399-4694-1-ND 72.60 429.00 1237.50 | 399-4694-2-ND 1,000 1188.00 C2225C125KARACTU 
50 1pF +10% 1.0 |399-3459-1-ND 66.55 393.25 1134.38 | 399-3459-2-ND 1,000 1089.00 C2225C105K5RACTU 
50 2.2uUF +10% 1.3 |399-3461-1-ND 105.05 620.75 1790.63 | 399-3461-2-ND 1,000 1719.00 C2225C225K5RACTU 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 
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Monolithic Ceramic Capacitors 
RPE Series 


Features: 


¢ Small size and large capacitance * Low ESR characteristics for high frequency 
* Coated with epoxy resin whose flammability is equivalent to UL94V-0 


Dim. Dim. 
WV | Capaci- Toler- v Digi-Key Pricing Murata WV | Capaci- Toler- oT Digi-Key Pricing Murata 
Fig.| Type | Vde | tance ance (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| Type | Vde | tance ance (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
TOpF | +0.25pF | 25 | 490-3617-ND 28 210 14.98] RPESC2ATROC2P1B03B 39pF 25% 25 | 490-3731-ND 28 2.06 14.73] RPESC1H390J2P1Z03B 
1.2pF | +0.25pF | 25 | 490-3618-ND 31 2.30 16.45 | RPESC2A1R2C2P1B03B 43pF 15% 25 | 490-3736-ND 30 2.24 15.98| RPESC1H430J2P1Z03B 
1.5pF | +0.25pF | 25 | 490-3619-ND 31 2.30 16.45| RPESC2A1R5C2P1B03B 47pF 45% 25 | 490-3740-ND 30 2.24 15.98| RPESC1H470J2P1Z03B 
1.8pF | +0.25pF | 25 | 490-3620-ND 31 2.30 16.45 | RPESC2A1R8C2P1B03B 51pF 45% 25 | 490-3745-ND 30 2.24 15.98| RPESC1H510J2P1Z03B 
2.0pF | +0.25pF | 25 | 490-3633-ND 28 2.10 14.98 RPESC2A2R0C2P1B03B 56pF 25% 25 | 490-3749-ND 28 2.04 14.55 | RPESC1H560J2P1Z03B 
2.2pF | +0.25pF | 25 | 490-3634-ND 31 2.30 16.45 | RPESC2A2R2C2P1B03B 68pF 25% 25 | 490-3757-ND 30 2.24 15.98| RPESC1H680J2P1Z03B 
27pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3635-ND 31 2.30 16.45) RPESC2A2R7C2P1B03B 75pF 5% 25 | 490-3761-ND 30 224 15.98| RPESC1H750J2P1Z03B 
3.0pF | +0.25pF | 25 | 490-3643-ND 28 210 14.98] RPESC2A3R0C2P1B03B 82pF 45% 25 | 490-3768-ND 28 2.04 14.55| RPESC1H820J2P1Z03B 
3.3pF | +0.25pF | 25 | 490-3644-ND 31 2.30 16.45] RPESC2A3R3C2P1B03B 91pF 45% 25 | 490-3773-ND 30 2.24 15.98| RPESC1H910J2P1Z03B 
3.6pF_|_+0.25pF_| 2.5 | 490-3645-ND_ 312.30 16.45 | RPESC2A3R6C2P1B03B 100pF +5% 2.5 | 490-3676-ND 29 2.17 15.50 | RPE5C1H101J2P1A03B 
3.9pF | +0.25pF | 25 | 490-3646-ND 31 2.30 16.45] RPESC2A3R9C2P1B03B 120pF | 45% 2.5 | 490-3682-ND 29 2.17 15.50] RPESC1H121J2P1A03B 
4.7pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3653-ND 31 2.30 16.45 | RPESC2A4R7C2P1B03B 150pF 45% 25 | 490-3689-ND .29 247 15.50) RPESC1H151J2P1A03B 
5.0pF +0.25pF 2.5 | 490-3658-ND .28 2.10 14.98) RPE5C2A5R0C2P1B03B 180pF 45% 25 | 490-3695-ND .29 217 15.50] RPES5C1H181J2P1A03B 
5.6pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3659-ND 37 2.71 19.38 | RPESC2A5R6C2P1B03B cog | so | 2200 45% 25 | 490-3706-ND .29 247 15.50) RPESC1H221J2P1A03B 
6.2pF +0.25pF 2.5 | 490-3662-ND_ 372.71 ‘19.38 | RPESC2A6R2C2P1B03B 270pF 45% 25 | 490-3712-ND .29 2.17 15.50} RPE5C1H271J2P1A03B 
6.8pF +0.25pF 2.5 | 490-3663-ND 37 2.71 19.38 | RPESC2A6R8C2P1B03B 300pF 5% 25 | 490-3720-ND 30 2.24 15.98| RPE5SC1H301J2P1A03B 
10pF 25% 2.5 |) 490-3623-ND 34 2.54 18.13 | RPESC2A100J2P1Z038 330pF |  +5% 25 | 490-3723-ND 30 224 15.98] RPESC1H331J2P1A03B 
11pF 25% 2.5 |) 490-3624-ND 31 2.30 16.45 | RPESC2A110J2P1Z03B 360pF | +5% 25 | 490-3727-ND 30 224 15.98| RPESC1H361J2P1A03B 
12pF 25% 2.5 |) 490-3626-ND 31 2.30 16.45 | RPESC2A120J2P1Z03B 390pF | 45% 25 | 490-3729-ND 30 224 15.98| RPESC1H391J2P1A03B 
13pF 25% 2.5 | 490-3627-ND__.31 2.30 _16.45 | RPESC2A130J2P1Z03B 470pF_|  +5% 2.5 | 490-3738-ND 32 2.33 16.63| RPESC1H471J2P1A03B 
15pF +5% 2.5 | 490-3629-ND 28 2.10 14.98 | RPESC2A150J2P1Z03B S60pF | 25% | 25 | 490-3747-ND 32 233 16.63] RPESC1H561J2P1A03B 
16pF 20% | 2.5 | 490-3630-ND 312.30 16.45 | RPESC2A160J2P1Z03B 680pF | 45% | 25 | 490-3755-ND 34 249 17.78] RPESC1H681J2P1A03B 
18pF +5% 2.5 | 490-3632-ND 28 2.10 14.98 | RPESC2A180J2P1Z03B 820pF | 45% | 25 | 490-3766-ND 34 249 17.78) RPESC1H821J2P1A03B 
20pF |] 86% | 25 eteceguag 31 2.30 16.45 | RPESC2A2002P12038 1,000pF | 45% | 25 | 490-3674-ND 38 2.82 20.15) RPESC1H102J2P1A03B 
2opF | s6% | 25 TEOUSGS:NDE 28 2.10 14.98 | RPESC2A2202P12088 1,200pF | +5% | 3.15 | 490-3680-ND 382.82 20.15 | RPESC1H122J2P1A03B 
2apr |] a8 | 25 RCN 31 2.80 16.45 | RPESC2AD400P12038 1,500pF | +5% | 3.15 | 490-3687-ND 45 3.31 23.68] RPESC1H152J2P1A03B 
100 | 27pF +5% 25 | 490-3642-ND 28 210 14.98) RPESC2A270J2P1Z03B taoopr| 25% | 3.45 | 490-3693-ND 45 3.35 23.90| RPESC1H1e2J2P1C03B 
S0pF ] 28% | 25 BRC eee nny 31 2.80 16.45 | RPESC2AR002P12038 2,200pF | 25% | 3.15 | 490-3704-ND 45 3.35 23.90 | RPESC1H222J2P1C03B 
GapF | 28 | 28 ee 28 210 14.98 | RPESC2AS902P1Z038 220pF | +10% | 25 | 490-3780-ND .28 2.10 14.98] RPER72A221K2P1B03B 
Sopr_| 2506 | 2.5 TRUSSO 28 2.10 14.98 | RPESCOAR9Q2P1Z038 270pF | +10% | 25 | 490-3782-ND 31 2.30 16.45) RPER72A271K2P1B03B 


43pF 45% 2.5 | 490-3655-ND 31 230 16.45} RPE5C2A430J2P1Z03B 
47pF 45% 2.5 | 490-3657-ND 28 210 14.98 | RPESC2A470J2P1Z03B 
56pF 45% 2.5 | 490-3661-ND 31 230 16.45} RPESC2A560J2P1Z03B 
75pF 45% 2.5 | 490-3666-ND 31 230 16.45 | RPESC2A750J2P1Z03B 
82pF 25% 2.5 | 490-3668-ND 312.30 16.45 | RPES5C2A820J2P1Z03B 
91pF 45% 2.5 | 490-3669-ND 31 230 16.45] RPE5C2A910J2P1Z03B 
100pF 45% 2.5 | 490-3622-ND 28 2.10 14.98} RPESC2A101J2P1Z03B 
120pF 45% 2.5 | 490-3625-ND 31 230 16.45} RPESC2A121J2P1Z03B 
150pF 45% 2.5 | 490-3628-ND 31 2.30 16.45 | RPESC2A151J2P1Z03B 
180pF 45% 2.5 | 490-3631-ND 28 2.10 14.98 | RPE5C2A181J2P1Z03B 
1 | CoG 200pF 45% 2.5 | 490-3636-ND 31 230 16.45 | RPE5C2A201J2P1Z03B 
220pF 45% 2.5 | 490-3638-ND 31 2.30 16.45 | RPESC2A221J2P1Z03B 
270pF 45% 2.5 | 490-3641-ND 28 210 14.98} RPE5C2A271J2P1Z03B 
300pF 45% 2.5 | 490-3647-ND 33 240 17.18] RPESC2A301J2P1Z03B 
330pF 45% 2.5 | 490-3649-ND 332.40 17.18 | RPES5C2A331J2P1Z03B 
390pF 45% 2.5 | 490-3651-ND 33 240 17.18} RPE5C2A391J2P1Z03B 
430pF 45% 2.5 | 490-3654-ND 34 2.51 17.93} RPESC2A431J2P1Z03B 
470pF 45% 2.5 | 490-3656-ND 31 2.31 16.53 | RPE5C2A471J2P1Z03B 


330pF 410% 2.5 | 490-3784-ND 28 «2.10 14.98 | RPER72A331K2P1B03B 
470pF 410% 2.5 | 490-3786-ND .28 2.10 14.98 | RPER72A471K2P1B03B 
680pF 410% 2.5 | 490-3788-ND 282.10 14.98 | RPER72A681K2P1B03B 
820pF 410% 2.5 | 490-3790-ND 312.30 16.45 | RPER72A821K2P1B03B 
1,000pF +10% 2.5 | 490-3774-ND 26 «1.88 13.43 | RPER72A102K2P1A03B 
1,200pF 410% 2.5 | 490-3776-ND 26 1.92 13.70 | RPER72A122K2P1A03B 
100 | 1,500pF 410% 2.5 | 490-3777-ND 26 «1.92 13.70 | RPER72A152K2P1A03B 
1,800pF 410% 2.5 | 490-3778-ND 26 =: 1.92 13.70 | RPER72A182K2P1A03B 
2,200pF +10% 2.5 | 490-3779-ND 26 «1.88 13.43 | RPER72A222K2P1A03B 
1 2,700pF 410% 2.5 | 490-3781-ND 26 1.92 13.70 | RPER72A272K2P1A03B 
3,300pF 410% 2.5 | 490-3783-ND .26 1.92 13.70 | RPER72A332K2P1A03B 
4,700pF 410% 2.5 | 490-3785-ND 26 1.88 13.43 | RPER72A472K2P1A03B 
5,600pF 410% 2.5 | 490-3787-ND 322.36 ~—:16.85 | RPER72A562K2P1A03B 
8,200pF 410% 3.15 | 490-3789-ND 33 240 17.18 | RPER72A822K2P1A03B 
12,000pF| — +10% 3.15 | 490-3775-ND 342.51 17.93 | RPER72A123K2P1A03B 
220pF 410% 2.5 | 490-3829-ND 22) 1.65 11.78 | RPER71H221K2P1A03B 
330pF 410% 2.5 | 490-3837-ND 22) 1.59 11.38 | RPER71H331K2P1A03B 


seopr | 25% | 25 | 490-3660-ND 31 2.28 16.30| RPESC2A561J2P1B03B 390pF | 410% | 25 | 490-3840-ND 24 1.75 12.50 | RPER71H391K2P1A03B 
seopr | 25% | 25 | 490-3664-ND 38 281 20.08| RPESC2AG81J2P1BO3B 470pF | 410% | 25 | 490-3846-ND 19 143 10.23| RPER71H471K2P1A03B 
750pF | 25% | 2.5) 490-3665-ND 38 9.81 20.08 | RPESC2A7S1J9P1BO3B X7R 560pF | +10% | 2.5 | 490-3850-ND_ 221.60 _11.43 | RPER71H561K2P1A03B 
scopr | 25% | 345 | 490-3667-ND 35 2.56 18.30| RPESC2A821J2P1B03B 680pF | +10% | 25 | 490-3856-ND 20 146 10.43] RPER71H6B1K2P1A03B 
1,000pF | +5% | 3.15 | 490-3621-ND 413.01 21.53 | RPESC2A102J2P1B03B B20pF | 210% | 25 uO S ee) 22 1.60 11.49) RPER?1H821K2P1A0aB 
TOpF | 20.25pF [25 | 490-3670-ND 28 2.04 14.55 | RPESC{H1ROC2P1B03B 1,000pF) 210% | 25 (egaiiguey 21 1.54 10.98) RPER71H102K2P1A0aB 
1.2pF | +0.25pF | 25 | 490-3671-ND 30 2.24 15.98 | RPESC1H1R2C2P1B03B 1,200pF | 10% =| 25 | 490-3816-ND 231.72 12.30) RPER71H122K2P1A03B 
1.5pF | +0.25pF | 25 | 490-3672-ND 30 2.24 15.98 | RPESC1H1R5C2P1B03B 1,500pF | #10% | 2.5 | 490-3820-ND__ 211.57 11.20 | RPER71H152K2P1A03B 
2.0pF | +0.25pF | 25 | 490-3700-ND 28 2.04 14.55] RPESC1H2ROC2P1B03B 1,800pF ) 410% | 25 | 490-3823-ND 231.72 12.30) RPER71H182K2P1A03B 
2.2pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3701-ND 30 2.24 15.98 | RPESC1H2R2C2P1B03B 50 | 2200PF | 210% =| 2.5 | 490-3827-ND 21 1.54 10.98) RPER71H222K2P1A03B 
27pF | +0.25pF | 25 | 490-3702-ND 30 2.24 15.98] RPESCIH2R7C2P1B03B 2,700pF | 10% =) 2.5 | 490-3831-ND 24 1.75 12.48) RPER71H272K2P1A03B 
3.0pF | +0.25pF | 25 | 490-3717-ND 30 224 15.98) RPESC1H3ROC2P1B03B 3,300pF | 210% | 2.5 | 490-3835-ND 22 1.59 11.38] RPER71H332K2P1A03B 
3.3pF | +0.25pF | 25 | 490-3718-ND 30 2.24 15.98) RPESC1H3R3C2P1B03B 3,900pF | 210% | 2.5 | 490-3839-ND_ 24 1.75 12.48| RPER71H392K2P1A03B 
3.9pF | 20.25pF | 25 | 490-3719-ND 30 2.24 15.98| RPESC1H3R9C2P1B03B 4,700pF | 210% | 2.5 | 490-3844-ND 21 1.56 11.13 | RPER71H472K2P1A03B 
4.0pF | +0.25pF | 25 | 490-3734-ND 28 2.04 14.55| RPESC1H4ROC2P1B03B 6,800pF | 210% | 25 | 490-3854-ND 22 1.59 11.38] RPER71H682K2P1A03B 
47pF | +0.25pF | 25 | 490-3735-ND 30 2.24 15.98] RPESC1H4R7C2P1B03B 10,000pF] 210% | 25 | 490-3812-ND 17 1.22 870] RPER71H103K2P1A03B 
5S.ipF | +20.25pF | 2.5 | 490-3743-ND 36 2.62 18.73| RPESC1H5R1C2P1B03B 15,000pF) — +10% 2.5 | 490-3818-ND 22 1.59 11.38 | RPER71H153K2P1A03B 
5.6pF | +0.25pF | 25 | 490-3744-ND 36 2.62 18.73| RPESC1HSR6C2P1B03B 18,000pF| _ +10% 2.5 | 490-3822-ND 241.75 12.48 | RPER71H183K2P1A03B 
6.0pF +0.5pF 25 | 490-3752-ND 28 2.04 14.55 | RPE5C1H6ROD2P1B03B 22,000pF +10% 2.5 | 490-3825-ND 18 1.35 © 9.63 | RPER71H223K2P1A03B 
6.8pF_| +0.25pF | 2.5 | 490-3753-ND 36 2.62__ 18.73 | RPESC1HGR8C2P1B03B 33,000pF} — +10% 3.15 | 490-3833-ND 19 1.39 9.90 | RPER71H333K2P1A03B 
50 | 7.0pF | +0.5pF | 25 | 490-3760-ND .30 2.24 15.98] RPESC1H7ROD2P1Z03B 47,000pF] 410% | 3.15 | 490-3842-ND 20 1.47 10.50 | RPER71H473K2P1A03B 
8.0pF | 20.5pF | 25 | 490-3763-ND 30 224 15.98| RPESC1HSROD2P1Z03B 56,000pF| 210% | 3.15 | 490-3848-ND 31 2.26 16.13) RPER71HS63K2P1A03B 
8.2pF | 20.25pF | 25 | 490-3764-ND 36 262 18.73| RPESC1H8R2C2P1Z03B 68,000pF| +10% | 3.15 | 490-3852-ND 34 2.47 17.68) RPER71H683K2P1A03B 
9.0pF +0.5pF 2.5 | 490-3771-ND 30 2.24 15.98) RPESC1H9ROD2P1Z03B AUF +10% 3.15 | 490-3810-ND_ 161.21 8.65 | RPER71H104K2P1A03B 
Q.pF_| +0.25pF | 25 | 490-3772-ND 362.62 18.73 | RPESC1H9R1C2P1Z03B 3,300pF | 220% | 25 | 490-3870-ND 52 3.82 27.28| RPEE42A332M2P1B03B 
10pF +5% | 25 | 490-3678-ND 28 2.04 14.55| RPESC1H100J2P1Z03B 4,700pF | 220% | 2.5 | 490-3871-ND 52 3.82 27.28 | RPEE42A472M2P1B03B 
12pF +5% | 25 | 490-3684-ND 28 2.04 14.55| RPESC1H120J2P1Z03B 100 | 6,800pF | +20% | 25 | 490-3872-ND 48 3.55 25.38 | RPEE42A682M2P1B03B 
13pF +5% | 25 | 490-3686-ND 30 2.24 15.98| RPESC1H130J2P1Z03B 10,000pF| 420% | 25 | 490-3868-ND 46 3.38 24.15] RPEE42A103M2P1B03B 
15pF +5% | 25 | 490-3691-ND 28 2.04 14.55| RPESC1H150J2P1Z03B 15,000pF| +20% | 25 | 490-3869-ND 503.71 26.50 | RPEE42A153M2P1B03B 
18pF +5% | 25 | 490-3697-ND 302.24 15.98 | RPESC1H180J2P1Z03B 75U 1,000pF | +20% | 25 | 490-3875-ND  .23 1.70 12.15 | RPEE41H102M2P1A03B 
20pF 5% | 25 | 490-3703-ND 30 2.24 15.98] RPESC1H200J2P1Z03B 2,200pF | 220% | 2.5 | 490-3877-ND 24 1.74 12.40) RPEE41H222M2P1A03B 
22pF 5% | 25 | 490-3708-ND 28 2.04 14.55] RPESC1H220J2P1Z03B 50 [3300 | 220% | 25 | 490-3879-ND 24 1.76 12.58 | RPEE41H332M2P1A03B 
24pF 5% | 25 | 490-3710-ND 30 2.24 15.98| RPESC1H240J2P1Z03B 4,700pF | +20% | 25 | 490-3881-ND 24 1.76 12.58) RPEE41H472M2P1A03B 
27pF 5% | 25 | 490-3714-ND 28 2.04 14.55] RPESC1H270J2P1Z03B 10,000pF} +20% | 25 | 490-3874-ND 18 1.29 9.23] RPEE41H103M2P1A03B 
30pF 5% | 25 | 490-3721-ND 30 2.24 15.98 | RPESC1H300J2P1Z03B 22,000pF| +20% | 25 | 490-3876-ND 18 1.32 9.43] RPEE41H223M2P1A03B 


33pF 25% 2.5 | 490-3725-ND 28 2.04 14.55) RPESC1H330J2P1Z03B 
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Monolithic Ceramic Capacitors — RPE Series (cont) 


tiaorator ta Electrontes 


Dim. Dim. 
WV | Capaci- Toler- T Digi-Key Pricing Murata WV | Capaci- Toler- a Digi-Key Pricing Murata 
Fig.| Type | Vde | tance ance (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| Type | Vde | tance ance (mm) | Part No. 110 100 | PartNo. 
33,000pF) +20% | 25 | 490-3878-ND 20 145 10.38] RPEE41H333M2P1B03B 2,200pF J 5% =| 3.15 | 490-3705-ND 463.38 24.15 | RPESCTH222J2K1A03B 
1 | Z5U | 50 |47,000pF} +20% 2.5 | 490-3880-ND 18 1.32 9.43] RPEE41H473M2P1A03B 2,700pF | +5% 3.15 | 490-3711-ND = 46 3.38 24.15 | RPESC1H272J2K1A03B 
AuF +20% 25 | 490-3873-ND .11. .83 5.90| RPEE41H104M2P1A03B 3,300pF 45% 3.15 | 490-3722-ND 51 3.76 = 26.85 | RPESC1H332J2K1A03B 
1.0pF | 20.25pF | 25 | 490-3699-ND .32 2.35 16.80 | RPESCIH1ROC2K1B03B 3.900pF | 85% | 3.15 ABU 728-ND) 54 4.01 28.65) RPESC1H392J2K1A03B 
2opr | 2025p | 25 | 490-3716-ND 28 204 1455| RPESCIH2ROC2K1B038 CoG | 50 |4,700pF| 45% | 3.15 | 490-3737-ND 56 4.13 29.53 | RPESC1H472J2K1A03B 
5,600pF | +5% | 3.15 | 490-3746-ND 56 413 29.53] RPESC1H562J2K1A03B 
3.0pF | +0.25pF | 25 | 490-3733-ND 32 2.35 16.80] RPESC1H3ROC2K1B03B } 
Be | ance Coral 6,800pF | 45% | 3.15 | 490-3754-ND 56 4.13 29.53) RPESC1H682J2K1C03B 
4.0pF | +0.25pF | 25 | 490-3742-ND 32 235 16.80] RPESC1H4ROC2K1B03B 
8,200pF | 45% | 3.15 | 490-3765-ND 65 4.79 34.23) RPESC1H822J2K1C03B 
5.0pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3751-ND 29 2.11 15.10 | RPESC1H5ROC2K1B03B 
10,000pF| _+5% | 3.15 | 490-3673-ND 69 5.09 36.38 | RPESC1H103J2K1C03B 
6.0pF | +0.5pF | 25 | 490-3759-ND 28 204 14.55 | RPESCIHGROD2K1B03B : 
220pF | +10% | 25 | 490-3830-ND 23 1.67 11.90 | RPER71H221K2K1A03B 
7.0pF | +0.5pF | 25 | 490-3762-ND .28 2.04 14.55 | RPESC1H7ROD2K1Z03B i 
330pF | 410% | 25 | 490-3838-ND 30 2.22 15.85 | RPER71H331K2K1A03B 
B.0pF ) s0.5pF | 25 PO SO Ng 29 211 15.10) RPESCIHBRODZK1Z038 47opF | 410% | 25 | 490-3847-ND 19 1.43 10.23 | RPER71H471K2K1A03B 
10pF +5% 2.5 | 490-3679-ND 28 2.04 14.55 | RPESC1H100J2K1Z03B 680pF | 410% | 2.5 | 490-3857-ND 20 1.46 10.43) RPER71H681K2K1A03B 
12pF 25% 2.5 | 490-3685-ND 28 2.04 14.55 | RPESC1H120J2K1Z03B 1,000pF | 10% 2.5 | 490-3815-ND 211.54 10.98 | RPER71H102K2K1A03B 
15pF 25% 2.5 | 490-3692-ND 28 2.04 14.55 | RPESC1H150J2K1Z03B 1,500pF | +10% 2.5 | 490-3821-ND 21 1.57 11.20] RPER71H152K2K1A03B 
18pF 5% 2.5 | 490-3698-ND .28 2.04 14.55 | RPESC1H180J2K1Z03B 2,200pF | +10% | 2.5 | 490-3828-ND 21 1.54 10.98) RPER71H222K2K1A03B 
22pF 15% 2.5 | 490-3709-ND 28 2.04 14.55 | RPESC1H220J2K1Z03B 3,300pF | 410% | 25 | 490-3836-ND 22 1.59 11.38) RPER71H332K2K1A03B 
27pF 45% 25 |490-3715-ND 32 235 16.80) RPESC1H270J2K1Z03B 4,700pF | +10% | 2.5 | 490-3845-ND 21 1.56 11.13) RPER71H472K2K1A03B 
33pF +5% 2.5 | 490-3726-ND .28 2.04 14.55 | RPESC1H330J2K1Z03B 5.600pF | +10% | 2.5 | 490-3849-ND 24 1.75 12.48 | RPER71H562K2P1A03B 
30pF 25% 25 | 490-3732-ND 28 2.04 14.55 | RPESCTH390J2K1Z03B » | yar} so |S800PF | 210% | 2.5 | 490-3855-ND 22 1.59 11.38] RPER71H682K2K1A03B 
47pF 45% 25 |490-3741-ND 28 2.04 14.55 | RPESC1H470J2K1Z03B 10,000pF)  +10% | 25 | 490-3813-ND 17 1.22 8.70| RPER71H103K2K1A03B 
>| cog! so | 56°F +5% 2.5 | 490-3750-ND 28 2.04 14.55| RPESC1H560J2K1A03B 15,000pF| +10% | 25 | 490-3819-ND .22 1.59 11.38 | RPER71H153K2K1A03B 
5 68pF +5% 25 | 490-3758-ND .28 2.04 14.55] RPE5C1H680J2K1Z03B 22,000pF) +10% 2.5 | 490-3826-ND 18 1.35 9.63 | RPER71H223K2K1A03B 
82pF +5% 2.5 |490-3769-ND .32 2.35 16.80| RPESC1H820J2K1Z03B 33,000pF| — +10% 3.15 | 490-3834-ND 191.39 9.90 | RPER71H333K2K1A03B 
100pF | 25% 25 | 490-3677-ND 272.01 14.38 | RPESC1H101J2K1A03B 47,000pF| +10% | 3.15 | 490-3843-ND 20 147 10.50] RPER71H473K2K1A03B 
120pF | 45% 25 | 490-3683-ND 27 201 1438] RPESCIH121J2K1A03B 68,000pF) +10% | 3.15 | 490-3853-ND 31 226 16.13) RPER71H683K2K1A03B 
450pr | 5% 25 | 490-3690-ND 27 201 1438 | RPESCIH151J2K1A03B Ayr 210% | 3.15 | 490-3811-ND 16 1.21 8.65| RPER71H104K2K1A03B 
180pF | 25% 96 WGGMESARIN 57 201 1438| RPESCIHiaTIOKIADSB 15uF | 410% | 3.45 | 490-3817-ND 53 3.92 28.00 RPER71H154K2K1C03B 
: : ; ; .22uF | 410% | 3.15 | 490-3824-ND 473.47 24.80 | RPER71H224K2K1C03B 
220pF | +5% 25 | 490-3707-ND 27 2.01 14.38 | RPESC1H221J2K1A03B 
Z B3auF | 410% | 3.15 | 490-3832-ND 62 4.54 32.40 | RPER71H334K2K1C03B 
270pF | 25% 25 |490-3713-ND 27 2.01 14.38 | RPESC1H271J2K1A03B 
i A7uF | +10% | 3.15 | 490-3841-ND_.59 4.38 31.28 | RPER71H474K2K1C03B 
330pF |  +5% 25 | 490-3724-ND 28 2.08 14.85| RPESC1H331J2K1A03B as 
T,000pF | +80%-20%| 25 |490-3861-ND 22 1.61 11.53] RPEFSTH10272K1A03B 
SO0pE | ae 2.5 | 490-3730-ND 28 2.08 14.85 | RPESC1H391J2K1A03B 2,200pF | +80%-20% | 2.5 | 490-3864-ND 22 1.61 11.53) RPEF51H22272K1A03B 
ATOpF | 35% = | 25 ONY 29 2.16 15.45) RPESCIHA7 1U2KiA0aB 4,700pF | +80%-20% | 2.5 | 490-3867-ND 22 1.61 11.53) RPEFS1H472Z2K1A03B 
S6OpF | 25% | 25 (OUSIDE 20 2.16 15.45] RPESCIHS61UZKiA0SB 10,000pF| +80%-20% | 2.5 | 490-3860-ND 17 1.24 8.88) RPEF51H103Z2K1A03B 
680pF 25% 2.5 | 490-3756-ND 31 2.31 16.50) RPESC1H681J2K1A03B Y5V | 50 |22,000pF | +80%-20% | 2.5 | 490-3863-ND 17 1.28 9.13 | RPEF51H22372K1A03B 
820pF +5% 2.5 | 490-3767-ND 31 2.31 16.50 | RPE5C1H821J2K1A03B 47,000pF| +80%-20% | 25 | 490-3866-ND 17 1.28 9.13] RPEF51H473Z2K1A03B 
1,000pF | 45% 2.5 | 490-3675-ND 36 2.62 18.73 | RPESC1H102J2K1A03B AyF | #80%-20% | 2.5 | 490-3859-ND 09 69  4.90| RPEFS1H104Z2K1A03B 
1,200pF | #5% «=| 8.15 | 490-3681-ND 36 2.62 18.73) RPESC1H122J2K1A03B .22uF | +#80%-20% | 3.15 | 490-3862-ND 20 149 10.68| RPEFS1H22472K1A03B 
1,500pF | 45% | 3.15 | 490-3688-ND 42 3.07 21.95 | RPESC1H152J2K1A03B ATF | +#80%-20% | 3.15 | 490-3865-ND 31 2.28 16.28 | RPEFS1H474Z2K1C03B 
1,800pF | +5% | 3.15 | 490-3694-ND 463.38 24.15 | RPESC1H182J2K1A03B 3 [xR] 50 | .68uF | +10% | 3.15 | 490-3851-ND 1.48 10.89 77.75] RPER71HO84K3K1C03B 
RDE Series Fig. 1 — Inside Crimp Fig. 2— Inside Crimp Fig. 3 — Inside Crimp Fig. 5 — Straight Long af 
5.0 jo 5.0 14.0 eras 1 
Features: Max. jt a5 +e 3.15 Max.| 4.5 113.15 1 Max. |Max. [7 Max: 


¢ Small size and large ca- 
pacitance 


¢ Low ESR characteristics 


Max. 


Max 


Max. Max. 


for high frequency 
¢ Coated with epoxy resin 
whose flammability is 
equivalent to UL94V-0 
WV | Capaci- | Toler- | Digi-Key Pricing Murata wv Capaci- | Toler- | Digi-Key Pricing Murata 
Fig.| Type | Vde tance ance | PartNo. 1 10 100 | Part No. Fig.| Type | Vde tance ance | PartNo. il 10 100 | Part No. 
500 | 1,000pF | +10% | 490-3798-ND AQ 3.60 25.70 | RDER72H102K2K1C11B 500 | 33,000pF | +10% | 490-3804-ND 1.70 12.53 89.48 | RDER72H333K3K1C11B 
500 | 1,500pF | +10% | 490-3800-ND 59 «4.38 ~—«31.25 | RDER72H152K2K10118 800 | 47,000pF | 10% | 490-3807-ND 1.71 12.63 90.20 | RDER72H473K3K1C11B 
500 | 2,200pF | +10% | 490-3803-ND 59 4.38 31.25 | RDER72H222K2K1C11B 2 | X7R | 500 | 68,000pF | +10% | 490-3795-ND 1.00 7.33 52.38 | RDER72D683K3K1C11B 
500 | 3.300pF 10% | 490-3805-ND 59 4.38 31.25 | RDER72HH332K21C11B 500 | 22,000pF | +10% | 490-3802-ND 1.70 12.53 89.48 | RDER72H223K3K1C11B 
ieee Ne : i : i , 200 APF +10% | 490-3791-ND 2.12 15.63 111.65 | RDER72D104K3K1C11B 
1 | X7R | 500 | 4,700pF | +10% | 490-3808-ND 91 6.67 47.65 | RDER72H472K2K1011B 500 AONE 10% | 490-3796-ND 6.60 48.63 347.33 | RDER72H104K8K1C11B 
500 ] 6,800pF ) +#10% | 490-3809-ND = 1.02 7.54 53.83 | RDER72H682K2K1C11B 3 | X7R | 500 | “2our | 10% | 490-3793-ND 3.19 23.52 168.03 | RDER72D224K8K1C11B 
500 | 10,000pF ) +10% | 490-3797-ND Ag 3.60 25.70 | RDER72H103K2K1C11B 4 | y7p | 500 -22\IF +10% | 490-3801-ND 3.70 27.24 ~~: 194.58 | RDER72H224K5B1C13B 
500 | 15,000pF | +10% | 490-3799-ND 2.06 15.17 108.38 | RDER72H153K2K1C11B 200 -ATUF 410% | 490-3794-ND 5.96 43.89 313.50 | RDER72D474K5B1013B 
200 | 15,000pF | +10% | 490-3792-ND 62 4.56 32.58 | RDER72D153K2K1C011B 5 | X7R | 500 ATUF 420% | 490-3806-ND 5.12 37.73 269.50 | RDER72H474MUB1C13B 


Safety Recognized 
Ceramic Capacitors 


Features: Operating temperature range guaranteed up to 125°C (UL: 85°C) » Rated voltage of 250V * Recognized by UL/ 
CSA/BSI/SEMKO/SEV/VDE/FIMKO/NEMKO/DEMKO and DEMKO/NSW for the KH/KY series * Coated with flame retardant 
epoxy resin (conforming to UL94V-0 standards) 


Cap. | Cap.) Temp.| Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Murata 
Temperature Capacitance Temperature (pF) |Tol%/ Char.| D | od LF T |Part No. x 10 100 | PartNo. 
Characteristics Change Range 
SL 350 ~ -1000ppm/°C -20°C ~ 85°C Basic Insulation / Class X1, Y2 
B +10% Maximum 15 +5 SL 8 | 0.6 | 5.0 | 5.0 |490-4218-ND 19 1.39 9.90 |DE21XKY150JA2BM01 
E 20, -55% Maximum -25°C ~ 85°C 22 +5 SL 8 | 0.6 | 5.0 | 5.0 |490-4219-ND 22 1.59 11.38 | DE21XKY220JA2BM01 
F 30, -80% Maximum 33 | +5 | SL | 8 | 06 | 5.0 | 5.0 |490-4220-ND 47° 4.22 8.70 |DE21XKY330JA2BM01 
47 +5 SL 8 | 0.6 | 5.0 | 5.0 |490-4221-ND 19 1.39 9.90 | DE21XKY470JA2BM01 
7 7 = inl 68 +5 SL 8 | 06 | 5.0 | 5.0 |490-4222-ND 19 1.39 9.90 |DE21XKY680JA2BM01 
es ea ue purensions (om ; ae 4 ee 40d ee joo [210 B | 7 | 06} 75 | 5.0 |490-4223-ND 474.22 8.73 [DE2B3KY101KA2BMO01 
_ " 150 | +10 B 7 | 06 | 7.5 | 5.0 |490-4224-ND 7 1.22 8.73 | DE2B3KY151KA2BM01 
220 | +10 B 7 | 06 | 7.5 | 5.0 |490-4225-ND 7 1.22 8.73 | DE2B3KY221KA2BM01 
Basic Insulation / Class X1, Y2 330 | +10 B 7 | 06 | 7.5 | 5.0 |490-4226-ND .29 2.14 15.28 | DE2B3KY331KA2BM01 
220 | +10 B 8 | 0.6 | 7.5 | 7.0 |490-4208-ND 32 2.35 16.78 |DE2B3KH221KA3B 470 | +10 B 7 | 06 | 7.5 | 5.0 [490-4227-ND 7 1.22 8.73 | DE2B3KY471KA2BM01 
330 | +10 B 8 | 06 | 7.5 | 7.0 |490-4209-ND 32 2.35 16.78 |DE2B3KH331KA3B 680 | +10 B 8 | 0.6 | 7.5 | 5.0 }490-4228-ND 38 2.77 19.78 | DE2B3KY681KA2BM01 
470 | +10 B 8 |06 | 7.5 | 7.0 |490-4210-ND 32 235 16.78 |DE2B3KH471KA3B 1,000] +20 E 7 | 06 | 7.5 | 5.0 |490-4229-ND 7 1.22 8.73 | DEZE3KY102MA2BM01 
6g0 | +10! B | 9 |o6 1/75 | 70 \490-4217-ND “AY 3.04. «21.73 |DE2B3KH681KA3B 1,500] +20] E | 7 | 06 | 7.5 | 5.0 |490-4230-ND 4171.22 8.73 |DE2E3KY152MA2BM01 
to00] 220) € | 8 |o6 | 75 | 70 \490-4212-ND Bt «2.28 ~—« 1628 |DEZESKH102MA3B 2,200) 220} E | 8 | 06 | 7.5 | 5.0 |490-4231-ND 418 © 1.33 (9.48 |DE2E3KY222MA2BMO1 
i % a 3,300 | +20 E 9 | 06 | 7.5 | 5.0 |490-4232-ND 20 1.45 10.38 | DEZE3KY332MA2BM01 
toon a : a ie i up arava o ayes Ra ponie 4,700 | +20 E 10 | 0.6 | 7.5 | 5.0 )490-4233-ND .23 1.67 11.95 | DEZE3KY472MA2BM01 
3300] 20] — | 12/06 | 75 | 7.0 |490-4215-ND © .47,-«« 3.44. 24.55 |DEZESKH332Ma38 | | A 
4,700 | +20 E 13 | 0.6 | 7.5 | 7.0 |490-4216-ND 54 4.00 28.60 |DE2E3KH472MA3B Reinforced Insulation / Class X1, Y1 
10,000} +20 F 16 | 0.6 | 7.5 | 7.0 |490-4217-ND 85 6.27 44.78 |DE2F3KH103MA3B 3,300 | +20 E 12 | 0.6 | 10.0 | 8.0 )490-4234-ND Al 2.99 21.35 | DE1E3KX332MA5BA01 


1616 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


i i Cap. 
High Voltage Ceramic VDC | Cap. | Toler. |Temp.| Dimensions(mm) _| Digi-Key Pricing Murata 
1 kV) | (pF) % Char. p Jod | F T | Part No. ‘ 10 100 | PartNo. 
itor 
Aonorator tn Eectrontes Capac ors ; |10,000|80,-20 | F [10 0.6 | 60 | 40 | 490-4250-ND 36 2.65 18.90 |DEBF33A103ZA2B 
; ; ; 10,000| 80,-20 | E | 13 [0.6 | 7.5 | 4.0 | 490-4240-ND 443.22 23.00 |DEBE33A103ZA3B 
DEA Series: Temperature compensating type ceramics realize 470 | #10 | B | 6 [06 | 5.0 | 5.0 | 490-4277-ND 24 1.78 12.73 |DEBB33D471KA2B 
Now Neat diss pat ral DELADES sets coated with anne 680 | «10 | B | 7 |06 | 5.0 | 50 | 490-4279-ND 24 1.78 12.73 |DEBB33D681KA2B 
retardant epoxy resin (equal to -0 standards) 1,000) +10 | B | 8 jo6 | 50 | 5.0 | 490-4270-ND 29 210 15.00 |DEBB33D102KA2B 
: 4,000 | 80,-20} — | 6 |06 | 5.0 | 5.0 | 490-4243-ND 25 1.88 13.40 |DEBE33D102ZA2B 
Temperature Capacitance Temperature 1,500| +10 | B | 9 |06 | 5.0 | 5.0 | 490-4272-ND 302.22 15.83 |DEBB33D152KA2B 
Characteristics Change Range 2,200) 210 | B | 10 (0.6 | 5.0 | 5.0 |490-4274-ND 38 2.77 19.80 |DEBB33D222KA2B 
SL 350 ~ -1000ppm/°C_| 20°C ~ 85°C [2,200] 80,-20) F | 7 |0.6 | 5.0 | 6.0 | 490-4255-ND 33 2.42 17.28 |DEBF33D2227A2B 
B 10% Maximum | 20°C - 65°C 2,200/80,-20} E | 8 |06 | 5.0 | 5.0 | 490-4245-ND 29 2.12 15.15 |DEBE33D2227A2B 
; arr Rael 3,300} +10 | B | 12 |06 | 7.5 | 5.0 | 490-4276-ND ‘51 3.79 27.10 |DEBB33D332KA3B 
E 20, -55% M -20°%C ~ 85°C 5 
F 30 -Bo"e Maximum} DOC BEC 4700| #10 | B | 15 [06 | 75 | 5.0 | 490-4278-ND 71 5.24 37.43 |DEBB33D472KA3B 
30% Man TEC 4,700|80,-20] F | 9 [0.6 | 5.0 | 5.0 | 490-4256-ND 40 2.96 21.15 |DEBF33D472ZA2B 
7 15-30% Maximum _|_85°G ~ 126°C 4,700 | 80,-20] £ | 11 |06 | 5.0 | 5.0 | 490-4246-ND ‘44 3.22 22.98 |DEBE33D472ZA2B 
a 10,000] 80,-20] F | 12 0.6 | 7.5 | 5.0 | 490-4254-ND 61 4.47 31.93 |DEBF33D103ZA3B 
- Ge 10,000| 80,-20 | E | 16 0.6 | 7.5 | 5.0 | 490-4244-ND 67 4.94 35.28 |DEBE33D103ZA3B 
VDC | Cap. | Toler. |Temp.| Dimensions(mm) | Digi-Key Pricing Murata 470 | «10 | B 06 6.0 | 490-4288-ND 19 1.40 9.98 |DEBB33F471KC3B 
(kv) | (pF) | % | Char. p loa] F | T | PartNo. 1 10 100 | Part No. 70 | # 7 [06 | 7.5 | 6. BELL ; ; ; if 
2 680 | +10 | B | 8 |06|75 | 6.0 | 490-4289-ND 32 2.37 16.93 |DEBB33F681KA3B 
DEA Series 4,000! +10 | B | 9 |06 | 7.5 | 60 | 490-4281-ND 39 2.89 20.65 | DEBB33F102KA3B 
125°C Guaranteed/Class 1 315 |1500} 210 | B | 11 J06 | 7.5 | 6.0 | 490-4283-ND 45 3.28 23.45 |DEBB33F152KA3B 
Fig. 1 "12,200 | 80,-20 | E | 10 |0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4248-ND 38 2.83 20.23 | DEBE33F2227A3B 
82 5 | St) 6 061750140 | 490-4166-ND 3.4.71 12.20 | DEATX3AB20JA2B 2,200} +10 | B | 13 [06 | 7.5 | 6.0 | 490-4285-ND 65 4.80 34.30 [DEBB33F222KA3B 
100 Pe st | 6 loe| 50 | 40 | 490-4146-ND 23171 1220 | DEAIX3A101JA2B 3,300} +10 | B | 15 |06 | 7.5 | 6.0 | 490-4287-ND 86 6.31 45.08 | DEBB33F332KA3B 
10! a5 | st | 6 loe|s0| 40 | 490-4148-ND 03 171 12.20| DEATX3A121 JADB 4,700 |80,-20 | E | 13 |06 | 7.5 | 6.0 | 490-4249-ND 67 4.93 35.20 | DEBE33F472ZA3B 
150 | 45 | SL | 7 |06| 5.0 | 4.0 | 490-4150-ND 25 1.82 13.03 | DEA1X3A151JA2B Fig. 2 
180 | +5 | SL_| 7 |06| 5.0 | 4.0 | 490-4152-ND 25 1,82 13.03 | DEA1X3A181JA2B 700 | +10 | B [4505 ] 5.0 | 4.0 | 490-4257-ND 16 1.15 823 DEBB33A101KC1B 
220] +5 | SL | 8 (0.6 | 50 | 4.0 | 490-4154-ND 261.88 13.45 | DEA1X3A221JA2B 150 | +10 | B | 4.5 |0.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4259-ND 17 1.29 9.20 |DEBB33A151KC1B 
270 | +5 SL | 9 |0.6 | 5.0 | 4.0 | 490-4156-ND 27 = 2.02 14.45 | DEA1X3A271JA2B 4 | 220 | 210 B | 4.5 |0.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4261-ND 16 1.20 8.55 | DEBB33A221KC1B 
330 | +5 SL | 10 ]0.6 | 5.0 | 4.0 | 490-4158-ND 29° 2.16 15.43 | DEA1X3A331JA2B 330 | +10 B | 4.5 |0.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4263-ND 16 1.16 8.28 |DEBB33A331KC1B 
390) +5 | SL | 100.6 | 5.0 | 4.0 | 490-4160-ND 32 2.37 16.93 | DEA1X3A391JA2B 470 | +10 | B | 5 |0.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4265-ND 17 1.23 8.75 |DEBB33A471KC1B 
470 +5 SL | 11 ]0.6 | 5.0 | 4.0 | 490-4162-ND 34 =. 2.53 18.05 | DEA1X3A471JA2B 1,000 | 80,-20 | E 5 |0.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4239-ND 15 1.12 8.03 |DEBE33A102ZC1B 
1 | 560] 45 | SL | 12 [06 | 7.5 | 4.0 | 490-4164-ND 26 © 1.91 13.65 | DEATX3A561JA3B 100 | #10 | B | 4.5 /0.5 | 5.0 | 5.0 | 490-4269-ND A7 1.27 9.05 | DEBB33D101KC1B 
10 | +5 | SL |45]05 | 5.0 | 4.0 | 490-4145-ND 16 1.18 8.43 | DEA1X3A100JC1B 150 | +10 | B | 4.5 /0.5 | 5.0 | 5.0 | 490-4271-ND A7— 1.29 9.20 | DEBB33D151KC1B 
12 +5 SL | 4.5/0.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4147-ND 14 1.05 ‘7.53 | DEA1X3A120JC1B 2 220 | +10 B | 4.5 }0.5 | 5.0 | 5.0 | 490-4273-ND 18 =©1.36 = 9.70 | DEBB33D221KC1B 
15 45 SL | 4.5/0.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4149-ND 13 98 ~~ 6.98 | DEA1X3A150JC1B 330 | +10 B | 5 {0.5 | 5.0 | 5.0 | 490-4275-ND 171.24 8.83 |DEBB33D331KC1B 
18 | +5 | SL |45]05 | 5.0 | 4.0 | 490-4151-ND 16 1.18 8.43 | DEA1X3A180JC1B 1,000 | 80,-20 | F | 5 [0.5 | 5.0 | 5.0 | 490-4253-ND A7__1.26 8.98 |DEBF33D102ZC1B 
22 | +5 | SL |45/05 | 5.0 | 4.0 | 490-4153-ND 14 4.03 7.35 | DEATX3A220JC1B 100 | +10 | B | 5 /0.5 | 7.5 | 6.0 | 490-4280-ND 27 2.01 14.38 | DEBB33F101KCDB 
27 | +5 | SL | 4.5/0.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4155-ND 16 1.17 — 8.35 | DEA1X3A270JC1B 150 | +10 | B | 5 /0.5 | 7.5 | 6.0 | 490-4282-ND 27 2.01 14.38 | DEBB33F151KCDB 
33 +5 SL | 4.5/0.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4157-ND 16 = 1417 ~~ 8.35 | DEA1X3A330JC1B 3.15 | 220 | +10 B 5 |0.5 | 7.5 | 6.0 | 490-4284-ND 27° 2.01 14.38 | DEBB33F221KCDB 
47 | 45 | SL | 45/05 | 5.0 | 4.0 | 490-4161-ND 16 146 8.30 | DEA1X3A470JC1B 330 | +10 | B | 6 |0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4286-ND 27 2.01 14.38 | DEBB33F331KC3B 
56 +5 sL | 5 10.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4163-ND 16 1416 8.30 | DEA1X3A560JC1B 1,000 | 80,-20 ] E 7 |0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4247-ND 30 © 2.21 15.78 | DEBE33F102ZC3B 
68 | +5 | SL_| 5 [05 | 5.0 | 4.0 | 490-4165-ND 16 4.16 8.30 | DEA1X3A680JC1B DEC Series 
10 | +5 | SL |45/0.5 | 50 | 5.0 | 490-4167-ND 16 1.18 8.43 | DEA1X3D100JC1B Class 1, 2 
42] 45 | SL | 45/05 | 5.0 | 5.0 | 490-4169-ND 18 1.31 9.38 | DEA1X3D120JC1B Fig. 1 
18) a8 |) SL [45/05 | 5.0 | 50 Te aaNe BIB SI 238 | DEA ND omiGle 700 | +10 | B | 9 |06 ]10.0] 7.0 | 490-4093-ND ‘52 3.86 27.55 |DECB33J101KC4B 
18 | 45 | SL |45/0.5 | 5.0 | 5.0 | 490-4173-ND 17 4.28 9.18 | DEA1X3D180JC1B 
pee 150 | +10 | B | 9 |06 |10.0 | 7.0 | 490-4095-ND 52 3.86 27.55 |DECB33J151KC4B 
22 | +5 | SL [45/05 | 5.0 | 5.0 | 490-4175-ND 16 4.21 8.68 | DEA1X3D220JC1B mo | to | 8 | 8 los \io0| 70 Pentoasin eo 486.87 ce: [DECRSS 1D>1KCAR 
27) 45 | SL | 4.5) 05 | 5.0 | 5.0 | 490-4177-ND 161.19 8.50 | DEA1X3D270JC1B 330 | +10 | B | 9 Jos |10.0| 7.0 |490-4097-ND  52««-3.86 27.55 |DECB33J331KC4B 
33] 45 |] SL | 4.5/0.5 | 5.0 | 5.0 | 490-4179-ND 15 1.08 7.70 | DEAIX3D330JC1B | | ¢3 | 470 | +10 | B | 10 06 | 10.0 | 7.0 | 490-4098-ND 60 4.41 31.53 |DECB33U471KC4B 
47 | +5 | SL | 6 |06| 5.0 | 5.0 | 490-4183-ND 241.74 12.40 | DEA1X3D470JA2B 
680 | +10 | B | 11 [0.6 [10.0] 7.0 | 490-4099-ND 64 4.69 33.53 [DECB33J681KC4B 
56 | +5 | SL | 6 |06| 5.0 | 5.0 | 490-4185-ND 24 4.74 12.40 | DEA1X3D560JA2B foo] aio | B ta loe |10.0 | 70 Mecenenenn Ga -4.ga aso |DEGR3a I OOKC4R 
2 | 68 | +5 | SL | 6 [06 | 5.0 | 5.0 | 490-4187-ND 24 4.74 12.40 | DEA1X3D680JA2B , “I dal estes fiery ; : : 
4,000 | 20,-55} E | 11 |0.6 |10.0| 7.0 | 490-4100-ND 66 4.84 34.60 |DECE33J102ZC4B 
82) 25 | SL | 7 /0.6 | 5.0 | 5.0 | 490-4188-ND 24 1.74 12.40 | DEAIX3D820JA2B 2,200|20,-55 | E | 15 /06 |10.0| 7.0 |490-4101-ND 1.12 8.26 59.03 | DECE33J2227C4B 
joo | +5 | SL | 7 |06| 5.0 | 5.0 | 490-4168-ND 25 1.87 13.35 | DEA1X3D101JA2B 
120 | +5 | SL | 8 |06| 5.0 | 5.0 | 490-4170-ND 25 1.87 13.35 | DEA1X3D121JA2B DEH Series 
150 | +5 | SL | 8 |0.6| 5.0 | 5.0 | 490-4172-ND 27 2.02 14.43 | DEA1X3D151JA2B C Guaranteed / Low Dissipation Factor 
180 | +5 | SL_| 9 |06| 5.0 | 5.0 | 490-4174-ND 29 2.15 15.35 | DEA1X3D181JA2B Fig. 1 
220] +5 | SL | 10/06 | 50 | 5.0 | 490-4176-ND 322.33 16.63 | DEA1X3D221JA2B 220 | +10 | R | 7 106150] 45 | 490-4104-ND 26 1.92 13.70 ]DEHR33A221KA2B 
270) 45 | SL | 11/06 | 5.0 | 5.0 | 490-4178-ND 34 2.48 17.73 | DEA1X3D271JA2B 330 | 10 | R | 7 |0.6 | 5.0 | 4.5 | 490-4106-ND 26 1.92 13.70 | DEHR33A331KA2B 
330] 45 | SL | 12/06 | 7.5 | 5.0 | 490-4180-ND 24 4.79 12.78 | DEA1X3D331JA2B 470 | #10 | R | 7 |0.6 | 5.0 | 4.5 | 490-4108-ND 26 1,92 13.70 | DEHR33A471KA2B 
390) 45 | SL | 13/06 | 7.5 | 5.0 | 490-4182-ND 45 3.30 23.60 | DEA1X3D391JA3B 680 | z10 | R | 8 |0.6 | 5.0 | 4.5 | 490-4110-ND 29 2.14 15.28 |DEHR33A681KA2B 
470) +5 | SL | 14/06 | 7.5 | 5.0 | 490-4184-ND 50 3.66 26.18 | DEA1X3D471JA3B 1 |1,000] #10 | R | 9 [06 | 5.0 | 4.5 | 490-4102-ND 302.22 15.83 |DEHR33A102KA2B 
560 | +5 | SL_| 15 |0.6 | 7.5 | 5.0 | 490-4186-ND 54 3.98 28.45 | DEAIX3D561JA3B 7.500; +10 | R | 11 [06 | 5.0 | 45 | 490-4103-ND 33 2.45 17.50 |DEHR33A152KA2B 
47 | +5 | SL | 7 [06] 7.5 | 60 | 490-4205-ND 191.39 9.95 | DEA1X3F470JA3B 2,200} +10 | R | 13 |06 | 7.5 | 4.5 | 490-4105-ND AG 3.40 24.25 | DEHR33A222KA3B 
68 | +5 | SL | 8 |06| 7.5 | 60 | 490-4206-ND 272.01 14.33 | DEA1X3F680JA3B 3,300} +10 | R | 15 |06 | 7.5 | 4.5 | 490-4107-ND 59 4.37 31.20 |DEHR33A332KA3B 
82 | 45 | SL | 8 /0.6| 7.5 | 6.0 | 490-4207-ND 29 2.44 15.28 | DEA1X3F820JA3B 4700; +10 | R | 17 |06 | 7.5 | 4.5 | 490-4109-ND 78 5.76 41.13 |DEHR33A472KA3B 
100 +5 SL 9 |0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4190-ND 30 © 2.22 15.83 | DEA1X3F101JA3B 330 | +10 R 8 106 | 7.5 | 5.0 | 490-4119-ND 29 «242 15.15 |DEHR33D331KA3B 
120 +5 SL_| 10 | 0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4192-ND 39 2.89 20.65 | DEA1X3F121JA3B 390 | +10 R 8 |06 | 7.5 | 5.0 | 490-4121-ND 29 242 15.15 |DEHR33D391KA3B 
315 | 150] 45 | SL | 11 [06] 75 | 6.0 | 490-4194-ND 39 2.89 20.65 | DEAIX3F151JA3B 470 | +10 | R | 9 |0.6|75 | 5.0 | 490-4123-ND 29 2.14 15.28 |DEHR33D471KA3B 
180 | +5 | SL | 11 |06| 7.5 | 6.0 | 490-4196-ND 39 2.89 20.65 | DEA1X3F181JA3B 560 | +10 | R | 9 |06| 75 | 5.0 | 490-4125-ND 33 2.42 17.28 |DEHR33D561KA3B 
220) 45 | SL | 12/06 | 7.5 | 6.0 | 490-4198-ND A8 3.54. 25.28 | DEA1X3F221JA3B 680 | +10 | R_ | 10 0.6 | 7.5 | 5.0 | 490-4126-ND 35 2.57 18.35 | DEHR33D681KA3B 
270 +5 SL | 14 |0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4200-ND 50 3.68 26.25 | DEA1X3F271JA3B 820 +10 R 11 10.6 | 7.5 | 5.0 | 490-4127-ND 35 ©2.57_- 18.35 | DEHR33D821KA3B 
330 | +5 | SL | 15 |0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4202-ND 53 3.87 27.65 | DEA1X3F331JA3B 1,000] +10 | R | 12 0.6 | 7.5 | 5.0 | 490-4111-ND 39 2.89 20.63 | DEHR33D102KA3B 
390 | +5 | SL_| 16 [0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4204-ND 644.69 33.53 | DEA1X3F391JA3B 2 |1,200] #10 | R | 12 J06 | 7.5 | 5.0 | 490-4112-ND 42 3.07 21.90 | DEHR33D122KA3B 
Fig. 2 4,500/ +10 | R | 12 |06 | 7.5 | 5.0 | 490-4113-ND 42 3.07 21.90 |DEHR33D152KA3B 
1 [| 39 | +5 | SL [45[05 | 5.0 | 4.0 | 490-4159-ND 231.71 12.20 [ DEA1X3A390JC1B 1,800| #10 | R_| 14 10.6 | 7.5 | 5.0 | 490-4114-ND 60__4.41 31.50 | DEHR33D182KA3B 
2 | 39 | 35 | s_| 5 lo5| 5015.0 | 490-4181-ND "241.74 12.40 | DEA1X3D390JC1B 2,200] +10 | R | 15 |06 | 7.5 | 5.0 | 490-4116-ND 69 5.05 36.10 |DEHR33D222KA3B 
0 as SLs Tos 1 751 80 RSOEr ean aT ALaT gaa | DEATNSEIOOICOR 2,700} +10 | R | 17 |06 | 7.5 | 5.0 | 490-4118-ND 75 5.53 39.50 |DEHR33D272KA3B 
13 3,300} +10 | R | 19 |06 |10.0 | 5.0 | 490-4120-ND 92 6.77 48.38 | DEHR33D332KA4B 
+5 | SL | 5 |05| 7.5 | 60 | 490-4191-ND 25 1.87 13.33 | DEA1X3F120JCDB 3900 
15 | 25 | st | 5 |o5|75| 60 | 490-4193-ND 25 1.87 13.33 | DEA1X3F150JCDB 900) #10 | Ro | 20 10.6 /10.0 | 5.0 PROS 1:19 8.74 62.48 /DEHRSSD392KA4B 
ia | as | st | s los! 7s | eo feacetnetnn oe. “4.ay: 1399 | DEAIGEISICOR 4700; +10 | R | 21 |06 |10.0 | 5.0 | 490-4124-ND 1.32 9.76 69.70 |DEHR33D472KA4B 
315 | 99 | 35 | st | 5 |o5| 75 | 60 | 490-4197-ND «25 —*1.87_ 13.33 | DEATX3F220JCDB 7 on é : oe Le oF ane - ae 1ee0 peee eles 
a7 | +5 «| st | 6 [06] 7.5 | 60 | 490-4199-ND 25 1.87 13.33 | DEA1X3F270JC3B 170 7 Sales ied : : : 
#10 | R | 10 |0.6 | 75 | 6.0 | 490-4140-ND 42 3.08 22.03 |DEHR33F471KA3B 
33 | +5 | SL | 6 |06| 7.5 | 6.0 | 490-4201-ND 25 1.87 13.33 | DEA1X3F330JC3B neo | x10 | R | to (oe |7 | 60 (MogeeeneNn ao: anes 9903: DENRGaEEe AGB 
39 | +5 | SL | 6 |06| 7.5 | 60 | 490-4203-ND 25 1.87 13.33 | DEA1X3F390JC3B e nee cae [he ite : : ; 
. 680 | +10 | R | 11 |0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4142-ND 433.15 22.50 | DEHR33F681KA3B 
DEB Series 315 | 820] #10 | R | 12 [06 7.5 | 6.0 | 490-4143-ND 54 3.97 28.33 |DEHR33F821KA3B 
Class 2 "7 g20 | +10 | R | 13 /0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4128-ND 61 4.53 32.35 | DEHR33F102KA3B 
Fig. 1 4,200/ +10 | R | 14 |06 | 7.5 | 60 | 490-4129-ND 80 5.93 42.35 |DEHR33F122KA3B 
ETA 4,500/ +10 | R | 15 |06 | 7.5 | 6.0 | 490-4131-ND 84 6.15 43.95 |DEHR33F152KA3B 
pie an 4 ie a i ieee es ae ae eee a 1,800| +10 | R [16 |06 | 7.5 | 6.0 | 490-4133-ND 99 7.32 52.28 |DEHR33F182KA3B 
11500 +10 B 8 |0.6 15.0 | 4.0 | 490-4260-ND 231.71 12.20 | DEBB33A152KA2B 2,200) +10 R | 17 |0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4135-ND 1.06 7.79 55.68 | DEHR33F222KA3B 
2200! +10 | 8 | 9 |o6| 50 | 40 | 490-4262-ND 971.96 14.03 | DEBB33A222KA2B 2,700} +10 | R | 19 |06 |10.0 | 6.0 | 490-4137-ND ‘1.44 10.64 75.98 |DEHR33F272KA4B 
2,200 80,-20| F | 6 |0.6| 5.0 | 4.0 | 490-4251-ND 234.70 12.15 | DEBF33A2227A2B Fig. 2 
1 [2,200] 80,-207 E | 7 J06 | 5.0 | 4.0 | 490-4241-ND 231.73 12.35 | DEBES3A2227A2B > | 220] #10 | R [7 [60] 75 | 6.0 | 490-4175-ND 20 1.45 10.35 [DEHR33D221KC3B 
3,300] +10 | B | 10 }0.6| 5.0 | 4.0 | 490-4264-ND 34 2.50 17.85 | DEBB33A332KA2B 270 | +10 | R_ | 7 |60 | 75 | 5.0 | 490-4117-ND 28 2.05 14.63 |DEHR33D271KC3B 
4700] +10 | B | 12 }06| 7.5 | 4.0 | 490-4266-ND 37 2.74 19.58 | DEBB33A472KA3B 750 | 210 | R | 7 [60 | 75 | 60 | 490-4130-ND 30. 2.23 15.95 |DEHRS3F151KC3B 
4,700| 80,-20} F | 7 |06| 5.0 | 4.0 | 490-4252-ND 27 2.02 14.45 | DEBF33A472ZA2B aig | 180 | #10 | R | 7 [60 | 75 | 60 | 490-4192-ND 30 2.23 15.95 |DEHR33F181KC3B 
4,700| 80,-20} E | 9 |06| 5.0 | 4.0 | 490-4242-ND 29 2.16 15.43 | DEBE33A472ZA2B 19 | 500 | s10 | R | 7 |6.01|7.5 | 6.0 | 490-4134-ND (30 2.23 15.95 |DEHR33F221KC3B 
6800] +10 | B | 15 |0.6| 7.5 | 4.0 | 490-4268-ND 57 4.22 30.15 | DEBB33A682KA3B 270 | s10 | R | 7 |6.0 175 | 6.0 | 490-4136-ND 71 5.27 37.63 |DEHR33F271KC3B 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 1617 


Monolithic Ceramic Chip Capacitors cum series 


Sn Ceramics 
fanovator th Hectronies GJM Series: The Murata GJM Series is a high Q, ultra small capacitor series for high frequency 
ss L applications in the 500MHz ~ 10GHz range, suitable for VCO and PA Module applications. The Sn 
Dimensions (mm) GJM Series of capacitors are made with copper electrodes for low ESR and low power consumption due 
Size i) ie T to the high Q (low loss) performance. This series is offered in EIA sizes 0201 and 0402. They are lead Inner 
Code L Ww e (min.) e g > free/ROoHS compliant. Features: * Better Q and low ESR at VHF, UHF, and microwave frequencies Electrode (Cu) 
0201 | 0.6+-0.03 | 0.34-0.03 | 0.1 ~ 0.2 0.2 NW * Copper inner electrode * Low power consumption, yield ratio improvement due to the better Q or lower 
0402 | 1.0+-0.05 | 0.5+-0.05 | 0.15~0.3 | 0.4 ESR * VCO or PA module applications Operating Temperature Range: * COG (NPO): -55°C ~ 125°C 
Size WV Dimension T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
-75pF 490-3052-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3052-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1ER75CB01D 
1.0pF 490-3053-1-ND 69 4.10 11.81 490-3053-2-ND 15,000 11.00/M GJM0335C1E1ROCB01D 
1.1pF +.25pF 0.3 490-3054-1-ND 69 4.10 11.81 490-3054-2-ND 15,000 11.00/M GJM0335C1E1R1CB01D 
1.2pF 490-3055-1-ND 69 4.10 11.81 490-3055-2-ND 15,000 11.00/M GJM0335C1E1R2CB01D 
1.3pF 490-3056-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3056-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E1R3CB01D 
1.5pF 490-3057-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3057-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E1R5CB01D 
1.6pF 490-3058-1-ND 69 4.10 11.81 490-3058-2-ND 15,000 11.00/M GJM0335C1E1R6CB01D 
1.8pF +.25pF 0.3 490-3059-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3059-2-ND 15,000 11.34/M GJM0335C1E1R8CB01D 
2.0pF 490-3060-1-ND 78 4.62 13.31 490-3060-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E2ROCB01D 
2.2pF 490-3061-1-ND 69 4.10 11.81 490-3061-2-ND 15,000 11.00/M GJM0335C1E2R2CB01D 
2.4pF 490-3062-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3062-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E2R4CB01D 
0201 COG 25 2.7pF 490-3063-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3063-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E2R7CB01D 
(NPO) 3.0pF +.25pF 0.3 490-3064-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3064-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E3ROCB01D 
3.3pF 490-3065-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3065-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E3R3CB01D 
3.6pF 490-3066-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3066-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E3R6CB01D 
3.9pF 490-3067-1-ND 70 4.16 12.00 490-3067-2-ND 15,000 11.52/M GJM0335C1E3R9CB01D 
4.0pF 490-3068-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3068-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E4ROCB01D 
4.3pF +.25pF 0.3 490-3069-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3069-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E4R3CB01D 
4.7pF 490-3070-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3070-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E4R7CB01D 
5.0pF 490-3071-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3071-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E5ROCB01D 
5.1pF 490-3072-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3072-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E5R1CB01D 
5.6pF +25pF 03 490-3073-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3073-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E5R6CB01D 
6.0pF a ‘ 490-3074-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3074-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E6ROCB01D 
6.8pF 490-3076-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3076-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E6R8CB01D 
1.0pF 490-3083-1-ND 54 3.19 9.19 490-3083-2-ND 10,000 9.00/M GJM1555C1H1ROCB01D 
1.1pF 490-3084-1-ND -70 4.16 12.00 490-3084-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H1R1CB01D 
1.2pF +.25pF 0.5 490-3085-1-ND 70 4.16 12.00 490-3085-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H1R2CB01D 
1.3pF 490-3086-1-ND 70 4.16 12.00 490-3086-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H1R3CB01D 
1.5pF 490-3087-1-ND -70 4.16 12.00 490-3087-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H1R5CB01D 
1.6pF 490-3088-1-ND 77 4.55 13.13 490-3088-2-ND 10,000 12.60/M GJM1555C1H1R6CB01D 
1.8pF 490-3089-1-ND 55 3.25 9.38 490-3089-2-ND 10,000 9.00/M GJM1555C1H1R8CB01D 
2.0pF +.25pF 0.5 490-3090-1-ND 61 3.58 10.31 490-3090-2-ND 10,000 9.90/M GJM1555C1H2ROCB01D 
2.2pF 490-3091-1-ND -70 4.16 12.00 490-3091-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H2R2CB01D 
2.4pF 490-3092-1-ND -70 4.16 12.00 490-3092-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H2R4CB01D 
2.7pF 490-3093-1-ND -70 4.16 12.00 490-3093-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H2R7CB01D 
3.0pF 490-3094-1-ND 70 4.16 12.00 490-3094-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H3ROCB01D 
3.3pF +.25pF 0.5 490-3095-1-ND -70 4.16 12.00 490-3095-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H3R3CB01D 
3.6pF 490-3096-1-ND 54 3.19 9.19 490-3096-2-ND 10,000 9.00/M GJM1555C1H3R6CB01D 
coG 3.9pF 490-3097-1-ND -70 4.16 12.00 490-3097-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H3R9CB01D 
0402 (NPO) 50 4.0pF 490-3098-1-ND 70 4.16 12.00 490-3098-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H4ROCB01D 
4.3pF 490-3099-1-ND 70 4.16 12.00 490-3099-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H4R3CB01D 
4.7pF +.25pF 0.5 490-3100-1-ND 54 3.19 9.19 490-3100-2-ND 10,000 9.00/M GJM1555C1H4R7CB01D 
5.0pF 490-3101-1-ND 70 4.16 12.00 490-3101-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H5ROCB01D 
5.1pF 490-3102-1-ND -70 4.16 12.00 490-3102-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H5R1CB01D 
5.6pF 490-3103-1-ND -70 4.16 12.00 490-3103-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H5R6CB01D 
6.0pF 490-3104-1-ND 70 4.16 12.00 490-3104-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H6ROCB01D 
6.2pF +.25pF 0.5 490-3105-1-ND 70 4.16 12.00 490-3105-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H6R2CB01D 
6.8pF 490-3106-1-ND 70 4.16 12.00 490-3106-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H6R8CB01D 
7.0pF 490-3107-1-ND -70 4.16 12.00 490-3107-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H7ROCB01D 
7.5pF +.25pF 490-3108-1-ND 70 4.16 12.00 490-3108-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H7R5CB01D 
9.0pF +.25pF 490-3111-1-ND 70 4.16 12.00 490-3111-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H9ROCB01D 
9.1pF +.25pF 05 490-3112-1-ND 70 4.16 12.00 490-3112-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H9R1CB01D 
12pF +5% ° 490-3115-1-ND 70 4.16 12.00 490-3115-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H120JB01D 
15pF +5% 490-3117-1-ND 70 4.16 12.00 490-3117-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H150JB01D 
18pF +5% 490-3119-1-ND -70 4.16 12.00 490-3119-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H180JB01D 
Multilayer Ceramic Chip Capacitor Arrays anm series 
y p Cap y ee 
GNM Series: Murata’s capacitor array offering (GNM Series) includes the following benefits: * Placement Size Dimensions (mm) L 
cost savings (one placement cycle instead of four or two) * High density mounting due to real estate Code i Ww P S 
savings * Capacitor arrays offered in two or four capacitor components * Lead Free/RoHS Compliant 0504 1.37+0.15 1.0+0.15 0.64+0.05 ey 
Features: * High density mounting due to mounting space saving * Mounting cost saving Applications: 0805 2.04015 4.250+0.15 1.0+0.1 (2-element) p S 
* General electronic equipment * Cellular phones, pagers, camcorders, personal computers, LCD 0.5+0.05 (4-element) AW 
Operating Temperature Range: * X7R: -55°C ~ 125°C * X5R: -55°C ~ 85°C 1206 3.2+0.15 1.6+0.15 0.8+0.1 
Size wv Dimension T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code Type Dc Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2-Elements 
25 2200pF 490-3399-1-ND 60 5.13 21.38 490-3399-2-ND 4,000 23.94/M | GNM1M2R71E222MA01D 
25 4700pF 490-3400-1-ND 60 5.13 21.38 490-3400-2-ND 4,000 23.94/M | GNM1M2R71E472MA01D 
X7R 25 10000pF +20% 0.6 490-3401-1-ND 50 4.29 17.88 490-3401-2-ND 4,000 20.00/M GNM1M2R71E103MA01D 
0504 16 22000pF 490-3402-1-ND 61 5.19 21.63 490-3402-2-ND 4,000 24.22/M GNM1M2R71C223MA01D 
16 47000pF 490-3403-1-ND 64 5.46 22.75 490-3403-2-ND 4,000 25.48/M GNM1M2R71C473MA01D 
10 YF 0.6 490-3404-1-ND 64 5.46 22.75 490-3404-2-ND 4,000 25.48/M GNM1M2R61A104MA01D 
X5R 10 1.0uF +20% 0.8 490-3405-1-ND 1.25 10.68 44.50 490-3405-2-ND 4,000 49.84/M GNM1M2R61A105ME14D 
6.3 1.0uF 0.8 490-3406-1-ND 1.25 10.68 44.50 490-3406-2-ND 4,000 49.84/M GNM1M2R60J105ME12D 
0805 X5R 16 1.0uF 420% 0.85 490-3414-1-ND 1.18 10.08 42.00 490-3414-2-ND 4,000 47.04/M GNM212R61C105MA16D. 
10 1.0uF : 490-3413-1-ND 1.36 11.64 48.50 490-3413-2-ND 4,000 54.32/M GNM212R61A105MA13D. 
4-Elements 
50 1000pF 0.6 490-3407-1-ND 94 8.07 33.63 490-3407-2-ND 4,000 37.66/M GNM214R71H102MA01D. 
25 2200pF 0.6 490-3408-1-ND 99 8.49 35.38 490-3408-2-ND 4,000 39.62/M GNM214R71E222MA01D 
0805 X7R 25 4700pF 420% 0.6 490-3409-1-ND 99 8.49 35.38 490-3409-2-ND 4,000 39.62/M GNM214R71E472MA01D 
25 10000pF 0.6 490-3410-1-ND 94 8.07 33.63 490-3410-2-ND 4,000 37.66/M GNM214R71E103MA01D 
16 22000pF 0.85 490-3411-1-ND 1.03 8.85 36.88 490-3411-2-ND 4,000 41.30/M GNM214R71C223MA01D. 
16 47000pF 0.85 490-3412-1-ND 1.05 9.03 37.63 490-3412-2-ND 4,000 42.14/M GNM214R71C473MA01D 
16 47000pF 1.0 490-3443-1-ND 2.07 17.73 73.88 490-3443-2-ND 3,000 82.74/M GNM314R71C473MA01L 
1206 X7R 16 68000pF +20% 1.0 490-3444-1-ND 2.75 23.55 98.13 490-3444-2-ND 3,000 109.90/M GNM314R71C683MA01L 
6.3 1.0uF 1.15 490-3446-1-ND 2.98 25.53 106.38 490-3446-2-ND 3,000 119.14/M GNM314R70J105MA01L 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors 


Size Dimensions (mm) 
GRM Series: engineers to downsize designs with various package options. This Code L Ww e 
The Murata GRM series is a complete line of ceramic chip capacitors _ line of high volumetric multilayer capacitance ceramic chip capacitors | i995 | o4 | 02 |007~0414 e e 
with a wide range of voltages and sizes. These capacitors have (MLCC) has excellent high frequency noise absorption performance 0201 | 06 103 01-02 ia ology 
temperature characteristics ranging from COG to Z5U. GRM series compared to Ta and Al caps. For bypass/decoupling applications, - - _— 
is offered with a Nickel (Ni) barrier termination plated with Tin (Sn), MLCC is equivalent to 1/2 to 1/5 the capacitance value of aTa | 0402 | 1 0.5 | 0.15 ~ 0.3 
highly resistant to migration. Stringent dimensional tolerances allow Capacitor because impedance (ESR) of MLCC is lower at higher 0603 16 0.8 0.2 ~0.5 
highly reliable, high-speed automatic chip placement on PCBs. frequencies (above 100kHz.) Consider Murata Hi-Cap as your Ta 0805 2 1.25 0.2 ~ 0.7 
GRM Hi-Cap Series: capacitor replacement. 1208 22 18 93-08 LL. ee Ww ' 
The Murata Hi-Cap, Ta replacement product lineup is available Operating Temperature Range: 1808 145 2 03 T 
with capacitance of 1yF and larger, in voltages of 6.3V ~ 50V. Why * COG (NPO): -55°C ~ 125°C * U2J: 25°C ~ 85°C * X7R: -55°C ~ = - 7 
use ceramic chips over Ta and Al capacitors? Ceramic chips offer 125°C * X6S: -55°C ~ 105°C * X5R: -55°C ~ 85°C * Y5V: -30°C ~ 1812 4.5 3.2 0.3 
better reliability, electrical performance, no polarity, and allow design 85°C * Z5U: 10°C ~ 85°C 2220 5.7 5 0.3 
Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code | Type Dc Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
7.5pF +0.5pF 0.2 490-4502-1-ND 2.64 15.61 45.02 | 490-4502-2-ND 20,000 43,22/M GRM0225C1C7R5DD04D 
8pF +0.5pF 0.2 490-4503-1-ND 2.64 15.61 45.02 | 490-4503-2-ND 20,000 43.22/M GRM0225C1C8RODD04D 
8.2pF +0.5pF 0.2 490-4504-1-ND 2.64 15.61 45.02 | 490-4504-2-ND 20,000 43.22/M GRM0225C1C8R2DD04D 
QpF +0.5pF 0.2 490-4505-1-ND 2.64 15.61 45.02 | 490-4505-2-ND 20,000 43.22/M GRM0225C1C9RODD04D 
9.1pF +0.5pF 0.2 490-4506-1-ND 2.64 15.61 45.02 | 490-4506-2-ND 20,000 43.22/M GRM0225C1C9R1DD04D 
10pF +5% 0.2 490-4507-1-ND 2.64 15.61 45.02 | 490-4507-2-ND 20,000 43.22/M GRM0225C1C100JD04D 
11pF 45% 0.2 490-4508-1-ND 2.64 15.61 45.02 | 490-4508-2-ND 20,000 43.22/M GRM0225C1C110JD04D 
CoG 16 12pF +5% 0.2 490-4509-1-ND 2.64 15.61 45.02 | 490-4509-2-ND 20,000 43,.22/M GRM0225C1C120JD04D 
(NPO) 13pF +5% 0.2 490-4510-1-ND 2.64 15.61 45.02 | 490-4510-2-ND 20,000 43.22/M GRM0225C1C130JD04D 
15pF +5% 0.2 490-4511-1-ND 2.64 15.61 45.02 | 490-4511-2-ND 20,000 43.22/M GRM0225C1C150JD04D 
18pF +5% 0.2 490-4525-1-ND 2.67 15.78 45.53 | 490-4525-2-ND 20,000 43.71/M GRM0225C1C180JD01D 
01005 22pF 45% 0.2 490-4526-1-ND 2.67 15.78 45.53 | 490-4526-2-ND 20,000 43.71/M GRM0225C1C220JD01D 
27pF +5% 0.2 490-4527-1-ND 2.67 15.78 45.53 | 490-4527-2-ND 20,000 43.71/M GRM0225C1C270JD01D 
33pF +5% 0.2 490-4528-1-ND 2.10 12.42 35.81 | 490-4528-2-ND 20,000 34.00/M GRM0225C1C330JD01D 
39pF 45% 0.2 490-4529-1-ND 2.67 15.78 45.53 | 490-4529-2-ND 20,000 43.71/M GRM0225C1C390JD01D 
47pF +5% 0.2 490-4530-1-ND 2.67 15.78 45.53 | 490-4530-2-ND 20,000 43.71/M GRM0225C01C470JD01D 
680pF +10% 0.2 490-4531-1-ND 2.64 15.61 45.02 | 490-4531-2-ND 20,000 43.22/M GRM022R60J681KE19D 
1000pF +10% 0.2 490-4532-1-ND 2.64 15.61 45.02 | 490-4532-2-ND 20,000 43,.22/M GRM022R60J102KE19D 
1500pF +10% 0.2 490-4533-1-ND 2.64 15.61 45.02 | 490-4533-2-ND 20,000 43.22/M GRM022R60J152KE19D 
X5R 63 2200pF +10% 0.2 490-4534-1-ND 2.64 15.61 45.02 | 490-4534-2-ND 20,000 43.22/M GRM022R60J222KE19D 
‘ 3300pF +10% 0.2 490-4535-1-ND 2.64 15.61 45.02 | 490-4535-2-ND 20,000 43.22/M GRM022R60J332KE19D 
4700pF +10% 0.2 490-4536-1-ND 2.64 15.61 45.02 | 490-4536-2-ND 20,000 43.22/M GRM022R60J472KE19D 
6800pF +10% 0.2 490-4537-1-ND 2.64 15.61 45.02 | 490-4537-2-ND 20,000 43.22/M GRM022R60J682KE19D 
10000pF +10% 0.2 490-4538-1-ND 2.64 15.61 45.02 | 490-4538- 20,000 43.22/M GRM022R60J103KE19D 
5pF +.25pF 0.3 490-1241-1-ND 51 2.99 8.63 | 490-1241-; 15,000 8.28/M GRM0335C1ER50CD01D 
1.0pF +.25pF 0.3 490-3122-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-3122-2-ND 15,000 8.64/M GRM0335C1E1ROCD01D 
1.1pF +.25pF 0.3 490-3123-1-ND 29 1.69 4.88 | 490-3123-2-ND 15,000 4.68/M GRM0335C1E1R1CD01D 
1.2pF +.25pF 0.3 490-1242-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1242-2-ND 15,000 8.64/M GRM0335C1E1R2CD01D 
1.3pF +.25pF 0.3 490-3124-1-ND 43 2.54 7.31__| 490-3124-2-ND 15,000 7.02/M GRM0335C1E1R3CD01D 
1.5pF +.25pF 0.3 490-1243-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1243-2-ND 15,000 8.64/M GRM0335C1E1R5CD01D 
1.8pF +.25pF 0.3 490-1244-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1244-2-ND 15,000 8.64/M GRM0335C1E1R8CD01D 
2.0pF +.25pF 0.3 490-1245-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1245-2-ND 15,000 8.64/M GRM0335C1E2ROCD01D 
2.2pF +.25pF 0.3 490-1246-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1246-2-ND 15,000 8.64/M GRM0335C1E2R2CD01D 
2.4pF +.25pF 0.3 490-1247-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1247-2-ND 15,000 8.64/M GRM0335C1E2R4CD01D 
3.0pF +.25pF 0.3 490-3127-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-3127-2-ND 15,000 7.02/M GRM0335C1E3ROCD01D 
3.3pF +.25pF 0.3 490-1248-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1248-2-ND 15,000 8.64/M GRM0335C1E3R3CD01D 
3.6pF +.25pF 0.3 490-1249-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1249-2-ND 15,000 8.64/M GRM0335C1E3R6CD01D 
4.0pF +.25pF 0.3 490-3129-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-3129-2-ND 15,000 7.02/M GRM0335C1E4ROCD01D 
4.3pF +.25pF 0.3 490-3130-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-3130-2-ND 15,000 7.02/M GRM0335C1E4R3CD01D 
4.7pF +.25pF 0.3 490-3131-1-ND 34 2.02 5.81 | 490-3131-2-ND 15,000 5.58/M GRM0335C1E4R7CD01D 
5.0pF +.25pF 0.3 490-3132-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-3132-2-ND 15,000 7.02/M GRM0335C1E5ROCD01D 
5.1pF +.5pF 0.3 490-3133-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-3133-2-ND 15,000 7.02/M GRM0335C1E5R1DD01D 
CoG 25 6.0pF +.5pF 0.3 490-3135-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-3135-2-ND 15,000 7.02/M GRM0335C1E6RODD01D 
(NPO) 7.0pF +.5pF 0.3 490-1250-1-ND 53 3.12 9.00 _| 490-1250-2-ND 15,000 8.64/M GRM0335C1E7RODD01D 
8.0pF +.5pF 0.3 490-3139-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-3139-2-ND 15,000 7.02/M GRM0335C1E8RODD01D 
9.0pF +.5pF 0.3 490-1251-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1251-2-ND 15,000 8.64/M GRM0335C1E9RODD01D 
10pF +5% 0.3 490-3142-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-3142-2-ND 15,000 8.64/M GRM0335C1E100JD01D 
12pF +5% 0.3 490-3144-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-3144-2-ND 15,000 7.02/M GRM0335C1E120JD01D 
13pF +5% 0.3 490-3145-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-3145-2-ND 15,000 7.02/M GRM0335C1E130JD01D 
15pF +5% 0.3 490-3146-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-3146-2-ND 15,000 7.02/M GRM0335C1E150JD01D 
18pF +5% 0.3 490-3148-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-3148-2-ND 15,000 8.64/M GRM0335C1E180JD01D 
20pF 45% 0.3 490-1252-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1252-2-ND 15,000 8.64/M GRM0335C1E200JD01D 
22pF 45% 0.3 490-1253-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1253-2-ND 15,000 8.64/M GRM0335C1E220JD01D 
24pF +5% 0.3 490-3149-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-3149-2-ND 15,000 7.02/M GRM0335C1E240JD01D. 
27pF +5% 0.3 490-3150-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-3150-2-ND 15,000 7.02/M GRM0335C1E270JD01D. 
30pF 45% 0.3 490-1254-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1254-2-ND 15,000 8.64/M GRM0335C1E300JD01D. 
0201 33pF +5% 0.3 490-1255-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1255-2-ND 15,000 8.64/M GRM0335C1E330JD01D 
39pF +5% 0.3 490-3152-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-3152-2-ND 15,000 7.02/M GRM0335C1E390JD01D 
47pF +5% 0.3 490-1256-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1256-2-ND 15,000 8.64/M GRM0335C1E470JD01D. 
68pF +5% 0.3 490-3157-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-3157-2-ND 15,000 7.02/M GRM0335C1E680JD01D 
82pF 45% 0.3 490-1257-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1257-2-ND 15,000 8.64/M GRM0335C1E820JD01D 
100pF +5% 0.3 490-3160-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-3160-2-ND 15,000 8.64/M GRM0335C1E101JD01D 
v5 50 15pF 45% 03 490-3883-1-ND 67 3.97 11.44 _| 490-3883-2-ND 15,000 71.00/M__ | GRM0337U1H150JD01D 
25 100pF +5% 0.3 490-3882-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-3882-2-ND 15,000 11.00/M GRM0337U1E101JD01D 
100pF +10% 0.3 490-3172-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-3172-2-ND 15,000 7.02/M GRM033R71E101KA01D 
150pF +10% 0.3 490-3174-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-3174-2-ND 15,000 7.02/M GRM033R71E151KA01D 
220pF +10% 0.3 490-3176-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-3176-2-ND 15,000 7.02/M GRM033R71E221KA01D 
330pF +10% 0.3 490-3178-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-3178-2-ND 15,000 7.02/M GRM033R71E331KA01D 
25 470pF +10% 0.3 490-3180-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-3180-2-ND 15,000 7.02/M GRM033R71E471KA01D 
680pF +10% 0.3 490-3182-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-3182-2-ND 15,000 7.02/M GRM033R71E681KA01D 
820pF +10% 0.3 490-3183-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-3183-2-ND 15,000 7.02/M GRM033R71E821KA01D 
1000pF +10% 0.3 490-3184-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-3184-2-ND 15,000 7.02/M GRM033R71E102KA01D 
1500pF +10% 0.3 490-3185-1-ND 45 2.67 7.69 | 490-3185-2-ND 15,000 7.38/M GRM033R71E152KA01D 
100pF +10% 0.3 490-1258-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1258-2-ND 15,000 8.64/M GRM033R71C101KD01D 
X7R 150pF +10% 0.3 490-3186-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3186-2-ND 15,000 4.32/M GRM033R71C151KD01D. 
220pF +10% 0.3 490-3187-1-ND 35 2.08 6.00 | 490-3187-2-ND 15,000 5.76/M GRM033R71C221KD01D. 
16 330pF +10% 0.3 490-3189-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-3189-2-ND 15,000 7.02/M GRM033R71C331KD01D 
470pF +10% 0.3 490-1259-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1259-2-ND 15,000 8.64/M GRM033R71C471KD01D. 
680pF +10% 0.3 490-1260-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1260-2-ND 15,000 8.64/M GRM033R71C681KD01D 
1000pF +10% 0.3 490-1261-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1261-2-ND 15,000 8.64/M GRM033R71C102KD01D. 
3300pF +10% 0.3 490-3191-1-ND 45 2.67 7.69 | 490-3191-2-ND 15,000 7.38/M GRM033R71C332KA88D 
4700pF +10% 0.3 490-3192-1-ND 45 2.67 7.69 | 490-3192-2-ND 15,000 7.38/M GRM033R71A472KA01D 
10 6800pF +10% 0.3 490-3193-1-ND 45 2.67 7.69 | 490-3193-2-ND 15,000 7.38/M GRM033R71A682KA01D 
10000pF +10% 0.3 490-3194-1-ND 45 2.67 7.69 | 490-3194-2-ND 15,000 7.38/M GRM033R71A103KA01D 
6.3 10000pF +10% 0.3 490-1262-1-ND -86 5.07 14.63 | 490-1262-2-ND 15,000 14.04/M GRM033R70J103KA01D 
x6S 4 68000pF +10% 0.3 490-4513-1-ND .38 2.26 6.51 | 490-4513-2-ND 15,000 6.25/M GRM033C80G683KE19D 
Apr +10% 0.3 490-4514-1-ND -70 4.16 12.00 | 490-4514-2-ND 15,000 12.00/M GRM033C80G104KE19D 
1500pF +10% 0.3 490-3161-1-ND 45 2.67 7.69 | 490-3161-2-ND 15,000 7.38/M GRM033R61A152KA01D 
X5R 10 2200pF +10% 0.3 490-3162-1-ND 45 2.67 7.69 | 490-3162-2-ND 15,000 7.38/M GRM033R61A222KA01D 
3300pF +10% 0.3 490-3163-1-ND 45 2.67 7.69 | 490-3163-2-ND 15,000 7.38/M GRM033R61A332KA01D 
(Continued) 
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Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code | Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
4700pF +10% 0.3 490-3164-1-ND A5 2.67 7.69 | 490-3164-2-ND 15,000 7.38/M GRM033R61A472KA01D 
10 6800pF +10% 0.3 490-3165-1-ND 45 2.67 7.69 | 490-3165-2-ND 15,000 7.38/M GRM033R61A682KA01D 
10000pF +10% 0.3 490-3166-1-ND A5 2.67 7.69 | 490-3166-2-ND 15,000 7.38/M GRM033R61A103KA01D 
X5R 15000pF +10% 0.3 490-3168-1-ND 52 3.06 8.81 | 490-3168-2-ND 15,000 8.46/M GRM033R60J153KE01D 
0201 5 22000pF +10% 0.3 490-3169-1-ND 55 3.25 9.38 | 490-3169-2-ND 15,000 9.00/M GRM033R60J223KE01D 
6.3 33000pF +10% 0.3 490-3170-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-3170-2-ND 15,000 9.72/M GRM033R60J333KE01D 
68000pF +10% 0.3 490-3171-1-ND 65 3.84 11.06 | 490-3171-2-ND 15,000 10.62/M GRMO033R60J683KE19D 
pF +10% 0.3 490-3167-1-ND 70 4.16 12.00 | 490-3167-2-ND 15,000 11.52/M GRM033R60J104KE19D 
Y5sV 10 4700pF +80%, -20% 0.3 490-3197-1-ND 47 2.80 8.06 | 490-3197-2-ND 15,000 7.74/M GRM033F51A472ZD01D 
10000pF +80%, -20% 0.3 490-3195-1-ND AT 2.80 8.06 | 490-3195-2-ND 15,000 7.74/M GRMO033F51A103ZD01D. 
.5pF +.25pF 0.5 490-1263-1-ND 34 2.02 5.81 | 490-1263-2-ND 10,000 5.58/M GRM1555C1HR50CZ01D. 
.75pF +.25pF 0.5 490-1264-1-ND 34 2.02 5.81 | 490-1264-2-ND 10,000 5.58/M GRM1555C1HR75CZ01D. 
1.2pF +.25pF 0.5 490-1265-1-ND 34 2.02 5.81 | 490-1265-2-ND 10,000 5.58/M GRM1555C1H1R2CZ01D. 
1.5pF +.25pF 0.5 490-1266-1-ND 34 2.02 5.81 | 490-1266-2-ND 10,000 5.58/M GRM1555C1H1R5CZ01D. 
1.8pF +.25pF 0.5 490-3203-1-ND -30 1.76 5.06 | 490-3203-2-ND 10,000 4.86/M GRM1555C1H1R8CZ01D 
2.2pF +.25pF 0.5 490-1267-1-ND 34 2.02 5.81 | 490-1267-2-ND 10,000 5.58/M GRM1555C1H2R2CZ01D. 
2.4pF +.25pF 0.5 490-1268-1-ND 34 2.02 5.81 | 490-1268-2-ND 10,000 5.58/M GRM1555C1H2R4CZ01D. 
2.7pF +.25pF 0.5 490-1269-1-ND 34 2.02 5.81 | 490-1269-2-ND 10,000 5.58/M GRM1555C1H2R7CZ01D. 
3.0pF +.25pF 0.5 490-3205-1-ND -30 1.76 5.06 | 490-3205-2-ND 10,000 4.86/M GRM1555C1H3ROCZ01D. 
3.3pF +.25pF 0.5 490-1270-1-ND -34 2.02 5.81 | 490-1270-2-ND 10,000 5.58/M GRM1555C1H3R3CZ01D 
3.6pF +.25pF 0.5 490-1271-1-ND 34 2.02 5.81 | 490-1271-2-ND 10,000 5.58/M GRM1555C1H3R6CZ01D. 
3.9pF +.25pF 0.5 490-1272-1-ND 34 2.02 5.81 | 490-1272-2-ND 10,000 5.58/M GRM1555C1H3R9CZ01D. 
4.0pF +.25pF 0.5 490-3206-1-ND -30 1.76 5.06 | 490-3206-2-ND 10,000 4.86/M GRM1555C1H4ROCZ01D. 
4.7pF +.25pF 0.5 490-1273-1-ND 34 2.02 5.81 | 490-1273-2-ND 10,000 5.58/M GRM1555C1H4R7CZ01D. 
5.0pF +.25pF 0.5 490-1274-1-ND 34 2.02 5.81 | 490-1274-2-ND 10,000 5.58/M GRM1555C1H5ROCZ01D. 
5.1pF +.5pF 0.5 490-3208-1-ND -30 1.76 5.06 | 490-3208-2-ND 10,000 4.86/M GRM1555C1H5R1DZ01D. 
5.6pF +.5pF 0.5 490-1275-1-ND 34 2.02 5.81 | 490-1275-2-ND 10,000 5.58/M GRM1555C1H5R6DZ01D. 
6.0pF +.5pF 0.5 490-3209-1-ND -30 1.76 5.06 | 490-3209-2-ND 10,000 4.86/M GRM1555C1H6RODZ01D. 
6.8pF +.5pF 0.5 490-1276-1-ND 34 2.02 5.81 | 490-1276-2-ND 10,000 5.58/M GRM1555C1H6R8DZ01D. 
7.0pF +.5pF 0.5 490-1277-1-ND -34 2.02 5.81 | 490-1277-2-ND 10,000 5.58/M GRM1555C1H7RODZ01D. 
7.5pF +.5pF 0.5 490-3211-1-ND -30 1.76 5.06 | 490-3211-2-ND 10,000 4.86/M GRM1555C1H7R5DZ01D. 
8.0pF +.5pF 0.5 490-3212-1-ND -30 1.76 5.06 | 490-3212-2-ND 10,000 4.86/M GRM1555C1H8RODZ01D. 
9.0pF +.5pF 0.5 490-3214-1-ND .30 1.76 5.06 | 490-3214-2-ND 10,000 4.86/M GRM1555C1H9RODZ01D. 
10pF +5% 0.5 490-1278-1-ND 35 2.08 6.00 | 490-1278-2-ND 10,000 5.76/M GRM1555C1H100JZ01D 
12pF +5% 0.5 490-1279-1-ND 34 2.02 5.81 | 490-1279-2-ND 10,000 5.58/M GRM1555C1H120JZ01D 
15pF +5% 0.5 490-1280-1-ND 34 2.02 5.81 | 490-1280-2-ND 10,000 5.58/M GRM1555C1H150JZ01D 
18pF +5% 0.5 490-1281-1-ND 34 2.02 5.81 | 490-1281-2-ND 10,000 5.58/M GRM1555C1H180JZ01D 
20pF +5% 0.5 490-1282-1-ND 31 1.82 5.25 | 490-1282-2-ND 10,000 5.04/M GRM1555C1H200JZ01D 
coG 22pF +5% 0.5 490-1283-1-ND 34 2.02 5.81 | 490-1283-2-ND 10,000 5.58/M GRM1555C1H220JZ01D 
(NPO) 50 24pF +5% 0.5 490-3219-1-ND 39 2.28 6.56 | 490-3219-2-ND 10,000 6.30/M GRM1555C1H240JZ01D 
27pF +5% 0.5 490-1284-1-ND 34 2.02 5.81 | 490-1284-2-ND 10,000 5.58/M GRM1555C1H270JZ01D 
30pF +5% 0.5 490-1285-1-ND 45 2.67 7.69 | 490-1285-2-ND 10,000 7.38/M GRM1555C1H300JZ01D 
33pF +5% 0.5 490-3220-1-ND -30 1.76 5.06 | 490-3220-2-ND 10,000 4.86/M GRM1555C1H330JZ01D 
39pF +5% 0.5 490-1286-1-ND 34 2.02 5.81 | 490-1286-2-ND 10,000 5.58/M GRM1555C1H390JZ01D 
43pF +5% 0.5 490-3222-1-ND -39 2.28 6.56 | 490-3222-2-ND 10,000 6.30/M GRM1555C1H430JZ01D 
47pF +5% 0.5 490-1287-1-ND 34 2.02 5.81 | 490-1287-2-ND 10,000 5.58/M GRM1555C1H470JZ01D 
51pF +5% 0.5 490-3223-1-ND .39 2.28 6.56 | 490-3223-2-ND 10,000 6.30/M GRM1555C1H510JZ01D 
56pF +5% 0.5 490-1288-1-ND -30 1.76 5.06 | 490-1288-2-ND 10,000 4.86/M GRM1555C1H560JD01D 
68pF +5% 0.5 490-1289-1-ND -30 1.76 5.06 | 490-1289-2-ND 10,000 4.86/M GRM1555C1H680JZ01D 
75pF +5% 0.5 490-3225-1-ND 29 1.69 4.88 | 490-3225-2-ND 10,000 5.00/M GRM1555C1H750JZ01D 
82pF +5% 0.5 490-1290-1-ND -30 1.76 5.06 | 490-1290-2-ND 10,000 4.86/M GRM1555C1H820JZ01D 
100pF +5% 0.5 490-3458-1-ND -30 1.76 5.06 | 490-3458-2-ND 10,000 4.86/M GRM1555C1H101JZ01D 
110pF +5% 0.5 490-3227-1-ND 51 2.99 8.63 | 490-3227-2-ND 10,000 8.28/M GRM1555C1H111JA01D. 
120pF +5% 0.5 490-1292-1-ND 44 2.60 7.50 | 490-1292-2-ND 10,000 7.20/M GRM1555C1H121JA01D. 
150pF +5% 0.5 490-3229-1-ND 39 2.28 6.56 _| 490-3229-2-ND 10,000 6.30/M GRM1555C1H151JA01D. 
160pF +5% 0.5 490-3230-1-ND 51 2.99 8.63 | 490-3230-2-ND 10,000 8.28/M GRM1555C1H161JA01D. 
180pF +5% 0.5 490-3231-1-ND .39 2.28 6.56 | 490-3231-2-ND 10,000 6.30/M GRM1555C1H181JA01D. 
200pF +5% 0.5 490-3232-1-ND 51 2.99 8.63 | 490-3232-2-ND 10,000 8.28/M GRM1555C1H201JA01D. 
0402 220pF +5% 0.5 490-1293-1-ND 45 2.67 7.69 | 490-1293-2-ND 10,000 7.38/M GRM1555C1H221JA01D. 
270pF +5% 0.5 490-1294-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-1294-2-ND 10,000 9.72/M GRM1555C1H271JA01D. 
330pF +5% 0.5 490-1295-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-1295-2-ND 10,000 9.72/M GRM1555C1H331JA01D. 
390pF +5% 0.5 490-1296-1-ND 64 3.77 10.88 | 490-1296-2-ND 10,000 10.44/M GRM1555C1H391JA01D. 
470pF +5% 0.5 490-1297-1-ND 64 3.77 10.88 | 490-1297-2-ND 10,000 10.44/M GRM1555C1H471JA01D. 
510pF +5% 0.5 490-3237-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-3237-2-ND 10,000 9.72/M GRM1555C1H511JA01D. 
560pF +5% 0.5 490-3238-1-ND 55 3.25 9.38 | 490-3238-2-ND 10,000 9.00/M GRM1555C1H561JA01D. 
620pF +5% 0.5 490-3239-1-ND 47 2.80 8.06 | 490-3239-2-ND 10,000 8.00/M GRM1555C1H621JA01D. 
680pF +5% 0.5 490-3240-1-ND 55 3.25 9.38 | 490-3240-2-ND 10,000 9.00/M GRM1555C1H681JA01D. 
820pF +5% 0.5 490-3242-1-ND .70 4.16 12.00 | 490-3242-2-ND 10,000 11.52/M GRM1555C1H821JA01D. 
1000pF +5% 0.5 490-3244-1-ND 78 4.62 13.31 | 490-3244-2-ND 10,000 12.78/M GRM1555C1H102JA01D. 
100 4700pF +10% 0.5 490-3885-1-ND 45 2.67 7.69 | 490-3885-2-ND 10,000 7.00/M GRM155R72A472KA01D 
220pF +10% 0.5 490-1298-1-ND 39 2.28 6.56 | 490-1298-2-ND 10,000 6.30/M GRM155R71H221KA01D 
270pF +10% 0.5 490-1299-1-ND Al 2.41 6.94 | 490-1299-2-ND 10,000 6.66/M GRM155R71H271KA01D 
470pF +10% 0.5 490-1300-1-ND .39 2.28 6.56 | 490-1300-2-ND 10,000 6.30/M GRM155R71H471KA01D 
560pF +10% 0.5 490-1301-1-ND Al 2.41 6.94 | 490-1301-2-ND 10,000 6.66/M GRM155R71H561KA01D 
680pF +10% 0.5 490-1302-1-ND A1 2.41 6.94 | 490-1302-2-ND 10,000 6.66/M GRM155R71H681KA01D 
820pF +10% 0.5 490-3250-1-ND .24 1.43 4.13 | 490-3250-2-ND 10,000 4.00/M GRM155R71H821KA01D 
1000pF +10% 0.5 490-1303-1-ND .24 1.42 4.11 | 490-1303-2-ND 10,000 3.95/M GRM155R71H102KA01D 
1200pF +10% 0.5 490-1304-1-ND 45 2.67 7.69 | 490-1304-2-ND 10,000 7.38/M GRM155R71H122KA01D 
50 1500pF +10% 0.5 490-3245-1-ND 40 2.34 6.75 | 490-3245-2-ND 10,000 6.48/M GRM155R71H152KA01D 
2200pF +10% 0.5 490-1305-1-ND 32 1.89 5.44 | 490-1305-2-ND 10,000 5.22/M GRM155R71H222KA01D 
2700pF +10% 0.5 490-1306-1-ND 5 2.67 7.69 | 490-1306-2-ND 10,000 7.38/M GRM155R71H272KA01D 
3900pF +10% 0.5 490-1307-1-ND 45 2.67 7.69 | 490-1307-2-ND 10,000 7.38/M GRM155R71H392KA01D 
4700pF +10% 0.5 490-1308-1-ND 32 1.89 5.44 | 490-1308-2-ND 10,000 5.22/M GRM155R71H472KA01D 
6800pF +10% 0.5 490-4515-1-ND -30 1.76 5.08 | 490-4515-2-ND 10,000 3.87/M GRM155R71H682KA88D 
X7R 10000pF +10% 0.5 490-4516-1-ND 21 1.24 3.56 | 490-4516-2-ND 10,000 2.71/M GRM155R71H103KA88D 
15000pF +10% 0.5 490-4517-1-ND 33 1.94 5.59 | 490-4517-2-ND 10,000 4.25/M GRM155R71H153KA12D 
.02UF +10% 0.5 490-3884-1-ND -30 1.76 5.06 | 490-3884-2-ND 10,000 5.00/M GRM155R71H223KA12D 
4700pF +10% 0.5 490-1309-1-ND 32 1.89 5.44 | 490-1309-2-ND 10,000 5.22/M GRM155R71E472KA01D 
6800pF +10% 0.5 490-1310-1-ND A5 2.67 7.69 | 490-1310-2-ND 10,000 7.38/M GRM155R71E682KA01D 
8200pF +10% 0.5 490-1311-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1311-2-ND 10,000 8.64/M GRM155R71E822KA01D 
25 10000pF +10% 0.5 490-1312-1-ND 32 1.89 5.44 | 490-1312-2-ND 10,000 5.22/M GRM155R71E103KA01D 
15000pF +10% 0.5 490-3251-1-ND 51 2.99 8.63 | 490-3251-2-ND 10,000 8.28/M GRM155R71E153KA61D 
22000pF +10% 0.5 490-3252-1-ND 42 2.47 7.13 | 490-3252-2-ND 10,000 6.84/M GRM155R71E223KA61D 
33000pF +10% 0.5 490-3253-1-ND 81 4.81 13.88 | 490-3253-2-ND 10,000 13.32/M GRM155R71E333KA88D 
47000pF +10% 0.5 490-3254-1-ND 52 3.06 8.81 | 490-3254-2-ND 10,000 8.46/M GRM155R71E473KA88D 
10000pF +10% 0.5 490-1313-1-ND 32 1.89 5.44 | 490-1313-2-ND 10,000 5.22/M GRM155R71C103KA01D 
16 15000pF +10% 0.5 490-1314-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1314-2-ND 10,000 8.64/M GRM155R71C153KA01D 
22000pF +10% 0.5 490-3256-1-ND 35 2.08 6.00 | 490-3256-2-ND 10,000 5.76/M GRM155R71C223KA01D 
pF +10% 0.5 490-3261-1-ND 37 2.21 6.38 | 490-3261-2-ND 10,000 6.12/M GRM155R71C104KA88D 
10 33000pF +10% 0.5 490-1315-1-ND 92 5.46 15.75 | 490-1315-2-ND 10,000 15.12/M GRM155R71A333KA01D 
47000pF +10% 0.5 490-1316-1-ND 58 3.45 9.94 | 490-1316-2-ND 10,000 9.54/M GRM155R71A473KA01D 
68000pF +10% 0.5 490-1317-1-ND 92 5.46 15.75 | 490-1317-2-ND 10,000 15.12/M GRM155R61A683KA01D 
AF +10% 0.5 490-1318-1-ND 51 2.99 8.63 | 490-1318-2-ND 10,000 8.28/M GRM155R61A104KA01D 
X5R 10 .22UF +10% 0.5 490-3910-1-ND 1.24 7.35 21.19 | 490-3910-2-ND 10,000 20.00/M GRM155R61A224KE19D 
-33uF +10% 0.5 490-3263-1-ND 1.67 9.88 28.50 | 490-3263-2-ND 10,000 27.36/M GRM155R61A334KE15D 
A7UF +10% 0.5 490-3264-1-ND 1.64 9.69 27.94 | 490-3264-2-ND 10,000 26.82/M GRM155R61A474KE15D 
1pF +10% 0.5 490-3890-1-ND 78 4.62 13.31 | 490-3890-2-ND 10,000 13.00/M GRM155R61A105KE15D 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code | Type Dc Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
-33UF +10% 0.5 490-3265-1-ND 1.67 9.88 28.50 | 490-3265-2-ND 10,000 27.36/M GRM155R60J334KE01D 
ATUF +10% 0.5 490-3266-1-ND 1.64 9.69 27.94 | 490-3266-2-ND 10,000 26.82/M GRM155R60J474KE19D 
X5R 6.3 1.0uF +10% 0.5 490-1320-1-ND 1.97 11.64 33.56 | 490-1320-2-ND 10,000 32.22/M GRM155R60J105KE19D 
1.0UF +20% 0.5 490-1319-1-ND 1.97 11.64 33.56 | 490-1319-2-ND 10,000 32.22/M GRM155R60J105ME19D 
2.2UF +20% 0.5 490-4519-1-ND 3.71 21.91 63.21 | 490-4519-2-ND 10,000 48.04/M GRM155R60J225ME15D 
4 2.2uF +20% 0.5 490-4518-1-ND 3.71 21.91 63.21 _| 490-4518-2-ND 10,000 48.04/M GRM155R60G225ME15D 
2200pF +80, -20% 0.5 490-1321-1-ND 44 2.60 7.50 | 490-1321-2-ND 10,000 7.20/M GRM155F51H222ZA01D 
50 4700pF +80, -20% 0.5 490-1322-1-ND 44 2.60 7.50 | 490-1322-2-ND 10,000 7.20/M GRM155F51H472ZA01D 
10000pF +80, -20% 0.5 490-1323-1-ND 34 2.02 5.81 | 490-1323-2-ND 10,000 5.58/M GRM155F51H103ZA01D. 
10000pF +80, -20% 0.5 490-1324-1-ND 34 2.02 5.81 | 490-1324-2-ND 10,000 5.58/M GRM155F51E103ZA01D 
0402 25 22000pF +80, -20% 0.5 490-1325-1-ND 36 2.15 6.19 | 490-1325-2-ND 10,000 5.94/M GRM155F51E223ZA01D 
47000pF +80, -20% 0.5 490-3270-1-ND 32 1.89 5.44 | 490-3270-2-ND 10,000 5.22/M GRM155F51E473ZA01D 
AF +80, -20% 0.5 490-3271-1-ND 31 1.82 5.25 | 490-3271-2-ND 10,000 5.04/M GRM155F51E104ZA01D 
Ysv 22000pF +80, -20% 0.5 490-3272-1-ND 32 1.89 5.44 | 490-3272-2-ND 10,000 5.22/M GRM155F51C223ZA01D 
47000pF +80, -20% 0.5 490-1326-1-ND 36 2.15 6.19 | 490-1326-2-ND 10,000 5.94/M GRM155F51C473ZA01D 
16 YF +80, -20% 0.5 490-1327-1-ND 35 2.08 6.00 | 490-1327-2-ND 10,000 5.76/M GRM155F51C104ZA01D 
.22UF +80, -20% 0.5 490-3273-1-ND 70 4.16 12.00 | 490-3273-2-ND 10,000 11.52/M GRM155F51C224ZA01D 
A7UF +80, -20% 0.5 490-3274-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-3274-2-ND 10,000 11.34/M GRM155F51C474ZA01D 
40 -33UF +80, -20% 0.5 490-3275-1-ND 70 4.16 12.00 | 490-3275-2-ND 10,000 11.52/M GRM155F51A334ZE01D 
A7UF +80, -20% 0.5 490-3276-1-ND 74 4.36 12.56 | 490-3276-2-ND 10,000 12.06/M GRM155F51A474ZE01D 
63 YF +80, -20% 0.5 490-3277-1-ND 31 1.82 5.25 | 490-3277-2-ND 10,000 5.04/M GRM155F50J104ZA01D 
. -68uF +80, -20% 0.5 490-3278-1-ND 78 4.62 13.31 | 490-3278-2-ND 10,000 12.78/M GRM155F50J684ZE01D 
10pF +.25pF 0.8 490-3279-1-ND 55 3.25 9.38 | 490-3279-2-ND 4,000 9.00/M GRM1885C2A100RA01D 
11pF 45% 0.8 490-1328-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-1328-2-ND 4,000 9.72/M GRM1885C2A110JA01D 
12pF +5% 0.8 490-1329-1-ND 55 3.25 9.38 | 490-1329-2-ND 4,000 9.00/M GRM1885C2A120JA01D 
13pF +5% 0.8 490-1330-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-1330-2-ND 4,000 10.08/M GRM1885C2A130JA01D 
15pF +5% 0.8 490-1331-1-ND 55 3.25 9.38 | 490-1331-2-ND 4,000 9.00/M GRM1885C2A150JA01D 
16pF +5% 0.8 490-1332-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-1332-2-ND 4,000 10.08/M GRM1885C2A160JA01D 
18pF +5% 0.8 490-1333-1-ND 55 3.25 9.38 | 490-1333-2-ND 4,000 9.00/M GRM1885C2A180JA01D 
20pF 45% 0.8 490-1334-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-1334-2-ND 4,000 9.72/M GRM1885C2A200JA01D 
22pF 45% 0.8 490-1335-1-ND 55 3.25 9.38 | 490-1335-2-ND 4,000 9.00/M GRM1885C2A220JA01D 
24pF +5% 0.8 490-1336-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-1336-2-ND 4,000 10.08/M GRM1885C2A240JA01D 
27pF 45% 0.8 490-1337-1-ND 55 3.25 9.38 | 490-1337-2-ND 4,000 9.00/M GRM1885C2A270JA01D 
30pF +5% 0.8 490-1338-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-1338-2-ND 4,000 10.08/M GRM1885C2A300JA01D 
33pF +5% 0.8 490-1339-1-ND 55 3.25 9.38 | 490-1339-2-ND 4,000 9.00/M GRM1885C2A330JA01D 
36pF +5% 0.8 490-1340-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-1340-2-ND 4,000 10.08/M GRM1885C2A360JA01D 
39pF 45% 0.8 490-1341-1-ND 55 3.25 9.38 | 490-1341-2-ND 4,000 9.00/M GRM1885C2A390JA01D 
43pF +5% 0.8 490-1342-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-1342-2-ND 4,000 9.72/M GRM1885C2A430JA01D 
47pF 45% 0.8 490-1343-1-ND 55 3.25 9.38 | 490-1343-2-ND 4,000 9.00/M GRM1885C2A470JA01D 
51pF 45% 0.8 490-1344-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-1344-2-ND 4,000 9.72/M GRM1885C2A510JA01D 
56pF +5% 0.8 490-1345-1-ND 55 3.25 9.38 | 490-1345-2-ND 4,000 9.00/M GRM1885C2A560JA01D 
62pF +5% 0.8 490-1346-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-1346-2-ND 4,000 9.72/M GRM1885C2A620JA01D 
68pF +5% 0.8 490-1347-1-ND 55 3.25 9.38 | 490-1347-2-ND 4,000 9.00/M GRM1885C2A680JA01D 
75pF +5% 0.8 490-1348-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-1348-2-ND 4,000 9.72/M GRM1885C2A750JA01D 
100 82pF +5% 0.8 490-1349-1-ND 55 3.25 9.38 | 490-1349-2-ND 4,000 9.00/M GRM1885C2A820JA01D 
91pF 45% 0.8 490-1350-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-1350-2-ND 4,000 9.72/M GRM1885C2A910JA01D 
100pF +5% 0.8 490-1351-1-ND 55 3.25 9.38 | 490-1351-2-ND 4,000 9.00/M GRM1885C2A101JA01D 
110pF +5% 0.8 490-1352-1-ND 81 4.81 13.88 | 490-1352-2-ND 4,000 13.32/M GRM1885C2A111JA01D 
120pF 45% 0.8 490-1353-1-ND 79 4.68 13.50 | 490-1353-2-ND 4,000 12.96/M GRM1885C2A121JA01D 
130pF +5% 0.8 490-1354-1-ND 81 4.81 13.88 | 490-1354-2-ND 4,000 13.32/M GRM1885C2A131JA01D 
150pF +5% 0.8 490-1355-1-ND 63 3.71 10.69 | 490-1355-2-ND 4,000 10.26/M GRM1885C2A151JA01D 
160pF +5% 0.8 490-1356-1-ND 81 4.81 13.88 | 490-1356-2-ND 4,000 13.32/M GRM1885C2A161JA01D 
180pF +5% 0.8 490-1357-1-ND 79 4.68 13.50 | 490-1357-2-ND 4,000 12.96/M GRM1885C2A181JA01D 
200pF +5% 0.8 490-1358-1-ND 85 5.01 14.44 | 490-1358-2-ND 4,000 13.86/M GRM1885C2A201JA01D 
220pF 45% 0.8 490-1359-1-ND 70 4.16 12.00 | 490-1359-2-ND 4,000 11.52/M GRM1885C2A221JA01D 
240pF +5% 0.8 490-1360-1-ND 92 5.46 15.75 | 490-1360-2-ND 4,000 15.12/M GRM1885C2A241JA01D 
270pF +5% 0.8 490-1361-1-ND 88 5.20 15.00 | 490-1361-2-ND 4,000 14.40/M GRM1885C2A271JA01D 
300pF +5% 0.8 490-1362-1-ND 95 5.59 16.13 | 490-1362-2-ND 4,000 15.48/M GRM1885C2A301JA01D 
330pF +5% 0.8 490-1363-1-ND 75 4.42 12.75 | 490-1363-2-ND 4,000 12.24/M GRM1885C2A331JA01D 
360pF +5% 0.8 490-1364-1-ND 95 5.59 16.13 | 490-1364-2-ND 4,000 15.48/M GRM1885C2A361JA01D 
390pF 45% 0.8 490-1365-1-ND 92 5.46 15.75 | 490-1365-2-ND 4,000 15.12/M GRM1885C2A391JA01D 
430pF +5% 0.8 490-1366-1-ND 95 5.59 16.13 | 490-1366-2-ND 4,000 15.48/M GRM1885C2A431JA01D 
CoG 470pF +5% 0.8 490-1367-1-ND 80 4.75 13.69 | 490-1367-2-ND 4,000 13.14/M GRM1885C2A471JA01D 
0603 (NPO) 510pF +5% 0.8 490-1368-1-ND 1.07 6.31 18.19 | 490-1368-2-ND 4,000 17.46/M GRM1885C2A511JA01D 
560pF 45% 0.8 490-1369-1-ND 1.02 6.05 17.44 | 490-1369-2-ND 4,000 16.74/M GRM1885C2A561JA01D 
680pF 45% 0.8 490-3280-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 490-3280-2-ND 4,000 19.80/M GRM1885C2A681JA01D 
1000pF +5% 0.8 490-3281-1-ND 1.27 7.48 21.56 | 490-3281-2-ND 4,000 20.70/M GRM1885C2A102JA01D 
5pF +.25pF 0.8 490-1370-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1370-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1HR50CZ01D 
75pF +.25pF 0.8 490-1371-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1371-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1HR75CZ01D 
1.0pF +.25pF 0.8 490-1372-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1372-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H1ROCZ01D 
1.1pF +.25pF 0.8 490-1373-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1373-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H1R1CZ01D 
1.2pF +.25pF 0.8 490-1374-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1374-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H1R2CZ01D 
1.3pF +.25pF 0.8 490-1375-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1375-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H1R3CZ01D 
1.5pF +.25pF 0.8 490-1376-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1376-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H1R5CZ01D 
1.6pF +.25pF 0.8 490-1377-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1377-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H1R6CZ01D 
1.8pF +.25pF 0.8 490-1378-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1378-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H1R8CZ01D 
2.0pF +.25pF 0.8 490-1379-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1379-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H2RO0CZ01D 
2.2pF +.25pF 0.8 490-1380-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1380-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H2R2CZ01D 
2.4pF +.25pF 0.8 490-1381-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1381-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H2R4CZ01D 
2.7pF +.25pF 0.8 490-1382-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1382-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H2R7CZ01D 
3.0pF +.25pF 0.8 490-1383-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1383-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H3ROCZ01D 
3.3pF +.25pF 0.8 490-1384-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1384-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H3R3CZ01D 
3.6pF +.25pF 0.8 490-1385-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1385-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H3R6CZ01D 
3.9pF +.25pF 0.8 490-1386-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1386-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H3R9CZ01D 
4.0pF +.25pF 0.8 490-1387-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1387-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H4ROCZ01D 
50 4.3pF +.25pF 0.8 490-1388-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1388-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H4R3CZ01D 
4.7pF +.25pF 0.8 490-1389-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1389-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H4R7CZ01D 
5.0pF +.25pF 0.8 490-1390-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1390-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H5RO0CZ01D 
5.1pF +.5pF 0.8 490-1391-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1391-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H5R1DZ01D 
5.6pF +.5pF 0.8 490-1392-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1392-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H5R6DZ01D 
6.0pF +.5pF 0.8 490-1393-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1393-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H6RODZ01D 
6.2pF +.5pF 0.8 490-1394-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1394-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H6R2DZ01D 
6.8pF +.25pF 0.8 490-1395-1-ND 80 4.75 13.69 | 490-1395-2-ND 4,000 13.14/M GRM1885C1H6R8CZ01D 
6.8pF +.5pF 0.8 490-1396-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1396-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H6R8DZ01D 
7.0pF +.5pF 0.8 490-1397-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1397-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H7RODZ01D 
7.5pF +.5pF 0.8 490-1398-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1398-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H7R5DZ01D 
8.0pF +.5pF 0.8 490-1399-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1399-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H8RODZ01D 
8.2pF +.5pF 0.8 490-1400-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1400-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H8R2DZ01D 
9.0pF +.5pF 0.8 490-1401-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1401-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H9RODZ01D 
9.1pF +.5pF 0.8 490-1402-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1402-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H9R1DZ01D 
10pF 45% 0.8 490-1403-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1403-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H100JA01D 
11pF 45% 0.8 490-1404-1-ND 2 4.23 12.19 | 490-1404-2-ND 4,000 11.70/M GRM1885C1H110JA01D. 
12pF +5% 0.8 490-1405-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1405-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H120JA01D. 
13pF 45% 0.8 490-1406-1-ND Pfs 4.23 12.19 | 490-1406-2-ND 4,000 11.70/M GRM1885C1H130JA01D 
15pF +5% 0.8 490-1407-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1407-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H150JA01D. 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 

Code | Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
16pF +5% 0.8 490-1408-1-ND We 4.23 12.19 | 490-1408-2-ND 4,000 11.70/M GRM1885C1H160JA01D 
18pF +5% 0.8 490-1409-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1409-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H180JA01D 
20pF +5% 0.8 490-1410-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1410-2-ND 4,000 11.70/M GRM1885C1H200JA01D 
22pF +5% 0.8 490-1411-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1411-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H220JA01D 
24pF +5% 0.8 490-1412-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1412-2-ND 4,000 11.70/M GRM1885C1H240JA01D 
27pF +5% 0.8 490-1413-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1413-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H270JA01D 
30pF +5% 0.8 490-1414-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1414-2-ND 4,000 11.70/M GRM1885C1H300JA01D 
33pF +5% 0.8 490-1415-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1415-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H330JA01D 
36pF +5% 0.8 490-1416-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1416-2-ND 4,000 11.70/M GRM1885C1H360JA01D 
39pF +5% 0.8 490-1417-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1417-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H390JA01D 
43pF +5% 0.8 490-1418-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1418-2-ND 4,000 11.70/M GRM1885C1H430JA01D 
47pF +5% 0.8 490-1419-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1419-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H470JA01D 
51pF +5% 0.8 490-1420-1-ND 2 4.23 12.19 | 490-1420-2-ND 4,000 11.70/M GRM1885C1H510JA01D 
56pF +5% 0.8 490-1421-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1421-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H560JA01D 
62pF +5% 0.8 490-1422-1-ND te 4.23 12.19 | 490-1422-2-ND 4,000 11.70/M GRM1885C1H620JA01D 
68pF +5% 0.8 490-1423-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1423-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H680JA01D 
75pF +5% 0.8 490-1424-1-ND we 4.23 12.19 | 490-1424-2-ND 4,000 11.70/M GRM1885C1H750JA01D 
82pF +5% 0.8 490-1425-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1425-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H820JA01D 
91pF +5% 0.8 490-1426-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1426-2-ND 4,000 11.70/M GRM1885C1H910JA01D 
100pF 45% 0.8 490-1427-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1427-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H101JA01D 
110pF +5% 0.8 490-1428-1-ND 1.03 6.11 17.63 | 490-1428-2-ND 4,000 16.92/M GRM1885C1H111JA01D 
120pF +5% 0.8 490-1429-1-ND 99 5.85 16.88 | 490-1429-2-ND 4,000 16.20/M GRM1885C1H121JA01D 
130pF +5% 0.8 490-1430-1-ND 1.05 6.18 17.81 | 490-1430-2-ND 4,000 17.10/M GRM1885C1H131JA01D 
150pF +5% 0.8 490-1431-1-ND 1.23 7.28 21.00 | 490-1431-2-ND. 4,000 20.16/M GRM1885C1H151JA01D 
160pF +5% 0.8 490-1432-1-ND 1.03 6.11 17.63 | 490-1432-2-ND 4,000 16.92/M GRM1885C1H161JA01D 
180pF +5% 0.8 490-1433-1-ND 99 5.85 16.88 | 490-1433-2-ND 4,000 16.20/M GRM1885C1H181JA01D 
COG 50 200pF +5% 0.8 490-1434-1-ND 1.05 6.18 17.81 | 490-1434-2-ND 4,000 17.10/M GRM1885C1H201JA01D 
(NPO) 220pF +5% 0.8 490-1435-1-ND 1.01 5.98 17.25 | 490-1435-2-ND 4,000 16.56/M GRM1885C1H221JA01D 
240pF +5% 0.8 490-1436-1-ND 1.09 6.44 18.56 | 490-1436-2-ND 4,000 17.82/M GRM1885C1H241JA01D 
270pF +5% 0.8 490-1437-1-ND 1.22 7.22 20.81 | 490-1437-2-ND. 4,000 19.98/M GRM1885C1H271JA01D 
300pF +5% 0.8 490-1438-1-ND 1.13 6.70 19.31 | 490-1438-2-ND 4,000 18.54/M GRM1885C1H301JA01D 
330pF +5% 0.8 490-1439-1-ND 1.11 6.57 18.94 | 490-1439-2-ND 4,000 18.18/M GRM1885C1H331JA01D 
360pF +5% 0.8 490-1440-1-ND 1.13 6.70 19.31 | 490-1440-2-ND 4,000 18.54/M GRM1885C1H361JA01D 
390pF +5% 0.8 490-1441-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 490-1441-2-ND 4,000 18.00/M GRM1885C1H391JA01D 
430pF +5% 0.8 490-1442-1-ND 1.18 6.96 20.06 | 490-1442-2-ND 4,000 19.26/M GRM1885C1H431JA01D 
470pF +5% 0.8 490-1443-1-ND 1.03 6.11 17.63 | 490-1443-2-ND 4,000 16.92/M GRM1885C1H471JA01D 
510pF +5% 0.8 490-1444-1-ND 1.34 7.93 22.88 | 490-1444-2-ND 4,000 21.96/M GRM1885C1H511JA01D 
560pF +5% 0.8 490-1445-1-ND 1.25 7.41 21.38 | 490-1445-2-ND. 4,000 20.52/M GRM1885C1H561JA01D 
620pF +5% 0.8 490-1446-1-ND 94 5.53 15.94 | 490-1446-2-ND 4,000 15.30/M GRM1885C1H621JA01D 
680pF +5% 0.8 490-1447-1-ND 1.22 7.22 20.81 | 490-1447-2-ND. 4,000 19.98/M GRM1885C1H681JA01D 
750pF +5% 0.8 490-1448-1-ND 1.17 6.89 19.88 | 490-1448-2-ND 4,000 19.08/M GRM1885C1H751JA01D 
820pF +5% 0.8 490-1449-1-ND 1.12 6.63 19.13 | 490-1449-2-ND 4,000 18.36/M GRM1885C1H821JA01D 
910pF +5% 0.8 490-1450-1-ND 1.17 6.89 19.88 | 490-1450-2-ND 4,000 19.08/M GRM1885C1H911JA01D 
1000pF +5% 0.8 490-1451-1-ND 1.29 7.61 21.94 | 490-1451-2-ND. 4,000 21.06/M GRM1885C1H102JA01D 
1100pF +5% 0.8 490-1452-1-ND 1.18 6.96 20.06 _| 490-1452-2-ND. 4,000 19.26/M GRM1885C1H112JA01D 
1200pF +5% 0.8 490-1453-1-ND 1.18 6.96 20.06 | 490-1453-2-ND. 4,000 19.26/M GRM1885C1H122JA01D 
1300pF +5% 0.8 490-1454-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 490-1454-2-ND. 4,000 19.80/M GRM1885C1H132JA01D 
1500pF +5% 0.8 490-1455-1-ND 1.17 6.89 19.88 | 490-1455-2-ND 4,000 19.08/M GRM1885C1H152JA01D 
1600pF +5% 0.8 490-1456-1-ND 1.30 7.67 22.13 | 490-1456-2-ND. 4,000 21.24/M GRM1885C1H162JA01D 
1800pF +5% 0.8 490-1457-1-ND 1,27 7.48 21.56 | 490-1457-2-ND. 4,000 20.70/M GRM1885C1H182JA01D 
2000pF +5% 0.8 490-1458-1-ND 1.34 7.93 22.88 | 490-1458-2-ND 4,000 21.96/M GRM1885C1H202JA01D 
2200pF +5% 0.8 490-1459-1-ND 1,25 7.41 21.38 | 490-1459-2-ND. 4,000 20.52/M GRM1885C1H222JA01D 
0603 2400pF +5% 0.8 490-3282-1-ND 1.55 9.17 26.44 | 490-3282-2-ND 4,000 25.38/M GRM1885C1H242JA01D 
2700pF +5% 0.8 490-3283-1-ND 1.56 9.23 26.63 | 490-3283-2-ND 4,000 25.56/M GRM1885C1H272JA01D 
220pF +10% 0.8 490-3521-1-ND 1.34 7.93 22.88 | 490-3521-2-ND. 4,000 22.00/M GRM188R72E221KW07D 
330pF +10% 0.8 490-3522-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 490-3522-2-ND 4,000 18.00/M GRM188R72E331KW07D 
470pF +10% 0.8 490-3523-1-ND 1.34 7.93 22.88 | 490-3523-2-ND. 4,000 22.00/M GRM188R72E471KW07D 
250 680pF +10% 0.8 490-3524-1-ND 1.34 7.93 22.88 | 490-3524-2-ND 4,000 22.00/M GRM188R72E681KW07D 
1000pF +10% 0.8 490-3526-1-ND 1.34 7.93 22.88 | 490-3526-2-ND. 4,000 22.00/M GRM188R72E102KW07D 
1500pF +10% 0.8 490-3528-1-ND 1.83 10.79 31.13 | 490-3528-2-ND 4,000 30.00/M GRM188R72E152KW07D 
2200pF +10% 0.8 490-3530-1-ND 2.01 11.90 34.31 | 490-3530-2-ND. 4,000 33.00/M GRM188R72E222KW07D 
220pF +10% 0.8 490-1460-1-ND 66 3.90 11.25 | 490-1460-2-ND 4,000 10.80/M GRM188R72A221KA01D 
220pF +20% 0.8 490-1461-1-ND 66 3.90 11.25 | 490-1461-2-ND 4,000 10.80/M GRM188R72A221MA01D 
270pF +10% 0.8 490-1462-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1462-2-ND 4,000 10.98/M GRM188R72A271KA01D 
330pF +10% 0.8 490-1464-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1464-2-ND 4,000 10.98/M GRM188R72A331KA01D 
330pF +20% 0.8 490-1463-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1463-2-ND 4,000 10.98/M GRM188R72A331MA01D 
390pF +10% 0.8 490-1465-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1465-2-ND 4,000 10.98/M GRM188R72A391KA01D 
470pF +10% 0.8 490-1467-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1467-2-ND 4,000 10.98/M GRM188R72A471KA01D 
470pF +20% 0.8 490-1466-1-ND 66 3.90 11.25 | 490-1466-2-ND 4,000 10.80/M GRM188R72A471MA01D 
560pF +10% 0.8 490-1468-1-ND 68 4.03 11.63 | 490-1468-2-ND 4,000 11.16/M GRM188R72A561KA01D 
680pF +10% 0.8 490-1469-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1469-2-ND 4,000 10.98/M GRM188R72A681KA01D 
680pF +20% 0.8 490-1470-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1470-2-ND 4,000 10.98/M GRM188R72A681MA01D 
820pF +10% 0.8 490-1471-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1471-2-ND 4,000 10.98/M GRM188R72A821KA01D 
100 1000pF +10% 0.8 490-1472-1-ND 55 3.25 9.38 | 490-1472-2-ND 4,000 9.00/M GRM188R72A102KA01D 
1000pF +20% 0.8 490-1473-1-ND 54 3.19 9.19 | 490-1473-2-ND 4,000 8.82/M GRM188R72A102MA01D 
1200pF +10% 0.8 490-1474-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-1474-2-ND 4,000 10.08/M GRM188R72A122KA01D 
1500pF +10% 0.8 490-1475-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-1475-2-ND 4,000 9.72/M GRM188R72A152KA01D 
1500pF +20% 0.8 490-1476-1-ND 58 3.45 9.94 | 490-1476-2-ND 4,000 9.54/M GRM188R72A152MA01D 
1800pF +10% 0.8 490-1477-1-ND 63 3.71 10.69 | 490-1477-2-ND 4,000 10.26/M GRM188R72A182KA01D 
X7R 2200pF +10% 0.8 490-1478-1-ND 55 3.25 9.38 | 490-1478-2-ND 4,000 9.00/M GRM188R72A222KA01D 
2200pF +20% 0.8 490-1479-1-ND 54 3.19 9.19 | 490-1479-2-ND 4,000 8.82/M GRM188R72A222MA01D 
2700pF +10% 0.8 490-1480-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1480-2-ND 4,000 10.98/M GRM188R72A272KA01D 
3300pF +10% 0.8 490-1481-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-1481-2-ND 4,000 9.72/M GRM188R72A332KA01D 
3300pF +20% 0.8 490-1482-1-ND 58 3.45 9.94 | 490-1482-2-ND 4,000 9.54/M GRM188R72A332MA01D 
22000pF +10% 0.8 490-3284-1-ND .78 4.62 13.31 | 490-3284-2-ND 4,000 12.78/M GRM188R72A223KAC4D 
pF +10% 0.8 490-3285-1-ND 2.13 12.61 36.38 | 490-3285-2-ND. 4,000 34.92/M GRM188R72A104KA35D 
220pF +10% 0.8 490-1483-1-ND 1.01 5.98 17.25 | 490-1483-2-ND 4,000 16.56/M GRM188R71H221KA01D 
220pF +20% 0.8 490-1484-1-ND 1.01 5.98 17.25 | 490-1484-2-ND 4,000 16.56/M GRM188R71H221MA01D 
270pF +10% 0.8 490-1485-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-1485-2-ND 4,000 9.72/M GRM188R71H271KA01D 
330pF +10% 0.8 490-1486-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-1486-2-ND 4,000 9.72/M GRM188R71H331KA01D 
330pF +20% 0.8 490-1487-1-ND 58 3.45 9.94 | 490-1487-2-ND 4,000 9.54/M GRM188R71H331MA01D 
390pF +10% 0.8 490-1555-1-ND 68 4.03 11.63 | 490-1555-2-ND 4,000 11.16/M GRM188R71H391KA01D 
470pF +10% 0.8 490-1489-1-ND 66 3.90 11.25 | 490-1489-2-ND 4,000 10.80/M GRM188R71H471KA01D 
470pF +20% 0.8 490-1488-1-ND 66 3.90 11.25 | 490-1488-2-ND 4,000 10.80/M GRM188R71H471MA01D 
560pF +10% 0.8 490-1490-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1490-2-ND 4,000 10.98/M GRM188R71H561KA01D 
50 680pF +10% 0.8 490-1491-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1491-2-ND 4,000 10.98/M GRM188R71H681KA01D 
680pF +20% 0.8 490-1492-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1492-2-ND 4,000 9.36/M GRM188R71H681MA01D 
820pF +10% 0.8 490-1493-1-ND 68 4.03 11.63 | 490-1493-2-ND 4,000 11.16/M GRM188R71H821KA01D 
1000pF +10% 0.8 490-1494-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1494-2-ND 4,000 9.36/M GRM188R71H102KA01D 
1000pF +20% 0.8 490-1495-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1495-2-ND 4,000 9.36/M GRM188R71H102MA01D 
1200pF +10% 0.8 490-1496-1-ND 61 3.58 10.31 | 490-1496-2-ND 4,000 9.90/M GRM188R71H122KA01D 
1500pF +10% 0.8 490-1498-1-ND 65 3.84 11.06 | 490-1498-2-ND 4,000 10.62/M GRM188R71H152KA01D 
1500pF +20% 0.8 490-1497-1-ND 65 3.84 11.06 | 490-1497-2-ND 4,000 10.62/M GRM188R71H152MA01D 
1800pF +10% 0.8 490-1499-1-ND 66 3.90 11.25 | 490-1499-2-ND 4,000 10.80/M GRM188R71H182KA01D 
2200pF +10% 0.8 490-1500-1-ND AI 2.41 6.94 | 490-1500-2-ND 4,000 6.66/M GRM188R71H222KA01D 
2200pF +20% 0.8 490-1501-1-ND A1 2.41 6.94 | 490-1501-2-ND 4,000 6.66/M GRM188R71H222MA01D 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code | Type Dc Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2700pF +10% 0.8 490-1502-1-ND 68 4.03 11.63 | 490-1502-2-ND 4,000 11.16/M GRM188R71H272KA01D 
3300pF +10% 0.8 490-1503-1-ND 65 3.84 11.06 | 490-1503-2-ND 4,000 10.62/M GRM188R71H332KA01D 
3300pF +20% 0.8 490-1560-1-ND 65 3.84 11.06 | 490-1560-2-ND 4,000 10.62/M GRM188R71H332MA01D 
3900pF +10% 0.8 490-1504-1-ND 68 4.03 11.63 | 490-1504-2-ND 4,000 11.16/M GRM188R71H392KA01D 
4700pF +10% 0.8 490-1506-1-ND 63 3.71 10.69 | 490-1506-2-ND 4,000 10.26/M GRM188R71H472KA01D 
4700pF +20% 0.8 490-1505-1-ND 63 3.71 10.69 | 490-1505-2-ND 4,000 10.26/M GRM188R71H472MA01D 
8200pF +10% 0.8 490-1510-1-ND 75 4.42 12.75 | 490-1510-2-ND 4,000 12.24/M GRM188R71H822KA01D 
6800pF +20% 0.8 490-1509-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1509-2-ND 4,000 11.70/M GRM188R71H682MA01D 
5600pF +10% 0.8 490-1507-1-ND 74 4.36 12.56 | 490-1507-2-ND 4,000 12.06/M GRM188R71H562KA01D 
6800pF +10% 0.8 490-1508-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1508-2-ND 4,000 11.70/M GRM188R71H682KA01D 
50 10000pF +10% 0.8 490-1512-1-ND 54 3.19 9.19 | 490-1512-2-ND 4,000 8.82/M GRM188R71H103KA01D 
10000pF +20% 0.8 490-1511-1-ND 54 3.19 9.19 | 490-1511-2-ND 4,000 8.82/M GRM188R71H103MA01D 
12000pF +10% 0.8 490-1513-1-ND 77 4.55 13.13 | 490-1513-2-ND 4,000 12.60/M GRM188R71H123KA01D 
15000pF +10% 0.8 490-1514-1-ND 68 4.03 11.63 | 490-1514-2-ND 4,000 11.16/M GRM188R71H153KA01D 
15000pF +20% 0.8 490-1515-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1515-2-ND 4,000 9.36/M GRM188R71H153MA01D 
18000pF +10% 0.8 490-1516-1-ND A7 4.55 13.13 | 490-1516-2-ND 4,000 12.60/M GRM188R71H183KA01D 
22000pF +10% 0.8 490-1517-1-ND 74 4.36 12.56 | 490-1517-2-ND 4,000 12.06/M GRM188R71H223KA01D 
22000pF +20% 0.8 490-1518-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-1518-2-ND 4,000 9.72/M GRM188R71H223MA01D 
33000pF +10% 0.8 490-3286-1-ND 78 4.62 13.31 | 490-3286-2-ND 4,000 12.78/M GRM188R71H333KA61D 
47000pF +10% 0.8 490-3287-1-ND 77 4.55 13.13 | 490-3287-2-ND 4,000 12.60/M GRM188R71H473KA61D 
68000pF +10% 0.8 490-3288-1-ND 86 5.07 14.63 | 490-3288-2-ND 4,000 14.04/M GRM188R71H683KA93D 
AF +10% 0.8 490-1519-1-ND -70 4.16 12.00 | 490-1519-2-ND 4,000 11.52/M GRM188R71H104KA93D 
10000pF +10% 0.8 490-1520-1-ND 54 3.19 9.19 | 490-1520-2-ND 4,000 8.82/M GRM188R71E103KA01D 
X7R 33000pF +10% 0.8 490-1521-1-ND 1.01 5.98 17.25 | 490-1521-2-ND 4,000 16.56/M GRM188R71E333KA01D 
47000pF +10% 0.8 490-1522-1-ND 1.09 6.44 18.56 | 490-1522-2-ND 4,000 17.82/M GRM188R71E473KA01D 
25 68000pF +10% 0.8 490-1523-1-ND 77 4.55 13.13 | 490-1523-2-ND 4,000 12.60/M GRM188R71E683KA01D 
AF +10% 0.8 490-1524-1-ND 1.18 6.96 20.06 _ | 490-1524-2-ND 4,000 19.26/M GRM188R71E104KA01D 
.22UF +10% 0.8 490-3290-1-ND 1.35 8.00 23.06 | 490-3290-2-ND 4,000 22.14/M GRM188R71E224KA88D 
A7UF +10% 0.8 490-3291-1-ND 1.63 9.62 27.75 | 490-3291-2-ND 4,000 26.64/M GRM188R71E474KA12D 
10000pF +10% 0.8 490-1525-1-ND 54 3.19 9.19 | 490-1525-2-ND 4,000 8.82/M GRM188R71C103KA01D 
12000pF +10% 0.8 490-1526-1-ND -70 4.16 12.00 | 490-1526-2-ND 4,000 11.52/M GRM188R71C123KA01D 
22000pF +10% 0.8 490-1527-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1527-2-ND 4,000 11.70/M GRM188R71C223KA01D 
33000pF +10% 0.8 490-1528-1-ND -90 5.33 15.38 | 490-1528-2-ND 4,000 14.76/M GRM188R71C333KA01D 
47000pF +10% 0.8 490-1529-1-ND 1.05 6.18 17.81 | 490-1529-2-ND 4,000 17.10/M GRM188R71C473KA01D 
56000pF +10% 0.8 490-1530-1-ND 1.28 7.54 21.75 | 490-1530-2-ND 4,000 20.88/M GRM188R71C563KA01D 
16 68000pF +10% 0.8 490-1531-1-ND 1.20 7.09 20.44 | 490-1531-2-ND 4,000 19.62/M GRM188R71C683KA01D 
pF +10% 0.8 490-1532-1-ND -90 5.33 15.38 | 490-1532-2-ND 4,000 14.76/M GRM188R71C104KA01D 
-15uF +10% 0.8 490-3292-1-ND 1.09 6.44 18.56 | 490-3292-2-ND 4,000 17.82/M GRM188R71C154KA01D 
.22UF +10% 0.8 490-3293-1-ND 1.35 8.00 23.06 | 490-3293-2-ND 4,000 22.14/M GRM188R71C224KA01D 
-33UF +10% 0.8 490-3294-1-ND 1.55 9.17 26.44 | 490-3294-2-ND 4,000 25.38/M GRM188R71C334KA01D 
A7UF +10% 0.8 490-3295-1-ND 1.56 9.23 26.63 | 490-3295-2-ND 4,000 25.56/M GRM188R71C474KA88D 
1.0uF +10% 0.8 490-3900-1-ND 3.17 18.72 54.00 | 490-3900-2-ND 4,000 52.00/M GRM188R71C105KA12D 
15yF +10% 0.8 490-1533-1-ND 3.17 18.72 54.00 | 490-1533-2-ND 4,000 51.84/M GRM188R71A154KA01D 
-15uF +20% 0.8 490-1534-1-ND 1.24 7.35 21.19 | 490-1534-2-ND 4,000 20.34/M GRM188R71A154MA01D 
10 .22UF +10% 0.8 490-1535-1-ND 2.62 15.47 44.63 | 490-1535-2-ND 4,000 42.84/M GRM188R71A224KA01D 
1.0UF +10% 0.8 490-3899-1-ND 3.17 18.72 54.00 | 490-3899-2-ND 4,000 52.00/M GRM188R71A105KA61D 
2.2uF +10% 0.8 490-4520-1-ND 2.55 15.08 43.50 | 490-4520-2-ND 4,000 39.00/M GRM188R71A225KE15D 
6.3 1.0uF +10% 0.8 490-3898-1-ND 2.82 16.64 48.00 | 490-3898-2-ND 4,000 46.00/M GRM188R70J105KA01D 
25 1.0uF +10% 0.8 490-3897-1-ND 1.85 10.92 31.50 | 490-3897-2-ND 4,000 30.00/M GRM188R61E105KA12D 
1.0UF +10% 0.5 490-3894-1-ND 2.74 16.19 46.69 | 490-3894-2-ND 4,000 45.00/M GRM185R61C105KE44D 
16 1.0UF +10% 0.8 490-1536-1-ND 1.53 9.04 26.06 | 490-1536-2-ND 4,000 25.02/M GRM188R61C105KA93D 
2.2uF +10% 0.8 490-3296-1-ND 3.73 22.04 63.56 | 490-3296-2-ND 4,000 61.00/M GRM188R61C225KE15D 
0603 -33UF +10% 0.8 490-1538-1-ND 1.69 10.01 28.88 | 490-1538-2-ND 4,000 27.72/M GRM188R61A334KA61D 
ATUF +10% 0.8 490-1539-1-ND 1.89 11.18 32.25 | 490-1539-2-ND 4,000 30.96/M GRM188R61A474KA61D 
ATUF +20% 0.8 490-1540-1-ND 1.47 8.71 25.13 | 490-1540-2-ND 4,000 24.12/M GRM188R61A474MA61D 
-68UF +10% 0.8 490-1541-1-ND 1.98 11.70 33.75 | 490-1541-2-ND 4,000 32.40/M GRM188R61A684KA61D 
10 -68uF +20% 0.8 490-1542-1-ND 1.97 11.64 33.56 | — = = GRM188R61A684MA61D 
1.0uF +10% 0.5 490-3893-1-ND 2.62 15.47 44.63 | 490-3893-2-ND 4,000 43.00/M GRM185R61A105KE36D 
1.0uF +10% 0.8 490-1543-1-ND 1.80 10.66 30.75 | 490-1543-2-ND 4,000 29.52/M GRM188R61A105KA61D 
1.0UF +20% 0.8 490-1544-1-ND 1.31 7.74 22.31 | 490-1544-2-ND 4,000 21.42/M GRM188R61A105MA61D 
X5R 2.2UF +10% 0.8 490-1545-1-ND 3.36 19.83 57.19 | 490-1545-2-ND 4,000 54.90/M GRM188R61A225KE34D 
2.2UF +20% 0.8 490-1546-1-ND 2.81 16.58 47.81 | 490-1546-2-ND 4,000 45.90/M GRM188R61A225ME34D 
-33UF +10% 0.8 490-1547-1-ND 1.88 11.12 32.06 | 490-1547-2-ND 4,000 30.78/M GRM188R60J334KA01D 
ATUF +10% 0.8 490-1548-1-ND 1.47 8.71 25.13 | 490-1548-2-ND 4,000 24.12/M GRM188R60J474KA01D 
1.0UF +10% 0.8 490-1550-1-ND 1.31 7.74 22.31 | 490-1550-2-ND 4,000 21.42/M GRM188R60J105KA01D 
1.0UF +20% 0.8 490-1549-1-ND 1.31 7.74 22.31 | 490-1549-2-ND 4,000 21.42/M GRM188R60J105MA01D 
63 2.2uF +10% 0.5 490-3267-1-ND 3.04 17.94 51.75 | 490-3267-2-ND 4,000 49.68/M GRM185R60J225KE26D 
. 2.2uF +10% 0.8 490-1552-1-ND 4.08 24.12 69.56 | 490-1552-2-ND 4,000 66.78/M GRM188R60J225KE01D 
2.2uF +20% 0.8 490-1551-1-ND 4.08 24.12 69.56 | 490-1551-2-ND 4,000 66.78/M GRM188R60J225ME01D 
4.7uF +10% 0.8 490-3297-1-ND 6.16 36.40 105.00 | 490-3297-2-ND 4,000 100.80/M GRM188R60J475KE19D 
4.7uF +20% 0.5 490-3892-1-ND 3.55 21.00 60.56 | 490-3892-2-ND 4,000 58.00/M GRM185R60J475ME15D 
10uF +20% 0.8 490-3896-1-ND 7.63 45.11 130.13 | 490-3896-2-ND 4,000 125.00/M GRM188R60J106ME47D 
4 4.7uF +20% 0.5 490-3891-1-ND 3.55 21.00 60.56 | 490-3891-2-ND 4,000 58.00/M GRM185R60G475ME15D 
10uF +20% 0.8 490-3298-1-ND 12.39 73.19 211.13 | 490-3298-2-ND 4,000 203.00/M GRM188R60G106ME47D 
X6S 10 2.2uF +10% 0.8 490-4521-1-ND 1.91 11.31 32.63 | 490-4521-2-ND 4,000 29.00/M GRM188C81A225KE34D 
100 2200pF +80, -20% 0.8 490-1553-1-ND 1.42 8.39 24.19 | 490-1553-2-ND 4,000 23.22/M GRM188F52A222ZD01D 
3300pF +80, -20% 0.8 490-1554-1-ND 1.42 8.39 24.19 | 490-1554-2-ND 4,000 23.22/M GRM188F52A332ZD01D. 
1000pF +80, -20% 0.8 490-1556-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1556-2-ND 4,000 9.36/M GRM188F51H102ZA01D 
1500pF +80, -20% 0.8 490-1557-1-ND 63 3.71 10.69 | 490-1557-2-ND 4,000 10.26/M GRM188F51H152ZA01D 
2200pF +80, -20% 0.8 490-1558-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1558-2-ND 4,000 9.36/M GRM188F51H222ZA01D 
3300pF +80, -20% 0.8 490-1559-1-ND 63 3.71 10.69 | 490-1559-2-ND 4,000 10.26/M GRM188F51H332ZA01D 
6800pF +80, -20% 0.8 490-1562-1-ND 73 4.29 12.38 | 490-1562-2-ND 4,000 11.88/M GRM188F51H682ZA01D 
4700pF +80, -20% 0.8 490-1561-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1561-2-ND 4,000 9.36/M GRM188F51H472ZA01D 
50 10000pF +80, -20% 0.8 490-1563-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1563-2-ND 4,000 9.36/M GRM188F51H103ZA01D 
15000pF +80, -20% 0.8 490-1564-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1564-2-ND 4,000 10.98/M GRM188F51H153ZA01D 
22000pF +80, -20% 0.8 490-1565-1-ND A7 2.80 8.06 | 490-1565-2-ND 4,000 7.74/M GRM188F51H223ZA01D 
33000pF +80, -20% 0.8 490-1566-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1566-2-ND 4,000 11.34/M GRM188F51H333ZA01D 
47000pF +80, -20% 0.8 490-1567-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1567-2-ND 4,000 11.70/M GRM188F51H473ZA01D 
AF +80, -20% 0.8 490-1568-1-ND 48 2.86 8.25 | 490-1568-2-ND 4,000 7.92/M GRM188F51H104ZA01D 
Ysv -22UF +80, -20% 0.8 490-1569-1-ND 92 5.46 15.75 | 490-1569-2-ND 4,000 15.12/M GRM188F51H224ZA01D. 
1000pF +80, -20% 0.8 490-1570-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1570-2-ND 4,000 9.36/M GRM188F51E102ZA01D 
4700pF +80, -20% 0.8 490-1571-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1571-2-ND 4,000 9.36/M GRM188F51E472ZA01D 
10000pF +80, -20% 0.8 490-1572-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1572-2-ND 4,000 9.36/M GRM188F51E103ZA01D 
33000pF +80, -20% 0.8 490-1573-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1573-2-ND 4,000 9.36/M GRM188F51E333ZA01D 
25 47000pF +80, -20% 0.8 490-1574-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1574-2-ND 4,000 8.64/M GRM188F51E473ZA01D 
YF +80, -20% 0.8 490-1575-1-ND 54 3.19 9.19 | 490-1575-2-ND 4,000 8.82/M GRM188F51E104ZA01D 
.22UF +80, -20% 0.8 490-3299-1-ND 83 4.88 14.06 | 490-3299-2-ND 4,000 13.50/M GRM188F51E224ZA01D 
ATUF +80, -20% 0.8 490-3300-1-ND 83 4.88 14.06 | 490-3300-2-ND 4,000 13.50/M GRM188F51E474ZA01D 
1.0UF +80, -20% 0.8 490-3895-1-ND 7 4.55 13.13 | 490-3895-2-ND 4,000 13.00/M GRM188F51E105ZA12D 
47000pF +80, -20% 0.8 490-1576-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1576-2-ND 4,000 8.64/M GRM188F51C473ZA01D 
AF +80, -20% 0.8 490-1577-1-ND 54 3.19 9.19 | 490-1577-2-ND 4,000 8.82/M GRM188F51C104ZA01D 
16 -15UF +80, -20% 0.8 490-1578-1-ND 1.08 6.37 18.38 | 490-1578-2-ND 4,000 17.64/M GRM188F51C154ZA01D 
.22UF +80, -20% 0.8 490-3301-1-ND 78 4.62 13.31 | 490-3301-2-ND 4,000 12.78/M GRM188F51C224ZA01D 
.33UF +80, -20% 0.8 490-1579-1-ND 1.71 10.08 29.06 | 490-1579-2-ND 4,000 27.90/M GRM188F51C334ZA01D 
A7UF +80, -20% 0.8 490-1580-1-ND 89 5.27 15.19 | 490-1580-2-ND 4,000 14.58/M GRM188F51C474ZA01D 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code | Type Dc Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
16 -68UF +80, -20% 0.8 490-1581-1-ND 97 5.72 16.50 | 490-1581-2-ND 4,000 15.84/M GRM188F51C684ZA01D 
1.0UF +80, -20% 0.8 490-1582-1-ND 75 4.42 12.75 | 490-1582-2-ND 4,000 12.24/M GRM188F51C105ZA01D. 
ATUF +80, -20% 0.8 490-1583-1-ND 97 5.72 16.50 | 490-1583-2-ND 4,000 15.84/M GRM188F51A474ZA01D 
.68uF +80, -20% 0.8 490-1584-1-ND 2.18 12.87 37.13 | 490-1584-2-ND 4,000 35.64/M GRM188F51A684ZA01D 
0603 Y5V 10 1.0UF +80, -20% 0.8 490-1585-1-ND 75 4.42 12.75 | 490-1585-2-ND 4,000 12.24/M GRM188F51A105ZA01D 
2.2uF +80, -20% 0.8 490-1586-1-ND 1.68 9.95 28.69 | 490-1586-2-ND 4,000 27.54/M GRM188F51A225ZE01D 
4.7UF +80, -20% 0.8 490-3302-1-ND 1.85 10.92 31.50 | 490-3302-2-ND 4,000 30.24/M GRM188F51A475ZE20D 
63 2.2UF +80, -20% 0.8 490-1587-1-ND 1.68 9.95 28.69 | 490-1587-2-ND 4,000 27.54/M GRM188F50J225ZE01D 
Z 4.7uF +80, -20% 0.8 490-3303-1-ND 1.85 10.92 31.50 | 490-3303-2-ND 4,000 30.24/M GRM188F50J475ZE20D 
Z5U 50 10000pF +20% 0.8 490-1588-1-ND 65 3.84 11.06 | 490-1588-2-ND 4,000 10.62/M GRM188E41H103MA01D 
10pF 45% 0.85 490-1590-1-ND az?’ 10.47 30.19 | 490-1590-2-ND 4,000 29.00/M GRM2195C2A100JZ01D 
22pF +5% 0.85 490-1591-1-ND 1.82 10.73 30.94 | 490-1591-2-ND 4,000 30.00/M GRM2195C2A220JZ01D. 
33pF 45% 0.85 490-1592-1-ND 1.95 11.51 33.19 | 490-1592-2-ND 4,000 31.86/M GRM2195C2A330JZ01D 
47pF +5% 0.85 490-1593-1-ND 1.84 10.86 31.31 | 490-1593-2-ND 4,000 30.06/M GRM2195C2A470JZ01D 
56pF +5% 0.85 490-1594-1-ND 1.82 10.73 30.94 | 490-1594-2-ND 4,000 30.00/M GRM2195C2A560JZ01D 
68pF +5% 0.85 490-1595-1-ND 1.82 10.73 30.94 | 490-1595-2-ND 4,000 29.16/M GRM2195C2A680JZ01D 
75pF +5% 0.85 490-1596-1-ND 1.80 10.66 30.75 | 490-1596-2-ND 4,000 29.52/M GRM2195C2A750JZ01D 
82pF 45% 0.85 490-1597-1-ND 77 10.47 30.19 | 490-1597-2-ND 4,000 28.98/M GRM2195C2A820JZ01D 
91pF +5% 0.85 490-1598-1-ND 1.77 10.47 30.19 | 490-1598-2-ND 4,000 28.98/M GRM2195C2A910JZ01D 
100pF +5% 0.6 490-1599-1-ND -99 5.85 16.88 | 490-1599-2-ND 4,000 16.20/M GRM2165C2A101JA01D 
110pF +5% 0.6 490-1600-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 490-1600-2-ND 4,000 18.00/M GRM2165C2A111JA01D 
120pF +5% 0.6 490-1601-1-ND 1.07 6.31 18.19 | 490-1601-2-ND 4,000 17.46/M GRM2165C2A121JA01D 
130pF +5% 0.6 490-1602-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 490-1602-2-ND 4,000 18.00/M GRM2165C2A131JA01D 
150pF +5% 0.6 490-1603-1-ND 1.07 6.31 18.19 | 490-1603-2-ND 4,000 17.46/M GRM2165C2A151JA01D 
100 160pF +5% 0.6 490-1604-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 490-1604-2-ND 4,000 18.00/M GRM2165C2A161JA01D 
180pF +5% 0.6 490-1605-1-ND 1.06 6.24 18.00 | 490-1605-2-ND 4,000 17.28/M GRM2165C2A181JA01D 
200pF +5% 0.6 490-1606-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 490-1606-2-ND 4,000 18.00/M GRM2165C2A201JA01D 
220pF +5% 0.6 490-1607-1-ND 1.18 6.96 20.06 | 490-1607-2-ND 4,000 19.26/M GRM2165C2A221JA01D 
240pF +5% 0.6 490-1608-1-ND 1.31 7.74 22.31 | 490-1608-2-ND 4,000 21.42/M GRM2165C2A241JA01D 
270pF +5% 0.6 490-1609-1-ND 1.24 7.35 21.19 | 490-1609-2-ND 4,000 20.34/M GRM2165C2A271JA01D 
330pF +5% 0.6 490-1610-1-ND 1.42 8.39 24.19 | 490-1610-2-ND 4,000 23.22/M GRM2165C2A331JA01D 
390pF +5% 0.6 490-3306-1-ND 1.43 8.45 24.38 | 490-3306-2-ND 4,000 23.40/M GRM2165C2A391JA01D 
470pF +5% 0.6 490-1611-1-ND 1.53 9.04 26.06 | 490-1611-2-ND 4,000 25.02/M GRM2165C2A471JA01D 
560pF +5% 0.6 490-1612-1-ND 1.60 9.43 27.19 | 490-1612-2-ND 4,000 26.10/M GRM2165C2A561JA01D 
680pF +5% 0.85 490-1613-1-ND 1.68 9.95 28.69 | 490-1613-2-ND 4,000 27.54/M GRM2195C2A681JA01D 
820pF +5% 0.85 490-3311-1-ND 1.68 9.95 28.69 | 490-3311-2-ND 4,000 27.54/M GRM2195C2A821JA01D 
1000pF +5% 0.85 490-1614-1-ND 1.46 8.65 24.94 | 490-1614-2-ND 4,000 23.94/M GRM2195C2A102JA01D 
1200pF +5% 0.85 490-3313-1-ND 1.36 8.06 23.25 | 490-3313-2-ND 4,000 22.32/M GRM2195C2A122JA01D 
1500pF +5% 0.85 490-3314-1-ND 1.36 8.06 23.25 | 490-3314-2-ND 4,000 22.32/M GRM2195C2A152JA01D 
100pF +5% 0.6 490-1615-1-ND 74 4.36 12.56 | 490-1615-2-ND 4,000 12.06/M GRM2165C1H101JA01D 
150pF +5% 0.6 490-3315-1-ND 92 5.46 15.75 | 490-3315-2-ND 4,000 15.12/M GRM2165C1H151JA01D 
CoG 220pF +5% 0.6 490-1616-1-ND 1.12 6.63 19.13 | 490-1616-2-ND 4,000 18.36/M GRM2165C1H221JA01D 
(NPO) 330pF +5% 0.6 490-3316-1-ND 1.27 7.48 21.56 | 490-3316-2-ND 4,000 20.70/M GRM2165C1H331JA01D 
470pF +5% 0.6 490-1617-1-ND 1.60 9.43 27.19 | 490-1617-2-ND 4,000 26.10/M GRM2165C1H471JA01D. 
620pF +5% 0.6 490-1618-1-ND 1.73 10.21 29.44 | 490-1618-2-ND 4,000 28.26/M GRM2165C1H621JA01D. 
680pF 45% 0.6 490-1619-1-ND 1.74 10.27 29.63 | 490-1619-2-ND 4,000 28.44/M GRM2165C1H681JA01D 
750pF +5% 0.6 490-1620-1-ND Ae? 10.47 30.19 | 490-1620-2-ND 4,000 28.98/M GRM2165C1H751JA01D 
910pF +5% 0.6 490-1621-1-ND 1.74 10.27 29.63 | 490-1621-2-ND 4,000 28.44/M GRM2165C1H911JA01D. 
1000pF 45% 0.6 490-1622-1-ND 1.33 7.87 22.69 | 490-1622-2-ND 4,000 21.78/M GRM2165C1H102JA01D. 
1100pF +5% 0.6 490-1623-1-ND 1.45 8.58 24.75 | 490-1623-2-ND 4,000 23.76/M GRM2165C1H112JA01D 
1300pF +5% 0.6 490-1624-1-ND 1.53 9.04 26.06 | 490-1624-2-ND 4,000 25.02/M GRM2165C1H132JA01D 
1600pF +5% 0.6 490-1625-1-ND 1.49 8.78 25.31 | 490-1625-2-ND 4,000 24.30/M GRM2165C1H162JA01D 
1800pF +5% 0.6 490-1626-1-ND 1.46 8.65 24.94 | 490-1626-2-ND 4,000 23.94/M GRM2165C1H182JA01D 
2000pF +5% 0.6 490-1627-1-ND 1.74 10.27 29.63 | 490-1627-2-ND 4,000 28.44/M GRM2165C1H202JA01D. 
2200pF +5% 0.6 490-1628-1-ND 1.62 9.56 27.56 | 490-1628-2-ND 4,000 26.46/M GRM2165C1H222JA01D 
50 2400pF +5% 0.6 490-1629-1-ND 1.91 11.31 32.63 | 490-1629-2-ND 4,000 31.32/M GRM2165C1H242JA01D 
2700pF 45% 0.6 490-1630-1-ND 1.85 10.92 31.50 | 490-1630-2-ND 4,000 30.24/M GRM2165C1H272JA01D 
3000pF +5% 0.6 490-1631-1-ND 2.11 12.48 36.00 | 490-1631-2-ND 4,000 34.56/M GRM2165C1H302JA01D. 
0805 3300pF +5% 0.6 490-1632-1-ND 2.05 12.09 34.88 | 490-1632-2-ND 4,000 33.48/M GRM2165C1H332JA01D 
3900pF +5% 0.6 490-3045-1-ND 1.84 10.86 31.31 | 490-3045-2-ND 4,000 30.00/M GRM2165C1H392JA01D 
4700pF 45% 0.6 490-3044-1-ND 2.40 14.17 40.88 | 490-3044-2-ND 4,000 35.46/M GRM2165C1H472JA01D 
5100pF +5% 0.85 490-1635-1-ND 2.70 15.93 45.94 | 490-1635-2-ND 4,000 44.10/M GRM2195C1H512JA01D 
5600pF +5% 0.85 490-1636-1-ND 2.67 15.80 45.56 | 490-1636-2-ND 4,000 43.74/M GRM2195C1H562JA01D. 
6200pF +5% 0.85 490-1637-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 490-1637-2-ND 4,000 54.00/M GRM2195C1H622JA01D. 
6800pF +5% 0.85 490-1638-1-ND 3.23 19.11 55.13 | 490-1638-2-ND 4,000 52.92/M GRM2195C1H682JA01D 
7500pF +5% 0.85 490-1639-1-ND 3.50 20.67 59.63 | 490-1639-2-ND 4,000 57.24/M GRM2195C1H752JA01D 
8200pF +5% 0.85 490-1640-1-ND 3.44 20.35 58.69 | 490-1640-2-ND 4,000 56.34/M GRM2195C1H822JA01D. 
9100pF +5% 0.85 490-1641-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 490-1641-2-ND 4,000 59.40/M GRM2195C1H912JA01D 
10000pF +5% 0.85 490-1642-1-ND 4.85 28.67 82.69 | 490-1642-2-ND 4,000 79.38/M GRM2195C1H103JA01D. 
12000pF +5% 0.85 490-3320-1-ND 4.44 26.26 75.75 | 490-3320-2-ND 4,000 79.20/M GRM2195C1H123JA01D 
15000pF 45% 0.85 490-1643-1-ND 5.27 31.14 89.81 | 490-1643-2-ND 4,000 86.22/M GRM2195C1H153JA01D 
18000pF +5% 1.25 490-3321-1-ND 5.24 30.94 89.25 | 490-3321-2-ND 3,000 85.68/M GRM21B5C1H183JA01L 
22000pF +5% 1.25 490-1644-1-ND 4.57 26.98 77.81__| 490-1644-2-ND 3,000 74.70/M GRM21B5C1H223JA01L 
1000pF +10% 1.0 490-3525-1-ND 1.83 10.79 31.13 | 490-3525-2-ND 4,000 30.00/M GRM21AR72E102KW01D 
1500pF +10% 1.0 490-3527-1-ND 1.90 11.25 32.44 | 490-3527-2-ND 4,000 31.00/M GRM21AR72E152KW01D 
2200pF +10% 1.0 490-3529-1-ND 2.01 11.90 34.31 | 490-3529-2-ND 4,000 33.00/M GRM21AR72E222KW01D 
250 3300pF +10% 1.0 490-3531-1-ND 2.01 11.90 34.31 | 490-3531-2-ND 4,000 33.00/M GRM21AR72E332KW01D 
4700pF +10% 1.0 490-3532-1-ND 2.01 11.90 34.31 | 490-3532-2-ND 4,000 33.00/M GRM21AR72E472KW01D 
6800pF +10% 1.0 490-3533-1-ND 2.16 12.74 36.75 | 490-3533-2-ND 4,000 35.00/M GRM21AR72E682KW01D 
10000pF +10% 1.25 490-3534-1-ND 1.82 10.73 30.94 | 490-3534-2-ND 3,000 30.00/M GRM21BR72E103KWO3L 
3900pF +10% 0.85 490-1645-1-ND 1.36 8.06 23.25 | 490-1645-2-ND 4,000 22.32/M GRM219R72A392KA01D 
4700pF +10% 0.85 490-1646-1-ND 1.07 6.31 18.19 | 490-1646-2-ND 4,000 17.46/M GRM219R72A472KA01D 
4700pF +20% 0.85 490-1647-1-ND 1.01 5.98 17.25 | 490-1647-2-ND 4,000 16.56/M GRM219R72A472MA01D 
5600pF +10% 0.85 490-1648-1-ND 1.39 8.19 23.63 | 490-1648-2-ND 4,000 22.68/M GRM219R72A562KA01D 
6800pF +10% 0.85 490-1649-1-ND 1.13 6.70 19.31 | 490-1649-2-ND 4,000 18.54/M GRM219R72A682KA01D 
6800pF +20% 0.85 490-1650-1-ND 1.08 6.37 18.38 | 490-1650-2-ND 4,000 17.64/M GRM219R72A682MA01D 
8200pF +10% 1.25 490-1651-1-ND 1.38 8.13 23.44 | 490-1651-2-ND 3,000 22.50/M GRM21BR72A822KA01L 
10000pF +10% 1.25 490-1652-1-ND AA? 6.89 19.88 | 490-1652-2-ND 3,000 19.08/M GRM21BR72A103KA01L 
100 10000pF +20% 1.25 490-1653-1-ND 117 6.89 19.88 | 490-1653-2-ND 3,000 19.08/M GRM21BR72A103MA01L 
X7R 12000pF +10% 1.25 490-1654-1-ND 1.52 8.97 25.88 | 490-1654-2-ND 3,000 24.84/M GRM21BR72A123KA01L 
15000pF +10% 1.25 490-1655-1-ND 1.22 7.22 20.81 | 490-1655-2-ND 3,000 19.98/M GRM21BR72A153KA01L 
15000pF +20% 1.25 490-1656-1-ND 1.22 7.22 20.81 | 490-1656-2-ND 3,000 19.98/M GRM21BR72A153MA01L 
18000pF +10% 1.25 490-1657-1-ND 1.52 8.97 25.88 | 490-1657-2-ND 3,000 24.84/M GRM21BR72A183KA01L 
22000pF +10% 1.25 490-1658-1-ND 1.49 8.78 25.31 | 490-1658-2-ND 3,000 24.30/M GRM21BR72A223KA01L 
22000pF +20% 1.25 490-1659-1-ND 1.49 8.78 25.31 | 490-1659-2-ND 3,000 24.30/M GRM21BR72A223MA01L 
33000pF +10% 1.25 490-3323-1-ND 1.93 11.38 32.81 | 490-3323-2-ND 3,000 31.50/M GRM21BR72A333KA01L 
47000pF +10% 1.25 490-3325-1-ND 179 10.60 30.56 | 490-3325-2-ND 3,000 29.34/M GRM21BR72A473KA01L 
A7UF +10% 1.25 490-3326-1-ND 7.05 41.67 120.19 | 490-3326-2-ND 3,000 115.38/M GRM21BR72A474KA73L 
10000pF +10% 0.6 490-1664-1-ND 55 3.25 9.38 | 490-1664-2-ND 4,000 9.00/M GRM216R71H103KA01D 
22000pF +10% 0.6 490-1665-1-ND 81 4.81 13.88 | 490-1665-2-ND 4,000 13.32/M GRM216R71H223KA01D 
33000pF +10% 0.85 490-1660-1-ND 1.07 6.31 18.19 | 490-1660-2-ND 4,000 17.46/M GRM219R71H333KA01D 
47000pF +10% 1.25 490-1661-1-ND 1.50 8.84 25.50 | 490-1661-2-ND 3,000 24.48/M GRM21BR71H473KA01L 
50 47000pF +20% 1.25 490-4742-1-ND NEW! 1.34 7.93 22.88 | 490-4742-2-ND NEW! 3,000 22.00/M GRM21BR71H473MA01L 
56000pF +10% 1.25 490-1662-1-ND 1.61 9.49 27.38 | 490-1662-2-ND 3,000 26.28/M GRM21BR71H563KA01L 
68000pF +10% 1.25 490-1663-1-ND 2.00 11.83 34.13 | 490-1663-2-ND 3,000 32.76/M GRM21BR71H683KA01L 
(pF +10% 1.25 490-1666-1-ND 1.33 7.87 22.69 | 490-1666-2-ND 3,000 21.78/M GRM21BR71H104KA01L 
-15uF +10% 1.25 490-1667-1-ND 2.61 15.41 44.44 | 490-1667-2-ND 3,000 42.66/M GRM21BR71H154KA01L 
-15UF +20% 1.25 490-1668-1-ND 2.61 15.41 44.44 | 490-1668-2-ND 3,000 42.66/M GRM21BR71H154MA01L. 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors (con: 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code | Type Dc Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
-18UF +10% 1.25 490-1669-1-ND 3.37 19.89 57.38 | 490-1669-2-ND 3,000 55.08/M GRM21BR71H184KA01L 
.22UF +10% 1.25 490-1670-1-ND 2.67 15.80 45.56 | 490-1670-2-ND 3,000 43.74/M GRM21BR71H224KA01L 
50 .22UF +20% 1.25 490-1671-1-ND 2.64 15.60 45.00 | 490-1671-2-ND 3,000 43.20/M GRM21BR71H224MA01L. 
-33UF +10% 0.85 490-3327-1-ND 3.09 18.27 52.69 | 490-3327-2-ND 4,000 50.58/M GRM219R71H334KA88D 
ATUF +10% 1.25 490-3328-1-ND 3.33 19.70 56.81 | 490-3328-2-ND 3,000 54.54/M GRM21BR71H474KA88L 
1.0uF +10% 1.25 490-4736-1-ND 4.24 25.03 72.19 | 490-4736-2-ND 3,000 69.00/M GRM21BR71H105KA12L 
68000pF +10% 0.85 490-3046-1-ND 1.39 8.19 23.63 | 490-3046-2-ND 4,000 22.68/M GRM219R71E683KA01D 
AF +10% 1.25 490-1673-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 490-1673-2-ND 3,000 21.60/M GRM21BR71E104KA01L 
-15uF +10% 1.25 490-1674-1-ND 2.10 12.42 35.81 | 490-1674-2-ND 3,000 34.38/M GRM21BR71E154KA01L 
.22UF +10% 0.85 490-1675-1-ND 1.89 11.18 32.25 | 490-1675-2-ND 4,000 30.96/M GRM219R71E224KA01D 
25 -27UF +10% 0.85 490-1676-1-ND 3.87 22.88 66.00 | 490-1676-2-ND 4,000 63.36/M GRM219R71E274KA01D 
-33UF +10% 1.25 490-1677-1-ND 3.45 20.41 58.88 | 490-1677-2-ND 3,000 56.52/M GRM21BR71E334KA01L 
39UF +10% 1.25 490-1679-1-ND 4.93 29.12 84.00 | 490-1679-2-ND 3,000 80.64/M GRM21BR71E394KA01L 
ATUF +10% 1.25 490-1680-1-ND 3.77 22.30 64.31 | 490-1680-2-ND 3,000 61.74/M GRM21BR71E474KCO1L 
ATUF +20% 1.25 490-1681-1-ND 3.84 22.69 65.44 | 490-1681-2-ND 3,000 62.82/M GRM21BR71E474MA01L 
2.2uF +10% 1.25 490-3331-1-ND 3.99 23.60 68.06 | 490-3331-2-ND 3,000 65.34/M GRM21BR71E225KA73L 
68000pF +10% 0.85 490-1682-1-ND 1.39 8.19 23.63 | 490-1682-2-ND 4,000 22.68/M GRM219R71C683KA01D 
AF +10% 0.85 490-1683-1-ND 85 5.01 14.44 | 490-1683-2-ND 4,000 13.86/M GRM219R71C104KA01D 
.22UF +10% 0.85 490-1684-1-ND 1.88 11.12 32.06 | 490-1684-2-ND 4,000 30.78/M GRM219R71C224KA01D 
A7UF +10% 0.85 490-1685-1-ND 3.32 19.63 56.63 | 490-1685-2-ND 4,000 54.36/M GRM219R71C474KC01D 
X7R A7UF +20% 0.85 490-1686-1-ND 3.32 19.63 56.63 | 490-1686-2-ND 4,000 54.36/M GRM219R71C474MC01D 
A7UF +10% 1.25 490-3333-1-ND 3.62 21.39 61.69 | 490-3333-2-ND 3,000 59.22/M GRM21BR71C474KA01L 
56UF +10% 0.85 490-1687-1-ND 4.83 28.54 82.31 | 490-1687-2-ND 4,000 79.02/M GRM219R71C564KC01D 
16 -68uF +10% 0.85 490-1688-1-ND 2.64 15.60 45.00 | 490-1688-2-ND 4,000 43.20/M GRM219R71C684KC01D. 
-68UF +10% 0.85 490-4741-1-ND NEW! 2.35 13.91 40.13 | 490-4741-2-ND NEW! 4,000 39.00/M GRM219R71C684KA01D 
-68UF +20% 0.85 490-1689-1-ND 2.41 14.24 41.06 | — = — GRM219R71C684MA 01D 
-82UF +10% 1.25 490-1690-1-ND 5.61 33.15 95.63 | 490-1690-2-ND 3,000 91.80/M GRM21BR71C824KCO1L 
1.0UF +10% 1.25 490-1691-1-ND 2.52 14.89 42.94 | 490-1691-2-ND 3,000 41.22/M GRM21BR71C105KA01L 
1.0UF +20% 1.25 490-1692-1-ND 2.32 13.72 39.56 | 490-1692-2-ND 3,000 37.98/M GRM21BR71C105MA01L. 
2.2UF 410% 1.25 490-3906-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 490-3906-2-ND 3,000 54.00/M GRM21BR71C225KA12L 
4.7uF +10% 1.25 490-4522-1-ND 4.40 26.01 75.02 | 490-4522-2-ND 3,000 72.00/M GRM21BR71C475KA73L 
.22UF +10% 0.6 490-1693-1-ND 1.88 11.12 32.06 | 490-1693-2-ND 4,000 30.78/M GRM216R71A224KC01D 
-33UF +10% 0.6 490-1694-1-ND 2.28 13.46 38.81 | 490-1694-2-ND 4,000 37.26/M GRM216R71A334KC01D 
10 1.0uF +10% 1.25 490-1695-1-ND 2.52 14.89 42.94 | 490-1695-2-ND 3,000 41.22/M GRM21BR71A105KA01L 
2.2uF +10% 1.25 490-1696-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 490-1696-2-ND 3,000 52.20/M GRM21BR71A225KA01L 
2.2UF +20% 1.25 490-1697-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 490-1697-2-ND 3,000 52.20/M GRM21BR71A225MA01L 
10uF +10% 1.25 490-3905-1-ND 5.41 31.98 92.25 | 490-3905-2-ND 3,000 89.00/M GRM21BR71A106KE51L 
2.2uF +10% 1.25 490-1698-1-ND 3.59 21.19 61.13 | 490-1698-2-ND 3,000 58.68/M GRM21BR70J225KA01L 
6.3 2.2UF +20% 1.25 490-1699-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 490-1699-2-ND 3,000 52.20/M GRM21BR70J225MA01L 
10yF +10% 1.25 490-3904-1-ND 5.41 31.98 92.25 | 490-3904-2-ND 3,000 89.00/M GRM21BR70J106KE76L 
X6S 10 4.7uF +10% 0.85 490-3901-1-ND 2.54 15.02 43.31 | 490-3901-2-ND 4,000 42.00/M GRM219C81A475KE34D 
1.0uF +10% 0.6 490-1700-1-ND 3.26 19.24 55.50 | 490-1700-2-ND 4,000 53.28/M GRM216R61E105KA12D 
25 2.2uF +10% 0.85 490-1701-1-ND 4.99 29.51 85.13 | 490-1701-2-ND 4,000 81.72/M GRM219R61E225KA12D 
2.2UF +10% 1.25 490-3334-1-ND 3.64 21.52 62.06 | 490-3334-2-ND 3,000 59.58/M GRM21BR61E225KA12L 
4.7uF +10% 1.25 490-3335-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 490-3335-2-ND 3,000 68.40/M GRM21BR61E475KA12L 
2.2uF +10% 0.85 490-3902-1-ND 4.69 27.69 79.88 | 490-3902-2-ND 4,000 77.00/M GRM219R61C225KA88D 
2.2uF +10% 1.25 490-3336-1-ND 3.05 18.01 51.94 | 490-3336-2-ND 3,000 49.86/M GRM21BR61C225KA88L 
16 3.3uF +10% 1.25 490-3337-1-ND 3.83 22.62 65.25 | 490-3337-2-ND 3,000 62.64/M GRM21BR61C335KA88L 
4.7uF +10% 1.25 490-3338-1-ND 4.21 24.90 71.81 | 490-3338-2-ND 3,000 68.94/M GRM21BR61C475KA88L 
10uF +10% 1.25 490-3886-1-ND 6.14 36.27 104.63 | 490-3886-2-ND 3,000 100.00/M GRM21BR61C106KE15L 
1.0UF +10% 0.85 490-1702-1-ND 1.62 9.56 27.56 | 490-1702-2-ND 4,000 26.46/M GRM219R61A105KC01D 
1.0UF +20% 0.85 490-1703-1-ND 1.61 9.49 27.38 | 490-1703-2-ND 4,000 26.28/M GRM219R61A105MA01D 
2.2uF +10% 0.6 490-1704-1-ND 2.81 16.58 47.81 | 490-1704-2-ND 4,000 45.90/M GRM216R61A225KE24D 
0805 2.2uF +20% 0.6 490-1705-1-ND 2.81 16.58 47.81 | 490-1705-2-ND 4,000 45.90/M GRM216R61A225ME24D 
10 3.3yF +10% 0.85 490-1706-1-ND 4.02 23.73 68.44 | 490-1706-2-ND 4,000 65.70/M GRM219R61A335KE19D 
X5R 4.7uF +10% 0.85 490-1707-1-ND 6.40 37.83 109.13 | 490-1707-2-ND 4,000 104.76/M GRM219R61A475KE19D 
4.7uF +20% 0.85 490-1708-1-ND 6.39 37.77 108.94 | 490-1708-2-ND 4,000 104.58/M GRM219R61A475ME19D 
10uF +10% 0.85 490-4735-1-ND 2.94 17.36 50.06 | 490-4735-2-ND 4,000 48.00/M GRM219R61A106KE44D 
10yF +10% 1.25 490-1709-1-ND 7.01 41.41 119.44 | 490-1709-2-ND 3,000 114.66/M GRM21BR61A106KE19L 
1.5uF +10% 0.85 490-1710-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 490-1710-2-ND 4,000 61.20/M GRM219R60J155KC01D 
1.5uF +20% 0.85 490-1711-1-ND 3.72 21.97 63.38 | 490-1711-2-ND 4,000 60.84/M GRM219R60J155MC01D 
2.2uF +10% 1.25 490-1712-1-ND 3.72 21.97 63.38 | 490-1712-2-ND 3,000 60.84/M GRM21BR60J225KA01L 
3.3pF +10% 1.25 490-1713-1-ND 5.98 35.36 102.00 | 490-1713-2-ND 3,000 97.92/M GRM21BR60J335KA11L 
3.3pF +20% 1.25 490-1714-1-ND 5.18 30.62 88.31 | 490-1714-2-ND 3,000 84.78/M GRM21BR60J335MA11L 
6.3 4.7uF +10% 0.85 490-1715-1-ND 6.40 37.83 109.13 | 490-1715-2-ND 4,000 104.76/M GRM219R60J475KE01D 
4.7uF +20% 0.85 490-1716-1-ND 6.40 37.83 109.13. | 490-1716-2-ND 4,000 104.76/M GRM219R60J475ME01D 
10yF +10% 0.85 490-3340-1-ND 6.25 36.92 106.50 | 490-3340-2-ND 4,000 102.24/M GRM219R60J106KE19D 
10pF +10% 1.25 490-1717-1-ND 7.01 41.41 119.44 | 490-1717-2-ND 3,000 114.66/M GRM21BR60J106KE19L 
10uF +20% 1.25 490-1718-1-ND 5.28 31.20 90.00 | 490-1718-2-ND 3,000 86.40/M GRM21BR60J106ME19L 
22uF +20% 1.25 490-1719-1-ND 20.68 122.20 352.50 | 490-1719-2-ND 3,000 338.40/M GRM21BR60J226ME39L 
100 10000pF +80, -20% 1.25 490-3342-1-ND 2.06 12.16 35.06 | 490-3342-2-ND 3,000 33.66/M GRM21BF52A103ZD01L 
10000pF +80, -20% 0.6 490-1720-1-ND 55 3.25 9.38 | 490-1720-2-ND 4,000 9.00/M GRM216F51H103ZA01D 
33000pF +80, -20% 0.6 490-1721-1-ND 75 4.42 12.75 | 490-1721-2-ND 4,000 12.24/M GRM216F51H333ZA01D 
68000pF +80, -20% 0.6 490-1722-1-ND 86 5.07 14.63 | 490-1722-2-ND 4,000 14.04/M GRM216F51H683ZA01D 
50 YF +80, -20% 0.85 490-1723-1-ND 74 4.36 12.56 | 490-1723-2-ND 4,000 12.06/M GRM219F51H104ZA01D 
-15uF +80, -20% 0.85 490-1724-1-ND 1.60 9.43 27.19 | 490-1724-2-ND 4,000 26.10/M GRM219F51H154ZA01D. 
.22UF +80, -20% 0.6 490-3047-1-ND 1.60 9.43 27.19 | 490-3047-2-ND 4,000 26.10/M GRM216F51H224ZA01D 
1.0UF +80, -20% 1.25 490-3903-1-ND 442 6.63 19.13 | 490-3903-2-ND 3,000 18.00/M GRM21BF51H105ZA12L. 
YF +80, -20% 0.6 490-1726-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1726-2-ND 4,000 9.36/M GRM216F51E104ZA01D 
-15uF +80, -20% 0.6 490-1727-1-ND 1.36 8.06 23.25 | 490-1727-2-ND 4,000 22.32/M GRM216F51E154ZA01D 
.22UF +80, -20% 0.85 490-1728-1-ND 1.44 8.52 24.56 | 490-1728-2-ND 4,000 23.58/M GRM219F51E224ZA01D 
.33UF +80, -20% 1.25 490-1729-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 490-1729-2-ND 3,000 34.20/M GRM21BF51E334ZA01L 
25 A7UF +80, -20% 0.6 490-3346-1-ND 1.56 9.23 26.63 | 490-3346-2-ND 4,000 25.56/M GRM216F51E474ZA01D 
ATUF +80, -20% 1.25 490-1730-1-ND 1.89 11.18 32.25 | 490-1730-2-ND 3,000 30.96/M GRM21BF51E474ZA01L 
1.0UF +80, -20% 0.85 490-1731-1-ND 1.13 6.70 19.31 | 490-1731-2-ND 4,000 18.54/M GRM219F51E105ZA01D 
1.5uF +80, -20% 1.25 490-1732-1-ND 1.78 10.53 30.38 | 490-1732-2-ND 3,000 29.16/M GRM21BF51E155ZA01L 
Y5V 2.2uF +80, -20% 1.25 490-1733-1-ND 2.48 14.63 42.19 | 490-1733-2-ND 3,000 40.50/M GRM21BF51E225ZA01L 
4.7uF +80, -20% 1.25 490-3345-1-ND 3.09 18.27 52.69 | 490-3345-2-ND 3,000 50.58/M GRM21BF51E475ZA01L 
AF +80, -20% 0.6 490-1734-1-ND 74 4.36 12.56 | 490-1734-2-ND 4,000 12.06/M GRM216F51C104ZA01D 
.22UF +80, -20% 0.85 490-1735-1-ND 1.47 8.71 25.13 | 490-1735-2-ND 4,000 24.12/M GRM219F51C224ZA01D 
-33UF +80, -20% 0.85 490-1736-1-ND 2.11 12.48 36.00 | 490-1736-2-ND 4,000 34.56/M GRM219F51C334ZA01D 
ATUF +80, -20% 1.25 490-1737-1-ND 2.10 12.42 35.81 | 490-1737-2-ND 3,000 34.38/M GRM21BF51C474ZA01L 
16 -68UF +80, -20% 1.25 490-1738-1-ND 3.08 18.20 52.50 | 490-1738-2-ND 3,000 50.40/M GRM21BF51C684ZA01L 
1.0UF +80, -20% 0.85 490-1739-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 490-1739-2-ND 4,000 18.00/M GRM219F51C105ZA01D 
1.5uF +80, -20% 1.25 490-1740-1-ND 2.13 12.61 36.38 | 490-1740-2-ND 3,000 34.92/M GRM21BF51C155ZA01L. 
2.2uF +80, -20% 1.25 490-1741-1-ND 2.39 14.11 40.69 | 490-1741-2-ND 3,000 39.06/M GRM21BF51C225ZA01L 
10pF +80, -20% 1.25 490-3347-1-ND 3.40 20.09 57.94 | 490-3347-2-ND 3,000 55.62/M GRM21BF51C106ZE15L 
1.5uF +80, -20% 1.25 490-1742-1-ND 1.78 10.53 30.38 | 490-1742-2-ND 3,000 29.16/M GRM21BF51A155ZA01L 
2.2uF +80, -20% 1.25 490-1743-1-ND 2.39 14.11 40.69 | 490-1743-2-ND 3,000 39.06/M GRM21BF51A225ZA01L 
10 3.3pF +80, -20% 0.85 490-1744-1-ND 3.45 20.41 58.88 | 490-1744-2-ND 4,000 56.52/M GRM219F51A335ZA01D 
4.7uF +80, -20% 1.25 490-1745-1-ND 2.95 17.42 50.25 | 490-1745-2-ND 3,000 48.24/M GRM21BF51A475ZA01L 
10yF +80, -20% 1.25 490-3332-1-ND 3.70 21.84 63.00 | 490-3332-2-ND 3,000 60.48/M GRM21BF51A106ZE15L 
6.3 10yF +80, -20% 1.25 490-1746-1-ND 3.70 21.84 63.00 | 490-1746-2-ND 3,000 60.48/M GRM21BF50J106ZE01L 
25U 50 47000pF +20% 0.6 490-1747-1-ND 7 4.55 13.13 | — _ _ GRM216E41H473MA01D 
AF +20% 0.85 490-1748-1-ND 87 5.14 14.81 | 490-1748-2-ND 4,000 14.22/M GRM219E41H104MA01D 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors (con:) 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code | Type Dc Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1000pF +5% 0.85 490-3348-1-ND 3.06 18.07 52.13 | 490-3348-2-ND 4,000 50.04/M GRM3195C2A102JA01D 
1500pF +5% 0.85 490-3349-1-ND 4.10 24.25 69.94 | 490-3349-2-ND 4,000 67.14/M GRM3195C2A152JA01D 
100 2200pF +5% 0.85 490-3350-1-ND 4.92 29.06 83.81 | 490-3350-2-ND 4,000 80.46/M GRM3195C2A222JA01D 
3300pF +5% 0.85 490-3351-1-ND 4.65 27.50 79.31 | 490-3351-2-ND 4,000 76.14/M GRM3195C2A332JA01D 
4700pF +5% 0.85 490-3352-1-ND 6.62 39.13 112.88 | 490-3352-2-ND 4,000 108.36/M GRM3195C2A472JA01D 
5600pF +5% 0.85 490-3353-1-ND 7.08 41.86 120.75 | 490-3353-2-ND 4,000 115.92/M GRM3195C2A562JA01D 
1000pF 45% 0.85 490-1749-1-ND 7.06 41.73 120.38 | 490-1749-2-ND 4,000 115.56/M GRM3195C1H102JA01D 
1500pF +5% 0.85 490-3354-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 490-3354-2-ND 4,000 144.00/M GRM3195C1H152JA01D 
2200pF 45% 0.85 490-3355-1-ND 7.65 45.18 130.31 | 490-3355-2-ND 4,000 125.10/M GRM3195C1H222JA01D 
3300pF +5% 0.85 490-3356-1-ND 8.61 50.90 146.81 | 490-3356-2-ND 4,000 140.94/M GRM3195C1H332JA01D 
4700pF +5% 0.85 490-3357-1-ND 4.58 27.04 78.00 | 490-3357-2-ND 4,000 74.88/M GRM3195C1H472JA01D 
5600pF +5% 0.85 490-1750-1-ND 4.93 29.12 84.00 | 490-1750-2-ND 4,000 80.64/M GRM3195C1H562JA01D 
6200pF 45% 0.85 490-1751-1-ND 5.18 30.62 88.31 | 490-1751-2-ND 4,000 84.78/M GRM3195C1H622JA01D 
6800pF +5% 0.85 490-1752-1-ND 5.25 31.01 89.44 | 490-1752-2-ND 4,000 85.86/M GRM3195C1H682JA01D 
8200pF 45% 0.85 490-1753-1-ND 5.60 33.09 95.44 | 490-1753-2-ND 4,000 91.62/M GRM3195C1H822JA01D 
CoG 10000pF +5% 0.85 490-1754-1-ND 5.90 34.84 100.50 | 490-1754-2-ND 4,000 96.48/M GRM3195C1H103JA01D. 
(NPO) 11000pF +5% 0.85 490-1755-1-ND 6.36 37.57 108.38 | 490-1755-2-ND 4,000 104.04/M GRM3195C1H113JA01D 
12000pF +5% 0.85 490-1756-1-ND 6.30 37.25 107.44 | 490-1756-2-ND 4,000 103.14/M GRM3195C1H123JA01D 
13000pF +5% 0.85 490-1757-1-ND 6.36 37.57 108.38 | 490-1757-2-ND 4,000 104.04/M GRM3195C1H133JA01D 
50 15000pF +5% 0.85 490-1758-1-ND 6.38 37.70 108.75 | 490-1758-2-ND 4,000 104.40/M GRM3195C1H153JA01D 
18000pF +5% 0.85 490-1759-1-ND 6.45 38.09 109.88 | 490-1759-2-ND 4,000 105.48/M GRM3195C1H183JA01D. 
20000pF +5% 0.85 490-1760-1-ND 6.49 38.35 110.63 | 490-1760-2-ND 4,000 106.20/M GRM3195C1H203JA01D 
22000pF +5% 0.85 490-1761-1-ND 6.53 38.61 111.38 | 490-1761-2-ND 4,000 106.92/M GRM3195C1H223JA01D 
27000pF +5% 0.85 490-1762-1-ND 6.62 39.13 112.88 | 490-1762-2-ND 4,000 108.36/M GRM3195C1H273JA01D 
33000pF 45% 0.85 490-1763-1-ND 6.74 39.85 114.94 | 490-1763-2-ND 4,000 110.34/M GRM3195C1H333JA01D 
39000pF +5% 1.15 490-3358-1-ND 7A7 42.38 122.25 | 490-3358-2-ND 3,000 117.36/M GRM31M5C1H393JA01L 
47000pF +5% 1.15 490-1764-1-ND 7.30 43.16 124.50 | 490-1764-2-ND 3,000 119.52/M GRM31M5C1H473JA01L 
56000pF +5% 1.6 490-3359-1-ND 7.90 46.67 134.63 | 490-3359-2-ND 2,000 129.24/M GRM31C5C1H563JA01L 
68000pF +5% 1.6 490-3360-1-ND 8.04 47.52 137.06 | 490-3360-2-ND 2,000 131.58/M GRM31C5C1H683JA01L 
82000pF +5% 1.6 490-1765-1-ND 8.42 49.73 143.44 | 490-1765-2-ND 2,000 137.70/M GRM31C5C1H823JA01L 
39000pF +5% 0.85 490-3361-1-ND 712 42.06 121.31 | 490-3361-2-ND 4,000 116.46/M GRM3195C1E393JA01D 
25 68000pF +5% 1.6 490-1766-1-ND 8.04 47.52 137.06 | 490-1766-2-ND 2,000 131.58/M GRM31C5C1E683JA01L 
Apr +5% 1.6 490-1767-1-ND 8.78 51.87 149.63 | 490-1767-2-ND 2,000 143.64/M GRM31C5C1E104JA01L 
47pF +5% 1.0 490-4299-1-ND 5.10 30.16 87.00 | 490-4299-2-ND 4,000 84.00/M GRM31A7U3A470JW31D 
68pF +5% 1.0 490-4300-1-ND 5.10 30.16 87.00 | 490-4300-2-ND 4,000 84.00/M GRM31A7U3A680JW31D 
100pF +5% 1.0 490-4301-1-ND 5.10 30.16 87.00 | 490-4301-2-ND 4,000 84.00/M GRM31A7U3A101JW31D 
1,000 150pF +5% 1.0 490-4302-1-ND 5.59 33.02 95.25 | 490-4302-2-ND 4,000 91.00/M GRM31A7U3A151JW31D 
220pF +5% 1.0 490-4303-1-ND 5.59 33.02 95.25 | 490-4303-2-ND 4,000 91.00/M GRM31A7U3A221JW31D 
330pF +5% 1.0 490-4304-1-ND 5.59 33.02 95.25 | 490-4304-2-ND 4,000 91.00/M GRM31A7U3A331JW31D 
U2J 470pF +5% 1.25 490-4305-1-ND 6.26 36.99 106.69 | 490-4305-2-ND 3,000 102.00/M GRM31B7U3A471JW31L 
100pF +5% 1.0 490-4290-1-ND 4.10 24.25 69.94 | 490-4290-2-ND 4,000 67.00/M GRM31A7U2J101JW31D 
150pF +5% 1.0 490-4291-1-ND 4.10 24.25 69.94 | 490-4291-2-ND 4,000 67.00/M GRM31A7U2J151JW31D 
220pF +5% 1.0 490-4292-1-ND 4.10 24.25 69.94 | 490-4292-2-ND 4,000 67.00/M GRM31A7U2J221JW31D 
630 330pF +5% 1.0 490-4293-1-ND 4.10 24.25 69.94 | 490-4293-2-ND 4,000 67.00/M GRM31A7U2J331JW31D 
470pF +5% 1.0 490-4294-1-ND 4.10 24.25 69.94 | 490-4294-2-ND 4,000 67.00/M GRM31A7U2J471JW31D 
680pF +5% 1.0 490-4295-1-ND 4.50 26.59 76.69 | 490-4295-2-ND 4,000 74.00/M GRM31A7U2J681JW31D 
1000pF +5% 1.0 490-4296-1-ND 4.50 26.59 76.69 | 490-4296-2-ND 4,000 74.00/M GRM31A7U2J102JW31D 
1000pF +10% 1.25 490-3494-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 490-3494-2-ND 3,000 90.00/M GRM31BR73A102KWO1L 
1500pF +10% 1:25 490-3495-1-ND 5.51 32.57 93.94 | 490-3495-2-ND 3,000 90.00/M GRM31BR73A152KWO1L 
1,000 2200pF +10% 1.25 490-3496-1-ND 5.64 33.35 96.19 | 490-3496-2-ND 3,000 92.00/M GRM31BR73A222KW01L 
3300pF +10% 1.25 490-3497-1-ND 5.69 33.61 96.94 | 490-3497-2-ND 3,000 93.00/M GRM31BR73A332KW01L 
1206 4700pF +10% 1.25 490-3498-1-ND 5.85 34.58 99.75 | 490-3498-2-ND 3,000 96.00/M GRM31BR73A472KWO1L 
1000pF +10% 1.25 490-3506-1-ND 4.63 27.37 78.94 | 490-3506-2-ND 3,000 76.00/M GRM31BR72J102KWO1L 
1500pF +10% 1.25 490-3507-1-ND 4.63 27.37 78.94 | 490-3507-2-ND 3,000 76.00/M GRM31BR72J152KWO1L 
2200pF +10% 1.25 490-3508-1-ND 5.15 30.42 87.75 | 490-3508-2-ND 3,000 84.00/M GRM31BR72J222KWO1L 
630 3300pF +10% 1.25 490-3509-1-ND 5.15 30.42 87.75 | 490-3509-2-ND 3,000 84.00/M GRM31BR72J332KWO1L 
4700pF +10% 1:25 490-3510-1-ND 5.45 32.18 92.81 | 490-3510-2-ND 3,000 86.00/M GRM31BR72J472KWO1L 
6800pF +10% 1.25 490-3511-1-ND 5.53 32.70 94.31 | 490-3511-2-ND 3,000 91.00/M GRM31BR72J682KWO1L 
10000pF +10% 1.25 490-3512-1-ND 4.93 29.12 84.00 | 490-3512-2-ND 3,000 81.00/M GRM31BR72J103KWO1L 
15000pF +10% 1.6 490-3513-1-ND 5.25 31.01 89.44 | 490-3513-2-ND 2,000 86.00/M GRM31CR72J153KWO3L 
15000pF +10% 1.25 490-3535-1-ND 5.45 32.18 92.81 | 490-3535-2-ND 3,000 89.00/M GRM31BR72E153KWO1L 
22000pF +10% 1.25 490-3536-1-ND 5.45 32.18 92.81 | 490-3536-2-ND 3,000 89.00/M GRM31BR72E223KW01L 
250 33000pF +10% 1.6 490-3537-1-ND 5.45 32.18 92.81 | 490-3537-2-ND 2,000 89.00/M GRM31CR72E333KW03L 
47000pF +10% 1.6 490-3538-1-ND 5.45 32.18 92.81 | 490-3538-2-ND 2,000 89.00/M GRM31CR72E473KW03L 
68000pF +10% 1.25 490-3540-1-ND 5.34 31.53 90.94 | 490-3540-2-ND 3,000 87.00/M GRM31BR72E683KW01L 
Apr +10% 1.6 490-3542-1-ND 5.51 32.57 93.94 | 490-3542-2-ND 2,000 90.00/M GRM31CR72E104KWO3L 
27000pF +10% 1.15 490-1768-1-ND 5.82 34.39 99.19 | 490-1768-2-ND 3,000 95.22/M GRM31MR72A273KA01L 
33000pF +10% 1.15 490-1770-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 490-1770-2-ND 3,000 99.00/M GRM31MR72A333KA01L 
33000pF +20% 1.15 490-1769-1-ND 1.83 10.79 31.13 | 490-1769-2-ND 3,000 29.88/M GRM31MR72A333MA01L 
100 39000pF +10% 1.15 490-1771-1-ND 1.84 10.86 31.31 | 490-1771-2-ND 3,000 30.06/M GRM31MR72A393KA01L 
47000pF +10% 1.15 490-1773-1-ND 6.57 38.81 111.94 | 490-1773-2-ND 3,000 107.46/M GRM31MR72A473KA01L 
47000pF +20% 1.15 490-1772-1-ND 6.57 38.81 111.94 | 490-1772-2-ND 3,000 107.46/M GRM31MR72A473MA01L 
68000pF +10% 1.15 490-3363-1-ND 2.18 12.87 37.13 | 490-3363-2-ND 3,000 35.64/M GRM31MR72A683KA01L 
1.0uF +10% 1.6 490-3909-1-ND 10.07 59.48 171.56 | 490-3909-2-ND 2,000 165.00/M GRM31CR72A105KA01L 
10000pF +10% 0.85 490-1774-1-ND 1.46 8.65 24.94 | 490-1774-2-ND 4,000 23.94/M GRM319R71H103KA01D 
X7R Apr +10% 0.85 490-1775-1-ND 1.74 10.27 29.63 | 490-1775-2-ND 4,000 28.44/M GRM319R71H104KA01D 
.22UF +10% 0.85 490-1776-1-ND 3.14 18.53 53.44 | 490-1776-2-ND 4,000 51.30/M GRM319R71H224KA01D 
27UF +10% 0.85 490-1777-1-ND 4.26 25.16 72.56 | 490-1777-2-ND 4,000 69.66/M GRM319R71H274KA01D 
-33UF +10% 0.85 490-1778-1-ND 4.31 25.48 73.50 | 490-1778-2-ND 4,000 70.56/M GRM319R71H334KA01D 
50 -33UF +20% 0.85 490-1779-1-ND 4.25 25.09 72.38 | 490-1779-2-ND 4,000 69.48/M GRM319R71H334MA01D 
-39QUF +10% 1.15 490-1780-1-ND 6.20 36.66 105.75 | 490-1780-2-ND 3,000 101.52/M GRM31MR71H394KA01L 
TUF +10% 1.15 490-1781-1-ND 6.20 36.66 105.75 | 490-1781-2-ND 3,000 101.52/M GRM31MR71H474KA01L 
A7UF +20% 1.15 490-1782-1-ND 6.20 36.66 105.75 | 490-1782-2-ND 3,000 101.52/M GRM31MR71H474MA01L. 
1.0uF +10% 1.6 490-3908-1-ND 4.53 26.78 77.25 | 490-3908-2-ND 2,000 74.00/M GRM31CR71H105KA61L 
2.2uUF +10% 1.6 490-3367-1-ND 6.24 36.86 106.31 | 490-3367-2-ND 2,000 102.06/M GRM31CR71H225KA88L 
-33UF +10% 0.85 490-1783-1-ND 4.31 25.48 73.50 | 490-1783-2-ND 4,000 70.56/M GRM319R71E334KA01D 
TUF +10% 0.85 490-1784-1-ND 4.99 29.51 85.13 | 490-1784-2-ND 4,000 81.72/M GRM319R71E474KA01D 
-68uF +10% 0.85 490-1787-1-ND 5.81 34.32 99.00 | 490-1787-2-ND 4,000 95.04/M GRM319R71E684KA01D 
-68yuF +20% 0.85 490-1786-1-ND 6.07 35.88 103.50 | 490-1786-2-ND 4,000 99.36/M GRM319R71E684MA01D 
25 82UF +10% 1.15 490-1788-1-ND 6.12 36.14 104.25 | 490-1788-2-ND 3,000 100.08/M GRM31MR71E824KA01L 
1.0uF +10% 1.15 490-1789-1-ND 2.12 12.54 36.17 | 490-1789-2-ND 3,000 34.73/M GRM31MR71E105KCO1L 
1.0uF +20% 1.15 490-1790-1-ND 3.42 20.22 58.31 | 490-1790-2-ND 3,000 55.98/M GRM31MR71E105MCO1L 
2.2uF +10% 1.15 490-3368-1-ND 4.58 27.04 78.00 | 490-3368-2-ND 3,000 74.88/M GRM31MR71E225KA93L 
4.7uF +10% 1.6 490-1809-1-ND 6.17 36.47 105.19 | 490-1809-2-ND 2,000 100.98/M GRM31CR71E475KA88L 
A7UF +10% 0.85 490-1791-1-ND 4.52 26.72 77.06 | 490-1791-2-ND 3,000 73.98/M GRM319R71C474KCO1L 
-56UF +10% 0.85 490-1792-1-ND 5.31 31.40 90.56 | 490-1792-2-ND 4,000 86.94/M GRM319R71C564KA01D 
-68UF +10% 1.15 490-1793-1-ND 5.63 33.28 96.00 | 490-1793-2-ND 3,000 92.16/M GRM31MR71C684KA01L 
1.0uF +10% 0.85 490-1794-1-ND 2.63 15.54 44.81 | 490-1794-2-ND 4,000 43.02/M GRM319R71C105KC11D 
16 1.0uF +20% 0.85 490-1795-1-ND 2.63 15.54 44.81 | 490-1795-2-ND 4,000 43.02/M GRM319R71C105MC11D 
1.5uF +10% 1.15 490-1797-1-ND 3.49 20.61 59.44 | 490-1797-2-ND 3,000 57.06/M GRM31MR71C155KA35L 
1.5uF +20% 1.15 490-1796-1-ND 3.49 20.61 59.44 | 490-1796-2-ND 3,000 57.06/M GRM31MR71C155MA35L. 
2.2uF +10% 1.15 490-1799-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 490-1799-2-ND 3,000 70.20/M GRM31MR71C225KA35L 
2.2UF +20% 1.15 490-1798-1-ND 3.53 20.87 60.19 | 490-1798-2-ND 3,000 57.78/M GRM31MR71C225MA35L. 
10yF +10% 1.6 490-3911-1-ND 4.11 24.31 70.13 | 490-3911-2-ND 2,000 67.00/M GRM31CR71C106KAC7L 


(Continued) 


1626 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


fiaovator tn Electronics 


Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel Murata 
Code | Type bc Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Qty. Pricing Part No. 
1.0uF +10% 0.85 490-1800-1-ND 2.64 15.60 45.00 | 490-1800-2-ND 4,000 43.20/M GRM319R71A105KC01D 
1.0uF +20% 0.85 490-1801-1-ND 2.63 15.54 44.81 | 490-1801-2-ND 4,000 43.02/M GRM319R71A105MC01D 
2.2UF +10% 1.15 490-1803-1-ND 4.11 24.31 70.13 | 490-1803-2-ND 3,000 67.32/M GRM31MR71A225KA01L 
X7R 10 2.2uF +20% 1.15 490-1802-1-ND 4.11 24.31 70.13 | 490-1802-2-ND 3,000 67.32/M GRM31MR71A225MA01L 
4.7uF +10% 1.6 490-1805-1-ND 6.40 37.83 109.13 | 490-1805-2-ND 2,000 104.76/M GRM31CR71A475KA01L 
4.7UF +20% 1.6 490-1804-1-ND 6.40 37.83 109.13 | 490-1804-2-ND 2,000 104.76/M GRM31CR71A475MA01L. 
10yF +10% 1.6 490-3371-1-ND 6.23 36.79 106.13 | 490-3371-2-ND 2,000 101.88/M GRM31CR71A106KA01L 
6.3 10uF +10% 1.6 490-1806-1-ND 8.38 49.53 142.88 | 490-1806-2-ND 2,000 137.16/M GRM31CR70J106KA01L 
x6S 10 22uF +20% 1.6 490-4737-1-ND 13.75 81.25 234.38 | 490-4737-2-ND 2,000 225.00/M GRM31CC81A226ME19L 
4 47uF +20% 1.6 490-4523-1-ND 22.53 133.12 384.00 | 490-4523-2-ND 2,000 369.00/M GRM31CC80G476ME19L 
1.0UF +10% 0.85 490-1807-1-ND 2.92 17.23 49.69 | 490-1807-2-ND 4,000 47.70/M GRM319R61E105KC36D 
25 2.2uF +10% 0.6 490-1808-1-ND 5.35 31.59 91.13 | 490-1808-2-ND 4,000 87.48/M GRM316R61E225KA12D 
4.7UF +10% 0.85 490-3372-1-ND 8.06 47.65 137.44 | 490-3372-2-ND 4,000 131.94/M GRM319R61E475KA12D 
10yF +10% 1.6 490-3373-1-ND 10.23 60.45 174.38 | 490-3373-2-ND 2,000 167.40/M GRM31CR61E106KA12L 
1.0uF +10% 1.15 490-1810-1-ND 3.18 18.79 54.19 | 490-1810-2-ND 3,000 52.02/M GRM31MR61C105KA01L_ 
2.2uF +10% 1.15 490-1811-1-ND 3.53 20.87 60.19 | 490-1811-2-ND 3,000 57.78/M GRM31MR61C225KA35L. 
4.7UF +10% 0.85 490-3374-1-ND 7.81 46.15 133.13 | 490-3374-2-ND 4,000 127.80/M GRM319R61C475KA88D 
16 4.7uF +10% 1.6 490-1812-1-ND 8.60 50.83 146.63 | 490-1812-2-ND 2,000 140.76/M GRM31CR61C475KA01L 
4.7UF +20% 1.6 490-1813-1-ND 5.81 34.32 99.00 | 490-1813-2-ND 2,000 95.04/M GRM31CR61C475MA01L 
10pF 410% 1.6 490-1814-1-ND 7.92 46.80 135.00 | 490-1814-2-ND 2,000 129.60/M GRM31CR61C106KC31L 
22uUF +20% 1.6 490-4739-1-ND 12.60 74.43 214.69 | 490-4739-2-ND 2,000 206.00/M GRM31CR61C226ME15L 
2.2UF +10% 0.85 490-1815-1-ND 3.34 19.76 57.00 | 490-1815-2-ND 4,000 54.72/M GRM319R61A225KA01D 
2.2uF +20% 0.85 490-1816-1-ND 3.32 19.63 56.63 | 490-1816-2-ND 4,000 54.36/M GRM319R61A225MA01D 
X5R 3.3pF +10% 0.85 490-1817-1-ND 7.11 41.99 121.13 | 490-1817-2-ND 4,000 116.28/M GRM319R61A335KA01D 
4.7UF +10% 0.85 490-3377-1-ND 6.55 38.68 111.56 | 490-3377-2-ND 4,000 107.10/M GRM319R61A475KA01D 
10 4.7uF +10% 0.6 490-1818-1-ND 4.66 27.56 79.50 | 490-1818-2-ND 4,000 76.32/M GRM316R61A475KE19D 
10uF +10% 0.85 490-3378-1-ND 14.53 85.87 247.69 | 490-3378-2-ND 4,000 237.78/M GRM319R61A106KE19D 
10pF +10% 1.6 490-1820-1-ND 8.38 49.53 142.88 | 490-1820-2-ND 2,000 137.16/M GRM31CR61A106KA01L 
10uF +20% 1.15 490-1819-1-ND 6.80 40.17 115.88 | 490-1819-2-ND 3,000 111.24/M GRM31MR61A106ME19L 
22uF +20% 1.6 490-4738-1-ND 12.60 74.43 214.69 | 490-4738-2-ND 2,000 206.00/M GRM31CR61A226ME19L 
4.7UF +10% 1.15 490-3043-1-ND 5.13 30.29 87.38 | 490-3043-2-ND 3,000 83.88/M GRM31MR60J475KC11L 
10yF +10% 0.85 490-1823-1-ND 15.40 91.00 262.50 | 490-1823-2-ND 4,000 252.00/M GRM319R60J106KE01D 
1206 10uF +20% 0.85 490-1822-1-ND 15.39 90.94 262.31 | 490-1822-2-ND 4,000 251.82/M GRM319R60J106ME01D 
6.3 10uF +10% 1.15 490-3379-1-ND 6.24 36.86 106.31 | 490-3379-2-ND 3,000 102.06/M GRM31MR60J106KE19L 
22uF +10% 1.6 490-1824-1-ND 16.56 97.83 282.19 | 490-1824-2-ND 2,000 270.90/M GRM31CR60J226KE19L. 
47uF +20% 1.6 490-3907-1-ND 35.38 209.04 603.00 | 490-3907-2-ND 2,000 579.00/M GRM31CR60J476ME19L 
100uF +20% 1.6 490-4539-1-ND 43.78 258.73 746.33 | 490-4539-2-ND 2,000 716.00/M GRM31CR60J107ME39L 
100 47000pF +80, -20% 1.15 490-3380-1-ND 7.05 41.67 120.19 | 490-3380-2-ND 3,000 115.38/M GRM31MF52A473ZD01L 
pF +80, -20% 0.85 490-1825-1-ND 1.36 8.06 23.25 | 490-1825-2-ND 4,000 22.32/M GRM319F51H104ZA01D 
-33UF +80, -20% 0.85 490-1826-1-ND 2.24 13.26 38.25 | 490-1826-2-ND 4,000 36.72/M GRM319F51H334ZA01D 
50 A7UF +80, -20% 1.15 490-1827-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 490-1827-2-ND 3,000 70.20/M GRM31MF51H474ZA01L 
2.2uF +80, -20% 1.15 490-3381-1-ND 3.09 18.27 52.69 | 490-3381-2-ND 3,000 50.58/M GRM31MF51H225ZA01L. 
4.7UF +80, -20% 1.6 490-1828-1-ND 4.24 25.03 72.19 | 490-1828-2-ND 2,000 69.30/M GRM31CF51H475ZA01L 
.22UF +80, -20% 0.85 490-1829-1-ND 2.10 12.42 35.81 | 490-1829-2-ND 4,000 34.38/M GRM319F51E224ZA01D 
A7UF +80, -20% 0.85 490-1830-1-ND 2.74 16.19 46.69 | 490-1830-2-ND 4,000 44.82/M GRM319F51E474ZA01D 
25 -68F +80, -20% 1.15 490-1831-1-ND 3.75 22.17 63.94 | 490-1831-2-ND 3,000 61.38/M GRM31MF51E684ZA01L 
1.0UF +80, -20% 1.15 490-1832-1-ND 1.79 10.60 30.56 | 490-1832-2-ND 3,000 29.34/M GRM31MF51E105ZA01L 
4.7uF +80, -20% 1.15 490-1833-1-ND 3.75 22.17 63.94 | 490-1833-2-ND 3,000 61.38/M GRM31MF51E475ZA01L 
10yF +80, -20% 1.6 490-3382-1-ND 5.83 34.45 99.38 | 490-3382-2-ND 2,000 95.40/M GRM31CF51E106ZA01L. 
Ysv A7UF +80, -20% 0.85 490-1834-1-ND 2.73 16.12 46.50 | 490-1834-2-ND 3,000 44.64/M GRM319F51C474ZA01L 
1.0UF +80, -20% 0.85 490-1835-1-ND 1.83 10.79 31.13 | 490-1835-2-ND 4,000 29.88/M GRM319F51C105ZA01D 
1.5uF +80, -20% 1.15 490-1836-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 490-1836-2-ND 3,000 54.00/M GRM31MF51C155ZA01L. 
16 2.2UF +80, -20% 1.15 490-1837-1-ND 3.38 19.96 57.56 | 490-1837-2-ND 3,000 55.26/M GRM31MF51C225ZA01L 
3.3uF +80, -20% 1.15 490-1838-1-ND 3.88 22.95 66.19 | 490-1838-2-ND 3,000 63.54/M GRM31MF51C335ZA01L 
4.7UF +80, -20% 1.15 490-1839-1-ND 3.42 20.22 58.31 | 490-1839-2-ND 3,000 55.98/M GRM31MF51C475ZA01L. 
10yF +80, -20% 1.15 490-3383-1-ND 4.93 29.12 84.00 | 490-3383-2-ND 3,000 80.64/M GRM31MF51C106ZA12L 
2.2uF +80, -20% 0.85 490-1840-1-ND 2.89 17.10 49.31 | 490-1840-2-ND 4,000 47.34/M GRM319F51A225ZA01D 
3.3pF +80, -20% 0.85 490-1841-1-ND 3.82 22.56 65.06 | 490-1841-2-ND 4,000 62.46/M GRM319F51A335ZA01D 
10 4.7UF +80, -20% 1.15 490-1842-1-ND 3.42 20.22 58.31 | 490-1842-2-ND 3,000 55.98/M GRM31MF51A475ZA01L 
10yF +80, -20% 1.15 490-1843-1-ND 1.87 11.06 31.89 | 490-1843-2-ND 3,000 30.62/M GRM31MF51A106ZA01L 
22uF +80, -20% 1.6 490-1844-1-ND 9.49 56.10 161.81 | 490-1844-2-ND 2,000 155.34/M GRM31CF51A226ZE01L 
10pF +80, -20% 1.15 490-1845-1-ND 4.37 25.81 74.44 | 490-1845-2-ND 3,000 71.46/M GRM31MF50J106ZA01L 
6.3 22uUF +80, -20% 1.6 490-1846-1-ND 9.49 56.10 161.81 | 490-1846-2-ND 2,000 155.34/M GRM31CF50J226ZE01L 
100uF +80, -20% 1.6 490-4512-1-ND 23.48 138.72 400.14 | 490-4512-2-ND 2,000 384.14/M GRM31CF50J107ZE01L 
Z5U 50 .22UF +20% 0.85 490-1847-1-ND 2.38 14.04 40.50 | 490-1847-2-ND 4,000 38.88/M GRM319E41H224MA01D 
U2J 630 1500pF +5% 1.0 490-4297-1-ND 10.38 61.36 177.00 | 490-4297-2-ND 4,000 170.00/M GRM32A7U2J152JW31D 
2200pF 45% 1.0 490-4298-1-ND 10.38 61.36 177.00 _| 490-4298-2-ND 4,000 170.00/M GRM32A7U2J222JW31D 
6800pF +10% 1.5 490-3499-1-ND 10.73 63.38 182.81 | 490-3499-2-ND 2,000 176.00/M GRM32QR73A682KW01L 
4,000 10000pF +10% 1.5 490-3500-1-ND 11.36 67.15 193.69 | 490-3500-2-ND 2,000 186.00/M GRM32QR73A103KW01L 
, 15000pF +10% 2.0 490-3501-1-ND 12.80 75.66 218.25 | 490-3501-2-ND 1,000 210.00 GRM32DR73A153KWO1L 
22000pF +10% 2.0 490-3502-1-ND 13.09 77.35 223.13 | 490-3502-2-ND 1,000 214.00 GRM32DR73A223KWO1L 
22000pF +10% 1.5 490-3514-1-ND 8.42 49.73 143.44 | 490-3514-2-ND 2,000 138.00/M GRM32QR72J223KW01L 
630 33000pF +10% 2.0 490-3515-1-ND 9.61 56.81 163.88 | 490-3515-2-ND 1,000 157.00 GRM32DR72J333KW01L 
47000pF +10% 2.0 490-3516-1-ND 12.33 72.87 210.19 | 490-3516-2-ND 1,000 202.00 GRM32DR72J473KW01L 
68000pF +10% 1.5 490-3539-1-ND 7.57 44.72 129.00 | 490-3539-2-ND 2,000 124.00/M GRM32QR72E683KW01L 
250 AF +10% 2.0 490-3541-1-ND 7.63 45.11 130.13 | 490-3541-2-ND 1,000 125.00 GRM32DR72E104KWO1L 
-22UF +10% 2.0 490-3545-1-ND 6.79 40.11 115.69 | 490-3545-2-ND 1,000 111.00 GRM32DR72E224KWO1L 
56000pF +10% 1.35 490-1848-1-ND 7.91 46.74 134.81 | 490-1848-2-ND 2,000 129.42/M GRM32NR72A563KA01L 
68000pF +10% 1.35 490-1850-1-ND 8.28 48.95 141.19 | 490-1850-2-ND 2,000 135.54/M GRM32NR72A683KA01L 
68000pF +20% 1.35 490-1849-1-ND 7.95 47.00 135.56 | 490-1849-2-ND 2,000 130.14/M GRM32NR72A683MA01L. 
82000pF +10% 1.35 490-1851-1-ND 8.17 48.30 139.31 | 490-1851-2-ND 2,000 133.74/M GRM32NR72A823KA01L 
AF +10% 1.35 490-1853-1-ND 8.45 49.92 144.00 | 490-1853-2-ND 2,000 138.24/M GRM32NR72A104KA01L 
100 YF +20% 1.35 490-1852-1-ND 8.45 49.92 144.00 | 490-1852-2-ND 2,000 138.24/M GRM32NR72A104MA01L. 
-68uF +10% 1.6 490-1854-1-ND 12.25 72.41 208.88 | 490-1854-2-ND 2,000 200.52/M GRM32CR72A684KA01L 
-68uF +20% 1.6 490-1855-1-ND 12.25 72.41 208.88 | 490-1855-2-ND 2,000 200.52/M GRM32CR72A684MA01L. 
1210 1.0uF +10% 2.5 490-1857-1-ND 13.11 77.48 223.50 | 490-1857-2-ND 1,000 214.56 GRM32ER72A105KA01L 
X7R 1.0UF +20% 2.5 490-1856-1-ND 13.11 77.48 223.50 | 490-1856-2-ND 1,000 214.56 GRM32ER72A105MA01L 
2.2uF +10% 2.5 490-3385-1-ND 29.27 172.97 498.94 | 490-3385-2-ND 1,000 478.98 GRM32ER72A225KA35L 
-56UF +10% 1.35 490-1858-1-ND 7.92 46.80 135.00 | 490-1858-2-ND 2,000 129.60/M GRM32NR71H564KA01L 
-68uF 410% 1.35 490-1860-1-ND 8.33 49.21 141.94 | 490-1860-2-ND 2,000 136.26/M GRM32NR71H684KA01L 
-68F +20% 1.35 490-1859-1-ND 8.33 49.21 141.94 | 490-1859-2-ND 2,000 136.26/M GRM32NR71H684MA01L 
50 -82UF +10% 1.8 490-1861-1-ND 9.00 53.17 153.38 | 490-1861-2-ND 1,000 147.24 GRM32RR71H824KA01L 
1.0uF +10% 1.8 490-1863-1-ND 6.59 38.94 112.31 | 490-1863-2-ND 1,000 107.82 GRM32RR71H105KA01L 
1.0uF +20% 1.8 490-1862-1-ND 6.59 38.94 112.31 | 490-1862-2-ND 1,000 107.82 GRM32RR71H105MA01L 
3.3pF +10% 2.0 490-3386-1-ND 19.90 117.59 339.19 | 490-3386-2-ND 1,000 325.62 GRM32DR71H335KA88L 
4.7UF +10% 2.5 490-1864-1-ND 21.98 129.87 374.63 | 490-1864-2-ND 1,000 359.64 GRM32ER71H475KA88L 
2.2UF +10% 1.8 490-1865-1-ND 9.41 55.58 160.31 | 490-1865-2-ND 1,000 153.90 GRM32RR71E225KCO1L 
25 2.2uF +20% 1.8 490-1866-1-ND 8.36 49.40 142.50 | 490-1866-2-ND 1,000 136.80 GRM32RR71E225MCO01L 
10yF +10% 2.0 490-1867-1-ND 17.72 104.72 302.06 | 490-1867-2-ND 1,000 289.98 GRM32DR71E106KA12L 
3.3pF +10% 1.35 490-1871-1-ND 12.30 72.67 209.63 | 490-1871-2-ND 2,000 201.24/M GRM32NR71C335KC01L 
3.3uF +20% 1.35 490-1870-1-ND 12.30 72.67 209.63 | 490-1870-2-ND 2,000 201.24/M GRM32NR71C335MA01L 
10yF 410% 2.0 490-1875-1-ND 16.41 96.98 279.75 | 490-1875-2-ND 1,000 268.56 GRM32DR71C106KA01L 
16 10pF +20% 2.0 490-1874-1-ND 16.41 96.98 279.75 | 490-1874-2-ND 1,000 268.56 GRM32DR71C106MA01L 
2.2UF +10% 1.15 490-1869-1-ND 10.40 61.43 177.19 | 490-1869-2-ND 3,000 170.10/M GRM32MR71C225KCO1L 
2.2UF +20% 1.15 490-1868-1-ND 9.25 54.67 157.69 | 490-1868-2-ND 3,000 151.38/M GRM32MR71C225MCO1L 
4.7uF +10% 1.8 490-1872-1-ND 11.95 70.59 203.63 | 490-1872-2-ND 1,000 195.48 GRM32RR71C475KCO1L 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors (con: 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code Type DC Capacitance | Tolerance mm Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricin: Part No. 
yl ly: ig 
4.7uF +20% 1.8 490-1873-1-ND 11.95 70.59 203.63 | 490-1873-2-ND 1,000 195.48 GRM32RR71C475MCO1L 
X7R 16 22uF +10% 2.5 490-4524-1-ND 25.39 150.02 432.75 | 490-4524-2-ND 1,000 415.44 GRM32ER71C226KE18L 
22uF +20% 2.5 490-4740-1-ND 24.50 144.76 417.56 | 490-4740-2-ND 1,000 401.00 GRM32ER71C226ME18L 
10 22uF +10% 2.5 490-1876-1-ND 26.52 156.72 452.06 | 490-1876-2-ND 1,000 433.98 GRM32ER71A226KE20L 
4.7UF +10% 1.8 490-1877-1-ND 12.61 74.49 214.88 | 490-1877-2-ND 1,000 206.28 GRM32RR61E475KC31L 
25 10yF +10% 2.0 490-1878-1-ND 17.72 104.72 302.06 | 490-1878-2-ND 1,000 289.98 GRM32DR61E106KA12L 
22uF +10% 2.5 490-3889-1-ND 31.77 187.72 541.50 | 490-3889-2-ND 1,000 520.00 GRM32ER61E226KE15L 
4.7uF +10% 1.8 490-1879-1-ND 11.47 67.80 195.56 | 490-1879-2-ND 1,000 187.74 GRM32RR61C475KCO1L 
10yuF +10% 2.0 490-1880-1-ND 15.60 92.17 265.88 | 490-1880-2-ND 1,000 255.24 GRM32DR61C106KA01L 
16 22uF +10% 2.5 490-1882-1-ND 28.08 165.95 478.69 | 490-1882-2-ND 1,000 459.54 GRM32ER61C226KE20L 
22uF +20% 2.5 490-1881-1-ND 28.08 165.95 478.69 | 490-1881-2-ND 1,000 459.54 GRM32ER61C226ME20L 
47uF +20% 2:5) 490-3888-1-ND 31.60 186.75 538.69 | 490-3888-2-ND 1,000 517.00 GRM32ER61C476ME15L 
X5R 10uF +10% 2.5 490-1883-1-ND 14.81 87.49 252.38 | 490-1883-2-ND 1,000 242.28 GRM32ER61A106KCO1L 
10 10uF +20% 25 490-1884-1-ND 14.81 87.49 252.38 | 490-1884-2-ND 1,000 242.28 GRM32ER61A106MCO1L 
22uF +10% 2.5 490-3388-1-ND 26.81 158.41 456.94 | 490-3388-2-ND 1,000 438.66 GRM32ER61A226KE20L 
47uF +10% 2.5 490-3887-1-ND 31.60 186.75 517.00 | 490-3887-2-ND 1,000 517.00 GRM32ER61A476KE20L 
1210 22uF +10% 2.0 490-1886-1-ND 27.96 165.23 476.63 | 490-1886-2-ND 1,000 457.56 GRM32DR60J226KA01L 
22uF +20% 2.0 490-1885-1-ND 27.96 165.23 476.63 | 490-1885-2-ND 1,000 457.56 GRM32DR60J226MA01L 
6.3 33yF +20% 2.0 490-3389-1-ND 27.89 164.78 475.31 | 490-3389-2-ND 1,000 456.30 GRM32DR60J336ME19L. 
47uF +20% 2.5 490-1887-1-ND 35.08 207.29 597.94 | 490-1887-2-ND 1,000 574.02 GRM32ER60J476ME20L 
100uF +20% 25: 490-3390-1-ND 74.28 438.95 1266.19 | 490-3390-2-ND 1,000 1215.54 GRM32ER60J107ME20L 
100 AF +80, -20% 1.35 490-1888-1-ND 6.13 36.21 104.44 | 490-1888-2-ND 2,000 100.26/M GRM32NF52A104ZA01L 
-68pUF +80, -20% 1.35 490-1889-1-ND 7.87 46.48 134.06 | 490-1889-2-ND 2,000 128.70/M GRM32NF51H684ZA01L 
50 1.0UF +80, -20% 1.8 490-1890-1-ND 5.70 33.67 97.13 | 490-1890-2-ND 1,000 93.24 GRM32RF51H105ZA01L 
10yF +80, -20% 2.0 490-1891-1-ND 11.24 66.43 191.63 | 490-1891-2-ND 1,000 183.96 GRM32DF51H106ZA01L 
25 4.7uF +80, -20% 0.85 490-1892-1-ND 7.07 41.80 120.56 | 490-1892-2-ND 4,000 115.74/M GRM329F51E475ZA01D 
Y5V 10yF +80, -20% 1.35 490-1893-1-ND 9.65 57.01 164.44 | 490-1893-2-ND 2,000 157.86/M GRM32NF51E106ZA01L 
16 10uF +80, -20% 1.35 490-1894-1-ND 9.48 56.03 161.63 | 490-1894-2-ND 2,000 155.16/M GRM32NF51C106ZA01L 
22uF +80, -20% 1.6 490-3392-1-ND 13.10 77.42 223.31 | 490-3392-2-ND 2,000 96.00/M GRM32CF51C226ZA12L 
40 10yNF +80, -20% 0.85 490-3393-1-ND 7.95 47.00 135.56 | 490-3393-2-ND 4,000 130.14/M GRM329F51A106ZA01D 
22uF +80, -20% 1.6 490-1895-1-ND 12.39 73.19 211.13 | 490-1895-2-ND 2,000 117.15/M GRM32CF51A226ZA01L 
6.3 100uF +80, -20% 2.5 490-3394-1-ND 46.48 274.63 792.19 | 490-3394-2-ND 1,000 760.50 GRM32EF50J107ZE20L 
Z5U 50 1.0UF +20% 1.8 490-1896-1-ND 5.90 34.84 100.50 | 490-1896-2-ND 1,000 96.48 GRM32RE41H105MA01L 
56pF +5% 1.0 490-4306-1-ND 10.03 59.28 171.00 | 490-4306-2-ND 3,000 164.00/M GRM42A7U3F560JW31L. 
1808 U2J 3,150 68pF +5% 1.0 490-4307-1-ND 10.03 59.28 171.00 | 490-4307-2-ND 3,000 164.00/M GRM42A7U3F680JW31L 
82pF +5% 1.0 490-4308-1-ND 10.03 59.28 171.00 | 490-4308-2-ND 3,000 164.00/M GRM42A7U3F820JW31L 
100pF +5% 1.0 490-4309-1-ND 10.03 59.28 171.00 | 490-4309-2-ND 3,000 164.00/M GRM42A7U3F101JW31L 
CoG 9100pF +5% 1.8 490-1897-1-ND 49.30 291.33 840.38 | 490-1897-2-ND 1,000 806.76 GRM43R5C1H912JD01L 
(NPO) 50 11000pF +5% 1.8 490-1898-1-ND 59.37 350.81 1011.94 | 490-1898-2-ND 1,000 971.46 GRM43R5C1H113JD01L 
13000pF +5% 1.8 490-1899-1-ND 70.75 418.08 1206.00 | 490-1899-2-ND 1,000 1157.76 GRM43R5C1H133JD01L 
1,000 33000pF +10% 2.0 490-3503-1-ND 22.11 130.65 376.88 | 490-3503-2-ND 1,000 362.00 GRM43DR73A333KWO1L 
2 47000pF +10% 2.0 490-3504-1-ND 23.20 137.09 395.44 | 490-3504-2-ND 1,000 380.00 GRM43DR73A473KWO1L 
630 68000pF +10% 1.5 490-3517-1-ND 16.92 99.97 288.38 | 490-3517-2-ND 1,000 277.00 GRM43QR72J683KWO1L 
AF +10% 2.0 490-3518-1-ND 16.92 99.97 288.38 | 490-3518-2-ND 1,000 277.00 GRM43DR72J104KWO1L 
15pF +10% pS; 490-3543-1-ND 17.07 100.88 291.00 | 490-3543-2-ND 1,000 279.00 GRM43QR72E154KWO1L 
250 .22UF +10% 2.0 490-3544-1-ND 12.53 74.04 213.56 | 490-3544-2-ND 1,000 205.00 GRM43DR72E224KWO1L 
-33uF +10% 2.0 490-3547-1-ND 13.77 81.38 234.75 | 490-3547-2-ND 1,000 225.00 GRM43DR72E334KWO1L 
ATF +10% 2.0 490-3549-1-ND 18.66 110.24 318.00 | 490-3549-2-ND 1,000 305.00 GRM43DR72E474KWO1L 
12UF +10% 1.8 490-1900-1-ND 11.53 68.12 196.50 | 490-1900-2-ND 1,000 188.64 GRM43RR72A124KA01L 
-15pF +10% 1.8 490-1901-1-ND 12.21 72.15 208.13 | 490-1901-2-ND 1,000 199.80 GRM43RR72A154KA01L. 
-18pF +10% 1.8 490-1902-1-ND 15.75 93.08 268.50 | 490-1902-2-ND 1,000 257.76 GRM43RR72A184KA01L 
.22UF +10% 1.8 490-1903-1-ND 17.07 100.88 291.00 | 490-1903-2-ND 1,000 279.36 GRM43RR72A224KA01L 
X7R 100 -22UF +20% 1.8 490-1904-1-ND 17.07 100.88 291.00 | 490-1904-2-ND 1,000 279.36 GRM43RR72A224MA01L 
A7UF +10% 2.0 490-1905-1-ND 30.49 180.18 519.75 | 490-1905-2-ND 1,000 498.96 GRM43DR72A474KA01L 
1.5pF +10% 2.0 490-1906-1-ND 32.97 194.81 561.94 | 490-1906-2-ND 1,000 539.46 GRM43DR72A155KA01L. 
1812 1.5uF +20% 2.0 490-1907-1-ND 32.97 194.81 561.94 | 490-1907-2-ND 1,000 539.46 GRM43DR72A155MA01L 
2.2UF +10% 2.5 490-1908-1-ND 35.44 209.43 — | 490-1908-2-ND 500 289.98 GRM43ER72A225KA01L 
2.2uF +20% 2.5 490-1909-1-ND 35.44 209.43 —_ | 490-1909-2-ND 500 289.98 GRM43ER72A225MA01L. 
1.5yuF +10% 2.0 490-1910-1-ND 26.84 158.60 457.50 | 490-1910-2-ND 1,000 439.20 GRM43DR71H155KA01L 
50 1.5pF +20% 2.0 490-1911-1-ND 26.84 158.60 457.50 | 490-1911-2-ND 1,000 439.20 GRM43DR71H155MA01L 
2.2UF +10% 2.5 490-1912-1-ND 28.59 168.94 — | 490-1912-2-ND 500 233.91 GRM43ER71H225KA01L 
2.2uF +20% 2.5 490-1913-1-ND 28.59 168.94 —_ | 490-1913-2-ND 500 233.91 GRM43ER71H225MA01L 
25 4.7uF +10% 2.5 490-1914-1-ND 27.57 162.89 — | 490-1914-2-ND 500 225.54 GRM43ER71E475KA01L 
4.7uF +20% 2.5 490-1915-1-ND 27.57 162.89 —_ | 490-1915-2-ND 500 225.54 GRM43ER71E475MA01L 
10 22uF +10% 2.5 490-1916-1-ND 32.82 193.96 —_ | 490-1916-2-ND 500 268.56 GRM43ER71A226KE01L 
16 22uF +10% 2.5 490-1917-1-ND 27.50 162.53 —_ | 490-1917-2-ND 500 225.04 GRM43ER61C226KE01L 
10 47uF +10% 25: 490-1918-1-ND 51.79 306.02 —_ | 490-1918-2-ND 500 423.72 GRM43ER61A476KE19L 
33yF +10% 2.0 490-1919-1-ND 47.11 278.40 803.06 | 490-1919-2-ND 1,000 770.94 GRM43DR60J336KE01L 
X5R 33yF +20% 2.0 490-1920-1-ND 47.11 278.40 803.06 | 490-1920-2-ND 1,000 770.94 GRM43DR60J336ME01L 
6.3 47uF +10% 2.5 490-1921-1-ND 51.79 306.02 — | 490-1921-2-ND 500 423.72 GRM43ER60J476KE01L 
47uF +20% 25 490-1922-1-ND 51.79 306.02 — | 490-1922-2-ND 500 423.72 GRM43ER60J476ME01L 
100uF +20% 2.8 490-1923-1-ND 85.04 502.52 —_ | 490-1923-2-ND 500 695.79 GRM43SR60J107ME20L 
YsV 100 -15pF +80, -20% 1.8 490-1924-1-ND 13.10 7742 223.31 | 490-1924-2-ND 1,000 214.38 GRM43RF52A154ZA01L 
50 1.5uF +80, -20% 1.8 490-1925-1-ND 61.27 362.05 1044.38 | 490-1925-2-ND 1,000 1002.60 GRM43RF51H155ZD01L 
16000pF 45% 1.35 490-1926-1-ND 77.02 455.13 1312.88 | 490-1926-2-ND 1,000 1260.36 GRM55N5C1H163JD01L 
20000pF 45% 1.8 490-1927-1-ND 95.99 567.19 1636.13 | 490-1927-2-ND 1,000 1570.68 GRM55R5C1H203JD01L 
CoG 50 24000pF +5% 1.8 490-1928-1-ND 112.18 662.87 1912.13 | 490-1928-2-ND 1,000 1835.64 GRM55R5C1H243JD01L 
(NPO) 30000pF +5% 1.8 490-1929-1-ND 123.99 732.68 2113.50 | 490-1929-2-ND 1,000 2028.96 GRM55R5C1H303JD01L 
36000pF 45% 1.8 490-1930-1-ND 136.39 805.94 2324.81 | 490-1930-2-ND 1,000 2231.82 GRM55R5C1H363JD01L 
43000pF +5% 1.8 490-1931-1-ND 140.38 829.53 2392.88 | 490-1931-2-ND 1,000 2297.16 GRM55R5C1H433JD01L 
1,000 0.1pF +10% 2.0 490-3505-1-ND 51.11 301.99 871.13 | 490-3505-2-ND 1,000 836.00 GRM55DR73A104KWO1L 
630 -5uF +10% 2.0 490-3519-1-ND 32.71 193.31 557.63 | 490-3519-2-ND 1,000 535.00 GRM55DR72J154KWO1L 
-22UF +10% 2.0 490-3520-1-ND 35.12 207.55 598.69 | 490-3520-2-ND 1,000 575.00 GRM55DR72J224KWO01L 
-33F +10% 2.0 490-3546-1-ND 33.26 196.56 567.00 | 490-3546-2-ND 1,000 544.00 GRM55DR72E334KWO1L 
250 TUF +10% 2.0 490-3548-1-ND 32.92 194.55 561.19 | 490-3548-2-ND 1,000 554.00 GRM55DR72E474KWO1L 
1.0uF +10% 2.0 490-3550-1-ND 32.92 194.55 561.19 | 490-3550-2-ND 1,000 539.00 GRM55DR72E105KWO1L 
1.0UF +10% 2.0 490-1932-1-ND 42.15 249.08 718.50 | 490-1932-2-ND 1,000 689.76 GRM55DR72A105KA01L 
100 1.0UF +20% 2.0 490-1933-1-ND 42.15 249.08 718.50 | 490-1933-2-ND 1,000 689.76 GRM55DR72A105MA01L 
4.7uF +10% 2.5 490-1934-1-ND 74.54 440.44 —__| 490-1934-2-ND 500 609.84 GRM55ER72A475KA01L 
22920 1.0UF +10% 1.8 490-1936-1-ND 46.24 273.26 788.25 | 490-1936-2-ND 1,000 756.72 GRM55RR71H105KA01L 
X7R 1.0UF +20% 1.8 490-1935-1-ND 46.24 273.26 788.25 | 490-1935-2-ND 1,000 756.72 GRM55RR71H105MA01L 
1.5yuF +10% 1.8 490-1938-1-ND 59.66 352.56 1017.00 | 490-1938-2-ND 1,000 976.32 GRM55RR71H155KA01L 
50 1.5yF +20% 1.8 490-1937-1-ND 59.66 352.56 1017.00 | 490-1937-2-ND 1,000 976.32 GRM55RR71H155MA01L 
3.3yF +10% 2.0 490-1939-1-ND 59.66 352.56 1017.00 _| 490-1939-2-ND 1,000 976.32 GRM55DR71H335KA01L 
3.3yF +20% 2.0 490-1940-1-ND 59.66 352.56 1017.00 | 490-1940-2-ND 1,000 976.32 GRM55DR71H335MA01L 
4.7uF +10% 25 490-1941-1-ND 56.60 334.43 — | 490-1941-2-ND 500 463.05 GRM55ER71H475KA01L. 
4.7uF +20% 25 490-1942-1-ND 57.76 341.32 —__| 490-1942-2-ND 500 472.59 GRM55ER71H475MA01L 
10yuF +10% 2.0 490-1943-1-ND 107.80 637.00 1837.50 | 490-1943-2-ND 1,000 1764.00 GRM55DR71E106KA01L 
25 10uF +20% 2.0 490-1944-1-ND 107.80 637.00 1837.50 | 490-1944-2-ND 1,000 1764.00 GRM55DR71E106MA01L 
15yF +10% 2.5 490-1945-1-ND 53.82 318.05 — | 490-1945-2-ND 500 440.37 GRM55ER71E156KA01L 
15yF +20% 2.5 490-1946-1-ND 53.82 318.05 —_ | 490-1946-2-ND 500 440.37 GRM55ER71E156MA01L 
X5R 6.3 100uF +10% 3.2 490-1947-1-ND 133.00 785.92 —_ | 490-1947-2-ND 300 652.91 GRM55FR60J107KA01L 
100 ATF +80, -20% 1.8 490-1948-1-ND 35.30 208.59 601.69 | 490-1948-2-ND 1,000 577.62 GRM55RF52A474ZA01L 
Ysv -68yF +80, -20% 1.8 490-1949-1-ND 67.40 398.26 1148.81 | 490-1949-2-ND 1,000 1102.86 GRM55RF52A684ZD01L 
50 3.3yF +80, -20% 1.8 490-1950-1-ND 102.70 606.84 1750.50 | 490-1950-2-ND 1,000 1680.48 GRM55RF51H335ZD01L 
4.7uF +80, -20% 1.8 490-1951-1-ND 125.57 741.98 2140.31 | 490-1951-2-ND 1,000 2054.70 GRM55RF51H475ZD01L 
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General Applications: 
* High speed micro processor 
¢ High frequency digital equipment 


Monolithic Ceramic Chip Capacitors 
Low ESL and Low Profile 


LLA Series: 
Features: « Low ESL (80-120pH), suitable to decoupling 
capacitor for 1GHz clock speed IC * Small, large cap 


Sanovator tn Electronics 


LLL Series: 
Features: * Low ESL (150-250pH), good for noise 
reduction for high frequency * Small, high cap 


LLM Series: 
Features: * Low ESL (35-45pH), suitable to decoupling 
capacitor for 2GHz clock speed IC * Small, large cap 


123 4 123 4 
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rN 7 
87 65 9 8 7 6 
Size WV Dimensions (mm) | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Murata 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance; L WwW a Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
LLL Series — Reversed Geometry 
0204 X6S 6.3 pF +20% 1.0 0.5 | 0.3 | 490-4310-1-ND 2.57 15.21 43.88 | 490-4310-2-ND. 10,000 33.35/M | LLL153C80J104ME01E 
X7R 10 pF +20% 1.6 0.8 | 0.6 | 490-4321-1-ND 3.59 21.19 61.13 | 490-4321-2-ND. 4,000 59.00/M | LLL185R71A104MA01L 
0306 25 10000pF +20% 1.6 0.8 | 0.6 | 490-4315-1-ND 4.31 25.48 73.50 | 490-4315-2-ND. 4,000 71.00/M | LLL185R71E103MA01L 
X7S 4 1pF +20% 1.6 0.8 | 0.6 | 490-4327-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 490-4327-2-ND 4,000 63.00/M | LLL185C70G105ME01L 
0508 X7R 6.3 1pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.85 | 490-4354-1-ND 3.58 21.13 60.94 | 490-4354-2-ND. 3,000 59.00/M | LLL219R70J105MA01L 
0612 X7R 16 -33UF +20% 3.2 1.6 | 0.5 | 490-4402-1-ND 4.99 29.51 85.13 | 490-4402-2-ND. 4,000 81.72/M | LLL315R71C334MA11L 
X7S 4 10yF +20% 1.6 3.2 | 1.25 | 490-4393-1-ND 10.95 64.68 186.56 | 490-4393-2-ND 2,000 179.10/M | LLL31BC70G106MA01L 
LLA Series — Eight Terminals 
0805 X7S 4 2.2uF +20% 2.0 | 1.25 | 0.85 | 490-4422-1-ND 7.57 44.72 129.00 | 490-4422-2-ND 3,000 124.00/M | LLA219C70G225MA01L 
LLM Series — Ten Terminals 
0805 x7S 4 1pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4482-1-ND 9.77 57.72 166.50 | 490-4482-2-ND 4,000 159.84/M | LLM215C70G105MA11L 
4 2.2uF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4484-1-ND 11.32 66.89 192.94 | 490-4484-2-ND 4,000 185.22/M | LLM215C70G225ME11L 
Monolithic Ceramic Chip Capacitors Safety Standard 6a 
General Features: * New monolithic structure for use on thinner type equipment. Applications: * For th L—— pa las 
small, high capacitance capable of operating at high use on line filters and couplings for DAA modems 
voltage levels. * 125°C guaranteed * Only for reflow without transformers Line filters for information 
soldering equipment us 
GB Series: Features: * Chip monolithic ceramic GF Series: Features: ¢ Available for equipment Standard Recognition 
capacitor (certified as conforming to safety standards) based on IEC/EN60950 and UL1950. The GA352/355 Switching | Communication 
for AC lines. * Compared to lead type capacitors, 'yPeS are available for equipment based on IEC/ Size Standard Status of Power | Network Devices 
this new capacitor is greatly downsized and low- EN60065, UL1492, and UL6500 * The low-profile Seri iti i 
| e : type (thickness: 1.5mm max.) is available for use on eries Code Safety Standard No. Recognition | Supplies | such as a Modem 
profiled to 1/10 or less in volume, and 1/4 or less in 4 ‘ naaeeh 
height. Applications: « Ideal for use as X capacitor oe type Sap ne gp aerontnand For cad on GB 2220 VDE, SEV, SEMKO| EN132400 © © © 
for varlous switching power supplies transformers, «Use of line fters for intosmetion _—o>— veowiei2 | SEMKO___ | enia2400 | @ = 2 
— 7 F Fi 7 é 1808 SEMKO EN132400 © = © 
GD Series: Features: * Available for equipment equipment * Use as Y capacitor or X capacitor for GF 2211/2220 UL UL1414 © © © 
based on IEC/EN60950 and UL1950 +The low- various switching power supplies (GA352/355 types 2241/2220 SEMKO EN132400 © © © 
profile type (thickness: 1.5mm max.) is available for only) 
Size WV Dimensions (mm) | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Murata 
Code | Type AC |Capacitance | Tolerance; L WwW i Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
GB Series — Class X2 
10000pF +10% 5.7 5.0 | 2.0 | 490-4235-1-ND 18.09 144.69 542.59 | 490-4235-2-ND 1,000 868.14 | GA355DR7GB103KY02L 
2220 X7R 250 15000pF +10% 5.7 5.0 | 2.0 | 490-4236-1-ND 20.24 161.91 607.16 | 490-4236-2-ND 1,000 971.46 | GA355DR7GB153KY02L 
22000pF +10% 5.7 5.0 | 2.0 | 490-4237-1-ND 23.72 189.72 711.45 | 490-4237-2-ND 1,000 1122.12 | GA355DR7GB223KY02L 
33000pF 410% 5.7 5.0 | 2.7 | 490-4238-1-ND 28.11 224.88 — | 490-4238-2-ND 500 674.64 | GA355XR7GB333KY06L 
GD Series — Class Y3 
100pF +10% 4.5 2.0 1.5 | 490-3483-1-ND 11.65 68.84 198.56 | 490-3483-2-ND 2,000 191.00/M | GA342QR7GD101KWO1L 
150pF +10% 45 2.0 1.5 | 490-3484-1-ND 11.65 68.84 198.56 | 490-3484-2-ND 2,000 191.00/M | GA342QR7GD151KWO1L 
220pF +10% 4.5 2.0 1.5 | 490-3485-1-ND 11.65 68.84 198.56 | 490-3485-2-ND 2,000 191.00/M | GA342QR7GD221KWO1L 
1808 X7R 250 330pF 410% 45 2.0 1.5 | 490-3486-1-ND 11.65 68.84 198.56 | 490-3486-2-ND 2,000 191.00/M | GA342QR7GD331KWO1L 
470pF +10% 4.5 2.0 1.5 | 490-3487-1-ND 11.65 68.84 198.56 | 490-3487-2-ND 2,000 191.00/M | GA342QR7GD471KWO1L 
680pF +10% 4.5 2.0 1.5 | 490-3488-1-ND 12.20 72.09 207.94 | 490-3488-2-ND 2,000 200.00/M | GA342QR7GD681KWO1L 
1000pF +10% 45 2.0 1.5 | 490-3489-1-ND 12.20 72.09 207.94 | 490-3489-2-ND 2,000 200.00/M | GA342QR7GD102KWO1L 
1500pF +10% 4.5 2.0 1.5 | 490-3490-1-ND 12.20 72.09 207.94 | 490-3490-2-ND 2,000 200.00/M | GA342QR7GD152KWO1L 
1800pF +10% 4.5 3.2 1.5 | 490-3491-1-ND 15.83 93.54 269.81 | 490-3491-2-ND 1,000 259.00 | GA343QR7GD182KWO1L 
1812 X7R 250 2200pF +10% 4.5 3.2 1.5 | 490-3492-1-ND 15.83 93.54 269.81 | 490-3492-2-ND 1,000 259.00 | GA343QR7GD222KWO1L 
4700pF +10% 4.5 3.2 | 2.0 | 490-3493-1-ND 15.83 93.54 269.81 | 490-3493-2-ND 1,000 259.00 | GA343DR7GD472KW01L 
GF Series — Class Y2 
10pF 45% 4.5 2.0 | 2.0 | 490-3459-1-ND 17.09 101.01 291.38 | 490-3459-2-ND 2,000 280.00/M | GA342D1XGF100JY02L 
12pF +5% 4.5 2.0 | 2.0 | 490-3460-1-ND 17.09 101.01 291.38 | 490-3460-2-ND 2,000 280.00/M | GA342D1XGF120JY02L 
15pF 45% 4.5 2.0 | 2.0 | 490-3461-1-ND 17.09 101.01 291.38 | 490-3461-2-ND 2,000 280.00/M | GA342D1XGF150JY02L 
18pF +5% 4.5 2.0 | 2.0 | 490-3462-1-ND 17.09 101.01 291.38 | 490-3462-2-ND 2,000 280.00/M | GA342D1XGF180JY02L 
22pF 45% 4.5 2.0 | 2.0 | 490-3463-1-ND 17.09 101.01 291.38 | 490-3463-2-ND 2,000 280.00/M | GA342D1XGF220JY02L 
SL 250 27pF 45% 4.5 2.0 | 2.0 | 490-3464-1-ND 17.09 101.01 291.38 | 490-3464-2-ND 2,000 280.00/M | GA342D1XGF270JY02L 
(JIS) 33pF +5% 45 2.0 | 2.0 | 490-3465-1-ND 17.09 101.01 291.38 | 490-3465-2-ND 2,000 280.00/M | GA342D1XGF330JY02L 
1808 39pF +5% 4.5 2.0 | 2.0 | 490-3466-1-ND 17.09 101.01 291.38 | 490-3466-2-ND 2,000 280.00/M | GA342D1XGF390JY02L 
47pF +5% 45 2.0 | 2.0 | 490-3467-1-ND 17.09 101.01 291.38 | 490-3467-2-ND 2,000 280.00/M | GA342D1XGF470JY02L 
56pF 45% 4.5 2.0 | 2.0 | 490-3468-1-ND 17.09 101.01 291.38 | 490-3468-2-ND 2,000 280.00/M | GA342D1XGF560JY02L 
68pF 45% 45 2.0 | 2.0 | 490-3469-1-ND 17.09 101.01 291.38 | 490-3469-2-ND 2,000 280.00/M | GA342D1XGF680JY02L 
82pF +5% 4.5 2.0 | 2.0 | 490-3470-1-ND 17.09 101.01 291.38 | 490-3470-2-ND 2,000 280.00/M | GA342D1XGF820JY02L 
100pF +10% 4.5 2.0 1.5 | 490-3471-1-ND 16.18 95.62 275.81 | 490-3471-2-ND 2,000 265.00/M | GA342QR7GF101KWO1L 
X7R 250 150pF 410% 45 2.0 1.5 | 490-3472-1-ND 16.18 95.62 275.81 | 490-3472-2-ND 2,000 265.00/M | GA342QR7GF151KWO1L 
220pF +10% 4.5 2.0 | 2.0 | 490-3473-1-ND 12.88 76.12 219.56 | 490-3473-2-ND 2,000 211.00/M | GA342DR7GF221KW02L 
330pF +10% 45 2.0 | 2.0 | 490-3474-1-ND 14.05 83.01 239.44 | 490-3474-2-ND 2,000 207.00/M | GA342DR7GF331KW02L 
470pF 410% 5.7 2.8 1.5 | 490-3475-1-ND 20.23 119.54 344.81 | 490-3475-2-ND 1,000 331.00 | GA352QR7GF471KWO01L 
2011 X7R 250 680pF +10% 5.7 2.8 1.5 | 490-3476-1-ND 20.23 119.54 344.81 | 490-3476-2-ND 1,000 331.00 | GA352QR7GF681KW01L 
1000pF +10% 5.7 2.8 1.5 | 490-3477-1-ND 20.23 119.54 344.81 | 490-3477-2-ND 1,000 331.00 | GA352QR7GF102KWO1L 
1500pF +10% 5.7 2.8 1.5 | 490-3478-1-ND 20.23 119.54 344.81 | 490-3478-2-ND 1,000 331.00 | GA352QR7GF152KWO01L 
1800pF +10% 5.7 5.0 1.5 | 490-3479-1-ND 25.87 152.88 441.00 | 490-3479-2-ND 1,000 423.00 | GA355QR7GF182KWO1L. 
2220 X7R 250 2200pF +10% 5.7 5.0 1.5 | 490-3480-1-ND 25.87 152.88 441.00 | 490-3480-2-ND 1,000 423.00 | GA355QR7GF222KW01L 
3300pF +10% 5.7 5.0 1.5 | 490-3481-1-ND 25.87 152.88 441.00 | 490-3481-2-ND 1,000 423.00 | GA355QR7GF332KW01L 
4700pF +10% 5.7 5.0 | 2.0 | 490-3482-1-ND 35.59 210.28 606.56 | 490-3482-2-ND 1,000 582.00 | GA355DR7GF472KWO1L 
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Monolithic Ceramic Chip Capacitors 


henorater in Hlectrnies High Frequency GQM Series 


Features: Dimensions e e 
* HiQ and low ESR at VHF, UHF, Microwave ; (mm) TE ail w 
¢ Feature improvement, low power consumption for mobile telecommunication. (Base station, terminal, etc.) Per L Ww I$ L —+ ams eal 
ode e 
Applications: oso3 | 16 [ 08 | 02~05 lu 
High Frequency circuit (Mobile telecommunication, etc.) 0805 2.0 | 1.25 | 0.2 ~0.7 
Size wv Dimension T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing | Murata 
Code Type Dc Capacitance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. 4,000 Part No. 
-5pF +25pF 0.8 490-3551-1-ND 11.19 66.11 190.69 490-3551-2-ND 183.00/M GQM1885C2AR50CB01D 
.75pF +25pF 0.8 490-3552-1-ND 11.19 66.11 190.69 490-3552-2-ND 183.00/M GQM1885C2AR75CB01D 
1.0pF +25pF 0.8 490-3553-1-ND 11.19 66.11 190.69 490-3553-2-ND 183.00/M GQM1885C2A1ROCB01D 
1.5pF +25pF 0.8 490-3554-1-ND 11.19 66.11 190.69 490-3554-2-ND 183.00/M GQM1885C2A1R5CB01D 
2.0pF +25pF 0.8 490-3555-1-ND 11.19 66.11 190.69 490-3555-2-ND 183.00/M GQM1885C2A2ROCB01D 
3.0pF +25pF 0.8 490-3556-1-ND 11.19 66.11 190.69 490-3556-2-ND 183.00/M GQM1885C2A3ROCB01D 
100 4.0pF +25pF 0.8 490-3557-1-ND 11.19 66.11 190.69 490-3557-2-ND 183.00/M GQM1885C2A4ROCB01D 
5.0pF +25pF 0.8 490-3558-1-ND 11.19 66.11 190.69 490-3558-2-ND 183.00/M GQM1885C2A5ROCB01D 
5.1pF +25pF 0.8 490-3559-1-ND 11.06 65.33 188.44 490-3559-2-ND 181.00/M GQM1885C2A5R1CB01D 
5.6pF +25pF 0.8 490-3560-1-ND 11.91 70.40 203.06 490-3560-2-ND 195.00/M GQM1885C2A5R6CB01D 
6.0pF +25pF 0.8 490-3561-1-ND 11.91 70.40 203.06 490-3561-2-ND 195.00/M GQM1885C2A6ROCB01D 
6.2pF +25pF 0.8 490-3562-1-ND 11.91 70.40 203.06 490-3562-2-ND 195.00/M GQM1885C2A6R2CB01D 
6.8pF +25pF 0.8 490-3563-1-ND 11.91 70.40 203.06 490-3563-2-ND 195.00/M GQM1885C2A6R8CB01D 
7.0pF +25pF 0.8 490-3564-1-ND 13.09 77.35 223.13 490-3564-2-ND 214.00/M GQM1885C1H7ROCB01D 
7.5pF +25pF 0.8 490-3565-1-ND 13.09 77.385 223.13 490-3565-2-ND 214.00/M GQM1885C1H7R5CB01D 
CoG 8.0pF +25pF 0.8 490-3566-1-ND 13.09 77.35 223.13 490-3566-2-ND 214.00/M GQM1885C1H8ROCB01D 
0603 (NPO) 8.2pF +25pF 0.8 490-3567-1-ND 13.09 77.35 223.13 490-3567-2-ND 214.00/M GQM1885C1H8R2CB01D 
9.0pF +25pF 0.8 490-3568-1-ND 13.09 77.35 223.13 490-3568-2-ND 214.00/M GQM1885C1H9ROCBO1D 
9.1pF +25pF 0.8 490-3569-1-ND 13.09 77.35 223.13 490-3569-2-ND 214.00/M GQM1885C1H9R1CB01D 
10pF +5% 0.8 490-3570-1-ND 12.13 71.70 206.81 490-3570-2-ND 199.00/M GQM1885C1H100JB01D 
12pF +5% 0.8 490-3571-1-ND 15.83 93.54 269.81 490-3571-2-ND 259.00/M GQM1885C1H120JB01D 
15pF 45% 0.8 490-3572-1-ND 15.83 93.54 269.81 490-3572-2-ND 259.00/M GQM1885C1H150JB01D 
50 18pF +5% 0.8 490-3573-1-ND 15.83 93.54 269.81 490-3573-2-ND 259.00/M GQM1885C1H180JB01D 
20pF +5% 0.8 490-3574-1-ND 15.96 94.32 272.06 490-3574-2-ND 261.00/M GQM1885C1H200JB01D 
22pF +5% 0.8 490-3575-1-ND 15.83 93.54 269.81 490-3575-2-ND 259.00/M GQM1885C1H220JB01D 
27pF +5% 0.8 490-3576-1-ND 16.97 100.30 289.31 490-3576-2-ND 278.00/M GQM1885C1H270JB01D 
33pF +5% 0.8 490-3577-1-ND 16.97 100.30 289.31 490-3577-2-ND 278.00/M GQM1885C1H330JB01D 
39pF +5% 0.8 490-3578-1-ND 16.97 100.30 289.31 490-3578-2-ND 278.00/M GQM1885C1H390JB01D 
47pF +5% 0.8 490-3579-1-ND 16.97 100.30 289.31 490-3579-2-ND 278.00/M GQM1885C1H470JB01D 
5S6pF +5% 0.8 490-3580-1-ND 16.97 100.30 289.31 490-3580-2-ND 278.00/M GQM1885C1H560JB01D 
68pF +5% 0.8 490-3581-1-ND 16.97 100.30 289.31 490-3581-2-ND 278.00/M GQM1885C1H680JB01D 
82pF +5% 0.8 490-3582-1-ND 16.97 100.30 289.31 490-3582-2-ND 278.00/M GQM1885C1H820JB01D 
100pF +5% 0.8 490-3583-1-ND 16.97 100.30 289.31 490-3583-2-ND 278.00/M GQM1885C1H101JB01D 
-5pF +25pF 0.85 490-3584-1-ND 14.41 85.15 245.63 490-3584-2-ND 236.00/M GQM2195C2AR50CB01D 
.75pF +25pF 0.85 490-3585-1-ND 14.41 85.15 245.63 490-3585-2-ND 236.00/M GQM2195C2AR75CB01D 
1.0pF +25pF 0.85 490-3586-1-ND 14.27 84.31 243.19 490-3586-2-ND 233.00/M GQM2195C2A1ROCB01D 
1.5pF +25pF 0.85 490-3587-1-ND 14.27 84.31 243.19 490-3587-2-ND 233.00/M GQM2195C2A1R5CB01D 
2.0pF +25pF 0.85 490-3588-1-ND 14.41 85.15 245.63 490-3588-2-ND 236.00/M GQM2195C2A2ROCB01D 
3.0pF +25pF 0.85 490-3589-1-ND 14.41 85.15 245.63 490-3589-2-ND 236.00/M GQM2195C2A3ROCB01D 
4.0pF +25pF 0.85 490-3590-1-ND 14.41 85.15 245.63 490-3590-2-ND 236.00/M GQM2195C2A4ROCB01D 
5.0pF +25pF 0.85 490-3591-1-ND 14.41 85.15 245.63 490-3591-2-ND 236.00/M GQM2195C2A5ROCB01D 
5.1pF +25pF 0.85 490-3592-1-ND 15.46 91.33 263.44 490-3592-2-ND 253.00/M GQM2195C2A5R1CB01D 
5.6pF +25pF 0.85 490-3593-1-ND 15.46 91.33 263.44 490-3593-2-ND 253.00/M GQM2195C2A5R6CB01D 
6.0pF +25pF 0.85 490-3594-1-ND 15.46 91.33 263.44 490-3594-2-ND 253.00/M GQM2195C2A6ROCB01D 
100 6.2pF +25pF 0.85 490-3595-1-ND 15.46 91.33 263.44 490-3595-2-ND 253.00/M GQM2195C2A6R2CB01D 
6.8pF +25pF 0.85 490-3596-1-ND 15.46 91.33 263.44 490-3596-2-ND 253.00/M GQM2195C2A6R8CB01D 
7.0pF +25pF 0.85 490-3597-1-ND 16.97 100.30 289.31 490-3597-2-ND 278.00/M GQM2195C2A7ROCB01D 
7.5pF +25pF 0.85 490-3598-1-ND 16.97 100.30 289.31 490-3598-2-ND 278.00/M GQM2195C2A7R5CB01D 
coG 8.0pF +25pF 0.85 490-3599-1-ND 16.97 100.30 289.31 490-3599-2-ND 278.00/M GQM2195C2A8ROCB01D 
0805 (NPO) 8.2pF +25pF 0.85 490-3600-1-ND 16.97 100.30 289.31 490-3600-2-ND 278.00/M GQM2195C2A8R2CB01D 
9.0pF +25pF 0.85 490-3601-1-ND 16.97 100.30 289.31 490-3601-2-ND 278.00/M GQM2195C2A9ROCB01D 
9.1pF +25pF 0.85 490-3602-1-ND 16.97 100.30 289.31 490-3602-2-ND 278.00/M GQM2195C2A9R1CB01D 
10pF +5% 0.85 490-3603-1-ND 15.96 94.32 272.06 490-3603-2-ND 261.00/M GQM2195C2A100JB01D. 
12pF +5% 0.85 490-3604-1-ND 20.50 121.16 349.50 490-3604-2-ND 336.00/M GQM2195C2A120JB01D 
15pF +5% 0.85 490-3605-1-ND 20.65 122.01 351.94 490-3605-2-ND 338.00/M GQM2195C2A150JB01D. 
18pF +5% 0.85 490-3606-1-ND 20.65 122.01 351.94 490-3606-2-ND 338.00/M GQM2195C2A180JB01D 
20pF +5% 0.85 490-3607-1-ND 24.19 142.94 412.31 490-3607-2-ND 261.00/M GQM2195C1H200JB01D 
22pF +5% 0.85 490-3608-1-ND 15.96 94.32 272.06 490-3608-2-ND 261.00/M GQM2195C1H220JB01D 
27pF +5% 0.85 490-3609-1-ND 15.96 94.32 272.06 490-3609-2-ND 261.00/M GQM2195C1H270JB01D 
33pF +5% 0.85 490-3610-1-ND 15.83 93.54 269.81 490-3610-2-ND 259.00/M GQM2195C1H330JB01D 
50 39pF +5% 0.85 490-3611-1-ND 31.00 183.17 528.38 490-3611-2-ND 507.00/M GQM2195C1H390JB01D 
47pF +5% 0.85 490-3612-1-ND 30.71 181.48 523.50 490-3612-2-ND 503.00/M GQM2195C1H470JB01D 
S6pF +5% 0.85 490-3613-1-ND 33.13 195.78 564.75 490-3613-2-ND 542.00/M GQM2195C1H560JB01D 
68pF +5% 0.85 490-3614-1-ND 33.13 195.78 564.75 490-3614-2-ND 542.00/M GQM2195C1H680JB01D 
82pF +5% 0.85 490-3615-1-ND 33.13 195.78 564.75 490-3615-2-ND 542.00/M GQM2195C1H820JB01D 
100pF +5% 0.85 490-3616-1-ND 26.13 154.38 445.31 490-3616-2-ND 428.00/M GQM2195C1H101JB01D 
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TAIYO YUDEN Multilayer Ceramic Chip Capacitors 


Features: The use of Nickel (Ni) as material for both the capacitors offer a number of excellent features, including: Size | Dimensions (mm) Size | Dimensions (mm) Fae 
internal and external electrodes improves the solderability * Higher permissible ripple current values * Smaller case |Code| © WwW e Code| L Ww e wae ee 
and heat resistance characteristics. This almost completely _ sizes relative to rated voltage + Improved reliability due to [9201| 0.6 | 0.3 | 0.15 0612 | 3.20 | 1.60 | 0.30 bi 
eliminates migration and raises the level of reliability signif- higher insulation resistance and breakdown voltage 0306 | 1.60 | 0.80 | 0.35 0805 | 2.00 | 1.25 | 0.50 4T 
icantly. Low equivalent series resistance (ESR) provides Operating Temperature Range: * COG: -55° ~ 125°C 0402 | 1.00 | 0.50 | 0.25 1206 | 3.20 | 1.60 | 0.50 
excellent noise absorption characteristics. Compared to * X7R: -55° ~ 125°C * X5R: -55° ~ 85°C _* X5S: -55° ~ 85°C. 0508 | 2.00 | 1.25 | 0.30 1210 | 3.20 | 2.50 | 0.60 L-+| 
tantalum or aluminum electrolytic capacitors, these ceramic * Y5V: -30° ~ 85°C 0603 | 1.60 | 0.80 | 0.35 1812 | 4.50 | 3.20 | 0.90 @ 
Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Code Type DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
1.0pF 587-1149-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1149-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG010CP-F 
1.2pF 587-1150-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1150-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG1R2CP-F 
1.5pF 587-1151-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1151-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG1R5CP-F 
1.8pF 587-1152-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1152-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG1R8CP-F 
2.2pF +0.25pF 0.3 587-1153-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1153-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG2R2CP-F 
2.7pF 587-1154-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1154-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG2R7CP-F 
3.3pF 587-1155-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1155-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG3R3CP-F 
3.9pF 587-1156-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1156-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG3R9CP-F 
4.7pF 587-1157-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1157-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG4R7CP-F 
5.6pF 587-1158-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1158-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG5R6DP-F 
6.8pF 0.5pF 03 587-1159-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1159-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG6R8DP-F 
coG 8.2pF #0.5p! 7 587-1160-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1160-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG8R2DP-F 
(NPO) 25 10pF 587-1161-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1161-2-ND 15,000 9.00/M TMK063CG100DP-F 
12pF 587-1162-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1162-2-ND 15,000 9.00/M TMKO063CG120JP-F 
15pF 587-1163-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1163-2-ND 15,000 9.00/M TMKO063CG150JP-F 
18pF 587-1164-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1164-2-ND 15,000 9.00/M TMKO063CG180JP-F 
22pF 587-1165-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1165-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG220JP-F 
0201 27pF 587-1166-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1166-2-ND 15,000 9.00/M TMKO063CG270JP-F 
33pF 45% 03 587-1167-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1167-2-ND 15,000 9.00/M TMKO063CG330JP-F 
39pF : 2 587-1168-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1168-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG390JP-F 
47pF 587-1169-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1169-2-ND 15,000 9.00/M TMKO063CG470JP-F 
56pF 587-1170-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1170-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG560JP-F 
68pF 587-1171-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1171-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG680JP-F 
82pF 587-1172-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1172-2-ND 15,000 9.00/M TMKO063CG820JP-F 
100pF 587-1173-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1173-2-ND 15,000 9.00/M TMK063CG101JP-F 
100pF 587-1174-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1174-2-ND 15,000 9.00/M TMKO063BJ101KP-F 
25 220pF 10% 03 587-1175-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1175-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63BJ221KP-F 
470pF ah as i 587-1176-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1176-2-ND 15,000 9.00/M TMK063BJ471KP-F 
1000pF 587-1177-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1177-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63BJ102KP-F 
2200pF 587-1178-1-ND 66 3.90 11.25 | 587-1178-2-ND 15,000 11.00/M EMK063BJ222KP-F 
X5R 16 4700pF +10% 0.3 587-1179-1-ND 66 3.90 11.25 | 587-1179-2-ND 15,000 11.00/M EMK063BJ472KP-F 
10000pF 587-1180-1-ND 88 5.20 15.00 | 587-1180-2-ND 15,000 14.00/M EMK063BJ103KP-F 
10 22000pF +10% 0.3 587-1181-1-ND 99 5.85 16.88 | 587-1181-2-ND 15,000 16.00/M LMK063BJ223KP-F 
63 47000pF +10% 03 587-1182-1-ND 99 5.85 16.88 | 587-1182-2-ND 15,000 16.00/M JMK063BJ473KP-F 
- OUF : 3 587-1183-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 587-1183-2-ND 15,000 18.00/M JMK063BJ104KP-F 
Y5v 63 22000pF 480% / -20% 03 587-1184-1-ND 66 3.90 11.25 | 587-1184-2-ND 15,000 11.00/M JMK063F223ZP-F 
. 47000pF fe ie 3 587-1185-1-ND 66 3.90 11.25 | 587-1185-2-ND 15,000 11.00/M JMK063F473ZP-F 
0306 X7R 10 1.0uF +10% 0.8 587-1783-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 587-1783-2-ND 4,000 36.00/M LWK107BJ105KA-T 
6.3 1.0uF +10% 0.8 587-1186-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 587-1186-2-ND 4,000 63.00/M JWK107BJ105KA-T 
1.0pF 587-1187-1-ND 33 1.95 5.63 | 587-1187-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG010CW-F 
1.2pF 587-1188-1-ND .33 1.95 5.63 | 587-1188-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG1R2CW-F 
1.5pF 587-1189-1-ND .33 1:95 5.63 | 587-1189-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG1R5CW-F 
1.8pF 587-1190-1-ND .33 1.95 5.63 | 587-1190-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG1R8CW-F 
2.2pF +0.25% 0.5 587-1191-1-ND -33 1.95 5.63 | 587-1191-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG2R2CW-F 
2.7pF 587-1192-1-ND .33 1.95 5.63 | 587-1192-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG2R7CW-F 
3.3pF 587-1193-1-ND .33 1:95 5.63 | 587-1193-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG3R3CW-F 
3.9pF 587-1194-1-ND .33 1.95 5.63 | 587-1194-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG3R9CW-F 
4.7pF 587-1195-1-ND -33 1.95 5.63 | 587-1195-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG4R7CW-F 
5.6pF 587-1196-1-ND 33 1.95 5.63 | 587-1196-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG5R6DW-F 
6.8pF 587-1197-1-ND .33 1.95 5.63 | 587-1197-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG6R8DW-F 
8.2pF #0.5pF 0.5 587-1198-1-ND 33 1.95 5.63 | 587-1198-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG8R2DW-F 
10pF 587-1199-1-ND -33 1.95 5.63 | 587-1199-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG100DW-F 
12pF 587-1200-1-ND 33 1.95 5.63 | 587-1200-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG120JW-F 
CoG 15pF 45% 0.5 587-1201-1-ND .33 1.95 5.63 | 587-1201-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG150JW-F 
(NPO) 50 18pF 587-1202-1-ND -33 1.95 5.63 | 587-1202-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG180JW-F 
22pF 587-1203-1-ND .33 1.95 5.63 | 587-1203-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG220JV-F 
27pF 587-1204-1-ND .33 1:95 5.63 | 587-1204-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG270JV-F 
33pF 587-1205-1-ND .33 1.95 5.63 | 587-1205-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG330JV-F 
39pF 587-1206-1-ND .33 1.95 5.63 | 587-1206-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG390JV-F 
47pF 587-1207-1-ND -33 1.95 5.63 | 587-1207-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG470JV-F 
S56pF 587-1208-1-ND 33 1.95 5.63 | 587-1208-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG560JV-F 
68pF 587-1209-1-ND .33 1.95 5.63 | 587-1209-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG680JV-F 
82pF 45% 0.5 587-1210-1-ND .33 1.95 5.63 | 587-1210-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG820JV-F 
100pF 587-1211-1-ND 40 2.34 6.75 | 587-1211-2-ND 10,000 6.00/M UMK105CG101JV-F 
120pF 587-1212-1-ND 40 2.34 6.75 | 587-1212-2-ND 10,000 6.00/M UMK105CG121JV-F 
150pF 587-1213-1-ND 40 2.34 6.75 | 587-1213-2-ND 10,000 6.00/M UMK105CG151JV-F 
0402 180pF 587-1214-1-ND 40 2.34 6.75 | 587-1214-2-ND 10,000 6.00/M UMK105CG181JV-F 
220pF 587-1215-1-ND 40 2.34 6.75 | 587-1215-2-ND 10,000 6.00/M UMK105CG221JV-F 
270pF 587-1216-1-ND 40 2.34 6.75 | 587-1216-2-ND 10,000 6.00/M UMK105CG271JV-F 
330pF 587-1217-1-ND 40 2.34 6.75 | 587-1217-2-ND 10,000 6.00/M UMK105CG331JV-F 
220pF 587-1218-1-ND 32 1.89 5.44 | 587-1218-2-ND 10,000 5.00/M UMK105BJ221KV-F 
50 470pF £10% 05 587-1219-1-ND .26 1.56 4.50 | 587-1219-2-ND 10,000 4.00/M UMK105BJ471KV-F 
1000pF * - 587-1220-1-ND 25 1.50 4.31 | 587-1220-2-ND 10,000 4.00/M UMK105BJ102KV-F 
2200pF 587-1221-1-ND 26 1.56 4.50 | 587-1221-2-ND 10,000 4.00/M UMK105BJ222KV-F 
X7R 25 4700pF 10% 05 587-1222-1-ND 28 1.63 4.69 | 587-1222-2-ND 10,000 5.00/M TMK105BJ472KV-F 
10000pF =e i 587-1223-1-ND 25 1.50 4.31 | 587-1223-2-ND 10,000 4.00/M TMK105BJ103KV-F 
22000pF 587-1224-1-ND 24 1.43 4.13 | 587-1224-2-ND 10,000 4.00/M EMK105BJ223KV-F 
16 47000pF +10% 0.5 587-1225-1-ND .24 1.43 4.13 | 587-1225-2-ND 10,000 4.00/M EMK105BJ473KV-F 
-10UF 587-1451-1-ND 39 2.28 6.56 | 587-1451-2-ND 10,000 6.00/M EMK105BJ104KV-FR 
25 0UF +10% 0.5 587-1456-1-ND 43 2.54 7.31 | 587-1456-2-ND 10,000 7.00/M TMK105BJ104KV-F 
16 -10UF +10% 0.5 587-1226-1-ND 40 2.34 6.75 | 587-1226-2-ND 10,000 6.00/M EMK105BJ104KV-F 
22UF +10% 0.5 587-1452-1-ND 99 5.85 16.88 | 587-1452-2-ND 10,000 16.00/M EMK105BJ224KV-F 
0UF 587-1227-1-ND 33 1.95 5.63 | 587-1227-2-ND 10,000 5.00/M LMK105BJ104KV-F 
.22UF 587-1228-1-ND 79 4.68 13.50 | 587-1228-2-ND 10,000 13.00/M LMK105BJ224KV-F 
10 A7UF +10% 0.5 587-1455-1-ND 1.05 6.18 17.81 | 587-1455-2-ND 10,000 17.00/M LMK105BJ474KV-F 
X5R 1.0uF 587-1454-1-ND 2.15 12.68 36.56 | 587-1454-2-ND 10,000 35.00/M LMK105BJ105KV-F 
.22UF +10% 0.5 587-1229-1-ND TT 4.55 13.13 | 587-1229-2-ND 10,000 13.00/M JMK105BJ224KV-F 
A7UF +10% 0.5 587-1230-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 587-1230-2-ND 10,000 18.00/M JMK105BJ474KV-F 
6.3 1.0UF +10% 0.5 587-1231-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 587-1231-2-ND 10,000 20.00/M JMK105BJ105KV-F 
2.2uF +20% 0.5 587-1453-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 587-1453-2-ND 10,000 90.00/M JMK105BJ225MV-F 
4.0 2.2UF +20% 0.5 587-1232-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 587-1232-2-ND 10,000 90.00/M AMK105BJ225MV-F 
50 10000pF +80% / -20% 0.5 587-1233-1-ND 33 1.95 5.63 | 587-1233-2-ND 10,000 5.00/M UMK105F103ZV-F 
25 22000pF +80% / -20% 0.5 587-1234-1-ND 32 1.89 5.44 | 587-1234-2-ND 10,000 5.00/M TMK105F223ZV-F 
Y5V 16 -10UF +80% / -20% 0.5 587-1235-1-ND 26 1.56 4.50 | 587-1235-2-ND 10,000 4.00/M EMK105F104ZV-F 
6.3 1.0uF +80% / -20% 0.5 587-1236-1-ND a 4.55 13.13 | 587-1236-2-ND 10,000 13.00/M JMK105F1052ZV-F 
0508 X5R 6.3 4.7uF +10% 0.85 587-1237-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 587-1237-2-ND 4,000 90.00/M JWK212BJ475KD-T 
1000pF +10% 0.8 587-1445-1-ND£ 3.73 22.04 63.56 | 587-1445-2-ND$ 4,000 61.00/M HMK107BJ102KA-T 
2200pF +10% 0.8 587-1447-1-ND$ 3.73 22.04 63.56 | 587-1447-2-ND$ 4,000 61.00/M HMK107BJ222KA-T 
0603 X7R 100 4700pF +10% 0.8 587-1449-1-ND$ 3.73 22.04 63.56 | 587-1449-2-ND$ 4,000 61.00/M HMK107BJ472KA-T 
10000pF +10% 0.8 587-1446-1-ND$ 3.87 22.88 66.00 | 587-1446-2-ND$ 4,000 63.00/M HMK107BJ103KA-T 
22000pF +10% 0.8 587-1448-1-ND$ 3.87 22.88 66.00 | 587-1448-2-ND$ 4,000 63.00/M HMK107BJ223KA-T 
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TAIYO YUDEN Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Code Type DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
25 22000pF +10% 0.8 587-1238-1-ND. 48 2.86 8.25 | 587-1238-2-ND 4,000 8.00/M TMK107BJ223KA-T 
47000pF +10% 0.8 587-1239-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1239-2-ND 4,000 9.00/M EMK107BJ473KA-T 
X7R 16 AQUF +10% 0.8 587-1240-1-ND 28 1.63 4.69 | 587-1240-2-ND 4,000 5.00/M EMK107BJ104KA-T 
1.0UF +10% 0.8 587-1241-1-NDO 88 5.20 15.00 | 587-1241-2-ND0 4,000 14.00/M EMK107BJ105KA-TR 
10 1.0UF +10% 0.8 587-1242-1-NDO 99 5.85 16.88 | 587-1242-2-NDO 4,000 16.00/M LMK107BJ105KA-T 
50 AOUF +10% 0.8 587-1243-1-ND. 66 3.90 11.25 | 587-1243-2-ND 4,000 11.00/M UMK107BJ104KA-T 
6 47000pF 0s as 587-1244-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 587-1244-2-ND 4,000 81.00/M GMK107BJ473KA-T 
1.0uF - : 587-1437-1-NDO 2.00 11.83 34.13 | 587-1437-2-NDO 4,000 33.00/M GMK107BJ105KA-T 
OUF 587-1245-1-ND 33 1.95 5.63 | 587-1245-2-ND 4,000 5.00/M TMK107BJ104KA-T 
- .22UF “10% An 587-1246-1-ND 83 4.88 14.06 | 587-1246-2-ND 4,000 14.00/M TMK107BJ224KA-T 
A7UF ‘ : 587-1247-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 587-1247-2-ND 4,000 20.00/M TMK107BJ474KA-T 
1.0UF 587-1248-1-NDO 1.54 9.10 26.25 | 587-1248-2-ND0 4,000 25.00/M TMK107BJ105KA-T 
22UF 587-1249-1-ND 66 3.90 11.25 | 587-1249-2-ND 4,000 11.00/M EMK107BJ224KA-T 
a A7UF 5 587-1250-1-ND 77 4.55 13.13 | 587-1250-2-ND 4,000 13.00/M EMK107BJ474KA-T 
16 1.0uF #10% 0.8 587-1251-1-NDO 88 5.20 15.00 | 587-1251-2-NDO 4,000 14.00/M EMK107BJ105KA-T 
EOS 2.2uF 587-1430-1-NDO 2.53 14.95 _ 43.13 | 587-1430-2-NDO 4,000 41.00/M EMK107BJ225KA-T 
ATF 587-1252-1-ND 77 4.55 13.13 | 587-1252-2-ND 4,000 13.00/M LMK107BJ474KA-T 
10 4.7UF +10% 0.8 587-1441-1-NDO 3.96 23.40 67.50 | 587-1441-2-NDO 4,000 65.00/M LMK107BJ475KA-T 
2.2uF 587-1253-1-NDO 1.98 11.70 _33.75 | 587-1253-2-ND0 4,000 32.00/M LMK107BJ225KA-T 
2.2uF £10% 08 587-1254-1-NDO 1.65 9.75 28.13 | 587-1254-2-NDO 4,000 27.00/M JMK107BJ225KA-T 
a 4.7uF +10% 0.8 587-1785-1-NDO 2.42 14.30 41.25 | 587-1785-2-NDO 4,000 40.00/M JMK107BJ475KA-T 
: 4.7uF +20% 0.8 587-1255-1-ND 2.42 14.30 41.25 | 587-1255-2-ND 4,000 40.00/M JMK107BJ475MA-T 
10pF +20% 0.8 587-1256-1-NDO 13.20 78.00 _ 225.00 | 587-1256-2-ND0 4,000 | 216.00/M JMK107BJ106MA-T 
X5S 50 7.0uF +10% 0.8 587-1257-1-ND. 1.54 9.10 26.25 | 587-1257-2-ND 4,000 25.00/M UMK107C105KA-T 
50 TOUF 80% 7 -20% 08 587-1258-1-ND. 50 2.93 8.44 | 587-1258-2-ND 4,000 8.00/M UMK107F104ZA-T 
25 ATF 80% /-20% 0.8 587-1259-1-ND. 46 2.73 7.88 | 587-1259-2-ND 4,000 8.00/M TMK107F474ZA-T 
22UF 587-1260-1-ND 44 2.60 7.50 | 587-1260-2-ND 4,000 7.00/M EMK107F224ZA-T 
A7UF 587-1261-1-ND 50 2.93 8.44 | 587-1261-2-ND 4,000 8.00/M EMK107F474ZA-T 
Nov | 46 1.0uF | #80%/-20% 0.8 587-1262-1-ND 44 2.60 7.50 | 587-1262-2-ND 4,000 7.00/M EMK107F105ZA-T 
2.2uF 587-1263-1-ND 99 5.85 16.88 | 587-1263-2-ND 4,000 16.00/M EMK107F225ZA-T 
10 T.0UF F ; 587-1264-1-ND 66 3.90 11.25 | 587-1264-2-ND 4,000 11.00/M LMK107F105ZA-T 
2.2uF #80% / -20% 0.8 587-1265-1-ND .99 5.85 16.88 | 587-1265-2-ND 4,000 16.00/M LMK107F225ZA-T 
ae 16 2.2uF £10% 0.85 587-1784-1-ND. 6.05 35.75 103.13 | 87-1784-2-ND 4,000 99.00/M EWK316BJ225KD-T 
0612 10 2.2uF +10% 0.85 587-1266-1-ND. 6.38 37.70 108.75 | 587-1266-2-ND 4,000 | 104.00/M LWK316BJ225KD-T 
XOR_ | 6.3 Our +10% 0.85 587-1267-1-ND. 11.00 65.00 187.50 | 587-1267-2-ND 4,000 | 180.00/M JWK316BJ106KD-T 
TOOOpF 0.85 587-1268-1-ND§ 4.07 24.05 69.38 | 587-1268-2-ND§ 4,000 67.00/M QMK212BJ102KD-T 
250 2200pF #10% 0.85 587-1269-1-ND§ 4.07 24.05 69.38 | 587-1269-2-ND§ 4,000 67.00/M QMK212BJ222KD-T 
4700pF 1.25 587-1270-1-ND§ 4.07 24.05 69.38 | 587-1270-2-ND§ 3,000 67.00/M QMK212BJ472KG-T 
10000pF 1.25 587-1271-1-ND§ 4.07 24.05 _69.38 | 587-1271-2-ND§ 3,000 67.00/M QMK212BJ103KG-T 
10000pF 587-1273-1-NDf 3.96 23.40 67.50 | 587-1273-2-ND+ 3,000 65.00/M HMK212BJ103KG-T 
joo | 22000pF 0% 135. 587-1274-1-ND¢ 4.29 25.35 73.13 | 587-1274-2-ND+¢ 3,000 70.00/M HMK212BJ223KG-T 
47000pF ; 587-1275-1-ND¢ 4.29 25.35 73.13 | 587-1275-2-ND+ 3,000 70.00/M HMK212BJ473KG-T 
AQUF 587-1276-1-ND¢ 4.29 25.35 73.13 | 587-1276-2-ND¢ 3,000 70.00/M HMK212BJ104KG-T 
22000pF 0.85 587-1277-1-ND 94 5.53 15.94 | 587-1277-2-ND 4,000 15.00/M UMK212BJ223KD-T 
50 47000pF 410% 1.25 587-1278-1-ND 99 5.85 16.88 | 587-1278-2-ND 3,000 16.00/M UMK212BJ473KG-T 
va AQUF 1.25 587-1279-1-ND. 89 5.27 __ 15.19 | 587-1279-2-ND 3,000 15.00/M UMK212BJ104KG-T 
35 1.0uF =10% 1.25 587-1438-1-NDO 5.39 31.85 91.88 | 587-1438-2-NDO 3,000 88.00/M GMK212BJ105KG-T 
25 47000pF How 0.85 587-1280-1-ND 85 5.01 14.44 | 587-1280-2-ND 4,000 14.00/M TMK212BJ473KD-T 
1.0uF id 1.25 587-1281-1-NDO 1.65 9.75 28.13 | 587-1281-2-NDO 3,000 27.00/M TMK212BJ105KG-TR 
ATF 0.85 587-1282-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 587-1282-2-ND 4,000 18.00/M EMK212BJ474KD-T 
16 1.0UF +10% 1.25 587-1283-1-NDO 1.49 8.78 25.31 | 587-1283-2-ND0 3,000 24.00/M EMK212BJ105KG-T 
2.2uF 1.25 587-1431-1-NDO 2.75 16.25 46.88 | 587-1431-2-NDO 3,000 45.00/M EMK212BJ225KG-TR 
T.0pF 0.85 587-1284-1-ND TAA 7.15 20.63 | 587-1284-2-ND 4,000 20.00/M LMK212BJ105KD-T 
‘5 1.0UF SiGe 1.25 587-1285-1-NDO 1.32 7.80 22.50 | 587-1285-2-ND0 3,000 22.00/M LMK212BJ105KG-T 
2.2uF . 1.25 587-1286-1-NDO 1.71 10.08 29.06 | 587-1286-2-NDO 3,000 28.00/M LMK212BJ225KG-T 
4.7pF 1.25 587-1442-1-NDO 2.81 16.58 _47.81 | 587-1442-2-NDO 3,000 46.00/M LMK212BJ475KG-TR 
50 22 UF £10% 1.25 587-1287-1-ND. 1.10 6.50 18.75 | 587-1287-2-ND 3,000 18.00/M UMK212BJ224KG-T 
250 | _22000pF +10% 1.25 587-1272-1-ND§ 4.07____24.05 69.38 | 587-1272-2-ND§ 3,000 67.00/M QMK212BJ223KG-T 
50 A7UF +10% 1.25 587-1288-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 587-1288-2-ND 3,000 52.00/M UMK212BJ474KG-T 
35 ATF +10% 1.25 587-1289-1-ND_ 1.65 9.75 28.13 | 587-1289-2-ND 3,000 27.00/M GMK212BJ474KG-T 
47UF 0.85 587-1290-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 587-1290-2-ND 4,000 18.00/M TMK212BJ474KD-T 
0805 55 1.0UF $5 oat 1.25 587-1291-1-NDO 1.65 9.75 28.13 | 587-1291-2-NDO 3,000 27.00/M TMK212BJ105KG-T 
2.2uF e 1.25 587-1292-1-NDO 3.08 1820 52.50 | 587-1292-2-NDO 3,000 50.00/M TMK212BJ225KG-T 
4.7pF 1.25 587-1782-1-ND 3.76 22.23 64.13 | 587-1782-2-ND 3,000 65.00/M TMK212BJ475KG-T 
2.2uF 587-1293-1-NDO 2.15 12.68 36.56 | 587-1293-2-NDO 3,000 35.00/M EMK212BJ225KG-T 
16 4.7pF +10% 1.25 587-1294-1-NDO 3.63 21.45 61.88 | 587-1294-2-NDO 3,000 59.00/M EMK212BJ475KG-T 
10pF 587-1295-1-NDO 6.60 39.00 _112.50 | 587-1295-2-NDO 3,000 | 108.00/M EMK212BJ106KG-T 
ee 2.2uF 0.85 587-1296-1-ND 1.76 10.40 30.00 | 587-1296-2-ND 4,000 29.00/M LMK212BJ225KD-T 
4.7uF 0.85 587-1297-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 587-1297-2-ND 4,000 45.00/M LMK212BJ475KD-T 
10 4.7uF 10% 1.25 587-1298-1-NDO 2.42 14.30 41.25 | 587-1298-2-NDO 3,000 40.00/M LMK212BJ475KG-T 
10pF 0.85 587-1299-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 587-1299-2-ND 4,000 59.00/M LMK212BJ106KD-T 
10yF 1.25 587-1300-1-NDO 3.85 22.75 _ 65.63 | 587-1300-2-NDO 3,000 63.00/M LMK212BJ106KG-T 
4.7uF 0.85 587-1301-1-ND 3.08 18.20 52.50 | 587-1301-2-ND 4,000 50.00/M JMK212BJ475KD-T 
4.7pF 1.25 587-1302-1-NDO 2.20 13.00 37.50 | 587-1302-2-NDO 3,000 36.00/M JMK212BJ475KG-T 
10pF +10% 1.25 587-1303-1-NDO 6.05 35.75 103.13 | 587-1303-2-NDO 3,000 99.00/M JMK212BJ106KG-T 
6.3 10pF 0.85 587-1304-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 587-1304-2-ND 4,000 54.00/M JMK212BJ106KD-T 
22uF 1.25 587-1468-1-ND. 13.20 78.00 _ 225.00 | 587-1468-2-ND 3,000 _| 216.00/M JMK212BJ226KG-T 
22uF ID0e: 1.25 587-1305-1-NDO 13.20 78.00 225.00 | 587-1305-2-NDO 3,000 | 216.00/M JMK212BJ226MG-T 
47uF 1.25 587-1779-1-NDO 36.30 214.50 _618.75 | 587-1779-2-ND0 3,000 | 594.00/M JMK212BJ476MG-T 
22UF 0.85 587-1306-1-ND 94 5.53 15.94 | 587-1306-2-ND 4,000 15.00/M UMK212F224ZD-T 
50 ATUF +80% / -20% 1.25 587-1307-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 587-1307-2-ND 3,000 22.00/M UMK212F474ZG-T 
1.0UF 1.25 587-1308-1-ND. 88 5.20 15.00 | 587-1308-2-ND 3,000 14.00/M UMK212F105ZG-T 
16 2.2uF £80% [-20% 1.25 587-1309-1-ND_ 1.32 7.80 22.50 | 587-1309-2-ND 3,000 22.00/M EMK212F2252G-T 
Y5v 2.2uF 0.85 587-1310-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 587-1310-2-ND 4,000 27.00/M LMK212F225ZD-T 
10 4.7uF 480% / -20% 1.25 587-1311-1-ND 1.43 8.45 24.38 | 587-1311-2-ND 3,000 23.00/M LMK212F475ZG-T 
10pF 1.25 587-1312-1-ND. 2.75 16.25 _ 46.88 | 587-1312-2-ND 3,000 45.00/M LMK212F106ZG-T 
Be 4.7pF S AeeH Boe: 0.85 587-1313-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 587-1313-2-ND 4,000 27.00/M JMK212F475ZD-T 
: 10pF 7 id 1.25 587-1314-1-ND 1.98 11.70 _33.75 | 587-1314-2-ND 3,000 32.00/M JMK212F106ZG-T 
TO0OpF 587-1315-1-ND§ 5.97 35.30 101.81 | 587-1315-2-ND§ 3,000 98.00/M SMK316BJ102KF-T 
$35 2200pF ie 146 587-1316-1-ND§ 5.97 35.30 101.81 | 587-1316-2-ND§ 3,000 98.00/M SMK316BJ222KF-T 
4700pF : 587-1317-1-ND§ 5.97 35.30 101.81 | 587-1317-2-ND§ 3,000 98.00/M SMK316BJ472KF-T 
10000pF 587-1318-1-ND§ 5.97 35.30 _ 101.81 | 587-1318-2-ND§ 3,000 98.00/M SMK316BJ103KF-T 
250 | _47000pF =10% 16 587-1319-1-ND§ 6.38 37.70 108.75 | 587-1319-2-ND§ 2,000 | 104.00/M QMK316BJ473KL-T 
47000pF 587-1321-1-ND¢ 6.16 36.40 105.00 | 587-1321-2-ND¢ 2,000 | 107.00/M HMK316BJ473KL-T 
AQUF 587-1322-1-ND¢ 6.27 37.05 106.88 | 587-1322-2-ND+ 2,000 | 103.00/M HMK316BJ104KL-T 
100 .22UF +10% 16 587-1323-1-ND¢ 7.04 41.60 120.00 | 587-1323-2-ND+ 2,000 | 115.00/M HMK316BJ224KL-T 
ATUF 587-1450-1-ND¢ 8.25 48.75 140.63 | 587-1450-2-ND+ 2,000 | 135.00/M HMK316BJ474KL-T 
1206 | X7R 1.0UF 587-1777-1-ND¢ 8.25 48.75 140.63 | 587-1777-2-ND+¢ 2,000 | 135.00/M HMK316BJ105KL-T 
7 22UF en i 587-1324-1-ND 3.08 18.20 52.50 | 587-1324-2-ND 2,000 50.00/M UMK316BJ224KL-T 
ATUF ; 587-1325-1-ND 3.08 18.20 52.50 | 587-1325-2-ND 2,000 50.00/M UMK316BJ474KL-T 
35 T.0uF £10% 16 587-1326-1-ND& 3.52 20.80 60.00 | 587-1326-2-ND& 2,000 58.00/M GMK316BJ105KL-T 
22UF 115 587-1327-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 587-1327-2-ND 3,000 36.00/M TMK316BJ224KF-T 
36 1.0UF 16 587-1328-1-ND 3.44 20.35 58.69 | 587-1328-2-ND 2,000 56.00/M TMK316BJ105KL-T 
2.2uF £10% 1.6 587-1329-1-ND& 3.60 21.26 61.31 | 587-1329-2-ND& 2,000 59.00/M TMK316BJ225KL-T 
4.7pF 1.6 587-1443-1-ND 15.95 94.25 271.88 | 587-1443-2-ND 2,000 _| 261.00/M TMK316BJ475KL-TR 
ie 2.2uF Ho% ae 587-1330-1-ND. 3.52 20.80 60.00 | 587-1330-2-ND 2,000 58.00/M EMK316BJ225KL-T 
4.7uF : 587-1331-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 587-1331-2-ND 2,000 59.00/M EMK316BJ475KL-TR 
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TAIYO YUDEN Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Code Type DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
10 4.7UF 410% 16 587-1332-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 587-1332-2-ND 2,000 59.00/M LMK316BJ475KL-T 
X7R 10pF . 587-1333-1-ND*& 4.18 24.70 71.25 | 587-1333-2-ND*& 2,000 68.00/M LMK316BJ106KL-TR 
6.3 22uF +20% 1.6 587-1334-1-ND 14.30 84.50 243.75 | 587-1334-2-ND 2,000 234.00/M JMK316BJ226ML-TR 
630 22000pF +10% 1.6 587-1335-1-ND§ 6.71 39.65 114.38 | 587-1335-2-ND§ 2,000 110.00/M SMK316BJ223KL-T 
250 0UF +10% 1.6 587-1320-1-ND§ 6.71 39.65 114.38 | 587-1320-2-ND§ 2,000 110.00/M QMK316BJ104KL-T 
1pF +10% 0.85 587-1434-1-ND 3.04 17.94 51.75 | 587-1434-2-ND 4,000 50.00/M TMK316BJ105KD-T 
25 4.7UF +10% 1.6 587-1336-1-ND*& 5.61 33.15 95.63 | 587-1336-2-ND*& 2,000 92.00/M TMK316BJ475KL-T 
10pF +10% 1.6 587-1337-1-ND*& 6.05 35.75 103.13 | 587-1337-2-ND* 2,000 99.00/M TMK316BJ106KL-T 
4.7UF +10% 1.6 587-1338-1-ND*& 3.63 21.45 61.88 | 587-1338-2-ND*& 2,000 59.00/M EMK316BJ475KL-T 
16 10yuF +10% 1.6 587-1339-1-ND*& 4.85 28.67 82.69 | 587-1339-2-ND*& 2,000 79.00/M EMK316BJ106KL-T 
22uF +20% 1.6 587-1433-1-ND*& 28.60 169.00 487.50 | 587-1433-2-ND* 2,000 468.00/M EMK316BJ226ML-T 
4.7uF +10% 0.85 587-1340-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 587-1340-2-ND 4,000 56.00/M LMK316BJ475KD-T 
10pF +10% 0.85 587-1341-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 587-1341-2-ND 4,000 72.00/M LMK316BJ106KD-T 
X5R 10 10uF +10% 1.6 587-1342-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 587-1342-2-ND 2,000 63.00/M LMK316BJ106KL-T 
22uF +20% 1.6 587-1343-1-ND*& 13.20 78.00 225.00 | 587-1343-2-ND* 2,000 216.00/M LMK316BJ226ML-T 
1206 47UF +20% 1.6 587-1780-1-ND 30.80 182.00 525.00 | 587-1780-2-ND 2,000 504.00/M LMK316BJ476ML-T 
10uF 1.15 587-1344-1-ND 4.00 23.66 68.25 | 587-1344-2-ND 3,000 66.00/M JMK316BJ106KF-T 
10yF +10% 0.85 587-1345-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 587-1345-2-ND 4,000 74.00/M JMK316BJ106KD-T 
10yF 1.6 587-1346-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 587-1346-2-ND 2,000 72.00/M JMK316BJ106KL-T 
6.3 22uF 1.6 587-1467-1-ND 14.30 84.50 243.75 | 587-1467-2-ND 2,000 234.00/M JMK316BJ226KL-T 
22uUF +20% 1.6 587-1347-1-ND*& 14.30 84.50 243.75 | 587-1347-2-ND* 2,000 234.00/M JMK316BJ226ML-T 
47uF 1.6 587-1348-1-ND *& 27.50 162.50 468.75 | 587-1348-2-ND*& 2,000 450.00/M JMK316BJ476ML-T 
4.0 100uF +20% 1.6 587-1349-1-ND 60.50 357.50 — | 587-1349-2-ND 2,000 990.00/M AMK316BJ107ML-T 
X5S 25 10yF +10% 1.6 587-1350-1-ND 7.59 44.85 129.38 | 587-1350-2-ND 2,000 124.00/M TMK316C106KL-T 
50 2.2uF +80% / -20% 1.25 587-1351-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 587-1351-2-ND 3,000 54.00/M UMK316F225ZG-T 
35 10yF +80% / -20% 1.6 587-1352-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 587-1352-2-ND 2,000 58.00/M GMK316F106ZL-T 
25 10yF +80% / -20% 1.6 587-1353-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 587-1353-2-ND 2,000 41.00/M TMK316F106ZL-T 
Y5V 16 10yF +80% / -20% 1.6 587-1354-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 587-1354-2-ND 2,000 41.00/M EMK316F106ZL-T 
10 10uF 80% / -20% 1.415 587-1355-1-ND 2.42 14.30 41.25 | 587-1355-2-ND 3,000 40.00/M LMK316F106ZF-T 
22uUF ae ° 1.6 587-1356-1-ND 7.15 42.25 121.88 | 587-1356-2-ND 2,000 117.00/M LMK316F226ZL-T 
6.3 10yF +80% / -20% 0.85 587-1357-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 587-1357-2-ND 4,000 41.00/M JMK316F106ZD-T 
630 22000pF +10% 1.9 587-1358-1-ND§ 10.12 59.80 172.50 | 587-1358-2-ND§ 2,000 166.00/M SMK325BJ223KN-T 
250 47000pF 410% 1.9 587-1359-1-ND§ 9.90 58.50 168.75 | 587-1359-2-ND§ 2,000 162.00/M QMK325BJ473KN-T 
10yF 19 587-1360-1-ND§ 10.67 63.05 181.88 | 587-1360-2-ND§ 2,000 175.00/M QMK325BJ104KN-T 
10UF 1.15 587-1362-1-ND$ 9.57 56.55 163.13 | 587-1362-2-ND$ 2,000 157.00/M HMK325BJ104KF-T 
.22UF 1.9 587-1363-1-ND$ 12.10 71.50 206.25 | 587-1363-2-ND¥ 2,000 198.00/M HMK325BJ224KN-T 
100 ATUF +10% 1.9 587-1364-1-ND$ 12.10 71.50 206.25 | 587-1364-2-NDt 2,000 198.00/M HMK325BJ474KN-T 
1.0UF 1.9 587-1365-1-ND$ 12.65 74.75 215.63 | 587-1365-2-ND¥ 2,000 207.00/M HMK325BJ105KN-T 
X7R 2.2uF 1.9 587-1778-1-ND$ 13.64 80.60 232.50 | 587-1778-2-ND$ 2,000 223.00/M HMK325BJ225KN-T 
50 1.0uF +10% 1.5 587-1366-1-ND*& 5.50 32.50 93.75 | 587-1366-2-ND*& 2,000 90.00/M UMK325BJ105KH-T 
1.0uF +10% 0.85 587-1367-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 587-1367-2-ND 2,000 70.00/M TMK325BJ105KD-T 
25 2.2uF +10% 1.5 587-1368-1-ND*& 5.28 31.20 90.00 | 587-1368-2-ND* 2,000 86.00/M TMK325BJ225KH-T 
10pF +20% 2.5 587-1369-1-ND 16.50 97.50 — | 587-1369-2-ND 500 135.00 TMK325BJ106MM-TR 
16 4.7UF +10% 1.9 587-1392-1-ND 6.82 40.30 116.25 | 587-1392-2-ND 2,000 112.00/M EMK325BJ475KN-T 
10 10uF +10% 1.9 587-1370-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 587-1370-2-ND 2,000 162.00/M LMK325BJ106KN-T 
10pF +20% 1.9 587-1469-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 587-1469-2-ND 2,000 162.00/M LMK325BJ106MN-T 
630 47000pF +10% 1.9 587-1371-1-ND§ 10.12 59.80 172.50 | 587-1371-2-ND§ 2,000 166.00/M SMK325BJ473KN-T 
250 .22UF +10% 1.9 587-1361-1-ND§ 11.33 66.95 193.13 | 587-1361-2-ND§ 2,000 185.00/M QMK325BJ224KN-T 
2.2UF +10% 1.9 587-1372-1-ND*& 6.05 35.75 103.13 | 587-1372-2-ND*& 2,000 99.00/M GMK325BJ225KN-T 
35 4.7uF +20% 1.9 587-1781-1-ND 4.62 27.30 78.75 | 587-1781-2-ND 2,000 108.00/M GMK325BJ475MN-T 
10yF +10% 1.9 587-1439-1-ND *& 6.05 91.65 264.38 | 587-1439-2-ND* 2,000 254.00/M GMK325BJ106KN-T 
4.7uF +10% 1.9 587-1373-1-ND*& 6.60 39.00 112.50 | 587-1373-2-ND* 2,000 108.00/M TMK325BJ475KN-T 
10yF +10% 0.85 587-1444-1-ND 13.75 81.25 234.38 | 587-1444-2-ND 2,000 225.00/M TMK325BJ106KD-T 
25 10yF +20% 2.5 587-1374-1-ND*& 16.50 97.50 — | 587-1374-2-ND*& 500 135.00 TMK325BJ106MM-T 
10yF +20% 1.9 587-1375-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 587-1375-2-ND 2,000 162.00/M TMK325BJ106MN-T 
1210 10uF +10% 1.9 587-1376-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 587-1376-2-ND 2,000 162.00/M EMK325BJ106KN-T 
10uF +10% 0.85 587-1377-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 587-1377-2-ND 2,000 144.00/M EMK325BJ106KD-T 
16 10yF +20% 1.9 587-1470-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 587-1470-2-ND 2,000 162.00/M EMK325BJ106MN-T 
22uF +20% 2.5 587-1378-1-ND*& 19.80 117.00 — | 587-1378-2-ND* 500 162.00 EMK325BJ226MM-T 
X5R 47uF +20% 2.5 587-1436-1-ND*& 39.60 234.00 — | 587-1436-2-ND* 500 324.00 EMK325BJ476MM-T 
4.7uF +10% 0.85 587-1379-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 587-1379-2-ND 2,000 108.00/M LMK325BJ475KD-T 
10pF +20% 0.85 587-1380-1-ND 7.70 45.50 131.25 | 587-1380-2-ND 2,000 126.00/M LMK325BJ106MD-T 
10 22uUF +20% 2.5 587-1381-1-ND*& 17.60 104.00 — | 587-1381-2-ND*& 500 144.00 LMK325BJ226MM-T 
22uUF +20% 2.0 Max. 587-1382-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 587-1382-2-ND 2,000 324.00/M LMK325BJ226MY-T 
47uUF +20% 2.5 587-1383-1-ND *& 34.10 201.50 — | 587-1383-2-ND*& 500 279.00 LMK325BJ476MM-T 
22uUF +10% 2.5 587-1471-1-ND 18.70 110.50 — | 587-1471-2-ND 500 153.00 JMK325BJ226KM-T 
22uUF +20% 2.5 587-1384-1-ND 18.70 110.50 — | 587-1384-2-ND 500 153.00 JMK325BJ226MM-T 
22uUF +20% 2.0 Max. 587-1385-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 587-1385-2-ND 2,000 216.00/M JMK325BJ226MY-T 
6.3 47UF +20% 1.9 587-1440-1-ND 38.50 227.50 656.25 | 587-1440-2-ND 2,000 630.00/M JMK325BJ476MN-T 
47uF +20% 2.5 587-1386-1-ND*& 38.50 227.50 — | 587-1386-2-ND* 500 315.00 JMK325BJ476MM-T 
100uF +20% 2.5 587-1387-1-ND 66.00 390.00 — | 587-1387-2-ND 500 540.00 JMK325BJ107MM-T 
100uF +20% 2.0 Max. 587-1388-1-ND *& 55.00 325.00 — | 587-1388-2-ND*& 2,000 900.00/M JMK325BJ107MY-T 
50 4.7UF +80% / -20% 1.5 587-1389-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 587-1389-2-ND 2,000 108.00/M UMK325F475ZH-T 
35 10yF +80% / -20% 1.5 587-1391-1-ND 7.15 42.25 121.88 | 587-1391-2-ND 2,000 117.00/M GMK325F106ZH-T 
25 10yF +80% / -20% 1.5 587-1393-1-ND 5.28 31.20 90.00 | 587-1393-2-ND 2,000 86.00/M TMK325F106ZH-T 
ysv 16 22uUF +80% / -20% 1.9 587-1390-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 587-1390-2-ND 2,000 108.00/M EMK325F226ZN-T 
10 10uF 480% / -20% 1.15 587-1394-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 587-1394-2-ND 2,000 171.00/M LMK325F106ZF-T 
22uUF ie ° 1.9 587-1395-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 587-1395-2-ND 2,000 135.00/M LMK325F226ZN-T 
63 47uF 480% / -20% 1.9 587-1396-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 587-1396-2-ND 2,000 270.00/M JMK325F476ZN-T 
5 100uF 2.5 587-1397-1-ND 39.60 234.00 — | 587-1397-2-ND 500 324.00 JMK325F107ZM-T 
630 47000pF +10% 2.5 587-1398-1-ND§ 20.30 119.93 — | 587-1398-2-ND§ 500 166.00 SMK432BJ473KM-T 
250 10UF 410% 25 587-1399-1-ND§ 23.65 139.75 — | 587-1399-2-ND§ 500 193.50 QMK432BJ104KM-T 
X7R .22UF . 587-1400-1-ND§ 23.65 139.75 — | 587-1400-2-ND§ 500 193.50 QMK432BJ224KM-T 
400 A7UF +10% 25 587-1402-1-ND$ 21.34 = 126.10 — | 587-1402-2-ND# 500 174.50 HMK432BJ474KM-T 
1.0UF : 587-1403-1-ND$ 22.55 133.25 — | 587-1403-2-ND$ 500 166.00 HMK432BJ105KM-T 
630 AQUF +10% 2.5 587-1405-1-ND§ 22.55 133.25 — | 587-1405-2-ND§ 500 184.50 SMK432BJ104KM-T 
250 ATUF +10% 2.5 587-1401-1-ND§ 25.30 149.50 — | 587-1401-2-ND§ 500 207.00 QMK432BJ474KM-T 
100 2.2uF +10% 2.5 587-1404-1-ND$ 23.98 141.70 — | 587-1404-2-ND¥ 500 196.00 HMK432BJ225KM-T 
1812 25 10yF +20% 2.5 587-1406-1-ND 26.40 156.00 — | 587-1406-2-ND 500 216.00 TMK432BJ106MM-T 
X5R 16 22uF +20% 2.5 587-1407-1-ND 22.00 130.00 — | 587-1407-2-ND 500 180.00 EMK432BJ226MM-T 
22uF +10% 2.5 587-1472-1-ND 22.00 130.00 — | 587-1472-2-ND 500 180.00 EMK432BJ226KM-T 
10 22uUF +20% 2.5 587-1408-1-ND 20.90 123.50 — | 587-1408-2-ND 500 171.00 LMK432BJ226MM-T 
63 47UF 420% 2.5 587-1409-1-ND 88.00 520.00 — | 587-1409-2-ND 500 720.00 JMK432BJ476MM-T 
i 100uF 3.2 587-1410-1-ND 112.20 663.00 = Ee = i JMK432BJ107MU-T 
50 10yF +20% 2.5 587-1411-1-ND 19.80 117.00 — | 587-1411-2-ND 500 162.00 UMK432C106MM-T 
X5S 25 22uUF 420% 25 587-1412-1-ND 40.15 237.25 — | 587-1412-2-ND 500 328.50 TMK432C226MM-T 
47uF i a 587-1413-1-ND 63.80 377.00 — | 587-1413-2-ND 500 522.00 TMK432C476MM-T 
Y5V 10 47uF +80% / -20% 2.5 587-1414-1-ND 33.00 195.00 — | 587-1414-2-ND 500 270.00 LMK432F476ZM-T 
Kits 
$ 587-1794-ND (TAIYO-CAP100V-V1) 10 each of values denoted — 0603, 0805, and 1206 case sizes, 5 each of values denoted — 1210 and 1812 case sizes (180 total pieces) ............... cece eee eee ee $67.50 
§ 587-1795-ND (TAIYO-HIVOLTCAP-V1) S:eachior-valuss denoted (110 (otal pisces)! .0.. tite ssdedecssecidiedorssecddaneiisesnda ne sthedeandeiideiotenmmsiiatedsrsenorndcpmennonedsmecnre peieneebiadenseronsiabosaegedt 
4 587-1797-ND (TAIYO-HICVCAP-V2) 10 each of values denoted (290 total pieces) 
* 587-1798-ND (TAIYO-HICVCAP-V3) 10 each of values denoted (230 total pieces) 
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TAIYO YUDEN 
High Frequency Multilayer Ceramic Chip Capacitors 


Features: Q-values in the high-frequency range (1 GHz+) are excellent compared to other 


types of multilayer capacitors. The 1005 (0402) case size is designed for high density high Q-value and small size is required, such as portable communications and other wireless 
mounting and weight reduction in various applications. 


applications: VCO, TCXO, etc. Adjustment of characteristics in high-frequency circuits. 


0.5 
to meee 
— oF 
Applications: Suitable for those high-frequency applications in which a capacitor with both a 0.5 


Operating Temperature Range: -55 ~ 125°C jx10.25 
Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Pricing Taiyo Yuden 
Code Type Dc Capacitance | Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. 10,000 Part No. 
0.3pF 587-1000-1-NDt 1.65 9.75 28.13 587-1000-2-NDt 27.00/M UVK105CHOR3BW-F 
0.4pF 587-1001-1-NDt 1.65 9.75 28.13 587-1001-2-NDt 27.00/M UVK105CHOR4BW-F 
0.5pF +0.1pF 587-1002-1-NDt 1.65 9.75 28.13 587-1002-2-NDt 27.00/M UVK105CHORSBW-F 
0.6pF 587-1003-1-NDt 1.65 9.75 28.13 587-1003-2-NDt 27.00/M UVK105CHOR6BW-F 
0.7pF 587-1004-1-NDt 1.65 9.75 28.13 587-1004-2-NDt 27.00/M UVK105CHOR7BW-F 
0.8pF 587-1005: 1.65 9.75 28.13 587-1005-2-NDt 27.00/M UVK105CHOR8BW-F 
0.9pF 1.65 9.75 28.13 587-1006-2-NDt 27.00/M UVK105CHORSBW-F 
1.0pF +0.1pF 1.65 9.75 28.13 587-1007-2-NDt 27.00/M UVK105CH010BW-F 
1.1pF 1.65 9.75 28.13 587-1008-2-NDt 27.00/M UVK105CH1R1BW-F 
1.2pF 1.65 9.75 28.13 587-1009-2-NDt 27.00/M UVK105CH1R2BW-F 
1.3pF 1.65 9.75 28.13 587-1010-2-NDt 27.00/M UVK105CH1R3BW-F 
coG 1.5pF 1.65 9.75 28.13 587-1011-2-NDt 27.00/M UVK105CH1R5BW-F 
0402 (NPO) 50 1.6pF +0.1pF 1.65 9.75 28.13 587-1012-2-NDt 27.00/M UVK105CH1R6BW-F 
1.8pF 587-1013-1-NDt 1.65 9.75 28.13 587-1013-2-NDt 27.00/M UVK105CH1R8BW-F 
2.0pF 587-1014-1-NDt 1.65 9.75 28.13 587-1014-2-NDt 27.00/M UVK105CHO20BW-F 
2.2pF 587-1015-1-NDt 1.65 9.75 28.13 587-1015-2-NDt 27.00/M UVK105CH2R2JW-F 
2.4pF 587-1016-1-NDt 1.65 9.75 28.13 587-1016-2-NDt 27.00/M UVK105CH2R4JW-F 
2.7pF 45% 587-1017-1-NDt 1.65 9.75 28.13 587-1017-2-NDt 27.00/M UVK105CH2R7JW-F 
3.0pF 587-1018-1-NDt 1.65 9.75 28.13 587-1018-2-NDt 27.00/M UVK105CHO30JW-F 
3.3pF 587-1019-1-NDt 1.65 9.75 28.13 587-1019-2-NDt 27.00/M UVK105CH3R3JW-F 
3.6pF 587-1020-1-NDt 1.65 9.75 28.13 587-1020-2-NDt 27.00/M UVK105CH3R6JW-F 
3.9pF 587-1021-1-NDt 1.65 9.75 28.13 587-1021-2-NDt 27.00/M UVK105CH3R9JW-F 
4.3pF 45% 587-1022-1-NDt 1.65 9.75 28.13 587-1022-2-NDt 27.00/M UVK105CH4R3JW-F 
4.7pF 587-1023-1-NDt 1.65 9.75 28.13 587-1023-2-NDt 27.00/M UVK105CH4R7JW-F 
5.1pF 587-1024-1-NDt 1.65 9.75 28.13 587-1024-2-NDt 27.00/M UVK105CH5R1JW-F 


t 587-1799-ND (TAIYO-HIFREQCAP-V1) 


50 each of values denoted (1250 total pieces). 


Multilayer Ceramic Chip Capacitor Arrays 


Features: 


... $67.50 


Dimensions (mm 
pean tii is nickel for increased cost performance and reliability Type (Size Code) L Ww = ) ED P 2 Flement i <“w 4 oer es <w _ 
Communication Equipment: Mobile Phones, PHS, Cordless Phones, etc. O2K110 (0504) 1.37 1.00 + 0.08 0.36 0.20 0.64 T 
Operating Temperature Range: (2K212 (0805) 2.00 1.25 + 0.10 0.50 0.25 1.00 “ 
COG: “55° ~ 125°C (4K212 (0805) 2.00 1.25 + 0.10 0.25 0.25 0.50 <5 
oe eae foe (4k316 (1206) | 3.20 | 1.604015 | 040 | 0.30 | 0.80 a is 
Size wv Dimension T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Code Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2 Elements 
10pF +1pF 0.6 587-1025-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1025-2-ND 4,000 27.00/M U2K110CG100FB-T 
15pF 587-1026-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1026-2-ND 4,000 27.00/M U2K110CG150KB-T 
CoG 22pF 587-1027-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1027-2-ND 4,000 27.00/M U2K110CG220KB-T 
(NPO) 50 33pF +10% 06 587-1028-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1028-2-ND 4,000 27.00/M U2K110CG330KB-T 
47pF 7 587-1029-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1029-2-ND 4,000 27.00/M U2K110CG470KB-T 
68pF 587-1030-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1030-2-ND 4,000 27.00/M U2K110CG680KB-T 
100pF 587-1031-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1031-2-ND 4,000 27.00/M U2K110CG101KB-T 
0504 10000pF 587-1032-1-ND 1.76 10.40 30.00 587-1032-2-ND 4,000 29.00/M T2K110BJ103KB-T 
25 22000pF +10% 0.6 587-1033-1-ND 1.76 10.40 30.00 587-1033-2-ND 4,000 29.00/M T2K110BJ223KB-T 
X7R -10uF 587-1034-1-ND 1.76 10.40 30.00 587-1034-2-ND 4,000 29.00/M T2K110BJ104KB-T 
16 47000pF +10% 06 587-1035-1-ND 1.76 10.40 30.00 587-1035-2-ND 4,000 29.00/M E2K110BJ473KB-T 
-10uF ic 587-1036-1-ND 1.76 10.40 30.00 587-1036-2-ND 4,000 29.00/M E2K110BJ104KB-T 
10 .22uF +10% 0.6 587-1037-1-ND 3.05 18.01 51.94 587-1037-2-ND 4,000 50.00/M L2K110BJ224KB-T 
X5R A7UF 0.8 587-1038-1-ND 3.52 20.80 60.00 587-1038-2-ND 4,000 58.00/M L2K110BJ474KA-T 
63 1.0uF +10% 08 587-1039-1-ND 4.29 25.35 73.13 587-1039-2-ND 4,000 70.00/M J2K110BJ105KA-T 
. 2.2UF fa 587-1040-1-ND 7.26 42.90 123.75 587-1040-2-ND 4,000 119.00/M J2K110BJ225KA-T 
25 1.0UF 587-1041-1-ND 6.60 39.00 112.50 587-1041-2-ND 4,000 108.00/M T2K212BJ105KD-T 
0805 X5R 16 1.0NF +10% 0.85 587-1042-1-ND 6.05 35.75 103.13 587-1042-2-ND 4,000 99.00/M E2K212BJ105KD-T 
10 1.0UF . 587-1043-1-ND 4.18 24.70 71.25 587-1043-2-ND 4,000 68.00/M L2K212BJ105KD-T 
6.3 2.2UF 587-1044-1-ND 6.16 36.40 105.00 587-1044-2-ND 4,000 101.00/M J2K212BJ225KD-T 
4 Elements 
25 10HF +10% 0.85 587-1045-1-ND 4.51 26.65 76.88 587-1045-2-ND 4,000 74.00/M T4K212BJ104KD-T 
16 -10uF 7 7 587-1046-1-ND 3.74 22.10 63.75 587-1046-2-ND 4,000 61.00/M E4K212BJ104KD-T 
0805 X5R 10 .22UF +10% 0.85 587-1047-1-ND 5.17 30.55 88.13 587-1047-2-ND 4,000 85.00/M L4K212BJ224KD-T 
-A7UF 7 587-1048-1-ND 8.03 47.45 136.88 587-1048-2-ND 4,000 131.00/M L4K212BJ474KD-T 
6.3 1.0UF +10% 0.85 587-1049-1-ND 9.52 56.23 162.19 587-1049-2-ND 4,000 156.00/M J4K212BJ105KD-T 
1206 X5R 16 1.0UF +10% 1.15 587-1050-1-ND 9.79 57.85 166.88 587-1050-2-ND 3,000 160.00/M E4K316BJ105KF-T 


Super Low Distortion Multilayer Ceramic Capacitors (CFCAP) 


Features: Newly developed dielectric material and the use of nickel for internal electrodes provide excellent Dimensions (mm) 
temperature characteristics with high capacitance, small case size, and low cost. Low distortion and low a 
shock noise make these capacitors well-suited for use in analog or digital mobile devices. Excellent heat- Type (Size Code) L w bd L 
resistance, high break-down voltage, and mechanical strength make these capacitors well suited for replacing (IMK105 (0402) 1.0 0.5 + 0.05 0.25 <<, 
film capacitors. (MK 107 (0603) 1.6 0.8 + 0.10 0.35 
Applications: ¢ Signal line for AV products »* Analog signal coupling applications * PLL circuit of mobile CMK21 2 (0805) 20 1.25 +0.10 05 
phones * Good temperature characteristics for time-constant circuits, oscillation circuits and filters ; ; - - [>| e 
elk ; CIMK316 (1206) 3.2 1.6+015 0.5 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 
Size wv Dimension T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Code DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
390pF +5% 0.5 587-1462-1-ND 4.27 25.22 72.75 587-1462-2-ND 10,000 70.00/M UMK105SD391JV-F 
390pF +10% 0.5 587-1461-1-ND 4.00 23.66 68.25 587-1461-2-ND 10,000 66.00/M UMK105SD391KV-F 
0402 50 470pF +5% 0.5 587-1464-1-ND 4.27 25.22 72.75 587-1464-2-ND 10,000 70.00/M UMK105SD471JV-F 
470pF +10% 0.5 587-1463-1-ND 3.89 23.01 66.38 587-1463-2-ND 10,000 64.00/M UMK105SD471KV-F 
560pF +5% 0.5 587-1466-1-ND 4.27 25.22 72.75 587-1466-2-ND 10,000 70.00/M UMK105SD561JV-F 
560pF +10% 0.5 587-1465-1-ND 4.00 23.66 68.25 587-1465-2-ND 10,000 66.00/M UMK105SD561KV-F 
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More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


TAIYO YUDEN Super Low Distortion Multilayer Ceramic Capacitors (CFCAP) (Ccont.) 


Size wv Dimension T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Code Dc Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
680pF +5% 0.5 587-1458-1-ND 4.04 23.86 68.81 587-1458-2-ND 10,000 66.00/M TMK105SD681JV-F 
680pF +10% 0.5 587-1457-1-ND 3.80 22.43 64.69 587-1457-2-ND 10,000 62.00/M TMK105SD681KV-F 
820pF +5% 0.5 587-1460-1-ND 4.04 23.86 68.81 587-1460-2-ND 10,000 66.00/M TMK105SD821JV-F 
25 820pF +10% 0.5 587-1459-1-ND 3.80 22.43 64.69 587-1459-2-ND 10,000 62.00/M TMK105SD821KV-F 
1000pF +5% 0.5 587-1051-1-ND 4.40 26.00 75.00 587-1051-2-ND 10,000 72.00/M TMK105SD102JV-F 
1000pF +10% 0.5 587-1052-1-ND 3.85 22.75 65.63 587-1052-2-ND 10,000 63.00/M TMK105SD102KV-F 
1200pF +5% 0.5 587-1053-1-ND 4.51 26.65 76.88 587-1053-2-ND 10,000 74.00/M TMK105SD122JV-F 
1200pF +10% 0.5 587-1054-1-ND 3.96 23.40 67.50 587-1054-2-ND 10,000 65.00/M TMK105SD122KV-F 
1500pF +5% 0.5 587-1055-1-ND 4.29 25.35 73.13 587-1055-2-ND 10,000 70.00/M EMK105SD152JV-F 
1500pF +10% 0.5 587-1056-1-ND 4.07 24.05 69.38 587-1056-2-ND 10,000 67.00/M EMK105SD152KV-F 
1800pF +5% 0.5 587-1057-1-ND 4.29 25.35 73.13 587-1057-2-ND 10,000 70.00/M EMK105SD182JV-F 
0402 16 1800pF +10% 0.5 587-1058-1-ND 4.07 24.05 69.38 587-1058-2-ND 10,000 67.00/M EMK105SD182KV-F 
2200pF 45% 0.5 587-1059-1-ND 4.29 25.35 73.13 587-1059-2-ND 10,000 70.00/M EMK105SD222JV-F 
2200pF +10% 0.5 587-1060-1-ND 4.07 24.05 69.38 587-1060-2-ND 10,000 67.00/M EMK105SD222KV-F 
2700pF 45% 0.5 587-1061-1-ND 4.29 25.35 73.13 587-1061-2-ND 10,000 70.00/M EMK105SD272JV-F 
2700pF +10% 0.5 587-1062-1-ND 4.07 24.05 69.38 587-1062-2-ND 10,000 67.00/M EMK105SD272KV-F 
3300pF +5% 0.5 587-1063-1-ND 4.29 25.35 73.13 587-1063-2-ND 10,000 70.00/M LMK105SD332JV-F 
3300pF +10% 0.5 587-1064-1-ND 4.07 24.05 69.38 587-1064-2-ND 10,000 67.00/M LMK105SD332KV-F 
10 3900pF +5% 0.5 587-1065-1-ND 4.62 27.30 78.75 587-1065-2-ND 10,000 76.00/M LMK105SD392JV-F 
3900pF +10% 0.5 587-1066-1-ND 4.51 26.65 76.88 587-1066-2-ND 10,000 74.00/M LMK105SD392KV-F 
4700pF +5% 0.5 587-1067-1-ND 4.73 27.95 80.63 587-1067-2-ND 10,000 77.00/M LMK105SD472JV-F 
4700pF +10% 0.5 587-1068-1-ND 4.51 26.65 76.88 587-1068-2-ND 10,000 74.00/M LMK105SD472KV-F 
1000pF +5% 0.8 587-1069-1-ND 4.40 26.00 75.00 587-1069-2-ND 4,000 72.00/M UMK107SD102JA-T 
1000pF +10% 0.8 587-1070-1-ND 3.85 22.75 65.63 587-1070-2-ND 4,000 63.00/M UMK107SD102KA-T 
1200pF +5% 0.8 587-1071-1-ND 5.50 32.50 93.75 587-1071-2-ND 4,000 90.00/M UMK107SD122JA-T 
1200pF +10% 0.8 587-1072-1-ND 5.06 29.90 86.25 587-1072-2-ND 4,000 83.00/M UMK107SD122KA-T 
1500pF +5% 0.8 587-1073-1-ND 5.50 32.50 93.75 587-1073-2-ND 4,000 90.00/M UMK107SD152JA-T 
1500pF +10% 0.8 587-1074-1-ND 5.06 29.90 86.25 587-1074-2-ND 4,000 83.00/M UMK107SD152KA-T 
50 1800pF 45% 0.8 587-1075-1-ND 5.50 32.50 93.75 587-1075-2-ND 4,000 90.00/M UMK107SD182JA-T 
1800pF +10% 0.8 587-1076-1-ND 5.06 29.90 86.25 587-1076-2-ND 4,000 83.00/M UMK107SD182KA-T 
2200pF +5% 0.8 587-1077-1-ND 5.17 30.55 88.13 587-1077-2-ND 4,000 85.00/M UMK107SD222JA-T 
2200pF +10% 0.8 587-1078-1-ND 4.62 27.30 78.75 587-1078-2-ND 4,000 76.00/M UMK107SD222KA-T 
2700pF +5% 0.8 587-1079-1-ND 5.50 32.50 93.75 587-1079-2-ND 4,000 90.00/M UMK107SD272JA-T 
2700pF +10% 0.8 587-1080-1-ND 5.06 29.90 86.25 587-1080-2-ND 4,000 83.00/M UMK107SD272KA-T 
3300pF +5% 0.8 587-1081-1-ND 5.50 32.50 93.75 587-1081-2-ND 4,000 90.00/M UMK107SD332JA-T 
3300pF +10% 0.8 587-1082-1-ND 5.06 29.90 86.25 587-1082-2-ND 4,000 83.00/M UMK107SD332KA-T 
3900pF +5% 0.8 587-1083-1-ND 4.95 29.25 84.38 587-1083-2-ND 4,000 81.00/M TMK107SD392JA-T 
25 3900pF +10% 0.8 587-1084-1-ND 4.29 25.35 73.13 587-1084-2-ND 4,000 70.00/M TMK107SD392KA-T 
0603 4700pF +5% 0.8 587-1085-1-ND 4.95 29.25 84.38 587-1085-2-ND 4,000 81.00/M TMK107SD472JA-T 
4700pF +10% 0.8 587-1086-1-ND 4.29 25.35 73.13 587-1086-2-ND 4,000 70.00/M TMK107SD472KA-T 
5600pF +5% 0.8 587-1087-1-ND 5.17 30.55 88.13 587-1087-2-ND 4,000 85.00/M EMK107SD562JA-T 
5600pF +10% 0.8 587-1088-1-ND 4.51 26.65 76.88 587-1088-2-ND 4,000 74.00/M EMK107SD562KA-T 
6800pF 45% 0.8 587-1089-1-ND 5:7 30.55 88.13 587-1089-2-ND 4,000 85.00/M EMK107SD682JA-T 
16 6800pF +10% 0.8 587-1090-1-ND 4.51 26.65 76.88 587-1090-2-ND 4,000 74.00/M EMK107SD682KA-T 
8200pF 45% 0.8 587-1091-1-ND 5.17 30.55 88.13 587-1091-2-ND 4,000 85.00/M EMK107SD822JA-T 
8200pF +10% 0.8 587-1092-1-ND 4.51 26.65 76.88 587-1092-2-ND 4,000 74.00/M EMK107SD822KA-T 
10000pF +5% 0.8 587-1093-1-ND 4.40 26.00 75.00 587-1093-2-ND 4,000 72.00/M EMK107SD103JA-T 
10000pF +10% 0.8 587-1094-1-ND 3.85 22.75 65.63 587-1094-2-ND 4,000 63.00/M EMK107SD103KA-T 
12000pF +5% 0.8 587-1095-1-ND 5.61 33.15 95.63 587-1095-2-ND 4,000 92.00/M LMK107SD123JA-T 
12000pF +10% 0.8 587-1096-1-ND 4.51 26.65 76.88 587-1096-2-ND 4,000 74.00/M LMK107SD123KA-T 
15000pF +5% 0.8 587-1097-1-ND 5.61 33.15 95.63 587-1097-2-ND 4,000 92.00/M LMK107SD153JA-T 
10 15000pF +10% 0.8 587-1098-1-ND 4.51 26.65 76.88 587-1098-2-ND 4,000 74.00/M LMK107SD153KA-T 
18000pF +5% 0.8 587-1099-1-ND 5.61 33.15 95.63 587-1099-2-ND 4,000 92.00/M LMK107SD183JA-T 
18000pF +10% 0.8 587-1100-1-ND 4.51 26.65 76.88 587-1100-2-ND 4,000 74.00/M LMK107SD183KA-T 
22000pF +5% 0.8 587-1101-1-ND 5.61 33.15 95.63 587-1101-2-ND 4,000 92.00/M LMK107SD223JA-T 
22000pF +10% 0.8 587-1102-1-ND 4.51 26.65 76.88 587-1102-2-ND 4,000 74.00/M LMK107SD223KA-T 
3900pF +5% 0.85 587-1103-1-ND 5.50 32.50 93.75 587-1103-2-ND 4,000 90.00/M UMK212SD392JD-T 
3900pF +10% 0.85 587-1104-1-ND 5.06 29.90 86.25 587-1104-2-ND 4,000 83.00/M UMK212SD392KD-T 
4700pF 45% 0.85 587-1105-1-ND 5.83 34.45 99.38 587-1105-2-ND 4,000 95.00/M UMK212SD472JD-T 
4700pF +10% 0.85 587-1106-1-ND 5.39 31.85 91.88 587-1106-2-ND 4,000 88.00/M UMK212SD472KD-T 
5600pF +5% 0.85 587-1107-1-ND 5.94 35.10 101.25 587-1107-2-ND 4,000 97.00/M UMK212SD562JD-T 
50 5600pF +10% 0.85 587-1108-1-ND 5.50 32.50 93.75 587-1108-2-ND 4,000 90.00/M UMK212SD562KD-T 
6800pF +5% 0.85 587-1109-1-ND 6.05 35.75 103.13 587-1109-2-ND 4,000 99.00/M UMK212SD682JD-T 
6800pF +10% 0.85 587-1110-1-ND 5.61 33.15 95.63 587-1110-2-ND 4,000 92.00/M UMK212SD682KD-T 
8200pF 45% 0.85 587-1111-1-ND 6.49 38.35 110.63 587-1111-2-ND 4,000 106.00/M UMK212SD822JD-T 
8200pF +10% 0.85 587-1112-1-ND 5.94 35.10 101.25 587-1112-2-ND 4,000 97.00/M UMK212SD822KD-T 
10000pF +5% 0.85 587-1113-1-ND 5.50 32.50 93.75 587-1113-2-ND 4,000 90.00/M UMK212SD103JD-T 
10000pF +10% 0.85 587-1114-1-ND 4.95 29.25 84.38 587-1114-2-ND 4,000 81.00/M UMK212SD103KD-T 
12000pF +5% 0.85 587-1115-1-ND 6.38 37.70 108.75 587-1115-2-ND 4,000 104.00/M GMK212SD123JD-T 
12000pF +10% 0.85 587-1116-1-ND 5.94 35.10 101.25 587-1116-2-ND 4,000 97.00/M GMK212SD123KD-T 
15000pF +5% 0.85 587-1117-1-ND 6.49 38.35 110.63 587-1117-2-ND 4,000 106.00/M GMK212SD153JD-T 
15000pF +10% 0.85 587-1118-1-ND 6.16 36.40 105.00 587-1118-2-ND 4,000 101.00/M GMK212SD153KD-T 
0805 35 18000pF +5% 1.25 587-1119-1-ND 6.16 36.40 105.00 587-1119-2-ND 3,000 101.00/M GMK212SD183JG-T 
18000pF +10% 1.25 587-1120-1-ND 5.72 33.80 97.50 587-1120-2-ND 3,000 94.00/M GMK212SD183KG-T 
22000pF +5% 1.25 587-1121-1-ND 6.16 36.40 105.00 587-1121-2-ND 3,000 101.00/M GMK212SD223JG-T 
22000pF +10% 1.25 587-1122-1-ND §.72 33.80 97.50 587-1122-2-ND 3,000 94.00/M GMK212SD223KG-T 
27000pF 45% 1.25 587-1123-1-ND 6.27 37.05 106.88 587-1123-2-ND 3,000 103.00/M GMK212SD273JG-T 
27000pF +10% 1.25 587-1124-1-ND 5.83 34.45 99.38 587-1124-2-ND 3,000 95.00/M GMK212SD273KG-T 
16 33000pF +5% 0.85 587-1125-1-ND 6.84 40.43 116.63 587-1125-2-ND 4,000 112.00/M EMK212SD333JD-T 
33000pF +10% 0.85 587-1126-1-ND 6.16 36.40 105.00 587-1126-2-ND 4,000 101.00/M EMK212SD333KD-T 
47000pF +5% 0.85 587-1127-1-ND 6.82 40.30 116.25 587-1127-2-ND 4,000 112.00/M LMK212SD473JD-T 
47000pF +10% 0.85 587-1128-1-ND 6.38 37.70 108.75 587-1128-2-ND 4,000 104.00/M LMK212SD473KD-T 
68000pF +5% 1.25 587-1129-1-ND 6.82 40.30 116.25 587-1129-2-ND 3,000 112.00/M LMK212SD683JG-T 
10 68000pF +10% 1.25 587-1130-1-ND 6.38 37.70 108.75 587-1130-2-ND 3,000 104.00/M LMK212SD683KG-T 
82000pF +5% 1.25 587-1131-1-ND 6.82 40.30 116.25 587-1131-2-ND 3,000 112.00/M LMK212SD823JG-T 
82000pF +10% 1.25 587-1132-1-ND 6.38 37.70 108.75 587-1132-2-ND 3,000 104.00/M LMK212SD823KG-T 
0UF +5% 1.25 587-1133-1-ND 6.05 35.75 103.13 587-1133-2-ND 3,000 99.00/M LMK212SD104JG-T 
A0QUF +10% 1.25 587-1134-1-ND 5.50 32.50 93.75 587-1134-2-ND 3,000 90.00/M LMK212SD104KG-T 
33000pF +5% 1.15 587-1135-1-ND 10.53 62.21 179.44 587-1135-2-ND 3,000 172.00/M GMK316SD333JF-T 
35 33000pF +10% 1.15 587-1136-1-ND 9.32 55.06 158.81 587-1136-2-ND 3,000 152.00/M GMK316SD333KF-T 
39000pF 45% 1.15 587-1137-1-ND 10.65 62.92 181.50 587-1137-2-ND 3,000 174.00/M GMK316SD393JF-T 
39000pF +10% 1.15 587-1138-1-ND 9.44 55.77 160.88 587-1138-2-ND 3,000 152.00/M GMK316SD393KF-T 
47000pF +5% 1.15 587-1139-1-ND 9.57 56.55 163.13 587-1139-2-ND 3,000 157.00/M TMK316SD473JF-T 
47000pF +10% 1.15 587-1140-1-ND 9.13 53.95 155.63 587-1140-2-ND 3,000 149.00/M TMK316SD473KF-T 
56000pF 45% 1.15 587-1141-1-ND 9.57 56.55 163.13 587-1141-2-ND 3,000 157.00/M TMK316SD563JF-T 
1206 56000pF +10% 1.15 587-1142-1-ND 9.13 53.95 155.63 587-1142-2-ND 3,000 149.00/M TMK316SD563KF-T 
25 68000pF +5% 1.15 587-1143-1-ND 9.57 56.55 163.13 587-1143-2-ND 3,000 157.00/M TMK316SD683JF-T 
68000pF +10% 1.15 587-1144-1-ND 9.13 53.95 155.63 587-1144-2-ND 3,000 149.00/M TMK316SD683KF-T 
82000pF +5% 1.6 587-1145-1-ND 10.01 59.15 170.63 587-1145-2-ND 2,000 164.00/M TMK316SD823JL-T 
82000pF +10% 1.6 587-1146-1-ND 9.57 56.55 163.13 587-1146-2-ND 2,000 157.00/M TMK316SD823KL-T 
0UF +5% 1.6 587-1147-1-ND 8.80 52.00 150.00 587-1147-2-ND 2,000 144.00/M TMK316SD104JL-T 
AQUF +10% 1.6 587-1148-1-ND 8.25 48.75 140.63 587-1148-2-ND 2,000 135.00/M TMK316SD104KL-T 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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aTDK Multilayer Ceramic Chip Capacitors 


EIA | EIAJ | Dim. (mm)] EIA | EIAd | Dim. (mm) 
eee GeselCaes| Ue we ceasleses (nw 
Features: ¢ High capacitance has been achieved through precision technologies that enable the use of multiple thinner 0201 |0603] 0.6 0.3 |0805|2012] 2.0 1.25 
ceramic dielectric layers * Monolithic structure ensures superior mechanical strength and reliability * High-accuracy 0306/0816] 0.8 1.6 |1206/3216) 3.2 1.6 
automatic mounting is facilitated through the maintenance of very precise dimensional tolerances * Composed of only 0402/1005/ 1.0 0.5 }1210|3225/ 32 25 
ceramics and metals, these capacitors provide extremely dependable performance, exhibiting virtually no degradation 
even when subjected to temperature extremes Applications: * Cellular phones ¢ Portable/Handheld deviess (PDA's, oe hee ies ae ee fea i. es 
MP3 players, etc) * RF Module (VCO, TCXO, PA, etc) Operating Temperature: * COG: -55°C ~ 125°C * X7R: -55°C ~ ; . ‘ 
125°C © XR: -55°C ~ 85°C * Y5V: -30°C ~ 85°C * XBR: -55°C ~ 150°C * SL: 20°C ~ 85°C 0612 (1652 | 1.6 3.2 12220/5750) 5.7 5.0 
Case wv Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance | Tolerance 10 100 500 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 0.5pF +0.1pF 0.3 | 445-2908-1-ND 77 4.55 13.13 | 445-2908-2-ND 15,000 13.00/M C0603C0G1HOR5B 
50 0.5pF +0.25pF 0.3 | 445-2918-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2918-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1HORS5C 
50 1.0pF +0.1pF 0.3 | 445-2909-1-ND 77 4.55 13.13 | 445-2909-2-ND 15,000 13.00/M C0603C0G1H010B 
50 1.0pF +0.25pF 0.3 | 445-1760-1-ND 251 2.99 8.63 | 445-1760-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H010C 
50 1.2pF +0.25pF 0.3 | 445-2919-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2919-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H1R2C 
50 1.5pF +0.1pF 0.3 | 445-2910-1-ND 77 4.55 13.13 | 445-2910-2-ND 15,000 13.00/M C0603C0G1H1R5B 
50 1.5pF +0.25pF 0.3 | 445-1770-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1770-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H1R5C 
50 1.8pF +0.25pF 0.3 | 445-2920-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2920-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H1R8C 
50 2.0pF +0.1pF 0.3 | 445-2911- Ped 4.55 13.13 | 445-2911-2-ND 15,000 13.00/M C0603C0G1H020B 
50 2.0pF +0.25pF 0.3 | 445-1761- 51 2.99 8.63 | 445-1761-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H020C 
50 2.2pF +0.1pF 0.3 | 445-2912-1-ND wt 4.55 13.13 | 445-2912-2-ND 15,000 13.00/M C0603C0G1H2R2B 
50 2.2pF +0.25pF 0.3 | 445-1771-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1771-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H2R2C 
50 2.7pF +0.25pF 0.3 | 445-2921-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2921-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H2R7C 
50 3.0pF +0.1pF 0.3 | 445-2913-1-ND we 4.55 13.13 | 445-2913-2-ND 15,000 13.00/M C0603C0G1H030B 
50 3.0pF +0.25pF 0.3 | 445-1762-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1762-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1HO30C 
50 3.3pF +0.1pF 0.3 | 445-2914-1-ND 77 4.55 13.13 | 445-2914-2-ND 15,000 13.00/M C0603C0G1H3R3B 
50 3.3pF +0.25pF 0.3 | 445-1772-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1772-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H3R3C 
50 3.9pF +0.25pF 0.3 | 445-2922-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2922-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H3R9C 
50 4.0pF +0.1pF 0.3 | 445-2915-1-ND 77 4.55 13.13 | 445-2915-2-ND 15,000 13.00/M C0603C0G1H040B 
50 4.0pF +0.25pF 0.3 | 445-1763-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1763-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H040C 
50 4.7pF +0.1pF 0.3 | 445-2916-1-ND at 4.55 13.13 | 445-2916-2-ND 15,000 13.00/M C0603C0G1H4R7B 
50 4.7pF +0.25pF 0.3 | 445-1773-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1773-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H4R7C 
50 5.0pF +0.1pF 0.3 | 445-2917-1-ND 77 4.55 13.13 | 445-2917-2-ND 15,000 13.00/M C0603C0G1HO50B 
50 5.0pF +0.25pF 0.3 | 445-1764-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1764-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1HO50C 
50 5.6pF +0.25pF 0.3 | 445-2923-1-ND Bt 2.99 8.63 | 445-2923-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H5R6C 
50 6.0pF +0.25pF 0.3 | 445-2924-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2924-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1HO60C 
50 6.0pF +0.5pF 0.3 | 445-1765-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1765-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1HO60D 
50 6.8pF +0.25pF 0.3 | 445-2925-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2925-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H6R8C 
50 6.8pF +0.5pF 0.3 | 445-1774-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1774-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H6R8D 
CoG 50 7.0pF +0.25pF 0.3 | 445-2926-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2926-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1HO70C 
(NPO) 50 7.0pF +0.5pF 0.3 | 445-1766-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1766-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1HO70D 
50 8.0pF +0.25pF 0.3 | 445-2927-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2927-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1HO80C 
50 8.0pF +0.5pF 0.3 | 445-1767-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1767-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1HO80D 
50 8.2pF +0.25pF 0.3 | 445-2928-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2928-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H8R2C 
0201 50 9.0pF +0.25pF 0.3 | 445-2929-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2929-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1HO90C 
50 9.0pF +0.5pF 0.3 | 445-1768-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1768-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1HO90D 
50 10pF +0.25pF 0.3 | 445-2930-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2930-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H100C 
50 10pF +0.5pF 0.3 | 445-1769-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1769-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H100D 
50 11pF +5% 0.3 | 445-2931-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2931-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H110J 
50 12pF 45% 0.3 | 445-1775-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1775-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H120J 
50 13pF +5% 0.3 | 445-2932-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2932-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H130J 
50 15pF +5% 0.3 | 445-1776-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1776-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H150J 
50 16pF 45% 0.3 | 445-2933-1-ND bt 2.99 8.63 | 445-2933-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H160J 
50 18pF 45% 0.3 | 445-1777-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1777-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H180J 
50 20pF 45% 0.3 | 445-2934-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2934-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H200J 
50 22pF 45% 0.3 | 445-1778-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1778-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H220J 
50 24pF 45% 0.3 | 445-2935-1-ND 61 2.99 8.63 | 445-2935-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H240J 
50 27pF 45% 0.3 | 445-1779-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1779-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H270J 
50 30pF +5% 0.3 | 445-2936-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2936-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H300J 
50 33pF 45% 0.3 | 445-1780-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1780-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H330J 
50 36pF +5% 0.3 | 445-2937-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2937-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H360J 
50 39pF 45% 0.3 51 2.99 8.63 | 445-1781-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H390J 
50 43pF +5% 0.3 | 445-2938-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2938-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H430J 
50 47pF 45% 0.3 | 445-1782-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1782-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H470J 
50 51pF 45% 0.3 | 445-2939-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2939-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H510J 
50 56pF 45% 0.3 | 445-1783-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1783-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H560J 
50 62pF 45% 0.3 | 445-2940-1-ND ‘51 2.99 8.63 | 445-2940-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H620J 
50 68pF +5% 0.3 | 445-1784-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1784-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H680J 
50 75pF 45% 0.3 | 445-2941-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2941-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H750J 
50 82pF +5% 0.3 | 445-1785-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1785-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H820J 
50 91pF 45% 0.3 | 445-2942-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2942-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H910J 
50 100pF +5% 0.3 | 445-1786-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1786-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H101J 
50 100pF +10% 0.3 | 445-1787-1-ND 49 2.90 8.36 | 445-1787-2-ND 15,000 8.03/M C0603X5R1H101K 
50 220pF +10% 0.3 | 445-1788-1-ND 49 2.90 8.36 | 445-1788-2-ND 15,000 8.03/M C0603X5R1H221K 
50 470pF +10% 0.3 | 445-1789-1-ND 49 2.90 8.36 | 445-1789-2-ND 15,000 8.03/M C0603X5R1H471K 
25 1000pF +10% 0.3 | 445-1790-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1790-2-ND 15,000 8.39/M C0603X5R1E102K 
X5R 25 2200pF +10% 0.3 | 445-1791-1-ND 49 2.90 8.36 | 445-1791-2-ND 15,000 8.03/M C0603X5R1E222K 
16 4700pF +10% 0.3 | 445-1792-1-ND 49 2.90 8.36 | 445-1792-2-ND 15,000 8.03/M C0603X5R1C472K 
10 10000pF +10% 0.3 | 445-1793-1-ND 49 2.90 8.36 | 445-1793-2-ND 15,000 8.03/M C0603X5R1A103K 
6.3 22000pF +10% 0.3 | 445-1794-1-ND 61 3.59 10.37 | 445-1794-2-ND 15,000 9.96/M C0603X5RO0J223K 
6.3 47000pF +10% 0.3 | 445-1795-1-ND 58 3.45 9.94 | 445-1795-2-ND 15,000 9.54/M C0603X5R0J473K 
6.3 0.1pF +10% 0.3 | 445-1796-1-ND 72 4.23 12.19 | 445-1796-2-ND 15,000 11.70/M C0603X5R0J104K 
Y5V 16 10000pF +80/-20% | 0.3 | 445-1797-1-ND 49 2.90 8.36 | 445-1797-2-ND 15,000 8.03/M C0603Y5V1C103Z 
16 10000pF +10% 0.5 | 445-1798-1-ND 2.93 17.34 50.03 | 445-1798-2-ND 4,000 48.03/M C0816X7R1C103K 
16 22000pF +10% 0.5 | 445-1799-1-ND 3.17 18.73 54.02 | 445-1799-2-ND 4,000 51.86/M C0816X7R1C223K 
0306 x7R 16 47000pF +10% 0.5 | 445-1800-1-ND 3.52 20.81 60.02 | 445-1800-2-ND 4,000 57.62/M C0816X7R1C473K 
16 0.1pF +10% 0.5 | 445-1801-1-ND 3.76 22.19 64.01 | 445-1801-2-ND 4,000 61.46/M C0816X7R1C104K 
X5R 10 0.22uF +10% 0.5 | 445-1802-1-ND 3.99 23.58 68.03 | 445-1802-2-ND 4,000 65.31/M C0816X5R1A224K 
50 10pF +0.5pF 0.5 53 3.15 9.09 | 445-1235-2-ND 10,000 8.73/M C1005C0G1H100D 
50 12pF 45% 0.5 55 3.28 9.45 | 445-1236-2-ND 10,000 9.08/M C1005C0G1H120J 
50 15pF 45% 0.5 57 3.38 9.75 | 445-1237-2-ND 10,000 9.36/M C1005C0G1H150J 
50 18pF +5% 0.5 | 445-1238-1-ND 55 3.28 9.45 | 445-1238-2-ND 10,000 9.08/M C1005C0G1H180J 
50 22pF +5% 0.5 | 445-1239-1-ND 53 3.15 9.09 | 445-1239-2-ND 10,000 8.73/M C1005C0G1H220J 
50 27pF +5% 0.5 | 445-1240-1-ND 55 3.28 9.45 | 445-1240-2-ND 10,000 9.08/M C1005C0G1H270J 
50 33pF 45% 0.5 | 445-1241-1-ND 65 3.28 9.45 | 445-1241-2-ND 10,000 9.08/M C1005C0G1H330J 
50 39pF 45% 0.5 | 445-1242-1-ND 65 3.28 9.45 | 445-1242-2-ND 10,000 9.08/M C1005C0G1H390J 
CoG 50 47pF 45% 0.5 | 445-1243-1-ND 53 3.15 9.09 | 445-1243-2-ND 10,000 8.73/M C1005C0G1H470J 
0402 (NPO) 50 56pF 45% 0.5 | 445-1244-1-ND 55 3.28 9.45 | 445-1244-2-ND 10,000 9.08/M C1005C0G1H560J 
50 68pF 45% 0.5 | 445-1245-1-ND 55 3.28 9.45 | 445-1245-2-ND 10,000 9.08/M C1005C0G1H680J 
50 82pF +5% 0.5 | 445-1246-1-ND 55 3.28 9.45 | 445-1246-2-ND 10,000 9.08/M C1005C0G1H820J 
50 100pF 45% 0.5 | 445-1247-1-ND 53 3.15 9.09 | 445-1247-2-ND 10,000 8.73/M C1005C0G1H101J 
50 120pF 45% 0.5 | 445-1248-1-ND 62 3.66 10.56 | 445-1248-2-ND 10,000 10.14/M C1005C0G1H121J 
50 150pF +5% 0.5 | 445-1249-1-ND 62 3.66 10.56 | 445-1249-2-ND 10,000 10.14/M C1005C0G1H151J 
50 180pF 45% 0.5 | 445-1250-1-ND 66 3.90 11.25 | 445-1250-2-ND 10,000 10.80/M C1005C0G1H181J 
50 220pF 45% 0.5 | 445-1251-1-ND 66 3.90 11.25 | 445-1251-2-ND 10,000 10.80/M C1005C0G1H221J 
50 270pF 45% 0.5 | 445-1252-1-ND ed 4.55 13.13 | 445-1252-2-ND 10,000 12.60/M C1005C0G1H271J 


(Continued) 


1636 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


&TDK Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont) 


Case WV Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance | Tolerance| (mm) | Part No. 10 100 500 Qty. Pricing Part No. 
50 330pF 45% 0.5 | 445-1253-1-ND 77 4.55 13.13 | 445-1253-2-ND 10,000 12.60/M C1005C0G1H331J 
50 390pF 45% 0.5 | 445-2655-1-ND 88 5.20 15.00 | 445-2655-2-ND 10,000 14.00/M C1005C0G1H391J 
coa 50 470pF +5% 0.5 | 445-2656-1-ND 88 5.20 15.00 | 445-2656-2-ND 10,000 14.00/M C1005C0G1H471J 
(NPO) 25 560pF +5% 0.5 | 445-2652-1-ND 99 5.85 16.88 | 445-2652-2-ND 10,000 16.00/M C1005COG1E561J 
25 680pF 45% 0.5 | 445-2653-1-ND 99 5.85 16.88 | 445-2653-2-ND 10,000 16.00/M C1005C0G1E681J 
25 820pF 45% 0.5 | 445-2654-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 445-2654-2-ND 10,000 18.00/M C1005C0G1E821J 
25 1000pF 45% 0.5 | 445-2651-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 445-2651-2-ND 10,000 18.00/M C1005C0G1E102J 
50 220pF +10% 0.5 | 445-1254-1-ND 55 3.28 9.45 | 445-1254-2-ND 10,000 9.08/M C1005X7R1H221K 
50 470pF +10% 0.5 | 445-1255-1-ND 55 3.28 9.45 | 445-1255-2-ND 10,000 9.08/M C1005X7R1H471K 
50 1000pF +10% 0.5 | 445-1256- 53 3.15 9.09 | 445-1256-2-ND 10,000 8.73/M C1005X7R1H102K 
50 2200pF +10% 0.5 | 445-1257-1-ND 55 3.28 9.45 | 445-1257-2-ND 10,000 9.08/M C1005X7R1H222K 
50 4700pF +10% 0.5 | 445-1258-1-ND 55 3.28 9.45 | 445-1258-2-ND 10,000 9.08/M C1005X7R1H472K 
X7R 25 4700pF +10% 0.5 | 445-1259-1-ND 55 3.28 9.45 | 445-1259-2-ND 10,000 9.08/M C1005X7R1E472K 
25 10000pF +10% 0.5 55 3.28 9.45 | 445-1260-2-ND 10,000 9.08/M C1005X7R1E103K 
25 22000pF +10% 0.5 77 4.55 13.13 | 445-1261-2-ND 10,000 12.60/M C1005X7R1E223K 
16 10000pF +10% 0.5 | 445-1262-1-ND 53 3.15 9.09 | 445-1262-2-ND 10,000 8.73/M C1005X7R1C103K 
16 22000pF +10% 0.5 | 445-1263-1-ND 69 4.10 11.83 | 445-1263-2-ND 10,000 11.36/M C1005X7R1C223K 
16 47000pF +10% 0.5 | 445-1264-1-ND 1.19 7.02 20.25 | 445-1264-2-ND 10,000 19.44/M C1005X7R1C473K 
0402 10 0.1pF +10% 0.5 | 445-1265-1-ND 1.44 8.52 24.56 | 445-1265-2-ND 10,000 23.58/M C1005X5R1A104K 
6.3 0.1pF +10% 0.5 | 445-1266-1-ND 1.44 8.52 24.56 | 445-1266-2-ND 10,000 23.58/M C1005X5R0J104K 
X5R 6.3 0.22uF +20% 0.5 | 445-1267-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 445-1267-2-ND 10,000 45.00/M C1005X5R0J224M 
6.3 1.0uF +20% 0.5 | 445-1415-1-ND 1.98 11.70 33.75 | 445-1415-2-ND 10,000 32.40/M C1005X5ROJ105M 
Y5V 16 0.1pF +80/-20% | 0.5 | 445-1268-1-ND 85 5.04 14.55 | 445-1268-2-ND 10,000 13.97/M C1005Y5V1C104Z 
50 220pF +10% 0.5 | 445-2495-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 445-2495-2-ND 10,000 27.00/M C1005X8R1H221K 
50 470pF +10% 0.5 1.65 9.75 28.13 | 445-2496-2-ND 10,000 27.00/M C1005X8R1H471K 
X8R 50 1000pF +10% 0.5 1.65 9.75 28.13 | 445-2497-2-ND 10,000 27.00/M C1005X8R1H102K 
50 2200pF +10% 0.5 | 445-2498-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 445-2498-2-ND 10,000 27.00/M C1005X8R1H222K 
50 4700pF +10% 0.5 | 445-2499-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 445-2499-2-ND 10,000 27.00/M C1005X8R1H472K 
25 0.01pF +10% 0.5 | 445-2494-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 445-2494-2-ND 10,000 27.00/M C1005X8R1E103K 
10 1200pF +5% 0.5 | 445-2657-1-ND 1.54 9.10 26.25 | 445-2657-2-ND 10,000 25.00/M C1005SL1A122J 
10 1500pF 45% 0.5 | 445-2658-1-ND 1.54 9.10 26.25 | 445-2658-2-ND 10,000 25.00/M C1005SL1A152J 
10 1800pF 45% 0.5 | 445-2659-1-ND 1.87 11.05 31.88 | 445-2659-2-ND 10,000 31.00/M C1005SL1A182J 
SL 10 2200pF 45% 0.5 | 445-2660-1-ND 1.87 11.05 31.88 | 445-2660-2-ND 10,000 31.00/M C1005SL1A222J 
10 2700pF 45% 0.5 | 445-2661-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 445-2661-2-ND 10,000 36.00/M C1005SL1A272J 
10 3300pF 45% 0.5 | 445-2662-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 445-2662-2-ND 10,000 36.00/M C1005SL1A332J 
10 3900pF +5% 0.5 | 445-2663-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 445-2663-2-ND 10,000 36.00/M C1005SL1A392J 
50 10000pF +10% 0.85 | 445-1803-1-ND 3.29 19.42 56.03 | 445-1803-2-ND 4,000 53.79/M C1220X7R1H103K 
50 22000pF +10% 0.85 | 445-1804-1-ND 3.52 20.81 60.02 | 445-1804-2-ND 4,000 57.62/M C1220X7R1H223K 
X7R 50 47000pF +10% 0.85 | 445-1805- 3.76 22.19 64.01 | 445-1805-2-ND 4,000 61.46/M C1220X7R1H473K 
0508 25 0.1 pF +10% 0.85 | 445-1806- 3.99 23.58 68.03 | 445-1806-2-ND 4,000 65.31/M C1220X7R1E104K 
16 0.22uF +10% 0.85 | 445-1807-1-ND 4.23 24.97 72.02 | 445-1807-2-ND 4,000 69.14/M C1220X7R1C224K 
X5R 10 0.47uF +10% 0.85 | 445-1808-1-ND 4.46 26.36 76.03 | 445-1808-2-ND 4,000 72.99/M C1220X5R1A474K 
10 1.0uF +10% 0.85 | 445-1809-1-ND 4.69 27.74 80.03 | 445-1809-2-ND 4,000 76.83/M C1220X5R1A105K 
250 100pF 45% 0.8 | 445-2314-1-ND 64 3.78 10.91 | 445-2314-2-ND 4,000 10.00/M C1608C0G2E101J 
250 150pF +5% 0.8 | 445-2315-1-ND 72 4.26 12.28 | 445-2315-2-ND 4,000 12.00/M C1608C0G2E151J 
250 220pF 45% 0.8 | 445-2316-1-ND .80 4.73 13.65 | 445-2316-2-ND 4,000 13.00/M C1608C0G2E221J 
250 330pF 45% 0.8 | 445-2317-1-ND 88 5.20 15.00 | 445-2317-2-ND 4,000 14.00/M C1608C0G2E331J 
250 470pF 45% 0.8 | 445-2318-1-ND 96 5.67 16.37 | 445-2318-2-ND 4,000 16.00/M C1608C0G2E471J 
250 680pF 45% 0.8 | 445-2319-1-ND 1.04 6.15 17.74 | 445-2319-2-ND 4,000 17.00/M C1608C0G2E681J 
100 100pF 45% 0.8 50 2.93 8.44 | 445-2306-2-ND 4,000 8.00/M C1608C0G2A101J 
100 150pF 45% 0.8 58 3.41 9.84 | 445-2307-2-ND 4,000 9.00/M C1608C0G2A151J 
100 220pF 45% 0.8 | 445-2308-1-ND 66 3.90 11.25 | 445-2308-2-ND 4,000 11.00/M C1608C0G2A221J 
100 330pF +5% 0.8 | 445-2309-1-ND 74 4.39 12.66 | 445-2309-2-ND 4,000 12.00/M C1608C0G2A331J 
100 470pF +5% 0.8 -80 4.73 13.65 | 445-2310-2-ND 4,000 13.00/M C1608C0G2A471J 
100 680pF 45% 0.8 88 5.20 15.00 | 445-2311-2-ND 4,000 14.00/M C1608C0G2A681J 
100 1000pF 45% 0.8 99 5.85 16.88 | 445-2312-2-ND 4,000 16.00/M C1608C0G2A102J 
100 1200pF 45% 0.8 1.07 6.34 18.28 | 445-2313-2-ND 4,000 18.00/M C1608C0G2A122J) 
50 10pF +0.5pF 0.8 | 445-1269-1-ND 48 2.84 8.19 | 445-1269-2-ND 4,000 7.87/M C1608C0G1H100D 
50 12pF 45% 0.8 | 445-1270-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1270-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H120J 
50 15pF +5% 0.8 | 445-1271-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1271-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H150J 
50 18pF +5% 0.8 | 445-1272-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1272-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H180J 
50 22pF 45% 0.8 | 445-1273-1-ND 48 2.84 8.19 | 445-1273-2-ND 4,000 7.87/M C1608C0G1H220J 
50 27pF 45% 0.8 | 445-1274-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1274-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H270J 
50 33pF 45% 0.8 | 445-1275-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1275-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H330J 
50 39pF 45% 0.8 | 445-1276-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1276-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H390J 
50 47pF 45% 0.8 48 2.84 8.19 | 445-1277-2-ND 4,000 7.87/M C1608C0G1H470J 
50 56pF 45% 0.8 | 445-1278-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1278-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H560J 
CoG 50 68pF +5% 0.8 | 445-1279-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1279-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H680J 
(NPO) 50 82pF +5% 0.8 | 445-1280-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1280-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H820J 
50 100pF 45% 0.8 | 445-1281-1-ND 48 2.84 8.19 | 445-1281-2-ND 4,000 7.87/M C1608C0G1H101J 
50 120pF 45% 0.8 | 445-1282-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1282-2-ND 4,000 8.28/M C1608C0G1H121J 
50 150pF 45% 0.8 | 445-1283-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1283-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H151J 
0603 50 180pF 45% 0.8 | 445-1284-1-ND 59 3.47 10.01 | 445-1284-2-ND 4,000 9.62/M C1608C0G1H181J 
50 220pF 45% 0.8 59 3.47 10.01 | 445-1285-2-ND 4,000 9.62/M C1608C0G1H221J 
50 270pF 45% 0.8 | 445-1286-1-ND 69 4.10 11.83 | 445-1286-2-ND 4,000 11.36/M C1608C0G1H271J 
50 330pF 45% 0.8 | 445-1287-1-ND 69 4.10 11.83 | 445-1287-2-ND 4,000 11.36/M C1608C0G1H331J 
50 390pF 45% 0.8 | 445-1288-1-ND .80 4.73 13.65 | 445-1288-2-ND 4,000 13.11/M C1608C0G1H391J 
50 470pF +5% 0.8 | 445-1289-1-ND -80 4.73 13.65 | 445-1289-2-ND 4,000 13.11/M C1608C0G1H471J 
50 560pF 45% 0.8 | 445-1290-1-ND 91 5.36 15.47 | 445-1290-2-ND 4,000 14.85/M C1608C0G1H561J 
50 680pF 45% 0.8 | 445-1291-1-ND 91 5.36 15.47 | 445-1291-2-ND 4,000 14.85/M C1608C0G1H681J 
50 820pF 45% 0.8 | 445-1292-1-ND 1.12 6.62 19.11 | 445-1292-2-ND 4,000 18.35/M C1608C0G1H821J 
50 1000pF 45% 0.8 | 445-1293-1-ND 77 4.55 13.13 | 445-1293-2-ND 4,000 33.60/M C1608C0G1H102J 
50 1200pF 45% 0.8 | 445-1294-1-ND 1.43 8.45 24.38 | 445-1294-2-ND 4,000 23.40/M C1608C0G1H122J 
50 1500pF +5% 0.8 | 445-1295-1-ND 1.43 8.45 24.38 | 445-1295-2-ND 4,000 23.40/M C1608C0G1H152J 
50 1800pF 45% 0.8 | 445-1296-1-ND 2.00 11.81 34.07 | 445-1296-2-ND 4,000 27.00/M C1608C0G1H182J 
50 2200pF 45% 0.8 | 445-1297-1-ND 1.94 11.45 33.04 | 445-1297-2-ND 4,000 31.72/M C1608C0G1H222J 
50 2700pF 45% 0.8 | 445-2669-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 445-2669-2-ND 4,000 36.00/M C1608C0G1H272J 
50 3300pF 45% 0.8 | 445-1599-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 445-1599-2-ND 4,000 36.00/M C1608C0G1H332J 
25 3900pF 45% 0.8 | 445-2665-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 445-2665-2-ND 4,000 45.00/M C1608C0G1E392J 
25 4700pF 45% 0.8 | 445-2712-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 445-2712-2-ND 4,000 45.00/M C1608C0G1E472J 
25 5600pF 45% 0.8 | 445-2666-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 445-2666-2-ND 4,000 54.00/M C1608C0G1E562J 
25 6800pF 45% 0.8 3.30 19.50 56.25 | 445-2667-2-ND 4,000 54.00/M C1608C0G1E682J) 
25 8200pF 45% 0.8 3.85 22.75 65.63 | 445-2668-2-ND 4,000 63.00/M C1608C0G1E822J) 
25 10000pF 45% 0.8 3.85 22.75 65.63 | 445-2664-2-ND 4,000 63.00/M C1608C0G1E103J 
100 1000pF +10% 0.8 | 445-1298-1-ND 1.15 6.81 19.65 | 445-1298-2-ND 4,000 18.87/M C1608X7R2A102K 
100 1000pF +20% 0.8 | 445-1299-1-ND 1.09 6.44 18.56 | 445-1299-2-ND 4,000 17.82/M C1608X7R2A102M 
100 2200pF +10% 0.8 | 445-1300-1-ND 88 5.20 15.00 | 445-1300-2-ND 4,000 14.40/M C1608X7R2A222K 
100 2200pF +20% 0.8 88 5.20 15.00 | 445-1301-2-ND 4,000 14.40/M C1608X7R2A222M 
X7R 100 4700pF +10% 0.8 88 5.20 15.00 | 445-1302-2-ND 4,000 14.40/M C1608X7R2A472K 
100 4700pF +20% 0.8 88 5.20 15.00 | 445-1303-2-ND 4,000 14.40/M C1608X7R2A472M 
100 10000pF +10% 0.8 96 5.67 16.37 | 445-1304-2-ND 4,000 15.72/M C1608X7R2A103K 
100 10000pF +20% 0.8 96 5.67 16.37 | 445-1305-2-ND 4,000 15.72/M C1608X7R2A103M 
100 22000pF +10% 0.8 1.28 7.57 21.83 | 445-2275-2-ND 4,000 21.00/M C1608X7R2A223K 
50 220pF +10% 0.8 | 445-1306-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1306-2-ND 4,000 8.39/M C1608X7R1H221K 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont) 


Case WV Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance | Tolerance 10 100 500 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 470pF +10% 51 3.03 8.74 | 445-1307-2-ND 4,000 8.39/M C1608X7R1H471K 
50 1000pF +10% 48 2.84 8.19 | 445-1308-2-ND 4,000 7.87/M C1608X7R1H102K 
50 2200pF +10% 51 3.03 8.74 | 445-1309-2-ND 4,000 8.39/M C1608X7R1H222K 
50 4700pF +10% H ND 51 3.03 8.74 | 445-1310-2-ND 4,000 8.39/M C1608X7R1H472K 
50 10000pF +10% 0.8 | 445-1311-1-ND 48 2.84 8.19 | 445-1311-2-ND 4,000 7.87/M C1608X7R1H103K 
50 22000pF +10% 0.8 | 445-1312-1-ND 69 4.10 11.83 | 445-1312-2-ND 4,000 11.36/M C1608X7R1H223K 
X7R 50 47000pF +10% 0.8 | 445-1313-1-ND 1.01 5.99 17.29 | 445-1313-2-ND 4,000 16.60/M C1608X7R1H473K 
50 0.1pF +10% 0.8 | 445-1314-1-ND 1.12 6.62 19.11 | 445-1314-2-ND 4,000 18.35/M C1608X7R1H104K 
25 47000pF +10% 0.8 | 445-1315-1-ND 1.01 5.99 17.29 | 445-1315-2-ND 4,000 16.60/M C1608X7R1E473K 
25 0.1pF +10% 0.8 | 445-1316-1-ND 94 5.55 16.01 | 445-1316-2-ND 4,000 15.38/M C1608X7R1E104K 
16 0.1pF +10% 0.8 | 445-1317-1-ND 94 5.55 16.01 | 445-1317-2-ND 4,000 15.38/M C1608X7R1C104K 
16 0.22uF +10% 0.8 | 445-1318-1-ND 83 4.88 14.06 | 445-1318-2-ND 4,000 13.50/M C1608X7R1C224K 
16 1.0uF +10% 0.8 | 445-1604-1-ND 1.16 6.83 19.69 | 445-1604-2-ND 4,000 19.00/M C1608X7R1C105K 
16 1.0uF +10% 0.8 | 445-1416-1-ND 83 4.88 14.06 | 445-1416-2-ND 4,000 13.50/M C1608X5R1C105K 
10 0.22uF +10% 0.8 | 445-1319-1-ND 1.79 10.60 30.56 | 445-1319-2-ND 4,000 29.34/M C1608X5R1A224K 
10 0.47uF +10% 0.8 | 445-1320-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 445-1320-2-ND 4,000 45.00/M C1608X5R1A474K 
X5R 10 1.0uF +10% 0.8 | 445-1321-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 445-1321-2-ND 4,000 36.00/M C1608X5R1A105K 
6.3 1.0uF +10% 0.8 | 445-1322-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 445-1322-2-ND 4,000 36.00/M C1608X5RO0J105K 
6.3 2.2UF +20% 0.8 | 445-1323-1-ND 3.04 17.94 51.75 | 445-1323-2-ND 4,000 49.68/M C1608X5R0J225M 
6.3 4.7UF +20% 0.8 | 445-1417-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 445-1417-2-ND 4,000 54.00/M C1608X5R0J475M 
0603 50 0.1pF +80/-20% | 0.8 | 445-1324-1-ND 48 2.84 8.19 | 445-1324-2-ND 4,000 7.87/M C1608Y5V1H104Z 
25 0.1pF +80/-20% | 0.8 50 2.93 8.44 | 445-1325-2-ND 4,000 8.10/M C1608Y5V1E104Z 
Y5V 16 0.1pF +80/-20% | 0.8 | 445-1326-1-ND 48 2.84 8.19 | 445-1326-2-ND 4,000 7.87/M C1608Y5V1C104Z 
16 1.0UF +80/-20% | 0.8 | 445-1327-1-ND 1.87 11.04 31.84 | 445-1327-2-ND 4,000 30.57/M C1608Y5V1C105Z 
10 1.0uF +80/-20% | 0.8 | 445-1328-1-ND 1.45 8.58 24.75 | 445-1328-2-ND 4,000 23.76/M C1608Y5V1A105Z 
100 1000pF +10% 0.8 | 445-2507-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 445-2507-2-ND 4,000 22.00/M C1608X8R2A102K 
100 2200pF +10% 0.8 | 445-2508-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 445-2508-2-ND 4,000 22.00/M C1608X8R2A222K 
100 4700pF +10% 0.8 | 445-2509-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 445-2509-2-ND 4,000 22.00/M C1608X8R2A472K 
100 0.01pF +10% 0.8 | 445-2510-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 445-2510-2-ND 4,000 22.00/M C1608X8R2A103K 
100 0.015yF +10% 0.8 | 445-2511-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 445-2511-2-ND 4,000 22.00/M C1608X8R2A153K 
X8R 50 1000pF +10% 0.8 1.16 6.83 19.69 | 445-2501-2-ND 4,000 19.00/M C1608X8R1H102K 
50 2200pF +10% 0.8 | 445-2502-1-ND 1.16 6.83 19.69 | 445-2502-2-ND 4,000 19.00/M C1608X8R1H222K 
50 4700pF +10% 0.8 | 445-2503-1-ND 1.16 6.83 19.69 | 445-2503-2-ND 4,000 19.00/M C1608X8R1H472K 
50 0.01pF +10% 0.8 | 445-2504-1-ND 1.16 6.83 19.69 | 445-2504-2-ND 4,000 19.00/M C1608X8R1H103K 
50 .022uUF +10% 0.8 1.16 6.83 19.69 | 445-2505-2-ND 4,000 19.00/M C1608X8R1H223K 
50 .047UF +10% 0.8 1.16 6.83 19.69 | 445-2506-2-ND 4,000 19.00/M C1608X8R1H473K 
25 0.1pF +10% 0.8 | 445-2500-1-ND 1.16 6.83 19.69 | 445-2500-2-ND 4,000 19.00/M C1608X8R1E104K 
SL 10 15000pF 45% 0.5 | 445-2670-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 445-2670-2-ND 4,000 108.00/M C1608SL1A153J 
10 22000pF 45% 0.5 | 445-2671-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 445-2671-2-ND 4,000 108.00/M C1608SL1A223J 
50 10000pF +10% 0.7 | 445-1810-1-ND 3.52 20.81 60.02 | 445-1810-2-ND 4,000 57.62/M C1632X7R1H103K 
50 22000pF +10% 0.7 3.76 22.19 64.01 | 445-1811-2-ND 4,000 61.46/M C1632X7R1H223K 
50 47000pF +10% 0.7 | 445-1812-1-ND 3.99 23.58 68.03 | 445-1812-2-ND 4,000 65.31/M C1632X7R1H473K 
50 0.1pF +10% 0.7 | 445-1813-1-ND 4.23 24.97 72.02 | 445-1813-2-ND 4,000 69.14/M C1632X7R1H104K 
X7R 50 0.22uF +10% 1.15 | 445-1814-1-ND 4.46 26.36 76.03 | 445-1814-2-ND 2,000 72.99/M C1632X7R1H224K 
0612 25 0.22uF +10% 0.7 | 445-1815-1-ND 4.23 24.97 72.02 | 445-1815-2-ND 4,000 69.14/M C1632X7R1E224K 
25 0.47uF +10% 1.15 | 445-1816-1-ND 4.69 27.74 80.03 | 445-1816-2-ND 2,000 76.83/M C1632X7R1E474K 
16 0.47pF +10% 0.7 | 445-1817-1-ND 4.46 26.36 76.03 | 445-1817-2-ND 4,000 72.99/M C1632X7R1C474K 
16 1.0uF +10% 1.15 | 445-1818-1-ND 5.87 34.68 100.03 | 445-1818-2-ND 2,000 96.03/M C1632X7R1C105K 
10 1.0uF +10% 0.7 | 445-1819-1-ND 5.63 33.29 96.04 | 445-1819-2-ND 4,000 92.20/M C1632X5R1A105K 
X5R 10 2.2uUF +10% 1.15 | 445-1820-1-ND 7.04 41.61 120.04 | 445-1820-2-ND 2,000 115.24/M C1632X5R1A225K 
6.3 4.7UF +10% 1.3. | 445-1821- 82 4.87 14.04 | 445-1821-2-ND 2,000 13.48/M C1632X5ROJ475K 
250 1000pF 45% 0.85 | 445-2325-1-ND 1.60 9.46 27.28 | 445-2325-2-ND 4,000 26.00/M C2012C0G2E102J 
250 1500pF 45% 0.85 | 445-2326-1-ND 1.92 11.35 32.74 | 445-2326-2-ND 4,000 31.00/M C2012C0G2E152J 
250 2200pF 45% 1.25 | 445-2327-1-ND 2.24 13.24 38.19 | 445-2327-2-ND 2,000 37.00/M C2012C0G2E222J 
250 2700pF 45% 1.25 | 445-2328-1-ND 2.40 14.19 40.93 | 445-2328-2-ND 2,000 39.00/M C2012C0G2E272J 
100 1000pF 45% 0.6 | 445-2320-1-ND 1.20 7.09 20.46 | 445-2320-2-ND 4,000 20.00/M C2012C0G2A102J 
100 1500pF 45% 0.6 | 445-2321-1-ND 1.44 8.52 24.56 | 445-2321-2-ND 4,000 24.00/M C2012C0G2A152J 
100 2200pF 45% 0.85 | 445-2322-1-ND 1.76 10.41 30.02 | 445-2322-2-ND 4,000 29.00/M C2012C0G2A222J 
100 3300pF +5% 1.25 | 445-2323-1-ND 2.08 12.30 35.48 | 445-2323-2-ND 2,000 34.00/M C2012C0G2A332J) 
100 4700pF 45% 1.25 | 445-2324-1-ND 2.40 14.19 40.93 | 445-2324-2-ND 2,000 39.00/M C2012C0G2A472J 
50 100pF +5% 0.6 | 445-1329-1-ND 1.09 6.42 18.51 | 445-1329-2-ND 4,000 17.77/M C2012COG1H101J 
50 1000pF +5% 0.6 | 445-1330-1-ND 2.13 12.61 36.38 | 445-1330-2-ND 4,000 34.92/M C2012C0G1H102J 
50 1200pF 45% 0.6 1.54 9.10 26.25 | 445-2681-2-ND 4,000 25.00/M C2012C0G1H122J 
50 1500pF 45% 0.6 1.55 9.15 26.38 | 445-1331-2-ND 4,000 25.33/M C2012C0G1H152J 
50 1800pF +5% 0.6 | 445-2682-1-ND 1.87 11.05 31.88 | 445-2682-2-ND 4,000 31.00/M C2012C0G1H182J 
coG 50 2200pF +5% 0.6 | 445-1332-1-ND 1.97 11.67 33.66 | 445-1332-2-ND 4,000 32.31/M C2012C0G1H222J 
(NPO) 50 2700pF 45% 0.6 | 445-1600-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 445-1600-2-ND 2,000 45.00/M C2012C0G1H272J 
50 3300pF 45% 0.6 | 445-1333-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 445-1333-2-ND 2,000 45.00/M C2012C0G1H332J 
50 3900pF 45% 0.85 | 445-2683-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 445-2683-2-ND 4,000 54.00/M C2012C0G1H392J 
50 4700pF 45% 0.85 | 445-1334-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 445-1334-2-ND 4,000 54.00/M C2012C0G1H472J 
50 5600pF 45% 0.85 | 445-2684-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 445-2684-2-ND 4,000 63.00/M C2012COG1H562J 
50 6800pF 45% 1.25 | 445-1335-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 445-1335-2-ND 2,000 63.00/M C2012C0G1H682J 
50 8200pF 45% 1.25 | 445-2685-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 445-2685-2-ND 2,000 72.00/M C2012C0G1H822J 
50 10000pF 45% 1.25 | 445-1336-1-ND 7A7 44.14 127.31 | 445-1336-2-ND 2,000 122.22/M C2012C0G1H103J 
25 3900pF 45% 0.6 | 445-2676-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 445-2676-2-ND 4,000 54.00/M C2012C0G1E392J 
25 4700pF 45% 0.6 3.30 19.50 56.25 | 445-2677-2-ND 4,000 54.00/M C2012C0G1E472J 
0805 25 5600pF 45% 0.6 3.85 22.75 65.63 | 445-2678-2-ND 4,000 63.00/M C2012COG1E562J 
25 6800pF 45% 0.6 3.85 22.75 65.63 | 445-2679-2-ND 4,000 63.00/M C2012C0G1E682J 
25 8200pF 45% 0.6 4.40 26.00 75.00 | 445-2680-2-ND 4,000 72.00/M C2012C0G1E822J) 
25 10000pF 45% 0.6 | 445-2672-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 445-2672-2-ND 4,000 72.00/M C2012C0G1E103J 
25 15000pF 45% 0.85 | 445-2673-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 445-2673-2-ND 4,000 108.00/M C2012C0G1E153J 
25 22000pF 45% 1.25 | 445-2674-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 445-2674-2-ND 2,000 108.00/M C2012C0G1E223J 
25 33000pF 45% 1.25 | 445-2675-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 445-2675-2-ND 2,000 144.00/M C2012C0G1E333J 
250 1000pF +10% 0.85 1.28 7.57 21.83 | 445-2277-2-ND 4,000 21.00/M C2012X7R2E102K 
250 2200pF +10% 0.85 | 445-2278-1-ND 1.60 9.46 27.28 | 445-2278-2-ND 4,000 26.00/M C2012X7R2E222K 
250 4700pF +10% 0.85 | 445-2279-1-ND 1.60 9.46 27.28 | 445-2279-2-ND 4,000 26.00/M C2012X7R2E472K 
250 10000pF +10% 1.25 | 445-2280-1-ND 2.40 14.19 40.93 | 445-2280-2-ND 2,000 39.00/M C2012X7R2E103K 
250 22000pF +10% 1.25 | 445-2281-1-ND 2.40 14.19 40.93 | 445-2281-2-ND 2,000 39.00/M C2012X7R2E223K 
100 1000pF +10% 0.85 | 445-1337-1-ND 1.25 7.38 21.28 | 445-1337-2-ND 4,000 20.43/M C2012X7R2A102K 
100 1000pF +20% 0.85 | 445-1338-1-ND 91 5.40 15.56 | 445-1338-2-ND 4,000 14.94/M C2012X7R2A102M 
100 2200pF +10% 0.85 | 445-1339-1-ND 88 5.20 15.00 | 445-1339-2-ND 4,000 14.40/M C2012X7R2A222K 
100 2200pF +20% 0.85 | 445-1340-1-ND 1.15 6.81 19.65 | 445-1340-2-ND 4,000 18.87/M C2012X7R2A222M 
100 4700pF +10% 0.85 | 445-1341-1-ND 99 5.85 16.88 | 445-1341-2-ND 4,000 16.20/M C2012X7R2A472K 
aun 100 4700pF +20% 0.85 | 445-1342-1-ND 1.19 7.02 20.25 | 445-1342-2-ND 4,000 19.44/M C2012X7R2A472M 
100 10000pF +10% 0.85 | 445-1343-1-ND 1.25 7.38 21.28 | 445-1343-2-ND 4,000 20.43/M C2012X7R2A103K 
100 10000pF +20% 0.85 | 445-1344-1-ND 1.16 6.83 19.69 | 445-1344-2-ND 4,000 18.90/M C2012X7R2A103M 
100 22000pF +10% 1.25 | 445-1345-1-ND 1.44 8.52 24.56 | 445-1345-2-ND 2,000 23.58/M C2012X7R2A223K 
100 22000pF +20% 1.25 | 445-1346-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 445-1346-2-ND 2,000 21.60/M C2012X7R2A223M 
100 47000pF +10% 1.25 | 445-2276-1-ND 3.20 18.92 54.56 | 445-2276-2-ND 2,000 52.00/M C2012X7R2A473K 
100 0.1pF +10% 1.25 | 445-1418-1-ND 4.48 26.48 76.39 | 445-1418-2-ND 2,000 73.33/M C2012X7R2A104K 
50 1000pF +10% 0.6 | 445-1347-1-ND 83 4.90 14.14 | 445-1347-2-ND 4,000 13.58/M C2012X7R1H102K 
50 10000pF +10% 0.6 | 445-1348-1-ND 75 4.41 12.73 | 445-1348-2-ND 4,000 12.23/M C2012X7R1H103K 
50 0.1pF +10% 0.85 | 445-1349-1-ND 1.58 9.33 26.93 | 445-1349-2-ND 2,000 25.85/M C2012X7R1H104K 
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Cut Tape Pricing Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) 10 100 500 Qty. Pricing Part No. 
50 0.22uF +10% 1.25 | 445-1350-1-ND 2.29 13.56 39.11 | 445-1350-2-ND 2,000 37.55/M C2012X7R1H224K 
25 0.1pF +10% 0.85 | 445-1351-1-ND 1.58 9.33 26.93 | 445-1351-2-ND 2,000 25.85/M C2012X7R1E104K 
25 0.22uF +10% 1.25 | 445-1352-1-ND 2.29 13.56 39.11 | 445-1352-2-ND 2,000 37.55/M C2012X7R1E224K 
25 0.47uF +10% 1.25 | 445-1353-1-ND 3.41 20.18 58.20 | 445-1353-2-ND 2,000 55.87/M C2012X7R1E474K 
25 1.0uF +10% 1.25 | 445-1354-1-ND 5.94 35.10 101.25 | 445-1354-2-ND 2,000 97.20/M C2012X7R1E105K 
16 0.22uF +10% 1.25 | 445-1355-1-ND 2.29 13.56 39.11 | 445-1355-2-ND 2,000 37.55/M C2012X7R1C224K 
x7R 16 0.33yF +10% 1.25 | 445-1356-1-ND 3.20 18.92 54.56 | 445-1356-2-ND 2,000 52.38/M C2012X7R1C334K 
16 0.47pF +10% 1.25 | 445-1357-1-ND 3.41 20.18 58.20 | 445-1357-2-ND 2,000 55.87/M C2012X7R1C474K 
16 1.0uF +10% 1.25 | 445-1358-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 445-1358-2-ND 2,000 55.80/M C2012X7R1C105K 
16 2.2uUF +10% 1.25 | 445-1420-1-ND 5.98 35.35 101.98 | 445-1420-2-ND 2,000 97.90/M C2012X7R1C225K 
10 1.0UF +10% 0.85 | 445-1359-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 445-1359-2-ND 2,000 55.80/M C2012X7R1A105K 
10 4.7UF +20% 1.25 6.00 35.43 102.19 | 445-1605-2-ND 2,000 98.10/M C2012X7R1A475M 
25 1.0UF +10% 1.25 | 445-1419-1-ND 4.01 23.67 68.27 | 445-1419-2-ND 2,000 65.54/M C2012X5R1E105K 
10 1.0UF +10% 0.85 | 445-1587-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 445-1587-2-ND 4,000 55.80/M C2012X5R1A105K/0.85 
10 2.2uUF +10% 0.85 | 445-1588-1-ND 7.48 44.20 127.50 | 445-1588-2-ND 4,000 122.40/M C2012X5R1A225K/0.85 
X5R 6.3 4.7UF +10% 1.25 5.50 32.50 93.75 | 445-1421-2-ND 2,000 90.00/M C2012X5RO0J475K 
6.3 4.7UF +20% 1.25 | 445-1362-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 445-1362-2-ND 2,000 90.00/M C2012X5R0J475M 
0805 6.3 10pF +20% 1.25 | 445-1363-1-ND 7.02 41.47 119.63 | 445-1363-2-ND 2,000 114.84/M C2012X5ROJ106M 
6.3 22uF +20% 1.25 | 445-1422-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 445-1422-2-ND 2,000 162.00/M C2012X5R0J226M 
50 1.0uF +80/-20% | 1.25 | 445-1364-1-ND 1.82 10.73 30.94 | 445-1364-2-ND 2,000 29.70/M C2012Y5V1H105Z 
25 1.0UF +80/-20% | 0.85 | 445-1590-1-ND 1.76 10.41 30.02 | 445-1590-2-ND 4,000 28.82/M C2012Y5V1E105Z/0.85 
25 2.2uUF +80/-20% | 1.25 | 445-1366-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 445-1366-2-ND 2,000 63.00/M C2012Y5V1E225Z 
16 1.0UF +80/-20% | 0.85 | 445-1589-1-ND 1.82 10.73 30.94 | 445-1589-2-ND 4,000 29.70/M C2012Y5V1C105Z/0.85 
16 2.2UF +80/-20% | 1.25 | 445-1368-1-ND 3.73 22.07 63.66 | 445-1368-2-ND 2,000 61.11/M C2012Y5V1C225Z 
NSV, 16 4.7UF +80/-20% | 1.25 | 445-1369-1-ND 6.83 40.35 116.40 | 445-1369-2-ND 2,000 111.75/M C2012Y5V1C475Z 
10 4.7UF +80/-20% | 1.25 | 445-1370-1-ND 1.65 9.75) 28.13 | 445-1370-2-ND 2,000 27.00/M C2012Y5V1A475Z 
10 10pF +80/-20% | 1.25 10.45 61.75 178.13 | 445-1371-2-ND 2,000 171.00/M C2012Y5V1A106Z 
6.3 10pF +80/-20% | 1.25 4.95 29.25 84.38 | 445-1372-2-ND 2,000 81.00/M C2012Y5V0J106Z 
6.3 22uF +80/-20% | 1.25 5.78 34.13 98.44 | 445-1373-2-ND 2,000 94.50/M C2012Y5V0J226Z 
100 0.022uF +10% 1.25 2.48 14.63 42.19 | 445-2515-2-ND 2,000 41.00/M C2012X8R2A223K 
x8R 50 0.10yF +10% 1.25 1.65 9.75 28.13 | 445-2514-2-ND 2,000 27.00/M C2012X8R1H104K 
25 0.22uF +10% 1.25 3.30 19.50 56.25 | 445-2512-2-ND 2,000 54.00/M C2012X8R1E224K 
25 0.33yF +10% 1.25 3.30 19.50 56.25 | 445-2513-2-ND 2,000 54.00/M C2012X8R1E334K 
10 33000pF 45% 0.6 | 445-2687-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 445-2687-2-ND 4,000 180.00/M C2012SL1A333J 
SL 10 47000pF 45% 0.85 | 445-2688-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 445-2688-2-ND 4,000 180.00/M C2012SL1A473J 
10 68000pF 45% 1.25 | 445-2689-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 445-2689-2-ND 2,000 216.00/M C2012SL1A683J 
10 0.1pF 45% 1.25 | 445-2686-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 445-2686-2-ND 2,000 216.00/M C2012SL1A104J 
630 100pF 45% 0.6 3.20 18.92 54.56 | 445-2336-2-ND 4,000 52.00/M C3216C0G2J101J 
630 150pF 45% 0.6 | 445-2337-1-ND 3.20 18.92 54.56 | 445-2337-2-ND 4,000 52.00/M C3216C0G2J151J 
630 220pF 45% 0.6 | 445-2338-1-ND 3.20 18.92 54.56 | 445-2338-2-ND 4,000 52.00/M C3216C0G2J221J 
630 330pF 45% 0.6 | 445-2339-1-ND 3.20 18.92 54.56 | 445-2339-2-ND 4,000 52.00/M C3216C0G2J331J 
630 470pF 45% 0.85 3.20 18.92 54.56 | 445-2340-2-ND 4,000 52.00/M C3216C0G2J471J 
630 680pF 45% 0.85 3.20 18.92 54.56 | 445-2341-2-ND 4,000 52.00/M C3216C0G2J681J 
630 1000pF 45% 0.85 | 445-2342-1-ND 3.20 18.92 54.56 | 445-2342-2-ND 4,000 52.00/M C3216C0G2J102J 
630 1500pF +5% 1.15 | 445-2343-1-ND 4.00 23.65 68.21 | 445-2343-2-ND 2,000 65.00/M C3216C0G2J152J 
630 2200pF 45% 1.15 | 445-2344-1-ND 4.80 28.37 81.84 | 445-2344-2-ND 2,000 79.00/M C3216C0G2J222J 
630 3300pF 45% 1.6 | 445-2345-1-ND 5.60 33.10 95.49 | 445-2345-2-ND 2,000 92.00/M C3216C0G2J332J 
250 3300pF +5% 445-2332-1-ND 3.20 18.92 54.56 | 445-2332-2-ND 4,000 52.00/M C3216C0G2E332J3 
250 4700pF +5% 445-2333-1-ND 4.80 28.37 81.84 | 445-2333-2-ND 2,000 79.00/M C3216C0G2E472J 
250 6800pF 45% 445-2334-1-ND 6.40 37.83 109.13 | 445-2334-2-ND 2,000 105.00/M C3216C0G2E682J) 
250 8200pF 45% 7.20 42.56 122.78 | 445-2335-2-ND 2,000 118.00/M C3216C0G2E822J) 
CoG 100 4700pF +5% 4.00 23.65 68.21 | 445-2329-2-ND 4,000 65.00/M C3216C0G2A472J 
(NPO) 100 6800pF +5% 5.60 33.10 95.49 | 445-2330-2-ND 2,000 92.00/M C3216COG2A682J) 
100 10000pF 45% 6.40 37.83 109.13 | 445-2331-2-ND 2,000 105.00/M C3216C0G2A103J 
50 4700pF 45% 445-1374-1-ND 4.27 25.22 72.75 | 445-1374-2-ND 4,000 69.84/M C3216C0G1H472J 
50 10000pF 45% 445-1375-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 445-1375-2-ND 2,000 90.00/M C3216C0G1H103J 
50 15000pF +5% 2 445-2698-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 445-2698-2-ND 2,000 144.00/M C3216C0G1H153J 
50 22000pF 45% 1.15 | 445-1376-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 445-1376-2-ND 2,000 144.00/M C3216C0G1H223J 
50 33000pF 45% 1.6 | 445-2699-1-ND 12.10 71.50 206.25 | 445-2699-2-ND 2,000 198.00/M C3216C0G1H333J 
25 8200pF 45% 0.6 | 445-2697-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 445-2697-2-ND 4,000 90.00/M C3216C0G1E822J) 
25 10000pF 45% 0.6 | 445-2690-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 445-2690-2-ND 4,000 90.00/M C3216C0G1E103J 
25 15000pF 45% 0.6 | 445-2692-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 445-2692-2-ND 4,000 144.00/M C3216C0G1E153J 
25 22000pF +5% 0.6 | 445-2693-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 445-2693-2-ND 4,000 144.00/M C3216C0G1E223J 
25 33000pF 45% 0.85 | 445-2694-1-ND 12.10 71.50 206.25 | 445-2694-2-ND 4,000 198.00/M C3216C0G1E333J 
25 47000pF 45% 1.15 | 445-2695-1-ND 14.30 84.50 243.75 | 445-2695-2-ND 2,000 234.00/M C3216C0G1E473J 
25 68000pF 45% 1.6 | 445-2696-1-ND 14.30 84.50 243.75 | 445-2696-2-ND 2,000 234.00/M C3216C0G1E683J 
1206 25 0.1pF 45% 1.6 | 445-2691-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 445-2691-2-ND 2,000 270.00/M C3216C0G1E104J 
630 1000pF +10% 1.15 | 445-2288-1-ND 4.00 23.65 68.21 | 445-2288-2-ND 2,000 65.00/M C3216X7R2J102K 
630 2200pF +10% 1.15 | 445-2289-1-ND 4.00 23.65 68.21 | 445-2289-2-ND 2,000 65.00/M C3216X7R2J222K 
630 4700pF +10% 1.15 | 445-2290-1-ND 4.00 23.65 68.21 | 445-2290-2-ND 2,000 65.00/M C3216X7R2J472K 
630 10000pF +10% 1.15 | 445-2291-1-ND 4.80 28.37 81.84 | 445-2291-2-ND 2,000 79.00/M C3216X7R2J103K 
630 22000pF +10% 1.3. | 445-2292-1-ND 6.40 37.83 109.13 | 445-2292-2-ND 2,000 105.00/M C3216X7R2J223K 
250 22000pF +10% 1.15 | 445-2285-1-ND 3.20 18.92 54.56 | 445-2285-2-ND 2,000 52.00/M C3216X7R2E223K 
250 47000pF +10% 1.6 | 445-2286-1-ND 4.00 23.65 68.21 | 445-2286-2-ND 2,000 65.00/M C3216X7R2E473K 
250 0.1pF +10% 1.6 | 445-2287-1-ND 4.80 28.37 81.84 | 445-2287-2-ND 2,000 79.00/M C3216X7R2E104K 
100 47000pF +10% 1.15 | 445-2282-1-ND 4.00 23.65 68.21 | 445-2282-2-ND 2,000 65.00/M C3216X7R2A473K 
100 0.1pF +10% 1.6 | 445-1377-1-ND 6.94 40.98 118.22 | 445-1377-2-ND 2,000 113.49/M C3216X7R2A104K 
100 0.1pF +20% 1.6 | 445-1378-1-ND 6.50 38.41 110.79 | 445-1378-2-ND 2,000 106.36/M C3216X7R2A104M 
100 0.22uF +10% 1.15 | 445-2283-1-ND 6.40 37.83 109.13 | 445-2283-2-ND 2,000 105.00/M C3216X7R2A224K 
100 0.47uF +10% 1.6 | 445-2284-1-ND 8.00 47.29 136.41 | 445-2284-2-ND 2,000 131.00/M C3216X7R2A474K 
X7R 50 0.22uF +10% 1.6 | 445-1379-1-ND 3.52 20.81 60.02 | 445-1379-2-ND 2,000 57.62/M C3216X7R1H224K 
50 0.47uF +10% 1.6 | 445-1380-1-ND 4.32 25.54 73.67 | 445-1380-2-ND 2,000 70.72/M C3216X7R1H474K 
50 1.0uF +10% 1.6 | 445-1423-1-ND 4.11 24.31 70.13 | 445-1423-2-ND 2,000 67.32/M C3216X7R1H105K 
25 1.0pF +10% 0.85 | 445-1592-1-ND 4.11 24.31 70.13 | 445-1592-2-ND 4,000 67.32/M C3216X7R1E105K/0.85 
25 2.2UF +10% 1.6 | 445-1382-1-ND 6.63 39.17 112.99 | 445-1382-2-ND 2,000 108.47/M C3216X7R1E225K 
25 4.7UF +10% 1.6 | 445-1606-1-ND 5.99 35.37 102.04 | 445-1606-2-ND 2,000 97.96/M C3216X7R1E475K 
25 4.7UF +20% 1.6 | 445-1424-1-ND 12.56 74.21 214.07 | 445-1424-2-ND 2,000 205.51/M C3216X7R1E475M 
16 1.0UF +10% 0.85 | 445-1591-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 445-1591-2-ND 4,000 63.00/M C3216X7R1C105K/0.85 
16 2.2UF +10% 1.6 | 445-1384-1-ND 7.98 47.16 136.05 | 445-1384-2-ND 2,000 130.61/M C3216X7R1C225K 
16 4.7UF +10% 1.6 | 445-1385-1-ND 12.77 75.46 217.67 | 445-1385-2-ND 2,000 208.96/M C3216X7R1C475K 
16 4.7UF +20% 1.6 | 445-1425-1-ND 11.85 70.01 201.96 | 445-1425-2-ND 2,000 193.88/M C3216X7R1C475M 
16 10pF +20% 1.6 8.45 49.93 144.04 | 445-1601-2-ND 2,000 138.28/M C3216X7R1C106M 
10 10pF +20% 1.6 | 445-1602-1-ND 14.85 87.75 253.13 | 445-1602-2-ND 2,000 243.00/M C3216X7R1A106M 
16 10uF +20% 1.6 | 445-1426-1-ND 12.67 74.88 216.00 | 445-1426-2-ND 2,000 207.36/M C3216X5R1C106M 
10 4.7UF +10% 1.6 10.46 61.79 178.24 | 445-1386-2-ND 2,000 171.11/M C3216X5R1A475K 
10 10pF +20% 1.6 4.95 29.25 84.38 | 445-1387-2-ND 2,000 81.00/M C3216X5R1A106M 
X5R 6.3 10pF +10% 1.6 | 445-1388-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 445-1388-2-ND 2,000 81.00/M C3216X5RO0J106K 
6.3 10pF +20% 1.6 | 445-1389-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 445-1389-2-ND 2,000 81.00/M C3216X5ROJ106M 
6.3 22uF +20% 1.6 | 445-1427-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 445-1427-2-ND 2,000 324.00/M C3216X5RO0J226M 
6.3 47uF +20% 1.6 | 445-1428-1-ND 39.60 234.00 675.00 | 445-1428-2-ND 2,000 648.00/M C3216X5RO0J476M 
16 4.7UF +80/-20% | 0.85 | 445-1594-1-ND 5.55 32.79 94.58 | 445-1594-2-ND 4,000 90.80/M C3216Y5V1C475Z/0.85 
16 10yF +80/-20% | 1.6 | 445-1391-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 445-1391-2-ND 2,000 153.00/M C3216Y5V1C106Z 
Y5V 10 10uF +80/-20% | 0.85 | 445-1593-1-ND 9.07 53.59 154.59 | 445-1593-2-ND 4,000 148.41/M C3216Y5V1A106Z/0.85 
10 22uF +80/-20% | 1.6 | 445-1393-1-ND 17.71 104.65 301.88 | 445-1393-2-ND 2,000 289.80/M C3216Y5V1A226Z 
6.3 47uF +80/-20% | 1.6 | 445-1394-1-ND 39.60 234.00 675.00 | 445-1394-2-ND 2,000 648.00/M C3216Y5V0J476Z 
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TDK Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Case WV im. ji-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
100 0.047pF +10% 0.85 | 445-2520-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 445-2520-2-ND 4,000 108.00/M C3216X8R2A473K 
100 0.10pF +10% 1.15 | 445-2521- 6.60 39.00 112.50 | 445-2521-2-ND 2,000 108.00/M C3216X8R2A104K 
100 0.15pF +10% 1.6 | 445-2522-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 445-2522-2-ND 2,000 108.00/M C3216X8R2A154K 
X8R 50 0.22uF +10% 1.15 | 445-2518- 6.60 39.00 112.50 | 445-2518-2-ND 2,000 108.00/M C3216X8R1H224K 
1206 50 0.47uF +10% 1.6 | 445-2519- 6.60 39.00 112.50 | 445-2519-2-ND 2,000 108.00/M C3216X8R1H474K 
25 0.47uF +10% 0.85 | 445-2516- 6.60 39.00 112.50 | 445-2516-2-ND 4,000 108.00/M C3216X8R1E474K 
25 1.0uF +10% 1.6 | 445-2517- 6.60 39.00 112.50 | 445-2517-2-ND 2,000 108.00/M C3216X8R1E105K 
SL 10 0.15pF 45% 1.15 | 445-2700-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 445-2700-2-ND 2,000 270.00/M C3216SL1A154J 
10 0.22uF 45% 1.6 16.50 97.50 281.25 | 445-2701-2-ND 2,000 270.00/M C3216SL1A224J 
630 4700pF 45% 1.6 | 445-2352-1-ND 24.01 141.86 409.22 | 445-2352-2-ND 2,000 393.00/M C3225C0G2J472J 
630 6800pF 45% 2.0 | 445-2353-1-ND 24.01 141.86 409.22 | 445-2353-2-ND 1,000 393.00 C3225C0G2J682J 
250 10000pF 45% 1.6 | 445-2350-1-ND 32.01 189.15 545.63 | 445-2350-2-ND 2,000 524.00/M C3225C0G2E103J 
250 15000pF 45% 2.0 | 445-2351- 32.01 189.15 545.63 | 445-2351-2-ND 1,000 524.00 C3225C0G2E153J 
100 15000pF +5% 1.25 | 445-2346-1-ND 24.01 141.86 409.22 | 445-2346-2-ND 2,000 393.00/M C3225C0G2A153J 
100 22000pF +5% 1.6 | 445-2347-1-ND 24.01 141.86 409.22 | 445-2347-2-ND 2,000 393.00/M C3225C0G2A223J) 
COG 100 33000pF 45% 2.0 | 445-2348-1-ND 32.01 189.15 545.63 | 445-2348-2-ND 1,000 524.00 C3225C0G2A333Jd 
(NPO) 100 47000pF 45% 2.3 | 445-2349-1-ND 32.01 189.15 545.63 | 445-2349-2-ND 1,000 524.00 C3225C0G2A473J 
50 22000pF 45% 1.25 | 445-2703-1-ND 22.00 130.00 375.00 | 445-2703-2-ND 2,000 360.00/M C3225C0G1H223J 
50 33000pF 45% 1.25 | 445-2704-1-ND 27.50 162.50 468.75 | 445-2704-2-ND 2,000 450.00/M C3225C0G1H333J 
50 47000pF 45% 2.0 27.50 162.50 468.75 | 445-2705-2-ND 1,000 450.00 C3225C0G1H473J 
50 68000pF 45% 2.0 33.00 195.00 562.50 | 445-2706-2-ND 1,000 540.00 C3225C0G1H683J 
50 0.1pF 45% 2.5 33.00 195.00 562.50 | 445-2702-2-ND 1,000 540.00 C3225C0G1H104J 
630 47000pF +10% 2.0 12.80 75.66 218.25 | 445-2297-2-ND 1,000 210.00 C3225X7R2J473K 
250 0.1pF +10% 2.0 | 445-2295-1-ND 9.60 56.75 163.69 | 445-2295-2-ND 1,000 157.00 C3225X7R2E104K 
250 0.22uF +10% 2.0 | 445-2296-1-ND 12.80 75.66 218.25 | 445-2296-2-ND 1,000 210.00 C3225X7R2E224K 
100 0.47uF +20% 2.0 21.13 124.84 360.11 | 445-1395-2-ND 1,000 345.71 C3225X7R2A474M 
100 0.47uF +10% 2.0 12.80 75.66 218.25 | 445-2293-2-ND 1,000 210.00 C3225X7R2A474K 
100 1.0UF +20% 2.0 24.75 146.25 421.88 | 445-1429-2-ND 1,000 405.00 C3225X7R2A105M 
100 1.0UF +10% 2.0 16.50 97.50 281.25 | 445-2294-2-ND 1,000 270.00 C3225X7R2A105K 
50 1.0uF +10% 1.6 10.89 64.35 185.63 | 445-1430-2-ND 1,000 178.20 C3225X7R1H105K 
X7R 50 1.0UF +20% 1.6 10.67 63.05 181.88 | 445-1396-2-ND 1,000 174.60 C3225X7R1H105M 
1210 50 2.2uUF +10% 2.5 11.88 70.20 202.50 | 445-1431-2-ND 1,000 194.40 C3225X7R1H225K 
50 3.3uF +20% 2.5 14.85 87.75 253.13 | 445-1432-2-ND 1,000 243.00 C3225X7R1H335M 
25 2.2uUF +20% 1.6 | 445-1397-1-ND 17.93 105.92 305.55 | 445-1397-2-ND 1,000 293.33 C3225X7R1E225M 
25 4.7UF +10% 2.0 | 445-1433-1-ND 21.56 127.41 367.54 | 445-1433-2-ND 1,000 352.84 C3225X7R1E475K 
25 4.7UF +20% 2.0 | 445-1398-1-ND 21.56 127.41 367.54 | 445-1398-2-ND 1,000 352.84 C3225X7R1E475M 
25 10pF +20% 2.5 | 445-1434-1-ND 23.96 141.57 408.38 | 445-1434-2-ND 1,000 392.04 C3225X7R1E106M 
16 4.7UF +10% 1.6 19.38 114.54 330.41 | 445-1435-2-ND 2,000 317.20/M C3225X7R1C475K 
16 10pF +20% 2.0 16.42 97.05 279.94 | 445-1399-2-ND 1,000 268.74 C3225X7R1C106M 
16 10pF +20% 2.0 16.42 97.05 279.94 | 445-1400-2-ND 1,000 268.74 C3225X5R1C106M 
16 22uF +20% 2.5 | 445-1436-1-ND 14.85 87.75 253.13 | 445-1436-2-ND 1,000 243.00 C3225X5R1C226M 
10 10pF +10% 2.0 | 445-1401-1-ND 17.33 102.38 295.31 | 445-1401-2-ND 1,000 283.50 C3225X5R1A106K 
10 10pF +20% 2.0 | 445-1402-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 445-1402-2-ND 1,000 297.00 C3225X5R1A106M 
X5R 10 22uF +20% 2.3 | 445-1403-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 445-1403-2-ND 1,000 540.00 C3225X5R1A226M 
6.3 22uF +20% 2.0 27.50 162.50 468.75 | 445-1595-2-ND 1,000 450.00 C3225X5ROJ226M/2.00 
6.3 47uF +20% 2.5 44.00 260.00 750.00 | 445-1405-2-ND 1,000 720.00 C3225X5ROJ476M 
6.3 100uF +20% 2.5 | 445-1437-1-ND 79.20 468.00 1350.00 | 445-1437-2-ND 1,000 1296.00 C3225X5ROJ107M 
25 10pF +80/-20% | 1.6 | 445-1598-1-ND 11.88 70.20 202.50 | 445-1598-2-ND 2,000 194.40/M C3225Y5V1E106Z/1.60 
16 10pF +80/-20% | 1.15 | 445-1597-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 445-1597-2-ND 2,000 144.00/M C3225Y5V1C106Z/1.15 
Y5v 10 22uF +80/-20% | 2.0 | 445-1408-1-ND 23.10 136.50 393.75 | — _ = C3225Y5V1A226Z 
10 22uF +80/-20% | 1.15 | 445-1596-1-ND 19.94 117.85 339.94 | 445-1596-2-ND 2,000 326.34/M C3225Y5V1A226Z/1.15 
10 47uF +80/-20% | 2.0 | 445-1409-1-ND 66.00 390.00 1125.00 | 445-1409-2-ND 1,000 1080.00 C3225Y5V1A476Z 
6.3 100uF +80/-20% | 2.5 | 445-1410-1-ND 72.77 429.98 1240.31 | 445-1410-2-ND 1,000 1190.70 C3225Y5V0J107Z 
x8R 25 2.2uUF +10% 2.0 | 445-2523-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 445-2523-2-ND 1,000 216.00 C3225X8R1E225K 
25 3.3yF +10% 2.5 | 445-2524-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 445-2524-2-ND 1,000 216.00 C3225X8R1E335K 
3000 10pF +1pF 0.85 | 445-2363-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2363-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F100F 
3000 12pF +10% 0.85 | 445-2364-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2364-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F 120K 
3000 15pF +10% ‘eA, 445-2365-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2365-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F150K 
3000 18pF +10% ‘Ta 445-2366-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2366-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F180K 
3000 22pF +10% tf 445-2367-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2367-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F220K 
coG 3000 27pF +10% 1.6 | 445-2368-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2368-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F270K 
(NPO) 3000 33pF +10% 1.6 | 445-2369-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2369-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F330K 
3000 39pF +10% 1.6 | 445-2370-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2370-2-ND 1,000 257.00 C4520COG3F390K 
1808 3000 47pF +10% 1.6 | 445-2371-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2371-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F470K 
3000 56pF +10% 2.0 | 445-2372-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2372-2-ND 1,000 257.00 C4520COG3F560K 
3000 68pF +10% 2.0 | 445-2373-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2373-2-ND 1,000 257.00 C4520COG3F680K 
3000 82pF +10% 2.0 15.68 92.63 267.19 | 445-2374-2-ND 1,000 257.00 C4520COG3F820K 
3000 100pF +10% 2.0 15.68 92.63 267.19 | 445-2375-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F101K 
2000 470pF +10% 1.3 18.03 106.52 307.28 | 445-2385-2-ND 1,000 295.00 C4520X7R3D471K 
X7R 2000 1000pF +10% 1.3. | 445-2386-1-ND 18.03 106.52 307.28 | 445-2386-2-ND 1,000 295.00 C4520X7R3D102K 
1000 470pF +10% 1.3. | 445-2383-1-ND 18.03 106.52 307.28 | 445-2383-2-ND 1,000 295.00 C4520X7R3A471K 
1000 1000pF +10% 1.3. | 445-2384-1-ND 18.03 106.52 307.28 | 445-2384-2-ND 1,000 295.00 C4520X7R3A102K 
3000 100pF +10% 1.6 | 445-2376-1-ND 19.59 115.78 333.99 | 445-2376-2-ND 1,000 321.00 C4532COG3F101K 
3000 120pF +10% 1.6 | 445-2377-1-ND 19.59 115.78 333.99 | 445-2377-2-ND 1,000 321.00 C4532COG3F121K 
3000 150pF +10% 1.6 | 445-2378-1-ND 19.59 115.78 333.99 | 445-2378-2-ND 1,000 321.00 C4532COG3F151K 
3000 180pF +10% 1.6 | 445-2379-1-ND 19.59 115.78 333.99 | 445-2379-2-ND 1,000 321.00 C4532COG3F181K 
3000 220pF +10% 2.0 | 445-2380-1-ND 20.38 120.41 347.34 | 445-2380-2-ND 1,000 333.00 C4532COG3F221K 
3000 270pF +10% 2.3 23.51 138.94 — | 445-2381-2-ND 500 192.50 C4532COG3F271K 
3000 330pF +10% 2.5 23.51 138.94 400.78 | 445-2382-2-ND 1,000 299.00 C4532COG3F331K 
630 10000pF 45% 1.6 64.02 378.30 1091.25 | 445-2360-2-ND 1,000 1048.00 C4532C0G2J103J 
630 15000pF 45% 2.5 64.02 378.30 — | 445-2361-2-ND 500 524.00 C4532C0G2J153J 
coG 630 22000pF 45% 3.2 | 445-2362-1-ND 64.02 378.30 — | 445-2362-2-ND 500 524.00 C4532C0G2J223J 
(NPO) 250 22000pF 45% 1.6 | 445-2357-1-ND 56.02 331.01 954.84 | 445-2357-2-ND 1,000 917.00 C4532C0G2E223J 
250 33000pF 45% 2.0 | 445-2358-1-ND 56.02 331.01 954.84 | 445-2358-2-ND 1,000 917.00 C4532C0G2E333J 
250 47000pF 45% 3.2 | 445-2359-1-ND 56.02 331.01 — | 445-2359-2-ND 500 458.50 C4532C0G2E473J 
100 47000pF 45% 2.0 | 445-2354-1-ND 40.01 236.44 682.03 | 445-2354-2-ND 1,000 655.00 C4532C0G2A473J 
1812 100 68000pF +5% 2.5 | 445-2355-1-ND 48.02 283.73 —_| 445-2355-2-ND 500 393.00 C4532C0G2A683J) 
100 0.1pF 45% 3.2 | 445-2356-1-ND 48.02 283.73 — | 445-2356-2-ND 500 393.00 C4532C0G2A104J 
50 47000pF 45% 1.6 | 445-2710-1-ND 38.50 227.50 656.25 | 445-2710-2-ND 1,000 630.00 C4532C0G1H473J 
50 68000pF 45% 1.6 | 445-2711- 44.00 260.00 750.00 | 445-2711-2-ND 1,000 720.00 C4532C0G1H683J 
50 0.1pF 45% 2.0 | 445-2707-1-ND 44.00 260.00 750.00 | 445-2707-2-ND 1,000 720.00 C4532C0G1H104J 
50 0.15yF 45% 2.5 | 445-2708-1-ND 49.50 292.50 — | 445-2708-2-ND 500 405.00 C4532C0G1H154J 
50 0.22uF 45% 3.2 | 445-2709-1-ND 49.50 292.50 — | 445-2709-2-ND 500 405.00 C4532C0G1H224J 
2000 2200pF +10% 1.3. | 445-2389-1-ND 20.63 121.88 351.56 | 445-2389-2-ND 1,000 338.00 C4532X7R3D222K 
1000 4700pF +10% 1.6 | 445-2387-1-ND 20.63 121.88 351.56 | 445-2387-2-ND 1,000 338.00 C4532X7R3A472K 
1000 10000pF +10% 2.0 | 445-2388-1-ND 20.63 121.88 351.56 | 445-2388-2-ND 1,000 338.00 C4532X7R3A103K 
630 0.1pF +10% 2.3 | 445-2300-1-ND 24.75 146.25 — | 445-2300-2-ND 500 202.50 C4532X7R2J104K 
250 0.22uF +10% 2.3 | 445-2298-1-ND 24.01 141.86 — | 445-2298-2-ND 500 196.50 C4532X7R2E224K 
X7R 250 0.47uF +10% 2.3 | 445-2299-1-ND 33.00 195.00 — | 445-2299-2-ND 500 270.00 C4532X7R2E474K 
100 1.0UF +10% 2.3 | 445-1438-1-ND 24.75 146.25 — | 445-1438-2-ND 500 202.50 C4532X7R2A105K 
100 1.0UF +20% 2.3 | 445-1411-1-ND 37.35 220.68 — | 445-1411-2-ND 500 305.55 C4532X7R2A105M 
100 2.2UF +20% 2.3 | 445-1439-1-ND 33.00 195.00 — | 445-1439-2-ND 500 270.00 C4532X7R2A225M 
50 2.2UF +20% 1.6 | 445-1447-1-ND 32.01 189.15 545.63 | 445-1447-2-ND 1,000 523.80 C4532X7R1H225M 
(Continued) 
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&TDK Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont) 


Case WV Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 4.7UF +20% 2.3 | 445-1448-1-ND 33.66 198.90 573.75 | 445-1448-2-ND 1,000 550.80 C4532X7R1H475M 
50 6.8uF +20% 2.5 | 445-1449-1-ND 63.36 374.40 — | 445-1449-2-ND 500 518.40 C4532X7R1H685M 
X7R 25 4.7UF +20% 1.6 | 445-1446-1-ND 24.75 146.25 — | 445-1446-2-ND 1,000 405.00 C4532X7R1E475M 
25 10yuF +20% 2.5 | 445-1445-1-ND 45.88 271.12 — | 445-1445-2-ND 500 375.39 C4532X7R1E106M 
25 22uF +20% 2.5 | 445-1607-1-ND 36.09 213.23 — | 445-1607-2-ND 500 295.25 C4532X7R1E226M 
1812 16 22uF +20% 2.5 | 445-1442-1-ND 46.95 277.42 — | 445-1442-2-ND 500 384.12 C4532X7R1C226M 
25 22uF +20% 2.5 | 445-1444-1-ND 44.50 262.93 — | 445-1444-2-ND 500 364.05 C4532X5R1E226M 
16 33pF +20% 2.5 | 445-1443-1-ND 57.72 341.06 — | 445-1443-2-ND 500 472.23 C4532X5R1C336M 
10 22uF +20% 2.0 | 445-1412-1-ND 42.68 252.20 — | 445-1412-2-ND 500 349.20 C4532X5R1A226M 
XSR 10 33yF +20% 2.0 | 445-1441-1-ND 54.45 321.75 — | 445-1441-2-ND 500 445.50 C4532X5R1A336M 
10 47uF +20% 2.8 | 445-1440-1-ND 67.22 397.22 — | 445-1440-2-ND 500 549.99 C4532X5R1A476M 
6.3 100UF +20% 2.8 | 445-1413-1-ND 93.50 552.50 —_| 445-1413-2-ND 500 765.00 C4532X5RO0J107M 
Y5V 10 100uF +80/-20% | 2.5 | 445-1414-1-ND 88.00 520.00 — | 445-1414-2-ND 500 720.00 C4532Y5V1A107Z 
630 0.22uF +10% 2.3 | 445-2305-1-ND 64.02 378.30 — | 445-2305-2-ND 500 524.00 C5750X7R2J224K 
250 0.47UF +10% 2.3 | 445-2303-1-ND 56.02 331.01 — | 445-2303-2-ND 500 458.50 C5750X7R2E474K 
250 1.00F +10% 2.3 | 445-2304-1-ND 64.02 378.30 — | 445-2304-2-ND 500 524.00 C5750X7R2E105K 
X7R 100 1.0UF +10% 2.3 | 445-2301-1-ND 56.02 331.01 — | 445-2301-2-ND 500 458.50 C5750X7R2A105K 
2220 100 2.2UF +20% 2.3 | 445-2302-1-ND 64.02 378.30 —_ | 445-2302-2-ND 500 524.00 C5750X7R2A225M 
100 4.7UF +20% 2.3 | 445-1450-1-ND 66.00 390.00 — | 445-1450-2-ND 500 540.00 C5750X7R2A475M 
50 10uF +20% 2.3 | 445-1454-1-ND 49.50 292.50 — | 445-1454-2-ND 500 405.00 C5750X7R1H106M 
25 22uF +20% 2.5 | 445-1453-1-ND 76.82 453.96 —_| 445-1453-2-ND 500 628.56 C5750X7R1E226M 
16 47uF +20% 2.3 | 445-1452-1-ND 66.00 390.00 — | 445-1452-2-ND 500 540.00 C5750X5R1C476M 
XSR 10 68yF +20% 2.3 | 445-1451-1-ND 82.50 487.50 — | 445-1451-2-ND 500 675.00 C5750X5R1A686M 
CKG Series 2-Chip Piled Multilayer Ceramic Capacitors 
Features: * No polarity * Twice the capacitance is obtainable for high frequency switching power supply Applications: Dimensions (mm) 
on a single capacitor space » Unique construction provides high * Smoothing circuits, temperature variable applications §»* Main- Series L WwW E 
reliability * Metal caps absorb stress from thermal and mechanical tenance free power supplies, DC to DC converters and automotive CKG45N 40 14 
shocks, ensuring excellent performance on aluminum circuit Operating Temperature: * X7R: -55°C ~ 125°C » X5R: -55°C 5 _ ' . 
substrates * Low ESR and ESL promises excellent characteristics ~ 85°C CKGS7N| 6.5 5.5 1.9 
wv Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing TDK 
Series Type Dc Capacitance | Tolerance Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 
630 0.22uUF +20% 445-2396-1-ND 108.68 642.20 1852.50 445-2396-2-ND 1778.00 CKG45NX7R2J224M 
250 0.47pF +20% 445-2395-1-ND 93.01 549.58 1585.31 445-2395-2-ND 1522.00 CKG45NX7R2E474M 
X7R 100 2.2uUF +20% 445-2394-1-ND 102.41 605.15 1745.63 445-2394-2-ND 1676.00 CKG45NX7R2A225M 
CKG45N 50 3.3uF +20% 445-2393-1-ND 97.19 574.28 1656.56 445-2393-2-ND 1590.00 CKG45NX7R1H335M 
25 10pF +20% 445-2392-1-ND 94.05 555.75 1603.13 445-2392-2-ND 1539.00 CKG45NX7R1E106M 
16 22uF +20% 445-2391-1-ND 104.50 617.50 1781.25 445-2391-2-ND 1710.00 CKG45NX7R1C226M 
X5R 50 10uF +20% 445-1660-1-ND 57.86 505.40 1995.00 445-1660-2-ND 2394.00 CKG45NX5R1H106M 
16 47uF +20% 445-2390-1-ND 114.95 679.25 1959.38 445-2390-2-ND 1881.00 CKG45NX5R1C476M 
630 0.47uF +20% 445-2401-1-ND 104.50 617.50 1781.25 445-2401-2-ND 1710.00 CKG57NX7R2J474M 
250 1.0uF +20% 445-2400-1-ND 109.73 648.38 1870.31 445-2400-2-ND 1796.00 CKG57NX7R2E105M 
100 2.2UF +20% 445-1658-1-ND 49.59 433.20 1710.00 445-1658-2-ND 2052.00 CKG57NX7R2A225M 
X7R 100 4.7UF +20% 445-1659-1-ND 52.69 460.28 1816.88 445-1659-2-ND 2180.25 CKG57NX7R2A475M 
CKGS57N 50 10pF +20% 445-2399-1-ND 114.95 679.25 1959.38 445-2399-2-ND 1881.00 CKG57NX7R1H106M 
25 22uF +20% 445-2398-1-ND 114.95 679.25 1959.38 445-2398-2-ND 1881.00 CKG57NX7R1E226M 
16 33yF +20% 445-2397-1-ND 125.40 741.00 2137.50 445-2397-2-ND 2052.00 CKG57NX7R1C336M 
50 22uF +20% 445-1655-1-ND 52.90 462.08 1824.00 445-1655-2-ND 2188.80 CKG57NX5R1H226M 
X5R 25 47uF +20% 445-1657-1-ND 61.16 534.28 2109.00 445-1657-2-ND 2530.80 CKG57NX5R1E476M 
16 100pF +20% 445-1656-1-ND 70.25 613.70 2422.50 445-1656-2-ND 2907.00 CKG57NX5R1C107M 


CKD Series 


3-Terminal Feed Through Multilayer Ceramic Chip Capacitors 


Features: ¢ Small low-cost filters used for meeting EMC requirements * Can be used up to even higher 
frequencies due to low parasitic inductance * Optimized for use as a noise bypass capacitors for signal 


and power source circuits 


f + 0.80 >| 
Applications: For digital and analog signal line noise bypassing signal line 
Series wv Tolerance Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
(Case Size) | DC Capacitance (%) [E WwW ie Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Signal Line 
50 22pF +50, -20 2.00 1.25 0.85 | 445-3011-1-ND 4.40 26.00 75.00 445-3011-2-ND 4,000 72.00/M CKD510JB1H220S 
50 47pF +50, -20 2.00 1.25 0.85 | 445-3012-1-ND 4.40 26.00 75.00 445-3012-2-ND 4,000 72.00/M CKD510JB1H470S 
50 100pF +50, -20 2.00 1.25 0.85 | 445-3013-1-ND 4.40 26.00 75.00 445-3013-2-ND 4,000 72.00/M CKD510JB1H101S 
CKD510JB 50 220pF +50, -20 2.00 1.25 0.85 | 445-3014-1-ND 4.40 26.00 75.00 445-3014-2-ND 4,000 72.00/M CKD510JB1H221S 
(0805) 50 470pF +50, -20 2.00 1.25 0.85 | 445-3015-1-ND 4.40 26.00 75.00 445-3015-2-ND 4,000 72.00/M CKD510JB1H471S 
50 1000pF +50, -20 2.00 1.25 0.85 | 445-3016-1-ND 4.40 26.00 75.00 445-3016-2-ND 4,000 72.00/M CKD510JB1H102S 
50 2200pF +50, -20 2.00 1.25 0.85 | 445-3017-1-ND 4.40 26.00 75.00 445-3017-2-ND 4,000 72.00/M CKD510JB1H222S 
50 4700pF +50, -20 2.00 1.25 0.85 | 445-3018-1-ND 4.40 26.00 75.00 445-3018-2-ND 4,000 72.00/M CKD510JB1H472S 
25 22pF +50, -20 3.20 1.25 0.85 | 445-2999-1-ND 4.95 29.25 84.38 445-2999-2-ND 4,000 81.00/M CKD110JB1E220S 
25 47pF +50, -20 3.20 1.25 0.85 | 445-3000-1-ND 4.95 29.25 84.38 445-3000-2-ND 4,000 81.00/M CKD110JB1E470S 
25 100pF +50, -20 3.20 1.25 0.85 | 445-3001-1-ND 4.95 29.25 84.38 445-3001-2-ND 4,000 81.00/M CKD110JB1E101S 
25 220pF +50, -20 3.20 1.25 0.85 | 445-3002-1-ND 4.95 29.25 84.38 445-3002-2-ND 4,000 81.00/M CKD110JB1E221S 
25 470pF +50, -20 3.20 1.25 0.85 | 445-3003-1-ND 4.95 29.25 84.38 445-3003-2-ND 4,000 81.00/M CKD110JB1E471S 
CKD110JB 25 1000pF +50, -20 3.20 1.25 0.85 | 445-3004-1-ND 4.95 29.25 84.38 445-3004-2-ND 4,000 81.00/M CKD110JB1E102S 
(1205) 25 2200pF +50, -20 3.20 1.25 0.85 | 445-3005-1-ND 4.95 29.25 84.38 445-3005-2-ND 4,000 81.00/M CKD110JB1E222S 
25 4700pF +50, -20 3.20 1.25 0.85 | 445-3006-1-ND 4.95 29.25 84.38 445-3006-2-ND 4,000 81.00/M CKD110JB1E472S 
25 10000pF +50, -20 3.20 1.25 0.85 | 445-3007-1-ND 5.50 32.50 93.75 445-3007-2-ND 4,000 90.00/M CKD110JB1E103S 
25 22000pF +50, -20 3.20 1.25 0.85 | 445-3008-1-ND 5.50 32.50 93.75 445-3008-2-ND 4,000 90.00/M CKD110JB1E223S 
25 47000pF +50, -20 3.20 1.25 0.85 | 445-3009-1-ND 5.50 32.50 93.75 445-3009-2-ND 4,000 90.00/M CKD110JB1E473S 
25 -1pF +50, -20 3.20 1.25 0.85 | 445-3010-1-ND 5.50 32.50 93.75 445-3010-2-ND 4,000 90.00/M CKD110JB1E104S 
Power Line 
CKD61BJB 
(0603) 6.3 A7UF +50, -20 1.60 0.80 0.60 | 445-3028-1-ND 5.50 32.50 93.75 445-3028-2-ND 4,000 90.00/M CKD61BJB0J474S 
CKD610JB 6.3 1pF +50, -20 1.60 0.80 0.80 | 445-3029-1-ND 5.50 32.50 93.75 445-3029-2-ND 4,000 90.00/M CKD610JB0J105S 
(0603) 6.3 2.2uF +50, -20 1.60 0.80 0.80 | 445-3030-1-ND 6.60 39.00 112.50 445-3030-2-ND 4,000 108.00/M CKD610JB0J225S 
25 10000pF +50,-20 | 2.00 1.25 0.85 | 445-3019-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 445-3019-2-ND 4,000 81.00/M CKDS510JB1E103S 
CKD510JB 25 22000pF +50, -20 2.00 1.25 0.85 | 445-3020-1-ND 4.95 29.25 84.38 445-3020-2-ND 4,000 81.00/M CKD510JB1E223S 
(0805) 25 47000pF +50, -20 2.00 1.25 0.85 | 445-3021-1-ND 4.95 29.25 84.38 445-3021-2-ND 4,000 81.00/M CKD510JB1E473S 
25 pF +50, -20 2.00 1.25 0.85 | 445-3022-1-ND 4.95 29.25 84.38 445-3022-2-ND 4,000 81.00/M CKD510JB1E104S 
10 1pF +50, -20 2.00 1.25 0.85 | 445-3027-1-ND 6.05 35.75 103.13 445-3027-2-ND 4,000 99.00/M CKD510JB1A105S 
16 pF +50, -20 3.20 1.60 1.60 | 445-3023-1-ND 5.50 32.50 93.75 445-3023-2-ND 2,000 90.00/M CKD310JB1C104S 
CKD310JB 16 .22UF +50, -20 3.20 1.60 1.60 | 445-3024-1-ND 5.50 32.50 93.75 445-3024-2-ND 2,000 90.00/M CKD310JB1C224S 
(1206) 16 A7UF +50, -20 3.20 1.60 1.60 | 445-3025-1-ND 5.50 32.50 93.75 445-3025-2-ND 2,000 90.00/M CKD310JB1C474S 
16 1pF +50, -20 3.20 1.60 1.60 | 445-3026-1-ND 6.60 39.00 112.50 445-3026-2-ND 2,000 108.00/M CKD310JB1C105S 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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S$TDIK ckC Series 2-Element Multilayer Ceramic Chip Capacitor Array 


Features: * Two capacitors are fitted in a single product, contributing to reduced installation costs * The electrostatic capacity range and 
shape are designed to meet the demands of the cellular phone market »* Reduced crosstalk (signal interference) between the terminals 


Applications: ¢ They are suited for circuits that require multiple identical capacitors in a particular area of a board, such as interfaces and 
high-frequency noise bypass circuits on cellular phones, interfaces including I/O cables on PCs and peripherals, as well as CPU bus lines 


Operating Temperatures: * COG (NPO) and X7R: -55°C ~ 125°C * X5R: -55°C ~ 85°C 


Case Dimensions (mm) 
Size L WwW fia c P a b c 
0504 1.3740.15 1.040.15 0.9 max. 0.36+0.1 0.64+0.1 0.45 1.20 0.30 
0805 2.0+0.15 1.2540.15 1.0 max. 0.45+0.1 1.0+0.1 0.60 1.60 0.50 
Case wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type Dc Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 10pF +1pF 445-1858-1-ND 65 5.56 23.16 445-1858-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25C0G1H100F 
50 15pF +10% 445-1859-1-ND 65 5.56 23.16 445-1859-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25C0G1H150K 
50 22pF +10% 445-1860-1-ND 65 5.56 23.16 445-1860-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25C0G1H220K 
COG (NPO) 50 33pF +10% 445-1861-1-ND 65 5.56 23.16 445-1861-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25C0G1H330K 
50 47pF +10% 445-1862-1-ND 65 5.56 23.16 445-1862-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25C0G1H470K 
50 68pF +10% 445-1863-1-ND 65 5.56 23.16 445-1863-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25C0G1H680K 
50 100pF +10% 445-1864-1-ND 65 5.56 23.16 445-1864-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25C0G1H101K 
50 1000pF +20% 445-1865-1-ND 65 5.56 23.16 445-1865-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25X7R1H102M 
0504 X7R 50 2200pF +20% 445-1866-1-ND 65 5.56 23.16 445-1866-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25X7R1H222M 
25 4700pF +20% 445-1867-1-ND 65 5.56 23.16 445-1867-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25X7R1E472M 
16 10000pF +20% 445-1868-1-ND 65 5.56 23.16 445-1868-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25X7R1C103M 
10 22000pF +20% 445-1869-1-ND 75 6.41 26.73 445-1869-2-ND 4,000 29.94/M CKCM25X5R1A223M 
10 47000pF +20% 445-1870-1-ND 75 6.41 26.73 445-1870-2-ND 4,000 29.94/M CKCM25X5R1A473M 
X5R 6.3 0UF +20% 445-1871-1-ND 75 6.41 26.73 445-1871-2-ND 4,000 29.94/M CKCM25X5R0J104M 
6.3 .22UF +20% 445-1872-1-ND 415 9.83 40.98 445-1872-2-ND 4,000 45.90/M CKCM25X5R0J224M 
6.3 TUF +20% 445-1873-1-ND 15 9.83 40.98 445-1873-2-ND 4,000 45.90/M CKCM25X5R0J474M 
6.3 1.0UF +20% 445-1874-1-ND 1.15 9.83 40.98 445-1874-2-ND 4,000 45.90/M CKCM25X5R0J105M 
50 10pF +1pF 445-1875-1-ND -90 7.70 32.06 445-1875-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22C0G1H100F 
50 15pF +10% 445-1876-1-ND -90 7.70 32.06 445-1876-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22C0G1H150K 
50 22pF +10% 445-1877-1-ND -90 7.70 32.06 445-1877-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22C0G1H220K 
50 33pF +10% 445-1878-1-ND -90 7.70 32.06 445-1878-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22C0G1H330K 
50 47pF +10% 445-1879-1-ND -90 7.70 32.06 445-1879-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22C0G1H470K 
COG (NPO) 50 68pF +10% 445-1880-1-ND -90 7.70 32.06 445-1880-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22COG1H680K 
50 100pF +10% 445-1881-1-ND -90 7.70 32.06 445-1881-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22C0G1H101K 
50 150pF +10% 445-1882-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1882-2-ND 4,000 39.90/M CKCL22C0G1H151K 
50 220pF +10% 445-1883-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1883-2-ND 4,000 39.90/M CKCL22C0G1H221K 
50 330pF +10% 445-1884-1-ND 1.10 9.41 39.19 445-1884-2-ND 4,000 43.89/M CKCL22C0G1H331K 
0805 50 470pF +10% 445-1885-1-ND 1.10 9.41 39.19 445-1885-2-ND 4,000 43.89/M CKCL22C0G1H471K 
50 1000pF +20% 445-1886-1-ND -90 7.70 32.06 445-1886-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22X7R1H102M 
50 2200pF +20% 445-1887-1-ND -90 7.70 32.06 445-1887-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22X7R1H222M 
50 4700pF +20% 445-1888-1-ND -90 7.70 32.06 445-1888-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22X7R1H472M 
X7R 50 10000pF +20% 445-1889-1-ND -90 7.70 32.06 445-1889-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22X7R1H103M 
25 22000pF +20% 445-1890-1-ND -90 7.70 32.06 445-1890-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22X7R1E223M 
25 47000pF +20% 445-1891-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1891-2-ND 4,000 39.90/M CKCL22X7R1E473M 
16 0UF +20% 445-1892-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1892-2-ND 4,000 39.90/M CKCL22X7R1C104M 
10 .22UF +20% 445-1893-1-ND 1.15 9.83 40.98 445-1893-2-ND 4,000 45.90/M CKCL22X5R1A224M 
X5R 6.3 TUF +20% 445-1894-1-ND 1.15 9.83 40.98 445-1894-2-ND 4,000 45.90/M CKCL22X5R0J474M 
6.3 1.0UF +20% 445-1895-1-ND 1.25 10.69 44.54 445-1895-2-ND 4,000 49.89/M CKCL22X5R0J105M 


CKC Series 4-Element Multilayer Ceramic Chip Capacitor Array 


Features: * The CKC Series are integrated, single-chip, 4-element 
capacitors that are highly effective in EMC countermeasure applica- 
tions ¢ They are particularly effective when used as a bypass for 
digital signal line noise, thereby preventing EMC around connectors 
Applications: » For use as a bypass for digital and analog signal line 
noise generated by telecommunications equipment and other com- 
mon electronic circuits 


Operating Temperatures: * COG (NPO) and X7R: -55°C ~ 125°C 
* X5R: -55°C ~ 85°C 


0805 Series 


1206 Series 


QQ 3.2 


Dimensions in mm 


Case wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 10pF +1pF 445-1822-1-ND 90 7.70 32.06 445-1822-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44C0G1H100F 
50 15pF +10% 445-1823-1-ND -90 7.70 32.06 445-1823-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44C0G1H150K 
50 22pF +10% 445-1824-1-ND -90 7.70 32.06 445-1824-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44C0G1H220K 
COG (NPO) 50 33pF +10% 445-1825-1-ND -90 7.70 32.06 445-1825-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44C0G1H330K 
50 47pF +10% 445-1826-1-ND -90 7.70 32.06 445-1826-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44C0G1H470K 
50 68pF +10% 445-1827-1-ND 90 7.70 32.06 445-1827-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44C0G1H680K 
50 100pF +10% 445-1828-1-ND 90 7.70 32.06 445-1828-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44C0G1H101K 
50 150pF +10% 445-1829-1-ND -90 7.70 32.06 445-1829-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44C0G1H151K 
0805 50 220pF +20% 445-1830-1-ND -90 7.70 32.06 445-1830-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44X7R1H221M 
50 470pF +20% 445-1831-1-ND -90 7.70 32.06 445-1831-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44X7R1H471M 
50 1000pF +20% 445-1832-1-ND -90 7.70 32.06 445-1832-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44X7R1H102M 
X7R 50 2200pF +20% 445-1833-1-ND 90 7.70 32.06 445-1833-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44X7R1H222M 
50 4700pF +20% 445-1834-1-ND -90 7.70 32.06 445-1834-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44X7R1H472M 
25 10000pF +20% 445-1835-1-ND 90 7.70 32.06 445-1835-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44X7R1E103M 
16 22000pF +20% 445-1836-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1836-2-ND 4,000 39.90/M CKCL44X7R1C223M 
X5R 10 47000pF +20% 445-1837-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1837-2-ND 4,000 39.90/M CKCL44X5R1A473M 
6.3 0UF +20% 445-1838-1-ND 1.15 9.83 40.98 445-1838-2-ND 4,000 45.90/M CKCL44X5RO0J104M 
50 10pF +1pF 445-1839-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1839-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43C0G1H100F 
50 15pF +10% 445-1840-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1840-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43C0G1H150K 
50 22pF +10% 445-1841-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1841-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43C0G1H220K 
50 33pF +10% 445-1842-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1842-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43C0G1H330K 
50 47pF +10% 445-1843-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1843-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43C0G1H470K 
COG (NPO) 50 68pF +10% 445-1844-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1844-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43C0G1H680K 
50 100pF +10% 445-1845-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1845-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43C0G1H101K 
50 150pF +10% 445-1846-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1846-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43C0G1H151K 
50 220pF +10% 445-1847-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1847-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43C0G1H221K 
1206 50 330pF +10% 445-1848-1-ND 1.10 9.41 39.19 445-1848-2-ND 2,000 43.89/M CKCA43C0G1H331K 
50 470pF +10% 445-1849-1-ND 1.10 9.41 39.19 445-1849-2-ND 2,000 43.89/M CKCA43C0G1H471K 
50 470pF +20% 445-1850-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1850-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43X7R1H471M 
50 1000pF +20% 445-1851-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1851-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43X7R1H102M 
50 2200pF +20% 445-1852-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1852-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43X7R1H222M 
X7R 50 4700pF +20% 445-1853-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1853-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43X7R1H472M 
50 10000pF +20% 445-1854-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1854-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43X7R1H103M 
50 22000pF +20% 445-1855-1-ND 1.15 9.83 40.98 445-1855-2-ND 2,000 45.89/M CKCA43X7R1H223M 
25 47000pF +20% 445-1856-1-ND VA15: 9.83 40.98 445-1856-2-ND 2,000 45.89/M CKCA43X7R1E473M 
16 10UF +20% 445-1857-1-ND 1.25 10.69 44.54 445-1857-2-ND 2,000 49.88/M CKCA43X7R1C104M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TDK ceramic Disk Capacitors — Safety Standard Approved 


H INTERNATIONALLY CERTIFIED STATUS IEC60384-14 2nd. ed. EN132400 Approved 
eries — 

. . Safety Standard No. Temperature | Insulation | Rated Voltage Approval Report Number 
Reinforced Insulation 2 Standard | Symbols of IEC Standard Number | Characteristics | Sub-Class Eac (V) Japan Taiwan Xiamen 
Type Class 2 High Dielectric TEC 66085 BS EN 60065: 1998 
Eepiures: BSI BS415 | IEC 60384-14 ete: 182) B,E x1, Y1 250 226495 226495 226495 
¢ Smaller than conventional capacitors * Flame resistant nd. ed BS EN132400: 1995 , , 
reinforced outer insulation prevents fires, electrical shock ei (EN132400:1994) 
and other potential hazards * Compliant with the safety VDE AS IEC 60384-14 EN132400 BE 1 400 138526 138550 124321 
standards of 11 countries (conforms to European standards 2nd. ed. : Y1 250 
in accordance with IEC Publication 384-14 Version 2) IEC 60384-14 x1 400 
¢ Meets European Class II (reinforced insulation) Safety SEV 6) 2nd. ed. ENISen00 BE bal 250 Oh lene OTela0e BO TADOE 
Standards VDE, SEV, SEMKO, BS. Since it is rated at a IEC 60384-14 
withstand voltage of AC 4000V, it can be used in a single | SEMKO © Sava EN132400 B,E x1, Y1 250 0139185/01-02 |0139185/01-02) 9945094 

: nd. ed. 
unit configurations with European Class II devices IEC 60384-14 
Temperature Range: -25°C ~ 85°C Nemko | (N) Sralied EN132400 BE x1,Y1 250 Po1101987 | P01101987 |P99102682 
IEC 60384-14 
CD Series — X1Y1 Dimensions inmm DEMKO. ® nd. ed. EN132400 B,E x1, Y1 250 310959-01 310959-01 99-04087 
IEC 60384-14 
8 Max. FIMKO. (a) nd: ed. EN132400 B,E x1, Y1 250 FI 17415 FI17415 14237 
IEC 60384-14 
IMQ ® EN132400 B,E x1, Y1 250 V3691 V3691 V3691 
2nd. ed. 
SAA = IEC 60065 AS3250 B,E _ 400 6268 6268 6268 
UL W = UL 1414 B,E (X, Y) 250 E37861 E37861 E37861 
CSA G _ C22.2 No. 0 and No. 1 B, IE (X, Y) 250 LR35801 LR65972 201723 
Certificate numbers shall be changed owing to the revisions of the related standards 
Capacitance 
Temperature Capacitance Capacitance Dimensions (mm) Digi-Key Pricing TDK 
Voltage Characteristics (pF) Tolerance oD max. EF Part No. 5 10 100 Part No. 
100 K (410%) 7 10+2, -1 445-2402-ND ee 1.13 8.09 CD70-B2GA101KYNS 
150 K (410%) 7 10+2, -1 445-2403-ND 86 1.27 9.05 CD70-B2GA151KYNS 
B (#10%) 220 K (410%) 8.5 10+2, -1 445-2404-ND 98 1.44 10.27 CD85-B2GA221KYNS 
° 330 K (410%) 9 10+2, -1 445-2405-ND 1.01 1.49 10.66 CD90-B2GA331KYNS 
390 K (410%) 9 10+2, -1 445-2406-ND 1.05 1.55 11.07 CD90-B2GA391KYNS 
250VAC 470 K (410%) 9.5 10+2, -1 445-2407-ND 1.11 1.63 11.64 CD95-B2GA471KYNS 
680 M (420%) 1S 10+2, -1 445-2408-ND 71 1.05 7.52 CD75-E2GA681MYNS 
1000 M (420%) 8.5 10+2, -1 445-2409-ND .80 1.18 8.42 CD85-E2GA102MYNS 
1500 M (420%) 10 10+2, -1 445-2410-ND 95 1.40 9.99 CD10-E2GA152MYNS 
E (+20, -55%) 2200 M (420%) 11.5 10+2, -1 445-2411-ND AAT 1.73 12.36 CD12-E2GA222MYNS 
3300 M (420%) 13.5 10+2, -1 445-2412-ND 1.59 2.34 16.72 CD14-E2GA332MYNS 
3900 M (420%) 14.5 10+2, -1 445-2413-ND 1.76 2.60 18.57 CD15-E2GA392MYNS 
4700 M (+20%) 15.5 10+2, -1 445-2414-ND 2.03 2.99 21.37 CD16-E2GA472MYNS 
i INTERNATIONALLY CERTIFIED STATUS IEC60384-14 2nd. ed. EN132400 Approved 
eries — 
. Safety Standard No. Temperature | Insulation | Rated Voltage Approval Report Number 
Basic Insulation Standard | Symbols of IEC Standard Number | Characteristics | Sub-Class Eac (V) Japan Taiwan Xiamen 
Type Class 2 High Dielectric ica Gunes BS EN 60065: 1998 
(BS415: 1998) 
Features: BSI | BS415 | IEC 60384-14 | gs EN130400: 1995 B, E, F x1, Y2 250 226494 226494 226494 
Smaller than conventional capacitors end: a: (EN132400:1994) 
¢ Flame resistant reinforced outer insulation prevents fires, VDE IEC 60384-14 EN132400 B, E, F x1, Y2 250 138559 138560 12006 
4 = —— 2nd. ed. E, : 
electrical shock and other potential hazards 
+ Compliant with the safety standards of 11 countries | sev | (8) | "Seg°q”* EN132400 B,E,F x1, Y2 250 01.15.05 01.15.05 99.7 70564 
(conforms to European standards in accordance with IEC IEC 60384-14 
Publication 384-14 Version 2) SEMKO. © Ond. ed. EN132400 B,'E,F X1, Y2 250 0139186/01-02 | 0139186/01-02| 9945094 
Temperature Range: -25°C ~ 125°C : 
NemKo | (Q) |S S0S8t-14 EN132400 B,E,F x1, Y2 250 Pottoi9ss | Pot1o198s |P99102682 
CS Series — X1Y2 Dimensions in mm e 
DEMKO | (D)_ | [FC 80384-14 EN132400 BE, F x1, ¥2 250 310966-01 | 310966-01 | 99-04087 
2nd. ed. 
IEC 60384-14 
ie Max. FIMKO (a) Bnd ed. EN132400 B,E,F x1, Y2 250 FI 17416 FI 17416 14237 
IEC 60384-14 
4 Max. IMQ ® ond. ed. EN132400 B,E,.F X1, Y2 250 V3692 V3692 V3691 
SAA _ IEC 60065 AS3250 B, E, F = 400 6268 6268 6268 
UL W = UL 1414 BE, F (x, Y) 250 £37861 £37861 £37861 
CSA (a = C22.2 No. 0 and No. 1 B, E, F (X, Y) 250 LR35801 LR65972 201723 
Certificate numbers shall be changed owing to the revisions of the related standards 
Capacitance 
Temperature Capacitance | Capacitance Dimensions (mm) Digi-Key Pricing TDK 

Voltage Characteristics (pF) Tolerance oD max. EF Part No. 5 10 100 Part No. 

100 K (410%) Z 7.5415 445-2415-ND 75 bb 7.93 CS70-B2GA101KYNS 

150 K (410%) v 7.5415 445-2416-ND 73 1.07 7.65 CS70-B2GA151KYNS 

220 K (410%) 7 7.5415 445-2417-ND 69 1.02 7.31 CS70-B2GA221KYNS 

B (410%) 330 K (410%) 85 75415 445-2418-ND 87 1.28 9.16 CS85-B2GA331KYNS 

470 K (410%) 8.5 7.5415 445-2419-ND 79 1.16 8.27 CS85-B2GA471KYNS 

680 K (410%) 9.5 7.5415 445-2420-ND -90 1.32 9.46 CS95-B2GA681KYNS 

1000 K (410%) 10 7541.5 445-2421-ND 1.02 1.50 10.74 CS10-B2GA102KYNS 

250VAC 1000 M (+20%) 8 75415 445-2422-ND 67 .99 7.07 CS80-E2GA102MYNS 

1500 M (420%) 9 7.5415 445-2423-ND 83 1.22 8.70 CS90-E2GA152MYNS 

E (420, -55%) 2200 M (420%) 10.5 7.5415 445-2424-ND 78 1.14 8.17 CS11-E2GA222MYNS 
, 55%) 

3300 M (420%) 12.5 7.5415 445-2425-ND 1.24 1.83 13.06 CS13-E2GA332MYNS 

3900 M (420%) 13.5 7.5415 445-2426-ND 1.59 2.34 16.71 CS14-E2GA392MYNS 

4700 M (420%) 14.5 7.5415 445-2427-ND 1.59 2.34 16.75 CS15-E2GA472MYNS 

E430: 80% 4700 M (420%) 12 7.5415 445-2428-ND 1.21 1.78 12.73 CS12-F2GA472MYNS 

(+30, -80%) 10000 M (420%) 16.5 1042 445-2429-ND 2.36 3.47 24.81 CS17-F2GA103MYNS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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&TDK Dipped Radial Ceramic Capacitors 


L Max. 
FK Series == a 
Features: f Max. 
Leads are formed with a “kink” to achieve consis- 
tent insertion heights and facilitate the release of a 
gases during soldering for dramatically improved 7 
solderability. + 
||| 00.5 
>| 
Cap. Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing TDK 
voc | Cap. Tol. lL Ww T | Part No. 5 10 100 | Part No. 
COG (-55°C ~ 125°C) 
100pF 45% 40 | 55 | 25 | 445-2943-ND 1.07 1.58 11.25 | FK28C0G2A101J 
220pF 45% 40 | 55 | 25 | 445-2944-ND 1.09 1.61 11.50 | FK28C0G2A221J) 
470pF 45% 40 | 55 | 2.5 | 445-2945-ND 1.14 1.68 12.00 | FK28C0G2A471J 
1000pF | +5% 40 | 55 | 2.5 | 445-2946-ND 1.19 1.75 12.50 | FK28C0G2A102J 
1000pF | +5% 45 | 55 | 2.5 | 445-2596-ND 1.28 1.89 13.50 | FK24C0G2A102J 
400V 2200pF | +5% 45 | 55 | 25 | 445-2597-ND 1.52 2.24 16.00 | FK24C0G2A222J 
4700pF | +5% 45 | 55 | 2.5 | 445-2598-ND 1.76 2.59 18.50 | FK24C0G2A472J 
4700pF | +5% 5.5 | 6.0 | 3.5 | 445-2601-ND 2.00 2.94 21.00 | FK26C0G2A472J 
10000pF) +5% 5.5 | 6.0 | 3.5 | 445-2602-ND 2.52 3.71 26.50 | FK26C0G2A103J 
22000pF) +5% 5.5 | 7.0 | 4.0 | 445-2609-ND 5.46 8.05 57.50 | FK20C0G2A223J 
A7000pF} +5% 75 | 80 | 4.0 | 445-2612-ND 9.07 13.37 95.50 | FK22C0G2A473J 
AF 45% 75 | 80 | 4.0 | 445-2613-ND 11.50 16.94 121.00 | FK22C0G2A104J 
100pF 45% 40 | 55 | 2.5 | 445-2593-ND 1.14 1.68 12.00 | FK28C0G2E101J 
220pF 45% 40 | 55 | 25 | 445-2594-ND 1.19 1.75 12.50 | FK28C0G2E221J 
470pF 25% 40 | 55 | 25 | 445-2595-ND 1.19 1.75 12.50 | FK28C0G2E471J 
1000pF | +5% 45 | 55 | 2.5 | 445-2599-ND 1.38 2.03 14.50 | FK24C0G2E102J 
250V | 2200pF | +5% 45 | 55 | 2.5 | 445-2600-ND 1.62 2.38 17.00 | FK24C0G2E222J 
4700pF | +5% 5.5 | 6.0 | 3.5 | 445-2603-ND 2.14 3.15 22.50 | FK26C0G2E472) 
10000pF) +5% 5.5 | 7.0 | 4.0 | 445-2610-ND 4.04 5.95 42.50 | FK20C0G2E103J 
22000pF) +5% 75 | 80 | 4.0 | 445-2614-ND 8.31 12.25 87.50 | FK22C0G2E223J 
A7000pF} +5% 75 | 80 | 4.0 | 445-2615-ND 11.50 16.94 121.00 | FK22C0G2E473J 
100pF 45% 5.5 | 6.0 | 3.5 | 445-2604-ND 1.52 2.24 16.00 | FK26C0G2J101J 
220pF 45% 5.5 | 6.0 | 3.5 | 445-2605-ND 171 2.52 18.00 } FK26C0G2J221J 
470pF 45% 5.5 | 6.0 | 3.5 | 445-2606-ND 1.95 2.87 20.50 | FK26C0G2J471J 
aay 1000pF | +5% 5.5 | 6.0 | 3.5 | 445-2607-ND 2.14 3.15 22.50 | FK26C0G2J102J 
2200pF | +5% 5.5 | 6.0 | 3.5 | 445-2608-ND 2.38 3.50 25.00 | FK26C0G2J222J 
4700pF | +5% 5.5 | 7.0 | 4.0 | 445-2611-ND 3.90 5.74 41.00 | FK20C0G2J472J 
10000pF) +5% 75 | 80 | 4.0 | 445-2616-ND 5.99 8.82 63.00 | FK22C0G2J103J 
22000pF) +5% 75 | 80 | 4.0 | 445-2617-ND 15.34 22.61 161.50 | FK22C0G2J223 
X7R (-55°C ~ 125°C) 
1000pF | +10% | 4.0 | 55 | 2.5 | 445-2618-ND 1.09 1.61 11.50 | FK28X7R2A102K 
1000pF | +10% | 4.5 | 55 | 2.5 | 445-2622-ND 1.19 1.75 12.50 | FK24X7R2A102K 
2200pF | +10% | 4.0 | 5.5 | 25 | 445-2619-ND 1.09 1.61 11.50 | FK28X7R2A222K 
2200pF | +10% | 45 | 5.5 | 25 | 445-2623-ND 1.24 1.82 13.00 | FK24X7R2A222K 
4700pF | +10% | 4.0 | 5.5 | 25 | 445-2620-ND 1.09 1.61 11.50 | FK28X7R2A472K 
4700pF | +10% | 45 | 5.5 | 25 | 445-2624-ND 1.28 1.89 13.50 | FK24X7R2A472K 
400V 10000pF) +10% | 40 | 5.5 | 25 | 445-2621-ND 1.14 1.68 12.00 | FK28X7R2A103K 
10000pF) +10% | 45 | 5.5 | 25 | 445-2625-ND 1.33 1.96 14.00 | FK24x7R2A103K 
22000pF) +10% | 4.5 | 5.5 | 25 | 445-2626-ND 1.33 1.96 14.00 | FK24x7R2A223K 
47000pF} +10% | 4.5 | 55 | 2.5 | 445-2627-ND 1.38 2.03 14.50 | FK24X7R2A473K 
47000pF} +10% | 5.5 | 6.0 | 3.5 | 445-2633-ND 1.95 2.87 20.50 | FK26X7R2A473K 
AF +10% | 55 | 6.0 | 35 | 445-2634-ND 2.04 3.01 21.50 | FK26X7R2A104K 
ATF +10% | 55 | 7.0 | 4.0 | 445-2643-ND 3.85 5.67 40.50 | FK20X7R2A474K 
1pF +10% | 75 | 80 | 4.0 | 445-2647-ND 5.89 8.68 62.00 | FK22X7R2A105K 
1000pF | +10% | 4.5 | 55 | 2.5 | 445-2628-ND 1.28 1.89 13.50 | FK24X7R2E102K 
2200pF | +10% | 45 | 5.5 | 25 | 445-2629-ND 1.33 1.96 14.00 | FK24x7R2E222K 
4700pF | +10% | 45 | 5.5 | 25 | 445-2630-ND 1.38 2.03 14.50 | FK24X7R2E472K 
10000pF) +10% | 45 | 5.5 | 25 | 445-2631-ND 1.38 2.03 14.50 | FK24X7R2E103K 
22000pF) +10% | 4.5 | 5.5 | 25 | 445-2632-ND 1.43 2.10 15.00 | FK24X7R2E223K 
250V 22000pF) +10% | 5.5 | 6.0 | 3.5 | 445-2635-ND 2.19 3.22 23.00 | FK26X7R2E223K 
A7000pF} +10% | 55 | 6.0 | 3.5 | 445-2636-ND 2.33 3.43 24.50 | FK26X7R2E473K 
AF +10% | 55 | 6.0 | 35 | 445-2637-ND 2.52 3.71 26.50 | FK26X7R2E104K 
AF +10% | 55 | 7.0 | 4.0 | 445-2644-ND 4.13 6.09 43.50 | FK20X7R2E104K 
.22UF +10% | 55 | 7.0 | 4.0 | 445-2645-ND 4.70 6.93 49.50 | FK20X7R2E224K 
.22uF +10% | 75 | 80 | 4.0 | 445-2648-ND 5.37 7.91 56.50 | FK22X7R2E224K 
ATF +10% | 75 | 80 | 4.0 | 445-2649-ND 6.70 9.87 70.50 | FK22X7R2E474K 


Cap. Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing TDK 
ypc Cap. Tol. [E Ww T Part No. 5 10 100 | Part No. 
1000pF | +10% 5.5 6.0 3.5 | 445-2638-ND 2.14 3.15 22.50 | FK26X7R2J102K 
2200pF | +10% 5.5 6.0 3.5 | 445-2639-ND 2.23 3.29 23.50 | FK26X7R2J222K 
A700pF | +10% 5.5 6.0 3.5 | 445-2640-ND 2.38 3.50 25.00 | FK26X7R2J472K 
630V | 10000pF) +10% 6.5 6.0 3.5 | 445-2641-ND 2.47 3.64 26.00 | FK26X7R2J103K 
22000pF | = +10% 5.5 6.0 3.5 | 445-2642-ND 2.61 3.85 27.50 | FK26X7R2J223K 
47000pF | +10% 6.5 7.0 4.0 | 445-2646-ND 3.04 4.48 — 32.00 | FK20X7R2J473K 
(pF +10% 75 8.0 4.0 | 445-2650-ND 5.04 7.42 53.00 | FK22X7R2J104K 
(ST 
X7R (-55°C ~ 125°C) 
.22\IF +10% 4.0 5.5 2.5 | 445-2849-ND 1.14 1.68 12.00 | FK28X7R1C224K 
1pF +10% 4.5 5.5 2.5 | 445-2858-ND 1.57 2.31 16.50 | FK24X7R1C105K 
2.2UF +10% 4.5 55: 2.5 | 445-2859-ND 1.76 2.59 18.50 | FK24X7R1C225K 
16V | 4.7uF +10% 6.5 6.0 3.5 | 445-2873-ND 2.19 3.22 23.00 | FK26X7R1C475K 
10pF +10% 5.5 7.0 4.0 | 445-2887-ND 4.13 6.09 43.50 | FK20X7R1C106K 
10pF +20% 6.5 7.0 4.0 | 445-2888-ND 4.13 6.09 43.50 | FK20X7R1C106M 
22uF +20% 7.5 8.0 4.0 | 445-2900-ND 8.08 11.90 85.00 | FK22X7R1C226M 
ATF +10% 4.5 55 2.5 | 445-2856-ND 1.43 2.10 15.00 | FK24X7R1E474K 
1pF +10% 4.5 5.5 2.5 | 445-2857-ND 1.78 2.63 18.75 | FK24X7R1E105K 
1pF +10% 6.5 6.0 3.5 | 445-2871-ND 2.02 2.98 21.25 | FK26X7R1E105K 
2.2UF +10% 5.5 6.0 3.5 | 445-2872-ND 2.26 3.33 23.75 | FK26X7R1E225K 
25V | 2.2uF +10% 5.5 7.0 4.0 | 445-2885-ND 4.56 6.72 48.00 | FK20X7R1E225K 
4.7UF +10% 5.5 7.0 4.0 | 445-2886-ND 6.89 10.15 72.50 | FK20X7R1E475K 
4.7UF +10% 75 8.0 4.0 | 445-2897-ND 5.23 7.70 55.00 | FK22X7R1E475K 
10pF +10% 7.5 8.0 4.0 | 445-2898-ND 7.13 10.50 75.00 | FK22X7R1E106K 
10pF 420% 7.5 8.0 4.0 | 445-2899-ND 7.13 10.50 75.00 | FK22X7R1E106M 
.22UF +10% 4.5 §5 2.5 | 445-2855-ND 1.31 1.93 13.75 | FK24X7R1H224K 
50V ATIF +10% 5.5 6.0 3.5 | 445-2870-ND 1.85 2.73 19.50 | FK26X7R1H474K 
1pF +10% 6.5 7.0 4.0 | 445-2884-ND 3.68 5.43 38.75 | FK20X7R1H105K 
2.2UF +10% 76 8.0 4.0 | 445-2896-ND 5.70 8.40 60.00 | FK22X7R1H225K 
X5R (-55°C ~ 85°C) 
4.7UF +10% 4.5 515 2.5 | 445-2862-ND 1.71 2.52 18.00 | FK24X5R0J475K 
10pF +10% 4.5 5:5) 2.5 | 445-2863-ND 2.61 3.85 27.50 | FK24X5RO0J106K 
10pF +20% 4.5 5.5 2.5 | 445-2864-ND 2.38 3.50 25.00 | FK24X5ROJ106M 
6av 10pF +10% 6.5 6.0 3.5 | 445-2876-ND 3.09 4.55 32.50 | FK26X5ROJ106K 
10pF 420% 5.5 6.0 3.5 | 445-2877-ND 3.09 4.55 32.50 | FK26X5ROJ106M 
22uIF +20% 5.5 6.0 3.5 | 445-2878-ND 4.16 6.13 43.75 | FK26X5R0J226M 
22\IF +20% 6.5 7.0 4.0 | 445-2890-ND 6.11 7.53 53.75 | FK20X5R0J226M 
100uF +20% 75 8.0 4.0 | 445-2902-ND 17.81 26.25 187.50 | FK22X5R0J107M 
ATF +10% 4.0 5.5 2.5 | 445-2850-ND 1.14 1.68 12.00 | FK28X5R1A474K 
1pF +10% 4.0 5.5 2.5 | 445-2851-ND 1.43 2.10 15.00 | FK28X5R1A105K 
2.2UF +10% 4.5 5:5 2.5 | 445-2860-ND 1.52 2.24 16.00 | FK24X5R1A225K 
10V | 4.7uF +10% 4.5 5.5 2.5 | 445-2861-ND 2.14 3.15 22.50 | FK24X5R1A475K 
10pF +10% 6.5 6.0 3.5 | 445-2874-ND 3.09 4.55 32.50 | FK26X5R1A106K 
10pF +20% 5.5 6.0 3.5 | 445-2875-ND 3.09 4.55 32.50 | FK26X5R1A106M 
47uF +20% 75 8.0 4.0 | 445-2901-ND 10.93 16.10 115.00 | FK22X5R1A476M 
50V | 2.2uF +10% 5.5 7.0 4.0 | 445-2889-ND 4.28 6.30 45.00 | FK20X5R1H225K 
Y5V (-30°C ~ 85°C) 
4.7UF +80, -20%] 4.0 5.5 2.5 | 445-2854-ND 1.31 1.93 13.75 | FK28Y5V0J475Z 
6.3V 22uF +80, -20%] 4.0 5.5 2.5 | 445-2869-ND 2.61 3.85 27.50 | FK24Y5V0J226Z 
A7UF |+80,-20%| 5.5 6.0 3.5 | 445-2883-ND 3.21 4.73 33.75 | FK26Y5V0J476Z 
100UF |+80, -20%) 5.5 7.0 4.0 | 445-2895-ND 16.86 24.85 177.50 | FK20Y5V0J107Z 
2.2UF )+80, -20%] 4.0 5:5 2.5 | 445-2853-ND 1.24 1.82 13.00 | FK28Y5V1A225Z 
1ONF +80, -20%] 4.5 5.5 2.5 | 445-2868-ND 1.54 2.28 = 16.25 | FK24Y5V1A106Z 
10V 22uF +80, -20%] 5.5 6.0 3.5 | 445-2882-ND 2.61 3.85 27.50 | FK26Y5V1A226Z 
A7UF |+80, -20%| 5.5 7.0 4.0 | 445-2894-ND 10.21 15.05 107.50 | FK20Y5V1A476Z 
100UF |+80, -20%) 7.5 8.0 4.0 | 445-2906-ND 17.10 25.20 180.00 | FK22Y5V1A107Z 
1pF  |+80,-20%] 4.0 55 2.5 | 445-2852-ND 1.19 1.75 12.50 | FK28Y5V10105Z 
4.7UF +80, -20%) 4.5 5.5 2.5 | 445-2867-ND 1.43 2.10 15.00 | FK24Y¥5V1C475Z 
16V 1OWF +80, -20%) 5.5 6.0 3.5 | 445-2881-ND 2.00 2.94 21.00 | FK26Y5V1C106Z 
22uF +80, -20%] 5.5 7.0 4.0 | 445-2893-ND 7.74 11.41 81.50 | FK20Y5V10226Z 
A7UF |+80, -20%| 7.5 8.0 4.0 | 445-2905-ND 10.21 15.05 107.50 | FK22Y5V10476Z 
2.2UF +80, -20%] 4.5 5.5 2.5 | 445-2866-ND 1.28 1.89 13.50 | FK24Y5V1E225Z 
o5y 4.7UF )+80,-20%] 5.5 6.0 3.5 | 445-2880-ND 1.76 2.59 18.50 | FK26Y5V1E475Z 
1OUF +80, -20%] 5.5 7.0 4.0 | 445-2892-ND 6.65 9.80 70.00 | FK20Y5V1E106Z 
22uF +80, -20%] 7.5 8.0 4.0 | 445-2904-ND 7.84 11.55 82.50 | FK22Y5V1E226Z 
1pF  |+80,-20%] 4.5 5.5 2.5 | 445-2865-ND 1.28 1.89 13.50 | FK24Y5V1H105Z 
50V 2.2UF +80, -20%] 5.5 6.0 3.5 | 445-2879-ND 1.76 2.59 18.50 | FK26Y5V1H225Z 
A.7UF )+80, -20%] 5.5 7.0 4.0 | 445-2891-ND 4.99 7.35 52.50 | FK20Y5V1H475Z 
1ONF +80, -20%) 7.5 8.0 4.0 | 445-2903-ND 6.65 9.80 70.00 | FK22Y5V1H106Z 
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A TDK Cap. | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing TDK 
VDC} Cap. Tol. D T F | Part No. 5 10 100 | Part No. 
. . T Max. CC45 Series (20°C ~ 85°C) 
Ceramic Capacitors P aaa iopF | 45% | 55] 5 | 5 | 445-2773-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD100JYNN 
Low Dissipation at High tapr | 25% | 55| 5 | 5 |445-2774ND 1.49 1.75 12.50 | CC4SSL3AD120/YNN 
i5pF | 45% | 5.5 | 5 | 5 | 445-2775-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD150JYNN 
Frequency iapF | 45% | 5.5 | 5 | 5 | 445-2776-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD180JYNN 
22pF | 45% | 5.5 | 5 | 5 | 445-2777-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD220JYNN 
a7pF | 5% | 55 | 5 | 5 | 445-2778-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD270JYNN 
Canta loimonslone\ rari (ulanKey Pricing TDK 33pF | 45% | 5.5 | 5 | 5 | 445-2779-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD330JYNN 
voc} Cap. | Tol. | D | T | F | PartNo. 5 10 100 | Part No 30pF | 25% | 5.5 | 5 | 5 | 445-2780-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD390JYNN 
CK45-RR Series (-25°C ~ 125°C) 47pF | 45% | 5.5 | 5 | 5 | 445-2781-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD470JYNN 
ior |uom) eo) e | 5 FF ae Yap Gas RGAIOIENR sepF | +5% | 5.5 | 5 | 5 | 445-2782-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3ADS60JYNN 
6apF | 45% | 55 | 5 | 5 | 445-2783-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD680JYNN 
120pF | 10%) 6 | 5 | 5 eee a _ 100) CHAS ROAD IZIN-NR 82pF | 25% | 6 | 5 | 5 | 445-2784-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD820JYNN 
150pF | 210%] 6 | 5 | 5 | 445-2715-ND a 1.05 7.50 | CKAS-RBADISIK-NR | | any) joopr | 25% | 65 | 5 | 5 | 445-2785-ND 4.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD1010 NN 
180pF | #10%) 6 | 5 | 5 | 445-2716-ND a 1.05 7.50 | CK45-RSAD181K-NR 120pF | 25% | 7 | 5 | 5 | 445-2786-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD121JYNN 
220pF | +10%| 6 | 5 | 5 | 445-2717-ND wal 1.05 7.50 | CK45-R3AD221K-NR 150pF | #5% | 75 | 5 | 5 | 445-2787-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD151JYNN 
270pF | +10%| 6 | 5 | 5 | 445-2718-ND al 1.05 7.50 | CK45-R3AD271K-NR 180pF | 25% | 8 | 5 | 5 | 445-2788-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD181JYNN 
330pF | +10%| 6.5 | 5 5 | 445-2719-ND 7” 1.05 7.50 | CK45-R3AD331K-NR 220pF | +5% | 85 |) 5 5 | 445-2789-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD221JYNN 
a90pF | s10%| 65 | 5 | 5 | 445-2720-ND A 1.05 7.50 | CK45-READ391K-NR 270pF | +5% | 9 | 5 | 5 | 445-2790-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD271JYNN 
aropr | stom! 7 | 5 | 5 | a4so721-nD a The. . Gen hGeRGADATICNR 330pF | #5% | 10 | 5 | 5 | 445-2791-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD331JYNN 
seopr | 10% | 73/5 | 5 (eee + ‘sae: _ -o'6p| cede AAARBE KEN 300pF | +5% | 105] 5 | 5 | 445-2792-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD391JYNN 
470pF | 25% | 115/ 5 | 7.5 | 445-2793-ND 1.66 2.45 17.50 | CC45SL3AD471JYNN 
Tk) 680pF 210% | 8 | 5 | 5 CD =o 05 1:00, GRASS RSADSOIECNR 560pF | +5% | 125] 5 | 7.5 | 445-2794-ND 1.66 2.45 17.50 | CC45SL3AD561JYNN 
820pF | 210% | 8.5 | 5 | 5 | 445-2724-ND 8301.23 8.75 | CK45-R3AD821K-NR e8opF | 45% | 13.5| 5 | 7.5 | 445-2795-ND 1.66 245 17.50 | CC45SL3AD681JYNN 
1000pF | +10% | 9 | 5 | 5 | 445-2725-ND 83 1.23 8.75 | CK45-R3AD102K-NR 820pF | 5% | 14.5] 5 | 7.5 | 445-2796-ND 1.66 2.45 17.50 | CC45SL3AD821JYNN 
1200pF | +10% | 9.5) 5 | 5 | 445-2726-ND 95 1.40 10.00 | CK45-R3AD122K-NR 1000pF | «5% | 16 | 5 | 10 | 445-2797-ND 3.09 4.55 32.50 | CC45SL3AD102JYNN 
1500pF | +10%| 10 | 5 | 5 | 445-2727-ND 95 1.40 10.00 | CK45-R3AD152K-NR topF | 25% | 55 | 5 | 5 | 445-2798-ND 1.43 2410 15.00 | CC45SL3DD100JYNN 
1800pF | +10% | 105] 5 | 5 | 445-2728-ND 95 1.40 10.00 | CK45-R3AD182K-NR 12pF | +5% | 5.5 | 5 | 5 | 445-2799-ND 1.43 210 15.00 | CC45SL3DD120JYNN 
2200pF | +10% | 11.5] 5 | 7.5 | 445-2729-ND 1.19 1.75 12.50 | CK45-R3AD222K-NR (Spf | 25% | 5.5 | 5 | 5 | 445-2800-ND 1.43 2.10 15.00 | CC45SL3DD150JYNN 
2700pF | «10% | 125| 5 | 7.5 | 445-2730-ND 419 1.75 12.50 | CK45-R3AD272K-NR 1épF | 25% | 55 | 5 | 5 seco rye 143 2.10 15.00 | CC4SSLSDD180JYNN 
3300pF | +10% | 13.5] 5 | 7.5 | 445-2731-ND 1.43 210 15.00 | CK45-R3AD332K-NR opr | 6% | 65 | 5 | 5 [abeeveNy is er); _1H100 | Gis LAD DZEOYNY 
a7pF | +5% | 55 | 5 | 5 | 445-2803-ND 1.43 240 15.00 | CC45SL3DD270JYNN 
3900pF | +10% | 14.5] 5 | 7.5 | 445-2732-ND 1.43 210 15.00 | CK45-R3AD392K-NR ask | ose | 55} 5 | 5 (eepRONe has sage Asia | ecdseisnesolvNil 
4700pF | #10% | 15.5) 5 | 10 | 445-2733-ND 1.78 2.63 18.75 | CK45-R3AD472K-NR gape | 25% | 55 | 5 | 5 | 445-2805-ND 143 940° -48:00 | GeaSSLADD390.YNN 
OOpF } +10% | 6 | 5 | 5 | 445-2734-ND a 1.05 7.50 | CK45-R3DD101K-NR 47pF | 25% | 5.5 | 5 | 5 | 445-2806-ND 1.43 240 15.00 | CC45SL3DD470JYNN 
120pF | +10%] 6 | 5 | 5 | 445-2735-ND a 1.05 7.50 | CK45-R3DD121K-NR sepF | +5% | 6 | 5 | 5 | 445-2807-ND 1.43 210 15.00 | CC45SL3DD560JYNN 
150pF | +10%] 6 | 5 | 5 | 445-2736-ND wal 1.05 7.50 | CK45-R3DD151K-NR 6apF | 25% | 65 | 5 | 5 | 445-2808-ND 1.43 240 15.00 | CC45SL3DD680JYNN 
180pF | +10% | 6.5 5 5 | 445-2737-ND Wal 1.05 7.50 | CK45-R3DD181K-NR 2kV 82pF +5% 7 5 5 | 445-2809-ND 1.43 2.10 15.00 | CC45SL3DD820JYNN 
soopr | stom) 7 | 5 | 5 | 445-2738-ND n 1.05 7.50 | CK45-RaDD221K-NR 100pF | #5% | 75] 5 | 5 | 445-2810-ND 1.43 210 15.00 | CC45SL3DD101JYNN 
o7opr | atom) 7 | 5 | 5 |445-2790-ND e fs: 7:50; CRAs RADDETAICNR 120pF | #5% | 8 | 5 | 5 | 445-2811-ND 1.43 210 15.00 | CC45SL3DD121JYNN 
sant | xi0%| 75 | 5 | 5 (ReeeeeneND <i ee a coiltneae RaANBaaiICh 150pF | #5% | 85 | 5 | 5 | 445-2812-ND 1.43 210 15.00 | CC45SL3DD151JYNN 
180pF | 25% | 9 | 5 | 5 | 445-2813-ND 1.43 210 15.00 | CC45SL3DD181JYNN 
a00pF | 210%) 8 | 5 | 5 oS doh B75 ORAS RSODSOHCNR 220pF | 25% | 10 | 5 | 5 | 445-2814-ND 1.43 2.10 15.00 | CC45SL3DD221JYNN 
A70pF | 210%) 85) 5 | 5 |esbse7s2ND 8301.28 8.75 | CK45-RSDD471K-NR 270pF | 25% | 11 | 5 | 5 | 445-2815-ND 143 240 15.00 | CC45SL30D271JYNN 
S60pF | +10% | 9 | 5 | 5 | 445-2743-ND 1.07 158 11.25 | CK45-R3DD561K-NR 330pF | 25% | 115) 5 | 7.5 | 445-2816-ND 1.43 240 15.00 | CC45SL3DD331JYNN 
2kV | 680pF | +10% |) 9.5) 5 | 5 | 445-2744-ND 1.07 1.58 11.25 | CK45-R3DD681K-NR 390pF | +5% | 125] 5 | 7.5 | 445-2817-ND 1.43 210 — 15.00 | CC45SL3DD391JYNN 
820pF | +10%| 10] 5 | 5 | 445-2745-ND 4.19 1.75 12.50 | CK45-R3DD821K-NR 470pF | +5% | 135/ 5 | 7.5 | 445-2818-ND 2.38 3.50 25.00 | CC45SL3DD471JYNN 
1000pF | +10%] 11 | 5 | 5 | 445-2746-ND 4.19 4.75 12.50 | CK45-R3DD102K-NR 560pF | +5% | 145] 5 | 7.5 | 445-2819-ND 2.38 3.50 25.00 | CC45SL3DD561JYNN 
1200pF | +10% | 11.5] 5 | 7.5 | 445-2747-ND 1.19 1.75 12.50 | CK45-R3DD122K-NR S80pF | 25% | 16 | 5 | 10 | 445-2820-ND 2.38 3.50 25.00 | CC45SL3DD681JYNN 
1500pF | «10% | 12 | 5 | 7.5 | 445-2748-ND 143 240 15.00 | CK45-R3DD152K-NR 1OpF | 25% | 55 | 6 | 7.5 (ss 2e2 GND 143 2.10 15.00 | CC4SSL3FD100JYNN 
1800pF | +10% | 135] 5 | 7.5 | 445-2749-ND 1.43 210 15.00 | CK45-R3DD182K-NR Tor | 25% | 55) 8 | 75 ee es 210, 15,00) CERSSLSDIOIYNN 
i5pF | +5% | 5.5 | 6 | 7.5 | 445-2823-ND 1.43 210 15.00 | CC45SL3FD150JYNN 
2200pF | +10% | 14.5] 5 | 7.5 | 445-2750-ND 214 3.15 22.50 | CK45-R3DD222K-NR 

iapF | 45% | 5.5 | 6 | 7.5 | 445-2824-ND 1.43 210 15.00 | CC45SL3FD180JYNN 
2700pF | +10% | 15.5) 5 | 10 | 445-2751-ND 214 3.15 22.50 | CK45-R3DD272K-NR opr | 25% | 55 | 6 | 75 | 445-2805-ND aa B40: | CASS AADOUINNN 
3300pF | #10% | 17 ) 5 | 10 | 445-2752-ND 2.85 4.20 30.00 | Ck45-R3DD332K-NR 27pF | 25% | 55 | 6 | 7.5 | 445-2826-ND 1.43 210 15.00 | CC45SL3FD270JYNN 
3900pF | +10%] 18 | 5 | 10 | 445-2753-ND 3.09 4.55 32.50 | Ck45-R3DD392K-NR 33pF | 45% | 6 | 6 | 7.5 | 445-2827-ND 1.43 210 15.00 | CC45SL3FD330JYNN 
4700pF | +10% | 19.5] 5 | 10 | 445-2754-ND 3.56 5.25 37.50 | CK45-R3DD472K-NR 3opF | 45% | 6 | 6 | 7.5 | 445-2828-ND 1.43 210 15.00 | CC45SL3FD390JYNN 
100pF | +10%] 6 | 6 | 7.5 | 445-2755-ND ra 1.05 7.50 | CK45-R3FD101K-NR 47pF | 45% | 6.5 | 6 | 7.5 | 445-2829-ND 1.43 210 15.00 | CC45SL3FD470JYNN 
120pF | 210% | 6.5 | 6 | 7.5 | 445-2756-ND wal 1.05 7.50 | CK45-R3FD121K-NR S6pF | +5% | 7 | 6 | 7.5 | 445-2830-ND 1.43 2.10 15.00 | CC45SL3FDS60JYNN 
ssopr | st0%| 7 | 6 | 75 | 445-2757-ND 7 tos 750 | ck4as-raroisixenr | |3kV) 68pF | 25% | 75] 6 | 75 | 445-2831-ND 1.43 240 15.00 | CC45SL3FD680JYNN 
seopr | sto%| 7 | 6 | 75 (Reeemeonn 7 iy <anilacuesnacneicNR 82pF | 45% | 8 | 6 | 7.5 | 445-2832-ND 1.43 210 15.00 | CC45SL3FD820JYNN 
j 100pF | #5% | 85] 6 | 7.5 | 445-2833-ND 1.66 2.45 17.50 | CC45SL3FD101JYNN 
220pF | 210% | 75 | 6 | 75 AaeieeND #8 Lest _81b. CRAB RSEDPRUNR 120pF | 25% | 95 | 6 | 7.5 | 445-2834-ND 1.66 2.45 17.50 | CC45SL3FD121JYNN 
270pF | 210%) 8 | 6 | 7.5 tee pemer NG 83 1:28) 18.75.) CKAS+RGRD27 1ICNR 1sopF | «5% | 10 | 6 | 7.5 | 445-2835-nD 190 280 20.00 | CC45SL3FD151JYNN 
330pF | 210% | 8.5 ) 6 | 7.5 | 445-2761-ND 83 1.23 8.75 | CK45-R3FD331K-NR 1gopF | 25% | 11 | 6 | 7.5 | 445-2836-ND 2.38 3.50 25.00 | CC45SL3FD181JYNN 
390pF | +10% | 9 | 6 | 7.5 | 445-2762-ND 83 1.23 8.75 | CK45-R3FD391K-NR 220pF | +5% | 12 | 6 | 7.5 | 445-2837-ND 2.85 4.20 30.00 | CC45SL3FD221JYNN 
guy | 470pF | 210% | 9.5 | 6 | 7.5 | 445-2763-ND 1.19 1.75 12.50 | CK45-R3FD471K-NR 270pF | +5% | 13 | 6 | 7.5 | 445-2838-ND 2.85 4.20 30.00 | CC45SL3FD271JYNN 
560pF | +10% | 10 | 6 | 7.5 | 445-2764-ND 1.19 1.75 12.50 | CK45-R3FD561K-NR 330pF | 25% | 14 | 6 | 7.5 | 445-2839-ND 3.56 5.25 37.50 | CC45SL3FD331JYNN 
680pF | +10% | 10.5] 6 | 7.5 | 445-2765-ND 1.19 1.75 12.50 | CK45-R3FD681K-NR 390pF | 5% ) 15 | 6 | 7.5 | 445-2840-ND 3.56 5.25 37.50 | CC45SL3FD391JYNN 
820pF | 210% | 11.5] 6 | 7.5 | 445-2766-ND 1.43 240 15.00 | CK45-R3FD821K-NR A70pF | s6% | 16 | 6 | 10 [MAb 2B41:ND 3.56 5.25 87.50 | CC4SSL3FDA71JYNN 
t000pF | s10%| 12) 6 | 75 |445-2767-ND 1.90 2.80 ~—20.00 | CK45-R3FD102K-NR 10pF | 25%) 75) 6 | 75 ae TOG eee, 18) Geto NDOT NN 
1200pF | +10% | 13 | 6 | 7.5 | 445-2768-ND 2.38 3.50 25.00 | CK45-R3FD122K-NR Vopr | 35%) 75) 8) 78 18s ES + T1780) | Cette DION 
i5pF | +5% | 7.5 | 6 | 7.5 | 445-2844-ND 1.66 2.45 17.50 | CC45SL3JD150JYNN 
1500pF | +10% | 14.5] 6 | 7.5 | 445-2769-ND 2.38 3.50 25.00 | CKAS-RIFDISAKNR | | oy] seoe | asm | 75) 6 | 75 | a45-2845-ND qe Sue 47 50 cic BON 
1800pF | +10% | 15.5] 6 | 10 | 445-2770-ND 2.38 3.50 25.00 | CK45-R3FD182K-NR cope | 25% | 75 | 6 | 7.5 | 445-2846-ND 166 54s 47:50: | CGASSLAIDDDONYNN 
2200pF | 10% | 16.5] 6 10 | 445-2771-ND 2.97 4.38 31.25 | CK45-R3FD222K-NR 27 pF +5% | 7.5 | 6 | 7.5 | 445-2847-ND 1.66 2.45. 17.50 | CC45SL3UD270JYNN 
2700pF | +10% | 18 | 6 | 10 | 445-2772-ND 2.97 4.38 31.25 | CK45-R3FD272K-NR 3apF | 45% | 7.5 | 6 | 7.5 | 445-2848-ND 1.66 2.45 17.50 | CC45SL3JD330JYNN 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢« Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Wy NEW! Multilayer Ceramic Chip Capacitors - Prohibits [Rous 


COMPLIANT 


VISHAY. Surface Arc-over in High Voltage Applications - 2) 
VJ HVAre Guard™ Series 


Features: ¢ Protects against surface arc-over * Higher capac- Dimensions (mm) Typical X7R Voltage Breakdown Typical ir (NPO) Voltage Breakdown 
itance and smaller case size that save board space Voltage (n = 50, 500 V/sec. applied) (n = 50, 500 V/sec. applied) 
breakdowns are twice that of some competitor products *Excel- | Size Code L w a t © © 3500 
lent reliability and high voltage performance 0805 | 2.00+0.20 | 1.25+0.020 | 1.45 | 0.25~0.71 #S 3000 ge 
Applications: * DC-to-DC converters (Buck and Boost) ¢ Voltage Se Bape Es 5 
multipliers for flyback converters » Lighting ballast circuits J206 3.20 +0.20 60 20:20) 86 OD 079 38 1500 | | S § 
* Power supplies 1210 3.2040.20 | 2.50+0.20 1.86 | 0.25~0.76 38 on g8 
Electrical Specifications: * Temperature Coefficient of Capac- 1808 4.50 +0.25 2.03 +0.25 1.86 0.25 ~ 0.76 <50 Sey) 1600) 1600 2 3 
pe iaeoy. Sune ee Onde applied 1812 4.50+0.25 | 3.202020 | 218 | 025~0.76 VDC vbc voc 
Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Code Type Dc Capacitance Tolerance | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing 
10pF +5% 720-1070-1-ND 3.07 23.00 88.40 720-1070-2-ND 3,000 153.00/M VJ0805A100JXGAT5Z 
coG 22pF +5% 720-1072-1-ND 3.07 23.00 88.40 720-1072-2-ND 3,000 153.00/M VJO805A220JXGAT5Z 
0805 (NPO) 1,000V 47pF 45% 720-1074-1-ND 3.07 23.00 88.40 720-1074-2-ND 3,000 153.00/M VJ0805A470JXGAT5Z 
100pF 45% 720-1071-1-ND 3.07 23.00 88.40 720-1071-2-ND 3,000 153.00/M VJ0805A101JXGAT5Z 
220pF +5% 720-1073-1-ND 3.37 25.29 97.23 720-1073-2-ND 3,000 169.00/M VJ0805A221JXGAT5Z 
10pF 45% 720-1010-1-ND 4.38 32.85 126.29 720-1010-2-ND 2,500 219.00/M VJ1206A100JXGAT5Z 
22pF 45% 720-1013-1-ND 4.38 32.85 126.29 720-1013-2-ND 2,500 219.00/M VJ1206A220JXGAT5Z 
coG 47pF 45% 720-1015-1-ND 4.38 32.85 126.29 720-1015-2-ND 2,500 219.00/M VJ1206A470JXGAT5Z 
(NPO) 1,000V 100pF +5% 720-1011-1-ND 4.38 32.85 126.29 720-1011-2-ND 2,500 219.00/M VJ1206A101JXGAT5Z 
220pF +5% 720-1014-1-ND 4.82 36.14 138.92 720-1014-2-ND 2,500 241.00/M VJ1206A221JXGAT5Z 
470pF 45% 720-1016-1-ND 4.82 36.14 138.92 720-1016-2-ND 2,500 241.00/M VJ1206A471JXGAT5Z 
1,000pF +5% 720-1012-1-ND 5.04 37.78 145.23 720-1012-2-ND 2,500 252.00/M VJ1206A102JXGAT5Z 
100pF +10% 720-1017-1-ND 3.72 27.92 107.35 720-1017-2-ND 2,500 186.00/M VJ1206Y101KXEAT5Z 
220pF +10% 720-1023-1-ND 3.72 27.92 107.35 720-1023-2-ND 2,500 186.00/M VJ1206Y221KXEAT5Z 
470pF +10% 720-1029-1-ND 3.72 27.92 107.35 720-1029-2-ND 2,500 186.00/M VJ1206Y471KXEAT5Z 
1,000pF +10% 720-1019-1-ND 3.37 25.25 97.05 720-1019-2-ND 2,500 168.00/M VJ1206Y 102KXEAT5Z 
1206 500V 2,200pF +10% 720-1025-1-ND 3.60 27.02 103.89 720-1025-2-ND 2,500 180.00/M VJ1206Y222KXEAT5Z 
4,700pF +10% 720-1031-1-ND 3.96 29.72 114.27 720-1031-2-ND 2,500 198.00/M VJ1206Y472KXEAT5Z 
0.01uF +10% 720-1021-1-ND 3.96 29.72 114.27 720-1021-2-ND 2,500 198.00/M VJ1206Y 103KXEAT5Z 
0.022uF +10% 720-1027-1-ND 4.28 32.11 123.44 720-1027-2-ND 2,500 214.00/M VJ1206Y223KXEAT5Z 
X7R 0.047uF +10% 720-1033-1-ND 5.19 38.90 149.56 720-1033-2-ND 2,500 259.00/M VJ1206Y473KXEAT5Z 
100pF +10% 720-1018-1-ND 5.59 41.90 161.06 720-1018-2-ND 2,500 279.00/M VJ1206Y101KXGAT5Z 
220pF +10% 720-1024-1-ND 5.59 41.90 161.06 720-1024-2-ND 2,500 279.00/M VJ1206Y221KXGAT5Z 
470pF +10% 720-1030-1-ND 4.38 32.85 126.29 720-1030-2-ND 2,500 219.00/M VJ1206Y471KXGAT5Z 
1,000V 1,000pF +10% 720-1020-1-ND 3.81 28.55 109.77 720-1020-2-ND 2,500 190.00/M VJ1206Y 102KXGAT5Z 
2,200pF +10% 720-1026-1-ND 4.14 31.07 119.46 720-1026-2-ND 2,500 207.00/M VJ1206Y222KXGAT5Z 
4,700pF +10% 720-1032-1-ND 4.14 31.07 119.46 720-1032-2-ND 2,500 207.00/M VJ1206Y472KXGAT5Z 
0.01uF +10% 720-1022-1-ND 5.94 44.57 171.36 720-1022-2-ND 2,500 297.00/M VJ1206Y 103KXGAT5Z 
0.022uF +10% 720-1028-1-ND 6.42 48.15 185.11 720-1028-2-ND 2,500 321.00/M VJ1206Y223KXGAT5Z 
10pF 45% 720-1034-1-ND 8.22 61.65 237.01 720-1034-2-ND 2,500 411.00/M VJ1210A100JXGAT5Z 
22pF 45% 720-1037-1-ND 8.22 61.65 237.01 720-1037-2-ND 2,500 411.00/M VJ1210A220JXGAT5Z 
47pF +5% 720-1040-1-ND 8.22 61.65 237.01 720-1040-2-ND 2,500 411.00/M VJ1210A470JXGAT5Z 
COG 1,000V 100pF 45% 720-1035-1-ND 5.83 43.74 168.16 720-1035-2-ND 2,500 292.00/M VJ1210A101UXGAT5Z 
(NPO) 220pF 45% 720-1038-1-ND 5.83 43.74 168.16 720-1038-2-ND 2,500 292.00/M VJ1210A221JXGAT5Z 
470pF 45% 720-1041-1-ND 6.41 48.11 184.94 720-1041-2-ND 2,500 321.00/M VJ1210A471JXGAT5Z 
1,000pF 45% 720-1036-1-ND 6.41 48.11 184.94 720-1036-2-ND 2,500 321.00/M VJ1210A102UXGAT5Z 
2,200pF 45% 720-1039-1-ND 7.29 54.68 210.20 720-1039-2-ND 2,500 365.00/M VJ1210A222JXGAT5Z 
100pF +10% 720-1042-1-ND 4.77 35.75 137.45 720-1042-2-ND 2,500 238.00/M VJ1210Y101KXEAT5Z 
220pF +10% 720-1048-1-ND 5.03 37.73 145.06 720-1048-2-ND 2,500 252.00/M VJ1210Y221KXEAT5Z 
470pF +10% 720-1054-1-ND 5.30 39.74 152.76 720-1054-2-ND 2,500 265.00/M VJ1210Y471KXEAT5Z 
1,000pF +10% 720-1044-1-ND 5.30 39.74 152.76 720-1044-2-ND 2,500 265.00/M VJ1210Y102KXEAT5Z 
1210 500V 2,200pF +10% 720-1050-1-ND 6.89 51.71 198.78 720-1050-2-ND 2,500 345.00/M VJ1210Y222KXEAT5Z 
4,700pF +10% 720-1056-1-ND 6.89 51.71 198.78 720-1056-2-ND 2,500 345.00/M VJ1210Y472KXEAT5Z 
0.01uF +10% 720-1046-1-ND 6.06 45.47 174.82 720-1046-2-ND 2,500 303.00/M VJ1210Y103KXEAT5Z 
0.022uF +10% 720-1052-1-ND 6.34 47.54 182.77 720-1052-2-ND 2,500 317.00/M VJ1210Y223KXEAT5Z 
X7R 0.047uF +10% 720-1058-1-ND 9.85 73.87 283.98 720-1058-2-ND 2,500 492.00/M VJ1210Y473KXEAT5Z 
100pF +10% 720-1043-1-ND 5.25 39.35 151.29 720-1043-2-ND 2,500 262.00/M VJ1210Y101KXGAT5Z 
220pF +10% 720-1049-1-ND 5.54 41.56 159.77 720-1049-2-ND 2,500 277.00/M VJ1210Y221KXGAT5Z 
470pF +10% 720-1055-1-ND 5.83 43.74 168.16 720-1055-2-ND 2,500 292.00/M VJ1210Y471KXGAT5Z 
1,000pF +10% 720-1045-1-ND 5.83 43.74 168.16 720-1045-2-ND 2,500 292.00/M VJ1210Y102KXGAT5Z 
1,000V 2,200pF +10% 720-1051-1-ND 7.26 54.43 209.24 2,500 363.00/M VJ1210Y222KXGAT5Z 
4,700pF +10% 720-1057-1-ND 7.26 54.43 209.24 720-1057-2-ND 2,500 363.00/M VJ1210Y472KXGAT5Z 
0.01uF +10% 720-1047-1-ND 7.26 54.43 209.24 720-1047-2-ND 2,500 363.00/M VJ1210Y103KXGAT5Z 
0.022uF +10% 720-1053-1-ND 9.51 71.33 274.21 720-1053-2-ND 2,500 476.00/M VJ1210Y223KXGAT5Z 
0.047uF +10% 720-1059-1-ND 14.78 110.81 426.01 720-1059-2-ND 2,500 739.00/M VJ1210Y473KXGAT5Z 
250V 0.10uF +10% 720-1063-1-ND 11.79 88.43 339.95 720-1063-2-ND 2,500 590.00/M VJ1808Y 104KXPAT5Z 
1808 X7R 500V 100pF +10% 720-1060-1-ND 10.58 79.31 304.91 720-1060-2-ND 2,500 529.00/M VJ1808Y101KXEAT5Z 
220pF +10% 720-1064-1-ND 10.58 79.31 304.91 720-1064-2-ND 2,500 529.00/M VJ1808Y221KXEAT5Z 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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A nr NEW! Multilayer Ceramic Chip Capacitors - Prohibits Surface Arc-over 
in High Voltage Applications - VJ HVArc Guard™ Series (cont) 


Size WV Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Vishay 
Code Type Dc Capacitance Tolerance | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
470pF +10% 720-1067-1-ND 10.58 79.31 304.91 720-1067-2-ND 2,500 529.00/M VJ1808Y471KXEAT5Z 
1,000pF +10% 720-1061-1-ND 10.58 79.31 304.91 720-1061-2-ND 2,500 529.00/M VJ1808Y 102KXEAT5Z 
2,200pF +10% 720-1065-1-ND 10.58 79.31 304.91 2,500 529.00/M VJ1808Y222KXEAT5Z 
1808 X7R 500V 4,700pF +10% 720-1068-1-ND 10.58 79.31 304.91 720-1068-2-ND 2,500 529.00/M VJ1808Y472KXEAT5Z 
0.01uF +10% 720-1062-1-ND 9.39 70.43 270.75 720-1062-2-ND 2,500 470.00/M VJ1808Y 103KXEAT5Z 
0.022uF +10% 720-1066-1-ND 9.39 70.43 270.75 720-1066-2-ND 2,500 470.00/M VJ1808Y223KXEAT5Z 
0.047uF +10% 720-1069-1-ND 10.56 79.20 304.48 720-1069-2-ND 2,500 528.00/M VJ1808Y473KXEAR5Z 
250V 0.22uF +10% 720-1006-1-ND 15.30 114.75 441.15 720-1006-2-ND 1,000 765.00 VJ1812Y224KXPAT5Z 
100pF +10% 720-1000-1-ND 10.58 79.31 304.91 720-1000-2-ND 1,000 529.00 VJ1812Y101KXEAT5Z 
220pF +10% 720-1004-1-ND 10.58 79.31 304.91 720-1004-2-ND 1,000 529.00 VJ1812Y221KXEAT5Z 
470pF +10% 720-1007-1-ND 10.58 79.31 304.91 1,000 529.00 VJ1812Y471KXEAT5Z 
1812 X7R 1,000pF +10% 720-1001-1-ND 10.58 79.31 304.91 720-1001-2-ND 1,000 529.00 VJ1812Y102KXEAT5Z 
500V 2,200pF +10% 720-1005-1-ND 10.58 79.31 304.91 720-1005-2-ND 1,000 529.00 VJ1812Y222KXEAT5Z 
4,700pF +10% 720-1008-1-ND 10.58 79.31 304.91 720-1008-2-ND 1,000 529.00 VJ1812Y472KXEAT5Z 
0.01uF +10% 720-1002-1-ND 9.39 70.43 270.75 720-1002-2-ND 1,000 470.00 VJ1812Y103KXEAT5Z 
0.047uF +10% 720-1009-1-ND 10.56 79.20 304.48 720-1009-2-ND 1,000 528.00 VJ1812Y473KXEAT5Z 
0.10uF +10% 720-1003-1-ND 12.69 95.18 365.90 720-1003-2-ND 1,000 635.00 VJ1812Y104KXEAT5Z 


NEW! Multilayer Ceramic Chip Capacitors - for Board flex 
Sensitive Applications - VJ OMD Series 


Features: * OMD-Cap (Open Mode Design) reduce the risk of short or low IR because of board Dimensions (mm) 
flex cracks »* Efficient low-power consumption, ripple current capable to 1.2 Arms at 100kHz Size Code L Ww T t 
* High Voltage breakdown compared to standard design ¢ Excellent reliability and thermal shock 4206 3.20 +0.20 7.60 +0.20 1.68 0.25-0.71 
performance ¢ Polymer terminations, which increase resistance to board flex cracking as much 1210 3.20 +0.20 2.50 +0.20 1.68 0.25~0.71 
BES 1808 | 4.5740.25 | 2.0320.25 | 168 | 0.25-0.76 
Applications: * Buck and Boost DC-to-DC converters » Voltage multipliers for flyback converters 1812 4.50 +0.25 3.20 +0.20 2.18 0.25 ~ 0.76 
¢ Lighting ballast circuits * High frequency filtering for switching power supplies 1825 4.50 +0.25 6.40 +0.25 2.18 0.25 ~ 0.76 
Electrical Specifications: * Temperature Coefficient of Capacitance: * X7R: +15% from 2220 5.59 +0.20 5.00 +0.20 2.18 0.25 ~ 0.76 
-55°C ~ 125°C, with 0 Vde applied * COG (NPO): 0 +30ppm/°C from -55°C ~ 125°C 2225 5.59 +0.25 | 6.35+0.25 | 2.18 | 0.25 ~ 0.76 
Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Vishay 
Code Type Dc Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
4,700pF +10% 720-1075-1-ND 4.04 30.29 116.43 | 720-1075-2-ND 3,000 | 202.00/M VJ1206Y472KBBAT4X 
400V 0.01uF +10% 720-1087-1-ND 3.80 28.51 109.60 | 720-1087-2-ND 2,500 190.00/M VJ1206Y103KBBAT4X 
0.047uF +10% 720-1084-1-ND 4.76 35.66 137.10 | 720-1084-2-ND 2,500 | 238.00/M | VJ1206Y473KBBAT4X 
1206 X7R 0.10uF +10% 720-1086-1-ND 5.53 41.47 159.42 | 720-1086-2-ND 2,500 | 276.00/M| VJ1206Y104KBBAT4X 
470pF +10% 720-1076-1-ND 4.04 30.29 116.43 | 720-1076-2-ND 3,000 | 202.00/M VJ1206Y471KBEAT4X 
500V 1,000pF +10% 720-1077-1-ND 3.68 27.61 106.14 | 720-1077-2-ND 3,000 184.00/M VJ1206Y 102KBEAT4X 
0.022uF +10% 720-1085-1-ND 4.60 34.47 132.52 | 720-1085-2-ND 2,500 | 230.00/M VJ1206Y223KBEAT4X 
50V 0.47uF +10% 720-1080-1-ND 14.21 106.54 409.58 | 720-1080-2-ND 2,500 | 710.00/M VJ1210Y474KBAAT4X 
1210 X7R 0.01uF +10% 720-1083-1-ND 6.25 46.85 180.09 | 720-1083-2-ND 2,500 | 312.00/M VJ1210Y103KBBAT4X 
100V 0.10uF +10% 720-1082-1-ND 7.67 57.49 221.01 720-1082-2-ND 2,500 | 383.00/M VJ1210Y104KBBAT4X 
0.22uF +10% 720-1081-1-ND 10.55 79.11 304.13 | 720-1081-2-ND 2,500 | 527.00/M VJ1210Y224KBBAT4X 
1808 X7R 630V 0.01uF +10% 720-1079-1-ND 12.42 93.17 358.20 | 720-1079-2-ND 2,500 | 621.00/M VJ1808Y 103KBLAT4X 
1,000V 4,700pF +10% 720-1078-1-ND 11.29 84.69 325.59 | 720-1078-2-ND 2,500 | 565.00/M VJ1808Y472KBGAT4X 
50V 2,200pF +10% 720-1109-1-ND 12.59 94.39 362.87 | 720-1109-2-ND 1,000 629.00 | VJ1812A222KBAAT4X 
nas 100V 4,700pF +10% 720-1108-1-ND 12.59 94.39 362.87 | 720-1108-2-ND 1,000 629.00 | VJ1812A472KBBAT4X 
500V 1,000pF +10% 720-1110-1-ND 13.83 103.73 398.77 | 720-1110-2-ND 1,000 692.00 | VJ1812A102KBEAT4X 
0.10uF +10% 720-1106-1-ND 10.34 77.51 297.99 | 720-1106-2-ND 1,000 517.00 | VJ1812Y104KBBAT4X 
1812 100V 0.47uF +10% 720-1102-1-ND 15.00 112.50 432.50 | 720-1102-2-ND 1,000 750.00 | VJ1812Y474KBBAT4X 
X7R 1.00uUF +10% 720-1105-1-ND 29.51 221.33 850.90 | 720-1105-2-ND 1,000 1476.00 | VJ1812Y105KBBAT4X 
1,000pF +10% 720-1107-1-ND 11.36 85.16 327.40 | 720-1107-2-ND 1,000 568.00 | VJ1812Y102KBEAT4X 
500V 0.022uF +10% 720-1104-1-ND 10.17 76.28 293.24 | 720-1104-2-ND 1,000 509.00 | VJ1812Y223KBEAT4X 
0.047uF +10% 720-1103-1-ND 11.34 85.05 326.97 | 720-1103-2-ND 1,000 567.00 | VJ1812Y473KBEAT4X 
nee 100V 0.01uF +10% 720-1101-1-ND 26.81 201.08 773.05 | 720-1101-2-ND 1,000 1341.00 | VJ1825A103KBBAT4X 
1825 400V 0.10uF +10% 720-1099-1-ND 18.34 137.57 528.86 | 720-1099-2-ND 1,000 917.00 | VJ1825Y104KBBAT4X 
X7R 1.00UF +10% 720-1098-1-ND 28.00 209.97 807.22 | 720-1098-2-ND 1,000 1400.00 | VJ1825Y105KBBAT4X 
500V 0.01uF +10% 720-1100-1-ND 22.20 166.48 640.01 720-1100-2-ND 1,000 1110.00 | VJ1825Y103KBEAT4X 
0.22uF +10% 720-1097-1-ND 34.02 255.15 980.91 720-1097-2-ND 1,000 1701.00 | VJ1825Y224KBEAT4X 
hed 500V 4,700pF +10% 720-1096-1-ND 26.79 200.90 772.36 | 720-1096-2-ND 1,000 1339.00 | VJ2220A472KBEAT4X 
2220 100V 1.00UF +10% 720-1094-1-ND 29.40 220.48 847.61 720-1094-2-ND 1,000 1470.00 | VJ2220Y105KBBAT4X 
X7R 500V 0.01uF +10% 720-1095-1-ND 22.00 165.02 634.39 | 720-1095-2-ND 1,000 1100.00 | VJ2220Y103KBEAT4X 
0.22uF +10% 720-1093-1-ND 30.87 231.50 890.00 | 720-1093-2-ND 1,000 1543.00 | VJ2220Y224KBEAT4X 
COG 50V 0.047uF +10% 720-1091-1-ND 51.01 382.55 1470.67 | 720-1091-2-ND 1,000 2550.00 | VJ2225A473KBAAT4X 
(NPO) 100V 0.022uF +10% 720-1092-1-ND 47.30 354.76 1363.85 | 720-1092-2-ND 1,000 2365.00 | VJ2225A223KBBAT4X 
2225 100V 0.47uF +10% 720-1088-1-ND 26.96 202.21 777.38 | 720-1088-2-ND 1,000 1348.00 | VJ2225Y474KBBAT4X 
X7R 200V 1.00uF +10% 720-1089-1-ND 45.29 339.68 1305.89 | 720-1089-2-ND 1,000 2265.00 | VJ2225Y105KBCAT4X 
500V 1.00UF +10% 720-1090-1-ND 31.51 236.30 908.42 | 720-1090-2-ND 1,000 1575.00 | VJ2225Y103KBEAT4X 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 1647 


YAGEO Surface Mount Ceramic Multilayer 
Chip Capacitors — 


Dim. in Inch (mm) 


We 
0402, 0603, 0805, 1206, 1812 w>> Se ie 
Features: Applications: a ww qd oye) (20.5), 
* High capacitance per unit volume * Consumer electronics Se i |r| 3a 2.44 
¢ For high frequency applications * Telecommunications <G< A aa |e (62) 
NY t 
¢ NiSn terminations * Automotive ie ly Su 
* Data processing 1 SN b< | 
| Lw, 
Case Li w T L2 and L3 L4 
Size | Inch (mm) Inch (mm) Min. Inch (mm)| Max. Inch (mm) | Min. Inch (mm) | Max. Inch (mm)| Min. Inch (mm) 
0402] .040 (1.0) 020 (0.5) 018 (0.45) 022 (0.55) .008 (0.20) .012 (0.30) .016 (0.40) Case Tape Width A wi W2 Max. 
0603 .063 (1.6) .032 (0.8) .029 (0.73) .035 (0.87) .010 (0.25) .026 (0.65) .016 (0.40) Size Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) 
0805] .079 (2.0) .049 (1.25) .020 (0.51) .053 (1.35) .010 (0.25) .030 (0.75) .022 (0.55) 0402, 0603 
1206 | .126 (3.2) .063 (1.6) .020 (0.51) .069 (1.75) .010 (0.25) 030 (0.75) .056 (1.40) 0805, 1206 315 (8) 7.087 (180) -331 (8.4) 567 (14.4) 
1812 .177 (4.5) 126 (3.2) 020 (0.51) 072 (1.80) .010 (0.25) 030 (0.75) .088 (2.20) 1812 472 (12) 7.087 (180) 488 (12.4) .724 (18.4) 
Case Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Yageo 
Size Type wv DC Capacitance| Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 -5pF +0.25pF 311-1001-1-ND 95 5.59 16.13 311-1001-2-ND 10,000 15.48/M CC0402CRNPO9BNR50 
50 1.2pF +0.25pF 311-1002-1-ND 99 5.85 16.88 311-1002-2-ND 10,000 16.20/M CC0402CRNPO9BN1R2 
50 1.5pF +0.25pF 311-1003-1-ND 99 5.85 16.88 311-1003-2-ND 10,000 16.20/M CC0402CRNPO9BN1R5 
50 1.8pF +0.25pF 311-1004-1-ND 2.06 12.16 35.06 311-1004-2-ND 10,000 33.66/M CC0402CRNPO9BN1R8 
50 2.0pF +0.25pF 311-1006-1-ND 2.25 13.27 38.27 311-1006-2-ND 10,000 36.74/M CC0402CRNPO9BN2RO 
50 2.7pF +0.25pF 311-1005-1-ND 99 5.85 16.88 311-1005-2-ND 10,000 16.20/M CC0402CRNPO9BN2R7 
50 3.0pF +0.25pF 311-1007-1-ND -99 5.85 16.88 311-1007-2-ND 10,000 16.20/M CC0402CRNPO9BN3RO 
50 3.3pF +0.25pF 311-1008-1-ND 99 5.85 16.88 311-1008-2-ND 10,000 16.20/M CC0402CRNPO9BN3R3 
50 5.0pF +0.25pF 311-1010-1-ND 99 5.85 16.88 311-1010-2-ND 10,000 16.20/M CC0402CRNPO9BN5RO 
50 5.6pF +0.5pF 311-1011-1-ND 2.32 13.69 39.49 311-1011-2-ND 10,000 37.91/M CC0402DRNPO9BN5R6 
50 8.2pF +0.5pF 311-1012-1-ND -99 5.85 16.88 311-1012-2-ND 10,000 16.20/M CC0402DRNPO9BN8R2 
50 9.1pF +0.5pF 311-1013-1-ND -70 4.25 14.00 311-1013-2-ND 10,000 18.00/M CC0402DRNPO9BN9R1 
NPO 50 10pF 45% 311-1014-1-ND et 4.55 13.13 311-1014-2-ND 10,000 12.60/M CC0402JRNPO9BN100 
50 11pF 45% 311-1015-1-ND 1.09 6.44 18.56 311-1015-2-ND 10,000 17.82/M CC0402JRNP09BN110 
50 12pF +5% 311-1016-1-ND 88 5.20 15.00 311-1016-2-ND 10,000 14.40/M CC0402JRNPO9BN120 
50 15pF 45% 311-1017-1-ND 88 5.20 15.00 311-1017-2-ND 10,000 14.40/M CC0402JRNPO9BN150 
50 22pF 45% 311-1018-1-ND 88 5.20 15.00 311-1018-2-ND 10,000 14.40/M CC0402JRNPO9BN220 
50 27pF 45% 94 5.53 15.94 311-1019-2-ND 10,000 15.30/M CC0402JRNPO9BN270 
50 33pF +5% 311-1020-1-ND 94 5.53 15.94 311-1020-2-ND 10,000 15.30/M CC0402JRNPO9BN330 
50 39pF +5% 311-1009-1-ND 84 4.94 14.25 311-1009-2-ND 10,000 13.68/M CC0402JRNPO9BN390 
50 47pF +5% 311-1021-1-ND .88 5.20 15.00 311-1021-2-ND 10,000 14.40/M CC0402JRNPO9BN470 
50 56pF +5% 311-1022-1-ND 94 5.53 15.94 311-1022-2-ND 10,000 15.30/M CC0402JRNPO9BN560 
0402 50 82pF +5% 311-1023-1-ND -99 5.85 16.88 311-1023-2-ND 10,000 16.20/M CC0402JRNPO9BN820 
50 100pF +5% 311-1024-1-ND 83 4.88 14.06 311-1024-2-ND 10,000 13.50/M CC0402JRNPO9BN101 
50 150pF +5% 311-1025-1-ND Wid 4.68 15.40 311-1025-2-ND 10,000 19.80/M CC0402JRNPO9BN151 
25 220pF 45% 311-1026-1-ND 99 5.85 16.88 311-1026-2-ND 10,000 16.20/M CC0402JRNPO8BN221 
50 220pF 410% 311-1035-1-ND lt 4.55 13.13 311-1035-2-ND 10,000 12.60/M CC0402KRX7R9BB221 
50 330pF +10% et 4.55 13.13 311-1027-2-ND 10,000 12.60/M CC0402KRX7R9BB331 
50 470pF +10% 311-1028-1-ND elt 4.55 13.13 311-1028-2-ND 10,000 12.60/M CC0402KRX7R9BB471 
50 560pF +10% 311-1029-1-ND Lt 4.55 13.13 311-1029-2-ND 10,000 12.60/M CC0402KRX7R9BB561 
50 680pF +10% 311-1030-1-ND alt 4.55 13.13 311-1030-2-ND 10,000 12.60/M CC0402KRX7R9BB681 
50 1200pF +10% 311-1031-1-ND tt 4.55 13.13 311-1031-2-ND 10,000 12.60/M CC0402KRX7R9BB122 
50 1500pF +10% 311-1032-1-ND elt 4.55 13.13 311-1032-2-ND 10,000 12.60/M CC0402KRX7R9BB152 
X7R 50 2700pF +10% 311-1033-1-ND 77 4.55 13.13 311-1033-2-ND 10,000 12.60/M CC0402KRX7R9BB272 
50 3300pF +10% 311-1034-1-ND 83 4.88 14.06 311-1034-2-ND 10,000 13.50/M CC0402KRX7R9BB332 
50 1000pF +10% 311-1036-1-ND 83 4.88 14.06 311-1036-2-ND 10,000 13.50/M CC0402KRX7R9BB102 
50 2200pF 410% 311-1037-1-ND ine 4.55 13.13 311-1037-2-ND 10,000 12.60/M CC0402KRX7R9BB222 
25 3900pF +10% 311-1038-1-ND 83 4.88 14.06 311-1038-2-ND 10,000 13.50/M CC0402KRX7R8BB392 
25 4700pF +10% 311-1039-1-ND se 4.55 13.13 311-1039-2-ND 10,000 12.60/M CC0402KRX7R8BB472 
16 5600pF 410% 311-1040-1-ND 77 4.55 13.13 311-1040-2-ND 10,000 12.60/M CC0402KRX7R7BB562 
16 8200pF +10% 94 5.53 15.94 311-1041-2-ND 10,000 15.30/M CC0402KRX7R7BB822 
16 10000pF +10% 77 4.55 13.13 311-1042-2-ND 10,000 12.60/M CC0402KRX7R7BB103 
16 22000pF -20%/+80% 86 5.07 14.63 311-1043-2-ND 10,000 14.04/M CC0402ZRY5V7BB223 
16 33000pF -20%/+80% 311-1044-1-ND 88 5.20 15.00 311-1044-2-ND 10,000 14.40/M CC0402ZRY5V7BB333 
Y5V 16 10000pF -20%/+80% 311-1045-1-ND 74 4.36 12.56 311-1045-2-ND 10,000 12.06/M CC0402ZRY5V7BB103 
16 47000pF -20%/+80% 94 5.53 15.94 311-1046-2-ND 10,000 15.30/M CC0402ZRY5V7BB473 
16 10UF -20%/+80% 88 5.20 15.00 311-1047-2-ND 10,000 14.40/M CC0402ZRY5V7BB104 
50 -5pF +0.25pF 75 4.42 12.75 311-1048-2-ND 4,000 12.24/M CCO603CRNPO9SBNR50 
50 1.0pF +0.25pF 311-1049-1-ND 66 3.90 11.25 311-1049-2-ND 4,000 10.80/M CCO603CRNPO9BN1RO 
50 1.5pF +0.25pF 311-1050-1-ND 66 3.90 11.25 311-1050-2-ND 4,000 10.80/M CCO603CRNPO9BN1R5 
50 2.0pF +0.25pF 72 4.23 12.19 311-1051-2-ND 4,000 11.70/M CCO603CRNPO9BN2RO 
50 3.0pF +0.25pF 72 4.23 12.19 311-1052-2-ND 4,000 11.70/M CCO603CRNPO9BN3RO 
50 4.0pF +0.25pF 15 4.42 12.75 311-1053-2-ND 4,000 12.24/M CCO603CRNPO9BN4RO 
50 5.0pF +0.25pF 72 4.23 12.19 311-1054-2-ND 4,000 11.70/M CCO603CRNPO9BNS5RO 
50 6.0pF +0.5pF 66 3.90 11.25 311-1055-2-ND 4,000 10.80/M CCO603DRNPO9BN6RO 
50 7.0pF +0.5pF 75 4.42 12.75 311-1056-2-ND 4,000 12.24/M CCO603DRNPO9BN7RO 
50 8.0pF +0.5pF 75 4.42 12.75 311-1057-2-ND 4,000 12.24/M CCO603DRNPO9BN8RO 
50 10pF 45% ry if 3.38 9.75 311-1058-2-ND 4,000 9.36/M CCO603JRNPO9BN100 
50 12pF 45% 55 3.25 9.38 311-1059-2-ND 4,000 9.00/M CCO603JRNPO9BN120 
50 15pF 45% 57 3.38 9.75 311-1060-2-ND 4,000 9.36/M CCO603JRNPO9BN150 
50 18pF 45% 311-1061-1-ND 57 3.38 9.75 311-1061-2-ND 4,000 9.36/M CCO603JRNPO9BN180 
0603 NPO 50 22pF 45% 311-1062-1-ND 58 3.45 9.94 311-1062-2-ND 4,000 9.54/M CCO603JRNPO9BN220 
50 27pF 45% 66 3.90 11.25 311-1063-2-ND 4,000 10.80/M CCO603JRNPO9BN270 
50 33pF +5% 65 3.84 11.06 311-1064-2-ND 4,000 10.62/M CCO0603JRNPO9BN330 
50 47pF +5% 311-1065-1-ND 65 3.84 11.06 311-1065-2-ND 4,000 10.62/M CCO603JRNPO9BN470 
50 56pF +5% 311-1066-1-ND 68 4.03 11.63 311-1066-2-ND 4,000 11.16/M CCO603JRNPO9BN560 
50 68pF +5% 311-1067-1-ND 68 4.03 11.63 311-1067-2-ND 4,000 11.16/M CCO603JRNPO9BN680 
50 82pF +5% 73 4.29 12.38 311-1068-2-ND 4,000 11.88/M CCO603JRNPO9BN820 
50 100pF +5% 62 3.64 10.50 311-1069-2-ND 4,000 10.08/M CCO603JRNPO9BN101 
50 120pF +5% 73 4.29 12.38 311-1070-2-ND 4,000 11.88/M CCO603JRNPO9BN121 
50 150pF 45% 311-1071-1-ND 86 5.07 14.63 311-1071-2-ND 4,000 14.04/M CCO603JRNPO9BN151 
50 180pF 45% 311-1072-1-ND 94 5.53 15.94 311-1072-2-ND 4,000 15.30/M CCO603JRNPO9BN181 
50 220pF 45% 1.02 6.05 17.44 311-1073-2-ND 4,000 16.74/M CCO603JRNPO9BN221 
50 270pF 45% -70 4.25 14.00 311-1074-2-ND 4,000 15.00/M CCO603JRNPO9BN271 
50 330pF 45% 77 4.68 15.40 311-1075-2-ND 4,000 16.50/M CCO603JRNPO9BN331 
50 390pF 45% 311-1076-1-ND 84 5.10 16.80 311-1076-2-ND 4,000 18.00/M CCO603JRNPO9BN391 
(Continued) 
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YAGEO) surface Mount Ceramic Multilayer Chip Capacitors — 0402, 0603, 0805, 1206, 1812 (cont) 


Case Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Yageo 
Size Type wv DC Capacitance | Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 220pF +10% 311-1077-1-ND 55 3.25 9.38 311-1077-2-ND 4,000 9.00/M CC0603KRX7R9BB221 
50 270pF +10% 311-1185-1-ND 55 3.25 9.38 311-1185-2-ND 4,000 9.00/M CC0603KRX7R9BB271 
50 330pF +10% 311-1186-1-ND 55 3.25 9.38 311-1186-2-ND 4,000 9.00/M CC0603KRX7R9BB331 
50 390pF +10% 311-1187-1-ND 55 3.25 9.38 311-1187-2-ND 4,000 9.00/M CC0603KRX7R9BB391 
50 470pF +10% 311-1078-1-ND 55 3.25 9.38 311-1078-2-ND 4,000 9.00/M CC0603KRX7R9BB471 
50 560pF +10% 311-1079-1-ND 55 3.25 9.38 311-1079-2-ND 4,000 9.00/M CC0603KRX7R9BB561 
50 680pF +10% 311-1188-1-ND 55 3.25 9.38 311-1188-2-ND 4,000 9.00/M CCO603KRX7R9BB681 
50 820pF +10% 311-1189-1-ND 55 3.25 9.38 311-1189-2-ND 4,000 9.00/M CCO603KRX7R9BB821 
X7R 50 1000pF +10% 311-1080-1-ND 55 3.25 9.38 311-1080-2-ND 4,000 9.00/M CC0603KRX7R9BB102 
0603 50 1500pF +10% 311-1184-1-ND 57 3.38 9.75 311-1184-2-ND 4,000 9.36/M CCO603KRX7R9BB152 
50 2200pF +10% 311-1081-1-ND 55 3.25 9.38 311-1081-2-ND 4,000 9.00/M CC0603KRX7R9BB222 
50 3300pF +10% 311-1082-1-ND 57 3.38 9.75 311-1082-2-ND 4,000 9.36/M CC0603KRX7R9BB332 
50 4700pF +10% 311-1083-1-ND 55 3.25 9.38 311-1083-2-ND 4,000 9.00/M CC0603KRX7R9BB472 
50 6800pF +10% 311-1084-1-ND 54 3.19 9.19 311-1084-2-ND 4,000 8.82/M CCO603KRX7R9BBE82 
50 10000pF +10% 311-1085-1-ND 59 3.51 10.13 311-1085-2-ND 4,000 9.72/M CC0603KRX7R9BB103 
25 22000pF +10% 311-1086-1-ND 88 5.20 15.00 311-1086-2-ND 4,000 14.40/M CC0603KRX7R8BB223 
16 0OUF +10% 311-1088-1-ND 1.05 6.18 17.81 311-1088-2-ND 4,000 17.10/M CC0603KRX7R7BB104 
Y5V 25 0UF -20%/+80% 311-1087-1-ND 64 3.77 10.88 311-1087-2-ND 4,000 10.44/M CC0603ZRY5V8BB104 
50 1.0pF +0.25pF 311-1089-1-ND 75 4.42 12.75 311-1089-2-ND 4,000 12.24/M CCO805CRNPO9BN1RO 
50 1.5pF +0.25pF 311-1090-1-ND 75 4.42 12.75 311-1090-2-ND 4,000 12.24/M CCO805CRNPO9BN1R5 
50 2.0pF +0.25pF 311-1091-1-ND 81 4.81 13.88 311-1091-2-ND 4,000 13.32/M CCO805CRNPOSBN2RO 
50 3.0pF +0.25pF 311-1092-1-ND 81 4.81 13.88 311-1092-2-ND 4,000 13.32/M CCO805CRNPO9BN3RO 
50 4.0pF +0.25pF 311-1093-1-ND 81 4.81 13.88 311-1093-2-ND 4,000 13.32/M CCO805CRNPO9BN4RO 
50 -50pF +0.25pF 311-1094-1-ND 86 5.07 14.63 311-1094-2-ND 4,000 14.04/M CCO805CRNPOSBNRSO 
50 6.0pF +0.5pF 81 4.81 13.88 311-1095-2-ND 4,000 13.32/M CCO80S5DRNPO9BN6RO 
50 7.0pF +0.5pF 311-1096-1-ND 81 4.81 13.88 311-1096-2-ND 4,000 13.32/M CCO80S5DRNPO9BN7RO 
50 8.0pF +0.5pF 311-1097-1-ND 81 4.81 13.88 311-1097-2-ND 4,000 13.32/M CCO805DRNPOSBN8RO 
50 9.0pF +0.5pF 311-1098-1-ND 81 4.81 13.88 311-1098-2-ND 4,000 13.32/M CCO805DRNPOSBN9SRO 
50 10pF +5% 311-1099-1-ND 66 3.90 11.25 311-1099-2-ND 4,000 10.80/M CCO80S5JRNPO9BN100 
50 12pF +5% 311-1100-1-ND 75 4.42 12.75 311-1100-2-ND 4,000 12.24/M CCO805JRNPO9BN120 
50 15pF +5% 311-1101-1-ND 75 4.42 12.75 311-1101-2-ND 4,000 12.24/M CCO805JRNPO9BN150 
50 18pF +5% 311-1102-1-ND 75 4.42 12.75 311-1102-2-ND 4,000 12.24/M CCO805JRNPO9BN180 
50 22pF +5% 311-1103-1-ND 67 3.97 11.44 311-1103-2-ND 4,000 10.98/M CCO805JRNPO9BN220 
50 27pF +5% 311-1104-1-ND 75 4.42 12.75 311-1104-2-ND 4,000 12.24/M CCO805JRNPO9BN270 
NPO 50 33pF +5% 311-1105-1-ND 76 4.49 12.94 311-1105-2-ND 4,000 12.42/M CCO805JRNPO9BN330 
50 39pF +5% 311-1106-1-ND 77 4.55 13.13 311-1106-2-ND 4,000 12.60/M CCO80S5JRNPO9BN390 
50 47pF +5% 311-1107-1-ND 78 4.62 13.31 311-1107-2-ND 4,000 12.78/M CCO805JRNPO9BN470 
50 56pF +5% 311-1108-1-ND 81 4.81 13.88 311-1108-2-ND 4,000 13.32/M CCO805JRNPO9BN560 
50 68pF +5% 311-1109-1-ND 83 4.88 14.06 311-1109-2-ND 4,000 13.50/M CCO805JRNPO9BN680 
50 82pF +5% 311-1110-1-ND 99 5.85 16.88 311-1110-2-ND 4,000 16.20/M CCO80S5JRNPO9BN820 
50 100pF +5% 95 5.62 16.20 311-1111-2-ND 4,000 15.56/M CCO805JRNPO9BN101 
50 120pF +5% 311-1112-1-ND 97 5.72 16.50 311-1112-2-ND 4,000 15.84/M CCO805JRNPO9BN121 
50 150pF +5% 311-1113-1-ND 97 5.72 16.50 311-1113-2-ND 4,000 15.84/M CCO80S5JRNPO9BN151 
50 180pF +5% 311-1114-1-ND 99 5.85 16.88 311-1114-2-ND 4,000 16.20/M CCO805JRNPO9BN181 
50 220pF +5% 311-1115-1-ND 99 5.85 16.88 311-1115-2-ND 4,000 16.20/M CCO805JRNPO9BN221 
50 270pF +5% 311-1116-1-ND 76 4.59 15.12 311-1116-2-ND 4,000 16.20/M CCO80S5JRNPO9BN271 
50 330pF +5% 311-1117-1-ND 1.01 5.98 17.25 311-1117-2-ND 4,000 16.56/M CCO805JRNPO9BN331 
50 390pF +5% 311-1118-1-ND -70 4.25 14.00 311-1118-2-ND 4,000 15.00/M CCO805JRNPO9BN391 
0805 50 470pF +5% 311-1119-1-ND ane 4.68 15.40 311-1119-2-ND 4,000 16.50/M CCO80S5JRNPO9BN471 
50 560pF +5% 311-1120-1-ND 84 5.10 16.80 311-1120-2-ND 4,000 18.00/M CCO805JRNPO9BN561 
50 680pF +5% 92 5.61 18.48 311-1121-2-ND 4,000 19.80/M CCO805JRNPO9BN681 
50 1000pF +5% 311-1122-1-ND 1.05 6.38 21.00 311-1122-2-ND 4,000 22.50/M CCO805JRNPO9BN102 
50 220pF +10% 311-1123-1-ND 61 3.58 10.31 311-1123-2-ND 4,000 9.90/M CCO805KRX7R9BB221 
50 270pF +10% 77 4.55 13.13 311-1191-2-ND 4,000 12.60/M CCO805KRX7R9BB271 
50 330pF +10% 311-1192-1-ND Lor 4.55 13.13 311-1192-2-ND 4,000 12.60/M CCO0805KRX7R9BB331 
50 390pF +10% 311-1193-1-ND 77 4.55 13.13 311-1193-2-ND 4,000 12.60/M CCO805KRX7R9BB391 
50 470pF +10% 311-1124-1-ND 64 3.77 10.88 311-1124-2-ND 4,000 10.44/M CC0805KRX7R9BB471 
50 560pF +10% 311-1125-1-ND 64 3.77 10.88 311-1125-2-ND 4,000 10.44/M CCO805KRX7R9BB561 
50 680pF +10% 311-1126-1-ND 64 3.77 10.88 311-1126-2-ND 4,000 10.44/M CCO805KRX7R9BB681 
50 820pF +10% 311-1194-1-ND 77 4.55 13.13 311-1194-2-ND 4,000 12.60/M CCO805KRX7R9BB821 
50 1000pF +10% 311-1127-1-ND 64 3.77 10.88 311-1127-2-ND 4,000 10.44/M CCO805KRX7R9BB102 
50 1500pF +10% 311-1128-1-ND 64 3.77 10.88 311-1128-2-ND 4,000 10.44/M CCO805KRX7R9BB152 
50 2200pF +10% 311-1129-1-ND 61 3.58 10.31 311-1129-2-ND 4,000 9.90/M CC0805KRX7R9BB222 
50 2700pF +10% 311-1130-1-ND 61 3.58 10.31 311-1130-2-ND 4,000 9.90/M CC0805KRX7R9BB272 
X7R 50 3300pF +10% 311-1131-1-ND 64 3.77 10.88 311-1131-2-ND 4,000 10.44/M CC0805KRX7R9BB332 
50 3900pF +10% 311-1132-1-ND 64 3.77 10.88 311-1132-2-ND 4,000 10.44/M CCO805KRX7R9BB392 
50 4700pF +10% 311-1133-1-ND 64 3.77 10.88 311-1133-2-ND 4,000 10.44/M CC0805KRX7R9BB472 
50 5600pF +10% 311-1134-1-ND 64 3.77 10.88 311-1134-2-ND 4,000 10.44/M CCO805KRX7R9BB562 
50 6800pF +10% 57 3.38 9.75 311-1135-2-ND 4,000 9.36/M CCO805KRX7R9BBE82 
50 10000pF +10% 311-1136-1-ND 66 3.90 11.25 311-1136-2-ND 4,000 10.80/M CC0805KRX7R9BB103 
50 18000pF +10% 311-1137-1-ND 66 3.90 11.25 311-1137-2-ND 4,000 10.80/M CCO805KRX7R9BB183 
50 22000pF +10% 311-1138-1-ND ae 4.55 13.13 311-1138-2-ND 4,000 12.60/M CC0805KRX7R9BB223 
50 27000pF +10% 311-1139-1-ND 83 4.88 14.06 311-1139-2-ND 4,000 13.50/M CC0805KRX7R9BB273 
50 A0UF +10% 311-1140-1-ND 91 5.53 18.20 311-1140-2-ND 4,000 19.50/M CC0805KRX7R9BB104 
25 0UF +10% 69 4.21 13.86 311-1141-2-ND 4,000 14.85/M CC0805KRX7R8BB104 
16 0UF +10% 311-1142-1-ND 82 4.97 16.38 311-1142-2-ND 4,000 17.55/M CC0805KRX7R7BB104 
50 15000pF +10% 311-1143-1-ND 66 3.90 11.25 311-1143-2-ND 4,000 10.80/M CC0805KRX7R9BB153 
Y5V 10 3.3pF +20%+80% 311-1190-1-ND 1.75 11.78 39.90 311-1190-2-ND 3,000 51.30/M CC0805ZKY5V6BB335 
50 .5pF +0.25pF 98 5.95 19.60 311-1145-2-ND 4,000 21.00/M CC1206CRNPOSBNRSO 
50 1pF +0.25pF 311-1212-1-ND 92 6.20 21.00 311-1212-2-ND 4,000 27.00/M CC1206CRNPO9BN1RO 
50 1.5pF +0.25pF 311-1214-1-ND 92 6.20 21.00 311-1214-2-ND 4,000 27.00/M CC1206CRNPO9BN1R5 
50 1.8pF +0.25pF 311-1215-1-ND 92 6.20 21.00 311-1215-2-ND 4,000 27.00/M CC1206CRNPO9BN1R8 
50 2.2pF +0.25pF 311-1146-1-ND 95 5.78 19.04 311-1146-2-ND 4,000 20.40/M CC1206CRNPOSBN2R2 
50 2.7pF +0.25pF 311-1216-1-ND 92 6.20 21.00 311-1216-2-ND 4,000 27.00/M CC1206CRNPO9BN2R7 
1206 NPO 50 3.3pF +0.25pF 311-1147-1-ND 95 5.74 18.90 311-1147-2-ND 4,000 20.25/M CC1206CRNPO9BN3R3 
50 3.9pF +0.25pF 311-1217-1-ND 92 6.20 21.00 311-1217-2-ND 4,000 27.00/M CC1206CRNPOSBN3R9 
50 4.7pF +0.25pF 311-1218-1-ND 92 6.20 21.00 311-1218-2-ND 4,000 27.00/M CC1206CRNPOSBN4R7 
50 5.6pF +0.25pF 311-1149-1-ND 95 5.74 18.90 311-1149-2-ND 4,000 20.25/M CC1206CRNPOOBNSR6 
50 6.8pF +0.5pF 311-1220-1-ND 92 6.20 21.00 311-1220-2-ND 4,000 27.00/M CC1206DRNPOSBN6R8 
50 7.5pF +0.5pF 1.04 6.98 23.63 = _— — CC1206DRNPO9BN7R5 
50 8.2pF +0.5pF 311-1222-1-ND 92 6.20 21.00 311-1222-2-ND 4,000 27.00/M CC1206DRNPO9BN8R2 
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YAGEO Surface Mount Ceramic Multilayer Chip Capacitors — 0402, 0603, 0805, 1206, 1812 (Cont.) 


Case Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Yageo 
Size Type WV DC Capacitance | Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 9.1pF +0.5pF 311-1223-1-ND 1.15 7.75 26.25 311-1223-2-ND 4,000 33.75/M CC1206DRNPO9BN9SR1 
50 10pF +5% 311-1150-1-ND -90 5.48 18.06 311-1150-2-ND 4,000 19.35/M CC1206JRNPO9BN100 
50 12pF +5% 311-1213-1-ND 1.33 8.08 26.60 311-1213-2-ND 4,000 28.50/M CC1206JRNPO9BN120 
50 15pF +5% 1.45 8.83 29.09 311-1151-2-ND 4,000 31.17/M CC1206JRNPO9BN150 
50 18pF +5% 311-1152-1-ND 1.70 10.33 34.02 311-1152-2-ND 4,000 36.45/M CC1206JRNPO9BN180 
50 20pF +5% 311-1153-1-ND 95 5.74 18.90 311-1153-2-ND 4,000 20.25/M CC1206JRNPO9BN200 
50 22pF +5% 311-1154-1-ND 97 5.91 19.46 311-1154-2-ND 4,000 20.85/M CC1206JRNPO9BN220 
50 27pF +5% 311-1155-1-ND 1.74 10.59 34.87 311-1155-2-ND 4,000 37.37/M CC1206JRNPO9BN270 
NPO 50 33pF +5% 311-1156-1-ND 1.35 8.22 27.08 311-1156-2-ND 4,000 29.01/M CC1206JRNPO9BN330 
50 39pF +5% 311-1157-1-ND 1.08 6.53 21.50 311-1157-2-ND 4,000 23.04/M CC1206JRNPO9BN390 
50 47pF +5% 311-1158-1-ND 98 5.95 19.60 311-1158-2-ND 4,000 21.00/M CC1206JRNP09BN470 
50 51pF +5% 311-1219-1-ND 1.56 10.54 35.70 311-1219-2-ND 4,000 45.90/M CC1206JRNP09BN510 
50 56pF +5% 311-1159-1-ND 1AZ 7.12 23.46 311-1159-2-ND 4,000 25.14/M CC1206JRNPO9BN560 
50 68pF +5% 311-1160-1-ND 1.12 6.80 22.40 311-1160-2-ND 4,000 24.00/M CC1206JRNPO9BN680 
50 100pF +5% 311-1161-1-ND 1.05 6.38 21.00 311-1161-2-ND 4,000 22.50/M CC1206JRNPO9BN101 
50 120pF +5% 311-1162-1-ND 1A? 7A 23.42 311-1162-2-ND 4,000 25.10/M CC1206JRNPO9BN121 
50 1000pF +5% 311-1163-1-ND 1.10 7.44 25.20 311-1163-2-ND 4,000 32.40/M CC1206JRNPO9BN102 
1KV 1000pF +10% 1.99 14.20 51.12 311-1144-2-ND 3,000 73.84/M CC1206KKX7RCBB102 
50 220pF +10% -90 5.48 18.06 311-1164-2-ND 4,000 19.35/M CC1206KRX7R9BB221 
50 270pF +10% 311-1165-1-ND -90 5.48 18.06 311-1165-2-ND 4,000 19.35/M CC1206KRX7R9BB271 
50 330pF +10% 311-1166-1-ND -90 5.48 18.06 311-1166-2-ND 4,000 19.35/M CC1206KRX7R9BB331 
50 390pF +10% 311-1205-1-ND 98 5.95 19.60 311-1205-2-ND 4,000 21.00/M CC1206KRX7R9BB391 
50 470pF +10% 311-1167-1-ND .84 5.10 16.80 311-1167-2-ND 4,000 18.00/M CC1206KRX7R9BB471 
50 560pF +10% 311-1168-1-ND 84 5.10 16.80 311-1168-2-ND 4,000 18.00/M CC1206KRX7R9BB561 
50 680pF +10% 311-1169-1-ND .84 5.10 16.80 311-1169-2-ND 4,000 18.00/M CC1206KRX7R9BB681 
50 820pF +10% 311-1210-1-ND 95 5.74 18.90 311-1210-2-ND 4,000 20.25/M CC1206KRX7R9BB821 
1206 50 1000pF +10% 311-1170-1-ND 84 5.10 16.80 311-1170-2-ND 4,000 18.00/M CC1206KRX7R9BB102 
50 1200pF +10% 311-1197-1-ND 98 5.95 19.60 311-1197-2-ND 4,000 21.00/M CC1206KRX7R9BB122 
50 1500pF +10% 311-1200-1-ND 98 5.95 19.60 311-1200-2-ND 4,000 21.00/M CC1206KRX7R9BB152 
50 1800pF +10% 311-1201-1-ND 98 5.95 19.60 311-1201-2-ND 4,000 21.00/M CC1206KRX7R9BB182 
50 2200pF +10% 311-1171-1-ND 90 5.48 18.06 311-1171-2-ND 4,000 19.35/M CC1206KRX7R9BB222 
50 2700pF +10% 311-1203-1-ND -98 5.95 19.60 311-1203-2-ND 4,000 21.00/M CC1206KRX7R9BB272 
50 3300pF +10% 311-1172-1-ND 90 5.48 18.06 311-1172-2-ND 4,000 19.35/M CC1206KRX7R9BB332 
X7R 50 3900pF +10% 311-1206-1-ND 98 5.95 19.60 311-1206-2-ND 4,000 21.00/M CC1206KRX7R9BB392 
50 4700pF +10% 311-1173-1-ND .84 5.10 16.80 311-1173-2-ND 4,000 18.00/M CC1206KRX7R9BB472 
50 5600pF +10% 311-1208-1-ND 1.05 6.38 21.00 311-1208-2-ND 4,000 22.50/M CC1206KRX7R9BB562 
50 6800pF +10% 311-1209-1-ND 1.05 6.38 21.00 311-1209-2-ND 4,000 22.50/M CC1206KRX7R9BB682 
50 8200pF +10% 311-1211-1-ND 1.12 6.80 22.40 311-1211-2-ND 4,000 24.00/M CC1206KRX7R9BB822 
50 10000pF +10% 311-1174-1-ND .84 5.10 16.80 311-1174-2-ND 4,000 18.00/M CC1206KRX7R9BB103 
50 12000pF +10% 311-1198-1-ND 1.87 11.34 37.35 311-1198-2-ND 4,000 40.02/M CC1206KRX7R9BB123 
50 15000pF +10% 311-1175-1-ND 90 5.48 18.06 311-1175-2-ND 4,000 19.35/M CC1206KRX7R9BB153 
50 18000pF +10% 311-1202-1-ND 1.33 8.08 26.60 311-1202-2-ND 4,000 28.50/M CC1206KRX7R9BB183 
50 22000pF +10% 311-1176-1-ND 97 5.91 19.46 311-1176-2-ND 4,000 20.85/M CC1206KRX7R9BB223 
50 27000pF +10% 311-1204-1-ND 92 6.20 21.00 311-1204-2-ND 4,000 27.00/M CC1206KRX7R9BB273 
50 33000pF +10% 311-1177-1-ND -90 5.48 18.06 311-1177-2-ND 4,000 19.35/M CC1206KRX7R9BB333 
50 39000pF +10% 311-1207-1-ND 92 6.20 21.00 311-1207-2-ND 4,000 27.00/M CC1206KRX7R9BB393 
50 47000pF +10% 311-1178-1-ND 1.04 6.33 20.86 311-1178-2-ND 4,000 22.35/M CC1206KRX7R9BB473 
50 -10UF +10% 311-1179-1-ND -98 5.95 19.60 311-1179-2-ND 4,000 21.00/M CC1206KRX7R9BB104 
25 -33UF +10% 311-1180-1-ND 2.30 16.23 56.05 311-1180-2-ND 3,000 76.70/M CC1206KKX7R8BB334 
16 1.0uF +10% 2.45 17.50 63.00 311-1181-2-ND 3,000 91.00/M CC1206KKX7R7BB105 
10 1.2uF +10% 311-1199-1-ND 3.08 22.00 79.20 311-1199-2-ND 4,000 | 114.40/M CC1206KRX7R6BB125 
Y5V 16 3.3uF +20%+80% 311-1196-1-ND 1.75 11.78 39.90 311-1196-2-ND 3,000 | 51.30/M | CC1206ZKY5V7BB335 
1812 NPO 3KV 220pF +5% 311-1182-1-ND 6.08 44.65 161.50 311-1182-2-ND 1,500 | 247.00/M CC1812JKNPOEBN221 
X7R 1KV 1000pF +10% 311-1183-1-ND 4.42 32.43 117.30 311-1183-2-ND 1,000 179.40 CC1812KKX7RCBB102 


NEW! X2Y®@ Series Surface Mount Ceramic 
EMI Filter Capacitors 


Features: * Broadband Filtering and Decoupling: Effective up to 10 GHz and frequencies beyond »* Ultra Low ESL: Noise 
cancellation makes ESL reduce from nanohenry to picohenry levels * Bypass: Unlike feedthrough capacitors, X2Y is in bypass, 
so no DC current limitations * Matched Y-caps: Two tightly matched line to ground capacitors in one device »* Superior Balance: 
Temperature and voltage variations balanced of two Y-caps * Aging Reliability: Aging effects are equal on two Y-caps 

Benefits: * Fewer Component in Filtering: Can replace multiple inductors and/or capacitors * Superior Performance in Filtering: 
Can eliminate both differential and common mode noises * Fewer Component in Decoupling: Up to 1:7 replacement of MLCC in 
power delivering system bypass networks »* Superior Performance in Decoupling: Large or small, X2Y components exhibit ultra low 
ESL * Total Cost Savings: Assembly cost savings through reduced component count and placement costs * Board Level Design 
Advantages: Dramatically reduces via drills, which blocks routing 

Applications: * EMI filtering on DC motors »* Filtered connectors (airbag connectors, RJ-45 connectors) * High speed data- 
line filtering * Decoupling of supply-lines in high speed digital circuits * Broadband filtering * Amplifier decoupling and EMI 
suppression * IC Decoupling, on-package, on PCB * DC power line filtering * Data line filtering * EMI suppression for DC motors 
¢ Sensors * Audio 


GROUND 


Fig. 1 — Dimensions in Inch (mm) Fig. 2 — Reflow Soldering 
Case bo A c Case Footprint Dimensions (mm) Placement 
Size L w Min. Max. Min. Max. Min. Size A B Cc D E Accuracy (mm) 
0603] 0.063 (1.6) 0.032 (0.85) 0.022 (0.55) 0.030 (0.75) 0.010 (0.25) 0.022 (0.55) 0.016 (0.40) 0603 2.30 0.76 0.64 0.51 1.52 +0.20 
0805 | 0.079 (2.0) 0.049 (1.25) 0.030 (0.75) 0.037 (0.95) 0.010 (0.25) 0.022 (0.55) 0.028 (0.70) 0805 3.05 1.27 0.89 0.56 2.03 +0.20 
Case Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Yageo 
Size Type wv DC Capacitance| Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50/63 10000pF +20% 311-1233-1-ND 10.40 63.11 207.90 311-1233-2-ND 4,000 223.00/M | CX0603MRX7R9BB103 
25 22000pF +20% 311-1234-1-ND 10.40 63.11 207.90 311-1234-2-ND 4,000 223.00/M | CX0603MRX7R8BB223 
0603 X7R 16 47000pF +20% 311-1235-1-ND 10.40 63.11 207.90 311-1235-2-ND 4,000 223.00/M_ | CX0603MRX7R7BB473 
16 56000pF +20% 311-1236-1-ND 10.40 63.11 207.90 311-1236-2-ND 4,000 223.00/M | CX0603MRX7R7BB563 
10 AF +20% 311-1237-1-ND 10.40 63.11 207.90 311-1237-2-ND 4,000 223.00/M | CX0603MRX7R6BB104 
100 4700pF +20% 311-1238-1-ND 10.40 63.11 207.90 311-1238-2-ND 4,000 223.00/M | CX0805MRX7ROBB472 
100 10000pF +20% 311-1239-1-ND 10.40 63.11 207.90 311-1239-2-ND 4,000 223.00/M | CX0805MRX7ROBB103 
50/63 15000pF +20% 311-1240-1-ND 10.40 63.11 207.90 311-1240-2-ND 4,000 223.00/M | CX0805MRX7R9BB153 
50/63 18000pF +20% 10.40 63.11 207.90 311-1241-2-ND 4,000 223.00/M | CX0805MRX7R9BB183 
0805 X7R 25 22000pF +20% 311-1242-1-ND 10.40 63.11 207.90 311-1242-2-ND 4,000 223.00/M | CX0805MRX7R8BB223 
25 39000pF +20% 311-1243-1-ND 10.40 63.11 207.90 311-1243-2-ND 4,000 223.00/M | CX0805MRX7R8BB393 
16 47000pF +20% 311-1244-1-ND 10.40 63.11 207.90 311-1244-2-ND 4,000 223.00/M_ | CX0805MRX7R7BB473 
16 AF +20% 311-1245-1-ND 10.40 63.11 207.90 311-1245-2-ND 4,000 223.00/M | CX0805MRX7R7BB104 
10 -18UF +20% 311-1246-1-ND 10.40 63.11 207.90 311-1246-2-ND 4,000 223.00/M_ | CX0805MRX7R6BB184 
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H H H H L2 
FRESHETE 39 Multilayer Ceramic Chip Capacitors — ak 
(Dimensions in mm) 
seciobsiass Size Code u L2 13 w T rs 
: : - ; . Ww 
¢ Small size makes it perfect for lightweight portable devices. > 
0201 0.6+0.03 0.1 0.17 0.340.03 0.340.03 
Precise uniformity facilitates highly efficient automatic mounting. io “4 
« Barrier layer and end terminations to improve solderability. oie sane es es P03 Ree 0 Tee 
0603 1.60.1 0.15 0.4 0.8+0.1 0.8+0.1 
Cut Tape 
Size WV Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Code Type DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0.5pF +0.25pF 511-1374-1-ND i 3 4.55 13.13 511-1374-2-ND 15,000 13.00/M MCHO032A0R5CK 
0.75pF +0.25pF 511-1375-1-ND 1.05 6.23 17.96 = = => MCH032ANR75CK 
1.0pF +0.25pF 511-1376-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1376-2-ND 15,000 17.00/M MCH032AN010CK 
1.2pF +0.25pF 511-1377-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1377-2-ND 15,000 17.00/M MCH032AN1R2CK 
1.5pF +0.25pF 511-1378-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1378-2-ND 15,000 17.00/M MCH032AN1R5CK 
1.8pF +0.25pF 511-1379-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1379-2-ND 15,000 17.00/M MCHO032AN1R8CK 
2.0pF +0.25pF 511-1380-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1380-2-ND 15,000 17.00/M MCHO032AN020CK 
2.2pF +0.25pF 511-1381-1-ND wt 4.55 13.13 a = _— MCH032A2R2CK 
2.7pF +0.25pF 511-1382-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1382-2-ND 15,000 17.00/M MCH032AN2R7CK 
3.0pF +0.25pF 511-1383-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1383-2-ND 15,000 17.00/M MCHO032ANO030CK 
3.3pF +0.25pF 511-1384-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1384-2-ND 15,000 17.00/M MCHO032AN3R3CK 
3.9pF +0.25pF 511-1385-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1385-2-ND 15,000 17.00/M MCHO32AN3R9CK 
4.0pF +0.25pF 511-1386-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1386-2-ND 15,000 17.00/M MCH032AN040CK 
4.7pF +0.25pF 511-1387-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1387-2-ND 15,000 17.00/M MCHO032AN4R7CK 
5.0pF +0.25pF 511-1388-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1388-2-ND 15,000 17.00/M MCHO032ANO50CK 
5.6pF +0.5pF 511-1389-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1389-2-ND 15,000 17.00/M MCHO032AN5R6DK 
6.0pF +0.25pF 511-1390-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1390-2-ND 15,000 17.00/M MCHO032ANO60CK 
6.0pF +0.5pF 511-1391-1-ND 1.05 6.23 17.96 15,000 17.00/M MCHO032ANO60DK 
6.8pF +0.5pF 511-1392-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1392-2-ND 15,000 17.00/M MCHO032AN6R8DK 
COG 25 7.0pF +0.5pF 511-1393-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1393-2-ND 15,000 17.00/M MCH032AN070DK 
8.0pF +0.25pF 511-1394-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1394-2-ND 15,000 17.00/M MCHO032ANO080CK 
8.0pF +0.5pF 511-1395-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1395-2-ND 15,000 17.00/M MCHO032ANO80DK 
8.2pF +0.5pF 511-1396-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1396-2-ND 15,000 17.00/M MCHO032AN8R2DK 
0201 9.0pF +0.5pF 511-1397-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1397-2-ND 15,000 17.00/M MCHO032ANO90DK 
10.0pF +0.25pF 511-1398-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1398-2-ND 15,000 17.00/M MCH032AN100CK 
10.0pF +0.5pF 511-1399-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1399-2-ND 15,000 17.00/M MCH032AN100DK 
12pF 45% 511-1400-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1400-2-ND 15,000 17.00/M MCH032AN120JK 
13pF 45% 511-1401-1-ND 1.05 6.23 17.96 = — = MCH032AN130JK 
15pF +5% 511-1402-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1402-2-ND 15,000 17.00/M MCH032AN150JK 
18pF +5% 511-1403-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1403-2-ND 15,000 17.00/M MCH032AN180JK 
20pF +5% 511-1404-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1404-2-ND 15,000 17.00/M MCHO032AN200JK 
22pF +5% 511-1405-1-ND 1.05 6.23 17.96 = = = MCHO032AN220JK 
27pF +5% 511-1406-1-ND 1.05 6.23 17.96 = _— _ MCH032AN270JK 
33pF +5% 511-1407-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1407-2-ND 15,000 17.00/M MCH032AN330JK 
39pF +5% 511-1408-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1408-2-ND 15,000 17.00/M MCHO032AN390JK 
47pF +5% 511-1409-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1409-2-ND 15,000 17.00/M MCH032AN470JK 
68pF 45% 511-1411-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1411-2-ND 15,000 17.00/M MCHO032AN680JK 
82pF +5% 511-1412-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1412-2-ND 15,000 17.00/M MCHO032AN820JK 
100pF +5% 511-1413-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1413-2-ND 15,000 17.00/M MCH032AN101JK 
100pF +10% 511-1414-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1414-2-ND 15,000 17.00/M MCH032CN101KK 
150pF +10% 511-1415-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1415-2-ND 15,000 17.00/M MCH032CN151KK 
220pF +10% 511-1416-1-ND 1.05 6.23 17.96 15,000 17.00/M MCH032CN221KK 
X7R 25 330pF +10% 511-1417-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1417-2-ND 15,000 17.00/M MCH032CN331KK 
470pF +10% 511-1418-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1418-2-ND 15,000 17.00/M MCH032CN471KK 
680pF +10% 511-1419-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1419-2-ND 15,000 17.00/M MCH032CN681KK 
1,000pF +10% 511-1420-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1420-2-ND 15,000 17.00/M MCH032CN102KK 
1,500pF +10% 511-1421-1-ND 1.05 6.23 17.96 511-1421-2-ND 15,000 17.00/M MCH032CN152KK 
0.5pF +0.25pF 511-1000-1-ND 45 2.68 7.73 = = = MCH155A0R5CK 
0.75pF +0.25pF 511-1001-1-ND 45 2.68 7.73 511-1001-2-ND 10,000 7.00/M MCH155AR75CK 
1.0pF +0.25pF 511-1002-1-ND 45 2.68 7.73 511-1002-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A010CK 
1.1pF +0.25pF 511-1003-1-ND 45 2.68 7.73 511-1003-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A1R1CK 
1.2pF +0.25pF 511-1004-1-ND 45 2.68 7.73 = = = MCH155A1R2CK 
1.3pF +0.25pF 511-1005-1-ND 45 2.68 7.73 511-1005-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A1R3CK 
1.5pF +0.25pF 511-1006-1-ND 45 2.68 7.73 511-1006-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A1R5CK 
1.6pF +0.25pF 511-1007-1-ND 45 2.68 7.73 = = = MCH155A1R6CK 
1.8pF +0.25pF 511-1008-1-ND 45 2.68 7.73 511-1008-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A1R8CK 
2.0pF +0.25pF 511-1009-1-ND 45 2.68 7.73 = _— = MCH155A020CK 
2.2pF +0.25pF 511-1010-1-ND 45 2.68 7.73 511-1010-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A2R2CK 
2.4pF +0.25pF 511-1011-1-ND 45 2.68 7.73 511-1011-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A2R4CK 
0402 CoG 50 2.7pF +0.25pF 511-1012-1-ND 45 2.68 7.73 = = = MCH155A2R7CK 
3.0pF +0.25pF 511-1013-1-ND 45 2.68 7.73 = — = MCH155A030CK 
3.6pF +0.25pF 511-1015-1-ND 45 2.68 7.73 511-1015-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A3R6CK 
3.9pF +0.25pF 511-1016-1-ND 45 2.68 7.73 = = = MCH155A3R9CK 
4.0pF +0.25pF 511-1017-1-ND 45 2.68 7.73 = = = MCH155A040CK 
4.3pF +0.25pF 511-1018-1-ND 45 2.68 7.73 = = = MCH155A4R3CK 
5.0pF +0.25pF 511-1020-1-ND 45 2.68 7.73 = = = MCH155A050CK 
5.1pF +0.5pF 511-1021-1-ND 45 2.68 7.73 511-1021-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A5R1DK 
5.6pF +0.5pF 511-1022-1-ND 45 2.68 7.73 511-1022-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A5R6DK 
6.0pF +0.5pF 511-1023-1-ND 45 2.68 7.73 = = = MCH155A060DK 
6.2pF +0.5pF 511-1024-1-ND 45 2.68 7.73 511-1024-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A6R2DK 
6.8pF +0.5pF 511-1025-1-ND 45 2.68 7.73 = = = MCH155A6R8DK 
7.0pF +0.5pF 511-1026-1-ND 45 2.68 7.73 511-1026-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A070DK 
(Continued) 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont, 


Cut Tape 
Size wv Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Code Type DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
7.5pF +0.5pF 511-1027-1-ND 45 2.68 7.73 511-1027-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A7R5DK 
8.0pF +0.5pF 511-1028-1-ND 45 2.68 7.73 = = = MCH155A080DK 
8.2pF +0.5pF 511-1029-1-ND 45 2.68 7.73 511-1029-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A8R2DK 
9.0pF +0.5pF 511-1030-1-ND 45 2.68 7.73 511-1030-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A090DK 
10pF +0.5pF 511-1032-1-ND 45 2.68 7.73 511-1032-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A100DK 
11pF +5% 511-1033-1-ND 45 2.68 7.73 511-1033-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A110JK 
12pF 45% 511-1034-1-ND 45 2.68 7.73 = = = MCH155A120JK 
13pF +5% 511-1035-1-ND 48 2.85 8.23 = = ct MCH155A130JK 
15pF 45% 511-1036-1-ND 45 2.68 7.73 511-1036-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A150JK 
18pF +5% 511-1038-1-ND 45 2.68 7.73 511-1038-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A180JK 
22pF +5% 511-1040-1-ND 45 2.68 7.73 511-1040-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A220JK 
24pF +5% 511-1041-1-ND 45 2.68 7.73 511-1041-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A240JK 
27pF +5% 511-1042-1-ND 45 2.68 7.73 = = = MCH155A270JK 
30pF +5% 511-1043-1-ND 45 2.68 7.73 511-1043-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A300JK 
33pF +5% 511-1044-1-ND 45 2.68 7.73 = = _ MCH155A330JK 
CoG 50 39pF +5% 511-1046-1-ND 45 2.68 7.73 511-1046-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A390JK 
43pF +5% 511-1047-1-ND 45 2.68 7.73 511-1047-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A430JK 
47pF +5% 511-1048-1-ND 45 2.68 7.73 511-1048-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A470JK 
51pF +5% 511-1049-1-ND 45 2.68 7.73 511-1049-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A510JK 
56pF +5% 511-1050-1-ND 45 2.68 7.73 511-1050-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A560JK 
62pF +5% 511-1051-1-ND 45 2.68 7.73 = = — MCH155A620JK 
68pF +5% 511-1052-1-ND 45 2.68 7.73 = = = MCH155A680JK 
75pF +5% 511-1053-1-ND 51 3.03 8.74 = = = MCH155A750JK 
82pF +5% 511-1054-1-ND 45 2.68 7.73 511-1054-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A820JK 
91pF +5% 511-1055-1-ND 51 3.03 8.74 = = — MCH155A910JK 
0402 100pF +5% 511-1056-1-ND 45 2.68 7.73 = = = MCH155A101JK 
120pF +5% 511-1058-1-ND 45 2.68 7.73 511-1058-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A121JK 
130pF +5% 511-1059-1-ND 57 3.37 9.73 = = = MCH155A131JK 
150pF +5% 511-1060-1-ND 57 3.37 9.73 = = = MCH155A151JK 
160pF +5% 511-1061-1-ND 66 3.89 11.23 511-1061-2-ND 10,000 11.00/M MCH155A161JK 
180pF 45% 511-1062-1-ND 53 3.11 8.98 511-1062-2-ND 10,000 9.00/M MCH155A181JK 
200pF 45% 511-1063-1-ND 66 3.89 11.23 511-1063-2-ND 10,000 11.00/M MCH155A201 JK 
220pF 45% 511-1064-1-ND 66 3.89 11.23 = — _ MCH155A221 JK 
220pF +10% 511-1065-1-ND 45 2.68 7.73 = = = MCH155CN221KK 
330pF +10% 511-1066-1-ND 45 2.68 7.73 = _— = MCH155CN331KK 
470pF +10% 511-1067-1-ND 45 2.68 7.73 511-1067-2-ND 10,000 7.00/M MCH155CN471KK 
680pF +10% 511-1068-1-ND 45 2.68 7.73 = _— = MCH155CN681KK 
1,000pF +10% 511-1069-1-ND 45 2.68 7.73 = _— = MCH155CN102KK 
50 1,500pF +10% 511-1070-1-ND 45 2.68 7.73 = _— = MCH155CN152KK 
X7R 2,200pF +10% 511-1071-1-ND 45 2.68 7.73 511-1071-2-ND 10,000 7.00/M MCH155CN222KK 
2,700pF +10% 511-1072-1-ND 45 2.68 7.73 511-1072-2-ND 10,000 7.00/M MCH155CN272KK 
3,300pF +10% 511-1073-1-ND 45 2.68 7.73 = _— = MCH155CN332KK 
4,700pF +10% 511-1074-1-ND 45 2.68 7.73 = _— = MCH155CN472KK 
6,800pF +10% 511-1075-1-ND 45 2.68 7.73 511-1075-2-ND 10,000 7.00/M MCH155CN682KK 
25 10,000pF +10% 511-1077-1-ND 45 2.68 7.73 511-1077-2-ND 10,000 7.00/M MCH152CN103KK 
16 10,000pF +10% 511-1078-1-ND 45 2.68 7.73 511-1078-2-ND 10,000 7.00/M MCH153CN103KK 
1,000pF +80/-20% 511-1079-1-ND 45 2.68 7.73 511-1079-2-ND 10,000 7.00/M MCH155FN102ZK 
50 2,200pF +80/-20% 511-1080-1-ND 45 2.68 7.73 511-1080-2-ND 10,000 7.00/M MCH155FN222ZK 
4,700pF +80/-20% 511-1081-1-ND 45 2.68 7.73 511-1081-2-ND 10,000 7.00/M MCH155FN472ZK 
Y5V 10,000pF +80/-20% 511-1082-1-ND 45 2.68 7.73 = = — MCH155FN103ZK 
25 22,000pF +80/-20% 511-1083-1-ND 45 2.68 7.73 511-1083-2-ND 10,000 7.00/M MCH152FN223ZK 
16 47,000pF +80/-20% 511-1084-1-ND 45 2.68 7.73 = = = MCH153FN473ZK 
0.10 pF +80/-20% 511-1085-1-ND 45 2.68 7.73 511-1085-2-ND 10,000 7.00/M MCH153FN104ZK 
0.75pF +0.25pF 511-1087-1-ND 57 3.37 9.73 511-1087-2-ND 4,000 9.00/M MCH185AR75CK 
1.0pF +0.25pF 511-1088-1-ND 51 3.03 8.74 = = = MCH185A010CK 
1.2pF +0.25pF 511-1089-1-ND 57 3.37 9.73 = = _ MCH185A1R2CK 
1.8pF +0.25pF 511-1092-1-ND 57 3.37 9.73 = = _ MCH185A1R8CK 
2.0pF +0.25pF 511-1093-1-ND 51 3.03 8.74 = = = MCH185A020CK 
2.2pF +0.25pF 511-1094-1-ND 57 3.37 9.73 = = _ MCH185A2R2CK 
2.4pF +0.25pF 511-1095-1-ND 57 3.37 9.73 = = =. MCH185A2R4CK 
0603 CoG 50 
2.7pF +0.25pF 511-1096-1-ND 57 3.37 9.73 = = = MCH185A2R7CK 
3.0pF +0.25pF 511-1097-1-ND 51 3.03 8.74 = = _ MCH185A030CK 
3.6pF +0.25pF 511-1099-1-ND 57 3.37 9.73 = = _ MCH185A3R6CK 
4.0pF +0.25pF 511-1101-1-ND 51 3.03 8.74 511-1101-2-ND 4,000 8.00/M MCH185A040CK 
5.0pF +0.25pF 511-1103-1-ND 51 3.03 8.74 = = _ MCH185A050CK 
5.1pF +0.5pF 511-1104-1-ND 57 3.37 9.73 511-1104-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A5R1DK 
6.0pF +0.5pF 511-1106-1-ND 51 3.03 8.74 = _— = MCH185A060DK 
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ROM Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Cut Tape 
Size wv i-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Code Type pc Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
6.2pF +0.5pF 511-1107-1-ND 57 3.37 9.73 511-1107-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A6R2DK 
6.8pF +0.5pF 511-1108-1-ND 57 3.37 9.73 = = _ MCH185A6R8DK 
7.0pF +0.5pF 511-1109-1-ND 51 3.03 8.74 = = _ MCH185A070DK 
8.0pF +0.5pF 511-1111-1-ND 51 3.03 8.74 = = _ MCH185A080DK 
8.2pF +0.5pF 511-1112-1-ND 57 3.37 9.73 511-1112-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A8R2DK 
9.0pF +0.5pF 511-1113-1-ND 51 3.03 8.74 = = _— MCH185A090DK 
10pF +0.5pF 511-1114-1-ND 51 3.03 8.74 = = _— MCH185A100DK 
11pF +5% 511-1115-1-ND 57 3.37 9.73 = = = MCH185A110JK 
12pF +5% 511-1116-1-ND 57 3.37 9.73 — = _— MCH185A120JK 
13pF +5% 511-1117-1-ND 57 3.37 9.73 = = — MCH185A130JK 
15pF +5% 511-1118-1-ND 57 3.37 9.73 511-1118-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A150JK 
16pF +5% 511-1119-1-ND 57 3.37 9.73 511-1119-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A160JK 
18pF +5% 511-1120-1-ND 57 3.37 9.73 511-1120-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A180JK 
27pF +5% 511-1124-1-ND 57 3.37 9.73 = = = MCH185A270JK 
30pF +5% 511-1125-1-ND 57 3.37 9.73 = = — MCH185A300JK 
33pF +5% 511-1126-1-ND 57 3.37 9.73 511-1126-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A330JK 
36pF +5% 511-1127-1-ND 57 3.37 9.73 511-1127-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A360JK 
39pF +5% 511-1128-1-ND 57 3.37 9.73 = = = MCH185A390JK 
43pF +5% 511-1129-1-ND 57 3.37 9.73 = = = MCH185A430JK 
47pF +5% 511-1130-1-ND 57 3.37 9.73 = = = MCH185A470JK 
S6pF +5% 511-1132-1-ND 57 3.37 9.73 511-1132-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A560JK 
coG 50 62pF +5% 511-1133-1-ND 57 3.37 9.73 511-1133-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A620JK 
68pF +5% 511-1134-1-ND 57 3.37 9.73 511-1134-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A680JK 
75pF +5% 511-1135-1-ND 57 3.37 9.73 = = = MCH185A750JK 
82pF +5% 511-1136-1-ND 57 3.37 9.73 511-1136-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A820JK 
91pF 45% 511-1137-1-ND 57 3.37 9.73 511-1137-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A910JK 
110pF 45% 511-1139-1-ND 57 3.37 9.73 = = _ MCH185A111JK 
120pF 45% 511-1140-1-ND 57 3.37 9.73 = _ _— MCH185A121JK 
130pF 45% 511-1141-1-ND 57 3.37 9.73 511-1141-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A131JK 
160pF 45% 511-1143-1-ND 76 4.50 12.98 — _— _— MCH185A161JK 
180pF +5% 511-1144-1-ND 57 3.37 9.73 = = = MCH185A181JK 
200pF 45% 511-1145-1-ND 76 4.50 12.98 511-1145-2-ND 4,000 12.00/M MCH185A201 JK 
220pF 45% 511-1146-1-ND 66 3.89 11.23 511-1146-2-ND 4,000 11.00/M MCH185A221 JK 
240pF +5% 511-1147-1-ND 76 4.50 12.98 511-1147-2-ND 4,000 12.00/M MCH185A241JK 
0603 270pF 45% 511-1148-1-ND 66 3.89 11.23 511-1148-2-ND 4,000 11.00/M MCH185A271JK 
300pF +5% 511-1149-1-ND 76 4.50 12.98 a _— _— MCH185A301 JK 
330pF 45% 511-1150-1-ND 85 5.01 14.46 = = _ MCH185A331 JK 
360pF +5% 511-1151-1-ND 1.04 6.14 17.70 = = = MCH185A361JK 
390pF +5% 511-1152-1-ND 85 5.01 14.46 = = = MCH185A391 JK 
430pF +5% 511-1153-1-ND 1.13 6.66 19.20 = = = MCH185A431 JK 
510pF +5% 511-1155-1-ND 1.04 6.14 17.70 511-1155-2-ND 4,000 17.00/M MCH185A511JK 
560pF +5% 511-1156-1-ND 85 5.01 14.46 511-1156-2-ND 4,000 14.00/M MCH185A561JK 
680pF +5% 511-1157-1-ND 1.32 7.78 22.44 511-1157-2-ND 4,000 22.00/M MCH185A681JK 
750pF +5% 511-1158-1-ND 1.32 7.78 22.44 = = _— MCH185A751JK 
820pF +5% 511-1159-1-ND 1.13 6.66 19.20 511-1159-2-ND 4,000 18.00/M MCH185A821 JK 
220pF +10% 511-1160-1-ND 57 3.37 9.73 = = _— MCH185CN221KK 
330pF +10% 511-1161-1-ND 57 3.37 9.73 511-1161-2-ND 4,000 9.00/M MCH185CN331KK 
470pF +10% 511-1162-1-ND 57 3.37 9.73 = = = MCH185CN471KK 
680pF +10% 511-1163-1-ND 57 3.37 9.73 = = = MCH185CN681KK 
1,000pF +10% 511-1164-1-ND 57 3.37 9.73 = = _— MCH185CN102KK 
1,500pF +10% 511-1165-1-ND 57 3.37 9.73 = _— _— MCH185CN152KK 
2,200pF +10% 511-1166-1-ND 57 3.37 9.73 = = _ MCH185CN222KK 
50 2,700pF +10% 511-1167-1-ND 57 3.37 9.73 511-1167-2-ND 4,000 9.00/M MCH185CN272KK 
3,300pF +10% 511-1168-1-ND 57 3.37 9.73 = = _ MCH185CN332KK 
X7R 4,700pF +10% 511-1169-1-ND 57 3.37 9.73 — _ _— MCH185CN472KK 
6,800pF +10% 511-1170-1-ND 57 3.37 9.73 = = = MCH185CN682KK 
10,000pF +10% 511-1171-1-ND 57 3.37 9.73 511-1171-2-ND 4,000 9.00/M MCH185CN103KK 
12,000pF +10% 511-1172-1-ND 57 3.37 9.73 511-1172-2-ND 4,000 9.00/M MCH185CN123KK 
15,000pF +10% 511-1173-1-ND 57 3.37 9.73 511-1173-2-ND 4,000 9.00/M MCH185CN153KK 
22,000pF +10% 511-1174-1-ND 57 3.37 9.73 = — — MCH185CN223KK 
0.10pF +10% 511-1175-1-ND 95 5.62 16.22 511-1175-2-ND 4,000 16.00/M MCH185CN104KK 
33,000pF +10% 511-1176-1-ND 66 3.89 11.23 = — _— MCH182CN333KK 
25 47,000pF +10% 511-1177-1-ND 76 4.50 12.98 511-1177-2-ND 4,000 12.00/M MCH182CN473KK 
68,000pF +10% 511-1178-1-ND 76 4.50 12.98 = = im MCH182CN683KK 
0.10pF +10% 511-1179-1-ND 61 3.63 10.48 511-1179-2-ND 4,000 10.00/M MCH182CN104KK 
1,000pF +80/-20% 511-1180-1-ND 57 3.37 9.73 511-1180-2-ND 4,000 9.00/M MCH185FN102ZK 
2,200pF +80/-20% 511-1181-1-ND 57 3.37 9.73 511-1181-2-ND 4,000 9.00/M MCH185FN222ZK 
50 4,700pF +80/-20% 511-1182-1-ND 57 3.37 9.73 511-1182-2-ND 4,000 9.00/M MCH185FN472ZK 
Y5V 10,000pF +80/-20% 511-1183-1-ND 57 3.37 9.73 511-1183-2-ND 4,000 9.00/M MCH185FN103ZK 
22,000pF +80/-20% 511-1184-1-ND 57 3.37 9.73 511-1184-2-ND 4,000 9.00/M MCH185FN223ZK 
47,000pF +80/-20% 511-1185-1-ND 57 3.37 9.73 511-1185-2-ND 4,000 9.00/M MCH185FN473ZK 
16 0.22uF +80/-20% 511-1187-1-ND 48 2.85 8.23 511-1187-2-ND 4,000 8.00/M MCH183FN224ZK 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 1653 


His comonens SUIface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors 


Features: ; The capacitor consists of a rectangular block Case T 
° High capacitance per unit volume of ceramic dielectric in which a number of inter- Size na w Min. ian MB 
¢ For high frequency applications leaved metal electrodes are contained. 
. Ni-parmier. terminations This siueue aves rise to a high capacitance + F 0402 | .040” (1.0mm) | .020” (0.5mm) | .018” (.45mm) | .022”(.55mm) | .010” (.25mm) 
eeesanar ciatehies acinar electrodes are connected to the two H | | Ww 0608 | .063" (1.6mm) | .030" (0.8mm) | .029"(.73mm) | .035" (.87mm) | .015" (40mm) 
= [elecommunicatons terminations cy ie or paper dipping with a -|wel- lel 0805 | .080” (2.0mm) |.050” (1.25mm) | .020” (.50mm) | .053” (1.35mm) | .020” (.60mm) 
: Data processing with a layor of plate i tin (NiSr)._ nally coyere L 1206 | 125” (3.2mm) |.063” (1.60mm) | .020” (.50mm) | .069” (1.75mm) | .025” (.60mm) 
Case wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel BC Components 
Size Type DC Capacitance | Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 1.5pF +0.25pF BC1189CT-ND 66 3.90 11.25 = = = VJ0402A1R5CXACW1BC 
50 12pF 45% BC1196CT-ND .29 1.69 4.88 = _ _— VJ0402A120JXACW1BC 
NPO 50 47pF +5% BC1201CT-ND .29 1.69 4.88 = _ _— VJ0402A470JXACW1BC 
50 56pF 45% BC1202CT-ND .29 1.69 4.88 = _— _— VJ0402A560JXACW1BC 
o402 50 100pF 45% BC1204CT-ND .29 1.69 4.88 = _ _ VJ0402A101JXACW1BC 
50 220pF +10% BC1205CT-ND .28 1.63 4.69 = = — VJ0402Y221KXACW1BC 
X7R 50 470pF +10% BC1207CT-ND .28 1.63 4.69 = = = VJ0402Y471KXACW1BC 
50 1500pF +10% BC1212CT-ND 28 1.63 4.69 BC1212TR-ND 10,000 3.75/M VJ0402Y 152KXACW1BC 
Y5v 16 33000pF +80/-20% BC1220CT-ND 55 3.25 9.38 = = = VJ0402V333ZXJCW1BC 
16 47000pF +80/-20% BC1221CT-ND .28 1.63 4.69 BC1221TR-ND 10,000 3.75/M VJ0402V473ZXJCW1BC 
50 270pF +5% BC1241CT-ND 52 3.06 8.81 = = = VJ0603A271JXACW1BC 
0603 X7R 50 560pF +10% BC1246CT-ND .29 1.69 4.88 = = = VJO603Y561KXACW1BC 
50 3300pF +10% BC1249CT-ND .29 1.69 4.88 = = _ VJO603Y332KXACW1BC 
50 15pF +5% BC1258CT-ND 52 3.06 8.81 BC1258TR-ND 4,000 8.46/M VJ0805A150JXACW1BC 
50 120pF +5% BC1269CT-ND 68 4.03 11.63 = = _ VJ0805A121JXACW1BC 
NEO 50 150pF +5% BC1270CT-ND 81 4.81 13.88 = = = VJ0805A151JXACW1BC 
0805 50 330pF +5% BC1274CT-ND 98 5.79 16.69 = = = VJ0805A331JXACW1BC 
50 4700pF +10% BC1290CT-ND 52 3.06 8.81 = = = VJO805Y472KXACW1BC 
X7R 50 5600pF +10% BC1291CT-ND 52 3.06 8.81 BC1291TR-ND 4,000 8.46/M VJO805Y562KXACW1BC 
50 27000pF +10% BC1297CT-ND 63 3.71 10.69 = = = VJO805Y273KXACW1BC 
50 10pF 45% BC1304CT-ND 1.45 8.58 24.75 = = = VJ1206A100JXACW1BC 
50 15pF +5% BC1305CT-ND 1.45 8.58 24.75 BC1305TR-ND 4,000 23.76/M VJ1206A150JXACW1BC 
50 22pF +5% BC1307CT-ND 1.45 8.58 24.75 = = = VJ1206A220JXACW1BC 
NPO 50 27pF 45% BC1308CT-ND 1.45 8.58 24.75 = = _— VJ1206A270JXACW1BC 
1206 50 33pF +5% BC1309CT-ND 1.45 8.58 24.75 = = _— VJ1206A330JXACW1BC 
50 39pF 45% BC1310CT-ND 1.45 8.58 24.75 = _ — VJ1206A390JXACW1BC 
50 47pF 45% BC1311CT-ND 1.45 8.58 24.75 = _ = VJ1206A470JXACW1BC 
50 100pF 45% BC1314CT-ND 1.45 8.58 24.75 = _ — VJ1206A101JXACW1BC 
X7R 50 2200pF +10% BC1318CT-ND 1.35 8.00 23.06 BC1318TR-ND 4,000 22.14/M VJ1206Y222KXACW1BC 


THIN FILM TECHNOLOGY 


Features: x 7 
* Tight tolerance Case Dimension: mm 
« Low equivalent series resistance Size L w P T 
* Face-down use also possible, leading to space savings 0201 0.60 0.30 0.07 0.28 
Tamipotature Goat cin ppraF cs 0sb0,omF6 402 1.00 0.50 ots 0.38 
Cut Tape T&R Cut Tape T&R 
WV | Cap. Digi-Key Price Each Pricing* | Susumu WV | Cap. Digi-Key Price Each Pricing* | Susumu 
DC | (pf) | Tolerance) Part No. 10 100 500 5,000 Part No. DC | (pf) | Tolerance} Part No. 10 100 500 5,000 Part No. 
0201 Series .30 | +0.035pf | 408-1071-1-ND —.91 54 31 | 147.60/M | HTC1005-1E-R30-T35-L5 
.10 | +0.035pf | 408-1050-1-ND 73 43 .25 | 118.80/M | HTCO603-1E-R10-T35-L5 -35 | £0.035pf | 408-1072-1-ND 3 54 -31 | 147.60/M | HTC1005-1E-R35-T35-L5 
.15 | +0.035pf | 408-1051-1-ND .73 43 .25 | 118.80/M | HTC0603-1E-R15-T35-L5 -40 | +0.035pf | 408-1073-1-ND 91 54 31 | 147.60/M | HTC1005-1E-R40-T35-L5 
.20 | +0.035pf | 408-1052-1-ND 73 43 .25 | 118.80/M | HTC0603-1E-R20-T35-L5 -45 | +0.035pf | 408-1074-1-ND 91 54 31 | 147.60/M | HTC1005-1E-R45-T35-L5 
.25 | +0.035pf | 408-1053-1-ND 73 43.25 | 118.80/M | HTCO603-1E-R25-T35-L5 50 | +0.035pf | 408-1075-1-ND _.91 54 31 | 147.60/M | HTC1005-1E-R50-T35-L5 
.30 | #0.035pf | 408-1054-1-ND 73 ~=.43.——.25. | 118.80/M | HTC0603-1E-R30-T35-L5 60 | +0.035pf 91 54 31] 147.60/M | HTC1005-1E-R60-T35-L5 
.35 | £0.035pf | 408-1055-1-ND 73 43 25 | 118.80/M | HTCO603-1E-R35-T35-L5 .70 | +0.035pf | 408-1077-1-ND —_.91 54 31 | 147.60/M | HTC1005-1E-R70-T35-L5 
40 | £0.035pf | 408-1056-1-ND  .73 43°  .25 | 118.80/M | HTCO603-1E-R40-T35-L5 80} +5% 408-1078-1-ND 91 54 31 | 147.60/M | HTC1005-1E-R80-J-L5 
45 | +0.035pf | 408-1057-1-ND  .73 43 25 | 118.80/M | HTCO603-1E-R45-T35-L5 90} +5% 408-1079-1-ND —.91 54 — .31| 147.60/M | HTC1005-1E-R90-J-L5 
25 | .50 | +0.035pf | 408-1058-1-ND 73 43 25 | 118.80/M | HTC0603-1E-R50-T35-L5 1.0] 45% 408-1080-1-ND 91 54 .31| 147.60/M | HTC1005-1E-1R0-J-L5 
.60 | #0.035pf | 408-1059-1-ND 73 43° 25 | 118.80/M | HTC0603-1E-R60-T35-L5 os | 12] #5% 408-1081-1-ND 91 54.31 | 147.60/M | HTC1005-1E-1R2-J-L5 
.70 | +0.035pf | 408-1060-1-ND 73 43 25 118.80/M | HTCO603-1E-R70-T35-L5 15 +5% 408-1082-1-ND 91 54 31 147.60/M | HTC1005-1E-1R5-J-L5 
80] 45% 408-1061-1-ND = 73, 43.25 | 118.80/M_| HTC0603-1E-R80-J-L5 1.8] +5% 408-1083-1-ND —.91 54 31] 147.60/M | HTC1005-1E-1R8-J-L5 
90) 45% [BACB OSZANDG 730 43 25.) 118.80/M | HTC0603-1E-R90-J-L5 2.2| #5% | 408-1084-1-ND 91 54 31] 147.60/M | HTC1005-1E-2R2-J-L5 
1.0) 35% —eveaees 73 4325) 118.80/M | HTCOGOS1E-1AOLS 2.7 | +5% | 408-1085-1-ND 91 54.31. |_147.60/M | HTC1005-1E-2R7-J-L5 
12 | #6 (EAN 78 S28 | 118.80M | HTCOGOS TEIRALS 3.3} +5% | 408-1086-1-ND 91 54 = 31. | 147.60/M | HTC1005-1E-3R3-J-L5 
15) 26% aes 78 43 25.) 118.80/M | HTG060S-1E-1AS--L5 3.9| 5% | 408-1087-1-ND 91 54 31 | 147.60/M | HTC1005-1E-3R9-J-L5 
18] +5% 408-1066-1-ND 73 43 25 | 118.80/M | HTC0603-1E-1R8-J-L5 a7:| 5% ia fed 'a4-||-4a7.e0Nd hTC100S ALAR 
0402 Series 5.6 | +5% 408-1089-1-ND 91 54 .31 | 147.60/M | HTC1005-1E-5R6-J-L5 
10 | +0.035pf | 408-1067-1-ND —_.91 54 31 | 147.60/M | HTC1005-1E-R10-T35-L5 68] +5% 408-1090-1-ND _.91 54 31 | 147.60/M | HTC1005-1E-6R8-J-L5 
.15 | +0.035pf | 408-1068-1-ND —.91 54 31 | 147.60/M | HTC1005-1E-R15-T35-L5 82| +5% 408-1091-1-ND 91 54 31 | 147.60/M | HTC1005-1E-8R2-J-L5 
= .20 | +0.035pf | 408-1069-1-ND 91 54 31 147.60/M | HTC1005-1E-R20-T35-L5 10 +5% 408-1092-1-ND 91 54 B31 147.60/M | HTC1005-1E-10R-J-L5 
.25 | +0.035pf | 408-1070-1-ND —_.91 54.31 | 147.60/M_| HTC1005-1E-R25-T35-L5 | For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
SSMHT0603-KIT-ND | NEW! HTC0603 Series 0201 SMD Thin Film Inductor Kit, 40 each of 17 values (.10pF ~ 1.8PF) ........c0ccccececccceceeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeesentettttceeeeeeeeeeeeeeesetentttitteeeees $90.65 
SSMHT1005-KIT-ND = NEW! HTC1005 Series 0402 SMD Thin Film Inductor Kit, 40 each of 26 values (.10pF ~ 10PF) ..........0ccccesecceceeeeeeeeeeeeeeneeeteeeeeeeeeeeeeeeeetetentttsteeeeeeeseeeeeeesetettettseteeeees $90.65 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1654 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


CORNELL 
DUBILIER 


MC Series Multilayer SMT Mica RF Capacitors 


Type MC capacitors are the answer for high frequency voltage or temperature ¢ Free from thermal cracking 7 3 
public-service and military radio communication, * High RF Current dV/dt 20,000 V/us * Very high Q ioe Dimensions: Inch (mm) 
flight radio and cable television. The natural mica * Very low ESL and ESR * Wave Solderable Type L w H 1 (Max.) 
dielectric retains its high-Q to many megahertz, so SPECIFICATIONS: 
higher frequency applications are limited by the circuit Temperature Range: -55°C ~ 125°C with no voltage 0806: | 079 (2:0): | 049:(1.25)' | 085 (1-4) | 2085 (-2) 
inductance-not the type MC capacitor. FR4 compatibility derating 1210 | .126 (3.2) | .098 (2.5) | .079 (2.0) |.043 (1.1) 
and natural robustness offer freedom from the thermal APPLICATIONS: F 
cracking found with other RF capacitors. *MRI RF coils * RF Instruments and Communications | 1812 |.177 (4.5) | .126 (3.2) | .079 (2.0) |.051 (1.3) Tape and Reel packaging 
FEATURES: * 2-way mobile radio * Tuned circuits * CATV * Plasma available with lead time. 
¢ Ultra stable-no change in capacitance with frequency, generators for medical and IC manufacturing 2220 | .224 (5.7) | .197 (5.0) | .079 (2.0) |.051 (1.3) 
Size Capaci- | Toler- | Digi-Key Price Each Cornell Dubilier Size Capaci- | Toler- | Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
Code | Vde | tance ance | PartNo. 1 10 100 | Part No. Code | Vdc | tance ance | PartNo. 1 10 100 | PartNo. 
1210 | 100 | 200pF | +5% | 338-1024-ND 1.40 1.20 1.00 | MC12FA201J 150pF | +5% | 338-1110-ND 1.30 111 93 | MC12FA151J-F 
RoHS Compliant 4210 | 100 200pF | +5% | 338-1111-ND 1.40 1.20 1.00 | MC12FA201J-F 
500 | 4.0pF | 20.5% | 338-1343-ND 200 171 1.43 | MCOSCD040D-F uee | cox (eee ge__c4oe_“ne BEATE 
1.0pF +0.5% 338-1339-NDA 1.02 87 .73 | MCO8CA010D-F 100pF | +5% | 338-1122-ND 158 135 113 | MC18FD1010-F 
2.0pF | +0.5% | 338-1096-ND 1.02 87 .73 | MCO8CA020D-F 120pF | 25% | 338-1123-ND 1.58 135 413 | MC18FD121J-F 
S.0pF | +0.5% | 338-1097-ND 1.02 87 73 | MCO8CA030D-F 180pF | 25% | 338-1345-ND 1.68 1.44 1.20 | MC18FD181J-F 
5.0pF | +0.5% | 338-1098-NDA 1.02 87 .73 | MCO8CA050D-F 500 220pF | +5% | 338-1124-NDe 1.75 1.50 1.25 | MC18FD221J-F 
0805 | 499 | 10pF__| +0.5% | 338-1099-NDA 1.02 87 .73_| MCO8CA100D-F 1812 300pF_ | +5% | 338-1125-ND 1.93 1.65 1.38 | MC18FD301J-F 
15pF +5% | 338-1100-ND 1.02 87 .73 | MCO8EA150J-F 330pF | +5% | 338-1126-NDe 1.93 1.65 1.38 | MC18FD331J-F 
20pF +5% | 338-1101-ND 1.02 87 .73 | MCOS8EA200J-F 390pF | +5% | 338-1127-ND 2.24 1.89 1.58 | MC18FD391J-F 
22pF +5% | 338-1102-NDA 1.02 87 73 | MCO8EA220J-F 470pF_ | +5% | 338-1128-NDe 2.21 1.89 1.58 | MC18FD471J-F 
27pF +5% | 338-1103-ND 4.02 87 73 | MCO8EA270J-F joo | 470pF | +5% | 338-1121-NDA 1.86 1.59 1.33 | MC18FA471J-F 
30pF +5% | 338-1340-NDA 1.02 87 73 | MCO8EA300J-F 750pF | +5% | 338-1342-ND 2.07 1.77 1.48 | MC18FA751J-F 
1000 | 10pF | 20.5% | 338-1347-ND 2.30 1.97 1.64 | MC12CF100D-F ie ce Soe Sen pee cine’ | MangoRee ioe 
5.0pF 20.5% 338-1104-ND* 1.26 1.08 .90 | MC12CD050D-F 330pF | 25% | 338-1350-ND§ 2.99 251 2.09 | MC22FF331J-F 
10pF | 0.5% | 338-1105-NDe 1.26 1.08 .90 | MC12CD100D-F 390pF | +5% | 338-1351-ND 3.00 258 215 | MC22FF391J-F 
15pF | #5% | 338-1106-ND» 1.30 14 93 | MC12ED150J-F 1000 | 430pF | +5% | 338-1135-ND 3.00 2.58 2.15 | MC22FF431J-F 
18pF | #5% |) 338-1107-ND 1.30 114 93 | MC12ED180J-F 470pF | +5% | 338-1136-ND§ 3.00 2.58 2.15 | MC22FF471J-F 
500 30pF +5% | 338-1344-ND 1.30 1.11 .93_|_MC12ED300J-F 560pF | +5% | 338-1352-ND§ 3.30 2.83 2.36 | MC22FF561J-F 
33pF £5% | 338-1117-NDe 1.30 111 93 | MC12FD330J-F 2220 1000pF | +5% | 338-1134-ND§ 4.04 3.47 2.89 | MC22FF102J-F 
ATpF 45% | 338-1118-NDe 1.30 114 93 | MC12FD470J-F 1500pF | +5% | 338-1353-ND§ 4.88 419 3.49 | MC22FF152J-F 
tet 62pF | +5% | 338-1119-ND 1.30 111 .93 | MC12FD620J-F 500pF ) +5% | 338-1132-ND 2.70 2.31 1.93 | MC22FD501J-F 
68pF +5% | 338-1120-NDe 1.30 11 93 | MC12FD680J-F 500 680pF | +5% | 338-1346-ND 3.01 2.58 2415 | MC22FD681J-F 
+59 -1416-ND* e 750pF | +5% | 338-1133-ND 3.01 2.58 245 | MC22FD751J-F 
1p | 266 = = 113 | MC12EDIO1E 1000pF_| +5% | 338-1131-NDe 3.36 2.88 2.40 | _MC22FD102J-F 
47pF +5% | 338-1114-NDA 1.19 1.02 85 | MC12FA470J-F 5 
68pF 45% | 338-1115-ND 119 102 35 | MC12FAGROJ-F yoo | 1000pF | +5% | 338-1129-NDA 2.94 2.52 2.10 | MC22FA102J-F 
Fe : . : 2000pF | +5% | 338-1130-ND 3.89 3.33 2.78 | MC22FA202J-F 
100 | 82pF +5% | 338-1341-NDA 1.19 1.02 85 | MC12FA820J-F 338-1954-ND (MCFIOOVKITA) ates Can Ritsisach Ghina®wedivas 
£5% 1408+ 7 -1354- ica Cap Kit 5 each of marked values... 
ae tt Ss i oe a bes Fis Se ta : ¢ — 338-1355-ND (MCF500VKIT5) Mica Cap Kit 5 each of marked values 
PI zuie ES z : z 7 § — 338-1356-ND (IMCF1000VKIT6) Mica Cap Kit 5 each of marked values 


MCM and MIN Series Multilayer RF Clad Capacitors 


Types MCM and MIN metal clad Teflon and mica capacitors are top performers for 
high power applications requiring low inductance at high frequencies. Features: 
© 200°C rated with no voltage derating * Low ESR for RF power applications 
*Nonmagnetic for minimal RF loss * High frequency operation into the GHz 
range * Very low ESL for excellent bypass action * Ultra-low dielectric absorption 
for <32pF * Ultra stable: no change with temperature, voltage and frequency 
Specifications: * Temperature Range: -55°C ~ 200°C with no voltage derating 
* Dielectric Strength: 200% of rated voltage for 5 seconds * Insulation Resistance: 
1,000MQ/U1F Need not exceed 100,000M0 at 25°C * Typical Q's: >2,000 


“218” 
(5.54) 


| Ez .093 
(2.36) 


.065 ~ 125 — a 


.042 
(1.07) 


01 
# (0.25) 


Digi-Key Price Each Cornell Dubilier Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
Fig.| VDC | Capacitance | Tolerance | Part No. al 10 100 |Part No. Fig.| VDC | Capacitance | Tolerance | Part No. 1 10 100 |Part No. 
33 +5pF | 338-1281-NDt 2.10 1.80 1.50 /MINO2-002C3R3D-F 10 5% 338-1330-ND 3.31 2.84 2.37 |MCMO01-009CF100J-F 
47 +5pF | 338-1282-NDt 1.89 1.63 1.36 |MINO2-002C4R7D-F 15 5% 338-1331 -ND 3.31 2.84 2.37 |MCMO01-009CF150J-F 
68 £.5pF | 338-1283-NDt 1.32 1414 .95 |MINO2-002C6R8D-F 22 5% 338-1332-ND 2.66 2.29 1.91 |MCMo1-009DF220J-F 
10 5% 338-1284-NDT 1.32 1.44 -95 |MINO2-002CC100J-F 47 5% 338-1333-ND 3.82 3.27 2.73 |MCM01-009DF470J-F 
12 5% 338-1285-ND 1.29 111 92 |MINO2-002CC120J-F 100 5% 338-1334-ND$ 2.72 2.34 1.95 |MCM01-009EF101J-F 
15 5% 338-1286-NDt 1.85 1.59 1.32 |MINO2-002CC150J-F 1000 150 5% 338-1335-ND 3.82 3.27 2.73 |MCM01-009EF151J-F 
v7 5% 338-1287-ND 1.29 14 92 |MINO2-002CC170J-F 220 5% 338-1336-ND+ 3.82 3.27 2.73 |MCMO01-009EF221J-F 
be a Sone a - a ncaeedeteerid 330 5% 338-1337-ND$ 4.68 4.01 3.34 MCM01-009EF331J-F 
a eal 338-1290-NDt aes par <a |MMlMe- SOS BGDONIEE 470 5% 338-1338-ND$ 4.68 4.01 3.34 |MCM01-009EF471J-F 
680 5% 338-1360-ND+ 4.24 3.64 3.03 |MCM01-009EF681J-F 
24 5% | 338-1291-ND 1.29 11 92 |MINO2-002DC240J-F 750 5% | 338-1361-ND+ 4.24 3.64 3.03 /MCMO1-009EF751J-F 
25 5% 338-1292-ND 1.29 141 92 |MINO2-002DC250J-F 
pe Beh REBORN 4°35) 11 (65. MINGS=0BACATOKE 33 +5pF | 338-1311-ND 3.25 2.79  2.32/MCM01-00903R3D-F 
7 5h REND 4:55) 141 -69 | imiNg>-002DCa00KE 47 Spf 338-1312-ND 3.25 2.79 2.32 |MCMo1-00904R7D-F 
Fale 30 5% 338-1295-ND 1.29 rrr] ‘92 |MINO2-00200320J-F 10 5% 338-1313-NDO 2.29 1.97 1.64 |MCM01-009CD100J-F 
a ey San iGe 558 Er 50 IMANODDOSDGSSOFE 2 15 5% 338-1314-NDO 2.29 1.97 1.64 |MCM01-009CD150J-F 
= oy SOR NE ‘30 re “aa hamae- GoBnCaShL-E 22 5% 338-1315-ND 1.60 1.38 1.15 |MCM01-00900220J-F 
36 5% 338-1298-ND 429 14 92 |MINO2-00200360J-F 33 5% 338-1362-NDO 1.49 1.29 1.07 |MCM01-009D0330J-F 
39 5% 338-1299-ND 129 1H 92 |MINO2-002D¢390J-F 47 5% 338-1316-NDO 1.49 4.29 1.07 |MCM01-00900470J-F 
43 5% 338-1300-ND 429 1H 92 |MINO2-002D0430J-F 68 5% 338-1363-NDO 1.49 1.29 1.07 |MCM01-009ED680J-F 
a7 5% | 338-1301-ND 129 «141 “92 | MINO2-0020470J-F on - Sa oF ies i ae 
50 5% 338-1302-ND 1.29 1 .92 |MINO2-002DC500J-F 2 mene i : : Z a 
68 5% 338-1303-ND 3.30 2.84 2.36 |MINO2-002EC680J-F 220 5% 338-1319-NDO 1.49 4.29 1.07 |MCMO01-009ED221J-F 
70 5% 338-1304-ND 1.81 1.55 1.29 /MINO2-002EC700J-F 330 5% 338-1320-NDO 2.63 2.26 1.88 |MCM01-009ED3314J-F 
82 5% 338-1305-ND 1.81 1.55 1.29 |MINO2-002EC820J-F 470 5% 338-1321-NDO 3.69 347 2.64 |MCM01-009ED4714-F 
92 5% 7336-1306-ND tat 155 1.29 [mino2-002EC910.-F 560 5% 338-1322-ND 4.24 3.64 3.03 |MCM01-009ED5614J-F 
400 5% 338-1307-ND 129 1H “92 [MINO2-002EC101J-F 750 5% 338-1323-ND 4.24 3.64 3.03 |MCM01-009ED7514J-F 
150 5% 338-1308-ND 1.81 1.55 1.29 |MINO2-002EC151J-F 1,000 5% 338-1324-NDO 3.91 3.36 2.80 |MCM01-009ED102J-F 
270 5% 338-1309-ND 3.30 2.84 2.36 |MINO2-002EC271J-F 1,200 5% 338-1325-ND 6.38 5.48 4.56 |MCM01-009ED122J-F 
350 Sh Besson 8.30 2.84 2.86 |MINO2-002EC351J-F 300 | 1,500 5% | 338-1326-ND 7.28 6.25 5.21 [MCMO01-009EC152J-F 
33 5% 338-1327-ND 4.81 413 3.44 |MCM01-009F3R3D-F 
t+  338-1357-ND (MIN300VKIT1) Metal Clad Kit 5 each of marked value... . $36.48 
=|) 1000 oa a IED _ abs oe MEMO L-O0SARID EE © — 338-1358-ND (MCM500VKIT2) Metal Clad Kit 5 each of marked value $48.59 
68 5% __| 338-1329-ND 481 4133.44 |/MCM01-009F6R8D-F $  338-1359-ND (MCMO00VKIT3) Metal Clad Kit 5 each of marked value ..........c.ccsccscssceseesseeees $54.21 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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CORNELL . . . Lio T 
|cDE, pusiticr Multilayer RF MICA Capacitors — Radial Lead Max") max. 
H 
Cornell Dubilier mica capacitors are made of pure India Ruby muscovite mica. It is lost as heat. Dipped silver mica capacitors such as the Standard Types are Max. 
is among the most inert and stable materials in the universe. When used as the manufactured by applying pure silver to ultra-thin mica plates. The plates are t 
insulator (dielectric) in a capacitor, the result is an electronic component with the stacked and secured by brass clips with copper-clad steel leads welded to each clip. =a co 
ultimate in stability and reliability. The extra mass of the metal acts as a heat sink and enables these capacitors to 078 
The capacitance change from zero to full rated operating voltage is generally absorb voltage transients up to 100,000 volts per microsecond. Max 
less than +0.1%. The series inductance of these capacitors is as little as eight Specifications: d (No Solder) 
nanohenrys (nH). The stability characteristics also apply to frequency which is why Capacitance Tolerance: » Manufacturer's part number letter: DO3 = +1/2 pF eal 1.250 (31 75) 
mica capacitors are so useful throughout the RF frequency range. ¢ Manufacturer's part number letter: JO3 = +5% »* Manufacturer’s part number letter: S + .031 (.787) Min. 
Mica capacitors are so efficient that less than 0.05% of the applied volt-amperes FO3=+1% Temperature Range: -55°C ~ 125°C = 
Dimensions: Inch (mm) 
Temperature [E H Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
Voltage | Capacitance | Coefficient ppm/°C Max. Max. Max. Ss d Part No. 1 1 100 Part No. 
Standard 
100 1000pF 0~70 480 (12.2) 400 (10.2) 230 (5.8) 234 (5.9) 025 (.6) 338-1048-ND 3.23 277 2.31 CD15FA102J03 
1000pF 0~70 -480 (12.2) 400 (10.2) .230 (5.8) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1092-ND 5.45 4.68 3.90 CD15FA102F03 
300 680pF 0~70 -470 (11.9) 390 (9.9) -210 (5.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1060-ND 2.96 2.55 2.12 CD15FC681J03 
560pF 0~70 -460 (11.7) -380 (9.7) -210 (5.3) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1081-ND 2.46 2.12 1.76 CD15FC561J03 
5pF -200 ~ 200 -360 (9.1) 330 (8.4) -190 (4.8) -141 (3.6) .016 (.4) 338-1064-ND 1.93 1.66 1.38 CD10CD050D03 
10pF -200 ~ 200 450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1061-ND 96 82 69 CD15CD100J03 
10pF -200 ~ 200 “450 (11.4) 360 (9.1) -170 (4.3) 1234 (5.9) 1025 (.6) 338-1068-ND (96 82 ‘69 CD15CD100D03 
15pF -200 ~ 200 -360 (9.1) 330 (8.4) -190 (4.8) -141 (3.6) .016 (.4) 338-1088-ND 1.93 1.66 1.38 CD10CD150J03 
15pF -200 ~ 200 450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1054-ND 192 79 66 CD15CD150J03 
20pF -20 ~ 100 -360 (9.1) 330 (8.4) -190 (4.8) -141 (3.6) .016 (.4) 338-1095-ND 1.46 1.25 1.04 CD10ED200J03 
20pF -20 ~ 100 -450 (11.4) 360 (9.1) -170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1051-ND 92 reas 66 CD15ED200J03 
22pF -20 ~ 100 -360 (9.1) 330 (8.4) -190 (4.8) -141 (3.6) .016 (.4) 338-1070-ND 1.46 1.25 1.04 CD10ED220J03 
22pF -20 ~ 100 -450 (11.4) 360 (9.1) -170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1049-ND 95 82 68 CD15ED220J03 
27pF -20 ~ 100 -450 (11.4) -360 (9.1) -170 (4.3) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1085-ND 95 82 68 CD15ED270J03 
30pF -20 ~ 100 -370 (9.4) 340 (8.6) -190 (4.8) -141 (3.6) .016 (.4) 338-1076-ND 1.46 1.25 1.04 CD10ED300J03 
30pF -20 ~ 100 450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1056-ND 195 82 68 CD15ED300J03 
33pF -20 ~ 100 -370 (9.4) 340 (8.6) -190 (4.8) -141 (3.6) .016 (.4) 338-1072-ND 1.46 1.25 1.04 CD10ED330J03 
33pF -20 ~ 100 450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1047-ND 195 82 68 CD15ED330J03 
39pF -20 ~ 100 450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1093-ND 95 82 68 CD15ED390J03 
47pF -20 ~ 100 -450 (11.4) -360 (9.1) -170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1053-ND 94 81 67 CD15ED470J03 
68pF -20 ~ 100 -450 (11.4) -360 (9.1) -170 (4.3) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1091-ND 98 85 71 CD15ED680J03 
100pF 0~70 .370 (9.4) 350 (8.9) -200 (5.1) -141 (3.6) .016 (.4) 338-1050-ND 1.79 1.54 1.28 CD10FD101J03 
100pF 0~70 -460 (11.7) 360 (9.1) -180 (4.6) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1042-ND 98 85 Al CD15FD101J03 
120pF 0~70 -460 (11.7) -370 (9.4) -180 (4.6) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1058-ND 1.06 -92 76 CD15FD121J03 
500 150pF 0~70 460 (11.7) 370 (9.4) -190 (4.8) 234 (5.9) 025 (.6) 338-1052-ND 1.12 96 80 CD15FD151J03, 
180pF 0~70 460 (11.7) .370 (9.4) .190 (4.8) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1082-ND 1.29 111 93 CD15FD181J03, 
200pF 0~70 -460 (11.7) 380 (9.7) -190 (4.8) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1063-ND 1.29 1.11 93 CD15FD201J03 
220pF 0~70 460 (11.7) .380 (9.7) .200 (5.1) 1234 (5.9) .025 (.6) 338-1046-ND 1.34 1.15 96 CD15FD221J03 
240pF 0~70 460 (11.7) .380 (9.7) .200 (5.1) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1079-ND 1.43 1.23 1.03 CD15FD241J03 
270pF 0-70 “470 (11.9) “390 (9.9) 210 (5.3) 234 (5.9) 025 (.6) 338-1062-ND 1.55 1.34 17 CD15FD271J03 
300pF 0~70 470 (11.9) .390 (9.9) 210 (5.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1065-ND 1.67 1.44 1.20 CD15FD301J03 
330pF 0~70 470 (11.9) .390 (9.9) 210 (5.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1045-ND 1.83 1.58 1.31 CD15FD331J03 
390pF 0~70 470 (11.9) .390 (9.9) .210 (5.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1057-ND 1.98 1.70 1.42 CD15FD391J03 
470pF 0~70 470 (11.9) 400 (10.2) 220 (5.6) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1043-ND 2.29 1.96 1.64 CD15FD471J03 
470pF 0-70 640 (16.3) 510 (13.0) 200 (5.1) "344 (8.7) 032 (.8) 338-1089-ND 1.80 1.54 1.29 CD19FD471J03 
500pF 0~70 470 (11.9) 400 (10.2) .220 (5.6) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1069-ND 2.36 2.02 1.69 CD15FD501J03 
510pF 0~70 470 (11.9) 400 (10.2) .220 (5.6) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1077-ND 2.46 2.12 1.76 CD15FD511J03 
680pF 0~70 .650 (16.5) 510 (13.0) .210 (5.3) 1344 (8.7) .032 (.8) 338-1086-ND 241 1.81 1.51 CD19FD681J03 
820pF 0~70 .650 (16.5) 510 (13.0) .210 (5.3) 1344 (8.7) .032 (.8) 338-1094-ND 2.09 1.80 1.50 CD19FD821J03 
1000pF 0~70 "650 (16.5) 520 (13.2) "220 (5.6) "344 (8.7) 025 (.6) 338-1044-ND 2.24 1.92 1.60 CD19FD102J03 
1500pF 0~70 .660 (16.8) 520 (13.2) .230 (5.8) 1344 (8.7) .032 (.8) 338-1071-ND 2.90 2.49 2.07 CD19FD152J03 
2000pF 0~70 .670 (17.0) 530 (13.5) .240 (6.1) 1344 (8.7) .032 (.8) 338-1074-ND 3.69 3.16 2.64 CD19FD202J03 
2200pF 0~70 .670 (17.0) 530 (13.5) .250 (6.4) .344 (8.7) .032 (.8) 338-1055-ND 3.70 3.18 2.65 CD19FD222J03 
4700pF 0~70 .700 (17.8) 580 (14.7) .350 (8.9) 1344 (8.7) .032 (.8) 338-1067-ND 6.16 5.29 4.41 CD19FD472J03 
10000pF 0~70 -800 (20.3) -890 (22.6) -340 (8.6) -438 (11.1) -040 (1.0) 338-1078-ND 13.59 11.65 9.71 CD30FD103J03 
Miniature 
5pF -200 ~ 200 270 (6.9) -190 (4.8) 110 (2.8) 120 (3.0) 016 (.4) 338-1073-ND 1.68 1.45 1.21 CDS5CC050D03 
10pF -200 ~ 200 .270 (6.9) .190 (4.8) .110 (2.8) .120 (3.0) .016 (.4) 338-1090-ND 1.21 1.04 87 CD5CC100J03 
15pF -200 ~ 200 270 (6.9) .190 (4.8) -120 (3.0) -120 (3.0) 1016 (.4) 338-1083-ND 1.25 1.08 90 CD5CC150J03 
20pF -20 ~ 100 .270 (6.9) .200 (5.1) .120 (3.0) .120 (3.0) .016 (.4) 338-1075-ND 1.27 1.09 91 CD5EC200J03 
300 22pF -20 ~ 100 -270 (6.9) -200 (5.1) -120 (3.0) -120 (3.0) .016 (.4) 338-1080-ND 1.33 1.15 96 CDS5EC220J03 
30pF -20 ~ 100 -270 (6.9) -200 (5.1) -130 (3.3) -120 (3.0) .016 (.4) 338-1087-ND 1.42 1.23 1.02 CDS5EC300J03 
33pF -20 ~ 100 .270 (6.9) .200 (5.1) .130 (3.3) .120 (3.0) .016 (.4) 338-1066-ND 1.48 1.27 1.06 CD5EC330J03 
47pF -20 ~ 100 .270 (6.9) .210 (5.3) .140 (3.6) 120 (3.0) .016 (.4) 338-1084-ND 1.65 1.42 1.18 CD5EC470J03 
100pF 0~70 .270 (6.9) .240 (6.1) .180 (4.6) .120 (3.0) .016 (.4) 338-1059-ND 2.45 2.10 1.75 CD5FC101J03 


SPRAGUE 


Specifications: 


GOODMAN 


¢ Insulation Resistance: 10*MQ minimum Torque: 20 


GSX Series SMD Trimmer Capacitors 


© Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C © Voltage Rating: 100VDC « Dielectric Withstanding Voltage: 200VDC 


to 300 g-cm (0.28 to 4.2 oz-in) 


Capacitance Qa Cut Tape Tape & Reel Sprague- j 
(pF) TCC (min.) Color Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Goodman 05 

Min. Max. | (ppm/°C) | 10MHz Code Part No. 10 100 Part No. 3,000 Part No. i 

0.5 45 N100 1000 Orange $G2018CT-ND 12.90 111.00 $G2018TR-ND 550.00/M GSX364 i 

0.6 9.0 N100 1000 Black $G2017CT-ND 14.70 126.00 $G2017TR-ND 625.41/M GSX358 _.| Disk 

0.8 15.0 N100 1000 Blue $G2019CT-ND 16.30 140.00 $G2019TR-ND 700.00/M GSX365 

1.0 20.0 N100 1000 Green $G2020CT-ND 23.44 200.94 $G2020TR-ND 1004.71/M GSX366 


SURFTRIM® Surface Mount Variable Capacitors 


e Sealed Construction ¢ 4 x 4.5 x 2.7mm 


Features: * Process seal provides protection against contaminants (flux, solvents, etc.) during production. »* Designed for vapor phase reflow soldering. 
Specifications: ¢ Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C ¢ Dielectric Withstanding Voltage: 220VDC ¢ Insulation Resistance: 104MQ minimum * Voltage 


Rating: 100VDC © Torque: 15 to 100 g-cm (0.2 to 1.39 in.-0z.) 


Color Code 


|- 1.50 Terminals Approx. 


2. Flush T 
fi60 69 lush To Mounting 


Capacitance (pF) TCC Q (min.) Color Digi-Key Cut Tape Pricing T&R Pricingt | Sprague-Goodman 
Fig.| Min. Max. | (ppm/ °C) AMHz Code Part No. 5 25 100 700 Part No. 
1.4 3.0 0+200 300 Red Dot* | SG2000CT-ND 5.40 23.63 74.25 — GKG3RO066-07 
2.0 6.0 0+200 500 Blue $G2001CT-ND 5.40 23.63 74.25 313.60 GKG6R066-07 
1 3.0 10.0 04300 500 White $G2002CT-ND 5.40 23.63 74.25 313.60 GKG10066-07 
45 20.0 N750+300 500 Red $G2003CT-ND 5.40 23.63 74.25 313.60 GKG20066-07 
6.5 30.0 N900+450 300 Green $G2004CT-ND 5.40 23.63 74.25 313.60 GKG30066-07 
14 3.0 04200 300 Red Dot* | SG2007CT-ND 6.40 28.00 88.00 371.70 GKG3R067-07 
2 2.0 6.0 0+200 500 Blue $G2008CT-ND 6.40 28.00 88.00 371.70 GKG6RO067-07 
3.0 10.0 0+300 500 White $G2009CT-ND 6.40 28.00 88.00 371.70 GKG10067-07 
6.5 30.0 N900+450 300 Green $G2011CT-ND 6.40 28.00 88.00 — GKG30067-07 


Rotor Surface 


ar 
2.79 


[Terminals Approx. 
Flush To Mounting 
Surface 


aa 


* Marking on bottom of capacitor + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Stator 
7.01 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


SPRAGUE 


* Torque: 0.14 to 2.1 oz-in 


GKYB SERIES: ¢ Suitable for reflow soldering * Low mounting profile (only 1.6mm) * Superior setting drift performance. 


Ceramic Dielectric Trimmer Capacitors 
een) SURFTRIM® Surface Mount GKRP, GKYB and GKY Series 


GKRP SERIES: « Sealed for washability * Low mounting profile * Carrier and reel packaging standard * NPO temperature 
coefficient (up to 10pF max.) * Self resonant frequency above 1GHz Specifications: * Operating Temperature Range: 
-40°C ~ 85°C * Dielectric Withstanding Voltage: 75VDC * Insulation Resistance: 104MQ minimum « Voltage Rating: 25VDC 


Tuning Tool 


GTT-21-ND 
GTT-11-ND 
GTT-9-ND 


(SG2026 - SG2029) . 
(SG2026 - SG2029) . 
(SG2021 - SG2025) 


Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Voltage Rating: 100VDC « Dielectric Withstanding Voltage: 
220VDC « Insulation Resistance: 104 MQ minimum * Torque: 25 to 100 g-cm (0.35 to 1.39 oz-in) 
GKY SERIES: * Designed for reflow soldering * Carrier and reel packaging standard Specifications: * Operating 


Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Dielectric Withstanding Voltage: 220VDC « Insulation Resistance: 104MOQ minimum 


© Voltage Rating: 100VDC » Torque: 0.14 to 2.08 oz-in 


GKRP Series GKYB Series GKY Series 
an r 3Max. 0.70 1.8 Max. 
| ix 1.2 Stator 
am le20 Terminals 
72 approx. flush 
to mount. 
surface 
Rotor 
- 3.3 +! 
i Pad Layout Pad Layout 
to! Lael La 
Capacitance Q Cut Tape Sprague- 
(pF) Tcc (min.) Color Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Goodman 
Min. Max. (ppm/ °C) (1 MHz) Code Part No. D 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
GKRP Series 
3.0 5 0 +500 150 = SG2026CT-ND 8.20 35.88 112.75 SG2026TR-ND 2,000 615.00/M GKRP5RO66 
3.0 10 0 +500 150 = $G2027CT-ND 8.20 35.88 112.75 $G2027TR-ND 2,000 615.00/M GKRP10066 
5.0 20 N750 +500 150 = SG2028CT-ND 8.20 35.88 112.75 SG2028TR-ND 2,000 615.00/M GKRP20066 
7.0 30 N750 +500 150 =_ SG2029CT-ND 8.20 35.88 112.75 SG2029TR-ND 2,000 615.00/M GKRP30066 
GKYB Series 
1.7 3 NPO +300 300 Brown SG2035CT-ND 2.98 13.04 40.98 SG2035TR-ND 1,000 247.34 GKYB3RO066 
2.5 6 NPO +300 500 Blue SG2036CT-ND 2.98 13.04 40.98 SG2036TR-ND 1,000 247.34 GKYB6RO66 
3.5 10 N750 +300 500 White SG2037CT-ND 2.98 13.04 40.98 $G2037TR-ND 1,000 247.34 GKYB10066 
5.5 20 N1200 +500 300 Red SG2038CT-ND 2.98 13.04 40.98 SG2038TR-ND 1,000 247.34 GKYB20066 
7.5 30 N1200 +500 300 Green SG2039CT-ND 2.98 13.04 40.98 SG2039TR-ND 1,000 247.34 GKYB30066 
GKY Series 
17 3 0 +300 500 Brown $G2024CT-ND 5.20 22.75 71.50 $G2024TR-ND 1,000 431.60 | GKY3R066 
2:5: 6 0 +300 500 Blue SG2025CT-ND 5.20 22.75 71.50 SG2025TR-ND 1,000 431.60 GKY6RO66 
3.0 10 N400 +400 500 White $G2021CT-ND 5.20 22.75 71.50 $G2021TR-ND 1,000 431.60 GKY10066 
5.0 20 N900 +400 300 Red SG2022CT-ND 5.20 22.75 71.50 SG2022TR-ND 1,000 431.60 GKY20066 
6.0 30 N1200 +500 300 Green SG2023CT-ND 5.20 22.75 71.50 SG2023TR-ND 1,000 431.60 GKY30066 


Top and Bottom/Side Adjust FILMTRIM® Plastic Dielectric Capacitors 
GYA, GYB Series — 8mm; GYC, GYD, GZC, GZD Series — 10mm 


Features: ¢ Compact size * Most stable TCC for single turn trimmers * Low cost for commercial/industrial applications * Linear capacitance change 
vs. rotation Specifications: « Dielectric Construction: GYA, GYB, GYC, GYD Series: Polypropylene; GZC and GZD Series: Polycarbonate ¢ Voltage 
100WVDC * Dielectric Withstanding Voltage: 200VDC * Operating Temperature: GYA and GYB Series: -40°C 
GZD Series: -40°C ~ 85°C * Contact Resistance: <0.010 Ohm »* Insulation Resistance: >10,000MQ ¢ Torque: GYA and GYB Series: 0.2-3.0 in.-oz.; 


Rating: 


GYC, GYD, GZC, GZD Series: 0.2-5.5 in.-oz. *Q (min) @ 1 MHz: GYA, GYB, GYC, GYD Series: 1000; GZC and GZD Series: 200 


~ 70°C; GYC, GYD, GZC, 


Tuning Tool scgo04-np 
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Capacitance Sprague- 
(pF) TCC Dimensions Color Digi-Key Goodman 
Fig. Min. Max. (ppm/°C) A B c Code Part No. al 100 Part No. 
8mm 
1.6 5 0+300 8.51 7.87 10.2 Gray SG3000-ND 1.02 8.70 79.75 | GYAS5RO0O 
2.0 10 0+300 8.51 7.87 10.2 Yellow $G3001-ND 1.02 8.70 79.75 | GYA10000 
1A 2.0 15 0+400 8.51 7.87 10.2 Blue $G3002-ND 1.09 9.30 85.25 | GYA15000 3.76 
2.2 22 0+400 8.51 7.87 10.2 Green $G3003-ND 1.09 9.30 85.25 | GYA22000 
2.3 27 0+350 8.51 7.87 10.2 Red $G3004-ND 1.12 9.60 88.00 | GYA27000 
3.0 36 0+300 8.51 7.87 10.2 Violet SG3005-ND 1.65 14.10 129.25 | GYA36000 
1.6 5 0+300 8.51 7.87 10.2 Gray $G3020-ND 1.75 15.00 137.50 | GYB5RO00 
2.0 10 0+300 8.51 7.87 10.2 Yellow $G3021-ND 1.75 15.00 137.50 | GYB10000 
2A 2.0 15 0+400 8.51 7.87 10.2 Blue $G3022-ND 1.89 16.20 148.50 | GYB15000 
2.2 22 0+400 8.51 7.87 10.2 Green $G3023-ND 1.89 16.20 148.50 | GYB22000 
2.3 27 0+350 8.51 7.87 10.2 Red $G3024-ND 1.96 16.80 154.00 | GYB27000 
10mm B 
2.0 15 0+400 1 10.16 10.2 Blue SG3006-ND 1.40 12.00 110.00 | GYC15000 |, \| 
1B 3.0 20 0+400 ant 10.16 10.2 Green $G3007-ND 1.44 12.30 112.75 | GYC20000 
3.5 40 0+350 WW 10.16 10.2 Clear SG3008-ND 1.37, 11.70 107.25 | GYC40000 
4.5 65 0+350 W 10.16 10.2 Yellow SG3009-ND 1.40 12.00 110.00 | GYC65000 bs 
2.0 15 0+400 WW 10.16 10.2 Blue $G3025-ND 1.89 16.20 148.50 | GYD15000 ir 
2B 3.0 20 0+400 WW 10.16 10.2 Green $G3026-ND 1.93 16.50 151.25 | GYD20000 Stator TL, 
3.0 40 0+350 ant 10.16 10.2 Clear $G3027-ND 2.03 17.40 159.50 | GYD40000 1.04 Typ. 
4.5 65 0+350 aki 10.16 10.2 Yellow $G3028-ND 2.28 19.50 178.75 | GYD65000 
8.0 80 0+200 abl 10.16 11.4 Red $G3010-ND 1.86 15.90 145.75 | GZC80000 A-8mm 
9.0 100 0+400 WW 10.16 11.4 Violet $G3011-ND 4.06 34.80 319.00 | GZC10100 
1B 9.0 120 0+350 WW 10.16 11.4 Orange $G3012-ND 4.38 37.50 343.75 | GZC12100 
10.0 150 0+350 WW 10.16 12.0 Orange $G3013-ND 5.11. 43.80 401.50 | GZC15100 
10.0 180 0+350 W 10.16 12.0 Orange $G3014-ND 6.02 51.60 473.00 | GZC18100 
9.0 100 0+400 ail 10.16 11.4 Violet $G3016-ND 3.75 32.10 294.25 | GZD10100 
2B 9.0 120 0+350 ant 10.16 11.4 Orange $G3017-ND 5.04 43.20 396.00 | GZD12100 
10.0 150 02350 11 10.16 12.0 | Orange | SG3018-ND 5.71 48.90 448.25 | GZD15100 Mounting Hole Layout 
10.0 180 0+350 W 10.16 12.0 Orange $G3019-ND 6.41 54.90 503.25 | GZD18100 


SGC3 Series Chip Trimmer Capacitors 


Features: 


¢ Ultra miniature size » Constructed with high temperature liquid-crystal polymer for superior durability and low 
dielectric loss _* Designed for reflow soldering * Color coded for easy identification * Mountable by an automatic 


placer * Easy adjustment using a conventional screwdriver 


Specifications: 
* Insulation Resistance: 104 MQ Min » Torque: 0.14 ~ 1.0 oz-in. * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 
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Mounting Hole Layout 


Capacitance | Capacitance Temperature Q DC Working | DC Withstanding | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing | Sprague-Goodman 
Color (pF min.) (pF max.) Coefficient (ppm/°C) | @ 1MHz Voltage Voltage Part No. 5 25 100 | Part No. 1,000 Part No. 
Black 1.2 3 N470 +60 300 100 220 SG9008CT-ND 2.16 1.89 1.49 | SG9008TR-ND 896.40 SGC3S030 
Blue 2.2 6 N470 +60 500 100 220 SG9009CT-ND 2.16 1.89 1.49 | SG9009TR-ND 896.40 SGC3S060 
Ivory 3.0 10 N1000 +250 500 50 110 S$G9010CT-ND 2.16 1.89 1.49 | SG9010TR-ND 896.40 SGC3S100 
Pink §.5 20 N1000 +250 500 50 110 $G9011CT-ND 2.16 1.89 1.49 | SG9011TR-ND 896.40 SGC3S200 
Green 8.0 30 N1200 +200 500 50 110 $G9012CT-ND 2.16 1.89 1.49 | SG9012TR-ND 896.40 SGC3S300 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Ceramic Trimmer Capacitors — TZ03 Series Benin 
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Color coded case facilitates identification of capacitance 
range. Sealed construction prevents the penetration of flux 
and dust. Cross shaped slot enables automatic adjustment. 


Specifications: 

* Insulation Resistance: 10,000MO minimum 
© Torque: 2.0-15.0mNm 

© Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


0.5 Depth 
O1.3F-Type ©1.3F-Type 0.5 min. 


@1.2E-Type 1.2 E-Type 


With- Stator/ 

C min. C max. Rated standing Case Digi-Key Price Each Murata 

Fig. | (pF) max. (pF) Te Q Voltage Voltage Color Part No. ‘i 10 100 Part No. 
1.25 2.3 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Black 490-1972-ND 38 33 30 TZ03Z2R3E169B00 
1.5 5.0 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Blue 490-1966-ND 38 33 .30 TZ03Z050E169B00 
2.0 7.0 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vdc Blue 490-1968-ND 38 33 30 TZ03Z070E169B00 
27 10.0 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Blue 490-1970-ND 38 33 .30 TZ03Z100E169B00 
3.0 11.0 + 50/-0% N450 + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde White 490-1964-ND 38 33 30 TZ03T110E169B00 
1 4.2 20.0 + 50/-0% N750 + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Red 490-1958-ND 38 33 30 TZ03R200E169B00 
5.2 30.0 + 50/-0% N750 + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vdc Green 490-1960-ND 38 .33 .30 TZ03R300E169B00 
6.8 45.0 + 50/-0% N1200 + 500ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vdc Yellow 490-1952-ND 38 33 30 TZ03P450E169B00 
9.8 60.0 + 50/-0% N1200 + 500ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vdc Brown 490-1954-ND 38 33 .30 TZ03P600E169B00 
6.0 50.0 + 100/-0% NPO + 300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 50Vde 110Vde Orange 490-1974-ND 93 80 74 TZ03Z500E169B00 
9.0 90.0 + 100/-0% N750 + 300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 50Vde 110Vde Black+Dot 490-1962-ND 93 80 74 TZ03R900E169B00 
10.0 120.0 + 100/-0% | N750 + 300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 50Vde 110Vde Black 490-1956-ND 93 80 74 TZ03R121E169B00 
1.25 2.3 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Black 490-1973-ND 38 33 .30 TZ03Z2R3F169B00 
1.5 5.0 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vdc Blue 490-1967-ND 38 33 .30 TZ03Z050F169B00 
2.0 7.0 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Blue 490-1969-ND 38 33 30 1Z03Z070F169B00 
27 10.0 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Blue 490-1971-ND 38 33 .30 TZ03Z100F169B00 
3.0 11.0 + 50/-0% N450 + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vdc White 490-1965-ND 38 33 .30 TZ03T110F169B00 
9 4.2 20.0 + 50/-0% N750 + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Red 490-1959-ND 38 33 30 TZ03R200F169B00 
5.2 30.0 + 50/-0% N750 + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Green 490-1961-ND 38 33 .30 TZ03R300F169B00 
6.8 45.0 + 50/-0% N1200 + 500ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vdc Yellow 490-1953-ND 38 33 30 TZ03P450F169B00 
9.8 60.0 + 50/-0% N1200 + 500ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Brown 490-1955-ND 38 33 30 TZ03P600F169B00 
6.0 50.0 + 100/-0% NPO + 300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 50Vde 110Vde Orange 490-1975-ND 93 80 74 TZ03Z500F169B00 
9.0 90.0 + 100/-0% N750 + 300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 50Vde 110Vde Black+Dot 490-1963-ND 93 80 74 TZO3R900F169B00 
10.0 120.0 + 100/-0% | N750 + 300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 50Vde 110Vde Black 490-1957-ND 93 80 74 TZ03R121F169B00 

— | Tuning Tool for Manual Adjustment .. 490-2607-ND 6.78 - - KMDRO10 
SMD Ceramic Trimmer Capacitors — TZY2 Series meee 


New shape of cover can improve the flux invasion compared 
with current products. Improvement of the adhesion between 
rotor and stator leads superior stability. Unique construction 
with no plastic material provides superior soldering heat 
resistance to maintain excellent characteristic performance 
after reflow soldering. 

Specifications: 

Insulation Resistance: 10,000MQ minimum « Torque: 0.5- 
5.0mNm * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


With- Tape & Reel 
C min. C max. Rated standing Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
(pF) max. (pF) Te Q Voltage Voltage Part No. 5 25 100 Part No. 2,000 Part No. 
0.5 1.0 + 100/-0% NPO + 300ppm/°C_ | 200 min. @ 200MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2009-1-ND 89 718 62 490-2009-2-ND 333.75/M | TZY2Z010A001R00 
0.65 2.5 + 100/-0% NPO + 300ppm/°C 200 min. @ 200MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2008-1-ND 69 60 AT 490-2008-2-ND 255.45/M | TZY2Z2R5A001R00 
1.5 3.0 + 100/-0% NPO + 300pm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2005-1-ND 69 60 AT 490-2005-2-ND 255.45/M | TZY2Z030A001R00 
25 6.0 + 100/-0% NPO + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2006-1-ND 69 60 AT 490-2006-2-ND 255.45/M | TZY2Z060A001R00 
3.0 10.0 + 100/-0% NPO + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2007-1-ND 69 60 AT 490-2007-2-ND 255.45/M | TZY2Z100A001R00 
45 20.0+ 100/-0% | N750 + 500ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2003-1-ND 69 60 AT 490-2003-2-ND 255.45/M | TZY2R200A001R00 
5.5 25.0+100/-0% | N750 + 500ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2004-1-ND 69 60 AT 490-2004-2-ND 255.45/M | TZY2R250A001R00 
8.0 45.0 + 100/-0% | N1000 + 500ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2002-1-ND 83 713 58 490-2002-2-ND 311.55/M | TZY2K450A001R00 
Tiining Tool for Manual AdjUStMANthss cess. icsssecr saad seceeesassacssseacannicessasnaancaaseadennoseganaraaaecsteensdai 490-2608-ND 16.02/1 = — _ | KMDRO60 
SMD Ceramic Trimmer Capacitors — TZR1 Series Dim in mm 


Unique construction with no plastic material provides superior 
soldering heat resistance to maintain excellent characteristic 
performance after reflow soldering. Harmful materials (lead, etc.) 
are not contained in the product. 


Specifications: 
« Insulation Resistance: 10,000MQ minimum « Torque: 0.1- 
1.0mNm * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


With- 
C min. C max. Rated standing Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Murata 
(pF) max. (pF) TC Qa Voltage Voltage Part No. 5 25 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 

0.55 1.0 + 100/-0% NPO + 300ppm/°C | 200 min. @ 200MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2012-1-ND 2.12 1.86 1.46 | 490-2012-2-ND 3,000 795.30/M | TZR1Z010A001R00 
07 1.5 + 100/-0% NPO + 300ppm/°C | 200 min. @ 200MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2013-1-ND 2.12 1.86 1.46 | 490-2013-2-ND 3,000 795.30/M | TZR1Z1R5A001R00 
15 4.0 + 100/-0% NPO + 500ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2010-1-ND 1.44 1.27. 1.00 | 490-2010-2-ND 3,000 540.15/M | 1TZR1Z040A001R00 
3.0 8.0 + 100/-0% N750 + 500ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2011-1-ND 1.44 1.27. 1.00 | 490-2011-2-ND 3,000 540.15/M | TZR1R080A001R00 

Tuning Tool for Manual Adjustment. .......... 000.000. c cece eens eee e cece ee ee eee e eee e tenes neta nese eesaeeeieneaneee 490-2609-ND 27.16/1 = = — | KMDR160 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1658 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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SMD Ceramic Trimmer Capacitors — TZC3 Series 


Color coded stator permits easy identification of capacitance and reduces mounting errors. Can be adjusted with conventional adjustment tools having a thickness of 0.5mm. Designed for automatic placement in surface 
mount applications. Heat resistant resin withstands reflow soldering temperatures. 
Specifications: ¢ Insulation Resistance: 10,000MQ minimum ¢ Torque: 1.5-10.0mNm » Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C. 


With- Stator/ Cut Tape Tape & Reel 
C min C max. Rated standing Case Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
Fig. (pF) (pF) Te Q Voltage | Voltage Color Part No. 5 25 100 Part No. 1,000 Part No. 
1.4 3.0 + 50/-0% NPO + 300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vde | 220Vde Brown 490-1998-1-ND 64 56 44 490-1998-2-ND 238.95 | TZC3Z030A110R00 
2.0 6.0 + 50/-0% NPO + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vde | 220Vde Blue 490-2000-1-ND 64 56 44 490-2000-2-ND 238.95 | TZC3Z060A110R00 
1 3.0 10.0 + 50/-0% N750 + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vde | 220Vde White 490-1996-1-ND 64 56 44 490-1996-2-ND 238.95 | TZC3R100A110R00 
5.0 20.0 + 50/-0% N1200 + 500ppm/°C_ | 300 min. @ 1MHz, Cmax.| 100Vdce | 220Vde Red 490-1992-1-ND 64 56 44 490-1992-2-ND 238.95 | TZC3P200A110R00 
6.5 30.0 + 50/-0% N1200 + 500ppm/°C_| 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdce | 220Vdc Green 490-1994-1-ND 64 56 44 490-1994-2-ND 238.95 | TZC3P300A110R00 
1.4 3.0 + 50/-0% NPO + 300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vde | 220Vde Brown 490-1999-1-ND 64 56 44 490-1999-2-ND 238.95 | TZC3Z030A310R00 
2.0 6.0 + 50/-0% NPO + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vde | 220Vde Blue 490-2001-1-ND 64 56 44 490-2001-2-ND 238.95 | TZC3Z060A310R00 
2 3.0 10.0 + 50/-0% N750 + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vde | 220Vde White 490-1997-1-ND 64 56 44 490-1997-2-ND 238.95 | TZC3R100A310R00 
5.0 20.0 + 50/-0% N1200 + 500ppm/°C_ | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vde | 220Vde Red 490-1993-1-ND 64 56 44 490-1993-2-ND 238.95 | TZC3P200A310R00 
6.5 30.0 + 50/-0% N1200 + 500ppm/°C_| 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vde | 220Vde Green 490-1995-1-ND 64 56 44 490-1995-2-ND 238.95 | TZC3P300A310R00 
=~ TUNING TOG for: Manual AiUSEMOM i tcaccssuactauiie cewieude atte eptcoatcciceacse dinlnin’leeieaincistisc ds eallauuniy wise 4iiaWiegaiasanale 490-2607-ND 6.78/1 _ — | KMDRO10 


SMD Ceramic Trimmer Capacitors — TZB4 Series 


Color coded case facilitates identification of capacitance range. Designed for automatic placement in surface mount applications. Can be temporarily attached to PCB with adhesives. 
Specifications: « Insulation Resistance: 10,000MQ minimum »* Torque: 1.5-10.0mNm ¢ Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C. 


With- Stator/ Cut Tape Tape & Reel 
C min C max. Rated standing Case Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
Fig. (pF) (pF) Tc Q Voltage Voltage Color Part No. 5 25 100 | Part No. 500 Part No. 
14 3.0 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde Brown 490-1984-1-ND AE 67 53 | 490-1984-2-ND 158.70 | TZB4Z030AA10R00 
2.0 6.0 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C | 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde Blue 490-1986-1-ND a7 67 53 | 490-1986-2-ND 158.70 | TZB4Z060AA10R00 
3.0 10.0 + 50/-0% NPO + 300ppm/°C | 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde White 490-1988-1-ND AT 67 53 | 490-1988-2-ND 158.70 | TZB4Z100AA10R00 
4.0 25.0 + 100/-0% | NPO+300ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 50Vdc 110Vde Black+Marking | 490-1990-1-ND 136 1.19 94 | 490-1990-2-ND 281.37 | TZB4Z250AA10R00 
1 45 20.0 + 50/-0% | N750+300ppm/°C | 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde Red 490-1980-1-ND JT 67 53 | 490-1980-2-ND 158.70 | TZB4R200AA10R00 
6.5 30.0 + 50/-0% | N1200 + 500ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdce 220Vde Green 490-1976-1-ND AT 67 53 | 490-1976-2-ND 158.70 | TZB4P300AA10R00 
7.0 50.0 + 100/-0% | N750+300ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 50Vdce 110Vde Black+Marking | 490-1982-1-ND 136 1.19 94 | 490-1982-2-ND 281.37 | TZB4R500AA10R00 
8.5 40.0 + 50/-0% | N1200 + 500ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vde 220Vde Yellow 490-1978-1-ND JT 67 53 | 490-1978-2-ND 158.70 | TZB4P400AA10R00 
14 3.0 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde Brown 490-1985-1-ND AT 67 53 | 490-1985-2-ND 158.70 | TZB4Z030BA10R00 
2.0 6.0 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C | 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde Blue 490-1987-1-ND AT 67 53 | 490-1987-2-ND 158.70 | TZB4Z060BA10R00 
3.0 10.0 + 50/-0% NPO + 300ppm/°C | 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde White 490-1989-1-ND AT 67 53 | 490-1989-2-ND 158.70 | TZB4Z100BA10R00 
4.0 25.0 + 100/-0% | NPO+300ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 50Vdce 110Vde Black+Marking | 490-1991-1-ND 136 1.19 94 | 490-1991-2-ND 281.37 | TZB4Z250BA10R00 
2 45 20.0 + 50/-0% | N750+300ppm/°C | 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde Red 490-1981-1-ND At 67 53 | 490-1981-2-ND 158.70 | TZB4R200BA10R00 
6.5 30.0 + 50/-0% | N1200 + 500ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdce 220Vde Green 490-1977-1-ND a7 67 53 | 490-1977-2-ND 158.70 | TZB4P300BA10R00 
7.0 50.0 + 100/-0% | N750+300ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 50Vdce 110Vde Black+Marking | 490-1983-1-ND 136 1.19 94 | 490-1983-2-ND 281.37 | TZB4R500BA10R00 
8.5 40.0 + 50/-0% | N1200 + 500ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde Yellow 490-1979-1-ND AT 67 53 | 490-1979-2-ND 158.70 | TZB4P400BA10R00 
=| Tuning Tool for/Manual:AGUSHMONE :« .4.055.-.eecrsssscureyentvanccinedevsandadedasplaandeased iamubsteseauailondeasednamnns ness 490-2607-ND 6.78/1 = — | KMDRO10 


Ceramic Trimmer Capacitors — 
TZW4 Series 


Features: « Extremely high self resonant frequency (more 


1.6 (Depth 0.5) 


t 
than 3GHz @ 1.5pF setting) * Typical application: Impedance 44.2 
matching for Cellular Base Station ¢ Available for pick and F 
place machine. Possible thinner design due to 2.5mm low 0.6 
profile = 
Cut Tape Tape & Reel 

C min. (max.) C max. Rated Withstanding | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 

(pF) (pF) Tc Q Voltage Voltage Part No. 1 10 100 | PartNo. 500 Part No. 

0.4 1.5 + 100/-0% | NP0+300ppm/°C | 200min. @ 500MHz, Cmax. | 250Vdc 550Vde 490-3914-1-ND 5.85 4.95 4.32] 490-3914-2-ND 1620.00 | TZW4Z1R5A001RO0 


Bi COMPONENTS 


SMD Trimmer Capacitors 
Film Dielectric Capacitors 


Description: SMD trimmer capacitors use a PTE Teflon film dielectric for excellent long-term 
stability and low temperature coefficient of capacitance. These units consist of brass rotors and 


stators separated by film dielectric and enclosed in a plastic case. 


Specifications: « Insulation Resistance between Stator and Rotor: 10,000MO minimum « Voltage 
Rating: 100VDC * Minimum Q @ 10MHz: 1000 » Temperature Coefficient: -100 + 100 PPM/°C 
* Soldering Maximum: 260°C for 5 seconds * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
Effective Angle of Rotation: 360° »* Operating Torque: 20 - 300 g.cm « Ratio of Maximum to 


Minimum Torque: Within 3:1 


3. 


feo 


Capacitance Color 
Code Ring 


Capacitance (pF) Dim.L|) Color Digi-Key Price Each BC Components 
Min. Max. (mm) Code Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
0.3 0.2 5, -0.5/+3 22. Orange | 2807S505-ND 1.71 149 135 115 1.00 2807SOR505NHA4BAA 
0.4 +0.2 10, -1/+5 2.2 Black 2807S610-ND 168 #146 1.32 1.12 98 2807SOR610NHB4BAA 
0.5 0.3 15, -0/+7 24 Blue 2807S815-ND 168 146 1.32 1.12 98 2807SOR815NHC4BAA 
0.7 0.3 20, -0/+10 | 2.55 Green 2807S020-ND 168 146 1.32 1.12 98 2807S1RO20NHD4BAA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢« Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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THIN FILM TECHNOLOGY 


GGIYV! SUSUMU CO., LTD 


PAT0510S 


Thin Film Fixed SMD Attenuators 0254) ‘ caiateiees 
PAT0510S and PAT1220 Series 0.34 i 8: Ground Terminals 


Specifications: * Attenuation: 0 ~ 10dB * VSWR: 1.3 or less * Frequency Range: 
DC ~ 10GHz »* Operating Temperature: -55°C ~ 125°C * Impedance: 500 « Rated PAT1220 
Ambient Temperature: 70° 


1, 2: Signal Terminals 


Materials: * Resistor: Nichrome Thin Film ¢ Protection Film: Epoxy Resin ie 3: Ground Terminal 
* Substrate: Alumina * Marking: White Ink * Terminals: Sn Plate (Sn is free from 
lead) 
Attenuation Attenuation Rated Impedance Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Susumu 
Type Value (dB) Tolerance Input Power Tolerance Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0 PATOSSOCT-ND 47 2.52 7.23 PATOS5SOTR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-ODB-T10 
1 +0.3dB 32mW +20% @ DC PATO5S1CT-ND 47 2.52 7.23 PATO5S1TR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-1DB-T10 
2 PATOSS2CT-ND A7 2.52 7.23 PAT05S2TR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-2DB-T10 
3 PATO5S3CT-ND AT 2.52 7.23 PATO5S3TR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-3DB-T10 
4 PATO5S4CT-ND AT 2.52 7.23 PATO5S4TR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-4DB-T10 
PAT0510S 5 +0.5dB 32mW +20% @ DC PATO5S5CT-ND AT 2.52 7.23 PATOSS5TR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-5DB-T10 
6 PATOS5S6CT-ND AT 2.52 7.23 PATOSS6TR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-6DB-T10 
7 PATO5S7CT-ND A7 2.52 7.23 PAT05S7TR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-7DB-T10 
8 PATO5S8CT-ND A7 2.52 7.23 PATO5S8TR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-8DB-T10 
9 +0.7dB 32mW +20% @ DC PATO5S9CT-ND 47 2.52 7.23 PATOS5S9TR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-9DB-T10 
10 PATO5S10CT-ND AT 2.52 7.23 PATOS5S10TR-ND | 10,000 45.00/M PAT0510S-C-10DB-T10 
(¢) PAT120CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT120TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-ODB-T5 
1 PAT121CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT121TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-1DB-T5 
2 PAT122CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT122TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-2DB-T5 
3 PAT123CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT123TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-3DB-T5 
4 PAT124CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT124TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-4DB-T5 
PAT1220 5 +0.3dB 100mW 47% @ DC PAT125CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT125TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-5DB-T5 
6 PAT126CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT126TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-6DB-T5 
7 PAT127CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT127TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-7DB-T5 
8 PAT128CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT128TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-8DB-T5 
9 PAT129CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT129TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-9DB-T5 
10 PAT1210CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT1210TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-10DB-T5 


RM Series Metal Film Chip Resistor Networks 
0805, 1206, .1% Voltage Divider or Isolated Configurations 


Specifications: 
stance Tolerance: +0.1% 


Resistor Value (Ratio) Chart RM2012 and RM3216 


* Resistance Tracking Tolerance: +.05% Value (Ratio) | Value (Ratio) Value (Ratio) Value (Ratio) Value (Ratio) 
* TCR ppm/°C: +25ppm 1.0K/1.0K (4:1) 1.0K/9.0K (1:9) 2.0K/10K (1:5) 5.0K/100K (1:20) 10K/60K (1:6) 
¢ PCR Tracking ppm/°C: +5ppm 
1.0K/2.0K (1:2) 1.0K/10K (1:10) 2.0K/20K (1:10) 10K/10K (1:1) 10K/90K (1:9) 
aan pe Tou, 1.0K/3.0K (1:3) 1.0K/20K (1:20) 2.0K/40K (1:20) 10K/20K (1:2) 10K/100K (1:10) 
mm, 
( 1.0K/4.0K (1:4) 1.0K/25K (1:25) 2.0K/50K (1:25) 10K/30K (1:3) 100K/100K (1:1) 
L 2.0 +0.2 3.2 +0.2 
w 1.25 40.2 1.6 +0.2 1.0K/5.0K (1:5) 1.0K/50K (1:50) 2.0K/100K (1:50) 10K/40K (1:4) 100K/200K (1:2) 
T 0.4 +0.1 0.4 +0.1 
. Gesoe To02 1.0K/6.0K (1:6) 1.0K/100K (1:100) 2.0K/200K (1:100)+ 10K/50K (1:5) 100K/300K (1:3) 
b 0.35402 | 0.4402 + Available only in RM3216 Series 
Circuit Element Package Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T&R Pricing | Susumu 
Description Type Power (W) Power (W) Part No. a 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
0.1%, 0805 _| (A) Voltage Divider 05 10 RM20A(Value)PCT-ND 8.00 14.00 110.00 RM20A(Value)PTR-ND 800.00 RM2012A-(Value)-PBVW10 
0.1%, 0805 (B) Isolated .05 10 RM20B(Value)PCT-ND 8.00 14.00 110.00 RM20B(Value)PTR-ND 800.00 RM2012B-(Value)-PBVW10 
0.1%, 1206 _| (A) Voltage Divider .063 125 RM32A(Value)PCT-ND 8.00 14.00 110.00 RM32A(Value)PTR-ND 800.00 RM3216A-(Value)-PBVW10 
0.1%, 1206 (B) Isolated .063 125 RM32B(Value)PCT-ND 8.00 14.00 110.00 RM32B(Value)PTR-ND 800.00 RM3216B-(Value)-PBVW10 


0402 / 0603 / 0805 SMD 1% High Power Thin Film Chip Resistors 
RP Series — 1/3, 1/5, 1/6 Watt 


Susumu’s RP series current sensing resistors provide Resistor Values 
excellent heat dissipation which allows higher power 


-+—— L ——+| 10 22 47 #10 22 47 #10 22 47 = 100 
handling in smaller package sizes. Their patented structure | Temp. Te 
will not create “hot spots” and evenly distribute heat across Ww iT YN 120.27 56 12 27 56 12 27 56 
the total surface area of the resistor. | . 15 33 68 #%15 33 68 15 33 68 
Operating Temperature: -40°C ~ 125°C =URAE Our Products Other Company 


site} cle) se iikch Gisela) 
Maximum Operating Voltage: \/PxR 


Value TCR |Resistance| Dimensions (mm) | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Susumu 

Description Range (Q) | ppm/°C | Tolerance | L WwW P T Part No. 10 50 200 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1%, 0402, 1/6W 10 ~ 47 0 ~ 200 +1% 1.00 | 0.50 | 0.20 ]0.35 | RP10S(Value)FCT-ND 9.63 25.90 59.50 RP10S(Value)FTR-ND |10,000| 105.60/M RP1005S-xxx-F 
1%, 0603, 1/5W 10 ~ 68 0 ~ 200 +1% 1.60 | 0.80 |0.30 ]0.40 | RP16S(Value)FCT-ND 6.88 18.50 42.50 RP16S(Value)FTR-ND |5,000 | 78.20/M RP1608S-xxx-F 
1%, 0805, 1/3W -10 ~ 10 0 ~ 200 +1% 2.00 | 1.25|0.40|0.40 | RP20T(Value)FCT-ND 5.36 14.43 33.15 RP20T(Value)FTR-ND |5,000 | 59.50/M RP2012T-xxx-F 
1%, 0805, 1/3W 12 ~ 100 0 ~ 200 +1% 2.00 | 1.25 |0.40|0.40 | RP20S(Value)FCT-ND 5.36 14.43 33.15 RP20S(Value)FTR-ND | 5,000 | 59.50/M RP2012S-xxx-F 


1% SMD Resistors Digi-Key® Assortment Kits 


Digi-Key® 0402, 1%, 1/6W, RP Series, SMD Resistor Kits Digi-Key® 0805, 1%, 1/3W, RP Series, SMD Resistor Kits 
RP1005SF-1-KIT-ND 10 each of values .100 ~ 470.220... 0... c cece cece cece cece eect eset ee ee eee ee ee $59.95 


a 7 ‘ i RP2012SF-1-KIT-ND 10 ‘h of val 120 ~ 1000 
Digi-Key® 0603, 1%, 1/5W, RP Series, SMD Resistor Kits eee neees 
RP1608SF-1-KIT-ND 10 each of values .10Q ~ 680 


. $49.95 RP2012TF-1-KIT-ND 10 each of values .100 ~ 109 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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THIN FILM TECHNOLOGY 


GGIT! SUSUMU CO., LTD 
0402 / 0603 / 0805 SMD 0.1%, 0.02%, 0.05%, 


Ultra Precision / Ultra Reliable RG Series - 1/16, 1/10, 1/8 RGH Series - 1/4 watt 


Using the conventional properties of Thin Film Resistors, SSM has successfully achieved the environmental, 
resistance stability and sustained durability issues that are encountered while operating at higher 
temperatures. We call this “RG” and “RGH” Series (Resistor Great). Higher reliability parts are indispensable 
in the Automotive, Measurement and Medical Industries as quality requirements increase. Susumu provides a 
solution with the RG and RGH Series thin film chip resistors. The RG and RGH series provides excellent TCR, 
Low Current Noise, and Linearity specifications needed in high frequency applications. Tight tolerance allows 
for circuit simplification and the elimination of trim pots which leads to cost savings. 


0.5% Thin Film Chip Resistors 


SPECIFICATIONS: Performance: Inorganic protective coating assures high reliability, durability and protection 
against heat and moisture. 

Operating Temperature: -55°C ~ 155°C (RG 100% Power at 85°C, RGH 100% Power at 70°C) 

Thermal Derating: The RG series is able to dissipate 100% of rated power at 85°C, RGH Series is 70°C. For 
applications operating above 85°C, the user must derate the resistors in accordance with the derating curve 
listed. 

Applications: Suitable for automotive, measurement devices and any application where accuracy and 
reliability are required. 


Performance of High Reliablity 
Items Test Conditions Maximum Typical = Electrode 
Short Time Overload 2.5 times of Rated Load X 5 seconds +0.05% +0.01% = Resistance Protection 
Load Life 85°C Rated Load 90 minutes on/ 40.1% £0.01% g Film Film 
30 minutes off Cycle 1000h ca i gS (thin film) 
Temperature 85°C, 85%RH 1/10 power loaded 90 min. on/ 0.1% 0.05% @ Alumina 
Humidity Bias 30 minutes off Cycle 1000h eee ue a Substrate 
-55°C (30 minutes)/ Room Temp. (2 minutes)/ 3 r 
A/A Thermal Shock 125°C (30 minutes)/ Room Temp. (2 minutes)/ +0.1% +0.01% a % 0 5085 100 = 155 Wrap around 
Room Temp. (2 min.) no Load 1000 Cycles Ambient Temperature (°C) electrode 
High Temperature 155°C no Load 1000h 0.1% +0.01% 
0.02%, 0402 Series, 1/16W — Resistor Values 0.1%, 0603 Series, 1/10W — Resistor Values 
100 120 150 220 330 510 680 1.0K 1.2K 1.5K 2.2K 47.0t 200 475 115K 21K 3.24K 4.7K 787K 121K 24.0K 392K 68.0Kt 120K 301K 
110 130 180 270 390 560 820 1.1K 1.3K 1.8K 2.7K 51.0t 220 499 118K 215K 33K 4.75K 8.06K 124K 249K 40.2K 681K 124K 309K 
56.0t 221 510 1.2K 22K 3.32K 487K 82K 127K 255K 41.2K 73.2K 127K 330K 
0.02%, 0603 Series, 1/16W — Resistor Values 62.0t 240 523 121K 221K 34K 499K 825K 13.0K 27.0K 422K 75.0K 130K 332K 
68.0t 249 560 1.24K 226K 3.48K 5.1K 845K 13.7K 27.4K 43.0K 768K 140K 
100 120 180 270 390 560 820 1.2K 1.8K 2.7K 3.9K 75.0t 261 620t 1.3K 232K 357K 5.11K 9.09K 14.7K 30.0K 43.2K 80.6K 150K 
110 150 220 330 470 680 1.0K 1.5K 2.2K 3.3K 4.7K 82.0t 270 604 14K 237K 36K 56K 9.1K 15.0K 301K 47.0K 82.0K 160K 
91.0t 300 680 1.5K 24K 3.65K 5.62K 931K 15.4K 30.9K 47.5K 84.5K 180Kt 
0.02%, 0805 Series, 1/10W — Resistor Values 100 301 750 154K 243K 3.74K 5.9K 9.53K 16.0K 31.6K 49.9K 86.6K 200K 
110 330 820 1.58K 249K 3.83K 6.04K 9.76K 16.5K 324K 51.0K 90.9K 220K 
100 150 «220. 270 390 560) «750 «1.0K 1.2K 1.8K 27K 3.9K 5.6K 7.5K 10K 120 360 825 16K 255K 3.9Kt 619K 100K 17.4K 33.0K 511K 91.0Kt 221K 
120, 180 «240 «330 470, 680 820 1.1K (15K 22K 33K 4.7K 68K 8.2K 130t 390 887 165K 261K 3.92K 6.2K 10.2K 180K 33.2K 53.6K 931K 226K 
133 402 910 169K 267K 4.02K 6.8K 105K 187K 34.8K 56.0Kt 100K 232K 
0.05%, 0603 Series, 1/16 Watt — Resistor Values 150 422 1.0K 18K 27K 412K 681K 107K 20.0K 35.7K 56.2K 102K 240Kt 
160t 430t 1.05K 1.82K 28K 4.3K 7.15K 11.0K 22.0K 36.0Kt 57.6K 105K 249K 
47 St 180 360 680 13K 2.7K SK = 10.0K-20.0K = 39.0K = 75.0K = 150K 162 453 107K 191K 287K 432K 7.5K 113K 221K 383K 604K 110K 270K 
51 100, 200, 390,750 1.5K 3.0K 5.6K 1.0K 2.0K 43.0K 82.0K 160K 180 470 141K 20K 3.0K 464K 7.68K 12.0K 23.2K 939.0K 62.0Kt 113K 300K 
56 110 220 430 820 16K 33K 62K 12.0K 24.0K 47.0K 91.0K 180K 
62 120 240 470 910 18K 36K 68K 13.0K 27.0K 51.0K 100K 200K ° ‘ F 
68 130 270 510 1.0K 20K 39K 7.5K 15.0K 30.0K 56.0K 110K 220K D1 7e, OBS Senies, BW. — Resistor Values 
75 150 300 «560 «1.1K «2.2K = 4.3K 8.2K 16.0K | 33.0K 62.0K 120K 240K 47.0t 180t 475 953 2.0K 3.32K 549K 10.0K 165K 28.7K 47.5K 82.0K 169K 430K 
82 160 330 620 1.2K 24K 47K 941K 18.0K 36.0K 68.0K 130K 270K 51.0¢ 200 499 1.0K 205K 3.57K 5.60Kt 10.2K 17.8K 30.0K 48.7K 82.5K 180Kt 470Kt 
56.0t 220 510t 102K 22K 3.6K 5.76K 10.5K 18.0K 30.1K 49.9K 866K 182K 499K 
0.05%, 0805 Series, 1/10 Watt and 0.1%, 0805 Series, 1/4 Watt — Resistor Values 62.0: 240 511 105K 221K 3.9K 604K 11.0K 19.1K 31.6K 51.0K 887K 191K 510K 
68.0t 249 560t 1.10Kt 232K 392K 6.2K 1.3K 20.0K 3.0K 51.1K 90.9K 196K 560K 
47 91 180-360) 680 1.3K «2.7K «5.1K =10.0K 20.0K 39.0K 75.0K 150K 300K 750+ 270¢ 562 1.2K 24K 4.02K 6.8K 12.0K 21.0K 33.2K 53.6K 91.0Kt 200K 620Kt 
51-100 200 390, 750. 1.5K 3.0K 5.6K 11.0K 22.0K 43.0K 820K 160K 330K  gaot 300 620t 1.21K 249K 4.22K 7.15K 121K 22K 348K 56.0K 100K 220K 680Kt 
56 110 220, 430. 820, 1.6K «3.3K 6.2K 12.0K 24.0K 47.0K 91.0K 180K 360K 910+ 316 649 1.3Kt 255K 4.3K 7.5K 13.0K 221K 36.0Kt 56.2K 102K 240Kt 750K 
62 120 «240 «470 910 1.8K 3.6K BBK13.0K 27.0K 51.0K 100K 200K 390K 100 330t 680t 133K 261K 432K 7.87K 13.3K 23.2K 383K 60.4K 110K 249K 820K 
68 130 270 «510 10K 20K 39K 7.5K 15.0K 30.0K 56.0K 110K 220K 430K 110 360t 698 1.5K 27K 464K 8.2Kt 13.7K 24.0K 39.0K 62.0K 115K 270K 910Kt 
7 150 300 560 11K 22K 43K 82K 16.0K 33.0K 62.0K 120K 240K 470K 120 374 «732 «1.54K 274K 4.7K 8.25K 14.3K 243K 39.2K 64.9K 120K 280K 1.0M 
82 160 330 620 12K 24K 4.7K 91K 180K 36.0K 68.0K 130K 270K 124 390t «750 1.6Kt 2.94K 4.75K 866K 15.0K 24.9K 40.2K 66.5K 124K 300K 
130 392 820 162K 3.0K 487K 887K 15.4K 255K 43.0K 68.0K 130Kt 301K 
0.1%, 0402 Series, 1/16 Watt — Resistor Values 140 430t 845 169K 3.01K 4.99K 9.09K 15.8K 26.7K 45.3K 681K 140K 330K 
150 453 909 1.8K 309K 5.1Kt 9.1K 160K 27.0K 464K 75.0K 150K 360Kt 
47 110 200 360 604 «1.0K 1.78K 316K 5.6K 887K 15K 27K 49.9K 768K 469+ 470 910t 182K 33K 511K 959K 16.2K 274K 470K 806K 160Kt+ 390K 
499 120 210 374 620 105K 1.8K 33K 5.9K 91K 16K 28K 51K  80.6K 
51 124 220 390 649 14K 20K 36K 604K 976K 16.5K 30K 54.9K 82K NEW! 0.5%, 0402 Series, 1/16 Watt — Resistor Values NEW! 
56 130 240 402 680 1.2K 24K 374K 62K 10K 7.8K 31.6K 56K  88.7K 
62 187 249 430 681 1.24K 22K 39K 649K 105K 18K 33K 59K 91K 10.0 20.0 39.0 75.0 150 300 560 110K 220K 430K 820K 16.0K 33.0K 62.0K 
68 6140 «261 «470 750 «1.3K «2.4K «402K 6.8K 1K )=—20K_-— 36K G0.-4K«O7.6K 14.0 22.0 43.0 82.0 «160 «= 330» 620.«1.20K 240K 4.70K 910K 180K 36.0K 68.0K 
7 150 270 499 768 1.37K 249K 43K 681K 12K 21K 7.4K 62K 100K 120 24.0 47.0 91.0 180 360 680 1.30K 270K 5.0K 10.0K 20.0K 39.0K 75.0K 
82 160 280 510 806 14K 261K 4.7K 7.5K 124K 22K 39K  64.9K 13.0 27.0 51.0 100 200 390 750 1.50K 3.00K 560K 11.0K 22.0K 43.0K 82.0K 
91 165 300 549 820 15K 27K 499K 7.68K 13K 24K 40.2K 68K 15.0 30.0 56.0 110 220 430 820 1.60K 330K 620K 120K 24.0K 47.0K 91.0K 
100 178 316 560 887 16K 28K 5.1K 806K 13.7K 24.9K 43K 68.1K 16.0 33.0 62.0 120 240 470 910 1.80K 3.60K 6.80K 13.0K 27.0K 51.0K 100K 
105 180 330 590 910 165K 3.0K 549K 8.2K 14K 261K 47K 75K 18.0 36.0 68.0 130 270 510 1.00K 200K 3.90K 7.50K 15.0K 30.0K 56.0K 
Value Range TCR | Max. Oper.| Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Susumu 
Description (0) ppm/°C Volt. aa |W ee Part No.§ 10 50 200 | Part No.§ Qty. Pricing | Part No. 
RG Series 
0.02%, 0402, 1/16W | 100~2.7K | +5(V) 25 1.0 | 0.5 | 0.25]0.35 | RG1005V(Value)PCT-ND 106.43 286.38 657.90 | RG1005V(Value)PTR-ND 1,000 | 1232.00 | RG1005V-xxx-P-T1 
0.02%, 0603, 1/16W | 100~4.7K | +5 (V) 75 16] 0.8} 0.3] 0.4 | RG1608V(Value)PCT-ND 106.43 286.38 657.90 | RG1608V(Value)PTR-ND 1,000 | 1232.00 | RG1608V-xxx-P-T1 
0.02%, 0805, 1/10W | 100~10K | +5(V) 100 | 2.0 |1.25] 0.4 | 0.4 | RG2012V(Value)PCT-ND 109.18 293.78 674.90 | RG2012V(Value)PTR-ND 1,000 | 1264.00 | RG2012V-xxx-P-T1 
0.05%, 0603, 1/16W | 47~270K | +10 (N) 75 1.6] 08| 03] 04 | RGI6N(Value)WCT-ND 28.05 75.48 173.40 | RG16N(Value)WTR-ND 1,000 | 340.00 | RG1608N-xxx-W-T1 
0.05%, 0805, 1/10W | 47~470K | +10 (N) 100 | 2.0 | 1.25] 0.4 | 0.4 | RG2ON(Value)WCT-ND 30.80 82.88 190.40 | RG2ON(Value)WTR-ND 1,000 | 374.00 | RG2012N-xxx-W-11 
0.1%, 0402, 1/16W | 47~100K | +25 (P) 25 1.0] 0.5 | 0.25/0.35] RG10P(Value)BCT-ND 743 19.98 45.90 | RG10P(Value)BTR-ND 5,000 | 85.00/M | RG1005P-xxx-B-T5 
0.1%, 0603, 1/10W | 47.0~332K| +25 (P) 75 16] 08 | 0.3] 0.4 | RG16P(Value)BCT-ND 5.78 15.54 35.70 | RG16P(Value)BTR-ND 5,000 | 65.00/M | RG1608P-xxx-B-T5 
0.1%, 0805, 1/8W | 47.0~1.0M| +25 (P) 100 | 2.0 | 1.25] 0.4 | 0.4 | RG20P(Value)BCT-ND 5.78 15.54 35.70 | RG20P(Value)BTR-ND 5,000 | 65.00/M_| RG2012P-xxx-B-T5 
0.5%, 0402, 1/16W | 10.0~ 43.0] +100 (R) 25 1.0] 05] 0210.35] RGTOR(Value)DCT-ND NEW! 172 4.63 10.63 | RGT0R(Value)DTR-ND NEW! 10,000 | 14.00/M_ | RGT005R-xxx-D-T10 
0.5%, 0402, 1/16W | 47.0~100K| +25 (P) 25 1.0 | 05 | 0.2 |0.35| RG10P(Value)DCT-ND NEW! 1.72 4.63 10.63 | RG10P(Value)DTR-ND NEW! 10,000} 14.00/M_| RG1005P-xxx-D-T10 
RGH Series 
0.1%, 0805, 1/4W 47~ 470K | +25 (P) 125 | 2.0 |1.25] 0.4] 0.4 | RGH20P(Value)BCT-ND 8.80 23.68 54.40 | RGH20P(Value)BTR-ND 5,000 | 102.00/M | RGH2012-2E-P-xxx-B 


§ For complete part number, substitute corresponding value from the Resistance Value Chart 


0.05%, 0.1%, 0.5% SMD Resistors — Digi-Key® Assortment Kits 


Digi-Key® 0.05%, 0603, 1/16W, RG Series, SMD Resistor Kits 
SSM1608NW-KIT-ND NEW! 40 each of all 91 values. 
RG1608NW-1-KIT-ND 10 each of values 470 ~ 7500 .. 
RG1608NW-2-KIT-ND 10 each of values 8200 ~ 13.0KQ. 
RG1608NW-3-KIT-ND 10 each of values 15.0KQ ~ 270KQ. 


+ NEW! 


Digi-Key® 0.05%, 0805, 1/10W, RG Series, SMD Resistor Kits 
SSM2012NW-KIT-ND NEW! 40 each of all 97 values... 
RG2012NW-1-KIT-ND 10 each of values 47.00 ~ 9100 
RG2012NW-2-KIT-ND 10 each of values 1.0KQ ~ 20.0KQ... 
RG2012NW-3-KIT-ND 10 each of values 22.0KQ ~ 470KQ. 


Digi-Key® 0.1%, 0402, 1/16W, RG Series, SMD Resistor Kits 


SSM1005PB-KIT-ND NEW! 40 each of 81 values A......... 0... e cece cece nce ee eee ee eee eeeeeeee $366.30 
Digi-Key® 0.1%, 0603, 1/10W, RG Series, SMD Resistor Kits 

SSM1608PB-KIT-ND NEW! 40 each of 93 values A... 2.2.0.6... cece cece cence cence eee ee eee ee eee $183.15 
Digi-Key® 0.1%, 0805, 1/8W, RG Series, SMD Resistor Kits 

SSM2012PB-KIT-ND NEW! 40 each of 105 values A........... 0.00.0 cece cece cence eee eeeeeee eee $183.15 
Digi-Key® 0.5%, 0402, 1/16W, RG Series, SMD Resistor Kits 

SSM1005PD-KIT-ND NEW! 60 each of all 97 values.................0.0ccccecee cece eeeeeeeeeeeee $183.15 


4 Please see the Digi-Key website for a complete list of the values included in the kits. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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THIN FILM TECHNOLOGY 


GCN! SUSUMU CO., LTD 
SMD Power Dividers 


Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 
Excellent high frequency characteristics from DC ~ 20 GHz. 


Dimensions (mm) 


Type L W a b T ‘ Pe 
PS1608 (G) 1.6 0.8 0.4 0.3 0.4 Output 1 Output 2 
PS2012 (G) 2.0 1.25 0.4 0.3 0.4 
PS3216 (G) 3.2 1.6 0.3 0.35 0.4 
Frequency Distribution Input or Output VSWR Attenuation Tolerance Input Power Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T&R Pricing | Susumu 
Type Range Deviation 1.3 or Less 1.5 or Less 620.5dB 621.0dB Typ. Max. | Part No. 1 10 100 Part No. 5,000 Part No. 


PS1608 | DC~20GHz | Within0.3dB | DC~<10GHz | 10~ 20GHz DC ~ < 10GHz 10 ~ 20GHz | 100mW | 200mW | 408-1093-1-ND 2.28 19.50 130.00 | 408-1093-2-ND 780.00/M | PS1608GT2-R50-T5 
PS2012 | DC~17.5GHz | Within0.3dB | DC~<10GHz | 10~17.5GHz | DC~<10GHz | 10~17.5GHz | 125mW | 250mW | 408-1094-1-ND 3.85 33.00 220.00 | 408-1094-2-ND | 1320.00/M | PS2012GT2-R50-T5 
PS3216 | DC~15GHz | Within0.3dB | DC~<10GHz | 10~ 15GHz DC ~ < 10GHz 10~15GHz | 250mW | 500mW | 408-1095-1-ND 5.95 51.00 340.00 | 408-1095-2-ND | 2040.00/M | PS3216GT2-R50-T5 


0201 / 0402 / 0603 / 0805 SMD .1% and .5% Thin Film Chip eee ac ai 
Resistors — High Precision RR Series - 1/10, 1/16, 1/20 Watt MnP, Series ns Jomer eonent molpe neneatons 


Susumu has been manufacturing thin film resistors since 1986 and is the primary thin film supplier in the world. Susumu’s Number One status in 
thin film resistors can be attributed to the sales of the RR series thin film chip resistors. The RR series offers excellent TCR tolerances, Linearity 


Resistance material of RR Series Resistance material of Thick Film 


Ni-Cr Alloy Metal and Insulator Composite 
specifications and Low Current Noise. These specifications contribute to circuit simplification, and cost savings as they eliminate the need for Current flow is Current flow is 
trimmer pots in the circuit for adjustment. ractically even not even 

practically even not even 


Electrode 


Protection 
Film 


Re Resistance 
oe (thin film) 


= : 
L1 er us 
ul 
CT ‘~——Wrap around 
electrode 
-1%, 1/16 Watt - Series 0603 — Resistor Values 
107 261 499 1.1K 1.74K 2.87K 4.32K 7.15K 11.0K 23.2K 38.3K 57.6K 113K 300K 
110 267 523 1.15K 1.8K 3.24K 4.64K 7.5K 12.1K 24.0K 39.0K 60.4K 120K 301K 
115 270 549 1.18K 1.82K 3.3K 4.7K 7.68K 12.4K 25.5K 39.2K 68.1K 124K 309K 
120 300 560 1.2K 1.91K 3.32K 4.75K 7.87K 13.0K 27.0K 40.2K 75.0K 127K 324K 
133 301 562 1.21K 2.1K 3.4K 4.87K 8.06K 13.7K 27.4K 41.2K 76.8K 130K 330K 
147 330 604 1.24K 2.21K 3.48K 5.1K 8.2K 14.3K 30.0K 42.2K 80.6K 140K 332K 
150 348 680 1.3K 2.26K 3.6K 5.11K 8.45K 15.0K 30.9K 43.0K 82.0K 160K 
162 357 750 1.33K 2.32K 3.65K 5.6K 8.66K 15.4K 31.6K 43.2K 84.5K 180K 
180 360 820 1.4K 2.37K 3.74K 5.62K 9.1K 16.0K 32.4K 47.0K 86.6K 215K 
200 422 825 1.5K 2.4K 3.83K 5.9K 9.31K 16.5K 33.0K 47.5K 88.7K 220K 
220 430 845 1.54K 2.43K 3.9K 6.04K 9.53K 17.4K 33.2K 51.0K 90.9K 221K 
221 432 887 1.58K 2.55K 3.92K 6.19K 9.76K 18.7K 34.8K 51.1K 93.1K 226K 
232 453 1.0K 1.6K 2.61K 4.12K 6.2K 10.0K 20.0K 35.7K 53.6K 95.3K 232K 
237 470 1.05K 1.65K 2.67K 4.22K 6.8K 10.2K 22.0K 36.0K 56.0K 100K 249K 
240 475 1.07K 1.69K 2.7K 4.3K 6.81K 10.5K 22.1K 36.5K 56.2K 102K 270K 
-1%, 1/10 Watt - Series 0805 — Resistor Values 
102 240 475 909 1.6K 2.49K 4.02K 6.81K 11.0K 16.2K 24.0K 36.5K 53.6K 100K 237K 
110 267 499 953 1.62K 2.55K 4.22K 7.15K 11.3K 16.5K 24.9K 38.3K 56.0K 102K 243K 
120 274 510 1.02K 1.69K 2.7K 4.3K 7.5K 11.5K 16.9K 25.5K 39.0K 56.2K 110K 270K 
124 300 511 1.05K 1.74K 2.74K 4.32K 7.87K 12.0K 17.4K 26.1K 39.2K 62.0K 115K 300K 
127 301 536 1.07K 1.78K 2.94K 4.64K 8.2K 12.1K 17.8K 26.7K 40.2K 64.9K 120K 301K 
130 316 549 1.15K 1.8K 3.01K 4.75K 8.25K 12.4K 18.0K 27.0K 43.0K 66.5K 124K 330K 
140 324 562 1.2K 1.82K 3.09K 4.87K 8.66K 13.0K 18.2K 27.4K 45.3K 68.0K 133K 360K 
150 330 604 1.21K 1.91K 3.3K 5.11K 8.87K 13.3K 18.7K 28.7K 46.4K 68.1K 140K 390K 
162 332 619 1.24K 2.05K 3.32K 5.49K 9.09K 13.7K 19.1K 30.0K 47K 75.0K 169K 430K 
180 390 649 1.27K 2.15K 3.57K 5.76K 9.1K 14.3K 21.0K 31.6K 47.5K 82.0K 180K 499K 
187 392 698 1.3K 2.2K 3.6K 6.04K 9.53K 15.0K 21.5K 33.0K 48.7K 86.6K 182K 649K 
196 402 732 1.33K 2.21K 3.65K 6.2K 10.0K 15.4K 22K 33.2K 49.9K 88.7K 191K 680K 
200 453 750 1.5K 2.32K 3.9K 6.49K 10.2K 15.8K 22.1K 34.8K 51.0K 90.9K 196K 820K 
220 470 820 1.54K 2.4K 3.92K 6.8K 10.5K 16.0K 23.2K 36.0K 51.1K 97.6K 220K 
-5%, 1/20 Watt - Series 0201 — Resistor Values 
47 100 130 470 3.3K 4.3K 5.6K 8.2K 
82 120 220 560 3.9K 4.7K 6.8K 
-5%, 1/16 Watt - Series 0402 — Resistor Values 
10 51 150 330 680 1.62K* 2.87K* 4.99K* 8.06K* 13.0K 23.2K* 40.2K* 64.9K* 
15 56 160 332* 750 1.8K 3.0K 5.1K 8.2K 13.7K* 24.0K 43.0K 68.0K 
20 56.2 169* 360 820 1.87K* 3.16K* 5.36K* 8.45K* 14.7K* 24.9K* 45.3K* 75.0K 
22 62 180 390 825* 1.96K* 3.3K 5.49K* 9.09K* 15.0K 25.5K* 47.0K 82.0K 
24 68 200 402* 910 2.0K 3.32K* 5.6K 9.1K 15.4K* 27.0K 49.9K* 86.6K* 
27 75 220 430 1.0K 2.1K* 3.6K 5.62K* 10.0K 16.0K 28.7K* 51.0K 90.9K* 
30 82 240 470 1.1K 2.2K 3.74K* 5.76K 10.5K* 18.0K 30.0K 56.0K 100K 
33 100 249* 499* 1.2K 2.31K* 3.9K 6.04K* 10.7K* 18.2K* 33.0K 56.2K* 
36 110 255* 510 1.21K* 2.4K 4.02K* 6.2K 11.3K 18.7K* 33.2K* 57.6K* 
39 120 270 560 1.3K 2.49K* 4.3K 6.49K* 12.0K 20.0K 36.0K 59K* 
47 130 287* 620 1.5K 2.55K* 4.53K* 6.8K 12.1K* 21K* 36.5K* 60.4K* 
49.9 137* 300 649* 1.6K 2.7K 4.7K 7.5K 12.4K* 22.0K 39.0K 62.0K 
* Not available in assortment kits (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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THIN FILM TECHNOLOGY 


SUSUMU CO., LTD 


0201 / 0402 / 0603 / 0805 SMD .1% and .5% Thin Film Chip Resistors — 
High Precision RR Series - 1/10, 1/16, 1/20 watt (Cont.) 


-5%, 1/16 Watt - Series 0603 — Resistor Values 


10 37.4 120 301 634t 1.37K 2.61KT 4.53Kt 7.32Kt 13.0K 22.6K 43.0K 80.6K 221K 
1 38.3 121 330 649 1.4K 2.67K 4.64Kt 7.5K 13.3K 23.2K 43.2K 82.0K 240K 
11.8 39 124 332 680 1.47K 2.7K 4.7K 7.87Kt 13.7Kt 24.0K 44.2K 84.5K 243K 
12 39.2 130 340t 681 1.5K 2.74K 4.75K 8.06K 14.0K 24.3K 47.0K 90.9K 249K 
12.1 40.2 133 348 698T 1.54Kt 2.80KT 4.87K 8.2K 14.3K 24.9K 47.5K 91.0K 255K 
12.4t 41.2T 147 357t 715 1.6K 2.87K 4.99K 8.25K 14.7Kt 26.1KT 48.7K 95.3K 270K 
13 43 150 365t 750 1.62K 3.0K 5.1K 8.45K 15.0K 27.0K 49.9K 100K 284K 
15) 47 154 360 806 1.69K 3.01K 5.11K 8.66K 15.8K 27.4K 51.0K 102K 300K 
16 47.5 160 390 820 1.78K 3.09K 5.23K 8.87K 16.0K 28.0K 51.1K 107K 301K 
16.9t 49.9 165 392 825 1.8K 3.16K 5.36K 9.09K 16.2K 28.7K 52.3K 110K 309K 
18 51 180 402 845 1.82K 3.3K 5.49K 9.1K 16.5K 29.4K 53.6K 113K 324K 
20 bal 182 422 910 1.87K 3.32K 5.6K 9.31K 16.9Kt 30.0K 54.9KT 118K 330K 
20.5t 54.9 200 430 976t 1.96K 3.4K 5.62K 9.53K 17.4K 30.1K 56.0K 120K 332K 
215) 56 210 432 1.0K 2.0K 3.48K: 5.76KT 9.76K 17.8K 30.9KT 56.2K 124K 357K 
22 56.2 215t 464 1.02K 2.1K 3.57K 5.9K 10.0K 18.0K 31.6KT 59.0K 130K 360K 
22a 60.4t 220 470 1.07K 2.15K 3.6K 6.04K 10.2K 18.2K 32.4K 60.4K 140K 
24 62 221 475 1.1K 2.2K 3.65K: 6.19KT 10.5K 18.7K 33.0K 61.9K 147K 
24.9 68 226t 499 1.13KT 2.21K 3.74K 6.2K 10.7Kt 19.1Kt 33.2K 62.0K 150K 
27 68.1 232t 510 1.15Kt 2.26K 3.9K 6.34K 11.0K 19.6K 34.0K 66.5K 160K 
30 16) 240 560 1.18Kt 2.32K 3.92K 6.49Kt 11.3Kt 20.0K 34.8K 68.0K 165K 
33 82 267 562 1.2K 2.37K 4.02K 6.65K 11.5K 20.5K 36.0K 68.1K 178K 
33.2 82.5 270 590 1.21K 2.4K 412K 6.8K 12.0K 21.0K 36.5KT 69.8K 180K 
34 91 274 604 1.24K 2.43K 4.22K 6.81K 12.1K 21.5K 37.4K 73.2KT 200K 
35.7¢ 100 280t 619 1.27Kt 2.49K 4.3K 6.98K 12.4K 22.0K 39.0K 75.0K 210K 
36 110 300 620 1.3K 2.55K 4.42K 7.A5K 12.7Kt 22.1K 40.2K 78.7K 220K 
-5%, 1/10 Watt - Series 0805 — Resistor Values 
10 30 82.5 220 560 1.58K 3.0K 5.11K 10.2K 19.6Kt 36.5K 71.5K 187K 499Kt 
il 30.1 86.6T 226 576 1.6K 3.01K 5.36K 10.5K 20.0K 37.4Kt 73.2K 191K 510K 
11.5 30.9F 88.7t 232 590: 1.65K 3.09KT 5.49K 11.0K 21.0K 39.0K 75.0K 200K 549Kt 
12 32.4 91 240 604 1.69Kt 3.16K 5.6K 11.3Kt 21.5K 39.2K 80.6K 205K 560K 
12.4 33 100 249 620 1.78K 3.24K 5.62K 11.5Kt 22.0K 40.2K 82.0K 210K: 604K 
13 34.8f 107¢ 255° 649: 1.8K 3.3K 5.76K 11.8K 22.1K 41.2K 82.5K 220K 620K 
13.3 35.7 110 267 680 1.82K 3.32K 5.9K 12.0K 23.2K 43.0K 84.5K 226K 665Kt 
14.3 36 120 270 681 1.87K 3.4K 6.04K 12.1K 23.7K 44.2K 86.6K 232K’ 680K 
14.7 39 121 280: 750 1.91K 3.48K 6.19Kt 12.4K 24.0K 45.3K 88.7K 240K 715Kt 
15 40.2 124 287° 820 1.96KT 3.6K 6.2K 12.7K 24.3K 47.0K 90.9K 249K 750K 
16 41.2T 127 300 887. 2.0K 3.65K 6.65K 13.0K 24.9K 47.5K 91.0K 255K 820K 
16.5 43 130 309: 910 2.05K 3.74K 6.8K 13.3K 25.5K 48.7K 95.3KT 270K 887Kt 
17.4 47 133 316 976 2.1K 3.83K 6.81K 13.7K 26.1K 49.9K 100K 280K’ 910K 
17.8 47.5 140 330 1.0K 2.15K 3.9K 6.98K 14.0K 26.7K 51.0K 102K 300K 931Kt 
18 49.9 143 332 1.1K 2.2K 3.92K 7.15K 14.3K 27.0K 51.1K 105K 301K 1.0M 
19.6 51 147 360 1.13K 2.21K 4.02K 7.5K 14.7Kt 27.4K 53.6K 110K 330K 
20 54.9F 150 365 1.15K 2.26K 4.12Kt 7.87K 15.0K 28.7Kt 54.9K: 115K 332K 
20.5 56 160 390 1.18K 2.32K 4.3K 8.06K 15.4K 30.0K 56.0K 118Kt 357K 
PAIS) 56.2t 162 392 1.2K 2.37K 4.32K 8.2K 15.8K 30.1K 56.2K 120K 360K 
22 60.4¢ 165 412 1.21K 2.4K 4.42K 8.25K 16.0K 30.9KT 57.6K 121Kt 365K 
22.6 61.9 174 430 1.27K 2.43K 4.53K 8.45K 16.2K 31.6KT 59.0K 130K 374K 
24 62 178 470 1.3K 2.49K 4.64Kt 8.87KT 16.5K 32.4K 60.4K 140Kt 390K 
24.9 68 180 475 1.33K 2.55K 4.7K 9.09K 16.9K 33.0K 62.0K 143Kt 402K 
25.57, 69.8t 182 499 1.37K 2.61K 4.75K 9.1K 17.4K 33.2K 64.9K 150K 412K 
27 75 200 510 1.40K 2.7K 4.87K 9.53K 18.0K 34.8KT 66.5K 160K 430K 
27.4 80.6 205 523° 1.5K 2.8K 4.99K 9.76KT 18.7K 35.7K 68.0K 178K 470K 
29.4F 82 215 549: 1.54K 2.94K 5.1K 10.0K 19.1K 36.0K 68.1K 180K 475K 
Value Maximum 
Range TCR Operating Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Susumu 
Description (0) ppm/°C | Voltage (V) [E WwW P T Part No.§ 10 50 200 Part No.§ Qty. Pricing Part No. 
1%, 0603, 1/16W 107 ~ 332K | +25 75 1.60 | 0.80 | 0.30 | 0.40 RRO8P(Value)BCT-ND 5.78 15.54 35.70 RRO8P(Value)BTR-ND 5,000 64.60/M | RRO816P-xxx-B 
1%, 0805, 1/10W 102 ~ 820K | +25 100 2.00 | 1.25 | 0.40 | 0.40 RR12P(Value)BCT-ND 5.78 15.54 35.70 RR12P(Value)BTR-ND 5,000 64.60/M | RR1220P-xxx-B 
5%, 0201, 1/20W 47 ~ 8.2K #25 15 0.06 | 0.30 | 0.12 | 0.23 RRO3P(Value)DCT-ND 3.03 8.14 18.70 RRO3P(Value)DTR-ND 5,000 30.60/M | RRO306P-xxx-D 
5%, 0402 1/16W 10 ~ 82 +100 25 400 | 050 | 020 | 0.35 RROSR(Value)DCT-ND 1.20 3.22 7.40 RROSR(Value)DTR-ND 10,000 8.82/M | RRO510R-xxx-D 
100~100K | +25 RRO5P(Value)DCT-ND 1.20 3.22 7.40 RROSP(Value)DTR-ND 10,000 8.82/M | RRO510P-xxx-D 
5%, 0603, 1/16W 10~91 +50 6 160 | 080 | 0.30 | 0.40 RRO8Q(Value)DCT-ND 1.40 3.77 8.67 RRO8Q(Value)DTR-ND 5,000 11.16/M | RRO816Q-xxx-D 
100~ 360K | +25 RRO8P(Value)DCT-ND 1.40 3.77 8.67 RRO8P(Value)DTR-ND 5,000 11.16/M | RRO816P-xxx-D 
5%, 0805, 1/10W 10~91 +50 400 200 | 125 | 040 | 0.40 RR12Q(Value)DCT-ND 1.40 3.77 8.67 RR12Q(Value)DTR-ND 5,000 11.16/M | RR1220Q-xxx-D 
100 ~ 1.0M #25 RR12P(Value)DCT-ND 1.40 3.77 8.67 RR12P(Value)DTR-ND 5,000 11.16/M | RR1220P-xxx-D 


§ For complete part number, substitute corresponding value from the Resistor Value Chart 
-1% and .5% SMD Resistors Digi-Key® Assortment Kits 
Digi-Key® .1%, 0603, 1/16W, RR Series, SMD Resistor Kits 


RR0816PB-2-KIT-ND 
RRO816PB-4-KIT-ND 
RR0816PB-5-KIT-ND 


10 each of values 1.05KO ~ 3.9KQ 
10 each of values 15.4KQ ~ 75.0KO ... $59.95 
10 each of values 76.8KQ ~ 332KQ..... $49.95 


$59.95 


Digi-Key® .1%, 0805, 1/10W, RR Series, SMD Resistor Kits 


RR1220PB-1-KIT-ND 
RR1220PB-2-KIT-ND 


10 each of values 1009 ~ 1.02KO. 
10 each of values 1.05KO ~ 4.75KO ....$59.95 


$59.95 


Digi-Key® .5%, 0201, 1/20W, RR Series, SMD Resistor Kits 


RRO306PD-1-KIT-ND 


10 each of values 470 ~ 8.2KO . 


.. $9.95 


+ NEW! 


* Not available in assortment kits 


Digi-Key® .5%, 0402, 1/16W, RR Series, SMD Resistor Kits 


RRO510RD-1-KIT-ND 
RRO510PD-1-KIT-ND 
RRO510PD-2-KIT-ND 


10 each of values 10.00 ~ 82.00 ....... 


. $4.95 


Digi-Key® .5%, 0603, 1/16W, RR Series, SMD Resistor Kits 


RRO816QD-1-KIT-ND 
RRO816PD-1-KIT-ND 
RRO816PD-2-KIT-ND 
RRO816PD-3-KIT-ND 
RRO816PD-4-KIT-ND 


10 each of values 109 ~ 91.00 
10 each of values 1000 ~ 8060... 
10 each of values 8200 ~ 4.75KQ. 
10 each of values 4.87KO ~ 18.0KQ.... 
10 each of values 18.2KO ~ 68.1KQ.... 


$13.95 


- $15.95 
-- $15.95 


$15.95 
$15.95 


RRO816PD-5-KIT-ND 
SSMO816PD-KIT-ND NEW! 60 each of 125 values A ...... 


10 each of values 69.8KO ~ 360KQ..... $12.95 
$183.15 


Digi-Key® .5%, 0805, 1/10W, RR Series, SMD Resistor Kits 


RR1220QD-1-KIT-ND 10 each of values 100 ~ 910. ...........$12.95 
RR1220PD-1-KIT-ND 10 each of values 100 ~ 1.6KQ. - $15.95 
RR1220PD-2-KIT-ND 10 each of values 1.65KQ ~ 5.9KQ......$15.95 
RR1220PD-3-KIT-ND 10 each of values 6.04KQ ~ 24.3KQ ... $15.95 
RR1220PD-4-KIT-ND 10 each of values 24.9KQ ~ 110KQ.... $15.95 
RR1220PD-5-KIT-ND 10 each of values 115KQ ~ 1.0MOQ....... $9.95 
SSM1220PD-KIT-ND NEW! 60 each of 161 values A ...... $183.15 
4 Please see Digi-Key website for a complete list of values included in kit. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 1663 


THIN FILM TECHNOLOGY RoHS Compliant Parts Available 
ecenmi (parts other than indicated may be available 
7" as RoHS compliant) 


0402 / 0805 / 0815 / 0830 / 1206 / 2512 SMD 1%, 2% and 5% Thin Film Chip Resistors 
Low Resistance RL, RLL, RLS and PRL Series — 1/8, 1/4, 1/2, 1 and 2 Watt 


Susumu’s RL and PRL series current sensing resistors Protection Film 
Resistance 


RLO510, RL1220, RL3720, RL3720W, 4 Terminal Type 


provide excellent heat dissipation which allows higher power Film 
RL1632, RL3264 RL7520W,PRL1632 
handling in smaller package sizes. Their patented structure = ae RL32L4 RL32sw4 
will not create “hot spots” and evenly distribute heat across [] [} i Pi [— w— r- W at. 
the total surface area of the resistor. Electrode’ ‘Auina ‘Weep afound i sp pa L 
Substrate H H 
A specially designed construction assures small dimensions L | L L 
‘ =P 
an repressed surface remnporenule wu cueito heat Temp] Temp] + Ped w Be | || || L| 
radiation and thermal conduction. This construction also C__Ir 1 
minimizes the thermal effects on peripheral areas. Patent =! TH ] 
2963671. Our Products Other Company 
1%, 0402 Series, 1/8 Watt — RL Series Resistor Values 2%, 0815 Series, 1/2 Watt — RL Series Resistor Values 2%, 1206 Series, 1/2 Watt — RL Series Resistor Values 
15) 22 1.0 5 2.2 3.3 47 .018 02 022 04 047 10 .010 012 015 018 022 
; : , 011 013 016 020 024 
2%, 0402 Series, 1/8 Watt — RL Series Resistor Values 2%, 0815 Series, 1 Watt — RL Series Resistor Values 
45 22 1.0 22 01 015 022 030 047 1%, 2512 Series, 1 Watt — RL Series Resistor Values 
on 018 025 033 05 027 047 082 15 27 AT 
1%, 0805 Series, 1/4 Watt — RL Series Resistor Values 012 02 028 04 068 033 056 10 18 33 
10 16 27 43 62 100 16 270 4.3 6.8 6 7 F ‘i .039 .068 2 22 39 
4H 48 30 ‘47 68 14 180 300 470 75 5%, 0815 Series, 1 Watt — RL Series Resistor Values 
a GI 8.2 .004 005 .008 1%, 2512 Series, 2 Watt — RLSW4 Series Resistor Values 
3 22 36 Oi 82 #130 220 3.6 5.6 941 
lon 24 89 56) 9150) 24 39) 6:2) 10:0 1%, 0830 Series, 2 Watt — RL Series Resistor Values 001 003 005 007 009 
.002 004 006 008 010 
2%, 0805 Series, 1/4 Watt — RL Series Resistor Values ae ae ae ne oe 
(55 RE VE GSD SUE SO ISI {zAy : : ; 1%, 2512 Series, 1 Watt — RLL4 Series Resistor Values 
033 .056 10 .20 33 82 1.80 4.70 2%, 0830 Series, 2 Watt — RL Series Resistor Values .003 .007 015 033 .056 150 390 
039t@  .068 2 22 36 1.00 2.20 10.0 
ras 075 15 04 7 130 270 00st 012 02 033 047 068 004 .008 018 039 068 180 -500 
* . : * : . : 01 015 022 039 050 .005 010 022 047 082 .220 
5%, 0805 Series, 1/4 Watt — RL Series Resistor Values . 5 A 006 012 027 050 100 270 
on ne ae cay 7a 1 o aa m2 5%, 0830 Series, 2 Watt — RL Series Resistor Values 
‘O11 018 = 020.-S«025~=S«=«83:t=«<‘i SSCS SSCGBSSC 001 002 003 004 005 006 009 2%, 2512 Series, 1 Watt — RL Series Resistor Values 
.010 012 015 018 022 
we 13 wee Oe u0c8 Ant! 55 Os 1%, 1206 Series, 1/2 Watt — RL Series Resistor Values 
1%, 0815 Series, 1/2 Watt — RL Series Resistor Values 027 056 an 127 56 12 PAG PRL SERIES 
018 022 047 10 Lee wee AE ay oe ibe at 1%, 1206 Series, 1 Watt — PRL Series Resistor Val 
i i ‘ : 033 ‘068 45 33 ‘68 15 33 fo, eries, 1 Watt — eries Resistor Values 
° ‘ ‘ .036 075 16 36 715 1.6 3.6 005 009 013 .020 .030 .043 056 082 
1%, 0815 Series, 1 Watt — RL Series Resistor Values 
‘ 039 082 18 39 82 18 3.9 006 §=6.010 015,022,083. 047-0629 
0044 = =.012t = .016F 03 0474 10 33 56 043 .091 .20 3 91 2.0 43 
008t .013¢ «= 02, 033¢ = 05 15 43 68 047 10 22 AT 1.0 22 47 007 O11 016024036 050.068 «100 
01 015 022t = =.036t = .068F 22 AT 1.00 .051 Ali 24 51 11 24 .008 012 018 027 .039 .051 075 
Value TCR Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Susumu 
Description Range (9) ppm/°C L W P T Part No.§ 10 50 200 Part No.§ Qty. Pricing Part No. 
RL Series 
1%, 0402, 1/8W 15 ~ 4.7 0~200 1.00 | 0.50 | 0.20 | 0.35 | RLOSS(Value)FCT-ND 5.91 15.91 36.55 | RLOSS(Value)FTR-ND 10,000 62.40/M_| RLO510S-xxx-F 
2%, 0402, 1/8W 15 ~ 2.2 0~200 1.00 | 0.50 | 0.20 | 0.35 | RLOSS(Value)GCT-ND 5.64 15.17 34.85 | RLO5SS(Value)GTR-ND 10,000 59.20/M_| RLO510S-xxx-G 
1%, 0805, 1/4W. -10 ~ 10.0 0~200 2.00 | 1.25 | 0.40 | 0.40 | RL12S(Value)FCT-ND 3.44 9.25 21.25 | RL12S(Value)FTR-ND 5,000 35.70/M_| RL1220S-xxx-F 
‘ .022 ~ .082 0~350 RL12T(Value)GCT-ND 5.36 14.43 33.15 | RL12T(Value)GTR-ND 5,000 59.50/M | RL1220T-xxx-G 
2%, 0805, /4W | “49~40.0 | 0-200 | 200 | 125 | 0-40 | 040 | Ri yos(Vvalue)GCT-ND 3.44925 21.25 | RL12S(Value)GTR-ND 5,000 | _35.70/M | RL1220S-xxx-G 
5%, 0805, 1/4W .010 ~ .091 0~350 2.00 | 1.25 | 0.40 | 0.40 | RL12T(Value)JCT-ND 4.13 11.10 25.50 | RL12T(Value)JTR-ND 5,000 44.20/M_| RL1220T-xxx-J 
9 .018 ~ 047 0~350 RL37T(Value)FCT-ND 13.54 36.45 83.73 | RL37T(Value)FTR-ND 4,000 151.20/M | RL3720T-xxx-F 
1%, 0815, 1/2W 10 0-200 | 275 | 200 | 0.40 | 0.40 | R1375 t0FCT-ND 1361 3663 84.15 | RL37S.10FTR-ND 4,000_|_151.20/M_| RL3720S-0o-F 
4%. 0815, 1W .004 ~ 068 0~350 375 | 200 | 0.40 | 0.40 RL37WT(Value)FCT-ND® 17.88 48.10 110.50 | RL37WT(Value)FTR-ND® 4,000 201.60/M | RL3720WT-xxx-F 
= -10 ~ 1.00 0~200 e : RL37WS(Value)FCT-ND® 17.88 48.10 110.50 | RL37WS(Value)FTR-ND@ 4,000 201.60/M | RL3720WS- xxx-F 
7 .018 ~ .047 0~350 RL37T(Value)GCT-ND 11.83 31.82 73.10 | RL37T(Value)GTR-ND 4,000 137.60/M | RL3720T-xxx-G 
2%, 0815, 1/2W 10 0-200 | 275 | 200 | 0.40 | 0.40 | Ri378 106CT-ND 12383330 76.50 | RL37S.10GTR-ND 4,000 | _137.60/M_| RL3720S-x-G 
2%, 0815, 1W .01 ~ .068 0~350 3.75 | 2.00 | 0.40 | 0.40 | RL37WT(Value)GCT-ND 16.50 44.40 102.00 | RL37WT(Value)GTR-ND 4,000 185.60/M | RL3720WT-xxx-G 
5%, 0815, 1W .004 ~ .008 0~350 3.75 | 2.00 | 0.40 | 0.40 | RL37WT(Value)JCT-ND 19.80 53.28 122.40 | RL37WT(Value)JTR-ND 4,000 224.00/M | RL3720WT-xxx-d 
4%. 0830, 2W .01 ~ .050 0~350 750 | 200 | 0.40 | 0.40 RL75WT(Value)FCT-ND® 18.77 50.51 116.03 | RL75WT(Value)FTR-ND® 4,000 218.40/M | RL7520WT-xxx-F 
ne 10 ~ 47 0~200 ; 2 3 RL75WS(Value)FCT-ND@ 19.32 51.99 119.43 | RL75WS(Value)FTR-ND@ 4,000 218.40/M | RL7520WS-xxx-F 
2%, 0830, 2W .009 ~ .068 0~350 7.50 | 2.00 | 0.40 | 0.40 | RL75WT(Value)GCT-ND 18.56 49.95 114.75 | RL75WT(Value)GTR-ND 4,000 209.60/M | RL7520WT-xxx-G 
5%, 0830, 2W .001 ~ .009 0~350 7.50 | 2.00 | 0.40 | 0.40 | RL75WT(Value)JCT-ND 21.18 56.98 130.90 | RL75WT(Value)JTR-ND 4,000 240.00/M | RL7520WT-xxx-J 
.027 ~ 030 0~350 RL16T(Value)FCT-ND 11.55 31.08 71.40 | RL16T(Value)FTR-ND 5,000 136.00/M | RL1632T-xxx-F 
1%, 1206, 1/2W .033 ~ .051 0~200 3.20 | 1.60 | 1.00 | 0.50 | RL16S(Value)FCT-ND 11.55 31.08 71.40 | RL16S(Value)FTR-ND 5,000 136.00/M | RL1632S-xxx-F 
.056 ~ 4.7 +100 RL16R(Value)FCT-ND 11.55 31.08 71.40 | RL16R(Value)FTR-ND 5,000 136.00/M | RL1632R-xxx-F 
2%, 1206, 1/2W .010 ~ .024 0~350 3.20 | 1.60 | 1.00 | 0.50 | RL16T(Value)GCT-ND 11.55 31.08 71.40 | RL16T(Value)GTR-ND 5,000 136.00/M | RL1632T-xxx-G 
027 0~350 RL32T.027FCT-ND 28.05 75.48 173.40 | RL32T.027FTR-ND 5,000 340.00/M | RL3264T-xxx-F 
1%, 2512, 1W .033 ~ .047 0~200 6.40 | 3.20 | 2.00 | 0.50 | RL32S(Value)FCT-ND 28.05 75.48 173.40 | RL32S(Value)FTR-ND 5,000 340.00/M | RL3264S-xxx-F 
.056 ~ .47 +100 RL32R(Value)FCT-ND 28.05 75.48 173.40 | RL32R(Value)FTR-ND 5,000 340.00/M | RL3264R-xxx-F 
001 +300 RL32SW4.001FCT-ND® 44.70 128.35 350.32 | RL32SW4.001FTR-ND® 5,000 | 1020.00/M ) RL3264SW4-001M-F-T5 
1%, 2512, 2W .002 ~ .004 +200 6.40 | 3.20 | 2.70 | 0.50 | RL32SW4(Value)FCT-ND® 44.70 128.35 350.32 | RL382SW4(Value)FTR-ND® 5,000 | 1020.00/M | RL3264SW4-xxxM-F-T5 
.005 ~ .010 +100 RL32SW4(Value)FCT-ND® 44.70 128.35 350.32 | RL32SW4(Value)FTR-ND® 5,000 | 1020.00/M | RL3264SW4-xxxM-F-T5 
4%. 2512. 1W .003 ~ .005 +100 640 | 320 | 060 | 0.50 RL32L4(Value)FCT-ND® 37.30 107.10 292.32 | RL32L4(Value)FTR-ND® 5,000 850.00/M | RL3264L4-Rxxx-F 
re ; .006 ~ .500 +50 4 . : RL32L4(Value)FCT-ND® 37.30 107.10 292.32 | RL32L4(Value)FTR-ND@ 5,000 850.00/M | RL3264L4-Rxxx-F 
2%, 2512, 1W .010 ~ .022 0~350 6.40 | 3.20 | 2.00 | 0.50 | RL32T(Value)GCT-ND 28.05 75.48 173.40 | RL32T(Value)GTR-ND 5,000 340.00/M | RL3264T-xxx-G 


PRL Series - RoHS Compliant 


.005 ~ .009 0~350 


010~.018 | 0-200 
1%, 1206, 1W | “op9- ‘p51 | soo | 3:20 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | PRL1632(Value)FCT-ND 9.04 26.06 62.55 | PRL1632(Value)FTR-ND 1,000 216.00 | PRL1632-xxx-F-11 


.056 ~ .100 +50 
§ For complete part number, substitute corresponding value from the Resistance Value Chart @ RoHS Compliant + NEW! 


1%, 2 and 5% SMD Resistors — Digi-Key® Assortment Kits 


Digi-Key® 1%, 0805, 1/4W, RL Series SMD Chip Resistor Kit Digi-Key® 1%, 0815, 1W, RL Series SMD Thin Film Resistor Kit 
RL1220SF-1-KIT-ND 10 each of values .100 ~ 10.09........... SSM3720W-KIT-ND NEW! 30 each of 20 values A ........ 0... cece cece eee eee ee ee eee eee e neta eee $90.65 
Digi-Key® 2%, 0805, 1/4W, RL Series SMD Chip Resistor Digi 9 ‘ in Fil ‘ ‘i 

fens a > igi-Key® 1, 2 and 5%, 0830, 2W, RL Series SMD Thin Film Resistor Kit 
RETZ20SG 1 RIT ND 10-82) Ot vallies ce 00h: SSM7520W-KIT-ND NEW! 30 each of 16 values A.......cccccccceccceccseecesseeesseveseeeseeeees $127.65 
Digi-Key® 1, 2 and 5% 0805, 1/4W, RL Series SMD Thin Film Resistor Kit 
SSM1220-KIT-ND NEW! 40 each of 31 values & ...... 62... e cece cece tence eee ee tence en ee $109.15 _& Please see Digi-Key website for a complete list of values included in the kits. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1664 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


VISHAY. Surface Mount, 1% Thick-Film Chip Resistors 
CRCW 0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512 


TEMPERATURE COEFFICIENT (ppm/K) 
Size Code 0201 0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 
Resistance Range () 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 
1~9.76 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 
1~10M +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 
10~1M +200 | +200 +100 +100 +100 
10 ~ 10M _ = +100 = +100 _ +100 = +100 
CRCW 1% 1/18W — 0201 Series 
Resistor Values 
10.0 24.9 49.9 100 274 499 1.00K 2.74K 4.75K 5.62K 7.50K 10.0K 27.4K 47.5K 56.2K 75.0K 100K 499K 1.00M 
22.1 33.2 iS) 221 332 750 2.21K 3.32K 4.99K 6.81K 8.25K 22.1K 33.2K 49.9K 68.1K 82.5K 274K 750K 
Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay Dale 
Description Range (0) | Voltage (V) @ 70°C WwW L i tb Part No. 10 50 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
1%, 0201, 1/18Watt 10.0 ~1.00M 30 0.05 0.3 0.6 0.43 0.28 | 541-(Value)ABCT-ND 82 3.60 6.34 | 541-(Value)ABTR-ND | 10,000) 24.00/M | CRCW0201xxxxFNED 
CRCW 1% 1/16W — 0402 Series 
Resistor Values 
1.00 1.96 3.60 6.49 12.4 24.0 43.2 80.6 158 294 523 976 191K 357K 634K 121K 237K 430K 787K 154K 287K 511K 953K 1.87M 3.48M 
1.02 2.00 3.65 6.65 q27 24.3 44.2 82.0 160 300 536 1.00K 1.96K 3.0K 649K 124K 240K 432K 806K 158K 294K 523K 976K 1.91M 3.57M 
1.05 2.05 3.74 6.80 13.0 24.9 45.3 82.5 162 301 549 1.02K 2.00K 365K 665K 127K 243K 442K 820K 160K 300K 536K 1.00M 1.96M 3.60M 
1.07 2.10 3.83 6.81 13.3 25.5 46.4 84.5 165 309 560 1.05K 2.05K 3.74K 680K 13.0K 249K 453K 825K 162K 301K 549K 1.02M 2.00M 3.65M 
1.10 2.15 3.90 6.98 13.7 26.1 47.0 86.6 169 316 562 1.07K 210K 3.3K 681K 133K 255K 464K 845K 165K 309K 560K 1.05M 2.05M 3.74M 
1.13 2.20 3.92 7.15 14.0 26.7 47.5 88.7 174 324 576 110K 215K 3.90K 698K 13.7K 261K 47.0K 866K 169K 316K 562K 1.07M 2.10M 3.83M 
a5) 2.21 4.02 7.32 14.3 27.0 48.7 90.9 178 330 590 113K 220K 3.92K 715K 140K 267K 475K 887K 174K 324K 576K 110M 2.15M 3.90M 
1.18 2.26 4.12 7.50 14.7 27.4 49.9 91.0 180 332 604 115K =2.21K 402K 732K 14.3K 27.0K 487K 909K 178K 330K 590K 113M 2.20M 3.92M 
1.20 2.32 4.22 7.68 15.0 28.0 51.0 93.1 182 340 619 118K =2.26K =9412K 750K 14.7K 274K 499K 910K 180K 332K 604K 1.15M 2.21M 4.02M 
1.21 2.37 4.30 7.87 15.4 28.7 Sif 95.3 187 348 620 1.20K 232K 422K 7.68K 15.0K 280K 510K 931K 182K 340K 619K 118M 2.26M 4.12M 
1.24 2.40 4.32 8.06 15.8 29.4 62.3 97.6 191 357 634 1.21K 237K 430K 787K 154K 287K 511K 953K 187K 348K 620K 1.20M 2.32M 4.22M 
1.27 2.43 4.42 8.20 16.0 30.0 53.6 100 196 360 649 1.24K 240K 432K 8.06K 158K 294K 523K 976K 191K 357K 634K 1.21M 2.37M 4.30M 
1.30 2.49 4.53 8.25 16.2 30.1 54.9 102 200 365 665 1.27K 243K 442K 820K 16.0K 300K 536K 100K 196K 360K 649K 1.24M 240M 4.32M 
1.33 2.55 4.64 8.45 16.5 30.9 56.0 105 205 374 680 1.30K 249K 453K 825K 16.2K 301K 549K 102K 200K 365K 665K 1.27M 2.43M 4.42M 
1.37 2.61 4.70 8.66 16.9 31.6 56.2 107 210 383 681 133K 255K 464K 845K 165K 309K 560K 105K 205K 374K 680K 1.30M 2.49M 4.53M 
1.40 2.67 4.75 8.87 174 32.4 57.6 110 215 390 698 1.37K 261K 470K 866K 169K 316K 562K 107K 210K 383K 681K 1.33M 2.55M 4.64M 
1.43 2.70 4.87 9.09 17.8 33.0 59.0 113 220 392 715 140K 267K 4.75K 887K 174K 324K 576K 110K 215K 390K 698K 1.37M 2.61M 4.70M 
1.47 2.74 4.99 9.10 18.0 33.2 60.4 115 221 402 732 143K 2.70K 487K 9.09K 17.8K 330K 590K 113K 220K 392K 715K 140M 2.67M 4.75M 
1.50 2.80 5.10 9.31 18.2 34.0 61.9 118 226 412 750 147K 274K 499K 910K 180K 332K 604K 115K 221K 402K 732K 143M 2.70M 4.87M 
1.54 2.87 5.11 9.53 18.7 34.8 62.0 120 232 422 768 1.50K 280K 510K 931K 182K 340K 619K 118K 226K 412K 750K 147M 2.74M 4.99M 
1.58 2.94 5.23 9.76 19.1 35.7 63.4 121 237 430 787 154K 287K 511K 953K 187K 348K 620K 120K 232K 422K 768K 1.50M 2.80M 5.11M 
1.60 3.00 5.36 10.0 19.6 36.0 64.9 124 240 432 806 1.58K 294K 523K 976K 191K 35.7K 634K 121K 237K 430K 787K 1.54M 2.87M  5.23M 
1.62 3.01 5.49 10.2 20.0 36.5 66.5 127 243 442 820 1.60K 3.00K 536K 10.0K 196K 360K 649K 124K 240K 432K 806K 1.58M 2.94M 5.36M 
1.65 3.09 5.60 10.5 20.5 37.4 68.0 130 249 453 825 1.62K 301K 549K 10.2K 200K 365K 665K 127K 243K 442K 820K 1.60M 3.00M 5.49M 
1.69 3.16 5.62 10.7 21.0 38.3 68.1 133 255 464 845 1.65K 3.09K 560K 105K 205K 374K 680K 130K 249K 453K 825K 1.62M 3.01M _ 10.0M 
1.74 3.24 5.76 11.0 25) 39.0 69.8 137 261 470 866 1.69K 316K 562K 10.7K 21.0K 383K 681K 133K 255K 464K 845K 1.65M 3.09M 
1.78 3.30 5.90 11.3 22.0 39.2 as 140 267 475 887 174K 324K 576K 11.0K 215K 390K 698K 137K 261K 470K 866K 1.69M 3.16M 
1.80 3.32 6.04 11.5 22.1 40.2 73.2 143 270 487 909 1.78K 330K 590K 11.3K 220K 392K 715K 140K 267K 475K 887K 1.74M 3.24M 
1.82 3.40 6.19 11.8 22.6 41.2 75.0 147 274 499 910 1.80K 332K 604K 115K 221K 402K 732K 143K 270K 487K 909K 1.78M 3.30M 
1.87 3.48 6.20 12.0 23.2 42.2 76.8 150 280 510 931 1.82K 340K 619K 11.8K 226K 41.2K 750K 147K 274K 499K 910K 1.80M 3.32M 
1.91 3.57 6.34 12.1 23.7 43.0 78.7 154 287 511 953 1.87K 348K 620K 120K 232K 422K 768K 150K 280K 510K 931K 1.82M 3.40M 
Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay Dale 
Description Range (0) | Voltage (V) @ 70°C Ww L it tb Part No. 10 50 100 | PartNo. Qty. Pricing | Part No. 

1%, 0402, 1/16Watt 1.00 ~ 9.76 50 0.063 05 10 06 0.4 541-(Value)LCT-ND 35 1.50 2.55 | 541-(Value)LTR-ND 10,000 4.00/M | CRCW0402xxxxFNED 
1%, 0402, 1/16Watt 10.0 ~ 10.0M i 7 . ‘ : 541-(Value)LCT-ND 35 1.50 2.55 | 541-(Value)LTR-ND 10,000 4.00/M | CRCW0402xxxxFKED 
CRCW 1% 1/10W — 0603 Series 
Resistor Values 
1.00 1.96 3.60 6.49 12.4 24.0 43.2 80.6 158 294 523 976 191K 357K 634K 121K 237K 43.0K 787K 154K 287K 511K 953K 1.87M 348M _ 6.20M 
1.02 2.00 3.65 6.65 127 24.3 44.2 82.0 160 300 536 1.00K 1.96K 360K 649K 124K 24.0K 43.2K 80.6K 158K 294K 523K 976K 1.91M 3.57M 6.34M 
1.05 2.05 3.74 6.80 13.0 24.9 45.3 82.5 162 301 549 1.02K 200K 365K 665K 12.7K 243K 442K 82.0K 160K 300K 536K 1.00M 1.96M 3.60M 6.49M 
1.07 2.10 3.83 6.81 13.3 25.5 46.4 84.5 165 309 560 1.05K 2.05K 3.74K 680K 13.0K 24.9K 45.3K 825K 162K 301K 549K 1.02M 2.00M 3.65M 6.65M 
1.10 216 3.90 6.98 13.7 26.1 47.0 86.6 169 316 562 1.07K 210K 383K 681K 13.3K 255K 464K 845K 165K 309K 560K 1.05M 2.05M 3.74M 6.80M 
1.13 2.20 3.92 TENS} 14.0 26.7 47.5 88.7 174 324 576 110K 215K 3.90K 698K 13.7K 26.1K 47.0K 866K 169K 316K 562K 1.07M 2.10M 3.83M 6.81M 
ed) 2.21 4.02 7.32 14.3 27.0 48.7 90.9 178 330 590 113K 220K 3.92K 7.15K 14.0K 26.7K 47.5K 88.7K 174K 324K 576K 1.10M 2.15M 3.90M 6.98M 
1.18 2.26 412 7.50 14.7 27.4 49.9 91.0 180 332 604 115K 2.21K 4.02K 7.32K 14.3K 27.0K 48.7K 90.9K 178K 330K 590K 1.13M 2.20M 3.92M 7.15M 
1.20 2.32 4.22 7.68 15.0 28.0 51.0 93.1 182 340 619 118K 2.26K =94.12K 7.50K 14.7K 27.4K 49.9K 91.0K 180K 332K 604K 1.15M 2.21M 4.02M 7.32M 
1.21 2.37 4.30 7.87 15.4 28.7 61.1 95.3 187 348 620 1.20K 232K 4.22K 7.68K 15.0K 28.0K 51.0K 93.1K 182K 340K 619K 1.18M 2.26M 4.12M 7.50M 
1.24 2.40 4.32 8.06 15.8 29.4 52.3 97.6 191 357 634 1.21K 237K 4.30K 7.87K 154K 28.7K 511K 953K 187K 348K 620K 1.20M 2.32M 4.22M /7.68M 
1.27 2.43 4.42 8.20 16.0 30.0 53.6 100 196 360 649 1.24K 240K 4.32K 8.06K 15.8K 294K 52.3K 97.6K 191K 357K 634K 1.21M 2.37M 4.30M 7.87M 
1.30 2.49 4.53 8.25 16.2 30.1 54.9 102 200 365 665 1.27K 243K 4.42K 8.20K 16.0K 30.0K 53.6K 100K 196K 360K 649K 1.24M 240M 4.32M 8.06M 
1.33 2.55 4.64 8.45 16.5 30.9 56.0 105 205 374 680 130K 249K 4.53K 825K 16.2K 30.1K 549K 102K 200K 365K 665K 1.27M 243M 4.42M _ 8.20M 
1.37 2.61 4.70 8.66 16.9 31.6 56.2 107 210 383 681 133K 255K 4.64K 845K 165K 30.9K 56.0K 105K 205K 374K 680K 1.30M 249M 4.53M 8.25M 
1.40 2.67 4.75 8.87 174 32.4 57.6 110 215 390 698 137K 261K 4.70K 866K 169K 31.6K 56.2K 107K 210K 383K 681K 1.33M 2.55M 4.64M 8.45M 
1.43 2.70 4.87 9.09 178 33.0 59.0 113 220 392 715 140K 267K 4.75K 887K 174K 324K 576K 110K 215K 390K 698K 1.37M 261M 4.70M 8.66M 
1.47 2.74 4.99 9.10 18.0 33.2 60.4 115 221 402 732 143K 2.70K 4.87K 9.09K 17.8K 33.0K 59.0K 113K 220K 392K 715K 140M 2.67M 4.75M 8.87M 
1.50 2.80 5.10 9.31 18.2 34.0 61.9 118 226 412 750 147K = 2.74K 4.99K 910K 18.0K 33.2K 604K 115K 221K 402K 732K 143M 2.70M 4.87M 9.09M 
1.54 2.87 Salt 9.53 18.7 34.8 62.0 120 232 422 768 150K 280K 5.10K 931K 18.2K 34.0K 61.9K 118K 226K 412K 750K 147M 2.74M 4.99M 9.10M 
1.58 2.94 5.23 9.76 19.1 35.7 63.4 121 237 430 787 154K 287K 511K 953K 187K 348K 62.0K 120K 232K 422K 768K 1.50M 2.80M 5.10M 9.31M 
1.60 3.00 5.36 10.0 19.6 36.0 64.9 124 240 432 806 158K 2.94K 5.23K 9.76K 19.1K 35.7K 634K 121K 237K 430K 787K 1.54M 2.87M 5.11M 9.53M 
1.62 3.01 5.49 10.2 20.0 36.5 66.5 127 243 442 820 1.60K 3.00K 536K 100K 19.6K 36.0K 649K 124K 240K 432K 806K 1.58M 2.94M 5.23M 9.76M 
1.65 3.09 5.60 10.5 20.5 37.4 68.0 130 249 453 825 162K 3.01K 549K 102K 20.0K 365K 665K 127K 243K 442K 820K 1.60M 3.00M 5.36M 10.0M 

1.69 3.16 5.62 10.7 21.0 38.3 68.1 133 255 464 845 165K 3.09K 560K 105K 205K 37.4K 68.0K 130K 249K 453K 825K 1.62M 3.01M 5.49M 
1.74 3.24 5.76 11.0 21.5 39.0 69.8 137 261 470 866 169K 316K 562K 107K 21.0K 383K 68.1K 133K 255K 464K 845K 1.65M 3.09M 5.60M 
1.78 3.30 5.90 11.3 22.0 39.2 15) 140 267 475 887 1.74K 3.24K 5.76K 110K 215K 39.0K 69.8K 137K 261K 470K 866K 1.69M 3.16M 5.62M 
1.80 3.32 6.04 11.5 22.1 40.2 73.2 143 270 487 909 1.78K 330K 590K 113K 220K 39.2K 71.5K 140K 267K 475K 887K 1.74M 3.24M 5.76M 
1.82 3.40 6.19 11.8 22.6 41.2 75.0 147 274 499 910 180K 3.32K 604K 115K 221K 40.2K 73.2K 143K 270K 487K 909K 1.78M 3.30M 5.90M 
1.87 3.48 6.20 12.0 23.2 42.2 76.8 150 280 510 931 182K 340K 619K 118K 226K 41.2K 75.0K 147K 274K 499K 910K 1.80M 3.32M 6.04M 
1.91 3.57 6.34 qa 23.7 43.0 78.7 154 287 511 953 187K 348K 6.20K 120K 23.2K 42.2K 76.8K 150K 280K 510K 931K 1.82M 3.40M 6.19M 
Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay Dale 
Description Range (Q) | Voltage (V) @70C Ww [L uw tb Part No. 10 50 100 | PartNo. Qty. Pricing | Part No. 
1%, 0603, 1/10Watt 1.00 ~ 9.76 5 0.10 085 155 09 05 541-(Value)HCT-ND 34 1.48 2.51 | 541-(Value)HTR-ND 5,000 4.00/M | CRCWO603xxxxFNEA 
1%, 0603, 1/10Watt 10.0 ~ 10.0M : ‘. ‘ i ; 541-(Value)HCT-ND 34 1.48 2.51 | 541-(Value)HTR-ND 5,000 4.00/M | CRCWO603xxxxFKEA 
(Continued) 
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VISHAY. 


Surface Mount, 1% Thick-Film Chip Resistors 


CRCW 0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512 (Cont) 
CRCW 1% 1/8W — 0805 Series 


Resistor Values 


1.00 1.96 3.60 6.49 12.4 24.0 43.2 80.6 158 294 623 976 1.91K 357K 634K 121K 237K 43.0K 787K 154K 287K 511K 953K 1.87M 348M _ 6.20M 
1.02 2.00 3.65 6.65 12.7 24.3 44.2 82.0 160 300 536 1.00K 196K 360K 649K 124K 24.0K 43.2K 806K 158K 294K 523K 976K 1.91M 3.57M 6.34M 
1.05 2.05 3.74 6.80 13.0 24.9 45.3 82.5 162 301 549 1.02K 200K 365K 665K 127K 243K 44.2K 82.0K 160K 300K 536K 1.00M 1.96M 3.60M 6.49M 
1.07 2.10 3.83 6.81 13.3 25.5 46.4 84.5 165 309 560 1.05K 205K 3.74K 680K 13.0K 24.9K 453K 825K 162K 301K 549K 1.02M 2.00M 3.65M 6.65M 
1.10 215, 3.90 6.98 13.7 26.1 47.0 86.6 169 316 562 1.07K 210K 3.83K 681K 13.3K 255K 464K 845K 165K 309K 560K 1.05M 2.05M 3.74M 6.80M 
1.13 2.20 3.92 TAS 14.0 26.7 475 88.7 174 324 576 110K 215K 3.90K 698K 13.7K 26.1K 47.0K 866K 169K 316K 562K 1.07M 210M 3.83M 6.81M 
as) 2.21 4.02 7.32 14.3 27.0 48.7 90.9 178 330 590 113K 220K 3.92K 7.15K 14.0K 267K 47.5K 88.7K 174K 324K 576K 1.10M 2.15M 3.90M 6.98M 
1.18 2.26 4.12 7.50 14.7 274 49.9 91.0 180 332 604 115K =2.21K 4.02K 7.32K 14.3K 27.0K 48.7K 90.9K 178K 330K 590K 1.13M 2.20M 3.92M 7.15M 
1.20 2.32 4.22 7.68 15.0 28.0 oin0) 93.1 182 340 619 118K =2.26K 4.12K 7.50K 14.7K 274K 49.9K 91.0K 180K 332K 604K 1.15M 2.21M 4.02M 7.32M 
1.21 2.37 4.30 7.87 15.4 28.7 yal 95.3 187 348 620 1.20K 232K 4.22K 7.68K 15.0K 28.0K 51.0K 93.1K 182K 340K 619K 1.18M 2.26M 4.12M 7.50M 
1.24 2.40 4.32 8.06 15.8 29.4 62.3 97.6 191 357 634 1.21K 237K 4.30K 7.87K 154K 28.7K 511K 953K 187K 348K 620K 1.20M 2.32M 4.22M /7.68M 
27, 2.43 4.42 8.20 16.0 30.0 53.6 100 196 360 649 1.24K 240K 4.32K 8.06K 158K 29.4K 52.3K 97.6K 191K 357K 634K 1.21M 2.37M 4.30M 7.87M 
1.30 2.49 4.53 8.25 16.2 30.1 54.9 102 200 365 665 1.27K 243K 4.42K 8.20K 16.0K 30.0K 536K 100K 196K 360K 649K 1.24M 240M 4.32M 8.06M 
1.33 2:55 4.64 8.45 16.5 30.9 56.0 105 205 374 680 130K 249K 453K 8.25K 16.2K 30.1K 54.9K 102K 200K 365K 665K 1.27M 243M 4.42M 8.20M 
1.37 2.61 4.70 8.66 16.9 31.6 56.2 107 210 383 681 1.33K 255K 4.64K 845K 165K 30.9K 56.0K 105K 205K 374K 680K 1.30M 2.49M 4.53M 8.25M 
1.40 2.67 4.75 8.87 174 32.4 57.6 110 215 390 698 1.37K 261K 4.70K 866K 169K 31.6K 56.2K 107K 210K 383K 681K 1.33M 2.55M 4.64M 8.45M 
1.43 2.70 4.87 9.09 178 33.0 59.0 113 220 392 Alls) 140K 267K 4.75K 887K 174K 324K 57.6K 110K 215K 390K 698K 1.37M 2.61M 4.70M 8.66M 
1.47 2.74 4.99 9.10 18.0 33.2 60.4 115 221 402 732 143K 2.70K 4.87K 9.09K 17.8K 33.0K 59.0K 113K 220K 392K 715K 140M 2.67M 4.75M 8.87M 
1.50 2.80 5.10 9.31 18.2 34.0 61.9 118 226 412 750 147K 274K 4.99K 910K 18.0K 33.2K 604K 115K 221K 402K 732K 1.43M 2.70M 4.87M 9.09M 
1.54 2.87 al) 9.53 18.7 34.8 62.0 120 232 422 768 150K 280K 510K 9.31K 182K 34.0K 61.9K 118K 226K 412K 750K 147M 2.74M 4.99M 9.10M 
1.58 2.94 5.23 9.76 19.1 35.7 63.4 121 237 430 787 154K 287K 5.11K 953K 187K 34.8K 62.0K 120K 232K 422K 768K 1.50M 2.80M 5.10M 9.31M 
1.60 3.00 5.36 10.0 19.6 36.0 64.9 124 240 432 806 158K 294K 5.23K 9.76K 191K 35.7K 634K 121K 237K 430K 787K 154M 2.87M 5.11M 9.53M 
1.62 3.01 5.49 10.2 20.0 36.5 66.5 127 243 442 820 1.60K 3.00K 536K 100K 19.6K 36.0K 64.9K 124K 240K 432K 806K 1.58M 2.94M 5.23M 9.76M 
1.65 3.09 5.60 10.5 20.5 37.4 68.0 130 249 453 825 162K 3.01K 549K 102K 20.0K 365K 665K 127K 243K 442K 820K 1.60M 3.00M 5.36M 10.0M 
1.69 3.16 5.62 10.7 21.0 38.3 68.1 133 255 464 845 1.65K 3.09K 560K 105K 205K 374K 68.0K 130K 249K 453K 825K 1.62M 3.01M 5.49M 
1.74 3.24 5.76 11.0 21:0 39.0 69.8 137 261 470 866 1.69K 316K 562K 107K 21.0K 383K 68.1K 133K 255K 464K 845K 1.65M 3.09M 5.60M 
1.78 3.30 5.90 11.3 22.0 39.2 AAS 140 267 475 887 1.74K 3.24K 5.76K 11.0K 215K 39.0K 69.8K 137K 261K 470K 866K 1.69M 3.16M 5.62M 
1.80 3.32 6.04 11.5 22.1 40.2 73.2 143 270 487 909 1.78K 330K 590K 11.3K 220K 39.2K 71.5K 140K 267K 475K 887K 1.74M 3.24M 5.76M 
1.82 3.40 6.19 11.8 22.6 41.2 75.0 147 274 499 910 180K 332K 604K 115K 221K 40.2K 73.2K 143K 270K 487K 909K 1.78M 3.30M 5.90M 
1.87 3.48 6.20 12.0 23.2 42.2 76.8 150 280 510 931 182K 340K 619K 118K 226K 41.2K 75.0K 147K 274K 499K 910K 1.80M 3.32M 6.04M 
1.91 3.57 6.34 12.1 23.7 43.0 78.7 154 287 511 953 1.87K 348K 6.20K 120K 23.2K 422K 76.8K 150K 280K 510K 931K 1.82M 3.40M 6.19M 

Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay Dale 
Description Range () | Voltage (V) @ 70°C Ww [5 U tb Part No. 10 50 100 | PartNo. Qty. Pricing | Part No. 

1%, 0805, 1/8Watt 1.00 ~ 9.76 150 0.125 125 20 13 07 541-(Value)CCT-ND .37 1.63 2.76 | 541-(Value)CTR-ND 5,000 5.00/M | CRCWO805xxxxFNEA 
1%, 0805, 1/8Watt 10.0 ~ 10.0M i : . : 541-(Value)CCT-ND 37 1.63 2.76 | 541-(Value)CTR-ND. 5,000 5.00/M | CRCWO805xxxxFKEA 
CRCW 1% 1/4W — 1206 Series 
Resistor Values 
1.00 1.96 3.60 6.49 12.4 24.0 43.2 80.6 158 294 §23 976 1.91K 357K 634K 121K 237K 43.0K 787K 154K 287K 511K 953K 1.87M 348M _ 6.20M 
1.02 2.00 3.65 6.65 12.7 24.3 44.2 82.0 160 300 536 1.00K 1.96K 360K 649K 124K 24.0K 43.2K 80.6K 158K 294K 523K 976K 1.91M 3.57M 6.34M 
1.05 2.05 3.74 6.80 13.0 24.9 45.3 82.5 162 301 549 1.02K 200K 365K 665K 12.7K 243K 442K 82.0K 160K 300K 536K 1.00M 1.96M 3.60M 6.49M 
1.07 2.10 3.83 6.81 13.3 25.5 46.4 84.5 165 309 560 1.05K 205K 3.74K 680K 13.0K 24.9K 45.3K 825K 162K 301K 549K 1.02M 2.00M 3.65M 6.65M 
1.10 2.15 3.90 6.98 13.7 26.1 47.0 86.6 169 316 562 1.07K 210K 383K 681K 13.3K 255K 464K 845K 165K 309K 560K 1.05M 2.05M 3.74M 6.80M 
1.13 2.20 3.92 AS 14.0 26.7 475 88.7 174 324 576 110K 215K 390K 698K 13.7K 26.1K 47.0K 866K 169K 316K 562K 1.07M 2.10M 3.83M 6.81M 
1.15 2.21 4.02 7.32 143 27.0 48.7 90.9 178 330 590 113K 2.20K 3.92K 7.15K 14.0K 26.7K 47.5K 88.7K 174K 324K 576K 1.10M 2.15M 3.90M 6.98M 
1.18 2.26 4.12 7.50 14.7 274 49.9 91.0 180 332 604 115K =62.21K 4.02K 7.32K 14.3K 27.0K 48.7K 90.9K 178K 330K 590K 1.13M 2.20M 3.92M 7.15M 
1.20 2.32 4.22 7.68 15.0 28.0 51.0 93.1 182 340 619 118K 2.26K 412K 7.50K 14.7K 274K 49.9K 91.0K 180K 332K 604K 1.15M 2.21M 4.02M 7.32M 
1.21 2.37 4.30 7.87 15.4 28.7 eylal 95.3 187 348 620 1.20K 232K 4.22K 7.68K 15.0K 28.0K 51.0K 93.1K 182K 340K 619K 1.18M 2.26M 412M 7.50M 
1.24 2.40 4.32 8.06 15.8 29.4 62.3 97.6 191 357 634 1.21K 237K 430K 7.87K 154K 28.7K 511K 953K 187K 348K 620K 1.20M 2.32M 4.22M 7.68M 
1.27 2.43 4.42 8.20 16.0 30.0 53.6 100 196 360 649 1.24K 240K 4.32K 8.06K 158K 29.4K 52.3K 97.6K 191K 357K 634K 1.21M 2.37M 4.30M 7.87M 
1.30 2.49 4.53 8.25 16.2 30.1 54.9 102 200 365 665 1.27K 243K 442K 8.20K 16.0K 30.0K 53.6K 100K 196K 360K 649K 1.24M 240M 4.32M 8.06M 
1.33 2.55 4.64 8.45 16.5 30.9 56.0 105 205 374 680 130K 249K 453K 8.25K 16.2K 30.1K 549K 102K 200K 365K 665K 1.27M 243M 4.42M 8.20M 
1.37 2.61 4.70 8.66 16.9 31.6 56.2 107 210 383 681 1.33K 255K 4.64K 845K 165K 30.9K 56.0K 105K 205K 374K 680K 1.30M 249M 4.53M 8.25M 
1.40 2.67 4.75 8.87 174 32.4 57.6 110 215 390 698 137K 261K 4.70K 866K 169K 31.6K 56.2K 107K 210K 383K 681K 1.33M 2.55M 4.64M 845M 
1.43 2.70 4.87 9.09 178 33.0 59.0 113 220 392 715 140K 267K 4.75K 887K 174K 324K 57.6K 110K 215K 390K 698K 1.37M 2.61M 4.70M 8.66M 
1.47 2.74 4.99 9.10 18.0 33.2 60.4 115 221 402 732 1.43K 2.70K 487K 9.09K 17.8K 33.0K 59.0K 113K 220K 392K 715K 140M 2.67M 4.75M 887M 
1.50 2.80 5.10 9.31 18.2 34.0 61.9 118 226 412 750 147K 274K 499K 910K 18.0K 33.2K 604K 115K 221K 402K 732K 1.43M 2.70M 4.87M 9.09M 
1.54 2.87 yall 9.53 18.7 34.8 62.0 120 232 422 768 150K 280K 5.10K 9.31K 18.2K 34.0K 61.9K 118K 226K 412K 750K 147M 2.74M 4.99M 9.10M 
1.58 2.94 5.23 9.76 19.1 35.7 63.4 121 237 430 787 154K 287K 511K 953K 18.7K 34.8K 62.0K 120K 232K 422K 768K 1.50M 2.80M 5.10M 9.31M 
1.60 3.00 5.36 10.0 19.6 36.0 64.9 124 240 432 806 158K 294K 5.23K 9.76K 191K 35.7K 634K 121K 237K 430K 787K 1.54M 2.87M 5.11M 9.53M 
1.62 3.01 5.49 10.2 20.0 36.5 66.5 127 243 442 820 1.60K 3.00K 5.36K 100K 19.6K 36.0K 64.9K 124K 240K 432K 806K 1.58M 2.94M 5.23M 9.76M 
1.65 3.09 5.60 10.5 20.5 37.4 68.0 130 249 453 825 162K 3.01K 549K 102K 20.0K 365K 665K 127K 243K 442K 820K 1.60M 3.00M 5.36M 10.0M 
1.69 3.16 5.62 10.7 21.0 38.3 68.1 133 255 464 845 1.65K 3.09K 560K 105K 205K 374K 68.0K 130K 249K 453K 825K 162M 3.01M 5.49M 
1.74 3.24 5.76 11.0 21.5 39.0 69.8 137 261 470 866 169K 316K 562K 107K 21.0K 383K 68.1K 133K 255K 464K 845K 1.65M 3.09M 5.60M 
1.78 3.30 5.90 11.3 22.0 39.2 7S 140 267 475 887 1.74K 3.24K 5.76K 110K 215K 39.0K 69.8K 137K 261K 470K 866K 169M 3.16M 5.62M 
1.80 3.32 6.04 alas 22.1 40.2 73.2 143 270 487 909 1.78K 330K 590K 11.3K 220K 39.2K 71.5K 140K 267K 475K 887K 1.74M 3.24M 5.76M 
1.82 3.40 6.19 11.8 22.6 41.2 75.0 147 274 499 910 180K 332K 604K 115K 221K 40.2K 73.2K 143K 270K 487K 909K 1.78M 3.30M 5.90M 
1.87 3.48 6.20 12.0 23.2 42.2 76.8 150 280 510 931 1.82K 340K 619K 118K 226K 41.2K 75.0K 147K 274K 499K 910K 1.80M 3.32M 6.04M 
1.91 3.57 6.34 124 23.7 43.0 78.7 154 287 511 953 1.87K 348K 6.20K 120K 23.2K 422K 76.8K 150K 280K 510K 931K 182M 3.40M 6.19M 

Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay Dale 
Description Range (0) | Voltage (V) @ 70°C Ww (L Ww tb Part No. 10 50 100 | PartNo. Qty. Pricing | PartNo. 

1%, 1206, 1/4Watt 1.00 ~ 9.76 200 0.25 16 32 17 09 541-(Value)FCT-ND A483 1.85 3.15 | 541-(Value)FTR-ND 5,000 7.00/M | CRCW1206xxxxFNEA 
1%, 1206, 1/4Watt 10.0 ~ 10.0M 7 K i i 541-(Value)FCT-ND 43 1.85 3.15 | 541-(Value)FTR-ND 5,000 7.00/M | CRCW1206xxxxFKEA 
CRCW 1% 1/3W — 1210 Series 
Resistor Values 
1.00 16.2 27.4 46.4 75.0 127 215 365 590 1.00K 1.69K 2.87K 4.87K 7.87K 13.3K 22.6K 38.3K 61.9K 105K 178K 301K 499K 825K 
10.0 16.9 28.7 48.7 78.7 133 226 383 619 1.05K 1.78K 3.01K 4.99K 8.25K 14.0K 23.7K 40.2K 64.9K 110K 187K 316K 511K 866K 
10.5 178 30.1 49.9 82.5 140 237 402 649 1.10K 1.87K 3.16K 5.11K 8.66K 14.7K 24.9K 42.2K 68.1K 115K 196K 332K 536K 909K 
11.0 18.7 31.6 51.1 86.6 147 249 422 681 1.15K 1.96K 3.32K 5.36K 9.09K 15.4K 26.1K 44.2K 71.5K 121K 205K 348K 562K 953K 
11.5 19.6 33.2 53.6 90.9 154 261 442 715 1.21K 2.05K 3.48K 5.62K 9.53K 16.2K 27.4K 46.4K 75.0K 127K 215K 365K 590K 1.0M 

12.1 20.5 34.8 56.2 95.3 162 274 464 750 1.27K 2.15K 3.65K 5.90K 10.0K 16.9K 28.7K 48.7K 78.7K 133K 226K 383K 619K 

12.7 215 36.5 59.0 100 169 287 487 787 1.33K 2.26K 3.83K 6.19K 10.5K 17.8K 30.1K 49.9K 82.5K 140K 237K 402K 649K 

13.3 22.6 38.3 61.9 105 178 301 499 825 1.40K 2.37K 4.02K 6.49K 11.0K 18.7K 31.6K 51.1K 86.6K 147K 249K 422K 681K 

14.0 23.7 40.2 64.9 110 187 316 511 866 1.47K 2.49K 4.22K 6.81K 11.5K 19.6K 33.2K 53.6K 90.9K 154K 261K 442K 715K 

14.7 24.9 42.2 68.1 115 196 332 536 909 1.54K 2.61K 4.42K 7.15K 12.1K 20.5K 34.8K 56.2K 95.3K 162K 274K 464K 750K 

15.4 26.1 44.2 aes 121 205 348 562 953 1.62K 2.74K 4.64K 7.50K 12.7K 21.5K 36.5K 59.0K 100K 169K 287K 487K 787K 

Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay Dale 

Description Range (Q) | Voltage (V) @ 70°C Ww L W tb Part No. 10 50 100 | PartNo. Qty. Pricing | PartNo. 

1%, 1210, 1/3Watt 1.00 200 0.33 25 32 25 09 541-(Value)AACT-ND 89 3.94 6.93 | 541-(Value)AATR-ND | 5,000 | 27.00/M | CRCW1210xxxxFNEA 
1%, 1210, 1/3Watt 10.0 ~ 1.0M : i i a : 541-(Value)AACT-ND 89 3.94 6.93 | 541-(Value)AATR-ND | 5,000 | 27.00/M | CRCW1210xxxxFKEA 

(Continued) 
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Surface Mount, 1% Thick-Film Chip Resistors 


CRCW 0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512 (Cont) 
CRCW 1% 1/2W — 2010 Series 


Resistor Values 


100 154 249 40.2 619 100 162 261 422 649 «1.05K 169K 274K 442K 681K 11.0K 17.8K 287K 464K 71.5K 115K 187K 301K 487K 750K 
10.0 16.2 26.1 42.2 64.9 105 169 274 442 681 110K =61.78K = 2.87K = 4.64K 715K) = 11.5K = 18.7K = 80.1K48.7K) = 75.0K = 121K 196K 316K 499K 787K 
10.5 16.9 27.4 44.2 68.1 110 178 287 464 715 115K =61.87K 3.01K 487K 750K 121K 196K 31.6K 499K 787K 127K 205K 332K 511K 825K 
11.0 17.8 28.7 46.4 TAN 115 187 301 487 750 1.21K 1.96K 3.16K 499K 7.87K 12.7K 205K 33.2K 511K 825K 133K 215K 348K 536K 866K 
11.5 18.7 30.1 48.7 75.0 121 196 316 499 787 1.27K =2.05K 3.32K 541K 825K 13.3K 215K 348K 536K 866K 140K 226K 365K 562K 909K 
12.1 19.6 31.6 49.9 78.7 127 205 332 511 825 133K 215K 348K 536K 866K 140K 226K 365K 562K 909K 147K 237K 383K 590K 953K 
12.7 20.5 33.2 Silat 82.5 133 215 348 536 866 140K 226K 3.65K 562K 909K 147K 23.7K 38.3K 590K 953K 154K 249K 402K 619K 1.0M 
13.3 OUS 34.8 53.6 86.6 140 226 365 562 909 147K 237K 3.83K 5.90K 953K 154K 249K 40.2K 61.9K 100K 162K 261K 422K 649K 
14.0 22.6 36.5 56.2 90.9 147 237 383 590 953 154K 249K 402K 619K 100K 162K 261K 422K 649K 105K 169K 274K 442K 681K 
14.7 23.7 38.3 59.0 95.3 154 249 402 619 1.00K 162K 261K 4.22K 649K 105K 169K 274K 442K 681K 110K 178K = 287K = 464K 715K 

Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay Dale 
Description Range (0) | Voltage (V) @ 70°C Ww L ili tb Part No. 10 50 100 | PartNo. Qty. Pricing | PartNo. 

1%, 2010, 1/2Watt 1.00 400 05 25 5.0 25 10 541-(Value)ACCT-ND 1.02 4.50 7.92 | 541-(Value)ACTR-ND | 4,000 | 32.00/M | CRCW2010xxxxFNEF 
1%, 2010, 1/2Watt 10.0 ~ 1.0M i i i z ; 541-(Value)ACCT-ND 1.02 4.50 7.92 | 541-(Value)ACTR-ND | 4,000 | 32.00/M | CRCW2010xxxxFKEF 
CRCW 1% 1W — 2512 Series 
Resistor Values 
1.00 15.4 24.9 40.2 61.9 100 162 261 422 649 1.05K 169K 2.74K 442K 681K 11.0K 17.8K 28.7K 464K 715K 115K 187K 301K 487K 750K 
10.0 16.2 26.1 42.2 64.9 105 169 274 442 681 110K =61.78K =. 2.87K = 4.64K 715K =11.5K = 18.7K = 80.1K 48.7K = 75.0K = 121K 196K 316K 499K 787K 
10.5 16.9 27.4 44.2 68.1 110 178 287 464 115 115K =61.87K 3.01K 487K 750K 121K 196K 31.6K 499K 787K 127K 205K 332K 511K 825K 
11.0 17.8 28.7 46.4 AS 115 187 301 487 750 1.21K 196K 3.16K 499K 7.87K 127K 205K 33.2K 511K 825K 133K 215K 348K 536K 866K 
11.5 18.7 30.1 48.7 75.0 121 196 316 499 787 1.27K =2.05K 3.32K 511K 825K 133K 215K 348K 536K 866K 140K 226K 365K 562K 909K 
12.1 19.6 31.6 49.9 78.7 127 205 332 511 825 1.33K 215K 3.48K 536K 866K 140K 226K 365K 562K 909K 147K 237K 383K 590K 953K 
12.7 20.5 33.2 Sia 82.5 133 215 348 536 866 140K 226K 3.65K 562K 909K 147K 23.7K 383K 590K 953K 154K 249K 402K 619K 1.0M 

13.3 2N5 34.8 53.6 86.6 140 226 365 562 909 147K 237K 3.83K 590K 953K 154K 24.9K 40.2K 61.9K 100K 162K 261K 422K 649K 
14.0 22.6 36.5 56.2 90.9 147 237 383 590 953 154K 249K 402K 619K 100K 162K 261K 422K 649K 105K 169K 274K 442K 681K 
14.7 23.7 38.3 59.0 95.3 154 249 402 619 1.00K 162K 261K 4.22K 649K 105K 169K 274K 442K 681K 110K 178K = 287K = 464K 715K 
Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay Dale 
Description Range () | Voltage (V) @ 70°C Ww L Uw tb Part No. 10 50 100 | PartNo. Qty. Pricing | Part No. 
1%, 2512, 1Watt 1.00 500 10 315 63 32 10 541-(Value)AFCT-ND 1.23 5.44 9.57 | 541-(Value)AFTR-ND. 2,000 | 40.00/M | CRCW2512xxxxFNEG 
1%, 2512, 1Watt 10.0 ~ 1.0M ‘ : ° ° . 541-(Value)AFCT-ND 1.23 5.44 9.57 | 541-(Value)AFTR-ND. 2,000 | 40.00/M | CRCW2512xxxxFKEG 
° . . . . 
Surface Mount, 5% Thick-Film Chip Resistors 
TEMPERATURE COEFFICIENT (ppm/K) 
Size Code 0201 0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 
Resistance Range () 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 
1~9.76 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 
1~10M +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 
10~1M +200 | +200 +100 +100 +100 
10 ~ 10M = — | 2100 | — | 100 | — | ato | — | #100 
CRCW 5% 1/18W — 0201 Series 
Resistor Values 
0.0 22 47 68 82 220 470 680 1.0K 3.3K 5.6K 8.2K 22K 47K 68K 100K 330K 560K 820K 
10 33 56 0S; 100 330 560 820 2.2K 4.7K 6.8K 10K 33K 56K 82K 220K 470K 680K 
Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay Dale 
Description Range (Q) | Voltage (V) @70°C Ww L T th Part No. 10 50 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 

5%, 0201, 1/18Watt — 0 Jumper 0.0 30 0.05 03 06 043 0.28 541-(Value)AGCT-ND 59 2.61 4.59 | 541-(Value)AGTR-ND | 10,000) 20.00/M | CRCW0201xxxxZ0ED 
5%, 0201, 1/18Watt 10 ~ 820K ° : e ° : 541-(Value)AGCT-ND 59 2.61 4.59 | 541-(Value)AGTR-ND | 10,000} 20.00/M | CRCW0201xxxxJNED 
CRCW 5% 1/16W — 0402 Series 
Resistor Values 
0.0 1.8 3.6 6.8 13 27 51 100 200 390 750 1.5K 3.0K 5.6K 11K 22K 43K 82K 160K 330K 620K 1.2M 2.4M 4.7M 9.1M 
1.0 2.0 3.9 TG 15 30 56 110 220 430 820 1.6K 3.3K 6.2K 12K 24K 47K 91K 180K 360K 680K 1.3M 2.7M 5.1M 10M 
ad ae 4.3 8.2 16 33 62 120 240 470 910 1.8K 3.6K 6.8K 13K 27K 51K 100K 200K 390K 750K 1.5M 3.0M 5.6M 
2 24 47 94 18 36 68 130 270 510 1.0K 2.0K 3.9K 7.5K 15K 30K 56K 110K 220K 430K 820K 1.6M 3.3M. 6.2M 
13 2.7 Bal 10 20 39 75 150 300 560 1.1K 2.2K 4.3K 8.2K 16K 33K 62K 120K 240K 470K 910K 1.8M 3.6M 6.8M 
5) 3.0 5.6 rfl 22 43 82 160 330 620 1.2K 24K 4.7K 9.1K 18K 36K 68K 130K 270K 510K 1.0M 2.0M 3.9M 7.5M 
1.6 3.3 6.2 12 24 47 91 180 360 680 1.3K 2.7K 5.1K 10K 20K 39K 75K 150K 300K 560K 1.1M 2.2M 4.3M 8.2M 

Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay Dale 
Description Range () | Voltage (V) @70°C Ww [I ili tb Part No. 10 50 100 | PartNo. ty. Pricing | PartNo. 

5%, 0402, 1/16Watt — 0 Jumper 0.0 50 0.063 05 10 06 04 541-(Value)JCT-ND 31 1.35 2.30 | 541-(Value)JTR-ND 10,000 3.00/M | CRCW0402xxxxZ0ED 
5%, 0402, 1/16Watt 1.0 ~ 10M ‘ : : € ‘ 541-(Value)JCT-ND 31 1.35 2.30 | 541-(Value)JTR-ND 10,000 3.00/M | CRCW0402xxxxJNED 
CRCW 5% 1/10W — 0603 Series 
Resistor Values 

0.0 1.8 3.6 6.8 13 27 51 100 200 390 750 1.5K 3.0K 5.6K 11K 22K 43K 82K 160K 330K 620K 1.2M 2.4M 4.7M 9.1M 
1.0 2.0 3.9 75 15 30 56 110 220 430 820 1.6K 3.3K 6.2K 12K 24K 47K 91K 180K 360K 680K 1.3M 2.7M 5.1M 10M 

ast ge 43 8.2 16 33 62 120 240 470 910 1.8K 3.6K 6.8K 13K 27K 51K 100K 200K 390K 750K 1.5M 3.0M 5.6M 
1.2 24 47 9.1 18 36 68 130 270 510 1.0K 2.0K 3.9K 7.5K 15K 30K 56K 110K =220K = 480K_—s« 820K 1.6M 3.3M 6.2M 
1.3 if 5.1 10 20 39 75 150 300 560 1.1K 2.2K 4.3K 8.2K 16K 33K 62K 120K = =240K = 470K_~—s 910K 1.8M 3.6M 6.8M 
15 3.0 5.6 ah 22 43 82 160 330 620 1.2K 2.4K 4.7K 9.1K 18K 36K 68K 130K 270K 510K 1.0M 2.0M 3.9M 7.5M 
1.6 3.3 6.2 12 24 47 91 180 360 680 1.3K 2.7K 5.1K 10K 20K 39K 75K 150K 300K 560K 1.1M 2.2M 4.3M 8.2M 
Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay Dale 
Description Range (0) | Voltage (V) @ 70°C Ww L i tb Part No. 10 50 100 | PartNo. Qty. Pricing | Part No. 
5%, 0603, 1/10Watt, - 00 Jumper 0.0 5 0.10 085 1.55 09 05 541-(Value)GCT-ND 31 1.35 2.30 | 541-(Value)GTR-ND 5,000 3.00/M | CRCWO603xxxxZ0EA 
5%, 0603, 1/10Watt 1.0~ 10M . ° 7 ° 541-(Value)GCT-ND 31 1.35 2.30 | 541-(Value)GTR-ND 5,000 3.00/M | CRCWO603xxxxJNEA 
(Continued) 
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Surface Mount, 5% Thick-Film Chip Resistors 


CRCW 0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512 (Cont.) 


CRCW 5% 1/8W — 0805 Series 
Resistor Values 


0.0 2.2 61 12 30 68 160 390 910 2.2K 5.1K 12K 30K 68K 160K 390K 910K 2.2M 5.1M 
1.0 24 5.6 13 33 a5) 180 430 1.0K 2.4K 5.6K 13K 33K 75K 180K 430K 1.0M 2.4M 5.6M 
ited) 2 6.2 15 36 82 200 470 1.1K 2.7K 6.2K 15K 36K 82K 200K 470K 11M 2.7M 6.2M 
2. 3.0 6.8 16 39 91 220 510 1.2K 3.0K 6.8K 16K 39K 91K 220K 510K 1.2M 3.0M 6.8M 
1.3 3.3 TS 18 43 100 240 560 1.3K 3.3K 7.5K 18K 43K 100K 240K 560K 1.3M 3.3M 7.5M 
5 3.6 8.2 20 47 110 270 620 1.5K 3.6K 8.2K 20K 47K 110K 270K 620K 1.5M 3.6M 8.2M 
1.6 3.9 9.1 22 51 120 300 680 1.6K 3.9K 9.1K 22K 51K 120K 300K 680K 1.6M 3.9M 9.1M 
1.8 43 10 24 56 130 330 750 1.8K 4.3K 10K 24K 56K 130K 330K 750K 1.8M 43M 10M 
2.0 47 1 27 62 150 360 820 2.0K 4.7K 11K 27K 62K 150K 360K 820K 2.0M 4.7M 
Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay Dale 
Description Range (0) | Voltage (V) @ 70°C Ww iL i tb Part No. 10 50 100 | PartNo. Qty. Pricing | PartNo. 

5%, 0805, 1/8Watt, - 00 Jumper 0.0 150 0.125 125 20 13 07 541-(Value)ACT-ND 32 1.40 2.38 | 541-(Value)ATR-ND 5,000 3.00/M | CRCWO805xxxxZ0EA 
5%, 0805, 1/8Watt 1.0~10M , ’ , , : 541-(Value)ACT-ND 32 1.40 2.38 | 541-(Value)ATR-ND. 5,000 3.00/M | CRCWO805xxxxJNEA 
CRCW 5% 1/4W — 1206 Series 
Resistor Values 
0.0 2.2 6 12 30 68 160 390 910 2.2K 5.1K 12K 30K 68K 160K 390K 910K 2.2M 5.1M 

1.0 24 5.6 13 33 a5 180 430 1.0K 2.4K 5.6K 13K 33K 75K 180K 430K 1.0M 2.4M 5.6M 
ed) ee, 6.2 15 36 82 200 470 1.1K 2.7K 6.2K 15K 36K 82K 200K 470K 1.1M 2.7M 6.2M 
2. 3.0 68 16 39 91 220 510 1.2K 3.0K 6.8K 16K 39K 91K 220K 510K 1.2M 3.0M 6.8M 
1.3 3.3 Vé3) 18 43 100 240 560 1.3K 3.3K 7.5K 18K 43K 100K 240K 560K 1.3M 3.3M 7.5M 
55 3.6 8.2 20 47 110 270 620 1.5K 3.6K 8.2K 20K 47K 110K 270K 620K 1.5M 3.6M 8.2M 
1.6 3.9 94 22 51 120 300 680 1.6K 3.9K 9.1K 22K 51K 120K 300K 680K 1.6M 3.9M. 9.1M 
1.8 43 10 24 56 130 330 750 1.8K 4.3K 10K 24K 56K 130K 330K 750K 1.8M 4.3M 10M 
2.0 47 ant 27 62 150 360 820 2.0K 4.7K 11K 27K 62K 150K 360K 820K 2.0M 4.7M 

Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay Dale 
Description Range (Q) | Voltage (V) @70°C Ww L T th Part No. 10 50 100 | Part No. ty. Pricing | Part No. 

5%, 1206, 1/4Watt, — 0 Jumper 0.0 200 0.25 16 32 17 09 541-(Value)ECT-ND 39 1.71 2.91 | 541-(Value)ETR-ND 5,000 6.00/M | CRCW1206xxxxZ0EA 
5%, 1206, 1/4Watt 1.0~ 10M : . : J : 541-(Value)ECT-ND 39 1.71 2.91 | 541-(Value)ETR-ND 5,000 6.00/M | CRCW1206xxxxJNEA 
CRCW 5% 1/3W — 1210 Series 
Resistor Values 

0.0 2.0 43 91 20 43 91 200 430 910 2.0K 4.3K 9.1K 20K 43K 91K 200K 430K 910K 
1.0 2.2 47 10 22 47 100 220 470 1.0K 2.2K 4.7K 10K 22K 47K 100K 220K 470K 1.0M 
‘tell 24 51 hl 24 61 110 240 510 1.1K 2.4K 5.1K 11K 24K 51K 110K 240K 510K 10M 
2 ai 5.6 12 27 56 120 270 560 1.2K 2.7K 5.6K 12K 27K 56K 120K 270K 560K 
1.3 3.0 6.2 13 30 62 130 300 620 1.3K 3.0K 6.2K 13K 30K 62K 130K 300K 620K 
125) 3.3 6.8 15 33 68 150 330 680 1.5K 3.3K 6.8K 15K 33K 68K 150K 330K 680K 
1.6 3.6 75 16 36 75) 160 360 750 1.6K 3.6K 7.5K 16K 36K 75K 160K 360K 750K 
1.8 3.9 8.2 18 39 82 180 390 820 1.8K 3.9K 8.2K 18K 39K 82K 180K 390K 820K 
Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay Dale 
Description Range (Q) | Voltage (V) @70°C Ww L i th Part No. 10 50 100 | PartNo. Qty. Pricing | Part No. 

5%, 1210, 1/3Watt — 00 Jumper 0.0 200 0.33 25 32 25 09 541-(Value)VCT-ND 81 3.56 6.27 | 541-(Value)VTR-ND. 5,000 | 24.00/M | CRCW1210xxxxZOEA 
5%, 1210, 1/3Watt 1.0~ 10M d i , ; , 541-(Value)VCT-ND 81 3.56 6.27 | 541-(Value)VTR-ND. 5,000 | 24.00/M | CRCW1210xxxxJNEA 
CRCW 5% 1/2W — 2010 Series 
Resistor Values 

0.0 2.0 43 9.1 20.0 43.0 91.0 200 430 910 2.0K 4.3K 9.1K 20K 43K 91K 200K 430K 910K 
1.0 22: 47 10.0 22.0 47.0 100 220 470 1.0K 2.2K 4.7K 10K 22K 47K 100K 220K 470K 1.0M 
141 24 61 11.0 24.0 51.0 110 240 510 1.1K 2.4K 5.1K 11K 24K 51K 110K 240K 510K 10M 
Ww Pag 5.6 12.0 27.0 56.0 120 270 560 1.2K 2.7K 5.6K 12K 27K 56K 120K 270K 560K 
1.3 3.0 6.2 13.0 30.0 62.0 130 300 620 1.3K 3.0K 6.2K 13K 30K 62K 130K 300K 620K 
15 3.3 6.8 15.0 33.0 68.0 150 330 680 1.5K 3.3K 6.8K 15K 33K 68K 150K 330K 680K 
1.6 3.6 Te) 16.0 36.0 75.0 160 360 750 1.6K 3.6K 7.5K 16K 36K 75K 160K 360K 750K 
1.8 3.9 8.2 18.0 39.0 82.0 180 390 820 1.8K 3.9K 8.2K 18K 39K 82K 180K 390K 820K 
Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay Dale 
Description Range () | Voltage (V) @70°C Ww L iT th Part No. 10 50 100 | Part No. ty. Pricing | PartNo. 

5%, 2010, 1/2Watt, - 00 Jumper 0.0 400 05 25 5.0 25 10 541-(Value)WCT-ND 1.02 4.50 7.92 | 541-(Value)WTR-ND 4,000 | 32.00/M | CRCW2010xxxxZ0EF 
5%, 2010, 1/2Watt 1.0~ 10M . : : : : 541-(Value)WCT-ND 1.02 4.50 7.92 | 541-(Value)WTR-ND 4,000 | 32.00/M | CRCW2010xxxxJNEF 
CRCW 5% 1W — 2512 Series 
Resistor Values 

0.0 2.0 43 94 20 43 91 200 430 910 2.0K 4.3K 9.1K 20K 43K 91K 200K 430K 910K 

1.0 pe 47 10 22 47 100 220 470 1.0K 2.2K 4.7K 10K 22K 47K 100K 220K 470K 1.0M 

“bak 24 6:1 a 24 51 110 240 510 1.1K 2.4K 5.1K 11K 24K 51K 110K 240K 510K 10M 

1.2 CATE 5.6 12 27 56 120 270 560 1.2K 2.7K 5.6K 12K 27K 56K 120K 270K 560K 

1.3 3.0 6.2 13 30 62 130 300 620 1.3K 3.0K 6.2K 13K 30K 62K 130K 300K 620K 

1.5 3.3 6.8 15 33 68 150 330 680 1.5K 3.3K 6.8K 15K 33K 68K 150K 330K 680K 

1.6 3.6 5 16 36 1h 160 360 750 1.6K 3.6K 7.5K 16K 36K 75K 160K 360K 750K 

1.8 3.9 8.2 18 39 82 180 390 820 1.8K 3.9K 8.2K 18K 39K 82K 180K 390K 820K 

Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay Dale 

Description Range (Q) | Voltage (V) @70°C Ww [k it tb Part No. 10 50 100 | PartNo. Qty. Pricing | Part No. 
5%, 2512, 1Watt, - 00 Jumper 0.0 500 10 315 63 32 10 541-(Value)XCT-ND 1.23 5.44 9.57 | 541-(Value)XTR-ND. 2,000 | 40.00/M | CRCW2512xxxxZ0EG 
5%, 2512, 1Watt 1.0~ 10M : : ; , , 541-(Value)XCT-ND 1.23 5.44 9.57 | 541-(Value)XTR-ND. 2,000 | 40.00/M | CRCW2512xxxxJNEG 
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RoHS Compliant Parts Available 
(parts other than indicated may be available as ROHS compliant) 


0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / Surface Mount 
1% and 5% Thick Film Chip Resistors 


TEMPERATURE COEFFICIENT (ppm/C’) 
Size Code: 0201 0402 0603 0805 1206 
Resistance Range (): 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 
10<R<2.2 5004350 = 5004350 
1.0<R<10 _— = _ +500/-250 = — +250 _ +250 — 
2.2<R<10 +500 = +500 = +500 
10<R<2.2M _— = +100 _ +100 = +100 _ +100 _ 
10<R<10M +250 +250 = +200 = +200 = +200 = +200 
MCRO06 1%, 1/20 Watt — 0201 Series Resistor Values 
10 22 33 51 82 165 510 976 1.5K 2.7K 3.9K 5.1K 7.5K 11.5K 22K 30K 44.2K 56K 91K 150K 240K 360K 510K 1.2M 
12 24 39 56 100 200 680 1.0K 1.8K 2.87K 4.3K 5.6K 8.2K 12K 24K 30.1K  45.3K 68K 100K 162K 255K 402K 680K 1.5M 
a5, 24.3 43 68 110 300 750 1.1K 2.0K 2.94K 4.7K 562K 825K 121K 249K 33.2K 47K 69.8K 120K 180K 280K 430K 750K 2.0M 
18 25.5 47 73.2 130 430 820 1.2K 2.1K 3.0K 4.75K 6.2K 10K 15K 274K 40.2K 47.5K —80.6K 121K 220K 300K 470K 910K 2.2M 
20 27 49.9 75) 150 470 910 1.3K 2.2K 3.3K 4.99K 6.8K 11.3K 18K 29.4K — 43.2K 51K 82.5K 140K 232K 324K 487K 1.0M 10M 
Value Rated Rated Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key T&R Pricing | Rohm 
Description Range (9) Voltage (V) Power @70°C W IE i tb Part No. 10 50 200 Part No. 15,000 Part No. 
1%, 0201, 1/20 Watt 10 ~ 10M 25 0.05wW 0.3 0.6 | 0.23 | 0.15 RHM(Value)ABCT-ND 1.18 3.18 7.31 RHM(Value)ABTR-ND 12.00/M MCROO6YZPFxxxx 
MCRO1 1%, 1/16 Watt — 0402 Series Resistor Values 
1.00 33.0 68.0 180 430 620 1.21K 2.40K 4.30K 6.49K 9.10K 12.0K 17.4K 24.9K 35.7K 45.3K 53.6K 78.7K 95.3K 127K 226K 332K 560K 
4.70 36.0 68.1 220 464 680 1.50K 2.70K 4.64K 6.80K 9.53K 12.1K 18.0K 26.1K 36.0K 46.4K 56.0K 80.6K 97.6K 150K 240K 360K 562K 
10.0 39.0 75.0 280 470 715 1.80K 3.01K 5.10K 7.50K 10.0K 13.0K 19.1K 27.0K 39.0K 47.0K 60.4K 82.0K 100K 180K 249K 430K 620K 
22.0 49.9 100 300 499 910 1.82K 3.30K 5.36K 7.87K 10.7K 14.0K 20.0K 28.0K 39.2K 47.5K 61.9K 82.5K 110K 187K 261K 442K 649K 
24.9 51.0 120 301 510 1.00K 1.96K 3.74K 5.49K 8.06K 11.0K 15.0K 21.0K 30.0K 40.2K 49.9K 62.0K 88.7K 120K 200K 270K 470K 768K 
26.1 56.0 150 330 511 1.10K 2.20K 3.90K 5.62K 8.20K 11.3K 16.0K 22.0K 30.1K 42.2K 51.0K 64.9K 90.9K 121K 210K 300K 499K 1.00M 
28.0 62.0 160 332 560 1.20K 2.21K 3.92K 6.20K 8.87K 11.5K 16.2K 22.1K 33.0K 43.0K 51.1K 68.0K 91.0K 124K 220K 301K 510K 
Value Rated Rated Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key T&R Pricing | Rohm 
Description Range (0) Voltage (V) Power @70°C Ww ig ii tb Part No. 10 50 200 Part No. 10,000 Part No. 
1%, 0402, 1/16 Watt 1.00 ~ 4.70 50 0.063W 0.5 1.0 | 0.35 | 0.25 RHM(Value)LCT-ND 82 2.21 5.07 RHM(Value)LTR-ND 5.30/M MCRO1MZPFLxxxx 
1%, 0402, 1/16 Watt 10.0 ~ 1.00M 50 0.063W 0.5 1.0 | 0.35 | 0.25 RHM(Value)LCT-ND 82 2.21 5.07 RHM(Value)LTR-ND 5.30/M MCRO1MZPFxxxx 
MCRO3 1%, 1/10 Watt — 0603 Series Resistor Values 
10.0 16.9 27.4 43.2 68.1 118 196 316 499 806 133K 2.21K 357K 560K 909K 154K 249K  39.2K  63.4K 105K 178K 287K 453K 715K 
10.2 174 28.0 44.2 69.8 120 200 324 510 820 137K 2.26K 360K 562K 910K 158K 255K 402K 64.9K 107K 180K 294K 464K 732K 
10.5 17.8 28.7 45.3 TALS 121 205 330 ‘li 825 140K 232K 365K 576K 931K 160K 261K 41.2K  66.5K 110K 182K 300K 470K 750K 
10.7 18.0 29.4 46.4 73.2 124 210 332 523 845 143K 237K 374K 590K 953K 162K  26.7K 422K  68.0K 113K 187K 301K 475K 768K 
11.0 18.2 30.0 47.0 75.0 127 215 340 536 866 147K 240K 383K 604K 976K 165K 27.0K 43.0K  68.1K 115K 191K 309K 487K 787K 
11.3 18.7 30.1 47.5 76.8 130 220 348 549 887 150K 243K 390K 619K 100K 169K 274K 43.2K 69.8K 118K 196K 316K 499K 806K 
11.5 19.1 30.9 48.7 78.7 133 221 357 560 909 154K 249K 3.92K 6.20K 10.2K 174K 28.0K 442K 71.5K 120K 200K 324K 510K 820K 
11.8 19.6 31.6 49.9 80.6 137 226 360 562 910 158K 255K 402K 634K 105K 178K 28.7K 45.3K 73.2K 121K 205K 330K 511K 825K 
12.0 20.0 32.4 51.0 82.0 140 232 365 576 931 160K 261K 412K 649K 10.7K 180K 294K 464K 75.0K 124K 210K 332K 523K 845K 
124 20.5 33.0 ial 82.5 143 237 374 590 953 162K 267K 422K 665K 11.0K 182K  30.0K 47.0K 76.8K 127K 215K 340K 536K 866K 
12.4 21.0 33.2 52.3 84.5 147 240 383 604 976 165K 2.70K 430K 680K 11.3K 187K 301K 475K 78.7K 130K 220K 348K 549K 887K 
deur 2aeD 34.0 53.6 88.7 150 243 390 619 1.00K 169K 274K 432K 681K 11.5K 191K  30.9K 487K  80.6K 133K 221K 357K 560K 909K 
13.0 22.0 34.8 54.9 90.9 154 249 392 620 1.02K 1.74K 280K 442K 698K 11.8K 196K 316K 499K  82.0K 137K 226K 360K 562K 910K 
13.3 22.1 35.7 56.0 91.0 158 255 402 634 105K 1.78K 287K 453K 715K 120K 200K 324K 51.0K 82.5K 140K 232K 365K 576K 931K 
13.7 22.6 36.0 56.2 93.1 160 261 412 649 1.07K 180K 294K 464K 732K 121K 205K 33.0K 51.1K 84.5K 143K 237K 374K 590K 953K 
14.0 23.2 36.5 57.6 95.3 162 267 422 665 110K 182K 300K 470K 750K 124K 210K 33.2K 523K  86.6K 147K 240K 383K 604K 976K 
14.3 23.7 37.4 59.0 97.6 165 270 430 680 113K  61.87K 3.01K 475K 768K 12.7K 215K 340K 53.6K  88.7K 150K 243K 390K 619K = 1.00M 
14.7 24.0 38.3 60.4 100 169 274 432 681 115K =61.91K 309K 487K 787K 13.0K 220K 348K 549K  90.9K 154K 249K 392K 620K = 1.20M 
15.0 24.3 39.0 61.9 102 174 280 442 698 118K 1.96K 316K 499K 806K 133K 221K 35.7K 56.2K 91.0K 158K 255K 402K 634K = 1.21M 
15.4 24.9 39.2 62.0 105 178 287 453 715 1.20K 200K 324K 510K 820K 13.7K 226K 36.0K 576K 93.1K 160K 261K 412K 649K = 1.50M 
15.8 255 40.2 63.4 107 180 294 464 732 121K 205K 330K 511K 825K 140K 23.2K 36.5K  59.0K 95.3K 162K 267K 422K 665K  2.00M 
16.0 26.1 41.2 64.9 110 182 300 470 750 1.24K 210K 332K 523K 845K 143K 237K 374K 604K 97.6K 165K 270K 430K 680K 
16.2 26.7 42.2 66.5 113 187 301 475 768 127K 215K 340K 536K 866K 147K 240K 383K 61.9K 100K 169K 274K 432K 681K 
16.5 27.0 43.0 68.0 115 191 309 487 787 130K 220K 348K 549K 887K 15.0K 243K 39.0K 62.0K 102K 174K 280K 442K 698K 
Value Rated Rated Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key T&R Pricing | Rohm 
Description Range (0) Voltage (V) Power @70°C WwW IE T tb Part No. 10 50 200 Part No. 5,000 Part No. 
1%, 0603, 1/10 Watt 10.0 ~ 2.00M 50 0.063W 0.8 1.6 | 0.45 0.3 RHM(Value)HCT-ND 716 2.04 4.68 RHM(Value)HTR-ND 4.50/M MCRO3EZPFXxxxx 
MCR10 1%, 1/4, 1/8 Watt — 0805 Series Resistor Values 
1.00 13.3@ 23.7 39.2% 66.5 118 210 357 590 1.02K 1.82K 3.16K®@ 5.23K@ 9.09K@ 16.2K® 28.0K@ 47.0K@ 80.6K@ 143K@ 249K@ 422K@ 698K 1.30M 
1.10 13.7 24.0 40.2% 68.00 120 215@ 360 604 1.05K 1.87K 3.24K@ 5.36K@ 9.10K@ 16.5K@ 28.7K 47.5K®@ 82.0K@ 147K 255K  430K@ 715K 1.33M 
1.30 14.0 24.3 41.20 668.10 1210 220 365 619@ 1.07K@ 1.91K® 3.30K@  5.49K 931K 16.9K® 29.4K@ 48.7K 82.5K  150K@ 261K@ 432K@ 732K 1.37M 
1.50 14.3 24.9 42.2 69.8 124@ 2210 374 620@ 1.10K® 1.96K@ 3.32K@ 5.60K® 9.53K@ 17.4K@ 30.0K® 49.9K®  84.5K 154K 267K 442K@ 750K@ 1.40M 
1.80 14.7 255) 43.0@ 71.5 127@ 226 3836 634 1.13K@ 2.00K@ 3.40K@ 5.62K@ 9.76K@ 17.8K® 30.1K@ 51.0K@  86.6K 158K  270K® 453K®@ 768K 1.43M 
2.00 15.00 26.1 43.20 73.2 130@ 232 390 649@ 1.15K 2.05K 348K®@ 5.76K 10.0K@ 18.0K@ 30.9K 51.1K® 88.7K@ 160K® 274K 464K 787K 1.47M 
2.20 15.4 26.7 44.2 75.0 1330 237¢ 392 665 118K = 2.10K® 3.57K@ 5.90K® 10.2K 18.2K 31.6K@ 52.3K@ 90.9K 162K 280K  470K® 806K 1.50M 
3.00 15.8 27.0 45.3¢ 76.8 137 240 402 680 1.20K@ 2.15K@ 3.60K@ 6.04K@ 10.5K 18.7K 32.4K 53.6K 91.0K@ 165K@ 287K 475K@ 820K®@ 1.54M 
3.90 16.0@ 274@ 4640 787¢ 140 2430 412 681@ 1.21K@ 2.20K® 3.65K@ 6.19K@ 10.7K 19.1K 33.0K@ 54.9K@ 93.1K 169K@ 294K@ 487K 825K 1.58M 
4.70 16.2 28.0 47.0 80.60 143 249@ 422 698@ 1.24K@ 2.21K@ 3.74K@ 6.20K@ 11.0K@ 19.6K@ 33.2K@ 56.0K® 95.3K@ 174K  300K® 499K® 845K@ 1.62M 
5.60 16.5 28.7 475@ 82.0 147 255@ 430 715 1.27K 2.26K 3.83K@ 6.34K®@ 11.3K@ 20.0K@ 34.0K 56.2K® 97.6K 178K@ 301K  510K® 866K 1.65M 
6.20 16.9 29.4 48.7 82.5 150® 2610 432@ 732@ 1.30K@ 2.32K@ 3.90K@ 649K@ 11.5K 20.5K 34.8K 57.6K 100K® 180K®@ 309K 511K® 887K 1.69M 
6.80 17.4 30.0@ 49.9 84.5 154 267 442 750@ 1.33K@ 237K 3.92K@ 6.65K 11.8K@  21.0K 35.7K 59.0K 102K 182K 316K 523K 909K 1.74M 
7.50 178@ 301@ 51.00 86.6 158@ 270 453@ 768 1.37K 2.40K® 4.02K@ 6.80K®@ 12.0K®@ 21.5K® 36.0K@ 604K 105K® 187K®@ 324K 536K 931K 1.80M 
10.0® 18.0 30.9 51.1@ 88.7 160 2740 4640 787@ 140K® 243K@ 4.12K@ 6.81K®@ 12.1K®@ 22.0K@ 365K 61.9K® 107K@ 191K@ 330K® 549K 953K 1.82M 
10.2 18.2 31.6 52.3 90.9 162 280 470@ 806 143K 2.49K® 4.22K@ 6.98K 124K 22.1K® 37.4K@ 62.0K@ 110K® 196K  332K@ 560K® 976K 1.87M 
10.5 18.7 32.4 53.6 91.00 165 287@ 475@ 820 147K@ 255K 4.30K@ 7.15K® 12.7K@ 226K 38.3K®@ 63.4K 113K = 200K@ = 340K 562K 1.00M@ 1.91M 
10.7 19.1 33.0 54.9 93.1 1690 294 487@ 825@ 1.50K@ 261K 4.32K@ 7.32K 13.0K® 23.2K  39.0K@ 64.9K 115K 205K  348K@ 576K 1.02M  1.96M 
11.0 19.6 33.2@ 56.0@ 95.3 174@ 300 499@ 845@ 1.54K 2.67K 4.42K@ 7.50K@ 13.3K 23.7K@ 39.2K@ 66.5K® 118K 210K 357K 590K 1.05M = 2.00M 
11.3 20.0 34.0 56.20 97.6 178 301 510@ 866@ 1.58K@ 2.70K® 4.53K@ 7.68K 13.7K  24.0K® 40.2K@ 68.0K@ 120K® 215K@ 360K@ 604K 1.10M@ 2.05M 
1S 20.5 348@ 576@ 1000 180 309@ 511 887 1.60K@ 2.74K@ 4.64K@ 7.87K® 14.0K@ 24.3K@ 41.2K@ 68.1K® 121K 220K@ 365K 619K® 1.13M 2.10M 
11.8 21.0 35.7 59.0 102 1820 316 523 909 1.62K@ 280K 4.70K@ 8.06K@ 14.3K@ 24.9K 42.2K 69.8K@ 124K 221K@ 374K 620K® 1.15M 2.15M 
12.0@ 215@ 36.0 604 105 187 3240 536 910 1.65K 2.87K@ 4.75K@ 8.20K@ 14.7K@ 25.5K 43.0K@ 71.5K@ 127K® 226K 383K 634K 118M 2.20M@ 
12.1 22.0% 36.5 61.9¢ 107 191@ 3300 549 9310 1.69K 2.94K 4.87K@ 8.25K@ 15.0K@ 26.1K@ 43.2K@ 73.2K 130K@ 232K  390K® 649K 1.20Me 
12.4 22.10 37.4 62.0% 1100 196 3320 560 953 1.74K@ 3.00K®  4.99K 845K 15.4K@ 26.7K® 44.2K 75.0K@ 133K 237K 392K 665K = 1.21M@ 
Vas 22.60 38.3 63.4 113 200 340 562 976 1.78K 3.01K 5.10K® 8.66K® 15.8K®@ 27.0K@ 45.3K@ 76.8K 137K@ 240K@ 402K 680K® 1.24Me 
13.0 23.2 39.0 64.9 115 205 348 576 1.00K@ 1.80K@ 3.09K 5.11K® 8.87K® 16.0K@ 27.4K® 46.4K@ 78.7K@ 140K® 243K@ 412K 681K® 1.27M 
Value Rated Rated Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key T&R Pricing | Rohm 
Description Range (0) Voltage (V) | Power @70°C WwW ig ui th Part No. 10 50 200 | PartNo. 5,000 Part No. 
1%, 0805, 1/4 Watt 1.00 ~ 7.50 150 0.25W 1.25 2.0 | 0.55 0.4 | RHM(Value)CCT-ND 1.41 5.00 16.49 | RHM(Value)CTR-ND 46.92/M | MCRIOEZHFLxxxx 
1%, 0805, 1/8 Watt 10.0 ~ 2.20M 150 0.125W 1.25 2.0 | 0.55 0.4 | RHM(Value)CCT-ND 38 1.34 4.41 | RHM(Value)CTR-ND 5.52/M | MCR10EZHFxxxx 
1%, 0805, 1/8 Watt 10.0 ~ 2.20M 150 0.125W 1.25 2.0 | 0.55 0.4 | RHM(Value)CRCT-ND@ NEW! 37 1.32 4.33 | RHM(Value)CRTR-ND® NEW! 5.00/M | MCR10EZPFxxxx 
Values also available as Resin Overcoated — which are also ROHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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FREBHFTE =—(0201 / 0402 / 0603/ 0805/ 1206 Surface Mount 1% and 5% Thick Film Chip Resistors (cont, 
MCR18 1%, 1/4 Watt — 1206 Series Resistor Values 


1.00 10.5 18.2 30.9@ 51.0 845 150@ 255 422 681@ 1.20K@ 210K 348K 5.62K@ 9.53K 16.9K® 29.4K 47.5K® 80.6K@ 140K 240K® 392K 649K 113M 1.96M 
1.10 10.7 18.7 31.6 51.1 8660 1540 261 430@ 698@ 1.21K@ 2.15K@ 3.57K 5.76K® 9.76K 17.4K 30.0K® 48.7K@ 82.0K@ 143K@ 243K 402K 665K 115M 2.00Me 
1.20 11.0 19.1 32.4 52.3 88.7 158 267 432@ 715@ 1.24K 2.20K® 3.60K@ 5.90K 10.0K® 17.8K@ 30.1K@ 49.9K® 825K 147K 249K 412K 680K®@ 1.18M 2.05M 
1.30 11.3 19.6 33.0 53.6 90.9 160 2700 442 732 1.27K® 2.21K@ 3.65K@ 6.04K@ 10.2K@ 18.0K@ 309K 51.0K@ 845K 150K@ 255K 422K@ 681K 1.20M@ 2.10M 
1.50 11.5  20.0@ 33.2 549 91.0 162 274 453 750@ 1.30K@ 226K 3.74K 6.19K®@ 105K 18.2K@ 31.6K 51.1K® 866K 154K 261K® 430K® 698K 1.21M 2.15M 
160 118 20.5 34.0 56.0 93.11 165 280 464 768 8 1.33K@ 2.32K 3.83K@ 6.20K® 10.7K 18.7K@ 32.4K@ 523K 88.7K 158K 267K® 432K 715K = 1.24M_)—-2.20M@ 
1.80 12.0 21.0 34.8 56.2 95.30 169 287 470® 787 «= 1.37K@ 2.37K@ 3.90K@ 634K 11.0K@ 19.1K 33.0K@ 53.6K@ 90.9K® 160K®@ 270K® 442K 732K = 1.27M 
2.00 12.1 21.5@ 35.7@ 576 97.6 174 294@ 475 806 140K 240K® 3.92K 649K@ 11.3K 19.6K 33.2K@ 54.9K®@ 91.0K® 162K 274K 453K 750K®@ 1.30M 
2.20 124 22.0@ 36.0 59.0% 100 178 300 487 820@ 143K 243K 4.02K@ 6.65K 11.5K@ 20.0K@ 34.0K 56.0K® 93.1K 165K® 280K® 464K 768K = 1.33M 
2.40 12.7 221 365% 604% 102@ 180@ 301¢ 499 825@ 147K 249K® 412K 6.80K@ 11.8K 205K 348K 56.2K 95.3K@ 169K@ 287K 470K® 787K 1.37M 
2.70 13.0 226 374 61.9 105 182 309 = =6510® 845 1.50K® 255K 4.22K 6.81K® 12.0K® 21.0K 35.7K® 57.6K 97.6K 174K 294K 475K@ 806K 1.40M 
3.00 13.3 23.2 38.3 62.00 107 187 316@ = 8=6511@ 866 154K 261K 4.30K®@ 6.98K® 12.1K® 21.5K@ 36.0K®@ 59.0K@ 100K@ 178K@ 300K®@ 487K 820K®@ 1.43M 
3.30 13.7 23.7@ 39.0 63.4 110 191 324 523@ 887 1.58K 2.67K®@ 4.32K@ 7.15K 124K 22.0K®@ 36.5K 604K 102K 180K® 301K®@ 499K 825K®@ 1.47M 
3.60 140 24.0@ 39.2 64.9 113 196 3300 536 909 1.60K® 2.70K@ 4.42K@ 7.32K 12.7K@ 22.1K@ 374K 61.9K 105K 182K 309K@ 510K@ 845K 1.50Me 
3.90 14.3 24.3 40.2 66.5 115 200® 332 549 910 1.62K@ 2.74K® 453K 7.50K@ 13.0K® 226K 383K 62.0K® 107K 187K =. 316K. 511K® = 866K—s« 1.54M 
4.30 147  249@ 41.2 68.0 118 205 340 560 931 1.65K 280K 4.64K®@ 7.68K@ 13.3K@ 23.2K 39.0K@ 63.4K 110K@ 191K 324K@ 523K 887K 1.58M 
470 15.0 255 42.2 68.1 120 210 348@ 562 953 1.69K 287K 4.70K@ 7.87K@ 13.7K 23.7K 39.2K 64.9K 113K 196K  330K® 536K 909K  1.60M 
5.10 15.4 26.1 43.0% 698 1210 215 357@ 576 976 1.74K@ 2.94K 4.75K@ 8.06K 14.0K® 24.0K@ 40.2K@ 66.5K 115K 200K® 332K@ 549K 910K®@ 1.62M 
5.60 158 267 43.2 71.5 124 220@ 360 590 1.00K® 1.78K 3.00K@ 4.87K 8.20K® 143K 24.3K 41.2K 68.0K® 118K 205K 340K 560K@ 931K® 1.65M 
6.20 16.0 27.0 442 73.2 127 221% 365 604 1.02K 1.80K®@ 3.01K® 4.99K® 825K 14.7K® 24.9K 42.2K@ 68.1K® 120K® 210K 348K 562K 953K  1.69M 
6.80 16.2 274@ 453 75.0 130 226 374 619@ 1.05K 1.82K@ 3.09K@ 5.10K®@ 845K 15.0K@ 25.5K®@ 43.0K@ 69.8K 121K 215K@ 357K 576K 976K =: 1.74M 
7.50 16.5@ 28.0 46.4 76.80 133 232 383 620 1.07K@ 1.87K 3.16K® 5.11K@ 8.66K@ 15.4K@ 26.1K@ 43.2K 71.5K 124K 220K@ 360K® 590K® 1.00M@ 1.78M 
8.20 16.9 28.7@ 47.0% 78.7 137 237@ 390 634 = 1.10K@ 1.91K® 3.24K 5.23K 8.87K® 15.8K 26.7K@ 44.2K@ 73.2K 127K 221K 365K 604K 1.02M _ 1.80M 
9.10 174 294 475% 80.6 140 240@ 392 649@ 113K 1.96K 3.30K® 5.36K 9.09K® 16.0K@ 27.0K@ 45.3K 75.0K@ 130K@ 226K 374K 619K 1.05M 1.82M 
10.0 178 30.0 487 820 143 243 402 665 115K 2.00K@ 3.32K@ 549K 9.10K® 16.2K 28.0K 464K®@ 76.8K 133K 232K 383K 620K® 1.07M _ 1.87M 
10.2 180 301 499 825 147 249 412 680@ 1.18K@ 2.05K 3.40K@ 5.60K® 931K 16.5K 28.7K® 47.0K® 78.7K®@ 137K 237K@ 390K® 634K 110M 1.91M 
Value Rated Rated Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key T&R Pricing | Rohm 
Description Range () Voltage (V) | Power @70°C WwW JE T th Part No. 10 50 200 Part No. 5,000 Part No. 
1%, 1206, 1/4 Watt 1.00 ~ 9.10 200 0.25W 1.6 3.2 | 0.55 | 0.5 | RHM(Value)FCT-ND 2.03 7.20 23.73 | RHM(Value)FTR-ND 71.76/M | MCR18EZHFLXxxxx 
1%, 1206, 1/4 Watt 10.0 ~ 2.20M 200 0.25W 1.6 3.2 | 0.55 | 0.5 | RHM(Value)FCT-ND AT 1.66 5.46 | RHM(Value)FTR-ND 9.12/M | MCR18EZHFxxxx 
1%, 1206, 1/4 Watt 10.0 ~ 2.20M 200 0.25W 1.6 3.2 | 0.55 | 0.5 | RHM(Value)FRCT-ND® NEW! AG 1.63 5.38 | RHM(Value)FRTR-ND® NEW! 9.00/M | MCR18EZPFxxxx 
Values also available as Resin Overcoated — which are also ROHS Compliant 
MCRO006 5%, 1/20 Watt — 0201 Series Resistor Values 
0.0 15 en 47 82 150 270 470 820 1.5K 2.7K 4.7K 8.2K 15K 27K 47K 82K 150K 270K 470K 820K 1.5M 2.7M 4.7M 8.2M 
5.6 16 30 51 91 160 300 510 910 1.6K 3.0K 5.1K 9.1K 16K 30K 51K 91K 160K 300K 510K 910K 1.6M 3.0M 5.1M 9.1M 
10 18 33 56 100 180 330 560 1.0K 1.8K 3.3K 5.6K 10K 18K 33K 56K 100K =180K 330K 560K 1.0M 1.8M 3.3M 5.6M 10M 
1 20 36 62 110 200 360 620 1.1K 2.0K 3.6K 6.2K 11K 20K 36K 62K 110K 200K 360K 620K 1.1M 2.0M 3.6M 6.2M 
12 22 39 68 120 220 390 680 1.2K 2.2K 3.9K 6.8K 12K 22K 39K 68K 120K 220K 390K 680K 1.2M 2.2M 3.9M 6.8M 
13 24 43 8 130 240 430 750 1.3K 2.4K 4.3K 7.5K 13K 24K 43K 75K 130K 240K 430K 750K 13M 2.4M 43M 7.5M 
Value Rated Rated Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key T&R Pricing | Rohm 
Description Range (0) Voltage (V) Power @70°C W T th Part No. 10 50 200 Part No. 15,000 Part No. 
5%, 0201, 1/20 Watt 0.0 ~ 10M 25 0.05 0.3 0.6 | 0.23 | 0.15 RHM(Value)AGCT-ND 1.02 2.76 6.33 RHM(Value)AGTR-ND 9.00/M MCROO6YZPUXxxx 
MCR01 5%, 1/16 Watt — 0402 Series Resistor Values 
0.0 2.2 43 8.2 18 30 43 68 100 200 300 430 620 1.0K 2.0K 3.0K 43K 6.2K 10K 18K 30K 47K 82K 150K 270K 470K 1.5M 
1.0 3.0 47 10 20 33 47 16 150 220 330 470 680 12K 22K 33K 47K 6.8K 11K 22K 33K 56K 100K 180K 300K 560K 3.0M 
11 3.3 al 12 22 36 51 82 160 240 360 510 820 15K 24K 3.6K 5.1K 7.5K 12K 24K 39K 62K 110K 200K 330K 680K 3.3M 
2.0 3.9 5.6 15 27 39 56 91 180 270 390 560 910 18K 27K 3.9K 56K 8.2K 15K 27K 43K 68K 120K 220K 430K 1.0M 
Value Rated Rated Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key T&R Pricing | Rohm 
Description Range (9) Voltage (V) Power @70°C W IE il tb Part No. 10 50 200 Part No. 10,000 Part No. 
5%, 0402, 1/16 Watt 0.0 ~ 3.3M 50 0.063 0.5 1.0 | 0.35 | 0.25 RHM(Value)JCT-ND 14 1.99 4.57 RHM(Value)JTR-ND 3.73/M MCRO1MZPJxxxx 
MCRO3 5%, 1/10 Watt — 0603 Series Resistor Values 
0.0 1.8 3.9 Ue 15 30 56 110 220 430 820 1.6K 3.3K 6.2K 12K 24K 47K 91K 180K 360K 680K 1.3M 2.7M 5.1M 
1.0 22. 43 8.2 16 33 62 120 240 470 910 1.8K 3.6K 6.8K 13K 27K 51K 100K 200K 390K 750K 1.5M 3.0M 5.6M 
11 24 47 91 18 36 68 130 270 510 1.0K 2.0K 3.9K 7.5K 15K 30K 56K 110K 220K 430K 820K 1.6M 3.3M 6.2M 
1.2 2 Sal 10 20 39 75 150 300 560 1.1K 2.2K 4.3K 8.2K 16K 33K 62K 120K 240K 470K 910K 1.8M 3.6M 6.8M 
1.3 3.0 5.6 iff 22 43 82 160 330 620 1.2K 2.4K 4.7K 9.1K 18K 36K 68K 130K 270K 510K 1.0M 2.0M 3.9M. 8.2M 
aD 3.3 6.2 12 24 47 91 180 360 680 1.3K 2.7K 5.1K 10K 20K 39K 75K 150K 300K 560K 1.1M 2.2M 4.3M 10M 
1.6 3.6 68 13 27 51 100 200 390 750 1.5K 3.0K 5.6K 11K 22K 43K 82K 160K 330K 620K 1.2M 2.4M 4.7M 
Value Rated Rated Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key T&R Pricing | Rohm 
Description Range (0) Voltage (V) Power @70°C WwW T th Part No. 10 50 200 Part No. 5,000 Part No. 
5%, 0603, 1/10 Watt 0.0 ~ 10M 50 0.100W 0.8 1.6 | 0.45 0.3 RHM(Value)GCT-ND 69 1.86 4.28 RHM(Value)GTR-ND 3.12/M MCROSEZPUxxxx 
MCR10 5%, 1/8 Watt — 0805 Series Resistor Values 
0.0 1.8¢ 3.6¢ 6.86 13 27¢ 51@ 100® 200 390 750 1.5K® 3.0K® 5.6K@ 11K® 22K@ 43K@ 82K@ 160K@ 330K@ 620K® 1.2M@ 24M 4.7M® 9.1M 
1.0 2.0 3.90 75¢ 15@ 30 56@ 110@ 220 430 820 1.6K@ 3.3K@ 62K® 12K@ 24K@ 47K® 91K® 180K® 360K® 680K® 13M 2.7M@ 5.1M® 10M@ 
il 2.2@ © ©643@ 8.20 16@ 336 62@ 120@ 240 470 910 1.8K® 3.6K® 68K@ 13K@ 27K@ 51K@ 100K@ 200K® 390K® 750K® 15M® 3.0M® 56M 
1.2 240 «47@ 910 18 36@ 68 130@ 270 510 1.0K@ 2.0K® 3.9K® 7.5K® 15K@ 30K® 56K® 110K® 220K® 430K® 820K® 16M® 33M®@ 6.2M 
1.30 27¢ 5.1¢ 10@ 20 39@ 75® 150@ 300 560® 1.1K@ 2.2K® 43K® 82K@ 16K@ 33K@ 62K@ 120K@ 240K@ 470K® 910K® 1.8M 3.6M 6.8M 
1.5¢ 3.00 5.60 11 22@ 430 82 160@ 330 620 1.2K@ 24K@ 4.7K®@ 9.1K® 18K® 36K® 68K® 130K® 270K® 510K® 1.0M® 20M 39M® 7.5M 
1.6 3.3@ 6.2¢ 12@ 24@ 47@ oe 180@ 360 680 1.3K®@ 2.7K@ 5.1K® 10K® 20K@ 39K@ 75K@ 150K@ 300K® S60K® 1.1M® 2.2M@® 43M 82M® 
Value Rated Rated Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key T&R Pricing | Rohm 
Description Range (0) Voltage (V) | Power @70°C ig T th | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
5%, 0805, 1/8 Watt 0.00 ~ 10M 150 0.125W 1.25 2.0 0.55 0.4 | RHM(Value)ACT-ND 716 2.04 4.68 | RHM(Value)ATR-ND 4.50/M_ | MCR10EZHUxxx 
5%, 0805, 1/8 Watt 0.00 ~ 10M 150 0.125W 1.25 2.0 0.55 0.4 | RHM(Value)ARCT-ND@ NEW! 33 117 3.85 | RHM(Value)ARTR-ND® NEW! 4.00/M | MCR10EZPJxxx 
Values also available as Resin Overcoated — which are also ROHS Compliant 
MCR18 5%, 1/4 Watt — 1206 Series Resistor Values 
0.00 1.8¢ 3.6 6.8¢ 13 27@ 56@ 110@ 220 430 820 1.6K® 3.3K® 6.2K® 12K® 24K@ 47K@ 91K® 180K® 360K® 680K® 1.3M 2.7M 5.1M 10M 
1.0¢ 2.0 3.90 ee: 15@ 30¢ 62@ 120@ 240@ 470 910% 1.8K®@ 3.6K® 68K® 13K@ 27K@ 51K® 100K® 200K® 390K®@ 750K@ 15M® 3.0M 5.6M@ 
11¢ 2.20 43@ 8.2 16@ 33 68 130@ 270@ 510® 1.0K@ 2.0K@ 3.9K® 7.5K® 15K@ 30K@ S6K® 110K® 220K® 430K@ 820K@ 16M 3.3M@ 62M 
1.20 240 47@ 910 18 36@ 75@ 150@ 300 560® 1.1K® 2.2K@ 4.3K® 82K® 16K® 33K@ 62K@ 120K® 240K® 470K® 910K@ 18M@ 36M 6.8M® 
1.3 2.7¢ 5.10 10® 20 39 82 160® 330 620 1.2K@ 24K@ 4.7K@® 9.1K 18K@ 36K@ 68K® 130K® 270K 510K@® 1.0M@ 2.0M® 3.9M@ 7.5M 
15¢ 3.0 5.60 11 220 43 oe 180@ 360 680% 13K® 2.7K@ 5.1K® 10K® 20K® 39K® 75K@ 150K® 300K® 560K® 1.1M 2.2M@ 43M 8.2M 
1.6¢ 3.36 6.20 12@ 240 51@ 100@ 200 390 750@ 1.5K@ 3.0K®@ 5.6K® 11K® 22K@ 43K@ 82K® 160K® 330K®@ 620K@ 1.2M 24M 4.7M@ 91M 
Value Rated Rated Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key T&R Pricing | Rohm 
Description Range (0) Voltage (V) | Power @70°C WwW IE T tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
5%, 1206, 1/4 Watt 0.0 ~ 10M 200 0.25W 1.6 3.2 0.55 0.5 | RHM(Value)ECT-ND 1 2.46 5.65 | RHM(Value)ETR-ND 7.95/M | MCR18EZHJxxx 
5%, 1206, 1/4 Watt 0.0 ~ 10M 200 0.25W 1.6 3.2 0.55 0.5 | RHM(Value)ERCT-ND@® NEW! 40 1.41 4.66 | RHM(Value)ERTR-ND@ NEW! 6.00/M | MCR18EZPJxxx 


Values also available as Resin Overcoated — which are also ROHS Compliant 


1670 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


YAGEO _ Surface Mount Thin Film Chip Resistors 


Description: 7 

The resistors are constructed out of a high-grade ceramic body. Internal metal electrodes are added at each 5% 1 /1 6 Watt — 0402 Series Resistor Values 
end and connected by a resistive material. The composition of the resistive material is adjusted to give the 

approximate required resistance and laser cutting of this resistive layer that achieves tolerance trims the 10 20 30 36 47 51 56.2 68 
value. The resistive layer is covered with a protective coat and printed with the resistance value. Finally, 15 27 33 39 49.9 56 62 82 

the two external terminations (matte tin) are added. 


Value Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape & Reel? | yageo 
Range Part No. 10 50 200 Qty. | Price Part No. 
—P -— Protective Coat Protective Coat 10 ~ 820 311-(Value)UCT-ND 1.05 2.81 6.46 |10,000| 10.00/M | RT0402DRE07xxxxL 
id Resistor Layer 
Inner Electrode For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
End Termination 
Ceramic Substrate 
. 
1% 1/10 Watt — 0805 Series Resistor Values 
3.0 3.6 43 5.1 6.2 1S) al 
3.3 3.9 4.7 5.6 68 8.2 10 
Power x : Resis- 
Rating Dimensions (mm) tance | Temperature 
Series | @ 70° L w P T Range | Coefficient Value Digi-Key Cut Tape Pricing |_ Tape & Reel | Yageo 
RT0603]1/10 Watt | 1.6#0.10 | 8040.10 | .25+0.15 | 4520.10] 0.50% | +25ppm/°C Benge pening: LOE SO Ren 2008 Rory |Mericam ecto: 
RT0805| 1/8 Watt | 2.00+0.10 | 1.25+0.10 | .35+0.20 | .50+0.10 | 0.50% | +50ppm/°C 3~ 100 311-(Value)VCT-ND 1.39 3.74 8.59 | 5,000 | 18.00/M | RJO8O5FRExxxxL 
RT0402| 1/16 Watt | 1.00+0.10 | .50+0.50 | .20+0.10 | .35%0.05 | 0.50% | +50ppm/°C 
RJ0805 | 1/10 Waitt | 2.00+0.10 | 1.25+0.10 | .35+0.20 | .50+0.10 1% +50ppm/°C 4 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
RJ1206 | 1/8 Watt |3.10+0.10 | 1.60+0.10 | .45+0.20 | .55+0.10 1% +50ppm/°C 
RLO402| 1/16 Watt | 1.00+0.10 | .50+0.05 | .20+0.10 | .35+0.05 1% -100 ~ .820 +800ppm/°C [e) . 
100 ~ 470 +800ppm/"C 1% 1/8 Watt — 1206 Series Resistor Values 
RLO603] 1/10 Watt | 1.6040.10 | .80+0.10 | .25+0.15 | .45+0.10 1% . - 
560 ~ .820 +300ppm/°C a ee) ‘3 AG ri Fi 
100 ~ .330 +600ppm/°C s : eg i 2 x 
RLO805 | 1/8 Watt | 2.00+0.10 | 1.25+0.10 | .35+0.20 | .50+0.10 1% 360 ~ .470 +300ppm/°C 
.500 ~ .910 +200ppm/°C Rvells DignKey Bu ere Encing Tape & Bealg Kage 
(019 ~ .0150 #1500ppm/°C ange arte: Qty. | Price | Part No. 
RL2512| 1 Watt | 6.35+0.10 | 3.200.15 | 6040.20 | 5540.10] 1% | .0180 ~ 0399 +1200ppm/*C 3-470 | 311-(Value)NCT-ND 1.58 4.26 9.78 | 5,000 | 23.007 | RJ1206FRExxxxL 
-0470 +800ppm/°C. 


For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


25% 1/10 Watt — 0603 Series Resistor Values 
100 422 1.3K 357K 8.45K 20K 44.2K 124K 1% 1/16 Watt — 0402 Series Resistor Values 


110 430 1.37K 3.6K 8.66K 20.5K 47K 130K 
120 432 1.4K 3.9K 8.87K 21K 475K 140K 10 15 22 33 AT 68 
121 464 1.47K 3.92K 9.09K 21.5K 48.7K 147K 12 18 27 39 56 82 
124 470 1.5K 4.02K 9.1K 22K 51K 150K 

130 475 1.6K 420K 931K 22.1K 511K 160K WA Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape &Reel0 | yageo 

147 499 1.62K 4.3K 9.53K 22.6K 52.3K 165K Range Part No. 10 50 200 | qty. | Price | PartNo. 

150 510 1.69K 4.7K 10K 232K 53.6K 178K 

fet ae fear near nae pri aK Aan 10 ~.820 | 311-(Value)PCT-ND 9.31 25.05 57.55 | 10,000] 172.00/M | RLO402FR-07xxxxL 
he Bi fae pee be ae ee pe 4 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 

180 604 2.0K 5.1K 11.5K 27K 60.4K 221K 

182 619 241K 5.11K 12K 27.4K 61.9K 240K te} anaes H ‘ 

oe ae ee sane ae ee ae see 1% 1 /10 Watt 0603 Series Resistor Values 
210 649 221K 5.49K 12.4K 28.7K 66.5K 249K 40 45 22 33 a7 68 

220 680 2.4K 5.6K 13K 29.4K 68K 255K 42 418 27 39 56 82 

221 681 2.43K 5.62K 13.3K 30K 68.1K 270K 

240 715 2.49K 5.9K 14K 30.1K 69.8K 300K Jaus BEG AOE |_WIOORESS I Yrs 

267 750 2.55K 6.04K 15K 32.4K 75K 301K Range Partines 10 50 200 | Qty. | Price | Part No. 

274 806 2.67K 6.2K 15.8K 33K 78.7K 309K 

300 820 2.7K 6.34K 16K 33.2K 80.6K 324K 10 ~.820 | 311-(Value)QCT-ND 9.31 25.05 57.55 | 5,000 | 191.00/M] RLO603FR-07xxxxL 
301 825 2.74K 6.8K 16.2K 34K 82K 330K 

330 845 2.87K 681K 16.5K 34.8K 84.5K 332K For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 

332 910 3.0K 6.98K 174K 36K 90.9K 

348 1.0K 3.01K 7.15K 17.8K 37.4K 91K . 

360 11K 309K 7.5K 18 39K 400K 1% 1/8 Watt — 0805 Series Resistor Values 
390 1.2K 3.16K 8.06K 18.2K 40.2K 107K 

392 1.21K 3.32K 8.2K 18.7K 43K 110K 10 16 27 43 62 

402 1.24K 3.4K 8.25K 19.6K 43.2K 120K M 18 30 A7 68 

12 20 33 50 75 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel) | Yageo Ue nee eo a. be 
Range Part No. 10 50 200/ aty. | Price | PartNo. 15 24 39 56 a 
1009 ~ 332KQ | 311-(Value)DCT-ND 2.31 6.22 14.28] 5,000 | 38.00/M| RTO603DRDO7xxxxL Tans Digi Key Cut Tape Pricing |_Tape & Reel) | vageo 
Range Part No. 10 50 200 Qty. Price Part No. 


4 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
-10 ~ .910 311-(Value)SCT-ND 9.31 25.05 57.55] 5,000 | 191.00/M | RLO805FR-07xxxxL 


-5% 1/8 Watt — 0805 Series Resistor Values | 0 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


10 15 21.5 Zr 33 47 61.9 82 


9 1 o 
"1 16 22 274 36 475 62 825 1% 1 Watt — 2512 Series Resistor Values 
12 18 22.6 30 39 49.9 68 91 
12.4 19.6 24 30.4 40.2 51 % OD 018 ey 039 
13 20 24.9 32.4 43 56 80.6 015 Ue 033 wy 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel? | Yageo Value Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel) Yageo 
Range Part No. 10 50 200 | Qty. | Price | PartNo. Range Part No. 10 50 200 | ty. Price | Part No. 
10~910 311-(Value)BCT-ND 2.20 5.92 13.60 | 5,000 | 36.00/M | RTO805DREO7xxxxL .010 ~ .0470 | 311-(Value)TCT-ND 8.53 30.22 99.54 | 4,000 | 242.00/M | RL2512FK-07xxxxL 
( For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. % For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1671 


Surface Mount 1% & 5% 
Thick Film Chip Resistors 


1%, 1/16 Watt — 0402 Series 


Resistor Values 


YAGEO 


0 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi-Key® Assortment Kits 0603 Series 1% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/10 Watt 


PHH1-KIT-ND 50 each of values 1.009 ~ 7.500 
22 values (1,100 total pieces) 


PHH2-KIT-ND 50 each of values 10.02 ~ 97.60 
113 values (5,650 total pieces) 
PHH3-KIT-ND 50 each of values 1009 ~ 9760 
114 values (5,700 total pieces) 


PHH4-KIT-ND 50 each of values 1.00KQ ~ 9.76KO 114 
values (5,700 total pieces) 
PHHS5-KIT-ND 50 each of values 10.0KQ ~ 97.6KO 114 
values (5,700 total pieces) 
PHH6-KIT-ND 50 each of values 100KQ ~ 1.00MO 115 
values (5,750 total pieces) 


104 values (20,800 total pieces) 
PHC2A-KIT-ND 50 each of values 10.09 ~ 97.60 


114 values (5,700 total pieces) 

PHC2-KIT-ND 200 each of values 10.09 ~ 97.60 
114 values (22,800 total pieces) 

PHC3A-KIT-ND 50 each of values 1000 ~ 9760 
114 values (5,700 total pieces) 

PHC3-KIT-ND 200 each of values 1000 ~ 9760 
114 values (22,800 total pieces) 


1,00 36.0 150 470 1.20K 3.30K 649K 11.0K 18.0K 30.1K 47.0K 68.0K 110K 226K 470K 
ie 1.50 39.0 160 499 1.21K 3.74K 680K 11.3K 19.1K 33.0K 47.5K 787K 120K 240K 499K 
Description: 2.20 49.9 180 510 150K 3.90K 7.50K 11.5K 20.0K 35.7K 49.9K 80.6K 121K 249K 510K 
The resistors are constructed on a high grade ceramic body (aluminum oxide). Internal metal electrodes are 3.30 51.0 220 511 1.80K 3.92K 7.87K 12.0K 21.0K 36.0K 51.0K 82.0K 124K 261K 560K 
added at each end and connected by a resistive paste which is applied to the top surface of the substrate. 4.70 56.0 280 560 1.82K 4.30K 8.06K 12.1K 22.0K 39.0K 51.1K 82.5K 127K 270K 562K 
The composition of the paste is adjusted to give the approximate resistance required and the value is 10.0 62.0 300 620 1.96K 4.64K 8.20K 13.0K 22.1K 39.2K 53.6K 88.7K 150K 300K 620K 
trimmed to within tolerance, by laser cutting of the resistive layer. The resistive layer is covered with a protec- 22:0 68.0 301 680 2.20K 5.10K 8.87K 14.0K 24.9K 40.2K 56.0K 90.9K 180K 301K 649K 
tive coat. Finally, the two external end terminations are added. For ease of soldering the outer layer of these 24.9 68.1 330 715 221K 5.36K 9.10K 15.0K 26.1K 42.2K 60.4K 91.0K 187K 332K 768K 
end terminations is a lead/tin alloy. End terminations on ROHS Compliant parts are pure tin. 26.1 75.0 332 910 240K 549K 9.53K 16.0K 27.0K 43.0K 61.9K 95.3K 200K 360K 1.00M 
28.0 100 430 1.00K 270K 5.62K 10.0K 16.2K 28.0K 45.3K 62.0K 97.6K 210K 430K 3.30M 
33.0 120 464 110K 3.01K 6.20K 107K 17.4K 30.0K 46.4K 64.9K 100K 220K 442K 3.60M 
Piotectiye Coat Protective Coat 
ral / Resistor Layer Value Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape & Reel0 | Yageo 
a inner Electrode Range Part No. 10 50 200 Qty. Price | Part No. 
T= End Termination 26.1 ~ 3.30MO | 311-(Value)LCT-ND 94 2.52 5.78 | 10,000] 7.56/M | 9C04021AxxxxFLHF3 
Ceramic Substrate RoHS Compliant 
1.00 ~ 3.60MQ | 311-(Value)LRCT-ND .94 2.52 5.78 | 10,000] 7.56/M | RCO402FR-07xxxxL 
Power | Working Z Resis- 0 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Rating | Voltage Dimensions (mm) tance Temperature 
Size | at 70° |(Maximum)| L | W | T tt | th | Range Coefficient Digi-Key® Assortment Kits 0402 Series PHL3-KIT-ND 50 each of values 1.00KQ ~ 9.53KQ 
; 1% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/16 Watt 33 values (1,650 total pieces) 
9 
o4o2/116w| sov | 1.00}0.50/0.95 }0.20]0.25| 5% | 100<R=10MO +100ppm/"C PHL1-KIT-ND 50 each of values 1.000 ~ 75.00 PHL4-KIT-ND 50 each of values 10.0K0 ~ 97.6KO 
1% 10 <R < 10MO +200ppm/°C 17 values (850 total pieces). : : 56 values (2,800 total pieces) 
5% 102 <R< 10MQ +100ppm/°C PHL2-KIT-ND 50 each PHL5-KIT-ND 50 each of values 100KQ ~ 1.00MQ 
0603] 1/10 W 50V 1.60 | 0.80 | 0.45 | 0.25 | 0.25 1% R< 100; R>10MO cede 22 values (1,100 total pieces) 32 values (1,600 total pieces) 
9 
o805| 1/8w] 150V_ | 2.00] 1.25]0.50 | 0.35 | 0.35 ts Ace en shineys hie 
il = u . 
5% | 100 <R< 10M0 2100ppm/°c 1%, 1/8 Watt — 0805 Series Resistor Values 
1206] 1/44W | 200V_ | 3.10] 1.60] 0.55 | 0.45 | 0.40 : 
1%_| R100; R> 10MO +200ppm°C 1.00 3.01 866 249 634 180 470 1.27K 348K 9.09K 255K 64.9K 182K 475K 137M 4.22M 
= 102 309 887 255 649 182 475 1.30K 357K 910K 261K 66.5K 187K 487K 1.40M 4.32M 
= - 105 316 9.09 261 665 187 487 1.33K 360K 931K 267K 680K 191K 499K 1.43M 4.42M 
1 Yo 1/10 Watt — 0603 Series Resistor Values 107 324 931 267 680 191 499 137K 365K 953K 27.0K 681K 196K 510K 147M 453M 
110 332 953 270 681 196 510 140K 374K 976K 27.4K 69.8K 200K 511K 1.50M 4.64M 
1000 174 43.200 115 801 750 205K S.10K 13.3K 348K 887K 240K 590K 113 340 9.76 274 698 200 511 143K 383K 10.0K 280K 71.5K 205K 523K 1.54M 4.70M 
2.00 178 442 118 309-768 2.10K 511K 13.7K 35.7K 90.9K 243K 604K 115 348 10.0 280 71.5 205 523 147K 390K 10.2K 287K 73.2K 210K 536K 1.58M 4.75M 
210 180 453 120 316 787 215K 5.23K 140K 36.0K 91.0K 249K 619K 118 357 102 287 732 210 536 1.50K 3.92K 10.5K 29.4K 75.0K 215K 549K 1.62M 4.87M 
215 182 464 121 324 806 220K 5.36K 143K 365K 931K 255K 620K 121 365 105 204 75.0 215 549 1.54K 4.02K 10.7K 30.0K 76.8K 220K 560K 1.65M 4.99M 
221 187 47.0 124 330 820 221K 549K 147K 374K 95.3K 261K 634K 124 374 107 300 768 220 560 1.58K 412K 11.0K 301K 78.7K 221K 562K 1.69M 5.11M 
243 191 475 127 332 825 226K 5.60K 15.0K 383K 97.6K 267K 649K 127 383 110 301 787 221 562 1.60K 4.22K 11.3K 30.9K 80.6K 226K 576K 1.74M 5.23M 
2.49 19.6 48.7 130 340 845 2.32K 562K 15.4K 39.0K 100K 270K 665K 130 3.90 11.3 30.9 80.6 226 576 1.62K 4.30K 11.5K 31.6K 82.0K 232K 590K 1.80M 5.36M 
274 200 499 133 GAB BBG BGTK B7EK 158K 992K 102K TAK —GBOK FETT 3 od 825 257 GOL 16OK 42K 120K QB0K B4SK D4OK G1OK 1E7M SOOM 
ou a ae i ou Be zoe eer eae foe ee eos a 140 412 120 330 845 240 619 1.74K 4.53K 121K 332K 86.6K 243K 620K 1.91M 5.76M 
; ; ; : 2 : 3 143 422 121 332 866 243 620 1.78K 4.64K 124K 34.0K 88.7K 249K 634K 1.96M 5.90M 
eRe BI ES ED BARS CRAG VEE EIS NGC STAI 147 432 124 340 887 249 634 180K 470K 127K 348K 90.9K 255K 649K 2.00M 6.04M 
402 220 536 147 374 931 255K 620K 169K 43.0K 113K 300K — 732K 150 442 127 348 90.9 255 649 182K 475K 130K 357K 91.0K 261K 665K 2.05M 6.19M 
442 221 549 150 383 953 261K 634K 174K 432K 115K 301K 750K 154 453 130 357 91.0 261 665 1.87K 4.87K 13.3K 360K 931K 267K 680K 2.10M 6.34M 
475 226 56.0 154 390 976 267K 649K 178K 44.2K 118K 309K 768K 158 464 133 360 931 267 680 1.91K 499K 13.7K 365K 953K 270K 681K 2.15M 649M 
499 232 562 158 392 100K 270K 665K 180K 45.3K 120K 316K 787K 162 4.70 137 365 95.3 270 681 1.96K 510K 14.0K 374K 97.6K 274K 698K 2.20M 665M 
511 237 576 160 402 102K 274K 680K 182K 464K 121K 324K 806K 165 475 140 9874 97.6 274 698 200K 5.11K 14.3K 383K 100K 280K 715K 2.21M 681M 
5.23 24.0 59.0 162 412 105K 280K 681K 187K 47.0K 124K 330K 820K 169 487 143 383 100 280 715 2.05K 523K 147K 39.0K 102K 287K 732K 2.26M 6.98M 
5.62 24.3 60.4 165 422 107K 287K 698K 191K 475K 127K 332K 825K 174 499 147 390 102 287 732 210K 5.36K 15.0K 39.2K 105K 294K 750K 2.32M 7.15M 
576 249 619 169 430 410K 294K 745K 196K 487K 130K 340K 845K 178 5.11 150 392 105 294 750 215K 549K 15.4K 40.2K 107K 300K 768K 2.37M 7.32M 
604 255 620 174 492 119K 300K 730K 200K 499K 199K 348K 866K 180 523 154 40.2 107 300 768 2.20K 5.60K 158K 41.2K 110K 301K 787K 243M 7.50M 
681 261 634 178 442 446K 301K 750K 205K 510K 137K a57K 887K 182 536 158 41.2 110 301 787 221K 5.62K 160K 422K 113K 309K 806K 2.49M 7.68M 
; a : é : ‘ 187 549 160 422 113 309 806 2.26K 5.76K 16.2K 43.0K 115K 316K 820K 2.55M 7.87M 
SO S76 7 2 OO 2 1s Ob camo gg 7, 08 su OL oT aaa TOK CoO aes 200K 1.91 560 162 430 115 316 820 232K 590K 165K 432K 118K 324K 825K 261M 8.06M 
100 270 66.5 182, 464 1.20K 3.16K 787K 21.5K 523K 143K 365K 910K 196 562 165 432 118 324 825 237K 604K 169K 442K 120K 330K 845K 2.67M 825M 
10.2 274 680 187 470 1.21K 324K 806K 220K 536K 147K 374K 931K 200 5.76 169 44.2 120 330 845 240K 619K 174K 45.3K 121K 332K 866K 274M 8.45M 
105 280 681 191 475 124K 330K 820K 221K 549K 150K 383K 953K 205 590 174 453 121 332 866 243K 620K 178K 464K 124K 340K 887K 2.80M 8.66M 
10.7 287 698 196 487 1.27K 332K 825K 226K 562K 154K 390K 976K 210 604 178 464 124 340 887 249K 634K 180K 47.0K 127K 348K 909K 2.87M 887M 
11.0 204 715 200 499 130K 340K 845K 232K 576K 158K 392K 1.00M 215 619 180 47.0 127 348 909 255K 649K 182K 475K 130K 357K 931K 2.94M 9.09M 
11.3 30.0 73.2 205 510 133K 348K 866K 23.7K 590K 160K 402K 1.20M 220 620 182 475 130 357 910 261K 665K 187K 487K 133K 360K 953K 3.01M 9.31M 
115 301 750 210 511 137K 357K 887K 240K 604K 162K 412K 121M 221 634 187 487 133 360 931 267K 680K 191K 499K 137K 365K 976K 3.09M 953M 
418 309 768 215 523 140K 360K 909K 243K 619K 165K 422K 150M 226 649 191 499 137 365 953 270K 681K 196K 51.0K 140K 374K 1.00M 3.16M 9.76M 
120 316 787 220 536 143K 365K 910K 249K 620K 169K 430K 200M 232 665 196 51.0 140 374 976 274K 698K 200K 511K 143K 383K 1.02M 3.24M 10.0M 
Bl Ol 0G Al BO SER GOI @BIR GAS Cone “PM “eae Darn 237 680 20.0 51.1 143 983 1.00K 280K 7.15K 205K 523K 147K 390K 1.05M 3.30M 
243 681 205 523 147 390 102K 287K 7.32K 21.0K 536K 150K 392K 1.10M 3.32M 
12.4 330 82.0 226 560 1.50K 3.83K 953K 261K 649K 178K 442K 249M 249 698 21.0 536 150 392 1.05K 2.94K 7.50K 21.5K 54.9K 154K 402K 1.13M 3.40M 
127 33.2 825232, 862 1.54K 3.90K 9.76K = 26.7K 665K 180K 453K 2.94M 255 715 215 549 154 402 1.07K 3.00K 7.68K 220K 56.0K 158K 412K 1.15M 3.48M 
130 340 845 237 576 158K 392K 10.0K 27.0K 680K 182K 464K 3.01M 261 7.32 220 56.0 158 412 110K 3.01K 7.87K 221K 562K 160K 422K 1.18M 3.57M 
133 348 887 240 590 160K 4.02K 102K 274K 681K 187K 470K 470M 267 7.50 221 562 160 422 113K 309K 806K 226K 57.6K 162K 430K 1.20M 3.65M 
137 357 909 243 604 162K 412K 105K 280K 698K 191K 475K 4.75M 274 7.68 226 57.6 162 430 115K 316K 820K 232K 590K 165K 432K 1.21M 3.74M 
140 360 910 249 619 165K 422K 107K 287K 715K 196K 487K 10.0M 280 7.87 232 59.0 165 432 118K 324K 825K 237K 604K 169K 442K 1.24M 3.83M 
143 36.5 93.1 255 620 169K 430K 11.0K 294K 732K 200K 499K 287 8.06 23.7 604 169 442 1.20K 3.30K 845K 24.0K 61.9K 174K 453K 1.27M 3.92M 
147 374 «953~=S(« BL Ss«BA4CsSALAK«O4.32K11.3K © 30.0K 75.0K 205K 510K 294 825 240 61.9 174 453 121K 332K 866K 24.3K 62.0K 178K 464K 1.30M 4.02M 
150 383 976 267 649 178K 442K 415K 301K 768K 210K 511K 3.00 845 243 620 178 464 1.24K 340K 887K 249K 634K 180K 470K 1.33M 4.12M 
154 390 100 270 665 180K 453K 11.8K 309K 787K 215K 523K 
158 392 102 274 680 182K 464K 120K 316K 806K 220K 536K Value Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape & Reel | Yageo 
160 402 105 280 681 187K 470K 121K 324K 820K 221K 549K Range FETC: 10)7150!) 1200) |Naty2|liPricell||Fart No: 
162 412 107 287 698 1.91K 475K 124K 330K 825K 226K 560K 1.02 ~ 9.760 | 311-(Value)CCT-ND = 802.15 4.93 |, 4), | 5.40/M/9CO8052AxxxxFGHFT 
165 422 110 294 715 1.96K 487K 127K 332K 845K 232K 562K 10.0 ~ 9.76MQ | 311-(Value)CCT-ND 802.15 4.93 |” 5.40/M | 9COB052AxxxxxFKHFT 
169 430 113 300 732 200K 499K 130K 34.0K 866K 237K 576K RoHS Compliant 
1.00 ~ 10.0MO | 311-(Value)CRCT-ND 80 2.15 4.93 | 5,000 | 5.40/M|RCO805FR-O7xxxxL 
Value Cut Tape Pricing | Tape & Reel? | Yageo 
Range 10 50 200 | Qty. | Price |Part No. For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
apd poe Seen v7 ae mes 5,000 py Sei Eaiee Digi-Key® Assortment Kits 0805 Series 1% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/8 Watt 
- : Walue) ; > 5 ; ot PHC1A-KIT-ND 50 each of values 1.000 ~ 9.760 PHC4A-KIT-ND 50 each of values 1.00KO ~ 9.76KQ 
RoHS Compliant 104 values (5,200 total pieces) 114 values (5,700 total pieces) 
1.00 ~ 10.0MQ | 311-(Value)]HRCT-ND_.77_ 2.07 __ 4.76 | 5,000 |_4.80/M| RCOGO3FR-O7xxxxL PHC1-KIT-ND 200 each of values 1.000 ~ 9.760 PHC4-KIT-ND 200 each of values 1.00KO ~ 9.76KQ 


114 values (22,800 total pieces) 

PHC5A-KIT-ND 50 each of values 10.0KQ ~ 97.6K0 
113 values (5,650 total pieces) 

PHC5-KIT-ND 200 each of values 10.0KQ ~ 97.6KQ 
113 values (22,600 total pieces) ... $169.95 
PHC6A-KIT-ND 50 each of values 100KQ ~ 1.00MQ 
115 values (5,750 total pieces) 

PHC6-KIT-ND 200 each of values 100KQ ~ 1.00MQ 
115 values (23,000 total pieces) 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1672 (1073) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


YAGEO Surface Mount 1% & 5% Thick Film Chip Resistors (Cont.) 


5%, 1/10 Watt — 0603 Series 


Resistor Values 


1%, 1/4 Watt — 1206 Series Resistor Values 00 33 10 338 100 930 1.0K 33K 10K 33K 100K 330K 10M 33M 
10 36 11 36 110 360 1.1K 36K 11K 36K 110K 360K 1.1M 3.6M 
1.00 309 887 274 787 243 681 220K 619K 191K 560K 174K 499K 1.54M 4.42M 141. 39 12 39 120 390 1.2K 39K 12K 39K 120K 390K 1.2M 3.9M 
1.02 316 9.09 280 806 249 698 221K 620K 196K 562K 178K 510K 1.58M 4.53M {2 dig 4g as) deo) dec) isk ack sic ase 1e0K dcoK ilani dion 
1.05 324 910 287 820 255 715 226K 634K 20.0K 576K 180K 511K 1.60M 4.64M A. HE HG oD A) IER WI. A Ze ES cee ea cle 
1.07 330 931 204 825 261 732 232K 649K 205K 59.0K 182K 523K 1.62M 4.70M : : : : ‘ : 
110 332 953 30.0 845 267 750 237K 665K 21.0K 604K 187K 536K 1.65M 4.75M 150 54 16 51 160 510 1.6K 5.1K 16K SIK 160K 510K 1.6M 5.1M 
113 340 9.76 301 866 270 768 240K 680K 215K 619K 191K 549K 1.69M 4.87M 16 56 18 56 180 560 1.8K 5.6K 18K 56K 180K 560K 1.8M 5.6M 
115 348 100 309 887 274 787 243K 681K 22.0K 620K 196K 560K 1.74M 4.99M 18 62 20 62 200 620 20K 6.2K 20K 62K 200K 620K 2.0M 6.2M 
118 357 102 316 909 280 806 249K 698K 221K 634K 200K 562K 1.78M 5.10M 22 68 22 68 220 680 22K 68K 22K 68K 220K 680K 22M 68M 
1.20 360 105 324 91.0 287 820 255K 7.15K 226K 649K 205K 576K 1.80M 5.11M 24 75  o4 75 240 750 24K 75K 24K 75K 240K 750K 24M 82M 
1.21 365 107 330 931 294 825 261K 7.32K 232K 665K 210K 590K 1.82M 5.23M 5 AB 62 =D Gh) (oy Bae Go Gan foe Gee Ge aa iam 
1.24 374 110 332 953 300 845 267K 7.50K 237K 680K 215K 604K 1.87M 5.36M » : : E : 
127 383 11.3 34.0 976 301 866 270K 7.68K 24.0K 681K 220K 619K 1.91M 5.49M 3.0 9.1 30 91-300 910 3.0K 9.1K 30K 91K 300K 910K 3.0M 
130 390 115 348 100 309 887 274K 7.87K 243K 698K 221K 620K 1.96M 5.60M 
133 392 118 357 102 316 909 280K 806K 249K 715K 226K 634K 2.00M 5.62M Value Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape & Reel) |Yageo 
1.37 402 120 360 105 324 910 287K 820K 255K 732K 232K 649K 2.05M 5.76M Range Part No. 10 50 200 | Qty. | Price |Part No. 
140 412 121 365 107 330 931 294K 825K 261K 75.0K 237K 665K 2.10M 5.90M ~ i 7 
143 422 124 374 110 332 953 300K 845K 267K 768K 240K 680K 215M 604M 1.0~ 10.0MO JESRRWENGICOIRND ES 70 _ 1.89 4.94 | 5,000 | 9.80/M |9006081 Aroq LHFT 
147 430 127 383 113 340 976 301K 866K 27.0K 787K 243K 681K 2.20M 6.19M RoHS Compliant 
150 432 13.0 39.0 115 348 1.00K 3.09K 887K 28.0K 80.6K 249K 698K 2.21M 6.20M 0.0 ~ 10.0MO | 311-(Value)GRCT-ND .70 1.89 4.34 | 5,000] 3.30/M|RCO603JR-07xxxxL 
154 442 133 392 118 357 102K 316K 9.09K 287K 820K 255K 715K 2.26M 6.34M 
158 453 137 402 120 360 105K 324K 910K 294K 825K 261K 732K 2.32M 649M 0 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
1.60 464 140 412 121 365 107K 330K 931K 30.0K 845K 267K 750K 2.37M 665M 
165 473 147 430127380 149K SAOK OTEK SDK BOIK ZMK 787K 24M IM Digi-Key® Assortment Kits 0603 Series 5% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/10 Watt 
1.69 487 15.0 432 130 390 1.15K 348K 10.0K 31.6K 909K 280K 806K 2.49M 6.98M PHG1A-KIT-ND 50 each of every other value PHG2A-KIT-ND 50 each of every other value 
174 499 154 442 133 392 118K 3.57K 10.2K 324K 91.0K 287K 820K 2.55M 7.15M from 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, etc. ~ 910KQ 72 values from 1.1, 1.3, 1.6, 2.2, etc. ~ 1.0MQ 72 values 
178 510 158 453 187 402 1.20K 360K 105K 330K 93.1K 294K 825K 261M 7.32M (3,600 total pieces) .... (3,600 total pieces) 
180 5.11 160 464 140 412 121K 365K 10.7K 33.2K 953K 300K 845K 267M 7.50M PHG1-KIT-ND 200 each of every other value PHG2-KIT-ND 200 each of every other value 
182 523 162 470 143 422 124K 374K 11.0K 34.0K 976K 301K 866K 2.70M 7.68M from 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, etc. ~ 910KQ 72 values from 1.1, 1.3, 1.6, 2.2, etc. ~ 1.0MO 72 values 
187 536 165 475 147 480 127K 383K 113K 348K 100K 309K 887K 2.74M 7.87M (14,400 total pieces)... (14,400 total pieces) 
1.91 549 169 487 150 482 130K 390K 115K 357K 102K 316K 909K 2.80M 8.06M 
1.96 560 174 499 154 442 133K 392K 118K 360K 105K 324K 910K 287M 8.20M 
200 562 178 51.0 158 453 1.37K 4.02K 120K 365K 107K 330K 931K 294M 825M 
205 576 180 51.1 160 464 140K 412K 121K 374K 110K 332K 953K 3.00M 845M . 
210 590 182 523 162 470 143K 422K 124K 383K 113K 340K 976K 301M 866M 5%, 1 /3 Watt — 0805 Series Resistor Values 
215 604 187 536 165 475 147K 430K 12.7K 39.0K 115K 348K 1.00M 309M 887M 
220 619 191 549 169 487 1.50K 4.32K 130K 392K 118K 357K 1.02M 3.16M 9.09M 0.0 33 11 39 130 470 16K 56K 20K 68K 240K 820K 3.0M 10M 
221 620 196 56.0 174 499 154K 442K 133K 40.2K 120K 360K 1.05M 324M 9.10M 10 36 12 43 150 510 48K 62K 22K 75K 270K 910K 3.3M 
226 634 200 562 178 510 158K 453K 137K 412K 121K 365K 1.07M 330M 9.31M 
232 649 205 576 180 511 160K 464K 140K 422K 124K 374K 110M 332M 953M dl et EO ED BOK GE Bis GAS eed Ml eit 
237 665 21.0 59.0 182 523 162K 4.70K 14.3K 430K 127K 383K 1.13M 340M 9.76M 120 43 15 51 180 620 22K 7.5K 27K 91K 330K 1.1M 3.9M 
240 680 21.5 604 187 536 165K 475K 14.7K 432K 130K 390K 1.15M 348M 10.0M 13°47 16 56 200 680 24K 8.2K 30K 100K 360K 1.2M 4.3M 
ado 693 221 620 195 560 174K 400K ISdK 53K 197K 402K 120M 360M Co 
255 7.15 226 634 200 562 178K 510K 158K 464K 140K 412K 121M 3.65M 1605.6 20 68 240 820 3.0K 10K 36K 120K 430K 1.5M 5.1M 
261 7.32 232 649 205 576 1.80K 511K 160K 470K 143K 422K 124M 374M 18 62 22 75 270 910 33K 11K 39K 130K 470K 16M 5.6M 
267 750 237 665 210 590 182K 523K 162K 475K 147K 430K 127M 383M 20 68 24 82 300 1.0K 36K 12K 43K 150K 510K 1.8M 62M 
270 7.68 240 680 215 604 1.87K 5.36K 165K 487K 150K 432K 1.30M 3.90M 
274 787 243 681 220 619 191K 549K 169K 499K 154K 442K 133M 392M a2 DIS KI Gas I EES el Ot 
280 8.06 249 698 221 620 1.96K 5.60K 174K 510K 158K 453K 1.37M 4.02M 24 82 30 100 360 1.2K 43K 15K 51K 180K 620K 2.2M 7.5M 
287 820 255 71.5 226 634 200K 562K 17.8K 51.1K 160K 464K 140M 4.12M 27 91 33 110 390 13K 47K 16K 56K 200K 680K 2.4M 82M 
294 825 261 732 232 649 205K 5.76K 180K 523K 162K 470K 143M 422M 30 10 36 120 430 15K 51K 18K 62K 220K 750K 27M 9.1M 
3.00 845 267 75.0 237 665 210K 590K 18.2K 536K 165K 475K 147M 4.30M 
3.01 866 27.0 768 240 680 215K 604K 18.7K 549K 169K 487K 150M 4.32M Wana DigitKey Cut Tape Pricing | Tape & Reel |yageo 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape & Reel | yageo Hangs PartNo: LO 5 08 2008 aty:a| Spricel!/ PartNo: 
Range Part No. 40 50 200 | aty. | Price |Part No. 1.1-10.0MO | 311-(Value)ACT-ND 76 2.04 4.68 | 5,000 | 4.50/M|9CO8052AxxxxJLHFT 
1.02-9.760 | 311-(Value)FCT-ND 882.37 5.44 |. 945 | 7.20/M|9C12063Ax0xFGHFT RoHS Compliant 
10.2 - 9.76MQ | 311-(Value)FCT-ND 88 2.37 544|° 7.20/M | 9C12063AxxxxFKHFT 0.0-10.0MQ | 311-(Value)JARCT-ND .76 2.04 4.68 | 5,000 | 4.50/M|RCO805JR-07xxxxL 
RoHS Compliant: © For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
1.00 - 10.0MQ | 311-(Value)FRCT-ND 88 2.37. 5.44 | 5,000 | 7.20/M|RC1206FR-O7xxxxL 


0 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Digi-Key® Assortment Kits 1206 Series 1% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/4 Watt 


PHF1A-KIT-ND 50 each of values 1.000 ~ 9.760 
114 values (5,700 total pieces) $125.95 
PHF1-KIT-ND 200 each of values 1.000 ~ 9.760 
114 values (22,800 total pieces) .. . $239.95 


PHF2A-KIT-ND 50 each of values 10.00 ~ 97.60 
$125.95 


114 values (5,700 total pieces) 
PHF2-KIT-ND 200 each of values 10.00 ~ 97.60 
114 values (22,800 total pieces) $239.95 


PHF3A-KIT-ND 50 each of values 1009 ~ 9760 
114 values (5,700 total pieces) $125.95 
PHF3-KIT-ND 200 each of values 1009 ~ 9760 
114 values (22,800 total pieces) . ..$239.95 


5%, 1/16 Watt — 0402 Series 


PHF4A-KIT-ND 50 each of values 1.00KQ ~ 9.76KQ 114 
values (5,700 total pieces) $125.95 
PHF4-KIT-ND 200 each of values 1.00KQ ~ 9.76KQ 114 
values (22,800 total pieces) .. . $239.95 
PHF5A-KIT-ND 50 each of values 10.0KQ ~ 97.6KQ 113 
values (5,650 total pieces) $125.95 
PHF5-KIT-ND 200 each of values 10.0KQ ~ 97.6KQ 113 
values (22,600 total pieces). $239.95 
PHF6A-KIT-ND 50 each of values 100KQ ~ 1.00MQ 115 
values (5,750 total pieces) $ 

PHF6-KIT-ND 200 each of values 100KQ ~ 1.00MQ 115 
values (23,000 total pieces)... $239.95 


Resistor Values 


(eile) Ne 12 33 68 180 360 680 20K 3.9K 7.5K 22K 47K 120K 330K 3.0M 
10 43 15 36 75 200 390 820 22K 43K 82K 24K 56K 150K 430K 3.3M 
iit 47 18 39 82 220 430 910 24K 4.7K 10K 27K 62K 180K 470K 
20) 531 20 43 91 240 470 1.0K 27K 5.1K 11K 30K 68K 200K 560K 
Zee iG) 22 47 100 270 510 1.2K 3.0K 56K 12K 33K 82K 220K 680K 
3.0 8.2 27 51. 150 300 560 1.5K 33K 62K 15K 39K 100K 270K 1.0M 
3.3 10 30 56 160 330 620 1.8K 3.6K 68K 18K 43K 110K 300K 1.5M 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape & Reel? | yageo 
Range Part No. 10 50 200 | qty. | Price | PartNo. 
1.0 ~ 3.3MQ 311-(Value)JCT-ND 80 2.15 4.93 |10,000] 4.86/M |9C04021AxxxxJLHF3 
RoHS Compliant 
0.0 ~ 3.3MQ. 311-(Value)JRCT-ND 80 2.15 4.93 ]10,000| 4.86/M | RC0402JR-07xxxxL 


4 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Digi-Key® Assortment Kits 0402 Series 5% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/16 Watt 


PHJ1A-KIT-ND 50 each of every other value from 
1.0, 2.0, 3.0, 3.9, etc. ~ 1.0MOQ 52 values (2,600 total 
pieces) 


PHJ1-KIT-ND 200 each of every other value from 1.0, 
2.0, 3.0, 3.9, etc. ~ 1.0MQ 52 values (10,400 total 
pieces) .... 


PHJ2A-KIT-ND 50 each of every other value from 
1.4, 2.2, 3.3, 4.3, etc. ~ 680KO 51 values (2,550 total 
pieces) 
PHJ2-KIT-ND 200 each of every other value from 1.1, 
2.2, 3.3, 4.3, etc. ~ 680KQ 51 values (10,200 total 
pieces) 


Digi-Key® Assortment Kits 0805 Series 5% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/8 Watt 


PHA1A-KIT-ND 50 each of every other value from 
1.0, 1.2, 1.5, 1.8, ~ 1.0MQ 73 values (3,650 total 


pieces) 


PHA1-KIT-ND 200 each of every other value from 
1.0, 1.2, 1.5, 1.8, ~ 1.0MQ 73 values (14,600 total 
pieces) 


PHA2A-KIT-ND 50 each of every other value from 
1.1, 1.3, 1.6, 2.0, ~ 910KQ 72 values (3,600 total 
pieces) 


PHA2-KIT-ND 200 each of every other value from 
1.1, 1.3, 1.6, 2.0, ~ 910K 72 values (14,400 total 
pieces) 


Resistor Values 


0.0 3.6 13 56 220 820 3.3K 12K 47K 180K 680K 2.7M 10M 
1.0 3.9 15) 62 240 910 3.6K 13K 51K 200K 750K 3.0M 
‘lel 4.3 16 68 270 1.0K 3.9K 15K 56K 220K 820K 3.3M 
q2 47 18 75) 300 1.1K 4.3K 16K 62K 240K 910K 3.6M 
1.3 5.1 20 82 330 1.2K 4.7K 18K 68K 270K 1.0M 3.9M 
We 5.6 22 91 360 13K 5.1K 20K 75K 300K 1.1M 4.3M 
1.6 6.2 24 100 390 1.5K 5.6K 22K 82K 330K 1.2M 4.7M 
a 6.8 27 110 430 1.6K 6.2K 24K 91K 360K 1.3M 5.1M 
2.0 0S 30 120 470 1.8K 6.8K 27K 100K 390K 1.5M 5.6M 
22 8.2 33 130 510 20K 7.5K 30K 110K 430K 1.6M 6.2M 
2.4 9.1 36 150 560 2.2K 8.2K 33K 120K 470K 1.8M _ 6.8M 
Pail 10 39 160 620 24K 9.1K 36K 130K 510K 2.0M 7.5M 
3.0 11 43 180 680 2.7K 10K 39K 150K 560K 22M 8.2M 
3.3 12 51 200 750 3.0K 11K 43K 160K 620K 2.4M 9.1M 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape & Reel? | Yageo 
Range Part No. 10 50 200 Qty. Price |Part No. 
0.0 ~ 9.1MQ 311-(Value)ECT-ND 78 2.11 4.85 | 5,000 | 5.10/M|9C12063AxxxxJLHFT 
RoHS Compliant 
0.0~10.0MQ | 311-(Value)ERCT-ND .78 2.11 4.85 | 5,000) 5.10/M|RC1206JR-07xxxxL 


For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi-Key® Assortment Kits 1206 Series 5% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/4 Watt 


PHE1A-KIT-ND 50 each of every other value from 
1.0, 1.2, 1.5, 1.8, etc. ~ 910KQ 72 values (3,600 total 
pieces) 

PHE1-KIT-ND 200 each of every other value 
from 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, etc. ~ 910KQ 72 values (14,400 
total pieces) $109.95 


PHE2A-KIT-ND 50 each of every other value from 
1.1, 1.3, 1.6, 2.0, etc. ~ 1.0MO 72 values (3,600 total 
pieces) 

PHE2-KIT-ND 200 each of every other value from 1.1, 
1.3, 1.6, 2.0, etc. ~ 1.0MO 72 values (14,400 total 
pieces) $109.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(1073) 1673 


Panasonic 0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512 


1% Precision Thick Film Chip Resistors 
Surface Mount Available In 1/20, 1/16, 1/10, 1/8, 1/4, 1/2 and 1 Watt 


Protective Coating Termination (inner) Power Rating Maximum Maximum Dimensions Temperature Panasonic 
1 Size at 70° RCWV* | Overload Voltage|_L WwW a b t Coefficient Part No. 
0201 1/20 W 15V 30V 0.60 0.30 0.10 0.15 0.23 | 10~1MOQ+200ppm/*C | ERJ-1GEFxxxC 
| Tarmination 0402 1/16 W 50V 100V 1.00 0.50 0.20 0.25 0.35 | 10~1MO+100ppm/C | ERJ-2RKFxxxxX 
(between) 0603 | 116W-(10W)* | 50V 100V 1.60 0.80 0.30 0.30 0.45 | 10~1MQ+100ppm/*C | ERJ-3EKFxxxxV 
— 0805 | 1/10W-(1/awy* | 150V 200 V 2.00 125 040 0.40 0.60 cn | ERJ-GENFIxxV 
“Resistive Termination Ab 1206 | 1/8w-(1/4w)* | 200V 400 V 3.20 1.60 0.50 0.50 0.60 | 107 &?MO#100PPMC | Ee BENE oa 
High Purity Element (outer) Be 75 7 ( ) E : 5 . . XXXX’ 
Alumina Substrate i 1210 1/4 W 200 V 400 V 320 250 050 0.50 0.60 ERJ-14NFxxxxU 
2010 1/2 W 200 V 400 V 5.00 250 0.60 0.60 0.60 | 10~1MO+100ppm/*C | ERJ-12SFxxxxU 
+ 2512 1W 200 V 400 V 640 3.20 065 0.60 0.60 ERJ-1TYFxxxU 
t 
a * Rated Continuous Working Voltage (RCWV) shall be determined from RCWV = v Power Rating x Resistance Values, or max. RCWV listed above, 
b whichever is less ** Available for reduction of load of pulse characteristics (RCWV x 2.5 RCWV x 2.0, R21.1kQ)v600 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pkg. Tape & Reel Pricing Panasonic 
Description | Range (0) | PartNo. 10. 50-200 _~—‘1,000| PartNo. Size | 4,000 5,000 ~— 10,000 12,000 15,000 24,000 ~—-25,000 30,000 | Part No. 
0201, 1/20W | 10~ 1.0M+ | P(Value)ABCT-ND 62 1.67 3.83 13.05| P(Value)ABTR-ND 15,000 12.15/M — — 10.80/M | ERJ-1GEFxxxC 
0402, 1/16 W | 10.0 ~ 1.00M | P(Value)LCT-ND 98 265 6.08 20.74] P(Value)LTR-ND 10,000 - —  8.51/M 7.56/M | ERJ-2RKFXxxxX 
0603, 1/10 W | 10.0 ~ 2.20M | P(Value)HCT-ND 90 242 5.57 18.99 | P(Value)HTR-ND 5,000 — 735/M — 6.62/M = — —  5.88/M — | ERJ-3EKFxxxxV 
0805, 1/8 W | 10.0 ~ 220M] P(Value)CCT-ND 1 244 5.61 19.14 P(Value)CTR-ND 5,000 — 780/M — 7.02/M _ _ —  6.24/M — | ERJ-GENFrxxxV 
1206, 1/4W | 10.0 ~ 2.20M | P(Value)FCT-ND 117 345 7.23 24.65] P(Value)FTR-ND 5,000 — 13.50/M —12.15/M = _ —  10.80/M — | ERJ-BENFio0xV 
1210, 1/4W |10.0~1.00M| P(Value)AACT-ND 3.78 10.18 23.38 79.75] P(Value)AATR-ND 5,000 — 70.50/M  63.45/M = = — 56.40/M — | ERJ-14NFio0xU 
2010, 1/2W | 10.0~ 1M | P(Value)ACCT-ND 688 1850 42.50 145.00] P(Value)ACTR-ND 5,000 — 138,00/M 124.20/M = — — 110.40/M — | ERJ-12SFxxxxU 
2512, 1 W 10~ 1M+ | PT(Value)AFCT-ND 643 22.78 75.04 310.88 | PT(Value)AFTR-ND 4,000 | 248.00/M _ — 206.00/M — 171.00/M - — | ERJ-1TNFxxxU 
Panasonic Standard Resistor Values Panasonic 2010 Resistor Values 
10.0 232 536 124 287 665 154K 357K 825K 191K 44.2K 102K 237K 549K 10.0 237 562 133 316 750 1.78K 4.22K 10.0K 237K 56.2K 133K 316K 750K 
102 237 549 127 294 681 158K 3.65K 845K 196K 453K 105K 243K 562K 195 249 590 140 332 787 41.87K 4.42K 105K 249K 590K 140K 332K 787K 
re ae Boe i ao ay re sat peer Seer pa ae a at 11.0 26.1 61.9 147 348 825 196K 464K 11.0K 261K 61.9K 147K 348K 825K 
Ty She on ee Ge Re ain ce Slee ae Gan Pl 2) GAC) ES DUR GLS THI GR GME TTS eee GER 
14.3 264 604 140 924 750 4.74K 409K OSIK 215K 499K 115K 267K 6igk (121 287 681 162 383 809 215K S1IK 121K 287K 681K 162K 383K 908K 
115 26.7 61.9 143 332 768 1.78K 412K 953K 221K 514K 118K 274K 634K 12.7 301 715 169 402 953 226K 5.36K 127K 30.1K 71.5K 169K 402K 953K 
118 274 634 147 340 787 1.82K 4.22K 976K 226K 52.3K 121K 280K 649K 133 31.6 750 178 422 1.00K 237K 562K 13.3K 31.6K 75.0K 178K 422K 1M 
12.1 28.0 649 150 348 806 1.87K 4.32K 10.0K 23.2K 53.6K 124K 287K 665K 440 332 787 187 442 1.05K 249K 5.90K 14.0K 33.2K 78.7K 187K 442K 
ie ae es ve So a eae ea ie Be men ih ae a 14.7 348 825 196 464 140K 261K 619K 14.7K 348K 825K 196K 464K 
(oO 8 «GG Se] OTS ode Die aa Ne Soot iaety oe SE BOD Gig Bk AEC TAS ORES TS US ERE BUS Lis 
133 309 71.5 165 383 887 205K 475K 11.0K 255K 590K 137K 316K 732K 162 383 909 215 Sil 121K 287K 6.81K 162K 383K 90.9K 215K 511K 
137 31.6 732 169 392 909 210K 4.87K 11.3K 261K 60.4K 140K 324K 750K 16.9 40.2 953 226 536 1.27K 3.01K 715K 169K 40.2K 95.3K 226K 536K 
140 324 750 174 402 931 245K 499K 115K 267K 61.9K 143K 332K 768K 17.8 422 100 2387 562 1.33K 316K 7.50K 17.8K 42.2K 100K 237K 562K 
143° 332 768 178 412 953 221K 541K 118K 274K 634K 147K 340K 787K 187 442 105 249 590 140K 3.32K 7.87K 187K 44.2K 105K 249K 590K 
ae ae ee ee i ae eee ae oak ae ee ba ee see 19.6 46.4 110 261 619 147K 348K 825K 19.6K 464K 110K 261K 619K 
{e4 357 B28 181 442 102K 237K SAK 17K 204K GRIK 168K 985K G4gK 25 487 115 274 649 454K 35K BOGK 205K ABTK 115K 274K 649K 
158 365 845 196 453 105K 243K 562K 13.0K 301K 698K 162K 374K s6ck 219 51.1 121 287 681 1.62K3.83K 9.09K 215K S1.1K 121K 287K 681K 
16.2 374 866 200 464 1.07K 249K 576K 13.3K 309K 71.5K 165K 383K 887K 226 536 127 301 715 169K 4.02K 953K 226K 53.6K 127K 301K 715K 
165 383 887 205 475 110K 255K 590K 13.7K 316K 732K 169K 392K 909K : a 
16.9 39.2 909 210 487 113K 261K 6.04K 14.0K 324K 75.0K 174K 402K 931K Panasonic 2512 Resistor Values 
174 40.2 931 215 499 115K 267K 619K 14.3K 33.2K 768K 178K 412K 953K 
178 41.2 95.3 221 511 118K 274K 634K 14.7K 34.0K 787K 182K 422k 976k 10 25.5 59 150 360, 8450 2.2K IK = 2.4K 30.9K 71.5K 182K 432K 
18.2 42.2 976 226 523 1.21K 280K 649K 15.0K 348K 806K 187K 432K 1.00M 105 267 61.9 158 374 887 226K 5.23K 13K 324K 75K 191K 453K 
187 432 100 232 536 1.24K 287K 665K 15.4K 357K 825K 191K 442K 110M 11 74 634 162 390 910 237K 549K 13.7K 332K 787K 200K 470K 
191 44.2 102 237 549 1.27K 294K 681K 15.8K 365K 845K 196K 453K 120M 115 287 66.5 169 402 953 243K 562K 143K 348K 82K 210K 487K 
196 453 105 243 562 1.30K 301K 698K 16.2K 374K 866K 200K 464K 130M 12 30 681 178 422 1K 255K 59K 15K 36K 845K 220K 510K 
20.0 464 107 249 576 1.33K 3.09K 7.15K 165K 383K 88.7K 205K 475K 150M 494 30.9 5 182 432 1.05K 267K 6.19K 15.8K 374K 887K 226K 523K 
205 475 110 255 590 1.37K 346K 7.32K 16.9K 392K 90.9K 210K 487K 160M 43 324 75 191 453° «414K «274K «634K 162K 39K 91K 237K 549K 
21.0 487 113 261 604 140K 324K 7.50K 174K 40.2K 931K 215K 499K 180M 457 99 797 900 470 145K 287K 665K 469K 402K 953K 243K 562K 
215 499 115 267 «G19 «143K 3.32K 7.68K 17.8K 412K 95.3K 221K S11K 200M 1, 943 ao Bi une fe Sie CG ART dere cme GEG conn 
22.4 51.1 118 274 634. 1.A7K 340K 7.87K 18.2K 42.2K 976K 226K 523K 220M 5 ToL) {BIC SCO THES RD AGA NOE. COST ASTOR 
226 523 121 280 649 150K 348K 8.06K 187K 43.2K 100K 232K 536K 2 2 2 : H 715) b E a 
158 374 887 226 523 13K 324K 75K 191K 45.3K 110K 274K 634K 
Panasonic 0201 Resistor Values 16.2 39 91 237 «549° «137K 3.32K 7.87K 20K 47K ~=—s 115K = -287K_—«BGSK 
169 40.2 953 243 562 143K 348K 82K 21K  48.7K 120K 300K 681K 
10 2768 180 470 12K 33K 82K 22K 56K 150K 390K 10M 178 422 100 255 590 15K 36K 845K 22K 51K 124K 309K 715K 
11 30 re 200 «510 1.3K = 3.6K 9.1K = 24K 2K 160K = 430K 18.2 43.2 105 267 619 158K 374K 887K 226K 523K 130K 324K 750K 
12 33 82 2200 560) 1.5K 3.9K 10K 27K 68K 180K_—470K 191 453 110 274 634 162K 3.9K 91K 237K 549K 137K 332K 787K 
gs aS a ea als 2 4«47—)—=S «115287 GG5.Ss«1.GOK © «4.02K 953K 243K 562K 143K 348K 820K 
i Sco 2 CO 2 «487 ~=—«120.~S «300s «81.=Ss«s1.78K ««4.22K 10K = 5.5K 59K 150K 360K 845K 
16 43 110 300 750 20K 54K 13K 36K 91K 240K 620K : : di : 
1847 100 330 820 29K 56K 15K 39K 100K 970K 680K 22 51 124-309-715. 1.82K = 4.32K 105K 26.7K 61.9K 158K 374K 887K 
2 Ot 130 360 910 24K 62K 46K 43K 110K 300K 750K 226 523 130 324 750 191K 453K 41K 274K 634K 162K 390K 910K 
22 56 150 390 1.0K 2.7K 68K 18K 47K 120K 330K 820K 23.7 54.9 137 332 787 2K 4.7K 11.5K 287K 665K 169K 402K 953K 
2462 460 430 14K 30K 75K 20K 51K 130K 360K 910K 243 562 143 348 820 24K 487K 12K 30K 681K 178K 422K 41M 
+See chart for value range 
Panasonic 1° chip Resistors 
Digi-Key® Assortment Kits Digi-Key® 1206 1% Chip Resistor Kits Digi-Key® 0805 1% Chip Resistor Kits 
Digi-Key® 0402 1% Chip Resistor Kits RSMIFA-ND 50 each of Values 10 ~ 97.60... ...csccescsseeseeseee $129.95 RSMACA-ND 50 each of Values 100 ~ 97.60..........cceceecesereceees $119.95 
RSMAL-ND 50 each of Values 10.00 ~ 97.60..............+ss-sse+++++++- $189.00 RSMIF-ND 200 each of Values 10 ~ 97.60 ........cscsccesseseeeee-- $299.00 RSMHC-ND 200 each of Values 100 ~ 97.60.........cceccecseeeesseeee $299.00 
RSM2L-ND 50 each of Values 1000 ~ 9760... .. $189.00 
RSM3L-ND 50 each of Values 1.00KOQ ~ 9.76KQ. .. $189.00 RSM2FA-ND 50 each of Values 1000 ~ 9760 . $129.95 RSM2CA-ND 50 each of Values 1000 ~ 9760... .. $119.95 
RSMAL-ND 50 each of Values 10.0KQ ~ 97.6KQ. .. $189.00 RSM2F-ND 200 each of Values 1000 ~ 9760... RSM2C-ND 200 each of Values 1000 ~ 9760 ... .. $299.00 
FSME:ND 50 each of Values 100K0) -f-00MO. $189.00 RSM3EA-ND 50 each of Values 1.00KO ~ 9.76K0.... : RSM3CA-ND 50 each of Values 1.00K0 ~ 9.76KQ....... $119.95 
Digi-Key® 0603 1% Chip Resistor Kits RSM3F-ND 200 each of Values 1.00KQ ~ 9.76KQ.... $299.00 RSM3C-ND 200 each of Values 1.00KQ ~ 9.76KQ.......... .. $299.00 
sll : si . an one ; oe RSM4EA-ND 50 each of Values 10.0KN ~ 97.6KQ..... .... $129.95  RSMACA-ND 50 each of Values 10.0K0 ~ 97.6KQ............. $119.95 
Re Matan BOER GEV LOK ca 7Ea “5129.09 RSMAF-ND 200 each of Values 10.0K0 ~ 97.6K0..... .$299.00 RSM4C-ND 200 each of Values 10.0KA ~ 97.6KQ... .. $299.00 
RSM4H-ND 50 each of Values 10.0K0 ~ 97.6KQ..... cesses $129.00 RSMSFA-ND 50 each of Values 100KO ~ 1.00MQ........csceceeereeee $129.95 RSMSCA-ND 50 each of Values 100KQ ~1.00MQ...........ccececeeeee $119.95 
RSMSH-ND 50 each of Values 100K ~ 1.00MO ............2::e:0+2+..$129.00  RSMSF-ND 200 each of Values 100K0 ~1.00M0 ...........c.cscse-+.$299.00 - RSMBC-ND 200 each of Values 100K0 ~ 1.00MQ ooo... ce cccceceeseese+. $299.00 


1674 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic 01005, 0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512 


Surface Mount 5% Thick Film Chip Resistors — 1/32, 1/20, 1/16, 1/10, 1/8, 1/4, 1/2 and 1 Watt 


(01005 Series — Standard 0201 Series — Standard Resistor Values 
Resistor Values See below for complete 
See below for complete part part numbers when ordering. 


* 12M, 15M, 18M and 


0402/0603/0805/1 206/1210/2010/2512 Series — Standard Resistor Values 
22M are 10% Tolerance 


See below for complete part numbers when ordering. 


5 10 27 68 18 47 120 330 820 22K 56K 15K 39K 100K 270K G80K 18M 4.7M 15M* 
ne Lees HSI ASL 10 47 220 1.0K 4.7K 22K 100K 470K 11 30 75 20 51 130 360 910 24K 62K 16K 43K 110K 300K 750K 20M 5.1M 18M* 
10 220 47K 100K 12 56 270 12K 56K 27K 120K 560K 12 33 82 22 56 150 390 1.0K 27K 68K 18K 47K 120K 330K 820K 22M 5.6M 22M* 
15 330 68K 150K 15 68 330 415K 68K 33K 150K caox 13 36 91 24 62 160 430 14K 30K 7.5K 20K 51K 130K 360K 910K 24M 62M 
22 470 «10K «220K Tatas sgn) Tai rape aa cane recon | lame 29m 10K 27 168) 9180) 9/4701 12K alsk 8.2K 22k 50K | 150K 300K StlOMi 2i7MiccisM 
33 680 15K 330K HS 16 43 11 30 75 200 510 1.3K 36K 91K 24K 62K 160K 430K 1.1M 3.0M 75M 
47 1.0K = -22K_— 470K 22 100 470 22k 10K 47K 220K 10M 48 47 12 33 82 220 560 15K 39K 10K 27K 68K 180K 470K 1.2M 33M 82M 
68 15K 33K 680K 27 120 560 27K 12K 56K 270K 20 51 13 36 91 240 620 16K 43K 11K 30K 75K 200K 510K 1.3M 36M 91M 
100 22K 47K 1.0M 33 150 680 3.3K 15K 68K 330K 22 56 15 39 100 270 680 1.8K 47K 12K 33K 82K 220K 560K 15M 39M 10M 
150 33K 68K 39 180 820 39K 418K 82K 390K 24 62 16 43 110 300 750 20K 51K 13K 36K 91K 240K 620K 16M 43M 12M" 


Digi-Key® 1206, 1/4W, 5% Chip 
Resistor Assortments 


Digi-Key® 0805, 1/8W, 5% Chip 
Resistor Assortments 


Digi-Key® 0603, 1/10W, 5% Chip 
Resistor Assortments 


Digi-Key® 0402, 1/16W, 5% Chip 
Resistor Assortments 


CR1A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 10, 12, 15, 


18, etc. 1.0M (3,050) .. 
CR1-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above’ 


$79.95 
$129.00 


CR2A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 11, 13, 16, 


20, etc. 910K (3,000) 


CR3A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 10, 12, 15, 
18, etc. 1.0M (3,050) $79.95 


CR3-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above)... $129.00 


CR4A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 11, 13, 16, 
20, etc. 910K (3,000) 


CR5A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 10, 12, 
15, 18, etc. 1.0M (3,050) ... .. $85.95 
CR5-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above) . $129.00 


CR6A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 11, 13, 
16, 20, etc. 910K (3,000) 


CR7A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 10, 12, 15, 
18, 22, etc. 1.0M (3,050) .. $89.95 
CR7-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above) .. $169.00 


CR8A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 11, 13, 16, 
20, etc. 910K (3,000) 


CR2-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above’ CR4-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above} CR6-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above) . $129.00 CR8-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above) .. $169.00 
Power | Max. | Overload Dimensions (mm) Temperature Panasonic. 
Protective Termination Type | Rating | RCWV | Voltage L WwW t a b Coefficient Part No. 
Nickel aly Coating (inner) —_ o1005 | 1/32w | isv | s0v | 040 | 020 | 0.13 | 0.10 | 0.10 oone aoe ERUJ-XGEJ 
wit in * 
over Solder ay 0201 | 1/20w | 15V 30V 0.60 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.15 ERJ-1GEJ 
onan 0402 | 1/16w | 50V 100V 4.00 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | 0.25 ERJ-2GEJ 
(between) 0603 _| 1/10w | _50V 100V 1.60 | 0.80 | 0.45 [0.30 | 0.30 | <109:-100ppm/°C ~+600ppm/’C | ERJ-3GEY 
ee, 0805 1/8W. 150V 200V 2.00 | 1.25 | 0.60 | 0.40 | 0.40 ERJ-6GEY 
igh Purity Resistive (outer) 1206 1/4W. 200V 400V 3.20 | 1.60 | 0.60 | 0.50 | 0.50 10Q ~ 1MQ: +200ppm/°C. ERJ-8GEY 
Alumina sn un Element 1210 | 1/4w [ 200V 400V 3.20 | 2.50 | 0.60 | 0.50 | 0.50 ERJ-14Y 
2010 | 1/2w | 200V 400V 5.00 | 2.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 1MQ>:-400ppm/°C ~ +600ppm/°C | ERJ-12ZY 
2512 1W 250V 500V 6.40 | 3.20 | 0.60 | 0.65 | 0.60 ERJ-1TY 
Value Digi-Key Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel Pricing Panasonic 
Description Range Part No. 10 50 200 1,000 Part No. Qty. 4,000 5,000 10,000 12,000 15,000 20,000 | Part No. 
01005, 1/32 W, 5% | (10-1.0MQ) P(Value)ANCT-ND 440 15.58 51.31 219.90 P(Value)ANTR-ND 20,000 115.04/M | ERJ-XGEJxxxY 
0201, 1/20 W, 5% | (10-1.0MQ) P(Value)AGCT-NDt 1.91 5.14 11.82 40.31 P(Value)AGTR-NDt 15,000 26.73/M — | ERJ-1GEJUxxxC 
0402, 1/16 W, 5% (1~10MQ) P(Value)JCT-NDt 84 2.26 5.19 17.69 P(Value)JTR-NDT 10,000 _ — 5.67/M = — — | ERJ-2GEUXxxX 
0603, 1/10 W, 5% | (1~22MQ)* P(Value)GCT-NDt 80 = 2.15 4.93 16.82 P(Value)G TR-NDt 5,000 _ 4.50/M 4.05/M — = — | ERJ-3GEYJxxxV 
0805, 1/8 W, 5% (1~22MQ)* P(Value)ACT-NDt 17 2.07 4.76 16.24 P(Value)ATR-NDt 5,000 _ 4.80/M 4.32/M = = — | ERU-6GEYJIXxxxV 
1206, 1/4 W, 5% (1~22MQ)* P(Value)ECT-NDt 94 2.53 5.82 19.87 P(Value)ETR-NDt 5,000 = 8.55/M 7.70/M = _ — | ERU-8GEYIXxxV 
1210, 1/4 W, 5% (1~10MQ) P(Value) VCT-ND 270. 7.25 16.66 56.84 P(Value)VTR-ND 5,000 — 46.80/M 42.12/M fa — — | ERJ-14YUxxxU 
2010, 1/2 W, 5% (1~10MQ) P(Value)WCT-ND 4.00 10.77 24.74 84.39 P(Value)WTR-ND 5,000 — 75.30/M  67.77/M = _ — | ERJ-12ZYUxxxU 
2512, 1 W, 5% (1~2.2MQ) PT(Value)XCT-ND. 3.96 14.03 46.20 191.40 PT(Value)XTR-ND 4,000 | 148.80/M i — 124.00/M = — | ERJ-1TYUxxxU 


+ 0.09 (zerohm) value also available. * 12M, 15M, 18M and 22M are 10% tolerance. 


Panasonic 0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512, 


5% and 0402/0603/0805/ 1206, 1% 
Surface Mount Ultra Low Ohm Thick Film Chip Resistors — 1/10, 1/8, 1/4, 1/2 and 1 Watt 


0402, 5% Series 
Standard Resistor Values 
See below for complete part 

numbers when ordering. 1 ak) a 2 &) 2 GS we 


0402, 1% Series 
Standard Resistor Values 
See below for complete part numbers when ordering. 


0603/0805/1 206/1210/2010/2512, 5% Series 
0603/0805/1 206, 1% Series 
Standard Resistor Values 


2512, 1% Series 
Standard Resistor Values 
See below for complete part numbers when ordering. 
See below for complete part numbers when ordering. 22 36 56 91 


4 15 2.4 3.9 6.2 
.047 .056 .068 082 11 1S 20 ced 36 AT 62 82 10 22 AT 1.0 2.2 47 9.4 24 39 62 1.0 1.6 2.7 4.3 6.8 
051 062 .075 .091 dae) 12 27 56 1.2 27 5.6 270 4300: «68 011 180 300 470-75 
5 33 68 a5 3.3 6.8 30 AT 15 1.2 2.0 3.3 Lil 8.2 
Rated Continuous Working Voltage (RCWV): 18 39 82 1.8 3.9 8.2 33 51 82 13° 22 36 56 91 
The rated voltage at each resistance should be 
calculated from the following equation: Type Dimensions (mm) Temperature Coefficient Panasonic 
RCWV=VP x R Type (Power Rating) L WwW ug a b (ppm/°C) Part No. 
AM i als aawiene 0402 1/8 Watt (5%) 7.00 0.50 0.35 0.24 0.24 ~300ppm/°C ERJ-2BWJ 
_ 0402 1/8 Watt (1%) 1.00 0.50 0.20 0.27 0.35 -1 ~ .200 +300ppm/°C/.22 ~ 1.0 0 + +250ppm/C ERJ-2BS/Q 
a fe. 0603 1/10 Watt 1.6 0.8 0.45 0.30 0.30 -1 ~ .820 +300ppm/°C/1.0 ~ 8.2 0 + +200ppm/C ERJ-3RS/Q 
FP Val / 0805 1/8 Watt 2.00 1.25 0.60 0.40 0.40 1 ~ .910 +250ppm/°C/1.0 ~ 9.1 O + +200ppm/C ERJ-6RS/Q 
WwW, 1206 1/4 Watt 3.20 1.60 0.60 0.50 0.50 1 ~ .910 +250ppm/°C/1.0 ~ 9.1 O + +200ppm/C ERJ-8RS/Q 
A, 1210 1/4 Watt 3.20 2.50 0.60 0.50 0.50 -1~ .910 +200ppm/°C/1.0 ~ 9.1 O + +100ppm/C ERJ-14RS/Q. 
t’ 2010 1/2 Watt 5.00 2.50 0.60 0.60 0.60 .22 ~ 1.00 +200ppm/°C ERJ-12ZQJ 
t Ab 2512 1 Watt 6.40 3.20 0.60 0.65 0.60 1 ~ .910 +200ppm/°C/1.0 ~ 9.1 0 + +100ppm/C ERJ-1TRS/Q 
Value Digi-Key Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel Pricing Panasonic 
Description Range Part No. 10 50 200 1,000 Part No. Qty. 4,000 5,000 10,000 12,000 Part No. 
0402, 1/8 W, 5% (.047 ~ 0910) P(Value)AMCT-ND 5.18 18.36 60.48 250.56 P(Value)AMTR-ND 10,000 _ = 164.80/M — | ERJ-2BWJRxxX 
0402, 1/8 W, 1% (.10 ~ .200) P(Value)AKCT-ND 8.84 23.80 54.67 186.53 P(Value)AKTR-ND 10,000 _ = 162.87/M — | ERJ-2BSFRxxX 
0402, 1/8 W, 1% (.22 ~ 910) P(Value)AKCT-ND 6.78 18.23 41.89 142.91 P(Value)AKTR-ND 10,000 = — 122.26/M — | ERJ-2BQFRxxX 
0603, 1/10 W, 5% (.10 ~ 180) P(Value)AHCT-ND 3.26 8.77 20.15 68.76 P(Value)AHTR-ND 5,000 = 59.13/M 53.22/M — | ERJ-3RSUXxxxV 
0603, 1/10 W, 5% (.22 ~ 8.20) P(Value)AHCT-ND 1.91 5.13 11.78 40.19 P(Value)AHTR-ND 5,000 _ 29.58/M 26.63/M — | ERJ-3RQUxxxV 
0603, 1/10 W, 1% (10 ~ 180) P(Value)AJCT-ND 5.36 14.43 33.15 113.10 P(Value)AJTR-ND. 5,000 —  105.00/M 94.50/M — | ERJ-3RSFxxxV 
0603, 1/10 W, 1% (.22 ~ 8.20) P(Value)AJCT-ND 3.03 8.14 18.70 63.80 P(Value)AJTR-ND. 5,000 — 54.00/M 48.60/M —_| ERJ-SROFxxxV 
0805, 1/8 W, 5% (10 ~ 180) P(Value)BCT-ND 14.03 37.74 86.70 295.80 P(Value)BTR-ND 5,000 —  294.00/M 264.60/M — | ERJ-6RSUxxxV 
0805, 1/8 W, 5% (.22 ~ 9.10) P(Value)BCT-ND 6.33 17.02 39.10 133.40 P(Value)BTR-ND 5,000 —  103.50/M 93.15/M — | ERJ-6RQUxxxV 
0805, 1/8 W, 1% (.22 ~ 9.10) P(Value)DCT-ND 2.10 7.44 24.50 101.50 P(Value)DTR-ND 5,000 = 74.40/M 62.00/M —_|_ERJ-6ROFxxxV 
1206, 1/4 W, 5% (10 ~ 180) P(Value)PCT-ND 12.51 33.67 77.35 263.90 P(Value)PTR-ND 5,000 —  261.00/M 234.90/M — | ERJ-8RSUxxxV 
1206, 1/4 W, 5% (.22 ~ 9.10) P(Value)PCT-ND 6.05 16.28 37.40 127.60 P(Value)PTR-ND 5,000 —  120.00/M 108.00/M — | ERJ-8RQUxxxV 
1206, 1/4 W, 1% (.22 ~ 9.10) P(Value)RCT-ND 2.70 9.56 31.50 130.50 P(Value)RTR-ND 5,000 = 98.40/M 82.00/M —_| ERJ-8ROFxxxV 
1210, 1/4 W, 5% (10 ~ 180) P(Value)SCT-ND 5.52 19.55 64.40 266.80 P(Value)STR-ND 5,000 —  211.20/M 176.00/M — | ERJ-14RSJxxxU 
1210, 1/4 W, 5% (.22 ~ 9.10) P(Value)SCT-ND 3.42 12.11 39.90 165.30 P(Value)STR-ND 5,000 —  127.20/M 106.00/M — | ERJ-14RQUxxxU 
2010, 1/2 W, 5% (.22 ~ 1.00) P(Value)AFCT-ND 5.61 19.87 65.45 271.15 P(Value)AFTR-ND. 5,000 —  214.80/M 179.00/M —_| ERJ-12ZQJxxxU 
2512, 1 W, 5% (10 ~ 180) PT(Value)UCT-ND 10.68 43.39 154.86 694.20 PT(Value)UTR-ND 4,000 | 591.75/M _ — 499.70/M | ERJ-1TRSUxxxU 
2512, 1 W, 5% (.22 ~ 9.10) PT(Value)UCT-ND 8.99 31.84 104.90 434.57 PT(Value)UTR-ND 4,000 | 350.04/M _ — 291.70/M | ERJ-1TRQJUxxxU 
2512, 1 W, 1% (.22 ~ 9.10) PT(Value)YCT-ND. 6.76 27.46 98.02 439.40 PT(Value)YTR-ND 4,000 | 371.25/M — — 313.50/M | ERJ-1TRQFxxxU 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (1073) 1675 


Panasonic SMD Thick Film Chip Resistors / Low Resistance Type 


0603, 0805, 1206, 1210, 1812, 2010, 2512 — For Current Sensing Applications 


Features: ° Operating Temperature: ERJ- Dimensions (mm) Standard Resistor Values (mQ) for 0603, 0805, 1206 
L: “55°C ~ 125°C, ERJ-M: -55 °C ~ 170°C Package L w - t I Value (Mfg. Code) Value (Mfg. Code) Value (Mfg. Code) Value (Mfg. Code) 
(derating required above 70°C) » Resis- 47 (47M) 50 (50M) 75 (75M)* 100 (10C) 
tance Range: * 1.0 t0100m0 0603 1.60 0.80 0.30 0.45 1.00 Standard Resistor Values (mOQ) for 1210, 1812, 2010 
0805 2.00 1.25 0.40 0.60 1.20 Value (Mfg. Code) | Value (Mfg. Code) | Value (Mfg. Code) | Value (Mfg. Code) | Value (Mfg. Code) 
ea L 1206 3.20 1.60 0.50 0.60 220 20 (20M) 25 (25M) 39 (39M) 50 (50M) 100 (10C) 
slat | tak eT a0 oT aaa 580 330 22 (22M) 33 (33M) 47 (47M) 75 (75M)* 
iff = = = = = Standard Resistor Values (mQ) for 2512 
WwW 1812 4.50 3.20 0.50 0.60 3.50 Value (Mfg. Code) Value (Mfg. Code) Value (Mfg. Code) Value (Mfg. Code) 
| 2010 5.00 2.50 0.60 0.60 3.80 1.0 (1MO) 4.0 (4M0) 10 (10M) 20 (20M) 
1.5 (1M5) 5.0 (5MO) 12 (12M) 47 (47M) 
2512 (S Type) | 6.40 3.20 1.00 0.80 4.40 2.0 (2Mo) 6.0 (6MO) 45 (15M) 50 (50M) 
; 2512 (T Type) 6.40 3.20 2.10 0.80 2.20 3.0 (3M0) 8.0 (8MO) 16 (16M) 100 (10C) 
[ — ] 2512 (LT 6.40 3.20 0.65 1.10 5.10 S 
ih (Type) *For 75 parts, change K to U in Manufacturer Part Number 
See below for complete part numbers when ordering. RoHS Compliant Parts Available 
Cut Tape 
Value Range | Temperature Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Description Type (mo) Coefficient Part No. 10 50 200 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0603, 1/10 W,5% | — 47 ~ 100 +200ppm P(Value)NJCT-ND 6.13 18.28 43.00 P(Value)NJTR-ND 5,000 136.50/M | ERJ-LO3KJxxxV 
0603,1/10 W, 1% | — 47 ~ 100 +200ppm P(Value)LUCT-ND 7.20 18.00 50.40 P(Value)LJTR-ND 5,000 144.00/M | ERJ-LO3KFxxxV 
0805, 1/8 W, 5% _ 47 ~ 100 +100ppm P(Value)NLCT-ND 6.70 19.98 47.00 P(Value)NLTR-ND 5,000 150.50/M | ERJ-LO6KJxxxV 
0805, 1/8 W, 1% _ 47 ~ 100 +100ppm P(Value)LLCT-ND 7.60 19.00 53.20 P(Value)LLTR-ND 5,000 152.00/M | ERJ-LO6KFxxxV 
1206, 1/4 W, 5% _ 47 ~ 100 +100ppm P(Value)NPCT-ND 7.70 22.95 54.00 P(Value)NPTR-ND 5,000 175.00/M | ERJ-LO8KJxxxV 
1206, 1/4 W, 1% _ 47 ~ 100 +100ppm P(Value)LPCT-ND 9.36 23.40 65.52 P(Value)LPTR-ND 5,000 187.00/M | ERJ-LO8KFxxxV 
20 ~ 39 +300ppm 
1210, 1/4 W, 1% _ P(Value)NACT-ND 5.34 18.91 62.30 P(Value)NATR-ND 5,000 204.00/M | ERJ-L14KFxxxU 
47 ~100 +100ppm 
1812, 1/2W,1% | — 20 20) *300ppm P(Value)NBCT-ND 6.96 28.28 100.92 P(Value)NBTR-ND 5,000 | 382.50/M | ERJ-L12KFxxxU 
47 ~ 100 +100ppm 
2010, 1/2 W, 1% _ 47 ~ 100 +100ppm P(Value)NCCT-ND 6.96 28.28 100.92 P(Value)NCTR-ND 5,000 382.50/M | ERJ-L1DKFxxxU 
T TO 128: || aoce opp P(Value)TCT-ND 7.76 31.53 112.52 P(Value)TTR-ND 3,000 427.50/M | ERJ-M1WTJxxxU 
2.0 100 +50ppm 
2512, 1 W, 5% s siscaataree #350ppm P(Value)TCT-ND 7.76 31.53 112.52 P(Value)TTR-ND 3,000 | 427.50/M | ERJ-M1WSJxxxU 
5.0 ~ 20 +100ppm 
47 ~ 100 +100ppm P(Value)TCT-ND 7.88 32.01 114.26 P(Value)TTR-ND 3,000 434.25/M | ERJ-L1WKJxxxU 
T 10e 18 $50 =100ppmn P(Value)NDCT-ND 9.58 38.92 138.91 P(Value)NDTR-ND 3,000 529.88/M | ERJ-M1WTFxxxU 
2.0 ~ 4.0 100 +50ppm 
3.0 ~ 4.0 +350ppm 
2512, 1 W, 1% s P(Value)MCT-ND 8.16 33.15 118.32 P(Value)MTR-ND 3,000 450.00/M | ERJ-M1WSFxxxU 
. : 5.0 ~ 20 +100ppm 
i 47 +300ppm P(Value)MCT-ND 9.24 37.54 133.98 P(Value)MTR-ND 3,000 520.00/M |] a wrod 
50 ~ 100 +100ppm P(Value)MCT-ND 9.40 38.19 136.30 P(Value)MTR-ND 3,000 519.75/M ‘ eS 


0603, 0805, 1206, 1210 1% Current Sensing Low Resistance Resistor Kit 


ERJ1-KIT-ND 


20 each of 21 Values (ROHS Compliant).... 


1812, 2010, 2512 1% Current Sensing Low Resistance Resistor Kit 


ERJ2-KIT-ND 20 each of 26 Values (ROHS Compliant) $129.95 


Features: L 
T lak | —jabk 
* Operating Temperature: -55°C ~ 155°C t Oy ] 1 
7 t i oa 
*Improved Anti-Surge characteristics compared to metal lb i Jj be Ww & 
film resistors a Lf] 3 t 
* Metal glaze thick film resistive element and three layers of Dimensions (mm) EI ‘ 
electrodes result in high reliability T 2 ' 
‘ype L WwW a t | & 1 
* Suitable for both reflow soldering and flow soldering 0805 2.00 4.25 0.25 0.40 0.60 4.50 1) 700 70 80 729 , {60 
* Thick film resistor with excellent Anti-Pulse characteristic 1206 3.20 1.60 0.40 0.50 0.60 2.24 ; BO 7100 
and high rated power 1210 3.20 2.50 0.35 0.50 0.60 2.50 Ambient Temperature (°C) 
Power Rating Limiting Maximum Resistance Resistance Range Temperature Standard 
at 70°C Element Voltage Overload Tolerance (Q) Coefficient Resistance 
Type (Ww) (Maximum Rcwv)! (Vv) Voltage” (Vv) (%) Minimum Maximum x10-6 °C (ppm/°C) Values 
ERJPO6 0.125 150 200 +5 10 30 +300 E24 (3 digits) 
ERJPO6 0.125 150 200 +5 33 1.0M +200 E24 (3 digits) 
ERJP08 0.25 200 400 +5 10 1.0M +200 E24 (3 digits) 
ERJP14 0.5 200 400 +5 1.0 1.0M +200 E24 (3 digits) 
(1) Rated Continuous Working Voltage (RCWV) shall be determined from RCWV = /Power Rating x Resistance Values, or Limiting Element Voltage (maximum RCWV) listed above, whichever is less. 
(2) Overload (Short-time Overload) Test Voltage (SOTV) shall be determined from SOTV = 2.5 x Power Rating or maximum Overload Voltage listed above whichever is less. 
Standard Resistor Values (See below for complete part numbers when ordering.) 
1.0 2.7 6.8 18 47 120 330 820 2.2K 5.6K 15K 39K 100K 270K 680K 
11 3.0 7.5 20 51 130 360 910 2.4K 6.2K 16K 43K 110K 300K 750K 
1.2 3.3 8.2 22 56 150 390 1.0K 2.7K 6.8K 18K 47K 120K 330K 820K 
1.3 3.6 9.1 24 62 160 430 1.1K 3.0K 7.5K 20K 51K 130K 360K 910K 
1.5, 3.9 10 2h 68 180 470 1.2K 3.3K 8.2K 22K 56K 150K 390K 1.0M 
1.6 43 11 30 75 200 510 1.3K 3.6K 9.1K 24K 62K 160K 430K 
1.8 47 12 33 82 220 560 1.5K 3.9K 10K 27K 68K 180K 470K 
2.0 5.1 13 36 91 240 620 1.6K 4.3K 11K 30K 75K 200K 510K 
Be 5.6 15 39 100 270 680 1.8K 4.7K 12K 33K 82K 220K 560K 
2.4 6.2 16 43 110 300 750 2.0K 5.1K 13K 36K 91K 240K 620K 
Value Cut Tape Tape and Reel 
Range Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
Description (Q) Part No. 10 50 200 1,000 Part No. 5,000 10,000 25,000 50,000 Part No. 
0805, 1/8 W, 5% 10 ~ 1.0M P(Value)ADCT-ND 1.65 4.93 11.60 34.80 P(Value)ADTR-ND 26.60/M 22.80/M 20.90/M 19.00/M ERJ-PO6JUxxxV 
1206, 1/4 W, 5% 10 ~ 1.0M P(Value)ALCT-ND 2.01 5.99 14.10 42.30 P(Value)ALTR-ND 35.35/M 30.30/M 27.78/M 25.25/M ERJ-PO8JUxxxV 
1210, 1/2 W, 5% 1.0 ~ 1.0M P(Value)ASCT-ND 3.56 10.63 25.00 75.00 P(Value)ASTR-ND 73.50/M 63.00/M 57.75/M 42.00/M ERJ-P14JdxxxU. 


1676 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢« Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic Metal Film Thermosensitive Chip Resistors 


Feat : L i i 
eatures a al 1a Derating Curve Standard Resistor Values (Q) 
¢ Recommended for temperature correction circuits t OG a) = 100225. 70°C See below for complete part numbers 
* Temperature coefficient value 1000 x 10-§/°C 1) _ + WwW = 80 when ordering. 
6; 
(ppm/°C) to 4700 x 10°6/°C (ppm/°C) D 1b ‘| Ee 8 60 5.6 27 120 560 27K 
* Quick response to temperature change > 40 6.8 33 150 680 3.3K 
” . ‘ . oy 
* Excellent linear resistance value change in wide i i 20 8.2 39 180 820 3.9K 
temperature range (-40°C ~ 125 2 Dimensions (mm) & 125°C 40 47 220 1.0K 47K 
ge (-40°C ~ 125°C) Type L w a b t 0 i 
; Be : A -40..0, 40 80 120 12 56 270 1.2K 5.6K 
* High reliability, high density placing 0402 100 050 015 0.25 0.35 “20° 20°60 100 140 15 68 330 1.5K 6.8K 
¢ Suitable for both reflow soldering and flow 0603 1.60 0.80 0.30 0.30 0.45 Ambient Temperature (°C) 18 82 390 1.8K 8.2K 
soldering 0805 2.00 1.25 0.40 0.40 0.50 22 100 470 2.2K 10K 
Value Cut Tape Tape and Reel 
TCR Range TCR Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
Description (ppm/°C) (Q) Tolerance Part No. 10 50 200 Part No. 5,000 10,000 25,000 30,000 Part No. 
0402, 1/32 W, 5% +2700 47 ~ 1.0K = P(Value)CLCT-ND 4.12 14.60 48.09 P(Value)CLTR-ND = 97.05/M — 90.58/M | ERA-W27Jxxxx 
4 oe +3300 22 ~ 390 = P(Value)CMCT-ND 4.12 14.60 48.09 P(Value)CMTR-ND = 97.05/M — 90.58/M | ERA-W33Jxxxx 
+1500 10 ~ 10K +200 x ppm/°C_ | P(Value)CFCT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CFTR-ND 146.08/M  132.00/M 123.20/M — | ERA-V15JxxxV 
0603, 1/16 W, 5% +2700 47 ~ 3.3K +10% P(Value)CGCT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CGTR-ND 146.08/M  132.00/M 123.20/M — | ERA-V27JxxxV 
* eee +3300 22 ~ 1.2K +10% P(Value)CHCT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CHTR-ND 146.08/M  132.00/M 123.20/M — | ERA-V33UxxxV 
+3900 5.6 ~ 390 +10% P(Value)CUCT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CJUTR-ND 146.08/M 132.00/M 123.20/M — | ERA-V39JxxxV 
+1500 10 ~ 10K +200 x ppm/°C_ | P(Value)CBCT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CBTR-ND 146.08/M 132.00/M 123.20/M — | ERA-S15JxxxV 
0805, 1/10 W, 5% +2700 47 ~ 4.7K +10% P(Value)CCCT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CCTR-ND 146.08/M 132.00/M 123.20/M — | ERA-S27JxxxV 
oe: +3300 22 ~ 1.8K 410% P(Value)CDCT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CDTR-ND 146.08/M 132.00/M 123.20/M — | ERA-S33UxxxV 
+3900 5.6 ~ 470 410% P(Value)CECT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CETR-ND 146.08/M 132.00/M 123.20/M — | ERA-S39JxxxV 


Features: w Standard Resistor Values (Q) 
* Non-flammable nature a: Derating Curve See below for complete part numbers when ordering. 
High reliabili 120 cr Y 
sign releailty Ly F 100 bee 70°C 022 082 83 12 47 
« Approved under the ISO Be as = 80 | ‘ 027 10 39 15 56 
9001 system g ' H fs : . 3 : 
a os 1 * 033 12 AT 1.8 6.8 
3 H 
Dimensions (mm) 2 20 | ‘ 039 15 56 2.2 8.2 
Type P L WwW H A B c ol 4 .047 18 68 PAT, 
-40,,.0 ,,40_ 80 120 160 200 240 
1 Watt 12.5 9.0 5.6 5.0 15 3.0 -60"""-20° 20°60 100° 140° 180 226 MES 2 ae ee 
2 Watt 15.0 12.0 6.4 5.8 1.5 4.0 -068 27 1.0 3.9 
Value Range Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape and Reel Pricing Panasonic 
Description (Q) Part No. 10 50 200 Part No. Qty. 1,000 2,000 5,000 6,000 Part No. 
022 ~ .082 PRX1W(Value)CT-ND 55.99 150.66 346.12 PRX1W(Value)TR-ND 2,000 = 806.40/M _ 645.12/M | ERX-1HQUxxMH 
1 Watt, 5% 10 ~ 18 PRX1W(Value)CT-ND 38.13 102.59 235.69 PRX1W(Value)TR-ND 2,000 = 546.56/M = 437.25/M | ERX-1HZJxxxH 
22 ~ 8.2 PRX1W(Value)CT-ND 33.66 90.58 208.08 PRX1W(Value)TR-ND 2,000 = 481.60/M ined 385.28/M | ERX-1HJxxxH 
.022 ~ .082 PRX2W(Value)CT-ND 59.84 161.02 369.92 PRX2W(Value)TR-ND 1,000 862.40 = 689.92/M = ERX-2HQJxxMH 
2 Watt, 5% -10 ~ .18 PRX2W(Value)CT-ND 43.67 117.51 269.96 PRX2W(Value)TR-ND 1,000 627.20 = 501.76/M = ERX-2HZJxxxH 
22 ~ 8.2 PRX2W(Value)CT-ND 38.13 102.59 235.69 PRX2W(Value)TR-ND 1,000 546.56 = 437.25/M = ERX-2HJxxxH 


Panasonic ERA 0603/0805 


-1% Metal Film Chip Resistors 
Surface Mount — Available In 1/4, 1/16 and 1/10 Watt 


Feat . L Type Max. 
patios: 4-Wal 7 (Power Max. Overload Dimensions (mm) Panasonic 
* High reliability Ww Type Rating) RCWV Voltage L Ww a b ti Temperature Coefficient Part No. 

: ty 0603 1/16 Watt 75V 150V 1.60 0.80 0.30 0.30 0.45 +25ppm/°C. ERA-3YE 
show nGhandicurrentinciss.- 4] 0805 | 1/10 Watt | 100V 200V 2.00. 1.25 040 040 0.50 =25ppm/°C ERA-6YE 
Excellent non-linearity SD 1210 1/4 Watt 150V 300V 3.20 2.50 0.50 0.50 0.60 +25ppm/°C ERA-14EB 

Standard Resistor Values 
See below for complete part numbers when ordering. 
100 150 220 330 470 680 1.0K 1.5K 2.2K 3.3K 4.7K 6.8K 10K 15K 22K 33K 47K 68K 100K 150K 
110 160 240 360 510 750 1.1K 1.6K 2.4K 3.6K 5.1K 7.5K 11K 16K 24K 36K 51K 75K 110K 160K 
120 180 270 390 560 820 1.2K 1.8K 2.7K 3.9K 5.6K 8.2K 12K 18K 27K 39K 56K 82K 120K 180K 
130 200 300 430 620 910 1.3K 2.0K 3.0K 4.3K 6.2K 9.1K 13K 20K 30K 43K 62K 91K 130K 200K 
Value Range __| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape and Reel Pricing Panasonic 

Description (Q) Part No. 10 50 200 1,000 | Part No. Qty. 5,000 10,000 25,000 50,000 | Part No. 

0603, 1/16 W, .1% 100 ~ 33K P(Value)YCT-ND 5.94 21.04 69.30 287.10 | P(Value)YTR-ND 5,000 157.70/M 142.50/M 133.00/M  128.25/M | ERA-3YEBxxxV 
0805, 1/10 W, .1% 100 ~ 100K P(Value)ZCT-ND 6.24 22.10 72.80 301.60 | P(Value)ZTR-ND 5,000 166.00/M 150.00/M 140.00/M  135.00/M | ERA-6YEBxxxV 
1210, 1/4 W, .1% 100 ~ 200K P(Value)QCT-ND 17.74 44.35 124.18 443.50 | P(Value)QTR-ND 5,000 347.00/M 303.00/M 243.00/M  225.00/M | ERA-14EBxxxU 


Features: 


‘ Type Max. Standard Resistor Values (©) 
* High reliability pee 7 (Power | Max. | Overload Dimensions (mm) Temperature | Panasonic See below for complete part numbers when ordering. 
* Low TCR and WwW, Type |Rating) |RCWV | Voltage L WwW a b t Coefficient | Part No. 10 16 27 43 68 
current noise it i tg se Hi 3 
+ Excellent theg 1210 |1/4 Watt} 150V | 300V /3.20 250 0.50 0.50 0.60 | +50ppm/*C | ERA-14H ‘6 Ba oa 56 5 
non-linearity 15 24 39 62 
Value Range Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape and Reel Pricing Panasonic 
Description (Q) 10 50 200 1,000 Part No. Qty. 5,000 10,000 25,000 50,000 | Part No. 
1210, 1/4 W, .5% 10~91 P(Value)APCT-ND 6.48 22.95 75.60 313.20 P(Value)APTR-ND 5,000 172.64/M 156.00/M 145.60/M  140.40/M | ERA-14HDxxxU 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 1677 


Features: ¢ Uses UL 94 V-0 approved coating for flame oD - 7 
* High reliability using carbon film retardant type ha H +L H ha Dimensions (mm) Mass 
* 52mm Axial taping style for automatic inserting * Approved under the ISO 9001 system —S— © Type L D d Ll (mg) 
machine * Reference Standard: IEC 60115-2, JIS C 5201-2 od 1AW, 5% 3.20 1.70 0.45 20 minimum} 107 
* 4 color code marking * Miniaturized version 1/2W, 5% 6.35 2.30 0.60 20 minimum) 228 
Power Limiting Element Maximum |Maximum Intermittent Dielectric Resistance 120 Power Derating Curve 
Rating Volt. Overload Overload Withstanding Standard Resistance Range S 400 55°C 70°C 
at 70°C (Maximum Volt.2 Volt.3 Voltage Resistance Tolerance (Q) aad 
Type (W) Rcwv)! (V) (Vv) (Vv) (VAC) Value (%) minimum |maximum 8 bs i 
ERDS2T 0.25 250 500 750 300 E24 +5 (J) 0 2.2M Ss 40 |! ! 
ERDS1T 0.5 300 600 750 500 E24 +5 (J) 1 3.3M 2 20 
& ‘oll I 155°C 


(1) Rated Voltage =V Power Rating x Resistance Value or Limiting Element Voltage (maximum RCWV), whichever is less. (RCWV: Rated Continuous working Voltage). -40 0 40 80 120 160 
(2) Overload (Short-time Overload) Test Voltage (SOTV) shall be determined from SOTV = 2.5 x Power Rating or maximum Overload Voltage listed above whichever is less. -60 -20 20 60 100 140 180 
(3) Intermittent Overload Test Voltage (IOTV) shall be determined from IOTV = 4 x Power Rating (IOTV = 3 x Power Rating for ERDS2 type) or maximum Intermittent Overload Voltage y 5 
listed above whichever is less. Ambient Temperature (°C) 
Standard Resistor Values 
See below for complete part numbers when ordering. 


0.04 2.0 4.3 Ghal 20 43 91 200 430 910 2.0K 4.3K 9.1K 20K 43K 91K 200K 430K 910K 2.0M 
1.0 2.2 47 10 22 47 100 220 470 1.0K 2.2K 4.7K 10K 22K 47K 100K 220K 470K 1.0M 2.2M 
ie 2.4 eh qi 24 51 110 240 510 1.1K 2.4K 5.1K 11K 24K 51K 110K 240K 510K 1.1M 2.4M* 
he, A 5.6 12 27 56 120 270 560 1.2K 2.7K 5.6K 12K 27K 56K 120K 270K 560K 1.2M 2.7M* 
1.3 3.0 6.2 13 30 62 130 300 620 1.3K 3.0K 6.2K 13K 30K 62K 130K 300K 620K 1.3M 3.0M* 
1.5 3.3 6.8 15 33 68 150 330 680 1.5K 3.3K 6.8K 15K 33K 68K 150K 330K 680K 1.5M 3.3M* 
1.6 3.6 729) 16 36 5: 160 360 750 1.6K 3.6K 7.5K 16K 36K 75K 160K 360K 750K 1.6M 
1.8 3.9 8.2 18 39 82 180 390 820 1.8K 3.9K 8.2K 18K 39K 82K 180K 390K 820K 1.8M 
* Only available in 1/2 Watt + Not available in 1/2 Watt 
Value Digi-Key Pricing Digi-Key Package Tape & Box Pricing Panasonic 
Description Range (0) Part No. 10 50 200 1,000 Part No. Qty. 2,000 5,000 6,000 10,000 | PartNo. 
ERDS2T 1/4W, 5%| 0.0-2.2M P(Value)BACT-ND 67 2.14 4.88 15.86 P(Value)BATB-ND 5,000 = 6.83/M = 6.30/M | ERD-S2TJxxxV 
ERDSIT 1/2W, 5%| 1.0-3.3M P(Value)BBCT-ND 95 3.03 6.92 22.49 P(Value)BBTB-ND 2,000 15.12/M = 13.95/M_ _12.79/M | ERD-S1TJxxxV 


Panasonic 1% Miniature Metal Film Resistors 


Features: *5 color code marking + DF rH Lo - H + Power Derating Curve 
* Low T.C.R., low noise, high reliability * Approved under the ISO 9001 system — 120 [55°C 70°C 
* Taping style for automatic inserting machine ¢ Reference Standard: IEC 60115-2, JIS C 5201-2 1st Fig. i od & 100 
2nd Fig. | Resistance tolerance 5 go}, i 
Power | Limiting Element | Maxmum | Dielectric Resistance 3rd Fig. Multiplier s§ 60 |i L 
Rating Voltge Overload | Withstanding | T.C.R. | Resistance Range Resis- > 40l! i 
at 70°C (Maximum Voltage? Voltage x10°8/C | Tolerance (0) tance Dimensions (mm) Mass 2 59 | t 
Type (W) RCW)! (Vv) (V) (V) (ppm/C) (%) minimum | maximum| Value Type L D d H__| (mg) ac “5 ! i 155°C 
EROS2P 0.25 250 500 300 +50 F(+1) 10 1M E24 1/4W, 1% | 3.20 1.70 0.45 30 107 -40 0 40 80 120 160 
, -60 -20 20 60 100 140 180 
(1) Rated Voltage = Power Rating x Resistance Value or Limiting Element Voltage (maximum RCWV), whichever is less. (RCWV: Rated Continuous working Voltage). Ambient Temperature (°C) 
(2) Overload (Short-time Overload) Test Voltage (SOTV) shall be determined from SOTV = 2.5 x Power Rating or maximum Overload Voltage listed above whichever is less. 
Standard Resistor Values 
See below for complete part numbers when ordering. 
10.0 20.0 39.0 75.0 150 300 560 1.10K 2.20K 4.30K 8.20K 16.0K 33.0K 62.0K 120K 240K 470K 910K 
11.0 22.0 43.0 82.0 160 330 620 1.20K 2.40K 4.70K 9.10K 18.0K 36.0K 68.0K 130K 270K 510K 1.00M 
12.0 24.0 47.0 91.0 180 360 680 1.30K 2.70K 5.10K 10.0K 20.0K 39.0K 75.0K 150K 300K 560K 
13.0 27.0 51.0 100 200 390 750 1.50K 3.00K 5.60K 11.0K 22.0K 43.0K 82.0K 160K 330K 620K 
15.0 30.0 56.0 110 220 430 820 1.60K 3.30K 6.20K 12.0K 24.0K 47.0K 91.0K 180K 360K 680K 
16.0 33.0 62.0 120 240 470 910 1.80K 3.60K 6.80K 13.0K 27.0K 51.0K 100K 200K 390K 750K 
18.0 36.0 68.0 130 270 510 1.00K 2.00K 3.90K 7.50K 15.0K 30.0K 56.0K 110K 220K 430K 820K 
Value Digi-Key Pricing Digi-Key Package Tape & Box Pricing Panasonic 
Description Range (Q) | Part No. 10 50 200 1,000 Part No. Qty. 5,000 10,000 50,000 100,000 | Part No. 
EROS2P 1/4W, 1%| 10.0-1.0M | P(Value)CACT-ND 1.71. 4.95 13.05 33.75 P(Value)CATB-ND 5,000 18.75/M 16.00/M 13.00/M 11.00/M_| ERO-S2PHFxxxV 
= . . . 
Panasonic 5% Metal Oxide Film Resistors 
Characteristics: 
Now Available In Tape and Reel | L I OD Ti sine Coefficient Ri Watlios oF aD. 3 2350an eG 
Matsushita fixed metal! oxide film feslsiors feos small sized r a = Ody +| + a Voltage Coefficient DSppm/V Maxintut sso ppm 
he concern fates igher power rating al je same size as r | | I ©) Insulation Resist. 70,000 MO Minimum 
le convenanalty pe: Temperature Cycling (1% + 0.050) Maximum 
Features: Short-time Overload +(2% + 0.050) Maximum 
Flame retardancy of the exclusively formulated inorganic insula- Humidity (Steady State) +(2% + 0.050) Maximum 
tive material exhibits an equivalent performance requirements . . Load Life in Humidity +(5% + 0.050) Maximum 
of UL-94 (VE-O) and when operated at a potential less than Working Dimensions (mm) Load Life i +(5% + 0.050) Maximum 
16 times RCWV, Matsushita metal (oxide) film resistors never Type Voltage L ul D d Resistance to Soldering Heat_| +(1% + 0.050) Maximum 
flame nor arc. 1w 350 9.0 30.0 2.8 0.65 Vibration Low Frequency +(1% + 0.050) Maximum 
The coating and markings resist normal washing of solvents, 2w 350 12.0 30.0 4.0 0.80 Thermal Shock +(2% + 0.050) Maximum 
such as Freon (TE, TMC, TF), trichloroethane. 3W 350 15.0 38.0 5.5 0.80 Noise 1.0uV/V Maximum 
Standard Resistor Values 
See below for complete part numbers when ordering. 
0.47 0.82 1S) PATE 47 8.2 15 2h 47 82 150 270 470 820 1.5K 2.7K 4.7K 8.2K 15K 27K 47K 82K 
0.51 0.91 1.6 3.0 5.1 9.1 16 30 51 91 160 300 510 910 1.6K 3.0K 5.1K 9.1K 16K 30K 51K 91K 
0.56 1.0 1.8 3.3 5.6 10 18 33 56 100 180 330 560 1.0K 1.8K 3.3K 5.6K 10K 18K 33K 56K 100K 
0.62 V1 2.0 3.6 6.2 1 20 36 62 110 200 360 620 1.1K 2.0K 3.6K 6.2K 11K 20K 36K 62K 
0.68 1.2 2.2 3.9 6.8 12 22 39 68 120 220 390 680 1.2K 2.2K 3.9K 6.8K 12K 22K 39K 68K 
0.75 1.3 2.4 4.3 0.5) 13 24 43 75 130 240 430 750 1.3K 2.4K 4.3K 7.5K 13K 24K 43k 75K 
Digi-Key Pricing 
Description Part No. 1 5 100 1M 5M 10M 
. i . P(Value)W-1BK-ND 
1 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Bulk Package (0.47-68KQ) (e., P20W-1BK-ND) 23 86 9.78 67.42 60.04/M 53.94/M 
- 7 7 P(Value)W-1TR-ND 
1 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Tape and Reel (0.47-68KQ) fe PI oe _ = = a 63.89/M 57.41/M 
2 ‘1 A P(Value)W-2BK-ND 
2 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Bulk Package (0.47-100KQ) (e., P20W-2BK-ND) 28 1.03 13.26 81.18 72.24/M 64.80/M 
A 1] A P(Value)W-2TR-ND 
2 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Tape and Reel (0.47-100K0) (.e., P1.0KW-2TR-ND) 277.88/3M 494.84/6M 889.22/12M 1729.13/27M 
*. , P P(Value)W-3BK-ND 
3 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Bulk Package (0.47-100KQ) (.e., P20W-3BK-ND) 51 2.38 30.54 483.25 176.47/M 169.68/M 
5. 7 P P(Value)W-3TR-ND 
3 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Tape and Reel (0.47-100K0) (.e., P1.0KW-3TR-ND) 309.68/1,500 1102.94/6M 1734.20/10,500 3639.91/25,500 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1678 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Axial Lead Type * Exceptionally small and sturdy; mechanically safe. Excellent electrical characteristics. * The materials used and the 3543 5 48.0(10W) + 543543 1045 
* Operating Temperature construction techniques ensure excellent flame resistance, arc resistance and moisture resistance as well as self-extinguishing 22.0(5W) + 5 =| 
Range: 0 0 capabilities. They will withstand the most rigorous loading test. * Applicable specifications: EIA RS-344 and EIA RC649. i 1 o,9t.5 
ge: -55°C ~ 155°C 
A soswyiow) A 
5 Watt Standard Resistor Values — See below for complete part numbers when ordering. 10 Watt Standard Resistor Values — See below for complete part numbers when ordering. 
0:30) (0:62) 1i2 2:2) sig) 68) 12 22 39 68 120 220 390 680 1.2K ALORS SS ESIC ho) 18 33 56 100 180 300 470 750 1.2K 2.0K 
0.33 068 #%$13 24 #43 7.5 13 24 43 75 130 240 430 750 1.3K dst) Pat) eS] Lali 20 36 62 110 200 330 510 820 1.3K 2.2K 
(okcis) Coprdsy is) ere refi 15 27 47 82 150 270 470 820 1.5K toe OleTe so) 6:8) 12) 22 39 68 120 220 360 560 910 1.5K 2.4K 
0.43 0.82 1.6 SOM oul chal 16 30 51 91 160 300 510 910 1.6K 
oa? OoF 18 $3 88 1 18 33 $6 100 180 930 S00 30K 1am 18 24 43 75 19 24 43 75 190 240 90 620 1.0K 1.6K 2.7K 
SiO e210. 3:6) 6!205 7 11 20 36 62 110 200 360 620 1.1K 2.0K : ss ie 7 i : 
056 14 16 30 54 91 16 90 51 91 160 
Digi-Key Pricing 
Description Part No. 1 10 100 1M 5M 10M 
5 Watt, 5% Wirewound Rectangular (Value)W-5-ND. 
Resistors, Bulk Package 0.300 ~ 1800 (ie. 0.30W-5-ND) 33 2.78 22.24 133.44 119.54/M 105.64/M 
5 Watt, 5% Metal Oxide Film Rectangular (Value)W-5-ND. 
Resistors, Bulk Package 2000 ~ 2.0KQ (ie. 200W-5-ND) 33 2.78 22.24 133.44 119.54/M 105.64/M 
10 Watt, 5% Wirewound Rectangular (Value)W-10-ND 
Resistors, Bulk Package 1.00 ~ 2709 (ie. 1.0W-10-ND) 49 4.07 32.58 195.46 175.10/M 154.74/M 
10 Watt, 5% Metal Oxide Film Rectangular (Value)W-10-ND 
Resistors, Bulk Package 3000 ~ 3.0KQ (i.e. 300W-10-ND) 49 4.07 32.58 195.46 175.10/M 154.74/M 
Derating Curve ar . . el H 
e100 28.4070185__275 Digi-Key® 5 Watt Resistor Assortment Kit Digi-Key® 10 Watt Resistor 
Eee RS105-ND 0.300-0.910 —5 each 60 Resistors..........:.cccccesceesesseseeseeeseseeseestetesestetisstteeseeseess $23.95 Assortment Kit 
2 40| i RS205-ND 1.00-9.10 — 4 each 96 ReSIStors. 0.0.0... cece eee eee cece eee ence eae e cette esas teas eeeeeeeeneeeee $32.95 2 each of all 10 watt standard resistor values listed 
ez aS RS305-ND 100-910 — 4 each 96 Resistors........... cece ces esecseseeeseeeesecsesecsnsecsetecsnsessntensesentes $32.95 above. A total of 168 resistors. 
50 4, 59199! %sa¢P°s00 RS405-ND 1000-2.0KQ —3 each 96 Resistors ..........sccceceeseseseseesesesesesteteeesesesuseieeeeesneneeeeees $32.95 RSTIOND ceccescatseceeenuerernpunnronnanyen $72.95 
Ambient Temperature (C°) 


EO Zerohm Jumper Wires 


Applications: 


Generally they are used for the following reasons: 

¢ Inability to connect two points on a P.C. Board due to 
other circuit paths which must be crossed over. 

* An After-the-Fact design change that requires new point 


Specifications: 
* Maximum Resistance: 0.004 ohm on 1/8 watt, 0.0030 on 1/4 watt »* Typical Resistance: 0.0020 on 
both *Lead Material: tin-plated copper » Body Material: electrical grade, high performance molding 
compound ¢ Minimum Insulation Resistance — Dry: 10,000MQ, Wet: 100MQ * Minimum Dielectric 
Withstanding Voltage — Atmospheric: 500V RMS, Reduced: 325V RMS «Insulation Flammability: 


3.8mm (1/8W) 
1.5mm (1/8W) 
28.0+2.0 6.3mm 2.3mm (1/4W) 
(1/4w) v 


connections. resistor-insulation is self extinguishing within 10 seconds after externally applied flame is removed rane tl Single Black Color Band 
* Circuit tuning by changing point connections. * Current Rating: 25 Amps at 25°C, derating to 0 Amps at 150°C. '6£0.02mm(1/4W) Denotes Zero Resistance 
Digi-Key Pricing 
Description Part No. 5 200 1M 5M 10M 50M 
1/8 Watt, Zerohm Jumper, Bulk Package 0.0EBK-ND 22 6.98 14.00 12.84/M 11.63/M 10.74/M 
1/8 Watt, Zerohm Jumper, Tape/Reel (5M Pcs./Reel) 0.0ETR-ND = _— _ 15.80/M 14.87/M 12.16/M 
1/4 Watt, Zerohm Jumper, Bulk Package 0.0QBK-ND. 30 5.55 11.28 10.38/M 9.41/M 8.69/M 
1/4 Watt, Zerohm Jumper, Tape/Reel (5M Pcs./Reel) 0.0QTR-ND = = = 12.11/M 11.39/M 9.34/M 


YAGEO 


5% Carbon Film Resistors 


Available In 1/6, 1/4 and 1/2 Watt 


Standard Resistor Values 
See below for complete part numbers when ordering. 


1.0 1.8 3.3 5.6 10 18 33 56 100 180 330 560 1.0K 1.8K 3.3K 56K 10K 18K 33K 56K 100K 180K 330K 560K 1.0M 1.8M 3.3M 5.6M 10M 
V1 2.0 3.6 6.2 wil 20 36 62 110 200 360 620 1.1K 20K 3.6K 62K 11K 20K 36K 62K 110K 200K 360K 620K 1.1M 2.0M 3.6M 6.2M 
ae 2.2 3.9 6.8 12 22 39 68 120 220 390 680 1.2K 22K 3.9K 68K 12K 22K 39K 68K 120K 220K 390K 680K 1.2M 2.2M 3.9M 6.8M 
1.3 2.4 4.3 725) 13 24 43 75 130 240 430 750 1.3K 24K 43K 7.5K 13K 24K 43K 75K 130K 240K 430K 750K 1.3M 2.4M 4.3M 7.5M 
ako: 2 47 8.2 15 27 47 82 150 270 470 820 1.5K 27K 4.7K 82K 15K 27K 47K 82K 150K 270K 470K 820K 1.5M 2.7M 4.7M 8.2M 
1.6 3.0 5.1 9.1 16 30 oi 91 160 300 510 910 16K 3.0K 5.1K 9.1K 16K 30K 51K 91K 160K 300K 510K 910K 1.6M 3.0M 5.1M 9.1M 
CFR Series 
Type Dimensions Maximum Maximum Dielectric Rated 
(Power (mm) Working Overload Withstanding Ambient Temperature Resistance Resistance 
Rating) L D d Voltage Voltage Voltage Temperature Cycling Range Tolerance 
1/6 Watt * 3.3 + 0.4 1.8+40.3 0.5 + 0.05 150V 300V 300V 70°C -55°C ~ 155°C 1.00 ~ 10MQ +5% 
1/4 Watt 6.3 + 0.5 2.3 + 0.3 0.6 + 0.05 250V 500V 500V 70°C -55°C ~ 155°C 1.00 ~ 10MQ 45% 
1/2 Watt 9.0 + 0.5 3.2+0.5 0.6 + 0.05 350V 700V 500V 70°C -55°C ~ 155°C 1.00 ~ 10MQ +5% 
Features: D Digi-Key Pricing 
* Industry's lowest cost! + d Description Part No. 5 200 1M 5M 10M 50M 
* Available in 1/6,.1/4, ie ft ea 4/6 Watt, 5% Carbon Film Resistors (* Power rating at 70°C _| (Value)EBK-ND 
1/2 watt; packaged Be Se pe Sata = WGW) Bulk Package ...........cc0ccccceeesescesseeeseeseeesensees (.e.,1.0EBK-ND) 26 4.30 1247 11.18/M 10.32/M_—_9.46/M 
in bulk or tape/reel % = 7 
(except 1/2 watt) : 1/6 Watt, 5% Carbon Film Resistors — Tape and Reel 
+ Exceeds carbon comp = Derating Curve (* Power rating at 70°C = 1/6W) (5,000 pcs./reel — (Value)ETR-ND 
_R- = 100 Order in multiples of 5,000)........... 0.0000 ececeececseeeeseeeeeeees (i.e., 1.0ETR-ND) _ = — 13.46/M  12.42/M 9.94/M 
MIL-R-11 performance oa goLilti it ANT TTT TTT Ty 
¢ Standard tolerance: 8 60 PN 1/4 Watt, 5% Carbon Film Resistors (Value)QBK-ND 
45% 2 40 NY Bulle PaGkAQG sicsaichadaviniaoeas cheuaduded tacuh sions Sdaliednedddaucas (ie.,1.0QBK-ND) .27 3.82 855 8.13/M 7.56/M_ 6.13/M 
¢ Exceptional long-term 2 0 1/4 Watt, 5% Carbon Film Resistors — Tape and Reel 
stability a 0 20 40 60 80100 120140 160°C (5,000 pcs./reel — (Value)QTR-ND 
Characteristics: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 155°C Order in munples of 5,000) eis iscadennsdesivtn its intnenteettee (i.e., 1.0QTR-ND) _ _ = 8.75/M 8.07/M 6.46/M 
* Solderability: 235°C for 5+0.5 seconds * Short Time Overload: 2.5 1/2 Watt, 5% Carbon Film Resistors (Value)H-ND 
Times RCW V for 5 seconds « Resistance To Solvent: Trichroethane BUIK:/PACKAQG iss. ctsdencciwcscsacisatacstbagsseedeanaesaneietadeant (i.e., 1.0H-ND) 26 3.76 12.22 11.28/M  10.34/M 9.40/M 


for 1 minute with ultrasonic * Pulse Overload: 4 times RCW V 10000 
cycles (1second on, 25 seconds off) 


Digi-Key® 1/6 Watt Resistor Assortment 


RSE200-ND 200 each of all std. values 5% 1/6 watt carbon film resistors 
in the series 1.0Q- 10MQ (33,800 total pieces) $409.00 
RS112-ND Set of 5 each of 73 standard 5% 1/6 watt carbon film 
resistors in the series 1.00, 1.20, 1.50, 1.80, 2.20, etc., through 
NOME: (S65;total DISCOS) vnuincss<snutieaseovemnilsesreeatuude sith $16.96 
RS212-ND Set of 5 each of the 72 standard 5% 1/6 watt carbon film 


resistors in the series 1.19, 1.30, 1.60, 2.00, 2.40, etc., through 
910kO (360 total pieces)........ 0.2... c eee ee eee ene eee eee en ee $16.99 


“E” = Sixth Watt; “Q” = Quarter Watt; “H” = Half Watt. Please be sure to specify. Half watt available in bulk package only. 


Digi-Key® 1/4 Watt Resistor Assortment 
RSQ200-ND 200 each of all std. values 5% 1/4 watt carbon film resist- 
ors in the series 1.00 - 10MQ (33,800 total pieces) 


RS125-ND Set of 5 each of 73 standard 5% 1/4 watt carbon film 
resistors in the series 1.00, 1.20, 1.50, 1.80, 2.20, etc., through 1.0 


MOQ (365 total pieces) 


RS225-ND Set of 5 each of the 72 standard 5% 1/4 watt carbon film 
resistors in the series 1.10, 1.30, 1.60, 2.00, 2.40, etc., through 
910kQ (360 total pieces) 


Digi-Key® 1/2 Watt Resistor Assortment 


RSH200-ND 200 each of all std. values 5% 1/2 watt carbon film resis- 
tors in the series 1.00 - 10MQ (33,800 total pieces) $335.00 
RS150-ND Set of 5 each of 73 standard 5% 1/2 watt carbon film 
resistors in the series 1.00, 1.20, 1.50, 1.80, 2.20, etc. through 
TOMO'(B65 total PieCeS) ..n2i.siacicxdisacenidscieaadirasensnadiad $16.95 
RS250-ND Set of 5 each of the 72 standard 5% 1/2 watt carbon film 
resistors in the series 1.10, 1.30, 1.60, 2.00, 2.40, etc., through 
S1OKO. (360 total PlOCSS) -..ic0s'escns ns eaawaicivatwemutisitnalesiomausce $16.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(t073) 1679 


MFR Series 100 


70°C 


The MFR series Metal Film Resistors are manufactured using 80 


Metal Film Fixed Resistors 1/4 Watt 


Power Derating Curve 


Characteristics 


Temperature Cycling, 
-65°C ~ 150°C 


. £0.25 


vacuum sputtering system to deposit multiple layers of mixed 60 
metals and passivative materials onto a carefully treated high 40 


grade ceramic substrate, the resistors are coated with layers of 20 


Rated Load (%) 


light-blue lacquer. 


General Specifications: 
Power Rating: 1/4 Watt. Maximum Working Voltage: 
250V Maximum Overload Voltage: 500V Rated Ambient 


60 100 1 
120 


80 


40. 180 
160 


Ambient Temperature (°C) 


Temperature: 70°C Temperature Cycling: -65°C ~ 150°C c 


<> 


Low Temperature Operation, -65°C 


. £0.25 


Short Time Overload 


. £0.20 


Terminal Strength, 5 


. £0.20 


Ib. pull 


Resistance to Solderi 


ng 


Heat, 350°C (WY. sisicaas +0.10 
Moisture Resistance, 
Mil Std 202 +0.50 


Purchased 


1% Metal Film Resistors 


Digi-Key® Assortment Kits 


iar) 5 Each of Values 109 to 97.60 
B5% RS1 X-ND 


SAVINGS 5 Each of Values 1009 to 9760 


Over Parts RS2X-ND 


Separately 5 Each of Values 1.00KQ to 9.76KO 


via Range: 10.00 ~ 1.00MQ Resistance Tolerance: 1st significant figure al to Tolerance Life 1000 hrs. (Rated Power) “goso | [2 RRND aseicsesrante eases 
a, ; a 2nd significant figure L__ Multiplier Shock, 50G, 11ms £0.20 
Electrical Specifications: 3rd significant figure Vibration-High Frequency, ——S*=CSsS@dSté«C‘«iR IP SAND 
All measurements are taken at +25°C at 1KHz and 65% relative \_- Y 10-2000Hz . £0.20 
humidity, unless stated otherwise. Type: MF-25 Style: RN- c ] 5 5 7 
55 Power Rating: 1/4 Watt Resistance Tolerance: +1% fe See St33 405 aS veoh nen io"a Pneinneeatantnasess2 
Temperature Coefficient: +100PPM/°C 28 +1.0 6.5 40.5 Failure-Rate --10-%/h 
Value Digi-Key Pricing 
Description Range Part No. By 200 1M 5M 10M 50M 100M 500M 1,000M 
1/4 Watt, 1% Metal Film Resistors 10.0 ~ 1.00Ma (Value)XBK-ND 
Bulk Package ‘ ° (i.e. 10.0XBK-ND) 49 7.41 19.16 16.36/M 14.06/M 11.25/M = = = 
1/4 Watt, 1% Metal Film Resistors 10.0 ~ 1.00Ma (Value)XTR-ND 
Order in multiples of 5,000 (5,000 pcs./reel) . ° (i.e. 10.0XTR-ND) _— ra _ 18.57/M 15.84/M 12.87/M 10.89/M 8.91/M 7.92/M 
YAGEO Standard Resistor Values 
10.0 18.7 34.8 64.9 121 226 422 787 1.47K 2.74K 5.11K 9.53K 17.8K 33.2K 61.9K 115K 215K 402K 750K 
10.2 19.1 35.7 66.5 124 232 432 806 1.50K 2.80K 5.23K 9.76K 18.2K 34.0K 63.4K 118K 221K 412K 768K 
10.5 19.6 36.5 68.1 127 237 442 825 1.54K 2.87K 5.36K 10.0K 18.7K 34.8K 64.9K 121K 226K 422K 787K 
10.7 20.0 37.4 69.8 130 243 453 845 1.58K 2.94K 5.49K 10.2K 19.1K 35.7K 66.5K 124K 232K 432K 806K 
11.0 20.5 38.3 Tél} 133 249 464 866 1.62K 3.01K 5.62K 10.5K 19.6K 36.5K 68.1K 127K 237K 442K 825K 
11.3 21.0 39.2 73.2 137 255 475 887 1.65K 3.09K 5.76K 10.7K 20.0K 37.4K 69.8K 130K 243K 453K 845K 
11.5 215) 40.2 75.0 140 261 487 909 1.69K 3.16K 5.90K 11.0K 20.5K 38.3K 71.5K 133K 249K 464K 866K 
11.8 22.1 41.2 76.8 143 267 499 931 1.74K 3.24K 6.04K 11.3K 21.0K 39.2K 73.2K 137K 255K 475K 887K 
12.1 22.6 42.2 78.7 147 274 511 953 1.78K 3.32K 6.19K 11.5K 21.5K 40.2K 75.0K 140K 261K 487K 909K 
12.4 23.2 43.2 80.6 150 280 523 976 1.82K 3.40K 6.34K 11.8K 22.1K 41.2K 76.8K 143K 267K 499K 931K 
12.7 23.7 44.2 82.5 154 287 536 1.00K 1.87K 3.48K 6.49K 12.1K 22.6K 42.2K 78.7K 147K 274K 511K 953K 
13.0 24.3 45.3 84.5 158 294 549 1.02K 1.91K 3.57K 6.65K 12.4K 23.2K 43.2K 80.6K 150K 280K 523K 976K 
13.3 24.9 46.4 86.6 162 301 562 1.05K 1.96K 3.65K 6.81K 12.7K 23.7K 44.2K 82.5K 154K 287K 536K 1.00M 
13.7 25.5 47.5 88.7 165 309 576 1.07K 2.00K 3.74K 6.98K 13.0K 24.3K 45.3K 84.5K 158K 294K 549K 
14.0 26.1 48.7 90.9 169 316 590 1.10K 2.05K 3.83K 715K 13.3K 24.9K 46.4K 86.6K 162K 301K 562K 
14.3 26.7 49.9 93.1 174 324 604 1.13K 2.10K 3.92K 7.32K 13.7K 25.5K 47.5K 88.7K 165K 309K 576K 
14.7 27.4 $1.1 95.3 178 332 619 1.15K 2.15K 4.02K 7.50K 14.0K 26.1K 48.7K 90.9K 169K 316K 590K 
15.0 28.0 62.3 97.6 182 340 634 1.18K 2.21K 412K 7.68K 14.3K 26.7K 49.9K 93.1K 174K 324K 604K 
15.4 28.7 53.6 100 187 348 649 1.21K 2.26K 4.22K 7.87K 14.7K 27.4K 51.1K 95.3K 178K 332K 619K 
15.8 29.4 54.9 102 191 357 665 1.24K 2.32K 4.32K 8.06K 15.0K 28.0K 52.3K 97.6K 182K 340K 634K 
16.2 30.1 56.2 105 196 365 681 1.27K 2.37K 4.42K 8.25K 15.4K 28.7K 53.6K 100K 187K 348K 649K 
16.5 30.9 57.6 107 200 374 698 1.30K 2.43K 4.53K 8.45K 15.8K 29.4K 54.9K 102K 191K 357K 665K 
16.9 31.6 59.0 110 205 383 715 1.33K 2.49K 4.64K 8.66K 16.2K 30.1K 56.2K 105K 196K 365K 681K 
17.4 32.4 60.4 113 210 392 732 1.37K 2.55K 4.75K 8.87K 16.5K 30.9K 57.6K 107K 200K 374K 698K 
17.8 33.2 61.9 115 215 402 750 1.40K 2.61K 4.87K 9.09K 16.9K 31.6K 59.0K 110K 205K 383K 715K 
18.2 34.0 63.4 118 221 412 768 1.43K 2.67K 4.99K 9.31K 17.4K 32.4K 60.4K 113K 210K 392K 732K 


YAGEO 


5% Metal Oxide Film Resistors 


RSF Series 


Y 


a 
| | | | -————;3 Max. Working Dimensions (mm) 
I — Type Volt. L D d 
These Metal Oxide Resistors offer lower cost alternatives to Carbon Com- 38 + 3—e}——_ L ——__» D 1W 350 11.5+1.0 45+0.5 0.8 + 0.05 
position Resistors and General Purpose Metal Films. They can replace 2w 350 15.5+1.0 5.0 + 0.5 0.8 + 0.05 
many low power General Purpose wirewound applications. These Metal 
Oxides meet overload tests in accordance with UL specification #1412 Derating Curve 
without producing a fire hazard. They withstand solvents in accordance Rig 70°C Digi-Key® 1 and 2 Watt Resistor 
with article Mil-Std-202E without producing mechanical or electrical coe 8 a 
damage. 8 G Assortment Kits 
= 4 255 resistors per assortment. 5 each of the values in the ranges listed: 
Features: High surge/overload capability. Non-inductive design. Coating 2 20) - 
and marking resist Trichlorethelyne, Freon, and other cleaning agents. a 50 100 150 300350 0.470 - 560 620- 7.5K0 8.2KQ - 1.0M Price Each 
The RFS Series resistors are coated with layers of gray flame-proof Ambient Temperature (C°) 1 Watt RS101-ND RS201-ND RS301-ND $26.95 
lacquer. 2 Watt RS102-ND RS202-ND RS302-ND $29.95 
Standard Resistor Values — See below for complete part numbers when ordering. 
0.47 082 1.5 eu 4.3 6.8 qd 18 30 47 75 120 200 330 510 820 1.3K 22K 3.6K 5.6K 91K 15K 24K 39K 62K 100K 160K 270K 430K 680K 
OSOr9iT 1.6 3.0 47 TAS} 12 20 33 i) 82 130 220 360 560 910 15K 24K 39K 62K 10K 16K 27K 43K 68K 110K 180K 300K 470K 750K 
0.56 1.0 1.8 3.3 5.1 8.2 13 22 36 mia} Bh 150 240 390 620 1.0K 16K 27K 43K 68K 11K 18K 30K 47K 75K 120K 200K 330K 510K 820K 
0.62 1.1 2.0 3.6 5.6 9.1 15) 24 39 62 100 160 270 430 680 1.1K 1.8K 3.0K 4.7K 7.5K 12K 20K 33K 51K 82K 130K 220K 360K 560K 910K 
0.68 1.2 2.2 3.9 6.2 10 16 Pare 43 68 110 180 300 470 750 1.2K 20K 3.3K 51K 82K 13K 22K 36K 56K 91K 150K 240K 390K 620K 1.0M 
0.75 1.3 24 
Digi-Key Pricing 
Description Part No. 1 10 100 1M 5M 10M 
sin ei ; (Value)W-1-ND 
9 7 
1 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Bulk Package (0.47-0.910) (ie. 0.47W-1-ND) 20 1.62 10.40 63.55 56.62/M 50.85/M 
a F (Value)W-1-ND 
9 2 
1 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Bulk Package (1.0-1.0MQ) (e. 1.0W-1-ND) 45 142 7.20 44.00 39.20/M 35.20/M 
See : (Value)W-2-ND 
9 7 
2 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Bulk Package (0.47-0.910) (ie. 0.47W-2-ND) 23 173 11.13 68.01 60.59/M 54.41/M 
pas 5 (Value)W-2-ND 
9 « 
2 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Bulk Package (1.0-1.0MQ) (ie. 1.0W-2-ND) 418 1.35 8.65 52.88 47.12/M 42.31/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HUNTINGTON 
ELECTRIC, INC. 


Silicone Coated Wirewound Resistors — 1, 3, 5 Watt, 1% 


A 


B D 


ir D>}<— B —>+| _ Series a at Resistance Digi-Key* Price Each Huntington 
+.8i1mm +.8i1mm 
4 al () — an a = E40 Range (0) | Wattage | Part No. 1 10 25 50 100 | Part No. 
ALSR-3 5.08 13.46 81 38.10 10-.75 1 ALSRIF-(Value)-ND 1.98 1.77. — 1.50 1.10 | ALSR-1-(Value)-1% 
Electrical Specifications ALSR-5 7.92 23.80 81 38.10 1.0-900 1 ALSR1F-(Value)-ND 1.95 1.74 — 1.47 1.08 | ALSR-1-(Value)-1% 
sailed ALSRA ALSR-S, ALSRS 1.0K-3.0K 1 ALSRIF-(Value)-ND 2.02 1.80 — 1.52 1.12 | ALSR-1-(Value)-1% 
Resistance Tolerance +1% +1% 10-900 3 ALSR3F-(Value)-ND 1.38 — 1.16 — .97 | ALSR-3-(Value)-1% 
Dielectric Withstanding Voltage S00VAC 1000VAC 1.0K-2.7K 3 ALSR8F-(Value)-ND 1.38 — 1416 —  .97 | ALSR-3-(Value)-1% 
Short Time Overload 5 X rated wattage for 5 seconds 3.0K-4.7K 3 | ALSR3F-(Value)-ND 1.38 — 116 — 97 | ALSR-3-(Value)-1% 
RESISTANCE VALUE CHART 5.0K-10.0K 3 ALSR3F-(Value)-ND 1.38 — 1.16 —_ .97 | ALSR-3-(Value)-1% 
410 50 50 22 40 100 225 400 750 1.5K 3.5K 6.8K 20.0K 10-900 5 ALSR5F-(Value)-ND 1.35 — 1.14 —  .95 | ALSR-5-(Value)-1% 
ae a8 i ae pa tee ay ath aoe Ben oe oe aS 1.0K-4.7K 5 | ALSR5F-(Value)-ND 130 — 110 — 91 | ALSR-5-(Value)-1% 
og 30 56 150 300 560 900 22K 47K 82K 5.0K-8.2K 5 ALSR5F-(Value)-ND 1.30 — 1.10 —_ .91 | ALSR-5-(Value)-1% 
25 2.0 15 33 68 180 330 600 1.0K 2.5K 5.0K 10.0K 10.0K-20.0K 5 ALSRS5F-(Value)-ND 1.35 — 1.14 —  .95 | ALSR-5-(Value)-1% 
30 30 18 35 75 200 350 680 14K 27K 56K 125K 25.0K 5 ALSR5F-(Value)-ND 1.35 — 1.14 —  .95 | ALSR-5-(Value)-1% 
33 40 20 39 82 220 390 700 1.2K 3.0K 6.0K 15.0K 


* For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 


Silicone Coated Wirewound Resistors — 1, 3, 5, 10 Watt, 5% 


Series A B c D Resistance Digi-Key* Price Each Huntington 
— 81mm +.81mm 
t Dej<— B —> A ALSRA = 275 a7 si 3510 Range (0) Wattage | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
Wy Ly 1© ALSHS 508 73.46 Bi 3810 10-.75 1 ALSR1J-(Value)-ND 163° 145 123  .90 | ALSR-1-(Value) 
ch ALSE-S 793 33.80 ai 33.10 1.0-900 1 ALSR1J-(Value)-ND 159 143 1.21  .89 | ALSR-1-(Value) 
ALSRA10 79 45:72 I 38-10 1.0K-5.6K 1 ALSR1J-(Value)-ND 185 166 1.40 1.03 | ALSR-1-(Value) 
Electrical Specifications: 6.0K-10.0K 1 ALSR1J-(Value)-ND 185 166 1.40 1.03 | ALSR-1-(Value) 
Series ALSR-1 ALSR-3 ALSR-5 ALSR-10 10-900 3 ALSR3J-(Value)-ND 1.40 1.25 1.06 -78 | ALSR-3-(Value) 
Resistance Tolerance 15% 15% 15% 15% 1.0K-4.7K 3 ALSR3J-(Value)-ND 140 125 1.06 .78 | ALSR-3-(Value) 
Power Rating 1 Watts at 25°C | 3 Watts at 25°C | 5 Watts at 25°C | 10 Watts at 25°C| 5.0K-10.0K 3 ALSR3J-(Value)-ND 1.53 1.37 1.16 -85 | ALSR-3-(Value) 
Dielectric Withstanding Voltage | __500VAC TOOOVAC TO00VAG TOOOVAG 10-75 5 ALSRSJ-(Value)-ND 156. 140 118 87 | ALSR-5-(Value) 
Short Time Overload 5 X rated wattage for 5 seconds | 10 X rated wattage for 5 seconds 1.0-7.5 5 ALSR5u-(Value)-ND 1.56 4.40 1.18 .87 | ALSR-5-(Value) 
10-2.7K 5 ALSRS5J-(Value)-ND 156 140 1418  .87 | ALSR-5-(Value) 
RESISTANCE VALUE CHART 3.0K-4.7K 5 ALSRS5J-(Value)-ND 1.56 1.40 118  .87 | ALSR-5-(Value) 
40 2.0 25 75 270 680 175K 4.0K 8.5K —-20.0K 5.0K-9.0K 5 ALSRS5J-(Value)-ND 156 140 1418  .87 | ALSR-5-(Value) 
13 3.0 27 82 300 700 1.8K 4.5K 9.0K 22.0K 10.0K-22.5K 5 ALSRS5J-(Value)-ND 156 140 1.18 87 | ALSR-5-(Value) 
15 4.0 30 100 330 750 2.0K 4.7K 100K 225K 25.0K 5 ALSRS5J-(Value)-ND 153 137 1416 .85 | ALSR-5-(Value) 
20 5.0 33 120 350 800 2.2K 5.0K 11.0K —25.0K 10-.75 10 ALSR10-(Value)-ND 1.98 1.77 1.50 1.10 | ALSR-10-(Value) 
25 75 35 125 390 820 225K 5.6K 12.0K 1.0-680, 750-900] 10 ALSR10-(Value)-ND 1.69 1.51 1.28  .94 | ALSR-10-(Value) 
30 10 39 150 400 900 2.5K 6.0K = 12.5K 1.0K-2.7K 10 ALSR10-(Value)-ND 182 163 1.38 1.01 | ALSR-10-(Value) 
38 ie x Age eH 108 A ooe ise 3.0K-9.0K 10 | ALSR10-(Value)-ND 2.11. 1.89 1.60 1.17 | ALSR-10-(Value) 
: : : : ; 10.0K-22.5K 10 ALSR10-(Value)-ND 231 206 1.74 1.28 | ALSR-10-(Value) 
He Ns Bo E20 B00 as il fees) ike 25.0K 10 ALSR10-(Value)-ND 2.31 2.06 1.74 1.28 | ALSR-10-(Value) 
1.0 20 56 225 560 125K 3.5K 8.0K  17.5K 4 ? : : : 
15 22 68 250 600 1.5K 3.9K 8.2K —-18.0K 


Vitreous Enamel Wirewound Power 


* For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 


RESISTANCE VALUE CHART 


Resistors — 8, 12 Watt i 
Cc 
Series A B c D E F. 
FVTS-5 7.94 | 25.40 | 4.76 | 11.11] .81 | 50.80 { 
A 
FVTS-10 7.94 | 44.45 | 4.76 | 11.11] .81 | 50.80 
; sas |+— 8 ——+| 

Electrical Specifications: 

Series FVTS-5 FVTS-10 
Resistance +5% 10 & above +5% 10 & above 
Tolerance +10% 10 & below +10% 10 & below 

Power Rating 8 Watts at 25°C 12 Watts at 25°C 
Dislectrie With: 1000VAC 1000VAC 
standing Voltage 
Short Time Overload 5 X rated wattage for 5 seconds__| 10 X rated wattage for 5 seconds 


Vitreous Enamel Wirewound Power 
Resistors — 25, 50, 100, 225 Watt 


ADJUSTABLE AVT SERIES: ° Resistance Tolerance: +10%, wattage rating applied only when the 
entire resistance is in the circuit * Dielectric Withstanding Voltage: 1000VAC « Short Time Overload: 
10 times the rated wattage for 5 seconds 


FIXED FVT SERIES: « Resistance Tolerance: +5% above 10 » Dielectric Withstanding Voltage: 
1000VAC »* Short Time Overload: 10 times the rated wattage for 5 seconds 


RESISTANCE VALUE CHART 
1.0 10 150 750 5.0K 50.0K 
2.0 25 200 1.0K 10.0K 
3.0 50 250 2.5K 12.0K 
5.0 100 500 4.0K 25.0K 
Series A B c D E F 
AVT25 14.29 50.80 6.35 14.29 17.46 4.22 
AVT50 14.29 | 101.60 6.35 14.29 17.46 4.22 
AVT100 | 19.05 | 165.10 6.35 14.29 17.46 4.22 
AVT200 | 28.58 | 266.70 7.94 15.88 22.23 4.22 
FVT Series A B c D 
FVT25 14.29 50.80 6.35 14.29 
FVT50 14.29 101.60 6.35 14.29 
Mounitng Bracket FVT100 19.05 165.10 6.35 14.29 
Optional Le FVT200 28.58 266.70 7.94 15.88 


2.0 10 35 125 300 600 1.2K 2.5K 4.5K 7.5K 12.0K 40.0K 

3.0 15: 50 150 400 750 1.25K 3.0K 5.0K 8.0K 15.0K  50.0K 

5.0 20 m5) 200 450 900 1.5K 3.5K 6.0K 9.0K 20.0K 

(65) 25) 100 250 500 1.0K 2.0K 4.0K 7.0K 10.0K 25.0K 
Resistance Digi-Key* Price Each Huntington 
Range (9) Wattage | Part No. 1 25 100 250 Part No. 

5.0-900 8 FVTS5-(Value)-ND 2.53 217 1.66 1.48 | FVTS-5-(Value) 
1.0K-4.5K 8 FVTS5-(Value)-ND 2.67 2.28 1.75 1.56 | FVTS-5-(Value) 
5.0K-9.0K 8 FVTS5-(Value)-ND 2.81 2.40 1.84 1.64 | FVTS-5-(Value) 

10.0K 8 FVTSS5-(Value)-ND 2.64 2.26 1.73 1.54 | FVTS-5-(Value) 

2.0-450 12 FVTS10-(Value)-ND 2.78 2.38 1.82 1.62 | FVTS-10-(Value) 

500-900 12 FVTS10-(Value)-ND 3.00 2.57 1.97 1.75 | FVTS-10-(Value) 

1.0K-5.0K, 7.5K-9.0K 12 FVTS10-(Value)-ND 3.25 2.78 2.13 1.89 | FVTS-10-(Value) 
10.0K-20.0K 12 FVTS10-(Value)-ND 3.52 3.01 2.31 2.05 | FVTS-10-(Value) 
25.0K 12 FVTS10-(Value)-ND 3.88 3.32 2.54 2.26 | FVTS-10-(Value) 
40.0K, 50.0K 12 FVTS10-(Value)-ND 4.95 423 3.24 2.88 | FVTS-10-(Value) 
* For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
Resistance Digi-Key* Price Each Huntington 
Range (0) Wattage | Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
2.0-3.0 25 FVT25-(Value)-ND 3.31 = 2.40 1.89 | FVT-25-(Value) 
10, 25, 100 25 FVT25-(Value)-ND 3.28 = 2.38 1.87 | FVT-25-(Value) 
500-4.0K 25 FVT25-(Value)-ND 3.28 = 2.38 1.87 | FVT-25-(Value) 
5.0K 25 FVT25-(Value)-ND 3.54 _ 2.57 2.02 | FVT-25-(Value) 
10.0K-12.0K 25 FVT25-(Value)-ND 3.77 = 2.73 2.15 | FVT-25-(Value) 
25.0K-50.0K 25 FVT25-(Value)-ND 4.76 = 3.45 2.71 FVT-25-(Value) 
1.0-5.0 50 FVT50-(Value)-ND 4.79 cd 3.47 2.73 | FVT-50-(Value) 
10-100, 500, 1.0K 50 FVT50-(Value)-ND 4.50 = 3.26 2.56 | FVT-50-(Value) 
5.0K 50 FVT50-(Value)-ND 4.79 = 3.47 2.73 _| FVT-50-(Value) 
1.0, 2.0, 5.0 100 FVT100-(Value)-ND 8.21 = 5.95 4.67 | FVT-100-(Value) 
10, 50, 100, 250, 1.0K 100 FVT100-(Value)-ND 748 _ 5.42 4.26 | FVT-100-(Value) 
1.0, 3.0, 5.0 225 FVT200-(Value)-ND 12.36 11.13 9.89 9.27 | FVT-200-(Value) 
10, 50, 100, 250, 500 225 FVT200-(Value)-ND 10.30 9.27 8.24 7.73 | FVT-200-(Value) 
1.0K 225 FVT200-(Value)-ND 10.30 9.27 8.24 7.73 | FVT-200-(Value) 
1.0, 3.0, 5.0 25 AVT25-(Value)-ND 5.63 5.18 4.28 3.60 | AVT-25-(Value) 
10-100, 250, 500 25 AVT25-(Value)-ND 465 4.28 3.54 2.98 | AVT-25-(Value) 
1.0-5.0 50 AVT50-(Value)-ND 6.58 6.05 5.00 4.21 | AVT-50-(Value) 
10-100, 500 50 AVT50-(Value)-ND 5.65 5.20 4.30 3.62 | AVT-50-(Value) 
1.0K 50 AVT50-(Value)-ND 5.93 5.46 4.51 3.80 | AVT-50-(Value) 

1.0, 2.0 100 AVT100-(Value)-ND 12.83 11.80 9.75 8.21 | AVT-100-(Value) 

10, 50, 100, 250 100 AVT100-(Value)-ND 9.48 8.72 7.21 6.07 | AVT-100-(Value) 
1.0K 100 AVT100-(Value)-ND 10.95 10.08 8.33 7.01_| AVT-100-(Value) 
1.0-5.0 225 AVT200-(Value)-ND 22.35 20.57 16.99 14.31 | AVT-200-(Value) 

10-500 225 AVT200-(Value)-ND 16.10 14.82 12.24 10.31 | AVT-200-(Value) 

1.0K 225 AVT200-(Value)-ND 16.90 15.55 12.85 10.82 | AVT-200-(Value) 
Mounting Bracket for 25/50W Res. | B1003-ND+ .90/2 35 = 125 B1003-1 
Mounting Bracket for 100W Res. B1002-ND+ 1.08/2 42 = -30 | B1002-1 
Mounting Bracket for 200W Res. B1001-NDt 1.17/2 46 = 33 B1001-1 


* For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
+ Requires 2 brackets per resistor 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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HUNTINGTON = whee 
2 130 80.5% “a 
5 % 
ELECTRIC, INC. é Bitar 1 heed 
100 1.020, 
a . : ° 2 To TOL; my 
Ultra Precision Wirewound Resistors 1/8 Watt, 1/4 Watt, .01, .05, .1% a ee a 
. 6 7, -ERANCE rt 
MR102 and MR106 Series a § =a 
=  40| fo.005%, TOLERANCE ANA 
2 20 + At 
RESISTANCE VALUE CHART 2& 10 ‘ AA 
0 
100 350 10K EST SSS HHS GS WIS 
250 1K 100K Ambient Temp. in Degrees Centigrade 
Value Range Res. Tol. Max. Wattage | Max. Voltage Ohms Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Huntington 
Series (a) (%) (W) (V) (0) A B Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
100 ~ 10K MR102-(Value)-.01-ND 5.68 4.54 3.75 3.52 MR102-xxx-.01% 
100K #001 ue og toe nee af MR102-100K-.01-ND 6.80 5.44 4.49 4.22 MR102-100K-.01% 
100 ~ 10K MR102-(Value)-.05-ND 4.63 3.70 3.06 2.87 MR102-xxx-.05% 
MAIge 100K 20:5 lie 126 1eM obe +t MR102-100K-.05-ND 5.50 4.40 3.63 3.41 MR102-100K-.05% 
100 ~ 10K MR102-(Value)-.1-ND 4.20 3.36 2.78 2.61 MR102-xxx-.1% 
100K a ue 1 LM 952 pats MR102-100K-.1-ND 5.00 4.00 3.30 3.10 MR102-100K-.1% 
100 ~ 10K MR106-(Value)-.01-ND 5.68 4.54 3.75 3.52 MR106-xxx-.01% 
100K #0.01 ad a0 3:0M seo bis MR106-100K-.01-ND 6.80 5.44 4.49 4.22 MR106-100K-.01% 
100 ~ 10K MR106-(Value)-.05-ND 4.63 3.70 3.06 2.87 MR106-xxx-.05% 
MR106 0.5 1/4 250 3.0M 12.70 6.35 
100K = 4 MR106-100K-.05-ND. 5.50 4.40 3.63 3.41 MR106-100K-.05% 
100 ~ 10K MR106-(Value)-.1-ND 4.20 3.36 2.78 2.61 MR106-xxx-.1% 
100K =H 14 ate 0M ae 635 MR106-100K-.1-ND 5.00 4.00 3.30 3.10 MR106-100K-.1% 
* For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 

. . . ° . goog 
Medium Voltage Chassis Mount Resistors — 600 Watt, 10% HPK600 Series Dito 
Specifications: 7 60.0 
° Operating Temperature: -55°C~150°C  * Temperature Coefficient: +150 PPM/°C «Power Rating: 600 Watts RoHS t 5.0 | 0 [*— 36.0 —) 

@ 85°C heat sink temperature** ¢ Electric Strength Voltage: 6 KVAC, 50 HZ « Insulation Resistance: 10 GQ mini- ComrLiast Oo t $2. OF 
mum @ 500 V * Maximum Working Voltage: 5000 VDC ¢ Short Time Overload: 1000 Watts @ 70°C for 10 seconds t ss + 30.0 ZN | 
* Single Shot Voltage: Up to 12kv normal wave ¢ Derating: 8.73 W/C 7.0 18 i CS Toa 
N 
og 
Resistance | Resistance | Digi-Key* Price Each Huntington 5.0 £ es 3 
Range (9) | Tolerance | Part No. 1 10 25 100 | Part No. RESISTANCE VALUE CHART 7 5) i 
ay 
2~10 +10% HPK600K(Value)R-ND 93.50 79.75 75.63 71.50 | HPK600KxxxR 2 4 10 75 500 5000 18.0 © A 
50 ~ 10000 +10% HPK600K(Value)R-ND 88.40 75.40 71.50 67.60 | HPK600KxxxR 3 5 50 100 1000 10000 1D && 
* For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). **This value only valid by using thermal conduction to the heat sink. 4.2 =| Je 


The flatness of the cooling plate must be better than 0.05 mm overall and the roughness of the surface should not exceed 6.5um. 


Miniature Oval Wirewound Resistors — 10, 20 Watt, 5, 10% FSOT Series 


H.E.1. Miniature Oval Wirewound Resistors are ideally suited for applications where space is limited and the mounting 
surface can be utilized for heat dissipation purposes. The aluminum mounting brackets extend through the resistor 


3.17 +||+3.17 
6 


Wattage Derating Chart 
For Higher Ambient Temperatures 


100 
core and equalize heat distribution while conducting heat directly into the mounting surface. RoHS : 2 
Specifications: cOMrLiAet g 1 
¢ Mounting Brackets: Constructed of aluminum and are an integral part of the resistor * Temperature Coefficient: 2) 9 50 
+400 PPM/°C 10 ~ 200, +260 PPM/°C 200 and above » Dielectric Withstanding Voltage: 500 VAC measured from A 
terminals to mounting brackets » Overload: 10 X rated wattage for 5 seconds * Terminals: Hot tin dipped * Coating: a 25 
Silicone * Core: Steatite ceramic ze 9 
PD LAWS? 200 962 400 oe0 
Resistance | Resistance | Watt- Dim. (mm) Digi-Key* Price Each Huntington Ambient Temperature C° 
Series Range (Q) | Tolerance age M Part No. i 10 50 100 Part No. 
FsoT-0 | -25~5 10% io | 19.4 25.4 | FSOT10-(Value)-ND 3.75 3.00 2.48 2.93 | FSOT1000-10% RESISTANCE VALUE CHART 
1~5K 5% FSOT10-xxx-5% 
25 ~ 5 10% FSOT20-xxx-10% 25 1 10 50 250 1K 5K 
FSOT-20 1~5K 5% 20 50.8 58.7 FSOT20-(Value)-ND 5.00 4.00 3.30 3.10 FSOT20-xxx-5% 5 5 25 100 500 2.5K 


* For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). Note: Wattage Rating is based upon a single resistor mounted on a 10” x 10” x .040” steel mounting surface or equivalent. 


Standard Oval Silicone Resistors — 30, 40, 55, Watt 5, 10% FSOT Series 


Specifications: 


4.97 dia. 


66 


| 4.76 2. 
a» 


¢ Mounting Brackets: Standard oval resistors are supplied with a plated steel mounting bracket and aluminum standoff * Temperature Coefficient: | | 
+400 PPM/°C 10 ~ 200, +260 PPM/°C 200 and above * Dielectric Withstanding Voltage: Measured from terminals to mounting brackets. 1000 
VAC ° Overload: 10 x rated wattage for 5 seconds ¢ Terminals: Hot tin dipped * Coating: Silicone * Core: Ceramic po 
-—\_ J 
M 
Resistance | Resistance Dimensions (mm) Digi-Key* Price Each Huntington N 
Series Range (Q) Range (%) Watt c M N Part No. 1 10 50 100 | Part No. c oe 
2 -XxXx-109 ee ee a 
FSoT-30| 25~ 5K 10% 30 | 31.75| 508 | 63.5 | FSOT30-(Value)-ND 750 5.70 4.80 4.50 | FSOTS000%-10% 7a (e a 
1~5K 5% FSOT30-xxx-5% : TW Snniee 
5 9 xx-109 yt 
FsoT-4o| -25~-5K 10% 40 50.8 | 69.9 | 82.5 | FSOT40-(Value)-ND 813 6.18 5.20 4.88 | FSOT4000-10% ! + 
1~5K 5% FSOT40-xxx-5% : ! 
a XxX-109 
FSOT-55 Pe is ng 5s | 88.9 | 108.0 | 120.7 | FSOTSS-(Value)-ND 875 6.65 560 5.25 sae 7% RESISTANCE VALUE CHART 
~ ° RE 2 4 10 50 250 1K 5K 
* For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). Note: Wattage Rating is based upon a single resistor mounted AS) 5 25 100 500 2.5K 
on a 254mm x 254mm x 1.02mm steel mounting surface or equivalent. 
i 9 
LO-OHM Power Resistors — 1, 3, 4, 5 Watt, 1% 
Huntington Electric’s Lo-Ohm resistors are ideal for current sensing applications cleaning. 
in test instruments, power amplifiers, and switching and linear power supplies. Specifications: Resistance Tolerance: +1% * Dielectric Strength: 1000 VAC 
These resistors are transfer-molded in high-temperature resin, providing a high (except 500 VAC for MTL-1A) »* Insulation Resistance: 10,000 MQ (dry) * Short 
power dissipation to size characteristic. This construction also provides superior Term Overload: 5 seconds @ 5 x rated power Applications: « Ideal for current .— 
thermal shock and moisture resistance. The encapsulation will not peel, flake or sensing applications * Low inductance: Typically 7nH * Standard Resistance t Hl 
deteriorate with commonly used cleaning solvents, including Freon, and aqueous Tolerance to +1% * Superior thermal shock and moisture resistance ; 


Resistance | Resistance | Wattage Dimensions (mm) Digi-Key* Price Each Huntington ma c = d 
Series | Range(Q) | Tolerance | Rating A D C_ |d(AWG**)| Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
MTL-1A] .005 ~ .08 1% 1 10.9 | 3.0 | 15.0 22 MTL-1A-(Value)ND 2.70 2.03. 1.58 = 1.49 | MTL-1A-xxx-1% 
MTL-2B] .005 ~ .08 1% 3 14.7 | 5.1 | 16.9 20 MTL-2B-(Value)ND 2.76 2.07, 1.61. 1.52 | MTL-2B-xxx-1% 
MTL-3 | .005 ~ .08 1% 4 | 152) 64 | 174 20 MTL-3-(Value)-ND 2.85 2.14. 1.67 1.57 | MTL-3-xxx-1% RESISTANCE VALUE CHART 
MTL-5 | .005 ~ .08 1% 5 22.6 | 85 | 208 18 MTL-5-(Value)-ND 3.00 2.25 1.75 1.65 | MTL-5-xxx-1% 005 01 02 03 05 .07 08 


* For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). **Lead Diameter: 20 AWG = 0.81mm (0.032”); 22 AWG = 6.4mm (0.25”) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HUNTINGTON 
ELECTRIC, INC. 


Capacitor Mount Silicone Resistors 16, 20, 22 


RESISTANCE VALUE CHART 


fe) 2K 5K 10K 20K 25K 30K 35K 
Watt, 5% | m— 
S S 
Resistance | Resistance Dimensions (mm) Digi-Key* Price Each Huntington 
Series Range (9) | Tolerance | Watt| A B c M Part No. il 10 50 100 | Part No. 4 pj __]] ae 
CMS-16 | 2K ~ 35K 5% 16 | 14.29 | 7.94 | 31.75 | 22.22 | CMS-16-(Value)-ND 5.00 4.00 3.30 3.10 | CMS-16-xxx-5% | ae BI 
CMS-20 2K ~ 35K 5% 20 | 14.29 | 7.94 | 44.45 | 28.57 | CMS-20-(Value)-ND 5.63 4.50 3.72 3.49 | CMS-20-xxx-5% t 
CMS-22 2K ~ 35K 5% 22 | 14.29 | 7.94 | 44.45 | 28.57 | CMS-22-(Value)-ND 5.88 4.70 3.88 3.65 | CMS-22-xxx-5% ¢ 
* For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). 
Printed Circuit Board Mount Silicone Resistors 
fo} 
7, 10, 20 Watt, 5% : 
Quick and easy installation with built-in standoffs to keep the printed circuit board cool, make this a supe- 
rior resistor for application where the resistor is to be mounted directly onto a board. RESISTANCE VALUE CHART 
Specifications: LI Lt 
* Temperature Coefficient: 0 +400 ppm/°C 10, 0 +260 ppm/°C 2009 or above * Dielectric Withstanding _ ug eee ak 89-f- MOUNTING -C 
Voltage: 500 VAC * Terminals: .025 x 0.35 pre-tinned rectangular pin (Recommend .078” diameter hole 1 50 1K —— CENTERS — | 
for mounting) * Coating: Silicone » Overload: 10 x rated power for 5 seconds * Core: Steatite ceramic 6 100 2.5K 
Resistance Resistance Mounting Dimensions (mm) 
Range Tolerance Centers Core Typ. Max. | Max. | Max. Digi-Key* Price Each Huntington 
Type (Q) (%) Watts Standard A B Cc D Ee [F Part No. 10 50 100 Part No. 
FS-5 .1~5K 5 7 15.24 25.40 | 7.94 3.81 15.24 | 10.41 | 12.70 FS-5-(Value)-ND 4.38 3.50 2.89 2.72 FS-5-xxx-5% 
FS-10 -1~5K 5 10 33.02 44.45 | 7.94 3.81 15.24 | 10.41 | 12.70 FS-10-(Value)-ND 5.00 4.00 3.30 3.10 FS-10-xxx-5% 
FS-20 -1~5K 5 20 43.18 50.80 | 11.11 5.08 18.40 | 13.49 | 13.49 FS-20-(Value)-ND 5.63 4.50 3.72 3.49 FS-20-xxx-5% 
FS-20S -1~5K 5 20 55.88 60.32 | 11.11 5.08 18.40 | 13.49 | 13.49 FS-20S-(Value)-ND 5.63 4.50 3.72 3.49 FS-20S-xxx-5% 
* For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). 
. ° ro 
Metal Case Resistors 20, 40, 50 Watts, 10% A A a 
12M Series 19.05 
RESISTANCE VALUE CHART |__, 4+ ‘a 
1 10 25 100 500 0.78t 
Resistance Resistance Watts Dimensions 
Range Tolerance Without (mm) Digi-Key* Price Each Huntington 
Series (Q) (%) Heatsink A B Cc Part No. il 10 50 100 Part No. 
12M16 1 ~ 500 10 20 25.4 36.5 47.6 12M16-(Value)-ND 10.69 8.32 7.13 6.89 12M16-X 
12M40 1 ~500 10 40 63.5 76.2 85.7 12M40-(Value)-ND 11.81 9.19 7.88 7.62 12M40-X 
12M59 1 ~ 500 10 50 93.7 104.8 115.9 12M59-(Value)-ND 12.94 10.07 8.63 8.34 12M59-X 


* For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). 


Audio Resistors — 1% MRA5 and MRA12 Series 


Non-magnetic, non-inductive construction greatly enhances the fre- RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART 
quency response MRAS Series MRA12 Series 
Specifications: * Meets or exceeds the specifications in MIL-R-26E 22 3 1K & 25 5.0 40.0 30 | Cc — x 
for wirewound resistors * Meets the applicable specifications of MIL- eX) 1 10K 1.0 3.0 6.0 12.5 47 - 
STD-202, method 208 *Core: Alumina ceramic * Element: Nickel- 39 10 1.5 5) 7.0 15 100 E 
chromium alloy * Leads: Tinned copper A7 100 2.0 40 8.0 20 1K 
Resistance Resistance Dimensions 
Range Tolerance (mm) Digi-Key* Price Each Huntington 
Series (Q) (%) Watts A B c D E Part No. 1 10 50 100 Part No. 
.22~1 MRAO5-(Value)-ND 2.37 1.81 1.51 1.38 MRAO5-xxx- 1% 
Be _ ie 100-19 
RASS 10 ~ 100 1 5 143 42 38.1 0.81 16.5 MRAO5-(Value)-ND 2.83 217 1.81 1.65 MRAO5-xxx- 1% 
1K MRAO5-1K-ND 4.15 3.18 2.65 2.42 MRAOS5-1K-1% 
10K MRAO5-10K-ND 5.20 3.97 3.31 3.03 MRAOS5-10K-1% 
MRA-12 5 ~ 100 1 12 30.2 79 38.1 1.01 925 MRA12-(Value)-ND 4.84 3.70 3.08 2.82 MRA12-xxx-1% 
7 1K 7 ; 7 . : MRA12-1K-ND 5.31 4.06 3.38 3.09 MRA12-1K-1% 
* For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). 
Hf MRS1298 |, MRS1375 and MRS1510 
Current Sensing Shunts 
9 9° 
1%, 5% ! ; of dt 
MRS Series 2.28 ie ko —| 
1.57 + A Cc 
a dia. 
[+15.24 | sac 7 SIDE END: 
Res. Value Res. Tol. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Huntington 
Series (Q) (%) Amps A B Cc D Part No. il 10 50 100 Part No. 
.010 1 25 17.78 Max. = _— _ MRS129801-1-ND 2.83 217 1.81 1.65 MRS129801-1% 
005 it 25 17.78 Max. = = = MRS129802-1-ND 2.83 2.17 1.81 1.65 MRS129802-1% 
MRS1298 001 1 25 10.16 = = = MRS129804-1-ND 2.83 2.17 1.81 1.65 MRS129804-1% 
.010 5 25 17.78 Max. _— _— _— MRS129801-5-ND 2.37 1.81 1.51 1.38 MRS129801-5% 
.005 5 25 17.78 Max. = = = MRS129802-5-ND 2.37 1.81 1.51 1.38 MRS129802-5% 
001 5 25 10.16 = =: = MRS129804-5-ND 2.37 1.81 1.51 1.38 MRS129804-5% 
002 1 30 31.75 19.05 Max. | 12.70 2.03 MRS137505-1-ND 5.78 4.41 3.68 3.36 MRS137505-1% 
MRS1375 001 1 40 31.75 19.05 Max. | 12.70 2.03 MRS137513-1-ND 5.78 4.41 3.68 3.36 MRS137513-1% 
002 5 30 31.75 19.05 Max. | 12.70 2.03 MRS137505-5-ND 4.81 3.68 3.07 2.80 MRS137505-5% 
001 5 40 31.75 19.05 Max. | 12.70 2.03 MRS137513-5-ND 4.81 3.68 3.07 2.80 MRS137513-5% 
MRS1510 001 1 40 25.4 12.70 Max. 7.62 2.06 MRS151004-1-ND 5.78 4.41 3.68 3.36 MRS151004-1% 
001 5 40 25.4 12.70 Max. 7.62 2.06 MRS151004-5-ND 4.81 3.68 3.07 2.80 MRS151004-5% 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 1683 


HUNTINGTON Edgewound Resistors — 


RESISTANCE VALUE CHART 


FVE-300 AVE-300 FSE-1000 
ELECTRIC, INC. 300, 1000 Watt Fixed | Adjustable | Fixed 
50 5.0 12 10 20 1.6 20 #25) 3.5 15 
HEI Edgewound Resistors are designed for applications demanding maximum power dissipation in minimum 4.2 8.0 16 42 “80 8.0 ‘50 45 
space. Edgewounds are constructed of special alloy resistance wire, crimped, and wound on edge. High 2.0 10 20 A6 1.0 16 1.0 10 
quality ceramic cores are used with a coating of either vitreous enamel or silicone to provide heat sink for 
short term overloads and maximum dissipation. Resistance | Watt- | Digi-Key* Price Each Huntington 
Specifications: * Dielectric Withstanding Voltage: Measured from terminals to brackets, 1000VAC Range (0) age Part No. 1 10 25 Part No. 
* Overload: 10 X rated power for 5 seconds * Tolerance: +10% * Wattage is based on 25°C free air rating. 50-20 300 FVE300-(Value)-ND 16.48 14.81 12.54 | FVE-300-(Value) 
r 7 -10 - 20 300 AVE300-(Value)-ND 25.76 20.58 14.42 | AVE-300-(Value) 
4 -D Series A__|(Core) B c D_| (Terminal) E F : i _ 3 cs 
lat F te [FVE-300 | 28.58] 19.05 | 215.90/ 7.94 15.88 254.00 - 812.80 ae 5 5 aa a aus ND aa za 50 a FSE 000-(Value) 
P-ENEIEEEN © 9g Tq [AVE:300°| 28.58 [19.05 [215.90] 7.94 | 15.88 [254.00 - 812.80 -300 and AVE-300 Mounting Ki H . 
LSS ‘ca FSE-1000| 63.50 | 44.45 | 381.00|12.70| 15.88 6.35 - 508.00 FSE-1000 Mounting Kit.. K3003-ND 16.69/1 K3003 
a 


*Adjustable central terminal. 


* For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 


minum Housed Chassis Mount Resistors — 5, 10, 25, 50 Watt, 1% (Precision Power Wirewound) 


E bs us HEl’s high-power aluminum housed resistors use centerless ground ceramic cores for uniform heat distribution. 
b — al Molded in a special high temperature material and mounted in an extruded aluminum finned housing, these 
OL F G B designs provide maximum power dissipation and reliability. They have tinned copperweld leads for solderability 
1 st | and meet or exceed MIL-R-18546, including “N” characteristic, and MIL-R-39009. Specifications: » Power 
=a H Rating: Based on full power operation at 25°C, and maximum hotspot 275°C. * Mounting on proper heat sink as 
follows: For 5 and 10 Watt — use 4” x 6” x 2” x .040” (101.60 x 152.40 x 50.80 x 1.02mm) aluminum chassis; For 
Electrical Specifications: 25 and 50 Watt — use 5” x 7” x 2” x .040” (127.00 x 177.80 x 50.80 x 1.02mm) aluminum chassis. 
Series TMC-5 TMC-10 TMC-25 TMC-50 ; 
MIL-R-39009/MIL-R-18546 | RER-GO/RE-60 | RER-6S/RE-65 | RER-70/RE-70 | RER-7emme-75 | [Series | A | B | C | D | EF | F} @ jw} 4} Kit} M(N{ Oo} FP (Qawe! R 
HEI Power 7.5 Watts 72.5 Waits 25 Watts 50 Watts TMC-5 | 11.40] 12.57 | 16.03 | 30.15 | 8.86 | 16.79 | 8.51 | 1.91 | 3.81] 2.24) 2.49] 2.36] 1.40] 8.33] 7.01] 16 [2.97 
MIL Power 5 Watts 10 Watts 20 Watts 30 Watts TMC-10 | 14.40} 16.00 | 19.84 | 36.50 | 11.30] 20.70 | 10.54 | 2.16 | 5.08] 2.62) 2.49] 2.97 | 2.31] 9.50] 871] 12 | 4.37 
Working Voltage 160 265 550 1250 TMC-25 | 18.39] 19.96 | 27.76 | 50.80 | 13.84] 27.81 | 14.61 | 2.41 | 6.86] 4.62) 3.30] 3.56 | 2.31] 12.70) 10.72} 12 | 4.37 
Dielectric Strength 1000VAC 1000VAC 2500VAC. 2500VAC. TMC-50 | 39.83] 21.56 | 50.77 | 72.21 | 16.00 | 29.34 | 16.00 | 2.41 | 7.87] 5.23] 3.30] 3.56 | 2.31] 12.70) 11.51] 12 [4.37 
RESISTANCE VALUE CHART Resistance Digi-Key* Price Each Huntington 
TMC-5 | TMC-10 | TMC-25 TMC-50 Range (Q) Wattage | Part No. 1 10 50 100 250 Part No. 
10 PAs) ALO) || A) 33 330 10 20 500 15 1.5 8.0 40 300 -10-15.0K 5 TMC5-(Value)-ND 3.37 2.87 2.37 2.03 1.86 | TMC-5-(Value)-1% 
50 30 100K} 1.0 35 10K | 1.0 25 1.0K / .20 20 10 50 500 .20-10.0K 10 TMC10-(Value)-ND 3.56 3.04 2.49 214 1.96 | TMC-10-(Value)-1% 
1.0 100 15.0K | 2.0 50 20K | 20 40 20K /.25 25 12 75 1.0K 10-3.0K 25  |TMC25-(Value)-ND 4.98 4.25 3.49 2.99 2.76 | TMC-25-(Value)-1% 
em) ay 25 i ERS | OD SG | a Des 15-5.0K 50 | TMCS50-(Value)-ND 5.21 4.44 3.65 3.14 2.88 | TMC-50-(Value)-1% 
10 300 10 100 10.0K | 12 200 50 5.0 20 150 2.5K = = = Z = 
12 390 25 300 15 300 1.0 6.0 30 250 5.0K + For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 


CTS. NEW! Thick Film Current 
Sensing Resistors — 


Features: 


73xx Series ® 


Thick film construction »* Very low resistance »* Surface mount package «Suitable for current limiting, current 
detection, motor control, power supply and hard disk drives »* High precision and excellent accuracy for current 
detection * Good electrical characteristics * Suitable for reflow soldering 


Dimensions (mm) 
Package Code 
Series Inch (mm) L WwW d t 

73L1 0402 (1005) 1.00 + 0.05 0.50 + 0.03 0.25 + 0.10 0.35 + 0.05 

73L2 0603 (1608) 1.60 + 0.15 0.80 +0.20/-0.10 0.25 + 0.20 0.50 +0.15/-0.05 

73L3 0805 (2012) 2.00 +0.20/-0.10 | 1.25 +0.20/-0.10 0.40 + 0.20 0.50 +0.15/-0.05 

73L1 and 73L2 Series 73L3, 73L4, 73L5, 73L6, and 73L7 Series 73E4 and 73E6 Series 73L4 1206 (3216) 3.20 +0.10/-0.15 | 1.60 +0.10/-0.15 0.50 + 0.20 0.55 +0.15/-0.05 

Resistance Value Charts Resistance Value Charts Resistance Value Charts 73L5 1210 (3225) 3.20 +0.10/-0.15 | 2.60 +0.10/-0.15 0.50 + 0.20 0.55 +0.15/-0.05 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) hs 2010 (5026) ait Os ood 2015 pede ne> 0:56 2045 
73L7 2512 (6432) 6.30 + 0.15 3.20 + 0.15 0.60 + 0.25 0.56 + 0.15 
-20 (R20) -56 (R56) a ate ee a -050 (R050) .062 (R062) 73E4 1206 (3216) 3.20 + 0.10 1.60 + 0.10 0.50 + 0.20 0.55 + 0.10 
AT (R47) -91 (R91) ‘47 (R47) : .056 (R056) .091 (R091) 73E6 2010 (5024) 5.00 £0.15 2.50 + 0.15 0.60 + 0.25 0.55 +0.15 

Package Size Value Range TCR Resistance | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing 
Series Inch(mm) | Wattage (0) ppm/°C | Tolerance | Part No.*« 10 50 200 Part No.*« 4,000 5,000 10,000 12,000 
73L1 0402 (1005) 1/10 0.20 ~ 0.91 +300 +5% 73L1(Code)JCT-ND 1.24 3.33 7.65 73L1 (Code)JTR-ND = = 9.00/M = 
73L2 0603 (1608) 1/10 0.20 ~ 0.91 +300 45% 73L2(Code)JCT-ND 1.24 3.33 7.65 73L2(Code)JTR-ND _ 9.00/M 9.00/M = 
73L3 0805 (2012) 1/8 0.10 ~ 0.91 +200 45% 73L3(Code)JCT-ND 1.10 2.96 6.80 73L3(Code)JTR-ND = 7.00/M 7.00/M — 
73L4 1206 (3216) 1/4 0.10 ~ 0.91 +200 45% 73L4(Code)JCT-ND 1.24 3.33 7.65 73L4(Code)JTR-ND = 9.00/M 9.00/M = 
73L5 1210 (3225) 1/2 0.10 ~ 0.91 +200 45% 73L5(Code)JCT-ND 1.93 5.18 11.90 73L5(Code)JTR-ND = 18.00/M 17.00/M = 
73L6 2010 (5025) 3/4 0.10 ~ 0.91 +200 +5% 73L6(Code)JCT-ND 3.16 8.51 19.55 73L6(Code)JTR-ND 30.00/M _ — 29.00/M 
73L7 2512 (6432) 1.0 0.10 ~ 0.91 +200 +5% 73L7(Code)JCT-ND 5.36 14.43 33.15 73L7(Code)JTR-ND 56.00/M _ _ 53.00/M 
73E4 1206 (3216) 1/2 0.050 ~ 0.091] +100 15% 73E4(Code)JCT-ND 4.40 11.84 27.20 73E4(Code)JTR-ND — 45.00/M 42.00/M _ 
73E6 2010 (5024) 1.0 0.050 ~ 0.091] +100 +5% 73E6(Code)JCT-ND 12.10 32.56 74.80 73E6(Code)JTR-ND 134.00/M _ _ 126.00/M 
* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Values chart for (Code). 
73M1 Series 73M2 Series 


NEW! Metal Plate Current 


RoHS 


comrusat 


Features: * Very low resistance »* Surface mount package « Suitable for current 
limiting, current detection, motor control, power supply and hard disk drives 


Resistance Value Chart 
Value (Code) 


Resistance Value Chart 
Value (Code) 


H+ H = . High precision and excellent accuracy for current detection * Good electrical 

Sensing Resisto rs 73Mx Series ® characteristics * Suitable for reflow solder process -003\(R003) 005 (R005) 
st04 (ROS) .006 (R006) 
Dimensions 73M1 Series 73M2 Series 006 (R006) .007 (R007) 
.008 (R008) 
(mm) 007 (R007) 009 (R009) 

; .008 (R008) ; 
Series L w t d ‘009 (R009) .010 (R010) 

010 (R010) 020 (R020) 
73M1 6.240.3 3.10.2 1.010.2 1.220.3 047 (R047) ‘030 (R030) 
73M2 6.420.3 3.520.2 1.2 max. 1.040.2 “100 (R100) .040 (R040) 

Package Size Value Range Resistance Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing 
Series (Inch) Wattage (0) Tolerance Part No.*& 10 50 200 Part No.*& 1,000 5,000 
731 ate 10 0.003 ~ 0.009 1% 73M1(Code)FCT-ND 17.46 46.99 107.95 73M1(Code)FTR-ND 221.00 209.00/M 
: 0.010 ~ 0.100 . 73M1(Code)FCT-ND 17.33 46.62 107.10 73M1(Code)FTR-ND 220.00 207.00/M 
73M2 2514 20 0.005 ~ 0.009 £1% 73M2(Code)FCT-ND 36.99 99.53 228.65 73M2(Code)FTR-ND 477.00 451.00/M 
; 0.010 ~ 0.040 73M2(Code)FCT-ND 36.85 99.16 227.80 73M2(Code)FTR-ND 475.00 449.00/M 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Values chart for (Code). 


1684 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Phoenix 


Passive Components 


High Voltage Resistor — HVR 


A multi layer metal film is deposited on a high-grade ceramic body. After a helical groove has been cut in the 
resistive layer, tinned electrolytic copper wires are welded to the end caps. The resistors are coated with a 
blue lacquer, which provides electrical, mechanical and climactic protection. The encapsulation is resistant to 


all cleaning solvents in accordance with “MIL-STD 202, method 215” and “IEC 60068-2-45”. Features: 


* Metal film technology * High pulse loading capability 
Specificatons: ¢ Limiting Voltage: 1600VDC (HVR25), 3500VDC (HVR37), 10,000VDC (HVR68) 
* Temperature Coefficient: + 250ppm/°C. 


HV R25 100K 180K 330K 560K 1.0M 
00.023 (0.58) .295 (7.5) 110K 200K 360K 620K 
ey . } [————"|_ 40.10 (2.5) 120K 220K 390K 680K 

(°) fi we 
5% Hig h Voltage _—— — 130K 240K 430K 750K 
. = 2.05 (52.0) 150K 270K 470K 820K 
Metal Film Resistors — .25 Watt 160K «300K S10K «90K 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 

Description Range Part No. Gy 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 

.25W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 100K~1.0MO. PPCQJ(Value)TR-ND — = _ 71.00/M 61.00/M | 5043HVxxxxxJ12AFX 
.25W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor, Cut Tape 100K~1.0MO. PPCQJ(Value)CT-ND 2.19 33.35 86.25 = —_ | 5043HVxxxxxd12AFX 
HVR37 0.47 (12.0) 100K 180K 330K 560K 1.0M 1.8M 3.3M 5.6M 10M 18M 33M 

© 0.031 (0.80) -——1_ 190.16 (4.0) 110K 200K 360K 620K 11M 20M 36M 62M 11M 20M 
5% Hi h Volta e 4 { Yt = = 120K 220K 390K 680K 1.2M 2.2M 3.9M 68M 12M 22M 
° g g | t bess —— 130K 240K 430K 750K 13M 24M 43M 7.5M 13M 24M 
Metal Film Resistors 50 Watt 2.08 (52.0) 150K 270K 470K 820K 15M 27M 4.7M 82M 15M 27M 
be! 160K 300K 510K 910K 1.6M 3.0M 5.1M 9.1M 16M 30M 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. Gy 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 

.50W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 100K~33MQ, PPCHJ(Value)TR-ND = = = 101.00/M 86.00/M | 5053HVxxxxxJ12AFX 
.50W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 100K~33MQ, PPCHJ(Value)CT-ND 2.95 44.95 116.25 _ — | 5053HVxxxxxJ12AFX 
HV R68 5% H ; h V It 0.77 (19.5) 100K 160K 270K 430K 680K 11M 18M 30M 4.7M_ 7.5M 

© 0.031 (0.80) }-——|_ 1g 2.01 (5.2 110K 180K 300K 470K 750K 1.2M 2.0M 3.3M 5.1M  8.2M 
a ° Ig PY oO age f | a (8.2) 120K 200K 330K 510K 820K 13M 22M 3.6M 5.6M _ 9.1M 
—= t ine om 3 130K 220K 360K 560K 910K 15M 24M 3.9M_ 6.2M 10M 
2.48 (63.0) 
i ‘ 150K 240K 390K 620K _ 1.0M 1.6M 27M 43M 6.8M 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. 5 200 500 2,500 5,000 Part No. 
1W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Ammo Box (500 pcs.) 100K~1.0MQ PPC1J(Value)TB-ND _— _ 221.50 378.00/M 342.00/M | 5073HVxxxxxJO8AFX 
1W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 100K~1.0MQO PPC1J(Value)CT-ND 11.59 176.90 _ _ —_| 5073HVxxxxxJO8AFX 
1W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Ammo Box (500 pcs.) 1.1M~10MQ, PPC1J(Value)TB-ND _ _ 225.00 384.00/M 348.00/M | 5073HVxxxxxJO8AFX 
1W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 1.1M~10MQ, PPC1J(Value)CT-ND 11.78 179.80 5073HVxxxxxJO8AFX 
.295 (7.5) 
© 0.028 (0.58) "190.10 (25) 
° . . . 
HVR25 1% High Voltage Metal Film Resistors — .25 Watt =. 
100K 118K 137K 160K 182K 215K 243K 280K 324K 365K 422K 475K 549K 620K TALS 825K 953K 
102K 120K 140K 162K 187K 220K 249K 287K 330K 374K 430K 487K 560K 634K 732K 845K 976K 
105K 121K 143K 165K 191K 221K 255K 294K 332K 383K 432K 499K 562K 649K 750K 866K 1.0M 
107K 124K 147K 169K 196K 226K 261K 300K 340K 390K 442K 510K 576K 665K 768K 887K 
110K 127K 150K 174K 200K 232K 267K 301K 348K 392K 453K 511K 590K 680K 787K 909K 
113K 130K 154K 178K 205K 237K 270K 309K 357K 402K 464K 523K 604K 681K 806K 910K 
115K 133K 158K 180K 210K 240K 274K 316K 360K 412K 470K 536K 619K 698K 820K 931K 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. oI 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
.25W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 100K~1.0MQ PPCQF(Value)TR-ND _— _ _— 111.00/M 94.00/M | 5043HVxxxxxF12AFX 
.25W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 100K~1.0MOQ PPCQF(Value)CT-ND 3.18 48.58 125.63 = — | 5043HVxxxxxF12AFX 
0.47 (12.0) 
. . . © 0.031 (0.80) -———|_ 490,16 (4.0 
°° | .16 (4.0) 
HVR37 1% High Voltage Metal Film Resistors — .50 Watt a 
yt 
2.05 (52.0) 
100K 133K 178K 232K 300K 383K 487K 620K 820K 1.07M 1.43M 1.87M 2.43M 3.16M 4.02M 5.11M 6.65M 8.66M 
102K 137K 180K 237K 301K 390K 499K 634K 825K 1.10M 1.47M 1.91M 2.49M 3.24M 4.12M 5.23M 6.80M 8.87M 
105K 140K 182K 240K 309K 392K 510K 649K 845K 1.13M 1.50M 1.96M 2.55M 3.30M 4.22M 5.36M 6.81M 9.09M 
107K 143K 187K 243K 316K 402K 511K 665K 866K 1.15M 1.54M 2.00M 2.61M 3.32M 4.30M 5.49M 6.98M 9.10M 
110K 147K 191K 249K 324K 412K 523K 680K 887K 1.18M 1.58M 2.05M 2.67M 3.40M 4.32M 5.60M 7.15M 9.31M 
113K 150K 196K 255K 330K 422K 536K 681K 909K 1.20M 1.60M 2.10M 2.70M 3.48M 4.42M 5.62M 7.32M 9.53M 
115K 154K 200K 261K 332K 430K 549K 698K 910K 1.21M 1.62M 2.15M 2.74M 3.57M 4.53M 5.76M 7.50M 9.76M 
118K 158K 205K 267K 340K 432K 560K 715K 931K 1.24M 1.65M 2.20M 2.80M 3.60M 4.64M 5.90M 7.68M 10M 
120K 160K 210K 270K 348K 442K 562K 732K 953K 1.27M 1.69M 2.21M 2.87M 3.65M 4.70M 6.04M 7.87M 
121K 162K 215K 274K 357K 453K 576K 750K 976K 1.30M 1.74M 2.26M 2.94M 3.74M 4.75M 6.19M 8.06M 
124K 165K 220K 280K 360K 464K 590K 768K 1.00M 1.33M 1.78M 2.32M 3.00M 3.83M 4.87M 6.20M 8.20M 
127K 169K 221K 287K 365K 470K 604K 787K 1.02M 1.37M 1.80M 2.37M 3.01M 3.90M 4.99M 6.34M 8.25M 
130K 174K 226K 294K 374K 475K 619K 806K 1.05M 1.40M 1.82M 2.40M 3.09M 3.92M 5.10M 6.49M 8.45M 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
-50W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 100K~1.20MO PPCHF(Value)TR-ND a — _ 139.00/M 118.00/M | 5053HVxxxxxF12AFX 
.50W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 100K~1.20MQ PPCHF(Value)CT-ND 3.90 59.45 153.75 = — | 5053HVxxxxxF12AFX 
-50W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 1.21M~10MQ PPCHF(Value)TR-ND _ _ _ 143.00/M 122.00/M | 5053HVxxxxxF12AFX 
-50W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 1.21M~10MQ. PPCHF(Value)CT-ND 3.99 60.90 157.50 = — | S053HVxxxxxF12AFX 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ao>Phoenix sFR25 Type 1% Metal Film Fixed Resistors — .40 Watt 5043p series 


Passive Components 


.098 (2.5) | (6-5) |.025 (9) Max. 
{ t r 7 
Tt 
|+— 2.047 (62) —| 


A homogeneous film of metal alloy is deposit- 
ed on a high grade ceramic body. After a heli- 
cal groove has been cut in the resistive layer, 
tinned connecting wires of electrolytic copper 
are welded to the end-caps. The resistors are 
coated with non-flammable light green, lac- 
quer, which provides electrical, mechanical 
and climactic protection. The encapsulation 
is resistant to all cleaning solvents in accor- 
dance with “MIL-STD-202E, Method 215” and 
“IEC 60068-2-45". 


CHARACTERISTICS: 

* Resistance Tolerance: +1% * Temperature 
Coefficient: R<1MQ = +100 ppm/°C, R>1MQ = 
+250ppm/°C_ * Absolute Maximum Dissi- 
pation at Tams = 70°C: 0.40W »* Thermal 
Resistance, RtH: 200K/W »* Maximum Con- 
tinuous Operating Voltage: 250V (DC or 
RMS) *Noise R < 1 MQ: Maximum 0.1 
uV/V * Operating Temperature Range: 
-55°C ~ 155°C 


.075 (1.9) 


rei — 
0.134 (3.4) al 


2.047 (52) 


(.5) Max. 


A homogeneous film of metal alloy is depos- 
ited on a high grade ceramic body. After a 
helical groove has been cut in the resistive 
layer, tinned connecting wires of electrolytic 
copper are welded to the end-caps. The resis- 
tors are coated with non-flammable light blue 
lacquer, which provides electrical, mechanical 
and climactic protection. The encapsulation is 
resistant to all cleaning solvents in accordance 
with “MIL-STD-202E, Method 215” and “IEC 
60068-2-45”. 


CHARACTERISTICS: 

* Resistance Tolerance: +1% * Temperature 
Coefficient: Rs 200KQ = +100ppm/°C, R> 
200KQ = +250ppm/°C_ * Absolute Maximum 
Dissipation at Tams = 70°C: 0.50W ¢ Ther- 
mal Resistance, RtH: 170K/W * Maximum 
Continuous Operating Voltage: 200V (DC or 
RMS) ¢ Operating Temperature Range: 
-55°C ~ 155°C 


(256 (6.5) 
-098 = eg = 5) — >| .025 (0.63) Max 


276 — os 
2.047 (52) 


A homogeneous film of metal alloy is deposit- 
ed on a high grade ceramic body. After a heli- 
cal groove has been cut in the resistive layer, 
tinned connecting wires of electrolytic copper 
are welded to the end-caps. The resistors are 
coated with a green, non-flammable lacquer, 
which provides electrical, mechanical and 
climactic protection. The encapsulation is resis- 
tant to all cleaning solvents in accordance 
with “MIL-STD-202E, Method 215” and “IEC 
60068-2-45”. 


CHARACTERISTICS: 

¢ Resistance Tolerance: +1% »* Tempera- 
ture Coefficient: +50 ppm/°C »* Absolute 
Maximum Dissipation at Tams = 70°C 
0.60W ¢ Thermal Resistance, RtH: 150K/W 
¢ Maximum Continuous Operating Voltage: 
350V (DC or RMS) * Operating Temperature 


Phoenix Passive Components Standard Resistor Values 


10.0 46.4 118 280 619 1.24K 2.43K 4.64K 8.06K 16.9K 34.8K 68.1K 200K 432K 1.58M 
10.2 47.5 121 294 649 1.27K 2.49K 4.75K 8.25K 17.4K 35.7K 71.5K 210K 442K 1.60M 
11.0 49.9 124 301 665 1.30K 2.55K 4.87K 9.09K 18.2K 36.0K 75.0K 221K 464K 1.62M 
11.3 i Fal 127 324 681 1.33K 2.67K 4.99K 9.53K 18.7K 37.4K 78.7K 226K 475K 1.65M 
11.5 53.6 133 332 698 1.40K 2.74K 5.10K 9.76K 19.6K 38.3K 82.5K 232K 499K 1.78M 
13.0 56.2 140 340 715 1.43K 2.87K 5.11K 10.0K 20.0K 39.2K 86.6K 243K 511K 1.80M 
15.0 57.6 150 348 750 1.47K 2.94K 5.23K 10.2K 20.5K 40.2K 88.7K 249K 562K 1.82M 
18.2 60.4 158 374 768 1.50K 3.01K 5.36K 10.7K 21.5K 41.2K 90.9K 255K 604K 1.96M 
19.1 61.9 169 392 787 1.54K 3.09K 5.49K 11.0K 22.1K 42.2K 97.6K 270K 619K 2.00M 
20.0 62.0 178 402 806 1.58K 3.16K 5.60K 11.3K 24.3K 43.2K 100K 274K 634K 
215) 63.4 182 422 825 1.62K 3.24K 5.62K 11.5K 24.9K 45.3K 110K 280K 681K 
22.1 68.1 196 430 845 1.69K 3.32K 5.90K 11.8K 25.5K 46.4K 120K 294K 715K 
23.2 69.8 200 432 866 1.74K 3.48K 6.04K 12.1K 26.1K 47.5K 121K 301K 750K 
24.3 75.0 205 442 909 1.78K 3.57K 6.19K 12.4K 26.7K 49.9K 124K 309K 1.00M 
24.9 80.6 210 453 931 1.82K 3.65K 6.34K 12.7K 27.4K 51.1K 127K 324K 1.05M 
26.1 82.0 220 475 953 1.87K 3.74K 6.49K 13.0K 28.7K 53.6K 130K 332K 1.10M 
27.4 82.5 221 487 1.00K 1.91K 3.83K 6.65K 13.3K 29.4K 54.9K 140K 340K 1.15M 
33.2 88.7 232 499 1.05K 2.00K 3.92K 6.81K 13.7K 30.1K 56.0K 150K 348K 1.21M 
34.8 90.9 237 511 1.07K 2.10K 4.02K 6.98K 14.0K 30.9K 56.2K 165K 365K 1.30M 
36.5 95.3 243 536 1.10K 2.15K 4.22K 7.15K 14.3K 31.6K 60.4K 169K 374K 1.43M 
39.2 100 249 562 1.15K 2.21K 4.32K 7.32K 15.0K 32.4K 61.9K 182K 392K 1.47M 
40.2 105 267 590 1.18K 2.32K 4.42K 7.50K 15.8K 33.2K 63.4K 191K 402K 1.50M 
43.2 110 274 604 1.21K 2.37K 4.53K 7.68K 16.2K 34.0K 64.9K 196K 422K 1.54M 
Value Digi-Key Pricing Phoenix Passive Components 
Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
.40 Wait, 1% Metal Film Fixed Resistor; 
Tape & Reel (5,000/Reel) 10.0 - 2.00MQ |} PPC(Value)YTR-ND = = = 22.50/M 19.20/M | 5043EDxxxxxF12AF5 
.40 Waitt, 1% Metal Film Fixed Resistor; 
Cut Tape 10.0 - 2.00MQ | PPC(Value)YCT-ND 95 14.50 37.50 = — | 5043EDxxxxxF12AF5 
SFR16S Type 1% Metal Film Fixed Resistors — .50 Watt 5033Ep series 
Phoenix Passive Components Standard Resistor Values 
10.0 47.5 100 301 590 1.05K 2.49K 4.99K 9.76K 17.8K 35.7K 73.2K 182K 499K 
10.7 48.7 121 309 604 1.21K 2.55K 5.11K 10.0K 18.2K 36.5K 75.0K 191K 549K 
20.0 49.9 124 324 665 1.24K 2.74K 5.23K 10.2K 18.7K 39.2K 82.5K 200K 562K 
22.1 51.1 147 332 681 1.30K 2.80K 5.36K 11.0K 20.0K 40.2K 90.9K 220K 634K 
22.6 54.9 150 365 698 1.50K 3.01K 5.49K 12.1K 20.5K 41.2K 100K 221K 681K 
26.1 57.6 158 383 715 1.58K 3.09K 5.62K 12.4K 22.1K 43.2K 105K 249K 806K 
27.4 60.4 162 390 750 1.65K 3.24K 5.90K 12.7K 23.7K 47.5K 110K 294K 820K 
28.0 63.4 191 392 787 1.69K 3.32K 6.49K 13.0K 24.3K 48.7K 115K 301K 931K 
30.1 64.9 200 402 806 1.82K 3.65K 6.81K 13.3K 24.9K 49.9K 121K 324K 1.00M 
33.2 68.1 221 432 825 1.96K 3.83K 6.98K 14.0K 25.5K 51.1K 124K 332K 1.02M 
35.7 75.0 226 475 866 2.00K 3.92K 7.50K 14.7K 26.7K 54.9K 150K 348K 1.07M 
37.4 76.8 249 499 909 2.21K 4,02K 8.20K 15.0K 28.0K 56.2K 154K 402K 1.10M 
38.3 82.5 267 511 953 2.26K 4.32K 8.25K 15.8K 30.1K 60.4K 158K 412K 1.21M 
39.2 90.9 274 549 1.00K 2.37K 4.53K 9.09K 16.2K 32.4K 68.1K 165K 432K 1.82M 
41.2 93.1 280 562 1.02K 2.43K 4.75K 9.53K 16.9K 33.2K 69.8K 169K 475K 2.00M 
Value Digi-Key Pricing Phoenix Passive Components 
Description Range Part No. 5) 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
.50 Watt, 1% Metal Film Fixed Resistor; 
Tape & Reel (5,000/Reel) 10.0 - 2.00MO | PPC(Value)XTR-ND = _— — 28.13/M 24.00/M | 5033EDxxxxxF12AF5 
.50 Watt, 1% Metal Film Fixed Resistor; 
Cut Tape 10.0 - 2.00MQ | PPC(Value)XCT-ND 1.09 16.68 43.13 _ — | 5033EDxxxxxF12AF5 
MRS25 Type 1% Metal Film Fixed Resistors — .60 Watt 5053mc series 
Phoenix Passive Components Standard Resistor Values 
10.0 44.2 110 243 475 1.10K 2.67K 5.49K 12.1K 28.0K 78.7K 294K 750K 
10.7 46.4 121 249 499 1.21K 2.74K 5.90K 12.4K 30.1K 82.5K 301K 787K 
12.4 47.5 130 255 511 1.24K 2.94K 6.04K 13.0K 34.0K 90.9K 316K 806K 
13.3 49.9 137 267 549 1.30K 3.01K 6.19K 14.0K 39.2K 100K 324K 825K 
14.0 51.1 140 274 562 1.40K 3.16K 6.49K 14.3K 40.2K 121K 332K 931K 
15.0 54.9 143 280 576 1.50K 3.32K 6.81K 15.0K 41.2K 150K 348K 976K 
18.2 56.2 150 301 604 1.58K 3.40K 6.98K 16.9K 43.2K 162K 374K 1.10M 
20.0 60.4 154 316 619 1.62K 3.74K 7.5K 17.4K 44.2K 165K 392K 1.20M 
22.1 61.9 165 324 665 1.65K 3.92K 7.50K 18.2K 47.5K 182K 442K 1.50M 
23.7 alee 169 332 681 1.69K 4.02K 7.68K 18.7K 48.7K 200K 475K 1.80M 
24.9 75.0 178 365 750 1.82K 4.22K 8.25K 19.1K 49.9K 221K 499K 2.00M 
27.4 78.7 182 392 768 2.00K 4.32K 8.66K 20.0K 51.1K 226K 511K 2.20M 
30.9 82.5 191 402 825 2.21K 4.64K 9.09K 21.0K 56.2K 243K 576K 
33.2 90.9 200 422 909 2.26K 4.75K 9.76K 22.1K 66.5K 249K 619K 
35.7 93.1 210 432 931 2.32K 4.99K 10.0K 24.9K 68.1K 255K 649K 
38.3 100 215 442 953 2.43K 5.11K 10.2K 26.7K 75.0K 267K 665K 
42.2 102 221 464 1.00K 2.49K 5.36K 11.3K 27.4K 76.8K 280K 681K 
Value Digi-Key Pricing Phoenix Passive Components 
Description Range Part No. 5) 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
.60 Watt, 1% Metal Film Fixed Resistor; 
Tape & Reel (5,000/Reel) 10.0-2.20MQ | PPC(Value)ZTR-ND _— = — 31.88/M 27.20/M | 5053MCxxxxxF12AF5 
.60 Watt, 1% Metal Film Fixed Resistor; 
Cut Tape 10.0-2.20MQ | PPC(Value)ZCT-ND 1.19 18.13 46.88 = — | 5053MCxxxxxF12AF5 


Range: -55°C ~ 155°C 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Phoenix 


Passive Components 


PRO1 Type 5% Power Metal Film Fixed Resistors — 1 Watt 5073Nw Series 


A homogeneous film of metal alloy is deposited on a high grade ceramic body. After a helical groove has 
been cut in the resistive layer, tinned connecting wires of electrolytic copper are welded to the end-caps. 


Phoenix Passive Components Standard Resistor Values 


The resistors are coated with a red, non-flammable lacquer, which provides electrical, mechanical and 1.0 3.3 10 33) 100 330 1.0K 3.3K 10K 43K 180K 750K 
climatic protection. The encapsulation is resistant to all cleaning solvents in accordance with “MIL-STD- al 3.6 wil 36 110 360 1.1K 3.6K 12K 47K 200K 820K 
202E, Method 215” and “IEC 60068-2-45”. ies 3.9 a2 39 120 390 1.2K 3.9K 15K 51K 220K 1.0M 
itpzse 1.3 4.3 13 43 130 430 1.3K 4.3K 16K 56K 240K 
Characteristics: 
siReatet Tol + 25% 15 4.7 15 47 150 470 1.5K 4.7K 18K 62K 270K 
esstange  oipranee: =o 098 (2.5) [> és “*|.025 (63) Max. 1.6 54 16 51 160 510 16K 51K 20K 68K 300K 
* Temperature Cosfficlent: 4250 ppmv"C 18 5.6 18 56 180 560 18K 5.6K 22K 82K 330K 
¢ Absolute Maximum Dissipation at Tams = 70°C: 1.0W { 2.0 6.2 20 62 200 620 2.0K 6.2K 24K 91K 390K 
¢ Thermal Resistance, RTH: 135K/W a3 =e PLES 6.8 22 68 220 680 2.2K 6.8K 27K 100K 470K 
*Maximum Continuous Operating Voltage: 350V (DC 2.047 (52) 24 75 24 75 240 750 24K = 7.5K 30K 120K = 510K 
or RMS) . PATE 8.2 27 82 270 820 2.7K 8.2K 33K 130K 560K 
+ Operating Temperature Range: -55°C ~ 155°C 3.0 94 30 91 300 910 3.0K 91K 39K 150K 680K 
Value Pricing Mfg. 
Description Range 5 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
1W, Power Metal Film Fixed Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 1.0 - 1.0MQ PPC(Value)W-1TR-ND = = = 53.63/M 45.76/M | 5073NWxxxxxJ12AFX 
1W, Power Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 1.0 - 1.0MQ PPC(Value)W-1CT-ND 1.74 26.54 68.63 = — | 5073NWxxxxxJ12AFX 
° . . . P 
PRO2 Type 5% Power Metal Film Fixed Resistors — 2 Watt sos3nw series 
A homogeneous film of metal alloy is deposited on a high grade ceramic body. After a helical groove has Phoenix Passive Components Standard Resistor Values 
been cut in the resistive layer, tinned connecting wires of electrolytic Copper are welded to the end-caps. 1.0 3.0 82 24 68 200 560 1.8K 5.4K 15K 43K 150K 510K 
The resistors are coated with a red, non-flammable lacquer, which provides electrical, mechanical and 
climatic protection. The encapsulation is resistant to all cleaning solvents in accordance with “MIL-STD- 1 3.3 9.1 27 % 220 620 2.0K 5.6K 16K 47K 160K = 560K 
202E, Method 215” and “IEC 60068-2-45", 12 3.6 10 30 82 240 680 22K 62K 18K 51K 180K 620K 
ae 1.3 3.9 1 33 91 270 750 2.4K 6.8K 20K 56K 200K 680K 
Characteristics: 1394 16 43 12 36 100 300 820 27K 7.5K 22K 62K 220K 750K 
+ Resistance Tolerance: +5% 153 (3.9) _[*~ (10) —*].032 Pe) Max: 1.6 47 13 39 110 330 10K 30K 82K 24K 68K 240K 1.0M 
: Peete pneu ate gue Cc sie saw 18 54 15 43 120 360 11K 33K 94K 27K 75K 270K 
. = i 
: Thani Residence earcsiew ane ne are | 4 20 56 16 47 130 390 1.2K 36K 10K 30K 82K 300K 
‘ ; : Z Fi = (12) 2.2 6.2 18 it 150 430 1.3K 3.9K 11K 33K 91K 330K 
«Maximum Continuous Operating Voltage: 500V (DC or 2.047 (52 
RMS) + 2. (52) ——+| 24 6.8 20 56 160 470 1.5K 4.3K 12K 36K 100K 390K 
+ Operating Temperature Range: -55°C ~ 155°C om 75 22 62 180 510 1.6K 4.7K 13K 39K 120K 470K 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
2W, Power Metal Film Fixed Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 1.0 - 1.0MQ. PPC(Value)W-2TR-ND _— _— = 104.25/M 88.96/M | 5083NWxxxxxJ12AFX 
2W, Power Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 1.0 - 1.0MQ PPC(Value)W-2CT-ND. 3.02 46.11 119.25 _ — | 5083NWxxxxxJd12AFX 
° . . . . 
PRO3 Type 5% Power Metal Film Fixed Resistors — 3 Watt 5o93nw series 
A homogeneous film of metal alloy is deposited on a high grade ceramic body. After a helical groove has been cut in the Phoenix Passive Components Standard Resistor Values 
resistive layer, tinned connecting wires of electrolytic copper are welded to the end-caps. The resistors are coated with a 
d fl ble | hich id lectical hanioal and olimati tection. Th lation i istant 10 51 200 820 4.7K 16K 47K 160K 750K 
red, non-flammable lacquer, which provides electrical, mechanical and climatic protection. The encapsulation is resistant 2 56 200 1.0K 541K 18K 51K 200K 1.0M 
to all cleaning solvents in accordance with “MIL-STD-202E, Method 215” and “IEC 60068-2-45". 15 62 240 1.1K 6.8K 20K 56K 220K 
Characwristics: 18 68 300 12K 7.5K 22K 62k 240K 
‘ ol 20 75 330 1.5K 8.2K 24K 75K 330K 
+ Resistance Tolerance: +5% 657 
.032 (.83) Max. 
* Temperature Coefficient: +250 ppm/°C - | ee io seo AWS UgS ois Gas oo 
* Absolute Maximum Dissipation at Tams = 70°C: 3.0W BY 0 470) Biss ills BOK gouks S90 
+ Thermal Resistance, Rtv: GOK/W 768 33 120 510 2.7K 12K 33K 120K 430K 
* Maximum Continuous Operating Voltage: 750V (DC or RMS) us (63) ps i a eS ee ae ioe ie 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 155°C : ‘ 2 sd 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. By 100 500 1,000 5,000 Part No. 
3W, Power Metal Film Fixed Resistors; Tape & Box (500/AMMO Pk.) 10 - 1.0MQ PPC(Value)W-3JTB-ND = = 81.60 151.47 135.15/M SO93NWxxxxxJA8AFX 
3W, Power Metal Film Fixed Resistors; Cut Tape 10 - 1.0MQ. PPC(Value)W-3JCT-ND 2.09 23.65 — _ = 5093NWxxxxxJA8AFX 
° . . . 
NFR25/NFR25H Type 5% Metal Film Fusible Resistors — 0.33 and 0.5 Watt 
5063F and 5065F Series 
The resistors are coated with a grey, flame retardant lacquer which provides electrical, mechanical and climatic 75—H9 Phoenix Passive Components 
protection. The encapsulation is resistant to all cleaning solvents in accordance with “MIL-STD-202E, Method 215” 6.5— { 2.5 Standard Resistor Values 
and “IEC 60068-2-45”. t 7; 
nN nee 2.2 22 330 2.2K 
Features: Characteristics: @ 0.58 F 33 3.3 33 470 3.3K 
+ Fusible resistors * Resistance Tolerance: +5% 47 47 47 680 4.7K 
. Peel micas behavior (fusing time) . rl Dissipation at Tams = 70°C: NFR25: 0.33W; NFR25H: 68 6.8 100 68 6.8K 
. 
(ene tee eee ons a shh 1.0 10 150 1.0K 10K 
* High stability, reliability and uniformity characteristics * Maximum Permissible Voltage: NFR25: 250V; NFR25H: 350V ; 4B 0) “ie Ge 
* Suitable for protecting circuit boards and designs ¢ Operating Temperature Range: -55°C ~ 155°C 2 d 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. by 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
NFR25, 0.33W, Power Metal Film Fusible Resistors; Tape & Reel (5,000/Reel) .22 - 15KQ PPC(Value)ATR-ND 119.63/M 102.08/M 5063Fxxxxxxd12AFX 
NFR25, 0.33W, Power Metal Film Fusible Resistors; Cut Tape .22 - 15KQ PPC(Value)ACT-ND 3.41 52.06 134.63 = => 5063FxxxxxxJ12AFX 
NFR25H, 0.5W, Power Metal Film Fusible Resistors; Tape & Reel (5,000/Reel) | .22 - 15KQ PPC(Value)BTR-ND 170.63/M  145.60/M 5O65FXxxxxxd12AFX 
NFR25H, 0.5W, Power Metal Film Fusible Resistors; Cut Tape .22 - 15KQ PPC(Value)BCT-ND 4.70 71.78 185.63 _— _ 5O65FXxxxxxJ12AFX 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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NFR01/02/03 Type 5% Metal Film High Power Fusible Resistors — 1, 2 and 3 Watt 


5073FM, 5083FM and 5093FM Series 


The resistors are coated with a red, non-flammable lacquer, which provides electrical, Dimensions (mm) Phoenix Passive Components 
mechanical and climatic protection. The encapsulation is resistant to all cleaning solvents Standard Resistor Values 
in accordance with “MIL-STD-202E, Method 215” and “IEC 60068-2-45”. Type A Bic lb E 
Features: ¢Fusible resistors ¢Defined interruption behavior (fusing time) 47 22 10 47 220 1.0K 
¢Nonflammable lacquer * High stability, reliability and uniformity characteristics NFRO1 |52 +1.5| 6.5/8.5 |2.5/0.58 +0.05 Cu. 
* Suitable for protecting circuit boards and designs 68 3.3 15 68 330 
Characteristics: * Resistance Tolerance: +5% »* Maximum Dissipation at 70°C: NFRO2 |52 +1.5]10.0/12.0/4.0/ 0.8 +0.03 Cu. 1.0 47 22 100 470 
NFRO1: 1.0W; NFRO2: 2.0W; NFRO3: 3.0W »* Maximum Permissible Voltage: NFRO1: 
350V; NFRO2: 500V; NFRO3: 500V * Temperature Coefficient: <+200ppm/°C NFROS [63 +1.5/16.7/19.55.3) 0.80.03Cu) 1.5 6.8 33 160 680 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. DB 100 200 500 1,000 5,000 10,000 | Part No. 
NFRO1, 1W, Metal Film High Power Fusible Resistors; Tape & Reel (5,000/Reel) 47 - 1.0KO. PPC(Value)CTR-ND 159.75/M 136.32/M | 5073FMxxxxxJ12AFX 
NFRO1, 1W, Metal Film High Power Fusible Resistors; Cut Tape 47 -1.0KO. PPC(Value)CCT-ND 4.43 — 67.57 — 174.75 _— — | 5073FMxxxxxJ12AFX 
NFRO2, 2W, Metal Film High Power Fusible Resistors; Tape & Reel (5,000/Reel) .47 - 1.0KO. PPC(Value)DTR-ND 258.75/M 220.80/M | 5083FMxxxxxJ12AFX 
NFRO2, 2W, Metal Film High Power Fusible Resistors; Cut Tape 47 - 1.0KO. PPC(Value)DCT-ND 6.94 — 105.85 — 273.75 = — | 5083FMxxxxxJ12AFX 
NFRO3, 3W, Metal Film High Power Fusible Resistors; Tape & Box (500/AMMO Pk.) | .47 - 1.0KQ PPC(Value)ETB-ND _— = — 444.80 825.66 736.70/M 667.20/M | 5093FMxxxxxJO8AFX 
NFRO3, 3W, Metal Film High Power Fusible Resistors; Cut Tape 47 - 1.0KO. PPC(Value)ECT-ND 10.72 121.26 5093FMxxxxxJO8AFX 
Z-Lead SMT Type Resistors — Metal Film and Wirewound 
Wirewound: core. The resistor is coated with red silicon cement which is non- Rated Voltage: 
The Resistor element is a resistive wire which is wound in a single layer flammable. VP x R: Maximum rated voltage is the limited voltage 
on a ceramic rod. The resistor is coated with green silicon cement which Features: Operating Temperature: 
is non-flammable. * Surface mounted version * Low cost alternative for SMD molded * PRO3 Series: -55°C ~ 155°C 
Metal Film: resistor * High power dissipation in small volume * High pulse load »* ACO3 and ACO5 Series: -40° ~ 200°C 
A homogenous film of metal alloy is deposited on a high-grade ceramic handling capabilities * High temperature silicone coating 
a oe fo}p) Phoenix Passive Components Standard Resistor Values 
PRO3 5% Metal Film — 3 Watt 
Od i 68 18 47 12 33 82 220 560 1.5K 3.9K 10K 27K 68K 180K 470K 
Pp SF =] ay AO epi 13 36 91 240 620 1.6K 4.3K 11K 30K 75K 200K 510K 
BZ 22 5.6 15 39 100 270 680 1.8K 4.7K 12K 33K 82K 220K 560K 
Dimensions in Inches (mm) as) 24 6.2 16 43. 110 300 750 2.0K 5.1K 13K 36K 91K 240K 620K 
L op P 20.039 h w 10 27 68 18 47 120 330 820 22K 5.6K 15K 39K 100K 270K 680K 
Type Max. Max. Od (0.1) Max. Max. 11 30 75 20 51 130 360 910 24K 62K 16K 43K 110K 300K 750K 
: 125s: 3) ese 22 56 150 390 1.0K 2.7K 6.8K 18K 47K 120K 330K 820K 
PROS - Metal Film | 0.650 (16.5) | 0.205 (5.2) | 0.031 (0.8 FeCu) | 0.827 (21.0) | 0.197 (5.0) | 0.295 (7.5) 
doe 316 2957 24 62 160 430 1.1K 3.0K 7.5K 20K 51K 130K 360K 910K 
ACO03 - Wirewound | 0.492 (12.5) | 0.22 (5.5) | 0.031 (0.8 FeCu) | 0.649 (16.5) | 0.197 (5.0) | 0.295 (7.5) 
Wes HG) 10 27 68 180 470 1.2K 3.3K 8.2K 22K 56K 150K 390K 1.0M 
ACOS - Wirewound | 0.669 (17.0) | 0.295 (7.5) | 0.031 (0.8 FeCu) | 0.827 (21.0) | 0.197 (5.0) | 0.295 (7.5) 146 43 11 30 75 200 510 1.3K 3.6K 9.1K 24K 62K 160K 430K 
AC03 5% Wirewound — 3 Watt AC05 5% Wirewound — 5 Watt 
109-200 9-39) 750 1 Sec.0) so Gnedit 22 43 82 160 330 620 1.2K 2.4K 4.7K sik) ey ee) rdsy aly eo! GS] al 22 43 82 160 330 620 1.2K 2.4K 4.7K 
11° «.22)«( 43) (82 01.606 3.3 62 %12 24 47 91 180 360 680 1.3K 2.7K 5.1K 11.22) «3.430 «(682 «6:«41166€«33066.20©6« «120240 47) 91 «180 2360 680 1.3K 2.7K 5.1K 
12.24 47 91 18 36 68 13 27 51 100 200 390 750 1.5K 3.0K 12 .24 47 91 18 36 68 13 27 51 100 200 390 750 1.5K 3.0K 5.6K 
eee Cole ONE AO0 83:9) 75s Sen S08 565 11 Ol 220) 490) sS20h ANGKE SOK: 13 4.27 «51 10 20 39 7.5 15 30 56 110 220 430 820 1.6K 3.3K 6.2K 
15 20 «4.56 61.14 22 43 82 16 33 62 120 240 470 910 1.8K 3.6K 15 320 56 1.1 22 43 82 16 33 62 120 240 470 910 1.8K 3.6K 6.8K 
a6) 23695262) 2 2447 orl 18 36 68 130 270 510 1.0K 2.0K 3.9K m6) 6335 762) d2) 32.45 A 9nd 18 36 68 130 270 510 1.0K 2.0K 3.9K 7.5K 
aie) ache} sci) alas) bre Skil 10 20 39 75 150 300 560 1.1K 2.2K 4.3K sike’ eist CEN leh ar eal 10 20 39 75 150 300 560 1.1K 2.2K 4.3K 8.2K 
Value Maximum Dissipation Temperature Coefficient Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range (Q) Tame = 25°C (ppm/°C) Part No. 1 10 50 100 1000 Part No. 
PROS - 5% Metal Film .68 - 1.0M 3 Watt +250 PPC(Value)ZW-3-ND 1.50 12.87 49.50 85.14 594.00 2306 199 xxxxx 
ACO8 - 5% Wirewound -10 - 5.1K 3 Watt R<100: 0 ~ 600, R2102: -80 ~ 140* PPCZ3W(Value)-ND 1.67 14.30 55.00 94.60 660.00 2306 326 xxxxx 
ACO5 - 5% Wirewound -10 - 8.2K 5 Watt R<100: 0 ~ 600, R2102: -80 ~ 140* PPCZ5W(Value)-ND 3.42 29.25 112.50 193.50 1350.00 2306 321 xxxxx 
*Temperature coefficient 30, 50 and 90 ppm/°C available on request 
° . . 
SR37 Type 10% Metal Film Surge Resistors — .50 Watt 
A multilayer metal film is deposited on a high grade ceramic body. Tinned electrolytic copper wires are welded to the 
end caps. The resistors are coated with a blue non-flammable lacquer, which provides electrical, mechanical and B . 
climactic protection. The encapsulation is resistant to all cleaning solvents in accordance with MIL-STD, method 215 Phoenix Passive Components 
and IEC 60068-2-45. (044) Standard Resistor Values 
Features: Fe oige 560 1.20K 2.70K 5.60K 
* High Pulse-loading capability * Good replacement for carbon-composition resistors 0.80 (0.031) |-(0.36)-| 3.9 (0.16) 680 1.50K 3.30K 6.80K 
Applications: : 4 ‘ 820 1.80K 3.90K 8.20K 
¢ Amplifiers * TV Sets, Monitors * Power Supplies * Motor Speed Controls Se 1.00K 2.20K 4.70K 10.0K 
Characteristics: 
¢ Temperature Coefficient: +250ppm/°C * Maximum Dissipation @ Tamp = 70°: .50 Watts ¢ Dielectric Withstanding 
Voltage: 500V » Resistance Tolerance: +10% 
Value Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Pricing Phoenix Passive Components 
Description Range (9) Part No. 5 200 1,000 Part No. 5,000 Part No. 
50 Watt, 10% Metal Film Surge Resistor 560 - 10.0K PPC(Value)LCT-ND 1.28 28.98 100.09 PPC(Value)LTR-ND 78.71/M 2306 245 33xxx 
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1% and 5% Cemented Wirewound Resistors 


The resistor element is a resistive wire which is wound in a single layer on a ceramic rod. Metal caps are pressed over the ends 


of the rod. The ends of the resistance wire and the leads are connected to the caps by welding. Tinned copper-clad iron leads Type “a ge 
with poor heat conductivity are employed permitting the use of relatively short leads to obtain stable mounting without overheating 
the solder joint. The resistor is coated with a green silicon cement which is not resistant to aggressive fluxes. The coating is non- PACO1 10 43 
flammable, will not drip even at high overloads and is resistant to most commonly used cleaning solvents, in accordance with PACO3 17 55 
MIL-STD-202E, method 215 and IEC 60068-2-45. PACOS os 75 
Characteristics: 
PAC: « Resistance Tolerance: +1% »* Temperature Coefficient: +100ppm/°C » Rated Dissipation at TAMB=25°C: 1W, 3W, 5W Aco1 10 43 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 200°C * Maximum Permissive Body Temperature: 275°C ACO3 13 5.5 
AC: ¢ Resistance Tolerance: +5% * Temperature Coefficient: <10Q +600ppm/°C, >100-80/+140ppm/°C_ * Rated Dissipation at ACO5 47 75 
TAMB=25°C: 1W, 3W, 5W, 7W *¢ Operating Temperature Range: -40°C ~ 200°C »* Maximum Permissive Body Temperature: ACO7 25 75 
350°C 
1% PPC(X)D Resistance Values 5% PPC(X)W Resistance Values 
1W 3W SW 1W 3W 5W 7W 
10 27.0 500 -10 27.0 500 10 27.0 500 8.2K 10 27.0 470 10 27.0 470 10 27.0 470 6.2K 10 27.0 470 6.2K 
13 30.0 560 13 30.0 560 13 30.0 560 9.1K 13 30.0 500 Suk) 30.0 500 cls) 30.0 500 6.8K 13 30.0 500 6.8K 
pubs} 33.0 620 215 33.0 620 15 33.0 620 10.0K a5, 33.0 560 su) 33.0 560 fi) 33.0 560 7.5K HS) 33.0 560 7.5K 
.20 36.0 680 .20 36.0 680 20 36.0 680 .20 36.0 620 .20 36.0 620 20 36.0 620 8.2K 20 36.0 620 8.2K 
.25 39.0 750 225) 39.0 750 25 39.0 750 24 39.0 680 .24 39.0 680 24 39.0 680 9.1K 24 39.0 680 9.1K 
30 47.0 820 .30 47.0 820 -30 47.0 820 .30 43.0 750 .30 43.0 750 30 43.0 750 10.0K 30 43.0 750 10.0K 
33 50.0 910 .33 50.0 910 33 50.0 910 .33 47.0 820 33 47.0 820 33 47.0 820 33 47.0 820 11.0K 
47 56.0 1.0K 47 56.0 1.0K AT 56.0 1.0K AT 50.0 910 AT 50.0 910 AT 50.0 910 47 50.0 910 12.0K 
50 68.0 1.1K 50 68.0 1.1K 50 68.0 1.1K 50 56.0 1.0K 50 56.0 1.0K 50 56.0 1.0K 50 56.0 1.0K | 13.0K 
FAS} 75.0 1.2K 15 75.0 1.2K offs) 75.0 1.2K 15 68.0 1.1K 15 68.0 1.1K 75 68.0 1.1K 15 68.0 1.1K | 15.0K 
ue) 82.0 1.5K 1.0 82.0 1.5K 1.0 82.0 1.5K 1.0 75.0 1.2K 1.0 75.0 1.2K 1.0 75.0 1.2K 1.0 75.0 1.2K 
ales) 100 1.8K es) 100 1.8K 1.5 100 1.8K 15 82.0 1.5K 15 82.0 1.5K 1.5 82.0 1.5K 1:5 82.0 1.5K 
2.0 120 2.0K 2.0 120 2.0K 2.0 120 2.0K 2.0 100 1.8K 2.0 100 1.8K 2.0 100 1.8K 2.0 100 1.8K 
3.0 124 2.2K 3.0 124 2.2K 3.0 124 2.2K 3.0 120 2.0K 3.0 120 2.0K 3.0 120 2.0K 3.0 120 2.0K 
3.9 150 2.5K 3.9 150 2.5K 3.9 150 2.5K 3.9 150 2.2K 3.9 150 2.2K 3.9 150 2.2K 3.9 150 2.2K 
47 180 4.7 180 2.7K 47 180 2.7K 4.7 180 2.4K 4.7 180 2.4K 47 180 2.4K 47 180 2.4K 
5.0 200 5.0 200 3.0K 5.0 200 3.0K 5.0 200 5.0 200 2.7K 5.0 200 2.7K 5.0 200 2.7K 
a5) 220 75 220 3.6K 7.5 220 3.6K 7.5 220 1.5 220 3.0K 75 220 3.0K 75 220 3.0K 
10.0 250 10.0 250 3.9K 10.0 250 3.9K 10.0 240 10.0 240 3.3K 10.0 240 3.3K 10.0 240 3.3K 
12.0 270 12.0 270 4.7K 12.0 270 4.7K 12.0 270 12.0 270 3.6K 12.0 270 3.6K 12.0 270 3.6K 
15.0 300 15.0 300 5.0K 15.0 300 5.0K 15.0 300 15.0 300 3.9K 15.0 300 3.9K 15.0 300 3.9K 
18.0 330 18.0 330 18.0 330 5.6K 18.0 330 18.0 330 4.3K 18.0 330 4.3K 18.0 330 4.3K 
20.0 360 20.0 360 20.0 360 6.2K 20.0 360 20.0 360 4.7K 20.0 360 4.7K 20.0 360 4.7K 
22.0 390 22.0 390 22.0 390 6.8K 22.0 390 22.0 390 5.0K 22.0 390 5.0K 22.0 390 5.0K 
25.0 470 25.0 470 25.0 470 THA 24.0 430 24.0 430 24.0 430 5.6K 24.0 430 5.6K 
Value Res. | Digi-Key* Pricing Digi-Key* Tape & Box Pricing Phoenix Passive Components 
Range (Q) Wattage | Tol. Part No. 5 200 500 Part No. 500 1,000 5,000 10,000 Part No. 
-10-.75, 1.0K-2.5K 1 1% PPC1D(Value)CT-ND 13.68 208.80 288.00 PPC1D(Value)TB-ND _— 420.00 358.40/M 324.80/M | 2306 327 5xxxx 
1.0-910 PPC1D(Value)CT-ND 11.02 168.20 232.00 PPC1D(Value)TB-ND = 420.00 358.40/M 324.80/M | 2306 327 5xxxx 
-10-.75, 1.0K-3.9K-5.0K 3 1% PPC3D(Value)CT-ND 16.91 258.10 — PPC3D(Value)TB-ND 326.25 556.80 504.60/M 452.40/M | 2306 327 1xxxx 
1.0-910 PPC3D(Value)CT-ND 14.63 223.30 = PPC3D(Value)TB-ND 281.25 480.00 435.00/M 390.00/M | 2306 327 1xxxx 
-10-.75, 1.0K-10.0K 5 1% PPC5D(Value)CT-ND 18.34 279.85 = PPC5D(Value)TB-ND 354.38 604.80 548.10/M 491.40/M | 2306 327 3xxxx 
1.0-910 PPC5D(Value)CT-ND 16.72 255.20 _— PPC5D(Value)TB-ND 322.50 550.40 498.80/M 447.20/M | 2306 327 3xxxx 
-10-.75, 1.0K PPC1W(Value)CT-ND 741 113.10 156.00 PPC1W(Value)TB-ND _ 292.50 249.60/M 226.20/M | 2306 328 33xxx 
1.0-910, 1.1K-1.8K 1 5% PPC1W(Value)CT-ND 7.79 118.90 164.00 PPC1W(Value)TB-ND = 292.50 249.60/M 226.20/M | 2306 328 33xxx 
2.0K-2.4K PPC1W(Value)CT-ND 8.46 129.05 178.00 PPC1W(Value)TB-ND = 318.75 272.00/M 246.50/M | 2306 328 33xxx 
10-.75 PPC3W(Value)CT-ND 9.60 146.45 = PPC3W(Value)TB-ND 181.88 310.40 281.30/M 252.20/M | 2322 329 03xxx 
1.0-910 3 5% PPC3W(Value)CT-ND 9.12 139.20 = PPC3W(Value)TB-ND 172.50 294.40 266.80/M 239.20/M | 2322 329 03xxx 
1.0K-5.0K PPC3W(Value)CT-ND 8.74 133.40 = PPC3W(Value)TB-ND 225.00 384.00 348.00/M 312.00/M | 2322 329 03xxx 
-10-.75 PPC5W(Value)CT-ND 12.54 191.40 = PPC5W(Value)TB-ND 240.00 409.60 371.20/M 332.80/M | 2322 329 05xxx 
1.0-1.0K 5 5% PPC5W(Value)CT-ND 9.79 149.35 _ PPC5W(Value)TB-ND 185.63 316.80 287.10/M 257.40/M | 2322 329 05xxx 
1.1K-10.0K PPC5W(Value)CT-ND 12.92 197.20 = PPC5W(Value)TB-ND 247.50 422.40 382.80/M 343.20/M | 2322 329 05xxx 
10-.75 PPC7W(Value)CT-ND 16.63 253.75 = PPC7W(Value)TB-ND 320.63 547.20 495.90/M 444.60/M | 2322 329 07xxx 
1.0-910 7 5% PPC7W(Value)CT-ND 13.40 204.45 = PPC7W(Value)TB-ND 256.88 438.40 397.30/M 356.20/M | 2322 329 07xxx 
1.0K-15.0K PPC7W(Value)CT-ND 17.29 263.90 _ PPC7W(Value)TB-ND 333.75 569.60 516.20/M 462.80/M | 2322 329 07xxx 


* For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
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Value Value Value Value 
Macrochip SMD Precision Thick Film Resistors ile Hee | ee Jet: 
2.5K0 20K 200K0 2M 
MacroChip resistors bring precision high voltage capabilities to the surface mount level. Designed with thick film on Alumina 5KO 5K 50K 2.5M 
substrate technology. The planar package design is low profile for easy use with instrumentation, medical equipment, volt- 12.70 | “r 76 7.5K0 50K 500K 5M 
age regulators, and power supplies. ri 410K 75KO 750K 10M 
Features: * Non-inductive design * Low voltage coefficient * Surface mount « Pd Ag terminations 6.35 12.5K0 100K 1M 25M 
Material: + Resistor: Thick film on Alumina substrate - 15K0 125K0 1.25M 50M 
Electrical: * Power at 25°C Ambient: 1.0W * Voltage Rating: 5.0KV »* Operating Temperature: -55°C ~ 180°C “1 i 1.27 (2 ples) 
Resistance 
Range Digi-Key* Price Each 
(Q) Wattage Tolerance Part No. al 10 50 100 200 
1K - 50M 1 5% MC102J-(Value)-ND 4.39 2.93 2.34 1.76 1.47 
RoHS Compliant 
1K - 50M 1 5% MC102JE-(Value)-ND 4.39 2.93 2.34 1.76 1.47 


*For complete part number, substitute Digi-Key value from Resistance Value Chart for (Value). 4 Not available in ROHS Compliant 


SMD Wirewound Power Resistors — RW Series 


6, 4, 1.5, 2, 3 and 3.5 Watt RESISTANCE VALUE CHART 
RWOS6BB( )FE RW1SOBA( )F RW1S0BA( )J RW1S5CA( )J | RW2RODA( )J} RW2SOCB( )J] RW2SODA( J RW3RODB( )J RW3R5EA( )J 
—— — os 1% 1% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value 
F (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) 
| -96 010 (RO10) | 4.0 (1ROO) | .010 (R010) | 005 (ROS) | 100 (R100) | 005 (ROS) .005 (RO05)0 | .005 (ROD) | 1.0(7ROO) | 005 (R005) | 5.0 (ROO) | 010 (ROTO) 
= ESF 015 (R015) | 2.0(2R00) } .015 (R015) | .010(RO10) | .150 (R150) | .010(RO10) | .010(RO10) | .010(RO10) | 5.0(GRO0) | .010(RO10) } 10.0(10R0) | .020 (RO20) 
Lp —| k—¢ — .020 (R020) | 5.0(5R00) | .020(R020) | .015 (R015) | .200(R200) } .015 (R015) | .015(RO15) | .020(R020) | 10.0(10R0) | .015(RO15) | 15.0(15R0) | .025 (RO25)0 
= 030 (R030) | 7.50(7R50) | .030 (R030) | .020 (R020) | .240 (R240) } .030 (RO30)0 | .020 (R020) | .030(R030) | 15.0(15R0) } .025(R025) | 24.0(24R0) | .030 (R030) 
CoS 8S ) | .036 (R036) > 


a 


( ( ( 
( ( ( ( 
( ( ( ( ( 
= .050 (R050) | 10.0(10R0) | .033 (R033) | .024 (R024) | .300 (R300) | .040 (R040) | .025 (R025) } .050(R050) | 24.0(24R0) | .036(RO36)0 | 47.0 (47RO 
T 075 (R750) | 15.0(15R0) | .039(R039) | .027 (R027) | .360 (R360) | .080 (R080) | .030 (R030) | .150(R150) | 47.0(47R0) | .050(R050) | 68.0(68R0) | .050 (R050) 
100 (R100) | 24.0(24R0) | .047 (R047) | .030 (R030) | .470(R470) | 150 (R150) | .050 (R050) | .200(R200) | 68.0(68R0) | .075 (R075) | 100.0(100R) | .100 (R100) 
.240 (R240) | 36.0(36R0) | .050 (R050) | .036 (R036) | .680 (R680) | .200(R200)0 | 100 (R100) | .300(R300) | 100.0(100R) | 100(R100) | 150.0(150R) | .200 (R200) 
( ( ( ( ( 
( ( ( 


) 
470 (R470) | 47.0(47R0) | .100(R100) } .050 (R050) | .750(R750) | 500 (R500) | .470(R470) | 500 (R500) | 150.0(150R) | .500 (R500) 500 (R500) 
.750 (R750) | 100.0 (100R) .075 (R075) | 1.00 (1R00) 1.00 (1R00) | 1.00 (1R00) 1.00 (1R00) 1.00 (1R00) 
Electrical Specifications 
RWOS6BB | RW1SOBA | RW1S5CA | RW2SOCB | RW2RODA | RW2SODA | RW3RODB | RW3R5EA Maximum Dimensions (mm) 
Powerit Series A B c D E F G H I J K 
25°C Ambient | -5Watt | 1Watt ) 1.5 Watt | 2Watt | 2Watt | 2Watt | 3Watt | 3.5 Watt RWOS6BB 5.14 | 2.54 | 2.41Ref. | 2.00 | 1.64| 3.42| 1.98 | 8.33 [3.20] 3.18 | 0.66 
RW1S0BA 6.76 | 3.58 | 3.38Ref. | 3.05 | 163/358] 3.81 | 8.79 [2.49] 3.20 | 1.27 
Max. Voltage 50 50 is -_ 100 -_ _ 200 RW1S5CA_ | 10.52 | 4.17 | 3.96 Ref. | 5.84 | 2.24 | 4.17| 6.50 | 13.31 | 3.40 | 3.20 | 1.52 
Temperature 0.1 ~ 10 — +90 ppm/? C RW2S0CB 10.85 | 5.87 | 5.64Ref. | 6.86 | 2.46 | 5.77] 7.01 | 13.64] 3.33 | 3.20 | 2.36 
coutileian 1 ~ 100 — +50 ppm/°C RW2RODA 12.06 | 6.22 | 5.99Ref. | 6.86 | 3.94] 5.87] 8.05 | 14.86] 3.40 | 3.94 | 2.36 
10 © and over — +20 ppm/°C RW2S0DA 12.06 | 6.22 | 5.99Ref. | 6.86 | 3.94 | 5.87| 8.05 | 14.86 | 3.40 | 3.94 | 2.36 
Dielectric With- an08 RW3RODB 16.05 | 7.06 | 6.81 Ref. | 10.85] 3.94 | 5.87] 12.04 | 18.85 | 3.40 | 3.94 | 2.36 
standing Voltage RW3R5EA 21.11 | 7.06 | 6.81 Ref. | 14.78 | 3.94 | 6.98 | 15.52 | 25.40 | 4.95 | 3.94 | 2.36 
Resistance Bulk Tape and Reel 
Range Watt- | Toler- | Digi-Key* Price Each Digi-Key* Pricing 
(a) age | ance | Part No. 1 100 500 | PartNo. 750 1,000 1,500 2,000 2,500 
.015 ~ .050 : a = = = — | RW1SOBA(Code)FTR-ND = = —  1680.00/M = 
100 ° | RW1SOBAR100FBK-ND 3.72 3.10 2.64 | RW1SOBAR100FTR-ND = = — _2140.00/M = 
.005 ~ .050 F 5 | RW1S0BA(Code)JBK-ND 2.05 1.70 1.45 | RW1SOBA(Code)JTR-ND = = —  1530.00/M = 
.150 ~1.00 ° | RW1SOBA(Code)JBK-ND 2.87 2.39 2.03 | RW1SOBA(Code)JTR-ND = a —  1650.01/M = 
005~.040 | ,, | go, | RW1S5CA(Code)JBK-ND 2.09 1.73 1.48 | RW1S5CA(Code)JTR-ND - —  1200.00/M - - 
: A 
.150 ~ 500 RW1S5CA(Code)JBK-ND 2.76 2.29 1.95 | RW1S5CA(Code)JTR-ND = — _1580.00/M = a 
.050 2 1% |= = = —_ | RW2RODARO50FTR-ND — __1420.00 - - - 
005~.050 | 4 5% __| RW2RODA(Code)JBK-ND 2.15 1.79 1.52 | RW2RODA(Code)JTR-ND — 1240.00 = — = 
lo 
470 ~ 1.00 RW2RODA(Code)JBK-ND 2.80 2.15 1.82. | RW2RODA(Code)JTR-ND — 1490.00 = — = 
.005 ~ 050 : sy, __| RW2S0CB(Code)JBK-ND 2.07 1.73 1.47 | RW2S0CB(Code)JTR-ND — 1190.00 = = = 
lo 
.200 ~ 1.00 RW2S0CB(Code) JBK-ND 2.63 2.19 1.86 | RW2SOCB(Code)JTR-ND — 1510.00 = = = 
150.0 2 5% | RW2SODA(Code)JBK-ND 2.80 2.16 1.83 | RW2SODA(Code)JTR-ND — 1490.00 = — = 
005~.050 | 4 59, | RWSRODB(Code)JBK-ND 2.42 2.02 1.71 | RW3RODB(Code)JTR-ND — 1420.00 = = = 
.075 ~ 150.0 ° | RW3RODB(Code)JBK-ND 3.02 2.32 2.19 | RW3RODB(Code)JTR-ND — 1815.00 = = = 
010~.050 | 5, | .., | RWSRSEA(Code)JBK-ND 2.63 2.19 1.86 | RW3RS5EA(Code)JTR-ND 1132.50 
100 ~ 1.00 ; ° | RW3R5EA(Code)JBK-ND 2.81 2.35 2.00 | RW3R5EA(Code)JTR-ND 1215.00 
RoHS Compliant 
.010~ 100.0 | .6 1% | RWOS6BB(Code)FETCT-ND¥ 1.25 1.00 .80 | RWOS6BB(Code)FETTR-ND 938.00/M 
.010 ~ .050 1 1% | RW1SOBA(Code)FE-ND 2.53 2.40 1.79 | RW1SO0BA(Code)FETR-ND = = —  1680.00/M = 
100 1 1% | RW1SOBAR100FE-ND 3.22 2.68 2.28 | RWi1SOBAR100FETR-ND = = —__2140.00/M = 
.005 ~ .050 ; 5% | RW1SOBA(Code)JE-ND 2.05 1.70 1.45 | RW1SO0BA(Code)JETR-ND = = —  1360.00/M = 
l 
.075 ~ 1.00 RW1SOBA(Code)JE-ND 2.48 2.06 1.75 _| RW1S0BA(Code)JETR-ND = = — _1650.00/M = 
005~.040 | 5, | g, | RW1SSCA(Code)JE-ND 1.81 1.50 1.28 | RW1S5CA(Code)JETR-ND = — — 1200.00/M = = 
.080 ~ .500 , ° | RW1S5CA(Code)JE-ND 2.39 1.98 1.68 | RW1S5CA(Code)JETR-ND = — _1580.00/M = = 
.050 2 1% | RW2RODAROSOFE-ND 2.13 1.77 1.50 | RW2RODARO50FETR-ND — __ 1420.00 - - - 
010~.050 | , 9, __| RW2RODA(Code)JE-ND 1.87 1.55 1.32 | RW2RODA(Code)JETR-ND — 1240.00 = = =~ 
lo 
100 ~ 1.00 RW2RODA(Code)JE-ND 2.24 1.86 1.58 | RW2RODA(Code)JETR-ND — 1490.00 = = = 
.005 ~ 050 s gy __| RW2S0CB(Code)JE-ND 1.79 1.49 1.27 | RW2S0CB(Code)JETR-ND — 1190.00 = — = 
lo 
150 ~ 1.00 RW2S0CB(Code)JE-ND 2.28 1.89 1.61_| RW2S0CB(Code)JETR-ND — 1510.00 = = = 
1.0~150.0 | 2 5% | RW2SODA(Code)JE-ND 2.42 1.86 1.58 | RW2SODA(Code)JETR-ND — 1490.00 = = = 
005~.050 | 4 5, _ | RWSRODB(Code)JE-ND 2.15 1.78 1.51 | RW3RODB(Code)JETR-ND — 1420.00 = = = 
.075 ~ 150.0 ° | RW3RODB(Code)JE-ND 2.42 2.01 1.71 | RW3RODB(Code)JETR-ND — 1610.00 = = = 
010~.050 | 3, | go, | RWSRSEA(Code)JE-ND 2.28 1.89 1.61 | RW3RS5EA(Code)JETR-ND 1132.50 
: fo 
100 ~ 1.00 RWS3RS5EA(Code) JE-ND 2.42 2.02 1.72_| RW3RS5EA(Code)JETR-ND 1215.00 


*For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). Not available in ROHS Compliant + Cut Tape 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1690 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


OHIMITE- SMD Carbon Composition Power Resistors — RC Series 
.25, .50 and 1 Waitt 


RESISTANCE VALUE CHART 


Electrical Specifications RCOS2CA RCOR5DB RC1ROEA 
r M RCOS2CA RCOR5DB RC1ROEA Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
selec Nisei =5 Power at 25°C Ambient -25 Watt -50 Watt 1 Watt 4.7 (4R70)0 2.7 (2R70) 3.3 (3R30) 
I Pi Max. Voltage 250 350 500 6.8 (6R80)0 7.5 (7R50)0 4.7 (4R70) 
10 (10R0) 15 (15R0)0 6.8 (6R80)0 
006 7 
1 | aera Temperature Coefficient Bee Gnas Tenant ooo 15 (15R0)0 24 (24R0)0 8.2 (8R20)0 
L Led ods ||| H  -1300(+300) ppm, 20 (20R0)0 39 (39R0) 10 (10R0) 
ep 4 c , Sani ; 30 (30RO0)0 56 (56RO)0 15 (15RO) 
Dielectric Withstanding Volt: 1000V 
cc aa bet 47 (47R0) 75 (75RO0) 22 (22R0) 
68 (68RO) 100 (100R) 33 (33R0) 
i i i 100 (100R)0 150 (150R) 47 (47RO0) 
M Di 
/ eximum: Dimensions (min) 470 (470R)0 270 (270R)0 68 (68R0)0 
Series A B c D G | J L M N oO P 1.0K (1K00) 360 (360R) 100 (100R) 
RCOS2CA 10.008 4.039 3.962 Ref. 5.588 1.575 1.981 4.038 6.50 13.31 3.40 3.20 1.52 560 (560R) 
RCOR5DB 15.875 6.934 6.807 Ref. 10.592 1.575 3.632 5.740 12.04 18.85 3.40 3.94 2.36 750 (750R)0 
RC1ROEA 20.599 6.934 6.807 Ref. 14.529 | 2.362 3.632 6.934 15.52 25.4 4.95 3.94 2.36 1.0K (1K00) 
Resistance Range Digi-Key* Bulk Price Each Digi-Key* Tape and Reel Pricing 
(Q) Wattage | Tolerance Type Part No. 1 100 500 Part No. 750 1,000 1,500 
4.7 - 1.0K 25 +5% Carbon Comp | _RCOS2CA(Code)JBK-ND 1.33 112 96 RCOS2CA(Code)JTR-ND = = 936.00/M 
2.7 - 1.0K 50 25% Carbon Comp | _RCOR5DB(Code)JBK-ND 1.67 1.40 1.20 RCORS5DB(Code)JTR-ND = 1170.00 = 
47-100 1 +10% [Ceramic Comp | _RC1ROEA(Code)KBK-ND 1.81 1.52 1.31 RC1ROEA(Code)KTR-ND. 955.50 = = 
RoHS Compliant 
10 - 1.0K 25 25% Carbon Comp | _RCOS2CA(Code)JE-ND. 1.44 1.21 1.04 RCOS2CA(Code)JETR-ND = = 936.00/M 
2.7 - 1.0K 50 25% Carbon Comp | _RCOR5DB(Code)JE-ND 1.81 1.52 1.31 RCORS5DB(Code)JETR-ND = 1170.00 = 
3.3- 100 1 +10% | Ceramic Comp | RC1ROEA(Code)KE-ND 2.72 2.28 1.96 RC1ROEA(Code)KETR-ND 955.50 = = 


*For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). Not available in ROHS Compliant 


OX / OY Resistor Series - Ceramic Composition 


Features: * Replaces 1 and 2 watt carbon composition resistors * Meets high energy density demands +10% standard * Power Rating: Based on 70°C free air rating » Temperature Coefficient: -1300 +300ppm/°C 
* High peak power * 10% Tolerance Material: « Terminals: Solder-coated axial leads * Coating: UL-94 VO Dielectric Withstanding Voltage: 500VAC (750VAC for OY Series) * Joules Maximum (For a single impulse): 
approved silicone Derating: ¢ Linear from 100% @ 70°C ~ 0% @ 200°C Electrical: * Resistance Tolerance: 50 (80 for OY Series) 


RESISTANCE VALUE CHART 


Resistance Range Watt- | Joules | Digi-Key* Price Each 
Value (Code)| Value (Code)| Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) (9) age | Max.**| Part No. 1 100 1,000 
3.3 (83GK) 47 (470K) 680 (681K) | 10K (103K) | 150K (154K) 6.8 ~ 100 1 50 | OX(Code)-ND 77 62 50 
3.9 (39GK) 56 (560K) 820 (821K) | 12K (123K)0 | 180K (184K) 680 ~ 100K 1 50 _| OX(Code)-ND 76 61 49 
4.7 (47GK) 68 (680K) 1K (102K) 15K (153K) | 220K (224K) 27-100 2 80) OY(Code)ND 1.07.86 70 
5.6 (56GK) 82 (820K) | 1.2K (122K) | 18K (183K)$ | 270K (274K) We) i ; : 
6.8 (68GK’ 100 (101K' 1.5K (152K 22K (223K) | 330K (334K) 560 ~ 100K 2 80 | OY(Code)-ND 1.00 80 .65 
18 (68GK) ) ; ) ) 150K ~ 1M 2 80 | OY(Code)-ND 117 93 .76 


8.2 (82GK) 120(121K) | 1.8K (182K) | 27K (273K) | 390K (394K) 
10 (100K) 150(151K) | 2.2K (222K) | 33K (333K) | 470K (474K) RoHS Compliant 
12 (120K) 180 (181K) | 2.7K (272K) | 39K (893K) | 560K (564K) 


3.3~ 5.6, 82~12 1 | 50 |OX(Code)E-ND 77 62 50 

toimumomeon | Helen) | ota | Stson)| “inan| Sixes | se ligoim wx |} | @ [OlomeND a 

‘ eh (ram) 22(220K) | 330(331K) | 4.7K (472K) | __ 68K (683K) | 1MEG (105K) 15K ~ 100K. : 50_ BOXCoceENES 79 6351 
Series|_D L d 27 (270K) | 390 (391K) | __5.6K (562k) | 82K (23K)+ 3.3~68,10~100,120-1K| 2 | 80 | OY(Code)END 1.11 89 73 
OX_|.256 (6.5) |.649 (16.5) | .030 (81) 33 (330k) | 470 (471K) | 6.8K (682K)$ | 100K (104K) 1.5K~ 10K, 15K~100K | 2 | 80 |OY(Code)E-ND 1.04 83 68 
OY _|.315 (8.0) | .787 (20.0) | 030 (.81) 39 (390K) 560 (561K) 8.2K (822K) | 120K (124K) 120K, 150K, 220K ~ 1M 2 80 | OY(Code)E-ND 1.22 97 79 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). ** Forasingle impulse. + Not available in OX Series ROHS Compliant 4 Not available in ROHS Compliant 


. =a: . 1.35 
Little Demon® Carbon Composition Molded Resistors pf @eay tek 
g@ 
OD Series, OF Series and OA Series ’ oe 
Little Demons are small, reliable carbon composition resistors with exceptional Features: » Molded insulation for high dielectric strength * Rugged construction * High bia ta 
strength. They are made tough by a molding process that combines the leads, insu- surge capabilities * Comparable to “Mil” RCO7, RC20, and RC32 types sen L D i 
eries 


lation and resistive element into an integrated unit. Along with their small size, Little 
Demons perform with low noise, dissipate heat rapidly and offer high temperature OD | 0.276 (7.0) | 0.098 (2.5) | .027 (.69) 
stability. Color codes are readable even after prolonged use, thanks to a very durable Electrical: * Derating: Linearly from 100% @ 70°C ~ 0% @ 130°C OF | 0.406 (10.3) | 0.150 (3.8) | .029(.75) 
coating that resists abrasions and chipping normally associated with automatic inser- 

tion equipment. OA | 0.591 (15.0) | 0.236 (6.0) | .035 (.92) 


Material: ¢ Terminals: Solder-coated copper lead » Body: Molded Phenolic 


OD SERIES OF SERIES 
RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
2.2 (22GJ) 15 (150d) 120 (121U) 1.0K (102J) 10K (103J) 68K (683J) 560K (564J) 2.2 (22GJ) 18 (180J) 180 (181J) 1.8K (182J) 20K (203J) 150K (154J) 1.5M (155J) 
2.4 (24GJ) 18 (180J) 150 (151J) 1.2K (122J) 12K (1234) 75K (753J) 620K (624J) 2.4 (24GJ) 20 (200J) 200 (201J) 2.2K (222J) 22K (223J) 180K (184J) 2.0M (205J) 
2.7 (27GJ) 20 (200J) 180 (181J) 1.5K (152J) 15K (153J) 82K (823J) 680K (684J) 2.7 (27GJ) 22 (220J) 220 (221d) 2.4K (242J) 24K (243J) 200K (204J) | 2.4M (245d) 
3.0 (30GJ) 22 (220J) 200 (2014) 1.8K (182J) 18K (1834) 100K (104J) 750K (7544) 3.0 (30GJ) 24 (240J)0 240 (241J) 2.7K (272d) 27K (273J) 220K (224J) 3.0M (305J) 
3.3 (33GU) 24 (240J) 220 (2214) 2.2K (222J) 20K (203J) 120K (124J) 820K (824J) 3.3 (33GU) 27 (270J) 270 (2714) 3.0K (302J) 30K (303J) 270K (274J) | 3.6M (365d) 
3.6 (36GJ) 27 (270J) 240 (2414) 2.4K (242J) 22K (223J) 150K (154J) 1.0M (105J) 3.6 (36GJ)0 30 (300J) 300 (301J) 3.3K (332J) 33K (333J) 300K (304J) | 4.3M (435J)0 
3.9 (39GJ) 30 (300J) 270 (2714) 2.7K (272d) 24K (243J)0 180K (184J) 1.5M (155J) 3.9 (39GJ) 33 (330J) 330 (331d) 3.6K (362J)0 36K (363J)0 330K (334J) 4.7M (475d) 
4.3 (43GU) 33 (330J) 300 (301) | 3.0K (302s) | 27K (273d) | 200K (204s) | 2.0M (205J) 4.3 (43G) 36 (360J)0 | 360(361J) | 3.9K (392) | 39K (3934) | 360K (364J)0 | 5.6M (5654) 
4.7 (47GJ) 36 (360J) 330 (331d) 3.3K (332J) 30K (303J)0 220K (224J) 2.4M (245J) 4.7 (47GJ) 39 (390J) 390 (391d) 4.3K (432J) 43K (433J) | 390K (394J)0 6.8M (685J) 
5.1 (51GJ) 39 (390J) 360 (361J) | 3.6K (362J) | 33K(333J) | 270K (274s) | 3.0M (305J) 5.1 (51Gu) 43 (430J)0 | 430 (431d) | 4.7K (472) | 47K (473d) | 430K (434J)0 | 7.5M (7554) 
5.6 (56GJ) 43 (430J) 390 (391d) | 3.9K (392s) | 36K(363J) | 300K (304) | 3.6M (365J) 5.6 (56GJ) 47 (470J) 470 (471J) | 5.6K (562d) | 51K (513d) | 470K (474J) | 8.2M (825d) 
6.2 (62GJ) 47 (4704) 430 (4310) | 4.3K (432J) | 39K (393d) | 330K (334J) | 4.3M (435J) 6.2 (62GJ)0 56 (560J) 560 (561J) | 6.2K (622d) | 56K (563d) | 510K (514s) | 10M (1064) 
6.8 (68GJ) 56 (560J) 470 (4714) 4.7K (472) 43K (433d) 360K (364J)0 | 4.7M (475d) 6.8 (68GJ) oe (620J) 620 (621J) 7.5K (752J)0 62K (623J)0 560K (564J) 12M (126J) 
7.5 (75GJ) 62 (620J) 560 (561J) os (562J) | 47K (473s) | 390K (394J) | 5.6M (565J) 7.5 (75GJ) 75 (750J) 750 (751J) | 8.2K (822J) | 68K (683J) | 620K (624J)0 | 15M (1564) 
8.2 (82GJ) 75 (750J) 620 (6214) 2K (622d) 51K (513J) 430K (434J) 8.2 (82GJ)0 82 (820J) 820 (821J) 10K (103J) 75K (753J)0 680K (684J) 18M (186J) 
10 (100J) 82 (820J) 750 (751d) 5K (752J) 56K (563J) 470K (474J) 10 (100J) 100 (101J) 1.0K (102J) 12K (123J) 82K (823J) | 750K (754d) 20M (206J) 
12 (1204) 100 (1014) 820 (8214) .2K (8225) | 62K (623J) | 510K (514J) 12 (120J) 120 (121d) | 1.2K (122d) | 15K (153d) | 100K (104J) | 820K (824J)0 
15 (150J) 150 (151d) | 1.5K (152J) | 18K (183d) | 120K (124J) | 1.0M (105J) 
OA SERIES 
RESISTANCE VALUE CHART 

Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Resistance 

2.2 (22GK) 27 (270K) 270 (271K) 2.7K (272K) 27K (273K) 270K (274K) Range Digi-Key* Price Each 

2.7 (27GK) 33 (330K) 330 (331K) 3.3K (332K) 33K (333K) 330K (334K) (a) Wattage Tolerance Part No. i 100 500 
3.3 (33GK) 39 (390K) 390 (391K)0 3.9K (392K) 39K (393K) 390K (394K) 

4.7 (47GK) 47 (470K) 470 (471K) 4.7K (472K) 47K (473K) 470K (474K) 2.4-5.6M 25 45% OD(Code)-ND 42 35 32 
5.6 (56GK) 56 (560K) 560 (561K)0 5.6K (562K)0 56K (563K)0 560K (564K) : % a 
68 (euaino 68 (680K)0 680 (681K) | 6.8K (682K)0 | 68K (683K)0 | 680K (684K) sO 20M 50 #5% OF(Code)-ND 54 45 AN 
8.2 (82GK)0 82 (820K) 820 (821K) 8.2K (822K)0 82K (823K)0 820K (824K) RoHS Compliant 

10 (100K) 100 (101K) 1.0K (102K) 10K (103K) 100K (104K) 1.0M (105K) 

12 (120K) 120 (121K) 4.2K (122K) | 42K (123K) | 120K (124K) 2.2 - 5.6M 25 5% OD(Code)E-ND. Ae 35 82 
15 (150K) 150 (151K) 1.5K (152K) 15K (153K) | 150K (154K) 2.2 - 20M 50 45% OF(Code)E-ND 54 45 A 

18 (180K) 180 (181K) | 1.8K (182K)0 | 18K (183K) | 180K (184K)0 

22 (220K) 220 (221K) 2.2K (222K) 22K (223K) 220K (224K) 2.2-1.0M 1 #10% OA(Code)E-ND 1.92 1.75 1.58 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). Not available in ROHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1691 


OHMITE- teat Sink Mountable Thick and Thin Film Power Resistors 
TAH20, TBH25, TCH35, TDH35, TEH70 ,TFH85, TK20 and TN15 Series — TO Style Surface Mount and Through Hole 


Dimensions in mm. 


TK20, TN15 


2-Terminal 4500 3-Terminal 2-Terminal 3-Terminal 
Ms 15.91 + 
TEH70 o oa au re TEH70 3.54 1 TFH85M {2007 ~16.95 ; TFH85P fs 2007 1096 
21.08 21.08 
i] 
20.32 : 
Connected to 
ie] metal header 
—lF1.22 5aq Pk 1.22 
10.82 L 7 5 le 10.82 | 7 2.29 Ih. 
TAH20 Series TCH35 Series TFH85M Series TBH25 Series 0 
RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) ae fae | ae Cae 
.05 (R050) | 3.3(3R30)0 | 47(47R0)0 | 750 (750R)0 10(R100) | 3.9 (3R90) 75 (75R0) | 5.1K (5K10) 0(3R00) 51(51R0) | 2.7K (2K70) Uy) SSS) 
-10 (R100) 3.9 (3R90) 51 (51R0) 1.0K (1K00) .22 (R220) 5.6 (5R60) 100 (100R) 10K (10K0) 6.8 (6R80) 100 (100R) 4.7K (4K70) TFH8SP Series 
.22(R220) | 5.6 (5R60) 75 (75R0) | 2.7K (2K70)0 se (R330) 10(10R0) | 150 (150R) 10(10R0) | 150(150R) | 10K (10K0) RESISTANCE VALUE CHART 
33 (R330) | 7.5(7R50) | 100(100R) | 5.1K (5K10) 51 (R510) 15(15R0) | 220 (220R) 24(24R0) | 470 (470R) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
51 (R510) 10(10R0) | 150(150R) | 10K (10K0) 1.0 (1R00) 22(22R0) | 470 (470R) 33 (33R0) | 1.0K (1K00) 2.0 (2R00) 51 (51R0) 750 (750R) 
1.0 (1R00) 15 (15R0) 220 (220R) 1.5 (1R50) 33 (33R0) 510 (510R) 5.1 (5R10) 68 (68R0) rot i fon 
1.5(1R50) | 22(22R0) | 470 (470R) 2.2(2R20) | 47(47R0) | 1.0K (1K00) TK20 Series ee Hae ie 3.3K (3K30) 
2.2 (2R20 33 (33R0 510 (510R 3.3 (3R30 51 (51RO0' 2.7K (2K70) RESISTANCE VALUE CHART 6.8K (6K80: 
(2820) (63h0) (310K) SRE) (BIRO) ee) 15 (15R0) 220 (220R) 75K AsO) 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Cod 39 (39R0 330 (330R 10K (10KO: 
TDH35 Series TEHTO Series (2- and 3-Terminal) ELMeMissats) Cele sale) | MeIMetfeahy (geno) (3308) (10K0) 
RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART .030 (R030) | 3.0(3R00) | 300 (300R) Tii1s Rerles 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) .040 (R040) | 4.0(4R00) | 400 (400R) —_ aeeien an calle = 
.10(R100) | 2.0(2R00) | 39(39R0)0 | 500 (500R) 2.0 (2R00) 47 (47R0) 1.0K (1K00) .050(R050) | 5.0(5R00) | 500 (500R) ae ode) O a ode) a ys ode) 
fo 
15 (R150) 0 (3R00) 47 (47R0) | 750 (750R) 3.0 (3R00) 68 (68RO) 1.5K (1K50) .075 (R075) | 7.5(7R50) | 750 (750R) ZO (AROO) a (400R) 7 a 
20(R200) | 5.0(5R00) | 68(68R0) | 1.0K (1KO0) 4.0 (4R00) 75 (75R0) 2.0K (2K00) 100(R100) | 10(10R0) | 1.0K (1KO0) 5.0 (5RO0) 500 (500R) | 4.0K (1K0O) 
.30 (R300) 5 (7R50) 75 (75R0) | 1.5K (1K50)0 ie eee = ee ae eae 300 (R300) | 30(30R0) | 3.0K (3K00) 7.5 (7R50) 750 (750R) 40K (10K) 
.36 (R360) 0(10R0) | 100(100R) | 2.5K (2K50) (10R0) (150R) OK (5K00) 400 (R400) | 40(40R0) | 4.0K (4koo) 30 (30R0) 3.0K (3K00) 
47 (R470)0 5 (15R0) 150 (150R) | 3.0K (3K00)0 5 (15R0) 270 (270R) 7.5K (7K50) eee 50(50R0) | 5.0K (5K00) (0 (40R0) 4.0K (4K00) 
50 (R500) 20 (20R0) 200 (200R) | 5.0K (5K00) 20 (20R0) 470 (470R) 10K (10K0) BN) ae agi tea 50 (50R0) 5.0K (5K00) 
.75(R750) | 25(25R0) | 250 (250R) 4 (24R0) 680 (680R) sree 8) CSO ee cst) 5 (75R0) | 7.5K (7KS0) 
1.0(1R00) | 33(33R0) | 300 (300R) 3 (33R0) 750 (750R) OGINAD) | TVET) || eLstesy) 100 (100R) 
Electrical Specifications: Resistance Digi-Key* Price Each 
TEH70 Series Range (0) Part No. 1 100 250 
ce TAH20 TBH25 TCH35/TDH35 (2 and 3-Terminal) aio 33-51 TAH20P(Code),J-ND 6.73 538 457 
Resistance Tolerance +5% 45% 45% 45% 15~410K TAH2OP(Code)J-ND 5.50 4.39 373 
Maximum Operating Voltage 350V 350V 350V 500V TBH25 1.0K~1.5K | TBH25P(Code)J-ND 480 384 3.26 
Dielectric Strength 1800VAC 1000VDC 1800VAC _ 15 TDH35PR150J-ND 378. 6.06. 556 
Insulation Resistance 10GQ Min. 10GQ Min. 10GQ Min. 400MQ 30 ~ .36 TDH35P(Code)J-ND 8.17 5.66 5.18 
Power Rating 20W @ 25°C 25W @ 25°C 35W @ 25°C 70W @ 25°C TDH35 AT ~ 50 TDH35P(Code)J-ND 716 5.06 4.54 
Requires use Single screw Single screw 2-Terminal is single 75 TDH35P7R50J-ND 686 488 = 4.35 
of a snap-on mounting tab mounting tab screw mounted. 33 ~ 5.0K TDH35P(Code)J-ND 6.50 4.46 412 
heat sink. A (with thermal (with thermal 3-Terminal heat RoHS Compliant 
Mounting thermal compound compound sink can be grounded 
compound recommended). recommended). through middle TAH20 05 ~ 51 TAH20P(Code)JE-ND 840 672 571 
should TDH35 terminal. 1.00~ 10K | TAH20P(Code)JE-ND 593 473 4.02 
be properly 40~.51 |  TCH35P(Code)JE-ND 798 637 5.42 
applied. TCH35 
1.00~10K | TCH35P(Code)JE-ND 605 48304. 
Electrical Specifications: 10~ 15 TDH35P(Code)JE-ND 9.00 622 570 
TFH85 .20~.36 | TDH35P(Code)JE-ND 837 581 5.31 
Series (2 and 3-Terminal) TK20 TN15 
- TDH35 50 TDH35PR500JE-ND 734 519 4.65 
Resistance Tolerance +5% +5% 1%, 2% 
; ~ 75-75 TDH35P(Code)JE-ND 704 5.01 4.47 
Maximum Operating Voltage 500V 150V 200V 
See 10~5.0K | TDH35P(Code)JE-ND 666 457 = 4.22 
Dielectric Strength — _ _ 
Insulation Resistance 400Ma = a TEH70 (2-Terminal) | 2.0~10K | TEH7OM(Code)JE-ND 1050 840 7.14 
Power Rating 85W @ 25°C 20W @ 25°C 15W @ 25°C TEH70 (3-Terminal) | 2.0~10K |  TEH7OP(Code)JE-ND 10.00 8.00 6.80 
P style middle terminal TFH85 (2-Terminal) | 3.0 ~ 10K TFH85M(Code)JE-ND 12.70 10.10 861 
acorn tey mee Heat sink dependent. Must be attached to a proper TFH85 (3-Terminal) | 2.0~10K |  TFH85P(Code)JE-ND 1210 10.08 8.61 
pee Hoare heat sink for full power rating. Maximum case - - - - 
Mounting sink can te grated temperature can not exceed 150°C. TK20 .030 ~ 10K TK20P(Code)JE-ND 4.21 2.90 2.32 
through middle Optional recommended TN15 (1%) 4.0~7.5K | TN15P(Code)FE-ND 537 370 2.96 
terminal. W style has mounting bracket kit, 6200-ND 
no middle terminal TN15 (2%) 10 ~ 10K TN15P(Code)GE-ND 537 370 296 


“For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). Not available in RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1692 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


OHMIUIFE) High Energy Wirewound Resistors — 33u, 35J and 30J Series 


Specifications: 
¢ Resistance Tolerance: +5% 
* Contact Type: 2 Leads - Axial 


RESISTANCE VALUE CHART 


Energy (Joules) 


33J Series 35J Series 30J Series 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
1.0 (1R0) 1.5 (1R5) 2.0 (2R0) 
5.0 (5RO)0 2.5 (2R5)0 4.7 (4R7)0 
10 (10R) 7.5 (7R5) ae (ere) 
15 (15R) 12 (12R)0 = ian 
20 (20R)0 18 (18R)0 33 (33R) 
25 (25R) 22 (22R) 50 (50R)0 
30 (30R) 36 (36R) 82 (82R)0 
50 (50R) 47 (47R) 100 (100) 
100 (100) 75 (75R) 150 (150) 
Resistance Power Lead Dimensions (mm) Digi-Key Price Each 
Range (0) Waitt Voltage AWG d D L Part No.* 1 10 100 
1.0 ~ 100 3.0 200 20 032 5.5 15.1 33J(Code)-ND 117 97 87 
1.5~75 5.0 460 18 .0403 8.7 23.8 35J(Code)-ND 1.31 1.08 .96 
6.8 ~ 150 10.0 1000 18 .0403 10.3 41.7 30J(Code)-ND 1.69 1.39 1.25 
RoHS Compliant 
1.0 ~ 100 3.0 200 20 032 5.5 15.1 33J(Code)E-ND 117 97 87 
1.5~75 5.0 460 18 .0403 8.7 23.8 35J(Code)E-ND 1.31 1.08 .95 
2.0 ~ 150 10.0 1000 18 .0403 10.3 41.7 30J(Code)E-ND 1.69 1.39 1.24 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


Surge Capable Thick Film Non-Inductive Resistors — TFS Series 


RESISTANCE VALUE CHARTS 


Not available in ROHS Compliant 


Features: «Ideal for medical surge protection applications ¢ Ideal to 
replace standard carbon composition resistors 


TFSB Series TFSD Series TFSF Series ti cba sie dae Ss aeeeere en 
Specifications: ¢ Material: Resistive Element: Thick Film * Encapsulation: 
Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Screen Printed Glass * Electrical: Temperature Coefficient: 100ppm/*C 
100 (100R) | 6.8K (6K80) 100 (100R) | 4.7K (4K70) 100(100R) | 10K(10K0) — * Tolerance: 5% + Operating Temperature: -55°C ~ 200°C 
470 (470R) | 10K (10KO) 270 (270R) | 10K (10KO) P7o\2708)imeco(zoKko\m| Note: «For pulses over 100ms, refer to the momentary overload 
750 (750R) 20K (20K0) 750 (750R) 20K (20K0) 750 (750R) 51K (51K0) specification on the product data sheet. * Energy ratings are based on 
1.0K (1K00) | 51K (51KO) 1.0K (1K00) | 51K (51KO) 1.0K (1K00) | 100K (100k) single pulses (at least 1 Hales between pulses): ror multiple pulse 
. a . applications the energy pulse rating should be reduced and the average 
2.7K (2K70) 100K (100K) 1.5K (1K50) 100K (100K) 1.5K (1K50) power should not exceed the nominal power rating of the selected model. 
Resistance Power Energy Voltage Dimensions (mm) Digi-Key Price Each 
Range (0) (Watt) (Joules; KV, H E Part No.* 1 10 50 
ig A B c 
100 ~ 100K 0.5 9 3.5 11 5.5 10 0.7 11 TFSB(Code)JE-ND 3.75 3.30 2.70 
100 ~ 100K 1.0 33 7 21 8 10 0.9 1.3 TFSD(Code)JE-ND 4.91 4.33 3.54 
100 ~ 100K 2.0 55 11 26 10.5 10 0.9 1.3 TFSF(Code)JE-ND 6.34 5.58 4.57 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


Aluminum Housed Power Wirewound Resistors — WFH Series 


RESISTANCE VALUE CHARTS 


WFH9OL()K | WFH9OL()J WFH160L()K | WFH160L( )J WFH230L()K | WFH230L( )J WFH330L()K | WFH330L( )J 
Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) 
4.7 (4R7) 25 (25R) 47 (R47) 27 (27R) T.0 (TRO) 27 (27R) 1.0 (TRO) 27 (27R) 
10 (10R) 50 (50R) 1.0 (1R0) 50 (50R) 5.0 (5RO) 50 (50R) 2.0 (2RO) 50 (50R) 

100 (100) 2.0 (2RO) 75 (75R) 10 (10R) 75 (75R) 10 (10R) 75 (75R) 
470 (470) 10 (10R) 100 (100) 100 (100) 100 (100) 

150 (150) 150 (150) 150 (150) 
750 (750) 250 (250) 250 (250) 250 (250) 
1.0K (1KO) 1.0K (1KO) 1.0K (1KO) 1.0K (1KO) 
2.7K (2K7) 5.0K (5KO) 1.5K (1K5) 5.0K (5KO) 
5.0K (5KO) 10K (10K) 2.5K (2K5) 40K (10K) 

Features: Specifications: 


* Ohmite’s new flat core winding technology allows for wirewound heat sinkable resistors affording a very 
low profile and superior thermal transfer characteristics when compared to conventional aluminum housed 
wirewound resistors. * Close mounting of heat sensitive components is possible due to only a slight rise of 
the temperature on the aluminum profile. * No heat sink compound is required because of large mounting 


reducing the dielectric strength. 


* Dielectric Strength: 2500VAC peak * Working Voltage: 1200VAC = Insulation: Silicone Rubber & Mica. The 
Silicone is UL-recognized (UL 94 HB) to a working temperature of 220°C. Temperatures of up to 300°C can be 
endured for shorter periods, however this may cause an expansion of the silicone rubber with a possibility of 


surface. Note: Please see data sheet for heat sink recommendations. 
Resistance Tolerance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each 
Range (0) Wattage % A B Part No.* 1 25 100 
25 ~ 1.0K 90 +5 70 39.7 WFH90L(Code)J-ND 31.00 24.80 21.08 
2.7K ~ 5.0K 90 +5 70 39.7 WEFH90L(Code)J-ND 32.53 26.01 22.11 
47 ~10 160 +10 140 80 WFH160L(Code)K-ND 37.68 30.14 25.62 
27 ~ 1.0K 160 +5 140 80 WFH160L(Code)J-ND 35.88 28.69 24.39 
5.0K ~ 10K 160 +5 140 80 WFH160L(Code)J-ND 34.25 27.40 23.29 
1.0 ~ 10 230 +10 210 2x 80 WFH230L(Code)K-ND 48.68 38.93 33.10 
27 ~ 1.0K 230 +5 210 2x 80 WFH230L(Code)J-ND 46.35 37.10 31.53 
1.5K ~ 2.5K 230 +5 210 2x 80 WEFH230L(Code)J-ND 48.68 38.93 33.10 
27 ~ 1.0K 330 +5 280 2x 100 WFH330L(Code)J-ND 55.43 44.33 37.68 
5.0K ~ 10K 330 +5 280 2x 100 WFH830L(Code)J-ND 58.05 46.46 39.48 
RoHS Compliant 
4.7~10 90 +10 70 39.7 WFH90L(Code)KE-ND 32.53 26.02 22.12 
25 ~ 1.0K 90 +5 70 39.7 WFH90L(Code)JE-ND 31.00 24.80 21.08 
2.7K ~ 5.0K 90 +5 70 39.7 WFH90L(Code)JE-ND 31.00 24.80 21.08 
47 ~ 10 160 +10 140 80 WFH160L(Code)KE-ND 34.25 27.40 23.29 
27 ~ 1.0K 160 +5 140 80 WFH160L(Code)JE-ND 32.63 26.10 22.19 
5.0K ~ 10K 160 +5 140 80 WFH160L(Code)JE-ND 34.25 27.40 23.29 
1.0 ~ 10 230 +10 210 2x 80 WFH230L(Code)KE-ND 44.25 35.40 30.09 
27 ~ 1.0K 230 +5 210 2x 80 WFH230L(Code)JE-ND 42.13 33.70 28.65 
1.5K ~ 2.5K 230 +5 210 2x 80 WEFH230L(Code)JE-ND 44.25 35.40 30.09 
1.0 ~ 10 330 +10 280 2x 100 WFH830L(Code)KE-ND 52.78 42.22 35.89 
27 ~ 1.0K 330 +5 280 2x 100 WFH330L(Code)JE-ND 50.40 40.32 34.28 
5.0K ~ 10K 330 +5 280 2x 100 WFH830L(Code)JE-ND 52.78 42.22 35.89 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(t073) 1693 


OHIMITE, 89 Type - Aluminum Housed Axial Lead Wirewound Resistors 


The 89 Type are high performance axial-lead-type resistors. They are better suited to withstand vibration, shock and 7, 5 oi 5 a 
harsh environmental conditions than standard axial-lead resistors. The 89 Type are aluminum housed to maintain peas w. 30 ae 1 ee aay 100 
high stability during operation and to permit secure mounting to chassis surfaces. The housing also provides heat- ange (2) attage art No. 
sinking capabilities. The 89 Type resistors meet or exceed MIL-R-18546 specifications. 75 5 805F7R5-ND 371 3.35 297 279 
75 5 805F75R-ND 4.06 3.65 3.25 3.05 
1.0K 5 805F1KO-ND 5.05 4.54 4.04 3.79 
5.0K 5 805F5KO-ND 5.64 5.08 4.51 4.23 
1.0 ~ 75 10 810F(Code)-ND 3.89 3.50 3.12 2.93 
25.0K 10 810F25K-ND 6.96 6.26 5.58 §.22 
Maximum Dimensions (mm) 
Watts A B Cc D E F G H I J 1.0K ~ 2.5K 25 825F(Code)-ND 5.79 5.21 4.63 4.35 
5 11.40 12.57 16.03 6.30 16.79 8.51 2.49 1.40 8.33 30.15 
10 | 1440 | 1600 | 1984 | 800 | 2070 | 1029 | 249 | 231 9.50 | 36.50 10~ 750 50 S505 (Code)-Nb 579 8.210 463° 4.35 
25 18.39 | 19.96 | 27.76 | 10.01 | 27.81 | 14.25 | 3.30 2.31 12.70 | 50.80 25.0K 50 850F25K-ND 779 #702 623 5.84 
50 39.83 21.56 50.77 10.79 29.34 15.88 3.30 2.31 12.70 72.21 
RoHS Compliant 
Electrical Specifications: 
5 Watt 10 Watt 25 Watt 50 Watt 1.0 ~25 5 805F(Code)E-ND 3.71 335 298 279 
Resistance 41% #1% #1% 41% 40 ~ 500 5 805F(Code)E-ND 4.06 3.65 3.25 3.05 
Tolerance 
Proper Heat Sink 101.60 x 152.40 x 50.80x 1.02 | 127.00x 177.80 x 50.80 x 1.02 | 304.80 x 304.80 x 1.50 5.0K 5 805F5KOE-ND 5.63 5.08 451 4.23 
(mm) * aluminum chassis aluminum chassis aluminum panel 
= ; 1.0 ~ 500 10 810F(Code)E-ND 3.89 3.50 3.13 2.93 
Maximum Operating 210 320 
Voltage 520 1170 
9) 5.0K 10 810F5KOE-ND 4.82 4.34 3.86 3.63 
Overload 5 times rated power for 5 seconds 10.0K 10 810F10KE-ND 5.54 4.99 4.44 415 
Temperature ineseggy a seed lke 
Coefficient poe poeta 10 25 825FR10E-ND 5.54 4.99 4.44 4.15 
100 and over — +20 ppm/°C 
i ic With- 1.0 ~ 75 25 825F(Code)E-ND 5.00 4.50 4.01 3.77 
scurein Volos a 4000VAC 1000VAC 2500VAC 2500VAC ede) 
100 ~ 750 25 825F(Code)E-ND 5.15 4.64 4.12 3.87 
* Power rating is based on chassis mounting area and temperature stability. 
1.0K ~ 2.5K 25 825F(Code)E-ND 5.78 5.20 4.63 4.35 
RESIS TANCE VALUE CHART: 10.0K 25 825F10KE-ND 637 573 510 477 
805F Series 810F Series 825F Series 850F Series 
25.0K 25 825F25KE-ND 7.95 7.15 6.37 5.97 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
4.0 (1RO) 75 (75R) 4.0 (1RO) 250 (250) -10 (R10) 100 (100) -10 (R10) 150 (150) 10 50 850FR10E-ND 7.04 6.34 5.63 5.28 
2.0 (2RO) 100 (100) | 2.0(2R0)0 | 500(500) | 1:9(1R0) | 150 (150) 1.0(1R0) | 250 (250)0 1.0 ~ 750 50 850F(Code)E-ND 5.78 5.20 463 4.35 
5.0(6R0) | 150(150) | 5.0(6R0) | 5.0K (sKo) | 2°(@R0) | 250 (250) ZO (erO)y) | eeo(e00) 
: d ‘ 5.0(5RO) | 500(500) | 5:9(5RO) | 750 (750) 1.0K ~ 5.0K 50 850F(Code)E-ND 6.55 5.89 5.24 4.92 
7.5(7R5) | 250 (250) 10(10R) | 10.0K (10K) | 75 Rs) | 750 (750) 10(10R) | 1.0K (1KO) 
10(10R) | 500(500) | 15(15R) |25.0K 5K) ‘tocroR) | ox ciKo) | 15(15R) | 25K (2Ks) 10.0K 50 850F10KE-ND 6.92 6.23 5.55 5.20 
15(15R) | 1.0K (1K0)0 | 20 (20R) 20(20R) | 2.5K (2K5) 2 ae Rpcdae 25.0K 50 S50h2S5KEND 7.79 7.08 624 5.85 
25 (25R) | 5.0K (5KO) | 50 (50R) 25 (25R) | 10.0K (10K) | 59 (s0R) | 25.0K (25K) 100K 50 850F100KE-ND 10.57 9.51 846 © 7.94 
40 (40R) 75 (75R 50 (50R) | 25.0K (25K) 
50 ( ee fe ss 75 (75R) Sauee thelds(6KC0'9) aS For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for 
(S0R) (100) ) (Code). 0 Not available in ROHS Compliant 
ai . . 120W 200W 
TGH Series - Thick Film Power RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART 


Resistors — 


Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 


-10 (R100) | 33(33R0) | 500(500R) | 40.0K (10K0)  -10(R100) | 25(25R0) | 500 (S00R) | 10.0K (10KO) 

120 and 200 Watt 1.0(1R00) | 50(50R0) | 680 (680R) .50 (R500) | 33(33R0) | 680 (680R) 
Due to a non inductive design these resistors are 5.0(5RO0) | 100 (100R) | 1.0K (1K00) 1.0(1R00) | 100 (100R) | 1.0K (1K00) 
ideally suited for high frequency and pulse load 10(10R0) | 150(150R) | 5.0K (5KO0) 10(10R0) | 150(150R) | 5.0K (5KO0) 
applications. By direct mounting on a heatsink, 
significant cost advantages can be realized. Resistance Digi-Key* Price Each 
Material Specifications: Range (Q) Part No. 1 10 20 100 
¢ Heat Sink: Nickel-plated Copper 120W 
* Contacts: Nickel-plated Copper 10 ~ 1.0 TGHHV(Code)JE-ND 37.31 33.92 30.84 28.80 
* Molding Compound: High performance 5.0 TGHHV(Code)JE-ND 33.66 30.60 27.82 25.97 

epoxy compliant to UL94-VO 

: aie: 10 ~ 10K TGHHV(Code)JE-ND 32.71 29.74 27.03 25.25 

Electrical Specifications: 
¢ Tolerance: 5% 200W 
* Temperature coefficient: +250 (at 105°C 10 ~ 1.0 TGHLV(Code)JE-ND 46.33 42.12 38.29 35.76 

nerstoiee'C) 10 ~ 10K TGHLV(Code)JE-ND 40.33 36.66 33.33 31.13 


¢ Maximum Working Voltage: 500V 
* Working Temperature Range: -55°C ~155°C 


TAP600 Heat Sinkable 
Planar Resistors — 600 Watt aia orale 


Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


TAP600 delivers 600 watts of reliable power to a variety of power conditioning, 


power transmission, and power control applications. 1.0 (1RO0) 5.0 (5RO) 50 (50R) 10000 (10K) 
. 2.0 (2R0) 10 (10R) 75 (75R) 
Feat : 
Samos 3.0 (3RO) 22 (22R 100 (100) 
*Dielectric Strength: Up to 12KV * Special Design for Low Inductive and 4.0 (4RO) 30 (30R) 1000 (1K0) 


Capacitance Values ¢ Easy termination to contacts with M5 screws »« Calibrated 
Mounting simplifies assembly 


. are Resistance Digi-Key* Price Each 
Electrical Specifications: Range (0) Part No. 1 410 25 50 
. Resistance Tolerance: +10% Standard * Maximum Operating Voltage: 5000VDC 4.0 ~ 10000 TAP600K(Code)-ND 103.30 80.39 73.69 63.80 
* Power Rating: 600W at 70°C heat sink temperature * Temperature Coefficient: RoHs C. Tiant 
+150ppm/°C * Operating Temperature Range: -55°C ~ 150°C ° Electric Strength iS omnia 
Voltage: Up to 12000Vrms, 50HZ, 1 minute @ 500V Insulation Resistance: 1.0 ~ 10000 TAP600K(Code)E-ND 108.47 84.41 77.37 65.66 
10GQ minimum at 500V¢ Air Distance: 14mm minimum «¢ Inductance: < 80nH * For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1694 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


OHMITE. 


TAP1000 Heat Sinkable Planar Resistors - 1000 watt 


TAP1000 Series resistors deliver 1000 watts of continuous power with thick film RESISTANCE VALUE CHART 
on alumina substrate technology. Up to 30% smaller, the TAP1000 is capable of 2 


to 4 times the power dissipation of traditional heat sinkable resistor technologies. Veo) 
Designed for use with liquid cooled heat sinks, TAP1000 resistors are capable of 2.5 (2R50) 1-41.20 | 
dissipating 1000 watts of continuous power when properly mounted (based on ; 
70°C base temperature). 3.0 (3R00) 
Offering the highest power available in a heat sinkable package, the TAP1000 5.0 (5RO0) 
is well suited for power conditioning, power distribution, power conversion and 8.0 (8R00) 
power control applications. Constructed of durable, lightweight materials, the i 
TAP 1000 package is easy to design and mount. 10 (10R0) 
Features: * Dissipates 1000 Watts @ 70°C Mounting Plate Temperature * High 15 (15R0) 
Energy Rating » Low Inductance « Resistor Element Electrically Isolated * High 25 (25RO) 
Dielectric Strength * Small Footprint 
30 (30RO) 
Applications: * Power semiconductor balancing * Motor control » Inrush current (30 Re) 
limiting 50 (50R0) 
Material Specifications: Resistor element - thick film on alumina substrate 
Electrical Specifications: * Resistance Tolerance: +10% Standard * Maximum Resistance Digi-Key* Price Each 
Operating Voltage: 2000VDC * Power Rating: 1000W @70°C » Temperature Range () Part No. 1 10 25 50 
Coefficient: +250 ppm/°C_ * Dielectric Strength: 6KV »* Operating Temperature 
Range: -55°C ~ 150°C 2.5 ~50 TA1KOPH(Code)KE-ND 135.96 115.57 101.97 88.38 
Case Specifications: * Terminal Screws (#10 - 32), Maximum Contacts Torque: 
10 in-Ib. * Mounting Screws (#8 - 32), Maximum Mounting Torque: 15 in-Ib. * For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


TL88 Series - Heat Sinkable Thick Film Power Resistors 


The TL88 Series add heat sinkable options to the thick film resistor family. The RESISTANCE VALUE CHART 
resistor element is packaged with plastic insulators and quick-connect terminals 


: ° : : : ‘ é ‘ Value (Code) | Value (Code) 

in a symmetrical aluminum profile for easy heat sink mounting. Self-insulating 

package design increases voltage withstanding characteristics when compared to 1 (1R00) 47 (47RO) 

traditional aluminum housings. The in-line mounting profile makes the TL88 Series 3 (3R00) 50 (50R0) 

easily adaptable to most heat sink systems. Thermal compound is always recom- 5 (5RO00) 75 (75R0)0 

mended when heat sinking. 10 (10RO0) 100 (100R) 

Features: * Very low inductance » In-Line Mounting Profile * 1/4” Quick connect 15 (15RO) 240 (240R) 

terminals * Low profile design 25 (25R0) 470 (470R) 

Applications: * Semiconductor Balancing * Frequency Converters * In-Rush Cur- 33 (33R0) 

rent Limiter * Snubber * Bleeder Resistor * Power Switching * Voltage Dividers 

Material Specifications: * Resistive Element: Thick film on alumina * Housing: Resistance Digi-Key* Price Each 

Aluminum * Insulators: Glass reinforced high temperature Valox® » Terminals: Range (0) Wattage ¢ Part No. 1 10 50 100 
Tinned brass 1~470 114 TL88K(Code)-ND 83.16 69.30 27.72 20.79 
Electrical Specifications: * Tolerance: + 10% Standard * Temperature Coefficient: 

+250PPM * Working Voltage: 1200VAC * Temperature Limits: -40°C ~ 125°C « Air RoHS Compliant 

Distance, Terminal to Ground: 7mm * Maximum Voltage Between Terminal: 2500V 1~470 4114 TL88K(Code)E-ND 55.44 46.20 18.48 13.86 
* Inductance: 50-100nH 


* For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code) + Standard wattage for properly heat sinked resistors 4 Not available in ROHS Compliant 


TA Series Power Chip® Resistors - Thick Film Seer ee es ae 
on Alumina Substrate - 5, 10 and 25 Watt TA205 Series TA810 Series TA025 Series 


Ohmite Power Chip Resistors are thick film on alumina oxide substrates with copper plated silver conductors, Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value(Code) | Value (Code) | Value (Code) 
Ruthenium oxide resistance material and a glass passivation layer. These resistors offer very low inductance 1.0 (100) 15 (15R0) 200 (200R) 1.0 (1R00) 100 (100R) 2.0 (2RO00) 
(50nh measured at 1MHz) and outstanding power density (10W/in2). Repetitive transient capability is 5 times 4.2 (1R20)0 18 (18RO0) 240 (240R) 1.5 (1R50) 150 (150R) 3.0 (3RO00) 
rated power as long as one second average dissipation remains equal to or less than the free air rating. i 5 (1R50) 20 (20R0) 300 (300R) 36 (2R00) 200 (200R) 2 A (aR90)0 
Evrae. 7 r igh 4 a ere oh 1.8 (1R80)0 24 (24R0) 330 (330R) 3.0 (3RO00) 300 (300R)0 5.1 (5R10) 
* Wide resistance range * Low inductance * High power density * Easy to install * PC-mountable 
2.0 (2RO0) 30 (30R0)0 390 (390R)0 3.9 (3R90) 390 (390R)0 8.2 (8R20) 
seals iciSciney bictea ehécenend bbdtnacth 2.4 (2R40) 33 (33R0) 470 (470R) 5.1 (5R10) 510 (510R) 20 (20R0) 
* Terminals: Solder Plated Phosphor Bronze ¢ Coating: Glass 
e 7 3.0 (3R00) 39 (39RO0) 510 (510R)0 6.8 (6R80)0 680 (680R) 30 (30RO0) 
Electrical: 
3.3 (3R30 47 (47R0} 560 (560R) 8.2 (8R20) 820 (820R) 39 (39RO: 
¢ Resistance Tolerance: +5% * Power Rating: Based on 25°C free air with linear derating to 0 watts at 350°C ( ) ( ) ( ) ( ) ( i ( ) 
* Maximum Operating Voltage: 350VAC, 500VDC through glass 1000VAC, 1500VDC through substrate 3.9 (3R90) 51 (51R0) 680 (680R)0 10 (10R0) 1K (1K00) 51 (51R0) 
* Overload: Five times rated power, as long as the one second average dissipation does not exceed the 4.7 (4R70)0 56 (56RO0)0 820 (820R)0 15 (15RO) 1.5K (1K50)0 82 (82R0) 
wattage rating * DR: +2%, 2000 hours * Derating: Linearly from 100% @ 25°C ~ 0% @ 350°C 5.1 (5R10) 68 (68R0)0 4K (1K00)0 20 (20R0) 2.0K (2K00) 200 (200R) 
- FAnio ana TAGzE Gan 5.6 (5R60)0 82 (82R0) 1.2K (1K20) 30 (30R0) 300 (300R)0 
TA205 Serles San pee 6.8 (6R80) 100(100R) | 4.5K (1K50)0 | 39 (39R0)0 390 (390R)0 
8.2 (8R20) 120 (120R)0 1.8K (1K80)0 51 (51R0)0 510 (510R) 
: 10 (10R0) 150 (150R)0 2K (2K00) 68 (68R0)0 820 (820R) 
AT 4 
(4.32) j : : 12 (12R0) 180 (180R)0 2.4K (2K40)0 82 (82R0)0 2.0K (2K00) 
10 TF 62) J] .240 
fay }+- (2.54) ¥7] (6-10) 
atPke i ; i ca Resistance Digi-Key* Price Each 
02 X .015 Pins oe (4, 8) pe Range (9) | Wattage | PartNo. 1 50 100 500 
(0.51 X 0.38) 9.050(1.27) Finished 1.0 ~ 2.4K 5 TA205PA(Code)J-ND 2.08 1.78 1.46 1.25 
1.0 ~ 2.0K 10 TA810PW(Code)J-ND 3.85 3.08 2.20 2.04 
; x : 2.0 ~ 2K 25 TAO25PW(Code)J-ND 8.85 7.87 6.65 4.88 
Maximum Dimensions - Inch (mm) 
RoHS Compliant 
Series P L (Length) H (Height) 
1.0 ~ 2K 5 TA205PA(Code)JE-ND 1.65 1.41 1.16 99 
TA205 .200 (5.08) .50 (12.70) 1.00 (25.40) 
1.0~8.2 10 TA810PW(Code)JE-ND 3.85 3.08 2.20 2.04 
TAB10 800 (20.32) 1.00 (25.40) 1.00 (25.40) 10 ~ 2.0K 10 TA810PW(Code)JE-ND 3.73 2.98 2.16 1.99 
TA025 1.90 (48.3) 2.220 (56.39) 1.170 (29.70) 2.0 ~ 2K 25 TA025PW(Code)JE-ND 6.43 5.72 4.83 3.54 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). Not available in ROHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to73) 1695 


OFIMITE: Ceramic Composition Resistors — aw, AX, AY Series 


RESISTANCE VALUE CHART 
The “A” Series of non-inductive, ceramic composite resistors are designed for a variety of AW Series AX Series AY Series 
applications where high energy handling capabilities are crucial. Designed for use in motor drives, Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
UPS and other power conversion systems, these resistors are ideal for any application which is 6.8 (686)0 1.0 (106) 2.2 (226) 
subject to surges, high peak power, impulse energy or inrush current limiting. 3.3 (33G) 
15 (150) 3.3 (336)0 47 (476) 
Material Specifications: 22 (220) 22 (220)0 10 (100) 
«Resistance Element: Bulk Ceramic * Terminals: Solder coated radial leads (axial lead version Lead Gauge 47 (470)0 68 (680)0 15 (150)0 
available upon request) * Coating: UL94V0, solvent resistant epoxy AW = 20; AWG 56 (560)0 100 (101) 2 (C9) 
; : AX = 18 AWG 100 (101) 3 2018 
Electrical Specifications: AY = 18 AWG paren 
Tolerance: +10% Standard » Derating: Derates linearly from 100% @ 50°C ~ 0% @ 150°C BB yeHO)G 
* Temperature Rise: 100°C @ 100% rated power, 50°C ambient (101) 
Resistance - 5 
Range Dimensions - Inch (mm) Digi-Key* Price Each 
(0) Wattage L (Max.) D (Max.) H (Max.) S (Normal) Part No. 1 50 250 
6.8 - 100 25 .78 (20) 51 (13) 87 (22) 69 (17.5) AW(Code)K-ND 8.45 8.03 7.61 
3.3 - 100 3.5 -59 (15) .83 (21) 1.22 (31) 49 (12.5) AX(Code)K-ND 9.25 8.79 8.33 
2.2- 100 45 -98 (25) .83 (21) 1.22 (31) .89 (22.5) AY(Code)K-ND 9.75 9.26 8.78 
RoHS Compliant 
15 - 100 25 .78 (20) 51 (13) .B7 (22) 69 (17.5) AW (Code) KE-ND 9.57 9.10 8.63 
1.0 - 100 3.5 -59 (15) .83 (21) 1.22 (31) 49 (12.5) AX(Code)KE-ND 10.49 9.96 9.44 
2.2- 100 45 -98 (25) .83 (21) 1.22 (31) .89 (22.5) AY(Code)KE-ND 11.05 10.51 9.95 
* For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 4 Not available in ROHS Compliant 
High Voltage Resisto rs — Resistance Digi-Key Price Each 
Value (Q) | Tolerance) Wattage Part No. 1 10 20 100 
“Super-Mox” Precision Thick Film Axial Resistors 1M MOX91021004FVE-ND 860 7.82 7.11 6.59 

2 ‘ oar Hi 5M S MOX91025004FVE-ND 8.60 7.82 71 6.59 
High-voltage Super-Mox resistors have been developed to meet the Precision temperature stability Jom 1% 3.8 MOX91021005FVE-ND 8.60 7.82 741 6.59 
requirements of high-accuracy and high-voltage systems, combining proprietary non-inductive resistance o5M MOX91022505FTE-ND 860 82 11 659 
system and design to achieve low temperature coefficient, low voltage coefficients, high stability and 5 lus) 2 - te fs Es 
increased high operating voltages. Super-Mox low-TC precision high-voltage resistors are designed to meet 10M MOX02021 0SRV END) 10.95 9.95 9.05 8.39 
the demanding requirements of high voltage power supplies, electron microscopes, X-ray systems, high 50M 1% 5 MOX92025005FVE-ND 10.95 9.95 9.05 8.39 
resolution CRT displays and geophysical instruments. 100M MOX92021006FVE-ND 10.95 9.95 9.05 8.39 
Material Specifications: * Encapsulation: 1000M MOX92021007FTE-ND 10.95 9.95 9.05 8.39 
Silicone Conformal Coating * Lead Material: 1M MOX93021004FVE-ND 13.18 11.98 10.89 10.10 
Gold Plated . Core Material: Al203 (96%) 1.38 (35mm) 5M 1% 75 MOX93025004FVE-ND 13.18 11.98 10.89 10.10 
Zl Resistor Meee oatioie: pe arn 0.03 (0.8mm) 10M e ; MOX93021005FVE-ND 13.18 11.98 10.89 10.10 

ectrica pecifications: * Operating —————| — a 
Temperature: -55° ~ 225°C » Dielectric 7 25M MOX93022505FTE-ND 13.18 11.98 10.89 10.10 
Strength: >1,000 Volt 25°C 75% relative 10M MOX94021005FVE-ND 15.10 13.72 12.48 11.55 
humidity 50M 1% 10 MOX94025005FVE-ND 15.10 13.72 12.48 11.55 

- - 100M . MOX94021006FVE-ND 15.10 13.72 12.48 11.55 
y Dimensions 1000M MOX94021007FTE-ND 15.10 13.72 12.48 11.55 
Medmuns Inches (mm) iM MOX95021004FVE-ND 17.98 16.35 1486 13.77 
Operating 5M 1% 13.5 MOX95025004FVE-ND 17.98 16.35 1486 13.77 
- lo is 

Series Voltage L D 10M MOX95022505FVE-ND 17.98 16.35 14.86 13.77 
MOX910 15,000V 1.07 (27.00) 0.32 (8.00) 25M MOX95022505FTE-ND 17.98 16.35 14.86 13.77 
10M MOX96021005FVE-ND 20.89 18.99 17.26 15.99 
MOxe20 21,000V 1,46.(87:00) 0,82\(6,00) 50M 4s) 48 MOX96021005FVE-ND 20.89 1899 17.26 15.99 
MOXx930 30,000V 2.05 (52.00) 0.32 (8.00) 100M ‘ MOX96021006FVE-ND 20.89 18.99 17.26 15.99 
MOX940 45,000V 3.03 (77.00) 0.32 (8.00) 1000M MOX96021007FTE-ND 20.89 18.99 17.26 15.99 
MOX950 60,000V 4.02 (102.00) 0.33 (8.30) 1M MOX97021004FVE-ND 26.58 24.17 21.97 20.36 
5M 1% 20 MOX97025004FVE-ND 26.58 24.17 21.97 20.36 
MOX960 72,000V 4.80 (122.00) 0.34 (8.50) 10M ° MOX97021005FVE-ND 26.58 24.17 21.97 20.36 
MOx970 90,000V 5.98 (152.00) 0.34 (8.50) 25M MOX97022505FTE-ND 26.58 24.17 21.97 20.36 

Metal Oxide / Epoxy Coated Resistors — __[Fesistance Digi-Key Price Each 
Value (Q) | Tolerance | Wattage Part No. 1 10 50 100 

coMptns ” pa . . . . 

Mini-Mox” Precision Thick Film Axial Resistors 40m te: 75 MOX400F-(Value)-ND Foe: AAR. “Soa. 0967 
Applications: * Avionics * Medical Electronics * High Gain Feedback Applications * Current Pulse Lim- 100M 45% 1.0 MOX750J-(Value)-ND 5.29 3.54 2.56 2.01 
iters * Vacuum and Space Application 
Material: ¢ Resistor: Metal Oxide * Coating: Epoxy * Core: Alumina * Terminals: Solder-Coated Axial Lead 1,000M +5% 15 MOX1125J-(Value)-ND 6.86 3.93 2.93 2.63 
Electrical: * Operating Temperature: -55°C ~ 110°C, ROHS (MOX-200 “E” MOX-300 “E”) -55°C ~ 110°C RoHS C. ian 
* Dielectric Withstanding Voltage: 750 Volts be oumpian 

MOX200F-10ME-ND 2.51 2.18 1.74 1.15 
+1% 25 MOX200F-100ME-ND 4.31 3.74 2.34 1.76 
@.020 (.51) 
| MOX200F-1000ME-ND 20.18 17.49 10.76 7.69 
| t MOX200J-10ME-ND 1.88 1.63 1.39 86 
A 45% 25 MOX200J-100ME-ND 3.00 2.60 1.63 1.14 
MOX200J-1000ME-ND 6.04 5.24 3.22 2.81 
MOX300F-10ME-ND 4.65 3.33 2.40 1.98 
10M +1% 50 MOX300F-100ME-ND 5.63 4.22 3.04 2.12 
Dimensions 

Inches (mm) 400M MOX300F-1000ME-ND 21.19 12.26 9.34 7.83 
Voltage A B 1,000M MOX300J-10ME-ND 3.75 2.68 1.94 1.62 
Series Rating +.015” Maximum +5% 50 MOX300J-100ME-ND 3.75 2.63 1.90 1.58 
MOX-200 500V 0.300 (7.62) 0.105 (2.67) MOX300J-1000ME-ND 6.34 3.72 2.80 2.36 
+1% 75 MOX400F-(Value)E-ND 6.75 3.90 3.03 2.51 

MOX-300 1000V 0.435 (11.05) 0.145 (3.68) 
+5% 75 MOX400J-(Value)E-ND+ 4.69 2.91 2.19 1.72 
Mors00;28 gcd 0.580:(14.78) OHS 419) +1% 1.0 MOX750F-(Value)E-ND. 7.50 4.34 3.43 2.89 
MOX-750-23 5000V 0.880 (22.35) 0.165 (4.19) +5% 1.0 MOX750J-(Value)E-ND 544 332 240 1.89 
MOX1125-23 7500V 1.270 (32.26) 0.165 (4.19) +1% 1.5 MOX1125F-(Value)E-NDt 8.93 4.65 3.92 3.38 
Not available in 10M + Not available in 1,000M 25% 16 Moxin2e:(Valle)E-NDS 7.16 406 302 2.72 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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ici i i i - el i Resistance Digi-Key Price Each 
Precision Thick Film Resistors - Maxi-Mox Series ee eee oe pee 
Applications: * HV power supplies * Power distribution * Medical instrumentation * Avionics Material: « Core: Alumina 40m +1% 25 MOX1F-(Value)-ND 7.35 3.73 3.35 2.68 
¢ Resistor: Thick Film Electrical: * Operating Temperature: -55°C ~ 220°C 400m +5% 2.5 MOX1J-(Value)-ND 6.64 3.37 3.02 2.42 
4000M +1% 5 MOX2F-(Value)-ND 10.05 5.11 460 3.68 
Maximum Dimensions 5% 5 MOX2J-(Value)-ND 9.08 461 415 3.32 
Inch (mm) RoHS Compliant 
Series A B 10M +1% 2.5 MOX1FE-(Value)-ND 9.08 4.61 4.14 3.31 
MOX-1-12 1.12 (28.45) | 0.31 (7.87) 400m +5% 2.5 MOX1JE-1000M-ND 8.18 4.16 3.72 2.99 
7 is a: a 400M +1% 5 MOX2FE-(Value)-ND 12.41 6.32 5.69 4.55 
MOX-2-12 | 2.12 (53.85) | 0.31 (7.87) +5% 5 MOX2JE-(Value)-ND 11.81 6.00 5.41 4.33 
Precision Thick Film Planar Resistors - Slim-Mox Series 
1 RESISTANCE VALUE CHART ; 7 
ceed ; ; SM102J and SM204J Dimensions - Inch (mm) 
¢ High dielectric and low outgassing A B Cc D 
epoxy coating * Low resistor noise * Non- Value Value Value Value Series Maximum Maximum +.025 +.002 
inductive 1K 20K 250K 2.5M SLIM-MOX102 0.34 (8.64) 0.58 (14.73) 0.40 (10.16) 0.032 (.813) 
Applications a) 2.5K 25K 500K 5M SLIM-MOX104 0.34 (8.64) 1.08 (27.43) 0.90 (22.86) 0.032 (.813) 
s HV:power supplies: s: Medical: instrument: 5K 50K 750K 10M SLIM-MOX108 0.34 (8.64) 2.08 (52.83) 1.90 (48.26) 0.032 (.813) 
tation * Current pulse limiters ¢ lonization 
chambers 7.5K 75K 1M 25M SLIM-MOX204 0.59 (14.99) 1.08 (27.43) 0.90 (22.86) 0.032 (.813) 
Material: 10K 100K 1.25M 50M 
¢ Resistor: Thick film on Alumina 12.5K 125K 1.5M 100M Resistance Toler- | Watt- Dig Ney) Price Each 
15K 150K 1.75M 4000M Range (9) ance | age | Part No. 1 10 50 100 
Electrical: 
ence 175K 200K OM 1K ~ 1000M 25% | 1 | SM102J-(Value)-ND 3.75 3.30 2.70 1.70 
*Opsrating: | emperature: 29/0 110" 10M, 100M, 1000M 1% 1 SM102F-(Value)-ND 4.58 3.96 3.31 2.16 
i i £1% -(Value)- : i E i 
RESISTANCE VALUE CHART 
RESISTANCE VALUE CHART 200K ~ 5000M 41% 1 SM102F-(Value)-ND 458 403 330 2.08 
SM102F and SM104F 
- ioe _ Vakie wae Wake Unhio 100M, 1000M 41% | 1.5 | SM104F-(Value)-ND 4.69 410 3.41 2.22 
ae. ous ae, 200K ~ 5000M 41% | 1.5 | SM104F-(Value)ND 469 4.13 3.38 2.13 
10M 100M 1000M 200K 4M 50M 1000M 
200K ~ 5000M 41% 2.5 | SM108F-(Value)-ND 5.59 492 4.03 2.54 
300K 5M 100M 2000M 
1K ~ 1000M 5% 2 SM204J-(Value)-ND 6.89 393 3.14 2.36 
ieee errs CHART 400K 4om 200M 3000M +5% (Value) 
is 9 | f 
— ae <a 500K 20M 300M 4000M 100M ~ 1000M 41% 2 SM204F-(Value)-ND 713 487 4.05 2.90 
RoHS Compliant 
TOM 700M TO0OM 2M 30M 400M 5000M : 
3M 40M 500M 100M 45% 1.5 | SM102JE-100M-ND 463 4.08 3.34 2.11 
10M, 100M, 1000M 45% 1.5 | SM104JE-(Value)-ND 3.86 340 2.84 1.69 
RESISTANCE VALUE CHART 10M, 100M, 1000M 41% 1.5 | SM104FE-(Value)-ND 4.69 4.10 3.41 2.22 
SM108F 
200K ~ 5M, 20M ~ 50M, 200M~S00M | 1, | 45 | SMIO4FE-(Value)-ND 4.69 413 338 213 
Value Value Value Value 2000M ~ 5000M 
200K 3M 40M 500M 200K ~ 5000M 41% | 2.5 | SM108FE-(Value)-ND 5.59 4.92 4.03 2.54 
300K 4M 50M 2000M 
nae ‘ San ne 10K, 20K, 50K, 150K ~ 200K +5% | 2 | SM204JE-(Value)-ND 6.26 5.85 5.01 4.15 
5 500K ~ 1M, 1.5M, 2M, 5M, 25M ~ 100M 
500K 20M 300M 4000M 10M, 100M, 1000M 21% | 2 | SM204FE-(Value)-ND 7.13 6.65 5.70 4.86 
2M 30M 400M 5000M 
* For complete part number, substitute the corresponding value from the Resistance Value Chart. 
lel 4 . RESISTANCE VALUE CHART 
Precision Current Sense Resistors - Cs3 Series 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
The resistor family line CS3 utilizes state-of-the-art technol- Specifications: Material: * Terminal Material: Kelvin Termin- 
ogy to provide a highly reliable resistor with a non-inductive als; silver plated and tinned * Encapsulation: Polyester over Lo (laa) GOGO) We (see) 
design. This makes the CS3 resistor ideal for many current resistance element -002 (R002) -015 (R015) -036 (R036) 
monitoring and controls applications. * Resistance Tolerances: 1% * Temperature 003 (R003) -020 (R020) 050 (ROSO) 
Features: * Values beginning at 1mQ » Non Inductive : TC referenced to 25°C, AR taken at 15°C and .005 (ROO5) .025 (RO25)0 
Design » Four terminal Kelvin connection * 100% QC 105°C, 60ppm/°C_ * Power Rating: 3W at 70°C maximum 
measurement 40Amp permanent Resistance Digi-Key Price Each 
Range (Q) Wattage Part No.* 1 10 50 
.001 ~ .050 3 CS3F(Code)-ND 10.13 9.00 7.88 
RoHS Compliant 
.001 ~ .050 3 CS3F(Code)E-ND 10.64 9.46 8.28 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart 
for (Code). 


% Not available in ROHS Compliant. 


WL Series - Miniature Wirewound Current Sense Resistors 


|, 0.984 (25.0) ) 3/0 


Features: ¢ Ultra-low ohmic value series for current sensing applications » Very low inductive Dimensions — Inch (mm) 
value (<1nH at 1MHz test) to meet the most stringent electronic industry requirements = 
Specifications: Type L D d 
Material: * Ceramic Core: CeramTec Rubalit® 708 96% alumina « End Caps: Stainless steel, WLA 200 (5.08 10 (2.54 024 (.60' 
precision formed »* Leads: Copper wire, 100% Sn (lead free) coated * CN49W alloy resistance 7 (6.08) -10 (2.54) - (60) RESISTANCE VALUE CHART 
wire TC +20ppm/°C_ * Encapsulation: SUMICON 1100/1200 Epoxy molding compound for IC WLB .276 (7.00) -12 (3.00) 024 (.60) WLA WLB WLc 
encapsulation ite) 450 (11.4 27 (6.86 031 (.80) 
Electrical: Tolerance: #1.0% -450 (11.4) -27 (6.86) -031 (-80) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
.005 (R005) .005 (R005) .010 (R010) 
Resistance Power Cut Tape Tape and Reel .010 (RO10) .010 (R010) .015 (R015) 
Range Rating Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(0) (Watt) Part No.* 1 25 100 Part No.* 1,000 BGO) EOE) 020 (R020) 
.020 (R020) .020 (R020) 025 (R025) 
-005 ~ .100 0.5 WLA(Code)FECT-ND 85 77 68 WLA(Code)FETR-ND 480.00 .025 (R025) .025 (R025) 
.005 ~ .100 1.0 WLB(Code)FECT-ND 85 77 68 WLB(Code)FETR-ND 480.00 .030 (R030) .030 (R030) -030 (R030) 
.010 ~ .100 2.0 WLC(Code)FECT-ND 85 77 68 WLC(Code)FETR-ND 480.00 .050 (R050) 050 (R050) .050 (R050) 
-100 (R100 -100 (R100) 
* For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). ( ) ( ) pLOGi(F100) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 1697 


OHMITE. 


Ideal for Current Sensing 


12F, 13F, 15F Series: Electrical Specifications: * Resistance Tolerance: +1% (F Type) »* Power 
Rating: Based on 25°C free air rating »* Overload: 5x rated power for 5 seconds Dielectric With- 
standing Voltage: 2 Watt: 500VRMS, 3 and 5 Watt: 1000VRMS « Insulation Resistance: Not less than 


1000MQ » Temperature Range: -55°C ~ 275°C 


13FP, 14FP, 17FP Series: Electrical Specifications: * Resistance Tolerance: +1% (F Type) 


10 Series - Molded Silicone Axial Lead Wire Element Resistors 


M 


Pet 


|+1.562 (39.67)—1 


e— L —o 


0.81' 
(20 AWG) 


* Temperature Coefficient of Resistance: 0°C ~ 85°C: 20.0150: +50PPM/°C <0.0150: +100PPM/°C - Resistance Digi-Key* Price Each 
* Power Rating: Based on 25°C free air rating * Overload: 5x rated power for 5 seconds «Dielectric | Fig. Range (0) Wattage Part No. 1 100 250 
Withstanding Voltage: 3 Watt: 1000VAC, 4.5 and 7 Watt: 1500VAC « Insulation Resistance: Not less 020 2 42FRO20-ND 1.60 1.44 1.28 1.20 
than 1000MQ «Thermal EMF: Less than +2uV/°C * Temperature Range: -55°C ~ 200°C 050 2 42FRO50-ND 1.49 1.34 4.20 1.12 
Manin Dlmensions = nami 1 070 2 12FRO70-ND 1.60 1.44 1.28 1.20 
Series A B D L d M 030 3 13FR030-ND 1.44 1.30 1.15 1.08 
i = = 238 a a P36 050 5 15FRO50-ND 179 1.62 1.44 1.34 
15F = = 8.38 23.75 102 42.55 RoHS Compliant 
ibis ari at ty Tee = = .005 ~ .020 2 12F(Code)E-ND 1.60 1.44 1.28 1.20 
: - - - — — .025 ~ 040 2 12F(Code)E-ND 1.58 1.42 1.26 1.19 
ibis _ 506 a8 soe = = “050 2 12F(Code)E-ND 1.49 1.35 1.19 112 
aE Seti ane SESISTANGE vetUE 4968: daeesavee 070 2 12F(Code)E-ND 1.60 1.44 1.28 1.20 
eries eries eries , 14FP, i 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Rae ; pellets be ise ie ae 
.005 (R005) .005 (R005) .005 (R005) .005 (R005) 1 ‘020 7 ‘030 3 13F(Code)E-ND 144 430 145 1.08 
.010 (R010) .010 (R010) .010 (R010) .010 (R010) i ie 7 7 : i 
.015 (R015) 015 (R015) 015 (R015) .015 (R015) .040 ~ .050 3 13F(Code)E-ND 1.42 1.28 1.13 1.07 
.020 (R020) .020 (R020) .020 (R020) .020 (R020) .070 ~ .200 3 13F(Code)E-ND 1.59 1.44 1.27 1.19 
‘025 (R025) ‘025 (R025) ‘025 (R025) “025 (R025) - 
‘030 (R030) “030 (R030) ‘030 (R030) ‘030 (R030) Ks nee : ea ae -_ oe ee ss 
.040 (R040) .040 (R040) .040 (R040) .040 (R040) eee ( ) . . : 
.050 (R050) .050 (R050) .050 (R050) .050 (R050) .040 ~ 050 5 15F(Code)E-ND 1.79 1.62 1.43 1.34 
.070 (R070) .070 (R070) .070 (R070) .060 (RO60) .070 ~ .250 5 15F(Code)E-ND 1.76 1.59 141 1.32 
ic ae {00 tO) or soz) “005 ~ .100 3 13FP(Code)E-ND 4.62 3.47 2.50 2.31 
a tr200) Bea (noon) aan (noes) 2 ‘005 ~ 100 45 14FP(Code)E-ND 5.40 4.05 2.92 270 
; 050 (R250) “090 (R090) .005 ~ 100 ra 17FP(Code)E-ND 6.24 4.68 3.38 3.02 
-100 (R100) * For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


60S Series - Surface Mount Metal Plate 


Current Sense Resistors 


Specifications: * Tolerance: +5% »* TCR (ppm/°C): 602SJ and 605SJ: +100; 610SJ: +350 »* Rated Ambient 


602SJ and 605SJ 


<* 3.0 (605SU: 5.2) 


Temperature: 602SJ and 605SJ: 70°C; 610SJ: 85°C * Operating Temperature Range: -40°C ~ 155°C 0.6 
(605SJ: 2.0) 
RESISTANCE VALUE CHART 
602SJ 605SJ 610SJ 
Resistance Power Bulk 
-25 Watt 5 Watt 1 Watt Range Rating Digi-Key* Price Each Digi-Key* Tape & Reel 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) (0) (Watt) _ | Part No. 1 10 100 | Part No. Oty. Pricing 
.003 (R00300) .002 (R00200) .002 (R00200) 003 ~ .005 | 0.25@25°C | 602SJ(Code)BK-ND 1.00 88 75 |602SJ(Code)TR-ND 2,000 600.00/M 
“005 (00500) 00375 (R00375) ‘003 (R00300) ‘o02~.008 | o.5@25°° |— = = __ = |60584(Code)TR-ND 2000 | _600.00/M 
005 (RO0500) RoHS Compliant 
: 003 ~.005 | 0.25@25°C |602SJ(Code)E-ND 1.02 90 77 |602SJ(Code)ETR-ND 2,000 613.00/M 
008 (R00800) 1002 ~.008 | 0.5@25°C |605SU(Code)E-ND 1.02 90  .77 |605SJ(Code)ETR-ND 2,000 | 613.00/M 
* For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 002~.003 | 1@70°C | 610SJ(Code)E-ND 1.02.90 77} 610SJ(Code)ETR-ND 1,500 | _613.00/M 


60 Series - Four Terminal Current Sensing 


Shunt Resistors 


Specifications: * TCR @ 0°C ~ 85°C: >0.0150: +50PPM/°C; <0.0150: +100PPM/°C » Power Rating: Based on 25°C free 
air rating * Overload: 5x rated wattage for 5 seconds ¢ Derating: Linearly from 100% @ +25°C ~ 0% @ 275°C * Operating 


Temperature Range: -55°C ~ 275°C 


RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART 
610FP 650FP 
Value (Code) | Value (Code) Value (Code) Resistance Digi-Key* Price Each 
002 (R002) 020 (R020) “002 (R002) Range (2) Tolerance Wattage Part No. 1 10 100 
005 (R005) 1025 (R025) “005 (R005) 002 ~ .050 21% 1 610FP(Code)E-ND 7.29 547 3.94 
.010 (R010) .036 (R036) 002 ~ .005 41% 5 650FP(Code)E-ND 8.94 6.71 4.83 
015 (R015) 050 (R050) * For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 
60 Series - Metal Element Current Sensing Resistors 
These non-inductive, 3-piece welded element resistors offer a reliable RESISTANCE VALUE CHART 
low-cost alternative to conventional resistors. Features: * Low 604HR | 605HR | 607HR | 610HR | 615HR 620HR | 630HR 
inductance *Low cost *Wirewound performance »*Flameproof 
Material: * Resistor: Nichrome resistive element » Terminals: Cop- Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
per clad steel or copper depending on style Derating: «Linearly from .010 (010) .010 (010) .005 (005) .005 (005) .010 (010) .005 (005) .010 (010) 
100% @ 25°C ~ 0% @ 275°C Electrical: * Power rating: Based on 25°C .020 (020) .020 (020) .050 (050) .010 (010) .020 (020) .025 (025) 
ambient * Overload: 5x rated power for 5 seconds * Inductance: <10nh 025 (025) 030 (030) 020 (020) 030 (030) 050 (050) 
*To calculate maximum amps use the formula V P/R ° 400 (100) 030 (030) : 2 
Part Dimensions - Inches -050 (050) 
Number L B max. C Lead Ga. 
604HRO10 3.530 .250 559 22 Resistance Digi-Key* Price Each 
Eee ae en a = Range (0) Tolerance Wattage Part No. 1 100 1,000 
605HRO10 3685 355 7310 20 020 ~ .025 +3% 375 604HR(Code)-ND 42 36 29 
605HRO20 3.685 330 1.310 20 .010 ~ 020 43% 50 605HR(Code)-ND 42 36 29 
Hat sce se ay ae .005 ~ .050 43% 75 607HR(Code)-ND 42 36 29 
607HRO50 3.587 30 7.106 20 .005 ~ .050 +3% 1 610HR(Code)-ND 42 36 29 
607HRO05 3.674 320 1.310 20 020 ~ .030 43% 1.5 615HR(Code)-ND 42 36 29 
610HRO05 3.587 650 1.125 20 RoHS Compliant 
610HRO10 3.587 630 1.106 20 a 
610HRO20 3.587 ‘630 1106 20 010 ~ 025 +3% 375 604HR(Code)E-ND 44 38 31 
610HRO30 3.587 650 1.106 20 .010 ~ .100 43% 50 605HR(Code)E-ND 44 38 231 
ernest am a 18 1B 005 ~ .050 43% 15 607HR(Code)E-ND A4 38 31 
615HRO20 3.981 750 1675 18 .005 ~ .050 +3% 1 610HR(Code)E-ND 44 38 231 
615HR030 3.981 750 1.675 18 .010 ~ .030 43% 1.5 615HR(Code)E-ND 44 38 31 
S2OHRO06 3.381 0 1.675 18 005 +3% 2 620HR (Code)E-ND A4 38 31 
125 7 i y 5 
630HRO25 4195 4279 9.495 48 .010 ~ 050 43% 3 630HR(Code)E-ND A4 38 31 
630HR050 4.425 1.664 2.375 18 * For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1698 (1073) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


OHMITFE, Four-Terminal Current Sense Resistors - RW Series — 4 watt 


Features: * Extremely low resistance and high precision tolerance 


Low TCR achieved 0 °C Fl f UL94-V-0 ° Mark Resistance Bulk Tape and Reel 
= OW achieve (5 ppm. ) Pameprod) an Range Digi-Key* Price Each Digi-Key* Pricing 
ing: Black body-color with white marking (0) Tolerance | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 
Specifications: * Dielectric Witholding Voltage: 500V * TCR 
(maximum): +50ppm/°C_ * Rated Ambient Temperature: 70°C .005 ~ .050 +0.5% = = = = RW1S0CK(Code)DTR-ND 2950.00 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
RESISTANCE .005 ~ .050 41% - - - - RW1SOCK(Code)FTR-ND 3150.00 
VARUE CHART RoHS Compliant 
VEIN Vel .005 ~ .050 40.5% | RW1S0CK(Code)DE-ND 5.74 3.83 3.50 | RW1S0CK(Code)DETR-ND 2950.00 
.005 (R005) | .025 (R025) .005 ~ .050 41% RW1S0CK(Code)FE-ND 5.40 3.60 3.25 RW1SOCK(Code)FETR-ND 2800.00 
.010 (RO10) | .050 (RO5O) é , ; 
* For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 
Vitreous Enamel Power Resistors — eee a Ee , tlee ach 
Inge jattage art No. 
8 and 12 Watt 75 B8J7R5-ND 392 353 3414 275 
10 ~ 500 . B8J(Code)-ND 3.80 3.43 3.04 2.67 
B8J Bi2J 600 ~ 1.5K B8J(Code)-ND 3.52 3.417 2.82 2.47 
; H1.50(38.10) ~ Maximum Voltage 250 625 2.0K ~ 9.0K B8J(Code)-ND 3.59 3.24 2.87 2.51 
319085) =¥ea(4.78) Gusioad 10 times rated wattage 3.0~75 B12J(Code)-ND 3.80 3.42 3.04 2.67 
© enghoed * for 5 seconds 25 ~ 900 B12J(Code)-ND 3.78 3.02 2.70 2.36 
9 1.000" 1.750" 1.0K ~ 1.5K io B12J(Code)-ND 3.65 3.28 2.93 2.56 
. Bhat Length ’ : 2.0K ~ 4.0K B12J(Code)-ND 3.74 3.38 2.99 2.63 
Di hi ; ; 
mensions in inches (mm) (25.40mm) (44.45mm) 4.5K ~ 9.0K B12U(Code)-ND 3.92 353 314. 2.75 
RESISTANCE VALUE CHART 50.0K B12J50K-ND 5.25 4.73 4.20 3.68 
RoHS Compliant 
5.0, 7.5 B8J(Code)E-ND 3.02 2.72 2.42 2.12 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 10, 20, 35 ~ 75 B8J(Code)E-ND 2.92 2.63 2.34 2.05 
2.0 (2RO) 75 (75R) 600 (600) 3.5K (3K5) 12.0K (12K)0 Soe ROR 8 ep ieon ats po ae 
al ~ 6. ode )E- i m. us F 
3.0 (3RO) 100 (100) 750 (750) 4.0K (4KO)+ 15.0K (15K) 10.0K BaJ10KE-ND 2.99 270 240 210 
5.0 (5RO) 125 (125) 900 (900) 4.5K (4K5)¢ 20.0K (20K) 20-75 B12J(Code)E-ND 2.92 263 234 2.05 
7.5 (7R5) 150 (150) 1.0K (1K0) 5.0K (5KO) 25.0K (25K) 10 ~ 100, 150 ~ 250 B12J(Code)E-ND 2.58 2.32 2.07 1.81 
10 (10R) 200 (200) 1.2K (1K2) 6.0K (6K0) 40.0K (40k) 500 B12J500E-ND 2.58 2.32 2.07 1.81 
15 (15R)t 250 (250) 4.25K (1K25) 7.0K (7KO) 50.0K (50K) 1.0K, 1.25K, 1.5K B12J(Code)E-ND 2.81 2.53 2.26 1.97 
20 (20R) 300 (300) 1.5K (1K5) 7.5K (7K5) 4 ae oe ak i a ayes pe a ye 
25 (25R)¢ 400 (400) 2.0K (2K0) 8.0K (8K0) 10.0K, 15.0K B12J(Code)E-ND 3.09 279 © 2.48 247 
35 (35R) 450 (450) 2.5K (2K5) 9.0K (9KO) 20.0K ~ 40.0K B12J(Code)E-ND 3.22 2.90 2.58 2.26 
50 (50R) 500 (500) 3.0K (3KO)0 10.0K (10K) 50.0K B12J50KE-ND 4.05 3.65 3.24 2.84 


Not available in ROHS Compliant Not available in 12 Watt + Not available in 8 Watt ROHS Compliant 


Capacitor Discharge Resistors - G Series — 10 and 13 Watt 


Features: 

* Specially Designed to meet Repetitive 
Pulse Loading 

* Corrosion Resistant Terminals for long life 

¢ Superior Vibration Resistance 

¢ IEC 115-1 Reference Standard 


250 Series Vitreous Enamel Power 


Specifications: 


* Temperature Range: -55°C ~ 200°C 


¢ Terminal Strength: >25N 


* Derating: 25°C ~ 275°C, Linearly 


* TCR: +100 ppm/°C 
* Tolerance: +5% 


Dimensions in mm 


Resistors — 30, 40 and 55 Watt 


When limited space is a consideration, 
choose Ohmite’s “thin” stackable 250 Type 
resistors. These oval-shaped ceramic-core 
resistors feature a low profile to permit 
installation in spaces with minimal height. 
They are also equipped with integral 
mounting brackets so they can be fastened 
to a chassis and stacked in locations with 
limited surface area. 


Material: 

* Coating: Lead free vitreous enamel 

* Core: Ceramic 

¢ Derating: Linearly from 100% @ 15°C ~ 
0% @ 350°C 

Electrical: 

*¢ Tolerance: +5% 

* Overload: 5 times rated wattage for 5 
seconds 

¢ Dielectric withstanding voltage: 1000 
VAC (measured from lug to mounting 
bracket) 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


Wattage Limiting Length P RESISTANCE VALUE CHART 
Series} @25°C | @70°C| Voltage | (in. + .039/mm + 1) Value (Code) | Value(Code) | Value (Code) 
1.0K (1K00) 70K (10K0) 5OK (50K0) 
GW10 10 8.5 685 0.866 / 22.0 2.5K (2K50) 15K (15KO) 75K (75KO) 
5.0K (5KO0) 20K (20K0) 
Gwi3} 13 " 940 1.252/31.8 7.5K (7K50) 40K (40K0) 
Resistance Digi-Key* Price Each 
Range (Q) Wattage Part No. 1 25 50 100 
1.0K ~ 15K GW10J(Code)E-ND 5.12 3.26 3.20 3.15 
20K ~ 25K GW10J(Code)E-ND 5.20 3.31 3.26 3.20 
40K 10W GW10J(Code)E-ND 5.25 3.35 3.29 3.23 
50K GW10J(Code)E-ND 5.36 3.42 3.36 3.30 
75K GW10J(Code)E-ND 5.94 3.78 3.72 3.66 
1.0K ~ 15K GW13J(Code)E-ND 5.23 3.33 3.27 3.22 
20K ~ 25K GW13J(Code)E-ND 5.31 3.38 3.32 3.27 
40K 13W GW13J(Code)E-ND 5.36 3.42 3.36 3.30 
50K GW13J(Code)E-ND 5.47 3.49 3.43 3.37 
75K GW13J(Code)E-ND 6.05 3.85 3.79 3.72 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


Dimensions in mm 


Series F30 F40 F55 
Maximum Voltage 281 655 1405 
Dim. L 31.75 50.8 88.9 
Dim. A 50.8 69.85 107.95 
RESISTANCE VALUE CHART 
30W 4ow 55W 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
Resistance Digi-Key* Price Each 
1.0 (1RO) 1.0 (1RO0) 1.0 (1RO) Range (0) Wattage | Part No. 1 50 100 250 
5.0 (SRO) 5.0 (5RO) ee eee) 1.0 ~75 ae F30J(Code)E-ND 7.91 741 6335.93 
10 (10R) 10 (10R) (10R) 100 F30J(Code)E-ND 8.01 7.21 6.41 6.02 
15 (15R) 25 (25R) 25 (25RO) 1.0 ~5.0 F40J(Code)E-ND 8.13 7.33 6.51 6.10 
25 (25R) 50 (50R) 50 (50R) 10 ~ 2.0K 40 F40J(Code)E-ND 8.10 7.30 6.49 6.08 
50 (50R) 100 (100) 100 (100) 10K F40J(Code)E-ND 8.33 7.50 6.64 6.24 
75 (75R) 500 (500) 250 (250) 1.0 F55J(Code)E-ND 10.16 9.15 8.13 7.62 
100 (100) 4.0K (1KO) 500 (500) 5.0 a F55J(Code)E-ND 9.73 8.75 7.79 7.30 
2.0K (2K0) 1.0K (1K0) 10 ~ 50 F55J(Code)E-ND 9.30 8.38 7.44 6.98 
10K (10K) 100 ~ 1.0K F55J(Code)E-ND 9.51 8.56 7.60 7.14 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(t073) 1699 


OFIMITE: Vitreous Enamel Power Resistors RESISTANCE VALUE CHART 


Value (Code) Value (Code) 
25, 50, 100, and 225 Watt L254/ L50u/ Ltooy | L226u/ ean 051600) 
D25K D50K D100K 225K : 
2.0 (2R0) 750 (750) 
Adjustable with Tabs Fixed with Tabs Max. Voltage 625 1625 2845 4595 3.0 (3RO) 1.0K (1K0) 
Type 210 Type. 270 5.0 (SRO) 2.5K (2K5) 
L25J, L50J, L100J, L225u Overload 10 times rated wattage for 5 seconds é a 
D25K, D50K, D100K, D225K seniont ae aK 
pwy | 1000vAc | tooovac | tooovac | 3000vAc 25 (25R) 5.0K (KO) 
eas 5 ie age ioe 50 (50R) 10.0K (10K) 
(50.80mm) | (101.60mm) | (165.10mm)| (266.70mm) 100)(100) W2OK (EN) 
150 (150) 25.0K (25K) 
Diameter B .5625” 5625” .750” 41:425" 200 (200) 50.0K (50K) 
(14.29mm) | (14.29mm) | (19.05mm) | (28.58mm) 250 (250) 
Resistance Digi-Key* Price Each Resistance Digi-Key* Price Each 
Range () Wattage Part No. 1 25 50 100 Range () Wattage Part No. 1 25 50 100 
3.0 95 (254(Code)-ND 671 571 _ 470 1.0K, 5.0K 50 [50J(Code)E-ND 6.87 5.85 = 4.82 
1.0~3.0 50 D50K(Code)E-ND 14.22 12.09 _ 9.96 
12.0k 25 L25u(Code)-ND 8.11 8.90 5.68 10, 25, 50 50 D5OK(Code)E-ND 12.16 10.34 _ 8.51 
5.0, 100, 500 50 D50K(Code)E-ND 12.16 10.34 = 8.51 
250, 500 25 D25K(Code)-ND 11.33 9.64 = 7.94 1.0K 50 D50K(Code)E-ND 12.73 10.82 - 8.92 
Mounting Bracket 
1.0 50 L50J(Code)-ND 10.07 8.56 = 7.06 gents . = 9-100E-ND 1.34/2 4.48/10 
2.0 ~ 5.0 50 L50J(Code)-ND 9.42 8.01 = 6.60 
25, 50, 100, 500 50 | L50J(Code)-ND 9.24 786 = 6.48 W020 100 eo ED 10.87 8.82 = a8 
5.0 100 L100J(Code)E-ND 9.97 8.49 = 7.49 
Mounting Bracket 10, 50 100 L100J(Code)E-ND 9.45 8.04 = 7.10 
25/50W+ — [eee 1.8472 4.48/10 100, 250 100 | Lt00J(Code)E-ND 9.24 7.86 a 6.93 
1.0 225 | L226J(Code)-ND 34.37 30.94 = 27.50 10K 100 (ERE HOON Code ESN Be foe = ear 
~ 1.0 100 D100K(Code)E-ND 16.72 15.05 = 13.38 
ols Compliant 2.0,10 100 D100K(Code)E-ND 16.28 14.65 = 13.02 
2.0, 3.0 25 L.25J(Code)E-ND 5.04 4.29 = 3.54 50, 100, 250 100 D100K(Code)E-ND 14.63 13.17 = 11.70 
a aeaan 1.0K 100 D100K(Code)E-ND 14.63 13.17 = 11.70 
, 25, 100, 25 L.25J(Code)E-ND 4.79 4.07 = 3.36 Mounting Bracket 
500, 750 = 12-100E-ND 3.06/2 10.19/10 
100W+ 
1.0K, 2.5K 25 L.25J(Code)E-ND 5.03 4.28 = 3.63 1.0 225 L.225J(Code)E-ND 29.45 26.52 = 23.56 
4.0K, 5.0K 25 L254 (Code)E-ND 5.08 4.32 _ 3.57 3.0, 5.0 225 L.225J(Code)E-ND 17.07 15.37 = 13.66 
10.0K, 12.0K of 1254(Code)E-ND 6.09 518 = 427 10, 50, 100 225 L.225J(Code)E-ND 14.80 13.32 = 11.84 
250, 500 225 L.225J(Code)E-ND 14.12 12.72 = 11.30 
25.0K 5 L.25J(Code)E-ND 6.09 5.18 = 4.27 
iCoue) 1.0K 225 L.225J(Code)E-ND 13.65 12.29 = 10.92 
50.0K 25 L.25J(Code)E-N D 6.54 5.57 = 458 
1.0 225 225K (Code)E-ND 36.28 32.67 29.03 = 
1.0 25 D25K(Code)E-ND 10.01 8.51 = 7.02 2.0, 3.0 225 D225K(Code)E-ND 30.78 an 24.63 = 
ramos 5.0 225 D225K(Code)E-ND 27.76 24.99 22.21 = 
50; 1007980500 25 D25K(Code)E-ND 8.49 7.23 = 5.96 ; = 225 D225K(Code)E-ND 24.73 22.26 19.79 = 
1.0 50 L50J(Code)E-ND 7.54 6.41 = 5.28 500. 10K 225 D225K(Code)E-ND 20.86 18.78 16.70 _ 
2.0 ~ 5.0 50 L50J(Code)E-ND 7.06 6.01 = 4.95 Mounting Bracket | __ 
10 ~ 100, 500 50 L50J(Code)E-ND 6.93 5.90 = 4.86 225W+ 18-100E-ND 3.06/2 10.20/10 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). + Requires 2 brackets per resistor 


RESISTANCE VALUE CHART 


Corrib® Fixed Vitreous Enamel Power 


Resistors —_— 280 Series Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
280 Series resistors are ideal for applications involving high GED) iLO CUS) 6.3 (R83) 
currents at very low resistance values. These large, heavy-duty » Coating: Lead Free vitreous enamel -12 (R12) 1.2 (1R2) 8.0 (8RO) 
resistors are designed to withstand frequent start-stop cycles © Core: Tubular Ceramic .20 (R20) 1.6 (1R6) 10 (10R) 
characteric of motor starting, dynamic braking and other similar» Terminals: Tinned lug with hole 
applications. These resistors are hollow-core units which can be Electrical: .25 (R25) 2.0 (2R0) 12 (12R) 
securely fastened to chassis surfaces with thru bolts and brackets. , Tolerance: +10% 31 (R31) 2.5 (2R5) 46 (16R) 
hesturse: : Rv - ; * Derating: Linearly from 100% @ 25°C to 0% @ 400°C 40 (R40) 3.1 (3R1) 20 (20R) 
* Ribbed construction aids in rapid cooling * Overload: 10 times rated wattage for 5 seconds 
* Designed for equipment requiring low resistance loads at low * Temperature Coefficient: +400ppm/°C -50 (R50) 4.0 (4RO) 
ohmic values and high current capacity. * Dielectric Withstand Voltage: 1000 VAC measured from terminal .63 (R63) 5.0 (5RO) 
* Constructed for motor starting, dynamic braking, etc. to mounting bracket 
Resistance Digi-Key* Price Each Dim. in mm 
Range (Q) Wattage Part No. 1 10 2a 100 
10 C300K(Code)E-ND 35.43 30.12 24.81 23.93 * B4.98 6.35 
eae *| 
12 C300K(Code)E-ND 32.74 27.84 22.92 22.10 + 2 

-20 ~ .31 C300K(Code)E-ND 29.33 24.93 20.53 19.81 a 

40 ~ .63 a0 C300K(Code)E-ND 26.87 22.85 18.81 18.15 a 

1.0 ~ 1.6 C300K(Code)E-ND 24.04 20.44 16.83 16.23 l.— 215.90 ———+l 

2.0 ~ 4.0 C300K(Code)E-ND 22.24 18.92 15.57 15.02 *49.7 valuasiof 10= 42 

5.0 ~ 8.0 C300K(Code)E-ND 21.24 18.06 14.87 14.34 *9.53 : values of .2- 200 

10 ~ 20 C300K(Code)E-ND 20.47 17.40 14.34 13.83 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


Res l sto r M ou nti n g Rots Description Be cee oe fe 1 feos =e 50 100 
Ha rd wa re ® Mounting Bracket 1 6126-P-8 1-2E-ND 11.43 8.79 7.37 6.86 
Thru Bolts Mounting Brackets Mounting Bracket 2 6127-P-8 1-2E-ND 15.66 12.05 10.10 9.40 
for 300 Watt Corrib Mounting Bracket 3 6128-P-8 1-2E-ND 20.27 15.59 13.07 12.17 
Includes 2 each of brackets, bolts, washers (centering, mica, lock) and nut. acura Bunce! : Sean een eye aut ioe eta 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1700 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


MITE Miniature Molded Wirewound Resistors 


WH Series and Non-Inductive WN Series Dimensions Inch (mm) 
Type L D d 
Specifications: Material: » Ceramic Core: CeramTec Rubalit® 708 96% alumina * End Caps: iain 0.984 (25.0) L 
Stainless steel, precision formed »* Leads: Copper wire, 100% Sn (lead free) coated * ISAOHM alloy WNA -200 (5.08) |.10 (2.54) | .024 (.60) — pt 
resistance wire TC +20ppm/°C_ * Encapsulation: SUMICON 1100/1200 Epoxy molding compound for WHB 
IC encapsulation WNB -276 (7.00) |.12 (3.00) | .024 (.60) 
Electrical: * Tolerance: +1.0% WHC 
Features: * WN Series, Aryton Perry winding Non-Inductive * Inductance <nH at 1MHz test WNC 450 (11.4) |.27 (6.86) | -031 (.80) 


RESISTANCE VALUE CHARTS 


WHA WHB WHC WNA (Non-Inductive) WNB (Non-Inductive) WNC (Non-Inductive) 
Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) 
.10 (R10) 75 (75R) -10 (R10) 100 (100) .10 (R10) 75 (75R) .50 (R50) 51 (51R) -10 (R10) 75 (75R) -10 (R10) 51 (51R) 
-25 (R25) 100 (100) -25 (R25) 150 (150) .25 (R25) 100 (100) aaIRE Riga .25 (R25) 100 (100) .50 (R50) 75 (75R) 
50 (R50) 150 (150) “50 (R50) 200 (200) °50 (R50) 450 (150) Halt) (iS) ‘50 (R50) 150 (150) 75 (R75) 100 (100) 
-75 (R75) 200 (200) -75 (R75) 250 (250) 75 (R75) 200 (200) 1.0 (1R0) 100 (100) .75 (R75) 200 (200) 1.0 (1R0) 150 (150) 
1.0 (1R0) 250 (250) 1.0 (1RO) 330 (330) ; 
1.0 (1R0) 330 (330) 5.0 (SRO) 150 (150) 1.0 (1RO) 330 (330) 2.0 (2R0) 200 (200) 
5.0 (5RO) 330 (330) 5.0 (5RO) 470 (470) 5.0 (SRO) 560 (560) 5.0 (SRO) 380 (330) 
10 (10R) 470 (470) 140 (10R) 560 (560) 5.0 (SRO) 560 (560) 10 (10R) 200 (200) : : 
10 (10R' 0 (750 10 (10R) 750 (750) 10 (10R) 470 (470) 
15 (15R) 560 (560) 25 (25R) 750 (750) (10R) 750 (750) 15 (15R) 250 (250) 
25 (25R) 750 (750) 51 (51R) 1.0K (1K0) 15 (15R) 1.0K (1KO) 15 (15R) 1.0K (1K0) 15 (15R) 750 (750) 
51 (51R) 4.0K (1K0) 75 (75R) 2.5K (2K5) 51 (51R) 25 (25h) 51 (51) 25/2583) LOS) 
Resistance Power Cut Tape Tape and Reel 
Range Rating Digi-Key* Price Each Digi-Key* Pricing 
(0) (Watt) Part No. 1 25 100 Part No. 1,000 
10 ~ 1.0K 05 WHA(Code)FECT-ND 80 72 64 WHA(Code)FETR-ND 450.00 
10 ~ 2.5K 1.0 WHB(Code)FECT-ND 80 72 64 WHB(Code)FETR-ND 450.00 
10 ~ 1.0K 2.0 WHC(Code)FECT-ND 80 72 64 WHC(Code)FETR-ND 450.00 
50 ~ 250 05 WNA(Code)FECT-ND 88 79 70 WNA(Code)FETR-ND 560.00 
10 ~ 1.0K 1.0 WNB(Code)FECT-ND 88 79 .70 WNB(Code)FETR-ND 560.00 
10 ~ 1.0K 2.0 WNC(Code)FECT-ND 88 79 70 WNC(Code)FETR-ND 560.00 
* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 
Ce ram ic H ou sed Rad ial Lead Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
® Dim. in mm .10 (R10) .75(R75) 5.6 (5R6) 43 (43R) 330 (330) 2.7K (2K7) 
Power Resisto rs 15 (R15) 82 (R82) 6.8 (6R8) 47 (47R) 390 (390) 3.0K (3KO) 
Ss one NY 125 .20 (R20) 1.0 (1RO0) 7.5 (7R5) 56 (56R) 430 (430) 3.3K (3K3) 
The TWW/TWM Series radial lead power resistors offer ey .27 (R27) 1.5 (1R5) 8.2 (8R2) 68 (68R) 470 (470) 3.9K (3K9) 
significant board space savings over axial leaded products. 25.0) 30 (R30) 2.0 (2R0) 10 (10R) 75 (75R) 560 (560) 4.3K (4K3) 
Generated heat is also kept away from the circuit board. q 33 (R33) 2.7 (2R7) 15 (15R) 82 (82R) 680 (680) 47K (4K7) 
quey are recommended for commercial applications requiring "39 (R39) 3.0 (3R0) 20 (20R) 100 (100) 750 (750) 5.6K (5K6) 
50 20 gauge .43 (R43) 3.3 (3R3) 27 (27R) 150 (150) 820 (820) 6.8K (6K8) 
Electrical Specifications: ica .47 (R47) re ee 2 fant a of 1.0K (1KO) 7.5K (7K5) 
; ; .56 (R56) , 70 (27 1.5K (1K5) 8.2K (8K2) 
: WW Series: EWMiSeries 68 (R68) 4.7 (4R7) 39 (39R) 300 (300) 2.0K (2K0) 10K (10K) 
Resistance 5 i 
Tolerance +5% standard +5% standard 
Temperature “19 ~ 200 — +400ppm/°C 430 ~ 10KO — Resistance Digi-Key* Price Each 
Coefficient 200 ~ 470 — +350ppm/*C +350ppm/°C Range (9) Part No. 1 100 300 
Dielectric 10 ~ 39 TWW34(Code)-ND 42 38 32 
para TOQOVAC AQGOVAS, 27 ~ 43 TWW5J(Code)-ND 45 A 34 
; qo1mes B ames 43 ~ 10K TWM3J(Code)-ND 42 38 32 
fiat i ae rated wattage rated wattage 56 ~ 10K TWM5J(Code)-ND 45 At 34 
verioal for 5 seconds for 5 seconds - 
RoHS Compliant 
Resistor Power 10 ~ 39 TWW3J(Code)E-ND 42 38 32 
Series Rating Voltage Element 10 ~ 47 TWW5J(Code)E-ND 45 A 34 
wwe am soo we 43 ~ 10K TWM3J(Code)E-ND 42 38 32 
re 
TWANG ew 350 Neislioxds 56 ~ 10K TWMS5J(Code)E-ND 45 A 34 
TWMS5 5W 350 Metal Oxide * For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 
Wi rewoun d R h eostats Resistance Digi-Key* Price Each RESISTANCE VALUE CHARTS 
Range (0) Part No. 1 10 1 250 RES Series - 12.5 / RHS Series - 25 
12.5, 25 and 50 Watt 750 RES750-ND 31.94 28.75 22.36 20.7 banded 
Value (Code Value (Code! 
AES AHS _ 100 ~ 750 RHS(Code)-ND 37.60 33.84 26.32 = (Code) (Code) 
Wattage 125W BW SOW 1.0K ~ 5.0K RHS(Code)-ND 38.92 35.03 27.25 = 1.0 (1R0) eS) 
Resistor Tolerance 10% 10% 10% eR) cle 
= + o + o ii 
Core Diamet 22. = 39.69 58.74 ——— Se) Sagat 
San — _ lo a on — 1.0~8.0 RES(Code)E-ND 23.71 21.35 16.60 15.42 6.0 (6RO) 500 (500) 
al ameter (mm i & & 

- ; - - 10 ~ 350 RES(Code)E-ND 22.48 20.24 14.62 13.50 8.0 (8R0) HEED) 
Running Torque 1~6in. oz. .25 ~ 5 in. Ib. .25 ~ 2 in. Ib. 10 (10R) 1.0K (1K0) 
Weight oz, 79 lbs. 32 Ibs. 500 ~ 1.5K RES(Code)E-ND 23.09 20.78 15.02 13.86 eier) 1.5K (1K) 
Rotation 300° +5% 300° +5% 300° +5% 2.5K ~ 5.0K RES(Code)E-ND 24.57 22.12 15.97 14.75 25 (25R) 2.5K (2K5) 
Memeor- Trou RH12 RH25 RH50 10.0K RES(Code)E-ND 26.53 23.89 17.25 15.93 50 (50R) a ae 
Equivatent 1.0~8.0 RHS (Code)E-ND 26.43 23.79 18.51 15.87 OSE OKO) 

100 (100) 10.0K (10K) 
10 ~ 750 RHS(Code)E-ND 25.26 22.73 17.68 15.15 4125 (125) 
12.5 watt uses knob 5151E-ND 
1.0K ~ 5.0K RHS(Code)E-ND 26.13 23.52 18.30 15.68 RUS Series - 50 Watt 
25 and 50 watt uses knob 5150E-ND 10.0K RHS(Code)E-ND 28.34 25.50 19.84 17.00 Value (Code) Value (Code) 
50 RJS(Code)E-ND 38.25 34.43 26.78 22.95 -50 (R50) 225 (225) 
1.0 (1R0) 500 (500 
Digi-Key Price Each 1.0 ~ 6.0 RJS(Code)E-ND 34.16 30.75 23.92 20.50 6.0 (6R0) : Fa 

Description Part No. 1 10 e af ‘ : 

cons Coma 35 ~ 150 RJS(Code)E-ND 29.90 26.90 20.92 17.94 35 (35R) 2.5K (2K5) 

bs jomplitant 225 ~ 500 RJS(Code)E-ND 28.72 25.85 20.12 17.23 50 (50R) 5.0K (KO) 

Knob for 12.5W Rheostat | MBSISUEALT) _ 3.50 1.0K~10.0K | RUS(Code)E-ND 31.40 28.27 21.99 18.85 125 (125) 10.0k (10K) 
r 150 (150 
Knob for 25/50W Rheostat |RGJSONg 6.88 ae * For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). eo) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1701 


Resistance Digi-Key* Price Each 1 
OHMITE. elles |e + eee oso | | Vitreous Enamel Conformal 
40F Series RoHS Compliant i i 
Sili C . C f | 10 ~.75 41F(Code)E-ND 242 2.07 1.82 1.59 Wirewound Resistors 
HWicone - Leramic Goniorma 1.05.0 41F(Code)E-ND 2.34 2.00 1.76 1.52 Bo + A—+-— 38.10 
H H 10 ~ 25, 39, 40, t a 
Wirewound Resistors yee | 41 F(Code)E-ND 2.03 173 1.52 1.33 
50, 68 7 
any anribaae 100, 120, 150 ~ 270, 
Pha A 38.10 330, 390 ~ 470 41F(Code)E-ND 226 1.93 1.70 1.48 Resistor | Maximum Length | Maximum Diameter | Lead Diameter 
; 500, 820,900 | 41F(Code)E-ND 250 213 188 1.64 Sarles Anum) B (mm) (mm) 
z 23) 12.70 5.59 81 
- - - - - 1.0K, 1.2K, 1.5K | 41F(Code)E-ND 287 244 215 1.86 a oF 40 oe Hf 
Resiitar ee ane Dest aaa 2.0K,2.2K,3.0K | 41F(Code)E-ND 3442.92 2.58 2.23 20) 46.84 10.01 81 
Gor Series 10 ~.75 43F(Code)E-ND 1.46 1.26 1.10 96 
TF 1110 318 51 10, 15 ~ 82 43F(Code)E-ND 1.22 1.05 93 80 Electrical Specifications: 234 Series | 25J Series | 20J Series 
43F 15.06 5.54 81 100 ~ 220, 250, 270, Resistance Tolerance 25% 25% 25% 
45F 23.80 871 1.02 330 ~ 390, 470 ~ 680,) 43F(Code)E-ND 1.09 94 82 «72 Power Rating 3W SW TOW 
40J Series 750, 800, 900 Dielectric 
ay Teg 218 A 1.0K ~ 1.2K, 1.5K _| 43F(Code)E-ND 128 1.09 96 83 Withstanding Voltage 1000V. ) 1000V | 1000V 
fay ne a ‘st 2.0K, 2.5K, 2.7K | 43F(Code)E-ND 1.68 143 127 1410 Short Time Overload ‘ ‘ ; 
5 5 . 5 times 10 times 10 times 
45J 23.80 8.71 1.02 3.0K, 3.9K, 4.0K | 43F(Code)E-ND 2.02 1.72 1.51 1.32 Rated wattage for 5 seconds 
40J 41.70 10.30 1.02 5.0K, 6.0K, 6.8K _| 43F(Code)E-ND 2.42 2.07 1.82 1.59 RRS Digh-Key* Price Each 
a eee — —— 7.5K, 8.0K, 10.0K | 43F(Code)E-ND 250 213 188 1.64 Range (0) paras 4 ay aan eB 
ectrica pecifications:| 4 jerles 4 series 45) erles 10 ~ .75 45F(Code)E-ND 2.08 177 156 1.36 20 23JR20-ND 200 471 1.50 1.31 
Resistance Tolerance +1% 41% +1% 7 ~ is ena i. a Dee = 50~7.5 23J(Code)-ND 1.32 113 1.00 87 
‘ower Rating ‘ 4 é ~ 5F(Code)E- : : : : 15 ~ 82 23J(Code)-ND 116 1.00 88 76 
: 1wW@25C | 3W@25C | SWe@25°C 
Ambient Temperature 100, 120, 150, 225 ~ 450 23J(Code)-ND 1.06 91 80 69 
Temperature Under 19 — +90ppm/°C 200 ~ 220, 250 ~ 330, 470 ~ 900 23J(Code)-ND 116 99 87 75 
Coefficient 19 ~ 9.990 — #50ppm/°C 400, 470. 500. 600 45F(Code)E-ND 1.22 105 93 80 1.4K ~ 4.7K 23J(Code)-ND 158 1.35 118 1.02 
of Resistance 100 and over — +20ppm/°C aio 7h. 800 5.6K ~ 7.0K 23N(Code)-ND 2.03 1.72 1.53 1.32 
Wii PisleririG ‘i 250VAC 500VAC 500VAC i GSaDK ALEK 7.5K ~ 10.0K 23u(Code)-ND 2.36 2.01 1.78 1.55 
ithstanding Voltage i ‘ : “eX T™ | 45F(Code)E-ND 1.38 118 1.04 91 20 ~ 75 25J(Code)-ND 1.66 1.41 1.25 1.08 
Short Time eas fees aes ana 10 ~ 82 25J(Code)-ND 1.49 128 112 98 
Overload 5K, 5.0K, e 200 ~ 470 25J(Code)-ND 1.24 1.05 93 81 
for5 seconds | for 5 seconds | for 5 seconds 6.0K, 6.8K pocode EAL Hol 088 120 105 500 ~ 900 25J(Code)-ND 145 1.23 1.09 95 
10.0K, 12.5K, 15.0K 925 192 170 147 TAK ~ 2.7K 25J(Code)-ND 1.74 148 1.31 1.14 
Electrical Specifications:| 41J Series | 42J Series | 43J Series 20.0K 250K | 49F(Code)E-ND 281 239 241 182 6.8K ~ 9.0K 25J(Code)-ND 218 1.86 1.64 1.42 
Resistance Tolerance 45% 45% 45% — 40U Series RoHS ‘Cami i 4 : 10.0K ~ 15.0K 25J(Code)-ND 241 2.06 1.81 1.57 
2 pliant 
Power Rating - 16.0K ~ 25.0K 25J(Code)-ND 2.41 2.06 1.81 1.57 
‘ 1W @ 25°C 2W @ 25°C 3W @ 25°C -20, .50 41J(Code)E-ND 2.10 1.79 157 1.37 
Ambient Temperature 20 ~ 75 20J(Code)-ND 2.05 1.74 1.54 1.33 
Ti — 1.0, 100 41J(Code)E-ND 1.99 1.70 149 1.30 47-80 oouCode\-ND 187 159 140 122 
emperature Under 10 — +90ppm/°C (Code): : H i 7 
Coefficient 10 ~ 9.990 — +50ppm/°C 10, 15, 40,68 __| 41J(Code)E-ND 1.90 1.63 1.43 1.25 125 ~ 900 20u(Code)-ND 1.70 1.45 1.28 1.11 
of Resistance 100 and over — +20ppm/°C 1.0K 41J(Code)E-ND 258 2.20 1.95 1.69 1.1K ~ 2.7K 20J(Code)-ND 2.03 1.72 1.52 1.32 
Dielectric 3.0K 41,J(Code)E-ND 294 250 221 1.91 3.3K ~ 4.7K 20J(Code)-ND 231 1.97 1.73 1.51 
Withstanding Voltage ue saad SOOVAG 10,45, 20,30] 49 code)E-ND D0: fy6, Agr 47 5.6K ~ 8.5K 20J(Code)-ND 264 224 1.99 1.72 
Sharitine 5 times 5 times 5 times 50,75 ( : ; : : 11.0K ~ 22.5K 20J(Code)-ND 3.01 256 2.26 1.96 
rated wattage | rated wattage | rated wattage 1.0, 2.0, 3.0 RoHS Compliant 
Overload . . 4 
for 5 seconds | for5 seconds | for 5 seconds 4.0, 5.0, 7.5 UCT ee ee 10, 15 ~ 33 2aJ(Code)E-ND 1.91 1.63. 1.43 1.25 
10, 15, 20, 22, 50~7.5 23J(Code)E-ND 1.33 1.14 1.01 88 
Electrical Specifications: 45J Series 40J Series 25, 33, 47 42J(Code)E-ND 99 85 75 65 10 ~ 82 23J(Code)E-ND 1.16 1.01 88 17 
Resistance Tolerance 45% 45% 50, 56, 75, 82 100 ~ 400 23J(Code)E-ND 1.06 91 —-80__—69 
Power Rating 5 7 100, 120, 125, 470 ~ 560 yy 
Ambient Temperature SW @ 25°C 10W @ 25°C 180, 200, 220, 250 42J(Code)E-ND 98 83.73 64 680 ~ 750, 820 ume Te 1.00 87 76 
Temperature Under 19 — +90ppm/°C  IEBAGRRAT 7 1.0K, 1.2K, 1.5K, 
Coefficient 10 ~ 9.990 — +50ppm/°C 500, 680 SBCs pIEa 1.381.131.0086 2.0K, 2.2K, 2.5K ~ 3.9K, | 23u(Code)E-ND 156 134 118 1.02 
of Resistance 100 and over — +20ppm/°C 1.0K, 3.0K 42J(Code)E-ND. 1.76 1.50 1.33 1.15 45K. 4.7K 
Dielectric 10, .15, .20 o6 
, e 500VAC 500VAC 43J(Code)E-ND 1.63 139 1.21 1.06 5.0K ~ 6.8K 23J(Code)E-ND 203 1.73 1.53 1.33 
Withstanding Voltage : 30, 50, .75 8.0K, 10.0K 23u(Code)E-ND 2.38 2.02 1.78 1.55 
Short Time eee pile Ge TC 10, 15 ~.75 25J(Code)E-ND 1.66 1.42 1.25 1.08 
Overload 18, 20 1.0~75 25J(Code)E-ND 1.56 1.34 1.18 1.02 
for 5 seconds for 5 seconds 33, 47~56, | 43J(Code)E-ND 98 83 73 64 10-3340 -50 
75 ~ 82 ae 25J(Code)E-ND 149 1.28 112 98 
Resistance Digi-Key* Price Each 100, 120, 125, 100 ~ 150, 200 ~ 220, 
Range (0) Part No. 1 25 «100 250 180, 200,220, | 43u(Code)E-ND O77 «6859 250 ~ 470 Pol(CoueEND 1.26 1.08 04 88 
40F Series 250, 500, 680 500 ~ 680, 4 
qaa78 “F(Code-ND 243207 183159 3.0K 43J(Code)E-ND 1.77151 1.33 1.16 750, 800, 900 CCRC END 1.44 1.28 1.08.94 
1.0~75 41F(Code)-ND 2.34 2.00 177 153 5.0K, 6.8K, 8K | 43J(Code)E-ND 1.90 163 143 1.25 4.0K, 1.2K, 1.5K, 18 ~ 2.2K, 
10 ~ 82 41F(Code)-ND 2.02 1.72 152 1.32 10.0K 43J(Code)E-ND 1.99 170 149 1.30 2.5K, 3.0K ~ 3.5K, 25J(Code)E-ND 1.74 1.49 1.31 1.14 
09 ~ Ht ae a ee wm se 10, .20,.50,.75 | 45J(Code)E-ND 179 153 1.385 117 aA * ait 
500 ~ ode). O12. / ‘ 45J(Code)E-ND 1.27 1.08 96 83 5.0K ~ 7.0K, , 
1.0K ~ 1.8K 41F(Code)-ND 287 244 215 1.86 (Gove) 8.0K, 8.2K, 9.0K goon 218 187 1.64 1.48 
2.2K ~ 3.0K A1F(Code)-ND 3.44 2.92 2.59 2.24 ? 7 7; 10.0K, 12.0K, 15.0K 25J(Code)E-ND 240 206 1.80 1.57 
[—_T0-75 ___ ]43F(Codey-ND 186126 TIT 96] . ee - Se Cae EN TDA! <iBBO (Bs = 208 20.0K, 22.0K, 25.0K | 25J(Code)E-ND 286 243 215 1.86 
10 ~ 82 43F(Code)-ND 1.22 1.05 93 80 BADE 10~.13,.20,.25,.50 | 20J(Code)E-ND 205 175 154 1.34 
= ~ 1 a mo Ae > a inet ee 45J(Code)E-ND 1.22 105 93 80 1.0~7.5 20J(Code)E-ND 1.99 1.70 1.49 1.30 
OK~1. ode)- : : : : eee 10, 15 ~ 35, 40,50~82 | 20J(Code)E-ND 1.87 1.59 1.40 1.22 
2.0K ~ 2.7K 43F(Code)-ND 167 141 1.26 1.09 5.0K, 6.8K 45J(Code)E-ND 1494.29 1.12.98 100 ~ 220, 250 ~ 330, an 
3.0K ~ 4.7K 43F(Code)-ND 2.01 1.71 151 1.31 10, .20,.50,.75 | 40J(Code)E-ND 224 191 169 146 4 "| 20J(Code)E-ND 1.70 1.45 1.28 1.11 
390 ~ 500, 680, 750 
5.0K ~ 6.8K 43F(Code)-ND_ 2.43 2.07 1.83 1.59 1.0, 2.0, 4.0,5.0 | 40J(Code)E-ND 1.78 152 134 1.16 = 
1.0K, 1.2K ~ 1.75K, 
10 ~ .75 45F(Code)-ND 2.08 1.76 156 1.35 10, 12, 15, 0.0K 2.2K. 25K 20J(Code)E-ND 2.03 1.73 1.52 1.33 
15 ~ 7.5 45F(Code)-ND 1.43 (1.22 1.08 94 20, 25, 27, 3.0K, 3.3K, 3.9K, 4.7K | 20J(Code)END 2.30 1.97 1.73 1.51 
15 ~ 82 45F(Code)-ND 1.26 1.08 95 82 30,40, 50,56, | 40J(Code)E-ND 148 1.28 112 97 5.0K. 6.0K. 6.8K 
470 ~ 900 45F(Code)-ND 1.20 102 91 78 400, 200, 330 aoe eae 20J(Code)E-ND 266 2.26 200 1.73 
5 , 200, 330, 8.0K, 8.2K, 9.0K 
1.8K ~ 2.7K 45F(Code)-ND 139 149 1.05 91 170. 680 400K 1E0K 
3.0K ~ 6.8K 45F(Code)-ND 1.61 1.38 1.22 1.05 : sah i peeeile! 20J(Code)E-ND 3.01 2.57 2.26 1.96 
75K ~ 82K 45F(Code)-ND 213 182 160 138 1.0K, 1.5K, 40J(Code)E-ND 1.61 138 1.21 1.05 20.0K, 22.0K (aH) 
40. 0K ~ 15.0K 45F(Code)-ND 2.26 1.92 170 147 5.0K, 6.8K 40J(Code)E-ND 1.86 1.60 140 1.24 25.0K 20J(Code)E-ND 3.39 289 255 2.20 
RESISTANCE VALUE CHART (for Silicone and Vitreous Wirewound Resistors) 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
10 (R10) 3.0 (3R0) 30 (30R) 120 (120) 390 (390) 900 (900) 2.7K (2K7) 7.0K (7KO)& 16.0K (16K) 
13 (R13) 4.0 (4RO) 33 (33R) 125 (125) 400 (400) 1.0K (1K0) 3.0K (3K0) 7.5K (7K5) 17.5K (17K5)& 
15 (R15) 5.0 (5RO) 35 (35R) 150 (150) 450 (450)§.& 1.1K (1K1) 3.3K (3K3)§.& 8.0K (8KO) 18.0K (18K) 
.20 (R20) 7.5 (7R5) 39 (39R) 180 (180) 470 (470) 1.2K (1K2) 3.5K (3K5) 8.2K (8K2) 20.0K (20K) 
.25 (R25) 10 (10R) 40 (40R) 200 (200) 500 (500) 1.25K (1K25) & 3.9K (3K9) 8.5K (8K5) & 22.0K (22K) & 
.30 (R30) 12 (12R) 47 (47R) 220 (220) 560 (560) 1.5K (1K5) 4.0K (4K) 9.0K (9KO)& 22.5K (22K5) & 
33 (R33) 15 (15R) 50 (50R) 225 (225)§ 600 (600) 4.75K (1K75)§.& 4.5K (4K5)§.& 10.0K (10K) 25.0K (25K) 
50 (R50) 18 (18R) 56 (56R) 250 (250) 680 (680) 1.8K (1K8)§0 4.7K (4K7)§ 11.0K (11K) 
75 (R75) 20 (20R) 68 (68R) 270 (270) 700 (700)§ 2.0K (2K0) 5.0K (5KO) 12.0K (12K) 
1.0 (1RO) 22 (22R) 75 (75R) 300 (300) 750 (750) 2.9K (2K2) 5.6K (5K6) 12.5K (12K5) 
1.5 (1R5) 25 (25R) 82 (82R) 330 (330) 800 (800) 2.25K (2K25)§.& 6.0K (6KO) 13.5K (13K5).& 
2.0 (2R0) 27 (27R) 100 (100) 350 (350) 820 (820) 2.5K (2K5) 6.8K (6K8) 15.0K (15K) 


Value not available in Silicone-Ceramic Conformal 


§ Not available in Silicone-Ceramic Conformal RoHS Compliant 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code) © Not available in ROHS Compliant 


1702 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


, #£#f Power Temperature Short 
H 1 Rating Coefficient Time 
VISHAY, WSL Power Metal Strip® SMT Resistors seine * td one 
WSLO0805 125 +75 
Dimensions - (mm) .0020/+275 
Series Value Range L W H T WSL1206 9 .0030 ~ .0040/+150 
WSLO0805 All Listed Values 2.03 1.27 330 381 25 0050 ~ 006/110 
YH ST WSL1206 All Listed Values 3.20 1.60 635 508 .0070 ~ .20/+75 5X 
.0010 ~ .0060 5.08 2.54 635 1.47 0010 ~ 0020/2275 
& Ay, | WSL2010 0070 ~ 500 5.08 2.54 635 508 : Rated Power 
aX .0030 ~ .0040/+150 for5S fT 
0070 = 0040 6.35 318 635 224 WSL2010 5 "0050 ~ o0gayz110 | 1" ® Seconds 
L “SS WSL2512 0050 ~ .0060 6.35 3.18 635 1.19 0070 ~ 500/275 
Ww .0070 ~ 500 6.35 3.18 635 162 0010 = 002/4275 
Resistance Values Resistance Values WSL2512 1.0* 0030 ~ .0040/+150 
WSLO805, 1%, WSLA WSL1206, 1%, WSLC 0050 ~ .0060/+110 
01 02 «034 sSCtC«CSS(tiw00G-—«—«isC“(‘iéilSCtCiii tC ees 
We OR KE DY 003 005 007 009 4.015 «4.025 «2003305 Fs * For values above .10, derate linearly to 80% rated power at .50. 
Resistance Values Resistance Values 
WSL2010, 1%, WSLE WSL2512, 1%, WSLG 
itor ae Or a es a ne 0 2 a8 001 .003 005 007 009 015 025 .033 05 07 .09 15 .20 30 40 
‘| 005 { 015 i 05 4 720) : 
003 ‘006 ‘009 02 033 06 ‘09 45 30 50 002.004 =.006 §=.008 01 02 03 04 .06 08 Alte asi) 25 33 50 
Value Digi-Key* Pricing Digi-Key* Reel Tape and Reel Pricing 
Description Range (0) Part No. 1 10 50 Part No. Qty. 2,000 4,000 5,000 6,000 8,000 10,000 
WSLO805, 1%. WSLA .01 ~ .05 WSLA-(Value)CT-ND 1.02 8.67 38.25 WSLA-(Value)TR-ND 5,000 — = 320.00/M _ = 300.00/M 
ues .08 ~ .20 WSLA-(Value)CT-ND 82 6.97 30.75 WSLA-(Value)TR-ND 5,000 = = 256.00/M = = 240.00/M 
.002 ~ 009 WSLC-(Value)CT-ND 1.57 13.35 58.88 WSLC-(Value)TR-ND 4,000 _ 496.00/M _ _ 465.00/M = 
WSL1206, 1%, WSLC .01 ~ .06 WSLC-(Value)CT-ND 1.12 9.52 42.00 WSLC-(Value)TR-ND 4,000 al 352.00/M a = 330.00/M = 
.07 ~ .20 WSLC-(Value)CT-ND 92 7.82 34.50 WSLC-(Value)TR-ND 4,000 = 288.00/M = — 270.00/M = 
.001 ~ 004 WSLE-(Value)CT-ND 1.92 16.32 72.00 WSLE-(Value)TR-ND 4,000 = 608.00/M = = 570.00/M = 
WSL2010. 1%. WSLE .005 ~ 009 WSLE-(Value)CT-ND 1.82 15.47 68.25 WSLE-(Value)TR-ND 4,000 _ 576.00/M — _ 540.00/M = 
ae .01 ~ .06 WSLE-(Value)CT-ND 1.27 10.80 47.63 WSLE-(Value)TR-ND 4,000 = 400.00/M _ _ 375.00/M — 
.07 ~ 50 WSLE-(Value)CT-ND 1.07 9.10 40.13 WSLE-(Value)TR-ND 4,000 = 336.00/M = = 315.00/M = 
.001 ~ 004 WSLG-(Value)CT-ND 1.97 16.75 73.88 WSLG-(Value)TR-ND 2,000 624.00/M _ _ 585.00/M = 546.00/M 
WSL2512. 1%. WSLG .005 ~ .009 WSLG-(Value)CT-ND 1.87 15.90 70.13 WSLG-(Value)TR-ND 2,000 592.00/M = = 555.00/M = 518.00/M 
ee .01 ~ .06 WSLG-(Value)CT-ND 1.27 10.80 47.63 WSLG-(Value)TR-ND 2,000 400.00/M = _ 375.00/M = 350.00/M 
.07 ~ 50 WSLG-(Value)CT-ND 1.12 9.52 42.00 WSLG-(Value)TR-ND 2,000 352.00/M = = 330.00/M = 308.00/M 
* For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
WSL High Power, Power Metal Strip® SMT Resistors 
Dimensions — (mm) Power Temperature Short 
{H Series Value Range L Ww H T Rating Coefficient Time 
an WSL0805-18 All Listed Values 2.03 1.27 330 381 Series WwW ppm/°C Overload 
aS Se Weuzmeae [ania 0080] 808] se] as | ar eee = 
WSL2010-18 . Mi : j i : 
L NS W .0079 ~ 500 5.08 2.54 635 508 WSL1206-18 5 0050 ~ 0060/4110 
WSL2512-18 .009 6.35 3.18 635 762 0072 ~ .050/+75 5x 
0010/2275 Rated Power 
Resistance Values Resistance Values Resistance Values Resistance Value ° for 5 Seconds 
WSL0805-18, 1%, WSLB WSL1206-18, 1%, WSLD WSL2010-18, 1%, WSLF WSL2512-18, 1%, WSL2010-18 1.0 0060/4110 
WSLH 
oO 03 05 2 005 03 001 = 008. —S sisi itiSCCi aa 0070 + 0.50/275 
02 033 10 .006 04 .006 01 025 04 10 50 e " 
02 04 45 ‘009 a werenieS oe OORT 
Value Digi-Key* Pricing Digi-Key* Reel Tape and Reel Pricing 
Description Range (0) Part No. 1 10 50 Part No. Qty. 2,000 4,000 5,000 6,000 8,000 10,000 
WSLO805-18, 16. WSLB 01 ~ .05 WSLB-(Value)CT-ND 1.32 11.22 49.50 WSLB-(Value)TR-ND 5,000 _ 416.00/M _ —  390.00/M 
eee 10 ~ .20 WSLB-(Value)CT-ND 1.07 9.10 40.13 WSLB-(Value)TR-ND 5,000 = 336.00/M = —  315.00/M 
WSL1206-18, 1%, WSLD .005 ~ .009 WSLD-(Value)CT-ND 1.91 16.19 71.44 WSLD-(Value)TR-ND 4,000 _ 603.00/M _ = 566.00/M _ 
peda) .03 ~ .05 WSLD-(Value)CT-ND 1.45 12.28 54.19 WSLD-(Value)TR-ND 4,000 = 456.00/M = _ 428.00/M = 
001 WSLF-(Value)CT-ND 2.50 21.21 93.56 WSLF-(Value)TR-ND 4,000 — 792.00/M — = 743.00/M — 
WSL2010-18, 1%, WSLE .006 ~ .008 WSLF-(Value)CT-ND 2.37 20.15 88.88 WSLF-(Value)TR-ND 4,000 = 752.00/M = = 705.00/M _ 
ie 01 ~ .05 WSLF-(Value)CT-ND 1.65 13.98 61.69 WSLF-(Value)TR-ND 4,000 = 520.00/M = = 488.00/M — 
.08 ~ .50 WSLF-(Value)CT-ND 1.40 11.86 62.31 WSLF-(Value)TR-ND 4,000 = 440.00/M = = 413.00/M = 
WLS2512-18, 1%, WSLH .009 WSLH-(Value)CT-ND 2.42 20.57 90.75 WSLH-(Value)TR-ND 2,000 768.00/M = 720.00/M = = 
*For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
i i Resistance Values Resistance Values 
WSC Wirewound SMT Resistors peel. fiatanen floes 
1.0 4.99 50 2.0 10 100 2.0K 
WwW Dimensions - (mm) 2.0 1.0 5.0 50 1.0K 
ae Series Value Range L Ww H T 
wsco1/2 All Listed Values 5.08 244 | 1.02 | 3.18 Resistance Values Resistance Values 
<x fH Wsc2515 All Listed Values 635 | 279 | 1.14 | 3.81 WSC4527, 1%, WSCC Wwsc6927, 1%, WSCD 
LIN wsc4527 All Listed Values 1156 | 424 | 254 | 6.98 1.0 5.0 20 100 1.0K 50 10 1.0K 
Ne wsce927 All Listed Values 1753 | 741 | 254 | 6.98 2.0 10 50 400 2.0K 1.0 100 
Power| Temperature Short Value Digi-Key* Pricing Digi-Key* Reel Tape and Reel Pricing 
Rating] Coefficient Time Description Range (0) | Part No. 1 10 50__| Part No. Qty. 725 1,000 1,200 2,000 
series | W ppm/c Overload WSCO1/2, 1%, WSCA | 1.0~4.99 | WSCA-(Value)CT-ND 2.42 20.57 90.75 | WSCA-(Value)TR-ND | 2,000 = = — _768.00/M 
50 WSCB-(Value)CT-ND 2.57 21.85 96.38 | WSCB-(Value)TR-ND | 2,000 - _ - 816.00/M 
wscot/2 |. +50 x 4.0~10 | WSCB-(Value)CT-ND 1.92 16.32 72.00 | WSCB-(Value)TR-ND | 2,000 — = — 608.00/M 
WSC2515, 1%, WSCB 
500/+90 aa 50~100 | WSCB-(Value)CT-ND 247 21.00 92.63 | WSCB-(Value)TR-ND | 2,000 = = _ 784.00/M 
wsc2515| 1.0 | 4.00 - 10/450 1.0K ~ 2.0K | WSCB-(Value)CT-ND __—3.22-—27.37 120.75 | WSCB-(Value)TR-ND | 1,000 = 1024.00 = - 
500 ~ 2.0KQ/#20 5x 1.0 WSCC-(Value)CT-ND 2.57 21.85 96.38 | WSCC-(Value)TR-ND | 1,200 = _— 1020.00/M _ 
ToS 00eo Rated Power | |e caso7 1%. wece| 20720. | WSCC-(Value)CT-ND 1.92 1632 72.00 | WSCC-(Value)TR-ND | 1,200 _ = 760.00/M - 
WSC4527] 2.0 Petes for 5 Seconds po 50~400 | WSCC-(Value)CT-ND 2.82 23.97 105.75 | WSCC-(Value)TR-ND | 1,200 = _ 1120.00/M _ 
100 ~ 2.0K0/+20 1.0K ~ 2.0K | WSCC-(Value)CT-ND 3.82 32.47 143.25 | WSCC-(Value)TR-ND | 1,200 = — 1520.00/M a 
500/+90 Wsc6927. 1%. WSCD 50~1.0 | WSCD-(Value)CT-ND 4.22 35.87 158.25 | WSCD-(Value)TR-ND | 725 1522.50 
wsce927| 3.0 4.00/250 aiid 10~1.0K | WSCD-(Value)CT-ND 3.72 31.62 139.50 | WSCD-(Value)TR-ND | 725 | 1341.25 
100 ~ 1.0K0/+20 *For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(1073) 1703 


A orn WSR Power Metal Strip® SMT Resistor 


Resistance Values 
WSR2, 1%, WSRA 


Resistance Values 
WSR3, 1%, WSRB 


001 004 «007 «01 025 i i(k Ci .001 004 007 01 025 04 09 20 
WwW 002 005 4008 «6.015 2S 08 iH Ci (tC«C«“O 002 005 008 015 03 05 10 
ae 003 006 «6009S (o2ss—s—i88 i (titi (CCB 003 006 009 02 033 07 15 
fH Dimensions (mm) Value Digi-Key Pricing Digi-Keyo Reel | Tape and Reel Pricing 
a Tt Series | Value Range L Wi] H/T Description Range (Q) Part No. 1 10 50 | Part No. Qty. 1,500 6,000 
Pe WSR2 |All Listed Values] 11.56 )2.41|2.54 | 6.98 .001~.004 | WSRA-(Value)CT-ND 247 21.00 92.63 | WSRA-(Value)TR-ND | 1,500 | 980.00/M 784.00/M 
WSRS | All Listed Values |11.56 |2.41]2.54 | 6.98 wsr2. 1% wsra| 005~-009 | WSRA-(Value)CT-ND 2.32 19.72 87.00 | WSRA-(Value)TR-ND | 1,600 | 920.00/M 736.00/M 
oe .01~.09 | WSRA-(Value)CT-ND 1.92 16.32 72.00 | WSRA-(Value)TR-ND | 1,500 | 760.00/M 608.00/M 
Power Rating | Temperature Coefficient Short Time 10~1.0 | WSRA-(Value)CT-ND 1.72 14.62 64.50 | WSRA-(Value)TR-ND | 1,500 | 680.00/M _544.00/M 
Series (Ww) (ppm/°C) Overload 001 ~.004 | WSRB-(Value)CT-ND 252 21.42 94.50 | WSRB-(Value)TR-ND | 1,500 /1000.00/M — 800.00/M 
010 = .009/H110 5X Rated Power WSR3. 1%. WSRB| 205 ~-009 | WSRB-(Value)CT-ND 2.42 20.57 90.75 | WSRB-(Value)TR-ND | 1,500 | 960.00/M —768.00/M 
WSR2 20 O10 ~ 1.0/475 for 5 Seconds es .01~.09 | WSRB-(Value)CT-ND 1.97 16.75 73.88 | WSRB-(Value)TR-ND | 1,500 | 780.00/M 624.00/M 
wens iG 0010 ~ 009/110 4X Rated Power 10~.20 | WSRB-(Value)CT-ND 1.77 15.05 66.38 | WSRB-(Value)TR-ND | 1,500 | 700.00/M 560.00/M 
O10 ~ 20/875 for 5 Seconds For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 


WSL3637 Power Metal Strip® 4 Terminal SMT Resistors 


WSL3637 Series: « Power Rating 3.0W » Temperature Coefficient ppm/°C: 


Resistance Values 


: 003 ~ .01/+50 * Short Time Overload: 5X rated power for 5 seconds 


T 3H WSL3637, 1%, WSLI 
es <a 003 .005 .007  .009 Value Digi-Keyd Pricing Digi-Key® Reel | Tape and Reel Pricing 
~ ie 004 006.008 o1 Description Range (Q) | Part No. 1 10 50 Part No. Qty. 4,000 8,000 
ws Ree ‘ d : , .003~.004 | WSLI-(Value)CT-ND 212 18.02 79.50 | WSLI-(Value)TR-ND | 4,000 | 672.00/M 630.00/M 
Dimensions (mm) WSL3637, 1%, WSLI | .005 ~ .009 | WSLI-(Value)CT-ND 2.02 17.17 75.75 | WSLI-(Value)TR-ND 4,000 | 640.00/M 600.00/M 
Sailés Value Range L W H T 01 WSLI-(Value)CT-ND 1.42 12.07 53.25 | WSLI-(Value)TR-ND 4,000 | 448.00/M 420.00/M 
WSL3637_| All Listed Values 9.40 9.414 635 2.18 © For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
CW Series Silicone Coated Wirewound Resistors Power | Temperaure | Shor 
Rating Coefficient Time 
Dimensions (mm) Series (W) (ppm/°C) Overload 
Series A B (Maximum) C D 150 ~ .500/+90 
cwoo1 10.31 11.10 2.39 508 cwo01 1.0 1.00 ~ 4.00/+50 
cwo2c 12.70 15.06 6.54 1.02 100 ~ 4.7KQ/+30 
D CW02B 14.27 15.80 4.78 813 100 ~ .510/+90 5X 
cwo05 22.22 25.40 7.92 1.02 cwo2c 3.25 1.00 ~ 4.00/+50 Rated Power 
cwo10 45.24 47.62 9.52 1.02 100 ~ 15K0/+30 for 5 Seconds 
Resist Val Resistance Values ee one 
esistance Values cwo2B 3.75 1.00 ~ 7.50/+50 
CWO01, 5%, CWA CWO2B, 5%, CW 100 ~ 15K0/+30 
45 45 100e 1.0K 10@ 75 47 20 39 82 220 4390 700 15K 35K 68K 15K 00 ~ 750/290 
0 20 1500 47ke 15 10 50% 22 40 100@ 225 400 750 18K 39K 7.0K cwoos | 65 | 100-7 en 10x 
300 (22 270 20@ 15 5.6 25 47 120 250@ =470 «= 800. Ss 2.0K = 4.0K 7.5K ; 460. 50Ko/e30). | Astadipawer 
50@ (27 330 25 20@ 75@ 27 50@ 125 «270 «= 500. 820. 22K 4.7K@ 8.2K 
1.0 40 390 30% 25 12 30 56@ 150@ 300 560 900 2.5K 5.0K 9.0K 100 ~ .500/+90 for 5 Seconds 
40 47@ 560 33 3.0 15@ 33 68 180@ 330@ 600 11K 27K 5.6K 10K cwo10 13 1.00 ~ 7.50/50 
10¢ «68 820 50 4.0 18 35 75 200 350@ + 680 12K 30K 60K 125K 100 ~ 100K/+30 
Resistance Values Resistance Values Resistance Values 
Cwo2c, 5% CWB CWw005, 5%, CWD CWO010, 5% CWE 
.20 12@ 68@ 270@ 22K 15K 10@ 1.5 10@ 35¢@ 100* 270@ 600 1.2K 3.9K 8.0K 40K@® 10 3.0@ 18 40 125 330@ 800 2.7K 60K 20K 
30 15@ 82 300 2.7K A5 2.0 12 39 120@ 300 680 1.5K 4.0K@ 8.2K 50K 20 40 20 AT 150 350 1.0K@ 3.0K 68K 25K 
33 18 100@ 330 3.9K .20 25 15 40 125 330 700 1.8K 4.7K 9.0K 
5120 120-350 4.7K 30 30 18 47 150 350 750 20K 50K 10K Ue ree coke WSO apm cae ore Motor acne sane 
1.5 22@ 150 390 5.0K 33 4.0 22 50@ 180 390 800 2.2K 5.6K 12.5K 50 75 7 5 290 500 18K 4.0K 9.0K 100K 
2.0 30 180 470 56K 50% 47 25 56 200@ 400 820 2.5K 6.0K 15Ke@ } 0° 10° 30 82 250 600 20Ke 47K 10K 
3.0 33@ 200 820 6.8K 51 5.0 27 68 220 470 900 2.7K 6.8K 18K : ‘ ‘ 
40 35 220 1.0K 82K 75 56 30 75 225 500 1.0Kk 3.0K 7.0K 20Ke 15 12 0 938 100@ 270 680 2.2K 5.0K 15K 
10 50@ 250 2.0K 10Ke 1.0 75@ 33 82 250@ 560 1.1K 35K  7.5K® 25K 20@ 15 35 120. 300750 2.5K 5.6K «18K 
Value Digi-Key Pricing Tape and Reel§ Value Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Description Range (Q) | Part No. 1 10 50 Qty. Pricing Description Range (Q) | PartNo. 1 10 50 Qty. Pricing 
15 ~ .50 CWA-(Value)CT-ND 64 5.78 26.99 1,000 430.00 RoHS Compliant 
1.0~10 CWA-(Value)CT-ND A2 3.80 17.75 1,000 281.00 
9 30 ~ 50 CWA-(Value)RCT-ND 59 5.27 24.57 1,000 391.00 
CWOOT, 5%, CWA | 45. 4.0K | CWA-(Value)CT-ND 45 405 1890 | 1,000 | 299.00 (Celie) 
4.7K CWA-(Value)CT-ND 81 7.27 33.92 1,000 | 542.00 10 CWA-(Value)RCT-ND 39 3.47 16.17 1,000 | 255.00 
10 ~ .75 CWC-(Value)CT-ND AT 6.93 32.34 1,000 427.00 W001, 5%; CWA 20 ~ 560 CWA-(Value)RCT-ND AL 3.69 17.22 1,000 272.00 
1.0 ~ 900 CWC-(Value)CT-ND 68 6.08 28.35 1,000 299.00 47K CWA-(Value)RCT-ND 74 6.62 30.87 1,000 493.00 
CW02B, 5%, CWC 1.1K ~ 3.0K | CWC-(Value)CT-ND 74 6.62 30.87 1,000 337.00 
3.5K ~12.5K | CWC-(Value)CT-ND 86 7.72 36.02 1,000 486.00 10 ~ .30 CWC-(Value)RCT-ND 58 5.22 24.36 1,000 388.00 
18k CWC s{Valle) TENE 2: B26 38:54 1,000 | 542.00 Cwo2B, 5%, CWC | 2.0~350 | CWC-(Value)RCT-ND A 3.69 17.22 1,000 | 272.00 
.20 ~ 51 CWB-(Value)CT-ND 17 6.93 32.34 1,000 410.00 
4.5~1.0K | CWB-(Value)CT-ND 62 ©6554 «=. 25.83 | 1,000 | 299.00 aak CUCU RCEND 865.94 27.72 | 1,000 | 442.00 
CWO02C, 5%, CWB 2.0K ~ 2.7K | CWB-(Value)CT-ND 67 6.03 28.14 1,000 337.00 2.0 ~270 CWB-(Value)RCT-ND A 3.69 17.22 4,000 272.00 
3.9K~10K | CWB-(Value)CT-ND 718 7.02 32.76 1,000 486.00 CW02C, 5%, CWB 
15K CWB-(Value)CT-ND 84 752 35.07 1,000 542.00 5.6K~ 10K | CWB-(Value)RCT-ND 66 5.94 27.72 1,000 442.00 
10 ~ .75 CWD-(Value)CT-ND 92 8.26 38.54 500 284.50 10 ~ 50 CWD-(Value)RCT-ND 13 6.57 30.66 500 259.00 
10-900 RerCauaeghomg 870 6 6.28 (20.30 eal ese 75~1.0K | CWD-(Value)RCT-ND 56 5.04 23.52 500 | 198.00 
CW005, 5%, CWD 1.1K~10K | CWD-(Value)CT-ND 718 7.02 32.76 500 247.50 
12.5K ~ 20K | CWD-(Value)CT-ND 1.03 9.25 43.16 500 346.50 CW005, 5%, CWD 10K CWD-(Value)RCT-ND 64 5.72 26.67 500 225.00 
25K~50K | CWD-(Value)CT-ND = 1.19 10.73 50.09 500 | 396.00 4.0K ~ 20K | CWD-(Value)RCT-ND 89 797 37.17 500 | 315.00 
10-50 BORE cmuom 109 (1438 = 66.89 BO ||| aee80 25K~40K | CWD-(Value)RCT-ND 1.01 9.09 42.42 500 | 360.00 
1.0 ~ 1.0K CWE-(Value)CT-ND 1.08 9.74 45.47 500 356.50 
W010, 5%, CWE 1.2K~10K | CWE-(Value)CT-ND 1.22 10.98 51.24 500 435.50 1.0 ~ 1.0K CWE-(Value)RCT-ND 91 8.19 38.22 500 324.00 
A ‘0, 
15K ~ 20K [RGWES(WAIUG)CTENDI) 1.99 (1247 = (58.17 500 | 455.50 CWO10,5%, CWE | 1.5K~2.0K | CWE-(Value)RCT-ND 1.11 999 46.62 500 | 396.00 
25K ~ 50K CWE-(Value)CT-ND 1.52 13.70 63.95 500 356.50 
400K CWE-100KCT-ND 1.66 14.94 69.72 = _— 40K CWE-(Value)RCT-ND a 8.19 38.22 500 324.00 
For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). § For Tape and Reel part number, change CT-ND toTR-ND. Also available as ROHS Compliant +—* RoHS Compliant Only 


1704 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Vy 
VISHAY. 


Resistance Values 


CP Series Wirewound and Metal Oxide Ceramic Case Resistors 


Resistance Values 


By}, Lead diameter: CP0005, 5%, CPA, Wirewound CP0005, 5%, CPC, Metal Oxide 
A> ‘ 
{~~} 2]_c  Wirewound .914 (mm) 
+ Metal Oxide .813 (mm) 10% 68 3.3¢ 8.20 24% 56 150% 560 1.6K 6.8K 
30 820 3.9 9.4 27 68¢ 200 680¢ 2.0K 7.5K 
Dimensions (mm) 330 1.0@ 4.0 10@ 30 75 2400 750 2.2K 8.2K 
Series A B Cc 39 1.2 4.7¢ 12 33 82 3300 820 2.7Ke 9.1K 
CP0005 22.20 052 373 AT 15 54 15@ 39 100@ 390¢ 1.0K 3.3Ke 10K 
50® 2.0 5.6 18@ 40 110 400 1.2K 3.9K 
CP0010 47.62 9.52 8.73 
51 2.4 68 20 47@ 120 470 1.3K 5.1K@ 
56o 27 75¢ 22 51 130 510 1.5K 6.2Ke 
Power Temperature Short 
“ Rating Coefficient Time Resistance Values Resistance Values 
Series (Ww) (ppm/"C) Overload CP0010, 5%, CPB, Wirewound CP0010, 5%, CPD,Metal Oxide 
CP0005 Wirewound 5 WOR > B20/2 600 
1.00 ~ 1300/+300 5X 10 27 6.20 18 39 100@ 270 750 1.0K 2.2K 
CPO0005 Metal Oxide 5 1500 ~ 10KO/+ 300 Rated Power 33 S0e 68 200 “IR 120 300 820 iiss ES 
i602 500/600 50 3.30 75 24 56 160 330 1.2Ke 3.9K 
CP0010 Wirewound 10 Ae, ee for 5 Seconds 1.0@ 4.0 10® 27 62 180 360 1.6K 4.0K 
1.00 ~ 8200/2300 15 47¢ 15@ 306 68 200 400 1.8K 6.8K 
CP0010 Metal Oxide 10 1.0KQ ~ 6.8K0/+400 2.0 51 16 336 75 220 470@ 2.0K 
RoHS Compliant 
Value i-Keyd Price Each Digi-Key® Price Each 
Description Range (Q) Part No. 1 50 100 Part No. 1 50 100 
; 10 ~ .82 CPA-(Value)-ND 36 33 29 CPRA-(Value)-ND .33 .30 27 
CP0005, 5%, CPA, Wi d 
nO GEE eNom 1.0 ~ 130 CPA-(Value)-ND 29 26 23 CPRA-(Value)-ND 26 24 21 
; 150 ~ 560 CPC-(Value)-ND 29 26 23 CPRC-(Value)-ND .26 24 21 
CP0005, 5%, CPC, Metal Oxid 
DUR Stree ree 680 ~ 10K CPC-(Value)-ND 34 31 28 CPRC-(Value)-ND 31 28 25 
, 10 ~ .50 CPB-(Value)-ND 52 AT 42 — - - - 
CP0010, 5%, CPB, Wi d 
Adee. CEB, Mirewounl 1.0 ~ 820 CPB-(Value)-ND 39 35 31 CPRB-(Value)-ND 35 32 28 
CP0010, 5%, CPD, Metal Oxide 1.0K ~ 6.8K CPD-(Value)-ND 50 45 40 CPRD-(Value)-ND 45 1 .36 
4 For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value) @ Also available as ROHS Compliant * RoHS Compliant Only 
RS Series Silicone Coated Wirewound Resistors Power | Temperature Short 
Rating Coefficient Time 
Dimensions (mm) Series (W) (ppm/°C) Overload 
Series A B (Maximum) Cc D -100 ~ .750/+90 
Feu : RSO1A 10.31 11.10 2.39 508 RSO1A 1.0 1.00 ~ 7.50/250 5X 
4 i f RS02B 14.22 15.80 4.75 B13 100 ~ 10K0/+20 Besdeous 
bas B—| 4 D RSO5 22.23 25.40 7.92 1.02 100 ~ .750/+90 fee 6 Gomsias 
RS010 45.21 47.50 9.53 1.02 RS02B 3.0 1.00 ~ 7.50/+50 
100 ~ 25K0/+20 
Resistance Values RSO1A, 1%, RSA 400 ~ 750/490 
10@ 30@ 15 33 10 22 39 68 150 270 400 680 1.0K® 2.2K® 39K 6.8K SOS 5.0 1.09 ~ 7.50/250 40x 
13@ 33 20 40 12 25@ 40 75@ 180 300 470 700 14K 25K 4.0K® 7.0K Eee Oe ee tet 
15@ 50 25 47 15@ 30 47@ 82 200 330 500 750 1.2K 27K® 4.7K 7.5K 100 ~ .750/+90 fon Seconds 
20 .75@ 27 50 18 33. 50@ 100@ 220 350@ 560@ 800 1.5K 3.0K 5.6K 8.2K RS010 10 1.00 ~ 7.50/+50 
25@ 61.0 3.0 7.5 20 35 56 120 250@ 390 600 820 18K 35K@ 60K 10K@ 100 ~ 100KA/+20 
Resistance Values RS02B, 1%, RSB Resistance Values RS05, 1%, RSC Resistance Values RS010, 1%, RSD 
10 25 18@ 68 270 750 2.7K@ 8.0K 10 25 22¢ 82 390 1.0K 4.0K 15K@ 10@ Pe 30 125 500 2.0K 10K@ 
13 27 20 70 300 800 3.0K 8.2K a) 33  25@ 100@ 400 11K 4.7K 20Kx 13 3.0 33 150 560@ 2.2K 12.5K@ 
15@ 3.0 22 75@ 330 820 3.5K 10Ke 15 3.9 30 120 470 12K 5.0K 25K 15@ 3.9 35 180 600 2.5K 15K 
20 3.3 25@ 82@ 350 900 39K 125K 20 = 4.0 35 125 500 15K 5.6K@ 39Ke 200 4.0 39 200 680 27K  20K@ 
25 3.9 30@ 100@ 390@ 1.0K® 4.0K® 15K 25 47@ 39 180 560 18K 6.0K 47Ke 25 © -5.0@ 47 220 750 3.0K  25Ke 
30@ 4.0 33 120 400 1.1K 4.7K@ 20K@ 30 5.0@ 40 220 600 2.0K® 68K 50K® 30 75 50 225 800 35K 39Ke 
33@ 4.7 = 35) 125@ = 470—Ss«s1.2K)5.0K® = 25K 33 «75@ 47 225 680 22K 7.0K 56K 33 10@ 56 250 820 4.7K 47K 
50@ 5.0@ 39 150@ 500% 1.5K® 5.6K 50 10® 50 250 700 25K 7.5K 100K® .50® 12 68 270 1.0K 5.0K 50K 
75 75 40 180 560 18K 6.0K 75 12 56 270 750 27K 8.0K 75 124 70 330 1.1K 6.8K  100Ke 
1.0 10¢ 47 200 600 20K 68K 1.0 15@ 68@ 300 800@ 3.0K® 8.2K 1.00 15 75 350 1.2K —-7.0K@ 
15@ 12@ 50 220@ 680 2.2K® 7.0K 1.5 18 70 330 820 3.5K@ 10Ke 15¢ 20 100@ 400 1.5K® 7.5K@ 
2.00 15@ 56 250@ 700 25K 7.5K 2.0 20 75 350 900 3.9K® 125K 2.0 25 120 470 18K 8.2K 
Value Digi-Key® Cut Tape Pricing Tape and Reel§ Value Digi-Key® Cut Tape Pricing Tape and Reel§ 
Description Range (Q) | Part No. 1 10 50 Qty. | Pricing Description Range (Q) | Part No. 1 10 50 Qty. | Pricing 
13 ~.75 | RSA-(Value)CT-ND 1.36 12.24 57.12 | 1,000 | 1003.00 RoHS Compliant 
rsoia 1% psa | 107 20K | RSA-(Value)CT-ND 14 9.99 46.62 | 1,000} 816.00 10~.75 | RSA-(Value)JRCT-ND 1.36 12.24 57.12 | 1,000| 918.00 
Brett 1.1K ~ 3.5K | RSA-(Value)CT-ND 1.19 10.67 49.77 | 1,000] 884.00] | noosa yo, Aga | 1:9~ 10K | RSA-(Value)RCT-ND 141 9.99 46.62 | 1,000} 748.00 
" Oy 
3.9K ~ 10K | RSA-(Value)CT-ND 1.71 15.39 71.82 | 1,000 | 1275.00 2.2K ~3.5K | RSA-(Value)RCT-ND 1.419 10.67 49.77 | 1,000} 799.00 
4.0K ~ 10K | RSA-(Value)RCT-ND 1.71 15.39 71.82 | 1,000] 1156.00 
10~.75 | RSB-(Value)CT-ND 1.44 12.92 60.27 | 1,000 | 969.00 PPM ccsicincncan WEE? Tae Ser Terre 
1.0~1.0K | RSB-(Value)CT-ND 99 8.87 41.37 | 1,000} 663.00 ee BEANE AIH : : pe : : 
RS02B, 1%, RSB | 1.1K ~10K | RSB-(Value)CT-ND 116 10.44 48,72 | 1,000 | 782.00] | RS02B, 1%, RsB | 1O~ 10K | RSB-(Value)ROT-ND 88 EOL, “SEAL | 1,000") “888.00 
pw) : : : : ; : mass 1.5K ~10K | RSB-(Value)RCT-ND 1.06 9.54 44.52 | 1,000| 714.00 
12.5K ~ 20K | RSB-(Value)CT-ND 1.71 15.39 71.82 | 1,000 | 1156.00 20K RSB-20KRCT-ND 156 14.04 65.52 | 1,000| 1054.00 
os BSB eek CTNG) out 27199! 190.62 | = _ .10~.30 | RSC-(Value)RCT-ND 146 13.14 61.32] 500 | 522.00 
10~.75 | RSC-(Value)CT-ND 146 13.14 61.32 | 500 | 522.00 3.9~800 | RSC-(Value)RCT-ND 1.04 9.32 43.47 | 500 | 369.00 
1.0~1.0K | RSC-(Value)CT-ND 1.49 13.37 6237] — —| |psos. 1%. psc | 20K~ 10K | RSC-(Value)RCT-ND = 1.19 10.67 49.77 | 500 | 423.00 
RS05, 1%, RSC 1.1K ~10K | RSC-(Value)CT-ND 1.31 11.79 55.02 | 500 468.00 ee 15K ~ 20K | RSC-(Value)RCT-ND 1.39 12.47 58.17) 500 | 495.00 
12.5K ~ 25K | RSC-(Value)CT-ND 1.71 15.39 71.82 | 500 | 544.50 SeK~ 50K [RSG Walle ROIEND® 1.69 15.17 70.77 | 500 | 603.00 
39K ~ 50K | RSC-(Value)CT-ND 186 1674 7812 500 | 66600 100K RSC-100KRCT-ND 4.26 38.34 178.92 | 500 | 1530.00 
13-75 [acne oOe ges —agax | sooel F1a00 10~.50 | RSD-(Value)RCT-ND 1.81 16.29 76.02 | 500 | 648.00 
ae HWAR@ Ie ; ‘ : ; 1.0~560 | RSD-(Value)RCT-ND 1.34 12.02 56.07| 500 | 477.00 
1.0~1.0K | RSD-(Value)CT-ND 156 14.04 65.52 | — in 5 1.5K~10K | RSD-(Value)RCT-ND 1.46 13.14 61.32) 500 | 522.00 
RS010, 1%, RSD | 1.1K~10K | RSD-(Value)CT-ND 1.94 17.42 81.27 | 500 | 574.00] | RS010, 1%, RSD | ioe osK RSD-(Value)RCT-ND 181 1629 76.021 500 | 648.00 
12.5K ~ 25K | RSD-(Value)CT-ND 2.54 22.82 106.47 | 500 713.00 39K RSD-39KRCT-ND 2.09 18.77 87.57 500 747.00 
39K ~ 50K | RSD-(Value)CT-ND 446 40.14 187.32 | 500 | 821.50 100K RSD-100KRCT-ND 2.34 21.02 98.07 | 500 | 837.00 


( For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. @ Also available as ROHS Compliant + * RoHS Compliant Only 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 1705 


VISHAY, LVR Series Low Value Wirewound Resistors 


Resistance Values Resistance Values Resistance Values 7 7 
LVRO01, 1% LVRA LVR03, 1%, LVRB LVR05, 1%, LVRC Dimensions (mm) Power Short 
01e 033 00: 02 10 00: 02 07@ ~—-.30 Series A_{ B (Maximum) | _€ Seri ern Pied d 
: J .005@ .025 10 .005@ .025 .07 5 eries verloa 
02 .05¢ 01% .03 15¢ 01% .03@ =.10® EVO | 10.85 ewe ees LVRO1 1.0 5X 
BT Ct 025 100 015 04 20 015 6.0415 LVRO3 | 14.22 5.21 813 LVRO3 3.0 Rated Power 
.03¢ 02@ .07@ 02 .05@ 20 LvRO5 | 23.50 8.38 1.02 LVRO5 5.0 for 5 Seconds 
Value Digi-Key® Tape and Reel§ Value Digi-Key® Cut Tape Pricing Tape and Reel§ 
Description Range () | Part No. Qty. | Pricing Description Range (0) | Part No. 1 10 50 Qty. Pricing 
babies WAR .01~.05 |LVRA-(Value)CT-ND 1.56 14.04 65.52 | 1,000 | 1054.00 RoHS Compliant 
9 
nis; 10 LVRA-(Value)CT-ND 1.39 12.47 58.17 | — =! | vrot. is. tvra| 017-05 | LVRA-(Value)RCT-ND 1.31 11.79 55.02 | 1,000 884.00 
.005 LVRB-(Value)CT-ND 1.89 1697 79.17] — = a 10 LVRA-(Value)RCT-ND 1.26 11.34 52.92 | 1,000 850.00 
LVRO03, 1%, LVRB | .01 ~.04 | LVRB-(Value)CT-ND 1.66 14.94 69.72 | 1,000 972.00 -005 LVRB-(Value)RCT-ND 1.51 13.59 63.42 | 1,000 | 1020.00 


07-20 |LVRB-(Value)CT-ND 166 1494 69.72 | 1,000 | 935.00| | LVR03, 1%, LVRB | .01~.02 /LVRB-(Value)RCT-ND 1.31 11.79 55.02 | 1,000 | 884.00 
: .07 ~.20 |LVRB-(Value)RCT-ND 1.26 11.34 52.92 | 1,000 | _ 850.00 


005 BCU Ny 86216 = 19.44 = 90.72 | 500 heey (005 | LVRC-(Value)RCT-ND 1.81 16.29 76.02 | 500 648.00 
LVR0S, 1%, LVRC | .01~.04 | LVRC-(Value)\CT-ND = 1.76 15.84 73.92 | 500 630.00] | LvRO05, 1%, LVRC] .01~.03 |LVRC-(Value)RCT-ND 1.61 14.49 67.62) 500 576.00 
05 ~ .30 | LVRC-(Value)CT-ND 1.76 15.84 73.92 | 500 594.00 .05~.10 | LVRC-(Value)RCT-ND 1.51 13.59 63.42] 500 540.00 


For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value) § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND @ Also available as ROHS Compliant 


NEW! RWM Series — Enamelled Wirewound Power Resistors, 3 and 7 Watt Ory ae ee 


Features: The performance of this series of professional Characteristics 0B, 
* High dissipation resistors fully meets the requirements of the - 
* High reliability level: Fire proof, excellent following specifications: Temperature Coefficient 75ppm/°C Typical Dim. (mm) #1 
serie ea Akg enamel, ie NF C 83-210-001 Maximum Dissipation@ 70°C | RWMO0410: 2.6W; RWM0622: 6W Series A oB 
mechanical strength, good environmenta Limiting Element Voltage RWMO0410: 120V; RWM0622: 350V 
protection, and all welded construction CECC 40201-001 9 9 ; RWMO0410 12 5.5 
i 9 
« Low ohmic values BS-CECC 40201-002 Resistance Tolerance +5% RWM0622 18 6.5 
RWM04 Series RWMO6 Series 
Resistance Value Chart Resistance Value Chart 
10 .33 nS) 3.9 15 47 120 330 820 3.3K 10 1.0 6.8 33 120 470 2.2K 6.8K 
Air 39 1.8 47 22 56 150 390 1.0K 3.9K 15 1.8 10 47 150 560 2.7K 10K 
ak 47 2.2 6.8 27 68 180 470 1.2K 4.7K 22 2.2 15 56 220 680 3.3K 15K 
22 1.0 PATE 8.2 33 82 220 560 1.5K 10K 33 3.3 22 68 330 1.0K 4.7K 18K 
27 1.2 3.3 10 39 100 270 680 2.2K A7 47 27 100 390 1.5K 5.6K 
Power Rating Value Digi-Keyx Cut Tape Pricing Digi-Keyx Tape and Reel§ Vishay 
Description (W) @25°C Range (9) Part No. 5 200 Part No. Qty. Pricing Part No. 
-10 ~ .47 RWMA-(Value)CT-ND 12.83 195.75 RWMA-(Value)TR-ND 1,000 491.00 RWM041 OxxxxJR15E1 
RWMo410 3 1.0 ~ 2.7K RWMA-(Value)CT-ND 10.93 166.75 RWMA-(Value)TR-ND 1,000 416.00 RWM041 OxxxxJR15E1 
3.3K ~ 4.7K RWMA-(Value)CT-ND 15.94 243.24 RWMA-(Value)TR-ND 1,000 614.00 RWM041 OxxxxJR15E1 
10K RWMA-(Value)CT-ND 20.14 307.40 RWMA-(Value)TR-ND 1,000 780.00 RWM041 OxxxxJR15E1 
RWM0622 7 -10 ~ .47, 15K, 18K RWMB-(Value)CT-ND& 21.09 321.90 RWMB-(Value)TB-ND&A 1,000 632.00 RWMO0622xxxxJA15E1 
1.0 ~ 10K RWMB-(Value)CT-ND& 14.73 224.75 RWMB-(Value)TB-ND&A 1,000 438.00 RWMO0622xxxxJA15E1 


* For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). | § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND _—_& For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND 


NEW! Heat Sink Mountable Thick Film Power Resistors RoHS 
RTO 20F and RTO 50F (TO-220) LTO 30F and LTO 50F (TO-220) LTO 100F (TO-247) Electrical Specifications 
tot be l- 10.4 + : le 15.76 | Res.) Limiting Dielectric Strength Insulation | Nom. Power 
E ba 7 7 aah =a) Series | Tol. | Element Volt. MIL STD 202 Resistance | @ 25°C ¢ 
12 .. a7 : e RTO 20 | +5% 250V 2000VRMS, 1 minute, 10mamax. | 210®Ma 20w 
| RTO50 | +5% 300V (Between terminal and heat sink) >108Ma 50W 
LTO 30 | 25% 250V >104Ma 30w 
1500VRMS, 1 minute, 10ma max. 4 
LTO 50 | 25% 250V : - >10°MO 50W 
(Between terminal and heat sink) 
LTO 100 | +5% 375V >104Ma 100W 


+ Heat sink mounted 


RTO 20F Series RTO 50F Series LTO 30F Series LTO 50F Series LTO 100F Series 
Resistance Value Chart Resistance Value Chart Resistance Value Chart Resistance Value Chart Resistance Value Chart 
010 .20 10 470 100K .050 1.0 1.0K 010 068 47 47 010 10 5.0 1.0K 015 1.0 1.0K 
015 AT 22 1.0K 1.0M .068 2.0 10K 015 10 5.0 100 022 47 10 10K 022 4.7 10K 
046 1.0 47 2.2K 10 5.0 .022 A7 10 1.0K 047 1.0 22 047 10 
068 2.2 100 4.7K 20 10 .047 1.0 15 10K 050 2.2 47 .050 15 
10 47 220 10K 50 100 .050 2.2 22 068 47 100 10 100 
Value Digi-Key* Pricing Vishay Value Digi-Keyx Vishay 
Description | Range (Q) | Part No. il 10 25 Part No. Description | Range (Q) | Part No. 1 25 Part No. 
-010 ~ .046 | RT20J-(Value)-ND 8.61 79.57 190.79 | RTOO20FxxxxxJTE3 .010 ~.022 | LT50J-(Value)-ND 6.94 64.19 153.93 | LTOOSOFxxxxxJTE3 
RTO 20F 068 ~ .10 RT20J-(Value)-ND 7A7 66.30 158.98 | RTOO20FxxxxxJTE3 
20-47 RT20J-(Value)-ND 5.98 55.24 132.47 | RTOO20Fx00xJTES LTO 50F .047 ~.10 | LT50J-(Value)-ND 5.57 51.45 123.38 | LTOOSOFxxxxxJTE3 
10~1.0M | RT20J-(Value)-ND 4.85 44.82 107.47 | RTOO20FxxxxxJTE3 47 ~10K | LT50J-(Value)-ND 4.61 42.63 102.23 | LTOOSOFxxxxxJTES 
.050 ~ .068 | RTSOJ-(Value)-ND 8.39 77.56 — 185.99 | RTOOSOFxxxxxJTE1 .015 ~ 022 | LT100J-(Value)-ND 13.33 123.24 295.51 | LTO100FxxxxxJTE3 
RTO 50F 10 ~ 5.0 RT50J-(Value)-ND 6.99 64.63 154.97 | RTOOSOFxxxxxJTE1 
.047, .10 LT100J-(Value)-ND 10.68 98.74 236.76 | LTO100FxxxxxJTE3 
10 ~ 10K RT50J-(Value)-ND 5.82 53.78 128.96 | RTOOSOFxxxxxJTE1 LTO 100F 
‘010 ~ .022 | LT30J-(Value)-ND 4.90 45.33 408.69 | LTOO30F: JTE3 -050 LT100J-(Value)-ND 11.74 108.54 260.26 | LTO100FxxxxxJTES 
LTO 30F .047 ~.10 | LT30J-(Value)-ND 4.29 39.69 95.18 | LTOO3OFxxxxxJTE3 1.0 ~ 10K LT100J-(Value)-ND 8.88 82.08 196.81 | LTO100FxxxxxJTE3 
age 10K EnsoyaValve) No) 3.58 33.08 79.81 | LTOO30F:coxJTES * For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1706 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


HLZ 300 Series 
Edgewound Wirewound Resistors 


“WG =HL Series Tubular 
VISHAY. Wirewound Resistors 


Power Temperature Short Dimensions (mm) 
Rating Coefficient Time Core Dimensions 
Series WwW ppm/°c Overload Series A (Maximum) Length oD ID 
HLZ300 28.58 215.90 28.58 19.05 
HLo25 | 25 1.00 ~ 5.00/+50 
100 ~ 50K0/+30 
Power Temperature Short 
Resistance Values HLos0 | 59 | 1:00~5.00/+50 oe Rating Coefficient Time 
7 MLZ, 5%, or ox 100 ~ SOKO/+30 core one Series w ppmec Overload 
20 100 1.0K 25K L100 100. | 100 ~ 5 ies -9000/290 10x 
30 150 25K 50K 100 ~ 75K0/#80 HLZ300 300 1.00 ~ 8.00/+50 Rated Power 
5.0 200 4.0K HL225 | 295 1.00 ~ 5.00/+50 120 ~ 250/30 for 5 Seconds 
10 250 5.0K 100 ~ 50K0/+30 l 
25 500 10K Resistor Values — HLZ300, 10%, HLZA 
Resistance Values Dimensions {mm) ; °©) pOD 30 ils) 8.0 16 25 
HLO50, 5%, HLB Core Dimensions Ss 1.0 5.0 12 20 
1.0 25 250 4.0K 50K Series | A (Maximum) Length oD ID A 
2.0 50 500 5.0K HLO25 17.46 50.80 14.29 7.94 Value Digi-Key Price Each 
30 18 ah oe HLO50 17.46 101.60 | 14.29 | 7.94 Description Range (0) Part No. 1 10 25 
) oi oe sae HELO a ASSAD 19105) [Sat HLZ300, 10%, HLZA 30 ~ 25 HLZA-(Value)-ND 19171743 15.69 
HL225 33.34 266.70 | 28.58 | 19.05 Mounting Bracket for HLZ-300 = BRACKET205-NDE 1.89/2 6.30/10 23.63/50 
Resistance Values Resistance Values i igi- i 
HL100, 5%, HLC HL225, 5%, HLD Vv) a a a ee ne Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
10 50 50 200 750 40K 25K 10 50 50 200 750 40K 25K + Regultes, 2 Brackets per fesietar: 
2.0 10 100 250 1.0K 5.0K 50K 2.0 10 100 250 1.0K 5.0K 50K 
3.0 25 150 500 2.5K 10K = 75K 3.0 25 150 500 25K 10K . 
RH Series 
Value Digi-Keyo Price Each i i i 
eae a | ee a 5 || Aluminum Housed Wirewound Resistors 
1.0 ~ 5.0K HLA-(Value)-ND 2.37 2.15 1.94 
. 10K HLA-(Value)-ND 275 2.50 2.25 ee Power) ‘Temperature ola 
HL025, 5%, HLA 12K ~ 25K HLA-(Value)-ND 297 270 2.43 x A>} Dimensions (mm) Rating Coefficient Time 
50K HLA-(Value)-ND 6.38 5.80 5.22 Series [ A [| B | ¢ [| D | (W) a Ty = Overload 
5 ~ .500/+ 
1.0 ~ 2.5K HLB-(Value)-ND 3.74 3.40 3.06 
, AO 3K HB ValueyND 397 By nine = > RHooS |11.28|16.41] 813} 2858] 5 | 1.00~ 5.00/50 
HLOSO, 5%, HLB 25K HLB-(Value)-ND 4.02 3.65 3.29 100 ~ 15K0/+20 
50K HLB-(Value)-ND 517 470 4.23 _ »,___ 200/+100 
1.0 ~ 1.0K HLC-(Value)-ND 7A5 6.50 5.85 RHO10 |14.27|20.32| 9.91 | 34.93) 10 1.00 ~ 2.00/+50 5X 
HL100, 5%, HLC 2.5K ~ 25K HLC-(Value)-ND 7.48 6.80 6.12 B 100 ~ 25KQ/+20_| Rated Power 
50K ~ 75K HLC-(Value)-ND 8.20 745 6.71 ine -100/+100 for 5 Seconds 
HL225, 5%, HLD 1.0 ~ 50K HLD-(Value)-ND 12.90 11.73 10.56 fi RHO25 | 18.26 |27.43 | 13.87] 49.23) 25 1.00 ~ 3.00/+50 
Mounting Bracket for HLO25, HLO50 BRACKET203-ND$ 1.26/2 4.20/10 15.75/50 rf 120 ~ 3K0/+20 
Mounting Bracket for HL100 BRACKET206-ND+ 1.71/2 5.70/10 21.38/50 + -150 ~ .50/+100 
Mounting Bracket for HL225 BRACKET205-ND+ 1.89/2 6.30/10 23.63/50 RHO050 |39.67 | 28.96 | 15.49] 70.64} 50 1.00 ~ 8.00/+50 
% For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 100 ~ 2.5K0/+20 
¥ Requires 2 brackets per resistor. Resistance Values Resistance Values 
RHO05, 1%, RHA RH010, 1%, RHB 
HLT225 Series Tapped Tubular 10 10 100 2.0K 20 25 75 332 10K 
a ‘é 50 12 150 10K 1.0 33 100 1.0K 25K 
Wirewound Resisto rs ee e. 1.0 25 300 15K 2.0 35 300 2.0K 
og 5.0 30 390 10 50 330 2.5K 
Power Rating Temperature Coefficient Short Time 2 l 
Series (W) (ppm/°C) Overload r a Resistance Values Resistance Values 
70x Rated Power ©} RHO25, 1%, RHC RHO50, 1% RHD 
HLT225 225 100 ~ 1.0K/230 fois Seconds SZ 10 15 100 1.0K 45 50 25 80 20 250 2.5K 
a 1.0 20 200 3.0K .20 1.0 3.3 10 30 300 
Dimensions (mm) 3.0 25 300 25 15 5.0 12 40 500 
Resistance Values i i 12 40 500 30 2.0 6.0 16 100 1.0K 
HLT225, 10%, HLTA Core Dimensions 
10 50 250 1.0K Series A (Maximum) Length oD ID Ta Dist Kayo presIERGn 
alue igi-Key: rice Eac! 
25 100 500 HLT225 33.34 266.70 28.58 19.05 Description Range (0) Part No. 1 10 50 
=e Value Digi-Key® Price Each ‘i 1.0 ~ 390 RHA-(Value)-ND 3.58 3.22 3.01 
Description Range (0) | Part No. 1 25 ANOS RUA 2.0K ~ 10K RHA-(Value)-ND 355 3.20 2.99 
HLT225, 10%, HLTA 10 ~ 1.0K HLTA-(Value)-ND 15.84 14.40 12.96 20 RHB-(Value)-ND 0 63 93 
Mounting Bracket for HLT-225 BRACKET205-ND¢ 1.89/2 6.30/10 23.63/50 d Valle) ~ hoa A 
RHO010, 1%, RHB 1.0 ~ 1.0K RHB-(Value)-ND 2.50 2.25 2.10 
For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 2.0K ~ 10K RHB-(Value)-ND 2.63 237 221 
+ Requires 2 brackets per resistor. 
10 RHC-(Value)-ND 7.95 7.16 6.68 
: RHO025, 1%, RHC 1.0 ~ 1.0K RHC-(Value)-ND 4.15 3.74 3.49 
HLW Series Tubular 3.0K RHO- (Value)-ND 4.50 405 3.78 
7 4 15 ~ 50 RHD-(Value)-ND 9.78 8.80 8.22 
Wirewound Resistors pws, 1%, HO 010K | RAO-Value)-ND 510 459428 
= = 2.5K RHD-(Value)-ND 4.33 3.90 3.64 
Dimensions (mm) 
Core Dimensions RoHS Compliant 
Series A (Maximum) Length oD ID 10 ~ 50 RHRA-(Value)-ND 3.45 3.11 2.90 
HLW12 10.32 44.45 7.94 4.76 RHOOS. 1%. RHA 1.0 ~ 390 RHRA-(Value)-ND 3.25 2.93 2.73 
HLW20 14.29 50.80 14.11 7.94 oe 2.0K ~ 10K RHRA-(Value)-ND 3.23 2.91 271 
e a R Val 15K RHRA-(Value)-ND 3.38 3.04 2.84 
esistance Values esistance Values Power Temperature Short 
HLW12, 5%, HLW20, 5%, Rating Coatlicient Time .20 RHRB-(Value)-ND 6.40 5.76 5.38 
HLWA HLWB Series (W) (ppm/°C) Overload RHO10. 1%, RHB 1.0 ~ 1.0K RHRB-(Value)-ND 2.28 2.05 1.92 
10 5.0 100 100K HLW12 12 100 ~ 1.0K/+30 10X py 2.0K ~ 10K RHRB-(Value)-ND 2.38 2.14 2.00 
' A 10 20K awa) _ 500/250 Rated Power 25K RHRB-(Value)-ND 3.28 2.95 2.76 
2 i) eux 100 ~ 100K0/+30_| for 5 Seconds 10 RHRC-(Value)-ND 7.23 6.51 6.07 
=r 5 RH025, 1%, RHC 1.0 ~ 1.0K RHRC-(Value)-ND 3.78 3.40 3.18 
Value Digi-Key Price Each 
Description Range (0) Part No. 1 10 25 3.0K RHRC-(Value)-ND 3.03 2.73 2.55 
HLW12, 5%, HLWA 10 ~ 1.0K HLWA-(Value)-ND 2.28 2.08 1.87 15 ~ 50 RHRD-(Value)-ND 8.88 7.99 7.46 
HLW20, 5%, HLWB' 5.0 ~ 20K HLWB-(Value)-ND 3.38 3.08 277 RH050, 1%, RHD 1.0 ~ 1.0K RHRD-(Value)-ND 4.63 4A7 3.89 
HLW20, 5%, HLWB 50K ~ 100K HLWB-(Value)-ND 3.52 3.20 2.88 2.5K RHRD-(Value)-ND 3.93 3.54 3.30 


For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (1073) 1707 


CADDOCK ELEcTRONICS, INC. 


MP Series TO-Style Power Film Resistors 15 Watts to 100 Watts 


Features: * Non-Inductive design, ideal for Power Switching Circuits, Snubbers, Power Supplies, Industrial Controls, etc. * Values as low as 0.0050 ideal for Current Sensing * RF Applications: 500 performance up to 
500MHz * Resistor element electrically isolated from the mounting surface » Dielectric Withstanding Voltage: 1500VAC « Insulation Resistance: 10,000 MQ minimum 


MP915 — TO-126 Style, Case A 
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MP916, MP925 and MP930 — TO-220 Style, 
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Power Ratings are based on 25°C case temperature. The case temperature is used 
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MP820 and MP821 — TO-220 Metal Tab Style, Case B 
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Dimensions Inches(mm) 


MP9100 — TO-247 Style, Case E 


0.620 +0.010 
(15.75 + 0.26) 
0.143 + 0.004 


125 + .010 
[4 (3.18 + .26) 


| 


.440 + .010 
(11.18 + .26) 


a 


m|]4— 025 + .004 (.64 + .10) 
al |«—.058 + .007 (1.47 + .18) 
Case C 


125 + .010 


> eae 


Case 


025 + 004 (.64 + 10) 
.070 + .010 (1.78 + .26) 


(3.61 + .08) DIA, (10.16 + .26) 
[= 


.240 + .010 
(6.10 + .26) 


540 + .040 
(13.72 + 1.02) 


MP2060 — TO-220 
Clip Mount Style, 
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Resistance Values 
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Resistance Values 


to establish the maximum applied power, see Derating Curve. The case temperature 1 MP915 MP925 
measurement is made with a thermocouple contacting the bottom mounting surface 3 5.00K 20.0K 100K 
of the package (center of heat dissipating surface), with the device mounted on the Q 0.020 2.00 75.0 
heat sink with thermal grease or thermal interface material. S 0.050 5.00 100 10.0K 50.0K 
Mounting Note: Mount on a smooth, clean, and flat heat sink surface with athermal : : 
interface material such as thermal grease. The entire heat dissipating surface area © 0.10 40.0 200 Resistance Values 
must be in contact with the heat sink. E MP2060 
Screw Mounting: Mount with a compression washer (Belleville) that provides a = 0.20 20.0 500 
force of 150 ~ 300 pounds. The maximum mounting torque to avoid damage to the 25 100 1e0'178 0.005 vey) Teh 
package is 6 in-Ibs (TO-126), 8 in-Ibs (TO-220 and TO-247). CASE TEMPERATURE °C 0.50 25.0 1.00K 0.010 2.00 100 
Clip Mounting: Recommended Clip Force is 8 ~ 30 pounds applied to the center 
of the package. The clip should be smooth to avoid any point concentrations Resistance Values 1.00 50.0 0.020 5.00 200 
of pressure. For additional information see the application notes online @ MP820 0.050 10.0 500 
www.caddock.com eg i 
1010 75.0 eas 0.10 20.0 1.00K 
Temperature Coefficient: 20.0 100 2.00K Resistance Values 0.20 25.0 
MP915, MP916, MP925, MP930: AR taken at 150°C, ref. to 25°C 25.0 200 5.00K : : 
0.500 ~ 100K: -20 ~ +80ppm/°C 0.0500 ~ 0.490: 0 ~ +200ppm/°C 0.020 2.00 75.0 0.50 50.0 
0.0209 ~ 0.0490: 0 ~ +300ppm/°C 0.0109 ~ 0.0190: 0 ~ +500ppm/°C 50.0 500 10.0K 
MP820 and MP821: AR taken at 175°C, ref. to 25°C 0.050 5.00 100 7 
i Ri ti Val 
5.000 ~ 10.0KQ: -20 ~ +50ppm/*C 0.500 ~ 4.990: -20 ~ +80ppm/°C a0 100 ae eMpSIOn 
0.0500 ~ 0.490: 0 ~ +200ppm/°C 0.0200 ~ 0.0490: 0 ~ +300ppm/°C. Resistance Values i ‘i 
MP2060: AR taken at 150°C, ref. to 25°C MP821 0.20 20.0 500 0.050 1.00 20.0 100 
0.509 ~ 1.00KQ: -20 ~ +80ppm/°C 0.0500 ~ 0.490: 0 ~ +100ppm/°C. 0.020 0.20 2.00 0.10 2.00 25.0 
0.0150 ~ 0.0490: 0 ~ +200ppm/°C 0.0050 ~ 0.0140: 0 ~ +300ppm/°C é é 0.50 25.0 1.00K 020 5.00 50.0 
MP9100: AR taken at 175°C, ref. to 25°C Oe) Oss) atte aay ene pun ; ; : 
0.500 ~ 1000: -20 ~ +80ppm/°C 0.0500 ~ 0.490: 0 ~ +150ppm/°C 0.10 1.00 : i 4 0.50 10.0 75.0 
Power Rating Maximum 
Caddock Case @ 25°C Case Thermal Continuous Range Tolerance | Digi-Key0 Price Each 
Model Type Temperature Resistance Operating Voltage a % Part No. 1 10 25 50 
MP915 A 15 Watts 8.33°C/Watt 0.020 5 MP915-0.020J-ND® 4.43 3.94 3.45 3.15 
MP915 A 15 Watts 8.33°C/Watt 200 Volts rms AC 0.050 1 MP915-0.050F-ND® 4.43 3.94 3.45 3.15 
MP915 A 15 Watts 8.33°C/Watt or Limited by 0.10 ~ 0.50 1 MP915-(Value)F-ND® 3.24 2.88 2.52 2.30 
MP915 A 15 Watts 8.33°C/Watt sqrt(PxR) 1.00 ~ 5.00 1 MP915-(Value)F-ND® 3.08 2.74 2.40 2.19 
MP915 A 15 Watts 8.33°C/Watt 10.0 ~ 1.00K 1 MP915-(Value)F-ND@ 2.77 2.46 2.15 1.97 
MP821 B 20 Watts 7.50°C/Watt 500 Veil AC 0.020 ~ 0.050 1 MP821-(Value)F-ND 8.44 7.50 6.56 6.00 
MP821 B 20 Watts 7.50°C/Watt ps ‘amied b 0.10 ~ 0.50 1 MP821-(Value)F-ND 8.44 7.50 6.56 6.00 
MP821 B 20 Watts 7.50°C/Watt sqrt(PxR) y 1.00 ~ 5.00 1 MP821-(Value)F-ND 7.22 6.42 5.62 5.14 
MP820 B 20 Watts 7.50°C/Watt 10.0 ~ 10.0K d MP820-(Value)F-ND 5.60 4.98 4.36 3.98 
MP916 c 16 Watts 7.81°C/Watt sqrt(PxR) 0.010 5 MP916-0.010J-ND® 6.89 6.12 5.36 4.90 
MP930 Cc 30 Watts 4.17°C/Watt 0.020 5 MP930-0.020J-ND® 5.63 5.00 4.38 4.00 
MP930 Cc 30 Watts 4.17°C/Watt 250 Volts rms AC 0.050 d MP930-0.050F-ND® 5.63 5.00 4.38 4.00 
MP930 c 30 Watts 4.17°C/Watt or Limited by 0.10 ~ 0.50 ll MP930-(Value)F-ND® 4.12 3.66 3.20 2.93 
MP930 Cc 30 Watts 4.17°C/Watt sqrt(PxR) 1.00 ~ 5.00 1 MP930-(Value)F-ND® 3.92 3.48 3.05 2.78 
MP930 Cc 30 Watts 4.17°C/Watt 10.0 ~ 2.00K 1 MP930-(Value)F-ND® 3.53 3.14 2.75 2.51 
MP925 Cc 25 Watts 5.00°C/Watt 500 Volts 5.00K ~ 100K 1 MP925-(Value)F-ND® 3.53 3.14 2.75 2.51 
MP2060 D 18 Watts 6.94°C/Watt 0.005 5 MP2060-0.005J-ND® 9.36 8.32 7.28 6.66 
MP2060 D 36 Watts 3.47°C/Watt 0.010 2 MP2060-0.010G-ND® 9.36 8.32 7.28 6.66 
MP2060 D 60 Watts 2.08°C/Watt 250 ag 0.020 ~ 0.050 1 MP2060-(Value)F-ND@ 9.36 8.32 7.28 6.66 
MP2060 D 60 Watts 2.08°C/Watt eerPXR) y 0.10 ~ 0.50 1 MP2060-(Value)F-ND@ 8.34 7.42 6.49 5.94 
MP2060 D 60 Watts 2.08°C/Watt 1.00 ~ 5.00 1 MP2060-(Value)F-ND@ 7.16 6.36 5.57 5.09 
MP2060 D 60 Watts 2.08°C/Watt 10.0 ~ 1.00K 1 MP2060-(Value)F-ND® 6.63 5.96 5.57 5.04 
MP9100 E 100 Watts 1.50°C/Watt 0.050 1 MP9100-0.050F-ND® 12.15 10.80 9.45 8.64 
MP9100 E 100 Watts 1.50°C/Watt Limited b 0.10 ~ 0.50 1 MP9100-(Value)F-ND@ 11.56 10.28 9.00 8.22 
MP9100 E 100 Watts 1.50°C/Watt egret) 1.00 ~ 5.00 1 MP9100-(Value)F-ND® 10.69 9.50 8.31 7.60 
MP9100 E 100 Watts 1.50°C/Watt 10.0 ~ 20.0 1 MP9100-(Value)F-ND@ 9.79 8.70 7.61 6.96 
MP9100 E 100 Watts 1.50°C/Watt 25.0 ~ 100 1 MP9100-(Value)F-ND® 8.91 7.92 6.93 6.34 
0For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). ROHS Compliant 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


NEW! Precision Power Foil Shunt Resistors 


RIEDON 


Features: * Low TCR ° High pulse ratings and absorption features which make for high performance in surge Electrical Specifications: * Temperature Coefficient: R>0.2 Q +15ppm/K (20°C ~ 60°C) Rs0.2 see chart 
and high frequency applications, long term stability * Superior load stability compared to thick film down to for TCR * Operating Temperature Range: -40°C ~ 130°C 

0.1% * Customs available as a special order Power Rating Notes: For the full power rating resistors must be attached to a suitable heat sink. The 
Material Specifications: » Resistor Material: Copper Nickel Manganese-Foil (CuNiMn-Foil) * Substrate: maximum internal resistor temperature is 130°C 

(FPR2-T220 and FPS2-T220 Series) Al2O3 or anodized aluminium; (FPR2-T218 Series) anodized aluminium Applications: * Current sense »* High frequency * Power Supplies * Telecom * Instrumentation * Test 
* Connector Material: Tinned Copper equipment 


Dim. in mm 
Fig. 1 — FPS2-T220 (Surface Mount) Fig. 2 — FPR2-T220 4.00 Fig. 3 — FPR2-T218 
¢ aene 10.16 el 15.50 
; O37 1.2071] 4 |-—+| 
é 6.00/*| rT 2: 3.2 
= in F aK 
= | f 
o 
i |2.00 21.10 
« pod | 
8 t ty 
t = | ; 14.504— 4 — 
2 5 10 20 50 100 200 F580 1.40 
Resistance Value (mOhm) ° 10.16 
Resistance Values — FPS2-T220 Series Resistance Values — FPR2-T220 Series Resistance Values — FPR2-T218 Series 
0.005 0.075 0.500 0.002 0.100 0.750 0.002 0.075 0.500 
0.0075 0.100 0.750 0.010 0.150 1.000 0.005 0.100 0.750 
0.010 0.150 1.000 0.015 0.200 5.000 0.010 0.150 1.000 
0.015 0.200 5.000 0.020 0.250 10.000 0.015 0.200 5.000 
0.020 0.250 10.000 0.025 0.300 25.000 0.020 0.250 10.000 
0.025 0.300 25.000 0.050 0.360 50.000 0.025 0.300 25.000 
0.050 0.360 50.000 0.075 0.500 0.050 0.360 50.000 
Power Resistance Tolerance Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing 
Fig. Rating Range 9 % Part No. u 10 50 Part No. 500 1,000 2,500 
1 15W 0.005 ~ 50.000 1 FPS2-T220(Value)CT-NDt 8.52 6.39 5.68 FPS2-T220(Value)TR-ND 2775.00 4704.00 4526.00/M 
2 15W 0.002 ~ 50.000 1 FPR2-T220(Value)-ND 8.28 6.90 6.04 = 
3 30W 0.002 ~ 50.000 1 FPR2-T218(Value)-ND 7.38 5.46 4.81 = = = = 


t+ Cut Tape 


7 NEW! CHF2525CNT Series 
BOYRNS  9GHz 40 Watt Termination Chips 


Features: * DC to 9GHz * Low VSWR »* Aluminum Nitride ceramic ¢ Terminal for lead attachment 
Specifications: + Substrate: ALN * Resistive Film: Thick Film * Tolerance: +5% 


Absolute Ratings: * Power: 40W * Frequency: 9GHz * VSWR: 1.2 Maximum 
Applications: ¢ Isolators * RF amplifiers 
Resistance Digi-Key Price Each Bourns 
Terminals Part No. u 10 50 Part No. 
50 NiAu CHF2525CNTS500LX-ND. 6.88 6.25 5.38 CHF2525CNTSOOLX 
50 NiSn CHF2525CNTS500LW-ND 6.88 6.25 5.38 CHF2525CNTSOOLW. 


NEW! CHF3020CBF Series 
10 Watt Power RF Terminations/Resistors 


Features: * DC to 4GHz » Flanged model * Low VSWR 7 ‘ i apie, 2.54 
Specifications: * Substrate: Beo » Resistive Film: Thick Film * Tab: Ag * Cover Substrate: AL203 * Mounting Flange: Copper plated with Nickel eit 2.57 ri 
* Tolerance: +5% Absolute Ratings: * Power: 10W « Frequency: 4.0GHz * VSWR: 1.35 Maximum ¢ Capacitance: 0.8pf FF 


Dim. in mm 


Applications: * High power RF transmission *7.62 
Resistance Digi-Key Price Each Bourns 1.57+1 
fo) Function Part No. 1 10 50 Part No. a0. 
50 Termination CHF3020CBF500L-ND 11.83 10.75 9.25 CHF3020CBF500L 
100 Resistor CHF3020CBF101R-ND 11.83 10.75 9.25 CHF3020CBF101R 


NEW! CHF9838CNF Series 
250 Watt Power RF Flanged Chip Termination 


Features: * DC to 2.2GHz * Flanged model * Low VSWR ®* Aluminum Nitride ceramic Specifications: * Substrate: ALN ¢ Resistive Film: Thick 
Film * Tab: Ag * Tab Attachment: Brazed with epoxy encapsulation * Mounting Flange: Copper plated with Nickel * Tolerance: +5% 

Absolute Ratings: * Power: 250W »* Frequency: 2.2GHz * VSWR: 1.10 Maximum 

Applications: * High power RF transmission 


Dim. in mm 


Resistance Digi-Key Price Each Bourns 
fol Function Part No. 1 10 50 Part No. 
50 Termination CHF9838CNF500L-ND 27.50 25.00 21.50 CHF9838CNF500L 


NEW! PWR4412-2S Series — Bare Metal Element Resistor 


The PWR4412-2S Series is a through hole resistor designed for current shunt and current sensing applications such as power supplies of different kinds, motor drives and many me, 
other applications. The resistor is quite rugged, consisting of a special metal alloy welded to tinned copper leads. Features: * High current capability * Low inductance * Radial leads Dim. in mm 
* Low ohmic Electrical Specifications: * Temperature Coefficient (TCR): -65°C<T<170°C +20 PPM/°C * Operating Temperature: -40°C ~ 125°C « Inductance: 10nH 


Resistance | Tolerance | Wattage Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Bourns 
Version a % @ 85°C & H Part No. 1 10 50 Part No. 
“01 1 PWR4412-2SBR0100F-ND 96 88 75 | PWR4412-2SBRO100F oiR008 
5 ‘01 5 40 | 11.4341.02/051 | s.0gx2.54 | PWR4412-2S8R0100J-ND 96 ‘88 ‘75 | PWR4412-2SBRO0100J Me 
03 1 ; eae were PWR4412-2SBRO300F-ND 96 ‘88 ‘75 | PWR4412-2SBRO300F 1+! 
03 5 PWR4412-2SBR0300J-ND 96 88 :75__| PWR4412-2SBR0300J 
01 1 PWR4412-2SCRO100F-ND 96 88 (75 | PWR4412-2SCRO100F ; 
‘01 5 PWR4412-2SCRO100J-ND 96 ‘88 '75 | PWR4412-2SCRO100J 
c 03 1 3.0 | 15.24+1.02/-0.51 | 25.4Max. | pyyRa412-2SCRO300F-ND 96 ‘88 5 PWR4412-2SCRO300F rr 
03 5 PWR4412-2SCR0300J-ND 96 88 :75_| PWR4412-2SCR0300J ) 
01 1 PWR4412-2SDR0100F-ND 96 88 75 | PWR4412-2SDR0100F | fi 3.18+0.76 
‘01 5 PWR4412-2SDR0100J-ND 96 ‘88 ‘75 | PWR4412-2SDR0100J xi 
p 03 1 5.0 | 20.32+1.02/-0.51 | 25.4Max | pyRq419-2SDR0300F-ND 96 88 75 PWR4412-2SDRO300F ; 
03 5 PWR4412-2SDR0300J-ND 96 88 (75 _| PWR4412-2SDR0300J dbo TOS 20:12 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1709 


Panasonic surface Mount Chip Resistor Arrays 


FEATURES: EXB-N8V, EXB-V4V and EXB-V8V 


High Density: 2 resistors in 0.8mm x 0.6mm size (EXB-14V) *2 resistors in 1.6mm x 1.6mm size (EXB-V4V) *4 resistors in - 7 
3.2mm x 1.6mm size (EXB-V8V) +2 resistors in 1.0mm x 1.0mm size (EXB-24V) * 4 resistors in 1.4mm x 0.6mm size (EXB-18V) Dimensions (mm) Weight 4AIE] 
4 resistors in 2.0mm x 1.0mm size (EXB-28V) * 4 resistors in 2.0mm x 1.0mm size (EXB-N8V) *2 resistors in 1.6mm x 1.6mm Type L| WwW] T | Al} A2|] BY P G | (9/M pes.) 
size (EXB-34V) | 4 dade in 3.2mm x 1.6mm size (EXB-38V) “8 resistors in 3.8mm x 1.6mm size (EXB-2HV) © Improvement of exe-nav | 20/ 1.01045! 031031021051030 3.0 
placement efficiency: Placement efficiency of Chip Resistor Array is two or four times that of discrete chip resistors. t 

EXB-V4V | 1.6] 1.6| 0.60 | 0.6 | — | 0.3 | 0.8 | 0.45 5.0 ALIALI.B 
SPECIFICATIONS: EXB-V8V | 3.2] 1.6|0.60 | 0.6/0.6) 0.3) 08}0.45} 10 aunaey u >| Tie 
Resistance Tolerance: J: +5% »* Power Rating at 70°C: 1/16W per element; 1/32W for EXB-14V, EXB-28V, EXB-N8V and EXB- G 1 
18V *Maximum Rated Continuous Working Voltage $: 50V; 25V for EXB-2HV; 12.5V for EXB-14V and EXB-18V *Maximum  # Rated continuous working voltage (RCWV) shall be determined from Ww 
Overload Voltage: 100V; 50V for EXB-2HV; 25V for EXB-14V and EXB-18V »* Temperature Characteristic Range: +200ppm/°C RCWV = V Power Rating x Resistance Value, or maximum RCWV a | 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C listed, whichever is less. G4 


Isolated Terminals EXB-14V EXB-18V EXB-24V EXB-28V 


Fig. 1 — 
2 Resistors 


Fig. 3 — 
8 Resistors 


EXB-V4V, EXB-V8V, EXB-24V, EXB-34V and EXB-38V Series 


Isolated Terminals Resistance Codes (E12 Values) 
(Value listed in ohms) 


Dim. in mm 


EXB-14V and EXB-18V Series 
Isolated Terminals Resistance Codes (E12 Values) 
(Value listed in ohms) 


Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value 
(Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) 
0.0 (000) 3R9 (3R9) 27 (270) 470 (471) 8.2K (822) 150K (154) 0.0 (000) 47 (470) 270 (271) 1.5K (152) 8.2K (822) 47K (473) 270K (274) 
1.0 (1RO) 4R3 (4R3) 33 (330) 560 (561) 10K (103) 180K (184) 10 (100) 56 (560) 330 (331) 1.8K (182) 10K (103) 56K (563) 330K (334) 
1.4 (1R1) 4R7 (4R7) 39 (390) 680 (681) 12K (123) 220K (224) 12 (120) 68 (680) 390 (391) 2.2K (222) 12K (123) 68K (683) 390K (394) 
1.2 (1R2) 5R1 (5R1) 47 (470) 820 (821) 15K (153) 270K (274) 15 (150) 82 (820) 470 (471) 2.7K (272) 15K (153) 82K (823) 470K (474) 
Scns | saetene | 55600 | tox tion | rece) | sankey B48} | gotten | senisen) | sais) | seuss | toaeios) | Seok eee 
Vs ae oe (Gea ee ea : ae Ve os a or en 27 (270) 150 (151) 820 (821) 4.7K (472) 27K (273) 150K (154) | 820K (824) 
‘ 33 (330) 180 (181) 1.0K (102) 5.6K (562) 33K (333) 180K (184) 1M (105) 
1.8 (1R8) 7R5 (7R5) 100 (101) 1.8K (182) 33K (333) 560K (564) 39 (390) 220 (224) 42K (122) 6.8K (682) 39K (393) 220K (224) 
2.0 (2R0) 8R2 (8R2) 120 (121) 2.2K (222) 39K (393) 680K (684) : 
2.2 (2R2) 9R1 (9R1) 150 (151) 2.7K (272) 47K (473) 820K (824) e f F 
zazne) | “rowoo” | Jeon | Saccsse) | Sectees) | “ios woudsare nee ee eS isvaias 
Bea steitene [jaeeteete al cette leas Walue listed In ohms) 
I 5 (15 7 7K (47: 
3.3 (3R3) 18 (180) 330 (331) 5.6K (562) 100K (104) Value Value Value Value Value Value Value 
3.6 (3R6) 22 (220) 390 (391) 6.8K (682) 120K (124) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) 
; 0.0 (000) 6.8 (6R8) 51 (510) 390 (391) 3.0K (302) 22K (223) 160K (164) 
placed eo Sores einvends 1.0 (1RO) 7.5 (7R5) 56 (560) 430 (431) 3.3K (332) 24K (243) 180K (184) 
isolated Terminals Resistance Codes alues, 1.1 (1R1) 8.2 (8R2) 62 (620) 470 (471) 3.6K (362) 27K (273) 200K (204) 
(Value listed in ohms) 1.2 (1R2) 9.1 (9R1) 68 (680) 510 (511) 3.9K (392) 30K (303) 220K (224) 
WAIT wae ane vate TAIT VAIO 1.3 (1R3) 10 (100) 75 (750) 560 (561) 4.3K (432) 33K (333) 240K (244) 
(Code) | (Code) | (Code) | (Code) | (Code) | __(Code) reine, | 1202 | ort | aoles | SaK\era | soK(aos) | 900K (aod) 
0.0 (000) 10 (100) 120 (121) 1.5K (152) 18K (183) 220K (224) 1.8 (1R8) 13 (130) 100 (101) 750 (751) 5.6K (562) 43K (433) 330K (334) 
1.0 (1RO) 12 (120) 150 (151) 1.8K (182) 22K (223) 270K (274) 2.0 (2RO) 15 (150) 110 (111) 820 (821) 6.2K (622) 47K (473) 360K (364) 
1.2 (1R2) 15 (150) 180 (181) 2.2K (222) 27K (273) 330K (334) 2.2 (2R2) 16 (160) 120 (121) 910 (911) 6.8K (682) 51K (513) 390K (394) 
1.5 (1R5) 18 (180) 220 (221) 2.7K (272) 33K (333) 390K (394) 2.4 (2R4) 18 (180) 130 (131) 1.0K (102) 7.5K (752) 56K (563) 430K (434) 
1.8 (1R8) 22 (220) 270 (271) 3.3K (332) 39K (393) 470K (474) 2.7 (2R7) 20 (200) 150 (151) 1.1K (112) 8.2K (822) 62K (623) 470K (474) 
2.2 (2R2) 27 (270) 330 (331) 3.9K (392) 47K (473) 560K (564) 3.0 (3RO) 22 (220) 160 (161) 1.2K (122) 9.1K (912) 68K (683) 510K (514) 
zen | soso | sooiooy | array | sexi | ssoxioos) $3105 | Zein | soley | tari) | tacttog) | Zee | Senet 
3.3 (3R3) 39 (390) 470 (471) 5.6K (562) 68K (683) 820K (824) 6 (3R6) (270) (207) peratiio2) (113) (823) (e) 
3.9 (3R9) 30 (300) 220 (221) 1.6K (162) 12K (123) 91K (913) 680K (684) 
3.9 (3R9) 47 (470) 560 (561) 6.8K (682) 82K (823) UI Ges) 4.3 (4R3) 33 (330) 240 (241) 1.8K (182) 13K (133) 100K (104) | 750K (754) 
4.7 (4R7) 56 (560) 680 (681) 8.2K (822) 100K (104) 4.7 (4R7) 36 (360) 270 (271) 2.0K (202) 15K (153) 110K (114) | 820K (824) 
5.6 (5R6) 68 (680) 820 (821) 10K (103) 120K (124) 5.1 (5R1) 39 (390) 300 (301) 2.2K (222) 16K (163) 120K (124) 910K (914) 
6.8 (6R8) 82 (820) 1.0K (102) 12K (123) 150K (154) 5.6 (5R6) 43 (430) 330 (331) 2.4K (242) 18K (183) 130K (134) 4M (105) 
8.2 (8R2) 100 (101) 1.2K (122) 15K (153) 180K (184) 6.2 (6R2) 47 (470) 360 (361) 2.7K (272) 20K (203) 150K (154) 
No. of Resistor Digi-Key® Cut Tape Pricing Digi-Key® Tape & Reel Pricing Panasonic® 
Fig. Resistors} Value Range§ Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 5,000 10,000 20,000 Part No. 
2 4 E24 Y10(Code)CT-ND_ 44 3.85 13.75 23.65 Y10(Code)TR-ND — 10.00/M = EXB-N8VLILILWX 
1 2 E12 Y2(Code)CT-ND 48 420 15.00 25.80 Y2(Code)TR-ND 17.00/M 16.00/M _ EXB-V4VLILILNV 
2 4 E12 Y4(Code)CT-ND. 80 7.00 25.00 _43.00 Y4(Code)TR-ND 28.00/M 26.00/M = EXB-V8VCILILWV 
1 2 E12 Y3(Code)CT-ND 146 12.81 45.75 78.69 Y3(Code)TR-ND _ 51.00/M 48.00/M EXB-14VLILILWX 
2 4 E12 Y6(Code)CT-ND 2.38 2083 74.38 127.93 Y6(Code)TR-ND _ 83.00/M — EXB-18VCILILWX 
1 2 E12 Y5(Code)CT-ND 1.00 8.75 31.25 53.75 Y5(Code)TR-ND _ 34.00/M 33.00/M EXB-24VCILILWX 
2 4 E24 Y7(Code)CT-ND 1.00 8.75 31.25 53.75 Y7(Code)TR-ND _ 34.00/M 33.00/M EXB-28VLILILWX 
1 2 E12 Y8(Code)CT-ND 42 3.68 13.13 22.58 Y8(Code)TR-ND 15.00/M 14.00/M — EXB-34VCILILUV 
2 4 E12 Y9(Code)CT-ND 31 2.73 9.75 16.77 Y9(Code)TR-ND 11.00/M 10.00/M _ EXB-38VLILILUV 
3 8 E12 Y1(Code)CT-ND 180 15.75 56.25 96.75 Y1(Code)TR-ND 61.00/M 59.00/M = EXB-2HVLILILUV 


* For complete part number, substitute the corresponding resistance Code. § E24 Resistance Values are available for other series. Please call Digi-Key for details. 


RF Jumper Chip Resistor 


SPECIFICATIONS: 


* Isolation (2.5GHz): -40dB maximum » Return Loss (2.5GHz): -20dB maximum « Rated Current: 1A (derating 
curve for jumpers operated in ambient temperatures above 70°C, rated current shall be derated in accordance 
with derating curve chart * Number of Terminals: 6 

* Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


f 125°C 
~60-40 -20 0 20 40 60 80 100120140760 
Ambient Temperature (°C) 


Percent of Rated Current (%) 


Resistance Insertion Loss Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing Panasonic 
(1-4 Terminal) (2.5GHz) Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 5,000 10,000 15,000 25,000 50,000 Part No. 
50mQ max. -0.5dB max. PO.ONCT-ND 2.41 20.06 80.25 133.75 PO.ONTR-ND 89.00/M  74.00/M_ 69.00/M_ 67.00/M_63.00/M EXB-D6JP000A 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1710 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Resistance Codes for EXB-A, 
EXB-E and EXB-D 


Dim. in mm 


@10-0.3 


Panasonic 


andt ose] ky 
(Values listed in ohms) 0.5 
. Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
Surface Mount Chip 47 (470) | 680 (681) | 10K(103) | 150K (154) 
R - t N t k 56 (560) | 820(821) | 12K(123) | 180K (184) 
—= i 68 (680) | 1.0K (102) | 15K (153) | 220K (224) 
esistor Networks Series 82 (820) | 1.2K (122) | 18K (183) | 270K (274) 
EXB-A, EXB-E, EXB-D and EXB-Q 100 (101) | 1.5K (152) | 22K (223) | 330K (334) 
120 (121) | 1.8K (182) | 27K (273) | 390K (394) 
FEATURES: © High Density: Bussed 8 resistors for pull up/down circuit in 150 (151) | 2.2K (222) | 33K (333) | 470K (474) 
EXB-A Type 2512 (6.4mm x 3.1mm x 0.55mm), EXB-E Type 1608 (4.0mm x 180 (181) | 2.7K (272) 39K (393) | 560K (564) 
2.1mm x 0.55mm), EXB-D Type 1206 (3.2mm x 1.6mm x 0.55mm) size and 220 (221) | 3.3K (332) | 47K (473) | 680K (684) 
EXB-Q Type 1506 (3.8mm x 1.6mm x 0.45mm) 270 (271) | 3.9K (392) 56K (563) | 820K (824) 
¢ Automatic Placement: Taped and reeled packaging is suitable for high 330 (331) 4.7K (472) 68K (683) 1M (105) 
speed automatic placement machine * EXB-Q has available direct placing on 390 (391) 5.6K (562) 82K (823) 
the bus line by means of half pitch spacing without through-holes on PWB. It 470 (471) | 6.8K (682) | 100K (104) 
also features high speed mounting by conventional placing machine. 560 (561) | 8.2K (822) | 120K (124) 4 
SPECIFICATIONS: * Resistance Range: 470 ~ 1MQ (EXB-Q: 1009 ~ 470K) af [ac (nil 
Resistance Tolerance: +5% * Number of Terminals: 10 Terminals (EXB-Q: i FI 
16 terminal) . su Oe ers 8 cue hewiee 15 ee ager He Q — 
+ Power Rating at 70°C: 63mW/element -D: 50mW/element; EXB-Q: : 
25mW/element) * Maximum Rated Continuous Working Voltage +: EXB-A. _lue (Code)| Value (Code) | Value (Code) |Value (Code) 
50V; EXB-E, EXB-D and EXB-Q: 25V * Maximum Overload Voltage: EXB-A:  100(101) | 1K (102) | 10K (103) ] 100K (104) EXB-Q 
100V; EXB-E, EXB-D and EXB-Q: 50V * Temperature Characteristic Range: © 150(151) | 1.5K(152) | 15K (153) | 150K (154) Ft _ BOOOOOMG 161814131211 10 9 
+200 ppm/°C * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 220 (221) | 2.2K (222) | 22K (223) | 220K (224) semanqit rae 
+ Rated continuous working voltage (RCWV) shall be determined from RCWV ey) peas?) ea SSS i Faso SS) an 
2 vPower Rating x Resistance Value, or maximum RCWV listed above, ot a aut a ne ne GUO (CHAY 825 mal 12345678 
whichever is less. 
Digi-Key* Cut Tape Pricing Digi-Key* Tape & Reel Pricing Panasonic* 
Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 4,000 5,000 8,000 10,000 Part No. 
U7(Code)CT-ND AG 4.26 34.50 143.75 230.00 U7(Code)TR-ND 207.00/M — 173.00/M _ EXB-A10P(Code)J 
U8(Code)CT-ND A2 3.89 31.50 131.25 210.00 U8(Code)TR-ND 153.00/M = 128.00/M — EXB-E10C(Code)J 
U9(Code)CT-ND A4 4.03 32.70 136.25 218.00 U9(Code)TR-ND = 153.00/M = 128.00/M EXB-D10C(Code)J 
U6(Code)CT-ND 60 5.54 44.93 187.19 299.50 U6(Code)TR-ND = 270.00/M _ 225.00/M EXB-Q16P(Code)J 


* For complete part number, substitute the corresponding resistance Code 


Surface Mount 0404 
Balanced 0 Type Chip 
Attenuator 


FEATURES: « Balanced “0' type attenuator circuit in one 0404 chip (1.0mm x 1.0mm) * Mounting occupation area reduction; —approximately 65% reduction compared with the 
attenuator circuit and consists of four discrete 0402 chip resistors; —approximately 26% reduction compared with the attenuator circuit and consists of four discrete 0201 chip 
resistors * Mounting time reduction: 4 times >>> 1 time » Attenuation: 0dB to 10dB APPLICATIONS: « Attenuation/level control/impedance matching of high frequency signals of 
communication equipment — cellular phones (GSM, CDMA, PDC, etc.), PHS, PDA, for example. SPECIFICATIONS: * Rated Power: 0.040W (40mW)/package * Frequency Range: 
DC to 2.5GHz * VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) 1.2 maximum (typical), 1.5 maximum (0B, typical) * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Tolerance Attenuation Characteristic Cut Tape Tape & Reel 
Fi of Value R1 R2 Impedance Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
— Series EXB-24AB Attenuation (dB) (a) | (0) (0) Part No. 10 100 ~—-500 | PartNo. 10,000 | Part No. 
0 0 | open 0 P11153CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11153TR-ND 82.00/M | EXB-24ABO0R8X 
408 1 5.77 | 1.74k 100 P11154CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11154TR-ND 82.00/M | EXB-24AB1CR8X 
Balanced "0" type ca 2 11.6 | 872 100 P11155CT-ND 244 21.33 76.19 | P11155TR-ND 82.00/M | EXB-24AB2CR8X 
49 Ri 3 3 17.6 | 585 100 P11156CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11156TR-ND 82.00/M_| EXB-24AB3CR8X 
+1.0 6 37.4 | 301 100 P11157CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11157TR-ND 82.00/M_| EXB-24AB6C1RX 
+2.0 10 71.2 | 192 100 P11158CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11158TR-ND 82.00/M_| EXB-24ABAC2RX 
1 11.5 | 3.48k 200 P11159CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11159TR-ND 82.00/M | EXB-24AB1ER8X 
2 23.2 | 1.74k 200 P11160CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11160TR-ND 82.00/M | EXB-24AB2ER8X 
3 35.2 | 1.17k 200 P11161CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11161TR-ND 82.00/M | EXB-24AB3ER8X 
408 6 74.7 | 602 200 P11162CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11162TR-ND 82.00/M | EXB-24AB6E1RX 
oa 10 142 | 385 200 P11163CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11163TR-ND 82.00/M | EXB-24ABAE2RX 
1 17.3 | 5.22k 300 P11164CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11164TR-ND 82.00/M | EXB-24AB1GR8X 
2 34.8 | 2.62k 300 P11165CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11165TR-ND 82.00/M | EXB-24AB2GR8X 
3 52.8 | 1.75k 300 P11166CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11166TR-ND 82.00/M_| EXB-24AB3GR8X 
aan +1.0 6 112 | 903 300 P11167CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11167TR-ND 82.00/M_| EXB-24AB6G1RX 
Dim. in mm +2.0 10 213 | 577 300 P11168CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11168TR-ND 82.00/M | EXB-24ABAG2RX 


Surface Mount 0404 


Chip Attenuator 
— Series EXB-24AT 


Attenuation - Frequency Characteristics (Typical) 


FEATURES: ¢ Unbalanced mn type attenuator circuit in one chip 
(1.0mm x 1.0mm) * Mounting occupation area reduction: about 50% 
reduction compared with attenuator circuit consisting of three 0402 
chip resistors * Mounting Times reduction: 3 time >>> 1 time 
¢ Attenuation: 1dB to 10dB 
APPLICATIONS: « Attenuation/level control/impedance matching 
of high frequency signals of communication equipment — cellular 
phones (GSM, CDMA, PDC, etc.), PHS, PDA, for example. 

SPECIFICATIONS: © Characteristic Impedance: 500 


* Rated 


Dim. in mm 


Unbalanced x type 


4 -10B. Power: 0.040W (40mW)/package »* Frequency Range: DC to 2GHz 
2 « VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) 1.3 maximum 
3 “3B 
a -4 Tolerance Attenuation Cut Tape Tape & Reel 
a) -6dB of Value R1 R2 Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
S +6 1 Attenuation (dB) (0) (0) Part No. 10 100 500 | Part No. 10,000 Part No. 
§ 7 1 5.77 870 P11103CT-ND 1.79 15.70 = 56.06 | P11103TR-ND 61.00/M EXB-24AT1AR3X 
5 8 2 11.6 436 P11104CT-ND 1.79 15.70 56.06 | P11104TR-ND 61.00/M EXB-24AT2AR3X 
zZ -9 -10dB: 40.3 3 17.6 292 P11105CT-ND 1.79 15.70 56.06 | P11105TR-ND 61.00/M EXB-24AT3AR3X 
10-44 ft ‘EHH 4 23.9 221 P11106CT-ND 1.79 15.70 56.06 | P11106TR-ND 61.00/M EXB-24AT4AR3X 
11 5 30.4 179 P11107CT-ND 1.79 15.70 56.06 | P11107TR-ND 61.00/M EXB-24AT5AR3X 
1.0E+06 1.0E+07 1.0E+08 1.0E+09 1.0E+10 05 6 37.4 151 P11108CT-ND 1.79 15.70 56.06 | P11108TR-ND 61.00/M EXB-24AT6ARDX 
Frequency (Hz) ae 10 712 96.3 P11109CT-ND 1.79 15.70 56.06 | P11109TR-ND 61.00/M EXB-24ATAARSX 


° . . . - 
2% Thick Film Resistor Networks Isolated Line 
é o . . Terminator Terminator 
Low Profile, Single-In-Line Package, Highly 3, 
Stable, Equivalent to MIL-R-83401 ih ir 
General Specifications: 
Rated Power: . : ; | 
Common: 125mW (70°C); Isolated: 200mW Common Terminal and Isolated Terminal: Line Terminator: Res. |No. of| Dim. | Digi-Key* Pricing Panasonic 
(60°C); Line Terminator: 75mW (70°C) Resistance Codes Resistance Codes Type [Elements] Pins | A (mm)| Part No. 1 10 100 1,000 5,000 | PartNo. 

, . : Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) R1/R2 (Code) Common} 5 6 | 14.88 [Q5(Code)-ND 25 203 15.23 102.00  92.00/MJ EXB-F6E(Code)G 
Rated Continuous Working Voltage 100 (101) 6.8K (682) 150K (154) 160/240 (T01) Terminal if 8 | 19.96 | Q7(Code)-ND 33 2.67 19.99 133.00 121.00/M| EXB-F8E(Code)G 
(RCWV): \Rated Power x Resistance Value  150(151) | 8.2K (822) | 220K(224) ~~ 480/390 (TO2)_ 9 10_| 25.04 | Q9(Code)-ND__.42 3.35 25.14 __ 168.00 _152.00/M | EXB-F10E(Code)G 

Giamit60/2001(T02)q 3 6 | 14.88 | Q2(Code)-ND 25 2.03 15.23 102.00  92.00/M] EXB-F6V(Code)G 
or 100V, whichever is less. 220 (221) 15K (153) 330K (334) 220/270 (103) Isolated : (Code)- 25 2 5. : 00/ -FEV (Code) 

, 330 (331) 20K (223) | 470K (474) eM | rminator| 4 8 | 19.96 |Q4(Code)-ND .33 267 19.99 133.00 121.00/M) EXB-F8V(Code)G 
Operating Temperature Range: 560 (561) 33K (333) | 560K (564) 220/330 (TO4) 5 10 | 25.04 | Q6(Code)-ND 423.35 25.14 168.00 _152.00/M| EXB-F10(Code)G 
55°C ~ 125°C 680 (681) 47K (473) 680K (684) 330/390 (T05) Line 8 6 | 14.88 | Q0(Code)-ND 40 3.23 24.22 161.00 147.00/M| EXB-F6WT(Code)G 

7 820 (821) 56K (563) 330/470 (106) |Terminator| 12 8 | 19.96 |Q1(Code)-ND 54 4.32 32.39 216.00 196.00/M| EXB-F8WT(Code)G 
Storage Temperature Range: 1.5K (152) 68K (683) 330/680 (T07) 16 10 | 25.04 | Q3(Code)-ND 67 5.38 40.37 269.00 245.00/M| EXB-F10WT(Code)G 
—55°C ~ 150°C 5.6K (562) 82K (823) 1.5K/3.3K (T08) —_* For complete part number, substitute the corresponding resistance Code. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 1711 


Panasonic 


Surface Mount Chip 3-Terminal 
Capacitor Array — Series EZA-SC 


Dim. in mm 


Surface Mount Chip Capacitor 
Networks — Series EZA-NP 


FEATURES: Suitable for EMI suppression filtering: * The low residual inductance at high frequency range provides effective 
reduction of noise * Equivalent noise reduction to the EMI filters with low cost design Compact design for high density PWB 
assembly: © 4.0 x 2.1 x 0.65mm_ « Flat and square packages suitable for high speed automatic placement machine Superior 
mountability with concave terminals: « Firm solder joint (two times of convex terminal) * Self-alignment of placement at reflow process 


SPECIFICATIONS: * Capacitance Tolerance: +20% (+30% / -20% in the case of 22pf) * Temperature Characteristic: AC: +20% 
/ -55% (-25°C ~ 85°C) * Dissipation Factor: Less than 2.0% (25°C, 1kHz — In measuring at 1MHz, capacitance value and dissipation 
factor are different, 1 Vrms) * Rated Voltage: 25V * Rated Current: 200mA (between input terminal and output terminal) 
Resistance: Less than 1.00 (between input terminal and output terminal) * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


Volts | Cap. | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing | Panasonic 
(DC) | (pF) | PartNo. 1 10 100 500 | PartNo. 4,000 —_| Part No. 
25 22 P10192CT-ND 1.18 1.04 89 74 P10192TR-ND 414.00/M | EZA-SCE220M 
25 47 P10193CT-ND 1.18 1.04 89 74 P10193TR-ND 414.00/M | EZA-SCE470M 
25 100 | P10194CT-ND 1.18 1.04 89 74 P10194TR-ND 414.00/M | EZA-SCE101M 


FEATURES: © Chip Capacitor Networks — exclusively developed by Panasonic thick film technology. Bussed 8 capacitors in one 
package (6.3mm x 3.2mm x 0.75mm), half-pitch (0.65mm) spacing for high density automatic placing * Superior noise reduction by 
using two ground terminals * Superior solderability by using Ni + Solder plating with unique concave terminals 


SPECIFICATIONS: * Capacitance Range: 47pF, 100pF, 220pF + Capacitance Tolerance: +20% » Temperature Characteristic: 
E Characteristic: +20% / -55% (-25°C ~ 85°C) * Dissipation Factor: Less than 3.0% (25°C, 1kHz, 1Vrms) * Rated Voltage: 25V 
* Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


Dim. in mm 


0.635 10@@0.2 
ale 
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Dim. in mm 


Ne 


Re 
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4 {\RallRiJAt Re) 


GND Terminal: 1,2,5,6 
1/0 Terminal: 3,4,8,9 
Dummy Terminal: 7,10 


Volts | Cap. | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing | Panasonic 
(DC) | (pF) | PartNo. 1 10 100 500 | PartNo. 4,000 ‘| Part No. 
25 47 PCN1001CT-ND 2.03 1.78 153 1.27 PCN1001TR-ND 710.00/M | EZA-NPE470M 
25 100 | PCN1002CT-ND 2.03 1.78 153 1.27 PCN1002TR-ND 710.00/M | EZA-NPE101M 
25 220 | PCN1003CT-ND 2.03 1.78 153 1.27 PCN1003TR-ND 710.00/M | EZA-NPE221M 


EZA-CT Series 
1.257, 30.25 


[+= 0.20 


Eee 
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FEATURES: EZA-CT Series: * 4 RC circuits in one small package * 75% space 
savings compared to 0402 size EZA-DT Series: * Smallest SMD R/C networks 
Four popular noise reduction circuits made from damping resistors and bypass 
capacitors in a smallest chip * EZAST: 4.0 x 2.1 x 0.65mm, 0.8mm pitch 
© EZADT: 3.2 x 1.6 x 0.65mm, 0.635mm pitch « EZANT: 6.4 x 3.1 x .80mm, 
1.27mm pitch * Smaller occupied space than discrete 0402 (1.0 x 0.5 mm) 
© EZAST: 70% of 0402 (1.0 x 0.5mm) chips placing area * EZADT: 50% of 0402 
(1.0 x 0.5mm) chips placing area * EZANT: 45% of 0805 (2.0 x 1.2mm) chips 
placing area EZA-DL Series: * Smallest SMD R/C filter for USB interface 


* Including 2 circuits of 7 type R/C filter in a chip (Chip size: 3.2 x 1.6mm) 
* Space saving and low placing cost EZA-ST, EZA-DT, EZA-DL and EZA-NT 
Series: * Superior mountability with concave terminal * Firm solder joint (two 
times of convex terminal) »* Self-alignment of placement at reflow soldering 
Recommended Applications for EZA-DL Series: * Information and amusement 
equipment containing USB interface 


SPECIFICATIONS: Resistance Tolerance: +5% »* TCR: +200 ppm/°C « Rated 
Power: 0.063W (<70°C) — For resistors operated in ambient temperature above 


70°C, rated power shall be derated * Maximum Rated Continuous Working 
Voltage: 25V (Rated Voltage for resistor shall be determined from / Rated Power 
X Resistance Value, or Limiting Element Voltage [Maximum Rated Continuous 
Working Voltage], whichever is less.) * Capacitance Tolerance: +30%/-20% 
* Capacitance Temperature Characteristic: E Characteristic: +20% / -55% (-25°C 
~ 85°C) « Dissipation Factor: Less than 3.% (25°C, 1kHz - /n measuring at 
1MHz, capacitance and dissipation factor are different, 1 Vrms) * Rated Voltage: 
EZA-NT: 50V EZA-ST: 25V EZA-DT, EZA-CT and EZA-DL: 12V * Operating 
Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


Res. | Cap. | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic Res. | Cap. | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
(Q) | (pF) | Part No. ql 10 100 500 | PartNo. Qty. Pricing | Part No. (Q) | (pF) | Part No. 1 10 100 500 | PartNo. Qty. Pricing | Part No. 
EZA-ST Series 22 |PDT6ICT-ND 64 56 48 40 | PDTGITR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DTO1AAAJ 
22 | PSTHICT-ND 118 1.04 .89 74 | PSTI1TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-STITAAAJ ik | 47 | PDT62CT-ND 64 56 .48 40 | PDT62TR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DT62AAAJ 
22 | 47 | PSTI2CT-ND 118 1.04 .89 .74 | PST12TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST12AAAJ 100 | PDT63CT-ND _—64_—=s.56 ~—=48_—40_ | POTG3TR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DT63AAAJ 
100 | PSTI3CT-ND_ 1.18 1.04.89 _.74 | PST13TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST13AAAJ EZA-DL Series 
22 | PST2ICT-ND 1.18 1.04.89 .74 | PST21TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST21AAAJ | |27/15K| 47 | PDLUOICT-ND 41 36 31 26 | PDLUOTTR-ND] 5,000 | 143.00/M | EZA-DLUO1AAJ 
47 | 47 | PST22CT-ND 1418 1.04 .89 .74 | PST22TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST22AAAJ | |15/15K PDLUOZCT-ND 41 —_—.36-_—«31_—~.26 | PDLUOZTR-ND| 5,000 | 143.00/M | EZA-DLUO2AAJ 
100 | PST23CT-ND 1.18 1.04.89 _.74 | PST23TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST23AAAJ EZA-NT Series 
22 | PSTSICT-ND 1.18 1.04 89.74 | PST31TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST31AAAJ 220 | PNT14CT-ND 95 84 72 60 | PNTI4TR-ND | 4,000 ] 334.00/M ] EZA-NTI4AAAJ 
100 47 | PST32CT-ND 1.18 1.04 .89  .74 | PST32TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST32AAAJ 22 470 | PNT15CT-ND 95 84 72  .60 | PNTI5TR-ND | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT15AAAJ 
100 | PST33CT-ND_ 1.18 1.04 .89 .74 | PST33TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST33AAAJ 1000 | PNT16CT-ND 95 84 .72 60 | PNTI6TR-ND | 4,000 | 334.00/M | EZA-NTIGAAAJ 
22 | PST41CT-ND 1.18 1.04 .89  .74 | PST41TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST41AAAJ 220 | PNT24CT-ND 95 84 72  .60 | PNT24TR-ND | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT24AAAJ 
220 47 | PST42CT-ND 1.18 1.04 .89 .74 | PST42TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST42AAAJ AT 470 | PNT25CT-ND 95 84 .72 .60 | PNT25TR-ND | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT25AAAJ 
100 | PST43CT-ND 1.18 1.04.89 _.74 | PST43TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST43AAAJ joo0 | PNT26CT-ND 95 84.7260. | PNT26TR-ND | 4,000 | 334.00/M | EzA-NT26AAAJ 
22 | PSTSICT-ND 1.18 1.04 .89 .74 | PST51TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST51AAAJ 220 | PNT34CT-ND 95 84 .72 .60 | PNT34TR-ND | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT34AAAJ 
470 | 47 | PSTS2CT-ND 1.18 1.04 89.74 | PSTS2TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-STS2AAAJ 100 | 470 | PNT3SCT-ND 95 84.72.60 | PNT35TR-ND | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT35AAAJ 
100 | PSTS3CT-ND 1.18 1.04.89 _.74 | PST53TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-STS3AAAJ 1000 | PNT36CT-ND 95 84 72 60 | PNT36TR-ND | 4.000 | 334.00/M | EzA-NT36AAAJ 
22 | PST6ICT-ND 118 1.04 .89 74 | PST6ITR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST61AAAJ 290 | PNT44CT-ND 95.84.7260 | PNT44TR-ND | 4,000 | 334.00/M | EZA-NTA4AAAJ 
ik | 47 | PST62CT-ND 118 1.04 .89 .74 | PST62TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST62AAAJ 200 | 470 | PNTASCT-ND 95 84-72 +60 | PNTASTR-ND | 4.000 | 334.00/M | EZA-NTASAAAJ 
100 | PSTESCT-ND 1.18 1.04.89 _.74 | PST63TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST63AAAJ tooo | pNT4scT-ND 95 +~-84._—72—-60.| PNT4eTR-ND | 4.000 | 334.00/M | EZA-NT4GAAAJ 
EZA-DT Series 220 | PNTS4CT-ND 95 84 .72 60 | PNTS4TR-ND | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT54AAAJ 
22) POTIICT-ND = 64.56.4840 | POTIITR-ND ) 5,000 | 223.00/M | EZA-DTI1AAAJ 470 | 470 | PNTSSCT-ND 95 84 72 60 | PNTSSTR-ND | 4,000 | 334.00/M | EZA-NTSSAAAJ 
22 | 47 | POTI2CT-ND = 64564840 | PDTI2TR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DT12AAAJ 1000 | PNTS6CT-ND_ _—=«.95_—S—84_—=«72_—=60_| PNTSGTR-ND | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT56AAAJ 
100 FEDTISCTENDM 64 564840 IERDIISTREND! 5,000 | 223.00/M | EZA-DTISAAAL 220 | PNT64CT-ND 95 84 72 60 | PNTG4TR-ND | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT64AAAJ 
22 | POT2ICT-ND = 64564840 | POT21TR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DT21AAAJ 1K | 470 | PNT6SCT-ND 95 84 72.60 | PNTGSTR-ND 4,000 | 334.00/M | EZA-NT6SAAAJ 
47 | 47 | POT22CT-ND 64.56.4840 | PDT22TR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DT22AAAJ 1000 | PNT66CT-ND 9584.72.60 | PNT6GTR-ND | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT66AAAJ 
100 | POT23CT-ND _—.64_—=.56_—«.48—40_ | PDT23TR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DT23AAAJ ZA CT Serica 
22 | PDT3ICT-ND 64 56 48 40 | PDT31TR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DT31AAAJ 70 | POTOOcTND 63S B40” PCTOOTRND | 5.000 | DO1-00mM | EZA-CTOOAAAI 
100 | 47 | PDT32CT-ND 64 56 .48 40 | PDT32TR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DT32AAAJ 10 
joo FEGRECRNTMN 456 4a 40 RERESTRINE| s'000 | 203 007M | EZACDTaSAAAJ 22 | PCTOICT-ND 63 ~—.56_—«.48_—=40_'| PCTOITR-ND | 5,000 | 221.00/M | EZA-CTO1AAAJ 
22 | POTAICT-ND 64.56.48 40 | PDT41TR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DT41AAAJ oo | 10 SRERIOCR NC 368 86 48 40 REI ITE UEy) §:000 | 221.00/M | EZA-CTIOAAAL 
220 | 47 | PDTA2CT-ND 64 56 48.40 | PDT42TR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DT424AAJ 22 (RCIRICTENDS 63 5648.40 BRC TIMIEENDIR) 8,000 | 221.00/M | EZA-CTI1AAA 
100 | PDT43CT-ND_.64.—56_—=.48—«40_| PDT43TR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DT43AAAJ 47 | 10 | PCT2OCT-ND = 63.56.4840 | PCT2OTR-ND | 5,000 | 221.00/M | EZA-CT20AAAJ 
22 | PDTSICT-ND 64 56 48 40 | PDTS1TR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DT51AAAJ 22_| PCT2ICT-ND _63__—=56__—48__—AO_| PCT2ITR-ND | 5,000 | 221.00/M | EZA-CT21AAAJ 
470 | 47 | POTS2CT-ND 64 56 .48 40 | PDTS2TR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DTS2AAAJ joo | 10 | PCT3OCT-ND = 63.56 48-40 | PCTSOTR-ND | 5,000 | 221.00/M | EZA-CT30AAAJ 
100 | POTS3CT-ND 64 +~—«.56-—«.48_—«40_ | PDTS3TR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DTS3AAAJ 22 |PCT3ICT-ND 63 56 48 40 | PCT31TR-ND | 5,000 | 221.00/M | EZA-CT31AAAJ 
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YAGEO SMT Chip Resistor Arrays a 


Series TC164, YC122, YC124, YC164, YC248, YC324 and YC358 


The resistors are constructed out of a high-grade ceramic body. Internal metal electrodes are added at each end and connected by resistive paste. The composition of the paste is adjusted to achieve an approximate 
resistance value, then the resistive layer is laser trimmed to the exact tolerance value. The resistive layer is covered with a protective coat. 


SPECIFICATIONS: ¢ Resistance Tolerance: J: +5% * Temperature Coefficient: +200 ppm/°C * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Maximum Working Voltage: 50V (YC324 Series: 200V) * Maximum Overload 
Voltage: 100V (YC324 Series: 500V) * Short Time Overload: 2.5 x RCWV for 5 seconds at 25°C * Rated continuous working voltage (RCWV) shall be determined from RCWV = VP x R) or maximum RCWV listed, 
whichever is less. 


TC164 Series Resistor Value Chart 


Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
0.0 (OR) 39 (39R) 120 (120R) | 510(510R) | 22K(2K2) | 8.2K(8K2) | 39K (39K) | 180K (180K) | 680K (680K) 
10 (10R) 47 (47R) 150 (150R) | 560(560R) | 2.7K(2K7) | 10K (10K) 47K (47K) | 220K (220K) | 820K (820K) 
12 (12R) 51 (51R) 180 (180R) | 680(680R) | 3.3K(3K3) | 12K (12K) 51K (51K) | 270K (270K) | 1.0M (1M) 
15 (15R) 56 (56R) 220 (220R) | 820(820R) | 3.9K(3K9) | 15K (15K) 68K (68K) | 330K (330K) 

18 (18R) 68 (68R) 270(270R) | 1.0K (1K) | 4.7K(4K7) | 18K (18K) 82K (82k) | 390K (390K) 

) ( 
) ( 
) ( 


TC164 Series Dimensions in mm 


22 (22R) 82(82R) | 330(330R) | 1.2K(1K2) | 5.1K (5K1 22K (22K) | 100K (100K) | 470K (470K) 
27(27R) | 100(100R) | 390(390R) | 1.5K(1K5) | 5.6K (5K6) 27K (27K) | 120K (120K) | 510K (510K) 
33(33R) | 110(110R) | 470(470R) | 1.8K(1K8) | 6.8K (6K8) 33K (33K) | 150K (150K) | 560K (560K) 


YC122 Series YC122 Series Resistor Value Chart 


= 1.00 | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
5 0.0 (OR) 0(10R) | 39(39R) | 150(150R) | 560(560R) | 2.7K(2K7) | 10K (10K) | 39K (39K) | 220K (220K) | 1.0M (1M) 
1.8(1R8) | 12(12R) | 47(47R) | 180(180R) | 680 (680R) | 3.3K (3K3) | 12K (12K) | 47K (47K) | 270K (270K) 

2.0 (2R) 15 (15R) 56(56R) | 220(220R) | 1.0K(1K) | 3.9K(3K9) | 15K(15K) | 68K (68K) | 330K (330K) 
3.0 (3R) 18(18R) | 68(68R) | 270(270R) | 1.2K (1K2) | 4.7K (4K7) | 18K (18K) | 100K (100K) | 390K (390K) 
47(4R7) | 22 (22R) 82(82R) | 330(330R) | 1.5K (1K5) | 5.6K(5K6) | 22K (22K) | 120K (120K) | 470K (470K) 
5.1(5R1) | 27(27R) | 100(100R) | 390(390R) | 1.8K (1K8) | 6.8K (6K8) | 27K (27K) | 150K (150K) | 680K (680K) 
5.6(5R6) | 33(33R) | 120(120R) | 470(470R) | 2.2K (2K2) | 8.2K (8K2) | 33K (33K) | 180K (180K) | 820K (820K) 


YC124 Series 


YC124 Series Resistor Value Chart 


Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
5.6 (5R6) 27 (27R) 100 (100R) | 430(430R) | 1.6K (1K6) | 6.2K (6K2) | 27K (27K) | 120K (120K) | 560K (560K) 
6.2(6R2) | 30(30R) | 110(110R) | 470(470R) | 1.8K (1K8) | 6.8K (6K8) | 30K (30K) | 130K (130K) | 620K (620K) 
6.8(6R8) | 33(33R) | 120(120R) | 510(510R) | 2.0K (2K) | 7.5K(7K5) | 33K (33K) | 150K (150K) | 680K (680K) 
( ( 
( 


7.5(7R5) | 36(36R) | 130(130R) | 560(560R) | 2.2K (2k2) | 8.2K (8K2) | 36K (36K) | 180K (180K) | 750K (750K) 
10(10R) | 39(39R) | 150(150R) | 620 (620R) | 2.4K (2k4) | 10K (10K) | 39K (39K) | 200K (200K) | 820K (820k) 


( 

( 
11(11R) | 43(43R) | 160(160R) | 680 (680R) | 2.7K (2k7) | 41K (11k) | 43K (43K) | 220K (220K) | 1.0M (1M) 
12(12R) | 47(47R) | 180(180R) | 750(750R) | 3.0K (3K) | 42k (12k) | 47k (47k) | 240K (240K) 
13(13R) | 51(51R) | 200(200R) | 820(820R) | 3.3K (3K3) | 13K(13K) | 51K (51K) | 270K (270k) 
15 (15k) | 56(56R) | 220(220R) | 910(910R) | 3.6K (3K6) | 15K (15K) | 56K (56K) | 300K (300K) 
; 46(16n) | 62(62R) | 270(270R) | 1.0K (1k) | 39K (3K9) | 16K (16K) | 68K (68K) | 330K (330K) 
YC164 Series i 18(18R) | 68(68R) | 300(300R) | 1.1K( ( 
20(20R) | 75(75R) | 330(330R) | 1.2K (1K2) | 4.7K (4K7) | 20K (20K) | 82K (82K) | 390K (390K) 
22(22R) | 82(82R) | 360(360R) | 1.3K (1K3) | 5.1K(SK1) | 22K (22K) | 91K (91K) | 430K (430K) 
24(24R) | 91(91R) | 390(390R) | 1.5K (1K5) | 5.6K (5K6) | 24K (24K) | 100K (100K) | 470K (470K) 


1K1) | 4.3K (4K3) | 48K (18K) | 75K (75K) | 360K (360K) 


YC164 Series Resistor Value Chart 


Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
11 (17R) 51(61R) | 220(220R) | 1.0K(iK) | 4.3K(4K3) | 20K(20K) | 9iK(91K) | 430K (430K) 
42 (12R) 56(56R) | 240(240R) | 1.1K(1K1) | 4.7K (4K7) | 22K (22K) | 100K (100K) | 470K (470K) 
13 (13R) 62(62R) | 270(270R) | 1.2K (1K2) | 5.1K(5K1) | 24K (24K) | 110K (110K) | 510K (510K) 
15 (15R) 68 (68R) | 300(300R) | 1.3K(1K3) | 5.6K(5K6) | 27K (27K) | 120K (120K) | 560K (560K) 
; 16 (16R) 75(75R) | 330(330R) | 1.5K (1K5) | 6.2K (6K2) | 30K (30K) | 130K (130K) | 620K (620K) 
YC248 Series 18 (18R) 82(82R) | 390(390R) | 1.6K(1K6) | 6.8K(6K8) | 33K(33K) | 150K (150K) | G8OK (680K) 
20 (20R) 91(91R) | 430(430R) | 1.8K (1K8) | 7.5K(7K5) | 39K (39K) | 160K (160K) | 750K (750K) 
22(22R) | 100(100R) | 470(470R) | 20K (2K) | 9.4K(9K1) | 43K (43K) | 180K (180K) | 820K (820K) 
24(24R) | 110(110R) | 510(510R) | 22K(2K2) | 10K (10K) | 47K (47K) | 200K (200K) | 910K (910K) 
27(27R) | 120(120R) | 560(560R) | 24K(2K4) | 114K(11K) | 51K (51K) | 220K (220K) | 1.0M (1M) 
30(30R) | 130(130R) | 620(620R) | 27K(2K7) | 12K(12K) | 56K (56K) | 240K (240K) 
33(33R) | 150(150R) | 680(680R) | 3.0K (3k) 43K (13K) | 62K (62K) | 270K (270K) 
7.5 (7R5) 39(39R) | 160(160R) | 750(750R) | 3.3K(3K3) | 15K(15K) | 68K (68K) | 330K (330K) 
8.2 (8R2) 43 (43R) | 180(180R) | 820(820R) | 3.6K(3K6) | 16K(16K) | 75K(75K) | 360K (360K) 
40 (10R) 47(47R) | 200(200R) | 910(910R) | 3.9K(3K9) | 18K(18K) | 82K (82K) | 390K (390K) 


YC248 Series Resistor Value Chart 


= Value (Code) | Value (Code) | Value(Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value(Code) | Value (Code) 
YC324 Series 0.0 (OR) 39 (39R) 180 (180R) 820 (820R) 4.7K (4K7) 22K (22K) 100K (100K) 470K (470K) 


47 (47R) 220 (220R) 1.0K (1K) 5.6K (5K6) 27K (27K) 120K (120K) | 560K (560K) 
56 (56R) 270 (270R) 1.2K (1K2) 6.8K (6K8) 33K (33K) 150K (150K) 680K (680K) 
68 (68R) 330 (330R) 1.5K (1K5) 8.2K (8K2) 30K (39K) 180K (180K) | 820K (820K) 
82 (82R) 390 (390R) 1.8K (1K8) 10K (10K) 47K (47K) 220K (220K) 1.0M (1M) 
100 (100R) 470 (470R) 2.2K (2K2) 12K (12K) 56K (56K) 270K (270K) 
° 420 (120R) 560 (560R) 3.3K (3K3) 15K (15K) 68K (68K) 330K (330K) 
olt.27le ; 150 (150R) 680 (680R) 3.9K (3K9) 18K (18K) 82K (82K) 390K (390K) 
+ 5.08 eer 
leolated/Curcule YC324 Series Resistor Value Chart 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) |Value (Code) 
YC358 Series 30(30R) | 56(56R) | 150(150R) | 330(330R) | 680(680R) | 20K(2kK) | 5.1K(5Kt) | 20K (20K) | 100K (100K) 


33(33R) | 68(68R) | 180(180R) | 390(390R) | 750(750R) | 2.2K (2K2) | 5.6K (5K6) | 22K (22K) | 270K (270K) 

39(39R) | 82(82R) | 200(200R) | 470(470R) | 820(820R) | 2.7K (2K7) | 6.2K (6K2) | 33K (33K) | 510K (510K) 

43(43R) | 100(100R) | 220 (220R) | 510(510R) | 1.0K (1K) | 3.3K (3K3) | 6.8K (6K8) | 47K (47K) | 1.0M(1M) 
Rel] Fz] Rel] Fl] 47(47R) | 110(110R) | 270 (270R) | 560(560R) | 1.2K (1K2) | 3.9K(3K9) | 10K (10K) | 56K (56K) 

fiat fe (pe (]pa 51(51R) | 120(120R) | 300 (300R) | 620(620R) | 1.5K (1K5) | 4.7K (4K7) | 15K (15K) | 68K (68K) 


123 4 65 YC358 Series Resistor Value Chart 


|-— 6.40 be-rl1.27, Bussed Circuit Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value(Code) | Value(Code) | Value(Code) | Value (Code) 
56 (56R) | 220 (220R) | 510 (510R) | 1.8K (1K8) | 2.7K (2K7) | 5.6K (5K6) | 22K (22K) 
100 (100R) 330 (330R) 1.0K (1K) 2.0K (2K) 3.3K (3K3) 8.2K (8K2) 47K (47K) 
150 (150R) 470 (470R) 1.5K (1K5) 2.2K (2K2) 4.7K (4K7) 10K (10K) 100K (100K) 
Resistor Resistor 
No. of No. of Value Range | Power Rating Digi-Key* Cut Tape Pricing Digi-Key* Tape & Reel Yageo 
Series Terminals | Resistors (Q) (mW @ 70°C) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
TC164 8 4 0.0, 10 ~ 1.0M 63 TC164J-(Value)CT-ND 13 1.12 4.00 TC164J-(Value)TR-ND 5,000 5.00/M | TC164-JR-07(Code)L 
YC122 4 2 0.0 ~ 1.0M 63 YC122J-(Value)CT-ND 52 4.47 18.63 YC122J-(Value)TR-ND 10,000 26.00/M | YC122-JR-07(Code)L 
YC124 8 4 0.0 ~ 1.0M 63 YC124J-(Value)CT-ND 51 4.48 16.00 YC124J-(Value)TR-ND 10,000 18.00/M | YC124-JR-07(Code)L 
YC164 8 4 0.0 ~ 1.0M 63 YC164J-(Value)CT-ND Pa 98 3.50 YC164J-(Value)TR-ND 5,000 5.00/M | YC164-JR-07(Code)L 
YC248 16 8 0.0, 10 ~ 1.0M 63 YC248J-(Value)CT-ND 1.01 8.64 36.00 YC248J-(Value)TR-ND 5,000 50.00/M | YC248-JR-07(Code)L 
YC324 8 4 10 ~ 1.0M 125 YC324J-(Value)CT-ND 1.75 15.00 62.50 YC324J-(Value)TR-ND 4,000 88.00/M | YC324-JK-07(Code)L 
YC358 10 8 56 ~ 100K 63 YC358T-(Value)CT-ND 2.21 18.90 78.75 YC358T-(Value)TR-ND 4,000 110.00/M | YC358TJK-07(Code)L 


* For complete Digi-Key part number, substitute Digi-Key value from Resistance Value Chart for (Value). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1713 


RoHS Compliant Parts Available 
(parts other than indicated may be available as RoHS compliant) 


Roti Chip Resistor Arrays 


Dim. in mm 
MNR0O2 SERIES MNRO04 SERIES MNR12 SERIES MNR14 SERIES MNR15 SERIES 
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* Circuit Type: Isolated 
* Max. Operating Voltage: 25V 
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* Circuit Type: Isolated 
* Max. Operating Voltage: 50V 


MNR34 SERIES 
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* Circuit Type: Isolated 
* Max. Operating Voltage: 25V 


* Circuit Type: Isolated 
* Max. Operating Voltage: 50V 


¢ Circuit Type: Bussed 
* Max. Operating Voltage: 12.5V 


MNR35 SERIES 
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* Circuit Type: Isolated 
* Max. Operating Voltage: 200V 


© Circuit Type: Isolated 
* Max. Operating Voltage: 25V 


* Circuit Type: Isolated 
¢ Max. Operating Voltage: 200V 


* Circuit Type: Bussed 
* Max. Operating Voltage: 50V 


Series MNRO2, MNR12 
and MNR32 
Ri dre 
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R1 fre dro ra 
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Ri=R2=R3=R4=R5=R6=R7=R8 


Series 


Ri=R2=R3=R4=R5=R6=R7=R8 


Resistance Values (Q) 
MNRO2 Series 


Resistance Values (Q) 
MNRi15 Series Chip Arrays 


Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
0.0 (000) 100 (101)@ 56 (560) 330 (331) 560 (561) 1.8K (182) | 4.7K (472) 18K (183) 68K (683) 
10 (100)@ 1.0K (102) 100 (101) 390 (391) 680 (681) 2.0K (202) | 5.1K (512) 20K (203) | 100K (104) 
22 (220) 4.7K (472)@ 150 (151) 430 (431) 1.0K (102) | 2.2K (222) | 5.6K (562) 22K (223) 
33 (330)@ 10K (103) 220 (221) 470 (471) 1.2K (122) | 2.7K (272) | 8.2K (822) 33K (333) 
56 (560)® 47K (473)@ 300 (301) 510 (511) 1.5K (152) | 3.3K (332) 10K (103) 47K (473) 
Resistance Values (0) Resistance Values (0) 
MNR0O4 Series MNR18 Series 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
0.0(000)@ | 27 (270) 56 (560)@ | 150(151)® | 820(821)@ | 4.7K (472)@ | 33K (333)@ 10 (100) 30 (300) 56 (560) 200 (201) 1.0K (102) | 5.1K (612) 47K (473) 
10 (100)@ 30 (300)@ | 62(620)@ | 220(221)@ | 1.0K (102)@ | 5.1K (512)@ | 47K (473) 12 (120) 33 (330) 62 (620) 220 (221) 1.2K (122) | 6.8K (682) 51K (513) 
12 (120)@ 33 (330)@ | 68(680)@ | 240(241)@ | 1.2K (122)@ | 6.8K (682)@ | 51K (513)@ 15 (150) 36 (360) 68 (680) 240 (241) 1.5K (152) | 8.2K (822) 56K (563) 
15 (150)@ 39 (390) | 75(750)@ | 300(301)@ | 1.5K (152)@ | 8.2K (822) | 56K (563)@ 18 (180) 39 (390) 75 (750) 300 (301) 2.0K (202) 10K (103) | 100K (104) 
18 (180)@ 43 (430) 82 (820)@ | 330(331)@ | 2.2K (222)@ | 10K (103)@ | 100K (104)@ 20 (200) 43 (430) 82 (820) 330 (331) 2.2K (222) 15K (153) 1.0M (105) 
22 (220)@ 47 (470)@ | 100(101)@ | 470 (471)@ | 2.7K (272)@ | 15K (153) | 1.0M (105) 22 (220) 47 (470) 100 (101) 470 (471) 2.7K (272) 20K (203) 
24 (240)@ | 51(510)@ | 120(121)@ | 680(681)@ | 3.0K (302)@ | 22K (223) 24 (240) 50 (500) 120 (121) 680 (681) 3.0K (302) 22K (223) 
27 (270) 51 (510) 150 (151) 820 (821) 4.7K (472) 33K (333) 
Resistance Values (Q) 
MNR12 Series Resistance Values (Q) 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) MNR32 Series 
0.0 (000) 39 (390) 100 (101) 360 (361) 1.2K (122) 10K (103) 150K (154) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
10 (100) 47 (470) 130 (131) 470 (471) 1.8K (182) 15K (153) | 220K (224) 39 (390) 270 (271) 132 (1.3K) 4.7K (472) 
18 (180) 51 (510) 150 (151) 510 (511) 2.0K (202) 22K (223) | 1.0M (105) 100 (101) 470 (471) 182 (1.8K) 10K (103) 
22 (220) 56 (560) 220 (221) 680 (681) 2.2K (222) 39K (393) 180 (181) 1.0K (102) 392 (3.9K) 47K (473) 
27 (270) 68 (680) 270 (271) 820 (821) 2.4K (242) 47K (473) 
33 (330) 75 (750) 330 (331) 4.0K (102) | 4.7K (472) | 100K (104) Resistance Values (0) 
MNR34 Series 
Resistance Lee (9) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
0.0 (000) 36 (360) 110 (111) 470 (471) 1.8K (182) | 6.8K (682) 56K (563) 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 10 (100) 39 (390) 120 (121) 510 (511) 2.0K (202) 8.2K (822) 68K (683) 
0.0 (000) 36 (360)@ 220 (221)@ | 1.3K (132)@ | 8.2K (822)@ | 51K (513)@ | 360K (364)@ 15 (150) 43 (430) 150 (151) 560 (561) 2.2K (222) 10K (103) 100K (104) 
2.2 (2R2)@ 39 (390)@ 240 (241)@ | 1.5K (152)@ | 9.1K (912)@ | 56K (563)@ | 390K (394)@ 16 (160) 47 (470) 180 (181) 620 (621) 2.7K (272) 15K (153) 270K (274) 
3.0(3R0)® | 43(430)® | 270(271)@ | 1.6K (162)® | 10K (103)@ | 62K (623)@ | 430K (434)@ 18 (180) 51 (510) 200 (201) 680 (681) 3.3K (332) 18K (183) | 510K (514) 
3.3 (3R3) 47 (470) | 300(301)@ | 1.8K (182)@ | 11K (113)® | 68K (683)@ | 470K (474)@ 22 (220) 56 (560) 220 (221) 750 (751) 3.9K (392) 20K (203) 1.0M (105) 
4.7 (4R7)@ | 51(510)® | 330(331)@ | 2.0K (202)@ | 12K (123)@ | 75K (753)@ | 510K (514) 24 (240) 68 (680) 270 (271) 820 (821) 4.7K (472) 22K (223) 
6.8 (6R8)@ | 56(560)® | 360(361)@ | 2.2K (222)@ | 13K (133)@ | 82K (823)@ | 560K (564) 27 (270) 82 (820) 300 (301) 4.0K (102) | 5.1K (612) 33K (333) 
10 (100)@ 62 (620) | 390(391)@ | 2.4K (242)@ | 15K (153)@ | 91K (913)@ | 620K (624)@ : : 
30 (300) 91 (910) 330 (331) 1.2K (122) | 5.6K (562) 39K (393) 
11 (110)@ 68 (680) | 430(431)@ | 2.7K (272)@ | 16K (163)@ | 100K (104)@ | 680K (684)@ 33 (330) 400 (101) 390 (391) 1'5k (182) | 62k (622) 47K (478) 
12 (120)@ 75 (750) | 470(471)@ | 3.0K (302)@ | 18K (183)@ | 110K (114)@ | 750K (754)@ : : 
13 (130)@ 82 (820)@ | 510(511)@ | 3.3K (332)@ | 20K (203)@ | 120K (124)@ | 820K (824) : 
15(150)@ | 91(910)@ | 560(561)@ | 3.6K (362)@ | 22K (223)@ | 130K (134)@ | 910K (914) Resistance Values (9) 
16(160)@ | 100(101)@ | 620(621)@ | 3.9K (392)@ | 24K (243)@ | 150K (154)@ | 1.0M (105)@ MNR35 Series 
18 (180)@ | 110(111)@ | 680(681)@ | 4.3K (432)@ | 27K (273)@ | 160K (164) 
Ag ue abe 410 1M i se | aeee ee ies oe a Eee au f a obs jak te as Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
22 (220)@ | 130(131)@ | 820(821)@ | 5.1K (512)@ | 33K (333)@ | 200K (204)@ 56 (560) 330 (331) 680 (681) 2.0K (202) 5.6K (562) 22K (223) 
24 (240)@ 150 (151)@ | 910(911)@ | 5.6K (562)@ | 36K (363)@ | 220K (224)@ 100 (101) 430 (431) 1.0K (102) 2.2K (222) 8.2K (822) 33K (333) 
27 (270)@ 160 (161)@ | 1.0K (102)@ | 6.2K (622)@ | 39K (393)@ | 240K (244)@ 150 (151) 470 (471) 1.2K (122) 2.7K (272) 10K (103) 47K (473) 
30 (300)@ | 180(181)@ | 1.1K (112) | 6.8K (682)@ | 43K (433)@ | 300K (304)@ 220 (221) 510 (511) 1.5K (152) 3.3K (332) 18K (183) 68K (683) 
33 (330)@ | 200(201)® | 1.2K (122)@ | 7.5K (752)@ | 47K (473)@ | 330K (334)@ 300 (301) 560 (561) 1.8K (182) 4.7K (472) 20K (203) 100K (104) 
Number Number | Dimension Resistor ¢ Cut Tape Tape & Reel 
of of LE Power Rating Digi-Key* Pricing Digi-Key* Pricing 
Series | Terminals | Resistors (mm) (mw@70°C) Part No. 10 100 1,000 Part No. 4,000 5,000 10,000 
MNRO2 4 2 1.0 63 MNR02(Code)CT-ND 32 2.53 21.62 | MNRO2(Code)TR-ND = = 16.00/M 
MNRO2 4 2 1.0 63 MNRO02(Code)RCT-ND@ NEW! 124 1.90 16.22 | MNRO2(Code)RTR-ND@ NEW! - - 12.00/M 
MNRO4 8 4 2.0 63 MNRO04(Code)CT-ND .36 2.85 24.32 | MNRO04(Code)TR-ND - - 18.00/M 
MNRO4 8 4 2.0 63 MNRO04(Code)RCT-ND@ NEW! 18 1.42 12.17 | MNRO4(Code)RTR-ND@ NEW! - — 9.00/M 
MNR12 4 2 1.6 63 MNR12(Code)CT-ND 20 1.58 13.51_| MNR12(Code)TR-ND = 12.00/M 10.00/M 
MNR14 8 4 3.2 63 MNR14(Code)CT-ND 20 1.58 13.51 | MNR14(Code)TR-ND -_ 12.00/M 10.00/M 
MNR14 8 4 3.2 63 MNR14(Code)RCT-ND@ NEW! 19 1.52 12.97 | MNR14(Code)RTR-ND@ NEW! =— 11.00/M 10.00/M 
MNR15 10 8 3.2 31 MNR15(Code)CT-ND 1.37 10.75 91.89 | MNR15(Code)TR-ND _ 78.00/M 68.00/M 
MNR18 16 8 3.8 63 MNR18(Code)CT-ND 1.01 7.91 67.56 | MNR18(Code)TR-ND _ 58.00/M 50.00/M 
MNR32 4 2 2.6 125 MNR32(Code)CT-ND 1.21 9.49 81.08 | MNR32(Code)TR-ND 69.00/M - - 
MNR34 8 4 5.2 125 MNR34(Code)CT-ND 1.37 10.75 91.89 | MNR34(Code)TR-ND 78.00/M = = 
MNR35 10 8 6.4 63 MNR35(Code)CT-ND 2.86 22.45 191.88 | MNR35(Code)TR-ND 163.00/M - - 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 
Package Power equals total number of resistors times rated Power per Resistor. 


@ Values also available as Resin Overcoated — which are also ROHS Compliant t Note: Total Rated 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1714 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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BGA Terminators and Bias Networks 


* Ceramic BGA Packaging * High density form factor * Designed for termination of parallel data 
busses * Designed for high frequency data transmission » Virtually eliminates parasitic capacitance 
and inductance » Ultra low channel capacitance Flexible form factor; 1mm and 1.27mm pitch « All 
dimensions in mm 


Now including Top Probe-able Devicest 


The use of ball grid array (BGA) devices during the development phase of a project can represent some 
unique challenges in terms of circuit probing and device removal should device parameters need to be 
altered. CTS introduced the Top Probe-able devices to provide easy access to the internal circuitry of the 
BGA device without probing of the solder spheres, and eliminate the space consumed by test points on the 
circuit board. For parts available in Top Probe Configuration see Digi-Key parts marked with t. 


DDR SDRAM Terminators 


LVPECL Terminators 


Features: ¢ 8 Bit Thevenin Termination Set * Compliant for LVPECL Termination 


Electrical Specifications: * Resistor Tolerance: +1.0% * Maximum Resistor Power: R1= 0.08 Watts 
at 70°C, R2 = 0.08 Watts at 70°C *Maximum Package Power: 1.0 Watts at 70°C »* Temperature 
Coefficient of Resistance: +200 ppm /°C * Operating Temperature Range: -55° ~ 125°C 


Cut Tape 
Ri R2 No. Pitch Digi-Key Price Each cTsS 
Ohms | Ohms | Bits | (mm) Part No. 1 10 Part No. 
127 82.5 8 1.27 RT1250B6CT-ND 2.09 1.67 RT1250B6TR7 


GTL, GTL+, AGTL+ Terminators 


Features: ¢ 8-Bit, 16-Bit, and 32-Bit Termination Sets * Compliant for GTL, GTL+, and AGTL+ Termination 

Electrical Specifications: * Resistor Tolerance: +1.0% * Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°C 
(Not to Exceed Maximum Package Power) * Maximum Package Power (70°C): 8 bit = 0.3 Watts, 16 
bit = 0.6 Watts, 32 bit = 1.2 Watts » Temperature Coefficient of Resistance: +200 ppm/°C * Operating 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Features: * 18 Bit SSTL_2 Termination Sets * Compliant to JEDEC Std. 8-9 Cut Tape Tape & Reel 
Electrical Specifications: * Resistor Tolerance: +1.0% * Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at R1 No. Pitch Digi-Key Price Each Pricing* cTS 
70°C (Not to Exceed Total Network Power) * Package Power Rating: 1.0 Watt at 70°C »* Temperature Ohms | Bits (mm) Part No. fl 10 1,000 Part No. 
Coefficient of Resistance: +200 ppm/°C * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
25 8 1,27 RT1450B6CT-ND 1.25 1.00 481.00 RT1450B6TR7 
Tape & 56 8 1.27 RT1453B6CT-ND 1.25 1.00 481.00 RT1453B6TR7 
: re Cut Tape Reel 150 8 1.27 | RT1410B6CT-ND 1.25 1.00 481.00 RT1410B6TR7 
Ri R2 | Array | Pitch | Digi-Key Price Each Pricing* | CTS 
Ohms | Ohms | Size | (mm) | Part No. 1 10 1,000 | Part No. 25 16 1.27 RT1451B6CT-ND 1.89 1.51 729.00 RT1451B6TR7 
co | 25 | 3x9 | 1.27 | RT1408B6CT-ND 2.29 1.83 | 885.00 | RT1408B6TR7 fey, | aes aee a aes vee te eon. | urianpere 
60 25 3x9 1.27 RT1408B6PCT-NDt 2.52 2.02 973.00 | RT1408B6P. 7 e : : : 
60 25 3x9 1.00 RT1408B7PCT-NDT 2.69 2.16 | 1041.00 | RT1408B7P. 25 32 1.27 RT1452B6CT-ND 3.05 2.44 1179.00 RT1452B6TR7 
50 25 3x9 1.27 RT1400B6CT-ND 2.29 1.83 — | RT1400B6TR7 56 32 1.27 RT1427B6CT-ND 3.05 2.44 = RT1427B6TR7 
50 25 3x9 1.27 RT1400B6PCT-NDt 2.52 2.02 — | RT1400B6P. 150 32 1.27 RT1412B6CT-ND 3.05 2.44 1179.00 RT1412B6TR7 
25 22 3x9 | 1.27 | RT1401B6CT-ND 2.29 1.83 885.00 | RT1401B6TR7 150 32 1.00 RT1412B7CT-ND 3.21 2.57 1241.00 RT1412B7TR7 
35 = 3x9 1.27 RT1407B6CT-ND 2.29 1.83 885.00 | RT1407B6TR7 ~ 
35_| — | 3x9 | 1.27 | RT1407B6PCT-NDt_ 2.69 2.16 |_ 1041.00 | RT1407BEP ror:Tapeandifeeliparcnumber,cnange © 1-ND to: T END: 
25 = 3x9 1.27 RT1403B6CT-ND 2.29 1.83 — | RT1403B6TR7 
25 = 3x9 1.00 RT1403B7CT-ND 2.45 1.96 — | RT1403B7TR7 PCI and PCIX Bias Networks 
22 _ 4x9 1.27 RT1405B6CT-ND 2.69 2.16 — | RT1405B6TR7 
22 — 4x9 1.27 RT1405B6PCT-NDt 2.96 2.37 1144.00 | RT1405B6P Features: ¢ 8 or 16 Bit Bias Network * Compliant to PCI and PCIX 
22 — 4x9 1.00 RT1405B7PCT-NDt 3.14 2.51 1212.00 | RT1405B7P Electrical Specifications: * Resistor Tolerance: +1.0% »* Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°C 


*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. Top Probe-able Devices. 


LVDS Terminators 


Features: ¢ Designed for termination of Xilinx® and Altera® FPGAs ¢8 or 16 differential channels of 
termination provided in a single intergrated package 

Electrical Specifications: * Resistor Tolerance: +1.0% * Maximum Resistor Power: 0.068 Watts 
@ 70°C *Maximum Package Power: 1.0 Watts @ 70°C »* Temperature Coefficient of Resistance: 


+200ppm/°C » Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
Cut Tape | Tape & Reel 
R1 Array Pitch Digi-Key Price Each Pricing* cTs 
Ohms Size (mm) Part No. 1 10 1,000 Part No. 

100 4x8 1.27 RT1710B6CT-ND 2.03 1.62 783.00 RT1710B6TR7 
100 4x8 1.27 RT1710B6PCT-NDt 2.23 1.79 861.00 RT1710B6P. 
100 4x8 1.00 RT1710B7CT-ND 217 1.74 = RT1710B7TR7 
100 4x8 1.00 RT1710B7PCT-NDt 2.39 1.91 => RT1710B7P. 


*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. Top Probe-able Devices. 


CompactPCI Terminators 


Features: * 16 or 32 Bit Terminators 


Electrical Specifications: * Resistor Tolerance: +5.0% »* Maximum Resistor Power: 0.05 Watts 


at 70°C *RT1201B7 = 1.6 Watts at 70°C * Temperature Coefficient of Resistance: +200 ppm/°C 
* Operating Temp. Range: -55°C ~ 125°C 
Cut Tape Tape & Reel 
R1 No. | Array | Pitch | Digi-Key Price Each Pricing* | CTS 
Ohms | Bits | Size | (mm) | Part No. 1 10 1,000 Part No. 
10 32 | 4x16 | 1.00 | RT1201B7PCT-NDt 3.97 3.18 1536.00 | RT1201B7P. 


¢ Maximum Package Power: 1.0 Watts at 70°C * Temperature Coefficient of Resistance: +100 ppm/°C 
¢ Operating Temperature Range: -55° ~ 125°C 


Cut Tape Tape & Reel 
R No. | Array | Pitch | Digi-Key Price Each Pricing* |CTS 
Ohms | Bits | Size | (mm) | Part No. 1 10 1,000 Part No. 
4.7K 16 3x8 1.27. | RT1417B6CT-ND 1.81 1.45 699.00 RT1417B6TR7 
4.7K 8 3x4. 1.27. | RT1415B6CT-ND 1.32 1.06 512.00 RT1415B6TR7 
4.7K 8 3x4. 1.00 | RT1415B7CT-ND 1.49 1.19 = RT1415B7TR7 
8.2K 8 3x4. 1.27. | RT1416B6CT-ND 1.32 1.06 512.00 RT1416B6TR7 


*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


RT1300 Low Voltage Differential 

SCSI Active Termination Network 

Features: * 9-Line LVD Termination Network * Ultra2, Ultra3 Compliant * Low Channel Capacitance Less 
Than 0.25pF ¢ Laser Trimmed to 1% Tolerance 


Electrical Specifications: * Resistor Tolerance: +1.0% * Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°C 
(Not to exceed maximum package power) * Maximum Package Power (70°C): 1.0 Watt * Temperature 
Coefficient of Resistance: +200 ppm/°C * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C. 


Cut Tape Tape & Reel 
Ri R2 Pitch | Digi-Key Price Each Pricing* cTS 
Ohms | Ohms | (mm) | Part No. 1 10 1,000 Part No. 
475 121 1.27 | RT1300B6CT-ND 2.81 2.25 877.00 | RT1300B6TR7 
475 121 1.27 | RT1300B6PCT-ND t+ 3.09 2.48 1195.00 | RT1300B6P. 


*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. +Top Probe-able Devices. 


CTs. 


Fig. 1 - Bussed 


773 SERIES 


Single-In-Line 


Fig. 2 - Isolated Fig. 3 - Dual Term 


Specifications: * Resistance Tolerance: 2% * Maximum Operating Voltage: 100VDC * Temperature 
Coefficient: +100 PPM/°C2500, +200 PPM/°C<500 * Dielectric Withstand Voltage: 200VDC * Operating 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Resistance Power @ 70°C: -1 and -5 Schematic = .10 Watts and 
-3 Schematic = .20 Watts Features: * Low cost * High reliability cermet resistors * 2% standard resistor 
tolerance * Laser marking for permanent identification * High temperature solder * Low profile 


*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. +Top Probe-able Devices. 


All Resistance values 773085 Series (Dual Term) 


listed in ohms Value (Code) 
; 220/330 (221/331) 

773081 Series (Bussed) 

Value (Code) Value (Code) 5 

2.48-| Ff 773101 Series (Bussed) 
150(151) | 270(271) —-_Walue (Code) | Value (Code) 
180 (181) 510 (511) 47 (470) 120 (121) 
100 (101) 
sale 


lL 
0.5-solder coated 
steel leads 


L 
0.25 2.54 


773083 Series (Isolated) 773103 Series (Isolated) 


No. of | No. of |Dim. “A”| Res. Pwr. Rating | Digi-Keyt Pricing 773061 Series (Bussed) Value (Code) | Value (Code) _Nalue (Code) | Value (Code) _ 

Fig.| Pins | Res. (mm) (mw@70°C) | Part No. 1 10 100 1,000 Value (Code) | Value (Code)  —— errs 33 (330) 10K (103) 
1] 6 5 | 15.55 100 773061 (Code)-ND 352.78 1850 92.60 150 (151) 27K (272) Z7t270) SCE) 47 (470) 33K (333) 
2 6 3 15.55 200 773063(Code)-ND 35 278 1850 92.50 270 (271) 33K (333) 47 (470) 15K (153) 100 (101) 47K (473) 
1 8 7 20.65 100 773081 (Code)-ND AG 3.60 24.00 120.00 1.5K (152) 420 (121) 20K (203) 470 (471) 100K (104) 
2 8 4 20.65 200 773083(Code)-ND AG 3.60 24.00 120.00 560 (561) 220K (224) 
3] 8 12 | 20.65 100 Trobe Con (Gare) -ND 97 7.65 51.00 255.00 773063 Series (Isolated) 150 (151) 22k (223) 1.5K (152) 
1 | 10 9 25.65 100 773101 (Code)-NI 57 4.50 30.00 ~—-150.00 Value (Code) 180 (181) 33K (333) . 
2] 10 5 25.65 200 773103(Code)-NI 57 4.50 30.00 ~— 150.00 270 (271) 56K (563) 773105 Series (Dual Term) 
3 | 10 16 25.65 100 7731 Ee Bub 122 960 64.00 320.00 560 (561) Value (Code) 

t For complete part number, substitute the corresponding resistance (Code). ZA SC) SAEED) USGA) 330/470 (331/471) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Environmental Performance Specifications 


CTS. 


és Maximum Delta R 

Test 740X 741 742~746 Test Description 
Th ick Film Chip Resistor Arrays Thermal Cycle 1.0% 1.0% 1.0% 5 Cycles -55°C ~ 125°C 

Short Time Overload 2.0% 2.5% 1.0% | 2 1/2 x Rated working voltage. 5 seconds (or maximum voltage) 
Features: * Low Cost * Thick Film Technology * High Density Packaging *Leadless Surface Mount | Moisture Resistance 2.0% 5.0% 2.0% 240 hours .1 rated load, -10°C ~ 65°C, 90%RH 
construction * Tape and Reel Packaging » Solder coated Nickel Barrier Pads * Isolated and Bussed | High Temperature Exposure | 3.0% 1.0% 1.0% 1000 hours. no load @ 125°C 
Circuits * Concave and Convex Terminations Load Life 3.0% 5.0% 2.0% 1000 hours @ 70°C, rated load 
Product Benefits: High Density Packaging: * Up to 30% less space per resistor than 0603 chip | Resistance to Solder Heat 1.0% 25% 1.0% 40 seconds @ 260°C solder 
resistors * Up to 75% less space per resistor than 0805 chip resistors Placement Efficiency: Resistance to Solvents alee ait es Isopropyl alcohol, Freon TMC 
* Networks require fewer placements than discrete components » Larger overall size eases handling Solderabilit RMA tI pen d dip, 95% 
compared to discrete components Low Profile: * Can be used in PCMCIA cards biderapllity _ _ _ Ux, » 9 Seconds dip, Jove Coverage 


740X SERIES NEW! 741C SERIES 741X SERIES 742 SERIES 


Dimensions - mm 

Series P: T A B 
741X043 65 35 33 20 
741X083 50 35 -30 .20 
741X163 50 45 -30 30 


743 SERIES 744 SERIES 


L 

L 1.27 
b_{127 j 
Mote 


745 SERIES 


J bso 


Series 741X and 742 


SEe35555 


16 Terminations / 8 Resistors 


Series 740X, 741C, 741X, 742, 743 and 744 


ze || £233 


4 Terminations / 2 Resistors | | 8 Terminations / 4 Resistors 


Series 745 and 746 


10 Terminations / 
8 Resistors 


NEW! Resistance Values NEW! 
740X Series Chip Arrays 
All values listed in 


Resistance Values 
742C083, 743C083, 744C083 Series Chip Arrays 


All values listed in O. 


Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
10 (100) 100 (101) 1.0K (102) 10K (103) 10 (100) 150 (151) 2.7K (272) 47K (473) 680K (684) 
56 (560) 560 (561) 4.7K (472) 12 (120) 180 (181) 3.3K (332) 51K (513) 820K (824) 
| 15 (150) 220 (221) 3.9K (392) 56K (563) 4MEG (105) 
Resistance Values : 18 (180) 270 (271) 4.7K (472) 68K (683) 
741X043, 741X083, 741X163 Series Chip Arrays 22 (220) 330 (331) 5.1K (512) 82K (823) 
All values listed in Q 27 (270) 390 (391) 5.6K (562) 100K (104) 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 33 (330) 470 (471) 6.8K (682) 120K (124) 
10 (100) 33 (330) 100 (101) 4.7K (472) 47K (473) $9/(390) EO oh) BAS(G22)) Uses) 
22 (220) 56 (560) 1K (102) 40K (103) 47 (470) 560 (561) 10K (103) 180K (184) 
51 (510) 680 (681) 12K (123) 220K (224) 
Resistance Values 56 (560) 820 (821) 15K (153) 270K (274) 
7410083 Series Chip Arrays 68 (680) 1K (102) 18K (183) 330K (334) 
All values listed in 0 82 (820) 1.2K (122) 22K (223) 390K (394) 
100 (101) 1.5K (152) 27K (273) 470K (474) 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 110 (111) 1.8K (182) 33K (333) 510K (514) 
10 (100) 68 (680) 560 (561) 5.6K (562) 68K (683) 120 (121) 2.2K (222) 39K (393) 560K (564) 
12 (120) 82 (820) 680 (681) 8.2K (822) 100K (104) 
18 (80) 120 (123) 115K (152) 15K (153) 220K (228) pasefanee Vales 
745 Series Chip Arrays 
22 (220) 150 (151) 1.8K (182) 18K (183) 270K (274) 7 i values re nO v 
27 (270) 220 (221) 2.2K (222) 22K (223) 330K (334) 
33 (330) 270 (271) 2.7K (272) 27K (273) 470K (474) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
39 (390) 330 (331) 3.3K (332) 33K (333) 510K (514) 100 (101) 470 (471) 2.2K (222) 10K (103) 47K (473) 330K (334) 
47 (470) 390 (391) 3.9K (392) 47K (478) 1M (108) 150 (151) 680 (681) 3.3K (332) 15K (153) 68K (683) 470K (474) 
51 (510) 470 (471) 4.7K (472) 51K (513) 
56 (560) 510 (511) 5.1K (512) 56K (563) 220 (221) 1K (102) 4.7K (472) 22K (223) 100K (104) 
! 330 (331) 1.5K (152) 6.8K (682) 33K (333) 220K (224) 
Resistance Values Resist Val 
742C043, 742C163, 743C043, 744C043 Series Chip Arrays 7 ae can sian ear 
All values listed in Q eres Chip Arrays 
All values listed in Q 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) TEL ae Vall aaa Al ae val ae WF eae Tel Cod 
22 (220) 220 (221) 2.2K (222) DOK (223) 220K (224) alue (Code) falue (Code) lalue (Code) ‘alue (Code) alue (Code) jalue (Code) 
33 (330) 330 (331) 3.3K (332) 33K (333) 330K (334) 100 (101) 330 (331) 1.5K (152) 3.3K (332) 15K (153) 47K (473) 
47 (470) 470 (471) 4.7K (472) 47K (473) 470K (474) 150 (151) 470 (471) 2.2K (222) 4.7K (472) 22K (223) 100K (104) 
100 (101) 1K (102) 10K (103) 100K (104) 1MEG (105) 220 (221) 14K (102) 2.7K (272) 10K (103) 33K (333) 
Dimension Resistor t Cut Tape Tape & Reel 
No. of No. of by Power Rating | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Series | Terminals Res. (mm) (mW@70°C) Part No. 10 100 1,000 Part No.*& 4,000 5,000 10,000 
740 4 2 0.85 3 740X043(Code)JPCT-ND§ NEW! _—.84 6.60 56.40 | 740X043(Code)JPTR-ND§ NEW! = — __42.00/M 
4 2 1.0 741X043(Code)JCT-ND&A 42 3.30 28.20 | 741X043(Code)JTR-ND@ -_ — — 21.00/M 
a 8 4 2.0 Ba 741X083(Code)JCT-ND& 46 3.58 30.55 | 741X083(Code)JTR-ND@ _ — — 23.00/M 
8 4 2.0 741C083(Code)JCT-ND&A 46 3.58 30.55 | 741C083(Code)JTR-ND@ _ — — 23.00/M 
16 8 3.80 741X163(Code)JCT-NDA 1.58 12.38 105.75 _| 741X163(Code)JTR-ND® = 90.00/M __79.00/M 
4 2 1.60 742C043(Code)JCT-NDA 56 4.40 37.60 | 742C043(Code)JTR-ND® — 32.00/M —_28.00/M 
742 8 4 3.20 63 742C083(Code)JCT-ND&A 42 3.30 28.20 | 742C083(Code)JTR-ND® _ 24.00/M —_21.00/M 
16 8 6.40 742C163(Code)JCT-NDA 1.75 13.75 _-117.50_| 742C163(Code)JTR-ND@ 100.00/M = = 
a 4 2 2.54 743C043(Code)JCT-NDA 1.33 10.26 89.30 | 743C043(Code)JTR-ND® 76.00/M — — 
8 4 5.08 100 743C083(Code)JCT-NDA 1.61 12.42 108.10 _| 743C083(Code)JTR-ND® 92.00/M = = 
7Ad 4 2 2.54 744C043(Code)JCT-NDA 1.33 10.26 89.30 | 744C043(Code)JTR-ND® 76.00/M _ _ 
8 4 5.08 125 744C083(Code)JCT-NDA 1.61 12.42 108.10 | 744C083(Code)JTR-ND@ 92.00/M = = 
745 10 8 6.40 63 745C101(Code)JCT-NDA 2.10 16.50 141.00 | 745C101(Code)JTR-ND® 120.00/M = = 
746 10 8 3.30 31 746X101 (Code)JCT-ND& 1.12 8.80 75.20 | 746X101(Code)JTR-ND@ = 64.00/M 56.00/M 


4 For RoHS Compliant Part Number, change CT-ND to PCT-ND. —® For RoHS Compliant Part Number, change TR-ND to PTR-ND. 
number, substitute the corresponding resistance code listed above for (Code). + Note: Total Rated Package Power equals total number of resistors times rated Power per resistor 


Not all values listed are available as ROHS Compliant —_* For complete part 
§ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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l In-Line Surface Mount Fig. 1— SRT Isolated | Fig.3 
Cc Ss. 753 SERIES Leadless Resistor Networks Buccal 


Series 753 in-line surface mount leadless resistor networks provide the highest density per area of any conventional surface mount 
solution. In a bussed configuration, the networks provide two times the resistors per area compared to 0603 sized chips, and more 
than six times that offered by 0805 sized chips. 


5 Fig. 4 
Specifications: * Resistance Tolerance: +2% or 0.50, whichever is greater * Maximum Operating Voltage: 25V, not to exceed oenar N Nt 
rated power * Temp. Coefficient: :200ppm/°C » Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Isolated Laall 
Features: * High density packaging » Solid ceramic construction » Available terminations per package: Single Row Terminations: (aa [ nig 
8, 9, 10; Dual Row Terminations: 16, 18, 20, 24 * Solder coated pads * Designed for visual inspection of solder joints and board 1 
cleaning 
RESISTANCE VALUES (All values listed in ohms) 
SRT SRT SRT SRT DRT DRT DRT DRT DRT DRT DRT Series 753 
Bussed Isolated Bussed Bussed Bussed Isolated Bussed Bussed Bussed Isolated GTL R ded 
8Terminal | 8 Terminal | 9 Terminal | 10 Terminal | 16 Terminal | 16 Terminal | 18 Terminal | 20 Terminal | 24 Terminal | 24 Terminal | 24 Terminal LacdiPanen 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
TK (102) 33 (330) | 100(101) | 1K(102) | 110(111) | 22 (220) 1K (102) | 10K (103) | 10K (103) | 22 (220) 39 (390) DRT _ 0.64 
10K (103) | 100(101) | 1K(102) | 3.3K(332) | 10K(103) | 39(390) | 5.6K (562) 100 (101) | 51 (510) 9,89 Ne 0.43 
100K (104) | 2.2K (222) | 4.7K (472) 47 (470) | 10K (103) 68 (680) = aah DOOUCOON0 
4.7K (872) | 47K (473) 100 (101) a “2 L hooonooooon 
10K (103) | 10K (103) 10K (103) BM 
22K (223) 
100K (104) Keep out zone for standoffs. 
Circuit board traces and solder 
mask should be avoided in 
No. of | No. of Dim. (mm) __/Res. Pwr. Rating} Digi-Keyt Cut Tape Pricing Digi-Keyt Tape and Reel this area to allow the standoff to 
Fig. | Term. | Resistors | A B (mW@70°C) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. | Pricing — A——~ rest directly on the PCB 
1 8 4 6.22 4.44 80 753083(Code)GCT-ND A 2.43 22.28 202.50 753083(Code)GTR-ND @| 1,000 | 1215.00 Solder! O80 k SRT | eo oI 43, 3. | 
2 9 8 6.86 4.90 40 753091(Code)GCT-ND & 2.52 23.10 210.00 753091 (Code)GTR-ND @| 1,000 | 1260.00 Coated 
2 10 9 749 5.72 40 753101(Code)GCT-ND & 2.52 23.10 210.00 753101(Code)GTR-ND @| 1,000 | 1260.00 u | i 
3 16 14 6.22 4.44 40 753161(Code)GCT-ND & 2.52 23.10 210.00 753161 (Code)GTR-ND | 1,000 | 1260.00 
4 16 8 6.22 4.44 80 753163(Code)GCT-ND A 2.43 22.28 202.50 753163(Code)GTR-ND | 1,000 | 1215.00 
3 18 16 6.86 4.90 40 753181(Code)GCT-ND A 2.52 23.10 210.00 753181 (Code)GTR-ND | 1,000 | 1260.00 
3 20 18 749 (5.72 40 753201(Code)GCT-ND A 2.52 23.10 210.00 753201 (Code)GTR-ND | 1,000 | 1260.00 
3 24 22 876 6.98 40 753241(Code)GCT-ND A 2.52 23.10 210.00 753241 (Code)GTR-ND | 1,000 | 1260.00 Single Row Dual Row 
4 | 24 12 8.76 6.98 80 753243(Code)GCT-ND 2.92 26.73 243.00 | 753243(Code)GTR-ND | 1,000 | 1458.00 Termination Termination 
5 24 18 876 6.98 60 75324G(Code)GCT-ND 2.92 26.73 243.00 75324G(Code)GTR-ND | 1,000 | 1458.00 
Res. Pwr. | Res. Solder -lLo.a3 Solder dh loss 
No. of| No. of | Dim. (mm) Rating Value Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Coated 0.64 241 Coated 
Fig.| Term.| Res. | A B_ | (mW@70°C) |(ohms) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. | Pricing seating a seating. “a 
2 8 7 6.22 4.44 40 1K 753081102GBK-ND 3.15 25.20 176.40 753081102GTR-ND 1,000 | 1310.00 
2 8 7 6.22 4.44 40 10K 753081103GBK-ND 3.78 30.24 = 211.68 753081103GTR-ND 1,000 | 1310.00 
3 18 16 6.86 4.90 40 22K 753181223GBK-ND 3.78 30.24 = 211.68 753181223GTR-ND 1,000 | 1310.00 
3 18 16 6.86 4.90 40 4.7K 753181472GBK-ND 3.78 30.24 = 211.68 753181472GTR-ND 1,000 | 1310.00 


t+ For complete part number, substitute the corresponding resistance (Code) from resistance value chart. 
A For RoHS Compliant Part Number, change CT-ND to PCT-ND = For ROHS Compliant Part Number, change TR-ND to PTR-ND _— Not all values listed are available as ROHS Compliant 


752 SERIES — 


Surface Mount Single Row and Dual Row Termination 


Fig. 1 — SRT Bussed Fig. 2 — DRT Bussed Fig. 3 — SRT Isolated Fig. 4 — SRT Dual Term. Fig. 5 — DRT Isolated 
DRT 1 221, 1.27 0.76 


ponouocwb 
318 |. 0.64 


DOOD0000001 1.27 
Bly? 


Keep out zone for standoffs. 
Circuit board traces should 
be avoided in this area to 


Janda, ata | 


allow the standoff to rest 
directly on the PCB 


SRT | 97038) il 


SPECIFICATIONS: Res. Range: Standard: 220 to 1 MegQ. Res. Tolerance: The Bussed RESISTANCE VALUES Bussed & Dual hin 
and Isolated circuits are 2%, the Dual Terminator circuit is 5% Max. Operating Voltage: SRT SRT DRT SRT DRT Terminator _Isolated ll | 
25V not to exceed rated power Temp. Coefficient: Standard: +200 PPM/°C_ Dielectric Bussed Bussed Bussed Isolated Isolated Schematic Schematic B 
Strength: 100 VAC. Operating Temp. Range: -55°C ~ 125°C In-line Surface Mount 9 Term. 10 Term. | 16,18,20,24Term.| 8,10,12Term. | 24 Term. 

Resistor Networks: * High density packaging »* Low profile »* Input/outputs available: 700. 4K 10K 1K 1K 47K 22 100 33K 9 @25°C 2w .24w 

Dual Row Terminations 16, 18, 20, 24; Single Row Terminations 8, 9, 10,12 « Solder 560 2.2K 22K| 33K 40K 100K 33° «1K 47K @70°C 08w A6w 

coated pads * Designed for visual inspection of solder joints and for board cleaning 

© 24mm tape and reel packaging * Meets UL-94VO requirements 680 4.7K 100K | 10K 47 2.2K 10K All values listed in ohms 


No. of} No. of | Dim. (mm) | Res. Pwr. Rating | Digi-Keyt Bulk Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Term.| Res. A B (mW@70°C) | Part No. al 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
1 | 9 | 8 {13.08 10.16 80 752-091-(Value)BK-NDW 251 20.10 140.70 | 752-091-(Value)TR-ND@ | 1,000 | 871.00 
Solder Coated 2 | 16 | 14 |11.81 8.89 80 752-161-(Value)BK-NDW 251 20.10 140.70 | 752-161-(Value)TR-ND@ | 1,000 | 871.00 
\ 111.64 oan Part # & Date Code 2 | 18 | 16 |13.08 10.16 80 752-181-(Value)BK-NDW 2.51 20.10 140.70 | 752-181-(Value)TR-ND@ | 1,000 | 871.00 
ae ae (BDOOOOOOKKKX 2 | 20 | 18 |14.35 11.43 80 752-201-(Value)BK-NDW 251 20.10 140.70 | 752-201-(Value)TR-ND@ | 1,000 | 871.00 
Ary 2 | 24 | 22 |16.89 13.97 80 752-241-(Value)BK-NDW 251 20.10 140.70 | 752-241-(Value)TR-ND@ | 1,000 | 871.00 
& 
a 3] 8 | 4 |1181 8.89 160 752-083-(Value)BK-NDW 2.36 18.90 132.30 | 752-083-(Value)TR-ND@ | 1,000 | 819.00 
3] 10 | 5 |14.35 11.43 160 752-103-(Value)BK-NDW 2.36 18.90 132.30 | 752-103-(Value)TR-ND@ | 1,000 | 819.00 
Solder Coated 
3] 12 | 6 |1689 13.97 160 752-123-(Value)BK-NDW 2.84 22.68 158.76 | 752-123-(Value)TR-ND@ | 1,000 | 819.00 
4 | 10 | 16 |14.35 11.43 80 752-105-220/330BK-NDW 2.70 21.60 151.20 | 752-105-220/330TR-ND@) 1,000 | 936.00 
Max. Resistor Power (Not to 
exceed total network power) 4 | 10) 9 414.35 11.43 80 752-101-(Value)BK-NDW 2.51 20.10 140.70 | 752-101-(Value)TR-ND@ | 1,000 | 871.00 
5 | 24 | 12 |1689 13.97 16 752-243-(Value)BK-ND 284 22.68 158.76 | 752-243-(Value)TR-ND | 1,000 | 983.00 


t For complete part number, substitute the corresponding value from chart above (Value). 
v For RoHS Compliant Part Number, change BK-ND to PBK-ND = For ROHS Compliant Part Number, change TR-ND to PTR-ND —Not all values listed are available as ROHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 1717 


CTs. 


Resistor Networks 
750 SERIES 


Single-In-Line 


he A——_ 
part number 6.15 

y_|1 __CTSdate 10] y 
sig DP TTITIT Me 
ton mt 76 
2.26 254 Br dia, 


1.02 
2.03 


Solid ceramic networks are more efficient because they operate 
at lower temperatures. This translates into long term reliability in a 
resistor network. 

Specifications: 

¢ Resistance Tolerance: +2% 
+100PPM/"C typical 
Features: 

* Low-profile construction 
reliability * Alumina substrate 


766 and 767 SERIES 


Dual-In-Line Surface Mount 


* Temperature Coefficient: 


¢ Excellent power dissipation »* High 


5.99 (#766) 
7.62 (#767) 


"3.91 (#766) 
yrl.20 5.59 (#767) 
rh 

81 


Fr 
rhe 
0°-8° 
Insulation coating 
applied on 
two surfaces 


51 >| 1.55 
EMaTaTTaTTT ae TTT 


Thin cover coating generates higher power ratings. Thin proprietary 
cover protection keeps resistors near the surface, allowing the 
alumina substrate to act as a heat sink. That means higher power 
ratings than molded networks. 


Specifications: 


¢ Resistance Tolerance: +2%. 
+100PPM/°C typical 


¢* Temperature Coefficient: 


OVER 1,500 


VALUES AVAILABLE 


770 SERIES 


Single-In-Line Conformal 
I : | 
= 
4.95 


any 
3.43 
2 
| 1.02 


lle 54 


. basa 


1.24 25 


Standard Products 770 series is available in 6, 8, and 10 pin sizes, 
and in many available resistance values. 


Specifications: 
+ Resistance Tolerance: +2% 
+100PPM/C typical 


Features: 


* High reliability resistors * Low-profile construction * .100” lead 
spacing * Alumina substrate 


768 SERIES 


Dual-In-Line Surface Mount 


j~« 0.20 
| 


¢ Temperature Coefficient: 


4" 
N 
0.81 


Oto 8° 


Insulation coating 
applied on two surfaces 


Medium body, small outline products. Low profile — board to network 
clearance of 0.075"/0.005”. 


Specifications: 

«Resistance Tolerance: Standard: +2% or 0.50 (whichever 
is greater) * Maximum Operating Voltage: 50V not to exceed 
rated power °¢ Temperature Coefficient: Standard: 1000 to 1MQ 
+100PPM/°C typical, 100 to 990 +200PPM/°C typical * Operating 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Dielectric Strength: 100VAC 


760 and 761 SERIES 


Dual-In-Line 


vores 
Poo 

8 late 1 

9 partno. 16 
(MM? 


(MM? (Mi 
baal L254 


1 2.54 
j= 


95°/ | 


Requires 30% less board space than molded networks of the same 
power rating. 

Specifications: 

¢ Resistance Tolerance: Standard: +2% * Maximum Operating 
Voltage: 50V not to exceed rated power * Temperature Coefficient: 
1000 through 1MQ +100PPM/°C typical, Below 100Q +200PPM/°C 
typical * Operating Temperature Range: —55°C ~ 125°C « Dielectric 
Strength: 100V 


Fig. 1 - Bussed Fig. 2 - Isolated 


| 


ig. 4 - Bussed 


1 


Fig. 6 - Dual Term 


AVAILABLE VALUES AVAILABLE VALUES AVAILABLE VALUES AVAILABLE VALUES 
(listed in Q) (listed in Q) (listed in Q) (listed in Q) 
Isolated and Bussed Circuits 750 and 770 SERIES 760 and 761 SERIES 766, 767 and 768 SERIES 
Dual Terminator Circuits Dual Terminator Circuits Dual Terminator Circuits 
22 56 180 470 1.2K 3.3K 8.2K 22K 68K 220K 680K 81/130 180/390 180/390 
27 68 200 510 1.5K 3.9K 10K 27K 82K 270K 820K 121/195 220/270 220/330 
33 82 220 560 1.8K 4.7K 12K 33K 100K 330K 1Meg 162/260 220/330 330/390 
39 100 270 680 2K 5.1K 15K 39K 120K 390K 180/390 330/390 330/470 
47 120 330 820 2.2K 5.6K 18K 47K 150K 470K 220/330 680/1.5K 
51 150 390 1K 2.7K 6.8K 20K 56K 180K 560K 330/390 1.5K/3.3K 
Resistor Resistor 
Dim. Power Dim. Power 
No. of| No. of | “A” Rating Digi-Keyt Pricing No. of | No. of | “A” Rating Digi-Keyt Pricing 
Series} Fig.| Pins | Res. | (mm) | (mW@70°C) | Part No. 1 10 100 1,000 Series| Fig. Pins | Res. | (mm) |(mW@70°C) | Part No. J 10 100 1,000 
6 5 | 14.68 250 750-61-R(Value)-ND 91 7.95 62.43 454.00 14 13 | 8.64 80 766-141-R(Value)-ND 146 11.67 81.69 505.70 
1 8 7 119.76 250 750-81-R(Value)-ND 1.05 917 72.05 524.00 4 14 13 | 8.64 80 766-141-R(Value)P-ND® 1.22 9.72 68.04 421.20 
10 9 | 24.84 250 750-101-R(Value)-ND 1.25 10.92 85.80 624.00 16 15 | 9.91 80 766-161-R(Value)-ND 1.22 9.72 68.04 421.20 
750 6 3 114.68 400 750-63-R(Value)-ND 91 7.95 62.43 454.00 16 15 | 9.91 80 766-161-R(Value)P-ND® 1.22 9.72 68.04 421.20 
2) 8 4 119.76 400 750-83-R(Value)-ND 1.05 917 72.05 524.00 14 7 | 8.64 160 766-143-R(Value)-ND 1.22 9.72 68.04 421.20 
10 5 | 24.84 400 750-103-R(Value)-ND 1.25 10.92 85.80 624.00 766 | 5 14 7 | 8.64 160 766-143-R(Value)P-ND® 1.22 9.72 68.04 421.20 
3 8 12 [19.76 250 750-85-R(Value)-ND 1.41 12.36 97.08 706.00 16 8 | 9.91 160 766-163-R(Value)-ND 1.22 9.72 68.04 421.20 
10 16 | 24.84 250 750-105-R(Value)-ND 1.70 14.91 117.15 852.00 16 8 | 9.91 160 766-163-R(Value)P-ND® 1.22 9.72 68.04 421.20 
6 5 | 15.19 100 770-61-R(Value)-ND 210 1.76 =13.20 88.00 14 24 | 8.64 80 766-145-R(Value)-ND 1.71 13.68 95.76 592.80 
6 5 | 15.19 100 770-61-R(Value)P-ND@ 28 ©6242 18.98 138.00 6 14 24 | 8.64 80 766-145-R(Value)P-ND® 143 11.40 79.80 494.00 
{ 8 7 | 20.27 100 770-81-R(Value)-ND 28 ©6236 17.70 118.00 16 28 | 9.91 80 766-165-R(Value)-ND 143 11.40 79.80 494.00 
8 7 | 20.27 100 770-81-R(Value)P-ND® 34 2.98 23.38 170.00 16 28 | 9.91 80 766-165-R(Value)P-ND® 143 11.40 79.80 494.00 
10 9 | 25.35 100 770-101-R(Value)-ND 30 ©6263 = 20.63 150.00 14 13 | 9.91 100 767-141-R(Value)-ND 79 = 6.30 44.10 273.00 
10 9 | 25.35 100 770-101-R(Value)P-ND@ 42 3.68 28.88 210.00 4 14 13 | 9.91 100 767-141-R(Value)P-ND@ 66 5.25 36.75 227.50 
6 3 | 15.19 200 770-63-R(Value)-ND 21 1.76 13.20 88.00 16 15 | 11.18 100 767-161-R(Value)-ND 79 6.30 4410 273.00 
6 3 | 15.19 200 770-63-R(Value)P-ND® 28 242 18.98 138.00 16 15 | 11.18 100 767-161-R(Value)P-ND® 66 5.25 36.75 227.50 
m7 2 8 4 | 20.27 200 770-83-R(Value)-ND 28 ©6236 17.70 118.00 14 7 | 9.91 200 767-143-R(Value)-ND 79 6.30 44.10 273.00 
8 4 | 20.27 200 770-83-R(Value)P-ND® 34 2.98 23.38 170.00 767 | 5 14 7 | 9.91 200 767-143-R(Value)P-ND® 66 5.25 36.75 227.50 
10 5 | 25.35 200 770-103-R(Value)-ND 30 ©6263 = 20.63 150.00 16 8 | 11.18 200 767-163-R(Value)-ND 66 5.25 36.75 227.50 
10 5 | 25.35 200 770-103-R(Value)P-ND® A2 3.68 28.88 210.00 16 8 | 11.18 200 767-163-R(Value)P-ND® 66 5.25 36.75 227.50 
8 12 | 20.27 100 770-85-R(Value)-ND 57 4.84 36.30 © 242.00 14 24 | 9.91 100 767-145-R(Value)-ND 85 6.78 47.46 293.80 
3| 8 12 | 20.27 100 770-85-R(Value)P-ND® 73 641 50.33 366.00 6 14 24 | 9.91 100 767-145-R(Value)P-ND® 71 5.64 39.48 244.40 
10 16 | 25.35 100 770-105-R(Value)-ND 54 4.76 37.40 272.00 16 28 | 11.18 100 767-165-R(Value)-ND 71 5.64 39.48 244.40 
10 16 | 25.35 100 770-105-R(Value)P-ND® 96 840 66.00 480.00 16 28 | 11.18 100 767-165-R(Value)P-ND@ 71 5.64 39.48 244.40 
4 14 13 | 19.05 150 760-1-R(Value)-ND 98 8.13 68.25 422.50 4| 14 13 | 9.91 100 768-141-R(Value)-ND 79 ~~ 6.30 44.10 273.00 
16 15 | 21.59 150 761-1-R(Value)-ND 1.00 9.16 83.25 499.50 16 15 | 11.18 100 768-161-R(Value)-ND 79 6.30 44.10 273.00 
760/ 5 14 7 119.05 300 760-3-R(Value)-ND 98 8.13 68.25 422.50 763 | 5 | 14 7 | 9.91 200 768-143-R(Value)-ND 79 6.30 44.10 273.00 
761 16 8 | 21.59 300 761-3-R(Value)-ND 1.00 9.16 83.25 499.50 16 8 | 11.18 200 768-163-R(Value)-ND 79 6.30 44.10 273.00 
6 14 24 119.05 150 760-5-R(Value)-ND 1.35 11.28 94.71 586.30 6 | 14 24 | 9.91 100 768-145-R(Value)-ND 85 6.78 47.46 293.80 
16 28 | 21.59 150 761-5-R(Value)-ND 1.38 12.62 114.75 688.50 16 28 | 11.18 100 768-165-R(Value)-ND 85 6.78 47.46 293.80 


t For complete part number, substitute the corresponding value from the above chart (Value); Note: 


: Not all values listed are available in ROHS Compliant product. 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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4100R Series 
4116R 


Thick Film Molded DIPs 


© Compatible with automatic insertion equipment » Copper 
leads for excellent heat dissipation * High temperature 
lead attachment to withstand reflow solder temperatures 
up to 260°C « Trifurcated Krimp-Joint™ lead attachment 
for product reliability and strength 

Electrical Characteristics: 

¢ Maximum Operating Voltage: 100V * Temperature 
Coefficient of Resistance: 500 to 2.2MQ: +100ppm/°C, 
below 500: +250ppm/°C * Operating Temperature: 
55°C ~ 125°C 

Environmental Characteristics: 
«Insulation Resistance: 


INC 


OURNS 


of MIL-R-83401 
Physical Characteristics: 


¢ Flammability: Conforms to UL94V-0 *Lead Frame 
Material: Copper (OLIN 194) 90/10 electroplate » Body 


Material: Novolac Epoxy 
Resistance Tolerance: 


+ lsolated/Bussed: Below 500 +10; Above 509 +2% 


© Dual Terminated: Below 1000 +20; Above 1000 +2% 
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listed in O 


Value (Code) 


Value (Code) Value (Code) 


Resistor Networks 


4800P Series 
4816P 


Thick Film Surface Mount 
Medium Body (5.59mm) 


* Standard E.1.A. (SOGN-0002) package compatible with 
automatic placement equipment. «High temperature 
lead attachment to withstand reflow temperatures up 
to 260°C. 

Electrical Characteristics: 

«Maximum Operating Voltage: 50V »* Temperature 
Coefficient of Resistance: 500 and above: +100ppm/°C; 


10,000MO minimum 
¢ Dielectric Withstanding Voltage: 200 VRMS * Lead 
Solderability/Solvent Resistance: Meet requirements 


Resistance Values (001 and 002) 
Isolated and Bussed Circuits 


below 500: +250ppm/°C * Operating Temperature: 
-55°C ~ 125°C 

Environmental Characteristics: 

«Insulation Resistance: 10,000MQ minimum. 
* Dielectric Withstanding Voltage: 200 VRMS «Lead 
Solderability/Solvent Resistance: Meet requirements 
of MIL-R-83401 

Physical Characteristics: 

«Flammability: Conforms to UL94V-0 * Lead Frame 
Material: Copper (OLIN 194) 60/40 solder dip * Body 
Material: Novolac Epoxy 

Resistance Tolerance: 

«lsolated/Bussed: Below 500 +10; Above 500 +2% 
* Dual Terminated: Below 1000 +20; Above 1000 +2% 


Resistance Values (003) 
Dual Terminator Circuits 


Value (Code) | Value (Code) Value (Code) 


4300R Series 
4306R, 4308R and 4310R 


Thick Film Molded SIPs, 
Low Profile 


Low profile provides compatibility with DIPs * Compatible 
with automatic insertion equipment * High temperature 
lead attachment to withstand reflow temperatures up to 
260°C * Copper leads for excellent heat dissipation 
Electrical Characteristics: 

¢ Maximum Operating Voltage: 100V »* Temperature 
Coefficient of Resistance: 500 to 2.2MQ: +100ppm/°C; 
below 500: +250ppm/°C * Operating Temperature: 
-55°C ~ 125°C * Power Rating: Derate to zero power from 
70°C ~ 125°C 

Environmental Characteristics: 

¢ Insulation Resistance: 10,000MQ minimum 
¢ Dielectric Withstanding Voltage: 200 VRMS «Lead 
Solderability/Solvent Resistance: Meet requirements 
of MIL-R-83401 

Physical Characteristics: 

¢ Flammability: Conforms to UL94V-0 * Lead Frame 
Material: Copper (OLIN 194) 90/10 plated * Body 
Material: Novolac Epoxy 

Resistance Tolerance: 

+ Isolated/Bussed: Below 500 +10; Above 509 +2% 
* Dual Terminated: Below 1000 +20; Above 1000+2% 
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All values 
listed in Q 
Value (Code) 


Value (Code) | Value (Code) 


Resistance Values (001 and 002) 
Isolated and Bussed Circuits 


Value (Code) 


4600X Series 
4606X, 4608X and 4610X 


Thick Film Conformal SIPs, 
Low Profile 


* Low Profile is compatible with DIPs * High temperature 
lead attachment to withstand reflow temperatures up 
to 260°C 

Electrical Characteristics: 

«Maximum Operating Voltage: 100V »* Temperature 
Coefficient of Resistance: 500 to 2.2MQ: +100ppm/°C, 
below 500: +250/ppm°C « Operating Temperature: 
55°C ~ 125°C 

Environmental Characteristics: 

¢Insulation Resistance: 10,000MQ minimum 
¢ Dielectric Withstanding Voltage: 200 VRMS * Lead 
Solderability/Solvent Resistance: Meet requirements 
of MIL-R-83401 

Physical Characteristics: 

¢ Flammability: Conforms to UL94V-0 * Lead Frame 
Material: Copper (OLIN 194) 60/40 solder dip * Body 
Material: Epoxy resin/anhydride disphenol A 
Resistance Tolerance: 

* Isolated/Bussed: Below 500 +19; Above 500 +2% 
¢ Dual Terminated: Below 1000 +20; Above 1000 +2% 


Resistance Values (004) 
Dual Terminator Circuits 


Value (Code) Value (Code) 


22 (220) 
27 (270) 
33 (330) 
39 (390) 
47 (470) 
56 ( 
68 ( 
82 ( 


220 (221) 
270 (271) 
330 (331) 
390 (391) 
470 (471) 

( 

( 

( 


2K (202) 
2.2K (222) 
2.7K (272) 
3.3K (332) 
3.9K (392) 
560) 4.7K (472) 
680) 5.6K (562) 
( 
( 
( 
( 
( 


820) 


560 (561) 
680 (681) 
820 (821) 
1K (102) 
1.2K (122) 
4.5K (152) 
1.8K (182) 


6.8K (682) 
8.2K (822) 
10K (103) 
12K (123) 
15K (153) 


400 (101) 
120 (121) 
150 (151) 
180 (181) 


Fig. 1 — Isolated 


Fig. 2—- Bussed 


18K (183) 
20K (203) 
22K (223) 
27K (273) 
33K (333) 
39K (393) 
47K (473) 
56K (563) 
68K (683) 
82K (823) 

400K (104) 

120K (124) 


150K (154) 
180K (184) 
220K (224) 
270K (274) 
330K (334) 
390K (394) 
470K (474) 
560K (564) 
680K (684) 
820K (824) 

4M (105) 


180/390 (181/391) 
220/270 (221/271) 
220/330 (221/331) 
330/390 (331/391) 
330/470 (331/471) 
3K/6.2K (302/622) 


ig. 3— Dual Term Fig. 4- Dual Term 


22 (220) 
27 (270) 
33 (330) 
39 (390) 
47 (470) 
56 
68 
82 


220 (221) 
270 (271) 
330 (331) 
390 (391) 
470 (471) 
560 (561) 
680 (681) 
820 (821) 

1K (102) 
1.2K (122) 
1.5K (152) 
1.8K (182) 


2K (202) 
2.2K (222) 
2.7K (272) 
3.3K (332) 
3.9K (392) 
4.7K (472) 
5.6K (562) 
6.8K (682) 
8.2K (822) 
10K (103) 
12K (123) 
15K (153) 


560) 
680) 


400 (101) 
420 (121) 
150 (151) 
180 (181) 


( 
( 
( 
(820) 
( 
( 
( 
( 


Fig. 5 — Isolated 


18K (183) 
20K (203) 
29K (223) 
27K (273) 
33K (333) 
39K (393) 
4TK (473) 
56K (563) 
68K (683) 
82K (823) 
100K (104) 
120K (124) 


Fig. 6 - Bussed 


150K (154) 
180K (184) 
220K (224) 
270K (274) 
330K (334) 
390K (394) 
470K (474) 
560K (564) 
680K (684) 
820K (824) 

4M (105) 


160/240 (161/241) 
180/390 (181/391) 
220/270 (221/271) 
220/330 (221/331) 
330/390 (331/391) 
330/470 (331/471) 
3K/6.2K (302/622) 


Fig. 7 — Dual Term 


16 151413121110 9 16 14 12 109 16, 9 1G. ee \\ 
R1 R2=R2=R2: Roda R2 
TELE m n Think 
Fe | NI Tre 
5678 12345678 8 7 
Element 
Power 
No. of No. of Dim. “A” Rating Digi-Key$ Pricing 
Series Fig. Pins Res. (mm) (W @ 70°C) Part No. 1 10 50 100 500 1,000 
1 16 8 21.97 225 4116R-1-(Code)-ND@ 60 5.27 22.10 37.78 157.41 264.00 
4100 2 16 15 21.97 125 4116R-2-(Code)-ND@ 60 5.27 22.10 37.78 157.41 264.00 
3 16 28 21.97 125 4116R-3-(Code)/(Code)-ND*& 1.27 11.28 47.32 80.89 337.04 566.00 
6 6 5 14.83 .20 4306R-1-(Code)-ND@ AT 4.19 17.55 30.00 125.00 210.00 
5 6 3 14.83 30 4306R-2-(Code)-ND® AT 4.19 17.55 30.00 125.00 210.00 
ih 6 8 14.83 .20 4306R-4-(Code)/(Code)-ND*& 67 5.89 24.70 42.22 175.93 296.00 
6 8 7 19.91 .20 4308R-1-(Code)-ND@ 54 4.81 20.15 34.44 143.52 241.00 
4300 5 8 4 19.91 30 4308R-2-(Code)-ND® 54 4.81 20.15 34.44 143.52 241.00 
t 8 12 19.91 .20 4308R-4-(Code)/(Code)-ND 74 6.51 27.30 46.67 194.44 327.00 
6 10 9 24.99 .20 4310R-1-(Code)-ND® 65 5.74 24.05 41.11 171.30 288.00 
5 10 5 24.99 30 4310R-2-(Code)-ND@ 65 5.74 24.05 4111 171.30 288.00 
7 10 16 24.99 .20 4310R-4-(Code)/(Code)-ND*& 88 7.715 32.50 55.56 231.48 389.00 
6 6 5 15.19 .20 4606X-1-(Code)-ND® 25 2.23 9.36 16.00 66.67 112.00 
5 6 3 15.19 30 4606X-2-(Code)-ND@ 25 2.23 9.36 16.00 66.67 112.00 
he 6 8 15.19 .20 4606X-4-(Code)/(Code)-ND*& 53 4.65 19.50 33.33 138.89 233.00 
6 8 7 20.27 .20 4608X-1-(Code)-ND® 32 2.79 11.70 20.00 83.33 140.00 
4600 5 8 4 20.27 30 4608X-2-(Code)-ND@ 32 2.79 11.70 20.00 83.33 140.00 
7 8 12 20.27 .20 4608X-4-(Code)/(Code)-ND*& 63 5.58 23.40 40.00 166.67 280.00 
6 10 9 25.35 .20 4610X-1-(Code)-ND® 39 3.41 14.30 24.44 101.85 171.00 
5 10 5 25.35 30 4610X-2-(Code)-ND® 39 3.41 14.30 24.44 101.85 171.00 
7 10 16 25.35 .20 4610X-4-(Code)/(Code)-ND*& 70 6.20 26.00 44.44 185.19 311.00 
1 16 8 12.45 -160 4816P-1-(Code)-ND@ 1.12 9.92 41.60 71.00 300.00 500.00 
4800 2 16 15 12.45 .080 4816P-2-(Code)-ND@ 1.12 9.92 41.60 71.00 300.00 500.00 
4 16 28 12.45 .080 4816P-3-(Code)/(Code)-ND*& 1.75 15.50 65.00 110.94 468.75 781.00 


For RoHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND 


* For RoHS Compliant Part Number change -ND to L-ND 


+ For complete part number, substitute the corresponding resistance code (listed above) for Value WNof all values listed are available as RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 1719 


NEW! Multi-turn Cermet Trimmer 


ae 
VISHAY. 


a c 
. (4) (3) 
. ” bd_-cw 
Potentiometers — T93 Series 3/8” Square 2 
FEATURES: . . if . Resistance Digi-Key Digi-Key Pricing 
¢ Industrial Grade * Tests according to CECC 41 000 »* Contact resistance variation <1% typical (0) Part No. Part No. 1 10 50 400 
ELECTRICAL SPECIFICATIONS: T93XA and T93XB Series 
¢ Resistive Element: Cermet ° Electrical Travel: 21 turns » Tolerance (Standard): +10% * Power Rating 400 T93XA-100-ND =n 4.19 11.56 54.40 402.00 
(Linear): 0.5W @ 70°C » Limiting Element Voltage (Linear Law): 250V * Contact Resistance Variation: 200 T93XA-200-ND = 119 411.56 54.40 402.00 
2% Rn or 20 * End Resistance: 10 typical * Dielectric Strength (RMS): 1000V * Insulation Resistance 500 T93XA-500-ND T93XB-500-ND 4.19 11.56 54.40 402.00 
(S00VDC): 106M 1.0K T93XA-1.0K-ND T93XB-1.0K-ND 1.19 11.56 54.40 102.00 
MECHANICAL SPECIFICATIONS: 2.0K T93XA-2.0K-ND T93XB-2.0K-ND 1.19 11.56 54.40 102.00 
; ei ; - . 5.0K T93XA-5.0K-ND T93XB-5.0K-ND 1.19 11.56 54.40 102.00 
¢ Mechanical Travel: 23 turns +5 * Operating Torque: 1.5Ncm maximum ¢ End Stop Torque: Clutch Action 40K T93XA-10K-ND T93XB-10K-ND 4.19 41.56 54.40 402.00 
: : 20K T93XA-20K-ND T93XB-20K-ND 1.19 11.56 54.40 102.00 
TS8X Serles T93Y Serles 50K T93XA-50K-ND T93XB-50K-ND 119 1156 54.40 102.00 
100K T93XA-100K-ND T93XB-100K-ND 1:19 11.56 54.40 102.00 
T93YA and T93YB Series 
10 T93YA-10-ND = 1:19 11.56 54.40 102.00 
20 T93YA-20-ND = 1.19 11.56 54.40 102.00 
50 T93YA-50-ND = 1.19 11.56 54.40 102.00 
100 T93YA-100-ND T93YB-100-ND 1.19 11.56 54.40 102.00 
200 T93YA-200-ND T93YB-200-ND 1.19 11.56 54.40 102.00 
500 T93YA-500-ND T93YB-500-ND 1.49 11.56 54.40 102.00 
1.0K T93YA-1.0K-ND T93YB-1.0K-ND 1.19 11.56 54.40 102.00 
2.0K T93YA-2.0K-ND T93YB-2.0K-ND 1.19 11.56 54.40 102.00 
5.0K T93YA-5.0K-ND T93YB-5.0K-ND 1.19 11.56 54.40 102.00 
10K T93YA-10K-ND T93YB-10K-ND 1.19 11.56 54.40 102.00 
20K T93YA-20K-ND T93YB-20K-ND 1:19 11.56 54.40 102.00 
50K T93YA-50K-ND T93YB-50K-ND 1.19 11.56 54.40 102.00 
100K T93YA-100K-ND T93YB-100K-ND 1.19 11.56 54.40 102.00 
200K T93YA-200K-ND T93YB-200K-ND 1.19 11.56 54.40 102.00 
500K T93YA-500K-ND T93YB-500K-ND 1.19 11.56 54.40 102.00 
1.0M T93YA-1.0M-ND T93YB-1.0M-ND 1.19 11.56 54.40 102.00 
NEW! Multi-turn Cermet Trimmer ‘ ‘ 
Lf . (1) (3) 
” bd—.cw 
Potentiometers — T18 Series 3/4” Rectangular é 
FEATURES: 7 ar nee 
+ Industrial Grade * MIL-R-22097 * Tests according to CECC 41 000 gata Pose } es Ericing = ne 
ELECTRICAL SPECIFICATIONS: 
¢ Resistive Element: Cermet °¢ Electrical Travel: 15 turns +1 »* Tolerance (Standard): +10% »* Power 100 718-100-ND 1.23 12.00 56.25 100.00 
R (Linear): 0.5W @ 70°C *Limiting Element Voltage (Linear Law): 250V » Contact Resistance 200 T18-200-ND 1.23 12.00 56.25 100.00 
Variation: 2% Rn or 19 * End Resistance: 10 typical »* Dielectric Strength (RMS): 1000V «Insulation 
Resistance (500VDC): 106M0 500 T18-500-ND 1.23 12.00 56.25 100.00 
MECHANICAL SPECIFICATIONS: 1.0K 718-1.0K-ND 1.23 12.00 56.25 100.00 
¢ Mechanical Travel: 18 turns +5 * Operating Torque: 2Ncm maximum » End Stop Torque: Clutch Action 2.0K T18-2.0K-ND 1.23 12.00 56.25 100.00 
¢ Unit Weight: 1g maximum * Wiper (Actual Travel): Positioned at approximately 50% 
5.0K T18-5.0K-ND 1.23 12.00 56.25 100.00 
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: 
° Temperature Range: -55°C ~ 125°C « Climatic Category: 55/125/56 * Sealing: Fully sealed; Container IP67 10% THES) 1.28 a 56.25 ee 
20K T18-20K-ND 1.23 12.00 56.25 100.00 
_ idles 50K 718-50K-ND 1.23 12.00 56.25 100.00 
6.4 S| 48 100K T18-100K-ND 1.23 12.00 56.25 100.00 
‘ i 
BASE ~ 4 200K 718-200K-ND 1.23 12.00 56.25 100.00 
LEVEL l| 
Ser las 500K T18-500K-ND 1.23 12.00 56.25 100.00 
2.54 1.0M T18-1.0M-ND 1.23 12.00 56.25 100.00 


NEW! Multi-turn Sealed Container Cermet . : 


4 H . ” bd cw &) 
Trimmer Potentiometers — T63 Series 1/4” Square a 
FEATURES: 5 a ae aa 
* Industrial Grade * Tests according to CECC 41 000 * Multi-turn operation * Low contact resistance variation Besteence, IDigh key) Digi: Key) iaal 
1% typical (Q) Part No. Part No. 1 10 50 100 
T63XB Series 
ELECTRICAL SPECIFICATIONS: 
* Resistive Element: Cermet «Electrical Travel: 13 turns +2 »* Tolerance (Standard): +10% »* Power 500 T63XB-500-ND = 2.44 22.20 105.45 194.25 
Rating (Linear): 0.25W @ 85°C «Limiting Element Voltage (Linear Law): 250V * Contact Resistance 1.0K T63XB-1.0K-ND _- 2.44 22.20 105.45 194.25 
Variation: 2% Rn or 20 «End Resistance: 10 typical * Dielectric Strength (RMS): 1000V = Insulation 2.0K T63XB-2,0K-ND = 2.44 22.20 405.45 194,25 
. eae i i ‘ i R i 
Peslarnice (OOO) ia 5.0K | T63XB-5.0K-ND = 2.44 22.20 105.45 194.25 
MECHANICAL SPECIFICATIONS: 10K T63XB-10K-ND = 2.44 22.20 105.45 194.25 
¢ Mechanical Travel: 15 turns +5 * Operating Torque: 1.5Ncm maximum ¢ End Stop Torque: Clutch Action 
* Unit Weight: 0.5g maximum ¢ Wiper (Actual Travel): Positioned at approximatly 50% 20K UGE Fz ND) as aAs 22.20 105.45 194.25 
50K T63XB-50K-ND = 2.44 22.20 105.45 194.25 
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: ’ : 100K T63XB-100K-ND = 244 22.20 10545 194.25 
¢ Temperature Range: -55°C ~ 155°C « Climatic Category: 55/125/56 » Sealing: Fully sealed; Container IP67 
T63YA and T63YB Series 
TSSKE malice TEs Asatics: Tes Ye series 400 = T63YB-100-ND 244 2220 105.45 194.25 
2.54 200 = T63YB-200-ND 2.44 22.20 105.45 194.25 
1.0K T63YA-1.0K-ND T63YB-1.0K-ND 2.44 22.20 105.45 194.25 
2.0K = T63YB-2.0K-ND 2.44 22.20 105.45 194.25 
5.0K = T63YB-5.0K-ND 2.44 22.20 105.45 194.25 
10K T63YA-10K-ND T63YB-10K-ND 2.44 22.20 105.45 194.25 
20K = T63YB-20K-ND 2.44 22.20 105.45 194.25 
50K = T63YB-50K-ND 2.44 22.20 105.45 194.25 
100K T63YA-100K-ND T63YB-100K-ND 2.44 22.20 105.45 194.25 
200K = T63YB-200K-ND 2.44 22.20 105.45 194.25 
500K = T63YB-500K-ND 2.44 22.20 105.45 194.25 
1.0M = T63YB-1.0M-ND 2.44 22.20 105.45 194.25 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1720 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


,  f y 
VISHAY. NEW! Single Turn Cermet 
Trimmer Potentiometers — T7 Series 


FEATURES: 
¢ Industrial Grade * Tests according to CECC 41100 *Low temperature coefficient (100ppm/k typical) 
¢ Easy to read scale 


ELECTRICAL SPECIFICATIONS: 


¢ Resistive Element: Cermet ¢ Electrical Travel: 270° +15° * Tolerance (Standard): +20% »* Power Rating 
(Linear): 0.5W @ 85°C * Limiting Element Voltage (Linear Law): 250V * Contact Resistance Variation: 
3% or 30 ¢End Resistance: 10 typical * Dielectric Strength (RMS): 1000V «Insulation Resistance: 
106Ma 


MECHANICAL SPECIFICATIONS: 
¢ Mechanical Travel: 300° +5° * Operating Torque: 2Ncm maximum * End Stop Torque: 4Ncm maximum 
* Unit Weight: 0.5g maximum 


ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: 
¢ Temperature Range: -55°C ~ 125°C » Climatic Category: 55/100/56 * Sealing: IP64 


NEW! Single Turn Sealed Cermet 
Potentiometers — T73 Series 1/4” Square 


FEATURES: 
¢ Industrial grade » Fully sealed ¢ Miniature package * Rotor designed for automatic machine adjust interface 


¢ Withstands harsh environments and immersion cleaning process 


ELECTRICAL SPECIFICATIONS: 


¢ Resistive Element: Cermet ¢ Electrical Travel: 240° nominal * Tolerance (Standard): +10% »* Power 
Rating (Linear): 0.5W @ 70°C »*Limiting Element Voltage: 300V »* Contact Resistance Variation: 1% 
or 30 maximum whichever is greater * Absolute Minimum Resistance: 1% or 20 maximum whichever is 
greater ¢ Adjustability: +0.05% voltage, +0.15% resistance * Resolution: Infinite * Insulation Resistance 
(500VDC): 103MQ * Dielectric Strength: 900VAC sea level; 350VAC 80,000 ft. 


MECHANICAL SPECIFICATIONS: 
* Mechanical Travel: 270° * Operating Torque: 2.1Ncm maximum ¢ End Stop Torque: 4.9Ncm maximum 
¢ Unit Weight: 0.6g maximum 


ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: 
* Temperature Range: -55°C ~ 125°C «Climatic Category: 55/100/56 * Sealed Test: 85°C Fluoriert 


(Fluoriert is a registered trademark of 3M Co.) * Flammability: UL 94-VO 


T73XX Series T73Y Series 


a c 
()” ‘bd_.ow 
2 
Resistance Digi-Key Digi-Key Pricing 
(Q) Part No. Part No. 1 10 50 100 
T7YA and T7YB Series 
100 = T7YB-100-ND 1.28 11.48 53.55 99.45 
220 = T7YB-220-ND 1.28 11.48 53.55 99.45 
470 = T7YB-470-ND 1.28 11.48 53.55 99.45 
1.0K T7YA-1.0K-ND T7YB-1.0K-ND 1.28 11.48 53.55 99.45 
2.2K T7YA-2.2K-ND T7YB-2.2K-ND 1.28 11.48 53.55 99.45 
4.7K T7YA-4.7K-ND T7YB-4.7K-ND 1.28 11.48 53.55 99.45 
10K T7YA-10K-ND T7YB-10K-ND 1.28 11.48 53.55 99.45 
22K T7YA-22K-ND T7YB-22K-ND 1.28 11.48 53.55 99.45 
47K T7YA-47K-ND T7YB-47K-ND 1.28 11.48 53.55 99.45 
100K T7YA-100K-ND T7YB-100K-ND 1.28 11.48 53.55 99.45 
220K T7YA-220K-ND T7YB-220K-ND 1.28 11.48 53.55 99.45 
470K T7YA-470K-ND T7YB-470K-ND 1.28 11.48 53.55 99.45 
1.0M T7YA-1.0M-ND T7YB-1.0M-ND 1.28 11.48 53.55 99.45 
a c 
(1) pd ow 8) 
(2) 
Resistance Digi-Key Digi-Key Pricing 
(Q) Part No. Part No. ul 10 50 100 
T73XX Series 
1.0K T73XX-1.0K-ND = 72 6.44 30.03 55.77 
2.0K T73XX-2.0K-ND = 72 6.44 30.03 55.77 
5.0K T73XX-5.0K-ND = 72 6.44 30.03 55.77 
10K T73XX-10K-ND = wis 6.44 30.03 55.77 
20K T73XX-20K-ND = 72 6.44 30.03 55.77 
50K T73XX-50K-ND = 72 6.44 30.03 55.77 
100K T73XX-100K-ND = 2: 6.44 30.03 55.77 
200K T73XX-200K-ND = 2: 6.44 30.03 55.77 
T73YE and T73YP Series 
200 = T73YP-200-ND 72 6.44 30.03 55.77 
500 T73YE-500-ND T73YP-500-ND 72 6.44 30.03 55.77 
1.0K T73YE-1.0K-ND T73YP-1.0K-ND 2: 6.44 30.03 55.77 
2.0K T73YE-2.0K-ND T73YP-2.0K-ND 72 6.44 30.03 55.77 
5.0K T73YE-5.0K-ND T73YP-5.0K-ND 72 6.44 30.03 55.77 
10K T73YE-10K-ND T73YP-10K-ND te: 6.44 30.03 55.77 
20K T73YE-20K-ND T73YP-20K-ND 72 6.44 30.03 55.77 
50K T73YE-50K-ND T73YP-50K-ND 72 6.44 30.03 55.77 
100K T73YE-100K-ND T73YP-100K-ND te: 6.44 30.03 55.77 
200K = T73YP-200K-ND 72 6.44 30.03 55.77 
500K = T73YP-500K-ND 72 6.44 30.03 55.77 
1.0M = T73YP-1.0M-ND 72 6.44 30.03 55.77 


NEW! Multi-turn Cermet Fully Sealed 


a c 
; H . ” ( b§-.cw ®) 

Trimmer Potentiometers — TS63Y Series 1/4” Square e 

FEATURES: f a nae ae Fes 

¢ Industrial grade ¢ Multi-turn operation * Full sealing * Tests according to CECC 41 000 eae eae 5 ec ce 100 Boas we ae 

ELECTRICAL SPECIFICATIONS: 

¢ Resistive Element: Cermet ¢ Electrical Travel: 13 turns +2 * Tolerance (Standard): +10% »* Power 100 TS63Y-100CT-ND 11.70 20.28 183.30 | TS63Y-100TR-ND 635.50 

Rating (Linear): 0.25W @ 85°C »*Limiting Element Voltage: 250V * Contact Resistance Variation: 2% 

Rn or 2Q ¢End Resistance: 10 typical * Dielectric Strength (RMS): 1000V *¢ Insulation Resistance: 200 TS63Y-200CT-ND 11.70 20.28 183.30 | TS63Y-200TR-ND 635.50 

106MQ, 

MECHANICAL SPECIFICATIONS: 500 TS63Y-500CT-ND 11.70 20.28 183.30 | TS63Y-500TR-ND 635.50 

* Mechanical Travel: 15 turns +5 * Operating Torque: 1.5Ncm maximum « End Stop Torque: Clutch Action 1.0K TS63Y-1.0KCT-ND 11.70 20.28 183.30 | TS63Y-1.0KTR-ND 635.50 

¢ Unit Weight: 0.5g maximum ¢ Wiper (Actual travel): Positioned at approximatly 50% 

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: 2.0K TS63Y-2.0KCT-ND 11.70 20.28-—-183.30 | TS63Y-2.0KTR-ND 635.50 

¢ Temperature Range: -55°C ~ 155°C » Climatic Category: 55/125/56 * Sealing: Sealed container, solder 

immersion IP67 5.0K TS63Y-5.0KCT-ND 11.70 20.28 ~=—-:183.30 | TS63Y-5.0KTR-ND 635.50 
10K TS63Y-10KCT-ND 11.70 20.28 183.30 | TS63Y-10KTR-ND 635.50 
20K TS63Y-20KCT-ND 11.70 20.28 183.30 | TS63Y-20KTR-ND 635.50 
50K TS63Y-50KCT-ND 11.70 20.28 183.30 | TS63Y-50KTR-ND 635.50 
100K TS63Y-100KCT-ND 11.70 20.28 183.30 | TS63Y-100KTR-ND 635.50 
500K TS63Y-500KCT-ND 11.70 20.28 183.30 | TS63Y-500KTR-ND 635.50 

More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1721 


Gy f 
VISHAY. NEW! Single Turn Sealed Cermet Ee 


. . ‘ ay St ow @ 
Trimmer Potentiometers — TS53Y Series 4mm 3 

FEATURES: Resistance | Digi-Key Digi-Key Cut Tape Pricing T & R Pricing t 

* Small size for optimum packing density * Suitable for both manual or automatic operation (Q) Part No. Part No. 5 10 100 500 

ELECTRICAL SPECIFICATIONS: TS53YJ and TS53YL Series 

¢ Resistive Element: Cermet * Electrical Travel: 220° +15° * Tolerance (Standard): +20% »* Power Rating 100 TS53YL-100CT-ND 40. 02. 634 220.00 

(Linear): 0.25W @ 70°C *Limiting Element Voltage: 200V » Contact Resistance Variation: 1% or 30 _ sis : 0S a cg ° 

¢ End Resistance: 0.1% or 30 typical * Dielectric Strength (RMS): 1000V ¢ Insulation Resistance: 40°ma 200 TS53YJ-200CT-ND TS53YL-200CT-ND 4.05 7.02 63.45 220.00 

MECHANICAL SPECIFICATIONS: 500 TS53YJ-500CT-ND TS53YL-500CT-ND 4.05 7.02 63.45 220.00 

¢ Mechanical Travel: 270° +10° * Operating Torque: 1.5Ncm maximum ¢End Stop Torque: 3.5Ncm 1.0K TS53YJ-1.0KCT-ND TS53YL-1.0KCT-ND 4.05 7.02 63.45 220.00 

maximum * Unit Weight: 0.15g maximum 
2.0K TS53YJ-2.0KCT-ND TS53YL-2.0KCT-ND 4.05 7.02 63.45 220.00 

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: 5.0K TS53YJ-5.0KCT-ND TS53YL-5.0KCT-ND 4.05 7.02 63.45 220.00 

* Temperature Range: -55°C ~ 125°C « Climatic Category: 55/125/56 * Sealing: Sealed container ° ‘ ; . . ° ° 
10K TS53YJ-10KCT-ND TS53YL-10KCT-ND 4.05 7.02 63.45 220.00 

Tees 20K | TSS3YJ-20KCT-ND | TSS3YL-20KCT-ND 4.05-7.02« «63.45 | 220.00 

50K TS53YJ-50KCT-ND TS53YL-50KCT-ND 4.05 7.02 63.45 220.00 
100K TS53YJ-100KCT-ND | TS53YL-100KCT-ND 4.05 7.02 63.45 220.00 
200K TS53YJ-200KCT-ND | TS53YL-200KCT-ND 4.05 7.02 63.45 220.00 
500K TS53YJ-500KCT-ND | TS53YL-500KCT-ND 4.05 7.02 63.45 220.00 


t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND 


NEW! Single Turn Cermet RoHS PANEL THREAD 


Knob Potentiometers — Www | moors sisstuly 
(2) 


P16 Series 1W 


The P16 is a revolutionary concept in panel mounted potentiometers. This unique design consists of a knob : 
driving and incorporated cermet potentiometer. Only the mounting hardware and terminals are situated on the Panel Thickness: 3mm (max.) 
backside of the panel reducing the required clearance to a minimum. 


FEATURES: Resistance Digi-Key Pricing 
¢ Test according to CECC 41300 For professional and industrial applications »* Compact (integrated) (Q) Part No. i 10 50 100 
* Minimum clearance required ¢ Safety in use due to good insulation: >104MQ 500VDC 400 P16NP-100-ND 13.23 407.27 429.07 786.63 
ELECTRICAL SPECIFICATIONS: 470 P16NP-470-ND 13.23 107.27 429.07 786.63 
¢ Resistive Element: Cermet ¢ Electrical Travel: 270° +10° * Tolerance (Standard): +20% »* Power Rating 1.0K P16NP-1.0K-ND 13.23 107.27 429.07 786.63 
raed oa one . ica epee adel Neigeed nen sd iad Aiesianiaee ee 2.2K P16NP-2,.2K-ND 43.23 407.27 429.07 786.63 
. : ° : . 7 

Spee. nd Resistance: 'ypical ielectric Strength ( ): insulation Resistance: aie PINE UPeN TD 1958 40757 a50107 786.63 

10K P16NP-10K-ND 13.23 107.27 429.07 786.63 
MECHANICAL SPECIFICATIONS: ; ; ; 22k P16NP-22K-ND 13.23 107.27 429.07 786.63 
¢ Mechanical Travel: 300° +5° * Operating Torque: 2Ncm typical * End Stop Torque: 25Ncm maximum 
¢ Maximum Tightening Torque of Mounting Nut: 250Ncm ¢ Unit Weight: 4.5g typical 47k PI6NP-47K-ND 13.23 107.27 429.07 786.63 

100K P16NP-100K-ND 13.23 107.27 429.07 786.63 
spies ely Se igi ae ee Berea fe 470K P16NP-470K-ND 13.23 107.27 429.07 786.63 
. - 40°C ~ 85°C « incase A se 4 
eile lange: 5 ealing: Sealed container and panel seale: rotection 1.0M P16NP-1.0M-ND 13.23 107.27 429.07 786.63 

i i 
PE30 Si 
NEW! Single Turn Cermet savas. |BOHS eries sects eas 
Fully Sealed Potentiometers — ° 3'-~° |@ Ls ad onal etic 
2) x THREAD M10 X 0.75 
. M10 X 0.75 
PE30 Series 3W : = ic 
FEATURES: 1445 ~ | 115 f- 25.0 | 
; 16.0 


¢ High power rating * Low temperature coefficient (100ppm/°C typical) * Full sealing * Mechanical strength 
¢ Use of faston 2.86 connections »* Test according to CECC 41 000 


Resistance | Digi-Key Digi-Key Pricing 
ELECTRICAL SPECIFICATIONS: (9) Part No. Part No. 1 10 50 100 
¢ Resistive Element: Cermet * Electrical Travel: 270° +10° * Tolerance (Standard): +20% »* Power Rating PE30FG and PE3OFL Series 
(Linear): 3W @ 70°C * Limiting Element Voltage (Linear Law): 300V * Contact Resistance Variation: 1.0K PE30FG-1.0K-ND PE30FL-1.0K-ND 21.27 170.20 780.06 1418.29 
3% Rn or 30 © End Resistance: 10 typical »* Dielectric Strength (RMS): 2500V «Insulation Resistance 4.7K PESOFG-4.7K-ND PESOFL-4.7K-ND 21.27 170.20 780.06 1418.29 
- 10K = PES30FL-10K-ND 21.27 170.20 780.06 1418.29 
(500VDC): 106M 
i ial : 
NEW! Sin gle and Dual-Gan ged ROHS) | P9series P9At - Single-Ganged P9A2 - Dual-Ganged 
. . . 2.5 
2 20.0 
nductive Plastic Potentiometers — ih, = 
Conductive Plastic Potentiometers (2) tte aul lo aa tele 
. 4. yt . 
=I t 
P9 Series i in08 
FEATURES: + 0.8 5.0 
* Conductive plastic element ¢ Ultra compact (extra miniature module size) o5ott le 


ELECTRICAL SPECIFICATIONS: 


* Resistive Element: Conductive Plastic »* Electrical Travel: 270° +10° * Tolerance (Standard): +20% Resistance Digi-Key Pricing 

¢ Power Rating @ 70°C (Linear Law): 0.1W » Power Rating @ 70°C (Multiple assemblies Linear Law): (Q) Part No. 1 10 50 100 
0.05W per module »* Temperature Coeffiecient: +500 ppm typical * Limiting Element Voltage: 10VDC, P9A1 Series 

50VAC *End Resistance: 30 typical * Contact Resistance Variation (Linear Law - Typical): 2% of 1.0K P9A1-1.0K-ND 744 57.91 231.66 424.71 
nominal resistance + Independent Linearity (Linear Law): +5% typical * Insulation Resistance: 100MQ 410K P9A1-10K-ND 7.14 57.91 231.66 424.71 
@ 250VDC * Dielectric Strength (RMS): 300VAC during 1 minute »* Attenuation (Typical): 90dB max. / 50K P9A1-50K-ND 7.14 57.91 231.66 424.71 
0.05dB min. P9A2 Series 

MECHANICAL SPECIFICATIONS: 1.0K P9A2-1.0K-ND 10.14 82.20 328.80 602.80 
* Mechanical Travel: 300° +5° * Mechanical Rotation Life: 25,000 cycles * Operating Torque: 0.2Ncm up 10K P9A2-10K-ND 10.14 82.20 328.80 602.80 
to 2.5Ncm typical * End Stop Torque: 50Ncm 50K P9A2-50K-ND 10.14 82.20 328.80 602.80 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1722 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Dim. in mm 


frnovator tn Electronics c 2 


1 
SMD Open Type Trimmer wa 
Potentiometers 2mm - PVA2 Series 


Clockwise + 


Power Rating Number of Turns Total Resistance Tape & Reel 
@ 70°C Soldering (Effective Rotation Value TCR Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Murata 
(W) Method Angle) (QO 25%) (ppm/°C) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
100 +250 490-3915-1-ND 20 1.65 14.40 490-3915-2-ND 98.00/M PVA2A101A01R00 
150 +250 490-3916-1-ND 20 1.65 14.40 490-3916-2-ND 98.00/M PVA2A151A01R00 
0.1 Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 220 +250 490-3917-1-ND 20 1.65 14.40 490-3917-2-ND 98.00/M PVA2A221A01RO00 
330 +250 490-3918-1-ND 20 1.65 14.40 490-3918-2-ND 98.00/M PVA2A331A01RO00 
470 +250 490-3919-1-ND 20 1.65 14.40 490-3919-2-ND 98.00/M PVA2A471A01RO00 
680 +250 490-3920-1-ND 20 1.65 14.40 490-3920-2-ND 98.00/M PVA2A681A01RO00 
1K +250 490-3921-1-ND 20 1.65 14.40 490-3921-2-ND 98.00/M PVA2A102A01RO00 
0.1 Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 1.5K +250 490-3922-1-ND 20 1.65 14.40 490-3922-2-ND 98.00/M PVA2A152A01ROO 
2.2K +250 490-3923-1-ND 20 1.65 14.40 490-3923-2-ND 98.00/M PVA2A222A01RO0 
3.3K +250 490-3924-1-ND 20 1.65 14.40 490-3924-2-ND 98.00/M PVA2A332A01R00 
4.7K +250 490-3925-1-ND 20 1.65 14.40 490-3925-2-ND 98.00/M PVA2A472A01RO00 
6.8K +250 490-3926-1-ND 20 1.65 14.40 490-3926-2-ND 98.00/M PVA2A682A01ROO 
0.1 Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 10K +250 490-3927-1-ND 20 1.65 14.40 490-3927-2-ND 98.00/M PVA2A103A01RO00 
15K +250 490-3928-1-ND 20 1.65 14.40 490-3928-2-ND 98.00/M PVA2A153A01ROO 
22K +250 490-3929-1-ND 20 1.65 14.40 490-3929-2-ND 98.00/M PVA2A223A01RO00 
33K +250 490-3930-1-ND 20 1.65 14.40 490-3930-2-ND 98.00/M PVA2A333A01R00 
47K +250 490-3931-1-ND 20 1.65 14.40 490-3931-2-ND 98.00/M PVA2A473A01RO0O 
0.1 Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 68K +250 490-3932-1-ND 20 1.65 14.40 490-3932-2-ND 98.00/M PVA2A683A01ROO 
100K +250 490-3933-1-ND 20 1.65 14.40 490-3933-2-ND 98.00/M PVA2A104A01RO00 
150K +250 490-3934-1-ND 20 1.65 14.40 490-3934-2-ND 98.00/M PVA2A154A01RO0 
220K +250 490-3935-1-ND 20 1.65 14.40 490-3935-2-ND 98.00/M PVA2A224A01RO00 
330K +250 490-3936-1-ND 20 1.65 14.40 490-3936-2-ND 98.00/M PVA2A334A01ROO 
0.1 Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 470K +250 490-3937-1-ND 20 1.65 14.40 490-3937-2-ND 98.00/M PVA2A474A01RO00 
680K +250 490-3938-1-ND 20 1.65 14.40 490-3938-2-ND 98.00/M PVA2A684A01ROO 
1M +250 490-3939-1-ND 20 1.65 14.40 490-3939-2-ND 98.00/M PVA2A105A01R00 
; ai 1.5M +250 490-3940-1-ND 20 1.65 14.40 490-3940-2-ND 98.00/M PVA2A155A01RO00 
of Reflow/Soldering Iron) _1 (260°10") 2.2M +250 _| _490-3941-1-ND 20 165 14.40 | 490-3941-2-ND 98.00/M__| PVA2A225A01R00 


Dim. in mm 


SMD Sealed Type Trimmer 
Potentiometers 3mm - PVG3 Series 2. i 2 


1wy3 


Features: 


Clockwise 


© Sealed construction protects the interior from dust and liquid, which achieves stable performance 
¢ Driver plate with cross-slot is suitable for automatic adjustment ¢ Rotor with large diameter and 
deep groove improves driver insertion * Heat resistance performance enables high temperature peak 
re-flow soldering 


Power Number of Turns Total Cut Tape Tape & Reel 
Rating Soldering (Effective Resistance TCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
(Ww) Method Rotation Angle) Value (ppm/°C) Part No. if 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
100 420% +150 490-2641-1-ND 80 68 59 490-2641-2-ND 399.51 PVG3A100C01R00 
200 +20% +150 490-2647- 80 68 59 490-2647-2-ND 399.51 PVG3A200C01 R00 
0.25 (70°C) Reflow 1 (210° +10) 500 +20% +150 490-2653- 80 68 59 490-2653-2-ND 399.51 PVG3A500C01 R00 
100 +20% +150 490-2642- 80 68 59 490-2642-2-ND 399.51 PVG3A101C01RO00 
2000 +20% +150 490-2648- 80 68 59 490-2648-2-ND 399.51 PVG3A201C01RO00 
5000 +20% +150 490-2654- 80 68 59 490-2654-2-ND 399.51 PVG3A501C01RO00 
1KQ +20% +150 490-2643- 80 68 59 490-2643-2-ND 399.51 PVG3A102C01R00 
0.25 (70°C) Reflow 1 (210° +10) 2KQ +20% +150 490-2649- 80 68 59 490-2649-2-ND 399.51 PVG3A202C01 R00 
5KO +20% +150 490-2655- 80 68 59 490-2655-2-ND 399.51 PVG3A502C01 R00 
10KQ +20% +150 490-2644- 80 68 59 490-2644-2-ND 399.51 PVG3A103C01R00 
20KQ +20% +150 490-2650- 80 68 59 490-2650-2-ND 399.51 PVG3A203C01 R00 
50KQ +20% +150 490-2656- 80 68 59 490-2656-2-ND 399.51 PVG3A503C01 R00 
0.25 (70°C) Reflow 1 (210° +10) 100KOQ +20% +150 490-2645- 80 68 59 490-2645-2-ND 399.51 PVG3A104C01R00 
200KQ +20% +150 490-2651- 80 68 59 490-2651-2-ND 399.51 PVG3A204C01R00 
500KO +20% +150 490-2657- 80 68 59 490-2657-2-ND 399.51 PVG3A504C01B00 
7 i 1MQ +20% +150 490-2646- 80 68 59 490-2646-2-ND 399.51 PVG3A105C01R00 
G20 (70'G): |, setlow A210" £19) 2MO +20% +150 490-2652-1-ND “80 68 59 490-2652-2-ND 399.51 PVG3A205C01R00 
SMD Sealed Type Trimmer pees 
yp ¢ High resolution resulting from 11-turns design enables precise adjustment »* Compatible with VPS 


reflow soldering method * Compatible with ultrasonic cleaning »* Clutch mechanism prevents excessive 


Potentiometers Multi-Turn - PVG5 Series vice iiation 


Dim. it 
2 ; im. in mm 
1-VWWVA3 2 
Clockwise — : é 1 WAA3 
Clockwise — 
5.9 
cal 1.3.0.8 
ry 
43-9 
Power Sold- Number of Turns Total Cut Tape 
Rating ering (Effective Resistance TCR i Price Each Digi-Key Tape & Reel Murata 
Fig. (WwW) Method Rotation Angle) Value (ppm/°C) al 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
100 +10% +150 490-2658-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2658-2-ND 250 311.00 PVG5A100C01ROO 
200 +10% +150 490-2664-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2664-2-ND 250 311.00 PVG5A200C01 R00 
0.25 (70°C) Reflow 11 500 +10% +150 490-2670-1-ND 2.19 1.88 1.63 490-2670-2-ND 250 281.88 PVG5A500C01 ROO 
1000 +10% +150 490-2659-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2659-2-ND 250 311.00 PVG5A101C01RO0 
2000 +10% +150 490-2665-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2665-2-ND 250 311.00 PVG5A201C01RO0 
5000 +10% +150 490-2671-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2671-2-ND 250 311.00 PVG5A501C01RO0 
1 1KQ 410% +150 490-2660-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2660-2-ND 250 311.00 PVG5A102C01RO00 
0.25 (70°C) Reflow 11 2KO +10% +150 490-2666-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2666-2-ND 250 311.00 PVG5A202C01ROO 
5KO +10% +150 490-2672-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2672-2-ND 250 311.00 PVG5A502C01ROO 
10KO 410% +150 490-2661-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2661-2-ND 250 311.00 PVG5A103C01RO0 
20KO +10% +150 490-2667-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2667-2-ND 250 311.00 PVG5A203C01ROO 
0.25 (70°C) Reflow 1 50KO +10% +150 490-2673-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2673-2-ND 250 311.00 PVG5A503C01 ROO 
25 ( 100KO +10% +150 490-2662-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2662-2-ND 250 311.00 PVG5A104C01RO00 
200KO +10% +150 490-2668-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2668-2-ND 250 311.00 PVG5A204C01ROO 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 1723 


SMD Sealed Type Trimmer Potentiometers Multi-Turn - PvG5 Series (cont) 


fraovater ta Electroutes 


Power Sold- Number of Turns Total Cut Tape 
Rating ering (Effective Resistance TCR Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Murata 
Fig. (Ww) Method Rotation Angle) Value (ppm/°C) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
500KO +10% +150 490-2674-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2674-2-ND 250 311.00 PVG5A504C01RO0 
| 0.25 (70°C) Reflow 11 1MQ +10% +150 490-2663-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2663-2-ND 250 311.00 PVG5A105C01ROO 
2MQ +10% +150 490-2669-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2669-2-ND 250 311.00 PVG5A205C01 R00 
100 +10% +150 490-2675-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2675-2-ND 500 621.99 PVG5H100C01R00 
200 +10% +150 490-2681-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2681-2-ND 500 621.99 PVG5H200C01R00 
0.25 (70°C) Reflow 11 500 +10% +150 490-2687-1-ND 2.19 1.88 1.63 = = = PVG5H500C01R00 
1000 +10% +150 490-2676-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2676-2-ND 500 621.99 PVG5H101C01RO00 
2000 +10% +150 490-2682-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2682-2-ND 500 621.99 PVG5H201C01R00 
5000 +10% +150 490-2688-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2688-2-ND 500 621.99 PVG5H501C01RO0O 
1KQ 410% +150 490-2677-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2677-2-ND 500 621.99 PVG5H102C01R00 
2 0.25 (70°C) Reflow 1 2KQ +10% +150 490-2683-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2683-2-ND 500 621.99 PVG5H202C01R00 
5KO +10% +150 490-2689-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2689-2-ND 500 621.99 PVG5H502C01R00 
10KO +10% +150 490-2678-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2678-2-ND 500 621.99 PVG5H103C01R00 
20KQ +10% +150 490-2684-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2684-2-ND 500 621.99 PVG5H203C01R00 
50KO +10% +150 490-2690-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2690-2-ND 500 621.99 PVG5H503C01R0O 
0.25 (70°C) Reflow 11 500KQ +10% +150 490-2691-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2691-2-ND 500 621.99 PVG5H504C01R00 
1MQ +10% +150 490-2680-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2680-2-ND 500 621.99 PVG5H105C01R00 
2MQ +10% +150 490-2686-1-ND 2.42 2.08 1.80 = = = PVG5H205C01R0O 


Ss | d Si | T T 1 Features: « Enlarged rotor provides superior adjustability * 11-scales are easy to see adjustment position * Colored rotor 
ea e Ing e- urn rimmer provides superior adjustability * Funnel shaped rotor allows for in-process automatic adjustment and it provides superior 
adjustability 


Potentiomete rs bag PVC6 Series Specifications: * Power Rating: 0.5 (70°C) * Soldering Method: Flow/Soldering Iron * Number of Turns: 1 (240° + 5°) 


Dim in mm 


2 
¥. 


1ws3s 
Clockwise —» 


Clockwise —> 


Top Adjust 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 
Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Price Each 
Ohms Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 1 10 100 
10 = = 490-2715-ND PVC6D100C01B00 490-2807-ND PVC6M100C01B00 1.05 19 7 
20 490-2698-ND PVC6A200C01B00 490-2721-ND PVC6D200C01B00 490-2813-ND PVC6M200C01B00 1.05 19 wal 
25 490-2704-ND PVC6A250C01B00 490-2727-ND PVC6D250C01B00 490-2819-ND PVC6M250C01B00 1.05 19 7 
50 490-2709-ND PVC6A500C01B00 490-2732-ND PVC6D500C01B00 490-2824-ND PVC6M500C01B00 1.05 19 wal 
100 490-2693-ND PVC6A101C01B00 - - 490-2808-ND PVC6M101C01B00 1.05 19 ral 
200 _ _— 490-2722-ND PVC6D201C01B00 490-2814-ND PVC6M201C01B00 1.05 19 wal 
250 490-2705-ND PVC6A251C01B00 490-2728-ND PVC6D251C01B00 490-2820-ND PVC6M251C01B00 1.05 19 7 
500 490-2710-ND PVC6A501C01B00 490-2733-ND PVC6D501C01B00 490-2825-ND PVC6M501C01B00 1.05 719 7 
1K 490-2694-ND PVC6A102C01B00 490-2717-ND PVC6D102C01B00 490-2809-ND PVC6M102C01B00 1.05 19 7 
2K 490-2700-ND PVC6A202C01B00 _ = 490-2815-ND PVC6M202C01B00 1.05 19 wal 
2.5K 490-2706-ND PVC6A252C01B00 490-2729-ND PVC6D252C01B00 490-2821-ND PVC6M252C01B00 1.05 79 71 
5K 490-2711-ND PVC6A502C01B00 490-2734-ND PVC6D502C01B00 490-2826-ND PVC6M502C01B00 1.05 19 7 
10K 490-2695-ND PVC6A103C01B00 490-2718-ND PVC6D103C01B00 490-2810-ND PVC6M103C01B00 1.05 19 7 
20K 490-2701-ND PVC6A203C01B00 490-2724-ND PVC6D203C01B00 490-2816-ND PVC6M203C01B00 1.05 19 7 
25K 490-2707-ND PVC6A253C01B00 490-2730-ND PVC6D253C01B00 490-2822-ND PVC6M253C01B00 1.05 19 Pal 
50K 490-2712-ND PVC6A503C01B00 490-2735-ND PVC6D503C01B00 490-2827-ND PVC6M503C01B00 1.05 19 fal 
100K 490-2696-ND PVC6A104C01B00 490-2719-ND PVC6D104C01B00 490-2811-ND PVC6M104C01B00 1.05 19 7 
200K 490-2702-ND PVC6A204C01B00 490-2725-ND PVC6D204C01B00 490-2817-ND PVC6M204C01B00 1.05 19 7 
250K 490-2708-ND PVC6A254C01B00 490-2731-ND PVC6D254C01B00 490-2823-ND PVC6M254C01B00 1.05 19 ral 
500K 490-2713-ND PVC6A504C01B00 490-2736-ND PVC6D504C01B00 490-2828-ND PVC6M504C01B00 1.05 19 ral 
1M 490-2697-ND PVC6A105C01B00 490-2720-ND PVC6D105C01B00 490-2812-ND PVC6M105C01B00 1.05 19 wal 
2M 490-2703-ND PVC6A205C01B00 490-2726-ND PVC6D205C01B00 490-2818-ND PVC6M205C01B00 1.05 19 . 
5M 490-2714-ND PVC6A505C01B00 490-2737-ND PVC6D505C01B00 490-2829-ND PVC6M505C01B00 1.05 19 7 
Side Adjust 
Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 
Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Price Each 

Ohms Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 1 10 100 
10 490-2738-ND PVC6E100C01B00 490-2761-ND PVC6G100C01B00 490-2784-ND PVC6H100C01B00 490-2830-ND PVC6Q100C01B00 1.05 19 7 
20 490-2744-ND PVC6E200C01B00 490-2767-ND PVC6G200C01B00 490-2790-ND PVC6H200C01B00 490-2836-ND PVC6Q200C01B00 1.05 19 ral 
25 490-2750-ND PVC6E250C01B00 490-2773-ND PVC6G250C01B00 490-2796-ND PVC6H250C01B00 490-2842-ND PVC6Q250C01B00 1.05 19 A 
50 490-2755-ND PVC6E500C01B00 490-2778-ND PVC6G500C01B00 490-2801-ND PVC6H500C01B00 490-2847-ND PVC6Q500C01B00 1.05 19 ral 
100 490-2739-ND PVC6E101C01B00 490-2762-ND PVC6G101C01B00 490-2785-ND PVC6H101C01B00 490-2831-ND PVC6Q101C01B00 1.05 19 ral 
200 490-2745-ND PVC6E201C01B00 490-2768-ND PVC6G201C01B00 490-2791-ND PVC6H201C01B00 490-2837-ND PVC6Q201C01B00 1.05 19 wal 
250 490-2751-ND PVC6E251C01B00 490-2774-ND PVC6G251C01B00 490-2797-ND PVC6H251C01B00 490-2843-ND PVC6Q251C01B00 1.05 19 7 
500 490-2756-ND PVC6E501C01B00 490-2779-ND PVC6G501C01B00 490-2802-ND PVC6H501C01B00 490-2848-ND PVC6Q501C01B00 1.05 19 77 
1K 490-2740-ND PVC6E102C01B00 _ = 490-2786-ND PVC6H102C01B00 490-2832-ND PVC6Q102C01B00 1.05 19 7 
2K 490-2746-ND PVC6E202C01B00 490-2769-ND PVC6G202C01B00 490-2792-ND PVC6H202C01B00 490-2838-ND PVC6Q202C01B00 1.05 19 7 
2.5K 490-2752-ND PVC6E252C01B00 490-2775-ND PVC6G252C01B00 490-2798-ND PVC6H252C01B00 490-2844-ND PVC6Q252C01B00 1.05 19 7 
5K 490-2757-ND PVC6E502C01B00 = - 490-2803-ND PVC6H502C01B00 490-2849-ND PVC6Q502C01B00 1.05 19 wal 
20K 490-2747-ND PVC6E203C01B00 490-2770-ND PVC6G203C01B00 490-2793-ND PVC6H203C01B00 490-2839-ND PVC6Q203C01B00 1.05 19 wal 
25K 490-2753-ND PVC6E253C01B00 490-2776-ND PVC6G253C01B00 490-2799-ND PVC6H253C01B00 490-2845-ND PVC6Q253C01B00 1.05 19 7 
50K 490-2758-ND PVC6E503C01B00 490-2781-ND PVC6G503C01B00 490-2804-ND PVC6H503C01B00 = _ 1.05 19 wal 
100K = = 490-2765-ND PVC6G104C01B00 490-2788-ND PVC6H104C01B00 490-2834-ND PVC60104C01B00 1.05 79 wal 
200K 490-2748-ND PVC6E204C01B00 490-2771-ND PVC6G204C01B00 490-2794-ND PVC6H204C01B00 490-2840-ND PVC6Q204C01B00 1.05 79 7 
250K 490-2754-ND PVC6E254C01B00 490-2777-ND PVC6G254C01B00 490-2800-ND PVC6H254C01B00 490-2846-ND PVC6Q254C01B00 1.05 19 7 
500K 490-2759-ND PVC6E504C01B00 490-2782-ND PVC6G504C01B00 490-2805-ND PVC6H504C01B00 490-2851-ND PVC6Q504C01B00 1.05 19 7 
1M 490-2743-ND PVC6E105C01B00 490-2766-ND PVC6G105C01B00 490-2789-ND PVC6H105C01B00 490-2835-ND PVC6Q105C01B00 1.05 19 wal 
2M 490-2749-ND PVC6E205C01B00 490-2772-ND PVC6G205C01B00 490-2795-ND PVC6H205C01B00 490-2841-ND PVC6Q205C01B00 1.05 19 7 
5M 490-2760-ND PVC6E505C01B00 490-2783-ND PVC6G505C01B00 490-2806-ND PVC6H505C01B00 490-2852-ND PVC6Q505C01B00 1.05 19 nail 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Sealed Multi-Turn Trimmer Potentiometers 


Sanovator tn Electronics 


PV36 Series Features: * 25-turns, cermet, square, 9.5mm package * Compatible with ultrasonic Specifications: * Power Rating: 0.5W (70°C) * Soldering Method: Flow/Soldering Iron 


cleaning * Clutch mechanism prevents excessive wiper rotation * Number of Turns: 25 Bia 
im. in mm 


2 (Wiper) 


1-3 i 
Clockwise > éle. Clockwise— Clockwise ~ 


Side Adjust Top Adjust 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 
Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Price Each 
Ohms] Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. il 10 100 
10 | 490-2929-ND | PV36Z100C01B00 } 490-2853-ND PV36P100C01 B00 490-2891-ND | PV36X100C01B00 } 490-2910-ND | PV36Y100C01B00 } 490-2872-ND | PV36W100C01B00 85 18 ‘55: 
20 | 490-2935-ND | PV36Z200C01B00 } 490-2859-ND PV36P200C01 B00 490-2897-ND | PV36X200C01B00 } 490-2916-ND | PV36Y200C01B00 } 490-2878-ND | PV36W200C01B00 85 78 255 
50 | 490-2943-ND | PV36Z500C01B00 } 490-2867-ND PV36P500C01 B00 490-2905-ND | PV36X500C01B00 } 490-2924-ND | PV36Y500C01B00 } 490-2886-ND | PV36W500C01B00 85 18 55 
100 | 490-2930-ND | PV36Z101C01B00 } 490-2854-ND PV36P101C01B00 490-2892-ND | PV36X101C01B00 } 490-2911-ND | PV36Y101C01B00 } 490-2873-ND | PV36W101C01B00 85 18 55 
200 | 490-2936-ND | PV36Z201C01B00 | 490-2860-ND PV36P201C01B00 490-2898-ND | PV36X201C01B00 } 490-2917-ND | PV36Y201C01B00 | 490-2879-ND | PV36W201C01B00 85 18 55 
500 | 490-2944-ND | PV36Z501C01B00 } 490-2868-ND PV36P501C01B00 490-2906-ND | PV36X501C01B00 } 490-2925-ND | PV36Y501C01B00 } 490-2887-ND | PV36W501C01B00 85 18 55 
1K | 490-2931-ND | PV36Z102C01B00 } 490-2855-ND PV36P102C01B00 490-2893-ND | PV36X102C01B00 } 490-2912-ND | PV36Y102C01B00 } 490-2874-ND | PV36W102C01B00 85 78 55 
2K | 490-2937-ND | PV36Z202C01B00 | 490-2861-ND PV36P202C01B00 490-2899-ND | PV36X202C01B00 } 490-2918-ND | PV36Y202C01B00 } 490-2880-ND | PV36W202C01B00 85 78 55 
5K | 490-2945-ND | PV36Z502C01B00 J 490-2869-ND PV36P502C01B00 490-2907-ND | PV36X502C01B00 } 490-2926-ND | PV36Y502C01B00 } 490-2888-ND | PV36W502C01B00 85 78 55 
10K | 490-2932-ND | PV36Z103C01B00 | 490-2856-ND PV36P103C01B00 490-2894-ND | PV36X103C01B00 } 490-2913-ND | PV36Y103C01B00 | 490-2875-ND | PV36W103C01B00 85 18 55 
20K | 490-2938-ND | PV36Z203C01B00 } 490-2862-ND PV36P203C01 B00 490-2900-ND | PV36X203C01B00 } 490-2919-ND | PV36Y203C01B00 } 490-2881-ND | PV36W203C01B00 85 78 55 
25K | 490-2941-ND | PV36Z253C01B00 } 490-2865-ND PV36P253C01 B00 490-2903-ND | PV36X253C01B00 } 490-2922-ND | PV36Y253C01B00 } 490-2884-ND | PV36W253C01B00 85 18 55 
50K | 490-2946-ND | PV36Z503C01B00 } 490-2870-ND PV36P503C01 B00 490-2908-ND | PV36X503C01B00 } 490-2927-ND | PV36Y503C01B00 } 490-2889-ND | PV36W503C01B00 85 78 55 
100K | 490-2933-ND | PV36Z104C01B00 } 490-2857-ND PV36P104C01B00 490-2895-ND | PV36X104C01B00 } 490-2914-ND | PV36Y104C01B00 } 490-2876-ND | PV36W104C01B00 85 78 Ai) 
200K | 490-2939-ND | PV36Z204C01B00 | 490-2863-ND PV36P204C01B00 490-2901-ND | PV36X204C01B00 } 490-2920-ND | PV36Y204C01B00 | 490-2882-ND | PV36W204C01B00 85 18 ‘BB 
250K) — = 490-2866-ND PV36P254C01 B00 490-2904-ND | PV36X254C01B00 } 490-2923-ND | PV36Y254C01B00 } 490-2885-ND | PV36W254C01B00 85 18 155 
500K) 490-2947-ND | PV36Z504C01B00 | 490-2871-ND PV36P504C01 B00 490-2909-ND | PV36X504C01B00 } 490-2928-ND | PV36Y504C01B00 } 490-2890-ND | PV36W504C01B00 85 78 55: 
iM | — _ 490-2858-ND PV36P105C01B00 490-2896-ND | PV36X105C01B00 } 490-2915-ND | PV36Y105C01B00 } 490-2877-ND | PV36W105C01B00 85 78 255 
2M_| 490-2940-ND_| PV36Z205C01B00_ | 490-2864-ND PV36P205C01B00 490-2902-ND | PV36X205C01B00_§ 490-2921-ND | PV36Y205C01B00 | 490-2883-ND | PV36W205C01B00 85 18 55. 
PV37 Series Features: * High Resolution, 12-turns cermet * Small size * Compatible with ultrasonic Specifications: * Power Rating: 0.25 (85°C) * Soldering Method: Flow/Soldering Iron 
cleaning * Clutch mechanism prevents excessive wiper rotation ¢ Number of Turns: 12 


Dim. in mm 


1s 
Clockwise> i Clockwise + 


25,25 


4 


Side Adjust Top Adjust 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 
Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Price Each 

Ohms| Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 1 10 100 
10 | 490-2948-ND | PV37P100C01B00 } 490-2986-ND PV37X100C01B00 = — 490-2967-ND | PV37W100C01B00 } 490-3005-ND | PV37Y100C01B00 1.61 1.46 1.03 
20 | = _ 490-2992-ND PV37X200C01B00 490-3030-ND | PV37Z200C01B00 490-2973-ND | PV37W200C01B00 } 490-3011-ND | PV37Y200C01B00 1.61 1.46 1.03 
50 | = _— 490-3000-ND PV37X500C01B00 490-3038-ND | PV37Z500C01B00 490-2981-ND | PV37W500C01B00 } 490-3019-ND | PV37Y500C01B00 1.61 1.46 1.03 
100 | 490-2949-ND | PV37P101C01B00 | 490-2987-ND PV37X101C01B00 = — 490-2968-ND | PV37W101C01B00 } 490-3006-ND | PV37Y101C01B00 1.61 1.46 1.03 
200 | 490-2955-ND | PV37P201C01B00 | 490-2993-ND PV37X201C01B00 490-3031-ND | PV37Z201C01B00 490-2974-ND | PV37W201C01B00 | 490-3012-ND | PV37Y201C01B00 1.61 1.46 1.03 
500 | — = 490-3001-ND PV37X501C01B00 490-3039-ND | PV37Z501C01B00 490-2982-ND | PV37W501C01B00 } 490-3020-ND | PV37Y501C01B00 1.61 1.46 1.03 
1K | 490-2950-ND | PV37P102C01B00 | 490-2988-ND PV37X102C01B00 490-3026-ND | PV37Z102C01B00 490-2969-ND | PV37W102C01B00 } 490-3007-ND | PV37Y102C01B00 1.61 1.46 1.03 
2K | 490-2956-ND | PV37P202C01B00 | 490-2994-ND PV37X202C01B00 490-3032-ND | PV37Z202C01B00 490-2975-ND | PV37W202C01B00 } 490-3013-ND | PV37Y202C01B00 1.61 1.46 1.03 
5K | 490-2964-ND | PV37P502C01B00 } 490-3002-ND PV37X502C01B00 490-3040-ND | PV37Z502C01B00 490-2983-ND | PV37W502C01B00 } 490-3021-ND | PV37Y502C01B00 1.61 1.46 1.03 
10K | 490-2951-ND | PV37P103C01B00 | 490-2989-ND PV37X103C01B00 490-3027-ND | PV37Z103C01B00 490-2970-ND | PV37W103C01B00 | 490-3008-ND | PV37Y103C01B00 1.61 1.46 1.03 
20K | 490-2957-ND |) PV37P203C01B00 | 490-2995-ND PV37X203C01B00 490-3033-ND | PV37Z203C01B00 490-2976-ND | PV37W203C01B00 } 490-3014-ND | PV37Y203C01B00 1.61 1.46 1.03 
25K | 490-2960-ND |) PV37P253C01B00 | 490-2998-ND PV37X253C01B00 490-3036-ND | PV37Z253C01B00 490-2979-ND | PV37W253C01B00 } 490-3017-ND | PV37Y253C01B00 1.61 1.46 1.03 
50K | 490-2965-ND |) PV37P503C01B00 | 490-3003-ND PV37X503C01B00 490-3041-ND | PV37Z503C01B00 490-2984-ND | PV37W503C01B00 } 490-3022-ND | PV37Y503C01B00 1.61 1.46 1.03 
100K | 490-2952-ND | PV37P104C01B00 | 490-2990-ND PV37X104C01B00 490-3028-ND | PV37Z104C01B00 490-2971-ND | PV37W104C01B00 } 490-3009-ND | PV37Y104C01B00 1.61 1.46 1.03 
200K | 490-2958-ND | PV37P204C01B00 | 490-2996-ND PV37X204C01B00 490-3034-ND | PV37Z204C01B00 490-2977-ND | PV37W204C01B00 | — = 1.61 1.46 1.03 
250K | 490-2961-ND | PV37P254C01B00 } 490-2999-ND PV37X254C01B00 490-3037-ND | PV37Z254C01B00 = _ 490-3018-ND | PV37Y254C01B00 1.61 1.46 1.03 
500K | 490-2966-ND | PV37P504C01B00 } 490-3004-ND PV37X504C01B00 490-3042-ND | PV37Z504C01B00 490-2985-ND | PV37W504C01B00 } 490-3023-ND | PV37Y504C01B00 1.61 1.46 1.03 
1M | 490-2953-ND | PV37P105C01B00 | 490-2991-ND PV37X105C01B00 490-3029-ND | PV37Z105C01B00 490-2972-ND | PV37W105C01B00 } 490-3010-ND | PV37Y105C01B00 1.61 1.46 1.03 
2M | 490-2959-ND | PV37P205C01B00 | 490-2997-ND PV37X205C01B00 490-3035-ND | PV37Z205C01B00 490-2978-ND | PV37W205C01B00 | 490-3016-ND | PV37Y205C01B00 1.61 1.46 1.03 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to73) 1725 


Dim. in mm 


SMD Open Type Trimmer 


hn: Potentiometers 2mm PVZ2 Series el Zs “ho ; 


twys 


Features: * Gold plated termination achieve a high density PCB mounting * Cross-shaped driver slot allows for in-process automatic Clockwise 


adjustment and it provides superior adjustability * Special resin substrate allow high peak temperature for reflow soldering 
Specifications: * Power Rating: 0.1W (50°C) * Soldering Method: Reflow * Number of Turns (Effective Rotation Angle): 1 
(240°+10°) * TCR (ppm/°C): +500 


Total Cut Tape T&R Total Cut Tape T&R 
Resistance Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Murata Resistance Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Murata 
Value (Q) +30% | Part No. 5 10 100 | Part No. 3,000 Part No. Value (0) +30% | Part No. 5 10 100 | Part No. 3,000 Part No. 

500 490-2041-1-ND 76 = 1.28 = 11.18 | 490-2041-2-ND 75.96/M | PVZ2A501A01R00 30k 490-2039-1-ND 76 = 1.28 = 11.18 | 490-2039-2-ND 75.96/M | PVZ2A303A01R00 
1k 490-2031-1-ND 76 = 1.28 = 11.18 | 490-2031-2-ND 75.96/M | PVZ2A102A01R00 50k 490-2043-1-ND 76 = 1.28 = 11.18 | 490-2043-2-ND 75.96/M | PVZ2A503A01R00 
2k 490-2035-1-ND 76 1.28 11.18 | — —| PVZ2A202A01R00 100k 490-2033-1-ND 76 1.28 = 11.18 | 490-2033-2-ND 75.96/M | PVZ2A104A01R00 
3k 490-2038-1-ND 76 =1.28 = 11.18 | 490-2038-2-ND 75.96/M | PVZ2A302A01R00 200k 490-2037-1-ND 76 = 1.28 = 11.18 | 490-2037-2-ND 75.96/M | PVZ2A204A01R00 
5k 490-2042-1-ND 761.28 11.18 | 490-2042-2-ND 75.96/M |_PVZ2A502A01R00 300k 490-2040-1-ND 76 1.28 11.18 | 490-2040-2-ND 75.96/M | PVZ2A304A01R00 
10k 490-2032-1-ND 76 = 1.28 = 11.18 | 490-2032-2-ND 75.96/M | PVZ2A103A01R00 500k 490-2044-1-ND 16 1.28 11.18 | 490-2044-2-ND 75.96/M | PVZ2A504A01R00 

20k 490-2036-1-ND 76 1.28 11.18 | 490-2036-2-ND 75.96/M |_PVZ2A203A01R00 1M 490-2034-1-ND 76 1.28 11.18 | 490-2034-2-ND 75.96/M | PVZ2A105A01R00 


SMD Open Type Trimmer Potentiometers 3mm PVZ3A and PVZ3G Series 


Features: * Excellent solderability characteristics are 


2 Pr 
achieved via special plating techniques on each termination Y PVZ3G NEW! Dim. in mm 
* Specially designed substrate prevents wicking of flux onto IW 3 Hl . —_| 1.15 
the top of the part body * Enlarged bottom termination Clockwise —» : fo 


enhance soldering strength while reducing the necessary 

land area required promoting high-density PCB mounting * Funnel shaped 
adjustment slot allows for in-process automatic adjustment * Standard 
position of driver plate is adjusted at the center * Products meets Pb-free 


Specifications: * Power Rating: 0.1W (50°C) »* Soldering Method: Reflow 
«Number of Turns (Effective Rotation Angle): 1 (230°+10°) * TCR (ppm/°C): 
+500 
Total Cut Tape Total Cut Tape 
Resistance | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel __| Murata Resistance | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel__| Murata 
Value (Q) +30%| Part No. 5 10 100} Part No. Qty. Pricing | Part No. Value (Q) +30% | Part No. 5 10 100 / Part No. Qty. Pricing | Part No. 
PVZ3A Series 1.5k 490-4614-1-ND 55 .94 8.16 | 490-4614-2-ND | 2,500 55.42/M | PVZ3G152C01R00 
300 490-2023-1-ND 55 .94 8.16 | 490-2023-2-ND | 2,000 55.42/M | PVZ3A301A01R00 2.2k 490-4619-1-ND 55 94 8.16 | 490-4619-2-ND | 2,500 55.42/M | PVZ3G222C01R00 
500 490-2027-1-ND 55 94 8.16 | 490-2027-2-ND | 2,000 55.42/M | PVZ3A501A01R00 3.3k 490-4624-1-ND 55 94 8.16 | 490-4624-2-ND | 2,500 55.42/M | PVZ3G332C01R00 
1k 490-2014-1-ND 55 94 816/— a — | pyz3ato2A01R00 47k 490-4628-1-ND 55 94 8.16 / 490-4628-2-ND | 2,500) 55.42/M | PVZ3G472C01R00 
ok 490-2019-1-ND 55 94 at6|— < — | pyzaaz02a01R00 6.8k 490-4632-1-ND 5594 8.16 | 490-4632-2-ND_| 2,500 | _55.42/M | PVZ3G682C01R00 
2 ea as = = 10k 490-4611-1-ND 55 .94 8.16 | 490-4611-2-ND | 2,500 55.42/M | PVZ3G103C01R00 
3k 490-2024-1-ND 55.94 8.16 PVZ3A302A01R00 
10k 490-2015-1-ND 5594 8.16 PVZ3A103A01R00 15k 490-4615-1-ND 55 .94 8.16 | 490-4615-2-ND | 2,500 55.42/M | PVZ3G153C01R00 
: ; ie oe = 22k 490-4620-1-ND 55 94 8.16 | 490-4620-2-ND | 2,500 55.42/M | PVZ3G223C01R00 
30k 490-2025-1-ND 55 94 8.16 | 490-2025-2-ND | 2,000 55.42/M | PVZ3A303A01R00 33k 490-4625-1-ND ‘55 .94 8.16 | 490-4625-2-ND | 2,500 55.42/M | PVZ3G333C01R00 
200k 490-2021-1-ND 55 948.16 | — = — | PVZ3A204A01 ROO 47k 490-4629-1-ND__.55__—.94__-8.16 | 490-4629-2-ND_| 2,500 | __55.42/M | PVZ3G473C01R00 
300k 490-2026-1-ND 55 .94 8.16 | 490-2026-2-ND | 2,000 55.42/M | PVZ3A304A01R00 68k 490-4633-1-ND 55 .94 8.16 | 490-4633-2-ND | 2,500 55.42/M | PVZ3G683C01R00 
1M 490-2017-1-ND 55 94 8.16) — = — | PVZ3A105A01R00 100k 490-4612-1-ND 55 .94 8.16 | 490-4612-2-ND | 2,500 55.42/M | PVZ3G104C01R00 
2M 490-2022-1-ND 55.94 8.16 |— = — | PVZ3A205A01R00. 150k 490-4616-1-ND 55 94 8.16 | 490-4616-2-ND | 2,500 55.42/M | PVZ3G154C01R00 
‘, 220k 490-4621-1-ND 55 94 8.16 | 490-4621-2-ND | 2,500 55.42/M | PVZ3G224C01R00 
NEW! PVZ3G S. NEW! ; 
eae 330k | 490-4626-1-ND 5594 8.16 | 490-4626-2-ND_| 2.500 | _55.42/M | Pvz3G334C01R00 
220 490-4618-1-ND 55 94 8.16 | 490-4618-2-ND | 2,500 55.42/M | PVZ3G221C01R00 
470k 490-4630-1-ND 55 .94 8.16 | 490-4630-2-ND | 2,500 55.42/M | PVZ3G474C01R00 
_ ppeccmahom 55 4 B16 ESE regu 2500) $5.42/M | PVZ2G931C01R00 680k -|490-4634-1-ND 55 94 8.16 | 490-4634-2-ND | 2.500]  55.42/M | Pvz3G684co1R00 
470 490-4627-1-ND 55 .94 8.16 | 490-4627-2-ND | 2,500 55.42/M | PVZ3G471C01R00 4M 490-4613-1-ND 55 94 8.16) 490-4613-2-ND | 2.500 55.42/M | PVZ3G105C01R00 
680 490-4631-1-ND 55.94 8.16 | 490-4631-2-ND | 2,500 | —55.42/M | PVZ3G681C01R00 1.5M 490-4617-1-ND 55 94 8.16] 490-4617-2-ND | 2.500)  55.42/M | Pvz3G155C01R00 
1k 490-4610-1-ND 55.94 8.16 | 490-4610-2-ND | 2,500 55.42/M | PVZ3G102C01R00 2.2M 490-4622-1-ND 55.94 8.16 | 490-4622-2-ND | 2,500 55.42/M | PVZ3G225C01R00 


Dim. in mm 


Angle Sensing Potentiometer 
Dust-Proof Type 12mm Sv01 Series 


Features: 

 Dust-proof construction * Compliant to high peak temperature reflow soldering » Excellent resistance 
materials and high reliability wiper achieves 1M cycles *D formation thru-hole rotor enables to select 
any kind of gear shape * Ultra-thin size (2.1mm height) * Gold plated terminals without lead 


Total Resistance Linearity Effective Rotational TCR Rotational Mounting Digi-Key Pricing Murata 
Value (kQ) +30% + (%) Angle (°) (Ref.) + ppm/°c Life (Cycles) Style Part No. 1 10 100 Part No. 
10 2 333.3 500 1M SMD 490-2400-ND 1.18 10.77 100.40 $V01A103AEA01B00 
10 2 333.3 500 1M Thru-Hole 490-3913-ND 1.26 11.47 106.90 SV01L103AEA11T00 
NEW! Rotary Position Sensors SV01C Potentiometer and 2.4 Dim. in mm 
Non-Contacting SV21C Series 
Features: 


SV01C Series: + Dust-proof construction * Temperature compensate range -40°C ~ 85°C » Optimal connector: Connector socket and bushing mount 
$V21C Series: * Non-contacting » Programmable hole IC can be available for optional output voltage curve * Dust-proof construction * Temperature compensate 
range -20°C ~ 85°C * Optimal connector: Connector socket and bushing mount 


Total Action Effective Rotational Rotational SVO01C Series 
Resistance Voltage | Linearity Rotational Torque Life Digi-Key Price Each Murata 1.+5VDC 
Value (kQ) +30% | +0.5VDC | +(%) | Angle (°) Max. Max. Cycles Part No. 1 10 100 | Part No. 2. Output 
SVO1C Series 3. Gnd 
10 § 3 333.3 4mN-m (Ref.; 40gf-cm) 1M 490-4674-ND 6.05 5.50 5.13) SV01C103BJZAEBO0 SV210 Series 
SV21C Series 1. Gnd 
= 5 2 200 5mN-m (Ref.; 50gf-cm) 10M 490-4635-ND 35.75 32.50 30.29 | SV21C201BJA01B00 2. Output 


3. +5VDC 


See Below for JST Mating Connector 


Digi-Key Pricing Tape and Reelt JST 
Description Part No. 10 100 500 Qty. Pricing Part No. 
3-Position, 1.5mm, Disconnectable Crimp Style ZH Connector 455-1160-ND 39 3.24 12.94 — — | ZHR-3 
26-28AWG Tin-Plated Phosphor Bronze Crimp Contact 455-1130-1-NDA _ 2.30 10.14 | 13,000] 10.82/M | SZH-002T-P0.5 
. 28-32AWG Tin-Plated Phosphor Bronze Crimp Contact 455-1281-1-NDA = 2.30 10.14 | 16,000] 10.82/M | SZH-003T-P0.5 
M ati n g Co nn ecto r, Co nta ct Crimp Tool with Die for 26-28AWG Contacts 455-1131-ND 385.35/1 = —| we-491 
é@ Crimp Tool with Die for 28-32AWG Contacts 455-1259-ND 385.35/1 = — | we-490 
an d Crim p Tool t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. A Cut Tape 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1726 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Bis coum Cermet Potentiometers 


Model ST-32 


Surface Mount, Single-Turn 


10—L2—_03 


sh CW ROTATION 


FEATURES: « Top and side adjustment styles * Has a rotor with a cross slot for 
ease of adjustment ¢ Leaded terminals provide strong adhesive strength against 
P.C.B. bending »¢ J-hook, Gull wing and leaded terminal configurations »* Com- 
patible with P.C.B. pad outline dimensions for ST-3 series * Sealed/Washable 
ELECTRICAL: « Resistance Tolerance: +20% * Power Rating: 0.125W at 70°C, 
OW at 125°C * Input Voltage Maximum: 200VDC or power rating, whichever is less 
¢ Wiper Current Maximum: 100mA or power rating, whichever is less 


ST-32TA - Top Adjustment, J-Hook 


ST-32TB - Top Adjustment, Gull Wing 


° Effective Electrical Angle: 210° (1 turn) * End Resistance: 1% or 20, whichever is 
greater * Contact Resistance Variation: 1% or 3, whichever is greater * Operating 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C « Insulation Resistance: 1000MQ minimum at 
500VDC Dielectric Strength: 500VAC, 60s 

MECHANICAL: ¢ Mechanical Angle: 250° (1 turn) * Operating Torque: 51 gram 
force-cm maximum * Minimum Stop Strength: 204 gram force-cm ¢ Rotational Life: 
100 cycles (& R/R < 20 +3%) 


ST-32TG - Side Adjustment, J-Hook 


~ 1 - ate y 3.6 THs 
th | los 
‘e) © |e 6 amici 
[4 47 1.9 
4 Fae didhez) |p 
+ [70.6 +| —f 7 2.6 | Lt 315, 
i + 2.1+| |] -2-0.7 0.9 +(-0.2 
L-2.1-+ 4 | O! 
| 4 & 
3.5 44 . | 
~ hae in 
=I=0.05 Le Pies: 
Dh t=0.12 _Jt50.12 a 
solder-plated solder-plated solder-plated 
Res. Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Digi-Key T&R Pricing* Res. Digi-Key Cut Tape Price Each 
(0) Part No. Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 (0) Part No. 10 100 
10 ST32TA100CT-ND $T32TB100CT-ND 2.21 1.60 ST32TATOOTR-ND $132TB100TR-ND 551.25 a 
20 ST32TA200CT-ND $T32TB200CT-ND 2.24 1.60 ST32TA200TR-ND ST32TB200TR-ND 551.25 i eile ae : 
50 ST32TAS00CT-ND ST32TB500CT-ND 2.07 1.50 — ST32TB5S00TR-ND 517.50 : : 
100 S132TA101CT-ND = 2.07 1.50 ST32TA101TR-ND = 517.50 50 ST32TGS00CT-ND 2.48 1.79 
200 ST32TA201CT-ND $132TB201CT-ND 2.07 1.50 ST32TA201TR-ND $T32TB201TR-ND 517.50 200 $132TG201CT-ND 2.48 1.79 
300 = $132TB301CT-ND 2.48 1.79 — $T32TB301TR-ND 618.75 500 $132TG501CT-ND 2.48 1.79 
500 = $T32TB501CT-ND 2.07 1.50 = = _ 2K ST32TG202CT-ND 2.48 1.79 
ae Slee O20 TEND Seaman oa vo S = — 3K $T32TG302CT-ND 270 1.95 
3K $T32TA302CT-ND $132TB302CT-ND 2.48 1.79 ST32TA302TR-ND $132TB302TR-ND 618.75 5K $132T6502CT-ND 248 1.79 
20K ST32TAZ03CT-ND = 2.07 1.50 = ie = 20K $T32TG203CT-ND 2.48 1.79 
30K ST32TA303CT-ND $T32TB303CT-ND 2.48 1.79 ST32TA303TR-ND $T32TB303TR-ND 618.75 50K S$T32TG503CT-ND 2.48 1.79 
‘ome Sen oe §T32TB104CT-ND 7 i i a §1327B104TR-ND Step 1k ee oe Ae 
200K ST32TA204CT-ND ST32TB204CT-ND 2.07 1.50 ST32TA204TR-ND S$T32TB204TR-ND 517.50 ev ee aa a i 
500K ST32TA504CT-ND ST32TB504CT-ND 2.07 1.50 ST32TA504TR-ND S$T32TB504TR-ND 517.50 : : 
1M ST32TA105CT-ND S$T32TB105CT-ND 2.07 1.50 = = = * T&R Denotes Tape and Reel Pricing. 
Model ST3 © FEATURES: ° Sealed to allow for automatic processing * Precious metal alloy contact * Chip style design for compact size 


Surface Mount, 3mm Squared Single-Turn OV—O 


ST3A - Top Adjust 


ELECTRICAL: ¢ Resistance Tolerance: +20% standard * Temperature Coefficient of Resistance: 100 +250 ppm/°C, 1000 to 
1MOQ +100ppm/°C_ * Power Rating: 0.125W at 70°C * Operating Voltage Maximum: 200VDC or power rating, whichever is less 
¢ Wiper Current Maximum: 100mA or power rating, whichever is less * Nominal Electrical Angle: 210° « Electrical Continuity: 


Continuous over full mechanical range * End Resistance: 1% or 20, whichever is greater * Resolution: Essentially infinite 
* Contact Resistance Variation: 1% or 3, whichever is greater * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Minimum 


0.4W x 1.60 Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC «* Dielectric Strength: 500VAC rms, 1 minute, 1 milliamp maximum 
1.40 
2 1.5L x 0.5D ial Fa a on MECHANICAL: ¢ Nominal Mechanical Angle: 240° * Operating Torque: 50 gram-cm maximum (.69 oz.-in.) * Minimum Stop 
Wy. va 0.9 
a 1.70 fo) TON 1 1.9 YA: i Strength: 200 gram-cm (2.8 oz.-in.) * Rotational Life: 100 cycles (A R/R < 20 +3%) 
: ] i | 4.6 
3.50 2.10 
a | LL | Y ; Res. Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing* 
: aan x | { (Q) Part No. 10 100 Part No. 1,000 
3 T ol le 7 i 
be ae a 201. oor! Le 3 aise 12 0.8 ; 2K ST3A202CT-ND 1.56 1.44 1.35 ST3A202TR-ND 843.00 
3.2 Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. * T&R Denotes Tape and Reel Pricing. 
Model SM4 Surface Mount 4mm, FEATURES: ° Sealed to allow for automatic processing * Stable cermet element ¢ Precious metal contact 


12-Turn, Sealed 


ELECTRICAL: « Resistance Tolerance: +10% »* Maximum Temperature Coefficient: +100 ppm/°C_ * Power Rating: 


@ cw (©) 0.25W at 85°C, OW at 150°C * Maximum Input Voltage: 300VDC or power rating, whichever is less * Maximum 
a HF a Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is less * Maximum End Resistance: 1% or 20, whichever is 
SM4W - J Lead, Top Adjust greater * Contact Resistance Variation: 1% or 3, whichever is greater * Operating Temperature Range: -65°C ~ 
Top View 150°C * Minimum Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC * Dielectric Strength: 600VAC, 1 minute 
@ [+ 3.8—| @ Bottom View MECHANICAL: « Mechanical Turn: 12 turns * Operating Torque: 20-300 gram-cm * Minimum Stop Strength: Clutch 
3-1.6 “12.0 12 _ action * Rotational Life: 200 cycles, +30 +3% 
44.9 | ann 7 5.1 a 7 
= 4.2 2.9 Res. Digi-Key Price Each 
© TF 1 tt = (9) Part No. 1 10 100 500 
-—1 \61.5 Slot yp 12.5 An i 
26 0.56Wx0.5D aie a el [=2-0.8 200 SM4W201-ND 3.75 3.25 2.94 2.50 


Units Marked with Resistance Code and 2-Digit Date Code. 


Model ST5 Surface Mount, 
6mm Squared Multi-Turn 


ST5P - Gull Wing, Side Adjust 


=— cw 


ST5W - Gull Wing, Top Adjust 


10-1, = 413: j= Weeit ae 
ja of v 
T ha 
1 e 
a ‘i ue ol 50 te bb 
: : 
A0el« el! 161.0 40 ris T Leto 
x 6.75 >} 1.40 i 6.75 
t | “yr 79 A 1.40 
fie 22.0 f ey 
6.07 no i of 6.0 P bo i 4-2.0 
| ” 7.75 t {lo ah 
‘ 25 ae 53.05 
Ze bet.0 | ke VY 10 «| Be 
01.6 x .60 Wx .80D 2 1.6 x .60 Wx .80D v4 


FEATURES: ¢ Sealed to allow for automatic processing ¢ Vertical and horizontal mount ¢ Precious metal alloy contact 


ELECTRICAL: « Resistance Tolerance: 10% standard * Temperature Coefficient of Resistance: 1000 ~ 2MQ +100 
ppm/°C, others +250 ppm/°C_ * Power Rating: 1/4W at 85°C * Operating Voltage Maximum: 200VDC or power rating, 
whichever is less * Wiper Current Maximum: 100mA or power rating, whichever is less »* Nominal Electrical Angle: 
11 turns ¢ Electrical Continuity: Continuous over full mechanical range »* End Resistance: 1% or 20, whichever is 
greater » Resolution: Essentially infinite * Contact Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater * Operating 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C »* Minimum Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC for 2 minutes * Dielectric 
Strength: 6OOVAC rms, 1 minute, 1 milliamp maximum 


MECHANICAL: « Nominal Mechanical Angle: 14 turns * Operating Torque: 200 gram-cm maximum (2.78 o2z.-in.) 
* Minimum Stop Strength: N/A, wiper idles » Rotational Life: 200 cycles, 109 ~ 2009 (& R/R < 0.59 +3%), 5000 ~ 2MQ. 
(& R/R < 0.50 +2%) 


Res. | Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Digi-Key T&R Pricing* 
(Q) | Part No. Part No. ‘ 10 100 | Part No. Part No. 500 
20K | ST5P203CT-ND) — 3.51 3.18 2.70 | ST5P203TR-ND | — 1200.50 
50K | ST5P503CT-ND| ST5W503CT-ND | 3.51 318 2.70) — _ - 
100K | — STS5W104CT-ND | 3.51 318 270 | — ST5W104TR-ND 1200.50 
Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. 
* T&R Denotes Tape and Reel Pricing. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(1073) 1727 


FEATURES: ¢ Sealed to allow for automatic processing * Precious metal alloy contact 


BG... Cermet Potentiometers (Cont.) ELECTRICAL: « Resistance Tolerance: +20% standard * Temperature Coefficient of Resistance: 1002 ~ 1MQ 


+100 ppm/°C, 50Q +250 ppm/°C_ » Power Rating: 1/4W at 70°C * Operating Voltage Maximum: 200VDC or 


Model ST7 Low Profile, Surface Mount, ? ® power rating, whichever is less * Wiper Current Maximum: 100mA or power rating, whichever is less * Nominal 


ST7A - J Lead, Top Adjust 


7mm Squared Multi-Turn 


Electrical Angle: 2.5 turns * Electrical Continuity: Continuous over full mechanical range »* End Resistance: 
—=—cw 1% or 3Q, whichever is greater ¢ Resolution: Essentially infinite »* Contact Resistance Variation: 1% or 30, 
whichever is greater * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Minimum Insulation Resistance: 


ST7B - Gull Wing, Top Adjust 1000MO at 500VDC for 2 minutes » Dielectric Strength: 500VAC rms, 1 minute, 1 milliamp maximum 


jz 6.40 +L 1.2 <« 6.40 eh MECHANICAL: ¢ Nominal Mechanical Angle: 3 turns * Operating Torque: 50 gram-cm maximum (0.70 oz.-in.) 
| Pa a i 17 =1.20 * Minimum Stop Strength: N/A, wiper idles * Rotational Life: 100 cycles (A R/R < 2.00 +3%) 
T 
! ( i pli 32 O “2 | 1 9 2@due32 Res. | Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Digi-Key T&R Pricing* 
6.10 T ~) 6.10 K 7 (Q) | PartNo. Part No. 1 10 100 | Part No. Part No. 500 
| }, 0.5W >| | |< 2-0.80 t 0.5W 1K | ST7A102CT-ND | ST7B102CT-ND | 5.33 482 410 |— $T7B102TR-ND 1710.00 
7'g X20Lx05D 4 | Fg X 2.0L x 0.5D 2K | — ST7B202CT-ND | 5.33 4.82 4.10 |— $17B202TR-ND 1710.00 
2.30 5K | ST7A502CT-ND | ST7B502CT-ND | 5.33 482 410 |— ST7B502TR-ND 1710.00 
20s, 2a 10K | ST7A103CT-ND | ST7B103CT-ND | 5.33 482 410 |— - — 
2.0 Gy 2.0 20K _| ST7A203CT-ND | — 5.33 4.82 4.10 | ST7A203TR-ND | — 1710.00 
7 6.80 TT 50K | ST7A503CT-ND | ST7B503CT-ND | 5.33 4.82 410 |— ST7B503TR-ND 1710.00 
a8, 350 | 16 550 100K | ST7A104CT-ND | ST7B104CT-ND | 5.33 4.82 4.10 |— = = 
Yg20 i— eS 
a r =I=.02 Z Yy20 02S— Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. 
"335° 13.46 eee + 3406 * T&R Denotes Tape and Reel Pricing. 


FEATURES: « Sealed to allow for automatic processing »* Precious metal alloy contact * Highly automated assembly 


2 ® 
Model CT6 6mm Squared Single Turn oOA—@ ELECTRICAL: ° Resistance Tolerance: +10% standard * Temperature Coefficient of Resistance: 509 ~ 2MQ +100 ppm/°C, 


=—cw others +250 ppm/°C * Power Rating: 1/2W at 70°C * Operating Voltage Maximum: 200VDC or power rating, whichever is less 


CT6P - Top Adjust | CT6R - Top Adjust | CT6W - Top Adjust | ° Wiper Current Maximum: 100mA or power rating, whichever is less _* Nominal Electrical Angle: 220° » Electrical Continuity: 


Continuous over full mechanical range * End Resistance: 1% or 


. H . - Si ju: , whichever is greater * Resolution: Essentially infinite * Contact 
0.60 W 0.60 W 0.60 W CT6X - Side Adjust 20, which g Resol E lly infi Cc 
x2.6Lx1.6D x2.6Lx1.6D x2.6Lx1.6D Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater »* Operating 
TY T | OU pe emperature Range: -55°C ~ 125°C * Minimum Insulation Resistance: 
mo 1 3.50 | T Rang °C ~ 125°C * Mini Insulation Resi 
7.0 ey 7.0 7.0 re — 1000MQ at SO0VDC for 2 minutes * Dielectric Strength: 900VAC rms, 
rl i} rv J Vi i Lhe | FS) | 70 1 minute, 1 milliamp maximum MECHANICAL: ¢ Nominal Mechanical 
iL 67.0» : hi | i Y Angle: 260° * Operating Torque: 20-200 gram-cm maximum (0.27~ 
7.0 7.0" : {> Solder plate ~|4-6'= || >! 7.0 le 2.78 0z.-in.) * Minimum Stop Strength: 500 gram-cm (6.94 oz.-in.) 
Solder plate Pale 3-@0.45 8.2 * Rotational Life: 200 cycles (A R/R < 20 +3%) * Solderability: Mil- 
Pe sone Ee 1 5.8 14 Solder plate 5B a O4S 0 Std-202 Method 208 * Minimum Terminal Strength: 1Kg 
F -B0. é 
im] 1 = — a = Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Price Each 
_, L, (Q) Part No. Part No. Part No. Part No. 1 10 100 500 1,000 
= =! 7.0 =| 7.0 |e 1K [ee = CT6W102-ND | — 99 86 .78 66 58 
= 7.0 >| 2K |— = CT6W202-ND | CT6X202-ND 99 86 78 66 58 
2.5 5K CT6P502-ND | — = CT6X502-ND 84 73 66 56 49 
ase 1 3 61 SN ‘ 20K |CT6P203-ND | CT6R203-ND | CT6W203-ND | CT6X203-ND 84 73 66 56 49 
71578 oat 2 | ihn 50K |— = CT6W503-ND | — .99 86 78 66 58 
T -60 
>|5.0\4 15.0 350-1 |e Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. 
Model CT94 9mm Squared Multi-Turn ccw cw ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +10% »* Temperature Coefficient of Resistance: 509 ~ 2MQ +100 
@ 3 ppm/°C, others +250 ppm/°C_ * Power Rating: 1/2W at 70°C, OW at 125°C * Operating Voltage Maximum: 
ie} ie} 9 
i 300VDC or power rating, whichever is less * Wiper Current Maximum: 100mA or power rating, whichever 
CW SHAFT is less_* End Resistance Maximum: 1% or 20, whichever is greater * Contact Resistance Variation: 1% or 
WIPER (2) 30, whichever is greater * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Minimum Insulation Resistance: 
ROTATION 1000MO at SOOVDC * Dielectric Strength: 9OOVAC rms, 1 minute * Number of Mechanical Turns: 18 turns 
a i MECHANICAL: * Operating Torque: 357 gram-cm maximum * Mechanical Stop: Clutch action * Minimum 
CT94W - Top Adjust CT94X - Side Adjust Terminal Strength: 1.02Kg * Rotational Life: 200 cycles (A R/R + 20 +3%) 
44 22.3, slot 0.6 W 
Y X 0.8 Res. Digi-Key Digi-Key Price Each 
Unmarked Marked 123 (0) Part No. Part No. 1 10 100 500 
Side 9.6 2.3 Side ib 50 = CT94X500-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
| | ‘ T WAS 200 = CT94X201-ND 1.68 1.56 1.441 1.20 
3-00.5, TT 5 20K = CT94X203-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
sory 5 50K CT94W503-ND = 1.68 1.56 1.41 1.20 
solder-plated 
° —* DOG 1 200K = CT94X204-ND 1.68 1.56 144 1.20 
al ‘ 1 Meg = CT94X105-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
2.5 [artar| 2.5 25 len 25 
Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key Price Each 
(0) Part No. Part No. Part No. 1 10 100 500 
CT94P - Side Adjust | CT94Y - Top Adjust CT94Z- Side Adjust 10 | CT94P100-ND | CT94Y100-ND | CT94Z100-ND 168 «1.56~—«*1-41 1.20 
20 CT94P200-ND | CT94Y200-ND CT94Z200-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
14 11 50 CT94P500-ND | CT94Y500-ND CT94Z500-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
= x 7 100 | CT94P101-ND | — _ 1.68 1.56 1.41 1.20 
«es T iN 200 CT94P201-ND | — CT94Z201-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
2.5 qa) 3 2.5) 3 500 = CT94Y501-ND CT94Z501-ND 1.85 1.72 1.56 1.32 
1K CT94P102-ND | CT94Y102-ND = 1.68 1.56 1.41 1.20 
Unmarked viride 2K | — = CT94Z202-ND 1.85 1.72 1.56 1.32 
Side ae 5K CT94P502-ND | CT94Y502-ND | CT94Z502-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
a 20K CT94P203-ND | CT94Y203-ND CT94Z203-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
7 t ry 200K = CT94Y204-ND CT94Z204-ND 1.85 1.72 1.56 1.32 
t ve 7 500K CT94P504-ND | — CT94Z504-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
ae 3 y 1 Meg | CT94P105-ND | CT94Y105-ND = 1.68 1.56 1.41 1.20 
I, | .! | | | 2Meg | CT94P205-ND | — CT94Z205-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
_ ri 2.5 2.5 amram 2.5 2.5 pampam] 2.5 Units Marked with Resistance Code and 1 Digit Date Code. 
Model CT9 9mm Squared Multi-Turn FEATURES: ° Sealed to withstand board washing * Precious metal contact * Highly automated assembly 
a) ELECTRICAL: « Resistance Tolerance: +10% standard »* Temperature Coefficient of Resistance: 500 ~ 2MQ +100 
=—cw ppm/°C, others +250 ppm/°C_ » Power Rating: 1/2W at 70°C * Operating Voltage Maximum: 300VDC or power rating, 
CT9P — Side Adjust |CT9W — Top Adjust 5 = whichever is less * Wiper Current Maximum: 100mA or power rating, whichever is less * Nominal Electrical Angle: 
J P . CT9X — Side Adjust 16 turns ¢ Electrical Continuity: Continuous over full mechanical range * End Resistance: 1% or 20, whichever is 
T + 625 5.502 4 greater ¢ Resolution: Essentially infinite * Contact Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater * Operating 
96 2.5 ji a, T (ren >| 141.50 Temperature Range: -55°C ~ 125°C ¢ Minimum Insulation Resistance: 1000MOQ at S500VDC for 2 minutes ° Dielectric 
is L ~ - jt 4.8 ao ~T Strength: 900VAC rms, 1 minute, 1 milliamp maximum 
y BI 7 7a 5.0 -_ #6 a Y 9.60 MECHANICAL: * Nominal Mechanical Angle: 18 turns * Operating Torque: 360 gram-cm maximum (5 o2z.-in.) 
Le 96 | oe 7 a Y v * Minimum Stop Strength: N/A, wiper idles * Rotational Life: 200 cycles, 100 ~ 2000, A R/R < + (0.50 + 3%), 5000 ~ 
140+! I, a 27 ‘ wl a 15 27 is 60 an 5MO & R/R < + (0.50 + 2%) * Solderability: Mil-Std-202 Method 208 * Minimum Terminal Strength: 1Kg 
7 el 2 el owe. el 5: 
pire Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Price Each 
©2.30 Slot 22.30 Slot 
7.0 > 5 . i . 
60Wx0.8D Seiberpisie BOW> 8D Solder plate (0) | PartNo Part No. Part No. 1 10 100 500 1,000 
Lg 3-00.50 ey aay 2 = CT9X202-ND 1.65 1.56 1.32 1.23 1.07 
— i 
1 ee . 2.30 Slot [ay 3 1.10 re 2 20K | CT9P203-ND CT9W203-ND | — 1.65 1.56 1.32 1.23 1.07 
1 2-] Solder plate ZO BD, 1 1 100K | CT9P104-ND | — CT9X104-ND 1.65 1.56 1.32 1.23 1.07 
1.57] | 3-00.50 4404 
“15.5 = TOE 96 -l5.0% Ik 9.6 +{5.01~ Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


COPAL ELECTRONICS Cermet Potentiometers 


Model ST2 
Surface Mount, 2mm Squared Single-Turn 
ST2A - J Lead, Top Adjustment 


FEATURES: « Lead-free soldering, Cadmium-free * Compact and low-profile * Washable ELECTRICAL: Resistance 
Tolerance: +20% Temperature Coefficient: +150 ppm/°C Power Ratings: 0.1W at 70°C; OW at 125°C Input Voltage 
Maximum: 50VDC or power rating, whichever is less Wiper Current Maximum: Power Ratings (| = /P/R A) Effective 
Electrical Angle: 240° (1 turn) End Resistance: 1% or 20, whichever is greater Contact Resistance Variation: 2% or 
30, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Minimum Insulation Resistance: 1000MO at 
500VDC Dielectric Strength: 500VAC, 1 minute MECHANICAL: Mechanical Angle: 270° (1 turn) Maximum Operating 
Torque: 5mN.m (51 gf.cm) Minimum Stop Strength: 8mN.m (78.4 gf.cm) Rotational Life: 50 cycles (A R/R < (2 0 +5%) 
Solderability: 245 +3°C, 2~3 seconds 


0.35 Wx 1.5L x0.3D ® @ 
10.7 1 Resistance Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing 
10.45 ooow (0) Part No. 1 10 100 Part No. 500 
100 ST2TA101CT-ND 3.30 3.07 277 ST2TA101TR-ND 1177.00 
19 200 ST2TA201CT-ND 3.30 3.07 277 ST2TA201TR-ND 1177.00 
i 500 ST2TASO1CT-ND 3.30 3.07 277 ST2TASO1TR-ND 1177.00 
1J.0.45 1K ST2TA102CT-ND 3.30 3.07 277 ST2TA102TR-ND 1177.00 
— 2.4— 2-0.35||[@ | “a ri, 2K ST2TA202CT-ND 3.30 3.07 277 ST2TA202TR-ND 1177.00 
41.25 0.8 5K ST2TASO2CT-ND 3.30 3.07 277 ST2TAS02TR-ND 1177.00 
10K ST2TA103CT-ND 3.30 3.07 277 ST2TA103TR-ND 1177.00 
| 20K ST2TA203CT-ND 3.30 3.07 277 ST2TA203TR-ND 1177.00 
18 50K ST2TASO3CT-ND 3.30 3.07 277 ST2TASO3TR-ND 1177.00 
| 100K ST2TA104CT-ND 3.30 3.07 277 ST2TA104TR-ND 1177.00 
0.8 200K ST2TA204CT-ND 3.30 3.07 277 ST2TA204TR-ND 1177.00 
0.6) yt 500K ST2TASO4CT-ND 3.30 3.07 277 ST2TASO4TR-ND 1177.00 
77 0.65 0.65 1 Meg ST2TA105CT-ND 3.30 3.07 277 ST2TA105TR-ND 1177.00 
Units Marked with Resistance Code and 2-Digit Date Code. 
Model SM3 FEATURES: ¢ Lead-free soldering, Cadmium-free * Fine adjustment * Automatic mounting * Flow/reflow soldering * Sealed 
construction (Washable) ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20% Maximum Temperature Coefficient: +100 ppm/°C. 
i. Power Ratings: 0.125W at 70°C; OW at 150°C Input Voltage Maximum: 200VDC or power rating, whichever is less Wiper 
Surface Mount, 3mm Squared Multi Turn Current Maximum: 100mA or power rating, whichever is less Effective Electrical Turn: 11 turns End Resistance: 1% or 
‘ah ii 30, whichever is greater Contact Resistance Variation: 3% or 30, whichever is greater Operating Temperature Range: 
SM3TW-J Lead, Top Adjustment -65°C ~ 150°C Minimum Insulation Resistance: 100MQ at 500VDC Dielectric Strength: 600VAC, 1 minute 
MECHANICAL: Maximum Operating Torque: 5mN.m (51gf.cm) Mechanical Stop: Clutch action Rotational Life: 200 
0.8/7] @ 6) cycles (& R/R < + (20 +3%) Minimum Thrust to Shaft: 5N (0.51kgf) Solderability: 245 +3°C, 2~3 seconds 
—+>CW 
Resistance Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing 
(0) Part No. 1 10 100 Part No. 500 
0.8L.) 1.34 100 SM-3TW101CT-ND 2.90 2.70 2.44 SM-3TW101TR-ND 1037.00 
t 500 SM-3TWS501CT-ND 2.90 2.70 2.44 SM-3TW501TR-ND 1037.00 
1.3 1K SM-3TW102CT-ND 2.90 2.70 2.44 SM-3TW102TR-ND 1037.00 
4 2K SM-3TW202CT-ND 2.90 2.70 2.44 SM-3TW202TR-ND 1037.00 
2.43 5K SM-3TW502CT-ND 2.90 2.70 2.44 SM-3TW502TR-ND 1037.00 
10K SM-3TW103CT-ND 2.90 2.70 2.44 SM-3TW103TR-ND 1037.00 
[ | i 20K SM-3TW203CT-ND 2.90 2.70 2.44 SM-3TW203TR-ND 1037.00 
16 50K SM-3TW503CT-ND 2.90 2.70 2.44 SM-3TW503TR-ND 1037.00 
| 100K SM-3TW104CT-ND 2.90 2.70 2.44 SM-3TW104TR-ND 1037.00 
- 3.9 +I |K__9 g++ +10.9 
. Units Marked with Resistance Code and 2-Digit Date Code. 
Model SM4 FEATURES: ° Lead-free soldering, Cadmium-free * Fine adjustment * Automatic mounting »* Flow/reflow soldering 
¢ Sealed construction (Washable) ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +10% Maximum Temperature Coefficient: +100 
@ ppm/°C Power Ratings: 0.25W at 85°C, OW at 150°C Maximum Input Voltage: 300VDC or power rating, whichever is less 
{ Maximum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is less Effective Electrical Turn: 10 turns End Resistance: 
Surface Mount ©) @ 1% or 20, whichever is greater Contact Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater Operating Temperature 
4mm, 12-Turn, Sealed =— CW Range: -65°C ~ 150°C Minimum Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC Dielectric Strength: 600VAC, 1 minute 
MECHANICAL: Mechanical Turn: 12 turns Maximum Operating Torque: 20mN.m (204gf.cm) Mechanical Stop: Clutch 
action Rotational Life: 200 cycles, (& R/R < + (380 +3%) 
SM4ETW - J Lead, Top Adjustment SM4ETA - J Lead, Side Adjustment 
Top View Pad Layout Side View Top View 
@ 37 3+4.6 |-—+|2.0 O15 26+ @ 48 
‘y [ = Slot: | X 2) 
t 0.56 W le) / 
= 29 X0.5D 4.9 
‘ae | 
© 112.54 L_ 37 a 
2.6 121.3 
— | Bottom Vi 
Bottom View Side View 5 Bid 
12 m3" lo 35 2-1.3 
. ss 1 
aI ai 
1.7 : ae 
. { 7 
7 1.2 O 2 : 2.3 
; = 
5.1! +t eee ; 
| > | + 2-0.8 h—5.3—4 ‘oie’, 3-2 
+1054 |e us 2-0.8 - 
Resistance Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing Resistance | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing 
(Q) Part No. 1 10 100 Part No. 250 (Q) Part No. 10 10 Part No. 500 
100 SM4ETW101CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW101TR-ND 529.25 100 SM4ETA101CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETA101TR-ND 1058.50 
200 SM4ETW201CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW201TR-ND 529.25 200 SM4ETA201CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETA201TR-ND 1058.50 
500 SM4ETW501CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW501TR-ND 529.25 500 SM4ETASO1CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETASO1TR-ND 1058.50 
1K SM4ETW102CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW102TR-ND 529.25 1K SM4ETA102CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETA102TR-ND 1058.50 
2K SM4ETW202CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW202TR-ND 529.25 2K SM4ETA202CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETA202TR-ND 1058.50 
5K SM4ETW502CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW502TR-ND 529.25 5K SM4ETA502CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETA502TR-ND 1058.50 
10K SM4ETW103CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW103TR-ND 529.25 10K SM4ETA103CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETA103TR-ND 1058.50 
20K SM4ETW203CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW203TR-ND 529.25 20K SM4ETA203CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETA203TR-ND 1058.50 
50K SM4ETW503CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW503TR-ND 529.25 50K SM4ETASO3CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETASO3TR-ND 1058.50 
100K SM4ETW104CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW104TR-ND 529.25 100K SM4ETA104CT-ND. 2.96 2.76 2.49 SM4ETA104TR-ND 1058.50 
200K SM4ETW204CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW204TR-ND 529.25 200K SM4ETA204CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETA204TR-ND 1058.50 
500K SM4ETW504CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW504TR-ND 529.25 500K SM4ETASO4CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETASO4TR-ND 1058.50 
1 Meg SM4ETW105CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW105TR-ND 529.25 1 Meg SM4ETA105CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETA105TR-ND 1058.50 
Units Marked with Resistance Code and 2-Digit Date Code. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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COPAL ELECTRONICS Cermet Potentiometers (cont) 


Model ST4 


Surface Mount, 4mm Squared Single-Turn 


@ 
@ 


=— CW 


FEATURES: ¢ Lead-free soldering, Cadmium-free * Automatic mounting * Flow/reflow soldering * Sealed construction 
(Washable) ¢ Stopper structure prevents terminal pin from being open »* Cross slot rotor suitable for automatic 
adjustment ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20% Maximum Temperature Coefficient: 1000 ~ 2MQ +100 
ppm/°C, other +250 ppm/°C Power Ratings: 0.25W at 70°C, OW at 125°C Maximum Input Voltage: 200VDC or 
power rating, whichever is less Maximum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is less Effective 


3 “ ai Electrical Angle: 210°C (1 turn) End Resistance: 1% or 20, whichever is greater Contact Resistance Variation: 
ST4ETA J Lead, Top ST4ETB Gull Wing, Top 1% or 30, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Minimum Insulation Resistance: 
Adjustment Adjustment 1000MO at 500VDC Dielectric Strength: 500VAC, 1 minute MECHANICAL: Mechanical Angle: 240° (1 turn) 
Maximum Operating Torque: 10mN.m (102gf.cm) Minimum Stop Strength: 30mN.m (306gf.cm) Rotational Life: 
60 Wx 2.3L a .60 on Ge L ao 100 cycles, (A R/R < + (20 +3%) 
x0.5D ",/"!: x 0.5 ; 
mc al = 5.0 a 2| Res. | Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Digi-Key T&R Pricing 
li 5.0 "| (2) | Part No. Part No. 1 10 100 | Part No. Part No. 500 
4.50 T I 4.50 10 | ST4ETA100CT-ND | ST4ETBI00CT-ND | 1.19 1.11 1.01] ST4ETA1OOTR-ND | ST4ETB100TR-ND | 426.50 
y 3.0 y 50 | ST4ETASOOCT-ND | ST4ETBSOOCT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETASOOTR-ND | ST4ETBSO0TR-ND | 426.50 
3° YL 30 100 | ST4ETA101CT-ND | ST4ETB101CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA101TR-ND | ST4ETB101TR-ND | 426.50 
| L.2..80 = | |42-.80 200 | ST4ETA201CT-ND | ST4ETB201CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA201TR-ND | ST4ETB201TR-ND | 426.50 
Le = L 500 | ST4ETASOICT-ND | ST4ETBSOICT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETASO1TR-ND | ST4ETB501TR-ND | 426.50 
2.35 | 1K | ST4ETA102CT-ND | ST4ETB102CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA102TR-ND | ST4ETB102TR-ND | 426.50 
23 2.35 2K | ST4ETA202CT-ND | ST4ETB202CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA202TR-ND | ST4ETB202TR-ND | 426.50 
z 5K | ST4ETA502CT-ND | ST4ETB502CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA502TR-ND | ST4ETB502TR-ND | 426.50 
| 10K | ST4ETA103CT-ND | ST4ETB103CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA103TR-ND | ST4ETB103TR-ND | 426.50 
5.20 6.20 20K | ST4ETA203CT-ND | ST4ETB203CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA203TR-ND | ST4ETB203TR-ND | 426.50 
i ii 2:0 | vi{2.0 50K |ST4ETASOSCT-ND | ST4ETBSO3CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETASO3TR-ND | ST4ETBSO3TR-ND | 426.50 
208 at. 2.0 100K | ST4ETA104CT-ND | ST4ETB104CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA104TR-ND | ST4ETB104TR-ND | 426.50 
my j 35 i i 200K | ST4ETA204CT-ND | ST4ETB204CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA204TR-ND | ST4ETB204TR-ND | 426.50 
4.0 6.0 500K | ST4ETASO4CT-ND | ST4ETBSO4CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA5O4TR-ND | ST4ETBSO4TR-ND | 426.50 
Y { 1 Meg | ST4ETAIOSCT-ND | ST4ETB105CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA105TR-ND | ST4ETB105TR-ND | 426.50 
S 2.35 Z 2.35 2Meg | ST4ETA205CT-ND | ST4ETB205CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA205TR-ND | ST4ETB205TR-ND | 426.50 
nc. 2. 
oH 616 al lat 6 Units Marked with Resistance Mark and 2 Digit Date Code. 
FEATURES: ° Lead-free soldering, Cadmium-free * Precise Adjustment * Automatic mounting * Flow/reflow soldering * Sealed construction 
Model ST5 
(Washable) ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +10%; Maximum Temperature Coefficient: 1000 ~ 2MQ +100 ppm/°C, other +250 ppm/°C; 
Power Ratings: 0.25W at 85°C, OW at 120°C; Maximum Input Voltage: 200VDC or power rating, whichever is less; Maximum Wiper Current: 
100mA or power rating, whichever is less; Effective Electrical Turn: 11 turns; End Resistance: 1% or 20, whichever is greater; Contact Resistance 
Surface Mount, 6mm 2) Variation: 1% or 30, whichever is greater; Operating Temperature Range: -55°C ~ 120°C; Minimum Insulation Resistance: 1000MOQ at 500VDC; 
Squared Multi-Turn © re Oe: @ Dielectric Strength: 600VAC, 1 minute MECHANICAL: Mechanical Turn: 14 turns; Maximum Operating Torque: 20mN.m (204gf.cm); Mechanical 


=— CW 


ST5ETP - Gull Wing, Side Adjustment 


< 


4.3 


Stop: Clutch action Rotational Life: 200 cycles, 100 ~ 2009 (A R/R < + (0.59 +3%), 5000 ~ 2MO (& R/R < + (0.50 +2%) 
ST5ETW - Guill Wing, Top Adjustment 


ST5ETX - Gull Wing, Side Adjustment 


1.0 vole 
La na 1.0 4.37} Tam TT 0.5 
a. l Be Tl 3 2.5 fi 
of 3a iE 
oy 3-.50 90 q ' 2.5 6x2 2.5] | 
A 116 ao 2 os | 1 ue wi 
7 7 ol 3-.50 9016 1 Fas “6.3 
>! 161.0 7 
>! 61.0 
[= 6.75 >| 1.40 
; HRY [6.75 »| 1.40 91.6 1.40 
foal |? aa20 ! “ye 2.0 oe 08D : 
6.07-++— VB T 6.0 r - xe i 2.0 
~t 
7.75 { 3 5.3 
Y off L + OS af | 2.5) j 25k 
. ~ 
alee | re . a 56.75 -| 
@1.6, Slot .60 W x .80 D @1.6, Slot .60 W x .80 D 
Resistance Digi-Key Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Digi-Key Digi-Key T&R Pricing 
(0) Part No. Part No. Part No. i 10 100 Part No. Part No. Part No. 500 
100 ST5ETP101CT-ND ST5ETW101CT-ND ST5ETX101CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP101TR-ND STSETW101TR-ND ST5ETX101TR-ND 1155.50 
500 ST5ETP501CT-ND STS5ETW501CT-ND ST5ETX501CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP501TR-ND STS5ETW501TR-ND ST5ETX501TR-ND 1155.50 
1K ST5ETP102CT-ND STSETW102CT-ND ST5ETX102CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP102TR-ND ST5ETW102TR-ND ST5ETX102TR-ND 1155.50 
2K ST5ETP202CT-ND STSETW202CT-ND ST5ETX202CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP202TR-ND ST5ETW202TR-ND ST5ETX202TR-ND 1155.50 
5K STS5ETP502CT-ND ST5ETW502CT-ND ST5ETX502CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP502TR-ND STSETW502TR-ND ST5ETX502TR-ND 1155.50 
10K ST5ETP103CT-ND STS5ETW103CT-ND ST5ETX103CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP103TR-ND STSETW103TR-ND ST5ETX103TR-ND 1155.50 
20K ST5ETP203CT-ND STSETW203CT-ND ST5ETX203CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP203TR-ND ST5ETW203TR-ND ST5ETX203TR-ND 1155.50 
50K ST5ETP503CT-ND STS5ETW503CT-ND ST5ETX503CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP503TR-ND ST5ETW503TR-ND ST5ETX503TR-ND 1155.50 
100K ST5ETP104CT-ND STS5ETW104CT-ND ST5ETX104CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP104TR-ND STSETW104TR-ND ST5ETX104TR-ND 1155.50 
Units Marked with Resistance Mark and 2 Digit Date Code. 
Model ST7 Surface Mount, 7mm @ FEATURES: ¢ Lead-free soldering, Cadmium-free * Fine adjustment * Automatic mounting ¢ Flow/reflow 
Si uared Multi-Turn © j @ soldering * Sealed construction (Washable) 
q = CW ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20% Maximum Temperature Coefficient: 1000 ~ 1MQ +100 ppm/ 
» = °C, other +250 ppm/°C Power Ratings: 0.25W at 70°C, OW at 125°C Maximum Input Voltage: 200VDC or 
ST7ETA J Lead, ST7ETB - Gull Wing, Top power rating, whichever is less Maximum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is less Effective 
Top Adjustment Adjustment Electrical Turn: 2.5 turns End Resistance: 1% or 20, whichever is greater Contact Resistance Variation: 
=| 1.2 + 1% or 30, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Minimum Insulation Resist- 
— “ 1.20 ance: 1000MO at 500VDC Dielectric Strength: 600VAC, 1 minute 
i 7 MECHANICAL: Mechanical Turn: 3 turns Maximum Operating Torque: 5mN.m (51gf.cm) Mechanical Stop: 
6.80 oO 4.3 7.80 O Clutch action Rotational Life: 100 cycles, (A R/R < + (20 +3%) 
| so 35 
__V Res. | Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Digi-Key T&R Pricing 
+! 3.4 le | . | 2-0.80 -ls.a0k i | “| |< 2-0.80 (0) | Part No. Part No. 1 10 100 | PartNo. Part No. 500 
2.30 mt e20 1K | ST7ETA102CT-ND | ST7ETB102CT-ND | 5.99 5.56 5.03 | ST7ETA102TR-ND|ST7ETB102TR-ND| 2138.50 
20 6.40 2-0 2K | ST7ETA202CT-ND | ST7ETB202CT-ND | 5.99 5.56 5.03 | ST7ETA202TR-ND|ST7ETB202TR-ND| 2138.50 
l 6.40 1 “Ws 0 ‘| GA 2.0 5K | ST7ETAS02CT-ND | ST7ETB502CT-ND | 5.99 5.56 5.03 | ST7ETA502TR-ND|ST7ETB502TR-ND| 2138.50 
ane Fe ie 10K | ST7ETA103CT-ND | ST7ETB103CT-ND | 5.99 5.56 5.03 | ST7ETA103TR-ND|ST7ETB103TR-ND| 2138.50 
t = 6. 3.00 2 16 5.50 20K | ST7ETA203CT-ND | ST7ETB203CT-ND | 5.99 5.56 5.03 | ST7ETA203TR-ND|ST7ETB203TR-ND| 2138.50 
6.10 Z Ze G10 0.5Wx WAY 5 0 50K | ST7ETAS03CT-ND | ST7ETB503CT-ND | 5.99 5.56 5.03 | ST7ETAS03TR-ND|ST7ETB503TR-ND| 2138.50 
| 0.5 Wx ok i 4 BL x0.5D ee . 100K] ST7ETA104CT-ND | ST7ETB104CT-ND | 5.99 5.56 5.03 | ST7ETA104TR-ND)ST7ETB104TR-ND| 2138.50 
1 3 1.8Lx0.5D 2.35 13." ‘ 235. 
7 Units Marked with Resistance Mark and 2 Digit Date Code. (Continued) 
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COPAL ELECTRONICS Cermet Potentiometers (cont) 


Model ST-32 


10—L+—03 


Surface Mount, 3mm 
Squared Single-Turn 


ST32ETA - J Lead, Top 
Adjustment 


+ 1.5 


© V3 
! 
=! ]l-2-0.7 
1 2.1-+| 
+ 0.6 
1.6> 
3.5 15 
| a '0.9 
- DK 20.12 ! 4.6 
t 
12 | 
2} [12 | 
0.8 
+— 3.2-| 
Model CT6 
6mm Squared Single Turn 
@ 
@ Mowe 


CT6EP - Top Adjustment 


0.60 W 
x2.6Lx1.6D 


tn CW ROTATION 


ST32ETB - Gull Wing, Top 
Adjustment 


1 


+ 
aad 


= 


+} | 1-2-0.7 


FEATURES: ° Lead-free soldering, Cadmium-free * Top adjustment style * Rotor with a cross slot for ease of 
adjustment * Leaded terminals provide strong as adhesive strength against P.C.B. bending » J-hook and Gull 
wing configurations * Sealed/Washable 


ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20% Maximum Temperature Coefficient: 1000 ~ 2MQ +100 ppm/ 
°C, other +250 ppm/°C Power Ratings: 0.125W at 70°C, OW at 125°C Maximum Input Voltage: 200VDC or 
power rating, whichever is less Maximum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is less Effective 
Electrical Angle: 210° (1 turn) End Resistance: 1% or 20, whichever is greater Contact Resistance 
Variation: 1% or 30, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Minimum 
Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC Dielectric Strength: 500VAC, 1 minute 


MECHANICAL: Mechanical Angle: 250° (1 turn) Maximum Operating Torque: 5mN.m (51gf.cm) Minimum 
Stop Strength: 20mN.m (204gf.cm) Rotational Life: 100 cycles (A R/R < + (20 +3%) 


Cut Tape TR 
Res. | Digi-Key Digi-Key Price Each Digi-Key Digi-Key Pricing 

(Q) | Part No. Part No. 1 10 100 | Part No. Part No. 500 
50 |ST32ETASOOCT-ND | ST32ETBSO0CT-ND | 1.15 1.07 .97 |ST32ETASOOTR-ND |ST32ETBSO0TR-ND| 410.50 
100 )ST32ETA101CT-ND|ST32ETB101CT-ND | 1.15 1.07 .97 |ST32ETA101TR-ND |ST32ETB101TR-ND| 410.50 
200 |ST32ETA201CT-ND| ST32ETB201CT-ND | 1.15 1.07 .97 |ST32ETA201TR-ND |ST32ETB201TR-ND| 410.50 
500 |ST32ETASO1CT-ND|ST32ETBSO1CT-ND | 1.15 1.07 .97 |ST32ETA501TR-ND |ST32ETB501TR-ND| 410.50 
1K |ST32ETA102CT-ND | ST32ETB102CT-ND | 1.15 1.07 .97 |ST32ETA102TR-ND |ST32ETB102TR-ND| 410.50 
2k |ST32ETA202CT-ND | ST32ETB202CT-ND| 1.15 1.07 97 |ST32ETA202TR-ND |ST32ETB202TR-ND| 410.50 
5K |ST32ETASO2CT-ND|ST32ETB502CT-ND| 1.15 1.07 97 |ST32ETAS02TR-ND |ST32ETB502TR-ND| 410.50 
10K |ST32ETA103CT-ND| ST32ETB103CT-ND | 1.15 1.07 .97 |ST32ETA103TR-ND |ST32ETB103TR-ND| 410.50 
20K |ST32ETA203CT-ND| ST32ETB203CT-ND | 1.15 1.07 .97 |ST32ETA203TR-ND |ST32ETB203TR-ND| 410.50 
50K |ST32ETASO3CT-ND| ST32ETBS03CT-ND | 1.15 1.07 .97 |ST32ETASO3TR-ND |ST32ETBS03TR-ND| 410.50 
100K | ST32ETA104CT-ND | ST32ETB104CT-ND | 1.15 1.07 .97 |ST32ETA104TR-ND|ST32ETB104TR-ND| 410.50 
200K |ST32ETA204CT-ND | ST32ETB204CT-ND | 1.15 1.07 .97 |ST32ETA204TR-ND |ST32ETB204TR-ND| 410.50 
500K |ST32ETA5O4CT-ND | ST32ETB504CT-ND | 1.15 1.07 .97 |ST32ETAS04TR-ND|ST32ETB504TR-ND| 410.50 
| Meg| ST32ETA105CT-ND| ST32ETB105CT-ND | 1.15 1.07 .97 |ST32ETA105TR-ND |ST32ETB105TR-ND| 410.50 


Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. 


FEATURES: « Lead-free soldering, Cadmium-free * Various configurations * “O” ring sealed and washable 


ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +10% Maximum Temperature Coefficient: 500 ~ 2MQ +100 ppm/°C, other +250 ppm/°C_ Power Ratings: 0.5W at 70°C, 
OW at 120°C Maximum Input Voltage: 200VDC or power rating, whichever is less Maximum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is less Effective 
Electrical Angle: 220° (1 turn) End Resistance: 1% or 20, whichever is greater Contact Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater Operating 
Temperature Range: -55°C ~ 120°C Minimum Insulation Resistance: 1000MOQ at 500VDC Dielectric Strength: 900VAC, 1 minute 


MECHANICAL: Mechanical Angle: 260° (1 turn) Operating Torque: 2~20mN.m (20~204gf.cm) Minimum Stop Strength: 50mN.m (510gf.cm) Rotational Life: 200 
cycles, (& R/R < + (20 +3%) Minimum Terminal Strength: 10N (1.02kgf) Solderability: 245 +3°C, 2-3 seconds 


CT6ER - Top Adjustment 


0.60 W 
x2.6Lx1.6D 


CT6EW - Top Adjustment CT6EX - Side Adjustment 


0.60 W 
x2.6Lx1.6D 


5.8 > 5.8 
le >| 3-00.45 a 3-00.45 
—_— Y 
i 
: >! 7.0 be 
7.0 
Y 3 1 y 
25 | 3 u 1.9 Joi 
T 1°48 2.5]|| 2 I malin’ | 
31 T S 60 ai 
>15.0 "5.0 i" 3.60>! 7.0 | 

Res. Digi-Key Price Each Res. | Digi-Key Digi-Key Price Each Res. Digi-Key Price Each 

(0) Part No. 1 10 100 §©500 1,000 (0) | Part No. Part No. 1 10 100 500 1,000 (0) Part No. 1 10 100 500 1,000 

50 CT6EP500-ND 68 64 58 9 A4 50 | CT6ER5S00-ND | CT6EW500-ND 76 vk 64 55 AQ 50 CT6EX500-ND 76 wal 64 55 i) 
100 CT6EP101-ND 68 64 58 9 A4 100 | CT6ER101-ND | CT6EW101-ND 716 wal 64 55 AQ 100 | CT6EX101-ND 76 77 64 55 i) 
200 CT6EP201-ND 68 64 58 9 A4 200 | CT6ER201-ND | CT6EW201-ND 716 ral 64 55 AQ 200 | CT6EX201-ND 76 77 64 ‘55 et) 
500 CT6EP501-ND 68 64 58 9 A4 500 | CT6ER501-ND | CT6EW501-ND 16 | 64 55 AQ 500 | CT6EX501-ND 76 val 64 55 9 

1K CT6EP102-ND 68 64 58 et) A4 1K | CT6ER102-ND | CT6EW102-ND 716 val 64 55 AQ 1K CT6EX102-ND 716 77 64 55 A9 

2K CT6EP202-ND 68 64 58 et) A4 2K | CT6ER202-ND | CT6EW202-ND 716 va 64 55 AQ 2K CT6EX202-ND 716 al 64 55 AQ 

5K CT6EP502-ND 68 64 58 9 A4 5K | CT6ER502-ND | CT6EW502-ND 76 wal 64 55 AQ 5K CT6EX502-ND 76 va 64 55 9 
10K | CT6EP103-ND 68 64 58 9 A4 10K | CT6ER103-ND | CT6EW103-ND 76 | 64 55 AQ 10K | CT6EX103-ND 716 val 64 55 A9 
20K | CT6EP203-ND 68 64 58 9 A4 20K | CT6ER203-ND | CT6EW203-ND 16 a 64 55 AQ 20K | CT6EX203-ND 16 ral 64 55 AQ 
50K | CT6EP503-ND 68 64 58 9 A4 50K | CT6ER503-ND | CT6EW503-ND 76 wal 64 55 AQ 50K | CT6EX503-ND 76 Wa 64 55 i) 
100K | CT6EP104-ND 68 64 58 et) A4 100K | CT6ER104-ND ) CT6EW104-ND 716 wal 64 55 i) 100K | CT6EX104-ND 76 A 64 55 i) 
200K | CT6EP204-ND 68 64 58 9 A4 200K | CT6ER204-ND | CT6EW204-ND 76 71 64 55 AQ 200K | CT6EX204-ND 716 val 64 55 AQ 
500K | CT6EP504-ND 68 64 58 9 A4 500K | CT6ER504-ND | CT6EWS504-ND 16 7a 64 55 AQ 500K | CT6EX504-ND 76 ral 64 55 AQ 
1Meg | CT6EP105-ND 68 64 58 49 A4 1 Meg} CT6ER105-ND | CT6EW105-ND 716 4 64 55 AQ 1 Meg | CT6EX105-ND 76 77 64 55 9 
2Meg | CT6EP205-ND 68 64 58 9 A4 2Meg| CT6ER205-ND | CT6EW205-ND 76 val 64 55 AQ 2Meg | CT6EX205-ND 716 YA 64 155 AQ 

Units Marked with Resistance Mark and 2 Digit Date Code. (Continued) 
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COPAL ELECTRONICS Cermet Potentiometers (cont) 


Model CT94 


9mm Squared Multi-Turn 
CT94EW - Top Adjustment | CT94EX - Side Adjustment | CT94EP - Side Adjustment 


peal nel v2.3 
T = 
12X83) 
14 22.3, Slot 0.6 W 
ye X0.8D + 9.6 > 
Unmarked q iar 
Marked 4 
i 9.6 
Side Side | * iH 
3-@0.5 5 
ees Ae yv 
25 an 25 sslele 2.5 


® 


ae ae 
CW SHAFT 


CT94EY - Top Adjustment 


CT94EZ - Side Adjustment 


xi va 
| 25k. ji 
r i B 
2.5 OO) I\_@ 
2 2 
9.6} }<+- 9.6» 
<— 9.6 —>| 
| Unmarked ~\ an Unmarked if 
Side q Side 9.6 
7 4 
[ama ss 
2.5 aH} 2.5 2.5 2.5 
fart 2.5 baa} 2.5 


FEATURES: « Lead-free soldering, Cadmium-free »* Thin body design * 18 turn, sealed, precision type ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +10% Maximum Temperature 
Coefficient: 500 ~ 2MQ +100 ppm/°C, other +250 ppm/°C Power Ratings: 0.5W at 70°C, OW at 125°C Maximum Input Voltage: 300VDC or power rating, whichever is less 
jum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is less Effective Electrical Turn: 15 turns End Resistance: 1% or 20, whichever is greater Contact Resistance 


Variation: 1% or 30, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Minimum Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC Dielectric Strength: 900VAC, 1 


@) minute MECHANICAL: Mechanical Turn: 18 turns Maximum Operating Torque: 35mN.m (357gf.cm) Mechanical Stop: Clutch action Rotational Life: 200 cycles, (A R/R < + (20. 
ROTATION +3%) Minimum Terminal Strength: 10N (1.02kgf) Solderability: 245 +3°C, 2-3 seconds 
Res. Digi-Key Digi-Key Price Each Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key Price Each 
(0) Part No. Part No. 1 10 100 500 (0) Part No. Part No. Part No. 1 10 100 500 
50 CT94EWS500-ND _ 1.36 1.27 1.15 98 50 = CT94EY500-ND = 1.36 1.27 1.15 98 
100 CT94EW101-ND CT94EX101-ND 1.36 1.27 1.15 98 100 CT94EP101-ND CT94EY101-ND CT94EZ101-ND 1.36 1.27 1.15 98 
200 CT94EW201-ND CT94EX201-ND 1.36 1.27 1.15 98 200 - CT94EY201-ND CT94EZ201-ND 1.36 1.27 1.15 98 
500 CT94EW501-ND CT94EX501-ND 1.36 1.27 1.15 98 500 CT94EP501-ND CT94EY501-ND CT94EZ501-ND 1.36 1.27 1.15 98 
1K CT94EW102-ND CT94EX102-ND 1.36 1.27 1.15 98 1K CT94EP102-ND CT94EY102-ND CT94EZ102-ND 1.36 1.27 1.15 98 
2K CT94EW202-ND CT94EX202-ND 1.36 1.27 1.15 98 2K CT94EP202-ND CT94EY202-ND CT94EZ202-ND 1.36 1.27 1.15 98 
5K CT94EW502-ND CT94EX502-ND 1.36 1.27 1.15 98 5K CT94EP502-ND CT94EY502-ND CT94EZ502-ND 1.36 1.27 1.15 98 
10K CT94EW103-ND CT94EX103-ND 1.36 1.27 1.15 98 10K CT94EP103-ND CT94EY103-ND CT94EZ103-ND 1.36 1.27 1.15 98 
20K CT94EW203-ND CT94EX203-ND 1.36 1.27 1.15 98 20K CT94EP203-ND CT94EY203-ND CT94EZ203-ND 1.36 1.27 1.15 98 
50K CT94EW503-ND CT94EX503-ND 1.36 1.27 1.15 98 50K CT94EP503-ND CT94EY503-ND CT94EZ503-ND 1.36 1.27 1.15 98 
100K CT94EW104-ND CT94EX104-ND 1.36 1.27 1.15 98 100K CT94EP104-ND CT94EY104-ND CT94EZ104-ND 1.36 1.27 1.15 98 
200K CT94EW204-ND CT94EX204-ND 1.36 1.27 1.15 98 200K CT94EP204-ND CT94EY204-ND = 1.36 1.27 1.15 98 
500K CT94EW504-ND CT94EX504-ND 1.36 1.27 1.15 98 500K CT94EP504-ND CT94EY504-ND CT94EZ504-ND 1.36 1.27 1.15 98 
1 Meg CT94EW105-ND CT94EX105-ND 1.36 1.27 1.15 98 1Meg | — CT94EY105-ND — 1.36 1.27 1.15 98 
2 Meg CT94EW205-ND = 1.36 1.27 1.15 98 2Meg | CT94EP205-ND CT94EY205-ND - 1.36 1.27 1.15 98 
Units Marked with Resistance Code and 2 Digit Date Code. 
Model CT9 9mm Squared Multi-Turn FEATURES: Neion20, Whichever is greater Contact Resistance 
TOEP - Side Adjust ‘ * Lead-free soldering, Cadmium-free » General use rately % oe paleo is ieee ee 
c - siae Aajustmen' * Fine setting possible with 18 turn configuration Semperature inange: = - intima 
oO) Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC 
+) 25 =—cw Bun oo =7.0 ELECTRICAL: Dielectric Strength: 900VAC, 1 minute 
rLiaes f i Resistance Tolerance: #10% Maximum Tem-  wecHaNnicAaL: 
1 — perature Coefficient: 500 ~ 2MQ +100 ppm/°C, : . : 
ee (the 9.6 1 == other +250 ppm/°C Power Ratings: 0.5W at 70°C, Mechanical Turn: 18 turns Maximum Operating 
e| i: é is = 3°00.50 OW at 120°C Maximum Input Voltage: 300VDC or Torque: 35mN.m (357gf.cm) Mechanical Stop: 
110+! la le 96 ‘] 1.5>| | ; power rating, whichever is less Maximum Wiper Clutch action Rotational Life: 200 cycles, (A R/R 
14.8)6 : 15.5 Current: 100mA or power rating, whichever is less < + (20 +3%) Minimum Terminal Strength: 10N 
CT9EW Top Adjustment Effective Electrical Turn: 15 turns End Resistance: (1.02kgf) Solderability: 245 +3°C, 2-3 seconds 
- . 3-00.50 
al p—s 4 Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Price Each 
T —= 3 
si ; fs 230 aun 2 (Q) | PartNo. Part No. Part No. 1 10 100 500 1,000 
14 i 5.0 i x 1 
= ea pa yt 1 ee 1K | CT9EP102-ND CT9EW102-ND CT9EX102-ND 1.87 1.75 1.58 1.34 1.21 
eth 15 | 27 : Kk 9.6 5.01 2K | CT9EP202-ND CT9EW202-ND CT9EX202-ND 1.87 1.75 1.58 1.34 1.21 
CT9EX - Side Adjustment 5K | CT9EP502-ND CT9EW502-ND CT9EX502-ND 1.87 1.75 1.58 1.34 1.21 
shoes 10K ] CT9EP103-ND | CTSEW103-ND | CT9EX103-ND 1870 «1750 1581.34 1.21 
> 101.50 : ; 
| + 14yel ey a eae 20K | CT9EP203-ND CT9EW203-ND CT9EX203-ND 1.87 1.75 1.58 1.34 1.21 
_ rp, 3 
— 4.8 [? lo 1.10 —,) 50K | CT9EP503-ND CT9EWS503-ND CT9EX503-ND 1.87 1.75 1.58 1.34 1.21 
+ i 
Seep aa + £ k q 100K | CT9EP104-ND CT9EW104-ND CT9EX104-ND 1.87 1.75 1.58 1.34 1.21 
(2.7 + 9.6 {5.0 Units Marked with Resistance Mark and 2 Digit Date Code. 
Model CT20 FEATURES: ¢ Lead-free soldering, Cadmium-free * General use 


20mm Rectangular Multi-Turn 


CT20EP - Side Adjustment 


sn at 
@ CW SHAFT 


ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +10% Maximum Temperature Coefficient: 500 ~ 2MQ +100 ppm/°C, other +250 ppm/°C 
Power Ratings: 0.5W at 70°C, OW at 120°C Maximum Input Voltage: 300VDC or power rating, whichever is less Maximum Wiper 
Current: 100mA or power rating, whichever is less Effective Electrical Turn: 12 turns End Resistance: 1% or 20, whichever is 


greater Contact Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C ~ 120°C Minimum 
Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC Dielectric Strength: 600VAC, 1 minute 


MECHANICAL: Mechanical Turn: 15 turns Maximum Operating Torque: 35mN.m (357gf.cm) Mechanical Stop: Clutch action 


1.25 Rotational Life: 200 cycles, 100 ~ 2000 (& R/R < + (0.50 +3%); 5000 ~ 5MO (& R/R < + (0.50 +2%) Minimum Terminal Strength: 
u ROTATION 9N (917gf) Solderability: 245 +3°C, 2-3 seconds 
x $ Resistance Digi-Ker Price Each 
25 bees i L. 3.30 8 (0) Pa ind al 10 100 500 1,000 
p00 S 1K CT20EP102-ND 1.60 1.49 1.35 1.15 1.04 
| g 2K CT20EP202-ND 1.60 1.49 1.35 1.15 1.04 
Fr 19.0 *{p1.50 = ° 5K CT20EP502-ND 1.60 1.49 1.35 1.15 1.04 
ry gs 10K CT20EP103-ND 1.60 1.49 1.35 1.15 1.04 
6.40 4.8 | | < 20K CT20EP203-ND 1.60 1.49 1.35 115 1.04 
700 | | | ‘ ead x 50K CT20EP503-ND 1.60 1.49 1.35 1.15 1.04 
1 fod 100K CT20EP104-ND 1.60 1.49 1.35 1.15 1.04 
2 3 oO 


Units Marked with Resistance Mark and 2 Digit Date Code. 


1732 (1073) 
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er ee 
cow cw 


Clockwise——> 
Dim. in mm 


3362H, P, R, U (common dimensions) 


3362M, W, X (common dimensions) 


iia a 


Adj. Cross Slot 
2.77 Long x 
.64 Wide x 

.89 Deep 


ADJ. SLOT 
4.0 Lona 

0.6 X WIDE 
1.0 x DEEP 


Adj. Cross Slot 
2.77 Long x 
.64 Wide x 

.89 Deep 


257) 
i i | 
3.84 


Pin Marking 
Reversed for 


.25 Typ. 


46 Dia. 3 Ples. 


2.54 Typ. 


OO®d 


Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(0) Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 
100 3362H-101LF-NDO 3362M-101-ND@ 3362P-101-ND® 3362R-101-ND@ 3362U-101-ND@ 3362W-101-ND® 3362X-101-ND® - 
200 3362H-201-ND® 3362M-201-ND@ 3362P-201-ND@ 3362R-201-ND® 3362U-201LF-NDO 3362W-201-ND® 3362X-201-ND® = 
500 3362H-501LF-NDO 3362M-501-ND@ 3362P-501-ND® 3362R-501LF-NDO 3362U-501-ND® 3362W-501LF-NDO 3362X-501LF-NDO = 
1K 3362H-102LF-NDO 3362M-102-ND@ 3362P-102-ND® 3362R-102LF-NDO 3362U-102-ND® 3362W-102LF-NDO 3362X-102-ND® = 
2k 3362H-202-ND® 3362M-202LF-NDO 3362P-202LF-NDO 3362R-202LF-NDO 3362U-202-ND@ 3362W-202LF-NDO 3362X-202-ND@ 3362P-202TLF-ND) NEW! 
5K 3362H-502LF-NDO 3362M-502LF-NDO 3362P-502-ND@ 3362R-502-ND@ 3362U-502-ND@ 3362W-502LF-NDO 3362X-502LF-NDO 3362P-502TLF-ND) NEW! 
10K 3362H-103-ND® 3362M-103LF-NDO 3362P-103LF-NDO 3362R-103-ND® 3362U-103-ND® 3362W-103-ND® 3362X-103LF-NDO 3362P-103TLF-ND) NEW! 
20K 3362H-203LF-NDO 3362M-203-ND@ 3362P-203LF-NDO 3362R-203LF-NDO 3362U-203LF-NDO 3362W-203LF-NDO 3362X-203-ND® 3362P-203TLF-ND) NEW! 
25K 3362H-253-ND® 3362M-253-ND@ 3362P-253-ND® 3362R-253-ND 3362U-253LF-NDO 3362W-253LF-NDO 3362X-253-ND® = 
50K 3362H-503LF-NDO 3362M-503LF-NDO 3362P-503LF-NDO 3362R-503-ND® 3362U-503-ND® 3362W-503LF-NDO = 3362P-503TLF-ND) NEW! 
100K 3362H-104LF-NDO 3362M-104-ND@ 3362P-104LF-NDO 3362R-104LF-NDO 3362U-104-ND@ 3362W-104LF-NDO 3362X-104-ND® = 
200K 3362H-204LF-NDO = 3362P-204LF-NDO 3362R-204LF-NDO 3362U-204-ND® 3362W-204LF-NDO 3362X-204-ND® = 
500K 3362H-504-ND® 3362M-504LF-NDO 3362P-504LF-NDO 3362R-504LF-NDO 3362U-504-ND® 3362W-504-ND® 3362X-504-ND® = 
1M 3362H-105-ND® 3362M-105-ND@ 3362P-105LF-NDO 3362R-105-ND 3362U-105LF-NDO 3362W-105-ND 3362X-105LF-NDO = 
Features: * Miniature package » Rotor designed for automatic machine adjust interface » Multi-wire wiper Pricii 
A i . ; : : ricing 
to minimize CRV * Withstands harsh environments and immersion cleaning process. Seri 1 10 50 
Characteristics: ¢ Resistance Tolerance: +10% standard * Insulation Resistance: 500VDC 1,000MOQ ones 
minimum * Adjustment Angle: 240° nominal * Power Rating (300V max.): 70°C = 0.5W; 125°C= OW 
¢ Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Temperature Coefficient: +100ppm/°C *Load Life: 1,000 hours SHEA SEPA EPP / SEL VEEP Y SEIN (SI sd ion nee 
0.5W @ 70°C (3% ATR; CRV, 3% or 30 whichever is greater) * Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; 3362P (with Knob) NEW! 1.51 13.75 59.13 
CRV, 3% or 30, whichever is greater) * Mechanical Angle: 270° nominal * Torque: 3.0 oz-inch 
maximum « Stop Strength: 7.0 oz-inch minimum For RoHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND 0 RoHS Compliant 
SERIES 3313 — 3mm Trimming Potentiometer Wiper 
cowO vow 
Clockwise —» Dim. in mm 


3313J and 3313X 3313S 
On| r A 


+ 3.2 
+> 1.6 2 | 5 
4 UT 
Recommended * 
Land Pattern 


ry 
1.64 


Recommended 


S 

5 lo 

Land Pattern (@) 
1.6, 3 


1.1 hs] 


1 


I I 
fe +[2.39 


3313J 


Feature: igi jai Ff 
* Surface Mount 3mm. Square Single-Turn Cermet/ Sealed A oa Hey ni ie pat vi 
Characteristics: 
¢ Resistance Tolerance: +20% standard * End Resistance: 1% or 30 maximum (whichever is greater) »* Contact a See aa = - 
Resistance Variation: 3% or 30 + Insulation Resistance: SOOVDC, 100MOQ minimum » Adjustment Angle: 220° nominal 500 3313J-501ECIC-ND = =, 
¢ Dielectric Strength: Sea /evel: S00VAC; 70,000 Feet: 350VAC + Power Rating (200V max.): 70°C = 0.125W; 125°C = 1K 3313J-102EC1C-ND 3313S-102ECC-ND a 
OW * Temperature Range: -55°C ~ 125°C »* Temperature Coefficient: <1000 +150ppm/°C; >1000+100ppm/°C 2K 3313J-202E1C-ND cid re, 
Cut Tape Pricing Tape and Reel Pricing 5K 3313J-502E.-ND — 3313X-502EL-ND NEW! 
Series | Part No. 1 40 400 | Part No. 200 1,000 10K 3313J-103EL-ND 3313S-103EL-ND 3313X-103EL-ND NEW! 
20K 3313J-203EL-ND 3313S-203EL-ND 3313X-203EL-ND NEW! 
3313J | Add “CT-ND” 1.80 15.00 138.00 | Add “TR-ND” - 900.00 50K 3313J-503ECIC/-ND 2 3313X-503EIC)-ND NEW! 
3313S | Add “CT-ND” 1.98 16.50 151.80 | Add “TR-ND” 244.20 _ 100K 3313J-104EDO-ND — = 
3313X | Add “CT-ND” NEW! 1.86 15.50 142.60 | Add “TR-ND” NEW! — 992.00 1MEG — 3313S-105E0-ND _ 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 1733 


B 


INC. 


SERIES 3302 — 2mm SMD, 


Trimming Potentiometer 
3302W, X 


3 Terminals for Automatic Trimming Adjustment Low Profile 


Suggested PWB 
layout 


Wil 


CCW 


GURNS Trimmer Potentiometers 


per 
CW 


Clockwise —> 


Dim. in mm 


Feature: * Single-Turn Cermet / Open Frame Res. | Digi-K Digi-K 
Characteristics: » Resistance Tolerance: +25% rai a fae pai ae 
standard »* Contact Resistance Variation: 5% = = 
maximum ¢ Resolution: Infinite * Adjustment 2K 3302W-202E1L-ND = 
Angle: ae 7c 0AW ote natin dade 5K | 3302W-502EIC-ND | 3302X-502EC0-ND 
imaximum):./0 Ge DelaW_ © Temperatura Range: 10K | 3302W-103EDI-ND | 3302X-103EC0-ND 
-40°C ~ 85°C * Temperature Coefficient: +250ppm/ 
°G = TRS maximum: 25% 20K | 3302W-203EO-ND | 3302X-203ECC-ND 
Cut Tape Pricing Tape and Reel Pricing 
Series Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
3302W Add “CT-ND” AB 3.75 34.50 | Add “TR-ND” 225.00/M 
3302X Add “CT-ND” A5 3.75 34.50 | Add “TR-ND” 225.00/M 


SERIES 3260 — 1/4"(6.35mm) 


Square/Multiturn (11) 


Wirewound/Industrial/Sealed 


4.32 


--1.27 


KX Adj. Slot 
1.78 Dia. x 
-51 Wide x 
51 Deep 


Wiper 
ccwC Ween 3) CW 


Clockwise——> 


Dim. inmm 


Characteristics: Res. Digi-Key Nominal Resolution 
«Resistance Tolerance: +5% standard * Insulation (0) Part No. (Percent) 
Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum » Adjustment 7 nd. 
Angle: 11 turns nominal * Power Rating: 85°C = 0.25W; a SNe aT 
150°C = OW Temperature Range: -65°C ~ 150°C. 500 3260H-501-ND 058 
¢ Temperature Coefficient: 70ppm/°C Load Life: 1K 3060H-102-ND 050 
1,000 hours 0.25W @ 85°C (2% DTR; ENR, 5000) 2K 3260H-202-ND 0.45 
* Rotational Life: 200 cycles (2% DTR; ENR, 5000) soviet : 
© Torque: 3.0 oz-inch maximum » Mechanical Stops: 10K 3260H-103-ND 0.29 
Wiper idles 20K | 3260H-203-ND 0.28 
Pricing 
Series 1 10 50 
3260H 28.52 259.25 1114.78 


3386C, H, W, X — Side Adjust 
(common dimensions) 


Adj. Slot 3.05 Long x 
.76 Wide x .76 Deep 
.38 Min, 


= 9.52 


= 
5.49 o8e 


3386F, P, R - Top Adjust 


(common dimensions) 


3386F, P with Knob — Top Adjust 
(common dimensions) NEW! 


‘ADJ. SLOT 
5.59 LONG 

4.02 xwide 
4.40 «DEEP 


pares 
ccw cw 


Clockwise——> 


Dim. inmm 


3386X with Knob — Side Adjust 
(common dimensions) NEW! 


~5.97+.89 


3386C, H, W, X 3386F, P,R 3386F, P, X with Knob 
Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(Q) | Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 
50 | 3386C-500-ND® 3386H-500-ND® 3386W-500-ND® 3386X-500-ND@ 3386F-500-ND® 3386P-500-ND@ = = = = 
100 | 3386C-101LF-NDO 3386H-101LF-NDO 3386W-101-ND® 3386X-101LF-NDO 3386F-101LF-NDO 3386P-101LF-NDO 3386R-101LF-NDO = = od 
200 | 3386C-201-ND® 3386H-201LF-NDO 3386W-201LF-NDO 3386X-201LF-NDO 3386F-201LF-NDO 3386P-201-ND® — — — = 
500 | 3386C-501LF-NDO 3386H-501-ND® 3386W-501-ND® 3386X-501LF-NDO 3386F-501LF-NDO 3386P-501LF-NDO 3386R-501-ND = = = 
1K |3386C-102-ND@ 3386H-102LF-NDO 3386W-102LF-NDO 3386X-102-ND@ 3386F-102LF-NDO 3386P-102LF-NDO = = 3386P-102TLF-ND$) =| — 
2K | 3386C-202LF-NDO 3386H-202LF-NDO 3386W-202LF-NDO 3386X-202-ND® 3386F-202-ND® 3386P-202LF-NDO 3386R-202-ND® = = = 
5K | 3386C-502LF-NDO 3386H-502LF-NDO 3386W-502-ND® 3386X-502LF-NDO 3386F-502LF-NDO 3386P-502LF-NDO 3386R-502-ND® 3386F-502TLF-ND$0 3386P-502TLF-ND$) =| — 
10K | 3386C-103LF-NDO 3386H-103LF-NDO 3386W-103-ND® 3386X-103-ND® 3386F-103-ND® 3386P-103LF-NDO 3386R-103LF-NDO 3386F-103TLF-ND$0 3386P-103TLF-ND$0 3386X-103TLF-ND$0 
20K | 3386C-203LF-NDO 3386H-203LF-NDO 3386W-203LF-NDO 3386X-203-ND@ 3386F-203LF-NDO 3386P-203LF-NDO 3386R-203-ND® 3386F-203TLF-ND$0 3386P-203TLF-ND$) | — 
25K | 3386C-253-ND@ 3386H-253-ND® 3386W-253-ND® 3386X-253LF-NDO 3386F-253LF-NDO 3386P-253LF-NDO 3386R-253-ND® = = = 
50K | 3386C-503-ND® 3386H-503LF-NDO 3386W-503LF-NDO 3386X-503LF-NDO 3386F-503-ND@ 3386P-503LF-NDO 3386R-503-ND — 3386P-503TLF-ND$) =| — 
100K | 3386C-104LF-NDO 3386H-104LF-NDO 3386W-104LF-NDO 3386X-104LF-NDO 3386F-104LF-NDO 3386P-104LF-NDO 3386R-104-ND. = 3386P-104TLF-ND$) =| — 
200K | 3386C-204-ND® 3386H-204-ND® = 3386X-204-ND@ 3386F-204-ND@ 3386P-204LF-NDO 3386R-204-ND = = = 
250K | 3386C-254LF-NDO = 3386W-254-ND® = 3386F-254-ND® 3386P-254LF-NDO = = = = 
500K | 3386C-504-ND® 3386H-504LF-NDO 3386W-504LF-NDO 3386X-504LF-NDO 3386F-504LF-NDO 3386P-504LF-NDO 3386R-504LF-NDO — | — 
1M | 3386C-105LF-NDO 3386H-105-ND® 3386W-105-ND® 3386X-105LF-NDO 3386F-105LF-NDO 3386P-105LF-NDO 3386R-105-ND® = = = 
2M_ | 3386C-205-ND® 3386H-205-ND® 3386W-205LF-NDO 3386X-205LF-NDO 3386F-205LF-NDO 3386P-205LF-NDO 3386R-205-ND® — — — 
Characteristics: Pricing 
Resistance Tolerance: +10% standard + Insulation Resistance: SOOVDC 1,000MQ minimum Series 1 10 50 
* Adjustment Angle: 280° « Power Rating (300V max.): 85°C = 0.5W; 125°C = OW » Temperature Range: 
‘55° ~ 125°C cTesestaline Cnetfeient: ent a * Load Life: 1,000 hours 0.5W @ 70 (3% ATR: ST ARSC SARE HSROWTESEEN a ne ae 
CRV, 1% or 1, whichever is greater) » Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 1% or 19, whichever 3386F/3386P/3386X (with Knob) NEW! 2.06 15.75 69.38 


is greater) * Mechanical Angle: 310° nominal * Torque: 5.0 oz-inch maximum * Stop Strength: 15.0 


oz-inch minimum 


+ NEW! 


For RoHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND 


0 RoHS Compliant 


1734 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


GURNS Trimmer Potentiometers 


BOY 
i WIPER 
ccw: cw 


SERIES 3009 — 3/4" (19.05mm) 
Rectangular/ Multiturn (15) Cermet/ ante 
Industrial/ Sealed 


Characteristics: + Resistance Tolerance: +10% standard 
eInsulation Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum 
¢ Adjustment Travel: 15 turns nominal * Temperature 
Coefficient: 100ppm/°C Load Life: 1,000 hours 0.75W @ 
70°C (4% ATR) * Rotational Life: 200 cycles (3% ATR; CRV, 


Dim. inmm 


Adj. Slot 2.36 Dia. _,, 


.64 Wide x .79 Deep 
a 
8.89 
¥ 


1% or 10, whichever is greater) * Torque: 5.0 oz-inch maximum 5.54 | [-.51 

¢ Mechanical Stops: Wiper idles 140-24 fe Dia. Pins 
Res. Digi-Key Digi-Key 
(0) Part No. Part No. 


100 3009P-101LF-ND) 


200 3009P-201LF-ND) 3009Y-201-ND 


500 | 3009P-501LF-NDO | 3009Y-501-ND@ = 
1K — | 3009P-102LF-NDO | 3009Y-102-ND@ 
2k | 3009P-202LF-NDO | 3009Y-202LF-NDO [18.05 
5K | 3009P-502-ND® | 3009V-502LF-NDO 
tox | 3009P-103LF-NDO | 3009Y-103LF-NDO 89 Typ. 
20K | 3009P-203LF-NDO | 3009Y-203-ND® i 
25K | 3009P-253LF-NDO | — 7 
50K | 3009P-503LF-NDO | 3009Y-503-ND® | ® O® 
100K | 3009P-104LF-NDO | 3009Y-104-ND® 76 Typ.+ll« 
200K | 3009P-204LF-NDO | — 
500K | 3009P-504LF-NDO | 3009V-504-ND@ 
im | 3009P-105LF-NDO | 3009Y-105-ND 
Pricing 
Series 1 10 50 
3009P/3009Y 272 24.75 106.43 


For RoHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND + RoHS Compliant 


SERIES 3345 — 1/2" (12.70mm) Round/Single-Turn 
Wirewound/Industrial/Sealed 


Wiper Features: « Industrial wirewound. * 1.0 watt power rating at 
rere pee 


70°C Characteristics: * Resistance Tolerance: +5% standard 

Adjustment Angle: 280° nominal Power Rating: 70°C — 1 watt; 
Clockwise. 150°C — 0 watt Temperature Range: -55°C ~ 150°C Temperature 
Coefficient: 50ppm/°C Load Life: 1,000 hours 1 watt @ 70°C 
Rotational Life: 200 cycles (2% ATR; ENR, 5000) Mechanical 
Angle: 310° nominal Torque: 5.0 oz-inch maximum Stop Strength: 
15 oz-inch minimum 


Dim. in mm 


SERIES 3266 — 1/4" (6.35mm) Square/ Wiper 
Multiturn (12) Cermet/Indusirial/Sealed ere nee 
Resistance Tolerance: +10% standard * Insulation Resistance: 500VDC 1,000MO Clockwise ° 
minimum « Effective Travel: 12 turns nominal * Power Rating (300 volts maximum): 
70°C - 0.25 watt; 150°C - 0 watt * Temperature Range: —55°C ~ 125°C » Temperature Coefficient: +100ppm/°C * Load 
Life: 1,000 hours 0.25 watt @ 70°C (3% ATR; CRV, 3%) * Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 3% or 30, 
whichever is greater) * Torque: 3.0 oz-in. maximum * Mechanical Stops: Wiper idles 


Dim. in mm Res. Digi-Key 
(0) Part No. 
3266W-100LF-NDO 
3266W-200-ND® 
3266W-500LF-NDO 
100 3266W-101-ND® 
200 3266W-201LF-NDO 
500 3266W-501LF-NDO 
1K 3266W-102-ND® 
| =1.02 2k | 3266W-202LF-NDO 
\ ie 5K 3266W-502LF-NDO 
38 Min. 10K | 3266W-103-ND@ 
“1 23) to 20K 3266W-203LF-NDO 
i 25K 
[ ee: 50K 3266W-503LF-NDO 


Digi-Key 

Part No. 
3266X-100LF-NDO 
3266X-200LF-NDO 
3266X-500LF-NDO 
3266X-101LF-NDO 
3266X-201-ND® 
3266X-501-ND® 
3266X-102LF-NDO 
3266X-202-ND® 
3266X-502-ND® 
3266X-103LF-NDO 
3266X-203LF-NDO 
3266X-253-ND® 
3266X-503-ND® 


6.35 Typ. 


Adj. Slot Z 
1.78 Dia. x 
S~\— 51 Wide x 50 


.51 Deep 


3266W-253-ND® 


100K | 3266W-104LF-NDO 3266X-104LF-NDO 
200K | 3266W-204LF-NDO 3266X-204LF-NDO 
250K | 3266W-254LF-NDO 3266X-254-ND® 
500K | 3266W-504LF-NDO 3266X-504-ND® 
1M 3266W-105LF-NDO 3266X-105-ND® 
Pricing 
Series 1 10 50 
3266W/3266X 3.58 32.50 139.75 


@ For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND 
( RoHS Compliant 


SERIES 3319 — 9mm Round/Single-Turn/Carbon/ 
Open Frame 


Characteristics: * Resistance Tolerance: +25% standard * Contact Resistance Variation: 3% maximum « Resolution: 
Infinite * Adjustment Angle: 235° nominal * Power Rating (200V maximum): 70°C = 0.2W * Temperature Range: -25°C 
~ 100°C * Temperature Coefficient: +1,000ppm/°C Dim. in mm 


3319P-1 — : a 3319W-1 — 3319W-2 — Both Sides 
5.0 


Top Adjust Side 9.0_,, AdjustCross Slot 
Adjust ST For Both 
7 3319W-1 


and 


[2.29 


Nominal 
‘ Res. Digi-Key* Resolution 
.38 Min. 
| Standotis (0) Part No. (Percent) 
50 3345P-500-ND 0.58 
100 3345P-101-ND 0.49 
~ T 200 3345P-201-ND 0.49 
\ 500 3345P-501-ND 0.38 
5.08 Min. Length |__| .71 Dia. 1K 3345P-102-ND 0.30 
2K 3345P-202-ND 0.24 
5K 3345P-502-ND 0.18 
Adj. Slot 5.97 Long x 10K 3345P-103-ND 0.14 
.89 Deep x .64 Wide 20K 3345P-203-ND 0.13 
i 
i Pricing 
ee Series 1 10 50 
a 3345P 9.54 86.75 373.03 


*3345P-KIT-ND Digi-Key® Series 3345 Trimmer Potentiometers Kit 
style case and bin storage guide included...................0.ceeceeeeeeeecneceeeecceeeeecesneceeteeeeeeeeeeeneee® 


5 each of all values (45 total pieces). Notebook 
$199.95 


SERIES 3306 — 6mm Round/Single-Turn Cermet/Industrial/Open Frame 


Suggested PCB Layout Dim. in mm 
99 Dia. 


3 Ples. 


Mounting 


Surface KY 


Adj. Cross Slot .79 Wide x 
3.40 Long x 2.01 Deep 


3306W 
Zi 


} 
5.00 


Mounting 


Suggested PCB Layout 
.99 Dia. 


3306P AE] TF 


Mounting 
Surface s! | 


Adj. Cross Slot .79 Wide x 
3.40 Long x 2.01 Deep 


3319W-2 


71 
4.22 (3319W-2) 
4.72 (3319W-1) 


LES 


Resistance Digi-Key Pricing 
Series (0) Part No. 1 10 50 
100 3319P-101-ND AL 2.93 12.83 
200 3319P-201-ND AL 2.93 12.83 
1K 3319P-102-ND AL 2.93 12.83 
3319P-1 5K 3319P-502-ND AL 2.93 12.83 
10K 3319P-103-ND AL 2.93 12.83 
100K 3319P-104-ND AL 2.93 12.83 
200K 3319P-204-ND 1 2.93 12.83 
3319W-1 10K 3319W-1-103-ND 36 2.60 11.40 
5K 331 9W-502-ND 36 2.60 11.40 
3319W-2 10K 331 9W-103-ND 36 2.60 11.40 
100K 3319W-104-ND 36 2.60 11.40 
we 
Characteristics: cow 3 on 
Clockwise ——> 


Cross slot rotor design suitable for automatic adjustment equipment. * Board 
retention feature. * Dust resistant/splash resistant cover. * Front and top adjust styles. Resistance Tolerance: +25% 
standard Adjustment Angle: 215° nominal Power Rating (100 volts maximum): 70°C — 0.2 watt Temperature Range: 
-25°C ~ 100°C Temperature Coefficient: +250ppm/°C Load Life: 1,000 hours 0.2 watt @ 70°C (5% ATR) Torque 
(Operating): 4.5 oz-inch maximum Stop Strength: 6.5 oz-inch minimum 


Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 

(0) Part No. Part No. Part No. Part No. 

100 3306F-101-ND 3306K-101-ND 3306P-101-ND 3306W-101-ND 
200 3306F-201-ND 3306K-201-ND 3306P-201-ND 3306W-201-ND 
500 3306F-501-ND 3306K-501-ND 3306P-501-ND 3306W-501-ND 

1K 3306F-102-ND 3306K-102-ND 3306P-102-ND 3306W-102-ND 

2K 3306F-202-ND 3306K-202-ND 3306P-202-ND 3306W-202-ND 

5K 3306F-502-ND 3306K-502-ND 3306P-502-ND 3306W-502-ND 
10K 3306F-103-ND 3306K-103-ND 3306P-103-ND 3306W-103-ND 
20K 3306F-203-ND 3306K-203-ND 3306P-203-ND 3306W-203-ND 
50K 3306F-503-ND 3306K-503-ND 3306P-503-ND 3306W-503-ND 
100K 3306F-104-ND 3306K-104-ND 3306P-104-ND 3306W-104-ND 
200K 3306F-204-ND 3306K-204-ND 3306P-204-ND 3306W-204-ND 
500K 3306F-504-ND 3306K-504-ND 3306P-504-ND 3306W-504-ND 
1M 3306F-105-ND 3306K-105-ND 3306P-105-ND 3306W-105-ND 

Pricing 
Series 1 10 100 
3306F / 3306K / 3306P / 3306W ra 5.30 49.50 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(1073) 1735 


rons Trimmer Potentiometers 


te & 


SERIES 3292 — 3/8" (9.52mm) Square/Multiturn (25) 
Cermet/Indusirial/Sealed 


Dim. inmm 


3292W 


Adj. Slot 2.29 Dia. x 
.51 Wide x .64 Deep 


123/825 


Tt 


2.5444 
2.54 


Pee see Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(0) Part No. Part No. Part No. 
3 100 _ 3292W-101-ND® | 3292X-101-ND 
Clockwise——> 200 3292P-201-ND 3292W-201-ND® | 3292X-201-ND@ 
500 _ 3292W-501-ND@ | 3292X-501LF-NDO 
Characteristics: ¢ Resistance 1K 3292P-102-ND 3292W-102-ND® | 3292X-102LF-NDO 
Tolerance: +10% standard 2K _ 3292W-202-ND@ | 3292X-202-ND@ 
Insulation Resistance: SOOVDC 5K _ 3292W-502LF-NDO | 3292X-502-ND® 
1,000MQ minimum « Effective 10K 3292P-103-ND® 3292W-103-ND@ | 3292X-103-ND@ 
Travel: 25 turns nominal ¢ Power 20K 3292P-203-ND 3292W-203-ND® | 3292X-203-ND® 
Rating (400 volts maximum): 50K 3292P-503-ND 3292W-503-ND@ | 3292X-503-ND@ 
85°C — 0.5 watt; 150°C — 0 watt. 100K _ 3292W-104LF-NDO | — 
© Temperature Range: -65°C ~ 200K 3292P-204LF-NDO | 3292W-204-ND@ | 3292X-204-ND 
150°C. © Temperature Coefficient: 500K — 3292W-504LF-ND®) | — 
+100 ppm/°C. © Load Life: 1,000 1M a 8292W-105-ND@ | 3292X-105-ND 
hours 0.5 watt @ 85°C (2% ATR; 
CRV, 3% or 30, whichever is Pricin 
greater). ¢ Rotational Life: 200 Series 1 10 9 50 
Ohichciatie qian g Thea 3292P/3292W/3292X 15.51 141.00 606.30 


oz-inch maximum ¢ Mechanical 
Stops: Wiper idles. 


SERIES 3299 — 3/8" (9.52mm) Square/ We 
Multiturn (25) Cermet/Industrial/Sealed condo 


For RoHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND © RoHS Compliant 


Clockwise——= 


Common Dimensions 54 


2: 
.38 Min. |} 
i 2.54 
1.12 — 4 
fe 
TH 
1.09 


- 
Adj. Siot 2,29 Dia. x 51 Wide x 64 Deep 


Characteristics: * Resistance Tolerance: +10% standard ¢ Insulation Resistance: 500vdc. 1,000MQ minimum 
© Effective Travel: 25 turns nominal ¢ Power Rating (300 volts maximum): 70°C — 0.5 watt; 125°C — 0 watt. 
¢ Temperature Range: -55°C ~ 125°C. © Temperature Coefficient: +100ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 
70°C (3% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater). Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 3% or 30, whichever 
is greater). ¢ Torque: 3.0 oz-inch maximum © Mechanical Stops: Wiper idles. 


Res. Digi-Key 
(0) Part No. 


Digi-Key 
Part No. 


Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
Part No. Part No. Part No. 


SERIES 3296 — 3/8" (9.52mm) Square/ 
Multiturn (25) Cermet/Industrial/Sealed 


eee 
cowd cw 


Clockwise ——> 


Adj. Slot 2.29 Dia. with 
.56 Wide x .76 Deep 


Characteristics * Resistance Tolerance: +10% standard ¢ Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum 
¢ Effective Travel: 25 turns nominal Power Rating (300 volts maximum): 70°C — 0.5 watt; 125°C — 0 watt. 
¢ Temperature Range: -55°C ~ 125°C. ¢ Temperature Coefficient: +100 ppm/°C. ¢ Load Life: 1,000 hours 0.5 watt 
@ 70°C (3% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater). © Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 3% or 30, 
whichever is greater). ¢ Torque: 3.0 oz-inch maximum ¢ Mechanical Stops: Wiper idles. 


Res. | Digi-Key 
(0) | Part No. 
10 | 3296P-100LF-NDO 
20 | 3296P-200-ND® 
50 | 3296P-500LF-NDO 
100 | 3296P-101-ND® 


Digi-Key 
Part No. 
3296W-100LF-NDO 
3296W-200LF-NDO 
3296W-500LF-NDO 
3296W-101LF-NDO 


Digi-Key 
Part No. 
3296X-100LF-NDO 
3296X-200LF-NDO 
3296X-500LF-NDO 
3296X-101LF-NDO 


Digi-Key Digi-Key 

Part No. Part No. 
3296Y-100-ND® =_ 
3296Y-200-ND® 3296Z-200-ND® 
3296Y-500LF-ND® | 32962Z-500-ND@ 
3296Y-101-ND® 3296Z-101LF-NDO 


200 | 3296P-201-ND@ 3296W-201-ND@ | 3296X-201-ND@ 3296Y-201LF-ND | 32962Z-201LF-NDO 
500 | 3296P-501LF-NDO | 3296W-501LF-ND® | 3296X-501LF-NDQ | 3296Y-501-ND@ 3296Z-501-ND® 

1K | 3296P-102LF-NDO | 3296W-102LF-ND® | 3296X-102LF-NDQ | 3296Y-102-ND@ 3296Z-102LF-NDO 
2K =| 3296P-202LF-NDQ | 3296W-202LF-NDO | 3296X-202LF-NDO | 3296Y-202LF-NDO | 3296Z-202LF-NDO 
5K | 3296P-502LF-NDQ | 3296W-502LF-NDO | 3296X-502LF-NDO | 3296Y-502-ND@ 3296Z-502LF-NDO 


10K | 3296P-103LF-NDO 
20K | 3296P-203LF-NDO 
25K | 3296P-253-ND 
50K | 3296P-503LF-NDO 
100K | 3296P-104LF-NDO 
200K | 3296P-204LF-NDO 
250K | — 
500K | 3296P-504LF-NDO 
1M _ | 3296P-105-ND@ 
2M _ | 3296P-205-ND® 
5M_| 3296P-505-ND® 


3296W-103-ND@ 
3296W-203LF-NDO 
3296W-253LF-NDO 
3296W-503LF-NDO 
3296W-104LF-NDO 
3296W-204-ND@ 
3296W-254-ND@ 
3296W-504LF-NDO 
3296W-105-ND@ 
3296W-205LF-NDO 
3296W-505-ND@ 


3296X-103LF-NDO 
3296X-203LF-NDO 
3296X-253LF-NDO 
3296X-503LF-NDO 
3296X-104LF-NDO 
3296X-204LF-NDO 
3296X-254-ND@ 
3296X-504LF-NDO 
3296X-105LF-NDO | 3296Y-105-ND@ 
3296X-205-ND@ 3296Y-205LF-NDO 
3296X-505-ND@ = 


3296Y-103LF-NDO 
3296Y-203LF-NDO 
3296Y-253LF-NDO 
3296Y-503LF-NDO 
3296Y-104LF-NDO 
3296Y-204LF-NDO 
3296Y-254-ND® 

3296Y-504-ND® 


3296Z-103-ND® 
3296Z-203-ND® 
3296Z-253-ND® 
3296Z-503-ND® 
3296Z-104-ND® 
3296Z-204-ND® 
3296Z-254-ND 
3296Z-504-ND® 
3296Z-105LF-NDO 
3296Z-205-ND® 
32962-505-ND 


Pricing 
Series 1 10 50 
3296P/3296Z 2.70 24.50 105.35 
3296W/3296X/3296Y 2.50 22.75 97.83 


For RoHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND © RoHS Compliant 


SERIES 3005 — 3/4" (19.05mm) Rectangular/Multiturn 
(20) Wirewound/Industrial/Sealed — RoHs Compliant parts available 


10 3299P-100-ND@ 
20 3299P-200-ND@ 
50 3299P-500-ND 

100 3299P-101-ND@ 
200 3299P-201-ND@ 


3299W-100-ND@ | 3299X-100LF-ND® | 3299Y-100LF-NDQ | 3299Z-100-ND@ 
3299W-200-ND@ | 3299X-200LF-ND® | 3299Y-200LF-ND® | — 
3299W-500LF-ND0 | 3299X-500-ND 3299Y-500-ND@ | — 
3299W-101LF-NDO | 3299X-101LF-ND | 3299Y-101LF-NDQ | 3299Z-101-ND@ 
3299W-201-ND@ | 3299X-201LF-ND® | 3299Y-201-ND® | — 
500 3299P-501-ND@ | 3299W-501-ND@ | 3299X-501LF-ND® | 3299Y-501LF-ND® | 3299Z-501-ND@ 
1K 3299P-102-ND@ | 3299W-102-ND@ | 3299X-102LF-ND® | 3299Y-102-ND@ | 3299Z-102-ND@ 
2K 3299P-202LF-NDO | 3299W-202LF-ND0 | 3299X-202-ND@ | 3299Y-202LF-ND® | 3299Z-202LF-NDO 
5K 3299P-502-ND@ | 3299W-502LF-ND0 | 3299X-502LF-ND® | 3299Y-502LF-NDQ | 3299Z-502LF-NDO 
10K 3299P-103LF-NDO | 3299W-103-ND@ | 3299X-103LF-ND® | 3299Y-103-ND@ | 3299Z-103LF-ND0 
20K 3299P-203-ND@ | 3299W-203LF-ND0 | 3299X-203LF-ND® | 3299Y-203LF-ND® | 3299Z-203LF-NDO 
25K 3299P-253-ND@ | 3299W-253LF-NDO | — 3299Y-253LF-NDO | — 
50K 3299P-503-ND@ | 3299W-503-ND@ | 3299X-503-ND@ | 3299Y-503-ND@ | 3299Z-503-ND@ 
100K | 3299P-104LF-ND® | 3299W-104LF-NDO | 3299X-104LF-ND@ | 3299Y-104LF-ND0 | 3299Z-104LF-NDO 
200K =| 3299P-204LF-NDO | 3299W-204LF-ND0 | 3299X-204-ND@ | 3299Y-204LF-NDQ | 3299Z-204-ND@ 


Sealed to prevent contamination from fluxing, WIPER Nominal 
soldering and cleaning. Characteristics: Res. | Digi-Key Resolution 
¢ Resistance Tolerance: +10% standard (0) Part No. (Percent) 
e Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ CLOCIONISE 
minimum e Adjustment Travel: 20 turns 200 3005P-201-ND 07 
nominal ¢ Power Rating: 70°C — 1 watt; Renae 
125°C — 0 watt ¢ Temperature Range: —65°C ~ 125°C ° Temperature 500 3005P-501-ND 05 
Coefficient: +50ppm/°C © Load Life: 1,000 hours 1 watt @ 70°C (3% 1K 3005P-102-ND 0.5 
ATR) ¢ Rotational Life: 200 cycles (4% ATR) © Torque: 5.0 oz-inch 
maximum ¢ Mechanical Stops: Wiper idles 2k 3005P-202-ND 04 
5K 3005P-502-ND 0.3 
10K 3005P-103-ND 0.3 
20K 3005P-203-ND 0.2 
[+-4.06 
L- Pricing 
Adj. Slot 2.54 Dia. Series 1 10 50 
.64 Wide x .76 Deep 3005P 11.22 102.00 438.60 
SERIES TC73 — Surface Mount Wiper 
3 . . cow CW 
mm Single-Turn Top Adjust Carbon Clockwise 


Dim.inmm | Characteristics: ¢ Resistance Tolerance: +30% 


© Adjustment Angle: 260° ¢ Power Rating: .05W 
© Temperature Range: - 25°C ~ 85°C * Temperature 
Coefficient: +250 ppm/°C « Rotational Life: 20 
turns Rotational Torque: 10-150g-cm maximum 


For RoHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND © RoHS Compliant 


250K |— 3299W-254LF-NDO | 3299X-254-ND@ | 3299Y-254-ND@ | 32997-254-ND Res. Digi-Key 
500K | 3299P-504-ND@ | 3299W-504LF-NDO | 3299X-504-ND@ | 3299V-504LF-NDO | — (0) Part No. 
1M | 3299P-105LF-NDO | 3299W-105-ND@ | 3299X-105-ND® | 3299Y-105-ND® | 32992-105LF-NDO 500 TCTSXSUECICIND 
aM | 3299W-205LF-ND0 | — 3299Y-205LF-NDO | 32992-205LF-NDO 1K TC73X-102EC END 
5M [= 3299W-505-ND@ | 3299X-505LF-NDO | 3299Y-505-ND@ | — ok TC73X-202E END 
5K TC73X-502EC1C)-ND 
Pricing 10k TC73X-103ECIC)-ND 
Series 1 10 50 20K TC73X-203EC1L)-ND 
3299P/32997 3.14 28.50 122.55 
3299WW/3299X/3209Y 2.92 26.50 113.95 Tape & Reel Pricing 


Cut Tape Pricing 
Part No. 1 10 1 
Add “CT-ND” 20 1.65 14.40 


Part No. 
Add “TR-ND” 


Series 
TC73X 


700.00/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1736 (1073) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


SERIES 3262 — 1/4" (6.35mm) Square/ 


ues Trimmer Potentiometers Multiturn (12) Cermet/Industrial/Sealed 


BSOY 


SERIES 3057 — 1-1/4" (31.75mm) Rectangular/ 
Multiturn (22) Wirewound/Industrial/Sealed 


Characteristics: ¢ Resistance Tolerance: +5%Typical ¢ Insulation 
anil ere tere 
3 


Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum ¢ Adjustment Travel: 22 turns 
CLOCKWISE 


Wiper 
ccw cw 


Clockwise ——> 


Adj. Slot 
1.78 Dia. x 
51 Wide x 
.51 Deep 


nominal ¢ Power Rating: 70°C - 1 watt; 150°C - 0 watt ¢ Temp. Range: 
-55°C ~ 150°C. © Temp. Coefficient: +50ppm/°C Load Life: 1,000 


hours 1 watt @ 70°C (2% ATR) © Rotational Life: 200 cycles (2% 2.54 


ATR) Torque: 5.0 oz-in. maximum ¢ Mechanical Stops: Wiper idles ae 
t g Nominal 4.37 Min. 
fat |--+| 6.10 Typ. Res. Digi-Key Resolution 
(0) Part No. (Percent) 
spiel 200 3057Y-201-ND 0.86 
: 500 3057Y-501-ND 0.89 
1K 3057Y-102-ND 0.72 
2K 3057Y-202-ND 0.58 
2.36 Dia. Mtg. 5K 3057Y-502-ND 0.43 
Hone?) jo Sar WUaND net Characteristics: ¢ Resistance Tolerance: +10% standard ¢ Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum 
- ¢ Effective Travel: 12 turns nominal ¢ Power Rating: (300 volts maximum) 85°C — 0.25 watt; 150°C — 0 watt 
— ¢ Temperature Range: —65°C ~ 150°C © Temperature Coefficient: 100ppm/°C ¢ Load Life: 1,000 hours 0.25 watt @ 
: Pricing 85°C (3% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater) ¢ Rotational Life: 200 cycles (2% ATR; CRV, 3% or 30, whichever 
Series 1 10 50 is greater) © Torque: 3.0 oz-inch maximum © Mechanical Stops: Wiper idles 
3057Y 173.25 
Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(0) Part No. Part No. Part No. 
SERIES 3310 — 9mm Square Panel Control 7 3262P-200-NDe err = 
Conductive Plastic, Sealed 100 = 3262W-101LF-NDO 3262X-101LF-NDO 
200 = 3262W-201LF-NDO = 
1/4-32 UNF-2A 3310Y 500 3262P-501-ND 3262W-501LF-NDO 3262X-501LF-NDO 
38-4- bushing’ 14-32 UNF-2A 1K 3262P-102-ND@ 3262W-102-ND@ 3262X-102LF-NDO 
1 03.18 sory pe {headed 2K = 3262W-202LF-NDO = 
: v1 03.18 5K 3262P-502-ND® 3262W-502-ND@ 3262X-502-ND@ 
5.08 re 10K 3262P-103LF-NDO 3262W-103LF-NDO 3262X-103LF-NDO 
=r # 20K - 3262W-203-ND@ 3262X-203LF-NDO 
4.37-+ 2.54 25K = 3262W-253-ND® 3262X-253-ND@ 
50K 3262P-503LF-NDO 3262W-503-ND® = 
100K 3262P-104-ND® 3262W-104LF-NDO 3262X-104LF-NDO 
Features: * Conductive plastic *Linear *PC board Res. | Digi-Key Digi-Key Sean poet Sree tNe ay 
and bushing mount + Plastic bushing and plastic [ii(o)¥il|[BartiNos Part No. 500K 3262P-504-ND 3262W-504-ND@ 3262X-504-ND® 
shaft *Withstands typical industrial washing 4K”) 3310G-001-102L-NDO |3310Y-001-102-ND@ 1M 3262P-105-ND® 3262W-105-ND@ 3262X-105LF-NDO 
processes * Compact package saves board and panel 2K | 3310C-001-202-ND@ |3310Y-001-202-ND@ 
space Characteristics: * Standard Resistance Range 5K 3310C-001-502L-NDO |3310Y-001-502L-NDO 
(Linear): 1KQ to 1MQ © Total Resistance Tolerance 10K |3310C-001-103L-NDO |3310Y-001-103L-NDO ; Pricing 
(Linear Tapers): +20% © Independent Linearity: 20K |3310C-001-203L-NDO |3310Y-001-203-ND@ Series 1 10 50 
+5% © Absolute Minimum Resistance: 20 maximum 50K | 3310C-001-503-ND@ | 3310Y-001-503L-NDO 3262P/3262W/3262X 14.30 430.00 559.00 
Effective Electrical Angle: 270° +15° © Contact jo te Man SS 
Resistance Variation: 1% or 19 (whichever is greater) OS SOU For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND © RoHS Compliant 
Dielectric Withstanding Voltage: (Sea Level) | 500K | 3310C-001-504L-NDO /3310Y-001-504L-NDO p 7 . 
9O0VAC minimum; (70,000 Feet) 350 VAC minimum 1M_|3310C-001-105L-NDO | 3310Y-001-105L-NDO 
¢ Insulation Resistance: 1,000MOQ minimum ¢ Power . 
Rating @ 70°C: (Deate to 0 at 125°C - Voltage limited : Pricing : SERIES 3006 — 3/4" (19.05mm) Rectangular/Multiturn 
by power dissipation or 200VAC, whichever is less) 0.25 erles H 
watts © Stop Strength: 5.65 nominal ° Mechanical 33106/3310Y 2.56 22.63 94.90 (1 5) Cermet/Industrial/Sealed 
Angle: 300° nominal ¢ Torque (Running): 3.53 For ROHS Compliant Part Number change -ND to L-ND 7 2 = = 
nominal. * Mounting hardware included RoHS Compliant Common Dimensions seo >| 1.52 


-38 Min. 


33 f 
gies 


+ 4.83 


WIPER 
CCW! cw 


CLOCKWISE ———> 


-76 #1l4 
Adj. Slot 2.36 Dia. @ 
.79 Deep x .64 Wide 


SERIES 3252 — 1/2" (12.70mm) Square/Multiturn (25) 
Cermet/Industrial/Sealed 


51 Dia. Pins Typ. 


Common Dimensions 


3252P 


71 Dia. 


Wiper = om . + Typ. 
hale ott — 


Clockwise: ~ 


13.21 Typ. ke } 
4.98 Dia. Thru 12.70 Typ. 


113,33-+| 


Characteristics: ¢ Resistance Tolerance: +10% standard © Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum. 
© Adjustment Angle: 15 turns nominal ¢ Power Rating (400 volts maximum): 70°C — 0.75 watt; 150°C — 0 watt 
¢ Temperature Range: -55°C ~ 125°C Temperature Coefficient: +100ppm/°C © Load Life: 1,000 hours 0.75 watt 
@ 70°C (4% ATR) Rotational Life: 200 cycles (3% ATR; CRV, 1% or 10, whichever is greater) © Torque: 5.0 oz-inch 
maximum ¢ Mechanical Stops: Wiper idles 


Characteristics: ¢ Resistance Tolerance: +10% standard » Insulation Resistance: 500VDC 1,000MO minimum Hee Dla eey plot key Diol Key 
© Effective Travel: 25 turns nominal Power Rating (400 volts maximum): 85°C — 0.75 watt; 150°C — 0 watt (9) art No. art No. art No. 
Temperature Range: 65°C ~ 150°C Temperature Coefficient: +100ppm/°C © Load Life: 1,000 hours 0.75 watt @ 100 3006P-101LF-NDO 3006W-101LF-NDO 3006Y-101-ND@ 
85°C (3% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater) © Rotational Life: 200 cycles (2% ATR; CRV, 3% or 30, whichever 200 3006P-201LF-NDO 3006W-201-ND@ 3006Y-201LF-ND) 
is greater) ¢ Torque: 5.0 02-inch maximum @ Mechanical Stops: Wiper idles 500 3006P-501-ND® 3006W-501-ND® 3006Y-501LF-NDO 
1K 3006P-102-ND@ 3006W-102LF-NDO 3006Y-102-ND® 
ini- ini- nic 2K 3006P-202LF-NDO 3006W-202LF-NDO 3006Y-202-ND® 
Waa Dio Key Dior eey Diol Aey 5K 3006P-502LF-NDO 3006W-502LF-NDO 3006Y-502-ND® 
- : - 10K 3006P-103-ND® 3006W-103LF-NDO 3006Y-103-ND® 
100 3252P-101-ND 3252W-101-ND@ 3252X-101-ND 20K 3006P-203LF-NDO 3006W-203-ND® 3006Y-203LF-ND0 
200 3252P-201-ND 3252W-201LF-NDO = 25K 3006P-253LF-NDO = 3006Y-253-ND® 
500 3252P-501-ND® 3252W-501-ND® 3252X-501-ND H a 4 | -503- 
50K 3006P-503LF-NDO 3006W-503LF-NDO 3006Y-503-ND® 
a = Soe Oe NDS See eNO 100K 3006P-104LF-NDO 3006W-104-ND@ 3006Y-104-ND@ 
a EORADND Sorta Se ae ena 200K 3006P-204LF-NDO 3006W-204LF-NDO 3006Y-204LF-NDO 
10k 3252P-103-ND 3252W-103LF-NDO 3252X-103-ND® 250K poor ey ao e Sinaeae Beil 
20K aka 3252W-203LF-NDO ai 500K 3006P-504LF-NDO 3006W-504LF-NDO 3006Y-504-ND® 
50K = 3252W-503-ND@ aay 1M 3006P-105-ND® 3006W-105LF-NDO _ 
100K 3252P-104-ND 3252W-104-ND@ ca 2M 3006P-205LF-NDO = 3006Y-205-ND 
200K 3252P-204LF-NDO 3252W-204LF-NDO _ = 
Pricing 
Prici Series 1 10 50 
Seis fl aie an 3006P 1.73 15.75 67.73 
3252P/3252W/3252X 14.44 131.25 564.38 3006W/3006Y 1.87 17.00 73.10 


For RoHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND + RoHS Compliant For RoHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(1073) 1737 


SERIES 3314 — SMD 4mm 
Square/Single-Turn Cermet/ 
Industrial/Sealed 


Wiper 
im. inmm 
ccw cw 


Clockwise ———= 


2.54 
AG ol. 
Standoff +| 20 Typ. 
_|y 
| (6.10 Typ. 


i 
— 


Adj. Slot 2.44 Long x 
.51 Wide x .56 Deep. 


{ 20 Typ. Pr 
a ll . be 


t 15 
Adj. Slot 2.44 Long x IFetandort 
.51 Wide x .56 Deep 


Adj. Slot 2.41 Long 
x .51 Wide 
x .60 Deep 


2.54 


127-1 | 
LT 11.42 3 Pics. 


1.05 


1.2 - 2 Ples. 
44.15 


Features: * Compatible with all surface mount soldering processes * Very low CRV — 1% © Standoffs facilitate 
boardwashing and mechanical stability 


Characteristics: * Resistance Tolerance: +20% standard Insulation Resistance: 500VDC 100MQ minimum 
* Adjustment Angle: 210° nominal * Soldering Heat: 260°C, 10 seconds, TRS +1% «© Power Rating (300V 
maximum): 70°C = 0.25W; 125°C = OW * Temperature Range: -55°C ~ 125°C » Temperature Coefficient: +100ppm/°C 
* Load Life: (@ 70°C Rated Power 1,000 hours) * TRS +3% Rotational Life: 100 cycles TRS +3% »* Mechanical Angle: 
240° nominal * Torque: 180g-cm. typical » Stop Strength: 300g-cm. typical 


Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(0) Part No. Part No. Part No. Part No. 
100 | 3314G-101ECL0-ND 3314J-101ELL-ND 3314S-3-101E0L-ND 33142Z-101ELD-ND 
200 | 3314G-201EL-ND 3314J-201E0-ND 3314S-3-201E.L-ND 33142-201EDL-ND 
500 | 3314G-501EL-ND 3314J-501ELL-ND 3314S-3-501EDL-ND 33142Z-501EL-ND 
1K 3314G-102E.L-ND 3314J-102E0-ND 3314S-3-102EL-ND 33142-102EL-ND 
2K 3314G-202EJL-ND 3314J-202EIL-ND 3314S-3-202E1L-ND 33142Z-202EL-ND 
5K 3314G-502EIL-ND 3314J-502E0-ND 3314S-3-502E.L-ND 33142-502EL-ND 
10K | 3314G-103EC-ND 3314J-103ELL-ND 3314S-3-103E.L-ND 3314Z-103EL-ND 
20K | 3314G-203EL-ND 3314J-203E.0-ND 3314S-3-203EL-ND 33142-203EL-ND 
25K | 3314G-253ELIL-ND 3314J-253ELIL-ND 3314S-3-253ELL-ND 33142Z-253E.-ND 
50K | 3314G-503EXL-ND 3314J-503E0-ND 3314S-3-503E.L-ND 3314Z-503EL-ND 
100K | 3314G-104EL-ND 3314J-104ELL-ND 3314S-3-104EL-ND 33142Z-104EL-ND 
200K | 3314G-204EL-ND 3314J-204EL-ND 3314S-3-204E.L-ND 3314Z-204EJLD-ND 
250K | 3314G-254EILI-ND 3314J-254ELIL-ND 3314S-3-254ELL-ND 33142Z-254E.-ND 
500K | 3314G-504ELJ-ND 3314J-504EL-ND 3314S-3-504E.L-ND 3314Z-504EJLJ-ND 
1M | 3314G-105E0-ND 3314J-105ELIL-ND 3314S-3-105EL-ND 3314Z-105EL-ND 
2M | 3314G-205EL-ND 3314J-205E.L-ND 3314S-3-205E.L-ND 3314Z-205EL-ND 
Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing 
Series Part No. 5 100 Part No. 200 500 
3314G/3314J Add “CT-ND” 9.00 156.00 Add “TR-ND” 489.00 
3314S-3 Add “CT-ND” 9.90 171.60 Add “TR-ND” 244.20 _ 
3314Z Add “CT-ND” 9.90 171.60 Add “TR-ND” 244.20 _ 


SERIES TC33X — 3mm SMD Trimming Potentiometer 


Characteristics: ¢ Resistance Tolerance: +25% standard + Contact Resistance Variation: 5% maximum « Resolution: 
Essentially Infinite » Adjustment Angle: 260° +20° * Power Rating (50VDC maximum): 70°C = 0.1W * Temperature 
Range: -40°C ~ 120°C » Temperature Coefficient: +250ppm/°C 


SERIES 3339 — 5/16" (7.95mm) Round/ 
Four-Turn Cermet/Industrial/Sealed 


Wiper 
ccwW cw 


Clockwise——> 


7.62 Dia. 


Adj. Cross Slot 


2.54 Long x .64 Wide 90° Ref. 


Features: 


2 . . Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key 

* Unique planetary drive offers precise (Q) | Part No. Part No. Part No. 
wiper setting of a multiturn in a single- 
turn package size. *Top and side 50 | 3339H-500-ND 3339P-500LF-NDO = 
adjust styles. 100 |) 3339H-101-ND@ 3339P-101-ND® 3339W-101-ND 
Characteristics: 200 | 3339H-201-ND® _ _— 
*Resistance Tol-erance: +10% | 500 | 3339H-501-ND 3339P-501-ND@ 3339W-501-ND® 
standard * Insulation Resistance: 4K | 3339H-102LF-NDO |3339P-102LF-NDO | — 
ae wane a ° Spare x 3339P-202-ND@ | 3339W-202-ND@ 

ravel: 4 turns nominal » Power 
Rating (300 volts maximum): 85°C, 0.5 5K | 3339H-502LF-NDO | 3339P-502LF-NDO 3339W-502-ND® 
watt; 150°C , 0 watt » Temperature 10K | 3339H-103LF-NDO | 3339P-103LF-NDO 3339W-103-ND® 
Range: -55°C ~ 150°C » Temperature 20K | 3339H-203LF-NDO | 3339P-203LF-NDO 3339W-203LF-NDO 
Coefficient: +100 ppm/°C Load Life: 50K | 3339H-503LF-NDO | 3339P-503-ND® = 
1,000 hours 0.5 watt @ 85°C (3% ATR; | 100K | 3339H-104-ND® 3339P-104LF-NDO | 3339W-104-ND@ 
eee Eee. 500K | 3339H-504LF-NDO | 3339P-504LF-NDO | 3339W-504-ND® 
CRV, 3% or 30, whichever is greater) 1M _/iSaS0lsul05EGsD Cae Se sobs10e.N0e, — 
¢ Torque: 3.0 oz-inch maximum Pricing 
¢ Mechanical Stops: Wiper idles Sarlas! 1 10 50 
. For Rohs Eonpliant Part Number 3339H/3339P 5.28 48.00 206.40 
change -ND to LF- 
0 aus Compliant 3339W 7.59 69.00 296.70 


SERIES 3318 — 6mm Square/ 
Single-Turn/ Carbon/Open Frame 


Characteristics: 

Resistance Tolerance: +30% * Contact 
Resistance Variation: 10% maximum 
¢ Resolution: Infinite »* Adjustment 
Angle: 210° +20° * Power Rating: 100-500KQ = 50V; >500KQ = 25V; 50°C 
= 0.1W * Temperature Range: -25°C ~ 100°C * Temperature Coefficient: 
+1,000ppm/°C 


3318F — 
Top Adjust 


Wiper 


CCW CW | 


Clockwise —» 


ln 


“6.35 +1 


Res. Digi-Key Cut Tape Pricing Dim. in mm 
Series (0) Part No. 1 10 100 

500 | 3318F-501-ND 34 2.44 10.69 

1.0K | 3318F-102-NDO 35° 210 14.63 331 8K = 

2.0K | 3318F-202-ND 34 244 1069] | Side Adjust 
3318F | 5.0K | 3318F-502-NDO 35° 210 14.63 

10K _|_3318F-103-NDO 35 210 14.63 

20K | 3318F-203-NDO 35° 240 14.63 

1.0M | 3318F-105-NDO 35 210 14.63 

TOM | 3318K-105-NDO 35. 2.10 1463 
3318K | 10K | 3318K-103-ND 34 244 10.69 

5.0K | 3318K-502-NDO 35° 210 14.63 


( RoHS Compliant 


SERIES 3250 — 1/2" (12.70mm) Square/ 
Multiturn (25) Wirewound/Sealed 


Wiper 
3 


Characteristics: * Resistance Tolerance: +5% standard Clockwise 
¢ Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum 
* Adjustment Travel: 25 turns nominal * Power Rating: Nominal 
85°C — 1 watt; 150°C - 0 watt * Temperature Range: Res. Digi-Key Resolution 
“Load Life: 1,000 hours {wat @ 85°O (2% ATA, ew, |-—Co-_|_ Patt Foren 
+ Load Life: 1, jours 1 wa °C (2% ; ; 
5000s) «Rotational Life: 200 cycles (2% ATR. ENR. 200 3250W-201-ND 0.70 
5000) * Torque: 5.0 oz-inch maximum » Mechanical 500 3250W-501-ND 0.60 
Stops: Wiper idles 1K 3250W-102-ND 0.40 
2K 3250W-202-ND 0.30 
5K 3250W-502-ND 0.25 
10K 3250W-103-ND 0.19 
20K 3250W-203-ND 0.16 
Pricing 
L...29 Typ. Series 1 10 50 
3250W 14.55 132.25 568.68 


Cut Tape Pricing 
10 


1.65 


Tape & Reel Pricing 
2,500 


90.00/M 


Part No. 1 
Add “CT-ND” 20 


100 
14.40 


Part No. 
Add “TR-ND” 


Series 
TC33X 


ee Res. Digi-Key 

Dim. in mm (0) Part No. 
100 TC33X-101ELL-ND 
1K TC33X-102E.0-ND 
2K TC33X-202ELIL-ND 
5K TC33X-502E0-ND 
10K TC33X-103ELL-ND 
50K TC33X-503E.0-ND 
100K TC33X-104ELIL-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


roms Trimmer Potentiometers 


OU: 
Lo 
ccw cw 


tne & 
Clockwise ——= 


B 


SERIES 3309 — 9mm Round/Single- 
Turn Cermet/Industrial/Open Frame 


SERIES 3059 — 1-1/4" (31.75mm) Rectangular/ 
Multiturn (22) Cermet/Industrial/Sealed 


Characteristics * Resistance Tolerance: +10% standard » Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum 
¢ Effective Travel: 22 turns nominal » Power Rating: 70°C, 1 watt; 150°C, 0 watt » Temperature Range: -55°C ~ 150°C 
Temperature Coefficient: +100ppm/°C ¢ Load Life: 1,000 hours 1 watt @ 70°C (3% ATR; CRV, 1% or 10, whichever is 
greater) * Rotational Life: 200 cycles (2% ATR; CRV, 1% or 1, whichever is greater) * Torque: 5.0 oz-inch maximum 
© Mechanical Stops: Wiper idles 


Mounting 
Surface 


ko 


oy] 


Characteristics * Resistance Tolerance: +25% standard 
¢ Adjustment Angle: 235° nominal »* Power Rating (250 volts 
maximum): 70°C — 0.5 watt * Temperature Range: -25°C ~ 100°C 
¢ Temperature Coefficient: +250ppm/°C » Load Life: 1,000 hours 
0.5 watt @ 70°C (5% ATR). * Torque: 5.0 oz-inch maximum * Stop 


Liane’ a20 ea eae 2.49 | Strength: 11.0 oz-inch minimum 
Adj. Cross Slot .79 Wide x Res. Digi-Key Digi-Key 
3.40 Long x 2.01 Deep (0) Part No. Part No. 
100 3309P-101-ND 3309W-101-ND 
| 200 3309P-201-ND 3309W-201-ND 
5.00 500 3309P-501-ND 3309W-501-ND 
1K 3309P-102-ND 3309W-102-ND 
2K 3309P-202-ND 3309W-202-ND 
5K 3309P-502-ND 3309W-502-ND 
sina Slant oovbear” 10K 3309P-103-ND 3309W-103-ND 
8994) 20K 3309P-203-ND 3309W-203-ND 
50K 3309P-503-ND 3309W-503-ND 
100K 3309P-104-ND 3309W-104-ND 
200K 3309P-204-ND 3309W-204-ND 
500K 3309P-504-ND 3309W-504-ND 
Mounting ae 1M 3309P-105-ND 3309W-105-ND 
Pricing 
Series 1 10 100 
3309P / 3309W 80 6.75 55.95 


SERIES 3352 — 3/8" (9.52mm) Round/Single-Turn 
Cermet/Industrial/Open Frame 


Res. Digi-Key Digi-Key 
(Q) Part No. Part No. 
aes 100 | — 3059Y-101LF-NDO 
500 3059P-501-ND = 
pelea " 1K 3059P-102LF-NDO 3059Y-102LF-NDO 
afk iti 2K = 3059Y-202-ND® 
Slot .64 Wide x 5K 3059P-502LF-NDO |  3059Y-502LF-NDO 
-76 Deep 10K 3059P-103-ND® 3059Y-103-ND@ 
2.36 Dia. Mtg. 20K | 3059P-203LF-NDO |  3059Y-203LF-NDO 
Holes (2) 50K 3059P-503LF-NDO 3059Y-503-ND® 
100K | 3059P-104LF-NDO |  3059Y-104-ND@ 
e 200K | 3059P-204-ND 3059Y-204LF-NDO 
= 500K | 3059P-504-ND 3059Y-504-ND@ 
Oy Oy Op 
"762/660 Pricing 
17.78 Series 1 10 50 
3059P/3059Y 6.49 59.00 253.70 


( RoHS Compliant 


SERIES TC03 — Surface Mount 
3mm Single-Turn Top Adjust Cermet 


Dim. in mm 


@ For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND 


Wiper 
ccw cw 


Clockwise > 


Characteristics: 

Resistance Tolerance: + 25% » Adjust- 
ment Angle: 270° » Power Rating: 0.1W 
¢ Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
¢ Temperature Coefficient: +250ppm/°C 


Common Dimensions 


Adjustment Slot i 13.81 Typ. 


.86 Wide x .08 Deep Typ. 8.89 Typ. =} 
dia oe 8.89 Typ. 
5.08 Typ. 


| 
3352E 


f ne 
10.16 \ 


5.33 Max. =| lL 


4.75 Min. Typ. 5.33 Max. =} 


a cee 
ccw cw 


Clockwise——> 


Characteristics: * Resistance Tolerance: +20% standard » Adjustment Angle: 205° nominal * Power Rating (250 volts 
maximum): 85°C, 0.5 watt; 125°C, 0 watt * Temperature Range: —55°C ~ 125°C » Temperature Coefficient: Below 2K 
+150ppm/°C; 2K & up +100ppm/°C * Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 85°C (3% ATR) » Rotational Life: 200 cycles 
(10% DTR) * Mechanical Angle: 250° nominal Torque: 3.0 oz-inch maximum » Stop Strength: 8 oz-inch minimum 


Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(0) Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 
100 3352E-101-ND® | 3352H-101-ND = 3352T-101-ND® | 3352W-101-ND® 
200 3352E-201-ND 3352H-201-ND 3352P-201-ND@ | 3352T-201LF-NDO | 3352W-201-ND 
500 3352E-501-ND® | 3352H-501-ND 3352P-501LF-NDO | 3352T-501-ND® | 3352W-501-ND® 
1K 3352E-102-ND@ | 3352H-102LF-NDO | 3352P-102-ND® | 3352T-102-ND@ | 3352W-102-ND® 
2K 3352E-202-ND@ | — 3352P-202-ND@ | 3352T-202-ND@ | 3352W-202-ND® 
5K 3352E-502-ND@ | 3352H-502-ND@ | 3352P-502LF-ND® | 3352T-502-ND@ | 3352W-502-ND® 
10K 3352E-103-ND® | 3352H-103-ND@ | 3352P-103-ND® | 3352T-103-ND® | 3352W-103-ND® 
20K 3352E-203LF-NDO | 3352H-203LF-NDO | 3352P-203LF-NDO | 3352T-203-ND@ | 3352W-203-ND® 
25K 3352E-253LF-NDO | 3352H-253-ND@ | 3352P-253-ND 3352T-253-ND@ | 3352W-253-ND® 
50K 3352E-503LF-NDO | 3352H-503-ND@ | 3352P-503LF-ND® | 3352T-503-ND@ | 3352W-503LF-NDO 
100K 3352E-104-ND@ | 3352H-104-ND@ | 3352P-104-ND® | 3352T-104LF-NDO | 3352W-104LF-NDO 
200K = = 3352P-204-ND@ | 3352T-204-ND@ | 3352W-204LF-NDO 
250K _ _ 3352P-254-ND@ | 3352T-254-ND@ | — 
500K 3352E-504-ND@® | — 3352P-504-ND@ | 3352T-504-ND® | 3352W-504-ND® 
1M 3352E-105-ND@® | — 3352P-105-ND@ | 3352T-105-ND@ | 3352W-105-ND@ 
Pricing 
Series a 10 50 
3352E / 3352H / 3352P / 3352T / 3352W 1.24 11.25 48.38 


* Rotational Life: 20 turns » Rotational 
Torque: 20-200g-cm. maximum 
Res. Digi-Key 
(0) Part No. 
100 TC03X-101EL-ND 
1K TC03X-102EL-ND 
2K TC03X-202EL-ND 
5K TC03X-502ENL1-ND 
10K TC03X-103EL-ND 
20K TC03X-203ELL-ND 
Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing 
Series Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 
TCO3X Add “CT-ND” .20 1.65 14.40 Add “TR-ND” 100.00/M 
SERIES 3303 — Quine Dim. 
3mm SMD, Trimming ccw cw 
Potentiometer Clockwise —e- 


3303C 3-Terminal Both 
Sides Adjust 


3303W, X Open Frame for 
Reflow Soldering 3-Terminal Low 
Profile 


1.85 1°55 
1.95' 1'9 
+ + 


Suggested 
PWB layout 


0.854 


Suggested 
PWB layout 


Characteristics: » Resistance Tolerance: +25% standard * Contact Resistance Variation: 5% maximum * Resolution: 
Infinite * Adjustment Angle: 260° +20° » Power Rating (S50VDC maximum): 70°C = 0.15W * Temperature Range: -40°C 


For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND © RoHS Compliant 


~ 125°C » Temperature Coefficient: +250ppm/°C * TRS maximum: +5% 


Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(Q) Part No. Part No. Part No. 
500 = = 3303X-501ELL-ND 
5K - 3303W-502EL-ND a 
10K = 3303W-103EL-ND = 
20K _ 3303W-203EL-ND i 
50K 3303C-503EL-ND — = 
100K = 3303W-104EDL-ND 3303X-104EL-ND 
200K = 3303W-204EL-ND al 
1MEG 3303C-105EL-ND = = 
Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing 
Series Part No. i 10 100 Part No. | 
3303C Add “CT-ND” 45 3.75 34.50 | Add “TR-ND” 225.00/M 
3303W | Add “CT-ND” 26 2.13 19.55 | Add “TR-ND” 127.50/M 
3303X Add “CT-ND” 26 2.13 19.55 | Add “TR-ND” 127.50/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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BOY 
SERIES 3361 — 1/4" (6.35mm) 


Stj=Ns Trimmer Potentiometers 


SERIES 3329 — 1/4" (6.35mm) 
Round/Single-Turn 
Cermet/Industrial/Sealed 


ccw 


Wiper 
cw 


Clockwise ——= 


WIPER 
: 3329H 
Square SMD/ Single-Turn Cermet/ cee eee eRe 
H LOCKWISE > : in 
Industrial/ Sealed eres 
Dim. in mm 
3361P = 
6.98 i 
5.21 
ie a + Adj. Slot 3.56 Long x 254 2. 
9 0.46 2.54 64 Wide x 1.02 Deep | 
to.5a| | 2.54 NN 
Leads to be Bottom View’ 
coplanar ( } a ea 
a 0.10 
38 
3361S 2.54 
02 
4.88 { 
= 038 + 
2.54 
} pee 2s 
.071 4 Leads to be cara Veg 
ftomVi 
saat (Botta View) Characteristics: * Resistance Tolerance: +10% standard Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum 
L Pein Ins 2.77 Long * Adjustment Angle: 240° nominal * Power Rating (300 volts maximum): 85°C, 0.5 watt; 150°C, 0 watt * Temperature 
6.65 0.64 Wide Range: -55°C ~ 150°C » Temperature Coefficient: 100 ppm/°C » Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 85°C (3% ATR; 
t 0.89 D CRV, 3%) © Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 4%) * Mechanical Angle: 260° nominal * Torque: 5.0 oz-inch 
320 ep eNGeP. maximum Stop Strength: 5.0 oz-inch minimum 
Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key* Digi-Key 
(Q) Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 
gic 50 3329H-500LF-ND® | 3329P-500-ND@ | — = = 
Characteristics: Res.| Digi-Key Digi-Key 100 | 3329H-101-ND@ | 3329P-101-ND@ | 3329S-101-ND 3329W-101LF-NDO) 3329X-101LF-NDO 
Resistance Tolerance: +10% standard «Insulation (Q) | Part No. Part No. 200 3329H-201LF-ND® | 3329P-201-ND® | 3329S-201-ND 3329W-201-ND 3329X-201-ND 
Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum * Adjustment 100 | 3361P-101GDIC-ND@ | 3361S-101GCIC-ND 500 3329H-501LF-NDO | 3329P-501-ND@® | 3329S-501-ND® ) — 3329X-501-ND@ 
Angle: 240° nominal + Power Rating (300V maximum): | 200 | 3361P-201GILI-ND@ / 3361S-201GL1L1-ND® ae bie tan A Se pane, ee aed Sa atiies ora 
70°C = 0.50W; 125°C = OW * Temperature Range: - 55°C a See eee ee See Tee Ce. 5K 3329H-502LF-NDO 3909P-500LFNDO 33298-502NDe |— a 3329X-502-ND@ 
~ 125°C + Temperature Coefficient: =100ppm/°C | oy | aac 45 og9GLECICENDO | 3361S-202GCIC-ND® 10K | 3329H-103LF-NDO | 3329P-103LF-NDO | 3329S-103-ND@ | 3329W-103LF-NDO) 3329X-103LF-NDO 
* Load Life: 1,000 hours 0.5W @ 70°C (3% ATR; CRV, | 5x | 3361p-502GCIC-ND@ | 3361S-502GLDIC-NDe 20K —_| 3329H-203LF-NDO | 3329P-203-ND@ | 33298-203-ND@ | 3329W-203-ND@ | 3329X-203-ND® 
3% or 30, whichever is greater) * Rotational Life: 200 410K | 3361P-103GDICI-ND@ | 3361S-103GCICI-ND@ 50K 3329H-503LF-NDQ | 3329P-503LF-NDO | 3329S-503LF-NDO | 3329W-503-ND@ | 3329X-503-ND® 
cycles (4% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater) 20K | 3361P-203GLIL-ND@ | 3361S-203GLL1-ND@ so HET aay Seer Ne Sree OT NDS tate _ 
¢ Mechanical Angle: 270° nominal * Torque: 3.0 oz-in. 50K | 3361P-503GLFLILI-NDO | 3361S-503GL1_1-ND® P a -204- -204- B i = 
; fis Shia 2 | . | 500K 3329H-504-ND@® | 3329P-504LF-NDO | 3329S-504-ND = = 
maximum: « Stop Strang: 7.0'o2<n, minimum oC iM. | 3320H-105-ND@_|3329P-10s-ND@. | 33208-105-ND__| 3320W-105-NDe | — 
Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing Pricin 
Series Part No. 1 10 50 Part No. 500 750 Series 10 i 50 
3361P Add “CT-ND” 1.02 9.25 44.40 Add “TR-ND” _ 486.00 3329H/3329P 261 23.75 102.13 
3361S Add “CT-ND” 1.02 9.25 44.40 Add “TR-ND” 324.00 _- 3329S/3329W/3329X 314 23.50 422.55 
For ROHS Compliant Part Number change (IJ-ND to LFLILI-ND + RoHS Compliant @ For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND + RoHS Compliant 
* 3329W-KIT-ND Digi-Key® Series 3329 Trimmer Potentiometers Kit 
5 each of all values in denoted series (70 total pieces). Notebook style case and bin storage guide included ........ $129.95 
SERIES 3223 — Surface Mount Wiper 
3mm Multi-Turn (11) Cermet/ cow cw ' 
Industrial/Sealed iia ie Series et = Seam anes 
Square/ Single-Turn — ew 
Cerme?t/ Industrial/ Open Frame Clockwise a 
3364W and X 
98 
4 
= 0.81 
“¥ 1.97 
} 
‘Adjust slot 
0.38 Wide 
* OO IDESP Dim. in mm cross slot 
.36 deep 
Features: Res. | Digi-Key 
* Surface Mount 3mm Square/ Multi-turn Cermet/ Industrial/ Sealed (0) Part No. 
* Sealed to withstand standard board wash processing * Pick and 10 3223W-1-100ECILJ-ND Dim. in mm 
place centering design for automated placement compatibility * Flush 20 3223W-1-200ECICJ-ND 
adjustment screw * Top adjust 50 | 3223W-1-500ELIL-ND Cross-slot rotor designs suitable for automatic Res. Digi-Key Digi-Key 
Characteristics: 100 = | 3223W-1-101EL-ND adjustment equipment. Supplied in 12mm (0) Part No. Part No. 
i : oa 200 | 3223W-1-201ELI-ND embossed tape, compatible with automatic pick- 
*Resistance Tolerance: +20% standard * Absolute Minimum 500 | 3223W-1-501ECCJ-ND and-place assembly equipment. Rear adjust 500 3364W-501ELL1-ND 3364X-501EL-1-ND 
Resistance: 1% or 30 maximum (whichever is greater) » Contact 1K = | 3223W-1-102E0-ND. versions available. 1k 3364W-102ELI-ND 3364X-102EL10-ND 
Resistance Variation: 3% or 30 maximum (whichever is greater) 2K — | 3223W-1-202EL0-ND. sae 2K 3364W-202ELIL1-ND 3364X-202ELI1-ND 
* Resolution: Essentially Infinite. Insulation Resistance: 500VDC, 5K 3223W-1-502EDL-ND Characteristics: . 5 5K 3364W-502ELL1-ND 3364X-502E-ND 
100MO minimum * Adjustment Angle: 11 turns nominal * Power 10k | 3223W-1-103ECIO-ND te ee aati stander 10K 3364W-103ECIC-ND 3364X-103ECIC-ND 
Rating (200V maximum): 70°C = 0.125W, 150°C = OW « Temperature 50K | 3223W-1-503ELIL-ND Er pa aaa ae . a oil Teaneratirn 20K 3364W-203ELIC1-ND 3364X-203ELI1-ND 
Range: -65°C ~ 150°C * Temperature Coefficient: +100ppm/°C 100K | 3223W-1-104E0-ND & AOC pees S Tamparatiira C He fant: 50K 3364W-503ELIL-ND 3364X-503ELILI-ND 
* Vibration: 206 TRS +1%, VRS #1% © Shock: 100G TRS +1%, VRS | 200K | 3223W-1-204E10-ND MebvraPC. cLoad Lifer 000 haus Dow | 100K | 8364W-104EOIC-ND =| 3364X-104E01C-ND 
41% «Load Life (@ 70°C Rated Power 1000 Hours): CRV 40 or 4% 500K | 3223W-1-504E00-ND SOUP DY Sete: Faee nous 200K | 3364W-204ECO-ND | 3364X-204ECC-ND 
i ‘ id bi 1M 3223W-1-105ECICI-ND 70°C (5% ATR) * Rotational Life: 20 cycles (15% 
(whichever is greater) » Rotational Cycling: 200 cycles, CRV 40 or 4% oM 3003W-1-205E ND ATR) «Torque: 20 ~ 200g-cm. » Mechanical 500K 3364W-504ED-ND 3364X-504ELDL-ND 
(whichever is greater) * Thermal Shock: 5 cycles, TRS +2%, VRS +2% -1-205ED0- Angle: Continuous iM 3364W-105ELLI-ND 3364X-105EL-ND 
Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing 
Series Part No. 1 10 100 Part No. 500 Series Part No. 5 100 Part No. if 
3223W Add “CT-ND” 3.85 33.00 286.00 Add “TR-ND” 896.50 3364W/3364X Add “CT”-ND 4.23 56.55 Add “TR”-ND 321.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


OuUBNS Trimmer Potentiometers 


yo ine & 


SERIES 3214 — Surface Mount 4mm Square/ 
Multi-Turn Cermet/Industrial/Sealed 


Features: * Sealed to withstand board wash processing » Pick and place centering design, with flush adjust- 
ment ¢ Patent #5047746 advanced drive/wiper mechanism 

Characteristics: » Resistance Tolerance: +10% standard »* Absolute Minimum Resistance: 1% or 2.00 
(whichever is greater) * Contact Resistance Variation: 3% or 30 maximum ¢ Resolution: Essentially Infinite 
¢ Insulation Resistance: 500VDC, 100MQ minimum ¢ Dielectric Strength: Sea Level: GOOVAC (1 minute) 
* Adjustment Angle: 5 turns nominal »* Power Rating (300V max.): 85°C = 0.25W, 150°C = OW 
* Temperature Range: -65°C ~ 150°C * Temperature Coefficient: +100ppm/°C * Humidity: MIL-STD 
202 Method 106, TRS +2%; IR 10MQ *Load Life (@ 85°C Rated Power 1000 Hours): TRS 30 or 
3% (whichever is greater) * Vibration: 20G TRS +1%; VRS +1% *Shock: 100G TRS +1%; VRS +1% 
¢ Rotational Cycling: 200 cycles, TRS 30 or 3% (whichever is greater) * Thermal Shock: 5 cycles, TRS 
+2%; VRS +1% * Mechanical Stop: Wiper idles * Torque: 180g-cm maximum ¢ Weight: Approximately 
0.01 oz. * Marking: Manufacturer's code, resistance code and date code » Solderability: Per MIL-STD- 
202, Method 208 Wiper: Set at 50% nominal * Flammability: UL94VO 


B 


Dim. inmm 
3.99 


1 


241 2.01 


Lt r 


1.30 7 . 


1.419 2 ples. 3ples | = 
7 | 
2.59 Le 


Adjustment Slot 
-56 Wide X .51 Deep 


fot 
a 


3214W 


2.90 1.30-2 in 


.79-2 ples. 
1.60- Pe aaa 


— 2.59" adjustment Slot 
FT .56 wide X .51 Deep 


Res. Digi-Key Digi-Key 
(Q) Part No. Part No. 
100 3214J-101ELL-ND | 3214W-101ELILJ-ND 
200 3214J-201ELL-ND | 3214W-201ELILI-ND 
500 3214J-501ELIL-ND | 3214W-501ELILJ-ND ® Wiper 
1K 3214J-102E.JL-ND | 3214W-102E()L]-ND 
2k | 3214J-202EOO-ND | s214w-2o2eO-np | cow @)/\/\/\/\/\@ ow 
5K 3214J-502ELJL-ND | 3214W-502ELIL1-ND Clockwise - 
10K 3214J-103ELL-ND | 3214W-103ELILJ-ND 
20K 3214J-203ELL-ND | 3214W-203ELIL-ND 
50K 3214J-503ELJL-ND | 3214W-503ELILJ-ND 
100K 3214J-104ELL-ND | 3214W-104ELIC-ND 
Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing 
Series Part No. 1 10 100 Part No. 250 500 
3214J Add “CT-ND” 3.22 27.60 239.20 Add “TR-ND” = 750.00 
3214W Add “CT-ND” 3.22 27.60 239.20 Add “TR-ND” 414.00 750.00 


SERIES 3224 — SMT 4mm Multi- 
Turn (11) Cermet 


Wiper 
ccw CW 


Clockwise —» 


Characteristics: 


Resistance Tolerance: +10% standard * Absolute Minimum Resistance: 1% or 20 (whichever is greater) 
¢ Contact Resistance Variation: 1% or 30 maximum Resolution: Essentially Infinite »* Insulation 
Resistance: 500VDC, 100MQ minimum * Dielectric Strength: Sea Level: GOOVAC (1 minute), Adjustment Angle: 
11 turns nominal « Power Rating (300V maximum): 85°C = 0.25W, 150°C = OW «Temperature Range: —65°C 
~ 150°C * Temperature Coefficient: +100ppm/°C * Humidity: MIL-STD 202 Method 106, TRS +2%; IR 10MQ 
¢ Vibration: 20G TRS +1%, VRS +1% * Shock: 100G TRS +1%, VRS +1% *Load Life (@ 85°C Rated Power 
1000 Hours): TRS 30 or 3% (whichever is greater) »* Rotational Cycling: 200 cycles, TRS 30 or 3% (whichever 
is greater) * Thermal Shock: 5 cycles, TRS +2%, VRS +1% * Mechanical Stop: Wiper idles * Torque: 180g-cm 
maximum ¢ Weight: Approximately 0.01 0z. * Marking: Manufacturer's code, resistance code and date code 


3224W — Top Adjust 90 1.30 


-2 ples. 
U 


Dim. inmm 


Le 
1.52-3 ples. 


Adjustment Slot 
56 Wide x .51 Deep 


Resistance Digi-Key Digi-Key 
(Q) Part No. Part No. 
1K = 3224J-102E0L-ND NEW! 
2K 3224W-202E(]LJ-ND 3224J-202ELIL-ND NEW! 
5K 3224W-502EL]L1-ND 3224J-502ELIL-ND NEW! 
10K 3224W-103ELJD-ND 3224J-103EL-ND NEW! 
20K 3224W-203ELID-ND 3224J-203EL-ND NEW! 
50K = 3224J-503ELL-ND NEW! 
Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing 
Series | Part No. 1 10 100 Part No. 250 500 
3224W | Add “CT-ND” 5.22 44.70 387.40 | Add “TR-ND” 670.50 = 
3224J | Add “CT-ND" NEW! = 5.22 44.70 387.40 | Add “TR-ND” NEW! — 1214.50 


Precision Potentiometers 


SERIES 39 — 1/2W (13mm) 
Single-Turn Conductive Plastic 


Characteristics: «Total Resistance Tolerance: +20%  «+End 
Resistance: 20 maximum « Effective Electrical Angle: Non-Switching 
Type (Bushing Type “S") and Rotary Switch Type (Bushing Type 
“§”): 220°5°; Momentary Push Switch Type (Bushing Type “L”) 
201°+5% * Contact Resistance Variation: 3% maximum « Dielectric 
Withstanding Voltage: 750 VRMS minimum « Insulation Resistance: 
100MOQ minimum « Power Rating @70°C Linear Taper: 0.25 watt 
Switch Characteristics: Rotary Switch Type (SPST N.O.): * Power 
Rating (Resistive Load): 0.54 @ 12VDC Contact Resistance 
@ 10mA: 200mQ maximum Contact Bounce: 5 milliseconds 
* Actuation Torque: 0.7~ 4.9 N-cm (1 ~ 7 02, -in.) * Momentary Push 
Switch Type (SPST N.O.): * Power Rating (Resistive Load): 250mA 
@12VDC + Contact Resistance @ 10mA (with 500gm Shaft Load): 
500 maximum Contact Bounce: 5 milliseconds » Actuation Force: 
500 +100 grams Environmental Characteristics: Rotation Life (No 
Load): 50,000 Cycles * Switch Life: Rotary Switch Type: 25,000 
cycles; Momentary Push Switch Type: 50,000 cycles 


Dim. in mm 


7 

0.81+ll4 
Shaft Style 
“A” Slotted 


Shaft Style 
“B” Flatted 


Shaft Shaft Switch Digi-Key Price Each 

Style fo} Dia. x Length Type Part No. 1 25 50 
A 10K Momentary Push 39LA-1PB-103-ND 7.95 5.41 5.09 
A 20K Momentary Push 39LA-1PB-203-ND 7.95 5.41 5.09 
A 50K 1/8” x 1/2” Momentary Push 39LA-1PB-503-ND 7.95 5.41 5.09 
B 10K Momentary Push 39LB-1PB-103-ND 7.95 5.41 5.09 
A 10K No Switch 39SA-1NB-103-ND 7.28 4.95 4.66 
A 20K No Switch 39SA-1NB-203-ND 7.28 4.95 4.66 
A 50K No Switch 39SA-1NB-503-ND 7.28 4.95 4.66 
A 10K 1/8” x 1/2” Rotary 39SA-1RB-103-ND 9.55 6.50 6.12 
A 20K Rotary 39SA-1RB-203-ND 9.55 6.50 6.12 
A 50K Rotary 39SA-1RB-503-ND 9.55 6.50 6.12 
B 10K 1/8" x 1/2" No Switch 39SB-1NB-103-ND 7.28 4.95 4.66 
B 10K Rotary 39SB-1RB-103-ND 9.55 6.50 6.12 


SERIES 50 — Sealed 1/2” (12.5mm) Square Control 


Characteristics: ¢ Effective Electrical Angle: 270° +5° * Contact Resistance Variation: 2.0% » Dielectric Withstanding 
Voltage: Sea Level: 1,500VAC minimum; 70,000 Feet: S0OVAC minimum «Insulation Resistance: 1,000MQ minimum 
© Mounting hardware included Dink ta mari 


Shaft/Bushing Styles 51 Series 53 Series 


Fig. 1 adie aes 
+ 


3/8-32 UNEF-2A 
6.35-SHAFT 
9.53-BUSHING 


51 & 53 Series 


Lag cag 


1/4-32 UNEF-2A 


3.18-SHAFT 
6.35-BUSHING 
Bush. Resis. Element Digi-Key Price Each 
Fig. | Taper | Tolerance} Q | Watts| Material Part No. 1 25 50 100 

2 {Linear} +10% | 1K 1 Cermet 51CAD-E28-A10-ND® 7.39 5.75 4.70 3.98 
2 |Linear} +10% | 5K 1 Cermet 51CAD-E28-A13-ND@ 7.39 5.75 4.70 3.98 
1 |Audio | +20% |10K | 1/4 | Conductive Plastic} 51AAD-B28-D15L-NDO 7.97 6.21 5.07 4.29 
2  |Audio | +20% |10K | 1/4 | Conductive Plastic} 51CAD-E28-D15-ND® 7.97 6.21 5.07 4.29 
2 {Linear | +20% |10K | 1/2 | Conductive Plastic} 51CAD-E24-B15L-NDQ 7.39 5.75 4.70 3.98 
1 |Linear} +10% |10K} 1 Cermet 51AAD-B24-A15L-NDO = 7.39 5.75 4.70 3.98 
2 |Linear} +10% |10K} 1 Cermet 51CAD-E24-A15L-NDO = 7.39 5.75 4.70 3.98 
2 |Linear} +10% |100K} 1 Cermet 51CAD-E28-A20-ND@ 7.39 5.75 4.70 3.98 
1 


Linear} +20% |10K | 1/2 | Conductive Plastic | 53AAA-B28-B15L-NDO 8.51 6.64 5.42 4.59 
For RoHS Compliant Part Number change -ND to L-ND 0 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 1741 


SERIES 3862 — 1 Watt Cermet 
1/2” Diameter Single-Turn 
Panel Control 


¢ Resistance Tolerance: +10% » Continuity: Maintained for full 
mechanical angle « Effective Electrical Angle: 260° +10° * Contact 
Resistance Variation: +3% of total resistance » Theoretical 
Resolution: Essentially infinite * Dielectric Withstanding Voltage: 
MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 750VAC minimum; 70,000 Feet: 350VAC minimum) 


BoumNs Precision Potentiometers 
SERIES 81 — 2 Watt Cermet - 5/8” Square Single-Turn 


Resistance Tolerance: +10% » Continuity: Maintained for full mechanical angle « Effective Electrical Angle: 240° 
+6° ¢ Contact Resistance Variation: +1% or 30 (whichever is greater) » Theoretical Resolution: Essentially Infinite 


|+.89-2 PLCS. 
2.38 [Sper Dia. 


=H 79 


* Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 1500VAC minimum; 70,000 Feet: 500VAC 
minimum) ¢ Insulation Resistance (500 VDC): 1,000MQ minimum * Mounting hardware included 


¢ Insulation Resistance 


Shaft/Bushing Styles (500 VDC): 1,000MO minimum * Mounting hardware included 
Fig. 2 Dim. | Shaft Dia.) Digi-Key Price Each 
22.49», 4 0 [A(mm)| (mm) _| Part No. 1 25 50 100 250 
3/8-32 UNEF ee) AM 32UNEF 10K | 12.7 | 3.18 | 3862C-162-103AL-NDO 14.69 11.44 9.34 7.90 7.35 
1 | |b .031 (W) x 10K | 22.20 3.18 3862C-282-103A-ND® 14.69 11.44 9.34 7.90 7.35 
| 31.19 (w) IN 031 Boop i i 
35 X 1.60 |. { 7 5.97 For ROHS Compliant Part Number, change -ND to L-ND © RoHS Compliant 
Deep 4.45 93.162 Ls. 08 
6.35 
SERIES 3540/3541 — 183 
2 Watt - 10 T re 
Bushing Digi-Key Price Each - 
Fig. a Part No. 1 25 100 : a urn : "| pas 
1 1K B1A1A-B28-A10-ND® 9.02 7.02 5.14 4.85 Wirewound/Hybritron® @, |@10.32 
1 5K 81A1A-B28-A13-ND® 9.02 7.02 5.74 4.85 - : | 3s" 32-UNEF-2ATHD 
2 5K 81C1A-E28-A13L-NDO 9.02 7.02 5.74 4.85 Resistance Tolerance: +5% for 3540 series 1 
1 40K 81A1A-B28-A15L-NDO 9.02 7.02 5.74 4.85 +10% for 3541 series » Effective Electrical siilll g~ -81 (W) X .61 DEEP 
2 10K 8101A-E28-A15-ND® 9.02 7.02 5.74 4.85 Angle: 3600° +10°, -0° » Dielectric Withstanding id eas 
2 100K 8101A-E28-A20L-NDO 9.02 7.02 5.74 4.85 Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 1.52 +||— 
For RoHS Compliant Part Number, change -ND to L-ND RoHS Compliant 1,000VAC minimum) ¢ Insulation Resistance 7.92 i 


(500VDC): 1,000MO minimum © Mounting |.19.05, |_20.62 | 
hardware included 
” 
SERIES 91 —— 5/ Square 15.88 Reso- Digi-Key Price Each 
Single-Turn Conductive 7) 13.72 2 lution % Part No. 1 50 100 500 
. * g Wirewound 
Plastic - Bushing Mount 100 | 055 36405-1-107-ND 26.76 21.68 79.80 Te74 
Resistance Tolerance: +20% » Continuity: Maintained for full By Stee aan ae nee ne bye 
mechanical angle « Effective Electrical Angle: 240° +5° » Contact “ gates : F a fi 
Resistance Variation: +1% * Dielectric Withstanding Voltage: 2k 021 3540S-1-202-ND 26.76 21.68 19.80 18.74 
MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 1,500VAC minimum; 70,000 5K 021 3540S-1-502-ND 26.76 21.68 19.80 18.74 
Feet: 500VAC minimum) » Insulation Resistance (500 VDC): 10K 019 3540S-1-103-ND 26.76 21.68 19.80 18.74 
1,000MO minimum « Theoretical Resolution: Essentially infinite 20K 014 3540S-1-203-ND 26.76 21.68 19.80 18.74 
¢ Mounting hardware included 50K 011 3540S-1-503-ND 29.76 24.10 22.02 20.84 
100K .008 3540S-1-104-ND 33.44 27.08 24.75 23.40 
Shaft Length Hybrit: 
From Mtg. Surface | Digi-Key Price Each yoritron 

Taper a Watts Inches (mm) Part No. 1 25 50 100 1K Essen- 3541H-1-102-ND 56.56 45.81 41.85 39.59 

Linear | _1K 172 7/8" (22.23) | 91A1A-B26-BIOL-NDO 4743.69. «3.01 ~—«2.55 5K tially 3541H-1-502-ND 56.56 45.81 41.85 39.59 

Linear | 5K 12 3/4" (19.05) | STATA-B24-B13-ND@ 474.369 301 2.55 10K | Infinite 3541H-1-103-ND 56.56 45.81 41.85 39.59 

Linear | 5K 1/2 7/8” (22.23) 91A1A-B28-B13-ND@ 4.74 3.69 3.01 2.55 

Audio | 10K 1/4 3/4” (19.05) 91A1A-B24-D15L-NDO 5.37 4.18 3.42 2.89 

Linear | 10K 1/2 3/4” (19.05) 91A1A-B24-B15L-NDO 4.74 3.69 3.01 2.55 4 4 A 

Linear| 10K | 4/2 7/8” (22.23) | Q1A1A-B28-BiS-ND@ 4743.69 3.01 2.55 SERIES 6639 — 1 Watt Conductive Plastic - Bushing Mount 


For ROHS Compliant Part Number, change -ND toL-ND RoHS Compliant 


*Resistance Tolerance: 


Standard +15% 


¢Resolution: Essentially infinite »* Effective 
Electrical Angle: 340° +3° * End Voltage: 0.5% 


7111,.25--— 


1.57") 3/9. 32UNEF 
| oe 60 


Resistance (500 VDC): 1,000MQ 
minimum * Mounting hardware included 


— maximum * Output Smoothness: 0.1% » Dielectric 
Standoff 
SERIES 3590 an e122 ee Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method me 
2 Watt - 10 Turn M aan | 301 (Sea Level: 750VAC minimum) «Insulation 
F ; 02.08 esistance (5 25 minimum * Mounting 
ounting Hole FMS Resi (500 VDC): 500MO mini Mounti 
Wirewound Locations hardware included 
+ Resistance Tolerance: +5% » Effective ~ ane aay A 
7 7 a aa Digi-Key Price Each 
cette atans Wai tale ||| | Baan a a 
MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 1.19 (PLASTIC) 5.08 7 aes ie o20 a 8.30 
2,000VAC minimum) «Insulation 81 ( (METALS ccw cw 5K 6639S-1-502-ND 11.46 9.29 8.48 8.30 
: WV 10K 6639S-1-103-ND 11.46 9.29 8.48 8.30 
+ — cw 


Resolu- Bushing Shaft Diameter | Digi-Key Price Each SERIES H-22 H-23 H-46 H-550 CT-23 and CT-26 ay 
Q | tion% | Type & Dim. | Inches(mm) | Part No. 1 50 100500 ee, i 
2k | .023 3590S-1-202L-NDO «10.02. 8.12) 7.41 7.02 Turns-Counting Dials 
5K | .025 " ‘ : 3590S-1-502-ND@ 10.02 812 741 7.02 
20K | 016 eh : a 3590S-1-203L-NDO 10.02 8.12 7.41 7.02 H-22 and H23 H-46 Series H-550 Series CT-23 Series CT-26 Series 
50K | .013 3590S-1-503L-NDO 1210 980 895 847 ite 
100K | _.009 3590S-1-104L-NDO «12.98 10.51 9.61 9.10 ene 
500 | .033 3690S-2-501L-NDO 10.02 812 7.41 7.02 
ik | .029 3590S-2-102L-NDO 1002 812 7.41 7.01 
2K | .023 3590S-2-202-ND@ 10.02 812 7.41 7.02 
5K | .025 | 3/8"x5/16" | .2497"(6.34) | 3590S-2-502L-NDO 1002 812 7.41 7.02 
10K | .020 Metal Metal 3590S-2-103-ND@ 1002 812 7.41 7.02 
20K | .016 3590S-2-203-ND@ 1002 812 741 7.02 
50K | .013 3590S-2-503-ND@ 1210 980 895 8.47 
100K | .009 3590S-2-104L-NDO 1298 10.51 961 9.10 Accepts 
9mm x 7.94mm | .2362” (6.00) Read | Division/ Diameter |Shaft Dia.| Body | Digi-Key Price Each 
10K | 020 Metal Metal 35908-6-103L-NDO = 12.10 9.80 8.95 8.47 Turns | Out | Turn {Brake} (mm) | (mm) | Finish | Part No. 1 25 50 
@ For ROHS Compliant Part Number, change -ND to L-ND + RoHS Compliant H.22 Series 
6.35 | Clear | H-22-6A-ND 854 812 7.69 
3.17 | Clear | H-22-3A-NDO 1154 888 7.85 
0-15 | Analog 50 Yes 22 
” . . 6.35 | Black | H-22-6A-B-NDO 1154 888 7.85 
SERIES 95 — 5/8” Square Guitar Potentiometer B95 | Back penning ee 
Sinuinieail Roisionar ith H-23 Series — RoHS Compliant 
pecifications: » Rotational Life: TAIRA AT 
100K cycles * Contact Resistance ae Hg 0-15 | Analog 50 Yes 22 a Polished oN pe at c= 
Variation: 1% maximum » Power [/ 8 35 - - : - : 
Rating: 0.25 watts » Moisture H-46 Series 
Resistance: +20% TRS ; 0-20 [Analog] 100 | Yes| 46 6.35 | Clear | H-46-6A-ND 16.90 16.06 15.21 
Features: Conductive polymer H-550 Series 
element * Very low noise « Single- 0-11 [Analog] 100 | Yes| 46 6.35 | Clear | H-550-GA-1-ND 12.39 11.68 11.15 
turn * Taper: Audio CT-23 Series — RoHS Compliant 
Shaft Digi-Key Price Each 7 im 6.35 CT-23-6A-ND 2042 15.63 14.81 
a Type | PartNo. 1 5 10 25 0-10 | Digttal | = 50 | Yes | 2? 6.00 | Sl" | cr-03-6M-ND 20.42 1563 1481 
250K | Knurled | 95A1D-Z28-EA0/300L-ND 13.28 10.92 10.21 9.44 CT-26 Series — RoHS Compliant 
250K | Plain 95A1D-228-EA0/301L-ND 8.40 6.83 6.30 5.95 Sapa! ceo: |v - 635 | clear | C1-26-A-ND 2042 15.63 14.81 
500K | Knurled | 95A1D-228-EA0/02L-ND 13.28 10.92 10.21 9.44 me - 6.00 ear | CT-26-6M-ND 2042 15.63 14.81 
500K | Plain 95A1D-228-EA0/303L-ND 8.40 6.83 6.30 5.95 0 ROHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1742 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


roms Precision Potentiometers 


te & 


SERIES 3852 — = 

2 Watt Cermet 3/4” 095+ F]., 
(19.05mm) Diameter Ti ead UNEF* 
Panel Control 219.05] Iflll|__ 2 F shatt bia. 


| SLOT-1.19 (W) 
@12.19 X 1.60 DEEP 


¢ Resistance Tolerance: +10% » Continuity: 
Maintained for full mechanical angle » Effective 
Electrical Angle: 250° +5° » Contact Resistance 
Variation: +3% of total resistance or 30 (whichever 
is greater) »* Dielectric Withstanding Voltage: 
MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 900VAC 
minimum; 70,000 Feet: 350VAC minimum) 
¢ Insulation Resistance (500VDC): 1,000MO 
minimum * Mounting hardware included 


* 3852C — 1/4 - 32 UNEF 6.35 2.79-3 Ples. 
ist 


Terminal 
Lug 


Dim. Shaft Dia. | Digi-Key Price Each 
Q | A(mm) (mm) | Part No. 1 25 50 100 © 250 
1K 12.7 6.35 3852A-162-102A-ND® 9.16 7.12 5.83 4.93 4.58 
1K 22.20 6.35 3852A-282-102AL-NDO 9.16 7.12 5.83 4.93 4.58 
5K 22.20 6.35 3852A-282-502AL-NDO 9.16 7.12 5.83 4.93 4.58 
10K 22.20 6.35 3852A-282-103AL-NDO 9.16 7.12 5.83 4.93 4.58 
10K 12.7 6.35 3852A-162-103AL-NDO 9.16 7.12 5.83 4.93 4.58 
100K 22.20 6.35 3852A-282-104AL-NDO 10.79 8.39 6.87 5.81 5.40 
10K | 22.20 3.18 | 3852C-282-103A-ND*@ 9.16 712 583 493 4.58 


For RoHS Compliant Part Number change -ND to L-ND © RoHS Compliant 


CLAROSIAT 


SERIES 392JB 


© Power Rating: .5 watt at 70°C, voltage not to exceed 
rating » Electrical/Mechanical Rotation: 295° +5° 
Effective Rotation: 265° +0°, -10° Resistance 
Tolerance: +10% through 500K. +20% at 1 Meg. 
© Dielectric Strength: 750VAC for 60 seconds, 
at ATM pressure. 350VAC for 60 seconds, 3.4 in. 
Hg. © Working Voltage: 350VDC across terminals, 
but power not to exceed rating ¢ Operational 
Temperature Range: -40°C ~ 120°C 


Series 392JB: Plastic Shaft and Bushing 


RESISTANCE CODE CHART 
(Resistance Value — Linear) 


Washable, Conductive Plastic 
Potentiometers — 1/2 Watt 


|+-—— 26.59 ——-|-- Mtg. Surface 
—|14.3( |-— .79 
— 1/4x32-NEF-2A 


3.18 DIA. 
Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) =x 
101 (100) 502 (5K) 104 (100K) ! 
251 (250) 103 (10K) 254 (250K) 
501 (500) 253 (25K) 504 (500K) 6:35 b— ‘ 
102 (1K) 503 (50K) | 105 (1 Meg.) L223“ oe 
252 (2.5K) ° 
Resistance Digi-Key* Price Each Clarostat 
Range (0) _| Part No. 1 10 50 100 250 ~——-500 | PartNo. 
100-1 Meg. | 392JBCICIC-ND 561 410 352 335 313 3.02 | 392JB (Value) 


* For complete number, substitute corresponding code (from chart above) for (IIL. 


Conductive Plastic Potentiometers — 1 Watt 
SERIES 381 


The “Quiet One” with 1% dynamic noise and 5% independent linearity. Specifications: e Resistance Tolerance: Linear. 
+10% up to 500K. +20% above 500K. ¢ Power Rating (Watts): 1W at 70°C, voltage not to exceed rating. ¢ Mechanical 
and Electrical Rotation: 300° +5° without switch * Working Voltage: 350VDC across end terminals, but power not to 
exceed rating ° Effective Rotation: 270° +0° -10° Dielectric Strength: 1,000VAC for 60 Seconds ATM 


RESISTANCE CODE CHART 
(Value — Linear) 


j= 1.60 
1/4 x 92-NEF-28 Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 
93.18) 
aA 101 (100) 502 (5K) 254 (250K) 
0.79 
q — 251 (250) 103 (10K) 504 (500K) 
6.35 501 (500) 258 (25K) 105 (1 Meg) 
15.05 102 (1K) 503 (50K) | 255 (2.5 Meg) 
252 (2.5K) 104 (100K) | 505 (5 Meg) 
Resistance Range Digi-Key* Price Each Clarostat 
(0) Part No. fl 10 50 Part No. 
100-5 Meg. 381NCIOIC-ND 8.77 6.58 5.85 381N (Value) 


* For complete number, substitute corresponding code (from chart above) for NIL. 


Conductive Plastic Potentiometers — 1/2 Watt 


SERIES 590SX 


Resistance Tolerance: +10% © Power Rating (Watts): 0.5W at 70°C. * Mechanical and Electrical Rotation: 295° +5° ¢ Working 
Voltage: 350VAC maximum across end terminals, but within power rating ¢ Effective Rotation: 265° +5°. Hardware included. 


SERIES 3500 — 
2 Watt - 10 Turn Wirewound 


«Resistance Tolerance: +3% » Independent Linearity: 
+0.20% Effective Electrical Angle: 3600° +10°, -0° 
* Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 
301 (Sea level: 1,500VAC minimum); 70,000 Feet: 400VAC 
minimum Insulation Resistance (500VDC): 1,000MQ 
minimum * Mounting hardware included 


3.8"-32 THD UNEF 
.25 X 45 Chamfer 
| 


Fp 10 10.32 
+1 (Pilot) 
06.34 


12.7 


Digi-Key Price Each 
2 Resolution % Part No. 1 25 100 500 1,000 
1K .030 3500S-2-102-ND@ 41.75 33.82 30.91 29.23 27.15 
5K 018 3500S-2-502L-NDO 41.75 33.82 30.91 29.23 27.15 
10K .019 3500S-2-103L-NDO 41.75 33.82 30.91 29.23 27.15 
For RoHS Compliant Part Number change -ND to L-ND_ ( RoHS Compliant 


SERIES 3680 
2 Watt Pushbutton Cermet 


¢ Resistance Tolerance: +3% 

Resolution: 3682: 1%; 3683: 0.1% 

Power Rating: +25°C: 2 Watts 

* Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, 
Method 301 (Sea Level: 1000VAC minimum) 


Dimensions (mm) Digi-Key Price Each 
fey A B Cc D Part No. 1 25 100 500 1,000 
10K | 26.67 | 25.15 | 10.67 | 11.94 3682S-1-103L-ND 27.34 22.14 20.23 19.14 17.78 
1K | 37.08 | 35.31 | 18.54 | 11.94 3683S-1-102L-ND 40.46 32.77 29.94 28.32 26.30 
5K | 37.08 | 35.31 | 18.54 | 11.94 3683S-1-502L-ND 40.46 32.77 29.94 28.32 26.30 
10K | 37.08 | 35.31 | 18.54 | 11.94 3683S-1-103L-ND 40.46 32.77 29.94 28.32 26.30 
Conductive Plastic Potentiometers — 1/4 Watt 


SERIES 574SFx, 575SSx 


eResistance Tolerance: +20% 
© Power Rating (Watts): 0.25W at 70°C 
¢ Mechanical and Electrical Rotation: 


Series 574 
> 8.13 


Series 
575 


3/8-32 UNEF-2A 


300° +5° ¢ Working Voltage: 350VAC ————— 
maximum ¢ Effective Rotation: 270° “TT 3.96+| = =|9.22 sato( fu 
Hardware must be ordered separately. fT ¥ 5.08 
Solder Hook Terminals ~ JJ_4 
RESISTANCE CODE CHART on 5.08 Spacing — 
(Resistance Value — Linear) | °)2~11 4320 254l. 
Code (Value) | Code (Value) dy ||| 
102 (1K) 503 (50K) Tl 2.54(2x) 
103 (10K) 104 (100K) See) 
Resistance Shaft Digi-Key* Price Each Clarostat 
Range (0) Type Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
10K-100K Flatted | 574SFLILILI-ND 3.09 2.07 1.79 1.69 | 574SX1M48FIDILISD 
10K-100K Slotted | 574SSCIOILI-ND 3.09 2.07 (1.79 1.69 | 574SX1M48SCILILISD 
1K-50K Flatted | 575SFLILILI-ND 2.62 1.72 1.44 1.40 | 575SX1A48F_ILILISS 
1K-50K Slotted | 575SSCILOILI-ND 2.62 1.72 1.44 1.40 | 575SX1A48SLILDILISS 
Mounting Nut (574 Series) 02318603-ND =- 14 12 -11. | 02318603 
Mounting Nut (575 Series) 01051301-ND — 26 23 .21 | D01051301 
Lock Washer 01070602-ND =— 30 27 .24 | D01070602 
* For complete number, substitute corresponding code (from chart above) for NOU. 


SERIES 308N, 308NPC and 309NPC 

¢ Resistance Tolerance: +10% up to 500K. +20% above. 
Electrical and Mechanical Rotation: 295° +5° « Dielectric 
Strength: 750VAC (308 Series), 900VAC (309 Series), for 
60 SEC ATM e Working Voltage: 350VDC across terminals 
© Power Rating: .5 watt at 70°C (308 Series), 1 watt at 150°C 
(309 Series) ¢ Operating Temp.: -40° ~ 120°C (308 Series), 
-40°C ~ 150°C (309 Series) ¢ Rotational Life: 50,000 cycles 
under load (308 Series), 25,000 cycles under load (309 Series) 


RESISTANCE CODE CHART 
(Resistance Value — Linear) 


Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 
101 (100) 502 (5K) 254 (250K) 


12.29 
6.35, 
1/4x32-NEF-2A 


v1, [7 
Ml + 


yt 
03.18 


L 5.08 


308NPC/309NPC 
Series PC Terminals 


19.05, 
6.35 


ITF 
as4e| l+-5 
va 


0.89 


36 |- 


N = Shaft: 1/8 in. (3.18mm) diameter x 3/4 in. (19.05mm) 


RESISTANCE CODE CHART 
(Resistance Value — Linear) 
Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 
102 (1K) 502 (5K) 103 (10K) 


Resistance Digi-Key* Price Each Clarostat 
Range () Part No. 1 10 50 100 Part No. 
1K-10K 590SXTDIL-ND 5.30 3.83 3.24 3.14 590SX1N56SLIAILSP 


* For complete number, substitute 
corresponding code (from chart above) 
for OO. 


251 (250) 103 (10k) 504 (500K) (3 

501 (500) 253 (25K) 105 (1 Meg.) 1/4x32-NEF-2A, : 

102 (1K) 503 (50K) | 255 (2.5 Meg.) Mauring. S0eN San 

252 (2.5K) 104 (100K) 505 (5 Meg.) 
Resistance Digi-Key* Price Each Clarostat 
Range (0) Part No. 1 10 50 100 250 Part No. 
100-5 Meg. 308NC0L-ND 6.63 4.91 4.33 4.06 3.85 | 308N (Value) 
100-1 Meg. 308NPCLILILI-ND 6.76 5.01 441 414 3.93 | 308NPC (Value) 
100-5 Meg. 309NPCLILILI-ND 7.94 5.72 5.09 4.77 4.61 | 309NPC (Value) 

* For complete number, substitute corresponding code (from chart above) for ILI. 


22.23 


11.91 
P| o3.t8\~ 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(1073) 1743 


CTs. Two Axis, Ministick (Joystick) Controller 


SPECIFICATIONS: Controller without Switch: Resistance Tolerance: Standard: +20% Resistance Taper: Linear +5% Insulation 
Resistance: 100MQ minimum @ 250VDC Rotational Torque: 153 +102 gf-cm Power Rating: 0.01 watt @ 50°C, 0.003 watt @ 70°C 
Maximum Operating Voltage: Maximum 50VAC or 5VDC Angle of Rotation: 60° Life: 1,000,000 cycles Controller with Momentary 
Switch: Contact Resistance: 100mQ maximum Dielectric Strength: 250VAC 50/60 Hz for 1 minute Insulation Resistance: 100MQ 
minimum @ 100VDC Operational Force: 520 +260 gf Power Rating: 12VDC, 50 Milliamps Travel: 0.5 +0.5 -0.4mm_ Life: 100,000 


cycles 
Digi-Key Price Each cTs 
a Description Part No. il 10 50 100 250 | Part No. 
10K | Controller without Switch 252A103B60NA-ND 5.74 5.33 5.18 4.15 3.32 | 252A103B60NA 
10K | Controller with Switch 252A103B60NB-ND 6.09 5.66 553 4.43 3.54 | 252A103B60NB 
100K | Controller without Switch 252A104B60NA-ND 5.74 5.33 5.18 4.15 3.32 | 252A104B60NA 
100K | Controller with Switch 252A104B60NB-ND 6.09 5.66 5.53 4.43 3.54 | 252A104B60NB 


15.08mm Trimmer Potentiometers 


2,77 
DD 


Mtg. Sur 


[3.96 


Features: 

Miniature size — knob 15.08mm diameter * Rim to guide screwdriver 
¢ Printed circuit mounting with knob parallel or perpendicular to printed 
circuit board * Wide resistance range * Knob slotted for front or rear 
screwdriver adjustment © Reliable CTS composition resistance element 
Press fit self-supporting mounting 


Electrical and Mechanical Specifications: 

e Resistance Range: 1000 through 1MQ «Resistance Tolerance: 
+20% »* Power Rating, Watts: Below 50000 — 1/4 watt @ 40°C; 
50000 and above — 1/4 watt @ 55°C » Voltage Rating: 350VDC 
«Resistance Tapers: Linear * Adjusting Knob Information: Blue 
nylon knob, 15.08mm diameter, slotted for front or rear screwdriver 
adjustment with rim to guide screwdriver. * Angle of Rotation: Total 
rotation — 260° + 5° 
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Details of Thru SI 
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Mtg. hole detail 
viewed from mtg. side 


Series 201 


1.02: 3.97 
= 506i O14 


4.37 4.37 = [0.81 x 3.58 Slot 


i] 


Fr 
—| [1.02 x 5.56 


lot 
Details of Thru Slot 


Res. Digi-Key Part No.* Digi-Key Part No.** Price Each CTS Part No. CTS Part No. 
(9) Laydown Version Standup Version 1 10 100 500 1,000 Laydown Version | Standup Version 
100 201UR101B-ND 201XR101B-ND 50 A6 42 33 27 201UR101B 201XR101B 
250 201UR251B-ND 201XR251B-ND 50 46 42 33 27 201UR251B 201XR251B 
500 201UR501B-ND 201XR501B-ND 50 A6 42 33 Pag 201UR501B 201XR501B 

1K 201UR102B-ND 201XR102B-ND 50 46 42 33 er 201UR102B 201XR102B 
2.5K 201UR252B-ND 201XR252B-ND 50 A6 42 33 27 201UR252B 201XR252B 
5K 201UR502B-ND 201XR502B-ND 50 46 42 33 2 201UR502B 201XR502B 
10K 201UR103B-ND 201XR103B-ND 50 A6 42 33 27 201UR103B 201XR103B 
25K 201UR253B-ND 201XR253B-ND 50 46 42 33 ee 201UR253B 201XR253B 
50K 201UR503B-ND 201XR503B-ND 50 A6 42 33 27 201UR503B 201XR503B 
100K 201UR104B-ND 201XR104B-ND 50 46 42 33 re 201UR104B 201XR104B 
250K 201UR254B-ND 201XR254B-ND 50 46 42 33 er 201UR254B 201XR254B 
500K 201UR504B-ND 201XR504B-ND 50 A6 42 33 27 201UR504B 201XR504B 
1M 201UR105B-ND 201XR105B-ND 50 46 42 33 rn 201UR105B 201XR105B 


* 201U-KIT-ND Digi-Key® Series 201 Potentiometer Kit (Q656225) - 5 each of 13 values 
** 201X-KIT-ND Digi-Key® Series 201 Potentiometer Kit (Q656235) - 5 each of 13 values 


10mm Trimmer Potentiometers 


1.17 Ref. 
£0.30 


264 Hex 
fa 1.40 Dp. 
A | 


0.89%) «— 


92.49 X 0.81 
Width Thru Slot 


Features: 


Miniature size * Adjustment knob slotted for front or rear screwdriver 
adjustment *P.C. mounting with knob parallel or perpendicular to 
printed circuit board * Low height profile * Wide resistance range 
Reliable screened CTS composition element 


Electrical and Mechanical Specifications: 


Resistance Range: Standard — 5000 through 1MQ 
Resistance Tolerance: Standard — +20% * Power Rating Watts: 
0.15 watts @ 40°C * Voltage Rating: Operating maximum — 
350VDC. Resistance Tapers: Linear * Adjustment Knob: Color 
coded nylon knob with hex hole for top adjustment plus slot for 
either top or bottom screwdriver adjustment. »* Angle of Rotation: 
Total rotation — 265° +5% * Rotational Torque: .3 to 5 inch ounces 
¢ Stop Strength: 16 inch ounces 


5.38: 


Ta36 


5.71 


Lael 


1.40 Dp. Slot 
af 


\ 
02.49 x 0.81 


264 Hex 1.40 Dp. 
02/ 


| 4.24 


|} 
Mtg. 


Surface 


01.30-01.40 


0.89) 
2.79 


Width Thru Slot 


Res. Digi-Key Part No.* | Digi-Key Part No.** Price Each CTS Part No. CTS Part No. 
a Color Laydown Version Standup Version 1 10 100 500 1,000 Laydown Version | Standup Version 
500 | Green U262R501B-ND X262R501B-ND Fo | 48 43 34 .28 U262R501B X262R501B 
1K | Yellow | U262R102B-ND X262R102B-ND 51 48 43 34 28 U262R102B X262R102B 
2.5K Red U262R252B-ND X262R252B-ND 51 48 43 34 .28 U262R252B X262R252B 
5K Blue U262R502B-ND X262R502B-ND 51 48 43 34 .28 U262R502B X262R502B 
10K | White U262R103B-ND X262R103B-ND 51 48 43 34 28 U262R103B X262R103B 
25K | Black U262R253B-ND X262R253B-ND 51 48 43 34 .28 U262R253B X262R253B 
50K | Orange | U262R503B-ND X262R503B-ND 51 48 43 34 .28 U262R503B X262R503B 
100K Gray U262R104B-ND X262R104B-ND 51 48 43 34 28 U262R104B X262R104B 
250K | Violet U262R254B-ND X262R254B-ND Fo 48 43 34 .28 U262R254B X262R254B 
500K | Brown U262R504B-ND X262R504B-ND Foi 48 43 34 .28 U262R504B X262R504B 
1M | Lt. Blue | U262R105B-ND X262R105B-ND 51 48 43 34 28 U262R105B X262R105B 
* U262-KIT-ND Digi-Key® Series 262 Potentiometer Kit (Q656346) - 5 each of 11 values . . $27.95 
** X262-KIT-ND Digi-Key® Series 262 Potentiometer Kit (Q656436) - 5 each of 11 values . - $27.95 
Series 450 


Stock Pot™ Potentiometers 23.81mm Diameter 


1154 Fig. 1 — SD Slot Fig. 2 — Flat To determine shaft length, use appropriate variable (1-8) shown below. 
ONE oA TDS eS Shaft Length (mm)| _ 12.70 15.88 19.05 22.23 25.40 50.80 
; a ——— a Figure 1 - Slot 1 2 3 4 5 = 
23.80} jure 2 - Flat _ _ _ 6 7 _ 
ui 16.38 igure 3 - Round 8 
Si E Shaft Fig. 3— Round 
20 | benath 3 Res. Digi-Key Price Each 
12.70 Max. | a Part No. * al 10 100 250 500 1,000 
500 450D501-L]-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
7 1K 450D102-L]-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
Features: « Off the shelf availability * Wide Resistance Range * Available with three shaft styles: knurled & slotted, flatted or 2.5K 450D252-L-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
round * Economical in limited volume applications 5K 450D502-(1-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.44 
Electrical and Mechanical Specifications: * Resistance Range: 5000 through 500KQ « Resistance Tolerance: +20% * Power 10K | 450D103--ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
Rating, Watt: Through 10KQ, 1/2 watt; above 10KQ through 100KQ, 1/3 watt; above 100KQ, 1/4 watt * Voltage Rating: 25K | 450D253-L1-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 141 
Bushing to terminals: High pot test, one minute - 1080VAC « Shaft Information: Diameter: 6.35mm (Diameter over knurl 6.10mm 50K | 450D503-L-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
~ 6.25mm) * Angle of Rotation: Total rotation - 300° +5°; Effective Rotation approximately 300° ° Bushing Information: Material 100K | 450D104-(1-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
- Diecast zinc; Diameter — EIA st. 3/8” - 32 UNEF-2A thread; Length - 6.35mm + .40mm e Terminal Information: Solder lug, 250K 450D254-(]-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
formed to rear ¢ Locating Lug: Left side, terminals down 500K 450D504-L]-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 


Mounting hardware included. *For complete part number, substitute corresponding variable (from chart above) for 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1744 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


CTS. 3MM SMT Round Chip-Type Cermet Trimmer Potentiometer Series 303 


Dim inmm. Cut Tape Tape & Reel 
1 85 Suggested PCB Layout Res. Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
1.6 pie fo] Part No. 10 100 = 1,000 | Part No. 2,000 
45 100 303UC101ECT-ND 2.10 16.50 141.00 303UC101ETR-ND 120.00/M 
09 200 303UC201ECT-ND 2.10 16.50 141.00 303UC201ETR-ND 120.00/M 
Hh 500 303UC501ECT-ND 2.10 16.50 141.00 303UC501ETR-ND 120.00/M 
f.2 j 1K 303UC102ECT-ND 2.10 16.50 141.00 303UC102ETR-ND 120.00/M 
1.2 2K 303UC202ECT-ND 2.10 16.50 141.00 303UC202ETR-ND 120.00/M 
5K 303UC502ECT-ND 2.10 16.50 141.00 303UC502ETR-ND 120.00/M 
10K 303UC103ECT-ND 2.10 16.50 141.00 = == 
20K 303UC203ECT-ND 2.10 16.50 141.00 303UC203ETR-ND 120.00/M 
Features: 50K 303UC503ECT-ND 2.10 16.50 141.00 303UC503ETR-ND 120.00/M 
* Reflow solderable * 8mm width x 4mm pitch embossed taping for auto insertion 100K 303UC104ECT-ND 2.10 16.50 141.00 303UC104ETR-ND 120.00/M 
Electrical and Mechanical Specifications: * Taper: Linear * Resistance Tolerance: +25% * Power Rating: 0.1 200K 303UC204ECT-ND 2.10 16.50 141.00 303UC204ETR-ND 120.00/M 
watt at 70°C, 0 watts at 100°C * Maximum Working Voltage: 50V or VPR = V, whichever is less * Temperature 500K 303UC504ECT-ND 2.10 16.50 141.00 = = 
Range: -40°C ~ 100°C * Temperature Coefficient: +250 ppm/°C * Rotation Angle: 270° +20° * Operation Torgue: 1M 303UC105ECT-ND 2.10 16.50 141.00 303UC105ETR-ND 120.00/M 
1.96 -19.6mNem 
6MM Square Cermet Trimmer Potentiometer Series 306 
Horizontal Vertical Dim in mm. 
Pekar a hai A 
q 
Digi-Key Digi-Key Digi-Key i-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
Res. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 
Qa Horizontal Bulk Horizontal Tape & Reel Horizontal Bulk Vertical Bulk Vertical Tape & Reel Vertical Bulk Vertical Bulk 
10 = 306HC100BRTR-ND 306UC100B-ND 306KC100B-ND 306KC100BRTR-ND 306JC100B-ND 306XC100B-ND 
20 = 306HC200BRTR-ND 306UC200B-ND 306KC200B-ND 306KC200BRTR-ND 306JC200B-ND 306XC200B-ND 
50 306HC500B-ND 306HC500BRTR-ND 306UC500B-ND 306KC500B-ND 306KCSO0OBRTR-ND 306JC500B-ND 306XC500B-ND 
100 306HC101B-ND 306HC101BRTR-ND 306UC101B-ND 306KC101B-ND 306KC101BRTR-ND 306JC101B-ND 306XC101B-ND 
200 306HC201B-ND 306HC201BRTR-ND = 306KC201B-ND 306KC201BRTR-ND 306JC201B-ND 306XC201B-ND 
500 306HC501B-ND = 306UC501B-ND 306KC501B-ND 306KC501BRTR-ND 306JC501B-ND 306XC501B-ND 
1K = 306HC102BRTR-ND = 306KC102B-ND = 306JC102B-ND 306XC102B-ND 
2K = = 306UC202B-ND 306KC202B-ND 306KC202BRTR-ND 306JC202B-ND 306XC202B-ND 
5K = 306HC502BRTR-ND = = 306KC502BRTR-ND 306JC502B-ND 306XC502B-ND 
10K = = 306UC103B-ND = 306KC103BRTR-ND = = 
20K = 306HC203BRTR-ND = = 306KC203BRTR-ND 306JC203B-ND 306XC203B-ND 
50K = 306HC503BRTR-ND 306UC503B-ND 306KC503B-ND 306KC503BRTR-ND 306JC503B-ND 306XC503B-ND 
100K = = 306UC104B-ND = 306KC104BRTR-ND 306JC104B-ND 306XC104B-ND 
200K 306HC204B-ND 306HC204BRTR-ND 306UC204B-ND 306KC204B-ND 306KC204BRTR-ND 306JC204B-ND 306XC204B-ND 
500K 306HC504B-ND 306HC504BRTR-ND = 306KC504B-ND 306KC504BRTR-ND 306JC504B-ND 306XC504B-ND 
1M 306HC105B-ND 306HC105BRTR-ND 306UC105B-ND 306KC105B-ND 306KC105BRTR-ND 306JC105B-ND 306XC105B-ND 
2M 306HC205B-ND 306HC205BRTR-ND = 306KC205B-ND 306KC205BRTR-ND 306JC205B-ND 306XC205B-ND 
Features: ¢ Easy and stable adjustment ¢ Cross-slot knob for ease of adjustment » Auto insertion with radial taping Bi 
7 ‘ igi ag i 5, 4 ulk Tape & Reel 
Electrical and Mechanical Specifications: * Taper: Linear * Resistance Tolerance: +20% * Power Rating: 0.5 watt Pricing Pricing 
at 70°C, 0 watts at 125°C * Maximum Working Voltage: 200V or VPR = V whichever is less * Temperature Range: Series 1 10 50 1,000 
-55°C ~ 125°C * Temperature Coefficient: +100ppm/°C (except 109 +200 ppm/C?) » Insulation Resistance: DC 500V, 06HC/S06KC 54 5.00 20.75 640.00 
1000MQ minute » Dielectric Strength: AC 500V 1 minute »* Operation Torque: 20 mNem maximum ¢ Stop Strength: 5 : es ‘ 
66 NEA GE 2 9 306JC/306UC/306XC 54 5.00 20.75 as 
6MM Round Cermet Trimmer Potentiometer Series 307 


Horizontal ‘ Vertical Dim in mm. 
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307U Bulk 307X Bulk 307X Tape and Reel 
Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
Res. Part No. Part No. Part No. Part No. 
a Horizontal Bulk Horizontal Tape & Reel Vertical Bulk Vertical Tape & Reel 
100 307UC101E-ND 307UC101ERTR-ND 307XC101E-ND 307XC101ERTR-ND 
200 307UC201E-ND 307UC201ERTR-ND 307XC201E-ND 307XC201ERTR-ND 
500 307UC501E-ND 307UC501ERTR-ND 307XC501E-ND 307XC501ERTR-ND 
1K = = 307XC102E-ND = 
2K = = 307XC202E-ND 307XC202ERTR-ND 
5K = 307UC502ERTR-ND 307XC502E-ND 307XC502ERTR-ND 
10K = = 307XC103E-ND = 
50K = 307UC503ERTR-ND = 307XC503ERTR-ND 
100K = = 307XC104E-ND 307XC104ERTR-ND 
200K 307UC204E-ND 307UC204ERTR-ND 307XC204E-ND = 
500K 307UC504E-ND 307UC504ERTR-ND 307XC504E-ND 307XC504ERTR-ND 
1M = = 307XC105E-ND 307XC105ERTR-ND 
Features: ¢ Front cross-slot adjustment * Auto insertion with radial taping * Radial taped parts are rear Bulk 
side adjustable Electrical and Mechanical Specifications: * Taper: Linear * Resistance Tolerance: Pricing Tape & Reel 
+25% * Power Rating: Cermet - 0.3 watt at 70°C , 0 watts at 100°C * Maximum Working Voltage: Series 1 10 50 Qty. Pricing 
100V or VPR = V * Temperature Range: -25°C ~ 100°C * Temperature Coefficient: +250 ppm/°C = 
* Rotation Angle: 240° +10° * Operation Torque: Bulk; 2.94 ~ 29.4 mNem Taped; 0.98 ~ 29.4 mNem 307UC 15 1.40 5.81 800 120.00 
* Stop Strength: 49.00 mNem maximum 307XC 15 1.40 5.81 1,000 150.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to73) 1745 


CTS. Wirewound Potentiometers - 5 Watt 


SPECIFICATIONS: Resistance Range: 50 ~ 25KO Resistance Tolerance: +20% Power Rating Watts: 5 Watts @ 25°C 


Series 026 


Derated to No Load @ 105°C Voltage Rating: Operating maximum 500VDC Shaft Information: 1” FMS x .250” (25.40mm ry aera 1 Was coe 100 ne No 
FMS x 6.35mm) Diameter, Metal, Plain Round Angle of Rotation: 300° +5° Bushing Information: Diameter: EIA Std. 3/8”- E a 
32, UNEF-2A Thread Length: 3/8” + 1/64” (9.52mm + .40mm) Terminal Information: Solder Lug, Formed to Rear Locating 5 CT2150-ND 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R5A0B1A1 
Lug: Left Side, Terminals Down 10 CT2151-ND* 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R100B1A1 
25 CT2152-ND 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R250B1A1 
50 CT2153-ND* 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R500B1A1 
438(11,13) AG 3/8"-32 unef 100 CT2154-ND* 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R101B1A1 
[" 410 (10.41) (11.91), oa thd. 
T 250 CT2155-ND 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R251B1A1 
9,38(9.65) 938} aie 500 CT2156-ND* 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R501B1A1 
ier (a.t7) (2983) ME alo 1K CT2157-ND* 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R102B1A1 
cent. L aaa (9.52) 5K CT2158-ND 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R502B1A1 
¢ (2.03) 10K CT2159-ND* 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R103B1A1 
F(25.40) 25K CT2160-ND* 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R253B1A1 


* 26-KIT-ND Digi-Key® Series 026 Potentiometer Kit (Q656163) - 5 each of 7 values................ 


Series 270 


313 318 
ei 


c= 


313.313 


'7.95)(7.95) 
es 


Is lex 


(9.53) 9.055 (1.40)-3 Holes 


161 177 
(4.09) (4.50) 


-250 


hem neo 2G.125 


(3.18) 
1.0 
me 


313 
(7.95) 


(5.72) 


a 


.094 (2.39) 


161 
(4.09) 


.250 |, 
[ese 

1.0 
(25.40) 


es 
(3.18) 


Mount. Surface 


Mount. Surface 


SPECIFICATIONS: Effective Rotation: Without Switch 300° (Approx.), with Switch 290° (Approx.) 


Resistance Range: 5000 through 1MQ Resistance Taper: Linear, Logarithmic pence 1 40 eter 250 
Resistance Tolerance: +20% Locating Lug: Left Side, Terminals Down = 
Power Rating Watts: 1/4 Watt through 100K, 1/5 Watt above 100K Bushing Information: Length: 1/4” (6.35mm), Thread Size: 1/4”-32, diameter: CT2223-ND - CT2283-ND 3.48 3.24 269 2.43 2.16 
Voltage Rating: Operating Maximum: 500VDC 1/4” (6.35mm) CT2201-ND-CT2211-ND 2.71 2.52 2.10 1.89 1.68 
Mechanical Rotation: 300° +5° Shaft Information: Length: 1” (25.40mm) including bushing, Diameter: .125” CT2212-ND -CT2222-ND 3.53 3.28 2.73 2.46 2.19 
Available Power Switch: Type: Rotary Rating: 3A @ 125VAC (UL Approved) (3.18mm) CT2234-ND-CT2244-ND 2.77 2.58 2.15 1.94 1.72 
Linear Taper with Switch Linear Taper without Switch Logarithmic Taper with Switch Logarithmic Taper without Switch 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 1 Fig. 2 
Digi-Key cTs Digi-Key cTS Digi-Key cTsS Digi-Key cTS 

fe} Part No. Part No. fe} Part No. Part No. a Part No. Part No. a Part No. Part No. 
500 CT2223-ND* 270X232A501B1B1 500 CT2201-ND** 270X232A501B1A1 500 CT2212-NDt 270X232A501B2B1 500 CT2234-NDtt 270X232A501B2A1 
1K CT2224-ND* 270X232A102B1B1 1K CT2202-ND** 270X232A102B1A1 1K CT2213-NDt 270X232A102B2B1 1K CT2235-NDtt 270X232A102B2A1 
2.5K CT2225-ND 270X232A252B1B1 2.5K CT2203-ND 270X232A252B1A1 2.5K CT2214-ND 270X232A252B2B1 2.5K CT2236-ND 270X232A252B2A1 
5K CT2226-ND 270X232A502B1B1 5K CT2204-ND 270X232A502B1A1 5K CT2215-ND 270X232A502B2B1 5K CT2237-ND 270X232A502B2A1 
10K CT2227-ND* 270X232A103B1B1 10K CT2205-ND** 270X232A103B1A1 10K CT2216-NDt 270X232A103B2B1 10K CT2238-NDtt 270X232A103B2A1 
25K CT2228-ND* 270X232A253B1B1 25K CT2206-ND** 270X232A253B1A1 25K CT2217-NDt 270X232A253B2B1 25K CT2239-NDtt 270X232A253B2A1 
50K CT2229-ND* 270X232A503B1B1 50K CT2207-ND** 270X232A503B1A1 50K CT2218-NDt 270X232A503B2B1 50K CT2240-NDtt 270X232A503B2A1 
100K CT2230-ND* 270X232A104B1B1 100K CT2208-ND** 270X232A104B1A1 100K CT2219-NDt 270X232A104B2B1 100K CT2241-NDtt 270X232A104B2A1 
250K CT2231-ND 270X232A254B1B1 250K CT2209-ND 270X232A254B1A1 250K CT2220-ND 270X232A254B2B1 250K CT2242-ND 270X232A254B2A1 
500K CT2232-ND* 270X232A504B1B1 500K CT2210-ND** 270X232A504B1A1 500K CT2221-NDt 270X232A504B2B1 500K CT2243-NDtt 270X232A504B2A1 
1MEG CT2233-ND* 270X232A105B1B1 | 1 MEG CT2211-ND** 270X232A105B1A1 1 MEG CT2222-NDt 270X232A105B2B1 1MEG CT2244-NDtt 270X232A105B2A1 


* 270-A-KIT-ND Digi-Key®Series 270 Potentiometer Kit (Q652415) - 5 each of 8 values. . 
** 270-B-KIT-ND Digi-Key® Series 270 Potentiometer Kit (Q653056) - 5 each of 8 values. 


Carbon Potentiometers - 1/8 Watt 


Fig. 1 — Vertical Adjust 


i 


492 .540(13.72) Digi-Key Price Each cTs 
>| (12.50) |~ ‘ [2939 Fig. a Description Part No. 1 10 50 400 | PartNo. 
a (0.99) 
.252(6.40) =" 500 Vertical CT2261-ND* 1.51 1.26 1.05 .84 | 296UD501B1N 
1K Vertical CT2262-ND* 1.51 1.26 1.05 .84 | 296UD102B1N 
L, 2.5K Vertical CT2263-ND* 1.51 1.26 1.05 .84 | 296UD252B1N 
|_.074(4.80) 5K Vertical CT2264-ND* 1.51 1.26 1.05 .84 | 296UD502B1N 
ie 1.91 10K Vertical CT2265-ND* 1.51 1.26 1.05 .84 | 296UD103B1N 
343540 a Hakaca} 1 25K Vertical CT2266-ND* 1.51 1.26 1.05 84 | 296UD253B1N 
(6.71) 413.727 50K Vertical CT2267-ND* 1.51 1.26 1.05 .84 | 296UD503B1N 
098 >|/<039 ica 100K Vertical CT2268-ND* 1.51 1.26 1.05 84 | 296UD104B1N 
(2.49) (0.99) | y (7,19) (7.19) 250K Vertical CT2269-ND* 1.51 1.26 1.05 84 | 296UD254B1N 
x ware 500K Vertical CT2270-ND* 1.51 1.26 1.05 .84 | 296UD504B1N 
aa aa a 00) ioe sf. 051(1.30) 1MEG Vertical CT2271-ND* 1.51 1.26 1.05 .84 | 296UD105B1N 
(10.01) ( '+063(1.60) 500 Horizontal CT2250-ND** 1.51 1.26 1.05 84 | 296XD501B1N 
1 (2.11) 
i ls 1K Horizontal CT2251-ND+* 1.51 1.26 1.05 .84 | 296XD102B1N 
0160.41) NAT S147 2.5K Horizontal CT2252-ND** 1.51 1.26 1.05 .84 | 296XD252B1N 
(3.73) (3.73) 5K Horizontal CT2253-ND** 1.51 1.26 1.05 84 | 296XD502B1N 
PC Pattern 10K Horizontal CT2254-ND+* 1.51 1.26 1.05 .84 | 296XD103B1N 
492 (12.50) 2 25K Horizontal CT2255-ND** 1.51 1.26 1.05 ‘84 | 296XD253B1N 
“Ur 50K Horizontal CT2256-ND** 1.51 1.26 1.05 .84 | 296XD503B1N 
100K Horizontal CT2257-ND+* 1.51 1.26 1.05 .84 | 296XD104B1N 
250K Horizontal CT2258-ND+* 1.51 1.26 1.05 .84 | 296XD254B1N 
500K Horizontal CT2259-ND#* 1.51 1.26 1.05 .84 | 296XD504B1N 
innbeael 1MEG Horizontal CT2260-ND+* 1.51 1.26 1.05 .84 | 296XD105B1N 


PC Pattern 


Fig. 2 — Horizontal Adjust 


SPECIFICATIONS: 


t 270-C-KIT-ND Digi-Key® Series 270 Potentiometer Kit (Q653103) - 5 each of 8 values. . 
tt 270-D-KIT-ND Digi-Key® Series 270 Potentiometer Kit (Q655519) - 5 each of 8 values. . 


$109.95 
.. $89.95 


Series 296 


Resistance Range: 5000 ~ 1MQ Resistance tolerance: +20% Power Rating Watts: 0.15 Watts @ 40°C derated to no load @ 85°C Voltage Rating: 
Across End Terminals: 250VDC Rotational Torque: 20-144gcm Angle of Rotation: Total rotation: 300° +5°, Effective Rotation: 280° (Approximatly) 
Stops: 0.57 N-m Minimum Stop Strength Shaft Information: Length: 13.72mm Beyond Cover, Style: Knurled, Diameter: 6mm. Mounting 


Information: P.C. Board Mounting 


* 296U-KIT-ND Digi-Key® Series 296 Potentiometer Kit (Q656135) - 5 each of 11 values.. 
** 296X-KIT-ND Digi-Key® Series 296 Potentiometer Kit (Q656146) - 5 each of 11 values... 


- $59.95 
- $59.95 


1746 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


aay 
VISHA’ 


NEW! Cermet Trimmers 


064 Series, 3/8” Square (10mm) Multi-Turn 


Electrical Specifications: * Electrical Travel: 21 turns +2 * Tolerance: Standard, +10% » Power Rating: 
Linear, 0.5W at + 70°C * Limiting Element Voltage (Linear Law): 250V * Contact Resistance Variation: 2% 
Rn or 20 ¢ End Resistance (Typical): 19 * Dielectric Strength (RMS): 1000V ¢ Insulation Resistance (500 
VDC) 106MOQ Features: « Industrial Grade * Tests according to CECC 41 000 


Dim in mm 


NEW! Wirewound Potentiometer 
132 Series, 2.75W, 1 5/16” Single-Turn 


Electrical Specifications: * Housing: Molded glass filled thermoplastic * Rear Lid: Glass filed thermoset 
plastic * Shaft: Stainless Steel, non-magnetic * Terminals: Brass, plated for solderability, non-passivated 
* Resistance tolerance: +3% Power Rating: 2.75W (Derated to 0 + 125°C) Features: * Continuous Rotation 
or with Mechanical Stops ¢ Rotational Life, Shaft Revolutions: 500,000 * Mounting Hardware included 


22.22 Dim in mm 


15.88 |<— 
9.52 


063 Series, 3/8” Square (10mm) Single-Turn 


Electrical Specifications: * Effective Travel: 270° Nominal * Resistance Tolerance: +10% »* End 
Resistance: 20 or 1%, whichever is greater * Temperature Coeffiecient or Resistance: 100 ppm/°C. 1000 
thru to 2MQ, 0 to 250 ppm/°C below 1000 » Power Rating: 0.5W at 70°C derated linearly to OW at 125°C, 
Maximum Voltage not to exceed 300V * Dielelectric Withstanding Voltage: 1000VAC at sea level, 250VAC 
at 80,000 feet (24,000 meters) * Insulation Resistance (500 VDC): 1000MQ minimum «¢ Contact Resistance 
Variation: 1% or 10, whichever is greater Features: ¢ Arrow and graduations for repeatable settings * “O” 
ting seal for solvent and aqueous washing ¢1.C. style pins for easy PCB assembly « Rigid board mounting 
achieved with pins secured in housing « Solder plated terminals for Good Solderability * High temperature 
soldered terminations for high reliability * Multi-finger wiper for better contact resistance »* Solid end stop 
¢ Flame retardant housing to U, rated VO 


Dim in mm 


UNEF - 2A 
Digi-Key Price Each Vishay 
fo] Part No. i) 5 10 Part No. 
Continuous Rotation 
1.0K SP132C-1.0K-ND 25.51 23.03 21.26 132-0-0-102 
2.0K SP132C-2.0K-ND 25.51 23.03 21.26 132-0-0-202 
5.0K SP132C-5.0K-ND 25.51 23.03 21.26 132-0-0-502 
10K SP132C-10K-ND 25.51 23.03 21.26 132-0-0-103 
Digi-Key Price Each Vishay Mechanical Stops 
bpm Sn nee 138 1ee 14 Ceaweoe 5.0K | SP1328-5.0K-ND 2594 2358 21.62 132-2-0-502 
2.0K SP064W-2.0K-ND 4.95 1.88 4.54 o64w202 10K SP132S-10K-ND 25.94 23.58 21.62 132-2-0-103 
5.0K SP064W-5.0K-ND 1.95 1.88 1.54 064W502 
1 10K SP064W-10K-ND 1.95 1.88 1.54 064W103 
20K SP064W-20K-ND 1.95 1.88 1.54 064W203 i 73 H = 
50K SPO64W-50K-ND 1.95 1.88 1.54 064W503 140 Series, 2w, 1/ Single Turn 
100K SP064W-100K-ND 1.95 1.88 1.54 064W104 Electrical Specifications: * Resistance Tolerance: +5% * Power Rating: 2W at 40°C ambient derating 
200K SP064W-200K-ND 1.95 1.88 1.54 064W204 linearly to 0 at 125° * Rotational Life: 500,000 Shaft Revolutions »* Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
1.0K SP064X-1.0K-ND 1.95 1.88 1.54 064X102 Material Specifications: * Shaft: Stainless steel, non-magnetic, non-passivated » Housing: Aluminum, 
5.0K SP064X-5.0K-ND 1.95 1.88 1.54 064X502 anodized » Rear Lid: Molded glass filled thermoset plastic * Terminals: Brass, gold plated »* Lockwasher 
2 410K SP064X-10K-ND 1.95 1.88 1.54 064X103 Internal Tooth: Steel, nickel plated * Panel Nut: Brass, nickel plated * Mounting Hardware included 
100K SP064X-100K-ND 1.95 1.88 1.54 064X104 
1.0K SP064Y-1.0K-ND 1.95 1.88 1.54 064Y102 Dim in mm 
3 5.0K SP064Y-5.0K-ND 1.95 1.88 1.54 064Y502 
10K SP064Y-10K-ND 1.95 1.88 1.54 064Y103 
100K SP064Y-100K-ND 1.95 1.88 1.54 064Y 104 


1 \ ye UNEF - 2A 


be | 
3.86 1.42 
Digi-Key Price Each Vishay 
Q Part No. 1 5 10 Part No. 
1.0K SP140-1.0K-ND 63.50 45.25 38.50 140-0-0-102 
2.0K SP140-2.0K-ND 63.50 45.25 38.50 
5.0K SP140-5.0K-ND 63.50 45.25 38.50 140-0-0-502 
10K SP140-10K-ND 63.50 45.25 38.50 140-0-0-103 


157 Series, 1.5W, 7/8” Single-Turn 


Environmental Specifications: * Temperature: -55°C ~ 125°C « Rotational Life: 10 million shaft revolutions 
¢ Moisture Resistance: Yes ¢ Vibration: 15g 10 to 2000HZ * Shock: 50g * Salt Spray: 96 hours * Load Life: 
900 hours Material Specifications: * Housing/Bushing: Aluminum, anodized * Rear Lid: Ceramic ¢ Shaft: 
Stainless Steel * Terminals: Solderable * Bushing Mount Hardware: Lockwasher, Internal Tooth Steel, 


Nickel plated * Panel Nut: Brass, Nickel plated * Mounting Hardware included 


Dim in mm 


Price Each Vishay 

ie fl 25 50 Part No. 
1.0K SP063-1.0K-ND 1.05 1.03 84 063P102 
2.0K SP063-2.0K-ND 1.05 1.03 84 063P202 
5.0K SP063-5.0K-ND 1.05 1.03 84 063P502 
10K SP063-10K-ND 1.05 1.03 84 063P103 
20K SP063-20K-ND 1.05 1.03 84 063P203 
50K SP063-50K-ND 1.05 1.03 84 063P503 
100K SP063-100K-ND 1.05 1.03 84 063P104 
200K SP063-200K-ND 1.05 1.03 84 063P204 


043 Series, 3/4” Rectangular (19mm) Multi-Turn 


Electrical Specifications: * Electrical Travel: 15 turns +1 * Tolerance: +10% * Power Rating: 0.50W at 
+70°C * Limiting Element Voltage (Linear Law): 250V * Contact Resistance Variation: 2% Rn or 19 * End 
Resistance (Typical): 10 * Dielectric Strength (RMS): 1000V « Insulation Resistance (500VDC): 106 MO 
Features: * Chevron shaft for sealing and smooth consistent torque » Solder terminations for improved 
reliability * Multi-finger wiper for better C.R.V. 


Dim in mm 


Fig. 1 


TERM 1 TERM 3 


7.92 
3 LOCATING PIN 
@1.57x1.57 


+ 22.22. 


9.27 
6.34 


3.8 - 32 UNEF - 2A 


be 
620.2 3520.5 
Digi-Key Price Each Vishay 
{0} Part No. 1 25 50 Part No. 
1.0K SP043-1.0K-ND 1.28 1.20 1.07 043P102 
2.0K SP043-2.0K-ND 1.28 1.20 1.07 043P202 
5.0K SP043-5.0K-ND 1.28 1.20 1.07 043P502 
10K SP043-10K-ND 1.28 1.20 1.07 043P103 
20K SP043-20K-ND 1.28 1.20 1.07 043P203 
50K SP043-50K-ND 1.28 1.20 1.07 043P503 
100K SP043-100K-ND 1.28 1.20 1.07 043P104 
200K SP043-200K-ND 1.28 1.20 1.07 043P204 


Digi-Key Price Each Vishay 
Fig. fol Part No. 1 5 10 Part No. 
Bushing Mount 
1.0K | SP157P-1.0K-ND 20.75 13.35 11.75 157-11102 
2.0K | SP157P-2.0K-ND 20.75 13.35 11.75 157-11202 
5.0K | SP157P-5.0K-ND 20.75 13.35 11.75 157-11502 
1 10K | SP157P-10K-ND. 20.75 13.35 11.75 157-11103 
20K _| SP157P-20K-ND 20.75 13.35 11.75 157-11203 
50K | SP157P-50K-ND 20.75 13.35 11.75 157-11503 
100K | SP157P-100K-ND 20.75 13.35 11.75 157-11104 
Servo Mount 
1.0K | SP157S-1.0K-ND 44.60 28.75 25.30 157-21102 
2 2.0K | SP157S-2.0K-ND 44.60 28.75 25.30 157-21202 
5.0K | SP157S-5.0K-ND 44.60 28.75 25.30 157-21502 
10K_| SP157S-10K-ND. 44.60 28.75 25.30 157-21103 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(1073) 1747 


Saw”, «NEW! Wirewound Precision [22] | NEW! 1W Industrial Rotary Rods 


657 Series 
533, 534, 535 Series, 7I Multi-turn Electrical Specifications: « Resistance Tolerance: +20% ° Linearity: +2% _* Power Rating: 1.0W at 85°C 
* Electrical Travel: 240° +4° « Dielectric Withstanding: 500V_ys at 6OHZ minimum » Output Smoothness: 
Electrical Specifications 0.2% maximum. 
Parameter Series 533 Series 534 Series 535 Features: ¢ Fully Sealed to IP67 ¢ Reliable conductive Plastic Technology * Stainless Steel Shaft 
Standard Tool +5% +5% +5% Dim in mm 
Linearity (Independent) +0.25% +0.20% +0.25% 
Noise 1000 ENR 1000 ENR 1000 ENR 
Rotation (Electrical and Mechanical) 1080° + 10% 3600° + 10% 1800° + 10° 
Power Rating 1.0W 2.0W 1.5W 
Insulation Resistance 1000MO minimum 500VDC 96.34 
Dielelectric Strength 1000VRMS minimum 60HZ + 
53 Not to exceed linearity x total resistance or 10, ls 3/8 32 UNEF - 2A 
Absolute Minimum Resistance . . 
whichever is greater. 10.87 0.375 


Dim in mm 


Digi-Key Price Each Vishay 
Q Part No. 1 5 10 25 Part No. 
1.0K | SP657-1.0K-ND 13.95 10.95 8.50 7.75 657-0-0-102 
2.0K | SP657-2.0K-ND 13.95 10.95 8.50 7.75 657-0-0-202 
5.0K | SP657-5.0K-ND 13.95 10.95 8.50 7.75 657-0-0-502 
10K SP657-10K-ND 13.95 10.95 8.50 7.75 657-0-0-103 
20K SP657-20K-ND 13.95 10.95 8.50 7.75 657-0-0-203 
3/8 - 32 UNEF 24 ° 
50K SP657-50K-ND 13.95 10.95 8.50 7.75 657-0-0-503 


Digi-Key Price Each Vishay i 5 
a__| PartNo. 1 5 10__| PartNo. NEW! Concentric Scale Dials 
533 Series — 3 Turn 5 
700 | SP533-100-ND 16.20 14.73 13.89 533-1101 11, 15, 18, 21, 21P and 28 Series 
200 SP533-200-ND 16.20 14.73 13.89 533-11201 
500 SP533-500-ND 16.20 14.73 13.89 533-11501 Fig. 1 — Series 11 Fig. 2 — Series 15 Fig. 3 — Series 18 
1.0K SP533-1.0K-ND 16.20 14.73 13.89 533-11102 
2.0K SP533-2.0K-ND 16.20 14.73 13.89 533-11202 
5.0K SP533-5.0K-ND 16.20 14.73 13.89 533-11502 
10K SP533-10K-ND 16.20 14.73 13.89 533-11103 
20K SP533-20K-ND 24.47 22.25 20.97 533-11203 
534 Series — 10 Turn 
100 SP534-100-ND 13.48 13.29 10.73 534-11101 
200 SP534-200-ND 13.48 13.29 10.73 534-11201 
500 SP534-500-ND. 13.48 13.29 10.73 534-11501 
1.0K SP534-1.0K-ND 13.48 13.29 10.73 5384-11102 
2.0K SP534-2.0K-ND 13.48 13.29 10.73 534-11202 Fig. 6 — Series 28 
5.0K SP534-5.0K-ND 13.48 13.29 10.73 534-11502 
10K SP534-10K-ND 13.48 13.29 10.73 534-11103 
20K SP534-20K-ND 13.48 13.29 10.73 534-11203 
50K SP534-50K-ND 17.08 15.73 14.58 534-11503 
100K SP534-100K-ND 13.48 13.29 10.73 534-11104 
535 Series — 5 Turn 
100 SP535-100-ND 15.54 14.60 13.76 535-11101 
200 SP535-200-ND 15.54 14.60 13.76 535-11201 
500 SP535-500-ND. 15.54 14.60 13.76 535-11501 
1.0K SP535-1.0K-ND 15.54 14.60 13.76 535-11102 
2.0K SP535-2.0K-ND 15.54 14.60 13.76 535-11202 
5.0K SP535-5.0K-ND 15.54 14.60 13.76 535-11502 Features: 
10K SP535-10K-ND 15.54 14.60 13.76 535-11103 
20K SP535-20K-ND 15.54 14.60 13.76 535-11203 11 Series: « Round Vernier Scale * 1” Diameter * Satin Chrome, black markings 
50K SP535-50K-ND 19.70 18.55 17.87 535-11503 15 Series: * 3 digit * Satin Clear Anodize * Rectangular Digital Scale * 1” Wide 


18 Series: * No Backlash * Compact requires minimal panel space (22, 2mm diameter requirement) » For 
use with precision potentiometers or other rotating devices * Designed for metal shaft, 1 set screw »* High 
force “Click Brake” * Satin Chrome, black markings 


NEW! Trimmer Adjustment Tool 


Mechanical Specifications: Material: Glass filled nylon body with corrosion resistant stainless steel blades 


Features: ¢ Extended as well as recessed blade for critical adjustments * Designed to adjust trimmers of all 
sizes * Available with customer trademark 


21 Series: + Satin Chrome, black markings » Round Vernier Scale ¢ 1-13/16” Diameter 
21P Series: Round Vernier Scale * 1-13/16" Diameter (46.0mm) * Material: Plastic ABS Mold 


28 Series: * Laser Machined Markings * Accepts 1/4” Shaft * 1 Set Screw * Clear Satin Anodized housing, 
black rotor, white markings 


Dim in mm 
Shaft Body Digi-Key Price Each Vishay 
© 96.48 Fig. |Turns | Diameter Diameter Part No. 1 5 10 Part No. 
O41 1 10 1/4” 25.4mm SP011-1-11-ND 18.25 17.45 16.77 | 011-1-11 
2 10 1/4” = SP015-1-11-ND 17.04 16.38 15.78 | 015-1-11 
3 15 1/4” 22.2mm SP018-1-11-ND 9.68 9.31 8.96 | 018-1-11 
4 15 1/4” 46.02mm SP021-1-11-ND 19.00 18.20 17.51 | 021-1-11 
5 1 1/4” 461 SP021P-1-11-ND 13.80 13.25 12.75 | 021P-1-11 
Digi-Key Price Each Vishay a 
EartiNo! i 25 50 100 Rantings 6 | 24 = 28mm —_| SP028-1-11-ND 17.85 1718 16.51 | 028-1-11 
SPTOOL-ND 1.00 92 85 79 008T000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1748 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Precision 
PRECISION Electronic 
Components Ltd. 


MIL Style RV6 — 1/2 Watt Carbon Potentiometers 


@12.70 


42:31 +k |1.65-3Ples. 
ew 
4 4.70 
45° 
6.07 8 
5.33 


RV6L Series 


Specifications: 

¢ Resistance Tolerance: +10% through 500K, 
+20% from 1Meg 

¢ Resistance Taper: Linear 

¢ Power Rating: .5 Watts @ 70°C 

¢ Dielectric Strength: 750V RMS 

¢ Working Voltage: 350VDC maximum, but 
power not to exceed rating 

° Operating Temperature: -65°C ~ 125°C 

¢ Mechanical Rotation: 295° QPL listed under 
MIL R 94 Specifications. Metal housing, stainless 
steel shaft »* Hardware included 


RVEN Series 


Resistance Code Chart 


Code (Value) | Code(Value) | Code(Value) | 


Code (Value) | 


i 


1-12.09 
91+] 1/4-32 NEF-2A 
[i270 
ot 
a 03.18 
17: 15.88 
a }-12.09 
.gt--|— 1/4-32 NEF-2A 
6.35 { 
= — 63.18 
Jak i 
4.17 22.23 


Code (Value) 


101 (100) 102 (1K) 103 (10K) 104 (100K) 105 (iMeg) 
251 (250) 252 (2.5K) 253 (25K) 254 (250K) 505 (5Meg) 
501 (500) 502 (5K) 503 (50K) 504 (500K) 
Resistance 
Range Digi-Keyt Price Each Precision 
(Q) Part No. 1 10 50 100 250 | Part No. 
100-5Meg RV6L/ IC-ND 11.12 10.26 7.70 4.96 4.55 | RV6LAYSA(Code)A 
100-1Meg RV6NOILILIC-ND 10.08 9.30 6.98 4.50 4.13 | RV6NAYSD(Code)A 


iT For complete number, substitute corresponding code (from Resistance Code Chart) for (0. 


Wirewound Precision Ten-Turn 


2 Wait Potentiometers 


19.05 -+-20.62-+| 
Si | —3/8-32 UNEF-2A 
MIN. 
Hl i 
022.22 3 10.31 
| 
GU Series 6.34_ ] 


Specifications: 


Resistance Code Chart 


¢ Resistance Tolerance: +5% ¢ Electrical/Mechanical Code Code Code 
Rotation: 3600° + 10° -0° ° Effective Rotation: 3600° nominal (Value) (Value) (Value) 
¢ Dielectric Strength: 1000 VAC for 60 seconds at ATM 
¢ Working Voltage: 500 volts maximum ¢ Power rating: 2 10h (pes ae fk 2s8 a 
watt at 70° C « Shaft Length and Size: 13/16” (20.64mm) 501 Bey 403 (10K) | 104 (100K) 
FMS screwdriver slotted, stainless steel * Bushing Style: 5/16” 402 (1 a 203 (20K) 
(7.95mm) * Temperature Coefficient: + 20 PPM/°C * Hardware 
included 
Resistance 
Range Digi-Keyt Price Each Precision 
(Q) Part No. 1 10 50 100 250 Part No. 
100-100K GULIO01S826-ND 17.88 14.76 13.86 13.32 12.18 | GU(Code)1S26 

t For complete number, substitute corresponding code (from Resistance Code Chart) for LID. 
1/2 Watt Carbon Potentiometers 

|~- 1/4-32 NEF-2A e251 

77/6:35 “ \ 

J = 93.18 45: 

SPRU oN 
Series 22.23 6.07 
Specifications: * Resistance Tolerance: +10% through 500K, +20% from 1Meg ~ 5Meg »* Resis- 


tance Taper: Linear * Power Rating: .5 Watts @ 70°C » Dielectric Strength: 750V RMS «+ Working 
Voltage: 350VDC maximum, but power not to exceed rating * Operating Temperature: -65°C 


+ Mechanical Rotation: 295° * Hardware included 


Meets or exceeds MIL R 94 Specifications. Metal housing, stainless steel shaft. 


Resistance Code Chart 


~ 125°C 


Code (Value) Code (Value) Code (Value) Code (Value) 
101 (100) 252 (2.5K) 503 (50K) 105 (1Meg) 
251 (250) 502 (5K) 104 (100K) 255 (2.5Meg) 
501 (500) 103 (10K) 254 (250K) 505 (5Meg) 
102 (1K) 253 (25K) 504 (500K) 
Resistance 
Range Digi-Key Price Each Precision 
(Q) Part- No. 1 10 50 100 250 | Part No. 
100-5Meg SPRULILIOIC-ND 8.14 7.36 6.26 5.20 4.54 | SPRU(Code)1S28 


t For complete number, substitute corresponding code (from Resistance Code Chart) for (00. 


MIL Style — 2 Watt Carbon Potentiometers 
RV4L, RV4N, RV4Nu-(Linear Taper Single Element) 


KA (Logarithmic Taper Single Element) 
KB (Reverse Logarithmic Taper Single Element) 


KU (High Life* Linear Taper Single Element) 100 
*Rotational Life: 100,000 cycles 90 
KKA (Logarithmic Taper Dual Element) . 
KKB (Reverse Logarithmic Taper Dual Element)» ¢0 
KKU (Linear Taper Dual Element) 5 50 
3B 40 
Specifications: & 30 
Resistance Tolerance: +10% through 500K, X 29 
+20% from 1Meg 
Power Rating: 2 Watts @ 70°C, Derate to 0 13.74 10 
Watt @ 120°C r 0 


* Dielectric Strength: 900V RMS 

¢ Working Voltage: 500 volts, but power not 
to exceed rating 

Operating Temperature: -65°C ~ 125°C 

* Mechanical Rotation: 314° QPL listed under 
MIL R 94 Specifications. Metal housing, 
stainless steel shaft. * Hardware included 


fa 
a 
3.10 


13.61 
3/8-32 NEF-2A 


7 ©28.45 i 


RVA4L Series 


o 


61 


peg NEF-2A 
9.52 
26.35 


-| 927.78 |. 


RVANJ Series 


RV4L SERIES (LINEAR) 
Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 


0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100 
% Electrical Rotation Clockwise 


U = Linear Taper 
A = Logarithmic Taper 
B = Reverse Logarithmic Taper 


13.61 


KKA/KKB/KKU Series 


9.52 
—- 

2 06.32 
7 


|-___-| 
22.23 


ire NEF-2A 


KA SERIES (LOG TAPER) 
Code (Value) | Code (Value) 


500 (50) 102 (1K) 153 (15K) 104 (100K) 502 (5K) T04 (100K) 
101 (100) 252 (2.5K) 253 (25K) 254 (250K) 103 (10K) 254 (250K) 
251 (250) 502 (5K) 353 (35K) 504 (500K) 253 (25K) 504 (500K) 
501 (500) 103 (10K) 503 (50K) 105 (1Meg) 503 (50K) 105 (1Meg) 
RV4N SERIES (LINEAR) RV4NJ SERIES (LINEAR) 
Code Code Code Code Code Code (Value) | Code (Value) 
(Value) (Value) (Value) (Value) (Value) 500 (50) 502 (5K) 
500 (50) | 501(500) | 502(5K) | 253(25K) | 254 (250K) 101 (100) 103 (10K) 
401 (100) | 102(1K) | 752(7.5K) | 353(35K) | 504 (500K) 251 (250) 253 (25K) 
151 (150) | 152(1.5K) | 103(10K) | 503(50K) | 105 (1Meg) 501 (500) 104 (100K) 
251 (250) | 252(2.5K) | 153(15K) | 104 (100K) 102 (1K) 504 (500K) 
252 (2.5K) 105 (1Meg) 
KB SERIES KKA SERIES KKB SERIES KKU SERIES 
(REV LOG) (DUAL LOG) (DUAL REV LOG) (DUAL LINEAR) 
Code Code Code Code Code Code Code 
(Value) (Value) (Value) (Value) (Value) (Value) (Value) 
102 (1K) | 104 (100K) 102 (1K) | 104 (100k) 102 (1K) | 104 (100k) 
502 (5K) | 254 (250K) 502 (5K) | 254 (250K) 502 (5K) | 254 (250K) 102 (1K) 
103 (10K) | 504 (500K) 103 (10K) | 504 (500K)  103(10K) | 504 (500K) 502 (5K) 
253 (25K) | 105 (1Meg) 253 (25K) | 105(1Meg)  253(25K) | 105 (1Meg) 
503 (50K) 503 (50K) 503 (50K) 103 (10K) 
Resistance 
Range Digi-Key Price Each Precision 
(0) Part No. 1 10 50 100 _250 | Part No. 
50-1Meg | RV4LCICIDIC-ND 7.85 7.10 6.04 5.02 4.38 /RV4LAYSA(Code)A 
50-1Meg | RV4NCILILIC-ND 751 680 578 480  4.20|RV4NAYSD(Code)A 
50-1Meg | RV4NJLICILIC-ND 751 680 5.78 480 4.20 |RV4NAYSJ(Code)A 
5K-1Meg | KACILIL11S28-ND 10.74 9.71 826 6.86 5.99 |/KA(Code)1S28 
5K KU5021S28-HL-ND 10.84 9.80 834 6.93 6.05 /KU5021S28-HL 
1K-1Meg | KBCILIL1S28-ND 10.27 9.29 7.90 6.56 5.73 | KB(Code)1S28 
1K-1Meg | KKACILIC1S28-ND 28.99 26.21 22.30 18.51 16.17 | KKA(Code)1S28 
1K-1Meg | KKBOILIL1S28-ND 28.99 26.21 22.30 18.51 16.17 |KKU(Code)1S28 
1K-10K KKULILILHS28-ND —-23.43.—«- 21.18 18.02 14.96 13.07 | KKU(Code)1S28 


it For complete number, substitute corresponding code (from Resistance Code Chart) for (UU. 


Model 15 Turns Counting Di 


3.18-) + 
E15-1-11-ND: 39 
The left digit indicates the number of complete revolutions of the = 
turning knob and the right two digits indicate the percent of a i= Lee 
revolution. The unit registers a total count of 999. (OF 06.35 
E15-2-11-ND: —- 
The left two digits indicate the number of complete revolutions of = 
the turning knob and the right two digits indicate the percent of a Rear Vi 
revolution. The unit registers a total count of 9999. ear view: 
Digi-Key Price Precision 

Description Part No. Each Part No. 

Digital Dial (3 Digit/10 turn) E15-1-11-ND 30.15 E15-1-11 

Digital Dial (4 Digit/100 turn) E15-2-11-ND 34.62 E15-2-11 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 1749 


KILO Machined Aluminum Instrumentation Knobs 


INTERNATIONAL 


Features: 

¢ Precision aluminum machined surfaces from bar stock. 
¢ Anodized finish gloss or matte. 

* Colors are clear or black. 

¢ Set screws accept a 1/16” hex allen wrench 


¢ All knobs will accept round shafts with sizes indicated below. 

* ML Model: One 6-32 set screw located 90° from the indicator line. 
¢ DD, JD, DDS and SC Models: Two 6-32 set screws set 120° apart. 
* HD Model: Two 6-32 set screws set 90° apart. 


* OEJ, OED and OES Models: Single 6-32 set screw located 180° from indicator line. Made in the USA 


Fig. 1 — ML Model 
“Soft Touch” 


Fig. 2— DD Model Fig. 3 - JD Model 


Fig. 4 — HD Model 
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Fig. 5 - DDS Model 


Fig. 7 — OEJ Model Fig. 8 - OED Model Fig. 9 - OES Model 


oe nm Ny 
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Shaft Diameter Dimension A Digi-Key* Price Each Shaft Diameter Dimension A Digi-Key* Price Each 
Fig. Inch (mm) Inch (mm) Part No. ql 10 50 100 Fig. Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 10 50 100 
125 (3.18) 50 (12.70) 226-(J000-ND 5.13 456 377 3.42 .125 (3.18) 50 (12.70) 226-(1020-ND 5.20 462 382 3.47 
125 (3.18) .625 (15.875) 226-(J069-ND 6.05 538 444 4.04 .125 (3.18) .625 (15.875) 226-(1063-ND 605 538 444 4.04 
-125 (3.18) -75 (19.05) 226-(1026-ND 6.26 5.56 459 4.17 .125 (3.18) .75 (19.05) 226-(1038-ND 6.21 5.52 456 4.14 
-125 (3.18) -925 (23.50) 226-()027-ND 686 610 5.04 4.58 .125 (3.18) .925 (23.50) 226-(1039-ND 6.71 5.96 492 4.47 
-236 (6.00) -50 (12.70) 226-1003-ND 5.13 4.56 3.77 3.42 .236 (6.00) -50 (12.70) 226-(1023-ND 5.20 4.62 3.82 3.47 
: .236 (6.00) 625 (15.875) 226-(1071-ND 6.05 538 444 4.04 .236 (6.00) .625 (15.875) 226-(1065-ND 605 538 4.44 4.04 
236 (6.00) -75 (19.05) 226-(004-ND 6.26 556 459 4.17 5 .236 (6.00) .75 (19.05) 226-(1024-ND 6.21 552 456 4.14 
-236 (6.00) 925 (23.50) 226-(1028-ND 6.86 6.10 5.04 4.58 .236 (6.00) .925 (23.50) 226-(1040-ND 671 5.96 4.92 4.47 
-250 (6.35) 50 (12.70) 226-(025-ND 513 456 3.77 3.42 250 (6.35) 50 (12.70) 226-(1037-ND 5.20 462 382 3.47 
250 (6.35) 625 (15.875) 226-(1070-ND 6.05 5.38 4.44 4.04 .250 (6.35) .625 (15.875) 226-(064-ND 6.05 5.38 444 4.04 
250 (6.35) 75 (19.05) 226-[1001-ND 6.26 5.56 4.59 4.17 .250 (6.35) 75 (19.05) 226-(021-ND 621 552 456 4.14 
250 (6.35) 925 (23.50) 226-1002-ND 6.86 6.10 5.04 4.58 250 (6.35) .925 (23.50) 226-(1022-ND 671 5.96 492 4.47 
125 (3.18) 50 (12.70) 226-(J005-ND 4.73 420 347 3.5 125 (3.18) 50 (12.70) 226-0]072-ND Say. aise aol, O65 
125 (3.18) .625 (15.875) 226-(J057-ND 5.06 450 372 3.38 . : : ; a9 ; / ‘ ‘ 
“125 (8.18) "75 (19.08) SEO BUND dea, “AGk “Gao? "356 .125 (3.18) .625 (15.875) 226-(1073-ND 6.05 538 444 4.04 
125 (3.18) 925 (23.50) SVE ORT Baa Ee ee mae .125 (3.18) .75 (19.05) 226-(1074-ND 653 580 479 4.35 
: : : d : é : : .125 (3.18) .925 (23.50) 226-(1075-ND 7.04 626 517 4.70 
.236 (6.00) .50 (12.70) 226-(J008-ND 4.73 420 347 3.5 
“236 (6.00) 625 (15.875) SBS TONS BGR dors Saga: fase .236 (6.00) 50 (12.70) 226-(1080-ND 547 486 4.01 3.65 
2 "236 (6.00) 75 (19.05) 226-[009-ND 488 434 359 326 ‘ .236 (6.00) .625 (15.875) 226-(1081-ND 605 538 444 4.04 
"236 (6.00) 925 (23.50) 226-(1044-ND 513 456 43.77 «3.42 .236 (6.00) .75 (19.05) 226-(1082-ND 653 580 479 4.35 
.236 (6.00) .925 (23.50) 226-(1083-ND 704 626 517 4.70 
.250 (6.35) 50 (12.70) 226-(J041-ND 473 4.20 347 3.15 
"250 (6.35) 625 (15.875) 226-(058-ND 506 450 372 338 .250 (6.35) 50 (12.70) 226-(1076-ND 547 486 4.01 3.65 
250 (6.35) 75 (19.05) 226-(1006-ND 488 434 359 3.26 .250 (6.35) .625 (15.875) 226-(1077-ND 6.05 538 444 4.04 
(250 (6.35) 925 (23.50) 296-(1007-ND 513. 456 3.77 3.42 .250 (6.35) .75 (19.05) 226-(1078-ND 653 580 479 4.35 
.250 (6.35) .925 (23.50) 226-(1079-ND 7.04 626 517 4.70 
125 (3.18) .50 (12.70) 226-(1010-ND 4.73 420 347 3.5 
.125 (3.18) .625 (15.875) 226-(060-ND 5.06 4.50 3.72 3.38 -125 (3.18) -50 (12.70) 226-(]084-ND 2.88 2.56 2.12 1.92 
125 (3.18) 75 (19.05) 226-(1034-ND 488 434 359 3.26 .125 (3.18) .625 (15.875) 226-(1085-ND 297 264 218 1.98 
125 (3.18) .925 (23.50) 226-(J035-ND 513 456 377 3.42 .125 (3.18) .75 (19.05) 226-(1086-ND 3.08 2.74 227 2.06 
236 (6.00) “50 (12.70) peerecians a a ee .125 (3.18) .925 (23.50) 226-(1087-ND 317 282 233 212 
.236 (6.00) .625 (15.875) 226-(J062-ND 5.06 450 372 3.38 .236 (6.00) 50 (12.70) 226-(092-ND 288 256 212 1.92 
3 .236 (6.00) .75 (19.05) 226-(1014-ND 488 434 359 3.26 .236 (6.00) .625 (15.875) 226-(1093-ND 297 264 218 1.98 
.236 (6.00) .925 (23.50) 226-(J036-ND 5.13 456 377 3.42 7A .236 (6.00) .75 (19.05) 226-(1094-ND 3.08 2.74 227 2.06 
250 (6.35) “50 (12.70) 226-033-ND 473. 420 347 345 .236 (6.00) .925 (23.50) 226-(1095-ND 317 282 233 2.12 
-250 (6.35) -625 (15.875) 226-(1061-ND 5.06 4.50 3.72 3.38 .250 (6.35) -50 (12.70) 226-(1088-ND 2.88 2.56 2.12 1.92 
.250 (6.35) .75 (19.05) 226-(1011-ND 4.88 4.34 3.59 3.26 .250 (6.35) .625 (15.875) 226-(1089-ND 2.97 2.64 2.18 1.98 
.250 (6.35) -925 (23.50) 226-(1012-ND 5.13 4.56 3.77 3.42 .250 (6.35) .75 (19.05) 226-(1090-ND 3.08 2.74 2.27 2.06 
125 (3.18) 50 (12.70) 226-(1015-ND 5.38 478 395 3.59 -250 (6.35) -925 (23.50) 226-(091-ND 317 2.82 233 2.12 
.125 (3.18) -625 (15.875) 226-(1066-ND 6.26 556 459 4.17 .125 (3.18) .50 (12.70) 226-(1120-ND 288 256 212 1.92 
125 (3.18) 75 (19.05) 226-(1030-ND 648 5.76 4.76 4.92 125 (3.18) 625 (15.875) 226-(1121-ND 2.97 264 218 1.98 
125 (3.18) 925 (23.50) 226-(6031-ND GBs NO GR 1805! = 0:80 125 (3.18) .75 (19.05) 226-(1122-ND 3.08 274 227 2.06 
.236 (6.00) .50 (12.70) 226-(1018-ND 5.38 4.78 3.95 3.59 7B -125 (3.18) -925 (23.50) 226-(1123-ND 3.17 2.82 2.33 2.12 
4 pe pe ee paaee he es Be . op 236 (6.00) 50 (12.70) 226-1128-ND 288 256 212 1.92 
“236 (6.00) 925 (23.50) POG ONT aon jade ae? ace .236 (6.00) .625 (15.875) 226-(129-ND 297 264 218 1.98 
d : : : : : : : .236 (6.00) .75 (19.05) 226-(130-ND 3.08 2.74 227 2.06 
.250 (6.35) 50 (12.70) 226-(J029-ND 5.38 478 395 3.59 .236 (6.00) .925 (23.50) 226-(1131-ND 317 282 233 2.12 
.250 (6.35) .625 (15.875) 226-(J067-ND 6.26 556 459 4.17 
oS ron a a ee his ate ae ee ae * For complete part number, substitute the corresponding color choice (listed below) for (1): 
250 (6.35) 925 (23.50) S a ie zl 5.35 1=Black Gloss 2=Aluminum Gloss 3 = Aluminum Matte 4 = Black Matte (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


KILO Machined Aluminum Shaft Diameter | Dimension A Digi-Key* Price Each 
. Fig. Inch (mm Inch (mm Part No. 1 10 50 100 
iurrawarronat.~=«d INStrumentation Knobs (Cont) s ad) uli) 
.250 (6.35) .50 (12.70) 226-(1136-ND 288 256 212 1.92 
: : ; a, : .250 (6.35) .625 (15.875) 226-(1137-ND 297 264 218 1.98 
_ hare preeraer o Peed : i ce ae Aan 8B | 250 (6.35) 75 (19.05) 226-(138-ND 3.08 274 227 2.06 
Heb || Unein((amiy) fein (Catia) 2 250 (6.35) 925 (23.50) 226-(139-ND 317 282 233 212 
-250 (6.35) -50 (12.70) 226-(124-ND 288 256 212 1.92 .125 (3.18) .50 (12.70) 226-(1108-ND 3.42 3.04 2.51 2.28 
.250 (6.35) .625 (15.875) 226-(1125-ND 2.97 264 218 1.98 .125 (3.18) .625 (15.875) 226-(1109-ND 356 316 261 2.37 
7B .250 (6.35) .75 (19.05) 226-(1126-ND 3.08 274 227 2.06 .125 (3.18) .75 (19.05) 226-(1110-ND 3.67 326 269 2.45 
.250 (6.35) .925 (23.50) 226-(127-ND 3.17 2.82 2.33 2.12 +125 (3.18) -925 (23.50) 226-(1111-ND 3.85 3.42 2.83 2.57 
-125 (3.18) .50 (12.70) 226-(1096-ND 2.88 2.56 212 1.92 -236 (6.00) -50 (12.70) 226-(1116-ND 3.42 3.04 2.51 2.28 
125 (3.18) .625 (15.875) 226-(1097-ND 2.97 264 218 1.98 ‘oa | “28846:00) 625 (15.875) 226-(1117-ND 356 3.1600 2.61 2.37 
125 (3.18) 75 (19.05) 226-[098-ND 3.08 274 227 2.06 ae oe ier See ENS aa ae poe ae 
.125 (3.18) .925 (23.50) 226-(099-ND 3.17 282 233 212 2296 (6-00) “825 (23.50) : : : : 
.250 (6.35) .50 (12.70) 226-(1112-ND 3.42 304 251 2.28 
236 (6.00) 50 (12.70) 226-[104-ND 288 2560 62.12 = 1.92 .250 (6.35) .625 (15.875) 226-(113-ND 356 316 261 2.37 
en -236 (6.00) -625 (15.875) 226-(1105-ND 297 264 218 1.98 .250 (6.35) .75 (19.05) 226-(1114-ND 367 326 269 245 
-236 (6.00) .75 (19.05) 226-(1106-ND 3.08 2.74 2.27 2.06 .250 (6.35) .925 (23.50) 226-(115-ND 3.85 3.42 2.83 2.57 
.236 (6.00) .925 (23.50) 226-(1107-ND 3.17 282 233 212 7125 (3.18) “50 (12.70) Sea maa Taga oad 18DE 
.250 (6.35) .50 (12.70) 226-(1100-ND 288 256 212 1.92 125 (3.18) .625 (15.875) 226-(1145-ND 356 316 261 2.37 
.250 (6.35) .625 (15.875) 226-(1101-ND 2.97 2.64 2.18 1.98 -125 (3.18) .75 (19.05) 226-(1146-ND 3.67 3.26 2.69 2.45 
.250 (6.35) .75 (19.05) 226-(102-ND 3.08 274 227 2.06 125 (3.18) 925 (23.50) 226-0147-ND 3859420 2.83 2.57 
-250 (6.35) -925 (23.50) 226-[103-ND 3.17 2.82 2.33 2.12 .236 (6.00) .50 (12.70) 226-(]152-ND 3.42 3.04 2.51 2.28 
.236 (6.00) .625 (15.875 226-(1153-ND 356 316 261 2.37 
.125 (3.18) .50 (12.70) 226-(1132-ND 288 256 212 1.92 9B a6 ce ce oa ) EGAN ae7. “aoe D6 dias 
.125 (3.18) .625 (15.875) 226-(1133-ND 297 264 218 1.98 “336 (6.00) 925 (23.50) 206-F]155-ND Sas “440i age <oar 
.125 (3.18) .75 (19.05) 226-(1134-ND 3.08 274 227 2.06 
125 (3.18) 925 (23.50) 226-(1135-ND 317 282 233 212 250 (6.35) -60.(12-70) Be oN iter. SE eee eee 
8B .250 (6.35) .625 (15.875) 226-(1149-ND 356 316 261 2.37 
.236 (6.00) .50 (12.70) 226-(1140-ND 288 256 212 41.92 .250 (6.35) .75 (19.05) 226-(1150-ND 367 326 269 2.45 
.236 (6.00) .625 (15.875) 226-(1141-ND 297 264 218 1.98 .250 (6.35) .925 (23.50) 226-(151-ND 3.85 342 283 2.57 
236 (6.00) -75 (19.05) ie wie) 3.08 214 eh 2.06 * For complete part number, substitute the corresponding color choice (listed below) for (1): 
.236 (6.00) .925 (23.50) 226-(1143-ND 3.17 282 233 212 : i 
1=Black Gloss 2=Aluminum Gloss 3= Aluminum Matte 4 = Black Matte 


Push-to-Turn Aluminum Knobs 


Concentric Scale Dials 


DDSPT Model 


Side View 


Made in the USA 


Top View 


Indicator 


Line \ 


SERIES: 400, 500, 600, 3400 


Made in the USA 


Features: 

¢ Precision aluminum machined surfaces from bar stock. 
* Anodized finish gloss or matte. 

* Colors are clear or black. 


Features: Anodized precision machined aluminum exterior. Accommodates potentiometer shaft - 1/4” 
(6.35mm) with 3/8” x 32-NEF-2A bushing. Requires only one square inch of panel space. 


400 Series: 1” (25.40mm) 10 Turn Calibration. This world class turns-counting dial is designed for multi- 
turn potentiometers up to ten turns or other rotary devices. The knob/scale attaches directly to the shaft, and 
the body of the dial is mounted rigidly to the panel, therefore, accurate readings with a ratio of 1000 to 1 for 
ten turns are provided with no backlash or reading error. Available with or without locking mechanism. 

500 Series: 1” (25.40mm) 1 Turn Calibrated scale. 

600 Series: 1” (25.40mm) 1 Turn Uncalibrated dial. 

3400 Series: 7/8” (22.23mm) 20 Turn Calibration. Calibrated dial designed for multi-turn potentiometers 
up to twenty turns or other rotary devices. The turns counting digit appears in the window as the dial is 
rotated. Mounting bracket plate is installed between panel and panel nut, with the dial mounting directly to 
the potentiometer shaft. 


* DDSPT knobs have a single 4-40 set screw. Digi-Key Price Each Kilo 
Fig. | Description Part No. i By 10 Part No. 
Shaft Dia. Color/ Digi-Key Price Each Commercial 10 Turn (Calibrated) 
Inch (mm) Finish Part No. 1 10 50 100 Black Anodize, No Lock A11KL-ND 19.32 17.94 16.56 a 
.125 (3.18) | Clear/Gloss | 226-1046-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 4 | Black Anodize, with Lock 412KL-ND 18.71 17.38 16.04 412 
.236 (6.00) | Clear/Gloss | 226-1047-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 Clear Anodize, No Lock 461KL-ND 17.77 16.50 15.23 461 
.250 (6.35) | Clear/Gloss | 226-1045-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 Clear Anodize, with Lock 462KL-ND 18.71 17.38 16.04 462 
125 (3.18) | Black/Gloss | 226-1049-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 Commercial Single Turn (Calibrated) 
236 (6.00) | Black/Gloss | 226-1050-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 Black Anodize, with Lock 512KL-ND 17.24 16.09 15.32 512 
.250 (6.35) | Black/Gloss | 226-1048-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 2 | Clear Anodize, No Lock 561KL-ND 13.28 12.39 11.80 561 
Clear Anodize, with Lock 562KL-ND 17.24 16.09 15.32 562 
.125 (3.18) | Clear/Matte | 226-1052-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 Commercial Single Turn (Uncalibrated) 
2oete00) | learns | gze1oseND tere 490 zs 1148 | | | Taaacmroabe. vinta SND 6a is? 1862] 
a . 2 “ i Clear Anodize, with Lock 662KL-ND 16.67 15.57 14.82 662 
.125 (3.18) Black/Matte 226-1055-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 Commercial 20 Turn (Calibrated) 
.236 (6.00) | Black/Matte | 226-1056-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 Black Anodize, with Lock 3412KL-ND 16.70 15.51 14.31 3412 
.250 (6.35) | Black/Matte | 226-1054-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 4 | Clear Anodize, with Lock 3462KL-ND 16.70 15.51 14.31 3462 
EYS TONE Shaft Dimensions — mm Digi-Key Price Each 
Fig. |Dia. - mm A B c Part No. 1 10 100 
: 3.18 | 12.70 12.95 3.81 8554K-ND 5.49 5.13 3.25 
Instrumentation Knobs 1 | 635 | 17.78 15.49 4.32 8555K-ND 5.70 5.32 3.41 
6.35 | 2286 20.07 5.59 8556K-ND 5.85 5.46 3.51 
3.18 | 12.70 13.97 22.86 8558K-ND 6.87 6.42 4.08 
2 6.35 | 17.78 18.03 29.21 8559K-ND 8.22 7.68 4.88 
6.35 | 22.86 22.10 38.74 8560K-ND 9.36 8.74 5.58 
6.35 | 17.78 15.49 29.21 8565K-ND 6.96 6.50 4.16 
: 6.35 | 2286 16.26 38.74 8566K-ND 7.50 7.00 4.42 
3.18 | 12.70 12.95 8.89 8567K-ND 8.25 7.70 4.94 
4 6.35 | 17.78 15.49 11.68 8568K-ND 9.48 8.85 5.66 
Skirted Round Round with Dial Double Bar Single Bar 6.35 | 22.86 20.07 14.99 8569K-ND 10.26 9.58 6.12 


Knobs have a spun aluminum inlay with a clear coat finish. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 1751 


Panasonic Audio Potentiometers 


9mm Potentiometers 


A(15), BOB 


Specifications: Resistance Range: 5KQ through 50KQ * Tolerance: +20% * Power Rating: 
.05w @ 50°C * Voltage Rating: E =V/PR but E < 50VAC/20VDC * Rotation Angle: 300° +5° 
Life: 10000 turns minimum ° Application: Audio mixer 


* 
pe 
= 
a 
E 
> 
fo) 
D(10A) G(15C) 
1020 40 60 80 100 
100 80 60 40 20100 
Term.1 ; terms Term.1 Term.3 
; Effective rotation clockwise -~ ~~ Effective rotation (Counterclockwise) 
A Shaft :O 6.0 mm *Output V. between term.1& 2 y 49Q9, *Output V. between term.2&3 yx 499% 
Shaft :0 6.0 mm Operating V. between term.1 & 3 * Resistance Code Chart Operating V. between term.1 & 3 
* Hardware Included Code (Resistance Value) 
10.6 Code (Value) | Code (Value) 
erie1.6 502 (5K) 103 (10K) 
2.10 o> 203 (20K) 503 (50K) 
#142 43-7 
3-01.17 9E0—+ ; a“ 
+ _>| Bota aa an Ee 
' ‘ (View from mtg. side) Center Digi-Key Pricing Panasonic’ 
(View from mtg. side) Fig. | Taper | Detent | Bushing | Part No. 1 40 100 1,000 | PartNo. 
Footprint Applies to E ; Footprint Applies to 9MM Audio Potentiometers 
Figures 1,263 Figures 49/86 B Y None | P3MCIOCKND 1.05 873 65.48 483.06 | EVU-F3AF30BCIL) 
D Y None P3B2L000-ND 1.05 8.73 65.48 483.06 | EVU-F3AF30DL10 
? B N None P3C3| -ND 1.12 9.33 69.98 516.26 | EVU-F2AF30BLI) 
D N None P3D4(] -ND 99 8.22 61.65 454.84 | EVU-F2AF30DL1 
B Y Metal P3E5L00-ND 1.90 15.84 118.80 876.48 | EVU-F3MFL3BLI.) 
D y Metal P3F6LIDIL-ND 1.90 15.84 118.80 876.48 | EVU-F3MFL3D0L) 
5 2 B N Metal P3G7D0D-ND 1.84 15.33 114.98 848.26 | EVU-F2MFL3BLI.) 
D N Metal P3H8I -ND 1.84 15.33 114.98 848.26 | EVU-F2MFL3D0L) 
; ‘ ani 2 B Y Plastic | PSISDOC-ND 1.25 1044 78.30 577.68 | EVU-FSLFL3BDIO 
Shaft :9 6.0 mm Shaft :@ 6.0 mm D Y Plastic P3JOOOO-ND 1.25 10.44 78.30 577.68 | EVU-F3LFL3D01) 
: B N Plastic P3K1000-ND 1.19 9.90 74.25 547.80 | EVU-F2LFL3BL) 
epereware included D N Plastic | P3L200D-ND 119 9.90 74.25 547.80 | EVU-F2LFL3DCIC) 
‘ B A None P3M3L000-ND 1.08 9.03 67.73 499.66 | EVU-E3AF25BL.) 
12mm Potentiometers D Y None P3N400C-ND 1.08 9.03 67.73 499.66 | EVU-E3AF25DC10] 
Specifications: Resistance Range: 5KQ through 50KO « Tolerance: +20% » Power Rating: 4 B N None P3P5C/0C-ND 1.02 8.49 63.68 469.78 | EVU-E2AF25B00 
.05w @ 50°C »* Voltage Rating: E = VPR but E < 50VAC/20VDC (Do not use DC Voltage) 
* Rotation Angle: 300° +5° * Life: 15000 turns minimum ° Application: Audio mixer D b None P3Q6L0-ND 1.02 8.49 63.68 469.78 Evu-E2ar2sp00) 
B ¥ Metal P3R7000-ND 1.94 16.17 121.28 894.74 | EVU-E3JFK4BLI) 
D 6 Metal P3S8L00-ND 1.94 16.17 121.28 894.74 | EVU-E3JFK4DL) 
5 
B N Metal P3T9000-ND 1.87 15.60 117.00 863.20 | EVU-E2JFK4BLI.) 
D N Metal P3U0L0I0-ND 1.87 15.60 117.00 863.20 | EVU-E2JFK4DL1_) 
B Y Plastic P3w1000-ND 1.29 10.77 80.78 595.94 | EVU-E3KFK4BL1.) 
é D Y Plastic P3xX2L00-ND 1.29 10.77 80.78 595.94 | EVU-E3KFK4DU01L) 
B N Plastic P3Y3L000-ND 1.22 10.20 76.50 564.40 | EVU-E2KFK4BL1.) 
D N Plastic P3Z4000-ND 1.22 10.20 76.50 564.40 | EVU-E2KFK4DU1L) 
Shaft :O 6.0 mm . : 
12MM Audio Potentiometers 
* Hardware Included 
B 3" None P2A5LJL-ND 2.36 19.68 147.60 1088.96 | EVJ-Y81F30BLI) 
AC Y None P2B6L0-ND 2.36 19.68 147.60 1088.96 | EVJ-YE1F3000100 
a A N None P2C7000-ND 2.29 19.11 143.33 1057.42 | EVJ-YOOF30ACIL) 
D N None P2D8) -ND 2.29 19.11 143.33 1057.42 | EVJ-YOOF30DD0 
(Resistor 4 ATP B Y Metal | P2E90OIC-ND 269 22.41 168.08 1240.02 | EVJ-Y91FO3BLI 
_B-Resistor 2) AC Y Metal P2FOL0I0-ND 2.69 22.41 168.08 1240.02 | EVJ-YK1FO300 
(View from mtg. side) cl 8 
13. 15: A N Metal P2G10D010-ND 2.62 21.87 164.03 1210.14 | EVJ-Y10FO3AC) 
Footprint Applies to Figures 7, 8, & 9 Shaft :@ 6.0 mm D N Metal | P2H20DIC-ND 262 21.87 164.03 1210.14 | EVJ-Y10F03D00 
B ¥ Plastic P2i3000-ND 2.57 21.39 160.43 1183.58 | EVJ-Y96FO3BLI.) 
AC Y Plastic P2J4(0000-ND 2.57 21.39 160.43 1183.58 | EVJ-YK6FO30) 
° A N Plastic P2K5LJ0-ND 2.51 20.88 156.60 1155.36 | EVJ-Y15FO3ACIL) 
D N Plastic P2L6L00-ND 2.51 20.88 156.60 1155.36 | EVJ-Y15FO3D00 
B Y None P2M7(01001-ND 2.39 19.95 149.63 1103.90 | EVJ-C31F25BC) 
AC Y None P2N8L10101-ND 2.39 19.95 149.63 1103.90 | EVJ-CV1F25000 
10 A N None P2P90D-ND 2.33 19.38 145.35 1072.36 | EVJ-COOF25AC) 
D N None P2Q0K000-ND 2.33 19.38 145.35 1072.36 | EVJ-COOF25DOIL) 
B ¥ Metal P2R1000-ND 2.73 22.71 170.33 1256.62 | EVJ-C51F02BCI) 
i 1 AC ¥ Metal P2S2000-ND 2.73 22.71 170.33 1256.62 | EVJ-CC1F02000) 
©): 14 A N Metal P2T3000-ND 2.66 22.14 166.05 1225.08 | EVJ-C20F02ACL) 
¥ 2 33 
6-00.8' 990000 r —40.5 D N Metal P2U47001-ND 2.66 22.14 166.05 1225.08 | EVJ-C20F02D0L) 
2X 5=10 i | - 
Ap A;B;BpByAg * Hardware included Y Plastic P2Ws5C10L1-ND 2.60 21.66 162.45 1198.52 | EVJ-C56FO2BCI) 
(A-Resistor 1, B-Resistor 2) AC Y Plastic P2X6LJD-ND 2.60 21.66 162.45 1198.52 | EVJ-CCé6FO200) 
(View from mtg. side) 12 
A N Plastic P2Y7000-ND 2.53 21.12 158.40 1168.64 | EVJ-C25F02AC) 
= 2 
Foctprint Applies to oy * Hardware for Fig. 8 D N Plastic | P2Z80OO-ND 253 21.12 158.40 1168.64 | EVJ-C25F02D010] 


Figures 10, 11, & 12 and Fig. 11 


For complete number, substitute corresponding code (from above chart) for IU. 
* Call Digi-Key for help in assembling manufacturer part number. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1752 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic Thumbwheel Potentiometers 


Resistance Code Chart 
Code (Resistance Value) 


Specifications: * Resistance Range: 5KQ through 50KQ * Tolerance: +20% »* Power Rating: B taper - .03W, 
All others .01W » Voltage Rating: SOVAC/20VDC * Rotation Angle: 260° +10° » Life: 10,000 turns minimum 


Code (Value) 


502 (5K) 
103 (10K) 


Code (Value) 
203 (20K) 
503 (50K) 


Center Digi-Key Pricing Panasonic* #1 #2 #3 
Fig. | Taper | Detent Part No. 1 10 100 1,000 Part No. Element Circuit 
A N P4A901-ND 2.07 17.25 129.38 954.50 EVL-HFAAO1ACIL) Diagram 
: B N P4B0L1L1-ND 2.07 17.25 129.38 954.50 EVL-HFAA01BLIL] 
A N P4Ci1000-ND 2.07 17.25 129.38 954.50 EVL-HFAAO6ALIL] (View from mtg. side) (View from mtg. side) 
2) 8 N P4D20010-ND 2.07 17.25 129.38 954.50 | EVL-HFAAQ6BLICJ 25 ‘tpt A 25 VA La 5 seg 
A Y P4E30100-ND 2.32 19.32 144.90 1069.04 | EVL-HFKAO1ACIC ore ee = an 
1] 8 Y P4F400-ND 2.32 19.32 144.90 1069.04 | EVL-HFKAO1BOIO] | Ie ioe lid tT or Tt 2 
A N P4K9_LIL-ND 2.07 17.25 129.38 954.50 EVL-HFAAOSACIL) ” ly 4-2 i aa " 
3 B N P4LO000-ND 2.07 17.25 129.38 954.50 EVL-HFAAOSBLIL] — i h ot. ‘ bi be4-2 
a| A Y P4M1O00-ND 232 1932 144.90 1069.04 | EVL-HFKAOSACIC] 1 iptase. ae MONON s., 
B Y P4N2C00100-ND 2.32 19.32 144.90 1069.04 EVL-HFKA0SBLIL) R2H#1 #243 Ri #1 #243 


R2 #1#2 #3 
For complete number, substitute corresponding code (from chart above) for OLLI. 


* Call Digi-Key for help in assembling manufacturer part number. 


Specifications: * Tolerance: +30% * Power Rating: .01W « Rotation Angle: 270°+5° » Life: P4G5102-ND 
5,000 turns minimum, All others 10,000 turns minimum ° No center detent 


(View from mounting side) 


Dual | Rated | Resistance | Digi-Key Pricing Tape & Reelt Panasonic 
Fig.| Taper | Voltage (0) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | PartNo. 
4 | B/B | 20VAC 50K P4J8503CT-ND 1.37 11.40 104.83 | 800 547.20 | EVU-TUAB16B54 
5 | C/C | 22VAC 50K P4I7503CT-ND .98 8.15 74.96 | 1,200 | 489.00/M} EVU-TUHBO7C54 
6 | AVA | 0.5VAC 1K P4G5102-ND 88 7.32 54.94 _ —| EVU-TW1B24A13 RI 
7 | C/C | 10VAC 10K P4H6103-ND 88 7.32 54.94 _ —| EVU-TW7B45C14 R2 #1#2 #3 


t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


16mm Square Rotary Potentiometers with Detents 


|- 8.1 Recommended Applications: * Function switching and +15 mN-m »* Detent Pitch: (12, 7 active) 30° + 3° * Rota- 
8 = adjusting for control panels of car air conditioners tion Angle: 360° Endless 
i B64 mt | 301.8 Features: * Small size » High click torque * External Electrical Specifications: * Power Rating: 0.05W »* Nom- 
T 223 T 7 oA 6 Dimensions: 16.7mm x 16.3mm x 6.0mm * Through hole _ inal Total Resistance: 10kQ +30% * Taper: B * Rotation 
joi ?¢ a) OS i for a shaft * Suitable for reflow soldering Life: 30,000 nominal 
[475 + SF Mechanical Specifications: * Rotation Torque: 40 mN:m Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
i$ toa. 
; - a 9.5 Detent Number 71 2 3 4 5 6 7 
are i 3! #1 #2 #3 Angle 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 
\ 428 Through Hole Output/Initial 5% max. | 16.7% + 5% | 33.3% + 5% | 50% +5% | 66.7% +5%| 83.3% +5%| 95% min. 
41.6 
ime] fe Center of shaft 
cad | 75. eed Digi-Key Pricing Digi-Key T & R Pricing | Panasonic 
16.2 oS Description Part No. il 10 100 Part No. 350 Part No. 
(View from mtg. side) 10KQ,12 Detents, SMD P12427CT-ND 5.83 48.60 447.16 P12427TR-ND | 1020.60 EWV-YC8B14 


Low profile, long life sensor, which is suitable for detecting the 
angles of rotating axes, such as air conditioner dampers. 


operation cycles assured, a wide electrical output angle of a 
maximum 347° 


EVWAE 10mm 


(View from parts side) 


GS Sensors #2° 43 Recommended Applications: Specifications: * Rating: 0.05W, 5V * Operating Force: 3 mN-m 
* Detection of air conditioner damper angles * Detection of various maximum » Linearity: +3% maximum * Operation Life: 1,000,000 
control unit angles cycles (operation Angle +30°) * Total Resistance: 10kQ +30% 

5 Features: ¢ Low profile (H=2.2mm) * Long operation life: 1 million Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
10.6 
2.2 
| Digi-Key Pricing Digi-Key T&R Pricing | Panasonic 
8.7 £2 Description Part No. 1 10 100 Part No. 1,500 Part No. 
61 10KQ, 10mm, SMD P12426CT-ND 1.72 14.31 131.65 P12426TR-ND 859.00/M EVW-AE4001B14 


5mm Square Single-Turn Cermet Potentiometers 


Panasonic/Matsushita Electric has announced a change in the Corporate Trademark. 


MBG Series 
Present trademark: Ax. New trademark: (M4) 


SPECIFICATIONS: 


Piercing plan 
(pitch + 0.1) 


bat 
Ls 
P.C.B. 


Mechanical Characteristics: ¢ Total rotation angle: Adjustment angle 200° nominal * Soldering: Within 5 seconds maximum at 300°C 


Electrical Characteristics: * Resistance Range: 5000 to 2 MOQ « Tolerance: +20% »* Power Rating: 0.5W at 70°C » Maximum Voltage: 
200V » Dielectric Withstanding Voltage: 600VAC for one minute * Temperature Coefficient: +100ppm/°C « Insulation Resistance: 
100MQ 


Environmental Characteristics: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C « Vibration: 20G * Shock: 180G * Seal: MIL-R-22097 
Immersion 


Digi-Key Digi-Key Panasonic Panasonic 
Res. Part No. Part No. Pricing Part No. Part No. 
(0) Side Adjust Top Adjust il 10 100 1,000 5,000 Side Adjust Top Adjust 
500 MBG52-ND = 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M | EVM-MBGA01B52 = 
1K = MSG13-ND 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M | — EVM-MSGA01B13 
3x0.7 O 500K = MSG55-ND 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M | — EVM-MSGA01B55 
- 90° 1M MBG16-ND = 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M | EVM-MBGA01B16 = 
P.C.B. piercing plan 
2M = MSG26-ND 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M | — EVM-MSGA01B26 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 1753 


Panasonic _ Slide Potentiometers for Audio Mixer Applications 


Fig. 1 — Rail Guide Type Fig. 4 — Standard Type 


Features: * Wobbleless, smooth travel Features: * Excellent operational feeling * Low noise, long operational life, highly accurate attenuation 
with wet slide feel »* High reliability 2 Recommended Applications: * Fade control for audio mixers and musical key boards * Heat control or 
due to exclusive specular glossing Va mode switching for car air conditioners * Measurement instruments 
resistive elements for low distortion 

and precise precious metal contacts s 8-O1.3 

* Precise attenuation characteristics Single (EVA) Details 
¢ Long life 100,000 cycles minimum 

Recommended Applications: * Fader 

controls for audio mixers * Audio 

Equipment 


Fig. 2- Thin Type oS eae 
cance 
Features: * Thin and compact design with 8mm body height and 15mm width « Light sliding force and . a 

: . 5 a - . CIRCUIT DIAGRAM 
excellent operation * Highly accurate attenuation characteristics, maximum attenuation of more than (Note for Single: Do not connect 


100dB, and low noise Recommended Applications: * Fade control for common type audio mixers dummy terminal 1' and others 
Travel = A 3 and T- short terminals 
2-82.0 60 1', 2,3 and T- dummy terminals 


#3 


8 45 Note for Dual: 3 and T- short terminals 
; #2 3! and T’- short terminals) 
T 
3-O1.6 : 


Fig. 5 —- Motor Type 


Features: * Excellent operation feeling, high 
speed driving and power saving design * Dust- 
proof mounting possible by 90° off set lever design 
Recommended Application: * Automated Audio 
Mixers (Common/Amateur Type) 


Fig. 3 —- Mono Type 


x8 
8 
x 
y 
| 
Features: * Slim type fader, 9mm width, 8mm height ¢ Excellent cost performance applicable to E = 
audio mixers for amateur use Recommended Applications: « Fade control for audio mixers * Multi- cc E 
Track Recorders ¢ Paper position sensors for copiers 2 e 
LS) a 
T-O15 g\g 
=|S 
s 3 ie) oes 
Ble 0 50 100 
5) a] Term. #1 Term. #3 
O|£ | Traveling in % from terms #1 to #3 
Travel A Bes ai Taper a 
aper "B' Taper "Y’ 
100 
60 
Resist. Travel Single/ Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. (Q) Style (mm) Dual Taper Part No. if 10 50 100 Part No. 

1 10K Rail 60 Ss ¥: PJXO60SY-ND 31.39 28.37 26.48 25.16 EVA-JXCPO8Y14 
10K Thin 100 Ss ¥ PJQ100SY-ND 8.51 6.81 5.65 5.11 EVA-JQKR15Y14 
10K Thin 100 Ss A PJQ100SA-ND 8.51 6.81 5.65 5.11 EVA-JQKR15A14 
10K Thin 100 Ss D PJQ100SD-ND 8.51 6.81 5.65 5.11 EVA-JQKR15D14 
10K Thin 100 Ss B PJQ100SB-ND 8.51 6.81 5.65 5.11 EVA-JQLR15B14 
10K Thin 100 D ¥ PJQ100DY-ND 10.88 8.70 7.23 6.53 EVB-JQKR15Y14 
10K Thin 100 D A PJQ100DA-ND 10.88 8.70 7.23 6.53 EVB-JQKR15A14 

2 10K Thin 100 D D PJQ100DD-ND 10.88 8.70 7.23 6.53 EVB-JQKR15D14 
10K Thin 60 Ss Me PNAO60SY-ND 8.04 6.43 5.34 4.83 EVA-NADR15Y14 
10K Thin 60 Ss A PNAO60SA-ND 8.04 6.43 5.34 4.83 EVA-NADR15A14 
10K Thin 60 Ss D PNAO60SD-ND 8.04 6.43 5.34 4.83 EVA-NADR15D14 
10K Thin 60 Ss B PNAO60SB-ND 8.04 6.43 5.34 4.83 EVA-NAHR15B14 
10K Thin 60 D ¥ PNAO60DY-ND 10.40 8.32 6.91 6.24 EVB-NADR15Y14 
10K Thin 60 D A PNAO60DA-ND 10.40 8.32 6.91 6.24 EVB-NADR15A14 
10K Thin 60 D D PNAO60DD-ND 10.40 8.32 6.91 6.24 EVB-NADR15D14 
10K Mono 100 Ss N: PNF100SY-ND 7.09 5.68 4.71 4.26 EVA-NF4R15Y14 
10K Mono 100 Ss A PNF100SA-ND 7.09 5.68 4.71 4.26 EVA-NF4R15A14 
10K Mono 100 Ss D PNF100SD-ND® 7.09 5.68 4.71 4.26 EVA-NF4R15D14 

3 10K Mono 100 Ss B PNF100SB-ND 7.09 5.68 4.71 4.26 EVA-NF3R15B14 
10K Mono 60 Ss ¥: PNEO60SY-ND 7.1 5.69 4.72 4.27 EVA-NE4R15Y14 
10K Mono 60 Ss A PNEO60SA-ND 7.1 5.69 4.72 4.27 EVA-NE4R15A14 
10K Mono 60 Ss D PNEO60SD-ND® 7A 5.69 4.72 4.27 EVA-NE4R15D14 
10K Mono 60 Ss B PNEO60SB-ND 6.15 4.92 4.09 3.69 EVA-NE3R15B14 
10K Std. 60 Ss A PQ1060SA-ND 3.31 2.65 2.20 1.99 EWA-Q10C15A14 
10K Std. 60 Ss D PQ1060SD-ND 3.31 2.65 2.20 1.99 EWA-Q10C015D14 
10K Std. 60 Ss B PQ1060SB-ND 3.31 2.65 2.20 1.99 EWA-Q12C15B14 
10K Std. 60 D A PQ3060DA-ND® 4.02 3.22 2.67 2.42 EWA-Q30C15A14 

4 10K Std. 60 D D PQ3060DD-ND 4.02 3.22 2.67 2.42 EWA-Q30C15D14 
10K Std. 45 Ss A PP1045SA-ND 2.84 2.27 1.89 1.71 EWA-P10C15A14 
10K Std. 45 Ss D PP1045SD-ND 2.84 2.27 1.89 1.71 EWA-P10C15D14 
10K Std. 45 Ss B PP1045SB-ND@ 2.84 2.27 1.89 1.71 EWA-P12C15B14 
10K Std. 45 D A PP3045DA-ND 3.55 2.84 2.36 2.13 EWA-P30C15A14 
10K Std. 45 D D PP3045DD-ND® 3.55 2.84 2.36 2.13 EWA-P30C15D14 

5 10K Motor 100 Ss ¥ PNC100SY-ND 47.09 42.55 39.72 37.73 EVB-NC2P088BL 


@ RoHS Compliant 


Linear Position Sensors 


Features: * High-performance sensor « Linearity + 0.5% (EVAJ-Type) + 0.2% (EVAW-Type) * Long life and high resolution 
Specifications: ¢ Voltage Rating: 5VDC maximum ¢ Taper: B (EIAJ 1B) * Operating force 0.25 N for EVA-W, 0.5 N for EVA-J 


Recommended Applications: * Detection of camera/camcorder lens positions * Detection of seat positions for automobiles 
* Detection of positions in tilt and telescopic mechanisms for automobiles » Detection of headlight angle for automobiles 


Total Travel Operating Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | Resistance (mm) Life Part No. 1 10 100 | Part No. 
1 10KQ + 30% 32.0 100K Cycles | P12338-ND 1.80 1.44 1.20 | EVA-JGTJ20B14 
2 30KO + 30% 9.0 20K Cycles P13569-ND 1.34 1.08 .89 | EVA-W7NR04B34 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1754 (T073) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Series P7J — Panasonic Series #EVM-7JSX30BXX 


Features: * 3mm sealed type for flow and reflow soldering 
<< OTT 
é 
5 J OT 


* Labor cost saving filmless sealed construction; Resistance 
Range: 330-470K; Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: 
.05W; Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: 10-150 
gF; Operating Temperature: -40°C ~ 100°C; Temperature 
Coefficient: +250 ppm/C (-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 10; 
Soldering Heat: 250°C 10s/260°C 5s 
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Features: * 4mm open frame type for reflow soldering 
* Two terminal construction; Resistance Range: 220- 
1.0MQ; Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: 
.2W; Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: 20-200 
gF; Operating Temperature: -40°C ~ 100°C; Temperature 
Coefficient: +250 ppm/C (-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 20; 
Soldering Heat: 260°C 10s 
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Series P1D — Panasonic Series #EVM-1DSX30BXX 


Features: * 4mm open frame type for reflow soldering * Tri- 
angle terminal construction; Resistance Range: 220-1.0MQ; 
Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: .2W; 
Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: 20-200 
gF; Operating Temperature: -40°C ~ 100°C; Temperature 
Coefficient: +250 ppm/C (-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 20; 
Soldering Heat: 260°C 10s 
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Recommended Land Layout 
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Profile for Reflow Soldering 
Pre-Heat: 130°C ~ 160°C 
Melting Temp.: TM = 183.3°C 
Peak Time: Tp < 240°C 
Melting Temp.: TM < 30s 
Solder: Eutectic 

Flux: Rosin Flux 


‘Melting Time: 
Max. 30 sec. 
Preheat Zone 
2.5+ 0.3 minutes 


Temp. of Cupper Surface (°C) 


Series P1S — Panasonic Series #EVM-1SSX50BXX 


Features: * 3mm open frame type for reflow soldering * Excellent 
mounting efficiency; Resistance Range: 220-1.0MQ; Tolerance: 
+25%; Taper: Linear; Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 
260 +20; Rotation Torque: 20-200 gF; Operating Temperature: 
-40°C ~ 100°C; Temperature Coefficient: +250 ppm/C (-20°C ~ 
85°C); Rotation Life: 20; Soldering Heat: 260°C 10s 
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Series P1E — Panasonic Series #EVM-1ESX30BXX 


Features: * 4mm open frame type for reflow soldering ¢ Inline 
terminal construction; Resistance Range: 220-1.0MQ; 
Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: .2W; 
Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: 20-200 
gF; Operating Temperature: -40°C ~ 100°C; Temperature 
Coefficient: +250 ppm/C (-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 20; 
Soldering Heat: 260°C 10s 
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Resistance : .35 Depth Fibre Sheet 
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Series P5C — Panasonic Series #EVN-5CSX50BXX* 
Series P5E — Panasonic Series #EVN-5ESX50BXX 


Features: * 3mm carbon dust proof type for reflow soldering 
* Excellent mounting efficiency for pick and place assembly; 
* Rotation stopper feature (EVN-5E); Resistance Range: 
500-1MQ; Tolerance: +30%; Taper: Linear; Power Rating: 
.O5W @50C; Adjustment Angle: 260 +20; Rotation 
Torque: 10-150 gF; Operating Temperature: -20°C ~ 70°C; 
Temperature Coefficient: +500 ppm/C(25°C ~ 70°C) / 
+750 ppm/C (-20°C ~ 25°C); Rotation Life: 20; Soldering 
Heat: 280°C 3s 
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* No stopper, 360° mechanical rotation. 


* For assistance with Panasonic Part Number please call Digi-Key. 
+ For complete number, substitute corresponding code (from chart) for LIL. 


Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing | Panasonic Code Resistance Value For P7J Series 

Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 2,000 | Part No. 

P7JLIDLICT-NDt 63 5.28 48.53 P7JCICILITR-NDt 325.00 — TEVM-7JSX30BXX* Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 

P1SCILIDICT-NDt 46 3.85 35.42 P1SCICCITR-NDt — — 237.00/M | EVM-1SSX50BXX* 331 (330) | 332(3.3K) | 333(33k) | 224 (220K) | 334 (330K) | 474 (470K) 

P1GOOOCT-NDt 44 3.65 33.58 P1GOD0TR-NDt 225.00 — | EVM-1GSX30BXX* 

P1EOUIOICT-NDt+ 54 4.50 41.40 P1EDIUIOITR-NDt 277.00 — | EVM-1ESX30BXxX* Code Resistance Value For P1 / PSC Series 

P1DDOOCT-NDt -50 413 37.95 P1DODOTR-NDt 254.00 — | EVM-1DSX30BXxX* 

P5CLUIOICT-NDt 31 2.55 23.46 P5CODOTR-NDt —  157.00/M | EVN-5CSX50BXX* Code (Value)|Code (Value) |Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) |Code (Value) 

P5EDILILICT-NDt 28 = 2.35 21.62 P5ECILICITR-NDt —  145.00/M | EVN-5ESX50BXX* 201 (200) | 501 (500) | 102 (1.0K) | 202 (2.0K) | 502 (5.0K) | 103 (10K) | 203 (20K) 
503 (50K) | 104 (100K) | 204 (200K) | 504 (500K) | 105 (1.0M) 


Code Resistance Value For P5E Series 


Digi-Key@ SMT Trimmer Potentiometers Kits Code (Value)|Code (Value) |Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) |Code (Value) 
P1E-KIT-ND 10 each of Series P1E, values 100 - 1.0M (130 pieces) . $43.95 501 (500) | 102(1K) | 202(2K) | 502(5K) | 103 (10K) ) 203 (20K) | 503 (50K) 
P1D-KIT-ND 10 each of Series P1D, values 100 - 1.0M (130 pieces) . - $43.95 104 (100K) | 204 (200K) | 504 (500K) | 105 (1M) 

(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Panasonic Surface Mount Trimmer Potentiometers (Cont. 
Series P3R — Panasonic Series #EVM-3RSX50BXX 


Series P2N — Panasonic Series #EVM-2NSX80BXX 


Features: * 2mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 200-1.0MQ; Tolerance: +25%; Taper: B; 


Resistance 


Driver Slot: 
W=0.45 
L=1.3 
D=0.2 


Power 


Rating: .15W; Adjustment Angle: 260 +20; Rotation 


Torque: 0.5-10 mN; Operating Temperature: -40°C ~ 100°C; 
Temperature Coefficient: +250 ppm/C (-40°C ~ 100°C); 
Rotation Life: 10; Soldering Heat: 240°C 5s 
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Series P2W — Panasonic Series #EVM-2WSX80BXX 


Features: * 2mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 200-1.0MQ; Tolerance: +25%; Taper: 
Linear; Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 260 +20.; 
Rotation Torque: 10-150 gF; Operating Temperature: 


‘Marking 


-20°C 


~ 85°C; Temperature Coefficient: +250 ppm/C 


(-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 20; Soldering Heat: 240°C 5s 
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Series P3Y — Panasonic Series #EVM-3YSX50BXX 


Features: * 3mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 100-1.0MQ; Tolerance: +25%; 
Taper: Linear; Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 
260 +20; Rotation Torque: 20-200 gF; Operating 
Temperature: -20°C ~ 85°C; Temperature Coefficient: 
+250 ppm/C (-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 20; Soldering 
Heat: 240°C 5s 
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Features: * 3mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 100-1.0MQ; Tolerance: +25%; Taper: 


Linear; Power Ratin 


.15W; Adjustment Angle: 240 +20; 


Rotation Torque: 20-200 gF; Operating Temperature: 


-20°C 


~ 85°C; Temperature Coefficient: +250 ppm/C 


(-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 20; Soldering Heat: 240°C 5s 
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Features: * 3mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 500-1MQ; Tolerance: +25%; Taper: B; 
Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 260 +20.; Rotation 


Torque: 1-20 mN; Operating Temperature: -40°C 


~ 100°C; 


Temperature Coefficient: +250 ppm/C (-40°C ~ 100°C); 
Rotation Life: 10; Soldering Heat: 240°C 5s 
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Series P2X — Panasonic Series #EVM-2XSX50BXX 
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Features: * 2mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 200-1.0MQ; Tolerance: +25%; 
Taper: Linear; Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 
260 +20; Rotation Torque: 10-150 gF; Operating 
Temperature: -20°C ~ 85°C; Temperature Coefficient: 
+250 ppm/C (-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 20; Soldering 
Heat: 240°C 5s 
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Features: * 3mm open frame type for reflow soldering 
* Rotation stopper feature; Resistance Range: 500- 
1MQ; Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: 
.15W; Adjustment Angle: 240 +20; Rotation Torque: 
20-100 gF; Operating Temperature: -20°C ~ 85°C; 
Temperature Coefficient: +250 ppm/C (-20°C ~ 85°C); 
Rotation Life: 20; Soldering Heat: 240°C 5s 
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Features: * 4mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 100-1.0MQ; Tolerance: +25%; 
Taper: Linear; Power Rating: .2W; Adjustment Angle: 
260 +20; Rotation Torque: 20-200 gF; Operating 
Temperature: -20°C ~ 100°C; Temperature Coefficient: 
+250 ppm/C (25°C ~ 100°C); Rotation Life: 20; Soldering 
Heat: 240°C 5s 
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Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing Panasonic 

Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 2,000 3,000 Part No. 
P2NOUOICT-NDt 66 5.48 50.37 P2NOIUIDTR-NDt _ — 329.00/M | EVM-2NSX80BXX* 
P2WODILACT-NDt 63 5.25 48.30 P2WOUDITR-NDt _ — 323.00/M | EVM-2WSX80BXX* 
P2XOUILCT-NDt 61 5.05 46.46 P2XOUIOTR-NDt — 311.00/M — | EVM-2XSX50BXX* 
P3ROIOILCT-NDt 81 6.76 62.16 P3ROIUIDTR-NDt — 405.00/M — | EVM-3RSX50BXX* 
P3YOUIMCT-NDt A2 3.50 32.20 P3YOUIDTR-NDt — 215.00/M — | EVM-3YSX50BXX* 
P3VOOINCT-NDt 52 435 40.02 P3VOOIOITR-NDt — 268.00/M — | EVM-3VSX50BXX* 
P3WODILICT-NDt 52 4.35 40.02 P3WOLILDITR-NDt _ — 268.00/M | EVM-3WSX80BXX* 
PIUDOILICT-NDt 61 5.05 46.46 PAUDOOTR-NDt 311.00 = — | EVM-1USX30BXX* 


* For assistance with Panasonic Part Number, please call Digi-Key. 
t+ For complete number, substitute corresponding code (from chart) for C1. 


Code Resistance Value For P2N / P2W / P2X Series 


Code (Value) |Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 
201 (200) | 501 (500) | 102(1.0K) | 202(2.0k) | 502(5.0K) | 103 (10K) 
203 (20K) 503 (50K) 104 (100K) 204 (200K) 504 (500K) 105 (1.0M) 

Code Resistance Value For P3Y / P3W / P1U Series 

Code (Value)| Code (Value) |Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) |Code (Value) |Code (Value) 
101 (100) | 201 (200) | 501 (500) | 102 (1.0K) | 202 (2.0K) | 502 (5.0K) | 103 (10K) 
203 (20K) | 503 (50K) | 104 (100K) | 204 (200K) | 504 (500K) | 105 (1.0M) 

Code Resistance Value For P3R / P3V Series 

Code (Value)|Code (Value) |Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) |Code (Value) |Code (Value) 
501 (500) | 102 (1K) 202 (2K) 502 (5K) 103 (10K) | 203 (20K) | 503 (50K) 
104 (100K) | 204 (200K) | 504 (500K) | 105(1M) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic 


EVM-EAG / EAS / EGG / EGS Series: 


Dustproof Type with Knob Protection: Features: * No readjustment needed 
through knob protected construction » Excellent mounting efficiency due to 
cubic shape * Automated adjustment available. Face side: Standard cross slot 
screwdriver suited to automatic adjustment applicable. Back side: Penetrated 
slot for easy driving. Applications: * Audio visual equipment, home appliances. 


Specifications: * Rotation Torque: 20 to 300gf * Stopper Strength: 500gf * Ro- 
tation Angle: 210°C +20°C. * TCR: +200ppm (-30°C ~ 100°C) »* Nominal Total 
Resistance & Tolerance: +25% »* Power Rating & Maximum Operating Voltage: 
0.3W, 100V (70°C) * Residual Resistance: 100 maximum for Rs1kQ, 1% 
maximum for 1kO<R<100kQ, 5% maximum for R2>100kQ * Soldering Heat: 5s 
maximum 240 to 280°C, 3s maxium 280 to 300°C * Rotation Life: 50 turns 


Fig. 1 - Top Adjust 


Fig. 2 
Bulk Lead 


EVM-EAG Series - Top Adjust (Bulk) 


EVM-EYG and EVM-EYS Series: 


Specifications: * Rotation Torque: 20 to 300gf »* Stopper Strength: 500gf 
* Rotation Angle: 210°C +20°C » TCR: +100ppm (-40°C ~ 120°C) * Nominal 
Total Resistance & Tolerance: +20% »* Power Rating and Maximum Operating 
Voltage: 0.5W, 200V (70°C) * Residual Resistance: 2% * Soldering Heat: 260°C 
+5°C for 5 +1 Second « Rotation Life: 50 turns 


EVM-AAS Series: 


Specifications: * Resistance Range: 1000 — 1mQ «Tolerance: +25% » Taper: 
Linear Residual Resistance: 2% »* Wattage Rating: 0.3W * Volt Rating: 100V 
¢ TCR: +200ppm * Torque: 20 to 300gf * Stopper Strength: 350gf * Rotational 
Angle: 240°C +20°C * Operational Temperature: -30°C ~ 100°C 
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Fig. 3 - Top Adjust 


6mm Square Ceramic Trimmer Potentiometers 


EVM-F6S Series: 


Features: * Higher performance dustproof type » Excellent reliability for heat 
and humidity * High speed radial automatic mounting and excellent mounting 
performance 

Applications: * Audio visual equipment, home appliances 

Specifications: * Rotation Torque: 20 to 300gf »* Stopper Strength: 350gf 
Rotation Angle: 240°C +20°C * TCR: +300ppm (-30°C ~ 100°C) * Nominal Total 
Resistance & Tolerance: +25% » Power Rating & Maximum Operating Voltage: 
0.3W, 100V (70°C) » Residual Resistance: 100 maximum for R<1kQ, 1% 
maximum for 1kO<R<100kQ, 5% maximum for R>100kQ * Soldering Heat: 5s 
maximum 240°C ~ 280°C, 3s maximum 280°C ~ 300°C * Rotation Life: 50 turns. 


Fig. 4 - Top Adjust 


Res. Digi-Key Pricing Panasonic b Pricing Panasonic 
Fig. | (0) Part No. 1 10 100 500 Part No. Fig. | (0) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
100 EAG12BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA0OB12 100 EGG12BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B12 
200 EAG22BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA0OB22 200 EGG22BK-ND 7 5.88 54.05, 235.00 | EVM-EGGA00B22 
500 EAG52BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 EVM-EAGAO0B52 500 EGG52BK-ND 7 5.88 54.05 235.00 EVM-EGGAO00B52 
1K EAG13BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA00B13 1K EGG13BK-ND a 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B13 
2K EAG23BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGAOOB23 2k EGG23BK-ND 7A 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B23 
5K EAGS53BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA00BS3 5K EGG53BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGAO0B53 

1 10K EAG14BK-ND 73 605 55.66 242.00 | EVM-EAGAOOB14 2 | 10K EGG14BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B14 

20K EAG24BK-ND 73 605 55.66 242.00 | EVM-EAGAOOB24 20K EGG24BK-ND vA 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B24 
50K ERCSIEICND! 23 608 55.66 242.00 | EVMLEAGAOOBS4 50K EGG54BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGAO0B54 
so0k \MERCtenrerny A B0n Ee ae 515 00-:||: EVNLEAGADOBIS 100K | EGG15BK-ND 7A 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGAO00B15 
200k |MERGesErenny 23 cE eee Bis 00" | JEVNLEAGADORES 200K | EGG25BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B25 

500K | EGGS55BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGAOOBS55 
500K | EAGS55BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGAOOBS55 ah HEUER a4 S88 5405 386.00: ||| IEVALEGGAQOBIE 
1M EAG16BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA00B16 

EVM-EAS Series - Top Adjust (Tape) EVM-EGS Series - Side Adjust (Tape) 

Cut Tape Tape & Box 
Cut Tape Tape & Box Res. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
Res. | Digi-Key Digi-Key Pricing Panasonic Fig.| (Q) | Part No. 1.10 100 | PartNo. 1,000 5,000 _| Part No. 

BIg: RCC) a RartiNo: Baro il 0002 OOORES [RartiNo: 100 /EGS12CT-ND .73 6.05 55.66|EGS12TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B12 
100 | EAS12CT-ND EAS12TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B12 200 |EGS22CT-ND .73 6.05 55.66 |EGS22TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B22 
200 | EAS22CT-ND EAS22TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B22 500 |EGS52CT-ND .73 6.05 55.66 |EGSS52TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B52 
500 |— - = —|EAS52TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASAOOB52 1K |EGS13CT-ND .73 6.05 55.66 |EGS13TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B13 
1K |EAS13CT-ND .71 5.88 54.05 | EAS13TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B13 2K |EGS23CT-ND .73 6.05 55.66 |EGS23TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B23 
2K |EAS23CT-ND .71 5.88 54.05 |EAS23TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B23 5K |EGS53CT-ND .73 6.05 55.66 |EGS53TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B53 
5K |EASS3CT-ND .71 5.88 54.05 | EAS53TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASAO0B53 2 | 10K |— - = —|EGS14TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B14 

1 | 10K |— - =- —|EAS14TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASAO0B14 20K |}EGS24CT-ND .73 6.05 55.66 |EGS24TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B24 
20K |EAS24CT-ND 71 5.88 54.05 | EAS24TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASAQ0B24 50K |EGS54CT-ND .73 6.05 55.66 |EGS54TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B54 
50K | — - - —|EAS54TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASAOOB54 100K] — - = —|EGS15TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B15 
100K | — - = —|EAS15TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASAOOB15 200k] — - = —|EGS25TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B25 
200K | — = — —|EAS25TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASAO0B25 500K} EGS55CT-ND 73 6.05 55.66 |EGSS5TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSAOOB55 
500K|EAS55CT-ND .71 5.88 54.05 | EAS55TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASAOOB55 1M |— a — | EGS16TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B16 
1M |EAS{6CT-ND_.71 5.88 54.05 | EAS16TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B16 

EVM-F6S Series — Top Adjust (Tape) 

EVM-EYG Series — High Grade, Top Adjust (Bulk) Cut Tape Tape & Box 
Res. Digi-Key Pricing Panasonic Res. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 

Fig. | (0) Part No. 1 10 100 500 Part No. Fig.| (9) | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 5,000 ‘| Part No. 

2K EYG23BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA00B23 1K |— - = — |F6SA13TB-ND 213.00 197.00/M |EVM-F6SA00B13 
20K EYG24BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA00B24 50K |F6SAS4CT-ND .38 3.28 27.20 |— - — | EVM-F6SA00B54 
50K EYG54BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGAOOB54 5 |oook| FeSAZ5CT-ND .38 3.28 27.20 |— - — | EVM-F6SA00B25 

1 | 400k | EYG15BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGAOOB15 500K| FESASSCT-ND .38 3.28 27.20 | F6SAS5TB-ND 213.00 197.00/M |EVM-F6SAO0B55 
200K | EYG25BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA0OB25 
500K | EYGS5BK-ND 79 658 60.49. 263.00 | Evm-EYGAoopss | EVM-AAS Series - Top Adjust (Tape) 

1M EYG16BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA00B16 Cut Tape Tape & Box 
Res. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 

EVM-EYS Series — High Grade, Top Adjust (Tape) Fig| (Q) | Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 _| Part No. 

Tape & Box 100 | AAS12CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS12TB-ND 255.00 |EVM-AASAQ0B12 

Res, | Dighy Ping Panasonic 4 bean eee 

Eig EG) Barina! 1,000 5000) 1o,ag0 BariNe: 1K | AAS13CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS13TB-ND 255.00 _|EVM-AASAQOB13 
2K EYS23TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSA00B23 2K | AAS23CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS23TB-ND 255.00 |EVM-AASA00B23 

5K EYS53TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSA00B53 5K | AAS53CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS53TB-ND 255.00 |EVM-AASAO0B53 

10K EYS14TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSA00B14 4]10K | AAS14CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS14TB-ND 255.00 |EVM-AASA00B14 

1 20K EYS24TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSA00B24 20K | AAS24CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS24TB-ND 255.00 |EVM-AASA00B24 

50K | AASS4CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS54TB-ND 255.00 |EVM-AASAOOB54 

es EY Sete ND woniog S7o:00M S51i00M EVM EY enQoees 100K} AASIS5CT-ND .50 4.15 38.18 | AAS15TB-ND 255.00 |EVM-AASAO0B15 
200K [EY S2 oe Ne 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSAQ0B25 200K} AAS25CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS25TB-ND 255.00 _|EVM-AASA00B25 
500K EYS55TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSAO0B55 500K] AASSSCT-ND .50 4.15 38.18 AAS55TB-ND 255.00 |EVM-AASAOOB55 
iM EYS16TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSA00B16 1M | AAS16CT-ND_ 50 4.15 38.18 | AAS16TB-ND 255.00 _|EVM-AASAO0B16 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Panasonic Ceramic Trimmer Potentiometers 
Series EVM-L4G, EVM-L1G, EVM-5AG, and EVM-4LG 


Specifications: 
* Resistance Range: 1000 to 1MQ « Taper: Linear ¢ Tolerance: 25% * Residual: EVM-L4G and EVM-L1G: 5%; EVM-5AG and EVM-4LG: 2% »* Wattage Rating: EVM-L4G and EVM-L1G: .2W; EVM-5AG and EVM- 
4LG: .3W Voltage Rating: EVM-L4G and EVM-L1G: 50V; EVM-5AG and EVM-4LG: 100V * TCR: EVM-L4G and EVM-L1G: +300ppm; EVM-5AG and EVM-4LG: +200ppm » Torque: 20-250 gf » Stopper Strength: EVM- 
L4G and EVM-L1G: 400gF; EVM-5AG and EVM-4LG: 300gF * Angle of Rotation: 200° +20° * Operating Temperature: -30°C ~ 100°C 


Fig. 1 — 4mm, Vertical 
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Fig. 2 — 4mm, Right Angle 
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Fig. 3 — 5mm, Vertical 
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Fig. 4 — 6mm, Vertical 


Res. Digi-Key Pricing Panasonic Res. Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. (Ohms) Part No. 1 10 100 500 Part No. Fig. (Ohms) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
EVM-L4G Serles — 4mm, Vertical, Top Adjust 5K L1G53BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 | EVM-L1GA00B53 
100 L4G12BK-ND aT 6.43 59.11 257.00 EVM-L4GA00B12 10K L1G14BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 EVM-L1GA00B14 
1K L4G13BK-ND 77 6.43 59.11 257.00 EVM-L4GA00B13 20K L1G24BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 EVM-L1GA00B24 
2K L4G23BK-ND 77 6.43 59.11 257.00 EVM-L4GA00B23 2 100K L1G15BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 EVM-L1GA00B15 
10K L4G14BK-ND 77 6.43 59.11 257.00 EVM-L4GA00B14 200K L1G25BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 EVM-L1GA00B25 
| 
100K L4G15BK-ND 77 6.43 59.11 257.00 EVM-L4GA00B15 500K L1G55BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 EVM-L1GA00B55 
200K L4G25BK-ND 77 6.43 59.11 257.00 EVM-L4GA00B25 1M L1G16BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 EVM-L1GA00B16 
500K L4G55BK-ND 77 6.43 59.11 257.00 EVM-L4GA00B55 ’ ” F 
EVM-5AG Series — 5mm, Vertical, Top Adjust 
1M L4G16BK-ND 77 6.43 59.11 257.00 EVM-L4GA00B16 
100K 5AG15BK-ND 71 5.95 54.74 238.00 EVM-5AGA00B15 
EVM-L1G Series — 4mm, Right Angle, Side Adjust 3 
200K 5AG25BK-ND 71 5.95 54.74 238.00 EVM-5AGA00B25 
100 L1G12BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 EVM-L1GA00B12 
EVM-4LG Series — 6mm, Vertical, Top Adjust 
200 L1G22BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 EVM-L1GA00B22 
2 
500 L1G52BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 | EVM-L1GA0OB52 100 4LG12BK-ND 59 4.93 45.31 197.00 | EVM-4LGA00B12 
y F é x 4 
1K L1G13BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 | EVM-L1GA00B13 500K 4LG55BK-ND 59 4.93 45.31 197.00 EVM-4LGA00B55 


8mm Trimmer Potentiometers EVN-Series 


K4A Series 


Specifications: 


¢ Resistance Range: 300 to 2MQ « Taper: Linear * Tolerance: +30% 


KOA Series 


* Rotation Angle: 260° + 20° * Rotation Torque: 0.4 to 4.2 in-oz. * Stop Strength: 1 inch/pound * Operating Temperature: —25°C ~ 75°C 


—U0.4+0.1 


2.5 


* Working Voltage: 200V max.imum » Power Rating: 0.1 W/50°C « Residual Resistance: Up to 1kQ: 100 maximum Over 1kQ: 5% of total resistance 


Digi-Key Digi-Key Panasonic Panasonic 
Part No. Part No. Part No. Part No. 
Res. Laydown Standup Pricing Laydown Standup 
Ohms Version Version 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Version Version 
300 = KOA32-ND 31 2.59 23.81 159.00 148.00/M 138.00/M = EVN-64AA00B32 
2K K4A23-ND KOA23-ND 31 2.59 23.81 159.00 148.00/M 138.00/M EVN-65AA00B23 EVN-64AA00B23 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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6mm Carbon Trimmer Potentiometers 


SPECIFICATIONS: 


Mechanical: « Rotation Angle: 210° +20° * Rotation Torque: 20 ~ 250g- 
cm *Stopper Strength: 750gfcm ¢ Soldering Heat: 240°C ~ 280°C, 
5 seconds maximum; 280°C ~ 300°C, 3 seconds maximum »* Rotation 
life: 100 cycles 

Electrical: * Power rating: 0.1W (when under 50°C) »* Maximum operating 
voltage: 50V * Taper: B (Linear) * Resistance: 2000 ~ 1MQ »* Tolerance: 
+30%. 


Panasonic 


EVN-D2A (Side Adjust) Panasonic 


Carbon Trimmer Potentiometers 


2.5 O1+01x3 


Digi-Key® Assortment Kit 
14 Panasonic 6mm Carbon 
Trimmer Potentiometers 

Panasonic Quality 


FEATURES: 


* Miniature size, lightweight, 6.4 x 6.7mm ° Suitable for automatic insertion 
as square housing *¢ Suitable for automatic adjustment as stable rotation 
torque ¢ Dust proof and flux proof construction * Adjustable from both top 
and bottom sides * Snap-in mounting terminal for EVN-D8A/D2A 


140 6mm Carbon Trimmer Potentiometers: Price 
includes convenient divided notebook style storage 
case with bin guide for easy storage and quick access. 


Applications: 
* Consumer equipment such as TV, VTR (VCR), stereo, radio. 


EVN-D2A Side Adjust (Bulk) Series 
EVN-D8A Top Adjust (Bulk) Series 


— Digi-Key Digi-Key Panasonic Panasonic 
is Part No. Part No. Bulk Part No. Part No. 
Res. Side Adjust | Top Adjust Pricing Side Adjust Top Adjust 
$+ bet (Q) Version Version 1 10 100 500 1,000 Version Version 
5 Piercing Plan 200 | D1AA22-ND* | D4AA22-ND* 36 2.63. 19.44. 72.90 113.40 | EVN-D2AA03B22 | EVN-D8AA03B22 
12 500 D1AA52-ND* | D4AA52-ND 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B52 | EVN-D8AA03B52 
r 1K D1AA13-ND* | D4AA13-ND* 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B13 | EVN-D8AA03B13 
ai 2K D1AA23-ND D4AA23-ND 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B23 | EVN-D8AA03B23 
5K D1AA53-ND* | D4AA53-ND* 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B53 | EVN-D8AA03B53 
10K D1AA14-ND D4AA14-ND 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B14 | EVN-D8AA03B14 
20K D1AA24-ND* | D4AA24-ND 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B24 | EVN-D8AA03B24 
50K D1AA54-ND* | D4AA54-ND 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B54 | EVN-D8AA03B54 
100K D1AA15-ND* | D4AA15-ND* 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B15 | EVN-D8AA03B15 
dl gy 0 200K D1AA25-ND* | D4AA25-ND 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B25 | EVN-D8AA03B25 
Pie 500K D1AA55-ND* | D4AA55-ND* 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B55 | EVN-D8AA03B55 
im vi fam * Denotes part included in DXA-KIT. 
Surface EVN-DCA Side Adjust (Tape) Series 
EVN-DJA Top Adjust (Tape) Series 
Digi-Key Digi-Key Panasonic Panasonic 
Part No. Part No. Cut Tape Tape & Box *| Part No. Part No. 
Res. | Side Adjust | Top Adjust Pricing Pricing Side Adjust Top Adjust 
(Q) Version Version 1 10 100 500 1,000 Version Version 
200 | DCA22CT-ND | DJA22CT-ND 41 2.99 22.08 82.80 129.00 EVN-DCAA03B22 | EVN-DJAA03B22 
EVN-DJA (Top Adjust) 500 | DCAS2CT-ND| DJA52CT-ND 41 2.99 22.08 82.80 129.00 EVN-DCAA03B52 | EVN-DJAAO3B52 
Mtg, — 1K | DCA13CT-ND| DJA13CT-ND 41 2.99 22.08 82.80 129.00 EVN-DCAA03B13 | EVN-DJAAO3B13 
Surface| : 2K | DCA23CT-ND| DJA23CT-ND 41 2.99 22.08 82.80 129.00 EVN-DCAA03B23 | EVN-DJAAO3B23 
5K DCAS53CT-ND | DJA53CT-ND 41 2.99 22.08 82.80 129.00 EVN-DCAA03B53_| EVN-DJAAO3B53 
10K | DCA14CT-ND | DJA14CT-ND 41 2.99 22.08 82.80 129.00 EVN-DCAA03B14 | EVN-DJAA03B14 
20K | DCA24CT-ND | DJA24CT-ND 41 2.99 22.08 82.80 129.00 EVN-DCAA03B24 | EVN-DJAA03B24 
50K | DCAS4CT-ND | DJA54CT-ND 41 2.99 22.08 82.80 129.00 EVN-DCAA03B54 | EVN-DJAAO3B54 
100K | DCA15CT-ND | DJA15CT-ND 41 2.99 22.08 82.80 129.00 EVN-DCAA03B15 | EVN-DJAA03B15 
200K | DCA25CT-ND | DJA25CT-ND 41 2.99 22.08 82.80 129.00 EVN-DCAA03B25 | EVN-DJAAO3B25 
500K | DCASSCT-ND | DJA5SCT-ND 41 2.99 22.08 82.80 129.00 EVN-DCAA03B55_| EVN-DJAAO3B55 


Panasonic 


* For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. 


Cermet Series Trimmer Potentiometers 


6mm Diameter Cermet Dust-Proof Type 


EVM-31GA (Horizontal Both Sides Adjust) 


SPECIFICATIONS: 


Resistance Range: 100 to 500K 

* Tolerance: +25% 

Taper: Linear 

+ Residual Resistance: 5% 
maximum 

¢ Wattage Rating: 0.3W 
maximum (70°C) 

¢ Voltage Rating: 100V maximum 

© TCR: +200PPM/°C 

Rotation Torque: 20 to 250g-cm 


EVM-36GA_ (Vertical Both Sides Adjust) 


ca 


: Stopnes Stent sbggrem Digi-Key Digi-Key Panasonic Panasonic 
* Rotation Angle: 200° +20°C Part No. Part No. Part No. Part No. 
* Operating Temperature: -40°C Res. Horizontal Vertical Pricing Horizontal Vertical 
~ 101°C (EVM-31G/36G) 2 31GA 36GA 1 10 100 31GA 36GA 
Cross Reference Chart 100 31G12-ND = 67 5.28 46.08 EVM-31GA00B12 _— 
Series Bourns 500 = 36G52-ND 67 5.28 46.08 = EVM-36GA00B52 
31GA 3306W 
36GA 3306P 500K 31G55-ND = 67 5.28 46.08 EVM-31GA00B55 = 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Panasonic 


Features: ¢ Excellent clamping voltage characteristic and fast response time (50nsec.) when subjected 
to impulse surges. Eliminates the discharge lag that is indurative of gap-type arrestors. * Bilateral and 
symmetrical V-1 characteristic curve. The ZNR can, therefore, be used both in AC and DC circuits, for 
protection of either positive or negative transients. Panasonic ZNRs are zinc oxide nonlinear resistors whose 
resistance changes as a function of the applied voltage. The ZNR has a bilateral and symmetrical V-1 
characteristic curve and can therefore be used in circuits in place of back-to-back zener diodes. This gives 
your circuit clamping protection in either direction. The ZNR thus provides a highly reliable and economical 
way to protect against repeated high voltage transients and surges such as those produced by lightning, 
switching surges and noise spikes. 


Ratings: Varistor Voltage: The voltage between two terminals with the specified measuring current CmA 
DC applied is called Vc. The measurement shall be made as fast as possible to avoid heat affection. 


Maximum Allowable Voltage: The recommended maximum sine wave voltage (rms) or the maximum DC 
voltage that can be applied continuously. 


“ZNR” Transient/Surge Absorbers Type D and E 


Withstanding Surge Current: The maximum current within the varistor voltage change of 510% with the 
standard impulse current (8/20 second) applied one time. 


Maximum Clamping Voltage: The maximum voltage between two terminals with the specified standard 
impulse current (8/20y) second) illustrated. 


V Series: ZNR Surge Absorbers Type D, Series V, have been put on the market as a result of the 
development of a new ceramic material composition, higher quality of parts and materials used in the varistor 
and an improvement of manufacturing process control. They have a smaller size but a larger surge current 
and energy ratings so that they can be used in smaller equipment and exhibit their excellent surge protection 
ability in severe conditions. Features: ¢ Improved in “Surge Current Handling Capability (@ 8/20 us, 2 times)” 
by 1.6 to 3.0 times over the current conventional type. * Very large “Energy Handling Capability” absorbing 
transient overvoltages in compact sizes ¢ Varistor voltages 250V-1850V are listed under UL1414, UL1449 
and CSA 2221 01, varistor voltages 82-150V are UL1449 only » Wide products range for transient/surge 
protection on AC 100V to AC 480V nominal system with the maximum peak current ratings of 600A to 6500A 
(@ 8/20 us, 2 times) * Operating Temperature Range -40°C ~ 85°C 


D-Type Line to Line Protection 
Series V DC AC Single Phase Maximum Clamping Voltage AC Three Phase 
HT 
7 a Protected f ZNR3 
circuit 
aA Protected 
Circuit 
Impulse width 
Wr H 
Maximum Var- Max. Clamp 
Allowance | istor Voltage @ Surge 
Voltage Volt. | Test Current Cur- Dimensions (mm) 
Ser- (V) +10% (8/20psec.) rent D i WwW H L Digi-Key Pricing Panasonic 
ies |Type| AC DC | (V) | Vc(V) Ip(A) | (A) Max. Max. +1 Max. +1 Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 | Part No. 
11 14 18 40 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7282-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D180 
14 18 22 48 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7283-ND 25. 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D220 
17 22 27 60 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7284-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D270 
20 26 33 73 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7285-ND 225. 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D330 
25 31 39 86 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7286-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M_| ERZ-V0O5D390 
30 38 47 104. 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7287-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D470 
35 45 56 123 1 125 7.0 45 5.0 10.0 15 P7288-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-VO5D560 
40 56 68 150 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 15 P7289-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-VO5D680 
50 65 82 145 5 600 7.0 41 5.0 10.0 1.4 P7180-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D820 
5 D 60 85 100 175 5 600 7.0 4.3 5.0 10.0 1.6 P7240-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M_| ERZ-V05D101 
Ser.V| 75 100 120 210 5 600 7.0 4.5 5.0 10.0 1.8 P7241-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D121 
95 125 150 260 5 600 7.0 48 5.0 10.0 21 P7242-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D151 
130 170 200 355 5 600 7.0 4.4 5.0 10.0 A? P7181-ND 225. 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D201 
140 180 220 380 5 600 7.0 4.5 5.0 10.0 1.8 P7182-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D221 
150 200 240 415 5 600 7.0 4.6 5.0 10.0 1.9 P7183-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D241 
175 225 270 475 5 600 7.0 4.8 5.0 10.0 21 P7184-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D271 
210 270 330 570 5 600 7.0 5.1 5.0 10.0 2.4 P7185-ND 225. 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D331 
230 300 360 620 5 600 7.0 5.3 5.0 10.0 2.5 P7243-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D361 
250 320 390 675 5 600 7.0 5.4 5.0 10.0 27 P7244-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D391 
275 350 430 745 5 600 7.0 5.6 5.0 10.0 2.9 P7245-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D431 
300 385 470 810 5 600 7.0 5.8 5.0 10.0 3.1 P7186-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D471 
11 14 18 36 2.5 250 8.5 45 5.0 11.5 1.3 P7290-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D180 
14 18 22 43 2.5 250 8.5 46 5.0 11.5 1.4 P7291-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D220 
17 22 27 53 2.5 250 8.5 47 5.0 11.6 1.5 P7292-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D270 
20 26 33 65 2.5 250 8.5 4.9 5.0 11.5 1.7 P7293-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D330 
25 31 39 Th 2.5 250 8.5 4.8 5.0 11.5 1.6 P7294-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D390 
30 38 47 93 2.5 250 8.5 4.9 5.0 11.5 1.7 P7295-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D470 
35 45 56 110 2.5 250 8.5 5.0 5.0 1955 1.8 P7296-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-VO7D560 
40 56 68 135 2.5 250 8.5 5.2 5.0 11.5 2.0 P7297-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D680 
50 65 82 135 10 1250 8.5 41 5.0 1S: 1.4 P7187-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D820 
60 85 100 165 10 1250 8.5 4.3 5.0 11.5 1.6 P7246-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D101 
D 75 100 120 200 10 1250 8.5 45 5.0 11.5 1.8 P7247-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D121 
z Ser.V| 95 125 150 250 10 1250 8.5 48 5.0 11.5 21 P7248-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D151 
130 170 200 340 10 1250 8.5 4.4 5.0 11.5 A? P7188-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D201 
140 180 220 360 10 1250 8.5 4.5 5.0 11.5 1.8 P7189-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D221 
150 200 240 395 10 1250 8.5 4.6 5.0 11.5 1.9 P7190-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D241 
175. 225 270 455 10 1250 8.5 4.8 5.0 11.8 21 P7200-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D271 
210 270 330 545 10 1250 8.5 5.1 5.0 11.5 2.4 P7201-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D331 
230 300 360 595 10 1250 8.5 5.3 5.0 11.5 2.5 P7249-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D361 
250 320 390 650 10 1250 8.5 5.4 5.0 11.5 27 P7250-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D391 
275 350 430 710 10 1250 8.5 5.8 5.0 11.5 2.9 P7251-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D431 
300 385 470 775 10 1250 8.5 5.8 5.0 11.5 3.1 P7202-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D471 
320 410 510 845 10 1250 8.5 6.0 5.0 11.5 3.3 P7203-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D511 
1 14 18 36 5 500 11.5 4.6 75 14.5 1.3 P7298-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D180 
14 18 22 43 5 500 11.5 47 75 14.5 1.4 P7299-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D220 
17 22 27 53 5 500 11.5 48 75 14.5 1.5 P7300-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D270 
20 26 33 65 5 500 11.5 5.0 75 14.5 A? P7301-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D330 
25 31 39 77 5 500 11.5 4.9 7.5 14.5 1.6 P7302-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D390 
30 38 47 93 5 500 11.5 5.0 75 14.5 1.7 P7303-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D470 
35 45 56 110 5 500 11.5 5.4 75 14.5 1.8 P7304-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D560 
40 56 68 135 5 500 11.5 5.3 75 14.5 2.0 P7305-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D680 
50 65 82 135 25 2500 11.5 4.5 75 14.5 1.6 P7204-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D820 
10 D 60 85 100 165 25 2500 11.5 4.7 7.5 14.5 1.8 P7252-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D101 
Ser.V| 75 100 120 200 25 2500 11.5 4.9 75 14.5 2.0 P7253-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D121 
95 125 150 250 25 2500 11.5 5.2 75 14.5 2.3 P7254-ND .37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D151 
130 170 200 340 25 2500 11.5 4.8 75 14.5 1.9 P7205-ND .37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D201 
140 180 220 360 25 2500 11.5 4.9 75 14.5 2.0 P7206-ND 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D221 
150 200 240 395 25 2500 11.5 5.0 75 14.5 21 P7207-ND 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D241 
175 225 270 455 25 2500 11.5 5.2 75 14.5 2.3 P7208-ND 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D271 
210 270 330 545 25 2500 11.5 5.5 75 14.5 2.6 P7209-ND .37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D331 
230 300 360 595 25 2500 11.5 5.7 75 14.5 2.8 P7255-ND 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D361 
250 320 390 650 25 2500 11.5 5.8 75 14.5 2.9 P7256-ND .37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D391 
275 350 430 710 25 2500 11.5 6.0 75 14.5 3.1 P7257-ND .37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D431 
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Panasonic 


“ZNR” Transient/Surge Absorbers Type D and E (Cont) 


Maximum Var- Max. Clamp 
Allowance | istor Voltage @ Surge 
Voltage Volt. | Test Current Cur- Dimensions (mm) 
Ser-| (V) +10% (8/20ysec.) rent D Mt WwW H L Digi-Key Pricing Panasonic 
ies | Type| AC Dc (Vv) Vc(V) —‘Ip(A) (A) Max. Max. +1 Max. +1 Part No. il 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
300 385 470 775 25 2500 11,5. 6.2 75 14.5 3.3 P7210-ND 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D471 
320 410 510 845 25 2500 11.5 6.4 7.5 14.5 3.5 P7211-ND 50 4.32 36.00 205.00 192.00/M 186.00/M | ERZ-V10D511 
385 505 620 1025 25 2500 12.5 Teil 7.5 15.5 4.2 P7258-ND 50 4.32 36.00 205.00 192.00/M 186.00/M | ERZ-V10D621 
420 560 680 1120 25 2500 12.5 74 7.5 15.5 4.5 P7259-ND 50 4.32 36.00 205.00 192.00/M 186.00/M | ERZ-V10D681 
10 D 460 615 750 1240 25 2500 12.5 78 7.5 15.5 4.9 P7260-ND -50 4.32 36.00 205.00 192.00/M 186.00/M_| ERZ-V10D751 
Ser.V| 510 670 820 1355 25 2500 12.5 8.1 7.5 15.5 5.2 P7212-ND 50 4.32 36.00 205.00 192.00/M 186.00/M | ERZ-V10D821 
550 745 910 1500 25 2500 12.5 8.6 75 15.5 57 P7213-ND 61 5.22 43.50 248.00 232.00/M 224.00/M | ERZ-V10D911 
625 825 | 1000 | 1650 25 2500 12.5 9.1 7.5 15.5 6.2 P7261-ND 61 5.22 43.50 248.00 232.00/M 224.00/M | ERZ-V10D102 
680 895 | 1100 | 1815 25 2500 12.5 9.7 15 15.5 6.8 P7214-ND 61 5.22 43.50 248.00 232.00/M 224.00/M | ERZ-V10D112 
1000 1465 | 1800 | 2970 25 2500 13.5 14.4 11.0 16.5 10.5 P7215-ND 1.33 11.40 95.00 542.00 507.00/M 490.00/M | ERZ-V10D182 
an 14 18 36 10 1000 15.5 4.6 75 18.5 1.3 P7306-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D180 
14 18 22 43 10 1000 15.5 4.7 7.5 18.5 1.4 P7307-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D220 
17 22 27 53 10 1000 15.5 48 75 18.5 15 P7308-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D270 
20 26 33 65 10 1000 15.5 5.0 7.5 18.5 1.7 P7309-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D330 
25 31 39 rd 10 1000 15.5 4.9 7.5 18.5 1.6 P7310-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M_ | ERZ-V14D390 
30 38 47 93 10 1000 15.5 5.0 TH, 18.5 nbd P7311-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D470 
35 45 56 110 10 1000 15.5 5.1 75 18.5 1.8 P7312-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D560 
40 56 68 135 10 1000 15.5 5.3 7.5 18.5 2.0 P7313-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D680 
50 65 82 135 50 4500 15.5 45 7.5 18.5 1.6 P7216-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D820 
60 85 100 165 50 4500 15.5 4.7 75 18.5 1.8 P7262-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D101 
75 100 120 200 50 4500 15.5 4.9 75 18.5 2.0 P7263-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D121 
95 125 150 250 50 4500 15.5 5.2 7.5 18.5 2.3 P7264-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D151 
130 170 200 340 50 4500 15.5 48 7.5 18.5 1.9 P7217-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D201 
140 180 220 360 50 4500 15.5 4.9 7.5 18.5 2.0 P7218-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D221 
14 D 150 200 240 395 50 4500 15.5 5.0 7.5 18.5 2.1 P7219-ND 49 4.23 35.25 200.93 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D241 
Ser.V] 175 225 270 455 50 4500 15.5 5.2 7.5 18.5 2.3 P7220-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D271 
210 270 330 545 50 4500 15.5 5.5 7.5 18.5 2.6 P7221-ND 60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M | ERZ-V14D331 
230 300 360 595 50 4500 15.5 5.7 75 18.5 2.8 P7265-ND 60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M | ERZ-V14D361 
250 320 390 650 50 4500 15.5 5.8 7.8 18.5 2.9 P7266-ND 60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M | ERZ-V14D391 
275 350 430 710 50 4500 15.5 6.0 7.5 18.5 3.1 P7267-ND -60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M_ | ERZ-V14D431 
300 385 470 775 50 4500 15.5 6.2 7.5 18.5 3.3 P7222-ND 60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M | ERZ-V14D471 
320 410 510 845 50 4500 15.5 6.4 75: 18.5 3.5 P7223-ND 60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M | ERZ-V14D511 
385 505 620 1025 50 4500 16.0 Tat 7.5 19.0 4.2 P7268-ND 91 7.83 65.25 372.00 348.00/M 337.00/M | ERZ-V14D621 
420 560 680 1120 50 4500 16.0 74 7.5 19.0 4.5 P7269-ND 91 7.83 65.25 372.00 348.00/M 337.00/M | ERZ-V14D681 
460 615 750 1240 50 4500 16.0 7.8 7.5 19.0 4.9 P7270-ND 94 8.06 67.13 383.00 358.00/M 346.00/M | ERZ-V14D751 
510 670 820 1355 50 4500 16.0 8.1 7.5 19.0 5.2 P7224-ND 94 8.06 67.13 383.00 358.00/M 346.00/M | ERZ-V14D821 
550 745 910 1500 50 4500 16.0 8.6 7.5 19.0 5.7 P7225-ND 1.28 10.95 91.25 520.00 487.00/M 471.00/M | ERZ-V14D911 
625 825 | 1000 | 1650 50 4500 16.0 9.1 7.5 19.0 6.2 P7271-ND 1.28 10.95 91.25 520.00 487.00/M 471.00/M | ERZ-V14D102 
680 895 | 1100 | 1815 50 4500 16.0 9.7 7.5 19.0 6.8 P7226-ND 1.28 10.95 91.25 520.00 487.00/M 471.00/M | ERZ-V14D112 
1000 1465 | 1800 | 2970 50 4500 17.0 14.4 15.0 20.5 10.5 P7227-ND 1.99 17.04 142.00 809.00 757.00/M 733.00/M | ERZ-V14D182 
11 14 18 36 20 2000 21.5 5.1 10.0 24.5 1.5 P7314-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D180 
14 18 22 43 20 2000 21.5 5.2 10.0 24.5 1.6 P7315-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D220 
17 22 27 53 20 2000 21.5 5.3 10.0 24.5 nbra P7316-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D270 
20 26 33 65 20 2000 21.5 5.5 10.0 24.5 1.9 P7317-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D330 
25 31 39 77 20 2000 21.5 5.5 10.0 24.5 1.9 P7318-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D390 
30 38 47 93 20 2000 21.5 5.6 10.0 24.5 2.0 P7319-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D470 
35 45 56 110 20 2000 21.5 5.7 10.0 24.5 2.1 P7320-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D560 
40 56 68 135 20 2000 21.5 5.8 10.0 24.5 2.2 P7321-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D680 
50 65 82 135 100 6500 21.5 4.9 10.0 24.5 1.8 P7228-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D820 
60 85 100 165 100 6500 21.5 oa 10.0 24.5 2.0 P7272-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D101 
75 100 120 200 100 6500 21.5 5.3 10.0 24.5 2.2 P7273-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D121 
95 125 150 250 100 6500 21.5 5.6 10.0 24.5 2.5 P7274-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D151 
130 170 200 340 100 6500 21.5 5.2 7.5 24.5 2.1 P7322-ND 1.14 9.75 81.25 463.00 433.00/M 419.00/M | ERZ-V20R201 
130 170 200 340 100 6500 21.5 5.2 10.0 24.5 2A P7229-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D201 
140-180 220 360 100 6500 21.5 5.3 7.5 24.5 2.2 P7323-ND 85 7.32 61.00 348.00 325.00/M 315.00/M_| ERZ-V20R221 
140 180 220 360 100 6500 21.5 5.3 10.0 24.5 2.2 P7230-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D221 
150 200 240 395 100 6500 21.5 5.4 7.5 24.5 2.3 P7324-ND 85 7.29 60.75 346.28 324.00/M 313.47/M | ERZ-V20R241 
150 200 240 395 100 6500 21.5 5.4 10.0 24.5 2.3 P7231-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D241 
175 = 225 270 455 100 6500 21.5 5.6 7.5 24.5 2.5 P7325-ND 85 7.29 60.75 346.28 324.00/M 313.47/M | ERZ-V20R271 
20 D 175 225 270 455 100 6500 21,5. 5.6 10.0 24.5 2.5 P7232-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M_| ERZ-V20D271 
Ser.V] 210 270 330 545 100 6500 21.5 5.9 7.5 24.5 2.8 P7326-ND 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R331 
210 270 330 545 100 6500 21.5 5.9 10.0 24.5 2.8 P7233-ND 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M | ERZ-V20D331 
230 300 360 595 100 6500 21.5 6.1 7.5 24.5 3.0 P7327-ND 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R361 
230 300 360 595 100 6500 21.5 6.1 10.0 24.5 3.0 P7275-ND 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M | ERZ-V20D361 
250 320 390 650 100 6500 21.5 6.2 7.5 24.5 3.1 P7328-ND 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M_| ERZ-V20R391 
250 320 390 650 100 6500 21.5 6.2 10.0 24.5 3.1 P7276-ND 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M | ERZ-V20D391 
275 350 430 710 100 6500 21.5 6.4 7.5 24.5 3.3 P7329-ND 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R431 
275 350 430 710 100 6500 21.5 6.4 10.0 24.5 3.3 P7277-ND 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M | ERZ-V20D431 
300 385 470 775 100 6500 21.5 6.6 75 24.5 3.5 P7330-ND 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R471 
300-385 470 775 100 6500 21.5 6.6 10.0 24.5 3.5 P7234-ND 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M_ | ERZ-V20D471 
320 410 510 845 100 6500 21.5 6.8 7.5 24.5 3.7 P7331-ND 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R511 
320 410 510 845 100 6500 21.5 6.8 10.0 24.5 3.7 P7235-ND 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M | ERZ-V20D511 
385 505 620 1025 100 6500 22.5 75 10.0 25.5 4.4 P7278-ND 1.84 15.74 131.13 747.00 699.00/M 677.00/M | ERZ-V20D621 
420 560 680 1120 100 6500 22.5 78 10.0 25.5 47 P7279-ND 1.84 15.74 131.13 747.00 699.00/M 677.00/M | ERZ-V20D681 
460 615 750 1240 100 6500 22.5 8.2 10.0 25.5 5.1 P7280-ND 1.84 15.74 131.13 747.00 699.00/M 677.00/M | ERZ-V20D751 
510 670 820 1355 100 6500 22.5 8.5 10.0 25.5 5.4 P7236-ND 1.84 15.74 131.13 747.00 699.00/M 677.00/M | ERZ-V20D821 
550 745 910 1500 100 6500 22.5 9.0 10.0 25.5 5.9 P7237-ND 2.43 20.79 173.25 988.00 924.00/M 894.00/M | ERZ-V20D911 
625 825 | 1000 | 1650 100 6500 22.5 9.5 10.0 25.5 6.4 P7281-ND 2.43 20.79 173.25 988.00 924.00/M 894.00/M | ERZ-V20D102 
680 895 | 1100 | 1815 100 6500 22.5 10.1 10.0 25.5 7.0 P7238-ND 2.43 20.79 173.25 988.00 924.00/M 894.00/M | ERZ-V20D112 
1000 1465 | 1800 | 2970 100 6500 23.5 14.8 15.0 28.0 10.7 P7239-ND 3.77 32.31 269.25 1535.00 _1436.00/M__1389.00/M | ERZ-V20D182 
ihe D 140 180 220 360 10 1200 9.0 5.3 5.0 12.0 2.1 P7066-ND AG 3.90 32.50 185.00 173.00/M 168.00/M | ERZ-CO7DK221U 
10 D 95 125 150 250 25 2500 13.5 5.5 75 16.5 2.2 P7057-ND 63 5.40 45.00 257.00 240.00/M 232.00/M | ERZ-C10DK151 
20 D 60 85 100 165 100 6500 23.0 5.6 10.0 27.0 2.0 P7049-ND 1.13 9.69 80.75 460.00 431.00/M 417.00/M | ERZ-C20DK101 
385 505 620 1025 100 6500 24.0 76 10.0 28.0 41 P7102-ND 2.65 22.68 189.00 1077.00 _1008.00/M 975.00/M | ERZ-C20DK621U 
130 170 200 340 100 8000 = = 48.0 42.0 39.0 P7126-ND 20.58 176.40 1470.00 8379.00  7840.00/M 7585.00/M | ERZ-C20EK201 
20 E 150 200 240 395 100 8000 = = 48.0 42.0 39.0 P7127-ND 20.58 176.40 1470.00 8379.00 7840.00/M 7585.00/M | ERZ-C20EK241 
250 320 390 650 100 8000 _ — 48.0 42.0 39.0 P7128-ND 24.50 210.00 1750.00 9975.00 _9333.00/M__9030.00/M | ERZ-C20EK391 
25 E 510 670 820 1355 150 15000 = = 60.0 55.0 51.0 P7157-ND 45.17 387.15 3226.25  18390.00 17207.00/M_ 16647.00/M | ERZ-C25EK821 
130 170 200 340 200 25000 = = 60.0 55.0 51.0 P7132-ND 45.54 390.30 3252.50 18539.00 17347.00/M 16783.00/M | ERZ-C32EK201 
150 200 240 395 200 25000 = = 60.0 55.0 51.0 P7133-ND 45.54 390.30 3252.50 18539.00 17347.00/M 16783.00/M | ERZ-C32EK241 
32 E 250 320 390 650 200 25000 _ = 60.0 55.0 51.0 P7134-ND 47.36 405.90 3382.50 19280.00 18040.00/M 17454.00/M | ERZ-C32EK391 
550 1500 | 910 1500 200 25000 = = 60.0 55.0 51.0 P7135-ND 62.69 537.30 4477.50 25522.00 23880.00/M 23104.00/M | ERZ-C32EK911 
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Panasonic 


Multilayer Varistor 
Strontium Titanate (0603 and 0805 Size) Surface Mount 


For EMI noise suppression and transient surge protection. 


Varistor 


I 


Features: Equivalent Circuit 


¢ Multilayer monolithic construction of SrTiO3 ceramics * Low varistor voltage with high parallel capacitance »* Fast response 
to high speed transient overvoltage for ESD protection (IEC1000-4-2) »* dV/dt reduction resulting from the large capacitance 
* Large withstanding surge and energy capabilities * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C. 


Maximum | Varistor Maximum | Capacitance Dimensions Cut Tape Tape & Reel 
Voltage Voltage ESD @ 1KHz (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Size voc (at 0.1mA) | 1EC6100-4-2 | (Typical) L WwW i L2 Part No. ql 10 100 Part No. 4,000 Part No. 
6 8-15V 30kV 8200pF 1.60 | 08 | 08 | 0.3 P822VJCT-ND 1.23 87 65 P822VJTR-ND 370.00/M EZJ-S1VB822 
0603 18 24-35V 30kV 3900pF 1.60 | 08 | 08 | 0.3 P392VJCT-ND 1.23 87 65 P392VJTR-ND 370.00/M EZJ-S1VC392 
30 40-60V 30kV 1800pF 1.60 | 08 | 08 | 03 P182VJCT-ND 1.23 87 65 P182VJTR-ND 370.00/M EZJ-S1VD182 
Max. Peak 
Appl. Max. | Varistor Current | Max. Dimensions Cut Tape Tape & Reel 
Circuit | Voltage) Voltage Cap. (8/20us, | Energy (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Size DC VDC | (at0.1mA)| @1KHz| Tolerance | 2times) | (2ms) | LC Ww Ti 12 Part No. a 10 =: 100 Part No. 2,000 5,000 Part No. 
5V Line 6 8-15V 22000 2.0 | 1.25) 0.8 | .50 P223ZJCT-ND 72 50 33 P223ZJTR-ND —  188.00/M EZJ-S2VB223 
0805 | 12V Line 18 24-35V 8200 | +80%/-20% 25A 0.2J | 2.0 | 1.25 | 1.25 | .50 P822ZJCT-NDt 12 50 33 P822ZJTR-NDt 195.00/M _ EZJ-S2YC822 
24V Line} 30 40-60V 4700 2.0 | 1.25 | 1.25 | .50 P472ZJCT-NDt 72 50 33 P472ZJTR-NDt 195.00/M _ EZJ-S2YD472 
t+ RoHS Compliant 


Multilayer Varistor 


Zinc Oxide Type (0201, 0402 and 0603 Sizes) Surface Mount 


Features: 


Multilayer Varistor of Zinc Oxide ceramics suppresses pulse noise (ESD, burst-noise) and protects equipment from the transient surges. This Varistor is suitable for 
high-speed signal line due to small capacitance. * Low insertion signal loss due to small capacitance * Large withstanding capabilities to ESD (Max. 8kV by IEC test 


method) ¢ Excellent solderability and superior heat resistance due to plate (Ni/solder) electrode 


Application: 
For suppression of pulse noise (ESD etc.) in electronic equipment ¢ Cellular phone * PDA * PC and Peripheral equipment 
Max. | Clamping Voltage Peak Cut Tape Tape & Reel 
Varistor | Voltage 8/20ys Cap. | Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
Size | Voltage | VDC 1A 2A (pF) (A) Ic W T 2 Part No. 1 10 100 | Part No. 4,000 10,000 15,000 Part No. 
0201 12 67 30 - 47 1 0.60 0.30 0.30 0.15 P12803CT-ND 12 1.05 8.84 | P12803TR-ND - - 48.00/M | EZJ-ZZV120EA 
27 16 50 - 20 1 0.60 0.30 0.30 0.15 P12804CT-ND 12 1.05 8.84 | P12804TR-ND - - 48.00/M | EZJ-ZZV270RA 
0402 12 67 _ 30 220 10 1.00 0.50 0.50 0.20 P11403CT-NDt —.29 1.88 12.28 | P11403TR-NDt - 40.00/M — | EZJ-Z0V120JA 
27 16 - 50 47 10 1.00 0.50 0.50 0.20 P11404CT-ND 29 1.88 12.28 | P11404TR-ND - 40.00/M — | EZJ-Z0V270EA 
12 67 - = 330 20 1.60 0.80 0.80 0.30 P12005CT-NDt 34 2.27 14.72 | P12005TR-NDt 63.00/M - — | EZJ-Z1V120KA 
0603 27 20 - 50 100 20 1.60 0.80 0.80 0.30 P10862CT-ND 34 2.27 14.72 | P10862TR-ND 63.00/M _ — | EZJ-21V270GA 
33 26 _- 58 100 20 1.60 0.80 0.80 0.30 P10863CT-NDt —.34 2.27 14.72 | P10863TR-NDt 63.00/M - — | EZJ-Z1V330GA 
t+ RoHS Compliant 


Multilayer Varistor — Ultra-Low Capacitance 
Zinc Oxide Type (0201, 0402 and 0603 Size) Surface Mount 


Features: ¢ Multilayer Varistor of Zinc Oxide ceramics suppresses pulse noise (ESD, burst-noise) and protects equipment 
from transient surges. This Varistor is suitable for RF antenna/RF amplifier due to ultra-low capacitance. ¢ Low insertion 
signal loss due to ultra-low capacitance »* Large withstanding capabilities to ESD (Max. 8kV by IEC test method) 


* Excellent solderability and superior heat resistance due to plate (Ni/solder) electrode 


Application: * For suppression of pulse noise (ESD etc.) in RF antenna/RF amplifier * Cellular phone «PDA »* Wireless 


LAN applications * PC and Peripheral equipment ¢ Interface: USB, IEEE 1394 


Antenna 


Maximum ESD Cut Tape Tape & Reel 
Varistor Voltage Maximum | Capacitance Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 

Size Voltage voc (kV) (pF) iL W T 12 Part No. 1 10 100 | Part No. 4,000 10,000 15,000 | Part No. 
0201 80 5 8 3 0.60 0.30 0.30 0.15 | P12801CT-ND 12 1.05 8.84 | P12801TR-ND = —__48.00/M | EZJ-ZZV800AA 
27 3 8 3 1.00 0.50 0.50 0.20 | P12800CT-ND 16 = =61.40 11.70 | P12800TR-ND —  64.00/M —| EZJ-Z0V270AA 
39 6 4 1 1.00 0.50 0.50 0.20 | P13575CT-NDt 30 2.62 22.00 | P13575TR-NDT —  121.00/M —| EZJ-Z0V39010 
39 6 6 1.3 1.00 0.50 0.50 0.20 | P13576CT-NDt 30 2.62 22.00 | P13576TR-NDt —  121.00/M —| EZJ-Z0V39013 
0402 80 5 8 6 1.00 0.50 0.50 0.20 | P12987CT-ND 22 1.91 15.99 | P12987TR-ND —  88.00/M —| EZJ-Z0V80005 
80 5 5 1 1.00 0.50 0.50 0.20 | P12802CT-ND 34 2.27 14.72 | P12802TR-ND —  58.00/M —| EZJ-Z0V80010 
8 5.5 — 330 1.00 0.50 0.50 0.20 | P13574CT-NDt 23 2.00 16.80 | P13574TR-NDT —  92.00/M —| EZJ-ZOVO80KA 
80 18 8 3 1.00 0.50 0.50 0.20 | P11992CT-ND 36 =. 2.35 15.34 | P11992TR-ND —  51.00/M —| EZJ-ZOV800AA 
170 18 8 3 1.00 0.50 0.50 0.20 | P11402CT-ND 36 2.35 15.34 | P11402TR-ND — _51.00/M —| EZJ-ZOVI71AA 
39 6 4 1 1.60 0.80 0.80 0.30 | P13577CT-NDt 40 3.58 30.00 | P13577TR-NDt 164.00/M = —| EZJ-Z1V39010 
0603 39 6 6 13 1.60 0.80 0.80 0.30 | P13578CT-NDt 40 3.58 30.00 | P13578TR-NDT 164.00/M _ —| EZJ-21V39013 
170 18 _ 3 1.60 0.80 0.80 0.30 | P12006CT-ND 34 2.27 14.72 | P12006TR-ND 63.00/M = —| EZJ-Z1V171AA 

t+ RoHS Compliant 


Multilayer Varistor Array Chip Type - 0504 Size 


Features: 


* Industry's smallest capacitance suitable for high-speed multiple signal lines 


* 2-chip type with the noise filter function available (suitable for the audio line of mobile phones) 


Dimensions 
(mm) 


0.20 


Maximum Clamping Capacitance Peak Cut Tape Tape & Reel 
Varistor Voltage ESD Voltage Maximum Maximum Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage voc Maximum 8/20s, 1A (pF) Maximum (A) Part No. 1 10 100 Part No. 4,000 Part No. 
12 6.7 30V _ 220 5 P11989CT-ND 69 48 32 P11989TR-ND 154.00/M EZJ-ZSV120JA 
27 16 _ 50V 22 5 P11987CT-ND 1.63 1.23 92 P11987TR-ND 523.00/M EZJ-ZSV270CAK 
27 16 _ 50V 27 5 P11988CT-ND 69 48 32 P11988TR-ND 154.00/M EZJ-ZSV270DAK 
27 16 =— 50V 47 5 P11990CT-ND 69 48 32 P11990TR-ND 154.00/M EZJ-ZSV270EA 
80 18 8kV =— 3 _— P12058CT-ND 69 48 32 P12058TR-ND 154.00/M EZJ-ZSV800AA 
170 18 8kV =_ 3 _ P11991CT-ND 69 48 32 P11991TR-ND 154.00/M EZJ-ZSV171AA 


1762 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic ZNR/Surge Absorbers With Tabs — Type C Series 32and40  _—s—iéisy, 


These are heavy duty type ZNR with very unique tab terminals which are used as electrical connecting terminals and also its mounting 701 D: 71 
legs. This ZNR is meant for application in power supplies or transient voltage surge suppressor units where high surge current or high - re H 
surge energy absorption is required. 
Features: * High energy handling capability (210 to 710 joules) * Large withstanding surge current (25 to 30kA) »* Compact size CeE=pb 8 
* Common terminals for electrical connection and mounting * UL recognized 2@ 340 —— bee. 
Max. Varistor | Max. Clamp Volt. | Surge 
Allow. Volt. @ Test Current Cur- Dimensions (mm) 
Ser- Volt. (V) +10% (8/20psec.) rent D T H Digi-Key Pricing Panasonic 
ies |Type| AC DC (V) Ve(V) Lp(A) | (kA) max. +.99 max. | Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
130 170 200 340 200 25 35.99 7.49 46.00 | P7158-ND 16.53 141.69 1180.75 6730.00 6297.00/M 6093.00/M ERZ-C32CK201W 
150 200 240 395 200 25 35.99 7.49 46.00 | P7159-ND 16.53 141.69 1180.75 6730.00 6297.00/M 6093.00/M ERZ-C32CK241W 
230 300 360 595 200 25 35.99 8.99 46.00 | P7160-ND 17.70 151.71 1264.25 7206.00 6743.00/M 6524.00/M ERZ-C32CK361W 
250 320 390 650 200 25 35.99 8.99 46.00 | P7161-ND 17.70 151.71 1264.25 7206.00 6743.00/M 6524.00/M ERZ-C32CK391W 
275 350 430 710 200 25 35.99 8.99 46.00 | P7162-ND 17.70 151.74 1264.25 7206.00 6743.00/M 6524.00/M ERZ-C32CK431W 
82 1 385 505 620 1025 200 25 35.99 9.70 46.00 | P7163-ND 19.96 171.09 1425.75 8127.00 7604.00/M 7357.00/M ERZ-C32CK621W 
420 560 680 1120 200 25 35.99 9.70 46.00 | P7164-ND 19.96 171.09 1425.75 8127.00 7604.00/M 7357.00/M ERZ-C32CK681W 
460 615 750 1240 200 25 35.99 11.51 46.00 | P7165-ND 19.96 171.09 1425.75 8127.00 7604.00/M 7357.00/M ERZ-C32CK751W 
485 640 780 1290 200 25 35.99 11.51 46.00 | P7166-ND 19.96 171.09 1425.75 8127.00 7604.00/M 7357.00/M ERZ-C32CK781W 
510 670 820 1355 200 25 35.99 11.51 46.00 | P7167-ND 21.75 186.45 1553.75 8856.00 8287.00/M 8017.00/M ERZ-C32CK821W 
130 170 200 340 250 30 43.99 7.49 50.01 P7169-ND 24.79 212.52 1771.00 10095.00 9445.00/M 9138.00/M ERZ-C40CK201W 
150 200 240 395 250 30 43.99 7.49 50.01 P7170-ND 24.79 212.52 1771.00 10095.00 9445.00/M 9138.00/M ERZ-C40CK241W 
230 300 360 595 250 30 43.99 8.99 50.01 P7171-ND 26.43 226.56 1888.00 10762.00 10069.00/M 9742.00/M ERZ-C40CK361W 
250 320 390 650 250 30 43.99 8.99 50.01 P7172-ND 26.43 226.56 1888.00 10762.00 10069.00/M 9742.00/M ERZ-C40CK391W 
275 350 430 710 250 30 43.99 8.99 50.01 P7173-ND 26.43 226.56 1888.00 10762.00 10069.00/M 9742.00/M ERZ-C40CK431W 
40 Cc 385 505 620 1025 250 30 43.99 9.70 50.01 P7174-ND 31.03 265.98 2216.50 12634.00 11821.00/M 11437.00/M ERZ-C40CK621W 
420 560 680 1120 250 30 43.99 9.70 50.01 P7175-ND 31.03 265.98 2216.50 12634.00 11821.00/M 11437.00/M ERZ-C40CK681W 
460 615 750 1240 250 30 43.99 11.51 50.01 P7176-ND 31.03 265.98 2216.50 12634.00 11821.00/M 11437.00/M ERZ-C40CK751W 
485 640 780 1290 250 30 43.99 11.51 50.01 P7177-ND 31.03 265.98 2216.50 12634.00 11821.00/M 11437.00/M ERZ-C40CK781W 
510 670 820 1355 250 30 43.99 11.51 50.01 P7178-ND 32.28 276.66 2305.50 13141.00 12296.00/M 11896.00/M ERZ-C40CK821W 
550 745 910 1500 250 30 43.99 11.51 50.01 P7179-ND 35.42 303.60 2530.00 14421.00 13493.00/M 13055.00/M ERZ-C40CK911W 


Surface Mount ZNR/Surge Absorbers Type VFM, CF, SF and VFT 


Dim.: (mm 
Features: *Compact package with large withstanding surge Applications: E b+ 25 (ey 
* Temperature Char. of Varistor Voltage 0 ~ -0.05%/°C capability * For suppression of surge in electronic equipment 6.0 —4 - 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Low Clamping Voltage for better surge protection * Semiconductors T Type Dim. 
- AOC — 0 ae ‘5 . ¢ Telephone or telecommunication system H CF 3.2 
* Storage Temperature Range: -40°C ~ 125°C * SF Type has the ability to withstand 2 or 3 times the. paA modules, modem i SF 3.2 
* Designed for flow/reflow soldering surge current of the CF Type * Router, Terminal adapter (Digital modem) 1.3 — VEM 3.2 
¢ Excellent response against high steep surge voltage * VFT Type has low height * Power supply 8.0 MET 2.4 
Varistor Max. Allow- Max. Clamp- | Rated | Energy | Maximumt Cut Tape Tape & Reel 
Voltage | able Voltage (V) | ing Voltage | Power | (2ms) Peak Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Type | +10% (V) AC Dc Vxa(V)* (W) (J) |Current (A) Part No. 10 100 1,000 Part No. 2,000 6,000 10,000 Part No. 
22 14 18 43 0.02 0.9 125 P7345CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7345TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M | ERZ-VF2M220 
27 17 22 53 0.02 1.0 125 P7346CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7346TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M270 
33 20 26 65 0.02 5 125 P7347CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7347TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M330 
39 25 31 77 0.02 1.5 125 P7348CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7348TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M | ERZ-VF2M390 
47 30 38 93 0.02 1.8 125 P7349CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7349TR-ND 750.00/M__701.00/M__658.00/M_| ERZ-VF2M470 
56 35 45 110 0.02 2.2 125 P7350CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7350TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M560 
68 40 56 135 0.02 2.5 125 P7351CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7351TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M680 
82 50 65 135 0.1 2.5 600 P7337CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7337TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M | ERZ-VF2M820 
100 60 85 165 0.1 3.0 600 P7338CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7338TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M101 
VEM 120 75 100 200 0.1 3.5 600 P7339CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7339TR-ND 750.00/M__701.00/M__658.00/M_| ERZ-VF2M121 
150 95 125 250 0.1 4.5 600 P7340CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7340TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M151 
200 130 170 340 0.1 6.0 600 P7341CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7341TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M | ERZ-VF2M201 
220 140 180 360 0.1 6.5 600 P7342CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7342TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M221 
240 150 200 395 0.1 7.5 600 P7343CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7343TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M241 
270 175 225 455 0.1 8.0 600 P7344CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7344TR-ND 750.00/M__701.00/M__658.00/M__| ERZ-VF2M271 
330 210 270 545 0.1 8.0 300 P7352CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7352TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M331 
360 230 300 595 0.1 9.0 300 P7353CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7353TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M361 
390 250 320 650 0.1 9.0 300 P7354CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7354TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M | ERZ-VF2M391 
430 275 350 710 0.1 10.0 300 P7355CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7355TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M431 
470 300 385 775 0.1 10.0 300 P7356CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7356TR-ND 750.00/M__701.00/M__729.00/M_| ERZ-VF2M471 
22 14 18 48 0.01 0.4 50 P220ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P220ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK220 
27 17 22 60 0.01 0.5 50 P270ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P270ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK270 
33 20 26 73 0.01 0.6 50 P330ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P330ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK330 
39 25 31 86 0.01 0.8 50 P390ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P390ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK390 
47 30 38 104 0.01 1.0 50 P470ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P470ZFTR-ND* 831.00/M__777.00/M__729.00/M_| ERZ-CF2MK470 
56 35 45 123 0.01 1.0 50 P560ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P560ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK560 
68 40 56 150 0.01 1.2 50 P680ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P680ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK680 
82 50 65 145 0.1 1 200 P820ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P820ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK820 
100 60 85 175 0.1 2.0 200 P101ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P101ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK101 
CF 120 75 100 210 0.1 2.5 200 P121ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P121ZFTR-ND* 831.00/M__777.00/M__729.00/M_| ERZ-CF2MK121 
150 95 125 200 0.1 3.0 200 P151ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P151ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK151 
200 130 170 355 0.1 4.0 200 P201ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P201ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK201 
220 140 180 380 0.1 4.5 200 P221ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P221ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK221 
240 150 200 415 0.1 5.0 200 P241ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P241ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK241 
270 175 225 475 0.1 6.0 200 P271ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P271ZFTR-ND* 831.00/M__777.00/M__729.00/M_| ERZ-CF2MK271 
360 230 300 620 0.1 6.0 200 P361ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P361ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK361 
390 260 320 675 0.1 6.0 200 P391ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P391ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK391 
430 275 350 745 0.1 6.3 200 P431ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P431ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK431 
470 300 385 810 0.1 7.0 200 P471ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P471ZFTR-ND* 831.00/M__777.00/M__729.00/M_| ERZ-CF2MK471 
22 14 18 43 0.02 0.9 125 P220ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P220ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK220 
27 17 22 53 0.02 1.0 125 P270ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P270ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/M 808.00/M_ | ERZ-SF2MK270 
33 20 26 65 0.02 1.2 125 P330ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P330ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/M 808.00/M_ | ERZ-SF2MK330 
39 25 31 77 0.02 1.5 125 P390ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P390ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK390 
47 30 38 93 0.02 1.8 125 P470ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P470ZSTR-ND* 921.00/M__861.00/M__808.00/M_| ERZ-SF2MK470 
56 35 45 110 0.02 2.2 125 P560ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P560ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/M 808.00/M_ | ERZ-SF2MK560 
SF 68 40 56 135 0.02 2.5 125 P680ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P680ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK680 
82 50 65 135 0.25 3.5 600 P820ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P820ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK820 
120 75 100 200 0.25 5.0 600 P121ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P121ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/M 808.00/M_ | ERZ-SF2MK121 
220 140 180 360 0.25 9.0 600 P221ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P221ZSTR-ND* 921.00/M___861.00/M__808.00/M_| ERZ-SF2MK221 
240 150 200 395 0.25 10.0 600 P241ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P241ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK241 
270 175 225 455 0.25 12.0 600 P271ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P271ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK271 
390 250 320 650 0.25 12.0 400 P391ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P391ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/M 808.00/M_ | ERZ-SF2MK391 
470 300 385 775 0.25 12.0 400 P471ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P471ZSTR-ND* 921.00/M__861.00/M__808.00/M__| ERZ-SF2MK471 
82 50 65 145 0.1 ee 400 P7332CT-ND 1.59 1.34 1.08 P7332TR-ND 729.00/M 682.00/M 640.00/M_ | ERZ-VF2T820 
VFT 100 60 85 175 0.1 2.0 400 P7333CT-ND 1.59 1.34 1.08 P7333TR-ND 729.00/M 682.00/M 640.00/M_ | ERZ-VF2T101 
150 95 125 260 0.1 3.0 400 P7334CT-ND 1.59 1.34 1.08 P7334TR-ND 729.00/M 682.00/M 640.00/M_ | ERZ-VF2T151 
270 175 225 475 0.1 6.0 400 P7336CT-ND 1.59 1.34 1.08 P7336TR-ND 729.00/M__682.00/M__640.00/M_| ERZ-VF2T271 


+ (8/20 us, 2 times), ® Measuring Current of Maximum Clamping Voltage is as follows: For Varistor Voltage of 22 to 68 V: xA=1A, For Varistor Voltage of 82 to 470 V: xA=5A, For Varistor Voltage of VFM: xA=10A 
* Not recommended for new design 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 1763 


wid Littelfus@ Multilayer Varistor TVS Surface Mount ML Series 


These components are designed to suppress a variety of transient events, including those specified in IEC and other standards used for Electromagnetic Compliance (EMC). The ML Series 
is typically applied to protect integrated circuits and other components at the circuit board level. 


SPECIFICATIONS: * Operating Voltage Range: 5.5V to 120V = Inherent Bi-directional clamping * No plastic or 
* Typical leakage at 25°C<25A, maximum leakage, 100A at V\y(DC) * Average power @POxy packaging assures better than 94V-0 flammability rating 
dissipation of transients for 0402, 0603, 0805, 1206 and 1210 sizes not to exceed 0.03W, APPLICATIONS: 


0.05W, 0.1W, 0.1W and 0.15W respectively * Suppression of inductive switching or other transient events such as EFT and surge 
: voltage at the circuit board level * ESD Protection for components sensitive to IEC 61000-4- 
FEATURES: ; ; 2, MIL-STD 883C Method 3015.7 and other industry specifications. (See also the MLN and 
* Multilayer ceramic construction technology * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C MLE Series) * Replace larger surface mount TVS zeners in many applications 
Max. Clamping Max. Non- Max. Non- Nominal Voltage 
Max. Cont. Voltage @ Repetitive Repetitive @ 1mA DC Capac- Cut Tape 
Working Voltage 1A Surge Current | Surge Energy Test Current itance | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Littelfuse 

Pkg. Dc AC (8/20ys) (8/20ys) (A) | (10/1000yus) (J) | Min. Max. | (pF) Part No. u 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0603 3.5 2.5 13 30 0.1 3.7 7.0 1270 | F2205CT-ND 40 3.67 27.69 F2205TR-ND 2,500 152.56/M | V3.5MLA0603H 
0805 3.5 2.5 13 40 0.1 3.7 7.0 1380 | F2207CT-ND A7 4.32 32.59 F2207TR-ND 2,500 179.56/M | V3.5MLA0805LH 
0805 3.5 2.5 13 120 0.3 3.7 7.0 2530 | F2206CT-ND AT 4.32 32.59 F2206TR-ND 2,500 179.56/M | V3.5MLA0805H 
1206 3.5 2.5 13 100 0.3 3.7 7.0 6000 | F2208CT-ND -90 8.32 62.72 F2208TR-ND 2,500 | 345.60/M | V3.5MLA1206H 
0402 5.5 4.0 38 20 0.05 15.9 21.5 70 F2259CT-ND* 32 2.99 22.54 F2259TR-ND* | 10,000) 112.70/M | V5.5MLA0402LNR 
0402 5.5 4.0 19 20 0.05 7A 10.8 220 F2258CT-ND* 32 2.99 22.54 F2258TR-ND* | 10,000) 112.70/M | V5.5MLA0402NR 
0603 5.5 4.0 17.5 30 0.1 7A 9.3 760 F2214CT-ND 40 3.67 27.69 F2214TR-ND 2,500 152.56/M | V5.5MLA0603H 
0805 5.5 4.0 17.5 40 0.1 7A 9.3 990 F2216CT-ND 7 4.32 32.59 F2216TR-ND 2,500 179.56/M | V5.5MLAQ805LH 
0805 5.5, 4.0 17.5 40 0.1 ail 9.3 990 F2217CT-ND* 54 5.01 37.73 F2217TR-ND* 2,500 | 207.90/M | V5.5MLAO805LNH 
0805 5.5, 4.0 17.5 120 0.3 Ta 9.3 1840 | F2215CT-ND AT 4.32 32.59 F2215TR-ND 2,500 179.56/M | V5.5MLA0805H 
1206 5.5 4.0 17.5 150 0.4 Tal 9.3 5180 | F2218CT-ND 90 8.32 62.72 F2218TR-ND 2,500 | 345.60/M | V5.5MLA1206H 
1206 5.5 4.0 17.5 150 0.4 7A 9.3 5180 | F2219CT-ND* 1.04 9.65 72.77 F2219TR-ND* 2,500 | 400.96/M | V5.5MLA1206NH 
0402 9 6.5 35 4 0.02 11 16 33 F2261CT-ND* 32 2.99 22.54 F2261TR-ND* | 10,000} 112.70/M | V9MLA0402LNR 
0402 9 6.5 30 20 0.05 1 16 120 F2260CT-ND* 32 2.99 22.54 F2260TR-ND* | 10,000) 112.70/M | V9MLA0402NR 
0603 9 6.5 25.5 30 0.1 an 16 490 F2226CT-ND 40 3.67 27.69 F2226TR-ND 2,500 152.56/M | V9MLA0603H 
0603 9 6.5 25.5 30 0.1 "1 16 490 F2227CT-ND* AT 4.32 32.59 F2227TR-ND* 2,500 179.56/M | V9MLAO603NH 
0805 9 6.5 25.5 40 0.1 1 16 520 F2228CT-ND 7 4.32 32.59 F2228TR-ND 2,500 179.56/M | V9MLAO805LH 
0402 14 10 38 20 0.05 15.9 21.5 70 F2262CT-ND* 32 2.99 22.54 F2262TR-ND* | 10,000} 112.70/M | V14MLA0402NR 
0603 14 10 34.5 30 0.1 15.9 21.5 180 F2173CT-ND 40 3.67 27.69 F2173TR-ND 2,500 152.56/M | V14MLA0603H 
0603 14 10 34.5 30 0.1 15.9 21.5 180 F2174CT-ND* A7 4.32 32.59 F2174TR-ND* 2,500 179.56/M | V14MLA0603NH 
0805 14 10 32 40 0.1 15.9 20.3 320 F2176CT-ND AT 4.32 32.59 F2176TR-ND 2,500 179.56/M | V14MLAO805LH 
0805 14 10 32 40 0.1 15.9 20.3 320 F2177CT-ND* 54 5.01 37.73 F2177TR-ND* 2,500 | 207.90/M | V14MLAO805LNH 
0805 14 10 32 120 0.3 15.9 20.3 560 F2175CT-ND 7 4.32 32.59 F2175TR-ND 2,500 179.56/M | V14MLA0805H 
1206 14 10 32 150 0.4 15.9 20.3 1840 | F2178CT-ND 90 8.32 62.72 F2178TR-ND 2,500 | 345.60/M | V14MLA1206H 
1206 14 10 32 150 0.4 15.9 20.3 1840 | F2179CT-ND* 1.04 9.65 72.77 F2179TR-ND* 2,500 | 400.96/M | V14MLA1206NH 
0402 18 14 50 20 0.05 22 28 40 F2263CT-ND* 32 2.99 22.54 F2263TR-ND* | 10,000) 112.70/M ) V18MLA0402NR 
0603 18 14 50 30 0.1 22 28 120 F2181CT-ND 40 3.67 27.69 F2181TR-ND 2,500 152.56/M | V18MLA0603H 
0805 18 14 44 40 0.1 22 28 290 F2183CT-ND AT 4.32 32.59 F2183TR-ND 2,500 179.56/M | V18MLAO805LH 
0805 18 14 44 40 0.1 22 28 290 F2184CT-ND* 54 5.01 37.73 F2184TR-ND* 2,500 | 207.90/M | V18MLAO805LNH 
0805 18 14 44 120 0.3 22 28 520 F2182CT-ND A7 4.32 32.59 F2182TR-ND 2,500 179.56/M | V18MLA0805H 
1206 18 14 44 150 0.4 22 28 1270 | F2185CT-ND 90 8.32 62.72 F2185TR-ND 2,500 | 345.60/M | V18MLA1206H 
1210 18 14 44t 500 2.5 22 28 1440 | F2186CT-ND 144 10.34 77.91 F2186TR-ND 2,000 | 429.30/M | V18MLA1210H 
0603 26 20 60 30 0.1 31 38 110 F2191CT-ND 40 3.67 27.69 F2191TR-ND 2,500 152.56/M | V26MLA0603H 
0805 26 20 60 40 0.1 29.5 38.5 140 F2193CT-ND AT 4.32 32.59 F2193TR-ND 2,500 179.56/M | V26MLAO805LH 
0805 26 20 60 40 0.1 29.5 38.5 140 F2194CT-ND* 54 5.01 37.73 F2194TR-ND* 2,500 | 207.90/M | V26MLAO805LNH 
0805 26 20 60 100 0.3 29.5 38.5 220 F2192CT-ND A7 4.32 32.59 F2192TR-ND 2,500 179.56/M | V26MLA0805H 
0805 26 20 60 100 0.3 29.5 38.5 220 F2195CT-ND* 54 5.01 37.73 F2195TR-ND* 2,500 | 207.90/M | V26MLA0805NH 
1206 26 20 60 150 0.6 29.5 38.5 1040 | F2196CT-ND 90 8.32 62.72 F2196TR-ND 2,500 | 345.60/M | V26MLA1206H 
1206 26 20 60 150 0.6 29.5 38.5 1040 | F2197CT-ND* 1.04 9.65 72.77 F2197TR-ND* 2,500 | 400.96/M | V26MLA1206NH 
1210 26 20 60t 300 1.2 29.5 38.5 1040 | F2198CT-ND 1.44 10.34 77.91 F2198TR-ND 2,000 | 429.30/M | V26MLA1210H 
0603 30 25 74 30 0.1 37 46 90 F2199CT-ND 40 3.67 27.69 F2199TR-ND 2,500 152.56/M | V30MLA0603H 
0805 30 25 72 30 0.1 37 46 90 F2200CT-ND A7 4.32 32.59 F2200TR-ND 2,500 179.56/M | V30MLA0805LH 
1210 30 25 68t 280 1.2 35 43 1820 | F2201CT-ND 1.11 10.34 77.91 F2201TR-ND 2,000 | 429.30/M | V30MLA1210H 
1206 33 26 75 180 0.8 38 49 640 F2203CT-ND 90 8.32 62.72 F2203TR-ND 2,500 | 345.60/M | V33MLA1206H 
1206 33 26 75 180 0.8 38 49 640 F2204CT-ND* = 1.04 9.65 72.77 F2204TR-ND* 2,500 | 400.96/M | V33MLA1206NH 
1206 42 30 92 180 0.8 46 60 640 F2209CT-ND 90 8.32 62.72 F2209TR-ND 2,500 | 345.60/M | V42MLA1206H 
1206 42 30 92 180 0.8 46 60 640 F2210CT-ND* = 1.04 9.65 72.77 F2210TR-ND* 2,500 | 400.96/M | V42MLA1206NH 
1210 48 40 105 250 1.2 54.5 66.5 520 F2211CT-ND 1.14 10.34 77.91 F2211TR-ND 2,000 | 429.30/M | V48MLA1210H 
1206 56 40 120 180 1.0 61 77 180 F2212CT-ND 90 8.32 62.72 F2212TR-ND 2,500 | 345.60/M | VS56MLA1206H 
1210 60 50 130 250 1.5 67 83 440 F2220CT-ND 1.44 10.34 77.91 F2220TR-ND 2,000 | 429.30/M | V60MLA1210H 
1206 68 50 140 180 1.0 76 90 180 F2221CT-ND 90 8.32 62.72 F2221TR-ND 2,500 | 345.60/M | V68MLA1206H 
1206 68 50 140 180 1.0 76 90 180 F2222CT-ND* 1.04 9.65 72.77 F2222TR-ND* 2,500 | 400.96/M | V68MLA1206NH 
1210 85 67 180 250 2.5 95 115 260 F2223CT-ND 1.14 10.34 77.91 F2223TR-ND 2,000 | 429.30/M | V85MLA1210H 
1210 85 67 180 250 2.5 95 115 260 F2224CT-ND* 1.08 10.01 75.46 F2224TR-ND* 2,000 | 415.80/M | V85MLA1210NH 
1210 120 107 260 125 2.0 135 165 80 F2170CT-ND 1.08 10.01 75.46 F2170TR-ND 1,000 415.80 | V120MLA1210H 


* Nickel Plated Terminations + @ 2.5A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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wid Littelfus€ Varistor (MOVs) Axial Leaded ma Series 


SPECIFICATIONS: 

¢ Hi-Pot Encapsulation (Isolation Voltage Capability): 1,000V 

* Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (No derating up to 85°C ambient) 
¢ Insulation Resistance: 1,000MQ 


The MA Series of transient surge suppressors are axial-lead metal-oxide varistors 
(MOVs) for use in a wide variety of board level industrial and commercial electronic 
equipment. They are intended to protect components and signal/data lines from low 
energy transients where the small axial lead package is required. 


0.66 Max. 
(0.026 Max.) 


(1.22 Max.) 
NS 


Max. Non- Max. Clamp 
Max. Cont. Varistor Voltage Repetitive Voltage Capac- 
Working Voltage @ 1mA DC Surge Current @2A itance Part Digi-Key Price Each Littelfuse 
V(RMS)t — VDCt Min.t Nom.+ Max.t (8/20ys) (A)t (8/20ps) (V)+ (pF)t Marking Part No. 1 10 100 Part No. 
9 13 14 18 23 40 49 550 18A F2271-ND 46 Al 37 V18MA1A 
10 14 15) 18 21 40 44 550 18B F2272-ND 46 Al 37 V18MA1B 
10 15 16 22 28 40 55 410 22A F2273-ND 46 Al 37 V22MA1A 
14 18 19 22 26 40 51 410 22B F2274-ND 46 Al 37 V22MA1B 
13 19 21 27 34 40 67 370 27A F2275-ND AB A1 37 V27MA1A 
17 22 24 27 31 40 59 370 27B F2276-ND AB Al 37 V27MA1B 
18 23 26 33 40 40 73 300 33A F2277-ND 46 Al 37 V33MA1A 
20 26 29.5 33 36.5 40 67 300 33B F2278-ND 46 Al 37 V33MA1B 
22 28 31 39 47 40 86 250 39A F2279-ND 46 Al 37 V39MA2A 
25 31 35 39 43 40 79 250 39B F2280-ND 46 Al 37 V39MA2B 
27 34 37 47 57 40 99 210 47A F2281-ND AB Al .37 V47MA2A 
30 38 42 47 52 40 90 210 47B F2282-ND AB Al .37 V47MA2B 
32 40 44 56 68 40 117 180 56A F2283-ND 46 Al 37 V56MA2A 
38 48 54 68 82 40 138 150 68A F2285-ND 46 Al 37 V68MA3A 
40 56 61 68 75 40 127 150 68B F2286-ND 46 Al 37 V68MA3B 
45 60 65 82 99 40 163 120 82A F2287-ND AB A1 .37 V82MA3A 
50 66 73 82 91 40 150 120 82B F2288-ND AB A1 37 V82MA3B 
57 72 80 100 120 40 200 100 100 F2289-ND 55 50 45 V100MA4A 
60 81 90 100 110 40 185 100 101 F2290-ND 55 50 45 V100MA4B 
75 101 108 120 132 100 205 40 121 F2292-ND 55 50 45 V120MA2B 
88 121 127 150 173 100 255 32 150 F2293-ND 46 Al 37 V150MA1A 
92 127 135 150 165 100 240 32 151 F2294-ND AB AI 37 V150MA2B 
105 144 153 180 207 100 310 27 180 F2295-ND AB AI 37 V180MA1A 
132 181 187 220 253 100 380 21 220 F2297-ND AB Al 37 V220MA2A 
138 191 198 220 242 100 360 21 221 F2298-ND 46 Al 37 V220MA4B 
171 235 243 270 297 100 440 17 271 F2300-ND 46 Al 37 V270MA4B 
188 257 280 330 380 100 570 14 330 F2301-ND 46 Al 37 V330MA2A 
200 274 297 330 363 100 540 14 331 F2302-ND AB AI 37 V330MA5B 
234 322 331 390 449 100 670 12 390 F2303-ND AB AI 37 V390MA3A, 
242 334 351 390 429 100 640 12 391 F2304-ND AB AI 37 V390MA6B, 
253 349 365 430 495 100 740 an 430 F2305-ND 46 Al 37 V430MA3A 
264 365 387 430 473 100 700 WW 431 F2306-ND 46 Al 37 V430MA7B 


Note: Average power dissipation of transients not to exceed 200mW. + Maximum ratings at 85°C. + Ratings at 25°C. 


High Speed Multilayer Varistor TVS Surface 
Mount ESD Surge Suppressor 


RoHS 


COMPLIANT 


MHS Series 


This series provides protection from ESD and EFT in high-speed data-line and other high 
frequency applications. The low capacitance of the MHS series permits usage in analog 
or digital circuits where it will not attenuate or distort the desired signal or data. Well 
suited to suppress ESD events such as specified in IEC 61000-4-2 or other standards 
used for ElectroMagnetic Compliance (EMC) testing. 


FEATURES: ¢ 3pF and 12pF Capacitance versions are suitable for high-speed data-rate 
lines * Rated for ESD IEC 61000-4-2 (Level 4) * Rated for EFT/B IEC 61000-4-4 (Level 
4) ¢ Inherently Bi-directional * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C * Construction: 
Multi-layer semiconducting ceramics * Nickel-plated terminations * Reel Option: 7 inch 
(178mm) diameter 

APPLICATIONS: ¢ Data, Diagnostic I/O Ports * USB (Universal Serial Bus) * Video and 
Audio Ports » Portable/Hand-Held Products Industrial Instruments including Medical 


Max. Cont. Max. Non- Max. Clamp Max. ESD Max. Capacitance 
Working Repetitive Voltage Clamp Voltaget Leakage @ 1MHz Cut Tape 
Voltage Surge Energy @1A < 8kV Contact} < 15kV Airt+ Current IL (1V p-p) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Littelfuse 
Package| <(V) (10/1000ps) (J) | (8x20ps) (Vc) (Vv) (Vv) @ 15V (yA) (pF) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. | Pricing | Part No. 

0402 42 0.010 110 300 400 0.50 3 F2265CT-ND .29 .27  .21 | F2265TR-ND | 10,000 | 100.45/M | VO402MHSO3NR 
0402 18 0.025 55 125 160 5.0 12 F2266CT-ND .29 .27  .21 | F2266TR-ND | 10,000 | 100.45/M | VO402MHS12NR 
0402 9 0.020 30 65 100 1.0 @ 5.5V 22 F2267CT-ND .29 .27  .21 | F2267TR-ND | 10,000 | 100.45/M | VO402MHS22NR 
0603 42 0.010 110 300 400 0.50 3 F2268CT-ND .36 .34 .26 | F2268TR-ND | 2,500 | 139.06/M | VO603MHSO3NH 
0603 18 0.025 55 125 160 5.0 12 F2269CT-ND .36 .34 .26 | F2269TR-ND | 2,500 | 139.06/M | VO603MHS12NH 
0603 9 0.020 30 65 100 1.0 @ 5.5V 22 F2270CT-ND_ .36 .34 =.26 | F2270TR-ND | 2,500 | 139.06/M | VO603MHS22NH 


t+ Tested to IEC-61000-4-2 Human Body Model (HBM) discharge test circuit. + Direct discharge to device terminals (IEC preferred test method). + Corona discharge through air (represents actual ESD event). 


Multilayer Varistor TVS 
Surface Mount 
ESD Suppressor/ Filter 


MLE Series 


magnetic Compliance testing. 


FEATURES: 


¢ Rated for ESD (IEC 61000-4-2) * Characterized for Impedance 


These components are designed to suppress ESD events, including 
those specified in IEC61000-4-2 or other Standards used for Electro- 


¢ Multilayer Ceramic Construction Technology ¢ Reel Option: 7 
inch (178mm) diameter 

APPLICATIONS: 

* Protection of components and circuits sensitive to ESD Transients 
occurring on power supplies; control and signal lines. * Suppression 
of ESD events such as specified in IEC 61000-4-2 or MIL-STD- 


RoHS Compliant and Capacitance + Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C —gg3c method 3015-7: for Electromagnetic Compliance (EMC). 
Max. Cont. | Nominal Voltage Max. ESD Max. Capac- Cut Tape 
Working @imA DC Clamp Voltage§ Leakage itance Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Littelfuse 
Package | <Voltaget Min. Max. < 8kV Contact} < 15kV Airt} | IL@18V(uA) < (pF) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0402 18 22 28 125 160 10 40 F2264CT-ND 32 30 0.23 F2264TR-ND 10,000 | 112.70/M | V18MLE0402NR 
0603 18 22 28 75 85 25 100 F2188CT-ND 40 37.28 F2188TR-ND 2,500 | 152.56/M | V18MLE0603H 
0805 18 22 28 70 75 25 500 F2189CT-ND A7 44 33 F2189TR-ND 2,500 | 179.56/M | V18MLEO805H 
1206 18 22 28 65 65 25 1700 F2190CT-ND 90 84 = 63 F2190TR-ND 2,500 | 345.60/M | V18MLE1206H 


NOTE: + For applications of 18VDC or less. Higher voltages available. § Tested to IEC61000-4-2 Human Body Model (HBM) discharge test circuit. + Direct discharge to device terminals (IEC preferred test 
method). +4 Corona discharge through air (represents actual ESD event). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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fr Leaded Varistors 
EPCOS 


Specifications: 

* Coating: Epoxy resin, flame retardant to UL 94 V-0 
¢ Terminals: Tinned copper wire * Operating Temperature 
Range: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature Range: -40°C ~ 
125°C »* Electric Strength: 2.5 kV_msg * Insulation Resistance: 
210MOQ « Response Time: <25ns 

Features: 

StandarD Series: ¢ Wide operating voltage range » No derating 
up to 85°C ambient temperature »* Approvals: UL, CSA (All 


Types = K115), SEV, VDE, CECC 
AdvanceD Series: * High-energy AdvanceD series E2 * High 
surge current ratings up to 10kA » High energy ratings up to 
325J * Wide operating voltage range » Approvals: UL, CSA, 
VDE, CECC 

Automotive Series: * High energy absorption, particularly in 
case of load dump * Jump-start strength * Stable protection 
level, minimum leakage current »* High resistance to cyclic 
temperature stress * Types for Ta = 125°C 


Maximum Varistor Maximum 
Allowable Voltage Clamping iMax. Dimensions (mm) 
Voltage (V) | @ 1mA Voltage 8/20 us Ls A @ iT H @D Digi-Key Pricing Epcos 
AC DC |+10% (V) Vv A A +1 +1 Max. Max. Max. +.05 Part No. 1 10 100 1,000 5,000 Part No. 
StandarD Series - Fig. 1 
11 14 18 36 2.5 250 5.0 1.2 9.0 3.4 11.0 6 495-1402-ND 16 1.40 11.70 66.69 62.25/M S07K11 
14 18 22 43 2.5 250 5.0 1.3 9.0 3.5 11.0 6 495-1403-ND .08 72 6.00 34.20 31.92/M S07K14 
20 26 33 65 2.5 250 5.0 1.2 9.0 3.6 11.0 6 495-2398-NDt 08 72 6.00 34.20 31.92/M S07K20 
25 31 39 rad 25 250 5.0 1.3 9.0 3.7 11.0 6 495-1404-ND 16 1.40 11.70 66.69 62.25/M S07K25 
30 38 47 93 2.5 250 5.0 1.5 9.0 3.7 11.0 6 495-1405-ND 09 75 6.25 35.63 33.25/M S07K30 
130 170 205 340 10 1200 5.0 1.6 9.0 3.6 11.0 6 495-1406-ND 12 1.01 8.40 47.88 44.69/M S07K130 
150 200 240 395 10 1200 5.0 1.8 9.0 3.8 11.0 6 495-1407-ND 12 1.01 8.40 47.88 44.69/M S07K150 
275 350 430 710 10 1200 5.0 2.0 9.0 4.4 11.0 6 495-1408-ND 12 1.01 8.40 47.88 44.69/M S07K275 
300 385 470 775 10 1200 5.0 Zl 9.0 4.5 11.0 6 495-2399-NDt 12 1.01 8.40 47.88 44.69/M S07K300 
35 45 56 110 5.0 500 75 1.8 12.0 4.4 14.5 8 495-2400-NDt .23 1.98 16.50 94.05 87.78/M S10K35 
30 38 47 93 10 1000 75 1.8 15.5 4.4 18.5 8 495-2401-NDt .34 2.92 24.30 138.51 129.28/M $14K30 
35 45 56 110 10 1000 75 2.0 15.5 4.5 18.5 8 495-2402-NDt .34 2.92 24.30 138.51 129.28/M S14K35 
75 100 120 200 50 4500 75 1.5 15.5 4.2 18.5 8 495-2403-NDt 32 2.77 23.10 131.67 122.90/M S14K75 
130 170 205 340 50 4500 75 1.9 15.5 4.2 18.5 8 495-1409-ND 32 2.77 23.10 131.67 122.90/M $14K130 
140 180 220 360 50 4500 75 2.0 15.5 4.3 18.5 8 495-1410-ND 32 2.77 23.10 131.67 122.90/M S14K140 
150 200 240 395 50 4500 75 21 15.5 4.4 18.5 8 495-1411-ND 32 2.77 23.10 131.67 122.90/M S14K150 
275 350 430 710 50 4500 7.5 2.2 15.5 5.0 18.5 8 495-1412-ND 32 2.77 23.10 131.67 122.90/M $14K275 
320 420 510 845 50 4500 7.5 24 15.5 5.4 19.0 8 495-1413-ND 32 2.77 23.10 131.67 122.90/M $14K320 
30 38 47 93 20 2000 10.0 2.0 21.5 4.9 25.5 1.0 495-2405-NDt 58 5.01 41.75 237.98 222.11/M S20K30 
130 170 205 340 100 8000 10.0 2.0 21.5 4.7 25.5 1.0 495-1414-ND 52 4.44 37.00 210.90 196.84/M S20K130 
140 180 220 360 100 8000 10.0 21 21.5 4.8 25.5 1.0 495-1415-ND 47 3.99 33.25 189.53 176.89/M S20K140 
150 200 240 395 100 8000 10.0 2.2 21.5 4.9 25.5 1.0 495-1416-ND 52 4.44 37.00 210.90 196.84/M S20K150 
250 320 390 650 100 8000 10.0 2.2 21.5 5.3 25.5 1.0 495-2404-NDt 49 4.20 35.00 199.50 186.20/M S20K250 
275 350 430 710 100 8000 10.0 2.3 21.5 5.4 25.5 1.0 495-1417-ND 52 4.44 37.00 210.90 196.84/M S20K275 
300 385 470 775 100 8000 10.0 24 21.5 5.6 25.5 1.0 495-2406-NDt 52 4.44 37.00 210.90 196.84/M S20K300 
320 420 510 845 100 8000 10.0 2.6 21.5 5.8 25.5 1.0 495-1418-ND 52 4.44 37.00 210.90 196.84/M S20K320 
420 560 680 1120 100 8000 10.0 3.1 21.5 6.5 26.0 1.0 495-2407-NDt 62 5.28 44.00 250.80 234.08/M S20K420 
AdvanceD Series - Fig. 1 
130 170 205 340 5.0 800 5.0 1.6 7.0 3.9 8.5 6 495-1419-ND .08 66 5.50 31.35 29.26/M S05K130E2 
150 200 240 395 5.0 800 5.0 1.8 7.0 41 8.5 6 495-1421-ND 08 69 5.75 32.78 30.59/M S05K150E2 
300 385 470 775 5.0 800 5.0 21 7.0 4.7 8.5 6 495-1422-ND .08 72 6.00 34.20 31.92/M SO5K300E2 
150 200 240 395 10 1750 5.0 1.8 9.0 41 11.0 6 495-1424-ND 12 1.01 8.40 47.88 44.69/M S07K150E2 
250 320 390 650 10 1750 5.0 1.9 9.0 4.5 11.0 6 495-1425-ND 12 1.01 8.40 47.88 44.69/M S07K250E2 
275 350 430 710 10 1750 5.0 2.0 9.0 4.6 11.0 6 495-1426-ND 12 1.01 8.40 47.88 44.69/M S07K275E2 
300 385 470 775 10 1750 5.0 21 9.0 4.7 11.0 6 495-1427-ND 12 1.01 8.40 47.88 44.69/M S07K300E2 
320 420 510 845 10 1750 5.0 2.3 9.0 4.6 11.0 6 495-1428-ND 12 1.01 8.40 47.88 44.69/M S07K320E2 
140 180 220 360 25 3500 75 1.9 12.0 4.6 14.5 8 495-1429-ND .22 1.87 15.60 88.92 83.00/M S10K140E2 
150 200 240 395 25 3500 75 2.0 12.0 4.7 14.5 8 495-1430-ND 22 1.87 15.60 88.92 83.00/M S10K150E2 
175 225 270 455 25 3500 75 2.2 12.0 4.9 14.5 8 495-1431-ND 22 1.87 15.60 88.92 83.00/M S10K175E2 
250 320 390 650 25 3500 15) 21 12.0 5.2 14.5 8 495-1432-ND 22 1.87 15.60 88.92 83.00/M S10K250E2 
275 350 430 710 25 3500 1.5 22) 12.0 5.4 14.5 8 495-1433-ND .22 1.87 15.60 88.92 83.00/M $10K275E2 
300 385 470 775 25 3500 1.5 2.3 12.0 5.6 14.5 8 495-1434-ND 22 1.87 15.60 88.92 83.00/M S10K300E2 
420 560 680 1120 25 3500 1.5 3.5 12.0 7.4 15.0 8 495-1435-ND 25 2.16 18.00 102.60 95.76/M S10K420E2 
130 170 205 340 50 6000 75 1.9 15.5 4.6 18.5 8 495-1436-ND 35 3.02 25.20 143.64 134.07/M $14K130E2 
140 180 220 360 50 6000 75 2.0 15.5 47 18.5 8 495-1437-ND 35 3.02 25.20 143.64 134.07/M $14K140E2 
150 200 240 395 50 6000 75 2a 15.5 4.8 18.5 8 495-1438-ND 35 3.02 25.20 143.64 134.07/M $14K150E2 
175 225 270 455 50 6000 75 2.2 15.5 4.9 18.5 8 495-1439-ND 35 3.02 25.20 143.64 134.07/M S14K175E2 
250 320 390 650 50 6000 75 21 15.5 5.2 18.5 8 495-1440-ND 35 3.02 25.20 143.64 134.07/M S14K250E2 
275 350 430 710 50 6000 75 2.2 15.5 5.4 18.5 8 495-1441-ND 35 3.02 25.20 143.64 134.07/M $14K275E2 
300 385 470 775 50 6000 75 2.3 15.5 5.6 18.5 8 495-1442-ND 35 3.02 25.20 143.64 134.07/M $14K300E2 
130 170 205 340 100 10000 10.0 2.0 21.5 5.0 25.5 1.0 495-1443-ND 47 4.02 33.50 190.95 178.22/M S20K130E2 
140 180 220 360 100 10000 10.0 21 21.5 5.1 25.5 1.0 495-1444-ND 64 5.52 46.00 262.20 244.72/M S20K140E2 
150 200 240 395 100 10000 10.0 2.2 21.5 §.2 25.5 1.0 495-1445-ND A6 3.96 33.00 188.10 175.56/M S20K150E2 
175 225 270 455 100 10000 10.0 2.3 21.5 5.3 25.5 1.0 495-1446-ND 48 4.11 34.25 195.23 182.21/M S20K175E2 
250 320 390 650 100 10000 10.0 2.4 21.5 5.7 25.5 1.0 495-1447-ND 51 4.35 36.25 206.63 192.85/M S20K250E2 
275 350 430 710 100 10000 10.0 2.6 21.5 5.8 25.5 1.0 495-1448-ND 53 4.50 37.50 213.75 199.50/M S20K275E2 
300 385 470 775 100 10000 10.0 2.8 21.5 6.1 25.5 1.0 495-1449-ND 54 4.62 38.50 219.45 204.82/M S20K300E2 
Automotive Series - Fig. 2 
14 16 22 43 10 1000 75 1.5 17.0 5.0 20.5 8 495-1450-ND 34 2.92 24.30 138.51 129.28/M S14K14AUTO. 
14 16 22 43 20 2000 10.0 1.6 23.0 5.4 27.5 1.0 495-1451-ND 56 4.80 40.00 228.00 212.80/M S20K14AUTO. 


t RoHS Compliant 
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Specifications: 


CU Series: * Monolithic varistor element, encapsulated »* Encapsulation: 
Thermoplast, flame retardant to UL 94V-0 »* Termination: Tinned copper 
alloy * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C » Storage Temperature 
Range: -40°C ~ 125°C » Electric Strength: >2.5kVACRms °* Insulation 
Resistance: >1.0GQ » Response Time: <10ns * Solderability: 235°C, 2s 
* Resistance to soldering heat: 260°C, 10s 

CT/CN Series: * Multilayer Technology »* Termination: Nickel barrier (CT 


Telecom Series: ¢ Multilayer Technology * Termination: Silver palladium 
* No plastic or epoxy encapsulation assures better than UL 94V-0 
flammability rating * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Storage 
Temperature Range: -40°C ~ 125°C * Response Time: <0.5ns * Solder- 
ability: 235°C, 2s * Resistance to soldering heat: 260°C, 10s 


Features: 


CU Series: ¢ Electrical equivalents to leaded types S05/S07 up to 460 
VACrms * Good Solderability * Approvals: UL (all types) and CSA (2K130) 
CT/CN Series: * Good Solderability * Suitable for ESD protection 


Series) and Silver palladium (CN Series) * No plastic or epoxy encapsulation ‘eit 7 
assures better than UL 94V-0 flammability rating * Operating Temperature * Bidirectional clamping 
Range: -55°C ~ 85°C * Storage Temperature Range: -55°C ~ 125°C Automotive Series: * High energy absorption, particularly in case of load 
* Response Time: <0.5ns_ »¢ Solderability: 235°C, 2s »* Resistance to dump » Stable protection level, low leakage current * High resistance 
soldering heat: 260°C, 10s to cyclic temperature stress * Wide operating temperature range * Low 
Automotive Series: * Multilayer Technology » Termination: Silver inductance (suitable for ESD protection) Bidirectional clamping 
palladium «¢ No plastic or epoxy encapsulation assures better than UL Telecom Series: * Suitable for handling surge voltages of up to 2kV » Suit- 
94V-0 flammability rating * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C able for handling the surge current of the 10/700us pulse to ITU-T and IEC 
¢ Storage Temperature Range: -55°C ~ 150°C «Response Time: <0.5ns 61000-4-5 » Matched to line conditions with or without superimposed ringing 
* Solderability: 235°C, 2s * Resistance to soldering heat: 260°C, 10s voltage * Good Solderability * Suitable for ESD protection 
Max. Varistor Max. : 
Allowance Voltage Clamping Imax Cut Tape 
Voltage (V) @1mA Voltage 8/20 us Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Epcos 
AC pc (V) Tol. % Vv A A L B H K Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 1 — Monolithic CU Series 
60 85 100 +10 165 5.0 400 8.0 6.3 3.2 = 495-2607-1-ND 1.05 -98 75 495-2607-2-ND 1,000 420.00 | CU3225K60G2 
150 200 240 +10 395 5.0 400 8.0 6.3 3.2 _— 495-1463-1-ND 1.05 98 75 495-1463-2-ND 1,000 420.00 | CU3225K150G2K1 
250 320 390 +10 650 5.0 400 8.0 6.3 4.5 = 495-2606-1-ND 1.05 -98 75 495-2606-2-ND 1,000 420.00 | CU3225K250G2 
275 350 430 +10 710 5.0 400 8.0 6.3 4.5 _— 495-1464-1-ND 1.05 98 15 495-1464-2-ND 1,000 420.00 | CU3225K275G2K1 
300 385 470 +10 775 5.0 400 8.0 6.3 4.5 = 495-1465-1-ND 1.05 -98 PE) 495-1465-2-ND 1,000 420.00 | CU3225K300G2K1 
150 200 240 +10 395 10 1200 10.2 8.0 3.2 = 495-1466-1-ND 1.40 1.30 1.00 495-1466-2-ND 1,000 560.00 | CU4032K150G2K1 
275 350 430 +10 710 10 1200 10.2 8.0 4.5 _— 495-1467-1-ND 1.40 1.30 1.00 495-1467-2-ND 1,000 560.00 | CU4032K275G2K1 
300 385 470 +10 775 10 1200 10.2 8.0 4.5 = 495-1468-1-ND 1.40 1.30 1.00 495-1468-2-ND 1,000 560.00 | CU4032K300G2K1 
Fig. 2 — Multilayer CN/CT Series 
14 16 23.5 +15 46 1.0 10 1.0 50 6 1~.3 495-2592-1-ND -18 AZ 13 495-2592-2-ND 10,000 67.00/M_ | CT0402L14G 
4 5.5 8 +20 19 1.0 30 1.6 80 2 1~.4 495-2595-1-ND 25 23 18 495-2595-2-ND 4,000 98.00/M | CTO603M4G 
14 18 22 +10 40 1.0 30 1.6 80 9 1~.4 495-2593-1-ND 25 23 18 495-2593-2-ND 4,000 98.00/M | CTO603K14G 
25 31 39 +10 67 1.0 30 1.6 -80 2 1~.4 495-2594-1-ND 25 23 18 495-2594-2-ND 8,000 98.00/M | CTO603K25G 
4 5.5 8 +20 19 1.0 100 2.0 1.25 1.4  .13~.75 495-2599-1-ND 35 33 25 495-2599-2-ND 3,000 140.00/M | CTO805M4G 
1 14 18 +10 35 1.0 120 2.0 1.25 1.4  .13~.75 495-2596-1-ND 35 33 25 495-2596-2-ND 3,000 140.00/M | CTO805K11G 
25 31 39 +10 67 1.0 80 2.0 1.25 1.4 .13~.75 495-2597-1-ND 35 33 25 495-2597-2-ND 3,000 140.00/M | CTO805K25G 
30 38 47 +10 77 1.0 80 2.0 1.25 1.4 .13~.75 495-2598-1-ND 35 33 25 495-2598-2-ND 3,000 140.00/M_ | CTO805K30G 
17 22 27 +10 44 1.0 200 3.2 1.60 1.7 .25~.75 495-2601-1-ND 42 39 .30 495-2601-2-ND 3,000 168.00/M | CT1206K17G 
25 31 39 +10 65 1.0 200 3.2 1.60 1.7 .25~.75 495-2591-1-ND 53 49 -38 495-2591-2-ND 2,000 210.00/M | CN1206K25G 
30 38 47 +10 te 1.0 200 3.2 1.60 1.7 .25~.75 495-2602-1-ND 42 39 -30 495-2602-2-ND 2,000 168.00/M | CT1206K30G 
40 56 68 +10 110 1.0 100 3.2 1.60 1.7 .25~.75 495-2603-1-ND 42 39 -30 495-2603-2-ND 2,000 182.00/M | CT1206K40G 
30 38 47 +10 77 2.5 300 3.2 2.50 1.7 .25~.75 495-2396-1-ND 56 48 40 495-2396-2-ND 2,000 224.00/M | CN1210K30G 
30 38 47 +10 77 2.5 300 3.2 2.50 1.7 .25~.75 495-2604-1-ND A7 44 34 495-2604-2-ND 2,000 189.00/M | CT1210K30G 
30 38 47 +10 77 10 1200 5.7 5.00 2.5 .25~1.0 495-2397-1-ND 1.93 1.65 1.38 495-2397-2-ND 1,000 770.00 | CN2220K30G 
Fig. 2 — Multilayer Automotive Series 
14 16 22 +23/-0 42 1.0 120 2.0 1.25 1.4 .13~.75 495-2600-1-ND 35 33 25 495-2600-2-ND 3,000 140.00/M | CT0805S14BAUTOG 
14 16 22 +23/-0 40 1.0 200 3.2 1.60 1.7 .25~.75 495-1459-1-ND 53 49 .38 495-1459-2-ND 3,000 210.00/M | CN1206S14BAUTOG 
14 16 22 +23/-0 40 2.5 400 3.2 2.50 1.7 .25~.75 495-2605-1-ND A7 44 34 495-2605-2-ND 3,000 189.00/M | CT1210S14BAUTOG 
14 16 22 +23/-0 40 2.5 400 3.2 2.50 1.7 .25~.75 495-1460-1-ND 61 57 44 495-1460-2-ND 3,000 245.00/M | CN1210S14BAUTOG 
14 16 22 +23/-0 40 10 1200 5.7 5.00 2.5 .25~1.0 495-1461-1-ND 2.28 2.12 1.63 495-1461-2-ND 1,500 910.00/M_| CN2220S14BAUTOG 
Fig. 2 — Multilayer Telecom Series 
95 125 150 +20/-0 | 270 45 250 4.5 3.20 2.5 .25~1.0 495-1462-1-ND 1.40 1.30 1.00 495-1462-2-ND 3,000 560.00/M | CN1812S95AG2 


Surge Arresters 


Gas-filled surge arresters offer optimum protection from atmospheric fields 
and discharges, inductive coupling from power supply lines, direct contact 
between communication and power lines, and electrostatic discharges. 
Epcos surge arresters limit overvoltages quickly and safely to uncritical 
levels and reliably discharge the resulting dangerous currents. 


Specifications: 
¢ Insulation Resistance at 100V: 10GQ; Part No. A81-C90X, EC75x, 
EC90X, and T83-A90X Resistance at 50V: 10GQ »* Operation and 
Storage Temperature: -40°C ~ 90°C * Climatic Category (IEC 60068-1) 
40/90/21 
DC Toler- Nominal Impulse Nominal Dim. Dim. 
Spark-over ance Discharge Current Alternating Cap. @ (L, od Digi-Key Pricing Epcos 
Voltage (V) (%) (Wave 8/20 us) Discharge Current (1 MHz) (mm) (mm) Part No. 10 100 500 Part No. 
Fig. 1 
75 +20 5kA 5A 1pF 6.05 0.8 495-1475-ND 1.41 11.75 94.00 411.25 EC75X 
90 +20 5kA 5A 1pF 5.0 0.8 495-2631-ND 2.01 16.75 134.00 586.25 M51-C90X 
90 +20 5kA 5A 1pF 6.05 0.8 495-1476-ND 1.41 11.75 94.00 411.25 EC90X 
90 +20 20kA 20A 1.5pF 6.05 1 495-1472-ND 1.92 16.00 128.00 560.00 A81-C90X 
230 #15 5kA 5A 1pF 6.05 0.8 495-1473-ND 1.41 11.75 94.00 411.25 EC230X 
230 +20 5kA 5A 1pF 5.0 0.8 495-2632-ND 1.92 16.00 128.00 560.00 M51-A230X 
230 +20 10kA 10A 1.5pF 6.05 1 495-1878-ND 1.68 14.00 112.00 490.00 N81-A230X 
230 +20 20kA 20A 1.5pF 6.05 1 495-1471-ND 1.92 16.00 128.00 560.00 A81-A230X 
270 -10/+25 5kA 5A 1.5pF 7.9 1 495-1477-ND 3.51 29.25 234.00 1023.75 L71-A270X 
350 #15 5kA 5A 1pF 6.05 0.8 495-1474-ND 1.41 11.75 94.00 411.25 EC350X 
350 +20 5kA 5A 1pF 5.0 0.8 495-2633-ND 1.92 16.00 128.00 560.00 M51-A350X 
350 +20 10kA 10A 1.5pF 6.05 1 495-1879-ND 1.68 14.00 112.00 490.00 N81-A350X 
470 -10/+25 5kA 5A 1.5pF 7.9 1 495-1478-ND 3.51 29.25 234.00 1023.75 L71-A470X 
800 -10/+25 5kA 5A 1.5pF 7.9 1 495-1479-ND 3.51 29.25 234.00 1023.75 L71-A800X 
1000 +15 10kA 10A 1pF 7.9 1 495-1469-ND 1.89 15.75 126.00 551.25 A71-H10X 
2500 +20 2.5kA 2.5A 1pF 7.9 1 495-1470-ND 1.89 15.75 126.00 551.25 A71-H25X 
Fig. 2 
90 +20 10kA 10A 1.5pF _ _ 495-1482-ND 2.46 20.50 164.00 717.50 T83-A90X 
230 +20 10kA 10A 1.5pF = = 495-2634-ND 2.46 20.50 164.00 717.50 T83-A230X 
230 +20 20kA 10A 1.5pF _ = 495-1480-ND 3.06 25.50 204.00 892.50 T23-A230X 
350 +20 10kA 10A 1.5pF — — 495-2635-ND 2.46 20.50 164.00 717.50 T83-A350X 
350 -14/4+53 20kA 10A 1.5pF = = 495-2636-ND 3.03 25.25 202.00 883.75 T23-C350XS 
Fig. 3 
350 +25 20kA 20A 1.5pF = = 495-1481-ND 4.32 36.00 288.00 1260.00 T61-C350X 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Specifications: 


Strap Varistors - HighE Series 


* Coating: Epoxy resin, flame-retardant to UL 94V-0 


* Bolt-holed strap terminals for screw fixing or soldering 


¢ Bent strap terminals 


* Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


* Electric Strength: 22.5 kVACams 
¢ Insulation Resistance: >10MQ 


Features: 


¢ Response Time: <25ns 


* Maximum load capacity with minimum size 


Terminals 
Overlap 


* Storage Temperature Range: -25°C ~ 110°C ¢ Approvals: UL, CSA 
Maximum Varistor Maximum 
Allowable Voltage Clamping imax. Dimensions (mm) 
Voltage (V) @1mA Voltage 8/20 us WwW L Digi-Key Pricing Epcos 
AC DC +10% (V) Vv A A Maximum Overlap Part No. il 10 100 1,000 5,000 Part No. 
150 200 240 395 300 40000 8.3 3.2 495-1456-ND 16.67 142.92 1191.00 6788.70 6336.12/M LS40K150QP. 
275 350 430 710 300 40000 9.4 1.6 495-1457-ND 14.28 122.40 1020.00 5814.00 5426.40/M LS40K275QP, 
320 420 510 840 300 40000 9.9 11 495-1458-ND 14.28 122.40 1020.00 5814.00 5426.40/M LS40K320QP. 


Block Varistors - HighE Series 


Specifications: 


* Disk-shaped varistor element, potted in plastic housing * Housing and potting flame-retardant to UL 94 V-0 * Screw terminals M4 * Operating Temperature Range: -40°C ~ 
85°C »* Storage Temperature Range: -40°C ~ 110°C ¢ Electric Strength: 22.5 kVRms ° Insulation Resistance: >10MQ » Response Time: <25ns 


Features: 


¢ Heavy-duty varistors (surge current capability up to 100kA) * Wide product range * Approvals: UL, CSA (2K130), SEV 


Max. Allowance Varistor Voltage Max. Clamping imax 
Voltage (V) @imA Voltage 8/20 us Digi-Key Pricing Epcos 

AC Dc +10% (V) Vv A A Part No. 1 10 100 1,000 5,000 Part No. 
130 170 205 340 200 25000 495-1452-ND 24.06 206.25 1718.75 9796.88 9143.75/M B32K130 
150 200 240 395 200 25000 495-1453-ND 24.06 206.25 1718.75 9796.88 9143.75/M B32K150 
275 350 430 710 200 25000 495-2393-NDt 15.13 120.13 979.69 8593.75 = B32K275 
550 745 910 1500 200 25000 495-2394-NDt 15.13 120.13 979.69 8593.75 = B32K550 
130 170 205 340 300 40000 495-1454-ND 27.30 234.00 1950.00 11115.00 10374.00/M B40K130 
150 200 240 395 300 40000 495-1455-ND 27.30 234.00 1950.00 11115.00 10374.00/M B40K150 
275 350 430 710 300 40000 495-2395-NDt 17.16 136.50 1111.50 9750.00 = B40K275 


t RoHS Compliant 


wy 


Surge Arrestors 


Features: ¢ Hermetically Sealed 


¢ Insulation Resistance: 10mQ minimum 


* Fast Response 
* Inter-Electrode Capacitance: 1.0pF maximum Applications: « |.C. Circuits 


* Low Capacitance 


* UL Certified, File #£245199 Specifications: 


* Telephone Circuits * Signal Lines » Electro-Static Charge Elimination « Protections against Switching Surges 


2.00 ++ —+11.75 


DC Impulse AC Cut Tape Tape and Reel 
Firing Current Discharge Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Lumex 
Voltage (Maximum) Current Part No. 1 10 100 Part No. 500 Part No. 
150 1KA 1A 67-2000-1-ND 1.76 1.47 1.18 67-2000-2-ND 486.38 GT-SMD181215012-TR 
2KA 2A 67-2001-1-ND 1.97 1.65 1.32 67-2001-2-ND 545.31 GT-SMD181215022-TR 
350 1KA 1A 67-2006-1-ND 1.60 1.33 1.07 67-2006-2-ND 441.56 GT-SMD181235012-TR 
400 1KA 1A 67-2008-1-ND 1.55 1.29 1.03 67-2008-2-ND 427.45 GT-SMD181240012-TR 
2KA 2A 67-2009-1-ND 2.08 1.73 1.39 67-2009-2-ND 574.36 GT-SMD181240022-TR 


BiG COMPONENTS 


Leaded Varistors 


The varistors consist of a disc of low-B ceramic material with two tinned solid copper leads. They are coated 


with a layer of ochre colored epoxy, which provides electrical, mechanical and climatic protection. 
The encapsulation is resistant to all cleaning solvents in accordance with "IEC 60068-2-45". 


Maximum Varistor |Maximum Voltage 
Continuous Volt. | Voltage | Stated Current Dimensions (mm) 

Size) AC DC @1mA Vv i D A L T ii Digi-Key Price Each BC Components 

Code| (Vv) (Vv) (v) (Vv) (A) Max. Max. Min. Max. Min. c F Part No. 1 10 100 Part No 
A 320 420 510 800 5.0 7.0 9.0 27.0 6.0 41 0.6 +0.05 5.0 +0.6/-0.1 BC1397-ND .30 26 22 2322 592 53216 
B 300 385 470 800 10.0 9.0 11.0 27.0 6.0 41 0.6 +0.05 5.0 +0.6/-0.1 BC1415-ND 26 .23 9 2322 593 53016 
35 45 56 110 5.0 13.5 15.5 17.0 7.0 44 0.8 +0.05 7.5 +0.8 BC1421-ND 6 39 33 2322 594 53506 
(ts 140 180 220 370 25.0 13.5 15.5 17.0 7.0 44 0.8 +0.05 7.5 +0.8 BC1428-ND A6 39 33 2322 594 51416 
230 300 360 600 25.0 13.5 15.5 17.0 7.0 44 0.8 +0.05 7.5 10.8 BC1431-ND A6 39 33 2322 594 52316 
60 85 100 165 50.0 17.0 19.0 16.0 7.0 44 0.8 +0.05 7.5 40.8 BC1445-ND 59 51 42 2322 595 56006 
D 140 180 220 370 50.0 17.0 19.0 16.0 7.0 44 0.8 +0.05 7.5 40.8 BC1449-ND 59 Sf 42 2322 595 51416 
320 420 510 850 50.0 17.0 19.0 16.0 7.0 44 0.8 +0.05 7.5 40.8 BC1456-ND 59 61 42 2322 595 53216 
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Gas Discharge Tubes (GDTs) are used to protect personnel and sensitive equipment from hazardous 
transient voltages. Bourns GDTs are used in primary and secondary applications and can withstand multiple 


OURNS NEW! Gas Discharge Tubes 


kk —+10.173 
(4.4) 


applications of high surge current energy in excess of 25KA. Bourns offers standard 8mm GDTs and a 5mm _ provide superior protections from thermal runaway. 


oA 


Dimensions: Inch (mm) 


0.197 
2 (5) 


mini series GDT in two and three electrode versions featuring long service life and low capacitance and 
insertion loss. An optional, proprietary Switch-Grade Fail-Short is offered on the three electrode versions to 


Number DC Sparkover Impulse Sparkover Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Bourns 
Fig.| of Poles | Fail-Short | +20% @ 100V/s | 100V/us | 1000V/us | Part No. al 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
= 230V 450V 650V 2026-23-C2LF-NDA 2.59 2.25 178 = _ — | 2026-23-C2LF 
= 250V 475V 700V 2026-25-C2LF-NDA 2.59 2.25 1.73 fee = — | 2026-25-C2LF 
— 350V 625V 875V 2026-35-C2LF-NDA 2.59 2.25 1.73 | — _ — | 2026-35-C2LF 
al 3 = 600V 925V 1250V 2026-60-C2LF-NDA 2.59 2.25 1.73 |e = — | 2026-60-C2LF 
xX 230V 450V 650V 2026-23-C2F-ND 3.34 2.90 2.23 | — = — | 2026-23-C2F 
Xx 250V 475V 700V 2026-25-C2F-ND 3.34 2.90 2.23 | = — | 2026-25-C2F 
Xx 350V 625V 875V 2026-35-C2F-ND 3.34 2.90 2.23 | — = — | 2026-35-C2F 
= 150VT 350V 575V 2027-15-BLF-NDA 1.28 1.11 3 = — | 2027-15-BLF 
2 2 = 230Vt 450V 675V 2027-23-BLF-NDA 1.28 1.11 35 i _ — | 2027-23-BLF 
= 350Vt 600V 875V 2027-35-BLF-NDA 1.28 i Pah) 85 [B= = — | 2027-35-BLF 
a 90V 300V 550V 2035-09-BLF-NDA 1.24 1.08 83 | — _— — | 2035-09-BLF 
3 2 = 150Vt 350V 550V 2035-15-BLF-NDA 1.24 1.08 83 | — _— — | 2035-15-BLF 
a 230Vt 450V 600V 2035-23-BLF-NDA 1.24 1.08 83 | = = — | 2035-23-BLF 
= 350Vt 600V 750V 2035-35-B-ND 1.24 1.08 83 | — = — | 2035-35-B 
= 90V 350V 525V 2035-09-SM-RPLFCT-NDA 1.29 1.09 -60 | 2035-09-SM-RPLFTR-NDA 1,500 495.00/M | 2035-09-SM-RPLF 
= 150Vt 400V 550V 2035-15-SM-RPLFCT-NDA 1.29 1.09 -60 | 2035-15-SM-RPLFTR-NDA 1,500 495.00/M | 2035-15-SM-RPLF 
= 230Vt 450V 600V 2035-23-SM-RPLFCT-NDA 1.29 1.09 -60 | 2035-23-SM-RPLFTR-NDA 1,500 495.00/M | 2035-23-SM-RPLF 
4 2 _ 350Vt 600V 750V 2035-35-SM-RPLFCT-NDA 1.29 1.09 -60 | 2035-35-SM-RPLFTR-NDA 1,500 495.00/M | 2035-35-SM-RPLF 
= 600Vt 950V 1100V 2035-60-SM-RPLFCT-NDA 1.29 1.09 .60 | 2035-60-SM-RPLFTR-NDA 1,500 495.00/M | 2035-60-SM-RPLF 
= 800Vt _ 1250V 2039-80-SM-RPLFCT-NDA} 1.29 1.09 .60 | 2039-80-SM-RPLFTR-NDA$ 1,500 495.00/M | 2039-80-SM-RPLF 
_ 1100VF = 1500V 2039-110-SM-RPLFCT-NDA¥ 1.37 1.16 -63 | 2039-110-SM-RPLFTR-NDA¢ | 1,500 525.00/M | 2039-110-SM-RPLF 
— 90V 250V 550V 2036-09-B2LF-NDA 2.59 2.25 1.73 | — _ — | 2036-09-B2LF 
= 150V 350V 500V 2036-15-B2LF-NDA 2.59 2.25 1.73 |e = — | 2036-15-B2LF 
= 230V 450V 600V 2036-23-B2LF-NDA 2.59 2.25 1.73 | = — | 2036-23-B2LF 
5 3 _ 350V 600V 750V 2036-35-B2LF-NDA 2.59 2.25 1.73 ee = — | 2036-35-B2LF 
= 600V 850V 1100V 2036-60-B2LF-NDA 2.59 2.25 1.73 |e = — | 2036-60-B2LF 
Xx 230V 450V 600V 2036-23-B2F-ND 3.34 2.90 2.23 | — _ — | 2036-23-B2F 
Xx 350V 600V 750V 2036-35-B2F-ND 3.34 2.90 2.23 | — = — | 2036-35-B2F 
_— 90V 250V 550V 2036-09-SM-RPLFCT-NDA 2.28 1.52 1.20 | 2036-09-SM-RPLFTR-NDA 1,000 1001.00 | 2036-09-SM-RPLF 
= 150V 350V 500V 2036-15-SM-RPLFCT-NDA 2.28 1.52 1.20 | 2036-15-SM-RPLFTR-NDA 1,000 1001.00 | 2036-15-SM-RPLF 
6 3 — 230V 450V 600V 2036-23-SM-RPLFCT-NDA 2.28 1.52 1.20 | 2036-23-SM-RPLFTR-NDA 1,000 1001.00 | 2036-23-SM-RPLF 
= 350V 600V 750V 2036-35-SM-RPLFCT-NDA 2.28 1.52 1.20 | 2036-35-SM-RPLFTR-NDA 1,000 1001.00 | 2036-35-SM-RPLF 
= 600V 850V 1100V 2036-60-SM-RPLFCT-NDA 2.28 1.52 1.20 | 2036-60-SM-RPLFTR-NDA 1,000 1001.00 | 2036-60-SM-RPLF 
AROHS Compliant 4NotUL Recognized t+ +15% 
NEW! 5-Pin Multi-Stage Protector Ds Dimensions: Inch (mm) 
and Gas Discharge Tube Protector ah 
2410 Series — 5-Pin Multi-Stage Protector (MSP®): This is the latest 2420 Series — 5-Pin Gas Discharge Tube (GDT) Protector: The 2420 
generation telecommunications protector for high performance and long life overvoltage protection modules utilize Bourns’ proprietary high-efficiency 
in overvoltage protection of copper pair voice-band and high-speed data gas discharge tube with our patented Switch-Grade Fail-Short mechanism to 
circuits. Bourns MSP combines the advantages of gas tube and solid state provide robust and reliable surge and thermal overload protection at a very 
protection while integrating three advanced technologies: a proprietary high- competitive price. This series is based on Bourns’ three-terminal common 
efficiency gas discharge tube, precision matched metal oxide varistors anda chamber GDT. This design provides greatly improved and balanced turn-on 


patented Switch-Grade Fail-Short mechanism. The Switch-Grade Fail-Short 
mechanism ensures superior thermal protection with fast acting, highly 
reliable response to thermal overload conditions. This combined technology 
provides lower capacitance, higher reliability and longer life than competitive 
hybrid technologies. 

FEATURES: « Solid Brass, Gold-Plated Pins »* Storage Temperature: 
-55°C ~ 85°C * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C 


characteristics for overvoltage protection. The GDT is UL approved for use 
without a back-up device. Air back-up devices can become contaminated; the 
circuitry of the 2420 eliminates this possibility. Our unique Switch-Grade Fail- 
Short device provides more reliable thermal overload protection compared to 
commonly used solder pellet or insulation burn-through designs. 
FEATURES: ° Solid Brass, Gold-Plated Pins »* Storage Temperature: 
-65°C ~ 85°C * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C 


DC AC Breakdown Impulse Breakdown Digi-Key Price Each Bourns 
Breakdown @ 60Hz 100V/s 1000V/s Part No. al 10 100 Part No. 
300-400V 300-400V 600V 650V 2410-31-G-MSP-ND 6.38 4.72 3.91 2410-31-G-MSP 
300-400V 300-400V 625V 875V 2420-31-G-ND 5.25 3.84 3.14 2420-31-G 


NEW! 155HS and 455HS Digi.Guard II - MSP® Heavy Duty Station Protectors 


Fig. 2 


10-32 UNF-2A 0.43 


(11.18) 


Bourns’ Models 155HS and 455HS Digi.Guard II Multi-Stage Protectors are new generation 
telecommunications Station Protectors designed to be the best all around choice for protecting copper pair 
voice-band and high speed data circuits. Combining the strengths of Gas Tube and solid-state protectors, 
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Dimensions: Inch (mm) 


Temperature: -55°C ~ 85°C. 


these models integrate three advanced protection technologies: a proprietary sixth-generation Gas Tube, 
a precision matched metal oxide varistor and a patented Switch-Grade Failsafe mechanism. Operating 


Dc AC Breakdown Impulse Breakdown Digi-Key Price Each Bourns 

Fig. Model Breakdown @ 60Hz 100V/s 1000V/s Part No. il 10 100 Part No. 
1 455HS-MSP 300-400V 300-400V 600V 650V 2377-45-HS-ND 9.91 7.23 6.20 2377-45-HS 
2 155HS-MSP. 300-400V 300-400V 600V 650V. 2378-35-HS-ND 7.98 5.75 4.79 2378-35-HS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(t073) 1769 


NEW! 1800 Series — Signal and Dataline Protector 


Dimensions: Inch (mm) 


Bourns 1800 Series Signal and Dataline Protectors are designed to protect sensitive electronic circuits and components from damaging surge voltages and currents. Their extremely 
fast response and low clamping voltages make them particularly suitable for the protection of signal and data lines associated with computer, data communications, instrumentation, Mounting/Grounding Screw 
broadcasting and industrial controls. They may be used directly with EIA standard interfaces RS-232, RS-422, RS-423, RS-485 and with 20mA and 50mA instrumentation loops. 3.28 (83.31) 
These protectors are fast, rugged and capable of protecting against fast rising voltage transients, as well as the severe current surges associated with lightning discharges. i ——or- ad Pay 


FEATURES: ¢ Low peak clamping voltage even during severe current surges ° Ability to repeatedly protect against surge currents in excess of 10,000 amperes » Convenient 
mounting and grounding to any flat surface or to Din-3 (TS-35) rail * Cable shields are passed through and may be either grounded or not grounded at the protector » Vibration- 
proof screw-type clamp terminals * Flame-resistant epoxy-filled housing 


Note: See data sheets for specifications 


1820-28-A3-ND. 


NEW! 1669 Series — Transient Protector 


Used for full weather protection of field transmitters and instrumentation operating on 24-28V systems, the 1669 Series protects sensitive I/O circuitry from surges of 
any polarity or magnitude. Principal use is on 4-20mA control loops and can be used on grounded (+ or -) or ungrounded circuits. Able to survive and protect even 
from direct lightning strikes to the transmitter ground or field wiring. Automatic recovery after passage of the surge. Long life and high operational reliability. 3/4-14 NPT, 2 PLCS. 


Dimensions: Inch (mm) 


FEATURES: ° Fits single or dual conduit ports * Weatherproof » Long life, high operational reliability * Stainless steel construction 


Note: See data sheets for specifications 3.94 (100.00) 
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W/4 Littelfusé Thru-Hole Surge Arresters — GDTs Dimensions: Inches (rm 


AC120 and AC240 Series: Specifically designed for protection on the AC line voltages for a high degree of surge protection in AC powered 0.492 (12.5) 


equipment. UL1449 recognized, CSA approved. 


CG, CG2 and CG3 Series: Designed for a high degree of surge protection at a very low cost. Use the CG series for protection of test and 00.323 
communication equipment where low voltage limits and extremely low arc voltages are required. UL recognized, CSA approved (CG3 Series). i (8.25) 


CGS5 Series: Physically smaller sized than the CG series but are able to handle currents that far surpass other types of TVS protection. 


10.187 (4.75) 


PMTS3 Series: Designed for telecommunication equipment in which simultaneous crowbar action of two signal lines is required. UL recognized. 


Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Littelfuse 
Fig. | Description A B Part No. 1 10 50 100 Part No. 
AC120/240V 

1 120VAC Line Voltage Surge Arrester, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) F2724-ND 2.93 2.48 2.07 1.69 AC120L 

240VAC Line Voltage Surge Arrester, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) F2725-ND 2.93 2.48 2.07 1.69 AC240L 
CG/CG2 Series 

75VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) F2726-ND 2.93 2.48 2.07 1.69 CG75L 
90VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) F2727-ND 2.93 2.48 2.07 1.69 CG90L 
110VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) F2729-ND 2.93 2.48 2.07 1.69 CG110L 
145VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) F2733-ND 2.93 2.48 2.07 1.69 CG2145L 

1 230VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) F2735-ND 2.93 2.48 2.07 1.69 CG2230L 
350VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) F2737-ND 2.93 2.48 2.07 1.69 CG2350L 
470VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) F2739-ND 2.93 2.48 2.07 1.69 CG2470L 
600VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) F2741-ND 3.22 2.73 2.28 1.86 CG2600L 
800VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) F2743-ND 3.22 2.73 2.28 1.86 CG2800L 
1000VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) F2731-ND 3.22 2.73 2.28 1.86 CG21000L 

CG3 Series High Voltage 

1500VDC High Voltage Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.30 (7.57) 0.96 (24.28) F2760-ND 3.77 3.19 2.67 2.18 CG31.5L 

1 2500VDC High Voltage Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.30 (7.57) 0.96 (24.28) F2745-ND 3.77 3.19 2.67 2.18 CG32.5L 
5000VDC High Voltage Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.40 (10.11) 0.96 (24.28) F2759-ND 4.10 3.47 2.90 2.37 CG35.0L 
7500VDC High Voltage Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.40 (10.11) 0.96 (24.28) F2746-ND 4.10 3.47 2.90 2.37 CG37.5L 

CG5 Series High Performance 

90VDC High Performance Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.20 (5.00) 0.96 (24.28) F2747-ND 2.67 2.26 1.89 1.54 CG590L 

1 230VDC High Performance Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.20 (5.00) 0.96 (24.28) F2749-ND 2.67 2.26 1.89 1.54 CG5230L 
350VDC High Performance Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.20 (5.00) 0.96 (24.28) F2751-ND 2.67 2.26 1.89 1.54 CG5350L 

PMT3 Series 3 Electrode Telcom 

2 250VDC 3 Pin Gas Discharge Tube, PCB Mount _ = F2753-ND 5.95 5.04 4.21 3.44 PMTS (310) 25010 

350VDC 3 Pin Gas Discharge Tube, PCB Mount = = F2754-ND 5.95 5.04 4.21 3.44 PMTS (310) 35010 
SMT Surge Arresters — GDTs a Bots 
Dimensions: Inches (mm) — 


The CG and PMT Series surge arresters have been 


specifically designed for use in SMT assembly 0,090 (2.29) Fig: 2 ©.224 | 0.059 (1.5) Deere 
applications for the protection of electrical and 0.292 (5.89) a (6:7) .224| 0.315 (8.0) = 
communication equipment. Low capacitance and UL 0.343 (8.7) (8.71) : af (0.240 (6.1) . 
recognized for surge protection in power supplies, b | | 1 ) : . "L | 
communication and CATV equipment, data lines, 90's 89) a x 7 0.136 (3.45) 
ADSL equipment and more. 
Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Littelfuse 
Fig. Description Part No. 1 10 50 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
CG Series 
75VDC Gas Discharge Tube, SMT F2723CT-ND 3.02 2.70 2.19 1.86 F2723TR-ND 250 360.50 | CG75MS 
90VDC Gas Discharge Tube, SMT F2728CT-ND 3.02 2.70 2.19 1.86 F2728TR-ND 250 360.50 | CG90MS 
110VDC Gas Discharge Tube, SMT F2730CT-ND 2.93 2.61 2.12 1.80 F2730TR-ND 250 348.75 | CG110MS 
145VDC Gas Discharge Tube, SMT F2734CT-ND 2.93 2.61 2.12 1.80 F2734TR-ND 250 348.75 | CG2145MS 
230VDC Gas Discharge Tube, SMT F2736CT-ND 2.93 2.61 2.12 1.80 F2736TR-ND 250 348.75 | CG2230MS 
1 350VDC Gas Discharge Tube, SMT F2738CT-ND 2.93 2.61 2.12 1.80 F2738TR-ND 250 348.75 | CG2350MS 
470VDC Gas Discharge Tube, SMT F2740CT-ND 2.93 2.61 2.12 1.80 F2740TR-ND 250 348.75 | CG2470MS 
600VDC Gas Discharge Tube, SMT F2742CT-ND 2.93 2.61 2.12 1.80 F2742TR-ND 250 348.75 | CG2600MS 
800VDC Gas Discharge Tube, SMT F2744CT-ND 2.93 2.61 2.12 1.80 F2744TR-ND 250 348.75 | CG2800MS 
1000VDC Gas Discharge Tube, SMT F2732CT-ND 2.93 2.61 2.12 1.80 F2732TR-ND 250 348.75 | CG21000MS 
CG5 Series High Performance 
90VDC Mini Gas Discharge Tube, SMT F2748CT-ND 2.67 2.38 1.93 1.64 F2748TR-ND 1,000 1148.00 | CG590MS 
2 230VDC Mini Gas Discharge Tube, SMT F2750CT-ND 2.67 2.38 1.93 1.64 F2750TR-ND 1,000 1189.00 | CG5230MS 
350VDC Mini Gas Discharge Tube, SMT F2752CT-ND 2.67 2.38 1.93 1.64 F2752TR-ND 500 574.00 | CG5350MS 
PMT6 Series 3-Terminal 
90VDC 3-Terminal Gas Discharge Tube, SMT F2755CT-ND 3.84 3.43 2.78 2.36 F2755TR-ND 250 451.25 PMT6090MS 
250VDC 3-Terminal Gas Discharge Tube, SMT F2756CT-ND 3.84 3.43 2.78 2.36 F2756TR-ND 250 451.25 PMT6250MS 
3 350VDC 3-Terminal Gas Discharge Tube, SMT F2757CT-ND 3.84 3.43 2.78 2.36 F2757TR-ND 250 451.25 PMT6350MS 
600VDC 3-Terminal Gas Discharge Tube, SMT F2758CT-ND 3.84 3.43 2.78 2.36 F2758TR-ND 250 451.25 PMT6600MS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1770 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


@TDK 


Multilayer Chip Varistors for Surge and Static Protection 
AVR and AVRL Series 


Features: 

¢ No polarity due to symmetrical current-voltatge characteristics 
¢ Excellent electrostatic absorption capability 

* Can replace a Zener diode and capacitor combination 
Specifications: 

* Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 


Top View Side View Bottom View 


= 


Dimensions (mm) 
Size Code Ls WwW Tr B (Min.) a b c 
0201 0.6 0.3 0.3 0.1 0.25 ~ 0.35 0.2 ~0.3 0.25 ~ 0.35 
0402 1.0 0.5 0.5 0.1 0.3 ~ 0.5 0.35 ~ 0.45 0.4 ~ 0.6 
0603 1.6 0.8 0.8 0.2 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 
0805 2.0 1.25 1.0 0.2 0.9~ 1.2 0.7 ~0.9 0.9~ 1.2 
AVR Series 
Varistor Maximum Clamping Maximum Capaci- 
Size Voltage Continuous Voltage Peak tance Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel TDK 
Code | (VDC@ imA) | Voltage (VDC) | (8/20ys) Current (A) (pF) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0201 12 7.5 23 (1A) 1 33 445-2558-1-ND 18 1.66 12.75 445-2558-2-ND 15,000 66.00/M AVR-M0603C120MTAAB 
14 (1A) 25 650 445-2532-1-ND 12 1.11 8.50 445-2532-2-ND 10,000 44.00/M AVR-M1005CO80MTAAB 
8 5.5 15 (1A) 3 100 445-2533-1-ND 12 eau 8.50 445-2533-2-ND 10,000 44.00/M AVR-M1005CO80MTABB 
o402 19 (1A) 1 33 445-2559-1-ND 12 1.11 8.50 445-2559-2-ND 10,000 44.00/M AVR-M1005CO80MTACB 
12 7.5 20 (1A) 10 130 445-2534-1-ND 12 os 8.50 445-2534-2-ND 10,000 44.00/M AVR-M1005C120MTAAB 
40 445-2535-1-ND 12 1.11 8.50 445-2535-2-ND 10,000 44.00/M AVR-M1005C270MTAAB 
er be S041) 15 445-2536-1-ND 12 1.11 8.50 445-2536-2-ND 10,000 44.00/M AVR-M1005C270MTABB 
8 5.5 15 (2A) 30 650 445-2537-1-ND 18 1.66 12.75 445-2537-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608CO80MTAAB 
50 1050 445-2538-1-ND 18 1.66 12.75 445-2538-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608C120MT6AB 
12 we eotey 15 400 445-2539-1-ND 18 1.66 12.75 445-2539-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608C120MT2AB 
18 abl 30 (2A) 30 600 445-2540-1-ND 18 1.66 12.75 445-2540-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608C180MT6AB 
0808 $0 46 34 (2A) 30 560 445-2541-1-ND 18 1.66 12.75 445-2541-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608C220KT6AB 
37 (2A) 10 210 445-2542-1-ND 18 1.66 12.75 445-2542-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608C220KT2AB 
48 430 445-2543-1-ND 18 1.66 12.75 445-2543-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608C270KT6AB 
be seen) 20 160 445-2544-1-ND 18 1.66 12.75 445-2544-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608C270KT2AB 
od 30 445-2545-1-ND 18 1.66 12.75 445-2545-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608C270MTAAB 
M peeh) 5 15 445-2546-1-ND 18 1.66 12.75 445-2546-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608C270MTABB 
12 78 20 (5A) 60 1000 445-2547-1-ND 33 3.04 23.38 445-2547-2-ND 2,000 131.00/M AVR-M2012C120MT6AB 
0805 22 16 38 (5A) 100 800 445-2548-1-ND 33 3.04 23.38 445-2548-2-ND 2,000 131.00/M AVR-M2012C220KT6AB 
39 28 62 (5A) 100 430 445-2549-1-ND 33 3.04 23.38 445-2549-2-ND 2,000 131.00/M AVR-M2012C390KT6AB 
AVRL Series 
Typical Maximum 
Size Varistor Voltage Continuous Voltage Capacitance Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel TDK 
Code (VDC @ 1mA) (VDC) (pF) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
90 10 ‘eal 445-2560-1-ND 18 1.66 12.75 445-2560-2-ND 10,000 66.00/M AVRL101A1R1NTA 
39 10 ied 445-2561-1-ND 18 1.66 12.75 445-2561-2-ND 10,000 66.00/M AVRL101A1R1NTB 
0402 33 445-2562-1-ND 18 1.66 1275 | 445-2562-2-ND 10,000 | 66.00/M | AVAL101A3RSFTA 
ad 19 6.8 445-2563-1-ND 18 1.66 12.75 445-2563-2-ND 10,000 66.00/M AVRL101A6R8GTA 
90 10 Ast 445-2564-1-ND 24 2.21 17.01 445-2564-2-ND 4,000 95.00/M AVRL161A1R1NTA 
39 10 a a 445-2565-1-ND 24 2.21 17.01 445-2565-2-ND 4,000 95.00/M AVRL161A1R1NTB 
0603 3.3 445-2566-1-ND 242.21 17.01 | 445-2566-2-ND 4,000 95.00/M | AVRL161A3R3FTA 
ar 10 68 445-2567-1-ND 24 2.21 17.01 | 445-2567-2-ND 4,000 95.00/M | AVRL161A6R8GTA 


Dimensions in mm 


TAIYO YUDEN 
Multilayer Chip Varistors 


Features: 
* High speed response is an effective countermeasure for acute ESD * No polarity makes effective countermeasure for both directions with one component * High 
resistance to static electricty keeps high performance after static electricity is applied 


Applications: 
¢ ESD Protection 


Varistor Rated Clamping Peak Capaci- Tape & Reel 
Size Voltage Toler- Voltage Voltage@ Current tance Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing Taiyo Yuden 
Code (V) ance (VDC) -1A (V) (8/20ysec) (A) (pF) Part No. 1 10 100 Part No. 10,000 Part No. 
3 100 587-1416-1-ND 1 98 7.50 587-1416-2-ND 39.00/M VR1005AAA080-T 
S 0s ae 18 25 650 | 587-1420-1-ND a 98 7.50 | 587-1420-2-ND 39.00/M VR1005BBA080-T 
12 20% 75 22 5 130 587-1417-1-ND 1 98 7.50 587-1417-2-ND 39.00/M VR1005AAA120-T 
0402 18 20% 10 32 10 140 587-1418-1-ND 1 .98 7.50 587-1418-2-ND 39.00/M VR1005AAA180-T 
5 40 587-1419-1-ND 1 98 7.50 587-1419-2-ND 39.00/M VR1005AAA270-T 
27 20% 15 46 10 80 587-1421-1-ND AW .98 7.50 587-1421-2-ND 39.00/M VR1005BBA270-T 
1 15 587-1422-1-ND 1 98 7.50 587-1422-2-ND 39.00/M VR1005CCA270-T 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 1771 


INA Static Guard Multilayer Ceramic Varistor TVS Surface Mount 
- 4™ ESD Protection for CMOS and Bi-Polar Systems 


AVX StaticGuard devices are manufactured with the same multilayer construction as the AVX Length Width Maximum Thickness 
TransGuard Transient Voltage Suppressers (TVS). mm (inches) mm (inches) mm (inches) 
The low capacitance of the StaticGuard products makes them ideal choices for ESD protection Sie | rae 80 rai 90 (.035) 
on high speed data lines. 0805 2.01 (.079) 1.25 (.049) 1.02 (.040) 
Also, the low leakage current feature makes these parts optimal for battery operated equipment. 1206 3.20 (.126) 1.60 (.063) 1.02 (.040) 
‘ Clamping Peak Typical os 
Working Voltage Voltage Current Rating | Capacitance Digi-Key Price Each Tape and Reel AVX 
Size Dc AC (Vv) (A) (pf) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
0603 18.0 14.0 50 30 50 478-2503-1-ND 35 33 25 1,000 135.00 VCO6LC18X500DP 
0805 18.0 14.0 50 30 80 478-2515-1-ND 33 31 .24 1,000 128.00 VCO8LC18A500DP 
1206 18.0 14.0 50 30 200 478-2530-1-ND 37 35 26 1,000 143.00 VC12LC18A500DP 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


MultiGuard Multilayer Ceramic Varistor TVS Arrays Esp Protection for CMOS and Bi-Polar Systems 


AVX’s TVS Arrays address many trends in today’s electronic circuits: mandatory ESD protection, mandatory EMI 
control, signal integrity improvement, PCB downsizing, reduced component placement costs and protection from 
induced slow speed transient voltages and currents. MultiGuard products offer numerous advantages which include a 
faster turn-on time (<1nS), repetitive strike capability and space savings. 


Size L mm (inches) W mm (inches) T Max. mm (inches) P mm (inches) 
0612 1.60 (.063) 3.20 (.126) 1.22 (.048) 0.76 (.030) 
2 Peak Typical < 
Working Voltage | Break-down | Current Rating Capacitance Digi-Key Price Each Tape and Reel AVX 
Size Dc AC Voltage (A) (pf) Part No. il 10 100 Qty. Pricing Part No. 
5.6 4.0 8.5 + 20% 30 825 478-2541-1-ND 1.68 1.57 1.18 1,000 649.00 MG064S05A150DP. 
9.0 6.4 12.7 + 15% 30 550 478-2481-1-ND 1.68 1.57 1.18 1,000 649.00 MG064S09A200DP 
0612 14.0 10.0 19.5 + 12% 30 425 478-2542-1-ND 1.68 1.57 1.18 1,000 649.00 MG064S14A300DP 
18.0 14.0 25.5 + 10% 15 120 478-2543-1-ND 1.68 1.57 1.18 1,000 649.00 MG064S18A400DP 
<18.0 <14.0 N/A 20 75 478-2480-1-ND 1.60 1.49 1.12 1,000 617.00 MG064L18X500DP 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Medium Power Multilayer Varistor TVS Surface Mount eS 


ESD and EMI Protection Devices for Standard, Telecom and Automotive Applications L 
AVX’s TVS devices address many trends in today’s electronic circuits: ESD Si L inch I inch Maxi inch t 
protection, EMI control, signal integrity improvement, PCB downsizing, reduced uze mm (inches) mm (inches) _|t Maximum mm (inches) 
component placement costs and protection from induced slow speed transient 1210 3.20 (.126) 2.50 (.098) 1.70 (.067) 
voltages and currents. 1812 4.50 (.177) 3.20 (.126) 1.70 (.067) oe 
Specifications: * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C * Operating Temperature: iad 
“55°C ~ 125°C 2220 5.70 (.224) 5.00 (.197) 1.70 (.067) 
Standard Series 
Operating Maximum Typical 6 
Voltage Vnominal @ 1mA DC ___|Peak Current | Capacitance @ Digi-Key Price Each Tape and Reel AVX 
Size (Vdc) Minimum|Nominal|Maximum| _ 8 x 20us 1Khz/.5Vrms (pf) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
18 21.5) 24 26.5 500 3000 478-2536-1-ND 83 77 59 2,000 320.00/M VJ13MC0180KBA 
26 29.7 33 36.3 300 1120 478-2537-1-ND 83 oy 4 59 2,000 320.00/M VJ13MCO0260KBA 
1210 30 35 39 43 220 1020 478-2538-1-ND 83 77 59 2,000 320.00/M VJ13MCO300KBA 
48 54.5 60.5 66.5 220 800 478-2539-1-ND 83 77 59 2,000 320.00/M VJ13MC0480KBA 
60 67 75 83 250 600 478-2540-1-ND 83 77 59 2,000 320.00/M VJ13MCO600KBA 
Telecom Series 
Max. Peak Current Typical ie 
Operating Voltage Velamp (8 x 20ys) 8 x 20us (A) Capacitance Digi-Key Price Each Tape and Reel AVX 
Size Vrms Vde Vp Ip 1 Surge (pF) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
1812 60 85 200 45 400 400 478-2531-1-ND 1.05 98 74 1,250 405.00/M VC14MTO600KBA 
95 125 270 45 250 250 478-2532-1-ND 1.05 98 74 1,000 405.00 VC14MTO950KBA 
Automotive Series 
% : Typical e 
Operating Voltage Vnominal @ 1mA DC Max. Peak Capacitance Digi-Key Price Each Tape and Reel AVX 
Size Vrms Vde Minimum | Nominal |Maximum| Current 8 x 20s (pF) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
14 16 22 24.5 27 1200 11000 478-2533-1-ND 1.23 1.14 86 1,250 | 473.00/M | VC15MA0160KBA 
2220 14 16 22 24.5 27 1200 16000 478-2535-1-ND 1.40 1.30 98 1,250 | 540.00/M | VC15PA0160KBA 
30 34 42.3 47 rd 1200 4000 478-2534-1-ND 1.23 1.14 86 1,250 | 473.00/M | VC15MA0340KBA 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


TransFeed Multilayer Ceramic Varistor TVS tvs Protection and EMI Attenuation in a Single Chip 


AVX has combined the best electrical characteristics of its TransGuard TVS and its Feedthru Capacitors into a single 
chip for state-of-the-art overvoltage circuit protection and EMI reduction over a broad range of frequencies. This unique 
combination of multilayer ceramic construction in a feedthru configuration gives the circuit designer a single 0805 chip that 
responds to transient events faster than any TVS device on the market today and provides significant EMI attenuation 
when in the off-state. Typical Applications: ¢ Fingerprint ID Circuit * Magnetic Field Circuit * LCD Dashboard Driver 


Size L mm (inches) W mm (inches) T mm (inches) X mm (inches) 
0805 2.01 (.079) 1.25 (.049) 1.143 (.045) 1.02 (.040) 
4 Peak Typical x 
Working Voltage Break-down Current Capacitance Digi-Key Price Each Tape & Reel AVX 
Size Dc AC Voltage Rating (A) (pf) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
5.6 4.0 8.5 + 20% 30 800 478-2544-1-ND 48 45 34 1,000 185.00 V2F105A150Y2EDP 
5.6 4.0 8.5 + 20% 120 2500 478-2482-1-ND 72 67 51 1,000 277.00 V2F105C150Y1FDP. 
0805 14.0 10.0 18.5 + 12% 30 300 478-2483-1-ND 48 45 34 1,000 185.00 V2F114A300Y2EDP. 
14.0 10.0 18.5 + 12% 120 900 478-2484-1-ND 72 67 51 1,000 277.00 V2F114C300Y1FDP. 
18.0 13.0 25.5 + 10% 30 200 478-2485-1-ND 48 45 34 1,000 185.00 V2F118A400Y2EDP 
18.0 13.0 25.5 + 10% 120 500 478-2486-1-ND 72 67 51 1,000 277.00 V2F118C400Y1FDP. 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1772 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


INA TransGuard Multilayer Ceramic Varistor TVS Surface Mount 


Length (L) Width (W) Maximum Thickness (T) 
The AVX TransGuard Transient Voltage Suppressors Size mm (inches) mm (inches) mm (inches) 
(TVS) with unique high-energy multilayer construction 0402 1.00 (.040) .50 (.020) .60 (.024) 
represents state-of-the-art overvoltage circuit protection. 0603 1.60 (.063) -80 (.031) -90 (.035) 
Monolithic multilayer construction provides protection 0805 2.01 (.079) 1.25 (.049) 1.02 (.040) 
from voltage transients caused by ESD, lightning, 1206 3.20 (.126) 1.60 (.063) 1.02 (.040) 
NENP, inductive switching etc. 1210 3.20 (.126) 2.49 (.098) 1.70 (.067) 
Peak Typical es 
Working Voltage Break-down Current Capacitance | Digi-Key Price Each Tape and Reel AVX 
Size Dc AC Voltage Rating (A) (pF) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
5.6 4.0 8.5 + 20% 20 175 478-2545-1-ND 32 30 .23 10,000 122.00/M VC040205X150WP. 
0402 14.0 10.0 18.5 + 12% 20 100 478-2497-1-ND 32 30 .23 10,000 122.00/M VC040214X300WP. 
18.0 13.0 25.5 + 10% 20 65 478-2546-1-ND -32 30 23 10,000 122.00/M VC040218X400WP. 
3.3 2.3 5.0 + 20% 30 1450 478-2498-1-ND .39 36 it 1,000 149.00 VC060303A100DP 
5.6 4.0 8.5 + 20% 30 750 478-3652-1-ND 47 44 .33 1,000 181.00 VC060305A150DP 
0603 14.0 10.0 18.5 + 12% 30 350 478-2499-1-ND .39 36 ie 1,000 149.00 VC060314A300DP 
18.0 13.0 25.5 + 10% 30 150 478-2500-1-ND .39 36 27 1,000 149.00 VC060318A400DP 
26.0 18.0 34.5 + 10% 30 155 478-2501-1-ND .39 36 27 1,000 149.00 VC060326A580DP 
30.0 21.0 41+ 10% 30 125 478-2502-1-ND 39 36 27 1,000 149.00 VC060330A650DP 
3.3 2.3 5.0 + 20% 40 1400 478-2504-1-ND 42 39 .30 1,000 162.00 VC080503A100DP 
3.3 2.3 5.0 + 20% 120 5000 478-2505-1-ND 61 .57 43 1,000 236.00 VC080503C100DP 
5.6 4.0 8.5 + 20% 40 1100 478-2506-1-ND .39 36 27 1,000 149.00 VC080505A150DP 
5.6 4.0 8.5 + 20% 120 3000 478-2507-1-ND A6 43 32 1,000 176.00 VC080505C150DP 
9.0 6.4 12.7 + 15% 40 750 478-3655-1-ND 48 45 34 1,000 186.00 VC080509A200DP 
12.0 8.5 16 + 15% 40 525 478-2508-1-ND .39 36 27 1,000 149.00 VC080512A250DP 
0805 14.0 10.0 18.5 + 12% 40 325 478-2509-1-ND .39 36 27 1,000 149.00 VC080514A300DP 
14.0 10.0 18.5 + 12% 120 900 478-2510-1-ND 46 43 32 1,000 176.00 VC080514C300DP 
18.0 13.0 25.5 + 10% 30 225 478-2511-1-ND .39 36 2T 1,000 149.00 VC080518A400DP 
18.0 13.0 25.5 + 10% 100 550 478-2512-1-ND 46 43 32 1,000 176.00 VC080518C400DP. 
26.0 18.0 34.5 + 10% 30 120 478-2513-1-ND 40 38 29 1,000 155.00 VC080526A580DP 
26.0 18.0 34.5 + 10% 100 250 478-2514-1-ND 46 43 32 1,000 176.00 VC080526C580DP 
30.0 21.0 41.0 + 10% 30 90 478-3654-1-ND 48 45 34 1,000 186.00 VC080530A650DP 
5.6 4.0 8.5 + 20% 40 1200 478-2516-1-ND 53 49 .37 1,000 203.00 VC120605A150DP 
5.6 4.0 8.5 + 20% 150 3000 478-2517-1-ND .70 65 49 1,000 270.00 VC120605D150DP 
14.0 10.0 18.5 + 12% 40 600 478-2518-1-ND 53 49 37 1,000 203.00 VC120614A300DP 
14.0 10.0 18.5 + 12% 150 1050 478-2519-1-ND 70 65 49 1,000 270.00 VC120614D300DP 
1206 18.0 13.0 25.5 + 10% 30 350 478-2520-1-ND 53 49 37 1,000 203.00 VC120618A400DP 
3.3 2.3 5.0 + 20% 150 4700 478-3653-1-ND 81 75 57 1,000 311.00 VC120603D100DP 
18.0 13.0 25.5 + 10% 150 900 478-2521-1-ND .70 65 49 1,000 270.00 VC120618D400DP 
26.0 18.0 34.5 + 10% 120 500 478-2522-1-ND .70 65 49 1,000 270.00 VC120626D580DP 
30.0 21.0 41+ 10% 120 400 478-2523-1-ND .70 65 49 1,000 270.00 VC120630D650DP 
48.0 34.0 62 + 10% 100 225 478-2524-1-ND -70 65 49 1,000 270.00 VC120648D101DP. 
18.0 13.0 25.5 + 10% 500 3100 478-2525-1-ND 1.09 1.01 76 1,000 419.00 VC121018J390DP 
26.0 18.0 34.5 + 10% 300 2150 478-2526-1-ND 95 88 67 1,000 365.00 VC121026H560DP 
1210 30.0 21.0 39.0 + 10% 280 1975 478-2527-1-ND 95 88 67 1,000 365.00 VC121030H620DP 
48.0 34.0 62 + 10% 250 500 478-2528-1-ND 95 88 67 1,000 365.00 VC121048H101DP. 
60.0 42.0 76 + 10% 250 400 478-2529-1-ND 95 88 67 1,000 365.00 VC121060J121DP 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


TransGuard Multilayer Ceramic Varistor TVS Axial Lead 


The AVX. TransGuard Transient Voltage Suppressors Maximum Length (L) Maximum Diameter (D) 
(TVS) with unique high-energy multilayer construction Size mm (inches) mm (inches) 
represents state-of-the-art overvoltage circuit protec- T 
tion. 1000 4,32 (.170) 2.54 (.100) ' KY 
Monolithic multilayer construction provides protection 25.4 Min. | L 
from voltage transients caused by ESD, lightning, 2000 4.83 (.190) 3.56 (.140) lead length — Max. 
NEMP, inductive switching etc. 
Peak Typical 
Working Voltage Break-down Current Capacitance Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel* AVX 
Size Dc AC Voltage Rating (A) (pF) Part No. i 10 100 Qty. Pricing Part No. 
5.6 4.0 8.5 +20% 40 1000 478-2487-1-ND -36 32 29 1,000 216.00 VA100005A150DL 
5.6 4.0 8.5 + 20% 150 2800 478-2488-1-ND Al .36 33 1,000 243.00 VA100005D150DL 
14.0 10.0 18.5 + 12% 40 325 478-2489-1-ND -36 32 29 1,000 216.00 VA100014A300DL 
14.0 10.0 18.5 + 12% 150 1100 478-2490-1-ND Al -36 33 1,000 243.00 VA100014D300DL 
1000 18.0 13.0 25.5 + 10% 40 350 478-2491-1-ND 36 32 29 1,000 216.00 VA100018A400DL 
18.0 13.0 25.5 + 10% 150 900 478-2492-1-ND Al .36 33 1,000 243.00 VA100018D400DL 
26.0 18.0 34.5 + 10% 120 650 478-2493-1-ND Al .36 33 1,000 243.00 VA100026D580DL 
30.0 21.0 41.0 10% 120 550 478-2494-1-ND Al 36 33 1,000 243.00 VA100030D650DL 
48.0 34.0 62.0 + 10% 100 200 478-2495-1-ND Al -36 33 1,000 243.00 VA100048D101DL 
2000 60.0 42.0 76.0 + 10% 300 400 478-2496-1-ND 56 50 45 1,000 338.00 VA200060K121DL 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


ROTI ESD Protection Diodes 


1K2K3K 
6K 5K 4K 
Zener Reverse Forward Junction 
Voltage Current Voltage Capacitance Cut Tape 
Vz (V) IR (uA) VF (V) Ct (pF) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Fig. (Maximum) | (Maximum) (Maximum) (Typical) Package Part No. i 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1A 7.20 1.0 1.0 35 SC-75A RSA6.1J4T2RCT-ND 44 34 25 RSA6.1J4T2RTR-ND 8,000 107.00/M | RSA6.1J4T2R 
1B 7.20 1.0 1.25 90 SOT-353 RSA6.1ENCT-ND 46 36 26 RSA6.1ENTR-ND 3,000 121.00/M | RSA6.1ENTR 
2 7.20 1.0 1.25 90 SMD6 RSA6.1U5T108CT-ND 44 34 25 RSA6.1U5T108TR-ND 3,000 114.00/M | RSA6.1U5T108 
3 7.82 0.5 _ 15 VMD2 RSB6.8GT2RCT-ND 44 34 25 RSB6.8GT2RTR-ND 8,000 107.00/M | RSB6.8GT2R 
3 7.82 0.5 = 30 SOD-523 RSB6.8STE61CT-ND 46 36 26 RSB6.8STE61TR-ND 3,000 121.00/M | RSB6.8STE61 
4 14.4 0.1 is 1 EMD6 RSB12JS2T2RCT-ND 55 43 31 RSB12JS2T2RTR-ND 8,000 136.00/M | RSB12JS2T2R 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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{CS Microsemi. Transient Voltage Suppressor Arrays ig 
ig 
SO-8 Package .5.00_.) SO-16 Package 40.10 or 
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16.19 16.19 at 
4.01 4.01 
| 
yauE | UoOUy HUE 
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5.23 —} 
ol 4.27 
Breakdown | Clamping | Leakage | Capaci- Temp. 
Stand-off Voltage Voltage Current tance | Coefficient 
Voltage VBR Ve Ip (f-1 MHz) | of VBR 
Vwm @VeR=1mA | @1Amp | @Vwm | @OvVC aVBR Cut Tape 
(V) (Vv) (Vv) (wAmps) | (pf) mV/°C | Digi-Key Price Each Tape and Reel | Microsemi 
Fig. |Maximum| Minimum Maximum | Maximum} Typical | Maximum | Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricingt | Part No. 
SMDA Unidirectional and SMDAxxC Bidirectional Series — 300 Watt 
3.3 4 6.5 125 800 3 SMDAO3MSCT-ND 3.43 3.09 258 | — — | SMDA03 
§ 6 9.8 100 600 3 SMDAOSMSCT-ND 3.43 3.09 2.58 | 2,500] 1139.82/M | SMDA05 
1 15 16.7 24 1 140 13 SMDA15MSCT-ND 3.43 3.09 2.58 | 2,500] 1139.82/M | SMDA15 
24 26.7 43 1 90 30 Typical | SMDA24E3-NDt@ 3.43 3.09 258 | — — | SMDA24E3 
§ 6 9.8 100 300 1 SMDAOSCMSCT-ND 3.75 3.38 2.82 | 2,500) 1246.22/M | SMDA0SC 
15 16.7 24 1 70 an SMDA15CMSCT-ND 3.75 3.38 2.82 | 2,500) 1246.22/M | SMDA15C Fig. 5 - SO-16 
SMDB Unidirectional and SMDBxxC Bidirectional Series — 500 Watt id Hie 
1 12 13.3 17.6 1 95 8 SMDB12CMSCT-ND 4.28 3.86 3.22 | 2,500} 1424.44/M | SMDB12C 20 {15 
30] 14 
SMDAxx-6 Series, Unidirectional — 300 Watt 4q 13 
9 3.3 4 6.5 200 800 3 SMDA03-6MSCT-ND 3.78 3.41 2.84 | 2,500) 1258.18/M | SMDA03-6 5Q [12 
§ 6 9.8 100 550 3 SMDA05-6MSCT-ND 3.78 3.41 2.84 | 2,500) 1258.18/M | SMDA05-6 sl jt 
70 {]]10 
SMDAxxC-7 Series, Bidirectional — 300 Watt Es Hg 
3 12 13.3 19 1 75 8 SMDA12C-7MSCT-ND 3.86 347 2.90 | 2,500] 1282.12/M | SMDA12C-7 Unidirectional 
SM8LCxx Series, Bidirectional — 500 Watt z 
Fig. 6 — SO-16 
4 3.3 4 6.5 200 25 3 SM8LCO3MSCT-ND 3.86 3.47 2.90 | 2,500 | 1282.12/M ) SM8LCO3 
§ 6 9.8 125 25: 3 SM8LCOS5MSCT-ND 3.86 3.47 2.90 | 2,500} 1282.12/M | SM8LCO5TR13 a 
SM16 Unidirectional and SM16xxC Bidirectional Series — 300 Watt — RoHS Compliant 
5 15 16.7 24 1 400 13 SM1615E3-NDt 3.97 3.58 2.98 | — — |SM1615E3 
SM16LCxx Unidirectional and SM16LCxxC Bidirectional Series — 300 Watt 
5 6 9.8 20 25 1 SM16LCO5E3-NDt@ 485 437 364) — — | SM16LCO5E3 
6 15 16.7 24 2 25 an SM16LC15MSCT-ND 4.85 4.37 3.64 | 2,500 | 1611.96/M )SM16LC15 Waldifaetional 
12 133 195 2 25 8 | SMIGLCI2CMSCT-ND 5.64 5.08 4.24 | 2,500| 3527.50/M| sm6Lc12c Penenne 
SMBJ Unidirectional and SMBJxxC Bidirectional Series — 600 Watt Fig. 7 — DO214AA 
65 7.22* 11.2 500 _ — | SMBJ6.5AMSCT-ND 74 67 56 | — — | SMBJ6.5A-TRE3 
7 15 16.7 24.4 1 = _ SMBJ15CAMSCT-ND 72 65 -54 | 2,500 | 450.00/M | SMBJ15CA-TRE3 
24 26.7 38.9 1 _ _ SMBJ24CAMSCT-ND 72 65 -54 | 2,500 | 450.00/M | SMBJ24CA-TRES ll 
SMCJ Series, Unidirectional — 1500 Watt — RoHS Compliant 
8 30 33.3 48.4 1 _ _— SMCJ30AE3CT-ND 1.12 1.01 84} — — | SMCJ30AE3 
SM Series, Unidirectional/Bidirectional — 300 Watt — RoHS Compliant Fig. 8 — DO214AB 
9 § 6 9.8 20 400 Max. _ SMOSE3CT-ND 68 62 -51 | 3,000 | 425.00/M | SMO5E3 
UPT Unidirectional and UPTB Bidirectional Series — 1000 Watt — RoHS Compliant 
§ 6 9.5 5 _ 03 UPT5RE3CT-ND 1.32) 1.19 -99 | 3,000) 825.00/M | UPT5SRE3/TR7 | 
8 9 13.7 2 _ 04 UPT8RE3CT-ND 1.32 1.19 -99 | 3,000 | 825.00/M | UPT8RE3/TR7 
10 11 18 2 _— 045 UPT10RE3CT-ND 1.32 1.19 -99 | 3,000 | 825.00/M | UPT10RE3/TR7 
12 13.8 21.6 1 = 05 UPT12RE3CT-ND 1.32 1.19 -99 | 3,000 | 825.00/M | UPT12RE3/TR7 Fig. 9 — SOT-23 
15 16.7 26 1 =- 055 UPTI5RE3CT-ND 1.32 1.19 -99 | 3,000 | 825.00/M | UPT15RE3/TR7 
17 19 29.2 1 _ 06 UPT17RE3CT-ND 1.32 1.19 -99 | 3,000 | 825.00/M | UPT17RE3/TR7 
24 28.4 43.2 1 _ 07 UPT24RE3CT-ND 1.32 1.19 -99 | 3,000 | 825.00/M | UPT24RE3/TR7 
33 36.8 56.7 1 _ 08 UPT33RE3CT-ND 1.32 1.19 -99 | 3,000 | 825.00/M | UPT33RE3/TR7 
10 48 54 84.3 1 _— 09 UPT48RE3CT-ND 1.32 1.19 -99 | 3,000 | 825.00/M | UPT48RE3/TR7 
8 9 13.7 2 _ 04 UPTB8E3CT-ND 1.72. 1.55 1.29 | 3,000} 1075.00/M | UPTB8E3/TR7 
10 an 18 2 _ 045 UPTB10E3CT-ND 1.72, 1.55 1.29 | 3,000} 1075.00/M | UPTB10E3/TR7 = 
12 138 21.6 1 = 05 | UPTB12E3CT-ND 172 155 1.29 |3,000] t075.00muPtetzeata7 | | Fig. 10 — POWERMITE 
15 16.7 26 1 _- 055 UPTB15E3CT-ND 1.72, 1.55 1.29 | 3,000} 1075.00/M | UPTB15E3/TR7 
17 19 29.2 1 _ 06 UPTB17E3CT-ND 1.72 1.55 1.29 | 3,000} 1075.00/M | UPTB17E3/TR7 
24 28.4 43.2 1 _ 07 UPTB24E3CT-ND 1.72 1.55 1.29 | 3,000} 1075.00/M | UPTB24E3/TR7 
33 36.8 56.7 1 = 08 UPTB33E3CT-ND 1.72, 1.55 1.29 | 3,000} 1075.00/M | UPTB33E3/TR7 
48 54 84.3 1 _ 09 UPTB48E3CT-ND 1.72 1.55 1.29 | 3,000} 1075.00/M | UPTB48E3/TR7 


+ For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. + Tube packaging 


* @10mA RoHS Compliant 
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Lon 9. Transient Voltage Suppressors 


Applications: These TVS devices afford the circuit designer an economic means to protect voltage sensitive Die Construction Mechanical Data: * Case: Transfer molded epoxy * Case Material: UL Flammability 
circuit components from the destructive effects of applied transient voltages, featuring virtually instantaneous Classification Rating 94V-0 * Leads: Solderable per MIL-STD-202, Method 208 » Soldering Temperature: 
response times of one picosecond. Features: * Fast Response Time: One picosecond «Glass Passivated 260°C maximum, 3/8” (9.53mm) from body, 10 seconds * Marking: Type number and cathode band 


225 Watts — 500 Watts and 1500 Watts 
4 600 Watts 


DO-201 Outline 
DO-15 OUTLINE 25.40 Min. . 1_ 25.40 Min. 


25.40 Min. 25.40 Min. | r 1 | 953 
ont 782 ag 7 { 


; am | T —| i 1.064 


3.64 521k 


Maximum Ratings: * Peak Pulse Power Dissipation | Maximum Ratings: * Peak Pulse Power Dissipation @ 25°C: 500W | Maximum Ratings: * Peak Pulse Power Dissipation @ 25°C: 1500W » Steady 
10/1000p's @ 25°C: 225W * Steady State Power Dissipation: | and 600W * Steady State Power Dissipation @ 75°C lead temperature, | State Power Dissipation @ 75°C lead temperature, 3/8” (9.53mm) from body: 
1.0W »* Forward Surge Current, 8.3ms @ 25°C: 50A *Uni- | 3/8” (9.53mm) from body: 2.5W »* Clamping Time (OV~BV min.): | 5W Forward Surge Current, 50ms @ 25°C: 200A * Clamping Time (OV~BV 
directional »* Storage and Operating Temperature: -65°C | Unidirectional: < 1x10-12 seconds; Bidirectional: < 5x10-9 seconds | min.): Unidirectional: < 1x10-12 seconds; Bidirectional: < 5x10-9 seconds 


~ 150°C * Storage and Operating Temperature: -65°C ~ 175°C ¢ Storage and Operating Temperature: -55°C ~ 175°C 
Breakdown Reverse | Reverse DC 
Voltage Standoff Leakage Cut Tape 
VBR @ IT IT Voltage Current Digi-Key Pricing Digi- Key Tape & Reel Diodes 
Min. Nom. Max. |(mADC)/} (VRwm) |@ VRwm (vA)| Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
225 Watts, Unidirectional (PowerDI123) — RoHS Compliant 
6.4 = 7.00 10 5.0 400 DFLT5VOADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLTS5VOADITR-ND 3,000 342.00/M DFLT5VO0A-7 
6.67 = 7.37 10 6.0 400 DFLT6VOADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT6VOADITR-ND 3,000 342.00/M DFLT6VOA-7 
7.22 = 7.98 10 6.5 250 DFLT6V5ADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT6V5ADITR-ND 3,000 342.00/M DFLT6V5A-7 
8.33 = 9.21 1.0 75: 50 DFLT7VS5ADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT7V5ADITR-ND 3,000 342.00/M DFLT7V5A-7 
8.89 = 9.83 1.0 8.0 25 DFLT8VOADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT8VOADITR-ND 3,000 342.00/M DFLT8V0A-7 
Aaa = 12.3 1.0 10 2.5 DFLT10ADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT10ADITR-ND 3,000 342.00/M DFLT10A-7 
12.2 = 13.5 1.0 1 2.5 DFLT11ADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT11ADITR-ND 3,000 342.00/M DFLT11A-7 
13.3 — 14.7 1.0 12 25: DFLT12ADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT12ADITR-ND 3,000 342.00/M DFLT12A-7 
14.4 = 15.9 1.0 13 1.0 DFLT13ADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT13ADITR-ND 3,000 342.00/M DFLT13A-7 
16.7 = 18.5 1.0 15 1.0 DFLT15ADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT15ADITR-ND 3,000 342.00/M DFLT15A-7 
18.9 = 20.9 1.0 17 1.0 DFLT17ADICT-ND 81 6.48 48.60 DFLT17ADITR-ND 3,000 257.00/M DFLT17A-7 
20.0 = 22.1 1.0 18 1.0 DFLT18ADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT18ADITR-ND 3,000 342.00/M DFLT18A-7 
26.7 = 29.5 1.0 24 1.0 DFLT24ADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT24ADITR-ND 3,000 342.00/M DFLT24A-7 
30 = 33.15 1.0 27 1.0 DFLT27ADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT27ADITR-ND 3,000 342.00/M DFLT27A-7 
40.0 = 44.2 1.0 36 1.0 DFLT36ADICT-ND 81 6.48 48.60 DFLT36ADITR-ND 3,000 257.00/M DFLT36A-7 
44.4 = 49.1 1.0 40 1.0 DFLT40ADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT40ADITR-ND 3,000 342.00/M DFLT40A-7 
56.7 = 62.7 1.0 51 1.0 DFLT51ADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT51ADITR-ND 3,000 342.00/M DFLT51A-7 
500 Watts, Unidirectional (DO-15) 
6.4 = 7.00 10 5.0 600 SASVOADICT-ND AT 3.72 27.90 SAS5VOADITR-ND 4,000 140.00/M SASVOA-T 
6.67 = 7.37 10 6.0 600 SA6VOADICT-ND 7 3.72 27.90 SA6VOADITR-ND 4,000 140.00/M SA6VOADI 
6.67 _— 7.37 10 6.0 600 SA6VOA-FDICT-NDO 47 3.72 27.90 SA6VOA-FDITR-NDO 4,000 140.00/M SA6VOA-T-F 
7.22 = 7.98 10 6.5 400 SA6VS5ADICT-ND A7 3.72 27.90 SA6VS5ADITR-ND 4,000 140.00/M SA6.5ADI 
11.1 = 12.3 1 10 3 SA10ADICT-ND AT 3.72 27.90 SA10ADITR-ND 4,000 140.00/M SA10ADI 
13.3 = 14.7 1 12 3 SA12ADICT-ND AT 3.72 27.90 SA12ADITR-ND 4,000 140.00/M SA12ADI 
16.7 = 18.5 1 15 3 SA15ADICT-ND AT 3.72 27.90 SA15ADITR-ND 4,000 140.00/M SA15ADI 
22.2 = 24.5 1 20 3 SA20ADICT-ND 47 3.72 27.90 SA20ADITR-ND 4,000 140.00/M SA20ADI 
33.3 = 36.8 1 30 3 SA30ADICT-ND 47 3.72 27.90 SA30ADITR-ND 4,000 140.00/M SAS3OADI 
500 Watts, Bidirectional (DO-15) 
6.67 = 7.37 10 6.0 600 SA6VOCADICT-ND 56 4.44 33.30 SA6VOCADITR-ND 4,000 167.00/M SA6.0CADI 
7.22 = 7.98 10 6.5 400 SA6V5CADICT-ND 56 4.44 33.30 SA6VS5CADITR-ND 4,000 167.00/M SA6.5CADI 
11.41 = 12.3 1 10 3 SA10CADICT-ND 56 4.44 33.30 SA10CADITR-ND 4,000 167.00/M SA10CADI 
13.3 = 14.7 1 12 3 SA12CADICT-ND 56 4.44 33.30 SA12CADITR-ND 4,000 167.00/M SA12CADI 
16.7 = 18.5 1 15 3 SA15CADICT-ND 56 4.44 33.30 SA15CADITR-ND 4,000 167.00/M SA15CADI 
22.2 = 24.5 it 20 3 SA20CADICT-ND 56 4.44 33.30 SA20CADITR-ND 4,000 167.00/M SA20CADI 
33.3 = 36.8 1 30 3 SAS30CADICT-ND 56 4.44 33.30 SA30CADITR-ND 4,000 167.00/M SAS30CADI 
600 Waits, Unidirectional (DO-15) 
7.13 75 7.88 10 6.4 500 P6KE7V5ADICT-ND AT 3.72 27.90 P6KE7VS5ADITR-ND 4,000 140.00/M P6KE7.5A 
7.79 8.2 8.61 10 7.02 200 P6KE8V2ADICT-ND 47 3.72 27.90 P6KE8V2ADITR-ND 4,000 140.00/M P6KE8.2A 
9.5 10.0 10.5 1 8.55 10 P6KE10ADICT-ND 47 3.72 27.90 P6KE10ADITR-ND 4,000 140.00/M P6KE10A 
11.4 12.0 12.6 1 10.2 5 P6KE12ADICT-ND 47 3.72 27.90 P6KE12ADITR-ND 4,000 140.00/M P6KE12A 
14.3 15.0 15.8 1 12.8 5 P6KE15ADICT-ND AT 3.72 27.90 P6KE15ADITR-ND 4,000 140.00/M P6KE15A 
19.0 20.0 21.0 1 171 5 P6KE20ADICT-ND AT 3.72 27.90 P6KE20ADITR-ND 4,000 140.00/M P6KE20A 
22.8 24.0 25.2 1 20.5 5 P6KE24ADICT-ND AT 3.72 27.90 P6KE24ADITR-ND 4,000 140.00/M P6KE24A 
25.7 27.0 28.4 1 23.1 5 P6KE27ADICT-ND 47 3.72 27.90 P6KE27ADITR-ND 4,000 140.00/M P6KE27A 
28.5 30.0 31.5 1 25.5 5 P6KE30ADICT-ND 47 3.72 27.90 P6KE30ADITR-ND 4,000 140.00/M P6KE30A 
31.4 33.0 34.7 1 28.2 5 P6KE33ADICT-ND. A7 3.72 27.90 P6KE33ADITR-ND 4,000 140.00/M P6KE33A 
48.5 51.0 53.6 1 43.6 5 P6KE51ADICT-ND AT 3.72 27.90 P6KE51ADITR-ND 4,000 140.00/M P6KE51A 
64.6 68.0 71.4 1 58.1 5 P6KE68ADICT-ND AT 3.72 27.90 P6KE68ADITR-ND 4,000 140.00/M P6KE68A 
600 Watts, Bidirectional (DO-15) 

7.13 7.5 7.88 10 6.4 500 P6KE7.5CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE7.5CADITR-ND 4,000 167.00/M P6KE7.5CA 
7.79 8.2 8.61 10 7.02 200 P6KE8V2CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE8V2CADITR-ND 4,000 167.00/M P6KE8.2CA 
9.5 10.0 10.5 1 8.55 10 P6KE10CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE10CADITR-ND 4,000 167.00/M P6KE10CA 
11.4 12.0 12.6 1 10.2 5 P6KE12CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE12CADITR-ND 4,000 167.00/M P6KE12CA 
14.3 15.0 15.8 1 12.8 5 P6KE15CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE15CADITR-ND 4,000 167.00/M P6KE15CA 
19.0 20.0 21.0 1 neal 5 P6KE20CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE20CADITR-ND 4,000 167.00/M P6KE20CA 

22.8 24.0 25.2 1 20.5 5 P6KE24CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE24CADITR-ND 4,000 167.00/M P6KE24CA 
25.7 27.0 28.4 1 23.1 5 P6KE27CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE27CADITR-ND 4,000 167.00/M P6KE27CA 
28.5 30.0 31.5 1 25.5 5 P6KE30CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE30CADITR-ND 4,000 167.00/M P6KE30CA 
31.4 33.0 34.7 1 28.2 5 P6KE33CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE33CADITR-ND 4,000 167.00/M P6KE33CA 
48.5 51.0 53.6 1 43.6 5 P6KE51CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE51CADITR-ND 4,000 167.00/M P6KE51CA 
64.6 68.0 71.4 1 58.1 5 P6KE68CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE68CADITR-ND 4,000 167.00/M P6KE68CA 
95.0 100.0 105.0 1 85.5 5 P6KE100CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE100CADITR-ND 4,000 167.00/M P6KE100CA 
143.0 150.0 158.0 a 128.0 5 P6KE150CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE150CADITR-ND 4,000 167.00/M P6KE150CA 

1500 Watts, Unidirectional (DO-201) 

6.45 6.8 7.14 10 5.8 1000 1.5KE6.8A-FDICT-NDO .78 6.23 46.71 = = = 1.5KE6.8A-T-F 
7.13 75 7.88 10 6.4 500 1.5KE7V5ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE7V5ADITR-ND 1,000 251.00 1.5KE7.5A 
7.79 8.2 8.61 10 7.02 200 1.5KE8.2ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE8.2ADITR-ND. 1,000 251.00 1.5KE8.2A 

9.5 10.0 10.5 1 8.55 10 1.5KE10ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE10ADITR-ND 1,000 251.00 1.5KE10A 
11.4 12.0 12.6 1 10.2 5 1.5KE12ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE12ADITR-ND 1,000 251.00 1.5KE12A 

0 RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1775 


Breakdown Reverse | Reverse DC 
Voltage Standoff Leakage Cut Tape 
VBR @ It IT Voltage Current Digi-Key Pricing Digi- Key Tape & Reel Diodes 
Min Nom. Max. |(mADC)/ (VRwm) |@ VRwm (HA)| Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
14.3 15.0 15.8 1 12.8 5 1.5KE15ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE15ADITR-ND 1,000 251.00 1.5KE15A 
19.0 20.0 21.0 1 17.1 5 1.5KE20ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE20ADITR-ND 1,000 251.00 1.5KE20A 
22.8 24.0 25.2 1 20.5 5 1.5KE24ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE24ADITR-ND 1,000 251.00 1.5KE24A 
25.7 27.0 28.4 1 23.1 5 1.5KE27ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE27ADITR-ND 1,000 251.00 1.5KE27A 
28.5 30.0 31.5 1 25.5 5 1.5KE30 ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE30ADITR-ND 1,000 251.00 1.5KE30A 
31.4 33.0 34.7 1 28.2 5 1.5KE33ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE33ADITR-ND 1,000 251.00 1.5KE33A 
48.5 51.0 53.6 1 43.6 5 1.5KE51ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE51ADITR-ND 1,000 251.00 1.5KE51A 
64.6 68.0 71.4 1 58.1 5 1.5KE68ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE68ADITR-ND 1,000 251.00 1.5KE68A 
1500 Watts, Bidirectional (DO-201) 
6.45 6.8 7.14 10 5.8 1000 1.5KE6V8CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE6V8CADITR-ND 1,000 270.00 1.5KE6.8CA 
7.13 75 7.88 10 6.4 500 1.5KE7V5CADICT-ND 74 5.95 44.64 = — _ 1.5KE7.5CA 
7.79 8.2 8.61 10 7.02 200 1.5KE8.2CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE8.2CADITR-ND 1,000 270.00 1.5KE8.2CA 
9.5 10.0 10.5 1 8.55 10 1.5KE10CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE10CADITR-ND 1,000 270.00 1.5KE10CA 
11.4 12.0 12.6 1 10.2 5 1.5KE12CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE12CADITR-ND 1,000 270.00 1.5KE12CA 
14.3 15.0 15.8 1 12.8 5 1.5KE15CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE15CADITR-ND 1,000 288.30 1.5KE15CA 
14.3 15.0 15.8 1 12.8 5 1.5KE15CA-FDICT-NDO 74 5.95 44.64 1.5KE15CA-FDITR-NDO 1,000 288.30 1.5KE15CA-T-F 
19.0 20.0 21.0 1 17.1 5 1.5KE20CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE20CADITR-ND 1,000 270.00 1.5KE20CA 
22.8 24.0 25.2 1 20.5 5 1.5KE24CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE24CADITR-ND 1,000 270.00 1.5KE24CA 
25.7 27.0 28.4 1 23.1 5 1.5KE27CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE27CADITR-ND 1,000 270.00 1.5KE27CA 
28.5 30.0 31.5 1 25.5 5 1.5KE30CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE30CADITR-ND 1,000 270.00 1.5KE30CA 
31.4 33.0 34.7 1 28.2 5 1.5KE33CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE33CADITR-ND 1,000 270.00 1.5KE33CA 
48.5 51.0 53.6 1 43.6 5 1.5KE51CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE51CADITR-ND 1,000 270.00 1.5KE51CA 
64.6 68.0 71.4 1 58.1 5 1.5KE68CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE68CADITR-ND 1,000 270.00 1.5KE68CA 
95.0 100.0 105.0 1 85.5 5 1.5KE100CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE100CADITR-ND 1,000 270.00 1.5KE100CA 
143.0 150.0 158.0 1 128.0 5 1.5KE150CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE150CADITR-ND 1,000 270.00 1.5KE150CA 
0 RoHS Compliant 
“ni . . Features: © 58V - 320V Stand-Off Voltages * Oxide-Glass Passivated Juncti ae ry qo 
SMB Bi Directional Th ristor eatures: V Stand-Off Voltages xide-Glass Passivated Junction peat 
y * Bidirectional protection in a single device »* High Off-State Impedance and F. aa 
S Pp t ti D . Low On-State Voltage Mechanical Data: «Case: SMB, Molded plastic *Case 3.94 | 2-21 182 0.20 
u rge ro ec 10 n evi ce Material: UL Flammability Classification Rating 94V-0 5.59 
Non-Repetitive Rated Off-State Holding Off-State 
Peak Impulse Repetitive Leakage Breakover Current Capac- Cut Tape Tape & Reel 
Current (A) | Off-State Volt. | Current @ VpRM | Voltage IH (mA) itance Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Diodes 
10/1000ps Vprm (V) IpRM (HA) VBo(V) | Min.  Max.| Co (pF) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 _| Part No. 
58 5 TL 150 800 100 TBO640LDICT-ND 1.05 91 70 = — |TBO640L-13 
58 5 77 150 800 100 TBO640L-FDICT-NDO 1.05 91 -70 TBO640L-FDITR-NDO 372.00/M | TBO640L-13-F 
65 5 88 150 800 100 TBO720LDICT-ND 1.05 91 -70 TBO720LDITR-ND 372.00/M | TBO720L-13 
65 5 88 150 800 100 TBO720L-FDICT-NDO 1.05 91 -70 TBO720L-FDITR-NDO 372.00/M | TBO720L-13-F 
75 5 98 150 800 100 TBOQO00LDICT-ND 1.05 91 -70 — — _|TBO900L-13 
75 5 98 150 800 100 TBO900L-FDICT-ND® 1.05 91 70 TBO9OOL-FDITR-NDO 372.00/M | TBO90OL-13-F 
90 5 130 150 800 60 TB1100LDICT-ND 1.05 91 70 TB1100LDITR-ND 372.00/M | TB1100L-13 
90 5 130 150 800 60 TB1100L-FDICT-NDO 1.05 91 -70 TB1100L-FDITR-NDO 372.00/M | TB1100L-13-F 
120 5 160 150 800 60 TB1300L-FDICT-NDO 1.05 91 70 TB1300L-FDITR-NDO 372.00/M | TB1300L-13-F 
140 5 180 150 800 60 TB1500LDICT-ND 1.05 91 -70 TB1500LDITR-ND 372.00/M_|TB1500L-13 
30 140 5 180 150 800 60 TB1500L-FDICT-NDO 1.05 91 70 TB1500L-FDITR-NDO 372.00/M | TB1500L-13-F 
160 5 220 150 800 60 TB1800LDICT-ND 1.05 91 70 TB1800LDITR-ND 372.00/M | TB1800L-13 
160 5 220 150 800 60 TB1800L-FDICT-NDO 1.05 91 -70 TB1800L-FDITR-NDO 372.00/M | TB1800L-13-F 
190 5 265 150 800 40 TB2300LDICT-ND 1.05 91 70 TB2300LDITR-ND 372.00/M | TB2300L-13 
190 5 265 150 800 40 TB2300L-FDICT-NDO 1.05 91 -70 TB2300L-FDITR-NDO 372.00/M_| TB2300L-13-F 
220 5 300 150 800 40 TB2600LDICT-ND 1.05 91 -70 = — |TB2600L-13 
220 5 300 150 800 40 TB2600L-FDICT-NDO 1.05 91 70 TB2600L-FDITR-NDO 372.00/M | TB2600L-13-F 
275 5 350 150 800 40 TB3100LDICT-ND 1.05 91 70 TB3100LDITR-ND 372.00/M | TB3100L-13 
275 5 350 150 800 40 TB3100L-FDICT-NDO 1.05 91 -70 TB3100L-FDITR-NDO 372.00/M | TB3100L-13-F 
320 5 400 150 800 40 TB3500LDICT-ND 1.05 91 -70 = — |TB3500L-13 
320 5 400 150 800 40 TB3500L-FDICT-NDO 1.05 91 -70 TB3500L-FDITR-NDO 372.00/M_| TB3500L-13-F 
58 5 77 150 800 140 TBO640MDICT-ND 1.13 98 75 = — | TBO640M-13 
58 5 77 150 800 140 TBO640M-FDICT-NDO 1.13 98 75 TBO640M-FDITR-NDO 399.00/M | TBO640M-13-F 
65 5 88 150 800 140 TBO720MDICT-ND 1.13 98 75 TBO720MDITR-ND 399.00/M | TBO720M-13 
65 5 88 150 800 140 TBO720M-FDICT-NDO 1.13 98 75 TBO720M-FDITR-NDO 399.00/M | TBO720M-13-F 
75 5 98 150 800 140 TBOQ9O0MDICT-ND 1.13 98 75 TBO9O0MDITR-ND 399.00/M_| TBO900M-13 
75 5 98 150 800 140 TBO900M-FDICT-NDO 1.13 98 75 TBO900M-FDITR-NDO 399.00/M | TBO900M-13-F 
90 5 130 150 800 90 TB1100MDICT-ND 1.13 98 75 TB1100MDITR-ND 399.00/M | TBO1100M-13 
90 5 130 150 800 90 TB1100M-FDICT-NDO 1.13 98 75 TB1100M-FDITR-NDO 399.00/M | TBO1100M-13-F 
120 5 160 150 800 90 TB1300MDICT-ND 1.13 98 75 TB1300MDITR-ND 399.00/M | TB1300M-13 
120 5 160 150 800 90 TB1300M-FDICT-NDO 1.13 98 75 TB1300M-FDITR-NDO 399.00/M_|TB1300M-13-F 
50 140 5 180 150 800 90 TB1500MDICT-ND 1.13 98 75 TB1500MDITR-ND 399.00/M |TB1500M-13 
140 5 180 150 800 90 TB1500M-FDICT-NDO 1.13 98 75 TB1500M-FDITR-NDO 399.00/M | TB1500M-13-F 
160 5 220 150 800 90 TB1800MDICT-ND 1.13 98 75 TB1800MDITR-ND 399.00/M | TB1800M-13 
160 5 220 150 800 90 TB1800M-FDICT-NDO 1.13 98 75 TB1800M-FDITR-NDO 399.00/M | TB1800M-13-F 
190 5 265 150 800 60 TB2300MDICT-ND 1.13 98 75 TB2300MDITR-ND 399.00/M_| TB2300M-13 
190 5 265 150 800 60 TB2300M-FDICT-NDO 1.13 98 75 TB2300M-FDITR-NDO 399.00/M | TB2300M-13-F 
220 5 300 150 800 60 TB2600MDICT-ND 1.13 98 75 TB2600MDITR-ND 399.00/M | TB2600M-13 
220 5 300 150 800 60 TB2600M-FDICT-NDO 1.13 98 75 TB2600M-FDITR-NDO 399.00/M | TB2600M-13-F 
275 5 350 150 800 60 TB3100MDICT-ND 1.13 98 75 TB3100MDITR-ND 399.00/M | TB3100M-13 
275 5 350 150 800 60 TB3100M-FDICT-NDO 1.13 98 75 TB3100M-FDITR-NDO 399.00/M_|TB3100M-13-F 
320 5 400 150 800 60 TB3500MDICT-ND 1.13 98 75 TB3500MDITR-ND 399.00/M | TB3500M-13 
320 5 400 150 800 60 TB3500M-FDICT-NDO 1.13 98 75 TB3500M-FDITR-NDO 399.00/M_| TB3500M-13-F 
58 5 77 150 800 200 TBO640HDICT-ND 1.24 1.08 83 = — |TBO640H-13 
58 5 77 150 800 200 TBO640H-FDICT-NDO 1.24 1.08 83 TBO640H-FDITR-NDO 439.00/M_ | TBO640H-13-F 
65 5 88 150 800 200 TB0720H-FDICT-NDO 1.24 1.08 83 TBO720H-FDITR-NDO 439.00/M | TBO720H-13-F 
75 5 98 150 800 200 TBOQO0HDICT-ND 1.24 1.08 83 TBOSO0HDITR-ND 439.00/M | TBO9O0H-13 
75 5 98 150 800 200 TBO900H-FDICT-NDO 1.24 1.08 83 TBO900H-FDITR-NDO 439.00/M_| TBO900H-13-F 
90 5 130 150 800 120 TB1100H-FDICT-NDO 1.24 1.08 83 TB1100H-FDITR-NDO 439.00/M | TB1100H-13-F 
120 5 160 150 800 120 TB1300HDICT-ND 1.24 1.08 83 TB1300HDITR-ND 439.00/M | TB1300H-13 
120 5 160 150 800 120 TB1300H-FDICT-NDO 1.24 1.08 83 TB1300H-FDITR-NDO 439.00/M | TB1300H-13-F 
140 5 180 150 800 120 TB1500HDICT-ND 1.24 1.08 83 = — |TB1500H-13 
100 140 5 180 150 800 120 TB1500H-FDICT-NDO 1.24 1.08 83 TB1500H-FDITR-NDO 439.00/M_|TB1500H-13-F 
160 5 220 150 800 120 TB1800HDICT-ND 1.24 1.08 83 TB1800HDITR-ND 439.00/M |TB1800H-13 
160 5 220 150 800 120 TB1800H-FDICT-NDO 1.24 1.08 83 TB1800H-FDITR-NDO 439.00/M | TB1800H-13-F 
190 5 265 150 800 80 TB2300HDICT-ND 1.24 1.08 83 TB2300HDITR-ND 439.00/M_ | TB2300H-13 
190 5 265 150 800 80 TB2300H-FDICT-NDO 1.24 1.08 83 TB2300H-FDITR-NDO 439.00/M | TB2300H-13-F 
220 5 300 150 800 80 TB2600HDICT-ND 1.24 1.08 83 TB2600HDITR-ND 439.00/M_| TB2600H-13 
220 5 300 150 800 80 TB2600H-FDICT-NDO 1.24 1.08 83 TB2600H-FDITR-NDO 439.00/M | TB2600H-13-F 
275 5 350 150 800 80 TB3100HDICT-ND 1.24 1.08 83 TB3100HDITR-ND 439.00/M | TB3100H-13 
275 5 350 150 800 80 TB3100H-FDICT-NDO 1.24 1.08 83 TB3100H-FDITR-NDO 439.00/M | TB3100H-13-F 
320 5 400 150 800 80 TB3500HDICT-ND 1.24 1.08 83 TB3500HDITR-ND 439.00/M | TB3500H-13 
320 5 400 150 800 80 TB3500H-FDICT-NDO 1.24 1.08 83 TB3500H-FDITR-NDO 439.00/M_ | TB3500H-13-F 


0 RoHS Compliant 
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PXODES SMA 400 Watt Surface Mount 
ue" TVS Uni-Directional 


Features: 


* 400W Peak Pulse Power Dissipation * 70V Stand-Off Voltage * 100V Maximum Clamping Voltage, a requirement 
of many -48V backplane telecom applications * Glass Passivated Die Construction * Fast Response Time: Typically 
less than one ps 


Mechanical Data: 


¢ Plastic Case Material: UL Flammability Classification Rating 94V-0 


Reverse Breakdown Max. Reverse Maximum Maximum Typical 
Standoff Voltage Test Leakage @ Clamping Peak Pulse Junction Cut Tape Tape & Reel 
Voltage VBR @ IT Current VRWM Voltage @ Ipp Current Capacitance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
VRwm (V) | Min.(V) Max. (V) | It (mA) IR (uA) Ve (V) Ipp (A) (pF) Part No. 1 10 100 | Part No. 5,000 
70 778 89.5 1.0 5.0 100 3.5 55 SMAT70A-FDICT-ND -77 6.12 45.90 | SMAT70A-FDITR-ND 230.00/M 


300 Watt Low Capacitance 
Uni-Directional TVS 


Features: 
* 300W Peak Pulse Power (tp=8x20us) * Transient protection for data, signal, and Vcc bus to IEC61000-4-2 level 4 (ESD) and IEC 61000-4-4 (EFT) * Low Capacitance, typical <2 pF * Low Leakage Current ¢ Uni- 
directional configuration * Surface mount package ideally suited for automatic insertion 


Line to 
DLPOSLC be protected DLPTO5 


TVS 


Line to Ve 
be protected oe 


Reverse Breakdown Max. Reverse Maximum Maximum Typical 
Standoff Voltage Test Leakage @ Clamping Peak Pulse Junction Cut Tape Tape & Reel 
Voltage VBR @ It Current VRWM Voltage @ Ipp Current Capacitance Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Vrwm (V) Min. (V) It (mA) IR (uA) Ve (V) Ipp (A) (pF) Part No. i) 10 100 Part No. 3,000 
5 6.0 1.0 20 11.0 17 1.6 DLPOSLC-FDICT-NDO -50 4.00 30.00 DLPOSLC-FDITR-NDOQ 150.00/M 
5 6.0 1.0 20 9.8 17 1.9 DLPTOSDICT-ND -50 4.00 30.00 = — 
5 6.0 1.0 20 9.8 17 1.9 DLPTO5-FDICT-NDO -50 4.00 30.00 DLPT05-FDITR-NDO 150.00/M 


0 RoHS Compliant 


Dual Surface Mount TVS 


Features: * Dual TVS in common anode and cathode configuration * 0.3W/40W Peak Power Dissipation Mechanical Data: * Case: SOT-23, Molded plastic * Case Material: UL Flammability Classification Rating 
Rating @ 1.0ms (Uni-directional) * Ideally suited for automatic insertion * 225-300mW Power Dissipation 94V-0 * Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208 


Common 
Cathode 


Peak Re Breakdown Voltage Cut Tape Tape & Reel 
Power VRWM VRWM VBR (V) elt Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Dissipation (V) (uA) Min. Nom. Max. (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
Common Anode 

5.0 §.32 5.6 5.88 20 MMBZ5V6AL-FDICT-NDO 50 4.00 30.00 | MMBZ5V6AL-FDITR-NDO 150.00/M 

0.5 5.89 6.2 6.51 1.0 MMBZ6V2AL-FDICT-NDO 81 6.48 48.60 | MMBZ6V2AL-FDITR-NDO 257.00/M 

24W 4.5 0.5 6.46 6.8 7.14 1.0 MMBZ6V8AL-FDICT-NDO 50 4.00 30.00 | MMBZ6V8AL-FDITR-NDO 150.00/M 
6.0 0.3 8.65 9.1 9.56 1.0 MMBZ9V1AL-FDICT-NDO 50 4.00 30.00 | MMBZ9V1AL-FDITR-NDO 150.00/M 

6.5 0.3 9.50 10 10.5 1.0 MMBZ10VAL-FDICT-NDO -50 4.00 30.00 | MMBZ10VAL-FDITR-NDO 150.00/M 

12 05 14.25 15 15.75 1.0 MMBZ15VALDICT-ND 50 4.00 30.00 | — _ 

12 05 14.25 15 15.75 1.0 MMBZ15VAL-FDICT-NDO 50 4.00 30.00 | MMBZ15VAL-FDITR-NDO 150.00/M 

14.5 05 17.10 18 18.90 1.0 MMBZ18VALDICT-ND 50 4.00 30.00 | — = 

40w 14.5 05 17.10 18 18.90 1.0 MMBZ18VAL-FDICT-NDO 50 4.00 30.00 | MMBZ18VAL-FDITR-NDO 150.00/M 
17 05 19.00 20 21.00 1.0 MMBZ20VALDICT-ND 50 4.00 30.00 | MMBZ20VALDITR-ND 150.00/M 

17 05 19.00 20 21.00 1.0 MMBZ20VAL-FDICT-NDO 50 4.00 30.00 | MMBZ20VAL-FDITR-NDO 150.00/M 

22 05 25.65 27 28.35 1.0 MMBZ27VAL-FDICT-NDO 50 4.00 30.00 | MMBZ27VAL-FDITR-NDO 150.00/M 

26 05 31.35 33 34.65 1.0 MMBZ33VAL-FDICT-NDO 50 4.00 30.00 | MMBZ33VAL-FDITR-NDO 150.00/M 

372W 3.3 95 _— = 6.00 = DLP3V3DTZDICT-NDO 50 3.96 29.70 | DLP38V3DTZDITR-NDO 157.00/M 

Common Cathode 

12.8 0.1 14.3 15 15.8 1.0 MMBZ15VDLDICT-ND 50 4.00 30.00 | — = 

40W 12.8 0.1 14.3 15 15.8 1.0 MMBZ15VDL-FDICT-NDO 50 4.00 30.00 | MMBZ15VDL-FDITR-NDO 150.00/M 
22 05 25.65 27 28.35 1.0 MMBZ27VCL-FDICT-NDO 50 4.00 30.00 | MMBZ27VCL-FDITR-NDO 150.00/M 


RoHS Compliant 
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Itc ORPORATED 


SMAJ (J-Bend) 400 Watt 


Surface Mount TVS 


(Value) Reverse Breakdown | Max. Reverse (Value) Reverse Breakdown | Max. Reverse 
Direction| Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage Direction| Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage 
Type Vrwm (Volts) Min. Max.|@Vrwm IR (A) | Type Vrwm (Volts) Min. Max. | @ Vrwm IR (A) 
Uni/Bi 5.0 640 7.25 800 Uni/Bi 28 31.1 34.4 5.0 
Uni/Bi 6.0 6.67 7.37 800 Uni/Bi 30 33.3 36.8 5.0 
Uni/Bi 6.5 7.22 7.98 500 Uni/Bi 33 36.7 40.6 5.0 
Uni/Bi 7.0 7.78 8.60 200 Uni/Bi 36 40.0 44.2 5.0 
Uni/Bi 75 833 9.21 100 Uni/Bi 40 44.4 49.1 5.0 
Uni/Bi 8.0 8.89 9.83 50 Uni/Bi 43 47.8 52.8 5.0 
Uni/Bi 85 944 10.4 10 UniBi 45 50.0 55.3 5.0 
Uni 9.0 100 11.4 5.0 ces Be pee aed 50 
Uni/Bi 10 4 123 5.0 Unie ee names oe 
Uni 1 122 135 5.0 Uni/Bi ei HE 3f86 oo) 
Uni/Bi 12 133 147 5.0 ue fg ure 0 ot 
Bi 13 144 15.9 5.0 Uni/Bi 75) 83.3 92.1 5.0 
ae 7 : E Uni/Bi 78 86.7 95.8 5.0 
Uni/Bi 14 15.6 17.2 5.0 Uni/Bi 85 94.4 104 5.0 
Uni/Bi 15 16.7 18.5 5.0 Uni/Bi 90 400111 5.0 
UnivBi i V8 1987, 50 UniBi 100 111 128 5.0 
Uni/Bi 17 189 20.9 5.0 Uni/Bi 440 122 135 50 
Uni/Bi 18 20.0 22.1 5.0 Uni/Bi 120 133 147 5.0 
Uni/Bi 20 22.2 24.5 5.0 Uni/Bi 130 144 159 5.0 
Uni/Bi 22 244 26.9 5.0 Uni/Bi 150 167 185 5.0 
Uni/Bi 24 26.7 = 29.5 5.0 Uni/Bi 160 178 197 5.0 
Uni/Bi 26 28.9 25.3 5.0 Uni/Bi 170 189 209 5.0 
SMBu (J-Bend) 600 Watt 
Surface Mount TVS 
(Value) Reverse Breakdown | Max. Reverse (Value) Reverse Breakdown | Max. Reverse 
Direction| Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage Direction| Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage 
Type Vrwm (Volts) Min. Max. |@VrwmIR (pA)| Type Vrwm (Volts) Min. Max. |@ Vrwm IR (A)| 
Uni/Bi 5.0 6.40 7.23 800 Uni/Bi 33 36.70 42.20 5.0 
Uni/Bi 6.0 6.67 7.67 800 Uni/Bi 36 40.00 46.00 5.0 
Uni/Bi 6.5 7.22 = 9.14 1000 Uni/Bi 40 44.40 51.10 5.0 
Uni/Bi Ty) 7.78 8.95 200 Uni 43 47.80 54.90 5.0 
Uni/Bi 10s 8.33 9.58 100 Uni/Bi 45 50.00 57.50 5.0 
Uni/Bi 8.0 8.89 10.23 50 Uni/Bi 48 53.30 61.30 5.0 
Uni/Bi 8.5 9.44 10.82 10 Uni/Bi 51 56.70 65.20 5.0 
Uni/Bi 9.0 10.00 11.50 5.0 Uni/Bi 54 60.00 69.00 5.0 
Uni/Bi 10 W140 12.8 5.0 Uni/Bi 58 64.40 74.60 5.0 
Uni/Bi an 12.20 14.40 5.0 Uni/Bi 60 66.70 76.70 5.0 
Uni/Bi 12 13.3 15.3 5.0 Uni/Bi 64 71.10 81.80 5.0 
Uni/Bi 13 144 16.5 5.0 Uni/Bi 70 77.80 89.50 5.0 
Uni/Bi 14 15.60 17.90 5.0 Uni/Bi 16 83.30 95.80 5.0 
Uni/Bi 15 16.7 19.2 5.0 Uni/Bi 78 86.70 99.70 5.0 
Uni/Bi 16 17.80 20.50 5.0 Uni/Bi 85 94.40 108.20 5.0 
Uni/Bi 17 18.9 21.7 5.0 Uni/Bi 90 100.0 115.50 5.0 
Uni/Bi 18 20.0 24.4 5.0 Uni/Bi 100 111.0 128.00 5.0 
Uni/Bi 20 22.2 25.5 5.0 Uni/Bi 110 122.0 140.00 5.0 
Uni/Bi 22 24.40 28.00 5.0 Uni/Bi 120 133.0 153.00 5.0 
Uni/Bi 24 26.7 30.7 5.0 Uni/Bi 130 144.0 165.50 5.0 
Uni/Bi 26 28.9 33.2 5.0 Uni/Bi 150 167.0 192.50 5.0 
Uni/Bi 28 31.10 35.80 5.0 Uni/Bi 160 178.0 205.00 5.0 
Uni/Bi 30 33.30 38.30 5.0 Uni/Bi 170 189.0 217.50 5.0 
SMCu (J-Bend) 1500 Watt 
Surface Mount TVS 
(Value) Reverse Breakdown | Max. Reverse (Value) Reverse Breakdown | Max. Reverse 
Direction | Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage Direction | Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage 
Type Vrwm (Volts) Min. Max. |@Vrwm IR (pA)] Type Vrwm (Volts) Min. Max. |@ Vrwm IR (pA) 
Uni/Bi 5.0 640 7.25 1000 Uni/Bi 33 36.70 42.20 5.0 
Uni/Bi 6.0 6.67 7.67 1000 Uni/Bi 36 40.00 46.00 5.0 
Uni/Bi 6.5 7.22 8.30 500 Uni/Bi 40 44.40 51.10 5.0 
Uni/Bi 7.0 7.78 8.60 200 Uni/Bi 43 47.80 54.90 5.0 
Uni/Bi 75 8.33 9.58 100 Uni/Bi 45 50.00 57.50 5.0 
Uni/Bi 8.0 8.89 10.23 50 Uni/Bi 48 53.30 58.9 5.0 
Uni/Bi 8.5 9.44 10.82 20 Uni/Bi 51 56.70 65.20 5.0 
Uni/Bi 9.0 10.00 11.50 10 Uni/Bi 54 60.00 69.00 5.0 
Uni/Bi 10 11.10 12.80 5.0 Uni/Bi 58 64.40 71.2 5.0 
Uni/Bi 1 12.20 14.40 5.0 Uni/Bi 60 66.70 73.7 5.0 
Uni/Bi 12 13.30 15.30 5.0 Uni/Bi 64 71.10 78.6 5.0 
Uni/Bi 13 14.40 16.50 5.0 Uni/Bi 70 77.80 89.50 5.0 
Uni/Bi 14 15.60 17.2 5.0 Uni/Bi 15 83.30 95.80 5.0 
Uni/Bi 15 16.70 19.20 5.0 Uni/Bi 78 86.70 99.70 5.0 
Uni/Bi 16 17.80 20.50 5.0 Uni/Bi 85 94.40 108.20 5.0 
Uni/Bi 17 18.90 21.70 5.0 Uni/Bi 90 100 111 5.0 
Uni/Bi 18 20.00 23.30 5.0 Uni/Bi 100 111 123 5.0 
Uni/Bi 20 22.20 25.50 5.0 Uni/Bi 110 122 135 5.0 
Uni/Bi 22 24.40 27.00 5.0 Uni/Bi 120 133 147 5.0 
Uni/Bi 24 26.70 30.70 5.0 Uni/Bi 130 144 159 5.0 
Uni/Bi 26 28.90 31.9 5.0 Uni/Bi 150 167 185 5.0 
Uni/Bi 28 31.10 35.80 5.0 Uni/Bi 160 178 197 5.0 
Uni/Bi 30 33.30 38.30 5.0 Uni/Bi 170 189 209 5.0 
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Features: 

* 400W Peak Pulse Power Dissipation *5.0V - 170V Stand-Off Voltages * Glass Passivated 
Die Construction * Uni/Bi = Uni- and Bi-directional versions available; Uni = Only available in Uni- 
directional version; Bi = Only available in Bi-directional version * Excellent clamping capability * Fast 
response time 

Mechanical Data: 

* Case: SMA, Transfer molded epoxy * Case Material: UL Flammability Classification Rating 94V-0 
* Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208 


* Note: Contact www.digikey.com for current availability on ROHS compliant parts 


Voltage Tape & 
Range Cut Tape Reel 
(Value) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
See Chart | Part No. ll 10 100} Part No. 5,000 
Uni-Directional 
7.0- 150 | SMAUJ(Value)ADICT-ND 68 55 -41 | SMAJ(Value)ADITR-ND 217.00/M 
5.0-170 | SMAJ(Value)A-FDICT-NDO JT 62 46 | SMAJ(Value)A-FDITR-NDO 230.00/M 
Bi-Directional 
8.0-78 | SMAJ(Value)CADICT-ND 76 61 46 | SMAJ(Value)CADITR-ND 257.00/M 
5.0-170 | SMAJ(Value)CA-FDICT-NDO 86 69 .52 | SMAJ(Value)CA-FDITR-NDO 257.00/M 


4 RoHS Compliant 


Features: 


*600W Peak Pulse Power Dissipation *5.0V - 170V Stand-Off Voltages * Glass Passivated 
Die Construction * Uni/Bi = Uni- and Bi-directional versions available; Uni = Only available in Uni- 
directional version »* Excellent clamping capability * Fast response time * 100% tested at rated peak 
pulse power 

Mechanical Data: 

* Case: SMB, Transfer molded epoxy * Case Material: UL Flammability Classification Rating 
94V-0 * Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208 


¢ Note: Contact www.digikey.com for current availability on ROHS compliant parts 


Voltage Tape & 
Range Cut Tape Reel 
(Value) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
See Chart | Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
Uni-Directional 
7.5-170 | SMBJ(Value)ADICT-ND 89 wal .54 | SMBJ(Value)ADITR-ND 351.00/M 
5.0-170 | SMBJ(Value)A-FDICT-NDO 1.01 88 .68 | SMBJ(Value)A-FDITR-NDO 359.00/M 
Bi-Directional 
7.0- 150 | SMBJ(Value)CADICT-ND 96 76 .58 | SMBJ(Value)CADITR-ND 377.00/M 
5.0-170 | SMBJ(Value)CA-FDICT-NDO = 1.09 95 .73 | SMBJ(Value)CA-FDITR-NDO 386.00/M 


4 RoHS Compliant 


Features: 


* 1500W Peak Pulse Power Dissipation *5.0V - 170V Stand-Off Voltages * Glass Passivated Die 
Construction » Uni/Bi = Uni- and Bi-directional versions available »* Excellent clamping capability 
« Fast response time 

Mechanical Data: 

* Case: SMC, Transfer molded epoxy * Case Material: UL Flammability Classification Rating 94V-0 
* Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208 


* Note: Contact www.digikey.com for current availability on ROHS compliant parts 


Voltage Tape & 
Range Cut Tape Reel 
(Value) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
See Chart | Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
Uni-Directional 
6.0-170 | SMCJ(Value)ADICT-ND 1.25 99 .76 | SMCJ(Value)ADITR-ND 494.00/M 
5.0-170 | SMCJ(Value)A-FDICT-NDO 1.43 1.24 .95 | SMCJ(Value)A-FDITR-NDO 505.00/M 
Bi-Directional 
6.0-78 | SMCJ(Value)CADICT-ND 1.39 1.10 .84 | SMCJ(Value)CADITR-ND 546.00/M 
5.0-170 | SMCJ(Value)CA-FDICT-NDO = =1.58 1.37 1.05 | SMCJ(Value)CA-FDITR-NDO 559.00/M 


RoHS Compliant 
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W/4 Littelfuse SA Series — 500 Watt Axial TVS 


0.86 3.25 (Value) Reverse Breakdown Maximum 
Voltage Range Cut Tape Tape & Reel tC 1 ad RoHS) | Nominal — Stand of Voltage Revers 
re i ech aes Breakdown Voltage Ver (V) @ Ir Leakage 
(Value) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing q ) Voltage Vp (V) Min Max. | Ip @ Vp (uA) 
Description | See Chart | Part No. 14 10 100 | PartNo. 4,000 25.4—+| [25.4 R : ate 
Unie ‘ 5.0 5.0 6.40 7.00 600.0 
Realy 5.0~33 | SA(Value)ALFCT-ND 40-36-30 | SA(Value)ALFTR-ND* — 133.65/m | |mProved SOOW TVS diodes that can handle 1.0 watt 6.0 6.0 | 6.67 7.37 | 600.0 
directional steady state with improved reverse leakage charac- 12 12.0 43.30 14.70 3.0 
Bi- teristics. 100% surge tested. Use for applications 5 150 16.70 18.50 3.0 
Sieseueial 6.0~33 | SA(Value)CALFCT-ND 44 40-33 | SA(Value)CALFTR-ND —165.00/M | requiring surge protection of sensitive electronic com- es den Wea, -dege|* cata 
ponents. Marking: Cathode band — positive terminal 33 33.0 3670 40.60 30 
* 5000 piece Tape and Reel for value 16 (Uni-directional only), device code and logo. : : : : 
1 1 3.25 
P6KE Series — 600 Watt Axial TVS joss Pai boar 
Protects sensitive electronics against voltage transients induced by ESD, inductive load switching and lighting. Ideal for protection i 
of 1/0 interfaces, Vcc bus and other power supply circuits. Marking: Cathode band — positive terminal (Uni-directional only), device 25.4——| 25.4 
code and logo. 
Features: * Glass passivated junction » Excellent clamping capability * Uni-directional and Bi-directional * 100% surge (Value) Reverse | Breakdown Maximum (Value) Reverse | Breakdown Maximum 
tested ° UL listed Nominal Stand Off Voltage Reverse Nominal Stand Off Voltage Reverse 
Breakdown Voltage | Vp (V) @ ly Leakage Breakdown Voltage | Vgp (V) @ ly Leakage 
Voltage Range Cut Tape Tape & Reel Voltage Vp(V) | Min. Max. {Ip @ Vp (WA) Voltage VpR(V) | Min. Max. | IR @ Vp (WA) 
(Value) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 6.8 580 | 645 7.14 | 1000.0 18 15.3 |1710 18.90 5.0 
Description See Chart Part No. 1 10 100 | Part No. 4,000 Hee ee ae cee ae 20 174 |19.00 21.00 5.0 
dieu 68-68 | PGKE(Value)ALFCT-ND 34 31 ~—«.26 | PGKE(Value)ALFTR-ND* —_127.50/M 10 355 |950 1050; 100 ee - od a ae 
= 12 10.20 ) 11.40 12.60 5.0 30 256 28.50 31 50 5.0 
—_ 68~68 | PGKE(Value)CALFCT-ND 38 35 +~—-.29 | P6KE(Value)CALFTR-ND —142.50/M 13 11.40 | 12.40 13.70 5.0 33 982 13140 3470 50 
directional 15 12.80 |14.30 15.80] 5.0 ; ; ; ; 
* 5,000 piece Tape and Reel for values 9.1 and 24 16 13.60 | 15.20 16.80 5.0 68 58.1 | 64.60 71.40 5.0 
1 5 KE Series _ 1 500 Watt Axial TVS Features: * Glass passivated junction (Value) Reverse | Breakdown Maximum 
+ Low clamping factor © Uni- Nominal Stand Off Voltage Reverse 
irecti i-directi © 1009 Breakdown Voltage | Vgp (V) @ly Leakage 
Voltage Range Cut Tape Tape &Reel | directional and Bi-directional * 100% E 
(Value) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing surge tested * UL listed Vole VR(Y) | Min. Max. | Ip @ VR (uA) 
Description See Chart Part No. 1 10 = 100 | Part No. 1,200 6.8 5.80 6.45 7A4 1000.0 
ol 6.8~30  |4.5KE(Value)ALFCT-ND 60 55 46 | 1.5KE(Value)ALFTR-ND*  226.50/M @1-016 a 24 55 640) 7.138 7.88) 500.0 
- 10 8.55 9.50 10.50 10.0 
j BI 6.8 ~ 30 1.5KE(Value)CALFCT-ND 66 60  .50 | 1.5KE(Value)CALFTR-ND 249.00/M i i) 15 12.80 | 14.30 15.80 5.0 
directional 25.4 —=] p=— 25.4 
* 1,500 piece Tape and Reel for value 7.5 oy pees | ene a a 
5KP Series — 5000 Watt Axial TVS js_oat RNS] | (Watusy Revere | Baas | tina 
} Comping Nominal Stand Off Voltage Reverse 
iy 2) Breakdown Voltage | Vppr(V) @I Leakage 
Voltage Range) Cut Tape ies T&R Viags +} (254 Voltage Vp (V) mee! rie Ip @ Vp (uA) 
(Value) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 19.0 50 50 640 700 5000.0 
Description | Tol.) See Chart | Part No. 110 100 | Part No. 800 When no problems exist, TVS diodes are invisible to the 6.0 60 667 737 5000.0 
Uni- 7 e Circuits they're protecting. But when potentially damaging 10 10.0 11.10 12.30 15.0 
directional |2”| 59-70 | 5KP(Value)ALFCT-ND 3.32 3.00 2.50 | SKP(Value)ALFTR-ND* 997.20 transients occur, the TVS diodes provide high-speed 15 150 |1670 1850 10.0 
“clamping” to prevent damage - after which they return 24 24.0 | 26.70 29.50 10.0 
10% 5.0 5KP5.0CLFCT-ND 3.55 3.20 2.67 | 5KP5.0CLFTR-ND 1065.60| to their electronically invisible state. Littelfuse TVS diodes 30 30.0 | 33.30 36.80 10.0 
Bi- A ini * 33 33.0 36.70 40.60 10.0 
are available in industry-standard packages. 
directional 36 36.0 | 40.00 44.20 10.0 
5%| 6.0~70 |5KP(Value)CALFCT-ND 3.66 3.29 2.75 |5KP(Value)CALFTR-ND+ 1096.80] Features: * Glass passivated junction * Low clamping 40* 40.0 | 4440 49.10 10.0 
factor * Uni-directional and Bi-directional * 100% surge a ae a ree oe 
* 1,000 piece Tape and Reel for value 40 t 1,000 piece Tape and Reel for value 70 tested * UL listed t 0 ud = = 
SMAJ Series — 400 Watt TVS Diode | lo 
2 ae 
FEATURES: ¢ Glass passivated junction * J lead construction 2.208 SS ton 
SPECIFICATIONS: Voltage Tolerance: 5% * Operating Temperature: -55°C ~ 150°C * High Temperature Soldering: 250°C for 10 seconds at terminals x 5.28 ®) 
¢ Plastic Package: UL94V-0 * Case: JEDEC DO-214AC ° Electrical Specification: Tested at 25°C 2.79 
(Value) Reverse Breakdown Maximum (Value) Reverse Breakdown Maximum (Value) Reverse Breakdown Maximum 
Nominal Stand Off Voltage Reverse Nominal Stand Off Voltage Reverse Nominal Stand Off Voltage Reverse 
Breakdown Voltage Ver (V) @ ly Leakage Breakdown Voltage Ver (V) @ Ir Leakage Breakdown Voltage Ver (V) @ Ir Leakage 
Voltage Vp (V) Min. Maximum | IR @ Vp (WA) Voltage Vp (V) Min. Maximum} IR @ Vp (HA) Voltage Vp (V) Min. Maximum | IR @ Vp (WA) 
5.0 5.0 6.40 7.00 800.0 22 22.0 24.40 26.90 5.0 78 78.0 86.70 95.80 5.0 
6.0 6.0 6.67 7.37 800.0 24 24.0 26.70 29.50 5.0 85 85.0 94.40 104.00 5.0 
6.5 6.5 7.22 7.98 500.0 26 26.0 28.90 31.90 5.0 90 90.0 100.00 111.00 5.0 
7.0 7.0 7.78 8.60 200.0 28 28.0 31.10 34.40 5.0 100 100.0 111.00 123.00 5.0 
75 75 8.33 9.21 100.0 30 30.0 33.30 36.80 50 110 110.0 122.00 135.00 5.0 
35 85 | 844 toao | 200 me oo ae: ee: ee 130 100 | iae00 = 15800} 80 
: ; : : ; 36 36.0 40.00 44.20 5.0 ; : : : 
Ba eee w 00 | eat |B | Bae 
11 11.0 12.20 13.50 5.0 a 25:0 20:00 Be.80) 60 170 170.0 | 189.00 209.00 5.0 
12 12.0 13.30 14.70 5.0 an) Esa 58.30 peso a 180 180.0 | 201.00 222.00 5.0 
13 13.0 14.40 15.90 5.0 pl 51.0 56.70 62.70 5.0 200 200.0 | 224.00 247.00 5.0 
14 14.0 15.60 17.20 5.0 oe 54.0 80.00 86.30 5.0 220 220.0 246.00 272.00 5.0 
15 15.0 16.70 18.50 5.0 58 58.0 64.40 71.20 5.0 250 250.0 279.00 309.00 5.0 
16 16.0 17.80 19.70 5.0 60 60.0 66.70 73.70 5.0 300 300.0 335.00 371.00 5.0 
17 17.0 18.90 20.90 5.0 64 64.0 71.10 78.60 5.0 350 350.0 391.00 432.00 5.0 
18 18.0 20.00 22.10 5.0 70 70.0 77.80 86.00 5.0 400 400.0 447.00 494.00 5.0 
20 20.0 22.20 24.50 5.0 75 75.0 83.30 92.10 5.0 440 440.0 492.00 543.00 5.0 
* Reverse Leakage is at Reverse Stand Off Voltage (VR) 
Voltage Range Cut Tape Tape and Reel 
(Value) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Description See Chart Part No. 1 10 100 Part No. 5,000 
Uni-directional TVS 5.0 ~ 200 SMAJ(Value)ALFCT-ND 35 32 27 SMAJ(Value)ALFTR-ND 118.80/M 
220 ~ 440 SMAJ(Value)ALFCT-ND 49 45 37 SMAJ(Value)ALFTR-ND 166.05/M 
Bi-directional TVS 5.0 ~ 51 SMAJ(Value)CALFCT-ND 39 35 .30 SMAJ(Value)CALFTR-ND 130.95/M 
54 ~ 440 SMAJ(Value)CALFCT-ND 54 49 Al SMAJ(Value)CALFTR-ND 183.60/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 1779 


W/4 Littelfusé smBu and P6SMBJ Series — 600 Watt TVS Diode 


Uni-directional Cathode 


FEATURES: ¢ Glass passivated junction ¢ J lead construction Band 
SPECIFICATIONS: + Voltage Tolerance: 5% * Operating Temperature: -55°C ~ 150°C »* High 2.26} 2.44, CNY 
Temperature Soldering: 250°C for 10 seconds at terminals * Case: JEDEC DO-214AA »* Electrical 2.16—| L274) L216 mae a 
Specification: Tested at 25°C 3.94 Sa 
: erie P6SMBJ Series 
(Value) *Max. (Value) *Max. (Value) *Max. (Value) *Max. 
Nominal Reverse Breakdown Reverse |Nominal Reverse Breakdown Reverse Nominal Reverse Breakdown Reverse |Nominal Reverse Breakdown Reverse 
Break- Stand Off Voltage Leakage | Break- Stand Off Voltage Leakage Break- Stand Off Voltage Leakage | Break- Stand Off Voltage Leakage 
down Voltage | VeR(V) @ ly | IR @ VR | down Voltage | VeR(V)@ly | IR@VR down Voltage | VeR(V) @I7 | IR @ VR | down Voltage | VerR(V)@lr | IR@VR 
Voltage VR(V) | Min. Max. (uA) Voltage Vr (V) | Min. Max. (uA) Voltage Vr (V) | Min. Max. (HA) Voltage Vr (V) | Min. Max. (uA) 
5.0 5.0 6.40 7.00 800.0 45 45.0 50.00 55.30 5.0 6.8 5.80 6.45 7.14 1000.0 68 58.10 64.60 71.40 5.0 
6.0 6.0 | 6.67 7.37 | 800.0 48 48.0 | 53.30 58.90] 5.0 75 6.40 | 7.13 7.88 | 500.0 75 64.10 | 71.30 78.80] 5.0 
Gh Ce. ieee abs |i2ee00 51 51.0 | 56.70 62.70} 5.0 8.2 7.02 | 7.79 861 2000 82 70.10 | 77.90 8610] 50 
he se ee eet || eae = . ee seo a 94 778 | 865 955] 50.0 91 7780 |8650 9550] 5.0 
8.0 8.0 8.89 9.83 50.0 60 60.0 66.70 73.70 50 10 8.55 9.50 10.50 10.0 100 85.50 95.00 105.00 5.0 
85 85 | 944 40.40/ 200 ea eae F446 Fae | 56 1 9.40 ) 1050 1160] 50 110 94.00 |105.00 116.00] 5.0 
9.0 9.0 10.00 11.10 10.0 70 70.0 77.80 86.00 5.0 12 10.20 11.40 12.60 5.0 120 102.00 /114.00 126.00 5.0 
10 10.0 |11.10 12.30] 5.0 75 750 |8330 92101 50 13 11.10 ]1240 13.70) 5.0 130 111.00 |124.00 137.00] 5.0 
11 11.0 | 12.20 13.50 5.0 78 78.0 |86.70 95.80 5.0 5 12.80 | 14.30 15.80 5.0 150 128.00 [143.00 158.00 5.0 
ie ie Dane bes a 85 85.0 |94.40 104.00! 5.0 16 13.60 | 15.20 1680] 5.0 160 136.00 |152.00 168.00] 5.0 
i 4 = 90 90.0 100.00 111.00 5.0 18 15.30 17.10 18.90 5.0 170 145.00 /162.00 179.00 5.0 
oe dea lliaeoe. caen| cee 100 100.0 |111.00 123.00] 5.0 20 17.10 | 19.00 21.00] 50 180 154.00 |171.00 189.00] 5.0 
16 16.0 17.80 19.70 5.0 110 110.0 /122.00 135.00 5.0 22 18.80 20.90 23.10 5.0 200 171.00 |190.00 210.00 5.0 
47 170 |18.90 20.90 5.0 120 120.0 {133.00 147.00) 5.0 24 20.50 | 22.80 25.20) 5.0 220 185.00 |209.00 231.00] 5.0 
18 18.0 |20.00 2210) 5.0 130 130.0 |144.00 189.00) 5.0 27 23.10 | 25.70 28.40/ 50 250 214.00 |237.00 263.00] 5.0 
20 20.0 |22.20 2450| 5.0 io 100°. 467-00; 185,00) | (8:0 30 25.60 | 2850 3150] 5.0 300 256.00 |285.00 315.00] 5.0 
22 22.0 |24.40 26.90] 5.0 160 160.0 17800! 197,00) 5.0 33 28.20 | 3140 3470) 5.0 350 300.00 |332.00 368.00] 5.0 
ae 24.0 | 26.70 29.50) 5.0 ace Troe [pers Bogen) Be 36 30.80 | 34.20 37.80] 5.0 400 342.00 |380.00 420.00] 5.0 
26 26.0 28.90 31.90 5.0 180 180.0 [201.00 222.00 5.0 . : . : . ‘ ‘ 
ee SaO. lade. 340 || eo 200 2000 |22400 24700/ 5.0 39 33.30 | 3710 41.00] 5.0 440 376.00 |418.00 462.00] 5.0 
=o ae orihasae. <iseaoll 366 220 220.0 |246.00 272.001 5.0 43 36.80 | 40.90 45.20] 5.0 480 408.00 |456.00 504.00] 5.0 
33 33.0 36.70 40.60 5.0 300 300.0 |335.00 371.00 5.0 47 40.20 44.70 49.40 5.0 510 434.00 |485.00 535.00 5.0 
36 360 |40.00 44201 50 350 350.0 [391.00 432.00] 5.0 51 43.60 | 48.50 53.60] 5.0 530 459.00 |513.00 567.00] 5.0 
40 40.0 44.40 49.10 5.0 400 400.0 |447.00 494.00 5.0 56 47.80 53.20 58.80 5.0 540 477.00 |503.50 556.50 5.0 
43 43.0 47.80 52.80 5.0 440 440.0 |492.00 543.00 5.0 62 53.00 58.90 65.10 5.0 550 495.00 [522.50 577.50 5.0 
* Reverse Leakage is at Reverse Stand Off Voltage (VR) * Reverse Leakage is at Reverse Stand Off Voltage (VR) 
Voltage Range Cut Tape Tape and Reel 
(Value) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Series Description See Chart Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
Uni-directional TVS 5.0 ~ 200 SMBJ(Value)ALFCT-ND 37 34 .28 SMBJ(Value)ALFTR-ND 125.55/M 
220 ~ 440 SMBJ(Value)ALFCT-ND 52 AT 39 SMBJ(Value)ALFTR-ND 175.50/M 
oe Seaest avs 5.0 ~ 200 SMBJ(Value)CALFCT-ND Al 38 31 SMBJ(Value)CALFTR-ND 139.05/M 
220 ~ 440 SMBJ(Value)CALFCT-ND 58 52 44 SMBJ(Value)CALFTR-ND 194.40/M 
Uni-directional TVS 6.8 ~ 200 P6SMBJ(Value)ALFCT-ND 37 34 .28 P6SMBJ(Value)ALFTR-ND 125.55/M 
220 ~ 550 P6SMBJ(Value)ALFCT-ND 52 AT .39 P6SMBJ(Value)ALFTR-ND 175.50/M 
EGeMBY Bi-directional TVS 6.8 ~ 200 P6SMBJ(Value)CALFCT-ND A1 38 31 P6SMBJ(Value)CALFTR-ND 139.05/M 
220 ~ 550 P6SMBJ(Value)CALFCT-ND 58 52 44 P6SMBJ(Value)CALFTR-ND 194.40/M 


SMCuJ Series — 1500 Watt TVS Diode 


Uni-directional Cathode 
FEATURES: 


* P ; . Band 
* Glass passivated junction ¢ J lead construction 2620S 
SPECIFICATIONS: < > 
¢ Voltage Tolerance: 5% »* Operating Temperature: -55°C ~ 150°C * High Temperature Soldering: 250°C for 10 seconds at terminals ¢ Plastic 6.22 Rees ww 
Package: UL94V-0 * Case: JEDEC DO-214AB » Electrical Specification: Tested at 25°C 
(Value) Reverse Breakdown *Max. (Value) Reverse Breakdown *Max. (Value) Reverse Breakdown *Max. 
Nominal Stand Off Voltage Reverse Nominal Stand Off Voltage Reverse Nominal Stand Off Voltage Reverse 
Breakdown Voltage Ver (V) @ Ir Leakage Breakdown Voltage Ver (V) @ Ir Leakage Breakdown Voltage Ver (V) @ Ir Leakage 
Voltage VR (V) Min. Max. IR @ Vp (HA) Voltage Vr (V) Min. Max. IR @ Vp (HA) Voltage Vp (V) Min. Max. IR @ Vp (HA) 
5.0 5.0 6.40 7.00 800.0 22 22.0 24.40 26.90 5.0 78 78.0 86.70 95.80 5.0 
6.0 6.0 6.67 7.37 800.0 24 24.0 26.70 29.50 5.0 85 85.0 94.40 104.00 5.0 
6.5 6.5 7.22 7.98 500.0 26 26.0 28.90 31.90 5.0 90 90.0 100.00 111.00 5.0 
7.0 7.0 7.78 8.60 200.0 28 28.0 31.10 34.40 5.0 100 100.0 111.00 123.00 5.0 
75 75 8.33 9.21 100.0 30 30.0 33.30 36.80 50 110 110.0 122.00 135.00 5.0 
8s as | aaa town | 200 S ee ee | ae i390 1300« | ‘t4400 = ts800| 80 
9.0 9.0 10.00 11.10 10.0 ee ae er faa = 150 150.0 167.00 185.00 5.0 
10 10 11.10 12.30 5.0 45 45.0 50.00 55.30 50 160 160.0 178.00 197.00 5.0 
aia 11 12.20 13.50 5.0 48 48.0 3,30 8.90 0 170 170.0 189.00 209.00 5.0 
12 12 13.30 14.70 5.0 ; cee ie = 180 180.0 201.00 222.00 5.0 
13 13 14.40 15.90 5.0 a 51.0 56.70 62.70 5.0 200 200.0 224.00 247.00 5.0 
14 14 15.60 17.20 5.0 54 54.0 60.00 66.30 5.0 220 220.0 246.00 272.00 5.0 
15 15 16.70 18.50 5.0 58 58.0 64.40 71.20 5.0 250 250.0 279.00 309.00 5.0 
16 16 17.80 19.70 5.0 60 60.0 66.70 73.70 5.0 300 300.0 335.00 371.00 5.0 
17 17 18.90 20.90 5.0 64 64.0 71.10 78.60 5.0 350 350.0 391.00 432.00 5.0 
18 18 20.00 22.10 5.0 70 70.0 77.80 86.00 5.0 400 400.0 447.00 494.00 5.0 
20 20 22.20 24.50 5.0 if) 75.0 83.30 92.10 5.0 440 440.0 492.00 543.00 5.0 
* Reverse Leakage is at Reverse Stand Off Voltage (VR) 
Voltage Range Cut Tape Tape and Reel 
(Value) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Description See Chart Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
(ici cieaesional Te 5.0 ~ 200 SMCJ(Value)ALFCT-ND 65 59 49 SMCJ(Value)ALFTR-ND 220.05/M 
pectectona 220 ~ 440 SMCJ(Value)ALFCT-ND 1.00 90 75 SMCJ(Value)ALFTR-ND 337.50/M 
Bi-directional TVS 5.0 ~ 200 SMCJ(Value)CALFCT-ND tf 65 54 SMCJ(Value)CALFTR-ND 240.30/M 
sci aicaacias 220 ~ 440 SMCJ(Value)CALFCT-ND 1.00 90 75 SMCu(Value)CALFTR-ND 337.50/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1780 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


NEW! TISP4CxxxH3BuJ Series — Bidirectional 
BOURNS Thyristor Overvoltage Protector _ 


This device is designed to limit overvoltages on the telephone line. Overvoltages are normally caused by A.C. power systems or lightning flash disturbances which are 
induced or conducted on to the telephone line. A single device provides 2-point protection and is typically used for the protection of 2-wire telecommunication equipment 
(e.g. between the Ring and Tip wires for telephones and modems). Combinations of devices can be used for multi-point protection (e.g. 3-point protection between Ring, 
Tip and Ground). These devices are housed in a surface mount SMB (DO-214AA) package. 

The protector consists of a symmetrical voltage-triggered bidirectional thyristor. Overvoltages are initially clipped by breakdown clamping until the voltage rises to the 
breakover level, which causes the device to crowbar into a low-voltage on state. This low-voltage on state causes the current resulting from the overvoltage to be safely 
diverted through the device. The high crowbar holding current prevents D.C. latchup as the diverted current subsides. 


Index Mark 
Protection Voltage | VpRy | Digi-Key Price Each Digi-Key T&R Pricing | Bourns 
V(BO) Vv Vv Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 Part No. (3.40) 
115 90 TISP4C115H3BJR-SCT-ND .98 -60 .44 | TISP4C115H3BJR-STR-ND 334.00/M | TISP4C115H3BJR-S 
125 100 TISP4C125H3BJR-SCT-ND 98 -60 .44 | TISP4C125H3BJR-STR-ND 334.00/M | TISP4C125H3BJR-S 
145 120 TISP4C145H3BJR-SCT-ND .98 -60 .44 | TISP4C145H3BJR-STR-ND 334.00/M | TISP4C145H3BJR-S 
180 145 TISP4C180H3BJR-SCT-ND 98 -60 .44 | TISP4C180H3BJR-STR-ND 334.00/M_ | TISP4C180H3BJR-S 
220 180 TISP4C220H3BJR-SCT-ND -98 -60 44 |_ TISP4C220H3BJR-STR-ND 334.00/M_| TISP4C220H3BJR-S 
250 190 TISP4C250H3BJR-SCT-ND 98 -60 .44 | TISP4C250H3BJR-STR-ND 334.00/M_ | TISP4C250H3BJR-S 
290 220 TISP4C290H3BJR-SCT-ND 98 -60 .44 | TISP4C290H3BJR-STR-ND 334.00/M | TISP4C290H3BJR-S 
350 275 TISP4C350H3BJR-SCT-ND .98 -60 44 | TISP4C350H3BJR-STR-ND 334.00/M_ | TISP4C350H3BJR-S 
395 320 TISP4C395H3BJR-SCT-ND .98 -60 .44 | TISP4C395H3BJR-STR-ND 334.00/M | TISP4C395H3BJR-S 


NEW! Forward-Conducting P-Gate Thyristors 
Programmable Overvoltage Protectors 


Tip Kte 1K1 
Gate Gt 1A 

NCc 1A 
Ring K2¢ 1K2 


D(Small Outline) 


DUAL FORWARD-CONDUCTING P-GATE THYRISTORS, PROGRAMMABLE OVERVOLTAGE PROTECTORS: 

* TISP61089 Gated Protector Series: Dual Voltage-Tracking Protectors: * ‘61089 for Battery Voltages to: -75V * ‘61089A for Battery Voltages to: -100V »* Low Gate Triggering Current: <6mA * High Holding Current: >150mA 

* TISP61089B High Voltage Ringing SLIC Protector: Dual Voltage-Programmable Protectors: * Supports Battery Voltages Down to: -155V * Low Gate Triggering Current: <bmA Maximum ¢ High Holding Current: >150mA Minimum 

* TISP61089HDM Overvoltage Protector: Dual Voltage-Programmable SLIC Protector: * Supports Battery Voltages Down to -155V » Low Gate Triggering Current: <15mA Maximum * High Holding Current: >150mA Minimum 

QUAD FORWARD-CONDUCTING P-GATE THYRISTORS, PROGRAMMABLE OVERVOLTAGE PROTECTORS 

* TISP6NTP2A Programmable Protector: Independent Overvoltage Protection for Two SLICs in Short Loop Applications: * Wide 0 ~ -90V Programming Range * Low 5mA Maximum Gate Triggering Current * High 150mA 
Minimum (85°C) Holding Current * Specified 1.2/50 and 0.5/700 Limiting Voltage * Full -40°C ~ 80°C Temperature Range 

¢ TISP6NTP2C High Voltage Ringing SLIC Protector: Independent Tracking Overvoltage Protection for Two SLICs: * Dual Voltage-Programmable Protectors * Supports Battery Voltages Down to -155V * Low 5mA Maximum 
Gate Triggering Current * High 150mA Minimum (70°C) Holding Current * Specified 2/10 Limiting Voltage * Small Outline Surface Mount Package * Full 0°C ~ 70°C Temperature Range 


Protection Voltage Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Bourns 
Fig. V(BO) (V) VpRM Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
1A 0 ~ -85 -100 TISP61089DR-SCT-ND 1.55 97 .74 | TISP61089DR-STR-ND 2,500 588.00/M TISP61089DR-S 
1A 0 ~ -120 -120 TISP61089ADR-SCT-ND 1.55 97 .74 | TISP61089ADR-STR-ND 2,500 588.00/M TISP61089ADR-S 
1A 0 ~ -155 -170 TISP61089HDMR-SCT-ND 3.45 2.30 1.88 | TISP61089HDMR-STR-ND 2,000 1581.00/M TISP61089HDMR-S 
1B 0 ~-170 -170 TISP61089BDR-SCT-ND 1.55 97 .74 | TISP61089BDR-STR-ND 2,500 588.00/M TISP61089BDR-S 
1c 0 ~ -90 -100 TISP6NTP2ADR-SCT-ND 2.04 1.32 1.04 | TISP6NTP2ADR-STR-ND 2,500 840.00/M TISP6NTP2ADR-S 
1c 0 ~ -170 -170 TISP6NTP2CDR-SCT-ND. 2.04 1.32 1.02 _| TISP6NTP2CDR-STR-ND 2,500 840.00/M TISP6NTP2CDR-S 


NEW! Integrated Complementary Buffered-Gate SCRS a 
for Dual Polarity SLIC Overvoltage Protection Men seeds thera 


High Performance Protection for SLICs with +ve and -ve battery supplies 


Features: * Wide -110V to 110V Programming Range * Low 5mA maximum Gate Triggering Current * Dynamic Protection Performance Specified for International Surge 
Waveshapes ¢ 8-SOIC Package 


Applications Include: + Wireless Local Loop * Access Equipment * Regenerated POTS « VIOP Applications 


Ground 


Protection Voltage VpRM Digi-Key Price Each Digi-Key T&R Pricing| Bourns 
V (Bo) VY) Ve1 Vga | PartNo. 1 10 100 | Part No. 2,000 | Part No. 
-110 ~ 110 -120 120 | TISP9110LDMR-SCT-ND 2.44 1.65 1.28| TISP9110LDMR-STR-ND 1050.00/M | TISP9110LDMR-S 


NEW! Complementary Buffered-Gate SCRS for 
Dual Polarity SLIC Overvoltage Protection 


TISP8210MD BUFFERED P-GATE SCR DUAL: Negative Overvoltage Protector: * Wide 0 to -110V Programming Range * Low +5mA Maximum Gate Triggering Current * High -150mA Minimum Holding Current 
TISP8211MD BUFFERED N-GATE SCR DUAL: Positive Overvoltage Protector: * Wide 0 to 110V Programming Range »* Low -5mA Maximum Gate Triggering Current * +20mA Minimum Holding Current 
Package: 8-SOIC 


Protection Voltage Digi-Key Price Each Digi-Key T&R Pricing Bourns 

Fig. V (Bo) (V) Vprm_ | Part No. 4 10 100 Part No. 2,500 Part No. 
1 0~-110 -120 TISP8210MDR-SCT-ND 1.37 87 65 TISP8210MDR-STR-ND 513.00/M TISP8210MDR-S 
2 QO ~110 120 TISP8211MDR-SCT-ND 1.37 87 65 TISP8211MDR-STR-ND 513.00/M TISP8211MDR-S 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1781 


ON Semiconductor™ 


Surface Mount 


ON Semiconductor's standard TVS comprise the largest inventoried line in the industry. Continuous 
development of improved manufacturing techniques have resulted in computerized diffusion and test, as 
well as critical process controls learned from surface-sensitive MOS fabrication. The resulting higher yields 
have lowered the factory costs. Specifications: SOT-23: « Allows either two separate unidirectional 
configurations or a single bidirectional configuration »* Maximum clamping voltage @ peak pulse current 
* Flammability rating UL 94V-O 


POWERMITE® 
Cathode 


Transient Voltage Suppressors 


POWERMITE®: + Peak power: 200W @ 1ms * Maximum clamp voltage @ peak pulse current » Low 
leakage * Response time is typically < 1ns_ * Integral heat sink/locking tabs ¢ Full metallic bottom 
eliminates flux entrapment »* Cathode indicated by polarity band * Pb-Free package SMA: ¢ Peak power: 
400W @1ms »* Response time is typically <1ns Mechanical Characteristics: * Case: Void-free, transfer 
molded, thermosetting plastic case * Finish: Corrosion resistant finish, easily solderable * Maximum case 
temperature for soldering purposes: 260°C for 10 seconds Dimensions in mm 


SOD-123FL 


Cathode 


I 290 =| 


+— 3.80 —+| 


Breakdown Voltage Vea Vaw Minimum In @ Vawm Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt 
Package Watts | Minimum Nominal Maximum (V) (WA) Part No. 10 100 250 Qty. Pricing 
24 5.32 5.6 5.88 3 5 MMBZ5V6ALT1GOSCT-NDO 2.02 13.13 22.73 3,000 47.00/M 
24 5.89 6.2 6.51 3 0.5 MMBZ6V2ALT1GOSCT-NDO 2.02 13.13 22.73 3,000 47.00/M 
24 6.46 6.8 7.14 4.5 0.5 MMBZ6V8ALT1GOSCT-NDO 2.02 13.13 22.73 3,000 47.00/M 
40 14.25 15 15.75 12 0.05 MMBZ15VALT1GOSCT-NDO 2.02 13.13 22.73 3,000 47.00/M 
Soles 40 14.3 15 15.8 12.8 0.1 MMBZ15VDLT1GOSCT-NDO 2.02 13.13 22.73 3,000 47.00/M 
40 19.00 20 21.00 17 0.05 MMBZ20VALT1GOSCT-NDO 2.02 13.13 22.73 3,000 47.00/M 
40 25.65 27 28.35 22 0.05 MMBZ27VCLT1GOSCT-NDO 2.02 13.13 22.73 3,000 47.00/M 
40 31.35 33 34.65 26 0.05 MMBZ33VALT1GOSCT-NDO 2.02 13.13 22.73 3,000 47.00/M 
200 64 6.7 7.0 5 800 1PMT5.0AT1GOSCT-NDO 4.27 30.74 57.65 3,000 145.00/M 
200 13.3 14.0 14.7 12 5.0 1PMT12AT10SCT-ND 3.36 25.20 50.40 _ _ 
POWERMITE 200 13.3 14.0 14.7 12 5.0 1PMT12AT1GOSCT-NDO 4.27 30.74 57.65 3,000 145.00/M 
200 17.8 18.75 19.7 16 5.0 1PMT16AT10SCT-ND 4.20 30.24 56.70 3,000 143.00/M 
SOD-123FL 200 36.7 38.7 40.6 33 1.0 SMF33AT1GOSCT-NDO 3.60 27.00 54.00 3,000 135.00/M 
Uni-Directional 
400 64 6.7 7.0 5 400 1SMA5.0AT3GOSCT-NDO 3.09 22.21 41.65 5,000 99.00/M 
SMA 400 36.7 38.65 40.6 33 2.5 1SMA33AT3OSCT-ND 7.67 57.51 122.48 5,000 95.00/M 
400 36.7 38.65 40.6 33 25 1SMA33AT3GOSCT-NDO 3.09 22.21 41.65 5,000 99.00/M 
Bi-Directional 
400 W4 11.69 12.27 10 2.5 1SMA10CAT30SCT-ND 4.37 31.43 58.93 5,000 129.00/M 
400 14 11.69 12.27 10 2.5 1SMA10CAT3GOSCT-NDO 3.57 25.67 48.13 5,000 114.00/M 
SMA 400 16.7 17.58 18.46 15 2.5 1SMA15CAT3GOSCT-NDO 3.57 25.67 48.13 5,000 114.00/M 
400 36.7 38.63 40.56 33 2.5 1SMA33CAT3GOSCT-NDO 3.57 25.67 48.13 5,000 114.00/M 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 0 RoHS Compliant 


Axial 


Specifications: Mini-MOSORB: * Working Peak Reverse Voltage Range — 5V ~ 170V 
* Peak Power — 500 Watts @ 1ms * Low Leakage < 1A above 8.5V * Response Time 


Mini-MOSORB 


Surmetic 


is Typically < 1ns Surmetic: * Peak Power — 600 Watts @ 1ms * Low Leakage <5yA 


above 10V * Response Time is Typically <5uA 1ns Mechanical Characteristics: * Case: 
Thermosetting plastic ¢ Finish: Corrosion resistant ¢ Polarity: Cathode indicated by polarity 
band ¢ Mounting Position: Any 


| 31.75 


Dimensions in mm 


Breakdown Voltage VRWM IR @ 
VBR Minimum VRWM Digi-Key Pricing Tape and Reelt 
Package Watts | Minimum Nominal Maximum (V) (uA) Part No. 1 10 100 250 Qty. Pricing 
Uni-Directional 
oe W141 11.7 12.3 10 1 SA10AOS-ND 53 4.09 29.41 —= = = 
Mini-MOSORB 500 

26.7 28.1 29.5 24 il SA24AGOS-ND0 54 4.16 29.92 56.09 = = 

17.1 18 18.9 15.3 5 P6KE18ARLOSCT-ND = 3.76 27.04 50.69 4,000 138.00/M 

17.1 18 18.9 15.3 5 P6KE18ARLGOSCT-NDO = 3.86 27.76 52.04 4,000 131.00/M 

Surmetic 600 22.8 24 25.2 20.5 5 P6KE24A0S-ND 49 3.76 27.04 50.69 = = 
31.4 33 34.7 28.2 5 P6KE33ARLOSCT-ND = 3.76 27.04 50.69 = = 

37.1 39 4 33.3 5 P6KE39AGOS-NDO 50 3.86 27.76 52.04 _— _— 

t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. RoHS Compliant 


4 Dimensions in mm 


Overvoltage Transient Suppressor 


Mechanical Characteristics: * Case: Epoxy, molded * Weight: 2.5 Grams (approximate) ¢ Finish: All external surfaces 
corrosion resistant and terminal leads are readily solderable * Maximum lead temperature for soldering purposes: 350°C 3/8” 
from case for 10 seconds at 5 pounds tension ¢ Polarity: Indicated by diode symbol or cathode band »* Marking: MR2535L 


(Faas Li | t 
25.65 Ll 25.65 | 136 
6.25 


VRWM lo IFSM VE Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing 
(V) (A) (A) (Vv) Part No. 10 100 250 Part No. 800 
20 6 600 11 MR2535LRLGOSCT-ND 14.24 119.60 249.16 MR2535LRLGOSTR-ND 683.20 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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RoHS Compliant Parts Available 
Dimensions in mm 


y J Transient Voltage Suppressors 


Transil™ Series 


Flip Chip SOT23-6 


c. 
VO6 vO1 2d 
VO5 VO2 3c 
VO 4 O03 
GND 04 <a 
GND 
SOT-666IP SOD-882 SOT-883 
Pw Breakdown Voltage Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Package (W) Minimum | Nominal | Maximum | VRM (V) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Bi-Directional 
DO-201 1500 380 400 420 342 497-2909-1-ND 1.13 9.75 75.00 497-2909-3-NDt 600 298.80 | 1.5KE400CA 
53.2 — = 478 497-4188-1-ND 39 3.00 21.60 497-4188-2-ND 6,000 96.00/M | BZW04-48RL 
DO-15 600 44.7 47 49.4 40.2 497-4288-1-ND 55 4.25 30.60 497-4288-2-ND 6,000 136.00/M | P6KE47CARL 
143 150 158 128 497-4285-1-ND 50 4.00 30.00 497-4285-2-ND 6,000 140.00/M | P6KE150CARL 
237 250 263 213 497-4619-1-ND 50 4.00 30.00 497-4619-2-ND 6,000 140.00/M | P6KE250CARL 
13.3 — =_ 12 497-2996-1-ND 68 5.40 40.50 497-2996-2-ND 5,000 203.00/M | SMAJ12CA-TR 
16.7 — cad 15 497-2997-1-ND 50 4.00 30.00 497-2997-2-ND 5,000 140.00/M | SMAJ15CA-TR 
SMA 400 31.1 _— _ 28 497-4620-1-ND 60 4.80 36.00 497-4620-2-ND 5,000 168.00/M | SMAJ28CA-TR 
36.7 — _ 33 497-2998-1-ND 65 5.00 36.00 497-2998-2-ND 5,000 160.00/M | SMAJ33CA-TR 
44.4 _ _ 40 497-3718-1-ND 55 4.25 30.60 497-3718-2-ND 5,000 136.00/M | SMAJ40CA-TR 
77.8 = = 70 497-4291-1-ND 50 4.00 30.00 497-4291-2-ND 5,000 140.00/M | SMAJ70CA-TR 
24.4 — _ 22 497-5725-1-ND NEW! A5 3.60 27.00 497-5725-2-ND NEW! 2,500 135.00/M | SMBJ22CA-TR 
— — 35 22 497-3719-1-ND 1.08 7.80 60.00 497-3719-2-ND 2,500 342.00/M | SMP100-LC-25 
600 _ _ 15 6 497-3721-1-ND 1.43 12.35 95.00 497-3721-2-ND 2,500 505.00/M | SMP75-8 
— _ 15 6 497-3720-1-ND 1.31 11.38 87.50 497-3720-2-ND 2,500 466.00/M | SMP100-LC-8 
= = 133 90 497-3722-1-ND 95 7.56 56.70 497-3722-2-ND 2,500 299.00/M | SMTPA100 
SMB — _— 240 162 497-3723-1-ND 86 6.84 51.30 497-3723-2-ND 2,500 271.00/M | SMTPA180 
_— _— 360 243 497-3724-1-ND 99 7.92 55.00 497-3724-2-ND 2,500 314.00/M | SMTPA270 
600 6.45 6.8 7.14 5.8 497-2995-1-ND 55 3.96 29.70 497-2995-2-ND 2,500 165.00/M | SM6T6V8CA 
14.3 15 15.8 12.8 497-2994-1-ND 55 4.40 33.00 497-2994-2-ND 2,500 165.00/M | SM6T15CA 
171 18 18.9 15.3 497-3717-1-ND 55 4.40 33.00 497-3717-2-ND 2,500 165.00/M | SM6T18CA 
20.9 22 23.1 18.8 497-3507-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-3507-2-ND 2,500 342.00/M | SM6T22CA 
SMC 1500 20 = = 18 497-4295-1-ND 90 7.20 54.00 497-4295-2-ND 2,500 285.00/M | SMCJ18CA-TR 
8-SOIC A 300 6.51 = = 5.0 497-3407-1-ND 1.98 16.50 138.60 497-3407-2-ND 2,500 858.00/M | ITA6V1U1RL 
8-SOIC B 150 25 = 30 24 497-2488-1-ND 1.43 12.35 95.00 497-2488-2-ND 2,500 505.00/M | ESDA25B1RL 
6.5 — _ 5.0 497-3408-1-ND 1.98 16.50 138.60 497-3408-2-ND 2,500 858.00/M | ITA6V5B1RL 
8-SOICC 300 18 _ _ 15 497-3405-1-ND 1.98 16.50 138.60 497-3405-2-ND 2,500 858.00/M | ITA18B1RL 
25 _ _ 24 497-2686-5-ND4 1.98 16.50 138.60 — _ — | ITA25B1 
25 = = 24 497-3406-1-ND 1.98 16.50 138.60 497-3406-2-ND 2,500 858.00/M | ITA25B1RL 
Flip Chip 50 14.2 = 18 12 497-3784-1-ND 68 5.40 40.50 497-3784-2-ND 5,000 203.00/M | ESDA14V2-4BF2 
S0T23-6 80 6.1 = 8 3.0 497-4643-1-ND 60 4.80 36.00 497-4643-2-ND 3,000 180.00/M | ESDA6V1-4BC6 
SOT-665 B 50 14.2 — 18 12 497-5541-1-ND 2.64 22.00 184.80 497-5541-2-ND 3,000 1144.00/M | ESDALC14V2-2BP5 
50 25 = 29.7 24 497-5542-1-ND 81 6.48 48.60 497-5542-2-ND 3,000 257.00/M | ESDALC25-2BP5 
SOD-882 B 140 = 6.1 = a 497-5543-1-ND 81 6.48 48.60 497-5543-2-ND 3,000 257.00/M | ESDALC6V1-1BM2 
Uni-Directional 
00-201 1500 6.45 6.8 7.14 5.8 497-3751-1-ND 79 6.30 47.25 497-3751-3-NDt 600 194.40] 1.5KE6V8A 
209 220 231 188 497-4611-1-ND 65 5.20 39.00 497-4611-2-ND 1,900 208.00/M |_1.5KE220ARL. 
RG 5000 16.6 — _ 15 497-4189-1-ND 2.10 17.50 147.00 497-4189-2-ND 1,000 945.00 | BZW50-15RL 
200 =— = 180 497-4612-1-ND 2.40 20.00 168.00 497-4612-2-ND 1,000 1080.00 | BZW50-180RL 
D0-15 600 31.4 33 24.7 28.2 497-4287-1-ND 50 4.00 30.00 497-4287-2-ND 6,000 140.00/M | P6KE33ARL 
- 237 250 263 213 497-4286-1-ND 50 4.00 30.00 497-4286-2-ND 6,000 140.00/M | P6KE250ARL 
S0T-23 300 6.1 = 72 5.25 497-2930-1-ND 55 4.40 33.00 497-2930-2-ND 3,000 165.00/M | ESDA6V1L 
7 25 = 30 24 497-4642-1-ND 50 4.00 30.00 497-4642-2-ND 3,000 150.00/M | ESDA25L 
64 — = 5.0 497-2999-1-ND 55 3.40 25.50 497-2999-2-ND 5,000 136.00/M | SMAJ5.0A-TR 
SMA 400 47.8 _ = 43 497-4290-1-ND 50 4.00 30.00 497-4290-2-ND 5,000 140.00/M | SMAJ43A-TR 
64.4 _ _ 58 497-3508-1-ND 65 5.20 39.00 497-3508-2-ND 5,000 182.00/M | SMAJ58A-TR 
11 = = 100 497-4289-1-ND 50 4.00 30.00 497-4289-2-ND 5,000 140.00/M | SMAJ100A-TR 
SMB 600 28.5 30 31.5 25.6 497-3506-1-ND 1.13 9.75 75.00 497-3506-2-ND 2,500 399.00/M | SM6HT30A 
67 — = 6.0 497-4296-1-ND 90 7.20 54.00 497-4296-2-ND 2,500 285.00/M | SMCJ6.0A-TR 
SMC 1500 11.4 12 12.6 10.2 497-3715-1-ND 1.39 12.03 92.50 497-3715-2-ND 2,500 492.00/M | SM15T12A 
37.1 39 41.0 33.3 497-3716-1-ND 95 7.56 56.70 497-3716-2-ND 2,500 299.00/M | SM15T39A 
8-SOICA 200 6.1 — 7.2 5.0 497-3403-5-ND$ 1.24 10.73 82.50 = _— — | ESDA6V1U1 
6.1 = 7.2 5.0 497-3711-1-ND 1.05 9.10 70.00 497-3711-2-ND 2,500 372.00/M | ESDA6V1U1RL 
SOT-665 A 30 6.1 = 7.2 3.0 497-3785-1-ND 60 4.80 36.00 497-3785-2-ND 3,000 180.00/M | ESDALC6V1P5 
SOT-666IP 30 6.1 = 7.2 3.0 497-3404-1-ND AQ 3.92 29.40 497-3404-2-ND 3,000 147.00/M | ESDALC6V1P6 
SOD-882 A 50 6.1 = 7.2 3.0 497-5238-1-ND 46 3.50 25.20 497-5238-2-ND 3,000 119.00/M | ESDALC6V1-1M2 
SOT-883 30 6.1 _ 72 5.0 497-5563-1-ND 52 4.00 28.80 497-5563-2-ND 3,000 136.00/M | ESDALC6ViM3 
6-QFN A 61 _— 72 3.0 497-5564-1-ND 81 6.48 48.60 497-5564-2-ND 3,000 257.00/M | ESDALC6ViM6 
6-QFN B 30 6.1 _ 7.2 3.0 497-5779-1-ND NEW! 70 5.60 42.00 497-5779-2-ND NEW! 3,000 210.00/M | ESDA6V1-5M6 
6-QFN B 6.1 = 7.2 3.0 497-5780-1-ND NEW! 68 5.40 40.50 497-5780-2-ND NEW! 3,000 214.00/M | ESDALC6V1-5M6 
+ Tape and Box + Tube 
Transient Surge Arrestors - Trisil™ Series - SMB Package Aolis Compitant Parts ivatiatie 
Ver @ Ir Inu @ Vam Dynamic Vgo Cut Tape Tape and Reel 
Maximum Maximum Maximum Ipp@ Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing STMicroelectronics 
(Vv) (uA) (uA) (Vv) (Vv) 10/1000s Part No. 1 10 100 Part No. 2,500 Part No. 
35 5 2 32 55 100 497-4093-1-ND 98 8.45 65.00 497-4093-2-ND 346.00/M SMP100LC-35 
65 5 2 55 85 100 497-4096-1-ND 98 8.45 65.00 497-4096-2-ND 346.00/M SMP100LC-65 
90 5 2 81 120 100 497-4097-1-ND 98 8.45 65.00 497-4097-2-ND 346.00/M SMP100LC-90 
120 5 2 108 155 100 497-4087-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4087-2-ND 342.00/M SMP100LC-120 
140 5 2 120 185 100 497-4088-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4088-2-ND 342.00/M SMP100LC-140 
160 6 2 144 205 100 497-4089-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4089-2-ND 342.00/M SMP100LC-160 
200 5 2 180 255 100 497-4090-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4090-2-ND 342.00/M SMP100LC-200 
230 5 2 207 295 100 497-4091-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4091-2-ND 342.00/M SMP100LC-230 
270 5 2 243 345 100 497-4092-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4092-2-ND 342.00/M SMP100LC-270 
320 6 2 290 400 100 497-4297-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4297-2-ND 342.00/M SMP100LC-320 
360 5 2 325 460 100 497-4094-1-ND 90 7.80 60.00 497-4094-2-ND 319.00/M SMP100LC-360 
400 5 2 360 540 100 497-4095-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4095-2-ND 319.00/M SMP100LC-400 
160 5 2 144 205 100 497-4298-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4298-2-ND 342.00/M SMP100MC-160 
200 5 2 180 255 100 497-4299-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4299-2-ND 342.00/M SMP100MC-200 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ky Transient Voltage Suppressors 


Transient Surge Arrestors - Trisil™ Series - SMB Package (Cont.) 


Ver @ lr Inu @ Vam Dynamic Vgg Cut Tape Tape and Reel 
Maximum Maximum Maximum Ipp @ Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing STMicroelectronics 
(V) (uA) (WA) (V) (V) 10/1000) Part No. 1 10 100 Part No. 2,500 Part No. 
230 y 2 207 295 100 497-4300-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4300-2-ND 342.00/M SMP100MC-230 
270 5 2 243 345 100 497-4301-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4301-2-ND 342.00/M SMP100MC-270 
320 5 2 290 400 100 497-4999-1-ND 94 8.13 62.50 497-4999-2-ND 333.00/M SMP100MC-320 
360 5 2 325 460 100 497-5000-1-ND 94 8.13 62.50 497-5000-2-ND 333.00/M SMP100MC-360 
400 5 2 360 540 100 497-5001-1-ND 90 7.20 54.00 497-5001-2-ND 285.00/M SMP100MC-400 
120 5 2 108 155 80 497-4783-1-ND 19 6.34 47.52 497-4783-2-ND 251.00/M SMP80MC-120 
140 5 2 126 180 80 497-4782-1-ND 79 6.34 47.52 497-4782-2-ND 251.00/M SMP80MC-140 
160 5 2 144 205 80 497-4766-1-ND 79 6.34 47.52 497-4766-2-ND 251.00/M SMP80MC-160 
200 5 2 180 255 80 497-4781-1-ND 79 6.34 47.52 497-4781-2-ND 251.00/M SMP80MC-200 
230 § 2 207 295 80 497-4780-1-ND 79 6.34 47.52 497-4780-2-ND 251.00/M SMP80MC-230 
270 5 2 243 345 80 497-4302-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4302-2-ND 342.00/M SMP80MC-270 
Trans ient Vo Itage S u pp ressors RoHS Compliant Parts Available 
Ver @ Ir Inm @ Vam VoL @ Ipp Cut Tape 
Pw Minimum Maximum 10/1000ys Max. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Package (W) (V) (mA) (WA) (V) (V) (A) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Bi-Directional 
6.4 10 800 5.0 9.2 68 497-3145-1-ND .99 7.92 59.40 497-3145-2-ND 2,500 314.00/M SMBJ5.0CA-TR 
7.2 10 500 6.5 11.2 56 497-3146-1-ND 99 7.92 59.40 497-3146-2-ND 2,500 314.00/M SMBJ6.5CA-TR 
SMB 600 114 1 5 10 17 37 497-3000-1-ND 99 7.92 59.40 497-3000-2-ND 2,500 314.00/M SMBJ10CA-TR 
13.3 1 5 12 19.9 31 497-3002-1-ND 55 4.25 30.60 497-3002-2-ND 2,500 145.00/M SMBJ12CA-TR 
16.7 1 1 15 24.4 25.1 497-3004-1-ND 55 4.25 30.60 497-3004-2-ND 2,500 145.00/M SMBJ15CA-TR 
26.7 1 1 24 38.9 16 497-3141-1-ND 55 4.25 30.60 497-3141-2-ND 2,500 145.00/M SMBJ24CA-TR 
33.3 1 1 30 48.4 13 497-3142-1-ND AB 3.42 25.65 497-3142-2-ND 2,500 143.00/M SMBJ30CA-TR 
SMB 600 36.7 1 1 33 53.3 11.8 497-3005-1-ND 55 4.25 30.60 497-3005-2-ND 2,500 145.00/M SMBJ33CA-TR 
64.4 1 1 58 93.6 6.7 497-3143-1-ND 55 4.25 30.60 497-3143-2-ND 2,500 145.00/M SMBJ58CA-TR 
77.8 1 1 70 113 55 497-3770-1-ND 50 4.00 30.00 497-3770-2-ND 2,500 150.00/M SMBJ70CA-TR 
Uni-Directional 
6.4 10 800 5.0 9.2 68 497-3144-1-ND 55 4.25 30.60 497-3144-2-ND 2,500 145.00/M SMBJ5.0A-TR 
6.7 10 800 6.0 10.3 61 497-3006-1-ND 65 5.00 36.00 497-3006-2-ND 2,500 170.00/M SMBJ6.0A-TR 
SMB 600 7.2 10 500 6.5 11.2 56 497-3007-1-ND 65 5.00 36.00 497-3007-2-ND 2,500 170.00/M SMBJ6.5A-TR 
13.3 1 5 12 19.9 31 497-3001-1-ND 65 5.00 36.00 497-3001-2-ND 2,500 170.00/M SMBJ12A-TR 
16.7 1 1 15 24.4 25.1 497-3003-1-ND 65 5.00 36.00 497-3003-2-ND 2,500 170.00/M SMBJ15A-TR 
17.8 1 1 16 26 23.1 497-4293-1-ND 50 4.00 30.00 497-4293-2-ND 2,500 150.00/M SMBJ16A-TR 
20 1 1 18 29.2 21.5 497-3139-1-ND A5 3.60 27.00 497-3139-2-ND 2,500 170.00/M SMBJ18A-TR 
suB 600 26.7 1 1 24 38.9 16 497-3140-1-ND A5 3.60 27.00 497-3140-2-ND 2,500 170.00/M SMBJ24A-TR 
778 1 1 70 113 55 497-4294-1-ND 50 4.00 30.00 497-4294-2-ND 2,500 150.00/M SMBJ70A-TR 
171 1 1 154 246 24 497-4292-1-ND 50 4.00 30.00 497-4292-2-ND 2,500 150.00/M SMBJ154A-TR 
1500 22 1 1 20 33.2 45 497-4991-1-ND 70 5.60 42.00 497-4991-2-ND 2,500 210.00/M LNBTVS3-220U 
1800 22 1 1 20 33.2 55 497-4993-1-ND 712 5.76 43.20 497-4993-2-ND 2,500 228.00/M LNBTVS4-220S 
2000 22 1 1 20 33.2 60 497-4995-1-ND .99 7.92 59.40 497-4995-2-ND 2,500 314.00/M LNBTVS4-221S 
SMC 3000 22 1 1 20 33.2 90 497-4996-1-ND 98 8.45 65.00 497-4996-2-ND 2,500 346.00/M LNBTVS4-222S 
3000 22 1 1 20 33.2 90 497-4997-1-ND 94 8.13 62.50 497-4997-2-ND 2,500 333.00/M LNBTVS6-220S 
3000 22 1 1 20 33.2 90 497-4998-1-ND 1.13 9.75 75.00 497-4998-2-ND 2,500 399.00/M LNBTVS6-221S 
1500 22 1 1 20 33.2 45 497-4990-1-ND 55 4.40 33.00 497-4990-3-NDt 600 125.40 LNBTVS3-220 
DO-201 1800 22 1 1 20 33.2 55 497-4992-1-ND 3f2 5.76 43.20 497-4992-3-NDt 600 177.60 LNBTVS4-220 
2000 22 1 1 20 33.2 60 497-4994-1-ND 90 7.20 54.00 497-4994-3-NDt 600 222.00 LNBTVS4-221 


t+ Tape and Box 


Application Specific TVS 


SOT23-6 


TIP 
GATE 
NC B] 
RING 


Dat Out 


Vec 


Rs 


Code 01 
Tolerance 


Clk Out 


390 
+10% 


T0220-AB 


SOT23-6L 


vot (i 


GND Bt 


16] 1/04 


[5] Veus 


vo2 [3 


4] 03 


SOT-666 


vos 
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vec 
04, 
voz 
GND 


8-SOIC Wide 


vot 


Gnp 2] 


16] 1/01 


{5) Veus 


RoHS Compliant Parts Available 


vo2 BI 


04 VCC 1/03 
fi.) [1 


aa 


a 
01 GND 1/02 


SOT23-5L 


Cut Tape 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Package Description Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
8-SOIC (A) | Programmable TVS for SLIC Protection 497-3781-1-ND 1.05 91 70 497-3781-2-ND 2,500 372.00/M | LCP1521SRL 
8-SOIC (B) | Programmable TVS for SLIC Protection 497-2458-1-ND 1.59 1.33 1.12 497-2458-2-ND 2,500 689.00/M | LCP1511DRL 
8-SOIC (C) | Overvoltage and Overcurrent Protection for Telecom Line 497-3780-1-ND 2.04 1.70 1.43 497-3780-2-ND 2,500 884.00/M_| LCP3121RL 
8-SOIC Wide | Protection IC for Ringing SLICS 497-2558-5-ND+¢ 2.70 2.35 1.75 = = — _| LCPO02-150B1 
$0T23-6 | EMI Filter and Line Termination for PS/2 Mouse or Keyboard Ports 497-3712-1-ND 1.73 1.50 1.15 497-3712-2-ND 3,000 667.00/M_| KBMFO1SC6 
$0723-6L (A) Ultra Low Capacitance ESD Protection 497-5237-1-ND 1.04 .83 63 497-5237-2-ND 3,000 328.00/M | DVIULC6-4SC6 
Ultra Large Bandwidth ESD Protection 497-5239-1-ND 1.69 1.47 1.13 497-5239-2-ND 3,000 599.00/M_| HDMIULC6-4SC6 
$0T23-6L (B)| Very Low Capacitance ESD Protection 497-5235-1-ND 94 82 63 497-5235-2-ND 3,000 333.00/M_ | USBLC6-2SC6 
DO-15 TVS 160V/700V 497-3138-1-ND 90 12 54 497-3138-3-NDt 1,000 310.00 | PKC-136 
D2PAK Reversed Battery and Overvoltage Protection 497-2554-5-ND¢ 2.70 2.25 1.89 — _— — | RBO40-40G 
Reversed Battery and Overvoltage Protection 497-3714-1-ND 2.70 2.25 1.89 497-3714-2-ND 1,000 1215.00 | RBO40-40G-TR 
T0220-AB | Reversed Battery and Overvoltage Protection 497-2550-5-ND¢ 2.25 1.88 1.58 = _ —_| RBO40-40T 
DO-216AA | Low Forward Voltage TVS: Transky™ 497-3509-1-ND 94 82 63 497-3509-2-ND 12,000 313.00/M_| SMTY18AM 
SOT-666 | ESD Protection for High Speed Interface 497-5544-1-ND 94 82 63 497-5544-2-ND 3,000 333.00/M_ | DSILC6-4P6 
S0T23-5L_| Secondary Protection for DSL Lines 497-5538-1-ND 94 82 63 497-5538-2-ND 3,000 333.00/M_ | DSLO1-008SC5 
SMA Low Forward Voltage TVS: Transky™ 497-5539-1-ND 12 58 4 497-5539-2-ND 5,000 216.00/M | SMTY5.0A 
Low Forward Voltage TVS: Transky™ 497-5540-1-ND 81 65 AQ 497-5540-2-ND 5,000 243.00/M | SMTY12A 
+t Ammo Pack 4 Tube 


1784 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ON Semiconductor™ 


Transient Voltage Suppressors 


600 Watt SMB Surface Mount TVS 


Specification Features: * Peak Power — 600 Watts @ 1ms * Low Leakage < 5u!A above 10V * Response 


Dimensions in mm 


[*——_ 5.59 —>| 


}— 457 — 


Time is Typically < ins t 2a | 3.81 
Mechanical Characteristics: + Case: Thermosetting plastic * Finish: Corrosion resistant ° Mounting 49.152 21 | 
Position: Any * Bi-Directional: Polarity band will not be indicated * Uni-Directional: Cathode indicated by 4 
polarity band. 
Breakdown Voltage VRWM IR @ Cut Tape Tape and Reel 
VBR Min. VRWM Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Min. Nom. Max. (V) (uA) Part No. 10 100 250 Part No. 2,500 
600 Watts, Bi-Directional 
Wa 11.69 12.27 10 5 1SMB10CAT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04 1SMB10CAT3GOSTR-NDO 131.00/M 
13.3 14.00 14.7 12 5 1SMB12CAT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04 1SMB12CAT3GOSTR-NDO 131.00/M 
14.3 15 15.8 12.8 5 P6SMB15CAT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04 P6SMB15CAT3GOSTR-NDO 131.00/M 
16.7 17.58 18.5 15 5 1SMB15CAT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04 1SMB15CAT3GOSTR-NDO 131.00/M 
17.8 18.74 19.7 16 5 1SMB16CAT3GOSCT-ND) 3.86 27.76 52.04 1SMB16CAT3GOSTR-NDO 131.00/M 
20.0 21.06 22.1 18 5 1SMB18CAT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04 1SMB18CAT3GOSTR-NDO 131.00/M 
22.2 23.37 24.5 20 5 1SMB20CAT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04 1SMB20CAT3GOSTR-NDO 131.00/M 
33.3 35.06 36.8 30 5 1SMB30CAT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04 1SMB30CAT3GOSTR-NDO 131.00/M 
40.0 42.11 44.2 36 5 1SMB36CAT3OSCT-ND 4.33 31.18 58.46 = = 
40.0 42.11 44.2 36 5 1SMB36CAT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04 1SMB36CAT3GOSTR-NDO 131.00/M 
600 Watts, Uni-Directional 
6.40 6.7 7.0 5.0 800 1SMB5.0AT3GOSCT-NDO 3.32 23.90 44.82 SMB5.0AT3GOSTR-NDO 113.00/M 
6.45 6.8 7.14 5.8 1000 P6SMB6.8AT3GOSCT-NDO 3.63 26.14 49.01 P6SMB6.8AT3GOSTR-NDO 123.00/M 
6.67 7.02 7.37 6.0 800 1SMB6.0AT3GOSCT-NDO 3.32 23.90 44.82 1SMB6.0AT3GOSTR-NDO 113.00/M 
7.22 7.6 7.98 6.5 500 1SMB6.5AT3GOSCT-NDO 3.32 23.90 44.82 1SMB6.5AT3GOSTR-NDO 113.00/M 
7.78 8.19 8.6 7.0 500 1SMB7.0AT3GOSCT-NDO 3.32 23.90 44.82 1SMB7.0AT3GOSTR-NDO 113.00/M 
9.44 9.92 10.4 8.5 10 1SMB8.5AT3GOSCT-NDO 3.32 23.90 44.82 1SMB8.5AT3GOSTR-NDO 113.00/M 
W141 11.7 12.3 10 5 1SMB10AT3GOSCT-NDO 3.32 23.90 44.82 1SMB10AT3GOSTR-NDO 113.00/M 
13.3 14 14.7 12 5 1SMB12AT30SCT-ND 2.80 21.00 42.00 = = 
13.3 14 14.7 12 5 1SMB12AT3GOSCT-NDO 3.32 23.90 44.82 1SMB12AT3GOSTR-NDO 113.00/M 
14.3 15 15.8 12.8 5 P6SMB15AT3GOSCT-NDO 3.63 26.14 49.01 P6SMB15AT3GOSTR-NDO 123.00/M 
14.4 15.15 15.9 13 5 1SMB13AT3GOSCT-NDO 3.32 23.90 44.82 1SMB13AT3GOSTR-NDO 113.00/M 
16.7 17.6 18.5 15 5 1SMB15AT3GOSCT-NDO 3.32 23.90 44.82 1SMB15AT3GOSTR-NDO 113.00/M 
17.8 18.75 19.7 16 5 1SMB16AT3OSCT-ND 2.80 21.00 42.00 1SMB16AT30STR-ND 119.00/M 
17.8 18.75 19.7 16 5 1SMB16AT3GOSCT-NDO 3.32 23.90 44.82 1SMB16AT3GOSTR-NDO 113.00/M 
20.0 21.05 22.1 18 5 1SMB18AT3GOSCT-NDO 3.32 23.90 44.82 1SMB18AT3GOSTR-NDO 113.00/M 
22.2 23.35 24.5 20 5 1SMB20AT3GOSCT-NDO 3.32 23.90 44.82 1SMB20AT3GOSTR-NDO 113.00/M 
24.4 25.65 26.9 22 5 1SMB22AT3GOSCT-NDO 3.32 23.90 44.82 1SMB22AT3GOSTR-NDO 113.00/M 
25.7 27 28.4 23.1 5 P6SMB27AT3GOSCT-NDO 3.63 26.14 49.01 P6SMB27AT3GOSTR-NDO 123.00/M 
26.7 28.1 29.5 24 5 1SMB24AT3GOSCT-NDO 3.32 23.90 44.82 1SMB24AT3GOSTR-NDO 113.00/M 
28.5 30 31.5 25.6 5 P6SMB30AT3GOSCT-NDO 3.63 26.14 49.01 P6SMB30AT3GOSTR-NDO 123.00/M 
28.9 30.4 31.9 26 5 1SMB26AT3GOSCT-NDO 3.32 23.90 44.82 1SMB26AT3GOSTR-NDO 113.00/M 
31.1 32.75 34.4 28 5 1SMB28AT3GOSCT-NDO 3.32 23.90 44.82 1SMB28AT3GOSTR-NDO 113.00/M 
33.3 35.05 36.8 30 5 1SMB30AT3GOSCT-NDO 3.32 23.90 44.82 1SMB30AT3GOSTR-NDO 113.00/M 
34.2 36 37.8 30.8 5 P6SMB36AT3GOSCT-NDO 3.63 26.14 49.01 P6SMB36AT3GOSTR-NDO 123.00/M 
36.7 38.65 40.6 33 5 1SMB33AT3GOSCT-NDO 3.32 23.90 44.82 1SMB33AT3GOSTR-NDO 113.00/M 
37.1 39 41 33.3 5 P6SMB39AT3GOSCT-NDO 3.63 26.14 49.01 P6SMB39AT3GOSTR-NDO 123.00/M 
40.0 42.1 44.2 36 5 1SMB36AT3GOSCT-NDO 3.32 23.90 44.82 1SMB36AT3GOSTR-NDO 113.00/M 
44.4 46.75 49.1 40 5 1SMB40AT3GOSCT-NDO 3.32 23.90 44.82 1SMB40AT3GOSTR-NDO 113.00/M 
47.8 50.3 52.8 43 5 1SMB43AT30SCT-ND 2.80 21.00 42.00 1SMB43AT30STR-ND 119.00/M 
47.8 50.3 52.8 43 5 1SMB43AT3GOSCT-NDO 3.32 23.90 44.82 1SMB43AT3GOSTR-NDO 113.00/M 
56.7 59.7 62.7 51 5 1SMB51AT3OSCT-ND 2.80 21.00 42.00 = _ 
56.7 59.7 62.7 51 5 1SMB51AT3GOSCT-NDO 3.32 23.90 44.82 1SMB51AT3GOSTR-NDO 113.00/M 
58.9 62 65.1 53 5 P6SMB62AT30SCT-ND 4.24 30.53 57.24 = = 
64.4 67.8 71.2 58 5 1SMB58AT3GOSCT-NDO 3.32 23.90 44.82 1SMB58AT3GOSTR-NDO 113.00/M 
66.7 70.2 73.7 60 5 1SMB60AT3GOSCT-NDO 3.32 23.90 44.82 1SMB60AT3GOSTR-NDO 113.00/M 
77.8 81.9 86 70 5 1SMB70AT30SCT-ND 2.80 21.00 42.00 = = 
77.8 81.9 86 70 5 1SMB70AT3GOSCT-NDO 3.32 23.90 44.82 1SMB70AT3GOSTR-NDO 113.00/M 
94.4 99.2 104 85 5 1SMB85AT3O0SCT-ND 3.47 24.95 46.78 1SMB85AT30STR-ND 118.00/M 
94.4 99.2 104 85 5 1SMB85AT3GOSCT-NDO 3.32 23.90 44.82 1SMB85AT3GOSTR-NDO 113.00/M 
133 140 147 120 5 1SMB120AT30SCT-ND 3.66 27.42 54.84 — _— 
133 140 147 120 5 1SMB120AT3GOSCT-NDO 3.66 27.42 54.84 1SMB120AT3GOSTR-NDO 145.00/M 
152 160 168 136 5 P6SMB160AT30SCT-ND 3.66 27.42 54.84 = = 
189 199 209 170 5 1SMB170AT3GOSCT-NDO 3.66 27.42 54.84 1SMB170AT3GOSTR-NDO 145.00/M 
190 200 210 171 5 P6SMB200AT3GOSCT-NDO 3.66 27.42 54.84 P6SMB200AT3GOSTR-NDO 145.00/M 


0 RoHS Compliant 
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ON Semiconductor™ ')} Transient Voltage Suppressors 


— ate | Dimensions in mm 
1500 Watt SMC Surface Mount TVS - Uni-Directional ——= ———e 
Specification Features: * Peak Power — 1500 W @ 1ms * Low Leakage <5u!A Above 10V * Response Time peat Hatt mm \ 3.07 
is typically <1 ns : |.11.27 0.511! * | 
Mechanical Characteristics: * Case: Thermosetting plastic * Finish: Corrosion resistant ¢ Polarity: —— 6.10 
Cathode indicated by molded polarity notch * Mounting Position: Any i 
Breakdown Voltage VRWM IR @ Cut Tape Tape & Reel 
VBR Minimum VRWM Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Minimum Nominal Maximum (Vv) (uA) Part No. 10 100 250 Part No. 2,500 
1,500 Watts, Uni-Directional 
6.4 6.7 7.0 5.0 1000 1SMC5.0AT3GOSCT-NDO 5.70 42.72 85.44 1SMC5.0AT3GOSTR-NDO 214.00/M 
6.67 7.02 7.37 6.0 1000 1SMC6.0AT3GOSCT-NDO 5.70 42.72 85.44 1SMC6.0AT3GOSTR-NDO 214.00/M 
13.3 14 14.7 12 5 1SMC12AT30SCT-ND 5.41 40.55 86.37 1SMC12AT3OSTR-ND 228.00/M 
13.3 14 14.7 12 5 1SMC12AT3GOSCT-NDO 5.70 42.72 85.44 1SMC12AT3GOSTR-NDO 214.00/M 
16.7 17.6 18.5 15 5 1SMC15AT3GOSCT-NDO 5.70 42.72 85.44 1SMC15AT3GOSTR-NDO 214.00/M 
20 21.05 22.1 18 5 1SMC18AT30SCT-ND 5.41 40.55 86.37 = _— 
20 21.05 22.1 18 5 1SMC18AT3GOSCT-NDO 5.70 42.72 85.44 1SMC18AT3GOSTR-NDO 214.00/M 
26.7 28.1 29.5 24 5 1SMC24AT3GOSCT-NDO 5.70 42.72 85.44 1SMC24AT3GOSTR-NDO 214.00/M 
28.9 30.4 31.9 26 5 1SMC26AT30SCT-ND 5.41 40.55 86.37 = = 
28.9 30.4 31.9 26 5 1SMC26AT3GOSCT-NDO 5.70 42.72 85.44 1SMC26AT3GOSTR-NDO 214.00/M 
31.1 32.75 34.4 28 5 1SMC28AT3GOSCT-NDO 5.70 42.72 85.44 1SMC28AT3GOSTR-NDO 214.00/M 
36.7 38.65 40.6 33 5 1SMC33AT3GOSCT-NDO 5.70 42.72 85.44 1SMC33AT3GOSTR-NDO 214.00/M 
40 42.1 44.2 36 5 1SMC36AT3GOSCT-NDO 5.70 42.72 85.44 1SMC36AT3GOSTR-NDO 214.00/M 
56.7 59.7 62.7 51 5 1SMC51AT3GOSCT-NDO 5.70 42.72 85.44 1SMC51AT3GOSTR-NDO 214.00/M 
6.45 6.8 7.14 5.8 1000 1.5SMC6.8AT3GOSCT-NDO 5.70 42.72 85.44 1.5SMC6.8AT3GOSTR-NDO 214.00/M 
14.3 15 15.8 12.8 5 1.5SMC15AT3GOSCT-NDO 5.70 42.72 85.44 1.5SMC15AT3GOSTR-NDO 214.00/M 
171 18 18.9 15.3 5 1.5SMC18AT3GOSCT-NDO 5.70 42.72 85.44 1.5SMC18AT3GOSTR-NDO 214.00/M 
22.8 24 25.2 20.5 5 1.5SMC24AT3GOSCT-NDO 5.70 42.72 85.44 1.5SMC24AT3GOSTR-NDO 214.00/M 
25.7 27 28.4 23.1 5 1.5SMC27AT3GOSCT-NDO 5.70 42.72 85.44 1.5SMC27AT3GOSTR-NDO 214.00/M 
28.5 30 31.5 25.6 5 1.5SMC30AT3GOSCT-NDO 5.70 42.72 85.44 1.5SMC30AT3GOSTR-NDO 214.00/M 
31.4 33 34.7 28.2 5 1.5SMC33AT3GOSCT-NDO 5.70 42.72 85.44 1.5SMC33AT3GOSTR-NDO 214.00/M 
34.2 36 37.8 30.8 5 1.5SMC36AT3GOSCT-NDO 5.70 42.72 85.44 1.5SMC36AT3GOSTR-NDO 214.00/M 
37.1 39 41 33.3 5 1.5SMC39AT3GOSCT-NDO 5.70 42.72 85.44 1.5SMC39AT3GOSTR-NDO 214.00/M 
40.9 43 45.2 36.8 5 1.5SMC43AT3GOSCT-NDO 5.70 42.72 85.44 1.5SMC43AT3GOSTR-NDO 214.00/M 
0 RoHS Compliant 
1 500 Watt Moso rb™ Tvs Dimensions in mm 
Specifications: * Maximum clamp voltage @ peak pulse current * Low leakage <5yA above 10V * Response time is typically < 1 ns 5.304 1.064 


Mechanical Characteristics: * Case: Void-free, transfer-model, thermosetting plastic * Finish: All external surfaces are corrosion resistant and leads are readily 
solderable * Maximum lead temperature for soldering purposes: 230°C, 1/16” from case for 10 seconds * Polarity: Cathode indicated by polarity band 
* Mounting Position: Any 


= F 
l.— 25.40 —+| |." 25.40 | 
9.50 


Breakdown Voltage VRWM IR @ Tape & Reel 
VBR Min. VRWM Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Min. Nom. Max. (Vv) (uA) Part No. al 10 100 250 Part No. 1,500 
1,500 Watts, 1.5KE Series 
6.45 6.8 7.14 5.8 1000 1.5KE6.8AGOS-NDO 75 5.98 44.85 95.51 = _ 
14.3 15 15.8 12.8 5 1.5KE15AGOS-NDO 75 5.98 44.85 95.51 = = 
15.2 16 16.8 13.6 5 1.5KE16AGOS-NDO 75 5.98 44.85 95.51 = = 
17.1 18 18.9 15.3 5 1.5KE18AGOS-NDO 75 5.98 44.85 95.51 = = 
19 20 21 171 5 1.5KE20AGOS-NDO 75 5.98 44.85 95.51 = = 
25.7 27 28.4 23.1 5 1.5KE27AOS-ND 74 5.88 44.12 93.96 = = 
25.7 27 28.4 23.1 5 1.5KE27AGOS-NDO 75 5.98 44.85 95.51 = _ 
28.5 30 31.5 25.6 5 1.5KE30AOS-ND 74 5.88 44.12 93.96 = = 
28.5 30 31.5 25.6 5 1.5KE30AGOS-NDO 75 5.98 44.85 95.51 = _ 
31.4 33 34.7 28.2 5 1.5KE33AGOS-NDO 75 5.98 44.85 95.51 = _ 
34.2 36 37.8 30.8 5 1.5KE36ARL4GOSCT-NDO = 5.98 44.85 95.51 1.5KE36ARL4GOSTR-NDO 257.00/M 
37.1 39 4 33.3 5 1.5KE39ARL4GOSCT-NDO _ 5.98 44.85 95.51 1.5KE39ARL4GOSTR-NDQ 257.00/M 
40.9 43 45.2 36.8 5 1.5KE43AGOS-NDO 75 5.98 44.85 95.51 = _— 
53.2 56 58.8 47.8 5 1.5KE56ARL4OSCT-ND. = 5.88 44.12 93.96 = = 
53.2 56 58.8 47.8 5 1.5KE56ARL4GOSCT-NDO = 5.98 44.85 95.51 1.5KE56ARL4GOSTR-NDQ 257.00/M 
58.9 62 65.1 53 5 1.5KE62AOS-ND 74 5.88 44.12 93.96 = _ 
58.9 62 65.1 53 5 1.5KE62AGOS-NDO 75 5.98 44.85 95.51 = = 
64.6 68 71.4 58.1 5 1.5KE68AGOS-NDO 75 5.98 44.85 95.51 = = 
71.3 75 78.8 64.1 5 1.5KE75AGOS-NDO 75 5.98 44.85 95.51 = = 
190 200 210 171 5 1.5KE200AGOS-NDO 2.63 22.75 175.00 367.50 = = 
237 250 263 214 5 1.5KE250AGOS-NDO 1.31 11.38 87.50 183.75 = = 
1,500 Watts, JEDEC Series 
6.0 = _ 5 300 1N6373RL4GOSCT-NDO = 6.19 46.44 98.90 1N6373RL4GOSTR-NDO. 267.00/M 
6.0 = _ 5 300 ICTE-5RL4GOSCT-NDO = 8.45 65.00 136.50 ICTE-5RL4GOSTR-NDO 377.00/M 
6.0 6.2 = 5 300 1N5908RL4GOSCT-NDO = 6.19 46.44 98.90 1N5908RL4GOSTR-NDO 267.00/M 
6.45 6.8 7.14 5.8 1000 1N6267ARL4GOSCT-NDO _— 6.19 46.44 98.90 1N6267ARL4GOSTR-ND) 267.00/M 
9.5 10 10.5 8.55 10 1N6271AOS-ND -76 6.09 45.71 97.35 = = 
9.5 10 10.5 8.55 10 1N6271AGOS-NDO 77 6.19 46.44 98.90 = = 
12.4 13 13.7 Wa 5 1N6274AGOS-NDO St 6.19 46.44 98.90 = _— 
14.3 15 15.8 12.8 5 1N6275AGOS-NDO wt 6.19 46.44 98.90 = = 
15.2 16 16.8 13.6 5 1N6276AGOS-NDO ht 6.19 46.44 98.90 = _ 
17.1 18 18.9 15.3 5 1N6277AGOS-NDO i 6.19 46.44 98.90 = = 
17.6 — = 15 2 1N6377GOS-NDO wet 6.19 46.44 98.90 = = 
25.7 27 28.4 23.1 5 1N6281AGOS-NDO at 6.19 46.44 98.90 = = 
28.5 30 31.5 25.6 5 1N6282ARL4OSCT-ND = 6.09 45.71 97.35 = _— 
28.5 30 31.5 25.6 5 1N6282ARL4GOSCT-NDO = 6.19 46.44 98.90 1N6282ARL4GOSTR-NDO 267.00/M 
31.4 33 34.7 28.2 5 1N6283AGOS-ND0O tt 6.19 46.44 98.90 = = 
34.2 36 37.8 30.8 5 1N6284AGOS-NDO 77 6.19 46.44 98.90 = _ 
37.1 39 41 33.3 5 1N6285AGOS-NDO wl. 6.19 46.44 98.90 = = 
( RoHS Compliant (Continued) 
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Transient Voltage Suppressors 
1500 Watt Mosorb™ TVS (Cont.) 


ON Semiconductor™ 


Breakdown Voltage VRWM IR @ Tape & Reel 
VBR Min. VRWM Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Min. Nom. Max. (Vv) (uA) Part No. 1 10 100 250 Part No. 1,500 
40.9 43 45.2 36.8 5 1N6286AGOS-NDO ae 6.19 46.44 98.90 = = 
44.7 47 49.4 40.2 5 1N6287AGOS-NDO 77 6.19 46.44 98.90 = = 
42.4 = _— 36 2 1N6380GOS-NDO ott 6.19 46.44 98.90 = = 
48.5 51 53.6 43.6 5 1N6288ARL4OSCT-ND = 6.19 46.44 98.90 1N6288ARL4OSTR-ND 262.00/M 
48.5 51 53.6 43.6 5 1N6288ARL4GOSCT-NDO = 6.19 46.44 98.90 1N6288ARL4GOSTR-NDO 267.00/M 
58.9 62 65.1 53 5 1N6290AGOS-NDO 77 6.19 46.44 98.90 = _ 
86.5 91 95.5 778 5 1N6294ARL4GOSCT-NDO _ 6.19 46.44 98.90 1N6294ARL4GOSTR-NDO 267.00/M 
95 100 105 85.5 5 1N6295AGOS-NDO 1.31 11.38 87.50 183.75 = = 
( RoHS Compliant 
ESD TVS Dimensions in mm 


Fig. 3 
SOD-323 


|~— 2.70 —+| 


1 
Cathode 


Breakdown Voltage Vgr Vrwm Min. | IR @VRwM Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing 
Fig. | Min. Nom. Max. (Vv) (HA) Part No. 10 100 250 Part No. 3,000 
§.32 5.6 5.88 3.0 2.0 MMQA5V6T1GOSCT-NDO 3.00 21.60 40.50 MMOQASV6T1GOSTR-NDO 102.00/M 
1 5.89 6.2 6.51 4.0 0.7 MMQA6V2T10SCT-ND 3.00 21.60 40.50 — _ 
6.0 — it? 5.0 20 SMS05T1GOSCT-NDO 3.60 27.00 54.00 SMS05T1GOSTR-NDO 135.00/M 
2 6.4 6.8 72 5.0 05 DF3A6.8FUT1GOSCT-NDO 3.50 25.20 47.25 DF3A6.8FUT1GOSTR-NDO 119.00/M 
3A 6.2 — 73 5.0 10 SDO5T1GOSCT-NDO 2.97 20.90 38.00 SD05T1GOSTR-NDO 86.00/M 
13.3 = 15.75 12.0 1.0 SD12T1GOSCT-NDO 2.97 20.90 38.00 SD12T1GOSTR-NDO 86.00/M 
3B | 13.3 — =_ 12.0 1.0 SD12CT1GOSCT-ND 3.50 25.20 47.25 $D12CT1GOSTR-ND 119.00/M 
5.32 5.6 5.88 3.0 5.0 NZL5V6AXV3T1 OSCT-ND 2.50 17.60 32.00 = _ 
5.32 5.6 5.88 3.0 5.0 NZL5V6AXV3T1GOSCT-NDO 3.00 20.80 37.50 NZL5V6AXV3T1GOSTR-NDO 80.00/M 
4 6.46 6.8 7.14 45 1.0 NZL6V8AXV3T1 OSCT-ND 3.33 23.45 42.64 NZL6V8AXV3T10STR-ND 96.00/M 
6.46 6.8 7.14 45 1.0 NZL6V8AXV3T1GOSCT-NDO 3.00 20.80 37.50 NZL6V8AXV3T1GOSTR-NDO 80.00/M 
Tle 75 7.88 5.0 1.0 NZL7VSAXV3T1 OSCT-ND 3.00 20.80 37.50 _- — 
7.12 75 7.88 5.0 1.0 NZL7VSAXV3T1GOSCT-NDO 3.00 20.80 37.50 NZL7V5AXV3T1GOSTR-NDO 80.00/M 
5 6.2 — 73 5.0 10 SM05T1GOSCT-NDO 3.56 25.63 48.06 SMO05T1GOSTR-NDO 121.00/M 
13.3 — 15.75 12.0 1.0 SM12T1GOSCT-NDO 3.56 25.63 48.06 SM12T1GOSTR-NDO 121.00/M 
( RoHS Compliant 
ISH. GENERAL 


SemMiconpuctor Jransient Voltage Suppressors 


Dimensions in mm 


Fig. 1 — SMA, SMB, SMC Fig. 2 — DO-204AC t Fig. 3 — DO-215AA 


|_Cathode 


Fig. 4 — 1.5KE t Fig. 5 — SMP. 


= 4.0 


| Cathode 


Breakdown Voltage Cut Tape 
Pw VBR IT Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Watts | Minimum Maximum (mA) (L) (W) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
Unidirectional 

300 1 123 1.0 5.28 2.79 SMAJ100A-E3/1GI-NDt 33 2.79 23.28 = _ _ 

6.40 7.07 10 5.28 2.79 SMAUJ5.0A-E3/1GI-NDt 24 2.04 17.00 = = _ 

1 6.40 7.07 10 5.28 2.79 SMAJ5.0A-E3/61GICT-ND 27 2.45 20.40 SMAUJS5.0A-E3/61GITR-ND 1,800 102.00/M 
400 114 12.3 1.0 5.28 2.79 SMAJ10A-E3/61GICT-ND 27 2.45 20.40 SMAJ10A-E3/61GITR-ND 1,800 102.00/M 

13.3 14.7 1.0 5.28 2.79 SMAJ12A-E3/61GICT-ND 27 2.45 20.40 SMAJ12A-E3/61GITR-ND 1,800 102.00/M 

+ Bulk (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (1073) 1787 


=e 
VISHAY. 


GENERAL 
‘W SEMICONDUCTOR 


Transient Voltage Suppressors (Cont.) 


Breakdown Voltage Cut Tape 
Pw VBR It Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Watts | Minimum Maximum (mA) (L) (W) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 

16.7 18.5 1.0 5.28 2.79 SMAJ15A-E3/61GICT-ND 27 2.45 20.40 SMAUJ15A-E3/61GITR-ND 1,800 102.00/M 

20.0 22.1 1.0 5.28 2.79 SMAJ18A-E3/61GICT-ND a7 2.45 20.40 SMAUJ18A-E3/61GITR-ND 1,800 102.00/M 

24.4 26.9 1.0 5.28 2.79 SMAJ22A-E3/61GICT-ND 27 2.45 20.40 SMAUJ22A-E3/61GITR-ND 1,800 102.00/M 

36.7 40.6 1.0 5.28 2.79 SMAJ33A-E3/61GICT-ND 27 2.45 20.40 SMAUJ33A-E3/61GITR-ND 1,800 102.00/M 

400 | 400 44.2 10 5.28 279 SMAJ36A-E3/1GI-NDt 24 204 1700 «| — = = 

40.0 44.2 1.0 5.28 2.79 SMAJ36A-E3/61GICT-ND. 27 2.45 20.40 SMAUJ36A-E3/61GITR-ND 1,800 102.00/M 

44.4 49.1 1.0 5.28 2.79 SMAJ40A-E3/61GICT-ND 27 2.45 20.40 SMAUJ40A-E3/61GITR-ND 1,800 102.00/M 

66.7 73.7 1.0 5.28 2.79 SMAJ60A-E3/1GI-NDt 24 2.04 17.00 = — = 

41 _ 1.0 5.59 3.94 SMBJ3V3-E3/52GICT-ND 39 3.30 27.53 SMBJ3V/3-E3/52GITR-ND 750 123.75 

6.40 7.07 10 5.59 3.94 SMBUJ5.0A-E3/52GICT-ND 28 2.52 21.00 SMBJ5.0A-E3/52GITR-ND 750 78.75 

13.3 14.7 1.0 5.59 3.94 SMBJ12A-E3/52GICT-ND 28 2.52 21.00 SMBJ12A-E3/52GITR-ND 750 78.75 

1 600 16.7 18.5 1.0 5.59 3.94 SMBJ15A-E3/52GICT-ND 28 2.52 21.00 SMBJ15A-E3/52GITR-ND 750 78.75 
26.7 29.5 1.0 5.59 3.94 SMBJ24A-E3/52GICT-ND 28 2.52 21.00 SMBJ24A-E3/52GITR-ND 750 78.75 

28.9 31.9 1.0 5.59 3.94 SMBJ26A-E3/1GI-NDt 25 2.10 17.50 = = = 

44.4 49.1 1.0 5.59 3.94 SMBJ40A-E3/52GICT-ND 28 2.52 21.00 SMBJ40A-E3/52GITR-ND 750 78.75 

6.40 7.07 10 8.13 6.22 SMCJ5.0A-E3/57TGICT-ND 60 5.40 45.00 SMCJ5.0A-E3/57TGITR-ND 850 191.25 

13.3 14.7 1.0 8.13 6.22 SMCJ12A-E3/57TGICT-ND 60 5.40 45.00 SMCJ12A-E3/57TGITR-ND 850 191.25 

16.7 18.5 1.0 8.13 6.22 SMCJ15A-E3/57TGICT-ND 60 5.40 45.00 SMCJ15A-E3/57TGITR-ND 850 191.25 

1500 26.7 29.5 1.0 8.13 6.22 SMCJ24A-E3/57TGICT-ND 60 5.40 45.00 SMCJ24A-E3/57TGITR-ND 850 191.25 

36.7 40.6 1.0 8.13 6.22 SMCJ33A-E3/51TGI-NDt 53 4.50 37.50 = — = 

40.0 44.2 1.0 8.13 6.22 SMCJ36A-E3/57TGICT-ND 60 5.40 45.00 SMCJ36A-E3/57TGITR-ND 850 191.25 

44.4 49.1 1.0 8.13 6.22 SMCJ40A-E3/57TGICT-ND 60 5.40 45.00 SMCJ40A-E3/57TGITR-ND 850 191.25 

209 231 1.0 8.13 6.22 SMCJ188A-E3/57TGICT-ND 60 5.40 45.00 SMCJ188A-E3/57TGITR-ND 850 191.25 

6.40 7.30 10 _ _ SA5.0-E3/1GI-NDt A4 3.80 31.68 = = = 

500 33.3 36.8 1.0 —= = SA30A-E3/1GI-ND+ A4 3.80 31.68 = _ = 

2 83.3 92.1 1.0 = = SA75A-E3/1GI-NDt A4 3.80 31.68 = — = 
600 6.45 7.14 10 _ _ P6KE6.8A-E3/1GI-NDt 43 3.69 30.75 = = = 

22.8 25.2 1.0 = — P6KE24A-E3/1GI-NDt 31 2.64 22.03 = _ — 

3 | 600 13.3 14.7 1.0 _ _ SMBG12A-E3/1GI-NDT 34 2.90 24.20 = = _ 
14.4 15.9 1.0 = = SMBG13A-E3/54GICT-ND = 3.48 26.14 SMBG13A-E3/54GITR-ND 4,000 138.00/M 

4 | 1500 12.4 13.7 1.0 — — 1.5KE13A-E3/1GI-NDT 64 5.52 46.03 = —_ = 
250 6.45 7.14 10 _ _ TPSMP6.8AHE3/84AGICT-ND 24 2.07 17.23 TPSMP6.8AHE3/84AGITR-ND 3,000 103.00/M 

5 400 22.8 25.2 1.0 = = TPSMP24A-E3/84AGICT-ND. 34 2.90 24.15 TPSMP24A-E3/84AGITR-ND 3,000 145.00/M 
40.9 45.2 1.0 = _ TPSMP43A-E3/84AGICT-ND. 34 2.90 24.15 TPSMP43A-E3/84AGITR-ND 3,000 145.00/M 

Bidirectional 

300 167 204 1.0 5.28 2.79 SMAJ150C-E3/61GICT-ND 31 2.83 23.55 SMAJ150C-E3/61GITR-ND 1,800 118.00/M 

209 231 1.0 5.28 2.79 SMAJ188CA-E3/61GICT-ND 31 2.83 23.55 SMAUJ188CA-E3/61GITR-ND 1,800 118.00/M 

6.40 7.25 10 5.28 2.79 SMAUJ5.0CA-E3/61GICT-ND 31 2.83 23.55 SMAUJS5.0CA-E3/61GITR-ND 1,800 118.00/M 

114 12.3 1.0 5.28 2.79 SMAJ10CA-E3/61GICT-ND 31 2.83 23.55 SMAUJ10CA-E3/61GITR-ND 1,800 118.00/M 

13.3 14.7 1.0 5.28 2.79 SMAJ12CA-E3/61GICT-ND 31 2.83 23.55 SMAUJ12CA-E3/61GITR-ND 1,800 118.00/M 

400 20.0 22.1 1.0 5.28 2.79 SMAJ18CA-E3/61GICT-ND 31 2.83 23.55 SMAUJ18CA-E3/61GITR-ND 1,800 118.00/M 

24.4 26.9 1.0 5.28 2.79 SMAJ22CA-E3/61GICT-ND 31 2.83 23.55 SMAUJ22CA-E3/61GITR-ND 1,800 118.00/M 

26.7 29.5 1.0 5.28 2.79 SMAJ24CA-E3/61GICT-ND 31 2.83 23.55 SMAJ24CA-E3/61GITR-ND 1,800 118.00/M 

36.7 40.6 1.0 5.28 2.79 SMAU33CA-E3/61GICT-ND 31 2.83 23.55 SMAUJ33CA-E3/61GITR-ND 1,800 118.00/M 

44.4 49.1 1.0 5.28 2.79 SMAJ40CA-E3/61GICT-ND 31 2.83 23.55 SMAUJ40CA-E3/61GITR-ND 1,800 118.00/M 

6.40 7.25 10 5.59 3.94 SMBUJ5.0CA-E3/1GI-NDt 26 2.25 18.75 = — = 

6.40 7.25 10 5.59 3.94 SMBJ5.0CA-E3/52GICT-ND 30 2.70 22.50 SMBUJ5.0CA-E3/52GITR-ND 750 84.75 

8.33 9.21 1.0 5.59 3.94 SMBJ7.5CA-E3/51GI-NDt 26 2.25 18.75 = _ _ 

8.89 9.83 1.0 5.59 3.94 SMBJ8.0CA-E3/51GI-NDt 26 2.25 18.75 = — = 

13.3 14.7 1.0 5.59 3.94 SMBJ12CA-E3/52GICT-ND 30 2.70 22.50 SMBJ12CA-E3/52GITR-ND 750 84.75 

1 600 16.7 18.5 1.0 5.59 3.94 SMBJ15CA-E3/1GI-NDt 26 2.25 18.75 = _ = 
16.7 18.5 1.0 5.59 3.94 SMBJ15CA-E3/52GICT-ND 30 2.70 22.50 SMBJ15CA-E3/52GITR-ND 750 84.75 

26.7 29.5 1.0 5.59 3.94 SMBJ24CA-E3/52GICT-ND 30 2.70 22.50 SMBJ24CA-E3/52GITR-ND 750 84.75 

36.7 40.6 1.0 5.59 3.94 SMBJ33CA-E3/1GI-NDt 26 2.25 18.75 = _ = 

44.4 49.1 1.0 5.59 3.94 SMBJ40CA-E3/52GICT-ND 30 2.70 22.50 SMBJ40CA-E3/52GITR-ND 750 84.75 

50.0 55.3 1.0 5.59 3.94 SMBJ45CA-E3/1GI-NDt 26 2.25 18.75 = = = 

53.3 58.9 1.0 5.59 3.94 SMBJ48CA-E3/51GI-NDt 26 2.25 18.75 = — = 

6.40 7.25 10 8.13 6.22 SMCJ5.0CA-E3/57TGICT-ND 70 6.30 52.50 SMCJ5.0CA-E3/57TGITR-ND 850 223.55 

13.3 14.7 1.0 8.13 6.22 SMCJ12CA-E3/57TGICT-ND 70 6.30 52.50 SMCJ12CA-E3/57TGITR-ND 850 223.55 

16.7 18.5 1.0 8.13 6.22 SMCJ15CA-E3/57TGICT-ND 70 6.30 52.50 SMCJ15CA-E3/57TGITR-ND 850 223.55 

26.7 29.5 1.0 8.13 6.22 SMCJ24CA-E3/57TGICT-ND 70 6.30 52.50 SMCJ24CA-E3/57TGITR-ND 850 223.55 

1500 33.3 36.8 1.0 8.13 6.22 SMCJ30CA-E3/1TGI-NDt 61 §.25 43.75 = _ = 
40.0 44.2 1.0 8.13 6.22 SMCJ36CA-E3/57TGICT-ND 70 6.30 52.50 SMCJ36CA-E3/57TGITR-ND 850 223.55 

44.4 49.1 1.0 8.13 6.22 SMCJ40CA-E3/57TGICT-ND 70 6.30 52.50 SMCJ40CA-E3/57TGITR-ND 850 223.55 

778 86.0 1.0 8.13 6.22 SMCJ70CA-E3/51GI-NDt 61 5.25 43.75 = — = 

209 231 1.0 8.13 6.22 SMCJ188CA-E3/57TGICT-ND 70 6.30 52.50 SMCJ188CA-E3/57TGITR-ND 850 223.55 

500 13.3 14.7 1.0 — i SA12CA-E3/1GI-NDt AQ 4.18 34.83 — = = 

2 600 6.45 7.14 10 _ _ P6KE6.8CA-E3/1GI-NDt A5 3.87 32.23 = _ _ 
34.2 37.8 1.0 = = P6KE36CA-E3/1GI-NDt 50 4.28 35.63 = = = 

4 | 1500 8.65 9.55 1.0 = = 1.5KE9.1CA-E3/1GI-NDt 85 7.25 60.43 = —_ = 
28.5 31.5 1.0 = _ 1.5KE30CA-E3/51GI-NDT 95 8.11 67.58 = 3 rs 

t+ Bulk 
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‘ 7 Dynamic 
.1— ~ .2— Fig. 3 — DO-35 y' 
Fig. 1 — SOT-23 Fig. 2— MINIMELF | Fig Veo) \(B0) Laie user ; ; 
2 (Vv) Symmetry Voltage Digi-Key Pricing Tape & Reelt | STMicroelectronics 
Fig. Min. Max. (V) Max. (Vv) Part No. a 10 100 Qty. Pricing Part No. 
8 1 2836 +3 10 497-3148-1-ND 60 4.80 36.00 | 3,000] 180.00/M | SMDB3 
: 2 2836 +3 5 497-3275-1-ND 55 4.40 33.00 | 2,500] 165.00/M | TMMDB3 
Pin 1 and 3 must be 3 3034 +2 9 497-3134-1-ND 45 3.60 27.00 | 5,000 | 126.00/M | DB3TG 


shorted together 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


°M-C-C- NEW! Transient Voltage Suppressors 


Micro Commercial Components 


Fig. 1 — SMA — DO-214AC Fig. 3 — SMC - DO-214AB Fig. 4 — P6KE and SA - DO-15 Fig. 5 — 1.5KE - DO-201AE 
4.60 z 7 
a | ainda 25.4 —>| j+— 25.4 
y9-900 Fe | 491.06 + | 
Por f 
© 3.60 G640t- 
SMA — DO-214AC SMB — DO-214AA P6KE — DO-15 
Value Chart Value Chart Value Chart 
5.0 18 64 5.0 10 az; 30 51 78 150 6.8 20 68 
6.0 20 70 6.0 1 18 33 54 85 160 75 24 100¢ 
65 22 75 65 12 20 36 58 90 170 82 27 1500 
coe meae) ee! ' a ee ee 1 : 
eS se o 8.0 15 26 45 70 120 ie a9 
: 9.0 16 28 48 75 130 15 ol 
9.04 30 100 
10 33 110 SMC — DO-214AB 1.5KE — DO-201AE SA — DO-15 
11 36 120 Value Chart Value Chart Value Chart 
12 40 130 5.0 10 Ales 30 51 78 150 6.8 5.0¢ 15 
13¢ 43 150 6.0 11 18 33 54 85 160 
oe i ‘ ° oe 22 a 
is a8 170, 75 14 24 43 64 110 is 46 
ip ay 8.0 15 26 45 70 120 
7 60 9.0 16 28 48 75 130 12 12 
Digi-Key Tape & Reel$ 
Fig. Direction Value Range Watts Package Part No.t 1 10 100 Qty. Pricing 
SMA 
Unidirectional 5.0 ~ 170 400 DO-214AC SMAJ(Value)A-TPMSCT-ND 34 2.98 25.50 5,000 170.00/M 
1 Bidirectional 5.0 ~ 48 400 DO-214AC. SMAdJ(Value)CA-TPMSCT-ND @ 34 2.98 25.50 5,000 170.00/M 
Bidirectional 60 ~ 170 400 DO-214AC SMAJ(Value)CA-TPMSCT-ND @ 48 4.20 36.00 5,000 240.00/M 
SMB 
2 Unidirectional 5.0 ~ 170 600 DO-214AA SMBJ(Value)A-TPMSCT-ND 40 3.50 30.00 3,000 200.00/M 
Bidirectional 5.0 ~ 170 600 DO-214AA SMBJ(Value)CA-TPMSCT-ND @ 40 3.50 30.00 3,000 200.00/M 
SMC 
3 Unidirectional 5.0 ~ 170 1500 DO-214AB SMCJ(Value)A-TPMSCT-ND 80 7.00 60.00 3,000 400.00/M 
Bidirectional 5.0 ~ 170 1500 DO-214AB SMCJ(Value)CA-TPMSCT-ND 1.00 8.75 75.00 3,000 500.00/M 
SA 
4 Unidirectional 5.0 ~ 30 500 DO-15 SA(Value)A-TPMSCT-ND 28 2.45 21.00 4,000 140.00/M 
Bidirectional 5.0 ~ 30 500 DO-15 SA(Value)CA-TPMSCT-ND @ 28 2.45 21.00 4,000 140.00/M 
P6KE 
4 Unidirectional 6.8 ~ 150 600 DO-15 P6KE(Value)A-TPMSCT-ND @ 28 2.45 21.00 4,000 140.00/M 
Bidirectional 6.8 ~ 150 600 DO-15 P6KE(Value)CA-TPMSCT-ND 28 2.45 21.00 4,000 140.00/M 
1.5KE 
5 Unidirectional 6.8 ~ 12 1500 DO-201AE 1.5KE(Value)A-TPMSCT-ND 52 4.55 39.00 1,200 292.50/M 
t+ For complete part number, substitute the corresponding value from the Value Chart for (Value). + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. @ Value not available 


The New Standard in Surge Protecti Au: e Preliminary Balanced 
Le ¢ Littelfuse | i. protector 


General Description: 


Balanced Protector is designed to offer To, NIG Ipp Ipp Ipp Ipp Ipp ITsm 
customers a surface mount alternative to our F1260T ; 64 Series | 2 x 10s | 8 x 20ys |10 x 160s | 10 x 560s | 10 x 1000s | 60Hz | di/dt 
traditional modified TO-220 package. Based on Pxxx3U i 4 CHIP SET" A A A A A A Ah 
a 6-pin SOIC package, Balanced Protector is | 2 () () (A) (A) (A) (A)_| (Alus) 
Ui ayn 7 
built using patented “Y’ (US Patent 4,905,119) F1250T il Nico c 500 400 200 150 100 50 500 
configuration and are available in surge current R ING 
ratings of up to 500A. 
VDRM Vs \T Is 1H Digi-Key Cut Tape Price Each T &R Pricing 
(Vv) (Vv) (V) (mA) (mA) Part No. 1 10 100 1,500 
130 180 8 800 150 P1553UCRPCT-ND 4.24 3.85 3.47 P1553UCRPTR-ND 2052.70/M 
150 210 8 800 150 P1803UCRPCT-ND 4.24 3.85 3.47 P1803UCRPTR-ND 2052.70/M 
170 250 8 800 150 P2103UCRPCT-ND 4.34 3.95 3.56 P2103UCRPTR-ND 2052.70/M 
200 270 8 800 150 P2353UCRPCT-ND 4.24 3.85 3.47 P2353UCRPTR-ND 2052.70/M 
230 300 8 800 150 P2703UCRPCT-ND 4.34 3.95 3.56 P2703UCRPTR-ND 2052.70/M 
270 350 8 800 150 P3203UCRPCT-ND 4.34 3.95 3.56 = = 
420 600 8 800 150 P5103UCRPCT-ND 4.24 3.85 3.47 P5103UCRPTR-ND 2052.70/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1789 


Lice) mnaniemie §§/4LittellUSE SIDACtor® Surge Protection 


Product Description: Surge Ratings +1 
SIDACtors® are solid state crowbar devices designed to protect telecom equipment during 

hazardous transient conditions. Capitalizing on the latest in thyristor advancements, Surge I I 1 I I ITsm t— 
Teccor designs their SIDACtors® with a patented ion implant technology. This technology 9 PP PP PP PP PP \ 
ensures effective protection within nanoseconds, 500A surge current ratings, and simple | Rating | 2x 10s | 8 x 20ps|10 x 160s |10 x 560ps/10 x 1000ps | 60Hz | di/dt S— 
solutions for regulatory requirements such as Bellcore 1089, TIA/EIA-1S-968, ITU-T K.20, (Series) (A) (A) (A) (A) (A) (A) | (A/us) ly— 
ITU-T K.21 and UL60950. IpDRM— 
Operation: A 150 150 90 50 45 20 500 

In the standby mode, SIDACtors® exhibit a high off-state impedance eliminating excessive B 250 250 150 100 80 30 500 

leakage currents and appearing transparent to the circuits they protect. Upon application 

of a voltage exceeding the switching voltage (Vs), SIDACtors® will crowbar and simulate C1 500 400 200 150 100 30 500 

a short circuit condition until the current flowing through the device is either interrupted or c2 500 400 200 150 100 50 500 

drops below the SIDACtors® holding current (IH), once this occurs, SIDACtors® will reset E = 5,000 = = = 400 630 y 
and return to their high off-state impedance. =f 


Fig. A TO-92 Fig. B TO-220 No-Ground | Fig. C TO-220 Fig. D NEW! TO-218 Fig. E DO-214AA 
(Isolated) (Isolated) (Isolated) (Non-isolated) (Isolated) (Isolated) 


1 i | 3 (No Connection 
1 3 3 2 ( ) 


Pin3 


Fig. 1 ig. Fig. 3 Fig.6 NEW! Fig. 7 NEW! 


Pin 2 
round "Balanced" 3 Chip (Ground) 


_ NoG i i 
“Single” or “Dual” Chip Tip ; To = 
| Protected = , 
1Equipment 2 
2 
3 
: 5 12 3 


(T) (Veer) (R) 


Surge Rating VDRM VS Vii Is 'H Digi-Key Price Each 
Fig. Package (Series) (vy) (vy) (vy) (ma) (ma) Part No. 1 10 100 500 1,000 
6 25 50 POO80EAL-ND@® NEW! 65 58 52 44 -38 
25 40 PO300EAL-ND® 65 58 52 44 -38 
58 77 PO0640EA-ND 65 58 52 44 -38 
58 77 PO640EAL-ND® 65 58 52 44 38 
65 88 P0720EA-ND 65 58 52 44 -38 
65 88 P0720EAL-ND® 65 58 52 44 .38 
A 75 98 4 800 PO9O00EAL-ND® 65 58 52 44 -38 
90 130 150 P1100EAL-ND® 65 58 52 44 .38 
120 160 P1300EAL-ND® 65 58 52 44 .38 
140 180 P1500EA-ND 65 58 52 A4 -38 
140 180 P1500EAL-ND® 65 58 52 44 -38 
220 300 P2600EAL-ND® 65 58 52 44 .38 
AA To-92 275 350 P3100EAL-ND® 65 58 52 44 -38 
65 88 PO720EBL-ND® NEW! 72 64 58 48 42 
190 260 P2300EBL-ND@ NEW! 72 64 58 48 42 
B 220 300 4 800 150 P2600EBL-ND@ 72 64 58 48 42 
275 350 P3100EBL-ND@ 72 64 58 48 42 
320 400 P3500EBL-ND@ 72 64 58 48 42 
25 40 50 PO300ECL-ND@ NEW! 83 74 67 56 48 
ol 190 260 4 B00 150 P2300ECL-ND@ NEW! 83 74 67 56 48 
58 77 PO640ECL-ND® 83 74 67 56 48 
170 220 P1800ECL-ND® 83 74 67 56 48 
220 300 P2600ECL-ND® 83 74 67 56 48 
ee 275 350 7 #00 130 P3100EC-ND 83 74 67 56 48 
275 350 P3100ECL-ND® 83 74 67 56 48 
320 400 P3500ECL-ND® 83 74 67 56 48 
Bi Modified A 220 260 4 800 150 P2400AA61L-ND@ 1.41 1.25 1.13 94 82 
re TO-220 270 330 P3000AA61L-ND@ 1.41 1.25 1.13 94 82 
A 25 40 4 800 50 PO602AAL-ND® NEW! 1.85 1.64 1.48 1.23 1.07 
58 77 4 800 150 P1402AAL-ND® NEW! 1.85 1.64 1.48 1.23 1.07 
65 95 P1602ABL-ND@ 2.33 2.07 1.87 1.56 1.35 
90 130 P2202ABL-ND@ 2.33 2.07 1.87 1.56 1.35 
Modified 140 180 P3002AB-ND 2.33 2.07 1.87 1.56 1.35 
C2 TO-220 . 140 180 7 Ba0 150 P3002ABL-ND@ 2.33 2.07 1.87 1.56 1.35 
220 300 P4802ABL-ND@ NEW! 2.33 2.07 1.87 1.56 1.35 
275 350 P6002ABL-ND@ 2.33 2.07 1.87 1.56 1.35 
P0602AC-ND 2.58 2.30 2.07 1.73 1.50 
ce 28 40 4 B00 - PO602ACL-ND@ NEW! 2.58 2.30 2.07 1.73 1.50 
200 270 P2353AAL-ND+@ NEW! 2.33 2.07 1.87 1.56 1.35 
A 230 300 8 800 150 P2703AAL-ND+@ NEW! 2.33 2.07 1.87 1.56 1.35 
270 350 P3203AAL-ND+@ 2.33 2.07 1.87 1.56 1.35 
130 180 P1553ABL-ND+® 3.04 2.71 2.44 2.03 1.76 
Modified 170 250 P2103ABL-ND+® 3.04 2.71 2.44 2.03 1.76 
C,3 TO-220 B 200 270 8 800 150 P2353ABL-ND+® 3.04 2.71 2.44 2.03 1.76 
230 300 P2703ABL-ND+® 3.04 2.71 2.44 2.03 1.76 
270 350 P3203ABL-ND+® 3.04 2.71 2.44 2.03 1.76 
300 400 P3403ABL-ND+® 3.04 2.71 2.44 2.03 1.76 
ce 130 180 8 800 150 P1553ACL-ND¢@ NEW! 3.37 3.00 2.70 2.25 1.95 
270 350 P3203ACL-NDt¢ 3.37 3.00 2.70 2.25 1.95 
D1 TO-218 E 140 220 4 800 50 P1900MEL-ND® NEW! 9.87 8.78 7.90 6.59 5.71 
RoHS Compliant + VDRM and VS between 1-2, 2-3 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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The New Standard in Surge Protection 
For Electronic Equipment 


TECCOR. 


wid Littelfus@ sIDACtore Surge Protection (cont) 


Pack- Surge Rating VDRM Vs VT Is 'H Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig. age (Series) (V) (V) (V) (mA) (mA) | Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing 
6 25 POO80SALRPCT-ND® NEW! 1.64 1.32 99 POO80SALRPTR-ND® NEW! 5,000 426.40/M 
6 25 POO80SAMCLRPCT-ND@ NEW! 1.85 1.48 1.11 POO80SAMCLRPTR-ND@ NEW! | 2,500 479.70/M 
25 40 50 PO300SARPCT-ND 1.64 1.32 99 = = — 
25 40 PO300SALRPCT-ND®@ 1.64 1.32 99 PO300SALRPTR-ND@ 2,500 426.40/M 
25 40 PO300SAMCLRPCT-ND® NEW! 1.85 1.48 1.11 PO300SAMCLRPTR-ND® NEW! | 2,500 479.70/M 
58 77 120 | PO642SALRPCT-ND® NEW! 1.90 1.52 1.14 P0642SALRPTR-ND® NEW! 5,000 492.70/M 
58 77 PO640SALRPCT-ND® 1.64 1.32 99 PO640SALRPTR-ND® 2,500 426.40/M 
65 88 P0720SARPCT-ND 1.60 1.28 96 P0720SARPTR-ND 2,500 426.40/M 
A 65 88 4 800 PO720SALRPCT-ND® 1.64 1.32 99 P0720SALRPTR-ND® 2,500 426.40/M 
75 98 PO9O0SALRPCT-ND® NEW! 1.64 1.32 99 PO9O0SALRPTR-ND® NEW! 2,500 426.40/M 
90 130 P1100SALRPCT-ND@ NEW! 1.64 1.32 99 P1100SALRPTR-ND® NEW! 2,500 426.40/M 
120 160 150 P1300SALRPCT-ND@ NEW! 1.64 1.32 99 P1300SALRPTR-ND® NEW! 2,500 426.40/M 
140 180 P1500SALRPCT-ND® 1.64 1.32 99 P1500SALRPTR-ND@ 2,500 426.40/M 
190 260 P2300SALRPCT-ND® NEW! 1.64 1.32 99 P2300SALRPTR-ND® NEW! 2,500 426.40/M 
220 300 P2600SALRPCT-ND® 1.64 1.32 99 P2600SALRPTR-ND® 2,500 426.40/M 
275 350 P3100SALRPCT-ND® 1.64 1.32 99 P3100SALRPTR-ND® 2,500 426.40/M 
320 400 P3500SARPCT-ND 1.64 1.32 99 = — = 
320 400 P3500SALRPCT-ND® 1.64 1.32 99 P3500SALRPTR-ND@ 2,500 426.40/M 
6 25 50 POO80SBLRPCT-ND® NEW! 1.80 1.44 1.08 POO80SBLRPTR-ND® NEW! 2,500 466.70/M 
25 40 PO300SBLRPCT-ND@ 1.80 1.44 1.08 PO300SBLRPTR-ND® 2,500 466.70/M 
58 77 PO640SBLRPCT-ND® NEW! 1.80 1.44 1.08 PO640SBLRPTR-ND® NEW! 2,500 466.70/M 
90 130 P1100SBLRPCT-ND® NEW! 1.80 1.44 1.08 P1100SBLRPTR-ND® NEW! 2,500 466.70/M 
B 190 260 4 800 P2300SBLRPCT-ND® NEW! 1.80 1.44 1.08 P2300SBLRPTR-ND® NEW! 2,500 466.70/M 
E4 DO-214 275 350 150 | P3100SBLRPCT-ND@ 1.80 1.44 1.08 P3100SBLRPTR-ND@ 2,500 466.70/M 
: AA 320 400 P3500SBLRPCT-ND@ 1.80 1.44 1.08 P3500SBLRPTR-ND® 2,500 466.70/M 
220 300 P2600SBRPCT-ND 179 1.44 1.08 P2600SBRPTR-ND 2,500 466.70/M 
220 300 P2600SBLRPCT-ND@ 1.80 1.44 1.08 P2600SBLRPTR-ND® 2,500 466.70/M 
6 25 POO80SCLRPCT-ND@ NEW! 2.00 1.60 1.20 POO80SCLRPTR-ND® NEW! 2,500 520.00/M 
6 25 50 POO80SCMCLRPCT-ND® NEW! 2.21 1.77 1.33 POO80SCMCLRPTR-ND® NEW! | 2,500 573.30/M 
25 40 PO300SCMCLRPCT-ND® NEW! 2.21 1.77 1.33 PO300SCMCLRPTR-ND® NEW! | 2,500 573.30/M 
58 cis PO640SCMCLRPCT-ND® NEW! 2.21 1.77 1.33 PO640SCMCLRPTR-ND® NEW! | 2,500 573.30/M 
C1 65 88 r 800 PO720SCLRPCT-ND® NEW! 2.00 1.60 1.20 P0720SCLRPTR-ND® NEW! 2,500 520.00/M 
75 98 PO900SCLRPCT-ND® NEW! 2.00 1.60 1.20 PO900SCLRPTR-ND® NEW! 2,500 520.00/M 
90 130 150 | P1100SCLRPCT-ND@ NEW! 2.00 1.60 1.20 P1100SCLRPTR-ND® NEW! 2,500 520.00/M 
120 160 P1300SCLRPCT-ND® NEW! 2.00 1.60 1.20 P1300SCLRPTR-ND® NEW! 2,500 520.00/M 
170 220 P1800SCMCLRPCT-ND® NEW! 2.21 1.77 1.33 P1800SCMCLRPTR-ND® NEW! | 2,500 573.30/M 
275 350 P3100SCMCLRPCT-ND® NEW! 2.21 1.77 1.33 P3100SCMCLRPTR-ND® NEW! | 2,500 573.30/M 
25 40 50 PO300SCLRPCT-ND@ 2.00 1.60 1.20 PO300SCLRPTR-ND® 2,500 520.00/M 
58 77 150 PO640SCRPCT-ND 2.00 1.60 1.20 = _— _— 
58 77 PO640SCLRPCT-ND@ 2.00 1.60 1.20 PO640SCLRPTR-ND@ 2,500 520.00/M 
100 130 120 | P1200SCLRPCT-ND@ NEW! 2.10 1.68 1.26 P1200SCLRPTR-ND® NEW! 2,500 546.00/M 
C2 140 180 4 800 P1500SCLRPCT-ND® NEW! 2.00 1.60 1.20 P1500SCLRPTR-ND® NEW! 2,500 520.00/M 
170 220 P1800SCLRPCT-ND®@ 2.00 1.60 1.20 P1800SCLRPTR-ND® 2,500 520.00/M 
220 300 150 P2600SCRPCT-ND 1.95 1.56 1.17 P2600SCRPTR-ND 2,500 520.00/M 
220 300 P2600SCLRPCT-ND®@ 2.00 1.60 1.20 P2600SCLRPTR-ND® 2,500 520.00/M 
275 350 P3100SCLRPCT-ND@ 2.00 1.60 1.20 P3100SCLRPTR-ND@ 2,500 520.00/M 
320 400 P3500SCRPCT-ND 1.95 1.56 TA P3500SCRPTR-ND 2,500 520.00/M 
320 400 P3500SCLRPCT-ND@ 2.00 1.60 1.20 P3500SCLRPTR-ND@ 2,500 520.00/M 
@ RoHS Compliant 
SLIC protectors provide circuit protection to {Surge Rating Ipp 2x 10us Ipp 8 x 20s Ipp 10x 160us | 'pp10x560us | Ipp 10x 1000us ITSM 60Hz di/dt 
Subscriber Line Interface Circuits, helping to protect Seri A A A nN A A Al 
from damaging transient voltage activity such as (Series) (A) (A) () (A) (A) (A) (Alus) 
lightning and power cross conditions. These SLIC Al 150 150 90 60. 50 20 500 
devices are very compact and provide the right A2 150 450 90 50 45 20 500 
protection to meet various telecom regulatory c 500 400 200 150 400 50 500 
requirements. 
Surge Cut Tape 
Rating VDRM Vs VT | VF/IDRM| '!qT | 's | 'T | 'H | CO |Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Package |(Series) (V) (Vv) (V) | (V)} (HA) | (mA) | (mA) (A) | (mA) | (pF) | Part No. al 10 100 500 |Part No. Qty. Pricing 
Fixed Voltage SLIC Protection 
A2 P0641SARPCT-ND 1.75 1.40 1.05 .70|P0641SARPTR-ND 2,500| 453.70/M 
A2 58 77 4/5 5 — | 800} 1 | 120 | 70 |P0641SALRPCT-ND® 1.75 1.40 1.05 .70|P0641SALRPTR-ND®@ 2,500| 453.70/M 
EA.) DO-2140A') iG P0641SCRPCT-ND 216 1.73 1.30.87 |P0641SCRPTR-ND 2,500] 560.30/M 
Cc 95 130 4|5 5 — | 800} 1 | 120 | 50 |P1101SCLRPCT-ND@® NEW! 2.16 1.73 1.30.87 |P1101SCLRPTR-ND® NEW!|5,000| 560.30/M 
SLIC Battrax® Protection 
Al 100 B1100CARPCT-ND 2.16 1.73 1.30 .87 |B1100CARPTR-ND 2,500} 560.30/M 
Modified Al 100 B1100CALRPCT-ND® 2.16 1.73 1.30  .87 |B1100CALRPTR-ND@ 2,500| 560.30/M 
FS DO-214AA A2 |[-VReFi+-1.2V] |-VREFH-10V]} 4 | —|} 5 100 | — |2.2] 200 | 50 |B1200CALRPCT-ND@ NEW! 2.46 1.97 1.48 .99|B1200CALRPTR-ND® NEW! |5,000| 639.60/M 
Cc 100 B1100CCLRPCT-ND@ 3.69 2.96 2.22 1.48 |B1100CCLRPTR-ND®@ 2,500} 959.40/M 
Cc 160 B1160CCLRPCT-ND@ NEW! 3.80 3.04 2.28 1.52 |B1160CCLRPTR-ND® NEW! | 2,500| 986.70/M 
NEW! TwinSLIC™ Protection NEW! 
F,6 REA A2 95 130 4|]5 5 — | 800} 1 | 120 | 25 |P1101CA2LRPCT-ND@ 2.46 1.97 1.48 .99|P1101CA2LRPTR-ND@ 2,500] 639.60/M 
NEW! Battrax Single Port Negative SLIC Protection NEW! 
G7 ens C JEVREFRE1.2V]|-VReFH-1ov]] 4/5] 5 | 100 | — |22] 100 | 50 |B1101UCLRPCT-NDt® 6.56 5.25 3.94 2.63 |B1101UCLRPTR-NDt@ 1,500| 1771.20/M 
@ RoHS Compliant + Programmable device is referenced to a negative voltage source 
. @ . 
TeleLink® SMD Fuse - 0461 Series 120, A G 
The TeleLink® Surface Mount surge resistant time lag fuse has been designed to offer the ultimate (3.12) 
in circuit protection while meeting the necessary surge requirements of the telecommunications Cut Tape Tape and Reel 
industry. When used in conjunction with the SIDACtor® they provide a complete regulatory 397 Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
compliant solution for standards such as Telcordia GR-1089-Core, TIA/EIA-968-A, UL60950. (10.10). 4 723 Part No. 4 10 100 Part No. 2,500 
Specifications: Interrupting Values * Voltage Rating: 250V » Current Rating: 1.25A Surge Ratings: 6G 12) 
* 100A, 10 x 1000,!s and 500A, 2 x 10us * Designed specifically for telecommunications equipment . FI250TRPCT-ND 2.34 1.88 141 FI250TRPTR-ND 608.40/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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NEW! NTSD1 Series - NTC Thermistors 


for Temperature Sensing ee Pay aus 
: Wire 

Features: @0.45 

¢ Electric insulation on lead wire »* Excellent bending resistance and easy handling due to suitable Sn-3.5Ag Solder 


hardness of surface coating * High-accuracy of +1% of resistance and B-Constant tolerance are 
realized due to uniform thickness by the precise sheet forming method 

Specifications: 

¢ Thermal Time Constant (25°C): 7 Seconds * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C 


Copper Wire 


Permissive Rated Typical 
Resistance B-Constant Operating Electric Dissipation Dimensions 
(25°C) (25-50°C) Current Power Constant (25°C) (mm) Digi-Key Pricing Murata 
(kQ) +1% (k) #1% (25°C) (mA) (25°C) (mW) (mwrc) A B L Part No. 1 10 100 Part No. 
2.0 3500 1.05 21 21 3.8 2.5 30 490-4651-ND 59 3.60 27.20 NTSD1XM202FPB30 
5.0 3700 0.68 21 21 3.0 2.0 30 490-4652-ND 59 3.60 27.20 NTSD1XR502FPB30 
10 3380 0.38 15 1.5 3.0 2.0 30 490-4653-ND 59 3.60 27.20 NTSD1XH103FPB30 
20 4050 0.31 21 2.1 3.8 2.5 30 490-4654-ND 59 3.60 27.20 NTSD1WB203FPB30 
30 4100 0.26 21 21 3.8 2.5 30 490-4655-ND 59 3.60 27.20 NTSD1WC303FPB30 
50 4150 0.20 21 21 3.0 2.0 30 490-4656-ND 59 3.60 27.20 NTSD1WD503FPB30 
100 4250 0.14 21 21 3.0 2.0 30 490-4657-ND 59 3.60 27.20 NTSD1WF104FPB30 
2.0 3500 1.05 21 21 3.8 2.5 40 490-4658-ND 59 3.60 27.20 NTSD1XM202FPB40 
5.0 3700 0.68 21 21 3.0 2.0 40 490-4659-ND 59 3.60 27.20 NTSD1XR502FPB40 
10 3380 0.38 15 1.5 3.0 2.0 40 490-4660-ND 59 3.60 27.20 NTSD1XH103FPB40 
20 4050 0.31 21 21 3.8 2.5 40 490-4661-ND 59 3.60 27.20 NTSD1WB203FPB40 
30 4100 0.26 21 21 3.8 2.5 40 490-4662-ND 59 3.60 27.20 NTSD1WC303FPB40 
50 4150 0.20 21 2.1 3.0 2.0 40 490-4663-ND 59 3.60 27.20 NTSD1WD503FPB40 
100 4250 0.14 21 21 3.0 2.0 40 490-4664-ND 59 3.60 27.20 NTSD1WF104FPB40 
2.0 3500 1.05 21 2.1 3.8 2.5 50 490-4665-ND 59 3.60 27.20 NTSD1XM202FPB50 
5.0 3700 0.68 21 21 3.0 2.0 50 490-4666-ND 59 3.60 27.20 NTSD1XR502FPB50 
10 3380 0.38 15 15 3.0 2.0 50 490-4667-ND 59 3.60 27.20 NTSD1XH103FPB50 
20 4050 0.31 21 21 3.8 2.5 50 490-4668-ND 59 3.60 27.20 NTSD1WB203FPB50 
30 4100 0.26 21 21 3.8 2.5 50 490-4669-ND 59 3.60 27.20 NTSD1WC303FPB50 
50 4150 0.20 21 21 3.0 2.0 50 490-4670-ND 59 3.60 27.20 NTSD1WD503FPB50 
100 4250 0.14 21 21 3.0 2.0 50 490-4671-ND 59 3.60 27.20 NTSD1WF104FPB50 


NTPA Series - Inrush Current Limiters 


Permissible | Permissible | Thermal Thermal Permissible 
Resistance Time Dissipation| Electrolytic Dimensions 
(25°C) Current Current Constant | Constant Capacitor (mm) Digi-Key Pricing Murata 
Fig. | (0)+15% | (25°C)(A) | (55°C) (A) | (25°C) (s) | (mwrc) (uF) A B c Part No. 1 10 100 | Part No. 

3.0 5.4 47 135 26.8 8,600 @ 100V 23.0 55 10.0 490-3942-ND 1.55 9.55 72.13 | NTPAN3ROLDKBO 
4.0 47 41 130 26.8 8,600 @ 100V 23.0 5.5 10.0 490-3943-ND 1.55 9.55 72.13 | NTPAN4ROLDKBO 
6.0 3.9 3.4 130 26.8 8,600 @ 100V 23.0 55 10.0 490-3944-ND 1.55 9.55 72.13 | NTPAN6ROLDKBO 
1 4.0 4.0 3.5 125 21.8 5,000 @ 100V 20.0 5.5 10.0 490-3945-ND 1.08 6.66 50.29 | NTPAJ4ROLDKBO 
6.0 3.4 2.9 125 21.8 5,000 @ 100V 20.0 55 10.0 490-3946-ND 1.08 6.66 50.29 | NTPAJ6ROLDKBO 
8.0 3.0 2.6 130 21.8 5,000 @ 100V 20.0 5.5 10.0 490-3947-ND 1.08 6.66 50.29 | NTPAJ8ROLDKBO 
10.0 2.6 2.2 130 21.8 5,000 @ 100V 20.0 55 10.0 490-3948-ND 1.08 6.66 50.29 | NTPAJ100LDKBO 
3.9 3.3 2.9 65 18.2 2,700 @ 100V 16.0 55 7.5 490-3949-ND 73 4.50 34.03 | NTPAD3R9LDNBO 
5.1 3.0 2.6 85 18.8 2,700 @ 100V 16.0 5.5 7.5 490-3950-ND 73 4.50 34.03 | NTPAD5R1LDNBO 
8.0 2.7 2.3 65 18.7 2,700 @ 100V 16.0 55 7.5 490-3951-ND 73 4.50 34.03 | NTPAD8ROLDNBO 
16.0 2.0 17 100 19.1 2,700 @ 100V 16.0 55 75 490-3952-ND 73 4.50 34.03 | NTPAD160LDNBO 
2 2.2 3.7 3.2 70 13.5 1,400 @ 100V 12.0 5.0 7.5 490-3953-ND 52 3.17 23.97 | NTPAA2R2LDNBO 
3.9 27 2.3 70 13.5 1,400 @ 100V 12.0 5.0 7.5 490-3954-ND 52 3.17 23.97 | NTPAASR9LDNBO 
5.1 2.5 2.2 70 13.5 1,400 @ 100V 12.0 5.0 75 490-3955-ND 52 3.17 23.97 | NTPAASR1LDNBO 
8.2 2.0 1.7 70 13.5 1,400 @ 100V 12.0 5.0 75 490-3956-ND 52 3.17 23.97 | NTPAA8R2LDNBO 
10.0 1:7 1.5 70 13.5 1,400 @ 100V 12.0 5.0 7.5 490-3957-ND 2 3.17 23.97 | NTPAA100LDNBO 
16.0 1.4 1.2 65 11.6 800 @ 100V 11.0 5.0 5.0 490-3958-ND 52 3.17 23.97 | NTPA9160LBMBO 
4.0 2.3 2.0 40 9.4 700 @ 100V 9.0 5.0 5.0 490-3959-ND 29 1.81 13.67 | NTPA74ROLBMBO 
3 8.0 ara 1.5 40 9.5 570 @ 100V 9.0 5.0 5.0 490-3960-ND 29 1.81 13.67 | NTPA78ROLBMBO 
16.0 1.2 1.0 40 9.9 400 @ 100V 9.0 5.0 5.0 490-3961-ND .29 1.81 13.67 | NTPA7160LBMBO 
22.0 1.0 0.88 40 9.1 400 @ 100V 9.0 5.0 5.0 490-3962-ND 29 1.81 13.67 | NTPA7220LBMBO 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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POSISTOR® circuit Protection for Overcurrent Protection 


Overcurrent Protection device with resettable function suitable for current Dimensions (mm) 
limiting resistor. This product is chip type PTC thermistor for overcurrent 
protection. Suitable for counter-measure for short circuit testing in portable 
equipment and current limiting resistor. Part No. L w T 2 a b bs . 
Solder Resist 
Features: automatically return to the initial |PRG18_RB | 1.6+0.15| 0.8£0.15) 0.8+0.15) 0.1~0.6 | 0.6~0.8 | 0.6~0.7 | 0.6~0.8 Chip Lana + 
¢ Rapid operation to protect the condition and can be used repeatedly | 
circuit in an overcurrent condition * Stable resistance after operation |PRG21_RA| 2.0+0.2 | 1.25+0.2| 0.9+0.2 | 0.2 min. | 1.0~1.2 | 0.5~0.7 | 1.0~1.2 
abnormality such as a short due to ceramic PTC *0603 SMD 
circuit *By removing the over- type for reflow soldering *Leadisnot |PRG21_RK | 2.0+0.2 | 1.25+0.2| 1.25+0.2| 0.2 min. | 1.0~1.2| 0.5~0.7 | 1.0~1.2 
current condition, these products contained in the terminations 
Maximum | Non-operating Trip Max. Resistance Curie Cut Tape 
Voltage Current at Current at | Current (at 25°C) Point Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Murata 
(v) 60°C (mA) | -10°C(mA) | (mA) (0) 20% (°C) ‘| Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
7 25 60 470 100 490-2473-1-ND .33 .29 23 490-2473-2-ND 4,000 122.55/M | PRG18BB471MB1RB 
10 35 130 220 100 490-2470-1-ND .33 .29 23 490-2470-2-ND 4,000 122.55/M | PRG18BB221MB1RB 
24 15 55 300 100 100 490-2469-1-ND .33 .29 23 490-2469-2-ND 4,000 122.55/M | PRG18BB101MB1RB 
20 75 630 47 100 490-2472-1-ND .33 .29 23 490-2472-2-ND 4,000 122.55/M | PRG18BB470MB1RB 
25 85 900 33 100 490-2471-1-ND .33 .29 23 490-2471-2-ND 4,000 122.55/M | PRG18BB330MB1RB 
30 110 1,100 22 100 490-3989-1-ND 45 .39 34 490-3989-2-ND 3,000 226.00/M | PRG21BB220MB1RK 
20 40 140 1,600 15 100 490-3990-1-ND 45 .39 34 490-3990-2-ND 3,000 226.00/M | PRG21BB150MB1RK 
80 320 3,500 6.8 490-4673-1-ND NEW! .84 74 58 490-4673-2-ND NEW! 4,000 315.00/M | PRG21BC6R8MM1RA 
100 400 5,000 47 490-4672-1-ND NEW! .84 74 58 490-4672-2-ND NEW! 4,000 315.00/M | PRG21BC4R7MM1RA 
6 500 2,000 10,000 0.2 490-3988-1-ND 64 55 48 490-3988-2-ND 4,000 297.00/M | PRG21BCOR2MM1RA 


POSISTOR® circuit Protection for Overheat Sensing Chip Type 


This chip PTC Thermistor is reflow soldering SMD type for overheat sensing for power transistors, power diodes and power ICs 


Dim in mm 
Solder Resist 


in hybrid circuits. 

Features: 

* Excellent thermal response because of no coating * Solid-state construction provides excellent mechanical vibration and 

impact resistance * Contact-less operation provides prolonged service life and noiseless operation * Lead is not contained in .6-0.7'0608 

the terminations sbi aes 

Sensing Temp. Maximum Resistance Curie Operating Cut Tape Tape and Reel 
(@ 4.7kQ) Voltage (@ 25°C) Point Temperature Price Each Digi-Key Pricing Murata 
(°C) +5 (Vv) (Q) #50% (°c) Range il 10 100 Part No. 4,000 Part No. 

65 32 470 50 -20°C ~ 80°C 490-2468-1-ND .38 34 or 490-2468-2-ND 143.25/M PRF18BG471QB1RB 
75 32 470 60 -20°C ~ 90°C 490-2467-1-ND .38 34 27 490-2467-2-ND 143.25/M PRF18BF471QB1RB 
85 32 470 70 -20°C ~ 100°C 490-2466-1-ND -38 34 27 490-2466-2-ND 143.25/M PRF18BE471QB1RB 
95 32 470 80 -20°C ~ 110°C 490-2465-1-ND .38 34 27 490-2465-2-ND 143.25/M PRF18BD471QB1RB 
105 32 470 90 -20°C ~ 120°C 490-2464-1-ND .38 34 or 490-2464-2-ND 143.25/M PRF18BC471QB1RB 
115 32 470 100 -20°C ~ 130°C 490-2463-1-ND .38 34 27 490-2463-2-ND 143.25/M PRF18BB471QB1RB 
125 32 470 110 -20°C ~ 140°C 490-2462-1-ND .38 34 27 490-2462-2-ND 143.25/M PRF18BA471QB1RB 
135 32 470 120 -20°C ~ 150°C 490-2460-1-ND .38 34 27 490-2460-2-ND 143.25/M PRF18AR471QB1RB 
145 32 470 130 -20°C ~ 160°C 490-2461-1-ND .38 34 27 — _— PRF18AS471QB1RB 


POSISTOR® Narrow Current Band — 


PTC Thermistors 
For Overcurrent Protection 
Max. | Non-Operating |Trip Current} Max. | Resistance} Curie Body Thickness| Height Lead Lead 
Voltage Current (@ -10°C) |Current} (@ 25°C) Point | Diameter (D) (T) (H) | Space (F) | Diameter | Digi-Key Price Each Murata 
(Vv) (@ +60°C)(mA) (mA) (A) (Q) +10% (°c) (mm) (mm) (mm) (mm) | (phid)(mm)| Part No. u 10 100 | Part No. 
122 240 1.5 10 130 4.5 3.5 9.5 5.0 0.5 490-3963-ND 51 47 -37 | PTGLO4AS100K2N51B0 
167 330 2.0 10 130 4.5 3.5 9.5 5.0 0.6 490-3964-ND 51 AT .37 | PTGLO4AS100K2B51B0 
269 530 3.5 3.9 130 5.5 3.5 10.5 5.0 0.6 490-3965-ND 58 53 -42 | PTGLOSAS3R9K2B51BO 
30 336 663 4.5 2.7 130 7.3 3.5 12.3 5.0 0.6 490-3966-ND 61 55 -43 | PTGLO7AS2R7K2B51BO 
420 829 5.0 1.8 130 7.3 3.5 12.3 5.0 0.6 490-3967-ND 67 60 -48 | PTGLO7AS1R8K2B51BO 
556 1097 6.0 1.2 130 9.3 3.5 14.3 5.0 0.6 490-3968-ND 88 80 -63 | PTGLO9AS1R2K2B51BO 
685 1352 7.0 0.8 130 11.5 3.5 16.5 5.0 0.6 490-3969-ND 1.28 1.15 -91 | PTGL12ASOR8K2B51BO 
168 332 1.0 10 130 4.5 4.5 9.5 5.0 0.6 490-3970-ND 51 AT -37 | PTGLO4AS100K3B51BO 
197 388 1.5 6.8 130 5.5 5.5 10.5 5.0 0.6 490-3971-ND 58 53 -42 | PTGLOSAS6R8K3B51BO 
51 307 606 3.0 3.3 130 7.3 7.3 12.3 5.0 0.6 490-3972-ND 61 -55 -43 | PTGLO7AS3R3K3B51B0O 
412 814 4.0 2.2 130 9.3 9.3 14.3 5.0 0.6 490-3973-ND 87 79 .62 | PTGLO9AS2R2K3B51BO 
592 1168 5.0 1.2 130 11.5 11.5 16.5 5.0 0.6 490-3974-ND 1.27 1.15 -91 | PTGL12AS1R2K3B51BO 
88 175 1.0 22 130 4.5 4.5 9.5 5.0 0.5 490-3975-ND 51 A7 -37 | PTGLO4AS220K4N51B0 
115 226 1.0 22 130 4.5 45 9.5 5.0 0.6 490-3976-ND 51 AT -37 | PTGLO4AS220K4B51B0 
170 335 1.5 10 130 5.5 5.5 10.5 5.0 0.6 490-3977-ND 56 51 -40 | PTGLO5AS100K4B51B0O 
60 186 368 2.2 5.6 130 7.3 7.3 12.3 5.0 0.5 490-3978-ND 61 55 -43 | PTGLO7ASSR6K4N51B0 
229 452 3.0 5.6 130 7.3 7.3 12.3 5.0 0.6 490-3979-ND 61 55 -43 | PTGLO7ASS5R6K4B51BO 
333 656 4.0 3.3 130 9.3 9.3 14.3 5.0 0.6 490-3980-ND 99 89 71 | PTGLO9AS3R3K4B51BO 
439 867 5.0 2.2 130 11.5 11.5 16.5 5.0 0.6 490-3981-ND 1.26 1.14 -90 | PTGL12AS2R2K4B51BO 
74 147 0.5 56 130 5.5 5.5 10.5 5.0 0.6 490-3982-ND 51 AT .37 | PTGLO4AS560K6B51B0 
106 209 1.0 27 130 5.5 5.5 10.5 5.0 0.6 490-3983-ND 58 53 -42 | PTGLO5AS270K6B51B0O 
140 148 292 1.5 15 130 7.3 7.3 12.3 5.0 0.6 490-3984-ND 72 65 .52 | PTGLO7AS150K6B51BO 
192 380 2.0 12 130 9.3 9.3 14.3 5.0 0.6 490-3985-ND 1.09 98 -78 | PTGLO9AS120K6B51B0O 
227 447 2.2 7.6 130 9.3 9.3 14.3 5.0 0.6 490-3986-ND 99 89 -71 | PTGLO9AS7R6K6B51BO 
310 613 3.5 47 130 11.5 11.5 16.5 5.0 0.6 490-3987-ND 1.26 1.14 -90 | PTGL12AS4R7K6B51BO 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Bi. Surface Mount PTC Thermistors — For Overload Protection 


The component consists of a high-performance PTC ceramic disc mounted in a lead-frame, for direct 
soldering onto a printed-circuit board (PCB) or substrate. The ceramic is soldered to the lead-frame by a 
local reflow process, during which the solder layer is melted to the metallized ceramic surface using a low 


residue flux. 


Features: 
¢ Ideal for pick-and-place circuit assembly *Low mounting height * Suitable for reflow soldering * Small 
ceramic diameter for faster response 
positioning and good solderability 


* Low heat transfer to substrate 


* Flat terminations for stable 


Res. @ Vv Ceramic Cut Tape Tape and Reel 
25°C Maximum Int @ he Size Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing BC Components 
Fig. (Q) (Vv) 25°C 70°C 25°C Inch (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 1,500 Part No. 
Telecommunication Type 
10 245 165 100 270 0.25 (6.5) BC1566CT-ND 1.61 1.42 1.11 = = 2322 661 97012 
10 245 165 100 270 0.25 (6.5) BC1568CT-ND 1.61 1.42 1.11 BC1568TR-ND 604.50/M 2322 661 97016 
17.5 300 150 100 250 0.25 (6.5) BC1561CT-ND 1.61 1.42 1.11 BC1561TR-ND 604.50/M 2322 661 97003 
17.5 300 150 100 250 0.25 (6.5) BC1562CT-ND 1.93 1.70 1.33 BC1562TR-ND 724.50/M 2322 661 97004 
1 20 300 120 70 250 0.25 (6.5) BC1569CT-ND 1.61 1.42 1.11 BC1569TR-ND 604.50/M 2322 661 97018 
25 265 120 70 220 0.25 (6.5) BC1563CT-ND 1.93 1.70 1.33 = _ 2322 661 97005 
35 425 110 70 175 0.25 (6.5) BC1564CT-ND 1.61 1.42 1.11 BC1564TR-ND 604.50/M 2322 661 97009 
40 265 80 50 130 0.25 (6.5) BC1560CT-ND 1.61 1.42 1.11 BC1560TR-ND 604.50/M 2322 661 97002 
2 10 300 150 100 250 0.28 (7.1) BC1571CT-ND 1.84 1.61 1.27 BC1571TR-ND 690.00/M 2322 661 97203 
General Industrial Type 
3.3 24 400 = 650 0.25 (6.5) BC1567CT-ND 1.61 1.42 1.11 BC1567TR-ND 604.50/M 2322 661 97013 
1 9.4 60 150 100 300 0.25 (6.5) BC1565CT-ND 1.61 1.42 1.11 BC1565TR-ND 604.50/M 2322 661 97011 
| . 
Leaded PTC Thermistors — For Overload Protection 
Tree ect Neate memes hee { Res.@ [ntmax| Kot. |v [Typical | Dimensions 
are primarily intended for overload 25°C @ 25°C | @ 25°C) Max. oD (mm) Maximum Digi-Key Price Each BC Components 
protection. #20% (9) | (mA) | (mA) | (Vv) | (mm) D T Part No. 1 10 100 Part No. 
Features: 0.9 920 | 1380 | 30 12 125 | 40 BC2323-ND0 1.75 1.58 1.25 2381 662 59211 
¢ Switch Temperature: Ts = 140°C, 6 270 405 30 4.5 5.0 4.0 BC1337-ND 1.09 -99 78 2322 660 52711 
(Series 2920 660.571s-=c1e0'e) 50 04 | 145 | 6 | 45 50 | 40 BC2319-NDO 1.09 99 78 2381 660 59491 
¢ Small ratio between trip and non- 
trip currents * High maximum inrush 1.3 1000 | 1500 | 145 20 20.5 5.0 BC1359-ND 5.43 4.88 3.85 2322 664 51022 
current * Excellent long term behavior, 3.8 450 675 | 145 12 12.5 5.0 BC1355-ND 1.67 1.50 1.19 2322 662 54512 
also in humidity * UL approved PTCs 
are guaranteed fo withstand severe 3.8 450 | 675 | 145 | 12 125 | 5.0 BC2322-ND0 1.67 1.50 1.19 2381 662 54512 
test programs °¢ UL file E148885 
according to XGPU2 standard UL1434. 40 110 165 | 145 45 5.0 5.0 BC1348-ND 1.28 1.16 91 2322 660 51112 
55 93 140 145 4.5 5.0 5.0 BC1347-ND 1.09 -99 .78 2322 660 59392 
240 47 70 145 4.5 5.0 5.0 BC1346-ND 1.09 -99 .78 2322 660 54792 
48 110 165 265 6.5 7.0 5.5 BC2321-NDO 1.28 1.16 91 2381 661 51113 
56 95 143 265 4.5 5.0 5.5 BC2320-ND0 71 64 51 2381 660 59593 
120 63 95 265 4.5 5.0 5.5 BC2318-ND0 1.13 1.02 80 2381 660 56393 
500 28 42 265 4.5 5.0 5.5 BC2316-NDO 1.04 94 74 2381 660 52893 
1200 19 29 265 4.5 5.0 5.5 BC2315-NDO 1.13 1.02 -80 2381 660 51993 
( RoHS Compliant 


Leaded PTC Thermistors — 


Overload Protection for Telecommunication 


Advanced developments in telephone equipment in recent years have radically altered the protection requirements for both exchange and 
subscriber equipment. The BC Components range of Positive Temperature Coefficient (PTC) thermistors includes devices specially designed to 


provide overcurrent protection. 


Features: 


Fast protection against power contact faults * Withstand high overload currents of up to 10A * High voltage withstanding capabilities for the larger 
sized thermistors * Good tracking over a wide temperature range for all matched or binned types ¢ Excellent stability over extended time « All 
telecom PTCs are coated with a high temperature silicon lacquer (UL94V0) to protect them from any harsh environments and to improve their 


lifetime. 
Res. V_|Non-Trip | Trip Dimensions Cut Tape Tape and Reel 
@ 25°C | Max. | Current | Current (mm) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing BC Components 

(Q) | (V) | Int (ma) | Int (ma) D a H Part No. 1 10 100 Part No. 1,500 Part No. 
4 100 85 280 7.0 4.0 11.0 BC1553CT-ND 1.00 88 69 = = 2322 661 91066 
25 220 70 200 8.5 5.0 11.5 BC1554CT-ND 1.19 1.04 82 BC1554TR-ND 445.50/M 2322 661 93048 
25 245 70 200 8.3 4.0 11.0 BC1555CT-ND 1.19 1.04 82 = = 2322 661 93043 
10 245 140 270 11.0 4.5 15.5 BC1556CT-ND 2.24 1.96 1.54 = — 2322 662 93074 


1794 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


. R@ Dimension 
G i= Se nsi ng Oper. 25°C Transition A Digi-Key Price Each 

Volt. (Q) Temperature D.C.t (mm) Part No. 1 10 100 
= 12 1 120°C 14.0 15.24 235-1129-ND 3.61 3.25 2.56 
PTC Thermistors 12 2 120°C 14.0 15.24 235-1130-ND 3.61 3.25 2.56 
so ave i 12 10 110°C 7.0 8.89 235-1131-ND 1.77 1.59 1.26 
PTC (Positive Temperature Coefficient) Thermistors are 412 25 110°C 7.0 8.89 235-1132-ND 1.77 1.59 1.26 
thermally sensitive resistors made of polycrystalline ceramic 25 50 30°C 70 762 235-1120-ND* 1.77 159 1.26 
materials. They are characterized by an extremely large 25 50 40°C 7.0 7.62 235-1121-ND* 1.77 1.59 1.26 
resistance change in a small temperature span. 25 50 50°C 70 762 235-1122-ND* 1.69 152 4.20 
* All PTC resistances +30% at 25°C 25 50 60°C. 7.0 7.62 235-1123-ND* 1.69 1.52 1.20 
o 7 25 50 70°C 7.0 8.89 235-1124-ND 1.77 1.59 1.26 

* Tolerance on transition temperature is +7°C 
25 50 80°C 7.0 8.89 235-1125-ND 1.69 1.52 1.20 
25 50 90°C. 7.0 8.89 235-1126-ND 1.77 1.59 1.26 
A 25 50 100°C 7.0 7.62 235-1127-ND* 1.77 1.59 1.26 
y | 25 50 110°C 7.0 7.62 235-1128-ND* 1.69 1.52 1.20 
50 5 65°C 14.0 15.24 235-1133-ND 3.61 3.25 2.56 
50 10 110°C 10.0 11.43 235-1134-ND 2.27 2.04 1.61 
50 50 110°C 12.0 11.43 235-1135-ND 2.99 2.70 2.12 
50 200 110°C 9.0 10.16 235-1136-ND 2.38 2.14 1.69 
120 10 120°C 20.0 20.32 235-1137-ND 4.31 3.88 3.05 
120 20 120°C 18.0 16.51 235-1138-ND 3.36 3.03 2.39 
120 25 60°C 15.0 15.24 235-1139-ND 3.36 3.03 2.39 
120 50 120°C 12.0 12.70 235-1140-ND 2.99 2.70 2.12 
240 40 110°C 18.0 16.51 235-1141-ND 3.69 3.32 2.62 
240 50 65°C. 17.0 15.24 235-1142-ND 3.69 3.32 2.62 
o 240 50 110°C 18.0 16.51 235-1143-ND 3.69 3.32 2.62 
2 240 100 120°C 18.0 16.51 235-1144-ND 3.69 3.32 2.62 
Ss 240 1,500 100°C 12.0 8.89 235-1145-ND 3.44 3.06 2.41 

an 
9 480 1,000 100°C 18.0 19.05 235-1146-ND 4.10 3.69 2.91 
iv 480 2,000 100°C 15.0 13.97 235-1147-ND 3.61 3.25 2.56 
480 5,000 100°C 12.0 8.89 235-1148-ND 2.38 2.14 1.69 
Temperature t D.C. — Dissipation Constant (MW/°C) 
* KCPTC1-KIT-ND Digi-Key® PTC Thermistors Kits 
2 each of all values denoted (12 total pieces). Notebook style storage case and bin storage guide included. ................. 0 cece ecece eee eee ee eee ee eens enon $24.18 


Inrush Current Limiters av | PTC Resettable Fuses A 
T 
SPECIFICATIONS: ¢ Inrush Current Limiters protect against high peak * Telephone line fault protection Va x 
inrush current, especially in AC/DC switching power supplies « All ad * Over-current protection for transformers 
resistances +25% @ 25°C * All parts insulated with a protective coating 115V * Locked rotor protection for FHP motors 
insureds Under loads for felerence only. Pedal values imay’vary-aue C peemele © I * Minimum Limit Current: The minimum amount of current required by the PTC to 
to ambient temperature, air flow, or mounting conditions. ae mee . 
guarantee switching at the minimum ambient temperatures. 
NoLoad | Maximum* Steady | Approximately z res r Maximum Limit Current: The maximum amount of current the PTC must be able to 
Res. @ State Res. @ Diameter | Digi-Key Price Each pass without switching at the maximum ambient temperature. 
25°C (0) Current (Amps) 1 Max. (9) (mm) Part No. i 10 100 
07 12.0 02 19.56 KC022L-ND 4.05 3.64 2.87 No Ld.| Dim. | Min. Switch | Max. No-Switch 
1.3 8.0 04 13.97 KC023L-ND 2.65 2.38 1.88 Oper.| Res. A Current Current Digi-Key Price Each GE Sensing 
25 8.0 06 19.56 KCO03L-ND 2.23 2.00 1.58 Volt.|@ 25°C | (mm)| O°C 25°C | 25°C 55°C | PartNo. 1 10 100 |Part No. 
2 oa a a8 eens eee. dee 1 [1524] 145 4.29 | 087 0.64 |235-1149-ND 2.28 205 1.62 |RL5305-1-110-12-PTF 
s - : : “ - “ 25 | 15.24] 0.92 0.82 | 0.55 0.40 | 235-1160-ND 239 2.16 1.70 |RL5305-2.5-110-12-PTF 
10.0 5.0 18 19.56) KCOO6L-ND 2.230 2.00 1.58 12] 5 | 11.43) 0.55 0.49 | 0.33 0.24 |235-1150-ND 230 2.07 1.63 |RL4005-5-110-12-PTF 
16.0 40 2) 19.56 ACOOTE ND 22300 2.00 1.58 1o | 8.89] 0.32 0.30 | 0.19 0.14 |235-1151-ND 1.78 1.61 1.27 |RL3005-10-110-12-PTF 
inne aa ian te Hae oe oy i 25 | 8.89] 0.20 0.19 | 0.12 0.09 |235-1159-ND 1.78 1.61 1.27 |RL3005-25-110-12-PTF 
05 160 ‘02 03.62 KCO24L-ND 516 4.64 3.66 o5 | 15 | 19.05) 1.34 1.19) 0.81 0.59 | 235-1161-ND 4.38 3.94 3.10 | RL7008-1.5-110-25-PTF 
A010 a 7 A048 GOTTEN G6 476 456 3.0 | 13.97] 0.84 0.74 | 0.50 0.37 | 235-1162-ND 2.69 242 1.91 |RL5008-3.0-110-25-PTF 
400 17 34 1016 KCO12L-ND 196 176 439 5.0 | 15.24] 0.65 0.58 | 0.39 0.29 | 235-1152-ND 2.39 2.16 1.70 |RL5506-5-110-50-PTF 
50.0 16 25 411.43 KC013L-ND 1.96 176 139 10 | 11.43) 0.39 0.34 | 0.23 O17 |235-1153-ND 242 2.18 1.72 |RL4006-10-110-50-PTF 
50.0 4 ‘89 11.43 KCO14L-ND 1.96 176 1.39 50 | 25 | 12.70) 0.27 0.24 | 0.16 0.12 | 235-1163-ND 269 2.42 1.91 |RL4508-25-110-50-PTF 
= a | 37 io 200 10 142 foo | i087) 013 012 | 008 006 |zs5tt5tND 199 18) 142 [Lseo-1o0110s0eTF 
5.0 28 20 13.97 | KCO16L-ND 200 180 142 ra a —— : —— Sree 
16.0 27 33 13.97 KCO17L-ND 2.00 1.80 142 10 | 20.32) 0.55 0.49 | 0.33 0.24 |235-1155-ND 4.38 3.94 3.10 |RL7510-10-110-120-PTF 
16.0 17 ‘49 13.97 KC018L-ND 2.00 1.80 1.42 joo | 20 | 16.51] 0.37 0.33 | 0.22 0.16 | 235-1164-ND 2.39 2.16 1.70 |RL6010-20-110-120-PTF 
25.0 24 A 13.97 KCO19L-ND 2.00 1.80 1.42 50 | 12.70] 0.19 0.17 | 0.11 0.08 | 235-1156-ND 2.69 242 1.91 |RL4510-50-110-120-PTF 
25.0 17 49 13.97 KCO20L-ND 2.00 1.80 1.42 100 | 10.16) 0.13 0.11 | 0.08 0.06 | 235-1157-ND 3.16 2.84 2.24 |RL3510-100-110-120-PTF 
30.0 15 60 10.16 KC021L-ND 1.31 1.18 93 50 | 16.51] 0.23 0.21 | 0.14 0.10 | 235-1165-ND 4.38 3.94 3.10 |RL6315-50-110-240-PTF 
* These values are suggested maximums based upon 25°C ambient, no air flow environment with the 240) 100 / 16.51) 0.16 0.15 | 0.10 0.07 Pebmecareg 438 3.04 3.10 /RLG815-100-110-240-PTF 
thermistor mounted 1/2" from circuit board. , 250 | 16.51} 0.10 0.09 | 0.06 0.05 | 235-1167-ND 4.17 3.76 2.96 |RL6315-250-110-240-PTF 


PTC Thermistors YM120 Series 


This range of PTC thermistors is designed to operate at main voltages Electrical Specifications Dim. 
and is intended for general purpose usage in over-current, over- [Res @ | Int (25°C) | It (25°C) | Int (55°C) | (10°C) | Imo | Vmax | A | Digi-Key Price Each GE Sensing 
voltage and direct over-temperature protection. 25°C. mA mA mA mA A Wan Max. Part No. 1 10 100 Part No. 
asa AA ed Aen aU tie be pa hoa eit 1800 16 23 12 25 | 04 | 265 | 4.0mm | 235-1072-ND 286 250 1.94 | YMi20ctsNie2 
lead wires. A painted finish is applied which is not intended to confer | 4200 20 28 16 31 | 01 | 265 | 4.0mm | 235-1073-ND 286 250 1.94 | YM120C20N122 
ipsulatng|properties, 600 28 40 22 44 | 02 | 265 | 4.0mm | 235-1074-ND 286 250 1.94 | YM120C30N601 
tt Vi 60 45 26 300 39 55 30 60 | 02 | 265 | 4.0mm | 235-1075-ND 286 250 1.94 | YM120C45N301 
+ Piss na ad 150 57 80 44 88 | 0.2 | 265 | 4.0mm | 235-1076-ND 286 250 1.94 | YM120C60N151 
= 100 70 98 54 108 | 04 | 265 | 4.5mm | 235-1077-ND 172 1.51 1.47 | YMt20c8oNt01 
R25 Resistance at 25°C 60 93 131 2 144 | 0.6 | 265 | 6.0mm | 235-1078-ND 1.72 151 1.17 | YM4200105N600 
et Toletanien. ou) esistanceat-25 0% - 45 110 155 85 170 | 07 | 265 | 7.0mm | 235-1079-ND 172 181 1.17 | YMt200125N450 
Int(25°C) Current which will not trip thermistor (25°C ambient) 
125°C) Eira sauchr wile hardy 2S arn) 33 128 181 99 198 | 0.9 | 265 | 7.5mm | 235-1080-ND 246 245 1.67 | YM120D150N330 
int(S5°C) |Current which will not trip thermistor (68°C ambient) 25 161 228 125 250 | 1.1 | 265 | 8.5mm | 235-1081-ND 246 245 1.67 | YM120D170N250 
(10°C) Current which will trip thermistor (10°C ambient) 20 192 265 149 298 «| 1.3 | 265 | 9.5mm | 235-1082-ND 2.46 2.15 1.67 | YM120D200N200 
| mo Maximum Overload! Current at 265V.rmis-(10° ambient) 15 234 330 181 362 | 1.7 | 265 | 11.5mm| 235-1083-ND 3.42 299 2.32 | YM120D260N150 
7 ov ees 10 314 444 243 ase | 27 | 265 | 14.0mm| 235-1084-ND 494 433 ~—3.36- | Y1200370N100 
Tina sdaaimaalovsalliikiess 6 407 575 315 630 | 3.9 | 265 | 165mm | 235-1085-ND 6.07 531 442 | YMm120D480No060 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1795 


Surface Mount PTC Thermistors For Temperature Protection 


Features: ¢ Thermistor chip with lead-free tinned terminations * Small size * Fast and reliable response * Suitable for reflow soldering 
Applications: * DC/DC converters * Home appliances * Dimmers °¢ Electronic ballasts * Temperature management in automotive electronics * Over 


E P Cc (eo) ) temperature protection of power transistors and power IC’s (e.g. in battery pack, notebook) * SMPS 
Nominal Rated Maximum Cut Tape 

Size | Threshold | Resistance Operating Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Epcos 

Code | Temp. (°C) (Q) Voltage (VDC) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
75 495-2408-1-ND .80 .70 55 495-2408-2-ND 4,000 | 290.00/M | B59601A0075A062 
85 495-2409-1-ND -80 .70 55 495-2409-2-ND 4,000 | 290.00/M | B59601A0085A062 
95 495-2410-1-ND .80 .70 55 495-2410-2-ND 4,000 | 290.00/M | B59601A0095A062 

0603 105 470 32 495-2411-1-ND 80 .70 55 495-2411-2-ND 4,000 | 290.00/M | B59601A0105A062 
115 495-2412-1-ND -80 .70 55 495-2412-2-ND 4,000 | 290.00/M | B59601A0115A062 
125 495-2413-1-ND 80 .70 55 495-2413-2-ND 4,000 | 290.00/M | B59601A0125A062 Dimensions (mm) 
135 495-2414-1-ND 80 70 55 495-2414-2-ND 4,000 | 290.00/M_| B59601A0135A062 
70 495-2415-1-ND 78 69 54 495-2415-2-ND 4,000 | 283.00/M | B59701A0070A062 L w T 
90 495-2608-1-ND 88 51 38 495-2608-2-ND 4,000 | 278.00/M | B59701A0090A062 16] 08 | 09 
100 495-2609-1-ND 88 51 .38 495-2609-2-ND 4,000 | 278.00/M | B59701A0100A062 

a 110 <1K 25 495-2610-1-ND 88S 38 495-2610-2-ND 4,000 | 278.00/M | B59701A0110A062 2.0 | 1.25 | 08 
120 495-2611-1-ND 88 51 .38 495-2611-2-ND 4,000 | 278.00/M | B59701A0120A062 
130 495-2612-1-ND 88 51 -38 495-2612-2-ND 4,000 | 278.00/M | B59701A0130A062 


Surface Mount PTC Thermistors For Overcurrent Protection 


Features: ¢ Suitable for reflow soldering and for automatic placement Applications: * Overcurrent protection » Short-circuit protection 


Rated Rated Switch Maximum Cut Tape 
Size | Resistance | Current | Current Switch Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Epcos 
Code (Q) (mA) (mA) Current (A) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
27 90 180 0.5 495-2416-1-ND 1.15 1.01 -79 | 495-2416-2-ND 2,000 | 416.00/M | B59606A0110A062 
1210 55 70 130 0.4 495-2417-1-ND 1.04 92 .72 | 495-2417-2-ND 2,000 | 378.00/M | B59607A0120A062 
125 50 90 0.3 495-2418-1-ND 1.04 92 -72 | 495-2418-2-ND 2,000 | 378.00/M | B59707A0120A062 
55 40 85 0.7 495-2419-1-ND 1.75 1.53 1.21 | 495-2419-2-ND 1,000 634.00 | B59115P1080A062 
3225 25 65 135 1.0 495-2421-1-ND 1.78 1.56 1.23 | 495-2421-2-ND 1,000 645.00 | B59215P1080A062 
4.6 165 340 1.0 495-2420-1-ND 1.78 1.56 1.23 | 495-2420-2-ND 1,000 645.00 | B59201P1080A062 


Leaded PTC Thermistors For Temperature Protection 


approved to UL 1434 (file number E69802) Applications: * Thermal protection of winding in electric motors 
* Limit temperature monitoring 


Features: * Thermistor pellet with insulating encapsulation * Low-resistance * Steep R/T curve ¢ Silver- 


plated and Teflon-insulated AWG 26 litz wires * Extremely fast response due to small dimensions * UL Biesinie 


Nominal Threshold Rated Maximum 
Temperature Resistance Operating Voltage Digi-Key Price Each Epcos @0.42 
(°C) (Q) (vDC) Part No. 1 10 100 | Part No. 
70 495-2615-ND 3.61 2.58 2.07 B59100M1070A070 
110 495-2616-ND 3.35 2.40 1.92 B59100M1110A070 7 
120 $100 30 495-2617-ND 3.35 2.40 1.92 | B59100M1120A070 Bi 520Max 
155 495-2618-ND 3.35 2.40 1.92 B59100M1155A070 : 


Leaded PTC Thermistors For Overcurrent Protection 


Features: * Short response times * UL approval for UL 1434 (file number E69802) 
¢ VDE approval (license number 104843 E) Applications: * Overcurrent and short- 


circuit protection Specifications: * Operating Temperature Range (V=Vmax): 
0 ~ 60°C * Rated Voltage: 230VAC/VDC 


Rated Rated Switch | Maximum Cut Tape 
Resistance | Current | Current Switch Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Tape and Reel Epcos 
(Q) (mA) (mA) _|Current(A) | b h Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
25 100 200 1.0 9.0 12.5 | 495-2613-NDt 1.55 1.00 red = _ — | B59870C0120A070 
70 55 110 0.4 6.5 10.0 | 495-2614-1-ND 1.58 91 67 495-2614-2-ND | 1,500 595.00/M | B59880C0120A051 
+ Bulk Pricing 


Features: * Usable in series connections up to 265Vrms_ ¢ Coated thermistor disk * UL Approval (E69802) Applications: 
* Switch-mode power supplies Specifications: * Climatic category: 55/170/21 * Tolerance: +20% 


NEW! Inrush Current Limiters 


Dim. in mm 


16 
ry [- S| 
ii 
| o1 
32 | 
iT +175 
Res. @ | Imax (A) | B25/100 | Digi-Key Pricing Epcos Res. @ | Imax (A) | B25/100 | Digi-Key Pricing Epcos 
Fig. | 25°C (Q)| 0°C~65°C (K) Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | 25°C (Q) | 0°C~65°C (K) Part No. i 10 100 | Part No. 
47 3.0 2800 | 495-2079-ND 25 2.19 17.19 | B57153S0479M000 25 6.5 2800 | 495-3056-ND 73 6.35 49.86 | B57237S0259M000 
1 10 2.0 2800 | 495-2076-ND 25 2.19 17.19 | B57153S0100M000 47 5.1 2900 | 495-2099-ND .73 6.35 49.86 | B57237S0479M000 
15 1.8 2900 | 495-2077-ND 25 2.19 17.19 | B57153S0150M000 5 5.0 2900 | 495-2100-ND .73 6.35 49.86 | B57237S0509M000 
33 1.3 3000 | 495-2078-ND 25 2.19 17.19 | B57153S0330M000 4 10 3.7 3060 | 495-2097-ND 73 6.35 49.86 | B57237S0100M000 
5 4.2 2800 | 495-2093-ND -30 2.63 20.63 | B57235S0509M000 15 3.0 3000 __| 495-3053-ND 73 6.35 49.86 | B57237S0150M000 
2 6 4.0 2800 | 495-3043-ND -30 2.63 20.63 | B57235S0609M000 22 2.8 3300 | 495-3054-ND .73 6.35 49.86 | B57237S0220M000 
8 3.5 2900 | 495-3044-ND -30 2.63 20.63 | B57235S0809M000 33 2.5 3300 __| 495-3057-ND 73 6.35 49.86 | B57237S0330M000 
10 3.0 2900 | 495-2092-ND -30 2.63 20.63 _| B57235S0100M000 2.5 8.4 2800 | 495-3062-ND 78 6.78 53.30 | B57238S0259M000 
2.5 5.5 2700 = | 495-3049-ND$ 48 4.20 33.00 | B57236S0259L002 4.7 6.6 2965 | 495-2102-ND .78 6.78 53.30 | B57238S0479M000 
3 5.0 2700 | 495-3050-ND$ 48 4.20 33.00 | B57236S0309L002 5 6.4 2965 | 495-2103-ND .78 6.78 53.30 | B57238S0509M000 
5 4.5 2800 | 495-3051-ND$ 48 4.20 33.00 | B57236S0509L002 5 10 5.0 3065 | 495-2101-ND 78 6.78 53.30 | B57238S0100M000 
5 4.5 2800 | 495-2096-ND 42 3.63 28.55 | B57236S0509M000 15 4.4 3165 | 495-3058-ND 78 6.78 53.30 | B57238S0150M000 
8 3.7 2900 | 495-3052-ND$ 48 4.20 33.00 | B57236S0809L002 16 4.0 3165 | 495-3059-ND 78 6.78 53.30 | B57238S0160M000 
3 10 3.5 2900 | 495-2094-ND 42 3.63 28.55 | B57236S0100M000 22 4.0 3265 | 495-3060-ND .78 6.78 53.30 | B57238S0220M000 
12 3.2 2900 | 495-3045-ND 42 3.63 28.55 | B57236S0120M000 25 3.4 3265 | 495-3061-ND 78 6.78 53.30 | B57238S0250M000 
16 2.9 2965 | 495-3046-ND 42 3.63 28.55 | B57236S0160M000 1 16.0 2800 | 495-1871-ND 1.15 10.06 79.06 | B57364S0109M000 
20 2.8 3065 | 495-3047-ND 42 3.63 28.55 | B57236S0200M000 6 2.5 11 2900 | 495-3063-ND 1.15 10.06 79.06 | B57364S0259M000 
25 2.5 3065 | 495-3048-ND 42 3.63 28.55 | B57236S0250M000 5 8.5 3060 | 495-2114-ND 1.15 10.06 79.06 | B57364S0509M000 
50 1.9 3165 | 495-2095-ND 42 3.63 28.55 | B57236S0500M000 10 7.5 3300 | 495-2112-ND 1.15 10.06 79.06 | B57364S0100M000 
4 1 9.0 2700 = | 495-2098-ND 73 6.35 49.86 | B57237S0109M000 7 1 20.0 2800 | 495-2123-ND 3.75 32.81 257.81 | B57464S0109M000 
2.2 7.0 2800 | 495-3055-ND 736.35 49.86 _| B57237S0229M000 } Tolerance 15% 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AMETHERM 


Circuit Protection Thermistors 


Ametherm’s MegaSurge™, Surge Limiter and bigAMP Series of Inrush Current Limiters offer an economical and space saving 
solution for limiting high inrush currents. Ametherm also offers the highest current rated Thermistors available for Inrush Current 


Inrush Current Limiters 


Limiting. 
Resistance Maximum Steady Maximum Diameter Lead Lead 
@ 25°C State Current @ 65°C Energy (D) Spacing (S) Length (L) Digi-Key Price Each Ametherm 
(Q) (Amps) (Joules) (mm) (mm) (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
150 2.0 110 12 +0.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1000-ND 3.11 1.92 1.45 MS12 15102 
30 4.2 135 15 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1001-ND 3.62 2.23 1.69 MS15 30004. 
40 41 135 15 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1002-ND 3.62 2.23 1.69 MS15 40004. 
10 8.0 200 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1003-ND 3.49 2.86 2.23 MS22 10008 
20 5.0 180 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1007-ND 3.49 2.86 2.23 MS22 20005 
30 5.0 150 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1009-ND 3.49 2.86 2.23 MS22 30005 
50 4.0 240 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1010-ND 3.49 2.86 2.23 MS22 50004. 
75 4.0 240 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1011-ND 3.49 2.86 2.23 MS22 75004 
120 2.0 220 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1004-ND 3.49 2.86 2.23 MS22 12102 
120 3.0 220 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1005-ND 3.49 2.86 2.23 MS22 12103 
120 4.0 220 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1006-ND 3.49 2.86 2.23 MS22 12104 
220 3.5 75 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1008-ND 3.49 2.86 2.23 MS22 22103 
50 36 250 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1012-ND 4.29 3.51 2.73 MS32 OR536 
50 40 250 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1013-ND 4.29 3.51 2.73 MS32 0R540 
1.0 36 300 30 +2.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1016-ND 4.29 3.51 2.73 MS32 1R036 
2.0 25 300 30 +2.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1019-ND 4.29 3.51 2.73 MS32 2R025 
5.0 20 300 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1021-ND 4.29 3.51 2.73 MS32 5R020 
7.0 15 250 30 +2.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1022-ND 4.29 3.51 2.73 MS32 7RO15 
10 15 250 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1014-ND 4.29 3.51 2.73 MS32 10015 
15 12 250 30 +2.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1015-ND 4.29 3.51 2.73 MS32 15012 
20 8.0 250 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1017-ND 4.29 3.51 2.73 MS32 20008 
20 10 250 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1018-ND 4.29 3.51 2.73 MS32 20010 
50 6.0 250 30 +2.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1020-ND 4.29 3.51 2.73 MS32 50006 
50 50 900 35 42.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1023-ND 6.16 5.04 3.92 MS35 OR550 
1.0 40 800 35 +2.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1025-ND 6.16 5.04 3.92 MS35 1R040 
2.0 35 750 35 42.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1027-ND 6.16 5.04 3.92 MS35 2RO35 
3.0 30 750 35 42.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1028-ND 6.16 5.04 3.92 MS35 3R030 
5.0 25 600 35 42.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1029-ND 6.16 5.04 3.92 MS35 5RO25 
10 18 500 35 42.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1024-ND 6.16 5.04 3.92 MS35 10018 
20 10 500 35 42.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1026-ND 6.16 5.04 3.92 MS35 20010 
50 16 160 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1030-ND 1.61 99 75 SL22 OR516 
.70 12 120 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1031-ND 1.61 99 75 SL22 0R712 
1.0 20 65 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1041-ND 1.61 99 75 SL22 1R020 
2.0 18 90 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1044-ND 1.61 99 75 SL22 2R018 
2.5 8.0 90 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1045-ND 1.61 99 75 SL22 2R508 
2.5 10 90 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1046-ND 1.61 99 75 SL22 2R510 
2.5 15 90 20 +1.0 8.0 +0.2 38 +9.0 570-1047-ND 1.61 99 75 SL22 2R515 
4.0 14 100 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1050-ND 1.61 99 75 SL22 4RO14 
5.0 6.0 90 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1052-ND 1.61 99 75 SL22 5RO06 
5.0 12 100 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1053-ND 1.61 99 75 SL22 5RO12 
7.0 10 100 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1055-ND 1.61 99 75 SL22 7RO10 
10 5.0 90 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1032-ND 1.61 99 75 SL22 10005 
10 7.0 90 20 +1.0 7.5 +0.80 38 +9.0 570-1033-ND 1.61 99 75 SL22 10007 
10 8.0 90 20 +1.0 7.5 +0.80 38 +9.0 570-1034-ND 1.61 99 75 SL22 10008 
10 9.0 100 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1035-ND 1.61 99 75 SL22 10009 
14 5.0 75 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1038-ND 1.61 99 75 SL22 14005 
14 7.0 75 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1039-ND 1.61 99 75 SL22 14007 
16 4.0 100 20 +1.0 9.4 +0.9 38 +9.0 570-1040-ND 1.61 99 75 SL22 16004 
20 7.0 125 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1042-ND 1.61 99 75 SL22 20007 
30 5.0 80 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1048-ND 1.61 99 75 SL22 30005 
40 5.0 80 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1049-ND 1.61 99 75 SL22 40005 
50 4.0 80 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1051-ND 1.61 99 75 SL22 50004 
60 3.0 72 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1054-ND 1.61 99 75 SL22 60003 
120 2.0 80 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1036-ND 1.61 99 75 SL22 12102 
120 3.0 80 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1037-ND 1.61 99 75 SL22 12103 
220 2.0 72 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1043-ND 1.61 99 75 SL22 22102 
50 30 150 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1056-ND 2.20 1.35 1.02 SL32 0R530 
50 36 250 30 +2.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1057-ND 2.20 1.35 1.02 SL32 OR536 
1.0 30 160 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1059-ND 2.20 1.35 1.02 SL32 1R030 
1.0 36 160 30 +2.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1060-ND 1.87 1.15 87 SL32 1RO36 
2.0 23 250 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1061-ND 2.20 1.35 1.02 SL32 2R023 
2.0 25 300 30 +2.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1062-ND 2.20 1.35 1.02 SL32 2R025 
4.0 23 200 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1063-ND 1.87 1.15 87 SL32 4R023 
5.0 20 200 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1064-ND 2.20 1.35 1.02 SL32 5R020 
10 18 150 30 +2.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1058-ND 2.20 1.35 1.02 SL32 10015 


I:N/( Accu-Guard® SMD Thin-Film Fuse 


The Accu-Guard series of fuses is based on thin-film techniques. This technology 
provides a level of control on the component electrical and physical characteristics that 
is generally not possible with standard fuse technologies. This has allowed AVX to offer 
a series of devices which are designed for modern surface mount circuit boards which 


Dimensions require protection. 
Inches (mm) FEATURES: « Accurate current rating * Fast-acting * Completely compatible with all 
Size L WwW T B 7 soldering systems used for SMT 
~ APPROVALS: ¢ UL, cUL: RCD#E143842 
0402 wee oe 0.022:0.003 eoleelc O:00820:008 T be SPECIFICATIONS: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C » Current Carrying 
{1,0030.10) (0.55%0.07) (0.40.10) (0.200.10) Capacity: -55°C 107% of rating; -25°C 100% of rating, 125°C 80% of rating + Rated 
0603 0.063:0.004 0.032+0.004 0.02530.004 0.01420.006 LN Voltage: 32VAC VDC » Interrupt Rating: 50A « Insulation Resistance: >20MQ 
(1.60+0.10) (0.81+0.10) (0.63+0.10) (0.35+0.15) Ww guaranteed (after using at rated voltage) 
Case Amp Digi-Key Price Each Tape and Reel AVX 
Size Rating Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
0.25 478-2852-1-ND 35 33 25 478-2852-2-ND 5,000 135.00/M FO402EOR25FSTR 
0.50 478-2853-1-ND 35 33 25 478-2853-2-ND 5,000 135.00/M FO402EORS50FSTR 
0.75 478-2854-1-ND 35 33 25 5,000 135.00/M F0402EOR75FSTR 
0402 1.00 478-2855-1-ND 35 33 25 5,000 135.00/M F0402E1ROOFSTR 
1.50 478-2856-1-ND 35 33 25 478-2856-2-ND 5,000 135.00/M F0402E1R50FSTR 
2.00 478-2857-1-ND 35 33 25 478-2857-2-ND 5,000 135.00/M Fo402E2ROOFSTR 
0.25 478-2858-1-ND 39 36 27 478-2858- 3,000 149.00/M FO603EOR25FSTR 
0.375 478-2859-1-ND .39 .36 27 478-2859- 3,000 149.00/M FO603E0R37FSTR 
0.50 478-2860-1-ND 39 36 27 478-2860- 3,000 149.00/M FO603EOR50FSTR 
0.75 478-2861-1-ND .39 .36 27 478-2861 - 3,000 149.00/M FO603EOR75FSTR 
1.00 478-2862-1-ND 39 36 27 478-2862- 3,000 149.00/M FO603E1ROOFSTR 
0603 1.25 478-2863-1-ND 39 -36 27 478-2863- 3,000 149.00/M FO603E1R25FSTR 
1.55 478-2864-1-ND .39 36 27 478-2864- 3,000 149.00/M FO603E1R50FSTR 
1.75 478-2865-1-ND .39 .36 27 478-2865- 3,000 149.00/M FO603E1R75FSTR 
2.00 478-2866-1-ND 39 36 27 478-2866- 3,000 149.00/M FO603E2ROOFSTR 
2.50 478-2867-1-ND .39 .36 27 478-2867- 3,000 149.00/M FO603E2R50FSTR 
3.00 478-2868-1-ND 39 36 27 478-2868-2-ND 3,000 149.00/M FO603E3ROOFSTR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Tyco Electronics Raychem PolySwitch® Resettable Devices —\— 


Authorized Distributor 
PolySwitch resettable devices protect electrical and electronic circuits against excessive current, voltage, and temperature. Definitions: * Maximum Voltage: The highest voltage the device can withstand (in its tripped state) without damage. » Hold 
After switching, the PolySwitch device is latched into its high-resistance, protective state by the small, sustained self- Current: The maximum continuous current that will not cause the device to trip at 20°C. * Trip Current: The minimum 
heating current. The device will reset only after it has cooled and the fault condition has been corrected, thus avoiding continuous current that will cause the device to trip at 20°C. * Maximum Current: The largest fault current, at rated voltage, 
continuous cycling that could cause circuit damage. The device requires no manual resetting or replacement. the device can interrupt without being damaged. * Maximum R: Maximum non-tripped resistance of the device. 


Fig. 1 — RGE(F) and RHEF Series Fig. 2 — RXE(F) Series Fig. 3 — RUE(F) Series 


A 


As 


AWG. 


ACh 


RXE(F)005-RXE(F)090 RXE(F)110-RXE(F)375 RUE(F)090-RUE(F)250 RUE(F)300-RUE(F)900 
RHE(F)070 ONLY 


This product series can be used in a wide variety of auto- These products function as the general purpose line of circuit protection devices and are well These devices are also designed to be used in a wide variety of general 
motive, computer and general electronics applications. The suited for power supplies, alarm systems, speakers, motors and many other applications. electronics applications. They complement the RXE(F) series by 
RGE(F) devices feature high current carrying capability (up The RXE(F) series range in hold currents from .05 ~ 3.75 amps and complement the RUE(F) providing a smaller form factor with lower resistance and higher hold 
to 13 amps) in a small package with fast trip times. devices by providing a higher voltage rating. current capability (up to 9 amps). 


Rated Initial 
Current (20°C) Max. Resistance Dimensions 
Max. (A) Current RMin. RMax. Recognized Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. | Volt. | Hold Trip (A) (Q) (Q) By A B C (Max.) Part No. 1 10 100 Part No. 
RGEF Series — RoHS Compliant 
16 3.00 5.10 100 0.038 0.0653 0.28 (7.1) 0.43 (11.0) 0.20 (5.1) RGEF300-ND 53 AQ A5 RGEF300 
16 4.00 6.80 100 0.021 0.0393 0.35 (8.9) 0.50 (12.8) 0.20 (5.1) RGEF400-ND ST 52 8 RGEF400 
16 5.00 8.50 100 0.015 0.0236 UL, TUV, CSA 0.41 (10.4) 0.56 (14.3) 0.20 (5.1) RGEF500-ND 62 57 52 RGEF500 
16 6.00 10.20 100 0.010 0.0191 0.42 (10.7) 0.67 (17.1) 0.20 (5.1) RGEF600-ND 65 60 54 RGFE6OO 
16 7.00 11.90 100 0.0077 0.0134 0.44 (11.2) 0.78 (19.7) 0.20 (5.1) RGEF700-ND 68 62 57 RGEF700 
1A 16 8.00 13.60 100 0.0056 0.0116 0.50 (12.7) 0.82 (20.9) 0.20 (5.1) RGEF800-ND 74 68 62 RGEF800 
16 9.00 15.30 100 0.0047 0.0093 0.55 (14.0) 0.85 (21.7) 0.20 (5.1) RGEF900-ND 75 69 63 RGEF900 
16 10.00 17.00 100 0.0040 0.0072 UL. TUV, CSA 0.65 (16.5) 0.99 (25.2) 0.20 (5.1) RGEF1000-ND 18 72 65 RGEF1000 
16 11.00 18.70 100 0.0037 0.0063 moni 0.69 (17.5) 1.02 (26.0) 0.20 (5.1) RGEF1100-ND 81 15 68 RGEF1100 
16 12.00 20.40 100 0.0033 0.0060 0.69 (17.5) 1.10 (27.94) 0.43 (10.9) RGEF1200-ND 93 86 78 RGEF1200 
16 14.00 23.80 100 0.0026 0.0045 0.925 (23.5) 1.10 (27.94) 0.43 (10.9) RGEF1400-ND 1.08 99 90 RGEF1400 
RHEF Series — RoHS Compliant 
1B 30 07 1.40 40 0.300 0.546 UL, TUV, CSA 0.27 (6.86) 0.425 (10.8) 0.20 (5.1) RHEFO70-ND 50 A6 A2 RHEFO70 
16 4.0 7.00 100 0.018 0.029 0.45 (11.4) 0.71 (18.0) 0.20 (5.1) RHEF400-ND 63 58 53 RHEF400 
16 45 7.80 100 0.022 0.036 0.41 (10.4) 0.61 (15.6) 0.20 (5.1) RHEF450-ND 66 61 55 RHEF450 
16 6.0 10.80 100 0.013 0.022 UL, TUV, CSA 0.44 (11.2) 0.83 (21.0) 0.20 (5.1) RHEF600-ND 72 66 60 RHEF600 
1¢ 16 75 13.10 100 0.0094 0.0153 0.55 (14.0) 0.93 (23.5) 0.20 (5.1) RHEF750-ND 78 2 65 RHEF750 
16 10.0 18.50 100 0.0062 0.0105 0.69 (17.5) 1.04 (26.5) 0.43 (10.9) RHEF1000-ND 96 88 80 RHEF1000 
16 13.0 24.00 100 0.0041 0.0069 UL. TV. CSA 0.925 (23.5) 1.13 (28.7) 0.43 (10.9) RHEF1300-ND 1.11 1.02 93 RHEF1300 
16 15.0 28.00 100 0.0032 0.0061 ne 0.925 (23.5) 1.13 (28.7) 0.43 (10.9) RHEF1500-ND 1.23 1.13 1.03 RHEF1500 
RXEF Series — RoHS Compliant 
60 0.05 0.10 40 7.3 WA 0.32 (8.0) 0.33 (8.3) 0.20 (5.1) RXEFO05-ND 39 36 33 RXEFOO5 
60 0.10 0.20 40 25 4.50 0.29 (7.4) 0.46 (11.6) 0.20 (5.1) RXEFO10-ND 38 35 32 RXEFO10 
60 0.17 0.34 40 3.3 5.21 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.50 (12.7) 0.20 (5.1) RXEFO17-ND 39 36 33 RXEFO17 
72 0.20 0.40 40 1.83 2.75 0.29 (7.4) 0.46 (11.7) 0.20 (5.1) RXEFO20-ND 39 36 33 RXEFO20 
72 0.25 0.50 40 1.25 1.95 0.29 (7.4) 0.50 (12.7) 0.20 (5.1) RXEFO25-ND 39 36 33 RXEFO25 
2A | 72 0.30 0.60 40 0.88 1.33 0.29 (7.4) 0.50 (12.7) 0.20 (5.1) RXEFO30-ND 40 37 33 RXEFO30 
72 0.40 0.80 40 0.55 0.86 0.30 (7.6) 0.53 (13.5) 0.20 (5.1) RXEFO40-ND A4 At 37 RXEFO40 
72 0.50 1.00 40 0.50 0.77 vi Tuv8A 0.31 (7.9) 0.54 (13.7) 0.20 (5.1) RXEFO50-ND A4 At 37 RXEFO50 
72 0.65 1.30 40 0.31 0.48 ate 0.37 (9.40) 0.57 (14.5) 0.20 (5.1) RXEFO65-ND A4 At 37 RXEFO65 
72 0.75 1.50 40 0.25 0.40 0.40 (10.2) 0.60 (15.2) 0.20 (5.1) RXEFO75-ND A5 A2 38 RXEFO75 
72 0.90 1.80 40 0.20 0.31 0.44 (11.2) 0.62 (15.8) 0.20 (5.1) RXEFO90-ND A6 A2 38 RXEFO90 
72 1.10 2.20 40 0.15 0.25 0.50 (12.8) 0.69 (17.5) 0.20 (5.1) RXEF110-ND A6 A3 39 RXEF110 
72 1.35 2.70 40 0.12 0.19 0.57 (14.5) 0.75 (19.1) 0.20 (5.1) RXEF135-ND 8 A4 40 RXEF135 
72 1.60 3.20 40 0.09 0.14 UL, TUV, CSA 0.64 (16.3) 0.82 (20.8) 0.20 (5.1) RXEF160-ND AQ 5 At RXEF160 
2B 72 1.85 3.70 40 0.08 0.12 0.69 (17.5) 0.88 (22.4) 0.20 (5.1) RXEF185-ND 53 AQ A4 RXEF185 
72 2.50 5.00 40 0.05 0.08 0.82 (20.8) 1.00 (25.4) 0.43 (10.9) RXEF250-ND 59 54 A9 RXEF250 
72 3.00 6.00 40 0.04 0.06 UL, TUV, CSA 0.94 (23.9) 1.13 (28.6) 0.43 (10.9) RXEF300-ND 63 58 53 RXEF300 
72 3.75 7.50 40 0.03 0.05 ae 1.07 (27.2) 1.25 (31.8) 0.43 (10.9) RXEF375-ND 66 61 55 RXEF375 
RUE Series 
3A | 30 0.90 1.80 40 0.070 0.12 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.48 (12.2) 0.20 (5.1) RUEO90-ND AB A2 38 RUEO90 
RUEF Series — RoHS Compliant 
0.90 1.80 40 0.070 0.12 0.29 (7.4) 0.48 (12.2) 0.20 (5.1) RUEFO90-ND 45 A2 38 RUEFO90 
1.10 2.20 40 0.050 0.10 0.29 (7.4) 0.56 (14.2) 0.20 (5.1) RUEF110-ND A6 A3 39 RUEF110 
3a | 30 1.35 2.70 40 0.040 0.08 UL, TUV, CSA 0.35 (8.9) 0.53 (13.5) 0.20 (5.1) RUEF135-ND AT A4 40 RUEF135 
1.60 3.20 40 0.030 0.07 0.35 (8.9) 0.60 (15.2) 0.20 (5.1) RUEF160-ND AQ 5 At RUEF160 
1.85 3.70 40 0.030 0.06 0.40 (10.2) 0.62 (15.7) 0.20 (5.1) RUEF185-ND 50 AT 42 RUEF185 
2.50 5.00 40 0.020 0.04 0.45 (11.4) 0.72 (18.3) 0.20 (5.1) RUEF250-ND 52 A8 A4 RUEF250 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1798 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


z Tyco Electronics Ra 


Authorized Distributor 


Fig. 4 — RTEF Series 


RTEF series polyswitches are 
specifically designed for IEEE- 


1394 applications. 


CIRCUIT PROTECTION 


Fig. 5 — LVR Series 


PolySwitch® Resettable Devices (Cont) 


Fig. 6 — RUSBF Series 


This product extends the proven PolySwitch tech- 
nology of resettable overcurrent protection into 


higher voltage applications. 


protection for USB applications. 


A 


slge* 


PolySwitch RUSB(F) devices are designed to meet USB and safety agency re- 
quirements.The RUSB(F) family of leaded resettable devices offers overcurrent 


Fig. 7 — SRP(F) Series 


These products help provide reliable, non-cycling protection for 
rechargeable batteries. Weldable nickel leads and a narrow, low- 


profile design make these devices extremely easy to install on the 
edges of battery packs. 


Rated Initial 
Current (20°C) Max. Resistance Dimensions 
Max. (A) Current RMin. RMax. Recognized Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. | Volt. | Hold Trip (A) (0) (0) By A B C (Max.) Part No. 1 10 100 Part No. 
3.00 6.00 40 0.020 0.05 0.45 (11.4) 0.68 (17.3) 0.20 (5.1) RUEF300-ND 55 51 6 RUEF300 
4.00 8.00 40 0.010 0.03 0.55 (14.0) 0.79 (20.1) 0.20 (5.1) RUEF400-ND 59 55 50 RUEF400 
5.00 10.00 40 0.010 0.03 0.55 (14.0) 0.98 (24.9) 0.43 (10.9) RUEF500-ND 65 60 54 RUEF500 
3B 30 6.00 12.00 40 0.005 0.02 UL, TUV, CSA 0.65 (16.5) 0.98 (24.9) 0.43 (10.9) RUEF600-ND 69 64 58 RUEF600 
7.00 14.00 40 0.005 0.02 0.75 (19.1) 1.05 (26.7) 0.43 (10.9) RUEF700-ND 74 68 62 RUEF700 
8.00 16.00 40 0.005 0.013 0.85 (21.6) 1.15 (29.2) 0.43 (10.9) RUEF800-ND 17 4) 64 RUEF800 
9.00 18.00 40 0.005 0.01 0.95 (24.1) 1.17 (29.7) 0.43 (10.9) RUEF900-ND 81 5 68 RUEF900 
RTEF Series — RoHS Compliant 
1.20 2.30 40 0.074 0.12 0.29 (7.4) 0.48 (12.2) 0.20 (5.1) RTEF120-ND AT AB 39 RTEF120 
4 33 1.35 2.50 40 0.059 0.10 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.56 (14.2) 0.20 (5.1) RTEF135-ND AB A4 A0 RTEF135 
1.90 3.00 40 0.045 0.063 0.35 (8.9) 0.53 (13.5) 0.20 (5.1) RTEF190-ND 51 AT 43 RTEF190 
Rated Initial 
Current (20°C) Maximum Maximum Resistance Dimensions 
Operating (A) Interrupt Interrupt RMin. RMax. Recognized Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. Voltage Hold Trip Voltage Current (0) (0) By A B C (Max.) Part No. 1 10 100 Part No. 
LVR Line Voltage Series 
05 12 265VAC 1.0ARMS 18.5 31 UL, TUV, CSA 33 (8.3) 43 (10.7) .23 (5.8) LVRO05S-ND 51 AT 43 LVROO5S 
A SOAR 08 19 265VAC 1.2ARMS 74 12 UL, TUV, CSA 33 (8.3) 43 (10.7) .23 (5.8) LVROO8S-ND 51 AT 43 LVRO08S 
5 
12 30 265VAC 1.2ARMS 3.0 6.5 UL, TUV, CSA .33 (8.3) 43 (10.7) .23 (5.8) LVRO12S-ND 51 AT 43 LVRO12S 
16 37 265VAC 2.0ARMS 25 44 UL, TUV, CSA 39 (9.9) 50 (12.5) .23 (5.8) LVRO16S-ND 54 50 A5 LVRO16S 
‘ Sig 25 56 265VAC 3.5ARMS 1.3 24 UL, TUV, CSA .38 (9.6) 69 (17.4) 23 (5.8) LVR025S-ND 60 55 50 LVRO25S 
5 
40 90 265VAC 5.5ARMS 0.6 97 UL, TUV, CSA 46 (11.5) 77 (19.5) 23 (5.8) LVR040S-ND 69 64 58 LVRO40S 
Rated Initial 
Current (20°C) Resistance Dimensions — Inches (mm) 
Maximum (A) RMin. RMax. A B Cc D cE Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. Voltage Hold Trip (0) (0) Maximum Maximum Maximum Minimum Maximum Part No. 1 10 100 Part No. 
RUSBF Series — RoHS Compliant 
6B 6 0.75 1.3 0.110 0.177 .27 (6.9) A5 (11.4) .23 (5.8) .30 (7.6) 12 (3.1) RUSBFO75-ND 38 35 32 RUSBFO75 
6A 16 0.90 18 0.070 0.121 .29 (7.4) A8 (12.2) .23 (5.8) .30 (7.6) -12 (3.1) RUSBFO90-ND 44 Al 37 RUSBFO90 
6A 16 1.10 22: 0.050 0.096 29 (7.4) 56 (14.2) .23 (5.8) 30 (7.6) 12 (3.1) RUSBF110-ND 45 A2 38 RUSBF110 
6B 6 1.20 2.0 0.650 0.098 .27 (6.9) A6 (11.7) .23 (5.8) .30 (7.6) -12 (3.1) RUSBF120-ND AG A2 38 RUSBF120 
6A 16 1.35 27 0.040 0.075 35 (8.9) 53 (13.5) .23 (5.8) .30 (7.6) 12 (3.1) RUSBF135-ND AG 43 39 RUSBF135 
6B 6 1.55 2.65 0.043 0.071 .27 (6.9) A6 (11.7) .23 (5.8) .30 (7.6) 12 (3.1) RUSBF155-ND AT 43 39 RUSBF155 
6A 16 1.60 3.2 0.030 0.062 .35 (8.9) 60 (15.2) .23 (5.8) .30 (7.6) 12 (3.1) RUSBF160-ND 48 A4 40 RUSBF160 
6A 16 1.85 3.7 0.030 0.055 40 (10.2) 62 (15.7) .23 (5.8) .30 (7.6) 12 (3.1) RUSBF185-ND 50 AG 42 RUSBF185 
6A 16 2.50 5.0 0.020 0.036 45 (11.4) .72 (18.3) .23 (5.8) .30 (7.6) 12 (3.1) RUSBF250-ND 51 AZT AB RUSBF250 
Max- Rated 
imum] Rated Current |Maximum | RMax. Dimensions 
Volt- (20°C) (A) Current Initial Recognized Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. | age Hold Trip (A) (0) By A B Cc D [= Part No. 1 10 100 | PartNo. 
SRPF Series — RoHS Compliant 
15 1.20 2.70 0.16 0.87 (22.1) 0.20 (5.2) 0.04 (1.0) _ — SRP120F-ND 57 53 48 | SRP120F 
15 1.75 3.80 0.09 0.91 (23.1) 0.20 (5.2) 0.04 (1.0) _ — SRP175F-ND 57 53 48 | SRP175F 
7 30 2.00 4.40 100 0.06 UL, TUV, CSA 0.92 (23.4) 0.43 (11.0) 0.04 (1.0) — _ SRP200F-ND 57 53 48 | SRP200F 
30 3.50 6.30 0.03 1.25 (31.8) 0.53 (13.5) 0.04 (1.0) — — SRP350F-ND 60 55. 50 | SRP350F 
30 4.20 7.60 0.024 1.28 (32.4) 0.54 (13.6) 0.04 (1.0) — — SRP420F-ND 62 ay 52 | SRP420F 
t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 
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Fig. 8 — SMD(F) Series 
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This product series is specifically designed for surface 
mount applications. The products range in hold currents 
from 0.3 amps ~ 3.0 amps and voltages from 6 volts ~ 
60 volts. These devices are ideally suited for high density 
board applications in computer and computer peripheral 
products, telecommunications and general electronics 
applications. They are designed to be reflowed onto a 
PCB using standard surface mount processes. Packaged 
per EIA-481 standard. 


Fig. 9 — miniSMD(F) Series 
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miniSMDC(F) Series: 


“Fe 


124 (3.15) 


Recommended Pad Layout 


The miniSMD resettable devices extremely small size makes 
them excellent choices for keyboard and mouse ports, 
SCSI devices, battery packs, PC cards and sockets, cellular 
modems and phones, and portable electronic equipment. 
SMT packaging for automated assembly compared to SMD 
the miniSMD offers: 40% reduction in size, 300% faster 
time to trip, 50% reduction in DC resistance, 66% reduction 
in profile, 80% reduction in mass and drop in replacement 
for the NANO 2 device in many applications. 


PolySwitch® Resettable Devices (Cont.) 


Fig. 10 — microSMD(F) Series 
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Top View 
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Side View 


This product series is designed for surface-mount 
applications. Its smaller component size enables 
installation on crowded printed circuit boards and 
in small end-user devices such as digital cameras, 
personal digital assistants (PDAs) and palm-top 
computers. The new low hold current devices are 
ideal for protecting industrial sensors and data 
acquisition systems. 


Fig. 11 — nanoSMD(F) Series 


Top View 


+c 
Side View 


The nanoSMD(F) series reduces the component size to a 1206 
footprint, nearly half the size of the microSMD(F) series and 
one-quarter the size of the popular miniSMD(F) series. The 
industries fastest time to trip. Smaller size saves board space 
and cost. Compatible with high volume electronics assembly. 


caren ercl Maximum} RyMax. Dimensions Cut Tape 
Max. (A) Current | Initial Recognized Inches (mm) Digi-Key Price Each Tape and Reelt | Raychem 
Fig.| Volt. | Hold Trip (A) (0) By A (Maximum) | B (Maximum) | € (Maximum) D E F Part No. il 10 100 | Qty. Pricing Part No. 
SMDF Series — RoHS Compliant 
60 0.30 0.60 10 48 .314 (7.98) .125 (3.18) .214 (5.44) 12 (3.1) -200 (5.1) | .09 (2.3) SMDO30FCT-ND 69 60 .55 | 2,000) 370.61/M | SMDO30F-2 
60 0.50 1.00 10 14 .314 (7.98) .125 (3.18) .214 (5.44) 12 (3.1) -200 (5.1) | .09 (2.3) SMDOSOFCT-ND 69 60 .55 | 2,000) 370.61/M | SMDO50F-2 
30 0.75 1.50 40 1.0 .314 (7.98) .125 (3.18) .214 (5.44) 12 (3.1) -200 (5.1) | .09 (2.3) SMDO75FCT-ND 69 60 55 | 2,000) 370.61/M | SMDO75F-2 
30 1.10 2.20 40 0.48 .314 (7.98) .118 (3.00) .214 (5.44) 12 (3.1) .200 (5.1) | .09 (2.3) SMD100FCT-ND 82 70 = 65 | 2,000 | 374.93/M | SMD100F-2 
8 15 1.25 2.50 40 0.25 UL, TUV, CSA .314 (7.98) .118 (3.00) .214 (5.44) 12 (3.1) -200 (5.1) | .09 (2.3) SMD125FCT-ND 69 60 .55 | 2,000) 351.72/M | SMD125F-2 
15 1.50 3.00 40 0.25 .370 (9.40) .118 (3.00) .264 (6.71) 18 (4.6) .240 (6.1) | .09 (2.3) SMD150FCT-ND he 63.57 | 1,500 | 377.36/M | SMD150F-2 
15 2.00 4.00 40 0.125 .370 (9.40) .118 (3.00) .264 (6.71) 18 (4.6) .240 (6.1) | .09 (2.3) SMD200FCT-ND 72 63.57 | 1,500 | 377.36/M | SMD200F-2 
15 2.50 5.00 40 0.085 .370 (9.40) .118 (3.00) .264 (6.71) -18 (4.6) .240 (6.1) | .09 (2.3) SMD250FCT-ND 714 64 59 | 1,500 | 386.48/M | SMD250F-2 
2.60 5.20 40 0.075 .314 (7.98) .118 (3.00) .214 (5.44) 12 (3.1) -200 (5.1) | .09 (2.3) SMD260FCT-ND 12 62 57 | 2,000 | 367.79/M | SMD260F-2 
3.00 6.00 40 0.048 .314 (7.98) .118 (3.00) .214 (5.44) 12 (3.1) .200 (5.1) | .09 (2.3) SMD300FCT-ND 12 62 57 | 2,000 | 367.79/M | SMD300F-2 
Rated 
Current (20°C) | Maximum |RyMax. Cut Tape 
Max. (A) Current | Initial Recognized Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Price Each Tape and Reelt Raychem 
Fig. | Voltage | Hold Trip (A) (0) By A (Maximum) B (Maximum) | C (Maximum) | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
miniSMDF Series — RoHS Compliant 
60 0.14 0.34 10 6.0 -186 (4.73) 134 (3.41) .035 (.89) MINISMDCO14FCT-ND 51 44 A 2,000 267.38/M | MINISMDCO14F-2 
30 0.20 0.40 10 3.3 -186 (4.73) 134 (3.41) 035 (.89) MINISMDCO20FCT-ND 51 A4 Al 2,000 267.38/M | MINISMDCO20F-2 
24 0.50 1.00 100 1.0 -186 (4.73) 134 (3.41) 025 (.64) MINISMDCOSOFCT-ND 51 44 AL 2,000 267.38/M | MINISMDCOSOF-2 
13.2 0.75 1.50 100 A5 -186 (4.73) 134 (3.41) 025 (.64) MINISMDCO75FCT-ND 51 A4 Al 2,000 267.38/M | MINISMDCO75F-2 
8 11 2.2 100 21 UL, TUV, CSA .186 (4.73) 134 (3.41) 025 (.64) MINISMDC110FCT-ND 3 37 34 2,000 223.42/M | MINISMDC110F-2 
9 6 1.25 2.50 100 14 -186 (4.73) 134 (3.41) 019 (.48) MINISMDC125FCT-ND 51 44 AI 2,000 267.38/M | MINISMDC125F-2 
6 1.50 3.0 100 MW -186 (4.73) 134 (3.41) .019 (.48) MINISMDC150FCT-ND 51 A4 Al 2,000 267.38/M | MINISMDC150F-2 
9 1.60 3.20 100 10 -186 (4.73) -134 (3.41) 019 (.48) MINISMDC160FCT-ND 51 44 AI 2,000 267.38/M | MINISMDC160F-2 
8 2.00 4.0 100 07 -186 (4.73) 134 (3.41) .048 (1.22) MINISMDC200FCT-ND 62 53 Ag 2,000 361.52/M | MINISMDC200F-2 
6 2.60 5.0 100 04 -186 (4.73) 134 (3.41) .050 (1.25) MINISMDC260FCT-ND 58 50 6 2,000 308.75/M | MINISMDC260F-2 
microSMD Series 
6 0.35 0.75 40 1.3 -135 (3.43) 110 (2.79) 025 (.64) MICROSMDO35CT-ND 65 58 AQ _ — | MICROSMD035-2 
10 6 0.75 15 40 40 UL, TUV, CSA -135 (3.43) 110 (2.79) 025 (.64) MICROSMDO75CT-ND 63 55 50 _ — | MICROSMDO75-2 
6 1.10 2.2 40 21 -135 (3.43) -110 (2.79) 019 (.48) MICROSMD110CT-ND 63 55 50 _— — | MICROSMD110-2 
microSMDF Series — RoHS Compliant 
30 0.05 = =0.15 10 50 -135 (3.43) -110 (2.79) .034 (.85) MICROSMDOO5FCT-ND 54 AG A3 4,000 328.95/M | MICROSMDOOSF-2 
30 0.10 0.25 10 15 -135 (3.43) 110 (2.79) .034 (.85) MICROSMDO010FCT-ND 54 AB 43 4,000 413.95/M | MICROSMDO10F-2 
6 0.35 = 0.75 40 1.3 -135 (3.43) 110 (2.79) 025 (.64) MICROSMDO35FCT-ND 54 AB 43 4,000 413.95/M | MICROSMDO35F-2 
10 13.2 0.50 1.0 40 90 UL TUV, CSA -135 (3.43) 110 (2.79) 025 (.64) MICROSMDOSOFCT-ND 54 AG 3 4,000 286.29/M | MICROSMDOSOF-2 
6 0.75 15 40 40 ‘ : 135 (3.43) 110 (2.79) 025 (.64) MICROSMDO75FCT-ND 54 AB 43 4,000 286.29/M | MICROSMDO75F-2 
6 1.10 2.2 40 21 -135 (3.43) -110 (2.79) 019 (.48) MICROSMD110FCT-ND 54 46 3 4,000 286.29/M | MICROSMD110F-2 
6 1.50 3.00 40 WM 135 (3.43) -110 (2.79) .048 (1.22) MICROSMD150FCT-ND 54 AG 3 4,000 314.45/M | MICROSMD150F-2 
6 1.75 3.50 40 08 -135 (3.43) -110 (2.79) .030 (.76) MICROSMD175FCT-ND 54 AB 43 4,000 287.84/M | MICROSMD175F-2 
nanoSMD Series 
1A 6 75 1.50 100 0.29 UL, TUV, CSA -134 (3.40) .071 (1.80) .047 (1.19) NANOSMDMO75CT-ND 66 57 52 _ — | NANOSMDM075-2 
11B 6 150 3.00 100 0.11 UL, TUV, CSA -134 (3.40) .075 (1.91) .055 (1.40) NANOSMDC150CT-ND 66 7 52 — — | NANOSMDC150-2 
nanoSMDF Series — RoHS Compliant 
24 .20 42 100 2.6 .134 (3.40) .071 (1.80) 025 (.64) NANOSMDCO20FCT-ND. 51 44 40 3,000 261.00/M | NANOSMDCO020F-2 
16 35 75 20 1.40 -134 (3.40) .071 (1.80) 025 (.64) NANOSMDCO35FCT-ND 51 A4 40 3,000 272.79/M | NANOSMDCO35F-2 
118 13.2 50 1.10 100 0.8 UL, TUV, CSA -134 (3.40) .071 (1.80) 025 (.64) NANOSMDCOS50F/13.2CT-ND = .51 A4 40 3,000 257.60/M | NANOSMDOC5OF/13.2-2 
6 75 1.50 100 0.40 -134 (3.40) .071 (1.80) .048 (1.22) NANOSMDCO75FCT-ND. 51 44 40 3,000 257.60/M | NANOSMDCO75F-2 
6 110 2.20 100 0.20 134 (3.40) .071 (1.80) .039 (1.00) NANOSMDC110FCT-ND. 51 A4 40 3,000 257.60/M | NANOSMDC110F-2 
6 150 3.00 100 0.11 -134 (3.40) .071 (1.80) .035 (.89) NANOSMDC150FCT-ND. 51 A4 40 3,000 264.34/M | NANOSMDC150F-2 
t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 
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PolySwitch® 
Resettable Devices — TR(F) Series 


These product families help provide protection against power cross and power induction surge as 
defined in ITU, Telcordia, and UL. Warning: TR(F) devices are not intended for continuous utility line 
voltage such as 120/220V or 240Vdc. Operating Voltage: 60Vdc 


Fig. 1 — 
Encapsulated TR(F) 
Series 


ia 


Fig. 2 — TR(F) Series 


Yr 


Max- Rated 
imum| Oper. | Current (20°C) Max. RMax. Dimensions 
Volt- | Volt. (A) Current | Initial Recognized Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. | age |(Vdc)| Hold | Trip (A) (a) By A B ic Part No. 1 10 100 | Part No. 
TR Series 
1 600 60 0.150 0.30 3 12.0 UL. CSA 0.531 (13.50) 0.496 (12.60) 0.236 (6.00) TR150-ND 1.10 1.01 -92 | TR600-150 
600 60 0.150 0.30 3 10.0 i 0.531 (13.50) 0.496 (12.60) 0.236 (6.00) TR150RA-ND 1.24 1.14 1.04 | TR600-150-RA-B-0.5 
TRF Series — RoHS Compliant 
250 60 0.080 0.16 3 20.0 0.189 (4.80) 0.366 (9.30) 0.150 (3.80) TRF250-080U-ND 66 61 .55 | TRF250-080U 
2 250 60 0.120 0.24 3 10.0 UL, TUV, CSA 0.236 (6.00) 0.394 (10.0) 0.150 (3.80) TRF250-120U-ND 66 61 .55 | TRF250-120U 
250 60 0.145 0.29 3 6.5 0.236 (6.00) 0.394 (10.0) 0.150 (3.80) TRF250-145U-ND 66 61 55 | TRF250-145U 
250 60 0.120 0.24 3 8.0 0.256 (6.50) 0.433 (11.0) 0.180 (4.60) TRF250-120-ND 70 65 .59 | TRF250-120 
1 250 60 0.145 0.29 3 6.0 UL, TUV, CSA 0.256 (6.50) 0.433 (11.0) 0.180 (4.60) TRF250-145-ND 70 65 59 | TRF250-145 
600 60 0.150 0.30 3 10.0 0.354 (9.0) 0.492 (12.5) 0.180 (4.60) TRF600-150-ND 1.10 1.01 -92 | TRF600-150 
PolyZen Polymer Protected Zener Diodes seataeiaey HS 


PolyZen devices are polymer protected precision Zener diode micro-assemblies. An advanced feature of the PolyZen 
micro-assembly is that its Zener and follow-on electronics are additionally protected by a resistively non-linear, polymer PTC 
(positive temperature coefficient) layer. This PTC layer is fully integrated into the device, is thermally coupled to the diode, and 
is electrically in series between Vy and the diode clamped Voyrt, This advanced PTC layer responds to either diode heating 
or overcurrent events by transitioning from a low to high resistance state, also known as “tripping”. A tripped PTC will limit 
current and generate a voltage drop, which helps to protect both the Zener and the follow-on electronics. This integrated PTC 
effectively increases the diode’s power handling capability. 


Benefits: * Helps shield downstream electronics from overvoltage and reverse bias * Trip events shut out overvoltage and 
reverse bias sources ¢ Analog nature of trip events minimize upstream inductive spikes * Helps reduce design costs with 
single component placement and minimal heat sinking requirements 

Features: * Overvoltage transient suppression » Stable VZ vs. fault current * Time delayed, overvoltage trip * Time delayed, 
reverse bias trip * Power handling on the order of 100 watt » Integrated device construction 

Applications: * DC power port protection for systems using barrel jacks for power input * USB peripheral protection * DC 
power port protection in portable electronics * Automotive peripheral input power protection 

Electrical: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * ESD Withstand: 15KV Human Body Model 
Capacitance: 4200pF Typical @ 1MHz, 1V RMS 


* Diode 


Definitions: * Zener Voltage (V): Vout as measured under a specified diode test current (IF_t = Izt) * Zener Trigger Current 
(Izt): Current at which Vz is measured. |z¢ is time limited (typically 100uSec) * PTC Hold Current (I4oLp): Maximum steady 
state Iptc that will not generate a trip event at the specified temperature. Specification assumes IF, is sufficiently low so as to 
prevent the diode from acting as a heat source * Typical Resistance (R Typ): Resistance between Viy and Vout pins during 
normal operation at room temperature * Maximum Resistance (Rimax.): The maximum resistance between Vin and Vout 
pins during normal operation at room temperature, one hour after first trip or after reflow soldering * Maximum Initial Voltage 
(Vint Max.): The voltage (Vin - Vout) at which typical qualification devices (98% devices, 95% confidence) survived at least 
100 trip cycles and 24 hours trip endurance at the specified voltage and current Iptc * Zener Current (IFLt): Current flow 
through the Zener diode * Maximum Zener Current (IF_t Max.): Maximum RMS fault current the diode portion of the device 
can withstand and remain resettable; testing is conducted at +/- 24V and -16V with no load connected to Vout 


Test Board Features: ¢ Thickness: 0.062 inches * Board Material: FR4 Laminate (glass, epoxy) with 2-sided 20z. copper 
cladding ¢ Plating: 3 ~ 5y inches Gold over 100p inches Nickel on all exposed pads and vias * Connections: 3 Gold-plated 
contact fingers (.30” X .50”) identified Vin, Vout, GND. 3 Gold-plated vias provided as alternate connections. 


Fig. 1 — SMD 


Fig. 2 — Test Board 
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Vz IHOLD Vint Max. | IfLT Max. Power Tape and Reelt 
(Vv) lt | @20°C | RTyp. | RiMax. @3v @ 16V Dissipation Typ. | Digi-Key Pricing Pricing Raychem 
Fig. | Typical | (A) (A) (0) (0) (V) (A) (W) Part No. 1 10 25 100 3,000 Part No. 
1 5.6 01 1.3 0.12 0.16 24 +10/-40 0.7 ZENO56V130A24LSCT-ND 1.30 11.10 = 101.75 795.50/M ZENO56V130A24LS 
13.2 01 13 0.12 0.16 24 +3 /-40 0.7 ZEN132V130A24LSCT-ND 1.30 11.10 = 101.75 795.50/M ZEN132V130A24LS 
2 5.6 01 1.3 0.12 0.16 24 +10/-40 0.7 ZEN056V130A24LSTB-NDe 8.40 63.00 148.75 — = ZEN056V130A24LS-TB 
13.2 01 1.3 0.12 0.16 24 +3 /-40 0.7 ZEN132V130A24LSTB-NDe 8.40 63.00 148.75 _ = ZEN132V130A24LS-TB 


t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. » Tape and Box 


SiBar Thyristor Surge Protectors 


SiBar thyristor surge protectors are designed specifically for 
telecommunications and computer telephony applications, 
including: * Modems * Fax machines * PBX Systems « Phones 
* POS Systems »¢ Analog and digital linecards »* Other customer 
premise and network equipment requiring protection. 


Features: 


* Bidirectional transient voltage protection 
* High off-state impedance 

* Low on-state voltage 

* High surge capability 

¢ Short-circuit failure mode 

* Surface-mount technology 

* UL 497B recognized, file #E179610 


SiBar thyristor surge protectors are bidirectional silicon devices 
that foldback in the presence of transient overvoltage faults. 
When the breakover voltage of a SiBar device is exceeded, 
the device switches from high to low impedance to protect 
sensitive downstream equipment from harmful voltage surges. 
The device remains latched in a low-impedance state until the 
current decreases below the hold current, at which point the 
device returns to its high-impedance state. SiBar devices may 
be used in conjunction with PolySwitch resettable devices in 
telecommunications applications, including network equipment 
and customer premise equipment. Proper selection of both 
devices can provide reliable, self-resetting overvoltage and 
overcurrent protection, allowing designers to meet worldwide 
telecommunications standards and to lower equipment-service 
and warranty cost. 
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Recommended Pad Layout 


Vpm VBo tH VT Cy 'Tsm Cut Tape 

Max. Max. Min. Max. Typ. Min. Digi-Key Price Each Raychem 
(Vv) (Vv) (mA) (Vv) (pF) (A) Part No. 10 100 Part No. 
170 265 175 5.0 50 60 TVB170SCCT-ND 1.50 1.29 1.18 TVB170SC 
170 265 175 5.0 20 22 TVB170SACT-ND 99 85 78 TVB170SA 
270 365 175: 3.0 22 22 TVA270SACT-ND 69 64 58 TVA270SA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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* Tyco Electronics Raychem, PolySwitch® TSM600-250 


Authorized Distributor 


The TSM600-250 is an overcurrent protection device designed for DSL and other telecommunications network equipment 
applications. The TSM600-250 incorporates two matched, low-resistance PPTC components into a single device yielding 
balanced protection on tip-and-ring lines with minimal attenuation of data transmission. 


(a 
3.1 (122) 


Operating IHOLD Resistance Time to Trip Cut Tape Tape & Reel 
Voltage (mA) (Ohms) * @3A (Seconds) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Raychem 
(Vdc) @20°C @60°C RMin. RTyp. RiMax.** Typ. Max. Part No. 1 10 100 | Part No. 200 Part No. 
250 250 140 1.0 3.5 7.0 0.8 6 TSM600-250-2CT-ND 2.52 2.31 2.10 | TSM600-250-2TR-ND 379.80 TSM600-250-2 
250 250 140 1.0 3.0 5.0 1.0 6 TSM600-250-RA-2CT-ND 2.66 2.44 2.22 |— = TSM600-250-RA-2 


* Resistance per PPTC device ** Maximum device resistance, measured 1-hour post reflow or post trip 


Fast Acting SMD Fuses 


Benefits: * Small size with high current ratings * Excellent temperature stability * High reliability and resilience »* Strong arc suppression 
characteristics 
Target Applications: * Laptops « Digital cameras * Cell phones ¢ Printers * DVD players ¢ Portable electronics * Game systems * LCD displays 


¢ Scanners 
Features: * Monolithic, multilayer design * Lead-free construction * High temperature performance * Operating Temperature Range: -55°C ~ 
125°C 
Agency Approvals: UL File# E197536 
Rated | Nominal |Max. Interrupt Ratings F Cut Tape 
Current | Cold DCR2| Voltage | Current Dimensions - Inches (mm) Digi Key Price Each Tape & Reelt Raychem 
(A) (0) (Voc) (A) A B c D E F G H Part No. 1 10 100 Oty. Pricing | Part No. 
0402 Series 
1.00 0.120 24 35 0402SFF100F/24CT-ND 53 AB 42 10,000 225.00/M 0402SFF100F/24-2 
1.50 0.056 24 35 0402SFF150F/24CT-ND 67 57 53 10,000 225.00/M 0402SFF150F/24-2 
200 | 0.035 24 35 ay (13.35) (12.95) ay ( ae) (t0.16) 778) (ig24) | 0402SEF200F/24CT-ND 67 57 ~——«53-| 10,000 | 225.00/M | o402SFF200F/24-2 
3.00 0.021 24 35 : ° . ° ¢ 7 . ° 0402SFF300F/24CT-ND 67 57 53 10,000 225.00/M 0402SFF300F/24-2 
4.00 0.014 24 35 0402SFF400F/24CT-ND 67 87 53 10,000 225.00/M 0402SFF400F/24-2 
0603 Series 
1.00 0.131 32 50 0603SFF100F/32CT-ND 63 54 50 4,000 240.00/M O603SFF100F/32-2 
1.50 0.059 32 35 0603SFF150F/32CT-ND 63 54 50 4,000 240.00/M O603SFF1SOF/32-2 
2.00 0.044 32 35 0603SFF200F/32CT-ND 63 54 50 4,000 240.00/M O603SFF200F/32-2 
2.50 0.032 32 35 0603SFF250F/32CT-ND 63 54 50 4,000 240.00/M O603SFF250F/32-2 
3.00 0.025 32 35 Pin cue an 3} ao ae) nen a en 0603SFF300F/32CT-ND 63 54 50 4,000 240.00/M O603SFF300F/32-2 
3.50 0.024 32 35 . ‘ ° . . i : . 0603SFF350F/32CT-ND 63 54 50 4,000 240.00/M O603SFF350F/32-2 
4.00 0.018 32 35 0603SFF400F/32CT-ND 63 54 50 4,000 240.00/M O603SFF400F/32-2 
5.00 0.013 32 35 0603SFF500F/32CT-ND 63 54 50 4,000 240.00/M O603SFF500F/32-2 
6.00 0.010 24 35 0603SFF600F/24CT-ND 63 54 50 4,000 240.00/M O603SFF600F/24-2 
1206 Series 
1.00 0.220 63 50 1206SFF100F/63CT-ND 46 39 36 3,000 260.00/M 1206SFF100F/63-2 
1.50 0.120 63 50 1206SFF150F/63CT-ND 60 51 AT 3,000 260.00/M 1206SFF150F/63-2 
1.75 0.100 63 50 1206SFF175F/63CT-ND 60 51 AT 3,000 260.00/M 1206SFF175F/63-2 
2.00 0.050 63 50 3.20 1.60 1.10 0.51 4.40 1.50 1.80 1.45 1206SFF200F/63CT-ND 60 51 AT 3,000 260.00/M 1206SFF200F/63-2 
2.50 0.035 32 50 (81.28) | (40.64) | (27.94) | (12.95) | (111.76) | (38.10) | (45.72) | (36.83) | 1206SFF250F/32CT-ND 60 51 AT 3,000 260.00/M 1206SFF250F/32-2 
3.00 0.031 32 50 1206SFF300F/32CT-ND 60 51 AT 3,000 260.00/M 1206SFF300F/32-2 
4.00 0.022 32 45 1206SFF400F/32CT-ND 60 51 AT 3,000 260.00/M 1206SFF400F/32-2 
5.00 0.015 32 45 1206SFF500F/32CT-ND 60 51 AT 3,000 260.00/M 1206SFF500F/32-2 


t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Overcurrent Fuses — FT600 Series 


a ae B 
Benefits: * When combined with a SiBar™ overvoltage protection device, assists equipment in meeting ports requiring Telcordia GR-1089, UL60950 and FCC Part 68 compliance A tc 
regulatory standards with no additional series components » Improved temperature rise performance Features: * The lightning robust surface-mount fuse offers overcurrent protection from power faults <x 
over other similar SMT fuse devices under sneak current testing * High density placement in multi-port * Designed to assist equipment in complying with telecom specifications including UL60950, FCC Part 
system designs 68, and Telcordia GR-1089 
Target Applications: * xDSL and ADSL linecards and modems *T1/E1 systems * Twisted pair telecom Specifications: * Termination Material: Silver-plated brass * Body Material: Ceramic 
Ampere Voltage Typical Dimensions Cut Tape 
Rating Rating Resistance Inches (mm) Digi-Key Price Each Tape & Reelt Raychem 
(A) (Vv) a A B c Part No. 1 10 100 Oty. Pricing Part No. 
1.25 250 0.1 0.413 (10.5) 0.133 (3.4) 0.133 (3.4) FT600-1250CT-ND 88 ofS: 69 2,500 420.00/M FT600-1250-2 
2.00 250 0.05 0.413 (10.5) 0.133 (3.4) 0.133 (3.4) FT600-2000CT-ND 88 75 69 2,500 420.00/M FT600-2000-2 


t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Panasonic Micro Chip Fuse Surface Mount 


Features: * Sharp fusing characteristics (Very fast acting) ; Rated | Rated Internal R. Cut Tape 
ark other alatal Gomputer and peripheral equipment, mobile phone | Curent Voltage | Marking) (mOhms) | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Approved Safety Standards: « C-UL(CSA)C22.2 No. 248-14: File (A) | (VDC) | Code | Max. @ 25°C | Part No. 1 10 100 | PartNo. Qty. Pricing | Part No. 
No. E194052; UL 248-14: File No. E194052 ERB-SE Series — 0603 
Sind CueAE mie The NeOe ON Rad aitcnt Cidow 4 | 05))22 | IE 370 P11369CT-ND 50.47.35 | P11369TR-ND 5,000 | 192.04/M| ERB-SEOR50U 
hours minimum or rated current x 200% /1 second maximum or rated | 0.75 | 32 G 245 P11370CT-ND 50 47.35 | P11370TR-ND 5,000 | 192.04/M| ERB-SEOR75U 
current x 300% / 0.2 seconds maximum 10 | 32 H 155 P11371CT-ND 50 47.35 | P11371TR-ND 5,000 | 192.04/M| ERB-SE1ROOU 
4.25 | 32 J 120 P11372CT-ND 50.47.35 | P11372TR-ND 5,000 | 192.04/M| ERB-SE1R25U 
15 | 32 K 90 P11373CT-ND 50 47.35‘ | P11373TR-ND 5,000 | 192.04/M| ERB-SE1R50U 
20 | 32 N 60 P11374CT-ND 50.47 ~—«.35_-| P11374TR-ND 5,000 | 192.04/M| ERB-SE2ROOU 
25 | 32 0 48 P11375CT-ND 50 47.35 | P11375TR-ND 5,000 | 192.04/M| ERB-SE2R50U 
30 | 32 P 36 P11376CT-ND 50 47.35 | P11376TR-ND 5,000 | 192.04/M| ERB-SE3ROOU 
40 | 32 s 28 P13572CT-ND 50 47.36 | P13572TR-ND 5,000 | 194.00/M| ERB-SE4ROOU 
50 | 32 T 20 P13573CT-ND 50 47 —.36_| P13573TR-ND 5,000 | 194.00/M| ERB-SESROOU 
ERB-SD Series — 0402 
05 | 24 F 330 P11361CT-ND 50.47.35 | P11361TR-ND 10,000] 192.04/M] ERB-SDOR50U 
0.75 | 24 G 200 P11362CT-ND 50 47.35 | P11362TR-ND 10,000 | 192.04/M| ERB-SDOR75U 
—— 1.0 | 24 H 135 P11363CT-ND 50 47.35 | P11363TR-ND 10,000 | 192.04/M| ERB-SD1ROOU 
Dimensions (mm) 1.25 | 24 J 100 P11364CT-ND 50 47 35 ‘| P11364TR-ND 10,000 | 192.04/M| ERB-SD1R25U 
Type iE w a t 15 | 24 K 80 P11365CT-ND 50 47 35 | P11365TR-ND 10,000 | 192.04/M| ERB-SD1R50U 
ERB-SE| 1.6020.15 | 0.8020.15 | 0.3020.20 | 0.70#0.10 20 | 24 N 53 P11366CT-ND 50.47 «35 (| P11366TR-ND 40,000 | 192.04/M| ERB-SD2RO0U 
25 | 24 0 40 P11367CT-ND 50.47.35 | P11367TR-ND 10,000 | 192.04/M| ERB-SD2R50U 
ERB-SD| 1.00+0.10 | 0.50+0.10 | 0.2020.15 | 0.40+0.10 3.0 | 24 P 33 P11368CT-ND 50.47 _.35_| P11368TR-ND 10,000 | _192.04/M| ERB-SD3ROOU 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1802 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


BOVERNS Multiz™== Resettable Overcurrent Protectors 


Bourns’ Multifuse products provide overcurrent protection against circuit faults and safeguard against potential overcurrent damage of critical circuitry and loads in a vast amount of applications. 
Agency Approvals: ¢ MF-R, MF-RX, MF-USMD, MF-MSMD, MF-SM, MF-MSMF — UL, CSA, TUV Approved * MF-NSMF — UL Approved * MF-SMDF — Agency Recognition Pending. 


Fig.2 NEW! 
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Rated Current | Initial Resistance Post- Dimensions — (mm) 
Max. Max. | @ 23°C (Amps) @ 23°C (Q) Trip A B c Digi-Key Price Each Bourns 
Fig. | Voltage | (Amps) | Hold Trip Min. Max. | Resistance | (Max.) (Max.) (Nom.) Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
1A 90 10 0.55 1.10 0.45 0.9 2.00 10.9 14.0 5.1 MF-R055/90-0-ND 75 69 63 50 42 MF-R055/90-0 
1B 90 10 0.55 1.10 0.45 0.9 2.00 10.3 10.3 5.1 MF-R055/90U-0-ND 75 69 63 50 42 MF-R055/90U-0 
2 60 40 0.05 0.10 7.3 anti 22.0 8.0 8.3 5.1 MF-R0O05-0-ND® NEW! 48 44 40 32 26 MF-RO05-0 
1.10 2.20 0.10 0.18 0.27 8.9 14.0 5.1 MF-R110-ND 54 50 45 36 31 MF-R110 
30 40 1.35 2.70 | 0.065 0.115 0.17 8.9 18.9 5.1 MF-R135-ND 54 50 45 36 31 MF-R135 
1.60 3.20 | 0.055 0.105 0.15 10.2 16.8 5-1 MF-R160-ND -60 55 50 At 36 MF-R160 
1.85 3.70 | 0.040 0.07 0.14 12.0 18.4 5.1 MF-R185-ND -60 55 50 40 35 MF-R185 
0.10 0.20 2.50 4.50 7.50 74 12.7 5.1 MF-RO10-ND 48 44 40 32 26 MF-RO10 
0.17 0.34 2.00 3.20 8.00 74 12.7 5.1 MF-RO17-ND 48 44 40 32 28 MF-RO17 
3 0.20 0.40 1.50 2.84 4.40 74 12.7 5.1 MF-R020-ND 51 47 43 34 29 MF-R020 
0.25 0.50 1.00 1.95 3.00 74 12.7 Sal MF-R025-ND 51 AT 43 34 29 MF-R025 
60 40 0.30 0.60 0.76 1.36 2.10 74 13.4 5.1 MF-RO30-ND 51 AT 43 34 29 MF-RO30 
0.40 0.80 0.52 0.86 1.29 74 13.7 5.1 MF-R040-ND 54 50 45 36 -30 MF-R040 
0.50 1.00 0.41 0.77 1.17 79 13.7 5.1 MF-RO50-ND 54 50 45 35 31 MF-RO50 
0.65 1.30 0.27 0.48 0.72 9.7 15.2 5.1 MF-RO65-ND 54 50 45 36 31 MF-RO65 
0.75 1.50 0.18 0.40 0.60 10.4 16.0 5.1 MF-RO75-ND 54 50 45 36 31 MF-RO75 
0.90 1.80 0.14 0.31 0.47 a7 16.7 5.1 MF-RO90-ND 54 50 45 37 32 MF-RO9O 
1.85 3.70 0.08 0.12 0.19 17.8 22.9 5.1 MF-RX185-ND -60 55 50 40 35 MF-RX185 
4 60 40 3.00 6.00 0.04 0.06 0.10 24.9 30.0 10.2 MF-RX300-ND 69 64 58 46 40 MF-RX300 
3.75 7.50 0.03 0.05 0.08 28.4 33.5 10.2 MF-RX375-ND 2 66 .60 48 42 MF-RX375 
2.50 5.00 | 0.025 0.048 0.07 12.0 18.3 5.1 MF-R250-ND@ NEW! 66 61 55 44 35 MF-R250 
3.00 6.00 | 0.020 0.05 0.08 12.0 18.3 5.1 MF-R300-ND 69 64 58 45 39 MF-R300 
4.00 8.00 | 0.010 0.03 0.05 14.4 24.8 5.1 MF-R400-ND 72 66 -60 48 42 MF-R400 
30 40 5.00 10.00 | 0.010 0.03 0.05 17.4 24.9 10.2 MF-R500-ND .78 72 65 52 45 MF-R500 
5A 6.00 12.00 | 0.005 0.02 0.04 19.3 31.9 10.2 MF-R600-ND 81 75 68 53 A6 MF-R600 
7.00 14.00 | 0.005 0.02 0.03 22.1 29.8 10.2 MF-R700-ND 84 MT 70 56 48 MF-R700 
8.00 16.00 | 0.005 0.02 0.03 24.2 32.9 10.2 MF-R800-ND .87 .80 73 58 51 MF-R800 
9.00 18.00 | 0.005 0.01 0.02 24.2 32.9 10.2 MF-R900-ND 93 86 78 61 53 MF-R900 
16 100 11.00 22.00 | 0.003 0.01 0.014 24.2 32.9 10.2 MF-R1100-ND@ NEW! 93 86 78 62 A7 MF-R1100 
4.5 78 0.022 _— 0.054 10.4 15.6 5.1 MF-RHT450-ND@ NEW! 2 66 60 48 38 MF-RHT450 
5A 16 100 6.5 12.0 | 0.011 = 0.026 12.7 22.2 5.1 MF-RHT650-ND@ NEW! .78 72 65 52 40 MF-RHT650 
7.5 13.1 | 0.0094 = 0.022 14.0 23.5 5.1 MF-RHT750-ND@ NEW! 81 75 68 54 42 MF-RHT750 
@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1803 


5: URNS Multiz™== Resettable Overcurrent Protectors (cont) 


Rated Current | Initial Resistance Post- Dimensions — (mm) 
Max. IMax. | @ 23°C (Amps) @ 23°C (Q) Trip A B c Digi-Key Price Each Bourns 
Fig. | Voltage | (Amps) | Hold Trip Min. Max. |Resistance;} (Max.) (Max.) (Nom.) Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
1.10 2.20 0.15 0.25 0.38 10.84 16.8 5.1 MF-RX110/72-0-ND® NEW! 54 50 45 36 29 MF-RX110/72-0 
1.35 2.70 0.12 0.19 0.30 12.26 18.3 5.1 MF-RX135/72-0-ND® NEW! 57 53 48 38 31 MF-RX135/72-0 
1.60 3.20 0.09 0.14 0.22 13.94 19.9 5.1 MF-RX160/72-0-ND® NEW! 60 55 50 40 31 MF-RX160/72-0 
5B 72 40 1.85 3.70 0.08 0.12 0.19 15.18 21.2 5.1 MF-RX185/72-0-ND® NEW! -60 55 50 40 31 MF-RX185/72-0 
2.50 5.00 0.05 0.08 0.13 17.84 23.8 10.2 MF-RX250/72-0-ND® NEW! 66 61 -55 44 35 MF-RX250/72-0 
3.00 6.00 0.04 0.06 0.10 20.67 26.7 10.2 MF-RX300/72-0-ND® NEW! 69 64 58 46 36 MF-RX300/72-0 
3.75 7.50 0.03 0.05 0.08 23.51 29.6 10.2 MF-RX375/72-0-ND® NEW! 72 66 .60 48 38 MF-RX375/72-0 
5C 16 100 13.0 24.0 | 0.0041 = 0.010 23.5 28.7 10.2 MF-RHT1300-ND@ NEW! -90 83 5 60 45 MF-RHT1300 
F 46 40 0.7 1.4 0.3 _ 0.8 6.86 10.8 5.1 MF-RHT070-ND@ NEW! 63 58 53 42 33 MF-RHT070 
100 2.0 3.8 0.045 = 0.110 9.4 14.0 5.1 MF-RHT200-ND@ NEW! 69 64 58 AB 36 MF-RHT200 
Rated Current | Initial Resistance Dimensions — (mm) Cut Tape 
Max.| I Max. |@ 23°C (Amps) @ 23°C (Q) Post-Trip A B Cc D E F | Digi-Key Price Each Tape & Reel* Bourns 
Fig. | Volt.) (Amps)| Hold Trip RMinimum Resistance | (Max.) (Max.) (Max.) (Min.) (Max.) (Min.) | Part No. nl 10 100] Qty. Pricing | Part No. 
6.0 40 0.35 0.75 0.20 1.30 3.43 2.80 062 030 — _— MF-USMDO035CT-ND 68 63 59 _ — | MF-USMD035-2 
7A | 6.0 40 0.75 1.50 0.07 0.450 3.43 2.80 062 030 — = MF-USMD075CT-ND 75 68 66 = — | MF-USMD075-2 
6.0 40 1.10 2.20 0.05 0.210 3.43 2.80 048 030 — _ MF-USMD110CT-ND 79 68 66 _ — | MF-USMD110-2 
7B | 6.0 100 1.25 2.50 0.035 0.14 4.73 3.41 048 030 — = MF-MSMD125CT-ND 56 48 44 = — | MF-MSMD125-2 
60 40 0.30 0.60 0.90 4.80 7.98 3.28 5.44 0.56 0.71 2.16 | MF-SMO30CT-ND 63 54 -50 | 2,000 | 360.00/M | MF-SM030-2 
60 40 0.50 1.00 0.35 1.40 7.98 3.28 5.44 0.56 0.71 2.16 | MF-SMO50CT-ND 63 54 -50 | 2,000 | 360.00/M | MF-SM050-2 
30 80 0.75 1.50 0.23 1.00 7.98 3.28 5.44 0.56 0.71 2.16 | MF-SM0O75CT-ND 63 54 -50 | 2,000 | 360.00/M | MF-SM075-2 
30 80 1.10 2.20 0.12 0.48 7.98 3.18 5.44 0.56 0.71 2.16 | MF-SM100CT-ND 63 54 -50 | 2,000 | 354.00/M | MF-SM100-2 
8A 
33 40 1.10 2.20 0.12 0.41 7.98 3.18 544 0.56 0.71 2.16 | MF-SM100/33-2CT-ND®@ 70 60 -55 | 2,000 | 400.00/M | MF-SM100/33-2 
15 100 1.25 2.50 0.07 0.25 7.98 3.18 544 0.56 0.71 2.16 | MF-SM125CT-ND 63 54 -50 | 2,000 | 354.00/M | MF-SM125-2 
100 2.60 5.20 0.025 0.075 7.98 3.18 5.44 0.56 0.71 2.16 | MF-SM260CT-ND 63 54 -50 | 2,000 | 360.00/M | MF-SM260-2 
6 100 3.00 6.00 0.015 0.048 7.98 3.18 5.44 0.56 0.71 2.16 | MF-SM300-2CT-ND@ NEW! 63 54 -50 | 2,000 | 540.00/M | MF-SM300-2 
33 40 1.50 3.00 0.06 0.23 9.50 3.18 6.71 0.56 0.71 3.68 | MF-SM150/33-2CT-ND@ 88 75 .69 | 1,500 | 400.00/M | MF-SM150/33-2 
en 15 100 1.50 3.00 0.06 0.25 9.50 3.18 6.71 0.56 0.71 3.68 | MF-SM150CT-ND 63 54 -50 | 1,500 | 360.00/M | MF-SM150-2 
15 100 2.00 4.00 0.045 0.125 9.50 3.18 6.71 0.56 0.71 3.68 | MF-SM200CT-ND® 67 .57 .53 | 1,500 | 380.00/M | MF-SM200-2 
15 100 2.50 5.00 0.024 0.085 9.50 3.18 6.71 0.56 0.71 3.68 | MF-SM250CT-ND® 67 57 -53 | 1,500 | 380.00/M | MF-SM250-2 
9 60 250 0.13 = 6.5 20.0 94 3.7 74 0.3 3.8 — MF-SM013/250-2CT-ND® NEW! 98 84 .77 | 1,500 | 560.00/M | MF-SM013/250-2 
24.0 10 0.20 0.46 0.60 2.60 3.40 1.80 085 0.25 — = MF-NSMF020-2CT-ND@ NEW! 70 60 -55 | 3,000 | 400.00/M | MF-NSMF020-2 
6.0 100 0.35 0.75 0.30 1.20 3.40 1.80 085 025 — _ MF-NSMF035-2CT-ND@ NEW! 70 60 -55 | 3,000 | 400.00/M | MF-NSMF035-2 
13.2) 100 0.50 1.00 0.15 0.70 3.40 1.80 085 0.25 — = MF-NSMF050-2CT-ND® 70 60 -55 | 3,000 | 400.00/M | MF-NSMFOS50-2 
10A | 6.0 100 0.75 1.50 0.10 0.40 3.40 1.80 0.70 025 — _— MF-NSMF075-2CT-ND@ 70 60 .55 | 3,000 | 400.00/M | MF-NSMF075-2 
6.0 100 1.10 2.20 0.06 0.20 3.40 1.80 0.70 0.25 — = MF-NSMF110-2CT-ND® 70 60 -55 | 3,000 | 400.00/M | MF-NSMF110-2 
6.0 100 1.50 3.00 0.03 0.13 3.40 1.80 0.70 0.25 — = MF-NSMF150-2CT-ND® 70 60 -55 | 3,000 | 400.00/M | MF-NSMF150-2 
6.0 100 2.00 4.00 0.02 0.085 3.50 1.80 160 025 — _— MF-NSMF200-2CT-ND@ NEW! 88 75 -69 | 3,000 | 500.00/M | MF-NSMF200-2 
60.0 40 0.10 0.30 0.70 15.00 4.73 3.41 110 030 — = MF-MSMF010-2CT-ND® 56 48 -44 | 1,500 | 320.00/M | MF-MSMFO010-2 
60.0 40 0.14 0.34 0.40 6.50 4.73 3.41 110 030 — _— MF-MSMF014-2CT-ND@ 56 48 44 | 1,500 | 320.00/M | MF-MSMF014-2 
30.0 80 0.20 0.40 0.40 6.00 4.73 3.41 110 030 — = MF-MSMF020-2CT-ND® 56 48 .44 | 1,500 | 320.00/M | MF-MSMF020-2 
30.0 10 0.30 0.60 0.30 3.00 4.73 341 110 030 — _ MF-MSMF030-2CT-ND@ 56 48 .44 | 1,500 | 320.00/M | MF-MSMFO030-2 
15.0) 100 0.50 1.00 0.15 1.00 4.73 3.41 085 030 — = MF-MSMF050-2CT-ND® 56 48 44 | 2,000 | 320.00/M | MF-MSMFO50-2 
13.2) 100 0.75 1.50 0.11 0.45 4.73 3.41 085 030 — = MF-MSMF075-2CT-ND® 56 48 .44 | 2,000 | 320.00/M | MF-MSMFO75-2 
24.0 40 0.75 1.50 0.11 0.45 4.73 3.41 085 030 — _— MF-MSMF075/24-2CT-ND® 63 54 -50 | 2,000 | 360.00/M | MF-MSMF075/24-2 
10B | 6.0 100 1.10 2.20 0.04 0.21 4.73 3.41 0.75 0.30 — = MF-MSMF110-2CT-ND® 56 48 44 | 2,000 | 320.00/M | MF-MSMF110-2 
16.0) 100 1.10 2.20 0.04 0.21 4.73 3.41 0.75 030 — _ MF-MSMF110/16-2CT-ND® 63 54 -50 | 2,000 | 360.00/M | MF-MSMF110/16-2 
6.0 100 1.25 2.50 0.035 0.14 4.73 3.41 085 030 — = MF-MSMF125-2CT-ND® 56 48 .44 | 2,000 | 320.00/M | MF-MSMF125-2 
6.0 100 1.50 3.00 0.03 0.120 4.73 3.41 085 030 — _ MF-MSMF150-2CT-ND@ 56 48 .44 | 2,000 | 320.00/M | MF-MSMF150-2 
8.0 100 1.60 2.80 0.035 0.099 4.73 3.41 085 030 — = MF-MSMF160-2CT-ND® 56 48 44 | 2,000 | 320.00/M | MF-MSMF160-2 
6.0 100 2.00 4.00 0.020 0.100 4.73 3.41 085 030 — _— MF-MSMF200-2CT-ND@ 70 60 -55 | 2,000 | 400.00/M | MF-MSMF200-2 
16.0) 100 2.50 5.00 0.015 0.100 4.73 3.41 2.00 030 — = MF-MSMF250/16-2CT-ND@ 91 78 .72 | 1,000 520.00 | MF-MSMF250/16-2 
6.0 100 2.60 5.20 0.015 0.080 4.73 3.41 085 030 — = MF-MSMF260-2CT-ND® 70 60 55 = — | MF-MSMF260-2 
60 10 0.55 1.20 0.200 0.950 5.44 493 1.09 030 — _— MF-SMDF050-2CT-ND@ 63 54 -50 | 3,000 | 360.00/M | MF-SMDFO50-2 
10C 
15 40 1.50 3.00 0.070 0.175 5.44 493 1.09 030 — = MF-SMDF150-2CT-ND® 63 54 -50 | 3,000 | 360.00/M | MF-SMDF150-2 
30 10 0.05 0.15 2.800 50.000 3.43 2.80 1.1 0.30 — _— MF-USMF005-2CT-ND@ 68 63 -59 | 3,000 | 360.00/M | MF-USMFO005-2 
30 10 0.10 0.30 0.800 15.000 3.43 2.80 1.1 0.30 — = MF-USMF010-2CT-ND® 68 63 -59 | 3,000 | 360.00/M | MF-USMF010-2 
30 10 0.20 0.40 0.400 5.000 3.43 2.80 1.1 0.30 — _ MF-USMF020-2CT-ND® 68 63 -59 | 3,000 | 360.00/M | MF-USMF020-2 
6 40 0.35 0.75 0.200 1.300 3.43 2.80 085 030 — = MF-USMF035-2CT-ND® 68 63 -59 | 3,000 | 360.00/M | MF-USMF035-2 
10D 
13.2 40 0.50 1.00 0.180 0.900 3.43 2.80 085 030 — _— MF-USMF050-2CT-ND® 67 63 -59 | 3,000 | 360.00/M | MF-USMFO050-2 
6 40 0.75 1.50 0.070 0.450 3.43 2.80 085 030 — _ MF-USMF075-2CT-ND@ 75 68 -66 | 3,000 | 360.00/M | MF-USMF075-2 
40 1.10 2.20 0.050 0.210 3.43 2.80 085 030 — = MF-USMF110-2CT-ND® 79 68 -66 | 3,000 | 360.00/M | MF-USMF110-2 
6 40 1.50 3.00 0.030 0.110 3.43 2.80 085 030 — = MF-USMF150-2CT-ND@ NEW! 79 68 -66 | 3,000 | 360.00/M | MF-USMF150-2 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Littelf se . ESD Human Body Model (HBM) Capability for SP720 —- SP721 
Httenuse ESD Transient Hau Standard ode : c Es0W) 
. Air 33002 150pF >15kV 
Voltage Suppression Arrays lec 61000-4-2 Direct 900 150pF atv 
Sat . i Direct, Dual Pins 3300 150pF >8kV 
This is an array of SCR/Diode bipolar structures for 
ESD and over-voltage protection. MIL-STD-3015.7 Direct, In-Circuit 1.5kQ 100pF >15kV 
The SCR Structures are designed for fast triggering, , 
if a transient pulse is detected with a voltage level FIASIC121 Machine Model oka 200pF 2iKy 
greater than one VBE, negative or positive pulse, 
above V+ or below V- the device will be activated. ESD Human Body Model (HBM) Capability for SP723 — SP724 
Some of the applications where this device works very RD Dischg. CD Dischg. +VDDischg. 
well is for Microprocessor/Logic Input Protection, Data HBM Standard Mode Resistor Cap. Voltage 
Bi Protection, Analog Device Input Protecti 
mae Sciamn. SEES eS vICOUNDEE secenontine 6 IEC 61000-4-2 HBM, Air Discharge 3300 150pF 15kV 
9 . (Level 4) HBM, Direct Discharge 3300 150pF 8kV 
Features: MIL- Modified HBM 1.5kQ 100pF 8kV 
¢ Fast Switching Times Functional STD-3015.7 Standard HBM 1.5kQ 100pF 2kV 
* Low Input Leakage Block EIAJ 1C121 Machine Model oka 200pF 400V 
+ Low Input Capacitance Diagram ere sy : rg Charged Device Model oka NA 3kV 
nl 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C ¥ 
No. of Input Equivalent | Equivalent Input Tape 
Input Operating Leakage Quiescent SCR ON SCR ON Input Switch & Reel 
Arrays per Voltage Current (nA) Supply Threshold | Resistance | Capacitance | Speed | Digi-Key Price Each Pricing A | Littelfuse 
Package Package (V Supply) (Typical) Current (nA) (VY) t (Ohms) t (pF) (nSec) | Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 
8-Dip 6 2-30 5 50 11 0.5 5 2 F2168-ND 2.93 2.71 2.03 = SP723AP. 
SOT-23-6 4 1-20 1 100 (Max.) A 1 3 _ F2169CT-ND 1.61 1.50 1.13 | 622.35/M | SP724AHT 
RoHS Compliant 
16-SOIC. 14 2-30 5 50 11 1 3 2 F2717-ND 3.43 3.17 2.38 = SP720ABG 
16-Dip 14 2-30 5 50 11 1 3 2 F2718-ND 3.43 3.17 2.38 = SP720APP. 
8-SOIC 6 2-30 5 50 V1 1 3 2 F2719-ND 2.40 2.22 1.67 = SP721ABG 
8-Dip 6 2-30 5 50 11 1 3 2 F2720-ND 2.40 2.22 1.67 = SP721APP. 
8-SOIC 6 2-30 5 50 11 0.5 5 2 F2721-ND 3.17 2.93 2.20 = SP723ABG 
8-Dip 6 2-30 5 50 11 0.5 5 2 F2722-ND 3.25 3.01 2.26 = SP723APP. 
SOT-23-6 4 1-20 1 100 (Max.) V1 al 3 = F2708CT-ND 177 1.65 1.25 | 684.45/M | SP724AHTP. 


A For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND tf Information given to determine peak current and dissipation under EOS conditions NOTE: The SP724 is covered by Littelfuse patent 4567500 


TVS Avalanche Diode Array — SP050X Series 


The surface mount family of arrays are designed to suppress ESD and other transient overvoltage events. 
Features: * ESD Capability Standards IEC 61000-4-2, Direct Discharge - 20kV (Level 4), IEC 61000-4-2, Air Discharge - 30kV 


(Level 4), MIL STD 863 31015.7 - 30kV « Input Protection for 


applications up to 5VDC * Fast Response Time: <ins * Low 


Input Capacitance: 30pF Typical * Operating Temperature Range -40°C ~ 85°C. 


No. of Cut Tape Tape and 
Input Digi-Key Price Each Digi-Key Reel Pricing 
Package |Channels| Part No. idl 10 100 Part No. 3,000 
SOT23 2 F2714CT-ND 59 -55 42 F2714TR-ND 228.15/M 
SOT143 3 F2715CT-ND 71 66 50 F2715TR-ND 274.05/M 
SOT23-6 5 F2716CT-ND 91 85 64 F2716TR-ND 349.65/M 


joHS 


Electrical Specifications (T, = 25°C, Unless Otherwise Specified) 


Parameter Test Conditions Minimum Typical Maximum Units 
Reverse Standoff Voltage 1=10pA 5.5 _ = Vv 
Reverse Standoff Leakage 

Current V= 5.0V = 1 100 nA 
Signal Clamp Voltage 

Positive l=10mA 5.6 6.8 8 Vv 

Negative [=10mA “1.2 -0.8 -0.4 Vv 


PTC Resettable Devices Surface Mount 


PTC Resettable devices utilize a unique polymer-based, 
Positive Temperature Coefficient (PTC) material to 
protect electrical circuits against overcurrent conditions. 
PTC Resettable Operation: In normal operation, the 
Littelfuse PTC has many conductive paths and a very low 
resistance. In an overcurrent condition, the temperature of 
the polymer material rises. This dramatically reduces the 
conductive paths resulting in an immediate rise in resistance. 
In this condition the device provides circuit protection by 


Standards Association * TUV approved ELECTRICAL 
DEFINITIONS: ¢ Ihold: Hold Current: Maximum current device 
will sustain for 4 hours without switching at 20°C « Itrip: Trip 
Current: Minimum current that will switch the device into a 
high resistance state at 20°C * Isc: Maximum short circuit 
current device can withstand at rated voltage » Ril: Minimum 
initial resistance of device at 20°C, prior to tripping * Rat: 
Maximum measured resistance in the nontripped state 1 hour 
post reflow with reflow conditions of 245°C for 20 seconds. 


O805L Series 


ro 1.20 


2.0 


g, oH: 
+ isle al ae 


t 
1.50 


1206L Series 


significantly limiting the flow of current. However, once the NOTE: Littelfuse part number without suffix “T” is form, fit, | 4812L Series Di 7 
cause of the initial overcurrent condition is eliminated, the and functionally the same. The change that occurred is the mensions 
Littelfuse PTC cools down and resets to a low resistance manufacturing location, which has been certified to Littelfuse (mm) 
value permitting the normal current flow to resume. Agency quality standards. Series A 
Approvals:+ UL: Recognized under Components Pro- Devices are not intended to be used for continual, repeated ay 1812L 050-150 0.61 
gram of Underwriters Laboratories * CSA: Recognized tripping. CAUTION: Operation beyond the specified ratings 1812L 200-260 1.43 
under Component Acceptance Program of the Canadian may result in damage and possible arcing and flame. 
Ihold ltrip | Voltage | Isc | Maximum Time to Trip Resistance (2) Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape & Reel Littelfuse 
Series (A) (A)__| Rating (V) | (A) | Current(A) Time (Sec) Ril at Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
0.10 0.30 15.0 40 0.5 1.50 1.000 6.00 F2769CT-ND 240 2.24 1.69 | F2769TR-ND 4,000 927.00/M 0805L010YR 
0.20 0.50 9.0 40 8.0 0.02 0.650 3.50 F2770CT-ND 240 2.24 1.69 | F2770TR-ND 4,000 927.00/M 0805L020YR 
0805L 0.35 0.75 6.0 40 8.0 0.10 0.250 1.20 F2771CT-ND 240 2.24 1.69 | F2771TR-ND 4,000 927.00/M 0805L035YR 
0.50 1.00 6.0 40 8.0 0.10 0.150 0.85 F2772CT-ND 2.69 2.50 1.89 | F2772TR-ND 3,000 1038.00/M 0805L050WR 
0.75 1.50 6.0 40 8.0 0.20 0.090 0.35 F2773CT-ND 2.69 2.50 1.89 | F2773TR-ND 3,000 1038.00/M 0805L075WR 
1.10 1.95 6.0 40 8.0 0.30 0.060 0.21 F2774CT-ND 2.98 2.77 2.09 | F2774TR-ND 3,000 1149.00/M 0805L100WR 
0.20 0.40 15.0 40 8.0 0.05 0.600 2.50 F2109CT-ND AT 44 33 | F2109TR-ND 4,000 179.55/M 1206L020YR 
0.25 0.50 15.0 40 8.0 0.08 0.550 2.30 F2110CT-ND AT A4 33 | F2110TR-ND 4,000 179.55/M 1206L025YR 
0.35 0.70 6.0 40 8.0 0.10 0.300 1.30 F2111CT-ND AT A4 33 | F2111TR-ND 4,000 179.55/M 1206L035YR 
1206L 0.50 1.00 6.0 40 8.0 0.10 0.090 0.60 F2112CT-ND 32 30 23 | F2112TR-ND 4,000 124.20/M 1206L050YR 
0.75 1.50 6.0 40 8.0 0.20 0.070 0.30 F2113CT-ND 61 57 43 | F2113TR-ND 3,000 234.90/M 1206L075WR 
1.10 2.20 6.0 40 8.0 0.30 0.040 0.18 F2114CT-ND 32 30 23 | F2114TR-ND 3,000 124.20/M 1206L110WR 
1.50 3.00 6.0 40 8.0 0.30 0.030 0.12 F2115CT-ND. 15 70 53 _| F2115TR-ND 2,000 290.25/M 1206L150PR 
0.50 1.00 15.0 40 8.0 0.15 0.100 1.000 F2150CT-ND 37 32 .28 | F2150TR-ND 2,000 153.00/M 1812L050PR 
0.50 1.00 15.0 40 8.0 0.15 0.100 1.000 F2156CT-ND 62 58 A4 | — — — 1812LO50PRT 
0.75 1.50 13.2 40 8.0 0.30 0.060 420 F2151CT-ND 61 53 46 | F2151TR-ND 2,000 250.00/M 1812L075PR 
48121 1.10 2.20 6.0 40 8.0 0.30 0.050 .226 F2152CT-ND AL 35 31 | F2152TR-ND 2,000 166.00/M 1812L110PR 
1.25 2.50 6.0 40 8.0 0.30 0.040 184 F2153CT-ND 61 57 43° | F2153TR-ND 1,500 234.90/M 1812L125PR 
1.50 3.00 6.0 40 8.0 0.30 0.032 137 F2154CT-ND 61 57 43 | F2154TR-ND 2,000 236.25/M 1812L150ZR 
2.00 4.00 6.0 40 8.0 2.50 0.018 .070 F2161CT-ND AT A4 33 | F2161TR-ND 1,500 192.86/M 1812L200DR 
2.60 5.20 6.0 40 8.0 2.50 0.010 005 F2155CT-ND 1.37 1.27 96 | F2155TR-ND 1,000 565.50 1812L260ZR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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PulseGuard® SMT ESD Suppressor 
Fig. 1 - 0603 
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Fig. 2— SOT-23 
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PulseGuard ESD suppressors provide protection for electronic 
devices against the threat of electrostatic discharge (ESD). Employing 
a voltage variable material to switch between high resistance and low 
resistance states, shunting ESD transients away from sensitive cir- 
cuitry. PulseGuard suppressors comply with ESD specifications (IEC 
61000-4-2, MIL-STD-883C (Packages: 0402,0603), MIL-STD-883E 
(Packages: 0805, SOT-23), USB, IEEE1394, and Infiniband® 
Electrical Specifications: 

* Trigger Voltage (1.): 1,000V typical * Clamping Voltage (1.): 150V 
typical «Rated Voltage: 24VDC, maximum «¢ Capacitance (2.): 
0.055pF »* Response Time (17.): <1 ns * Leakage Current: <1nA 
* ESD Pulse Withstand (1.): 1,000 pulses minimum ¢ Operating 
Temperature: -65°C ~ 125°C 


“0402” (1005) Slimline™ Very YG 
Fast Acting Thin-Film 0435 Series 


°% of Amp. Opening Time an 
Rating | (Minimum/Maximum) eats 
100% 4 hours, minimum peo 
200% 5 Sec., maximum o> Se 
300% 0.2 Sec.,maximum (18) ae 


* Operating Temperature: -55°C ~ 90°C 

* Voltage Rating: 32V 

* Materials: Body: Epoxy Substrate; Terminations: Copper/Nickel/Tin- 
Lead Cover Coat: Conformal Coating * Soldering Parameter: Reflow 
Solder -260°C, 30 seconds maximum ¢ Packaging Specification: 
8mm Paper Tape and Reel per EIA-RS481-1 (IEC 286, part 3); 
10,000 per reel. 

* Interrupting Ratings: 35A at 24 V AC/DC 


Cut Tape Tape & Reel 
Amp | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rate | Part No. 1 10 100 | Part No. 10,000 


0435 Series — Very Fast-Acting 


.250 | F1440CT-ND 1.13 1.06 -80 | F1440TR-ND 437.00/M 
.375 | F1441CT-ND 1.13 1.06 -80 | F1441TR-ND 437.00/M 
500 | F1442CT-ND 1.13 1.06 -80 | F1442TR-ND 437.00/M 
.750 | F1443CT-ND 1.13 1.06 -80 | F1443TR-ND 437.00/M 
1.00 | F1444CT-ND 1.13 1.06 -80 | F1444TR-ND 437.00/M 


1.25 | F1445CT-ND 1.13 1.06 -80 | F1445TR-ND 437.00/M 
1.50 | F1446CT-ND 1.13 1.06 -80 | F1446TR-ND 437.00/M 
1.75 | F1447CT-ND 1.13 1.06 -80 | F1447TR-ND 437.00/M 
2.00 | F1448CT-ND 1.13 1.06 -80 | F1448TR-ND 437.00/M 


Mark- Cut Tape Tape & Reel 
Amp} ing | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rate| Code | Part No. il 10 100] Part No. 5,000 
750! G | FI392CT-ND* .95 .89 .67| F1392TR-ND  365.85/M 
1.00} H | F1I393CT-ND* .95 .89 .67| F1393TR-ND  365.85/M 
1.25) J FI3Q4CT-ND* .95 .89 .67| F1394TR-ND  365.85/M 
1.50} K | FIS95CT-ND* .95 .89 .67| FI395TR-ND  365.85/M 
1.75} L | FIS96CT-ND* .95 .89 .67| FI396TR-ND  365.85/M 
2.00} N | FIS97CT-ND* .95 .89 .67| F1397TR-ND  365.85/M 
2.50} 0 | FIS98CT-ND* .95 .89 .67| F1398TR-ND  365.85/M 
3.00] P | FIS99CT-ND* .95 .89 .67| FI399TR-ND  365.85/M 
3.50} R | FI400CT-ND* .95 .89 .67| FI400TR-ND  365.85/M 
4.00| S | FI401CT-ND* .95 .89 .67| FI401TR-ND  365.85/M 
5.00} T | F1402CT-ND* .95 .89 .67| F1402TR-ND 365.85/M 


* 467-KIT-ND Digi-Key® 467 Series Fuse Very Fast Acting Slim Line™ Lead 
Free 10 each of parts indicated, plus a plastic storage box .............. $99.95 


“1206” (3216) SMF Very 
Fast Acting Thin-Film 
Fuse 


WE 


Dimensions - Inch (mm) 
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“0603” (1608) Slimline™ Very Fast 
Acting Thin-Film 0434 Series 


AE 


% of Amp. Opening 
Rating Time at 25°C 
100% 4 hours, minimum 
200% 5 sec., maximum 
300% 0.2 sec., maximum 


Slimline 0603 is identical to the popular (431 Series) mounting pad 
and electrical specifications but has a lower profile and enhanced 
soldering capabilities. 


Specifications: * Construction Material: Body: Epoxy substrate; 
Terminations: Copper/nickel/tin-lead (95/5); Cover Coat: Conformal 
Coating ¢ Interrupting Ratings: 50A at 32V AC/DC (.25~1A) or 35A 


Cut Tape at 32V AC/DC (1.25~5A) * Operating Temperature: -50°C ~ 90°C 
Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel * Voltage Rating: 32V 
Fig.) Part No. 1 10 Part No. Pricing 
1 | F2594CT-ND .76~—=71_| F2594TR-ND _316.00/1,000 Le | ane 
Amp ing | Digi-Key Price Each 
2 | F2596CT-ND 1.34 1.25 | F2596TR-ND 1548.00/3,000 Rate | Code | Part No. 1 10 
3 | F2595CT-ND 2.26 2.10 | F2595TR-ND 935.00/1,000 0434 Series 


Notes: 

1. 8kV direct discharge method, per IEC61000-4-2 

2. Measured at 6VDC. Testing at fast ESD pulse rated (1~20 Hz) may 
cause a change in leakage current performance (6uA, maximum) 


TeleLink® Fuse aah mE 
. 12), [ KE 
“0461” Series NY 
% of Amp. Opening Time Me 
Rating (Minimum/Maximum) 546 128 
100% 4 hours, minimum (6.10)|_ eae 
250% — | 1 sec, minimum; 120 maximum + (3,43) 
“496 (12.6) 


Surface mount overcurrent protection from power cross and allows 
compliance with lightning surges. Meets UL 60950 3rd Edition 
(formerly UL 1459) power cross requirements stand alone. Designed 
to allow compliance with Bellcore/Telcordia GR-1089-CORE and TIA- 
968-A Surge Specifications. 

¢ Voltage Ratings: 600V 

° Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C. 

¢ Materials: Body: Ceramic; Terminations: Silver Plated Brass Caps 
° Soldering Parameters: Reflow Solder -230°C, 30 seconds max- 
imum. Wave solder -260°C, 3 seconds maximum 

¢ Packaging Specifications: 24mm Tape and Reel per EIA-RS481. 
(IEC 286 part 3); 2500 fuses per reel 


Cut Tape Tape & Reel 
Amp | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rate | Part No. il 10 =©100 Part No. 2,500 
0461 Series 
‘) FI449CT-ND 1.64 1.53 1.15 | F1449TR-ND 632.00/M 
1.25 | FISSOCT-ND 1.64 1.53 1.15 | FISSOTR-ND  632.00/M 
2.00 | FISSICT-ND 1.64 1.53 1.15 | FISSITR-ND  632.00/M 


1.25 F1365CT-ND 1.14 1.07 


“0603” (1608) ROHS Compliant 
SlimLine™ Very Fast Acting 


Thin-Film 0467 Series WE 


Marking code 
varies with 
amperage rating ~ 


% of Amp. Opening Time 
Rating at 25°C 
100% | 4 hours, minimum 012 
200% 5 sec., maximum (80858 
300% | 0.2 sec., maximum 


SlimLine 0603 Lead Free complies with electronic industry environ- 
mental standards for lead reduction. Product is compatible with 
lead-free solders and higher temperature profiles. Mounting pad and 
electrical performance is identical to Littelfuse 0431 and 0434 Series 
of product. Alloy based element construction provides superior inrush 
withstand characteristics (I2t) over ceramic or glass based 0603 fuse 
products. 


Specifications: + Voltage Rating: 32V AC/DC »¢ Construction 
Material: Body: Advanced High Temperature Substrate; Terminations: 
Copper/Nickel/100% Tin; Element Cover Coat: Conformal Coating 
¢ Interrupting Ratings: 50A at 32V AC/DC (0.25 ~ 1A), 35A at 32V 
AC/DC (1.25 ~ 5A) * Operating Temperature: -55°C ~ 90°C * Tape 
and Reel Specifications: 8mm wide reels that are in compliance with 
EIA-RS481-2 (IEC 286, part 3) 


Mark- Cut Tape 
Amp| ing | Digi-Key Price Each 
Rate| Code} Part No. 1 10 100 


Tape & Reel 
Digi-Key Pricing 
Part No. 5,000 


Opening Time at 25°C 
% of Amp. Rating Very Fast Acting 
100% 4 hours minimum 
200% 5 seconds maximum 
300% 0.2 seconds maximum 


Specifications: 

Construction Materials: Body: Epoxy Substrate, Terminations: Cop- 
per/Nickel/Tin-Lead (95/5). Cover Coat: Conformal Coating 
Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Solderability: Withstands 60 seconds above 200°C up to 260°C 
maximum 

Tape and Reel Specifications: Supplied on 8mm wide reels that 
are in compliance with EIA-RS481-2 (equivalent to IEC 286 part 3). 
Packaged 3,000 fuses per reel 


Voltage Ratings: .250A (125V), .500 (63V), 4.0A (24V) 


Mark- Cut Tape Tape & Reel 
Amp | ing | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rate | Code | Part No. 1 10 100) Part No. 3,000 
0429 Series — Very Fast-Acting 
.250|} FD |F1230CT-ND .95 .89 .67 | F1230TR-ND 367.20/M 
500) FF /F1232CT-ND 95 89 .67 | — _— 
4.00} FS |F1274CT-ND 95 89 .67|— _— 
“1206” (3216) Slimline™ 
Very Fast Acting Thin-Film -™@ 
0433 Series 
023 
Percent (0.58) | 
aan — 
of Amp. Opening Time 4 
Rating (Minimum/Maximum) sai 
. - ~< 125 
100% 4 hours minimum 060+ >< (3.18) 
200% 5 seconds maximum (1.52) 
300% 0.2 seconds maximum 


Mounting pad and electrical specification are identical to the popular 
(429) Series specifications. 


Specifications: 


Construction Materials: Body: Epoxy Substrate; Terminations: Cop- 
per/Nickel/Tin-Lead (95/5); Cover Coat: Conformal Coating 


Operating Temperature: -55°C ~ 90°C 
Interrupting Ratings: 0.75 ~ 1.75A (50A at 63V AC/DC) 
Voltage Ratings: .75 ~ 1.75A (63V) 


0467 Series 
95 89 67 
95 89 67 
95 89 67 


F1389CT-ND* 
F1390CT-ND* 
F1391CT-ND* 


F1389TR-ND 
F1390TR-ND 
F1391TR-ND 


365.85/M 
365.85/M 
365.85/M 


Mark- Cut Tape 
Amp ing Digi-Key Price Each 
Rate | Code Part No. 1 10 100 

0433 Series — Very Fast-Acting 

15 G F1379CT-ND 1 85 64 
1.25 J F1382CT-ND 1 85 64 
1.50 K F1384CT-ND o 85 64 
1.75 L F1385CT-ND 1 85 64 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1806 (1073) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


P/4 Littelfuse me 


“4206” (3216) Lead-Free Slimline™ 
Very Fast Acting and Slo-Blo® Thin- 
Film 0466 and 0468 Series 


% of Amp. Opening Time at 25°C 
Rating Very Fast Acting Slo-Blo? 
100% 4 hours minimum = 
200% 5 sec., maximum 1 sec. minimum, 120 sec. maximum 
300% 0.2 sec., maximum 0.1 sec. minimum, 3 sec. maximum 
800% = 0.002 sec. minimum, .05 sec. maximum 
Features: 


023 


(0.58) 


* Complies with electronic industry environ- 
mental standards for lead reduction 


* Product is compatible with lead-free solders KF 
and higher temperature profiles * Element > 
covering material is resistant to industry stan- < 125 


060 (3 18) 


dard cleaning operations * Mounting pad and (4.52) 


electrical performance is identical to Littelfuse 

429 and 433 Series products * Alloy based 

element construction provides superior inrush withstand charac- 
teristics (It) over ceramic or glass based 1206 chip fuse products 
Specifications: * Voltage Ratings: 125V (.125~.375A), 63V 
(.500~2.0A), 32V (2.5A, 3.0), 24V (4~10A) * Operating Temp- 
erature: -55°C ~ 90°C ° Interrupting Ratings: 0.125~.375A (50A 
at 125V AC/DC), 0.5~2A (50A at 63V AC/DC), 2.5~3A (50A at 32V 
AC/DC), 4~10A (35A at 24V AC/DC) * Construction Material: 
Body: Advanced High Temperature Substrate, Terminations: Copper/ 
Nickel/100% Tin, Element Cover Coat: Conformal Coating 

Tape and Reel Specifications: 8mm Tape and Reel per EIA-RS481- 
2 (IEC 286, part 3) 


Mark- Cut Tape T&R 

Amp} ing | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing 

Rate | Code | Part No. 1 10 100) Part No. 5,000 

0466 Series — Very Fast-Acting 
125] B | FI450CT-ND* .75 .70 .53|FI450TR-ND 290.25/M 
2 C |FI451CT-ND* .75 .70 .53|F1451TR-ND = 290.25/M 
25) D |F1452CT-ND* .75 .70 .53)F1452TR-ND 290.25/M 
.375| E | FI453CT-ND* .75 .70 .53|F1453TR-ND = 290.25/M 
6 F | FI454CT-ND* 75.70 =~.53| FI454TR-ND —-290.25/M 
75 | G |FI455CT-ND* .75 .70 .53)F1455TR-ND 290.25/M 
1 H |FI456CT-ND* .75 .70 .53|FI456TR-ND 290.25/M 
1.25] J |FI465CT-ND* .75 .70 .53|FI465TR-ND 290.25/M 
1.5) K |FI462CT-ND* .75 .70 .53)F1462TR-ND 290.25/M 
1.75| L_|FI466CT-ND* 75.70 ~=.53| FI466TR-ND_—_290.25/M 
2 N | F1457CT-ND* .75 .70 .53|F1457TR-ND = 290.25/M 
2.5) O |FI464CT-ND* .75 .70 .53|F1464TR-ND = 290.25/M 
3 P | FI458CT-ND* .75 .70 .53|F1458TR-ND  290.25/M 
4 S |FI459CT-ND* .75 .70 .53|F1459TR-ND  290.25/M 
6 T |FI460CT-ND* .75 .70 .53|FI460TR-ND —290.25/M 
0468 Series — Slo-Blo® 
1.00] TH |F2658CT-ND 1.13 1.06 .80|F2658TR-ND  437.00/M 
1.50] TK |F2569CT-ND 1.13 1.06 .80|F2569TR-ND  437.00/M 
2.00} TN |F2570CT-ND 1.13 1.06 .80| F2570TR-ND  437.00/M 
3.00| TP |F2571CT-ND 1.13 1.06 .80| F2571TR-ND  437.00/M 
* 466-KIT-ND Digi-Key® 466 Series Fuse Very Fast Acting Slim Line™ Lead 
Free 10 each of parts indicated, plus a plastic storage box................ $89.95 


SMF Omni-Blok® Fuse Block with 
Nano” Very Fast Acting and 


Slo-Blo® Fuses NE 
The SMF Omni-Blok® Fuseholder permits quick 
and easy replacement of Nano” SMF surface (aay 
mount fuses. The fuse block and pre-installed a 
fuse combination can be placed on the PC ~~ A 

5 ae 7 af -383 Sa 
board in one efficient manufacturing operation. (.73)-> S198 

(6.03) 


Specifications: 


¢ Electrical: 10A, 125V * Molded Parts: Thermoplastic (94V0) 
¢ Ambient Temperature: -55°C ~ 125°C * Soldering Parameters: 
Infrared: 445°F (230°C), 30 seconds * Packaging: 16mm wide Tape 
and Reel per EIA Standard 481. Installed fuses have silver plated end 
caps, installed to accommodate solder reflow process. Use 451 Series 
Fast Acting Fuse with tin/lead alloy plated end caps for replacement 
purposes of the 154 Series product. Use 452 Series Slo-Blo® Fuse 
with tin/lead alloy plated end caps for replacement purposes of the 
154xxxT Series. 


Cut Tape T&R 
Amp. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rate | Part No. 1 10 100 | PartNo. 1,500 

154 Series - Very Fast Acting 

250 |FI219CT-ND 2.74 2.55 1.92 | FI219TR-ND —1056.00/M 
500 )F1220CT-ND* 2.74 2.55 1.92 | F1220TR-ND 1056.00/M 
.750 | FI221CT-ND* = =2.32, 2.16 1.63 | F1221TR-ND 896.00/M 
1.00 )F1222CT-ND* 2.32 216 1.63 | F1222TR-ND 896.00/M 
1.50 )F1223CT-ND* 2.32 216 1.63 | F1223TR-ND 896.00/M 
2.00 |F1I224CT-ND* 2.32 2.16 1.63 | F1224TR-ND 896.00/M 


Cut Tape T&R Cut Tape T&R 
Amp. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Amp. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rate | Part No. 1 10 100 | PartNo. 1,500 Rate | Part No. J 10 100 | PartNo. 1,000 
2.50 |F1225CT-ND* 2.32 2.16 1.63 | F1225TR-ND 896.00/M R452 Series - Slo-Blo® 
3.00 | F1226CT-ND* 2.32 2.16 1.63 | F1226TR-ND 896.00/M 
4.00 |F1227CT-ND* 232 216 1.63 | F1227TR-ND —896.00/M 0.375 ASSTCTNDSS 1.50 1.40 1.06 |BR2SS7T NBS} 622.00 
5.00 | F1228CT-ND* 2.32 2.16 1.63 | F1228TR-ND 896.00/M 0.500) F2598CT-ND§ 1.50 1.40 1.06 | F2598TR-ND§ 622.00 
7.00 [EZZGGNDR) 232 1.66 1.63 (IRIRESTNE 896.00 0.750| FI342CT-ND 1.33 1.24 .94.| FI842TR-ND 622.05 
8.00 eee toe 166 1.63 Ree §6— 896.00" 0.750| F2599CT-ND§ 1.50 1.40 1.06 | F2599TR-ND§ 622.00 
10.00 | FI251CT-ND 2.49 1.78 1.75 | FI251TR-ND —_1030.96/M 
F 1.000 | F2600CT-ND§ 1.50 1.40 1.06 | F2600TR-ND§ 622.00 
154xxxT Series - Slo-Blo® 
375 | FIS00CT-ND 3.42 3.18 2.40 | FI300TR-ND —1318.00/M 1.500 | F2601CT-ND§ 1.50 1.40 1.06 | F2601TR-ND§ 622.00 
500 | FIZ01CT-NDe = 3.42 3.18 2.40 | FISOITR-ND —-1318.00/M 2.000) F2602CT-ND§ 1.50 1.40 1.06 | F2602TR-ND§ 622.00 
.750 |F1302CT-ND* 3.01 2.80 2.41 | F1302TR-ND —_1160.00/M 
1.00 | FI303CT-ND* 3.01. 2.80 2.11 | F1303TR-ND —1160.00/M 2.500 Peeeer sy 150 140 1.06 eee tnas) 622.00 
1.50 | FIS04CT-ND* 3.01. 2.80 2.11 | FI304TR-ND —1160.00/M 3.000 | F2604CT-ND§ 1.50 1.40 1.06 | F2604TR-ND§ 622.00 
2.00 | FI305CT-ND* 3.01 2.80 2.41 | FI305TR-ND —1160.00/M 3.500) F2605CT-ND§ 1.50 1.40 1.06 | F2605TR-ND§ 622.00 
2.50 |FI306CT-ND* 3.01 2.80 2.41 | FI306TR-ND — 1160.00/M 
3.00 | FI307CT-ND* 3.01 2.80 2.41 | FI307TR-ND —1160.00/M 4.000 eS) 50 140 106 ees) 622.00 
3.50 | FIS08CT-ND 3.01 2.80 2.11 | FIS08TR-ND —1160.00/M 5.000 | F2607CT-ND§ 1.50 1.40 1.06 | F2607TR-ND§ 622.00 
4.00 | FI309CT-ND* 3.01 2.80 2.11 | F1309TR-ND —1160.00/M , 
5.00 | FI310CT-ND» 3.01 280 211 | FI310TR-ND — 1160.00/M § RoHS Compliant 
° 154-KIT-ND Digi-Key® 154 Series Fuseblock with Fuse Fast Acting and Slo- 
Blo® Surface Mount Nano”® 5 each of parts indicated, plus a plastic storage PICO Ww 
DOW Sees ae ects can ers elas tbe ued eee ee hes $149.95 . i 
Very Fast-Acting Pico Fuses 
1~5 Amp <> 
20 5 Patents: U.S. Patent #2,385,281 
Nano SMF Very Fast-Acting and Construction Materials: Body:UL94VO0 
Slo-Blo® F ses epoxy coating, green QPL .AS g 
u RoHS Compliant 
Product: Pure tin coated copper wire a 280 ore 
240 1-5 Amp leads (e734) (7.11) [7.34)| 
[= (6.10) -106 (2.69) R451 Series ¢ Ratings: 300 amps at rated voltage ( 
eee VDC 50A VAC Fate a 
(2.69) AG * Operating Temp.: -55°C ~ 125°C (6.64) ©.095 (02.41) 


|b .057 (1.45) 


Nano2® Surface Mount Fuses incorporate proven Picofuse per- 
formance and dependability in a flat top design which permits efficient 
pick and place assembly. * Recommended Soldering Parameters: 
Infrared Reflow for 30 seconds is 500°F (260°C) for Very Fast-Acting; 
445°F (230°C) for Slo-Blo”. Wave Solder is 500°F (260°C) for 10 
seconds for Very Fast-Acting; 500°F (260°C) for 3 seconds maximum 
for Slo-Blo®. * Construction Materials: Body is ceramic, Caps are 
tin-lead alloy plated brass. ROHS Compliant Terminations: Gold 
over nickel plated caps. 

¢ Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 

¢ Voltage Rating: 125V, 65V: F1151 


Slo-Blo® 
Opening Time 
(Minimum/ Maximum) 
4 hrs. minimum 
1 sec. / 60 sec. 
0.2/3 sec. 
0.02 / 0.1 sec. 


Fast Acting 


Amps 
1/16~15 
1/16~10 

12-15 


Opening Time 
4 hours minimum 
5 sec., maximum 
20 sec., maximum 


T&R 
Pricing 
1,000 


Cut Tape 
Digi-Key Price Each 
Part No. 1 10 100 


Digi-Key 
Part No. 


R451 Series - Very Fast Acting 


F2572CT-ND§ 1.11. 1.03 78 | — 

F2573CT-ND§ 1.11. 1.03.78 | F2573TR-ND§ 
F2574CT-ND§ 1.11 1.03.78 | F2574TR-ND§ 
F2575CT-ND§ 1.11. 1.03 .78 | F2575TR-ND§ 
F2576CT-ND§ 1.11 1.03  .78 | F2576TR-ND§ 


F2577CT-ND§ 1.11. 1.03 .78 | F2577TR-ND§ 
F2578CT-ND§ 1.11. 1.03.78 | F2578TR-ND§ 
F2579CT-ND§ 1.11. 1.03.78 | F2579TR-ND§ 
F2580CT-ND§ 1.11 1.03 .78 | F2580TR-ND§ 
F2581CT-ND§ 1.11 1.03 .78 | F2581TR-ND§ 


F2582CT-ND§ 1.11. 1.03 .78 | F2582TR-ND§ 
F2583CT-ND§ 1.11. 1.03 .78 | F2583TR-ND§ 
F2584CT-ND§ 1.11 1.03 .78 | F2584TR-ND§ 
F2585CT-ND§ 1.11. 1.03.78 | F2585TR-ND§ 
F2586CT-ND§ 1.11 1.03 .78 | F2586TR-ND§ 


F2587CT-ND§ 1.11. 1.03.78 | F2587TR-ND§ 
F2588CT-ND§ 1.11. 1.03 .78 | F2588TR-ND§ 
F2589CT-ND§ 1.11 1.03 .78 | F2589TR-ND§ 
F2256CT-ND 114 1.06 .80 | F2256TR-ND 

F2590CT-ND§ 1.11 1.03  .78 | F2590TR-ND§ 


F2591CT-ND§ 1.76 = 1.64 1.23 | F2591TR-ND§ 
F2592CT-ND§ 1.76 = 1.64 1.23 | F2592TR-ND§ 
F2593CT-ND§ 1.76 1.64 1.23 | F2593TR-ND§ 


Electrical Characteristics: 


Rating Amperage Opening Time 
100% 1/16~15 4 hours, minimum 
200% 1/16~7 1 seconds, maximum 
200% 10 3 seconds, maximum 
200% 12~15 10 seconds, maximum 
Amp. Voltage Digi-Key Price Each 
Rating Rating Part No. 1 10 100 
0251 Series — Non Color-Coded 
Type (Bulk) - RoHS Compliant 
062 125 F2307-ND 1.19 111 17 
125 125 F2308-NDe 75 70 AQ 
250 125 F2309-ND 75 70 AQ 
375 125 F2310-ND 15 70 AQ 
500 125 F2311-NDe 55 62 36 
630 125 F2312-ND 355 52 36 
750 125 F2353-ND* 55 52 36 
1.000 125 F2313-NDe 55 52 36 
1.250 125 F2323-ND 255 62 36 
1.500 125 F2319-ND* 55 52 36 
2.000 125 F2314-NDe 55 2 36 
2.500 125 F2321-ND 55) 52 36 
3.000 125 F2315-ND* 55 162 36 
3.500 125 F2322-ND ‘55 52 36 
4.000 125 F2316-ND* 55 52 36 
5.000 125 F2317-ND* 55 52 36 
7.000 125 F2318-ND 55 52 36 
10.000 125 F2320-ND 55 52 36 
12.000 32 F2351-ND 75 70 AQ 
15.000 32 F2352-ND 15 70 AQ 


© 251L-473L-KIT-ND Digi-Key® 251 Series Fuse Very Fast Acting and 473 


Series Fuse Slo-Blo® Axial Pico If 5 each of 


parts indicated, plastic storage 


box not included — RoHS Compliant ........................... $99.96 

Cut Tape 

Amp. Volt. Digi-Key Price Each 
Rating Rating Part No. 1 10 100 

R251 Series — Non Color-Coded Type 
(Cut Tape) 

375 125 F1508CT-ND 13 53 52 
630 125 F1511CT-ND 13 53 52 
12.000 32 F1523CT-ND 13 53 52 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(1073) 1807 


W/4 Littelfuse 


Slo-Blo® Pico Fuses 


Construction Materials: Body- 
UL94V0 epoxy coating, gold. Leads- 
solder coated copper wire. * ROHS 
Compliant Product: Pure tin coated roo(FiA =e 
copper wire leads * Operating 9.025 

Temperature Range: -55°C ~ 125°C. (6.64) 9.125 (03.18) 


1-5 Amp 


AW E 


1.47-4— .280 1.47 
fe 34)) (7.11) (37.34) 


Electrical Characteristics 


Rating Opening Time Rating Opening Time 
100% 4hrs., minimum 200% 60 sec., maximum 
300% 3 sec., maximum 800% 0.1 sec., maximum 
Cut Tape T&R 
Amp | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing 
Rating | Part No. 1 10 Part No. 4,000 
0473 Series - Non-Color Coded Type 
-750 | F1201CT-ND 1.93 1.80 | F1201TR-ND  879.00/M 
1.50 | F1203CT-ND 1.93 1.80 | F1203TR-ND 879.00/M 
2.50 | F1205CT-ND 1.93 1.80 | F1205TR-ND  879.00/M 
3.50 | F1207CT-ND 1.93 1.80 | F1207TR-ND  879.00/M 
7.00 | F2257CT-ND 1.93 1.80 | F2257TR-ND 878.68/M 
Cut Tape T&R 
Amp | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing 
Rating | Part No. il 10 | Part No. 1,000 


0473L Series - Non-Color 
Coded Type - RoHS Compliant 


.375 | F2338CT-ND 2.06 1.92 | F2338TR-ND 852.60 
-500 | F2339CT-ND* 2.06 1.92 | F2339TR-ND 852.60 
-750 | F2340CT-ND* 2.06 1.92 | F2340TR-ND 852.60 
1.00 | F2341CT-ND* 2.06 1.92 | F2341TR-ND 852.60 
1.50 | F2347CT-ND* 2.06 1.92 | F2347TR-ND 852.60 
2.00 | F2342CT-ND* 2.06 1.92 | F2342TR-ND 852.60 
2.25 | F2350CT-ND 2.06 1.92 | F2350TR-ND 852.60 
2.50 | F2348CT-ND 2.06 1.92 | F2348TR-ND 852.60 
3.00 | F2343CT-ND* 2.06 1.92 | F2343TR-ND 852.60 
3.50 | F2349CT-ND* 2.06 1.92 | F2349TR-ND 852.60 
4,00 | F2344CT-ND* 2.06 1.92 | F2344TR-ND 852.60 
5.00 | F2345CT-ND* 2.06 1.92 | F2345TR-ND 852.60 
7.00 | F2346CT-ND 2.06 1.92 | F2346TR-ND 852.60 


* 251L-473L-KIT-ND Digi-Key® 251 Series Fuse Very Fast Acting and 473 
Series Fuse S/o-Blo® Axial Pico II™ 5 each of parts indicated, plastic storage 
box not included — RoHS Compliant ............................ $99.96 


PICO II™ 250 Volt Very 
Fast-Acting Pico Fuses 


1.5 4. 300 15 
as (38.1) | (7.62) el 
(635) 


AWE 


Gr 
+ 
i> 10.025 (.635 


Interrupting Rating: 50 Amperes at 250VAC 
Construction Materials: Encapsulated, epoxy-coated body; Pure tin 
coated copper leads; green in color 


Electrical Characteristics 


% Amp Opening Time 
Rating (Minimum/Maximum) 
100% 4 hours, minimum 
200% 1 sec. maximum 
300% 0.1 sec. maximum 

Amp | Voltage | Digi-Key Price Each 

Rating | Rating Part No. 1 10 100 
0263 Series 
.750 250 F885-ND 1.76 1.63 1.22 
0263L Series - ROHS Compliant 

.062 F2324-ND 2.60 2.42 1.67 
125 F2325-ND 2.07 1.92 1.33 
.250 250 F2326-ND 2.07 1.92 1.33 
375 F2327-ND 2.07 1.92 1.33 
500 F2328-ND 2.07 1.92 1.33 
.750 F2329-ND 1.71 1.59 1.10 
1.00 F2330-ND 1.71 1.59 1.10 
1.50 250 F2335-ND Bera 1.59 1.10 
2.00 F2331-ND 1.71 1.59 1.10 
2.50 F2336-ND 1.71 1.59 1.10 
3.00 F2332-ND 1.71 1.59 1.10 
3.50 250 F2337-ND 171: 1.59 1.10 
4.00 F2333-ND 1.71 1.59 1.10 
5.00 F2334-ND 1.71 1.59 1.10 


Pico SMD Very Fast-Acting UT |e PES BL ce 
ating ating art No. 
and Slo-Blo® SMT Fuses 
6.00 125 F2685-ND -33 25 22 
.285 (7.24) 234P Series — Medium-Acting 
5A 125V al 
170 (2.03) 1.00 F2686-ND 83 62 55 
a 15 Amp 1.60 F2687-ND 83 6255 
R460 Series : 5 : ‘ : 
a 2.00 250 F2688-ND 83 62 55 
1 oe ‘@. 00) SR 2.50 F2689-ND 8362S 
(1.30) Ae JAR - : ; ; 
3.00 F2690-ND 83 62 55 
EIA Case Code 7343 Laser etched for ease of identification. 
* Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 3.50 PACAP) 83 62 55 
* Soldering Methods: /nfrared Reflow is 500°F (260°C) maximum 4.00 250 F2692-ND 83 62 55 
temperature for Very Fast-Acting; 446°F (230°C) maximum 5.00 F2693-ND 83 62 55 
temperature for Slo-Blo®. Thru the wave soldering is 500°F (260°C),10 
Seecndsimeaxinunl: 6.00 F2694-ND 83 62 55 
* Voltage Rating: 125 239P Series — Time Lag (Slo-Blo®) 
Rating | Fast-Acting Opening Time | Slo-Blo® Opening Time 250 F2695-ND 4.02 77 68 
100% 4 hrs. minimum 4hrs., minimum “300 F2696-ND 1.02 77 68 
200% 1 sec. maximum 60 sec., maximum 
300% _ 3 sec., maximum 400 250 F2697-ND 78 59 52 
800% — 0.1 sec. maximum 500 F2698-ND .78 59 52 
600 F2699-ND .78 59 52 
Cut Tape T&R 
Amp | Digi-Key Price Each _| Digi-Key Pricing -700 eral) 78 8952 
Rating} Part No. 1 10 100 | Part No. 500 .800 F2701-ND .78 59 52 
R459 Series - Very Fast-Acting 1.00 250 F2702-ND 78 59 52 
-125 | F1160CT-ND 1.31 1.22 .92|F1160TR-ND 300.00 1.25 F2703-ND 78 59 52 
.250 |F1161CT-ND 1.31 1.22 .92|F1161TR-ND 300.00 1.60 F2704-ND 78 59 52 
375 |F1162CT-ND 1.31 1.22 .92/F1162TR-ND 300.00 200 F2705-ND 73 50 62 
-500 | F1163CT-ND 98 91 .69|F1163TR-ND 223.00 2.50 250 F2706-ND 78 59 52 
-750 | F1164CT-ND 98 91 .69|F1164TR-ND 223.00 3.00 F2707-ND 78 59 52 
1.00 | F1165CT-ND -98 91 .69|F1165TR-ND 223.00 
1.50 | F1166CT-ND 98 91 .69|F1166TR-ND 223.00 
2.00 |F1167CT-ND 98 91 .69/F1167TR-ND 223.00 Metric (5x20mm) Fuses @O 
2.50 |FI168CT-ND 98 91 .69|F1168TR-ND 223.00 (IEC Standards) © 
3.00 | F1169CT-ND 98 91 .69|F1169TR-ND 223.00 ANS ® 
3.50 | F1170CT-ND 98 91 .69|F1170TR-ND 223.00 
4.00 | F1171CT-ND 98 91 .69|F1171TR-ND 223.00 oA g 
ee ena ; ‘ . 
5.00 |F1172CT-ND 98 .91 .69|F1172TR-ND 223.00 Slo-Blo® High Breaking Capacity 215P Series 
Fast-Acting High Breaking Capacity 216/216P PS C € 
R460 Series - Slo-Blo® Series S 
875 |F1180CT-ND 2.07 1.93 1.45 |F1180TR-ND 473.00 Fast:Acting 217/217PSerles <) 
-Blo® i 
500 |FI181CT-ND 2.07 1.93 1.45 /F1181TR-ND 473.00 Sloelg 2 1BR Series 
-750 |F1182CT-ND 2.07 1.93 1.45 |F1182TR-ND 473.00 Approvals: 
1.00 | F1183CT-ND 2.07 1.93 1.45 |F1183TR-ND 473.00 215P Series: CE 200mA ~ 12A; SEMKO 200mA ~ 10 Amperes; BSI 
4.50 |F1184CT-ND 2.07 1.93 1.45|F1184TR-ND 473.00 approved 200mA ~ 6.3 Amperes; UL and CSA recognized 500mA 
~ 12 Amperes; CCC Certified 1 ~ 6.3 Amperes; PSE 1 ~ 12 Amperes 
2.00 |FIT8SCT-ND 2.07 1.93 1.45 )FI185TRND 473.00 216/216P Series: UL and CSA recognized .050~10 Amperes; VDE 
2.50 |F1186CT-ND 2.07 1.93 1.45 |F1186TR-ND 473.00 approved .080 ~.250, .400~1.6, 2.5~4.0, 6.3 Amperes; CCC Certified 
3.00 | F1187CT-ND 2.07 1.93 1.45|F1187TR-ND 473.00 eee ae Amperes; BSI 1~6.3 Amperes; SEMKO approved .080 
3.50 |F1188CT-ND 2.07 1.93 1.45 |F1188TR-ND 473.00 eae 
217/217P Series: SEMKO .032 ~.800 Amperes; VDE approved 
4.00 [ITE SCTENOS 2.07 1.93 1.45 (Eaton RNGY 473.00 .032~6.3 Amperes; BSI approved .400 ~ 6.3 Amperes; UL and CSA 
5.00 | F1190CT-ND 2.07 1.93 1.45 |F1190TR-ND 473.00 recognized .032 ~ 6.3 Amperes; CCC Certified .080~.800 Amperes 


Metric (5x20mm) Fuses 
(UL Standards) 


Fast-Acting 235 Series 
Medium-Acting 234 Series = 
Slo-Blo® 239 Series 


* Operating Temperature: -55C ~ 125°C 
* Designed to UL/CSA/ANCE 248 Standard 


Amp Voltage 
Rating Rating 


Digi-Key Price Each 
Part No. 5 100 250 


235P Series — Fast-Acting 


.250 F2670-ND 74 
-300 F2671-ND 74 
400 F2672-ND 74 
500 F2673-ND 40 
-600 F2674-ND 40 


-700 F2675-ND 40 
-800 F2676-ND 40 
1.00 F2677-ND 33 
1.25 F2678-ND 33 
1.60 F2679-ND 33 


2.00 F2680-ND 33 
2.50 F2681-ND 33 
3.00 F2682-ND 33 


4.00 F2683-ND 33 
5.00 F2684-ND 33 


218P Series: SEMKO .800 ~ 6.3 Amperes; VDE approved .032 ~ 6.3 
Amperes; BSI approved .080 ~ 6.3 Amperes; UL and CSA recognized 
.032 ~15 Amperes 


Interrupting Capacity: 215P & 216/216P Series: 1500 Amperes 
@ 250VAC. 217/217P Series: 35 Amperes or 10 x rated current, 
whichever is greater, to a maximum of 100 Amps @ 250VAC. 218P 
Series: 35 Amperes or 10 x rated current, whichever is greater to a 
maximum of 100 Amps @ 250VAC. 


Amp Voltage Digi-Key Price Each 
Rating Rating Part No. 5 100 250 


215P — Series Slo-Blo® High Braking Capacity; 
Ceramic Body - RoHS Compliant 


1.00 F2659-ND 1.29 97 86 
1.25 F2660-ND 1.29 97 = 86 
1.60 250 F2661-ND 1.29 97 = 86 
2.00 F2662-ND 1.29 97 = 86 
2.50 F2663-ND 1.29 97 = 86 
3.15 F2664-ND 1.29 97 = 86 
4.00 F2665-ND 1.29 97 = 86 
5.00 250 F2666-ND 1.29 27 = 86 
6.30 F2667-ND 1.29 97 = 86 
8.00 F2668-ND 1.29 97 86 
10.00 F2669-ND 1.29 97 = 86 


216 Series — Fast-Acting High Breaking Capacity; 
Ceramic Body 


050 F900-ND 1.86 1.40 1.24 

-160 250 F905-ND 1.49 1.12 99 

-630 F911-ND 1.49 1.12 99 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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. C Amp Voltage Digi-Key Price Each 
Littelfuse Rating | Rating | Part No. 5 100 250 
wid 1.00 F2419-NDe 83 62 55 
1.25 F2429-NDe 83 62 55 
Metric (5x20mm) Fuses 1.60 250 F2424-ND* 83 62 55 
(IEC Standards) (Cont.) 2.00 F2420-NDs 83 62 55 
2.50 F2427-NDe 83 62 55 
Amp | Voltage | Digi-Key Price Each 3.15 F2430-ND* 83 62 55 
Rating Rating Part No. 5 100 250 4.00 F2421-NDe 83 62 55 
1.25 250 F914-ND 1.49 1.12 99 5.00 250 F2429-NDe 83 62 55 
216P Series — Fast-Acting High Breaking Capacity; 6.30 F2428-NDe 83 62 55 
Ceramic Body - RoHS Compliant 8.00 F2423-NDe 1.29 97 86 
.050 F2354-NDe 1.60 1.20 1.07 10.00 250 F2425-NDe 1.29 97 86 
080 F2355-ND 1.28 96 85 15.00 F2426-ND 1.29 97 .86 
-100 250 F2356-NDe 1.28 96 85 . 
"i ier fais ‘i ; ¥ 
125 F2867-NDs 1.28 96 85 | | Breaking Capacity 5 each of parts indicated, plus a plastic 
160 F2358-ND 128 96 85 storage box 
200 F2359-ND 1.28 96 85 RoHS Compliant...................... 0.60. 000cccceeeeeee eee $159.97 
-250 F2360-NDe 1.28 96.85 *217P-KIT-ND Digi-Key® 217 Series Fuse Fast Acting 5 each of 
B15 250 F2361-NDe 1.28 .96 85 parts indicated, plus a plastic storage box 
400 F2362-ND 1.28 96 85 RoHS Compliant........................ 6.00. 0cccc cece ene ee eee $39.95 
-500 F2363-NDe 1.28 96 85 * 218P-KIT-ND Digi-Key® 218 Series Fuse Slo-Blo® Type 5 each 
630 F2364-ND= 1.28 96.85 of parts indicated, plus a plastic storage box 
00 F2365-NDs 128 96 85 RoHS Compliant......................0..000000ccceeeeeeee eee $89.95 
1.00 250 F2366-NDe 1.15 86 77 
1:25 F2375-NDe 1.15 86 77 350 Volt SMT Fuses 
1.60 F2371-ND 1.15 .86 77 Fast-Acting EBF Series 
2.00 F2367-NDe 1.15 86 77 
2.50 F2373-NDe 1.15 86 77 rr 
3.15 250 F2376-NDe 145 86077 [> 0.92) +] 
4.00 F2368-NDe 1.15 86 77 ot 
5.00 F2369-NDs 145 86 77 7) 150 
6.30 F2374-ND* 115 86 77 ++ eo 
8.00 250 F2370-ND* 115 86 77 he de 
10.00 F2372-NDe 1.15 .86 77 (1.49) 
je 295 + 
217 Series — Fast-Acting Type ft BON 
.080 F934-ND 1.79 1.385 1.20 * Ideal for use in electronic lighting ballast, power supply and power 
100 250 F935-ND 179 135 1.20 inverter applications * Rated for use in 125, 250, 277 and 350 VAC 


217P Series — Fast-Acting Type RoHS Compliant 


.032 F2377-ND 1.54 1.15 1.03 
.040 F2378-ND 1.54 1.15 1.03 
.050 250 F2379-ND 1.54 1.15 1.03 
.063 F2380-ND 1.54 1.15 1.03 
.080 F2381-ND -90 68 60 
-100 F2382-NDe 90 68 60 
125 F2383-NDe 90 68 -60 
-160 250 F2384-ND -90 68 -60 
200 F2385-ND 90 68 -60 
250 F2386-NDe -90 68 60 
315 F2387-NDe -90 68 -60 
400 F2388-ND .28 21 19 
-500 250 F2389-NDe .28 21 19 
630 F2390-NDe 28 2 ag) 
800 F2391-NDe .28 21 19 
1.00 F2392-NDe 28 2 Ale 
1.25 F2402-NDe 28 2 19: 
1.60 250 F2397-NDe .28 .21 19 
2.000 F2393-NDe .28 .21 19 
2.500 F2400-NDe .28 21 9: 
3.150 F2403-NDe .28 21 19 
4.000 F2394-NDe .28 .21 19 
5.000 F2395-NDe .28 21 19 
6.300 250 F2401-NDe .28 .21 19 
8.000 F2396-NDe 28 21 19 
10.00 F2398-NDe .28 21 19 
15.00 F2399-ND .28 .21 19 
218P Series — Slo-Blo® Type RoHS Compliant 
.032 F2404-ND 2.06 1.55 1.38 
.040 F2405-ND 2.06 1.55 1.38 
.050 250 F2406-ND 2.06 1.55 1.38 
.063 F2407-ND 2.06 1.55 1.38 
.080 F2408-ND 2.06 1.55 1.38 
-100 F2409-NDe 1.20 90 80 
125 F2410-NDe 1.20 -90 80 
-160 250 F2411-ND 1.20 -90 80 
200 F2412-ND 1.20 -90 80 
250 F2413-NDe 1.20 -90 80 
315 F2414-NDe 1.20 -90 80 
400 F2415-ND 1.20 -90 80 
500 250 F2416-NDe 83 62 55 
630 F2417-NDe 83 62 55 
800 F2418-NDe 83 62 55 


circuits. 


* Agency Approvals: UL recognized, CSA certified, MITI approved 
for 5 Amps 


¢ Interrupting Ratings: 100 Amps at 350VAC 
* Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 


* Physical Specifications: Materials: Nylon Body; Silver Plated Zinc 
Terminations 


* Packaging Specifications: 24mm Tape and Reel per EIA-RS481 
(equivalent to IEC 286, part 3); 800 fuses per reel 


Electrical Characteristics 


% Amp Rating 


100% 
200% 


Opening Time 
4 hours, minimum 
0.15 sec. minimum, 5 sec. maximum 


Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Price Each Pricing 
Part No. 1 10 100 |Part No. 800 


446 Series 
F1001CT-ND .93 .87 .66 |F1001TR-ND 
F1004CT-ND 93 87 .66 |— 
FIO0S5CT-ND .93 87 .66 |— 


446P Series — RoHS Compliant 


F2709CT-ND 1.03 .96 .72 
F2710CT-ND 1.03 .96 .72 
F2711CT-ND 1.03 .96 .72 
F2712CT-ND 1.03 .96 .72 
F2713CT-ND 1.03 .96 .72 


F2709TR-ND 
F2710TR-ND 
F2711TR-ND 
F2712TR-ND 
F2713TR-ND 


Barrier Network Fuses 


025 
(635) .119 


(3.02) ¢ Meets Barrier Network Standards 


(EN50020) for hazardous applications 
¢ High interrupting rating 
.331(8.40) + Voltage Rating: 250V 


075 


(1.90) Interrupting Ratings: 4000 Amperes 


at 250 VAC/VDC 


Color 
Coding 


Electrical Characteristics 

% Amp 
Rating 
110% 


300% 
1000% 


Red 
Green 
Blue 
Violet 
Brown 
Black 


Opening Time 


4 hours, minimum 
10 seconds, maximum 
0.002 seconds, maximum 


Cut Tape Tape & Box 
Amp Price Each Digi-Key Pricing 
Rating 1 10 100 |Part No. 500 
242 Series 
.050 | F1290CT-ND 4.77 4.43 3.34 |F1290TB-ND 1090.50 
-080 | F1291CT-ND 4.77 4.43 3.34 |F1291TB-ND 1090.50 
-100 | F1292CT-ND 4.77 4.43 3.34 |F1292TB-ND 1090.50 
-160 | F1293CT-ND 4.77 4.43 3.34 |F1293TB-ND 1090.50 
-200 | F1294CT-ND 4.77 4.43 3.34 |F1294TB-ND 1090.50 
-250 | F1295CT-ND 4.77 4.43 3.34 |F1295TB-ND 1090.50 


Microfuse () RoHS 
Very Fast-Acting Type — 
QPL @ 
rises “(i ee ~w 
_t iF: : , 
-10 (2.54) 
a 
Operating Temperature Range: -55°C ~ 85°C 
Electrical Characteristics 
Rating Amperage Opening Time 
100% 1/500 — 5 4hrs., minimum 
200% 1/500 — 3/10 5 sec., maximum 
200% 410—5 2 sec., maximum 
Amp | Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating | Rating Part No. 1 100 250 
273 Series — Fast-Acting Type 
050 F855-ND 4.33 3.54 3.15 
-100 125 F857-ND 4.27 3.50 3.11 
125 F858-ND 4.27 3.50 3.11 
-200 F859-ND 6.63 5.43 4.83 
-250 F860-ND 4.27 3.50 3.11 
-300 F861-ND 4.27 3.50 3.11 
400 125 F862-ND 4.27 3.50 3.11 
500 F863-ND 4.27 3.50 3.11 
-600 F864-ND 6.63 5.43 4.83 
-700 F865-ND 6.63 5.43 4.83 
-750 F866-ND 4.33 3.54 3.15 
1.00 125 F868-ND 4.27 3.50 3.11 
1.50 F869-ND 4.27 3.50 3.11 
2.00 F870-ND 4.27 3.50 3.11 
3.00 F871-ND 4.27 3.50 3.11 
4.00 125 F872-ND 4.27 3.50 3.11 
5.00 F873-ND 4.27 3.50 3.11 


Safe-T-Plus Fuses 


¢ Designed to allow equipment to meet “Intrinsically Safe” certification 
for applications in gas plants, petrochemical and processing industries 
where there is a danger of gas explosion from faulty circuits. 


315 (8) 


¢ Hermetically sealed. 
Voltage Rating: 125V 
Interrupting Ratings: 50 Amps at 


125VAC; 300 Amps at 125VDC >s 
Agency Approvals: Meets CENELEC 394 
ENS50 014 to 039 and IEC 60079-11 and 17 (10) 
BASEEFA BS 5501, part 7. 6) 
Electrical Characteristics 
% Amp Rating Opening Time 
100% 4 hours, minimum 
200% 5 seconds, maximum 
Amp Voltage Digi-Key Price Each 
Rating Drop Part No. ql 100 250 
259 Series 
062 21 F1311-ND 5.18 3.07 2.73 
125 1.3 F1312-ND 5.18 3.07 2.73 
.250 0.83 F1313-ND 5.18 3.07 2.73 
500 0.78 F1315-ND 5.18 3.07 2.73 
-750 0.23 F1316-ND 5.18 3.07 2.73 
1.00 0.24 F1317-ND 5.18 3.07 2.73 


Schedule of Limitations: 


1. The fuse must be so mounted that creepage and clearance 
distances meet the requirements of Table 2 of EN50020: 1977 
or Table 4 of EN500020: 1994 (equivalent to IEC 60079-11 4th 
Edition 1999). 


2. When used in intrinsically safe apparatus it will be necessary to 
determine a surface temperature classification for the fuse. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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. ® Amp Color Digi-Key Price Each Amp | Voltage | Digi-Key Price Each 
Littelfuse Rating| Code Part No. 1 10 100 Rating | Rating | Part No. 5 100 250 
0481 Series — Alarm Indicating Type 229 Series — Cartridge Type 
ATO Fuse: eis py ies as cc 750 | 42, | F663-NO 7 53 AT 
= . jue 720- . Z A5 
ini H 1.250 F2230-ND 70 53 A7 
Mini, ATO and Maxi 3.50 | Blue/Wht.) F721-ND 2.09 1.93 1.45 
A 4.00 Brn./Wht. F722-ND 2.09 1.93 4.45 229P Series — Cartridge Type — RoHS Compliant 
— iG x ./Wht. A i E 
lr 7| 5.00 Green F723-ND 2.09 1.93 1.45 250 F2464-ND 58 43 39 
Mini .040 hE A— "Cm 
Autofuse 02) Standard E74 ii 7.50 | Bik/Wht. F724-ND 209 193 1.45 375 F2465-ND 58 43 39 
Series Tt “andes 5 10.00 | Red/Wht.| — F725-ND 2.09 193 1.45 500 250 F2466-ND 58 43 39 
iw UW a=] i 12.00 Grn./Ylw. F726-ND 2.09 1.93 1.45 -750 F2467-ND 58 43 39 
15.00 Red/Blue F727-ND 2.09 1.93 1.45 4 
Designed and originated by Littelfuse for the automotive industry, the (000 LaetseHALD) 58 ae ie 
ATO fuse has become the original equipment circuit protection stan- 1.250 F2477-ND 58 43 39 
dard for foreign and domestic automobiles and trucks. This fuse can 1.500 F2474-ND 58 43 39 
also be specified for a variety of low voltage electronic applications. 2AG Su bm i n iatu re 1-5 Amps " ? a“ 
Design Standards: UL Standard for Automotive Blade Type Fuses. 7 224 Series 2.000 250 F2469-ND 58 43 39 
SAE (Society of Automotive Engineers) J1284 Fast-Acting Fuses 125-3.5A 2.250 F2478-ND 58 A3 39 
Color-Coding: Autofuse fuses are color-coded for easy amperage Pigtail Material: epee AMPS ® 2.500 F2475-ND 58 43 39 
identingaHon Tinned copper wire — 4-10 Amps 
Voltage Rating: 32V CRE G 3.000 250 F2470-ND 58 43 39 
Approvals: 297 Series: UL listed, 257 series: UL listed 1~40 3.500 F2476-ND 58 43 39 
phen Annee: certified 3~30 Amperes, 299 Series: UL recognized Approvals: Listed by U.L. and Certified Electrical Characteristics 4.000 F2471-ND 58 43 39 
by CSA. Patented. U.L. recognized 
Body Material: 297 & 299 Series: Nylon, 257 Series: Plastic. Dimensions: Rating | Opening Time 5.000 125 F2472-ND 58 43 39 
¢ Cartridge: .177” (4.50mm) diameter; 7 7.000 F2473-ND 58 43 39 
Dimensions - Inch (mm) 57" (14.48mm) length » Pigtail: 19° | 110% | 4hr., minimum ; a 
Fuse Type A B Cc (4.83mm) diameter; .6” (15.24mm) | 135% | 1 hr., maximum 230 Series — Pigtail Type 
Mini-Fuse | .43(10.92) | .63 (16.00) 15 (3.81) length * beads: .025" (64mm) | 500% {1 sec., maximum 750 | 250 | F683-ND 99 7466 
ATO Fuse 75 (19.05) 73 (18.54) .20 (5.08) diameter; 1.50” (38.10mm) length typ. - : i : : 
Maxi-Fuse 1.15 (29.21) 1.35 (34.29) .35 (8.89) — = 230P Series — Pigtail Type — RoHS Compliant 
Amp Voltage Digi-Key Price Each 
4 ; 250 F2479-ND 81 61 54 
Amp Color Digi-Key Price Each Rating | Rating Part No. 5 100 250 
Rating | Code Part No. 5 100 250 225 Series — Cartridge Type 375 F2480-ND 81 61 54 
297 Series — Mini Fuses 375 F642-ND 60 45.40 500 250 F2481-ND 81 61 54 
2 Grey F986-ND+ 46. 42 ~~ ~28 1.500 | 250 F646-ND 60 45 40 750 F2482-ND 81 61 54 
3 Violet F987-NDe 46 42 38 2.500 : BESB:ND, -60 45 : 40 1.000 F2483-ND 81 61 54 
4 Pink F988-NDs 46 4238 225P Series — Cartridge Type — RoHS Compliant 1.250 F2492-ND 81 t 54 
5 Tan F989-ND= 46 4238 ee en ge aes - 338 1.500 F2489-ND 81 614 
7.5 Brown F990-ND» 46 42 38 cao Rap ie ot ae 2.000 F2484-ND 81 61 54 
375 F2449-ND 49 37 33 250 
10 Red F991-ND* AB 42 38 500 F2450-ND 49 37 33 2.500 F2490-ND 81 61 54 
15 Blue F992-ND> 46 42 38 eh EQN ee mee 3.000 F2485-ND 81 61 54 
20 Yellow F993-ND* AB 42 38 - - - - : 
1.000 F2452-ND 49 37 33 3.500 F2491-ND 81 61 54 
25 Natural F994-ND* AB 42 38 
30 Gracri ene ae 2 38 4.500 F2460-ND 49 37 33 4.000 F2486-ND 81 61 54 
- - - 2.000 F2453-ND 49 37.33 5.000 125 F2487-ND 81 61 54 
257 Series — ATO Fuses 2.500 F2462-ND 49 «8733 7.000 F2488-ND 81 61 
1 Black F2232-ND 40 36 32 3.000 F2454-ND 49 #37. 33 
2 Grey PEEEEHND) 400 3682 3.500 F2463-ND 49 3733 
i, ||) utolet eee ee 4.000 F2455-ND St 3834 3AB Ceramic Body 
4 Pink F997-ND 40 36 32 5500 ans i aR a4 Fast-Acting Fuses <> ® w @ 
7 Tan AEE ND eo ee 6.000 F2457-ND 51 3834 
75 Brown F999-NDe 40 36 32 7.000 F2458-ND 51 38 34 Dimensions: Diameter: 1/4” —f == =i) 
(6.35mm); Length: 1-1/4” x A 
10 Red F1015-NDe 40 36 32 8.000 F2459-ND 5A 38 34 (31.75mm). 
15 Blue F1016-NDe 40 36 32 10.000 F2461-ND 5A 38 34 Electrical Characteristics: 
20 Yellow F1017-NDe 40 .36 132 224 Series — Pigtail Type Approvals: Listed by UL and Ralaala Gaening ii 
25 Natural F1018-NDe 40 36 32 2.500 250 F628-ND 72 66 59 Certified by CSA through 15 |Rating|Amperage| Opening Time 
= aa = Amperes at 250 VAC / 125 . 
30 Green F1019-NDe 40 36 32 224P Series — Pigtail Type — RoHS Compliant VDC. Recognized under the 110% | 1/8 ~30 | 4hrs., minimum 
35 | BlGreen F2234-ND 40 36 82 125 F2431-ND 95 71 63 Components Program of U-L. | 435% | 4/8~30 | 1 hr., maximum 
y .250 F2432-ND 95 7A 63 from 20~30 Amperes, certified : 
40 Amber F1220-ND 40 36 32 ais SECOND oe o 4 by CSA at 20 Amperes and | 200% | 1/8~12 |15 sec., maximum 
299 Series — Maxi Fuses . . ‘ - approved by METI from 10~30 i F 
500 F2434-ND 73 55 49 Amperes. 200% | 15~ 30 |30sec., maximum 
20 Yellow F1035-ND 1.27 1.17 1.04 .750 F2435-ND 73 55 49 : 
30 Green F1036-ND 12700 1.17 1.04 1.000 F2436-ND 73 55.49 Amp | Voltage | Digi-Key Price Each 
40 Amber F1037-ND 127 117 1.04 1.500 F2443-ND 73 55 49 Rating | Rating Part No. 5 100-250 
50 Red F1038-ND 1.27 1.17 1.04 2.000 F2437-ND 73 55 49 314 Series — Cartridge Type 
60 Blue F1039-ND 1.27. 1.47 1.04 2.500 F2445-ND 73 55.49 250 250 F151-ND 1511.43 1.01 
* 257-297-KIT-ND Digi-Key® 257/297 Series Fuse Mini and ATO 5 a erp ao wept 2 314P Series ‘Cartridge Type 
each of parts indicated, plus a plastic storage box .............. $33.95 3.500 F2446-ND 73 55 49 RoHS Compliant 
4.000 F2439-ND 73 55 49 125 F2567-ND 1.24 93 83 
. . 5.000 F2440-ND 75 57 50 250 F2568-ND 1.24 93 83 
Alarm Indicating WE 7.000 F2441-ND 75 57 50 375 250 F2569-ND 77 58 51 
Fuses 8.000 F2442-ND 7 57 50 500 F2570-ND 77 58 51 
Electrical Characteristics ren 28) 10.000 F2444-ND 75 57 50 750 F2571-ND 77 58 51 
% Amp 1.000 F2572-ND 77 58 51 
Rating Opening Time e 2.000 F2573-ND 77 58 51 
i x Bree, Ludo Pie Slo-Blo® Fuses 3.000 250 F2574-ND 77 58 51 
mee R ee Approvals: Listed by U.L. and Certified 4,000 Ree D ee 58 31 
Alarm Indicating Fuses are ideal for telecom and control panel circuits. by CSA through 3.5 Amperes. Recognized 5.000 F2576-ND a7 58 51 
Color coded flag conforms to telecom color standards to easily identify under the Components Program of U.L. 
amperage ratings. This series has enhancements with an expanded from 4 through 7 Amperes. 229 Series 4 6.000 F2577-ND 77 58 51 
amperage range and higher interrupting ratings, making this a viable and 5 Amperes, 230 series 1 through 5 7.000 F2578-ND 17 58 51 
replacement for competitive lines such as Bussmann: GMT and San- Amperes approved by METI Pigtail Material: 8.000 250 F2579-ND 77 58 51 
O: AX-1 series product. ‘ Tinned copper wire 
Agency Approval File Numbers: UL E71611, CSA LR29862. Patents: U.S. Patents #4,409,729 and - 10.000 Aa af SB BT 
Construction Materials: Body: Polyphenylene Sulfide (UL 94V0). #4,445,106. ectrical Characteristics 12.000 F2581-ND 7 58 51 
Terminations: Beryllium Copper, Tin Plated. Dimensions: + Cartridge: .177” (4.50mm) Rating] Opening Time 15.000 F2582-ND 77 58 51 
Voltage Rating: 125VAC or 60VDC. diameter; .57” (14.48mm) length « Pigtail: | 110% | 4 hrs., minimum 20.000 F2583-ND 1.14 85 76 
Interrupting Rating: 450 Amperes at 60 VDC; 300 Amperes at 125 .19” (4.83mm) diameter; .60” (15.24mm) [135% |_1hr., maximum 25.000 _ F2584-ND 1.14 85 76 
VAC/VDC. length » Leads: .025” (.64mm) diameter; 200% 3 sec., minimum/ acon PEGA 444 85 a 
Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C. 1.50” (38.10mm) length ° |20 sec., maximum z Z : i a 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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. © Amp Voltage | Digi-Key Price Each Amp Voltage Digi-Key Price Each 
Littelfuse ® Rating | Rating Part No. oS) 100 250 Rating | Rating Part No. 5 100 250 
~w ic 312P Series - Cartridge — Type RoHS Compliant 25.00 32 F340-ND 1.40 1.05 94 
3AB c r mi B d 062 F2495-NDe 1.53 1.15 1.02 313P Series — Cartridge Type - ROHS Compliant 
neh Ic Boay ( (soso () 400 F2496-ND= 153 145 1.02 010 F2524-ND 346 259 2.31 
Slo-Blo® Fuses 125 250 F2497-NDe 89 67 59 .031 F2525-ND 346 2.59 2.31 
Dimensions: Diameter: 1/4” (6.35mm); 150 F2498-NDe 89 67 59 .040 250 F2526-NDe 3.46 2.59 2.31 
Poet te on 4d 406.7 98- and. Elnctrial Charadlarisiles 175 F2499-NDe 89 67 59 .062 F2527-NDe 1.78 1.34 1.19 
atents: U.S. Patents ; s an = i 
#4,445,106 Fating| Opening Time 187 F2500-ND 89 6759 100 F2528-NDs 178 1.34 1.19 
Approvals: Certified by CSA from .250~30 —— .200 F2501-NDe 89 67 59 125 F2529-NDe 1.78 1.34 1.19 
Amperes. Recognized under the component | 110%] 4 hrs., minimum .250 250 F2502-NDe 89 67 59 150 F2530-ND 1.78 134 1.19 
program of Underwriters Laboratories for | 135% 1 hr., maximum | s 
12~30 Amperes. Listed by Underwriters sant 5 sec., minimum 300 eae? ad oF 59 175 250 [Fase ato) 1.03 78 69 
Laboratories from .250~10 Amperes. = - 375 F2504-NDe -26 20.18 .187 F2532-NDe 1.03 78 69 
-500 F2505-NDe -26 20.18 .200 F2533-NDe 1.03 78 69 
Amp _| Voltage Digi-Key Price Each .600 F2506-ND> 26 20 18 250 F2534-ND» 1.03 78 69 
Rating Rating Part No. 5 100250 .750 250 F2507-NDe* .26 20 18 300 F2535-NDe 1.03 78 69 
326 Series — Cartridge Type 1.00 F2508-ND+ 26 20 18 375 250 F2536-NDs 103 78 69 
-100 F453-ND 3.63 2.72 2.42 1.25 F2521-NDe 26 20 18 400 F2537-NDe 1.03 78 69 
1.500 250 F471-ND 2.35 A? “AST 1.50 F2516-NDe 26 20 18 500 F2538-NDe 79 59 53 
5.000 F479-ND 1.65 1.24 1.10 1.60 F2517-NDe 26 20 18 “600 F2539-NDe 79 59 53 
8.000 250 F482-ND 165 124 1.40 1.75 250 F2522-NDe 26 20 18 700 F2540-ND 79 59 53 
25.000 | 125 F487-ND 165 124 1.40 1.80 F2518-NDe 26 20 18 750 250 F2541-NDe 79 59 53 
326P Series — Cartridge Type — RoHS Compliant 2.00 F2509-ND* -26 .20 18 800 F2542-NDe 79 59 53 
.010 F2619-ND 298 2.24 1.99 2.25 F2523-ND» 26 200.18 1.00 F2543-ND* 79 59 53 
.031 F2620-ND 2.98 2.24 1.99 2.50 F2520-ND» 26 200.18 1.20 F2550-ND 79 59 (5S 
.062 250 F2621-ND 2.98 2.24 1.99 3.00 250 F2510-ND» 26 200.18 1.25 F2564-ND* 79 59 53 
.100 F2622-ND 2.98 2.24 1.99 4.00 F2511-NDe 26 200.18 1.50 250 F2551-NDe 79 59 583 
125 F2623-ND 2.98 2.24 1.99 5.00 F2512-NDe 26 20.18 1.60 F2552-NDe 79 59 53 
150 F2624-ND 298 2.24 1.99 6.00 F2513-NDe 26 20.18 1.80 F2553-ND 79 59 53 
A75 F2625-ND 135 102 90 7.00 F2514-NDe 26 20.18 2.00 F2544-ND» 79 845953 
187 250 F2626-ND 135 102 90 8.00 250 F2515-NDe 26 20.18 2.25 F2565-ND» 79 59 53 
.200 F2627-ND 135 102 90 10.00 F2519-NDe 26 20 418 2.50 250 F2557-ND* 79 59 53 
.250 F2628-ND 135 102 90 15.00 F2764-ND 48 36.32 2.80 F2558-ND 79 59 53 
300 F2629-ND 135 1.02 90 20.00 [PEUGSHND) 48 38.82 3.00 F2545-NDe 79 59 53 
375 F2630-ND 1.35 1.02 .90 25.00 32 ene 48 36.82 3.20 F2561-ND» 79 #59 53 
400 | 250 F2631-ND 1.35 1.02 90 30.00) END) __ cd 4.00 F2546-ND> 90 68 60 
500 F2632-ND 1.35 1.02 .90 318 Series — Pigtall Type 5.00 F2547-NDe 90 68 60 
.600 F2633-ND 135 1.02 90 125 F208-ND 188 1.41 1.25 6.25 250 F2566-ND* .90 68 60 
700 F2634-ND 135 1.02 .90 250 250 F209-ND 1880 1.41 1.25 6.30 F2563-ND 90 68 60 
.750 F2635-ND 135 102 90 3.00 F221-ND 83 63 56 7.00 F2548-NDe 90 68 60 
.800 250 F2636-ND 135 102 90 8.00 F226-ND -90 66 59 8.00 F2549-NDe 90 68 60 
1.000 F2637-ND 135 1.02 .90 318P Series — Pigtail Type — RoHS Compliant 10.00 F2554-ND* 90 68 60 
1.200 F2644-ND 1.35 1.02 90 125 F2603-ND 1.55 1.16 1.03 12.00 F2555-ND» .90 68 60 
1.250 F2656-ND 1.35 4.02 90 .250 F2604-ND 1.55 1.16 1.03 15.00 a5 F2556-NDe 90 68 60 
1.500 F2645-ND 135 102 90 300 250 F2605-ND 155 1.16 1.03 20.00 F2559-ND» 115 87 77 
1.600 250 F2646-ND 135 1.02 .90 875 F2606-ND 69 520 46 25.00 F2560-ND» 145 87.77 
2.000 F2638-ND 1.35 1.02 .90 500 F2607-ND 69 5246 30.00 F2562-ND* 1.15 87 77 
2.500 F2650-ND 1.35 1.02 90 1.00 F2608-ND 69 52 46 315 Series — Pigtail Type 
2.800 F2651-ND 135. 1.02 .90 1.50 F2616-ND 69 520 46 1.00 F419-ND 148 141 99 
3.000 F2639-ND 1.35 1.02 .90 1.60 250 F2617-ND 69 520 46 2.00 250 F425-ND 1.21 141 99 
3.200 250 F2654-ND 1.35 1.02 .90 2.00 F2609-ND 69 520 46 7.00 F434-ND 1.56 1.17 1.04 
4.000 F2640-ND 135 1.02 .90 2.50 F2618-ND 69 52 46 315P Series — Pigtail Type — RoHS Compliant 
5.000 F2641-ND 1.35 1.02 90 3.00 [PASOAND OO pee 0 “100 F2586-ND 3.01 226 2.01 
6.250 F2657-ND 135. 1.02 90 #00 Lea END) oe ee 250 F2587-ND 122 91 81 
7.000 F2642-ND 1.35 1.02 90 5.00 250 ASK) 60)" ber 46 300 250 F2588-ND 122 91 8 
8.000 | 250 F2643-ND 135 1.02 90 8.00 ASIN ae, “See ae 375 F2589-ND 122 91 81 
10.000 F2647-ND 135 1.02 90 00 eactkeNy) Oo ee 8 500 F2590-ND 1229181 
12.000 F2648-ND 1.35 1.02 90 —_ E26 LS:NG) ee 600 F2501-ND 122. 91 81 
15.000 250 F2649-ND 1.35 102 .90 * 312P-KIT-ND Digi-Key® 312 Series Fast Acting 3AG Cartridge 5 .750 F2592-ND 1.22 91 81 
20.000 F2652-ND 1.35 1.02 90 cacn ot ERRO ND sea clecte stores pucecelps pats numvets oa 1.00 250 F2593-ND 122 of at 
25.000 125 F2653-ND 135 102 .90 RoHS Compliant....................0.0.0.0000.0c cece eee $109.96 1.50 F2599-ND 1.22 91 81 
30.000 F2655-ND 1.35 1.02 .90 1.60 F2600-ND 1.22 91 81 
2.00 F2594-ND 122 91 Bt 
“J ® 
3AG Glass Body Slo-Blo® Fuses aos Sree jo: RH 
3AG Glass Body Fast-Acting Fuses Patents: U.S. Patents #4,409,729 and 4.5 amps 3.00 | 250 F2595-ND 122.918 
Approvals: ® #4,445,106. 313 Series CD) 3.20 F2602-ND 1.22 91 81 
5 z a P Approvals: Listed by Underwriters Lab- 4 
Listed by UL and Certified by CSA through Ci a 0 fe w 4.00 F2596-ND 1.22 91 81 
30 Amperes. .010~10 Amperes listed to UL (Coma oratories and Certified by CSA through QPL - g 00 F2597-ND 1.22 91 81 
248-14 (UL 198-G) 12~30 Amperes listed @ | 8 Amperes. Recognized under the Com- 2 250 sl : : ; 
to UL 275. ponents Program of UL from 10 through 7.00 F2598-ND 1.22 91 81 
Di Se Electrical 30 Amperes. 313 000 Series approved by —(—fa) 
313 ‘Gerla: Diameter: 1/4” (6.3mm): Characteristics: METI from 1~5 Amperes. ; * 313P-KIT-ND Digi-Key® 313 Series Slo-Blo® 3AG Cartridge 5 
if ae aia peed neg (6.35mm); saan Dimensions: Electrical each of parts indicated, and 10 each of fuse clips part numbers 
angth: 1 j ¢ ue nin) , ; Rating| Opening Time 313 Series: Diameter: 1/4” (6.35mm), Characteristics FO40-ND and F052-ND, plus a plastic storage box 
318 Series: Diameter: .275” (6.99mm); | 4499 | 4 hrs., minimum Length: 1-1/4” (31.75mm). Rating| Opening Time RoHS Compliant... $89.95 
Length: 1.275 (32.39mm); Pigtail Dia- 435% | 1 hr. maximum 315 Series: Diameter: .275” (6.99mm), 110% |4h — 
meter: .032 (.81mm); Pigtail Length: 1.50’ ” : Length: 1.275” (32.39mm); Pigtail Diameter: a rs., minimum 
(38.10mm); Pigtail Material: Solder-coated | 200% |5 sec., maximum 032” (.81mm); Pigtail Material: Solder- 135% | 1 hr., maximum 
copper. coated Gopher: : 200% |5 sec., minimum| 8AG Fast- C= 0.25 x 1.00 ® é 
; . (— 6.35 x 25.4 
Amp | Voltage Digi-Key Price Each Acting Fuse ; * 
Rating | Rating | Part No. 5 100 250 Bini) | Weliee PIS) Piola 
= z = Rating | Rating Part No. 5 100 250 Electrical Characteristics: 
312 Series — Cartridge Type = 7 Approvals: 
ae town ia, OEE 888 010 a — — ee 3.16 2.81 a Ane a ‘Ge ied Be Rating Opening Time 
1 al Pa FB 4 a mperes. ertine yy 110% 4hrs. ini 
150 F105-ND 1.09 82 73 : CSA from 0.28 through & % rs., minimum 
.031 F301-ND 3.44 316 2.81 135% 1 hr., maximum 
175 250 F106-ND 1.09 82 73 ah oA ata Sait ieee Amperes. 200% 4 ices rasan 
1.750 F2241-ND 29 22.20 . 2 : ; : Sold in multiples of 5. 
1800 zee =e as a0 eee a oe A Volt Digi-K Price Each 
yj 5 - i i r mp oltage igi-Key rice Eac 
as 250 pemtei ee 700 F316-ND 1.26 04.84 Rating | Rating Part No. B 100 250 
2.500 F120-ND 29 22.20 : : : : 
25.00 F2247-ND a4 33 29 1.60 250 F323-ND 96 72 64 362 Series — Fast-Acting Type 
35.00 82 F2249-ND a4 33.29 2.25 F326-ND 96 72 64 8.000 32 F610-ND 2 A119 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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W/4 Littelfuse 


ATO Fuseholders 


Fig. 1 — Horizontal Mount Fig. 2 — Vertical Mount 


.300 (7.62) 


.150 ~ 
ee aes 


i 
300 (7.62) 


068 (1.73) 
P.C.B. Footprint (Stacked) 


Mini Fuse PC Board Fuseholder Specifications: 

¢ Terminals: Copper alloy, tin-plated * Body: Black thermoplastic (UL 
94V0) Electrical: Recognized under the Components Program of 
Underwriters Laboratory for 15 Amperes and Certified by CSA for 10 
Amperes. Three fuseholders can be mounted side by side (stacked) 
and operated at rated current. Contact factory for applications where 
more than three fuseholders will be stacked. 

¢ Voltage: 32 VDC * Temperature Range: -40°C ~ 85°C »* PC 
Board Compatibility: Designed for use with standard .062” (1.57mm) 
circuit board. 


Fig. 3 — Autofuse Fuse Clip 27 
(6.86) <<. 
-167 (4.24) > 7135 


.200 ; ; 200 4 
(5.08) ™ »| 08) 28 
(2 Clips per Fuse) 


Fig. 4 — Mini Fuse 
Easy-Crimp Fuseholder 


Materials: 
* Body: Black thermoplastic 


¢ Terminals: Tin plated copper alloy 
* Operating Temperature: -40°C ~ 105°C 


Note: Matted 
(1143) Crimp Area 


Digi-Key Price Each 

Part No. 1 10 100 
FO64-ND 1.83 1.72 1.03 
FO65-ND 1.83 1.72 1.03 
FO66-ND 1.83 1.72 1.03 
FO67-ND 33 «310.19 
FO68-ND* 1.64 1.54 .93 
FO69-NDt 1.64 1.54 .93 


Fig.| Description 


Horizontal Mini Holder 

Single or End Cap Mini Holder 
Stackable Mini Holder 

ATO Fuse Clip 

In-line Mini Holder 

4 | In-line Mini Holder 


Ronwlrp = 


* 20 Amperes maximum rating, terminals accept #16 ~ 22AWG 
+ 30 Amperes maximum rating, terminals accept #10 ~ 14AWG 


In-Line Fuseholder 


Maxifuse Block: 


* Rated to 60 Amperes at 32V 
* Interlocking block feature 
* Built-in mounting bracket 


Digi-Key Price Each 
Description Part No. il 100 250 
Maxi Fuse Block F1085-ND 18.00 14.73 13.09 


In-Line Fuseholders: 


WE 


Dimensions in inches 


Gangable Alarm 
Indicating Fuseholder 


PCB Mount 
Typ. 5 Pole 


Holder 
Assembly 


4 Pos. #1 


* Rated at 32V D 
¢ Protective cover included 7 oh 
web fe) IC} 
{Pos. #1 
Fuse Type - Inch (mm) Typ. 5 Pole Holder 
i: Assembly 
Dim. MINI ATO MAXI 
A 52 (13.21) 97 (24.64) 1.35 (34.29) 
B 97 (24.64) 1.00 (25.40) 3.36 (85.34) Specifications: * Electrical: Rated at 15 Amperes for any voltage 
Cc 4.0 (101.60) 4.0 (101.60) 6.0 (152.40) up to 125VAC, 125 VDC * Molded Bodies: Black, Thermoplastic 
D 60 (15.24) 67 (17.02) 1.39 (35.31) (UL 94VO) ¢ Terminals: Alarm Terminal — Brass, tin-plated, wire- 
E Al (10.41) 43 (10.92) 1.12 (28.45) wrap type; Fuse Terminal — Beryllium copper, tin-plated 
No. Digi-Key Digi-Key 
Amp of Part No. Part No. Price Each 
AWG] Rtg. | Digi-Key Price Each Poles | PCB Mt. Panel Mt. 1 10 100 
Description Wire | (max.)| Part No. 1100 250 1 F1400-ND | F1420-ND 1.85 1.71 1.28 
2 F1401-ND F1421-ND 3.70 3.42 2.56 
In-line Mini Holder | 14 20 | F1057-ND 3.82 2.58 2.30 3 F1402-ND F1422-ND 5.54 5.12 3.84 
In-line Mini Holder | 12 | 30 | F1058-ND 4.07 2.75 2.45 . eke BeAr ii He or 
In-line Maxi Holder} 6 60 | F1059-ND 21.44 14.49 12.88 6 F1405-ND F1425-ND 71.08 0.23 7.68 
In-line ATO Holder| 16 20 | F1086-ND 3.47 2.35 2.09 £ F1406-ND F1426-ND 12.93 11.94 8.95 
i 7 8 F1407-ND F1427-ND 14.77 13.64 10.23 
In-line ATO Holder} 12 30 | F1087-ND 4.02 2.72 2.42 9 F1408-ND F1428-ND 4662 1535 1151 
10 F1409-ND F1429-ND 18.47 17.05 12.79 
* 4 F1410-ND F1430-ND 20.31 18.75 14.07 
Panel Mount ATO Fuseholder: 12 F1411-ND F1431-ND 22.16 2046 15.35 
* Assembled with 8” (203.2mm) wire loop, no fuse 13 F1412-ND | F1432-ND 24.00 2216 16.62 
° #14 wire/terminals rated to 20A 14 F1413-ND F1433-ND 25.85 23.87 17.90 
* #10 wire/terminals rated to 30A 15 F1414-ND F1434-ND 27.70 25.57 19.18 
¢ Snap mounting to panel 16 F1415-ND F1435-ND 29.54 27.27 20.46 
¢ Fuseholders interlock for multiple mounting. 17 F1416-ND F1436-ND 31.39 28.98 21.74 
18 F1417-ND F1437-ND 33.23 30.68 23.01 
19 F1418-ND F1438-ND 35.08 32.39 24.29 
8 (203.20) Recommended panel 20 F1419-ND | F1439-ND 36.93 34.09 _25.57 
Wire Loop mounting hole 


1.46 (37.08) \ 


=" 


75 (19.05) 


1.19 (30.23) 


| -415 (10.54) 
} 

1.10 
(27.94) 
t 

Add .400 (10.16) 

to width for each 
additional fuseholder 


Description 


.| Digi-Key Price Each 
Part No. 1 100 250 


Panel Mount Holder} 14 20 
Panel Mount Holder} 10 30 


F1088-ND 1.67 1.13 1.01 
F1089-ND 2.42 1.64 1.46 


accommodate all SFE size and 3AG fuses. 20 Amperes, 32V rated. 


Bayonet Knob 


eas 


2AG or 5 x 20mm In-Line Fuseholder 
Screw Together 


Specifications: 


(FS 88 


Use with 2AG and 5 x 20mm fuses. 
Maximum current ratings are 5 
Amperes at 32V for 2AG, and 10 
Amperes at 32V for the 5 x 20mm 
size fuses. 

Wire: 16 AWG; color red. Molded 
parts: Black thermoplastic 


F1468-ND (Littelfuse # 150274) ..... 


ED 
Richco ‘Quick Fit’ Fuse Covers 


¢ For use on fuse terminal blocks or PCB-mounted fuse clips * UL 
recognized E81260, rating 105°C, 600V » Material: Flexible PVC, RMS- 
55 * Color: Transparent blue 


FO49-ND (Littelfuse # 150145) 


Universal 150145 fuseholder supplied with 15” loop of #14AWG red vinyl wire and 3 springs to 


3.21/1; $29.64/10; $222.30/100 


The 150079 fuseholder is supplied with 19” loop of #14AWG red vinyl insulated wire intended for use 
with 3AG fuses up to 20 Amperes. 


F1467-ND (Littelfuse # 150079) $3.08/1; $28.44/10; $213.30/100 


Universal In-Line Fuseholder 


Twist-Lock 


-60 + 2.19 (55. 5.63) 


Supplied with 8” (20.32cm) 
loop of #14 AWG red vinyl 
insulated wire and two 
springs. 


Electrical: Intended for 


use at 32V or less with fuses rated up to 20 Amperes when the 


t On Panel Mount, first and last position have mounting holes only. 


150.902 CERDEIED a 


EYSTONE Fuseholders 


For 1/4" (6.35mm) 
Assembled with .125” (3.18mm) thick black phenolic 


3517: aS 


3518P: .093 +! 


Optional 
4527k (5mm) Cover 
Order cover t 
separately: 
4527CK-ND 


4245 (3AG) 
3527 (5mm) 
Order cover 
separately: 

3527CK-ND 


Digi-Key Part No. 

Dim. | RP613-ND RP614-ND RP615-ND RP616-ND 
A | .50 (12.70) 50 (12.70) 63 (16.00) 50 (12.70) 
B .39 (9.91) .39 (9.91) 58 (14.73) .39 (9.91) 
c .24 (6.10) .28 (7.11) 32 (8.13) 32 (8.13) 
D_|_.79(20.07) | 1.18 (29.97) | 1.26 (32.00) | 1.42 (36.07) 


proper spring is installed for fuse size. a can 
Digi-Key Pricing 

Molded Parts: Black thermoplastic (UL 94V2). Body halves have a Fig. Part No. 1 10 100 500 
14” (2.56mm) diameter hole for insulated wire. 71 3536K-ND 740 13.02 76.64. 314.94 
Ambient Temperature: -40° ~ 75°C. 2 3537K-ND 2.31 21.35 136.52 567.10 
3 3538K-ND 3.39 31.28 1938.17 829.38 
F062-ND (Littelfuse #155100) $2.31/1; $20.49/10; $167.63/100 4 3539K-ND 411 38.35 254.06 1097.07 
5 3522-2K-ND 85 TAT 42.99 194.76 
5 3544-2K-ND 90 7.85 45.16 - 
6 3522-3K-ND 1.13 9.92 56.96 258.82 
7 3562K-ND _ 2.64 12.60 53.03 
4 8 3517K-ND - 1.99 10.34 44.08 
ll i BA [ej 8 3518PK-ND _ 1.82 9.46 40.32 
: ry ss i 9 3521K-ND _ 1.70 8.50 37.78 
10 3561K-ND - 1.70 8.50 37.78 
11 3520K-ND - 1.47 7.35 33.33 
Digi-Key Price Each Richco 12 3519K-ND — 1.45 6.99 32.31 
Fuse Type Part No. 25 100 Part No. 13 4527K-ND = 471 37.59 170.61 
Metric RP613-ND 57 49 840620 = 4527CK-ND = 2.25 15.70 71.43 
Metric RP614-ND 92 .79 840730 14 3527K-ND 1.30 11.39 60.90 257.26 
Metric RP615-ND 97 83 840832 14 4245K-ND 1.67 14.65 76.39 = 
Standard RP616-ND 1.23 1.06 840836 = 3527CK-ND Al 3.88 28.45 = 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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2 ® Fuse Blocks Microfuse or 
Littelfuse 5 x 20mm PC PICO II Fuseholder 
Board Type . 
2AG Shock-Safe Panel AMG |g ccitcat ia 
Mount Fuseholder cabin: 


Fuseholder will accept Littelfuse Microfuses and PICO II™ fuses (rated 
to 5 Amperes) with .025” (.64mm) diameter leads. 

Electrical: Rated at 5 Amperes for any voltage up to 125V. 

Molded Parts: White thermoplastic, Black panel mount 

Terminals: Copper alloy 

Ambient Temperature: -40°C ~ 100°C, Silver terminal plating 


¢ Clip/Terminals: Tin-plated spring 
brass 
ae an * Base: phenolic laminate UL940VO. 
Specifications: ¢ Current Rating: 6.3 Amperes, 250V 
¢ Terminals: Brass, Tin-plated, 
-110” Solder/Q.C. F1501-ND 
(Littelfuse # 05200002H) ................ 


~AL 


(Silver 
Plated) 


¢ Current Rating: 10 Amperes 
for any voltage up to 300V 


5 x 20mm 
F1469-ND . 
(Littelfuse # 02450001) .............. $3.81/1; $35.16/10; $263.70/100 Fuse Clip 
Automatic 
Water Tight 3AG ap. .AX | Insertion 
Fuseholder sitios 
Specification: Verticai Panel Mount 
Panel Mount cas ¢ Clip Material: Shown Push-On 
Specifications: Phosphor/Bronze 
¢ Electrical: 20 Amperes, 250V * Finish: Tin-plated 
. ee Screw Type + Style: Ear 
¢ Terminals: Tin-plated, Solder Digi-Key Price Each 
Type Fig. Mounting Part No. 1 100 250 
: eee ening pet MilsRHE. < Cut Tape - RDeAuTeD 1 Vertical FO60-ND= 211 154 1.37 
DighKey Buciog) Digi Key) “ 1 | Horizontal F061-ND= 211 154 1.37 
Paes UW te) Paste, | Give | baeay 1 Vertical FI475-NDt 2.29 1.59 1.42 
2 Panel F1474-ND 2.47 1.72 1.53 
F1479-ND FO43CT-ND —.25_- 1.80 17.64 | F043TB-ND | 1,000 | 104.40 
(Littelfuse # 03420006) .......... $22.89/1; $211.26/10; $1584.45/100 tPlating: Tin * UL Recognized 
Fuse Clips 
Accepts End Stops Lead Clip Digi-Key Pricing Littelfuse 
Fig. Fuse Type (Ears) Type Material Finish Part No. 10 100 250 Part No. 
1 3AG (.250” Diameter) Yes Straight Spring Brass Tin-Plated FO40-ND 1.47 11.03 24.50 102071 
1 3AG (.250” Diameter) No Straight Spring Brass Tin-Plated F041-ND 1.98 14.85 33.00 102074 
1 3AG (.250” Diameter) Yes Straight Beryllium Copper Silver-Plated F046-ND 5.70 42.75 95.00 122083 
1 3AG (.250” Diameter) Yes Straight Beryllium Copper Tin-Plated F045-ND 4.68 35.10 78.00 122088 
2 3AG (.250” Diameter) No Angled-In Spring Brass Tin-Plated F042-ND 2.94 22.05 49.00 102078 
2 3AG (.250” Diameter) Yes Angled-In Spring Brass Tin-Plated F052-ND 2.94 22.05 49.00 102079 
3 3AG (.250” Diameter) Yes Straight Beryllium Copper Silver-Plated F048-ND 5.22 39.15 87.00 122090 
4 3AG (.250” Diameter) No Rivet/Eyelet Spring Brass Nickel-Plated F038-ND 1.92 14.40 32.00 101002 
5 2AG/5 x 20mm Yes Straight Spring Brass Tin-Plated F058-ND 1.98 14.85 33.00 111501 
5 2AG/5 x 20mm Yes Straight Beryllium Copper Tin-Plated F044-ND 3.66 27.45 61.00 111506 
6 5 x 20mm Yes Straight Spring Brass Tin-Plated FO63-ND 2.55 15.30 34.00 100056 
Omni-Blok S) Fig. 1 Solder/Q.C. 
Specifications: JAM G 
¢ Clip/Terminals: Tin-plated spring brass 
Base: Black thermoplastic glass reinforced 
UL 94V0 (except 3AG type which is gre 
( 13) yp grey) .090 @ .055 
Agency Approvals/Current Rating ree _ 
ULL. CSA VDE/Semko | 
Series | (Amps) | (Amps) (Amps) ig. . 1106 187] 187 .250 
0254 10 10 N/A 2 
354000 30 30 N/A Terminal 1 Terminal 2 Terminal 3 Terminal 4 Terminal 5 Terminal 6 
354060 20 20 N/A Solder Type -110” -110” -187” 187” 250” 
354080 20 20 N/A P.C. Board Mount Solder/Q.C. NEMA/Q.C. Solder/Q.C. NEMA/Q.C. ac. 
354101 15 15 N/A ~ 
0520 10 10 6.3 
Accepts Terminal Dimensions - Inch Digi-Key Price Each Littelfuse 
Fig. Fuse Type Type A B c Part No. u 10 100 Part No. 
0254 Series (2AG) 
1 2AG 2 -70 50 35 F1470-ND 1.18 1.10 82 02540001Z 
1 2AG 3 -70 50 35 F1472-ND 1.18 1.10 82 02540201Z 
2 2AG 1 -70 50 35 F1471-ND 1.02 95 fil 02540101Z 
0354 Series (3AG) 
1 1/4” 3AG 4 1.4 53 50 F1497-ND 94 87 66 03540001ZXGY 
1 1/4” 3AG 5 1.4 53 50 F1499-ND 94 87 66 03540601ZXGY 
1 1/4” 3AG 6 1.4 53 -50 F1500-ND 94 87 66 03540801ZXGY 
2 1/4” 3AG 1 1.4 53 -50 F1498-ND 99 92 69 03540101ZXGY 
0520 Series (5 x 20 mm) 
5x 20mm 2 92 50 40 F1503-ND 97 -90 68 05200004Z 
5x 20mm 3 92 50 -40 F1502-ND 97 -90 68 05200003Z 
2 5x 20mm 1 92 50 40 F1504-ND 1.02 95 71 05200101Z 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1813 


Terminal Orientation 


ro+ 


Straight Terminals 


Mounting Hole 


Straight & Right Angle 


69 
(17.53) 


0.14 (3.56) 


Right 


A5 
(11.43) 
End View 
Angle Terminals 


.250” Solder Terminal Shown 


475 


for 


(12.07) sb 
(12.75) 
aa 


Accepts Fuse Terminal Terminal Knob Accessories Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Littelfuse 
Fig. Type Orientation Type Type Included A B c Part No. ul 10 100 Part No. 
1 3AG (.250” Diameter) | Rt. Angle 250” Q.C. Knurled _— -73 (18.54) | 2.25 (57.15) = F002-ND 7.74 7.15 5.36 03420001H 
1 3AG (.250” Diameter) | Rt. Angle Solder Knurled _ -69 (17.53) | 1.78 (45.21) | .63 (16.00) FO007-ND 3.20 2.96 2.22 03420022H 
2 3AG (.250” Diameter) | Rt. Angle Solder Fluted = -69 (17.53) | 1.78 (45.21) | .63 (16.00) F1478-ND 3.20 2.96 2.22 03420004H 
2 3AG (.250” Diameter) | Rt. Angle Solder Fluted Lockwasher -69 (17.53) | 1.78 (45.21) | .63 (16.00) F004-ND 3.29 3.04 2.28 03420004HXL 
2 3AG (.250” Diameter) | Rt. Angle Solder Fluted Lockwasher/Drip Seal | .69 (17.53) | 1.78 (45.21) | .63 (16.00) FO003-ND 3.46 3.20 2.40 03420004HXPL 
2 3AG (.250” Diameter) | Rt. Angle 250” Q.C. Fluted _— -69 (17.53) | 1.78 (45.21) | .59 (14.99) F012-ND 3.59 3.32 2.49 03420828H 
3 3AG (.250” Diameter) Straight Solder Eyelet Knurled = -69 (17.53) | 2.01 (51.05) = FO05-ND 3.05 2.82 2.12 03420012H 
3 3AG (.250” Diameter) Straight Solder Eyelet Fluted = -69 (17.53) | 2.01 (51.05) = FO06-ND 3.05 2.82 2.12 03420014H 
4 3AG (.250” Diameter) Straight 187” Q.C. Fluted _— -69 (17.53) | 1.78 (45.21) | .30 (7.62) FO09-ND 3.43 3.17 2.38 03420038H 
4 3AG (.250” Diameter) Straight 250” Q.C. Fluted _ -69 (17.53) | 1.70 (43.18) | .40 (10.16) F013-ND 3.77 3.48 2.61 03420838H 
4 3AG (.250” Diameter) Straight 250” Q.C. Knurled = -69 (17.53) | 1.70 (43.18) | .40 (10.16) FO15-ND 3.77 3.48 2.61 03420858H 
5 5x 20mm Rt. Angle -187” Solder/Q.C. | Screwdriver Slot = -65 (16.51) | 1.66 (42.16) | .62 (15.75) F053-ND 4.76 4.40 3.30 03450621H 
6 5x 20mm Rt. Angle -187” Solder/Q.C. Finger Grip = -65 (16.51) | 1.66 (42.16) | .62 (15.75) F054-ND 4.76 4.40 3.30 03450623H 
ri 3AG (.250” Diameter) | Rt. Angle P.C. Board Pins Screwdriver Slot = -49 (12.45) | 1.77 (44.96) | .48 (12.19) FO55-ND 3.30 3.05 2.29 03450101H 
ra 3AG (.250” Diameter) _ _- Screwdriver Slot /Replace. Knob for F055 _ _ _ F1482-ND 1.15 1.07 80 03450101HX020 
7 5x 20mm Rt Angle P.C. Board Pins Screwdriver Slot = -49 (12.45) | 1.77 (44.96) | .48 (12.19) FO56-ND 4.27 3.95 2.96 03450121H 
8 3AG (.250” Diameter) Straight 250” Q.C. Flip-Top Spare Fuse Carrier | .75 (19.05) | 1.50 (38.10) |1.04 ( 26.42) FO59-ND 4.24 3.92 2.94 03460877H 
8 5x20mm Straight 187” Q.C. Flip-Top Spare Fuse Carrier | .70 (17.78) | 1.03 (26.16) | .94 (23.88) F1477-ND 5.63 5.20 3.90 02860677H 
8 2AG (.177” Diameter) Straight -110” Q.C. Flip-Top Spare Fuse Carrier | .61 (15.49) | .85 (21.59) | .87 (22.10) F1476-ND 3.16 2.92 2.19 02860377H 


International Shock-Safe Panel 
Mount Fuseholders 


Rt. Angle 
Shown 


Rt. Angle 
Shown 


Designed to eliminate the possibility of electrical shock, as defined in IEC 60065 and 60127. Anti-tease 
feature eliminates circuit interruption when knob is accidentally depressed. 
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x .160 
hole 
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Terminal Orientation 


187” 
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-187 |e+! 


-250” 


NEMA Q.C. 


.250! 


Terminal Type 


S& me 


Mounting Holes 


Accepts Fuse Terminal Terminal Body Knob Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Littelfuse 
Fig. Type Orientation Type Profile Type A B c D = Part No. 1 10 100 | Part No. 
2AG (.177" Dia.) | Straight | .187” Solder/Q.C. | Low plaid = .80 (7.62) | .020 (0.51) | .60 (15.24) | 1.75 (44.45) | F1486-ND 3.60 3.33 2.50] 03452LS2H 
3AG (.250” Dia.) | Rt. Angle | .187” Solder/Q.C. | Low Pind 53 (13.46) = = .60 (15.24) | 1.75 (44.45) | F1490-ND 262 242 1.82) 03453LS1H 
1 | 3aq (.250" Dia.) | Straight | .187" Solder/a.c. | Low coo = 80 (7.62) | .020 (0.51) | .60 (15.24) | 1.75 (44.45) | F1492-ND 2.80 2.59 1.94] 03453LS2H 
3AG (.250" Dia.) | Straight | .187” Solder/Q.C. | Low Pian = .30 (7.62) | .020 (0.51) | .60 (15.24) | 1.75 (44.45) | F1493-ND** 3.19 2.94 2.21 | 03453LS2HXNP 
5x 20mm . 7" a Screwdriver 
(197° Dia) Straight | 187” SolderQ.C. | High | Sot Black) = 30 (7.62) | .020 (0.51) | .60 (15.24) | 1.75 (44.45) | F1494-ND 2.80 259 1.94 | 03455HS2H 
2AG (.177" Dia.) | Straight | .187" Solder/Q.C. | Low | Fingergrip (Black) | — 80 (7.62) | .020 (0.51) | .60 (15.24) | 2.00 (50.80) | F1484-ND 3.60 3.33 2.50 | 03452LF2H 
2 | 3AG(.250" Dia.) | Straight | .187” Solder/Q.C. | Low | Fingergrip (Black) | — .30 (7.62) | .020 (0.51) | .60 (15.24) | 2.00 (50.80) | F1488-ND 2.62 242 1.82 | 03453LF2H 
3AG (.250" Dia.) | Straight | NEMA.250"Q.C. | Low | Fingergrip (Black) | = — .36 (9.14) | .032 (0.81) | .60 (15.24) | 2.00 (50.80) | F1489-ND 2.80 259 1.94 | 03453LF8H 


QC=Quick Connect ** Neoprene Washer Drip Proof Seal 


Fuseholder Replacement 
Knobs for International 
Shock-Safe Fuse Holders 


With the universal 345 Series fuseholder, the low profile body 
holders will accept any one of these replacement knobs. 


© & we 


2AG (Black) 5 x 20mm (Black) 3AG (Black) 
Digi-Key Price Each Littelfuse Finger Knob Finger Knob Finger Knob 
Fig. Part No. 1 10 100 Part No. 
1 F1483-ND 1.65 1.53 1.15 03452LF1HX020 
2 F1495-ND 1.22 1.13 85 03455LF1HX020 
3 F1487-ND 93 86 65 03453LF1HX020 
4 F1485-ND 1.65 1.53 1.15 03452LS1HX020 
5 F1496-ND 1.22 1.13 85 03455LS1HX020 2AG (Blue) 5 x 20mm (Black) 3AG (Gray) 
6 F1491-ND 1.22 143 85 03453LS1HX020 Screwdriver Slot Knob Screwdriver Slot Knob Screwdriver Slot Knob 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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WICKMANN W) Polyfuse® Resettable Fuses (0805) 


Standard: * UL 1434 1st Edition * CSA C22.2 No. 0 CSA TIL No. CA-3A Approvals: cULus Recognized: 
TUV © cULus Recognition Features: * Low voltage overcurrent protection * Compliance with UL 1950 


standard ¢ For high density PCB applications, including cellular phones, compu 


Materials: * Terminals: Solder-plated copper * Solder Material: TS: 63/37 SnPb; TF: Sn (tin) Operating/ 
Storage Temperature: -40°C ~ 85°C Electrical Definitions: * Ipojq: Hold current: maximum current device 


ters and peripherals 
at 20°C measured one hour after tripping 


will pass without tripping in 20°C still air » Itrip: Trip current: Minimum current at which the device will 
trip in 20°C still air * Imax: Maximum fault current device can withstand without damage at rated voltage 
© Rmin: Minimum resistance of device in initial (un-soldered) state * Rimax: Maximum resistance of device 


Caution: Operation beyond the specified rating may result in damage and possible arcing and flame. 


Voltage Resistance Cut Tape 
Thold | Itrip | Rating | Imax. | Max. time to Trip (9) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Wickmann 
(A) (A) (Vv) (A) (sec. @ A) Rmin. _ Rimax. Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0.20 0.50 40 0.02 8.00 0.650 3.500 WK1070CT-ND 1.15 1.07 .99 = = — | SMDO805P020TSA 
0.10 0.30 15 40 1.50 0.50 1.000 6.000 WK6236CT-ND* 1.05 .98 91 WK6236TR-ND* 4,000 436.00/M | SMDO805P010TFA 
0.20 0.50 40 0.02 8.00 0.650 3.500 WK6237CT-ND* 1.05 98 91 = = — | SMDO805P020TFA 
0.35 0.75 6 40 0.10 8.00 0.250 1.200 WK6238CT-ND* 1.05 .98 91 WK6238TR-ND* 4,000 436.00/M | SMDO805P035TFA 
0.50 1.00 6 40 0.10 8.00 0.150 0.850 WK6239CT-ND* 1.13 1.05 97 = — — | SMDO805PO50TFA 


* RoHS Compliant 


TIP Telecom Duty Fuses 


(Telecom Interface Protector) 
a1 2.7» 4.0 
Ft ~~ 
18.0 35.5 bo 
y 18. NU 
9D EErSTTS | 43 1 
640 -l— j~ Note: Holes 
112.7 o's.o8 MA ypoard 
Ammopack Short Leads 
Electrical Characteristics: AY. 
Pre-arcing Rating 
Rated Current 100% 300% 
350mA ~ 1.50A 2 hr. minimum 300ms...5s 


Approvals: cULus Recognized: File No. E67006. Complies to EIA-IS-968; 
Telcordia GR-1089 


Features: 

* For UL60950/1950 3rd Edition applications * Highly defined cutoff times 
Flame resistant encapsulated casing » Low internal resistance « Irreversible 
physical separation » Stable characteristics under varying temperatures 


Maximum Fault Currents: <50A at 125VAC; <35A at 125VDC 


Material: 
* Base and Cap: Brown thermoplastic (polyamide PA 6.6), UL 94-V0; » Round 
Pins: Copper alloy, tin-plated 


Amp |Voltage| Digi-Key Price Each | Tape & Ammo-Pk. 
Rating | Rating | Part No. 1 10 | Qty. | Pricing* 
TIP 385 Series 
350 125 WK4560BK-ND -58 .54 |1,400 | 240.70/M 
1.00 125 WK4563BK-ND .58 .54 |1,400 | 240.70/M 
1.25 125 WK4564BK-ND -58 .54 |1,400 | 240.70/M 
1.50 125 WK4565BK-ND -58 .54 |1,400 | 240.70/M 
* For Tape and Ammo Pack number, change BK-ND to TB-ND. 
1206 Surface Mount Fuses RoHS 


COMPLIANT 


® 


FCD12 Series 


Standard: * UL 248-14 


Materials: * Housing: Ceramic 
substrate, Glass encapsu- 
lated * Element: Metal Film 9% 
* Terminals: Tinned, metallized 


Solderability: 235°C, 2 


Seconds (At least 95% of the 
terminal surface must be covered by new solder) 


0.6 (Irat< 2.5) 
0.65 (Irat>3.15A) 


Recommended Solder Glue: Grace Amicon 125F 
Marking: Code for Current Rating 


@ 
Electrical Characteristics: WY. 
Pre-arcing Rating 
Rated Current 250% 
500mA ~ 4.00A <bs 
Amp Cut Tape T&R 
Rating | Voltage Digi-Key Price Each | Pricing* 
(A) | Rating | Mark.) Part No. 1 10 5,000 
FCD12 Series 
-500 50 501 | WK6213CT-ND .56 .53 = 
-630 50 631 | WK6214CT-ND .56 .53 188.00/M 
1.25 50 132 | WK6217CT-ND 56 .53 — 
1.60 50 162 | WK6218CT-ND 56 .53 188.00/M 
2.50 50 252 |WK6220CT-ND_ .56 53 188.00/M 
3.15 | 32 UD | WK6221CT-ND .56 .53 | 188.00/M 
4.00 32 XD | WK6222CT-ND .56 .53 = 


Telecom Protectors 
Transient Tolerant 


RoHS 


ComrLiant 


® 


TE5 Fuseholder 


Material: 

* Black thermoplastic UL 94-V0 

¢ Terminals: Brass, tin-plated for soldering 
Rated Values: 

250V; 6.3A; UL Recognized 


Holes in pc board: 91.0 


7 ae ‘i WKOOO9-ND ......................0.. $1.15/1 $10.53/10 $76.60/100 
Applicable Standards: * UL 60950/1950 3rd Edition » Telcordia (Bellcore) 
GR-1089 * EIA-IS-968 
se og 4 
Approvals: cULus Recognized TE5 Sub-Miniature a) 
3 
Features: * Surge proof for telecom line applications * No need for series Fuses — UL 248-14 ere) 
resistors (1.25A) 340 
rm ‘ ; i : Approvals (395 and 396 Series): cUL Listed, ae 
Materials: . Housing: Ceramic tube * Element: Wire * Terminals: Copper, OL Listes Ar, "050A ~ 630A. res approved for we Pas 
nickel and silver plated 1.00A ~ 5.00A Yo 
Electrical Characteristics: L\Y Features: * Fast-acting and time-lag_* Ma- } a 
£ aa terial: Brown thermoplastic UL 94-VO » Round 43 Note: Holes 
Pre-arcing Rating Pins: Copper alloy, tin-plated * Soldering Heat Re- q in PG board: 
Rated Current 100% 250% sistance: 260°C, 10 seconds (IEC 60068-2-20) lw i 
1.25 >4hr. T~ 120 sec. * Plug-in holders available a 5.08 
Short Lead: 
RoHS Compliant Parts Available iain 
Cut Tape 
Amp _| Voltage | Digi-Key Price Each Electrical Characteristics: ® eG) JE 
Rating | Rating | Part No. 1 10 Rated Pre-arcing Rating 
457 Series Series Current 100% 200% 
395 50mA ~ 6.3A > 4 hr. <5 sec. 
1.25 | 250 _ [MVESIOGZCTSND) —_ 396 50mA ~ 6.3A >4hr. < 60 sec. 
Breaking Capacity: 100A at 125VAC 
Picofuse Fast Acting 125V RoHS Amp |Voltage| Digi-Key Bulk Price Each 
275 Series Rating | Rating | Part No. 1 10 100 
® Fast-Acting 395 Series 
Applicable Standards: « UL 248-14 O24 .050 125 WK4322BK-ND 3.87 3.58 2.68 
* CSA C22.2 No. 248.14 / ZA .063 | 125 | WK4325BK-ND 248 2.30 1.72 
080 125 WK4326BK-ND 3.36 3.11 2.33 
Approvals: * UL Listed: File No. E 100 125 WK4327BK-ND 91 B84 63 
67006 (125mA ~ 7A) « cUL Listed: 125 125 WK4328BK-ND 91 84 63 
File No. E 67006 (125mA ~ 7A) * UL 160 125 WK4330BK-ND 91 84 63 
Recognized: File No. E 67006 (10A) 200 | 125 oy ee fee 
fins .250 125 WK4335BK-ND* 91 84 63 
© CSA Certified: File No. 51378 (10A) 315 125 WK4337BK-ND o1 84 63 
Features: * Subminiature Axial Leads 400 125 WK4340BK-ND 91 84 63 
500 125 WK4341BK-ND* 91 84 63 
Materials: * Body: Ceramic tube, Heat Shrink tube * Plug-on Caps: 630 125 WK4343BK-ND 91 B84 63 
Copper alloy, tin plated 800 | 125 WK4346BK-ND 91 84 63 
1.00 125 WK4348BK-ND* 91 84 63 
Operating Temperature: -25°C ~ 70°C (consider de-rating) 1.25 125 WK4350BK-ND= 91 84 63 
1.60 125 WK4353BK-ND 91 84 63 
2.00 125 WK4357BK-ND* 91 84 63 
Electrical Characteristics: ® eG) AX @ 2.50 | 125 | WK4358BK-ND= 91 84 63 
- - 3.15 125 WK4324BK-ND 91 84 63 
Pre-arcing Rating 4.00 | 125 WK4362BK-ND* 91 84 63 
200% Wickmann 5.00 125 WK4363BK-ND 91 84 63 
Rated Current 200% Tested 6.30 125 WK4366BK-ND* 91 84 63 
125mA ~ 10.00A <60s <5s Time-Lag 396 Series 
063 125 WK4425BK-ND 1.30 1.20 -90 
080 125 WK4426BK-ND 1.30 1.20 90 
GS? CONE | ts 100 | 125 | WK4427BK-ND 115 1.07.80 
Rating | Voltage | Digi-Key Price Each | Pricing* 125 | 125 WK4428BK-ND 115 107 80 
(A) | Rating | Part No. 1 10 2,500 -160 125 WK4430BK-ND 1.15 1.07 -80 
275 Seri .200 125 WK4434BK-ND* .96 89 67 
bert 250 | 125 | WK4435BK-ND .96 89 67 
315 125 WK4437BK-ND .96 89 67 
125) 125 | WK1081CT-ND 48 45 = 400 | 125 WK4440BK-ND 96 89 67 
500 125 WK4441BK-NDe -96 89 67 
.875 | 125 | WK1083CT-ND 62 49 | 214.00/M 6301 125) WK4443BK-ND “96.89.67 
-800 125 WK4446BK-ND* 96 89 67 
1.80 | 125 [WII087C IND 36.34 = 1.00 | 125 | WK4448BK-NDs 96 89 67 
1.25 125 WK4450BK-ND 96 89 67 
2.00 125 WK1088CT-ND 36 «34 168.00/M 1.60 125 WK4453BK-NDe 96 89 67 
2.00 125 WK4457BK-NDe .96 89 .67 
3.50 125 WK1091CT-ND 36.34 168.00/M 2.50 125 WK4458BK-ND .96 89 67 
3.15 125 WK4424BK-ND* .96 89 .67 
4.00 125 WK1092CT-ND 36 34 168.00/M 4.00 125 WK4462BK-ND= .96 89 67 
5.00 125 WK4463BK-ND* .96 89 67 
7.00 125 WK1094CT-ND 36 0.34 = 6.30 125 WK4466BK-ND -96 89 67 


10.0 125 WK1095CT-ND. 36 0.34 168.00/M 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


¢ WKO0117-KIT-ND Digi-Key® TE5 Sub-Miniature Fuse Kit 
10 each of TES Sub-Miniature Fuses indicated and 20 each of 
TES Fuseholders (WKO0009-ND)... ... $79.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 1815 


WiCKMa >oes (4) | TRS Sub-Miniature Fuses aa) | TR5 Fuseholder 
(Be 8] Bee 8) A ; 
ne ere — UL 248-14 Oe) Material: * Thermoplastic, UL 94-VO 
Het ~e° * Polyester PCT * Terminals: brass, 
soe oles Approvals: tin-plated 
TR5 Sub-Miniature — nec | | a3 aera 7 ani 
gard: | Ne Short 373 and 374 Series: UL Listed, CSA Certified Short Rated Values: 250V; 6.3A 
Fuses — IEC 60127-3 1° 5.08 Leads Approved (.050A ~ 10A) Leads 
2 08.5 Height (A) Digi-Key Price Each | Wickmann 
Approvals: Material: * Base and cap: Brown thermoplastic < mm Part No. 1 10 | Part No. 
© 370 Series: SEMKO Approved, cULus Recognized, CCC Approved (.050A ~ UL 94-V0, insulated * Round Pins: Copper alloy, Holes yP° 3.0 WKO0001-ND 78 .72 | 5600000131 
3S tin-plated 
ary art nies (.050A ~ 5.00A) Expert Report (6.30A), MET! Approved pI . inpe Lhe 43 WK6235-ND 63 59 | 5600000100 
© 372 Series: SEMKO Approved, cULus Recognized, CCC Approved (.050A ~ Features: + Fast-acting and Time-lag_ * Soldering 0 \. 08 
6.30A), VDE Approved (.050A ~ 4.00A) Expert Report (5.00A, 6.30A), METI Heat Resistance: 260°C, 10 seconds, IEC-60068- : 
Approved (1.00A ~ 4.00A), Korean Approved (.050A ~ 6.30A) 2-20 © Plug-in holders available 
© 382 Series: SEMKO Approved and cULus Recognized (1.00A - 6.30A), CCC . TRS Panel Mount Fuseholder RoHS 
Approved (1.00A ~ 4.00A), VDE Approved (1.00A ~ 4.00A) Expert Report RoHS Compliant Das @ ® Material: 2) 
(5.00A, 6.30A), METI Approved (1.00A ~ 5.00A), Koren Approval (1.00A ~ Electrical Characteristics: | Parts Available ya 
4.00A) ; 7 * Holder: Black thermoplastic UL 94-VO 
Pre-arcing Rating : AL 
Material: * Base and Cap: Brown thermoplastic, Polyamide PA 6.6, UL94-VO | = : + Polyamide PA 
+ Round Pins: Copper alloy, tin-plated Series | Rated Current 100% 200% * Metal Parts: Copper alloy, solderable tinned 
Features: * Fast-acting and Time-lag * Soldering Heat Resistance: 260°C, 10 373 50mA ~ 10.A 4hr. minimum | 5 sec. maximum * Cap: Transparent thermoplastic polycarbonate PC, UL 94-V0 
seconds (IEC 60068-2-20) * Plug-in holders available 374 50mA ~ 10.00A | 4hr. minimum | 60 sec.maximum 
RoHS Compliant Parts Available Panel Mount Holder 
Electrical Amp | Voltage| Digi-Key Bulk Price Each 
Characteristics: dD & A \\ard S&S oS © Rating | Rating Part No. 1 10 100 
Fast-Acting 373 Series 
Pre-arcing Rating 
150% 210% 275% 400% 1000% .050 250 WK3022BK-ND 3.91 362 271 
Series 370 — 50mA ~ 6.30A .063 250 WK3025BK-ND 3.91 3.62 2.71 Panel Alternatives 
>T hr. <30 min. 10ms ~ 3sec. | 3~300ms <20ms -080 250 WK3026BK-ND 3.91 362 2.71 
Series 372 — 50mA ~ 6.30A -100 250 WK3027BK-ND 87 81 61 
>1 hr. <2 min. 400ms ~ 10sec. | 150ms ~ 3sec. |20 ~ 150ms 125 250 WK3028BK-ND 87 81 61 PC Mount Hold Tr = 
e jouni older ransparen' ap 
Series 382='1.00A «'6-30A 160 | 250 | WK3030BK-ND 87.O81tC« 
>1 hr. <2 min. 400ms ~ 10sec. | 150ms ~ 3sec. |20 ~ 150ms_ 200 250 WK3034BK-ND 87 81 61 c 5M 12.7 x15 
BREAKING CAPACITY: 370 and 372 Series: 35A at 250VAC for (.050A ~ -250 250 WK3035BK-ND» 87 8 61 
3.15A), 40A for (4.00A), 50A for (5.00A, 6.30A) 382 Series: 100A at 250VAC 315 250 WK3037BK-ND 87 81 61 
(1.00A ~ 6.30A) .400 250 WK3040BK-ND 8781 61 
Amp | Voltage | Digi-Key Bulk Price Each -500 250 WK3041BK-ND» 87 81 61 
Rating | Rating Part No. 1 10 100 -630 250 WK3043BK-ND 87 81 61 
Fast-Acting 370 Series (IEC 60127-3/II) -800 250 WK3046BK-ND 87 81 61 
.050 | 250 WK4922BK-ND 3.29 3.04 2.28 1.00 | 250 | WK3048BK-ND» 87 81 
.063 250 WK4925BK-ND 3.29 3.04 2.28 1.25 250 WK3050BK-ND* 87 81 61 Digi-Key Price Each | Wickmann 
.080 250 WK4926BK-ND 3.29 3.04 2.28 ‘pti 
100 | 250 WK4927BK-ND 69 »« 64 1.60 | 250 | WK3053BK-ND 87 81 cies HN. ! | Pe 
125 250 WK4928BK-ND “69 64 ‘48 2.00 250 WK3057BK-NDe 87 81 61 Panel Mount Holder | WK6224-ND 1.15 1.07 | 5700000000 
eo | 250 WK4930BK-ND 69 64.48 2.50 | 250 | WK3058BK-ND> 87 8161 PC Mount Holder | WK6225-ND — .94_—«.87 | 5710000000 
.200 250 WK4934BK-ND 69 64 48 3.15 250 WK3024BK-ND 87 81 61 Transparent Cap WK6226-ND 44.41 | 5750000000 
.250 250 WK4935BK-ND* 69 64 48 4.00 250 WK3062BK-ND* 87 81 61 
315 250 WK4937BK-ND 69 64 48 500 _ WeOGEEAD a at 61 
-400 250 WK4940BK-ND 69 64 48 ‘ 3 : : 4 
6.30 | 250 | WK3066BK-ND> 87 681 UL / CSA Fuses 
-500 250 WK4941BK-ND 69 64 48 a 
630 | 250 | WK4943BK-ND 69 «6448 10.00 | 250 |BRNKGORIBISND) a Metric (5x20mm) — iat adae? 
800 250 WK4946BK-ND 69 64 48 Time-Lag 374 Series U L 248-1 4 Sate Glass 
; oe So SS eeac Ne ee - a 050 | 250 | WK4022BK-ND 134. 124 93 
565) S60 WiCiSESEICNTS ee .063 | 250 | WK4025BK-ND 134 124 93 Equivalent to: 
‘ 5 53BK-ND= f i F 
2.00 250 WK4957BK-NDe 69 64 48 2080) 200 NaS eee) Bee le ae Wickmann | Littelfuse Bussmann 
ay -100 250 WK4027BK-ND 1.25 1.16 87 
250 | 250 WK4958BK-ND 69 64 48 191 Series 235 GMA 
3.15 250 WK4924BK-ND. 69 64 48 125 250 WK4028BK-ND 1.06 98 74 - 198 Seri 
4.00 | 250 | WK4962BK-ND 696448 197 Series 233 GMC pha 
- - - - -160 250 WK4030BK-ND 1.06 98 74 198 Series 239 GMD — Glass 
ao oe Leen es o 200 | 250 | WK4034BK-NDe 106 98 74 ; 
: Neat d : i 250 | 250 | WK4035BK-ND 96 89 67 Approvals: Fore conprant 
Time-Lag 372 Series (IEC 60127-3/IV) 
ud ( ) B15 | 250 (WK20378KND) 96 8987 191 Series: UL, cUL listed, .250A ~ 7.00. 
-050 250 WK4222BK-ND 92 86 64 -400 250 WK4040BK-ND 87 81 61 197 Seri L, CUL listed, 1.00A ~ 7.00A. 
063 | 250 WK4225BK-ND 92 86 «84 198 Series: UL listed, CSA certified, .250A ~ 3.50A 
‘080 | 250 | Wk4226BK-ND 75 69 52 500 | 250 | WK4041BK-ND» 8781 : penne CEO ® 
.100 250 WK4227BK-ND 75 69 52 630 250 WK4043BK-ND 87 81 61 Electrical Characteristics: = 
125 250 WK4228BK-ND. 75 69 52 800 250 WK4046BK-ND» 87 81 61 Pre-arcing Rating 
-160 250 WK4230BK-ND* 75 69 52 1.00 250 WK4048BK-NDe 87 81 61 Series Rated Current 135% 200% 
-200 | 250 WK4234BK-NDe 7 69 52 1.25 | 250 | WK4050BK-ND 87 «81 191 -600A ~ 7.00A <Thr. <5 sec. 
250 250 WK4235BK-ND 75 69 52 197 1.60A <hr. < 120 sec. 
315 250 WK4237BK-ND* 66 61 46 1.60 250 WK4053BK-ND* 87 81 61 198 .250A ~ 2.50A <Thr 5-120 sec. 
.400 250 WK4240BK-ND 66 61 46 2.00 250 WK4057BK-NDe 87 81 61 3.50A <1hr 12-120 sec. 
-500 250 WK4241BK-NDe 66 61 46 2.50 250 WK4058BK-ND 87 81 61 Breakino Ganacity: 
630 | 250 WK4243BK-NDe 66 61 46 3.15 | 250 | WK4024BK-ND+ 87 BLOC Ig apaeiy: 
800 | 250 WK4246BK-ND> 66 61 46 4.00 | 250 | WK4062BK-ND> a er 191 Series: 35A at 250VAC (.600A); 10,000A at 125VAG (7.00A) 
1.00 | 250 WK4248BK-ND* 66 0 616 197 Series: 100A at 250VAC (1.60A); 10,000A at 125VAC (1.60A) 
1.25 250 WK4250BK-ND 66 61 AB 5.00 250 WK4063BK-ND* 87 81 61 Bi 
198 Series: 35A at 250VAC (.250A ~ .800A); 100A at 250VAC (2.50A); 
1.60 250 WK4253BK-NDe .66 61 46 6.30 250 WK4066BK-ND 87 81 61 10,000A at 125VAC (.250A) 
2.00 250 WK4257BK-ND* 66 61 46 10.00 250 WK4071BK-ND 96 89 67 : ; 
2.50 250 WK4258BK-ND> 66 61 AB aay 5 
3.15 250 WK4224BK-ND« 66 61 46 * WKO116-KIT-ND Digi-Key® TRS Sub-Miniature Fuse UL- Amp | Voltage | Digi-Key Price Each 
4.00 250 WK4262BK-ND» 66 ‘61 ‘46 248-14 Kit 10 each of TR5 Sub-Miniature Fuses indicated and Rating | Rating | PartNo. J 10 100 
- - - - 15 each of TRS Fuseholders (WKOO001-ND)................. $79.95 2 * 
5.00 250 WK4263BK-ND .66 61 46 Fast-Acting 191 Series 
6.30 250 WK4264BK-NDt 66 61 46 600 250 WK4706-ND 18 14 
Time-Lag High Breaking TRS / TES SMT 7.00 125 | WK4719-ND a 45 42 
382 Series (IEC 60127-3/IV) Fuseholder : : : 
1.00 250 WK6207BK-ND 78 72 54 Medium Time-Lag 197 Series 
2.00 250 WK6208BK-ND 78 72 54 Material: 
2.50 250 WK6209BK-ND 78 72 54 * Black thermoplastic UL 94-VO J 4. 1.60 250 | WK4753-ND 29 27 24 
3.15 250 WK6210BK-ND. 78 72 54 * Terminals: Brass, tin-plated Time-Lag 198 Seri 
4.00 250 WK6211BK-ND. 78 72 54 + UL Recognized ‘ime-Lag eries 
5.00 250 WK6212BK-ND 78 72 54 Cut Tape Tape & Reel .250 250 WK4835-ND 42 39 .30 
6.30 250 WK6213BK-ND: 78 72 54 | 
t Amp | Voltage] Digi-Key Price Each Pricing* 300 250 WK4836-ND 33 30 23 
+ Conducting Path minimum: 2mm? Rating | Rating | Part No. 1 10 1,500 400 250 WK4840-ND 29 27 21 
* WK0113-KIT-ND Digi-Key® TR5 Sub-Miniature Fuse IEC 63 | 250 | WKOOI0CT-ND. 142 1.31 758.40/M .800 250 | WK4846-ND 36 33 25 
60127-3 Kit 10 each of TR5 Sub-Miniature Fuses indicated - w “ “ - 250 250 Wk4858-ND 39 36 27 
and 15 each of TRS Fuseholders (WKO0001-ND).................. $74.95 * For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. ° : : * 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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WICKMANN W) 


IEC 60127-2 Metric 
(5x20mm) Fuses 


OY) Qe) 


181 & 194 Series 193 & 195 Series 
— Ceramic —- Glass 


RoHS Compliant 
Parts Available 


Approvals: 


193 Series: SEMKO Approved, VDE Approved, cULus Recognized (0.050A ~ 
6.30A), CCC Approved (0.500A-6.30A) 194 Series: SEMKO Approved, VDE 
Approved (0.200A ~ 6.30A), cULus Recognized (0.315A ~ 16A), CCC Approved 
(1.00A ~ 6.30A) 181 Series: SEMKO Approved, VDE Approved, BSI Approved, 
SEV Approved, METI Approved, CCC Approved (1.00A ~ 6.30A), cULus 
Recognized (0.125A ~ 10A) 195 Series: SEMKO Approved, VDE Approved, BSI 
Approved, IMQ Approved, CCC Approved (0.032A ~ 6.30A), cULus Recognized 
(0.032A ~ 12.50A), METI Approved (1.00A ~ 5.00A) 


Electrical @ ip 
Cherecterstcs: VAY. OOS CHO 
Rated Pre-arcing Rating 
Series | Current | 150% | 210% 275% 400% | 1000% 
<30 50ms ~ 10 ~ <20 
199." (2008, |) >1.0E min. 2 sec. 300ms ms 
194 0.200 ~ the | = 30 10ms ~ 3 ~ 300 <20 
2.50A “| min. 2 sec. ms ms 
0.040 ~ th <2 200ms ~ | 40ms ~ |10 ~ 300 
195 080A [71 | min. 10 sec. 3 sec. ms 
-125 ~ th <2 600ms ~ | 150 ms ~]20 ~ 300 
250A [71] min. 10 sec. 3 sec. ms 
BREAKING CAPACITY: 193 Series: 35A at 250VAC for (.800A)194 Series: 
1500A at 250VAC 195 Series: 35A at 250VAC for (.040 ~ 2.50A) 
Amp | Voltage} Digi-Key Price Each 
Rating| Rating Part No. 1 10 100 
Fast-Acting 193 Series 
-800 250 WK1046-ND 20 18 14 
Fast Acting, High Breaking Capacity 
194 Series 
-200 250 WK2034-ND 97 -90 68 
315 250 WK2037-ND .96 89 67 
-400 250 WK2040-ND 54 50 38 
-630 250 WK2043-ND 54 50 38 
1.00 250 WK2048-ND 54 50 38 
1.60 250 WK2053-ND 54 50 38 
2.50 250 WK2058-ND 54 50 38 
Time-Lag 195 Series 
040 250 WK5021-ND .99 92 69 
050 250 WK5022-ND .99 92 69 
080 250 WK5026-ND 84 .78 59 
125 250 WK5028-ND 66 61 AB 
2.50 250 WK5058-ND 32 -30 22 
PC Board Mount (5x20mm) 
= = WK0011-ND 36 34 26 


Shock-Safe Fuseholders 


Shock-Safe fuseholders for 1/4 x 1-1/4" (3AG) or 5 x 20mm fuses 
built according to UL 512 and IEC 60127-6 and CSA C22.2 No. 39, 
«VDE, SEMKO rated for use up to 250 Volts. * Rated Current; 6.3 
amps VDE for (Fig. 1-4, 6, 9), 10 amps VDE for (Fig. 5) * UL/CSA 16 


amps fo! 


«Casing made of black thermoplastic with UL-94-VO ratings. 
Injection-molded terminals prevent intermittent connections. 


r (Fig. 1-6) 


VERTICAL FUSE HOLDERS — NO CAPS 


Fig. 
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Mount (Fig. 9): No approvals. 
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PCB Layout 
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Panel Cutout (Alternatives) 
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HORIZONTAL FUSE HOLDERS — NO CAPS 


Fig. 3 
3A 


G 


Body Material: White thermoplastic, UL 94-V0 rated 
Rated Current: 6.3A 


* PC Mount versions include additional pin(s) for added stability from 
torsional forces seen during fuse removal. 
*Panel Mount versions have combination 3/16” quick-connect/ 
solderable tabs Order number includes holder and carrier. PC Board 


FUSE CAPS 


Fig. 7 


6.3 x 32mm 


PC MOUNT FUSE HOLDERS 


23 


PCB Layout 


5x 20mm 


Fig. 9-5 X 20mm 


Zz <9.0 


@1.3 


@2.6 


Dimension (mm) Digi-Key Price Each Wickmann 
Fig. Description A B c Part No. 1 10 100 Part No. 
1 Vertical 3AG (6.3 X 32mm) Holder 46.3 = _ WK6229-ND* 1.43 1.32 99 81100000005 
2 Vertical (5 X 20mm) Holder 32.6 = WK6233-ND*® 4404 1.03 77 83100000005 
3 Horizontal 3AG (6.3 X 32mm) Holder 45.7 27.94 1.90 | WK6228-ND* 1.87 1.73 1.30 81000000005 
4 Horizontal (5 X 20mm) Holder 32.0 12.7 1.80 | WK6232-ND* 1.07 -99 75 83000000005 
5  |Panel Mount 3AG (6.3 X 32mm) Holder | 45.7 = WK6227-ND* 1.53 1.42 1.07 80000000005 
6 Panel Mount (5 X 20mm) Holder 32.0 = — WK6231-ND* 1.23 1.14 86 82000000005 
7 3AG (6.3 X 32mm) Fuse Cap 33.8 9.20 = WK6230-ND* 1.12 1.04 78 81600000005 
8 (5 X 20mm) Fuse Cap 20.6 9.20 = WK6234-ND*® 79 73 -55 83500000005 
9 PC Mount (5 X 20mm) Holder = = = WKO0011-ND -36 34 26 64900001009 
Digi-Key® Fuseholder Kit 1 each of WK6233-ND and 
WK6234-ND combined in a single bag WK-KIT-ND. 2.75 2.56 1.99 = 


¢ Fuse Cap and Holder are sold separate 


visHay. MFU Series Thin Film Chip Fuses 0402, 0603, vw 
0805 and 1206 Sizes WAN Dimensions (mm 
x L Type A L Ww 
Applications: + Information technology * Telecommunications «Industrial electronics * Audio/video Se MEU 0402 0.32 + 0.05 1.0+0.05 0520.05 
electronics * Automotive electronics MEU 0603 0. 45 +40 1/-0. 05 1 55 2 0. 05 0.85 es 0. 1 
Features: * Advanced thin film technology * Very quick acting fuse characteristics * Outstanding stability ms MEU 0805 0.454 0.1/-0.05 30404 1.254015 
of fusing characteristics * Standard metric SMD sizes * Compatible with lead-free and lead containing \ LH . na . h ; s 
soldering processes ry MFU 1206 0.55 + 0.1 3.2 + 0.1/-0.2 1.640.15 
Voltage | Amp Cut Tape Tape & Reelt Voltage} Amp Cut Tape Tape & Reelt 
Rating | Rating | Digi-Key Price Each Pricing Vishay Rating | Rating | Digi-Key Price Each Pricing Vishay 
Size (V) (A) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. Size (V) (A) Part No. 10 100 1,000 Part No. 
5 MFU0402.50CT-ND 65 60 A6 289.00 | MFU0402FFO0500E100 8 MFU0805.80CT-ND 63 59 A5 281.00 | MFUO805FFO0800P100 
.63 | MFU0402.63CT-ND 65 60 AG 289.00 | MFU0402FF00630E100 1 MFU08051.00CT-ND AT AS 34 211.00 | MFUO805FFO1000P100 
75 | MFU0402.75CT-ND. 65 60 AG 289.00 | MFU0402FF00750E100 1.25 | MFU08051.25CT-ND AT 5 34 211.00 | MFUO805FFO1250P100 
8 MFU0402.80CT-ND 65 60 AG 289.00 | MFU0402FFO0800E100 1.5 | MFU08051.50CT-ND AT AS 34 211.00 | MFU0805FF01500P100 
1 MFU04021.00CT-ND 49 46 34 216.00 | MFU0402FF01000E100 1.6 MFU08051.60CT-ND AT 45 34 211.00 | MFUO805FFO1600P100 
0402 | 32 55 | MFUDAO2A.25CT-ND 49 46 «34 216.00 | MFU0402FFO1250E100 0g05 | 32 us ME aS OCEND a ~ at ai Sa ae Ee a 
1.5 | MFU04021.50CT-ND AQ AB 34 216.00 | MFU0402FFO1500E100 3 2 ‘ ‘ : 
4.6 | MFU04021.60CT-ND AQ AG 34 216.00 | MFU0402FFO1600E100 2.5 | MFU08052.50CT-ND AT A5 34 211.00 | MFUO805FF02500P100 
1.75 | MFUO4021.75CT-ND 49° 4634 216.00 | MFU0402FFO1750E100 3__ | MEU08053.00CT-ND “7 A534 211.00 ) MFU0805SFF03000P100 
2 MFU04022.00CT-ND ‘49 ‘AB 34 216.00 | MFU0402FF02000E100 3.15 | MFU08053.15CT-ND AT 5 34 211.00 | MFU0805FF03150P100 
3.5 | MFU08053.50CT-ND 47 5 34 211.00 | MFU0805FFO3500P100 
5 MFU0603.50CT-ND AT A4 33 211.00 | MFU0603FFO0500P100 
63 | MFU0603.63CT-ND ‘4744 ~—33| 208.00 | MFUOB03FF00630P100 - wn - — ~ a es ~ 
75 | MFU0603.75CT-ND AT A4 .33 208.00 | MFU0603FF00750P100 : E : : e : 
8 MFU0603.80CT-ND 47 44 33 208.00 | MFU0603FFO0800P100 63° | MFU1206.63CT-ND wis 72 54 344.00 | MFU1206FFO00630P100 
1 MFU06031.00CT-ND "35 33 ‘05 156.00 | MFUO603FF01000P100 75 | MFU1206.75CT-ND aU. 72 54 344.00 | MFU1206FFO0750P100 
7.25 | MFUO6031 25CT-ND 35.335 756.00 | MFUOGO3FFO1250P100 8 MEE Ie Oe OSTEND Te fe 244,00.) MEU1206FFOO800P 100 
1 MFU12061.00CT-ND 58 54 Al 257.00 | MFU1206FFO1000P100 
1.5 | MFU06031.50CT-ND 235 33 25 156.00 | MFU0603FFO1500P100 7.25 | MFU12061 25CT-ND 58 54 A 257.00 | MFU1206FFO1250P100 
0603 32 1.6 | MFU06031.60CT-ND 35 33 25 156.00 | MFUOG03FFO1600P100 15 | MFU12061.50CT-ND 58 54 “A 257.00 | MFU1206FF01500P100 
1.75 | MFU06031.75CT-ND 35 .33 25 156.00 | MFUO603FFO1750P100 ‘ i A ; : : i 
2 MFU06032.00CT-ND 35 33 05 156.00 | MFUO603FFO2000P100 1206 | 63 1.6 | MFU12061.60CT-ND 58 54 AI 257.00 | MFU1206FFO1600P100 
z z : z 1.75 | MFU12061.75CT-ND 58 54 Al 257.00 | MFU1206FFO1750P100 
2.5 | MFU06032.50CT-ND 35 33 25 156.00 | MFUO603FF02500P100 2 MFU12062.00CT-ND 58 54 A 257.00 | MFU1206FF02000P100 
3 MFU06033.00CT-ND 235 33 25 156.00 | MFU0603FFO3000P100 q 
3.15 | MFU06033.15CT-ND 35° 335 156.00 | MFUOGO3FFO3150P100 PE oe ateen a ee SA ere eee 
3.5 | MFU06033.50CT-ND 3533.25) 156.00 | MFU0603FF03500P 100 3.15 | MFU12063.15CT-ND 5854 257.00 | MFU1206FFO3150P100 
4 IMEUCGOSS00CTEND: 358325 156.00 _| MFUD603FFO4000P100 3.5 | MFU12063.50CT-ND 5854 257.00 | MFU1206FFO3500P100 
5 MFU0805.50CT-ND 63 59 A5 281.00 | MFU0805FFO0500P100 4 MFU12064.00CT-ND 58 54 Al 257.00 | MFU1206FF04000P100 
0805 32 63 | MFU0805.63CT-ND 63 59 A5 281.00 | MFU0805FFO0630P100 5 MFU12065.00CT-ND 58 54 Al 257.00 | MFU1206FFO5000P100 
75 | MFU0805.75CT-ND 63 5945 281.00 | MFUO805FFO0750P100 + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TA-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Polymer ESD Suppressors — TR Series 


Fig. 1 - 0603 Fig. 2 - (4)1206* 


R=.028 
(0.70) ~~ (0.80) 
o 


Features: * Exceeds testing requirements outlined in IEC 61000-4-2 
Extremely low capacitance » Very low leakage current * Fast response time 
* Bi-directional » Lead free solder termination 


COOPER Bussmann 


SMD 0603 
PolyCHIP™ Fuses 
PCO6F Series, Fast Acting 


Features: 032 

¢ Fast Blow Time .063 (81) 
Low resistance (1.60) 

* Low profile 7.024 


* High inrush withstand capability 
¢ Polymer matrix design 

* One time positive disconnect 
Electrical Characteristics: 

* Opening Time 4 hours Maximum 100% of Amp Rating; Opening Time 
5 Seconds Maximum 200% of Amp Rating 


Agency Information: UL Recognition Card: JDYX2, E19180 


Soldering Method: 
* Wave Solder: 260°C, 10 second maximum 
¢ Infrared: 260°C, 30 second maximum 


Note (1): The product is 100% tested for 30VDC operating voltage at 25°C. 
Continuous operation with higher than 12VDC under extreme temperature 
and humidity may cause increasing leakage current and/or shifting device 
resistance. However, even under severe environmental test, characteristics of 
the device did not change up to 12VDC operation. 

Note (2): Some shifting in characteristics may occur when tested over several 
hundred ESD pulses at very rapid rate of 1 pulse per second or faster. 

Note (3): Per IEC 61000-4-2, 30A @ 8kV, level 4, clamp measurement made 
30ns after initiation of pulse, all tests in contact discharge mode. 

Note (4): Trigger measurement made using Transmission Line Pulse (TLP) 
method. 

Note (5): PolySurg devices are capable of withstanding up to a 15kV, 45A 
ESD pulse. Device ratings are given at 8kV per Note 2, unless otherwise 
specified. 


Cut Tape T&R 

Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 

Fig.| Part No. 1 10 100} Part No. 5,000 
1 | 283-2535-1-ND 35 = .33 25 | 283-2535-2-ND 135.00/M 
2 |283-2536-1-ND* 1.05.98 ~—.74 | 283-2536-2-ND*| 405.00/M 


* Four individual suppressors 


Polymer ESD 
Supressors — MLP Series 


Features: * Ultra low capacitance - Ideal for high 
speed data applications * Low profile design 
for board space savings * Low leakage current Ll 
reduces power consumption 


Part No. Pkg. Size | Dim. A_| Dim. B | Dim. C 
283-2792-x 0402 1.07 0.53 0.33 
283-2791-x 0603 1.6 0.81 0.53 


Dim. in mm 


Part Ratings and Characteristics 
30VDC (Maximum) 


Rated Voltage 


Digi-Key Part No. Rated | Inter- Cut Tape T&Rt 

Part Ratings and 283-2535-x-ND | 283-2536-x-ND Amp- | Voltage /rupting | Digi-Key Price Each Pricing 
Characteristics Units 0603 Pkg. Size | (4)1206 Pkg. Size erage | (AC/DC) |Rating* | Part No. 110 = 100 5,000 
Continuous Operating Hi eae 

Voltage voc 24 (Maximum) 42 (Typical) (1) 500mA} 32V | 50A | 283-2589-1-ND 88 82  .62 | 338.00/M 
Clamping Voltage (3) | VTypical |35 (60 Maximum)| 35 (60 Maximum) 750mA| 32V | SOA | 283-2590-1-ND 88 82  .62 | 338.00/M 
Trigger Voltage (4) V Typical 125 150 (300 Maximum) 1A | 32V | 50A | 283-2591-1-ND .88 .82  .62 | 338.00/M 
ESD Threat Voltage 

Capability (5) kV Typical 8 8 1.5A | 32V | 5OA | 283-2592-1-ND 88 82.62 | 338.00/M 
Capacitance 2A 32V | 50A_ | 283-2593-1-ND 88 82 62 | 338.00/M 

(@ 1kHz- 1.8GHz) _ | pF Typical 0.15 0.15 
Teakage Current 25A | 32V | SOA | 283-2594-1-ND 88 .82 62 | 338.00/M 

(@ 12VDC) nA Typical <0.1 ’ <0.1 3A 32V | 50A | 283-2595-1-ND .88 .82  .62 | 338.00/M 
Peak Current (3) ATypical {30 (45 Maximum)| 30 (45 Maximum) 3.54 30v | 50a | 283-2596-1-ND 88 82 62 | 338.00/M 
Operating Temperature 

Range °C -56 ~ 105 -40 ~ 85 4A 32V | 50A | 283-2597-1-ND 88 82 62 | 338.00/M 
ESD Pulse With— # Pulses . : ae : ; 

stand (3) Typical (2) >500 >500 DC Interrupting Rating is measured at designated voltage, time 


constant of less than 50 microseconds, battery source. 
t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


SMD 0603 Chip Fuses 
0603FA-R Series 


Features: 

* Fast Acting 

¢ Rugged ceramic and glass construction 

Soldering Method: 063 

eWave Solder: 260°C, 10 second (4 60) 
maximum «Infrared Reflow: 260°C, 30 7 032 
second maximum ( 81) 
Agency Information: i 
¢ UL Recognition Card: JDYX2, E19180 
*CSA Component Acceptance Card: 053787 C 000, Class Number 
1422 30 

Time Current Characteristics: 

% of Amp Rating: 100% - 4 hours minimum; 200% - 60 seconds 
maximum 

¢ Interrupting Rating: 50A (1.25 - 5 Current; 35A) 


Rated Cut Tape T&Rt 
Amp- | Voltage | Digi-Key Price Each Pricing 
erage DC Part No. 1 10 100} 5,000 


250mA 32 283-2552-1-ND 88 82.62 | 337.50/M 
375mA 32 283-2553-1-ND 95 88 67 | 364.50/M 
500mA 32 283-2554-1-ND 95 .88  .67 | 364.50/M 
750mA 32 283-2555-1-ND 95 88  .67 | 364.50/M 
1A 32 283-2556-1-ND 95 88 _.67 | 364.50/M 
1.25A 32 283-2557-1-ND 95 88 .67 | 364.50/M 
1.5A 32 283-2558-1-ND 75 70 53 | 290.25/M 
2A 32 283-2559-1-ND 75 70 ~~ 53 | 290.25/M 
2.5A 24 283-2560-1-ND 70 65 ~—.49 | 290.25/M 
3A 24 283-2561-1-ND 75.70 53 | 290.25/M 
3.5A 24 283-2562-1-ND 75 70 ~~ 53 | 290.25/M 
4A 24 283-2563-1-ND 75 70 ~— 53 | 290.25/M 
5A 24 283-2564-1-ND 75.70 53 | 290.25/M 


Clamping Voltage (1) 35V Typical 
Trigger Voltage (2) 300V Typical 
Capacitance 0.05 pF Typical 
(@ 1MHz) (.15pF maximum) 
Attenuation Change (0-6GHz) -0.2dB Typical 
Leakage Current (@ 12VDC) <0.1 nA Typical 
Operating Temp. Range -55°C ~ 125°C 


ESD Pulse Withstand (1) 

ESD Capability 
1EC61000-4-2 Direct 
1EC61000-4-2 Air 


>1000 Pulses Typical 


8kV Typical 
15kV Typical 


Note (1): Per IEC61000-4-2, Level 4 waveform (8kV direct, 30A) 
measured 30ns after initiation of pulse 

Note (2): Trigger measurement made using Transmission Line Pulse 
(TLP) method. 


Package | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reelt 
Size Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing 
0402 = | 283-2792-1-ND 21. 1.95 14.70}10,000} 76.50/M 
0603 | 283-2791-1-ND 35 3.25 24.50} 5,000 | 135.00/M 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


SMD 1206 Chip Fuses - 3216FF Series 


Features: 
+ Fast acting 7 126 
U 


Time Current Characteristics: 20) 


(3. 
¢ Will carry 100% of rated current for a eZ 
minimum of 4 hours, and will open within 5 oe) 035 
seconds at 250% of rated current (250mA- OS ( 90) 
3A). : 
* The 4-5A fuses will open within 1 second GS) 
at 350% of rated current. s 
Construction Material: 
* Body: Ceramic substrate encapsulated with glass 
* Leads: Over-plated with nickel and tin-lead 
Agency Approvals: 
UL Recognized (All Ratings), CSA Certified (1.5-3A), and CSA 
Component Acceptance (250-750mA, 1A, 4-5A) 


Cur- Rated Cut Tape T&Rt 
rent | Voltage | Digi-Key Price Each Pricing 
Rating | AC/DC | Part No. 1 10 100 | 3,000 


750 32/63 | 283-2443-1-ND 102 95 .72 _— 
1.25 32/63 | 283-2445-1-ND 1.02 .95 .72 | 392.85/M 
1.5 32/63 | 283-2446-1-ND 102 95 .72 _ 
25 32/63 | 283-2448-1-ND 102 95 .72 _ 
45 32/32 | 283-2451-1-ND 102 95 .72 _— 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


SMD 1206 Chip Fuses 
3216FF-R Series 


Features: 

* Fast Acting 

Soldering Method: 

* Wave Immersion: 260°C, 10 seconds maximum 

Infrared Reflow: 260°C, 30 seconds .035 
maximum (.89) 


Agency Information: 126 
© UL Recognition: JDYX2/E19180 *CSA (3.20) 
Component Acceptance: 053787 C 000, 063 

Class Number 1422 30 (1.60) 

Time Current Characteristics: 

% of Amp Rating: 100% - 4 hours minimum (250mA - 7A); 200% - 60 
seconds maximum (1.25A - 3A); 250% - 5 seconds maximum (250mA 
- 3A); 350% - 1 second maximum (4A - 7A) 

* Interrupting Rating: 50A 


Rated Cut Tape T&Rt 

Amp- | Voltage | Digi-Key Price Each Pricing 

erage | AC/DC | PartNo. 1 10 100 3,000 
250mA | 32/63 | 283-2537-1-ND 81 75 57 | 310.50/M 
375mA | 32/63 | 283-2538-1-ND 89 83 62 | 341.55/M 
500mA | 32/63 | 283-2539-1-ND 81 75 57 | 310.50/M 
750mA | 32/63 | 283-2540-1-ND 81 75 57 | 310.50/M 
1A 32/63 | 283-2541-1-ND 81 75.57 | 310.50/M 
1.25A 32/63 | 283-2542-1-ND 81 75 57 | 310.50/M 
1.5A 32/63 | 283-2543-1-ND 81 75 57 | 310.50/M 
2A 32/63 | 283-2544-1-ND 81 75 57 | 310.50/M 
2.5A 32/63 | 283-2545-1-ND 81 75 57 | 310.50/M 
3A 32/63 _| 283-2546-1-ND 81 75 57 | 310.50/M 
4A 32/32 | 283-2547-1-ND 81 75  .57 | 310.50/M 
4.5A 32/32 | 283-2548-1-ND 81 75 57 | 310.50/M 
5A 32/32 | 283-2549-1-ND 81 75 57 | 310.50/M 
6.5A 32/32 | 283-2550-1-ND 89 83 62 | 341.55/M 
7A 32/32 | 283-2551-1-ND 89 83.62 | 341.55/M 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Telecom Circuit Protectors 
TCP Series 


109 & 2, 055 204 145 

(277) % (1.40) (5.2) | _1 (3-7) 
x "4157 
405 1 (4.0) 

er I 
10.29) *~ - 
(10:29) 7 ) 496 (12.6) 
Features: 


¢ Allows compliance with telecom regulatory standards including 
Bellcore GR 1089 UL 1950/60950 and FCC part 68. Application circuit 
testing is recommended. 

Eliminates the need for a current limiting resistor. 


Soldering Method: 

* Wave Immersion: 260°C, 3 seconds maximum 

Infrared: 240°C, 30 seconds maximum 

Agency Information: 

¢ UL Recognition Card: JDYX2/E19180 

* CSA Component Certification Record and Class No.: 053787C000, 
1422 30 

Lightning Surge Specifications: 

*TCP 500mA Tested: FCC 47 Part 68; Metallic Type A and 
Longitudinal Type B 


¢ TCP 1.25A Tested: FCC 47 Part 68; Metallic Type B and Longitudinal 
Type A, and Bellcore GR-1089-CORE; First Level Lightning 


Part Cut Tape T&Rt 
Amp | Volt. |Mark- |Digi-Key Price Each Pricing 
Rate | Rating | ing |Part No. 1 10 100) 2,500 


0.5 | 250VAC | FR 
1.25 | 250VAC | JR 


283-2533-1-ND 1.28 1.20 .90 | 495.46/M 
283-2534-1-ND 1.28 1.20 .90 | 495.46/M 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1818 (1073) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


COOPER Bussmann 


Brick Fuses — 6125FA Series 


-102 5 0.102 0.118 
(2.69) > (2.6) |- ++ +| (3.0) 
S 0.157 
~ 240 Ke _ (4.0) 
(6.10) ~~ ~~ 7102 0.339 —| 
(2.59) (8.6) 


Features: * Environmentally rugged, complies with the EIA-IS-722 
Standard ¢ Solder Immersion Compatible * Wire-in-air design 


Soldering Method: * Wave Solder: 260°C, 10 seconds maximum 
(MIL-STD-202, Method 210) ¢ Infrared Reflow: 260°C, 30 second 
maximum 


Agency Information: * UL Listed Guide and File Numbers (250mA- 
12A): JDYX & E195337 * UL Recognized Guide and File Numbers 
(15A): JDYX2 & E195337 * CSA Component Acceptance: 053787 C 
000 & Class No: 1422 30 


Electrical Characteristics: % of Amp Rating: 100% — 4 hours 
minimum, 200% — 5 seconds maximum Voltage Rating: 125VAC. 
(250mA — 12A), 125VDC (250mA — 7A), 86VDC (250mA — 15A) 


Cut Tape T&R 
Amp- | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
erage | Part No. 1 10 100 Part No. 5,000 
250mA | 283-2521-1-ND 87.81.61 | 283-2521-2-ND | 334.80/M 
500mA | 283-2522-1-ND 81.75.57 | 283-2522-2-ND | 334.80/M 
750mA | 283-2523-1-ND 87.81.61 | 283-2523-2-ND | 334.80/M 
1A | 283-2524-1-ND 87.81.61 | 283-2524-2-ND | 334.80/M 
2A | 283-2525-1-ND 87.81.61 | 283-2525-2-ND | 334.80/M 
3A | 283-2526-1-ND 87.81.61 | 283-2526-2-ND | 334.80/M 
4A | 283-2527-1-ND 87.81.61 | 283-2527-2-ND | 334.80/M 
5A | 283-2528-1-ND 87.81.61 | 283-2528-2-ND | 334.80/M 
7A | 283-2529-1-ND 81.75  .57 | 283-2529-2-ND | 334.80/M 
10A | 283-2530-1-ND 87.81.61 | 283-2530-2-ND | 334.80/M 
12A | 283-2531-1-ND 87.81.61 | 283-2531-2-ND | 334.80/M 
15A | 283-2532-1-ND 87.81.61 | 283-2532-2-ND | 334.80/M 
PC-TRON® Subminiature Fuses 
Characteristics: 350 
Offers short-circuit performance ¢ 
which until now could only be found eae 
in much larger size glass tube fuses. 345 <> 
At 250VAC, the 1/2 to 3 amp PC- (8.76) 
Tron can safely interrupt 50 amperes; aN 
at 125VAC the 1/2 to 5 amp versions .750 (19.05)-full 
can interrupt 10,000 amperes. This -100 (2.54)-short -20 
makes the PC-Tron subminiature ae (5.08) 
fuse ideal for line-side protection of a ee 


power supplies. 
Time Current: * Carry 100% of rating for 4 hours minimum; open at 
200% of rating in 10 seconds maximum 

Construction Material: * Body: High temperature plastic * Leads: 
Tin plated copper 

Agency Approvals: UL Recognized and CSA Certified 


Time-Delay Radial Fuses 


SR-5 Series IEC 60127-3 


io} 


Description: 
* Place directly into PCB or plug into BK/PCS holder (283-2356-ND) 
Characteristics: 
Rated Current value 400mA~5A carry 200% for 2 minutes maximum; 
275% for 400 millisecond minimum and 10 seconds maximum; 400% 
for 150 millisecond minimum, 3 seconds maximum; 1000% for 20 
millisecond minimum and 150 millisecond maximum. 

Agency Information: 
¢ UL Recognition: E146895 * CSA: LR98127 * VDE: 122052 * SEMKO: 
9914133 © MITI: 32-1966 


ORAS 
WS 


830 
(8.4) 
300 
(7.60) 


170 
¥ (4.30) 


Cur- Rated 
Amp- rent | Voltage Digi-Key Price Each 
erage | Rating | (AC/DC) Part No. il 10 100 

SR-5 Series - Bulk Pack 

500mA| 250V 35A 283-2578-ND 117 1.08 88 
630mA| 250V 35A 283-2579-ND 117 1.08 .88 
800mA| 250V 35A 283-2580-ND 117 1.08 .88 
1A 250V 35A 283-2581-ND 117 1.08 .88 
1.25A | 250V 35A 283-2582-ND 117 1.08.88 
1.6A 250V 35A 283-2583-ND 117 1.08 .88 
2A 250V 35A 283-2584-ND 117 1.08 .88 
2.5A 250V 35A 283-2585-ND 117 1.08 .88 
3.15A | 250V 35A 283-2586-ND 117 1.08 .88 
4A 250V 40A 283-2587-ND 117 1.08 .88 
5A 250V 50A 283-2588-ND 117 1.08 .88 

Cur- Rated Ammo Pack 
Amp- rent | Voltage Digi-Key Pricing 
erage | Rating | (AC/DC) Part No. 1000 5000 

SR-5 Series 

500mA| 250V 35A 283-2566-3-ND 421.00 377.00/M 
630mA| 250V 35A 283-2567-3-ND 421.00 377.00/M 
800mA| 250V 35A 283-2568-3-ND 421.00 377.00/M 
1A 250V 35A 283-2569-3-ND 218.00  195.00/M 
1.25A | 250V 35A 283-2570-3-ND 421.00 377.00/M 
1.6A 250V 35A 283-2571-3-ND 421.00 377.00/M 
2A 250V 35A 283-2572-3-ND 218.00  195.00/M 
2.5A 250V 35A 283-2573-3-ND 218.00  195.00/M 
3.15A | 250V 35A 283-2574-3-ND 421.00 377.00/M 
4A 250V 40A 283-2575-3-ND 218.00  195.00/M 
5A 250V 50A 283-2576-3-ND 421.00 377.00/M 


Radial PCB Mount 
Fuseholder 
For use with PC-Tron® SR5, SS5 


Digi-Key 
Part No. 


Price Each 


10 


100 


283-2356-ND 


65 


58 


Fast-Acting and Time-Delay 


Rated 
Current | Voltage Digi-Key Price Each 
Rating (AC) Part No. 5 100 250 
3.5A 250 283-2379-ND 51 39 34 
4A 250 283-2380-ND 51 39 34 
C515 Series (Axial) Time-Delay 
3.5A 125 283-2244-ND 84 63 56 
4A 125 283-2245-ND 84 63 56 
C519 Series (Cartridge) Time-Delay 
250mA 250 283-2247-ND 59 A4 39 
500mA 250 283-2249-ND 59 A4 39 
750mA 250 283-2250-ND 61 AGB 41 
1.5A 250 283-2252-ND 61 A6 41 
2A 250 283-2253-ND 61 AG 41 
3A 250 283-2254-ND 61 6 41 
4A 125 283-2256-ND 61 6 41 
5A 125 283-2257-ND 61 AG 41 
7A 125 283-2258-ND 61 6 41 


MCRW Microtron® Fuses 


Characteristics: 
¢ Fast-Acting * Current-Limiting 
Time Current Characteristics: 


Rated current values 0-10 amps carry 100% 
of rating for 4 hours minimum; open at 200% 


of rating in 5 seconds maximum. 


Construction Material: * Body: High 
temperature thermoplastic, flammability rating 


UL 94V-O 


¢ Element: Wire-in-air design 


(.025”) diameter. 
Agency Approvals: UL Recognized (1/16-10A), CSA Component 
Acceptance (1/16-10A) 


* Leads: Tin-plated copper, .64mm 


Cur- Rated 
rent Voltage Digi-Key Price Each 
Rating (AC) Part No. 5B 100 250 
1/8 125/125 283-2069-ND 66 50 44 
1/4 125/125 283-2070-ND 66 50 44 
1/2 125/125 283-2072-ND 66 50 44 
3/4 125/125 283-2073-ND 66 50 44 
1 125/125 283-2074-ND 66 50 44 
1-1/2 | 125/125 283-2075-ND 66 50 44 
2 125/125 283-2076-ND 66 50 44 
3 125/125 283-2078-ND 66 50 44 
4 125/125 283-2080-ND 66 50 44 
5 125/125 283-2081-ND 66 50 44 
eG 125/125 283-2082-ND 66 50 44 
10 125/125 283-2083-ND 66 -50 44 
AGC Fast-Acting and MDL 
Time-Delay Glass Fuses 
1/4” x 1-1/4” (6.35mm x 31.75mm) 
Time Current Characteristics: 
Rated current values 0-30 amps carry eo 25 
110% of rating for 4 hours minimum; (31.75) 
open at 135% of rating in 60 minutes eee 
maximum or 200% of rating in 120 
seconds maximum wa 
Construction Material: * Tube: Glass 25. 
* Endcaps: Nickel-plated brass (6.35) 


Agency Approvals: 
AGC Fast-Acting: UL Recognized (15-30A), UL Listed (1/4-10A) and 


CSA Component Acceptance (1/4-30A) 


MDL Time-Delay: UL Listed (1/4-8A), UL Recognized (9-30A), and 


CSA Component Acceptance (1/4-8A) 


Rated Glass Fuses C515, C518, C519, C520 Series 
Current | Voltage Digi-Key Price Each 2 ” Rated 
Rating AC/DC Part No. 1 10 100 20S" 5091 (5mm x 15mm) Current | Voltage | Digi-Key Price Each 
= 5 Rating (AC) Part No. 1 100 
PCB-R Series - Full Lead Length - RoHS Compliant Construction Material: « Endcaps: a“ 1.5 (38.1) AGC-R Fast-Acting - RoHS Compliant 
1/24 | 250/450 |  283-2757-ND 202 171 1.40 Silver plated brass Leads: Tin- >>. 598 (15.2) 370 | 250 | 283-2630-ND 106 «©6904 
-2762- plated copper * Tube: Glass 3/8 250 | 283-2632-ND 1.06 90 74 
3/4A | 250/450 |  283-2762-ND 202 171 1.40 Agency Approvals: C518: UL > 917 65) ct Poe) oe 1 
1A 250/450 283-2756-ND 2.02 1.71 1.40 Listed (125mA-4A), CSA Component XY 4/2 250 283-2620-ND Ag 42 34 
1-1/2A | 250/450 |  283-2758-ND 202 471 1.40 Acceptance (125mA-4A) C520: UL 3/4 250 _| 283-2631-ND 49.4234 
Listed (125mA-5A), CSA Component 1 750 983-2619-ND 31 7 29 
2A 250/450 283-2759-ND 2.02 1.71 1.40 Acceptance (125mA-5A) C515 and : 
‘ ( sess 1-1/4 | 250 | 283-2624-ND 31 ae 
Pix | aaoiso | zeszrenan 202171 van |e: UL Unie fasta sa) CSA Coraton Gsomacel UL | | tie | fo |ieaea = 
3a | 250/350 | _ 283-2761-ND 202 171 140] | anguagy ' e : 2 250 | 283-2626-ND 310 Be 
EGA Geliaa Short Load Lanuth = Rone comoll 2-1/2 | 250 | 283-2628-ND 31 27.22 
pS erien' Short ead Lengi! : Rol ompllant Limits for Pre-arcing Time/UL Listed Fuses : a an Hl mn 7 
1/2A | 250/450 |  283-2764-ND 202 171 1.40 -2634- : : : 
Amp 135% 110% 200% 5 250 | 283-2635-ND 48 418d 
3/4A 250/450 283-2769-ND 2.02 mal 1.40 Rating Maximum | Minimum Minimum Maximum 6 250 283-2636-ND AB Al 34 
1A | 250/450 | — 283-2763-ND 202 171 1.40 518 and C520 Series I 250 _| 283-2637-ND ABA 34 
: ee {amA-7A TTA ai y a 8 250 | 283-2638-ND 57 C48SCO 
1-1/2A | 250/450 |  283-2765-ND 202 171 1.40 m jour jour] seconds A 350 (ReastoeesND ee Mia. 249 
2a | 250/450 283-2766-ND 202 171 140 SRK (€515 and C519 Series SH 15 32 | 983-2625-ND 44 3331 
2-1/2A | 250/450 | 283-2767-ND 202 171 140 bisa minutes = Seconus seimmules a ae) er ae ae 
3A | 250/350 | 283-2768-ND 202 171 1.40 Asia MDL-R Time-Delay - RoHS Compliant 
PCE-R Series - Short Lead Length - RoHS Compliant Current | Voltage Digi-Key Price Each 3/10 250 283-2746-ND 1.07 91 15 
aaa Rating | (AC) Part No. 5 100 250 3/8 250 | 283-2748-ND 107 Ot 
5A | 125/250 |  283-2770-ND 202 171 1.40 C515 Series (Axial) Fast Acting 4 250 eeatoreahn 407. OL. cys 
Full Lead Length 750mA | 250 283-2364-ND 98 : 65 UA a Bee ee ND ree of a 
21 12- 2.5A 250 283-2366-ND 75 : 50 5 -2747- : 877 
3/4A | 250/450 | 283-2112-ND 203 170 153 a en eee peee ND a o | 360 | -983-0733-ND 1 a a 
1A | 250/450 | — 283-2113-ND 203 170 1.53 4A 250 283-2369-ND 75 50 1-1/4 | 250 | 283-2738-ND 78 66 54 
: ae . = : — : 1-1/2 | 250 | 283-2737-ND 78 66 54 
2-1/2A | 250/450 283-2116-ND. 2.03 1.70 1.53 C520 Series (Cartridge) Fast Acting 9 250 283-2741-ND 78 66 7 
PCC Series - Short Lead Length 125mA 250 283-2371-ND 74 ; -50 2-1/2 250 283-2743-ND 78 66 54 
Sia 250mA | 250 283-2372-ND 74 : 50 3 250 | 283-2745-ND 78.66.54 
1A | 250/450 | — 283-2120-ND 203 170 153 750mA | 250 983-2375-ND ‘Bd ; “34 ain | 260 [eaeeentn tae cu gee ad 
1-1/2A | 250/450 | 283-2121-ND 203 170 153 2.54 250 283-2377-ND 51 : 34 (Continued) 
More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1819 


ATC® Blade-Type Holders 


Rated Current: 3-20 Amps 
4 Rated Voltage: 32VDC, 16AWG wire 4” (101.60mm) length 


Rated Voltage: 32 VDC Gon 


ATC® Blade-Type 
Automotive Fuses 


.207 (5.25) 
> 


@ 
COOPER Bussmann 


AGC Fast-Acting and MDL 
Time-Delay Glass Fuses 
1/4” x 1-1/4” (6.35mm x 31.75mm) (Cont.) 


Characteristics: Fast-Acting 


1.0625 
(26.99) approx. 


Agency Approvals: UL Recognized 
(3-30A) 


Rated 
Current | Voltage | Digi-Key Price Each rer e 
A Current Digi-Key 1.125 
Rating (AC) Part No. 1 10 100 Rating Code Part No. 5 100 250 Leads: 4.0 (101.60) “(28 58) 
4 250 283-2751-ND 78 66 54 A 
3 Violet | 283-2314-ND 88 79 a 
5 250 283-2752-ND 78 66 54 4 Pink 983-2315-ND 88 79 7 Bussman #HHC Bussman #1A5600-R 
6-1/4 250 283-2753-ND 78 66 54 5 Tan 283-2316-ND 88 79 Wal 
7 250 283-2754-ND 78 66 54 7-1/2 | Brown | 283-2317-ND 88 79 a al i 
Digi-K Price Each 
8 250 283-2755-ND 78 66 54 10 Red 283-2318-ND 88 79 a) Fig. | Description a ae 1 aT - 400 
10 32 283-2736-ND 1.15 98 80 15 Blue 283-2319-ND 88 79 a Li -2357- 
12 32 283-2739-ND 1.15 98 80 20 Yellow | 283-2320-ND 88 79 fall al ene euea eli 2a 8S, eel 
15 32 283-2740-ND 1.15 98 80 25 Clear 283-2321-ND 88 19 wal 9 | Fuse Clip ATC 
20 32 283-2742-ND 1.15 98 80 283-2322-ND Brass with Tin Plate 283-2604-ND 45 39 32 
Rated 
Current | Voltage | Digi-Key Price Each 


Metric Ferrule Construction Material: * Tube: Ceramic, S501-R (GDA Series); Glass, S500-R (GDB Series) and S506-R 


Bating (AC) Rani: 5 100 250 (GDC Series) * End Caps: Nickel or silver-plated brass. 
AGE Fast Acting Fuses: (emex tiny A A Is: S501-R (GDA Series): VDE (4 & 6.3A), Semko (400mA-6.3A), IMQ (2-6.3A) and UL 
gency Approvals: 7 eries): et |, OSEMKO IMA-6.. F -6.. an 
1/4 250 283-2009-ND 78 59 52 -205” x .787” Recognized (400mA-6.3A). $500-R (GDB Series) and S506-R (GDC Series): BSI (100mA-6.3A), VDE 
- ee ean mn zs - (100mA-6.3A), Semko (100mA-400mA, 800MA-6.3A), IMQ (100mA-6.3A) and UL Recognized (100mA-6.3A) 
30 32 283-2031-ND AI 3 27 Limits for Pre-arcing Time/UL Listed Fuses. 
MDL Time-Delay IEC 60127-2 
Amp 150% 210% 275% 400% 1000% 
es aes ie Rating Minimum | Maximum | Minimum-Maximum | Minimum—Maximum Maximum 
i : : $501-R (GDA Series) 
100mA — 3.15A| 60min. 30min. 10ms. — 2sec. 3ms. — 300ms. 20ms. 
4A -6.3A 60min. 30min. 10ms. — 3sec. 3ms. — 300ms. 20ms. 
ABC Fast-Acting and MDA Time-Delay S500-R (GDB Series) 
Ceramic Fuses = oomA x somin. somin. toms. = Soom. Sms. = toons. coms. 
mA — 6.: min. min. ms. — 2Sec. ms. — ms. ms. 
1/4” x 1-1/4” (6.35mm x 31.75mm) BA—10A | 60min. | 30min. = = 4oms. 
Time Current Characteristics: as 1.25 $506-R (GDC Series) 
Rated current values 0-30 amps carry (31 75) 100mA 60min. 2min. 200ms. — 10sec. 40ms. — 3sec. 10ms. — 300ms. 
110% of rating for 4 hours minimum, , 125mA —6.3A | 60min. 2min. 600ms. — 10sec. 150ms. — 3sec. 20ms. — 300ms. 
open at 135% of rating in 60 minutes Peg 
maximum or 200% of rating in 120 
seconds maximum I Nw Rated 
i pale i Rated 
Construction Material: * Ceramic 25 Currenté levicltanan aDincKer Price Each be , 
+ Endcaps: Nickel-plated b 6. : 9 oe nee ae Current | Voltage | Digi-Key Price Each 
see aareier ea bless (6.35) Rating | (AC) | PartNo. 1 10-100 | | Rating | (ac) | PartNo. 1 10 © 100 
ABC Fast-Acting: UL Listed (1/2-15A), UL Recognized (20A), and $501-R (GDA Series)t - Fast- Acting, High Breaking 160mA 250 283-2695-ND 1.11 94 aT 
CSA Certification (1/2-15A) i 250mA | 250 | 283-2698-ND 141 94 aT 
MDL Time-Delay: UL Listed (1/12-20A), CSA Certified (1/2-15A) RohS:Complant sigma | 250 [eee ai 54 4 
aT 100mA | 250 | 283-2659-ND 1.46 1.24 1.02 pee o59 eens i ‘od = 
ate mM. | 3 x 5 
Current| Voltage| Digi-Key Price Each 160mA | 250 | 283-2660-ND 1.46 1.24 1.02 sooma | 260 [eaaeeems a0 a ae 
Rating | (AC) | PartNo. 1 10 100 500mA | 250 | 283-2667-ND 1.21 1.03 84 : - : 
ABC-R Fast-Acting - RoHS Compliant sooma | 250 | 283-2671-ND 1.24 1.03 84 630mA | 250 | 283-2707-ND 80 68 56 
1/2 250 ] 283-2606-ND 7881.59. ~~«21.30 on 250 | 283-2663-ND 1.21 1.03 84 800mA | 250 | 283-2708-ND 80 68 56 
3/4 250 283-2613-ND 85 73 59 25h 250 eecoocentn 4131 +03 oi 1A 250 | 283-2696-ND 80 68 56 
1 250 | 283-2605-ND 82 70 57 125A 250 | 283-2691-ND 80 68 56 
2 250 | 283-2610-ND 82 70 57 3.154 250 | 283-2664-ND 1.21 1.03 84 : : : : 
3 250 983-2612-ND 82 70 57 1.6A 250 283-2692-ND 80 68 56 
4 250 983-2615-ND 82 70 57 4A 250 | 283-2666-ND 1.21 1.03 84 2A 250 283-2699-ND 30 68 56 
5 250 | 283-2616-ND 78 66 54 5A 250 | 283-2668-ND 1.21 1.03 84 : , ‘ 
-2617- 2.54 250 | 283-2697-ND 80 68 56 
7 250 Bees eo AND 78 66 a 6.3A 250 | 283-2669-ND 1.21 1.03 84 
8 250 | 283-2618-ND 82 70 57 : ‘ : : 3.154 250 | 283-2700-ND 80 68 56 
i oe een a 7 +t S500-R (GDB Series)§ - Fast-Acting, Low Breaking 4A 250 | 283-2703-ND 80 68 56 
15 250 283-2609-ND 78 66 54 RoHS Compliant 5A 250 283-2705-ND 80 68 56 
20 250 | 283-2611-ND 1.13 96 79 6.3A 250 | 283-2706-ND 80 68 56 
30 425 | 283-2614-ND 147 404 102 100mA | 250 | 283-2674-ND 1.46 1.24 1.02 
MDA-R Time Delay - RoHS Compliant 125mA | 250 | 283-2676-ND 1.46 1.24 1.02 ay 
Me oe Bee ee ' s is salle se pesca [ . Current | Voltage | Digi-Key Price Each 
2 250 | 283-2725-ND 192 163 1.33 som i esa ; ii ~ Rating | (AC) | PartNo. 5 100 250 
3 250 | 283-2727-ND 1341.18 98 St5mA | 250 (RBe coe ND ioe a aad GDA (S501)t - Fast- Acting, High Breaking 
4 250 | 283-2729-ND 1.34 1.13 93 = 
Taal 500mA | 250 | 283-2685-ND 26 22 18 
5 250 | 283-2730-ND 1.34 1.13 93 160mA | 250 | 283-2386-ND 1.35 1.02 90 
6 250 | 283-2731-ND 1.34 1.13 93 630mA | 250 | 283-2688-ND 26 22 18 
-2730- 400mA | 250 | 283-2388-ND 1.35 1.02 90 
a) ns ae tte , en gooma | 250 | 283-2689-ND 26 22 48 
12 250 283-2723-ND 134 113 ‘93 1A 250 283-2678-ND 26 29 18 GDB (S500)§ - Fast-Acting, Low Breaking 
if on Bee a ' ‘3 a 1.258 250 | 283-2672-ND 26 22 18 125mA | 250 | 283-2406-ND 1.35 1.02 90 
30 250 _| 283-2728-ND 1471.24 1.02 1.6A 250 | 283-2673-ND 26 22 18 160mA | 250 | 283-2407-ND 7 58 51 
oA 250 | 283-2681-ND 26 20 18 800mA | 250 | 283-2414-ND 18 14 12 
Rated 3.154 250 | 283-2420-ND 24 18 16 
Current | Voltage | Digi-Key Price Each 2.5A 250 | 283-2679-ND 26 22 18 63A 250 | 283-2423-ND 48 14 12 
Rating | (AC) | PartNo. 5 100 250 3.15A 250 | 283-2682-ND 26 22 18 : : : : 
ABC Fast-Acting 4A 250 | 283-2684-ND 26 22 18 GDC (S506) - Time-Delay, Low Breaking 
_ oe Beenie 2 = on 5A 250 | 283-2686-ND 26 22 18 315mA 250 | 283-2268-ND 78 59 52 
2 250 283-2098-ND 76 ‘57 51 6.3A 250 283-2687-ND 26 22 18 2.5A 250 283-2277-ND 74 56 50 
3 250 283-2099-ND 76 57 3 8A 0 250 283-2690-ND 95 80 66 + S501 is a European designation. GDA is a North America designation, 
4 250 NDA Ti > a 57 At 10AQ | 250 | 283-2675-ND 95 80 66 identical product. 
‘ime Delay F 7 ‘ P : ‘ 
12 250 283-2289-ND 178 133 118 S506-R (GDC Series) - Time-Delay, Low Breaking § nae tite designation. GDA is a North America designation, 
1 250 | 283-2293-ND 1.78 1.33 1.18 RoHS Compliant rea . : sjsdieadivae Sons & NGRIaeaReOSSesal 
2 250 283-2297-ND 1.78 1.33 1.18 ‘ ys Is a European designation. is a No merica designation, 
3 250 | 283-2300-ND ‘a4 63 56 100mA | 250 | 283-2693-ND 111 94 a7 identical product. 
4 250 283-2302-ND 84 63 56 125mA 250 283-2694-ND 14 94 7 0 IEC Standard 127 Sheet II does not include ratings above 6.3 amps. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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COOPER Bussmann 


GMT Indicating Fuses 


Rated Voltage: 125VAC, 60VDC. Characteristics: Fast Acting. Time 
Current Characteristics: Rated current values 1/4-15 amps carry 100% of 


H i -406 rating for 10 minutes minimum; open at 150% of rating in 5 minutes maximum 
Multi Meter Fast Acting Ferrule Fuses (10) A Construction Material: * Body: Thermoplastic, U.L. 94VO flammability 
< ~ rating ° Terminals: Tin plated Beryllium Copper jency Approvals: 
44/100 and 11 Amps < ing * Terminals: Tin plated Beryllium C Agency AI Is: UL 
Specifications: * Designed for multi-meters only. »* Intended to carry 100% Recognized 
of rated current indefinitely. * Not intended for branch circuit protection. 
Construction Material: * Melamine Tube and Nickel Plated Brass End Caps. Current Color Price Each 
Voltage Rating: 1000 Volts AC/DC. Interrupting Rating: DMM-B-44/100 Rating Code 1 10 100 
- 10,000A, 1000VAC, unity power factor and 10,000A, 1000VDC with time constant of 2.2ms. Minimum 4/4 Violet 283-2051-ND 2.241 2.04 1.53 
interrupt 400% of rated current at rated voltage. DMM-B-11A - 20,000A, 1000VAC, power factor < 2; 1/2 Red 283-2053-ND 2.21 2.04 1.53 
20,000A, 1000VDC, time constant > 10ms. Agency Approvals: UL Recognized 1000VDC, File E19180. 3/4 Brown 283-2055-ND 2.21 2.04 1.53 
ll Gray 283-2056-ND 2.21 2.04 1.53 
Digi-Key Price Each Cooper Bussmann 1-1/3 White 283-2057-ND 2.21 2.04 1.53 
DimA Part No. 1 10 100 Part No. 1-1/2 White/Yellow 283-2058-ND 2.21 2.04 1.53 
1.375” (40.031 2 Orange 283-2059-ND 2.21 2.04 1.53 
ae (2 . au 283-2495-ND 17.89 14.71 11.53 | DMM-B-44/100 3 Blue 283-2060-ND 2.21 2.04 1.53 
-9mm (+0.79) 4 White/Brown 283-2062-ND 2.21 2.04 1.53 
1.50” (+0.031) 5 Green 283-2063-ND 2.21 2.04 1.53 
283-2496-ND 21.89 18.01 14.11 DMM-B-11A, 
38.1mm (+0.79) B 7-1/2 Black/White 283-2064-ND 2.21 2.04 1.53 
10 Red/White 283-2065-ND 2.21 2.04 1.53 
15 Red/Blue 283-2067-ND 2.21 2.04 1.53 
HBH-I and HBH-M Fuseholders 490 (12.45) 
” it ” sel feo .60 i 
For 1/4” x 1-1/: teenmin x eal 1.77 | Fuseholders for GMT (15.24) gq : 
and (5mm a 2p -205” x .787” Fuses Type Indicating Fuse id Sita ro Kg 
RoHS Compliant PC Mount Electrical Rating: 154 (60VDC) (25.40) (25.40) 
Horizontal PCB Mount Construction Material: * Body: Thermoplastic, UL- SS 
Electrical Ratings: UL-16A @ 250V and CSA - 12A @ 250V 94V0 flammability rating * Terminals: Tin-plated HLT 
Agency Approvals: UL Recognized, CSA Certified, VDE, and SEMKO bifurcated copper Agency Approval: UL Recognized HLS 
Digi-Key Price Each Cooper Bussmann Digi-Key Price Each 
Description Part No. 1 10 Part No. Description Part No. il 10 100 
For 1/4 x 1-1/4 (6.35 x 31.75) Fuses 283-2709-ND 317 2.68 | HBH-I-R No Flange - HLS 283-2358-ND 2.32 2.13 1.74 
For .205 x .787 (5 x 20) Fuses 283-2710-ND 4.13 3.50 | HBH-M-R With Flange - HLT 283-2359-ND 2.09 1.92 1.58 


HTB Panel Mount Fuseholders 
For 1/4” x 1-1/4” (6.35mm x 31.75mm) 


and (5mm x 20mm) .205” x 


-787” Fuses 


Construction Material: * Terminals: Tin-plated brass 


¢ Molded 


Components: Thermoplastic; UL Component Recognized; 94V0; 
mounting nut, spacer-black polycarbonate. Agency Approvals: ¢ UL 
Recognized: 20A (3/16” quick-connect 15A) @ 250V, CSA: 16A @ 


250V; Screwdriver slot carrier only, VDE: 


10A @ 250V and SEMKO: 10A 


@ 250V. Common Dimensional Data: * Length (Knob Type) — 1.69” 
(42.9mm) Plus In-Line Terminal (Screwdriver Slotted) 1.75” (44.5mm). 


Note: Plus In-Line Terminal 


HTB-2: Low Profile 
Rear Hex Nut 


A7 
(4.32) 


HTB-3: Low Profile 
Rear Hex Nut 


ot 
(23.11) 


HTB-4: High Profile 
Rear Hex Nut 


At 
(10.41) 


HTB-5: High Profile 
Rear Hex Nut 


TERMINAL OPTIONS 


Soler 1/4” (6.35 ick-C 
3/16” (4.76mm) Quick-Connect /4” (6.35mm) Quick-Connect 


iQ 
.33 (8.38) 
Right Angle 


.34 (8.64) 
In-Line 


7 (11.94) 
In-Line 


45 (11.43) 
Right Angle 


Common Mounting Hole — HTB 2, 3, 4, &5 


506 (12.85) 


506 (12.85) 


HRK Universal In-Line 
Fuseholder 
For 1/4” x 7/8” to 1-1/4” 


461 (11.71) 473 (12.01) (6.35mm x 22.23mm x 
31.75mm) Fuses 
Fuse Panel Price 
Term. Accept. Thickness | Digi-Key Each 
Fig.| Opt. Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. ul 10 
Specifications: 
1/4x1-1/4 30 p ‘ ‘ 
1 B 6.35x31.75 7.62 283-2345-ND 2.80 2.59 ¢ Three springs furnished with fuseholder afford acceptance of 
(6.35x31.75) (7.62) 1/4” (6.35mm) fuses of different lengths * Wire leads are staked 
B ‘fase ANA jan 283-2346-ND 3.28 3.03 and soldered to the contacts of the fuseholder * Leads are 8” 
2 : a 4 (20.3mm) long ¢ Wire size - #14 
2 B (6.35X31.75) (3.18) 283-2347-NDt 3.28 3.03 
D 283-2350-ND_ 3.51 3.24 Volts | Digi-Key Price Each Mfg. 
Ai AC | Part No. A 10 100 | Part No. 
| cee | “Peeerer 30 | 283-2358-ND 2.99 2.77 suis = ts 
(5x20) (7.62) 15 | 32 |283-2343-ND 3.51 3.24 2.43 | HRK 
RoHS Compliant 
1/4x1-1/4 30 . 
(6.35x31.75)| (7.62) | 2882711ND 2.80 2.38 HFB Waterproof In-Line 
1 ea eee 35 Fuseholder 
2 : : 283-2712-ND 2.99 2.54 ” ” 
(6x20) (7.62) For 1/4” x 1-1/: 
A 75 
A 283-2714-ND 3.12 2.64 Esai x heme) (76.20) (19.05) 
2 B 1/4x1-1/4 125 283-2715-ND 3.28 2.78 Fuses . 
C | (6.35x31.75)} (3.18) | 283-2717-ND 3.51 2.97 
D 283-2718-ND 3.51 2.97 Construction Material: 
205x.787 30 ¢ Body: Thermoplastic rubber (orange) »* Contacts: Albaloy 
3 B ss : 283-2713-ND 2.99 2.54 plated copper * Accepts 10AWG wire 
(5x20) (7.62) 
Volts | Digi-Key Price Each Mfg. 
1/4x1-1/4 125 
4) B (.35x31.75)| (3.18) 283-2719-ND 2.80 2.38 Amps} AC | Part No. 110 100 |Part No. 
30 32 283-2355-ND 7.54 6.85 6.17 HFB-10 
t+ Splash Proof Seal 
Accepts Cooper 
Fuse (Dia.) | End Lead Clip Digi-Key Price Each Bussmann 
Fig. Inch (mm) _ | Stop Type Materialt Finish Part No. 1 10 100 | Part No. 
RoHS Compliant 
1 -205 (5) Yes | Straight Spring Bronze Bright Tin 283-2603-ND 22 19 16 1A5018-10-R 
3 1/4 (6.35) Yes | Straight Cartridge Brass Bright Tin 283-2601-ND 16 14 12 1A1907-06-R 
4 1/4 (6.35) Yes | Angled-In Cartridge Brass Bright Tin 283-2598-ND .30 26 21 1A1119-10-R 
5 1/4 (6.35) No | Angled-In Cartridge Brass Bright Tin 283-2599-ND -30 26 21 1A1120-09-R 
5 1/4 (6.35) No Straight Cartridge Brass Bright Tin 283-2602-ND 22 19 16 1A3398-07-R 
Accepts Cooper 
Fuse (Dia.) | End Lead Clip Digi-Key Price Each Bussmann 
Fig. Inch (mm) | Stop Type Materialt Finish Part No. 10 100 250 | Part No. 
2 1/4 (6.35) No None Spring Bronze Bright Tin 283-2337-ND 21 16 14 5681-15 
3 1/4 (6.35) Yes | Straight Beryllium Copper Silver 283-2342-ND 56 42 37 1A1907-05 


t+ Beryllium copper recommended for currents higher than 15 amps (1/4” or 6.35mm clips). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(to73) 1821 


Type SMP SMT Cut Tape T&R* Amp Digi-Key Price Each Bel Fuse 
@ Power ee Amp Digi-Key Price Each Pricing | Bel Fuse Rating Part No. 1 10 100 | Part No. 
Sicsneret : WwW ce Rating | Part No. 1 10 100 1,000 | PartNo. 1A 507-1198-ND 58 52 37 | SHE 4-R 
Ay yale Protection Fuse 1.25A | 507-1046-1-ND .76 68 48 | 224.00 | $SQ1.25 14.64 | 507-1199-ND 58 52 .37| SHF1.6-R 
— ; ; 1.54 | 507-1047-1-ND .76 .68 .48 | 224.00 | SSQ1.5 2A 507-1200-ND 58 52  .37| SHF2R 
SMP Fuses guard protected circuitry against sustained overload or On 507-1048-1-ND .76 68 .48 294.00 | SSQ2 3.15A 507-1201-ND 58 52 37 | SHF3.15-R 
short circuit conditions. Such sustained overloads may be generated 95a | 507-1049-1-ND 76 68 48 204.00 | $8025 
ry peas contact between utility cables and phone lines (power aA eaves eonsiatny o ee 48 Peis Be = 4A 507-1202-ND 58 52 .37 |_5HF 4-R 
IDEICTOSS) ae : a “ a 5A 507-1203-ND 58 52.37 | 5HF5-R 
Specifications: 3.5A | 507-1051-1-ND .76 68 48] 224.00 | ssa3.5 63 | 507-1204-ND ‘58 452 «37 | SHF6.3-R 
* Voltage Rating: 600V + Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 4A | S07-1052-1-ND 76 68 48 | 224.00 | SSQ4 8A | 507-1205-ND 58 52 ~.37| SHF&R 
* Construction Material: Ceramic Body/Tin plated Brass Caps, Lead 5A | 507-1053-1-ND 76 68 «= 48 | 224.00 | SSQ5 10A | 507-1206-ND 58 52  .37| SHF10-R 
Free Solder * Packaging: 13 inch diameter reel, 16mm wide tape, 6.3A 507-1054-1-ND —.76 68 48 224.00 | SSQ6.3 5HT Series - Time Lag Fi 
- 1g Fuse 
8mm pitch, per EIA standard 481 7A 507-1055-1-ND .76 68 48 224.00 | SSQ7 
nk 8A | 507-1056-1-ND .76 68 48 | 224.00 | Ssa8 1A eaeca ee OB 362.97 | SHEAR 
10A | 507-1057-1-ND .76 68 48 | 224.00 | ssa1o 125A Booze NG 58 62) 87 | SHT1.25-R 
12k | 507-1058-1-ND .76 68 48 | 224.00 | ssa 12 16N OE ae. bee nee | soe OH 
15A | 507-1059-1-ND 76 68 48 | 224.00 | ssa 15 2A eee «68 27) SHT 2-R 
2.5A | 507-1211-ND 58 52 .37| 5HT2.5-R 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 3.15A 507-1212-ND 58 52 .37 | 5HT 3.15-R 
4A 507-1213-ND 58 52 .37| 5SHT4R 
Electrical Characteristics _ Type 5SF 5ST 5A 507-1214-ND 58 52 .37 | 5HT5-R 
rst eanaaa Mia mim 5x20 ' F L 634 | 507-1215ND 58 52 .37| SHT63R 
TO0% 110% (2A) This NIA (5x20mm) Fuse, Low 8A | 507-1216-ND 58 52 .37| SHT&-R 
200% J seciN/A (2A) 60 sec Breaking Capacity 10A | 507-1217-ND 58 52 .37| SHT10-R 
500% 100 msec 1.5 sec IEC-127-2 q 
9 
1000% 30 msec 300 msec @ & ® Ww’ é ¢ € C = 
© AY. ECE he Type 5MF, 5MT and 5TT RoHS 
Cut Tape Tape & Reel* : . . cemrueet 
Amp | Digi-Key Price Each Pricing | Bel Fuse Operating Temperature: -55 ~ 125°C (5x20mm) Fuses 
Rating | Part No. 1 10 100 2,000 Part No. Materials: ¢ Glass body/Nickel plated brass caps UL/CSA STD 248-14 Q« G. & C € a \\a g 
500mA| 507-1038-1-ND 1.69 1.50 1.07} 500.00/M | SMP 500 Oisavatine Temngeraiure:cee 18800 
1.25A | 507-1039-1-ND 1.69 1.50 1.07| 500.00/M | SMP 1.25 Amp | Digi-Key Price Each Bel Fuse Pattie P : ae 
-1040-1- Rati Part No. 1 10 100 | Part No. B : 
2.0A | 507-1040-1-ND 1.69 1.50 1.07| 500.00/M | SMP 2 ating art No art No. SMF, SMT: + Glass Body/Nickel Plated Brass [787 
* ForT. d Reel part bi hh 4-ND to 2-ND 5SF Series - Fast Acting Fuse Caps. (20) 
Of Tape and) Neel part number, enange TrNU:10 2: 5TT: © 5A and less, Glass Body/Nickel Plated 
iil SORA pa =o 28 | SSE SOR Brass Caps, 6A and above, Ceramic body/Nickel Plated Brass Caps 
T RUS Tel P c 100mA | 507-1219-ND 43 39.28 | 5SF 100-R 
ype elecom - Fower Cross 125mA 507-1220-ND 3 39 .28 | 5SF 125-R Amp Digi-Key Price Each Bel Fuse 
Protection and Ballast Protection 200mA | 507-1221-ND 43.39.28 | 5SF.200-R Rating | Part No. 110 100 | PartNo. 
250mA | 507-1222-ND 43 39.28 | 5SF 250-R i in 
RJS fuse guard protected circuitry against sustained overload or 5MF Series - Fast Acting Fuse 
short circuit conditions. Such sustained overloads may be generated 400mA | 507-1223-ND 43 39.28 | SSF 400-R 250mA | 507-1257-ND 36 32 23 | 5MF250-R 
eee contact between utility cables and phone lines (power 500mA 507-1224-ND 43 39 .28 | 5SF 500-R 300mA 507-1258-ND 36 32 23 5MF 300-R 
; be: pogo “3 = 89.28 | SSF I-A 500mA | 507-1259-ND 36 .32 23 | 5MF500-R 
Electrical Characteristics ree ae ee . Bs . = : pay 7oomA | 507-1260-ND 36 .32 .23 | SMF 700-R 
Blow Time : el 220s : : 28: SEs 1A 507-1261-ND 36 32 .23 | S5MF1-R 
Test Current Minimum Maximum 2A 507-1228-ND 43 39 .28 | 5SF 2-R 
100% 4hrs N/A 25A | 507-1229-ND 43 .39 28 | SSF2.5-R : i. ae ae 2 os ee : a 
135% N/A thr 3.15A 507-1230-ND 43 39.28 | 5SF3.15-R : cae : : ia 
200% 3 sec 20 sec 4a 507-1231-ND 43 39 .28|5SF4R 2A eemieroe 63888223 | SMF 2R 
B00% noosmsee 1.5 sec 5A | 507-1232ND 43 —39_—=iw28 | SSF5-R ee Berens = is es ae aie 
000% 30 300 507-1266- : : : 5MF 3- 
2 msec = 507-1233-ND 43 39 28 | 5SF6.3-R 
K BA 507-1234-ND 43 "39 «= «28 | 5SF8-R 3.5A_ | 507-1267-ND 36 32 .23 | 5MF3.5-R 
Sid Lead 507-1235-ND 43 39 «© «228 | SSF10-R 4A 507-1268-ND 36 32 23 | 5MF4-R 
0.4 (10.0mm) alates BST Series - Time Lag Fuse 5A 507-1269-ND 36 32 .23 | 5MF5-R 
Short Lead rd AROSE ra aoc 6a | SESSA 6A 507-1270-ND 36 32 .23 | S5MF6-R 
0.11(2.8mm) r= 380 (20.3) sit pone pa aa ean 7A 507-1271-ND 36 32.23 | 5MF7-R 
PCB layout Bos : : : . 8A 507-1272-ND 36 32 .23 | 5SMF&-R 
507-1238-ND 43 39.28 | 5ST 100-R - - - 
Ww G ce 507-1239-ND 43 39 28 | 5ST 125-R 5MT Series - Medium Acting Fuse 
a 507-1240-ND 43 39.28 | 5ST 200-R 250mA | 507-1273-ND 46 41.29 | 5MT250-R 
ster ag a, oping Trg | BBS eae 
-55°C ~ °C Construction Material: Body: Glass, Lea ire: - =I ‘ : a | = I “ : e = 
Tin-lead plated Copper, Diameter 0.032 inch ¢ Packaging: Bulk, 500 507-1243-ND 43 39 .28 | 5ST 500-R 750mA 507-1276-ND 46 At 29 5MT 750-R 
pieces per. box (Slandardlead), 2,000 pieces per-bax:(ShortiLead) 507-1244-ND 43 39.28 | SST630-R 1A | 507-1277-ND 4641.29 | SMT 1-R 
Am Lead | Digi-Ke Price Each _ | Bel Fuse emia 43 _39_28 | SST 800A 2A eee 8-46 Ai 20 | SMT 2A 
Rating Length a fia 1 10 100 | Part No. 507-1246-ND 43 39 =.28 | SST1-R 2.5A | 507-1279-ND 46 41 29 | 5MT2.5-R 
1.25A | Standard | 507-1000-ND .50 45 32 | RUS 1.25 507-1247-ND 43 39° .28 | 5ST 1.25-R 3A 507-1280-ND 46 41 .29 | 5MT3-R 
2.00A | Standard | 507-1002-ND 50 45 32 | RJS2 507-1248-ND 43 39.28 | SST 1.6-R 3.5A | 507-1281-ND 46 41 29 | 5MT3.5-R 
507-1249-ND 43 39.28 | SST2-R 4A 507-1282-ND 46 41.29 | SMT4-R 
SOmESCNUm 4S 89 28 | SST 25H SA | 507-1283-ND 46 41 .29 | SMTS-R 
Type SSQ, 6125 (2410) elgeegiom 48 = 89 28 | SST 3.15-R 7A__| 807-1284-ND 46.41.29 |“ SMT7-R 
A ‘ 507-1252-ND 43 39  =.28 | 5ST4-R STF Serien o Fine Lau 
Size Square Ceramic SMT 507-1253-ND 43 39 .28 | SST5-R SOS s Ne Sag re 
; 507-1254-ND 43. 39 @©6.28 | 5ST6.3-R 125mA | 507-1285-ND 56 50 .36 | 5TT125-R 
Fast Acting Fuse 507-1255-ND 43 39 ©28 | 5STBR 250mA | 507-1286-ND 56 50 .36 | 5TT250-R 
Specifications: 507-1256-ND 43 39 .28 | 5ST 10-R 300mA_ | 507-1287-ND 56 50 36 5TT 300-R 
* Voltage Rating: 125V + Operating 400mA | 507-1288-ND 56 50 .36 | 5TT400-R 
Upel aebhee ited ene 500mA | 507-1289-ND 56 50 .36 | 5TT500-R 
¢ Construction aterlal: eramic . 
Body/Palladium Plated Brass Caps 4s Type 5HF, 5HT (5x20mm) Fuse, Hig 750mA | 507-1290-ND 56 .50 36 | 5TT750-R 
* Packaging: 13 inch diameter reel, faot7 (2.0) Breaking Capacity 1A 507-1291-ND 56 50 36 | STTI-R 
12mm wide tape, 4mm pitch, per EIA ° ¥ 405 IEC-127-2 1.25A 507-1292-ND 56 50 36 5TT 1.25-R 
standard 481 (3.18) 1.5A | 507-1293-ND 66 50 36 | STT15-R 
Electrical Characteristics: * Test Current 100%, Blow Time 4 Hrs Min; ral © @ G. iq € a \} us a@ 1.6 507-1294-ND 56 50 36 5TT 1.6-R 
Test Current 200% Blow Time 5 seconds Maximum Operating Temperature: -55 ~ 125°C YN 507-1295-ND 56 50 .36 5TT 2-R 
Cut Tape T&R* Materials: * Ceramic body/Nickel plated brass caps — Pee BS . - as ete 
Am| Digi-Ke Price Each Pricing | Bel Fuse i i . ' a 
paling pa ie 1 10 100 Pact Partie: Amp | Digi-Key Price Each 4A 507-1298-ND 56 50 36 | STT4R 
250mA | 507-1041-1-ND 76 .68 .48 | 224.00 | ssa 250 SLE) IS : come 5A (ESI 56 5086 | STT SR 
375mA | 507-1042-1-ND 76 68 48 | 224.00 | ssaa75 SHF Sores « Fast Acting Fuse 6A | 507-1300-ND 5650.36 | ~STTE-R 
500mA | 507-1043-1-ND .76 68 .48 | 224.00 | $sa500 250mA | 507-1195-ND 58 52  .37 | SHF250-R 7A 507-1301-ND 56 50 .36 | STT7-R 
750mA | 507-1044-1-ND .76 .68 48 | 224.00 |ssa750 500mA | 507-1196-ND 58 52  .37| SHF500-R 8A 507-1302-ND 56 50 .36 | STT8R 
1A | 507-1045-1-ND .76 68 48 | 224.00 |ssa1 800mA | 507-1197-ND 58 52  .37 | SHF800-R 10A | 507-1303-ND 56 50 .36 | 5TT10-R 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1822 (1073) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Type SST, 6125 (2410) 
Size Square Ceramic SMT 


bel 


COMPONENTS For A 
nacanese> §~=© Slow Blow Fuse 
100, 45 08 
2.54) > ae 
(2.54) (3.01 | 29) | RoHS 
125 comriant 
or *(3.18) 
~ (2.54) G ce © 
Electrical Characteristics 
Blow Time 
Test Current Minimum Maximum 
100% 4hrs N/A 
200% 1 sec 60 sec 
300% 0.2 sec 3 sec 
800% 0.02 sec 0.1 sec 


Specifications: * Voltage Rating: 125V ¢ Operating Temperature: -55°C ~ 
125°C Construction Material: Ceramic Body/Palladium Plated Brass Caps 
© Packaging: 13 inch diameter reel, 12mm wide tape, 4mm pitch, per EIA 


standard 481 * UL/CSA STD 248-14 


Cut Tape T&R* 
Amp | Digi-Key Price Each Pricing | Bel Fuse 
Rating|Part No. ‘il 10 100| 1,000 | Part No. 
375mA | 507-1060-1-ND 1147 1.05 .74| 348.00) SST 375 
500mA | 507-1061-1-ND 1.24 1.10 .78| 366.00) SST 500 
750mA | 507-1063-1-ND 147° 1.05 .74| 348.00) SST 750 
1A |507-1064-1-ND 117° 1.05 .74] 348.00)SST1 
1.5A_|507-1065-1-ND 117 1.05 74 | 348.00) SST 1.5 
2A |507-1066-1-ND 117° 1.05 .74| 348.00) SST2 
2.5A |507-1067-1-ND 147° 1.05 74] 348.00) SST 2.5 
3A |507-1068-1-ND 117° 1.05 .74| 348.00) SST3 
3.5A |507-1069-1-ND 117° 1.05 .74| 348.00) SST 3.5 
4A _|507-1070-1-ND 1471.05 74 | 348.00) SST4 
5A |507-1071-1-ND 117 1.05 .74| 348.00) SST5 
7A__|507-1072-1-ND 1171.05 74 | 348.00] SST7 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 


Type C2Q, 0603 Size 
SMT Very Fast-Acting 
Chip Fuse 


Specifications: e Voltage Rating: 32V 
¢ Operating Temperature: -55 ~ 125°C 
¢ Construction Material: Ceramic Substrate/ 


019: 


Printed Element, Tin Plated Terminations | (.4g) 


¢ Packaging: 7 inch diameter reel, 8mm 
wide tape, 4mm pitch, per EIA standard 481 
(equivalent IEC-286 part 3) ¢ Part Markings: 
None @ UL/CSA STD 248-14 


031 
(.79) 


08s, 


WCE 


63> 
(1.60) 


026 
(.66) 


Electrical Characteristics Type RST Time Lag 
Test Hen Time dow Time CS Radial Lead Micro Fuse Series 
Current Min. Max. Min. Max. 3 
100% | 4hrs N/A 4 hrs N/A IEC 127-3, SS4 RoHS 
200% N/A 5 sec 1 sec 120 sec 4.0 
300% NA 0.2 sec 0.1 sec 3 sec S COOSO GN ® 
cer Specifications: * Voltage Rating: 250V + Operatin 
Fa Cut Tape [ape & Reel* ; oy Teiperalure? 55°C 125% . Construction 
Amp | Digi-Key Price Each Pricing | Bel Fuse 43 Material: Base and Cover: Black thermoplastic, UL 
Rating | Part No. 1 10100) 5,000 _| Part No. \ 94-VO Pins: Tin plated copper alloy » Packaging: 
C1Q Type - Fast Acting 715.08 Bulk, 1,000 pieces per box 
250mA| 507-1073-1-ND 62 56 .40] 161.00/M |C1Q 250 Electrical Characteristics 
375mA| 507-1074-1-ND 62 56 40 | 161.00/M |c10375 Test Current 
500mA| 507-1075-1-ND 62 56 .40| 161.00/M |C10.500 Rated (150% | 210% [275% 00% {000% 
750mA| $07-1076-1-ND 62 56.40) 161.00/M |C10750 Current Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. 
1A | 507-1077-1-ND 62 56.40 | 161.00/M [C101 BOmA ~ 6.3A 1 2 400 | 10 | 150] 3 20 | 150 
1.25A | 507-1078-1-ND 62 56 40} 161.00/M )C10 1.25 inclusive hour | minutes | ms. | sec. | ms. | sec. | ms. | ms. 
1.5A | 507-1079-1-ND 62 56 .40] 161.00/M }C1Q1.5 
2A | 507-1080-1-ND 62 56 40] 161.00/M |c1Q2 Bulk 
2.5A | 507-1081-1-ND 62 56 40] 161.00/M |C102.5 Amp Digi-Key Price Each Bel Fuse 
3A __| 507-1082-1-ND 62 56.40 | _161.00/M {C103 Rating Part No. 10 100 | Part No. 
3.5A |507-1083-1-ND 62 56 40] 161.00/M [C103.5 100mA | 907-1166-ND 2200 2117} RST 100 
4A | 507-1084-1-ND 62 56 .40| 161.00/M [C104 125mA | 907-1167-ND 2200 21 A?) RST 125 
5A_|507-1085-1-ND_ 62.56.40 | _161.00/M [cia5 seonk Reoa eee eat, “aaillipet ony 
C18 Type ~ Slow Blow 250mA_| _507-1170-ND 22 21 17 |_RST250 
750mA| 507-1185-1-ND 62 56.40] 161.00/M |C1S 750 315mA 507-1171-ND 29 4 17 | RST 315 
1A | 507-1186-1-ND 62 56 40] 161.00/M |C1S1 400mA 507-1172-ND 99 ‘of 47 RST 400 
1.25A | 507-1187-1-ND 62 56 40] 161.00/M |C1S 1.25 500mA 507-1173-ND 99 ‘of 4 7 | RST50 
1.5A |507-1188-1-ND 62 56 40| 161.00/M |c1S 1.5 630ma | 507-1174-ND 00 ~SO S47 |sRST630 
2A |507-1180-1-ND 62-56-40 |_161.00/M |C1S2 g00ma_| 507-1175-ND 00 ot 7-|-RST800 
25A |507-1190-1-ND 62 56 40] 161.00/M |C1S2.5 1A 1 507-1176-ND ‘002147 | RST 41 
3A | 507-1191-1-ND 62 56 40) 161.00/M |C1S3 1.250 507-1177-ND 22 2 17 | RST 1.25 
3.5A | 507-1192-1-ND 62 56 40) 161.00/M |C1S 3.5 1.6A 507-1178-ND 22 21 17) RST1.6 
4A | 507-1193-1-ND 62 56 40) 161.00/M |C1S 4 2A 507-1179-ND 22 21 17) RST2 
5A | 507-1194-1-ND 62 56.40 | 161.00/M |C1S5 2.5A 507-1180-ND 22 21 7 | RST2.5 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND ork sear oS 3 ae aa he 
5A 507-1183-ND 22 21 7) RST5 
6.3A 507-1184-ND 22 21 17] RST6.3 


Type MRT Time Lag Radial Lead 
Micro Fuse Series, 
IEC 127-3, SS4 


Bulk 


SENS) 
WEE, 


> ©.329 (8.35) 50 (12.7) 


Pa 


[oO 
Lyset (4.3) 25 63)—1 


.200 (5.08) 


0.024 (0.6) 


303 (7.7) 


Tape and Ammo 


Electrical Characteristics 


Type MQ and MS 
Micro Fuses 


Electrical Characteristics 
Test Blow Time 
Current Minimum | Maximum 
100% 4 hrs N/A o 
200% NA 30 sec. 125 


(3.18) 


Specifications: ¢ Voltage Rating: 125V »¢ Operating Temperature: -55°C ~ 
125°C © Construction Material: Body: Molded with UL Recognized epoxy 
component plastic UL94-VO. Lead Wire: Tin-Lead plated Copper © Packaging: 
Bulk: 250 pieces per bag/1,000 pieces per box; Tape and Reel: 2,500 pieces 
per reel (5mm pitch and 52.4mm inside Tape spacing (per EIA 296-E and IEC 
286-1) * UL/CSA STD 248-14 


MQ Fast Acting - Bulk 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 


Type C1Q and C1S, 1206 


Size SMT Very 

Fast-Acting/ Slow 

Blow Chip Fuse 

023 

DN@EO® Cc (88) | 4a 
Cis C1Q C1Q CiQand Cis 060 <7 (3.07) 
Specifications: (1.52) 
Voltage Rating: Type C1Q: 125V; Type 
C1S: 63V ¢ Operating Temperature: -55°C 06 045 
~ 125°C © Construction Material: Ceramic (1.52) (4.14) 
Sub strate/Printed Element, Tin Plated - 
Terminations ¢ Packaging: 7 inch diameter ie 


reel, 8mm wide tape, 4mm pitch, per EIA 
standard 481 (equivalent IEC-286 part 3) 
¢ Part Markings: None ° Type C10: UL/CSA 
STD 248-14; Type C18: UL STD 248-14 


wave si 


Infrared solder layout for 
PCB. See data sheet for 


older. 


Electrical Characteristics (78) 7.04 Rated Testing ____BlowTime___ 
Blow Time 4(1.02) Current Current Minimum Maximum 
Test Current | Minimum | Maximum 150% ihr N/A 
100% 4 hrs NWA Infrared solder layout for B0mA~6.3A 210% N/A 2min 
200% WA 5 sec PCB. See data-sheet for inclines 275% 400 msec 10 sec 
300% N/A 0.2 sec wave solder. 400% 150 msec 3 sec 
1000% 20 msec 150 msec 
Cut Tape (Tape & Reel* ae - e 
Amp | Digi-Key Price Each Pricing [Bel Fuse Specifications: Voltage Rating: 250V ¢ Operating Temperature: -55°C ~ 
Rating | Part No. 1 40 100/ 5,000 (PartNo. 125°C_¢ Construction Material: Base and Cap: Black thermoplastic, UL94-VO 
F Pins: Tin-plated copper alloy Packaging: Bulk, 250 pieces per bag, 1,000 
250mA) 507-1086-1-ND 62.56 40) 161.00/M [C20 250 pieces per box (Short Leads), Tape and Ammo pack: 1,000 pieces per box, per 
300mA| 507-1087-1-ND 62 .56 40) 161.00/M /C2Q 250 IEC-286-2 (Long Leads) 
375mA| 507-1088-1-ND 62 .56 40) 161.00/M |C2Q375 
500mA| 507-1089-1-ND 62 56 .40| 161.00/M |c2a 500 MRT Time Lag - Bulk 
750mA| 507-1090-1-ND 62 =.56 = 40 | _~=161.00/M |C2Q 750 
TA |507-1091-1-ND 62 56 40] 167.00/M [C201 Digi-Key Bulk 
1.25A | 507-1092-1-ND 62 56 40) 161.00/M |C2Q 1.25 Part No. Price Each Bel Fuse 
1.5A | 507-1093-1-ND 62 56 40) 161.00/M |C20 1.5 Short Lead Part No. 
2A | 507-1094-1-ND 62 56 40) 161.00/M |C2Q2 507-1100-ND MRT 80 
2.5A |507-1095-1-ND 62.56 ~— 40 | _-161.00/M |C2Q2.5 507-1101-ND MRT 100 
3A | 507-1096-1-ND 62 56 .40| 161.00/M |c203 507-1102-ND MRT 125 
3.5A |507-1097-1-ND 62 56 40] 161.00/M |c203.5 Se a ner a 
4A | 507-1098-1-ND 62 56 40) 161.00/M |C2Q4 ee MRT 250 
5A |507-1099-1-ND 62.56 ~=—.40| =161.00/M |C2Q5 507-1106-ND MRT 315 


MRT 400 
MRT 500 
MRT 630 
MRT 800 
MRT 1 
MRT 1.25 
MRT 1.6 
MRT 2 
MRT 2.5 
MRT 3.15 
MRT 4 
MRT 5 
MRT 6.3 


507-1107-ND 
507-1108-ND 
507-1109-ND 
507-1110-ND 
507-1111-ND 
507-1112-ND 
507-1113-ND 
507-1114-ND 
507-1115-ND 
507-1116-ND 
507-1117-ND 
507-1118-ND 
507-1119-ND 


MRT Time Lag — Tape and Ammo 


Digi-Key 

Part No. 

Long Lead 
507-1108-3-ND 
507-1111-3-ND 
507-1113-3-ND 
507-1118-3-ND 


Tape & Ammo 
Pricing 
1,000 
222.00 
222.00 
222.00 
222.00 


Bel Fuse 

Part No. 

MRT 500AMMO 
MRT 1AMMO 
MRT 1.6AMMO 
MRT SAMMO 


Bulk 
Amp Digi-Key Price Each Bel Fuse 
Rating | Part No. 1 10 100) Part No. 
100mA | 507-1004-ND 76 68 49 | MQ 100 
125mA | 507-1005-ND 76 68 49 | MQ 125 
200mA | 507-1007-ND 76 68 49 | MQ 200 
250mA | 507-1008-ND 76 68 49 | MQ 250 
375mA_| 507-1010-ND 76 68 49 | MQ375 
500mA | 507-1011-ND 76 68 49 | MQ 500 
750mA | 507-1012-ND 76 68 49 | MQ 750 
1A 507-1013-ND 76 68 49 | MQ1 
1.5A 507-1014-ND 76 68 49) MQ1.5 
2A 507-1015-ND 76 68 49 | MQ2 
2.5A 507-1016-ND 76 68 AQ) MQ2.5 
3A 507-1017-ND 76 68 49 | MQ3 
4A 507-1018-ND 76 68 49 | MQ4 
5A 507-1019-ND 76 68 49 | MQ5 
7A 507-1020-ND 76 68 49 | MQ7 
10A 507-1021-ND 76 68 49 | MQ10 
12A 507-1022-ND 76 68 49 | MQ12 
15A 507-1023-ND 76 68 49 | MQ15 
MS Slow Blow - Bulk 
Digi-Key Bulk 
Amp Part No. Price Each Bel Fuse 
Rating Short Lead 1 10 100 | PartNo. 
250mA | 507-1024-ND 99 89 63 | MS 250 
375mA | 507-1026-ND 99 89 63 | MS 375 
500mA | 507-1027-ND 99 89 63 | MS 500 
750mA | 507-1028-ND 99 89 63 | MS 750 
1A 507-1029-ND 99 89 63 | MS1 
1.25A 507-1030-ND 99 89 63 | MS 1.25 
1.54 507-1031-ND 99 89 63) MS 1.5 
2A 507-1032-ND 99 89 63 | MS2 
2.5A 507-1033-ND 99 89 63.) MS 2.5 
3A 507-1034-ND -99 89 63 | MS3 
4A 507-1035-ND 99 89 63 | MS4 
5A 507-1036-ND 99 89 63 | MSS 
7A 507-1037-ND 99 89 63 | MS7 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 1823 


Encapsulated Thermal Switches 


Encapsulated Thermal Switches are ideal for sensing the temperature of a 
surface or of stagnant air in an enclosure. Available with PC pins or with flexible 
wire leads for remote installation. Their high temperature resistance and high 
dielectric strength make it ideal for protecting heatsink-mounted semiconductors. 
Other applications would be protecting power supplies, or simply turning on a fan 


at a desired temperature. 


Current Sensitivity: The thermal switches are not current sensitive at rated 
currents. At loads above the rated values, up to maximum loading there is self- 


heating of the current carrying contacts. 


Insulation Resistance: 2500 V @ 25°C, Leads to Earth 1500 V @ 100°C. 


CarTHeRnmM 


Across open contacts, dependent on response temperature: 500 V eff. AC. 


Marking: Response temperature in clear text (5°C steps). Normally Closed = 


blue or black (epoxy); Normally Open = red (epoxy) 


UL E46827 CSA LR28044-10 VDE 4523-4510-0702/329CU 


Dim. in inch (mm) 


563 (14.3) 
“6.0 (152.4) 


Electrical Specifications 


Type N/C N/O 
Voltage Rating 50-60 Hz 120 V/250V 120 V / 250 V 
Current Rating Resistive 3.0A/2.0A 1A/1A* 
Current Rating Inductive 1.8A/1.2A 1A/1A 
Max. Load Resistive 4.0A 4.0A 
Short Circuit Current Up to 6.3A 6.3A 
Contact Arrangement Normally Closed N/C O—O 
: nciilly Open N/O —oo— 

Contact Resistance <40 ma < 40 mo 
Response Temperature Range 70°C ~ 160° C 65°C ~ 150°C 
Tolerance Range +5°C 25°C 
Max. Permanent Temperature 

of Housing - G410 220°C 220°C 
Housing Material - G410 PPS PPS 
Thermal Conductivity 4.0 BTU - in. / hr. / ft? / °F 


* When N/O contacts are closed, self heating will occur at currents exceeding 
normal rating. It is possible that, given certain combinations of set temperature 


current and ambient temperature, the contacts will not reset. 


Switch} Switch} Switch} 

Temp. | Digi-Key Price Each Cantherm Temp.| Digi-Key Price Each Cantherm Temp. | Digi-Key Price Each Cantherm 
(°C) |Part No. 1 10 50 100 Part No. (°C) |Part No. 1 10 50 100 |Part No. (°C) |Part No. 1 10 50 100 |Part No. 

Neowally Opes 

Normally Closed Normally Closed 70 |317-1057-ND 812 7.41 5.98 4.11/F11070151ZA0060 
70 |317-1000-ND 6.24 546 4.60 3.16 )F1107025ACFAO6E 70 |317-1038-ND 6.24 5.46 3.64 3.12/F11070251ZA0060 80 |317-1059-ND 8.12 741 598 4.11 }F11080151ZA0060 
75 |817-1001-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 |F1107525ACFAQ6E 75 |317-1039-ND 6.24 5.46 3.64 3.12|F11075251ZA0060 85 |317-1060-ND 8.12 7.411 5.98 4.11/F11085151ZA0060 
= See Ne cH ee ee ae TIREEOPACEICE 85 |317-1041-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 |F11085251ZA0060 100 |317-1063-ND 8.12 711 5.98 4.11|F11100151ZA0060 
90 |317-1004-ND 624 546 460 3416|F1109025ACFAO6E 95 |317-1043-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 |F11095251ZA0060 105 _|317-1064-ND 812 7.11__5.98 4.11 |F11105151ZA0060 
98 1317-1005-ND 6.24546 460 3.16 1F1109505ACFAOGE 100 [317-1044-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 |F11100251ZA0060 110 |317-1065-ND 812 741 5.98 4.11|F11110151ZA0060 
100 |317-1006-ND 624 5.46 4.60 3.16/F1110025AcrA06E | | 110 /317-1046-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 )F11110251ZA0060 | | 115 |317-1066-ND 812 741 $98 4.11 /F11115151ZA0060 
105 |317-1007-ND 6.24 5.46 4.60 3.16|FI110525acrA06e | | 115 |917-1047-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 )F111152512A0060 |) 499 |317-1067-ND 812 7.11 5.98 4.11 |F11120151ZA0060 
110 |317-1008-ND 6.24 5.46 4.60 3.16/F1111025acFA06E | | 120 ]317-1048-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 )F11120251ZA0060 | | 495 |317-1068-ND 812 741 5.98 4.11/F11125151ZA0060 
115 |317-1009-ND 6.24 546 4.60 3.16 )F1111525ACFAO6E 125 |317-1049-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 )F11125251ZA0060 430 |317-1069-ND 812 7.41 5.98 4.11/F11130151ZA0060 
120 [317-1010-ND 6.24 546 460 3.16/F1112025ACFA06E 130_[317-1050-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 |F11130251ZA0060 
135 |317-1070-ND 812 7.41 5.98 4.11]F11135151ZA0060 
125 |317-1011-ND 6.24 5.46 4.60 3.16|F1112525ACFAO6E 135 |317-1051-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 )F11135251ZA0060 440 |317-1071-ND B12 741 598 441 /F111401512A0060 
130 )317-1012-ND 6.24 5.46 4.60 3.16|F1113025ACFAQ6E 140 |317-1052-ND 6.24 5.46 4.60 3.16]/F11140251ZA0060 . : : : 
135 |317-1013-ND 6.24 546 4.60 3.16|F1113525ACFAQ6E | | 145 |317-1053-ND 6.24 546 4.60 3.16/F11145251zA0060 | | 145 /817-1072-ND BG 2S 988 8 ML BLITAS I SIZ AD0GD 
140 [317-1014-ND 6.24 5.46 4.60 3.16|F1114025ACFAOE | | 150 |317-1054-ND 6.24 5.46 4.60 3.16|F11150251ZA0060 | | 150 ]$17-1073-ND 8.12 7.11 5.88 4.11) F11150151ZA0060 
145 |317-1015-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 |F1114525ACFAOGE 155 |317-1055-ND 6.24 546 460 3.16/F11155251ZA0060 155_|317-1074-ND 8.1200 7.11 5.98 4.11 |F11155151ZA0060 
150 /317-1016-ND 6.24 546 4.60 3.16 |F1115025ACFAO6E 160 |317-1056-ND 624 546 4.60 3.16/F11160251ZA0060 160 /317-1075-ND 812 7.11 5.98 4.11 }F11160151ZA0060 
158 Oa nD 6.24 5.46 4.60 3.16 |FITISS25ACFAOGE | | 499 /317-1318-ND NEW! 6.24 5.46 4.60 3.16 |F11100253600060 95 |317-1320-ND NEW! 8.12 7.11 5.98 4.11]F11095153600060 
160 _[SUcTOIS.N 6.24 546 460 3.16 /FIT16025ACFAO6E | | 495 |317-1319-ND NEW! 6.24 5.46 4.60 3.16/F11105253600060 | | 65 |317-1338-NDNEW! 812 7.11 4.73 4.06 |F11065153600060 
Normally Open 70 |317-1321-ND NEW! 6.24 5.46 3.64 3.12|F11070253600060 70 |317-1339-ND NEW! 8.12 7.11 4.73 4.06 |F11070153600060 
70 |317-1019-ND 812 7.41 5.98 4.11]F1107015ACFAQ6E 75_|317-1322-ND NEW! 6.24 5.46 3.64 3.12|F11075253600060 75 |317-1340-ND NEW! 8.12 7.11 4.73 4.06 |F11075153600060 
75 |317-1020-ND 812 7.41 5.98 4.11]F1107515ACFAO6E 80 |317-1323-ND NEW! 6.24 5.46 3.64 3.12]F11080253600060 80 |317-1341-ND NEW! 8.12 7.11 4.73 4.06 /F11080153600060 
80 |317-1021-ND 812 7.41 5.98 4.11]F1108015ACFAQ6E 85 |317-1324-ND NEW! 6.24 5.46 3.64 3.12|F11085253600060 5 |317-1342-ND NEW! 812 7.11 4.73 4.06 |F11085153600060 
85 |317-1022-ND 812 7.41 5.98 4.11 |F1108515ACFAOGE 90 |317-1325-ND NEW! 6.24 5.46 3.64 3.12|F11090253600060 90 |317-1343-ND NEW! 812 7.11 4.73  4.06|F11090153600060 
90 |317-1023-ND 812 7.11 5.98 4.11 |F1109015ACFAQ6E 95 |317-1326-ND NEW! 6.24 5.46 3.64 3.12|F11095253600060 -43A4A- ; 
25 eae B12 7415 98 A417 FH10951 SACFAOGE 110 PARRRESRINIE 624 46 364 3.0 Eti1a095g600060 100 |317-1344-ND NEW! 8.12 7.11 4.73 4.06 |F11100153600060 
laaoeu 105 |317-1345-ND NEW! 8.12 7.11 4.73 4.06 |F11105153600060 
100 /317-1025-ND 8.12 7.11 5.98 4.11 )F1110015ACFAO6E 115 |317-1328-ND NEW! 6.24 546 3.64  3.12|/F11115253600060 
105 |SUa1026-Nb B12 7.11 5.98 4.11|FIT10515ACFAOSE | | 199 |317-1909-ND MEW! 6.24 5.46 364 3.12(F11120253600060 | | 110 |S17-1S46-NDNEW! 8.12 7.11 4.73 4.06/F11110153600060 
115 (atzaltenaih e274 sa5 4gt(rrsiieteacnone | | 125 [RTARIMMDAMENH 6.24 S45 e4 as2|rrii2saseomoen | | 1 ECT eA See way 71 78 4.05|Ft1120.6n000 
Seon : : : : 130 |317-1331-ND NEW! 6.24 5.46 3.64 3.12/F11130253600060 aed hea : : ; 
120 /317-1029-ND 812 7.411 5.98 4.11 /F1112015ACFAQ6E anon 1 125 |317-1349-ND NEW! 8.12 7.11 4.73 4.06 /F11125153600060 
405 ietasatniy Bia 741 598-444 FI11251SACEADBE 135 |317-1332-ND NEW! 6.24 5.46 3.64 _3.12|F11135253600060 
5 eee ee aA eee ot 1333+ 7 130 |317-1350-ND NEW! 812 7.11 4.73 4.06 |F11130153600060 
430 |317-1031-ND B12 741 698 4-41 /F1113015ACFAQBE 140 |317-1333-ND NEW! 6.24 5.46 3.64 3.12|F11140253600060 
435 1317-1032-ND 812 711 5.98 An F1113515ACFAOGE 445 |1317-1334-ND NEW! 6.24 5.46 3.64 3.121F11145253600060 135 |317-1351-ND NEW! 812 7.11 4.73  4.06/F11135153600060 
140 |317-1033-ND 812 741 5.98 4411/F1114015ACFAO6E 150 |317-1335-ND NEW! 6.24 5.46 3.64 3.12/F11150253600060 140 |317-1352-ND NEW! 8.12 7.11 4.73 4.06 |F11140153600060 
145 |317-1034-ND 8.12 7415.98 4.111F1114515ACFAO6E 155 |317-1336-ND NEW! 6.24 5.46 3.64 3.12/F11155253600060 145 /317-1353-ND NEW! 8.12 7.11 4.73 4.06 /F11145153600060 
150 |317-1035-ND 812 7.11 5.98 4.11]/F1115015ACFAO6E 160 |317-1337-ND NEW! 6.24 546 3.64 3.12/F11160253600060 150 /317-1354-ND NEW! 8.12 7.11 4.73  4.06/F11150153600060 
Bi-m t | t t T m r. t r Switch Digi-Key Price Each Cantherm 
e a Cu ou S, e pe a u e Temp. (°C) Part No. al 10 50 100 Part No. 

Regulators / Temperature Limiters Normally Closed 

The thermal response works a bimetal snap element electrically connected to the switch contact. The switch 15 317-1076-ND 8.40 7.35 6.10 4.02 R2001525 

system is current insensitive. The thermal switches react only to external thermal effects. Double contacts 30 317-1077-ND 8.40 7.35 6.10 4.02 R2003025 

ensure high switch performance and long service life. The housing, base, and the mounting brackets are 35 317-1078-ND 8.40 7.35 6.10 4.02 R2003525 

voltage-free (Standard version: base and mounting brackets are aluminum-plated steel). Heat transfer occurs : i . . 

directly through the metallic base via convection, radiation and conduction in gaseous and solid media. The 40 317-1079-ND 6.60 5.78 4.80 3.16 R2004025 

mounting flange is floating and can be rotated to any desired position with respect to the electrical terminals. 45 317-1080-ND 6.60 5.78 4.80 3.16 R2004525 

Please note: Reset temperature will be between 5°C ~ 50°C below the standard response temperature. 50 317-1081-ND 6.60 578 4.86 3.20 2005025 

SOC eae isi Dim. in inch (mm) 60 317-1082-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2006025 

7 Hick fespaiice censtinity 65 317-1083-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2006525 

7 Numneane applications 41.37 (34.80) 70 317-1084-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2007025 

* Various housings, connections and mounting styles .03*(.76) 75 317-1085-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2007525 

UL E48909 CSA LR85477-1 VDE 4523-4610-1008 fects 80 317-1086-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2008025 

at) -——" 

Electrical Specifications 016 (41) Fe (1676) 85 317-1087-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2008525 
Voltage Rating 50-60Hz q20V 7250 90 317-1088-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2009025 
Current Rating Resistive 15A710.0A 95 317-1089-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2009525 
Current Rating inductive 63A 100 317-1090-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2010025 
Maximum Load Resistive 20A/16A 115 317-1091-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2011525 
Contact Resistance < 50mQ Normally Open 
Nominal Temperature Range °C ~ 170°C 
Tolerance Range BO 35 317-1092-ND 8.40 7.35 6.19 4.08 R2003515 
Maximum Permanent Temperature 175°C 40 317-1093-ND 6.60 5.78 4.86 3.21 R2004015 
Housing Material Duroplast 50 317-1094-ND 6.60 5.78 4.81 3.17 R2005015 
Overall Height (mm) 9.5 (+0.2) 60 317-1095-ND 6.60 5.78 4.81 3.17 R2006015 
Contacts: Normally Closed Normally Open 80. 317-1096-ND 6.60 5.78 4.81 3.17 R2008015 

—o—o— —o 100 317-1097-ND 6.60 5.78 4.81 3.17 R2010015 
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Moxies are variable resistance NTC thermal sensors having a highly specific “transition region.” Within this 
transition region the devices exhibit a coefficient from -40%/°C to -200%/°C. Below the transition region they 
exhibit a linear “thermistor” characteristic of -2 to -4%/°C. 

Technical Data: * Maximum Allowable Operating Temperature: 120°C * Minimum Allowable Operating 
Temperature: -40°C * Maximum Allowable Operating Voltage @ 25°C: 125Vac * Maximum Allowable Operating 
Power (Any Temp.): Normal use less or equal to 0.5mWatt * Insulation Strength (Between Leads and Cap): 
600Vde * Conductors: Gold plated leads 


Note: Please see data sheet for additional electrical characteristics. 


cSnrTHeRnm = iTS3 Series Moxie® Thermal Sensors 


Dimensions in inches 


TYPICAL RESPONSE CHARACTERISTICS 


Temp. Coefficient (%/°C) TS3-57 TS3-65 TS3-75 TS3-85 
Pre-Transition -2.0 -4.0 73.5 -3.0 
Transition -100 -200 -70 -40 
Post-Transition -0.25 -0.5 -1.0 1.5 


Switching Digi-Key Price Each Cantherm 
Fig. | Temperature Part No. 1 10 50 Part No. 
1 57°C 317-1098-ND 6.80 5.95 4.00 TS3-57 
2 57°C. 317-1099-ND 7.48 6.55 4.36 TS3-57B3 
3 57°C. 317-1100-ND 7.48 6.55 4.36 TS3-57C3 
1 65°C 317-1101-ND 6.80 5.95 4.00 TS3-65 
2 65°C 317-1102-ND 7.48 6.55 4.36 TS3-65B3 
3 65°C. 317-1103-ND 7.48 6.55 4.36 TS3-65C3 
1 75°C 317-1104-ND 6.80 5.95 4.00 TS3-75 
2 75°C 317-1105-ND 7.48 6.55 4.36 TS3-75B3 
3 75°C 317-1106-ND 7.48 6.55 4.36 TS3-75C3 
1 85°C 317-1107-ND 9.35 8.50 8.01 TS3-85 
2 85°C 317-1108-ND 10.29 9.35 8.70 TS3-85B3 TO-18 Package 
3 85°C 317-1109-ND 10.29 9.35 8.70 TS3-85C3 
. . 
YG M Series PTC Therm istors Response Wire Digi-Key Price Each Cantherm 
Temperature Color Code Part No. i 10 50 Part No. 
PTC: thermisters act ae thermal 80°C White - White 317-1110-ND 6.68 5.85 3.90 | YGM1-C508 
protection for electrical machines, 90°C Green - Green 317-1111-ND 6.68 5.85 3.90 | YGM1-C509 
and are well known particularly as 500.0 —_1| 100°C Red - Red 317-1112-ND 6.68 5.85 3.90 | YGM1-C510 
motor-protectors. PTC thermistors = 110°C Brown - Brown 317-1113-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C511 
have a non-linear resistance/ | | 120°C Grey - Grey 317-1114-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C512 
temperature: response, andiat ‘a = 10.0 70.0 130°C Blue - Blue 317-1115-ND 6.68 5.85 3.90 | YGM1-C513 
See ee a eee ae ; 140°C White - Blue 317-1116-ND 6.68 5.85 3.90 | YGM1-C514 
a i ak cs al Dimensions in mm 145°C White - Black 317-1117-ND 6.68 5.85 3.90 | YGM1-C545 
saline te | Bue-Bleck | 317-118ND ees sas ——_sa0 | _YeMt-osss 
¢ Maximum Allowable Operating Temperature: 200°C * Maximum Allowable ~ paditiatiots S S s = = 7 
Operating Voltage at 25°C: U maximum 25V » Maximum Allowable Power Dissipation 180 Blue ~ Red 317-1120-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C516 
at 25°C: 690mW «= Insulation strength (between leads and outer insulation) also for 10 White - Green 317-1121-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C517 
threaded sensor: 2.5kV 180°C Red - White 317-1122-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C518 
Thermal Cc ut-Offs Temperature | Temperature Digi-Key Price Each Cantherm 
Up TH Part No. it 10 50 Part No. 
Description: : 100°C 78°C 317-1129-ND 98 86 58 | SDJ1-DF100S 
Thermal cut-offs are components which 
5 : ae 104°C 80°C. 317-1130-ND 98 86 58 SDJ1-DF104S 
will automatically open a circuit and 
switch off an appliance, if the permissible 110°C 86°C 317-1131-ND 98 86 58 SDJ1-DF110S 
operating temperature of the appliance is 119°C 95°C 317-1132-ND 98 86 58 SDJ1-DF119S 
exceeded. 128°C 106°C 317-1133-ND .98 86 58 SDJ1-DF128S 
i 01.02 / AWG18 141°C 117°C 317-1134-ND 98 86 58 SDJ1-DF141S 
W g — 144°C 120°C 317-1135-ND 98 86 58 SDJ1-DF144S 
Temperature | Temperature Digi-Key Price Each Cantherm ibe 126.6 IgA aN Bs #86 58 ee Da lbeS 
is 1h) Part No. 1 10 50 Part No. 170°C 146°C 317-1137-ND 98 86 58 SDJ1-DF170S 
66°C. 42°C 317-1123-ND .98 86 58 SDJ1-DFO66S 184°C 160°C 317-1138-ND 98 86 58 SDJ1-DF184S 
72°C 50°C 317-1124-ND -98 86 58 SDJ1-DF072S 192°C 162°C 317-1139-ND 98 86 58 SDJ1-DF192S 
LBS 55°C SUSAN) 98 86 58 | SDJ1-DF077S 228°C 193°C 317-1141-ND 98 86 58 | SDJ1-DF228S 
84°C 60°C. 317-1126-ND 98 86 58 SDJ1-DF084S "i - 
91°C 67°C 317-1127-ND 98 86 58 SDJ1-DF091S 240°C 200°C 317-1142-ND 98 86 58 SDJ1-DF240S 
98°C 76°C 317-1128-ND -98 86 58 SDJ1-DF098S Tr = Functioning Temperature Ty = Holding Temperature 
= F ae 
Tyco Electronics BB | Magnetic Hydraulic Circuit Breaker WE 
Authorized Distributor Dim. in mm 
Current Digi-Key Price Each Potter & Brumfield 
(A) Description Part No. il 25) 50 Part No. 
Fig. 1 — White Toggle Type Actuator 
5 SP, Instantaneous PB426-ND 19.63 17.18 15.55 | W67-X2Q10-5 
10 | SP, Std Delay, VDE | PB427-ND 19.63 17.18 15.55 | W67-X2Q52-10 
10 SP, Std Delay PB592-ND 19.63 17.18 15.55 | W67-X2Q12-10 
15 SP, Std Delay PB428-ND 19.63 17.18 15.55 | W67-X2Q12-15 
20 SP, Std Delay PB593-ND 19.63 17.18 15.55 | W67-X2Q12-20 
10 DP, Std Delay PB429-ND 45.55 39.86 36.07 | W68-X2Q12-10 
15 DP, Std Delay PB430-ND 45.55 39.86 36.07 | W68-X2Q12-15 
20 DP, Std Delay PB431-ND 45.55 39.86 36.07 | W68-X2Q12-20 
30 DP, Std Delay PB594-ND 45.55 39.86 36.07 | W68-X2Q12-30 
10 3P, Std Delay PB432-ND 61.90 54.16 49.01 W69-X2Q12-10 
Fig. 2 — Black Toggle Type Actuator 
10 SP, Std Delay PB433-ND 21.84 19.11 17.29 | W91-X112-10 
20 SP, Std Delay PB434-ND 21.84 19.11 17.29 | W91-X112-20 
1 DP, Std Delay PB435-ND 45.53 39.84 36.05 | W92-X112-1 
10 DP, Std Delay PB595-ND® 45.53 39.84 36.05 | W92-X112-10 
15 DP, Std Delay PB436-ND 45.53 39.84 36.05 | W92-X112-15 
20 DP, Std Delay PB437-ND 45.53 39.84 36.05 | W92-X112-20 
30 DP, Std Delay PB438-ND 45.53 39.84 36.05 | W92-X112-30 
50 DP, Std Delay PB439-ND 45.53 39.84 36.05 | W92-X112-50 
The W6/WS9 series are designed for the international market. Magnetic hydraulic breakers are a proven design as BA stp cate Leet - ies ae eee ae 
where the hydraulic delay provides tripping that is highly tolerant to changes in ambient temperatures. W9 5 » Std Delay oF - 73. 7 é at 
units have ON/OFF molded into the area at the base of the toggle. Kit 
¢ Calibration: Breakers will hold 100% of rated current. Breakers may trip between 101% and 124% of rated Hardware Toggle Kit for DP RESINS 1.49 1.31 1.48 | 96-500A 


load. Breakers must trip at 125% of rated load and above. * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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z Tyco Electronics RB 


Authorized Distributor 


Thermal Circuit Breakers 
W28 Series WE 


Replaces slow blow cartridge type fuses. Labor saving snap-in 
mounting. Button extends for visual trip indication on the push to 
reset versions . All breakers are black body with white rate marking. 
Panel thickness of .032” to .062” (.81mm to 1.57mm) except where 
noted. Optional push-on lockwasher for panel thickness greater than 
.105” (2.67mm). 

Specifications: * Maximum operating voltage: 32VDC; 250VAC. 
¢ Will continuously carry 100% of rated current *.25-2 Amp Model 
may trip between 101% and 174% of rating within 1 hour, must trip 
at 175% of rating within 1 hour at 25°C * 3-20 Amp Model may trip 
between 101% and 134% of rating within 1 hour, must trip at 135% of 
rating within 1 hour at 25°C 


Push To Reset Type Dim. in inches (mm) 


Panel Cutout 


Bea 


.635 
ke (16.13) 


iD 


54 1535.19 
(13-72) (38.99) (4.83) 
1 ba 


.37 (9.40) 


-76 (19.30) 
625 
(15.88) 
.250x.032 (6.35x.81) 
Quick Connect i 
Terminals rating 
Cur- Potter & 
rent | Digi-Key Price Each Brumfield 
(A) |Part No. 1 25 50 |Part No. 
Push To Reset Type 
0.25 |PB180-ND® 5.09 4.46 4.03)W28-XQ1A-0.25 
0.50 |PB181-ND® 5.09 4.46 4.03)/W28-XQ1A-0.50 
0.75 |PB1022-ND® 5.09 4.46 4.03)W28-XQ1A-0.75 
1.0 |PB182-ND® 5.09 4.46 4.03)/W28-XQ1A-1 
1.0 |PB1025-ND@t 5.09 446 4.03|W28-XT1A-1 
2.0 |PB183-ND® 5.09 4.46 4.03)/W28-xXQ1A-2 
3.0 |PB184-ND@ 2.83 2.48 2.25|/W28-XQ1A-3 
3.0 |PB1028-NDt+ 2.83 2.48 2.25|W28-XT1A-3 
4.0 |PB185-ND® 2.83 2.48 2.25/W28-XQ1A-4 
5.0 |PB186-ND® 2.83 2.48 2.25|W28-XQ1A-5 
5.0 |PB1029-ND@t 2.83 2.48 2.25|W28-XT1A-5 
6.0 |PB187-ND@ 2.83 2.48 2.25|/W28-XQ1A-6 
7.0 |PB188-ND® 2.83 2.48 2.25|/W28-XQ1A-7 
8.0 |PB189-ND@ 2.83 2.48 2.25|/W28-XQ1A-8 
8.0 |PB1030-NDt 2.83 2.48 2.25 |W28-XT1A-8 
9.0 |PB1024-ND@ 2.83 2.48 2.25|/W28-XQ1A-9 
10 |PB190-ND® 2.83 2.48 2.25/W28-XQ1A-10 
10 |PB239-ND@t 2.83 2.48 2.25|/W28-XT1A-10 
12 |PB191-ND 2.83 2.48 2.25|/W28-XQ1A-12 
12 _|PB240-NDt 2.83 2.48 2.25 |W28-XT1A-12 
15 |PB192-ND@ 2.83 2.48 2.25|/W28-XQ1A-15 
15 |PB1026-ND@t+ 2.83 2.48 2.25|/W28-XT1A-15 
16 |PB1023-ND® 2.83 2.48 2.25)/W28-XQ1A-16 
20 |PB425-ND® 2.83 2.48 2.25/W28-XQ1A-20 
20 |PB1027-ND@t 2.83 2.48 2.25|W28-XT1A-20 
Internal Lock Washer — W28 Series 
— |PB241-ND@* 34 30 .27 |55-025B 
@ RoHS Compliant 


t Will mount in .075” to .105” (1.91mm to 2.67mm) thick panel, all others 
have std. panel thickness of .032” to .062” (.81mm to 1.57mm) 

* Optional Push-On Lock Washer for panels greater than .105” 
(2.67mm) thickness. 


W58 Series WG 


Button extends for visual trip indication (red trip band). .250” 
(6.35mm) quick connect terminals or 6/32 screw terminals. Comes 
complete with knurled nut and hex nut assembled on bushing. 
Specifications: * Breaker will continuously carry 100% of rated load. 
It may trip between 101% and 144% of rated load, but must trip at 
145% at 25°C * Maximum operating voltage: 50VDC, 250VAC 


Dim. in inches (mm) 


.660 (16.76) 


281 (7.14) 
Open Position 
=| Button 


1.375 (34.93) 
.440 


Black Etched 425 (11.18) 


Letters . Closed Position 


ran ; go, Bes (7.92) 
fi zt : a: 


Fe] 
aay .250 X .032 (6.35 X .81) 
2 Quick Connect Terminals 


Cur-| Potter & Potter & 
rent| Digi-Key Price Each Brumfield Current | Digi-Key Price Each Brumfield 
(A) |Part No. 1 25 50 | Part No. (A) | Part No. 1 25 50 | Part No. 
Push to Reset Breaker — .250 (6.35) QC Terminal 10 PB404-ND 2215 19.39 17.54] W23-X1A1G-10 
1.0 |REISe NDS 6.17 16.40: 4:89 | WSS -XBTAGA=1 15 |PB405-ND@ 22.15 19.39 17.54 | W23-X1A1G-15 
2.0 BENE 6.17 5.40 4.89) W58-XBIAGA-2 20 |PB406-ND 22.15 19.39 17.54 | W23-x1A1G-20 
3.0 |PB195-ND@ 6.17 5.40 4.89|WS5B-XB1A4A-3 
3.5 |PB1037-ND@+ 6.17 5.40 4.89|W58-XB1A4A-3.5 25 RESOR NO 22-15 19.89 17.54) W23-X1A1G25 
4.0 |PB196-ND¢@ 6.17 5.40 4.89 | W58-XB1A4A-4 30 EBACE 22.15 19.99 17.54 | W23-X1A1G-30 
5.0 |PB197-NDt 4443.89 3.52 |W58-XB1A4A-5 35 |PB409-ND@ 22.15 19.39 17.54 | W23-X1A1G-35 
6.0 |PB198-ND@: 4.44 3.89 3.52|W58-XB1A4A-6 40 |PB410-ND = 22.15 19.39 17.54 | W23-X1A1G-40 
7.0 |PB199-ND¢ 4.44 3.89 3.52|W58-XB1A4A-7 50 |PB411-ND@ 22.15 19.39 17.54 | W23-X1A1G-50 
8.0 |PB200-ND+ 4.44 3.89 3.52|W58-XB1A4A-8 Fig. 2— Toggle Type 
10 |PB201-ND+ 4.44 3.89 3.52 |W58-XB1A4A-10 
12 |PB202-NDE 4443.89 3.52 | W58-XBIA4A-12 1.0 |PB412-ND 39.84 34.86 31.54 | W31-x2M1G-1 
15 |PB203-ND¢ 4.44 3.89 3.52|W58-XB1A4A-15 2.0 |PB413-ND 39.84 34.86 31.54 | W31-X2M1G-2 
20 |PB204-ND@: 4.44 3.89 3.52|W58-XB1A4A-20 3.0 |PB414-ND 39.84 34.86 31.54) W31-X2M1G-3 
25 |PB205-ND@: 4.44 3.89 3.52|W58-XB1A4A-25 5.0 |PB415-ND 27.55 24.11 21.82 | W31-X2M1G-5 
30 |PB206-ND@: 4.44 3.89 3.52 | W58-XB1A4A-30 10 _|PB417-ND@ 27.55 24.11 21.82 | W31-X2M1G-10 
Push to Reset Breaker — 6-32 Screw Terminal 18 PB418-ND 27.55 24.11 21.82 | W31-X2M1G-15 
1.0 [PB242-NDt 6.17 5.40 4.89]W58-XC4C12A-1 20 |PB419-ND@ 27.55 24.11 21.82 | W31-x2M1G-20 
2.0 |PB243-NDt 6.17 5.40 4.89]W58-XC4C12A-2 25 |PB420-ND 27.55 24.11 21.82 | W31-X2M1G-25 
3.0 )PB244-NDt 6.17 5.40 4.89 | W58-XC4C12A-3 30 |PB421-ND 27.55 24.11 21.82 | W31-X2M1G-30 
5.0 |PB245-ND@ 5.02 4.39 3.98|W58-XC4C12A-5 35 |PB422-ND 27.55 24.11 21.82 | W31-X2M1G-35 
7.0 [EB2SE.NBT 5.02 4.39 3.98 | W58-XC4C12A-7 40 |PB423-ND 27.55 24.11 21.82 | W31-X2M1G-40 
10 (RBS AND S02 488: 8.98 NSE AOC G 50 _|PB424-ND 27.55 24.11 21.82 | W31-X2M1G-50 
15 |PB248-NDt 5.02 4.39 3.98]W58-XC4C12A-15 : : : 
20 |PB249-NDt 5.02 4.39 3.98|W58-XC4C12A-20 @ RoHS Compliant 
25 |PB250-NDt 5.02 4.39 3.98]W58-XC4C12A-25 
30 |PB251-NDt 5.02 4.39 3.98|W58-XC4C12A-30 
W57 Series Miniature DY. 
Digi-Key Price Each Potter & Brumfield Thermal Breaker 


Part No. il 25 50 
“Push to Reset” disk for panel, 
use with 6-32 Screw Terminal Types 
PB253-ND@ 43 -38 35 33-012A 
“Push to Reset” disk for panel, 
use with .250 (6.35) QC Terminal Types 
PB254-ND@ 48 42 -38 33-012C 
Knurled Nut, Silver Plated, 
use with .250 (6.35) QC Terminal Types 
PB255-ND® 60 53 48 55-010A 
Knurled Nut, Black, 
use with 6-32 Screw Terminal Types 
PB256-ND@ 1.03 91 82 55-010E 
@ RoHS Compliant 
+ White button, Red Marking, Red Trip Band 
+ White button, Black Marking, Red Trip Band 


Part No. 


W23 and W31 Series 


Two series of thermal circuit breakers with your choice of push/pull 
actuation or toggle actuation. W23 series (push/pull) has a visual 
trip indicator to quickly determine circuit breaker status. W31 series 
(toggle) offers an On/Off switch combined with circuit protection. Both 
series have amperage marking on the end of the actuator and 8-32 
screw terminals. Single Pole only. 

Features: ¢ Calibration: Will continuously carry 100% of rating, may 
trip between 101% and 134% of rating at 25°C. Must trip at 135% in 
one hour * Maximum Operating Voltages: 50VDC or 250VAC (to 
400Hz) * Dielectric Strength: Over 1,500 volts RMS * Endurance 
Cycling: More than 6,000 cycles at 100% of rating, or 10,000 
mechanical cycles * Termination: Two #8-32 screw terminals 
Agency Approvals: W23 and W31 are UL 1077 Recognized as 
Supplementary Protectors. File E69543, and CSA Certified as 
Appliance Component Protectors, File LR15734 

Fig. 1 — W23 Series Dim. in mm 
Reset button in"ON" = #8-32 

sition. White Screws w/ 4.17 
Indicator not visible WASDEIE VA ise 

° 
3/8-24 LB ti40 


Threaded 
bushing 11.7 


9.86| 40.64 


48.01 
51.69 ——! 


Fig. 2— W31 Series 
O fis4 


9.78 
ont 1.94 


Threaded 
bushing 
76 


Potter & 
Brumfield 
Part No. 


Current | Digi-Key Price Each 
(A) Part No. il 25 50 


Fig. 1 — Push/Pull Type 


1.0 PB399-ND 33.98 29.74 26.91 | W23-X1A1G-1 
2.0 PB400-ND® 33.98 29.74 26.91 | W23-X1A1G-2 
3.0 PB401-ND 33.98 29.74 26.91 | W23-X1A1G-3 
5.0 PB402-ND 22.15 19.39 17.54 | W23-X1A1G-5 


Electrical Data @ 25°C: 

* Calibration: Will continuously carry 
100% of rating. May trip between 101% 
and 134%, but must trip at 135% of rating 
within one hour at 25°C * Maximum 
Operating Voltages: 50VDC; 125 or 
250VAC. (Mounting Hardware included.) 
Mechanical/Environmental Data: 

* Operating Temperature Range: 0°C ~ 
60°C ¢ Termination: .250” quick connects 
Agency Approvals: 

UL 1077 Recognized as Supplementary Protectors, File E69543, for 
Canada and the United States 


Dim. in inches (mm) 


Potter & 
Current | Digi-Key Price Each Brumfield 

(A) Part No. il 25 50 | Part No. 
5.0 PB532-ND. 1.92 1.68 1.52 | W57-XB7A4A10-5 
8.0 PB658-ND 1.92 1.68 1.52 | W57-XB7A4A10-8 
10 PB533-ND. 1.85 1.62 1.47 | W57-XB7A4A10-10 
15 PB534-ND 1.85 1.62 1.47 | W57-XB7A4A10-15 
20 PB535-ND 2A4 1.85 1.68 | W57-XB7A4A10-20 


W33 Series 


Combination switch and separate circuit breaker in one package. 5- 
20 Amp versions available in either one circuit breaker with separate 
switch or 2 circuit breaker option available. Lighted or non-lighted 
actuator with convenient snap-in mounting. Available in three colors: 
black, white or amber. Illuminated versions are 120VAC neon lamps. 
Two breaker models will trip both sides when only 1 side is over- 
driven. Reset is accomplished with rocker actuator at front of device. 
Specifications: 

¢ Breaker will continuously carry 100% of the rated load. It may trip 
between 101% and 135% of rated load, but must trip at 135% within 
1 hour at 25°C * Maximum Operating Voltage: 50VCD, 250VAC 


Dim. in inches (mm) 


850 
(21.59) 
Pole ++ Pole 
2 1 


1.724 
1-(43.79)-| 


a4 
1.120 (28.45) 
Cur- Potter & 
Pole 1/Pole 2 | rent | Digi-Key Price Each | Brumfield 
Type (A) | Part No. i] 25 ‘| Part No. 
5.0 | PB257-ND 15.89 13.91 | W33-S1N1Q-5 


Switch/Breaker | 15 |PB259-NDt®@ 15.89 13.91 | W33-S1N1Q-15 
20 |PB260-ND¢® 15.89 13.91 | W33-S1N1Q-20 
5.0 |PB1032-ND¢@ 19.25 16.85 ) W33-S4B10-5 
Switch/Breaker,| 10 /PB261-ND: 19.25 16.85 | W33-S4B10-10 

120V Ilum. | 15 )PB262-ND: 19.25 16.85 | W33-S4B10-15 
20 |PB1031-ND$® 19.25 16.85 | W33-S4B10-20 
2 Breakers 20 |PB263-NDA® 22.44 19.64 | W33-T2N10-20 
5.0 |PB264-ND¢® 25.20 22.05 | W33-T4B10-5 
10 |PB265-ND¢® 25.20 22.05 | W33-T4B10-10 
15 |PB266-ND¢@ 25.20 22.05 | W33-T4B10-15 


2 Breakers, 
120V Illum. 


@ RoHS Compliant + Black +Amber A White (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


= . 7 7 Potter & 

TycoElectronics PB = =Thermal Circuit Breakers (cont) Current | Digi-Key Price Each Brumfield 

Authorized Distributor Description (A) Part No. il 25 50 Part No. 

. . . 5.0 PB1036-ND@ 3.19 2.80 2.53 W51-A152A1-5 

W51 Series Rocker/Breaker Combination SAY. | Dim. in inches (mm) Neen 10 PB1033-ND@ 3.19 2.80 2.53 | WS51-A152A1-10 
Features: Black Rocker 15 PB1034-ND® 3.19 2.80 2.53 W51-A152A1-15 
* Compact, trip-free, rocker-actuated design * Provides circuit protection and power 20 RELOSoAD®, 3.19 2.80 2.53 WS TEA 152A1°20 
switching in a single unit * Snaps into the same cutout as many common power 5.0 PB528-ND 3.34 2.92 2.65 | W51-A121B1-5 
switches Black Body, 120V 10 PB529-ND 3.34 2.92 2.65 W51-A121B1-10 
Electrical Data @ 25°C: Illum. Red Rocker 15 PB530-ND® 3.34 2.92 2.65 W51-A121B1-15 
* Calibration: Will continuously carry 100% of rating. May trip between 101% and 20 PB531-ND@ 3.34 2.92 2.65 | W51-A121B1-20 
134%, but must trip at 135% of rating within one hour at 25°C * Maximum Operating 5.0 PB652-ND® 3.34 2.92 2.65 W51-A122B1-5 
Voltages: 50VDC; 125 or 250VAC 50/60Hz * Reset Time: 60 Seconds 7.0 PB654-ND@ 3.34 2.92 2.65 W51-A122B1-7 
Mechanical/Environmental Data: Black Body, 230V 8.0 PB655-ND 3.34 2.92 2.65 W51-A122B1-8 
¢ Operating Temperature Range: 0°C ~ 60°C * Termination: .250” quick connects Illum. Red Rocker 10 PB677-ND 3.34 2.92 2.65 W51-A122B1-10 
* Illumination Voltage: 120 or 230VAC 15 PB678-ND 3.19 2.80 2.53 W51-A122B1-15 
Agency Approvals: 20 PB653-ND 3.34 2.92 2.65 W51-A122B1-20 
UL 1077 Recognized as Supplementary Protectors, File E69543, for Canada and 


the United States RoHS Compliant 


Panel Mount Rocker 


Carling Thermal cet 
—m Technologies” Circuit Breakers 4 Ww & Circuit Breakers 
Dim. in mm 
The CMB and CLB Series are compact, single pole, push-to-reset aa FA Ff = 
thermal circuit breakers designed to protect equipment. Current | Digi-Key Price Each Carling Technologies 
seas A (A) | Part No. 1 10 25 ‘| Part No. 
Specifications: 
+ CLB Series comes with push-to-reset disk 3.0 | 432-1048-ND 2.92 2.56 2.19 | CLB-033-11-B-3-A-B-A 
* Dielectric Strength: 1500 VAC/ 1 minute 
* Interrupting capacity: 1000 amps 10 | 432-1053-ND 1.82 1.60 1.37 | CLB-103-11-B-3-A-B-A 
* Resettable overload capacity: 10 x rated current 
* Insulation Resistance: 100MQ 15 | 432-1056-ND 2.08 1.82 1.56 | CLB-153-11-B-3-A-B-A 
* Operating Temperature: -10°C ~ 60°C 
* Voltage drop: <0.25V 20 | 432-1057-ND 248 217 1.86 | CLB-203-11-B-3-A-B-A 


* Mounting hardware included on CLB only 


Dim. in mm 


25 | 432-1058-ND 2.26 1.98 1.70 | CLB-253-11-B-3-A-B-A Specifications: 


CLB - Metal Bushing Mounting ¢ Rating: 125-250VAC, 50VDC 
CMB - Plastic Bushing CLB: 1.38 Hole 30 | 432-1059-ND 2.26 1.98 1.70 | CLB-303-11-B-3-A-B-A + Interrupting Capacity: 1000 amps 
5 "i 1 
7.0 | 432-1066-ND 3.46 3.03 2.60 | CMB-073-11-C-3-N-B-A * insulation: Resistance: J00MO 
ailes 6 12 | 432-1068-ND 3.08 2.70 2.31 | CMB-123-11-C-3-N-B-A Current] Digi-Key Price Each Carling Technologies 
(A)_| Part No. 1 10 25 | PartNo. 
Plastic Mounting Nut 
9.0 | 432-1129-ND 288 252 2.16 | CTB-B-B-09 
s2500 — | 432-1123-ND 16.13.09 | 8T1-£-113 15 | 432-1132-ND 288 252 2.16 | CTB-B-B-15 
Dimensions Inches (mm) No. of Trip Digi-Key Price Each American Electrical 
AMERICAN LxHxW Poles Current (A) Part No. it 10 50 Part No. 
ELECTRICAL INC UL 1077 for AC Current 
: 1 288-1204-ND 18.13 16.32 14.50 CIA1P 
2 288-1205-ND 18.13 16.32 14.50 C2A1P 
7 5 288-1206-ND 18.13 16.32 14.50 C5A1P 
DIN Rail Mounted 10 288-1207-ND 18.13 16.32 14.50 C10A1P 
2.87 x 3.66 x .51 (73 x 93 x 13) 1 15 288-1208-ND 18.13 16.32 14.50 C15A1P 
. s 20 288-1209-ND 18.13 16.32 14.50 C20A1P 
Circu it Breake rs = 25 288-1210-ND 18.13 16.32 14.50 C25A1P 
30 288-1211-ND 18.13 16.32 14.50 C30A1P 
Hydraulic ag 40 288-1212-ND 18.13 16.32 14.50 C40A1P 
50 288-1213-ND 18.13 16.32 14.50 C50A1P 
. 1 288-1214-ND 36.25 32.63 29.00 CTA2P 
Mag netic 2 288-1215-ND 36.25 32.63 29.00 C2A2P 
5 288-1216-ND 36.25 32.63 29.00 C5A2P 
10 288-1217-ND 36.25 32.63 29.00 C10A2P 
pa 7) C € WwW 2.87 x 3.66 x 1.02 (73 x 93 x 26) 2 15 288-1218-ND 36.25 32.63 29.00 C15A2P 
20 288-1219-ND 36.25 32.63 29.00 C20A2P 
25 288-1220-ND 36.25 32.63 29.00 C25A2P 
30 288-1221-ND 36.25 32.63 29.00 C30A2P 
— 40 288-1222-ND 36.25 32.63 29.00 C40A2P 
50 288-1223-ND 36.25 32.63 29.00 C50A2P 
1 288-1224-ND 54.38 48.94 43.50 CTA3P 
2 288-1225-ND 54.38 48.94 43.50 C2A3P 
5 288-1226-ND 54.38 48.94 43.50 C5A3P 
10 288-1227-ND 54.38 48.94 43.50 C10A3P 
2.87 x 3.66 x 1.54 (73 x 93 x 39) 3 15 288-1228-ND 54.38 48.94 43.50 C15A3P 
20 288-1229-ND 54.38 48.94 43.50 C20A3P 
25 288-1230-ND 54.38 48.94 43.50 C25A3P 
Le 30 288-1231-ND 54.38 48.94 43.50 C30A3P 
Single Pole = w 40 288-1232-ND 54.38 48.94 43.50 C40A3P 
50 288-1233-ND 54.38 48.94 43.50 C50A3P 
UL 489 for AC Current 
UL 1077 Approved: 1 288-1354-ND 22.50 20.25 18.00 C1A1P-489 
Sree o ates = Stngeis: Maslin A 288-1356ND 22.50 2025 1800-—«|«GSATP.a89 
Voltage: 277/480 50/60 Hz * Interrupting | 5 94 3.66 x.51 (74x 93x 13) 1 10 288-1357-ND 22.50 20.25 18.00 C10A1P-489 
Cap: 5000A @ 120V, 1,000A @ 277V, 15 288-1358-ND 22.50 20.25 18.00 C15A1P-489 
1000A @ 480V * Dielectric Strength: 1960V 20 288-1359-ND 22.50 20.25 18.00 C20A1P-489 
50/60Hz * Insulation Resistance: 100MO 25 288-1360-ND 22.50 20.25 18.00 C25A1P-489 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 60°C 1 288-1361-ND 45.00 40.50 36.00 C1A2P-489 
2 288-1362-ND 45.00 40.50 36.00 C2A2P-489 
. 5 288-1363-ND 45.00 40.50 36.00 C5A2P-489 
UL 489 Approved: 2.91 x 3.66 x 1.02 (74 x 93 x 26) 2 10 288-1364-ND 45.00 40.50 36.00 C10A2P-489 
Trip Curve: KM Standard * Maximum 15 288-1365-ND 45.00 40.50 36.00 C15A2P-489 
Norage ienieaavieaiagl: te lpibg 25__| _288-1967-ND 48.00 4050 3800__|_GasAaP-489 
Cap: 10,000A »* Dielectric Strength: 1,500V UL 489A for DC t - - - 
50/60Hz * Insulation Resistance: 100MQ 1 288-1368-ND or —_—_ 2.50 2025 78.00 CiAiP-BOVDC 
* Operating ‘Temperature Range: 40°C ~ 60°C 2 288-1369-ND 22.50 20.25 18.00 C2A1P-80VDC 
5 288-1370-ND 22.50 20.25 18.00 C5A1P-80VDC 
UL 489A Approved: 10 288-1371-ND 22.50 20.25 18.00 C10A1P-80VDC 
; : 2.91 x 3.66 x 51 (74x 98x 13) 1 15 288-1372-ND 22.50 20.25 18.00 C15A1P-80VDC 
*Trip Curve: U2 Standard * Maximum : rene 20 288-1373-ND 22.50 20.25 18.00 C20A1P-80VDC 
Voltage: 80VDC Interrupting Cap: 10,000A 25 288-1374-ND 22.50 20.25 18.00 C25A1P-80VDC 
* Dielectric Strength: 1.500V 50/60Hz 30 288-1375-ND 22.50 20.25 18.00 C30A1P-80VDC 
Singulction Hissetaiee: JOU + Cpstatig so | 288-1377-ND 22.50 2025-1800 __|_GsOAIP-80VDO 
Temperature Range: -40°C ~ 60°C = ss z fe z - 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 1827 
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E-T-A circuit breakers for equipment are designed as safety critical items for protection during equipment 
failure. These circuit breakers may be required to operate just occasionally or very often during the life of 
the equipment and can confidently be reset by inexperienced personnel. 

Thermal breakers respond in a similar manner as a slow blow fuse. All thermal breakers carry 100% rated 
current continuously and trip within one hour at 140% rating. Selection should be based on 125% of your 
maximum current required. Magnetic breakers are fast-acting devices which are highly tolerant to changes 
in ambient temperatures and sensitive to small overloads. 


Combination Rocker/Circuit Breaker Switches 


Blade terminals 
DIN 46244-C 
(QC 2x .110) 


|-O Marking 
Standard 


Kops 


Miniaturized single pole rocker/thermal circuit breaker combining ON/OFF switching and extremely fast 
overload performance in a single component. Returning the rocker switch through the OFF position 
and back ON will reset the mechanism and restore the supply. Illuminated versions — 120VAC lamp 
Applications: Motors, transformers, solenoids, PCBs, hand-held machines, appliances, instrumentation. 
Voltage rating: AC 250V; DC 50 up to 5A UL/CSA Typical life: 30,000 operation cycles Ambient 
temperature: -40°C ~ 70°C Insulation voltage: 2.5kV Dielectric strength: AC 3,000V 


Current Digi-Key Price Each E-T-A 
(Amps) Part No. 1 10 25 Part No. 
SP, Red Non-IIluminated Actuator 
1 302-1164-ND 13.64 10.49 9.88 1410-F110-P1F1-W140-1A 
2 302-1165-ND 13.64 10.49 9.88 1410-F110-P1F1-W14Q-2A 
4 302-1167-ND 13.64 10.49 9.88 1410-F110-P1F1-W14Q-4A 
5 302-1168-ND 13.64 10.49 9.88 1410-F110-P1F1-W14Q-5A 
10 302-1169-ND 13.64 10.49 9.88 1410-F110-P1F1-W14Q-10A 
SP, Red Illuminated Actuator 
1 302-1170-ND 14.85 11.68 10.80 1410-F110-P1F1-W14QE3-1A 
2 302-1171-ND 14.85 11.68 10.80 1410-F110-P1F1-W14QE3-2A 
3.15 302-1172-ND 14.85 11.68 10.80 1410-F110-P1F1-W14QE3-3.15A 
4 302-1173-ND 14.85 11.68 10.80 1410-F110-P1F1-W14QE3-4A 
5 302-1174-ND 14.85 11.68 10.80 1410-F110-P1F1-W14QE3-5A 
10 302-1175-ND 14.85 11.68 10.80 1410-F110-P1F1-W14QE3-10A 


Combination Rocker/Circuit Breaker Switches 


|-O Marking 


Standard 


An extremely versatile range of rocker switch/thermal circuit breakers offering the choice of single pole, 
double pole with single pole protection, and double pole with protection on both poles. Designed for 
snap-in panel mounting. Magnetic trip coil for short circuit protection. Applications: Motors, transformers, 
solenoids, extra low voltage wiring systems, office machines, electro-medical equipment, power supplies, 
communications systems. Voltage rating: AC 240V; DC 50V Typical life: 50,000 operation cycles 
Ambient temperature: -30°C ~ 60°C Insulation voltage: 2.5kV Dielectric strength: AC 3,000V 


Current Digi-Key Price Each E-T-A 
(Amps) Part No. 1 10 25 Part No. 
Single Pole, Black Actuator 
1 302-1176-ND 15.65 12.67 11.55 3120-F311-P7T1-W01D-1A 
2 302-1177-ND 19.22 15.56 14.19 3120-F311-P7T1-W01D-2A 
5 302-1178-ND 16.39 12.67 11.92 3120-F311-P7T1-W01D-5A 
10 302-1179-ND 16.39 12.67 11.92 3120-F311-P7T1-W01D-10A 
15 302-1180-ND 16.39 12.67 11.92 3120-F311-P7T1-W01D-15A 
20 302-1181-ND 16.39 12.67 11.92 3120-F311-P7T1-W01D-20A 
Single Pole, White Actuator 
1 302-1182-ND 19.22 15.56 14.19 3120-F311-P7T1-W02D-1A 
2 302-1183-ND 19.22 15.56 14.19 3120-F311-P7T1-W02D-2A 
5 302-1184-ND 16.39 12.67 11.92 3120-F311-P7T1-W02D-5A 
10 302-1185-ND 16.39 12.67 11.92 3120-F311-P7T1-W02D-10A 
15 302-1186-ND 16.39 12.67 11.92 3120-F311-P7T1-W02D-15A 
20 302-1187-ND 16.39 12.67 11.92 3120-F311-P7T1-W02D-20A 
Double Pole, Black Actuator 
0.5 302-1188-ND 32.57 26.72 25.05 3120-F321-P7T1-W01D-.5A 
1 302-1189-ND 32.57 26.72 25.05 3120-F321-P7T1-W01D-1A 
2 302-1191-ND 32.57 26.72 25.05 3120-F321-P7T1-W01D-2A 
3 302-1193-ND 28.94 23.59 21.71 3120-F321-P7T1-W01D-3A 
4 302-1194-ND 28.94 23.59 21.71 3120-F321-P7T1-W01D-4A 
5 302-1195-ND 28.94 23.59 21.71 3120-F321-P7T1-W01D-5A 
6 302-1196-ND 28.94 23.59 21.71 3120-F321-P7T1-W01D-6A 
7 302-1197-ND 28.94 23.59 21.71 3120-F321-P7T1-W01D-7A 
8 302-1198-ND 28.94 23.59 21.71 3120-F321-P7T1-W01D-8A 
10 302-1200-ND 28.94 23.59 21.71 3120-F321-P7T1-W01D-10A 
12 302-1201-ND 28.94 23.59 21.71 3120-F321-P7T1-W01D-12A 
14 302-1202-ND 28.94 23.59 21.71 3120-F321-P7T1-W01D-14A 
15 302-1203-ND 28.94 23.59 21.71 3120-F321-P7T1-W01D-15A 
16 302-1204-ND 28.94 23.59 21.71 3120-F321-P7T1-W01D-16A 
18 302-1205-ND 28.94 23.59 21.71 3120-F321-P7T1-W01D-18A 
20 302-1206-ND 28.94 23.59 21.71 3120-F321-P7T1-W01D-20A 
Double Pole, White Actuator 
0.5 302-1207-ND 32.57 26.72 25.05 3120-F321-P7T1-W02D-.5A 
1 302-1208-ND 32.57 26.72 25.05 3120-F321-P7T1-W02D-1A 
1.5 302-1209-ND 32.57 26.72 25.05 3120-F321-P7T1-W02D-1.5A 
2 302-1210-ND 32.57 26.72 25.05 3120-F321-P7T1-W02D-2A 
2.5 302-1211-ND 28.94 23.59 21.71 3120-F321-P7T1-W02D-2.5A 
3 302-1212-ND 28.94 23.59 21.71 3120-F321-P7T1-W02D-3A 
4 302-1213-ND 28.94 23.59 21.71 3120-F321-P7T1-W02D-4A 
5 302-1214-ND 28.94 23.59 21.71 3120-F321-P7T1-W02D-5A 


Current Digi-Key Price Each E-T-A 

(Amps) Part No. 1 10 25 Part No. 
6 302-1215-ND 28.94 23.59 21.71 3120-F321-P7T1-W02D-6A 
7 302-1216-ND 28.94 23.59 21.71 3120-F321-P7T1-W02D-7A 
8 302-1217-ND 28.94 23.59 21.71 3120-F321-P7T1-W02D-8A 
9 302-1218-ND 28.94 23.59 21.71 3120-F321-P7T1-W02D-9A 
10 302-1219-ND 28.94 23.59 21.71 3120-F321-P7T1-W02D-10A 
12 302-1220-ND 28.94 23.59 21.71 3120-F321-P7T1-W02D-12A 
14 302-1221-ND 28.94 23.59 21.71 3120-F321-P7T1-W02D-14A 
15 302-1222-ND 28.94 23.59 21.71 3120-F321-P7T1-W02D-15A 
16 302-1223-ND 28.94 23.59 21.71 3120-F321-P7T1-W02D-16A 
18 302-1224-ND 28.94 23.59 21.71 3120-F321-P7T1-W02D-18A 
20 302-1225-ND 28.94 23.59 21.71 3120-F321-P7T1-W02D-20A 


Auto and Marine Thermal Circuit Breakers 


Thermal circuit breaker, with controlled self-resetting 
mechanism, specially suited to installation in 
inaccessible locations. Under overload conditions the 
circuit breaker contacts will open to protect the load 
circuit. A low current excitation circuit ensures that 
the contacts remain open avoiding the hazards of 
automatic reset operation. 


Applications: Automotive and marine extra low volt- 
age wiring systems and components, battery powered 
appliances. Voltage rating: DC 12V Typical life: 
300 operations cycles Ambient temperature: -30°C 
~ 60°C Holding current: < 0.6A Reset time at 23°C: 
<35 sec. 


Current Digi-Key Price Each E-T-A 
(Amps) Part No. 1 10 25 Part No. 
12 302-1229-ND 12.04 9.26 8.73 1160-02-12A 
15 302-1230-ND 12.04 9.26 8.73 1160-02-15A 
20 302-1231-ND 12.04 9.26 8.73 1160-02-20A 
30 302-1232-ND 12.04 9.26 8.73 1160-02-30A 


ATO Automotive Circuit Breakers 


Miniaturized single pole press-to- 
reset and automatic reset thermal 
circuit breaker designed for 
automotive fuse block installation. 
Applications: Extra low voltage 
wiring systems on all types of 
vehicles and marine craft. Voltage 
rating: 1610-92:DC 12V, 1610- 
21:DC 32V Reset period: <15 s 
Ambient temp.: -30°C ~ 60°C 


Manual-Reset Auto-Reset 


Current Digi-Key Price Each E-T-A 
(Amps) Part No. i 10 25 Part No. 
Manual Reset ATO Breaker 
6 302-1236-ND 13.84 10.89 10.07 1610-21-6A 
8 302-1235-ND 13.84 10.89 10.07 1610-21-8A 
10 302-1237-ND 13.84 10.89 10.07 1610-21-10A 
15 302-1234-ND 13.84 10.89 10.07 1610-21-15A 
20 302-1233-ND 13.84 10.89 10.07 1610-21-20A 
25 302-1238-ND 13.84 10.89 10.07 1610-21-25A 
30 302-1239-ND 13.84 10.89 10.07 1610-21-30A 
Auto Reset ATO Breaker 

6 302-1240-ND 13.84 10.89 10.07 1610-92-6A 
15 302-1243-ND 13.84 10.89 10.07 1610-92-15A 
20 302-1244-ND 13.84 10.89 10.07 1610-92-20A 
25 302-1245-ND 13.84 10.89 10.07 1610-92-25A 
30 302-1246-ND 13.84 10.89 10.07 1610-92-30A 


125 Ampere Hydraulic-Magnetic 
Circuit Breaker - 8345 Series 


Cut-Out 
Dimensions 


@ 6mm 
connector shown” 


4 Pole Option 


1 Pole Option 


Single or multipole hydraulic-magnetic circuit breakers with trip-free mechanism and toggle actuation. 
Award-winning magnetic circuit breaker with the highest amp rating for its frame size NO HOT rivets. 
Features: * Voltage Ranges: 120VAC to 480VAC, 80VDC » Trip Characteristic: Medium Delay AC/DC 
* Typical Life: 10,000 operations at 1 x Ij * Ambient Temperature: -40°C ~ 85°C « Insulation Voltage: 
2.5kV/2 © Dielectric Strength: 1,500-3,000 VAC » Agency Approvals: UL489 upon request, UL 1077, 
VDE (EN60394) * Material Color: Black actuator, front plate and base 


Terminal 
Poles Type 
M6 Threaded Stud* 
6mm Dia. Round Conn. 
M6 Threaded Stud* 
6mm Dia. Round Conn. 
M6 Threaded Stud* 
6mm Dia. Round Conn. 


Digi-Key Price Each E-T-A 

Part No. 1 10 25 | Part No. 

302-1303-ND 41.34 33.73 31.56 | 8345-C01A-U3M0-DB1A1B-125A 
302-1304-ND 40.07 32.69 30.59 | 8345-C01A-ROMO-DB1A1B-125A 
302-1305-ND 78.65 67.41 62.92 | 8345-CO2A-U3M0-DB1A1B-125A 
302-1306-ND 76.27 65.37 61.02 | 8345-CO2A-ROMO-DB1A1B-125A 
302-1307-ND 110.59 94.33 91.07 | 8345-CO3A-U3M0-DB1A1B-125A 
302-1308-ND 109.02 91.38 88.23 | 8345-CO3A-ROMO-DB1A1B-125A 


* Washer and nut included, bulk shipped 


wonnrsts 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1828 (1073) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


[E=[/\ thermal Circuit Breakers Thermal Circuit Breakers - 1658 Series 


Circuit Protection & Control Thread Neck 


Panel Mount (Includes Bulk Hardware) .3/8-27 UNS-2A 
| i 65 


Mounting Hole 


-039-.118 Mounting Hole 


t =| 158 Very cost effective design to meet international requirements. No exposed metal parts, which are, or could 
.374 OFF become, current carrying except for terminals, NO HOT rivets. Manual reset, cycling trip free mechanism. 
Features: * Voltage Rating: 240VAC; 28VDC ° Terminals: Q.C. .250” blade » Typical Life: 1,000 operations 
at 2 x In * Ambient Temperature: -20 ~ 60°C, <= 7A -20°C ~ 40°C Insulation Voltage: 2.5kV » Dielectric 
Strength: AC 3,000V »* Agency Approvals: UL, CSA, VDE (EN 60934) see data sheet for specific approvals 


PCB layout for i er amperage rating. 
0.1A-6A 2 ed 7 
Current Digi-Key Price Each E-T-A 
(Amps) Part No. 1 10 25 Part No. 
ec , 7 Pa . < : Snap In 
Miniaturized single pole thermal circuit breaker with push-to-reset tease free, trip-free, snap action 5 -E01.00-P10- 
mechanism. Approved to CBE standard EN 60934 (IEC 60934). Single pole, push to reset, black in color. ee ete a aey pee aoe ee 
Applications: motors, transformers, solenoids, printed circuit boards, hand-held machines and appliances, 7 302-1249-ND 4.34 2.94 266 1658-F01-00-P10-7A 
marine applications, caravans. Voltage rating: AC 240V; DC 48V Ambient temperature: -20°C ~ 60°C 8 302-1250-ND 4.34 2.94 266 1658-F01-00-P10-8A 
Insulation voltage: 2.5kV Dielectric strength: AC 3,000V 10 302-1251-ND 4.34 2.94 266 1658-F01-00-P10-10A 
= . 15 302-1252-ND 4.34 2.94 2.66 1658-F01-00-P10-15A 
Current Digi-Key Price Each E-T-A 20 302-1253-ND 4.56 3.09 2.80 1658-F01-00-P10-20A 
(Amps) Part No. 1 10 25 Part No. 25 302-1254-ND 4.41 2.94 2.72 1658-F01-00-P10-25A 
-_ 30 302-1255-ND 4.98 3.32 3.08 1658-F01-00-P10-30A 
Thermal Breaker > Miniature Panel Mount 35 302-1256-ND 4.98 3.32 3.08 1658-F01-00-P10-35A 
0.1 302-1000-ND 12.20 9.38 8.84 106-M2-P10-0.1A 3/8” - 27 Thread Neck with PAL Nut 
0.2 302-1001-ND 12.20 9.38 8.84 106-M2-P10-0.2A 5 AIAN) 4.34 2.04 2.66 1658-G21-01-P10-5A 
2 6 302-1258-ND 4.34 2.94 2.66 1658-G21-01-P10-6A 
0.3 302-1002-ND 12.20 9.38 8.84 106-M2-P10-0.3A 7 302-1259-ND 434 204 266 1658-G21-01-P10-7A 
0.4 302-1003-ND 12.20 9.38 8.84 106-M2-P10-0.4A 8 302-1260-ND 4.34 2.94 2.66 1658-G21-01-P10-8A 
05 302-1004-ND 12.20 9.38 8.84 106-M2-P10-0.5A i Sor eas bs a eee TE ea COIR IDS 
0.6 B02. COS:ND) 12.20 9.38 8.84 106°M2°F'10-0.64, 13 302-1263-ND 4.34 2.94 2.66 1658-G21-01-P10-13A 
0.8 302-1006-ND 12.20 9.38 8.84 106-M2-P10-0.8A 15 302-1264-ND 4.34 2.94 2.66 1658-G21-01-P10-15A 
1 302-1007-ND 12.20 9.38 8.84 106-M2-P10-1A 16 302-1265-ND 4.34 2.94 2.66 1658-G21-01-P10-16A 
‘3 Hy _M9-P410- 20 302-1266-ND 4.41 2.94 2.72 1658-G21-01-P10-20A 
be pee tae are 288 oe idee eae 25 302-1267-ND 4.41 2.94 2.72 1658-G21-01-P10-254 
18 302-1010-ND 12.20 9.38 8.84 106-M2-P10-1.8A 30 302-1268-ND 4.98 3.32 3.08 1658-G21-01-P10-30A 
2 302-1011-ND 12.20 9.38 8.84 106-M2-P10-2A 35 302-1269-ND 4.98 3.32 3.08 1658-G21-01-P10-35A 
25 302-1012-ND 42.20 9.38 8.84 4106-M2-P10-2.5A 7/16” - 28 Thread Neck with PAL and Knurled Nuts 
5 302-1270-ND 4.53 3.07 2.78 1658-G41-02-P10-5A 
3 80251 012-ND 12.20 9.38 8.84 106-M2-P10-3A 6 302-1271-ND 4.53 3.07 2.78 1658-G41-02-P10-6A 
4 302-1015-ND 12.20 9.38 8.84 1140-G111-P1M1-4A PA 302-1272-ND 4.53 3.07 2.78 1658-G41-02-P10-7A 
5 302-1016-ND 12.20 9.38 8.84 1140-G111-P1M1-5A 8 302-1273-ND 4.53 3.07 2.78 1658-G41-02-P10-8A 
10 302-1274-ND 4.53 3.07 2.78 1658-G41-02-P10-10A 
7 302-1018-ND 12.20 9.38 8.84 1140-G111-P1M1-7A 
2 12 302-1275-ND 4.53 3.07 2.78 1658-G41-02-P10-12A 
8 302-1019-ND 12.20 9.38 8.84 1140-G111-P1M1-8A 13 302-1276-ND 453 307 278 1658-G41-02-P10-13A 
10 302-1020-ND 12.20 9.38 8.84 1140-G111-P1M1-10A 15 302-1277-ND 4.53 3.07 2.78 1658-G41-02-P10-15A 
12 302-1021-ND 12.20 9.38 8.84 1140-G111-P1M1-12A 16 302-1278-ND 4.53 3.07 2.78 1658-G41-02-P10-16A 
15 302-1023-ND 12.20 9.38 8.84 1140-G111-P1M1-15A oe ce Bae ee Aor oes Ieee Hie IRGee 
16 302-1024-ND 12.20 9.38 8.84 1140-G111-P1M1-16A 30 302-1281-ND 516 344 319 41658-G41-02-P10-30A 
Thermal Breaker - Horizontal PC Mount 35 302-1282-ND 5.16 3.44 3.19 1658-G41-02-P10-35A 
0.5 302-1092-ND 12.20 9.38 8.84 104-PR-0.5A 
1 302-1095-ND 12.20 9.38 8.84 104-PR-1A i 
12 | e02-108ND «1220 «888d | 104-PRAZA Push-Push Switch/Thermal 
2 302-1099-ND 12.20 9.38 8.84 104-PR-2A i i a 
3 302-1101-ND 12.20 9.38 8.84 104-PR-3A Circuit Breakers 
5 302-1105-ND 12.20 9.38 8.84 104-PR-5A 2-5700 Series 
Uf BO ENDS 12:20 — ad Loar Single pole thermal circuit breaker with 
8 302-1108-ND: 12.20 9.38 8.84 104-PR-8A press-to-reset, tease-free, trip-free, snap 
10 302-1109-ND* 12.20 9.38 8.84 104-PR-10A action mechanism, NO HOT rivets. The 


2-5700 is a push-push switch/circuit 
breaker. Approved to CBE standard EN 
60934 (IEC 60934). 


* Requires different PCB layout 


PCB'Mount Features: * Voltage Rating: 250VAC; 
28VDC (UL:50VDC) * Typical Life: 5,000 v4 Flathead 
operations at 2 x IN * Ambient Temp- screw 1SO1580 P10 
| erature: -20 ~ 60°C » Insulation Voltage: 
-252 299.400 is 2.5kV * Dielectric Strength: AC 3,000V Blade term. 
2122 039--||+ — .031-+||- * Agency Approvals: UL, CSA, VDE (EN DIN 46244-A6.3-0.8 ~~ 
60934), Semko (EN60934), SEV, LRoS, (QC .250) 


BV (see data sheet for specific approvals 
per amperage rating) 


Single pole press-to-reset thermal circuit breaker with extremely fast overload switching performance. 
Miniaturized construction minimizes PCB real estate required. Applications: transformers, solenoids, 
PCB's, hand-held machines, appliances, instrumentation. Voltage rating: AC 250V; DC 50V UL/CSA 


A ifas i A 3 2 0 j, : Current Digi-Key Price Each E-T-A 
Typical Life: 300 operation cycles Ambient temperature: -20°C ~ 100°C Insulation voltage: 2.5kV 
Dielectric strength: AC 1,500V (Amps) BarsNo! u 10 = 2 BattiNe: 
.250” Q.C. Blade Terminals 
=a . a 1 302-1293-ND 14.78 12.05 11.09 2-5700-IG1-P10-DD-1A 
pie ee ed _ ec oR 3 tet 2 302-1294-ND 14.78 12.05 11.09 2-5700-IG1-P10-DD-2A 
Kamps) BrUNS: : eee 3 302-1295-ND 14.78 12.05 11.09 2-5700-IG1-P10-DD-3A 
Thermal Breaker - Horizontal PC Mount 4 302-1296-ND 14.78 12.05 11.09 2-5700-IG1-P10-DD-4A 
1025-1 -1210-L2F 1-802- 5 302-1297-ND 14.78 12.05 11.09 2-5700-IG1-P10-DD-5A 
aa ae ss ne es she Bere aie io46 ee nase pak 6 302-1298-ND 14.78 12.05 11.09 2-5700-IG1-P10-DD-6A 
. ntoee : ; : re GEer ew: 10 302-1299-ND 14.78 12.05 11.09 2-5700-IG1-P10-DD-10A 
1 302-1027-ND 8.93 6.70 6.33 1410-L210-L2F1-S02-1A 15 302-1300-ND 14.78 12.05 11.09 2-5700-IG1-P10-DD-15A 
1.25 302-1028-ND 8.93 6.70 6.33 | 1410-L210-L2F1-S02-1.25A 20 302-1301-ND 14.78 12.05 11.09 2-5700-IG1-P10-DD-20A 
15 302-1029-ND 8.93 6.70 6.33 | 1410-L210-L2F1-S02-1.5A 25 302-1302-ND 14.78 12.05 11.09 2-5700-IG1-P10-DD-25A 
M4 Screw Terminals 
e Cheep 8.98 Bde B83" | MIC 2 1OTZF 1 s0e:2h 1 302-1283-ND 17.27 13.59 72.56 | 2-5700-IG1-K10-DD-1A 
25 302-1033-ND 8.93 6.70 6.33 | 1410-L210-L2F1-S02-2.5A 2 302-1284-ND 17.27 43.59 1256 2-5700-IG1-K10-DD-2A 
3.15 302-1034-ND 8.93 6.70 6.33 | 1410-L210-L2F1-S02-3.15A 3 302-1285-ND 17.27 13.59 12.56 2-5700-IG1-K10-DD-3A 
4 302-1035-ND 8.93 6.70 6.33 | 1410-L210-L2F1-S02-4A 4 302-1286-ND 17.27 13.59 12.56 2-5700-IG1-K10-DD-4A 
45 302-1036-ND 8.93 6.70 6.33 | 1410-L210-L2F1-S02-4.5A 5 302-1287-ND 17.27 13.59 12.56 2-5700-IG1-K10-DD-5A 
sf oteioord 88367063. | 4ioLziotort soon al ee 
6.3 302-1038-ND 8.93 6.70 6.33 | 1410-L210-L2F1-S02-6.3A 15 302-1290-ND 17.27 13.59 12.56 2-5700-IG1-K10-DD-15A 
8 302-1039-ND 8.93 6.70 6.33 | 1410-L210-L2F1-S02-8A 20 302-1291-ND 17.27 13.59 12.56 2-5700-IG1-K10-DD-20A 
10 302-1031-ND 8.93 6.70 6.33 | 1410-L210-L2F1-S02-10A 25 302-1292-ND 17.27 13.59 12.56 2-5700-IG1-K10-DD-25A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1829 


Panasonic Thermal Cutoffs (TCO) / Thermal-Links — EYP Type 


Features: * Small and Insulation Type: TCO is compact and insulated, 


featuring quick temperature response, and mountable in a small space without Series N, F andE Series MT — Thin Type 

insulation or protection * High Reliability: TCO opens reliably when the equip- | Axial Lead Type en 

ment becomes abnormal, and is not resettable * Solid Structure: Unique Insulating film (PET) 

formed lead provides reliable TCO connection and provides easy assembly * F 
handling. (Axial lead type only) * Non-Cadmium Alloy: TCO uses specially Sealant (Epoxy resin) Special resin 
selected non-cadmium alloy * Thin Type: Thickness is less than 1mm. : . 
Available for spot welding. Special resin Terminal (Ni) 


Recommended Applications: Transformers, solenoids, ventilation fan, electric 
fans, small electric motors, dryers, gas home appliances, fluorescent lights, 
electric shavers, adaptors, heating devices, ICs, batteries, etc. The TCO can be 


Insulating case 


zi : (Ceramic) 
used for overheating protection. Fusible Alloy Dimensions (mm) 
Approved Safety Standards: VDE (Germany): N Series: 4811.6-1171-0001; LoD oDi | od 
: F Series: 4811.6-4510-1026; E Series: NSeries 9.0 25 3.0 38 0.60 
Y (Japan): 38x (see chart) 4974 6-4510-1030 Special formed toad wira FSeries 6.0 185 22 38 0.53 
UL (USA): £60271 BEAB (U.K.): N Series: C0736; F Series: ESeries 5.0 15 18 38 0.53 
CSA (Canada): LR67163 C0738; E Series: C0739 
Type No. Rated Function- | Maximum Maximum Temp. Electrical Approved Safety 
of Functioning ing Operating | Holding (°C)*5 Rating Standards 
Approved| Temp.*1 Temp.*2 Temp.*3 Temp.*4 |UL, VDE, AC/ Am Volt Digi-Key Price Each Panasonic 
Standards| (°C) (°C) (C) (°C) BEAB | CsA | DC (A)_(V) v OER co 5 | RDEs BESEs malpartino’ 1 10100 | PartNo. 
N Series 
52 56 AC 3.0 125 e) ie) ie) _ 
No82 86 8242 60 60 200 150 AC 2.0 250 | 33-627 (e) 2) @) oO P10917-ND 45 At -38 EYP-2BN082 
45 50 DC 4.0 50 ie) ie) ie) = 
56 60 AC 3.0 125 @) =— — _- 
NO88 92 8842 62 65 200 = AC 2.0 250 | 33-627 (e) — _— _ P10918-ND 45 At .38 EYP-2BN088 
47 52 DC 4.0 50 S) = = _- 
65 70 AC 3.0 125 e) ie) e) _ 
No98 102 9842 75 76 200 150 AC 2.0 250 | 33-632 (e) e) 1e) P10919-ND 45 At .38 EYP-2BNO098 
55 60 DC 4.0 50 {e) ie) e) = 
76 86 AC 3.0 125 e) ie) e) _ 
N109 114 11043 80 90 200 150 AC 2.0 250 | 33-634 1) 2) ©) Oo P10920-ND 45 At -38 EYP-2BN109 
65 74 DC 5.0 50 ie) ie) e) _ 
3 76 86 AC 3.0 125 ie) ie) ie) = 
N110 115 1 1075 80 90 200 150 AC 2.0 250 | 33-634 (e) 1e) e) _- P10921-ND 45 At .38 EYP-2BN110 
65 74 DC 5.0 50 {e) ie) e) — 
90 105 AC 3.0 125 ie) ie) ie) _ 
N124 130 12642 94 105 200 180 AC 2.0 250 | 33-619 ie) @) © P10922-ND 45 At -38 EYP-2BN124 
80 94 DC 5.0 50 e) ie) {e) _ 
92 108 AC 3.0 125 ie) o) 2) = 
N126 133 12842 96 108 200 180 AC 2.0 250 | 33-619 (e) e) e) P10923-ND 45 At .38 EYP-2BN126 
82 96 DC 5.0 50 Oo ie) ie) _ 
99 115, AC 3.0 125 Oo ie) ie) _ 
N135 140 13642 103 115 200 180 AC 2.0 250 | 33-619 1) 2) Oo P10924-ND 45 At -38 EYP-2BN135 
80 90 DC 6.0 50 ie) ie) ie) id 
105 115 AC 3.0 125 te) Oo ie) = 
N143 145 14142 110 120 200 180 AC 2.0 250 | 33-621 (e) e) Oo P10925-ND 45 At -38 EYP-2BN143 
80 90 DC 6.0 50 e) ie) {e) _ 
4 120 130 AC 3.0 125 (e) ie) ie) = 
N163 168 163*5 120 135 200 AC 2.0 250 | 33-623 (e) 1e) e) P10926-ND 45 At .38 EYP-2BN163 
90 100 DC 6.0 50 (e) ie) oO = 
4 120 140 AC 3.0 125 ie) ie) ie) _ 
N183 188 1 8315 120 140 200 AC 2.0 250 | 33-625 (@) 2) Oo Oo P10927-ND 45 At -38 EYP-2BN183 
120 130 DC 6.0 50 {e) ie) ie) _ 
F Series 
70 74 AC 2.0 125 ie) e) e) — 
F102 102 9842 75 76 200 150 AC 1.0 250 | 33-632 (e) .@) 2 P10911-ND 45 At -38 EYP-1BF102 
55 60 DC 3.5 50 {e) ie) ie) ad 
3 76 90 AC 2.0 125 ie) ie) ie) = 
F115 115 11075 80 90 200 150 AC 1.0 250 | 33-634 (e) 1@) e) P10912-ND 45 At .38 EYP-1BF115 
70 80 DC 4.0 50 ie) oO e) = 
90 105 AC 2.0 125 Oo ie) ie) _ 
F130 130 12642 94 105 200 180 AC 1.0 250 | 33-619 1) @) © P10913-ND 45 At -38 EYP-1BF130 
74 90 DC 45 50 ie) ie) ie) _ 
92 108 AC 2.0 125 ie) @) e) = 
F133 133 12842 96 108 200 180 AC 1.0 250 | 33-619 (e) 1e) oe) P10914-ND 45 At .38 EYP-1BF133 
76 92 DC 45 50 ie) ie} () = 
99 115 AC 2.0 125 e) ie) e) — 
F139 139 13543 103 415) 200 180 AC 1.0 250 | 33-619 (e) e) e) e) P10915-ND 45 At .38 EYP-1BF139 
80 95 DC 5.0 50 ie) 2) ie) = 
. 120 135 AC 2.0 125 ie) ie) ie) _ 
F168 168 163*5 120 142 200 AC 1.0 250 | 33-623 1) e) .@) — P10916-ND 45 At 38 EYP-1BF168 
95 110 DC 5.0 50 {e) ie) {e) _ 
E Series 
70 78 AC 1.5 125 e) ie) ie) _ 
E102 102 9842 75 80 200 150 AC 0.5 250 | 33-632 (e) e) 2) P10906-ND 45 At .38 EYP-05BE102 
65 70 DC 3.0 50 {e) ie) {e) _ 
76 93 AC 1.5 125 (2) ie} (e) = 
E115 115 11042 80 95 200 150 AC 0.5 250 | 33-634 ie) 1e) e) P10907-ND 45 At .38 EYP-05BE115 
70 84 DC 3.0 50 Oo e) (S) = 
90 112 AC 1.5 125 ie) ie) e) _ 
E130 130 12642 94 112 200 180 AC 0.5 250 | 33-619 (e) @) Oo P10908-ND+ 45 At -38 EYP-05BE130 
83 102 DC 3.0 50 ie) ie) ie) _ 
92 115 AC 1.5 125 2) ie) QO _ 
E133 133 12842 96 115 200 180 AC 0.5 250 | 33-619 Oo e) e) P10909-ND 45 At .38 EYP-05BE133 
85 105 DC 3.0 50 ie) ie} ie) = 
99 120 AC 1.5 125 e) ie) ie) = 
E139 139 13543 103 120 200 180 AC 0.5 250 | 33-619 ie) e) 2) @) P10910-ND+ 45 At -38 EYP-05BE139 
92 110 DC 3.0 50 ie) ie) ie) = 
MT Series + 
MT092 P10928-ND .89 82 PY 65) EYP-2MT092 
MTO092A 92 8942 55 60 150 DC 2.0 50 = () — _ _ P10929-ND 89 82 ino: EYP-2MT092A 
MT092B P10930-ND 89 82 75 EYP-2MT092B 
MTO98 P10931-ND 89 82 715 EYP-2MT098 
MTO98A 98 9442 60 65 150 DC 2.0 50 = (e) —_— — _— P10932-ND 89 82 15 EYP-2MT098A 
MT098B P10933-ND 89 82 75 EYP-2MT098B 
MT102 P10934-ND 89 82 EI EYP-2MT102 
MT102A 102 9842 65 70 150 DC 2.0 50 = (e) = = = P10935-ND .89 82 75 EYP-2MT102A 
MT102B P10936-ND .89 82 75 EYP-2MT102B 
NOTES: the ambient air oven which increases temperature by 1°C per minute and with 5. Maximum Temperature Limit (UL: TM, CSA, VDE, BEAB: Tm) The maximum 
1. Rated Functioning Temperature (UL: TF, CSA, VDE, BEAB: Tf). The temper- loading detection current of 0.1A or less. temperature at which a TCO can maintain its mechanical and electrical 
ature at which a TCO changes its state of conductivity to open circuit with 3. Maximum Operating Temperature: The maximum temperature at which a TCO properties without closing again for 10 minutes after a TCO has changed its 
loading detection current only. Tolerance: ¥ : +7°C; UL, CSA, VDE, BEAB: 0 / - can be maintained while conducting rated current for 3000 h. state of conductivity. 
10°C 4. Holding Temperature (UL: TH, CSA: Th, VDE, BEAB: Tc). The maximum q 7 ie 
2. Functioning Temperature: (Fusing-off temperature): The functioning temperature at which a TCO can be maintained while conducting rated current # P10908-ND and P10910-ND ara additionally approved for UL, on DCSOV 5A. 
temperature at which a TCO changes its state of conductivity to open circuit in for 168h which will not cause a change in state of conductivity to open circuit. t Std. DC Resistance is <15mQ, A = <16mQ, B= <17m0. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1830 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic Surface Mount Momentary Pushbutton Switches RoHS Compliant Parts Available 


CIRCUIT CIRCUIT 
DIAGRAM 1 DIAGRAM 2 
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1.0 17 sn OG 
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Height of Center A 20°85: Ds 1-1 so OD 
(pushing from bottom): 1.30 (View from Mounting Side) 
DUMMY 
Voltage] Current Cut Tape 
Circuit) (mm) | Operating | Rating| Rating | ating | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. | Description Dia. | H W Force (VDC) | (mA) Life Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Light Touch Switch Standard il 2 62] 130gf 15 20 100K | P8000SCT-ND et 84 .73 | P8000STR-ND 4,000 417.00/M EVQ-QFA02K 
1 | L.T. Switch Standard with Ground Terminal 1 2 62] 130gf 15 20 100K | P8001SCT-ND 1.10 83 .72 | P8001STR-ND 4,000 411.00/M EVQ-QFU02K 
Light Touch Switch Standard 1 2 62 130gf 15 20 100K | P12246SCT-ND 1.18 89 77 __| P12246STR-ND. 4,000 443.00/M EVQ-QFY02K 
2_ | Light Touch Switch Standard with Actuator 1 3.1 6.4 | 130gf 15 20 100K | P8002SCT-ND 86 65 56 | P8002STR-ND 2,000 330.00/M EVQ-PHPO3T 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 3.1 64 160gf 15 20 100K | P12248SCT-ND 98 14 64 | P12248STR-ND. 2,000 368.00/M EVQ-PHVO03T 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 3.1 64 2600f 15 20 50K | P12249SCT-ND 1.13 85 74 | P12249STR-ND 2,000 425.00/M EVQ-PHU03T 
3 | L.T. Switch Std w/Actuator w/Ground Term. al 3.1 64] 130gf 15 20 100K | P12250SCT-ND 1.13 85 74 | P12250STR-ND 2,000 425.00/M EVQ-PHLO3T 
L.T. Switch Std w/Actuator w/Ground Term. 1 3.1 64) 160gf 15 20 100K | P12251SCT-ND 1.13 85 74 | P12251STR-ND 2,000 425.00/M EVQ-PHNO3T 
L.T. Switch Std w/Actuator w/Ground Term. i 3.1 6.4 | 260gf 15 20 50K | P12252SCT-ND 1.13 85 74 _| P12252STR-ND 2,000 425.00/M EVQ-PHKO3T 
L.T. Switch Rugged Design Low Profile 1 15 49] 100gf 12 50 500K | P8045SCT-ND 1.11 83 72 | P8045STR-ND 5,000 395.00/M EVQ-PLDA15 
4 |L.T. Switch Rugged Design Low Profile 1 15 49] 160gf 12 50 500K | P8046SCT-ND A 69 60 | P8046STR-ND 5,000 325.00/M EVQ-PLHA15 
L.T. Switch Rugged Design Low Profile 1 1.5 49 | 260gf 12 50 500K | P8047SCT-ND 1.14 86 -75 | P8047STR-ND 5,000 408.00/M EVQ-PLMA15 
L.T. Switch Top Push without Actuator il 0.8 4.9 100gf 15 20 500K | P12274SCT-ND 89 67 59 | P12274STR-ND 5,000 312.00/M EVQ-PLBA08 
5 | L.T. Switch Top Push without Actuator 1 0.8 4.9 160gf 15 20 500K | P12275SCT-ND 89 67 59 | P12275STR-ND 5,000 312.00/M EVQ-PLFA08 
L.T. Switch Top Push without Actuator i 0.8 49 | 260gf 15 20 200K | P12276SCT-ND A 69 60 _| P12276STR-ND 5,000 319.00/M EVQ-PLKA08 
Light Touch Switch Long Travel af 5 60] 200gf 12 50 100K | P12245SCT-ND 1.38 1.04 90 | P12245STR-ND 2,000 518.00/M EVQ-P1FO5M 
Light Touch Switch Long Travel 1 5 60] 220gf 12 50 100K | P12244SCT-ND 1.38 1.04 90 | P12244STR-ND 2,000 518.00/M EVQ-P1KO5M 
6 | Light Touch Switch Long Travel 1 5 60] 250gf 12 50 30K | P10888SCT-ND 1.38 1.04 90 | P10888STR-ND 2,000 532.00/M EVQ-P1D05M 
Light Touch Switch Long Travel 1 5 6.0} 350gf 12 50 30K | P10889SCT-ND 1.38 1.04 90 | P10889STR-ND 2,000 532.00/M EVQ-P1B05M 
Light Touch Switch Long Travel 1 5 6.0 | 350gf 12 50 30K __| P13586SCT-ND NEW! 1.22 92 80 | P13586STR-ND NEW! 2,000 457.00/M EVQ-9P105M. 
7_| Light Touch Switch Long Travel 1 6.5 9.9 | 500gf 12 50 100K | P12969SCT-ND 1.52 1.14 99 | P12969STR-ND 1,000 569.00 EVQ-Q1E06K 
Light Touch Switch Standard with Actuator af 2 62] 130gf 15 20 100K | P10885SCT-ND 69 52 45 | P10885STR-ND 4,000 245.00/M EVQ-QWPO1W 
Light Touch Switch Standard with Actuator al 2 62] 130gf 15 20 1,000K | P13608SCT-ND NEW! 69 52 45 | P13608STR-ND NEW! 4,000 361.00/M EVQ-QXP01W 
Light Touch Switch Standard with Actuator il 2 62] 160gf 15 20 100K | P12255SCT-ND 96 73 63 | — _- = EVQ-QWS01W 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 2 62] 160gf 15 20 1,000K | P13611SCT-ND NEW! 96 73 63 | P13611STR-ND NEW! 4,000 361.00/M EVQ-QXS01W 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 2 62 260gf 15 20 10K | P12257SCT-ND 96 73 63 |= = = EVQ-QWT01W 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 2 62/ 260gf 15 20 100K | P13614SCT-ND NEW! 96 13 63 | P13614STR-ND NEW! 4,000 361.00/M EVQ-QXT01W 
Light Touch Switch Standard with Actuator il 2.5 6.2) 130gf 15 20 100K | P12253SCT-ND 96 13 63 | P12253STR-ND 2,000 361.00/M EVQ-QWPO02W 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 25 6.2) 130gf 15 20 1,000K | P13609SCT-ND NEW! 69 52 45 | P13609STR-ND NEW! 4,000 361.00/M EVQ-QXP02W 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 2.5 6.2) 160gf 15 20 100K | P10886SCT-ND 69 52 45 | P10886STR-ND 2,000 264.00/M EVQ-QWS02W 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 2.5 6.2 | 160gf 15 20 1,000K | P13612SCT-ND NEW! 69 62 45 | P13612STR-ND NEW! 2,000 257.00/M EVQ-QXS02W 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 25 6.2) 260gf 15 20 10K | P12258SCT-ND 96 13 3 = = _ EVQ-QWT02W 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 2.5 6.2) 260gf 15 20 100K | P13615SCT-ND NEW! 96 73 63 | P13615STR-ND NEW! 2,000 361.00/M EVQ-QXT02W 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 3.1 6.2 | 130gf 15 20 100K | P12254SCT-ND 96 73 63 |= = _ EVQ-QWPO3W 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 3.1 6.2) 1309f 15 20 1,000K | P13610SCT-ND NEW! 96 73 63 | P13610STR-ND NEW! 2,000 361.00/M EVQ-QXP03W 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 3.1 6.2 | 1609f 15 20 100K | P12256SCT-ND 96 73 63 | P12256STR-ND. 2,000 361.00/M EVQ-QWS03W 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 3.1 6.2 | 160gf 15 20 1,000K | P13613SCT-ND NEW! 96 13 63 | P13613STR-ND NEW! 2,000 361.00/M EVQ-QXS03W 
8 Light Touch Switch Standard with Actuator 1 3.1 6.2) 2600f 15 20 100K | P13616SCT-ND NEW! 69 52 45 | P13616STR-ND NEW! 2,000 361.00/M EVQ-QXT03W 
L.T. Switch Std. w/Actuator w/Ground Term. il 2 62] 130gf 15 20 100K | P12259SCT-ND 1.10 83 12 |= = = EVQ-QWM01W 
L.T. Switch Std. w/Actuator w/Ground Term. i 2 62] 130gf 15 20 1,000K | P13602SCT-ND NEW! 1.10 83 72 | P13602STR-ND NEW! 4,000 412.00/M EVQ-QXM01W 
L.T. Switch Std. w/Actuator w/Ground Term. 1 2 62 160gf 15 20 100K | P12262SCT-ND 1.10 83 72 _| P12262STR-ND 4,000 412.00/M EVQ-QWNO1W 
L.T. Switch Std. w/Actuator w/Ground Term. 1 2 62] 160gf 15 20 1,000K | P13605SCT-ND NEW! 1.10 83 72 | P13605STR-ND NEW! 4,000 412.00/M EVQ-QXNO1W 
L.T. Switch Std. w/Actuator w/Ground Term. 1 2 62] 260gf 15 20 10K | P12265SCT-ND 1.10 83 12 |= =_ _— EVQ-QWK01W 
L.T. Switch Std. w/Actuator w/Ground Term. it 2 62] 260gf 15 20 100K | P13599SCT-ND NEW! 1.10 83 72 | P13599STR-ND NEW! 4,000 412.00/M EVQ-QXKO1W 
L.T. Switch Std. w/Actuator w/Ground Term. 1 25 6.2) 130gf 15 20 100K | P12260SCT-ND 1.10 83 12 |= = _ EvQ-QWwmMo2w 
L.T. Switch Std. w/ Actuator w/Ground Term. 1 2.5 6.2 | 130gf 15 20 1,000K | P13603SCT-ND NEW! 1.10 83 -72__| P13603STR-ND NEW! 2,000 412.00/M EVQ-QXM02W 
L.T. Switch Std. w/Actuator w/Ground Term. 1 25 6.2 | 160gf 15 20 100K | P12263SCT-ND 1.10 83 2 = = = EVQ-QWNO2W 
L.T. Switch Std. w/ Actuator w/Ground Term. 1 25 6.2) 160gf 15 20 1,000K | P13606SCT-ND NEW! 1.10 83 72 | P13606STR-ND NEW! 2,000 412.00/M EVQ-QXNO2W 
L.T. Switch Std. w/Actuator w/Ground Term. 1 2.5 6.2) 260gf 15 20 10K | P12266SCT-ND 1.10 83 2 |= = = EVQ-QWKO02W 
L.T. Switch Std. w/ Actuator w/Ground Term. 1 2.5 6.2 | 260gf 15 20 100K | P13600SCT-ND NEW! 1.10 83 -72__| P13600STR-ND NEW! 2,000 412.00/M EVQ-QXKO2W 
L.T. Switch Std. w/Actuator w/Ground Term. 1 3.1 6.2] 130gf 15 20 100K | P12261SCT-ND 1.10 83 2 = _ EVQ-QWMO3W 
L.T. Switch Std. w/ Actuator w/Ground Term. 1 3.1 6.2) 130gf 15 20 1,000K | P13604SCT-ND NEW! 1.10 83 72 | P13604STR-ND NEW! 2,000 412.00/M EVQ-QXM03W 
L.T. Switch Std. w/ Actuator w/Ground Term. 1 3.1 6.2) 160gf 15 20 1,000K | P13607SCT-ND NEW! 1.10 83 72 | P13607STR-ND NEW! 2,000 412.00/M EVQ-QXNO3W 
L.T. Switch Std. w/Actuator w/Ground Term. 1 3.1 6.2) 2600f 15 20 10K | P12267SCT-ND 1.10 83 12 |= = = EVQ-QWKO3W 
L.T. Switch Std. w/ Actuator w/Ground Term. 1 3.1 6.2 | 2609f 15 20 100K | P13601SCT-ND NEW! 1.10 83 -72__| P13601STR-ND NEW! 2,000 412.00/M EVQ-QXKO3W. 
Light Touch Switch Overstroke Travel if 25 66 60gf 15 20 2,000K | P12965SCT-ND 52 39 34 | P12965STR-ND 2,000 194.00/M EVQ-PONO2B 
9 L.T. Switch Overstroke Travel w/Ground Term.) 1 25 6.6 600f 15 20 2,000K | P12966SCT-ND 52 39 .34 | P12966STR-ND 2,000 194.00/M EVQ-POP02B 
Light Touch Switch Overstroke Travel il 2.5 66) 100gf 15 20 1,000K | P12967SCT-ND 52 39 34 | P12967STR-ND 2,000 194.00/M EVQ-P0Q020 
L.T. Switch Overstroke Travel w/Ground Term.| 1 2.5 6.6 | 100gf 15 20 1,000K | P12968SCT-ND 52 39 -34 | P12968STR-ND 2,000 194.00/M EvQ-P0S02Q 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 2.0 66 50gf 15 20 2,000K | P12930SCT-ND 40 .30 26 | P12930STR-ND 4,000 149.00/M EVQ-Q2B01W 
10 | Light Touch Switch Short Push Travel al 25 6.6 50of 15 20 2,000K | P12931SCT-ND 39 30 26 | P12931STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-Q2B02W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 3.1 6.6 50gf 15 20 2,000K | P12932SCT-ND 39 30 26 | P12932STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-Q2B03W 
Note: All switches are non-washable unless otherwise noted. § Bulk (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1831 


Panasonic Surface Mount Momentary Pushbutton Switches (cont, 
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Circuit) (mm) | Operating | Rating | Rating | ating | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. | Description Dia. | H Ww Force (WDC) | (mA) Life Part No. il 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.) 1 2.0 66 50gf 15 20 2,000K | P12933SCT-ND 39 30 26 | P12933STR-ND 4,000 148.00/M EVQ-02D01W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.) 1 25 66 50gf 15 20 2,000K | P12934SCT-ND 39 30 .26 | P12934STR-ND 2,000 148.00/M Eva-a2D02W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.) 1 3.1 66 50gf 15 20 2,000K | P12935SCT-ND 39 30 .26 | P12935STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-Q2D03W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 2.0 66] 100gf 15 20 1,000K | P12936SCT-ND 39 30 26 | P12936STR-ND 4,000 148.00/M EVQ-02F01W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 2.5 66 | 100gf 15 20 1,000K | P12970SCT-ND 39 30 .26 | P12970STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-02F02W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 3.1 6.6 | 100gf 15 20 1,000K | P12937SCT-ND I) 30 26 | P12937STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-02F03W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.) 1 2.0 66 100gf 15 20 1,000K | P12938SCT-ND i) 30 .26 | P12938STR-ND 4,000 148.00/M EVQ-Q2HO1W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.) 1 25 66 100gf 15 20 1,000K | P12939SCT-ND 39 30 .26 | P12939STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-Q2HO2W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.) 1 3.1 66 | 100gf 15 20 1,000K | P12940SCT-ND 39 30 .26 | P12940STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-Q2HO3W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 2.0 66 | 130gf 15 20 1,000K | P12941SCT-ND i) 30 .26 | P12941STR-ND 4,000 148.00/M EVQ-02K01W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 25 66] 130gf 15 20 1,000K | P12942SCT-ND 39 30 .26 | P12942STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-Q2K02W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 3.1 66 130gf 15 20 1,000K | P12943SCT-ND 39 30 26 | P12943STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-02K03W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.) 1 2.0 66 130gf 15 20 1,000K | P12944SCT-ND 39 30 26 | P12944STR-ND 4,000 148.00/M EVQ-Q2M01W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.) 1 25 6.6 130gf 15 20 1,000K | P12945SCT-ND 39 30 26 | P12945STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-Q2M02W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.| 1 3.1 6.6 | 130gf 15 20 1,000K_ | P12946SCT-ND 39 30 -26 | P12946STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-Q2M03W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 2.0 66] 160gf 15 20 1,000K | P12947SCT-ND 39 30 26 | P12947STR-ND 4,000 148.00/M EVQ-Q2P01W 
10 | Light Touch Switch Short Push Travel 1 25 66] 160gf 15 20 1,000K | P12948SCT-ND 39 30 .26 | P12948STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-Q2P02W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 3.1 66 | 160gf 15 20 1,000K | P12949SCT-ND i) 30 .26 | P12949STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-Q2P03W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.) 1 2.0 66] 160gf 15 20 1,000K | P12950SCT-ND 39 30 .26 | P12950STR-ND 4,000 148.00/M EVQ-02S01W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.| 1 25 66 | 160gf 15 20 1,000K | P12951SCT-ND 39 30 .26 | P12951STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-02S02W 
LT. Switch Short Push Travel w/Ground Term.) 1 3.1 66] 160gf 15 20 1,000K | P12952SCT-ND 39 30 26 | P12952STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-02S03W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 2.0 66 260gf 15 20 200K | P12953SCT-ND 39 30 .26 | P12953STR-ND 4,000 148.00/M EVQ-Q2U01W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 25 66 260gf 15 20 200K | P12954SCT-ND 39 30 26 | P12954STR-ND 2,000 148.00/M Eva-a2u02W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 3.1 66 | 260gf 15 20 200K | P12955SCT-ND 39 30 .26 | P12955STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-Q2U03W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.| 1 2.0 66 | 260gf 15 20 200K | P12956SCT-ND 39 30 .26 | P12956STR-ND 4,000 148.00/M Eva-02w01W 
LT. Switch Short Push Travel w/Ground Term.) 1 25 66) 260gf 15 20 200K | P12957SCT-ND 39 30 .26 | P12957STR-ND 2,000 148.00/M Eva-a2wo02w 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.) 1 3.1 66 | 260gf 15 20 200K | P12958SCT-ND 39 30 26 | P12958STR-ND 2,000 148.00/M Eva-d2Wwo3w 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 2.0 66 350gf 15 20 100K | P12959SCT-ND 39 30 .26 | P12959STR-ND 4,000 148.00/M EVQ-Q2Y01W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 25 66 350gf 15 20 100K | P12960SCT-ND 39 30 .26 | P12960STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-02Y02W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 3.1 6.6 | 350gf 15 20 100K | P12961SCT-ND 39 30 .26 | P12961STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-02Y03W. 
LT. Switch Short Push Travel w/Ground Term.) 1 2.0 66 350gf 15 20 100K | P12962SCT-ND et) 30 26 | P12962STR-ND 4,000 148.00/M EVQ-02201W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.) 1 25 66 350gf 15 20 100K | P12963SCT-ND 39 30 .26 | P12963STR-ND 2,000 148.00/M EVa-02202W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.| 1 3.1 6.6 | 350gf 15 20 100K | P12964SCT-ND 39 30 .26 | P12964STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-02203W 
Light Touch Switch J Bent Leads 1 18° 4 1609f 12 50 100K | P12318SCT-ND 82 62 54 | P12318STR-ND 4,000 309.00/M EVQ-PSC02K 
14 Light Touch Switch J Bent Leads 1 18 4 220gf 12 50 100K | P12319SCT-ND 1.01 76 66 | P12319STR-ND 4,000 379.00/M EVQ-PSG02K 
L.T. Switch J Bent Leads w/Mounting Boss 1 18 4 1609f 12 50 50K | P8088SCT-ND 1.01 76 66 | P8088STR-ND 4,000 367.00/M EVQ-PSDO2K 
L.T. Switch J Bent Leads w/Mounting Boss 1 18 4 220gf 12 50 50K | P8089SCT-ND 1.13 85 74 _| P8089STR-ND 4,000 409.00/M EVQ-PSHO2K 
42 Light Touch Switch Straight Leads 1 18° 4 1609f 12 50 100K =| P12320SCT-ND 87 66 57 | P12320STR-ND 4,000 327.00/M EVQ-PSLO2K 
Light Touch Switch Straight Leads 1 18 4 220gf 12 50 100K | P12321SCT-ND 1.01 76 66 | P12321STR-ND 4,000 379.00/M EVQ-PSQ02K 
43 LT. Switch Straight Leads with Mtg. Boss 1 18° 4 1609f 12 50 100K =| P12322SCT-ND 1.01 16 66 | P12322STR-ND 4,000 379.00/M EVQ-PSM02K 
L.T. Switch Straight Leads with Mtg. Boss 1 18 4 220gf 12 50 100K | P12323SCT-ND 1.01 76 66 | P12323STR-ND 4,000 379.00/M EVQ-PSRO2K 
14 Light Touch Switch, Super Small 1 55 45 | 160gf 15 20 50K | P8090SCT-ND 59 45 .39 | P8090STR-ND 10,000 193.00/M EVQ-PQHB55 
Light Touch Switch, Super Small 1 55 4.5 | 220gf 15 20 50K _| P8091SCT-ND 59 AS .39 | P8091STR-ND 10,000 193.00/M EVQ-PQMB55 
15 | LT. Switch SPDT Straight Leads w/Mtg. Boss — [15 6.2 |100/260gf | 15 20 100K | P10845S-ND§ 18 68 2 = = EVQ-PWAA15 
16 | Light Touch Switch, SPDT J Bent Leads — [15 6.2 |100/260gf | 15 20 100K | P10846SCT-ND 1.16 88 76 | P10846STR-ND 5,000 416.00/M EVQ-PWBA15 
17_|L.T. Touch Switch SPDT Straight Lead w/Act.| 2 [0.95 6 | 70/260gf 15 20 30K | P12285SCT-ND 1.09 82 1 __| P12285STR-ND 5,000 382.00/M EVQ-PR3A10 
Light Touch Switch SPDT 2 |0.90 6 |100/260gf | 15 20 30K =| P12286SCT-ND 1.09 82 71 | P12286STR-ND 5,000 382.00/M EVQ-PRBAOQ 
18 Light Touch Switch SPDT with Ground 2 |0.90 6 |100/2609f | 15 20 30K | P12288SCT-ND 1.15 87 75 | P12288STR-ND 5,000 403.00/M EVQ-PRDA09 
Light Touch Switch SPDT w/Mounting Boss 2 10.90 6 |100/260gf | 15 20 30K | P12287SCT-ND 1.09 82 71 | P12287STR-ND 5,000 382.00/M EVQ-3PRA09 
Light Switch SPDT w/Mtg. Boss w/Ground 2 {0.90 6 |100/260gf | 15 20 30K | P12289SCT-ND 1.15 87 75 | P12289STR-ND 5,000 403.00/M EVQ-PRHA09 
Light Touch Switch 2 43 6 100gf 12 50 50K | P8048SCT-ND 1.05 19 69 | P8048STR-ND 2,500 393.00/M EVQ-PJSO4K 
Light Touch Switch 2 43 6 1009f 12 50 50K | P13593SCT-ND NEW! 92 70 61 | P13593STR-ND NEW! 2,500 346.00/M EVQ-PE104K 
Light Touch Switch 2 43 6 160gf 12 50 50K | P8050SCT-ND 1.06 80 69 | P8050STR-ND 2,500 397.00/M EVQ-PJX04M 
Light Touch Switch 2 43 6 1609f 12 50 50K | P13597SCT-ND NEW! 67 51 44 | P13597STR-ND NEW! 2,500 251.00/M EVQ-PNFO4M 
Light Touch Switch 2 43 6 240gf 12 50 50K | P8052SCT-ND 1.07 81 10 [= - _ EVQ-PJU04K 
Light Touch Switch 2 43° 6 240gf 12 50 30K | P13595SCT-ND NEW! 95 wal 62 | P13595STR-ND NEW! 2,500 354.00/M EVQ-5PNO4K 
19 Light Touch Switch (Long Post) 2 50 6 100gf 12 50 50K | P8049SCT-ND 1.16 87 a | _ _ EVQ-PJSO5K 
Light Touch Switch (Long Post) 2 50 6 100gf 12 50 50K | P13594SCT-ND NEW! 92 70 61 | P13594STR-ND NEW! 2,000 346.00/M EVQ-PE105K 
Light Touch Switch (Long Post) 2 60 6 1609f 12 50 50K | P8051SCT-ND 1.05 79 69 | P8051STR-ND 2,000 393.00/M EVQ-PJX05M 
Light Touch Switch (Long Post) 2 5.0 6 1609f 12 50 50K __| P13598SCT-ND NEW! 92 70 61 _| P13598STR-ND NEW! 2,000 346.00/M EVQ-PNFOSM 
Light Touch Switch (Long Post) 2 5.0 6 240gf 12 50 50K =| P8053SCT-ND 1.07 81 1 = — _— EVQ-PJUO5K 
Light Touch Switch (Long Post) 2 5.0 6 240gf 12 50 30K _| P13596SCT-ND NEW! 95 7 62 _| P13596STR-ND NEW! 2,000 354.00/M EVQ-5PNOSK 
0A Light Touch Switch J Bent Leads 2 25 66 1609f 12 50 50K =| P8086SCT-ND 99 15 .65 | P8086STR-ND 4,000 358.00/M EVQ-PPBA25 
Light Touch Switch Terminals 2 25 6 240gf 12 50 50K | P8087SCT-ND 90 68 59 | P8087STR-ND 4,000 325.00/M EVQ-PPDA25 
208 | Light Touch Switch J Bent Leads 2 25 66 160gf 12 50 500K | P12272SCT-ND 90 68 59 | P12272STR-ND 4,000 336.00/M EVQ-PPKA25 
Light Touch Switch with Ground 2 25 6 240gf 12 50 300K _| P12273SCT-ND 1.10 83 72__| P12273STR-ND 4,000 414.00/M EVQ-PPMA25 
21A | Light Touch Switch Straight Leads 2 25 6 160gf 12 50 50K | P12268SCT-ND 90 68 59 | P12268STR-ND 4,000 336.00/M EVQ-PPFA25 
Note: All switches are non-washable unless otherwise noted. § Bulk (Continued) 
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Panasonic Surface Mount Momentary Pushbutton Switches (cont) 


Current 
Circuit} (mm) | Operating | Rating | Rating | ating | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. | Description Dia. | H Ww Force (VDC) | (mA) Life Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
21A | Light Touch Switch Terminals 2 25 6 240gf 12 50 30K P12269SCT-ND 90 68 59 | P12269STR-ND 4,000 336.00/M EVQ-PPHA25 
1B Light Touch Switch Straight Leads 2 25 46 160gf 12 50 500K | P12270SCT-ND 1.10 83 ./2 | P12270STR-ND 4,000 414.00/M EVQ-PPPA25 
Light Touch Switch with Ground 2 25 6 240gf 12 50 300K | P12271SCT-ND 1.10 83 72 __| P12271STR-ND 4,000 414.00/M EVQ-PPRA25 
LT. Switch Straight Leads No Mtg. Boss 1 /165 47] 160gf 12 50 100K | P10851SCT-ND 1.07 80 70 | P10851STR-ND 4,000 386.00/M EVQ-PUJ02K 
L.T. Switch Straight Leads with Mtg. Boss 1/165 4.7) 160of 12 50 100K | P10853SCT-ND 1.07 80 70 | P10853STR-ND 4,000 386.00/M EVQ-PULO2K 
29 L.T. Switch Straight Leads No Mtg. Boss 1/165 47) 220of 12 50 100K | P10847SCT-ND 1.07 80 70 | P10847STR-ND 4,000 386.00/M EVQ-PUA02K 
LT. Switch Straight Leads with Mtg. Boss 1/165 4.7) 220of 12 50 100K | P10849SCT-ND 1.07 80 70 | P10849STR-ND 4,000 386.00/M EVQ-PUCO2K 
L.T. Switch J Bent Leads No Mtg. Boss 1/165 47) 160gf 12 50 100K | P10852SCT-ND 1.11 84 73 | P10852STR-ND 4,000 402.00/M EVQ-PUKO2K 
L.T. Switch J Bent Leads with Mtg. Boss 1/165 47 | 1600f 12 50 100K | P10854SCT-ND 1.07 80 70 _| P10854STR-ND 4,000 386.00/M EVQ-PUM02K 
23 LT. Switch J Bent Leads No Mtg. Boss 1/165 47] 220of 12 50 100K | P10848SCT-ND 1.07 80 70 | P10848STR-ND 4,000 386.00/M EVQ-PUBO2K 
L.T. Switch J Bent Leads with Mtg. Boss 1/165 47 | 2200f 12 50 100K | P10850SCT-ND 1.07 80 70 _| P10850STR-ND 4,000 386.00/M EVQ-PUD02K 
24 LT. Switch Straight Leads No Mtg. Boss 1 /135 35] 160gf 12 50 100K =| P12278SCT-ND 117 88 7 | P12278STR-ND 5,000 440.00/M EVQ-P7J01K 
L.T. Switch Straight Leads No Mtg. Boss 1/135 35 | 2200f 12 50 100K | P12277SCT-ND 1.17 88 7 __| P12277STR-ND 5,000 440.00/M EVQ-P7A01K 
25 L.-T. Switch Straight Leads with Mtg. Boss 1 /135 35] 160gf 12 50 100K | P12280SCT-ND 117 88 7 | P12280STR-ND 5,000 440.00/M EVQ-P7LO1K 
L.T. Switch Straight Leads with Mtg. Boss 1 [135 3.5 | 2200f 12 50 100K | P12279SCT-ND 1.17 88 77 _| P12279STR-ND 5,000 440.00/M EVQ-P7C01K 
26 LT. Switch J Bent Leads No Mtg. Boss 1/135 35) 160gf 12 50 100K | P12282SCT-ND 117 88 77 | P12282STR-ND 5,000 440.00/M EVQ-P7KO1K 
L.T. Switch J Bent Leads No Mtg. Boss 1 [1.35 3.5 | 2200f 12 50 100K | P12281SCT-ND 1.17 88 77 _| P12281STR-ND 5,000 440.00/M EVQ-P7B01K 
27 L.T. Switch J Bent Leads with Mtg. Boss 1 /135 35) 160gf 12 50 100K | P12284SCT-ND 117 88 77 | P12284STR-ND 5,000 440.00/M EVQ-P7M01K 
L.T. Switch J Bent Leads with Mtg. Boss 1 [1.35 3.5 | 2200f 12 50 100K | P12283SCT-ND 1.17 88 77 __| P12283STR-ND 5,000 440.00/M EVQ-P7D01K 
L.T. Switch Edge Mount 2 3.4 57 | 250gf 15 20 500K | P12305SCT-ND 1.55 117° 1.01 | P12305STR-ND 2,500 582.00/M EVQ-P4H03B 
28 |L.T. Switch Edge Mount 2 34 57 | 350gf 15 20 200K | P12306SCT-ND 1.55 117 1.01 | P12306STR-ND 2,500 582.00/M EVQ-P4K03Q 
L.T. Switch Edge Mount 2 3.4 5.7 | 500gf 15 20 200K _| P12307SCT-ND 1.55 117 1.01 _| P12307STR-ND 2,500 582.00/M EVQ-P4M03K 
LT. Switch Short Stroke Edge Mount 2 3.0 57 | 100gf 15 20 1,000K | P12308SCT-ND 1.50 1.13 .98 | P12308STR-ND 2,500 562.00/M EVQ-P4003M 
29 L.T. Switch Short Stroke Edge Mount 2 3.0 5.7 | 160gf 15 20 1,000K | P12309SCT-ND 1.50 1.13 98 | P12309STR-ND 2,500 562.00/M EVQ-P4203M 
L.T. Switch Short Stroke Edge Mount 2 3.0 5.7 | 240gf 15 20 500K | P12310SCT-ND 1.50 1.13 98 | P12310STR-ND 2,500 562.00/M EVQ-P4403M 
L.T. Switch Short Stroke Edge Mount 2 3.0 5.7 | 350gf 15 20 200K | P12311SCT-ND 1.50 1.13 98 | P12311STR-ND 2,500 562.00/M EVQ-P4603M 
30 L.-T. Switch PC Board Mount 2 34 57 | 250gf 15 20 500K | P12312SCT-ND 1.50 1.13 98 | P12312STR-ND 2,500 562.00/M EVQ-P8H03B 
L.T. Switch PC Board Mount 2 3.4 5.7 | 350gf 15 20 200K _| P12313SCT-ND 1.50 1.13 98 | P12313STR-ND 2,500 562.00/M EVQ-P8K03Q 
LT. Switch Short Stroke PC Board Mnt 2 3.0 57 | 100gf 15 20 1,000K | P12314SCT-ND 1.44 1.09 94 | P12314STR-ND 2,500 541.00/M EVQ-P8003M 
31 L.T. Switch Short Stroke PC Board Mnt 2 3.0 5.7 | 160gf 15 20 1,000K | P12315SCT-ND 1.44 1.09 94 | P12315STR-ND 2,500 541.00/M EVQ-P8203M 
L.T. Switch Short Stroke PC Board Mnt 2 3.0 57 | 240gf 15 20 1,000K | P12316SCT-ND 1.44 1.09 94 | P12316STR-ND 2,500 541.00/M EVQ-P8403M 
L.T. Switch Short Stroke PC Board Mnt 2 3.0 5.7 | 3500f 15 20 500K _| P12317SCT-ND 1.44 1.09 94 _| P12317STR-ND 2,500 541.00/M EVQ-P8603M 
L.-T. Switch J Bent Terminals 1 1.7 3.5 | 100gf 15 20 1,000k | P13347SCT-ND 1.33 1.00 .87 | P13347STR-ND 5,000 500.00/M EVP-AA002K 
32 L.T. Switch J Bent Terminals 1 17 3.5 | 160gf 15 20 200k =| P13348SCT-ND 1.33 1.00 .87 | P13348STR-ND 5,000 500.00/M EVP-AA202K 
L.T. Switch J Bent Terminals 1 17 3.5 | 240gf 15 20 200k | P13349SCT-ND 1.33 1.00 .87 | P13349STR-ND 5,000 500.00/M EVP-AA402W 
L.T. Switch J Bent Terminals 1 1.7 3.5 | 3500f 15 20 200k | P13350SCT-ND 1.33 1.00 .87 | P13350STR-ND 5,000 500.00/M EVP-AA602W 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke 1 21 47 | 100gf 15 20 1,000K | P12296SCT-ND 1.31 98 85 | P12296STR-ND 4,000 489.00/M EVQ-P2002M 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke 1 21 4.7 | 160gf 15 20 1,000K | P12298SCT-ND 1.31 98 85 | P12298STR-ND 4,000 489.00/M EVQ-P2202M 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke 1 21 4.7 | 240gf 15 20 500K | P11080SCT-ND 1.31 98 85 | P11080STR-ND 4,000 473.00/M EVQ-P2402M 
33 L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke 1 21 4.7 | 350gf 15 20 200K | P12300SCT-ND 1.31 98 85 | P12300STR-ND 4,000 489.00/M EVQ-P2602M 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke 1 2.5 4.7 | 100gf 15 20 1,000K | P12297SCT-ND 1.31 98 85 | P12297STR-ND 4,000 489.00/M EVQ-P2002W 
LT. Switch J Bent Leads Short Stroke 1 25 4.7 | 160gf 15 20 1,000K | P12299SCT-ND 1.31 98 .85 | P12299STR-ND 4,000 489.00/M EVQ-P2202W 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke 1 25 4.7 | 240gf 15 20 500K | P11081SCT-ND 1.31 98 85 | P11081STR-ND 4,000 473.00/M EVQ-P2402W 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke 1 25 4.7 | 350gf 15 20 200K _| P12301SCT-ND 1.31 98 85 | P12301STR-ND 4,000 489.00/M EVQ-P2602W 
LT. Switch J Bent Leads Short Stroke w/Gnd 1 2.1 47 | 100gf 15 20 1,000K | P12290SCT-ND 1.44 1.09 .94 | P12290STR-ND 4,000 541.00/M EVQ-P2P02M 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke w/Gnd 1 21 4.7 | 160gf 15 20 1,000K | P12292SCT-ND 1.44 1.09 94 | P12292STR-ND 4,000 541.00/M EVQ-P2R02M 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke w/Gnd 1 21 47 |) 240af 15 20 500K | P11082SCT-ND 1.44 1.09 94 | P11082STR-ND 4,000 523.00/M EVQ-P2T02M 
34 L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke w/Gnd 1 21 4.7 | 350gf 15 20 200K | P12294SCT-ND 1.44 1.09 94 | P12294STR-ND 4,000 541.00/M EVQ-P2V02M 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke w/Gnd 1 2.5 4.7 | 240gf 15 20 500K | P11083SCT-ND 1.44 1.09 94 | P11083STR-ND 4,000 523.00/M EVQ-P2TO2W 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke w/Gnd 1 25 4.7 | 100gf 15 20 1,000K | P12291SCT-ND 1.44 1.09 94 | P12291STR-ND 4,000 541.00/M EVQ-P2P02W 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke w/Gnd 1 25 4.7 | 160gf 15 20 1,000K | P12293SCT-ND 1.44 1.09 94 | P12293STR-ND 4,000 541.00/M EVQ-P2R02W 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke w/Gnd 1 2.5 4.7 | 350gf 15 20 200K | P12295SCT-ND 1.44 1.09 94 | P12295STR-ND 4,000 541.00/M Eva-P2vo2w 
35 Light Touch Switch J Bent Leads. 1 25 4.7 | 250gf 15 20 1,000K | P12304SCT-ND 1.44 1.09 94 | P12304STR-ND 4,000 541.00/M EVQ-P2H02B 
Light Touch Switch J Bent Leads 1 25 4.7 | 350gf 15 20 500K | P11084SCT-ND 1.31 98 85 | P11084STR-ND 4,000 473.00/M EVQ-P2K02Q 
Light Touch Switch J Bent Leads with Ground) 1 25 4.7 | 250gf 15 20 1,000K | P12302SCT-ND 1.44 1.09 .94 | P12302STR-ND 4,000 541.00/M EVQ-P2B02B 
36 | Light Touch Switch J Bent Leads with Ground) 1 25 4.7 | 350gf 15 20 500K | P11085SCT-ND 1.44 1.09 94 | P11085STR-ND 4,000 523.00/M EVQ-P2D020 
Light Touch Switch J Bent Leads with Ground] 1 2.5 4.7 | 500gf 15 20 200K _| P12303SCT-ND 1.44 1.09 94 | P12303STR-ND 4,000 541.00/M EVQ-P2F02K 
Light Touch Switch 1 [035 41 1609f 15 20 1,000K | P12324SCT-ND 56 A3 .37 | P12324STR-ND 10,000 183.00/M EVQ-P6EB35 
37 | Light Touch Switch 1/035 41 240gf 15 20 500K | P12325SCT-ND 56 AB .37 | P12325STR-ND 10,000 183.00/M EVQ-P6GB35 
Light Touch Switch 1 (035 41 350gf 15 20 200K | P12326SCT-ND 56 A3 .37 _| P12326STR-ND 10,000 183.00/M EVQ-P6JB35 
Light Touch Switch with Actuator 1 [058 4.1 160gf 15 20 1,000K | P12327SCT-ND 61 AG 40 | P12327STR-ND 10,000 197.00/M EVQ-P6SB55 
38 | Light Touch Switch with Actuator 1 |058 4.1 240gf 15 20 500K | P12328SCT-ND 61 AG 40 | P12328STR-ND 10,000 197.00/M EVQ-P6UB55 
Light Touch Switch with Actuator 1 (058 41 350gf 15 20 200K | P12329SCT-ND 61 AG 40 _| P12329STR-ND 10,000 197.00/M EVQ-P6WB55 
39 | Multi-Direction Switch — [1.55 9.8 |320/160gf | 15 20 1M P12330SCT-ND 4.48 3.37 2.92 _| P12330STR-ND 2,000 1682.00/M EVQ-Q3AA15 
40 | Light Touch Multi-Direction Switch — [50 9.8 |320/160gf | 15 20 1,000K | P13352SCT-ND 4.12 3.09 2.68 | P13352STR-ND 1,200 1545.00/M EVQ-Q5A05K 
41 | Light Touch Multi-Direction Switch — | 50 7.3 |260/130gf | 15 20 1,000K | P13351SCT-ND 4.24 3.19 2.76 | P13351STR-ND 3,000 1590.00/M EVQ-Q7GA50 


Note: All switches are non-washable unless otherwise noted. § Bulk 
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Panasonic Momentary Pushbutton Switches ey 


CIRCUIT CIRCUIT 
DIAGRAM 1 DIAGRAM 2 


4.5% 5-O 
pase 2 


Dim. Volt Current | Oper- 
Circuit (mm) Operating | Rating | Rating | ating Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. | Description Diagram| H WwW Force (VDC) (mA) Life Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
6mm Type 
Light Touch Switch Standard 1 4.3 6 100gf 15 20 100K P8006S-ND 29 219, 18.98 121.00 | EVQ-PACO4M 
Light Touch Switch Standard 1 4.3 6 130gf 15 20 100K P8007S-ND 29 2.19 18.98 121.00 | EVQ-PAD04M 
Light Touch Switch Standard 1 4.3 6 160gf 15 20 100K P8008S-ND 29 2.19 18.98 121.00 | EVQ-PAEO4M 
Light Touch Switch Standard 1 4.3 6 250gf 15 20 100K P8009S-ND 29 219) 18.98 121.00 | EVQ-PAGO4M 
Light Touch Switch Standard 1 5 6 100gf 15 20 100K P8010S-ND 29 2.19 18.98 121.00 | EVQ-PACO5R 
Light Touch Switch Standard 1 5 6 130gf 15 20 100K P10890S-ND 42 3.18 27.56 176.00 | EVQ-PADO5R 
Light Touch Switch Standard 1 5 6 160gf 15 20 100K P12192S-ND 30 2.26 19.61 125.20 | EVQ-PAEO5R 
1 Light Touch Switch Standard 1 5 6 260gf 15 20 50K P12195S-ND 30 2.26 19.61 125.20 | EVQ-PAGO5R 
Light Touch Switch Standard 1 7 6 100gf 15 20 100K P8011S-ND 29 2.19 18.98 121.00 | EVQ-PACO7K 
Light Touch Switch Standard 1 7 6 130gf 15 20 100K P10891S-ND 50 3.75 32.50 208.00 | EVQ-PADO7K 
Light Touch Switch Standard 1 7 6 160gf 15 20 100K P12193S-ND 30 2.26 19.61 125.20 | EVQ-PAEO7K 
Light Touch Switch Standard 1 7 6 260gf 15 20 50K P12196S-ND 30 2.26 19.61 125.20 | EVQ-PAGO7K 
Light Touch Switch Standard (Long Post) 1 9.5 6 100gf 15 20 100K P8012S-ND 29 2.19 18.98 121.00 | EVQ-PACO9K 
Light Touch Switch Standard (Long Post) 1 9.5 6 130gf 15 20 100K P10892S-ND 1.42 10.65 92.30 589.00 | EVQ-PADO9K 
Light Touch Switch Standard (Long Post) 1 9.5 6 160gf 15 20 100K P12194S-ND 28 2.09 18.12 115.69 | EVQ-PAEO9K 
Light Touch Switch Standard (Long Post) 1 9.5 6 260gf 15 20 50K P12197S-ND 30 2.26 19.61 125.20 | EVQ-PAGO9K 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 4.3 6 100gf 15 20 100K P8013S-ND 30 2.28 19.79 126.00 | EVQ-PBCO4M 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 4.3 6 130gf 15 20 100K P12198S-ND 29 2.21 19.13 122.11 | EVQ-PBD04M 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 4.3 6 160gf 15 20 100K P12200S-ND 32 2.39 20.68 132.02 | EVQ-PBE04M 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 4.3 6 260gf 15: 20 50K P12204S-ND 36 221 23.53 150.21 | EVQ-PBGO04M 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 5 6 100gf 15 20 100K P8014S-ND 30 2.28 19.79 126.00 | EVQ-PBCO5R 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 5 6 130gf 15 20 100K P10893S-ND 32 2.41 20.87 133.00 | EVQ-PBD05R 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 5 6 160gf 15 20 100K P12201S-ND 32 2.39 20.68 132.02 | EVQ-PBEO5R 
2 Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 5 6 260gf 15 20 50K P12205S-ND .36 2.71 23.53 150.21 | EVQ-PBGO5R 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 7 6 100gf 15 20 100K P8015S-ND 29 2.21 19.13 122.00 | EVQ-PBCO7K 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 7 6 130gf 15 20 100K P10894S-ND 38 2.85 24.70 158.00 | EVQ-PBD07K 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 e 6 160gf 15 20 100K P12202S-ND 32 2.39 20.68 132.02 | EVQ-PBEO7K 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 7 6 260gf 15 20 50K P12206S-ND 36 2.71 23.53 150.21 | EVQ-PBG0O7K 
Light Touch Switch Standard w/Ground Term. (Long Post) 1 9.5 6 100gf 15 20 100K P8016S-ND 30 2.23 19.36 124.00 | EVQ-PBCO9K 
Light Touch Switch Standard w/Ground Term. (Long Post) 1 9.5 6 130gf 15 20 100K P12199S-ND 29 2.21 19.13 122.11 | EVQ-PBDO9K 
Light Touch Switch Standard w/Ground Term. (Long Post) 1 9.5 6 160gf 15 20 100K P12203S-ND 32 2.39 20.68 132.02 | EVQ-PBEO9K 
Light Touch Switch Standard w/Ground Term. (Long Post) 1 9.5 6 260gf 15 20 50K P12207S-ND 36 2.71 23.53 150.21 | EVQ-PBGO9K 
Light Touch Switch Right Angle 2 3.15 7.5 100gf 15 20 100K P10877S-ND 36 2.66 23.09 147.00 | EVQ-PF003M 
Light Touch Switch Right Angle 2 3.15 7.5 130gf 15 20 100K P10881S-ND 36 2.66 23.09 147.00 | EVQ-PF103M 
Light Touch Switch Right Angle 2 B15: 7:5. 160gf 15 20 100K P12208S-ND .36 2.66 23.09 147.39 | EVQ-PF203M 
Light Touch Switch Right Angle 2 3.15 7.5 260gf 15 20 50K P12212S-ND .36 2.71 23.53 150.21 | EVQ-PF303M 
3 Light Touch Switch Right Angle 2 3.85 7.5 100gf 15 20 100K P10878S-ND 36 2.66 23.09 147.00 | EVQ-PF004R 
Light Touch Switch Right Angle 2 3.85 7.5 130gf 15 20 100K P10882S-ND 40 2.97 25.74 164.00 | EVQ-PF104R 
Light Touch Switch Right Angle 2 3.85 7.5 160gf 15 20 100K P12209S-ND .36 2.66 23.09 147.39 | EVQ-PF204R 
Light Touch Switch Right Angle 2 3.85 7.5 260gf 15 20 50K P12213S-ND 36 2.71 23.53 150.21 | EVQ-PF304R 
Light Touch Switch Right Angle 2 §.85 7.5 100gf 15 20 100K P10879S-ND .36 2.66 23.09 147.00 | EVQ-PFOO6K 
Light Touch Switch Right Angle ze 5.85 7.5 130gf 15 20 100K P10883S-ND 36 2.66 23.09 147.00 | EVQ-PF106K 
(Continued) 
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Panasonic Momentary Pushbutton Switches (cont.) 


Dim. Volt Current | Oper- 
Circuit (mm) Operating | Rating | Rating | ating Key Pricing Panasonic 
Fig. | Description Diagram| H WwW Force (VDC) (mA) Life Part No. u 10 100 1,000 | Part No. 
Light Touch Switch Right Angle 2 5.85 7.5 160gf 15 20 100K P12210S-ND .36 2.66 23.09 147.39 | EVQ-PF206K 
Light Touch Switch Right Angle 2 5.85 7.5 260gf 15 20 50K P12214S-ND .36 2.71 23.53 150.21 | EVQ-PF306K 
3 Light Touch Switch Right Angle (Long Post) 2 835 7.5 100gf 15 20 100K P10880S-ND 36 2.66 23.09 147.00 | EVQ-PFOO8K 
Light Touch Switch Right Angle (Long Post) 2 835 7.5 130gf 15 20 100K P10884S-ND 36 2.66 23.09 147.00 | EVQ-PF108K 
Light Touch Switch Right Angle (Long Post) 2 8.35 7.5 160gf 15 20 100K P12211S-ND 36 2.66 23.09 147.39 | EVQ-PF208K 
Light Touch Switch Right Angle (Long Post) 2 8.35 7.5 260gf 15 20 50K P12215S-ND 36 2.71 23.53 150.21 | EVQ-PF308K 
4 Light Touch Switch With Over Travel 2 7.45 6.2 75gf 30 50 100K P10843S-ND 55 4.14 35.85 229.00 | EVQ-POEO7K 
Light Touch Switch With Over Travel 2 7.45 6.2 130gf 30 50 100K P10844S-ND 55 4.14 35.85 229.00 | EVQ-POD07K 
6mm x 3.5mm Type 
Light Touch Switch Top Push 2 4.3 6 100gf 12 20 50K P8056S-ND PY Aik 5.30 45.91 318.00 | EVQ-PJA04Q 
Light Touch Switch Top Push 2 4.3 6 100gf 12 50 50K P13587S-ND NEW! ata 5.30 45.92 317.88 | EVQ-PE404Q 
Light Touch Switch Top Push 2 4.3 6 160gf 12 20 50K P8058S-ND .78 5.84 50.59 350.00 | EVQ-PJBO4K 
Light Touch Switch Top Push 2 4.3 6 160gf 12 50 50K P13589S-ND NEW! .78 5.84 50.60 350.28 | EVQ-PE504K 
Light Touch Switch Top Push 2 4.3 6 240gf 12 20 50K P8060S-ND .73 5.49 47.54 329.00 | EVQ-PJCO4T 
Light Touch Switch Top Push 2 4.3 6 240gf 12 50 30K P13591S-ND NEW! 73 5.49 47.55 329.22 | EVQ-PE604T 
5 Light Touch Switch Top Push 2 5 6 100gf 12 20 50K P8057S-ND 71 5.30 45.91 318.00 | EVQ-PJA05Q 
Light Touch Switch Top Push 2 5 6 100gf 12 50 50K P13588S-ND NEW! fa 5.30 45.92 317.88 | EVQ-PE405Q 
Light Touch Switch Top Push 2 5 6 160gf 12 20 50K P8059S-ND ara 5.30 45.91 318.00 | EVQ-PJBO5K 
Light Touch Switch Top Push 2 5 6 160gf 12 50 50K P13590S-ND NEW! Frail 5.30 45.92 317.88 | EVQ-PES505K 
Light Touch Switch Top Push 2 5 6 240gf 12 20 50K P8061S-ND .73 5.49 47.54 329.00 | EVQ-PJCOST 
Light Touch Switch Top Push 2 5 6 240gf 12 50 30K P13592S-ND NEW! 73 5.49 47.55 329.22 | EVQ-PE605T 
Dim. Oper- Volt Current | Oper- Cut Tape 
Circuit (mm) ating | Rating | Rating ating i Pricing Digi-Key Tape & Box Panasonic 
Fig. | Description Diagram) H WwW Force | (VDC) (mA) Life 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Light Touch Switch Top Push 2 4.3 6 100gf 12 50 50K P12236SCT-ND 79 5.94 51.48 P12236STB-ND 2,000 | 297.00/M | EVQ-PJG04Q 
Light Touch Switch Top Push 2 4.3 6 160gf 12 50 50K P12238SCT-ND 79 5.94 51.48 P12238STB-ND 2,000 | 297.00/M | EVQ-PJHO4K 
6 Light Touch Switch Top Push 2 4.3 6 240gf 12 50 30K P12240SCT-ND 79 5.94 51.48 P12240STB-ND 2,000 | 297.00/M | EVQ-PJJO4T 
Light Touch Switch Top Push 2 5 6 100gf 12 50 50K P12237SCT-ND 79 5.94 51.48 P12237STB-ND 2,000 | 297.00/M | EVQ-PUGO5Q 
Light Touch Switch Top Push 2 5 6 160gf 12 50 50K P12239SCT-ND 79 5.94 51.48 P12239STB-ND 2,000 | 297.00/M} EVQ-PJHOSK 
Light Touch Switch Top Push 2 5 6 240gf 12 50 30K P12241SCT-ND 79 5.94 51.48 P12241STB-ND 2,000 | 297.00/M | EVQ-PJJO5ST 
6mm Round Type 
Light Touch Switch Long Travel 2 5 8 80gf 12 5 1000K P8029SCT-ND 81 6.05 52.41 P8029STB-ND 1,000 310.00 | EVQ-QJJ05Q 
T Light Touch Switch Long Travel 2 5 8 130gf 12 5 100K P12242SCT-ND 81 6.06 52.52 P12242STB-ND 1,000 302.00 | EVQ-QJE05D 
Light Touch Switch Long Travel 2 5 8 250gf 12 5 100K P12243SCT-ND 81 6.06 52.52 P12243STB-ND 1,000 302.00 | EVQ-QJD05B 
Light Touch Switch 2 4.3 6 100gf 15 20 100K P8070SCT-ND 38 2.82 24.44 P8070STB-ND 2,500 | 141.00/M | EVQ-11A04M 
Light Touch Switch 2 4.3 6 130gf 15 20 100K P8074SCT-ND 38 2.82 24.44 P8074STB-ND 2,500 | 141.00/M| EVQ-11G04M 
Light Touch Switch 2 4.3 6 160gf 15 20 100K P8078SCT-ND 38 2.82 24.44 P8078STB-ND 2,500 | 141.00/M | EVQ-11L04M 
Light Touch Switch 2 4.3 6 260gf 15 20 100K P8082SCT-ND 38 2.82 24.44 P8082STB-ND 2,500 | 141.00/M | EVQ-11U04M 
Light Touch Switch 2 5 6 100gf 15 20 100K P8071SCT-ND 38 2.82 24.44 P8071STB-ND 2,500 | 141.00/M | EVQ-11A05R 
Light Touch Switch 2 5 6 130gf 15 20 100K P8075SCT-ND 38 2.82 24.44 P8075STB-ND 2,500 | 141.00/M | EVQ-11G05R 
7 Light Touch Switch 2 5 6 160gf 15 20 100K P8079SCT-ND 38 2.82 24.44 P8079STB-ND 2,500 | 141.00/M| EVQ-11L05R 
Light Touch Switch 2 5 6 260gf 15 20 100K P8083SCT-ND 38 2.82 24.44 P8083STB-ND 2,500 | 141.00/M | EVQ-11U05R 
Light Touch Switch 2 L 6 100gf 15 20 100K P8072SCT-ND 38 2.82 24.44 P8072STB-ND 2,500 | 141.00/M | EVQ-11A07K 
Light Touch Switch 2 x 6 130gf 15 20 100K P8076SCT-ND 38 2.82 24.44 P8076STB-ND 2,500 | 141.00/M | EVQ-11G07K 
Light Touch Switch 2 7 6 160gf 15 20 100K P8080SCT-ND 38 2.82 24.44 P8080STB-ND 2,500 | 141.00/M | EVQ-11L07K 
Light Touch Switch 2 r 6 260gf 15 20 100K P8084SCT-ND 38 2.82 24.44 P8084STB-ND 2,500 | 141.00/M | EVQ-11U07K 
Light Touch Switch (Long Post) 2 9.5 6 100gf 15 20 100K P8073SCT-ND 38 2.82 24.44 P8073STB-ND 2,500 | 141.00/M | EVQ-11A09K 
9 Light Touch Switch (Long Post) 2 9.5 6 130gf 15 20 100K P8077SCT-ND 38 2.82 24.44 P8077STB-ND 2,500 | 141.00/M | EVQ-11G09K 
Light Touch Switch (Long Post) 2 9.5 6 160gf 15 20 100K P8081SCT-ND 38 2.82 24.44 P8081STB-ND 2,500 | 141.00/M | EVQ-11L09K 
Light Touch Switch (Long Post) 2 9.5 6 260gf 15 20 100K P8085SCT-ND 38 2.82 24.44 P8085STB-ND 2,500 | 141.00/M | EVQ-11U09K 
Light Touch Switch Long Travel 2 5 6 200gf 12 50 100K P10856SCT-ND 1.10 8.26 71.56 P10856STB-ND 2,500 | 413.00/M | EVQ-PVGO5K 
10 Light Touch Switch Long Travel 2 5 6 220gf 12 50 100K P10855SCT-ND 1.41 10.56 91.49 P10855STB-ND 2,500 | 528.00/M | EVQ-PVAO5K 
Light Touch Switch Long Travel 2 5 6 250gf 12 50 100K P10858SCT-ND 1.41 10.56 91.49 P10858STB-ND 2,500 | 528.00/M | EVQ-PVFO5K 
Light Touch Switch Long Travel 2 5 6 350gf 12 50 100K P10857SCT-ND 1.10 8.26 71.56 P10857STB-ND 2,500 | 413.00/M | EVQ-PVHO5K 
6mm Square Type 
Light Touch Switch 2 4.3 6 100gf 15 20 100K P12216SCT-ND 33 2.47 21.38 P12216STB-ND 1,000 123.00 | EVQ-21304M 
Light Touch Switch 2 4.3 6 130gf 15 20 100K P12220SCT-ND 33 2.47 21.38 P12220STB-ND 1,000 123.00 | EVQ-21404M 
Light Touch Switch 2 4.3 6 160gf 15 20 100K P12224SCT-ND 51 3.82 33.08 P12224STB-ND 1,000 191.00 | EVQ-21504M 
Light Touch Switch 2 4.3 6 260gf 15 20 50K P12228SCT-ND 33 2.47 21.38 P12228STB-ND 1,000 123.00 | EVQ-22704M 
Light Touch Switch 2 5 6 100gf 15 20 100K P12217SCT-ND 52 3.93 34.06 P12217STB-ND 1,000 197.00 | EVQ-21305R 
7 Light Touch Switch 2 5 6 130gf 15 20 100K P12221SCT-ND 51 3.82 33.08 P12221STB-ND 1,000 191.00 | EVQ-21405R 
Light Touch Switch 2 5 6 160gf 15 20 100K P12225SCT-ND 33 2.47 21.38 P12225STB-ND 1,000 123.00 | EVQ-21505R 
Light Touch Switch 2 5 6 260gf 15 20 50K P12229SCT-ND 33 2.47 21.38 P12229STB-ND 1,000 123.00 | EVQ-22705R 
Light Touch Switch 2 7 6 100gf 15 20 100K P12218SCT-ND 33 2.47 21.38 P12218STB-ND 1,000 123.00 | EVQ-21307K 
Light Touch Switch 2 £ 6 130gf 15 20 100K P12222SCT-ND 33 2.47 21.38 P12222STB-ND 1,000 123.00 | EVQ-21407K 
Light Touch Switch 2 L 6 160gf 15 20 100K P12226SCT-ND 33 2.47 21.38 P12226STB-ND 1,000 123.00 | EVQ-21507K 
Light Touch Switch 2 t 6 260gf 15 20 50K P12230SCT-ND 33 2.47 21.38 P12230STB-ND 1,000 123.00 | EVQ-22707K 
Light Touch Switch (Long Post) 2 9.5 6 100gf 15 20 100K P12219SCT-ND 33 2.47 21.38 P12219STB-ND 1,000 123.00 | EVQ-21309K 
12 Light Touch Switch (Long Post) 2 9.5 6 130gf 15 20 100K P12223SCT-ND 33 2.47 21.38 P12223STB-ND 1,000 123.00 | EVQ-21409K 
Light Touch Switch (Long Post) 2 9.5 6 160gf 15 20 100K P12227SCT-ND 33 2.47 21.38 P12227STB-ND 1,000 123.00 | EVQ-21509K 
Light Touch Switch (Long Post) 2 9.5 6 260gf 15 20 50K P12231SCT-ND 33 2.47 21.38 P12231STB-ND 1,000 123.00 | EVQ-22709K 
Light Touch Switch Right Angle 2 4.75 7.5 100gf 15 20 100K P12232SCT-ND 39 2.95 25.60 P12232STB-ND 700 103.60 | EVQ-PCFO5K 
13 Light Touch Switch Right Angle 2 475 7.5 130gf 15 20 100K P12233SCT-ND 39 2.95 25.60 P12233STB-ND 700 103.60 | EVQ-PCGO5K 
Light Touch Switch Right Angle 2 475 7.5 160gf 15 20 100K P12234SCT-ND 39 2.95 25.60 P12234STB-ND 700 103.60 | EVQ-PCHO5K 
Light Touch Switch Right Angle 2 4.75 7.5 | 260gf 15 20 100K P12235SCT-ND 39 2.95 25.60 P12235STB-ND 700 103.60 | EVQ-PCDO5K 
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OP _|Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. | Description Rating Force |Part No. 1 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA | 35.7gf |P8097SCT-ND 82 62 54 41 P8097STR-ND 1,500 308.00/M ESE-11MH1T 
2 | SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA | 35.7gf |P8098SCT-ND 82 62 54 41 P8098STR-ND 1,500 308.00/M ESE-11MH2T 
3 SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 31gf |P8094SCT-ND 82 62 54 41 P8094STR-ND 4,000 297.00/M ESE-22MH2 
SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 30gf |P13583SCT-ND NEW! 82 62 54 41 P13583STR-ND NEW! 4,000 297.00/M ESE-22MH22 
4 SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 31gf |P8095SCT-ND 82 62 54 41 P8095STR-ND 4,000 297.00/M ESE-22MH4 
SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 30gf |P13584SCT-ND NEW! 82 62 54 41 P13584STR-ND NEW! 4,000 297.00/M ESE-22MH24 
5 | SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 30gf |P13374SCT-ND 82 62 54 41 P13374STR-ND 3,000 308.00/M ESE-22MH52 
6 | SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 30gf |P13375SCT-ND 82 62 54 41 P13375STR-ND 3,000 308.00/M ESE-22MH54 
7 SMD Vertical Mount 5VDC, 10mA 30gf |P13376SCT-ND 68 51 45 34 P13376STR-ND 2,000 254.00/M ESE-2121AT 
SMD Vertical Mount, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P13377SCT-ND 68 51 45 34 P13377STR-ND 2,000 254.00/M ESE-2121BT 
SMD Vertical Mount, H=4.8 5VDC, 10mA 30gf |P13378SCT-ND .78 59 51 40 P13378STR-ND 2,000 294.00/M ESE-2131AT 
8 SMD Vertical Mount, H=4.8, with Boss 5VDC, 10mA 31gf |P10869SCT-ND .78 59 51 40 P10869STR-ND 2,000 294.00/M ESE-2131BT 
SMD Vertical Mount, H=3.6, NC 5VDC, 10mA 30gf |P13379SCT-ND 1.70 1.28 1.14 85 P13379STR-ND 2,000 636.00/M ESE-2161AT 
SMD Vertical Mount, H=3.6, NC, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P13380SCT-ND 1.70 1.28 1.14 85 P13380STR-ND 2,000 636.00/M ESE-2161BT 
9 | SMD Horizontal Mount SPDT 5VDC, 10mA | 35.7gf |P10873SCT-ND 1.12 84 .73 56 P10873STR-ND 1,000 405.00 ESE-24MH1T 
10 | SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 36gf |P11149SCT-ND 67 51 44 34 P11149STR-ND 1,500 250.00/M ESE-11MH5T 
11. | SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 36gf |P11150SCT-ND 67 51 44 34 P11150STR-ND 1,500 250.00/M ESE-11MH6T 
12 SMD Horizontal Mount, J-Bent Type - 5VDC, 10mA 30gf |P11151SCT-ND 97 73 64 49 P11151STR-ND 3,000 351.00/M ESE-13V01A 
SMD Horizontal Mount, J-Bent Type, with Boss | 5VDC, 10mA 30gf |P13354SCT-ND 97 73 64 49 P13354STR-ND 3,000 364.00/M ESE-13V01B 
13 SMD Horizontal Mount, Flat Type ; 5VDC, 10mA 30gf |P13355SCT-ND 97 73 64 49 P13355STR-ND 3,000 364.00/M ESE-13V01C 
SMD Horizontal Mount, Flat Type, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P13356SCT-ND 97 73 64 49 P13356STR-ND 3,000 364.00/M ESE-13V01D 
14 SMD Horizontal Mount, J-Bent Type - 5VDC, 10mA 30gf |P11152SCT-ND 97 73 64 49 P11152STR-ND 5,000 351.00/M ESE-13H01A 
SMD Horizontal Mount, J-Bent Type, with Boss | 5VDC, 10mA 30gf |P13357SCT-ND 97 73 64 49 P13357STR-ND 5,000 364.00/M ESE-13H01B 
15 | SMD Horizontal Mount, NO, with Boss 5VDC, 10mA 39gf |P13567SCT-ND 1.00 75 65 50 P13567STR-ND 2,500 361.00/M ESE-31L11T 
16 | SMD Horizontal Mount, NO, with Boss 5VDC, 10mA 39gf |P13568SCT-ND 1.00 75 65 50 P13568STR-ND 2,500 361.00/M ESE-31R11T 
17 SMD Horizontal Mount, Flat Type ; 5VDC, 10mA 30gf |P13358SCT-ND 97 73 64 49 P13358STR-ND 5,000 364.00/M ESE-13H01C. 
SMD Horizontal Mount, Flat Type, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P13359SCT-ND 97 73 64 49 P13359STR-ND 5,000 364.00/M ESE-13H01D 
SMD Horizontal Mount, NO 5VDC, 10mA 30gf |P13367SCT-ND 91 69 60 46 P13367STR-ND 5,000 341.00/M ESE-18RJ01 
18 SMD Horizontal Mount, NO, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P11153SCT-ND 91 69 -60 46 P11153STR-ND 5,000 329.00/M ESE-18RJ02 
SMD Horizontal Mount, NC 5VDC, 10mA 30gf |P13370SCT-ND 1.70 1.28 1.14 85 P13370STR-ND 5,000 636.00/M ESE-18R61A 
SMD Horizontal Mount, NC, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P13371SCT-ND 1.70 1.28 1.14 85 P13371STR-ND 5,000 636.00/M ESE-18R61B 
SMD Horizontal Mount, NO 5VDC, 10mA 30gf |P13368SCT-ND 91 69 60 46 P13368STR-ND 5,000 341.00/M ESE-18RF01 
19 SMD Horizontal Mount, NO, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P13369SCT-ND 91 69 60 46 P13369STR-ND 5,000 341.00/M ESE-18RF02 
SMD Horizontal Mount, NC 5VDC, 10mA 30gf |P13372SCT-ND 1.70 1.28 1.14 85 P13372STR-ND 5,000 636.00/M ESE-18R61C. 
SMD Horizontal Mount, NC, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P13373SCT-ND 1.70 1.28 1.14 85 P13373STR-ND 5,000 636.00/M ESE-18R61D 
(Continued) 
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OP _|Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. | Description Rating Force |Part No. 1 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
SMD Horizontal Mount, NO 5VDC, 10mA 30gf |P13360SCT-ND 91 69 60 46 P13360STR-ND 5,000 341.00/M ESE-18LJ01 
20 SMD Horizontal Mount, NO, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P11154SCT-ND 91 69 60 46 P11154STR-ND 5,000 329.00/M ESE-18LJ02 
SMD Horizontal Mount, NC 5VDC, 10mA 30gf |P13363SCT-ND 1.70 1.28 1.14 85 P13363STR-ND 5,000 636.00/M ESE-18L61A 
SMD Horizontal Mount, NO, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P13364SCT-ND 1.70 1.28 1.14 85 P13364STR-ND 5,000 636.00/M ESE-18L61B 
SMD Horizontal Mount, NO 5VDC, 10mA 30gf |P13361SCT-ND 91 69 60 46 P13361STR-ND 5,000 341.00/M ESE-18LF01 
21 SMD Horizontal Mount, NO, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P13362SCT-ND 91 69 60 46 P13362STR-ND 5,000 341.00/M ESE-18LF02 
SMD Horizontal Mount, NC 5VDC, 10mA | 30gf |P13365SCT-ND 1.70 1.28 1.41 .85 |P13365STR-ND 5,000 | 636.00/M | ESE-18L61C 
SMD Horizontal Mount, NC, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P13366SCT-ND 1.70 1.28 1.14 85 P13366STR-ND 5,000 636.00/M ESE-18L61D 
20 SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 30gf |P12340SCT-ND 1.21 91 79 61 P12340STR-ND 4,000 454.41/M ESE-23J101 
SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 30gf |P12342SCT-ND 1.21 91 79 61 P12342STR-ND 4,000 454.41/M ESE-23F101 
23 SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 30gf |P12341SCT-ND 1.21 91 79 61 P12341STR-ND 4,000 454.41/M ESE-23J001 
SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 30gf |P12343SCT-ND 1.21 91 79 61 P12343STR-ND 4,000 454.41/M ESE-23F001 
24 | PC Vertical Mount 5VDC, 10mA 35gf |P8039S-ND 95 Pr al 62 _— = _ _— ESE-105SV1 
25 | PC Horizontal Mount 5VDC, 10mA 35gf |P8040S-ND 1.08 81 .70 = = = = ESE-105SH1 
26 | PC Vertical Mount 5VDC, 10mA 35gf |P8062S-ND 71 54 AT 38 = — = ESE-11SV1 
27 | PC Horizontal Mount 5VDC, 10mA 35gf |P10862S-ND 71 54 AT 36 = = = ESE-11SH1C 
28 | PC Horizontal Mount 5VDC, 10mA 35gf |P10863S-ND 1 54 47 36 = _ _ ESE-11SH2C 
29 | Tabbed with Mounting Hole 5VDC, 10mA 35gf |P10864S-ND .78 59 51 40 = _— _ ESE-11HS1 
30 | Tabbed with Mounting Hole 5VDC, 10mA 35gf |P10865S-ND .78 59 51 40 = = = ESE-11HS2 
31 | SMD Vertical Mount 5VDC, 10mA 35gf |P10866S-ND .78 59 51 40 = = = ESE-11MV1 
32 | Snap-In with Tabs Horizontal Mount 5VDC, 10mA 35gf |P10867S-ND 78 59 51 40 — _ _ ESE-11SF1 
33 SMD Vertical Mount 5VDC, 10mA 30gf |P10868S-ND .78 59 51 40 = _— _— ESE-22MV1 
SMD Vertical Mount 5VDC, 10mA 30gf |P13585SCT-ND NEW! -80 61 53 At P13585STR-ND NEW! 1,000 291.00 ESE-22MV21T 
34 | PC Vertical Mount SPDT 5VDC, 10mA | 35.7gf |P10870S-ND 1.12 .84 73 56 = = = ESE-24SV3 
35 | PC Horizontal Mount SPDT 5VDC, 10mA | 35.7gf |P10871S-ND 1.12 84 73 56 = = = ESE-24SH1 
36 | SMD Vertical Mount SPDT 5VDC, 10mA | 35.7gf |P10872S-ND 1.12 84 73 56 = = = ESE-24MV1 
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Panasoni 


iC Power/ Push Switches 


* UL, CSA, BEAB, SEMKO, VDE, SEV, FIMKO, NEMKO, DEMKO, APPROVED 


Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Description Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
1 Power Switch SPST 5A, 250VAC P8100S-ND* 2.32 1.75 1.52 1.17 = ESB-92821B 
2 Power Switch DPST 5A, 250VAC P8101S-ND* 2.98 2.24 1.94 1.49 = ESB-92D21B 
3 Push Switch Soft Sound DPDT, 200mA, 14VDC P11163S-ND 2.45 1.84 1.60 1.23 = ESB-30A105 
4 Push Switch Soft Sound DPDT, 200mA, 14VDC P11164S-ND 2.45 1.84 1.60 1.23 = ESB-30B102 
5 Push Switch DPDT, 200mA, 14VDC P13353S-ND 2.02 1.52 1.32 1.01 84 ESB-33133 
6 Push Switch DPST 3A, 12VDC P8102S-ND. 3.08 2.31 2.00 1.54 1.16 ESB-32101A 
Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 200gF P11161S-ND 1.82 1.37 M219) 91 = ESE-20C321 
Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 200gF P12344S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20C323 
Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 400gF P12346S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-200343 
é Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 200gF P12349S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20C421 
Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 200gF P12345S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-200423 
Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 400gF P12347S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20C443 
8 Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 400gF P11162S-ND 1.82 1.37 1219) 91 = ESE-20C441 
Approved for Automobile Use 
Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 200gF P12354S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D321 
Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 200gF P12350S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D323 
Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 400gF P12356S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D341 
Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 400gF P12352S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D343 
- Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 200gF P12355S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D421 
Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 200gF P12351S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D423 
Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 400gF P12357S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D441 
Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 400gF P12353S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D443 


Slide Switches 
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center position only 


OP Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Fig. | Description Rating Force Part No. 1 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 

1 SMD 2mm Horizontal Self-return 5VDC, 200mA 216gf P11157SCT-ND 2.12 1.59 1.38 1.07 P11157STR-ND 2,000 769.00/M | ESD-165225 
2 SMD 2mm Horizontal Self-return 5VDC, 200mA 216gf P11158SCT-ND 2.12 1.59 1.38 1.07 P11158STR-ND 2,000 769.00/M | ESD-165226 
3 SMD 2mm Horizontal Self-return 5VDC, 200mA 216gf P11159SCT-ND 2.12 1.59 1.38 1.07 P11159STR-ND 2,000 769.00/M | ESD-165235 
4 SMD 2mm Horizontal Self-return 5VDC, 200mA 216gf P11160SCT-ND 2.12 1.59 1.38 1.07 P11160STR-ND 2,000 769.00/M | ESD-165236 
5 SMD Multi Function Slide + Push 10VDC, 1mA 40gf P11155SCT-ND 6.06 4.55 3.94 3.03 P11155STR-ND 1,400 2272.00/M | ESE-15700 
6 SMD Multi Function Slide 10VDC, 1mA 125gf P11156SCT-ND 1.82 1.37 1.19 91 P11156STR-ND 1,500 682.00/M | ESE-15800 
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Y . 
& ITT Detect Switches 


DDS Series 
Micro Mini Thru-Hole Detect Switches 


The DDS series deliver 2mm over-travel, making them ideally suited for detector applications such as CD 
ROM card readers, copiers and medical. Specifications: * Contact Rating: 0.1A @ 30VDC »* Operating 
Temperature: -25°C ~ 80°C * Life Cycles: 50,000 * Operating Force: Less than 40gF 
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Digi-Key Price Each ITT Industries 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Vertical Mount .. 401-1734-ND 97 78 .62 | DDSOO1 
Horizontal Mount 401-1735-ND 1.05 84 .67 | DDSO02 
Horizontal Mount .................055 401-1736-ND 1.07 86 .68 | DDSO03 


SDS Series 
Side Actuated Detect Switches 


Standing only 2mm off PCB covering 5.7mm x 5.0mm of board space, with both NO and NC, makes these 
switches ideal for any detection need. Specifications: * Actuation Force: 100gF maximum * Contact Rating: 
100mA @ 12VDC * Operating Temperature: -20°C ~ 60°C 


Digi-Key Price Each ITT Industries 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
SPST-NO, Pushbutton, Right Angle 401-1737-ND 1.05 84 -67 | SDSO01 
SPST-NC, Pushbutton, Right Angle 401-1738-ND 1.05 84 .67 | SDSO02 


KSU Series 
Micro Mini Detector Switch 


The KSU is a top actuated multi contact detector switch without tactile feedback and with NO contacts. 
Specifications: * Circuit: SPST * Minimum/Maximum Voltage: 20mV/50V_ * Minimum/Maximum Current: 
.01mA/10mA  « Life Expectancy: 100,000 operations * Operating Force: 110 Grams * Contacts: Gold 
* Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 


Common | 


HDT Series 
Micro Mini SMT Detect Switch 


The HDT Series is low profile, sitting just 3.35mm off PCB. With its low actuation force, it can be used with 
medical devices, computers and consumer electronics. Specifications: * Contact Rating: 1mA @ 5VDC 
* Operating Temperature: -15°C ~ 70°C 


Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Price Each Pricing* | ITT Industries 
Description Part No. 1 25) 100 2,450 Part No. 
Low Profile, SPST-NO, 30gF | 401-1733-1-ND 1.34 1.24 1.14) 743.00/M | HDTOOO1 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


MDS Series 
Micro Snap-Acting Detect Switches 


Snap-acting tactile feel, small package size, with 2.9mm total travel Applications: Medical devices, consumer 
electronics, detect the presence of a mechanical device Specifications: * Contacts: 300mA @ 6VDC * Life 
Expectancy: 10,000 operations * Operating Temperature: -25°C ~ 70°C 

MDso01 


MDS002 MDS003 


Digi-Key Price Each ITT Industries 
Description Part No. if] 25 100 | Part No. 
Vertical SPDT wissen cus siindeennncedindiee nae 401-1739-ND 1.71 1.38 1.09 | MDS001 
Right Angle, Left Bend SPDT ... 401-1740-ND 2.24 1.80 1.43 | MDS002 
Right Angle, Right Bend SPDT.. 401-1741-ND 2.24 1.80 1.43 | MDS003 


ZM Series 
Subminiature Snap-Acting Detect Switches 


Features: Reliable snap-acting mechanism in a compact size - ideal when space is limited Applications: 
PCB detection switch, communication devices, testing equipment, security/alarm systems Specifications: 
* Contact Rating: 3A @ 125VAC * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C * Operating Force: 150gF * Contact 
Material: Silver, gold plated * Life Cycle: 15,000 


ZMCJF7POT ZMCJF7LOT 


Right Footed Left Footed 


Digi-Key Price Each ITT Industries 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Vertical, Thru-Hole, Button Actuator ...... 401-1742-ND 1.74 1.40 1.11 | ZMCJF7POT 
UU ESPs, e 7 abe re ee Left-footed, Button A 401-1743-ND 22 1.81 1.43| ZMCJF7POL 
Digi-Key Price Each Pricing* _| ITT Industries BIE OO TS HBURON AGIAN Ac PULA ee : . a 
Description Part No. 1 25 100 1,000 Part No. Right-footed, Button Actuator. . 401-1744-ND 2.25 1.81 1.43 | ZMCJF7POL 
7x35 NO Vertical, Thru-Hole, Leaf Actuat 401-1745-ND 1.82 1.46 1.16 | ZMCJF7LOT 
pe ; 401-1598-1-ND 86 80 .73| 475.20 | KSU213WLFG Oe ignate he ee 
Metal Actuator, Gullwing Left-footed, Leaf Actuator. 401-1746-ND 2.33 1.87 1.48) ZMCJF7LOL 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Right-footed, Leaf Actuator................ 401-1747-ND 2.33 1.87 1.48 | ZMCJF7LOR 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(t073) 1839 


OmRON. Momentary Tact Switches 


CHARACTERISTICS: ¢ Switching Capacity: 50mA, 24VDC (resistive load) * Contact Resistance: 100mQ 
maximum ¢ Bounce Time: 5ms maximum » Vibration: Malfunction durability: 10 ~ 55Hz, 1.5mm double 
amplitude ¢ Shock: Destruction durability: 1,000m/s? (approximate 100G); Malfunction durability: 100m/s? 
(approximate 10G) * Ambient Temperature: Operating: -25°C ~ 70°C »¢ Service Life: * B3F-1 Series, 
B3F-3 Series — Mechanical/Electrical: 1 x 108 (0.3 x 108) operations minimum * B3F-4 Series — Mechanical/ 


Electrical: 3 x 106 (0.3 x 106) operations minimum ¢ B3S-1 Series — Mechanical/Electrical: General- 
purpose type: 500,000 operations minimum; High-load type: 300,000 operations minimum »* B3W-1 Series 
— Mechanical/Electrical: General-purpose type: 1,000,000 operations minimum; High-load type: 300,000 
operations minimum * B3W-4 Series — Mechanical/Electrical: General-purpose type: 3,000,000 operations 
minimum; High-load type: 1,000,000 operations minimum 


Dim. H| Digi-Key Pricing Omron 
Fig. | Description (mm) | Part No. 1 25 50 100 Part No. 
6 MM (not washable) 
Tact Switch, Low Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 100gf 4.3. | SW400-ND .20 4.50 8.00 14.40 B3F-1000 
Tact Switch, Low Force, Flat Actuator with Ground Terminal — 100gf 4.3 | SW960-ND 31 6.92 12.30 22.14 B3F-1100 
Tact Switch, Medium Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 150gf 4.3 | SW401-ND 23 5.06 9.00 16.20 | B3F-1002 
Tact Switch, Medium Force, Flat Actuator with Ground Terminal — 150gf 4.3. | SW961-ND 31 6.92 12.30 22.14 B3F-1102 
Tact Switch, High Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 260gf 4.3 | SW793-ND 28 6.38 11.34 20.41 B3F-1005 
Tact Switch, High Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 500gf 4.3. | SW950-ND 59 13.33 23.70 42.66 B3F-1006 
1 | Tact Switch, Low Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 100gf 5.0 | SW402-ND 23 5.06 9.00 16.20 B3F-1020 
Tact Switch, Low Force, Flat Actuator with Ground Terminal — 100gf 5.0 | SW962-ND Oi 6.92 12.30 22.14 B3F-1120 
Tact Switch, Medium Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 1509f 5.0 | SW403-ND 23 5.06 9.00 16.20 | B3F-1022 
Tact Switch, Medium Force, Flat Actuator with Ground Terminal — 150 gf 5.0 | SW849-ND 31 6.90 12.27 22.09 | B3F-1122 
Tact Switch, High Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 260gf 5.0 | SW794-ND 30 6.81 12.10 21.78 B3F-1025 
Tact Switch, High Force, Flat Actuator with Ground Terminal — 260gf 5.0 | SW963-ND 37 8.33 14.80 26.64 | B3F-1125 
Tact Switch, Low Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 100gf 9.5 | SW406-ND 25 5.63 10.00 18.00 B3F-1070 
Tact Switch, Low Force, Projected Actuator without Ground Terminal — 100gf 7.3 | SW404-ND 23 5.06 9.00 16.20 | B3F-1050 
Tact Switch, Low Force, Projected Actuator with Ground Terminal — 100gf 7.3. | SW964-ND 31 6.92 12.30 22.14 B3F-1150 
2 | Tact Switch, Medium Force, Projected Actuator without Ground Terminal — 150gf | 7.3 | SW405-ND 23 5.06 9.00 16.20 | B3F-1052 
Tact Switch, Medium Force, Projected Actuator with Ground Terminal — 1509f 7.3 | SW850-ND 31 6.90 12.27 22.09 | B3F-1152 
Tact Switch, High Force, Projected Actuator without Ground Terminal — 260gf 7.3 | SW795-ND AT 10.61 18.86 33.95 | B3F-1055 
Tact Switch, Low Force, Right Angle, Flat Actuator — 100gf 3.85 | SW407-ND 30 6.75 12.00 21.60 | B3F-3120 
3 | Tact Switch, Medium Force, Right Angle, Flat Actuator — 150gf 3.85 | SW408-ND 30 6.75 12.00 21.60 B3F-3122 
Tact Switch, High Force, Right Angle, Flat Actuator — 260gf 3.85 | SW851-ND 30 6.75 12.00 21.60 | B3F-3125 
4A Tact Switch, Right Angle, SMT without Ground — | SW1022CT-ND+ NEW! 83 18.56 33.00 59.40 | B3U-3000P 
Tact Switch, Right Angle, SMT without Ground — | SW1022TR-ND** NEW! 1445.50/3,500 B3U-3000P 
4B Tact Switch, Right Angle, SMT with Ground — | SW1023CT-NDt NEW! 83 18.56 33.00 59.40 | B3U-3100P 
Tact Switch, Right Angle, SMT with Ground — | SW1023TR-ND** NEW! 1445.50/3,500 B3U-3100P 
5 Tact Switch, Low Force, Right Angle, Projected Actuator — 100gf 6.15 | SW409-ND .30 6.75 12.00 21.60 | B3F-3150 
Tact Switch, Medium Force, Right Angle, Projected Actuator — 150gf 6.15 | SW410-ND 30 6.75 12.00 21.60 | B3F-3152 
6 MM Gold Plated Contacts (not washable) 
Tact Switch, Flat Actuator without Ground Terminal — 150gf 4.3. | SW787-ND 2.61 58.78 104.50 188.10 B3F-1002-G 
1 Tact Switch, Flat Actuator with Ground Terminal — 150gf 4.3 | SW789-ND 2.75 61.86 109.97 197.95 | B3F-1102-G 
Tact Switch, Flat Actuator without Ground Terminal — 150gf 5.0 | SW788-ND 2.61 58.78 104.50 188.10 B3F-1022-G 
Tact Switch, Flat Actuator with Ground Terminal — 150gf 5.0 | SW790-ND 2.75 61.86 109.97 197.95 B3F-1122-G 
6 MM Process Sealed (not water washable) 
Tact Switch, SMT Flat Actuator without Ground Terminal — 160gf 4.3. | SW415-ND 45 10.13 18.00 32.40 B3S-1000 
6 Tact Switch, SMT Flat Actuator without Ground Ter minal — 230gf 4.3 | SW416-ND AS 10.13 18.00 32.40 | B3S-1002BYSOMZ 
Tact Switch, SMT Flat Actuator with Ground Terminal — 160gf 4.3. | SW971-ND 61 13.61 24.20 43.56 B3S-1100 
Tact Switch, SMT Flat Actuator with Ground Terminal — 230gf 4.3 | Sw972-ND 61 13.61 24.20 43.56 | B3S-1102 
Tact Switch Flat Actuator without Ground Terminal — 160gf 4.3 | SW417-ND 35 7.88 14.00 25.20 | B3W-1000BYOMZ 
7 Tact Switch Flat Actuator with Ground Terminal — 160gf 4.3 | SW853-ND 50 11.20 19.91 35.84 | B3W-1100 
Tact Switch Flat Actuator without Ground Terminal — 230gf 4.3 | SW418-ND 35) 7.88 14.00 25.20 | B3W-1002BYOMZ 
Tact Switch Flat Actuator with Ground Terminal — 230gf 4.3. | SW973-ND 50 11.19 19.90 35.82 | B3W-1102 
Tact Switch Projected Actuator without Ground Terminal — 160gf 7.3 | SW419-ND 35 7.88 14.00 25.20 | B3W-1050BYOMZ 
8 Tact Switch Projected Actuator with Ground Terminal — 160gf 7.3. | SwW974-ND 50 11.19 19.90 35.82 | B3W-1150 
Tact Switch Projected Actuator without Ground Terminal — 230gf 7.3 | SW420-ND 35 7.88 14.00 25.20 | B3W-1052BYOMZ 
Tact Switch Projected Actuator with Ground Terminal — 230gf 7.3. | SW975-ND 50 11.19 19.90 35.82 | B3W-1152 
oA Tact Switch Contact Type without Ground Terminal — 150gf — |SW1020CT-ND+ NEW! 83 18.56 33.00 59.40 | B3U-1000P 
Tact Switch Contact Type without Ground Terminal — 150gf — |SW1020TR-ND** NEW! 1445.50/3,500 B3U-1000P 
9B Tact Switch Contact Type with Ground Terminal — 150gf — |SW1021CT-ND+ NEW! 83 18.56 33.00 59.40 | B3U-1100P 
Tact Switch Contact Type with Ground Terminal — 150gf — |SW1021TR-ND** NEW! 1445.50/3,500 B3U-1100P 
12 MM (not washable) 
Tact Switch Standard, Flat Actuator without Ground Terminal — 130gf 4.3. | SW411-ND 30 6.75 12.00 21.60 B3F-4000 
10 Tact Switch Standard, Flat Actuator with Ground Terminal — 130gf 4.3. | SW965-ND 51 11.42 20.30 36.54 B3F-4100 
Tact Switch Standard, Flat Actuator without Ground Terminal — 260gf 4.3. | SW412-ND 30 6.75 12.00 21.60 B3F-4005 
Tact Switch Standard, Flat Actuator with Ground Terminal — 260gf 4.3. | SW966-ND 51 11.42 20.30 36.54 B3F-4105 
Tact Switch Standard, Projected Actuator without Ground Terminal — 1309f 7.3 | SW413-ND .30 6.75 12.00 21.60 | B3F-4050 
"1 Tact Switch Standard, Projected Actuator with Ground Terminal — 130gf 7.3. | SW835-ND 51 11.44 20.33 36.59 | B3F-4150 
Tact Switch Standard, Projected Actuator without Ground Terminal — 260gf 7.3. | SW414-ND 30 6.75 12.00 21.60 | B3F-4055 
Tact Switch Standard, Projected Actuator with Ground Terminal — 260gf 7.3 | SW967-ND 51 11.42 20.30 36.54 | B3F-4155 
6 Tact Switch, Long Service Life, Flat Actuator without Ground Terminal — 130gf 4.3 | SW800-ND 45 10.23 18.19 32.74 | B3F-5000 
Tact Switch, Long Service Life, Flat Actuator with Ground Terminal — 130gf 4.3 | SW852-ND A5 10.23 18.19 32.74 | B3F-5100 


Tact Switch, Long Service Life, Projected Actuator w/out Ground Terminal — 130gf| 7.3 | SW801-ND 
Tact Switch, Long Service Life, Projected Actuator with Ground Terminal — 130gf | 7.3 | SW970-ND 


45 10.23 18.19 32.74 | B3F-5050 
61 13.78 24.50 44.10 | B3F-5150 


10 | Tact Switch, Gold Plated Contact, Flat Actuator without Ground Terminal — 130gf 4.3. | SW968-ND 


2.46 55.24 98.20 176.76 | B3F-5001 


11 | Tact Switch, Gold Plated Contact, Projected Actuator w/out Grd. Terminal — 130gf | 7.3 | SW969-ND 


2.46 55.24 98.20 176.76 | B3F-5051 


12 MM Process Sealed (not water washable) 


Tact Switch, Medium Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 200gf 4.3 | SW421-ND 
12 Tact Switch, Medium Force, Flat Actuator with Ground Terminal — 200gf 4.3 | SW854-ND 
Tact Switch, High Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 350gf 4.3. | SW976-ND 
Tact Switch, High Force, Flat Actuator with Ground Terminal — 350gf 4.3 | SW977-ND 


43 9.56 17.00 30.60 | B3W-4000BYOMZ 
59 13.31 23.67 42.61 | B3W-4100 
59 13.33 23.70 42.66 | B3W-4005 
59 13.33 23.70 42.66 | B3W-4105 


* TB = Tape and Box ** TR = Tape and Reel + CT = Cut Tape 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OMRON. Momentary Tact Switches (cont) 


Dim. H] Digi-Key Pricing Omron 
Fig. | Description (mm) | Part No. i 25 50 100 Part No. 
Tact Switch, Medium Force, Projected Actuator without Ground Terminal — 200gf | 7.3 | SW422-ND 43 9.56 17.00 30.60 B3W-4050BYOMZ 
4 Tact Switch, Medium Force, Projected Actuator with Ground Terminal — 200gf 7.3 | SW839-ND 59 13.31 23.67 42.61 B3W-4150BYOMZ 
Tact Switch, High Force, Projected Actuator without Ground Terminal — 350gf 7.3. | SW838-ND 72 16.12 28.66 51.59 | B3W-4055BYOMZ 
Tact Switch, High Force, Flat Actuator with Ground Terminal — 350gf 7.3. | SW856-ND 59 13.31 23.67 42.61 B3W-4155 
B3F and B3W Key Caps for Projected Actuator 
Key Cap 4 x 4mm Light Grey/Tan, Fits 6mm Projected Actuator Types 4.0 | SW450-ND 43 5.25 8.84 15.81 B32-1000 
Key Cap 4 x 4mm Black, Fits 6mm Projected Actuator Types 4.0 | SW451-ND 43 5.25 8.84 15.81 B32-1010 
Key Cap 4 x 4mm Orange, Fits 6mm Projected Actuator Types 4.0 | SW845-ND 18 3.94 7.00 12.60 ) B32-1020 
13 Key Cap 4 x 4mm Yellow, Fits 6mm Projected Actuator Types 4.0 | SW249-ND 43 5.25 8.84 15.81 B32-1030 
Key Cap 4 x 4mm Blue, Fits 6mm Projected Actuator Types 4.0 | SW250-ND 43 5.25 8.84 15.81 B32-1040 
Key Cap 4 x 4mm White, Fits 6mm Projected Actuator Types 4.0 | SW251-ND 43 5.25 8.84 15.81 B32-1060 
Key Cap 4 x 4mm Light Green, Fits 6mm Projected Actuator Types 4.0 | SW953-ND 26 5.74 10.20 18.36 | B32-1070 
Key Cap 4 x 4mm Red, Fits 6mm Projected Actuator Types 4.0 | SW252-ND 43 5.25 8.84 14.37 | B32-1080 
— | Key Cap 9 x 9mm Light Grey, Fits 6mm Projected Actuator Types 9.0 | SW891-ND .29 6.41 11.40 20.52 | B32-1400 
Key Cap 9 x 9mm Light Grey/Tan, Fits 12mm Projected Actuator Types 9.0 | SW452-ND 43 5.25 8.84 15.81 B32-1200 
Key Cap 9 x 9mm Black, Fits 12mm Projected Actuator Types 9.0 | SW453-ND 43 §.25 8.84 15.81 B32-1210 
Key Cap 9 x 9mm Orange, Fits 12mm Projected Actuator Types 9.0 | SW954-ND 26 5.74 10.20 18.36 ) B32-1220 
Key Cap 9 x 9mm Yellow, Fits 12mm Projected Actuator Types 9.0 | SW253-ND 43 5.25 8.84 15.81 B32-1230 
Key Cap 9 x 9mm Blue, Fits 12mm Projected Actuator Types 9.0 | SW254-ND 3 5.25 8.84 15.81 B32-1240 
Key Cap 9 x 9mm Green, Fits 12mm Projected Actuator Types 9.0 | SW846-ND 18 3.94 7.00 12.60 | B32-1250 
Key Cap 9 x 9mm White, Fits 12mm Projected Actuator Types 9.0 | SW255-ND 43 5.25 8.84 15.81 B32-1260 
Key Cap 9 x 9mm Light Green, Fits 12mm Projected Actuator Types 9.0 | SW955-ND .26 5.74 10.20 18.36 | B32-1270 
14 Key Cap 9 x 9mm Red, Fits 12mm Projected Actuator Types 9.0 | SW256-ND 43 5.25 8.84 15.81 B32-1280 
Key Cap 12 x 12mm Light Grey/Tan, Fits 12mm Projected Actuator Types 12.0 | SW454-ND 43 §.25 8.84 15.81 B32-1300 
Key Cap 12 x 12mm Black, Fits 12mm Projected Actuator Types 12.0 | SW455-ND 43 5.25 8.84 15.81 B32-1310 L 
Key Cap 12 x 12mm Orange, Fits 12mm Projected Actuator Types 12.0 | SW956-ND 26 5.74 10.20 18.36 | B32-1320 : - 5 ° 
Key Cap 12 x 12mm Yellow, Fits 12mm Projected Actuator Types 12.0 | SW257-ND 43 5.25 8.84 15.81 B32-1330 (2 pies) L. a 
Key Cap 12 x 12mm Blue, Fits 12mm Projected Actuator Types 12.0 | SW258-ND 43 5.25 8.84 15.81 B32-1340 : 
Key Cap 12 x 12mm Green, Fits 12mm Projected Actuator Types 12.0 | SW957-ND 26 5.74 10.20 18.36 | B32-1350 Fig, 19 — Sealed 
Key Cap 12 x 12mm White, Fits 12mm Projected Actuator Types 12.0 | SW259-ND 3 5.25 8.84 15.81 B32-1360 : BK 
Key Cap 12 x 12mm Light Green, Fits 12mm Projected Actuator Types 12.0 | SW958-ND 26 5.74 10.20 18.36 | B32-1370 1B 
Key Cap 12 x 12mm Red, Fits 12mm Projected Actuator Types 12.0 | SW260-ND 43 §.25 8.84 15.81 B32-1380 
Key Cap 9.5mm Diameter, Black, Fits 12mm Projected Actuator Type — | SW847-ND 32 7.19 12.78 23.00 | B32-1610 
15 | Key Cap 9.5mm Diameter, Orange, Fits 12mm Projected Actuator Type — |SW959-ND 36 8.04 14.30 25.74 | B32-1620 
Key Cap 9.5mm Diameter, Yellow, Fits 12mm Projected Actuator Type — | SW848-ND 82 7.19 12.78 23.00 | B32-1630 
6 MM Long Stroke Tact Switch 
16 | Tact Switch with Long Stroke and Positive Click — 70gf 7.3 | SW426-ND 63 14.06 25.00 45.00 | B3M-6009 
Dim. 
H_ | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Omron 
Fig.| Description (mm) | Part No. 1 25 50 Part No. ty. Pricing Part No. 
6 MM Auto Placement; Flat Actuator (not washable) Note: Eliminate center pa d 
Tact Switch Auto-Placement 6mm Square — 100gf 4.3. | SW263CT-NDT 30 6.82 12.37 | SW263TB-ND* 1,000 125.00 | B3F-6000BYOMZ for "without GND Terminal 
, Tact Switch Auto-Placement 6mm Square — 150gf 4.3 | SW797-ND 33 7.31 13.00 | — _ — | B3F-6002BYOMZ 
re 
Tact Switch Auto-Placement 6mm Square — 100gf 5.0 | SW796-ND 37 8.25 14.67 | — _— — | B3F-6050BYOMZ 
Tact Switch Auto-Placement 6mm Square — 150gf 5.0 | SW264CT-NDt 32 7.22 13.11 | SW264TB-ND* 1,000 137.50 | B3F-6022BYOMZ 
6 MM Auto Placement; Projected Actuator (not washable) fi (Top View) 
Tact Switch Auto-Placement 6mm Square — 1009f 73 | SW798-ND 39 8.81 15.66 | — = — | B3F-6050 (One Side PCB 
18 
Tact Switch Auto-Placement 6mm Square — 150gf 7.3 | SW799-ND 39 8.81 15.66 | — _ — | B3F-6052BYOMZ 
19 | Tact Switch Auto-Placement, Water Tight, Dust Sealed — | SW425CT-ND 51 11.48 20.83 | SW425TB-ND* 1,000 212.50 | B3WN-6002 
6 MM Process Sealed (not water washable) 
55 SMT Flat Actuator without Ground Terminal — 1609f 3.1 | SW261CT-NDt 76 17.08 30.99 | SW261TR-ND** 3,000 | 325.00/M | B3SN-3012P 4 
‘Top View) 
SMT Flat Actuator with Ground Terminal — 160gf 3.1 | SW262CT-ND 76 17.08 30.99 | SW262TR-ND** 3,000 | + 325.00/M | B3SN-3112P : (one bide Whe 
SMT Tact Switch 6mm Square (snap-action) — 100gf 3.1 | SW423CT-ND A5 10.13 18.38 | SW423TR-ND** 3,000 187.50/M | B3FS-1000P 
SMT Tact Switch 6mm Square — 160gf 4.3 | SW836CT-ND: 55 12.38 22.00 | SW836TR-ND** 1,000 297.00 | B3S-1000P 
21 | SMT Tact Switch 6mm Square (snap-action) — 150gf 3.1 | SW424CT-ND A5 10.13 18.38 | SW424TR-ND** 3,000 187.50/M | B3FS-1002P 
SMT Tact Switch 6mm Square — 230gf 4.3 | SW837CT-NDt 55 12.38 22.00 | SW837TR-ND** 1,000 297.00 | B3S-1002P 
SMT Tact Switch 6mm Square — 160gf 4.3 | SW844CT-ND: wal 16.06 29.14 | SW844TR-ND** 1,000 297.38 | B3S-1100P 
6 MM Process Sealed; Projected Actuator (not water washable) 
oe SPST Tact Switch 6mm Square (snap-action) — 100gf 7.3. | SW791-ND 66 14.77 26.26 | — = — | B8FS-1050 Fig. 24 NEW! 
SPST Tact Switch 6mm Square (snap-action) — 1509f 7.3 | SW792-ND 66 14.77 26.26 | — _ — | B3FS-1052 Note: Sold in sheets 
Ultra-low Profile Dome of 18 domes 
oa Dome Key, Stainless Steel, 4mm diameter — |SW978-ND 2k 6.13 10.90 | — =_ — | B3D-4112 
COVER 
Dome Key, Stainless Steel, 5mm diameter — | SW979-ND 27 6.13 10.90 | — _ — | B3D-5112 FILM trix CONTACT 
ADHESIVE _/ OME: 
4 Dome Array Sheet, Stainless Steel, 5mm diameter — |SW1018-ND NEW! 2.89 65.08 115.70 | — ad — | B3DA-0000-A 
Dome Array Sheet, Stainless Steel, 4mm diameter — |SW1019-ND NEW! 2.89 65.08 115.70 | — =— — | B3DA-0010-A “\ sEPERATOR 


* TB = Tape and Box **TR=Tape and Reel + CT =Cut Tape 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1841 
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Digi-Key Price Each E-Switch Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig.| Description Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| Description Part No. d 10 100 | Part No. 
Tact Switches 6mm Square 7.5mm Extended Actuator 100gf EG2502-ND 33.27.24 | TL1105SPF1000 
1 |12mm Square Extended Actuator, Length = 7.3 £G1821-ND 55 .44  .40 |TL1100F1600 9 |6mm Square 7.5mm Extended Actuator 160gf EG1861-ND 33.27.24 | TL1105SPF1600 
- Right Angle 12mm Square Extended Actuator 6mm Square 7.5mm Extended Actuator 250gf EG1862-ND 33.27.24 | TL1105SPF2500 
Actuator length = 7.3 £G1822-ND 87 70 .63 | TL1100CF1600 6mm Square Right Angle 2.8mm 
3 [12mm Square Flat Actuator £G1023-ND 55.44.40 |TL1100DF1600 Extended Actuator 100gf EG2503-ND 5947 _.43 | TLI105JAF1000 
4 | 12mm Square Post Actuator 49 | 5mm Square Right Angle 2.8mm 
Actuator Length =12.0 £G1024-ND 54 4339 |TL1100FF1600 Extended Actuator 160gf £G1863-ND 59 47 _.43 | TL1105JAF1600 
5 | 1mm Square Right Angle Post 6mm Square Right Angle 2.8mm 
Actuator, Length = 9.0 £G1025-ND 66 54 .48 |TL1100GF1600 Extended Actuator 250gf EG1864-ND 59 47 43 | TL1105JAF2500 
6 [12mm Square Long Flat Actuator £G1826-ND 423431 |TL1100EF1600 6mm Square SMT 4.3mm Actuator 160gf £G1867CT-ND 56 45.41 | TL3301NF1600G/TR 
Emm Square 4.3mm Actuator 1609f £G1827-ND 21816 1TL1105F1600 6mm Square SMT 4.3mm Actuator 160gf £G1867TR-ND 214.50/1,000_|TL3301NF1600G/TR 
6mm Square 4.3mm Actuator 250gf £G1828-ND 19 16 .14 |TL1105F2500 6mm Square SMT 4.3mm Actuator 260gf EG1868CT-ND 56 45  .41 | TL3301NF2600G 
6mm Square 5mm Actuator 160gf £G1829-ND 31. 25 .23 | TL1105AF1600 6mm Square SMT 4.3mm Actuator 260gf EG1868TR-ND 228.80/1,000 | TL3301NF260QG/TR 
6mm Square 5mm Actuator 250gf EG1830-ND 22, 18 = .16 | TL1105AF2500 6mm Square SMT 7.0mm Actuator 160gf EG4375CT-ND 51.41.37 |TL3301FF1600G 
6mm Square 7.0mm Actuator 160gf EG4369-ND 17.16.14 | TL1105FF1600 6mm Square SMT 7.0mm Actuator 160gf EG4375TR-ND 150.50/700 | TL3301FF160QG 
6mm Square 7.3mm Actuator 160gf EG1831-ND 22 18 ©.16 | TL1105EF160Q 1 6mm Square SMT 5.0mm Actuator 
6mm Square 7.3mm Actuator 250gf EG1832-ND 22) 18 = 16 | TL1105EF2500 160gf Gull Wing EG2526CT-ND 45 36.33 _ | TL3301AF1600G/TR 
6mm Square 8.5mm Actuator 160gf EG4371-ND 7-16.14 | TL1105PF1600 6mm Square S MT 5.0mm Actuator 
6mm Square 9.5mm Actuator 100gf EG2497-ND 22 18 .16 | TL1105BF100Q 160gf Gull Wing EG2526TR-ND 228.80/1,000 | TL3301AF160QG/TR 
6mm Square 9.5mm Actuator 160gf EG1833-ND 35.28.25 | TL1105BF160Q 6mm Square SMT 5.0mm Actuator 
6mm Square 9.5mm Actuator 250gf EG1834-ND 22 18 .16 | TL1105BF2500 260gf Gull Wing EG2527CT-ND 45 36 = 33 _|TL3301AF260QG/TR 
7 6mm Square 13mm Actuator 160gf EG1865-ND 30  .25 .22 | TL1105DF160Q 6mm Square SMT 5.0mm Actuator 
6mm Square 13mm Actuator 250gf EG1866-ND 22 18 .16 | TL1105DF2500 260gf Gull Wing EG2527TR-ND 214.50/1,000 | TL3301AF2600G/TR 
6mm Square 5mm Actuator 100gf EG2495-ND 31.25.23 | TL1105AF1000 6mm Square SMT 7.3mm 
6mm Square Gold Plating 5mm Actuator 160gf —_ [EG2493-ND 116.93 _.84 | TL1105AF160R Extended Actuator 160gf EG1869CT-ND 54 43  .39 |TL3301SPF1600G 
6mm Square 13.0mm Actuator 100gf EG2498-ND 22 18 .16 | TL1105DF1000 6mm Square SMT 7.3mm 
6mm Square 7.3mm Actuator 100gf £G2496-ND 22) 18 = .16 | TL1105EF1000 12 Extended Actuator 160gf EG1869TR-ND 170.17/700 | TL3301SPF160QG 
6mm Square 4.3mm Actuator 100gf EG2494-ND 19° 16 = .14 | TL1105F100Q 6mm Square SMT 7.3mm 
6mm Square Gold Plating 4.3mm Actuator 160gf |EG2492-ND 116 .93 .84 |TL1105F160R Extended Actuator 260gf EG1870CT-ND 54 43 .39 |TL3301SPF2600G 
6mm Square 17mm Actuator 100gf EG2504-ND 22 18 .16 | TL1105LF100Q 6mm Square SMT 7.3mm 
6mm Square 17mm Actuator 160gf £G2505-ND 22) 18 = .16 | TL1105LF1600 Extended Actuator 260gf EG1870TR-ND 170.17/700 | TL3301SPF260QG 
6mm Square 17mm Actuator 250gf £G2506-ND 22.18 16 | TL1105LF2500 6mm Square SMT 4.3mm Actuator 160gf J-Lead |EG4376CT-ND 59 48 43 |TL3301NF160QJ 
6mm Square 5.0mm Actuator 160gf with ESD EG2491-ND 33° 27.24 | TLE1105AF1600 13 6mm Square SMT 4.3mm Actuator 160gf J-Lead_ |EG4376TR-ND 269.50/1,100 | TL3301NF160QJ 
6mm Square 4.3mm Actuator 160gf with ESD_|EG2500:ND. 3327 24 |TLE105F1600 6mm Square SMT 5.0mm Actuator 160gf J-Lead_ |EG4374CT-ND 59.48.43 | TL3301AF1600J 
6mm Square Right Angle 3.15mm Actuator 160gf |EG1835-ND 42 34 31 |TL1105WF1600 6mm Square SMT 5.0mm Actuator 160gf J-Lead _|EG4374TR-ND 269.50/1,100 |TL3301AF160QJ 
Gmm Square Right Angle 8.15mm Actuator 250gf (ESIRSGAND ae Sh AT TLS WE 2600 SMT 3.44mm Actuator 160gf Gull Wing £G2530CT-ND 81.65 59 | TL3304AF1600G/TR 
Gmm Square Right Angle 6.15mm Actuator 160gf JEGIESTNY pram acted Pca 14 [SMT 3.44mm Actuator 160gf Gull Wing £G2530TR-ND 573.75/1,500_|TL3304AF16006 
ra =e Aa ps eu ares ret salen be a a pie 3.4mm SMT 3.4mm Actuator 160gf J-Lead EG4377CT-ND 92 74 67 |TL3304AF2600J 
~ . : “ 3.4mm SMT 3.4mm Actuator 160gf J-Lead EG4377TR-ND 612.80/1,600 | TL3304AF260QJ 
6mm Square Right Angle 8.35mm Actuator 250gf |EG1840-ND 42.34 31 | TL1105SF2500 6.2mm Square, H=5.00mm Actuator 100gf £G4378CT-ND 31.25 23 |TLS9AF1000 
6mm Square Right Angle 6.15mm Actuator 100gf |EG2500-ND 42 34.31 | TL1105RF1000 6.2mm Square, H=5.00mm Actuator 100gf £G4378TR-ND 428.00/1,000 |TLS9AF1000 
8 |6mm Square Right Angle 8.35mm Actuator 100gf |EG2501-ND 42 34.31 |TL1105SF100Q - * - ——_* 
6mm Square Right Angle 3.85mm Actuator 100gf |EG2507-ND 42 34.31 |TL1105VE1000 45 | &-2mm Square, H=5.00mm Actuator 160gf EG2533CT-ND 31.25.23 | TLS9AF1600 
6mm Square Right Angle 3.85mm Actuator 160gf |EG2508-ND 423431 |TL105VF1600 6.2mm Square, H=5.00mm Actuator 160gf BOLE 136,00/1,000: | TLSSARI600 
6mm Square Right Angle 3.85mm Actuator 250gf |EG2509-ND 42.34 31 /TL1105VF2500 6.2mm Square, H=4.3mm Actuator 160gf EG2532CT-ND 31.25.23 | TL59NF1600 
6mm Square Right Angle 3.15mm Actuator 100gf |EG2499-ND 42.34.31 | TL1105wFt000 6.2mm Square, H=4.3mm Actuator 160g EG25S21B NDT 136.00/1,000 | TLESNFI60Q 
6mm Square Right Angle 6.85mm Actuator 160gf |EG4370-ND 33.30.26 | TL1105MF160Q __|SMT 1.5mm Actuator 160gf Gull Wing EG2531CT-ND 1.08 87.78 |TL3342F1600G/TR 
6mm Square Right Angle 5.85mm Actuator 160gf |EG4372-ND 34.31.26 | TL1105XF1600 SMT 1.5mm Actuator 160gf Gull Wing EG2531TR-ND 828.00/3,000 | TL3342F1600G/TR 
6mm Square Right Angle 5.85mm Actuator 160gf |EG4373-ND 1.29 1.17 .99 | TL1105XF160Q94V0 + TB = Tape & Box (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1842 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


(= =+switcH” Momentary Tact Switches (con, 
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¥ #5 9 92-20.90 


SMT Detector 2:30 
| ‘ { @1.25x1 


| = a— 91.10x4 
7 4 e|1.65 
Digi-Key Price Each E-Switch Digi-Key Price Each —_—| E-Switch 
Fig.| Description Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.) Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
6x 3.5mm, H=4.3mm 130gf £G2510-ND 42.34 31 | TL1107AF130WQ Key Caps 
6x 3.5mm, H=4.3mm 180gf £G2511-ND A234 31 |TLI107AF180WQ Wan cionmback 
6x 3.5mm, H-5.0mm 130gf Stasi of? feat eh | IE OFBBI SONG Fits 12mm Extended Actuator Types £G1080-ND 22 18 17 |AJBLK 
6x 3.5mm, H=5.0mm 180gf £G2513-ND 42.34.31 |TL1107BF180WQ 
18 | suit 4.3mm Actuator 180af Gull Wing £G2528CT-ND 59.47.43 | TL3302AF1800G/TR We12 x 12mm Grey 
SMT 4.3mm Actuator 180gf Gull Wing £G2528TR-ND 496.80/1,800 |TL3302AF1800G Fits 12mm Extended Actuator Types EGLOTEND 20 A? 15 | ANGRY 
SMT 5.0mm Actuator 180gf Gull Wing EG2529CT-ND 59 47 .43 |TL3302BF1800G/TR W=12 x 12mm Red 
SMT 5.0mm Actuator 180gf Gull Wing EG2529TR-ND 496.80/1,800 | TL3302BF1800G/TR Fits 12mm Extended Actuator Types £G1078-ND 20.17.15 | 4JRED 
180gf Gull Wing without Boss EG4342CT-ND 67.54.49 | TL1014AF1800G W=12 x 12mm White 
17 180gf Gull Wing without Boss EG4342TR-ND 945.00/3,000 | TL1014AF1800G 03 Fits 12mm Extended Actuator Types £G1077-ND 20) A715 | 4UWHT 
180gf Gull Wing with Boss EG4343CT-ND 67 54 49 |TL1014BF1800G W-8 x 8mm Black 
180gf Gull Wing with Boss EG4343TR-ND 945.00/3,000 | TL1014BF1800G Fits, 12mm Extended Actuator Types £G1885-ND 46 15 13 \6JBLK 
160gf Gull Wing without Boss EG4344CT-ND 67 54 49 |TL1015AF1600G 
4g | 160of Gull Wing without Boss £G4344TR-ND 1010.00/2,500 TL1015AF1600G oe, den OeReN OR: Pace ie ts ahs eae 
160gf Gull Wing with Boss EG4345CT-ND 67 54.49 |TL1015BF1600G : : sisi 
160gf Gull Wing with Boss EG4345TR-ND 787.50/2,500 |TL1015BF1600G W=8 x 8mm White Fits 
19 |7.8mm Square 5.0mm Actuator 120gf £G4346-ND 49 39.36 | TL9000F1200 12mm Extended Actuator Types £G1887-ND A615 13 |6JWHT 
Process Sealed Tact Switch W=8 x 8mm Grey Fits 
4.7mm Actuator 130gf £G2638-ND 76.61.55 | TL6100AF1300P 12mm Extended Actuator Types £G1888-ND 16 15.13 | 6JGRY 
4.7mm Actuator 160gf £G2639-ND 76 61 .55 | TL6100AF1600P Rectangular Black 
4.7mm Actuator 160gf with ESD Pin £G2650-ND 1.61 1.29 1.16 | TL6105AF1600P —| Fits 12mm Post Actuator Types £G1076-ND 45 36 33 |TAABLACK 
4.7mm Actuator 300gf £G2640-ND 76 61 _.55 | TL6100AF3000P 
+ TB = Tape & Box 
5.2mm Actuator 130gf £G2641-ND 76 61.55 | TL6100BF1300P 
5.2mm Actuator 160gf £G2642-ND 76 61 .55 | TL6100BF1600P Operating | Digi-Key Price Each E-Switch 
5.2mm Actuator 160gf with ESD Pin £G2651-ND 1.61 1.29 1.16 | TL6105BF1600P Fig.| Description Rating Force | Part No. 1 10 = 100 | Part No. 
5.2mm Actuator 300gf £G2643-ND 76 61.55 | TL6100BF3000P Detector Switches 
Sea gene! pani = a 2 este 94 | SMT Right Angle with Boss | 12VDC, 50mA | 180gf ‘EG2525CT-ND 1.10 89 80 
9mm Actuator 9! i n pi a * r 
ovat Actiaiot 160uf WAAIESDIBIN AD ao a agar Tlenne lane SMT Right Angle with Boss 12VDC,50mA | 180gf | EG2525TR-ND 765.00/2,000 | 901AGQF180 
6.9mm Actuator 300gf £G2646-ND 76 61 55 |TL6100CF3000P SMT Right Angle without Boss |12VDC, 100mA] 50gf |EG2622CT-ND 2.01 1.61 1.45 
20 10mm Actuator 130gf £G2647-ND 76 .61 .55 |TL6100DF1300P os SMT Right Angle without Boss |12VDC,100mA} 50gf |EG2622TR-ND 986.86/1,900 | 900AGQ 
10mm Actuator 160gf EG2648-ND 76 61. .55 | TL6100DF1600P SMT Right Angle with Boss 12VDC, 100mA 50gf |EG2659CT-ND 1.48 1.19 1.07 
10mm Actuator 160gf with ESD Pin £G2653-ND 1.62 1.30 1.17 |TL6105DF1600P SMT Right Angle with Boss 12VDC,100mA| _50gf | EG2659TR-ND 986.86/1,900 | 900BGQ 
10mm Actuator 300gf £G2649-ND 76.61 _.55 | TL6100DF3000P 26 | Vertical Mount, PCB 30v0c, 1oomA| —36gt _|EG2660-ND 96 77 69 |TD1104 
eae aan Sela he 7 a panes 27 | Horizontal Mount, PCB 3ov0c, 1oomA| 36g |EG2661-ND 86 69 62 | TD1105A 
4.70mm Actuator 130gf £G2517-ND 105 84 76 |GS4.70F1300P 28 | Horizontal Mount, PCB 30VDC, 100mA]  36gf |£G2662-ND 86 69 62 | TD1105B 
4.70mm Actuator 300gf £G2518-ND 1.05 84.76 |GS4.70F3000P 
6.34mm Right Angle Actuator 130gf £G2521-ND 1.05 84.76 | GSR6.34F1300R a a * 
8.54mm Right Angle Actuator 130gf £G2522-ND 1.22 98 .89 | GSR8.54F1300R Navigation Switches 
10mm Actuator 130gf with ESD Pin £G2524-ND 116 93.84 | GSE10.00F1300P pikes ; 
4.70mm Actuator 130gf wi th ESD Pin £G2523-ND 1.16 93 84 |GSE4.70F1300P JS 1200 Multi-Directional 
Sealed Tact Switches 
3.5mm Right Angle Actuator 130gf £G4362-ND 90 81.69 | TL6110AF1300P 
3.5mm, Rigle Angle Actuator 160gf £G4361-ND 90 81.69 | TL6110AF1600P - O75 
4.0mm Right Angle Actuator 130gf £G4347-ND 90 81 .69 | TL6110BF1300P . 1 | 1.00 
21 |4.0mm Right Angle Actuator 300gf £G4348-ND 91 82.70 | TL6110BF3000P ¢ =)) he, 4, 
5.7mm Right Angle Actuator 160gf £G4349-ND 92 83.71 |TL6110CF1600P LEE 5.00 Center@-0 Common 9 5 Fo 
: Nt 
8.7mm Right Angle Actuator 160gf £G4359-ND 92 83 .71 |TL6110DF1600P @—*° ~_® 
8.7mm Right Angle Actuator 300g £G4360-ND 93.84 .72 |TL6110DF3000P 
SMT 4.7mm Actuator 160gf EG4350CT-ND 99 80 .72 | TL6120AF1600G 
SMT 4.7mm Actuator 160gf EG4350TR-ND 396.00/1,000 | TL6120AF1600G 
SMT 4.7mm Actuator 300g EG4354CT-ND .99 80 .72 |TL6120AF3000G 
SMT 4.7mm Actuator 300gf EG4354TR-ND 396.00/1,000 | TL6120AF3000G Pet hap yore atc aaa * Mechanical Life: 200,000 actuations in any direction * Typical Travel: Push: 
ae se Renner Seles 99 a . Deitel obs Electrical Specifications: . Contact Rating: 15V, 20mA * Contact Resistance (Initial Max.): 500mQ 
: * Insulation Resistance: 100MQ » Dielectric Strength: 100VAC 
22 SMT 5.2mm Actuator 300gf EG4352CT-ND 99.80.72 /TL6120BF3000G Environmental Specifications: * Operating Temperature: -25°C ~ 70°C Silver 
SMT 5.2mm Actuator 300gf £G4352TR-ND 396.00/1,000 | TL6120BF3000G 
SMT 6.9mm Actuator 160g EG4353CT-ND 1.00 81 .73 |TL6120CF1600G Digi-Key Price Each E-Switch 
SMT 6.9mm Actuator 160gf EG4353TR-ND 298.90/700 | TL6120CF1600G Description Part No. 1 10-100 | PartNo. 
SMT 6.9mm Actuator 300gf EG4355CT-ND 1.00 .81 .73 | TL6120CF3000G Momentary, 4 Directional with Select and BOSS | EG4357CT-ND 2.63 210 1.89 | JS1200AAQ 
SMT 6.9mm Actuator 300gf EG4355TR-ND 298.90/700 | TL6120CF3000G Momentary, 4 Directional with Select and BOSS | EG4357TR-ND 2002.50/1,500 JS1200AAQ 
SMT 10mm Actuator 300gf EG4356CT-ND 1.00 81 .73 |TL6120DF3000G Momentary, 4 Directional with Select no BOSS | EG4358CT-ND 2.63 210 1.89 | JS1200ABQ 
SMT 10mm Actuator 300gf EG4356TR-ND 152.10/300 | TL6120DF3000G Momentary, 4 Directional with Select no BOSS | EG4358TR-ND 2002.50/1,500 JS1200ABQ 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1843 


Momentary Tact Switches 


Y 
% ITT PTS Series 


Dim. in mm eee ys. attest els 
Dim. Cut Tape ‘Ss! Sg!O1mm 
H_ | Digi-Key Pricing Tape & Reel* | ITT Industries 
Fig. | Description (mm)| Part No. 1 25 100 | Qty. | Pricing | Part No. With ESD Pin 
PTS Momentary Tact Switches (Non-Washable) 
6mm, with ESD pin — 130gF 4.3 | CKN9011-ND 53 10.56 33.44) — —|PTS645TL43 
6mm, with ESD pin — 130gF 4.3 | CKN9096-ND 5 3.18 10.72} — —|PTS645TL43 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 130gF 4.3 | CKN9098-ND st 2.47 8.32) — —|PTS645SL43 LFS 
6mm, with ESD pin — 200gF 4.3 | CKN1762-ND 64 14.78 54.18) — —|PTS645TH43 
6mm, with ESD pin — 200gF 4.3 | CKN9083-ND 15 3.18 10.72; — —|PTS645TH43 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 260gF 4.3 | CKN1760-ND 57 13.20 48.40) — —|PTS645SK43 With ESD Pin 
6mm, w/o ESD pin — 260gF 4.3 | CKN9090-ND alt 2.47 8.32) — —|PTS645SK43 LFS 
6mm, with ESD pin — 130gF 5.0 | CKN9095-ND 15 3.18 10.72} — —|PTS645TL50 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 130gF 5.0 | CKN9092-ND 11 2.47 8.32) — —|PTS645SL50 LFS 
1 6mm, w/o ESD pin — 200gF 5.0 | CKN9093-ND 11 2.47 8.32| — —|PTS645SH50 LFS 
6mm, with ESD pin — 200gF 5.0 | CKN1763-ND 64 14.78 54.18) — —|PTS645TH50 
6mm, with ESD pin — 200gF 5.0 | CKN9081-ND 15 3.18 10.72} — —|PTS645TH50 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 200gF 5.0 | CKN1825-ND 44 8.70 27.55} — —|PTS645SH50 
6mm, w/o ESD pin — 260gF 5.0 | CKN9082-ND 11 2.47 8.32) — —|PTS645SK50 LFS 
6mm, with ESD pin — 130gF 7.0 | CKN9086-ND 15 3.18 10.72} — —|PTS645TL70 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 130gF 7.0 | CKN1577-ND 37 7.44 23.56) — —|PTS645SL70 
6mm, w/o ESD pin — 130gF 7.0 | CKN9071-ND ont 2.47 8.32) — —|PTS645SL70 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 200gF 7.0 | CKN9074-ND tt 2.47 8.32) — —|PTS645SH70 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 130gF 9.5 | CKN9078-ND alt 2.47 8.32) — —|PTS645SL95 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 200gF 9.5 | CKN9091-ND 11 2.47 8.32| — —|PTS645SH95 LFS 
2_ | 4.5mm, w/o ESD pin — 130gF 3.8 | CKN9018-ND 31 6.24 19.76} — —|PTS453SL38 
6mm, Right Angle — 130gF 3.15 | CKN9094-ND. 17 3.75 12.64) — —|PTS645VL31 LFS 
6mm, Right Angle — 130gF 3.85 | CKN9103-ND 17 3.75 12.64) — —|PTS645VL39 LFS 
6mm, Right Angle — 200gF 3.15 | CKN9118-ND. 24 4.74 15.01) — —|PTS645VH31 LFS 
6mm, Right Angle — 200gF 3.85 | CKN9115-ND. .24 4.74 15.01} — —|PTS645VH39 LFS 
3 6mm, Right Angle — 130gF 5.85 | CKN9116-ND 24 4.74 15.01} — —|PTS645VL58 LFS 
6mm, Right Angle — 200gF 5.85 | CKN9120-ND. .24 4.74 15.01] — —| PTS645VH58 LFS 
6mm, Right Angle — 130gF 8.35 | CKN9123-ND .24 4.74 15.01} — —|PTS645VL83 LFS 
6mm, Right Angle — 200gF 8.35 | CKN9121-ND .24 4.74 15.01} — —| PTS645VH83 LFS 
6mm, Right Angle — 130gF 15.85] CKN9075-ND. 17 3.75 12.64) — —|PTS645VL15 LFS 
6mm, Right Angle — 200gF 15.85] CKN9079-ND 17 3.75 12.64) — —|PTS645VH15 LFS 
6mm, 2-pin — 160gF 4.3 | CKN9108CT-ND .20 4.02  12.73|1,000] 121.00) PTS645SM43TR LFS 
6mm, 2-pin — 260gF 4.3 | CKN1791CT-ND 47 10.88  39.88]1,000] 261.00) PTS645SK43TR 
6mm, 2-pin — 260gF 4.3 | CKN9107CT-ND .20 4.02 12.73/1,000] 121.00} PTS645SK43TR LFS 
6mm, 2-pin — 260gF 5.0 | CKN1792CT-ND: -30 6.98  25.58/1,000] 167.40} PTS645SK50TR 
4 | 6mm, 2-pin — 260gF 5.0 | CKN9113CT-ND: -20 4.02 _12.73|1,000] _121.00| PTS645SK50TR LFS 
6mm, 2-pin — 160gF 5.0 | CKN1579CT-ND: .34 7.80  28.60/1,000] 187.00} PTS645SM50TR 
6mm, 2-pin — 160gF 5.0 | CKN9127CT-ND: .20 4.02 12.73/1,000] 121.00} PTS645SM50TR LFS 
6mm, 2-pin — 130gF 7.0 | CKN1794CT-ND .39 8.93 32.73} — —|PTS645SL70TR 
6mm, 2-pin — 130gF 7.0 | CKN9110CT-ND -20 4.02 12.73|1,000] _121.00| PTS645SL70TR LFS 
5 | 6mm, Right Angle — 160gF 3.85 | CKN1587CT-ND: 42 975. 35.75) — —|PTS645VM39TR 
6mm, w/o ESD pin — 130gF 7.3 | CKN1576-ND 22 4.32 13.68} — —|PTS645SJL73 
6 | 6mm, w/o ESD pin — 130gF 7.3 | CKN9072-ND eat 2.47 8.32) — —|PTS645SJL73 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 200gF 7.3 | CKN9073-ND eat 2.47 8.32| — —|PTS645SJH73 LFS 
12mm, w/o ESD pin — 160gF 7.3 | CKN9141-ND 45 8.94 28.31) — —|PTS125SJM73 LFS 
7 | 12mm, w/o ESD pin — 260gF 7.3 | CKN1566-ND 45 10.35 37.95) — —|PTS125SJK73 
12mm, w/o ESD pin — 260gF 7.3 | CKN9142-ND 5 8.94 28.31; — —|PTS125SJK73 LFS 
12mm, w/o ESD pin — 160gF 4.3 | CKN9100-ND .28 5.94 20.00} — —|PTS125SM43 LFS 
12mm, w/o ESD pin — 260gF 4.3 | CKN9139-ND .38 7.50 23.75} — —|PTS125SK43 LFS 
8 | 12mm, w/o ESD pin — 160gF 8.5 | CKN1571-ND .39 7.86 24.89} — —|PTS125SM85 
12mm, w/o ESD pin — 160gF 8.5 | CKN9140-ND .38 7.50 23.75} — —|PTS125SM85 LFS 
12mm, w/o ESD pin — 260gF 8.5 | CKN9151-ND -38 7.50  23.75| — —|PTS125SK85 LFS 
9 12mm, Right Angle Square Act. — 160gF | 6.2 | CKN9101-ND .37 8.03 27.04) — —|PTS125VJM73 LFS 
12mm, Right Angle Square Act. — 160gF | 13.2 | CKN1801-ND 45 10.35 37.95] — —|PTS125VJM73 
6mm, w/o ESD pin — 160gF 4.3 | CKN9112CT-ND* .22 4.44 14.06|1,000] 133.00|PTS645SM43SMTR LFS 
6mm, w/o ESD pin, SMT — 260gF 4.3 | CKN9084CT-ND* .24 5.18  16.65/1,000] 133.20} PTS645SK43SMTRLFS 
10 6mm, w/o ESD pin — 130gF 5.0 | CKN9088CT-ND* 27 5.88  18.90/1,000] 168.00} PTS645SL50SMTR LFS 
6mm, w/o ESD pin — 200gF 5.0 | CKN9085CT-ND* 27 5.88  18.90/1,000] 151.20} PTS645SH50SMTRLFS 
6mm, w/o ESD pin — 260gF 5.0 | CKN1766-ND 57 13.20 48.40) — —|PTS645SK50SM 
6mm, w/o ESD pin — 260gF 5.0 | CKN9087CT-ND* 27 5.88 _18.90/1,000] _151.20| PTS645SK50SMTRLFS 
11_| 12mm, w/o ESD pin — 160gF 12.0 | CKN9138-ND -38 7.50 23.75| — —|PTS125SM12 LFS 
5.25mm, Square SMT — 160gF 0.8 | CKN1572CT-ND* 47 10.88 39.88 |5,000} 261.00/M | PTS525SM08 
12 | 5.25mm, Square SMT — 160gF 0.8 | CKN9125CT-ND* 44 8.70 27.55 |5,000] 306.00/M | PTSS25SMO8SMTR LFS 
5.25mm, Square SMT — 160gF 1.5 | CKN9104CT-ND* -51 10.20 32.30 |3,000| 306.00/M | PTS525SM10SMTR LFS 
13 6 x 3.5mm, w/o ESD pin — 130gF 5.0 | CKN9102-ND .23 4.94 16.64) — —|PTS635SL50 LFS 
6 x 3.5mm, w/o ESD pin — 130gF 4.3 | CKN9097-ND 26 5.56 18.72} — —|PTS635SL43 LFS 
6 x 3.5mm, Right Angle — 130gF 3.85 | CKN9099-ND .23 4.94 16.64) — —|PTS635VL39 LFS 
14 6 x 3.5mm, Right Angle — 130gF 3.15 | CKN9080-ND .23 4.94 16.64) — —|PTS635VL31 LFS 
6 x 3.5mm, Right Angle — 200gF 3.85 | CKN9089-ND. .23 4.94 16.64) — —|PTS635VH39 LFS 
6 x 3.5mm, Right Angle — 200gF 3.15 | CKN9077-ND 23 4.94 16.64) — —|PTS635VH31 LFS 
6.1 x 3.7mm, w/o ESD pin — 130gF 2.5 | CKN1573CT-ND* 50 11.55 41.25) — —|PTS635SL25SMTR 
15 6.1 x 3.7mm, w/o ESD pin, SMT — 130gF | 2.5 | CKN9119CT-ND* A6 9.18 29.07 |3,000] 275.00/M | PTS635SL25SMTR LFS 
6.1 x 3.7mm, w/o ESD pin — 260gF 2.5 | CKN1770-ND 49 11.33 41.53) — —|PTS635SK25SM © 10-2 ples. 
6.1 x 3.7mm, w/o ESD pin, SMT — 260gF | 2.5 | CKN9076CT-ND* 50 10.71 34.43 |3,000| 275.40/M | PTS635SK25SMTR LFS 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. __ + For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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YY Momentary Tact Switches 


w . 
ITT kT11 Series 
Cut Tape 
Actuator| Term- | Contact | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel ITT Industries 
Fig.| Height | ination | Material | Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Flush J-Lead Silver |CKN9001CT-ND 1.94 1.68 1.35 |— _— — | KT11BOJM 
Flush J-Lead Silver |CKN1831CT-ND@ 2.14 1.98 1.81 |CKN1831TR-ND® 1,100 1184.00/M | KT11BOJM34LFS 
.025” J-Lead Silver |CKN1835CT-ND@ 2.33 2.15 1.97 |CKN1835TR-ND® 1,100 1289.00/M | KT11B1JM34LFS 
1 088” J-Lead Silver |CKN1864CT-ND@ 2.38 2.20 2.02 | CKN1864TR-ND® 1,100 1316.00/M | KT11B2JM34 LFS 
.093” J-Lead Silver |CKN1842CT-ND® 2.21 2.04 1.87 | CKN1842TR-ND® 1,100 1222.00/M | KT11P2JM34LFS 
044” J-Lead Silver |CKN1849CT-ND® 2.18 2.02 1.85 | CKN1849TR-ND® 1,100 1210.00/M | KT11P3UM34LFS 
-156” J-Lead Silver_|CKN1855CT-ND® 2.24 2.07 1.90 | CKN1855TR-ND® 800 990.40 | KT11P4JM34LFS 
Flush Gullwing | Silver |CKN4072CT-ND 2.26 1.95 1.57 |= _ — | KT11BOSM 
Flush Gullwing | Silver |CKN1834CT-ND® 2.48 2.30 2.11 |CKN1834TR-ND® 1,100 1375.00/M | KT11BOSM34LFS 
025” Gullwing | Silver |CKN1838CT-ND® 2.70 2.49 2.29 | CKN1838TR-ND® 1,100 1494.00/M | KT11B1SM34LFS 
.088” Gullwing | Silver |CKN4074CT-ND 2.47 2.13 1.71 | CKN4074TR-ND 1,100 1368.00/M | KT11B2SM 
2 .088” Gullwing | Silver |CKN1841CT-ND® 2.71 2.50 2.30 | CKN1841TR-ND® 1,100 1499.00/M | KT11B2SM34LFS 
.093” Gullwing | Silver |CKN1848CT-ND® 2.53 2.34 2.14 | CKN1848TR-ND® 1,100 1399.00/M | KT11P2SM34LFS 
044” Gullwing | Silver |CKN1854CT-ND® 2.50 2.31 2.12 |CKN1854TR-ND® 1,100 1384.00/M | KT11P3SM34LFS 
156” Gullwing | Silver _|CKN1860CT-ND® 2.55 2.36 2.16 | CKN1i860TR-ND® 800 1130.40 | KT11P4SM34LFS 
Flush Gullwing | Silver |CKN1832CT-ND® 2.36 2.18 2.00 | CKN1832TR-ND® 800 1044.00 | KT11BOSAM34LFS 
Flush Gullwing Gold |CKN1804CT-ND 2.76 2.55 2.34 |— = — | KT11BOSAM33 
Flush Gullwing Gold |CKN1833CT-ND@ 2.76 2.55 2.34 | CKN1833TR-ND@ 800 1224.00 | KT11BOSAM35LFG 
.025” Gullwing | Silver |CKN9007CT-ND 2.16 1.86 1.50 |— _— — | KT11B1SAM 
3 .025” Gullwing | Silver |CKN1836CT-ND® 2.38 2.20 2.02 | CKN1836TR-ND® 800 1052.80 | KT11B1SAM34LFS 
025” Gullwing Gold |CKN1805CT-ND 3.23 2.99 2.74 | CKN1805TR-ND 800 1431.20 | KT11B1SAM33 
025” Gullwing Gold |CKN1837CT-ND@ 3.68 3.40 3.12 | CKN1837TR-ND@ 800 1631.20 | KT11B1SAM35LFG 
088” Gullwing | Silver |CKN1839CT-ND® 2.40 2.22 2.03 | CKN1839TR-ND® 800 1062.40 | KT11B2SAM34LFS 
.088” Gullwing Gold |CKN1806CT-ND 2.82 2.61 2.39 |— = — | KT11B2SAM33 
-088” Gullwing Gold | CKN1840CT-ND@ 3.68 3.40 3.12 | CKN1840TR-ND®@ 800 1631.20 | KT11B2SAM35LFG 
Press Fit | Gullwing | Silver |CKN1565CT-ND 2.81 2.60 2.38 |— _ — | KT11S1SA3M31 
Press Fit | Gullwing | Silver |CKN1862CT-ND® 2.66 2.46 2.25 | CKN1862TR-ND® 500 736.00 | KT11S1SA3M34LFS 
.093” Gullwing Gold |CKN1803CT-ND 2.19 2.02 1.86 | CKN1803TR-ND 800 969.12 | KT11P2SA3M33 
093” Gullwing Gold |CKN1847CT-ND@ 3.09 2.86 2.62 | CKN1847TR-ND@ 500 856.00 | KT11P2SA3M35LFG 
4 .093” Gullwing | Silver |CKN1562CT-ND 2.19 2.02 1.86 |— — — | KT11P2SA3M31 
093” Gullwing | Silver |CKN1846CT-ND® 3.09 2.86 2.62 | CKN1846TR-ND@ 500 856.00 | KT11P2SA3M34LFS 
.044” Gullwing Gold |CKN1785CT-ND 2.95 2.73 2.50 |— _— — | KT11P3SA3M33 
.044” Gullwing Gold |CKN1853CT-ND® 3.65 3.37 3.09 | CKN1853TR-ND® 500 1010.50 | KT11P3SA3M35LFG 
156” Gullwing Gold |CKN1786CT-ND 4.97 459 4.21 |— _— — | KT11P4SA3M33 
156” Gullwing Gold | CKN1859CT-ND® 6.05 5.59 5.12 | CKN1859TR-ND@ 500 1675.00 | KT11P4SA3M35LFG 
.093” Gullwing Gold |CKN1807CT-ND 2.76 2.55 2.34 |— = — | KT11P2SA1M33 
093” Gullwing Gold |CKN1843CT-ND@ 3.15 2.91 2.67 | CKN1843TR-ND@ 800 1396.80 | KT11P2SA1M35LFG 
044” Gullwing | Silver |CKN1850CT-ND® 2.36 2.18 2.00 | CKN1850TR-ND® 800 1044.00 | KT11P3SA1M34LFS 
5 .044” Gullwing Gold |CKN1808CT-ND 2.76 2.55 2.34 |— _ — | KT11P3SA1M33 
.044” Gullwing Gold |CKN1851CT-ND® 2.76 2.55 2.34 | CKN1851TR-ND® 800 1224.00 | KT11P3SA1M35LFG 
156” Gullwing | Silver |CKN1856CT-ND® 2.40 2.22 2.03 | CKN1856TR-ND® 800 1062.40 | KT11P4SA1M34LFS 
156” Gullwing Gold |CKN1809CT-ND 2.19 2.02 1.86 | CKN1809TR-ND 800 969.12 | KT11P4SA1M33 
156” Gullwing Gold | CKN1857CT-ND@ 3.09 2.86 2.62 | CKN1857TR-ND@ 800 1369.60 | KT11P4SA1M35LFG 
Press Fit | Gullwing Gold |CKN1861CT-ND@ 3.30 3.05 2.79 | CKN1861TR-ND@ 600 1095.00 | KT11S1SA2M35LFG 
Snap Fit | Gullwing Gold | CKN1863CT-ND@ 3.30 3.05 2.79 | CKN1863TR-ND@ 600 1095.00 | KT11S2SA2M35LFG 
.093” Gullwing | Silver |CKN1561CT-ND 2.16 2.00 1.83 | CKN1561TR-ND 600 717.00 | KT11P2SA2M31 
.093” Gullwing | Silver |CKN1844CT-ND® 2.38 2.20 2.02 | CKN1844TR-ND® 600 789.60 | KT11P2SA2M34LFS 
6 .093” Gullwing Gold |CKN1810CT-ND 2.76 2.55 2.34 |— _ — | KT11P2SA2M33 
.093” Gullwing Gold |CKN1845CT-ND@ 3.31 3.06 2.80 | CKN1845TR-ND® 600 1099.20 | KT11P2SA2M35LFG 
044” Gullwing Gold |CKN1802CT-ND 2.76 2.55 2.34 |— = — | KT11P3SA2M33 
044” Gullwing Gold |CKN1852CT-ND@ 2.94 2.72 2.49 |CKN1852TR-ND® 3,000 1356.00/M | KT11P3SA2M35LFG 2 
156" | Gullwing] Gold |CKN1564CT-ND 219 2.02 1.86 |— — —| KT11P4SA2Ma3 ees a 
-156” Gullwing Gold | CKN1858CT-ND® 3.17. 2.93 2.69 | CKN1858TR-ND@ 600 1054.20 | KT11P4SA2M35LFG : ‘ 
@ RoHS Compliant 


K5V Series Illuminated Tact Switches 


Features: * Gold plated dome contact »* Excellent ergonomics «High bright LEDs 
Specifications: * Function: Momentary action, SPDT Mechanical: * Operating Force: 
400gF * Operating Life: 25,000 operations Electrical: * Power Minimum/Maximum: 0.02VA / 1.0VA * Voltage 
Minimum/Maximum: 20mVDC ~ 32VDC ¢ Current Minimum/Maximum: 0.1mA ~ 100mA_ Environmental: 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


KS Series Key Switches 


Contact Material: 


Q Movable Contacts: Beryllium copper, silver plated 25mA maximum @ 50 VAC/ DC maximum 
Stationary Contacts and All Terminals: Copper alloy, silver plated 


B Contacts: Gold Terminals: Gold Rating: 25mA maximum @ 50 VAC/ DC maximum 


Dim. in mm 
2.39 2.54 5.08 7410.31 
i al 2.29 
} 
7.57 


4 


. Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key T & R Pricing | ITT Industries Switch | Contact| Cap | Digi-Key Price Each ITT Industries 
Fig-| Color _| Part No. 1 25 100 _| Part No. 330 Part No. Circuit | Function | Material | Color | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Right Angle, Thru-Hole 7 

Blue 401-1854-ND 668 5.94 5.20 ]/— — | K5V1BU43T KS Momentary Key Switches (Non-Washable) 
eS ee — St leeneneer B | White | CKN4077-ND 2.54 2.03 1.61 | KS11R21CBD 
White |401-1857-ND 668 594 5.20 |— — | KSv1WHa3TP4 Q | White FEKNZO7END 1.65 61.82 1.05 | KS11R21CQD 
Yellow-Green|401-1659-ND_ 7.41 6.84 6.27 |— —_| K5V1YG43T Q White | CKN1590-ND 2.91 2.33 1.85 | KS11R21CQE 
Right Angle, Thru-Hole (with latch for light pipe extension) B Black | CKN4079-ND 2.54 2.03 1.61 | KS11R22CBD 
Blue |401-1858-ND 6.68 5.94 5.20 [— — | K5V2BU43TP4 spst | Momentary Q | Black | CKN4080-ND 1.65 1.32 1.05 | KS11R22CQD 
1) Geen CNM ces cee Cee =. | Pevoneies (N/O) Q | Black | CKN1591-ND 2.91 2.33 1.85 | KS11R22CQE 
Right Angle, SMT B Red | CKN4081-ND 260 2.08 1.65 |KS11R23CBD 
Blue 401-1852-1-ND 9.65 8.91 8.17 |401-1852-2-ND 1764.18 | K5ViBU43G Q Red | CKN4082-ND 1.65 = 1.32 1.05 | KS11R23CQD 
a Green | 401-1662-1-ND 7.41 6.84 6.27 | 401-1662-2-ND 1354.32 | KSV1GN43G Q Blue | CKN1592-ND 1.95 1.56 1.24 | KS11R27CQD 

White |401-1855-1-ND 9.65 8.91 8.17 | 401-1855-2-ND 1764.18 | K5V1WH43G : i 

Yellow-Green|401-1664-1-ND 7.41 6.84 627 |401-1664-2-ND | _1354.32_| K5V1YG43G Q | White PeeMizeem 257 = 1.80 1.60 | KS12R21CaD 
Panel Mount Sper | Monenia B Black | CKN1594-ND 4.06 3.25 2.58 | KS12R22CBE 
Blue |4011853-ND 6.68 5.94 5.20 |— — 7 KsviBUdSP y Q | Black | CKN1595-ND 237 1.90 1.50 | KS12R22CQD 
3 | Yellow-Green|401-1653-ND 7.41 6.84 6.27 |— —__[ K5V1YG43P Q Black | CKN1596-ND 3.04 2.44 1.93 | KS12R22CQE 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1845 


vy | TT Sealed Surface Mount Tact Switches KSC Series — (Washable) Totally Sealed (IP67) 


¢ Circuit: SPST-NO 


* Switching: Maximum Voltage: 32VDC q ry 
Maximum Current: Silver: 50mA; Gold: 10mA ad ¢ 
* Contact Resistance: 100m0 8.0 noes 
* Operating Temperature: Silver: -40°C ~ 85°C; J-Lead Shown J-Lead PCB Gullwing PCB 
Gold: -40°C ~ 125°C 
Cut Tape 
Operating Contact Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel ITT Industries 

Force Actuator Termination Material Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
160gF Flush Gullwing Silver 401-1455-1-ND 53 49 45 | 401-1455-2-ND 2,000 291.60/M KSC121G 
160gF Flush Gullwing Silver 401-1749-1-ND$ 36 33 -31 | 401-1749-2-ND: 2,000 198.00/M KSC121GLFS 
160gF Flush J-Lead Silver 401-1456-1-ND 53 49 45 | — = = KSC121J 
160gF Flush J-Lead Silver 401-1750-1-ND: .36 33 31 | — = = KSC121JLFS 
300gF Flush Gullwing Silver 401-1071-1-ND A7 44 -41 | 401-1071-2-ND 2,000 262.80/M KSC141G 
300gF Flush Gullwing Silver 401-1751-1-ND$ 36 33 -31 | 401-1751-2-ND: 2,000 198.00/M KSC141GLFS 
300gF Flush J-Lead Silver 401-1072-1-ND A7 44 -41 | 401-1072-2-ND 2,000 262.80/M KSC141J 
300gF Flush J-Lead Silver 401-1752-1-ND: .36 33 31) — _— — KSC141JLFS 
550gF Flush Gullwing Silver 401-1073-1-ND 49 45 42 | 401-1073-2-ND 2,000 270.00/M KSC151G 
550gF Flush Gullwing Silver 401-1753-1-ND$ 48 45 -41 | 401-1753-2-ND: 2,000 264.60/M KSC151GLFS 
550gF Flush J-Lead Silver 401-1074-1-ND 49 45 -42 | 401-1074-2-ND 2,000 270.00/M KSC151J 
550gF Flush J-Lead Silver 401-1754-1-ND: 48 45 -41 | 401-1754-2-ND: 2,000 264.60/M KSC151JLFS 
120gF Soft 3.5mm Gullwing Silver 401-1457-1-ND 47 44 -41 | 401-1457-2-ND 2,000 262.80/M KSC201G 
120gF Soft 3.5mm Gullwing Silver 401-1755-1-ND$ .38 .36 33 | — = = KSC201GLFS 
120gF Soft 3.5mm J-Lead Silver 401-1458-1-ND 47 44 -41 | 401-1458-2-ND 2,000 262.80/M KSC201J 
120gF Soft 3.5mm J-Lead Silver 401-1756-1-ND: 38 36 .33 | 401-1756-2-ND 2,000 212.40/M | KSC201JLFS 
200gF Soft 3.5mm Gullwing Silver 401-1757-1-ND¢ .39 37 -34 | 401-1757-2-ND: 2,000 217.80/M KSC221GLFS 
200gF Soft 3.5mm J-Lead Silver 401-1076-1-ND 55 51 47 | — = — KSC221J 
200gF Soft 3.5mm J-Lead Silver 401-1758-1-ND: .39 37 -34 | 401-1758-2-ND: 2,000 217.80/M KSC221JLFS 
200gF Soft 3.5mm Gullwing Gold 401-1459-1-ND 59 54 -50 | 401-1459-2-ND 2,000 324.00/M KSC223G 
200gF Soft 3.5mm Gullwing Gold 401-1759-1-ND$ 51 48 -44 | 401-1759-2-ND: 2,000 284.40/M KSC223GLFG 
200gF Soft 3.5mm J-Lead Gold 401-1460-1-ND 59 54 -50 | 401-1460-2-ND 2,000 324.00/M KSC223J 
200gF Soft 3.5mm J-Lead Gold 401-1760-1-ND: 51 48 -44 | 401-1760-2-ND: 2,000 284.40/M KSC223JLFG 
350gF Soft 3.5mm Gullwing Silver 401-1761-1-ND: .38 35 -32 | 401-1761-2-ND: 2,000 208.80/M KSC241GLFS 
350gF Soft 3.5mm J-Lead Silver 401-1078-1-ND 56 52 48 | — — = KSC241J 
350gF Soft 3.5mm J-Lead Silver 401-1762-1-ND: .38 35 .32 | 401-1762-2-ND 2,000 208.80/M | KSC241JLFS 
300gF Soft 3.5mm Gullwing Gold 401-1269-1-ND 66 62 SY |i _ _— KSC243G 
300gF Soft 3.5mm Gullwing Gold 401-1763-1-ND: 53 49 45 | 401-1763-2-ND: 2,000 291.60/M KSC243GLFG 
300gF Soft 3.5mm J-Lead Gold 401-1764-1-NDt 53 49 -45 | 401-1764-2-ND: 2,000 291.60/M KSC243JLFG 
160gF Hard 3.5mm Gullwing Silver 401-1268-1-ND 45 42 -38 | 401-1268-2-ND 2,000 246.60/M KSC321G 
160gF Hard 3.5mm Gullwing Silver 401-1765-1-ND: .38 36 -33 | 401-1765-2-ND: 2,000 212.40/M KSC321GLFS 
160gF Hard 3.5mm J-Lead Silver 401-1701-1-ND 45 42 38 | — _ — KSC321J 
160gF Hard 3.5mm J-Lead Silver 401-1766-1-ND$ .38 .36 -33 | 401-1766-2-ND: 2,000 212.40/M KSC321JLFS 
200gF Hard 3.5mm Gullwing Gold 401-1461-1-ND 57 53 48 | — — _ KSC323G 
200gF Hard 3.5mm Gullwing Gold 401-1767-1-ND: 50 46 -43 | 401-1767-2-ND: 2,000 275.40/M KSC323GLFG 
200gF Hard 3.5mm J-Lead Gold 401-1462-1-ND 57 53 -48 | 401-1462-2-ND 2,000 313.20/M KSC323J 
200gF Hard 3.5mm J-Lead Gold 401-1768-1-ND$ 50 46 -43 | 401-1768-2-ND: 2,000 275.40/M KSC323JLFG 
300gF Hard 3.5mm Gullwing Silver 401-1463-1-ND A7 44 -40 | 401-1463-2-ND 2,000 259.20/M KSC341G 
300gF Hard 3.5mm Gullwing Silver 401-1769-1-ND: A7 44 -40 | 401-1769-2-ND: 2,000 212.40/M KSC341GLFS 
300gF Hard 3.5mm J-Lead Silver 401-1267-1-ND A7 44 -40 | 401-1267-2-ND 2,000 259.20/M KSC341J 
300gF Hard 3.5mm J-Lead Silver 401-1770-1-ND$ .38 .36 -33 | 401-1770-2-ND: 2,000 212.40/M KSC341JLFS 
300gF Hard 3.5mm Gullwing Gold 401-1464-1-ND 57 53 49 | 401-1464-2-ND 2,000 316.80/M KSC343G 
300gF Hard 3.5mm Gullwing Gold 401-1771-1-ND: 50 46 43 | 401-1771-2-ND: 2,000 275.40/M KSC343GLFG 
300gF Hard 3.5mm J-Lead Gold 401-1465-1-ND 57 53 49 | 401-1465-2-ND 2,000 316.80/M KSC343J 
300gF Hard 3.5mm J-Lead Gold 401-1772-1-ND$ 50 46 -43 | 401-1772-2-ND: 2,000 275.40/M KSC343JLFG 
550gF Hard 3.5mm Gullwing Silver 401-1272-1-ND 58 54 50 | — _— = KSC351G 
550gF Hard 3.5mm Gullwing Silver 401-1773-1-ND: 43 40 .37 | 401-1773-2-ND: 2,000 237.60/M KSC351GLFS 
550gF Hard 3.5mm J-Lead Silver 401-1774-1-ND¥ 43 40 -37 | 401-1774-2-ND: 2,000 237.60/M KSC351JLFS 
120gF Soft 5.2mm J-Lead Silver 401-1466-1-ND -60 56 -51 | 401-1466-2-ND 1,000 333.00 KSC401J50SH 
120gF Soft 5.2mm J-Lead Silver 401-1775-1-ND$ 46 43 -40 | 401-1775-2-ND: 1,000 255.60 KSC401J 50SH LFS 
120gF Soft 5.2mm J-Lead Gold 401-1467-1-ND 83 a .71 | 401-1467-2-ND 1,000 460.80 | KSC403J50SH 
120gF Soft 5.2mm J-Lead Gold 401-1776-1-ND¢ 72 67 -62 | 401-1776-2-ND: 1,000 399.60 KSC403J 50SH LFG 
140gF Soft 5.2mm Gullwing Silver 401-1468-1-ND 53 49 45 | — = = KSC411G70SH 
140gF Soft 5.2mm Gullwing Silver 401-1777-1-ND¥ A6 42 39 | — _ = KSC411G 70SH LFS 
140gF Soft 5.2mm J-Lead Silver 401-1469-1-ND 53 49 -45 | 401-1469-2-ND 1,000 291.60 KSC411J70SH 
140gF Soft 5.2mm J-Lead Silver 401-1778-1-ND$ A6 42 -39 | 401-1778-2-ND: 1,000 252.00 KSC411J 70SH LFS 
160gF Soft 5.2mm J-Lead Silver 401-1780-1-ND$ 67 63 -57 | 401-1780-2-ND: 1,000 241.20 KSC421J 70SH LFS 
170gF Soft 5.2mm Right Angle Silver 401-1472-NDt 96 89 82 | — _ = KSC421V30ACT2.95 
170gF Soft 5.2mm Right Angle Silver 401-1781-NDtt 67 63 57 ie _ = KSC421V30ACT2.95LFS 
170gF Soft 5.2mm J-Lead Gold 401-1473-1-ND 67 62 .57 | 401-1473-2-ND 1,000 370.80 KSC423J70SH 
170gF Soft 5.2mm J-Lead Gold 401-1782-1-ND¥ 68 63 -58 | 401-1782-2-ND: 1,000 378.00 KSC423J 70SH LFG 
320gF Soft 5.2mm Gullwing Silver 401-1081-1-ND 49 45 42 | — _ — KSC441G70SH 
320gF Soft 5.2mm Gullwing Silver 401-1783-1-ND¥ 45 42 -38 | 401-1783-2-ND: 1,000 248.40 KSC441G 70SH LFS 
320gF Soft 5.2mm J-Lead Silver 401-1784-1-ND¥ 45 42 -38 | 401-1784-2-ND: 1,000 248.40 KSC441J 70SH LFS 
320gF Soft 5.2mm J-Lead Gold 401-1785-1-ND$ 72 66 -61 | 401-1785-2-ND: 1,000 396.00 KSC443J 70SH LFG 
200gF Rocker 5.6mm Gullwing Silver 401-1477-1-ND 43 40 37 |— = => KSC521G 
200gF Rocker 5.6mm Gullwing Silver 401-1907-1-ND$ 47 44 -40 | 401-1907-2-ND: 1,000 261.00 KSC521G ROHS 
200gF Rocker 5.6mm J-Lead Silver 401-1478-1-ND 47 44 40 | — = = KSC521J 
300gF Rocker 5.6mm Gullwing Silver 401-1909-1-ND$ 52 48 -44 | 401-1909-2-ND: 1,000 286.20 KSC541G ROHS 
300gF Rocker 5.6mm J-Lead Silver 401-1910-1-ND¥ 52 48 44) — = = KSC541J ROHS 
160gF Hard 7.7mm Gullwing Silver 401-1085-1-ND 51 48 -44 | 401-1085-2-ND 750 211.95 KSC621G 
160gF Hard 7.7mm Gullwing Silver 401-1786-1-ND$ 51 47 -43 | 401-1786-2-ND: 750 210.60 KSC621GLFS 
160gF Hard 7.7mm J-Lead Silver 401-1748-1-NDt 51 48 -44 | 401-1748-2-ND: 750 210.60 KSC621J LFS 
300gF Hard 7.7mm Gullwing Silver 401-1787-1-ND¥ 52 49 45 | 401-1787-2-ND: 750 217.35 KSC641GLFS 
300gF Hard 7.7mm J-Lead Silver 401-1788-1-NDt 52 49 45 | 401-1788-2-ND: 750 217.35 KSC641JLFS 
170gF Soft 5.2mm Right Angle Silver 401-1619-NDt 96 89 82 [Ee = = KSC421V30ACT3.17 
170gF Soft 5.2mm Right Angle Silver 401-1789-NDt+ 67 63 57 |e _ _ KSC421V30ACT3.17LFS 


t+ Bulk + ROHS Compliant 


1846 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


KSB and KSF Series Low Profile The KST is a miniature tact switch with a rubber actuator used to provide a tactile effect | 5-0 
1 similar to the feeling given by the conductive rubber products and a travel which is more 

Tact Switches, (Washable) than twice the standard tact switch travel of the KSA or KSC product line. 

Circuit: SPST-NO Switching: * Voltage Maximum: 30V_ ¢ Current Maximum: 50mA Life 

Expectancy: 100,000 cycles Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 


&y KST Series SMT Rubber Tact Switches 
ITT 


Flat miniature tact switch designed for automatic or manual insertion. Sealed against 
immersion. Circuit: SPST-NO Switching: * Voltage Maximum: 50VDC « Current Maximum: 


50mA Contact Resistance: KSF: 50m; KSB: 100m Contact Material: Silver plated Cut Tape T&R [ITT 
Operating Temperature: -40°C ~ 90°C Digi-Key Price Each | Pricing+ | Industries 
MARK II Version is improved seal version for immersed cleaning. Description Part No. 1 25 100} 1,000 | PartNo. 
Digi-Key Pika TTT Industries Tact Switch - 6.2mm sq - 200gF, Gullwing 401-1103-1-ND 40.37.34} 221.40 | KST221G 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. Tact Switch - 6.2mm sq - 200gF, Gullwing 401-1847-1-NDt 65 60 .55| 358.20 | KST221GLFS 
7.4mm square, 3009F, Flux Sealed 401-1790-ND 7 5 93 | KSBOM410LFT Tact Switch - 6.2mm sq - 200gF, J-Type 401-1848-1-NDt 65 60 55} 358.20 | KST221JLFS 
snare eae OMe 772 86) KSFoMIO | ruth 6.2mm sq 380gF Guwing | 4O1-B46--NO 696450 _s8La0 | KSTONGUES 
7.4mm square, 130gF, Totally Sealed 401-1067-ND 82.76.70 | KSFOM211 neliew g = Sonor 9 ae : 
7.4mm square, 130gF, Mark Il Sealed 401-1480-ND 82 6 70 | ksFom212 Tact Switch - 6.2mm sq - 350gF, J-Type 401-1106-1-ND 42 39 36} 232.20 | KST241J 
- aleeea - - - Tact Switch - 6.2mm sq - 350gF, J-Type 401-1850-1-NDt 69 64 59} 381.60 | KST241JLFS 
7.4mm square, 130gF, Mark II Sealed 401-1911-ND 38 35 .32 | KSFOM212LFT $ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + ROHS Compliant 
7.4mm square, 160gF, Totally Sealed 401-1068-ND 82 76 .70 | KSFOM311 
7.4mm square, 160gF, Totally Sealed 401-1792-ND: 39 37 .34 | KSFOM311LFT 
7.4mm square, 300gF, Flux Sealed 401-1481-ND 69 64 59 | KSFOM410 K6 Series Tactile Switches 
7.4mm square, 300gF, Totally Sealed 401-1069-ND 73 68 63 | KSFOM411 Follow the trend toward miniaturization. Distinctive tactile feel. High 
7.4mm square, 300gF, Totally Sealed 401-1793-ND: 39 37.34 | KSFOM411LFT ewichlng cali Custom designed button equ Sankt 
4489-1 unction: Momentary action Circuit: | witching: 
7.4mm square, 500gF, Flux Sealed 401-1482-ND 95 88 .81 | KSFOM510 * Voltage Maximum: 30VDC * Current Maximum: 100mA Contact 
7.4mm square, 500gF, Totally Sealed 401-1070-ND 1.00 = 93.85 | KSFOMS11 Resistance: 50mQ Total Travel: 1.5mm Contact Material: Gold 
7.4mm square, 5009F, Totally Sealed 401-1794-ND 43 40 .37 | KSFOM511LFT over nickel Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
7.4mm square, 130gF, Totally Sealed, wie) Ground | 401-1483-ND 84 78 71 | KSFIM211 Dim. H] Digi-Key Price Each ITT Industries 
7.4mm square, 1309F, Totally Sealed, with Ground | 401-1795-ND: 40 38 .35 | KSF1M211LFT Description (mm) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
i. 300gF, No LED 8.4 | 401-1163-ND 1.44 1.16 92 | K6B 1.5 3N 
jaF, Green- lumination : -1590- : : . 5 
TAGHS Compliant 3009F, Green-LED illuminati 12.3 | 401-1590-ND 2.38 © 220 »=--2.02_| K6BL GN 1.5 3N L306 
300gF, Green-LED Illumination 12.3 | 401-1164-ND 2.20 1.76 1.40 | K6BL GN 1.5 3N L906 
. . 300gF, Orange-LED Illumination 12.3 | 401-1166-ND 2.30 1.84 1.46 | K6BL OG 1.5 3N L405 
Snap-On Switch Caps for KSF Series 300gF, Red-LED Illumination 12.3 | 401-1167-ND 2.11 1.69 = 1.34. | KOBLRD 1.5 3NL352 
: ; : 300gF, Yellow-LED Illumination 12.3 | 401-1169-ND 2.11 1.69 1.34 | K6BL YE 1.5 3N L327 
Snap-on buttons for KSF series switches snap over and are held in place by the KSF body. 500gF, No LED 84 | 401-1589-ND 1.56 1.44 1.32 | K6B 1.5 5N 
All buttons must be mounted after the soldering and cleaning process. Buttons are able to 500gF, Red-LED Illumination 42.3 | 401-1168-ND 241 1.69 1.34 | K6BL RD 1.5 5N L352 
be screen printed for custom legend appearances. (Switch is sold separately). 500gF, Green-LED Illumination 12.3 | 401-1165-ND 2.20 1.76 1.40 | K6BL GN 1.5 5N L906 
500gF, Yellow-LED Illumination 12.3. | 401-1170-ND 2.41 1.69 1.34 | K6BL YE 1.5 SN L327 
Digi-Key Price Each ITT Industries 
Color Part No. 1 25 100 Part No. 
10mm Square Cap K12 Series Tactile Switches 
Black 401-1255-ND 87 81 74 BTNK1090 ‘ 
Successful in measurement and control 5 q 
Light Grey 401-1257-ND 56 52 48 BTNK1020 equipment, industrial electronics and Dust Tight/Flat Top LED Illuminated 
Yellow 401-1259-ND 1.24 1.15 1.05 BTNK1030 automotive applications. Function: 15 Used |-—7.5 
Blue 401-1260-ND 87 81 74 BINK1060 Ne even even Meo ail $ oe > ie sith er) 
1261- : E : 12! 4 
Green 401-1261-ND 52 A8 A4 BTNK1050 30VDC * Current Maximum: 100mA H ‘25 t H only \ a ‘ 
Wvory 401-1262-ND 87 81 74 BINK1080 Contact Resistance: 50mQ Contact NI 4 26 ~ 12.5 
Grey-Blue 401-1263-ND 87 81 74 BTNK1070 Material: Gold over nickel Operating i 9.6 
Temperature: -40°C ~ 85°C 
2 . Dim. H| Digi-Key Price Each ITT Industries 
KSI Series Sealed Tact Switches Vertical Right Angle Description (mm) | Part No. 1 25 100 _| PartNo. 
Specifications: Function: Momentary action Contact Arrangement: 1 make 5a 8.0 r Round) sOngE, Dust Tight 12.0 | 401-1159-ND 4.92 3.94 3.12 | K12C 15N 
contact = SPST-NO Distance Between Button Centers (minimum): 7.62mm j I ( ) 2 
{0:500"), Terminals: P pins Elsetriest: Maximum Poser: 1VA‘Moxitars fi ie Tight 120 | 401-1158-ND 479 384 3.04 | K12CBK12.5N 
oltage: inimum Voltage: 20m jaximum Current: 50m, 
einai cra ame Operating Temperature: -40°C ~ 90°C Contact Flat Top, 250gF, Cap, Black 11.0 | 401-1156-ND 2.97 2.38 1.89 | K12P BK 1.52.5N 
jaterial: Silver plate Flat Top, 500gF, Cap, Black 11.0 | 401-1157-ND 247 1.98 1.57 | K12P BK 1.55 
Flat Top, 250gF, Cap, Black 14.5 | 401-1587-ND 2.68 2.48 2.27 | K12P BK 2 2.5N 
Digi-Key Price Each ITT Industries 250gF, Red-LED Illumination 14.5 | 401-1588-ND 4.18 3.87 3.54 | K12PL RD 1.5 2.5N 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. 350/700gF, Twin Contacts 14.5 | 401-1586-ND 2.83 2.27 1.80 | K12GO NT 1.5 3.5-7N 
Vertical, 110gF, Totally Sealed 401-1796-NDt 60 56 52 | KSIOMO11LFT 
Vertical, 300gF, Flux Sealed 401-1486-ND 19 13 .67 | KSIOM410 . 
Vertical, 300gF, Totally Sealed 401-1487-ND 84 78 ~—71 | KSIOM4t1 ED and EDM Series Snap Domes 
Vertical, 300gF, Totally Sealed 401-1797-NDt 60 56 52 | KSIOM411 LFT ED Series: Disc contact is a momentary tact switch with short travel and good 
Right Angle, 110gF, Totally Sealed 401-1798-NDt 78 72 -66 | KSIOVO1ILFT tactile feedback. Discs are a snap dome short travel dome contact for mounting 
Right Angle, 300gF, Flux Sealed 401-1489-ND 90 84 77 | KSI0V410 directly on a PCB. Designed for low profile applications where end users want 
Right Angle, 300gF, Totally Sealed 401-1490-ND 95 88 81 | KSIOV411 eater eect ae ed cane Haas bt ui me 
Vertical, 3009F, Totally Sealed, with Ground (ARIIGOUI ASIEN SBR 8B =f KSIIMA Maximum: Silver/Gold 100VAC/DCe Current Maximum: Silver: 100mA; Gold: 50mA ‘ 
+ RoHS Compliant Contact Resistance: Silver: 10m; Gold: 15m0O Total Travel: 0.3mm Operating SMT Version Shown 


Temperature: -25°C ~ 70°C 
EDM Series: Discs are higher performance longer travel snap domes specifically designed for applications such as aircraft 
instrumentation, radio keypads or other demanding applications.PC mount leads or SMT terminals. Function: Momentary 
action Circuit: SPST-NO Switching: * Voltage Maximum: 100VDC * Current Maximum: 50mA Contact Resistance: 15mQ 
Total Travel: 0.4mm Operating Temperature: -55°C ~ 85°C 


KSJ Series Tact Switches, with 
Spherical Actuator, (Washable) 


The KSJ long travel is a miniature tact switch using a single pole, normally escrntion Pate 1 He Pau a 
open contact and is equipped with a spherical actuator. This new version U ED Series ‘Sha Domos - 
le spacial dasionel! for applications where, the actuation force, can be off With PG Pins, 240gF, Flux Sealed, Gold Plating 401 {O15-ND 275 2.20 174] EDGACO 
It imately +30° with regard to vertical and even be parallel t : , ; “1015+ . . . 
HOPCR re ee ee greene || With PC Pins, 240gF, Flux Sealed, Gold Plating | 401-1920-ND 278 223 177 | EDGACOLFS 
a nls a Right Angle 5. With PC Pins, 240gF, Fully Sealed, Gold Plating 401-1017-ND 2.78 2.22 1.76|EDGAC1 
Circuit: SPST-NO Switching: » Voltage Maximum: SOVDC + Current With PC Pins, 240gF, Fully Sealed, Gold Plating | 401-1921-ND 277 222 1.76 | EDGACILFS 
Maximum: S0mA Operating Lite: 105 Operating Force: 100 Grams With PC Pins, 240gF, Flux Sealed, Silver Plating | 401-1014-ND 115 93.73 |EDSACO 
Operating Temperature: Silver: -40°C ~ 90°C; Gold: -40°C ~ 125°C With PC Pins, 240gF, Flux Sealed, Silver Plated | 401-1924-ND 11.89 71 | EDSACOLFS 
= - : With PC Pins, 240gF, Fully Sealed, Silver Plating | 401-1016-ND 119 95 76 | EDSAC1 
Digi-Key Price Each ITT Industries With PC Pins, 240gF, Fully Sealed, Silver Plating | 401-1925-ND 1.22 98 .77 | EDSACILFS 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. With SMT Tabs, 240gF, Flux Sealed, Gold Plating | 401-1922-ND: 266 2.14 1.69 | EDGSCOLFS 
aus With SMT Tabs, 240gF, Fully Sealed, Gold Plating | 401-1923-ND: 2.77 2.22 1.76 | EDGSCILFS 
300gF, Totally Sealed, Silver, with Ground |401-1090-ND 1341.24) 114 | KSIMATI With SMT Tabs, 240gF, Fully Sealed, Silver Plating | 401-1927-ND {22.98 77 | EDSSCILFS 
300gF, Totally Sealed, Silver, with Ground | 401-1930-ND+ 410 1.02 94. | KSJ1M414LFT EDM Series Snap Domes 
; With SMT Tabs, 450gF, Flux Sealed, Silver Plating | 401-1406-ND 409 3.28 2.59 | EDM 450S SCO 
200gF, Flux Sealed, Silver 401-1493-ND 149 1.11 1.01 | KSJOM21080SH With Tabs, 450gF, Gold Plating 401-1946-ND: 5.08 4.07 3.22 | EDM 450G SC LFG 
: peore With Tabs, 4509F, Silver Plating 401-1947-ND 4.75 3.80 3.01 | EDM 450S SC LFS 
S00gF; Flux Sealed, Silver EH Dit a 40.82) KSJOMA1ALFT With PC Pins, 450gF, Gold Plating 401-1948-ND 5.08 4.07 3.22 | EDM 450 GAC LFS. 
300gF, Flux Sealed, Gold 401-1495-ND 1.43 1.33 1.22 | KSJOM430 With PC Pins, 4509F, Silver Plating 401-1949-ND: 4.75 3.80 3.01 | EDM 450 S AC LFS 
With PC Pins, 650gF, Gold Plating 401-1950-ND 5.99 4.80 3.80 | EDM 650 GAC LFS 
3009F, Flux Sealed, Gold 401-1804-NDt 121 1.12 1.03 | KSJOM431LFT With Tabs, 650gF, Gold Plating 401-1951-ND: 5.99 4.80 3.80 | EDM650GSCLFG 
200gF, Fx Sealed, Gol, Right Angle | 401-1805-NDt 188169155 |KSIOVASTLFT With P Pins, 650g, Siver Plating A0IO53NDt 560 449355 | EDMISSD SAC FS 
t RoHS Compliant + RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 1847 


Y 


Miniature tact switch is single pole, single throw, 
normally open and designed for automatic or manual 
insertion. 


Circuit: SPST-NO Switching: Current Maximum: 
Silver: 50mA; Gold: 10mA Voltage Maximum: 
50VDC Contact Resistance: 50m0 Total Travel: 
.03~0.5mm Operating Life: 105 Operating Temp- 
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KSA Series Sealed Tact 
| TT Switches, (Washable) 


Right Angle 


© 


1.2] 


2 


Ty 
76 
| 


2.54 
909 93, 


KSR Series Low Profile Tact Switches 


The KSR Series Switches are a miniature tact switch, single pole, 
normally open contact. The extremely small overall dimensions 
make the KSR fit perfectly in small applications where density of 
components is a major constraint Applications: Cellular phones, 
recorders, computers, pointers, radios, medical instrumentation 
and car entry remotes. Circuit: SPST-NO Switching: Voltage 
Minimum/Maximum: 20mV/32V Current: Silver: 50mA; Gold: 
10mA Operating Temperature: Silver: -40°C ~ 85°C, Gold: 


-40°C ~ 125°C Contact Material: Gold and Silver Plated 


| 


4.0 to 5.0 
7.6 to 9.3 


5.08 

erature: Silver: -40°C ~ 90°C; Gold: -40°C ~ 125°C (opt.) t aa le at << Cut Tape T&R ; 

; ; ; 7 6. 5.8 Digi-Key Price Each Pricing® |ITT Industries 
MARK II Versions are improved seal versions. Description Part No. 25 100 2,500 |Part No. 

Digi Key BHGS ESTE ITTTIRGGETTSE 180gF, Gullwing, SMD, Silver 401-1702-1-ND$ 48 45 ~~ .41|  264.60/M |KSR211GLFS 

Description Part No. 125 100/Part No. 200gF, Gullwing, SMD, Silver 401-1703-1-ND$ 47 .44-—41| 262.80/M |KSR221GLFS 
Vertical, 6.2mm sq, 130gF, Mark II Sealed 401-1434-ND 89 = .83 76 | KSAOM212 200gF, Gull-Lead, SMD, Gold 401-1274-1-NDt 94 87 80 —|KSR223GNC 
Vertical, 6.2mm sq, 130gF, Mark I! Sealed 401-1808-NDt 43 = 40.37 | KSAOM212LFT 200gF, Gull-Lead, SMD, Gold 401-1705-1-NDt$ 88 82.75] 489.60/M |KSR223GNCLFG 
Vertical, 6.2mm sq, 130gF, Mark Il Sealed, Long Life, Gold | 401-1812-NDt 54 51.46 |KSAOM332LFT 300gF, Gullwing, SMD, Silver 401-1706-1-ND$ 48.45.41) 264.60/M [KSR231GLFS 
Vertical, @.2mm'sq, ¢00gF, Mark I Sealed gue 8 <8 | 84 77 /KSAOMAI2 450gF, Gullwing, SMD, Silver 401-1707-1-ND$ 48 45 .41| 264.60/M |KSR251GLFS 
Vertical, 6.2mm sq, 300gF, Mark II Sealed 401-1814-NOt 44.4137 | KSAOM412LFT Tee bileng alae TURE Fo. 65:0 160). an sanal eenoescire 
Vertical, 6.2mm sq, 300gF, Mark II Sealed, Gold 401-1815-NDt 54 51.46 | KSAOM432LFT : a 
Vertical, 6.2mm sa, 500gF, Mark II Sealed 401-1443-ND 1.08 1.00 .92|KSAoMS12 200gF, Gullwing, SMD, Silver eis SAauND) 50-47-43) 279.00/M |KSR2216 
Vertical, 6.2mm sq, 500gF, Mark I! Sealed 401-1817-NDt 48 ~=— «4541. KSAOM512LFT 200gF, Gullwing, SMD, Gold 401-1704-1-ND$ 6056 51] 333.00/M |KSR223GLFG 
Vertical, 7.4mm sq, 130gF, Totally Sealed 401-1807-NDt 44 41.38) KSAOM211LFT 300gF, Gullwing, SMD, Silver 401-1519-1-ND 50 47 _.43|_279.00/M |KSR231G 
Vertical, 7.4mm sq, 130gF, Totally Sealed, Long Life 401-1809-NDt .44.—41._—«38 | KSAOM31 4 LFT 450gF, Gullwing, SMD, Silver 401-1520-1-ND 50 ©4743) 279.00/M |KSR251G 
Vertical, 7.4mm sq, 130gF, Flux Sealed, Long Life 401-1435-ND 87 81 .74|KSAOM310 450gF, Gullwing, SMD, Gold 401-1521-1-ND 74 69 63 — |KSR253G 
Vertical, 7.4mm sq, 130gF, Flux Sealed, Long Life, Gold 401-1811-NDt 55 51.47 | KSAOM331LFT For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. tNormally Closed + RoHS Compliant 
Vertical, 7.4mm sq, 130g9F, Flux Sealed, with Ground 401-1450-ND 76 71 65 |KSA1M210 
Vertical, 7.4mm sq, 130g9F, with Ground 401-1043-ND 19 73 ~~ 67 |KSA1M211 . . 
Vertical, 7.4mm sq, 130gF, with Ground 401-1823-NDt 51.4844 | KSAIM21 1 LFT QSA Series 4-Way Switch 
Vertical, 7.4mm sq, 130gF, Long Life, with Ground 401-1824-NDT 51 48.44 |KSA1M311LFT ; — ; : 
Vertical, 7.4mm sa, 130gF, Totally Sealed, Gold, with Ground | 401-1825-ND+ 72 67.62 |KSA1M331LFT Fee ne ATCGn Ge Aeoiiies Ge eolosgaenieren oe, 
Vertical, 7.4mm sq, 3009F, Flux Sealed 401-1439-ND 79.73.67 |KSAOM410 Adjustments * Industrial controls * Mirror adjustment * Home entertainment 
Vertical, 7.4mm sq, 300gF, Totally Sealed 401-1813-NDT A4 41.38 | KSAOM411LFT « Multi-function steering wheel Mechanical: * Actuation Force: 3.5 +1N Life: 
Vertical, 7.4mm sq, 300gF, Flux Sealed, with Ground 401-1452-ND 77.72.66 |KSA1M410 100,000 cycles in each direction Electrical: + Switching Power Maximum: 0.20VA 
Vertical, 7.4mm sq, 300gF, with Ground 401-1045-ND 74 60  .47 |KSA1M411 Eee Asal ae eee 
Vertical, 7.4mm sq, 300gF, with Ground 401-1826-NDt 51 48.44. KSA1M414LFT 
Vertical, 7.4mm sq, 500gF, Flux Sealed 401-1442-ND 97 90 .82/KSAOM510 Digi-Key Price Each ITT Industries 
Vertical, 7.4mm sq, 5009F, Totally Sealed 401-1050-ND 99 92 .85|KSAOMS11 ene it panics u a) if ete 
Vertical, 7.4mm sq, 5000F, Totally Sealed 401-1816-NOt 49 ~—«.45—«.42. | KSAOM511 LET 4-Way Switch, SMT Version, 350gF 401-1597-ND 5.59 4.97 4.35 | QSA4S3.5NH1G8 
Vertical, 7.4mm sq, 500gF, Flux Sealed, with Ground 401-1453-ND 95 88 .81 |KSA1M510 
Vertical, 7.4mm sq, 500gF, with Ground 401-1046-ND 98 90 .83|KSA1M511 nH: . 
Vertical, 7.4mm sq, 500gF, with Ground 401-1827-NDt 56 52 48 /KSA1MS511LFT TPC Tri-Directional 
Right Angle, 8.0mm sq, 130gF, Flux Sealed 401-1444-ND 82.76 ~—.70 |KSAOV210 Scan Switches 
Right Angle, 8.0mm sq, 130gF, Flux Sealed, Long Life 401-1445-ND 91 85 —.78 | KSA0V310 The TPC is a side-actuated 
Right Angle, 8.0mm sq, 130gF, Totally Sealed 401-1051-ND 85 79 72 |KSAOV211 miniature switch with 
Right Angle, 8.0mm sq, 130gF, Totally Sealed 401-1818-NDt 56 52.48 [KSAOV211 LET ae eas bag 
Right Angle, 8.0mm sq, 130gF, Totally Sealed, Long Life 401-1052-ND 94 87.80 | KSAOV311 Rotation of the actuator closes two individual 
Right Angle, 8.0mm sq, 130gF, Totally Sealed, Long Life | 401-1819-NDt 56 52.48 | KSAOV311LFT contacts (left or right), while pushing down 
Right Angle, 8.0mm sq, 300gF, Flux Sealed 401-1447-ND ‘84 78 71 |KSAOV410 Inisenia besten simultaneously closes the 
Right Angle, 8.0mm sq, 300gF, Flux Sealed, Gold 401-1448-ND 1.14 1.06 97 /KSAQV430 _ ; 
Right Angle, 8.0mm sa, 300gF, Totally Sealed 401-1053-ND 86.80.74 |KSAOV4t1 ae en eee 
Right Angle, 8.0mm sq, 500gF, Flux Sealed 401-1449-ND 1.01. »-.94-—.86 | KSAOV510 devices; digital catneras, camcorders, ‘and 
Right Angle, 8.0mm sq, 500g9F, Totally Sealed 401-1054-ND 1.04 .96 .88 | KSAOV511 communication equipment Maximum Voltage: 
Right Angle, 8.0mm sq, 500gF, Totally Sealed 401-1822-NDt 62 57-53. | KSAOV511LFT 50V Minimum/Maximum Current: 1mA/SOmA 


t RoHS Compliant 


KSA Series Snap- 
On Switch Caps 


Snap-on buttons for vertical KSA switches snap over and are 
held in place by the KSA body. All buttons must be mounted 
after the soldering and cleaning process. Buttons are able to be 
screen printed for custom legend appearances. 

(Switch is sold separately). 


Life Expectancy: 100,000 operations Bounce: 
<10ms Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 


Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | ITT Industries 
Fig.| Description Part No. 1 25 100 |PartNo. 2,000 Part No. 
1 | SMT Switch with Select |401-1264-1-ND 1.76 1.62 1.49 |401-1264-2-ND —972.00/M | TPC1133GLFG 
2 |3in 1 Tact Switch 401-1618-1-ND 146 1.35 1.24 |— — | TPC2133GLFG 


TPA Series SMT Navigation Switches 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1848 (1073) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Price Each ITT Industries Actuating the shaft in the up, down, right or left direction individually closes RoHS 
Color Part No. 1 25 100 Part No. four momentary contacts which provide the scanning function. RoHS 
Fig. 1 — 10mm Square Cap Switching: * Voltage Maximum: 24V * Current Maximum: Silver: 50mA; 
Black 401-1237-ND 36 34 31 BTNK0190 Gold: 10mA. 
Red 401-1238-ND 36 34 31 BTNKO0140 i « Silver: -A0°C ~ 85°C: ANC ~ 140° 
Light Grey 401-1239-ND 36 34 31 BTNKO120 Operating Temperature: Silver: “40 C ~ 85°C; Gold: -40°C ~ 110°C 
Dark Grey 401-1240-ND 36 34 31 BTNKO110 Life Expectancy: 200,000 operations Push to select = 400gF 
Yellow 401-1241-ND 44 AL 38 BTNK0130 
Blue 401-1242-ND 36 34 31 BTNK0O160 = Cut Tape Tape & Reel /(1T 
Green 401-1243-ND AG A 38 BTNKO150 as Digi-Key Price Each Pricingt | Industries 
Ivory 401-1244-ND 54 50 46 BTNK0180 Description Part No. 1 25 100 1,000 Part No. 
Grey-Blue 401-1245-ND 36 34 31 BTNKO170 Momentary, 2-Directional with 
Fig. 2— 8mm Round Cap Selection, 185gF, Silver, Gullwing 401-1277-1-ND 17 1.08 99 648.00 TPA3TIGLFS 
Black 401-1246-ND 36 34 31 BTNK0290 Momentary, 4-Directional without 
Red 401-1247-ND 36 34 31 BTNKO240 Selection, 185gF, Gold, Gullwing | 401-1129-1-ND 1.72 159 1.46] 950.40 | TPA413GLFG 
Light Grey 401-1248-ND 36 34 31 BTNK0220 Direct i 
Dark Grey 401-1249-ND 36 34 31 BTNKO210 ARELEE ieee Gaal culWing 401-1131-1-ND 180 167 1.53 — | TPASI3GLFe 
Yellow 401-1250-ND 36 234 31 BTNK0230 Momentary 4 Directional with 
Blue 401-1251-ND 36 234 31 BTNK0260 fancy ae H Ff 401-1130-1-ND 1.22 1.13 1.04 675.00 TPAS11GLFS 
Green 401-1252-ND 36 34 31 BTNKO250 Selection, 185gF, Silver, Gullwing 
Ivory 401-1253-ND 36 34 31 BTNK0280 Cap Switch Black Plastic for TPA | 401-1997-ND0 NEW! —.92 74 59 = BOUTON TPA 
Grey-Blue 401-1254-ND 36 34 31 BINKO270 + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Bulk 


KSL Series Tact 
Switches, (Washable) 


Y itt 


MARK II Versions are improved seal versions for immersed cleaning. 


Circuit: SPST-NO Switching: * Voltage Maximum: 50VDC * Current Maximum: Silver: 50mA; Gold: 10mA Contact 
Resistance: 50m Contact Material: Silver plated Operating Temperature: Silver: -40°C ~ 90°C; Gold: -40°C ~ 125°C 


Right Angle 
— = 8.992 
Bo 2.54 
1.2] 


Vertical 


20.9 


] —_ Round Cap 
7.62 5.08 
Ld ae 0, 
F 11.14 
Oval Cap 
Digi-Key Price Each ITT Industries 

Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Vertical, 130gF, Totally Sealed 401-1500-ND 82 76 70 | KSLOM211 
Vertical, 130gF, Totally Sealed 401-1828-ND+ 53 AQ 45 | KSLOM211LFT 
Vertical, 130gF, Mark II Sealed 401-1055-ND 87 81 74 | KSLOM212 
Vertical, 130gF, Mark II Sealed 401-1829-ND+ 52 48 44 | KSLOM212LFT 
Vertical, 130gF, Totally Sealed, Long Life 401-1830-ND+ 53 AQ 45 | KSLOM311LFT 
Vertical, 130gF, Mark II Sealed, Long Life 401-1056-ND 94 87 -80 | KSLOM312 
Vertical, 130gF, Mark II Sealed, Long Life 401-1831-ND+ 52 48 -44 | KSLOM312LFT 
Vertical, 300gF, Flux Sealed 401-1504-ND 82 76 -70 | KSLOM410 
Vertical, 300gF, Totally Sealed 401-1505-ND .87 81 .74 | KSLOM411 
Vertical, 300gF, Totally Sealed 401-1833-ND+ 53 i) 45 | KSLOM411LFT 
Vertical, 300gF, Mark I! Sealed 401-1057-ND 92 85 .78 | KSLOM412 
Vertical, 300gF, Mark I! Sealed 401-1834-ND+ 52 48 -44 | KSLOM412LFT 
Vertical, 300gF, Flux Sealed, Gold 401-1506-ND 1.06 99 -90 | KSLOM430 
Vertical, 300gF, Flux Sealed, Gold 401-1835-ND+ 66 62 57 | KSLOM431LFT 
Vertical, SO0gF, Totally Sealed 401-1836-ND+ 59 54 50 | KSLOM511LFT 
Vertical, 500gF, Mark II Sealed 401-1058-ND 1.01 94 86 | KSLOM512 
Vertical, 500gF, Mark II Sealed 401-1837-ND+ 54 A4 35 | KSLOM512LFT 
Right Angle, 130gF, Totally Sealed 401-1063-ND 89 83 76 | KSLOV211 
Right Angle, 130gF, Totally Sealed 401-1838-ND+ 68 63 58 | KSLOV211LFT 
Right Angle, 130gF, Flux Sealed, Long Life 401-1510-ND 92 85 .78 | KSLOV310 
Right Angle, 130gF, Totally Sealed, Long Life 401-1839-ND+ 68 63 58 | KSLOV311LFT 
Right Angle, 130gF, Flux Sealed, Long Life, Gold 401-1511-ND 1.16 = 1.08 99 | KSLOV330 
Right Angle, 130gF, Flux Sealed, Long Life, Gold 401-1840-ND+ 1.21 1.12 1.03 | KSLOV331LFT 
Right Angle, 300gF, Flux Sealed 401-1512-ND 89 83 -76 | KSLV410 
Right Angle, 300gF, Totally Sealed 401-1065-ND 94 87 80 | KSLOV411 
Right Angle, 300gF, Totally Sealed 401-1841-ND+ 68 63 58 | KSLOV411LFT 
Right Angle, 500gF, Flux Sealed 401-1513-ND 99 92 -84 | KSLOV510 
Vertical, 130gF, Totally Sealed, with Ground 401-1843-ND+ 60 56 51 | KSL1M211LFT 
Vertical, 300gF, Totally Sealed, with Ground 401-1061-ND 89 82 76 | KSL1M411 
Vertical, SO0gF, Totally Sealed, with Ground 401-1062-ND 98 91 84 | KSL1M511 
Vertical, 500gF, Totally Sealed, with Ground 401-1845-NDt 66 62 57 | KSLIM511LFT 
Vertical, 130gF, Totally Sealed, with Ground 401-1514-NDt 84 78 71 | KSLIA211 
Vertical, 130gF, Totally Sealed, with Ground 401-1846-NDt+ 95 88 -81 | KSL1A211LFT 
Oval Cap, 9.5mm x 5.6mm, Black 401-1424-ND 36 34 .31 | BTNKO390 
Round Cap, 06.2mm, Red 401-1425-ND 55 51 -47 | BTNKO940 


t Automatic Insertion 4 RoHS Compliant 


KSS Series 
Miniature Side Actuated Tact Switches 


The KSS is a normally open, 
momentary, SPST miniature 
switch. It is mainly dedicated 
to applications with a high 
density of components. Ko is p18 
Circuit: SPST-NO Switching: 1.6 Ot 1.6 C85 
Maximum Voltage: 50V Min- 

imum/Maximum Current: 

* Silver: 1mA/S0mA; * Gold: 1mA/10mA Life Expectancy: 10° operations Operating Temperature: Silver: -40°C ~ 
85°C; Gold: -40°C ~ 125°C 


Standard Actuator 


Large Actuator 


PCB Layout for Both: 
— 7.6 — 


Cut Tape Tape & Reel 

Digi-Key Price Each Pricingt ITT Industries 
Description Part No. 1 25 100 3,000 Part No. 
Standard Actuator, 200gF, Gullwing 401-1097-1-ND 40 .37 34 221.40/M | KSS221GLFS 
Standard Actuator, 250gF, Gullwing 401-1098-1-ND 40 37 34 221.40/M | KSS231GLFS 
Standard Actuator, 250gF, Gullwing, Gold | 401-1698-1-ND 51 48 40 284.00/M | KSS233GLFG 
Standard Actuator, 400gF, Gullwing 401-1099-1-ND 43 40 37 239.40/M | KSS241GLFS 
Large Actuator, 200gF, Gullwing 401-1100-1-ND 46 43 40 257.40/M_ | KSS321GLFS 
Large Actuator, 250gF, Gullwing 401-1101-1-ND AB 43 40 257.40/M | KSS331GLFS 
Large Actuator, 400gF, Gullwing 401-1102-1-ND 48 A5 AL 268.20/M | KSS341GLFS 
Standard Actuator, 200gF, Gullwing, Gold | 401-1522-1-ND 51 AB A4 284.40/M | KSS223GLFG 
Standard Actuator, 400gF, Gullwing, Gold | 401-1523-1-ND 55 51 AT 302.40/M | KSS243GLFG 
Large Actuator, 200gF, Gullwing, Gold 401-1524-1-ND 58 54 50 322.20/M | KSS323GLFG 
Large Actuator, 400gF, Gullwing, Gold 401-1525-1-ND 60 56 51 331.20/M_| KSS343GLFG 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


KMR Series Microminiature Tact Switches for SMT 


Compatible with lead free soldering. For use in cellular 
phones, computers, and industrial electronics. KMR’s 
compact size and 4 actuation force options makes the 
switch ideal for extremely small applications. 

Circuit: SPST-NO Maximum Voltage: 50VDC Maxi- 
mum Current DC: Silver: 50mA; Gold: 10mA Operating 
Temperature: Silver: -40°C ~ 85°C; Gold: -40°C ~ 125°C 


Cut Tape Tape & Reel 

Digi-Key Price Each Pricingt ITT Industries 
Description Part No. 1 25 100 7,000 Part No. 
1009F, Gullwing, Silver Contacts 401-1426-1-ND 40 38 35 223.20/M_| KMR211GLFS 
200gF, Gullwing, Silver Contacts 401-1427-1-ND 40 38 35 223.20/M | KMR221GLFS 
2009F, Gullwing, Gold Contacts 401-1428-1-ND AT 44 AL 262.80/M__| KMR223GLFG 
300gF, Gullwing, Silver Contacts 401-1429-1-ND A5 42 38 248.40/M | KMR231GLFS 
3009F, Gullwing, Gold Contacts 401-1430-1-ND 52 48 4 288.00/M_ | KMR233GLFG 
400gF, Gullwing, Silver Contacts 401-1431-1-ND 45 42 38 248.40/M | KMR241GLFS 
400gF, Gullwing, Gold Contacts 401-1432-1-ND 52 48 A4 288.00/M | KMR243GLFG 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


KMS Miniature Side 
Actuated Tact Switches 


Extremely small size for applications in pagers, medical PDAs 
and mobile handheld devices. Good tactile feel for feedback to 
the user. Grounded cover for EMC protection. 

Specifications: 

* Circuitry: SPST, N/O « Life Expectancy: 100,000 Operations 
Electrical: 

* Maximum Voltage: 50VDC * Maximum Current DC: Silver: 50mA; Gold: 10mA * Bounce Time: <3ms Environmental: 
Operating Temperature: Silver: -40°C ~ 85°C; Gold: -40°C ~ 125°C 


Cut Tape ‘Tape & Reel 
Digi-Key Price Each Pricingt | ITT Industries 
Description Part No. 1 25 100 3,000 Part No. 
Tact Switch, 200gF, Gullwing, Silver Plated w/Pegs | 401-1614-1-ND 42 39 36 — |KMS221GPLFS 
Tact Switch, 200gF, Gullwing, Gold Plated w/Pegs |401-1616-1-ND 48 45.41 | 268.00/M_|KMS223GPLFG 
Tact Switch, 250gF, Gullwing, Gold Plated 401-1276-1-ND 48 45 41 — |KMS233GLFG 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


KMX Series Microminiature 
Tact Switch for SMT 


Allows higher board density with compact SMT 
switch for ultra low profile environment: cell phone 
keypads, key fob, white goods, medical and military. 
Features: 

© Ultra low profile 0.58mm. 

Sharp Tactile Feel plus Audible Click 


© 250k Cycles 
Cut Tape Tape & Reel| ITT 
Digi-Key Price Each Pricingt | Industries 
Description Part No. if] 25 100; 10,000 | PartNo. 


401-1957-1-ND 24 230.21 
401-1959-1-ND 30 28.26 
401-1960-1-ND 24 230.21 
401-1961-1-ND 30 28.26 
401-1610-1-ND 24 23021 
401-1611-1-ND 30 28.26 
401-1612-1-ND 24 230 21 
401-1613-1-ND 30 28.26 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


133.20/M | KMX111G 
167.40/M | KMX113G 
133.20/M | KMX121G 
167.40/M | KMX123G 
111.00/M | KMX211G 
140.00/M | KMxX213G 
111.00/M | KMX221G 
140.00/M | KMX223G 


160gF, Gullwing, Silver, No Actuator 
160gF, Gullwing, Gold, No Actuator 
220gF, Gullwing, Silver, No Actuator 
220gF, Gullwing, Gold, No Actuator 
160gF, Gullwing, Silver, 1.4mm Actuator 
160gF, Gullwing, Gold, 1.4mm Actuator 
220gF, Gullwing, Silver, 1.4mm Actuator 
220gF, Gullwing, Gold, 1.4mm Actuator 


MD and MDP Series Pushbutton Switches 


MD Series: 
Small momentary key switch MD MDP Cap 

with a protective rubber actuator. 

Circuit: SPST + Switching: | 1277 ><M127 127 ><M12 
* Voltage Maximum: 100V AC/ 
DC * Current Maximum: Silver: 
100mA AC/DC; Gold: 50mA AC/DC 
© Operating Temperature: -25°C 
~ 70°C 

MDP Series: Small momentary key switch equipped with a button; Can be PC mounted. » Circuit: SPST 
© Switching: * Voltage Maximum: 100V AC/DC »* Current Maximum: Silver: 100mA AC/DC; Gold: 50mA AC/DC 
© Operating Temperature: -25°C ~ 70°C 


MDP (Shown w/ 
Optional Cap) 


[Se Se 


12.7157 


Dim. H| Digi-Key Price Each ITT Industries 
Description (mm) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
MD Series 
With Rubber Actuator, 260gF, Gold Plated 5 | 401-1172-NDe 3.50 2.80 2.22 |MDG 
With Rubber Actuator, 260gF,Gold Plated 5 | 401-1931-NDt 3.14 2.51 1.99 | MDGLFS 
With Rubber Actuator, 260gF, Silver Plated} 5 401-1171-ND« 2.19 1.75 1.39)MDS 
With Rubber Actuator, 260gF, Silver Plated] 5 | 401-1932-NDt 2.18 1.75 1.38 | MDSLFS 
MDP Series 
No Cap, 240gF, Gold Plated 4.1 | 401-1933-NDt 3.14 2.51 1.99 | MDPGLFS 
No Cap, 2409F, Silver Plated 4.1 | 401-1934-NDt 2.18 1.75 1.38 | MDPSLFS 
Digi-Key Price Each ITT Industries 
Description Part No. 1 25 100 Part No. 
Switch Caps for MDP Series 
White, 12mm square, Finger Recessed 401-1175-NDe 39 31 .25 BTN MDP 00 
Grey, 12mm square, Finger Recessed 401-1176-NDe 53 43 34 BTN MDP 20 
Red, 12mm square, Finger Recessed 401-1177-NDe 25 20 16 BTN MDP 40 
Blue, 1 2mm square, Finger Recessed 401-1178-NDe 25: .20 16 BTN MDP 60 
Black, 12mm square, Finger Recessed 401-1179-NDe 25 .20 16 BTN MDP 90 


* Not recommended for new design. + RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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DIGITAST 


Y SE Series 
ITT Key Switches 


This series is the most versatile electronic switch for printed 
circuit boards, especially when used with dual in-line packages. 
Vibration free, short smooth travel through pivoted button 
tops. Available as momentary button switch as well as push-push action with over-travel release. Micro SPDT system 
with tactile feeling. Two integral molded "standoff" pins for alignment on PC boards. Circuit: SPDT Switching: » Voltage 
Maximum: 24VAC « Current Maximum: 10mA DC 


Operating Life: OA: 5,000,000 operations; EE: 500,000 operations Switching Travel: 0.0591 


RTE Series Miniature Rotary Switches 


Narrow Body 
LN 12.3 


Wide Body 
S173 


an 


Dim. in mm 


Fig. 1 Gullwing 


Fig. 2 PC Mount Fig. 3 Reverse PC Fig.4 4x 7.5mm 


Shaft 


14.3 
Nt 


Dim. in mm 


14.3 


Digi-Key Price Each ITT Industries Fig. 5 Button RTEO2 Layout RTE03/10/16 Layout 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. Actuator 
Narrow Body 2.54) 2.54 
Alternate Action, Black Cap, No LED 401-1108-ND 6.38 5.67 4.97] SER BK AU EE t 
Momentary Action, Black Cap, No LED 401-1107-ND 440 3.65 3.20] SER BK AUOA A al”-82t 
Momentary Action, Blue Cap, No LED 401-1229-ND 4.10 3.65 3.20} SERBUAUOA 7a 009 
Momentary Action, Green Cap, No LED 401-1230-ND 4.10 3.65 3.20) SERGN AU OA 
Alternate Action, Grey Cap, No LED 401-1110-ND 6.38 5.67 4.97) SER GY AU EE + Right Angle = 5.08 
Momentary Action, Grey Cap, No LED 401-1109-ND 4.10 3.65 3.20} SERGYAUOA 
Momentary Action, Red Cap, No LED 401-1111-ND 410 3.65 3.20] SERRD AU OA Switching: Voltage Maximum: RTEO2 and RTEO3: 50V DC; RTE10 and RTE16: 30V DC Current: 100mA Contact 
Momentary Action, White Cap, No LED 401-1231-ND 410 365  3.20| SER WHAU OA ears ae and RTE: 100mQ; RTE10 and RTE16: 150mQ Operating Temperature: -25°C ~ 85°C Storage 
Momentary Action, Yellow Cap, No LED 401-1232-ND 4.10 3.65 3.20] SER YEAU OA ‘ 
Momentary Action, Black Cap, Green LED | 401-1115-ND 5.84 5.20 4.55] SERL BK GN 7.62 AU OA Palliat Be F Pra Fae 400 rr aust: 
Alternate Action, Black Cap, Red LED 401-1114-ND 8.42 7.49 6.55) SERLBKRD7.62 AU EE 2 Position Selectors — SPDT 
Momentary Action, Black Cap, Red LED 401-1113-ND 5.44 484 4.23] SERL BK RD 7.62 AU OA Gullwing SlverBiail REUBEN Dod Ago”, aa IRTEODOUGOA 
Alternate Action, Grey Cap, Green LED 401-1119-ND 9.04. 8.04 7.04) SERLGY GN 7.62 AUEE aiid Siar mag siliaea ADS piht. eae 474 (Racopnneds 
Alternate Action, Grey Cap, Red LED 401-1118-ND 8.42 7.49 6.55 | SERLGYRD7,62AUEE Gullwing, Silver Plating 401-1863-2-NDSt 1412.50/1,250 RTEO200G05 
Momentary Action, Grey Cap, Red LED 401-1117-ND 5.44 4.84 4.23) SERL GY RD 7.62 AU OA 1 | Gullwing, Gold Plating 401-1407-1-ND@ 264 2.44 2.24| RTEO200G03 
Alternate Action, Black Cap, Red/Green LED | 401-1120-ND 8.85 7.87 6.89 | SER2LBKRDGNAUEE Gullwing, Gold Plating 401-1407-2-ND§ 1828.75/1,250 RTE0200G03 
Alternate Action, Grey Cap, Red/Green LED | 401-1121-ND 8.85 7.87 6.89] SER2LGYRDGNAUEE Gullwing, Gold Plating 401-1935-1-ND@$ 2.64 244 2.24] RTEO200G04 
Wide Body Gullwing, Gold Plating 401-1935-2-ND§+ 1828.75/1,250 | RTEO200G04 
Alternate Action, Black Cap, No LED 401-1123-ND 6.43 5.72 5.01 | SETBKAUEE PC Mount, Silver Plating 401-1864-ND+ 1771.42 1.13 | RTEO200NO5 
Momentary Action, Black Cap, No LED 401-1122-ND 410 3.65  3.20| SET BK AUOA > | Pe Mount, Gold Plating 401-1408-5-ND 2.29 1.83 1.45 | RTEO200NO3 
Momentary Action, Grey Cap, No LED 401-1124-ND 4.10 3.65 3.20 | SET GY AUOA PC Mount, Gold Plating HEELS oss Bed aa es 251189 TEOCOONYE 
Momentary Action, Blue Cap, No LED 401-1233-ND 410 365 3.20 | SETBUAUOA PC Mount, ESD Pin, Gold Plating 401-1940-5-ND$ 220 1.76 1.40 | RTEO2I0NO4 
Momentary Action, Red Cap, No LED 401-1234-ND 440-365 ~«3.20| SETRD AUOA 3 [Reverse PC Mount, Gold Plating 401-1937-5-ND+ 2.33 1.87 _ 1.48 | RTEO200R04 
Momentary Action, White Cap, No LED 401-1235-ND 410 365 3.20| SETWHAUOA A pean ae av bath i eae : a ee - sla a 
Momentary Action, Yellow Cap, No LED 401-1236-ND 410 3.65 3.20} SETYEAUOA ay 75th Shaft Gol Pltin 9 TREC am 5108 165 ATEOINO4 
Alternate Action, Black Cap, Green LED 401-1670-ND 8.47 7.53 6.59 | SETL BK GN 7.62 AU EE Buh ; Achat Si Pat Zl 401-1866-NDE S07 rr Tat ATEGDOONOS 
Momentary Action, Black Cap, Red LED 401-1125-ND 5.44 4.84 4.23 | SETL BK RD 7.62 AU OA : aE Tage cae ea Say Pap Tas RIEDSOONOS 
Momentary Action, Grey Cap, Red LED 401-1128-ND 5.44 4.84 4.23) SETLGY RD 7.62 AU 0A Button Actuator, Gold Plating 401-1939-5-NDt 250 200 1.59] RTEO202N04 
3 Position Selectors — SP3T 
H H Gullwing, Silver Plating 401-1026-ND 2.22 1.78 1.41 | RTEO300G01 
D6 Series Pushbutton Switches Gullwing, Silver Plating 401-1962-1-ND@$ 2.04 1.89 1.73 | RTEO300G05 
Square Cap Round Plunger Square 1 Gullwing, Silver Plating 401-1962-2-ND§+ 1118.63/1,250 RTEO300G05 
Button Gullwing, Gold Plating 401-1413-1-ND® 2.73 2.52 2.31 | RTEO300G03 
S Gullwing, Gold Plating 401-1941-1-ND@$ 2.73 2.52 2.31 | RTEO300G04 
i 5 br Gullwing, Gold Plating 401-1941-2-ND§$ 1887.50/1,250 RTEO300G04 
AL Ike 12.8 9 PC Mount, Silver Plating 401-1867-ND+ 1.77 1.42 1.13 | RTEO300N05 
™S PC Mount, Gold Plating 401-1942-5-ND: 2.29 1.83 1.45 | RTEO3O0N04 
3 Reverse PC Mount, Gold Plating 401-1415-5-ND 243 1.95 1.54 | RTEO300R03 
The D6 is an open keyswitch specially designed for digital electronic controls. Comes complete with colored cap already Reverse PC Mount, Gold Plating 401-1943-5-ND: 2.43 1.95 1.54 | RTEO300R04 
attached. Circuit: SPST Switching: Current Maximum: 100mA AC Dielectric Strength: 1000VAC Contact Resistance: 4 4x 7.5mm Shaft, Silver Plating 401-1868-ND+ 2.07 1.66 1.31 | RTEO301N05 
100mQ Switching Travel: 0.031 Contact Material: Silver Plated Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 4x 7.5mm Shaft, Gold Plating 401-1944-5-ND. 2.60 209 1.65 | RTEO301NO4 
Digi-Key Price Each ITT Industries Button Actuator, Silver Plating 401-1869-ND4 2.07 1.66 1.31 | RTEO302N05 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. 5 | Button Actuator, Gold Plating 401-1417-5-ND 2.60 2.09 1.65 | RTEO302N03 
Square Cap, Red, Momentary Action, 130gF 401-1887-ND: 94 75 .60 |D6C40 LFS Button Actuator, Gold Plating 401-1945-5-ND: 2.60 2.09 1.65 | RTEO302N04 
Square Cap, Green, Momentary Action, 130gF 401-1888-ND: 94 75.60 |D6C50 LFS Decimal Code — BCD 
Square Cap, Blue, Momentary Action, 130gF 401-1889-ND: 94 75 60 |D6C60 LFS \ Gullwing, Gold Plating 401-1870-1-ND@t 3.51 3.24 2.97 | RTE1000G14 
Square Cap, Ivory, Momentary Action, 130gF 401-1890-ND: 94 75.60 |D6C80 LFS Gullwing, Gold Plating 401-1870-2-ND§+ 2430.00/1,250 RTE1000G14 
Round Cap, White, Momentary Action, 130gF 401-1894-ND 94.75.60 |D6ROO LFS 2_|PC Mount, Gold Plating 401-1871-5-ND: 3.04 2.44 1.93 | RTE1000N14 
Round Cap, Grey, Momentary Action, 1309F 401-1896-ND 94 75 ~—«60 [D6RIOLFS 3_ | Reverse PC Mount, Gold Plated 401-1872-5-ND. 3.04 2.44 1.93 | RTE1000R14 
Round Cap, Yellow, Momentary Action, 130gF 401-1897-ND: 94.75 60 |D6R30 LFS 4 4x 7.5mm Shaft, Gold Plating 401-1874-5-ND: 3.06 2.45 1.94 | RTE1001N14 
Round Cap, Blue, Momentary Action, 130gF 401-1900-ND: 94 75  .60 |D6R6O LFS 4x 7.5mm Shaft, Right Angle, Gold Plating | 401-1875-5-ND: 3.09 2.47 1.96 | RTE1001V14 
Round Cap, Ivory, Momentary Action, 130gF 401-1901-ND: 94 75.60 |D6R80 LFS 5 | Button Actuator, Gold Plating 401-1876-5-ND: 3.06 2.45 1.94] RTE1002N14 
Round Cap, Black, Momentary Action, 130gF 401-1902-ND: 94 75.60 |D6R90 LFS 6 | Right Angle, Gold Plating 401-1873-5-ND 3.07 2.46 1.95 | RTE1000V14 
Plunger, Black, Momentary Action, 130gF 401-1893-ND 94 75.60 |D6L90 LFS Hexadecimal Code — HEX 
, Gullwing, Gold Plating 401-1877-1-ND@£ 3.58 3.31 3.03 | RTE1600G44 
e -| 1 
Eo sth SK pat Z ed He - a ye ate Gullwing, Gold Plating 401-1877-2-NDS+ 2477.50/1,250 _ | RTE1600G44 
ae ; é ° 2 |PC Mount, Gold Plati 401-1878-5-ND: 3.09 2.48 1.96 | RTE1600N44 
Square Button, Blue, For D6C Series 401-1581-ND 57 53.49 |BTND6GO qe 
3 | Reverse PC Mount, Gold Plating 401-1879-5-ND: 3.09 2.48 1.96 | RTE1600R44 
RoHS Compliant 4x 7.5mm Shaft, Gold Plating 401-1881-5-ND: 3.41250 1.98 | RTE1601N44 
4 |4x 7.5mm Shaft, Right Angle, Gold Plating | 401-1038-5-ND 3.26 2.62 2.07 | RTE1601V43 
‘ 4x 7.5mm Shaft, Right Angle, Gold Plating | 401-1882-5-ND: 3.26 2.62 2.07 | RTE1601V44 
Piezo Pulse Pushbuttons 5 | Button Actuator, Gold Plating 401-1883-5-ND: 341 250 1.98 | RTE1602Na4 
Features: * Piezo switch element, no mechanical wear * One piece hermetically sealed con- 6 | Flush, Right Angle, Gold Plating 401-1880-5-ND: 3.12 250 1.98 | RTE1600V44 
struction Specifications: * Rating: 250mA continuous, 50V maximum « Electrical Life: 7 
10,000,000 actuations typical * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C « Circuit Closure @CutTape §Tapeand Reel + ROHS Compliant 
Duration: 50mS minimum . Materials: Housing: Polyetherimide, UL94V-0, black Wire Digi-Key Price Each TTT Industries 
Leads: 22AWG with TFE Teflon insulation; Red positive, violet negative. Hardware included. Deseintian Part No. 1 25 100 | Part No. 
Digi-Key Price Each ITT Industries Optional Switch Caps for RTE Series 
Description Part No. 1 25 100 Part No. Red, Open Window Style for Button Actuator Switch Only | 401-1040-ND 27.22.17: |BTNRTE40 
= y Green, Open Window Style for Button Actuator Switch Only | 401-1041-ND 27 22 17 |BTNRTE50 
Momentary, 6” Leads, SPST Ce ND 1833 15.84 13.84 | KPDIS2W62 Black, Open Window Style for Button Actuator Switch Only | 401-1042-ND ‘27.2217 |BTNRTE9O 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1850 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


. 7 Alcoswitch Pushbutton Switches feature high temperature plastics. They 
+ h il lad and gold plated tacts t tisfy th i ts of 
Tyco Electronics Aleoswiteh Push button Switches lagle tevel arid power switching applications, We’ Gali a wide variety ot 


accessories; caps, guards and boot seals to give you that professional 


Authorized Distributor finished look. 
Contact Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Fig. | Circuit Action Rating Features Part No. 1 25 50 | Part No. 
SPST Mom - NO Black Square Actuator 450-1367-ND0 2.54 1.98 1.88 |TP11CGPC004 
SPST Mom - NO Red Square Actuator 450-1368-ND0 3.08 2.40 2.28 |TP11CGPC204 
‘| spst | Mom-no | °4VA Black Round Actuator 450-1467-NDO 230 1.79 1.70 |TPAT1CGPCO04 
SPST Mom - NO Red Round Actuator 450-1371-NDO 2.97 2.31 2.20 |TPA11CGPC204 
SPST Mom - NO Black Square Actuator 450-1369-NDO 2.45 1.91 1.81 |TP11CGRA004 
SPST Mom - NO Red Square Actuator 450-1370-NDO 3.17 2.47 2.35 |TP11CGRA204 
2 SPST Mom - NO 0.4VA Black Round Actuator 450-1372-ND0 3.33 2.59 2.46 |TPA11CGRA004 
SPST Mom - NO Red Round Actuator 450-1373-ND0 2.70 2.10 2.00 |TPA11CGRA204 
SPDT Mom Black Round Actuator 450-1344-NDO 4.37 3.40 3.23 | TPA11FGRA004 
SPST Mom - NO Unthreaded Bushing - Black Actuator | 450-1374-ND0 2.90 2.26 2.15 |TPB11CGPC004 
3 SPST Mom - NO 0.4VA 10-48 Bushing - Black Actuator 450-1377-NDO 5.65 4.40 4.17 |TPC11CGPCO004 
SPST Mom - NO Unthreaded Bushing - Red Actuator | 450-1379-NDO 4.10 3.19 3.03 | TPD11CGPC204 
4 | SPDT Mom 0.4VA_ | Unthreaded Bushing - Black Actuator | 450-1346-NDO 4.07 3.17 3.01 | TPB11FGVRA004 
SPST Mom - NO Unthreaded Bushing - Black Actuator | 450-1376-ND0O 3.22 2.51 2.38 |TPB11CGRA004 
SPST Mom - NO Unthreaded Bushing - Red Actuator | 450-1375-ND0 4.25 3.31 3.14 | TPB11CGRA204 
SPDT Mom Unthreaded Bushing - Black Actuator | 450-1067-ND 7.81 6.08 5.77 |TPB11FGRAO 
5 | SPDT Mom 0.4VA_ | Unthreaded Bushing - Black Actuator | 450-1345-NDO 4.05 3.15 2.99 |TPB11FGRA004 
SPST Mom - NO 10-48 Bushing - Black Actuator 450-1378-ND0 6.17 4.80 4.55 |TPC11CGRA004 
SPST Mom - NO Unthreaded Bushing - Black Actuator | 450-1380-ND0 4.07 3.17 3.01 | TPD11CGRA004 
SPST Mom - NO 1/4 x 40 Bushing - Black Actuator 450-1381-NDO 5.69 4.43 4.20 |TPF11CGRA004 
SPDT Alt/Act THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1499-NDO 8.37 6.51 6.18 |MPA106D04 
SPDT Mom THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1504-NDO 7.44 6.51 5.58 |MPA106F04 
DPDT Alt/Act THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1505-NDO 7.96 6.97 5.97 |MPA206N04 Plunger 
DPDT Mom THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1506-NDO 7.96 6.97 5.97 |MPA206R04 
6 DPDT Mom 6A THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1537-NDO 9.30 8.14 6.98 |MPA206RPC04 
3PDT Mom THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1507-NDO 12.78 11.19 9.59 |MPA306F04 
4PDT Mom THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1508-NDO 15.36 13.44 11.52 |MPA406R04 
SPDT Mom THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1509-ND*0 7.44 6.51 5.58 |MPE106F04 15/92-32 _ 
DPDT Mom THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1510-ND*0 7.96 6.97 5.97 |MPE206R04 UNS-2A 
4PDT Alt/Act THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1511-ND*0 15.36 13.44 11.52 |MPE406N04 
7 SPST Mom - NO 0.5A THD Bushing with Black Cap 450-1434-NDO 4.34 3.38 3.21 |MPA103C04 Black Cap 
SPDT | Mom (Tactile)| 3A THD Bushing with Black Cap 450-1435-NDO 7.97 6.20 _ 5.88 |MPA103F04 Included Included 
SPDT Alt/Act THD Bushing with Black Cap 450-1464-NDO 7.44 6.51 5.58 |MPG106D04 
SPDT Mom THD Bushing with Black Cap 450-1500-NDO 8.37 6.51 6.18 |MPG106F04 
DPDT Alt/Act THD Bushing with Black Cap 450-1465-NDO 9.30 8.14 6.98 |MPG206N04 
8 DPDT Mom 6A THD Bushing with Black Cap 450-1512-NDO 9.30 8.14 6.98 |MPG206R04 
DPDT Mom THD Bushing with Black Cap 450-1539-NDO 9.30 8.14 6.98 |MPG206RPC04 
3PDT Alt/Act THD Bushing with Black Cap 450-1513-NDO 12.78 11.19 9.59 |MPG306D04 
3PDT Mom THD Bushing with Black Cap 450-1514-NDO 12.78 11.19 9.59 |MPG306F04 
4PDT Mom THD Bushing with Black Cap 450-1515-NDO 15.36 13.44 11.52 |MPG406R04 
9 SPST Mom - NC 0.5A THD Bushing with Black Cap 450-1097-ND 5.20 4.05 3.84 |MSPF101B 
SPST Mom - NO THD Bushing with Red Cap 450-1098-ND 4.66 3.63 3.44 |MSPF101C 
10 SPST Mom - NC 1.0VA THD Bushing with Black Cap 450-1545-NDO 18.58 16.26 13.94 |MSPM101B104 
SPST Mom - NO THD Bushing with Red Cap 450-1432-ND0 18.80 16.45 14.10 |MSPM101C104 
SPST Mom - NC THD Bushing - Black Actuator 450-1428-ND0 3.69 2.87 2.73 |MSP103B04 
11 | SPST Mom - NO 3A THD Bushing - Black Actuator 450-1429-NDO 3.92 3.05 2.89 |MSP103C004 
SPST Mom - NO THD Bushing - Red Actuator 450-1430-NDO 3.24 2.52 2.40 |MSP103C204 
12 SPST Mom - NC 0.5A THD Bushing - Black Actuator 450-1099-ND 1.76 1.37 1.30 |MSPS103B 
SPST Mom - NO THD Bushing - Red Actuator 450-1110-ND 2.05 1.60 1.52 |MSPS103C 


* Splashproof RoHS Compliant 


P hb tt A H Switch Caps: Gloss finish Bushing Guards: G12C are chromed brass; remaining are aluminum. Waterproof 
u Ss u on ccessories Boot Seals: Fabricated of Neoprene rubber for an environmental seal; Hex nuts are molded in the Neoprene. 
Use Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Fig. | Description Color / Type With Part No. il 25 50 | Part No. 
5 aca , Black 450-1490-NDO .70 62 59 | C22004 
Maherta a hag Snapit Red MPS/MSPM/MPE/MPA6_ | 450-1492-ND0 70 62 59 | C22204 
1 7 Green 450-1493-ND0 70 62 -59 | C22504 
Switch Cap, .590” dia, for Snapfit Black 450-1494-NDO 86 76 .72 | C23004 
Plunger (Fig. 6) Above Red MESMSEMMEEMEAG 450-1495-NDO 86 -76 72 | C23204 
Bushing Guard 1/4 x 40 THD Smooth Finish Black/Aluminum 1/4 x 40 THD 450-1063-ND 1.42 1.25 1.18 | G12B 
Bushing Guard 1/4 x 40 THD Smooth Finish Brass 1/4 x 40 THD 450-1064-ND 1.94 1.70 1.62 | G12C G12:10.4 
2 Bushing Guard 1/4 x 40 THD Knurled Finish Aluminum 1/4 x 40 THD 450-1066-ND 1.94 1.70 1.62 | G12KA G13:15.4 
Bushing Guard 1/4 x 40 THD Knurled Finish Black/Aluminum 1/4 x 40 THD 450-1062-ND 2.40 2.10 2.00 | G13KB ey 
Bushing Guard 1/4 x 40 THD Knurled Finish Clear/Aluminum 1/4 x 40 THD 450-1150-ND 2.30 2.02 1.91 | G13KA 
Bushing Guard 15/32” THD Smooth Finish Aluminum MSPF Series 450-1060-ND 3.04 2.66 2.53 | G15 
Waterproof Boot 10-48 THD, H = .276 Black TP Series 450-1549-NDO 3.58 3.14 2.98 | BP1048004 =I 
Waterproof Boot 1/4 x 40 THD, H = .460 Black MSPM/MPAS/MPS/TP | 450-1045-ND 3.54 3.10 2.94 | BP14400 G12 13.4 
Waterproof Boot 1/4 x 40 THD, H = .460 Gray MSPM/MPAS3/MPS/TP _| 450-1541-NDO 3.54 3.10 2.94 | BP1440804 G13 218.4 
MSPMBS/MSPMCS and 
Waterproof Boot 1/4 x 40 THD, H = .300 Black MSP3/MPA3/TP 450-1551-NDO 3.54 3.10 2.94 | BPA1440004 
Waterproof Boot 1/4 x 40 THD, H = .460 Black MSPM/MPS3/MPAS/TP_ | 450-1556-NDO 3.88 3.40 3.23 | BP201004 
3 Waterproof Boot 1/4 x 40 THD, H = .460 Black MSPM/MSP3/MPAS/TP_ | 450-1555-NDO 3.88 3.40 3.23 | BP190004 
Waterproof Boot 15/32-32 THD, H = .472 Black MSPF/MPG 450-1554-NDO 3.00 2.63 2.49 | BP1532004 
Waterproof Boot 15/32-32 THD, H = .472 Red MSPF/MPG 450-1550-NDO 3.00 2.63 2.49 | BP1532204 
Waterproof Boot 15/32-32 THD, H = .472 Black MSPF/MPG 450-1547-NDO 3.88 3.40 3.23 | BP590004 
Waterproof Boot 1/4 x 40 THD, H = .580 Black TT, MTA, Gemini 450-1552-ND0 3.54 3.10 2.94 | B1440004 
Waterproof Boot 1/4 x 40 THD, H= .580 Gray TT, MTA, Gemini 450-1553-ND0 3.54 3.10 2.94 | B1440804 


4 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1851 


™ Tyco Electronics Alcoswiteh Tact Switches 


Authorized Distributor 


Specifications: * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C (FSMSM: -20°C ~ 80°C) Characteristics: « Contact Rating: 50mA @12VDC (FSMSM: 
500m0 Maximum) Initial Contact Resistance: 100m0 Maximum « Life Expectancy: 100,000 Cycles (FSMSM: 20,000 Cycles) 


Dim. in mm 


Dim. H Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Fig.| Description (mm) Part No. ‘ 10 25 | Part No. 
{ Tact Switch 12mm, SPST, Mom., 160GF 43 450-1131-ND 58 AB 37 | FSM100 
Tact Switch 12mm, SPST, 160GF 7.49 450-1157-ND 60 AT 39 | FSM101 
2 | Tact Switch 12mm, SPST, SQ Act., 160GF, A=3.8mm 7.3 450-1158-ND 60 AT 39 | FSM103 
3 | Tact Switch 12mm with Ext. Actuator, SPST, 160GF 12 450-1128-ND 60 AT 39 | FSM102 
4 | Tact Switch 12mm, Rt. Angle with Post Act., SPST, 160GF | 11.15 450-1127-ND 62 AQ 40 | FSM104 
Tact Switch 6mm without Gnd., 160GF, Black 43 450-1146-ND 44 235 29 | FSM2Jd 
Tact Switch 6mm without Gnd., 160GF, Black 5.0 450-1143-ND AT 37 30 | FSM4Jd 
Tact Switch 6mm without Gnd., 160GF, Blue 7.0 450-1161-ND AT 37 30 | FSM6J 
5 Tact Switch 6mm without Gnd., 160GF, Black 9.5 450-1144-ND 55 44 36 | FSM8J 
Tact Switch 6mm without Gnd., 160GF, Ivory 73 450-1148-ND 55 44 36 | FSM10J 
Tact Switch 6mm without Gnd., 160GF, Black 13.0 450-1149-ND 55 A4 36 | FSM14J 
Tact Switch 6mm without Gnd., 160GF, Black 17.0 450-1142-ND 58 AB .37 | FSM16J 
Tact Switch 6mm without Gnd., 160GF, Black 8.51 450-1167-ND 58 AG 37 | FSM18J 
Tact Switch 6mm with Gnd., 160GF, Black 43 450-1147-ND 66 53 43 | FSM1J 
Tact Switch 6mm with Gnd., 160GF, Blue 7.0 450-1169-ND 58 46 .37 | FSM5J 
6 | Tact Switch 6mm with Gnd., 160GF, Black 9.5 450-1170-ND 60 AT 39 | FSM7J 
Tact Switch 6mm with Gnd., 160GF, White 8.0 450-1171-ND 60 AT 39 | FSM11J 
Tact Switch 6mm with Gnd., 160GF, Black 13.0 450-1172-ND 60 47 39 | FSM13J 
7 Tact Switch SPST with Gnd., SMT, 160GF, Black 3.09 450-1132-ND 93 74 60 | FSMILP 
Tact Switch SPST with Gnd., SMT, 260GF, Red 3.09 450-1139-ND 93 74 60 | FSMILPA 
8 Tact Switch 6x3.5mm, SPST, 100GF 5.0 450-1173-ND 713 58 47 | FSM 
Tact Switch 6x3.5mm, SPST, 100GF 43 450-1174-ND 89 70 58 | FSMC 
9 | Tact Switch 6x3.5mm, SPST, SMT, 100GF 4.57 450-1140-ND 89 70 57 | FSMSM 
10 | Tact Switch 6x3.5mm, SPST, Board Edge Mount, 100GF 4.32 450-1175-ND 91 fe 59 | FSMJM 
Tact Switch 6mm, SMT, 160GF, Black 43 450-1130-ND 51 AL .33 | FSM2JSMA 
11 | Tact Switch 6mm, SMT, 160GF, Black 5.0 450-1129-ND 55 44 36 | FSM4JSMA 
Tact Switch 6mm, SMT, 160GF, Blue 7.0 450-1133-ND 58 AB .37 | FSM6JSMA 
42 Tact Switch 6mm, Extended Act., Black, A=2.42mm 751 450-1141-ND 42 34 .28 | FSMCD 
Tact Switch 6mm, Extended Act., Black, 80mm 7.51 450-1176-ND 42 34 .28 | FSMCDA 
43 Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF, 42mm 6.35 450-1177-ND 58 46 .37 | FSMRACD 
Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF, A=2.80mm 6.35 450-1178-ND 60 47 39 | FSMRACDA 
Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 3.15 450-1135-ND 55 A4 36 | FSMRA1J 
Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 3.86 450-1136-ND 55 A4 36 | FSMRA2J 
Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 5.84 450-1137-ND 7 56 46 | FSMRA3J 
14 | Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 8.36 450-1179-ND 60 AT 39 | FSMRA4J 
Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 6.15 450-1180-ND 55 A4 36 | FSMRASJ 
Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 6.85 450-1181-ND 60 AT 39 | FSMRA6J 
Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 11.86 450-1134-ND 64 51 42 | FSMRA7J 
Rocker Switches 
Alcoswitch TRD Series are robust Rocker Switches designed for Digi-Key Priceleach Aicuewich 
a round hole mounting. All switches are black in color and come Fig circuit) Function _| Terminal Features Current | Part No. 1 10 25 50 | Part No. 


complete with mounting nut. Contact Rating: 3A @ 125VAC 


TRD Series — Round Mounting Hole Rocker Switch 
(Silver) and 0.4VA Maximum @ 20VDC (Gold). (This applies to i ea ica Bilt Bl is 


the TR Series, but not the PR Series.) 110" ac 3A Silver | 450-1391-NDO 1323 1018 946 7.13 | TRD23N10QCO4 
DPDT| On-On | Solder | Black Actuator-No Marking | 3A- Silver | 450-1390-NDO 1141 878 7.90 6.15 | TRDZ3N10WLo4 
Fig. 1 A Solder AVA- Gold | 450-1014-ND 712 659 —«6.23-——«45.91 | TROZIN1OWL 
CC) 1A On-On 3A-- Silver | 450-1389-NDO 959 738 664 5.17 | TRD13D10WLO4 
2. ap 7 spot| 9%" | solder | Black Actuator No Marking |-4VA~ Sold | 450-1016-ND 426 395 373 3.54 | TRD11D10WL 
ses Mom-Off-Mom AVA- Gold | 450-1154-ND 812 752 741 6.74 | TRD11G10WL 
UNS-2A On-Off-Mom AVA- Gold | 450-1015-ND 748 692 655 6.21 | TRD11H10WL 

fatale Solder | Black Actuator- Red LED | 3A- Silver | 450-1466-NDO 1008 7.75 698 5.15 | TRD13D10WLLR204 

Solder | Black Actuator - Red/Green LED | 3A Silver | 450-1393-NDO 1476 1135 10.22 7.95 | TRD13D10WLLR2504 

1B) SPOT) On-On | solder | Black Actuator - Green LED | 3A Silver | 450-1394-NDO 1199 923 831 646 | TRD13D10WLLRS04 

110°C] Black Actuator- Red LED | .4VA- Gold | 450-1392-NDO 2782 21.40 19.26 14.98 | TRD11F100CLR204 

PR Series — Miniature Snap-In Rocker Switches 

DPDT| On-of-On | ac | Black Actuator-No Marking | 7A- Silver | 450-1020-ND 475 365 329 2.56 | PRADD3-07F-BB000 

> | SPst | On-o8 Black Actuator - No Marking | 16A-- Silver | 450-1040-ND 98 75 68 53 | PRASA1-16F-BB000 

SPDT| On-of-On | ac | Black Actuator-No Marking | 16A- Silver | 450-1028-ND 133 103 93 72 | PRASD3-16F-BB000 

SPST| On-Off Red LED Window - No Marking | 16A - Silver | 450-1041-ND 231 178 1.60 1.25 | PRASC1-16F-BBROO 

sPsT| On-Off ac | Euro-Style - Black - No Marking | 16A - Silver | 450-1038-ND 1.07.83 «75 ~—_—~«58 | PRBSA1-16F-BB000 

DPDT| — On-On 450-1026-ND 296 228 205 1.60 | PRDDD1-16F-BB000 

3 |ppst| on-off QC | Black Actuator - No Marking | 16A- Silver | 450-1027-ND 241 185 1.67 1.30 | PRDDA1-16F-BB000 

DPDT | _On-Off-On 450-1021-ND 5.01385 3.47__2.70 | PRDDD3-16F-BB000 


RoHS Compliant 


A Series Rocker Switches 


Specifications: . Contacts/Terminals: Silver/tin lead * Case Material: Thermoset 94V-0 © Operating Temperature: -20°C ~ 85°C RoHS 
Characteristics: * Contact Rating: Silver: 5A @ 125VAC * Contact Timing: Break-before-make » Life Expectancy: 30,000 Cycles comma 
Contact Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Fig. | Circuit Function Terminal Features Rating Part No. 1 10 25 50 | Part No. 

SPDT On-On 450-1519-ND 3.16 2.93 2.77 2.63 | A101J51Z00004 
1 SPDT | Mom-Off-Mom Solder Term Snap-In Black Bezel 5A 450-1528-ND 3.86 3.58 3.38 3.21 | A105J51Z00004 
DPDT On-On 450-1532-ND 8.20 7.59 7.18 6.81 | A201U51Z00004 
DPDT On-Off-On 450-1502-ND 7.68 7.11 6.72 6.38 | A203J51Z00004 

2 SPDT On-On Right Angle PCB Black Actuator 5A 450-1517-ND 2.94 2.72 2.58 2.45 | A101J1AQ004 
3 SPDT On-On Right Angle PCB Black Actuator 5A 450-1518-ND 2.94 2.72 2.58 2.45 | A101J1AV20004 
On-On 450-1501-ND 3.16 2.93 2.77 2.63 | A101J61Z00004 
4 SPDT On-Off-On Solder Term Snap-In Black Bezel 5A 450-1524-ND 3.48 = 3.22 3.05 2.89 | A103J61Z00004 
Mom-Off-Mom 450-1529-ND 3.86 3.58 3.38 3.21 | A105J61Z00004 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1852 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Grayhill Series 88 keypads are fully sealed keypads for use indoors or outdoors that offer a fully sealed snap-dome contact with an operational life of 3 million operations 
per key. Various colored graphic overlays are available or you can create your own keypad by using 3 items: (1) a blank keyboard; (2) the clear window overlay; (3) a sheet 


Gay hill of legend transfers. Optional panel seal gasket provides a dust and water weather seal between your keypad and your equipment panel. 
Specifications: 


Series 88 Sealed Key pads Rating Criteria: * Rating at 24Vde: 10 milliamps, resistive * Contact Resistance: Compatible with MOS, TTL and DTL (100 maximum) * Voltage Breakdown: 250Vac 


between mutually insulated parts » Life Expectancy: 3,000,000 operations per button * Contact Bounce: Less than 4 milliseconds at make, 10 milliseconds at break 
Versatile keypads that work indoors or outdoors. _* Operating Temperature: -40°C ~ 80°C. 
Operating Features: + Button Travel: 0.015” (.381mm) nominal total travel * Typical Operating Force: 350 grams. 


Materials and Finishes: * Housing: ABS polycarbonate, black * Graphic Overlay: Polyester * Contact Dome: Stainless steel, selectively gold plated * Terminals: Copper 
alloy, CDA No. 725, Tin-lead plated. 


Digi-Key Price Each Grayhill 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. 
Series 88 Keypads 
1 | 12-Key Keypad with Black housing; White keys and Black lettering ....................::0cseeeee GH5012-ND 24.55 23.20 18.42 | 88AB2-143 


GH5013-ND 24.55 23.20 18.42 | 88AB2-152 
GH5014-ND 24.55 23.20 18.42 | 88AB2-172 
GH5015-ND 28.36 26.80 21.28 | 88BB2-052 


2 12-Key Keypad with Black housing; White keys and Blue lettering . 
12-Key Keypad with Black housing; Blue keys and White lettering . 
16-Key Keypad with Black housing, Blue/White keys and Black/Blue lettering. 
3 | 16-Key Keypad with Black housing, Blue keys and White lettering . GH5016-ND 28.36 26.80 21.28 | 88BB2-072 
16-Key Keypad with Black housing, Red keys and White lettering. .. | GH5017-ND 28.36 26.80 21.28 | 88BB2-082 
Series 88 Clear Key Keypads — Customize Your Own Keypad Layout 
12-Key Keypad with Blank keys for use with Legend sheets below. GH5018-ND 19.49 18.41 14.62 | 88AB2 
4 | 16-Key Keypad with Blank keys for use with Legend sheets below. GH5019-ND 21.66 20.47 16.25 | 88BB2 
20-Key Keypad with Blank keys for use with Legend sheets below. GH5020-ND 28.87 27.27 21.65 | 88JB2 
Legend Sheet, Small Print lettering for Blank Keys, dry transfer type ... GH5021-ND 3.93 3.72 2.96 | 87-DT-2096-088 
Legend Sheet, Medium Print lettering for Blank Keys, dry transfer type. GH5022-ND 3.93 3.72 2.96 | 87-DT-2096-125 
Legend Sheet, Large Print lettering for Blank Keys, dry transfer type ... GH5023-ND 3.93 3.72 2.96 | 87-DT-2096-187 
Legend Sheet, Medium Print lettering for Blank Keys, self-adhesive type . GH5024-ND 5.44 5.14 4.09 | 87AC2046 
Clear Protective Overlay for 12-Key Keypad (protects your customized lettering) . GH5025-ND 17.90 16.91 13.43 | 88-101 
4 | Clear Protective Overlay for 16-Key Keypad (protects your customized lettering) . GH5026-ND 15.68 14.82 11.77 | 88-001 
Clear Protective Overlay for 20-Key Keypad (protects your customized lettering) . .. | GH5027-ND. 16.26 15.36 12.20 | 88-201 
Panel Seal Gaskets for Series 88 Keypads 
Optional Panel Gasket Seal for all 12-Key Series 88 Keypads - Subpanel Mount GH5028-ND 1.38 1.31 1.04 | 88M2001-2 
Optional Panel Gasket Seal for all 16-Key Series 88 Keypads - Subpanel Moun GH5029-ND 1.41 1.34 1.06 | 88M2009-2 
Optional Panel Gasket Seal for all 20-Key Series 88 Keypads - Subpanel Mount. . GH5030-ND 1.47 1.39 1.11 | 88M2019-1 
Optional Panel Gasket Seal for all 12-Key Series 88 Keypads - Top Panel Mount . GH5031-ND 1.74 1.64 = 1.31 | 88M2012-1 
Optional Panel Gasket Seal for all 16-Key Series 88 Keypads - Top Panel Mount . GH5032-ND 1.81 1.72 1.36 | 88M2015-1 
Optional Panel Gasket Seal for all 20-Key Series 88 Keypads - Top Panel Mount . GH5033-ND 1.86 1.76 1.40 | 88M2018-1 
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Series 96 Keypads 


Grayhill’s Series 96 are their most economical 3x4 and 4x4 keypad family. They have such features as conductive rubber contacts with an operational life of 3 million operations and a good tactile feel for positive feedback to the operator. GH5001 thru 
GH5004 have black legends with white keys and a black ABS housing. GH5008 thru GH5011 have white legends with black keys and a black ABS housing. 

Specifications: 

Rating Criteria: ¢ Rating at 12Vde: 5mA for .5 seconds © Contact Bounce: <12 milliseconds ¢ Contact Resistance: <1000 (@ stated operating force) © Operation Life: 3,000,000 minimum cycles per key © Operating Force: 175 +40 grams 
© Operating Temperature: -30°C ~ 80°C Material and Finishes: ¢ Terminal Pin: Phosphor Bronze, solder plated * PC Board: FR-4 glass cloth epoxy © Keypad: Silicone rubber © Housing: ABS, cycolac “KJW” © Housing Color: Black © Output: 
Matrix (Rear SIL Header) 

12 Key mating connector use Digi-Key® part numbers: A3016-ND (connector, 1 piece) / A3007-ND (contacts, 1 package); 16 Key mating connector use Digi-Key® part numbers: A3017-ND (connector, 1 piece) / A3007-ND (contacts, 1 package) 


Digi-Key Price Each Grayhill 
Fig.| Description Part No. J 10 100 | Part No. 
1 | 12 Key Keypad, Front Mount, White Keys GH5001-ND 11.79 10.35 8.85 | 96AB2-102-F 
1 | 12 Key Keypad, Rear Mount, White Keys GH5002-ND 11.79 10.35 8.85 | 96AB2-102-R 
2 | 16 Key Keypad, Front Mount, White Keys GH5003-ND 13.13 11.52 9.85 | 96BB2-006-F 
2 | 16 Key Keypad, Rear Mount, White Keys GH5004-ND 13.13 11.52 9.85 | 96BB2-006-R 
1 | 12 Key Keypad, Front Mount, Black Keys GH5008-ND 11.79 10.35 8.85 | 96AB2-152-F 
1 | 12 Key Keypad, Rear Mount, Black Keys GH5009-ND 11.79 10.35 8.85 | 96AB2-152-R 
2 | 16 Key Keypad, Front Mount, Black Keys GH5010-ND 13.13 11.52 9.85 | 96BB2-056-F 
2 | 16 Key Keypad, Rear Mount, Black Keys GH5011-ND 13.13 11.52 9.85 | 96BB2-056-R 
Series 37 Piezo Keypads and Pushbuttons 
Vandal Resistant and Virtually Indestructible 
Function: 
The switch function is based on the physical principal of the Piezo effect. The external push force activates a Piezo 
element that releases voltage utilized for switching (MosFet). 
Advantages: : an Digi-Key Price Each Grayhill 
Suitable for harsh environments » Sealed metal surface, epoxy potted » Pressure activated, no moving parts * Water Fig.| Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
and dust proof * Long life expectancy, tested for 50 million cycles PIEZO Pushbuttons 
Applications: Momentary with Pins, Smooth Front GH7300-ND 40.50 37.13 33.75 | 37FMA1-AAP1N 
* Vending machines » Lifts » Food industry * Mining equipment » Chemical and petrochemical industry 1 | Momentary 18” leads with Red LED GH7301-ND 54.02 45.26 40.15 | 37FML1-AA11N 
Safety and security * Medical equipment Industrial machinery Momentary 18” leads with Red LED Ring GH7302-ND 110.82 92.85 82.37 | 37FBRi-AAW1121N 
Specifications: PIEZO Keypads 
* Rated Voltage: 24 VAC or VDC Rated Current: 200mA maximum, 1A if requested »* Switch Resistance “ON”: 100. - . 
e pees ; wage Sail 5 . es 4 ee Nc auENiice - PIEZO 12-Key Aluminum Matrix GH7304-ND 178.34 149.42 132.55 | 37F1-AB2-AC1 
maximum Such Resistance OFF”: >5MQ * Switch Capacitance: 25 pF * Actuation Force (typical): 3-5N * Operating 2 PIEZO 16-Key Aluminum Matrix GH7305-ND 49018 159.34. 141.35 | 37F1-BB2-AC1 
Temperature: -20°C ~ 75°C » IP68 per IEC 529 


vy Sealed Membrane Keypad 
[ T T with Removable Legends 


12-Key with 2 legend sets - A-L/ 1-9 */# 

Features: 

« Adhesive backed for easy mounting ¢ Tactile feedback on all keys * Attached .1” female connector » Legends easily swapped 
Allows for custom legends * Rim embossed keys for finger placement * Splash proof, sealed switches » Low profile height 
(.059 inches) 


Specifications: Digi-Key Price Each ITT Ind. 
¢ Contact Rating: 0.5VA, 100mA, 30VDC maximum ° Actuation Force: 300 grams * Contact Bounce: Below 10msec. typical Part No. 1 10 100 Part No. 
. Travel: 0.63 - 0.76mm typical * Operating Temperature: -30°C ~ 60°C Materials: : Overlay: Polyester/polycarbonate blend CKNG6010-ND 2537 21.91 18.45 4234M 
with uniform low gloss fine texture * Connector: Single row female connector, tin lead plating 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1853 


torm \K Range Keypad System 


(MEE interface M 


Interchangeable for Different Environments/Applications 


Storm K Range keypads are 100% interchangeable to suit any 
application. Each series is identical in size and mounting 
specifications, allowing for easy price/performance selection for 
different environments. Each keypad is available in calculator or 
telephone formats (arrows or F-Keys on the 4-key version) or the 
end user may customize by using optional blank keys. All keypads 
are compatible with the Storm Universal Encoder and include instruc- 
tions and a gasket seal. Storm K Range Keypads are ideal for access 
control, pin numbering/banking functions and kiosk application. 


Storm 1000 Series — Public/outdoor Environments 

¢ Anti-Vandal design ideal for public environment * Features metal casing and keys « Fully sealed, to 
P67, for use in outdoor environments * Key color: Silver * Case Color: Silver * Operational life: 4 Million 
cycles (min) per key * Operational Temperature Range: -40°C ~ 100°C » Gold on nickel plated FR4 
contact PCB * Connector: 0.1” pitch, gold plated, square pin, male 


Storm PLX Series — Anti-vandal, Industrial Sealed Keypad 

* Tough metal key keypad with polymer housing * Ideal for public and industrial environments * Sealed 
to IP65 for exposed environments * Case Color: Black »* Key Color: Silver * Operational life: 4 million 
cycles (minimum) per key * Operational Temperature Range: -40°C ~ 100°C * Gold on nickel plated FR4 
contact PCB * Connector: 0.1” pitch, goldplated, square pin, male 


Storm 2000 Series — Harsh Industrial/Wet Environments 

¢ Impact resistant industrial keypad »* High impact resistant polymer casing and keys * Sealed to IP65, 
allowing pressure hose wash * Case Color: Mid Gray * Key Color: Light Gray * Operational life: 4 million 
cycles (min) per key * Operational Temperature Range: -25°C ~ 85°C » Gold on nickel plated FR4 
contact PCB * Connector: 0.1” pitch, gold plated, square pin, male 


Storm 3000 Series — General Service/Sheltered Outdoor Use 

¢ Reliable keypad for sheltered environments * General service polymer casing and keys « Rain and 
splash proof to IP54 specifications * Case Color: Mid Gray * Key Color: Light Gray * Operational life: 2 
million cycles (min) per key * Operational Temperature Range: -10°C ~ 85°C * Connector: 0.1” pitch, gold 
plated, square pin, male 


Keypad Interface 


Storm 420 Series Encoders provide an interface 
between keypads and host systems. Converting 
the matrix output from Storm keypads, the encoder 
sends RS232 output to a host system, via the 6 pin 
100” (2.54mm) pitch connector. Features: ¢ Input 
Power +5V + 0.25VDC * RS232 Output via 6 pin 
Molex .100” (2.54mm) Pitch KK Series Connector 
* Drives Powertip’s 80 character LCD Display 
from keypad * RS232 Mates With: * Connector: 
WM2004-ND ¢ Contact: WM2312-ND 


MGR1602-ND 


Storm GFX Series 


Customizable Keypad 

ae Transparent 
~ |" Key Cap 

won Transparent 

~~ Legend Tile 

~~ Colored Tile 


a Key Base 


permanent cover resistant to water, dust and physical damage. 


Illuminated Graphic Series Keypads are perfect for dimly lit environments. They also feature easily customizable legends, 
each keytop can be illuminated in a wide range of colors using the translucent color tiles. Available with white or red/green 
LED key illumination. * Fully customizable impact-resistant keypads « Ideal for commercial and industrial applications » Rain 
and splash proof to IP54 specifications * 4, 12 and 16 key formats available * Case Color: Black » Operational life: 2 million 
cycles (min) per key * Operational temp. range -10°C ~ 85°C * Gold on nickel plated FR4 contact PCB » Connector: 0.1” pitch, 


gold plated, square pin, male 


Available with Full Key Illumination 


Graphic Series Keypads feature customizable keytop legends. Keypad layouts are customized by inserting legend tiles into 
the transparent keycap then securing the self-locking cap onto the key base. Once pressed into place, the keycap provides a 
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Digi-Key Price | Storm 
Description Part No. Each | Part No. 
1000 Series (Silver Diecast Housing) 
Vandal Resistant 4-Key Keypad, Arrow keys MGR1512-ND* 44.89 | 1K041103 
Vandal Resistant 4-Key Keypad, F1-F4 keys MGR1511-ND* 44.89 | 1K042103 
Vandal Resistant 12-Key Keypad, Telephone MGR1513-NDt 64.84 |1K12T103 
Vandal Resistant 12-Key Keypad Calculator MGR1501-NDt 64.84 |1K120103 
Vandal Resistant 16-Key Keypad, Telephone MGR1514-ND¢ 77.81 |1K16T103 
Vandal Resistant 16-Key Keypad Calculator MGR1601-ND¢ 77.81 | 1K160103 
Illuminated Vandal Resistant 4-Key Keypad, Arrow keys MGR1574-ND 56.12 | 1KL041103 
Illuminated Vandal Resistant 12-Key Keypad, Calculator MGR1576-ND 81.06 | 1KL120103 
PLX Series 
4-Key Keypad, F1-F4 Keys, Black Case MGR1541-ND 39.04 | PLX042203 
4-Key Keypad, Arrow Keys, Black Case MGR1542-ND 39.04 | PLX041203 
12-Key Keypad, Calculator Format, Black Case MGR1543-ND 56.42 |PLX120203 
12-Key Keypad, Telephone Format, Black Case MGR1544-ND 56.42 | PLX12T203 
16-Key Keypad, Calculator Format, Black Case MGR1545-ND 67.68 |PLX160203 
16-Key Keypad, Telephone Format, Black Case MGR1546-ND 67.68 |PLX16T203 
2000 Series (Mid-Grey Impact Polymer Housing) 
Industrial 4-Key Keypad, Arrow keys MGR1516-ND* 30.93 | 2K041103 
Industrial 4-Key Keypad, F1-F4 keys MGR1517-ND* 30.93 | 2K042103 
Industrial 12-Key Keypad, Calculator Format MGR1518-NDt 44.89 |2K120103 
Industrial 12-Key Keypad, Telephone Format MGR1519-NDt 44.89 |2K12T103 
Industrial 16-Key Keypad, Calculator Format MGR1520-ND¢ 54.87 |2K160103 
Industrial 16-Key Keypad, Telephone Format MGR1521-ND+¢ 54.87 |2K16T103 
3000 Series (Mid-Grey General Service Polymer Housing) 
Commercial 4-Key Keypad, Arrow keys MGR1523-ND* 19.75 |3K041103 
Commercial 4-Key Keypad, F1-F4 keys MGR1524-ND* 19.75 |3K042103 
Commercial 12-Key Keypad, Calculator Format MGR1525-NDt 29.12 |3K120103 
Commercial 12-Key Keypad, Telephone Format MGR1526-NDt 29.12 |3K12T103 
Commercial 16-Key Keypad, Calculator Format MGR1527-ND¢ 35.41 |3K160103 
Commercial 16-Key Keypad, Telephone Format MGR1528-ND¢ 35.41 | 3K16T103 
Accessories 

Blank Keys for 1000 Series 4 pieces MGR1515-ND 6.02 | 1K000003 
Blank Keys for 2000/3000 Series 4 pieces MGR1522-ND 2.58 | 2K000003 
Rear Casing for 12-Key Keypads MGR1536-ND. 28.38 | RC120203 
Privacy Shroud for 12-Key Keypads MGR1562-ND 30.38 | 1KFS0203 


* 4-Key Mating Connector use Digi-Key Part No.: WM2003-ND (Connector, 1 pkg)/ WM1114-ND (Contacts, 1 pkg) 
+ 12-Key Mating Connector use Digi-Key Part No.: WM2006-ND (Connector, 1 pkg)/ WM1114-ND (Contacts, 1 pkg) 
+ 16-Key Mating Connector use Digi-Key Part No.: WM2006-ND (Connector, 1 pkg)/ WM1114-ND (Contacts, 1 pkg) 


Environmentally Sealed Keypads 
700 Series 


The 700 Series of sealed keypads intended are for use individually or as modular building blocks to 
create more complex key-panel layouts. Unlike other sealed keypads, the 700 series have excellent 
tactile characteristics providing fast and reliable data input. When a keytop is depressed a conductive 
rubber pill makes contact with a gold on nickel plated PCB. These contact materials provide the highest 
level of protection against corrosive atmospheres and contact oxidization. Each keypad has inte- 
rchangeable keytop legend tiles. Keypads come in two colors, gray or black, and feature a matrix style 
output. Instructions and pinouts are included. Compatible with Storm Universal Encoder part number 
“MGR1602-ND”. 
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Digi-Key Price | Storm 
Description Part No. Each _| Part No. 
4-Key Graphic Keypad and 5 Keycaps, Common Bus MGR1547-ND 24.73 | GS040203 aS 
12-Key Graphic Keypad and 13 Keycaps, Black, Matrix MGR1548-ND 35.91 | GS120203 
16-Key Graphic Keypad and 17 Keycaps, Black, Matrix MGR1549-ND 43.89 | GS160203 
4-Key Illuminated Graphic Keypad (Red/Green LED) MGR1568-ND 29.67 | GSRG040203 
12-Key Illuminated Graphic Keypad (Red/Green LED) MGR1569-ND 43.09 | GSRG120203 
16-Key Illuminated Graphic Keypad (Red/Green LED) MGR1570-ND 52.67 | GSRG160203 
4-Key Illuminated Graphic Keypad (White LED) MGR1571-ND 34.62 | GSLW040203 Digi-Key Price |Storm 
12-Key Illuminated Graphic Keypad (White LED) MGR1572-ND 53.87 | GSLW120203 Fig. | Description Part No. Each | Part No. 
16-Key Illuminated Graphic Keypad (White LED) MGR1573-ND 70.23 | GSLW160203 1 4 Key Keypad with Legend Set A, Gray MGR1101-ND 26.01 70040103 
Legend Set A, 0-9, Arithmetic Function, Arrows, 26 Tiles MGR1550-ND 2.58 | GSA0T203 4 Key Keypad with Legend Set A, Black MGR1111-ND 26.01 | 70040203 
Legend Set B, Computer Legend, Arrows, 26 Tiles MGR1551-ND 2.58 | GSBOT203 2 12 Key Keypad with Legend Set A, Gray MGR1102-ND 34.68 | 70120103 
Legend Set C, Alphabet Legend, 26 Tiles MGR1552-ND 2.58 | GSCOT203 12 Key Keypad with Legend Set A, Black MGR1112-ND 34.68 | 70120203 
Legend Set D, F1-F4 Keys, Misc. Keys, 26 Tiles MGR1553-ND 2.58 | GSDOT203 3 16 Key Keypad with Legend Set A, Gray MGR1103-ND 44.96 | 70160103 
Legend Set E, Blank Keys Legend, 30 Tiles MGR1554-ND 2.58 | GSEOT203 s “ reves an ager = 2 oe eae a ae 
f -, #,* i 4 ‘ey Keypad with Legend Set , Gray | ; 
Goay Colod Legends 0 Ties’ ees EERE ae i 4 | 36 Key Keypad with agen SetB&C, Black MGR1114-ND 77.16 _|70360203 
‘ Legend Set A 0-9, Arith. Function, Arrows MGR1201-ND. 4.30  |70A00103 

ee colored -sgends) 80 les Monsen tne. | e0nosos tenend Set B Computer Legend, Arrows MGR1202-ND 4.30 |70B00103 

een Colored Legends, 30 Tiles MGR1558-ND 1.72 | GS000403 Legend Set C Alphabet Legend MGR1203-ND 430 |70C00103 
Blue Colored Legends, 30 Tiles MGR1559-ND 1.72 | GS000503 = Legend Set D F1-F12, Misc. Keys MGR1204-ND 4.30 |70D00103 
White Colored Legends, 30 Tiles MGR1615-ND 1.72 | GS000103 Legend Set E Blank Legend MGR1205-ND 4.30 |70E00103 
Yellow Colored Legends, 30 Tiles MGR1560-ND. 1.72 | GS000603 Legend Set F 0-9, Ent, Off, +, -, #,* MGR1206-ND 4.30 |70F00103 
Replacement Clear Keycaps, 4 pieces MGR1561-ND 5.16 | GS000003 Under Panel Mount Clip (2 pcs.) MGR1401-ND. 3.87. | 7004CL03 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1854 (1073) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


torm 2200 Series Vandal Resistant Keyboards 
and Keyboards with Trackball 


Fig. 1 


(AEE interface 


Storm 2200 Series keyboards are constructed to survive 
in exposed, unsupervised, public environments. A 
hardened stainless steel front plate and captive, 
high impact polymer keys ensure the keyboard’s 
resistance to hard use and abuse. 

Features: * Tough, vandal resistant construction 
¢ Permanent laser engraved keytop characters 
¢ Sealed against water and dust to IP65 * Integral PS2/ 


USB interface electronics (switchable) * Foot Mounting kit 


2200 Series Stand-Alone 


Trackballs 


This 38mm, panel mount, trackball provides 
smooth, accurate and responsive cursor control 
in wet, dirty or aggressive environments. Sealed 
against the ingress of fluids and dust, the device 
automatically configures to provide either PS2 
or USB connectivity. The robust chassis is 


designed to provide secure under-panel fixing 
for maximum resistance to hard use, abuse and vandalism. This device is supplied 
complete with comprehensive fixing, connection and configuration instructions. 


available for desktop applications Digi-Key Price |Storm 
Description Part No. Each |Part No. 
Digi-Key Price Storm : 
Fig. | Description Part No. Each | Part\No. Robust Trackball Phenolic Ball......... MGR1607-ND@ 113.23 |2200-000203 
1 | Vandal Resistant Keyboard, 61-K MGR1609-NDe 309.08 2210-220023 Vandal Resistant Trackball Steel Ball. .| MGR1608-ND 151.39 |2200-000303 
andal Resistant Keyboard, 61-Key - i 5 = 7 
1 | Vandal Resistant Keyboard, 75-Key including F-Keys ... MGR1613-ND@ 329.72 | 2220-220023 Accensories: for'2200'Series Keyboards and Trackballs 
1_| Vandal Resistant Keyboard, 93-Key including number pai MGR1614-ND 371.00 | 2230-220023 fee ome oe ee eee tikes eae ; ‘ - Tepe eames 
2 | Vandal Resistant Keyboard, 63-Key with Poly TB MGR1610-ND® 453.56 | 2210-220223 Siete aiein race eae iin : ’ [ 
2 | Vandal Resistant Keyboard, 63-K. ith Metal TB MGR1611-ND 515.48 2210-320323 PS/2 Trackball Cable; 2.5 Meters. MGR1605-ND® 11.92 |2200-002003 
—E————————e : USB Trackball Cable; 2.5 Meters . MGR1606-ND@ —_ 11.92 |2200-003003 
—_| Foot Mounting Kit for 2200 Series MGR1617-ND® 19.90 2200-FK0003 7 " 
@ RoHS Compliant Note: RoHS Compliant Parts Available (parts other than 
@ RoHS Compliant Note: RoHS Compliant Parts Available (parts other than indicated may be available as ROHS Compliant) indicated may be available as ROHS Compliant) 


G80-11900: Compact 104-key IBM compatible 
keyboard with integrated, 2 button touchpad. 
Perfect for space critical applications. 


G81-1800: Compact, 104 key, Windows com- 
patible, data entry keyboard, featuring full travel, 
sealed contact and membrane, AT or PS/2 interface. 


G83-6104: Economical, Windows compatible, 
104-key laser printed caps with auto-repeat and 
full travel keyswitches. 
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G84-4100: Notebook size for applications with 
space limitations or mobile systems. Windows 
compatible. 


G84-4400: Notebook size with two functions in a 


single device. Ultra-low profile and an integrated, 
high quality, PS/2 compatible 16mm trackball, 
makes this keyboard ideal for applications where 
space is limited. 


M-5400: Optical sensor for precise movement 


Digi-Key Cherry 
Fig. | Description Part No. Each Part No. 
Full Size, 104-Key Computer Keyboards 

Touch Board PS/2, Light Gray, AT and Serial Adapters CH888-ND. 167.89 G80-11900LTMUS-O 
Touch Board PS/2, Black, AT and Serial Adapters CH718-ND. 192.10 G80-11900HVMUS 

1 Touch Board PS/2, Beige, AT and Serial Adapters CH720-ND 175.10 G80-11900LTMUS 
Touch Board PS/2 Light Gray CH887-ND 156.75 G80-11900LPMUS-0 
Touch Board PS/2, Black, AT and Serial Adapters CH889-ND. 167.89 G80-11900LTMUS-2 
Touch Board PS/2, Black CH893-ND 156.75 G80-11900LPMUS-2 
General Purpose PS/2, Light Gray CH731-ND 68.00 G81-1800LPMUS-0 

2 General Purpose PS/2, Black CH890-ND 70.00 G81-1800LPMUS-2 
General Purpose USB, Light Gray CH894-ND 70.00 G81-1800LUMUS-0 
General Purpose USB, Black CH895-ND. 75.25 G81-1800LUMUS-2 
Full Size Microsoft Windows PS/2, Light Gray CH738-ND 25.50 G83-6104LPNUS-0 
Full Size Microsoft Windows USB, Light Gray CH891-ND 34.13 G83-6104LUNUS-0 

3 Full Size Microsoft Windows PS/2, Black CH896-ND 34.13 G83-6104LRNUS-2 
Full Size Microsoft Windows USB, Black CH897-ND 36.08 G83-6104LUNUS-2 
Business Design K-1 USB, Light Gray CH900-ND 16.50 J82-16001LUNEU-0 
Business Design K-1 USB, Black CH901-ND 16.50 J82-16001LUNEU-2 

Notebook Style, 83-Key Computer Keyboards 

PS/2 Interface, Tampo-Printed Caps, Beige CH217-ND 68.00 G84-4100PPAUS 
USB Interface, Tampo-Printed Caps, Light Grey CH742-ND. 76.50 G84-4100PCAUS-0 

4 PS/2 Interface, Tampo-Printed Caps, Black CH746-ND 78.20 G84-4100PRAUS 
USB Interface, Tampo-Printed Caps, Black CH747-ND 86.70 G84-4100PTAUS 
USB, PS/2 Adapter Tampo-Printed Caps, Black, 86-Key CH898-ND. 88.23 G84-4100PTMUS 
Intergrated Trackball, PS/2, Tampo-Printed Caps, Black CH750-ND. 178.50 G84-4400PRBUS 
Intergrated Trackball, USB, Tampo-Printed Caps, Black CH751-ND. 178.50 G84-4400PTBUS 

5 Intergrated Trackball, PS/2, Tampo-Printed Caps, Light Gray CH892-ND. 163.35 G84-4400PPBUS-0 
Intergrated Trackball, PS/2, Tampo-Printed Caps, Beige CH899-ND. 163.35 G84-4400PPBUS 
Intergrated Trackball, USB, Tampo-Printed Caps, Beige CH752-ND. 168.30 G84-4400PUBUS 

Power Wheel Mouse Optical 

6 Wheelmouse Optical, USB, PS/2 Adapter, Light Gray CH902-ND. 13.50 M-5400 

Wheelmouse Optical, USB, PS/2 Adapter, Black CH903-ND. 13.50 M-5450 


of the mouse pointer, with a resolution of up 
to 800 dpi. 


MX Key Switches 


Main Advantages: * The MX is a modern full-travel low-profile keyswitch * This module is designed to meet all current ergonomic standards demanded for word and data 
processing applications »* Gold wire crossbar contacts ensure long life expectancy * High reliability also during quick actuation * All switches are momentary N/O type 


Specifications: * Maximum Voltage 12 * Maximum Current 10mA »* Contact Resistance 200mQ * Capacity at 1MHz <1pf * Bouncing Time at 0.4 <5ms 


PCB Mount with Support Pins 


Face Plate Mount 


Digi-Key Price Each Cherry 
Description Part No. 1 10 50 | Part No. 
PCB Mount 
Linear Feel CH160-ND® 86 At -64 | MX1A-11NW 
Click Tactile Feel CH197-ND@ 95 84 -70 | MX1A-EINW 
PCB Mount Soft Tactile Feel CH310-ND@ -70 63 52 | MX1A-C1NW 
PCB Mount with Diode CH311-ND® 1.19 1.06 .88 | MX1A-11DW 
Face Plate Mount 

Linear Feel CH162-ND® 86 77 .64 | MX1A-11NN 
Click Tactile Feel CH196-ND® 86 BG -64 | MX1A-EINN 
Soft Tactile Feel CH198-ND® 1.16 1.04 -86 | MX1A-CINN 
Trans. Cover - use with CH696-ND CH695-ND 84 75 .62 | 6287379 
Keycap - use with MX Series Switch, Beige | CH696-ND 84 75 .62 | 6287750 


@ RoHS Compliant 
able as RoHS Compliant) 


Note: RoHS Compliant Parts Available (parts other than indicated may be avail- 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Fig. 1 — PA, PB and PE Series 


CHERRY & Pushwheel Switches 


PA Series PB Series PE Series 
Posi- | Read- Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Output Code | tions | Out Features Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
PA Pushwheel 
BCD 10 0-9 Extended Buttons CH178-ND 17.28 15.36 12.80 10.56 | PACA-3000 
BCD Compl. | 10 0-9 Extended Buttons CH179-ND 24.92 2216 1846 15.23 | PAEA-3000 
BCD 10 0-9 | Ext. Board for Diodes CH180-ND 19.68 17.50 14.58 12.03 | PACA-4000 
Decimal 10 0-9 Extended Buttons CH682-ND 22.49 20.00 18.75 15.83 | PAAA-3000 
Octal 8 0-7 Extended Buttons CH683-ND 18.77 16.68 13.90 11.47 | PABA-3000 A dei 
Octal 8 | 0-7 Flush Buttons CH684-ND 20.20 17.96 14.96 12.35 | PABA-3114 Recommended Recommended Panel Cutsin 
1A 44.30 Panel Cutout 
BCD 10 | 0-9 | Extended Buttons CH685-ND 17.50 15.56 12.96 10.70 | PACA-3100 Panel Cutout 
BCD 10 0-9 Flush Buttons CH686-ND 18.71 16.64 13.86 11.44 | PACA-3114 A A 
Hexadecimal | 16 | 0-15 Extended Buttons CH687-ND 14.96 1330 11.08 9.15 | PAGA-3100 A= (nX 7.62) + 3.30 Az (n X 5.99) + 3.28 A= (nX7.62) + 3.51 
Hexadecimal | 16 0-15 Flush Buttons CH688-ND 14.96 13.30 11.08 9.15 | PAGA-3114 
Hexadecimal | 16 0-15 Flush Buttons CH689-ND 15.61 13.88 11.56 9.54 | PAGE-3114 er ¢ . . 
Hexadecimal | 16 | 0-15 Flush Buttons CH690-ND 15.61 13.88 11.56 9.54 | PAGN-3114 ae pant separate module: Combing -eacn, module to: make-aisinal 
Right End Caps for PA Switches CH188-ND 68 60 50 44 | 0609-0799 : 
Left End Caps for PA Switches CH189-ND 68 6050.44 | 0609-0801 Fig. 2-157 
Housing .300” (7.62mm) PA Blank Black Matte CH678-ND 1.03 92 86 .73 | 0609-0797 
Spacer .100” (2.54mm) PA Blank Black Matte CH679-ND 1.03 92 86 .73 | 0609-0803 = ind 
Each digit is a separate 
PB Pushwheel — “Dustproof” Front Mount Recommended module. Combine each 
1B BCD to | 09 = CH185-ND 988 879 7.32 — | PBCI-E015 ae module eo mnakeer ine) 
unit, as shown. 
Right End Caps for PB Switches CH194-ND 68 60 50 44 | 0609-1347 
Left End Caps for PB Switches CH195-ND 68 60 50 44 | 0609-1346 
Spacer .100” (2.54mm) for PB Series Black CH680-ND 1.03 92 86 73 | 0609-1348 
PE Pushwheel Fig. 3 — L20 (Right and Left End Caps) 
Decimal 10 0-9 Extended Buttons CH239-ND 18.66 16.59 13.82 11.41 | PEAA-3000 een 
BCD 10 0-9 Extended Buttons CH181-ND 19.47 17.31 14.42 11.90 | PECA-3000 (4 Holes) 
1 Hex 16 0-15 Extended Buttons CH240-ND 25.62 22.78 18.98 15.66 | PEGA-3000 i a 
Hex 16 |0-9,A-F] Extended Buttons | — CH281-ND 26.49 23.55 19.62 16.19 | PEHA-3000 of ovat | 9 
BCD 10 0-9 Ext. Board for Diodes CH183-ND 24.68 21.94 18.28 15.09 | PECA-4000 L__A__.| ° 
Right End Caps for PE Switches CH190-ND 68 60 50 44 | 0609-0756 5 on aie ee 
Left End Caps for PE Switches CH191-ND 68 60 50 -44 | 0609-0754 B= n 315+ .655 
Spacer .300” (7.62mm) PE Blank Black Matte CH677-ND 1.03 92 86 73 | 0609-0752 
157 Pushwheel — Back Mount Each digit is a separate module. Combine each module to make a final 
2 Decimal 10 | 0-9 | Not for new designs CH242-ND 14.50 12.89 10.74 9.40 | 0T57-01MoO unit, as shown. 
L20 Leverwheel Model A B 
3 Decimal 10 0-9 Not recommended CH233-ND 16.28 14.48 12.06 10.56 | 0L20-01A0 L20 (n x 12.70) = 10.29 (nx 12.70) + 15.11 
Decimal 10 0-9 for new designs CH234-ND 16.82 14.96 1246 10.91 | 0L20-01M0 
NOTE: PAGA: QC terminal PAGE: Right angle header PAGN: Locking right angle header. Fig..4= Connectors 
Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. 
Connectors 
Connector for PA Series BCD/HEX, PC Mount Terminal CH271-ND 4.21 3.75 2.97 C2KO-P107 
4 | Connector for PE Series BCD/HEX, PC Mount Terminal CH274-ND 4.51 4.01 3.18 C2RO-P111 
Connector for PE Series BCD/HEX Solder Eyelet Terminal. CH681-ND 4.21 3.75 2.97 C2RFN116 
om RON. Thumbwheel Switches 
No. of Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Output Positions Color Part No. 1 25 50 Part No. 
BCD 0-9 SW266-ND 8.48 7.63 6.78 | A7BS-206-1 
1 BCD : 0-9 Black Gloss $W267-ND 8.48 7.63 6.78 | A7BS-206-S-1 
BCD with Ext. Brd. 0-9 SW268-ND 9.13 8.22 7.30 | A7BS-207-1 
+, - Display Only +7 SW269-ND 10.93 9.84 8.74 | A7BS-207-PM-1 
Connector for A7BS Series, Solder Terminal with Mount Ears $w270-ND 4.98 4.48 3.98 | A7B-C 
_ End Caps for A7BS Series, Left/Right 2 Pcs. $W271-ND 1.38 1.24 1.10 | A7B-M-1 
Spacer for A7BS Series, Black No Marking $W272-ND 75 68 -60 | A7B-PA-1 
BCD (Back Mount) $W273-ND 6.78 6.10 5.42 | A7CN-106-1 
eae 5 i 2 0-9 Black Gloss 
Each digit is a separate module. Combine each module to make a final unit, as BCD (Front Mount) $W274-ND 6.78 6.10 5.42 | A7CN-206-1 
shown above. End Caps for A7CN Series, Back Mount Only $W275-ND 83 15 66 | A7CN-1M-1 
AZB Series: = Spacer for A7CN Series, Back Mount Only, Black SW276-ND 65 59 52 | A7CN-1PA-1 
Features: * Dustproof construction ensures highly reliable performance at End Caps for A7CN Series, Front Mount Only $W277-ND 83 15 66 | A7CN-2M-1 
low voltage and very small current even under adverse environmental Spacer for A7CN Series, Front Mount Only, Black $W278-ND 65 59 52 | A7CN-2PA-1 
conditions » Switch units can be assembled simply by fitting the integral hook BCD (Back Mount) Black Gloss SW279-ND 523 a7 448 | A7VD-106-4 
coupler of each unit into the mating unit, thus eliminating the need of nuts . i 7 
and bolts for assembly * Switch assembly can be mounted easily by merely 3 BCD (Front Mount) 0-9 Black Gloss Sw280-ND 5.23 47 4.18) A7D-206-1 
pushing the assembly into the mounting panel cutout from front BCD (Back Mount) Light Gray SW504-ND 5.23 47 4.18 | A7D-106 
ATCN Series: BCD (Front Mount) Light Gray SW505-ND 5.23 471 4.18 | A7D-206 
Features: * Designed specially for printed circuit boards »* The transparent End Caps for A7D Series, Back Mount Only, Black SW281-ND 83 15 66 | A7D-1M-1 
window plate fitted in the readout section prevents the ingress of dust and also End Caps for A7D Series, Front Mount Only, Black $W282-ND 75 68 60) A7D-2M-1 
protects dial characters against wear by incorrect handling * Switch units can Spacer for A7D Series, Back Mount Only, Black SW283-ND 83 15 66 | A7D-1PA-1 
be assembled simply by fitting the integral hook coupler of each unit, into the _ Spacer for A7D Series, Front Mount Only, Black SW284-ND 83 15 66 | A7D-2PA-1 
mating unit, thus eliminating the need of nuts and bolts for assembly End Caps for A7D Series, Back Mount Only, Light Gray SW506-ND 83 15 66 | A7D-1M 
A7D Series: End Caps for A7D Series, Front Mount Only, Light Gray SW508-ND 78 70 62 | A7D-2M 
Features: * Cost effectiveness and improved reliability achieved through Spacer for A7D Series, Back Mount Only, Light Gray SW507-ND 83 75 66 | A7D-1PA 
insert-molding and fewer component parts * Plastic spring with minimal fatigue Spacer for A7D Series, Front Mount Only, Light Gray SW509-ND 83 75 .66 | A7D-2PA 
and a mechanical service life of 30,000 operations 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Contact Material Options 


7 . . 
& | TT Right Angle Toggle Switches B Contacts and Terminals: Copper 


Fig. 1 7 


alloy, with gold plate over nickel 
; plate. Rating: 0.4VA maximum @ 
Actuator Options 20VAC or DC maximum 


K2 Locking Lever 54 Aniurotaon 4 \ Bde Q End Contacts: Coin silver, silver 
O.214 oat 44) i ~ 9 in plated. Center Contact and All Ter- 
Right Angle ae ety ee 105.09) 2 199 (oer) minals: Copper alloy, silver plated. 
ia ¥ “580 s esa az Rating: 7000 Series: 5A @ 120VAC. 
Fig. 2 (8.28) \ 4 (14:73) 3 ae or 2A @ 250VAC; E-Series: 7.5A @ 
inlockec tected (11.43) * Add .070 (1.78) for D9 125VAC or 3A @ 250VAC; T-Series: 
4 bushings. 3A @ 120VAC. 
. zs * Add .070 (1.78) for * Subtract .020 (.51) for 
Vertical Right Angle D9 bushings. * Add .070 (1.78) for D, D9 bushings. 3 bushings. G End Contacts: Coin silver, with 
gold plate over nickel plate. Center 
Switching Options (see diagrams) Contact Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each ITT Industries Darah andi Termites Gapvet 
Circuit Function Actuator | Bushing |Termination | Material LxWxH Part No. 1 25 100 | PartNo. alloy, with gold plate Over nickal 
Fig. 1 — Right Angle plate. Rating: 0.4VA maximum @ 
On-On S Do A B BOO x 500 x 270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKNT049-ND 606 4.85 3.84 | 7101SDOABE Baie names ae 
On-Off-On s D9 A B 500 x 500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1051-ND 661 5.29 4.19 | 7103SD9ABE DEOVAG ean 
On-On M D9 A B 500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1045-ND 6.06 4.85 3.84 | 7101MD9ABE : 
On-On M D9 A G 500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1046-ND 645 5.17 4.09 | 7101MD9AGE 
On-On M D9 A Q 500 x 500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1047-ND 6.06 4.85 3.84 | 7101MD9AQE ; A 
On-Off-On M D9 A B 500 x 500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1050-ND 661 5.29 4.19 | 7103MD9ABE Bushing Options 
Mom-Off-Mom | = M D9 A B 365 x 500 x .284 (9.27 x 12.70 x 7.21) CKN1172-ND 6.73 5.39 4.26 | 7105MD9ABE 
On-Off-Mom | M D9 A B 500 x 500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1053-ND 6.73 5.39 4.26 | 7107MD9ABE D9 (Unthreaded) 
On-On M H9 A B 320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN1067-ND 615 4.92 3.90 | T101MH9ABE D (Threaded) 
On-Off-On M H9 A B 320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN1068-ND 7.27 5.82 4.61_| T103MH9ABE 
Mom-Off-Mom | M H9 A B 320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN1386-ND 727 5.82 4.61 | TIO5MHOABE lé aUNS 
On-Off-Mom | M H9 A B 320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN1387-ND 752 6.02 4.76 | T107MH9ABE 
On-Mom M H9 A B 320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN1388-ND 752 6.02 4.76 | T108MH9ABE Ee Goat 
SPDT On-On P3 D9 A B 500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1048-ND 8.03 643 5.09 | 7101P3D9ABE 
On-On s Y A B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1456-ND 6.06 4.85 3.84 | 7101SYABE (0,09) 
On-On s ¥ A Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1457-ND 6.06 485 3.84 | 7101SYAQE +(H3) 
On-Mom M D9 A B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1472-ND 6.73 5.39 4.26 | 7108MD9ABE 
On-On M D1 A G 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1511-ND 655 5.24 4.15 | E101MD1AGE 
On-On M D1 A Q 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1512-ND 615 4.92 3.90 | E101MD1AQE 
On-Off-On M D1 A B 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1520-ND 7.27 5.82 4.61 _| E103MD1ABE 
On-On M D1 A G 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1528-ND 742 5.70 4.52 | ETO1MD1AGE 
On-On s D1 A B 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1531-ND 6.70 5.36 4.25 | ETOISD1ABE PB GSOE SIS TE series 
On-Off-On L D1 A B 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89 CKN1532-ND 749 5.99 4.75 | ETO3LD1ABE 180 (4. series 250 (6. 
Mom-Off-Mom|  M Dt A B "320 x .200 x .350 a 3x5.08 x aH CKN1534-ND 749 599 475 | ETOSMDIABE Meee eolativerente 
Mom-Off-Mom | __S D1 A B 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1535-ND 7495.99 4.75 | ETOSSD1ABE 
On-On K = A B 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1545-ND 1218 9.75 7.72 | TIO1KABE H (10-48 UNS) 
On-On M H A B 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1548-ND 615 4.92 3.90 | T101MHABE 
On-On M D9 A B "500 x .500 x .450 (12.70 x 12.70 x 11.43) CKN1055-ND 918 7.35 5.82 | 7201MD9ABE H9 (Unthreaded) 
On-On M D9 A Q 500 x .500 x .450 (12.70 x 12.70 x 11.43) CKN1056-ND 918 7.35 5.82 | 7201MD9AQE 
On-On M H9 A B 320 x .360 x .352 (8.13 x 9.14 x 8.94) CKN1069-ND 964 7.71 6.11 | T201MH9ABE 
On-On s Y A Q 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1480-ND 918 7.35 5.82 | 7201SYAQE 
ppor |_L0-0ft-On M pg A B 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1484-ND 10.12 8.10 _6.41_| 7203MD9ABE 
On-Of-Mom | M ny) A B 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1489-ND 1036 8.29 6.57 | 7207MD9ABE 
On-On-On M D9 A B 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1491-ND 10.82 8.66 6.86 | 7211MD9ABE 
On-On M D1 A B 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1521-ND 964 7.71 6.11 | E201MD1ABE 
On-On M H9 A G 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) CKN1555-ND 11.09 888 7.03 | T201MH9AGE Y, Y9 Unthreaded 
On-Mom s H9 A B 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) CKN1558-ND 11.15 8.93 7.07 _| T208SH9ABE er 
apr On-On M D9 A B 500 x .500 x 500 (12.70 x 12.70 x 12.70) CKN1383-ND 15.36 12.30 9.73 | 7301MD9ABE herd Seder 
On-On M D1 A G 500 x .642 x 424 (12.70 x 16.31 x 10.77) CKN1525-ND 11.89 10.27 8.65 _| E301MD1AGE 5 .356 (9.04) 
Fig. 2 — Vertical Right Angle 
On-On M D9 AV2 B 500 x .270 x 500 (12.70 x 6.86 x 12.70) CKN1059-ND 639 5.12 4.05 | 7101MD9AV2BE 
On-Off-On M D9 AV2 B 500 x .270 x 500 (12.70 x 6.86 x 12.70) CKN1173-ND 6.94 5.56 4.40 | 7103MD9AV2BE 
On-Off-Mom | M D9 AV2 B 500 x .270 x .500 (12.70 x 6.86 x 12.70) CKN1174-ND 7.06 5.65 4.48 | 7107MD9AV2BE 
On-On M H9 AV B 320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN1070-ND 648 5.19 4.11 | T101MH9AVBE 
On-On K2 = AV2 B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1440-ND 10.18 8.15 6.45 _| 7101K2AV2BE 
On-On M D9 AV2 Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1443-ND 739 5.92 4.69 | 7101MD9AV20E 
On-On PA D9 AV2 B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1446-ND 8.36 6.70 5.30 | 7101P4D9AV2BE : 
On-On s D9 AV2 B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1447-ND 6.39 5.12 4.05 | 7101SD9AV2BE (3.18) 
On-On s D AV2 B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1450-ND 6.39 5.12 4.05 | 7101SDAV2BE 
On-On s H AV2 B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1452-ND 7.52 6.02 4.76 _| 7101SHAV2BE ‘50a 7]| 7.050 
SPDT On-On $ y9 AV2 B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1454-ND 639 5.12 4.05 | 7101SY9AV2BE i270) (4.27) 
On-On s ¥ AV2 B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1458-ND 639 5.12 4.05 | 7101SYAV2BE : 
Mom-Off-Mom | = M D9 AV2 B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1464-ND 7.06 5.65 4.48 | 7105MD9AV2BE 7000 Series 
On-On M D1 AV2 G 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1513-ND 718 5.75 4.55 | E101MD1AV2GE 
On-On M D1 AV2 Q 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1514-ND 6.79 5.43 _4.30_| E101MD1AV20E 1-30 (3.30) 
On-On Ss D1 AV2 B 500 x 219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1517-ND 679 543 4.30 | E101SDIAV2BE alle 
On-On M D1 AV G 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1529-ND 7.67 6.14 4.86 | ETOIMD1AVGE 200 |_| oo (76) 
On-Off-On M D1 AV B 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1533-ND 8.03 643 5.09 | ETO3MD1AVBE 608) 
On-On M H9 v3 B 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1547-ND 6.09 4.88 3.86 | T101MH9V3BE ET, T Series 
On-Off-On M H9 AV B 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1550-ND 7.61 6.09 _4.82_ | T103MH9AVBE 
Mom-Off-Mom | M H9 AV B 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1552-ND 761 6.09 4.82 | TIOSMH9AVBE Bore 
On-Mom M H9 AV B 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1553-ND 7.85 6.28 4.98 | T108MH9AVBE eg aa 
On-On M D9 AV2 B 500 x .650 x 565 (12.70 x 16.51 x 14.35) CKN1384-ND 982 7.86 6.22 | 7201MD9AV2BE i: 020 (51) F 
On-On M D9 AV2 Q 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.46 x 8.89) CKN1476-ND 9.82 7.86 6.22 | 7201MD9AV2QE | | 220 (5.554 if ( 
On-On s D9 AV2 B 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.46 x 8.89) CKN1479-ND 982 7.86 6.22 | 7201SD9AV2BE 016 (.41 200 (5.08) Typ. 
DPDT |Mom-Off-Mom| S$ D9 AV2 B 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.46 x 8.89) CKN1486-ND 10.76 861 6.82 | 7205MD9AV2BE 152 (3.86) ict 
On-Off-Mom | M 09 AV2 B 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.46 x 8.89) CKN1490-ND 8.07 _6.97__5.87_| 7207MD9AV2BE 60 “0206 51):T yp: 
On-On M H9 AV B “320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) CKN1556-ND 10.12 810 6.41 | T20/MHOAVBE (5.08) ~ "100 2-54) Typ. 
On-On M H9 v3 B 320 x 360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) CKN1557-ND 9.64 7.71 6.11_| T201MH9V3BE 
4PDT On-On M i) AV2 B 500 x .850 x 415 (12.70 x 21.59 x 10.54) CKN1500-ND 16.00 13.82 11.64 | 7401MD9AV2BE 
Optional Hardware and Accessories 
Dress Nut 10-48, .070” (1.78mm) high, for Series T and TP; nickel plated CKN1183-ND 66 53 42 | 465701201 
Dress Nut 1/4 x 40, .325” (8.26mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, E, E010 and TP; nickel plated CKN1184-ND A? 38 30 | 702501201 
Dress Nut 1/4 x 40, 118” (3.00mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, E, E010 and TP CKN1201-ND 31 25.20 | 780701201 
Dress Nut 1/4 x 40, 118” (3.00mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, 9000, E, E010, T and TP; black plated CKN1818-ND 75 60 48 | 780701430 
Dress Nut 1/4 x 40, 118” (3.00mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, 9000, E, E010, T and TP; nickel plated CKN1754-ND 38 30.24 | 709901201 
Dress Nut 1/4 x 40, 090” (2.29mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, 9000, E, E010, T and TP; nickel plated CKN1392-ND Ad 36 © .28 | 776001201 
Dress Nut 15/32-32, .120” (3.05mm) high, for Series 7000 and 8500; nickel plated CKN1202-ND 1.25 1.00 -80 | 895101201 
Knurled Nut 1/4x40, .080" (2.03mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, 9000, T and TP; nickel plated CKN1755-ND Ad 36.28 ‘| 778000201 
Knurled Nut 1/4x40, .062” (1.57mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, 9000, T and TP: nickel plated CKN1756-ND 35 28.22 | 796901201 
Lockwasher 1/4x40, .402” (10.21mm) diameter; nickel plated CKN1753-ND 28 23 18 | 700303202 
Lockwasher 15/32, .593” (15.06mm) diameter; nickel plated CKN9155-ND 28 23 18 | 700302202 il .020 (.51) 
Hex Nut 1/4 x 40, for Series 7000, 8020, 8060, 8500 and T; nickel plated CKNT185-ND 28 23.18 [700201201 100 | [ 
Locking Ring 1/4 x 40, .468” (11.89mm) diameter, for Series 7000, 8020 8060 8500 9000, M.T and TP: nickel plated CKN1817-ND 28 23.18 | 700701201 (2.54)"" 
Vinyl Toggle Cap, White, .383” (9.73mm) long, for color coding option “S” actuators, Series 7000 CKN1203-ND 82 66 52 | 896801000 
Vinyl Toggle Cap, Black, .383” (9.73mm) long, for color coding option “S” actuators, Series 7000 CKN1204-ND 83 66 53 | 896802000 s “ 
Vinyl Toggle Cap, Red, .383” (9.73mm) long, for color coding option “S” actuators, Series 7000 CKN1205-ND 82 66 52 | 896803000 ET Series Only 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t0o73) 1857 


Actuator Options 


Y j T T Toggle Switches K Locking Lever 


0.214 (5.44) 
Pi 7 640 
Contact Material Options (1826), 
B Contacts and Terminals: Copper alloy, with gold plate over nickel plate. Rating: 0.4 VA maximum @ 20VAC or DC maximum 
Q End Contacts: Coin silver, silver plated. Center Contact & All Terminals: Copper alloy, silver plated. Rating: 7000 Series: 5A @ 120VAC or 2A @ 250VAC; E-Series: 
7.5A @ 125VAC or 28VDC or 3A @ 250VAC; T-Series: 3A @ 120VAC. 
G End Contacts: Coin silver, with gold plate over nickel plate. a a K1 Locking Lever 
Center Contact & All Terminals: Copper alloy, with gold plate over nickel plate. Rating: 0.4 VA maximum @ 20VAC or DC maximum or 5 amps @ 120VAC or 0.214 (5.44) 
28VDC; 2 amps @ 250VAC. 680 
(17.27) 
Options (see diagrams) Dimensions Unlocked 
Switching Termi- | Contact Inch (mm) Digi-Key Price Each ITT Industries 
Circuit Function Actuator | Bushing | nation | Material LxWxH Part No. il 25 100 | Part No. 
Vertical 
SPST On-Off Ss H Zz Qa -320 X .200 X .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1549-ND. 6.85 5.48 4.34 | T102SHZQE K2 Locking Lever 
On-On Ss Dg c Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1002-ND. 5.48 4.39 3.48 | 7101SD9CQE A @.214 
On-On S Y c B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1003-ND. 5.48 4.39 3.48 | 7101SYCBE ao St (05.44) 
On-On Ss a4 c Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1004-ND. 5.48 4.39 3.48 | 7101SYCQE 8g 25 
On-On S H3 Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1020-ND. 7.09 5.68 4.49 | 7101SH3ZQE £3 eg 
On-On Ss ¥ Z B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1021-ND. 5.33 4.27 3.38 | 7101SYZBE 3s 32 
On-On S Y z G -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1022-ND. 5.73 4.59 3.63 | 7101SYZGE ——— 
On-On S Y z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1023-ND. 5.33 4.27 3.38 | 7101SYZQE 
On-On Ss Y c Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1014-NDt 5.48 4.39 3.48 | U11SYCQE 
On-On Ss Y Zz Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1040-NDt 5.33 4.27 3.38 | U11SYZQE 
On-Off-On Ss Y Cc Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1005-ND. 6.03 4.83 3.82 | 7103SYCQE - 
On-Off-On s Y Zz B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1025-ND 588 4.71 3.73 | 7103SYZBE K12 Locking Lever 
On-Off-On Ss Y Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1026-ND. 5.88 471 3.73 | 7103SYZQE 0.214 (6.44) 
On-Off-Mom Ss Y c Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1008-ND. 6.15 4.92 3.90 | 7107SYCQE 2 . 
On-Off-Mom Ss ¥: Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1028-ND. 6.00 4.80 3.80 | 7107SYZQE 
Mom-Off-Mom Ss x: c Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1007-ND 6.15 4.92 3.90 | 7105SYCQE 
Mom-Off-Mom S Y Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1027-ND. 6.00 4.80 3.80 | 7105SYZQE 
On-Mom S ¥ Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1029-ND. 6.00 4.80 3.80 | 7108SYZQE 
On-On Ss Y Ww6 B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1213-ND. 6.79 5.43 4.30 | 7101SYW6BE 
On-On Ss Y Ww B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1379-ND. 5.82 4.66 3.69 | 7101SYWBE 
On-On Ss Y Ww Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1381-ND. 5.82 4.66 3.69 | 7101SYWQE 
On-On Ss H c Q -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1091-ND. 5.54 4.44 3.52 | T101SHCQE 
On-On Ss H Z Qa -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1066-ND. 5.73 4.59 3.63 | T101SHZQE 
On-Off-On S H c Q -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1092-ND. 6.67 5.34 4.23 | T103SHCQE 
On-Off-On Ss H Z Q -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1087-ND. 6.85 5.48 4.34 | T103SHZQE 
On-Off-Mom Ss H z Q -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1181-ND. 7.09 5.68 4.49 | T107SHZQE 
Mom-Off-Mom Ss H Z Qa -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1088-ND. 6.85 5.48 4.34 | T105SHZQE 
On-On M D c Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1000-ND. 5.48 4.39 3.48 | 7101MDCQE 
On-On M D z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1016-ND. 5.33 4.27 3.38 | 7101MDZQE 
On-On M Y Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1017-ND. 5.33 4.27 3.38 | 7101MYZQE 
On-On M Dg V3 B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1042-ND 6.67 5.34 4.23 | 7101MD9V3BE 
On-On M Dg V3 Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1175-ND. 6.67 5.34 4.23 | 7101MD9V3QE 
On-Off-On M Dg V3 B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1169-ND. 7.21 5.77 4.57 | 7103MD9V3BE 
On-Off-On M DQ V3 Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1176-ND. 7.21 5.77 4.57 | 7103MD9V3QE 
On-On Ss Dg V3 B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1043-ND. 6.67 5.34 4.23 | 7101SD9V3BE 
On-On P3 x Cc Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1001-ND. 7.46 5.97 4.73 | 7101P3YCQE 
On-On P3 Z B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1018-ND. 7.30 5.85 4.63 | 7101P3YZBE 
On-On P3 ¥. Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1019-ND. 7.30 5.85 4.63 | 7101P3YZQE 
On-Off-On P3 Y Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1024-ND. 7.85 6.28 4.98 | 7103P3YZQE 
On-Off-Mom P3 Y Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1142-ND. 7.97 6.38 5.05 | 7107P3YZQE 
SPDT On-Mom P3 Y Zz Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1143-ND. 7.97 6.38 5.05 | 7108P3YZQE f 
Mom-Off-Mom P3 Y c Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1006-ND. 8.12 6.50 5.15 | 7105P3YCQE j Plastic lever 
On-On K2 _ c B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1215-ND. 9.27 7.42 5.88 | 7101K2CBE : handle 
On-On K2 =_ c Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1216-ND. 9.27 7.42 5.88 | 7101K2CQE 13. antirotation 
On-On K2 _ Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1125-ND. 9.12 7.30 5.78 | 7101K2ZQE 
On-On K2 = Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1126-NDt 9.12 7.30 5.78 | U11K2ZQE 
On-Off-On K2 = Zz Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |  CKN1151-ND 967 7.74 6.13 | 7103K2Z0E 
Mom-Off-Mom | 2 _ Zz Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1152-ND 9.79 7.83 6.20 | 7105K2Z0E 
On-On ui Y Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1147-ND. 5.33 4.27 3.38 | 7101L1YZQE 
On-Off-On ui Y Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1148-ND. 5.88 471 3.73 | 7103L1YZQE 2 
On-On L41(BIk.)| Zz Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |  CKN1220-ND 761 6.09 4.82 | 7101L41YZQE2 Add .070 
On-On L41(Red)| Y Zz Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1221-ND 761 6.09 4.82 | 7101L41YZQE3 Ey (1.78) for D, 
On-On K12 — Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1212-ND 912 7.30 5.78 | 7101K12Z0E D9 bushings. 
On-Off-On K12 =_ Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1155-ND. 9.67 7.74 6.13 | 7103K12ZQE 
Mom-Off-Mom K12 _- Zz Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1156-ND. 9.79 7.83 6.20 | 7105K12ZQE 
On-On T _ Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1164-ND. 8.27 6.62 5.24 | 7101TZQE 
On-Off-On T — Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1165-ND 882 7.06 5.59 | 7103TZQE P3 Antirotation 
On-On Ss cw iL Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1159-ND. 6.91 5.53 4.38 | 7101SCWZQE 
On-Off-On Ss cw Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1160-ND. 7.46 5.97 4.73 | 7103SCWZQE 108.08) e 
Mom-Off-Mom Ss cw Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1161-ND 7.58 6.06 4.80 | 7105SCWZQE meen 
On-On K2 = Zz G 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1442-ND 951 7.62 6.03 | 7101K2ZGE 
On-On P3 D c Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1444-ND. 7.46 5.97 4.73 | 7101P3DCQE 
On-On P3 H Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1445-ND. 8.42 6.74 5.34 | 7101P3HZQE 
On-On S DQ V3 G -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1448-ND. 7.06 5.65 4.48 | 7101SD9V3GE 
On-On Ss Dg V3 Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1449-ND. 6.67 5.34 4.23 | 7101SD9V3QE 
On-On 8 D Cc Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1451-ND 548 439 3.48 | 7101SDCQE 
On-On S H Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1453-ND. 6.45 5.17 4.09 | 7101SHZQE * Add .070 
On-On Ss Y9 V3 B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1455-ND. 6.67 5.34 4.23 | 7101SY9V3BE 2. (1.78) for D, 
On-On 11 cw c Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1459-ND. 10.00 8.00 6.34 | 7101T1CWCQE D9 bushings. 
On-On T —/c Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | _ CKN1460-ND 842 6.74 5.34 | 7101TCOE : * Subtract 020 
On-On T cw Cc Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1461-ND. 10.00 8.00 6.34 | 7101TCWCQE : (.51) for H3 
On-Off-On S cw c Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1462-ND 7.61 6.09 4.82 | 7103TCWCOE i bushings. 
On-Off-On 11 cw Cc Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1463-ND. 10.55 8.44 6.68 | 7103T1CWCQE 
Mom-Off-Mom P3 Yi; z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1465-ND. 7.97 6.38 5.05 | 7105P3YZQE 
Mom-Off-Mom 1 - Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1466-ND. 8.94 7.16 5.67 | 7105T1ZQE 
Mom-Off-Mom T cw Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1467-ND. 10.52 8.42 6.66 | 7105TCWZQE T1 = .487” High A Gain) 
Mom-Off-Mom T _- Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1468-ND. 8.94 7.16 5.67 | 7105TZQE 
On-Off-Mom K2 _ vs Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1469-ND. 9.79 7.83 6.20 | 7107K2ZQE 687 
On-Off-Mom S Y Zz B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1470-ND. 6.00 4.80 3.80 | 7107SYZBE (17.45) 15/32-32 
On-Mom K2 - z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1471-ND 9.79 7.83 6.20 | 7108K2ZQE 448 a a eNsee 
On-Mom Ss M c Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1473-ND. 6.15 4.92 3.90 | 7108SYCQE (11.38) 4 
On-Mom T = Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1474-ND. 8.94 7.16 5.67 | 7108TZQE y 
.020 (.51) 
+ UL Approved Note: All threaded bushings include mounting hardware. (Continued) 
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% ITT Toggle Switches (cont) 


Bushing Options 


Options (see diagrams) Dimensions 
Switching Termi- | Contact Inch (mm) Digi-Key Price Each ITT Industries CW Splashproof 
Circuit Function Actuator | Bushing | nation | Material LxWxH Part No. 1 25 100 | Part No. 1/4-40 UNS-2A 
On-Mom s Y z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1475-ND 615 492 3.90 | 7109SYZQE = 
On-On M D1 Cc B 500 x .219 x 350 (12.70 x 5.56 x 8.89) | CKN1515-ND 557 446 3.54 | E101MD1CBE G80 294 
On-On M D1 V3 B 500 x .219 x 350 (12.70 x 5.56 x 8.89) | CKN1516-ND 7.24 5.80 4.59 | E101MD1V3BE (051) (7.47) 
On-On s D1 Cc G 500 x .219 x 350 (12.70 x 5.56 x 8.89) | CKN1518-ND 597 478 3.79 |E101SD1CGE 1 ~ 060 
On-On s Y Zz Q 500 x .219 x 350 (12.70 x 5.56 x 8.89) | CKN1519-ND 542 434 3.44 |E101SYZQE Fr F (1.52) 
Seo On-On iL D1 Cc B 320 X .200 X .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1527-ND 612 490 3.88 /ETO1LD1CBE liitatpal actuator seal and sternal 
On-On M D1 c B 320 X .200 X .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1530-ND 612 4.90 3.88 | ETO1MD1CBE bushing seal washer standard. 
Mom-Off-Mom s D1 Cc B 320 X .200 X .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1536-ND 6.91 553 4.38 | ETOSSD1CBE 
Mom-Off-Mom s D1 V3 B 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1537-ND 749° 5.99 4.75 | ETOSSD1V3BE D, H3 (Threaded) 
On-On M H9 c B 320 X .200 X .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1546-ND 557 4.46 3.54 | T101MH9CBE D9 (Unthreaded) 
On-Off-On M H9 V3 B 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1551-ND 7.24 577 4.57 |T103MH9V3BE 1/4-40 NS 
On-Mom s H Zz Q 320 X .200 X .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1554-ND 7.09 5.68 4.49 | T108SHZOE 7 — 
On-On s ¥ c B 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1010-ND 809 6.48 5.13 | 7201SYCBE 1 aie Boot 
On-On s v c Q 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43x 8.89) | CKN1011-ND 8.09 648 5.13 |7201SYCOE — 
On-On s v Zz B 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43x 8.89) | CKN1034-ND 785 6.28 4.98 | 7201SYZBE 
On-On s Y Zz Q 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1035-ND 785 6.28 4.98 | 7201SYZQE 
On-On s v w B 500 x 450 x 350 (12.70 x 11.43x8.89) | CKN1380-ND 876 7.01 ‘5.55 | 7201SYWBE 
On-On s Y w Q 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43x 8.89) | CKN1382-ND 876 7.01 5.55 | 7201SYWOE 
On-Off-On s Y Cc Q 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43x8.89) | CKN1012-ND 9.03 7.23 ~—-§.72 | 7203SYCQE 
On-Off-On s Y Zz Q 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1036-ND 879 7.03 «5.57 | 7203SYZQE 
Mom-Off-Mom s Y ra Q 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1129-ND 879 7.03 ~—«5.57 | 7205SYZQE 
On-Off-Mom s Y Zz Q 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43x 8.89) | CKN1130-ND 9.03 7.23 «5.72 | 7207SYZQE P19 G58) ESeries 250 (635) E Series 
On-Mom s ¥ Zz Q 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43x8.89) | CKN1131-ND 9.03 7.23 ~—-5.72 | 7208SYZQE -180 (4.57) ET Series 177 (4.50) ET Series 
On-On $ H z Q 320 x .360 x .340 (8.13x9.14x8.64) | CKN1089-ND 8.97 7418 5.69 |T201SHZOE AOU SOP ET SMT 16241) ET SMT 
On-On s H c Q 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) CKN1182-ND 854 6.84 5.42. | T201SHCQE H (10-48 UNS) 
On-Off-On s H Zz Q 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) CKN1090-ND 1015 813 6.43 | T203SHZOE 
On-On M D Zz Q 500 x 450 x 350 (12.70 x 11.43x 8.89) | CKN1031-ND 785 6.28 «4.98 | 7201MDZQE H9 (Unthreaded) 
On-On M D9 v3 B 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43x 8.89) | CKN1170-ND 951 7.62 6.03 |7201MD9V3BE Tez 
On-Off-On M D9 V3 B 500 x 450 x 350 (12.70 x 11.43x 8.89) | CKN1171-ND 10.46 8.37 6.63 | 7203MD9V3BE 
On-On P3 v Zz B 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43x8.89) | CKN1032-ND 982 7.86 6.22 | 7201P3YZBE 
On-On P3 v Zz Q 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43x 8.89) | CKN1033-ND 982 7.86 6.22 | 7201P3YZQE 
Mom-Off-Mom | P3 Y Zz Q 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1144-ND 1076 8.61 —_—(6.82 | 7205P3YZQE 
On-Off-Mom P3 Y Zz Q 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43x 8.89) | CKN1145-ND 11.00 8.80 6.97 | 7207P3YZQE 
On-Mom P3 Y Zz Q 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43x 8.89) | CKN1146-ND 11.00 8.80 6.97 | 7208P3YZQE Y, Y9 (Unthreaded) 
On-On K2 - c B 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43x8.89) | CKN1217-ND 11.88 9.51 7.53 | 7201K2CBE 040 Heap Ne 
On-On K2 - Cc Q 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43x 8.89) | CKN1127-ND 1188 9.51 7.53 | 7201K2CQE (1.02) Ys 
On-On K2 = Zz Q 500 x 450 x 350 (12.70 x 11.43x 8.89) _| CKN1128-ND 11.63 9.31 7.87 | 7201K2ZQE [ .350 (8.89) 
On-Off-On K2 _ z Q 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43x8.89) | CKN1153-ND 1258 10.07 ~—7.97 | 7203K2Z0E 
On-On ul Y Zz Q 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43x8.89) | CKN1149-ND 785 6.28 4.98 | 7201L1YZOE 
On-Off-On ul v Zz Q 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43x8.89) | CKN1150-ND 879 7.03 5.57 | 7203L1YZOE 
DPDT On-Off-On K12 _ Zz Q 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1157-ND 1258 10.07 ~—7.97 | 7203K12Z0E 
On-On T = Zz Q 500 x 450 x 350 (12.70 x 11.43x 8.89) | CKN1166-ND 10.79 8.64 «6.84 | 7201TZQE at . 
On-Off-On = Zz Q 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43x 8.89) | CKN1167-ND 1173 9.89 7.43 | 7203TZQE Termination Options 
On-On s cw Zz Q 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43x8.89) | CKN1162-ND 942 7.54 5.97 | 7201SCWZQE 
On-Off-On s cw fa Q 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43x 8.89) | CKN1163-ND 1036 8.29 «6.57 | 7203SCWZQE 
On-On-On s Y z Q 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1132-ND 948 7.59 6.01 | 7211SYZQE 
On-On-Mom s v Zz Q 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43x8.89) | CKN1133-ND 1018 8.15 6.45 |7213SYZQE 1804 80) Satie 
Mom-On-Mom s v Zz Q 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43x8.89) | CKN1134-ND 1018 815 6.45 | 7215SYZQE = sal 
On-On M D9 v4 B 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1477-ND 951 7.62 6.03 | 7201MD9V4BE | 
On-On P3 Y Cc Q 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1478-ND 10.06 8.05 +~—-«6.38 | 7201P3YCQE Af 
On-On Ss Y Z G 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43x 8.89) | CKN1481-ND 8.39 6.72 5.32 |7201SYZGE pon fee ET Series) 
On-On T = Cc Q 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43x8.89) | CKN1482-ND 11.03 8.83 6.99 | 7201TCOE . 
On-On T cw Zz Q 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43x8.89) | CKN1483-ND 1236 9.90 7.83 | 7201TCWZQE 
On-Off-On P3 Y Zz Q 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1485-ND 10.76 8.61 6.82 | 7203P3YZQE 
Mom-Off-Mom s v c Q 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43x 8.89) | CKN1487-ND 9.03 7.23 ~—-§.72 | 7205SYCQE 
Mom-Off-Mom T cw Zz G 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1488-ND 13.85 11.08 8.78 | 7205TCWZGE 
On-On-On P3 Y Zz Q 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1492-ND 1145 9.17 7.26 | 7211P3YZQE V3 (A = .460) 
On-On-On s Y c Q 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43x8.89) | CKN1493-ND 973 7.79 6.16 | 7211SYCQE V4 (A = .630) 
Mom-On-Mom s Y Cc Q 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43x 8.89) | CKN1494-ND 10.42 834 6.61 | 7215SYCQE = 
Mom-On-Mom T - Zz Q 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1495-ND 1312 10.50 8.31 | 7215TZQE 
On-On s H3 Zz Q 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1507-ND 13.29 11.48 9.67 | 9201SH3ZQE cool ell? 
On-On Kt - 74 Q | .750 x .750 x 660 (19.05 x 19.05 x 16.76) | CKN1508-ND 21.05 1819 15.32 |9221K1Z40D jee wypra7es Seal 1 atgil 
On-On K _ 74 Q | .750x.750 x .660 (19.05 x 19.05 x 16.76) | CKN1509-ND 21.05 1819 15.32 | 9221KZ4QD “400 (384) ET Series 3 _ 
On-On s H3 24 Q | .750 x .750 x .660 (19.05 x 19.05 x 16.76) | CKN1510-ND 1857 16.04 13.51 | 9221SH3Z40D $20 (15.75) 
On-On M D1 V3 B 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43x8.89) | CKN1522-ND 1058 846 6.70 | E201MD1V3BE 400 (10.18) ET Series 
On-On M D1 V3 Q 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43x 8.89) | CKN1523-ND 1058 846 6.70 | E201MD1V3QE 
On-On s D1 Cc Q 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1524-ND 854 6.84 —«5.42. | E201SD1COE 
On-On M H9 V3 B 820 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) CKN1557-ND 964 7.71 6.11 | T201MH9V3BE 
On-On-On s H Zz Q 820 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) CKN1559-ND 1133 9.07 7.18 | T211SHZOE 
On-On s Y Zz Q 500 X .450 X .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) _| CKN1560-ND 785 6.28 4.98 | U21SYZOE 
On-On s Y Cc Q | 500x.650x.415 (12.70 x 16.51x 10.54) | CKN1013-ND 13.73 10.98 8.70 |7301SYCQE 
On-On s Y Zz Q | 500x.650x.415 (12.70 x 16.51x 10.54) | CKN1037-ND 13.36 10.69 8.47 | 7301SYZQE 
On-Off-On s Y fa Q | 500x 650x415 (12.70x 16.51x 10.54) | CKN1135-ND 1412 11.30 8.95 | 7303SYZQE 
Mom-Off-Mom s v Zz Q | 500x.650x.415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1136-ND 1751 14.02 11.10 | 7305SYZQE 
On-Off-On K2 = Zz Q | 500 x .650x.415 (12.70 x 16.51x 10.54) | CKN1154-ND 17.91 14.33 11.35 | 7303K2ZQE 
3PDT On-Off-On K12 = ja Q | 500x.650x.415 (12.70x 16.51 x 10.54) | CKN1158-ND 17.91 14.33 11.35 |7303K12Z0E Wire-Wrap Terminal 
On-On K2 - Zz Q | 500x 650x415 (12.70x 16.51 x 10.54) | CKN1496-ND 1258 10.87 9.15 | 7301K2Z0E 
On-On P3 Y Zz Q | 500x 650x415 (12.70x 16.51x 10.54) | CKN1497-ND 11.24 9.72 8.18 | 7301P3YZQE 
On-On T = Zz Q | 500x.650x.415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1498-ND 11.95 10.33 8.70 | 7301TZQE 
On-Off-On T _ Zz Q | 500x.650x.415 (12.70x 16.51x 10.54) | CKN1499-ND 1251 10.81 9.10 | 7303TZQE 
On-On s D1 c B 500 x .642 x 424 (12.70x 16.31x 10.77) _| CKN1526-ND 13.73 10.98 8.70 | E301SD1CBE 
On-On s v Zz Q | 500x.850x.415 (12.70 x 21.59x 10.54) | CKN1038-ND 13.55 11.71 9.86 | 7401SYZQE 
On-Off-On s Y fa Q | 500x.850x.415 (12.70 x 21.59x 10.54) | CKN1137-ND 14.36 12.40 10.44 | 7403SYZQE 
Mom-Off-Mom s Y a Q | 500x.850x.415 (12.70 x 21.59x 10.54) | CKN1138-ND 1558 13.46 11.33 | 7405SYZQE 
On-On P3 ¥ Zz Q | 500x.850x.415 (12.70 x 21.59x 10.54) | CKN1501-ND 15.00 12.96 10.91 | 7401P3YZQE 
On-On s Y Cc Q | 500 x .850x 415 (12.70x 21.59x 10.54) | CKN1502-ND 13.91 12.02 10.12 |7401SYCQE 
apt On-On T — Zz Q | 500x.850x.415 (12.70 x 21.59x 10.54) | CKN1503-ND 15.71 13.57 11.43 |7401TZQE 
On-Mom s Y Zz Q | 500x.850x.415 (12.70 x 21.59x 10.54) | CKN1504-ND 1558 13.46 11.33 | 7408SYZQE 
On-On-On P3 Y Zz Q | 500x.850x.415 (12.70 x 21.59x 10.54) | CKN1505-ND 17.91 15.47 13.03 | 7411P3YZQE 
Mom-On-Mom | P3 Y Zz Q | 500x.850x.415 (12.70 x 21.59x 10.54) | CKN1506-ND 17.91 15.47 13.03 | 7415P3YZQE 
On-On-On s v Zz Q | 500 x .850x.415 (12.70 x 21.59x 10.54) | CKN1139-ND 16.46 14.22 11.98 | 7411SYZQE 
On-On-Mom s Y Zz Q | 500x.850x.415 (12.70 x 21.59x 10.54) | CKN1140-ND 16.46 14.22 11.98 | 7413SYZQE 400 Typ. 
Mom-On-Mom s Y Zz Q | 500x.850x.415 (12.70 x 21.59x 10.54) | CKN1141-ND 16.46 14.22 11.98 | 7415SYZQE (10.16) 
+ UL Approved Note: All threaded bushings include mounting hardware. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1859 
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| T T P rocess Sealed Togg le Switches Withstands soldering and cleaning processes 


aya | afl | 2A | ff 


Vertical Right Angle Vert. Rt. Angle Ultra-Mini SMT Ultra-Mini SMT 


Contact Material 


Contacts and Terminals: 
Copper alloy, with gold plate over 
nickel plate. 


Rating: 
0.4 VA maximum @ 20V AC or DC 
Ultra-Mini SMT Ultra-Mini Ultra-Mini Ultra-Mini maximum 


Options (see diagrams) Dimensions Actuator Options 
Switching Termi- Inch (mm) Digi-Key Price Each ITT Industries M 
Fig. | Circuit Function Actuator | Bushing nation LxWxH Part No. 1 25 100 Part No. 
On-On s Dt C 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1074-ND 557 4.46 3.54 | E101SD1CBE SAaacon 
On-Off-On s bt c 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1075-ND 6.70 5.36 4.25 | E103SD1CBE (1.78) for D 
Mom-Off-Mom s D1 € 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1076-ND 6.70 5.36 4.25 | E105SD1CBE bushings. 
SPDT On-On s Dt ¢ 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1071-ND 612 4.90 3.88 | ETO1SDICBE 
On-Off-On s Dt o 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1080-ND 6.91 5.53 4.38 | ETO3SD1CBE 
i On-Mom s D1 c 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1081-ND 6.91 5.53 4.38 | ETO8SD1CBE Ss aera 
On-On M Dt v3 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1072-ND 6.70 5.36 4.25 | ETO1MD1V3BE \ 2.92) 
On-On S Dt C 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1077-ND 854 6.84 5.42 | E201SDICBE . re on fA 
On-On s pt c 360 x .320 x .350 (9.14 x 8.13 x 8.89) CKN1082-ND 915 7.32 5.80 | ET21SD1CBE bushings. 
DPDT |  On-Off-On s Dt C 360 x .320 x .350 (9.14 x 8.13 x 8.89) CKN1083-ND 10.33 8.27 6.55 | ET23SD1CBE 
On-On M Dt A 360 x .320 x .350 (9.14 x 8.13 x 8.89) CKN1086-ND 10.24 8.20 6.49 | ET21MD1ABE 
On-Off-On M D1 A 360 x .320 x .350 (9.14 x 8.13 x 8.89) CKN1177-ND 1142 9.44 7.24 | ET23MD1ABE 
On-On s D1 A “500 x .260 x 500 (12.70 x6.60x 12.70) |  CKN1061-ND. 6.15 492 390) E101SDIABE Bushing Options 
On-On M Dt A 500 x .260 x 500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1060-ND 615 4.92 3.90 | E101MD1ABE 
> | spor | Mom-Oft-Mom M Dt A 500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1062-ND 7.27 5.82 4.61 | E105MD1ABE 
On-On M D1 A 365 x .320 x .249 (9.27 x 8.13 x 6.32) CKN1073-ND 6.70 5.36 4.25 | ETOIMD1ABE seneaeea 
On-Off-On M Dt A 365 x .320 x .249 (9.27 x 8.13 x 6.32) CKN1084-ND 749 599 4.75 | ETO3MD1ABE Saar eees 
On-Mom M D1 A 365 x .320 x .249 (9.27 x 8.13 x 6.32) CKN1085-ND 749° 5.99 4.75 | ETO8MD1ABE 162 (4.11) ET SMT 
On-On M Dt AV2 500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1065-ND 648 = 5.19 441 | E101MD1AV2BE 
On-Off-On M D1 AV2 500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1078-ND 7.91 6.33 5.01 | E103MD1AV2BE 
SPDT | Mom-Off-Mom M D1 AV2 500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1079-ND 7.91 6.33 5.01 | E105MD1AV2BE — F 
Termination Options 
3 On-On M Dt AV 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1385-ND 7.24 5.80 4.59 | ETOIMD1AVBE 
On-Off-Mom M D1 AV2 500 x .260 x 500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1178-ND 7.91 6.33 5.01 | E107MD1AV2BE 
On-On M Dt AV2 500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1179-ND 1058 8.46 6.70 | E201MD1AV2BE ivan ibag 
DPOT | on-off-On M D1 AV2 500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1180-ND 1176 0 (9.41 7.45 | £203MD1AV2BE L4 $0 (3:90) 
Options (ZH 030 (.76) 
(see diagrams) Dimensions Cut Tape 
Switching | Actu-/Bush- | Termi- Inch (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel | ITT Industries 
Fig.|Circuit} Function ator | ing | nation LxWxH Part No. 1 25 100 | Part No. Pricing Part No. 
Epoxy Seal 
Ultra Mini Toggles (withstands soldering and cleaning processes) 7 ao Sy 
4 [SPOT] On-Oft-0n | M | D1 | — J 350x320 x.200 (8.89% 8.13 x 5.08) | CKN1094CT-ND 8.32 7.18 5.77/CKN1094TR-ND 2765.88/600| ETO3MD1SAKE(T&R)| | -22° ee ; i é re B 
SPDT |Mom-Off-Mom} M | D1 | — | .350x.320x.200 (8.89 x 8.13 x 5.08) | CKN1095CT-ND 8.32 7.18 5.77|CKN1095TR-ND 2765.88/600 | ETOSMD1SAKE(T&R) 152 (3.86 Osten cg 
Ultra Mini Toggles (withstands soldering and cleaning processes) — RoHS Compliant — + '-.100 (2.54) Typ. 
SPDT| — On-On M | D1 | — | .350x.320x.200 (8.89 x 8.13 x 5.08) | CKN9114CT-ND 6.97 5.58 4.42/CKN9114TR-ND 2508.60/600 | ETO1MD1SAPE 
4 | SPDT] On-Oft-On | M | Dt | — | .350x.320x.200 (8.89 x 8.13 x 5.08) |CKN9126CT-ND 7.68 6.15 4.87|CKN9126TR-ND 2766.00/600 | ETO3MD1SAPE 
SPDT |Mom-Off-Mom} M | D1 | — | .350x.320x.200 (8.89 x 8.13 x 5.08) |CKN9124CT-ND 7.68 6.15 4.87|CKN9124TR-ND 2766.00/600 | ETOS5MD1SAPE 
SPDT| — On-On M |None| — |.340x.276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) |CKN1783CT-ND 6.45 5.96 5.46|CKN1783TR-ND 2143.80/600 | GT11MSABE 
5 | SPST] — Off-On M |None} — |.340x.276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) | CKN9049CT-ND 6.85 5.91 4.75|CKN9049TR-ND 2277.60/600| GT12MSABE 
SPDT| On-Off-On | M |None| — |.340x.276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) |CKN2091CT-ND 7.38 6.36 5.11/CKN2091TR-ND 2451.60/600 | GT13MSABE 
SPDT| — On-On M |None] — |.340x.215 x .276 (8.64 x 5.46 x 7.01) | CKN1784CT-ND 6.93 6.40 5.33|CKN1784TR-ND 767.60/200 | GT11MSCBE 
g [SPDT] OF-On M |None} — |.340x.215 x .276 (8.64 x 5.46 x 7.01) | CKN9050CT-ND 7.64 6.59 5.29|CKN9050TR-ND 940.40/200 | GT12MSCBE gag 20 
SPDT| On-Off-On | M |None| — |.340x.215 x.276 (8.64 x 5.46 x 7.01) | CKN2092CT-ND 8.18 7.05 5.67|/CKN2092TR-ND 1006.80/200) GT13MSCBE Vv -130 (3.30) (ET Series) 
DPDT| —On-On M |None] — |.340x.215 x .276 (8.64 x 5.46 x 7.01) | CKN2089CT-ND 9.43 8.13 6.54|CKN2089TR-ND 1161.20/200| GT21MSCBE 
dk 
SPDT| — On-On M |None| C |.276x.177 x .228 (7.01 x 4.50 x 5.79) | CKN1782-ND§ 587 470 3.73/— —| GT11MCBE 050 (1.27) ; 
7 )ppot) — on-on M |None| © |.276x.177 x.228 (7.01 x 4.50 x 5.79) | CKN2088-ND§ 774 620 491|— —| eT21McBE -030'(-76) (ET Series) 
SPDT| — On-On M |None| A |.276x.212x.273 (7.01 x 5.83 x 6.93) | CKN1780-ND§ 648 5.19 4.41/— —| GT11MABE 
8 | SPST] — Off-On M |None| A |.276x.212x.273 (7.01 x 5.38 x 6.93) | CKN9048-ND§ 6.90 552 437/— —| GT12MABE i W Epoxy 
DPDT| —On-On M |None| A |.276x.212x.273 (7.01 x 5.38 x 6.93) | CKN2087-ND§ 876 7.01 5.55/— —| GT21MABE tases 
g [SPOT] On-on | -M [None] AV |.297 x.215x.273 (7.54546 x 6.98) |CKNT781-ND§ 661 5.29 4.19|— —| @TtiMavBE Aon | fs 020 (.51) 
SPDT| — On-On M |None| AV |.297x.215 x .273 (7.54 x 5.46 x 6.93) | CKN2090-ND§ 741 5.93 4.70)— —| GT13MAVBE (2.54) 


tT UL Approved § Bulk parts 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1860 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


2 Tyco Electronics Alcoswitch Toggle Switches 


Authorized Distributor 


MT Series: 

Material Specifications: * Contacts: Gold flash over silver * Case Material: Thermoset 94V-0 * Terminals: Gold flash Environmental Specifications: * Opera- 
ting Temperature: -20°C ~ 80°C Typical Performance Characteristics: * Contact Rating: 6A @ 125VAC, 3A @ 250VAC = Initial Contact Resistance: 20mQ 
maximum * Insulation Resistance: 1,000MQ minimum @ 500VDC minimum for 1 minute ¢ Dielectric Strength: 1,500VAC 

TT Series: 

Material Specifications: * Contacts: Gold over nickel * Case Material: Thermoplastic 94V-0 Environmental Specifications: * Operating Temperature: -30°C ~ 
85°C Typical Performance Characteristics: * Contact Rating: 0.4VA maximum @ 20VDC or peak AC = Initial Contact Resistance: 20mQ maximum ¢ Insulation 
Resistance: 1,000MQ @ 500VDC minimum » Dielectric Strength: 1,000V RMS 

Gemini Series: 

Design Features: * Meets CSA Requirements * Toggle - Machined brass, heavy nickel plated * Bushing and Frame - Rigid one piece die cast, copper flashed, 
heavy nickel plated » Fixed Contact - Welded construction, selective placement of precious metal * Movable Contact - “Captured” design eliminates possibility of 
displacement due to shock »* Terminal Seal - Epoxy sealing of terminals is standard Material Specifications: * Contacts: Gold/Gold flash, Silver/Tin lead * Case 
Material: Thermoset »* Terminal Seal: Epoxy Environmental Specifications: * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C Typical Performance Characteristics: 
* Contact Rating: Gold: 0.4VA @ 20VAC/DC; Silver: 2A @ 250VAC, 5A @ 125VAC =* Initial Contact Resistance: 30mQ maximum ¢ Insulation Resistance: 
1,000MQ @ S500VDC * Dielectric Strength: 1,000V RMS 


Actuator Options 


A2 


9.120 \ 
(3.00) 


Options (see diagrams) Dimensions 
Switching Termi- Inch (mm) Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Fig. | Circuit Function —_| Actuator | Bushing} nation LxWxH Part No. 1 25 100 | Part No. 
MT Green Series - ROHS Compliant 
SPDT On-On A2 BI T1 | 512 X .315 X .394 (13.00 X 8.00 X 10.00) | 450-1468-ND 475 3.29 2.43 | MTA106D04 
SPDT On-On A2 BI T2 | 512 X .315 X .394 (13.00 X 8.00 X 10.00) | 450-1469-ND 5.92 410 3.03 | MTA106DPC04 
SPDT} On-Off-On A2 BI T1 | 512 X .315 X .394 (13.00 X 8.00 X 10.00) | 450-1470-ND 3.64 3.19 2.92 | MTA106E04 
SPDT| On-Off-On A2 BI T2 | 512 X .315 X .394 (13.00 X 8.00 X 10.00) | 450-1471-ND 466 408 3.73 | MTA106EPCO4 
SPDT| _On-Mom A2 BI T1_ | 512 X .315 X .394 (13.00 X 8.00 X 10.00) | 450-1472-ND 3.64 3.19 2.92 | MTA106F04 
SPDT | Mom-Off-Mom}| A2 BI T1 | 512 X .315 X .394 (13.00 X 8.00 X 10.00) | 450-1473-ND 3.64 319 2.92 | MTA106G04 
SPDT} On-Off-Mom A2 BI T1 | 512 X .315 X .394 (13.00 X 8.00 X 10.00) | 450-1474-ND 3.64 3.19 2.92 | MTA106HO4 
DPDT On-On A2 BI T1 | .512 X 512 X .394 (13.00 X 13.00 X 10.00) | 450-1475-ND 5.36 469 4.29 | MTA206N04 
DPDT On-On A2 BI T2 | .512 X 512 X .394 (13.00 X 13.00 X 10.00) | 450-1476-ND 5.22 457 4.18 | MTA206NPCO4 
DPDT| On-Off-On A2 B1 T1_ | .512 X 512 X .394 (13.00 X 13.00 X 10.00) | 450-1477-ND 470 412 3.76 | MTA206P04 
4 | SP38T}| On-On-On A2 BI T1 | .512 X 512 X .394 (13.00 X 13.00 X 10.00) | 450-1478-ND 6.86 6.01 5.49 | MTA206PA04 
3PDT On-On A2 BI T1 | .512 X .701 X .394 (13.00 X 17.80 X 10.00) | 450-1479-ND 8.10 7.09 6.48 | MTA306D04 
SPDT On-On A2 B2 T1 | 512 X .315 X .412 (13.00 X 8.00 X 10.46) | 450-1480-ND 5.16 452 4.13 | MTE106D04 
DPDT On-On A2 B2 T1 | .512 X 512 X .412 (13.00 X 13.00 X 10.46) | 450-1481-ND 5.84 5.11 4.68 | MTE206N04 
SPDT On-On A3 BI T1_|_.512 X .315 X .393 (13.00 X 8.00 X 9.98) | 450-1482-ND 3.64 3.19 2.92 | MTF106D04 
DPDT On-On A3 BI T1 | 512 X .512 X .393 (13.00 X 13.00 X 9.98) | 450-1483-ND 5.22 457 3.66 | MTF206N04 
SPDT On-On A4 B3 T1_ | 512 X .315 X .354 (13.00 X 8.00 X 8.99) | 450-1484-ND 5.42 4.75 4.34 | MTG106D04 
DPDT On-On A4 B3 T1 | 512 X .512 X .354 (13.00 X 13.00 X 8.99) | 450-1485-ND 686 6.01 5.49 | MTG206N04 
SPDT On-On AS BI T1_ | 512 X .315 X .432 (13.00 X 8.00 X 10.97) | 450-1486-ND 7.52 658 6.02 | MTL106D04 
DPDT On-On AS BI T1_|.512 X .512 X .432 (13.00 X 13.00 X 10.97) | 450-1487-ND 8.70 7.62 6.96 | MTL206N04 
3PDT On-On AS B1 T1 | .512 X .701 X .530 (13.00 X 17.80 X 13.46) | 450-1488-ND 10.56 9.24 8.45 | MTL306D04 
SPDT On-On AG B1 T2_ | 512 X .315 X .394 (13.00 X 8.00 X 10.00) | 450-1489-ND 3.64. 3.19 2.92 | MTM106DPC04 
TT Series, Tiny - ROHS Compliant 
SPDT On-On AT B4 T2 -320 X .206 X .348 (8.13 X 5.23 X 8.84) | 450-1385-ND 5.07 465 3.81 | TT11DGPC104 
SPDT] On-Off-On AT B4 T2 -320 X .206 X .348 (8.13 X 5.23 X 8.84) | 450-1387-ND 747 6.85 5.61 | TT11EGPC104 
1 DPDT On-On AT B4 T2 -363 X .320 X .348 (9.22 X 8.13 X 8.84) | 450-1347-ND 9.03 828 6.78 | TT21NGPC104 
SPDT On-On A3 BI T2 -320 X .206 X .348 (8.13 X 5.23 X 8.84) | 450-1382-ND 8.04 7.37 6.03 | TT11DGPC9T1/404 
SPDT} On-Off-On A3 BI T2 -320 X .206 X .348 (8.13 X 5.23 X 8.84) | 450-1383-ND 8.97 8.23 6.73 | TT11EGPC9T1/404 
DPDT On-On A4 BI T2 -363 X .320 X .348 (9.22 X 8.13 X 8.84) | 450-1384-ND 10.47 9.60 7.86 | TT21NGPC9T1/404 
| SPOT On-On A8 B4 T3 | .320 X .206 X .559 (8.13 X 5.23 X 14.20) | 450-1386-ND 6.39 5.86 4.80 | TT11DGVRA104 
SPDT| _On-Off-On A8 B4 T3_ | .320 X .206 X .559 (8.13 X 5.23 X 14.20) | 450-1388-ND 9.33 856 7.00 | TT11EGVRA104 
Gemini Series - ROHS Compliant 
SPDT On-On AI BS T1 | .500 X .265 X .358 (12.70 X 6.73 X 9.09) | 450-1523-ND 3.74 259 1.91 | A101SYZQ04 
SPDT} On-Off-On A BS T1_ | .500 X .265 X .358 (12.70 X 6.73 X 9.09) | 450-1527-ND 2.36 2.07 1.89 | A103SYZQ04 
SPDT | Mom-Off-Mom| A1 BS T1 | .500 X .265 X .358 (12.70 X 6.73 X 9.09) | 450-1531-ND 2.64 231 212 | A105SYZQ04 
SPDT On-On A BS T1_ | .500 X .265 X .358 (12.70 X 6.73 X 9.09) | 450-1522-ND*& 3.84 266 1.96 | A101SYZB04 
SPDT| _On-Off-On AI BS T1_ | .500 X .265 X .358 (12.70 X 6.73 X 9.09) | 450-1526-ND*& 256 224 2.05 | A103SYZB04 
; | SPDT|Mom-Off-Mom) At BS T1 | .500 X .265 X .358 (12.70 X 6.73 X 9.09) | 450-1530-ND*& 276 242 2.21 | A105SYZB04 
DPDT On-On AI BS T1 | 500 X .450 X .358 (12.70 X 11.43 X 9.09) | 450-1533-ND 2.24 1.96 1.80 | A201SYZQ04 
DPDT| On-Off-On AI BS T1 | 500 X .450 X .358 (12.70 X 11.43 X 9.09) | 450-1534-ND 2.64 231 2.12 | A203SYZQ04 
DPDT| Mom-Off-Mom| At BS T1_ | 500 X .450 X .358 (12.70 X 11.43 X 9.09) | 450-1535-ND 2.84 249 2.28 | A205SYZ004 
SP3T| _On-On-On Al BS T1_| 500 X .450 X .358 (12.70 X 11.43 X 9.09) | 450-1536-ND 3.76 3.29 3.01 | A211SYZ004 
SPDT On-On AI BS T2 | .500 X .265 X .358 (12.70 X 6.73 X 9.09) | 450-1521-ND*& 3.97 2.75 2.03 | A101SYCB04 
SPDT| _On-Off-On At BS T2_ | .500 X .265 X .358 (12.70 X 6.73 X 9.09) | 450-1525-ND*& 244 214 1.96 | A103SYCB04 
3 | SPDT On-On A BS T4 | 500 X .265 X .500 (12.70 X 6.73 X 12.70) | 450-1520-ND* 2.36 2.07 1.89 | A101SYAB04 
* Gemini Series Gold Contacts 
Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Fig. | Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Splashproof Boots 
FI Splashproof Half-Boot, 1/4-40 for TT, MTA and Gemini Series, Black........ 450-1331-ND 4.12 3.61 3.42 BT14400 
Splashproof Half-Boot, 15/32-32 for MTG Series, Black...................0005 450-1497-NDO 4.12 3.61 3.42 BT1532004 
2 Splashproof Full-Boot, 10-48 for TT Series, Black 450-1546-NDO 3.58 3.14 2.98 B1048004 
Splashproof Full-Boot, 15/32-32 for MTG and Gemini Series, Black... 450-1548-NDO 4.12 3.61 3.42 B1532004 


0 RoHS Compliant 


AS 9217 (5.51) 


T 
-650 
(17.0) 
Unlocked 


15/32-32 
UNS-2A 


Solder Lug 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(to73) 1861 


APIVI HEXSEAL 


Transparent Rocker 
Switch Seals 


Seals without compromising switch operation, position status viewing or legend visibility. 


Maximum Maximum Maximum 

Actuator Length | Actuator Width | Above Panel | Digi-Key Price Each APM Hexseal 
Inch (mm) Inch (mm) Inch(mm) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
.750 (19.05) 531 (13.49) .228 (5.79) | 335-1011-ND 2.31 1.85 1.47 | C1113/66(Clear) 


Rotary Shaft Seals 


APM's rotary switch and potentiometer seals surround the shaft and forms a 
watertight and dust tight seal against the shaft and front panel surface. Color: Gray 


Thread = /Max. Shaft Size) Hex Nut Flat | Digi-Key Price Each APM Hexseal 
Size Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 1 25 100 Part No. 
3/8-32NEF-2B| .250 (6.35) | .500 (12.70) |335-1016-ND 3.12 2.50 1.98 | N9030x1/4 
1/4-32NEF-2B) .125 (3.18) | .375 (9.53) }335-1020-ND 3.12 2.50 1.98 | N9040x1/8 


Panel Bushing Seal 


Protect and prevent seepage/leakage through switch/circuit breaker panel cutout SZ 
using APM's reusable self-sealing washers. Color: Gray —=— 
Compatible | Washer Diameter} Washer Thickness| Digi-Key Price Each APM Hexseal 
Switch Bushing Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 25 100 | Part No. 
15/32-32 .677 (17.20) -120 (3.05) 335-1021-ND 2.43 1.95 1.54 | 60064 


Pushbutton Switch Boots 


APM's sealing boots are designed to protect your switches and potentiometers from 
hostile environments without compromising or interfering with the switches basic 
function. Boots create a full environmental seal even under high-pressure washdowns. 
Each seal is made from a tough, high tear strength elastomer that is resistant to most 
chemicals, lubricants, acids and solvents. UL and CSA recognized which facilitate 


easier agency listings and most Hexseals are QPL approved under MIL-B-5423. 
Throat Plunger 
Thread Size (I.D.) Height Digi-Key Price Each APM Hexseal 
Size Inch (mm) | Inch(mm) | Color | Part No. 1 25 100 |Part No. 
15/32-32NS-2B .281 (7.14) | Gray |335-1009-ND 342 2.74 2.17 |N3030 
15/32-32NS-2B | .422 (10.72) | .438 (11.13) | Gray |335-1008-ND 3.42 274 2.17 |NC3030 
7/16-28UNEF-2B -438 (11.13) | Clear |335-1013-ND 3.93 3.15 2.49 |NC303 7/16-28(CLR) 
1/4-40NS-2B 141 (3.58) | Gray |335-1017-ND 4.08 3.27 2.59 )N5040 
1/4-32NS-2B -188 (4.77) | .203 (5.16) | Gray |335-1018-ND 4.08 3.27 2.59 |N5040G 
1/4-40NS-2B -203 (5.16) | Gray |335-1019-ND 4.08 3.27 2.59 |N5040R 


Toggle Switch Boots * Halt-boot A fultboot 
toggle toggle 
Hexseal toggle switch boots are molded from a high tear strength, ©} 
silicon rubber bonded to a built-in mounting nut. Each encloses we 
the base of the protruding switch bushing and forms a water and KY & 
dust tight seal against the front panel surface. QE 
Thread Throat (I.D.)} Height Digi-Key Price Each APM Hexseal 
Size Inch (mm) | Inch(mm) | Color | Part No. 1 25 100 | Part No. 
1/4-40NS-2B | .047 (1.19) | .250 (6.35) | Gray | 335-1006-ND* 4.08 3.27 2.59 | N5032B 
1/4-40NS-2B | 062 (1.57) |.500 (12.70) | Red | 335-1002-NDA 4.56 3.65 2.89 | N5030L(Red) 
1/4-40NS-2B | .062 (1.57) |.500 (12.70) | Black | 335-1003-NDA 4.56 3.65 2.89 ) N5030L(Black) 
1/4-40NS-2B | .062 (1.57) |.594 (15.09) | Gray | 335-1001-NDA 4.05 3.24 2.57 | N5030S 
15/32-32NS-2B | .078 (1.98) |.437 (11.10) | Gray | 335-1007-ND* 3.42 2.74 2.17) N1030B 
15/32-32NS-2B | .078 (1.98) |.437 (11.10) | Black | 335-1022-ND* NEW! 3.45 2.76 2.19] C1132/20 
15/32-32NS-2B | .219 (5.56) |.844 (21.44) | Gray | 335-1005-NDA 3.42 2.74 217 ]|N1030 


¥ Carling Termination Options 
Technologies” M1 M6 Double Pole 
Miniature Rock * 
iniature Rocker sae = is 
Switches i ii aie aa 
Actuator | Switching |Termi-| Contact Digi-Key Price Each Carling Technologies Contact Material Options 
Fig. |Circuit] Color Function nation | Material Part No. 1 10 25 Part No. 
Series 1SS - Sealed Sub-Miniature G: Moveable contact and terminals: cop- 
1 |DPDT| Black On-Off-On M6 G 432-1139-ND@ 7.28 5.60 3.92 1SS-WMDP3-R1/2-M6GE per alloy, silver plate; Terminals: silver 
Series 1M1 - Miniature plated; Rating: 1M1: 5A @ 125VAC or 
SPDT] Black | On-OffMom | Mt Q 432-1140-ND 5.49 4.23 2.96 1M1-SP5-R1/2-MIQE qe SP ARBET Tee Aeeaua Pa 
2 |DPDT]| Black On-On M1 Q 432-1141-ND 4.94 3.80 2.66 1M1-DP1-R1/2-M1QE = a 
DPDT | _ Black On-Off-On M1 Q 432-1142-ND 5.72 4.40 3.08 1M1-DP3-R1/2-M1QE ; eles anae 
DPDT| Black On-On Mi G 432-1233-ND@ 5.59 4.30 3.01 1M1-DP1-R6/2-2M1GE be ren aa an 
3 |DPDT) Black On-Off-On M1 G 432-1234-ND@ 6.40 4.93 3.45 1M1-DP3-R6/2-2M1GE 125VAC or 28VDC, 2A @ 250VAC 
DPDT| Black | On-Off-Mom | M1 G 432-1235-ND@ 6.89 5.30 3.71 1M1-DP5-R6/2-2M1GE i 
@ RoHS Compliant 


Toggle Switches 


Actuator Options 


Contact Material Options 


9.197 
I +1(5.00) 


T8 Extra large bat 
@ .236 


(6.0) 689 


(17.50) R: 


15/32NS i 


443 
(11.25) 


Q: Moveable contact and terminals: 


copper alloy, silver plate; Rating: 5A @ 
125VAC or 28VDC, 2A @ 250VAC 


Moveable contact and terminals: 
copper alloy with gold plate over nickel 
plate; Rating: 0.4VA maximum @ 20V 
maximum (AC/DC) 


-500 


12.70) 


Single Pole Shown 


Short Keyway 
Non-Thread 


15/32 Thread Bushing 
15/32-32NS 
“ 


Switching Termi- | Contact | Digi-Key Price Each Carling Technologies Termination Options 
Fig. | Circuit Function Actuator | Bushing | nation | Material | Part No. 1 10 25 | Part No. 
Series 2M1 - Miniature 
SPDT On-On TH Bi M1 Q 432-1143-ND@ 2.99. 2.30 1.61 | 2M1-SP1-T1-B1-M1QE 
SPDT | On-Off-On 1 Bi M1 Q 432-1144-ND@ 3.77. 2.90 2.03 | 2M1-SP3-T1-B1-M1QE 
SPDT |Mom-Off-Mom|  T1 Bi M1 Q 432-1145-ND 4.03 340 2.17 | 2M1-SP4-T1-B1-M1QE 
SPDT | On-Off-Mom 1 B1 M1 Q 432-1146-ND 4.03 3.10 2.17 | 2M1-SP5-T1-B1-M1QE Solder 
SPDT On-Mom 1 B1 M1 Q 432-1147-ND 3.58 2.75 1.93 | 2M1-SP2-T1-B1-M1QE Lug 
DPDT On-On 11 B1 M1 Q 432-1148-ND 410 3.15 2.21 | 2M1-DP1-11-B1-M1QE 
DPDT | On-Off-On 1 Bi M1 Q 432-1149-ND 4.68 3.60 2.52 | 2M1-DP3-T1-B1-M1QE 
DPDT On-Mom 1 B1 M1 Q 432-1150-ND 4.68 3.60 2.52 | 2M1-DP2-T1-B1-M1QE 
3PDT On-On 1 B1 M1 Q 432-1151-ND 8.71 6.70 4.69 | 2M1-3P1-T1-B1-M1QE 
4PDT On-On ia Bt M1 Q__| 432-1152-ND 9.75 7.50 __5.25 | 2M1-4P1-T1-B1-M1QE | Bushing Options 
SPDT On-On T6 Bi M1 Q 432-1153-ND®@ 3.19 2.45 1.72 | 2M1-SP1-T6-B1-M1QE 
SPDT | On-Off-On T6 B1 M1 Q 432-1154-ND 3.97 3.05 2.14 | 2M1-SP3-T6-B1-M1QE 
SPDT On-Mom T6 B1 M1 Q 432-1155-ND 3.77 2.90 2.03 | 2M1-SP2-T6-B1-M1QE Standard Keyway 
1 | DPDT On-On T6 B1 M1 Q 432-1156-ND@ 4.29 3.30 2.31 | 2M1-DP1-T6-B1-M1QE Thread 
SPDT On-On 18 BO M1 Q 432-1157-ND 4.23 3.25 2.28 | 2M1-SP1-T8-BO-M1QE 
SPDT | On-Off-On T8 BO M1 Q 432-1158-ND 4.97 3.83 2.68 | 2M1-SP3-T8-B0-M1QE 1/4-40NS pt 
SPDT On-Mom 18 BO M1 Q 432-1159-ND 478 3.68 2.58 | 2M1-SP2-T8-BO-M1QE ae 4354 
DPDT On-On 18 BO M1 Q 432-1160-ND 5.30 4.08 2.86 | 2M1-DP1-T8-BO-M1QE 4 (9-0) 
SPDT On-On 1 BQ M1 Q 432-1161-ND 3.19 245 1.72 | 2M1-SP1-T1-B9-M1QE 
SPDT | On-Off-On 1 BO M1 Q 432-1162-ND 3.97 3.05 2.14 | 2M1-SP3-T1-B9-M1QE 
DPDT On-On 11 BO M1 Q 432-1163-ND 4.29 3.30 2.31 | 2M1-DP1-T1-B9-M1QE 
SPDT On-On 1 B1 M2 Q 432-1168-ND@ 2.99 2.30 1.61 | 2M1-SP1-T1-B1-M2QE 
SPDT | On-Off-On 1 Bi M2 Q 432-1169-ND@ 3.77 2.90 2.03 | 2M1-SP3-T1-B1-M2QE Spiaakcoreot 
SPDT | On-Mom m1 BI M2 Q_ | 432-1170-ND 3.58 2.75 1.93 | 2M1-SP2-T1-B1-M2QE Peer 
DPDT On-On 1 B1 M2 Q 432-1171-ND@ 4.10 3.15 2.21 | 2M1-DP1-T1-B1-M2QE 
DPDT | On-Off-On TI BI M2 Q 432-1172-ND 4.68 3.60 2.52 | 2M1-DP3-11-B1-M2QE 1/4-40NS —F 295 
DPDT On-Mom 1 B1 M2 Q 432-1173-ND 4.68 3.60 2.52 | 2M1-DP2-T1-B1-M2QE ~ (7.50) 
SPDT On-On T2 B4 M6 R 432-1164-ND 3.35 258 1.81 | 2M1-SP1-12-B4-M6RE As 
SPDT | On-Off-On T2 B4 M6 R 432-1165-ND 413 3.18 2.23 | 2M1-SP3-T2-B4-M6RE 
2 | SPDT On-Mom T2 B4 M6 R 432-1166-ND 3.93 3.03 2.12 | 2M1-SP2-T2-B4-M6RE 
DPDT On-On T2 B4 M6 R 432-1167-ND 462 3.55 2.49 | 2M1-DP1-T2-B4-M6RE 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Carling 
Technologies” 


-¥ 


Pushbutton Switches 


Contact Material Options 


Q: Moveable contact & terminals: copper alloy, silver plate; Rating: 1A@ 
125VAC or 28VDC 

R: Moveable contact & terminals: copper alloy with gold plate over nickel 
plate; Rating 0.4VA maximum @ 20V maximum (AC/DC) 

G: Moveable contact & terminals: copper alloy, silver plate; Terminals: silver 
plate with outer layer in gold plating; Rating 1A@ 120VAC or 28VDC 


Bushing Options 


B5 - (shown) B11 
Bo=(Unthreaded Threaded shown 
3S1 Series: with flat 
© .098 (2.50) - 
|_| 3MN Series: 
© .118 (3.00) 
10-48 a 
UNS * 3S1 Series: 1/4-40 NS = 
— _236 (6.00) 
* 3MN Series: 
Solder Eyelet .177 (4.50) 
Switching Termi- Contact Digi-Key Price Each Carling Technologies 
Fig. Circuit Function Bushing nation Material Part No. u 10 25 Part No. 
Series 3S1 — Sub-Miniature Pushbutton Switch 
SPST Mom(N/O) BS M1 432-1174-ND 4.32 3.33 2.33 3S1-SP9-B5-M1QE 
SPDT Mom(N/C) BS M1 Q 432-1175-ND 4.78 3.68 2.58 3S1-SP8-B5-M1QE 
7 SPST Mom(N/O) B6 M2 432-1176-ND 4.32 3.33 2.33 3S1-SP9-B6-M2QE 
SPDT Mom(N/C) B6 M2 432-1177-ND 4.78 3.68 2.58 3S1-SP8-B6-M2QE 
2 SPST Mom(N/O) Be M6 R 432-1178-ND 4.84 3.73 2.61 3S1-SP9-B6-M6RE 
SPDT Mom(N/C) 432-1179-ND 5.30 4.08 2.86 3S1-SP8-B6-M6RE 
3 SPST Mom(N/O) B6 M7 R 432-1180-ND 4.84 3.73 2.61 3S1-SP9-B6-M7RE 
Series 3MN — Snap-Acting Miniature Pushbutton Switch 
DPDT M1 G 432-1184-ND 7.87 6.05 4.24 3MN-DP7-P1-B11-M1GE 
1 DPDT Mom(N/C) Bi M1 R 432-1185-ND 7.87 6.05 4.24 3MN-DP7-P1-B11-M1RE 
2 SPDT Mom(N/C) B6 M6 G 432-1192-ND 5.56 4.28 3.00 3MN-SP7-P1-B6-M6GE 
R 432-1193-ND 5.56 4.28 3.00 3MN-SP7-P1-B6-M6RE 
3 SPDT Mom(N/C) B6 M7 G 432-1194-ND 5.56 4.28 3.00 3MN-SP7-P1-B6-M7GE 
R 432-1195-ND 5.56 4.28 3.00 3MN-SP7-P1-B6-M7RE 
SPDT R 432-1187-ND 5.62 4.33 3.03 3MN-SP7-AP2/22-M1RE 
4 DPDT Mom(N/C) = M1 G 432-1188-ND 8.29 6.38 4.47 3MN-DP7-AP2/22-M1GE 
DPDT R 432-1189-ND 8.29 6.38 4.47 3MN-DP7-AP2/22-M1RE 
P u Ss h b utton Switc h Cap Cap Diameter Cap Height - Dim. A Plunger Diameter Digi-Key Pricing Carling Technologies 
Color Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 25 100 Part No. 
A Cc Cc es S re) ri es Series 351 — Pushbutton Caps 
White 432-1218-ND .20 2.63 7.20 3S1-C11 
Black -197 (5.0) 158 (4.0) .098 (2.5) 432-1219-ND .20 2.63 7.20 3S1-C12 
Red 432-1220-ND .20 2.63 7.20 3S1-C13 
White 432-1221-ND .20 2.63 7.20 3S1-C21 
Black .291 (7.4) 138 (3.5) .098 (2.5) 432-1222-ND .20 2.63 7.20 3S1-C22 
Red 432-1223-ND .20 2.63 7.20 3S1-C23 
Series 3MN — Pushbutton Caps 
4 White 432-1224-ND .20 2.63 7.20 3MN-C11 
A Black -315 (8.0) .295 (7.5) 118 (3.0) 432-1225-ND .20 2.63 7.20 3MN-C12 
1 Red 432-1226-ND .20 2.63 7.20 38MN-C13 
White 432-1227-ND .20 2.63 7.20 3MN-C21 
Black -382 (9.7) 193 (4.9) 118 (3.0) 432-1228-ND .20 2.63 7.20 3MN-C22 
Red 432-1229-ND .20 2.63 7.20 38MN-C23 


Slide Switches 


Contact Material Options 


Actuator Options | Fig. 1 


Q: Moveable contact and terminals: copper 
alloy, silver plate; Rating: 5A @ 125VAC or 
28VDC, 2A @ 250VAC 


R: Moveable contact and terminals: copper 
alloy with gold plate over nickel plate; Rating: 


0.4VA maximum @ 20V maximum (AC/DC) 


Switching Termi- Contact Digi-Key Price Each Carling Technologies 
Fig. Circuit Function Actuator nation Material Part No. il 10 25 Part No. 
Series 4M1 — Miniature Slide Switch 
SPDT M1 Q 432-1196-ND 5.79 4.45 3.12 4M1-SSP1-S1/2-M1QE 
1 DPDT On-On s1 M1 Q 432-1197-ND 4.13 3.18 2.23 4M1-SDP1-S1/2-M1QE 
DPDT M2 R 432-1201-ND 4.45 3.43 2.40 4M1-SDP1-S1/2-M2RE 
SPDT M6 R 432-1202-ND 3.54 2.73 1.91 4M1-SSP1-S1/2-M6RE 
Series 4S1 — Sub-Miniature Slide Switch 
2 SPDT On-On = M2 R 432-1203-ND 3.67 2.83 1.98 4S1-FSP1-M2RE 
3 SPDT On-On = M6 R 432-1204-ND 4.00 3.08 2.16 4S1-FSP1-M6RE 
PEM : Dimensions in mm 
ome security Guards 
Security caps prevent any inadvertent lever operation. When Digi-Key Price Each APEM 
the cap is raised, the lever can be operated freely. When Description Part No. 1 25 100 Part No. 
the cap is fully depressed, the lever is reset/locked in a Gray, Lockdown... 679-1299-ND 27.51 20.64 19.26 22 
stable position. They are designed for use on switches with Black, Lockdown 679-1300-ND 27.51 20.64 19.26 25 
@11.9mm (.468”) or o12mm (.472”) threaded bushing and Red, Lockdown ... 679-1301-ND 27.51 20.64 19.26 26 
lever length 17.5mm (.688”) outside bushing. Gray, Lockup... 679-1302-ND 27.51 20.64 19.26 42 
Materials: Black, Lockup 679-1303-ND 27.51 20.64 19.26 45 
* Support plate: matte black steel * Cap: thermoset material Red, Lockup.. 679-1304-ND 27.51 20.64 19.26 46 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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(> E*SWITCH’ Toggle Switches 


Fig. 1 — Vertical 


Fig. 2 — Horizontal 


Right Angle 


Fig. 3 — Vertical 


Right Angle 


Contact Material: 
(Silver): Fixed terminal and moving contact: Silver plated 


Note: All switches come complete with mounting hardware. 


Actuators 


T1 — Standard 


Extended Bat 


640 
(16.26) 


| 


T6 — Flattened 


fl) 1/4-40NS 


IT 020 
(0.51) 


B4 (Unthreaded) 


1/4-40NS_ (7 


; 1.280 
(7-10) 


| 


me 1/4-40NS. 


7+.020 


(0.51) 


1/4-40NS 


B13 — Large Threaded 


15/32-32NS 


KEYWAY 


? 156 

ms 
047 
[(4.19) 


THK .030 (0.76) 


2e8 (12.7) 150 
(3.81) 


Q over copper alloy. Contact Rating: 5A at 120VAC or 28VDC; 
2A at 250VAC 
(Gold): Fixed terminal and moving contact: Copper alloy 
R with gold plate over nickel plate. Contact Rating: 0.4VA 
maximum at 20VAC or DC maximum 
Switching Options (see diagrams) Contact Dim. Inch (mm) Digi-Key Price Each E-Switch 14 
Fig.| Circuit | Function Actuator | Bushing |Termination | Material LxWxH Part No. 1 10 100 | PartNo. Pe 
100 Series — Miniature Toggle Switches (Metal Bushing) ae F 
SPDT On-On 11 BI M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2350-ND 3.42 3.08 2.63 | 100SP1T1B1M1QEH (9.80) 
SPDT On-On 11 BI M R .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2351-ND 3.72 3.35 2.86 | 100SP1T1B1M1REH 
SPDT On-On hl BI M2 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | £G2352-ND 3.42 3.08 2.63 | 100SP1T1B1M2QEH 
SPDT On-On 1 BI M2 R 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2353-ND 3.81 3.43 2.93 | 100SP1T1B1M2REH 
SPDT On-On m1 BI MS R 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2354-ND 4.44 4.00 3.41 | 100SP1T1B1M51REH 
SPDT On-On 11 B4 M2 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2355-ND 3.43 3.09 2.63 | 100SP1T1B4M2QE 
SPDT On-On 1 Bo M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2357-ND 3.93 3.54 3.02 | 100SP1T1B6M1QEH 
SPDT On-On 11 BO M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2358-ND 4.08 3.68 3.13 | 100SP1T1B9M1QEH 
SPDT On-On T2 BI M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2359-ND 3.42 3.08 2.63 | 100SP1T2B1M1QEH 
SPDT On-On T2 B3 M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2360-ND 3.42 3.08 2.63 | 100SP1T2B3M1QEH 
SPDT On-On T2 B3 M2 Q .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2361-ND 3.42 3.08 2.63 | 100SP1T2B3M2QEH 
SPDT On-On 14 BI M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2367-ND 3.57 3.22 2.74 | 100SP1T4B1M1QEH 
SPDT On-On 16 B11 M1 Q .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2368-ND 4.65 4.19 3.57 | 100SP1T6B11M1QEH 
SPDT On-On T6 B11 M1 R .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2369-ND 5.10 4.59 3.91 | 100SP1T6B11M1REH 
SPDT On-On 16 B11 M2 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2370-ND 4.71 4.24 3.62 | 100SP1T6B11M2QEH 
SPDT On-On 18 B13 M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | E£G2372-ND 5.07 4.57 3.89 | 100SP1T8B13M1QEH 
SPDT On-Mom 11 BI M1 Q .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | £G2373-ND 3.66 3.30 2.81 | 100SP2T1B1M1QEH 
SPDT On-Mom T6 B11 M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | E£G2374-ND 4.92 4.43 3.78 | 100SP2T6B11M1QEH 
SPDT | On-Off-On 1 BI M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2375-ND 3.84 3.46 2.95 | 100SP3T1B1M1QEH 
SPDT | On-Off-On i BI M1 R 500 x .270 x .350 (12.7 x6.86 x 8.89) | EG2376-ND 4.14 3.73 3.18 | 100SP3T1B1M1REH 
SPDT | On-Off-On 11 BI M2 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2377-ND 3.84 3.46 2.95 | 100SP3T1B1M2QEH 
SPDT | On-Off-On 11 BO M1 Q .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2380-ND 4.50 4.05 3.45 | 100SP3T1B9M1QEH 
SPDT | On-Off-On 14 BI M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2385-ND 4.02 3.62 3.09 | 100SP3T4B1M1QEH 
SPDT | On-Off-On 16 B11 M1 Q .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2386-ND 5.10 4.59 3.91 | 100SP3T6B11M1QEH 
SPDT | On-Off-On 18 B13 M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2387-ND 5.52 4.97 4.24 | 100SP3T8B13M1QEH 
SPDT |Mom-Off-Mom] 11 BI M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2388-ND 4.35 3.92 3.34 | 100SP4T1B1M1QEH 
SPDT | Mom-Off-Mom) 11 BI M2 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2389-ND 4.47 4.03 3.43 | 100SP4T1B1M2QEH 
SPDT | Mom-Off-Mom) 11 BO M1 Q .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2390-ND 5.01 4.51 3.85 | 100SP4T1B9M1QEH 
SPDT | Mom-Off-Mom| 16 B11 M2 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | £G2392-ND 5.61 5.05 4.31 | 100SP4T6B11M2QEH 
SPDT | On-Off-Mom | 11 BI M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2393-ND 4.62 4.16 3.55 | 100SP5T1B1M1QEH 
SPDT | On-Off-Mom | 11 BI M2 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2394-ND 5.85 5.27 4.49 | 100SP5T1B1M2QEH 
SPDT | On-Off-Mom | 16 B11 M1 Q .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2397-ND 5.85 5.27 4.49 | 100SP5T6B11M1QEH 
DPDT On-On 1 BI M1 Q 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2398-ND 456 4.11 3.50 | 100DP1T1B1M1QEH 
DPDT On-On 11 BI M1 R 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2399-ND 5.04 4.54 3.87 | 100DP1T1B1M1REH 
1 | DPDT On-On il BI M2 Q 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2400-ND_ 4.56 4.11 3.50 | 100DP1T1B1M2QEH 
DPDT On-On 11 BI M2 R 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2401-ND 5.04 4.54 3.87 | 100DP1T1B1M2REH 
DPDT On-On 11 BO M1 Q 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2402-ND 5.22 4.70 4.01 | 100DP1T1B9M1QEH 
DPDT On-On T2 B3 M1 Q 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2403-ND 456 4.11 3.50 | 100DP1T2B3M1QEH 
DPDT On-On 14 BI M1 Q 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2407-ND 4.74 4.27 3.64 | 100DP1T4B1M1QEH B11 
DPDT On-On 16 Bit M1 Q___|.500x .450 x .350 (12.7x 11.43 x 8.89) | EG2408-ND 6.30 _5.67 4.83 | 100DP1T6B11M1QEH B12 (Unthreaded) 
DPDT On-On T6 B11 M1 R 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2409-ND 6.30 5.67 4.83 | 100DP1T6B11M1REH 
DPDT On-On 18 B13 M1 Q 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2410-ND 6.24 5.62 4.79 | 100DP1T8B13M1QEH 
DPDT On-Mom 11 BI M1 Q 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2411-ND 4.83 4.35 3.71 | 100DP2T1B1M1QEH 
DPDT On-Mom 16 B11 M1 Q 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2412-ND 6.09 549 4.67 | 100DP2T6B11M1QEH 
DPDT | On-Off-On i BI M1 Q 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2413-ND_ 5.34 4.81 4.10 | 100DP3T1B1M1QEH 
DPDT | On-Off-On 11 BI M2 Q 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2414-ND 5.34 4.81 4.10 | 100DP3T1B1M2QEH 
DPDT | On-Off-On 11 BO M1 Q 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2415-ND 6.00 5.40 4.60 | 100DP3T1B9M1QEH 
DPDT | On-Off-On 14 BI M1 Q 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2417-ND 5.52 4.97 4.24 | 100DP3T4B1M1QEH 
DPDT | On-Off-On 18 B13 M1 Q 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2418-ND 7.02 6.32 5.39 | 100DP3T8B13M1QEH 
DPDT | Mom-Off-Mom| 11 BI M1 Q 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2419-ND_ 5.64 5.08 4.33 | 100DP4T1B1M1QEH 
DPDT | Mom-Off-Mom| 16 B11 M1 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2420-ND 5.70 5.13 4.37 | 100DP4T6B11M1QEH 
DPDT | On-Off-Mom) 11 BI M1 Q 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2421-ND 5.85 5.27 4.49 | 100DP5T1B1M1QEH 
DPDT | On-Off-Mom | 16 B11 M1 Q 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2422-ND 7.11 640 5.46 | 100DP5T6B11M1QEH 
DPDT | On-On-On 1 BI M1 Q 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2423-ND 6.90 6.21 5.29 | 100DP6T1B1M1QEH 
3PDT On-On iu BI M1 Q__|.500 x .650 x .475 (12.7 x 16.51 x 12.06)| EG2424-ND 9.39 846 7.20 | 1003P1T1B1M1QEH 
3PDT On-On 11 BI M2 Q  |.500 x .650 x .475 (12.7 x 16.51 x 12.06)/ EG2425-ND 9.39 846 7.20 | 1003P1T1B1M2QEH 
3PDT | On-Off-On 1 BI M1 Q [500 x .650 x .475 (12.7 x 16.51 x 12.06) EG2426-ND 9.99 9.00 7.66 | 1003P3T1B1M1QEH 
3PDT | Mom-Off-Mom| 11 BI M1 Q — |.500 x .650 x .475 (12.7 x 16.51 x 12.06) EG2427-ND 10.95 9.86 8.40 | 1003P4T1B1M1QEH 
4PDT On-On 11 BI M1 Q {500 x .850 x .475 (12.7 x 16.51 x 12.06) EG2428-ND 13.35 12.02 10.24 | 1004P1T1B1M1QEH 
4PDT_ | On-Off-On i BI M1 Q__|.500 x 850 x .475 (12.7 x 21.59 x 12.06)| EG2429-ND 14.28 12.86 10.95 | 1004P3T1B1M1QEH 
4PDT |Mom-Off-Mom| 11 BI M1 Q |.500 x .850 x .475 (12.7 x 21.59 x 12.06)/ EG2430-ND 15.15 13.64 11.62 | 1004P4T1B1M1QEH 
DPDT On-On T2 B4 Vs2 R 500 x .500 x .450 (12.7 x 12.7x 11.43) | EG2406-ND 6.33 5.70 4.86 | 100DP1T2B4VS2RE 
DPDT | On-Off-On T2 B4 Vs2 R 500 x .500 x .450 (12.7 x 12.7x 11.43) | EG2416-ND 7.11 640 5.46 | 100DP3T2B4VS2RE 
SPDT On-On T2 B4 Vs2 Q 500 x .500 x .270 (12.7x 12.7 x 6.86) | EG2365-ND 4.71 4.25 3.62 | 100SP1T2B4VS2QE Za 
SPDT On-On T2 B4 vs2 R 500 x .500 x .270 (12.7x12.7x6.86) | EG2366-ND 5.01 4.51 3.84 | 100SP1T2B4VS2RE 078+ 
SPDT | On-Off-On T2 B4 VS2 Q -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2383-ND 5.14 4.63 3.95 | 100SP3T2B4VS20E (1.98) 
SPDT | On-Off-On T2 B4 Vs2 R 500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | E£G2384-ND 5.44 4.90 4.17 | 100SP3T2B4VS2RE ' 
SPDT | On-Off-On iil B4 Vs2 R 500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2379-ND 5.44 4.90 4.17 | 100SP3T1B4VS2RE + 
SPDT |Mom-Off-Mom| 12 B4 M6 R 500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2391-ND 5.91 5.32 4.53 | 100SP4T2B4M6RE oe 
SPDT | On-Off-Mom | 12 B4 M6 R 500 x .500 x .270 (12.7x 12.7x6.86) | EG2395-ND 6.16 5.55 4.73 | 100SP5T2B4M6RE (2.08) 
DPDT On-On T2 B4 M6 Q 500 x .500 x .450 (12.7 x 12.7 x 11.43) | EG2404-ND 5.91 5.32 4.53 | 100DP1T2B4M6QE 
DPDT On-On T2 B4 M6 R 500 x .500 x .450 (12.7 x 12.7x 11.43) | EG2405-ND 6.38 5.74 4.89 | 100DP1T2B4M6RE 
2 SPDT On-On bal B4 M6 R 500 x .500 x .450 (12.7 x 12.7x 11.43) | EG2356-ND_ 4.97 4.48 3.81 | 100SP1T1B4M6RE 
SPDT On-On T2 B4 M6 Q 500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2362-ND 4.66 4.20 3.58 | 100SP1T2B4M6QE M5 — Wirewrap 
SPDT On-On T2 B4 M6 R 500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2363-ND 4.97 4.48 3.81 | 100SP1T2B4M6RE Terminal 
SPDT On-On 16 B12 M6 R 500 x .500 x .270 (12.7x 12.7x6.86) | EG2371-ND 6.22 5.60 4.78 | 100SP1T6B12M6RE 
SPDT | On-Off-On 11 B4 M6 R 500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2378-ND 5.40 4.86 4.14 | 100SP3T1B4M6RE 
SPDT | On-Off-On T2 B4 M6 R -500 x .500 x .270 (12.7x12.7x6.86) | EG2381-ND 5.40 4.86 4.14 | 100SP3T2B4M6RE Epoxy 
SPDT On-On T2 B4 M7 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2364-ND 5.31 4.79 4.08 | 100SP1T2B4M7RE 
3 | SPDT | On-Off-On T2 B4 M7 R 500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2382-ND 5.74 5.17 4.41 | 100SP3T2B4M7RE 
SPDT | On-Off-Mom | 12 B4 M7 R 500 x .500 x .270 (12.7x 12.7 x 6.86) | EG2396-ND 6.52 5.87 5.00 | 100SP5T2B4M7RE 
100A Series — Process-Sealed Miniature Toggle Switches (Plastic Bushing) 
SPDT On-On 11 B4 M2 R 504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) ] EG2432-ND 4.58 413 3.52 | 100AWSP1T1B4M2RE 
SPDT On-On T2 B4 VS2 R 504 x .272 x .453 (12.8x6.91x 11.51) | EG2436-ND 5.92 5.33 4.54 | 100AWSP1T2B4VS2RE 
1] SPDT | On-Off-On 11 B4 M2 R 504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 11.51) | EG2437-ND 5.01 4.51 3.84 | 100AWSP3T1B4M2RE 
SPDT |Mom-Off-Mom| 11 B4 M2 R 504 x .272 x 453 (12.8 x 6.91 11.51) | EG2439-ND 5.61 5.05 4.31 | 100AWSP4T1B4M2RE 
DPDT On-On il B4 M2 R 504 x .453 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2443-ND_ 5.30 4.78 4.07 _| 100AWDP1T1B4M2RE 
2 SPDT On-On 11 B4 M6 R 504 x .272 x 453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2433-ND 6.12 5.51 4.70 | 100AWSP1T1B4M6RE 
SPDT On-On T2 B4 M6 R 504 x .272 x 453 (12.8 x 6.91 x 11.51) |_ EG2434-ND_ 6.12 5.51 4.70 | 100AWSP1T2B4M6RE 
SPDT On-On T2 B4 M7 R 504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91x 11.51) | EG2435-ND 652 5.87 5.00 | 100AWSP1T2B4M7RE 
SPDT |Mom-Off-Mom| 12 B4 M7 R 504 x .272 x .453 (12.8 x6.91x 11.51) | EG2441-ND 7.55 680 5.79 | 100AWSP4T2B4M7RE 
SPDT | On-Off-Mom| 12 B4 M7 R 504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 11.51) | EG2442-ND 7.72 695 5.93 | 100AWSP5T2B4M7RE 
3] spot | On-Off-On T2 B4 M7 R 504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91x 11.51) | EG2438-ND 695 6.26 5.33 | 100AWSP3T2B4M7RE 
DPDT On-On T2 B4 M7 R 504 x .453 x .453 (12.8 x 6.91x 11.51) | EG2444-ND 7.39 6.65 5.67 | 100AWDP1T2B4M7RE i 
DPDT | On-Off-On T2 B4 M7 R 504 x .453 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2445-ND 7.73 6.96 5.93 | 100AWDP3T2B4M7RE Ls Bead 
Caps for 100 Series 270288 - 
Vinyl Toggle Cap, White, for T1 Actuators . £G2470-ND 33.30 = .26 | 1100-1 WHTTOGGLECAP (6.86) (7.31) 
Vinyl Toggle Cap, Black, for T1 Actuators... £G2471-ND 33.30.26 _| T100-2 BLKTOGGLECAP 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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Actuators Bushings 


(= E+switcH” Toggle Switches 


Note: All switches come complete with mounting hardware. 


Fig. 1 — Vertical Fig. 2 — Horizontal Fig. 3 — Vertical 
Right Angle Right Angle 
Contact Material: 
" Bi 
(Silver): Fixed terminal and moving contact: Silver plated 
Q over copper alloy. Contact Rating: 5A at 28VAC or VDC; 2A at B2 (Unthreaded) 
250VAC 10-48 uns/] 
(Gold): Fixed terminal and moving contact: Copper alloy with >= 
R gold plate over nickel plate. Contact Rating: 0.4VA maximum at 
20VAC or DC maximum 
Switching Optiohs (see diagrams) Contact Dimensions Inch (mm) Digi-Key Price Each E-Switch i i 
Fig. | Circuit Function CUTS Bushing b Termination | Material LxWxH Part No. ‘ 10 100 | Part No. Term : nation 
200 Series — Subminiature Toggle Switches Oo pt lions 
SPDT On-On 11 BI M1 Q .320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2446-ND 3.45 3.11 2.65 | 200MSP1T1B1M1QEH 
SPDT On-On 11 BI M2 Q 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) £G2447-ND 345 3.11 2.65 | 200MSP1T1B1M2QEH M1 — Eyelet Terminal 
SPDT On-Off-On 11 BI M1 Q 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2450-ND 465 419 3.57 | 200MSP3T1B1M1QEH aS 
SPDT On-Off-On 11 BI M2 Q 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2451-ND 465 419 3.57 | 200MSP3T1B1M2QEH 078+ 
1 |_SPDT | Mom-Off-Mom 11 BI M1 Q 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2453-ND 486 4.38 3.73 | 200MSP4T1B1M1QEH (1.98), 
SPDT | On-Off-Mom 11 BI M1 Q 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2454-ND 486 4.38 3.73 | 200MSP5T1B1M1QEH 
DPDT On-On 11 BI M1 Q 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) EG2455-ND 486 4.38 3.73 | 200MDP1T1B1M1QEH -080__| 
DPDT On-On 11 BI M2 Q 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) EG2456-ND 486 4.38 3.73 | 200MDP1T1B1M2QEH 203) 
DPDT On-Off-On 11 BI M1 Q 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) EG2458-ND 5.73 5.16 4.40 | 200MDP3T1B1M1QEH THK .030 (0.76) 
SPDT On-Off-On T2 B2 M6 R 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2452-ND 6.22 5.60 4.78 | 200MSP3T2B2M6RE 
2 | SPDT On-On T2 B2 M6 R 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2448-ND 5.02 4.52 3.85 | 200MSP1T2B2M6RE 
DPDT On-On T2 B2 M6 R 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) EG2457-ND 6.70 6.04 5.14 | 200MDP1T2B2M6RE rm] 
3 | SPDT On-On T2 B2 M7 R 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2449-ND 5.54 4.99 4.25 | 200MSP1T2B2M7RE 7. 
200A Series — Process-Sealed Subminiature Toggle Switches ie | L ae} 
SPDT On-On 11 A M2 R .320 x .200 x 527 (8.13 x 5.08 x 13.39) | EG2459-ND 449 4.04 3.45 | 200AWMSP1T1A1M2RE 
SPDT On-Mom 11 Al M2 R .320 x .200 x .527 (8.13 x 5.08 x 13.39) | EG2461-ND 5.44 490 4.17 | 200AWMSP2T1A1M2RE 
1 | SPDT On-Off-On 11 A M2 R 320 x .200 x .527 (8.13 x 5.08 x 13.39) | EG2463-ND 450 4.05 3.45 | 200AWMSP3T1A1M2RE 
DPDT On-On 11 A M2 R 320 x .360 x 527 (8.13 x 9.14. x 13.39) | EG2465-ND 6.99 6.30 5.36 | 200AWMDP1T1A1M2RE 
DPDT On-Off-On 11 A M2 R 320 x .360 x .527 (8.13 x 9.14 x 13.39) | EG2467-ND 8.12 7.31 6.23 | 200AWMDP3T1A1M2RE 
SPDT On-On T2 Al M6 R .320 x .200 x 527 (8.13 x 5.08 x 13.39) | EG2460-ND 5.87 5.29. 4.51 | 200AWMSP1T2A1M6RE 
2 SPDT On-Off-On T2 A M6 R .320 x .200 x .527 (8.13 x 5.08 x 13.39) | EG2464-ND 6.05 5.45 4.64 | 200AWMSP3T2A1M6RE 
DPDT On-On T2 A M6 R 320 x .360 x 527 (8.13 x 9.14. x 13.39) | EG2466-ND 8.65 7.79 6.64 | 200AWMDP1T2A1M6RE 
DPDT On-Off-On T2 Al M6 R 320 x .360 x 527 (8.13 x 9.14 x 13.39) | EG2468-ND 976 879 7.49 | 200AWMDP3T2A1M6RE 6-08} 059) 


NKK’ 


SWITCHES Process Sealed Miniature Toggle Switches 


M2T Series: Interior bushing is sealed with O-ring which surrounds the actuator. Bushing and top of the housing are one molded piece, achieving the exterior seal. Ultrasonic welding is used to seal the bushing unit to the base. Terminals are epoxy 
sealed for safeguarding the switch at the base. Features: « Electrical Capacity: Logic Level (code G): 0.4VA maximum @ 28V AC/DC maximum. Dielectric Strength: 1,000VAC minimum between contacts; 1,500VAC minimum between contacts and 
case. * Mechanical Life: 100,000 operations minimum « Electrical Life: 50,000 operations minimum for gold »* Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C 

B Series: Sealed body construction permits switches to be subjected to time- and money-saving automated soldering techniques. Can be safely cleaned of flux without fear of compromising operating characteristics. Features: * Electrical Capacity: 
Logic Level: 0.4VA maximum @ 28V AC/DC maximum « Dielectric Strength: SOOVAC minimum « Mechanical Life: 100,000 operations minimum for On-On and On-Off-On ¢ Electrical Life: 50,000 operations minimum » Operating Temperature 
Range: -30°C ~ 85°C 

G3T Series: Ultra-miniature size allows high density mounting, and extremely light weight of 0.6 gram makes these switches ideal for handheld equipment. Combination of design features achieves total seal and allows automated processing 
techniques, including flux cleaning procedures: one-piece bushing and housing, rubber seals surrounding actuator and base, epoxy at joint of case and base, and molded-in, epoxy sealed terminals. Features: ¢ Electrical Capacity: Logic Level: 0.4VA 
maximum @ 28V AC/DC maximum ° Dielectric Strength: SOOVAC minimum * Mechanical Life: 50,000 operations minimum « Electrical Life: 50,000 operations minimum * Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C 
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Switching Digi-Key Price Each NKK Switching Digi-Key Price Each NKK 
Fig. Circuit Function Part No. 1 25-100 Part No. Fig. | Circuit Function Part No. 1 25 100__| Part No. 
Washable Mini Toggle Switches 4 SPDT On-On 360-1751-ND® 4.59 2.87 2.63 | B12JH-RO 
SPDT On-On 360-1173-ND 5.82 466 3.69 | M2TI2S4A5G30 SPDT On-Off-On 360-1019-ND 5.10 4.08 3.23 |B13JH 
SPDT On-On 360-1877-ND@ 5.24 340 3.11 | M2T12S4A5G30-RO SPDT On-Off-On 360-1753-ND@ 4.76 2.98 2.72 | B13JH-RO 
SPDT | Mom-Off-Mom | 360-1175-ND 6.08 4.05 3.63 | M2T18S445G30 5 | SPOT On-Mom 360-1020-ND 487 3.05 2.79 | B1SJH 
1 SPDT | Mom-Off-Mom | 360-1882-ND@ 6.08 4.05 3.63 | M2T18S4A5G30-RO SPDT On-Mom 360-1754-ND@ 487 3.05 2.79 | B15JH-RO 
SPDT On-On 360-1184-ND* 582 466 3.69 | M2T12SA5G30 DPDT On-On 360-1755-ND® 567 3.78 3.38 | B22JH-RO 
SPDT On-On 360-1879-ND@ 5.24 340 3.11 | M2T12SA5G30-RO DPDT On-Off-On 360-1756-ND@ 6.03 4.02 _3.60_| B23JH-RO 
SPDT On-Off-On 360-1880-ND* 5.51 3.67 3.29 _| M2T13S4A5G30-RO 5 | Spor On-On 360-1023-ND 459 2.87 2.63 | BI2JV 
SPDT On-On 360-1878-ND® 5.30 353 3.17 | M2T12S4A5G40-RO SPDT On-On 360-1752-ND@ 459 2.87 2.63 | B12JV-RO 
SPDT On-Off-On 360-1177-ND 5.77 3.85 3.45 M2T13S4A5G40 Washable Ultra Mini SMT Toggle Switches 
> | SPOT On-Off-On 360-1881-ND@ 5.77 3.85 345 | M2T13S4A5G40-RO SPDT On-On 360-1774-ND® 5.13 3.33. 3.04 | GST12AP-RO 
SPDT On-Off-On 360-1178-ND 6.34 4.23 3.79 | M2T18S4A5G40 SPDT On-Off-On 360-1027-ND 5.30 3.53 3.17 | G3TI3AP 
SPDT | Mom-Off-Mom | 360-1883-ND@ 6.34 4.23 3.79 | M2T18S4A5G40-RO 7 | SPOT On-Off-On 360-1778-ND@ 5.30 3.53 3.17 | G3T13AP-RO 
DPDT On-On 360-1884-ND@ 7.99 5.67 _5.17_| M2T22S4A5G40-RO DPDT On-On 360-1028-ND 6.35 4.40 3.89 | G3T22AP 
SPDT On-On 360-1180-ND 4823.01 2.76 | M2T12SA5G03 DPDT On-On 360-1779-ND@ 6.35 4.40 3.89 | G3T22AP-RO 
3 | SPOT On-Off-On 360-1181-ND 5.13 3.33 3.04 | M2T13SA5G03 
SPDT | Mom-Off-Mom | 360-1182-ND@ 551 3.67 3.29 | M2T18SA5G03 Cut Tape T&R 
DPDT On-On 360-1183-ND@ _6.73 4.66 _4.12_| M2T22SA5G03 Cir- | Switching | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |NKK 
— ashable Sub antistatic Toggle Switches aiTAP Fig.| cuit | Function | Part No. i 25 100 | Part No. 500 | Part No. 
in-On 1072-1 i x F ini. ii 
SPOT On-Off-On | 360-1013-ND@ 423 263 2.38 | BI3AP Washable Ultra-Miniature SMT Toggle Switch 
SPDT On-Mom 360-1014-ND@ 4.20 270 240 | BISAP SPDT} On-On | 360-1773-1-ND@ 6.00 4.80 3.80) 360-1773-2-ND@ | 1400.00 |G3T12AH-R-RO 
4 | DPOT On-On 360-1015-ND@ 5.01 3.19 2.92 | B22AP 8 | SPDT| On-Off-On | 360-1025-1-ND 6.42 5.14 4.07| 360-1025-2-ND | 1498.00 |@3T13AH-R 
DPDT On-Off-On 360-1016-ND@ 5.29 343 3.14 | B23AP pee 
SPDT On-On 360-1017-NDO 456 365 289 | BI2JB SPDT| On-Off-On | 360-1775-1-ND@ 6.42 5.14 4.07 | 360-1775-2-ND@ | 1498.00 |G3T13AH-R-RO 
SPDT On-On SGU 10S NOUS, 426 204 2.44 | BI2JB-RO @ RoHS Compliant Actual Length 248” * Actual Length 500” 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1865 
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SWITCHES 


M Series: Over 350,000 different configurations possible, with the most popular listed here. Epoxy sealed 
terminals, high torque bushings, anti-jamming levers. Available as PCB mount or solder lug terminal for ease 
of wiring. * Dielectric strength: 1,500VAC minimum * Mechanical Life: 100,000 operations minimum, 
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Miniature Toggle Switches 
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50,000 operations minimum for flat and locking lever ¢ Electrical Life: 25,000 operations minimum * Operating 
~ 85°C ¢ Angle of Throw: 25° * Standard Hardware: 2 hex nuts, 1 locking ring, 1 


1/4-40 Thd 


8.9) 
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(6.1) Dia 
20 


(Standard) (Flat) (Long Large) (Locking) 
Options Options 
Switching Act- | Bush-| Digi-Key Price Each NKK Switching Act- | Bush-| Digi-Key Price Each NKK 

Circuit Function uator| ing | PartNo. 1 25 100 | Part No. Circuit Function uator|} ing | Part No. 1 25 100 | Part No. 

Fig. 1 - Solder Lug 6A Silver Contacts SPOT On-On s2 | si | 360-1795-NDe 4.06 2.52 2.29 | M2012S251W01-RO 
SPDT On-On B | B1 | 360-1782-NDe 5.93 3.95 3.54 | M2012BB1W01-RO SP3T On-On-On E | St | 360-1048-NDt 8.16 5.78 5.10 | M2024ES1Wo1 
spot | on-off-0n Bp | pt | 360-1030-ND 756 6.05 4.79 |M2013BB1Wo1 SP3T |  On-On-On E | Si | 360-2072-NDte 8.16 5.78 5.27 | M2024ES1WO1-RO 
SPDT |  On-Off-On B | Bt | 360-1804-NDe 6.30 4.36 3.86 | M2013BB1W01-RO SP3T |  On-On-On S | St | 360-1062-NDt 7.50 5.10 4.50 / M20245S1Wo1 
spot | on-ot-Mom | B | Bt | 360-10a3-ND 828 6.63 5.25 | M2019BB1Wo1 SP3T | _On-On-On S| Si | 360-2073-NDte 7.50 5.10 4,65 | M20248S1W01-RO 
SPDT | On-Ott-Mom | B | Bt | 360-2067-ND 6.90 4.78 4.23 | M2019BB1W01-RO DEDE On-On Be aD 745 5.07 4.56 | M2022BB1W01 
SPDT DOR po | pt | 360-1038-ND 708 567 449 |MD012B2RIWOI DPDT On-On B | Bi | 360-1830-NDe 7.45 5.07 4.56 | M2022BB1W01-RO 
SPDT On-On B2 | Bt | 360-1781-NDe 6.14 4.09 3.66 |M2012B2B1Wo1-RO) | DPDT |  On-Off-On B ) 81 ebgaico nD 7.97 5.65 4.98 | M2023BB1W01 
spoT | On-Off-On | B2 | B1 | 360-1039-ND 7.80 6.24 4.94 | M2013B2B1Wo1 DPOT |) 201 Otr-On Be eS EOF 2psbot (Se1 | | MEDESBRTWOIARO 
SPDT | On-Off-On B2 | Bt | 360-1803-NDe 650 4.50 3.98 |M2013B2B1Wo1-RO) | SPOT On-On B | 61 (BSCOsIsSeibs, 10.07_7.14 6.79 | M2032BB1W01-RO 
SPDT | Mom-Off-Mom | B2 | B1 | 360-2061-NDe 7.10 4.83 4.35 |m2018B82B1Wo1-RO| | DPOT On-On Bo eT 9.18 7.85, 5.82 | Ma022R2Bi1W01 
SPDT ONO E | si Wesonnzents 4). 4300 a4 |/MO0I2ESIWOt DPDT On-On B2 | Bt | 360-1829-NDe 7.65 5.21 4.75 | M2022B2B1W01-RO 
spot Bacon > | 31 [enotnamnnes Post 946; ine, (MOOIDESIWOTLRG DPDT | On-Off-On B2 | Bt | 360-1042-ND 8.16 5.78 5.10 |M2023B2B1W01 
pate’ |' (orc = | si [eeoemetn 540: --a.59" 47. |MOQISESIWOt DPDT | On-Off-On B2 | Bt | 360-1845-ND@ 8.16 5.78 5.27 |M2023B2B1W01-RO 
spoT |  On-Off-On E | $1 | 360-1806-NDe 5.30 3.53 3.17 | M2013ES1W01-RO DPOT On-On E | S1_|;860:1049-ND) 750 6.00 4.75 | M2022E51W01 
sPppT | On-Mom E | $1 | 360-2056-NDe 5.82 3.88 3.48 | M2015ES1W01-RO DEDT. On-On te) SEEK 6.25 4.83 3.83 | M2022ES1W01-RO 
spoT | Mom-ot-Mom | E | St | 360-1046-ND 5.93 3.95 3.54 | M2018ESiWO1 BROT | On tOn Ee a PAO: eeaiBaln o> | MeneseS lO 
SPOT | Mom-Off-Mom | £ | $1 | 360-2062-ND@ 5.93 3.95 3.54 | M2018ES1WO1-RO DPOT |< On-Mom ES eee GOD: “PA. 2-20, | MEDZSESINDL RO 
spoT | On-Of-Mom | € | $1 | 360-1047-ND 6.84 5.48 4.34 | M2019ES1wot DPOT | On-Off-Mom / E | 3) ee ue DEG bor 08: |/MeQZRES WOT 
spot | On-Of-Mom | € | St | 360-2068-NDe 593 3.95 3.54 |M2otgestwot-ro | |DPOT | On-Of'Mom | € | 1 | 360-2079-NDe Feat 8.05; 15.15) | Meese SI WOTRO 
SPDT On-On s | si | 360-1801-NDe 4.06 252 229 |meoizssiwoi-ro | | PPPT | — On-On ST ey BON) Pe 88 Medeess Wot 
pair OR GRR 5 | st WEeiEOeenTs igo; 097- oea lmaeiasciwe? DPDT On-On S | Si | 360-1843-NDe 5.46 3.64 3.26 |M20228S1W01-RO 
spot | On-Off-On s | si | 360-1816-NDe 459 2.87 263 |moiasstwo1-Ro | | DPOT | — On-Mom Se HOO 2476, °4.20',) MubessstWOT-RO 
eonr ||| aackies s | si (eenenenie Bk. -3 ao) “OE lan eSSIWOnAG DPDT | Mom-Off-Mom | s | $1 | 360-1068-ND 7.30 4.97 4.47 | M2028ssiwot 
spoT | Mom:ot-Mom | s | si Weeseeeetta eel 480 38.| MBniBSsiWot DPDT | Mom-Off-Mom | S | $1 | 360-2078-ND@ 7.30 4.97 4.47 | M2028SS1W01-RO 
spoT | Mom-0tteatom | s | si (eenEneentns Big) aoe “aot laoiaeeiwolAd DPOT | On-Off-Mom | S$ | Si | 360-2080-NDe 7.30 497 4.47 |Mm20298S1W01-RO 
SPDT | On-Off-Mom S | St | 360-1061-ND 517 3.29 3.01 | m2019SS1W01 DRDT |. O10tt-On nee ee TAD” ABS od8" | M202 So03W01 
spot | on-of-Mom | $ | st | 360-2070-NDe 5.17 329 3.01 |Meotgssiwot-ro | | DPOT | Mom-OfMom ) S / D3) 360-1096-ND BRT Bo: 288 Mave DeN0) 
cae asi 5 | nz (eaneeetua iiss S46. bias, |nasuioanawnt DPDT On-On L | U1 | 360-1834-NDe 7.83 5.33 4.86 | M2022LL1W01-RO 
SPDT |  On-Off-On Ss | D3 | 360-1089-ND 5.30 3.53 3.17 | M2013SD3wot DEDT | _O1eOTOn L_{ Li [ES60snOZNO Be) 2a 2h Mees 
epatl |. mentors s | na ens Bee ae oe a DPOT | On-Off-On L | 1 | 360-1849-NDe 8.33 5.90 5.38 | M2023LL1W01-RO 
SPDT | Mom-Off-Mom | s | 03 | 360-1091-ND 5.93 3.95 3.54 | M2018SD3wot ae orem anon ee BERS SBE eb MEDEA 
spot | on-ditMom | s.| 03 KORMinnentn aa’ sales, <a. |MontosnaiNn DPDT On-On s2 | At | 360-1835-NDe 5.46 3.64 3.26 | M2022S2A1W01-RO 
— Gaion s | os (eee ok. dirags.c3 ase humnoenaiel DP3T |  On-On-On S | $1 | 360-1070-NDtt 15.40 11.20 10.15 |m2044ssiwo1 
atu ron $2 | Al [RGGas NDS, 4.06 2.52 229 | M2012S2A1WO1-RO| + spat uses aDp Body tt DPST uses a 4p Body RoHS Compliant (Continued) 


1866 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


NKK’ 


Miniature Toggle Switches (cont) 


SWITCHES 
Options Options 
Switching Act- | Bush-| Digi-Key Price Each NKK Switching Act- | Bush-| Digi-Key Price Each NKK 
Circuit Function uator| ing | PartNo. al 25 100 | Part No. Circuit Function uator| ing | PartNo. 1 25 100 | Part No. 
DP3T | On-On-On s | st | 360-2082-NDtt+ 15.40 11.20 10.15 |M2044SS1W01-RO SPOT On-On sz | a1 | 360-1789-NDe 4.21 261 2.37 | M2012S2A1W03-RO 
3PDT On-On E | s1 | 360-1053-ND 9.36 6.44 5.85 | M2032ES1Wot spat | On-Off-On s | st | 360-1083-NDt 7.75 5.27 4.65 | M2024SS1wo3 
3PDT On-On E | $1 | 360-1860-ND@ 9.36 6.44 6.05 | M2032ES1W01-RO spat | On-Off-On s | s1 | 360-2074-NDte 7.75 5.27 4.81 | M2024SS1Wo3-RO 
3PDT |  On-Off-On E | st | 360-1054-ND 14.40 11.52 9.12 | m2033Es1wot DPDT On-On s | s1 | 360-1844-NDe 5.72 3.81 3.41 | M2022SS1W03-RO 
3PDT | On-Off-On E | S1 | 360-1867-ND@ 13.80 978 9.30 | M2033ES1WO1-RO ppot | On-Off-On s | s1 | 360-1853-NDe 6.35 4.40 3.89 | M2023SS1Wo3-RO 
DPDT | On-Off-On s | si | 360-1852-NDe 6.34 4.23 3.79 |M2023SS1W01-RO 3PDT On-On s | Si | 360-1866-ND@ 874 6.01 5.65 | M2032SS1W03-RO 
3PDT On-On s | st | 360-1073-ND 10.50 840 6.65 | M20s2ss1wot 4PDT On-On s | st | 360-1087-ND 11.27 847 7.27 | M2042881W03 
3PDT On-On s | st | 360-1865-NDe 8.40 5.95 5.43 | M2032SS1W01-RO 4PDT On-On s_| $1 | 360-1875-ND@ 11.27 8.47 7.27 | M20428S1W03-RO 
3PDT |  On-Off-On s | st | 360-1074-ND 10.12 7.18 6.60 | m2033sstwot Fig. 1 - PC Terminal .4VA Gold Contacts 
3PDT | _On-Off-On s_| si | 360-1869-NDe 10.12 7.18 6.82 | M2033SS1WO1-RO 
3PDT | Mom-Off-Mom | S ] $1 | 360-1075-ND 1215 8.81 7.83 |M2038SS1W01 ee one S| S| es AAT el eer | Matices WUE Ae 
3PDT | Mom-Off-Mom | S | S1 | 360-2081-ND® 12.15 881 7.83 | M2038SS1WO1-RO ee een a eee | oe oe eee Meee 
3PDT On-On L | Lt | 360-1861-ND@ 10.42 7.39 7.03 | M2032LL1W01-RO ot ee Se HED GPL 208: | MED eso GOs HO 
apne | GRcbHOR | oo eens Gaon, sone ae. MBmeaL Wnt SPDT |  On-Off-On s | st | 360-1815-NDe 513 3.33 3.04 | M20138S1G03-RO 
3poT | on-of-on | L | U1 | 360-1868-NDe 12.22 8.86 7.88 |mao3sLLiwoi-ro | | SPOT | On-Mom S_| 81 [iseQaiis2eNt 6.90 8.04 38 MaNeS5 1608 
au Goa EN Ge qq 851 767 DOES W SPDT | On-Mom s | st | 360-1820-NDe 5.46 3.64 3.26 | M2015SS1G03-RO 
apa GiGi e | si (eeaeemattnes 4498~ Get 757: | MODIDES WORD SPDT | Mom-Of-Mom | S | S1 | 360-1824-ND® 5.56 3.71 3.32 | M2018SS1G03-RO 
apa ae 5 | st \Penteeatine 44:66-" a6: °7146° ManasseiWot RO SPDT | On-Of-Mom | S | S1 | 360-1827-ND® 5.56 371 3.32 | M2019SS1G03-RO 
appt | On-Off-On s | si | 360-1876-NDe 1296 9.39 28.36 | m2o4sssiwot-ro | | SPT |  On-On-On S| ST aioe Ba, eel Bes Meee eee ne 
4PDT On-On L | U1 | 360-1105-no 13.16 954 8.49 | M2042LL1Wo1 DRDI |= J0n-0n S | 81 |RSGRauIesND Se 
4PDT On-On L_| U1 | 360-1871-nDe 13.16 954 8.49 |mao4auttwot-ro | | DPOT | — On-On S| ST ae Beds he E02. | Meveeee 203 HO 
z DPDT |  On-Off-On s | st | 360-1137-ND 7.43 5.05 4.55 | M20238S1G03 
Fig 1 — Solder-Lup2VA Gold Contacts pppT | — On-Off-On s | s1 | 360-1851-NDe 7.43 5.05 4.55 | M2023S$1G03-RO 
SPDT On-On B2 B1 | 360-1108-ND 7.74 6.20 4.91 | M2012B2B1G01-RO 3PDT On-On S S1 | 360-1864-ND@ 9.87 7.00 6.65 | M2032SS1G03-RO 
SPDT On-On B2 | B1 | 360-1780-ND@ 6.45 4.47 3.95 |M2012B2B1G01-RO] | appr non s | st | 360-1139-ND 13.23 959 3953 | M20428S1G03 
DPDT On-On B2 | B1 | 360-1109-ND 8.38 5.94 5.24 | M2022B2B1G01 4PDT On-On S | $1 | 360-1873-ND@ 13.23 9.59 8.53 | M2042SS1G03-RO 
DPDT On-On B2 | B1 | 360-1828-ND® 8.38 594 5.41 |M2022B2B1G01-RO Fig. 2 - Right Angle PC Terminal 6A Silver Contacts 
SPDT On-On E | $1 | 360-1110-ND 6.06 4.85 3.84 | M2012ES1GO1 
SPDT On-On E | St | 360-1783-NDe 5.25 3.50 3.14 |M2012ES1G01-RO eeu onO eee) oo eee HE “ceo “08 | [MED Seana 
SPDT |  On-Off-On E | $1 | 360-1805-ND@ 5.88 3.91 3.51 |M2013ES1G01-RO orUr onOn ee oe BSB) RDe | MEO BSen Ne tO 
son; ca 5 | st (eae hag 336° 308 liManassiGn! DPDT On-On s2 | A2 | 360-1171-ND 7.83 627 4.96 | M2022S2A2W30 
son; pa s | st (eenmecenine Agu. Daa oR. [usnidssicorsee DPDT On-On s2_| A2 | 360-1838-NDe 6.53 4.52 4.00 | M2022S2A2W30-RO 
spot | On-Off-On s_| st | 360-1119-ND 512 3.26 2.98 |M2013SS1G01 Fig.:2~ Right Angle'PC Terminal ,4VA:Gold Contacts 
SPDT |  On-Off-On s | si | 360-1814-NDe 5.12 3.26 298 |M2013SS1G01-RO SPDT On-On s | A2 | 360-1153-ND 5.64 452 3.58 | M2012SA2G30 
SPDT | On-Mom s | st | 360-1120-ND 5.36 3.57 3.20 | M2015SS1G01 SPDT On-On s | A2 | 360-1796-ND@ 517 3.29 3.01 | M2012SA2G30-RO 
SPDT | On-Mom s | st | 360-1819-NDe 5.36 3.57 3.20 |M2015SS1G01-RO SPOT On-On $2 | a2 | 360-1159-ND 517 3.29 3.01 | M2012S2A2630 
SPDT | Mom-Off-Mom | S | S1 | 360-1121-ND 5.46 3.64 3.26 | M2018SS1G01 SPOT On-On $2 | a2 | 360-1791-NDe 646 412 3.76 | M2012S2A2G30-RO 
SPDT | Mom-Off-Mom | S | S1 | 360-1823-ND@ 5.46 3.64 3.26 |M2018SS1G01-RO SPOT | _On-Off-On $2 | a2 | 360-1810-NDe 5.51 3.67 3.29 | M2013S2A2G30-RO 
SPDT | On-Off-Mom | S | S1 | 360-1826-ND® 5.46 3.64 3.26 | M2019SS1G01-RO spoT | Mom-Of-Mom | $2 | a2 | 360-1161-ND 7.08 5.67 4.49 |M2018S2A2G30 
SPDT On-On S | D3 | 360-1140-ND 5.25 3.50 3.14 /M2012SD3G01 SPDT | Mom-Off-Mom | $2 | A2 | 360-1821-ND® 6.14 4.09 3.66 | M2018S2A2G30-RO 
SPDT | On-Off-On S | D3 | 360-1141-ND 5.88 3.91 3.51 |M2013SD3G01 DPDT On-On s2 | A2 | 360-1836-ND® 7.60 5.17 4.72 |M202282A2G30-RO 
SPDT | Mom-Off-Mom | S | D3 | 360-1143-ND 6.25 4.33 3.83 |M2018SD3G01 3PDT On-On sz | A2 | 360-1164-ND 11.36 8.06 7.41 |M203252A2630 
SPDT On-On L_|_ Lt | 360-1786-NDe 6.63 4.59 4.06 | M2012LL1G01-RO 3PDT On-On s2 | A2 | 360-1862-NDe 11.36 8.06 7.66 | M203252A2G30-RO 
SEDI One Ot-0n megan) oo eek BOF Be 08-000 MODIS EGO) Fig. 3 - Vertical Right Angle PC Terminal .4VA Gold Contacts 
SPDT |  On-Off-On L | L1 | 360-1808-ND@ 7.23 492 4.43 |M2013LL1G01-RO 
spor | onzkiors || oo eee waa” ‘608. Aba liMonisiienl SPDT On-On $2 | A2 | 360-1792-NDe 5.35 347 3.17 | M2012S2A2G40-RO 
sent | Grckier . | a eee aoa Oe A76> | MDOISLLIGOLERO SPDT |  On-Off-On $2] A2 | 360-1166-ND 6.66 5.33 4.22 | M2013S2A2640 
epar-|| waeicercon E | st | s60c1112-Noy gids. (eaoe cae". snaieSicnl SPDT |  On-Off-On $2] A2 | 360-1811-ND® 5.77 3.85 3.45 | M2013S2A2G40-RO 
Spat | onconon =) st | 360-1855-npte 95195 iad: 75:94 LIMD0D4EBIGOIEAO SPDT | On-Of-Mom | $2 | A2 | 360-1825-ND® 6.40 4.26 3.82 | M2019S2A2G40-RO 
DpoT GicoK = | st (Beaman 4 4a." 004.46" MBODDESI EO DPDT On-On $2 | A2 | 360-1168-ND 7.85 556 4.91 | M202252A2G40 
ppoT GncbK = | st (Beneeatine wing: lod “4.46. |i MBODOES1601 DPDT On-On $2 | A2 | 360-1837-NDe 7.85 5.56 5.07 | M2022S2A2G40-RO 
DPDT On-Off-On E St | 360-1847-ND@ 7.85 5.56 5.07 | M2023ES1G01-RO Fig. 4 - Vertical Bracket PC Terminal 6A Silver Contacts 
SP3T_| _On-On-On S_| S1_| 360-1123-NDt 8.23 5.84 5.15 | M2024581G01 SPDT On-On $2 | A2 | 360-1793-NDe 4.34 2.79 2.48 | M2012S2A2W13-RO 
SP3T |  On-On-On s | si | 360-1856-NDte 8.23 5.84 5.32 | M2024SS1G01-RO Figs a: vertical usacel BE Terataal AAG Conus 
DPDT On-On s | st | 360-1126-ND 7.59 6.08 4.81 | m2022SS1G01 
DPOT Oi: s | si | a6o-1e41-De 6.33 4.38 3.88 |M20225S1G01-RO SPDT On-On $2 | A2 | 360-1790-ND® 4.87 3.10 2.84 | M2012S2A2G13-RO 
DPDT On-On S D3 | 360-1144-ND 7.33 4.99 4.49 | M2022SD3G01 Fig. 1 - Locking Lever, Threaded Bushing, Solder Lug - 6A 
SED On-On E | St [sodaihteahe) 10.47 7.42) 6.83 | M2032ES1G01 SPDT On-On t | 1 | 360-1787-NDe 6.32 4.21 3.77 | M2012LL1W01-RO 
orvr On-On E | St |eeg eee tbe, 10.47 7.42 7.06 | M2032ES1G01-RO SPDT |  On-Off-On tL | U1 | 360-1809-NDe 6.68 4.62 4.09 | M2013LL1W01-RO 
ShDr On-On S | St [ees ee Ny 9.96 6.77 6.23 | M2032851G01 spoT | On-Mom L_| Lt | 360-2057-ND@ 7.18 4.88 4.40 | M2015LL1Wo1-RO 
3PDT On-On s | St | 360-1863-NDe 9.98 677 6.44 |M20328$1G01-RO ; ; 5 
4PDT On-On s | st | 360-1129-ND 12.78 926 8.24 | M2042SS1G01 Fidel Rocking Levels Threaded Busing; Solder Lug? AVA 
4PDT On-On S | $1 | 360-1872-NDe 12.78 9.26 8.24 | M2042SS1G01-RO DPDT On-On L | Lt | 360-1149-ND 854 6.06 5.34 | M2022LL1G01 
Fig. 1 - PC Terminal 6A Silver Contacts DPDT On-On L_ | U1 | 360-1833-NDe 8.54 6.06 5.52 | M2022LL1G01-RO 
SPDT |  On-Off-On s | st | 360-1079-ND 4.73 296 271 |M2013SS1wo3 Splashproof Boots 
SPDT |  On-Off-On s | st | 360-1817-NDe 4.73 296 271 |M2013SS1WO3-RO nen Price Each NKK 
SPDT | On-Mom s | st | 360-2060-ND 5.20 3.31 3.03 | M2015SS1Wo3-RO Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
SPDT | On-Off-Mom | Ss | St | 360-2071-ND® 5.21 3.38 3.09 | M2019SS1Wo3-RO Black for 1/4-40 Thd Bushing and 413” 
SPDT | Mom-Off-Mom | § | $1 | 360-1081-ND 5.79 4.64 3.67 | M2018SS1wo3 (40.49mm) Bat Height Sree aie: dee 490 ata 
SPDT | Mom-Off-Mom | S | S1 | 360-2066-ND® 5.21 3.38 3.09 | M2018SS1WO03-RO 
SPDT On-On E | s1 | 360-1150-ND 5.09 3.24 2.96 |M2012ES1wo3 Gray for M2 Busning!and: 682" 
SPOT On-On E | St | 360-1785-NDe 5.09 3.24 2.96 | M2012ES1Wo03-RO (17.50mm) Bat Height SO0IZDGND Bod eds 28 Alsen 
SPDT |  On-Off-On E | s1 | 360-1151-ND 5.43 3.62 3.24 | M2013ES1Wo3 Red for M12 Bushing and .689” 
SPDT | On-Off-On E | s1 | 360-1807-ND@ 5.43 3.62 3.24 | M2013ES1W03-RO (17.50mm) Bat Height 360-1707-ND 3.94 2.45 2.22 | AT402C 
SPDT | Mom-Off-Mom | E | S1 | 360-1152-ND 6.99 560 443 | M2018ESiWo3 Yellow for M12 Bushing and .689” 
SPDT | Mom-Off-Mom E S1_ | 360-2063-ND® 6.06 4.04 3.62 | M2018ES1W03-RO (17.50mm) Bat Height 360-1708-ND 3.94 2.45 2.22] AT402E 
SPDT On-On $2] At | 360-1157-ND 4.35 3.48 276 |M2012S2A1W03 er ee 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(t073) 1867 


NKK’ 
SWITCHES Power Toggle Switches 


NKK offers one of the most 


extensive lines of power toggle Fig. 1 — Solder Terminal Fig. 2— QC Terminal Fig. 3 — Locking Lever Fig. 4 — Screw Terminal 
switches. Standard switching 

currents of 15, 25 and 30 M12 PI — 

Amps. Locking lever type is 

ideal for preventing accidental 3 Pole Shown 


switching, lever must be pulled 
out then switched. All toggles 
come complete with mounting 
hardware. 

Dielectric Strength: 2000V AV 
minimum 38, < : Red/Black Background 
Mechanical Life: 50,000 oper- < with “ON" and “OFF” in 
ations minimum 


White Lettering 


Operating Temperature: -10°C __ Full-Boot Half-Boot 
~ 70°C 
Switch Digi-Key Price Each NKK Switch Digi-Key Price Each NKK 
Fig.| Circuit Function Current (125VAC) | Part No. il 25 100 | PartNo. Fig.| Circuit Function Current (125VAC) | Part No. 1 25 100 | PartNo. 
Medium and High Capacity, Solder Lug Medium Capacity, Screw Lug 
SPST On-Off 15A 360-1896-ND*® 5.09 3.24 2.96 | S301-RO SPST On-Off 15A 360-1897-ND *# 5.28 3.52 3.15 | $301T-RO 
SPDT On-On 15A 360-1898-ND*@ 5.09 3.24 2.96 | $302-RO SPDT On-On 15A 360-1899-ND *# 5.43 3.62 3.24 | $302T-RO 
SPDT On-Off-On 15A 360-1900-ND*# 5.20 3.46 3.10 | S303-RO SPDT On-Off-On 15A 360-1225-ND* 4.64 4.20 3.65 | $303T 
SPDT On-Mom 15A 360-1902-NDte 5.33 3.55 3.18 | S305-RO SPDT On-Off-On 15A 360-1901-ND*® 5.75 3.83 3.43 | S$303T-RO 
SPDT_| Mom-Off-Mom 15A 360-1904-ND+@ 5.43 3.62 3.24 | _$308-RO SPDT On-Mom 15A 360-1903-NDt@ 5.62 3.74 3.35 | S305T-RO 
SPDT | On-Off-Mom 15A 360-1190-ND: 454. 411 3.57 | $309 SPDT | Mom-Off-Mom 15A 360-1905-NDt® 6.21 4.14 3.71 | S308T-RO 
SPDT | On-Off-Mom 15A 360-1906-ND+@ 562 3.74 3.35 | $309-RO 4 | SPOT | On-Off-Mom 15A 360-1228-ND+t 5.02 4.55 3.95 | S309T 
DPST On-Off 25K 360-2087-ND*# 6.98 4.83 4.27 | S$331-RO SPDT | On-Off-Mom 15A 360-1907-NDto 6.21 4.14 3.71 | S309T-RO 
DPDT On-On 25K 360-1192-ND* 6.98 4.83 4.27 | S332 DPST On-Off 15A 360-2088-ND*t 7.78 5.29 4.83 | $331T-RO 
DPDT On-On 258 360-2089-ND*@ 6.98 4.83 4.27 |_$332-RO. DPDT On-On 15A 360-2090-ND*t@ 7.82 5.55 _5.06 | $332T-RO 
DPDT | On-Off-On 25A 360-1909-ND*@ 7.82 5.55 5.06 | $333-RO DPDT | — On-Off-On 15A 360-1910-ND*t@ 8.81 6.06 5.69 | S333T-RO 
DPDT On-Mom 15A 360-1911-ND* 790 5.60 5.10 | $335-RO DPDT On-Mom 15A 360-1912-ND*t@ 9.02 6.21 5.83 | $335T-RO 
DPDT | Mom-Off-Mom 145A 360-1195-ND 859 6.09 5.37 | $338 DPDT | Mom-Off-Mom 15A 360-1914-ND*to 9.46 6.51 6.11 | $338T-RO 
DPDT | Mom-Off-Mom 15A 360-1913-NDt@ 8.59 6.09 5.55 | $338-RO DPDT | _On-Off-Mom 15A 360-1916-ND*t@ 9.72 6.61 _6.28 |_S339T-RO 
1 | peor | On-off-Mom 158 360-1196-ND 8.59 6.09 5.37 | $339 Medium Capacity, Solder Lug with Panel Seal 
DPDT | On-Off-Mom 15A 360-1915-NDt® 859 6.09 5.55 | $339-RO SPDT On-Off 15A 360-1886-ND@ 9.72 6.61 6.28 | STAW-RO 
3PST On-Off 254 360-2083-NDt® 946 6.51 6.11 | S31-RO SPDT On-On 15A 360-1894-ND@ 10.12 7.18 6.82 | S2AW-RO 
3PDT On-On 25K 360-2085-NDt® 972 6.61 6.28 | S32-RO SPDT On-Off-On 15A 360-1921-ND@ 10.65 7.55 7.18 | S3AW-RO 
3PDT |  On-Off-On 25A 360-1908-ND+@ 10.05 7.13 6.78 | $33-RO SPDT On-Mom 15A 360-1740-ND 9.66 6.85 6.30 | SSAW 
3PDT | On-Mom {5A 360-1200-ND* 918 831 722 | $35 spoT | On-Mom 158 360-1926-ND@ 9.66 6.85 6.51 | SSAW-RO 
3PDT-1On-Mom 15A 360-1918-ND* 70.08 713678 | S35-RO SPDT | Mom-Off-Mom T5A 360-1741-ND 9.30 842 7.31 | S8AW 
3PDT | Mom-Off-Mom 15A 360-1919-ND* 40.08 743 678 $38-RO SPDT | Mom-Off-Mom 158 360-1933-ND@ 10.19 7.23 6.87 | S8AW-RO 
4PST On-Off 25A 360-1202-ND: 979 8.86 7.69 | S41 SPDT | On-Off-Mom 15A 360-1742-ND 10.19 7.23 6.65 | S9AW 
| ! iy 4 SPDT | On-Off-Mom 15A 360-1934-ND@ 10.19 7.23 6.87 | S9AW-RO 
pea ont on Sea © Wes rey a a nO 5 |_DPDT On-On 20A 360-1744-ND 12.89 9.34 8.31 | S6AW 
APDT On-On 25A 360-2093-NDt® 10.72 7.60 7.23 | $42-RO DPDT On-On 20A 360-1928-ND@ 12.89 9.34 8.31 | S6AW-RO 
APDT On-Off-On 25K 360-1204-ND: 11.30 819 7.28) $43 DPDT On-Off-On 20A 360-1931-ND@ 12.94 9.38 8.34 | S7AW-RO 
4PDT | On-Off-On 258 360-1923-NDE@ 11.30 8.19 7.28 | $43-RO DPST On-Off 15A 360-1743-ND 10.67 9.66 8.39 | S21AW 
APDT On-Mom 145A 360-1925-ND+® 4130 819 7.28 | S45-RO DPST On-Off 15A 360-1888-ND@ 11.43 8.29 7.37 | S21AW-RO 
Medium and High Capacity, .250” (6.35mm) Quick Connect DPDT On-Mom 15A 360-1890-ND@ 12.94 9.38 8.34 | S25AW-RO 
SPST On-Off 15A 360-1887-ND@ 448 280 256] SIRO DPDT | Mom-Off-Mom 15A 360-1747-ND 12.56 11.37 9.87 | S28AW 
SPDT On-On 15A 360-1895-ND@ 514 328 3001 S2F-RO DPDT | Mom-Off-Mom 15A 360-1891-ND@ 13.46 9.75 8.68 | S28AW-RO 
: : 5 DPDT | On-Off-Mom 15A 360-1748-ND 13.46 9.75 8.68 | S29AW 
aeer | Ono Oe ie Seo eee Ne a ae St) oa no DPDT | _On-Off-Mom 15A 360-1892-ND@ 13.46 9.75 8.68 | S29AW-RO 
DPST On-Off 15A 360-1889-ND@ 6.08 4.05 3.63 | S21F-RO DpST 7 High Capacity, Screw Lug 
DPDT On-On 20A 360-1920-ND@ 7.15 487 4.38 | S6F-RO n-Off 30A S60-2086-ND*@ 20.90 16.20 14.63 | $821-RO 
DPDT | On-Off-On 20A 360-1932-ND@ 720 490 4.41 | S7F-RO pep oon 30A 360-1236-ND * 22.79 20.62 17.91 | $822 
3PST On-Off 5A 360-1212-ND* 893 808 702| S3IF n-On 30A 360-2097-ND* 28.72 22.26 20.11 | $822-RO 
9 | 3psT On-Off 5A 360-2084-ND*to 978 693 659) S31F-RO DPDT On-Off-On 30A 360-2098-ND* 21.50 16.67 15.05 | $823-RO 
3PDT On-On 5A 360-1213-ND* 1005 713 656 | S32F 3PST On-Off 30A 360-1238-ND* 29.99 23.07 21.54 | $831 
3PDT On-On OBA 360-2086-ND*+® 10.05. 713678 | S32F-RO 6 | 3PST On-Off 30A 360-2099-ND* 29.99 23.07 21.54 | $831-RO 
3PDT On-Off-On 5A 360-1214-ND*+ 983 890 773| S33F 3PDT On-On 30A 360-2100-ND* 36.17 27.83 25.97 | $832-RO 
3PDT On-Off-On 5A 360-1917-ND*t 41076 763 76 $33F-RO 3PDT On-Off-On 30A 360-1240-ND* 39.02 35.31 30.66 | $833 
4PST On-Off 5A 360-1215-ND* 4035 937 814/ SdIF 3PDT On-Off-On 30A 360-2101-ND* 36.23 27.87 26.02 | $833-RO 
4PST | _ On-Off 25A 360-2092-ND* to 1134 804 7.65 | S41F-RO beet | <onen oh SEND See Te a | ore Oe 
4PDT On-On 25A 360-2094-ND*t 11.39 8.25 7.34 | S42F-RO 7 : : + 
4PDT | On-Off-On 25A 360-1924-ND*to 12.20 8.84 7.86 | S43F-RO - Power Togale Accessories 
Medium Capacity, Solder Lug, Locking Lever with Panel Seal 7A On-Off-Plate, 12mm, Nickel, Brass 360-1001-ND 1.01 53 46 | AT201 
SPST On-Off 15A 360-1885-ND® 1154 837 744) SIALRO On-Off-Plate, 12mm, Red/Black 360-1003-ND 2.34 1.41 1.23 | AT214 
SPDT On-On 145A 360-1893-ND@ 1278 9.26 8.24] S2AL-RO 7B | On-Off-Plate, 12mm, Red/Black 360-1002-ND 2.34 1.41 1.23 | AT202 
3 | SPDT On-Off-On 150 360-1920-ND® 13.05 9.46 8.41 | S3AL-RO 8 Splashproof Half-Boot , Black 360-1605-ND 3.12 1.93 1.70 | AT401A 
DPDT On-On 20A 360-1927-ND@ 14.96 10.88 9.86 | S6AL-RO Splashproof Full-Boot, Black 360-1606-ND 3.94 2.45 2.22 | AT402A 
DPDT On-Off-On 20A 360-1930-ND® 15.07 10.96 9.94 | S7AL-RO *ULICSA UL +CSA RoHS Compliant 
Switching | Term- Digi-Key Price Each NKK 
Environmentally Sealed Switches Fig.| Circuit ination Function Part No. al 25 100 Part No. 
4 7, Z Sealed Toggle — 10A 
For use in outdoor or harsh applications. SPST | Solder Lug On-Off 360-1951-ND® 11.25 8.15 7.25 | WT11S-RO 
Features: © Sealing at front and back panel meets IP67 of IEC60529 and IPGO Standards « Single unit construction SPST __| Screw Lug On-Off 360-1952-ND@ 12.04 8.73 7.76_| WT11T-RO 
of bushing and case gives added protection from environmental elements  Anti-jamming design protects contacts SPDT [Solder Lug On-On 360-1953-ND® 11.93 8.64 7.69 | WT12S-RO 
from damage due to excessive downward force on the toggle * Specially designed contact mechanism for breaking Soe acre 4 aon oe Sent ae at ah aH are 
light contact welds © Minimal contact bounce achieved with designed interlocked switching mechanism. SPDT er er ug eit FRSA 3 5 : : # 
eet crew Lug On-Off-On 360-1956-ND@ 13.34 9.67 8.60 | WT13T-RO 
Specifications: 1 DPST | Solder Lug On-Off 360-1957-ND® 16.13 11.73 10.63 | WT21S-RO 
Electrical Capacity: Toggle: 10A @ 125VAC; Rocker: 15A @ 125VAC « Dielectric Strength: Toggle: 1,500VAC DPST | Screw Lug On-Off 360-1252-ND 16.86 12.05 11.45 | WT21T 
minimum; Rocker: 3,750VAC minimum between contacts and case Mechanical Life: 30,000 operations DPST | Screw Lug On-Off 360-1958-ND® 16.86 12.45 11.45 | WT21T-RO 
minimum « Electrical Life: 15,000 operations minimum » Operating Temperature: Toggle: -30°C ~ 70°C; Rocker: —_ ealcer Me on a ae 18 teap a Wuapenn 
“06°C. BRC ® 94° « i 457" si : -( -1960- : i i E 
setae io Throw: 24° ¢ Panel Thickness: .157” (4.0mm) © Standard Hardware: Toggle: 1 hex nut, DPDT [Solder Lug On-OfF-On 360-1961-ND@ 17.43 12.87 11.83} WT23S-RO 
: DPDT | Screw Lug On-Off-On 360-1962-ND@ 18.90 13.95 12.83 | WT23T-RO 
— NEW! Sealed Rocker — 15A — RoHS Compliant NEW! 
Dim. in Inch (mm) SPST .250” QC On-Off 360-2277-ND 11.45 8.30 7.39 | WRI1AF 
T SPST | Solder Lug On-Off 360-1507-ND 11.45 8.30 7.39 | WR11AS 
1.346 SPST __|Solder Lug On-Off 360-1510-NDA 11.45 8.30 7.39 | WR11BS 
(34.2) SPDT .250” QC On-On 360-2278-ND 12.06 8.74 7.78 | WR12AF 
SPDT | Solder Lug On-On 360-1513-ND 12.06 8.74 7.78 | WR12AS 
2 SPDT ___| Solder Lug On-On 360-1516-NDA 12.06 8.74 7.78 | WR12BS 
SPDT .250” QC On-Off-On 360-2279-ND 12.69 9.20 8.18 | WRI3AF 
SPDT | Solder Lug On-Off-On 360-1519-ND 12.69 9.20 8.18 | WR13AS 
SPDT ___| Solder Lug On-Off-On 360-1522-NDA 12.69 9.20 8.18 | WR13BS 
SPDT .250” QC On-Mom 360-2280-ND 13.62 9.91 8.98 | WRI5AF 
764 1.134 SPDT .250” QC | Mom-Off-Mom | 360-2281-ND 15.42 11.22 10.17 | WR18AF 
4 i SPDT .250” QC On-Off-Mom 360-2282-ND 15.42 11.22 10.17 | WR19AF 


(19.4) (28.8) 


@ ROHS Compliant A lvory 
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NKK Fully Illuminated Toggle and Paddle Switches 


TL Series: 

Interior O-ring protects contacts from oil, dust, water, and other contaminants Specifications: * Power Level: 6A @ 125VAC * Electrical Life: 25,000 operations minimum ¢ Sealing 
Ring: Nitrile butadiene rubber * Operating Temperature: -10°C ~ 55°C * IP65 Panel seal when used with optional AT401P O-ring 

G Series: 

Totally sealed body construction prevents contact contamination and allows time and money saving automated soldering and washing Specifications: * Logic Level: 0.4VA 
maximum @ 28V AC/DC maximum » Electrical Life: 100,000 operations minimum ¢ Sealing Rings: Nitrile butadiene rubber * Non-llluminated Operating Temperature: -25°C ~ 
85°C Illuminated Operating Temperature: -25°C ~ 55°C 

GW Series: 

World's smallest fully illuminated paddles for highly visible status indication. Specially designed switching mechanism provides crisp actuation feedback to positively indicate 
circuit transfer. Specifications: « Logic Level: 0.4VA maximum @ 28V AC/DC maximum « Electrical Life: 50,000 operations minimum ¢ Sealing Rings: Nitrile butadiene 
rubber ¢ Operating Temperature: -25°C ~ 55°C 


Switch Actuator Illumination Digi-Key Price Each NKK 
Fig. | Circuit Function Color Color Part No. 1 25 100 Part No. 
Fully Illuminated Toggle Switches 
DPDT On-On Red Bright Red 360-1939-ND® 12.13 8.79 7.82 TL22DCAW015C-RO 
DPDT On-On Amber Bright Amber 360-1711-ND 16.17 12.94 10.25 TL22DDAW015D 
DPDT On-On Amber Bright Amber 360-1940-ND® 12.13 8.79 7.82 TL22DDAW015D-RO 
DPDT On-On Green Bright Green 360-1710-ND 16.17 12.94 10.25 TL22DFAW015F 
1 DPDT On-On Green Bright Green 360-1941-ND® 12.13 8.79 7.82 TL22DFAW015F-RO 
DPDT On-On Clear Super Bright White 360-1713-ND 14.52 10.56 9.57 TL22DNAW016B 
DPDT On-On Clear Super Bright White 360-1942-ND® 14.52 10.56 9.57 TL22DNAW016B-RO 
DPDT On-On Clear Super Bright Blue 360-1944-ND® 14.52 10.56 9.57 TL22DNAW016F-RO 
DPDT On-On Clear Super Bright Green 360-1714-ND 14.52 10.56 9.57 TL22DNAW016F 
DPDT On-On Clear Super Bright Green 360-1943-ND® 14.52 10.56 9.57 TL22DNAW016F-RO 
_ Panel Seal O-Ring for TL Toggles 360-1719-ND 92 48 40 AT401P 
Ultra-Miniature Fully IIuminated Toggle Switches Process Sealed 
SPDT On-On Clear Red 360-1760-ND® 7.25 4.93 4.44 G12JHC-RO 
SPDT On-On Clear Amber 360-1688-ND 7.25 4.93 4.44 G12JHD 
SPDT On-On Clear Amber 360-1762-ND® 7.25 4.93 4.44 G12JHD-RO 
SPDT On-On Clear Green 360-1691-ND 7.25 4.93 4.44 G12JHF 
SPDT On-On Clear Green 360-1763-ND® 7.25 4.93 4.44 G12JHF-RO 
2 SPDT On-On Clear Red/Green 360-1694-ND 8.16 5.78 5.10 G12JHCF 
SPDT On-On Clear Red/Green 360-1761-ND® 8.16 5.78 5.27 G12JHCF-RO 
SPDT On-Off-On Clear Red/Green 360-1697-ND 8.42 5.97 5.27 G13JHCF 
SPDT On-Off-On Clear Red/Green 360-1771-ND® 8.42 5.97 5.45 G13JHCF-RO 
SPDT On-On Clear Red 360-1749-ND 7.25 4.93 4.44 G12JVC 
SPDT On-On Clear Red 360-1764-ND® 7.25 4.93 4.44 G12JVC-RO 
SPDT On-On Clear Amber 360-1690-ND 7.25 4.93 4.44 G12JVD 
SPDT On-On Clear Amber 360-1766-ND® 7.25 4.93 4.44 G12JVD-RO 
SPDT On-On Clear Green 360-1693-ND 7.25 4.93 4.44 G12JUVF 
8 SPDT On-On Clear Green 360-1767-ND® 7.25 4.93 4.44 G12JVF-RO 
SPDT On-On Clear Red/Green 360-1696-ND 8.16 5.78 5.10 G12JVCF 
SPDT On-On Clear Red/Green 360-1765-ND® 8.16 5.78 5.27 G12JVCF-RO 
SPDT On-Off-On Clear Red/Green 360-1699-ND 8.42 5.97 5.27 G13JVCF 
SPDT On-Off-On Clear Red/Green 360-1772-ND® 8.42 5.97 5.45 G13JVCF-RO 
SPDT On-On Clear Red 360-1686-ND 6.48 4.49 3.97 G12JPC 
SPDT On-On Clear Amber 360-1689-ND 6.48 4.49 3.97 G12JPD 
4 SPDT On-On Clear Green 360-1692-ND 6.48 4.49 3.97 G12JUPF 
SPDT On-On Clear Red/Green 360-1695-ND 7.70 5.24 4.78 G12JPCF 
SPDT On-Off-On Clear Red/Green 360-1698-ND 7.98 5.43 4.95 G13JPCF 
Ultra-Miniature Non-IIuminated Toggle Switches Process Sealed 
SPDT On-On Gray = 360-1700-ND 4.81 3.07 2.80 G12AH 
2 SPDT On-On Gray = 360-1757-ND® 4.81 3.07 2.80 G12AH-RO 
SPDT On-Off-On Gray = 360-1703-ND 5.03 3.21 2.93 G13AH 
SPDT On-Off-On Gray _ 360-1768-ND® 5.03 3.21 2.93 G13AH-RO 
SPDT On-Off-On Gray _ 360-1702-ND 5.25 4.20 3.33 G12AV 
3 SPDT On-Off-On Gray = 360-1759-ND® 4.81 3.07 2.80 G12AV-RO 
SPDT On-Off-On Gray = 360-1770-ND® 5.03 3.21 2.93 G13AV-RO 
SPDT On-On Gray = 360-1701-ND 4.26 2.74 2.44 G12AP 
4 SPDT On-On Gray = 360-1758-ND® 4.26 2.74 2.44 G12AP-RO. 
SPDT On-Off-On Gray _ 360-1704-ND 4.48 2.80 2.56 G13AP 
SPDT On-Off-On Gray = 360-1769-ND® 4.48 2.80 2.56 G13AP-RO. 
Ultra Thin Fully Illuminated Paddles — RoHS Compliant 
SPDT On-On Clear Red 360-2109-ND 6.45 4.30 3.85 GW12LJPC-RO 
5 SPDT On-On Clear Amber 360-2110-ND 6.45 4.30 3.85 GW12LJPD-RO 
SPDT On-On Clear Green 360-2111-ND 6.45 4.30 3.85 GW12LJPF-RO 
SPDT On-On Clear Red/Green 360-2112-ND 743 5.05 4.55 GW12LJPCF-RO 
SPDT On-On Clear Red 360-2113-ND 6.45 4.30 3.85 GW12LJHC-RO 
SPDT On-On Clear Amber 360-2114-ND 6.45 4.30 3.85 GW12LJHD-RO 
7 SPDT On-On Clear Green 360-2115-ND 6.45 4.30 3.85 GW12LJHF-RO 
SPDT On-On Clear Red/Green 360-2116-ND 743 5.05 4.55 GW12LJHCF-RO 
SPDT On-On Clear Red 360-2117-ND 6.45 4.30 3.85 GW12LJVC-RO 
7 SPDT On-On Clear Amber 360-2118-ND 6.45 4.30 3.85 GW12LJVD-RO 
SPDT On-On Clear Green 360-2119-ND 6.45 4.30 3.85 GW12LJVF-RO 
SPDT On-On Clear Red/Green 360-2120-ND 7.43 5.05 4.55 GW12LJVCF-RO 
@ RoHS Compliant 


Fig. 1 
Hardware 
Included 
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PEM’ professional/Industrial Toggle Switches 


APEM COMPONENTS, INC. 


NEW! 


Switch Digi-Key Price Each APEM Fig. 1- 
Fig. Circuit Function Current Terminals Part No. 1 25 100 Part No. 11000 Series 
On-On 4A Solder Lug 679-1199-ND 9.95 7.06 6.49 | 11136A 1/4-40UNS 
enn Mom-Off-Mom 4A Solder Lug 679-1200-ND 12.15 8.81 7.84 | 111378 
F On- Off-Mom 4A Solder Lug 679-1201-ND 10.72 7.60 6.99 | 11138A 
On-Off-On 4A Solder Lug 679-1202-ND 10.72 7.60 6.99 _| 111394 
pur On-On 4A Solder Lug 679-1203-ND 13.27 9.66 8.75 | 11146A 
On-Off-Mom 4A Solder Lug 679-1204-ND 13.68 9.95 9.02 | 11148A 
On-On 4A Solder Lug 679-1205-ND 16.39 11.92 10.81 | 12146A 
oe Mom-Off-Mom 4A Solder Lug 679-1206-ND 18.27 13.49 12.40 | 12147A 
2 On-Off-Mom 4A Solder Lug 679-1207-ND 17.07 12.61 11.59 | 121484 
On-Off-On 4A Solder Lug 679-1208-ND 16.84 12.44 11.43 | 121494 
3PDT On-Off-Mom 4A Solder Lug 679-1209-ND 22.18 16.97 15.53 | 12158A Aaa 
On-Off 15A Screw 679-1210-ND 3.85 2.40 2.17 | 631H donne Galion 
— On-Off 15A .250°QC 679-1211-ND 3.63 2.26 2.05 | 631H/2 
On-Off 15A '250°QC 679-1212-ND 11.21 7.95 7.31 | 631H/22v 
On-Off 15A 250°QC 679-1213-ND 712 4.85 4.36 | 631H/2K 
On-Mom 15A Screw 679-1214-ND 5.15 3.34 3.05 | 635H 
On-Mom 15A .250°QC 679-1215-ND 4.92 3.13 2.87 | 635H/2 
On-On 15A Screw 679-1216-ND 4.50 2.82 2.57 | 636H 
On-On 15A .250°QC 679-1217-ND 4.28 2.66 2.41 | 636H/2 
Mom-Off-Mom 10A Screw 679-1218-ND 5.15 3.34 3.05 _| 637H 
SPDT Mom-Off-Mom 10A 250°QC 679-1219-ND 4.40 2.84 2.52 | 637H/2 
On-Off-Mom 10A Screw 679-1220-ND 5.15 3.34 3.05 | 638H 
On-Off-Mom 10A .250°QC 679-1221-ND 4.29 2.76 2.45 | 638H/2 
On-Off-On 10A Screw 679-1222-ND 4.56 2.85 2.61 | 639H Fig. 3— 
On-Off-On 10A .250°QC 679-1223-ND 4.23 2.72 2.42 | 639H/2 GOH Sailes 
On-Off-On 10A 250"QC 679-1224-ND 8.00 5.45 4.81 | 639H/2K 
On-Off 15A Screw 679-1225-ND 5.96 3.97 3.56 | 641H 
DPST On-Off 15A .250°QC 679-1226-ND 5.57 371 3.33 | 641H/2 
3 On-Off 15A :250°QC 679-1227-ND 13.73 9.99 9.06 | 641H/22V 
BEST On-On-On TOA 250°QC 679-1228-ND 7.66 5.21 4.60 | 644H/2 
Mom-On-Mom 10A 250°QC 679-1229-ND 8.10 5.74 5.06 _| 644H/22R 
‘On-Mom TOA 250°QC 679-1230-ND 7.66 5.21 4.60 | 645H/2 
On-On 15A Screw 679-1231-ND 6.93 4.80 4.25 | 646H 
On-On 15A .250°QC 679-1232-ND 6.34 4.39 3.89 | 646H/2 
Mom-Off-Mom 10A Screw 679-1233-ND 7.97 5.65 4.98 | 647H 
DPDT Mom-Off-Mom 10A .250°QC 679-1234-ND 6.75 4.67 4.13 | 647H/2 
On-Off-Mom 10A Screw 679-1235-ND 7.97 5.65 4.98 | 648H Fig. 4— 
On-Off-Mom 10A .250°QC 679-1236-ND 7.66 5.21 4.60 | 648H/2 GoONiieanee 
On-Off-On 10A Screw 679-1237-ND 7.07 4.81 4.33 | 649H 
On-Off-On 10A .250°QC 679-1238-ND 6.51 4.51 3.99 | 649H/2 
3PST On-Off 15A 250°QC 679-1239-ND 10.05 6.83 6.29 | 651H/2 
On-On 15A Screw 679-1240-ND 11.59 8.40 7.47 | 656H 
On-On 15A .250°QC 679-1241-ND 10.96 777 7.15 | 656H/2 
3PDT Mom-Off-Mom 10A Screw 679-1242-ND 12.26 8.89 7.91 | 657H 
Mom-Off-Mom 10A .250°QC 679-1243-ND 11.37 8.24 7.33 | 657H/2 
On-Off-On 10A :250°QC 679-1244-ND 11.21 7.95 7.31 _ | 659H/2 
Spat On-Off 15A Screw 679-1245-ND 3.85 2.40 2.17 | 631NH 
On-Off 15A .250°QC 679-1246-ND 3.63 2.26 2.05 | 631NH/2 
On-Mom 15A 250°QC 679-1247-ND 4.92 3.13 2.87 | 635NH/2 
SPDT Mom-Off-Mom 10A '250°QC 679-1248-ND 4.92 3.13 2.87 | 637NH/2 Fig. 5 - 
On-Off-On 10A 250°QC 679-1249-ND 4.23 2.72 2.42 | 639NH/2 3500 Series — IP67 
i DPST On-Off 15A 250°QC 679-1250-ND 5.57 3.71 3.33___| 641NH/2 
‘On-Mom 15A 250°QC 679-1251-ND 7.66 5.21 4.60 | 645NH/2 
npar Mom-Off-Mom 10A '250°QC 679-1252-ND 7.66 5.21 4.60 | 647NH/2 
On-Off-Mom 10A '250°QC 679-1253-ND 7.66 5.21 4.60 | 648NH/2 
On-Off-On 10A '250°QC 679-1254-ND 6.51 451 3.99 | 649NH/2 
3PST On-Off 15A 250°C 679-1255-ND 8.89 6.12 5.56 | 651NH/2 
3PDT On-On 15A 250°QC 679-1256-ND 9.70 6.88 6.33__| 656NH/2 
— On-On 20A Screw 679-1257-ND 18.57 13.71 12.60 | 3536001N000 

5 Mom-Off-Mom 15A Screw 679-1258-ND 19.12 14.14 12.98 | 3537001N000 

SPST On-Off 6A 110°C 679-1259-ND 3.26 2.08 1.84 | 4631A22UU 
On-On 6A 110°QC 679-1260-ND 3.93 2.44 2.21 | 4636A22UU ; 

i SeDD, On-Off-On 6A -110"QC 679-1261-ND 4.27 2.66 2.41 | 4639A22UU Fig.6—_— 
DPST On-Off 6A 110°QC 679-1262-ND 4.28 2.76 2.45 | 4641A22UU 4600 Series 
Spat On-On 6A 110°QC 679-1263-ND 5.28 3.42 3.13 | 4646A22UU 

On-Off-On 6A -110"QC 679-1264-ND 5.39 3.59 3.22 | 4649A22UU 
ae On-Off 12K Screw 679-1265-ND 10.05 6.83 6.29 | S631NF 
On-Off 12A Solder Lug 679-1266-ND 9.60 6.53 6.01 _| 3631NF/2 
On-Mom 12A Screw 679-1267-ND 11.63 8.43 7.50 | 3635NF 
On-Mom 124 Solder Lug 679-1268-ND 11.26 7.98 7.35 | 3635NF/2 
On-On 124 Screw 679-1269-ND 10.85 7.70 7.08 | 3636NF 
SPOT. On-On 124 Solder Lug 679-1270-ND 10.22 7.25 6.67 | 3636NF/2 
Mom-Off-Mom 128 Screw 679-1271-ND 11.63 8.43 7.50 | 3637NF 
Mom-Off-Mom 12A Solder Lug 679-1272-ND 11.26 7.98 7.35 | 3637NF/2 , 
On-Off-On 124 Screw 679-1273-ND 14.13 7.89 7.26 | 3639NF La oan 
7 On-Off-On 12A Solder Lug 679-1274-ND 10.52 7.46 6.87 _ | 3639NF/2 3600NF Series — 
DPST On-Off 12A Screw 679-1275-ND 12.50 9.06 8.06 | 3641NF Sealed 
On-Off 124 Solder Lug 679-1276-ND 11.68 8.47 7.53___| 3641NF/2 
‘On-Mom 12A Screw 679-1277-ND 15.98 11.63 10.54 | 3645NF 
On-Mom 12A Solder Lug 679-1278-ND 14.80 10.76 9.76 | 3645NF/2 
On-On 124 Screw 679-1279-ND 13.87 10.09 9.15 | 3646NF 
ena On-On 124 Solder Lug 679-1280-ND 12.97 9.40 8.36 | 3646NF/2 
Mom-Off-Mom 128 Screw 679-1281-ND 15.98 11.63 10.54 _| 3647NF 
Mom-Off-Mom 12A Solder Lug 679-1282-ND 14.80 10.76 9.76 | 3647NF/2 
On-Off-On 12A Screw 679-1283-ND 14.24 10.36 9.39 | 3649NF 
On-Off-On 124 Solder Lug 679-1284-ND 13.85 10.08 9.13 | 3649NF/2 


Sealing Boots 


Digi-Key Price Each APEM a 
Description Part No. 1 25 100 | PartNo. | | Full-Boot Malt-Boet 
Full-Boot, Nickel Plated Hex Nut (15/32-32NS) used for 12000 and 3500 Series. 679-1286-ND 3.08 1.89 1.64 | U1031 
Full-Boot, Matte Black Hex Nut (15/32-32NS) used for 12000 and 3500 Series 679-1285-ND 277 yal 1.53 | U1024 
Half-Boot, Nickel Plated Hex Nut (15/32-32NS) used for 12000 and 3500 Series 679-1295-ND 2.27 1.34 1.19 | U1600 
Half-Boot, Matte Black Hex Nut (15/32-32NS) used for 12000 and 3500 Series. 679-1296-ND 277 eZ 1.53 | U1602 
Full-Boot, Nickel Plated Hex Nut (12mm) used for 600H and 3600 Series 679-1293-ND 3.67 2.28 2.07 | U1565 
Full-Boot, Matte Black Hex Nut (12mm) used for 600H and 3600 Series 679-1294-ND 4.21 2.62 2.37 | U1567 
Half-Boot, Nickel Plated Hex Nut (12mm) used for 600H and 3600 Series . 679-1287-ND 3.67 2.28 2.07 | U1151 
Half-Boot, Matte Black Hex Nut (12mm) used for 600H and 3600 Series 679-1288-ND 4.21 2.62 2.37 | U1153 
Full-Boot, Nickel Plated Knurled Nut (1/4-40UNS) used for 11000 Series .. 679-1291-ND 2.23 1.32 1.18 | U1331 
Full-Boot, Matte Black Knurled Nut (1/4-40UNS) used for 11000 Series. 679-1292-ND 4.05 2.52 2.28 | U1333 
Full-Boot, Nickel Plated Hex Nut (1/4-40UNS) used for 11000 Series. . 679-1289-ND 2.23 1.32 1.18) U1229 
Full-Boot, Matte Black Hex Nut (1/4-40UNS) used for 11000 Series... 679-1290-ND 2.52 1.51 1.32 | U1231 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1870 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Dim. in Inches (mm) 


Contact Material Options 
We 3A @ 125 VAC 


NKK’ Pushbutton Switches w © 


SWITCHES G =0.4VA max @ 28V AC/DC max 
# MB2000 Series W = 6A @125VAC 
MB2000 Series: Bushings 
Guide interlocked with actuator block prevents window locking and maintains correct plunger 
alignment to assure contact stability. Employs an over-center actuator mechanism, which Al 1/4-40 Thd A2 ©.244(6.2) 
diminishes sparking and increases operating life in AC circuits. 9.112(2.84) \ 0.112(2.84) 
* Contact Resistance: 10 milliohms maximum for silver: 20 milliohms maximum for gold \ 
¢ Insulation Resistance: 1,000V megohms minimum @ 500V DC a 
¢ Mechanical Life: 50,000 operations minimum for splashproof models 100,000 for all other 5: 5 Leet 72 *MB2000 Series comes with .394” 
models 2 280 12. black cap 
MB2400 Series: . . 
Anti-jamming design protects contacts from damage due to excessive downward force on the D3 —1 S1 
actuator. Stainless steel frame resists corrosion. 14-40 Thd S2- 9.1126 
* Contact Resistance: 20 milliohms maximum for silver: 30 milliohms maximum for gold \ Un- 
¢ Insulation Resistance: 1,000 megohms minimum @ 500V AC threaded eg, L 
* Mechanical Life: 200,000 operations minimum 8 bf D 138 i : 33563)t 
* Operating Temperature Range: -30° ~ 85°C at (3.6) é -350(8.9) 


* Cleaning: These devices are not process sealed. Hand clean locally. +MB2000 Series 


Switching Contact Digi-Key Price Each NKK 
Fig. | Circuit Function Termination Bushing Material Part No. 1 25 100 Part No. *MB2000 Series comes with .394” 
MB2000 Series — Miniature Pushbuttons With Cap black cap 
SPDT On-Mom Solder Lug S1 Ww 360-2165-ND 5.85 3.90 3.49 MB2011SS1W01-CA-RO 
SPDT On Mom PCB S1 WwW 360-2166-ND 5.98 3.98 3.57 MB2011SS1W03-CA-RO. 
SPDT On-Mom Solder Lug D3 w 360-2170-ND 7.03 4.78 4.30 MB2011SD3W01-CA-RO 
SPDT On-On Solder Lug S1 Ww 360-2171-ND 6.06 4.04 3.62 MB2065SS1W01-CA-RO 
1 SPDT On-On PCB S1 Ww 360-2190-ND 6.19 4.12 3.69 MB2065SS1W03-CA-RO 
DPDT On-Mom Solder Lug S1 w 360-2176-ND 7.38 5.02 4.52 MB2061SS1W01-CA-RO. 
DPDT On-On Solder Lug S1 WwW 360-2177-ND 7.83 5.33 4.86 MB2085SS1W01-CA-RO 
A4PDT On-Mom Solder Lug S1 w 360-2178-ND 11.43 8.11 7.71 MB2181SS1W01-CA-RO 
4PDT On-On Solder Lug S1 W 360-2179-ND 11.63 8.43 7.50 MB2185SS1W01-CA-RO. 
2 SPDT On- Mom Bracket PCB S2 Ww 360-2169-ND 6.24 4.16 3.72 MB2011SS2W13-CA-RO 
SPDT On-Mom | Right Angle PCB S2 G 360-2167-ND 6.83 4.73 4.18 MB2011SS2G30-CA-RO *MB2000 Series comes with .394” 
3 SPDT On-Mom | Right Angle PCB S1 w 360-2168-ND 6.28 4.35 3.85 MB2011SS1W30-CA-RO black cap 
SPDT On-On Right Angle PCB S1 Ww 360-2191-ND 6.48 4.49 3.97 MB2065SS1W30-CA-RO. 
SPDT On-On Right Angle PCB S2 Ww 360-2192-ND 6.48 4.49 3.97 MB2065SS2W30-CA-RO 
4 SPDT On-On Vertical PCB S2 W 360-2175-ND 6.75 4.68 4.14 MB2065SS2W40-CA-RO 
SPDT On-Mom Solder Lug B1 w 360-2180-ND 7.90 5.38 4.90 MB2011SB1W01-DA-RO. 
5 SPDT On-Mom Solder Lug B3 WwW 360-2181-ND 8.64 5.94 5.58 MB2011SB3W01-DA-RO 
SPDT On-On Solder Lug B1 Ww 360-2182-ND 8.10 5.51 5.03 MB2065SB1W01-DA-RO. 
SPDT On-On Solder Lug B3 Ww 360-2189-ND 8.83 6.08 5.71 MB2065SB3W01-DA-RO. 
MB2000 Accessories 


Waterproof Boot for Momentary 1/4 - 40NS. 360-2184-ND 3.51 217 1.91 AT4041H 

Waterproof Boot for Alternate 1/4 - 40NS . 360-2185-ND 3.51 217 1.91 AT4042H 

Waterproof Boot M12 Thread 360-2186-ND 4.48 2.80 2.56 AT4043 *MB2000 Series comes with .394” 

MB2400 Series — Snap - Action Miniature Pushbuttons a 

SPDT On-Mom Solder Lug E1 WwW 360-2139-ND 5.38 3.59 3.21 MB2411E1W01-RO black cap 
SPDT On-Mom Solder Lug EW G 360-2140-ND 5.82 3.88 3.48 MB2411E1G01-RO 
SPDT On-Mom Solder Lug S1 Ww 360-2141-ND 5.38 3.59 3.21 MB2411S1W01-RO 
SPDT On-Mom PCB Al Ww 360-2142-ND 5.56 3.71 3.32 MB2411A1W03-RO 

1 SPDT On-Mom PCB E1 Ww 360-2143-ND 5.56 3.71 3.32 MB2411E1W03-RO 
SPDT On-Mom PCB E1 G 360-2144-ND 5.98 3.98 3.57 MB2411E1G03-RO 
DPDT On-Mom Solder Lug E1 Ww 360-2152-ND 7.10 4.83 4.35 MB2461E1W01-RO 
DPDT On-Mom Solder Lug E1 G 360-2153-ND 7.95 5.41 4.93 MB2461E1G01-RO 
DPDT On-Mom PCB E1 G 360-2154-ND 7.94 5.63 5.14 MB2461E1G03-RO 

2 SPDT On-Mom Bracket PCB A2 Ww 360-2145-ND 5.77 3.85 3.45 MB2411A2W13-RO 
SPDT On-Mom Bracket PCB A2 G 360-2146-ND 6.21 4.14 3.71 MB2411A2G13-RO 

3 SPDT On-Mom Right Angle PCB A2 WwW 360-2147-ND 6.21 4.14 3.71 MB2411A2W30-RO 
SPDT On-Mom Right Angle PCB A2 G 360-2148-ND 6.40 4.43 3.92 MB2411A2G30-RO 
SPDT On-Mom Vertical PCB A2 Ww 360-2149-ND 6.42 4.28 3.83 MB2411A2W40-RO 

4 SPDT On-Mom Vertical PCB A2 G 360-2150-ND 6.60 4.57 4.04 MB2411A2G40-RO 
SPDT On-Mom Vertical PCB Al G 360-2151-ND 6.60 4.57 4.04 MB2411A1G40-RO 
SPDT On-Mom Solder Lug Blk Cap Ww 360-2155-ND 7.25 4.93 4.44 MB2411JW01-A-1A 

6 SPDT On-Mom Solder Lug Blk Cap G 360-2156-ND 7.68 5.22 4.76 MB2411JG01-A-1A 
DPDT On-Mom Solder Lug Blk Cap Ww 360-2157-ND 8.83 6.08 5.71 MB2461JW01-A-1A 
DPDT On-Mom Solder Lug Blk Cap G 360-2158-ND 9.62 6.54 6.22 MB2461JG01-A-1A 

MB2400 Accessories 

Switch Cap, .201 Black. . | 360-2159-ND 51 25 .20 AT475A 

Switch Cap, .201 White 360-2160-ND 51 .25 .20 AT475B 

Switch Cap, .201 Red. 360-2161-ND 51 25 .20 AT475C 

Switch Cap, .295 Black. 360-2162-ND 65 32 26 AT496A 

Switch Cap, .295 White 360-2163-ND 65 32 26 AT496B. 

Switch Cap, .295 Red . 360-2164-ND 65 32 26 AT496C 


Slide Switches 


AS Series: 1/3 size of Series M switches. Specifically developed for logic-level applications. Antistatic superstructure of carbon blended polyacetal prevents 
static discharge to the contacts. Specifications: 0.4VA maximum at 28V AC/DC maximum » Contact Resistance: 50 milliohms maximum Insulation 
Resistance: 500 megohms minimum at 500V DC « Mechanical Life: 50,000 operations minimum « Electrical Life: 50,000 operations minimum ¢ Operating 
Force: 2.55N * Contact Timing: Nonshorting (break-before-make) * Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C CS Series: * High performance and high 
quality at a low price. Epoxy sealed terminals to lock out flux dust, and other contaminants. Suited for a wide variety of applications including telecommunications, 
electronic controls, audio devices and household appliances. Specifications: « Contact Resistance: 100 milliohms maximum «¢ Insulation Resistance: 1,000 
megohms minimum at 500 V DC * Mechanical Life: 50,000 operations minimum « Electrical Life: 20,000 operations minimum ¢ Contact Timing: Nonshorting 
(break-before-make) » Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C SS Series: * Compact dimensions and low profile allow high density mounting and close 
stacking of PC boards. Crisp actuation positively indicates circuit status. Specifications: Contact Resistance: 20 milliohms maximum for power level, 40 


milliohms maximum for logic level * Insulation Resistance: 10 megohms minimum at 500V DC « Mechanical Life: 10,000 operations minimum « Electrical 
Life: 10,000 operations minimum » Contact Timing: Shorting (make-before-break) * Operating Temp Range: -15°C ~ 60°C 
Switching Digi-Key Price Each NKK 
Fig. Circuit Function Rating Part No. 1 25 100 Part No. 
Sub-Miniature Slides 
SPDT On-On 360-2121-ND 4.00 2.49 2.25 AS12AP. 
SPDT On-Off-On 360-2124-ND 4.23 2.63 2.38 AS13AP 
1 DPDT On-On 0.4V @ 2BVACIDC | 360-2127-ND 501 319 292 | AS22AP 
DPDT On-Off-On 360-2129-ND 5.29 3.43 3.14 AS23AP. 
SPDT On-On 360-2122-ND 4.54 2.84 2.60 AS12AH-RO 
SPDT On-Off-On 360-2125-ND 4.76 2.98 2.72 AS13AH-RO 
2 DPDT On-On 0.4V @ 2BVACIDC | 360-2128-ND 567 378 338 | AS22AH-RO 
DPDT On-Off-On 360-2130-ND 6.03 4.02 3.60 AS23AH-RO. 
SPDT On-On 360-2123-ND 4.54 2.84 2.60 AS12AV-RO 
8 SPDT On-Off-On OA O 2OVACIDE 360-2126-ND 4.76 2.98 2.72 AS13AV-RO 
Miniature Power Rated Slides 
i SPDT On-On 3A @ 125VAC 360-2131-ND 2.56 1.52 1.36 CS12ANW03 
DPDT On-On 5) 360-2132-ND 3.24 2.00 U7: CS22BNW03 
Ulira-Miniature Slides 
SPDT On-On 360-2133-ND 1.89 1.08 94 SS12SDP2 
5 SP3T On-On-On 0.1A @ 30VDC 360-2135-ND 2.24 1.33 1.18 SS14MDP2 
DPDT On-On 360-2137-ND 2.18 1.25 1.11 SS22SDP2 
SPDT On-On 360-2134-ND 1.89 1.08 94 SS12SDH2 
6 SP3T On-On-On 0.1A @ 30VDC 360-2136-ND 2.24 1.33 1.18 SS14MDH2 
DPDT On-On 360-2138-ND 2.18 1.25 1.11 SS22SDH2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1871 


Carling 


__., Power Toggle Switches w 
Technologies 
General purpose workhorses with options tailored to meet most any need. International approvals, Switch Digi-Key Price Each Carling Tech. 
and circuit choices easily integrates into a variety of different applications. The F-Series has a storied _| Fig.| Circuit Function Terminals | Current (125VAC) | Part No. 1 25 50 | Part No. 
history in the Marine, Food Service, Generator, Industrial Control, and Office Automation markets and 7 
is appropriate for usage in low voltage DC applications as well. Hardware included. SPST On-Off 250" OC 15A 432-1074-ND 3.97 244 1.53 | 2FAS3-73/TABS 
Operating Temperature: 0°F ~ 150°F (G-Series 85°C) Thread: 15/32 - 32UNS - 2A SPST | On-Off Screw 15A SccOIEND 8455 = 245 1.75) 2FASA-73 
SPDT On-On .250" QC 15A 432-1076-ND 4.88 2.63 1.88 | 2FB53-73/TABS 
Panel Cutout SPDT | On-Off-On | .250" QC 158 432-1077-ND 4.88 2.63 1.88 | 2FC53-73/TABS 
Fig. 1-3 SPDT On-Off-On Screw 15A 432-1078-ND 5.72 3.08 2.20 | 2FC54-73 
1 SPDT | Mom-Off-Mom Screw 15A 432-1079-ND 7.96 4.29 3.07 | 6FC54-73 
DPST On-Off .250” QC 15A 432-1080-ND 6.27 3.38 2.42 | 2GK51-73 
DPST On-Off Screw 15A 432-1081-ND 6.76 3.64 2.60 | 2GK54-73 
DPDT On-On Screw 15A 432-1082-ND 9.20 4.96 3.54 | 2GL54-73 
DPDT On-Off-On .250” QC 15A 432-1083-ND 7.51 4.05 2.89 | 2GM51-73 
DPDT On-Off-On Screw 15A 432-1084-ND 9.20 4.96 3.54 | 2GM54-73 
3PST On-Off Screw 15A 432-1085-ND 13.62 7.34 5.24 | HK254-73 
SPST On-Off Solder Lug 6A 432-1216-ND 5.92 3.19 2.28 | 110-73 
2 | SPST On-Off Screw 6A 432-1217-ND 5.92 3.19 2.28 | 110-S-73 
SPST On-Off 6” Wire Lead 6A 432-1086-ND 5.92 3.19 2.28 | 111-16-73 
3 | DPST On-Off Screw 16A 432-1087-ND 9.43 5.08 3.63 | DK284-73 
WE 


Panel Cutout 
Fig. 1 ~ 4 


Illuminated Window 
Panel Cut Out 


|}+——1.450 —-| 


Illuminated Indicator 


1 Position Panel Bracket | 3 Position Panel Bracket Stacking Panel Bracket 


1.340 


Rugged metal construction, self cleaning contacts and stiff actuation force have made these switches a pillar in the 
music industry and audiovisual markets. High amperage combined with a low profile makes these switches ideal for 
“foot-pedal” applications. Hardware included. 
Operating Temperature: 32°F ~ 185°F (0°C ~ 85°C) 
Thread: 15/32 - 32UNS - 2A 


The V Series Contura II switches have been the benchmark sealed rocker switch for years. The 
Contura II is constructed of thermoplastic polycarbonate with a nylon 66 surface overlay and dual seal 
protection out to IP66/IP68 standards. Illuminated versions are superbright 12V LED for long life, .250” 
QC terminals for easy wiring to switch. 


Specifications: * Actuator Type: Contour Rocker * Rating: 20A @ 12VDC »* Contacts: Silver Cad- 
Oxide * Dielectric Strength: 1500V RMS « Life: 50-100K cycles depending on circuit * Terminals: 
-250"QC » Lighting: LED-Rated for 100K hours for half life 


Terminals to be used with connector housing are 14-18AWG 42100-1, 18-22AWG 60295-2 


Switch Digi-Key Price Each Carling Tech. 
Fig.| Circuit | Function Terminals |Current (125VAC)| Part No. if 25 50 Part No. 
1 SPST On-Off .250” QC 20A 432-1205-ND 946 5.10 3.64 | PA301 
SPST On-Off Screw 20A 432-1206-ND 10.14 546 3.90 | PA304 
2 SPST On-Mom Screw 15A 432-1207-ND 8.71 469 3.35 | 170 
SPST Off-Mom Screw 15A 432-1208-ND 8.71 469 3.35 | 172 
SPST On-Off Solder Lug 6A 432-1209-ND 7.87 424 3.03 | 110-P 
3 | SPST On-Off Screw 6A 432-1210-ND 8.16 440 3.14 | 110-SP 
SPDT On-On Solder Lug 3A 432-1211-ND 1245 671 4.79 | 112-P 
SPST On-Off Solder Lug 5A 432-1212-ND 3.56 267 2.37 | 64111210 
4 SPDT On-On Solder Lug 5A 432-1213-ND 842 454 3.24 | 64111220 
DPST On-Off Solder Lug 5A 432-1214-ND 985 5.31 3.79 | 64112210 
DPDT On-On Solder Lug 5A 432-1215-ND 14.01 755 5.39 | 64112220 
WE 
Actuator) Digi-Key Price Each Carling Tech. 
Circuit Function Features Color | Part No. 1 25 50 | PartNo. 
SPST On-Off Ilum. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1088-ND 11.25 6.06 4.33 | V1D2GHNB-AACOO-000 
SPST Off-Mom Ilum. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1089-ND 11.77 6.34 4.53 | V2D2GHNB-AACO0-000 
SPDT | On-On-Off | Illum. Grn. 12V/Amber 12V| Black | 432-1090-ND 14.82 7.98 5.70 | V@D2GHNB-AACO0-000 
SPDT On-On Ilum. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1091-ND 11.90 6.41 4.58 | V4D2GHNB-AACO0-000 
SPDT | On-Off-On Ilum. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1092-ND 11.90 6.41 4.58 | V6D2GHNB-AACO0-000 
SP3T | On-On-On | Illum. Grn. 12V/Amber 12V| Black | 432-1093-ND 15.80 8.51 6.08 | VED2GHNB-AACO0-000 
SPDT |Mom-Off-Mom | lllum. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1094-ND 12.51 6.74 4.82 | V8D2UHNB-AACO0-000 
SPST| On-Off —_| Illuminated Incan 12V Black | 432-1095-ND 7.02 3.78 2.70 | V1D2B60B-A9C00-000 
SPST | Off-Mom | No Led or Lamp Black | 432-1096-ND 5.72 3.08 2.20 | v2D2S00B-AZC00-000 
SPDT | On-Off-On Illuminated Incan 12V Black | 432-1097-ND 9.46 5.10 3.64 | V6D2D66B-AACO0-000 
DPDT |Mom-Off-Mom | Illum. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1098-ND 14.56 7.84 5.60 | VLD2GHNB-AACOO-000 
Accessories 
Digi-Key Price Each Carling Tech. 
Description Part No. {! 25 50 Part No. 
Removal Tool, for removing Contura Actuators 432-1100-ND 3.51 1.89 1.35 | VRT 
Gasket Seal for Waterproofing Switch to Panel 432-1101-ND 98 53 .38 | VPS-01 
Connector Housing for Contura, Uses Amp 60295-2 Terminals 432-1102-ND 1.417 63 45 | VC1-01 
Hole Plug for Filling Panel Punch Holes Not Used, Black 432-1103-ND 1.46 719 57 | VH2-01 
Panel Bracket, Stacking Type Center Panel, Black 432-1104-ND 1.46 719 57 | VMM-01 
Panel Bracket, Stacking Type End Panel, Black 432-1105-ND 1.46 719 57 | VME-01 
Panel Bracket, 1 Position Switch Panel Mount, Black 432-1106-ND = 1.79 97 69 | VMS-01 
Panel Bracket, 3 Position Switch Panel Mount, Black 432-1107-ND 4.39 237 1.69 | VM3-01 
Panel Bracket, 6 Position Switch Panel Mount, Black 432-1108-ND 8.81 4.75 3.39 | VM6-01 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1872 (1073) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


CHERRY & Rocker Switches a GS © © 


SAT 


437 
(11.1) 


I. 142 8 
(28.6 ) 
Illuminated Versions: 125VAC Neon Lamp a q 
Illuminated Versions: L < Note: Panel cut out CH812-ND & CH813- Illuminated Versions: 
125VAC Neon Lamp . : ND 1.12 x 543. : as 125VAC Neon Lamp 


0.535 
(18.59) 


Illuminated Versions: 


Illuminated Versions: . 
125VAC Neon Lamp : 2 125VAC Neon Lamp 


0.094 0.787 
(2.40) (20.00) 
: cal 
N ie 1 lpr 
4 (21.00) 
Illuminated Versions: ons eis) 
125VAC Neon Lamp (7.60) 
Body Actuator Circuit |Switch| Legend | Digi-Key Price Each Cherry Body Actuator Circuit |Switch) Legend | Digi-Key Price Each Cherry 
Fig.) Color Color Function | Type |Marking| Part No. 1 10 50 |Part No. Fig.) Color Color Function | Type | Marking) Part No. ‘i 10 50 | Part No. 
SR Series — 10 Amp Miniature Rocker Switches TR Series — 16 Amp Thin Power Rocker Switches 
Black On/Off [SPST] A | CH755-ND ‘81 72 ~~.60 [SRB22A2FBBNN Black On/Off | SPST] A | CH792-ND T1199 82] TRG22F2FBBNN 
Black On/On | SPDT D CH756-ND 86 77  .64/SRB23A2BBBNN Black On/Off | SPST E CH793-ND 1.11.99  .82) TRG22F2DBBNN 
Black on/ttion) SPOT) 8 | CH7B7-ND 1.0992 76)/SRBZ4AZHBBNN | | 9) EHC) ed-lluminated | ovo |SPSt| D | CHYOSND 132 118 88) TRG2ZFOBBRLN 
1 | Black cae aga ene Cres ae eh a oe Sressacaailt Green-llluminated | On/Off_|SPST| D | CH796-ND 1.32 118 .98|TRG22F2BBGLN 
Black On/Off | SPST | E | CH760-ND 78.70 58 |SRB22A2DBBNN WR Series — 16 Amp Double-Pole Large Rocker Switches 
naa ovor |sest| a \MenrereNE “Sir 7” {6b SRADDADFRANN Black On/Off |DPST] A | CH784-ND 146 1.30 1.08/WRG32F2FBBNN 
ke ny : : : Black On/Off |DPST} A | CH785-ND 1.46 1.30 1.08|WRG32F5FBBNN 
White On/Off | SPST| D__| CH762-ND 81.72 __ .60 |SRB22A2BBWNN Black On/ot/On| PDT] +B | CH786-ND 1.73 1.54 1.28| WRG34F2HBBNN 
LR Series — 10 Amp Multi-pole Rocker Switches 4| Black | Red-lluminated ) On/Off |DPST| D | CH787-ND 1.78 1.59 1.32|WRG32F2BBRLN 
Black On/Off ] SPST] D CH763-ND 95 84.70 | LRA22H2BBBNN ack | Red-llluminated | On/Off |DPST| A | CH788-ND 1.78 1.59 1.32 |WRG32F2FBRLN 
Black Black On/Off | SPST] A | CH764-ND 95 .84 .70|LRA22H2FBBNN Red-Iluminated |~ On/Off |DPST| D | CH789-ND 1.78 1.59 1.32|WRG32F5BBRLN 
Black On/oft_| SPST| _E CH765-ND 95.84 _.70 |LRA22H2DBBNN Green-liluminated | On/Off |DPST| D | CH790-ND 1.78 1.59 1.32|WRG32F2BBGLN 
Grey Grey On/of [SPST| A | CH768-ND 7.03.92 _.76|LRA22H2FYYNN Green-llluminated | On/Off |DPST| A | CH791-ND 1.78 1.59 1.32 |WRG32F2FBGLN 
Black On/Off |DPST] A CH770-ND 1.05 94 .78|LRA32H2FBBNN FR Series — 12 Amp Double-Pole Rocker Switches 
Black On/Off | DPST E CH771-ND 1.05 94 .78/LRA32H2DBBNN Black On/Off ] DPST D CH856-ND 1.16 1.04 .86]FRH32A2BBBNN 
1 Red-Iiluminated | On/Off | DPST| D | GH773-ND 1.27 113 .94)LRA32H2BBRLN 5 | Black Black On/On jDPOT) D | CH857-ND 1.32 1.18.98) FRH33A2BBBNN 
Red-liluminated | On/Off | SPST| A | CH774-ND 4.19 1.06 .88|LRA22H2FBRLN Black On/Off |DPST| A | CH858-ND 1.65 1.47 1.22) FRHS2A2FBBNN 
Black | Red-llluminated | On/Off |DPST| A | CH775-ND 1.27 113 _.94|LRA32H2FBRLN Black On/Gff_|DFST| _E _|MGHESG:NDM 1.16 1.04 _.86 | FRHS2A2DBBNN 
Green-lluminated | On/Off | SPST} 0D | CH776-ND 1.16 1.04.86 |LRA22H2BBGLN GH'Series '— 15: Amp Compact “ocker/ Switches 
; Black On/Of [SPST] D | CH860-ND ‘81 72 .60|GRF22N2BBBNN 
Green-llluminated | On/Off |DPST| A | CH779-ND 1.27 113  .94)LRA32H2FBGLN Black owott |spst| A | CH861-ND ‘a1 7260 / GRF22NOFBRNN 
Amber-liluminated | On/Off | SPST| D CH780-ND 1.19 1.06  .88/LRA22H2BBALN 6 | Black Black owon |spot) op | cH862-ND 39 80 66 GRF23N2BBBNN 
Amber-llluminated | On/Off | DPST D CH781-ND 1.27 113 .94|/LRA32H2BBALN Red-Illuminated On/Off | SPST D CH863-ND 113 1.01. .84]/GRF22N2BBRLN 
CR Series — 20 Amp Standard Rocker Switches PR Series — 6 Amp Power Rocker Switches 
Black On/Off [SPST] D CH798-ND ‘97.87.72 |CRE22F2BBBNE 7 False Black On/Off [SPST] D | CH864-ND 11.99 82] PRK22J5BBBNN 
Black On/Off | SPST] A | CH799-ND 97.87.72 |CRE22F2FBBNE Black On/Off |SPST| E CH865-ND 1.11.99  .82| PRK22J5DBBNN 
Black/Red Shade | On/Off | SPST F CH800-ND 1.00 .89 .74 |CRE22F4BBBNE RR Series — 10 Amp Round Rocker Switches 
Black | Black/Red Shade | On/Off | SPST | E/F | CH801-ND 1.03.92 .76 |CRE22F4DBBNE Black Black On/OR 7 SPST] D7 CH866-ND 05 94-78) RRAZZHSBBBNN | 
Black/Red Shade | On/Off _| SPST | A/F | CH840-ND 1.03.92 _.76 |CRE22F4FBBNE Bae Black Soper peel _ oN it uM me SSE 
ne nas eet : ee ee S i PLES ERENE Black Red On/Off |SPST} A | CH869-ND 1.05 94 .78)RRA22H3FBRNN 
White | White/Red Shade 1 on/off 1 SPST | F CH804-ND 105 9478 CREDORABWWNE 8 | Black | Red-llluminated | On/Off _|SPST| D | CH870-ND 1.40 1.25 1.04|RRA22H3BBRLN 
Black | Red-Illuminated |~ On/Off |DPST| D | CH871-ND 1.89 1.68 1.40|RRA32H3BBRLN 
2 | Grey | Grey/Red Shade | On/Off | SPST | F | CH80S-ND 1.05.94 _.78 |CRE22F4BYYNE Black | Amber-llluminated | On/Off |SPST} D | CH872-ND 1.40 1.25 1.04/RRA22H3BBALN 
Black On/On ) SPOT | D | CH806-ND 1.08 96.80 |CRE23F2BBBNE Black | Red-llluminated | On/Off |SPST| D | CH873-ND* 1.40 1.25 1.04)RRA22H3BBRHN 
Black On/Off/On| SPDT | =B | CH807-ND 111.99 .82 |CRE24F2HBBNE White Red On/off_|SPST| D_ | CH874-ND 1.05.94 _.78| RRA22H3BWRNN 
Red On/Off/On| SPDT D CH808-ND 1.41 99  .82 |CRE24F2BBRNE SR Series — 20 Amp Miniature Round Rocker Switches 
Red-liluminated | On/Off | SPST| D CH809-ND 1.24 141  .92 |CRE22F2BBRLE Black On/Of [SPST] D | CH875-ND T19 106  .88/SRJ22A3BBBNN 
Black | Amber-llluminated | On/Off | SPST | D CH810-ND 1.24 1.41.92 |CRE22F2BBALE 9 | Black Black On/On |SPDT| D | CH876-ND 1.40 1.25 1.04/SRJ23A3BBBNN 
Green-Iluminated | On/Off | SPST | D CH811-ND 124 141 _.92 |CRE22F2BBGLE Black On/Off/On} SPDT} D | CH877-ND 1.49 1.32 1.10|SRJ24A3BBBNN 
Black/Red Shade Black On/Off/On| SPDT| B CH878-ND 1.43 1.28 1.06|SRJ24A3HBBNN 
Washable On/Off | SPST] F CH813-ND 1.46 1.30 1.08 |CRE22F4BBBNW | > Voor condeccent 
® . . 
NKK Internationally Approved Rocker Switches 
SWITCHES High Inrush TV Rated 
JW Series: Industry’s first molded rockers with TV rating (JWM Fig. 1 Fig. 2 = 
and JWMW: TV-5; JWL: TV-8). UL, CSA, VDE, SEMKO and SEV 27.0) ied Panel 9. Panel > Inscription 
approved. Silver contacts, epoxy sealed solder lug terminals. Gos) 1.063 Ne )_. Cutouts | (92.0)1.26 Cutouts » for 
Electrical Capacity: JWM and JWMW: 10A @ 125/250VAC; | céaled ie The (18.01) : | Horizontal 
JWMW: 10A @ 30VDC; JWL: 16A @ 125/250VAC. Dielectric -709 Mounting 
Strength: 2,000VAC minimum between contacts; 4,000VAC 
minimum between contacts and case. Electrical Life: 25,000 oper- / i 5 E Inscription 
ations minimum Operating Temperature: -25°C ~ 70°C. Angle of x . . for 
Throw: 26° Terminals: JWM and JWMW: Solder lugs, JWL: .187” 4 y fi Vertical 
QC All switches are black body with black actuator. IP67 Panel Seal VA Mounting 
Option available. 
Switching Digi-Key Price Each NKK Switching Digi-Key Price Each NKK 
Fig. | Circuit Function | Marking | Part No. al 25 100 | Part No. Fig. Circuit Function | Marking | Part No. 1 25 100 | Part No. 
SPST On-Off A 360-1483-ND 6.38 4.42 3.91] JWM11RA1A 1 DPST On-Off B 360-1718-NDt 9.07 6.24 5.86 | JWMW21RA2A 
SPST On-Off B 360-1484-ND 6.38 4.42 3.91 | JWM11RA2ZA SPST On-Off A 360-1491-ND 7.99 5.67 5.17 | JWL11RA1A 
SPST On-Off A 360-1715-NDt 7.50 5.10 4.65| JWMW11RA1A SPST On-Off B 360-1492-ND 7.99 5.67 5.17 | JWL11RA2A 
1 SPST On-Off B 360-1716-NDt 7.50 5.10 4.65 | JWMW11RA2A 2 DPST On-Off A 360-1495-ND 10.42 7.39 7.03 | JWL21RA1A 
DPST On-Off A 360-1487-ND 7.99 5.67 5.17] JWM21RA1A DPST On-Off B 360-1496-ND 10.42 7.39 7.03 | JWL21RA2A 
DPST On-Off B 360-1488-ND 7.99 5.67 5.17 | JWM21RAZA — _ | Switch Boot Waterproof JWL Series| 360-1011-ND 3.39 2.10 1.85 | AT4126 
DPST On-Off A 360-1717-NDt 9.07 6.24 5.86 | JWMW2iRA1A] + panel Sealed 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 1873 


NKK’ Neon Lamp Ratings 
. . Red Amber Green 
CW Series Rocker Switches Voltage Internal 125V 125V 125V 
SWITC HES Resistance 33KQ. 33KQ 33KQ 
Current 1.4mA 1.4mA 0.6mA 
Switch Actuator Current | Digi-Key Price Each NKK neD Ratings Ambar Gieea 
Fig. | Circuit | Function Color Terminals Rating Part No. 1 25 100 Part No. Forward Voltage D1V 20V 1.95V 
SPST | On-Off - Solder 6A 360-1720-ND 2.34 1.41 1.23 | CWSA11AANS Forward Current 20mA 20mA 20mA 
SPDT | On-On - Solder 6A 360-1727-ND 279 1.71 1.49 | CWT12AAS1 Peak Current 30mA 30mA 30mA 
DPST | On-Off Red 125VAC 187 QC 9A 360-1728-ND 4.26 2.74 2.44 | CWSB21CACF 
DPST | On-Off | Amber 125VAC | .187QC 9A 360-1729-ND 4.06 2.52 2.29 | CWSB21DADF CWS Series CWT Series 
DPST | On-Off | Green 125VAC 187 QC 9A 360-1730-ND 4.26 2.74 2.44 | CWSB21FAFF BT 
1 | DPST | On-Off Red LED 110 QC 9A 360-1731-ND 7.30 4.97 4.47 | CWSC21uCACS en) 
DPST | On-Off Amber LED 110 QC 9A 360-1732-ND 7.30 4.97 4.47 | CWSC21JDADS 
DPST | On-Off Green LED 110 QC 9A 360-1733-ND 7.30 4.97 4.47 | CWSC21JFAFS 
SPST | On-Off Red LED 110 QC 9A 360-1734-ND 4.92 3.14 287 | CWSC11JCACS 
SPST | On-Off Amber LED 110 QC 9A 360-1735-ND 4.92 3144 287 | CWSC11JDADS ba 
SPST | On-Off Green LED 110 QC 9A 360-1736-ND 4.92 3.14 2.87 | CWSC11UFAFS LC 8, A ee 
SPST | On-Off - Solder 6A 360-1721-ND 250 1.51 1.31 | CWSA11AAN1S 
2 | SPST | On-Off - 187 QC 6A 360-1723-ND 259 1.54 1.38 | CWSB11AA1F 
DPST | On-Off - 187 QC 6A 360-1725-ND 3.39 2.10 1.85 | CWSB21AA1F 
SPST | On-Off - Solder 6A 360-1722-ND 250 1.51 1.31 | CWSA11AAN2S 
3 | SPST | On-Off - 187 QC 6A 360-1724-ND 259 1.54 1.38 | CWSB11AA2F 
DPST | On-Off - 187 QC 6A 360-1726-ND 3.39 210 1.85 | CWSB21AA2F 


NEW! M Series Miniature Rocker Switches 


FEATURES: * High insulating barriers increase isolation of circuits in multi-pole devices and provide added 3A @ 30VDC for all others » Logic Level (Gold): 0.4VA maximum @ 28V AC/DC maximum * Contact 
protection to contact points * Epoxy sealed terminals prevent entry of solder flux and other contaminants Resistance: 10mQ maximum (silver); 20mQ maximum (gold) ¢ Insulation Resistance: 1,000MQ minimum @ 
¢ Bias guard prevents misalignment of contacts; Interlocking of actuator block with rocker and internal guide 500VDC » Dielectric Strength: 1,000VAC minimum between contacts for 1 minute * Mechanical Life: 50,000 
does not allow transmission of diagonal force on rocker to reach contact mechanism SPECIFICATIONS: operations minimum » Electrical Life: 25,000 operations minimum for silver; 50,000 operations minimum for 
Electrical Capacity: * Power Level (Silver): 6A @ 125VAC, 3A @ 250VAC, 4A @ 30VDC for On-On circuits, gold * Frame Material: Stainless steel, black actuator * Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C 


Red: 20mA @ 2.8V 
Green: 30mA @ 2.1V 


Actuator Switching Contact Price Each NKK 
Fig. Circuit Description Function Termination Material 1 25 100 Part No. 
SPDT Snap-In Rocker On-On Solder Lug Silver 360-2247-ND 5.33 3.55 3.18 M2012TJW01-FA-1A 
SPDT Snap-In Rocker On-Off-On Solder Lug Silver 360-2255-ND 5.95 3.97 3.55 M2013TJW01-FA-1A 
SPDT Snap-In Rocker On-Mom Solder Lug Silver 360-2257-ND 6.47 4.31 3.86 M2015TJW01-FA-1A 
A SPDT Snap-In Rocker Mom-Off-Mom Solder Lug Silver 360-2259-ND 6.33 4.38 3.88 M2018TJW01-FA-1A 
SPDT Snap-In Rocker On-Off-Mom Solder Lug Silver 360-2264-ND 6.33 4.38 3.88 M2019TJW01-FA-1A 
DPDT Snap-In Rocker On-On Solder Lug Silver 360-2265-ND 6.88 4.76 4.21 M2022TJW01-FA-1A 
DPDT Snap-In Rocker On-Off-On Solder Lug Silver 360-2271-ND 7.73 5.26 4.79 M2023TJW01-FA-1A 
DPDT Snap-In Rocker Mom-Off-Mom Solder Lug Silver 360-2273-ND 8.57 6.07 5.54 M2028TJW01-FA-1A 
2 DPDT Snap-In Rocker, Red LED On-On Solder Lug Silver 360-2217-ND 7.99 5.67 5.17 M2022TJW01-FA-2A-C-RO 
DPDT Snap-In Rocker, Green LED On-On Solder Lug Silver 360-2266-ND 8.52 6.04 5.51 M2022TJW01-FA-2A-F 
SPDT Snap-In Paddle On-on Solder Lug Silver 360-2248-ND 5.33 3.55 3.18 M2012TJW01-GA-1A 
SPDT Snap-In Paddle On-Mom Solder Lug Silver 360-2215-ND 6.47 4.31 3.86 M2015TJW01-GA-1A 
SPDT Snap-In Paddle Mom-Off-Mom Solder Lug Silver 360-2260-ND 6.33 4.38 3.88 M2018TJW01-GA-1A 
3 DPDT Snap-In Paddle On-On Solder Lug Silver 360-2218-ND 6.88 4.76 4.21 M2022TJW01-GA-1A 
DPDT Snap-In Paddle On-Off-On Solder Lug Silver 360-2220-ND 7.73 5.26 4.79 M2023TJW01-GA-1A 
DPDT Snap-In Paddle On-On-On Solder Lug Silver 360-2272-ND 8.76 6.03 5.66 M2024TJW01-GA-1A 
DPDT Snap-In Paddle On-Mom Solder Lug Silver 360-2221-ND 8.28 5.87 5.35 M2025TJW01-GA-1A 
DPDT Snap-In Paddle Mom-Off-Mom Solder Lug Silver 360-2274-ND 8.57 6.07 5.54 M2028TJW01-GA-1A 
SPDT Rocker .365” Wide On-On Solder Lug Silver 360-2249-ND 4.84 3.08 2.82 M2012TNW01-DA 
SPDT Rocker .365” Wide On-Off-On Solder Lug Silver 360-2256-ND 5.20 3.46 3.10 M2013TNW01-DA 
SPDT Rocker .365” Wide Mom-Off-Mom Solder Lug Silver 360-2261-ND 5.82 3.88 3.48 M2018TNW01-DA 
4 SPDT Paddle .365” Wide Mom-Off-Mom Solder Lug Silver 360-2262-ND 5.82 3.88 3.48 M2018TNW01-EA 
SPDT Paddle .595” Wide Mom-Off-Mom Solder Lug Silver 360-2216-ND 6.08 4.05 3.63 M2018TYW01-HA 
DPDT Rocker .365” Wide On-On Solder Lug Silver 360-2267-ND 6.40 4.26 3.82 M2022TNW01-DA 
DPDT Rocker .595” Wide Mom-Off-Mom Solder Lug Silver 360-2275-ND 8.11 5.75, 5.24 M2028TYW01-JA 
4PDT Rocker .365” Wide On-On Solder Lug Silver 360-2276-ND 11.66 8.45 7.52 M2042TNW01-DA 
SPDT Rocker .365” Wide On-On PC Bracket Gold 360-2250-ND 5.38 3.59 3.21 M2012TXG13-DA-RO 
SPDT Paddle .365” Wide On-On PC Bracket Gold 360-2213-ND 5.38 3.59 3.21 M2012TXG13-EA-RO 
SPDT Rocker .365” Wide On-On PC Bracket Silver 360-2252-ND 5.09 3.24 2.96 M2012TXW13-DA-RO 
5 SPDT Rocker .365” Wide On-Off-On PC Bracket Gold 360-2214-ND 6.01 4.00 3.59 M2013TXG13-DA-RO 
SPDT Rocker .365” Wide On-Mom PC Bracket Gold 360-2258-ND 6.28 4.35 3.85 M2015TXG13-DA-RO 
SPDT Rocker .595” Wide Mom-Off-Mom PC Bracket Silver 360-2263-ND 6.25 4.33 3.83 M2018TZW13-JA-RO 
DPDT Rocker .365” Wide On-On PC Bracket Gold 360-2219-ND 7.85 5.34 4.87 M2022TXG13-DA-RO 
SPDT Rocker .365” Wide On-On Right Angle PC Gold 360-2251-ND 5.67 3.78 3.38 M2012TXG30-DA-RO 
6 SPDT Rocker .365” Wide On-On Right Angle PC Silver 360-2253-ND 5.29 3.43 3.14 M2012TXW30-DA-RO 
DPDT Rocker .365” Wide On-On Right Angle PC Silver 360-2269-ND 7.28 4.95 4.46 M2022TXW30-DA-RO 
SPDT Rocker .365” Wide On-On Vertical PC Silver 360-2254-ND 5.75 3.83 3.43 M2012TXW41-DA-RO 
7 DPDT Rocker .365” Wide On-On Vertical PC Gold 360-2268-ND 9.10 6.26 5.88 M2022TXG41-DA-RO 
DPDT Rocker .365” Wide On-On Vertical PC Silver 360-2270-ND 8.06 5.72 5.21 M2022TXW41-DA-RO 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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XY : 
Y ITT Rocker Switches 


Fig. 1 — DA Series 
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Terminal: 
-187QC, 
t Solder Lug 


Applications: 

¢ Small Appliances 

* Computers and 
Peripherals 

¢ Medical 
Instrumentation 
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Fig. 4— CL Series 
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Terminal: 
-250QC 


Applications: 

¢ Small Appliances 

* Floor Care 
Products 

+ Power Outlet 
Strips 


Specifications: * Contact Rating: 16 Amps at 125 VAC, 10 Amps at 250 VAC CR Series: 10 Amps at 125VAC, 6 Amps at 
250VAC * Electrical Life: 10,000 cycles at full load * Operating Temperature: 65°C 
Materials: * Housing and Actuator: 6/6 nylon matte finish * Terminals: Silver plated, copper alloy 


eG) RNY Fig. 3 - CG Series 


Terminal: 
-187QC 


Applications: 

* Small and Large 
Appliances 

* Computers and 
Peripherals 

* Office Equipment 


-~ @ Fig. 2 - CR Series ee 


Terminal: 


-250QC, 
+ Solder 


Lug 


Applications: 

¢ Small Appliances 

* Computers and 
Peripherals 

¢ Power Supplies 
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Terminal: 
-250QC 


Applications: 

¢ Small Appliances 

* Computers and 
Peripherals 

¢ Instrument 
Panels 


~ @ 


Terminal: 
-187QC, 


Applications: 

* Appliances 

* Computers and 
Peripherals 

* Office Equipment 


Switch Actuator Body | Actuator | Digi-Key Price Each IT Switch Actuator Body | Actuator | Digi-Key Price Each ITT 
Circuit} Function Color Color | Style | Part No. 1 25 = 100 | Part No. Circuit) Function Color Color | Style | PartNo. 1 25 100 | Part No. 
Fig. 1 — DA Series - 16 Amp Miniature Rocker Switches Fig. 4 — CL Series - 16 Amp Power Rocker Switches 
spoT] On/On White White} C |401-1278-ND 1.50 1.20 .95|DAtotut1s115aF | | spoT]  On/On White Black] C |401-1329-ND 1.65 1.32 1.05] CL101U7182050A 
spot] On/On White Black | C |401-1279-ND 1.38 1.11 88) DAtotut1S215aF | | SPDT] On/On Black Black| C |401-1330-ND 153 1.28 .97| CL10147282050A 
spot] on/On Black Black | C  |401-1280-ND 1.26 1.01 .80| DAtotut2S2t5ar | | SPST|  orvott White Black| C |401-1331-ND 1.44 1.16 .92| CL102U7182050A 
SPDT | On/On Black Black} C |401-1281-ND¢ 1.50 1.20.95] DA101J1282170F SPST} — On/Off Black Black} C =| 401-1382-ND 1.32 1.06.84) CL102J7252050A 
SPST On/Off White Black Cc 401-1282-ND 417 94.75} DA102N11$2150F SPST On/Off White Black A 401-1333-ND 1.56 1.25 — .99/ CL102J71S205PQA 
a Bicee Black} c  |401-1284-ND} 1.29 1.04 .82| DAtoau12s2170r | | SPST) owort Black Black| 0D |401-1334-ND 1.44 1.16  .92| CL102J728205D0A 
Sper | “Gnlote white ack | a WRMERERIRM 400 1.04 aol paioasiisotspoe| | SPST| Omori Black Black| B |401-1335-ND 1.44 1.16 — .92| CL102J72S205HOA 
spt] Ono | white |Back) AE |401-1280ND 147 1.18 S4/DAtODS2I9POF | | SPT) Ono amber num. t25v |Back | ¢ [401GB7AND 188 1.28 90] cL1000AS206047 
shor) Sao Hed Black | AE /401-1290-ND 147 118.94) DALO2I238215POF | | cost] —onvott | Green ium. 125V | Black C | 401-1338-ND 1.56 1.25 _.99| CL102/9GS2050A7 
sPsT| On/Off | Green tilum.125V | Black) C |401-1292-ND 1.41 1.13 .90| DA102U3GS215QF7 
sPsT| not | Redillum.125V |Black| C | 401-1339-ND 1.56 1.25 99] CL102J9RS2050A7 
spst| On/Off | Redilum. 125V | Black} C |.401-1293-ND 1.41 1.13.90] DAto2s3RS2150F7] | spor] onotton pan sick! cc RSI 474 437 100/ cLtoas7asz050A 
SPST] On/Off | Amber illum. 250V| Black] C |401-1294-ND 1.41 1.13 .90| DA102U3AS215QF8 z : : 
SPST} On/Off | Green ilum.250V | Black) cc |401-1295-ND 141 1413  .90| DA102U3¢S2150F8 F1G::3 = GM Cortes! 16: Amp Fewernocker Switenes: 
sPst| on/off | Red illum. 125V | Black] F | 401-1297-ND 1.62 1.30 1.03| DA1o2u4RS215aF7| | SPOT} On/On White White} VC pGieceiguoms 1:83 1.47 1.16) CMI01411S1050A 
SPOT} On/On White Black| VC |401-1342-ND 1.71 1.37 1.09] CMt01U1182050a 
Fig. 2 — CR Series - 10 Amp Round Rocker Switches SPOT] On/On Black Black} VC |401-1345-ND 1.59 1.28 1.01/ CM10141284050A 
spoT] On/On White White} C |401-1299-ND 1.89 1.52 1.20/CRto1ut18115aF | | spoT] On/On Black Black| VC | 401-1346-ND¢ 1.77 1.42 1.13] CM101J1282070A 
SPOT) —On/On White Black | © = |401-1300-ND_ 1.77 1.42 1.13) CR101411S215QF | | spst| on/off White Black] VC | 401-1347-ND 1.50 1.20.95] CM102J11S2050A 
SPOT} On/On Black Black} C | 401-1301-ND 1.65 1.32 1.05) CR101J1282150F | | spst|  Omvott Black Black| Vc |401-1348-ND 1.98 1.11 88] CM102J1282050A 
spsT| On/Off Black Black | C |401-1303-ND 1.38 111 .88/CR102J1282150F | | spsT|  omvott Black Black| H/C |401-1349-ND 1.38 1.11 88] CM102J62S2050A 
spsT| On/Off Red Black | € | 401-1304-ND 1.68 1.35 1.07|CR102J23S2t5ar | | sPsT|  Omott Black Black| VC |401-1350-ND 1.98 111 88] CM102J12S40500 
spst| On/Off | Amber tilum.125V| Black]  |401-1305-ND 1.95 1.56 1.24] CRto2J3as2isar7 | | SPST| Ont Black Black | VC (QURISSRNDIS 1.56 1.25 00) CM1021282070A 
sPsT| On/Off | Green tilum.125V| Black] C |401-1306-ND 1.95 1.56 1.24] CRIo2u3Gs215aF7| | SPST| On/Off White Black| VA | 401-1352-ND 1.62 1.30 1.03] CM102J11S205PQA 
SPST | On/Off | Redillum.125V | Black] C |401-1307-ND 1.95 1.56 1.24] CR102U3RS215QF7| | SPST] On/Off Black Black} VD | 401-1353-ND 1.50 1.20.95] CM102J12S205DQA 
SPST] On/Off | Amberlllum. 250V] Black | C | 401-1308-ND 1.95 1.56 1.24} CR102J3AS215aF8 | | SPST] On/Off Black Black | VB) 401-1354-ND_ 1.50 1.20.95) CM102J12S205HQA| 
SPST} On/Off | Green tum. 250V | Black) c |401-1309-ND 1.95 1.56 1.24] CRtozJaGs2tsare) | SPST| On/Off Black Black | VA CIRC NDR 1.50 1.20 95) CM102)126205PQA 
SPST| On/Off | Amber lilum.125V| Black} WC | 401-1356-ND 1.74. 1.40 1.11] CIM102U3AS2050A7/ 
SPST) On/Off | Red Ilum. 260V | Black JC [AOTASTOND 2.16 1.73 1.37) GRIQ2JBRS2150F8 | ToT oor | areen lum. 125V | Black| VG |401-1357-ND 1.74 1.40 1.11] cMto2us@8205007 
SPST) On/Off | Red illum. 126V | Black | F | AO1-1311-ND 2.25 1.80 1.43) CRIO2UARS215OF7 | | ocr} onvart | Red tilum.125V | Black} vc |401-1358-ND 1.74 1.40 1.11] cMtt02u3RS2050471 
SPST] On/Off | Red 125VNeon | Black | G | 401-1313-ND 2.64 2.12 1.68) CRIO2JPRS215QF7) | coer] orvott | Amber llum. 250V| Black} /C | 401-1359-ND 1.74 1.40 1.11] GM102U3AS205048 
SPST | On/Off | Red 250VNeon | Black | G | A01-1314-ND 2.64 212 1.68) CRIO2UPRS2150F8| | spgt} onvotf | Green illum. 250V | Black] /C | 401-1360-ND 1.74 1.40 1.11] CM102J3GS2050A8 
Fig. 3 — CG Series - 16 Amp Beveled Frame Power Rocker Switches SPDT | On/Off/On Black Black Vc 401-1362-ND 1.98 1.59 1.26] CM103J12S2050A 
spot] onOn White White] c  [4011315ND 201 1.61 1.28|c@to1tisiosar | | SPDT | Onottmom. Black Black| VC | 401-1363-ND 2.31 1.85 1.47| CM107J12S2050A 
SPDT} On/On White Black Cc 401-1316-ND 1.89 1.52 1.20} CG101J11S2050F Fig. 6 — CN Series - 16 Amp Double Pole Power Rocker Switches 
spoT] On/On Black Black | C | 401-1317-ND 1.77 1.42 1.13|CGto1ut2s205aF | |DPDT]  On/On White White] VC | 401-1364-ND 288 231 1.83] CN201J1181150 
spsT| On/Off White Black | C | 401-1318-ND 1.71 1.37 1.09|CG@to2J11S205aF | |DPDT| On/On White Black| VC | 401-1365-ND 2.76 2.21 1.75| CN201J1182150 
sPsT| On/Off Black Black | C |401-1319-ND 1.59 1.28 1.01/C@to2J12S205ar | | DPST|  Omott White Black| VC |401-1368-ND 255 2.04 1.62| CN202J1182150 
SPST] On/Off White Black | A |401-1820-ND 1.83 1.47 1.16|c@102J11S205par | |OPST)  On/ort black Black | VC ldgcemibag 243 1.05 1.54) GN202N1282150 
Seal) paiae ‘ice aeck| 0 MEIN 471, 137. 1001 ca1oanosoospor| [OPST|__onvart White Black| VA | 401-1372-ND 2.67 2.14 _1.70| CN202J118215PQ 
sest|]  OnOff Back pick | B VAMeONRM 471 1.97. 1.09| co1canszosuor| |DPST)  on/ott Black Black| VB |401-1374-ND 255 2.04 1.62| CN202J128215Ha 
spst| On/Off Black Black} A |401-1323-ND 1.71. 1.37 1.09] CG102U12S205PQF el eae : Ari mm a - cae ce ae re nese eer 
ny reen Iilum. jacl ta | x “i 2 
ers} |) Our ed Black | E |A011324-ND 2.07 1.66 _1.82/ CG102J2882050F | opst| onor | Redillum. 125v | Black} vc |401-1379-ND 288 231 1.83] cN202u3RS21507 
SPST | On/Off | Amber Illum.125V] Black | | 401-1325-ND 2.04 1.64 1.30) CG102J3AS205QF7 | | ppst| On/Off__| Amber Illum. 250V| Black} VC | 401-1380-ND 2.88 2.31 1.83] CN202J3AS21508 
SPST] On/Off | Green Illum. 125V | Black | C | 401-1326-ND 2.04 1.64 1.30) C@102J8GS2050F7) | pest] onvott | Green Iilum. 250V | Black| /C |401-1381-ND 2.88 2.31 1.83) CN202J3GS21508 
SPST | On/Off | Red illum. 125V | Black | C — | 401-1327-ND 2.04 1.64 1.30/ CG102J3RS2050F7 | | pest! gnyort | Redillum.250V | Black| VC | 401-1382-ND 2.88 2.31 1.83] CN202J3RS21508 
spoT | On/ott/On Black Black} C | 401-1328-ND 1.98 1.59 1.26| C@103J1262050F : : : 
+, +, For terminal Information, see figure number. 
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Options (see diag.) 
Y Actuator Switching Termi- | Contact Digi-Key Price Each ITT Industries 
“ Fig. |Circuit | Description Function nation | Material Part No. 1 25 100 | Part No. 
| T T Roc ker Switc h es Miniature Rocker Switches 
Rocker/Frame | On-On Z Q CKN2002-ND 756 6.05 4.79 | U11J51ZQE22 
A Rocker/Frame | — On-On Zz Q CKN2010-ND 8.75 7.01 5.55 | 7101J16ZQE22 
Contact Materials Rocker/Frame|  On-On Zz Q CKN2015-ND 756 6.05 4.79 | 7101J51ZQE22 
B Contacts and Terminals: Copper alloy, with gold plate over nickel plate. SPDT | Rocker/Frame | On-Off-On Zz Q CKN2017-ND 8.11 6.49 5.14 | 7103J51ZQE22 
Rating: 0.4 VA maximum @ 20VAC or DC maximum Rocker/Frame |Mom-Off-Mom| _Z Q CKN2022-ND 8.23 6.59 5.22 | 7105J51ZQE22 
ae : , 1 Rocker/Frame | On-Off-Mom Z Q CKN2024-ND 8.23. 6.59 5.22 | 7107J51ZQE22 
Q ptt se ne plated. Center Contact and All Terminals: Rocker/Frame On-Mom Z Q CKN2027-ND 8.23 6.59 5.22 | 7108J51ZQE22 
‘opper alloy, silver plated. Rocker/Frame | On-On Z Q CKN2029-ND 11.29 9.04 7.16 | 7201J16ZQE22 
Rating oA 120VAC oF BVOC; 2A: 25080 pppr | Rocker/Frame | __On-On Zz Q CKN2033-ND 1010 808 6.40 | 7201J51ZQE22 
Cree ne ANA ao DOA Rocker/Frame | On-Off-On Zz Q CKN2037-ND 11.05 884 7.00 | 7203J51ZQE22 
i ; Rocker/Frame | Mom-Off-Mom rd Q CKN2040-ND 11.05 8.84 7.00 | 7205J51ZQE22 
DM2X/DM14/DM24 Series: 3A @ 125VAC or 2A @ 250VAC 
DF Series:16A @-425VAG or 250VAC Black On-On Z Q CKN2007-ND 6.64 5.32 4.21 | 7101J1ZQE2 
D10X/D20X Searles: 4A @ 125VAC or 2A: @ 250VAC SPDT jack On-Off-On Z Q CKN2008-ND 713 5.71 4.52 | 7103J1ZQE2 
f Black Mom-Off-Mom|  Z Q CKN2018-ND 7.25 5.81 4.60 | 7105J1ZQE2 
D50X/D60X Series: 10A @ 125VAC or 5A @ 250VAC 
: Lever Mom-Off-Mom| _Z Q CKN2021-ND 9.43 7.55 5.97 | 7105J4ZQE2 
E1XX/ E2XX Series: 7.5A @ 125VAC or 28VDC, 3A @ 250VAC 2 Ei 
7000 Series. BA. 120VAG of BDC jack On-On Z Q CKN2000-ND 9.12 7.30 5.78 | 7201J1ZQE2 
9201 Series. GA @120VAC or 28VDC, BA. DEOVAC DPDT Black On-Off-On Zz Q CKN2036-ND 11.05 8.84 7.00 | 7203J3ZQE2 
hee p Black Mom-Off-Mom| _Z Q CKN2039-ND 11.05 8.84 7.00 | 7205J3ZQE2 
9221 Series: 10A @ 125VAC or 28VDC, 5A@ 250VAC 
’ 4PDT Black On-On Z Q CKN2001-ND 14.56 12.58 10.60 | 7401J1ZQE2 
Black On-Off-On V3 B CKN2003-ND 848 6.78 5.37 | 7103J1V3BE2 
Termination Options Black On-On v3 B CKN2012-ND 7.93 6.35 5.02 | 7101J1V3BE2 
Black On-On v3 Q CKN2013-ND 7.93 6.35 5.02 | 7101J1V3QE2 
Black Mom-Off-Mom| V3 Q CKN2020-ND 9.58 7.67 6.07 | 7105J3V3QE2 
05 3 | SPDT Black On-Mom v3 B CKN2026-ND 8.60 «6.88 _—5.45 | 7108J1V3BE2 
Black On-On V3 B CKN2072-ND 8.51 6.81 5.39 | E101J1V3BE2 
5 as Black Mom-Off-Mom | V3 B CKN2073-ND 964 7.72 6.11 | E105J1V3BE2 
= Spank 7 Black On-On v3 B CKN2078-ND 7.19 5.76 4.56 | T101J1V3BE2 
pli Sea) [0 | 1613.94) 9 HED Black On-On V3 B CKN2032-ND 70.80 8.65 6.85 | 7201J1V3BE2 
2500 (6.35)-c Ser. | .05(1.19) + H Black On-On v3 B CKN2076-ND 11.87 9.50 7.53 | E201J1V3BE2 
110 QC (2.79)- DM Ser. .08(2.03)=| |= Black On-On A B CKN2004-ND. 7.31 5.86 4.64 | 7101J1ABE2 
Black On-On Q CKN2005-ND 7.31 5.86 4.64 | 7101J1AQE2 
4 | SPDT Black On-On A B CKN2069-ND 740 5.93 4.69 | E101J1ABE2 
Black On-On A Q CKN2070-ND 740 5.93 4.69 | E101J1AQE2 
Black On-On A B CKN2077-ND 7.83 6.27 4.97 | ETO1J6ABE2 
eeaaee — | SPDT Black On-On A Q CKC2021-ND 3.83 3.06 2.43 | JAOIJ12AQ 
ponent Black On-On A Q CKN2006-ND 10.46 8.38 6.63 | 7201J1AQE2 
06 (1.57) 5 4 | DPDT Black On-On A B CKN2074-ND 10.92 8.74 6.92 | E201J1ABE2 
' ; Black On-On A B CKN2079-ND 10.77 8.62___—«6.83 | T201J1ABE2 
41S (3.18) : ; SPDT | Rocker/Frame | On-On Z Q CKN2009-ND 8.75 7.01 5.55 | 7101J11ZQE22 
L405 (1.27)Typ. BN) 5 | 3PDT | Rocker/Frame| — On-On Zz Q CKN2044-ND 12.36 10.68 9.00 | 7301J11ZQE22 
4PDT | Rocker/Frame | __On-On rd Q CKN2045-ND 15.28 13.20 11.12 | 7401J11ZQE22 
SPDT Black On-On AV2 Q CKN2011-ND 7.65 6.12 4.85 | 7101J1AV2QE2 
Black On-On AV2 B CKN2071-ND 8.05 6.44 5.10 | E101J1AV2BE2 
6 Black On-On AV2 B CKN2030-ND 1.11 8.89 7.04 | 7201J1AV2BE2 
DPDT Black On-On AV2 Q CKN2031-ND 14.11 8.89 7.04 | 7201J1AV2QE2 
Black On-On AV2 Q CKN2075-ND 11.57 9.26 7.33 | E201U1AV2QE2 
7_| SPDT Lever On-On v3 B CKN2014-ND 8.90 7.13 5.64 | 7101J2V3BE2 
Lever/Frame On-On Z Q CKN2016-ND 756 6.05 4.79 | 7101J61ZQE22 
sppt | Lever/Frame |Mom-Off-Mom|  Z Q CKN2023-ND 8.23 6.59 5.22 | 7105J61ZQE22 
Lever/Frame | On-Off-Mom Z Q CKN2025-ND 8.23 6.59 5.22 | 7107J61ZQE22 
Lever/Frame_|__On-Mom r4 Q CKN2028-ND 8.23 6.59 5.22 | 7108J61ZQE22 
8 Lever/Frame On-On Z Q CKN2035-ND 0.10 8.08 6.40 | 7201J61ZQE22 
Lever/Frame | On-Off-On Zz Q CKN2038-ND 11.05 8.84 7.00 | 7203J61ZQE22 
DPDT | Lever/Frame | Mom-Off-Mom Z Q CKN2041-ND 11.05 8.84 7.00 | 7205J61ZQE22 
Lever/Frame | On-Mom Zz Q CKN2042-ND 11.29 9.04 = 7.16 | 7208J61ZQE22 
Lever/Frame | On-On-On Zz Q CKN2043-ND 11.75 9.41 7.45 | 7211J61ZQE22 
— | SPDT Lever Mom-Off-Mom|_Z Q CKN2019-ND 8.23 6.59 5.22 | 7105J2ZQE2 
9 | DPDT | Rocker/LED On-On Z Q CKN2034-ND 10.10 8.08 6.40 | 7201J52ZQE22 
Power Rocker Switches 
2 | DPDT Black On-On Z4 Q CKN2047-ND 26.56 21.25 16.83 | 9221J1Z4QD2 
6_| DPDT Black On-On AV2 Q CKN2046-ND 21.33 17.07 13.51 | 9201J1AV2QE2 
SPST O- On-Off 05 Q CKN2049-ND¢ 447 3.58 —-2.83 | C122J12S205PQF 
lllum./Green On-Off 05 Q CKN2052-ND 3.31 2.65 2.10 | CA04J167207PQ 
Black On-On 05 Q CKC2008-ND 474 273 2.30 | C121J12S205QF 
Red On-On 05 Q CKC2025-ND 456 3.65 2.89 | C121J13S205QF 
Black On-On 05 Q CKC1238-ND 2.25 1.30 1.10 | CA01U12207Q 
SPDT Green On-On 05 Q CKC1241-ND 2.63 1.52 1.28 | CA01J16207Q 
10 Illum./Red On-Off 05 Q CKC1242-ND 3.16 1.83 1.54 | CA04J137207Q 
5(13.97) lllum./Yellow On-Off 05 Q CKC1244-ND 3.16 1.83 1.54 | CA04J157207Q 
Set sd Black On-On 05 Q CKN2048-ND 3.03 2.43 1.92 | C121J12S205QA 
cil DPST O- On-Off 05 Q CKN2051-NDFf 5.57 4.46 3.53 | C222J12S205PQF 
448 Black On-On 05 Q CKC2026-ND 5.30. 4.24 3.36 | C221J12S2050F 
: ‘ DPDT Red On-On 05 Q CKC2027-ND 5.63 4.51 3.57 | C221J13S205QF 
(28.58) Black On-On 05 Q CKN2050-ND: 410 3.29 2.60 | C221J12S205QA 
Lh O- On-Off 05 Q CKN2055-ND 459 3.68 2.91 | D102J12S205PQF 
Panel Citout O- On-Off 05 Q CKN1819-ND 2.45 1.96 1.56 | D102J12S215PQA 
a On-Off On-Off 05 Q CKN1820-ND 2.45 1.96 1.56 | D102J12S217DQA 
ol On-Off A Q CKN2058-ND 4.74 3.80 3.01 | D502J12S2AHQF 
Ol On-Off 05 Q CKN1821-ND 260 2.09 ‘1.65 | D502J12S215HQA 
O- On-Off 05 Q CKC2011-ND 3.67 2.94 2.33 | D502J12S215PQF 
Black On-On 05 Q CKN2053-ND 3.43 2.75 2.17 | D101J12S205QA 
ol On-On 05 Q CKN2054-ND 3.83 3.06 2.43 | D101J12S215HOF 
Mluminated 11] oppor Black Mom-Off-Mom | 05 Q CKC2022-ND 7.07 5.66 4.48 | D105J12S205QA 
O- On-On 05 Q CKN2056-ND 3.98 3.19 2.52 | D501J12S215PQF 
Black On-On 05 Q CKN2057-ND 2.51 2.01 1.59 | D501J12S2150A 
, Black On-Off-On 05 Q CKC2012-ND 4.19 3.36 2.66 | D503J12S205QA 
76(19.20) _ DSeries Black On-Mom 05 Q CKC2013-ND 453 3.63 2.87 | D508J12S205QA 
Heed i paner cucu O- On-Off 05 Q CKN2060-ND*$ 6.37. 5.10 4.04 | D602J12S205PQF 
Panel Cutout aa ‘ane! Gutou DPST O- On-Off 05 Q CKC2019-ND: 5.33 4.26 3.38 | DM62J12S205PQ 
go) SP Models (19:20) DP Models Black On-Off 05 Q CKN2067-ND 4.90 3.92 3.11 | DM62J12S205Q 
+ O- On-On 05 Q CKN2059-ND*$ 5.60 4.49 3.55 | D601J12S215PQF 
12 | DPDT o- On-On 05 Q CKC2018-ND 5.81 4.66 3.69 | DM61J12S205PQ 
Fig. 14 Fig. 15 Black On-On 05 Q CKC2009-ND 4.03 3.48 2.93 | DM61J12S205Q 
spst | llum/Red On-Off 05 Q CKN2064-ND 490 3.92 3.11 | DM14J72S20503 
lllum./Red On-Off 05 Q CKC2017-ND 5.23 4.19 3.32 | DM54J72S20503 
a Tllum./Amber On-Off 05 Q CKN2065-ND 5.97. 4.78 3.78 | DM24J72820504 
PC Mount Paddle Type ppst |_ lllum/Green On-Off 05 Q CKN2066-ND. 5.97 4.78 3.78 | DM24J72S205Q6 
lllum./Green On-Off 05 Q CKN2068-ND 6.30 5.05 4.00 | DM64J72S20506 
lllum./Red On-Off 05 Q CKC2020-ND 5.91 4.73 3.75 | DM64J72S205Q3 
— | DPST O- On-Off 05 Q CKC2016-ND+¢ 6.64 5.32 4.21 | DF62J12S215PQF 
sal 'Sepr O- On-On A Q CKC2010-ND+ 5.05 4.04 3.20 | D501J12S2APQF 
Ol On-On A Q CKC2023-ND+¢ 5.05 4.04 3.20 | D501J12S2AHOF 
15 | DPDT Black On-On 05 Q CKC2024-ND 3.98 3.19 2.52 | D201J52S2150A 
46] bppr Black On-Mom 05 Q CKC2015-ND* 6.67 5.34 4.23 | D608J12S2050A 
O- Off-On 05 Q CKC2014-ND*¢ 5.30 4.24 3.36 | D602J12S215PQF 
17_[ DPST ol On-Off 05 Q CKN2061-ND¢ 6.64 5.32 4.21 | DF62J12S215HOF 
ie | Dest Ol On-Off = Q CKN2062-ND+¢ 6.03 4.83 3.82 | DF62J12S2AHQA 
O- On-Off - Q CKN2063-ND+ 7.10 5.68 4.50 | DF62J12S2APQF 


t Panel Cutout is 1.00” x 1.125” (25.40mm x 28.58mm) = * Panel Cutout is .756” x .887” (19.20mm x 22.53mm) — ¢ White Marking 
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Honeywell 


Sensing and Control Rocker Switches 


FEATURES: 


MR93 Series: * Expected electrical life 50,000 cycles * Expected mechanical life 100,000 cycles 


recognized and CSA certified * Operating Temperature: 0°C ~ 85°C (32°F 


x 0.032 in. (4.75mm x 0.81mm) 


MRS93 Series: * Expected electrical life 50,000 cycles momentary; 100,000 cycles maintained * Expected 
mechanical life 100,000 cycles * UL recognized and CSA certified » Operating Temperature: 0°C ~ 85°C. 


~ 185°F) * Quick Connect 0.1 


(32°F ~ 185°F) * Quick Connect 0.187 in. x 0.032 in. (4.75mm x 0.81mm) 


*UL  FRx91 Series: * Expected electrical life 50,000 cycles momentary; 100,000 cycles maintained »* Expected 


87 in. 


mechanical life 250,000 cycles * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (-40°I 
in. x 0.032 in. (6.35mm x 0.81mm) 

SRx91 Series: + Expected electrical life 50,000 cycles momentary; 100,000 cycles maintained * Expected 
mechanical life 150,000 cycles * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (-40°F 
in. x 0.032 in. (6.35mm x 0.81mm) 


F ~ 185°F) * Quick Connect 0.250 


~ 185°F) * Quick Connect 0.250 


Actuator Dimensions in. (mm) Contact Price Each Honeywell 
Fig. Circuit Description WxLxH Ratings Part No. 1 10 100 Part No. 
MR93 Series — Miniature Rocker Switches 
SPST Black; Non-llluminated -590 x .825 x .71 (14.99 x 20.90 x 18.03) 8A, 250VAC. 480-2107-ND 3.44 2.29 1.87 MR93-12BBN 
DPST Black; Non-llluminated 590 x .825 x .71 (14.99 x 20.90 x 18.03) 8A, 250VAC. 480-2108-ND 4.11 2.84 2.31 MR93-22BBN 
SPST Red Illuminated; 12V LED -590 x .825 x .71 (14.99 x 20.90 x 18.03) 12A, 12V 480-2109-ND 5.30 3.83 3.14 MR93-122B3 
SPST Green Illuminated; 12V LED -590 x .825 x .71 (14.99 x 20.90 x 18.03) 12A, 12V 480-2110-ND 5.30 3.83 3.14 MR93-124B3 
1 DPST Red Illuminated; 12V LED -590 x .825 x .71 (14.99 x 20.90 x 18.03) 12A, 12V 480-2111-ND 5.88 4.30 3.51 MR93-222B3 
DPST Green Illuminated; 12V LED -590 x .825 x .71 (14.99 x 20.90 x 18.03) 12A, 12V 480-2112-ND 5.88 4.30 3.51 MR93-224B3 
SPST Red Illuminated; 125V NEON -590 x .825 x .71 (14.99 x 20.90 x 18.03) 12A, 125VAC 480-2113-ND 3.95 2.73 2.23 MR93-122BJ 
SPST Amber Illuminated; 250V NEON -590 x .825 x .71 (14.99 x 20.90 x 18.03) 8A, 250VAC. 480-2114-ND 3.95 2.73 2.23 MR93-121BK 
DPST Amber Illuminated; 24V LED -590 x .825 x .71 (14.99 x 20.90 x 18.03) 12A, 24V 480-2115-ND 5.88 4.30 3.51 MR93-221B4 
MRS93 Series — Subminiature Rocker Switches 
SPST Black; Non-llluminated -590 x .825 x .58 (14.99 x 20.90 x 14.73) 10A, 125VAC 480-2116-ND 2.65 1.74 1.41 MRS93-12BB 
SPST-NO Black; Non-llluminated -590 x .825 x .58 (14.99 x 20.90 x 14.73) 12A, 125VAC 480-2117-ND 3.04 2.06 1.62 MRS93-16BB 
SPST-NC Black; Non-llluminated 590 x .825 x .58 (14.99 x 20.90 x 14.73) 12A, 125VAC 480-2118-ND 3.04 2.06 1.62 MRS93-14BB 
2 SPDT Black; Non-llluminated -590 x .825 x .58 (14.99 x 20.90 x 14.73) 10A, 125VAC 480-2119-ND 3.04 2.06 1.62 MRS93-13BB 
SPDT Black; Non-llluminated -590 x .825 x .58 (14.99 x 20.90 x 14.73) 12A, 125VAC 480-2120-ND 3.47 2.31 1.89 MRS93-18BB 
SPDT Black; Non-llluminated -590 x .825 x .58 (14.99 x 20.90 x 14.73) | 8A, 125-250VAC 480-2121-ND 3.98 2.75 2.24 MRS93-11BB 
SPDT Black; Non-llluminated -590 x .825 x .58 (14.99 x 20.90 x 14.73) | 8A, 125-250VAC 480-2122-ND 3.98 2.75 2.24 MRS93-15BB 
SPDT Black; Non-llluminated -590 x .825 x .58 (14.99 x 20.90 x 14.73) | 8A, 125-250VAC 480-2123-ND 3.98 2.75 2.24 MRS93-17BB 
FRN91 Series — Sealed Rocker Switches 
SPST Black; Non-Illuminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2124-ND 7.85 5.89 4.91 FRN91-12BB 
DPST Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2125-ND 10.09 7.68 6.59 FRN91-22BB 
SPST-NO Black; Non-Illuminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2126-ND 8.57 6.43 5.36 FRN91-16BB 
DPST-NO Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2127-ND 11.22 8.54 7.32 FRN91-26BB 
SPST-NC Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2128-ND 8.76 6.58 5.48 FRN91-14BB 
DPST-NC Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2129-ND 11.22 8.54 7.32 FRN91-24BB 
SPDT Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2130-ND 8.76 6.58 5.48 FRN91-13BB 
3 DPDT Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2131-ND 11.22 8.54 7.32 FRN91-23BB 
SPDT Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2132-ND 8.76 6.58 5.48 FRN91-18BB 
DPDT Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2133-ND 11.59 8.91 7.47 FRN91-28BB 
SPDT Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2134-ND 8.76 6.58 5.48 FRN91-11BB 
DPDT Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2135-ND 11.28 8.68 7.28 FRN91-21BB 
SPDT Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2136-ND 8.76 6.58 5.48 FRN91-15BB 
DPDT Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2137-ND 11.59 8.91 7.47 FRN91-25BB 
SPDT Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2138-ND 8.76 6.58 5.48 FRN91-17BB 
DPDT Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2139-ND 11.59 8.91 7.47 FRN91-27BB 
FRL91 Series — Sealed Rocker Switches 
DPST Green/Amber Illuminated; 12V LED | 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2140-ND 16.73 12.93 10.84 FRL91-22CGA3-BB79 
4 DPDT Green/Amber Illuminated; 12V LED | 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2141-ND 16.73 12.93 10.84 FRL91-23CGA3-BB79 
DPDT Green/Green Illuminated; 12V LED | 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2142-ND 16.73 12.93 10.84 FRL91-21CGG3-BB77 
DPDT Green/Green Illuminated; 12V LED | 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2143-ND 16.73 12.93 10.84 FRL91-27CGG3-BB77 
SRN91 Series — Sealed Rocker Switches 
SPST Black; Non-llluminated .83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC 480-2144-ND 9.09 6.82 5.69 SRN91-12BB 
DPST Black; Non-llluminated .83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC 480-2145-ND 9.84 7.49 6.42 SRN91-22BB 
SPST-NO Black; Non-llluminated 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC. 480-2146-ND 9.09 6.82 5.69 SRN91-16BB 
DPST-NO Black; Non-llluminated .83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC 480-2147-ND 9.84 7.49 6.42 SRN91-26BB 
SPST-NC Black; Non-llluminated -83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC 480-2148-ND 9.09 6.82 5.69 SRN91-14BB 
DPST-NC Black; Non-llluminated .83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC 480-2149-ND 9.84 7.49 6.42 SRN91-24BB 
SPDT Black; Non-llluminated .83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC 480-2150-ND 9.09 6.82 5.69 SRN91-13BB 
5 DPDT Black; Non-llluminated 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC 480-2151-ND 9.84 7.49 6.42 SRN91-23BB 
SPDT Black; Non-llluminated 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC 480-2152-ND 9.81 7.16 6.14 SRN91-18BB 
DPDT Black; Non-llluminated -83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC 480-2153-ND 12.26 9.43 7.91 SRN91-28BB 
SPDT Black; Non-llluminated 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC 480-2154-ND 9.09 6.82 5.69 SRN91-11BB 
DPDT Black; Non-llluminated .83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC 480-2155-ND 12.26 9.43 7.91 SRN91-21BB 
SPDT Black; Non-llluminated 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC 480-2156-ND 9.09 6.82 5.69 SRN91-15BB 
DPDT Black; Non-llluminated 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC 480-2157-ND 12.26 9.43 7.91 SRN91-25BB 
SPDT Black; Non-llluminated .83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC 480-2158-ND 9.09 6.82 5.69 SRN91-17BB 
DPDT Black; Non-llluminated -83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC 480-2159-ND 12.26 9.43 7.91 SRN91-27BB 
SRL91 Series — Sealed Rocker Switches 
DPST Red Illuminated; 12V LED 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC 480-2160-ND 13.49 10.38 8.70 SRL91-22ARN3-BB9N 
DPDT Red/Red Illuminated; 12V LED 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC 480-2161-ND 17.39 13.44 11.27 SRL91-23URR3-BB99 
DPDT Red/Red Illuminated; 12V LED 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC 480-2162-ND 17.39 13.44 11.27 SRL91-21URR3-BB99 
6 DPDT Red/Red Illuminated; 12V LED 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC 480-2163-ND 17.39 13.44 11.27 SRL91-27URR3-BB99 
DPST Green/Amber Illuminated; 12V LED | .83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC 480-2164-ND 17.39 13.44 11.27 SRL91-22UGA3-BB99 
DPDT Green/Green Illuminated; 12V LED | .83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC 480-2165-ND 17.39 13.44 11.27 SRL91-23UGG3-BB99 
DPDT Green/Green Illuminated; 12V LED | .83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC 480-2166-ND 17.39 13.44 11.27 SRL91-21UGG3-BB99 
DPST Green/Green Illuminated; 12V LED | .83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC 480-2167-ND 17.39 13.44 11.27 SRL91-22UGG3-BB99 
Accessories 
IROGKEr BOOt 2s secsses janes dare vanadate cadate sist < anate cand siteane cenit shlcite sun's abbas a eel dea sa Nestea hed asise se ota sales ima seats 480-2168-ND 5.37 3.88 3.19 SR-01 
Connector Housing for SRx91 Series .. 480-2169-ND 2.62 1.72 1.40 HRSR-01 
Connector Housing for FRx91 Series .. 480-2170-ND 2.62 1.72 1.40 FR-01 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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base style in construction and features. 


NEW! Toggle Switches 


NT Series — Sealed Toggle Switches: Meet severe environment application needs for a rugged, cost- 
effective toggle switch. Quality construction features include a molded-in elastomer seal between the toggle 
lever and bushing, and between the cover and case. 
NT Series — Flat Base Sealed Toggle Switches: Are designed to meet severe environment application 
needs for rugged, cost-effective manual switches. These flat base style products are identical to the stepped 


1.12 


15/32-32 
UNS-2A 
Thread 
L“ 


Locking Type: 


@ w ce 


NT Series Specifications: * UL Recognized, File E12252, Vol. 1, Section 44 * CSA certified * CE approved 
* Temperature Range: -40°C ~ 71°C (-40°F ~ 160°F) * High Reliability 

TL Series — Sealed Toggle Switches: TL’s have high strength, temperature resistant, non-tracking case 
material and silver cadmium oxide contacts. 

TL Series Specifications: * UL recognized, CSA certified * CE approved * Temperature Range: -65°C ~ 
71°C (-85°F ~ 160°F) * High Reliability 


Dim. in Inches 


15/32-32 


Style 2 Locking Type: Locking Type: 
a ml pig ea Lever for: aie Lever for: 
eee ee = x 271-30 Qa a 474-30 
1TL1-2D 1TL1-36 4711-36 LocKD «LOCK A 2TL1-10A LOGKD.LOGKE 4TL1-10E 
1TL1-3D 2TL1-3D = 2TL1-10A 4TL1-3D 4TL1-10E 
Terminal | Digi-Key Price Each Honeywell Terminal | Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. | Circuit Function Type Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | Circuit Function Type Part No. 1 10 100 | Part No. 
NT Series — Sealed Toggle Switches SPST Mom-None-Off Screw 480-2198-ND 21.33 17.39 14.93] 1TL1-6 
SPST Off-None-On Screw 480-2171-ND 16.76 12.95 10.86 | 1NT1-2 6 SPDT Mom-Off-Mom Screw 480-2199-ND 21.29 17.35 14.91 | 1TL1-7 
SPDT On-None-On Screw 480-2172-ND 16.72 12.93 10.84 | 1NT1-3 SPDT Mom-None-On Screw 480-2200-ND 21.29 17.35 14.91 | 1TL1-8 
1 SPST Mom-None-Off Screw 480-2173-ND 16.76 12.95 10.86 | 1NT1-6 DPDT On-Off-On Screw 480-2201-ND 29.03 23.66 20.32 | 2TL1-1 
SPDT Mom-Off-Mom Screw 480-2174-ND 16.72 12.93 10.84 | 1NT1-7 DPST Off-None-On Screw 480-2204-ND 28.45 23.19 19.92 | 2TL1-2 
SPDT Mom-None-On Screw 480-2175-ND 16.72 12.93 10.84 | 1NT1-8 DPDT On-None-On Screw 480-2205-ND 28.45 23.19 19.92 | 2TL1-3 
DPDT On-Off-On Screw 480-2176-ND 21.29 17.35 14.91 | 2NT1-1 DPDT Mom-Off-On Screw 480-2207-ND 29.08 23.70 20.36 | 2TL1-5 
DPST Off-None-On Screw 480-2177-ND 21.29 17.35 14.91 ) 2NT1-2 7 DPST Mom-None-Off Screw 480-2209-ND 29.03 23.66 20.32 | 2TL1-6 
DPDT On-None-On Screw 480-2178-ND 21.29 17.35 14.91 | 2NT1-3 DPDT Mom-Off-Mom Screw 480-2210-ND 28.45 23.19 19.92 | 2TL1-7 
2 DPDT Mom-Off-On Screw 480-2179-ND 21.33 17.39 14.93) 2NT1-5 DPDT Mom-None-On Screw 480-2212-ND 28.45 23.19 19.92 | 2TL1-8 
DPDT Mom-On-On Screw 480-2180-ND 24.23 19.75 16.97 | 2NT1-50 DPDT On-On-On Screw 480-2202-ND 31.91 26.19 22.92 | 2TL1-10 
DPDT Mom-Off-Mom Screw 480-2181-ND 21.29 17.35 14.91 | 2NT1-7 DPDT Mom-On-On Screw 480-2208-ND 32.55 26.71 23.38 | 2TL1-50 
4PDT On-Off-On Screw 480-2189-ND 33.69 27.65 = 24.19) 4NT1-1 DPDT Mom-On-Mom Screw 480-2211-ND 32.55 26.71 23.38 | 2TL1-70 
3 4PDT Mom-Off-Mom Screw 480-2190-ND 35.31 28.98 25.36 | 4NT1-7 4PDT On-Off-On Screw 480-2213-ND 48.46 40.08 35.36) 4TL1-1 
NT Series — Flat Base Sealed Toggle Switches 4PST Off-None-On Screw 480-2216-ND 48.46 40.08 35.36 | 4TL1-2 
SPDT On-Off-On Quick Connect | 480-2182-ND 15.07 11.86 9.94 | 31NT91-1 8 4PDT On-None-On Screw 480-2217-ND 48.46 40.08 35.36 | 4TL1-3 
SPST Off-None-On Quick Connect | 480-2183-ND 15.07 11.86 9.94 | 31NT91-2 APDT Mom-Off-Mom Screw 480-2219-ND 48.46 40.08 35.36 | 4TL1-7 
4 SPDT On-None-On Quick Connect | 480-2184-ND 15.07 11.86 9.94 | 31NT91-3 4PDT On-On-On Screw 480-2215-ND 51.94 42.96 37.91 | 4TL1-12 
SPDT Mom-Off-Mom Quick Connect | 480-2185-ND 15.07 11.86 9.94 | 31NT91-7 Locking Switches 
DPDT On-Off-On Quick Connect | 480-2186-ND 19.95 15.68 13.54 | 32NT91-1 TL Series — Sealed Toggle Switches 
5 DPDT Mom-Off-Mom Quick Connect | 480-2187-ND 19.99 15.71 13.57 | 32NT91-7 SPST Off-None-On Screw 480-2193-NDt 35.77 29.35 = 25.69 | 1TL1-2D 
DPDT Mom-On-Mom Quick Connect | 480-2188-ND 19.95 15.68 13.54 | 32NT91-70 6 SPDT On-None-On Screw 480-2195-NDt 37.56 30.82 26.97 | 1TL1-3D 
TL Series — Sealed Toggle Switches SPDT On-None-On Screw 480-2196-ND¢ 38.24 31.38 27.46 | 1TL1-3G 
SPDT On-Off-On Screw 480-2191-ND 21.33 17.39 14.93) 1TL1-1 7 DPDT On-None-On Screw 480-2206-NDt 44.49 36.30 32.20 | 2TL1-3D 
6 SPST Off-None-On Screw 480-2192-ND 21.29 17.35 14.91 | 1TL1-2 DPDT On-On-On Screw 480-2203-NDO 47.69 39.44 34.81 | 2TL1-10A 
SPDT On-None-On Screw 480-2194-ND 21.33 17.39 14.93 | 1TL1-3 8 4PDT On-None-On Screw 480-2218-NDt 62.23 51.86 46.68 | 4TL1-3D 
SPDT Mom-Off-On Screw 480-2197-ND 21.33 17.39 14.93 | 1TL1-5 4PDT On-Off-On Screw 480-2214-NDA 79.83 68.43 60.45 | 4TL1-10E 


t+ Locked out of center position + Locked in extreme position (keyway side) © Locked in three positions A Locked in center position 


NEW! Miniature Toggle Switches 


Features: Molded-in terminals are plated for sold- 
ering. There is positive return on momentary ver- 
sions. All switches come with a lock washer, a keying 


Specifications: 
* UL Recognized 


ceW 


Dim. in Inches 


washer and two hex nuts. * Temperature Range: -65°C ~ 71°C (-85°F ~ 160°F) 
Terminal | Digi-Key Price Each Honeywell 

Fig. | Circuit Function Type Part No. ‘il 10 100 | PartNo. 
SPDT On-Off-On Solder | 480-2269-ND 20.17 16.44 14.12 ) 11TW1-1 

{ SPDT On-None-On Solder | 480-2270-ND 20.13 16.41 14.10 | 11TW1-3 
SPDT Mom-Off-On Solder | 480-2271-ND 29.95 24.42 20.97 | 11TW1-5 
SPDT Mom-Off-Mom Solder | 480-2272-ND 24.95 20.34 17.47 | 11TW1-7 
DPDT On-Off-On Solder | 480-2273-ND 21.09 17.19 14.77 | 12TW1-1 

2 DPDT On-None-On Solder | 480-2274-ND 21.09 17.19 14.77 | 12TW1-3 
DPDT Mom-Off-On Solder | 480-2275-ND 21.91 17.86 15.34 | 12TW1-5 
DPDT Mom-Off-Mom Solder | 480-2276-ND 22.78 18.57 15.95 | 12TW1-7 
SPST Off-None-On Solder | 480-2277-ND 20.83 16.98 14.58 | 1TW1-2 

3 SPDT On-None-On Solder | 480-2278-ND 16.97 13.74 11.52 | 1TW1-3 
SPDT Mom-None-On Solder | 480-2279-ND 20.53 16.14 13.94 | 1TW1-8 
DPST Off-None-On Solder | 480-2280-ND 23.11 18.84 16.18 | 2TW1-2 

4 DPDT On-None-On Solder | 480-2281-ND 20.72 16.28 14.06 | 2TW1-3 
DPDT Mom-None-On Solder | 480-2282-ND 23.11 18.84 16.18 | 2TW1-8 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Honeywell = yew?! AML and PB Series Switches and Indicators 
Sensing and Control 


AML Series: Features: MICRO SWITCH AML Advanced Manual Line can be pre-assembled and pre-wired to assure accurate alignment and PB Series: Features: These switches resemble the touch-feedback 


combines functional flexibility with electrical versatility to provide a broad _ efficient panel building. design, but have a flexible leaf actuator for lower operating force and 
range of options to choose from. Characteristics: shorter button travel. An elastomer seal is bonded between actuating 
Installation: They snap in from the panel front individually or in vertical * UL recognized, CSA certification plunger and button collar. An O-ring seals the button assembly to the 
or horizontal strips; or in sub panel mounted strips and matrices that » Electrical/Mechanical Life: 25,000 cycles panel front. 


AML Series — Pushbutton Switches Dim. in Inches 


PB Series — Pushbutton Switches Dim. in Inches g Ww 


©.50 Panel Hole 


* Dim. = .99 for 
480-2286-ND 


Housing Current Terminal | Digi-Key Price Each Honeywell 9.50 Panel Hole 

Fig. |Circuit Type Rating Type Part No. 1 10 100 | Part No. ity. 
Square; lllum. 110°x.020" QC] 480-2220-ND 15.74 12.16 10.38] AML21CBA2AA Panel * Dim. =1.05 for 
Square; tum. | 5 4 yy [-110°x.020" OC) 480-2221-ND 16.19 12.51 10.67] AMIL21CBAZAB 480-2290-ND 

+ lspor{ Sauarestiium. | gage. |.025°x.025" PO] 480-2224-ND 15.71 12.14 10.36] AML21CBA3AA 
Sq.; Non-lllum. | o5qyac |-110"x.020" OC) 480-2294-ND 12.63 9.72 8.15| AML21BBA2AA 
Rect.; Non-lilum. 110°x.020" QC} 480-2226-ND 13.67 10.75 9.01| AML21EBA2AA Havana Current | Terminal | Digi-Key SHEDEEE fanaywall 
Rectangle; Illum. -110"x.020" QC| 480-2228-ND 19.23 15.11 13.05] AML21GBA2AA Fig.|Circuit Type Rating Type Part No. 1 10 100 | Part No. 
Square; Illum. 110°x.020" QC| 480-2222-ND 18.66 15.11 12.66] AML21CBA2AC 1 Round: Black Alum. Solder | 480-2283-ND® 70.86 59.06 52.171 1PB4 
Square; lllum. | 9.4 ~ a |-110"x.020" QC} 480-2223-ND 19.09 15.00 12.96] AML21CBA2AD 1 Round; Black Alum. Solder | 480-2284-ND 68.10 56.76 50.14] 1PB42 

1 |DPDT| Square; IIlum. @0.5 ~ |.025"x.025” PO} 480-2225-ND 18.66 15.11 12.66) AML21CBA3AC 2 Round; Steel Solder | 480-2285-ND 37.48 30.75 26.91|1PB5 
Rectangle; Illum. | 250VAC | 410"x.020" QC] 480-2227-ND 19.97 15.70 13.56] AML21FBA2AC 3 | gppr |Round: Black Plastic) 5a@ | Solder | 480-2286-ND® 59.22 49.35 44.42) 2PB11 
Rectangle; Illum. 110°x.020" QC| 480-2229-ND 22.18 18.08 15.53| AML21GBA2AD 3 Round; Black Plastic] 250VAC | Solder | 480-2287-ND 59.22 49.35 44.42 | 2PB11-T2 
Rect.; Non-lilum. 187°x.020" QC] 480-2230-ND 23.44 1910 16.41/ AML31EBA4AC 3 Round; Red Plastic Solder | 480-2288-ND 59.22 49.35 44.42 2PB12-T2 
Rect.; Non-lilum. 187°x.020" QC) 480-2231-ND 24.03 19.59 16.83 AML31EBA4AD 4 Round; Black Alum. Solder | 480-2289-ND 90.40 75.77 67.94|2PB4 
Rectangle; Illum. | 4. 49q|-187"x.020" QC| 480-2232-ND 25.67 20.93 17.97| AML31FBA4AC 5 Round; Black Plastic Solder | 480-2203-ND@ 78.35 67.16 59.33/ 82PB19-T2 

2 |DPST| Rectangle; lum. | @ 0.5 ~ |.187°x.020" QC] 480-2233-ND 26.32 21.45 18.43| AML31FBA4AD Round; Black Plastic). | Solder |eg@zcuNbeg 70.55 58.79 61.94 /2PB7a2-12 
Rectangle; lilum. | 250VAC | 187"%x.020" ac| 490-2234-ND 29.76 24.26 20.84| AML32FBB4AD 5 | SPDT | Round; Black Plastic) pgyp¢ | Solder | 480-2291-ND@ 706.28 623.88 576.80|702PB1 
Rectangle; Illum. 187"x.020" QC| 480-2235-ND 28.29 23.06 19.81] AML32FBB7AD Round; Black Plastic Solder ARUzzeNDeg 745.17 668.08 629.54) 704PB1 
Rectangle; Illum. 187°x.020" QC| 480-2236-ND 29.76 24.26 20.84 AML32FBK4AD @ RoHS Compliant 


Dim. in Inches 


Housing Terminal Lamp Digi-Key Price Each Honeywell 
Circuit Type Type Type Part No. al 10 100 | Part No. 
Housing Current | Terminal Digi-Key Price Each Honeywell Fig. 1—I di t Display Indicat 
Circuit Type Rating Type Part No. 1 10 100 | PartNo. ints Aha 
Fig. 1 — Rocker Switches Square 1 Lamp Circuit | 480-2244-ND 10.66 8.11 6.95) AML41CBA2 
— Laie — Square | 110°x.02” | 2Lamp Circuits |480-2245-ND 13.06 10.05 + + 8.42| AML41DBA2 
DPDT | Rect.; Non-lllum. 110"x.02" QC] 480-2237-ND 23.05 1879 16.14 |AMLO4EBA2BCO1 SPST | pectangle - ttampcircut PAMBMEN t128 868 727/ AMLAFaRD 
SPDT | Rect.; Non-lilum.| 3a @_|.110°x.02" QC] 480-2239-ND 16.49 12.74 10.87 | AML24EBA2AA01 Rectangle 2 Lamp Circuits | 480-2247-ND 1409 1108 +~—-9.29| AMLa1GBA2 
SPDT | Rect.; Non-lllum.| 125VAC | 110°x.02” QC} 480-2240-ND 16.49 12.74 10.87 | AML24EBA2AA06 . - - 
SPOT | Rect.; Non-lllum 110"x.02" aC | 480-2241-ND 17.80 14.41 12.08 | AML24EBA2BA01 FIG: = SE or eplay ine atore 
a : ee : : 2 Red, 5V  |480-2048-ND 17.27 13.35 11.19) AML42SBC2 
DPST | Rect.; Non-lllum.| 454 @ |.187°x.02" QC] 480-2242-ND 25.34 20.66 17.74 | AML34EBA4ACO1 nesoav — HEOEORINY «= i745 1413. 41.85| AMLaagBFo 
DPST | Rect. tIlum. | 125VAC | 187°x.02” QC] 480-2243-ND 27.74 22.61 19.42 | AML34FBA4ACO1 110°x02" | Yellow: 5V |480-2250-ND 1727 13.35 ~—«11,19| AML42SB42 
Fig. 2— Paddle Switch orek; || Seolobart ac Yellow; 24V | 480-2251-ND 20.00 + 16.31 ~—«*14.01| AML42SBM8 
: 3A@ sone Fe Green; 5V | 480-2252-ND 17.27» 13.35~—«11.19| AML42SBS2 
DPOT | Rect; lum. | SAR |.110"x02" OG] 480-2238-ND 33.22 27.26 23.85 | AML23GBA2CA01 groom: 24v GERGEEA 745 iaa3 _11.65| AMLasaxe 


NEW! Accessories for AML Series [@338] [re 
Dim. in Inches 
Digi-Key Price Each Honeywell INS 
Fig.| Description Part No. 1 10 100 | Part No. & | 
Square Button for Pushbuttons; Red 480-2254-ND 4.11 2.84 2.31 | AML51-A10R Square shown 
Square Button for Pushbuttons; Red 480-2255-ND 2.04 1.32 1.04 | AML51-C10R ig. Fig. 5 
1 | Square Button for Pushbuttons; White 480-2256-ND 2.04 1.33 1.04 ) AML51-C10W 1.03-+ 
Square Button for Pushbuttons; White with Clear Cap | 480-2257-ND 3.56 2.46 2.00 |AML51-C11W Ne 
Rectangle Button for Pushbuttons; Red 480-2258-ND 2.79 1.89 1.53 | AML51-F10R 
) Rectangle Button for Pushbuttons; Black 480-2259-ND 2.79 1.89 1.53 | AML52-N10K 
Rectangle Button for Pushbuttons; Red 480-2260-ND 2.79 1.89 1.53 ) AML52-N10R 
3 | Full Rocker Operator Cover; Red 480-2261-ND 3.19 2.13 1.74 | AML54-F10R 
4 | Short End Barrier for AML Pushbuttons; Black 480-2262-ND 2.30 1.56 1.21 | AML71SEB 
5 | Panel Seal for Square Pushbuttons 480-2263-ND 6.61 4.89 4.05 | AML75ABC. 
6 | Panel Seal for Rectangle Pushbuttons 480-2264-ND 6.55 4.85 4.02 | AML75BBC 
7 | Switch Guard for Square Pushbuttons 480-2265-ND 9.92 7.55 6.47 | AML76C10T01P 
8 | Switch Guard for Rectangle Pushbuttons 480-2266-ND 9.92 7.55 6.47 | AML76F10T01P 
9 Incandescent Lamp; 14V 480-2267-ND 3.56 2.46 2.00 | AML91LA73 
Incandescent Lamp; 28V 480-2268-ND 3.56 246 2.00 )AML91LA85 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 1879 


PEM 


APEM COMPONENTS, INC. 


AS SERIES: Features: ¢ Double insulation * Epoxy sealed terminals 
¢ Insulation Resistance: * 10,000MOQ min. ¢ Electrical Life: 50,000 
cycles * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


MR SERIES: Features: ¢ Cost effective * Double pole maintained action 
models ¢ Insulation Resistance: 100MQ min. at 500V »* Electrical 
Life: 10,000 cycles at full load * Operating Temperature Range: 
-20°C ~ 80°C 


R SERIES: Features: Cost effective »¢ Initial Contact Resistance: 
20m0 max. * Insulation Resistance: 100MO min. at 500V * Dielectric 


Rocker Switches 


Strength: 1000VAC for 1 minute « Electrical Life: 16(4)A 250VAC; 
10,000 cycles * Operating Temperature Range: -20°C ~ 125°C 

RH SERIES: Initial Contact Resistance: 20m0 max. ¢ Insulation 
Resistance: 100MQ min. at 500V ° Dielectric Strength: 1000VAC for 
1 minute ¢ Electrical Life: 16(4)A 250VAC; 10,000 cycles * Operating 
Temperature Range: -20°C ~ 85°C. 

B SERIES: Initial Contact Resistance: 20mQ max. * Insulation 
Resistance: 100MQ min. at 500V « Dielectric Strength: 1000VAC 
for 1 minute * Electrical Life: 6,000 cycles at full load » Operating 
Temperature Range: -20°C ~ 85°C. 


Ww @ 


2600 SERIES: Insulation Resistance: 1000MO min. at 500VDC 
¢ Dielectric Strength: 2500V rms min. (between terminals) » Electrical 
Life: 10,000 cycles min. at full load * Operating Temperature Range: 
-20°C ~ 125°C 


FM SERIES: Features: * Ergonomically designed models for class 
ll appliances * Double shell case provides sealing protection from 
dust and moisture ¢ International standard panel cut-out * Insulation 
Resistance: 1000MQ min. ¢ Electrical Life: 10,000 cycles at full load 
¢ Mechanical Life: 50,000 cycles min. * Operating Temperature 
Range: -20°C ~ 85°C. 

Dimensions in mm 


Switch Actuator Contact Digi-Key Price Each APEM 
Fig. Circuit Function Description Terminals Ratings Part No. 25 100 Part No. 
AS Series 
On-Mom 679-1148-ND 3.05 89 66 AS328010010 
On-On 679-1149-ND 273 1.68 1.50 AS36S010010 
On-Off-On Solder Lug 4A 152VAC 679-1150-ND 2.64 1.62 1.45 AS39S010010 
1 SPDT Mom-Off-Mom Black 679-1151-ND 3.05 1.89 1.66 AS37S010010 
On-On 679-1152-ND 2.49 1.50 1.31 AS36P0000 
On-Off-On PCB 0.4VA 20V 679-1153-ND 264 1.62 1.45 AS39P0000 
Mom-Off-Mom 679-1154-ND 2.99 1.84 1.60 AS37P0000 
MR Series 
Black 679-1155-ND Tat 8 56 MR210C2NBB 
ON OFF : 679-1156-ND 1.21 68 58 MR210C3NBB 
2 DPS): On-Off illum./Red O - 187°0C 10A 679-1157-ND 1.54 84 73 MR210C5LBR 
Black O - 679-1158-ND 1.21 68 58 MR210C5NBB 
R Series 
On-Off Black 679-1159-ND 158 86 5 R2T01C2NBB 
On-Off Red 679-1160-ND 1.62 ‘88 77 R2101C2NBR 
DPST On-Off Black O - 679-1161-ND 1.62 ‘88 a7 R2101C5NBB 
3 Mom-Off Black 250°C 16A 679-1164-ND 1.86 1.06 92 R2401C2NBB 
On-Off-On Black 679-1163-ND 1.86 1.06 "92 R2301C2NBB 
DPDT On-On Black 679-1162-ND 1.86 1.06 92 R2201C2NBB 
Mom-Off-Mom Black 679-1165-ND 1.86 1.06 92 R2601C2NBB 
RH Series 
On-Off Mum. Red 250"AC 679-1166-ND 55 BA 74 RHT10C2LBR 
SPST On-Off Black "250°C 679-1167-ND 1.49 ‘84 74 RH110C2NBB 
On-Off Black Solder Lug 679-1168-ND 1.62 ‘88 77 RH111C2NBB 
4 On-On Black 250°C fai 679-1170-ND 1.49 “84 74 RH120C2NBB 
On-On Black Solder Lug 679-1171-ND 1.62 ‘88 77 RH121C2NBB 
SPDT On-Off-On illum. Red 250"QC 679-1172-ND 2.18 1.26 112 RH130C2LBR 
On-Off-On Black '250"QC 679-1173-ND 1.49 ‘84 74 RH130C2NBB 
Mom-Off-Mom Black 250°C 679-1175-ND 1.68 94 ‘82 RH160C2NBB 
B Series 
Mum. Red ' 679-1176-ND 25 68 60 BI6OR2LBRINN 
5 SPST On-Off Black 250°AC 15A 679-1177-ND 94 49 At B160R2NBBONN 
2600 Series 
Red ; 679-1178-ND 3.45 224 95 2641 LH/2A216000L0 
DPST On-Off Black 250°QC 16A 679-1179-ND 3.85 2.40 2.17 2641LH/2A212000L0 
6 On-OfF-On Black B50"AC TOA 679-1180-ND 5.03 3.20 2.95 ZO49LH/ZA212000L0 
DPDT On-On Black '250"QC 16A 679-1181-ND 4.40 2.84 2.52 2646LH/2A212000L0 
Mom-Off-Mom Black '250"QC 10A 679-1182-ND 5.38 3.49 3.19 2647LH/2A212000L0 
FM Series 
On-Off Black Solder Lug 6A 679-1183-ND 143 BO wal FMC12A2200000 
SPST On-Off Black ON OFF 185"QC 6A 679-1184-ND 2.15 1.27 1:13 FMC18A2200005 
7 Mom-Off Black Solder Lug 4A 679-1185-ND 2.48 1.49 1.30 FMC32A2200000 
On-Off-On 679-1186-ND 1.78 T.02 88 FMC92A2200000 
SPOT On-On Black Solder Lug 6A 679-1187-ND 1.70 95 83 FMC62A2200000 


Keylock Switches 


Features: * Multiple key-pull position options » 45° or 90° indexing 


Specifications: * Contact Ratings: Max. resistive loads: 4A at 125VAC, 
-30°C ~ 85°C » Electrical Life: 6,000 cycles at full load * Contacts: Gold over silver over copper alloy * Lock: Nickel plated 
zinc alloy * Case: Glass filled polyester * Mounting Nut: Nickel plated zinc alloy 


oA [Rous 


® 


2A at 250VAC ¢ Operating Temperature Range: 


Dimensions in mm 


Keycode 


No. A126 
Supplied with 2 keys 


No. of Keypull Switch Amp Connected Terminals Digi-Key Price Each APEM 

Poles Possible Type Rating Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Part No. 1 25 100 Part No. 
1 On-On-On 8-1 4-5 1-2 5-6 2-3 6-7 679-1188-ND 10.88 7.71 7.10 JD7509B 

1 On-On-On 8-1 4-5 1-2 5-6 7-8 3-4 679-1190-ND 10.88 771 7.10 JD7509H 

DP 1,2,3 On-On-On 8-14-5 1-25-6 7-8 3-4 679-1191-ND 10.88 771 7.10 JD7509J 
1 On-On 8-1 4-5 1-3 5-7 = 679-1193-ND 10.63 7.54 6.93 JD75090 
2 On-On 8-1 4-5 1-3 5-7 _ 679-1194-ND 10.63 7.54 6.93 JD7509Q 

1,2 On-On 4A 8-1 4-5 1-3 5-7 = 679-1196-ND 10.63 7.54 6.93 JD7509S 

1,3 On-On-On 8-1 1-2 2-3 679-1189-ND 10.88 7.71 7.40 JD7509E 

1 On-On 8-1 1-3 = 679-1192-ND 10.63 7.54 6.93 JD7509N 

SP 1,2 On-On 8-1 1-3 _— 679-1195-ND 10.63 7.54 6.93 JD7509R 
1 On-Mom 8-1 1-2 = 679-1197-ND 12.10 8.77 7.80 JD7510A 

1 Mom-On-Mom 8-1 1-2 7-8 679-1198-ND 12.10 8.77 7.80 JD7510E 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1880 (1073) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


om i he eies Curvette Rocker Switches 


pis Rena catering une ot paid Body Actuator Digi-Key Price Each Carling Tech. 
need iapelenges en age. Panel Cut Out Circuit | Function | Color Color Markings Part No. al 25 50 | Part No. 

Lawn & Garden and Transportation ‘02 a spst | On-Off | Black | — Black None 432-1110-ND 1.27 69 49 | RA9O1-RB-B-O-N 
markets. The Dual Molded Visi- fia spst | On-Off | Black | Black Vert. “Off-On” | 432-1111-ND 1.37 74 53 | RAQO1-RB-B-A-N 
Rocker gives visual indication whether abo | ps sPst | On-Off | Black | — Black Vert.-0 | 432-1112-ND 1.37 .74 53 | RAQO1-RB-B-F-N 
the switch is On or Off and will never L | sPst | On-Off | Black | Bik,/Visi Red None 432-1115-ND 1.37 .74 53 | RAQO1-VB-B-0-V 
burn out like Illuminated Rockers or ———— SPST | On-Off | Black | Bik/VisiRed | Vert. “Off-On” | 432-1116-ND 1.37 74 53 | RA9O1-VB-B-1-V 
wear off like Ink Stamped actuators. raat SPsT | On-Off | Black | Bik/VisiRed | Horz. “Off-On” | 432-1117-ND 1.37.74 53. | RAQO1-VB-B-2-V 
Specifications: 10A @ 250VAC, 16A spsT | On-Off | Black | Blk/VisiRed | Vert.1-O | 432-1118-ND 1.37.74 53 | RAQO1-VB-B-9-V 
he © ieee pei Shang spst | On-Off | White | Wht/Visi Red | Vert. “Off-On” | 432-1120-ND 1.50 .81 58 | RASO1-VW-W-1-V 
UL/CSA: 1000V live to dead metal. 750V across open contacts. Electrical Life: 100,000 cycles ee ae =o En el ee — ps as Sr aetA 
Mechanical Life: 100,000 cycles Operating Temperature: 0°C ~ 85°C Terminal: .250” QC : i é 


CU oustres Panel Mount Rocker Switches 


Switch Markings 


Mini Rocker Switches B 

CW Rocker switches are single pole or double pole switches capable of currents normally associated with much larger switches. Standard black body with either | 

black or red rocker knob. Designed to satisfy unique styling requirements which can be the key to a product's success. Switches with markings are white ink stamped .756(19.20) 

markings on rocker knob. Illuminated “Soft Glow” switches are 110VAC neon bulbs, red diffused lens. All terminals are .187” QC. Typical Applications: Motor-driven ise al 2 

devices, instruments, household appliances, auto. access., recreational vehicles and telecommunication, computer and computer peripheral equipment. MATERIALS: Horizontal 

¢ Rocker Knob: Nylon 94V-2 * Housing: Nylon 94V-2 » Terminal/Stationary/Moving Contact: Copper alloy and/or copper alloy silver plated MOUNTING: Self locks — Hot Stamp 

without hardware when popped into the panel cutout. Acceptable panel thickness range is from .050” to .150” (1.27mm to 3.81mm). PERFORMANCE STANDARDS: 

Contact Resistance: Less than .010 at 10mA (initial) Operating Temperature: 105°C maximum Caution: Burr direction must be away from the direction of insertion. 

Switch Rocker Switch Listing Digi-Key Price Each CW Industries 
Marking Color Circuit Finish Function Electrical Ratings Agencies Part No. 1 10 100 500 Part No. 
= Black SPST Matte On/Off 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW339-ND* 1.22 93 rit 56 GRS-4011-0024 
= Black SPST Matte On/Off 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW301-ND 111 85 65 51 GRS-4011-1600 
_ Red SPST Matte On/Off 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW302-ND 111 85 65 51 GRS-4011-0040 
B Black SPST Matte On/Off 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW322-ND 1.23 94 72 56 GRS-4011-0068 
A Black SPST Matte On/Off 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE $W323-ND. 1.23 94 12 56 GRS-4011-0076 
— Black SPDT Matte On/On 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW303-ND 1.20 91 70 55 GRS-4012-1600 
= Red SPDT Matte On/On 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW304-ND 1.20 91 70 55 GRS-4012-0026 
Black SPDT Matte On/On 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW324-ND 1.32 1.01 AT 60 GRS-4012-0047 
Black DPDT Matte On/On 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE $W307-ND 171 1.30 1.00 78 GRS-4022-1600 

= Red DPDT Matte On/On 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW308-ND. 1.71 1.30 1.00 78 GRS-4022-0010 
A Black DPDT Matte On/On 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW325-ND 1.82 1.38 1.06 83 GRS-4022-0013 
— Black SPDT Matte On/Off/On 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW305-ND 1.52 1.16 89 69 GRS-4013A-1300 
— Red SPDT Matte On/Off/On 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW306-ND 1.52 1.16 89 69 GRS-4013A-0008 
Ed Black SPST Matte Off/Mom 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW329-ND 1.30 99 716 59 GRS-4011B-1300 
— Black SPDT Matte Mom/Off/Mom 8A 125VAC, 4A 250VAC. UL, CSA SW340-ND. 1.51 1.15 .88 69 GRS-4013C-0001 
— Black DPDT Matte On/Off/On 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW309-ND 2.03 1.54 1.18 92 GRS-4023A-1300 
= Red DPDT Matte On/Off/On 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA $W310-ND 2.03 1.54 1.18 92 GRS-4023A-0009 
— Black DPST Matte Off/Mom 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW330-ND 1.80 1.37 1.05 82 GRS-4021B-0000 
= Black DPDT Matte Mom/Off/Mom 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA $W311-ND 2.03 1.54 1.18 92 GRS-4023C-1300 
= Red DPDT Matte Mom/Off/Mom 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW312-ND 2.03 1.54 1.18 92 GRS-4023C-0005 
_ Red Illum. SPST Matte On/Off 16A 125VAC UL, CSA SW300-ND 2.81 2.13 1.64 1.27 GRL-4011-1600 


* Note: Eyelet Terminals 


Standard Rocker Switches A Switch Marking 


1.125 (28.58) 

CW Rocker Switches are designed to solve the switching problems of the user and styled to satisfy the designer. They are — a 
easy to mount, easy to terminate and easy to actuate. Hot stamped versions are marked for switch position identification; is 550 
illuminated version is 120VAC neon bulb. OPERATING STANDARDS: Temperature: 105°C maximum Contact Resistance: (13.97) « Vertical 
0.010 at 10mA. MATERIALS: Rocker Knob: Nylon 94V-4. Housing: Nylon 94V-2. Terminal Board: Nylon 94V-0. Terminal/ u Hot Stamp 
Moving Contact: Copper and/or copper alloy silver plated. MOUNTING: No hardware or tools needed; self locks into proper 
panel cutout. Acceptable panel thickness range is from .025” to .180” (0.64mm to 4.57mm). All terminals are .250” QC. 
Caution: Burr direction must be away from the direction of insertion. 


* 1.072 X .480 
(27.23) X ( 12.19) 


Switch Rocker Switch Listing Digi-Key CW Industries 
Fig. Marking Color Finish Circuit Function Electrical Ratings Agencies Part No. i 10 100 500 | Part No. 
- Red Illum. Matte SPST-NO On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW313-ND 2.27 1.72 1.32 1.03 | GRL-2011-1600 
- Black Matte SPST-NO On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE $W314-ND 1.07 81 62 49 | GRS-2011-2000 
1 — Red Matte SPST-NO On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW315-ND 1.07 81 62 49 | GRS-2011-2019 
A Black Matte SPST-NO On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE $W326-ND 1.17 90 69 54 | GRS-2011-2080 
_ Black Matte SPST-NO On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW316-ND* 1.07 81 62 49 _| GRS-2011-3000 
_ Black Matte SPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW319-ND* 1.15 88 67 53 | GRS-2012-3000 
A Black Matte SPST On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW341-ND* 1.14 87 67 52 | GRS-2011-3020 
1 = Black Matte SPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW317-ND 1.15 88 67 53 | GRS-2012-2000 
= Red Matte SPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW318-ND 1.15 88 67 53 | GRS-2012-2009 
A Black Matte SPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE $W327-ND 1.28 97 75 58 | GRS-2012-2028 
_ Black Matte SPDT On/Off/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA $W320-ND 1.49 1.13 87 68 | GRS-2013A-2000 
_ Black Matte SPST-NO Off/Mom 13A 125VAC UL, CSA SW613-ND 1.14 87 67 52 | GRS-2011B-2000 
1 _ Black Matte SPST-NC On/Mom 13A 125VAC UL, CSA SW614-ND 1.23 111 83 56 | GRS-2011C-2000 
_ Black Matte SPDT Mom/Off/Mom 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA $W622-ND 1.56 1.18 91 71 | GRS-2013C-1300 
= Black Matte SPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW623-ND 1.15 88 67 53 | GRS-2012-2600 
- Black Matte SPST On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW624-ND 1.07 81 62 49 _| GRS-2011-2600 
9 — Black Matte DPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW321-ND 277 2.10 1.61 1.25 | GR-2022-1600 
A Black Matte DPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW328-ND 2.87 2.18 1.67 1.30 | GR-2022-0007 


* Dimensions are 1.072” x .480” (27.23mm x 12.19mm) 


i ™ Ht IndicON rocker switches are the right choice wherever you want performance combined with style. Provides users with a positive 
IndicON Roc ker Switches Positive indication of electrical status indication whether switch is “On” or “Off”. Unlike lighted rocker switches which may burn out over time, there's never a safety con- 
using two-color rocker knob * 7 . 7 . ; i s ; ' 
: cern with IndicON switches. Features: * Economical alternative to lighted switches * Fast and secure mounting - no hardware requir- 
Easy self lock panal meantina whhaut ed * Long life, reliable operation * Two color molding process provides permanent legends * Compatible appearance with other CW 
‘Golson additional Ramat switches Electrical Specifications: 16A @ 125VAC rating without precious metals Agency Certifications: UL, CSA, and VDE 


Attractive, soft matte finish 


is 


Patented unique sliding and rotating 
action of moving contact ensures Switch | Actuator | Circuit| Switch | Term. Type | Digi-Key Price Each CW Industries 
contact cleanliness and extended life |Fig | Color | Color |Funct.| Type In. (mm) __| Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
‘0 |}+____.250 (6.35) terminals permit use of 
standard female connectors. 1 | Black Red | SPST | On-Off | .250QC (6.35) | SW344-ND 1.22 93 yal 56 | NAA-111-Bl11-00 
1.125 ew Neeareraee provides 1 | Black Red | SPDT | On-On | .250QC (6.35) | SW349-ND 1.31 99 76 .59 | NBA-111-Bl11-00 
= (28.58) | PRET Sena wana Rae. 2 | Black | Red | SPST | On-Off | .250Q¢ (6.35) | SW354-ND 1.22 93 ” 56 | NAA-111-B121-00 
‘550 3 | Black Red | SPST | On-Off | .250QC (6.35) | SW620-ND 1.22 93 wal 56 | NAA-111-BI31-00 
(13.97) 3 | Black Red | SPDT | On-On | .250QC (6.35) | SW621-ND 1.31 99 76 .59 | NBA-111-BI31-00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1881 


~/ 
(> EeSWITCH"’ 
WwW 


Miniature Rocker Switches 


Specifications: Silver or gold plated copper alloy Rockers: Nylon Bushing: Brass Nickel 
Plated Housing: Stainless Stee] Operating Temperature: -30°C ~ 85°C 


.140 


(3.56)-| [| 
300] .080 
(7.62) (2.03)-| - foso 
(2.03) 
ogo f | m 
(2.03) (331) (ro) 
Dim. in inch (mm) 
Actuator Switch Contact Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. Circuit Color Function Terminal Rating Part No. 1 10 100 Part No. 
Miniature Rocker Switches 
1 SPDT Black On-On Solder Eyelet 5A EG4306-ND 4.95 4.46 3.80 300SP1R1BLKM1QE 
1 SPDT Black On-Off-On Solder Eyelet 5A EG4307-ND 5.40 4.86 4.14 300SP3R1BLKM1QE 
1 DPDT Black On-On Solder Eyelet 5A EG4308-ND 5.85 5.27 4.49 300DP1R1BLKM1QE 
1 DPDT Black On-Off-On Solder Eyelet 5A EG4309-ND 6.38 5.74 4.89 300DP3R1BLKM1QE 
2 SPDT Black On-On Solder Eyelet 5A EG4310-ND 6.21 5.60 4.77 300SP1R6BLKM1QEBLK 
3 SPDT Black On-On PCB 5A EG4311-ND 4.96 4.46 3.80 300SP1J1BLKM2QE 
3 SPDT Black On-On PCB 0.4VA EG4312-ND* 5.26 4.74 4.04 300SP1J1BLKM2RE 
4 SPDT Black On-On Right Angle PCB 5A EG4313-ND 5.14 4.63 3.95 300SP1J1BLKM6QE 
5 SPDT Black On-On Vertical Right Angle 5A EG4314-ND 5.28 4.76 4.06 300SP1J1BLKM7QE 
Process Sealed Miniature Rocker Switches 
1 SPDT Black On-On Solder Eyelet 5A EG4315-ND 5.40 4.86 4.14 300AWSP1R1BLKM1QE 
1 SPDT Black On-Off-On Solder Eyelet 5A EG4316-ND 5.88 5.30 4.51 300AWSP3R1BLKM1QE 
1 DPDT Black On-On Solder Eyelet 5A EG4317-ND 6.21 5.59 4.77 300AWDP1R1BLKM1QE 
1 DPDT Black On-Off-On Solder Eyelet 5A EG4318-ND 6.72 6.05 5.16 300AWDP3R1BLKM1QE 
3 SPDT Black On-On PCB 5A EG4341-ND 5.37 4.84 4.12 300AWSP1J1M2QE 
3 SPDT Black On-On PCB 0.4VA EG4320-ND* 5.85 5.27 4.49 300AWSP1J1M2RE 
4 SPDT Black On-On Right Angle PCB 5A EG4321-ND 5.68 5.12 4.36 300AWSP1J1M6QE 
5 SPDT Black On-On Vertical Right Angle 5A EG4322-ND 5.85 5.27 4.49 300AWSP1J1M7QE 
Sub-Miniature Rocker Switches 
1 SPDT Black On-On Solder Eyelet 3A EG4323-ND 4.37 3.93 3.35 400MSP1R1BLKM1QE 
1 SPDT Black On-On Solder Eyelet 0.4VA EG4324-ND* 6.09 5.49 4.67 400MSP1R1BLKM1RE 
1 DPDT Black On-On Solder Eyelet 3A EG4325-ND 5.79 5.22 4.44 400MDP1R1BLKM1QE 
4 SPDT Black On-On Right Angle PCB 3A EG4326-ND 5.14 4.63 3.95 400MSP1R6BLKM6QE 
4 SPDT Black On-On Right Angle PCB 0.4VA EG4327-ND* 5.39 4.85 4.13 400MSP1R6BLKM6RE 
5 SPDT Black On-On Vertical Right Angle 3A EG4328-ND 4.99 4.49 3.83 400MSP1R1BLKM7QE 
5 SPDT Black On-On Vertical Right Angle 0.4VA EG4329-ND* 5.39 4.85 4.13 400MSP1R1BLKM7RE 
Process Sealed Sub-Miniature Rocker Switches 
1 SPDT Black On-On Solder Eyelet 3A EG4330-ND 4.44 4.00 3.41 400AWMSP1R1BLKM1QE 
1 SPDT Black On-On Solder Eyelet 0.4VA EG4331-ND* 4.62 4.16 3.55 400AWMSP1R1BLKM1RE 
4 SPDT Black On-On Right Angle PCB 3A EG4332-ND 5.30 4.78 4.07 400AWMSP1R1BLKM6QE 
4 SPDT Black On-On Right Angle PCB 0.4VA EG4333-ND* 5.20 4.69 3.99 400AWMSP1R1BLKM6RE 
5 SPDT Black On-On Vertical Right Angle 3A EG4334-ND 5.19 4.68 3.98 400AWMSP1R1BLKM7QE 
5 SPDT Black On-On Vertical Right Angle 0.4VA EG4335-ND 5.34 4.81 4.10 400AWMSP1R1BLKM7RE 
Surface Mount Process Sealed Rocker Switches 
6 SPDT Black On-On SMD 3A EG4336-ND 5.76 5.19 4.42 400BWMSP1R2BLKSM6QE 
6 SPDT Black On-Mom SMD 3A EG4337-ND 7.02 6.32 5.39 400BWMSP2R2BLKSM6QE 
6 SPDT Black On-Off-On SMD 3A EG4338-ND 7.26 6.54 5.57 400BWMSP3R2BLKSM6QE 
6 SPDT Black Mom-Off-Mom SMD 3A EG4339-ND 7.35 6.62 5.64 400BWMSP4R2BLKSM6QE 
6 SPDT Black On-Off-Mom SMD 3A EG4340-ND 7.50 6.75 5.75 400BWMSP5R2BLKSM6QE 
* Gold 
Rocker Switc h es Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig.| Description Part No. 1 10 100 |Part No. 
RATINGS: RA Series: 125VAC, 10A * RC Series: 125VAC, 12A * R1966 Series: 125VAC, 15A RA/RC Series (Black Matte Finish) 
Contact Resistance: 100mQ maximum 2 | SPST, 10A Black Matte with Marking EG1500-ND 1.55 1.40 1.20 |RA1066AFC 
Electrical Life: 10,000 Cycle 3 | SPST, 10A Black Matte with Marking EG1501-ND 155 140 1.20 |RA1066AFF 
Terminals: .187 Faston (QC) or Solder Terminals 4 | SPST, 10A Black Matte with Marking EG1502-ND 1.55 1.40 1.20 |RA1066AFK 
Approvals: UL, CSA, VDE, NEMKO, SEMKO, FEMKO, DEMKO 5 | SPST, 10A Black Matte with Marking EG1503-ND 1.55 1.40 1.20 |RATO66AFH 
1_| SPST, 10A Black Matte No Marking EG1504-ND 1.55 1.40 1.20 |RA1066AFX 
4 | DPST, 12A Black Matte with Marking EG1505-ND 1.50 1.35 1.15 |RC1083BBLKBLKFFO 
5 |DPST, 12A Black Matte with Marking EG1506-ND 1.50 1.35 1.15 |RC1083BBLKBLKGFO 
1_| DPST, 12A Black Matte No Marking EG1507-ND 1.50 1.35 1.15 |RC1083BBLKBLKEF 
R1966 Series (Black Semi-Gloss Finish) 
1 |SPST, 15A, Black No Marking .187 QC EG1508-ND 1.43 1.29 1.10 |R1966ABLKBLKEF 
| aca [/% i 1_|SPST, 15A, Black No Marking Solder EG1843-ND 74 1.37 1.24 |R1966ABLKBLKES 
*(19.20)>| (12) 3 | SPST, 15A, Black w/ Marking .187 QC Term. EG1509-ND 1.43 1.29 1.10 |R1966ABLKBLKIF 
RA/RC - R1966 Panel Cutout Righ 3 | SPST, 15A, Black w/ Marking Solder Term. EG1844-ND 1.71 1.37 1.24 |R1966ABLKBLKIS 
ight Angle PCB 4 | SPST, 15A, Black w/ Marking 187 QC Term. | EG1510-ND 1.43 1.29 1.10 |R1966ABLKBLKFF 
4 | SPST, 15A, Black w/ Marking Solder Term. EG1845-ND 1.79 1.44 1.29 |R1966ABLKBLKFS 
5 | SPST, 154A, Black w/ Marking .187 QC Term. EG1511-ND 1.43 1.29 1.10 |R1966ABLKBLKGF 
Termination Options 5_| SPST, 15A, Black w/ Marking Solder Term. EG1846-ND 1.79 1.44 1.29 |R1966ABLKBLKGS 
4 | SPST, 15A, Lt. Grey w/ Marking .187 QC Term) EG2580-ND 1.79 1.44 1.29 |R1966AGRYGRYFF 
PT] 5 | SPST, 15A, Lt. Grey w/ Marking .187 QC Term.|_ _EG2581-ND 1.79 1.44 1.29 |R1966AGRYGRYGF 
3 dt 4 |SPST, 15A, White w/ Marking .187 QC Term. EG2582-ND 1.79 1.44 1.29 |RI966AWHTWHTFF 
Solder Lug [hl 187 Faston (@C) Lo] .287 (7.3) 5 _|SPST, 15A, White w/ Marking .187 QC Term. | __EG2583-ND 1.79 1.44 1.29 |RI966AWHTWHTGE 
LF 6 | SPDT, 15A, Black On-Off-On, .187 QC Term. EG1841-ND 2.98 2.39 2.15 |R1966DBLKBLKCF 
02 x".094 .187 Q' 1 |SPST, 15A, Off-Mom .187 QC Term. EG1512-ND 2.05 1.85 1.57 |R1966FBLKBLKEF 
(0.7 x2. (4.75 x 0.8) 1 |SPST, 15A, Red LED Illumination, 187 QC EG1514-ND 2.70 243 2.07 |R1966ABLKBLKEFRED 
1 |SPST, 15A, Green LED Illumination .187 QC EG1515-ND 2.70 2.43 2.07 |R1966ABLKBLKEFGRN 
1_|SPST, 15A, Yellow LED Illumination .187 QC EG1842-ND 2.70 2.43 2.07_|R1966ABLKBLKEFYEL 
1 |SPST, 15A, Red LED Illum. Solder Term. EG1858-ND 2.70 2.43 2.07 |R1966ABLKBLKESRED 
1 |SPST, 15A, Green LED Illum. Solder Term. EG1859-ND 2.70 2.43 2.07 |R1966ABLKBLKESGRN 
1_| SPST, 15A, Yellow LED Illum. Solder Term. EG1860-ND 2.70 2.43 2.07 _|R1966ABLKBLKESYEL 
Right Angle PCB Mount 
1 |SPST, 15A, Black w/ Led Red, Rt. Angle PCB EG2577-ND 3.93 3.15 2.83 |R1966ABLKBLKERRED 
4 | SPST, 15A, Black w/ Marking, Rt. Angle PCB EG2579-ND 2.34 1.87 1.69 |R1966ABLKBLKFR 
5 | SPST, 154A, Black w/ Marking, Rt. Angle PCB EG2578-ND 2.34 1.87 1.69 |R1966ABLKBLKGR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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fuoco- Plastic Pushbutton Switches + 3/8-27 Thread (Nut is included) * 4.5” Wireleads RoHS 


Actuator Body Contact Digi-Key Price Each 
Fig. Circuit Function Termination | Bushing Color Color Rating Part No. 1 10 100 
Solder Tab Pushbutton 
SPST On, Off 110 QC Tall Red Black 14VDC, 2A | 501PB-ND 1.36 145. 1.03 
SPST On, Off 110 QC Tall Black Black 14VDC, 2A | 508PB-ND 1.36 145. 1.03 
SPST On, Off 110 QC Tall White Black 14VDC,2A | 537PB-ND 1.44 1.22 1.09 
SPST Momentary N/O 110 QC Tall Red Black 14VDC,2A | 502PB-ND 1.81 1.53 1.37 
1 SPST Momentary N/O -110 QC Tall Black Black 14VDC, 2A | 509PB-ND 1.36 1.16 1.03 
SPST On, Off 110 QC Tall Black Black 14VDC,10A | 544PB-ND NEW! 1.68 1.42 1.24 
SPST On, Off 110 QC Short Black Black 14VDC,10A | 550PB-ND NEW! 1.60 1.36 1.19 
SPST Momentary N/C 110 QC Tall Red Black 14VDC,2A | 503PB-ND 1.64 1.39 1.24 
SPST Momentary N/C 110 QC Tall Black Black 14VDC,2A | 510PB-ND 1.76 1.49 1.33 
SPST Momentary N/C -110 QC Tall Red Black 14VDC, 2A | 536PB-ND 1.37 1.16 1.04 
2 SPST Momentary N/O 110 QC Tall Black Black 125VAC, 2A | 520PB-ND 1.89 1.61 1.43 
Wire Lead Pushbutton 
SPST On, Off 18AWG Tall Red Black 14VDC, 2A | 505PB-ND 1.60 1.36 1.21 
SPST On, Off 20AWG Tall Black Black 14VDC, 2A | 504PB-ND 1.54 1.31 1.17 
SPST On, Off (Mom On) 18AWG Tall Black Black 14VDC,2A | 525PB-ND 2.32 1.97 1.75 
SPST On, Off (Mom On) 18AWG Short Black Black 14VDC,2A | 526PB-ND 2.32 1.97 1.75 
SPST Momentary N/O 18AWG Tall Red Black 14VDC, 2A | 506PB-ND 1.72 1.46 1.30 
SPST Momentary N/O 18AWG Tall Black Black 14VDC, 2A | 507PB-ND 1.72 1.46 1.30 
3 SPST Momentary N/O 18AWG Tall Black Black 14VDC, 2A | 521PB-ND 1.79 1.52 1.35 
SPST On, Off 18AWG Tall Black Black 14VDC,10A | 545PB-ND NEW! 1.87 1.59 1.38 
SPST On, Off 18AWG Short Black Black 14VDC,10A | 546PB-ND NEW! 1.89 1.60 1.40 
SPDT On, Off 18AWG Short Black Black 14VDC,2A | 528PB-ND 1.74 1.48 1.32 
SPDT On-On 18AWG Tall Black Black 14VDC,2A | 527PB-ND 2.16 1.83 1.63 
SPDT Momentary N/O 18AWG Tall Black Black 14VDC, 2A | 523PB-ND 2.65 2.25 2.00 
SPDT Ont, Off, On2 18AWG Tall Black Black 14VDC, 2A | 522PB-ND 2.52 2.14 1.90 
SPDT On2, Ont and 2, On1, Off 18AWG Tall White White 14VDC, 2A | 524PB-ND 2.60 2.21 1.97 
UL Recognized with Tactile Feel Pushbutton Switches 
SPST On, Off -1100C Tall Black Black 14VDC,10A | 547PB-ND NEW! 1.77 1.51 1.32 
1 SPST On, Off .1100C Short Black Black 14VDC,10A | 549PB-ND NEW! 171 1.45 1.27 
SPST On, Off -1100C Tall Black Black 125VAC, 6A__| 548PB-ND NEW! 1.79 1.52 1.33 
SPST Momentary N/O 18AWG Tall Black Black 14VDC,4A | 539PB-ND 1.84 1.56 1.39 
SPST On, Off 18AWG Tall Black Black 14VDC,10A | 512PB-ND 1.66 141 1.26 
SPST Momentary N/C 18AWG Tall Black Black 14VDC,10A | 541PB-ND 1.85 1.57 1.40 
3 SPST Momentary N/O 18AWG Tall Black Black 125VAC, 2A | 538PB-ND 2.24 1.90 1.69 
SPST On, Off 18AWG Tall Black Black 125VAC, 6A__| 511PB-ND 1.76 1.50 1.34 
SPST Momentary N/C 18AWG Tall Black Black 125VAC, 6A | 540PB-ND 2.19 1.86 1.66 
SPST On, Off 18AWG Short Black Black 125VAC, 6A | 552PB-ND NEW! 2.00 1.69 1.48 
Accessories 
Rubber Waterproof Boot with nut, Fits Tall Bushing, Black 513PB-ND 81 69 62 
Rubber Waterproof Boot with nut, Fits Tall Bushing, Red. . 531PB-ND 76 65 58 
Rubber Waterproof Boot with nut, Fits Short Bushing, Black . 532PB-ND 88 0 67 
_ Replacement Nut, Black Plastic 516PB-ND 16 14 13 
Brass Knurled Nut. 533PB-ND 63 54 48 
Brass Hex Nut... 534PB-ND 82 70 62 
Nickel Hex Nut... 535PB-ND 85 13 65 
Low Profile Pushbutton Switch 
4 SPST On, Off Right Angle - Yellow Black 14VDC, 500mA | 519PB-ND 1.23 1.04 93 
5 SPST On, Off Straight - Yellow Black 14VDC, 500mA | 518PB-ND 1.06 90 80 
6 SPDT Ont, Off, On2 Right Angle =- Yellow Black 14VDC, 500mA | 529PB-ND 1.06 90 80 
SPDT Ont, On2, Off Right Angle - Teal Black 12VDC, 300mA | 542PB-ND 1.09 93 83 
7 SPDT Ont, Off, On2 Straight - Yellow Black 14VDC, 500mA | 530PB-ND 1.19 1.01 90 
SPDT Ont, On2, Off Straight =- Blue Black 12VDC, 300mA | 543PB-ND 1.09 93 83 
Flat-Pac Pushbutton Switch 
8 SPST On, Off Right Angle - Black Black 14VDC,2A | 514PB-ND 2.19 1.86 1.66 
SPST On, Off 18AWG - Black Black 14VDC, 2A | 515PB-ND 1.87 1.59 1.42 


YN 
(> E*SWITCH’ Rocker Switches 


Rocker Switches and Paddle Switches for mounting in a round hole instead of a rectangular or square punch. Easy to 
gang together for panels or consoles. Offered in various switching options with white ink stamping or LED illumination. 
Red LED-20mA @ 2.0VDC, Green LED-20mA @ 2.4VDC. All switches are black in color. 
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Dim. in inch (mm) 


Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
Rocker Switches 
SPST (On-Off) 10A with 1/0 Marking EG1889-ND 3.09 2.78 2.37 |RR3130ABLKBLKFS 
1 DPDT (On-On) 10A with 1/0 Marking EG1890-ND 4.63 417 3.56 |RR3130BBLKBLKFS 
SPDT (On-On) 10A with 1/0 Marking EG1891-ND 3.43 3.09 2.64 |RR3130CBLKBLKFS 
2 | SPST (On-Off) 10A Snap-In EG1542-ND 1.56 1.41 1.20 |RR3112ABLKBLKNAFO 
Paddle Switches 
Mini, SPST (On-Off) 6A EG1892-ND 275 248 211 |RR3402A 
3 | Mini, SPDT (On-On) 6A EG1893-ND 3.09 2.78 2.37 |RR3402C 
Mini, SPDT (On-Off-On) 6A EG1894-ND 3.35 3.02 2.57 |RR3402D 
Standard, DPST (On-Off) 10A EG1895-ND 447 4.03 3.43 |RR3405A 
Red Illum., SPST (On-Off) 10A EG1896-ND 6.00 540 4.60 |RR3405ALRED 
4 | Green Illum., SPST (On-Off) 10A £G1897-ND 6.00 540 4.60 |RR3405ALGRN 
Red Illum., SPDT (On-On) 10A EG1898-ND 6.63 5.97 5.09 |RR3405CLRED 
Green Illum., SPDT (On-On) 10A EG1899-ND 6.63 5.97 5.09 |RR3405CLGRN 


Rocker Switches 


RATINGS: « R5 Series: 20A 125V, 15A 250V for circuits 
A, B, C 15A 125V, 10A 250V for circuit D * R6 Series: 


10A 125V, 6A 250V (UL/CSA) Contact Resis 
<20m0 (initial) Electrical Life: >10,000 Cycle 
Approvals: UL, CSA, VDE, NEMKO, SEMKO, FI 


R5 Series 
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Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 | PartNo. 
R5 Non-IIluminated 

1 | DPST, On-Off, 20A Black EG1527-ND 1.94 1.75 1.50 | R5ABLKBLKEFO 
1 | DPDT, On-On, 20A Black EG1528-ND 2.43 2.19 1.87 | R5CBLKBLKEFO 
2 | DPST, On-Off, 20A Black EG1529-ND 1.94 1.75 1.50 | R5ABLKBLKFFO 
1 | DPDT, On-Off-On, 15A Black EG1539-ND 3.16 2.85 2.43 | R5DBLKBLKEFO 
3 | DPDT, On-Off-On, 15A Black EG1540-ND 3.16 2.85 2.43 | R5SDBLKBLKCFO 
4 | DPDT, On-Off-On, 15A Black EG1541-ND 3.16 2.85 2.43 | R5SDBLKBLKHFO 

R5 Illuminated 
1 | DPST, 125V Red Illum., 20A Black EG1530-ND 3.16 2.85 2.43 | RSBBLKREDEF1 
2 | DPST, 125V Red Illum., 20A Black EG1531-ND 3.16 2.85 2.43 | R5SBBLKREDFF1 
1 | DPST, 125V Green Illum., 20A Black EG1533-ND 3.16 2.85 2.43 | R5BBLKGRNEF1 
2 | DPST, 125V Green Illum., 20A Black EG1534-ND 3.16 2.85 2.43 | RSBBLKGRNFF1 
2 | DPST, 230V Red Illum., 20A Black EG1535-ND 3.16 2.85 2.43 | R5SBBLKREDFF2 
2 | DPST, 230V Green Illum., 20A Black EG1536-ND 3.15 2.84 2.42 | RSBBLKGRNFF2 
2 | DPST, 12VDC Red Illum., 20A Black EG1537-ND 3.16 2.85 2.43 | R5BBLKREDFF3 
2 | DPST, 12VDC Green Illum., 20A Black | EG1538-ND 3.16 2.85 2.43 | R5BBLKGRNFF3 

R6 Mini-Rocker 
1 | SPST 10A, Black Without Marking EG1525-ND 1.79 1.62 1.38 | R6ABLKBLKEF 
2 | SPST 10A, Black With Marking EG1526-ND 1.79 1.62 1.38 | R6ABLKBLKFF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Dimensions in mm 


Illuminated Toggle Switches 


Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. Rating Color Circuit Operation Part No. 1 10 100 Part No. 
1 | 20A/12vDC Red SPST ON/OFF | 67-1882-ND 3.66 3.30 2.81 | CLS-TC11A12253R 
Yellow 67-1883-ND 3.21 2.89 2.47 | CLS-TC11A12252Y 
2 | 20A/12vDC Red SPST ON/OFF | 67-1884-ND 3.21 2.89 247 | CLS-TC11A12252R 
Green 67-1885-ND 3.21 2.89 247 | CLS-TC11A12252G 
Yellow 67-1886-ND 3.48 3.14 2.67 | CLS-TC11A12190Y 
8h) RONIENDE Red ote ON/OFF | 7-1887-ND 3.48 3.414 2.67 | CLS-TC11A12190R 
Yellow 67-1888-ND 477 4.30 3.66 | CLS-TS11A12250Y 
4) 25an2v0e Red eet oworr | 67-1889-ND 477 4.30 3.66 | CLS-TS11A12250R 
Green 67-1890-ND 477 4.30 3.66 | CLS-TS11A122506 
Blue 67-1891-ND 8.64 7.78 6.63 | CLS-TS11A12250B 
Yellow 67-1892-ND 5.61 5.05 4.31 | CLS-TC11A12250Y 
5 | 2oaevoc Red eet oworr | 87-1893-ND 5.61 5.05 4.31 | CLS-TC11A12250R 
Green 67-1894-ND 5.61 5.05 4.31 | CLS-TC11A122506 
Blue 67-1895-ND 9.48 8.54 7.27 | CLS-TC11A12250B 
Yellow 67-1896-ND 3.48 3.14 2.67 | CLS-TO11A125S00Y 
6 | 10A/125VAC Red SPST ON/OFF | 67-1897-ND 3.48 3.14 2.67 | CLS-TO11A125S00R 
Green 67-1898-ND 3.48 3.14 2.67 | CLS-TO11A125S00G 
Yellow 67-1899-ND 5.34 4.81 440 | CLS-TC11A12251Y 
7 | soanevoc Red apart oworr | 87-1900-ND 5.34 481 440 | CLS-TC11A12251R 
Green 67-1901-ND 5.34 481 440 | CLS-TC11A12251G 
Blue 67-1902-ND 9.21 8.29 7.07 | CLS-TC11A12251B 
Illuminated Rocker Switches 
Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. Rating Color Circuit | Operation) PartNo. 1 10 100 Part No. Panel Cutout 
Yellow 67-1903-ND 2.58 2.33 1.98 | CLS-RR11A125500Y Thickness | _X Y 
Red 67-1904-ND 2.58 2.33 1.98 | CLS-RR11A125500R 0.75~1.25 [19.200 13.000 
1 | 10A/125VAC SPST | ON/OFF 
Green 67-1905-ND 2.58 2.33 1.98 | CLS-RR11A1255006 1.25~2.00 | 19.400 |13.000 
Blue 67-1906-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RR11A125500B 2.00~3.00 | 19.800 |13.000 
2 | 20A/12VDC | Yellow/Green | SPOT | ON/ON | 67-1907-ND 4.89 4.41 3.75 | CLS-RC12E12190YG 
Yellow 67-1908-ND 3.03 2.73 2.33 | CLS-RC11A125190Y 
4 | 4oaAbevac Red spst | onorr | 87-1909-ND 3.03 2.73 2.33 | CLS-RC11A125190R 
Green 67-1910-ND 3.03 2.73 2.33 | CLS-RC11A125190G 
Blue 67-1911-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RC11A125190B 
Yellow 67-1912-ND 3.66 3.30 2.81 | CLS-RO11A12250Y i 
21.10 Tho 99 
4 | -a0arvbe Red spst | onorr | 67-1913-ND 3.66 3.30 2.81 | CLS-RO11A12250R 
Green 67-1914-ND 3.66 3.30 2.81 | CLS-RO11A122506 
Blue 67-1915-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RO11A12250B 
Yellow 67-1916-ND 3.21 2.89 2.47 | CLS-RC11A125191Y 
5 |10A/125VAC/} Red spst | oworr | 87-1917-ND 3.21 2.89 2.47 | CLS-RC11A125191R 
6A/250VAC Green 67-1918-ND 3.21 2.89 2.47 | CLS-RC11A125191G 
Blue 67-1919-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RC11A125191B 
Yellow 67-1920-ND 44 3.70 3.16 | CLS-RC11A12250Y 
6 |-ogafinine Red spst | onorr | 67-1921-ND 4 3.70 3.16 | CLS-RC11A12250R 
Green 67-1922-ND 44 3.70 3.46 | CLS-RC11A122506 
Blue 67-1923-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RC11A12250B 
Yellow 67-1924-ND 3.48 3.44 2.67 | CLS-RR11A120250Y 
7 | seanosvac Red spst | onorr | 87-1925-ND 3.48 3.44 2.67 | CLS-RR11A120250R Panel Cutout 
Green 67-1926-ND 3.48 3.14 2.67 | CLS-RR11A120250G Thickness) -X Y 
Blue 67-1927-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RR11A120250B 0.75~1.25 |27.600113.800 
Yellow 67-1928-ND 3.66 3.30 2.81 | CLS-RR11A12250Y eat a7-400 13.800 
a: | oeariavaC Red spst | onorr | 671929-ND 3.66 3.30 2.81 | CLS-RR11A12250R es : 
Green 67-1930-ND 3.66 3.30 2.81 | CLS-RR11A122506 
Blue 67-1931-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RR11A12250B 
Yellow 67-1932-ND 1.92 1.73 1.48 | CLS-RR11A12251Y 
9. | osanovae Red spst | onorr | 87-1933-ND 1.92 1.73 1.48 | CLS-RR11A12251R 
Green 67-1934-ND 1.92 1.73 1.48 | CLS-RR11A12251G 
Blue 67-1935-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RR11A12251B 
Yellow 67-1936-ND 1.92 1.73 1.48 | CLS-RR11A12252Y 
jo | 2oartevoc Red spst | onvorr | 87-1937-ND 1.92 1.73 1.48 | CLS-RR11A12252R 
Green 67-1938-ND 1.92 1.73 1.48 | CLS-RR11A12252G 
Blue 67-1939-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RR11A12252B Panel Cutout Panel Cutout 
_ | e Thickness xX ¥ Thickness| _X Y 
a Ea i oe Se 0.75~1.25 |28.500|11.600| | [0.75-1.25 | 28.500] 17.600 
11 | 20AM2v0C e SPST | ON/OFF ; : : 1.25-2.00 [28.700|11.600 1.25~2.00 [28.700 | 11.600 
Green 67-1942-ND 3.21 2.89 2.47 | CLS-RO11A122516 2.00-3.00 [29.000 /11.600 2.00-3.00 | 29.000/ 11.600 
Blue 67-1943-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RO11A12251B 
Illuminated Pushbutton Switches 
Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. Rating Color Circuit Action | Operation | PartNo. i 10 100 Part No. 
Yellow 67-1944-ND 3.21 2.89 2.47 | CLS-PCTTA125S01Y 
Red 67-1945-ND 3.21 2.89 2.47 | CLS-PC11A125S01R 
1 | SA/125VAC | Green | SPST | ALT/ACT | ON/OFF | §7-1946-ND 321 289 247 | CLS-PC11A125S01G 
Blue 67-1947-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-PC11A125S01B 
Yellow 67-1948-ND 3.48 3.44 2.67 | CLS-PC11A125S00Y 
Red 67-1949-ND 3.48 3.44 2.67 | CLS-PC11A125S00R 
2 | SA125VAC ) Green | SPST | MOM | ON/OFF | 67.1950-ND 348 314 267 | CLS-PC11A125S006 
Blue 67-1951-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-PC11A125S00B 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1884 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Y iTT 


Essential features of the F pushbutton switch are the bridge 
contact which is spring loaded, guaranteeing constant 
pressure on the contacts. Travel: 4.7/3.3mm_ Operating 
Force: 650 grams Switching: Voltage Maximum: 125VAC/ 
30VDC (silver), 50VAC/30VDC (gold), Current Maximum: 
0.5A (silver), 0.4VA (gold) Contact Resistance: 10 - 20mQ 
Contact Material: Silver or Gold Operating Temperature: 
-40°C ~ 70°C 


Switch Products 
F Series Pushbutton Switches 


Dim. H | Digi-Key Price Each ITT Ind. 
Circuit | Description (mm) | Part No. 1 25 100 Part No. 
Alt Act., 650gF, .5A, PCB-Mnt, Silver Plating 21 401-1223-ND 1.74 1.39 1.11 FQUEE 
DPDT | Alt Act., 650gF, 4VA, PCB-Mnt, Gold Plating 21 401-1224-ND 4.54 3.63 2.88 F2UEE AU 
Mom., 650gF, .5A, PCB-Mnt, Silver Plating 21 401-1225-ND 1.72 1.38 1.09 F2U0A 
Alt Act., 650gF, .5A, PCB-Mnt, Silver Plating 33 401-1226-ND 3.02 2.42 1.92 F4UEE 
4PDT | Alt Act., 650gF, .4VA, PCB-Mnt, Gold Plating 33 401-1227-ND 8.58 6.87 5.44 F4UEE AU 
Mom., 650gF, .5A, PCB-Mnt, Silver Plating 33 401-1228-ND 2.95 2.37 1.87 F4U0A 


PHA Series 
Pushbutton 
Switches 


Small dimensions make it the Digi-Key Price Each ITT Industries 
ideal choice for today's demand- | Circuit] Description Part No. 1 25 100 | PartNo. 

ing switch requirements. Non- 

shorting contacts. Alternate Action, 170gF 401-1192-ND 1.22 98 78 | PHA2UEE 
Switching: Voltage Maximum: ORD Momentary Action, 170gF | 401-1195-ND 1.05 85 .67 | PHA2U0A 
30VDC, Current Maximum: 

100mA DG Ae0r Alternate Action, 170gF 401-1193-ND 1.63 1.31 1.04 | PHA4UEE 
Operating Life:10“ operations Momentary Action, 170gF | 401-1196-ND 1.52 1.22 .97 | PHA4U0A 
baiedaea a spor | /temate Action, 170gF | 401-1194-ND 2261.81 1.43 | PHABUEE 
Cparating ‘Temparature: 19°0 Momentary Action, 170g | 401-1197-ND 217 174 1.38 | PHAGUOA 


PN Series Fig. 1 
Pushbutton |,,.,, rays 
Switches tt yay ot 
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Specifications: * Contact Rating: 0.2 Amp @ 30VDC maximum « Electrical Life: 10,000 Make-and- 
Break Cycles at Full Load » Operating/Storage Temperature: -10°C ~ 60°C. Materials: * Frame: Tin 
Plated Steel * Terminals: Silver Plated Brass * Movable Contacts: Silver Plated (or Clad) Phosphor 
Bronze * Terminal Seal: Epoxy 


Features: * Low height above PCB « Reliable self-cleaning contact * Central LED illumination * Long travel 
«Smooth feel Materials: * Fixed Contacts and Terminals: Stainless steel, silver plated with gold flash 
«Movable Contacts: Copper alloy, silver plated with gold flash * Base: Glass filled LCP (UL94V-0) 
* Actuator: Glass filled nylon 4/6 (UL94V-0) * Cover: Stainless steel Electrical: * Maximum Voltage: S0VDC 
Maximum Current: 250mA Mechanical: * Operating Force: 250gF Operating Environment: 


Digi-Key Price Each ITT Industries 

Fig.| Circuit) Description Part No. 1 100 500} Part No. 
1 | spor Momentary, 230 gf, Nonshorting] CKN1188-ND* .71  .61 .54} PN11SHNAO3QE 
Alt. Action, 230 gf, Nonshorting | CKN1189-ND* .77 .67 .58) PN12SHNAO3QE 
2 | ppot Momentary, 330gf, Nonshorting | CKN1190-ND* .84 .73 .63| PN21SJNAO3QE 
Alt. Action, 330gf, Nonshorting |CKN1191-ND* .86 .76 .66| PN22SJNA03QE 
3 | pot Momentary, 300gf, Nonshorting | CKN1192-ND¢ .83 .72 .62]| PN21LENAO3QE 
Alt. Action, 300gf, Nonshorting |CKN1193-ND¢ .87 .77 .66| PN22LENA03QE 
4 | apoT Momentary, 300gf, Nonshorting | CKN1194-NDt 1.00 .85 .75| PN41LENAO2QE 
Alt. Action, 300gf, Nonshorting | CKN1195-ND¢ 1.11 .94 .83| PN42LENA02QE 


* Use PHA caps + Use PVA caps 


ELUM Pushbutton Switch 


© Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Operating Life: 30,000 Cycles 


Maximum LED | Digi-Key Price Each ITT Industries 
Terminal | LED Color | Intensity (med) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Illuminated Momentary Pushbuttons 

None N/A CKN9027-ND 4.20 3.36 2.66 | ELUMOATHOCO2 
Red 8 CKN9028-ND 5.01 4.02 3.18 | ELUMOATHO3C12 
PCB Green 50 CKN9029-ND 5.01 4.02 3.18 | ELUMOATHQGC12 
Blue 1,500 |CKNS030-ND 6.14 4.92 3.89 | ELUMOATHQ7C12 
Green/Red 20 CKN9031-ND 5.37 4.30 3.41 | ELUMOATHQ9C12 
CKN9O32CT-ND 5.98 5.16 4.15 | ELUMOASAQ3C12 
SMT Hed 8 CKN9032TR-ND* 1491.30/450 ELUMOASAQ3C12 
CKN9O33CT-ND 5.98 5.16 4.15 | ELUMOASAQ6C12 
SMT Green a0 CKN9033TR-ND* 1491.30/450 ELUMOASAQ6C12 
CKN9O34CT-ND 7.30 6.29 5.06 | ELUMOASAQ7C12 
SMT Blue 1500 | cxngo34TR-ND* 1617.20/400 ELUMOASAQ7C12 
CKN9O35CT-ND ‘6.37 5.49 4.41 | ELUMOASAQ2C12 
SMT" |, Greened 20 CKN9035TR-ND* 1411.20/400 ELUMOASAQ2C12 


Switch Caps 
Switch Caps for F and NE18 Series 


Rectangle 


Digi-Key Price Each ITT Industries 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Switch Caps for F Series and NE18 Series 

Round, Black, 8.8mm Diameter 401-1215-ND 46 37 .29 | F0201 
Round, Grey, 8.8mm Diameter 401-1217-ND 51 AL .33 | FG/GY 
Round, Red, 8.8mm Diameter 401-1218-ND A8 39 .31_ | FG/RD 
Round, White, 8.8mm Diameter | 401-1216-ND 8 39 31 | F0202 
Bullet, Black, 7mm Diameter 401-1212-ND 5 36 .29 | FO101 
Bullet, Grey, 7mm Diameter 401-1214-ND AT 38 30 | FMR GY 
Bullet, White, 7mm Diameter 401-1213-ND AZ 38 .30 | FMR/WHT 
Rectangle, Black, 9.8 x 5.5mm 401-1219-ND 44 36 .29 | FSC/BK 
Rectangle, Grey, 9.8 x 5.5mm 401-1221-ND 50 AL .32 | FSC/GY 
Rectangle, Red, 9.8 x 5.5mm 401-1222-ND 50 AL .32_ | FSC/RD 
Rectangle, White, 9.8 x 5.5mm 401-1220-ND A8 39 .31 | FSC/WHT 


Square 


Rectangle 


Switch Caps for PHA Series 


Digi-Key Price Each ITT Industries 
Description Part No. 1 25 100 | PartNo. 
Switch Caps for PHA Series 

Square, Indexed, Black, 

5mm sq. x 9mm(H) 401-1198-ND 42 34 27 | GOOIA 
Square, Indexed, Grey, 

5mm sq. x 9mm (H) 401-1199-ND 43 35 28 | GO01G 
Square, Indexed, Red, 

401-1200-ND 43 35 27 | GOOIR 

5mm sq. x 9mm (H) 
Rectangle, Black, 

5mm(W) x 10mm(L) 401-1201-ND 48 39 .31 | GO02A(BLACK) 
Hectangle, Grey, 401-1202-ND 48 39 31 | G002G(GREY’ 

5mm(W) x 10mm(L) ara ; 4 : (GREY) 
Rectangle, Red, 

5mm(W) x 10mm(L) 401-1203-ND AQ 40 .31 | GO02R(RED) 
Round, Black, 6.2mm Dia. | 401-1204-ND 48 39 .31 | GO03A(BLACK) 
Round, Blue, 6.2mm Dia. 401-1207-ND AQ 39 .31 | G003B(BLUE) 
Round, Grey, 6.2mm Dia. 401-1205-ND 48 39 .31 | GO003G(GREY) 
Round, Red, 6.2mm Dia. 401-1206-ND 48 39 .31 | GOO3R(RED) 


tle ° 
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PCB 
Maximum LED | Digi-Key Price Each ITT Industries 
Terminal | LED Color | Intensity (mced)t | Part No. il 100 | PartNo. 
IMuminated Latching Pushbuttons 

None N/A CKN9036-ND 5.20 447 3.30 | ELUMEETHOCO2 
White 5,000 CKN9037-ND 5.90 473 3.74 | ELUMEETHQ1C12 
Red 8 CKN9038-ND 5.24 4.20 3.32 | ELUMEETHO3C12 
PCR Amber 50 CKN9039-ND 5.24 4.20 3.32 | ELUMEETHO5C12 
Green 50 CKN9040-ND 5.24 4.20 3.32 | ELUMEETHQ6C12 
Blue 1,500 CKN9041-ND 5.44 4.36 3.45 | ELUMEETHQ7C12 
Amber/Green 10 CKN9042-ND 5.60 4.48 3.55 | ELUMEETHO8C12 
Green/Red 20 CKN9043-ND 5.60 4.48 3.55 | ELUMEETHO2C12 
CKN9044CT-ND 6.23 5.37 4.32 | ELUMEESAQ3C12 
SMT Red 8 CKN9044TR-ND* 1552.05/450 ELUMEESAQ3C12 
CKN9O45CT-ND 7.33 6.32 5.08 | ELUMEESAQ6C12 
SMT Green 50 CKN9045TR-ND* 1825.65/450 ELUMEESAQ6C12 
CKN9O46CT-ND 6.45 556 4.47 | ELUMEESAQ7C12 
SMT Blue 1,500 CKN9046TR-ND* 1606.95/450 ELUMEESAQ7C12 
CKN9047CT-ND 6.61 5.70 458 | ELUMEESAQSC12 
SMT Green/Red 20 CKN9047TR-ND* 1648.35/450 ELUMEESAQ9C12 


* Tape and Reel 


+ LED Forward Current: 20 mA LED Forward Voltage: 2.0 V Typical 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Contact Materials Options 


Y | T T Push button Switches Contacts and Terminals: Copper alloy, with gold plate over nickel 


plate Rating: 0.4 VA maximum @ 20VAC or DC maximum 


Switching | Termi- Cont. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each ITT Industries Contacts and Terminals: Copper alloy, with gold plate over nickel 

Fig.| Circuit | Function | nation | Bushing | Mat’l. LxWxH Part No. 1 25 100 Part No. plate Terminals: Copper alloy, with tin-lead alloy over nickel plate 

Tiny Pushbutton Switches — RoHS Compliant Rating: 0.4 VA maximum @ 20VAC or DC maximum 

Off-Mom | © SHO B | .320x 200x 340 (8.13x5.08x 8.64) )CKN4000-ND 444-355 2.82 | TPIISHOCBE Contacts: Coin silver, silver plated Terminals: Copper alloy, silver 

Off-Mom Z SH Q .320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN4001-ND 4.25 3.41 2.70 | TP11SHZQE plated Rating: 1A @ 120 VAC; 8060 Series — 6A @ 120VAC or 3A 

Off-Mom | C D1 B | .320x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN4006-ND 477 3.82 3.03 | EP11SD1CBE @ 250VAC: 8500 Series — 1A @ 120VAC. 

Off-Mom | C LT Q | .320x.200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN1716-ND¢ 5.08 4.07 3.22 | TPIILTCOE et ; ; ‘ 

Off-Mom |Z LT Q_ | 320x200 x 340 (8.13x5.08x 8.64) _|CKN1717-ND¢ 4.93 3.95 3.12 | TPIILTZOE Contacts: Coin silver, with gold plate over nickel plate Terminals: 
spsr | OfMom [Cc | Miso |B | .320x.200x 340 (8.13.x 5.08x 8.64) _|CKNT719-ND 4713.78 2.99 | TP1iMSOCBE Hopper alloy, wait ao plate over nicte! plate Rating: 0 max- 

Off-Mom | V3 Ms9 B | .320x .200x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) |CKN1720-ND 5.23 419 3.32 | TP11MSOV3BE imum or DG maximum oF oF : 

Off-Mom c SH8 Q 320 x .200 x 340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1723-ND 441 3.53 2.80 | TP11SH8CQE Contacts: Gold, matte-tin Terminals: Copper alloy, with matte 

Off-Mom | V3 | SH9 B | .320x .200 x 340 (8.13 x5.08x 8.64) | CKN1726-ND 496 3.97 3.14 | TP11SHOV3BE tin over nickel plate Ratings: 0.4VA maximum @ 20 VAC or DC 

1 Off-Mom | SH B_ | 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) _|CKN1728-ND 4.44 3.55 2.82 | TP11SHCBE maximum 
Of-Mom | C SH Q | .320x.200x 340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN1729-ND 441353 2.80 | TPITSHCOE 
Off-Mom |Z SH B_ | .320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) _|CKN1730-ND 428 3.43 2.72 | TP11SHZBE 
On-Mom | C D1 B | .320x .200 x .365 (8.13 x5.08x9.27) | CKN4043-ND 621 498 3.94 | EPI2SDICBE 
On-Mom | Z SH Q | .340x.360 x .340 (8.64 x 9.14 x 8.64) | CKN4053-ND 5.81 4.66 3.69 | TP12SHZQE 

SPDT | On-Mom | C SHO B | .320x .200 x 340 (8.13 x5.08x 8.64) | CKN1738-ND 6.00 4.80 3.80 | TP12SH9CBE 
On-Mom | V3 | SH9 B | .320x .200 x 340 (8.13 x5.08x 8.64) | CKN1739-ND 652 522 413 | TP12SH9V3BE 
On-Mom | C SH Q | .320 x.200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) _|CKN1740-ND 5.97 478 3.78 | TP12SHCOE 
Off-Mom | C D1 B | .320x .200 x .365 (8.13 x5.08x9.27) | CKN4044-ND 909 7.27 5.76 | EP21SDICBE 

DPST | OffMom | A D1 B | 320x200 x .365 (8.13 x5.08x9.27) | CKN4045-ND 10.07 8.06 6.38 | EP21SD1ABE 
Off-Mom |Z SH Q | .340 x.360 x .340 (8.64 x 9.14 x 8.64) _|CKN4054-ND 912 7.30 5.78 | TP21SHZQE 
Off-Mom | A SH8 B | .320x .200x 352 (8.13x5.08x 8.94) _|CKN4002-ND 5.02 402 3.18 | TP11SH8ABE 
Off-Mom | A SHO B | .320x .200 x 352 (8.13 x5.08x 8.94) | CKN4003-ND 5.02 4.02 3.18 | TP11SH9ABE 
Off-Mom | A D1 B | .320 x .200 x .365 (8.13 x5.08x9.27) | CKN4007-ND 530 4.24 3.36 | EP11SD1ABE 

SPST | OffMom | A LT9 B | 320x200 x .340 (8.13 x5.08x 8.64) | CKN1715-ND+ 5.69 456 3.61 | TPIILT9ABE 
Off-Mom | A Msg B_ | .320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) _|CKN1718-ND 530 4.24 3.36 | TP11MS9ABE 
Off-Mom | A SH8 Q | .320x.200x 340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN1721-ND 499 4.00 3.16 | TP1TSH8AQE 
Off-Mom_|_A SH B_ | 320 x .200 x 340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN1727-ND 5.02 4.02 3.18 | TP11SHABE 

2 On-Mom [A SH8 Q | .320x.200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) | CKN4004-ND 655 5.24 4.15 | TP12SH8AQE 4 Comes 
On-Mom | A D1 B | .320x .200x .365 (8.13 x 5.08 x 9.27) |CKN4008-ND 6.73 5.39 4.27 | EP12SD1ABE standard 
On-Mom | A LT9 B | .320x .200 x 340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN1731-ND+ 7.25 5.81 4.60 | TP12LT9ABE ven 

sppt | On-Mom | A Msg B | .320x .200 x 340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN1732-ND 686 549 4.35 | TP12MS9ABE BOK cay 
On-Mom | A SH8 B_ | .320 x .200 x 340 (8.13 x 5.08 x 8.64) _ | CKN1733-ND 658 5.27 4.17 | TP12SH8ABE 
On-Mom [A SH8 G | .320x.200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) _|CKN1734-ND 698 559 4.42 | TPI2SH8AGE 
On-Mom | A SH9 B | .320x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN1735-ND 658 5.27 4.17 | TP12SH9ABE 
On-Mom | A SHO Q_ | 320 x.200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) _|CKN1736-ND 655 5.24 4.15 | TP12SH9AQE 

DPST | Off-Mom [A SHO B_ | .320x 360 x 340 (8.13 x9.14x 8.64) _[CKN1741-ND 0.40 8.33 6.59 | TP21SH9ABE 
Off-Mom | AV D1 B | .320x 200 x 365 (8.13 x5.08x9.27) _|CKN4009-ND 554 444 3.51 | EPTISDIAVBE 

SPST | OffMom | AV | SH8 B | .320x .200 x .340 (8.13 x5.08x 8.64) | CKN1722-ND 5.02 4.02 3.18 | TP11SH8AVBE 

3 Off-Mom | AV | SH9 B_ | .320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) _|CKN1725-ND 5.02 4.02 3.18 | TP11SH9AVBE 

spot | On-Mom [AV |” SHB B | .320x.200x .352 (8.13 x5.08x 8.94) _|CKN4005-ND 658 5.27 4.17 | TPI2SH8AVBE 
On-Mom | AV | SH9 B | .320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) _|CKN1737-ND 658 5.27 4.17 | TP12SH9AVBE 

DPST | Off-Mom [AV D1 B_ | .320x 200 x 365 (8.13 x5.08x9.27) _|CKN4046-ND 1043 8.35 6.61 | EP21SD1AVBE 

Alternate Action and Momentary Pushbutton Switches — RoHS Compliant 

On-Mom | C H G | 500 x .270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN4010-ND 893 7.15 5.66 | 8121SHCGE 
On-Mom | Z H G | .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN4011-ND 8.78 7.03 5.57 | 8121SHZGE 
On-Mom | V3 D3 B | 500 x.270x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN4012-ND 646 5.17 4.09 | 8125SD3V3BE 
On-Mom | Z H B | 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN4022-ND 578 4.63 3.67 | 8125SHZBE 
On-Mom | C H B_ |.500 x 450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) |CKN4029-ND 5.94 475 3.77 | 8125SHCBE 
On-Mom | C Dt G | .500 x .260 x .350 (12.70 x 6.60 x 8.89) | CKN4041-ND 9437.55 5.97 | E121SDICGE 
On-Mom | Z Y G | .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1611-ND 8.78 7.03 5.57 | 8121LY47GE 
On-Mom | V3 D3 G | .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1612-ND 9.46 7.57 5.99 | 8121MD3V3GE 
On-Mom | V3 D3 G | .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1613-ND 946 7.57 5.99 | 8121SD3V3GE 
On-Mom | V3 D8 G_| .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1614-ND 946 7.57 5.99 | 8121SD8V3GE 

SPDT | On-Mom | V3 Dg G | .500x.270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1619-ND 946 757 5.99 | 8121SD9V3GE 
On-Mom | C D G | .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1622-ND 8.90 713 5.64 | 8121SDCGE 
On-Mom | Z D G | .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1623-ND 8.78 7.03 5.57 | 8121SDZGE 
On-Mom | Z3 H G | .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1626-ND 9.06 7.25 5.74 | 8121SHZ3GE 

4 On-Mom |Z Y4 G_| .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1627-ND 878 7.03 5.57 | 8121SY4ZGE 
On-Mom [~ Z Y G [500 x .270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1628-ND 878 7.03 5.57 | 8121SYZGE 
On-Mom | V3 D9 B | .500x.270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1631-ND 646 5.17 4.09 | 8125SD9V3BE 
On-Mom | C D B | 500 x.270.x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1632-ND 5.94 475 3.77 | 8125SDCBE 
On-Mom | Z Y B | 500x270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1633-ND 578 463 3.67 | 8125SYZBE 
On-Mom | C H G | .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1642-ND 11.69 936 7.41 | U811SHCGE 
On-Mom |Z H G_| 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) _|CKN1643-ND 11.54 9.23 7.31 | U811SHZGE 
On-Mom |Z H G [500 x 450 x 410 (12.70 x 11.43 x 10.41) |CKN4023-ND 13.56 10.85 8.59 | 8221SHZGE j.- | 9.330 
On-Mom | Z H B |.500 x .450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) |CKN4024-ND 814 652 5.16 | 8225SHZBE (8.380) 
On-Mom | C D1 G | .500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) |CKN4042-ND 15.15 1212 9.60 | E221SD1CGE serena 

DPDT | On-Mom | V3 Dg G |.500 x 450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN1635-ND 10.93 9.44 7.95 | 8221SD9V3GE / UNS-2A 
On-Mom | C D G__|.500 x 450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) |CKN1636-ND 13.80 11.04 8.74 | 8221SDCGE 
On-Mom |G H G |.500x 450 x 410 (12.70x 11.43 x 10.41) | CKN1637-ND 73.80 11.04 8.74 | 8221SHCGE 
On-Mom |Z H G__|.500 x .450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) |CKN1644-ND 13.56 10.85 8.59 | U821SHZGE 

3PDT | On-Mom | Z H G  |.500 x .650 x 475 (12.70 x 16.51 x 12.07) |CKN1639-ND 1461 12.62 10.63 | 8321SHZGE 

4PDT | On-Mom | Z H G__|.500 x .850 x .475 (12.70 x 21.59 x 12.07) |CKN1640-ND 18.47 15.96 13.44 | 8421SHZGE 
On-Mom [A Dg G | 500 x 270 x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN4013-ND 952 7.62 6.03 | 8121SD9AGE eas 5 
On-Mom | A D9 B | 500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN4014-ND 652 522 4.13 | 8125SD9ABE Termination Options 
On-Mom | A2 D9 G | .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1615-ND 970 7.76 6.15 | 8121SD9A2GE 
On-Mom | A4 D9 G | .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1616-ND 970 7.76 6.15 | 8121SD9A4GE AIA2 
On-Mom | R2 D9 G_| .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1617-ND 10.01 8.01 6.34 | 8121SD9R2GE EP Series 

2 | SPT Fon-ttom-|—R | D9 |G] 500x.270x 410 (12.70x6.86x 10.41) ]CKNI61E-ND 10.01 8.01 6.34 | B121SDORGE Ag (reversedtenn.) 025 
On-Mom | A D G | .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1621-ND 952 7.62 6.03 | 8121SDAGE (0.64) 
On-Mom | A H9 G | .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1624-ND 952 7.62 6.03 | 8121SH9AGE 8020 Typ. 
On-Mom | A D8 B | .500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1629-ND 652 5.22 4.13 | 8125SD8ABE Series 05 nen 
On-Mom | A D9 G_| .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1641-ND 952 7.62 6.03 | U811SD9AGE mien) i °13(8.30) 

DPDT | On-Mom [A Dg G [500 x 450 x 410 (12.70 x 11.43 x 10.41) [CKN1634-ND 0.93944 7.95 | 8221SD9AGE 0.2(8.08)Typ." 
On-Mom | AV2 | D9 G | 500 x .270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN4015-ND 970 7.76 6.15 | 8121SD9AV2GE 105(1.27) | - ial Ret 

sppt | On-Mom | av2 | D9 B  |.500 x .450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) |CKN4030-ND 670 537 4.25 | 8125SD9AV2BE : | 02(0.51) Typ. 

3 On-Mom | Av2 H G | 500x270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1625-ND 970 7.76 6.15 | 8121SHAV2GE TP Series eee) 
On-Mom | Av2_| D8 B__| .500x.270x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1630-ND 6.70 5.37 4.25 | 8125SD8AV2BE = and YP. 

DPDT | On-Mom | AV2 |[__D9 B [500 x 450 x 410 (12.70 x 11.43 x 10.41) [CKN1638-ND 0.138.141 6.42 | 8225SD9AV2BE 03(0.76)e4 EP Series udidiste cael egal 

On-On Z H Q~ | 500 x .270 x 450 (12.70 x 6.86 x 11.43) |CKN4016-ND 6.24 5.00 3.96 | 8161SHZQE2 el ay (6.08) CN aGoSND miseing'or 
On-Mom | Z H Q | .500 x .270 x .450 (12.70 x 6.86 x 11.43) |CKN4018-ND 6.24 5.00 3.96 | 8168LHZQE2 eNPF 

gppt | On-Mom | Z H G | .500 x .270 x .450 (12.70 x 6.86 x 11.43) | CKN4031-ND 6.67 5.34 4.23 | 8168SHZGE2 

4 On-On Zz H G | .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1647-ND 6.67 5.34 4.23 | 8161SHZGE2 
On-Mom | Z H B | 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1649-ND 627 5.02 3.98 | 8168LHZBE2 8020 Series 
On-Mom |Z H Q_| .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1655-ND 6.24 5.00 3.96 | 8168SHZQE2 é 

Dept | on-On Z H G [500 x 450 x 450 (12.70 x 11.43 x 11.43) | CKN4032-ND 72.82 10.26 8.13 | 8261SHZGE2 3 sirasei sass S 

On-On Z H Q_|.500 x .450 x .450 (12.70 x 11.43 x 11.43) |CKN1656-ND 11.35 9.09 7.19 | 8261SHZQE2 1318-48) Hatconer OP eons) 
On-On A H9 B | 500x270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1646-ND 7.01 5.61 4.44 | 8161SHOABE2 H+ 1 1'57(6.86)-(8500 Series) 
On-Mom | A H9 B | 500 x.270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1648-ND 7.01 5.61 4.44 | 8168LH9ABE2 05] ah »-(8020 Series) 

5 | spp | On-Mom | A H9 B | 500x .270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1650-ND 7.01 5.61 4.44 | 8168SH9ABE2 (12.7) Bieta) : )-(EP, TP Series) 
On-Mom | A H9 Q | .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1651-ND 698 559 4.42 | 8168SH9AQE2 : )-(8500/KM Series) 
On-Mom | A H B | 500x270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1653-ND 7.01 5.61 4.44 | 8168SHABE2 
On-Mom | A H Q_| 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) _|CKN1654-ND 6.98 5.59 4.42 | 8168SHAQE2 

6 [| SPDT [On-Mom | AV2 [| H9 B | 500x270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) [CKN1652-ND 7196.76 4.56 | S168SHOAV2BE2| + RoHS Compliant *Red LED ¢.120 Diameter Plunger (Continued) 
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Yy Termination Options (Cont.) 
ITT 


Pushbutton Switches (Cont.) R 


R2 (reversed term.) 


Switching | Termi- Cont. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each ITT Industries 
Fig.| Circuit | Function | nation | Bushing | Mat’l. LxWxH Part No. 1 25 100 | PartNo. Wi Ih} 
Snap-In With Black Frame — RoHS Compliant Epoxy Seal itd i a I 
Off-Mom | Z |WhtCap] B | .320x.200x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN1609-ND 5.60 4.49 3.55 | TP11J81ZBE12 185 
SPST | off-Mom | 2 | BikCap | a | 320% .200x.340(8.13x5.08x 8.64) _| CKN1610-ND 557 4.46 3.53 | TP11J81ZQE22 OF Pustea - Al T 500 
Off-Mom |X = Q 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) | CKN1657-ND 6.09 488 3.86 | 8531J81Z0E22 “13651 “62 (15.75) (15.24) 
On-Mom | Z |WhtCap| G | .500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1597-ND* 10.01 8.01 6.34 | 8121J81ZGE12 (9.27) if o 
On-Mom | Z |BkCap | G | .500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN4025-ND 10.01 8.01 6.34 | 8121J81ZGE22 = 
On-Mom | Z | BlkCap | G | .500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1599-ND 10.01 8.01 6.34 | 8121J83ZGE22 
On-Mom | Z3 | BlkCap | B | 500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1601-ND 7.28 5.83 4.62 | 8125J81Z3BE22 
spor LOn-Mom |Z | BlkCap |B | .500x.270x.410 (12.70 x6.86x 10.41) | CKN4026-ND 7.01 5.61 4.44 | 8125J81ZBE22 
; On-Mom | Z| BIkCap |B | .500x.270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1603-ND 7.01 5.61 4.44 | 8125J83ZBE22 x z 
On-On Z | BlkCap | G | 500x.270x.430 (12.70 x 6.86 x 10.92) | CKN4033-ND 530 4.24 3.36 | 8161J81ZGE22 KP 
On-On Z | BkCap | Q | .500x.270x.430 (12.70 x 6.86 x 10.92) | CKN1604-ND 793 6.35 5.02 | 8161J81ZQE22 
On-Mom | Z | BlkCap | B | .500x.270x.430 (12.70 x 6.86 x 10.92) | CKN1607-ND 796 6.37 5.04 | 8168J81ZBE22 [oO] 
On-Mom | Z | BlkCap | G |.500x.270x.430 (12.70 x 6.86 x 10.92) | CKN4034-ND 8.36 6.69 5.30 | 8168J81ZGE22 
On-Mom | Z | BlkCap | Q_ | 500x.270x.450 (12.70 x 6.86 x 11.43) | CKN4017-ND 7.93 6.35 5.02 | 8168J81ZQE22 
On-Mom |Z] Bik Cap |G 1.500 x 450 x -410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN4027-ND 14.78 11.83 9.37 | 8221J81ZGE22 Solder Lug Solder Eyelet 
pept | On-Mom | Z | BlkCap | G  |.500 x 450x410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN1608-ND 10.84 937 7.89 | 8221J83ZGE22 
On-Mom | Z | BlkCap | B  |.500x.450x.410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN4028-ND 936 7.50 5.93 | 8225J81ZBE22 z3 
On-On Z__| BlkCap | G_|.500 x .450 x .450 (12.70 x 11.43 x 11.43) | CKN4035-ND 1451 11.61 9.19 | 8261J81ZGE22 
On-Mom |Z | BikCap | G |.500x 450x410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKNT600-ND* 10.03 8.67 7.30 | 8121J85ZGE223 
8 | SPDT | On-On Z | BkCap | G | .500x.270x.450 (12.70 x 6.86 x 11.43) | CKN1605-ND* 11.75 941 7.45 | 8161J86ZGE223 
On-On Z__| BlkCap |_Q_| 500x.270x .450 (12.70 x 6.86 x 11.43) | CKN1606-ND* 11.32 9.06 7.18 | 8161J86Z0E223 
9 | sppr | On Mom |Z] BikCap |G [500 x 450 x 410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKNT598-ND 10.19 816 6.46 | 8121J827GE22 ali 
On-Mom | Z | BlkCap | B  |.500x .450x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN1602-ND 749 5.76 4.56 | 8125J82ZBE22 062 (1.57) 
Subminiature Pushbutton Switches — RoHS Compliant 
Off-Mom | X |BikCap| Q 660 x 469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia.) | CKN1121-ND 548 439 3.47 | 8532T1ZOE2 ‘ ; 
Off-Mom | X | BlkCap | B 660 x .469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia.) | CKN1122-ND 5.48 439 3.47 | 8532T1ZBE2 Bushing Options Threaded bushings include hardware 
Off-Mom | X |RedCap] Q 660 x .469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia.) | CKN1123-ND 548 439 3.47 | 8532T1Z0E3 
10 | SPST | Off-Mom | X |RedCap| B 660 x .469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia.) | CKN1124-ND 578 4.63 3.67 | 8532T1ZBE3 D1 (Unthreaded) 
Off-Mom |X |WhtCap| Q 660 x .469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia.) | CKN1222-ND 5.48 439 3.47 | 8532T1ZOE1 
OffMom |X |[WhtCap| B 660 x 469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia.) | CKN1223-ND 548 439 3.47 | B532T1ZBEI 0.1(2.54) O48 
Off-Mom | C | BlkCap| B 660 x .469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia.) _| CKN1666-ND 563 4.51 3.57 | 8532T1CBE2 1/4-40 +280 tir [Ol] (457) 
Off-Mom C H Q 427 x 375 Dia. (10.85 x 9.53 Dia.) CKN4036-ND 471 3.78 2.99 | 853TMCQEZ UNS-2A ~4 ’ 21 
On-Mom | C H Q 427 x .375 Dia. (10.85 x 9.53 Dia.) | CKN4037-ND 5.26 421 3.34 | 8533MCQE2 47.11) (6.46) 
On-Mom | C H Q 427 x 375 Dia. (10.85 x 9.53 Dia.) | CKN1389-ND 456 3.65 2.89 | 8533MZQE2 t ~ Fae 
On-Mom | C H B 427 x 375 Dia. (10.85 x 9.53 Dia.) | CKN1390-ND 511 4.09 3.24 | 8533MZBE2 (4.50) 
Off-Mom |X |8-40uns|_Q 248 x .250 Dia. (6.30 6.35 Dia.) _| CKN4038-ND 5.57 4.46 3.53 | 8631ZQD2 
Off-Mom |X [8-40uns]| B 248 x .250 Dia. (6.30 x 6.35 Dia.) | CKN4039-ND 557 446 3.53 | 8631ZBD2 
Off-Mom | C |8-40uns) B 248 x .250 Dia. (6.30 x 6.35 Dia.) CKN4040-ND 5.72 458 3.63 | 8631CBD2 D3 (Unthreaded) D8 (Unthreaded) 
Off-Mom | C H Q 427 x 375 Dia. (10.85 x 9.53 Dia.) | CKN4019-ND 471 3.78 2.99 | 8531SCQE2 211623) 
Off-Mom | X H Q 427 x 375 Dia. (10.85 x 9.53 Dia.) | CKN4020-ND 456 3.65 2.89 | 8531MZQE2 ene 
Off-Mom |X H Q 315 x .375 Dia. (8.00 x 9.53 Dia.) _| CKN4021-ND 456 3.65 2.89 | 8532MZQE2 
Off-Mom | 05 H B “68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia.) | CKN4057-ND 3.67 2.94 2.33 | KM1107RRO5B 7 
Off-Mom | 05 H Q 68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia.) | CKN4058-ND 2.66 243 1.69 | KM1101RR05Q (1156) 
Off-Mom | C H B 68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia.) | CKN4059-ND 3.67 2.94 2.33 | KM1101RR02B 13(3.32) YY}, .18(4.57) 
Off-Mom | C H Q 68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia.) | CKN4060-ND 266 243 1.69 | KM1101RR02Q cx 
Off-Mom | C H Q 68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia.) _| CKN1714-ND 3.21 258 2.04 | KM1101RRO2QE 
11} SPST [On-Mom | 05 H Q “68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia.) | CKN4064-ND 2.66 2.13 1.69 | KM3307RR05Q 
Off-Mom |X s Q 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) | CKN1658-ND 456 3.65 2.89 | 8531SZQE2 
Off-Mom | C M Q 315 x 469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) | CKN1662-ND 471 3.78 2.99 | 8532MCQE2 D9 (Unthreaded, flat) LT 
Off-Mom |X M B 315 x .469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) | CKN1663-ND 456 3.65 2.89 | 8532MZBE2 LT9 (unthreaded) 
Off-Mom |_X M G 315 x 469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) _| CKN1664-ND 4.96 3.97 3.14 | 8532MZGE2 ©r 80) 
Off-Mom |X S Q 315 x 469 Dia. (8.00x 11.91 Dia.) | CKN1665-ND 456 3.65 2.89 | 8532SZ0E2 42(3.10) fe ido 8050 
OnMom | C M Q 427 x .469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) | CKN1669-ND 5.26 4.21 3.34 | 8534MCQE2 ay 03(0.71) rie -120 (3.050) 
OnMom | xX M Q 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) | CKN1670-ND 541 4.09 3.24 | 8534MZQE2 [ | 2306-70) aso [2218 (646) 
Off-Mom | X M Q 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) | CKN1672-ND 456 3.65 2.89 | 8551MZQE2 coe Neon eee 
Off-Mom | C  |8-40uns| 248 x .250 Dia. (6.30 x 6.35 Dia.) _| CKN1675-ND 6.12 4.90 3.88 | 8631CGD2 28(7.11) “2A = 310 (7.87) 
OffMom | C |8-40uns| Q 248 x .250 Dia. (6.30 x 6.35 Dia.) | CKN1676-ND 572 458 3.63 | 8631CQD2 r 
Off-Mom | C |8-40uns] B 355 x .250 Dia. (9.02 x 6.35 Dia.) — | CKN1677-ND 572 458 3.63 | 8632CBD2 
Off-Mom | C |8-40uns} Q 355 x .250 Dia. (9.02 x 6.35 Dia.) | CKN1678-ND 572 458 3.63 | 8632CQD2 
OffMom | X |8-40uns} B 355 x .250 Dia. (9.02 x 6.35 Dia.) CKN1679-ND 557 4.46 3.53 | 8632ZBD2 H 1/4-40 NS SH8 (Unthreaded .1870) 
Off-Mom | X |8-40uns| Q .355 x .250 Dia. (9.02 x 6.35 Dia.) CKN1680-ND 557 446 3.53 | 8632ZQD2 H9 (Unthreaded) SH9 (Unthreaded Flat) 
On-Mom | _X 8-40 | Q 345 x .250 Dia. (8.76 x 6.35 Dia.) _| CKN1681-ND 6.09 488 3.86 | 8633ZQE2 SH 10-48UNS-2A 
Of Mom | C T Q 427 x 469 Dia. (10.8x 11.91 Dia.) | CKN1659-ND 5.63 451 3.57 | 8531TCOE2 AK 
Off-Mom | X T B 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) | CKN1660-ND 5.48 4.39 3.47 | 8531TZBE2 
Off-Mom |X T Q 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) | CKN1661-ND 5.48 439 3.47 | 8531TZQE2 Waaa\tie Sens 
12 | spgr | Off-Mom | T Q 315 x 469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) | CKN1667-ND 563 451 3.57 | 8532TCQE2 315.72)-(8020/KM Series) 
Off-Mom |X i Q 315 x 469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) _| CKN1668-ND 548 4.39 3.47 | 8532TZQE2 '3(5.72)-(8060 Series) 
OnMom |X T Q 427 x 469 Dia. (10.8x 11.91 Dia.) | CKN1671-ND 6.03 483 3.82 | 85341Z0E2 
Off-Mom | X T Q 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) | CKN1673-ND 5.48 439 3.47 | 8551TZQE2 
Off-Mom | _X T Q 315 x 469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) _ | CKN1674-ND 548 439 3.47 | 8552TZQE2 Bushing | ITT Ind. Dimensions — Inch (mm) 
Process Sealed Momentary Pushbutton Switches Option Series A B c 
sor | fen | ve | or | 8 | MicdrBeGtrseres) [Get — So i 3S | ero | fe |, | amass swess zasn 
jom 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8. -NDt 5. i if 
Mom w D1 B_ | 320x200 x 350 (8.13 x5.08x 8.89) | CKN1704-NDt 5.08 4.07 __3.22 | EP11SD1WBE He BOLO | AeR I) eI SS) 200 (8.95) 
On-Mom | C Dt B | 500 x .260 x .350 (12.7 x 6.60 x 8.89) | CKN1684-NDt 683 5.46. 4.33 | E1T2SDICBE H, H9 8060 | .122(3.10) .280(7.11) — .300 (7.62) 
On-Mom | C D1 Q | 500x260 x.350 (12.7 x6.60x 8.89) | CKN1685-NOT 683 546 4.33 | E112SD1CQE SH, SH9 TP 100 (2.54) .155 (3.94) .220 (5.59) 
1 On-Mom | V3 D1 B | .500x .260 x 350 (12.7 x6.60x8.89) | CKN1686-NDt 8.02 642 5.08 | E112SD1V3BE 
gppt | On-Mom | Z Y B | .500x .260 x 350 (12.7 x6.60x8.89) | CKN1687-NDt 6.67 5.34 4.23 | E112SYZBE 
On-Mom | V3 D1 G | 500 x .260 x.350 (12.7 x 6.60x 8.89) | CKN1690-NOT 10.62 8.50 6.73 | E121SD1V3GE M 
On-Mom | V3 Df B | .500x 260 x 350 (12.7x6.60x 8.89) | CKNT693-NDt 774 620 4.91 | E125SDIV3BE @.100 (2.540) 
On-Mom | C D1 B | .320x .200 x 350 (8.13 x5.08x 8.89) | CKN1708-NDt 6.21 4.98 3.94 | EP12FPD1CBE 4/449 Then!* +150 (3.81) gatas 
On-Mom | V3 D1 B_ | .320x.200 x 350 (8.13 x5.08x 8.89) | CKN1712-NDt 673 5.39 4.27 | EP12SD1V3BE ‘ “173 (4.39) ! Pag 
Mom ry D1 K | .320x 200 x 350 (8.13 x5.08x 8.89) | CKNT696-ND 5.63. 4.51 3.57 | EPTIFPDIAKE ‘ Tieraeat : 
Mom A D1 P | .320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN9129-ND+ 5.63 4.51 3.57 | EP11FPD1APE or 85: + (3.30) 
spsr | Mom A D1 G | 320x200 x.350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1698-NDT 572 458 3.63 | EP11SD1AGE 
Mom A D1 P | 320x200 x 350 (8.13 x5.08x 8.89) | CKN9134-NDt 563 451 3.57 | EP11SD1APE 
Mom A D1 Q | 320x200 x.350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1700-NDT 530 4.24 3.36 | EP11SD1AQE 
Mom A D1 B_ | _.320x .200 x 350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1695-NDt 530 4.24 3.36 | EP11FPD1ABE 
2 On-Mom [A Df B | .500x 260 x 350 (12.7x6.60x 8.89) | CKN1682-NDt 740 5.93 4.69 | ET12SD1ABE 2.187 (8.980) 360 (9.14) Max. 
On-Mom | A D1 G | .500 x .260 x .350 (12.7 x6.60x 8.89) | CKN1688-NDT 10.01 8.01 6.34 | E121SD1AGE ees pa 
On-Mom | A D1 B | .500 x .260 x .350 (12.7 x 6.60 x 8.89) | CKN1691-ND+ 713 5.71 4.52 | E125SD1ABE 14-40 +1 4 210 (5.33) 2.330 (8.38)" 
SPDT | On-Mom | A D1 B | .320x .200 x 350 (8.13 x5.08x 8.89) | CKN1705-NDt 673 5.39 4.27 | EP12FPD1ABE UNS-2A 233 (5.92) : we 
On-Mom | A D1 K__|_.320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1706-ND 7.07 5.66 4.48 | EP12FPD1AKE sy For 8531 250 (6.35) F IS a5 30 
On-Mom [A D1 G | .320x 200 x .350 (8.13% 5.08 x 8.89) | CKNT709-NDT 7165.73 4.54 | EPI2SDIAGE LINSoA 
On-Mom | A D1 K__|_.320 x .200 x 350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1710-ND 7.07 5.66 4.48 | EP12SD1AKE 
Mom | AV D1 B | .320x.200 x .350 (8.13 x5.08x 8.89) | CKNT697-NDT 5.65 452 3.58 | EPTIFPDIAVBE 
SPST | Mom | AV D1 K | .320x .200 x 350 (8.13 x5.08x 8.89) | CKN1701-ND 587 470 3.73 | EP11SD1AVKE 
Mom | AV D1 P__| 320x245 x 350 (8.13 x 6.22 x 8.89) | CKN9128-NDt 5.87 4.70 3.73 | EP11SD1AVPE 
On-Mom | AV2 | D1 B | .500x .260 x 350 (12.7 x6.60x 8.89) | CKN1683-NDt 759 6.08 4.81 | ET12SDIAV2BE 
3 On-Mom | AV2 | D1 G | 500x260 x .350 (12.7 x6.60x 8.89) | CKN1689-NDT 1019 816 6.46 | E121SD1AV2GE 
SPDT | On-Mom | AV2 | D1 B | .500x .260 x 350 (12.7 x6.60x 8.89) | CKN1692-NDt 731 5.86 4.64 | E125SD1AV2BE 
On-Mom | AV D1 B | .320x .200 x 350 (8.13 x5.08x 8.89) | CKN1707-NDt 6.98 559 4.42 | EP12FPD1AVBE 
On-Mom | AV D1 B_ | .320x .200 x 350 (8.13 x5.08x 8.89) | CKN1711-NDt 6.98 559 4.42 | EP12SD1AVBE 
DPDT | On-Mom | AV2 [D1 G__[ 500 x 450 x 350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | CKN1694-NDT 1.92 10.30 8.67 | E221SDIAV2GE 
Female Connector for 23 Terminals..............22-::escesesseeeeeeestesteneerreeeeeeeeesetenees CKN1645-ND. AT 38 -30 | 530100000 t RoHS Compliant *Red LED +.120 Diameter Plunger 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 1887 
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Dimensions Contact Materials 
Switching Contact Inch (mm) Digi-Key Price Each ITT Industries 
Fig. | Circuit | Function Termination | Material LxwxD Part No. 1 25 100 Part No. A 
Subminiature Pushbutton Switches B Contacts & Terminals: Copper 
alloy, with gold plate over nickel 
1 SPDT Off-Mom PCB B 52 x .54 x .385 (13.21 x 13.72 x 9.78) CKN4062-ND 5.30 4.24 3.36 KM1202A08BE plate. Rating: 0.4VA maximum @ 
SPDT | Off-Mom PCB Q 52 x 54 x 385 (13.21 x 13.72 x 9.78) | CKN4061-ND 3.98 3.19 2.52 | KM1202A08QE 20VAC or DC maximum 
= Q Contacts: Coin silver, silver plated. 
Panel Mount Detector Switches Terminals: Copper alloy, silver 
2 | SPST | On-Mom Wires B .710 x .600 x .400 (18.03 x 15.24 x 10.16) | CKN4086-ND 5.25 4.20 3.33 | KDS33 Plated. Rating: 1A @ 120VAC 
Actuator Cut Tape Tape & Reel 
Switching Height Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ITT Industries 
Fig. Circuit Function Inch (mm) Terminals Part No. if 25 100 Part No. 600 Part No. 
Ultra-Miniature Pushbutton Switches (Washable) 
SPST Off-Mom .078 (1.98) PC Mount CKN9056-NDt 5.69 4.56 3.61 = = GP11MCBE 
3 SPST Off-Mom .078 (1.98) PC Mount CKN4049-ND 6.40 5.12 4.06 = = GP11MAKE 
SPST Off-Mom .078 (1.98) PC Mount CKN9055-NDt 6.40 5.12 4.06 = _ GP11MABE 
SPDT On-Mom 078 (1.98) PC Mount CKN9060-NDt 6.24 5.00 3.96 = = GP12MCBE 
SPDT On-Mom .078 (1.98) Gull Lead CKN9062CT-ND: 6.76 5.83 4.68 CKN9062TR-ND: 2245.20 GP12MSCBE(T&R) 
SPST Off-Mom .078 (1.98) Gull Lead CKN4076CT-ND 6.88 5.93 4.77 CKN4076TR-ND 2286.36 GP11MSAKE 
SPST Off-Mom .078 (1.98) Gull Lead CKN9058CT-ND: 6.95 5.99 4.82 CKN9058TR-ND: 2308.80 GP11MSABE 
4 SPDT On-Mom .078 (1.98) Gull Lead CKN4078CT-ND 7.53 6.49 5.22 = = GP12MSAKE 
SPDT On-Mom .078 (1.98) Gull Lead CKN9061CT-ND: 7.53 6.49 5.22 CKN9061TR-ND: 2501.40 GP12MSABE(T&R) 
SPST Off-Mom .078 (1.98) Gull Lead CKN4075CT-ND 8.19 7.06 5.67 CKN4075TR-ND 2720.52 GP11MSA1KE 
SPST Off-Mom 078 (1.98) Gull Lead CKN9057CT-ND: 8.27 7.13 5.73 CKN9057TR-ND: 2747.40 GP11MSA1BE 
SPST Off-Mom 058 (1.47) Gull Lead CKN4077CT-ND 8.60 7.41 5.96 = _ GP11MSV1KE(T&R) 
5 SPST Off-Mom .058 (1.47) Gull Lead CKN9059CT-ND: 8.68 7.49 6.02 CKN9059TR-ND: 2886.00 GP11MSV1BE 
SPDT On-Mom .058 (1.47) Gull Lead CKN4080CT-ND 9.11 7.85 6.31 CKN4080TR-ND 3027.24 GP12MSV1KE 
SPDT On-Mom -058 (1.47) Gull Lead CKN9063CT-ND: 9.20 7.93 6.37 CKN9063TR-ND: 3057.60 GP12MSV1BE 
Surface Mount (Process Sealed, Washable) 
SPST Off-Mom -215 (5.46) Gull Lead CKN9052CT-ND: 6.05 5.22 4.20 CKN9052TR-ND: 2011.80 EP11SD1SAPE(T&R) 
SPDT On-Mom -215 (5.46) Gull Lead CKN9054CT-ND: 7.45 6.42 5.16 CKN9054TR-ND: 2474.40 EP12SD1SAPE(T&R) 
6 SPST Off-Mom Flush Gull Lead CKN9051CT-ND 6.05 5.22 4.20 CKN9051TR-ND: 2011.80 EP11FPD1SAPE(T&R) 
SPDT On-Mom Flush Gull Lead CKN9022CT-ND 7A5 6.42 5.16 = _ EP12FPD1SAKE 
SPDT On-Mom Flush Gull Lead CKN9053CT-ND: 745 6.42 5.16 CKN9053TR-ND: 2474.40 EP12FPD1SAPE 
+ RoHS Compliant 
Cap Diameter Cap Height - Dim. A | Plunger Diameter Digi-Key Price Each ITT Industries Fig. 1 
Cap Color Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. il 25 100 Part No. . 
Fig. 1 Pushbutton Caps for 8X2X, 8X6X, EX1X, EX2X, KM11, TP and L pail may basal x, 
White Gloss .375 (9.53) 250 (6.35) 122 (3.10) CKN1103-ND 76 61 48 752701000 : en 
Black Gloss -375 (9.53) -250 (6.35) 122 (3.10) CKN1104-ND 47 .38 30 752702000 
Red Gloss .375 (9.53) -250 (6.35) 122 (3.10) CKN1105-ND 75 60 48 752703000 
Orange Gloss .375 (9.53) -250 (6.35) 122 (3.10) CKN1106-ND 58 A7 37 752704000 
Yellow Gloss 375 (9.53) -250 (6.35) 122 (3.10) CKN1107-ND 58 A7 37 752705000 
Green Gloss .375 (9.53) -250 (6.35) 122 (3.10) CKN1108-ND 57 A6 37 752706000 
Blue Gloss .375 (9.53) -250 (6.35) 122 (3.10) CKN1109-ND 56 6 36 752707000 
Brown Gloss -375 (9.53) -250 (6.35) 122 (3.10) CKN1110-ND 54 44 35 752708000 
White Gloss 310 (7.87) -250 (6.35) 122 (3.10) CKN1397-ND 1.00 80 64 801801000 
Black Gloss -310 (7.87) -250 (6.35) 122 (3.10) CKN1398-ND AZ 38 30 801802000 = 
Red Gloss 310 (7.87) 250 (6.35) 122 (3.10) CKN1399-ND 1.00 80 64 801803000 Fig-2 
White Gloss .200 (5.08) 155 (3.94) .122 (3.10) CKN1394-ND 75 60 48 708901000 Series EP, TP 
Black Gloss -200 (5.08) -155 (3.94) 122 (3.10) CKN1395-ND 44 .36 28 708902000 
Red Gloss -200 (5.08) -155 (3.94) 122 (3.10) CKN1396-ND 75 -60 48 708903000 
Fig. 2 Pushbutton Caps EP, TP Series 
White Gloss -310 (7.87) -152 (3.86) -100 (2.54) CKN1112-ND 88 71 56 465801000 
Black Gloss -310 (7.87) -152 (3.86) -100 (2.54) CKN1113-ND 50 40 32 465802000 
Red Gloss 310 (7.87) -152 (3.86) -100 (2.54) CKN1114-ND 87 70 56 465803000 
Orange Gloss -310 (7.87) -152 (3.86) -100 (2.54) CKN1115-ND 84 68 54 465804000 
Yellow Gloss -310 (7.87) -152 (3.86) -100 (2.54) CKN1116-ND 1.16 93 74 465805000 
Green Gloss -310 (7.87) -152 (3.86) -100 (2.54) CKN1117-ND 1.14 92 73 465806000 
Blue Gloss 310 (7.87) -152 (3.86) -100 (2.54) CKN1118-ND 81 65 52 465807000 
Brown Gloss 310 (7.87) -152 (3.86) -100 (2.54) CKN1119-ND 81 65 52 465808000 Fig. 3 
Gray Gloss -310 (7.87) -152 (3.86) -100 (2.54) CKN1120-ND 81 65 52 465809000 ; 
Black Gloss -200 (5.08) -155 (3.94) -100 (2.54) CKN1748-ND 94 75 -60 508102000 Series 8020, 8060, E010, 
Red Gloss 200 (5.08) 155 (3.94) “100 (2.54) CKN1749-ND 94 75 60 508103000 E020, KM11, L, TP 
Black Gloss -200 (5.08) -155 (3.94) -100 (2.54) CKN1751-ND* 1.01 81 64 538702000 
Pushbutton Caps For Snap-Fitting Actuators 
White Gloss 395 (10.03) -325 (8.26) 122 (3.10) CKN1209-ND 2.77 2.22 1.76 894101000 
Black Gloss 395 (10.03) -325 (8.26) 122 (3.10) CKN1210-ND 1.00 80 64 894102000 
Red Gloss -395 (10.03) -325 (8.26) 122 (3.10) CKN1211-ND 2.77 2.22 1.76 894103000 
Fig. 3 Square Pushbutton Caps 8020, 8060, E010, E020, KM11, L, and TP 
Black Gloss -450 (11.43) -240 (6.10) 122 (3.10) CKN1757-ND 69 -55 44 798202263 
* Recommended for MS9 plunger 
Switc h Panel Panel Price Each ITT Industries 
Fig. Thickness Shape 1 25 100 Part No. 
Accessories _— -062” (1.57mm) Rectangle CKN1746-ND 75 60 48 452702263 
1 -090” (2.29mm) Rectangle CKN1747-ND 75 60 48 452802263 
-i -125” (3.18mm) Rectangle CKN1745-ND Ad -60 48 452602263 
S nap in Frames -062” (1.57mm) Square CKN1742-ND 1.00 80 64 432602263 
2 -090” (2.29mm) Square CKN1743-ND 1.00 80 64 432702263 
Material: Black Nylon 125” (3.18mm) Square CKN1744-ND 1.01 Bt .64 | 432802263 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1888 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Miniature Pushbutton Switches PsH SERIES 


Miniature switches that feature an ultra light feel with a short stroke. Ideal for telecommunications and test 
equipment, and wherever miniaturization is required. 


¢ Contact/Terminals Material: Silver Plated »* Contact Resistance: <0.10 * Voltage Rating: 30VDC 
* Switching Current Maximum: 100mA ° Life: 21 x 10,000 cycles * Moving Contacts: Phosphor bronze 
—1 micron silver * Force: 280 +50gF ¢ Travel To Lock: .08” (2mm) * Operating Temperature Range: 


-20°C ~ 70°C * Caps sold separately Dimensions: In. (mm) 


Fig. 1 — No Mounting Bracket Fig. 2— Chassis Mount Version 
874 413 
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Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
Right Angle, Momentary, DPDT EG2654-ND 1.08 98 .83 | PBH2UOANAGX 
Right Angle, Alternate Action DPDT EG2655-ND 1.20. 1.08 .92 | PBH2UEENAGX 
: Right Angle, Alternate Action, 4PDT EG2657-ND 1.38 1.25 1.06 | PBH4UEENAGX 
Right Angle, Momentary, 4PDT EG2658-ND 1.26 1.14 .97 | PBH4U0ANAGX 
5. | Ghassis Mound Right Angle, £62656-ND 114 1.03 88 | 1XPBH2UEENAGX 
Alternate Action DPDT 
Rectangle Cap, Red EG1185-ND 23 .22 18 | 1CRED 
3 | Rectangle Cap, Black EG1181-ND 23 122) -18 | 1CBLK 
Rectangle Cap, Dark Grey EG1182-ND 23 .22 18 | 1CDGR 
Long Square Cap, Red EG1195-ND 23 .22 .18 | 1DRED 
4 | Long Square Cap, Black EG1191-ND .23 .22 18 | 1DBLK 
Long Square Cap, Dark Grey EG1192-ND .23 .22 18 | 1DDGR 
Round Cap, Diameter, Red EG1880-ND: 25 323) 19 | 1RED 
Round Cap, Diameter, White EG1881-ND: 23 322) 18 | 1RWHT 
5 | Round Cap, Diameter, Black EG1882-ND: 25 23 .19 | 1RBLK 
Round Cap, Diameter, Light Grey EG1883-ND .23 i22 .18 | 1RLGR 
Round Cap, Diameter, Dark Grey EG1884-ND: 23 22 18 | 1RDGR 
Square Cap, Black EG4379-ND 23 22) 18 | 1SBLK 
6 | Square Cap, Red EG4364-ND 23 22) -18 | 1SRED 
Square Cap, White EG4365-ND: 23 22. 18 | 1SWHT 


+ RoHS Compliant 


Power Switches p227/P197 SERIES 


P227 Series: Rating 125VAC @ 7A/ 250VAC @ 4A. DPDT Alternate Action Panel Mount. Approvals: UL, 
CSA, Demko, Semko, SEV, Femko, Nemko. 

P197 Series: Rating 5A @ AC250V. Approvals: 
separately. 


UL, CSA, VDE, Semko, Nemko, Demko. Caps sold 


Dimensions: In. (mm) 


4-0.047(1.2) 
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Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. | Description Part No. i 10 100 |Part No. 
; | Pushbutton, DPDT, Alt. Act., Dim. A=.79" (20mm) | EG1018-ND 3.24 2.92 2.49 |P227EE2B20A 
Pushbutton, DPDT, Alt. Act., Dim. A=.71" (18mm) |EG1020-ND 3.24 2.92 2.49 |P227EE2B18A 
2 |Pushbutton, DPST, Alt. Act., PCB Mount, 7A EG1026-ND 3.15 2.84 2.42 |P227EE1C 
3 Pushbutton, SPST, Alt. Act., PCB Mount, 5A £G1021-ND 2.81 2.54 2.16 |P197EEPB 
Pushbutton, SPST, Alt. Act., Panel Mount, 5A EG1022-ND 2.81 2.54 2.16 |P197EESB 


Dimensions: In. (mm) 


Pushbutton Switches 
JN SERIES 


Contacts: Silver Plated 

* Contact Resistance: 50m maximum 
* Voltage Ratings: 30V 

¢ DC Rating: 0.1A 


197 
15.0) 


Caps sold separately 
Digi-Key Price Each E-Switch 
Description Part No. Al 100 | Part No. 
Individual Mount, Momentary Action DPDT EG4368-ND 1.28 1.16 .99 | JN2U0ANAGX 
Chassis Mount, Stand Up, Alternate Action DPDT EG1016-ND 1.54 1.39 1.18 | 1XJNOO2UEE 
Chassis Mount, Stand Up, Momentary Action DPDT | EG1017-ND 1.54 1.39 1.18 | 1XJNO02U0A 


Pushbutton Switches TL SERIES 


Rating: DC 30V 0.1A 
Circuit: DPDT - 4PDT 
Timing: Non-Shorting 
Travel Stroke: Full 2.5, Lock 1.5 


Operating Force: TL2285 = 
180+50gf only. TL4201 = 250 
+100/-50gf 

Life: 10,000 cycles minimum 
Caps sold separately. 

TL2285 Series: use PBH caps 
TL4201 Series: use 4J/6J caps 


Dimensions: In. (mm) 


Fig. 1 Fig. 2 
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Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig.| Description Part No. i] 10 100 | Part No. 
{ Momentary Action, DPDT, PCB Mount, Silver Plating EG1871-ND 1.16 93 84 | TL22850A 
Alternate Action, DPDT, PCB Mount, Silver Plating £G1872-ND 1.16 93 84 | TL2285EE 
2 Momentary Action, 4PDT, PCB Mount, Silver Plating £G1873-ND 244 1.95 1.76 | TL42010AYA 
Alternate Action, 4PDT, PCB Mount, Silver Plating EG1874-ND 244 1.95 1.76 | TL4201EEYA 


Dimensions: In. (mm) 


Fig. 1 

ot 
492 
(12.5) 
ade 


447 | 
(11.2) i 
all 378 
205 (9.6) 
| |.283(7.2) 
Fig. 5 


376(9.55) -*> 


258 
(6.55) i 
.201(5.1) a 


Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. | Description* Part No. 1 10 = 100 | Part No. 
Rectangle Cap, White EG1088-ND 32.29.25 | TACWHT 
{ Rectangle Cap, Black EG1081-ND 32.29.25 | TACBLK 
Rectangle Cap, Red EG1085-ND 32.29.25 | TACRED 
Rectangle Cap, Grey EG1082-ND 32.29.25 |TACGRY 
Round Cap, White EG1098-ND 32.29.25 | TAGWHT 
Round Cap, Black EG1091-ND 33° 30.26 | TAGBLK 
2 | Round Cap, Grey EG1092-ND 32.29.25 | TAGGRY 
Round Cap, Red EG1095-ND 32.29.25 | TAGRED 
Round Cap, Chrome EG1099-ND 60 .54  .46 | TAGCHR 
Bullet Shaped Cap, Black EG1012-ND 33° 30.26 | TAMBLK 
3 | Bullet Shaped Cap, White EG1013-ND 32.29.25 | TAMWHT 
Bullet Shaped Cap, Grey EG1014-ND 32.29.25 | TAMGRY 
Rectangle Cap, Red EG1019-ND 32.29.25 | TADRED 
4 Rectangle Cap, Black EG1877-ND 32.29.25 | TADBLK 
Rectangle Cap, White EG1878-ND 32.29.25 | TADWHT 
Rectangle Cap, Grey EG1879-ND 32 29.25 |TADGRY 
5 Rectangle Cap, w/Chamfered Edges, Black EG1875-ND 37.33. .29_| TAKBLK 
Rectangle Cap, w/Chamfered Edges, Grey EG1876-ND 37.33.29: | TAKGRY 
Round Cap, with Shutter Window, Blue EG2633-ND 1.36 1.23 .99 |TH201-BLU 
Round Cap, with Shutter Window, Green EG2634-ND 1.36 1.23 .99 |TH201-GRN 
6 | Round Cap, with Shutter Window, Orange EG2635-ND 1.36 1.23  .99 |TH201-ORG 
Round Cap, with Shutter Window, White EG2636-ND 1.36 1.23.99 |TH201-WHT 
Round Cap, with Shutter Window, Yellow EG2637-ND 1.36 1.23.99 )TH201-YEL 


Note: These caps fit JN, TL4201, P227 and P197 Series *All caps are gloss finish 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Grayhill 


Pushbutton Switches 30 SERIES 


FEATURES: * Convenient Snap-in Panel Mounting * SPST N.O. (Momentary Contact) * Gold Plated Contacts * Sealed * IP67 
MATERIAL: ¢ Terminal: Brass, gold-plated over nickel * Shorting Bar: Brass, gold plated over nickel ¢ Internal Seal: Silicon Rubber * O-ring Seal: Silicon 


Dimensions: In. (mm) 


@ .602 Max 


RATINGS: * Cycles: 500,000 Actuations * Operating Temperature: -40°C ~ 80°C * Voltage Breakdown: 1000 VAC between mutually insulated parts 
¢ Contact Resistance: 25MQ maximum on new switch « Insulation: 1,000MQ minimum (15.29) 240 
Button Digi-Key Price Each Grayhill (6.10) 
Color Part No. 1 100 500 Part No. 
Black GH7268-ND 3.75 2.81 2.40 30-100 
Red GH7269-ND 4.99 3.75 3.20 30-101 
Green GH7270-ND 4.99 3.75 3.20 30-102 © .690 
Yellow GH7271-ND 4.99 3.75 3.20 30-103 (17.53) 
Orange GH7272-ND 3.75 2.81 2.40 30-104 
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Pushbutton Switches 700 series 


Specifications: 

* Ratings: 1A @ 250VAC, 3A @ 120VAC * Gold Contacts: 0.4VA maximum @ 20VAC « Electrical Life: 50,000 cycles 
typical * Insulation Resistance: 1,000MOQ minimum Materials: 

* Case: Diallyl phthalate (DAP) * Plunger: Glass-filled nylon or glass-filled polyester * Bushing: Nickel plated brass 
Housing: Stainless steel * Contacts: Silver or gold plated copper alloy * Mounting Hardware 


700 Series Cap 


Pushbutton Switches 800, 800A and 800B Series 


Specifications (800 and 800A series only): 

Ratings: 1A @ 250VAC, 3A @ 20VAC * Gold Contacts: 0.4VA maximum @ 20VAC * Electrical Life: 50,000 
cycles typical * Insulation Resistance: 1,000MQ minimum 

Materials: 


* Case: Diallyl phthalate (DAP) » Plunger: Glass-filled nylon or glass-filled polyester * Bushing: Nickel plated 
brass * Housing: Stainless steel * Contacts: Silver or gold plated copper alloy * Mounting Hardware 


800 Series Cap 


-198, 


Circuit Contact | Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig.| Type | Terminal Bushing Rating | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
Unsealed Pushbutton Switches 
SPST | PC Mount 10-48 Thd. 3A £G2613-ND 3.20 2.88 2.31 | 800SP9B5M2QEH 
Circuit Contact | Digi-Key Price Each E-Switch 1 | SPST} PC Mount | 173" Unthd. | .4VA | £G2614-ND 3.37 3.03 2.43 | 800SP9BGM2RE 
Fig. | Type Terminal Bushing Rating Part No. 1 10 100 | Part No. SPST | PC Mount | .225” Unthd. 3A £G2617-ND 4.60 414 3.32 | 800SP9B8M20E 
< ‘i SPST | Rt. Angle PCB) .173” Unthd. | .4VA £G2615-ND 3.68 3.32 2.65 | 800SP9BEM6RE 
DROT Bee TASIONS on Seo FelB 40, 278.18) TUDE TEIOMEOEH 9 SPST | Rt. Angle PCB) .187” Unthd. | .4VA £G2616-ND 4.73 4.26 3.41 | 800SP9B7M6RE 
DPDT PCB 1/4-40NS AVA | EG2591-ND* 7.55 6.80 5.44 | 700DP7B10M2REH SPDT |Rt. Angle PCB) 173” Unthd. | .4VA | EG2611-ND 4.93 4.44 3.55 | 800SP8BEM6RE 
j SPDT | Solder Lug | 1/4-40NS 3A EG2592-ND 713 6.42 5.13] 700SP7B10M1QEH SPDT |Rt. Angle PCB | .187” Unthd. | .4VA £G2612-ND 5.98 5.38 4.31 | 800SP8B7M6RE 
SPDT | Solder Lug | 1/4-40NS | .4VA | £G2593-ND* 7.55 6.80 5.44 700SP7B10M1REH Sealed Pushbutton Switches 
SPST} PC Mount | .180” Unthd. 1A EG2605-ND 3.93 3.54 2.83 | 800AWSP9M2Q0E 
SPOT | PCB | W4ONS | 3A es 1S 6.42 5.13) 700SP7B10M20EH 3 | SPST| PC Mount | .180° Untha. | .4va | €62606-ND 412 3.71 2.97 | S00AWSPOMaRE 
SPDT PCB 1/4-40NS AVA EG2595-ND* 7.55 6.80 5.44 700SP7B10M2REH SPDT} PC Mount | .180” Unthd. 1A EG2603-ND 5.00 4.50 3.60 | 800AWSP8M2QE 
SPDT| PC Mount | .180" Unthd. | .4VA EG2604-ND 5.19 4.68 3.74 | 8|00AWSP8M2RE 
2 aan ae ls 7 Sees ott Been Dee nee | avon eeeMeue 2 SPST | Rt. Angle PCB) .180” Unthd. | .4VA £G2608-ND 4.40 3.96 3.17 | 800AWSP9M6RE 
3 SPDT PCB Unthd 3A EG2597-ND 6.54 5.89 4.71] 700SP7B20M7QE SPST | Rt. Angle PCB | .180” Unthd. 1A £G2607-ND 4.20 3.78 3.03 | 800AWSP9M6QE 
4 SPST | Vert. Rt. Angle} .180” Unthd. 1A £G4363-ND 5.04 4.54 3.87 | 800AWSP9M7QE 
700 Series Caps SPST |Vert. Rt. Angle} .180” Unthd. | .4VA EG2609-ND 440 3.96 3.17 | 800AWSP9M7RE 
800B Series Pushbutton Switches 
Pushbutton Cap, .303” Round, Black for 700 Series....} EG2598-ND 26 ava 14 | 700C1BLK EGO610CT-ND 367 694 625 
Pushbutton Cap, .303” Round, Green for 700 Series...| EG2599-ND 26 17 ~—14'| 700C1GRN 2) SPST) ’SMT = AVA) EGos10TR-ND ag06.60/500 | S008WSPSSMERE 
Pushbutton Cap, .303” Round, Gray for 700 Series ....} EG2600-ND 26 A7 -14 | 700C1GRY Switch Accessories 
Pushbutton Cap, .303” Round, Red for 700 Series... £G2601-ND 26 17 ~~ 14] 700C1RED Switch Cap, Round, Black for 100” Plunger £G2618-ND 26 17 14 | 800C1BLK 
" ‘ - ‘i Switch Cap, Round, White for .100” Plunger £G2621-ND .26 7.14 | 80001 WHT 
Pushbutton Cap, .303” Round, White for 700 Series ...| EG2602-ND .26 A7 14 | 700C1WHT Switch Cap, Round, Red for 100” Plunger £G2620-ND 06 '47_14| goociRED 
* Gold plated copper alloy contacts. Switch Cap, Round, Green for 100” Plunger £G2619-ND 26 A7 -14 | 800C1GRN 


& Switch Caps for 
A ITT PVA Series 


PVA Pushbutton Switches 


Switching: Voltage Maximum: 50VDC, Current Maximum: 100mADC Operating Life: 10° operations 
Contact Resistance: 150m0 Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (without button) 


Dim H| Digi-Key Price Each ITT Industries 
Circuit _| Description (mm) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Alternate Action, 120gF | 17.5 | 401-1132-ND 1.38 1.11.88 | PVA1 EE H1 
Alternate Action, 120gF| 23 | 401-1134-ND 1.50 1.20 .95 | PVA1 EE H2 
Alternate Action, 120gF | 20.5 | 401-1136-ND 1.54 1.23  .98 | PVA1 EE H3 
Alternate Action, 120gF| 15 | 401-1138-ND 1.50 1.20  .95 | PVA1 EE H4 
pe Mom. Action, 120gF 17.5 | 401-1133-ND 118 95 .75 | PVA1 OAH 
Digi-Key Pricing TTT Industries Mom. Action, 120gF 23 | 401-1135-ND 1.29 1.04 .82 | PVA1 OAH2 
Descnption Part No. 1 25 100 | Part No. Mom. Action, 120gF | 20.5 | 401-1137-ND 1.33 1.07.85 | PVA1OAH3 
Switch Caps for PVA Pushbutton Switches Mom. Action, 120gF | 15 | 401-1139-ND 1.29 1.04.82 | PVA1OAH4 
Rectangle, Black 401-1152-ND 30 6.00 19.00 | PEBK Alternate Action, 170gF | 17.5 | 401-1140-ND 1.62 1.30 1.03 | PVA2 EE H1 
Rectangle, Grey 401-1153-ND "30. «6.00 ~—=«19,00 | PEGY Alternate Action, 170gF| 23 | 401-1142-ND 1.73 1.39 1.10 | PVA2 EE H2 
Rectangle, Red 401-1154-ND 30 ~»~«6.00.~=—«19.00 | PERD Alternate Action, 170gF | 20.5 | 401-1144-ND 1.77 1.42. 1.13 | PVA2 EE H3 
Rectangle, White 401-1155-ND 30 6.00 49.00 | PEWH aaa Alternate Action, 170gF| 15 | 401-1146-ND 1.73 1.39 1.10 | PVA2 EE H4 
Round, Black 401-1148-ND 30 6.00 19.00 | PVBK Mom. Action, 170gF 17.5 | 401-1141-ND 1.41 1.13  .90 | PVA2 OA H1 
Round, Grey 401-1149-ND 30 6.00 19.00 | PVGY Mom. Action, 170gF 23 | 401-1143-ND 1.52 1.22 .97 | PVA2 OAH2 
Round, Red 401-1150-ND 30 6.00 19.00 | PVRD Mom. Action, 170gF 15 | 401-1147-ND 1.52 1.22 .97 | PVA2 OAH4 
Round, White 401-1151-ND 30 6.00 19.00 | PVWH Mom. Action, 170gF 23 | 401-1593-ND 1.92 1.77 1.63 | PVA2 GR H2 
More Product Available Online: www.digikey.com 
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Pushbutton Switches 


5/16-24 
UNF ™* 


300, 400, 9000, MPB Series 


PCB Layout —- SPST 


1 
T=2 
5.08 + 
— 
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PCB Layout - SPDT 


O16 
4 ples. 
Current Dimensions (in.) Digi-Key Price Each APEM 
Fig Circuit Rating Thread Size Termination A B c Part No. 1 25 100 Part No. 
300 Series - Miniature 
1A PCB 0.178 0.429 1.078 679-1000-ND 4.44 2.86 2.54 301CQE 
500mA Solder Lug 679-1001-ND 4.31 2.78 2.47 301ZBE 
1 SPST-NO 500mA 4/4-40 PCB 0.146 0.319 0.936 679-1002-ND 4.42 2.85 2.53 302CBE 
500mA Solder Lug 679-1003-ND 4.31 2.78 2.47 302ZBE 
500mA Solder Lug 0.178 0.429 1.078 679-1004-ND 4.31 2.78 2.47 305ZBE 
1A Solder Lug 679-1005-ND 4.31 2.78 2.47 305ZQE 
500mA PCB 679-1013-ND 5.85 3.90 3.49 306CBE 
2 SPST-NO 1A 5/16-24 PCB 0.351 0.787 1.608 679-1014-ND 5.85 3.90 3.49 306CQE 
500mA Solder Lug 679-1015-ND 6.36 4.40 3.89 306ZBE 
400 Series - Miniature 
1A PCB 679-1016-ND 5.16 3.35 3.06 401CQE 
On-Off 500mA 1/4-40 Solder Lug 0.208 0.469 1.303 679-1017-ND 5.14 3.28 3.00 401ZBE 
3 1A Solder Lug 679-1018-ND 5.48 3.65 3.27 401ZQE 
SPST-NO col 1/4-40 Solder Lug 0.205 0.469 1.303 oN ae oe eet. | 40ecee 
1A 679-1020-ND 5.48 3.65 3.27 402ZQE 
9000 Series - Momentary 
SPST-NO 0.240 0.691 679-1006-ND 2.71 1.66 1.49 9133CD 
SPST-NC PCB 0.314 0.765 679-1007-ND 3.31 2.04 1.80 9232CD 
SPST-NO 0.240 0.765 679-1008-ND 3.31 2.04 1.80 9233CD 
1 SPST-NO 100mA M4 0.137 0.240 0.762 679-1009-ND 2.71 1.66 1.49 9233NCD 
SPST-NC 0.240 0.687 679-1010-ND 3.12 1.93 1.70 9532CD 
SPST-NO Solder Lug 0.314 0.687 679-1011-ND 3.12 1.93 1.70 9533CD 
SPST-NO 0.314 0.613 679-1012-ND 2.71 1.66 1.49 9533NCD 
SPST-NC 1A 679-1025-ND 4.13 2.57 2.33 9432AB 
SPST-NC 100mA PCB 0.236 0.466 1.156 679-1026-ND 4.19 2.61 2.36 9432CDB 
5 SPDT 100mA 4/4-40 679-1027-ND 4.89 3.12 2.85 9435CDB 
SPST-NO 1A 0.334 1.041 679-1028-ND 3.32 2.12 1.87 9633NAB 
SPST-NO 100mA Solder Lug 0.236 0.334 1.041 679-1029-ND 2.79 Ul 1.53 9633NCDB 
SPDT 1A 0.440 1.155 679-1030-ND 5.15 3.28 3.00 9635AB 
MPB Series - Momentary 
SPST-NO 300mA M7 Blk Cap Solder Lug 0.520 0.236 1.095 679-1021-ND 2.11 1.24 1.08 MPB11102 
4 M7 Red Cap 679-1022-ND 2.11 1.24 1.08 MPB11106 
SPST-NC 300mA M7 Blk Cap Solder Lug 0.472 0.236 1.189 679-1023-ND 2.18 1.32 1.15 MPB11402 
M7 Red Cap 679-1024-ND 2.18 1.32 1.15 MPB11406 
Accessories 
Pushbutton Cap, Black, .25” Diameter for 300 and 400 Series. 679-1031-ND 1.12 62 52 A235-2 
Pushbutton Cap, Red, .25” Diameter for 300 and 400 Series 679-1032-ND 1.12 62 52 A235-6 
Pushbutton Cap, Black, 5mm Diameter for 9000 Series. 679-1033-ND 43 21 Az U902 
Pushbutton Cap, Red, 5mm Diameter for 9000 Series .. 679-1034-ND 43 21 17 U906 
Pushbutton Cap, Black, 8mm Diameter for 9000 Series. 679-1035-ND A7 .23 19 U1142 
Pushbutton Cap, Red, 8mm Diameter for 9000 Series .. 679-1036-ND AT 23 19 U1146 
ini Current} Button | Thread | Dimensions (inch) | Digi-Key Price Each Grayhill 
falc +) / hi M I n latu re Fig.| Circuit | Rating Color Size A B C | Part No. if 100 Part No. 
Gree . 
SPST-NO | 1A Black | 15/32-32 | .160 | .375 | .668 | GH1359-ND 4.84 3.64 | 10-09 
Pushbutton Switches SPST-NO | 250mA | — Red 5/16-32 | .146 | .250 | .476 | GH1361-ND 6.60 4.95 | 23-1 
Grayhill’s miniature pushbutton switches are PCB or panel mounted for compact, low-profile, behind-panel SPST-NO | 1A Red 1/4-32 | .150 | .250 | 370 ) GH1362-ND 2.36 1.78 | 30-1 
applications. Series 30 and 39 switches are a reliable and economical solution with a large selection of shapes SPST-NO 1A Black 1/4-32 | .150 | .250 | .370 | GH1365-ND 2.36 1.78 | 30-3 
and sizes to fit all designs. Operating temperature is -40°C ~ 85°C. Optional caps work with all Series 30 and 39 SPST-NO 5A Black 1/4-32_| .150 | .250 | .370 | GH1358-ND 2.47 1.86 | 30-3UL 
switches except 39-101. Fasten button with cyanoacrylate adhesive. SPST-NO | 1A Red 1/4-32 | 150 | .250 | .455 | GH1363-ND 2.94 2.24 30-15 
4 | SPST-NO | 150mA | Black 1/4-32 | .150 | .250 | .370 | GH1367-ND 1.69 1.27. | 30-601 BLK 
SPST-NO | 150mA | = Red 1/4-32 | .150 | .250 | .370 | GH1368-ND 1.69 1.27. | 30-601 RED 
SPST-NO | 500mA | — Red 8-40 | 175 | 125 | .215 | GH1344-ND 3.62 2.72 | 39-1 
SPST-NC | 250mA |__ Black 8-40 | .175 | 125 | .390 | GH1346-ND 5.60 4.21 | 39-2 
SPST-NO | 500mA | Black 8-40 | 175 | 125 | .215 | GH1345-ND 3.63 2.73 | 39-3 
SPST-NO | 150mA | Red 8-40 | 175 | 125 | .215 | GH1350-ND 3.01 2.26 | 39-401 RED 
SPST-NO | 150mA | Black 8-40 | .175 | 125 | .215 | GH1349-ND 3.01 2.26 | 39-401 BLK 
SPST-NO | _1A Red __| 15/32-32 | .160 | .375 | .668 | GH1360-ND 4.84 3.64 | 4001 
9 | SPST-NC | 1A Black 1/4-32 | — | — | — | GH1364-ND 2.65 2.00 | 30-2 
SPST-NC | 1A Red 1/4-32 | — | — | — | GH1366-ND 2.65 2.00 | 30-6 
3 | SPST-NO | 150mA | Red - — | — | — | GHIT851-ND 4.80 3.61 | 39-501 RED 
SPST-NO | 150mA | _ Black - — | — | — |GHI852-ND 4.80 3.61 _| 39-501 BLK 
4 | SPST-NO | 500mA} Red 8-40 — | — | — | GH1347-ND 6.78 5.09 | 39-351 RED 
SPST-NO | 500mA | __ Black 8-40 — | — | — |GH1348-ND 6.78 5.09 | 39-351 BLK 
5 | SPST-NO | 500mA | Nat. Nylon | 5/16-32 | — | — | — | GH1369-ND 7.89 5.92 | 39-101 
Pushbutton Cap, Red, .25” Diameter for Series 30 and 39.. GH1355-ND 36 27 30B1012-5 
Pushbutton Cap, Black, .25” Diameter for Series 30 and 39 GH1357-ND 36 27 30B1012-9 
Pushbutton Cap, White, .25” Diameter for Series 30 and 39.. GH1356-ND 39 30 30B1012-8 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Momentary Pushbutton Switches 


5500 Narrow and 5511 Wide Body Series 


These miniature, momentary switches have a crisp tactile feel and are available in a wide range of colors, 
available in two widths: the 5500 .47” (12mm) wide and the 5511 .67” (17mm) wide, meet all ESD protection 
requirements and are available with or without LED. Operating Travel: 1.8mm. Function: Momentary 
SPDT. Contact Bounce: <5m second Operating Life: 5 x 105 Cycles. Operating Force: <200 gf. Volt- 
age Rating: 12V. Current Rating: 50mA. Contact Resistance: <50mQ. LED Ratings: 2.2v @ 30mA. 


2(6.08) 
2 ples. 
2.035(0.9) +" "F” 49.035(0.9) 


9-9 —9— 


ae 7.62) 
4 O.1(2, Bl =e 
T Te : 88a ay 
035(0.9) .035(0.9) (Above PCB is for Two LED Series) 
Narrow Body Wide Body Dim: in. (mm) 
Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig.| Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
5500 Series - Narrow Body 
SPDT, Black Cap, no LED £G1701-ND 3.91 3.52 3.00 | 5501M1X 
SPDT, Grey Cap, no LED EG1702-ND 3.91 3.52 3.00 | 5501M2X 
SPDT, Red Cap, no LED EG1704-ND 3.91 3.52 3.00 | 5501M5X 
SPDT, White Cap, no LED EG1708-ND 3.91 3.52 3.00 | 5501M8X 
SPDT, Black Cap, with Red LED £G17151-ND 5.10 4.59 3.91 | 5501M11 
SPDT, Black Cap, with Green LED £G17171-ND 5.10 4.59 3.91 | 5501M12 
{ SPDT, Grey Cap, with Red LED £G17152-ND 5.10 4.59 3.91 | 5501M21 
SPDT, Grey Cap, with Green LED £G17172-ND 5.10 4.59 3.91 | 5501M22 
SPDT, Red Cap, with Red LED £G17155-ND 5.10 4.59 3.91 | 5501M51 
SPDT, Red Cap, with Green LED £G17175-ND 5.10 4.59 3.91 | 5501M52 
SPDT, White Cap, Red LED £G17158-ND 5.10 4.59 3.91 | 5501M81 
SPDT, White Cap, with Green LED £G17178-ND 5.10 4.59 3.91 | 5501M82 
SPDT, Black Cap, with Red and Green LED £G171571-ND 5.61 5.05 4.31 | 5501M112 
SPDT, Grey Cap, with_and Green LED £G171572-ND 5.62 5.06 4.31 | 5501M212 
5511 Series - Wide Body 
SPDT, Black Cap, no LED EG1709-ND 3.91 3.52 3.00 | 5511M1X 
SPDT, Grey Cap, no LED £G1710-ND 3.91 3.52 3.00 | 5511M2X 
SPDT, Blue Cap, no LED £G1711-ND 3.91 3.52 3.00 | 5511M4X 
SPDT, Red Cap, no LED £G1712-ND 3.91 3.52 3.00 | 5511M5X 
SPDT, White Cap, no LED £G1714-ND 3.91 3.52 3.00 | 5511M8X 
SPDT, Black Cap, with Red LED £G1715-ND 5.10 4.59 3.91 | 5511M11 
SPDT, Black Cap, with Green LED £G1719-ND 5.10 4.59 3.91 | 5511M12 
2 | SPDT, Grey Cap, with Red LED £G1716-ND 5.10 4.59 3.91 | 5511M21 
SPDT, Grey Cap, with Green LED £G1720-ND 5.10 4.59 3.91 | 5511M22 
SPDT, Red Cap, with Red LED £G1717-ND 5.10 4.59 3.91 | 5511M51 
SPDT, White Cap,with Red LED £G1718-ND 5.10 4.59 3.91 | 5511M81 
SPDT, White Cap, with Green LED £G1722-ND 5.10 4.59 3.91 | 5511M82 
SPDT, Black Cap, with Red and Green LED £G1723-ND 5.62 5.06 4.31 | 5511M112 
SPDT, Grey Cap, with Red and Green LED EG1724-ND 5.62 5.06 4.31 | 5511M212 


Momentary Pushbutton Switches 


Dim: in. (mm) 


.496(12.6) 


445(11.3) 
Panel Cutout 


Circuit: SPST (Momen- 
tary On) Rating: 3A 


125VAC Initial Contact 
Resistance: < 50m0 Hole 


Circuit: SPST (Momentary 
On) Rating: 3A 125VAC 
Initial Contact Resis- 
tance: < 50m0 Hole Cut- 


Circuit: SPST (Momentary 
On) Rating: 3A 125VAC 
Initial Contact Resistance: 
< 50mQ Hole Cutout: 


Circuit: SPST (Momen- 
tary On) 
Rating: 1A 125VAC 


Cutout: .49” (12.4mm) 


Hardware Included. 


Plastic Bushing 


Panel Cutout 


Circuit: SPST Rating: 3A 125VAC / 1.5A 250 AC 
Initial Contact Resistance: < 50m0 Hole Cutout: .50” (12.7mm) 


Hardware Included. 


out: .28” (7.2mm) Hard- 
ware Included. 


-49” (12.4mm) Hardware 


Included. 


Metal Bushing 


Initial Contact Resis- 
tance: < 20m0 


Circuit: SPST Rating: 3A 125V 
/1.5A 250VAC. Hole Cutout: .62” 
(15.75mm) Hardware Included. 
Rating: Red; 1.8V @ 20mA, 


Yellow & Green; 2.1V @ 20mA. 


Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig.| Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
1 Red, Cap .59” (15mm) Sq., N/O EG2005-ND 1.97 1.78 1.51 | PS1023ARED 
Black, Cap .59” (15mm) Sq., N/O EG2001-ND 1.97 1.78 1.51 | PS1023ABLK 
Red, Cap .24” (6mm) Dia., N/O EG2015-ND 1.05 93 .85 | PS1024ARED 
2 Black, Cap .24” (6mm) Dia., N/O EG2011-ND 1.48 1.30 1.19 | PS1024ABLK 
Red, Cap .39” (10mm) Dia., N/O EG2025-ND 1.50 1.35 1.15 | PS1024ALRED 
Black, Cap .39” (10mm) Dia., N/O EG2021-ND 1.50 1.35 1.15 | PS1024ALBLK 
3 Red, Cap .55” (14mm) Dia., N/O EG2035-ND 2.22 2.01 1.71 | PS1040ARED 
Black, Cap .55” (14mm) Dia., N/O EG2031-ND 2.22 2.01 1.71 | PS1040ABLK 
4_| Red, Cap .55” (14mm) Sq., N/O EG2045-ND 1.62 1.47 1.25 | PS1057ARED 
Black, Cap .55” (14mm) Sq., N/O EG2041-ND 1.62 1.47 1.25_| PS1057ABLK 
Black Cap, Plastic Bushing, N/O EG1900-ND 2.16 1.95 1.66 | RP3502ABLK 
Black Cap, Plastic Bushing, N/C EG1929-ND 2.45 2.21 1.88 | RP3502BBLK 
Red Cap, Plastic Bushing, N/O EG1930-ND 2.16 1.95 1.66 | RP3502ARED 
Red Cap, Plastic Bushing, N/C EG1931-ND 2.45 2.21 1.88 | RP3502BRED 
Black Cap, Metal Bushing, N/O EG1932-ND 3.35 3.02 2.57 | RP3502MABLK 
5 Black Cap, Metal Bushing, N/C EG1933-ND 3.75 3.38 2.88 | RP3502MBBLK 
Green Cap, Metal Bushing, N/O EG1934-ND 3.35 3.02 2.57 | RP3502MAGRN 
Green Cap, Metal Bushing, N/C EG1935-ND 3.75 3.38 2.88 | RP3502MBGRN 
Yellow Cap, Metal Bushing, N/O EG1936-ND 3.35 3.02 2.57 | RP3502MAYEL 
Yellow Cap, Metal Bushing, N/C EG1937-ND 3.75 3.38 2.88 | RP3502MBYEL 
Red Cap, Metal Bushing, N/O EG1938-ND 3.35 3.02 2.57 | RP3502MARED 
Red Cap, Metal Bushing, N/C EG1939-ND 3.75 3.38 2.88 | RP3502MBRED 
Illuminating Red LED Alt Action EG2543-ND 6.98 6.28 5.35 | RP3508BBLKREDREDNS 
6 | Illuminating Green LED Alt Action EG2544-ND 6.98 6.28 5.35 | RP3508BBLKGRNGRNNS 
Illuminating Yellow LED Alt Action EG2545-ND 6.98 6.28 5.35 | RP3508BBLKYELYELNS 


Momentary Pushbutton Switches 
320 Series — Sold With Caps 


320 Series switches are being used in a variety 
of applications in a great number of industries such 
as: Instrumentation, Test Equipment, Telecommu- 


nications, Audio Visual, and Computers. 
¢ Travel: .028" (.7mm). 

* Operating Force: 120 grams. 

° Type Of Contact: SPST 


¢ Contact Rating: 25mA/50V (DC). 
¢ Initial Resistance: 50m0 


: 1 X 10° switching cycles. 


¢ Snap Time: Closing: <50ys; Opening: <200us. 

* Materials: Housing: PC-CF; Knob: ABS or equiv- 
alent; Contacts (Fixed): CuZn Ag (gold available); 
Dome Contact: CrNi Au. 


Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Square, Recessed, Black £G1301-ND 2.15 1.94 1.65 | 320E11BLK 
Square, Recessed, Grey £G1303-ND 2.15 1.94 1.65 | 320E11GRY 
Square, Recessed, Red £G1305-ND 2.15 1.94 1.65 | 320E11RED 
1 | Square, Recessed, White £G1308-ND 2.15 1.94 1.65 | 320E11WHT 
Square , Recessed, Yellow £G2549-ND 2.15 1.94 1.65 | 320E11YEL 
Square, Recessed, Blue £G2550-ND 2.15 1.94 1.65 | 320E11BLU 
Square, Recessed, Green £G2551-ND 2.15 1.94 1.65 | 320E11GRN 
Standard Round, Black £G1311-ND 2.25 1.94 1.67 | 320.02E11.08BLK 
Standard Round, Grey £G1312-ND 2.56 2.20 1.90 | 320.02E11.08GRY 
Standard Round, Red £G1315-ND 2.25 1.94 1.67 | 320.02E11.08RED 
9 Standard Round, White £G1318-ND 2.25 1.94 1.67 | 320.02E11.08WHT 
Standard Round, Yellow £G2552-ND 2.70 2.44 2.08 | 320.02E11.08YEL 
Standard Round, Blue EG2553-ND 2.70 2.44 2.08 | 320.02E11.08BLU 
Standard Round, Green £G2554-ND 2.70 2.44 2.08 | 320.02E11.08GRN 
Large Round, Black EG2568-ND 2.85 2.57 2.19 | 320.02E11.09BLK 


Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig.| Description Part No. 1 10 100 | PartNo. 

Large Round, Grey EG2569-ND 2.85 2.57 2.19 | 320.02E11.09GRY 
Large Round, Yellow £G2570-ND 2.85 2.57 2.19 | 320.02E11.09YEL 

9 Large Round, Blue £G2571-ND 2.85 2.57 2.19 | 320.02E11.09BLU 
Large Round, Red £G2572-ND 2.85 2.57 2.19 | 320.02E11.09RED 
Large Round, Green £G2573-ND 2.85 2.57 2.19 | 320.02E11.09GRN 
Large Round, White £G2574-ND 2.85 2.57 2.19 | 320.02E11.09WHT 
Flat Square, Black £G1321-ND 2.15 1.94 1.65 | 320.01E11BLK 
Flat Square, Grey £G1322-ND 2.15 1.94 1.65 | 320.01E11GRY 
Flat Square, Red £G1325-ND 2.15 1.94 1.65 | 320.01E11RED 

3 | Flat Square, White £G1328-ND 2.15 1.94 1.65 | 320.01E11WHT 
Flat Square, Yellow EG2555-ND 2.15 1.94 1.65 | 320.01E11YEL 
Flat Square, Blue £G2556-ND 2.15 1.94 1.65 | 320.01E11BLU 
Flat Square, Green £G2557-ND 2.15 1.94 1.65 | 320.01E11GRN 
Tilted Square, Black £G1341-ND 2.17 1.96 1.67 | 320.22E11BLK 
Tilted Square, Grey EG1342-ND 2.17 1.96 1.67 | 320.22E11GRY 
Tilted Square, Red EG1345-ND 2.17 1.96 1.67 | 320.22E11RED 
Tilted Square, White £G1348-ND 2.17 1.96 1.67 | 320.22E11WHT 
Tilted Square, Yellow £G2558-ND 2.17 1.96 1.67 | 320.22E11YEL 
Tilted Square, Blue EG2559-ND 217 1.96 1.67 | 320.22E11BLU 

4 Tilted Square, Green EG2560-ND 2.17 1.96 1.67 | 320.22E11GRN 
Tilted Rectangular, Black £G2561-ND 2.22 2.01 1.71 | 320.21E11BLK 
Tilted Rectangular, Grey £G2562-ND 2.22 2.01 1.71 | 320.21E11GRY 
Tilted Rectangular, Yellow EG2563-ND 2.22 2.01 1.71 | 320.21E11YEL 
Tilted Rectangular, Blue £G2564-ND 2.22 2.01 1.71 | 320.21E11BLU 
Tilted Rectangular, Red EG2565-ND 2.22 2.01 1.71 | 320.21E11RED 
Tilted Rectangular, Green EG2566-ND 2.22 2.01 1.71 | 320.21E11GRN 
Tilted Rectangular, White £G2567-ND 2.22 2.01 1.71 | 320.21E11WHT 
12 mm Finger Recessed Cap, Black £G2575-ND 2.66 2.40 2.05 | 320.02E11.094BLK 

__ | 12mm Finger Recessed Cap, Grey £G2576-ND 2.66 2.40 2.05 | 320.02E11.094GRY 
Momentary Black Short (Uses JN Caps) | EG2548-ND 2.04 1.84 1.57 | 320.02E11BLK 
Momentary Black Tall (Uses JN Caps) EG4366-ND 2.09 1.89 1.61 | 320.03E11BLK 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Pushbutton Switches 


Dimensions in mm 


Fig. 3 — 1200M Series Fig. 4 — 4700 Series Fig. 5 — 1400N Series 


Switching Contact Digi-Key Price Each APEM 
Fig. Circuit Function Termination Rating Part No. i 25 100 Part No. 
1 SPST ON (OFF) Screw 8A 125VAC/12VDC 679-1037-ND 3.94 2.45 2.22 1202A2 
SPST ON (OFF) Solder Lug BA 125VAC/12VDC 679-1038-ND 4.29 2.76 2.45 1212A2 
2 SPST OFF (ON) Solder Lug 8A 125VAC/12VDC 679-1039-ND 4.29 2.76 2.45 1213A2 
SPST OFF (ON) Solder Lug 8A 125VAC/12VDC 679-1040-ND 3.31 2.04 1.80 1213C2 
SPST ON (OFF) Screw 8A 125VAC/12VDC 679-1041-ND 4.56 2.85 2.61 12222 
SPST ON (OFF) Solder Lug BA 125VAC/12VDC 679-1042-ND 10.74 7.62 7.01 1212MA 
3 SPST OFF (ON) Solder Lug 8A 125VAC/12VDC 679-1043-ND 9.46 6.51 5.92 1213MA 
SPST ON (OFF) Screw 8A 125VAC/12VDC 679-1044-ND 10.00 6.79 6.25 1222MA 
SPST ON (OFF) Solder Lug 6A 125VAC 679-1045-ND 3.70 2.30 2.09 4731A02UU 
SPST OFF (ON) Solder Lug 6A 125VAC 679-1046-ND 3.64 2.26 2.05 4733A02UU 
4 SPDT ON ON Solder Lug 6A 125VAC 679-1047-ND 4.34 2.79 2.48 4736A02UU 
DPST ON OFF Solder Lug 6A 125VAC 679-1048-ND 4.83 3.02 2.76 4741A02UU 
DPST OFF (ON) Solder Lug 6A 125VAC 679-1049-ND 5.10 3.25 2.97 4743A02UU 
DPDT ON ON Solder Lug 6A 125VAC 679-1050-ND 5.59 3.72 3.34 4746A02UU 
SPST ON (OFF) -185"0QC 3A 12VDC 679-1051-ND 2.62 1.56 1.40 1412N8C2 
DPST ON ON .185"QC 3A 12VDC 679-1052-ND 3.29 2.10 1.86 1415N8C2 
5 SPST OFF (ON) Solder Lug 3A 12VDC 679-1053-ND 2.52 1.48 1.32 1413NC2 
DPST ON ON Solder Lug 3A 12VDC 679-1054-ND 2.77 1.71 1.53 1415NC2 
SPST OFF (ON) PCB 3A 12VDC 679-1055-ND 2.67 1.64 1.47 1443NC6 
Sealing Boots 
Nickel Plated Hex Nut for 1200 and 4700 series. 679-1297-ND 4.18 2.60 2.35 U1654 
Matte Black Hex Nut for 1200 and 4700 series .. 679-1298-ND 4.18 2.60 2.35 U1656 
IA, IB, and IS Series Dimensions inimm Digi-Key PriceEach  |APEM 
iaGeniee: Fig. 1 — IA Series Fig. 2 - IB Series Fig.| Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
: SPST-NO, Blue Plunger............. 679-1079-ND 11.07 7.85 7.23 |IAR3F1100 
FEATURES: ¢ Panel cut-out 916.2mm Resistant SPST-NO, Black Plunger.. 679-1080-ND 41.07 7.85 7.23 |IAR3F1200 
to frost, sand and hydrocarbons * Front panel SPST-NO, Green Plunger. 679-1081-ND 11.07 7.85 7.23 |IAR3F1300 
sealed to IP67 Standard Hardware Supplied: SPST-NO, Red Plunger . 679-1082-ND 11.07 7.85 7.23 |IAR3F1600 
* 1 knurled nut and 1 O-ring 1 | SPST-NO, Orange Plunger 679-1083-ND 11.07 7.85 7.23 |IAR3F1900 
ELECTRICAL SPECIFICATIONS: ¢ Current/ SPST-NO, White Plunger. 679-1084-ND 11.07 7.85 7.23 |IAR3F17/100 
Voltage Rating: 2A/24VDC_ * Contact SPDT, Red Plunger. 679-1085-ND 12.92 9.36 8.33 |IAR5F1600 
Resistance: 100mQ2 maximum ~» Electrical SPDT, Blue Plunger 679-1086-ND 12.92 9.36 8.33 |IAR5F1100 
Life: 1,000,000 cycles * Total Travel: 1.5mm SPDT, Black Plunger .. 679-1087-ND 12.92 9.36 8.33 /IAR5F1200 
* Operating Force: 650gF »* Operating SPDT, Green Plunger . 679-1088-ND 12.92 9.36 8.33 |IAR5F1300 
Temperature: -20°C ~ 65°C Snap-in, Black Plunger .. 679-1089-ND 6.55 4.54 4.01 |IBR3SAD200 
2 Snap-in, Green Plunger. . 679-1090-ND 6.55 4.54 4.01 |IBR3SAD300 
IB and IS SERIES: Snap-in, Yellow Plunger . 679-1091-ND 6.55 4.54 4.01 |IBR3SAD500 
FEATURES: ° Sealed to IP67 Snap-in, Red Plunger... 679-1092-ND 6.55 4.54 4.01 |IBR3SAD600 
ELECTRICAL SPECIFICATIONS: © Contact Threaded, Blue Plunger ... 679-1093-ND 710 483 4.35 |ISR3SAD100 
Rating: 400mA/32VAC - 100mA/50VDC Threaded, Black Plunger 679-1094-ND 7.10 4.83 4.35 |ISR3SAD200 
-125mA/125VAC ° Contact Resistance: 50MQ 3 Threaded, Green Plunger . 679-1095-ND 7.10 4.83 4.35 |ISR3SAD300 
Maximum « Electrical Life: 500,000 cycles Threaded, Yellow Plunger . 679-1096-ND 7.10 4.83 4.35 |ISR3SAD500 
* Total Travel: 1.5mm * Operating Force: 2N Threaded, Red Plunger. . 679-1097-ND 7.10 4.83 4.35 |ISR3SAD600 
~5N * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Threaded, White Plunger 679-1098-ND 710 4.83 4.35 |ISR3SAD7/100 
IP Series — Pushbutton Switches Digi-Key Price Each APEM 
. Fig. | Description Part No. 1 25 +100 | Part No. 
for Harsh Environments SPST, On-Off, Black, Red LED .. 679-1116-ND 13.27 9.62 8.55 | IPRISAD2LOS 
SPST, Mom, Black, Green LED 679-1117-ND 11.13 7.89 7.26 | IPR83SAD2LOG 
ELECTRICAL SPECIFICATIONS: aes SPST, Mom, Black, Red LED . 679-1118-ND 4113 7.89 7.26 | IPR3SAD2LOS 
* Contact Ratings: 500mA at 48VAC, 200mA at 50VDC or 200mA at 250VAC » Electrical Life: 500,000 1 SPST, Mom, Red, Red LED... . 679-1119-ND 411.13 7.89 7.26 | IPR3SAD6LOS 
cycles min. at full load * Total Travel: .059” (1.5mm) * Operating Force: 10.5+40z. (3£1N) * Operating SPST, On-Off, Green, Green LED .. 679-1120-ND 13.27 9.62 8.55 | IPRISAD3LOG 
Temperature Range: -40°C ~ 125°C * Hardware: Supplied with 1 hex nut and 1 O-ring * LED Ratings: SPST, On-Off, White, Red LED 679-1121-ND 13.27. 9.62 8.55 | IPR1SAD7/1LOS 
Red- 20mA at 2V, Green- 10mA at 2V piricin tach: (ara) SPST, On-Off, Black 679-1108-ND 10.02 7.11 6.54 | IPCTSAD2 
a SPST, Mom, Black 679-1109-ND 10.06 6.84 6.29 | IPC3SAD2 
Fig. 4 SPST, Mom, Red . 679-1110-ND 10.06 6.84 6.29 | IPC3SAD6 
SPST, Mom, White 679-1111-ND 10.06 6.84 6.29 | IPC3SAD7/1 
078 2 | SPST, Mom, Green. 679-1112-ND 10.06 6.84 6.29 | IPC3SAD3 
(2.00). .688 SPDT, Mom, Black 679-1113-ND 10.02 7.11 6.54 | IPC5SAD2 
<* (47.50) SPDT, Mom, Red. 679-1114-ND 10.02 7.11 6.54 | IPCS5SAD6 
SPST, On-Off, Black, Red LED 679-1122-ND 13.27 9.62 8.55 | IPC1SAD2LOS 
SPST, Mom, Black, Red LED . 679-1123-ND 11.13 7.89 7.26 | IPC3SAD2LOS 
SPST, On-Off, Black 679-1124-ND 11.77 8.53 7.59 | IPRIFAD2 
SPST, On-Off, Red . 679-1125-ND 11.77. 8.53 7.59 | IPR1FAD6 
SPST, Mom, Black.. 679-1126-ND 11.30 8.19 7.29 | IPR3FAD2 
SPST, Mom, Green. 679-1127-ND 11.30 8.19 7.29 | IPR3FAD3 
SPST, Mom, Yellow. 679-1128-ND 11.30 8.19 7.29 | IPR3FADS 
SPST, Mom, Red . 679-1129-ND 11.30 8.19 7.29 | IPR3FAD6 
SPDT, Mom, White . 679-1130-ND 11.30 8.19 7.29 | IPR3FAD7/1 
SPDT, Mom, Black.. 679-1131-ND 13.57 9.88 8.95 | IPR5FAD2 
3 | SPDT, Mom, Green. 679-1132-ND 13.57 9.88 8.95 | IPR5FAD3 
SPDT, Mom, Yellow .. 679-1133-ND 13.57 9.88 8.95 | IPR5FADS 
SPDT, Mom, Red... 679-1134-ND 13.57 9.88 8.95 | IPR5FAD6 
SPDT, Mom, White . 679-1135-ND 13.57 9.88 8.95 | IPR5FAD7/1 
DarKey nieces | Aree SPST OnOff Groen Green LED.. |67O-114SND 1873. 11.45 10.38 | IPRIFADSLOG 
nig: Deserption EartiNo: i 251008 LBartiNos SPST, Mom, Black, Green LED 679-1144-ND 13.27 9.62 8.55 | IPR3FAD2LOG 
SPST, On-Off, Black... Geese) 10:02. 7.11. (6.54. '| IPRTSAD2 SPST, Mom, Black, Red LED . 679-1145-ND 13.27 9.62 8.55 | IPRSFAD2LOS 
SPST, On-Off, Red 679-1100-ND 10.02 7.11 6.54 | IPR1SAD6 SPST, Mom, Green, Green LED . 679-1146-ND 13.27 9.62 8.55 | IPRSFAD3LOG 
SPST, Mom, Black. 679-1101-ND 10.06 6.84 6.29 | IPR3SAD2 SPST, Mom, Red, Red LED... 679-1147-ND 13.27 9.62 _8.55_| IPR8FAD6LOS 
SPST, Mom, Red .. 679-1102-ND 10.06 6.84 6.29 | IPR3SAD6 SPST, On-Off, Red . 679-1136-ND 11.77 8.53 7.59 | IPCiFAD6 
1 | SPST, Mom, Blue.. 679-1103-ND 10.06 6.84 6.29 | IPR3SAD1 SPST, Mom, Black.. 679-1137-ND 11.30 8.19 7.29 | IPC3FAD2 
SPST, Mom, Green 679-1104-ND 10.06 6.84 6.29 | IPR3SAD3 4 | SPST, Mom, Green. 679-1138-ND 11.30 8.19 7.29 | IPC3FAD3 
SPST, Mom, Yellow 679-1105-ND 10.06 6.84 6.29 | IPR3SAD5 SPST, Mom, Red... 679-1139-ND 11.30 8.19 7.29 | IPC3FAD6 
SPDT, Mom, Black. 679-1106-ND 10.02 7.11 6.54 | IPR5SAD2 SPDT, Mom, Black.. 679-1140-ND 12.14 8.80 7.83 | IPCS5FAD2 
SPDT, Mom, Red.. .. | 679-1107-ND 10.02 7.11 6.54 | IPR5SAD6 SPDT, Mom, Red... 679-1141-ND 12.14 8.80 7.83 | IPC5FAD6 
SPST, On-Off, Black, Green LED... _| 679-1115-ND 13.27 9.62 8.55 | IPR1SAD2LOG (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Switching Hole Digi-Key Price Each APEM 
Fig. Circuit Function Ratings Actuator Size Termination Sealing Part No. 1 25 100 Part No. 
SPST-NO OFF (ON) 2A 48VDC Curved 22.2 Screw IP54 679-1056-ND 10.55 7.48 6.89 AV021003C900 
SPST-NO OFF (ON) 2A 48VDC Curved 22.2 Screw IP65 679-1057-ND 20.26 15.50 14.19 AV021003C900K 
1 SPST-NO OFF (ON) 2A 48VDC Flat 22.2 Screw IP54 679-1058-ND 10.82 7.68 7.06 AV031003C900 
SPST-NO OFF (ON) 2A 48VDC Flat 19.2 Solder Lug IP54 679-1059-ND 9.13 6.28 5.71 AV091003C200 
SPST-NO OFF (ON) 2A 48VDC Flat 19.2 Screw IP54 679-1060-ND 12.80 8.81 8.01 AV091003C900 
SPST-NO OFF (ON) 2A 48VDC Curved 19.2 Screw IP54 679-1061-ND 8.55 6.06 5.35 AV191003C900 
SPDT ON (ON) 6A 125VAC Curved 22.2 Solder Lug IP54 679-1064-ND 13.44 9.74 8.67 AV02810KMZQ 
2 DPDT ON (ON) 6A 125VAC Curved 19.2 Solder Lug IP54 679-1062-ND 13.31 9.68 8.78 AV19820KMZQ 
DPDT ON (ON) 6A 125VAC Curved 19.2 Solder Lug IP65 679-1063-ND 14.39 10.47 9.49 AV19820KMZQK 
DPDT ON (ON) 6A 125VAC Curved 22.2 Solder Lug IP54 679-1065-ND 13.29 9.67 8.77 AV02820KMZQ 
3 DPDT ON ON 6A 125VAC Curved 22.2 Solder Lug IP54 679-1066-ND 16.69 12.14 10.82 AV044746A200 
4 SPST-NO OFF (ON) 400mA 48VDC. Flat 16.2 Screw IP54 679-1067-ND 8.21 5.82 5.13 AV0630C900 
SPST-NO OFF (ON) 400mA 48VDC Flat 16.2 Screw IP65 679-1068-ND 12.00 8.70 7.74 AV0630C900K 
SPST ON OFF AVA @20V Flat 19.2 Solder Lug IP54 679-1069-ND 11.32 8.02 7.38 AV09401ZBE 
5 SPST ON OFF 3A 120VAC Curved 19.2 Solder Lug IP54 679-1070-ND 11.50 8.33 7.41 AV19401ZQEUL 
SPST OFF (ON) 3A 120VAC Curved 19.2 Solder Lug IP54 679-1071-ND 12.53 9.08 8.08 AV19402ZQE 
SPST ON OFF 3A 120VAC Red Mushroom 19.2 Solder Lug IP54 679-1072-ND 16.84 12.44 11.43 AV49401ZQE6 
SPST OFF (ON) 50mA 24VDC Flat 19.2 Solder Lug IP54 679-1073-ND 10.85 7.69 7.08 AV09C703D200 
SPST OFF (ON) 50mA 24VDC Flat 19.2 Solder Lug IP65 679-1074-ND 13.11 9.50 8.45 AV09C703D200K 
6 SPST OFF (ON) 50mA 24VDC Flat Blue LED 19.2 Solder Lug IP65 679-1075-ND 25.69 19.27 17.99 AV09C7L3D2001K 
SPST OFF (ON) 50mA 24VDC Flat Green LED 19.2 Solder Lug IP65 679-1076-ND 29.97 23.06 21.52 AV09C7L3D2003K 
SPST OFF (ON) 50mA 24VDC Flat Red LED 19.2 Solder Lug IP54 679-1077-ND 27.09 20.32 18.97 AV09C7L3D2006 
SPST OFF (ON) 50mA 24VDC Curved 19.2 Solder Lug IP65 679-1078-ND 11.72 8.49 7.56 AV19C703D200K 
Joysticks 


1000 Series: The 1000 Series are robust, switch joysticks. Based on industry 
standard V3 and V4 microswitches, they can switch 6A, 10A or up to 16A. 
The 1000 Series are ideal for general machine control type applications where 
the user is directing equipment at a predetermined speed. 4000 Series: The 
4000 Series is a range of highly versatile, single, dual, or tri-axial, proportional 
joysticks. Unlike other potentiometer based joysticks, the 4000 Series has an 
all-metal mechanism for maximum possible robustness and performance over 


life. The range employs high quality, plastic conductive film potentiometers as 
standard, and is designed as a sub-panel mount unit. The 4000 Series is ideally 
suited to medium duty applications such as electric vehicle control. This series 
remains the preferred choice for applications which require a life greater than five 
million cycles and absolute immunity to RFI. 5000 Series: The 5000 Series is a 
family of cost optimized, potentiometer joysticks. With particular attention paid to 
the style of the unit and a low installed depth, these joysticks are ideal for lighter 


duty applications such as CCTV keyboard control. 9000 Series: The 9000 Series 
offers a range of single, dual, or tri-axial products, utilizing contactless sensing 
to give highly repeatable proportional signals that do not degrade with use. The 
9000 Series also offers a range of electronic features including dual decode 
technology providing for electronic “at-centre” or “internal fault” detect, which 
makes it the ideal user interface for complex and safety critical applications such 
as materials handling or power chair control. 


Digi-Key Price Each APEM 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 Part No. 
1000 Series 
1 SPDT, 4-Point, Screw Mount, 16A 679-1404-ND 34.07 26.21 24.47 2V17F1100 
SPDT, 4-Point, Screw Mount, 6A 679-1405-ND 29.52 22.71 21.20 1V15F1100 
2 SPDT, 22mm, Bushing Mount, 6A 679-1406-ND 35.82 27.56 25.72 1D15F1500 
DPDT, 22mm, Bushing Mount, 6A. 679-1407-ND 61.07 48.35 45.81 1D27F1500 
4000 Series 
1 Axes, 5K, 55 degrees .. 679-1408-ND 89.14 72.14 66.99 4R182S1E5500 
3 2 Axes, 5K, 340 degrees . 679-1409-ND 148.50 123.75 114.75 4R252S1E5500 
2 Axes, 5K, 340 degrees with Soft Touch Pushbutton. . 679-1410-ND 196.87 163.06 150.98 4R252S1N5500 
5000 Series 
4 2 Axes, 5K, 220 degrees, Square Bezel. 679-1411-ND 95.08 76.95 71.45 5S251S0F1000 
2 Axes, 5K, 220 degrees, Circular Bezel 679-1412-ND 102.85 81.81 75.97 5T251S0F2100 
9000 Series 
5 Round Handle, Gloss Phenolic . 679-1413-ND 149.91 121.25 112.43 9SA50AC6500 
6 Conical Handle, Matte Nylon... 679-1414-ND 103.26 83.57 77.60 9SA50RE6500 
mA Third Axis + Pushbutton Handle, Hard Anodized Aluminum. 679-1415-ND 319.02 264.19 249.24 9SW40RP6559 
8 Skirted Handle, Matte Nylon .................... 679-1416-ND 160.99 134.16 124.41 QMA50RQ6295 
9 Third Axis Handle, Hard Anodized Aluminum. . 679-1417-ND 203.11 168.23 155.77 9SA5ORR6559 
Accessories 
— | USB Interface Module.. 679-1418-ND 150.13 125.11 116.01 909999 
— | USB Cable Assembly .. 679-1419-ND 9.99 6.79 6.25 919998 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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2 Keylock Assembly Requires | Fig. 3 Emergency Stop C. Operator D. Switchblock 
Keylock Emergency Assembly Requires 
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P A. Operator + 
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= aul Pushbutton (Fig. 1 - Assembly Options) 
Pushbutton (Fig. 1 - Assembly Options) Digi-Key Price Each APEM 
Fig. Bezel Color Part No. i 25 100 Part No. 
Digi-Key Price Each APEM Screens 
Fig. Bezel Color Part No. eeieene 1 25 100 Part No. Red 679-1385-ND 93 a 40 A0261B 
Rad ByoRGIONID ma A -_ Aie1B Amber 679-1386-ND .93 47 40 | A0261C 
Aas ainbek 679-1341-ND "go “nM 35 ‘A0161C Rect. Green 679-1387-ND .93 7 40 | A0261E 
ba Green 679-1342-ND 82 46 35 A0161E Blue 679-1388-ND 93 AT 40 | A0261F 
Clear 679-1343-ND 82 AN 35 A0161G Clear 679-1389-ND 93 A7 40 A0261G 
Red 679-1344-ND 82 At 35 A0162B Red 679-1390-ND .93 47 40 | A0262B 
1A Square Amber 679-1345-ND 82 A 35 A0162C Amber 679-1391-ND 93 47 40 A0262C 
Green 679-1346-ND 82 46 35 A0162E 1A Square Green 679-1392-ND 93 AT 40 | A0262E 
Clear 679-1347-ND 82 At 35 A0162G 
Blue 679-1393-ND .93 47 40 | A0262F 
Red 679-1348-ND 82 A 35 A0163B cl CRE ESLANTD - uv 45. | Aooeat: 
Reund Amber 679-1349-ND 82 AI 35 A0163C 28 : : : 
eur Green 679-1350-ND 82 A .35 A0163E Red 679-1395-ND 93 7 40 | A0263B 
Clear 679-1351-ND 82 A 35 A0163G Amber 679-1396-ND .93 AT .40 | A0263C 
Round Green 679-1397-ND .93 7 40 | A0263E 
Digi-Key Price Each APEM Blue 679-1398-ND 93 A7 40 A0263F 
Fig.| Pole | Bezel | Description Part No. 1 25 100 Part No. Clear 679-1399-ND 93 47 40 A0263G 
Operators 
1or2 Illum., Alternate Action 679-1305-ND 8.11 5.75 5.07 | A0101X Digi-Key Price Each APEM 
1or2 Illum., Momentary 679-1306-ND 7.57 5.15 4.55 | AO101Y Fig.| Bezel | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
1 or 2] Rect. |Non Illum., Momentary 679-1308-ND 7.49 5.10 4.59 | A0102Y 0; t 
1or2 Non Illum., Alternate Action | 679-1307-ND 6.59 457 4.04] A0102x : Oreo: 
3or4 Illum., Alternate Action 679-1309-ND 8.45 5.99 _5.29| A0103X lllum., Alternate Action 679-1364-ND 11.39 8.08 7.44 | A0201X 
Tor2 Tllum., Alternate Action 679-1310-ND 811 5.75 5.07] A0105X Rect, _| lllum., Momentary 679-1365-ND 10.19 7.22 6.65 | AO201Y 
1or2 Illum., Momentary 679-1311-ND 7.54 5.13 4.53 | AO105Y * | Non Illum., Alternate Action 679-1366-ND 9.29 6.39 5.81 | A0203X 
1C | 1 or 2 |Square | Non Illum., Momentary 679-1313-ND 7.49 5.10 4.59 | AO106Y Non Illum., Momentary 679-1367-ND 8.03 5.69 5.03 | A0203Y 
1tor2 Non Illum., Alternate Action | 679-1312-ND 6.59 4.57 4.04 | A0106X : 5 5 
3or4 Illum., Alternate Action 679-1314-ND 8.45 5.99 _5.29| AQ107X fe aces Action ae ae i ae ns et Rage 
Tor2 lllum., Alternate Action 679-1315-ND 8.11. 5.75 _5.07| A0109X 1¢ | Square | lum. Momentary ; CARRIE SH ; - EAS 
1or2 Illum., Momentary 679-1316-ND 7.54 5.13 4.53 | AO109Y Non Illum., Alternate Action 679-1370-ND 9.95 7.06 6.49 | A0206X 
1 or 2 |Round | Non Illum., Momentary 679-1318-ND 7.49 5.10 4.59 | AO110Y Non Illum., Momentary 679-1371-ND 9.37 6.44 5.86 | AO206Y 
1or2 Non Illum., Alternate Action | 679-1317-ND 6.72 4.66 4.12 | A0110X Illum., Alternate Action 679-1372-ND 12.12 8.78 7.81 | A0207X 
3or4 Ilum., Alternate Action 679-1319-ND 8.45 5.99 5.29 | AO111X agua Illum., Momentary 679-1373-ND 11.42 810 7.45 | A0207Y 
unc’ | Non Illum., Alternate Action | 679-1374-ND 9.95 7.06 6.49 | A0209x 
Digi-Key Price Each APEM Non Illum., Momentary 679-1375-ND 9.37 6.44 5.86 | AO209Y 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Switchblocks Th 7 
Digi-K Price Each APEM 
ip | Single Pole, 6A 679-1335-ND 6.35 423. 3.79 | A0151B Sal peeeeerney Pascal 4 ge oe || Bsa Ne 
or | Double Pole, 6A 679-1336-ND 8.45 5.99 5.29 | A0152B 9- e z : 
op | Three Pole, 6A 679-1339-ND 13.23 9.63 8.73 | A0155B Switchblock 
Four Pole, 6A Gr AN IGM Uie = S725 10:62 |:AD1SSB: 1 Normally Open, 12A 679-1376-ND 841 552 4.87 | A02501 
Keylock (Fig. 2 - Assembly Options) 1 Normally Closed, 124 679-1377-ND 8.11 5.52 4.87 | A02502 
1D | 2.Normally Open, 124 679-1378-ND 11.54 8.37 7.44 | A02503 
; ae Price Each APEM 2 Normally Closed, 12A 679-1379-ND 11.54 8.37 7.44 | A02504 
Big: [Roles |iBezelll EDescription u 25S OOM EartiNos 1 NO/14NG, 12A 679-1380-ND 11.54 8.37 7.44 | A02505 
Operators = 
Tor2 2 Position, Alternate Action [679-1357-ND 20.14 14.87 13.67] A018323 Second Switch Block 
1or2 2 Position, Alternate Action | 679-1352-ND 20.14 14.87 13.67 | A018301 1D 1 Normally Open, 12A 679-1381-ND 8.11 5.52 4.87 | A02506 
1or2 2 Position, Momentary 679-1353-ND 20.14 14.87 13.67] A018302 igma 
2A |3 or 4 {ROUND |5 Position’ Alternate Action | 679-1354-ND 20.14 14.87 13.67 | A018303 ‘Normally: Closed 124 SiealseeiNO. ci ct 
1or2 3 Position, Momentary 679-1355-ND 20.14 14.87 13.67 | A018306 ‘ i‘ 
1or2 3 Position, mainL, MomR _| 679-1356-ND___20.14__-14.87__ 13.67 | A018307 Emergency Stop (Fig. 2 - Assembly Options) 
Emergency Stop (Fig. 3 - Assembly Options) ; ae Digi-Key Price Each APEM 
Fig. Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Digi-Key Price Each APEM Operators 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 2A 40mm Emergency Stop 679-1400-ND 11.30 8.01 7.37 | AO2ES 
Operators 
3A 24mm Emergency Stop 679-1358-ND 8.77 6.04 5.49 | AOIES Digi-Key Price Each APEM 
40mm Emergency Stop 679-1359-ND 13.23 9.63 8.73 _| AO1ESSP3 Fig. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Switchblocks Switch Block 
3B Emergency Block, Single Pole, 1.5A | 679-1334-ND 6.31 4.37 3.87 | A0150B 2B Emergency Block, Single Pole 679-1384-ND 8.28 5.87 5.18 | A02512 
Emergency Block, Double Pole, 1.5A_| 679-1338-ND 9.42 6.48 5.89 | A0154B Emergency Block, Double Pole | 679-1383-ND 12.31 8.92 7.94 | A02511 


Lamps for A01 and A02 Series (Fig. 1) 


Voltage | Digi-Key Price Each APEM 
Fig. Lamp (Vv) Part No. 1 25 100 Part No. 
Lamps 
Filament 14 679-1320-ND 2.17 1.29 TAS A0141B 
Filament 28 679-1321-ND 217 1.29 1.15 A0141C 
Neon 110 679-1332-ND 6.35 4.23 3.79 A0143G 
Neon 220 679-1333-ND 6.35 4.23 3.79 A0143H 
LED Red 12 679-1322-ND 11.09 7.86 7.23 A0142M1 
LED Green 12 679-1323-ND 11.09 7.86 7.23 A0142M2 
1B LED Amber 12 679-1324-ND 11.09 7.86 7.23 A0142M3 
LED Blue 12 679-1325-ND 23.15 17.72 16.21 A0142M4 
LED White 12 679-1326-ND 23.15 17.72 16.21 A0142M5 
LED Red 24 679-1327-ND 11.09 7.86 7.23 A0142N1 
LED Green 24 679-1328-ND 11.09 7.86 7.23 A0142N2 
LED Amber 24 679-1329-ND 11.09 7.86 7.23 A0142N3 
LED Blue 24 679-1330-ND 23.15 17.72 16.21 A0142N4 
LED White 24 679-1331-ND 23.15 17.72 16.21 A0142N5 


Accessories 


Fig. 1 — Stop Plate 


Fig. 2 — Flapguard 


Fig. 3 — Antirotation Ring 


Digi-Key Price Each APEM 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
it Yellow Adhesive Label, 60mm for A01 Series | 679-1363-ND 2.54 1.49 1.33 | AOTYL1 
1 Yellow Adhesive Label, 90mm for A02 Series | 679-1401-ND 4.03 2.51 2.27 | AO2YL1 
2 | Flapguard, Rectangular for A01 Series 679-1360-ND 4.79 3.00 2.74 | AO1FG1 
2 | Flapguard, Square/Round for A01 Series 679-1361-ND 4.79 3.00 2.74 | AO1FG2 
3 | Anti Rotation Ring for A01 Series 679-1362-ND Adil 62 -52 | AOI1LW 
— _| Fixing Nut Key for AO1 and A02 Series 679-1402-ND 4.87 3.05 2.79 | 30-0001 
—_| Bulb Remover for AO1 and A02 Series 679-1403-ND 3.34 2.14 1.88 | 30-0002 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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OmRON. A16 Series 16mm Switches 


Omron's unique A16 series design allows users to make any switch arrangement needed. By changing the 
rear switch block, users can have a SPDT or a DPDT with LED or incandescent illumination. Changing the 
rear switch block or lamp is a snap with Omron's exclusive extraction tool. Panel installation is easy, cut your 
hole and insert the switch into the front of the panel and fix the lock ring and mounting nut from the back of the 
panel using Omron's fitting wrench to tighten the nut. Switches are sold as a complete assembly with switch 
block and lamp options available. 


Pushbutton Switches 16mm 


Square 


Rectangular 


Cont. Blocks | Illumin. | Lens | Digi-Key Price Each Omron 
Fig.) Switch Type Include Voltage | Color | Part No. 1 25 50 | Part No. 
Non-illuminated Momentary Switches 
Blue | 21312-ND 12.05 11.16 10.42 |A165-AAM-2 
Black | Z1313-ND 12.05 11.16 10.42 |A165-ABM-2 
1 Square/Flush DPDT _ Green | Z21314-ND 12.05 11.16 10.42 )A165-AGM-2 
Button Red | Z1315-ND 12.05 11.16 10.42 |A165-ARM-2 
White | Z1316-ND 12.05 11.16 10.42 )A165-AWM-2 
Yellow | Z1317-ND 12.05 11.16 10.42 |A165-AYM-2 
Black | Z1318-ND 12.05 11.16 10.42 |A165-JBM-2 
Green | Z1319-ND 12.05 11.16 10.42 |A165-JGM-2 
2 eee DPDT — | Red | 21320-ND 12.05 11.16 10.42 |A165-JRM-2 
White | Z21321-ND 12.05 11.16 10.42 )A165-JWM-2 
Yellow | Z1322-ND 12.05 11.16 10.42 |A165-JYM-2 
Blue | Z1323-ND 10.28 9.52 8.89 )A165-TAM-1 
Black | Z1324-ND 10.28 9.52 8.89 |A165-TBM-1 
3 Round/Extended SPDT _ Green | Z1325-ND 10.28 9.52 8.89 )A165-TGM-1 
Button Red | Z1326-ND 10.28 9.52 8.89 |A165-TRM-1 
White | Z21327-ND 10.28 9.52 8.89 )A165-TWM-1 
Yellow | Z1328-ND 10.28 9.52 8.89 |A165-TYM-1 
Mluminated Momentary Switches 
Green | Z1300-ND 16.03 14.84 13.86 | A165L-AGM-24D-2 
1 Square/Flush DPDT oAVDC Red | Z1301-ND 16.03 14.84 13.86 |A165L-ARM-24D-2 
Button White | Z1302-ND 16.03 14.84 13.86 | A165L-AWM-24D-2 
Yellow | Z1303-ND 16.03 14.84 13.86 | A165L-AYM-24D-2 
Green | Z1304-ND 17.13 15.87 14.81 | A165L-JGM-24D-2 
2 Rectangular/Flush DPDT oavDC Red | Z1305-ND 17.13 15.87 14.81 |A165L-JRM-24D-2 
Button White | Z1306-ND 17.13 15.87 14.81 | A165L-JWM-24D-2 
Yellow | Z1307-ND_ 17.13 15.87 14.81 | A165L-JYM-24D-2 
Green | Z1308-ND 16.03 14.84 13.86 |A165L-TGM-24D-2 
| Round/Extended | pop | o4ypc | Red | 21309-ND 16.03 14.84 13.86 | AT65L-TRM-24D-2 
Button White | Z1310-ND 16.03 14.84 13.86 | A165L-TWM-24D-2 
Yellow | 21311-ND 16.03 14.84 13.86 | A165L-TYM-24D-2 


Omron’s 16mm Emergency stop switches have a positive 
Emergency opening mechanism with minimum contact separation of 
Stop Switch 3mm in accordance with EN60947-5-1. Includes a safety lock 


mechanism to prevent malfunction. “Turn to Reset” operation 
to prevent unintentional resetting. Clearly visible red button with 
2S GF P65 oil resistant seal. Contacts: 5A@ 110VAC/3A 30VDC 


Switch Illumination Digi-Key Price Each Omron 
Type Voltage Contact Part No. 1 25 50 Part No. 
a = SPST-NC | Z1427-ND 36.49 33.79 31.54 | A165E-S-01 
30-dia.Head 
Push-lock = DPST-NC | Z1428-ND 44.50 41.21 38.46 | A165E-S-02 
Turn-Reset 24VDC SPDT-NC | Z1425-ND 49.47 45.81 42.76 | A165E-LS-24D-01 
24VDC DPST-NC | Z1426-ND 57.49 53.24 49.69 | A165E-LS-24D-02 
Emergency Stop Plate, 45mm dia., Yellow} Z1435-ND 3.98 3.69 3.44 A16Z-5070 


Specifications: 

Rating Contacts: * 250VAC: 3A (resistive) * 125VAC: 5A (resistive) * 30VDC: 3A (resistive) 

LED Indicators: * Rated Voltage: 24VDC « Rated Current: 10mA ¢ Operating Voltage: 24VDC+5% 
Dielectric Strength: 1000VAC, 50/60 Hz for 1 minute between terminals of same polarity 

Life Expectancy: 100,000 operations minimum Operating Temperature: -10°C ~ 55°C 

Ambient humidity: Operating 35% ~ 80% Degree of protection: IP65 


Digi-Key Price Each Omron 
Fig./ Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Repl. Switch Block - SPDT, Solder Term. | Z1330-ND 6.30 5.84 5.45 | A16-1 
1 Repl. Switch Block - DPDT, Solder Term. | Z1331-ND 8.29 7.68 7.17 | A16-2 
Repl. Switch Block - SPDT, PCB Term. Z1332-ND 9.17 8.50 7.93 | A16-1P 
Repl. Switch Block - DPDT, PCB Term. Z1333-ND 10.84 10.04 9.37 | A16-2P 
Panel Hole Plug, Square Z1334-ND 2.32 2.15 2.01 | A16ZA-3003 
2 |Panel Hole Plug, Rectangular Z1335-ND 2.32 215 2.01 | A16ZJ-3003 
Panel Hole Plug, Round Z1336-ND 2.87 2.67 2.49 | A16ZT-3003 
3 Switch Guard, Square & Round, Black Z1337-ND 5.19 4.81 4.49 | A16ZA-5050 
Switch Guard, Rectangular Z1338-ND 5.19 4.81 4.49 | A16ZJ-5050 
4 Repl. Neon Lamp, 110V, Red Z1342-ND 4.31 3.99 3.73 | A16-1NRN 
Repl. Neon Lamp, 110V, Green Z1343-ND 7.08 6.56 6.12 | A16-1INGN 
Repl. Led Lamp, 24VDC, Red Z1584-ND 4.64 4.30 4.02 | A16-24DSR 
5 Repl. Led Lamp, 24VDC, Yellow Z1585-ND 4.64 4.30 4.02 | A16-24DSY 
Repl. Led Lamp, 24VDC, Green Z1586-ND 4.64 4.30 4.02 | A16-24DSG 
Repl. Led Lamp, 24VDC, White Z1587-ND 4.64 4.30 4.02 | A16-24DSW 
___ | Fitting Wrench for Tightening Lock Nuts | Z1436-ND 6.86 6.35 5.93 | A3B-3004 
Extractor for Lamp and Switch Removal | Z1437-ND 3.64 3.38 3.15 | A16Z-5080 


Indicator light only without the switch for indication 
of circuit status or warning. Matches switch 
assembly for uniform panel look. 


M16 Pilot Lights 


AG 


Illumination Lens Digi-Key Price Each Omron 

Fig.| Light Type Voltage Color Part No. 1 25 50 Part No. 
Green Z1349-ND = 10.28 9.52 8.89 M165-AG-24D 
1 Square 24VDC Red Z1350-ND = 10.28 9.52 8.89 M165-AR-24D 
@ 10mA White Z1351-ND = 10.28 9.52 8.89 M165-AW-24D 
Yellow Z1352-ND 10.28 9.52 8.89 M165-AY-24D. 
Green Z1354-ND = 10.28 9.52 8.89 M165-JG-24D 
2. | Rectangular 24VDC Red Z1355-ND = 10.28 9.52 8.89 M165-JR-24D 
@ 10mA White Z1356-ND = 10.28 9.52 8.89 M165-JW-24D 
Yellow Z1357-ND 10.28 9.52 8.89 M165-JY-24D 
Green Z1359-ND = 10.28 9.52 8.89 M165-TG-24D 
3 Round 24VDC Red Z1360-ND 10.28 9.52 8.89 M165-TR-24D. 
@ 10mA White Z1361-ND = 10.28 9.52 8.89 M165-TW-24D 
Yellow Z1362-ND 10.28 9.52 8.89 M165-TY-24D 


Key Type Selector Switch WE 
No. of Electrical Key Positions Key Removable Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Type Positions Contact Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Position Part No. il 25 50 Part No. 
On Mom = 1 Z1399-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-A2AL-2 
2 Position DPDT On On = 1,2 Z1400-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-A2M-2 
On On = 1 Z1401-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-A2ML-2 
1 Square On On = 3 Z1402-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-A2MR-2 
On On On 1,2,3 Z1403-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-A3M-2 
3 Position DPDT On On On 2 Z1404-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-A3MC-2 
On On On | Z1405-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-A3ML-2 
On On On 3 Z1406-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-A3MR-2 
On Mom = i Z1415-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-T2AL-2 
2 Position DPDT On On _ 1&2 Z1416-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-T2M-2 
On On _ al Z1417-ND 47.26 43.76 40.85 | A165K-T2ML-2 
2 Round On On = 2 Z1418-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-T2MR-2 
On On On 1,2,3 Z1420-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-T3M-2 
3 Position DPDT On On On 1 Z1422-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-T3ML-2 
On On On 3 Z1423-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-T3MR-2 
Replacement Key for A165K Series (2 PCS.) ........ 0.00.0 ccc cc eee ence cence eee eens ences en ene ee see en eee en eneenee Z1424-ND 464 430 4.02 | A165K-KEY 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


OMRON. A16 Series 16mm Switches (Cont.) 
Knob Type 16mm Selector Switch 


Specifications: Rating Contacts: * 250VAC: 3A (resistive) * 125VAC: 5A (resistive) * 30VDC: 3A (resistive) LED 
Indicators: * Rated Voltage: 24VDC « Rated Current: 10mA * Operating Voltage: 24VDC+5% Dielectric Strength: 
1000VAC, 50/60 Hz for 1 minute between terminals of same polarity Life Expectancy: 100,000 operations minimum 
Operating Temperature: -10°C ~ 55°C Ambient Humidity: Operating 35% to 80% Degree of Protection: IP65 


AG 


Rectangular 


Switch Illumination Lens Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Switch Type Position Function Contacts Voltage Color Part No. 1 25 50 100 Part No. 
Non-Illuminated 
2 Position poy SPDT — Black Z1363-ND 19.46 18.02 16.82 18.62 A165S-A2M-1 
fi 
1 Square 2 Position Spring etm SPDT — Black Z1364-ND 19.46 18.02 16.82 15.62 A165S-A2A-1 
(Momentary) 
3 Position Maintained DPDT _ Black Z1365-ND 21.67 20.07 18.73 17.40 A165S-A3M-2 
(On-Off-On) 
2 Position yey SPDT = Black Z1375-ND 19.46 18.02 16.82 15.62 A165S-J2M-1 
ii 
2 | Rectangular 2 Position Spring Return SPDT = Black Z1376-ND 19.46 18.02 16.82 15.62 A165S-J2A-1 
(Momentary) 
3 Position ay DPDT = Black Z1377-ND 21.67 20.07 1873 17.40 A165S-U3M-2 
(On-Off-On) 
2 Position oe SPDT = Black Z1387-ND 19.46 18.02 16.82 15.62 A165S-T2M-1 
i 
3 Round 2 Position spring Return SPDT _ Black Z1388-ND 19.46 18.02 16.82 15.62 A165S-T2A-1 
(Momentary) 
3 Position Manteno DPDT — Black Z1389-ND 21.67 20.07 18.73 17.40 A165S-T3M-2 
(On-Off-On) 
Illuminated 
Spiing Fistamn Green Z1366-ND 25.15 23.29 2174 20.18 A165W-A2AG-24D-1 
2 Position iMamoatary) SPDT 24VDC Red Z1367-ND 25.15 23.29 2174 20.18 A165W-A2AR-24D-1 
Yellow Z1368-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A165W-A2AY-24D-1 
hamcined Green Z1369-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A165W-A2MG-24D-1 
1 Square 2 Position (On-Off SPDT 24VDC Red Z1370-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A165W-A2MR-24D-1 
Yellow Z1371-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A165W-A2MY-24D-1 
Ncmnminea Green Z1372-ND 27.36 25.34 23.65 21.96 A165W-A3MG-24D-2 
3 Position (on-Of) DPDT 24VDC Red Z1373-ND 27.36 25.34 23.65 21.96 A165W-A3MR-24D-2 
Yellow Z1374-ND 27.36 25.34 23.65 21.96 A165W-A3MY-24D-2 
spina Fishin Green Z1390-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A165W-T2AG-24D-1 
2 Position (honieneny SPDT 24VDC Red Z1391-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A165W-T2AR-24D-1 
7” Yellow Z1392-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A165W-T2AY-24D-1 
hainisiied Green Z1393-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A165W-T2MG-24D-1 
3 Round 2 Position (on-Of) SPDT 24VDC Red Z1394-ND 25.15 23.29 2174 20.18 A165W-T2MR-24D-1 
Yellow Z1395-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A165W-T2MY-24D-1 
Maintained Green Z1396-ND 27.36 25.34 23.65 21.96 A165W-T3MG-24D-2 
3 Position (on-Of) DPDT 24VDC Red Z1397-ND 27.36 25.34 23.65 21.96 A165W-T3MR-24D-2 
Yellow Z1398-ND 27.36 25.34 23.65 21.96 A165W-T3MY-24D-2 


A22 Series Switches 


Omron's A22 Series of pushbutton switches offer flexible features not found in other competitors switches. 
Switch blocks are hand snapped into the back of the switch body enabling the end user to replace, add or 
modify the switching outputs in seconds. If you need a DP switch simply snap on another switch block to 
complete your needs. Switch blocks feature screw-recessed (finger safe) terminals to meet both North 
American and European safety standards. Switches are water, oil and dust sealed to IP65 standards. 
Switch units come completely assembled and ready for installation. Purchase additional switch blocks for 
replacement and additions. 

Rating Contacts: » 24VAC: 10A (inductive), 10A (resistive) * 110VAC: 5A (inductive), 10A (resistive) 
* 220VAC: 3A (inductive), 6A (resistive) LED Indicators: * Rated Voltage: 24 VAC/DC »* Rated Current: 
15mA « Operating Voltage: 24VAC/DC +5% Dielectric Strength: 2,500VAC, 50/60 Hz for 1 minute between 
terminals of same polarity Life Expectancy: * PB Illum/Non-Illum: 500,000 operations minimum * Emer- 
gency Stop: 300,000 operations minimum « Selector: 500,000 operations minimum Ambient Humidity: 
Operating 35% ~ 80% Degree of Protection: |P65 


22mm 
Pilot Light .w@ 
Indicator light only without the switch for 


indication of circuit status or warning. 
Matches switch assembly for uniform 


22mm Accessories 


panel look. 


Illumination | Lens Digi-Key Price Each Omron 
Light Type Voltage Color Part No. 1 25 50 Part No. 
Blue | 21537-ND 30.67 28.41 26.51 | M22-CA-24A 
Green | 21538-ND 24.04 22.26 = 20.78 | M22-CG-24A 
24VAC/ Red | 21539-ND 24.04 22.26 = 20.78 | M22-CR-24A 
square bc White | 21540-ND 24.04 © 22.26 ~—20.78 | M22-CW-24A 
Yellow | 21541-ND 24.04 22.26 20.78 | M22-CY-24A 
Extended Blue | 21542-ND 39.80 36.86 3440 | M22-CA-Tt 
to Green | 21543-ND 39.80 36.86 ©=— 34.40 | 22-CG-T1 
VAC Red | 21544-ND 39.80 36.86 ~=— 34.40 | 22-CR-T1 
White | 21545-ND 39.80 36.86 ~=— 34.40 | M22-CW-Tt 
Yellow | 21546-ND 39.80 36.86 34.40_|_M22-CY-T1 
T2VAC/DC_| Yellow | _Z1597-ND 14.82___13.72 12.81 | M22-FY-12A 
Blue | Z1594-ND 24.04 22.26 20.78 | M22-FA-24A 
24VACI Green | 21589-ND 1482 13.72 12.81 | _M22-FG-24A 
pc Red | 21590-ND 1482 13.72 12.81 | _M22-FR-24A 
ae White | 21596-ND 14.82 13.72 12.81 | M22-FW-24A 
Fig Blue | Z1588-ND 30.67 28.41 26.51 | M22-FA-T1 
#6 Green | 21595-ND 1946 18.02 16.82 | M22-FG-T1 
ine Red | 21591-ND 1946 18.02 16.82 | M22-FR-T1 
White | 21592-ND 19.46 18.02 16.82 | M22-FW-Tt 
Yellow | 21593-ND 19.46 18.02 —_-16.82_| _M22-FY-T1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Replacement Switch Block, SPST-NC, G.P., 10 Amp Z1547-ND 6.63 6.15 5.74 A22-01 
Replacement Switch Block, SPST-NC, Microload Z1548-ND 16.03 1484 13.86 A22-01S 
Replacement Switch Block, DPST-NC, G.P., 10 Amp Z1549-ND 25.70 23.80 22.22 A22-02 
1 Replacement Switch Block, DPST-NC, Microload Z1550-ND 24.04 22.26 20.78 A22-02S 
Replacement Switch Block, SPST-NO, G.P., 10 Amp Z1551-ND 6.63 6.15 5.74 A22-10 
Replacement Switch Block, SPST-NO, Microload Z1552-ND 16.03 1484 13.86 A22-10S 
Replacement Switch Block, DPST-NO, G.P., 10 Amp Z1553-ND 1713 15.87 14.81 A22-20 
Replacement Switch Block, DPST-NO, Microload Z1554-ND 24.04 22.26 20.78 A22-20S 
Control Box Enclosure; 1 Hole for 22mm Switches Z1647-ND 21.67 20.07 18.73 A22Z-B101 
Emergency Yellow Enclosure; 1 Hole for 22mm Switches Z1648-ND 22.66 20.99 19.59 A22Z-B101Y 
2 Control Box Enclosure; 2 Holes for 22mm Switches Z1649-ND 34.28 31.74 9-29.63 A22Z-B102 
Control Box Enclosure; 3 Holes for 22mm Switches Z1650-ND 56.94 52.72 49.21 A22Z-B103 
3 Emergency Stop Plate, 60mm dia., Yellow w/Black Letters Z1555-ND 6.08 5.63 5.26 A22Z-3466-1 
Emergency Stop Plate, 90mm dia., Yellow w/Black Letters Z1556-ND 6.08 5.63 5.26 A22Z-3476-1 
Replacement LED Lamp, Red 24VAC/DC Z1576-ND 16.25 15.05 14.05 A22-24AR 
4 Replacement LED Lamp, Green 24VAC/DC Z1577-ND 16.25 15.05 14.05 A22-24AG 
Replacement LED Lamp, Yellow 24VAC/DC Z1578-ND 16.25 15.05 14.05 A22-24AY 
Replacement LED Lamp, Blue 24VAC/DC Z1579-ND 19.46 18.02 16.82 A22-24AA 
Replacement Incandescent Lamp, 120VAC Z1580-ND 4.64 4.30 4.02 A22-H1 
Replacement Socket Assembly for Lamps Z1581-ND 10.28 9.52 8.89 A22-TN 
~~ | Replacement Socket Assembly for Lamps, w/X-Former Z1582-ND 15.81 1464 13.66 A22-T1 
Replacement Latch Assembly for Switch Blocks Z1583-ND 3.42 3.17 2.96 A22-3200 
Fitting Wrench for Tightening Lock Nuts Z1557-ND 15.81 14.64 13.66 A22Z-3905 
— | Extractor for Lamp and Switch Removal Z1558-ND 4.86 4.51 4.21 A222-3901 
Lens Remover Tool Z1559-ND 1.91 1.77 1.66 A3PJ-5080 
(Continued) 
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OMRON. 22 Series Switches (Cont.) 


Pushbutton Switch 22mm 


WE 
Contact Blocks Illumination Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Button Type Include Voltage Lens Color Part No. il 25 50 100 Part No. 
Non-IIluminated Switches (Momentary Operations) 
1 Square/Extended Blue Z1561-ND 18.24 16.89 15.77 14.64 A22-CA-10M 
Button Yellow Z1565-ND 18.24 16.89 15.77 14.64 A22-CY-10M 
Blue Z1440-ND 18.24 16.89 15.77 14.64 A22-DA-10M 
2 Square/Full SPST-NO _ Black Z1441-ND 18.24 16.89 15.77 14.64 A22-DB-10M 
Guard Button White Z1443-ND 18.24 16.89 15.77 14.64 A22-DW-10M 
Yellow Z1444-ND 18.24 16.89 15.77 14.64 A22-DY-10M 
Blue Z1446-ND 13.71 12.70 11.85 11.01 A22-FA-10M 
Black Z1447-ND 13.71 12.70 11.85 11.01 A22-FB-10M 
3 Round Flush SPST-NO _ Green Z1448-ND 13.71 12.70 11.85 11.01 A22-FG-10M 
Button Red Z1449-ND 13.71 12.70 11.85 11.01 A22-FR-10M 
White Z1450-ND 11.38 10.54 9.84 9.14 A22-FW-10M 
Yellow Z1451-ND 13.71 12.70 11.85 11.01 A22-FY-10M 
4 Round/Extended SPST-NC = Red Z1452-ND 12.60 11.68 10.90 10.12 A22-TR-01M 
Button SPST-NO + SPST-NC Red Z1453-ND 18.24 16.89 15.77 14.64 A22-TR-11M 
Blue Z1454-ND 13.71 12.70 11.85 11.01 A22-GA-10M 
Black Z1455-ND 13.71 12.70 11.85 11.01 A22-GB-10M 
5 Round Full- SPST-NO = Green Z1456-ND 13.71 12.70 11.85 11.01 A22-GG-10M 
Guard Button Red Z1457-ND 13.71 12.70 11.85 11.01 A22-GR-10M 
White Z1458-ND 13.71 12.70 11.85 11.01 A22-GW-10M 
Yellow Z1459-ND 13.71. 12.70 11.85 11.01 A22-GY-10M 
SPST-NC = Red Z1460-ND 16.03 14.84 13.86 12.87 A22-MR-01M 
Blue Z1461-ND 16.03 14.84 13.86 12.87 A22-MA-10M 
6 Medium-size Mushroom Black Z1462-ND 16.03 1484 13.86 12.87 A22-MB-10M 
(40-mm dia head) SPST-NO = Green Z1463-ND 16.03 14.84 13.86 12.87 A22-MG-10M 
White Z1464-ND 16.03 14.84 13.86 12.87 A22-MW-10M 
Yellow Z1465-ND 16.03 14.84 13.86 12.87 A22-MY-10M 
Blue Z1467-ND 14.82 13.72 12.81 11.89 A22-SA-10M 
7 Small-size Mushroom = Black Z1468-ND 14.82 13.72 12.81 11.89 A22-SB-10M 
(30-mm dia. head) SPST-NO White Z1470-ND 14.82 13.72 1281 11.89 A22-SW-10M 
Yellow Z1471-ND 14.82 13.72 12.81 11.89 A22-SY-10M 
Non-IIluminated Switches (Latching Operations) 
1 | Square/Extended Button SPST-NC = Red Z1572-ND 26.25 24.31 22.69 21.07 A22-CR-01A 
SPST-NO + SPST-NC = Black Z1573-ND 34.28 31.74 29.63 27.51 A22-CB-11A 
IMuminated Switches (Momentary Operations) 
Blue Z1474-ND 53.62 49.65 46.34 43.03 A22L-DA-24A-10M 
Square/Full Guard Button SPST-NO 110 VAC White Z1476-ND 32.89 30.45 28.42 26.39 A22L-DW-24A-10M 
2 3 Yellow Z1477-ND 32.89 30.45 28.42 26.39 A22L-DY-24A-10M 
FED Mluminated SperkiG 1s VRE Blue Z1478-ND 58.04 53.75 50.16 46.58 | A22L-DA-T1-10M 
Green Z1479-ND 38.70 35.84 33.45 31.06 A22L-DG-T1-10M 
SPST-NC 24 VAC/DC Red Z1482-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A22L-GR-24A-01M 
Blue Z1483-ND 45.61 42.23 39.42 36.60 A22L-GA-24A-10M 
Green Z1484-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A22L-GG-24A-10M 
4 anti sre ene eeva0e White Z1485-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 | A22L-GW-24A-10M 
LED Illuminated Yellow Z1486-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A22L-GY-24A-10M 
SPST-NC 110 VAC Red Z1487-ND 30.67 28.41 26.51 24.62 A22L-GR-T1-01M 
Blue Z1488-ND 50.03 46.33 43.24 40.15 A22L-GA-T1-10M 
SESTNO TONaS Green Z1489-ND 30.67 28.41 26.51 24.62 A22L-GG-T1-10M 
SPST-NC 24 VAC/DC Red Z1492-ND 20.57. 19.05 17.78 16.51 A22L-TR-24A-01M 
Green Z1494-ND 20.57 19.05 17.78 16.51 A22L-TG-24A-10M 
SPST-NO 24 VAC/DC White Z1495-ND 20.57 19.05 17.78 16.51 A22L-TW-24A-10M 
4 | Round/Extended Button Yellow Z1496-ND 20.57 19.05 17.78 16.51 A22L-TY-24A-10M 
LED Illuminated SPST-NC 110 VAC Red Z1497-ND 26.25 24.31 2269 21.07 A22L-TR-T1-01M 
Green Z1499-ND 26.25 24.31 2269 21.07 A22L-TG-T1-10M 
SPST-NO 110 VAC White Z1500-ND 26.25 24.31 22.69 21.07 A22L-TW-T1-10M 
Yellow Z1501-ND 26.25 24.31 2269 21.07 A22L-TY-T1-10M 


WG 


Omron Emergency stop switches feature a positive opening mechanism with minimal contact separation of 3mm in accordance with 
EN60947-5-1. Safety lock mechanism prevents misuse or tampering. Innovative two-piece snap together construction reduces installation 
time and shorter panel depth requirements. Use for Emergency Stop switching on equipment, conveyors and augers, construction equipment 
and vehicles. Red cap standard. Contacts: 10A@110VAC or 24VDC 


Switch Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Type Contact Part No. 1 25 50 100 Part No. 
Non-Lighted Models 
60-dia. Head 
1 Push-lock SPST-NC Z1502-ND 34.82 32.25 30.10 27.95 A22E-L-01 
Turn-reset 
| aaron SPST-NC Z1503-ND 41.46 38.39 35.83 33.27 | A22E-LP-01 
40-dia. Head 
3 Push-lock SPST-NC Z1504-ND 31.78 29.43 27.47 25.51 A22E-M-01 
Turn-reset 
| eee SPST-NC Z1505-ND 58.60 54.26 50.65 47.03 | A22E-MK-01 
Key-reset SPST-NO/SPST-NC Z1560-ND 49.47 45.81 42.76 39.70 A22E-MK-11 
5 40-dia. Head SPST-NC Z1506-ND 39.25 36.34 33.92 31.50 A22E-MP-01 
Push-pull SPST-NO/SPST-NC Z1507-ND 48.36 44.79 41.80 38.82 A22E-MP-11 
30-dia. Head 
6 Push-lock SPST-NC Z1508-ND 39.25 36.34 33.92 31.50 A22E-S-01 
Turn-reset 
30-dia. Head 
7 Push-lock SPST-NC Z1509-ND 49.47 45.81 42.76 39.70 A22E-SK-01 
Key-reset 
Switch Illumination Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Type Contact Voltage Part No. 1 25 50 100 Part No. 
Lighted Models 
40-dia. Head 
Push-lock spst-nc | 24 ED Z1510-ND 51.68 47.86 44.67 41.48. | A22EL-M-24A-01 
8 Turn-reset 
40-dia. Head 410 VAC 
Push-lock Turn- | SPST-NC LED’ Z1511-ND 60.25 55.79 52.08 48.36 A22EL-M-T1-01 
reset withTrans. ( ) 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OMRON. 


A22 Series Switches (Cont.) 
Key Type Selector Switches 


Key Selector switches for secured switching or resetting. Available in either momentary or Alternate Action. (IP65 oil and dust tight 
construction.) Comes complete with 2 keys. Contact: 10A@110VAC or 24VDC. 


Switch No. of Key Positions Key Removable Digi-Key Price Each Omron 
Type Positions Contacts Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Position Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
On Mom = 1 Z1530-ND 24.04 22.26 20.78 19.30 | A22K-2AL-10 
2 SPST-NO On Off a 1&2 Z1531-ND 24.04 22.26 20.78 19.30 | A22K-2M-10 
Key Type On Off =— 1 Z1532-ND 24.04 22.26 20.78 19.30 | A22K-2ML-10 
Selector Switch Mom Off Mom 2 Z1533-ND 32.89 30.45 28.42 26.39 | A22K-3AC-11 
On On Off 1&3 Z1534-ND 32.89 30.45 28.42 26.39 | A22K-3M-11 
: ES TNOM SRS TENG On On Off 2 Z1535-ND 32.89 30.45 28.42 26.39 | A22K-3MC-11 
On On Off i Z1536-ND 32.89 30.45 28.42 26.39 | A22K-3ML-11 
Replacement Key for Key Type Selector Switches ...............00cccececcec ect ee eect eset eee ee esse eeeeeeeeeeeeeeees Z1669-ND 4.75 440 4.11 3.82 | A22KK 


Knob Type Selector Switches 


Large easy to switch knob selector switches for On-Off and selection for control of industrial controls. Snap acting type switch feedback ensures confident operator feedback during 


switching, even while wearing gloves. Available in either non-illuminated or LED illuminated versions. (IP65 oil and dust tight construction.) 


Contacts: 10A@110VAC or 24VDC 


ce ASG 


No. of Switch Illumination Lens Digi-Key Price Each Omron 
Switch Type | Positions Function Contacts Voltage Color Part No. 1 25 50 100 Part No. 
Non-Illuminated 
2 Spring Return SPST-NO = Black Z1512-ND 16.03 14.84 13.86 12.87 A228-2A-10 
(Off-Mom) 
2 Maintained SPST-NO = Black | Z1513-ND 15.81 14.64 13.66 12.69 | A22S-2M-10 
(On-Off) 
Knobiype 3 Spring Return |“ spgt-NO + SPST-NC = Black | Z1574-ND 20.57 19.05 17.78 16.51 A22-3A-11 
Selector Switch (Mom-Off-Mom) : 2 7 é 
3 Manmained SPST-NO + SPST-NC os Black Z1575-ND 20.57 19.05 17.78 16.51 A22-3M-11 
(On-Off-On) 
3 Maintained DPST-NO = Black | 22505-ND0 20.57 19.05 17.78 16.51 A228-3M-20 
(On-Off-On) 
Iluminated 
Shinn Ast Blue Z1514-ND 47.82 44.28 41.33 38.38 A22W-2AA-24A-10 
2 Lali ; ee SPST-NO 24 VAC/DC Red Z1516-ND 28.46 26.36 24.60 22.85 A22W-2AR-24A-10 
Knob-type (Momentary) Yellow Z1517-ND 28.46 26.36 24.60 22.85 A22W-2AY-24A-10 
Selector Switch Blue Z1518-ND 47.82 44.28 41.33 38.38 A22W-2MA-24A-10 
Maintained Green Z1519-ND 28.46 26.36 24.60 22.85 A22W-2MG-24A-10 
2 (On-Off) SeStN PANAGIDE Red Z1520-ND 28.46 26.36 24.60 22.85 A22W-2MR-24A-10 
Yellow Z1521-ND 28.46 26.36 24.60 22.85 A22W-2MY-24A-10 
ROHS Compliant 
AMERICAN DIN Rail Mounted Switches and Accessories 
ELECTRICAL INC. 
DIN RAIL MOUNTED DISCONNECT SWITCHES — 3 POLE ACCESSORIES 
American Emergency Remote Aux 
Digi-Key Price Each Electrical Door Interlock | Door Interlock | Operator 4th Contact | Ground | Neutral 
Series | Description Part No. 1 10 50 | PartNo. | Connector Handle Handle Shaft $ Pole SPST Pole Pole 
16-6 AWG 
600V 16A Black 288-1313-ND 28.27 2474 21.21 | 19200-11 See 
600V 16A Red 288-1321-ND 2827 24.74 21.21 | 1g2to-11 | 19440 | 1940-11 19401-11 | accessories] 19414 | 19428 | 19421 | 19419 
600V 25A Black 288-1314-ND 30.46 26.65 22.85 | 19201-11 See 
gp1_ | 600V.25A Red 288-1322-ND 3046 2665 22.85 | ig211-11 | 19440 a 19401-11 | accessories| 18414 | 19423 | 19421 | 19419 
600V 32A Black 288-1315-ND 31.54 27.60 23.66 | 19202-11 See 
600V 32A Red 288-1323-ND 31.54 2760 23.66 | 1922-11 | 19440 uae 19401-11 | accessories| 8414 | 19423 | 19421 | 19419 
600V 40A Black 288-1316-ND 32.62 2854 24.47 | 19203-11 See 
Isolation of contro! equipment is 600V 40A Red 288-1324-ND 32.62 2854 2447 | ag2ia-11 | 19440 | 19400-11 | 1940111 | accessories] 18414 | 19423 | T9421 | 19419 
an important design consideration. 16-1 AWG 
Disconnect switches can provide 
ee : 600V 63A Black 288-1317-ND 45.66 39.96 34.25 | 19205-11 See 
Pie Dna rales G00V 63A Red 288-1325-ND 45.66 39.96 34.25 | i92i5-11 | 19440 | 1940-11 19401-11 | accessories| 19418 | 19429 | 19422 | 19420 
: : 600V 80A Black 288-1318-ND 50.03 43.78 37.53 | 19206-11 See 
small motors or any other types 600V 80A Red 288-1326-ND 5003 4378 3753 | 19216-11 19440 19400-11 19401-11 Agcessoiles 19418 19429 19422 | 19420 
of -eenitole a nepereorles) (Suen S02 sooV 100A Black | 288-1319-ND 5437 47.58 40.78 | 19207-11 See 
= Sey ice ee G00V 100A Red _| 288-1327-ND 5437 4758 40.78 | 1917-11 | 19440 | 1940011 19401-11 | accessories| 19418 | 19429 | 19422 | 19420 
: 600V 125A Black | 288-1320-ND 60.89 53.28 45.67 | 19208-11 See 
position. Remote operation shut offs 600V 125A Red 288-1328-ND 60.89 5328 4567 | 19218-11 19440 19400-11 19401-11 Aéewssnries 19418 19429 19422 | 19420 
and handles are offered for those 
designs that are thru-panel. + Choose correct Remote Operator Shaft Length below 
Accessories 
Price Each American Electrical 
Series Description 1 10 50 Part No. 
Connector 6-8 Pole 288-1339-ND 19.46 17.51 15.57 19440 
Door Interlock Handle Black 288-1329-ND 8.71 7.63 6.54 19400-11 
SD1/SD2 Emergency Door Interlock Handle Red/Yellow 288-1330-ND 8.71 7.63 6.54 19401-11 
Remote Operator Shaft 100mm... 288-1340-ND} 5.43 4.89 4.35 19535-100 
Remote Operator Shaft 200mm... 288-1341-ND}$ 6.81 6.13 5.45 19535-200 
Remote Operator Shaft 300mm . 288-1342-ND$ 8.16 7.35 6.53 19535-300 
4th Pole 288-1331-ND 16.31 14.68 13.05 19414 
ani Aux Contact SPST . 288-1337-ND 20.39 18.35 16.31 19423 
Ground Pole... 288-1335-ND 20.39 18.35 16.31 19421 
Neutral Pole ... 288-1333-ND 20.39 18.35 16.31 19419 
4th Pole 288-1332-ND 24.47 22.02 19.58 19418 
ane Aux Contact SPST. 288-1338-ND 20.39 18.35 16.31 19429 
Ground Pole... 288-1336-ND 20.39 18.35 16.31 19422 
Neutral Pole... 288-1334-ND 20.39 18.35 16.31 19420 


+ Operator Shaft 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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ne © Illuminated Low Profile 


SWITCHES 


Snap-action contact mechanism. Snap-in mount (W01) 
with solder lug terminals and silver contacts: PCB mount 
(G03) with straight PC terminals and gold contacts. 


Features: « Electrical Capacity: * Power Level (code W): 
5A at 125/250VAC or 5A at 30VDC * Logic Level (code 
G): 0.4VA maximum at 28V AC/DC maximum. « Dielectric 
Strength: 1,000VAC minimum between contacts 
¢ Mechanical Life: 1,000,000 operations minimum 


Pushbutton Switches 


(momentary); 200,000 operations minimum (alternate 
action) ° Electrical Life: 10,000 operations minimum 
(silver); 200,000 operations minimum (gold) * Total 
Travel: .091” Operation Force: 160 grams for single pole, 
260 grams for double pole * Contact Timing: Break before 
make » Operating Temperature: -25°C ~ 50°C. 

UB Models: UL recognized and CSA certified; LED Rating: 
Red 1.85V at 20mA, Amber 2.0V at 20mA, Green 2.1V 
at 20mA. 


Fig. 1 Fig. 2 
(17.8) Sq (2.5) 
: 12.0) S 795 
Cigg) $4 (6.08)f 4 ‘(10.16) 
200 +4 -400 
| | 8 oa 2) 047 
95)" os 
(e2)s0 or (4.0) PCB Layout for Fig. 2 
Panel Cutout _ T AST 
(15.24) Sq 
-600 
Switching Cap Desc. | Digi-Key Price Each NKK 
Fig.|Circuit) Function | LED | Lens / Diffuser | Part No. nl 25 100 | Part No. 
Square Snap-in Mount, Single Element LED (UB Series) — 5A 
SPDT | On-Mom | Red Red/Red | 360-1525-ND 11.91 9.53 7.55 | UB15KKW015C-CC 
SPDT | On-Mom | Red Red/Red | 360-2102-ND@ 9.53 6.56 6.16 | UB15KKW015C-CC-RO 
SPDT | On-Mom | Amber | Amber / Amber | 360-2103-ND@ 9.53 6.56 6.16 | UB15KKW015D-DD-RO 
SPDT | On-Mom | Green | Green/Green | 360-1527-ND 11.91 9.53 7.55 | UB1SKKWO015F-FF 
SPDT | On-Mom | Green | Green/Green |360-2104-ND@ 9.53 6.56 6.16 | UB15KKW015F-FF-RO 
1 [DPDT| On-Mom| Red | Red/Red [360-1531-ND 11.34 8.22 7.31 | UB25KKWO15C-CC 
DPDT| On-Mom | Red | Red/Red |360-2105-ND® 11.34 8.22 7.31 | UB25KKWO15C-CC-RO 
DPDT | On-Mom | Amber | Amber / Amber | 360-1532-ND 11.34 8.22 7.31 | UB25KKW015D-DD 
DPDT | On-Mom | Amber | Amber / Amber | 360-2106-ND® 11.34 8.22 7.31 | UB25KKW015D-DD-RO 
DPDT | On-Mom | Green | Green/Green | 360-1533-ND 11.34 8.22 7.31 | UB25KKW015F-FF 
DPDT | On-Mom | Green | Green/Green | 360-2107-ND@ 11.34 8.22 7.31 | UB25KKW015F-FF-RO 
Square PCB Mount, Single Element LED (UB Series) — .4VA 
SPDT | On-Mom | Red Red/Red |360-1945-ND® 9.14 6.29 5.91] UB15SKG035C-CC-RO 
SPDT | On-Mom | Amber | Amber / Amber |360-1946-ND@ 9.14 6.29 5.91] UB15SKG035D-DD-RO 
SPDT | On-Mom | Green | Green/Green |360-1539-ND 11.43 915  7.24| UB1SSKGO35F-FF 
SPDT | On-Mom | Green | Green/Green |360-1947-ND@® 9.14 6.29 5.91) UB15SKGO35F-FF-RO 
DPDT| On-Mom | Red Red/Red | 360-1543-ND 11.48 8.32 7.40 | UB25SKG035C-CC 
7 DPDT| On-Mom | Red Red/Red |360-1948-ND@ 11.48 8.32 7.40 | UB25SKG035C-CC-RO 
DPDT | On-Mom | Amber ) Amber / Amber | 360-1544-ND 11.48 8.32 7.40] UB25SKG035D-DD 
DPDT| On-Mom | Amber | Amber / Amber |360-1949-ND® 11.48 8.32 7.40 | UB25SKG035D-DD-RO 
DPDT| On-Mom | Green | Green/Green /360-1545-ND 11.48 8.32 7.40 | UB25SKGO35F-FF 
DPDT| On-Mom | Green | Green/Green /360-1950-ND® 11.48 8.32 7.40 | UB25SKG035F-FF-RO 


@ RoHS Compliant 


Illuminated Process Sealed 
Tactile Switches 


Dim. in (mm) Inch 


(12.0) Sq 


(13.0) Sq 


JB Series - Illuminated, Low Profile Momentary Switches: 


Bright full face LED illumination for extremely long life. Sealed for automated soldering processes. Higher 
operating force provides more pronounced operating feel. All lenses come standard with diffused colored 
lens unless noted as clear. Terminal spacing conforming to .100” PCB grid. Straight, molded-in PC 
terminals. Single pole, single throw, variety of cap colors. Red, yellow or green LEDs. 

Electrical Capacity: 50mA at 24VDC, maximum Dielectric Strength: 250VAC minimum Mechanical Life: 
5,000,000 operations minimum Electrical Life: 5,000,000 operations minimum Operating Temperature: 
-25°C ~ 70°C. Total Travel: .010” 


JF Series - Illuminated, Ultra-Thin Momentary Switches: 


JF Series are washable tactile switches with crisp tactile feedback. Terminal spacing conforming to .100” 
PCB grid. Single pole, single throw, variety of cap colors. Red, yellow or green LEDs. 

Electrical Capacity: 50mA at 24VDC maximum Dielectric Strength: 250VAC minimum Mechanical Life: 
500,000 operations minimum Electrical Life: 500,000 operations minimum Operating Temperature: 
-25°C ~ 70°C. Total Travel: .016”. 


LED | Cap Description | Digi-Key Price Each NKK 
Fig.|Circuit| Color | Lens Diffuser | Part No. 1 25 100 | Part No. 
JB Series Illuminated Low Profile Switches 
SPST | Red Clear White 360-1260-ND 4.31 2.78 2.47 | JB15LPC-JB 
SPST | Red Clear Red 360-1261-ND 4.31 2.78 2.47 | JB1S5LPC-JC 
1 SPST | Yellow | Clear White 360-1262-ND 4.31 2.78 2.47 | JB1SLPE-JB 
SPST | Yellow | Clear Yellow 360-1263-ND 4.31 2.78 2.47 | JB1SLPE-JE 
SPST | Green | Clear White 360-1264-ND 4.31 2.78 2.47 | JB1S5LPF-JB 
SPST | Green | Clear Green 360-1265-ND 4.31 2.78 2.47 | JB1SLPF-JF 
JF Series Illuminated Ultra Thin Switches 
SPST | Red _— = 360-1266-ND 6.40 4.43 3.92 | JF15AP1CC 
2 | SPST | Yellow = = 360-1267-ND 7.70 5.24 4.78 | JF1ISAP1EE 
SPST | Green _ _— 360-1268-ND 6.68 4.62 4.09 | JF1ISAP1FF 


NEW! Illuminated Low Profile Pushbutton Switches 


with Alternating Legend 


The UB2's options feature super bright bi-color LEDs with alternating legends by color, all in 
one switch. These options offer innovative design engineers an exceptional choice to replace 
outdated, split legend caps. Super bright, red/green, bi-color LED switch selections can be 
specified with alternating ON/OFF, START/STOP, or OPEN/CLOSE legend configurations. 
The glossy polycarbonate cap features a single filter with a dual legend under the clear lens. 


When actuated, the green or red LED brilliantly highlights the alternating legends, clearly 
indicating the desired circuit status. Legend text is black. Electrical Capacity: ¢ Power 
Level (Silver): 5A @ 125/250VAC or 30VDC * Logic Level (Gold): 0.4VA max.@ 28V AC/DC 
max. Mechanical Life: 1,000,000 Operations min. (momentary); 200,000 Operations min. 
(alternate action) Operating Temperature Range: -25°C ~ 50°C 


Alternating Legend Pairs 
Green Red 


Dim. in mm 


Mounting Switching Contact Alternating Digi-Key Price Each NKK 
Circuit Type Function Material Legend Part No. 1 25 100 Part No. 
SPDT PCB On-Mom Gold ON/OFF 360-2227-ND 21.04 16.31 14.73 UB215SKG036CF-4J01 PCB Mount 
SPDT PCB On-On Gold ON/OFF 360-2223-ND 21.82 16.92 15.28 UB216SKGO36CF-4J01 
DPDT PCB On-Mom Gold ON/OFF 360-2229-ND 23.74 18.40 16.62 UB225SKG036CF-4J01 
DPDT PCB On-On Gold ON/OFF 360-2225-ND 24.84 18.63 17.39 UB226SKG036CF-4J01 
SPDT Snap-In On-Mom Silver ON/OFF 360-2226-ND 20.60 15.97 14.42 UB215KKW016CF-4J01 
SPDT Snap-In On-On Silver ON/OFF 360-2222-ND 21.38 16.57 14.97 UB216KKW016CF-4J01 
DPDT Snap-In On-Mom Silver ON/OFF 360-2228-ND 22.86 17.72 16.01 UB225KKW016CF-4J01 
DPDT Snap-In On-On Silver ON/OFF 360-2224-ND 23.96 18.57 16.78 UB226KKWO016CF-4J01 
SPDT PCB On-Mom Gold START/STOP 360-2235-ND 21.04 16.31 14.73 UB215SKG036CF-4J02 
SPDT PCB On-On Gold START/STOP 360-2231-ND 21.82 16.92 15.28 UB216SKGO36CF-4J02 
DPDT PCB On-Mom Gold START/STOP 360-2237-ND 23.74 18.40 16.62 UB225SKG036CF-4J02 
DPDT PCB On-On Gold START/STOP 360-2233-ND 24.84 18.63 17.39 UB226SKG036CF-4J02 
SPDT Snap-In On-Mom Silver START/STOP 360-2234-ND 20.60 15.97 14.42 UB215KKW016CF-4J02 
SPDT Snap-In On-On Silver START/STOP 360-2230-ND 21.38 16.57 14.97 UB216KKW016CF-4J02 
DPDT Snap-In On-Mom Silver START/STOP 360-2236-ND 22.86 17.72 16.01 UB225KKW016CF-4J02 
DPDT Snap-In On-On Silver START/STOP 360-2232-ND 23.96 18.57 16.78 UB226KKW016CF-4J02 
SPDT PCB On-Mom Gold OPEN/CLOSE 360-2243-ND 21.04 16.31 14.73 UB215SKG036CF-4J04 
SPDT PCB On-On Gold OPEN/CLOSE 360-2239-ND 21.82 16.92 15.28 UB216SKGO036CF-4J04 
DPDT PCB On-Mom Gold OPEN/CLOSE 360-2245-ND 23.74 18.40 16.62 UB225SKG036CF-4J04 
DPDT PCB On-On Gold OPEN/CLOSE 360-2241-ND 24.84 18.63 17.39 UB226SKG036CF-4J04 Panel Cutout 
SPDT Snap-In On-Mom Silver OPEN/CLOSE 360-2242-ND 20.60 15.97 14.42 UB215KKW016CF-4J04 : 
SPDT Snap-In On-On Silver OPEN/CLOSE 360-2238-ND 21.38 16.57 14.97 UB216KKW016CF-4J04 j 
DPDT Snap-In On-Mom Silver OPEN/CLOSE 360-2244-ND 22.86 17.72 16.01 UB225KKW016CF-4J04 nee 
DPDT Snap-In On-On Silver OPEN/CLOSE 360-2240-ND 23.96 18.57 16.78 UB226KKW016CF-4J04 | 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1900 (1073) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


NKK’ 


SWITCHES 


KB Series Miniature Bushing Mount 


The KB pushbuttons are SPDT or DPDT snap acting contact mechanism, providing long electrical life and pronounced 
sensitivity. Comes complete with nut. 12mm diameter makes this switch ideal for stacking into a panel using minimal 


IIluminated Pushbutton Switches 


room. LED illumination for long service life. Features: * Electrical Capacity: 1A @ 125/250VAC or 30VDC for silver 
contacts » Dielectric Strength: 1,500VAC minimum between contacts and case * Mechanical Life: 100,000 operations 


minimum ° Electrical Life: 50,000 operations minimum (silver) « Total Travel: .118” » Operating Temperature: -25°C ~ 
50°C * UL recognized and CSA certified @ 1A rating 


Dim. in (mm) Inch 


Switching Digi-Key Price Each NKK Fig. 1 
Fig. Circuit Function Color Part No. 1 25 100 Part No. (3.5) 
KB Series Square Bezel Switches 2138 
On-Mom Red 360-1990-ND® 9.87 7.00 6.65 KB15SKW01-5C-JC-RO peal ey, 
On-Mom Amber 360-1991-ND® 9.87 7.00 6.65 KB15SKW01-5D-JD-RO j_(5.0) 
On-Mom Green 360-1992-ND@ 9.87 7.00 6.65 | KB15SKWO1-5F-JF-RO 197'(24.7) 
SPDT On-On Red 360-1999-ND@ 10.56 7.49 7.12 KB16SKW01-5C-JC-RO 
On-On Amber 360-1611-ND 10.56 749 6.89 KB16SKW01-5D-JD. 
On-On Amber 360-2000-ND® 10.56 749 7.12 KB16SKW01-5D-JD-RO 
On-On Green 360-2001-ND® 10.56 7A9 7.12 KB16SKW01-5F-JF-RO 
1 On-Mom Red 360-1613-ND 11.88 8.61 7.66 KB25SKW01-5C-JC 
On-Mom Red 360-2008-ND® 11.88 8.61 7.66 KB25SKW01-5C-JC-RO 
On-Mom Amber 360-1614-ND 11.88 8.61 7.66 KB25SKW01-5D-JD 484 
DPDT On-Mom Amber 360-2009-ND® 11.88 8.61 7.66 KB25SKW01-5D-JD-RO 
On-Mom Green 360-2010-ND® 11.88 8.61 7.66 KB25SKW01-5F-JF-RO Panel Cutout 
On-On Red 360-2017-ND® 12.51 9.07 8.07 KB26SKW01-5C-JC-RO 
On-On Amber 360-2018-ND® 12.51 9.07 8.07 KB26SKW01-5D-JD-RO Fig. 2 
On-On Green 360-2019-ND@ 12.51 9.07 8.07 KB26SKW01-5F-JF-RO (11.6) Dia 
KB Series Round Bezel Switches AST, 
On-Mom Red 360-1984-ND® 9.87 7.00 6.65 KB15CKW01-5C-JC-RO (14.0) Dia~ 
On-Mom Amber 360-1985-ND@ 9.87 7.00 6.65 KB15CKW01-5D-JD-RO 551 
On-Mom Green 360-1986-ND® 9.87 7.00 6.65 KB15CKW01-5F-JF-RO M12P1™ 
SPDT On-On Red 360-1993-ND® 10.56 749 7.12 KB16CKW01-5C-JC-RO 
On-On Amber 360-1623-ND 10.56 749 6.89 KB16CKW01-5D-JD 
On-On Amber 360-1994-ND@ 10.56 7.49 7.12 KB16CKW01-5D-JD-RO 
2 On-On Green 360-1995-ND@ 10.56 7.49 7.12 KB16CKW01-5F-JF-RO 
On-Mom Red 360-2002-ND® 11.88 8.61 7.66 KB25CKW01-5C-JC-RO (© 12.3) 
On-Mom Amber 360-1626-ND 11.88 8.61 7.66 KB25CKW01-5D-JD 484 
On-Mom Amber 360-2003-ND@ 11.88 8.61 7.66 | KB25CKW01-5D-JD-RO Panel Cutout 
DPDT On-Mom Green 360-2004-ND® 11.88 8.61 7.66 KB25CKW01-5F-JF-RO 
On-On Red 360-2011-ND@ 12.51 9.07 8.07 KB26CKW01-5C-JC-RO 
On-On Amber 360-2012-ND® 12.51 9.07 8.07 KB26CKW01-5D-JD-RO 
On-On Green 360-2013-ND® 12.51 9.07 8.07 KB26CKW01-5F-JF-RO 
KB Series Rectangular Bezel Switches 
On-Mom Red 360-1987-ND® 9.87 7.00 6.65 KB15RKW01-5C-JC-RO 
On-Mom Amber 360-1988-ND® 9.87 7.00 6.65 KB15RKW01-5D-JD-RO 
On-Mom Green 360-1989-ND® 9.87 7.00 6.65 KB15RKW01-5F-JF-RO 
SPDT On-On Red 360-1996-ND® 10.56 7.49 7.12 KB16RKW01-5C-JC-RO 
On-On Amber 360-1635-ND 10.56 7.49 6.89 KB16RKW01-5D-JD 
On-On Amber 360-1997-ND® 10.56 7.49 712 KB16RKW01-5D-JD-RO 
On-On Green 360-1636-ND 10.56 7.49 6.89 KB16RKW01-5F-JF 
3 On-On Green 360-1998-ND® 10.56 7.49 7.12 KB16RKW01-5F-JF-RO (0 12.3) 
On-Mom Red 360-2005-ND® 11.88 8.61 7.66 KB25RKW01-5C-JC-RO 484 7 
On-Mom Amber 360-1638-ND 11.88 8.61 7.66 KB25RKW01-5D-JD . 
On-Mom Amber 360-2006-ND® 11.88 8.61 7.66 KB25RKW01-5D-JD-RO Panel Cutout 
On-Mom Green 360-1639-ND 11.88 8.61 7.66 KB25RKW01-5F-JF 
DPDT On-Mom Green 360-2007-ND® 11.88 8.61 7.66 KB25RKW01-5F-JF-RO 
On-On Red 360-2014-ND® 12.51 9.07 8.07 KB26RKW01-5C-JC-RO Fig. 4 
On-On Amber 360-1641-ND 12.51 9.07 8.07 KB26RKW01-5D-JD 
On-On Amber 360-2015-ND@ 12.51 9.07 8.07 | KB26RKWO01-5D-JD-RO KB Switch Guard 
On-On Green 360-1642-ND 12.51 9.07 8.07 KB26RKW01-5F-JF 
On-On Green 360-2016-ND® 12.51 9.07 8.07 KB26RKW01-5F-JF-RO 
KB Accessories 
= Socket Wrench for Panel Mount KB Series 360-1000-ND 2.54 1.53 1.33 AT108 
4 Protective Guard for Square/Round KB Series 360-1004-ND 2.18 1.29 1.15 AT494 
Protective Guard for Rectangular KB Series 360-1006-ND 2.34 1.41 1.23 AT4024 
@ RoHS Compliant 


contact create the quick-make, quick-break characteristic which limits arcing 1,500 VAC minimum between contacts and case * Mechanical Life: 1,000,000 


LB Series Standard Size Snap-in Mount and prolongs electrical life. The switch is offered with momentary or alternate operations minimum for momentary; 200,000 operations minimum for maintained 


The pushbutton switch is designed with a single-break, snap-action contact action circuits in single or double pole configurations. Features: * Electrical Electrical Life: 100,000 operations minimum « Total Travel: 118” * Operating 
mechanism. The combined butterfly formation and spring action of the movable Capacity: 3A @ 125/250VAC or 30VDC for silver contacts * Dielectric Strength: Temperature: -25°C ~ 50°C * UL recognized and CSA certified @ 3A rating 


Switching Digi-Key Price Each NKK Dim. in (mm) Inch 
Fig. Circuit Function Color Part No. 1 25 100 Part No. 
LB Series Square Bezel Switches 
On-Mom Red 360-1643-ND 13.20 9.60 8.70 | LB15SKWO1-5C-JC 
On-Mom Red 360-2026-ND 13.20 9.60 8.70 | LB15SKW01-5C-JC-RO 
On-Mom Amber 360-1644-ND 13.20 9.60 8.70 | LB15SKW01-5D-JD 
On-Mom Amber 360-2027-ND 13.20 9.60 8.70 | LB15SKWO1-5D-JD-RO 
— On-Mom Green 360-2028-ND 13.20 9.60 8.70__| LB15SKW01-5F-JF-RO 
On-On Red 360-1646-ND 14.65 10.66 9.66 | LB16SKWO1-5C-JC 
On-On Red 360-2035-ND 14.65 10.66 9.66 | LB16SKW01-5C-JC-RO aoe 
On-On Amber 360-1647-ND 14.65 10.66 9.66 | LB16SKWO1-5D-JD Use) 24 
On-On Amber 360-2036-ND@ 14.65 10.66 9.66 | LB16SKWO1-5D-JD-RO (16.2) : 
F On-On Green 360-2037-ND 14.65 10.66 9.66 | LB16SKWO01-5F-JF-RO 638 Sq. 
On-Mom Red 360-1649-ND 15.62 11.36 10.30 | LB25SKWO01-5C-JC Banal Gitouk 
On-Mom Red 360-2044-ND@ 15.62 11.36 10.30 | LB25SKWO01-5C-JC-RO 
On-Mom Amber 360-1650-ND 15.62 11.36 10.30 | LB25SKWO01-5D-JD 
On-Mom Amber 360-2045-ND 15.62 11.36 10.30 | LB25SKWO01-5D-JD-RO 
DPDT On-Mom Green 360-1651-ND 15.62 11.36 10.30 | LB25SKWO1-5F-JF 237) Dia,» 
‘On-Mom Green 360-2046-ND® 15.62 11.36 10.30 | LB25SKWO01-5F-JF-RO pe = 136, 
On-On Red 360-2053-ND 17.07 12.42 11.06 | LB26SKWO01-5C-JC-RO (6.0) 
On-On Amber 360-2054-ND@ 17.07 12.42 11.06 | LB26SKWO01-5D-JD-RO | Ree 
On-On Green 360-2055-ND 17.07 12.42 11.06 | LB26SKW01-5F-JF-RO 15) 
LB Series Round Bezel Switches a a (75) 
On-Mom Red 360-2020-ND 13.20 9.60 8.70 | LB15CKWO01-5C-JC-RO | 298 
On-Mom Amber 360-2021-ND 13.20 9.60 8.70 | LB15CKWO01-5D-JD-RO (21.77 bia 
On-Mom Green 360-2022-ND 13.20 9.60 8.70 | LB15CKWO1-5F-JF-RO (220) ‘B54 
— On-On Red 360-1658-ND 14.65 10.66 9.66 | LB16CKWO01-5C-JC ‘200,4il 
5 On-On Red 360-2029-ND 14.65 10.66 9.66 | LB16CKWO01-5C-JC-RO \ 
On-On Amber 360-1659-ND 14.65 10.66 9.66 | LB16CKWO01-5D-JD ‘| (11.5) 
On-On Amber 360-2030-ND® 14.65 10.66 9.66 | LB16CKWO01-5D-JD-RO — 1 453 
On-On Green 360-2031-ND@ 14.65, 10.66 9.66__| LB16CKW01-5F-JF-RO 
apne On-Mom Red 360-1661-ND 15.62 11.36 10.30 | LB25CKWOt1-5C-JC Panel Cutout 
On-Mom Red 360-2038-ND 15.62 11.36 10.30 | LB25CKWO1-5C-JC-RO 
@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1901 


® 
NKK lIluminated Pushbutton Switches 
SWITCHES LB Series Standard Size Snap-in Mount (Cont.) 


Dim. in (mm) Inch 


Switching Digi-Key Price Each NKK 
Fig. Circuit Function Color Part No. 1 25 100 Part No. 
LB Series Round Bezel Switches 
On-Mom Amber 360-1662-ND 15.62 11.36 10.30 LB25CKW01-5D-JD 
On-Mom Amber 360-2039-ND® 15.62 11.36 10.30 LB25CKW01-5D-JD-RO 
DPDT On-Mom Green 360-2040-ND® 15.62 11.36 10.30 LB25CKW01-5F-JF-RO 
2 On-On Red 360-2047-ND® 17.07 12.42 11.06 LB26CKW01-5C-JC-RO 
On-On Amber 360-2048-ND® 17.07 12.42 11.06 LB26CKW01-5D-JD-RO 
On-On Green 360-1666-ND 17.07 12.42 11.06 LB26CKW01-5F-JF 
On-On Green 360-2049-ND® 17.07 12.42 11.06 LB26CKW01-5F-JF-RO 
LB Series Rectangular Bezel Switches 
On-Mom Red 360-1667-ND 13.20 9.60 8.70 LB15RKW01-5C-JC 
On-Mom Red 360-2023-ND® 13.20 9.60 8.70 LB15RKW01-5C-JC-RO 
On-Mom Amber 360-2024-ND® 13.20 9.60 8.70 LB15RKW01-5D-JD-RO 
On-Mom Green 360-2025-ND® 13.20 9.60 8.70 LB15RKW01-5F-JF-RO 
SPDT On-On Red 360-1670-ND 14.65 10.66 9.66 LB16RKW01-5C-JC 
On-On Red 360-2032-ND® 14.65 10.66 9.66 LB16RKW01-5C-JC-RO 
On-On Amber 360-2033-ND® 14.65 10.66 9.66 LB16RKW01-5D-JD-RO L— 5 
On-On Green 360-1672-ND 14.65 10.66 9.66 | LB16RKWO01-5F-JF eo 
3 On-On Green 360-2034-ND® 14.65 10.66 9.66 LB16RKW01-5F-JF-RO ‘ 
On-Mom Red 360-1673-ND 15.62 11.36 10.30 | LB25RKW01-5C-JC Panel Cutout 
On-Mom Red 360-2041-ND® 15.62 11.36 10.30 LB25RKW01-5C-JC-RO 
On-Mom Amber 360-1674-ND 15.62 11.36 10.30 LB25RKW01-5D-JD 
On-Mom Amber 360-2042-ND® 15.62 11.36 10.30 LB25RKW01-5D-JD-RO 
DPDT On-Mom Green 360-1675-ND 15.62 11.36 10.30 LB25RKW01-5F-JF 
On-Mom Green 360-2043-ND® 15.62 11.36 10.30 LB25RKW01-5F-JF-RO 
On-On Red 360-2050-ND® 17.07 12.42 11.06 LB26RKW01-5C-JC-RO 
On-On Amber 360-1677-ND 17.07 12.42 11.06 LB26RKW01-5D-JD 
On-On Amber 360-2051-ND® 17.07 12.42 11.06 LB26RKW01-5D-JD-RO 
On-On Green 360-2052-ND® 17.07 12.42 11.06 LB26RKW01-5F-JF-RO 
LB Accessories 
4 Protective Guard for Square LB Series 360-1005-ND 2.91 1.79 1.56 AT499 
Protective Guard for Rectangular LB Series 360-1007-ND 2.91 1.79 1.56 AT4057 
@ RoHS Compliant 
BOvRNS SMD Momentary Key Switches Gull Wing 


rae 


Electrical Characteristics: * Contact Rating: Maximum Current: 100mA; Maximum Voltage: 24V 
© Contact Resistance: 100m0 maximum * Insulation Resistance: 100MQ minimum (DC500V) 
General Characteristics: * Switch Type: Normally Open * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Dielectric Strength: 250VAC 


Mechanical Characteristics: * Cycle Life, Loaded: 10,000 actuations 


Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Type Part No. 1 10 100 Part No. 500 1,000 5,000 
J-Hook 7914J-O00ECT-ND -95 .84 .71 | 7914J-OOOETR-ND 270.00 473.00 405.00/M 
Gull Wing | 7914G-OO0ECT-ND .95 .84 .71 | 7914G-O00ETR-ND 270.00 473.00 405.00/M 


Sealed Selector Switches 


Electrical Characteristics: * Contact Rating: Maximum Current: 100mA Maximum Voltage: 24V 
¢ Contact Timing: Non-Shorting * Contact Resistance: 20 maximum * Insulation Resistance: 100MQ 


minimum (DC500V) ¢ Dielectric Strength: 250VAC 


¢ General Characteristics: * Switch Type: SPDT * Operating Temperature Range: -55°C 


~ 125°C 


Size Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing 
Fig. |(mm)| Life | PartNo. 1 10 100 | Part No. 500 1,000 
1 3 50 | 7813J-051ECT-ND 2.10 1.86 1.56 | 7813J-051ETR-ND _ 1050.00 
3 | 2000 | 7813J-023ECT-ND 2.31 2.05 1.72 | 7813J-023ETR-ND al 1155.00 
9 4 50 | 7814G-051ECT-ND 2.10 1.86 1.56 | 7814G-051ETR-ND 600.00 1050.00 
4 | 2000 | 7814G-023ECT-ND 2.31 2.05 1.72 | 7814G-023ETR-ND 660.00 1155.00 
3 | 4 50 | 7814J-051ECT-ND 2.10 1.86 1.56 | 7814J-051ETR-ND 600.00 1050.00 
4 | 2000 | 7814J-023ECT-ND 2.31 2.05 1.72 | 7814J-023ETR-ND 660.00 1155.00 
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* Mechanical Angle: 245°C +15° « Posi- 
tions: 2 * Adjustment Torque: 50g. cm 
max. ¢ Stop Strength: 200g. cm min. 
¢ Switching Angle: 45° + 5° * Seal Test: 
85°C Flouriner » Rotational Life: -051: 
50 cycles; -023: 2000 cycles * Maximum 
Soldering Heat: 260°C, 5 seconds 


0 


10-3 Plcs. 
T 


* Mechanical Angle: 240° +15° © Positions: 2 * Adjustment Torque: 180g. cm maximum Stop Strength: 300g. cm 
minimum »* Switching Angle: 45° + 5° * Pushover Strength (S Style): 2 kilograms minimum « Rotational Life: -051: 50 
cycles -023: 2000 cycles * Maximum Soldering Heat: 260°C, 10 seconds 


COPAL ELECTRONICS 


Surface Mount Slide Switches cas Series 


Electrical Characteristics: 


* Contact Rating: Non-switching DC50 V 100mA, Switching DC6V, 100mA DC24 V, 25mA, Minimum 
Contact Resistance: 50mQ maximum (1.5mA, 1kHz, 20mV) «Insulation Resistance: 
1000MQ (DC 100V) minimum »¢ Dielectric Strength: AC500 V, 50Hz, 60s 


DC20mV tya, 


Cut Tape Tape & Reel 
No. of Digi-Key Price Each Pricing* Copal 
Fig.| Poles | Description Part No. 10 100 1,000 Part No. 
1A 2 SPDT, J Hook CAS120JCT-ND 1.98 1.43 660.00 CAS-120TA 
1B 2 SPDT, Gullwing CAS120GCT-ND 1.76 1.27 585.00 CAS-120TB 
2A 2 DPOT, J Hook CAS220JCT-ND 3.15 = 2.28 1134.00 CAS-220TA 
2B 2 DPDT, Gullwing CAS220GCT-ND 3.78 = 2.73 1134.00 CAS-220TB 
2 2 SPDT 2 pos. J Hook CASD20JCT-ND 3.15 = 2.28 1134.00 CAS-D20TA 
2D 2 SPDT 2 pos. Gullwing CASD20GCT-ND 3.15 2.28 1134.00 CAS-D20TB 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 


1902 (1073) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


GW oustares Slide Switches Made in U.S.A. 


CW Industries slide switches became popular with the industrial explosion Copper; * Moving Contact Plating: Silver *Terminals: Copper * Terminal 


after World War |. Thousands of consumer products have used CW Plating: Silver Specifications: * High Voltage Breakdown: Minimum of 1000 iCi= ® i i I 
Industries slide switches for applications such as: radios, TVs, appliances, volts RMS, 60Hz for one minute between parts of opposite polarity. * Con- Digi Key Slide Switches Kit 
and automotive. Aircraft, telephones, and marine equipment use CW _ tact resistance: Less than 0.010 at 20 milliamperes dc. ¢ Life Cycling (no Assortment of switches denoted. Includes notebook style 
Industries slide switches for both power switching and low level switching. load): Switches will be operative after 10,000 (minimum) cycles at the rate storage case and bin storage guide. 


Available in both solder eyelet versions for hand soldering or pc mount of 10 cycles per minute * Life Cycling (load): Switches will be operative after 
terminals for direct mounting. All slide switch actuators and buttons are black 6,000 (minimum) cycles at the rate of 10 cycles per minute at rated load. 
nylon 6/6. MATERIALS: « Buttons: Type 6/6 nylon, black * Moving Contact: APPROVAL LISTING: UL/CSA 


* SW-KIT-ND 120 total pieces 


Volts | Curr. Rtg. (A) Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each CW Industries 
Fig.| Circuit |DC AC; DC AC LxWxH Description Part No. il 10 100 500 | Part No. 
1 SPST |125 125] 5 5 -250 x .320 x .620 (6.35 x 8.13 x 15.75) Vertical Mount PC Switch ....................2.65 SW100-ND 94 12 55 43 G-105-0513 
2 SPDT /125 125) 5 5 505 x .305 x .515 (12.83 x 7.75 x 13.08) Horizontal Mount PC Switch . SW101-ND* 1.52 1.16 89 69 G-107-0513 
3 SPST |125 125] .5 5 .705 x .385 x .395 (17.91 x 9.78 x 10.03) Panel Mount Snap-In Switch. SW331-ND 1.70 1.29 99 77 G-107-SI-0005 
3 SPDT /125 125) .5 5 .705 x .385 x .395 (17.91 x 9.78 x 10.03) Panel Mount Snap-In Switch. SW332-ND 1.70 1.29 99 77 G-107-SI-0511 
4 DPDT [125 125| .5 5 -762 x .312 x .558 (19.35 x 7.92 x 14.17) Micro-Miniature Switch .... SW102-ND* 1.29 98 76 59 GS-113-0512 
5 SPDT /125 125) .5 5 .750 x .220 x .458 (19.05 x 5.59 x 11.63) Micro-Miniature Switch SW103-ND* ta. 85 65 51 GS-115-0511 
6 SPDT /125 125) .5 6.0 1.360 x .550 x .966 (34.54 x 13.97 x 24.54) | Standard Size Switch Eyelet Terminal SW104-ND* 61 A7 36 .28 GF-624-6014 
6 SPDT /125 125) .5 6.0 1.360 x .550 x .966 (34.54 x 13.97 x 24.54) | Standard Size Switch (On-Mom)... SW338-ND 1.68 1.28 98 76 G-1132-0003 
7 DPDT /125 125| .5 an 1.360 x .550 x .747 (34.54 x 13.97 x 18.97) | Standard Size Switch PCB Mount . SW105-ND* 1.10 84 64 50 GF-1126-1110 
7 DPDT [125 125| .5 1 1.360 x .550 x .747 (34.54 x 13.97 x 18.97) | Standard Size Switch Eyelet Terminal. SW333-ND AAT. 89 68 53 GF-1126-0033 
8 4PDT |125 125] 5 6.0 | 1.360 x 1.000 x .767 (34.54 x 25.40 x 19.48) | Standard Size Switch PCB Mount . SW106-ND* 1.62 1.23 95 74 GF-642-6010 
9 | DP-3Pos/125 125) .5 3.0 1.656 x .550 x .757 (42.06 x 13.97 x 19.23) | Standard Size Switch PCB Mount . $W117-ND 95 72 56 43 G-328S-008 
9 | DP-3Pos/125 125| .5 1 1.656 x .550 x .757 (42.06 x 13.97 x 19.23) | Standard Size Switch PCB Mount . SW107-ND* 1.41 1.07 82 64 G-1128S-1110 
9 | DP-3Pos/125 125] .5 "1 1.656 x .550 x .664 (42.06 x 13.97 x 16.87) | Standard Size Switch Eyelet Terminal. . SW334-ND 1.41 1.07 82 64 G-1128S-0055 
9 | SP-3Pos/125 125| .5 ah 1.656 x .550 x .664 (42.06 x 13.97 x 16.87) | Standard Size Switch (On-Off-Mom) . SW337-ND 1.37 1.04 -80 62 G-633S-0000 
10 | 4P-3Pos }125 125| .5 6.0 | 1.656 x 1.000 x .767 (42.06 x 25.40 x 19.48) | Standard Size Switch PCB Mount . SW108-ND 2.15 1.63 1.25 97 G-660S-6010 
11.| DP-4Pos)125 125| .5 1 1.968 x .560 x .757 (49.99 x 14.22 x 19.23) | Standard Size Switch PCB Mount . SW109-ND 1.70 1.29 99 nas G-1138S-1110 
11.| DP-4Pos)125 125| .5 1 1.968 x .560 x .757 (49.99 x 14.22 x 19.23) | Standard Size Switch Eyelet Terminal. SW335-ND 1.70 1.29 99 ar G-1138S-0048 
12 DPDT /|125 125| .5 3.0 1.360 x .550 x .610 (34.54 x 13.97 x 15.49) | Side Actuated Switch PCB Mount . SW110-ND 82 63 48 .38 GG-350-3010 
13 SPDT [125 125| .5 13 1.235 x .680 x 1.397 (31.37 x 17.27 x 35.48) | Pop-in Mount Slide Switch SW111-ND 1.21 92 71 55 G-2012-1315 
14 DPDT /|125 125) .5 6.0 | 1.375 x .550 x 1.167 (34.93 x 13.97 x 29.64) | Rocker Switch PCB Mount SW112-ND* 1.71 1.30 1.00 78 GR5-626-6010 
15 DPDT /|125 125) .5 3.0 1.000 x .404 x .484 (25.40 x 10.26 x 12.29) | Miniature Side Actuated Switch PCB . SW114-ND* 1.33 1.02 .78 61 GPI-152-3013 
16 | DP-3Pos/125 125| .5 3.0 1.170 x .404 x .484 (29.72 x 10.26 x 12.29) | Miniature Side Actuated Switch PCB . SW115-ND* 1.61 1.22 94 73 GPI-154-3013 
17 DPDT /125 125) .5 3.0 1.000 x .400 x .735 (25.40 x 10.16 x 18.67) | Miniature Slide Switch Eyelet Terminal. SW116-ND 91 69 53 42 GF-126-3011 
7 DPDT /|125 125| .5 3.0 -628 x .400 x .735 (15.95 x 10.16 x 18.67) Miniature Slide Switch w/o Mnt. Ears, PC Mnt... SW342-ND 1.33 1.01 78 61 GF-126-0159 
17 DPDT /125 125) .5 3.0 1.000 x .400 x .735 (25.40 x 10.16 x 18.67) | Slide Switch, PC Mount SW619-ND 1.22 93 71 56 GF-126-0147 
18 SPDT /125 125) .5 5 1.000 x .400 x .735 (25.40 x 10.16 x 18.67) | Spring Return Switch Eyelet Terminal SW118-ND* 1.05 80 61 A8 G-133-3011 
19 | DP-3Pos)125 125| .5 3.0 1.190 x .400 x .745 (30.23 x 10.16 x 18.92) | Miniature Slide Switch Eyelet Terminal. SW119-ND* 1.14 87 67 52 G-128S-3011 
20 | DP-4Pos|125 125] .5 3.0 1.377 x .400 x .745 (34.98 x 10.16 x 18.92) | Miniature Slide Switch Eyelet Terminal... SW120-ND 1.38 1.05 -80 63 G-141S-3011 
21 SPDT |125 125] 5 3.0 1.000 x .567 x .745 (25.40 x 14.40 x 18.92) | Miniature Slide Switch Eyelet Terminal... SW121-ND* 1.53 1.17 -90 -70 GF-161-3011 
22 | 3P-3Pos |125 125| .5 3.0 1.190 x .567 x .745 (30.23 x 14.40 x 18.92) | Miniature Slide Switch Eyelet Terminal. SW122-ND 1.50 1.14 88 68 G-168S-3011 
22 | 3P-3Pos |125 125] .5 3.0 1.656 x .780 x .674 (42.06 x 19.81 x 17.12) | Standard Size Switch Eyelet Terminal SW336-ND 1.34 1.02 .78 61 G-368S-0000 
22 | 3P-3Pos |125 125] .5 3.0 1.656 x .780 x .674 (42.06 x 19.81 x 17.12) | Slide Switch, PC Mount SW618-ND 1.34 1.02 78 61 G-368S-0001 
22 | 3P-3Pos |125 125] .5 6.0 1.656 x .780 x .674 (42.06 x 19.81 x 17.12) | Slide Switch Eyelet Terminal SW617-ND 1.95 1.49 1.14 89 G-668S-0000 
23 SPST |125 125] 5 1 1.360 x .550 x .654 (34.54 x 13.97 x 16.61) | Standard Size Switch Eyelet Terminal SW148-ND 1.21 92 71 55 GF-1123-0009 
24 SPST |—  125|— 16 1.360 x .550 x .654 (34.54 x 13.97 x 16.61) | Standard Size Switch .250" QC Terminal SW616-ND* 86 66 -50 39 GF-1623-0001 
25 Black Topper Button for SW105-ND, SW107-ND, SW110-ND, SW148-ND, SW333-ND, SW337-ND and SW334-ND..............- SW149-ND 25 19 15 12 G-02-072 
~ Dim. L Switch Digi-Key Price Each E-Switch 
qq EeSWITCH’ Fig. | _ Circuit Rating Inch (mm) Function Terminal Part No. 1 10 100 Part No. 
W 500 Series 
SPDT 5A @ 28VDC -152 (3.86) On-On Solder Lug EG2473-ND 3.75 3.38 2.88 500SSP1S1M1QEA 
SPDT 5A @ 28VDC -152 (3.86) On-On Solder Lug EG2476-ND> 4.33 3.90 3.32 500SSP1S1M1QEB 
SPDT 0.4 VA @ 20VDC -152 (3.86) On-On P.C. Mount EG2472-ND 4.57 412 3.51 500SSP1S1M2REA 
SPDT 5A @ 28VDC -152 (3.86) On-On Right Angle EG2478-ND 4.42 3.98 3.39 500SSP1S1M6QEA 
1 SPDT 0.4 VA @ 20VDC -152 (3.86) On-On Right Angle EG2477-ND 4.82 4.34 3.70 500SSP1S1M6REA 
SPDT 5A @ 28VDC -152 (3.86) On-On Vert. Right Angle | EG2480-ND 4.64 4.18 3.56 500SSP1S1M7QEA 
SPDT 0.4 VA @ 20VDC -152 (3.86) On-On Vert. Right Angle | EG2479-ND 4.95 4.46 3.80 500SSP1S1M7REA 
DPDT 5A @ 28VDC -152 (3.86) On-On P.C. Mount EG2475-ND 5.52 4.97 4.23 500SDP1S1M2QEA 
DPDT 0.4 VA @ 20VDC -152 (3.86) On-On P.C. Mount EG2474-ND 6.00 5.40 4.60 500SDP1S1M2REA 
SPDT 3A @ 28VDC -122 (3.10) On-On P.C. Mount EG2481-ND 5.68 5.12 4.36 500ASSP1M2QE 
185 GINO 2 SPDT 0.4 VA @ 20VDC -122 (3.10) On-On P.C. Mount EG2482-ND 5.96 5.37 4.57 500ASSP1M2RE 
SPDT 3A @ 28VDC -122 (3.10) On-On Right Angle EG2483-ND 6.22 5.60 4.78 500ASSP1M6QE 
SPDT 0.4 VA @ 20VDC -122 (3.10) On-On Right Angle EG2484-ND 6.50 5.85 4.99 500ASSP1M6RE 


¢ With mounting ears 


Slide switch for surface mount. Travel: 1.5 (0.0591) Switching: Voltage Maximum: 12VDC, Current 
Maximum: 100mA Contact Resistance: 80mQ Contact Material: Silver, Non-shorting Operating 


vy 
“ ITT = AYZ Series Slide Switches aa ae 


Digi-Key Price Each Tape & Reel | ITT Industries 
Circuit | Description Part No. 1 25 100 Pricingt Part No. 
SPDT | Horizontal Actuator, Gullwing-lead | 401-1001-1-ND 93 .86 .79} 2052.00/4,000 | AYZ0102AG 
DPDT | Vertical Actuator, Gullwing-lead 401-1000-1-ND 1.385 1.25 1.15] 2246.40/3,000 | AYZ0202AG 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (t073) 1903 


Slide Switches - EG Series 


¢ Withstand Voltage: 5O00VAC for 1 minute between 
any terminal and frame 


~ 
{> EeSWITCH"’ 
ww 


Specifications: 
¢ Initial Contact Resistance: Less than 20mQ 


¢ Operating Temp.: -20°C ~ 70°C 
¢ Life: 10,000 cycles minimum 


* Contact: Silver plated copper alloy 


* Timing: Non-shorting contacts Dimensions: inches (mm) 
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"L" Dim. Switching Price Each E-Switch 
Fig. | Description Rating Circuit In. (mm) Function Terminal Part No. il 10 100 250 Part No. 
1 Straight 0.2A @ 30VDC SPDT -16 (4) On-On Solder Lugs EG1901-ND 68 62 53 44 EG1201 
1 Straight 0.2A @ 30VDC SPDT .22 (5.5) On-On Solder Lugs EG1902-ND 68 62 53 44 EG1201A 
2 Straight 0.2A @ 30VDC SPDT .08 (2) On-On PC Board EG1903-ND 68 62 53 44 EG1218 
3 Straight 0.2A @ 30VDC DPDT -12 (3) On-On PC Board EG1904-ND 94 85 72 -60 EG2201 
3 Straight 0.2A @ 30VDC DPDT .24 (6) On-On PC Board EG1905-ND 94 85 72 -60 EG2201A 
4 Right Angle 0.2A @ 30VDC SPDT -20 (5) On-On PC Board EG1906-ND 68 62 53 44 EG1213 
5 Right Angle 0.5A @ 15VDC SPDT «35 (9) On-On PC Board EG2585-ND 86 78 66 55 EG1224 
6 Right Angle 0.2A @ 30VDC SPDT .08 (2) On-On PC Board EG1847-ND 1.07 86 78 66 EG1270 
ZA Straight 0.1A @ 12VDC DPDT .08 (2) On-On PC Board EG1907-ND 94 85 72 -60 EG2209 
7 Straight 0.1A @ 12VDC DPDT -16 (4) On-On PC Board EG1908-ND 1.11 1.01 86 All EG2209A 
8 Right Angle 0.2A @ 30VDC DPDT .14 (3.5) On-On PC Board EG1909-ND 86 78 66 55 EG2215 
9 Right Angle 0.2A @ 30VDC DPDT «35 (9) On-On PC Board EG4367-ND 94 85 72 60 EG2219 
10 Right Angle 0.2A @ 30VDC SP3T -20 (5) On-On-On PC Mount EG2485-ND 86 78 66 55 EG1313 
"1 Straight 0.2A @ 30VDC DP3T -12 (3) On-On-On PC Board EG1910-ND 86 78 66 55 EG2301 
4 Straight 0.2A @ 30VDC DP3T .24 (6) On-On-On PC Board EG1944-ND 94 85 72 -60 EG2301A 
12 Right Angle 0.1A @ 12VDC DP3T -16 (4) On-On-On PC Board EG1911-ND 90 81 69 57 EG2308 
12 Right Angle 0.1A @ 12VDC DP3T .24 (6) On-On-On PC Board EG1945-ND 94 85 we -60 EG2308A 
13 Right Angle 0.2A @ 30VDC DP3T .14 (3.5) On-On-On PC Board EG1913-ND 94 85 72 -60 EG2315 
14 Right Angle 0.2A @ 30VDC 4PDT .24 (6) On-On PC Board EG1949-ND 1.54 1.39 1.18 98 EG4208A 
14 Right Angle 0.2A @ 30VDC 4PDT -16 (4) On-On PC Board EG1914-ND 1.62 1.47 1.25 1.03 EG4208 
15 Right Angle 0.2A @ 30VDC 4P3T -20 (5) On-On-On PC Board EG1915-ND 1.79 1.62 1.38 1.14 EG4319 
16 Right Angle 0.2A @ 30VDC SPDT -12 (3) On-On PC Board EG1916-ND 68 62 53 44 EG1206 
16 Right Angle 0.2A @ 30VDC SPDT .24 (6) On-On PC Board EG1917-ND 68 62 53 44 EG1206A 
17 Straight 0.3A @ 30VDC SPDT .08 (2) On-On PC Board EG1918-ND 77 69 59 49 EG1271 
17 Straight 0.3A @ 30VDC SPDT -16 (4) On-On PC Board EG1919-ND see 69 59 49 EG1271A 
18 Straight 0.2A @ 30VDC DP3T -16 (4) On-On-On PC Board EG1920-ND 1.02 92 79 65 EG2305 
18 Straight 0.2A @ 30VDC DP3T .08 (2) On-On-On PC Board EG1921-ND 1.02 92 79 65 EG2305A 
19 Straight 0.2A @ 30VDC DPDT -16 (4) On-On PC Board EG1940-ND 86 78 66 55 EG2207 
20 Right Angle 0.2A @ 30VDC DPDT -16 (4) On-On PC Board EG1941-ND 86 78 66 55 EG2208 
20 Right Angle 0.2A @ 30VDC DPDT -24 (6) On-On PC Board EG1942-ND 86 78 66 55 EG2208A 
21 Right Angle 0.2A @ 30VDC DPDT -16 (4) On-On PC Board EG1943-ND 86 78 66 55 EG2211 
21 Right Angle 0.2A @ 30VDC DPDT .08 (2) On-On PC Mount EG2486-ND 86 78 66 55 EG2211A 
22 Right Angle 0.2A @ 30VDC DP3T .24 (6) On-On-On PC Board EG1946-ND -80 72 61 51 EG2310 
22 Right Angle 0.2A @ 30VDC DP3T -16 (4) On-On-On PC Board EG1947-ND 90 81 69 57 EG2310A 
23 Right Angle 0.2A @ 30VDC DP3T -28 (7) On-On-On PC Board EG1948-ND 94 85 72 -60 EG2322 
24 Right Angle 0.3A @ 4VDC SPDT .06 (1.5) On-On SMT Term. EG2586CT-ND 1.43 15 1.03 88 EG1257 
24 Right Angle 0.3A @ 4VDC SPDT .06 (1.5) On-On SMT Term. EG2586TR-ND 1838.76/3,300 EG1257 


1904 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Y ITT Slide Switches 


1000 Series: Specifications: * Contact Rating: B, K and G contact material: 
0.4VA maximum @ 20VAC or DC maximum Q contact material: 6A @ 120VAC 
or 28VDC, 3A @ 250VAC * Electrical Life: 100,000 make-and-break cycles at full 
load with contact material B or K; 40,000 cycles with G and Q contact material 
* Operating temperature: -30°C ~ 65°C Materials: » Case: diallylphthalate (DAP), 
(UL94V-0) * Housing: Stainless steel * Contacts: B contact material: copper 
alloy with gold plate over nickel plate. Q contact material: Coin silver, silver plated 
¢ Terminal Seal: Epoxy 


L Series: Specifications: * Contact Rating: LXOX, LX1X Models: Q contact 
material: 4A @ 125VAC or 28VDC; 2 Amps @ 250VAC; 0.5 Amp @ 125VDC 
(UL/CSA) * Electrical Life: 10,000 make-and-break cycles at full load Materials: 
* Housing: 6/6 nylon (UL94V-2), black * Q Contacts only: Copper, silver plated 


S Series: Specifications: » Contact Rating: S6XX Models: Q contact material: 
12A @ 125VAC; 6A @ 250VAC; 1A @ 125VDC (UL/CSA) S8XX models: 15A 


cycles at full load Materials: » Housing: 6/6 nylon (UL94V-2), black * Actuator: 
6/6 nylon (UL94V-2), black * Q Contacts only: Copper, silver plated 


TS Series: Specifications: * Contact Rating: B contact material: 0.4VA maximum 
@ 20V AC or DC maximum. Q contact material TS01: 3A @ 120VAC or 28VDC; 
TS03: 1A @ 120VAC or 28VDC » Electrical Life: TS01: 60,000 make-and-break 
cycles at full load; TS03: 30,000 make-and-break cycles at full load * Operating 
Temperature: -30°C ~ 85°C Materials: * Housing: 6/6 nylon (UL94V-0), black 
* B contact: Copper alloy, with gold plate over nickel plate. Q Contacts: Copper 
alloy, silver plated 


GS Series: Specifications: » Contact Rating: B contact material: 0.4VA maximum 
@ 20VAC or DC maximum * Mechanical and Electrical Life: 40,000 make-and- 
brake cycles at full load »* Storage and Operating Temperature: -30°C ~ 85°C 
Materials: * Housing and Base: Glass filled nylon 6/6, flame retardant, heat 
stabilized (UL94V-0) * Movable Contact: Copper with gold plate over nickel plate 
* Terminal Seal: Epoxy. All terminals insert molded 


és @ ww 


LP Series: Specifications: » Contact Rating: LPOX, LP2X Models: Q contact 
material: 6A @ 125VAC or 28V DC; 3A @ 250VAC (UL/CSA) » Electrical Life: 
10,000 make-and-break cycles at full load Materials: * Housing: 6/6 nylon 
(UL94V-2), black * Contacts: Copper, silver plated 


V Series: Specifications: * Contact Rating: Q contact material: 10.1A @ 125VAC; 
4A @ 28VDC; 5A @ 250VAC (UL/CSA); 2.0 (0.5)A @ 250VAC, T85 (VDE) * Elec- 
trical Life: 10,000 make-and-break cycles at full load * Operating Temperature: 
-30°C ~ 85°C Materials: * Housing: 6/6 nylon (UL94V-2), black » Actuator: 
Glass filled polyester; ‘01 and ‘02 styles: black (standard); ‘12, ‘13 and ‘14 styles: 
red (standard) » Contacts: Copper, silver plated 


ES Series: Specifications: * Contact Rating: B contact material: 0.4VA maximum 
@ 20VAC or DC maximum * Mechanical and Electrical Life: 40,000 make-and 
brake cycles at full load * Operating Temperature: -30°C ~ 85°C Materials: 
* Housing and Base: Nylon (UL94V-0) * Terminals: Copper alloy with tin-lead 
alloy over nickel plate * Base and Terminal Seal: Epoxy 


@ 125VAC; 6A @ 250VAC (UL/CSA) » Electrical Life: 10,000 make-and-break 


Actuator 
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Options (see diagram) Dimensions 
Switching Actuator | Termi- | Contact Inches (mm) Digi-Key Price Each ITT Industries 
Fig. | Circuit Function _[H (inches) | nation | Material LxWxD Part No. 1 25 100 Part No. 
1000 Series — RoHS Compliant 
SPDT On-On 0.2 Cc B 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5000-ND. 3.96 3.17 2.51 1101M2S3CBE2 
SPDT On-On 0.2 Cc Q 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5001-ND. 3.96 3.17 2.51 1101M2S3CQE2 
SPDT On-On 0.2 V3 B 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5048-ND. 4.53 3.63 2.87 1101M2S3V3BE2 
SPDT On-Off-On 0.2 Cc Q 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5051-ND. 4.65 3.72 2.95 1103M2S3CQE2 
1 DPDT On-On 0.2 Cc B 5 xX 45 x .30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5002-ND 7.71 6.17 4.89 1201M2S3CBE2 
DPDT On-On 0.2 Cc Q 5X 45 x 30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5003-ND. 771 6.17 4.89 1201M2S3CQE2 
DPDT On-On 0.04 c Q 5 xX 45 x .30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5052-ND. 7.71 6.17 4.89 1201M2S1CQE2 
DPDT On-On 0.2 V3 B 5 xX 45 x 30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5056-ND 8.85 7.08 5.61 1201M2S3V3BE2 
DPDT On-Off-On 0.2 V3 B 5X 45 x .30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5057-ND. 8.85 7.08 5.61 1203M2S3V3BE2 
SPDT On-On 0.2 z Q 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5004-ND. 3.84 3.08 2.44 1101M1S3Z0E2 
SPDT On-On 0.14 z Q 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5058-ND. 3.84 3.08 2.44 1101M1S2ZQE2 
2 SPDT On-On 0.2 Zz B 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5059-ND. 3.84 3.08 2.44 1101M1S3ZBE2 
SPDT On-On 0.2 z G 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5060-ND. 4.59 3.68 2.91 1101M1S3ZGE2 
DPDT On-On 0.2 z Q 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5061-ND. 747 5.98 4.74 1201M1S3Z0E2 
SPDT On-On 0.2 A B 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5005-ND. 4.53 3.63 2.87 1101M2S3ABE2 
SPDT On-On 0.2 A Q 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5006-ND. 4.53 3.63 2.87 1101M2S3AQE2 
3 SPDT On-On 0.285 A K 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5049-ND. 4.86 3.89 3.08 1101M2S4AKE2 
SPDT On-On 0.285 A Q 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5050-ND 4.53 3.63 2.87 1101M2S4AQE2 
DPDT On-On 0.2 A B 5 xX .45 x .30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5053-ND. 8.85 7.08 5.61 1201M2S3ABE2 
DPDT On-On 0.2 A Q 5X 45 x .30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5054-ND. 8.85 7.08 5.61 1201M2S3AQE2 
SPDT On-On 0.2 AV2 B 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5007-ND. 4.53 3.63 2.87 1101M2S3AV2BE2 
4 SPDT On-On 0.2 AV2 Q 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5008-ND. 4.53 3.63 2.87 1101M2S3AV2QE2 
SPDT On-On 0.2 AV2 G 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5047-ND. 5.28 4.23 3.35 1101M2S3AV2GE2 
DPDT On-On 0.2 AV2 B 5X 45 x .30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5055-ND. 8.85 7.08 5.61 1201M2S3AV2BE2 
L/S Series — RoHS Compliant 
SPST On-Off 0.2 02 Q 941 x .43 x .36 (23.9 x 10.92 x 9.14) CKC5106-ND 1.78 1.43 1.13 L101011MS02Q 
SPDT On-On 0.2 02 Q 941 x .43 x .36 (23.9 x 10.92 x 9.14) CKC5107-ND 1.87 1.50 1.19 L102011MS02Q 
SPDT On-On 0.335 02 Q -905 x .53 x .28 (22.99 x 13.46 x 7.11) CKC5113-ND 2.20 1.77 1.40 $102031MS02Q 
DPDT On-On 0.2 02 Q .76 x 43 x .36 (19.30 x 10.92 x 9.14) CKC5100-ND 2.20 1.90 1.60 L202011MS02Q 
DPDT On-0n 0.2 02 Q 941 x .43 x .36 (23.9 x 10.92 x 9.14) CKC5108-ND 4.01 3.21 2.54 L202011MS02QE 
5 DPDT On-On 0.375 02 Q 941 x .43 x .36 (23.9 x 10.92 x 9.14) CKC5109-ND 3.18 2.55 2.02 L202031MS020 
DPDT On-On Slot 02 Q 941 Xx .43 x .36 (23.9 x 10.92 x 9.14) CKC5110-ND 4.28 3.43 2.72 L202121MS02QE 
DPDT On-On 0.335 02 Q -905 x .53 x .28 (22.99 x 13.46 x 7.11) CKC5114-ND 2.97 2.38 1.88 $202031MS02Q 
DPDT On-On Slot 02 Q -905 x .53 x .28 (22.99 x 13.46 x 7.11) CKC5115-ND 3.37 2.70 2.14 $202121MS02Q 
DPDT On-On Slot 02 Q -905 x .53 x .28 (22.99 x 13.46 x 7.11) CKC5116-ND 3.24 2.60 2.06 $202131MS02Q 
DP3T On-On-On 0.2 02 Q 941 xX .43 x .36 (23.9 x 10.92 x 9.14) CKC5111-ND 3.18 2.55 2.02 L203011MS02Q 
SPDT On-On 0.335 03 Q 1.38 x .53 x .28 (34.93 x 13.46 x 7.11) CKC5118-ND 2.20 1.77 1.40 $102031SS03Q 
6 DPST On-Off 0.2 03 Q -76 X .43 x .36 (19.30 x 10.92 x 9.14) CKC5101-ND 2.06 1.79 1.51 L201011SS03Q 
DPDT On-On 0.335 03 Q 1.38 x .53 x .28 (34.93 x 13.46 x 7.11) CKC5013-ND 3.03 2.43 1.92 $602031SS030 
DPDT On-On 0.335 03 Q 1.38 x .53 x .28 (34.93 x 13.46 x 7.11) CKC5119-ND 2.97 2.38 1.88 $202031SS03Q 
7 DPDT Off-Mom = 02 Q 16 X 42 x 33 (19.30 x 10.67 x 8.38) CKC5104-ND 5.08 4.07 3.22 L212132MV020 
SPDT On-On 0.335 02 Q -76 X 42 x .33 (19.30 x 10.67 x 8.38) CKC5102-ND 1.87 1.50 1.19 L102021ML04Q 
8 DPDT On-On Slot = Q -80 x 55 x .412 (20.32 x 13.97 x 10.46) CKC5112-ND 4.01 3.21 2.54 L202121MA04Q 
DPDT On-On 0.335 02 Q .76 x 42 x .33 (19.30 x 10.67 x 8.38) CKC5103-ND 3.73 2.99 2.37 L202021MA04Q 
Tiny Slide — TS Series — RoHS Compliant 
9 DPDT On-On Black 03 Q 1.24 x .68 x .68 (31.50 x 17.27 x 17.27) CKC5105-ND 3.21 2.58 2.04 $802C21S2070 
10 DPDT On-On 0.335 03 Q 1.42 x .53 x .64 (36.07 x 13.46 x 16.36) CKC5014-ND 3.37 2.70 2.14 $602031TS030 
SPDT On-On 0.122 A B -40 x .20 x 346 (10.16 x 5.08 x 8.79) CKC5120-ND 4.96 3.97 3.14 TSOTABE 
1 SPDT On-On 0.122 A Q -A0 x .20 x 346 (10.16 x 5.08 x 8.79) CKC5121-ND 4.96 3.97 3.14 TSO1AQE 
SPDT On-On 0.122 c B -40 x .20 x .346 (10.16 x 5.08 x 8.79) CKC5122-ND 4.56 3.65 2.89 TSO1CBE 
SPDT On-On 0.122 Cc Q -A0 x .20 x .346 (10.16 x 5.08 x 8.79) CKC5123-ND 4.56 3.65 2.89 TSO1CQE 
* Cut Tape + Tape and Reel + ROHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1905 


Y ITT Slide Switches (cont) 


Options (see diagram) Dimensions 
Switching Actuator | Termi- | Contact Inches (mm) Digi-Key Price Each ITT Industries 
Fig. | Circuit Function _[H (inches)| nation | Material LxWxD Part No. 1 25 100 Part No. 
1 SPDT On-Off-On 0.122 A B 40 x .20 x 346 (10.16 x 5.08 x 8.79) CKC5124-ND 5.48 4.39 3.47 TSO3ABE 
SPDT On-Off-On 0.122 c B 40 x .20 x 346 (10.16 x 5.08 x 8.79) CKC5125-ND 5.08 4.07 3.22 TSO3CBE 
Ultra Miniature — GS Series 
42 SPDT On-On _ c B .28 X .16 x .28 (7.01 x 4.06 x 7.06) CKN9136-ND+ 6.16 4.93 3.91 GSO1MCBE 
SPST Off-On = c B -28 X .16 x .28 (7.01 x 4.06 x 7.06) CKN9135-ND+ 6.74 5.40 4.27 GSO2MCBE 
43 SPDT On-On _ A B .28 X 212 x .28 (7.11 x 5.38 x 7.11) CKN9130-ND+ 6.93 5.55 4.40 GSO1MABE 
SPST Off-On _— A B 28 X 212 x .28 (7.11 x 5.38 x 7.11) CKN9133-ND+ 7.35 5.88 4.66 GSO2MABE 
14 SPST On-Off = SMT B -340 x .276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) CKN9024CT-ND» 9.62 8.29 6.66 GSO2MSV1KE(T&R) 
SPDT On-On _ SMT B -340 x .276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) CKN9025CT-ND« 6.45 5.56 4.47 GSO1MSAKE(T&R) 
SPDT On-On _ SMT B -340 x .276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) CKN9025TR-NDt 2143.80/600 GSO1MSAKE(T&R) 
SPDT On-On _ SMT B -340 x .276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) CKN9105CT-NDt. 5.96 4.77 3.78 GSO1MSABE 
45 SPDT On-On _— SMT B -340 x .276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) CKN9105TR-NDtt 2314.20/600 GSO1MSABE 
SPST On-Off _ SMT B -340 x .276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) CKN9026CT-ND» 6.97 6.01 4.83 GSO2MSAKE(T&R) 
SPST On-Off od SMT B -340 x .276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) CKN9026TR-NDTt 2316.60/600 GSO2MSAKE(T&R) 
SPST Off-On _ SMT B -340 x .276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) CKN9106CT-NDt« 6.44 5.15 4.08 GSO2MSABE 
SPST Off-On - SMT B -340 x .276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) CKN9106TR-NDtt 2316.60/600 GSO2MSABE 
Snap In — LP Series — RoHS Compliant 
SPDT On-On Black 03 Q -84 x .62 x .70 (21.34 x 15.75 x 17.68) CKC5015-ND 3.27 2.62 2.08 LP02C21T203DQ 
16 DPDT On-On Black 03 Q -84 xX .62 x .70 (21.34 x 15.75 x 17.68) CKC5016-ND 4.27 3.42 271 LP22C21T203DQ 
SPDT On-On Red 03 Q -84 x .62 x .70 (21.34 x 15.75 x 17.68) CKC5017-ND 3.45 2.77 2.19 LP02C31T203DQ 
DPDT On-On Red 03 Q -84 x .62 x .70 (21.34 x 15.75 x 17.68) CKC5018-ND 4.46 3.57 2.83 LP22C31T203DQ 
V Series — 115V/230V Voltage Select — RoHS Compliant 
DPDT On-On _ c Q 1.03 x .65 x .62 (26.16 x 16.51 x 15.75) CKC3001-ND 4.58 3.66 2.90 80212MS02Q 
17 DPDT On-On _ 02 Q 1.03 x .65 x .62 (26.16 x 16.51 x 15.75) CKC3006-ND 5.70 4.56 3.61 V80212MS02QE 
DPDT On-On _ 02 Q 1.03 x .65 x .62 (26.16 x 16.51 x 15.75) CKC3007-ND 4.21 3.37 2.67 80213MS02Q 
DPDT On-On - 02 Q 1.03 x .65 x .62 (26.16 x 16.51 x 15.75) CKC3008-ND 4.58 3.66 2.90 v80214MS02Q 
SPST On-Off _ -110 QC Q 1.61 x .65 x .62 (41.00 x 16.51 x 15.75) CKC3009-ND 2.85 2.28 1.81 V70113SS05Q 
DPDT On-On — 110 QC Q 1.61 x .65 x .62 (41.00 x 16.51 x 15.75) CKC3002-ND 4.58 3.66 2.90 V80212SS05Q 
48 DPDT On-On 0.29 -110 QC Q 1.61 x .65 x .62 (41.00 x 16.51 x 15.75) CKC3010-ND 4.21 3.37 2.67 V80201SS05Q 
DPDT On-On — -110 QC Q 1.61 x .65 x .62 (41.00 x 16.51 x 15.75) CKC3011-ND 4.21 3.37 2.67 V80213SS05Q 
DPST On-On 0.29 -110 QC Q 1.61 x .65 x .62 (41.00 x 16.51 x 15.75) CKN9156-ND. 2.92 2.53 2.13 V80114SS05Q 
DPDT On-On 0.29 -110 QC Q 1.61 x .65 x .62 (41.00 x 16.51 x 15.75) CKN9158-ND 3.42 2.96 2.49 V80214SS05Q 
49 DPDT On-On 0.29 110 QC Q 1.3 x .75 x 54 (33.02 x 19.05 x 13.72) CKN9157-ND. 3.74 3.23 2.72 V80214S2050 
DPDT On-On - -110 QC Q 1.3 x .75 x 54 (33.02 x 19.05 x 13.72) CKC3005-ND 5.00 4.01 3.17 V80212S2050 
20 DPDT On-On _ 02 Q 1.03 x .65 x .62 (26.16 x 16.51 x 15.75) CKC3012-ND 5.24 4.20 3.32 V80213MA08Q 
DPDT On-On _ Cc Q 1.03 x .65 x .62 (26.16 x 16.51 x 15.75) CKC3004-ND 4.41 3.56 3.00 V80212MA08Q 
ES Series — Fully Sealed Miniature Slide Switches — RoHS Compliant 
a4 SPST On-Off 0.12 SMT B .39 X .24 x .36 (10 x 6 x 9.14) CKN1813CT-ND« 7.23 6.24 5.01 ESO2MSABE 
SPST On-Off 0.12 SMT B 39 x .24 x .36 (10 x 6 x 9.14) CKN1813TR-NDt 1202.10/300 ESO2MSABE 
SPDT On-On 0.12 c B .39 x .24 x .36 (10 x 6 x 9.14) CKN1778-ND 6.05 4.84 3.84 ESO1MCBE 
SPST On-Off 0.12 c B .39 x .24 x 36 (10 x 6 x 9.14) CKN1812-ND. 6.40 5.12 4.06 ESO2MCBE 
29 SPDT On-Off-On 0.12 c B .39 x .24 x .36 (10 x 6 x 9.14) CKN2085-ND. 5.99 4.80 3.80 ESO3MCBE 
DPDT On-On 0.12 Cc B .39 xX .24 x .36 (10 x 6 x 9.14) CKN2082-ND. 7.61 6.10 4.83 ES21MCBE 
DPST On-Off 0.12 c B .39 x .24 x .36 (10 x 6 x 9.14) CKN1815-ND. 8.36 6.69 5.30 ES22MCBE 
DPDT On-Off-On 0.12 Cc B 39 X .24 x .36 (10 x 6 x 9.14) CKN1830-ND 7.83 6.27 4.96 ES23MCBE 
DPDT On-On 0.12 c B .39 x .24 x .36 (10 x 6 x 9.14) CKN2080-ND. 8.30 6.64 5.26 ES21MABE 
23 DPST On-Off 0.12 c B .39 x .24 x .36 (10 x 6 x 9.14) CKN1814-ND. 8.99 7.19 5.70 ES22MABE 
DPDT On-Off-On 0.12 Cc B 39 x .24 x .36 (10 x 6 x 9.14) CKN1816-ND 8.45 6.77 5.36 ES23MABE 
24 SPDT On-On 0.12 Cc B .39 X .24 x .36 (10 x 6 x 9.14) CKN1777-ND 6.74 5.40 4.27 ESO1MAVBE 
SPDT On-Off-On 0.12 Cc B .39 X .24 x .36 (10 x 6 x 9.14) CKN2084-ND. 6.93 5.55 4.39 ESO3MAVBE 
* Cut Tape + Tape and Reel + ROHS Compliant 
Thumbwheel Fig. 1 < Fig. 2 Fig. 3 
« Series 3 ~ ~ | Series 3U Series 3P 
Switches 
Features: » Most complete product offering in the Front Mount ; Rear Mount 


industry * Spacers available to fit most panel cutouts 
¢ Front or rear mounting options 
Note: End caps sold separately. 


No. of Price Each ITT Industries 
Fig. Description Pos. Color Termination 25 100 Part No. 
Decimal Output, Front Mount 0-9 Black Gloss Short PC Board CKN5013-ND: 8.59 7.42 6.25 301109000 
BCD Output, Front Mount 0-9 Black Gloss Short PC Board CKN5014-ND: 8.59 7.42 6.25 302109000 
BCD Output, Front Mount 0-9 Black Gloss Extended PC Board CKN5035-ND: 10.79 9.32 7.85 302109100 
BCD Output, Front Mount 0-9 Black Gloss PC Pins CKN1865-ND: 13.24 11.44 9.64 302109N00 
BCD Complement, Front Mount 0-9 Black Gloss Short PC Board CKN5037-ND: 8.59 7.42 6.25 302309000 
BCH Output, Front Mount 0-F Black Gloss Short PC Board CKN5038-ND: 17.24 14.90 12.55 307109000 
El Decimal Output, Rear Mount 0-9 Black Gloss Short PC Board CKN1186-ND: 8.59 7.42 6.25 301119000 
BCD Output, Rear Mount 0-9 Black Gloss Short PC Board CKN1187-ND: 8.59 7.42 6.25 302119000 
BCD Output, Rear Mount 0-9 Black Gloss Extended PC Board CKN5039-ND: 10.79 9.32 7.85 302119100 
BCD Output, Rear Mount 0-9 Black Gloss PC Pins CKNS5040-ND 12.96 11.20 9.43 302119300 
BCD Output, Rear Mount 0-9 Black Gloss PC Pins CKN1866-ND: 13.24 11.44 9.64 302119N00 
BCD Complement, Rear Mount 0-9 Black Gloss Short PC Board CKN5041-ND: 8.59 7.42 6.25 302319000 
BCH Output, Rear Mount 0-F Black Gloss Short PC Board CKN5042-ND: 17.24 14.90 12.55 307119000 
Female Header for Series 3 with PC Board Termination CKN1752-ND 23.41 16.50 14.90 605A00000 
Front Mounted End Cap for Series 3 (2 required) CKN5015-ND. 1.94 1.55 1.23 413402000 
= Front Mounted Spacer for Series 3 (optional)... CKN5016-ND 2.39 1.91 1.52 413502000 
Rear Mounted End Cap for Series 3 (2 required). CKN5017-ND. 83 .66 53 400402003 
Rear Mounted Spacer for Series 3 (optional) CKN5018-ND. 1.80 1.44 1.14 400802000 
Rod Assembly for 1 Module (Series 3) CKN5019-ND 2.70 2.16 1.71 412707000 
_— Rod Assembly for 2-4 Modules (Series 3) . CKN5020-ND 2.81 2.25 1.78 412701000 
Rod Assembly for 5-7 Modules (Series 3) ... CKN5021-ND. 2.84 2.27 1.80 412702000 
Fastener Nut for Rod Assemblies (Series 3). CKN5023-ND. 29 .23 19 403500000 
_ Nut Driver hand tool for CKN5023-ND Fasteners ia CKN5024-ND* 7.61 6.58 5.54 406100652 
2 BCD Output without Dust Lens, Front Mount 0-9 Black Matte Short PC Board CKN5025-NDt 7.43 6.42 5.41 3U0210000 
= Left End Cap for SU Series o....:.0:.ccasesccresseseuiereanaseaner saved sanedeanereaierescerweneiaaterecdeaa adore dame derseaseeasanenss CKN5027-ND 45 37 29 113B02000 
RightiEndi Cap tor SU Setes sn ckessadesinnsceccstieenaaid cited niece cicsib seiued seled sou seaitld palvnasteaiatieg snuipis sun's whaise asin alaualys a inde aaw CKN5028-ND 45 37 29 114B02000 
BCD type with Straight Board, Front Mount 0-9 Black Matte Short PC Board CKN5029-NDt 7.84 6.78 5.71 3P0210000 
3 BCD Output with Dust Lens, Front Mount 0-9 Black Matte Short PC Board CKN5044-NDt 8.18 7.07 5.95 3P0210002 
BCD Output with Dust Lens, Front Mount 0-9 Black Matte Extended PC Board CKN5045-NDt 8.82 7.62 6.42 3P0210102 
Left End Cap for 3P Series .. CKN5031-ND 57 46 37 623502000 
= Right End Cap for 3P Series ... CKN5032-ND 57 46 37 623602000 


* Xcelite hand tool + ROHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1906 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Connected 
No. | Keypull Switch Rig. @ | Term- Terminals (Pos.) Digi-Key Price Each ITT Industries 
Fig. | Poles | Possible Type 125 VAC) ination 1 2 3 4 Part No. 1 10 100 | Part No. 

SP 1,2 On-On 4 B 8-1 1-3 _ — | CKC8000-ND 9.07 7.83 6.60 | Y1011U2C203NQ 
DP 1,2 On-On 4 B 8-1, 4-5 | 1-3, 5-7 — — | CKC8001-ND 10.62 9.17 7.72 | Y2011U2C203NQ 
DP 1,2 On-On 4 A 8-1, 4-5 | 1-3, 5-7 = — | CKC8003-ND 10.62 9.17 7.72 | Y2011U2C202NQ 
SP 1,2,3 On-Off-On 4 D TA 1-3 6-7 — | CKC8026-ND 11.78 10.18 8.57 | Y1417U2C2WCNQE 
SP__| 1 only On-Mom 4 B 8-1 1-2 = —__| CKC1230-ND 11.67 10.08 8.49 | Y108122A203NQ 
DP | 1only On-Mom 4 B 8-1,4-5 | 1-2, 5-6 _ — | CKC1231-ND 12.34 10.66 8.98 | Y208122A203NQ 
SP 1,2,3 On-On-On 4 B 8-1 1-2 7-8 — | CKC8036-ND 9.67 8.36 7.04 | YI00AA2C203NQ 0.020 

1 SP | 1,2,3,4 | On-On-On-On 4 B 8-1 1-2 2-3 3-4 | CKC8037-ND 10.84 9.37 7.89 | Y100AB2C203NQ (0.51)Thk. 
SP | 1 only On-On 4 E 8-1 1-3 _ — | CKC8038-ND 9.07 7.83 6.60 | Y101132C201NQ 
SP__| 1 only On-On 4 B 8-1 1-3 = —__| CKC8039-ND 9.07 7.83 6.60 | Y101132C203NQ 
SP 1,2 On-On 4 B 8-1 1-3 — — | CKC8042-ND 10.17 8.78 740 | Y1011U2R203NQ 
DP | 1 only On-On-On 4 B 8-1,4-5 | 1-2,5-6 | 7-8,3-4 — | CKC8043-ND 11.20 9.68 8.15 | Y200822C203NQ 
DP 1,2,3 On-On-On 4 B 8-1,4-5 | 1-2,5-6 | 7-8,3-4 — | CKC8044-ND 11.20 9.68 8.15 | Y200AA2C203NQ 
DP | 1only On-On 4 E 8-1,4-5 | 1-3, 5-7 — — | CKC8045-ND 10.62 9.17 7.72 | Y201132C201NQ 
DP | 1only On-On 4 B 8-1,4-5 | 1-3, 5-7 = —__| CKC8046-ND 10.62 9.17 7.72 | Y201132C203NQ 
SP | 1 only On-On 4 B 8-1 1-3 — — | CKC8040-ND 12.59 10.88 9.16 | Y101132V203NQ 
SP | 1 only On-On 4 B 8-1 1-3 = — | CKC8041-ND 13.69 11.83 9.96 | Y101132W203NQ 

2 DP | 1only On-On 4 B 8-1, 4-5 | 1-3, 5-7 _— — | CKC8047-ND 14.21 12.27 10.34 | Y201132V203NQ 
SP 1,2 On-On 4 B 8-1 1-3 =— — | CKC8006-ND 12.59 10.88 9.16 | Y1011U2V203NQ 
OP 1,2 On-On 4 B 8-1, 4-5 | 1-3, 5-7 = —__| CKC8007-ND 14.21 12.27 10.34 | Y2011U2V203NQ 

3 SP 1,2 On-On 12 C 7-8 8-2 _— — | CKC8004-ND 12.34 10.66 8.98 | H1011U2F205NQ 
OP 1,2 On-On 12 C 7-8, 3-4 | 8-2, 4-6 = —__| CKC8005-ND 10.17 8.78 7.40 | H2011U2F205NQ 
Replacement Key for Y Series 4 Tumbler A126 Code, CKC8028-ND 1.72 1.49 1.25 | 115140126 
Replacement Key for P Series Snap-In Version CKC8029-ND 2.86 2.47 2.08 | 11599112602 
Series 6 Tumbler AAAA Code................ - CKC8027-ND 3.24 2.81 2.36 | 1110801 
SP | 1&2 On-Off q B CKC8008-ND 10.44 9.02 7.60 | YM061U2C205NQ 

4 SP 1&2 On-Off 4 D CKC8009-ND 11.49 9.93 8.36 | YM061U2C2WCNQ 
SP | 1 only On-Off 4 B CKC8010-ND 10.23 8.84 7.45 | YM06132C205NQ 
SP | 1 only On-Off 4 D CKC8011-ND 11.49 9.93 8.36 | YM06132C2WCNQ 
SP | 1 only On-On 4 B CKC8012-ND 11.53 9.97 8.39 | P10113TCM03022 

5 DP | 1only On-On 4 B CKC8013-ND 13.28 11.48 9.67 | P20113TCM03022 
SP 1,2 On-On 4 B CKC8014-ND 11.53 9.97 8.39 | P1011UTCMO03022 
SP 1,2 On-On 4 B CKC8016-ND 4.67 4.04 3.40 | P1011U2WMO3NQ2 
OP 1,2 On-On 4 B CKC8017-ND 5.16 4.46 3.76 | P2011U2WMO3NQ2 
SP | 1 only On-On 4 B CKC8018-ND 4.56 3.94 3.32 | P101132WMO3NQ2 

6 DP | 1only On-On 4 B CKC8019-ND 5.27 4.56 3.84 | P201132WM03NQ2 
SP | 1 only On-On 4 B CKC8033-ND 4.31 3.72 3.14 | P101133WMO3NQ2 
OP 1&2 On-On 4 B CKC8034-ND 5.03 4.35 3.66 | P2011U33WM03NQ2 
OP 1,2 On-On 4 B CKC8035-ND 4.91 4.25 3.58 | P2011U3WMO03NQ2 
SP | 1 only On-On 4 B CKC1234-ND 9.65 8.34 7.02 | YFO1132C203NQ 

1 DP | 1only On-On 4 B CKC1235-ND 10.62 9.17 7.72 | YF21132C203NQ 
SP 1,2 On-On 4 B CKC1236-ND 9.65 8.34 7.02 | YFO11U2C203NQ 
OP 12 On-On 4 B CKC1237-ND 10.62 9.17 7.72 | YF211U2C203NQ 
SP 1,2 On-On 4 B CKC8023-ND 11.11 9.60 8.08 | BY011UJCO3NQ22 

8 SP 1,2 On-On 4 B CKC8024-ND* 12.01 10.37 8.74 | BYO11UJCO3LQ22 
SP 1,2,3 On-On-On 4 B CKC8025-ND* 12.01 10.37 8.74 | BYO1AFJCO3L022 

9 SP | 1 only Off-On 4 B CKC8021-ND 13.13 11.34 9.55 | PM0613EBM05KQ22 
SP 1,2 On-Off 4 B CKC8022-ND 13.13 11.34 9.55 | PM061UEBM05KQ22 

10 DP | 1only On-On 4 C 8-1, 4-5 | 2-3, 6-7 = —__| CKC8031-ND 12.97 11.21 9.44 | W201132C205AQ 

5 Tumbler Miniature Camlocks 
1 Miniature Camlock with 90 IndeX.........000..0 ccc eeeae ease cea eenae eee eeanee eee ceaeee CKC8048-ND 5.57 4.81 4.05 | PLOO1UEBMA1K22 
* With Latch Pawl Note: All switches come with hardware and 2 keys. 


Honeywell Key and Push / Pull Switches 
Sensing and Control 


The Hobbs key switch is a custom-engineered, environmentally sealed, sliding contact switch. The stainless The Honeywell push/pull switch is a robust, environmentally sealed, sliding contact switch incorporating two 
steel keyhole shroud and the keyhole dust shutter contribute to the durability of the key tumbler assembly _ circuits with multiple combinations. The sliding contacts provide positive contact closure and opening when 
while o-rings protect the contact and rotor assembly from moisture and contamination. Specifications: the switch knob is operated. Specifications: ¢ Electrical Rating: 20A @ 12 ~ 14VDC, 10A @ 24VDC * Cycle 


Electrical Rating: 20A @ 12VDC, 8A @ 24VDC »* Cycle Life at Design Electrical Load: 25,000 Cycles Life at Design Electrical Load: 25,000 Cycles . P fois 
Dimensions in inches (mm) 


Switch Operating Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig.| Circuitry Function Temperature (°C) | Part No. 1 50 100 Part No. 
Key Switches 
1 = On-Off -40 ~ 85 480-2086-ND 23.66 17.16 16.57 | 084825 02 
= Off-On-Start -40 ~ 85 480-2087-ND 22.37 16.22 15.67 | 084826 02 
= Off-On -40 ~ 85 480-2083-ND 17.19 11.73 11.14 | 084828 02 
2 = Off-On-Start -40 ~ 85 480-2084-ND 23.51 17.05 16.46 | 084829 03 
= On-Off-On -40 ~ 85 480-2085-ND 23.66 17.16 16.57 | 084830 02 
Push / Pull Switches 
3 2NO a -40 ~ 100 480-2081-ND 18.55 13.25 12.59 | 087941 08 
1.NO, 1NC a -40 ~ 100 480-2082-ND 17.77 12.70 12.06 | 087943 08 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 1907 
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Keylock Switches ko Series 


Materials: * Housing and Cylinder: Die cast zinc alloy * Mounting nut and 


two keys 


Rubber Cover 


@ 


.649 (16.5) 
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@= Detent Position 


Metal Dust Cap 


© = Keypull Possible A= Momentary 


Series Ratings Insulation Resistance 
K0103 1A @ 125VAC; 0.5A @ 250VAC 200MQ min. 
KO106 1A @ 125VAC; 0.5A @ 250VAC 200MQ min. 
k0130 4A @ 125VAC; 2A @ 250VAC 200MQ min. 


tio-s0h Key Code ~||\3/4-24 UNS THD 
No.A126  .283 
(7.20) 
Lock No. Key Pull Switch | Amp Rating @ Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. Configuration Poles Possible Type 125 VAC Termination | Part No. 1 100 Part No. 
1A 90° Indexing SPDT On-On 1 Solder EG2623-ND 7.08 6.37 5.10 K0103C 
1B 90° Indexing SPDT tand 2 On-On 1 Solder EG2624-ND 7.00 6.30 5.04 K0103D 
2B 90° Indexing SPST tand 2 Off-On 1 Solder EG2625-ND 3.40 3.06 2.45 KO106A 
3c 45°-45° Indexing SP-3 pos. On-On-On 4 Eyelet EG2626-ND 13.25 11.93 9.54 KO130A 
3c 45°-45° Indexing DP-3 pos. On-On-On 4 Eyelet EG2627-ND 14.08 12.67 10.14 K0130B 
3D 90° Indexing DPDT On-On 4 Eyelet EG2628-ND 13.25 11.93 9.54 K01300 
3E 90° Indexing SPDT 3and 5 On-On 4 Eyelet EG2629-ND 13.25 11.93 9.54 K0130R 
4F 45° Indexing SPDT On-Mom 4 Eyelet EG2630-ND 13.25 11.93 9.54 KO129E 
Covers 
Rubber Cover for KO103 Series... £G2631-ND 72 65 52 | KOC1 
Metal Dust Cap for KO130 Series . EG2632-ND 3.40 3.06 2.45 KOM4 


NKK’ Keylock Switches 
SWITCHES 


Features: * SK series: Short behind panel dimension - only 1.063"(27.0mm); Detent mechanism gives crisp, positive action for accurate switch setting * CK series 
High insulating material withstands over 15 kilovolts of electrostatic discharge, thus providing antistatic feature. Rugged, die cast housing designed for higher security 
requirements Specifications: * Power Voltage: 3A @ 250V AC « Operating Temperature: -25°C ~ +70°C * Mechanical Life: 30,000 cycles minimum « Electrical 
Life: 10,000 cycles minimum Materials: * Housing/Bushing: Zinc alloy with chrome plating for CKL series; Glass fiber reinforced PBT for CKM series 


(14.0) Dia 


Dim. in (mm) Inch 


(© 12.0) 
472 


Key 
Key Positions Roncreble i-Key Price Each NKK 
Fig. Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Positions Part No. 1 25 100 | Part No. 
12mm Miniature Low Security (All same Keycodes) 
On None On 1,3 360-1935-ND® 12.71 9.21 8.20 | SK12AAW01-RO 
On None On ‘l 360-1936-ND® 12.71 9.21 8.20 | SK12BAW01-RO 
1 On Off On 1,2,3 360-1461-ND 13.39 9.70 8.63 | SK13DAWO01 
On Off On 1,2,3 360-1937-ND® 13.39 9.70 8.63 | SK13DAW01-RO 
On Off On 2 360-1938-ND® 13.39 9.70 8.63 | SK13EAW01-RO 
Replacement Key for SK12..AW01 Switches, Chrome/Zinc Alloy | 360-1010-ND@ 2.56 1.52 1.36 | AT4081 
16mm High Security Antistatic - Flat Key Version (10 Keycodes) 
On None On 1,3 360-1447-ND® 12.51 9.07 8.07 | CKM12AFWO1 M16 P1] 
2 On None On 1 360-1448-ND® 12.51 9.07 8.07 | CKM12BFW01 
On Off On 2 360-1449-ND® 13.51 9.83 8.91 | CKM13EFWO1 
16mm High Security Antistatic - Tubular Key Version (25 Keycodes) Ls, ail 
On None On 1,3 360-1450-ND@ 12.51 9.07 8.07 | CKM12ATWO1 (19.0) Dia (22.0) Dia 
2 On None On 1 360-1451-ND¢ 12.51 9.07 8.07 | CKM12BTWO1 148 oe 
On Off On 2 360-1452-ND® 13.51 9.83 8.91 | CKM13ETWO1 
19mm High Security - Flat Key Version (25 Keycodes) (2 16.0) (@ 19.0) 
On None On 1,3 360-1453-ND® 12.67 9.18 8.17 | CKL12AFWO1 -630 748 
3 On None On a 360-1454-ND® 12.67 9.18 8.17 | CKL12BFWO01 
On Off On 2 360-1455-ND® 13.66 9.94 9.01 | CKL13EFWO1 
19mm High Security - Tubular Key Version (50 Keycodes) Le — lees 
On None On 1,3 360-1456-ND¢@ 1267 9.18 817 |CKL12ATWOt 8) 677 
3 On None On 1 360-1457-ND® 12.67 9.18 8.17 | CKL12BTWO1 
On Off On 2 360-1458-ND® 13.66 9.94 9.01 | CKL13ETWO1 . 7 
* 1 Key Supplied ¢ 1 Key Supplied 
@ RoHS Compliant 
— 


™ Tyco Electronics Alcoswitch 


Authorized Distributor 


Specifications: * Cylinder Material and 
Lock Body: Zinc Alloy * Terminals: Screw 
type * Operating Temperature: -30°C ~ 
85°C Characteristics: * Contact Rating: 
1A @ 120VAC *Contact Timing: Non- 
shorting * Actuator Travel: 90° «Life 
Expectancy: 10,000 Cycles 


Specifications: * Cylinder Material and 
Lock Body: Zinc Alloy » Terminals: 
Screw type * Operating Temperature: 
-30°C ~ 85°C Characteristics: * Contact 
Rating: 1A @ 120VAC «Contact Timing: 
Non-shorting » Actuator Travel: 90° * Life 
Expectancy: 10,000 Cycles 


Keylock Switchlocks 


Note: All Keylocks are su 


Specifications: * Cylinder Material and Lock 
Body: Zinc Alloy * Terminals: Screw type 
* Operating Temperature: -30°C ~ 85°C 
Characteristics: * Contact Rating: 54 @ 
115VAC, 15A @ 24VDC * Contact Timing: 
Non-shorting * Actuator Travel: 90° * Life 
Expectancy: 20,000 Cycles 


plied with 2 brass keys ona ring. 


6-32-F 
Screws 


Lock Keypull Switch Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Fig. Configuration Poles Possible Type Current Terminal Part No. 1 10 25 50 Part No. 
1,2 On-Off 450-1003-ND 19.67 17.99 16.86 16.30 2SKF132AEL01 
1 90° Indexing SPST 1 only On-Off 1A 6-32 Screw 450-1005-ND 20.32 18.58 17.42 16.84 2SKF131AELO1 
1 only Off-Mom 450-1008-ND 32.17 29.41 27.57 26.66 2SKF231AELO1 
1,2 On-Off 450-1004-ND 25.11 22.96 21.53 20.81 2SWK132AL101 
2 90° Indexing SPST 1 only On-Off 1A 6-32 Screw 450-1006-ND 29.77 27.22 25.52 24.67 2SWK131AL101 
1 only Off-Mom 450-1007-ND 18.57 16.98 15.92 15.39 2SWK231AL101 
1,2 450-1011-ND 26.92 24.61 23.07 22.31 SWK12F315 
3 90° Indexing SPST 2 only On-Off 5A 6-32 Screw 450-1010-ND 26.92 24.61 23.07 22.31 SWK121F315 
1 only 450-1009-ND 26.92 24.61 23.07 22.31 SWK123F315 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Basic Type Snap Switches 


D3V Series — Low 
Cost Series 


D2VW Series — 
Watertight Series; IP67 


V Series — SS Series — 
Standard Series 
VX Series — Low 


Current STD Series 


Simulated 


Roller Lever Roller Lever 


Pin Plunger 


V Series: Features: » Operating Frequency: Mechanical: 600 operations per minute; Electrical: 30 operations per minute 
* Contact Resistance: 15mQ maximum «Ambient Operating Temperature: -25°C ~ 80°C * Humidity: 85% RH maximum 
* Service Life: Mechanical: 50,000,000 operations minimum; Electrical: 100,000 operations minimum 

D3V Series: Features: * Reliable and safe basic switch * External lever * Environment friendly with beryllium free 
contacts * Low cost version of V Series 


Watertight D2VW/D2FW Miniature Basic Switch: Features: * High-quality, watertight, high-precision miniature basic 
switch — meets IP67 requirements » Monoblock construction assures high sealing capability and is ideal for dusty places 
or where water is sprayed « This series internal mechanism assures high operating-position accuracy (0.4mm) and long 
life (Mechanical: 10 million operations) * Wide operating temperature range of -40°C ~ 90°C is ideal for any operating 
environment ¢ General-load (5A @ 250VAC) and micro-load (.1A @ 125VAC) available 


SS/SS-P Series: Features: * Economical, subminiature basic switch offers long mechanical service life (SS-1 and SS-5 
Series: 30 million operations minimum; SS-10 Series: 10 million operations minimum; SS-P Series: 1 million operations 
minimum) * Wide switching capacity range from micro-voltage/ current loads (1mA @ 5VDC) to high-capacity loads (10.1A 
@ 250VAC) Characteristics: * Operating Frequency: Mechanical: 400 operations per minute; Electrical: 60 operations per 
minute * Ambient Operating Temperature: -25°C ~ 85°C * Humidity: 85% RH maximum 


Watertight D2SW Miniature Basic Switch: Features: * High-quality, watertight miniature basic switch — meets IP67 
requirements * A wide operating temperature range of -40°C ~ 85°C is ideal for any operating environment « Ideal for the 
automobile, agricultural machinery, automatic vending machine, refrigerator, ice-manufacturing, bath equipment, hot-water 
supply, air conditioner, and factory machine industries Characteristics: * Operating Frequency: Mechanical: 300 operations 


Standard Series 


SS-P Series — 
Low Cost Series 


9247B-ND Omron Switch Databook ........... 6.6.0. cc cece cence ence e cnet eee ee eens $2.00 


D2SW Series — 
Watertight; IP67 


D2SW-P Series — Low 
Cost, Watertight; IP67 


Simulated 


Roller Lever Pin Plunger 


Roller Lever 


per minute; Electrical: 30 operations per minute * Contact Resistance: 70mQ maximum « Life Expectancy: Mechanical: 
5,000,000 operations minimum; Electrical: 200,000 operations minimum »* Ambient Operating Humidity: 95% maximum 
« Enclosure Rating: Reference to IP67 


Watertight D2SW-P Series: Characteristics: * Operating Temperature Range: -20°C ~ 70°C Life Expectancy: 
Mechanical: 1,000,000 operations minimum * 2A @ 250VAC * IP67 Sealed 


D2F Series: Features: * Super compact; ideal for PCB mounting © Long life span assured by high-precision dual spring 
reverse-action mechanism « Flux penetration prevented by using an insert terminal and allowing a height difference at the 
case bottom « Ideal for a wide variety of applications, from household appliances and office equipment to audio equipment 
and communications equipment 


D3C Series: Features: ¢ Built-in slide mechanism selects shorting or non-shorting switch timing »* 3mm long stroke 
«PCB mount switch with 100mA capacity * Ideal for household appliances, sound equipment, office equipment, 
communications equipment, etc. * Compact size (8W x 6H x 4.2D mm) Characteristics: * Operating Frequency: 
Mechanical: 200 operations per minute; Electrical: 30 operations per minute »* Contact Resistance: 50mQ maximum 
« Ambient Operating Temperature: -20°C ~ 80°C » Operating Humidity: 65% maximum at 5°C ~ 35°C * Service Life: 50,000 
operations minimum at the rated switch frequency 


Watertight D2HW Series: Features: * Smallest sealed snap action switch » Fully sealed construction » Lead free 
construction * Conforms to IP67 (wire leads) and IP50 (terminal type) * Long stroke, even without levers for reliable 
On-Off action 


Contact} Terminal Dim. | Actu- Contact Terminal Dim. | Actu- 
Contact | Rating Size “X” | ation | Digi-Key Price Each Omron Contact | Rating Size “X” | ation | Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Style (A) Inch (mm) | (mm) | Force | Part No. 1 25 50 |Part No. Fig.| Style (A) Inch (mm) | (mm) | Force | Part No. 1 25 (50 | Part No. 
V Series 4 SPDT 16 .187 QC (4.75) | 32.6 | 1259f | SW703-ND 2.03 1.83 1.62)D3V16G41C25K 
1 SPDT 10 -187 QC (4.75) | 24.38 | 100gf | SW126-ND 1.85 1.67 1.48 |V-10G-1024-K 4 SPDT 16 .187 QC (4.75) | 32.6 | 1259f | SW704-ND 1.98 1.78 1.58)D3V16G4M1C25K 
1 SPDT 15 -187 QC (4.75) | 24.38 | 200gf | SW874-ND 2.25 2.03 1.80 |V-15G-1C5-K 3 SPDT 16 .187 QC (4.75) | 34.0 | 1259f | SW705-ND 2.43 219 1.94)D3V16G61C25K 
2: SPDT 10 -187 QC (4.75) | 38.35 | 1259f | SW127-ND 1.88 1.69 1.50 |V-10G2-1025-K 3 SPDT 16 .187 QC (4.75) | 34.0 | 1259f | SW706-ND 2.23 2.01 1.78|D3V16G6M1C25K 
3 SPDT 10 -187 QC (4.75) | 24.38 | 240gf | SW128-ND 2.25 2.03 1.80 |V-10G5-1C25-K Watertight IP67 D2VW Series 
1 SPDT 15 -187 QC (4.75) | 24.38 | 200gf | SW129-ND 1.85 1.67 1.48 |V-15G-1025-K 1 SPDT 01 .187 QC (4.75) | — | 200gf | SW427-ND 3.55 3.20 2.84 |D2VW-01-1HS 
1 SPDT 15 -187 QC (4.75) | 24.38 | 400gf | SW130-ND 1.85 1.67 1.48 |V-15G-1026-K 1 SPDT 0.1 |12 Wires (304.8)} — | 200gf | SW428-ND 7.28 6.55 5.82 |D2VW-01-1MS 
2: SPDT 15 -187 QC (4.75) | 38.35 | 1259f | SW132-ND 1.88 1.69 1.50 |V-15G2-1026-K 2 SPDT 0.1 .187 QC (4.75) | 59.0 | 120gf | SW429-ND 4.25 3.83 3.40 |D2VW-01L1-1HS 
2 SPDT 15 -187 QC (4.75) | 38.35 | 125gf | SW875-ND 2.25 2.03 1.80 |V-15G2-1C25-K 2 SPDT 01 .187 QC (4.75) | 59.0 | 60gf | SW863-ND 5.08 4.57 4.07 /D2VW-01L1B-1HS| 
2 SPDT 15 -187 QC (4.75) | 62.23 | 100gf | 22252-ND 2.25 2.03 1.80 |V-15G3-1024-K 2 SPDT 0.1 | 12 Wires (304.8)} 59.0 | 120gf | SW430-ND 7.63 6.87 6.10 |D2VW-01L1-1MS 
2 SPDT 15 -187 QC (4.75) | 62.23] 70gf | SW133-ND 2.05 1.85 1.64 |V-15G3-1C25-K 3 SPDT 041 -187 QC (4.75) | 20.1 | 230gf | SW864-ND 6.11 5.51 4.90 |D2VW-01L2A-1HS| 
2 SPDT 15 -187 QC (4.75) | 62.23 | 130gf | SW134-ND 2.05 1.85 1.64 |V-15G3-1C26-K 3 SPDT 01 .187 QC (4.75) | 34.0 | 120gf | SW431-ND 5.68 5.11 4.54 |D2VW-01L2-1HS 
4 SPDT 15 -187 QC (4.75) | 38.86 | 1259f | SW135-ND 1.98 1.78 1.58 |V-15G4-1025-K 3 SPDT 0.1 | 12 Wires (304.8)} 34.0 | 120gf | SW432-ND 7.43 6.69 5.94 |D2VW-01L2-1MS 
3 SPDT 15 -187 QC (4.75) | 24.38 | 480gf | SW136-ND 2.25 2.03 1.80 |V-15G5-1C26-K 1 SPDT 5 .187 QC (4.75) | — | 200gf | SW433-ND 3.40 3.06 2.72 |D2VW-5-1HS 
3 SPDT 15 -187 QC (4.75) | 34.04 | 250gf | SW151-ND 2.25 2.03 1.80 |V-15G6-1C26-K 1 SPDT 5 | 12 Wires (304.8)) — | 200gf | SW434-ND 5.63 5.07 4.50 |D2VW-5-1MS 
VX Series 2 SPDT § .187 QC (4.75) | 35.6 | 120gf | SW435-ND 3.55 3.20 2.84 |D2VW-5L1-1HS 
2 SPDT 0.1 -187 QC (4.75) | 20.2 | 30gf | SW987-ND NEW! 3.86 3.48 3.09 |VX-012-1A3 2 SPDT 5 | 12 Wires (304.8)) 35.6 | 120gf | SW436-ND 5.48 4.93 4.38 |D2VW-5L1-1MS 
2: SPDT 0.1 -187 QC (4.75) | 59.4 | 209f | SW988-ND NEW! 4.09 3.68 3.27 |VX-013-1C23 3 SPDT 5 .187 QC (4.75) | 34.0 | 120gf | SW437-ND 3.78 3.40 3.02 |D2VW-5L2-1HS 
3 SPDT 0.1 -187 QC (4.75) | 20.1 | 60gf | SW989-ND NEW! 4.31 3.88 3.45 |VX-015-1A3 3 SPDT 5 | 12 Wires (304.8)) 34.0 | 120gf | SW438-ND 5.85 5.27 4.68 |D2VW-5L2-1MS 
3 SPDT 0.1 -187 QC (4.75) | 59.4 | 60gf | SW876-ND 4.31 3.88 3.45 |VX-015-1C23 SS Miniature Series 
1 SPDT 5 -187 QC (4.75) | — | 259f | SW990-ND NEW! 3.13 2.82 2.51 |VX-5-1A2 7 | SPDTGold| 0.1 .110 QC (2.79) | 13.46 | 50gf | SW138-ND 2.08 1.87 1.66)SS-O1FT 
1 SPDT 5 -187 QC (4.75) | — | 50gf | SW991-ND NEW! 3.13 2.82 2.51 |VX-5-1A3 7 | SPDTGold| 0.1 -110 QC (2.79) | 13.46 | 25gf | SW1005-ND NEW! 3.01 2.71 2.41)/SS-01-ET 
1 SPDT 5 -187 QC (4.75) | — | 25gf | SW992-ND NEW! 3.13 2.82 2.51 |VX-5-1C22 5 | SPDTGold} 0.1 -110 QC (2.79) | 19.69} 50gf | SW139-ND 2.30 2.07 1.84/SS-O1GLT 
1 SPDT 5 -187 QC (4.75) | — | 5Ogf | SW993-ND NEW! 3.13 2.82 2.51 |VX-5-1023 7 | SPDTGold} 0.1 PC Mount 13.46 | 150gf | SW155-ND 2.03 1.83 1.62|SS-01D 
2 SPDT 5 -187 QC (4.75) | 20.2 | 30gf | SW994-ND NEW! 3.43 3.09 2.75 |VX-52-1A3 5 | SPDTGold| 0.1 PC Mount 19.69 | 50gf | SW239-ND 2.00 1.80 1.60)SS-01GLD 
2 SPDT 5 -187 QC (4.75) | 20.2 | 30gf | SW995-ND NEW! 3.43 3.09 2.75 |VX-52-1023 6 | SPDTGold| 0.1 PC Mount 21.59| 50gf | SW240-ND 2.00 1.80 1.60/SS-01GL13D 
2 SPDT 5 -187 QC (4.75) | 59.4 | 20gf | SW996-ND NEW! 3.65 3.29 2.92 |VX-53-1A3 6 | SPDTGold} 0.1 Solder Term. | 21.59} 50gf | SW865-ND 2.00 1.80 1.60|SS-01GL13 
2 SPDT 5 -187 QC (4.75) | 59.4 | 20gf | SW997-ND NEW! 3.65 3.29 2.92 |VX-53-1023 8 | SPDTGold| 0.1 PC Mount 19.61 | 50gf | SW343-ND 240 216 1.92/SS-01GL2D 
4 SPDT 5 -187 QC (4.75) | 32.6 | 30gf | SW998-ND NEW! 3.50 3.15 2.80 |VX-54-1A3 8 | SPDTGold| 0.1 PC Mount 19.61 | 169f | SW866-ND 3.00 2.70 2.40|SS-01GL2-FD 
4 SPDT 5 -187 QC (4.75) | 32.6 | 30gf | SW999-ND NEW! 3.50 3.15 2.80 |VX-54-1023 7 SPDT 5 Solder Term. | 13.46 | 50gf | SW870-ND 1.23, 1.11 .98|SS-5-F 
3 SPDT 5 -187 QC (4.75) | 20.1 | 60gf | SW1000-ND NEW! 3.95 3.56 3.16 |VX-55-1A3 7 SPDT § Solder Term. | 13.46 | 150gf | SW868-ND 1.23 1.411 .98]SS-5 
3 SPDT 5 -187 QC (4.75) | 20.1 | 60gf | SW1001-ND NEW! 3.95 3.56 3.16 |VX-55-1023 7 SPDT § Right Angle PCB} 13.46 | 150gf | SW869-ND 1.23 1.411  .98|)SS-5D2 
3 SPDT 5 -187 QC (4.75) | 34.0 | 30gf | SW1002-ND NEW! 3.95 3.56 3.16 |VX-56-1A3 7 SPDT § -110 QC (2.79) | 13.46 | 150gf | SW141-ND 1.35 1.22 1.08]SS-5T 
3 SPDT 5 -187 QC (4.75) | 34.0 | 30gf | SW1003-ND NEW! 3.95 3.56 3.16 |VX-56-1023 5 SPDT § Solder Term. | 14.5 | S0gf | SW986-ND NEW! 1.58 1.42 1.26/SS-5GL 
D3V Series 5 SPDT 5 Solder Term. | 14.5 | 169f | SW1007-ND NEW! 1.77 1.60 1.42)/SS-5GL-F 
1 SPDT a -187 QC (4.75) | 20.2 | 200gf | SW707-ND 1.75 1.58 1.40 )/D3V11G1C25K 5 SPDT 5 -110 QC (2.79) | 19.69} 50gf | SW143-ND 1.23 1.41 .98|SS-5GLT 
2 SPDT an -187 QC (4.75) | 35.6 | 1259f | SW708-ND 2.03 1.83 1.62 /D3V11G21C25K 6 SPDT 5 Solder Term. | 21.59] 169f | SW1006-ND NEW! 1.62 1.47 1.30/SS-5GL13-F 
2: SPDT a -187 QC (4.75) | 35.6 | 125gf | SW709-ND 1.98 1.78 1.58 |D3V11G2M1C25K 6 SPDT § -110 QC (2.79) | 21.59} 50gf | SW144-ND 118 1.06 .94/SS-5GL13T 
4 SPDT a -187 QC (4.75) | 32.6 | 1259f | SW710-ND 2.03 1.83 1.62 /D3V11G41025K 6 SPDT 5 Solder Term. | 21.59 | 50gf | SW871-ND 1.90 1.71 1.52)SS-5GL13 
4 SPDT a -187 QC (4.75) | 32.6 | 1259f | SW711-ND 1.98 1.78 1.58 |D3V11G4M1C25K 8 SPDT 5 -110 QC (2.79) | 19.61 | 50gf | SW872-ND 1.90 1.71 1.52|SS-5GL2-FT 
3 SPDT a -187 QC (4.75) | 34.0 | 1259f | SW712-ND 2.43 219 1.94/D3V11G61C25K 7 SPDT 5 -110 QC (2.79) | 13.46 | 50gf | SW142-ND 1.23, 1.11 .98)SS-5FT 
3 SPDT a -187 QC (4.75) | 34.0 | 1259f | SW713-ND 2.23 2.01 1.78 |D3V11G6M1C25K 8 SPDT § -110 QC (2.79) | 19.61 | 50gf | SW873-ND 1.90 1.71 1.52]SS-5GL2T 
1 SPDT 16 -187 QC (4.75) | 20.2 | 200gf | SW700-ND 1.75 1.58 1.40 /D3V16G1C25K 8 SPDT § Solder Term. | 19.61 | SO0gf | SW156-ND 1.45 1.31 1.16)SS-5GL2 
2 SPDT 16 -187 QC (4.75) | 35.6 | 125gf | SW701-ND 2.03 1.83 1.62 /D3V16G21C25K 7 SPDT 5 PC Mount 13.46 | 150gf | SW241-ND 1.23 141 .98|SS-5D 
2 | SPDT 16 | 187 QC (4.75) | 35.6 | 1259f | SW702-ND 1.98 1.78 1.58 |D3V16G2M1C25K (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Fig. 11 — D2FW Series D2MQ Series D2HW Series — Watertight; IP67 
Watertight; IP67 


ee —< Fig. 15 
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Fig. 14 — D3C Series 


Pin Plunger Leaf Lever 


Contact Terminal Dim. | Actu- Contact Terminal Dim. | Actu- 
Contact | Rating Size “X” | ation | Digi-Key Price Each Omron Contact | Rating Size “x” | ation | Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Style (A) Inch (mm) (mm) | Force | Part No. 1 25 ‘50 |Part No. Fig.| Style (A) Inch (mm) (mm) | Force | Part No. 1 25 50 |Part No. 
5 | spoT | 5 PC Mount | 19.69) S50gf | Sw242-ND 148 1.33 1.18|SS-5GLD 9] spot | 01 | SolderTerm | 5.18 | 1509f| SW857-ND 122 140 98 |/D2F-01-D 
6| spor | 5 PC Mount | 21.59) 50gf | Sw243-ND 153 1.38 1.22|SS-5GL13D 9| spor | o4 PC Mount | 5.18 | 75qf | Sw502-ND 1.00 90 .80\D2F-01F 
8| spor | 5 PC Mount | 19.61) 50gf | Sw244-ND 1.73 1.56 1.38|SS-56L2D 9| spor | o4 PC Mount | 13.97) 80gf | SW154-ND 140 99 88 /D2F-01L 
7) spot | 10 | .1100¢ (2.79) | 13.46] 1509 | sw245-ND 218 1.96 1.74)/SS-10T 9| spor | o4 Solder 12.8 | 80gf | Swe4o-ND 248 2.24 1.99 /D2F-0112-D 
5 | spot | to | .110.0C (2.79) | 19.69] Soot | sw67-ND 2.08 1.87 1.66|SS-10GL 9| spor | 3 PC Mount | 5.18 | 75qf | SW503-ND 114 1.03.91 \D2F-F 
5 | SPOT 10 |) .110 QC (2.79) | 19.69] 50gf | SW246-ND 1.98 1.78 1.58 |SS-10GLT 10) SPDT 01 PC Mount | 13.97] 75qf | SW858-ND 1.33 1.20 1.07 |D2F-O1FL 
6| spot | to | .1100¢ (2.79) | 21.59] Soot | sw247-ND 2.00 1.80 1.60|SS-10GL13T 10} spor | o4 PC Mount | 7.40 | 80gf | Sw859-ND 1.46 1.32 1.17 |D2F-01L3 
8 | SPDT 10 | .110 QC (2.79) | 19.61 | 50gf | SW248-ND 2.23 2.01 1.78 |SS-10GL2T 10) SPDT 3 Solder Term | 13.97] 80gf | SW861-ND 1.27 145 1.02 |D2F-L-D 
Low Cost SS-P Subminiature Series 10} SPDT 3 PC Mount 13.97 | 80gf | SW152-ND 1.10 99 88 /D2F-L 
7] spoT | 3 Solder | 12.70] 150g ] SW763-ND 71 64 57 |SS-3GP 1o| spot | 3 PC Mount | 13.97] 25gf | SW153-ND 140 99 88 |D2F-FL 
S| SPOT | 3 Solder | 18.65 | S0gf /SWZE4-ND) 83-7567 /88-3GLP to] spoT | 3 PC Mount | 13.97] 80gf | SW860-ND 2.44 2.20 1.96 [D2F-L2 
8 | SPDT 3 Solder | 20.95) S0gf | SW765-ND 83.75.67 |SS-3GL13P 10| SPDT 1 Right Angle | 14 | 25qf | Sws41-ND 1.95 1.76 1.56 |D2F-FL-A 
7 | SPDT 3 | .110 QC (2.79) | 12.70 | 150gf | SW766-ND 71 64 57 |SS-3GPT 10) SPDT 3 Right Angle | 14 | 80gf | SW842-ND 1.95 1.76 1.56 /D2F-L-A 
5 | SPDT 3 | .110 QC (2.79) | 19.65 | 50gf_| SW767-ND 8375-67 |SS-3GLPT 10) SPDT 3 Left Angle 14 | 80gf | SW843-ND 1.85 1.67 1.48 /D2F-L-A1 
6 | spor | 3 | .1100C(279) |2095| S0gf | Sw768-ND 83.75 67 |SS-3GL13PT Waiarilght P67 D2FW Sortes 
7) SPOT 3 | PC Mt. (uneven) | 12.70 | 150gf | SW769-ND 71 64 57 /8S-3GPD 11] SPST-NO | 0.1 |12Wires (304.8)| 22.8 | 250gf| SW511-ND 3.48 3.13 2.78 |D2FW-GO73M 
5 | SPOT 3 | PC Mt. (uneven) | 19.65 | SOgf | SW770-ND 83.75 67 /8S-3GLPD 11] spst-no | 1  |12Wires (304.8)| 22.8 | 2509f | sw512-ND 3.48 3.13 2.78 |D2FW-G273M 
8 | SPOT 3__| PC Mt. (uneven) | 20.95 | SOgf | SW771-ND 83.75 .67)8S-3GL13PD 11] spst-No | 0.1. |12Wires (304.8)) 19.0 | 300gf | Sw513-ND 4.28 3.85 3.42 |D2FW-GO83M 
7 | SPOT 3__| PC Mt (even) | 12.70 | 150gf | SW772-ND 1.84 57 |8S-3GPB 11| spst-no | 1  |12Wires (304.8)) 19.0 | 300gf | Sw514-ND 4.27 3.85 3.42 |D2FW-G283M 
5 | spoT | 3 | PCMt (even) | 1965] S0gf | SW773-ND 83.75 ~—67|SS-3GLPB : 
D2M@ Series 
: Ra ks Re oo a i ees 2 ie = inte 12 |SPDT Silver|500mA] .05 (1.27) | 6.00 | 120gf | SW145-ND 2.80 2.52 2.24 ]D2MO-1 
13 SPOT Silver|500mA) .05 (1.27) | 7.70 | 60gf | Sw146-ND 2.88 2.59 2.30 |[D2MQ-1L 
5 | SPDTGold| 0.1 Solder | 19.65] S0gf | SW776-ND 92 83 .74|SS-01GLP 
6 | SPDTGold) 0.1 Solder | 20.95 Sogt | sw777-ND 92 83 .74|SS-013GL13P DSC Series 
7 |SPDTGold | 0.1 | .110 QC (2.79) | 12.70 | 150gf | SW778-ND 79.71 .63|SS-O1GPT 14 | 'Non-Short: - °0:1 PC Mount | 8.69. | 130g eau TS. 1.02.90 |DSC-1210 
5 |SPDTGold| 0.1 | .110.0C (2.79) | 19.65) Sogt | SW779-ND 92 83 .74|SS-01GLPT 14) Shorting | 0.1 PC Mount | 8.69 | 130 ee eacae ye, ee a0 |Poueee 
6 |SPDTGold| 0.1 | .110.0C (2.79) | 20.95) Sogt | Sw780-ND 92 83 .74|SS-01GL13PT 1 )Non-shiort:) . 0:1 PC Mount | 8.69'| 40g (eee PBC Ges 80, D8G 1220 
7 |SPDTGold| 0.1 | PC Mt. (uneven) | 12.70 | 150gf | SW781-ND 79 71 .63|SS-01GPD 14| Shorting | 0.1 PC Mount | 8.69.) 40of SaZaNG) Babe UME: ao Usu geen 
5 |SPDTGold| 0.1 | PC Mt. (uneven) | 19.65| 50gf | SW782-ND 92 83 .74|SS-O1GLPD Watertight IP67 D2HW Miniature Series 
6 | SPDTGold| 0.1 | PC Mt (uneven) | 20.95] S0of | SW783-ND 92 83 .74|SS-O1GL13PD 15A] SPDT | 2 | Right Angle PCB} — | 76of | SW714-ND 2.43 2.19 1.94|D2HWBR201DR 
7 |SPDTGold| 0.1 | PC Mt. (even) | 12.70] 150gf | SW784-ND 79 71 .63|SS-01GPB 15B} SPDT 2 | Right Angle PCB) — | 76gf | SW715-ND 2.43 2.19 1.94 |D2HWBL201DL 
5 |SPDTGold| 0.1 | PC Mt. (even) | 19.65) 50gf | SW785-ND 92 83 .74)SS-O1GLPB 15C} SPDT 2 Straight PCB | — | 76gf | SW716-ND 2.43 2.19 1.94 |D2HWA201D 
6 |SPDTGold| 0.1 | PC Mt. (even) | 20.95) 50gf | SW786-ND 92 83 .74)SS-O01GL13PB 15A} SPDT 2 |Down Wire Leads) — | 76gf | SW719-ND 4.93 4.44 3.94 |D2HWBR201M 
WaisAighbiPeT bsew saree 158] spoT | 2 |DownWireLeads| — | 76gf | Sw720-ND 4.93 4.44 3.94 /D2HWBL201M 
5 SPDT 3 Solder aa 60gf | SW293-ND 268 2.41 2.14/D2SW-3L1HS 15D) SPDT 2 |Down Wire Leads} — | 76gf | SW721-ND 5.43 4.89 4.34 |D2HWC201M 
5 | SPDT 3 | .110 QC (2.79) | 19.69| 60gf | SW294-ND 2.68 2.41 2.14 |D2SW-3LITS 16A) SPDT 2 | Right Angle PCB) 13 | 6igf | SW717-ND 2.58 2.32 2.06 |D2HWBR211DR 
6 SPDT 3 |12” Wires (304.8)] 19.69) 60gf | SW295-ND 4.35 3.92 3.48 |D2SW-3L1MS 16A| SPDT 2  |Down Wire Leads} 13 | 61gf | SW722-ND 5.18 4.66 4.14 /D2HWBR211M 
6| spor | 3 Solder | 21.59 60gt | sw296-ND ee. Dats 244 DSEWAL SHS 168] spoT | 2 |DownWireLeads| 13 | 6tof | SW723-ND 5.18 4.66 4.14 /D2HWBL211M 
6 | spor | 3. }2"Wires (304.8)| 21.59) eoat | swo97-no dae. hao 4 del DOSWeaLaMs 160/ spoT | 2 |DownWireLeads| 13 | 6tf | Sw724-ND 5.60 5.04 4.48 /D2HWC211M 
a3] SPDT | 23 Solder | 13.46) 180g" | SW228-ND 953 9.587210 DOSWEALIS 16) SPST-NC | 2 |RightWireLeads| 13 | 61gf | SW725-ND 5.18 4.66 4.14 |D2HWBR212MR 
7| spor | 3 | at0ac (279) | 13.46 | 1e09t | sw229-no ped Sa 199 |NSWLATS 168] SPST-NC | 2 |RightWireLeads| 13 | 61gf | SW726-ND 5.18 4.66 4.14 |D2HWBL212MR 
a |, ‘eepr~ |) 3 Po Mount | 13.46 180g¢ | SW291-ND pies: 55a 090 DOSWEADS 160] sPst-nc | 2 |RightWire Leads| 13 | 61gf | Sw727-ND 5.60 5.04 4.48 |D2HWc212MR 
7| spor | 3. |" wires (204. 13.48] tangt (aWeeen dana tessa aa INoSW ade 16A] SPST-NO | 2 |RightWireLeads| 13 | 61gf | SW728-ND 5.18 4.66 4.14 |D2HWBR213MR 
aol vepnie. (ana 2"wies [19.61 | eogt (emeeant gh se soc pa ne GtONG 168] SPST-NO | 2 |Right Wire Leads| 13 | 61gf | SW729-ND 5.18 4.66 4.14|D2HWBL213MR 
a) Spat) a soter [19.611 cot een Sag 7s dad | PRSWIGTS 166] SPST-NO |” 2 [Right Wire Leads| 13 | 6tof | SW730-ND 5.60 5.04 4.48 |D2HWC213MR 
a| seot | 2 h2*wres cos] 1961) cot [eaeaemen isha die a 66 eco 16a) SPSTNC | 2 | Left Wire Leads | 13 | 6tof | SW731-ND 5.18 4.66 4.14 |D2HWBR212ML 
: 168] SPsT-NC | 2 | LeftWireLeads| 13 | 61gf | SW732-ND 5.18 4.66 4.14/D2HWBL212ML 
Watertight IPe7 Low Cost D2SW> Sanes: 16] SPST-NO | 2 | LeftWireLeads| 13 | 61of | SW733-ND 5.18 4.66 4.14 |D2HWBR213ML 
6} SPDT | 0.1 | .11006 (2.79) | 15.8 | Gigt [SReCe ND 1.85: 1.67 1.48 /D2SW-POILST 168] SPST-NO | 2 | LeftWireLeads| 13 | 6tof | SW734-ND 5.18 4.66 4.14|D2HWBL213ML 
6 | spot | 01 |PCMt (uneven)| 15.8 | 6tof | SW806-ND 1.85 1.67 1.48 /D2SW-PO1L3D al spoT 1-2 Toown Wire Leagsl 16-1 Git ESE Sa 486 a4 DOAWBROSI 
6 | SPDT | O41 | PC Mt (even) | 15-8 | Clot Ee eeaND 185 OFT 48 DOS Wer OILS® 178] SPDT 2 |Down Wire Leads) 16 | 6tgf | Sw738-ND 518 4.86 4.14 /D2HWBL231M 
6 | spot | 0.1 |12” Wires (304.8)) 15.8 | 6tgf | Sw808-ND 3.96 3.57 3.17|D2SW-POIL3M 16a) spot | 2 |Rightanglepce| 20 | 4igt Emnemme 18 494) 1.53 ROMWALDSTOL 
TY SPOT | Of | 110.06 (2.79) | — | 1839" SIBOSANG 16M 100) 118 D2SVE POUL 16a) spoT | 2 |DownWireLeads| 20 | 41gf | Sw735-ND 5.18 4.66 4.14|D2HWBR221M 
7 | SPOT | 0.1 | PCMt. (uneven) | — | 183gf | SW804-ND 1.44 1.30 1.16 |D2SW-PO1D 16B) SPDT 2 |Down Wire Leads} 20 | 41gf | Sw736-ND 518 4.66 4.14 |D2HWBL221M 
6) spoT |) 2 Solder | 15.8 | Glof /SW8TI-ND, 1.65 1.49 1.32 /D2SW-P2L3H 18a) spoT | 2 |DownWireLeads| 8 | 183gt| SW730-ND 518 466 4.14 |D2HWBR26IM 
8 | SPOT 2/12" Wires (304.8)) 15.8 | Gtgf | SW812-ND 3.7 3.40 3.02 |D2SW-P2L3M 18B| SPDT 2 |Down Wire Leads) 8 | 183gf | SW740-ND 518 4.66 4.14 |D2HWBL261M 
7) SPOT 2 | 110 QC (2.79) | — | 183gf | SW809-ND 1.27 1.15 1.02 )D2SW-P2T 17] SPDT 2 |DownWire Leads| 16 | 183gf] SW741-ND 518 4.66 4.14 |D2HWBR271M 
8 | SPOT 2 Solder 14.5 | 6igf | SW810-ND 2.04 1.84 1.63 |D2SW-P2L2H 178] SPDT 2 |Down Wire Leads] 16 | 183gf | SW742-ND 518 4.66 4.14 |/D2HWBL271M 
D2F Series 19a) spoT | 2 |DownWire Leads| 20.85 | 929 | Sw743-ND 5.18 4.66 4.14|D2HWBR281M 
9] spoT | 3 PCMount | 5.18 | 150gf | SW500-ND 1.00 90.80 /D2F 198] spoT | 2 |DownWire Leads| 20.85 | 929 | Sw744-ND 5.18 4.66 4.14 /D2HWBL281M 
9] spot | o. PC Mount | 5.18 | 150gf | Sws01-ND 1.00 90 .80|D2F-01 (Coatnded) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1910 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


OMRON. Basic Type Snap Switches (con) 


J Series — Mini Snap Switches 


Features: * Snap-action switch allows large-capacity switching (7A @ 250VAC) in spite of its small size (8.9 
x 12.7 x 5.1mm) ° Particularly suitable as control switches for applications where there are restrictions on 


installation space and weight 


Characteristics: * Contact Resistance: 15mQ maximum * Dielectric Strength: 600VAC, 50/60Hz for 1 
minute between terminals of the same polarity * Durability: Mechanical: 10,000,000 operations minimum; 
Electrical: 50,000 operations minimum * Ambient Operating Temperature: -10°C ~ 80°C 


B3J Series — Tactile Switches 


Superior snap action using Omron’s B3F tact switches and hinged lever cap. Switches include hinged caps 
that are available with none, 1 or 2 LED's. Ideal for data entry, logic and digital signal input. 


Characteristics: Switching Capacity: 1-50mA, 5-24VDC * Ambient Temperature: -25°C ~ 70°C » Contact 
Resistance: 100mQ maximum (rated 1mA, 5VDC) * Dielectric Strength: 500VAC, 50/60Hz for 1 minute 
¢ Bounce Time: 5ms maximum ° Life Expectancy: 3,000,000 operations minimum LED: VF: 2.0VDC * IF: 
20mA * VR: 5VDC 


(Top View) 
Operating Force Actuator Dim. “X” | Digi-Key Price Each Omron 

a (af) ev nae {mum eee as _ or eu fae Noi Color of Color of Digi-Key Price Each Omron 

= ; - ~ Fig. | Hinged Button LED Part No. 1 25 50 | PartNo 
50 Short Hinge Lever 127 |SW814-ND 13.26 11.94 10.61 |J-7-V Tight Gray sac Swa19-ND Tat 457.29 1-83-1000 
2A 30 Hinge Lever 22.0 |SW815-ND 12.77 11.50 10.22 | J-7-v3 Black = $W820-ND 161 145 129) B3J-1100 
20 Long Hinge Lever 33.8 | SW816-ND 12.77 11.50 10.22 | J-7-V4 1A Orange = §W2314-ND 1.61 1.45 1.29 | B3J-1200 
2B 55 Short Hinge Roller Lever 11.5 SW817-ND 14.78 13.31 11.83 | J-7-V22 Yellow = SW2315-ND 1.61 1.45 1.29 | B3J-1300 
33 Hinge Roller Lever 20.5 SW818-ND 14.80 13.32 11.84 | J-7-V2 Blue = §W2316-ND 1.61 1.45 1.29 | B3J-1400 
Light Gray Red $W821-ND 2.87 2.58 2.30 | B3J-2000 
1B Black Red $W822-ND 2.87 2.58 2.30 | B3J-2100 
i = Light Gray Green SW823-ND 2.87 2.58 2.30 | B3J-4000 
D2 RW Series Sealed Reed Black Green SW824-ND 2.87 2.58 2.30 | B3J-4100 
1 Light Gray Red/Green SW825-ND 4.04 3.64 3.24 | B3J-6000 
Sna p Switches 1 Black Red/Green $W826-ND 4043.64 3.24 | _B3J-6100 


Features: 


* Internal reed switch circuit block is separated from the mechanical actuator block, enabling the circuit 
block to be entirely sealed * Use of a reed switch maintains high contact reliability with micro load range 
* Compatible mounting dimension as miniature basic switch models V and D2VW 


Characteristics: 
* Switching Voltage: 100VDC maximum » Switching Current: .25A maximum «Contact Capacity: 10W 
maximum 


D2A Series — 
Pushbutton Switches 


Ultra subminiature detection switch with pushbutton action. 


Features: * Compact (8 x 6 x 4.2mm (W x Hx D)) Light 
weight (approximately 0.3g) * 3mm long stroke »* Built-in 
slide mechanism for selecting shorting or non-shorting 
timing of the switch * Switch’s small size makes it ideal for 
household appliances, audio equipment, office equipment, 
communications equipment, etc. 


Characteristics: * Contact Rating: .1A @ 30VDC * Operating Frequency: Mechanical: 200 operations per 
minute; Electrical: 30 operations per minute ¢ Dielectric Strength: 250VAC, 50/60Hz for 1 minute »* Ambient 
Temperature: Operating: -10°C ~ 70°C 


Operating Force Actuator Dim. “X” | Digi-Key Price Each Omron Operating Force Switching Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | (gf) Maximum Type (mm) _|Part No. 1 25 50 | Part No. (of) Maximum Timing Part No. 1 25 50 | PartNo. 
1A 153 Pin Plunger _ SW830-ND 25.55 23.00 20.44) D2RW01 T00 Non-shorting SW831-ND 1.30 T.18 1.05 D2A-1770 
1B 76 Hinge Lever 35.6 | SW829-ND 26.00 23.40 20.80) D2RWO1L1 100 Shorting SW832-ND 1.31 1.19 1.06 D2A-2110 
1 76 Hinge Roller Lever 34.0 | SW827-ND 26.46 23.81 21.17) D2RWO1L2 50 Non-shorting SW833-ND 1.31 1.19 1.06 D2A-1120 
1D 76 Simulated Roller Lever 32.6 | SW828-ND 26.00 23.40 20.80) D2RWO1L3 50 Shorting SW834-ND 1.31 1.19 1.06 D2A-2120 


D3D Series — Miniature Door Switches 


Omron’s Mini Door Switch has a unique mechanism allowing switching of micro loads. Choose from plunger or lever actuators, both having a low operating 
force of 204g maximum. Uses JST’s HL connectors. Features: * Disconnectable crimp connector for easier wiring * High contact reliability ensured with 
gold crossbar contacts * Low noise operation * Operating Temperature: -30°C ~ 60°C * Contact Resistance: 100mQ maximum * UL, CSA, VDE approved 


Contact Actuator Operating Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Style Type Force g. Maximum Part No. 1 25 50 Part No. 
SPDT Plunger 204 SW745-ND 1.73 1.56 1.38 D3D-111 
1 SPST-NC Plunger 204 SW746-ND 1.51 1.36 1.21 D3D-121 
SPST-NO Plunger 204 SW747-ND 1.51 1.36 1.21 D3D-131 
SPDT Lever 204 SW748-ND 1.83 1.65 1.47 D3D-211 
2 SPST-NC Lever 204 SW749-ND 1.61 1.45 1.29 D3D-221 
SPST-NO Lever 204 SW750-ND 1.61 1.45 1.29 D3D-231 
Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing | JST 
Description Part No. 10 100 500 Part No. 6,000 Part No. 
Connector Housing, 3-Pos. for D3D Switch 455-1562-ND 1.34 11.13 44.51 — —_ HLP-03V 
Contacts for Connector Housing, 18-22 AWG 455-1563-1-ND 76 6.83 30.13 455-1563-2-ND 32.14/M SSF-21T-P1.4 


OMRON. NEW! D2D Series — Door Interlock Switches 


Features: ¢ Offers the minimum contact gap of 3mm required for power switches 
as standard equipment ¢ Safety considerations include a double return spring 
and direct drive positive contact opening feature »* Conforms to Class II of VDE 
Insulation » Pull-on lock model for easy maintenance Specifications: * Rated 


voltage: 125VAC = 16NO; 250VAC = 16NO; 380VAC = 16NO »* Inrush Current: NC 
= 380A max.; NO = 30A max. * Operating Frequency: Mechanical: 300 operations 
per minute; Electrical: 60 operations per minute * Operating Temperature: -25°C ~ 
85°C * Mechanical Service Life: 10,000,000 operations per minute 


Contact Mounting Resistive Digi-Key Price Each Omron 
Form Method Type Load (A) Part No. 1 25 50 Part No. 
SPDT-NO-NC Screw Standard 16 SW980-ND. 5.64 5.08 4.51 D2D-1000 
SPST-NC Screw Standard 16 Sw981-ND. 5.04 4.54 4.03 D2D-1002 
SPDT-NO-NC Panel snap-fit Standard 16 SW982-ND 6.29 5.67 5.04 D2D-1100 
SPDT-NO-NC Screw Pull-on lock 10 SW983-ND 6.44 5.80 5.16 D2D-2000 
SPDT-NO-NC Panel snap-fit Pull-on lock 10 SW984-ND 6.50 5.85 5.20 D2D-2100 
DPST-NO Panel snap-fit Standard 16 SW985-ND 8.14 7.33 6.51 D2D-3104 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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OMRON. D3M Production Wired Snap Switches 


Easy wiring snap switch for general purpose snap switch applications. Contact current of .1A, ROHS Compliant and external levers, makes this switch an easy production type 
switch. Mating connector uses JST’s XA connector: XAP-02V-1 (455-1903-ND) 

Specifications: * Operating Frequency: Mechanical: 400 operations/minute maximum Electrical: 60 operations/minute maximum ¢ Life Expectancy: Mechanical: 500,000 
operations Electrical: 200,000 operations * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 


Contact Contact Dimension “X” Actuation Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Style Rating Inch (mm) Force Part No. 1 25 50 Part No. 
{ SPST-NC AA = 153gf SW877-ND 1.98 1.79 1.59 D3M-01 
SPST-NO AA 153gf SW878-ND 2.38 2.14 1.90 D3M-01-3 
2A SPST-NC AA 72” (18.2) 51gf SW879-ND 2.09 1.89 1.68 D3M-01K1 
SPST-NO AA 51gf SW880-ND 1.94 1.75 1.55 D3M-01K1-3 
2B SPST-NC AA 72" (18.2) 102gf SW885-ND 2.09 1.89 1.68 D3M-01L1 
SPST-NO AA 102gf SW886-ND 1.96 1.72 1.57 D3M-01L1-3 
3A SPST-NC AA 70” (17.8) 51gf SW881-ND 2.95 2.66 2.36 D3M-01K2 
SPST-NO AA 51gf SW882-ND 2.54 2.29 2.04 D3M-01K2-3 
3B SPST-NC AA 70” (17.8) 102gf SW887-ND 2.95 2.66 2.36 D3M-01L2 
SPST-NO AA 102gf SW888-ND 2.40 2.16 1.92 D3M-01L2-3 
4A SPST-NC AA 78° (19.2) 51gf SW883-ND 2.09 1.89 1.68 D3M-01K3 
SPST-NO AA ° i 51gf SW884-ND 1.96 1.77 1.57 D3M-01K3-3 
4B SPST-NC AA 78" (19.2) 102gf SW889-ND 2.09 1.89 1.68 D3M-01L3 
SPST-NO AA 102gf SW890-ND 1.96 1.77 1.57 D3M-01L3-3 
Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing | JST 
Description Part No. 10 100 500 Part No. 8,000 Part No. 
Connector Housing, 2-Pos. for D3M Switch 455-1903-ND .57 4.72 18.89 = = XAP-02V-1 
Contacts for Connector Housing, 28-22AWG | 455-1904-1-ND .36 3.20 14.12 | 455-1904-2-ND 15.06/M SXA-001T-P0.6 


OMRON. Basic Switches was 
Omron’s “Z” Series switches feature 15A contacts which directly switches such loads as motors, halogen lamps and solenoids. Omron’s “A” Series has the same body 
yet switches 20A loads with large inrush currents. All switches feature screw terminal connections and are UL listed CSA certified. Both series are momentary action, SPDT 
versions. Omron’s “TZ” Series incorporate a ceramic body, cobalt-alloy spring and special-alloy contact, thus ensuring high contact reliability at high ambient temperature. 
Smoothly operates at an ambient temperature of 400°C. Operates from -65°C ~ 400°C 
Operating Switch Actuator Actuator Price Each Omron 
Fig. Force (max.) Current (A) Type Length (mm) u 25 50 Part No. 

1 350g 15 Pin Plunger = SW190-ND 6.85 6.17 5.48 Z15G-B 

2 350g 15 Spring Plunger — SW191-ND 8.43 7.59 6.74 Z15GD-B 

2. 350g 15 Short Spring Plunger = SW1004-ND NEW! 11.51 10.36 9.21 Z-15GD55-B 

3 350g 15 Panel Plunger _ SW192-ND 11.50 10.35 9.20 Z15GQ-B 

2 550g 15 Slim Spring Plunger = SWws892-ND 9.10 8.19 7.28 Z15GS-B 

4 350g 15 Panel Roller _ SW193-ND 13.58 12.22 10.86 Z15GQ21-B 

5 350g 15 Panel Roller = SW194-ND 13.58 12.22 10.86 Z15GQ22-B 

6 70g 15 Lever 63.50 SW195-ND 9.20 8.28 7.36 Z15GW-B 

Fe 100g 15 Long Roller Lever 48.49 SW196-ND 9.20 8.28 7.36 Z15GW2-B 

8 160g 15 Short Roller Lever 26.59 SW197-ND 8.60 7.74 6.88 Z15GW22-B 

8 200g 15 Short Roller Lever 26.59 SW893-ND 13.35 12.02 10.68 Z15GW2255-B 

6 6g 15 Low Force Lever 63.50 SW198-ND 9.50 8.55 7.60 Z15HW24-B7-K 

1 625g 20 Pin Plunger ard SW230-ND 9.28 8.35 7.42 A20G-B7-K 

6 70g 20 Lever 63.50 SW231-ND 9.33 8.40 7.46 A20GV-B7-K 

7 90g 20 Long Roller Lever 48.49 SW232-ND 9.33 8.40 7.46 A20GV2-B7-K 

3 625g 20 Panel Plunger = SW233-ND 14.10 12.69 11.28 A20GQ-B7-K 

8 160g 20 Short Roller Lever 26.59 SW234-ND 10.03 9.03 8.02 A20GV22-B7-K 

Phenolic Terminal Cover for A/Z Series ..... es SW235-ND 88 79 -70 AP-B 

Terminal Cover with Strain Relief for A/Z Series . | SW236-ND 4.53 4.08 3.62 AP-Z 

High Temperature Basic Switches 

1 350 1 Pin Plunger = SW759-ND 175.10 156.68 138.24 TZ-1G 

6 70 1 Lever 63.50 SW760-ND 287.76 257.47 227.18 TZ-1GV 

Fé 160 1 Long Roller Lever 48.49 SW761-ND 287.76 257.47 227.18 TZ-1GV2 

8 100 di Short Roller Lever 26.59 SW762-ND 280.57 251.04 221.51 TZ-1GV22 


D4C Industrial Sealed Limit Switches vA G 


Omron's D4C series limit switches are industrial enclosed limit switches with rugged diecast housing, triple sealed construction 
and prewired 10! cable. Perfect for harsh environments and indoor/outdoor uses where small size is a consideration. 


Operating Switch Actuator Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Force (max.) | Current (A) Type Part No. 1 25 50 | Part No. 
1 1200g 5 Pin Plunger Z1055-ND 54.66 50.61 47.24 | D4C-1601 
2 1200g 5 Roller Plunger Z1056-ND 54.66 50.61 47.24 | D4C-1602 
3 580g 5 Roller Lever Z1057-ND 66.91 61.95 57.82 | D4C-1620 


ZE Industrial Sealed High Capacity Switches 


Long service life, rugged die cast housing sealed industrial switches with a high capacity contact (15A). NEMA 
sealed for extremely long service life (SPDT 15A @ 125VAC). ow @ 


Operating Switch Actuator Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Force (max.) | Current (A) Type Part No. ul 25 50 Part No. 
1 640g 15 Roller Arm Lever Z1058-ND 41.50 38.43 35.87 | ZE-NA2-2S 
2 150g 15 Coil Spring Z1059-ND 42.41 39.27 36.66 | ZE-NJ-2S 
3 800g 15 Plunger Z1060-ND 32.21 29.82 27.84 | ZE-N-2S 
4 500g 15 Roller Plunger Z1061-ND 43.09 39.90 37.24 | ZE-N22-2S 


. ‘(fit 
: yO © ECE 

Safety-Door Switch AS 

Features: ¢ Special operation key that positively pulls apart contacts, contributing to machine safety * Degree of protection: IP67 * Conforms to the following 


EC Directives: Machinery Directive, Low Voltage Directive, EN50041, EN1088 * Operating Temperature: -40 ~ 80°C * Conduit: 1/2-14NPT » Life Expectancy: 
Mechanical - 1,000,000 Operations minimum * Conventional Enclosed Thermal Current: 20 A 


Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Description Part No. 1 25) 50 Part No. 
Horizontal Mount Key for D4BS Switch Z2430-ND 6.25 5.79 5.41 D4BS-K1 
1 | Vertical Mount Key for D4BS Switch Z2431-ND 7.16 6.63 6.19 | D4BS-K2 
Adjustable Horizontal Mount Key for D4BS Switch Z2432-ND 22.23 20.58 19.21 D4BS-K3 
2 Safety Switch DP-N/C (2NC) 10A Sealed Z2433-ND 53.75 49.77 46.46 | D4BS-3AFS 
Safety Switch SPDT (1NC/1NO) 10A Sealed Z2434-ND 53.75 49.77 46.46 | D4BS-35FS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1912 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Honeywell 
Sensing and Control NEW! Limit Switches 


Honeywell's limit switches combine product selection, quality and reliability to give you the right product for your application, every time. Honeywell’s extensive product line offers features and benefits at a competitive price to 
solve your switching needs. 


Dim. in inches 
Fig. 3 
A 


~ 
1/2 Inch NPT 
Conduit Thread 


Fig. 7 


.39 Stainless 
Steel Plunger Macnng z holes 


y © o} 


1.73 


| 


Mounting 


Mfg No. 
Suffix 
3 
6 
9 


Current Actuator Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 
Fig. Rating (A) Circuit Type Part No. 1 10 100 Part No. 
1A 10 SPDT Roller Plunger 480-2701-ND 20.57 16.77 14.40 EVN2000C 
1B 10 SPDT Side Rotary with Roller 480-2699-ND 23.38 19.06 16.37 EVN2000A 
1C 10 SPDT Top Plunger 480-2700-ND 20.57 16.77 14.40 EVN2000B 
1D 10 SPDT Roller Arm 480-2702-ND 20.57 16.77 14.40 EVN2000D 
2A 10 SPDT Top Plunger 480-2707-ND 15.91 12.30 10.49 GLLAO1B 
2B 10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever (Metal Roller) 480-2703-ND 17.50 14.17 11.88 GLLAO1A1B 
2c 10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever (Rubber Roller) 480-2704-ND 20.02 16.32 14.02 GLLAO1A1Y 
2D 10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever (Metal Roller) 480-2705-ND 18.71 15.15 12.70 GLLA01A2B 
2E 10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever (Rubber Roller) 480-2706-ND 21.12 17.22 14.79 GLLAO1A2Y 
2F 10 SPDT Top Roller Plunger 480-2708-ND 17.12 13.24 11.10 GLLAO1C 
3A 5 SPDT-DB Roller Plunger 480-2709-ND 21.67 17.67 15.17 SZL-VL-H 
3B 5 SPDT-DB Wobble, Plastic Rod 480-2710-ND 21.67 17.67 15.17 SZL-VL-F 
3C 5 SPDT-DB Wobble, Stainless Steel Wire 480-2711-ND 21.67 17.67 15.17 SZL-VL-G 
4A 10 SPDT Top Pin Plunger 480-2719-ND 38.56 31.46 27.91 GLCA01B 
4B 10 SPDT Wobble Coil 480-2712-ND 41.17 33.59 29.80 GLCA01E7B 
4c 10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever (Metal Roller) 480-2713-ND 40.65 33.17 29.42 GLCA01A2B 
4c 10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever (Plastic Roller) 480-2714-ND 40.65 33.17 29.42 GLCA01A2A 
4D 10 SPDT Side Rotary with Rod, Adjustable Lever 480-2715-ND 40.65 33.17 29.42 GLCA01A4J 
4E 10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever (Metal Roller) 480-2716-ND 36.89 30.28 26.49 GLCA01A1B 
4E 10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever (Plastic Roller) 480-2717-ND 36.89 30.28 26.49 GLCAO1A1A 
4F 10 SPDT Top Roller Arm 480-2718-ND 47.03 38.37 34.04 GLCA01D 
4G 10 SPDT Wobble Cat Whisker 480-2720-ND 41.17 33.59 29.80 GLCA01K8A 
5A 10 SPDT Top Plunger 480-2728-ND 26.18 21.34 18.33 GLDA01B 
5B 10 SPDT Wobble Coil Spring 480-2721-ND 33.67 27.63 24.18 GLDA01E7B 
5C 10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever (Metal Roller) 480-2722-ND 32.50 26.67 23.34 GLDA01A2B 
5C 10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever (Plastic Roller) 480-2723-ND 32.50 26.67 23.34 GLDA01A2A 
5D 10 SPDT Side Rotary with Metal Rod, Adjustable Lever 480-2724-ND 32.50 26.67 23.34 GLDAO01A4J 
5E 10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever (Metal Roller) 480-2725-ND 28.93 23.58 20.26 GLDA01A1B 
5E 10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever (Plastic Roller 480-2726-ND 23.98 19.55 16.79 GLDAO1A1A 
5F 10 SPDT Top Roller Arm 480-2727-ND 34.21 28.07 24.57 GLDA01D 
5G 10 SPDT Top Roller Plunger 480-2729-ND 31.42 25.79 22.57 GLDA01C 
6A 10 SPDT Top Plunger 480-2735-ND 46.81 38.71 34.16 GLEA01B 
With 4-pin DC Micro Connector (Continued) 
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Honeywell ae ; 
Sensing and Control NEW! Limit Switches (cont) 
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Current Actuator Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 
Fig. Rating (A) Circuit Type Part No. u 10 100 Part No. 
6A 10 DPDT Top Plunger 480-2739-ND 62.62 52.19 46.97 GLEA24B 
10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever (Metal Roller) 480-2730-ND 48.33 39.98 35.27 GLEA01A2B 
6B 10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever (Plastic Roller) 480-2731-ND 48.33 39.98 35.27 GLEA01A2A 
10 DPDT Side Rotary, Adjustable Lever (Plastic Roller) 480-2737-ND 64.10 53.42 47.19 GLEA24A2A 
10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever (Metal Roller) 480-2732-ND 44.94 36.66 32.52 GLEA01A1B 
6C 10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever (Plastic Roller) 480-2733-ND 44.94 36.66 32.52 GLEAO1A1A 
10 DPDT Side Rotary, Fixed Lever (Metal Roller) 480-2738-ND 59.65 49.71 44.74 GLEA24A1B 
6D 10 SPDT Wobble Coil Spring 480-2734-ND 49.35 40.82 36.02 GLEA01E7B 
6E 10 SPDT Top Roller Plunger 480-2736-ND 52.15 43.13 38.06 GLEA01C 
10 DPDT Top Roller Plunger 480-2740-ND 67.57 56.31 49.74 GLEA24C 
5 SPDT Top Plunger 480-2741-ND 57.67 48.06 43.26 914CE1-3 
t 5 SPDT Top Plunger 480-2742-ND 63.11 52.60 46.46 914CE1-6 
5 SPDT Top Plunger 480-2743-ND 68.31 56.93 50.29 914CE1-9 
5 SPDT Roller Plunger 480-2744-ND 66.58 55.49 49.01 914CE2-3 
8 5 SPDT Roller Plunger 480-2745-ND 70.02 60.02 53.02 914CE2-6 
5 SPDT Roller Plunger 480-2746-ND 75.08 64.35 56.85 914CE2-9 
9 5 SPDT Roller Plunger 480-2756-ND 68.31 56.93 50.29 914CE2-3A 
5 SPDT Roller Plunger 480-2747-ND 66.58 55.49 49.01 914CE3-3 
10 5 SPDT Roller Plunger 480-2748-ND 70.02 60.02 53.02 914CE3-6 
5 SPDT Roller Plunger 480-2749-ND 75.08 64.35 56.85 914CE3-9 
1 5 SPDT Side Rotary 480-2750-ND 78.69 67.45 59.58 914CE16-3 
5 SPDT Side Rotary 480-2751-ND 83.74 71.78 63.41 914CE16-6 
5 SPDT Top Plunger with Boot Seal 480-2752-ND 69.30 57.75 51.02 914CE18-3 
12 5 SPDT Top Plunger with Boot Seal 480-2753-ND 72.67 62.29 55.03 914CE18-6 
5 SPDT Top Plunger with Boot Seal 480-2754-ND 77.72 66.62 58.85 914CE18-9 
13 5 SPDT Roller Plunger 480-2757-ND® 70.79 58.99 52.11 914CE2-Q 
14 10 SPDT-DB Roller Plunger 480-2758-ND 93.96 78.76 70.61 924CE2-S9 
15 5 SPDT Wobble Spring Wire 480-2755-ND 82.05 70.34 62.13 914CE20-3 


With 4-pin DC Micro Connector 


Levers for Switches 


Roller Dimensions (inch) Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 

Fig. Material Mounting A B Part No. 1 10 100 Part No. 

16A Nylon Front 75 25 480-2759-ND 12.50 9.61 8.06 LSZ51A 

Steel Front 75 25 480-2760-ND 12.50 9.61 8.06 LSZ51B 

16B Nylon Back 75 25 480-2761-ND 12.50 9.61 8.06 LSZ51C 

Steel Back 75 25 480-2762-ND 12.50 9.61 8.06 LSZ51D 

Nylon Back 75 25 480-2763-ND 18.13 14.68 12.31 LSZ52A 

Steel Back 75 25 480-2764-ND 18.13 14.68 12.31 LSZ52B 

17 Nylon Front 75 25 480-2765-ND 18.13 14.68 12.31 LSZ52C 

Steel Front 75 25 480-2766-ND 18.13 14.68 12.31 LSZ52D 

Nylon Front 1.0 50 480-2767-ND 24.75 20.18 17.33 LSZ52J 

Nylon Front 1.5 25 480-2768-ND 24.75 20.18 17.33 LSZ52K 

18 Nylon Front 75 25 480-2772-ND 18.13 14.68 12.31 LSZ55C. 

19 Aluminum _ 5.5 — 480-2769-ND 18.13 14.68 12.31 LSZ54M 

Stainless Steel = 13.0 = 480-2770-ND 18.13 14.68 12.31 LSZ54N 

20 Spring Wire — — = 480-2771-ND 18.13 14.68 12.31 LSZ54R 
21 Nylatron = 6.0 2.3 480-2773-ND 18.13 14.68 12.31 LSZ61 
22 Delrin Rod = 12.0 9.8 480-2774-ND 24.75 20.18 17.33 LSZ68 
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Honeywell 
Sensing and Control NEW! Basic Switches 


Not all basic switches are alike. More than 60 years of experience go into Honeywell's high quality, high reliability switches, so you can count on Honeywell for first time, every time functionality, superior support and service. 
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Current Actuator Digi-Key Price Each Honeywell Sensing Current Actuator Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 

Fig. |Rating (A)| Circuit Type Termination | Part No. 1 10 100 |Part No. Fig. |Rating (A)| Circuit Type Termination | Part No. 1 10 100 |Part No. 

5 SPDT Plunger Solder |480-2307-ND 6.63 4.91 4.06 |1SM1 ea; 15 | SPOT Rod Screw  |480-2489-ND 75.98 65.13 57.53 |2AC6 

5 SPDT Plunger Solder /480-2309-ND 5.59 4.09 3.34 /11SM1 15 | SPDT Rod Screw  |480-2490-ND 27.76 22.63 19.44 |3AC6 

5 SPDT Plunger Solder |480-2316-ND 11.72 9.01 7.56 |411SM1 15 SPDT Rod Screw 480-2485-ND 23.60 19.24 16.52 |22AC1 

5 SPDT Plunger Turret | 480-2308-ND 8.26 5.95 4.96 |1SM1-T 7} 15 SPDT Rod Screw  |480-2486-ND 23.31 19.00 16.32 |22AC2 
ial 5 SPDT Plunger Turret |480-2310-ND 5.84 4.27 _3.49 |11SM1-T 1s | spoT Rod Screw |480-2487-ND 21.54 17.56 15.08 |23Ac2 

5 | SPDT Plunger Turret /480-2312-ND 4.84 3.44 2.82 /11SM3-T 10 | SPDT |ConcavePlunger| QC [480-2491-ND 5.01 355 292 |iDMie 

1 SPDT Plunger Turret /480-2313-ND 11.17 8.50 7.29 |11SM23-T 8 | 10 | SPOT | Convex Plunger) QC  |480-2492-ND 851 6.39 5.32 |1DM21 

5 a ee eee Rerearies oo ase a Cees 10 | spoT | Finger Grip ac |480-2493-ND 6.45 4.78 3.95 |1DM4o1 

5 junger . Turret ; is R is FE » 

11 | SPDT last Dbl. Turret |480-2315-ND 5.51 4.03 3.29 |41SM1-T2 SR ESM [DED Bulet nose QC _|480-2494-ND 8.64 6.48 5.40 |2DM1 
“al 3 spoT | StraightLever | Solder |480-2326-ND 6.76 5.01 4.14 |111SMt 9B] 10 | DPOT | Finger Grip QC |480-2495-ND__8.48_6.36_5.30 |2DM409 

5 SPDT | Straight Lever Turret |480-2327-ND 7.64 (5.51 4.59 |111SM1-T jo] 15 |OPOT-DB Plunger Screw | 480-2465-ND 32.06 26.31 23.02 |3MN1 

5 SPDT | Roller Lever Solder [480-2328-ND 870 653 5.44 |111SM2 15 |DPOT-DB|__Plunger Screw |480-2466-ND 45.30 36.96 92.79 |3MN6 
ic] 5 SPDT | Roller Lever Turret | 480-2329-ND 8.11 6.09 5.07 |111SM2-T 10 SPDT Plunger Solder |480-2416-ND 11.59 8.91 7.47 |BZ-R21 

1 SPDT | Roller Lever Turret |480-2330-ND 16.41 12.69 10.82 |111SM23-T TA} 15 SPDT Plunger Solder |480-2417-ND 9.53 7.15 5.96 |BZ-2R 

5 SPDT | StraightLever | Turret [480-2317-ND 6.35 4.65 3.79 |311SM1-T 20__| SPOT Plunger Screw |480-2418-ND_ 9.54 7.16 5.97 |BA-2R 

5 SPDT | StraightLever | Turret [480-2319-ND 6.15 4.50 3.67 |311SM2-T tip) 15 (| SPOT Plunger Solder | 480-2431-ND 15.41 11.91 10.16 |BZ-2RQ 
2a; 4 SPDT | Straight Lever | Turret [480-2318-ND 11.40 8.68 7.44 |311SM23-T 15 | SPDT Plunger Solder |480-2432-ND__ 16.16 12.49 10.66 |BZ-2RQ1 

5 SPDT | StraightLever | Turret [480-2320-ND 6.29 4.66 3.85 |311SM3-T qo) 15 | SPOT Plunger Screw | 480-2425-ND 14.75 11.61 9.73 |BZ-3AT 

4 SPDT | Straight Lever | Turret |480-2321-ND 6.41 4.69 3.83 |311SM703-T 25 | SPDT Plunger Screw  |480-2426-ND 17.11 13.86 11.62 |BA-3ST 
op) 5 SPDT | Simulated Roller! Turret [480-2322-ND 6.32 4.68 3.87 |311SM4-T 20 | SPDT Plunger Screw  |480-2420-ND 10.01 7.30 6.26 |BA-2R-A2 

5 SPDT | Simulated Roller] Turret [480-2323-ND 5.72 4.19 3.42 |311SM5-T 20 | SPOT Plunger Screw  |480-2421-ND 1053 8.02 6.87 |BA-2R-A4 
o| 5 SPDT | Roller Lever Turret |480-2324-ND 7.09 5.25 4.34 |311SM6-T tga) 18 SPOT Plunger Screw |480-2419-ND 8.23 6.18 5.15 |BZ-2R-A2 

4 spoT | Roller Lever Turret |480-2325-ND__6.54 4.84 4.01 |311SM706-T 1 SPDT Plunger Screw |480-2423-ND 12.90 9.92 8.32 |BZ-2R72-A2 

7 SPDT Plunger Turret |480-2297-ND 11.22 654 7.32 |1SX1-T 15 | SPDT Plunger Screw |480-2415-ND 9.65 7.04 6.04 |BZ-R-A2 

7 SPDT Plunger Turret |480-2299-ND 11.87 9.13 7.65 |1SX48-T 10 | SPDT Plunger Screw  |480-2422-ND 11.25 8.57 7.34 |BZ-R88-A2 

ie SPDT Plunger Turret | 480-2301-ND = 9.02 6.77 5.64 [21SX39-T 13B] 15 SPDT Plunger Screw | 480-2424-ND@ 19.31 15.18 13.11 |BZ-2R55-A2-S 
3 “ one beled we Pee ee ee — ee 13c] 15 | SPDT Plunger Screw  |480-2427-ND 10.43 7.94 6.80 |BZ-2RD-A2 

; SPDT Plunger Turret AEROAGONM 0.83 7496.49 TISXOLT 130] 20 | SPDT Plunger Screw  |480-2428-ND 13.16 10.13 8.49 |BA-2RB-A2 

1 SPDT Plunger Turret |480-2295-ND 16.04 1240 1058 |12Sx1-T 13—| 15 | SPDT Plunger Screw  |480-2429-ND@ 21.06 17.17 14.75 |BZ-2RDS-A2-S 

5 | spoT | StraightLever | Turret [480-2302-ND 11.47 883 7.40 [311SX1-T AGF = 15.7 | <SPOE Plunger Screw SBDZIAGNEMS 11.22 8.54 7.92 |BZ-2RS-A2 
4A; 5 SPDT | Straight Lever | Turret [480-2303-ND 11.41 8.68 7.44 |311SX2-T 13G] 15 | SPDT | StraightLever | Screw [480-2456-ND 9.88 7.21 6.18 [BZ-2RL-A2 

5 SPDT | Straight Lever | Turret [480-2304-ND 11.89 9.14 7.67 |311SX3-T 13H] 15 | SPDT | Roller Lever Screw  |480-2457-ND 11.13 8.47 7.26 |BZ-2RL2-A2 
ml 2 SPDT | Simulated Roller! Turret [480-2305-ND 10.25 7.80 6.69 |311SX4-T 14a) 15 | SPDT |Overtravel Plunge Screw  |480-2436-ND 24.24 19.76 16.97 |BZ-2RQ18-A2 

5 SPDT | Simulated Roller] Turret [480-2306-ND 10.53 8.01 6.87 [311SX5-T 148] 15 SPDT |Overtravel Plunge} Screw | 480-2437-ND 21.14 17.23 14.80 [BZ-2RQ181-A2 
5 | 15 SPDT Rod Screw |480-2484-ND 70.08 58.41 51.59 |1AC2 tac) 18 SPDT Plunger Screw  |480-2433-ND 16.52 12.77 10.70 |BZ-2RQ1-A2 
6A; 15 | SPDT Rod Screw  |480-2483-ND 32.80 26.92 23.55 |13AC1 15 | SPDT Plunger Screw  |480-2439-ND 14.92 11.74 9.84 |BZ-3RQ1-A2 
6B; 10 | SPDT Rod Screw  |480-2488-ND 36.79 30.19 26.42 |2AC59 With Plunger Seal (Continued) 
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336 20 
Current Actuator Digi-Key Price Each Honeywell Sensing Current Actuator Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 
Fig. |Rating (A)| Circuit Type Termination | Part No. 1 10 100 |Part No. Fig. |Rating (A)| Circuit Type Termination | Part No. 1 10 100 | Part No. 
20 | spoT Plunger Screw  |480-2438-ND 20.03 15.75 13.60 |BA-2RQ1-A2 3 | spoT Plunger ac —-|480-2361-ND 3.58 2.47 2.01 |v7-5F17D8 
tac] 15 | SPOT Plunger Screw  |480-2434-ND 13.52 10.64 8.92 |BZ-2RQ1T 5 SPOT Plunger ac | 480-2362-ND 3.59 240 1.96 |v7-4A17D8 
15 | SPDT Plunger Screw  |480-2435-ND 17.34 13.40 11.24 |BZ-2RN-A2 10 | SPDT Plunger ac | 480-2363-ND 3.26 2.17 1.77 |V7-3E19E9 
15A| 15 | SPDT | StraightLever | Solder [480-2440-ND 9.85 7.50 6.43 |BZ-2RW80 11 | SPDT Plunger QC =] 480-2364-ND 3.54 2.44 1.99 |V7-2B17E9 
15B] 15 SPDT | Roller Lever Solder |480-2450-ND 12.93 9.95 8.34 |BZ-2RW822 11_|SPST-NO Plunger ac 480-2365-ND 3.32 2.22 1.81 |V7-2B27E9 
15¢| 15 | SPDT | Roller Lever Solder |480-2447-ND 1258 9.68 8.11 |BZ-2RW82 27A) 11 |SPST-NC) Plunger QC /480-2366-ND 3.32 2.21 1.81 |V7-2B37E9 
tea) 15 | SPOT | StraightLever | Screw | 480-2441-ND 1212 9:32 7.82 [BZ-2RW80-A2 HEY || PSeDK Plunger GC pea 386 278 228 WVr-eB tape 
15 | SPDT | StraightLever | Screw |480-2444-ND 11.11 8.46 7.25 |BZ-2RW863-A2 tle) SEOT Plunger QC Be eee NDE) 3.56 246 2.01 /V7-7B17D8 
15 | SPDT | StraightLever | Screw  |480-2442-ND 9.61 7.01 6.01 |BZ-2RW84-A2 15 |) / SEDI Plunger OG pee 289 2:76 2.25 |vT-1GI7E8 
168) 45 | spor | Straight Lever | Screw |480-2443-ND 1210 930 7.80 |B7-2RW824-A2 2h. || SEDI Plunger OC pee 887 274 2.28 \VI-IVISEe 
aR aan 25 | SPDT Plunger ac |480-2371-ND 4.26 2.97 2.44 |V7-1Z19E9 
ic) Fe ee | ey eee ce iy co lwommon 15 | SPOT | StraightLever | QC  |480-2372-ND 3.73 258 2.10 |v7-117D8-002 
aL 0.1 | SPDT | Straight Lever ac -|480-2373-ND 4.86 3.45 2.84 |v7-1817D8-022 
16D 15 | SPDT | Roller Lever Screw [480-2448-ND 14.20 11.17 9.36 |BZ-2RW82-A2 41 | spor | straight Lever ac ROBIN 495 3:03 2.49 lvz-entors-o22 
17| 20 | spot | RollerLever | Solder |480-2453-ND 13.55 10.66 8.94 |BA-2RV22 +1 | spor | straight Lever oc -|4go-oa75-ND 497 295 240 \v7-1B17D8-022 
418A 20 SPDT Straight Lever Screw 480-2445-ND 16.37 12.65 10.79 |BA-2RV-A2 11 SPDT Straight Lever ac 480-2376-ND 3.63 2.51 2.04 |V7-2B17D8-022 
20 | SPDT | Straight Lever | Screw |480-2446-ND 16.14 12.48 10.64 |BA-2RVG-A2 ts | SPOT | Straight Lever ac. |480-2377-ND 4.37 3.05 2.50 |v71c17D8-022 
188] 20 | SPDT |  RollerLever Screw  |480-2454-ND 12.95 9.96 8.35 |BA-2RV22-A2 208) SPDT | Straight Lever ac -|480-2378-ND = 3.17._ 2.12 1.73 |V7-1A17D8-048 
18c| 20 | SPDT |  RollerLever Screw  [480-2449-ND 19.57 15.38 13.29 [BA-2RV2-A2 11 | SPDT | Straight Lever ac -|480-2379-ND 4.26 «2.97 2.44 |v7-1B17D8-048 
19] 15 SPDT | Straight Lever | Solder | 480-2455-ND 16.83 13.63 11.43 |BZ-RW80X 1 SPDT | Straight Lever ac 480-2380-ND = 4.23 2.92 2.38 /V7-2B17D8-048 
Boal 40-> [MBPT Plunger Screw SEQENGAMINIM 50.81 49.65 440 [DTOR-AT 15 | SPDT | Straight Lever ac |480-2381-ND 3.67253 2.07 |v7-1C17D8-048 
208] 10 | DPDT | RollerLever | Screw  |480-2460-ND 63.56 52.97 46.79 |DT-2RV22-A7 10) SPOT | Straight Lever QC B80 2804NDE) 3.71 2.56 2.09 /V7-3E17D8-148 
20c| 10 | DPDT | StraightLever | Screw |480-2459-ND 76.89 65.91 58.22 [DT-2RV-A7 = co Sanat nc aS — a os peas 
2h |, OS lunge Sule eee BOIS 1:86 AES was - o7o| 11 | SPOT | Simulated Roller] QC ~—*|480-2383-ND 4.42 3.09 2.53 |v7-181708-263 
goa} 10 | SPOT leat Screw (BECO 74.55 63.91 56,45 MT-4RL-A2B 15 | spoT | Simulated Roller] QC  |480-2384-ND 3.76 2.60 2.12 |V7-1C17D8-263 
10 | SPDT | StraightLever | Screw | 480-2463-ND 89.20 74.77 67.03 |MT-4RV-A28 48 | SPOT | SimulstedRoler) 0c © WEREEREININ 437 305 950 v7-eci7pe-089 
228] 10 | SPDT | Roller Lever Screw  |480-2464-ND 98.05 82.19 73.69 |MT-4RV22-A28 jar tl ’senT: | Roller aver ac WERSacSNnIN 5.24303 313 lv7osi7ne-201 
at || Beer Plunger Screw Beteecguoms 11.63 9.10 7.63 V3-1001 11 | SPOT | Roller Lever QC |480-2387-ND 4.80 3.35 2.75 |V7-7B17D8-201 
23) 10. | SPDT Plunger Screw. [BeCeaCe Day 42.89 95.00 31.05 /V3-245 11 | spoT | Roller Lever ac —-|4g0-2388-ND 4.66 3.25 2.67 |v7-2817D8-201 
11 | SPOT Plunger Screw |480-2407-ND 29.28 23.87 20.50 |V3-129 o7p| 15 | SPOT | Roller Lever QC | 480-2389-ND 4.31. 3.01. 2.47 |V7-1C17D8-201 
24] 15 SPDT Plunger Solder |480-2404-ND_ 6.41 4.75 3.93 |V3-15 1 SPDT | Roller Lever ac 480-2390-ND 6.49 4.75 3.87 |V7-7D17D8-207 
25| 15 | SPDT Plunger Solder [480-2405-ND 6.05 4.43 3.61 |V3-19 5 SPDT | Roller Lever Qc /480-2391-ND 349 241 1.97 |V7-2A17D8-207 
26| 15 | SPDT Plunger Solder _[480-2406-ND 8.12 5.85 4.88 |v3-19M 11 | SPDT | Roller Lever ac —-|480-2392-ND 4.86 3.39 2.78 |V7-2B17D8-207 
o7A 041 SPDT Plunger ac 480-2359-ND 5.36 3.92 3.20 |V7-1S17D8 15 SPDT Roller Lever ac 480-2393-ND 4.96 3.52 2.89 /V7-1C17D8-207 
0.1 | SPDT Plunger ac |480-2360-ND 4.65 3.24 2.66 |V7-3S17E9 @ With Plunger Seal (Continued) 
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Honeywell 


Sensing and Control 


NEW! Basic Switches (cont.) 


PCB Pins 


ft ~ 9.50 
19 wide 


9.37. 
-15wide 


6-32 NCX 1.50 
Round Head 
Machine Screw x2 Lock 
Washer 
x4 
Area 23 tf UE 440.56 for 
“x2 Lo fF 480-2480-ND) 
N.P.T. Thread 2.08 
2.94 +] 50+ Threads Min. 
Current Actuator Digi-Key Price Each Honeywell Sensing] ACCeSsories 
Fig. |Rating (A)| Circuit Type Termination | Part No. i 10 100 |Part No. Neluator Digi-Key BrcelEach Honeywell Sensing 
16 | SPDT Plunger Qc —- | 480-2396-ND 3.65 2.52 2.06 |V9-11843D800 Fig. Type Part No. 1 10 100 | PartNo. 
10 |SPST-NO) Plunger ac —- | 480-2397-ND 3.72 2.57 2.10 |v9-16S23D800 Switch Actuators 
nga} 20. |SPST-NO| Plunger Qc | 480-2399-ND 3.85 2.66 2.17 |V9-20S23D900 33A Straight Lever 480-2331-ND 644 4773.94 | JX-20 
20 | SPOT Plunger ac | 480-2400-ND 3.92 -2.70 2.21 |v9-20843D900 338 Roller Lever 480-2332-ND 15.73 1246 10.37 | JX-26 
25 |SPST-NO} Plunger QC —-|480-2401-ND 3.98 2.75 2.24 |v9-25N23D900 340 Straight Lever 480-2333-ND 3482.33 1.90 | Jx-40 
25 | SPOT Plunger QC —_|480-2402-ND_ 3.98 2.75 2.24 |v9-25S43D800 348 Roller Lever 480-2334-ND 6.27 4.64 3.84 | JX-45 
288] 16 | SPDT | Roller Plunger QC |480-2398-ND 4.05 279 2.28 |V9-16S43D905A oh Seaton ever patel se aed au rae 
28¢| 25 _ |SPST-NO| Roller Plunger ac | 480-2403-ND 4.18 2.88 2.36 |V9-25843D906A 35C Simieied aller ARRAN Bid age 98 IS? 
290A) 5 SPDT | Straight Lever | Solder [480-2349-ND 2.38 1.62 1.25 |ZMS0E10C01 36 Straight Lever 480-2338-ND 6.04 442 3.60 | JS-220 
101 | SPDT Plunger PCB |480-2348-ND 253 1.72 1.33 |ZM90G20A01 37 Straight Lever 480-2410-ND 4142.86 2.33 | WV 
0.1 | SPDT Plunger QC | 480-2344-ND 2.65 «1.74 1.41 |ZM10B70A01 38 Straight Lever 480-2411-ND 16.97 13.74 11.52 | WV-7 
298] 5 | SPDT Plunger QC | 480-2346-ND 2.12 1.42 1.12 |ZM50E70A01 39 Roller Lever BSOPaIGENDM 9.32 7.005.838 | IVS 
0.1 | SPOT Plunger Solder |480-2345-ND 2.65 1.74 1.41 |ZM10E10A01 40A _Pivot Lever BSOCRICNDR 10.35 7.88 6.75 | WV-26 
5 | SPDT Plunger Solder |480-2347-ND_ 2.12 1.42 1.12 |ZMSOE10A01 a Peat ever Rater pelea an ue oe SOTA 
oller Lever = 3 ia a 
20c] 101 | SPDT | RollerLever PCB [480-2351-ND 3.02 2.02 1.65 |ZM90G20F01 aT SS Pe 610-1062 — 1088 ADS7FIR 
290] 5 SPDT | Simulated Roller] Solder _[480-2350-ND 2.38 1.62 1.25 |ZMS50E10E01 7c Rallar Laver 780-2469-ND 18.72 15461271] ADDI72IA 
goa) Ot | SPOT Plunger ac | 480-2352-ND 2.85 1.93 1.52 |2V10B70A01 420 Plunger 480-2470-ND 17.20 (13.93 11.68 | MC2711 
6 SPDT Plunger Solder |480-2353-ND 2.31 1.57 1.21 |ZV50E10A01 428 Cross Roller Plunger 480-2477-ND 83.29 71.40 63.07 _| MO321101 
303 6 | SPOT | StraightLever | Solder |480-2354-ND 2.58 1.70 1.37 |ZV50E10B01 426 Plunger BSOPRMIENDSM 93.93 27.84 24.36 | MC2711H 
6 SPDT | Straight Lever QC —-|480-2355-ND 2.58 1.70 1.37 |ZVS0E70C01 42D Plunger 480-2472-ND 33.05 27.12 23.73 | MC7711 
gia) 01 | SPOT | Plunger Solder |480-2839-ND 265 1.74 1.41 |ZxT0E10A01 Se De 
3 SPDT Plunger _| PCB Snap-In |480-2340-ND 2.12 1.42 1.12 |ZX40E30A01 0G Plunger EM 77.67 66877 Gai (LMCDTTI 
gig) 0:1 | SPOT | Straight Lever | Solder [480-2341-ND 2.85 1.98 1.52 |2X10E10C01 2H Roller Plunger 780-2476-ND 43.37 35.38 31.39 | MD3011-0 
3 SPDT | Straight Lever | Solder [480-2342-ND 2.38 1.62 1.25 |2X40E10CO1 Switch Enclosures 
3ic] 3 SPDT | Simulated Roller] Solder | 480-2343-ND 2.38 1.62 1.25 |2X40E10E01 43__| Side Mount for Large Switch 480-2478-ND 27.23 22.19 19.06 | 3PAI 
i _! 7 Solder Terminals for Large Switch 480-2479-ND 2.05 1.33 1.05 | 5PA1 
324) 0.1 | SPDT | Straight Lever | Solder 480-2356-ND 9.25 6.95 5.79 |ZW10E15CD1 aq | Solder Terminate Bok hess yee l|leens 
$28), 8 |. SPOT Plunger [Solder Angled |A5023072NDM) 7.35 5.44 4.50 [ZWSOFISAD 45 _| Auxiliary Acutator for Large Switch | 480-2481-ND 13.92 10.95 9.18 | SPA3 
32c] 0.1 | SPDT | RollerLever | Cable Exit /480-2358-ND 11.88 9.14 7.66 |ZW10E9OFW1 46 | Adj. Bracket Mount for Large Switch | 480-2482-ND 15.95 12.33 10.52 | 8MAt 
@ With Plunger Seal @ With Plunger Seal 
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Panasonic sealed Turquoise Switches 


Panasonic Electric Works 


ABJ Micro Series 
Sealed Snap Switches 


Features: ¢ Ultra miniature size * Sealed construction for use in adverse 
environments ¢ Epoxy resin and rubber cap greatly reduces possible 
miscontact due to contaminants such as dust * Conforms to IP67 of 
IEC protective construction classification * Elastomer double molding 
technology and industry first ultrasonic swaging technology contribute to 
uniform sealing in high production quantities 


Applications: * Automotive » Agricultural equipment »* Outdoor sensing 


Dim. in mm 


Fig. 1 — Plunger Type Fig. 3 — Simulated 


Roller Type 


Mtg. Hole 


and switching applications 


Contact Contact Actuation Terminal Contact Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Type Rating (A) Force Type Plating Part No. 1 25 50 Part No. 
SPDT 0.1 123gF Solder Gold over Silver 255-2004-ND 3.23 2.97 2.64 ABJ1410419 
SPDT 0.1 196gF Solder Gold over Silver 255-2006-ND 3.23 2.97 2.64 ABJ1410619 
SPDT 0.1 123gF Wire Leads Gold over Silver 255-2012-ND 9.31 8.55 7.60 ABJ1610419 
4 SPDT 0.1 196gF Wire Leads Gold over Silver 255-2014-ND 9.31 8.55 7.60 ABJ1610619 
SPDT 1.0 123gF Wire Leads Silver over Nickel 255-2011-ND 7.99 7.34 6.52 ABJ1610409 
SPDT 1.0 123gF Solder Silver over Nickel 255-2003-ND 2.35 2.16 1.92 ABJ1410409 
SPDT 2.0 196gF Solder Silver over Nickel 255-2005-ND 2.35 2.16 1.92 ABJ1410609 
SPDT 2.0 196gF Wire Leads Silver over Nickel 255-2013-ND 7.99 7.34 6.52 ABJ1610609 
SPDT 0.1 64gF Solder Gold over Silver: 255-2008-ND 3.55 3.27 2.90 ABJ1412619 
2 SPDT 0.1 64gF Wire Leads Gold over Silver 255-2016-ND 6.03 5.54 4.92 ABJ1612619 
SPDT 2.0 64gF Solder Silver over Nickel 255-2007-ND 2.67 2.46 2.18 ABJ1412609 
SPDT 2.0 64gF Wire Leads Silver over Nickel 255-2015-ND 5.19 4.77 4.24 ABJ1612609 
SPDT 0.1 39gF Solder Gold over Silver 255-2010-ND 3.55 3.27 2.90 ABJ1414419 
3 SPDT 0.1 39gF Wire Leads Gold over Silver] 255-2018-ND 9.78 8.98 7.98 ABJ1614419 
SPDT 1.0 39gF Solder Silver over Nickel 255-2009-ND 2.67 2.46 2.18 ABJ1414409 
SPDT 1.0 39gF Wire Leads Silver over Nickel 255-2017-ND 8.43 7.74 6.88 ABJ1614409 


+ Gold over silver contact plating - Low level switching from 1mA to 2A power levels 


Dim. in mm 


ABS Mini Series 
Sealed Snap Switches 


Features: * Subminiature size * Sealed construction for use 
in adverse environments * Epoxy resin and rubber cap greatly 
reduces possible miscontact due to contaminants such as dust 
* Conforms to IP67 of IEC protective construction classification 
* Elastomer double molding technology and industry first 
ultrasonic swaging technology contribute to uniform sealing in 
high production quantities 

Applications: * Automotive » Agricultural equipment * Home 
appliances (vacuum cleaner, air purifier) * Gas cooking ranges 


Fig. 1 — Plunger Type 


Fig. 2 — Short 


Lever Type 


Fig. 3 — Long 
Lever Type 


Contact Contact Terminal Actuation Contact Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Type Rating (A) Type Force Plating Part No. 1 25 50 Part No. 

0.1 -110 Quick Connect 147gF Gold over Silver: 255-2020-ND 3.23 2.97 2.64 ABS1110519 

SPDT 0.1 Solder 147gF Gold over Silver 255-2028-ND 3.23 2.97 2.64 ABS1410519 

0.1 PC Mount 147gF Gold over Silver: 255-2032-ND 3.23 2.97 2.64 ABS1510519 

1 0.1 Wire Leads 147gF Gold over Silver: 255-2036-ND 9.31 8.55 7.60 ABS1610519 
2.0 -110 Quick Connect 147gF Silver over Nickel 255-2019-ND 2.35 2.16 1.92 ABS1110509 

SPDT 2.0 Solder 147gF Silver over Nickel 255-2027-ND 2.35 2.16 1.92 ABS1410509 

2.0 PC Mount 147gF Silver over Nickel 255-2031-ND 2.35 2.16 1.92 ABS1510509 

2.0 Wire Leads 147gF Silver over Nickel 255-2035-ND 7.99 7.34 6.52 ABS1610509 

0.1 -110 Quick Connect 54gF Gold over Silver: 255-2022-ND 3.85 3.54 3.14 ABS1112519 

SPDT 0.1 Solder 54gF Gold over Silver: 255-2030-ND 3.85 3.54 3.14 ABS1412519 

0.1 PC Mount 54gF Gold over Silver: 255-2034-ND 3.85 3.54 3.14 ABS1512519 

2 0.1 Wire Leads 54gF Gold over Silver: 255-2038-ND 10.17 9.34 8.30 ABS1612519 
2.0 -110 Quick Connect 54gF Silver over Nickel 255-2021-ND 2.79 2.57 2.28 ABS1112509 

SPDT 2.0 Solder 54gF Silver over Nickel 255-2029-ND 2.79 2.57 2.28 ABS1412509 

2.0 PC Mount 54gF Silver over Nickel 255-2033-ND 2.79 2.57 2.28 ABS1512509 

2.0 Wire Leads 54gF Silver over Nickel 255-2037-ND 8.65 7.95 7.06 ABS1612509 

3 SPDT 0.1 -110 Quick Connect 449F Gold over Silver: 255-2024-ND 3.85 3.54 3.14 ABS1113519 
SPDT 2.0 -110 Quick Connect 44gF Silver over Nickel 255-2023-ND 2.79 2.57 2.28 ABS1113509 

rl SPDT 0.1 -110 Quick Connect 54gF Gold over Silver: 255-2026-ND 3.85 3.54 3.14 ABS1114519 
SPDT 2.0 -110 Quick Connect 54gF Silver over Nickel 255-2025-ND 2.79 2.57 2.28 ABS1114509 

$ Gold over silver contact plating - Low level switching from 1mA to 2A power levels 
ABV Standard Series Sealed Snap Switches re 


Features: * Miniature size * Sealed con- 
struction for use in adverse environments 
* Epoxy resin and rubber cap greatly reduces 
possible miscontact due to contaminants such 
as dust * Conforms to IP67 of IEC protective 
construction classification » Elastomer 
double molding technology and industry first 
ultrasonic swaging technology contribute to 
uniform sealing in high production quantities 
Applications: * Automotive sensing 
* Agricultural equipment ¢ Industrial equipment 
* Outdoor applications 


Fig. 1 — Plunger Type 


Fig. 2 — Lever Type 


Fig. 3 — Simulated 


Roller Type 


Fig. 4 — Short 
Roller Type 


Fig. 5 — Long 
Roller Type 


Contact Contact Terminal Contact Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Type Rating (A) Type Plating + Part No. al 25 50 Part No. 
1 SPDT 5 -187 Quick Connect Gold Over Silver 255-2039-ND 4.43 4.08 3.62 ABV1210619 
Wire Leads Gold Over Silver 255-2044-ND 10.41 9.57 8.50 ABV1610619 
2 SPDT 5 -187 Quick Connect Gold Over Silver 255-2040-ND 5.17 4.75 4.22 ABV1212619 
Wire Leads Gold Over Silver 255-2045-ND 11.49 10.56 9.38 ABV1612619 
3 SPDT 5 -187 Quick Connect Gold Over Silver 255-2041-ND 5.19 4.77 4.24 ABV1214619 
Wire Leads Gold Over Silver 255-2046-ND 11.49 10.56 9.38 ABV1614619 
4 SPDT 5 -187 Quick Connect Gold Over Silver 255-2042-ND 6.32 5.81 5.16 ABV1215619 
Wire Leads Gold Over Silver 255-2047-ND 13.30 12.22 10.86 ABV1615619 
5 SPDT 5 -187 Quick Connect Gold Over Silver 255-2043-ND 6.32 5.81 5.16 ABV1216619 
Wire Leads Gold Over Silver 255-2048-ND 8.33 7.65 6.80 ABV1616619 


+ Gold over Silver contact plating - Low level switching from 1mA to 5A power levels 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CHERRY 


Fig. 1 - Subminiature, DG Series 


Snap Type Switches 


Fig. 3 — Water and Dust Sealed, DC Series 


A 


UL Recognized and CSA Certified 


Length of 
actuator 


(6.50) 


Actuator 
Length 


COM N.O. N.C. 


Switch Mtg. Hole 


|__ Length of 
actuator 


Ratings: 
DG1: 2 Amps 30VDC, PCB 
DG2: 50mA 30VDC, PCB 


ry 
0.122 (3.1) 


Fig. 2 — Ultra-Subminiature and 
Subminiature, DH Series 


AS? 
(3.99) 
~ A 
renineey |, O—O-| 
Line 
063 c 20) 33 it it eo) 
Ole 
098 
aa 


Actuator Length 


207 
(6.25) 


ID Jo.256 
(6.5) 


pal 
as 0.787Max.. 
Relerence (2 ! (20.0) Actuator 
Line: | 307 Length 
B (5.25) 
Ratings: 063 (1.6) ff} OO - 
DH3C: 50-300mA @ 30VDC; Silver-Plated ¥p St it 
Brass contacts a iL. 
DH4C: 5-50mA @ 30VDC; Gold-Plated ies ie 11,98) 
Brass contacts (8.2) 
Terminal Actuator Length | Oper. Force | Digi-Key Pricing Cherry 
Fig. Description Circuitry Current Inch (mm) Actuator Inch (mm) (Max. gms.) | Part No. ul 10 50 100 500 Part No. 
1A Vertical PCB Button _ 140 CH167-ND 3.89 34.56 144.00 248.40 1137.60 DG23-B1AA 
1B Vertical PCB Lever 0.169 (4.29) 45 CH168-ND 4.00 35.52 148.00 255.30 1169.20 DG23-B1iLA 
1B SPDT 5-50mA Right Angle - PCB Lever 0.169 (4.29) 140 CH621-ND 4.13 36.72 153.00 263.93 1208.70 DG23-B2LA 
1B Sahiniaturs Left Angle - PCB Lever 0.169 (4.29) 140 CH624-ND 4.13 36.72 153.00 263.93 1208.70 DG23-B3LA 
1 DG Series Vertical PCB Roller Lever 0.075 (1.91) 45 CH169-ND 4.13 36.72 153.00 263.93 1208.70 DG23-B1RA 
1 Right Angle - PCB Roller Lever 0.075 (1.91) 140 CH622-ND 4.29 38.16 159.00 274.28 1256.10 DG23-B2RA 
1A Button — 140 CH164-ND 3.56 31.68 132.00 227.70 1042.80 DG13-B1AA 
1B SPDT 3A Vertical PCB Lever 0.169 (4.29) 45 CH165-ND 3.75 33.36 139.00 239.78 1098.10 DG13-B1LA 
1¢ Roller Lever 0.075 (1.91) 45 CH166-ND 3.89 34.56 144.00 248.40 1137.60 DG13-B1RA 
2A 50-300mA Button _ 90 CH841-ND 2.62 23.28 97.00 167.33 766.30 DH3C-B1AA 
2A 5-50mA Button _— 90 CH842-ND 4.43 39.36 164.00 282.90 1295.60 DH4C-B1AA 
2B SPDT 50-300mA Straight - Solder Simulated Roller 0.252 (6.4) 50 CH843-ND 2.70 24.00 100.00 172.50 790.00 DH3C-B1LA 
2B 5-50mA Simulated Roller 0.252 (6.4) 50 CH844-ND 4.59 40.80 170.00 293.25 1343.00 DH4C-B1LA 
2A 50-300mA Button _ 90 CH845-ND 2.70 24.00 100.00 172.50 790.00 DH3C-C5AA 
2B Subminiature 50-300mA Simulated Roller 0.252 (6.4) 50 CH847-ND 2.75 24.48 102.00 175.95 805.80 DH3C-C5LA 
2B DH Series 5-50mA Simulated Roller 0.252 (6.4) 50 CH848-ND 4.67 41.52 173.00 298.43 1366.70 DH4C-C5LA 
2A SPDT 50-300mA LH Side - PCB Button _— 90 CH849-ND 2.89 25.68 107.00 184.58 845.30 DH3C-C6AA 
2A 5-50mA Button _— 90 CH850-ND 4.89 43.44 181.00 312.23 1429.90 DH4C-C6AA 
2B 50-300mA Simulated Roller 0.252 (6.4) 50 CH851-ND 2.75 24.48 102.00 175.95 805.80 DH3C-C6LA 
2B SPDT 5-50mA Straight - PCB Simulated Roller 0.252 (6.4) 50 CH852-ND 4.67 41.52 173.00 298.43 1366.70 DH4C-C6LA 
2B 5-50mA Simulated Roller 0.252 (6.4) 50 CH854-ND 4.62 41.04 171.00 294.98 1350.90 DH4C-C4LA 
3A Solder Eyelet Button — 347 CH293-ND 6.29 55.92 233.00 401.93 1840.70 DC3C-A1AA 
3A Wire 18AWG Leads Button _ 204 CH614-ND 18.79 167.04 696.00 1200.60 5498.40 DC3C-D5AA 
3A SPDT 0.1A Left Angle - PCB Button — 204 CH615-ND 3.89 34.56 144.00 248.40 1137.60 DC3C-K7AA 
3A Wire 20AWG Leads Button — 204 CH616-ND 18.77 166.80 695.00 1198.88 5490.50 DC3C-M3AA 
3B Solder Eyelet Lever 0.189 (4.80) 204 CH613-ND 7.75 68.88 287.00 495.08 2267.30 DC3C-A1LB 
3A Solder Eyelet Button _ CH290-ND 4.29 38.16 159.00 274.28 1256.10 DC1C-A1AA 
3A Sealed Wire 18AWG Leads Button _ CH607-ND 13.50 120.00 500.00 862.50 3950.00 DC1C-D5AA 
3A DC Series SPDT A Right Angle - PCB Button _— 204 CH608-ND 3.81 33.84 141.00 243.23 1113.90 DC1C-K6AA 
3B Water & Dust 4 Solder Eyelet Lever 0.189 (4.80) CH291-ND 4.75 42.24 176.00 303.60 1390.40 DC1C-A1LB 
3B -110 (2.79) QC Lever 0.276 (7.01) CH609-ND 4.62 41.04 171.00 294.98 1350.90 DC1C-LILC 
3C Solder Eyelet Roller Lever 0.098 (2.49) CH606-ND 9.18 81.60 340.00 586.50 2686.00 DC1C-A1RB 
3A Solder Eyelet Button _— CH292-ND 4.73 42.00 175.00 301.88 1382.50 DC2C-A1AA 
3B SPDT 10.1A Solder Eyelet Lever 0.189 (4.80) 347 CH610-ND 5.59 49.68 207.00 357.08 1635.30 DC2C-A1LB 
3A Wire 16AWG Leads Button = CH611-ND. 15.77 140.16 584.00 1007.40 4613.60 DC2C-E5AA 
4A -110 (2.79) QC Button — 150 CH879-ND 2.05 18.24 76.00 125.40 570.00 DB3CB1AA 
4A SPDT 0.1A -110 (2.79) QC Button 0.189 (4.8) 60 CH880-ND 2.59 23.04 96.00 158.40 720.00 DB3CB1LB 
4A Straight PCB Button _ 150 CH881-ND 2.00 17.76 74.00 122.10 555.00 DB3CC1AA 
4B Solder Short Lever 0.189 (4.8) 60 CH884-ND 2.38 21.12 88.00 145.20 660.00 DB1CA1LB 
4A DB Series SPDT 1A -110 (2.79) QC Button _ 150 CH885-ND 1.84 16.32 68.00 112.20 510.00 DB1CB1AA 
4C Subminiature -110 (2.79) QC Roller Lever 0.185 (4.7) 55 CH882-ND 3.46 30.72 128.00 211.20 960.00 DB1CB1RC 
4A SPDT 5A Solder Plunger Only — 150 CH288-ND 1.84 16.32 68.00 117.30 537.20 DB1CA1AA 
4A PCB Pin Plunger Only = 150 CH289-ND 1.84 16.32 68.00 117.30 537.20 DB1CC1AA 
4A SPDT 104 Solder Short Button _ 250 CH886-ND 1.76 15.60 65.00 107.25 487.50 DB2CA1AA 
4A Straight PCB Button = CH883-ND 1.84 16.32 68.00 112.20 510.00 DB2CC1AA 
Standard Lever for 1LB/1MB Suffix... CH657-ND 16 1.44 6.00 10.35 47.40 0014-5576 
Standard Lever for DC Series, LC Suffix . CH668-ND 16 1.44 6.00 10.35 47.40 0614-1233 
Replacement Extra Long Lever, LD Suffix : CH669-ND AL 3.60 15.00 25.88 118.50 0614-1234 
_— ‘Actuator Roller Lever for DC Series, RB Suffix . CH673-ND 68 6.00 25.00 43.13 197.50 0714-0260 
Roller Lever for DC Series, RC Suffix . CH674-ND 86 7.68 32.00 55.20 252.80 0714-0261 
Simulated Roller Lever, SC Suffix. CH671-ND 24 2.19 9.00 15.53 71.10 0614-1238 
Simulated Roller Lever, SD Suffix... CH672-ND 235 3.12 13.00 22.43 102.70 0614-1239 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CHERRY & 


Snap and Lever Type Switches 


Oper. Fig. 1 E13, E14, £19, E20, G13 Series 
Actuator Force 
Terminal Length (Max. Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Circuitry |Current Inch (mm) Actuator Inch (mm) gms.) Part No. 1 10 50 | Part No. 
General Purpose — E13, E14, E19, E20 and G13 Power Series ee oe 

1B | SPDT | 0.1A | .250 QC (6.35) Threaded Bushing -_ 425 CH573-ND 594 5.28 4.40 | G13-00J Faston Terminal 
iC | SPDT | 0.1A | .250 QC (6.35) Threaded Bushing - 425 CH574-ND 686 6.10 5.08 | G13-00M 
1A | SPDT | 15A | .250 QC (6.35) Plastic Button - 425 CH102-ND 297 2.64 2.20 | E13-00E onL 
1B | SPDT | 15A | .250QC (6.35) |THD Bushing, Plastic Button = 425 CH100-ND 346 3.08 2.56 | E13-00J boat Hole 
iC | SPDT | 15A | .250.QC (6.35) | THD Bushing, Metal Button - 425 CH101-ND 440 3.92 3.26 | E13-00M (3 places) 
1D | SPDT | 15A | .250 QC (6.35) Long Lever 1.5 (38.10) 100 CH312-ND 424 3.77 3.14 | E13-00H 
1D | SPDT | 15A | .250 QC (6.35) Long Lever 1.75 (44.45) 65 CH314-ND 424 3.77 3.14 | E13-50H 
1E | SPDT | 15A | .250 QC (6.35) Long Roller 1.391 (35.33) 100 CH313-ND 516 4.59 3.82 | E13-00K 
1D | DPDT | 20A | .250 QC (6.35) Long Lever 821 (20.85) 425 CH505-ND 10.72 9.53 7.94 | E20-00H 
1D | DPDT | 20A | .250 QC (6.35) Long Lever 1.071 (27.20) 285 CH506-ND 11.04 9.82 8.18 | E20-50H 
1A | SPDT | 25A | .250 QC (6.35) Plastic Button - 850 CH315-ND 3.92 3.48 2.90 | E14-00A a “" Mouting holes 23.68 
1C | SPDT | 25A | .250.QC (6.35) | THD Bushing, Metal Button - 850 CH318-ND 524 4.66 3.88 | E14-00M ” 
1D | SPDT | 25A | .250 QC (6.35) Short Lever 821 (20.85) 285 CH316-ND 529 4.71 3.92 | E14-00H 
1D | SPDT | 25A | .250 QC (6.35) Long Lever 1.071 (27.20) 170 CH319-ND 521 4.64 3.86 | E14-50H c 
1A | DPDT | 15A | .250 QC (6.35) Plastic Button — 850 CH320-ND 653 5.81 4.84 | E19-00A S Metal O | 3/8 
1B | DPDT | 415A | .250QC (6.35) | THD Bushing, Plastic Button _ 850 CH322-ND 670 5.96 4.96 | E19-00J oom Button J" X32 
iC | DPDT | 15A | .250.QC (6.35) | THD Bushing, Metal Button - 850 CH324-ND 740 658 5.48 | E19-00M . 
1D | DPDT | 15A | .250 QC (6.35) Long Lever 1.5 (38.10) 205 CH321-ND 7.78 6.92 5.76 | E19-00H 
1E | DPDT | 15A | .250 QC (6.35) Long Lever 1.75 (44.45) 130 CH325-ND 716 6.36 5.30 | E19-50H 
1D | DPDT | 15A | .250 QC (6.35) Long Roller 1.645 (41.78) 150 CH326-ND 8.64 7.68 6.40 | E19-50K 
iC | DPDT | 20A | .250.QC (6.35) | THD Bushing, Metal Button - 850 CH329-ND 10.94 9.72 8.10 | E20-00M 
1D | DPDT | 20A | .250 QC (6.35) Long Roller 1.391 (35.33) 212 CH330-ND 12.18 10.83 9.02 | E20-50K 
1D | SPST-N/O| 15A | .250 QC (6.35) Long Lever 1.5 (38.10) 100 CH501-ND 424 3.77 3.44 | E13-01H Ratings: 

Brass Mounting Nut for Threaded Bushing .................ccceccecesecceeeeeeeeseseeesssteestseeensseeens CH284-ND 14 12 10 | 0012-0023 E13: 15A — 125/250VAC, 3/4 HP - 125VAC, 1-1/2 HP - 250VAC 

Knurled Dress Nut Brass for J/M E13/E19/G13 CH651-ND 143° 1.28 1.06 | 0012-0025 E14: 25A — 125/250VAC, 1 HP — 125VAC, 2 HP — 250VAC 

Hex Nut Nickel Plated for J/M E13/E19/G13 CH652-ND 16 A5 12 | 0012-0028 E19: 15A — 125/250VAC, 3/4 HP - 125VAC 


CH653-ND 22 20 16 | 0012-0073 E20: 20A — 125/250VAC, 1 HP— 125VAC 
G13: 0.1A — 125VAC, Gold crosspoint contacts. 


Lock Washer for J/M E13/E19/G13 .. 


Subminiature — E61, E62 and E63 Series 


SPDT | 0.1A ] .093 QC (2.36) Plunger Only a 90 CH380-ND 743 6.60 5.50 | £63-00A 
2a | spoT | 014A | .110 QC (2.36) Plunger Only = 90 CH554-ND 6.80 6.05 5.04 | £63-30A 
SPDT | 0.1A | Solder Eyelet Plunger Only = 90 CH383-ND 6.35 5.64 4.70 | E63-10A 
og | SPOT | 0.1 | 09306 (2.36) | Lever, Standard Ratio .396 (10.06) 9 CH384-ND 8.10 7.20 6.00 | E63-50H 
SPDT | 0.1A | Solder Eyelet Long Lever 396 (10.06) 9 CH557-ND 8.10 7.20 6.00 | E63-60H 
SPDT | 0.1A | Solder Eyelet Roller Lever 201 (5.11) 30 CH552-ND 867 7.71 6.42 | E63-10K 
SPDT | 0.1A | .093 QC (2.36) Roller Lever 201 (5.11) 30 CH382-ND 867 7.71 6.42 | E63-00K 
2 | spor | ota | 11000 (2.79) Roller Lever 201 (5.11) 30 CH555-ND 8.67 7.71 6.42 | E63-30K 
SPOT | 0.1A | .110 QC (2.79) Roller Lever 326 (8.28) 10 CH558-ND 8.91 7.92 6.60 | E63-80K 
20 | spoT | 0.1A | .093 ac (2.36) Sim., Roller Lever 197 (5.0) 30 CH550-ND 8.34 7.42 6.18 | £63-00R 
SPOT | 5A | .093 QC (2.36) Plunger Only - 90 CH103-ND 3.56 3.17 2.64 | E61-00A 
2a | spoT | 5A | .110Q¢ (2.79) Plunger Only a 90 CH370-ND 3.56 3.17 2.64 | E61-30A 
SPOT | 5A | Solder Eyelet Plunger Only = 90 CH104-ND 3.56 3.17 2.64 | E61-10A 
spoT | 5A | .093.QC (2.36) | Lever, Standard Ratio 271 (6.88) 27 CH105-ND 5.10 4.54 3.78 | E61-00H 
og | SPOT | 5A | 1100 (2.79) | Lever, Standard Ratio 271 (6.88) 27 CH371-ND 510 4.54 3.78 | E61-30H A- Plunger C - Roller 
spoT | 5A | SolderEyelet | Lever, Standard Ratio 271 (6.88) 27 CH106-ND 510 4.54 3.78 | E61-10H Asta __ # 
SPOT | 5A | .093.QC (2.36) | Lever, Standard Ratio .396 (10.06) 9 CH373-ND 5.10 4.54 3.78 | E61-50H oO rl 
spoT | 5A | .093.QC (2.36) | Roller, Standard Ratio 201 (5.11) 30 CH107-ND 5.45 4.85 4.04 | E61-00K 000 06 b] 
SPDT | 5A | Solder Eyelet | Roller, Standard Ratio 201 (5.11) 30 CH108-ND 5.45 4.85 4.04 | E61-10K r 1 r | 
spoT | 5A | .110 QC (2.79) Roller Lever 201 (5.11) 30 CH372-ND 5.45 4.85 4.04 | E61-30K boo ae 
2 | spor | 5a | 1100C (2.79) Roller Lever 326 (8.28) 10 CH544-ND 5.45 4.85 4.04 | E61-80K p< Simulated 
SPOT | 5A | .093 QC (2.36) Roller Lever 326 (8.28) 10 CH374-ND 5.45 4.85 4.04 | E61-50K Bail 
SPOT | 5A | Solder Eyelet Roller Lever 326 (8.28) 10 CH543-ND 5.45 4.85 4.04 | E61-60K as Ratings: E61: 5A — 125/250VAC 
spoT | 10.1A | .093 QC (2.36) Plunger Only = 212 CH109-ND 4.02 3.58 2.98 | E62-00A EGR: 10°18 = 125/20VAC; VA HE —125VAG 
2a | spot | 101A | 110 0¢ (2.79) Plunger Only = 212 CH377-ND 4.02 3.58 2.98 | E62-30A F63: 0.1A — 125VAC, 0.25A — 30VDC 
SPDT | 10.1A | Solder Eyelet Plunger Only _ 212 CH110-ND 4.02 358 2.98 | £62-10A 
SPDT | 10.1A | .093 QC (2.36) | Lever, Standard Ratio 271 (6.88) 56 CH111-ND 5.10 4.54 3.78 | £62-00H SS 
28 | spot |10.1A | Soldereyelet | Lever, Standard Ratio 271 (6.88) 56 CH112-ND 5.10 4.54 3.78 | £62-10H 9- 
SPDT | 10.1A | .093 QC (2.36) | Roller, Standard Ratio 201 (5.11) 65 CH113-ND 5.89 5.24 4.36 | £62-00K eA 
2c | spoT | 10.1A | SolderEyelet | Roller, Standard Ratio 201 (5.11) 65 CH114-ND 5.89 5.24 4.36 | £62-10K [F > 
SPDT | 10.1A | .093 QC (2.36) Roller Lever 326 (8.28) 33 CH379-ND 5.89 5.24 4.36 | E62-50K a = 
2a | spoT | 101A | PC Mount Plunger Only a 212 CH545-ND 4.02 358 2.98 | £62-50A I ® 
op | SPOT | 10.1 | .093 ac (2.36) Long Lever .396 (10.06) 20 CH546-ND 5.10 4.54 3.78 | £62-50H 
SPDT | 10.1A | Solder Eyelet Long Lever 396 (10.06) 20 CH547-ND 5.10 4.54 3.78 | £62-60H 
2c | SPDT | 10.1A | Solder Eyelet Roller Lever 326 (8.28) 33 CH548-ND 5.89 5.24 4.36 | £62-60K F 05 
Replacement Actuator Lever, 2.163” (54.94mm) Long...............2..0ccceeeeeeeeeeeee eee esse eeeeeees CH654-ND 24 22 -18 | 0014-0134 
Co i aan 
Subminiature Snap Switches — DA3 Series x 
3A | SPDT ] 0.1A | .110QC (2.79) Plunger Only = 90 CH285-ND 3.73 3.32 2.76 | DA3C-BIAA 6.35 mo 
gg | SPOT | 0.1A | .093.0C (2.36) | Lever, Standard Ratio 271 (6.88) 27 CH142-ND 5.51 4.90 4.08 | DA3C-FILB 
SPDT | 0.1A | Solder Eyelet Lever, High Ratio .396 (10.06) 9 CH602-ND 575 512 4.26 | DA3C-D1MB A - Plunger B - Lever 
Actuator. 
Replacement Actuator Lever, 3.066” (77.88mm) Extra Long.............. 0.00.0 0eecceeee eee eeese tees eee CH656-ND 27 24 .20 | 0014-5519 Tength 
Panel Mount Pushbutton — E68, E69, E78, E79 and F79 Series 
4A | SPDT | 04A | .187 QC (4.75) Momentary 845 (21.46) 425 CH386-ND 5.86 5.21 4.34 | E68-00A 
48 | SPDT | 041A | 187 QC (4.75) | Momentary Cheat Interlock |  .730 (18.54) 385 CH387-ND 6.18 5.50 4.58 | E68-30A fakin: 
4c | SPDT | 0.1A | .187 QC (4.75) | Short Button Momentary 420 (10.67) 425 CH388-ND 635 5.64 4.70 | E68-40A ah ee 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1920 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


CHERRY@ = Snap and Lever Type Switches (Cont) wa 


E68,E69 Series 
ner ee 
Actuator Force 28.32 for 
Terminal Length (Max. Digi-Key Price Each Cherry ' a ee 
Fig. | Circuitry |Current) Inch (mm) Actuator Inch (mm) gms.) Part No. 1 10 50 | Part No. 254 eickvese 
40 | SPDT | 0.1A | 1870 (4.75) | Auxiliary Pushbutton A (10.16) 425 CH560-ND 651 5.79 4.82 | E68-50A 127h ae 
4A | SPDT | 140A | .187 QC (4.75) Momentary B75 (22.23) 425 CH154-ND 413 3.68 3.06 | E69-00A 
4a | SPDT | 140A | .187 QC (4.75) Momentary 825 (20.96) 425 CHS561-ND 5.45 4.85 4.04 | E69-00AA E78, E79, F79 
48 | SPDT | 140A | .187 QC (4.75) Push-Pull (Reset) .9 (22.86) 285 CH562-ND 413 3.68 3.06 | E69-20A p13.974 
48 | SPDT | 10A | 187QC (4.75) | Momentary Cheat Interlock .980 (24.89) | 425/285]  CH155-ND 491 4.37 3.64 | E69-30A > 
4c | SPDT | 10A | 1870 (4.75) | Short Button Momentary 450 (11.43) 425 CH156-ND 413 3.68 3.06 | E69-40A 36.7 for 
4c | spoT | 10A | 1870 (4.75) | Short Button Momentary A (10.16) 425 CH563-ND 5.62 5.00 4.16 | E69-40AA 1-14 thickness 
48 | DPDT | 0.1A | .187 QC (4.75) Push-Pull (Reset) .9 (22.86) 510 CH568-ND 11.77 10.47 8.72 | E78-20A | | 2.54 thickness 
4A | DPDT | 140A | .187 QC (4.75) Momentary 875 (22.23) 680 CH157-ND 713 6.34 5.28 | E79-00A 
4a | DPDT | 10A | 187 QC (4.75) | Momentary Cheat Interlock 71 (18.03) 757 CHS571-ND 745 6.63 5.52 | F79-30A 
48 | DPDT | 10A | .187 QC (4.75) Push-Pull (Reset) .920 (23.37) 510 CH392-ND 713 6.34 5.28 | E79-20A A- Momentary B - Cheat Interlock 
48 | DPDT | 10A | 187QC (4.75) | Momentary Cheat Interlock .980 (24.89) | 757/567! CH158-ND 910 8.09 6.74 | E79-30A a 
Water and Dust Sealed — E72 Series a tena i 
: AY Factuator hs 
5 | SPOT | 10A 10° Wires Lever 858 (21.79) 67 CH391-ND 12.45 11.07 9.22 | E72-40HT “length 
Internationally Approved Subminiature — DB Series (Pulled Out) 
P SPDT | 5A Solder Plunger Only me. 150 CH288-ND 1.84 1.64 1.36 | DBIC-A1AA C - Short Button D - Pushbutton 
SPDT | 5A PCB Pin Plunger Only — 150 CH289-ND 184 164 1.36 | DBIC-C1AA Momentary 
Replacement Actuator Simulated Roller Lever, SC Suffix....... 0.00... .000c cece cece eect e cece ee eeeeee eens CH671-ND 24 22 18 | 0614-1238 Actuator ny 
length ctuator 
Line Interrupt Switches — F80 fl ;ength 
spst | 10A | .250 QC (6.35) Plunger Only = 866 CH304-ND 11.69 10.40 8.66 | F81A-A120 Ratings: 
; SPST | 10A | .187 QC (4.75) Barrier _ 866 CH305-ND 11.99 10.66 8.88 | F81A-B110 E69: 10A 125/250VAC, 1/3 HP, 125/250VAC 
SPSTISPOT | 10A | .250 QC (6.35) Plunger Only .238 (6.05) 866 CH626-ND 12.91 11.48 9.56 | F81J-A120 E68/E78: 0.1A 125VAC 
spst | 16a | .250.0¢ (6.35) Plunger Only = 866 CH307-ND 13.31 11.84 9.86 | Feza-atzo | | E79/F79: 10A 125/250VAC, 1/3 HP, 125/250VAC 
Light Force and Standard Force Switches — E Series Fig.5 E72 Series 
8A | SPDT | 0.1A | .187 QC (4.75) Plunger Only _ 75 CH331-ND 410 3.65 3.04 | E21-00A 
8B | SPDT | 0.1A | .187 QC (4.75) Long Lever 1.40 (35.56) 35 CH333-ND 6.08 540 4.50 | E21-50H 
8C | SPDT | 0.1A | .187 QC (4.75) Light Force - Roller 1.34 (34.04) 8 CH507-ND 713 6.34 5.28 | E21-50KX 
80 | SPDT | 0.1A | .187 QC (4.75) Short Roller 810 (20.57) 75 CH332-ND 659 5.86 4.88 | E21-00K 
8A | SPDT | 3A | .187QC (4.75) | Light Force - Plunger Only — 15 CH335-ND 3.59 3.20 2.66 | E22-00AX 
SPDT | 3A | 187 QC (4.75) | Light Force - Short Lever .865 (21.97) 15 CH514-ND 4.24 3.77 3.14 | £22-00HX : - 
gp | SPOT | 3A | .187 06 (4.75) | Light Force - Long Lever 1.40 (35.56) 8 CH337-ND 4.00 3.56 2.96 | E22-SOHX Fig.6 DB Series 
SPDT | 3A | .187 QC (4.75) Long Lever 2.757 (70.03) 4 CH340-ND 4.00 3.56 2.96 | E22-55HX | 25 
SPDT | 3A | .187 QC (4.75) Long Lever 2.932 (74.47) 2 CH341-ND 419 3.72 3.10 | £22-85HX 7 In (“9.5 
8c | SPDT | 3A J .187 QC (4.75) Long Roller 1.34 (34.04) 35 CH339-ND 440 3.92 3.26 | E22-50K OTF 
8p | spoT | 3A | 187 QC (4.75) Short Roller 810 (20.57) 75 CH336-ND 451 4.01 3.34 | £22-00K 
SPDT | 5A | .187 QC (4.75) Plunger Only - 45 CH342-ND 3.27 291 2.42 | £23-00AX 
8A | spot | 5a | .187.0¢ (4.75) Plunger Only - 170 CH343-ND 3.02 2.69 2.24 | £23-00A | 
gg | SPOT | 5A | 1870¢ (4.75) | Std. Force - Long Lever 1.40 (35.56) 86 CH519-ND 3.81 3.39 2.82 | £23-50H ‘ 
SPDT | 5A | 18700 (4.75) | Light Force- LongLever | 2.757 (70.03) 10 CH347-ND 413 3.68 3.06 | E23-55HX 
8c | SPDT | 5A J 187 QC (4.75) Long Roller 1.34 (34.04) 86 CH346-ND 448 3.99 3.32 | £23-50K 
8B | SPDT | 5A | .187QC (4.75) | Light Force - Long Lever 1.58 (40.13) 14 CH522-ND 413 3.68 3.06 | £23-75HX 
80 | spoT | 5A | 187 QC (4.75) Short Roller .81 (20.57) 170 CH344-ND 4.21 3.75 3.12 | £23-00K Fig. 7 F80 Series 
8E | SPDT | 5A | .187QC (4.75) | Std. Force - Plastic Lever 1.382 (35.10) 86 CH521-ND 3.73 3.32 276 | £23-50N ai 
BA SPDT 10A Screw Term. Light Force - Button _ 75 CH526-ND 7.05 6.27 5.22 | E33-10A iz J | 
SPDT | 10A | Solder Term. Light Force - Button a 75 CH527-ND 3.19 2.84 2.36 | E33-20A 108), aI 
SPDT | 10A | 187 QC (4.75) | Std. Force - Long Lever 1.58 (40.13) 86 CH528-ND 3.65 3.24 2.70 | E33-50HL 
8B | SPDT | 10A | .187 QC (4.75) Long Lever 1.40 (35.56) 144 CH351-ND 3.35 2.98 2.48 | £33-50H 
SPDT | 10A | .187 QC (4.75) Long Lever 2.932 (74.47) 10 CH355-ND 410 3.65 3.04 | E33-85HX 
SPDT | 10A | .187 QC (4.75) Light Force - Roller 1.34 (34.04) 37 CH530-ND 456 4.06 3.38 | E33-50KX |] 36.703 for 1.143 thick panel 
36.957 for 2.54 thick panel 
8¢ | SPDT | 10A | .187 QC (4.75) Long Roller 1.34 (34.04) 144 CH352-ND 3.89 346 2.88 | E33-50K 
SPDT | 10A | .187 QC (4.75) Long Lever 1.58 (40.13) 22 CH354-ND 3.35 298 248 | E33-75HX 
8D | SPDT | 10A | .187 QC (4.75) Short Roller .81 (20.57) 285 CH350-ND 3.75 3.34 2.78 | E33-00K 
8A | SPDT | 145A | Solder Term Std. Force - Button _ 400 CH534-ND 3.02 269 2.24 | E34-20A Fig. 8 E Series 
SPDT | 15A | .187 QC (4.75) Std. Force - Lever 1.58 (40.13) 120 CH535-ND 3.94 3.51 2.92 | E34-50HL 
8B | SPDT | 145A | .187QC (4.75) | Light Force - Long Lever 1.40 (35.56) 50 CH358-ND 3.70 3.29 2.74 | E34-50HX { + 
SPDT | 15A | 187 QC (4.75) | Light Force - Long Lever 2.757 (70.03) 22 CH362-ND 3.75 3.34 2.78 | E34-55HX 15.29 10.31 
8C | SPDT | 15A | .187 QC (4.75) Long Roller 1.34 (34.04) 200 CH360-ND 4.24 3.77 3.14 | E34-50K i 2 
8D | SPDT | 145A | .187 QC (4.75) Light Force - Roller .81 (20.57) 100 CH533-ND 440 3.92 3.26 | E34-O0KX pie eo 
8E | SPDT | 15A | .187 QC (4.75) Plastic Lever 1.382 (35.10) 200 CH361-ND 3.56 317 2.64 | E34-50N 
Standard Size Insulator for E34 Series. | CHe63-NO 27.24 ~——-.20 | 0015-0051 A - Plunger 
Small Size Insulator for E62 Series . . a CH664-ND AL 36 -30 | 0015-0052 _ © 
Large Black Plastic Insulator for E34 Series .............2...:.c:cececeeeceeneeeeeeeceeeeeteeeeeeeeeeeaeeeee CH665-ND 2: .24 -20 | 0015-0054 Ra 
Miniature International — D4 Series 
9A | SPDT | 0.1A | .187 QC (4.75) Button = 75 CH115-ND 475 423 3.52 | D41C-RIAA c- Long Roller D enon Roller 
gp | SPOT | 0.14 | .187 06 (4.75) Lever Std. Ratio 1.40 (35.56) 35 CH297-ND 5.21 4.64 3.86 | D41C-RILD ‘ ae — 
spot | 0.1A | .187 QC (4.75) Lever High Ratio 2.93 (74.47) 2 CH118-ND 5.21 4.64 3.86 | D41L-R1XL maa: Bez: 
9¢ | SPDT | O.1A | .187 QC (4.75) Roller Std. Ratio .81 (20.57) 75 CH117-ND 5.45 4.85 4.04 | D41C-RIRA 
9a | spot | 3a | .187 00 (4.75) Button = 15 CH124-ND 3.08 2.74 2.28 | D42L-RIAA E- facrmoplastle a: 
98 | SPDT | 3A J .187 QC (4.75) Lever High Ratio 2.93 (74.47) 2 CH123-ND 462 441 3.42 | D42L-RIXL ; 
Ratings: E23: 5A 250VAC 
9A SPDT 5A -187 QC (4.75) Button - 170 CH125-ND 2.59 2.31 1.92 | D43C-R1AA E21: 0.1A 125VAC, Gold contacts E33: 10A 250VAC 
SPDT 5A -187 QC (4.75) Button - 45 CH129-ND 2.92 260 2.16 | D43L-RIAA E22: 3A 250VAC E34: 15A 250VAC, UL 94HB 
(Continued) 
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Fig.9 D4 Series 


}>—— 27.81 


Oper. 20.24 
Actuator Force fr 4 
Terminal Length (Max. Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Circuitry |Current Inch (mm) Actuator Inch (mm) gms.) Part No. 1 10 50 | Part No. 
9c SPDT 5A -187 QC (4.75) Roller, Standard Ratio -810 (20.57) 170 CH127-ND 3.75 3.34 2.78 | D43C-R1RA 
oA SPDT 10A | .187 QC (4.75) Button _ 285 CH130-ND 2.62 2.33 1.94 | D44C-R1AA hole wanmeen 
SPDT | 10A | .187 QC (4.75) Button = 75 CH134-ND 286 255 2.12 | D44L-RIAA eee h al 
SPDT 10A | .187 QC (4.75) Lever, Standard Ratio .865 (21.97) 285 CH131-ND 3.13 2.79 2.32 | D44C-R1LA 
. = Actuator Length —»} 
9B SPDT 10A | .187 QC (4.75) Lever, Standard Ratio 1.40 (35.56) 35 CH299-ND 3.16 2.81 2.34 | D44L-R1LD 
SPDT 10A | .187 QC (4.75) Lever, High Ratio 2.93 (74.47) 10 CH133-ND 3.40 3.03 2.52 | D44L-R1ML Hi ic 
igh Ratio ® 
9c SPDT 10A | .187 QC (4.75) Lever, Standard Ratio -810 (20.57) 75 CH301-ND 3.81 3.39 2.82 | D44L-R1RA Standard Ratio Switch 
4.50 9.02 Mtg. Hole 
oA SPDT 15A | .187 QC (4.75) Button _ 400 CH135-ND 3.13 2.79 2.32 | D45C-R1AA 
SPDT 15A | .187 QC (4.75) Button _ 100 CH139-ND 3.13 2.79 2.32 | D45L-R1AA 
A- Plunger B - Lever 
9B SPDT 15A | .187 QC (4.75) Lever, Standard Ratio -865 (21.97) 400 CH136-ND 3.43 3.05 2.54 | D45C-R1LA 
SPDT 15A | .187 QC (4.75) Lever, High Ratio 2.93 (74.47) 13 CH138-ND 3.27 2.91 2.42 | D45L-R1IML 
9c SPDT 15A | .187 QC (4.75) Roller, Standard Ratio -810 (20.57) 400 CH137-ND 3.73 3.32 2.76 | D45C-R1RA 
Miniature International — D4 Series — U.S. Version 
9B SPDT 0.1A | .187 QC (4.75) | Alum. Lever, Standard Ratio 1.40 (35.56) 8 CH578-ND 5.21 4.64 3.86 | D41L-R1YD 
SPDT 3A -187 QC (4.75) Lever, Standard Ratio 1.40 (35.56) 35 CH579-ND 3.00 2.67 2.22 | D42C-R1LD . . 
‘ Ratings: 187 QC terminals. 
9B SPDT 3A -187 QC (4.75) | Alum. Lever, Standard Ratio 1.40 (35.56) 8 CH581-ND 4.62 4.41 3.42 | D42L-R1YD D4t: 1A 125VAC, Gold crosspoint 
SPDT | 3A | .187 QC (4.75) | Alum. Lever, Standard Ratio] 2.757 (70.03) | 35 CH582-ND 473 420 3.50 | D42L-R1YL ortaels : 
gg | SPOT 5A | .187 QC (4.75) Lever, High Ratio 1.58 (40.13) 51 CH583-ND 3.27. 2.91 2.42 | D43C-RIMD D42: 3A 125/250VAC 
spot | 5A | .187 QC (4.75) Lever, High Ratio 1.58 (40.13) 20 CH587-ND 351 312 2.60 | D43L-RIMD D43: 5A, 1/4 H.P., 125/250VAC 
D44: 10A, 1.2 H.P., 125/250VAC 
9B SPDT 10A | .187 QC (4.75) Lever, Standard Ratio 1.40 (35.56) 144 CH589-ND 3.13 2.79 2.32 | D44C-R1LD D45: 15A, 1/2 H.P., 125/250VAC. 
9A SPDT 15A | .250 QC (6.35) Button =— 400 CH594-ND 3.08 2.74 2.28 | D45C-V1AA 
- Fig. 10 K Series 
9B SPDT 15A | .187 QC (4.75) Lever, Standard Ratio -865 (21.97) 100 CH595-ND 3.27 2.91 2.42 | D45L-R1LA 
SPDT | 15A | .187 QC (4.75) Lever, High Ratio 1.58 (40.13) 30 CH597-ND 3.27 2.91 2.42 | D45L-R1MD Features: 
Centrally located common terminal, .625 
0 Fi wiping contact action, standard 
7 (oe La oe : temperature ratings up to 150° C 
Cur- Terminal (Max. Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Circuitry | rent Inch (mm) Actuator gms.) Part No. 1 10 50 Part No. Flammability Ratings: UL 94V-0 
High Performance Miniature Snap Switches — K Series Electrical Life: 100,000 cycles 
Temperature Ratings: * Standard 
oer 187 (4.75) Button, Standard Temp. 75 CH629-ND 4.10 3.65 3.04 | KWBA-QACA Temperature:-40° ~ 85°C * High Temperature: -40° ~ 150°C 
QC Straight Button, High Temp. 75 CH630-ND 4.91 4.37 3.64 | KWBB-QACA UL and CUL Ratings: KWB: 50mA, 28VDC KWE/KWF: 3A 
10) SPOT | 34 | 187 (4.75), OC Straight | Button, Standard Temp. 25 CH631-ND 311 2.76 2.30 | KWEA-QACA 125/250VAC, 1/10 HP KWH: 5A, 1/4 HP, 125/250VAC 
5A |.187 (4.75), QC Straight | Button, Standard Temp. 150 CH637-ND 2.59 2.31 1.92 KWHA-QACA 
Heavy Duty Snap Le 
Action Switches AYA, \) 
Operating Switch Actuator Actuator Terminal Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Force (oz) | Current (A) Type Length (mm) Type Part No. il 10 50 Part No. BRK a9, 2) 
8.8 15 Button a Screw CH814-ND 6.96 5.57 4.64 GPTCNAO! Aes) 
1 8.8 15 Button _ Solder CH815-ND 6.96 5.57 4.64 GPSCNAO1 
2 49 15 Roller 46 Solder CH819-ND 9.69 7.76 6.46 GPSCRRO1 
3 8.8 15 Long Button _ Solder CH821-ND 9.84 7.88 6.56 GPSCNDO1 
4 8.8 15 Button _ Screw CH822-ND 8.97 7.18 5.98 GPTCNCO1 
5 8.8 15 Panel Roller _ Screw CH826-ND 20.52 16.42 13.68 GPTCRHO1 
24 15 Lever 63.5 Screw CH830-ND 8.10 6.48 5.40 GPTCLSO1 
6 24 15 Lever 63.5 Solder CH831-ND 8.52 6.82 5.68 GPSCLSO1 
34 15 Lever 42 Screw CH832-ND 8.28 6.63 5.52 GPTCLS02 
3.5 15 Roller 48.5 Screw CH834-ND 10.65 8.52 7.10 GPTCRSO1 
, 3.5 15 Roller 48.5 Solder CH835-ND 10.65 8.52 7.10 GPSCRSO1 
5.6 15 Roller 26.6 Screw CH836-ND 10.65 8.52 7.10 GPTCRMO1 
5.6 15 Roller 26.6 Solder CH837-ND 10.65 8.52 7.10 GPSCRM01 
8 5.9 15 Hinged Roller 31.9 Screw CH838-ND 13.29 10.64 8.86 GPTCRGO1 


Switch Connector and Terminal 


1.67(42.34) 


oil 


Switch Connector: 
© 94V-2 Nylon * UL Approved * Accepts 14-28 AWG 


* Number of Circuits: 3 * Maximum Current Rating: 10 33 LF H16 
* Maximum Voltage Rating: 250 * Mounting Ears: No 06 27 (8.38) [+ (3.96) 
* Maximum Panel Thickness: N/A » Eng. No.: 2191 (1.52)4= =2=4) 
WM2553-ND............ $.52/1; $4.58/10; $30.53/100 Es a 
7 22 (6.61) 
Terminal: (18.72) ab (7.49) 
Without Detent, Loose Form | t 
WM2514-ND... . $.20/1; $1.58/10; $13.20/100 


Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


AMPIP Post-Insulation 
Pods Hea 


Straight Style .187” Series Receptacle Housings: * UL 94\V-2 Flammability Rating * Nylon Natural color 
* UL/CSA Approved « Insulation Diameter Maximum: .170” (4.32mm) «3 circuits 
V.V1.Y TE, | ee Reeenn ee en mt hA Me RT ec eee Rn AAn ian cos emnie tS ORECEM MASE atm EnE $4.33/10; $38.08/100 
Fastons: 

A27696CT-NDt 20-24AWG, Brass, Fit tab .020” (.51mm) . 
A27700CT-NDt¢ 16-20AWG, Brass, Fit tab .020” (.51mm) . 


+ Cut Tape 


.. $8.17/100; $34.05/500 
.. $6.98/100; $29.06/500 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1922 (1073) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


™ Tyco Electronics Alcoswiteh Microswitches 


Authorized Distributor 


These miniature microswitches, with high reliability and low cost are offered with many options to suit most typical 
applications and can be used in instrumentation, household appliances, vending machines, industrial control systems, 
medical equipment and security systems. Specifications: * Electrical Life: 100,000 Operations at 16A and 5A, 1,000,000 
Operations at 0.1A Mechanical Life: 10,000,000 Operations * Operating Temperature Range: -20°C ~ 130°C 


Dimensions in mm 


Contact | Dimension | Operating | Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Fig. | Rating X (mm) Force Part No. 1 10 100 | Part No. 

16A 20.2 120gf 450-1440-ND 1.74 1.60 1.31 1478603-1 

16A 20.2 200gf 450-1441-ND 1.74 1.60 1.31 1478604-1 

1 16A 20.2 300gf 450-1442-ND 1.74 1.60 1.31 1478605-1 
0.1A 20.2 60gf 450-1444-ND 2.43 2.23 1.83 | 1478670-1 

16A 35.6 60gf 450-1445-ND 1.95 1.79 1.47 | 1478603-3 

16A 35.6 120gf 450-1446-ND 1.95 1.79 1.47 | 1478604-3 

16A 35.6 180gf 450-1447-ND 1.95 1.79 1.47 | 1478605-3 

5A 35.6 60gf 450-1448-ND 2.13 1.96 1.60 | 1478667-3 

2 0.1A 35.6 35gf 450-1449-ND 2.58 2.37 1.94 | 1478670-3 
16A 50.5 30gf 450-1450-ND 1.98 1.82 1.49 | 1478603-4 

16A 50.5 60gf 450-1451-ND 1.98 1.82 1.49 | 1478604-4 

16A 50.5 90gf 450-1452-ND 1.98 1.82 1.49 | 1478605-4 

5A 50.5 30gf 450-1453-ND 2.16 1.98 1.62 | 1478667-4 

0.1A 50.5 15gf 450-1454-ND 2.67 2.45 2.01 1478670-4 

3 16A 34 120gf 450-1455-ND 2.46 2.26 1.85 | 1478604-6 
0.1A 34 35gf 450-1457-ND 2.67 2.45 2.01 1478670-6 

4 16A 32.6 120gf 450-1458-ND 1.98 1.82 1.49 | 1478604-7 
0.1A 32.6 35gf 450-1460-ND 2.67 2.45 2.01 1478670-7 


"4 
*’ ITT Snap-acting Switches 


A SERIES: Specifications: Electrical Life: 200,000 cycles at 15A @ 250VAC ¢ Insulation Resistance: 1,000MQ minimum 
* Dielectric Strength: 1,000Vrms minimum @ sea level * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C * Switch Housing: Heat 
resistant phenolic (UL 94V-0) 


HB SERIES: Specifications: Electrical Life: 150,000 cycles at 20A @ 250VAC * Insulation Resistance: 1,000MQ minimum 
© Dielectric Strength: 1,500Vrms minimum @ sea level * Operating Temperature: -55°C ~ 150°C * Switch Housing: Heat 
resistant/electrical grade phenolic 


LC SERIES: Specifications: * Electrical Life: 100,000 cycles at 1A @ 125VAC « Insulation Resistance: 1,000MQ minimum 
Dielectric Strength: 1,000Vrms minimum @ sea level * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C * Switch Housing: 
Thermoplastic polyester (UL 94V-0) * Terminals: Copper alloy * Terminal Seal: Epoxy 


Fig. 4 
3/8-32 Stainless steel 


NEF THD, \Q Plunger 


MM SERIES: Specifications: * Electrical Life: 100,000 cycles at full rated load * Insulation Resistance: 1,000MQ minimum 
© Dielectric Strength: 1,000Vrms minimum @ sea level * Operating Temperature: -55°C ~ 135°C * Switch Housing: Heat 
resistant phenolic (UL 94V-0) 


TF SERIES: Specifications: « Electrical Life: 300,000 cycles at 10A @ 250VAC * Insulation Resistance: 1,000MQ minimum 
* Dielectric Strength: 1,500Vrms minimum @ sea level * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Switch Housing: 
Thermoplastic (UL 94V-0) 


TM SERIES: Specifications: + Electrical Life: 350,000 cycles at 10A @ 250VAC * Insulation Resistance: 1,000MQ minimum 
Dielectric Strength: 1,000Vrms minimum @ sea level * Operating Temperature: -55°C ~ 150°C »* Switch Housing: 
Thermoplastic or general purpose phenolic (UL 94V-0) 


15/32-32 
‘UNS-2 


Contact Dim. | Operating Contact Dim. | Operating 
Cir- | Rating A Force | Digi-Key Price Each ITT Industries Cir- | Rating A Force —_|Digi-Key Price Each ITT Industries 
Fig.| cuitry | (A) Terminal | (mm) | (Max. gms) |Part No. 1 25 = 100 | Part No. Fig.| cuitry | (A) Terminal | (mm) | (Max. gms) |Part No. 1 25 = 100 | Part No. 
General Purpose - A Series a SPDT 1 Left PC Pins | 7.1 57 CKN1425-ND. 7.53 6.03 4.77 | LCGHF5A10LC 
1 | SPDT — 567 CKN1408-ND 3.31 2.65 2.10 | ASKHC2P04AC a Right PC Pins} 7.1 57 CKN1426-ND. 7.53 6.03 4.77 | LCGHF5A10RC 
2 | DPDT 444 510 CKN1409-ND 8.05 644 5.10 | ADPDC2LO4AC Mini Precision - MM Series 
3 | SPDT 35.1 113 CKN1410-ND 5.66 4.53 3.59 | ASKHC2A04AC 
4 | DPDT 20.6 850 CKN1411-ND 8.90 7.13 5.64 | ADPDC2J04AC 12 SPDT 7 Solder Turret 13.5 170 CKN1427-ND 13.37 10.70 8.47 | MMGGD1L2C 
4 | SPDT 20.6 567 CKN1412-ND 4.84 3.87 3.07 | ASKHC2J04AC 13 6.9 115 CKN1428-ND. 18.42 14.74 11.67 | MMGGD1WOC 
5 | SPDT 15 .250" QC [Blk Cap 567 CKN1413-ND 7.19 5.76 4.56 | ASKHC2B14AC Miniature - TF Series 
5 | SPDT Red Cap| 567 CKN1414-ND 7.19 5.76 4.56 | ASKHC2BB4AC 
6 | DPDT 38.1 170 CKN1415-ND 8.05 6.44 5.10 | ADPDC2TO4AC 14 20.6 90 CKN1429-ND 8.69 6.96 5.51 | TFCGV3VA105BC 
6 | SPDT 38.1 113 CKN1416-ND 3.98 3.19 2.52 | ASKHC2TO4AC 15 SPDT 11 487" ac 20.3 75 CKN1431-ND. 7.10 5.68 4.50 | TFCGV3VPO05BC 
6 | SPST 38.1 113 CKN1417-ND 3.46 2.77 2.20 | ASKHC2TO4AY 16 . 35.6 40 CKN1432-ND. 7.96 6.37 5.04] TFCGV3VT155BC 
7_| DPT 38.1 | 510 |CKN1418-ND 9.037.238 _5.72 | ADPDC2WO4AC 16 69.9 20 \cKN1433-ND 8.02 -6.42.—-5.08 | TFCGV3VT185BC 
HexNut 3/8-32 NEF-2B THD............00.. ee CKN1829-ND* 32 26.21 | 0633B me 
Miniature - TM Series 
Precision Sealed IP65- HB Series = 
8 6-32 Screw | — | 370 |CKNI4I9ND 14.11 11.29 8.94] HBS2KCB4SJossc| | 1° ‘e7r"0G ) 208) 75 eee 20 (2.00 1.59) TMCGDESPO040G 
9] sppr| a9 | 440Screw | 21.8 | 100 |ckN1420-ND 11.69 9.36 7.41 /HBS2KeBasaottc] | 1 eso"aG | 208) 75 ENE 417 3.34 2.64) TMCEDESPOO4AC 
9 6-32 Screw | 21.8 100 |CKN1421-ND 11.90 9.53 7.54/HBS2kGB4sA055C) | 16] spot] 10 187" QC | 35.6 45 |CKN1436-ND 3.27 2.62 2.08 | TMCGD6ST1540C 
10 4-40 Screw | 37.3 71 CKN1422-ND 11.20 8.96 7.10 | HBS2KGB4ST011C 16 187" QC 69.9 20 CKN1437-ND 3.22 2.58 2.05 | TMCGD6ST1840C 
Subminiature Precision - LC Series 16 187” QC 56.4 7 CKN1438-ND 3.27. 2.62 2.07 | TMCGD6ST2740C 
11 | SPOT] 1 Solder | 7.1 48 [CKN1424-ND 6.61 5.29 4.19 [LCGGX1AT0EC 17 187" QC | 828 50 GRNIASSNDE) 3.28 2.59 2.05 | TMCGDEST14406 
* ROHS Compliant 
D oor l nterl oc ks Digi-Key Price Each ITT Industries 
Description Part No. 1 10 100 Part No. 
ITT's door interlock switches feature a push/pull motion making these SPDT Screw Terminals CKN1400-ND 18.68 16.14 13.59 11TL602 
switches ideal for computer enclosures, panel builders, and industrial SPDT Screw Term., Tapped Plunger CKN1401-ND 20.78 17.95 15.12 411TL604 
enclosures: SPDT Screw Term., Tapped Plunger | CKN1402-ND _— 21.97 18.98 15.99 12TL604 
Specifications: * Contact Rating: 15A @ 125 and 250VAC =» Electrical Life: 2-SPDT Screw Terminals CKN1404-ND 27.40 23.67 49.93 23TL602 
150,000 cycles at 15A @ 250VAC » Operating Temperature: -55°C ~ 150°C A " 
+ Material: « Plunger: Stainless Steel * Tapped Plunger: 4-40 X .375 depth 2-SPDT Screw Term., Tapped Plunger | CKN1405-ND 29.92 25.84 21.76 23TL604 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 1923 


ELECTROSWITCH 


@ ELECTRONIC PRODUCTS 


C2/C3 Series Rotary Switches 1/4 Amp 


The C2/C3 series offers an 8 position and a 12 position vertical PC board mountable design. 


Specifications: Electrical: * Current and Voltage Ratings: 0.25 amp @ 28VDC » Dielectric Strength: 
1,000VAC Contact Resistance: Average initial 30mQ Insulation Resistance: In excess of 10,000MQ 
Mechanical: * Terminal and Contacts: Brass with silver plate * Insulation: Polyester ¢ Index Life: 25,000 
cycles minimum « Index Angle: 30° * Index Stop: Adjustable * Stop Strength: 8 inches/pound minimum 


Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


375.3125 


125 
| 


"4/4-32 / 


Active |Poles/| No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles |Positions| Deck | Decks | Shorting | Part No. 1 10 50 Part No. 
C2 Series — 8 Pin 
1 2-8 1 1 No 451-1002-ND 17.75 14.20 12.43 | C2P0108N-A 
2 2-8 1 2 No 451-1004-ND 21.50 17.20 15.05 | C2P0208N-A 
2 2-4 2 1 No 451-1003-ND 17.75 14.20 12.43 | C2P0204N-A 
C3 Series — 12 Pin 
b| 2-12 1 1 No 451-1005-ND 17.75 14.20 12.43 | C3P0112N-A 
1 2-12 1 2 No 451-1007-ND 21.50 17.20 15.05 | C3P0212N-A 
2 2-6 2 1 No 451-1006-ND 17.75 14.20 12.43 | C3P0206N-A 
3 2-4 3 1 No 451-1008-ND 17.75 14.20 12.43 | C3P0304N-A 
4 2-6 2 2 No 451-1009-ND 21.50 17.20 15.05 | C3P0406N-A 
6 2-4 3 2 No 451-1010-ND 21.50 17.20 15.05 | C3PO0604N-A 


C4 Series Rotary Switches 1/2 Amp 


The C4 Series provides a versatile, fully enclosed design, that helps keep dirt and moisture out of the 
contact area while locking in lifetime lubricants. 

Specifications: Electrical: * Current and Voltage Rating: 0.5 amp 
@ 28VDC; 0.3 amp @ 125VAC * Dielectric Strength: 1,000VAC 
Contact Resistance: Average initial 3mQ * Insulation Resistance: 
In excess of 10,.000MQ Mechanical: »* Terminals and Contacts: 
Brass with silver-plate »* Index Life: 25,000 cycles minimum «Index 
Angle: 30° Standard, 36°, 45°, 60°, and 90° available * Index Stop: 
Adjustable * Stop Strength: 25 inches/pound minimum ¢ Insulation: 
Diallyl phthalate 

Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


Active |Poles/| No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles | Positions | Deck | Decks | Shorting| Part No. 1 10 50 Part No. 
1 2-12 1 1 No 451-1011-ND 15.25 12.20 10.68 | C4D0112N-A 
2 2-06 2 1 No 451-1012-ND 15.25 12.20 10.68 | C4D0206N-A 
2 2-12 1 2 No 451-1013-ND 19.50 15.60 13.65 | C4D0212N-A 
3 2-12 1 3 No 451-1015-ND 23.00 18.40 16.10 | C4D0312N-A 
3 2-04 3 1 No 451-1014-ND 16.00 12.80 11.20 | C4D0304N-A 
4 2-12 1 4 No 451-1017-ND 26.25 21.00 18.38 | C4D0412N-A 
4 2-06 2 2 No 451-1016-ND 19.50 15.60 13.65 | C4D0406N-A 
5 2-12 1 5 No 451-1018-ND 30.25 24.20 21.18 | C4D0512N-A 
6 2-06 2 3 No 451-1020-ND 23.00 18.40 16.10 | C4DO606N-A 
6 2-04 3 2 No 451-1019-ND 19.50 15.60 13.65 | C4D0604N-A 
6 2-12 i 6 No 451-1021-ND 33.75 27.00 23.63 | C4D0612N-A 
8 2-06 2 4 No 451-1022-ND 26.25 21.00 18.38 | C4D0806N-A 
10 2-06 i 5 No 451-1024-ND 30.25 24.20 21.18 | C4D1006N-A 
12 2-04 3 4 No 451-1025-ND 26.25 21.00 18.38 | C4D1204N-A 
15 2-04 3 5 No 451-1026-ND 30.25 24.20 21.18 | C4D1504N-A 


C5 Series Rotary Switches 1.0 Amp 


The C5 Series offers a very economical and lightweight design. Standard features include 30° indexing up to 
12 positions, solder lug terminals, and both internal and external seals for washability. 

Specifications: Electrical: * Current and Voltage Rating: 1 amp @ 28VDC; 1 amp @ 125VAC «Die- 
lectric Strength: 1,000VAC * Contact Resistance: Average initial 20mQ * Insulation Resistance: in 
excess of 10,000MO Mechanical: * Terminals and Contacts: Brass with silver-plate * Index Life: 25,000 
cycles minimum * Index Angle: Positive 30° * Index Stop: Adjustable * Stop Strength: 4.5 inches/pound 
minimum ¢ Insulation: Polyester 


Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


3/8-32 thread 


C7 Series Rotary Switches 1.0 Amp 


The C7 Series provides a fully enclosed, modular design that enables switching up to 24 positions. Our 
standard design offers 15° indexing and solder lug terminals. 

Specifications: Electrical: * Current and Voltage Rating: 1.0 amp @ 
28VDC; 0.5 amp @ 125VAC * Dielectric Strength: 1,000VAC between 
current carrying parts and ground * Contact Resistance: Average Initial 
3mQ * Insulation Resistance: In excess of 10,000MQ Mechanical: 
* Terminals and Contacts: Brass with silver-plate as standard ¢ Insulation: 
Dially! phthalate * Index Life: 25,000 cycles minimum »¢ Index Stop: 


Adjustable * Stop Strength: 25 inches/pound minimum 2250 98:33 = 


Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


Active | Poles/| No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles| Positions| Deck | Decks| Shorting| Part No. 1 10 50 | Part No. 
al 23 dl al No 451-1035-ND 23.00 18.40 16.10] C7D0123N 
2 23 1 2 No 451-1037-ND 32.50 26.00 22.75} C7D0223N 
1 24 1 1 No 451-1036-ND 23.00 18.40 16.10) C7D0124N-C 
2 24 il 2 No 451-1038-ND 32.50 26.00 22.75} C7D0224N-C 


D2 Series Rotary Switches .55 Amp 


The D2 Series switch is used where space is at a premium. This dual ball side thrust index offers 
exceptional torque control. Standard designs utilize diallyl phthalate or ceramic insulation, solder lug 
terminals, and 30° adjustable stop indexing. 

Specifications: Electrical: * Current and Voltage Rating: 0.55 amp @ 28VDC; 0.25 amp @ 115VAC 
¢ Current Carrying Capa 7 amps °¢ Dielectric Strength: 750VAC between current carrying parts 
and ground * Contact Resistance: Average initial 5mQ * Insulation Resistance: Diallyl in excess of 
900,000MQ, Ceramic in excess of 1,000,000MQ Mechanical: « Clips and Rotors: Brass with silver-plate 
as standard ° Insulation: Diallyl phthalate or ceramic ¢ Index Life: 25,000 cycles minimum « Index Angle: 
Positive 30° * Index Stop: Adjustable standard » Stop Strength: 10 inches/pound minimum 


Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


D2D= © .250 pies | 
D2C= 8 12574 
3/8-32 Thread 
Mtg. Surface ~ 


Active |Poles/|No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles | Positions | Deck |Decks | Shorting| Part No. 1 10 50 | Part No. 
1 2-12 1 1 No 451-1056-ND 34.38 28.13 25.00 |) D2D0112N 
2 2-06 2 No 451-1057-ND 55.83 45.68 40.60 | D2D0206N 
2 2-12 1 2 No 451-1058-ND 73.98 60.53 53.80 | D2D0212N 
3 2-05 3 1 No 451-1059-ND 34.38 28.13 25.00 | D2D0305N 
3 2-12 1 3 No 451-1060-ND 52.50 42.00 36.75 | D2D0312N 
4 02-06 2 2 No 451-1061-ND 41.50 33.20 29.05 | D2D0406N 
6 02-05 3 2 No 451-1062-ND 41.50 33.20 29.05 | D2D0605N 
6 02-06 2 3 No 451-1063-ND 52.50 42.00 36.75 | D2DO606N 
1 02-11 1 1 No 451-1045-ND 43.50 34.80 30.45 | D2CO111N 
3 02-03 3 1 No 451-1048-ND 43.50 34.80 30.45 | D2CO0303N 
3 02-11 1 3 No 451-1049-ND 89.75 71.80 62.83 | D2C0311N 
4 02-05 2 2 No 451-1050-ND 66.75 53.40 46.73 | D2CO405N 


D4 Series Rotary Switches 1.5 Amp 


The D4 Series switch is the most economical and versatile switch in our open frame rotary line. This series 
offers the quality feel of a ball and spring index mechanism. 


Specifications: Electrical: Current and Voltage Rating: 
1.5 amps @ 28VDC; 0.5 amp @ 115VAC + Dielectric 
Strength: 1,500VAC » Contact Resistance: Average initial 
3.5mQ Insulation Resistance: Glass epoxy in excess of 
750,000MQ. Ceramic in excess of 1,000,000MQ 


Mechanical: Clips and Rotors: Brass with silver-plate as 
standard. * Index Life: 25,000 cycles minimum » Index 
Angle: Positive 30° * Stop Strength: 10 inches/pound 
minimum ¢ Index Stop: Adjustable 


Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped 
assembled. 


Active | Poles/ | No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles | Positions | Deck | Decks | Shorting | Part No. 1 10 50 | Part No. 
at 02-11 1 1 No 451-1096-ND 23.00 18.40 16.10} D4G0111N 
2 02-11 1 2 No 451-1098-ND 31.25 25.00 21.88) D4G0211N 
2 02-05 2 1 No 451-1097-ND 23.00 18.40 16.10 | D4GO205N 
3 02-11 1 3 No 451-1100-ND 39.25 31.40 27.48) D4G0311N 
3 02-03 3 1 No 451-1099-ND 23.00 18.40 16.10 | D4G0303N 
4 02-11 1 4 No 451-1102-ND 47.25 37.80 33.08} D4G0411N 
4 02-05 2 2 No 451-1101-ND 31.25 25.00 21.88) D4G0405N 
1 02-12 1 1 No 451-1087-ND 34.50 27.60 24.15 | D4C0112N 


Rotary Accessories — Knobs and Dial Plates 


Active |Poles/ | No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles | Positions | Deck | Decks | Shorting| Part No. il 10 50 | Part No. 
C5 Series — Sealed Solder Lug 
1 2-12 1 1 No 451-1027-ND 8.75 7.00 6.13 | C5P0112N-A 
2 2-06 2 1 No 451-1028-ND 9.50 7.60 6.65 | C5PO206N-A 
3 2-04 3 1 No 451-1029-ND 10.00 8.00 7.00 | C5P0304N-A 
4 2-03 4 il No 451-1030-ND 10.50 8.40 7.35 | C5P0403N-A 


Digi-Key Price Each |Electroswitch 

Fig.| Description Part No. i 10 |Part No. 

1 | Pointer Knob with One Set Screw, .125” Shaft 451-1122-ND 3.25 2.60] 1400R 

2 | Round Knob with One Set Screw, .250” Shaft 451-1123-ND 9.25 7.40]1914N 

3 | Pointer Knob with One Set Screw, .250” Shaft 451-1121-ND 2.75 2.20 | P 2300 

4 | Dial Plate, 1-23 Digit, 1.87” diameter 15° 451-1126-ND 2.50 2.00 | P173 

5 | Dial Plate, 1-11 Digit, 1.87” diameter 30° 451-1125-ND 3.25 2.60 | P118 

6 | Dial Plate, 1-12 Digit, 1.87” diameter 30° 451-1124-ND 3.25 2.60 | P112 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Grayhill 


Fig. 1 - Series 42 and 44 


Adjustable Stop Rotary Switches 
Series 42, 44, 50, 51, 56 and 71 


Fig. 2 


411.10 11.10 


Series 42 


Series 44 Series 50 and 51 


A 


B Cc A B 


14.27 


25.40) 21.08 


16.31] 29.51 +9.53+|6.35|+ 13.64 i 


\ 


VN 
\ Bushing keyway 1.68 wide 
53 


by .91 deep from a @9 
3/8-32 UNEF-2A Thread 
(Mtg. Hole = @9.53 min.) 


Fig. 3 - Series 56 


Dim. B 


von UNF-2A 


Angle Of Throw 


OMROM. Poiary DIP Switches 


LIFE EXPECTANCY: © Mechanical: 10,000 operations minimum (A6R 5,000) 
Electrical: 2,000 operations minimum ¢ Contact Resistance: 200m0. 


BCD Output 


Codes 
BCD Type 
.|_ Terminal No. 
fia 2) 4/3 
{'} 
ig 7 Al 
cea i/@ 
wo 2 e 
Bottom 3 [|@/e@ 
4 e 
5 |e e 
6 ee 
7 [|@|@/@ 
8 e 
9/[@ e 
Note: “@” in the tables 


show the output terminal 
No. that can be connected 
to the common terminal. 


30° 36° Hexadecimal 
Angle "A" Type 
105° 108° Fos: Terminal No 
ition 
\ 
1/4-28 UNF-2A Thread ° . 
ig. 4 - Seri 2); |e 
Fig. 4 - Series 71 953 7.92 3 ele 
ey] ste tel— 
06.35 Cm 6 ele 
7 |@|@/|@ 
\ al Terminal Arrangement 8 e 
3/8-32 UNEF-2A | Bushing keyway 1.68 wide 4x1 9/@ ) 
Thread by 0.91 deep from a @9.52 2B ep 2.54 A - e s 
Cla} 
Fig. 5 - Series 71 56 and 71 Series ong SES Cc e 
Ssar 17.92 Adjustable Stop: Allows you to change p e e e 
number of positions per pole. Simply remove AGRV Side-Actuated Flee ele 
@6.35"] nnn and relocate stop pins in the holes in front 
omen JUL of switch. Pins are held in place by a self- ___ 
ne adhesive No. | Output | Switching 
3/8 32UNEF-2A — sticker which of | Code Capacity Terminal | Digi-Key Price Each Omron 
Se 9.35 Ref. | fits over the 7 Fig.|Pos.| Type mA_| VDC | Arrangement | Part No. 1 25 50 100 /Part No. 
3.18 front plate. 10) BCD $W220-ND 3.75 3.38 3.00 2.70 | A6A-10R 
“Hone t OX Bane bisa Pins 1 146 [Hexdec.| 1° | 28 | 4x1 | gwoot-no 388 349 310 279 | AGA-16R 
1.91 Ri ble sticker f 16 |Hexcomp| 100 | 28 4x1 SW894-ND. 4.94 445 3.95 3.56 | AGA-16C 
‘int Reni view Saiainentat dope. 10} BCD | yon | og | 4x1 | SW214-ND 4133.72 3.30 2.97 | AGA-10RS 
16 | Hexdec. SW215-ND 4.38 3.94 3.50 3.15 | A6A-16RS 
2 | 10} BCD 00 | 28 ax’ $W222-ND 4.50 4.05 3.60 3.24 | A6A-10RW 
Angle ING [pase Name (Current 16 | Hexdec. $W223-ND 463 417 3.70 3.33 | AGA-16RW. 
Of | Ter- | of | per | of | Rating Digi-Key Price Each Grayhill 16 |Hexcomp| 100 | 28 4x1 SW895-ND 5.91 5.32 4.73 4.26 | AGA-16CW 
Fig.| Throw] minals|Poles) Pole | Decks| Amps Part No. 25 100 | Part No. 3 10) BCD 100 | 30 4xd $W216-ND 2.88 2.59 2.30 2.07 | A6C-10R(N) 
a “01-4- 16 | Hexdec. $W217-ND. 3.00 2.70 240 2.16 | A6C-16R(N) 
36 SP | 10 GH4201-ND 37.18 29.75 22.32 | 42D36-01-1-AJN 
36 |Solder| DP | 5 GH4202-ND 38.77 31.02 23.27 | 42036-01-2-AJN 4 | 10) BCD | 499 | 39 axa Sw218-ND 3.88 3.49 3.10 2.79 | ABCV-10R 
1) 30 | tug | sp] 12] 1 1 GH4401-ND 38.15 30.53 22.90 | 44D30-01-1-AJN 16 | Hexdec. SW219-ND. 4.13 3.72 3.30 __2.97 | A6CV-16R 
30 pp | 6 GH4402-ND 39.77 31.82 23.86 | 44D30-01-2-AJN 10) BCD | 55 | 94 ax Sw917-ND 288 2.60 2.31 2.08 | A6R-101RF 
36 SP | 40 GH7273-ND 20.21 16.18 12.13 |50D36-01-1-AJN 16 | Hexdec. SW921-ND. 3.08 2.77 2.47 2.22 | AGR-161RF 
Solder u 04 -9-. 10 | BCD $W751-ND 2.88 2.60 2.31 2.08 | A6R-102RF 
36 OP § 1 | 200mA GH7274-ND 21.23 16.99 12.74 | 50D36-01-2-AJN 5 25 24 3x3 
30 lug | sp | qa GH7277-ND 2177 1742 1307 |51D30-01-1-AJN 16 | Hexdec. SW752-ND. 3.08 2.77 2.47 2.22 | AGR-162RF 
2 - - - 10) BCD SW918-ND 3.17 2.86 254 2.29 | AGR-101RS 
36 SP | 10 GH7275-ND 14.73 11.79 8.84 | 50DP36-01-1-AJN 25 | 24 4X4 Z e 
16 | Hexdec. SW922-ND 3.37 3.04 2.70__ 2.43 | AGR-161RS 
36 PC | DP 5 1 | 200mA GH7276-ND 18.05 14.44 10.83 | 50DP36-01-2-AUN a a 
10) BCD SW753-ND 3.17 2.86 254 2.29 | AGR-102RS 
30 SP | 12 GH7278-ND 16.68 13.35 10.01 | 51DP30-01-1-AJN 6 16 | Hexdec. 25 24 3x3 SW754-ND 337 304 270 243 | ABR-162RS 
30 SP | 12 GH5601-ND 10.61 849 6.37 |56D30-01-1-AUN 10] BCD A 04 4x4 SW923-ND 3.27 2.95 2.62 2.36 | AGRV-101RF 
30 | Solder) DP 6 + | 200ma GH5602-ND 11.76 9.42 7.06 | 56D30-01-2-AUN 7 16 | Hexdec. 5 x SW925-ND 3.46 3.12 2.77 2.50 | ABRV-161RF 
36 | Lug | SP | 10 GH5603-ND 10.27 8.22 = 6.16 | S6D36-01-1-AJN 70 | BCD 9 94 a8 SW755-ND 3.27. 2.95 2.62 2.36 | AGBRV-102RF 
3 | 36 ie GHS604-ND 11.43 9.15 6.86 | 56D36-01-2-AJN 16 | Hexdec. |_*° zs sw756-ND 3.46 3.12 2.77 2.50 | AGRV-162RF 
30 SP | 12 GH7279-ND 10.17 814 6.11 | 56DP30-01-1-AJN 10) BCD 95 24 ax Sw924-ND 3.56 3.21 2.85 2.57 | A6RV-101RS 
30 PC OP 6 + | 200ma GH7280-ND 9.08 7.27 6.82 | 56DP30-01-2-AJN 8 16 | Hexdec. SW926-ND. 3.75 3.38 3.00 2.70 | AGRV-161RS 
36 SP | 10 GH7281-ND 9.86 7.89 5.92 | 56DP36-01-1-AJN 10] BCD 9 24 3x3 $W757-ND 3.56 3.21 2.85 2.57 | A6RV-102RS 
36 DP 5 GH7282-ND 10.72 8.58 6.44 | 56DP36-01-2-AJN Hexdec. o 7 SW758-ND. 3.75 3.38 3.00 2.70 | A6RV-162RS 
sp | 12] 4 GH7101-ND 15.10 12.08 9.06 | 71BD30-01-1-AJN 
go |Solder| DP | 6 | 1 Joey]  GH7102-ND 15.69 12.55 9.42 |71BD30-01-2-AJN 
4 Lug | SP | 12 2 m GH7103-ND 19.55 15.65 11.74 | 71BD30-02-1-AUN yw . 
op | 6 | 2 GH7104-ND 20.77 1662 12.47 | 71BD30-02-2-AJN . Adjustable Stop Rotary 
SP | 12 1 GH7105-ND 16.51 13.87 9.88 | 71BDF30-01-1-AUN 4 => Ee Sw l TC H S it h A 
go! po | PP | & | 1 Josgmal SHZ06ND 17.12 1439 10.25 | 71BDF30-01-2-AIN v witches — KC Series 
5 SP | 12 2 m GH7107-ND 30.62 25.73 18.33 | 71BDF30-02-1-AUN wi er , q : ‘ 
pp | 6 2 GH7108-ND 32.23 27.09 19.29 |71BDF30-02-2-AJN ith applications ranging for test and measurement equipment to telephone base stations to hospital controls. These 


CTS. Adjustable Stop Rotary Switches 


Specifications: * Adjustable stop allows you to limit the number of switch positions as needed » Rotor Contact: Standard 
with Silver plated Brass * Rotor: Standard with Nylon maximum temperature requirements of 125°C » Voltage and Cur- 
rent ratings: UL ratings are 3/4 amp at 125 volts AC; 1/4 amp at 250 volts DC; 1/2 amp at 125 volts DC (non-shorting 
contacts) * Contact Resistance: .008 ~ .0100 » Contact Life: Silver plated brass, solid silver rotor contacts, and sil- 


ver plated brass stator contacts provide a minimum reliable life of over 1,100,000 


operations or of 50,000 cycles through twelve positions and return without 157-1 ja71 
appreciable rise in contact resistance. 251] 
3/8-32 UNEF 93] 
Fig: 938.89 to outsi | — 
-89 to outside { tot 
ag of terminals 6.35 : [ q 
f 
3.18 17.45 
Mounting 0.81 
surface with 0.81 “TE 
thick adjustable stop | ___|10.95 
Angle Current 
of No. | No.| No. Rating Digi-Key Price Each 
Fig.| Throw Type Terminals | Poles |Pos.| Decks Amps Part No. 1 10 50 
| Non-Short 12 CT2121-ND 7.59 7.06 5.86 
1) 30° | Shorting | SolderLug | SP | 44] 1 | S/4A-125VAC | Cro45o.ND 7:59 7.08 5.86 
| Non-Short | ,.; fami 12 CT2123-ND 8.28 7.70 6.40 
2} 30: Shorting Printed Circuit ) SP 11 1 3/4A-125VAC (T2124-ND 823 766 636 


rotary switches have performed exceptionally well. Specifications: « Contacts: (Non-Shorting). Available with solder lugs 
or printed circuit boards pins with adjustable stops to select any number of positions * Operating Force: 570 Grams 
Indexing: 30° Index * Contact Rating (Switching): 150mA 250V AC/DC; 350mA 110V AC/DC » Contact Rating (Non- 
Switching): 5 Amps « Initial Contact Resistance: Silver = 50mQ maximum ¢ Operating Temperature: -30°C ~ 85°C 
© Moving and Fixed Contact: Silver plated brass 


45.5 Flat Lh 
Dim. are inmm. 7.00 


sem 


@3.05 
(226.24 

2.0-1K18. 4 

Printed circuit pins 


PC Solder lugs 


Mount 


Solder 
Eyelet 


F ocllet.o7 


No. of | No. of Digi-Key Pricing E-Switch 

Poles | Pos. | Termination Part No. 1 10 100 Part No. 
SP 12 PC Mount EG1951-ND 4.88 43.88 373.75 KC52A30.001NPS 
SP 12 Solder Eyelet | EG1952-ND 4.88 43.88 373.75 KC52A30.001NLS 
DP 6 PC Mount EG1953-ND 4.88 43.88 373.75 KC26A30.001NPS 
DP 6 Solder Eyelet__| EG1954-ND 4.88 43.88 373.75 KC26A30.001NLS 
3P 4 PC Mount EG1955-ND 4.88 43.88 373.75 KC34A30.001NPS 
3P. 4 Solder Eyelet__| EG1956-ND 4.88 43.88 373.75 KC34A30.001NLS 
4p 3 PC Mount EG1957-ND 4.88 43.88 373.75 KC43A30.001NPS 
4P 3 Solder Eyelet | EG1958-ND 4.88 43.88 373.75 KC43A30.001NLS 

Stop Ring for 12 Position Switch | EG1959-ND ‘dl 95 8.05 G200000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 1925 


vy Adjustable Stop 8mm/10mm DIP Coded Rotary Switches 
ITT Rotary Switches pesca 


© Contact Ratings: 0.4VA maximum @ 20VAC or VDC maximum «Mechanical and Electrical Life: 20,000 position 
changes » Contact Resistance: 50m maximum initial * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C. 

Specifications: + Contact Rating: Switch: 2.5Amps @ 125VAC or 28VDC; 150mA @ 250VAC or DC: | a ; Berea 

Carry: 5Amps_ ¢ Electrical Life: 15,000 make-and-break cycles * Contact Resistance: 20m0O typical aerels: 

* Operating Temperature: -30°C ~ 85°C Materials: « Housing: Glass filled nylon, red * Movable Contact: 


© Cover and Base: Glass filled nylon, flame retardant, heat stabilized (UL 94V-0) RoHS version PPS * Actuator: LCP (UL 
94V-0), internal o-ring seal standard with all actuators * Movable Contacts: Copper alloy, with gold plate over nickel plate 


Coin silver, silver plated * Stationary Contacts and Terminals: Brass, silver plated » Hardware: Nut, Terminals: Copper alloy, with tin-lead alloy over nickel plate. ROHS Version: Copper alloy with gold plate over nickel 
Lockwasher, Stop Ring Included tod plate. All terminals are insert molded. arte 
Dim. in mm Dim. in mm 
Fig. 1— Vertical Fig. 2 — Right Angle Fig. 3- SMT 
mi 
32 Ns 
UNEF 2A 5.51 Flat 
No. of | Dim. Digi-Key Price Each ITT Industries 
Fig. | Poles | Pos. | A(mm) Part No. 1 25 100 250 Part No. 
i SP 12 12.7 CKN6042-ND 5.97 4.78 3.78 2.99 | A11205RNCQ 
1 SP 12 38.1 CKC7001-ND 5.69 4.56 3.61 2.85 | A11215RNCQ 
2 SP 12 38.1 CKC7002-ND 5.69 4.56 3.61 2.85 | A11215RNZQ 
1 OP 6 38.1 CKC7003-ND 6.03 4.83 3.82 3.02 | A20615RNCQ 
2 OP 6 38.1 CKC7004-ND 6.03 4.83 3.82 3.02 | A20615RNZQ 
2 3P 4 9.53 CKN6043-ND 6.21 4.98 3.94 3.11 | A30403RNZQ 
1 3P 4 38.1 CKC7005-ND 5.94 4.75 3.77 2.97 | A30415RNCQ 
2 3P 4 38.1 CKC7006-ND 5.94 4.75 3.77 2.97 | A30415RNZQ Actuator Options 
1 4P 3 38.1 CKC7007-ND 6.52 5.22 4.13 3.26 | A40315RNCQ 
2 | 4p | 3 | 384 CKC7008-ND 6.52 5.22 413 3.26 ‘| A40315RNZO FiusiAcnision® 
Replacement HexNuts 3/8-32 CKN1828-ND. 19 63 50 40 | 472706201 XN 


———] 2.03 -+1_ be 
02 


* Designed for 
#0 phillips screwdriver. 


Half-inch Rotary Switches m series 


Specifications: 


Dim. in inches 


+ Contact Rating: Switch: 250mA Digi-Key Price Each ITT Industries 
maximum @125VAC or 28DC; Non- Fig. Type Actuator | Part No. 1 25 100 250 | PartNo. 
shorting contacts; Carry: 6Amps 5 5 
* Electrical Life: 10,000 make-and- 8mm Rotary Dip - Vertical - Process Sealed 
ae os at ‘ sae dete or ‘ A CKNG6157-NDA 5.11 4.09 3.24 2.56 | CD10RMOCB 
* Operating emperature: bere 
“30°C ~ 85°C ra 9 028. BcD B CKN3045-ND 4.99 4.61 3.84 288 | CDI0RLICK 
Hardware inalided B CKN6155-NDA 587 4.70 3.72 2.94 | CD10RLICB 
C CKN1224-ND 5.82 5.38 4.48 3.36 | CD10RKICK 
No. of Digi-Key Price Each ITT Industries 1 C CKN6152-NDA 6.86 549 4.35 3.43 | CDI0RKICB 
Fig. | Poles Pos. Part No. i 25 100 250 Part No. 
SP 12 CKC7011-NDA 8.95 774 6525.91 | MCOOLINCOD A ENetCG NDA 562 4.50 3.66 2.81 | CDIGRMOCB 
1 sP 10 CKN6044-NDA 11.93 9.55 7.56 5.97 | MAOOLINCQD HEX B CKN3050-ND 547 5.05 4.21 3.16 | CDI6RLICK 
SP 10 CKN6047-NDA 11.93 9.55 7.56 5.97 | MEOOLINCQD B CKN6164-NDA 6.43 5.15 4.08 3.22 | CDIGRLICB 
oP 6 CKC7012-NDA 9.96 8.61 7.25 6.57 _| MDOOLINCQD c CKN6161-NDA 742 594 470 371 | CDI6RKICB 
sP 12 CKC7009-NDA 8.62 7.45 6.27 5.68 | MCOOLINZOD — : : : - 
sP 12 CKN6049-NDA 8.62 7.45 6.27 5.68 | MGOOLINZQD 8mm Rotary Dip - Right Angle - Process Sealed 
sP 10 CKN6048-NDA 11.48 9.18 7.27 5.74 | MEOOLINZOD A CKNG156-NDA 6.04 484 383 302 | CDIORMOAB 
2 sP 10 CKN6045-NDA 11.48 9.18 7.27 5.74 | MAOOLINZOD 
oP 6 CKC7010-NDA 13.13.1051 ~——«832-——«6.57_| MDOOLINZaD _ 7 OLEH OL Seee: aaee. eee | CUNOATIAR 
DP 6 CKNGO50-NDA 13.13 10.51 8.32 6.57 | MHOOLINZQD c CKNG6151-NDA 775 6.21 4.91 3.88 | CDIORKIAB 
OP 5 CKN6046-NDA 12.76 10.21 8.09 6.38 | MBOOL1NZQD 2 A CKN6165-NDA 6.66 5.33 4.22 3.33 | CDI6RMOAB 
Replacement Stop Pins CKN1750-ND 29 23 19 15 | 537100000 B CKN3052-ND 6.28 5.80 483 3.63 | CDI6RLIAK 
HEX f ‘ ; i 
A RoHS Compliant B CKN6163-NDA 739 5.92 4.68 3.70 | CD16RL1AB 
C CKN6160-NDA 837 670 5.31 4.19 | CD16RK1AB 
Hf é 8mm Rotary Dip - SMT - Process Sealed 
Coded Rotary Switches rta series ss 
53) Beaver tend anes ; A CKN6158-NDA 576 4.61 3.65 2.88 | CD10RMOSB 
eatures: * or hana soldering versions 
* Bushing mounting * Decimal and hexade- Bcp C CKN1228-ND 642 5.93 4.94 3.71 | CDI0RKISK 
cimal codes ¢ Screwdriver slot or extended Cc CKN6153-NDA 7.56 6.05 4.79 3.78 | CD1ORK1SB 
actuator 
‘Applicationé: = Appliangéd._ * Eléztronic Fy Flush | CKN6150-NDA 576 4.61 3.65 2.88 | CDO8RMOSB 
alarm systems Medical * Building automa- HEX Flush CKN6167-NDA 6.35 5.08 403 318 | CDI6RMOSB 
Hon EV AG SI COnailOning! | a =< HEX C CKN1229-ND 692 639 5.33 4.00 | CDI6RKISK 
Specifications: * Contact Rating: 5Amps 
* Electrical Life: 10,000 operations HEX Cc CKN6162-NDA 8.15 6.52 5.16 4.08 CD16RK1SB 
Materials: * Contacts and Terminals: Nickel HEX Comp | Flush | CKN6159-NDA 635 5.08 4.03 3.18 | CD16CMOSB 
alloy, silver plated - 
Hardware Included Dim. in inches 10mm Rotary Dip - PC Mount - Process Sealed 
BCD Flush | CKN6172-NDA 5.02 4.02 318 2.51 | CRD1ORMOCB 
No. | Actuator ITT 
of | Length | Digi-Key Price Each industries F BCD Comp | Flush | CKN6169-NDA 5.02 4.02 3.18 251 | CRD1OCMOCB 
Fig.| Index| Poles | Pos. | (mm) | PartNo. 1-25 «100250 | PartNo. HEX Flush | CKN6178-NDA 551 441 349 276 | CRDIGRMOCB 
22.5 BCD = 25 | 401-1561-ND* 6.52 5.80 5.08 4.35 | RTAC225BSAD25S HEX Comp | Flush | CKN6175-NDA 551 441 3.49 276 | CRD16CMOCB 
SP 12 25 | 401-1562-ND 5.27 4.69 4.11 3.52 | RTAC30112B12AD25S 10mm Rotary Dip - Right Angle Mount - Process Sealed 
F sP 12 50 | 401-1563-ND 5.27 4.69 4.11 3.52 | RTAC30112B12AD50S 
30 sP 12 25 | 401-1564-ND* 5.48 4.88 4.27 3.66 | RTAC30112SAD25S BCD Flush | CKN1371-ND 515 4.75 3.96 297 | CRD1ORMOAK 
oP 6 25 | 401-1565-ND 5.27 4.69 4.11 3.52 | RTAC30206B06AD25S BCD Flush | CKN6171-NDA 605 485 384 3.03 | CRDIORMOAB 
oP 6 50 | 401-1566-ND 5.27 4.69 4.11 3.52 | RTAC30206B06AD50S ate Hush (mORtierenn Bie. Tage aaae oe? | GRRTREAIOAK 
BCD — | 2% | 401-1567-ND* 616 548 480 411 | RTAP225BSSD25S 5 ome | a j ; ; : 
205 Saree = BCD Comp | Flush | CKN6168-NDA 594 475 3.77 297 | CRDIOCMOAB 
BCD — | “ariver [femal 9-92 5.27 4.61 3.95 | RTAP225BSSDFS HEX Flush | CKN6177-NDA 652 5.22 413 3.26 | CRDIGRMOAB 
SP 12 25 | 401-1570-ND 5.06 4.50 3.94 3.38 | RTAP30112SSD25S HEX Comp | Flush | CKN6174-NDA 652 522 413 3.26 | CRD16CMOAB 
oP 6 25 | 401-1571-ND 4.86 4.33 3.79 3.25 | RTAP30206B06SD25S ; 
2| 30 oP 6 50 | 401-1572-ND 5.06 4.50 3.94 3.38 | RTAP30206SSD50S jOmm' Rotary Din’: Suriace Mount: Process Sealed 
BCD + = 25 | 401-1573-ND* 5.67 5.05 4.42 3.79 | RTAP30BCSSD25S BCD Flush | CKN6173-NDA 566 4.53 3.59 2.84 | CRDIORMOSB 
Complement) — 50 401-1574-ND 546 4.85 4.25 3.64 | RTAP30BCSSD50S BCD Comp Flush CKN6170-NDA 5.66 4.53 3.59 2.84 | CRDIOCMOSB 
SP 10 25 401-1575-ND 5.34 4.75 4.16 3.56 | RTAP36110B10SD25S 6 HEX Flush CKN1377-ND 5.38 4.98 415 3.41 | CRDI6RMOSK 
SP 10 25 | 401-1576-ND 5.34 4.75 4.16 3.56 | RTAP36110SSD25S 
36 DP 5 | 25 |401-1577-ND 534 4.75 4.16 3.56 | RTAP36205B05SD25S HEX Flush eee Beh ee Se «Salil. | CRD ISRMOSE 
BCD +Comp.|_ — 25 | 401-1578-ND 5.98 5.32 4.66 3.99 | RTAP36BCSSD25S HEX Flush | CKN6176-NDA 621 4.98 3.94 3.41 | CRDI6CMOSB 


* Continuous Rotation A RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1926 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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v ‘ 
SWITCHES NEW! 10mm Rotary DIP Switches 


Specifications: * Switching Rating: 100mA @ 5VDC; Non-switching Rating: 100mA @ 50VDC; * Contact 
Resistance: 100mQ max. * Mechanical Life: 10,000 detent operations min. ¢ Electrical Life: 10,000 
detent operations min. Materials and Finishes: * Actuators: Glass fiber reinforced polyamide (UL94V-0) 


* Movable Contacts: Copper alloy with gold plating * Stationary Contacts: Phosphor bronze with gold plating 
¢ Terminals: Phosphor bronze with gold plating Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 
Note: These devices are not process sealed. Hand clean locally using alcohol based solution. 


Thru-Hole 


2.54 
0.8~1.0 Dia Typ 
_ ~ 
1.0 Typ | a t 1.75 Typ 


Digi-Key Price Each NKK Digi-Key Price Each NKK 
Code Termination | Actuator Part No. 1 25 100 | PartNo. Code Termination | Actuator Part No. 1 25 100 | PartNo. 
BCD SMT Flush 360-2211-1-NDt 3.90 3.12 2.47 | FRO2FRIOP-R Hex SMT Flush 360-2212-1-NDt 3.90 3.12 2.47 | FRO2FRI6P-R 
BCD SMT Flush 360-2211-2-NDt 942.50/500 FRO2FR1OP-R Hex SMT Flush 360-2212-2-NDt 910.00/500 FROZFRI6P-R 
nc | vivian | fm | sozieno 240 aie 19s |rvmins | | tm | Theiie | fom | nzmmam © sau ase ras / oir 
BCD Thru-Hole | Extended | 360-2206-ND 3.48 2.16 1.96 | FROIKR10P-S Hex RightAngle | Flush antorentrra aa Baas «91501 FROIERIBI 
BCD Right Angle) — Flush 360-2197-ND 3.7 2.34 2.12 | FROIFRIOH-S Hex Right Angle_| Extended | 360-2207-ND 3.77 2.34 2.12 | FROIKRIGH-S 
BCD Right Angle | Extended | 360-2205-ND 3.77 2.34 2.12 | FROIKRIOH-S | | Hex comp SMT Flush 360-2210-1-NDt 3.90 3122.47 | FRODFCIGP-R 
BCD Comp SMT Flush 360-2209-1-NDt 3.90 3.12 2.47 | FRO2FC10P-R Hex Comp SMT Flush 360-2210-2-ND+ 910.00/500 FRO2FC16P-R 
BCD Comp SMT Flush 360-2209-2-ND+ 910.00/500 FROZECIOP-R Hex Comp | Thru-Hole | Flush 360-2196-ND 3.48 216 1.96 | FROIFC16P-S 
BCD Comp | Thru-Hole | Flush 360-2194-ND 3.48 216 1.96 | FROIFC10P-S Hex Comp | Thru-Hole | Extended |  360-2204-ND 3.48 2.16 1.96 | FROIKC16P-S 
acne Thrutiole | Edtendea |MeeeeenTe ae Sie 46. | EROIKELOBLS Hex Comp | Right Angle | Flush 360-2195-ND 3.77 234 2.12 | FROIFC1GH-S 
atone: || eee ; : : Hex Comp | Right Angle | Extended | 360-2203-ND 3.77 2:34 2.12 | FROIKCI6H-S 
BCD.Gomp | ‘Right Angle | Flush HME aD ee edt feetet EROIEGIONS Snap-On Knob for Flush Actuators 360-2246-ND 1.32 73 62 | AT4180 
BCD Comp | Right Angle | Extended | 360-2201-ND 3.77 234 212 | FROIKCIOHS | J Cortape + Tape and Feel 
y 


Y ITT DIP Switches 


SDA Low Profile 

Features: * Low profile design saves space * High pressure contact does not 
require tape sealing 

Specifications: « Contact Rating: 25mA @ 24VDC or 100mA @ 50VDC » Mechan- 
ical and Electrical Life: 1,000 cycles at rated loads * Operating Temperature: -20°C 
~ 85°C 


BPA Side Actuated 


OHoogo000g0 1.4 
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Features: * High pressure contact system does not require tape seal 
Specifications: * Contact Rating: 100mA maximum @ 5VDC or 25mA maximum 
* Mechanical and Electrical Life: 1,000 cycles minimum @ 5VDC 10mA @ 24 V DC 
* Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 


SP Single In-line 


Features: * Thin Single In-line Packaging saves PCB space ° Retention feature 
holds part to PCB prior to soldering * High pressure contact system does not 
require tape sealing 

Specifications: * Contact Rating: 100mA_ »* Mechanical and Electrical Life: 1,000 
cycles minimum * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 

BD Standard Profile 

Features: ¢ Traditional full profile DIP switch * Extended actuator for easy actuation 
* Open bottom construction allows for solder washing without the need for tape seal 
Specifications: * Contact Rating: 100mA maximum ¢ Mechanical and Electrical 
Life: 10,000 cycles at full load * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
BP Side Actuated 

Features: * When actuated, contacts remain below top of switch 
applications where space is limited 

Specifications: * Contact Rating: 100mA maximum «Mechanical and Electrical 
Life: 2,000 cycles - gold contacts, 1,000 cycles - tin contacts * Operating 
Temperature: -20°C ~ 60°C 

SD Low Profile 


Features: Low profile design saves space ¢ Sealed with top tape 

Specifications: * Contact Rating: 100mA @ 50VDC maximum «Mechanical and 
Electrical Life: 2,000 cycles at full load * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 

TDA Half-pitch Ultra-mini SMT 


Specifications: ¢ Contact Rating: * 50VDC, 100mA * Mechanical and Electrical Life: 
1,000 cycles * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 
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No. | Dim. ITT No. | Dim. IT No. | Dim. IT 
of A Digi-Key Price Each Industries of A Digi-Key Price Each Industries of A Digi-Key Price Each Industries 
Fig.| Pos.| (mm) | Part No. 1 25 100 | Part No. Fig.| Pos.| (mm) | Part No. 1 25 100 | Part No. Fig.| Pos.| (mm) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
DIP Top Slide with Extended Actuator — Unsealed 1 12 | 32.50 | CKN6108-NDA 2.03 1.63 1.29} SDA12H1BD 10 | 27.34 | CKN6099-NDA 1.84 148 1.17 | SDA10HOBD 
2 | 7.06 | CKN1276-ND 1.07  .86 68 ) SDAO2H1KD 2 | 7.06 | CKN1296-ND 1.07 86-68 | SDAD2HOKD 12 | 32.50 ) CKN1305-ND 1.99 1.60 1.26 | SDA12HOKD 
2 7.06 | CKN6055-NDA 95  .76 — .60 | SDAO2H1BD DIP Top Slide with Flush Actuator — Unsealed 1 | 12 | 32.50 | CKN6105-NDA 203 1.63 1.29 |SDA12HOBD 
3 | 9.60 | CKN6061-NDA 116  .93 — .74 | SDAO3H1BD 2 | 7.06 | CKNG052-NDA 95 76  .60| SDAO2HOBD 2 | 7.06 | CKN1306-ND 1.22 98  .78 | SDAO2HOK 
4 | 12.10 | CKN6067-NDA 1.22 98 .78| SDAO4H1BD 3 | 9.60 | CKN6058-NDA 116 93  .74| SDAO3HOBD 2 | 7.06 | CKN6051-NDA 108 87 69 |SDAO2HOB 
a) ae 6 | 1718 | ORNGIPERDA | 131 1.05 24| spaucu0ay | | DMP Top Side with Flush Actuator — Tape Seated 
7 | 19.76 | CKN6085-NDA 4.40 1.13 89) SDAO7H1BD 1] 7 | 19.76 | CKN6082-NDA 140 1.13.89 | SDAO7HOBD vaya (Sesleri Hee ae ebe, (SD ROSHOE 
8 | 22.26| CKN6OSI-NDA 1.56 1.25 99 | SDAOSH1BD 8 | 2226] CKN1302-ND 153 123 .97/spagsHoKD | | 4 | 4 | 1210) CKN1308-ND 1,32 106.84 | SDAD4HOK 
9 | 24.84) CKN6096-NDA 1.72 1.38 1.09 | SDAOSH1BD 8 | 22.26] CKN6088-NDA 1.56 1.25 99 | SDAOBHOBD 4 | 12.10 [IGKNG063-NDASS) 1.34 1.08.85) SDAO4HOB 
10 | 27.34 | CKN6102-NDA 1.84 1.48 1.17] SDA10H1BD 9 | 24.84) CKN1303-ND 1.68 1.35 1.07] SDAOQHOKD 5 | 14.68 | CKN6069-NDA 1.40 1.13.89 | SDAOSHOB 
12 | 32.50 | CKN1285-ND 1.99 1.60 1.26 | SDA12H1KD 10 | 27.34 | CKN1304-ND 1.81 145 1.15] SDAT0HOKD | * Gold contacts + No Epoxy Seal A RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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“ITT DIP Switches (cont) 


No. | Dim. IT No. | Dim. IT No. | Dim. IT 
of A Digi-Key Price Each Industries of A Digi-Key Price Each Industries of A Digi-Key Price Each Industries 
Fig.) Pos.| (mm) | Part No. 1 25 ~—- 100 | Part No. Fig.| Pos.| (mm) | Part No. 1 25 =: 100 | Part No. Fig.} Pos.| (mm) | Part No. 1 25 =: 100 | Part No. 
6 | 17.18 | CKN6075-NDA 147 1.18 93] SDAOSHOB 4 | 12.19 | CKN6141-NDA 1.69 1.35 1.07 | BPAO4SB 8 | 23.00 | ckN3027-ND 1.97 1.58 1.25 | BPO8YT 
7 | 19.76 | CKN1311-ND 1.53 1.28.97 | SDAO7HOK 5 | 14.68 | CKN1346-ND 1.74 1.40 1.11 | BPAOSSK 8 | 23.00 | ckN6022-ND* 2.03 1.63 1.29 | BPO8KT 
7 | 19.76 | CKN6081-NDA 1.56 1.25 99) SDAO7HOB 5 | 14.68 ) CKN6143-NDA 1.78 143 1.13 | BPAOSSB : 10 | 28.09 | CKN3028-ND 2.21 1.77 1.40 | BP1OYT 
| & | 7276 eco «(2 1.98 1.09) SDAOBHOR 6 | 17.30) CKN1347-ND 1.96 1.57 1.25 | BPAO6SK 12 | 33.17 | CKN3029-ND 2.48 1.99 1.57 | BP12YT 
9 | 24.84 CERI 181. 185) 1151] SDAOSHO “| 6 | 1730 | ckwet45-noa 2.00 1.60 1.27 | BPAOESB Side Actuated — Unsealed 
9 | 24.84 ICENGOZ NDS «1-84 1.48 1.17) SDAOSHOB 3 | 22.30] CKNG147-NDA 2.02 1.62 1.28 | BPAOSSB + | 5.23 | ckNeo23-ND* 167 1.34 1.06 | BPOIKE 
10 | Or eee S00) OD: “120 SDATGHOR 10 | 27.43 | CKN1351-ND 2.30 1.84 1.46 | BPA1OSK 1 | 5.23 | CKN6024-ND 1.07 86 69 | BPO1YE 
12 | 32.50 REBNGIe eS BAS: iS TST SOANZHOB 10 | 27.43 | CKN6149-NDA 2.34 1.88 1.49 | BPA10SB 2 | 7.77 | cKN6025-ND 1.29 1.03 82 | BPO2YE 
SMT Top Slide with Extended Actuator — Unsealed Top Slide Single In-Line SIP — Unsealed ’ 3 40.31 | CKN6026-ND* 2.01 1.62 1.28 | BPO3KE 
2 | 7.06 | CKN6056-NDA 1.37 140  .88 | SDAG2H1SBD > | 7s TEGhEEntS Sa aan far es a | 1285 Nealon sia 48 430 laPOAKE 
3 | 9.60 | CKN1287-ND 1.65 1.33 1.05 | SDAO3H1SKD - 
3 | 9.60 | CKN6062-NDA 1.69 1.35 1.07 | SDAO3H1SBD 2 | 18. Eas BES. slde> TAN | SROeB 5 | SS eae oie ee ee 
4 | 12.10 | CKN6068-NDA 1.78 1.43 1.13 | SDAO4H1SBD een oe eG: ES WLR | SOME 8 | re eine ig ere 
5 | 14.68 | CKN1289-ND 4.90 152 1.21/spaosHisko| | 5| & | 17-74 | CkNS146-NDA B08 680) “1-90: SPOR 8 | 80 Aaa cam ae 
5 | 1468] CKN6o74-NDA 1.94 1.55 1.23] SDAOSHISBD 8 | 22.82 (CR 959. 208 2.28 | SPOSB Low Erotic Auto insert — Lape Sealed 
9 | & | 17.18 | cKwi290-ND 202 1.62 1.28) SDAQ6H1SKD 10 | 27.9 |/CKNIS56-ND 444 355 2.82 /SP10 2 | Oe ee TAD 86° 216 | Sp0eHOB 
6 | 17.18 | CKN6080-NDA 2.06 1.65 1.31 | SDAO6H1SBD 10 | 27.9 | CKN9148-NDA 4.53 3.63 2.87 | §P10B ieee Coen Tg Aad «1801 S00SHOK 
7 | 19.76 | CKN1291-ND 2.02 1.62 1.28 | SDAO7H1SKD Right Angle Single In-Line SIP — Unsealed 3 | Oo OE Ue A ete eptente 
7 | 1976) CKN6os6-NDA 2.06 1.65 1.31 | SDAO7HISBD 2 | 7.58 | CKN1357-ND 347 278 2.21|SPO2A 4 | 11.63 (RRS eme §61.50 1.20.95 | SDO4HOB 
8 | 22.26 | CKN6092-NDA 2.25 1.80 1.43 | SDAOSH1SBD 2 | 7.58 | CKN9149-NDA 312 2.50 1.98 | SPO2AB 5 | 14.17 | CKN3067-ND 1.53 1.23.97 | SDOSHOK 
9 | 24.84 | CKN6097-NDA 2.60 2.00 1.59] SDAOSHISBD] | | 4 | 12.66 | CkN91S0-NDA 3.50 2.80 2.22 |SPO4AB 5 | 14.17 ) CKN6118-NDA 1.56 1.25.99 | SDOSHOB 
10 | 27.34] CKN6103-NDA 2.65 2.13 1.68 | SDATOH1SBD 6 | 17.74| CKN9152-NDA 6.02. 4.82 3.81 | SPO6AB 4o| © | 18:71 (REISE §«(-62 1.30 1.03 | SDO6HOB 
12 | 32.50 | CKN6109-NDA 2.93 2.35 1.86 | SDA12H1SBD 8 | 22.82 | CKN9145-NDA 462 3.70 2.93 | SPO8AB 7 | 19.25 ) CKN6122-NDA 1.72 1.38 1.09 ) SDO7HOB 
SMT Top Slide with Flush Actuator — Unsealed 10 | 27.9 | CKN9143-NDA 5.00 4.00 3.17|SP10AB 8 | 21.79 |/GKNSO70-ND 1.87 1.50 1.19 | SDOBHOK 
2 | 7.06 | CKN6054-NDA 1.37 140 .88 | SDAO2HOSBD Top Slide, Extended Actuator — Unsealed 8 | 21.79 | CKN6125-NDA 4.91 153 1.21 | SD08HOB 
3 | 9.60 | CKN6060-NDA 1.69 1.35 1.07 | SDAO3HOSBD 7 | 457 Wetneoenta 445? 160; SOTRDOT 9 | 24.33 | CKN3071-ND 2.02 1.62 1.28 | SDOSHOK 
4 | 12.10 | CKN1318-ND 174 1.40 1.11 | SDAO4HOSKD > | 741 Kegenntnn eo: 440. 40a: (RADE 9 | 24.33 | CKN6131-NDA 2.06 1.65 1.31 |SDO9HOB 
4 | 12.10 | CKN6066-NDA 1.78 143 1413 | SDAO4HOSBD a | oes RRereneomtnl ego: diag. 40a BONS 10 | 26.87 | CKN6133-NDA 2.22 1.78 1.41 | SD10HOB 
5 | 14.68 | CKN1319-ND 1.81 1.45 1.15 | SDAOSHOSKD 4 | 219 Regent fags a4day 44a anad 12 | 31.95 | CKN3073-ND 2.36 1.89 1.50 | SD12HOK 
5 | 14.68 | CKN6072-NDA 1.84 1.48 1.17 | SDAOSHOSBD 5 | 14.73 | CKN3CO4-ND tei 145 1.15 | Boos 42 | 31.95 | CKN6136-NDA 2.40 1.93 1.53 |SD12HOB 
, : Se ee — ne o ncaa 7/6 47.27 | CKN3005-ND 187 150 1.19] BD06 Low Profile Auto Insert — Flush Act. — Tape Sealed 
7 | 19.76 | CKN6084-NDA 2.06 1.65 1.31 | SDAO7HOSBD —_— oe eee : ae one - ie - cae 
8 | 22.35 | CKN3007-ND 2.02 1.62 1.28) BD08 1 ; agen ae 
ie oa) OEE e894 sei2l! 52-02 | SDADSHOSKD 8 | 21.79] CKNG128CT-NDA 2.69 2.49 2.28 | SDO8HOSBR 
8 | 22.26 | CKN6090-NDA 2.25 1.80 1.43 | SDAO8HOSBD sl tieaal| ee BAL AGB9. Tost EDS 
> | ones fe a ae 10. | 27.43 Neer nt aad ase: (GG 8 | 21.79 | CKN6128TR-NDA 4241.00/1,000 | SDO8HOSBR 
Low Profile Auto Insert — Extended Act. — Tape Sealed 
9 | 24.84] CKN6095-NDA 250 200 1.59] SDAOSHOSBD 12 | 32.51 RCKNSOIO:ND 2.93 1.86 1.48 |BDI2 > | ess MGGnatanian Tay “Hea 6 | sonra 
10 | 27.34) CKN6101-NDA 2.65 2.13 1.68 | SDATOHOSBD Right Angle Slide, Extended Actuator — Unsealed 1 | 163 ROReRenn ‘am. Ae ga: enbMiae 
12 | 32.50) CKN1325-ND 2.88 231 1.83 | SDA12HOSKD 2 | 7.11 | CKN3011-ND 2.75 2.21 1.75 | BDOZAV 7 | 1925 (enema sad 406...4.58 | SnBRatSE 
12 | 32.50 | CKN6107-NDA 2.93 2.35 1.86 | SDA12HOSBD 2 | 7.11 | CKN6013-ND 275 2.21 1.75 | BDO2AV2 
11] 8 | 21.79 | CKN6129-NDA 2.65 213 1.68 | SDO8H1SB 
SET TOR SUSe wien clase Dcruntor rane sened 3 | 88 Oana coma alae, 8 | 21.79] CKN6130-NDtA 2.50 2.00 1.59 | SDOSH1SBD 
2 | 7.06 | CKN6053-NDA 1.51 1.21 96 | SDAO2HOSB 4 | 12.19 | CKN3013-ND 291 233 1.85 | BDO4AV 
3 | 9.60 | CKN6059-NDA 1.84 148 1.17 | SDAO3HOSB 4 | 12.19 | CKN6014-ND 2.91 2.33 1.85 | BDO4AV2 10 | ORT Oaia usta asl ancien 
4 | 1010 (Gee i t--Heeg: aot | eba@aanGe 5 | 143 Renan Fei ese, ae | SAY 10 | 26.87 | CKN6135-NDA 3.09 248 1.96 | SD10H1SB 
5 | 14.68 | CKN6071-NDA 2.00 1.60 1.27 | SDAOSHOSB 5 | 14.73 | CKN6015-ND 294 235 1.87 /BD05AVv2 Row brotie surtace Mount -— Tape sealed 
6 | 17.18 | CKN6077-NDA 2.09 1.68 1.33 | SDAO6HOSB 3| 6 | 1727 | cKng015-ND 3.03 2.43 1.92 | BDOBAV comma (STS Teg 1st 1-08 / S002HOSB 
»| 7 | 1976] cKwisst-no 214 1.72 1.36 | SDAO7HOSK s | i727 ReCTRneND wae 5a d100'|ADDBAYD 3 | 909 ios 75 141 1.11) S003H08e 
7 | 19.76 | ckN6083-NDA 218 1.75 1.39 | SDAO7HOSB 7 | 4981 Reeeotenn Soa saai-toe VGAOTAY 4 | 11.63) CKN6116-NDA 212 1.70 1.35 | SD04H0SB 
8 | 22.26] CKNG089-NDA 240 193 1.53| SDAOsHOSB a | 2035 Neeenenm aieaiga eae Gna 5 | 14.17 TCRNGTESNDE «222 1.78 1.41 |SDOSHOSB 
9 | 24e4| cKN1393-ND 260 209 1.65 | SDAOSHOSK » | os an ieee sane leno 6 | 16.71 | CKN6121-NDA 2.31 1.85 1.47 | SDO6HOSB 
9 | 24.84 | CKN6094-NDA 2.65 213 1.68 | SDAOSHOSB o | 248g Neenement sda reac eel BbnaAY a1| 7 | 1925 |RRMGIeSaNEe 147 1.48.94 | SDO7HOSB 
10 | 27.34 | CKN6100-NDA 2.78 2.23 1.76 | SDA10HOSB 10 | 27.43 Wetement wa digs ati BRIG 8 | 21.79 | CKN3060-ND 2.82 2.61 2.39 | SDO8HOSK 
42 | 32.50 | CKN6106-NDA 3.06 245 1.94 | SDA12HOSB 8 | 21.79 | CKN6126-NDA 2.65 213 1.68 | SDO8HOSB 
Side Actuated DIP — Unsealed 12 | 3251 Rese AEA Eee 9 | 24.33 | CKN6132-NDA 2.93 235 1.86 | SDOSHOSB 
2 | 7.11] CKNe138-NDA 1.25 1.01 80 | BPAO2B Side Actusted — Tape Sealed 10 | 26.87 | ckN3062-ND 2.22 1.92 1.62 | SD10HOSK 
4 | 12.19 | CKN6140-NDA 1.53 1.23 97 | BPAO4B eee ee 18819 118 REO 10 | 26.87 | CKN6134-NDA 3.09 248 1.96 | SD10HOSB 
5 | 14.68 | CKN6142-NDA 1.62 1.30 1.03 | BPAOSB cama (SND! PAG STENT 89: BROT 12 | 31.95 | CKN6137-NDA 3.40 2.73 2.16 | SD12HOSB 
3| & | 1730] ckN339-ND 1.78 1.43 1.13) BPAOGK 2 Te 7 ot 163 1.90) BPO2KT Half Pitch Surface Mount — Tape Sealed 
6 | 17.30] CKN6144-NDA 1.81 1451.15 | BPAOSB 8 eet END LOL es) OS TBEOSYE 2 | 3.67 | CKNQ064-NDA | 2.12 1.70 1.35 | TDAOZHOSBI 
8 | 22.30 | CKN6146-NDA 1.87 1.50 1.19] BPAO8B | 4 | 12.85 (CRMs Oza nD LOS. Sse OS: |BRONL 4 | 6.21 | CKN9065-NDA 2.24 1.80 1.42 | TDAO4HOSB1 
10 | 27.43) CKN1343-ND 2.08 1.67 1.32 | BPA10K a aaa 8 COAL” Pel) STAES LAL BEOSET 12| 6 | 8.75 | CKN9066-NDA 2.67 2.14 1.69 | TDAOSHOSB1 
10 | 27.43 | CKN6148-NDA 2.12 1.70 1.35 | BRA10B 5 | 15.30 Ee TAS, 199+ “ale10;) BROSYT. 8 | 11.29] CKN9067-NDA 3.09 2.48 1.96 | TDAOSHOSB1 
SMT Side Actuated DIP — Unsealed 6 | 17.93 | CKN3025-ND 1.91 1.53 1.21 | BPOBYT 10 | 13.03 eee fie. “aig “3i804| TRMLOHOSE 
4] 2 | 7.11 | CKN6139-NDA 1.37 140 .87| BPAQ2SB 7 | 20.47 | CKN3026-ND 2.00 1.61 1.27 | BPO7YT Gold Contacts, + No Epoxy Seal A ROMS Compliant 
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More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


COPAL ELECTRONICS 


DIP Switches 


CES Series Features: ¢ Excellent contact stability by twin gold-plated contacts Fine click action Specifications: 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C *Non-washable * Contact Rating (non-switching): 50VDC @ 100mA * Contact 
Rating (switching): 6VDC @ 100mA or 24VDC @ 25mA * Max. Contact Resistance: 50m0 CHS Series Features: * Meets 
EIAJ SOP standard outline dimensions (B type) * Low profile design of 2.5mm «Excellent contact stability by twin 
gold-plated contact Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Contact Rating (non-switching): SOVDC @ 
100mA * Contact Rating (switching): 6VDC @ 100mA or 24VDC @ 25mA * Max. Contact Resistance: 50m CHP Series 
Features: * High-reliability Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Non-washable * Contact Rating (non- 
switching): 50VDC @ 100mA * Contact Rating (switching): 6VDC @ 100mA or 24VDC @ 25mA * Max. Contact Resistance: 
50m CVS Series Features: * Low profile design of 145mm _ Fine pitch of 1mm * Easy motion with knob height of 
0.2mm Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Non-washable * Contact Rating (non-switching): 50VDC 
@100mA * Contact Rating (switching): 6VDC @ 100mA or 24VDC @ 25mA Max. Contact Resistance: 200m0 


Fig. 1 — CES Series 


Fig. 4 — CHP Series, 
J-Lead Type 


Fig. 2— CHS Series, 
J-Lead Type 


Fig. 5 — CHP Series, 
Gull Wing Type 


Fig. 3 — CHS Series, 
Gull Wing Type 


Fig. 6 — CVS Series, 
Gull Wing Type 


Slide Switches 


CJS Series Features: * Easy to set slider with line marking * Compatible with most automatic pick and 

place machinery * Compact and space saving SMD type Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Contact 
Rating (non-switching): 50VDC @ 100mA «Contact Rating (switching): 6VDC @ 100mA or 24VDC @ 25mA * Max. 
Contact Resistance: 100m0 CRFS Series Features: » Can cover the DC - 1GHz frequency spectrum * Gold-plated contact 
provides excellent reliability Specifications: » Operating Temperature: -40°C ~ 85°C »* Non-washable * Contact Rating (non- 
switching): 50VDC @ 100mA * Contact Rating (switching): 12VDC @ 100mA * Max. Contact Resistance: 70mQ 


Fig. 1 — CJS-120xTA Series Fig. 2 — CJS-120xTB Series 


*6.0: CUS-1201TA 


Fig. 3 — CRFS-2202W 


Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel$) Copal Electronics 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 Qty. | Pricing | Part No. 
CJS Series 
No. of | Dim. L | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel$ Copal Electronics - aor “Lead Sage TD 110 Bat 54 1,000 | 470.00 | GJS-12007A 
Letey| Lec: || (lati) betel, aay a fs poe : eat Gta || Gelato, with Neutral Detent |563-1023-1-ND 1.42 —=.92_——.69_| 1,000 | 608.00 | CuS-1201TA 
bes Sees yee 2A | SPDT, Gull Wi 563-1022-1-ND 110.71 _—=54_| 1,000 | 470.00 | CuS-12007B 
7 [i274 [56s10005NDF 233 140 1.23 — —T CES-oa0aNIC SPDT Gull Wine : 
1 6 17.82 | 563-1001-5-NDt 2.60 1.56 1.36 _ — | CES-0602MC 2B a 
a | 239 [Seat0025NDE 285 175 152 = — | ceecpeoome with Neutral Detent | 563-1024-1-ND = _ _ 69 | 1,000 | 608.00 | cJS-1201TB 
Ee cl ES 0 648.00 | CHS-O1TA 3_} DPOT SEE DEEN Ee a —| CRFS-2202W 
2 | 441 |563-1005-1-ND 295 190 1.44 500 632.00 | CHS-02TA 4_| DP3T 563-1026-NDt 3.88 2.42 219 | — — | GRFS-2302W 
9 4 6.6 | 563-1007-1-ND 243 1.62 1.30 500 607.50 | CHS-04TA + Bulk $ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
6 9.2 | 563-1009-1-ND 3.11 2.08 1.66 500 751.50 | CHS-O6TA 
8 11.7. | 563-1011-1-ND 3.30 9 2.21 1.77 500 798.50 | CHS-08TA 
10 14.3 | 563-1013-1-ND 3.63 2.42 1.94 500 877.00 | CHS-10TA . 
CHS Series, Gull Wing Type CSS Series 
1 2.5 | 563-1004-1-ND 1.51 98 14 1,000 648.00 | CHS-01TB . . 
2 | 44 |563-1006-1-ND 295 1.90 1.44 500 632.00 | CHS-02TB Com pact Slide Switches 
3 4 6.6 | 563-1008-1-ND 2.72 1.82 1.46 500 680.50 | CHS-04TB 
6 9.2 | 563-1010-1-ND 3.11 2.08 1.66 500 751.50 | CHS-06TB Features: * Low Profile * Self-return type available Specifications: » Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Switching 
8 | 11.7 | 563-1012-1-ND 3.30 221 0 1.77 500 798.50 | CHS-08TB Current: 100mA @ 12VDC * Contact Resistance: 70mQ max. Insulation Resistance: 100MQ max. Applications: 
10 | 143 |563-1014-1-ND —-3.63—-2.42_—‘1.94 500 877.00 | CHS-107B * Mobile stereo * LCD TV * Camcorder 
CHP Series, J-Lead Type Dim. in mm 
2 46 | 563-1015-1-ND 2.95 1.90 1.44 500 632.00 | CHP-021TA 
4 4 7A 563-1017-1-ND 2.72 1.82 1.46 500 680.50 | CHP-041TA 
8 12.2 | 563-1019-1-ND 3.30 2.21 1.77 500 798.50 _| CHP-081TA 
CHP Series, Gull Wing Type 
2: 46 | 563-1016-1-ND 2.95 1.90 1.44 500 632.00 | CHP-021TB 
5 4 7A 563-1018-1-ND 2.72 1.82 1.46 500 680.50 | CHP-041TB 
8 12.2 | 563-1020-1-ND 3.30 2.21 1.77 500 798.50 | CHP-081TB 
CVS Series, Gull Wing Type 
6 4 5 563-1041-1-ND 3.56 2.38 1.91 2,000 | 1634.00/M | CVS-04TB 
8 9 563-1042-1-ND 463 3.09 248 2,000 | 2085.00/M | CVS-08TB 
t Bulk $ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
CUS Series Ros 
. . . SS) 
Low Profile Compact Slide Switches 


Features: * Low profile version of 1.4mm Specifications: * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Switching Current: 
300mA @ 4VDC * Insulation Resistance: 100MQ min. * Contact Resistance: 70mQ max. Applications: » Mobile stereos 


«LCD TVs * Camcorders og 
Dim. in mm 


Dim. L| Digi-Key Cut Tape Price Each| Tape & Reel ¢ | Copal Electronics 
Fig.|Description (mm) |Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing | PartNo. 
SPDT, Gull Wing 8.85 |563-1091-1-ND 87.56 ——.43_—*| 1,900 | 497.00/M | CSS-1210TB 
SPDT, Momentary, 
Gull Wing 8.85 |563-1093-1-ND 95.61 46 [1,900 | 540.00/M | CSS-1211TB 
1 SP8T, Gull Wing 12.5 [563-1095-1-ND 91.59 45 =| 1,900 | 518.00/M | CSS-1310TB 
SP3T, Momentary (1 pos.) 
Gull Wing 12.5 [563-1097-1-ND 1.10.71 54 | 1,900 | 626.00/M | CSS-1311TB 
SP3T, Momentary, 
+ 20.5 445 05> Gull Wing 12.5 [563-1099-1-ND 1.10  .71 54 |1,900 | 626.00/M | CSS-1312TB 
qr rf : SPDT, Through-Hole 8.85 |563-1090-ND+ 73.68 61 = —| CSS-1210MC 
7 SPDT, Momentary, 
Through-Hole 8.85 |563-1092-ND+ 79.73 66_| — —| CSS-1211MC 
9 SP3T, Through-Hole 12.5 |563-1094-NDt 76 71 64 | — —| CSS-1310MC 
SP3T, Momentary (1 pos.) 
Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel + Copal Electronics Through-Hole 12.5 |563-1096-ND+ 91 85 Ti | = —| CSS-1311MC 
Fig. | Description Part No. 1 10-100 Qty. Pricing Part No. SP3T, Momentary, 
1 | SPDT, Gull Wing 563-1102-1-ND 116.75 54 2,500 | 423.00/M | CUS-12TB Through-Hole 12.5 |563-1098-NDt 91 85 7 | — —| CSS-1312MC 
2 | SP8T, Gull Wing 563-1103-1-ND 1.24.80 58 2,500 454.00/M | CUS-13TB SP3T, Through-Hole —__|563-1100-ND+ 73. 68 61 = —]CSS-1300MC 
3 | SPAT, Gull Wing 563-1104-1-ND 1.56 1.00 12 2,500 | 569.00/M | CUS-14TB 3 |SP3T, Momentary, 
4 | DPDT, Gull Wing 563-1105-1-ND 1.39.90 65 1,400 | 508.00/M | CUS-22TB Through-Hole —_ |563-1101-ND+ Ot 865 77 | — —| CSS-1302MC 


$ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


+ Bulk 


$ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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COPAL ELECTRONICS Rotary Switches 


CS-32 Series Features: * Optimum for high density board mounting applications »* Compatible with most 
automatic pick and place machinery * Protection against dust and washable after soldering Specifications: 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Stepping Angle 250° + 15° * Max. Contact Rating: 0.5VA or 16V @ 
100mA * Max. Contact Resistance: 20 CS-4 Series Features: * Optimum for high density board mounting 
applications * Compatible with reflow and wave soldering ¢ Protection against dust and washable after soldering 
¢ Excellent reliability due to precious metal contact Specifications: * Operating Temperature: -25°C ~ 70°C 
* Max. Contact Rating: 0.5VA or 16V @ 100mA * Max. Contact Resistance: 100mQ S-1000A/2000A Series 
Features: Pin compatible with conventional DIP switches Specifications: * Operating Temperature: -25°C 
~ 70°C *Contact Rating (non-switching): 50VDC @ 100mA * Contact Rating (switching): 5VDC @ 100mA 
* Max. Contact Resistance: 100m S-8000 Series Features: ¢ 3 bits 8 position type * Protection against dust 


and washable after soldering * DIP pin configuration: 2.54mm pitch Specifications: * Operating Temperature: 
-25°C ~ 70°C * Stepping Angle: 45° »* Contact Rating (non-switching): 501VDC @ 100mA * Contact Rating 
(switching): 5VDC @ 100mA * Max. Contact Resistance: 100m SD-1000/2000 Series Features: ¢ Fine click 
with metallic spring * Low profile of 3.9mm makes it perfect for high density board mounting applications * Gold- 
plated contact provides excellent reliability Specifications: * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C * Non- 
washable » Contact Rating (non-switching): 50VDC @ 100mA * Contact Rating (switching): 5VDC @ 100mA 
* Max. Contact Resistance: 100m SS-10/S-2050 Series Features: * Compact-size DIP pin configuration 
¢ Protection against dust and washable after soldering * Self-cleaning mechanism Specifications: * Operating 
Temperature: -25°C ~ 70°C * Contact Rating (non-switching): 50VDC @ 100mA * Contact Rating (switching): 
5VDC @ 100mA * Max. Contact Resistance: 100m0 


No. of Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Copal Electronics 
Fig. Contacts Description Part No. al 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
CS-32 Series 
1 2 SPDT, J-Lead 563-1027-1-ND 3.10 2.00 1.51 563-1027-2-ND 500 664.00 CS-32-12ZETA 
2 SPDT, Gull Wing 563-1028-1-ND 3.10 2.00 1.51 563-1028-2-ND 500 664.00 CS-32-12ZETB 
2 2 SPDT, J-Lead 563-1029-1-ND 3.11 2.08 1.66 563-1029-2-ND 500 751.50 CS-32-12ZETG 
2 SPDT, Gull Wing 563-1030-1-ND 3.11 2.08 1.66 563-1030-2-ND 500 751.50 CS-32-12ZETH 
CS.-4 Series, J-Lead Type 
2 SPDT, Non-shorting 563-1031-1-ND 3.02 1.95 1.47 563-1031-2-ND 500 648.00 CS-4-12XTA 
2 SPDT, Non-shorting with Detent 563-1033-1-ND 3.02 1.95 1.47 563-1033-2-ND 500 648.00 CS-4-12YTA 
3 3 SP8T, Non-shorting 563-1035-1-ND 2.75 1.84 1.47 563-1035-2-ND 500 688.50 CS-4-13NTA 
4 SP4T, Non-shorting 563-1037-1-ND 3.24 2.16 1.73 563-1037-2-ND 500 783.00 CS-4-14NTA 
2 DPDT, Non-shorting with Detent 563-1039-1-ND 3.89 2.60 2.08 563-1039-2-ND 500 939.50 CS-4-22YTA 
CS-4 Series, Gull Wing Type 
2 SPDT, Non-shorting 563-1032-1-ND 3.02 1.95 1.47 563-1032-2-ND 500 648.00 CS-4-12XTB 
2 SPDT, Non-shorting with Detent 563-1034-1-ND 3.02 1.95 1.47 563-1034-2-ND 500 648.00 
3 3 SP8T, Non-shorting 563-1036-1-ND 2.75 1.84 1.47 563-1036-2-ND 500 688.50 
4 SP4T, Non-shorting 563-1038-1-ND 3.24 2.16 1.73 563-1038-2-ND 500 783.00 
2 DPDT, Non-shorting with Detent 563-1040-1-ND 3.89 2.60 2.08 563-1040-2-ND 500 939.50 
No. of Digi-Key Price Each Copal Electronics 
Fig. Positions Description Part No. it 25 100 Part No. 
S-1000A/2000A Series 
16 Real Hexadecimal 563-1043-ND 2.66 1.67 1.53 S-1010A 
16 Hexadecimal Complementary 563-1045-ND 2.66 1.67 1.53 S-1030A 
4 16 Real Hexadecimal 563-1047-ND* 3.33 2.08 1.91 S-1110A 
10 Real BCD 563-1048-ND 2.66 1.67 1.53 S-2010A 
10 BCD Complementary 563-1050-ND 2.66 1.67 1.53 S-2030A 
10 Real BCD 563-1052-ND* 3.33 2.08 1.91 S-2110A 
16 Real Hexadecimal 563-1044-ND 2.72 1.71 1.56 S-1011A 
5 16 Hexadecimal Complementary 563-1046-ND 2.72 1.71 1.56 S-1031A 
10 Real BCD 563-1049-ND 2.72 1.741 1.56 S-2011A 
10 BCD Complementary 563-1051-ND 2.72 1.71 1.56 S-2031A 
S-8000 Series 
8 Real BCO 563-1053-ND 413 2.57 2.33 S-8010 
6 8 BCO Complementary 563-1055-ND 4.13 2.57 2.33 S-8030 
8 Real BCO 563-1057-ND* 3.85 2.40 217 S-8110 
8 BCO Complementary 563-1059-ND* 3.85 2.40 2.17 S-8130 
8 Real BCO 563-1054-ND 4.13 2.57 2.33 S-8011 
7 8 BCO Complementary 563-1056-ND 413 2.57 2.33 S-8031 
8 Real BCO 563-1058-ND* 3.85 2.40 2.17 S-8111 
8 BCO Complementary 563-1060-ND* 3.85 2.40 2.17 S-8131 
SD-1000/2000 Series 
16 Real Hexadecimal 563-1061-ND 2.85 1.76 1.55 SD-1010 
16 Hexadecimal Complementary 563-1063-ND 2.85 1.76 1.55 SD-1030 
16 Real Hexadecimal 563-1065-ND* 3.40 2.10 1.85 SD-1110 
8 16 Hexadecimal Complementary 563-1067-ND* 3.40 2.10 1.85 SD-1130 
10 Real BCD 563-1069-ND 2.85 1.76 1.55 SD-2010 
10 BCD Complementary 563-1071-ND 2.85 1.76 1.55 SD-2030 
10 Real BCD 563-1073-ND* 3.40 2.10 1.85 SD-2110 
10 BCD Complementary 563-1075-ND* 3.40 2.10 1.85 SD-2130 
16 Real Hexadecimal 563-1062-ND 3.18 1.97 1.73 SD-1011 
16 Hexadecimal Complementary 563-1064-ND 3.40 2.10 1.85 SD-1031 
16 Real Hexadecimal 563-1066-ND* 3.60 2.22 1.96 SD-1111 
9 16 Hexadecimal Complementary 563-1068-ND* 3.60 2.22 1.96 SD-1131 
10 Real BCD 563-1070-ND 3.18 1.97 1.73 SD-2011 
10 BCD Complementary 563-1072-ND 3.40 2.10 1.85 SD-2031 
10 Real BCD 563-1074-ND* 3.60 2.22 1.96 SD-2111 
10 BCD Complementary 563-1076-ND* 3.60 2.22 1.96 SD-2131 
SS-10 Series 
5 SPST, Shorting 563-1077-ND 3.44 2.13 1.87 SS-10-15SPE 
5 SPST, Shorting 563-1078-ND* 4.04 2.51 2.28 SS-10-15SP-LE 
6 SP6T, Non-shorting 563-1079-ND 3.44 2.13 1.87 SS-10-16NPE 
10 6 SP6T, Non-shorting 563-1080-ND* 4.04 2.51 2.28 SS-10-16NP-LE 
6 SP6T, Shorting 563-1081-ND 3.44 2.13 1.87 SS-10-16SP-AE 
6 SP6T, Shorting 563-1082-ND* 4.04 2.51 2.28 SS-10-16SP-L-AE 
3 DP8T, Non-shorting 563-1083-ND 4.28 2.66 2.41 SS-10-23NPE 
3 DP8T, Non-shorting 563-1084-ND* 4.68 2.93 2.68 SS-10-23NP-LE 
S-2050 Series 
10 4 SP4T 563-1085-ND 4.42 2.85 2.53 S-2050 
4 SP4T 563-1087-ND* 4.99 3.12 2.85 S-2150 
1 4 SP4T 563-1086-ND 4.42 2.85 2.53 S-2051 
4 SP4T 563-1088-ND* 4.99 3.12 2.85 S-2151 
Knob for S-1000A, S-2000A and SS-10 Series 563-1089-ND 1.44 80 69 K1 


* Has knob with extended shaft 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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hill DIP Switches 


Grayhill's unique spring and ball contact design offers 


Pree ef 


Spe cations: 


contact designs. When actuated the ball rests between 
5,000MQ 


¢Mechanical Life per switch 
unparalleled reliability compared to conventional wiping position: 76/78 — 20,000; 90B — 5,000 * Contact 
Resistance: Initially < 30m « Insulation Resistance: 
¢ Current 


two contacts allowing multiple points of contact while 
the spring compression is at maximum pressure. 
Temperature, humidity and vibration have minimal 
affect on this design. 


Fig. 1 — Series 76 Rocker and Recessed Rocker 


Carry: 3A °S 
Temperature: -40°C 
Temperature (QOHBW, 90HBY): 260°C Maximum 


* Dielectric Strength: 750V 
itch Capacitance: 2pF «¢ Operating 
~ 85°C *SMT Processing 


Fig. 2 — Series 76 Piano DIP 
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Fig. 3 — Series 78 
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Fig. 5 — Series 9OHBW, 90HBJ Gull Lead: 
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Fig. 4 — Series 90 
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Fig. 7 — Series 97C Half Pitch 
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Fig. 8 — Series 97R Half Pitch 
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Fig. 6 — Series 76HP SMT Piano DIP 
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No. | Dim Price No.| Dim. Price No. | Dim. Price 
of | L | Digi-Key Each Grayhill of | L_ | Digi-Key Each Grayhill of | L_ | Digi-Key Each Grayhill 
Fig.|Pos.] (mm)| Part No. “il 10 100 | Part No. Fig.]Pos.| (mm)| Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.|Pos. |(mm)| Part No. 1 10 100 | Part No. 
Raised Rocker, Unsealed — RoHS Compliant PIANO DIP® Unsealed Recessed Slide Switch, Unsealed 
2 | 7.41 )GH7115-ND 94.86.79 | 76SB02T 2 | 7.41 |GH7132-NDO 4.32 1.22 1.11 |76PSB02T 2 17.41 )GH1252-ND 1.05 97 88 |78RBO2 
3 | 9.65 | GH7168-ND 95 87.79 | 76SB03T 3 | 9.7 |GH7134-NDO NEW! 1.36 1.25 1.14 |76PSBO3T 2 | 7.41 |GH7201-NDO 4.08 99 .90 |78RBO2T 
4 |12.19] GH7170-ND 94.86.79 | 76SB04T 4 | 12.19] GH7136-NDO 1.10 1.01 92 |76PSBO4T 3 | 9.65 | GH1253-ND 1.05 97 88 |78RB03 
5 | 14.7 |GH7172-ND NEW! 1.42 1.30 1.19 | 76SBO5T 5 | 14.73] GH7138-NDO 1.42 1.30 1.19 |76PSBO5T 3 | 9.7 |GH7203-NDO NEW! 1.09 1.00 .91 |78RBO3T 
4 |S 17.27 | @H7174-ND 1.38 1.27 1.15 | 76SB06T 6 | 17.27|GH7140-NDO 1.24 1.14 1,04 |76PSBO6T 4 |12.2 |GH7205-NDO NEW! 9184.76 |78RBO4T 
7 [19.81] GH7175-ND 1.47 1.36 1.23 | 76SB07T 2 | 7 |19.81]GH7142-NDO 1.42 1.30 1.19 |76PSB07T 3 | > [14.78 |GH7207NDO 1.11 1.02.93 /78RBOST 
8 |22.35|GH7177-ND 1.46 1.34 1.22 | 76SB08T 8 | 22.4 |GH7144-NDO NEW! 1.30 1.19 1.08 | 76PSBO8T 8 | 17.3 |GH7209-NDO NEW! = 1.10 1.01.92 |78RBO6T 
9 | 24.9 |GH7179-ND NEW! 1.47 1.36 1.23 | 76SBO9T 9 | 24.89| GH7146-NDO 1.58 1.46 1.33 |76PSBO9T 7 119.81 | GH7211-NDO 1.11 1.02.93 /78RB07T 
10 |27.43| GH7118-ND 1.54 1.42 1.29 | 76SB10T 9 | 24.89| GH1220-ND 154 1.42. 1.29 |76PSBO9 bapa Cincy HO2. 20h 85; 78RB0GT 
12 |32.51|GH7120-ND 1.65 1.51 1.38 | 76SB12T 10 | 27.43] GH7148-NDO 1.32 1.22 1.11 |76PSB10T 9_{24.80 (GnaI2s NDS 1.05 __.97__.88 | 78RB09T 
Raised Rocker, Sealed — RoHS Compliant 12 |32.51|GH7111-NDO 1.93. 4.77 1.61 |76PSB12T : ane Cine ia Fe he ee 
2 | 7.11 | GH7114-ND 1.08 99 90] 76SB02ST PIANO DIP® Sealed — RoHS Compliant en d Slide ' Switch; Sealed: 
3 | 9.65 | GH7167-ND 1.08 99 90] 76SB03ST 2 | 7.41 [GH7131-ND 143 1.32 1.20 |76PSB02ST baka ARM eke 
4] 42.2|GH7169-ND NEW! 1.08 .99 90 | 76SBO4ST 3 | 9.65 | GH7133-ND 147 1.36 1.23 |76PSBO3ST 2 Ee POR 290" «290! BRBOZST 
5 |14.73|GH7171-ND 150 1.38 1.26 | 76SBO5ST 4 | 12.19|GH7135-ND 149 1.09 99 | 76PSBO4ST 3 oe Eee TOS 6 TOO™, 2 BREOSST 
, |S [1727] eu7173-no 1.51 1.39 1.26 | 76SB06ST 5 | 147 |GH7137-ND NEW! 1.50 1.38 1.26 |76PSBOSST 5 he so deat aot eecnoeee 
7 [19.81] GH7116-ND 1.56 1.43 1.30 |76SBO7ST > | 8 | 17.27] GH7139-No 1.35 1.24 1.13 |76PBSO6ST 6 173 (CHROENOMMEIM 427 1417. 105 |7aneoest 
8 |22.35|GH7176-ND 1.49 1.37 1.24 | 76SBO8ST 7 [198 |GH7141-ND NEW! 1.65 1.51 1.38 | 76PSBO7ST 9 oa CHE em 1.31-120 1.09 |78RBO7ST 
9 |24.89] GH7178-ND 1.65 1.51 1.38 | 76SBO9ST 8 | 22.35] GH7143-ND 1.43 1.32 1.20 | 76PSBO8ST a leaas heatatn dpa: 05% og. [7annndet 
410 27.43] GH7117-ND 1.65 1.51 1.38 | 76SB10ST 9 | 24.89] GH7145-ND 1.76 1.61 1.47 | 76PSBO9ST 9 oa.ao Iaaeactn iar aod o4 7aRBOoe 
12 |32.51| GH7119-ND 1.74 1.60 1.45 | 76SB12ST 10 | 27.43 | GH7147-ND 1.51 1.39 1.26 | 76PSB10ST 9 [24.90 atateattne ity’ ion, 6k |JaRBOOeE 
Recessed Rocker, Unsealed 12 [32.51 (EEUU 201185" 71.68 | 7EPSB12ST. 10 |27.43|GH7214-NDO 1.27 1.47 1.06 |78RB10ST 
2 | 7.11 |GH7150-ND0 1.27. 117 1.06 | 76RSBO2T Raised Slide Switch, Unsealed — RoHS Compliant Auto-Insertable Auto DIP, Sealed 
3 | 9.65 | GH7152-NDO 1.33 1.23 1.12 | 76RSBO3T 2 | 7.41 |GH7181-ND 1.08 99 90 |78B02T > [686 |GH7216-NDO 7774) 65 [S0B028T 
4 |12.19| GH7154-NDO 1.38 1.27 1.15 | 76RSBO4T 3| 9.7 |GH7183-ND NEW! 1.09 1.00 .91 |78B03T 3. |9.40 |GH7219-NDo a6 80 72 |goRoast 
5 114.73] GH1275-ND 1.43 1.32 1.20 | 76RSBO5 4 | 12.19] GH7185-ND 91 84.76 |78B04T 4 {11.9 |GH7220-ND0 ‘96 8981 |90RO4ST 
5 [14.73] GH7156-NDO 1.47 1.36 1.23 | 76RSBOST 5 | 14.73] GH7187-ND 1.11 1.02 93 |78B05T 5 |145 |GH7221-NDO NEW! 103 95 86 |90B05ST 
1 | 6 [17.27] GH7158-NDO 1.49 1.37 1.24 | 76RSBO6T 3 |S | 17.27|GH7189-ND 1.11 1.02 93 |78B06T 8 |17.02| GH7222-NDO 422 112 1.02 | 90B08ST 
7 |19.81| GH7160-NDO 1.50 1.38 1.26 | 76RSBO7T 7 | 19.81 |GH7191-ND 111 1.02 93 |78B07T 4 [71496 |1GH7223-NDO NEW! 1.28 1.18 1.07 |90Bo7ST 
8. |22.35| GH7162-NDO 1.51 1.39 1.26 | 76RSBO8T 8 | 22.4|GH7193-ND NEW! 1.02 .94 85 |78B08T 3 |22.10| GH7224-NDO 419 109 99 |90B08sT 
9 |24.89) GH7164-NDO 1.61 1.48 1.35 | 76RSBO9T 9 | 24.89) GH7122-ND 1.05 .97 .88 |78B09T 9 124.64] GH1289-ND 1.46 1.34 1.22 |90B09S 
10 |27.43| GH7165-NDO 1.60 1.47 1.34 | 76RSB10T 10 | 27.4 |GH7195-ND NEW! 1.08 .99 .90 |78B10T 9 |24.64|GH7225-NDO 4.50 1.38 1.26 | 90B09ST 
12 |32.51| GH7166-NDO 1.65 1.51 1.38 | 76RSB12T 12 | 32.51 | GH7197-ND 1.27. 117 1.06 |78B12T 10 27.18] GH7226-ND0 1.60 1.47 1.34 |90B10ST 
Recessed Rocker, Sealed — RoHS Compliant Raised Slide Switch, Sealed — RoHS Compliant SMT Gull Lead, Sealed 
2 | 7.11 |GH7149-ND 1.30 1.19 1.08 | 76RSBO2ST 2 | 7.11 |GH7180-ND 1.08 .99 .90 |78B02ST 2 | 6.9 |GH7236-ND0 88 81  .74 |9OHBWO2PT 
3 | 9.65 |GH7151-ND 1.36 1.25 1.14 |76RSBO3ST 3 | 9.65 |GH7182-ND 1.09 1.00 .91 |78B03ST 3 | 9.4 |GH7237-NDO 92 85.77 | 9OHBWO3PT 
4 |12.19|GH7153-ND 1.40 1.29 1.17 |76RSBO4ST 4 | 12.19] GH7184-ND 96 89 81 |78B04ST 4 | 11.9 | GH7238-NDO 4.02 94 .85 |9OHBWO4PT 
5 |14.73|GH7155-ND 1.50 1.38 1.26 | 76RSBOSST 5 | 14.7 |GH7186-ND NEW! = 1.33 1.23 1.12 |78BO5ST 5 | 14.5 |GH7239-NDO 4.14 1.05 95 |9OHBWO5PT 
4 | 8 [17.27 |@H7157-ND 1.51 1.39 1.26 | 76RSBO6ST g -6 [17.27] GH7188-ND 1.27 1.17 1.06 |78B06ST 5 | 6 | 17.0 |GH7240-NDO 1.19 1.09 _.99 | 90HBWO6PT 
7 |19.81]GH7159-ND 1.53 1.41 1.28 |76RSBO7ST 7 | 49.81] GH7190-ND 1.31 1.20 1.09 |78B07ST 7 | 19.6 |GH1296-ND 1.27 1.17 1.06 |90HBWO7P 
8 |22.35 | GH7161-ND 1.54 1.42 1.29 | 76RSBO8ST 8 | 22.4|GH7192-ND NEW! 1.08 .99 .90 |78B08ST 7 |19.6 |GH7241-NDO NEW! 1.31 1.20 1.09 | 9OHBWO7PT 
9 |24.89| GH7163-ND 1.65 1.51 1.38 | 76RSBO9ST 9 | 24.89] GH7121-ND 1.17 1.08 .98 |78B09ST 8 | 22.1 |GH7242-NDO NEW! 1.22 1.12 1.02 | 9OHBWO8PT 
10 |27.43)GH7112-ND 1.62 1.49 1.35 | 76RSB10ST 10 | 27.43 | GH7194-ND 1.27 147 1.06 |78B10ST 9 | 24.6 | GH7243-NDO 1.53 1.41 1.28 |90HBWO9PT 
12 |32.51|GH7113-ND 1.67 1.54 1.40 |76RSB12ST 12 | 32.51 | GH7196-ND 1.49 1.37 1.24 |78B12ST 0 RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(1073) 1931 


Geaytill vip switches (con) 


No.| Dim. Price No. | Dim. Price No. | Dim. Price 

of| L | Digi-Key Each Grayhill of | L | Digi-Key Each Grayhill of | L | Digi-Key Each Grayhill 
Fig.|Pos.| (mm) | Part No. 110 100 | Part No. Fig.|Pos.| (mm)| Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.|Pos.|(mm)| Part No. 1 10 100 | Part No. 
5 | 10 | 27.2 |GH7244-NDO 1.54 1.42 1.29 | 90OHBW10PT Series 76HP PIANO DIP® Series 97 Half Pitch — RoHS Compliant 

SMT J-Lead, Sealed 2 | 7.1 | GH7125CT-NDO 4.06 2.85 1.87 | 76HPSBO2GWRT| 2 | 3.76 | GH1370-ND 1.97 1.81 1.65 | 97C02ST 

2 | 6.86 | GH7227-NDO 4.63 1.49 1.36 | 90HBJO2PT 2 | 7.1 | GH7125TR-NDO 792.75/500 | 76HPSBO2GWRT) | 7 | 4 | 6.30 | GH1371-ND 326 2.29 1.50] 97C04ST 

3 | 9.40 | GH7228-NDO 1.70 1.56 1.42 | 90HBJO3PT 4 | 12.2 | GH1326CT-ND 4.06 2.85 1.87 | 76HPSBO4GWR 

4 | 11.94] GH7229-NDO 1.43 1.32 1.20 | 9OHBJO4PT 4 | 12.2 | GH1326TR-ND 817.25/500 | 76HPSBO4GWR 8 (11.38 MISA 218) 196 178: [O7G08S 1 

5 | 14.48] GH7230-NDO 1.65 1.51 1.38 | 90HBJOSPT 4 | 12.2|GH7126CT-NDO NEW! 4.29 3.01 1.98 | 76HPSBO4GWAT| 2 | 3.76 | GH1374-ND 1.97 1.81 1.65 | 97RO2ST 

6 | 17.02) GH7231-NDO 1.68 1.54 1.40 | 9OHBJO6PT 6 | 4 | 12.2 | GH7126TR-NDO NEW! 817.25/500 | 76HPSBO4GWRT| | 9 4 | 6.30 | GH1375-ND 3.26 2.29 1.50 | 97RO4ST 
5 | 7 | 19.56] GH1305-ND 1.67 1.54 1.40 | 90HBJO7P 6 | 17.3 | GH1327CT-ND 4.29 3.01 1.98 | 76HPSBO6GWR 8 |11.38] GH1376-ND 213 1.96 1.78 | 97RO8ST 

7 | 19.56| GH7232-NDO 1.73 1.59 1.44 | 90HBJO7PT 6 | 17.3|GH7127CT-NDO NEW! 4.59 3.22 2.12 | 76HPSBO6GWRT 10 |13.92/GH1373-ND NEW! 3.70 259 1.70 |97C10ST 

8 | 22.10) GH7233-NDO 1.40 1.29 1.17 | 9OHBJO8PT 6 | 17.3 | GH7127TR-ND) NEW! 863.63/500 ) 76HPSBO6GWRT Hand Tool for Dip Switch 

9 | 24.64) GH1307-ND 1.73 1.59 1.44 | 9OHBJO9P 8 | 22.4 | GH7128CT-NDO 5.00 3.50 2.30 | 76HPSBO8GWRT 

9 | 24.64) GH7234-NDO 1.78 1.64 1.49 | 9OHBJOOPT 8 | 22.4 | GH7128TR-NDO 924.00/500 | 76HPSBO8GWRT| |— |Tool] — | GH1343-ND 1.00 — _ .46 | 90-DIPSTICK 

10 | 27.20) GH7235-ND) NEW! 1.63 1.49 1.36 | 9OHBJ10PT 10 | 27.4 | GH7109TR-NDO 1006.25/500 | 76HPSB10GWRT 0 RoHS Compliant 


Rotary DIP Switches 


SPECIFICATIONS: ¢ Mechanical Life: 10,000 cycles * Make and Break Current Rating: 30mA at 30VDC solder over nickel « Internal O-ring: Silicon rubber 

for 10,000 cycles of operation * Carrying Current Rating: 100mA at 500VDC * Contact Resistance: 50mQ FLUX CLEANING: ¢ Acceptable cleaning solutions include 1-1-1 Trichlorethane, Freon (TF, TE, or TMS), 
maximum ¢ Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C Isopropyl! Alcohol, and detergent (140°F (60°C) maximum). Solutions which are not recommended include 
MATERIALS AND FINISHES: ¢ Rotor and Switch Body: Plastic, rated at UL 94V-0 »* Contact Material: Acetone, Methylene Chloride, and Freon TMC. 

Copper alloy gold over 30 microinches nickel * Terminals: Copper alloy plated 150 microinches tin lead Note: All Grayhill Dip Switches are shipped in tubes. 


Code and Type of Type of Digi-Key Price Each Grayhill 
Positions Mounting Actuator Part No. 1 10 100 Part No. 
Rotary Switches 
Octal SMT Flush GH7250-ND 3.01 2.76 2.51 94HABO8WT 
Octal Thru-Hole Flush GH7249-ND 3.01 2.76 2.51 94HABO8T 
Octal Thru-Hole Extended GH7258-ND. 3.01 2.76 2.51 94HBBO8T 
Octal Right Angle Flush GH7248-ND 3.37 3.09 2.81 94HABO8RAT 
Octal Right Angle Extended GH7257-ND 3.37 3.09 2.81 94HBBOS8RAT 
BCD SMT Flush’ GH7253-ND 3.01 2.76 2.51 94HAB1OWT 
BCD Thru-Hole Flush GH7252-ND 3.01 2.76 2.51 94HAB10T 
BCD Thru-Hole Extended GH7261-ND 3.01 2.76 2.51 94HBB10T Knob for 
BCD Right Angle Flush GH7251-ND. 3.37 3.09 2.81 94HAB10RAT Extended Actuators 
BCD Right Angle Extended GH7260-ND 3.37 3.09 2.81 94HBB10RAT 
HEX SMT Flush’ GH7256-ND 3.01 2.76 2.51 94HABIGWT 
HEX Thru-Hole Flush GH7255-ND. 3.01 2.76 2.51 94HAB16T 
HEX Thru-Hole Extended GH7263-ND 3.01 2.76 2.51 94HBB16T 
HEX Right Angle Flush GH7254-ND 3.37 3.09 2.81 94HAB16RAT 
HEX Right Angle Extended GH7262-ND 3.37 3.09 2.81 94HBB16RAT 
Knobs for Extended Actuators Only 

Black Knob, open window type . GH5005-ND .76 _ 54 947705-001 

Gray Knob, open window type GH5006-ND. 76 = 54 947705-012 

Gray Knob, black arrowhead... GH5007-ND .76 = 54 947705-017 


OMRON. Dip Switches 


AGD and A6DR Series Features: * Completely sealed units allow immersion- AGE Series Features: Sealed bottom prevents flux penetration AGS and AGT Series Features: * Allows automatic mounting with DIP IC insertion 
Cleaning without taping * Bifurcated movable contacts * Smooth, sure switching NOTE: Switches cannot be water washed. machines * Washable models with seal tape are available Specifications: 
action Specifications: » Switching capacity: 100mA at 5VDC, 30mA at 30VDC Specifications: * Switching capacity: 25mA at 24VDC »* Mechanical life: 1,000 »* Switching capacity: 25mA at 24VDC »* Mechanical life: 1,000 operations 
* Contact resistance: 100mQ Maximum «Operating temperature: -20°C ~ 70°C operations minimum Electrical life: 1,000 operations minimum ¢ Operating minimum « Electrical Life: 1,000 operations minimum * Operating Temperature: 


* Mechanical life: 5,000 operations minimum « Electrical life: 2,000 operations min. Temperature: -20°C ~ 70°C -20°C ~ 70°C Dim. in mm 


Fig. 2 — Side Actuator Fig. 4 — Side Actuator Fig. 5 — Side Actuator 
(Short Lever) (Long Lever) 


Flat Raised 
Actuator Actuator Actuator Actuator E A Flat Raised 
se Actuator Actuator Actuator Actuator 
i+7.62 = =e! 
7.62) a | 98 | i 
0.25 [HN 
10.7 
No. | Dim. Price No. | Dim. Price No. | Dim. Price 
of A Digi-Key Each Omron of A Digi-Key Each Omron of A Digi-Key Each Omron 
Fig.| Pos. |(mm) | Part No. 1 25 50 | Part No. Fig. | Pos. | (mm) _| Part No. 1 25 50 | Part No. Fig.| Pos. | (mm) | Part No. 1 25 50 | Part No. 
2 | 7.1 | SW896-ND 2.29 2.07 1.84 | A6D-2100 6 | 16.8 | SW906-ND 1.87 1.69 1.50 | A6E-6101 2 | 6.02 |SW1008-ND NEW! 1.14 1.03  .91 |A6S-2102-H 
1A 12.2 | SW898-ND 244 2.20 1.95 | A6D-4100 3A | 7 | 19.34 | SW908-ND 2.07 1.86 1.66 | AGE-7101 4 | 11.4 |SW1010-ND NEW! 1.20 1.08 96 |A6S-4102-H 
6 | 17.3 | SW940-ND 2.72 246 2.18 | A6D-6100 8 | 21.88 | SW910-ND 2.35 2.12 1.89 | AGE-8101 ga | © | 13.64 | Sw932-ND 1.30 1.18 1.05 |A6S-5102 
8 | 22.4 | SW942-ND 2.87 2.58 2.30 | A6D-8100 2 | 6.64 | SW948-ND 1.19 1.07 95 | A6E-2104 5 | 13.64 |SW1012-ND NEW! 1.30 1.18 1.05 |A6S-5102-H 
2 | 7.4 | SW897-ND 257 2.32 2.06 |A6D-2103 3 | 9.18 | SW901-ND 1.28 1.16 1.03 | A6E-3104 6 |16.18 |SW1014-ND NEW! 1.40 1.26 1.12 |A6S-6102-H 
1g| 4 | 12-2 | Swago-nD 2.57 2.32 2.06 |A6D-4103 4 | 11.72 | SW903-ND 1.47 1.33 1.18 | A6E-4104 8 |21.26 |SW1016-ND NEW! 1.74 1.57 1.40 | A6S-8102-H 
6 | 17.3 | SW941-ND 2.92 263 2.34 | A6BD-6103 3B) 5 | 14.26 | SW905-ND 1.66 1.50 1.33 ) A6E-5104 2 | 6.02 |SW1009-ND NEW! 1.08 97 87 |A6S-2104-H 
8 | 22.4 | SW943-ND 3.17 2.86 2.54 | A6BD-8103 6 | 16.8 | SW907-ND 1.87 1.69 1.50 | A6E-6104 4 |) 11.1 | SW931-ND 1.14 1.03 91 | A6S-4104 
2 | 74 | Sw944-ND 3.35 3.02 2.69 | ABDR-2100 7 | 19.34 | SW909-ND 2.07 1.86 1.66 | A6E-7104 4) 11.1 |SW1011-ND NEW! 114 1.03 .91 |A6S-4104-H 
4 | 12.2 | SW945-ND 3.45 3.11 2.76 |A6DR-4100 8 | 21.88 | SW911-ND 2.35 2.12 1.89 | AGE-8104 6B) 5 | 13.64 |SW1013-ND NEW! 1.23 1.11  .99 |A6S-5104-H 
2 | 6 | 473 | swo4e-no 3.94 3.55 3.16 | ABDR-6100 2 | 6.64 | Sw912-ND 1.34 1.21 1.08 | A6ER-2101 6 | 16.18 |SW1015-ND NEW! 1.34 1.21 1.07 | A6S-6104-H 
8 | 22.4 | SW947-ND 4.47 4.03 3.58 | ABDR-8100 4 | 4 |11.72 | SW913-ND 1.68 1.52 1.35 | AGER-4101 8 | 21.26 | SW937-ND 1.67 1.51 1.34 | A6S-8104 
9 | 6.64 | SW949-ND 119 1.07  .95 | A6E-2101 8 | 21.88 | SW915-ND 2.51 2.26 2.01 | ABER-8101 8 [21.26 |SW1017-ND NEW! 1.67 1.51 1.34 | A6S-8104-H 
3 | 9.18 | SW900-ND 1.28 1.16 1.03 | ABE-3101 5 4 |11.72 | SW914-ND 1.68 1.52 1.35 | AGER-4104 7A [10 | 26.34 | SW938-NDT 1.81 1.64 1.45 | A6T-0102 
3A} 4 |44.72 | sw902-ND 1.47 1.33 1.18 | A6E-4101 8 | 21.88 | SW916-ND 2.51 2.26 2.01 | AGER-8104 7B | 10 | 26.34 | SW939-ND 1.79 1.61 1.43 | A6T-0104 
5 | 14.26 | SW904-ND 1.66 1.50 1.33 |A6E-5101 6A | 2 | 6.02 | SW928-ND 1.14 1.03.91 | A6S-2102 + With Tape Seal 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1932 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


GTS. iP Switches 


Electrical Specifications: 

Initial Contact Resistance: 25mQ (209, 219 Series); 50mQ (193, 194, 204, 
and 206 Series); 100mQ (195, 208, and 218 Series). 

Maximum Contact Resistance: 100mQ after 10,000 cycles switching 50mA 
@ 24VDC (206 Series); 100m after 7,000 cycles switching 50mA @ 24VDC 
(193 and 194 Series); 500mQ after 2,000 cycles switching 50mA @ 24VDC 
(195 Series); 500mQ after 2,000 cycles switching 50mA @ 15VDC or 100mQ 
after 1,000 cycles switching 25mA @ 24VDC (208 Series); 50mQ maximum at 
end of life (209 and 219 Series). Gold finish refers to internal contact area of the 
switch, terminals are solder coated. 

Maximum Non-Switching Rating: 100mA or 50VDC. 

Insulation Resistance: Across open switch and between adjacent closed 
switches - 1 x 10° (218 Series: 100mQ minimum). 

Dielectric Breakdown: 500VDC maximum for 1 minute (218 Series — 300VDC 
maximum). 

Switch Capacitance: Between adjacent switches maximum - 5.0pF (218 
Series: 10pF). 


Shock: Per MIL-STD-202F, method 213B, condition A with no contact 
inconsistencies greater than 1psec (206, 208, 209, 218 and 219 Series); no 
mechanical damage or changes of switch settings with 25G applied (193, 194, 
195 and 204 Series). 

Vibration: Per MIL-STD-202F, method 204D, condition B (.06” or 15G’s 
between 10Hz to 2KHz) with no contact inconsistencies greater than 1psec 
(204, 206, 208, 209, 218, and 219 Series). No mechanical damage or changes 
of switch settings during or after testing when tested in three mutually perpen- 
dicular planes at 10-50Hz sweep or at 60Hz constant vibration (193, 194 and 
195 Series). 


Fig. 1 - Top Actuated Slide 


Fig. 2 - Side Actuated 
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ig. 7 - SMT Top Slide, Extended Act. 
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Low Profile also available (CT204121LPST-ND) 


No. of |Dim. A) Pricing cTS No. of |Dim. A | Digi-Key Pricing cTs 
Fig.| Pos. | (mm) 1 10 100 Part No. Fig.) Pos. |(mm) | Part No. 1 10 100 Part No. 
206 Series — SPST, Gold Finish, Lt. Blue Body 7 |19.25|CT2097LPST-ND 1.08 9.90 90.00 | 209-7LPST 
2 | 7.26] cT2062.ND 128 11.73 10665 | 2062 8 |21.79|CT2098LPST-ND 73 6.68 60.75 | 209-8LPST 
¢ ‘ i ' 4 | 9 |24.33/CT2099LPST-ND 1.27 11.63 105.75 | 209-9LPST f 
3 | 9.80] CT2063-ND 1.01 9.28 84.38 | 206-3 | 
g 10 |26.87|CT20910LPST-ND 1.35 12.38 112.50 | 209-10LPST 
4 | 12.00 een ee ae. Cao eO. ates 12 |91.95|CT20912LPST-ND 1.51 13.86 126.00 | 209-12LPST 
5 | 14.88] CT2065-ND 73 668 60.75 | 206-5 : : : : 
6 17.42| CT2066-ND 4.09 9.97 90.68 | 206-6 209-MS Series — SPST, Gold Finish, Extended, Sealed, Black Body 
1 | 7 | 19.96] cT2067-ND 1410 10.05 91.35 | 206-7 2 | 6.55|CT2092MS-ND 65 5.94 54.00 | 209-2MS 
8 | 22.50] CT2068-ND 65 5.94 54.00 | 206-8 3 | 9.09|CT2093MS-ND 70 644 58.50 | 209-3MS 
9 | 25.04] CT2069-ND 1.06 9.73 88.43 | 206-9 4 | 11.63|CT2094MS-ND 78 7.18 65.25 | 209-4MS 
10 | 27.58] CT20610-ND 1.09 10.00 90.90 | 206-10 5 | 14.17 |CT2095MS-ND 89 8.17 = 74.25 | 209-5MS 
12 | 32.66] CT20612-ND 1.24 11.39 103.50 | 206-12 4| 6 ieee pales severe Pr pe oe Bre te 
. a 7 .25 7MS- 05 965 87.75 on 
206:5T Series’ — SPST, Gold Finish; Seated, Lt. Blue Body 8 |21.79|CT2098MS-ND 1.13 10.40 94.50 | 209-8MS Fig. 4- Top Actuated - Auto Dip 
2 | 7.26) CT2062ST-ND 1.36 12.47 113.40 | 206-2ST 9 | 24.33 |CT2099MS-ND 1.24 11.39 103.50 | 209-9MS +—8.00 
3 9.80] CT2063ST-ND 1.09 9.95 90.45 | 206-3ST 10 | 26.87 |CT20910MS-ND 1.32 1213 110.25 | 209-10MS + 
4 | 12.34] CT2064ST-ND 68 619 56.25 | 206-4ST 12 |31.95|CT20912MS-ND 1.49 13.61 123.75 | 209-12MS f 1 
5 | 14.88] CT2065ST-ND ‘97 8.86 80.55 | 206-5ST 219-LPST Series — SPST, Gold Finish, Flush, Sealed, Brown Body 
1 | § | 17-42 ,eIebesSIate Pee a8 1020. || 206 eS 2 | 6.55|CT2192LPST-ND 58 5.30 48.15 | 219-2LPST 
7 | 19.96] CT2067ST-ND 1.27 11.61 105.53 | 206-7ST 
3 | 9.09|CT2193LPST-ND .78 7.18 65.25 | 219-3LPST 
8 | 22.50] CT2068ST-ND 73 668 60.75 | 206-8ST 
4 |11.63|CT2194LPST-ND 59 5.45 49.50 | 219-4LPST 
9 | 25.04 (CTZ069S END. 1.21 11.09 100.80 | 206-98T 5 |14.17|CT2195LPST-ND 95 8.66 78.75 | 219-SLPST 
10 |27.58|CT20610ST-ND 1.03 9.41 85.50 | 206-10ST 5 | 6 |tezi|ct2i96LPsTND 87 8.02 72.90 | 219-6LPST 
12 | 2.66|/CT20612ST-ND_ 1.03 9.41 85.50 _| 206-12ST 7 |19.25|CT2197LPST-ND 1.13 10.40 94.50 | 219-7LPST 
208 Series — SPST, Tin Finish, Black Body 8 |21.79|CT2198LPST-ND 92 842 76.50 | 219-8LPST 
2 | 7.26] CT2082-ND 7.05. 965 87.75 | 2082 9 |24.33|CT2199LPST-ND 1.30 11.88 108.00 | 219-9LPST 
3 | 980|CT2083-ND ‘97. 891 81.00 | 208-3 10 |26.87|CT21910LPST-ND 1.15 10.54 95.85 | 219-10LPST 
4 | 1234] CT2084-ND ‘51 470 4275 | 208-4 12 |31.95|CT21912LPST-ND 1.54 14.11 128.25 | 219-12LPST 
5 14.88] CT2085-ND 78 7.18 65.25 | 208-5 219-MST Series — SPST, Gold Finish, Extended, Sealed, Brown Body| 
, | & | 17.42] CT2086-ND 81 7.43 67.50 | 208-6 2 | 6.55|CT2192MST-ND 49° 446 40.50 | 219-2MST 
7 | 19.96] CT2087-ND 86 7.92 72.00 | 208-7 3 | 9.09|CT2193MST-ND 78 7418 65.25 | 219-3MST 
8 | 22.50] CT2088-ND 54 495 45.00 | 208-8 4 | 11.63|CT2194MST-ND 59 5.45 49.50 | 219-4MST 
9 | 25.04] CT2089-ND 92 842 76.50 | 208-9 5 | 14.17|CT2195MST-ND 95 866 78.75 | 219-5MST 
10 | 27.58] CT20810-ND 1.00 9.16 83.25 | 208-10 5 | 6 |16.71|CT2196MST-ND 1.03 9.41 85.50 | 219-6MST 
12 | 32.66] CT20812-ND 411 10.15 92.25 | 208-12 7 |19.25|CT2197MST-ND 1.13 10.40 94.50 | 219-7MST oo0oo ne 
. a 8 | 21.79|CT2198MST-ND 95 866 78.75 | 219-8MST ai 
POG 28 Series — SPOT, Gold Finish, Lt. Blue Body. 9 |24.33|CT2199MST-ND 1.30 11.88 108.00 | 219-9MST 8.61 6.17 
1 | 4 [22.50] CT206124-ND 2.08 19.03 173.03 | 206-124 10 ]26.87/CT21910MST-ND 1.35 12.38 112.50 | 219-10MST Ly nocoooc” 
206-214 Series — DPST, Gold Finish, Lt. Blue Body 12 |31.95|CT21912MST-ND 1.54 14.11 128.25 | 219-12MST helsga oa 
1 | 4 [22.50] CT206214-ND 1.62 14.87 135.23 | 206-214 193 Series — SPST, Gold Finish, Brown Body ae 
194-MST Series — SPST, Gold Finish, Sealed, Lt. Blue Body 2 | 7.26|CT1932MS-ND 1.95 15.57 137.61 | 193-2MS Fig. 6 - SMT Side Actuated 
2 | 7.26)CT1942MST-ND 1.40 12.87 117.00 | 194-2MST 3 | 9.80 |CM1S33MS:ND 2.02 16.18 149.06 | 193-3MS 
4 | 12.34 |CT1934MS-ND 1.78 14.25 130.63 | 193-4MS 
3 | 9.80] CT1943MST-ND 95 866 78.75 | 194-3MST 
6 | 5 | 14.88 |CT1935MS-ND 2.06 16.50 151.25 | 193-5MS 
4 | 12.34] CT1944MST-ND 86 7.92 72.00 | 194-4MST 
6 | 17.42 |CT1936MS-ND 2.09 16.74 148.01 | 193-6MS = 
5 |14.88}CT1945MST-ND 1.46 13.37 121.50 | 194-5MST 114 
7 | 19.96 |CT1937MS-ND 2.28 18.20 160.88 | 193-7MS A 
> | 6 |17.42)CTI946MST-ND 1.35 12.38 112.50 | 194-6MST 8 |22'50|cT1938MS-ND 4197 4879-2 160:50"| AORONe 
7 |19.96}CT1947MST-ND 1.59 14.60 132.75 | 194-7MST - : an FHAaHAAAR 
8 | 22.50] CT1948MST-ND 95 8.66 78.75 | 194-8MST 204 Series — SPST, Tape Sealed, Gold Finish, Brown Body 790)72345678 12 
9 | 25.04/CT1949MST-ND 1.70 15.59 141.75 | 194-9MST 2 | 7.26 |CT2042ST-ND 1.77 15.21 139.43 | 204-2ST — Switch part # 
10 |27.58|CT19410MST-ND 1.54 14.11 128.25 | 194-10MST 3 | 9.80 |CT2043ST-ND 1.79 14.28 126.23 | 204-3ST 2.5 typ. stamped here 
12 |32.66]CT19412MST-ND 1.89 17.33 157.50 | 194-12MST : re ae ie tae eee Breer 
195-MST Series — SPST, Tin Finish, Sealed, Black Body 7/| 6 17.42 | CT2046ST-ND 1.61 13.80 126.50 | 204-6ST 
2 7.26) CT1952MST-ND 81 7.43 67.50 | 195-2MST 7 | 19.96 |CT2047ST-ND 1.68 14.40 132.00 | 204-7ST 
4 | 12.34] CT1954MST-ND 89 8.14 74.03 | 195-4MST 8 | 22.50 |CT2048ST-ND 1.72 14.70 134.75 | 204-8ST 
5 |14.88]CT1955MST-ND 1.30 11.88 108.00 | 195-5MST 9 | 25.04 |CT2049ST-ND 1.79 15.30 140.25 | 204-9ST 
6 |17.42|CT1956MST-ND 1.16 10.64 96.75 | 195-6MST 10 |27.58|CT20410ST-ND 1.89 16.20 148.50 | 204-10ST 
2 | 7 |19.96]CT1957MST-ND 1.33 12.15 110.48 | 195-7MST 12 |32.66|CT20412ST-ND 2.07 17.70 162.25 | 204-12ST 
8 | 22.50)CT1958MST-ND 1.22 11.14 101.25 | 195-8MST 204 Series — SPDT, Tape Sealed, Gold Finish, Brown Body 
9 | 25.04 ooo 151 19.66 126.00 | 195-8MST 7] 1 | 726/CT204121ST.ND 1.94 1665 152.63 | 204-121ST 
te Cc UEEEUNEM ico aes Janse |ienioMer 1 | 7.26|CT204121LPST-ND 2.17 18.60 170.50 | 204-121LPST Sasa 
206. RAST Gan SPST Guid Ps ahi . fed ae piaa Bod 204 Series — DPST, Tape Sealed, Gold Finish, Brown Body 7 
a abt CBeebies Mast cM ta 1 | 7.26]CT204211ST-ND 1.54 12.32 108.90 | 204-211ST Switch part # 
2 | 7.26]CT2062RAST-ND 1.64 15.00 136.35 | 206-2RAST 42.34/CT2042128T-ND 189 1512 13365 | 204-212ST stamped here 
3 9.80] CT2063RAST-ND 1.30 11.88 108.00 | 206-3RAST 7 3 | 17.42|CT204213ST-ND 2.03 17.40 159.50 | 204-213ST Standard model shown. 
4 | 12.34) CT2064RAST-ND 1.03 9.41 85.50 | 206-4RAST 4 |22.50|CT204214ST-ND 2.17 17.36 153.45 | 204-214ST 
5 |14.88]CT2065RAST-ND 1.00 9.18 83.48 | 206-5RAST 5 |27.58|CT204215ST-ND 2.20 18.30 167.75 | 204-215ST - - 
3 | & |17.42)CT2066RAST-ND 1.27 11.63 105.75 | 206-6RAST 6 |32.66|CT204216ST-ND 2.42 22.43 207.00 | 204-216ST BS cid nae 
7 |19.96}CT2067RAST-ND 1.52 13.91 126.45 | 206-7RAST 204 Series — DPDT, Tape Sealed, Gold Finish, Brown Body lecessed Actuate; 
S| 22.50 eee iaciogs 127 11.63 105.75 | 206-SRAST 1 [12.34/CT204221ST-ND 2.99 25.65 235.18 | 204-221ST 
9 |25.04]CT2069RAST-ND 1.50 13.76 125.10 | 206-9RAST 
7 | 2 |22.50|CT204222ST-ND 1.89 15.12 133.65 | 204-222ST 
10 |27.58|CT20610RAST-ND 1.93 17.65 160.43 | 206-10RAST 3 |s266\GOEScGIOMM 217 1736 1s945 | 204.208ST 
12 |32.66|CT20612RAST-ND 1.73 15.86 144.23 | 206-12RAST 218 San MEST tena Sealed: Geld Finish. 6 = 
- —— eries — , Tape Sealed, Go! ‘inish, Brown Body 
209-LPST Series — SPST, Gold Finish, Flush, Sealed, Black Body 2 3.71 |CT2182LPST-ND 1.90 1548 13415 | 218-2LPST 
2 | 6.55 CIO oIgNtm 68 6.19 56.25 | 209-2LPST 4 | 6.25|CT2184LPST-ND 189 1512 133.65 | 218-4LPST 
3 | 9.09) CT209SIPSI-ND 73 6.68 = 60.75 | 209-3LPST g | 6 | .879|/CT2186LPST-ND 2.52 20.13 177.95 | 218-6LPST 
4 | 4 | 11.63) CT2094LPST-ND 57 5.20 47.25 | 209-4LPST 8 |11.33/CT2188LPST-ND 3.25 25.98 229.68 | 218-8LPST 
5 | 14.17) CT2095LPST-ND 92 842 76.50 | 209-SLPST 10 |13.87/CT21810LPST-ND 1.78 14.25 125.98 | 218-10LPST 
6 |16.71/CT2096LPST-ND 73. 6.68 ~—-60.75_| 209-6LPST 12 |16.41|CT21812LPST-ND 2.98 27.35 248.63 | 218-12LPST 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(t073) 1933 


z Tyco Electronics Alcoswitch DIP Switches 


Authorized Distributor 


No. of|Dim. A) Digi-Key Price Each | Alcoswitch No. of |Dim. A Digi-Key Price Each | Alcoswitch Fig. 1 - Side Actuated Fig. 2 - Top Actuated 
Fig.) Cir. | (mm) Part No. 1 10 | Part No. Fig.| Cir. | (mm) Part No. 1 10 | PartNo. 
7000 Series - Side Actuated, Unsealed 7600 Series - Dip Shunt, Std Pressure 
2; 74 450-1348-ND 4.28 3.91 | 1-5435802-0 4 | 10.16]  450-1542-ND 96 88 | 1825190-3 
3 | 9.65 450-1421-ND 5.16 4.73 | 5435802-2 3) 7 | 17.78]  450-1543-ND 1.14 1.05 | 1825190-6 
4 | 1219}  450-1422-ND 1.47 1.35 | 5435802-3 10 | 25.40}  450-1544-ND 1.26 1.16 | 1825190-9 
1 5 | 14.73 450-1423-ND 1.56 1.43 | 5435802-4 GDS Series - Low Profile, End to End Stackable 
6 | 17.27 |  450-1424-ND 1.77 1.63 | 5435802-5 4 ] 1002]  450-1360-ND 288 264 | EDso404 
8 | 22.35 |  450-1420-ND 1.92 1.76 | 5435802-1 4} 6 | 154 450-1362-ND 2.13 1.96 | GDS0604 
9 | 24.89 |  450-1425-ND 219 2.01 | 5435802-7 8 | 20.18]  450-1342-ND 276 2.53 GDsos04 Fig a= bin Shuts igi Bnd 6 end Stackable 
10 | 27.43)  450-1426-ND 2.22 2.04 | 5435802-8 4 | 10.02)  450-1361-ND 213 1.96 | GDS04s04 
7000 Series - Side Actuated, Plastisol Sealed 5} 6 | 154 450-1341-ND 2.31 2.12 | GDSO6S04 
4 | 1219}  450-1349-ND 1.65 1.52 | 1-5435802-5 8 | 20.18 a creel wc 
5 | 14.73 |  450-1350-ND 1.77 1.63 | 1-5435802-6 GDH Series - Low Profile, Half Pitch 
6 | 17.27 |  450-1351-ND 1.92 1.76 | 1-5435802-7 2 | 3.66 450-1431-ND 3.24 2.97 | GDHO2S04 
1 
8 | 22.35 450-1427-ND 2.07 1.90 | 5435802-9 4 | 62 450-1353-ND 4.08 3.74 | GDHO4S04 
10 | 27.43 | 450-1400-ND 2.40 2.20 | 2-5435802-0} | 6) 6 | 8.75 |  450-1354-ND 4.56 4.18 | GDHO6S04 
12 | 3251 | — 450-1401-ND 279 2.56 | 2-5435802-2 8 | 11.20 Reece hn 489 4.49 | GDHO8SO4 
10 | 13.82}  450-1337-ND 5.52 5.06 | GDH10S04 


7100 Series - Standard Profile, Unsealed 


GDR Series - Recessed Rocker 


2) 74 450-1396-ND 3.00 2.75 | 2-5435640-9 
3 | 965 |  450-1402-ND 3.09 2.84 | 3-5435640-0 aie Ooo 2ehs o2i6r) eORNOt 
7| 6 | 162 450-1438-ND 3.18 2.92 | GDROGO4 
4 | 1219}  450-1414-ND 1.14 1.05 | 5435640-2 
8 | 21.28)  450-1439-ND 3.33 3.06 | GDRO804 
6 | 17.27 |  450-1416-ND 1.38 1.27 | 5435640-4 
2] 7 | 1981)  450-1413-ND 153 1.41 | 5435640-1 ADE Series = Extended Actuator Sealed Sieh 
5 
8 | 22.35 |  450-1417-ND 1.38 1.27 | 5435640-5 || 0208 aaa i Os ADEDZOS | 8.89 
4 | 12.14]  450-1364-ND 1.20 1.10 | ADEO404 i | 
9 | 24.89 |  450-1418-ND 1.80 1.65 | 5435640-6 8 -ooooo0=— 
6 | 17.22]  450-1365-ND 1.50 1.38 | ADEO604 
40 | 27.43]  450-1419-ND 1.89 1.74 | 5435640-7 ater wenn ida. -401| ancoond 
12 | 3251 | — 450-1403-ND 2.43 2.23 | 3-5435640-2 : : : Fig: 8 ~Extended Actuator 
ADF Series - Flush Actuator Sealed 
7100 Series - Standard Profile, Plastisol Sealed 
2 | 7.06 450-1357-ND 114 1.05 | ADFO204 
4 | 12.19 | — 450-1404-ND 1.32 1.21 | 3-5435640-5 4 | 4244 [ecco aa 497° | aDFOAN 
5 | 14.73 |  450-1405-ND 1.44 1.32 | 3-5435640-6 8 | 6 |1722|  450-1359-ND 144 1.2 | ADFoso4 
6 | 17.27 |  450-1406-ND 1.53 1.41 | 3-5435640-7 3 | 223 450-1339-ND 1.44 1.32 | ADFoso4 
2 7 | 19.81 450-1407-ND 1.74 1.60 | 3-5435640-8 10 | 27.38 450-1340-ND 1.83 1.68 | ADF1004 
8 | 22.35 |  450-1408-ND 1.74 1.60 | 3-5435640-9 Gib Savion Biswas Retiias Seuind 
9 | 24.89}  450-1411-ND 1.95 1.79 | 4-5435640-0 e iliaoe (GR ED 441130.) appoood 
40 | 27.43]  450-1412-ND 2.04 1.87 | 4-5435640-1 a | 4 [1214] 450-1956-ND 1.86 1.71 | ADPOdo4 
7100 Series - Low Profile, Tape Sealed 6 | 17.22 450-1338-ND 2.16 1.98 | ADPO604 
4 | 1219 |  450-1410-ND 1.41 1.30 | 3-5435668-4 fee save) 88 26:84. ADPORDE 
6 | 17.27 | — 450-1397-ND 1.74 1.60 | 2-5435668-5 SSV Series - SIP, End to End Stackable 
2| 7 | 19.81 |  450-1398-ND 1.89 1.74 | 2-5435668-7 2 | 757 450-1461-ND 2.88 2.64 | Ssvoz04 
8 | 22.35 |  450-1399-ND 1.86 1.71] 2-5435668-8) | 10} 4 | 12.65]  450-1462-ND 3.24 2.97 | Ssvodo4 
10 | 27.43 |  450-1409-ND 219 2.01 | 3-5435668-0 8 | 228 450-1463-ND 5.46 5.01 | SSVv0804 


DIP Switches — Preprogrammed 


Material: Glass-filled polyester, 94V-0 rated, black * Contact: Copper alloy with gold over nickel plating * Voltage 
Rating: 120V ms maximum »¢ Current Rating: 1 amp maximum ¢ Contact Resistance: 750m maximum at 50mV 
open circuit ¢ Life Expectancy: 500 revolutions * Actuator: Screwdriver slot 


Tape Stamping Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Switch Type Seal Legend Part No. i 10 Part No. 
Hexadecimal with Complement No Style | 450-1186-ND 15.09 13.84 53137-5 
Hexadecimal with Complement | Yes Style | 450-1188-ND 14.76 13.53 54792-1 style I Style Il 
Hexadecimal with Complement Yes Style Il 450-1189-ND 14.76 13.53 54792-2 16 Position 46 Position 140 Position 
BCD with Complement No Style Ill 450-1190-ND 14.04 12.87 53919-2 
BCD with Complement Yes Style Ill 450-1191-ND 14.40 13.20 54778-1 


Rota ry Switc h es No. of | Output Code | Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Description Pos. Type Part No. i 10 Part No. 

Materials: 6000 Series Rotary Switch 

¢ Contacts: phosphor bronze, gold over nickel plated ¢ Dielectric Screwdriver/Coin Actuated 10 Single Pole 450-1182-ND 30.00 27.50 1-435097-1 

Breakdown Voltage: 500VDC minimum » Insulation Resistance: 

1x1080 * Initial Contact Resistance: 25mQ « Circuit Capacitance: Bar-Type Knob 10 BCD eda en) 45.33 41.56 | 435123-1 

5 picofarads (at 100KHz) » Durability: 1000 cycles Bar-Type Knob 16 Hexadecimal | 450-1184-ND 45.36 41.58 1-435167-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1934 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


wayhilf Optical Rotary Encoders series 61¢ 


Features: * Competitively priced to similar electromechanical switches * Optically coupled for more than a 
million trouble-free operations * Has data entry pushbutton switch activated by switch shaft * Compatible 
with CMOS, TTL and HCMOS Logic * Operationally used to move display icon and input data * Used to set 
radio frequency, drill depth, RPM, etc. Plastic shaft and bushing. 


Specifications: * Dimensions: ¢ Shaft: .250” (6.35mm) diameter, .375” (9.52mm) long * Pin Spacing: .1” 
x .025” (2.54mm x .64mm) diameter * Thread: 3/8 — 32 * Overall Diameter: .750” (19.05mm) »* Encoder 
Ratings: * Operating Voltage: 5 +.25VDC »* Supply Current: 30mA maximum at 5VDC « Life: 1 million 
cycles of operation, 1 cycle is rotation through all positions and a full return * Rotational Torque: 1.5 inch- 
ounces + 30% *Load Current: 5mA maximum per channel ¢ Turn-On Time: <30 mSec at 16.6 RPM 
* Turn-Off Time: <30 mSec at 16.6 RPM * Pushbutton Switch Ratings: * Rating: at 5VDC, 10mA, resis- 
tive * Contact Resistance: <100 « Life Expectancy: 3 million operations * Contact Bounce: <4 mSec at 
make <10 mSec at break * Operating Temperature Range: -40°C ~ 70°C. 


Clockwise Rotation 
Output} Output 
B 
ie) 
{e) 


@ indicates logic high. 
O indicates logic low. 
Code repeats every 4 positions 


Position 


A 
ie) 
e 
e 
O 


N.O. 
Pushbutton 
Switch 
GND 
Digi-Key Price Each Grayhill 
Position Part No. 1 25 100 250 Part No. 
16 GH6101-ND. 22.01 17.61 13.21 11.89 61C22-01-04-02 
32 GH6102-ND 22.01 17.61 13.21 11.89 61C11-01-08-02 


Optical Rotary Encoders series 62A, 62S 


These low cost encoders offer long life (over 1 million operations) with small size and optional integrated 
pushbutton. These encoders are ideal for radio frequency setting, drill depth setting and other applications 
where detents are desired for operator feedback. Rugged metal shaft and bushing for long life. Mates with 
AMP Connector - 7-215079-6 Vertical and 7-215460-6 Right Angle. 

Electrical Ratings: * Operating Voltage: 5 +25VDC * Supply Current: 30 mA maximum at 5VDC « Oper- 
ating Torque: 2.20 in-oz +1.40 in-oz initially » Rotational Life: >1 million cycles of operation (cycle is 
rotation through all positions and return) 


Fig. 2 


Power+5v 
Output A 


Output B 


N.O. 
Pushbutton 
Switch 
Ground 


“External pull-up resistors required 
for operation. 2.2k 


Pos- Digi-Key Price Each Grayhill 
Fig.|ition| Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
2” Cable GH3046-ND 34.54 27.64 20.73 | 62A11-01-020S 
1 | 32 With Switch, 2” Cable GH3047-ND. 37.75 30.21 22.66 | 62A11-02-020S 
5” Cable GH3048-ND 35.25 28.20 21.15 | 62A11-01-050S 
With Switch, 5” Cable GH3049-ND. 38.49 30.80 23.10 | 62A11-02-050S 
2 | 32 w/Switch, 5” Cable w/Conn. GH7297-ND 38.49 30.80 23.10 | 62S11-M5-050C 
5” Cable w/Connector GH7298-ND 39.88 31.91 23.93 | 62S11-M0-050C 


Mechanical Rotary Encoders series 26 


The series 26 rotary encoders are pc mounted mechanical encoders that come com- 
plete with a threaded shaft (mounting hardware included) and internal detents for 
user feedback ¢ User selectable for either continues rotation or present stops (two 
supplied) * Grey code output - continuous rotation - no stop pins «Fully sealed 


Industrial Optical Rotary Encoders Series 61k, 61R, 63R 


These rugged encoders are designed for continuous operations with high resolution. Made with stainless 
steel shaft and bushing for exceedingly long life (10 million life cycles). No detents. 

Features: * High resolution * Rugged construction * Cable or pinned version * 10 million life cycles * 300 
RPM shaft rotation * 61K is a 4 pin output * 61R is a 5 pin output 
* 63R is a 5 pin output with 500 million life cycles 

Specifications: * Operating Voltage: 5 + .25VDC * Supply Cur- 
rent: 30mA maximum at 5VDC » Logic Output Characteristics: 
Output Type: Open collector with integrated Schmitt Trigger and 
10KQ pull-up resistor. Maximum Sink Current: 16mA at .40 Volts. 
* Power Consumption: 150mW maximum ¢ Optical Rise Time: 
500ns * Optical Fall Time: 16ns * Mechanical Life: 10 million 
revolutions ¢ Time Life: Guaranteed for 10 years of continuous 
operation (calculated from emitter degradation data) * Operating 
Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


61K: 3/8-32 
UNEF-2A 


63R: 1/2-32 
UN-2A 


61K Pos. # 


in a Re 
Output BQ Fas 


61R, 63R 
Ground 6) 


No Contact @) 


Output A @—s=<t 


Power 5V @> 


Output A @—<4 


Power 5V@ Output B OQ—e=t 
Pulse Per Price Each Grayhill 
Description Revolution il 25 100 250 Part No. 
4 Pin PC Mount 64 GH3064-ND. 46.88 37.51 32.82 29.07 | 61K64 
4 Pin PC Mount 128 GH3065-ND. 46.88 37.51 32.82 29.07 | 61K128 
5” Cable 128 GH3066-ND 50.98 40.79 35.69 31.61 | 61K128-050 
5 Pin PC Mount 64 GH3067-ND. 46.88 37.51 32.82 29.07 | 61R64 
5 Pin PC Mount 128 GH3068-ND 46.88 37.51 32.82 29.07 | 61R128 
5 Pin PC Mount 128 GH3069-ND 52.05 41.64 36.44 32.27 | 63R128 
5 Pin PC Mount 256 GH3070-ND 53.88 43.11 37.72 33.41 | 63R256 


Mechanical Rotary Encoders 
Series 25L 


The 25L series of encoders are inexpensive single deck mechanical en- 
coders designed for human interface terminals. Has detents. 

Features: * Quality construction and contact materials * 100,000 life cycles 
Specifications: « Switching Loads: 1.5mA @ 115VAC, resistive; 150mA 
@ 14VDC , resistive »* Life Expectancy: 100,000 cycles of operation @ 
rated loads; one cycle of operation is a rotation through all of the active 
positions and a return to the starting position * Operating Temperature: 
-65°C ~ 85°C 


Digi-Key Price Each Grayhill 
Description Part No. u 25) 100 250 |Part No. 
36 Position, 2 Bit - 3 Pin PC Mount GH3071-ND 4.71 3.77 2.83 2.36 |25LB10-Q 
24 Position, 2 Bit - 3 Pin PC Mount GH3072-ND 4.71 3.77 2.83 2.36 |25LB15-Q 
16 Position, 2 Bit - 3 Pin PC Mount GH3073-ND 4.71 3.77 2.83 2.36 |25LB22-Q 
16 Position, Hex - 5 Pin PC Mount GH3074-ND 4.71 3.77 2.83 2.36 |25LB22-H 
16 Position, Gray-5 Pin PC Mount GH7299-ND 4.71 3.77 2.83 2.55 |25LB22-G 


Optical Encoders series 62P 


Grayhill’s low cost, highly reliable Series 62P Optical Encoders are being designed into automotive controls, 
white goods, and audio. 

Features: * Compact Size * PC Mount * No De-Bouncing * Up to 2 Million Cycles 

Specifications: * Operating Volt- 
age: *5VDC +.25 VDC * Supply 
Current: * 30mA @ 5VDC * Logic 
Rise and Fall: «Less than 30Ms 
* Operating Speed: * 100 RPM 
Maximum ¢ Operating Tempera- 
ture: -40°C ~ 85°C 

Materials: * Shaft: Thermoplastic 
* Detent Rotor: Reinforced Ther- 
moplastic * Bushing: Thermoplas- 
tic * Terminals: Brass, Tin Plated 


Note: 10K External pull-up resistors 
required on Pin 3 and Pin 4 
150 external resistor required on Pin 1 


v bs Pos- Digi-Key Price Each Grayhill 
with panel and shaft seal for use in the harshest environments. ition| Description Part No. 1 100 41000 | Part No. 
Specifications: * Electrical Rating: 25,000 cycles with logic compatible loads. 7 5 7 
Make and break 200mA * Detent Balls: Carbon steel, nickel plated * Terminals: 16 Hee ordue 300 gF Pushbutt Sea or oan ies Heat 
Brass, gold plated nickel plate; Contacts: Copper alloy, gold plated over nickel plate ign Torque, gr Pusnoutton x é - 

High Torque, 450 gF Pushbutton GH7293-ND 4.36 3.45 3.05 | 62P22-H6 
Code And Truth Table Low Torque GH7294-ND 371 293 2.60 | 62P22-L0 
; 16 | Low Torque, 300 gF Pushbutton GH7295-ND 7.26 5.46 4.83 62P22-L4 
Code BCD Output’ Low Torque, 450 gF Pushbutton | GH7296-ND 7.26 5.74 5.09 | 62P22-L6 
Position 1 2 4 8 1 
1 0 
2 1 e e : 
3 2 e ele Rotary Switches 7 
4 3 ele e ‘ 7.500 
5 A . 5 . Series 19 nee 
7 A ) m7 ‘ ‘ ® * Grayhill’s Series 19 Single Deck Rotary Switch- WNEE-2A 
es are 2 inches in diameter and are rated for 
8 7 @ | |e/|e e@ 15Amps @ 120VAC. UL Recognized. Rugged 
9 8 e e e@ Construction 
10 9 e e C) e e Contacts: 
a 10 r 7 u . : 7 . *Non-shorting * Rotational Torque: 30 to 75 oz- 
13 12 © e e 5 inch * Hardware included 
“ 18 ° e ‘ ¢ ‘ ° ‘ Price Each Grayhill 
16 15 ry e e e e Description 1 25 100 250 | Part No. 
4 Position, Solder Terminal GH7283-ND 36.03 28.83 21.63 18.90 | 19001-04UL 
— . . 6 Position, Solder Terminal GH7284-ND 39.54 31.63 23.73 20.73 | 19001-O6UL 
Py Digi-Key Price Each Grayhill 8 Position, Solder Terminal GH7285-ND 43.06 3446 25.84 22.58 | 19001-08UL 
Description Part No. 1 10 +100 500 |Part No. 10 Position, Solder Terminal GH7286-ND 46.56 _ 37.25 27.94 24.40 | 19001-10UL 
8 Position, BCD - 5 Pin PC Mount GH3075-ND 16.29 14.94 13.58 10.02 |26ASD45-01-1-AJS 4 Position, .250 Quick Connect GH7287-ND 24.99 19.99 15.00 13.10 | 19101-04UL 
16 Position, BCD - 5 Pin PC Mount GH3076-ND 16.29 14.94 13.58 10.02 |26ASD22-01-1-AJS 6 Position, .250 Quick Connect GH7288-ND 27.02 21.62 16.22 14.17 | 19101-O06UL 
16 Position, Grey Code - 5 Pin PC Mount | GH3077-ND 24.97 22.89 20.81 15.36 |26GS22-01-1-16S-C 8 Position, .250 Quick Connect GH7289-ND 29.86 23.89 17.92 15.66 | 19101-08UL 


*Dot indicates terminal tied to common. 


10 Position, .250 Quick Connect | GH7290-ND _ 33.88 27.11 25.42 24.40 | 19101-10UL 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 1935 


Navigation Switch Encoders 


Features: ° Select switch ¢ Positive detent ° Self clinching terminals Applications: * Audio / Video equipment » Navigation systems * Computer peripherals * Car radio 


No. of No. of Select Dimension H | Dimension LS Digi-Key Price Each ITT Ind. 
Fig. Pulses Detent Function (mm) (mm) Part No. u 25 100 250 Part No. 
15 30 No = 13 401-1386-ND 10.84 8.67 6.87 5.42 NSE11DV57NCF215A 
20 20 No = 13 401-1387-ND 11.38 9.11 7.21 5.70 NSE11DV57NCF220A 
1 15 30 Yes = 12.5 401-1388-ND 11.61 9.30 7.36 5.81 NSE11DSV57NAF215A 
15 30 Yes = 12.5 401-1390-ND 11.61 9.30 7.36 5.81 NSE11DSV57NAF215F 
20 20 Yes = 12.5 401-1391-ND 12.20 9.76 7.73 6.10 NSE11DSV57NAF220F 
12 12 No 20 7 401-1392-ND 3.10 2.48 1.97 1.55 NSE12DV1220 
24 24 No 20 7 401-1393-ND 3.25 2.61 2.06 1.63 NSE12DV2420 
12 12 No 25 12 401-1394-ND 3.25 2.61 2.06 1.63 NSE12DV1225 
2 24 24 No 25 12 401-1395-ND 3.41 2.73 2.16 1.71 NSE12DV2425 
12 12 Yes 20 7 401-1396-ND 3.41 2.73 2.16 1.71 NSE12DSV1220 
24 24 Yes 20 7 401-1397-ND 3.58 2.87 2.27 1.79 NSE12DSV2420 
12 12 Yes 25 12 401-1398-ND 3.58 2.87 2.27 1.79 NSE12DSV1225 
24 24 Yes 25 12 401-1399-ND 3.76 3.01 2.38 1.88 NSE12DSV2425 
3 24 24 No 26.5 13 401-1400-ND 3.25 2.61 2.06 1.63 NSE16DV2426 
24 24 No 31.5 18 401-1401-ND 3.41 2.73 2.16 1.71 NSE16DV2431 


CLAROSIAT 


Optical Rotary Encoders 
Series: 600, 601H, 601V 


Electrical Specifications: * Description: The Series 600 and 601 controls are manually operated, rotary, optical 
encoders that output two square waves in quadrature at a rate of 128 pulses per channel per revolution as a 
standard with other resolutions down to 60 pulses available. The outputs are TTL compatible. The variation 
by series is the terminal configuration, with the Model 600 having (4) cable leads, and the Model 601 having 
(4) pin leads and internal resistors. * Input Power: 4 volts DC +5% @ 30mA maximum plus external require- 
ments * Output Rate: 128 pulses/revolution per channel-standard » Channels: Two separate output channels in 
quadrature. 90° +45° Output Voltage: High level voltage: 2.4 volts minimum with 10KQ load to ground * Low 


level voltage: .4 volt maximum Environmental Characteristics: * Operating Temperature: -20°C ~ 65°C 


Mechanical Characteristics: * Shaft Rotation: Continuous in either direction, 300RPM maximum « Terminals: 
P/C Type: .025” (.64mm) by 0.12” (3.05mm) thick brass, gold plated to facilitate soldering * Cable Type: * Four 
lead ribbon cable, color-coded, with .050” (1.27mm) spacing » 28AWG stranded copper wire, .039” (.99mm) 


diameter * Strength: Terminals withstand 2 pounds push and pull and a 90° bend. 


Model 600 - 
Cable Style 


6.34 


ae 
7 


Digi-Key Price Clarostat 
Description Part No. Each Part No. 
Cable Version 600CS-ND 53.41 600EN-128-CBL 
Horizontal Version 601HCS-ND 52.68 600EN-128-B66 
Vertical PC Version 601VCS-ND 29.93 600EN-128-C24 


3/8 x 32 NEF-2A 


cy 


Model 601 - PC 
Terminal (Horizontal) 


Model 601 - PC 
Terminal (Vertical) 


CTs. 


Mechanical Rotary Encoders 


Fig. 1 - Series 288 Binary Switching Codes 


Series 288 and 290 1A 1B — Vertical Mount with Switch 1C - Horizontal Mount with Switch 
288 Series 290 Series We suriace 12.26 "Mtg. Surface 12.26). +| Mtg. Surface 
Body Size 16mm 9mm ee S2NEF ree 10.74 i | 
Shaft Material Metal Metal 10.76}; M8X.75P MBX.75P 
Operating Temperature -25°C ~ 100°C -30°C ~ 70°C a x 
Switch Life 15,000 Actuations 100,000 Actuations lt ] 05T | 
Resolution 16 CPR 20 CPR 6.40 “I+ 0.5 Travel Beak 
IP Reference) 
ea (Reference) ( 
Shaft | Dim. L | Digi-Key Price Each CTS 25.4 
Fig.| Description Type | (mm) | Part No. 10 50 100 | PartNo. 
1A 2 Bit Non-Detent founds | CT3001-ND 2.58 240 2.00 1.80 | 288T232R161A1 Fig. 2 - Series 288 Fig. 3 - Series 290 
2 Bit Detent oun —__| CT3002-ND 2.58 240 2.00 1.80 | 288T232R161A2 Gray Switching Code Commercial Miniature Encoder 
1B | 2 Bit Detent Round | —_ | CT2999-ND 6.42 5.04 4.19 3.78 | 288V232R161B2 
1C | 2 Bit Detent Round | — __| CT3000-ND 2.83 2.64 2.19 1.98 | 288X232R161B2 1.83 Mtg. Surface 
2_| 4 Bit Non-Detent. Round | —__| CT3003-ND 3.50 3.26 2.71 2.45 | 288T232R162A1 ais M7-.75 
2 Bit Non-Detent CT3004-ND 2.50 2.33 1.93 1.75 | 290VABOR201A1 =I ay, 
2 Bit Detent Round 20 CT3005-ND 2.53 2.36 1.96 1.77 | 290VABOR201A2 5.99 
2 Bit Non-Det., w/Switeh | "OuN CT3006-ND 2.93 2.73 2.27 2.05 | 290VABOR201B1 5 T 
3 2 Bit Detent, w/Switch CT3007-ND 2.96 2.76 2.29 2.07 | 290VABOR201B2 
2 Bit Non-Detent CT3008-ND 2.37 2.21 1.84 1.66 | 290VAA5F201A1 
2 Bit Detent Flatted 15 CT3009-ND 240 2.24 1.86 1.68 | 290VAA5F201A2 i 
2 Bit Non-Det., w/Switch a CT3010-ND 2.81 2.61 2.17 1.96 | 290VAA5F201B1 B 25.44 
2 Bit Detent, w/Switch CT3011-ND 2.83 2.64 2.19 1.98 | 290VAA5F201B2 13.31 : 
ZS 
QF cul inc Modular Encoder AMT VersaPak Sleeve Diameter Sizes | [ Fig, 1 - 
iW for Back Shaft Horizontal 15.50 
The code generation technology represents a breakthrough in cost vs. resolution with other benefits such as very low current consumption, broad operating temperature 2000 = 2mm 
range, low-profile, light-weight mechanical design, and high resolution for the package size. The benefits the AMT encoder offers over our competition is significant. 
AMT includes 16 standard base and wide mounting adapter, and all eleven sleeve sizes. Features: « Current Consumption: 10mA max * Operating Temperature Range: 2300 = 2.3mm 
-40°C ~ 100°C » Resolution: 16 resolutions programmable with dip switch 299 encoders in 1 encoder * Index Pulse: Yes * Header Connection: Straight or right angle 3000 = 3mm 
* Made in USA © 5 Year unconditional warranty replacement * Drop-in replacement for Agilent HEDS5500 or US Digital E5S or E2 * Output Type: TTL 3175 = 3.175mm 
Digi-Key Price Each CUI Inc. 4000 = 4mm Fig. 2- 
Fig. |Description Part No. il 10 50 100 500 Part No. 4760 = 4.76mm Vertical 
1_|Modular Encoder Horizontal Version 102-1308-ND 29.95 28.50 26.00 23.00 21.00 AMT103-V 5000 = 5mm 
2_|Modular Encoder Vertical Version 102-1307-ND 29.95 28.50 26.00 23.00 21.00 AMT102-V 6000 = 6mm 
Shielded Interface Cable Horizontal 1ft ..... 102-1503-ND NEW! 4.15 2.93 _ 2.40 2.14 CUI-3132-1FT 6350 = 6.35mm 
Shielded Interface Cable Horizontal 6ft ..... 102-1310-ND 9.30 7.00 _ 6.00 5.50 CUI-3934-6FT ms 
Shielded Interface Cable Vertical 1ft . 102-1504-ND NEW! 4.15 2.93 _ 2.40 2.14 CUI-435-1FT 7000 = 7mm 
Shielded Interface Cable Vertical 6ft . 102-1309-ND 7.20 5.76 _ 4.80 4.48 CUI-3131-6FT 8000 = 8mm 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢« Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic Mechanical Rotary Encoders 


Recommended PWB Piercing Plan pitch tolerance: +0.1 D.C. 5V 
(view from mounting side) 
10kQ$-10kN+= 10k2_ 
Signal A Signal B 
M9 P=0.75 i" pan 228s E 
| 0.01p > Encoder 0.01p 
° EE, ‘o-9%4 ¢_Block 
encoder | , . Pont of shaft 
3 - 01.0 
5 
D.C. 5V 
+10kN-= 10k, 
Signal Aloo A B Signal B 7 
r™ 2— $ & . ! 
qbeze NT |e Big) pool ae | 
. pel: 2-2.1 1 ee 
~ Mounting Po tr of shaft & com Si Cntr. of shaft 
™ Surface ntr. of shai Seer % 
3-O1.0 sana SIGNAL ms - @1.0 
Specifications: d A aoe Descrip- Dim. Detent/ D Price Each Panasonic 
Mechanical: + Rotation Angle: 360° (endless) * Shaft Inclination: 0.7 x H/30 mm Fig. tion iG Pulse Part No. 1 10 100 Part No. 
pe tay 6 Raia Torque: Standard type: 3mN-m to 20mN-m; EVE-K type: 175 24/24 P10859:ND 1.52 1.35 97 EVE-GA1F1724B 
mN-m to SOmN-m z ie y i 5 e 
Electrical: * Output Signals: Phase A and B « Resolution: 12, 20, 24 pulses/360° 1 12(mm) 20 24/24 P10860-ND 1.52 1.35 7 EVE-GA1F2024B 
«Rating: DC 5V/10V 1mA ° Contact Resistance: 19 maximum * Insulation Resis- 20 12/12 P12331-ND 69 58 49 EVE-GA1F2012B 
tance: DC 50V 10MQ minimum » Dielectric Withstanding Voltage: 1 minute at 2 12(mm) 20 12/12 P12332-ND 86 72 60 EVE-GC1F2012B 
5OVAC * Bouncing: 3/5 ms maximum 20 124 P12334-ND 86 72 60 EVE-KC2F2024B 
Physical, Environment Life: * Operating Life: Standard life: 30,000 cycles, 20 42/12 P12333-ND 72 61 51 EVE-GE1F2012B 
oe ieee 3 | 12(mm) 20 -/24 P12335-ND 72 ‘61 ‘5 EVE-KE2F2024B 
perating Temperature: -10°C ~ 60° 
Storage Temperature: -40°C ~ 85°C 4 12(mm) 20 20/20 P12336-ND 1.77 1.48 1.24 EVE-JBBF2020B 
Center Space Encoders ig. 50: (ew tor gee) 
27.4 


EVQ Series: j-1.5 
Encoder with a center space, which meets the requirements of multiple operation controllers. Z = [ 
Recommended Applications: * Car audio products (adjustment of volume, tone, tuners, etc.) 
* AV equipment (control of edit functions of VCRs, CD players, MD players, etc.) * Remote 
control of car navigation systems 

Features: ¢ Multiple unit construction can be achieved by mounting switches, LEDs, etc. in 
the through hole at the center (center space) on the printed wiring board. » High reliability 
* Ready for transparent shafts (to enhance the light diffusion) 

Specifications: 

Mechanical: * Rotation Angle: 360° (endless) * Detents: EVQ-1WF: 20 points; EVQ-WFP: 
30 points 

Electrical: * Output Signal: Phase A and B * Resolution: EVW-1WF: 10 pulses/360°; Ta ei % 
EVQ-WFP: 15 pulses/360° * Rating: 1mA, 10VDC » Contact Resistance: 19 maximum Detent/ Digi-Key Price Each Panasonic 

* Bouncing: 5 ms maximum * Insulation Resistance: 50MO minimum (at 250VDC) « Dielectric | Fig. Description Pulse Part No. 1 10 100 Part No. 
Withstanding Voltage: 300VAC for 1 minute 

Endurance: « Rotation Life: EVW-1WF: 50,000 cycles minimum; EVQ-WFP: 30,000 cycles i 22(mm) 20/10 RRSTAND) 2.18 a2 1.53 EVQ-1WF00210B 
minimum 2 27(mm) 30/15 P12419-ND 5.61 4.68 3.93 EVQ-WFP00415B 
Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


11mm Square Encoders with on 
Push-lock Feature ~ pra arnd > re 


bef ore 


Center of shaft 


Recommended Applications: 

¢ Volume control or mode switch selector for car audio ¢ Signal input for selector monitors Sa 
and AV equipment ws 4 
Features: 

¢ New type encoder with a push-lock feature * EVQ-WEB includes an SPST NC switch 
¢ Push-lock Travel: EVQ-WEB: 9mm maximum; EVQ-WEH: 8.4mm maximum 


V 


Specifications: 7 . 
Mechanical: * Rotation Angle: 360° (endless) * Shaft Pull/Push Strength: 100N minimum . | 0.01 Aview:tromimigyside) 
¢ OP Force Switch: 7n maximum ¢ Rotation Torque: EVQ-WEB: 3 mN-m to 20 mN-m; EVQ- B|Com|A\ Center of shaft 

WEH: 3 mN-m to 17 mN-m ° Detents: 30 points ~15 5.01 

Electrical: * Resolution: 15 pulses/360° * Output Signal: A and B (2 Phases) » Rating: EVQ- (View from mtg. side) 


WEB: 1mA, 10Vdc (encoder); 20mA, 16VDC (switch); EVQ-WEH: 1mA, 5Vdc (encoder); 
10mA, 5Vde (switch) * Contact Resistance: 1mQ maximum « Insulation Resistance: EVQ- 


WEB: 50MOQ minimum (at 250VDC); EVQ-WEH: 100MQ minimum (at 250VDC) » Dielectric Price Each Panasonic 
Withstanding Voltage: 300VAC for 1 minute Fig. | Description 1 10 100 Part No. 
Endurance: « Rotation Life (encoder): 15,000 cycles * Operating Life (Push-lock): 10,000 

cycles il Rotary Encoder with SPST Switch P12424-ND 11.96 9.97 8.37 EVQ- WEB00115B 
Operating Temperature: i = . 

EVQ-WEB: -20°C ~ 70°C; EVQ-WEH: -30°C ~ 85°C 2 | Rotary Encoder, Vertical P12425-ND 7A7 5.98 5.02 EVQ- WEH00115B 


Edge Drive Jog Encoders 


EVQWK Series: 
Recommended Applications: * Menu selection and input for portable electronic equipment 
Features: 


¢ Excellent operation feeling * Push-on switch with a clear-click operation * Compact, thin 2Com 5SW1 1A 4swe2 

profile * Reflow soldering 3SW1 6B 2Com 5SW1 

SPECIFICATIONS: 

Mechanical: 

¢ Encoder: « Detents: 15 points ¢ Rotation Torque 1mN-m ~ 10mN-m * Push-on Switch: Trav- Cut Tape Tape & Reel 

el: 0.3mm * Operating Force: 4.5N+1.5N Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Electrical: Fig.| Description | Part No. 1 10 100 Part No. 600 Part No. 

* Encoder: * Pulses: 15 * Output Signals: 2-phase (A and B) * Contact Resistance: 10 max- 

imum * Push-on Switch: Contact Resistance: 100mQ 1 |5.4mm SMD eee 6.66 5.56 407 iw =~ EVO WKSO0T 
Endurance: 2_[3.65mm SMD} _P13381SCT-ND 9.35 7.01 6.08_|_P13381STR-ND 2102.40 _| EVQ-WKA001 
¢ Encoder/Push-on Switch: Operating Life: 100,000 cycles minute * Bulk 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 1937 


Panasonic 11mm and 16mm Square Encoders 


EVE-P/EVE-Q: Recommended Applications: Centralized control of automotive audio equipment, navigation systems and air 
conditioners. Features: * Good operation feel »* Long life achieved by the high click torque * Runout protection: Runout: 0.1mm 
max. Specifications: Mechanical: * Rotation Angle: 360° (endless) » Rotation Torque: 40 mN-m maximum »* Detents: EVE-P: 16; 
EVE-Q: 32 Electrical: * Output Signals: Phase A and B « Resolution: EVE-P 8 pulses/360°; EVE-Q 16 pulses/360° * Rating: 1mA, 
10VDC (at each bit) * Contact Resistance: 19 maximum ¢ Bouncing: 5 ms maximum « Insulation Resistance: 50MQ minimum (at 
250VDC) * Dielectric Withstanding Voltage: 300VAC for 1 minute Switch Part: * Type: SPST Push-on « Rating: 20mA, 16VDC 
* Contact Resistance: 100m maximum ¢ Operating Force: 6N ¢ Travel: 0.6mm Endurance: ¢ Rotation Life: 1,000,000 cycles 


minimum ¢ Operating Life: 1,000,000 times minimum Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (45-85% RH) 


EVE-V: Recommended Applications: »* Car audio, navigation systems and air conditioners. Features: * Low Profile: 4mm 
* Wave soldering type * Integrated push-ON switch Specifications: Mechanical: * Rotation Angle: 360° (endless) * Shaft Pull/ 
Push Strength: 100 N-m minimum «¢ Rotation Torque: 3 mN-m to 20 mN-m * Detents: 32 Electrical: * Output Signals: Phase A and 
B ¢ Resolution: 16 pulses/360° » Rating: 1mA, 10VDC (at each bit) * Contact Resistance: 10 maximum «¢ Insulation Resistance: 
50MQ minimum (at 250VDC) » Dielectric Withstanding Voltage: 300VAC for 1 minute * Bouncing: 5 ms maximum Switch Part: 
* Type: SPST Push-on * Rating: 20mA, 16VDC * Contact Resistance: 100mQ maximum ° Operating Force: 1.5mm travel type: 4N 
¢ Travel: 1.5mm Endurance: « Rotation Life (encoder): 30,000 cycles minimum * Operating Life (switch): 50,000 times minimum 


Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Description Part No. 1 10 100 Part No. 
1 8 PPR, SPST, 16 Detents, 21.5mm Height P12420-ND 10.55 8.80 7.39 EVE-PDBRG508B 
16 PPR, SPST, 32 Detents, 21.5mm Height P12422-ND 10.32 8.60 7.23 EVE-QDBRG516B 
2 8 PPR, SPST, 16 Detents, 25.4mm Height P12421-ND 10.55 8.80 7.39 EVE-PDBRL408B 
16 PPR, SPST, 32 Detents, 25.4mm Height P12423-ND 10.96 9.14 7.68 EVE-QDBRL416B 
3 16 PPR, SPST, 32 Detents, 20mm Height P12418-ND 3.21 2.68 2.25 EVE-VCGJL016B 


(View from mtg. side) 


Center 


Commionness of encoder 
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Electrical Characteristics: ¢ Electrical Output: 2-bit quadrature code * Supply Voltage (Vcc): 5.0VDC 
+0.25 VDC * Supply Current (I¢¢): 26mA maximum * Output Voltage: Low (VCE (sat), per Channel: 800mV 
maximum @ I(gink)=25mA; High (VQ(H})), per Channel: 4.0VDC mimimum @ Vc¢g=4.75VDC_ * Output 
Current (SINK) per Channel: 25mA minimum « Rise/Fall Time: 200ns_ ¢ Power Dissipation: 167mW 


Slotted Style 
ni 
e I 


14.25 —| 
Flatted Style 
— 


Metal 
Shaft Metal 
Bushing 


Digital Contacting Encoders 


Electrical Characteristics: 


* Output: 2-bit gray code, Channel A leads Channel B by 90° electrically turning clockwise (CW) * Closed 
Circuit Resistance: 50 maximum »¢ Open Circuit Resistance: 100KQ minimum «Contact Rating: 10Milliamp 
¢ Insulation Resistance (500VDC): 1,000 megQ minimum «* Dielectric 


@ 10VDC or 0.1 watt maximum 


maximum ¢ Pulse Width (per Channel): 180°e » Phase Angle (Channel A Leads Channel B, Clockwise 
Rotation): 90°e +45°e « Insulation Resistance @ 500VDC: 1,000megQ mimimum ¢ RPM (Operating): Non- 
Dentent, 300 maximum » Switch Power Rating: 12 VDC/20mA (6002 maximum load) ¢ Switch Contact 
Resistance: 2000 maximum * Mounting hardware included 


Bushing Dim. Shaft Dim. Shaft |Terminal |W/Switch | Cycles Per | Digi-Key Price Each 
DxL (mm) DxL (mm) Style | Style Yes/No | Revolution | PartNo. 1 50 
9.52 x 9.52 6.35 x 22.23 | Slotted | Axial Yes 8 EM14A0D-B28-L008S-ND 19.10 14.62 13.85 
9.52 x 9.52 6.35x 19.05 | Flatted | Axial No 8 EM14A0D-C24-L008N-ND 17.90 13.70 12.98 
9.52 x 9.52 6.35x 19.05 | Flatted | Axial No 32 EM14A0D-C24-L032N-ND 17.90 13.70 12.98 
9.52 x 9.52 6.35x 19.05 | Flatted | Axial Yes 64 EM14A0D-C24-L064S-ND 19.10 14.62 13.85 
6.35 x 6.35 3.18x 19.05 | Slotted | Axial Yes 64 EM14COD-E24-L064S-ND 19.10 14.62 13.85 
6.35 x 6.35 3.18x 22.23 | Slotted | Axial No 16 EM14COD-E28-L016N-ND 17.90 13.70 12.98 
6.35 x 6.35 3.18x 22.23 | Slotted | Axial No 64 EM14COD-E28-L064N-ND 17.90 13.70 12.98 
6.35 x 6.35 3.18x 22.23 | Slotted | Axial Yes 64 EM14COD-E28-L064S-ND 19.10 14.62 13.85 
10x 9.5 6x20 Slotted | Axial No 32 EM14RO0D-R20-L032N-ND 17.90 13.70 12.98 
10x 9.5 6x 20 Slotted | Radial Yes 16 EM14R0D-R20-R016S-ND 19.10 14.62 13.85 


Withstanding Voltage: 1,000VAC minimum «¢ Electrical Travel: Continuous * Contact Bounce (15 RPM): 5 


Temperature Range: -40°C 
* Mounting hardware sold separately 


Anti-Rotation | Cycles Per Digi-Key Price Each 

Lug Position | Revolution Part No. 1 25 50 
None 24 ECW1DB24BC0024L-NDO 3.46 2.70 2.20 
9:00 24 ECW1JB24BC0024L-NDO 3.46 2.70 2.20 

Digi-Key Pricing 

Description Part No. 1 10 100 1,000 

Lockwasher for ECW Encoder H-37-2-ND 16 1.24 7.47 59.85 

Mounting Nut for ECW Encoder H-38-11-ND 53 4.13 24.90 199.50 


0 RoHS Compliant 


2.54 2 
5.08 


milliseconds maximum * RPM (Operating): 120 maximum Environmental Characteristic: 
~ 85°C Mechanical Characteristics: * Mechanical Angle: Continuous 


* Operating 


Rotary Optical Encoders 


Electrical Characteristics: 


* Output: 2-bit gray code, Channel A leads Channel B by 90° electrically turning clockwise 
* Supply Voltage: 5.OVDC +0.25VDC » Supply Current: 26 mA maximum » Output Voltage: 
0.8V maximum for low output and 4V minimum for high output * Output Current (Low 


Output): 25mA minimum 


«Insulation Resistance (500VDC): 1,000MQ ° Rise/Fall Time: 


200ns (typical) * Shaft RPM (Ball Bearing): 3,000 rpm maximum * Power Consumption: 136 
mW maximum ¢ Pulse Width (Electrical Degrees, Each Channel): 180° +45° Typical * Pulse 
Width (Index Channel): 360° +90° * Phase (Electrical Degrees, Channel A to Channel B): 90° 
+45° Typical * Index Channel Centered on 1-1 State Combination of A and B Channels: 0° 


+45° 

Environmental Characteristics: 

* Operating Temperature Range (Standard): -40°C ~ 75°C 
Mechanical Characteristics: 

* Mechanical Rotation: Continuous 

* Mounting hardware included 


9mm Square/Sealed Encoder 


Electrical Characteristics: * Output: 2-bit gray code, Channel A leads Channel B by electrically turning clockwise (CW): 6 
pulses per resolution * Closed Circuit Resistance: 50 maximum * Open Circuit Resistance: 100KQ minimum « Contact Rating: 
TTL compatible loads «Insulation Resistance (500VDC): 1,000MQ minimum « Dielectric Withstanding Voltage: (Sea Level) 
Q900VAC minimum; (Electrical Travel) Continuous * Contact Bounce (15 RPM): 5 milliseconds max. * RPM (Operating): 120 
maximum Environmental Characteristics: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C » Rotational Life: 100,000 cycles 
Mechanical Characteristics: * Mechanical Angle: 360° Continuous * Mounting hardware included 


Fig. 1 
3/8-32 UNEF 


Fig. 2 
1/4-32 UNEF 

96.342 4 

~ + 


@ 3.175 


Fig. 3 
8.636 9.53 
635| Cisse 


Cycles Per Digi-Key Price Each 
Fig. Revolution Part No. i 25 50 
64 ENA1JB28L00064-ND@ 51.37 40.00 32.67 
1 100 ENA1JB28L00100L-NDO 51.37 40.00 32.67 
128 ENA1JB28L00128-ND® 51.37 40.00 32.67 
2 128 ENC1JD28L00128-ND® 51.37 40.00 32.67 
3 256 ENS1JB28L00256-ND® 82.74 64.43 52.62 


@ For RoHS Compliant Part Number change -ND toL-ND © RoHS Compliant 


1/4-32 UNF-2A. 
threaded 


114.38 bushin 
{2:88 PUSS -3 19 


a 


Digi-Key Price Each 
Fig | Description Part No. 1 10 50 100 
1 9mm Square Right Angle Encoder | 3315C-001-006L-ND Zr 1.98 1.70 1.38 
2 9mm Square Vertical Encoder 3315Y-001-006L-ND 2.77 2.45 2.06 1.76 


L..76 


6.35 
12,70 +| 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


— IT ; = SMT Reed Rela Ss SPECIFICATIONS: » Life Expectancy: Varies with each series from a minimum of 100 x 10° operations to 
A y: 1000 x 10® operations ¢ Insulation Resistance: 10'20 »* Storage Temperature: -35°C ~ 100°C » Operating 
Tectinotocy Temperature: -20°C ~ 85°C « Vibration: 20 G’s to 2000 Hz; Shock: 50 G’s Dimensions: Inches (mm) 


Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 


Ideally suited to the needs of Automated | Ideally suited to the needs of Automated Test Equipment, | Ideally suited to the needs of Automated Test Equipment, Instrumentation | Ideally suited to the needs of Automated Test 
Test Equipment, Instrumentation and Tele- | Instrumentation and Telecommunication requirements. | and Telecommunications requirements, Coto’s 9800 Series is an ultra- | Equipment, Instrumentation and Telecom- 
communications requirements. High reliability, | Small surface mount package (0.225” x 0.550”). Low | Miniature Surface Mount Reed Relay that combines small size with | munication requirements. High reliability, 
hermetically sealed contacts for long life. Low | capacitance (Contact to Shield — 1.1 pF typical). Coaxial exceptional RF performance. 9814 extends life at ATE loads 3X or more | hermetically sealed contacts for long life. Low 
profile — 0.190” height. Meets high board density | shield for 50V impedance. Excellent for RF and Fast Rise | Utilizing Coto's proprietary switch technology. The external Magnetic | profile — 0.193” maximum height. Minimum 


requirements. 500 Coaxial Shield for RF and Fast | Time Pulse switching (up to 2.0 GHz). Shield reduces interaction between parts in high density boards. 9852 Footprint .140” Square 50 Co-axial Shield for 
Rise Time Pulse switching. adds a form C capability. Small size plus added features allow for high 


density packing, and make these relays ideal for designs such as high 
9201 9202 Gull Lead speed, high pin count VLSI testers where speed, size and performance 
.200 100 205+ -100 are all needed. 176 


oR -——H[ es 
2 (608) | F254 Gull Lead : [i ) Guliieed icead 670 -<(4.47) 


ee 1025 (0.64) (17.02) F493 
Ty | 180-1 440 
(1.27) (4.57) (e 
L900 _ |*o10 9401 L .46 
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RF and Fast Rise Time Pulse switching. UL 
Recognized. 
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(17.78) (0.25) (12.70) (0.64) 


1.3 153 
TOP VIEW TOP VIEW TORMIEW TOP MEW 


Coil Coil Switching Carry 
Voltage Current Current Current Additional Digi-Key Price Each Coto 
Fig. Circuit (DC) (mA) (A) (A) Features Part No. fl 10 50 100 Part No. 
SPST 5 20 0.5 15 SMT- J-Lead 306-1068-ND 7.05 5.97 5.00 4.07 9201-05-20 
1 SPST 5 20 0.5 15 500 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1069-ND 7.28 6.16 5.16 4.20 9202-05-00 
SPST § 20 0.5 15 500 Coaxial Shield, J-Lead 306-1070-ND 7.28 6.16 5.16 4.20 9202-05-20 
SPST 5 20 0.5 1 SMT - Gull Lead 306-1071-ND 8.06 6.82 5.71 4.65 9401-05-00 
SPST 12 14.5 0.5 1 SMT - Gull Lead 306-1072-ND 8.06 6.82 5.71 4.65 9401-12-00 
2 SPST 5 25 0.5 1 500 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1119-ND 8.65 7.32 6.12 4.99 9402-05-00 
SPST 5 20 0.5 1 500 Coaxial Shield, J-Lead 306-1073-ND 8.65 7.32 6.12 4.99 9402-05-20 
SPST 12 14.5 0.5 1 500 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1074-ND 8.65 7.32 6.12 4.99 9402-12-00 
SPST 5 33.3 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1075-ND 9.02 7.81 6.68 5.73 9802-05-00 
SPST 5 33.3 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, J-Lead 306-1076-ND 9.02 7.81 6.68 5.73 9802-05-20 
SPST 3.3 471 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1156-5-ND 10.17 8.80 7.53 6.46 9814-03-00 
SPST 3.3 471 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, SMD Axial 306-1157-5-ND 10.17 8.80 7.53 6.46 9814-03-10 
SPST 3.3 47.1 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, J-Lead 306-1158-5-ND 10.17 8.80 7.53 6.46 9814-03-20 
SPST 5 33.3 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1159-5-ND 10.17 8.80 7.53 6.46 9814-05-00 
3 SPST § 33.3 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, SMD Axial 306-1160-5-ND 10.17 8.80 7.53 6.46 9814-05-10 
SPST 5 33.3 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, J-Lead 306-1161-5-ND 10.17 8.80 7.53 6.46 9814-05-20 
SPDT 3.3 471 0.1 0.2 500 Coaxial Shield, Gullwing 306-1162-5-ND 30.93 27.26 23.94 21.73 9852-03-00 
SPDT 3.3 471 0.1 0.2 500 Coaxial Shield, SMD Axial 306-1163-5-ND 30.93 27.26 23.94 21.73 9852-03-10 
SPDT 3.3 471 0.1 0.2 500 Coaxial Shield, J-Lead 306-1164-5-ND 30.93 27.26 23.94 21.73 9852-03-20 
SPDT 5 45.4 01 0.2 500 Coaxial Shield, Gullwing 306-1165-5-ND 30.93 27.26 23.94 21.73 9852-05-00 
SPDT 5 45.4 0.1 0.2 500 Coaxial Shield, SMD Axial 306-1166-5-ND 30.93 27.26 23.94 21.73 9852-05-10 
SPDT 5 45.4 0.1 0.2 500 Coaxial Shield, J-Lead 306-1167-5-ND 30.93 27.26 23.94 21.73 9852-05-20 
4 SPST 5 31 0.5 15 500 EMI Shield, Low Profile 306-1141-ND 6.76 5.72 4.79 3.90 9290-05-00 
SPST 12 20 0.5 15 500 EMI Shield, Low Profile 306-1142-ND 6.76 5.72 4.79 3.90 9290-12-00 


MEDER Magnetic Reed Sensors 


electronic 


Meder Magnetic Sensors are magnetically operated proximity switches for either surface mounting, operation, available in various magnetic sensitivities, perfect for auto-insert equipment and auto- 
PCB or panel mounting. Use for telephone hook switch detection, door and window sensing, limit mated processes. All sensors will actuate when a magnetic field is introduced to them and will remain 
switches for garage doors, hoists and conveyers. Switches are completely sealed for indoor/outdoor actuated until the magnetic field is removed. Operating Temp: -20°C ~ 85°C, -20°C ~ 130°C for Fig. 3. 


Dimensions Cut Tape 
(mm) Switching Termination Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Meder 
Fig. Circuit A B_ | Voltage | Current or Wiring Part No. 1 10 50 | PartNo. Oty. Pricing Part No. 
SPST-NO 17.00 5.00 | 200 0.5 100 mm PVC Leads | 374-1023-ND 8.45 7.54 611 |= — — | MK18-B-100W 
SPST-NO 17.00 5.00 | 200 0.5 100 mm PVC Leads | 374-1024-ND 8.45 7.54 6.11 |= — — | MK18-C-100W 
1 SPST-NO | 25.50 5.75 180 0.5 500 mm PVC Leads | 374-1027-ND 6.37 5.69 461 | — — — | MK3-1A71B-500W 
SPST-NO | 25.50 5.75 180 0.5 500 mm PVC Leads | 374-1028-ND 6.37 5.69 461 | — — — | MK3-1A71C-500W 
SPST-NC 25.50 5.75 175 0.25 | 500mm PVC Leads | 374-1029-ND 10.01 8.94 7.24 |= — — | MK3-1B90C-500W 
SPST-NO-NC | 25.50 5.75 175 0.25 | 500mm PVC Leads | 374-1030-ND 10.60 9.46 767 |= = — | MK3-1C90C-500W 
SPST-NO | 16.00 250] 200 | 05 SMD 374-1013-1-ND 1.76 4.57 1.27 | 374-1013-2-ND | 2,500 | 702.00/M | MK15-B-2 
SPST-NO 11.50 2.30 | 200 0.5 SMD 374-1017-1-ND 1.95 1.74 1.41 | 374-1017-2-ND 2,500 780.00/M | MK16-B-2 
2 SPST-NO 11.50 2.30 | 200 0.5 SMD 374-1019-1-ND 1.95 1.74 1.41 | 374-1019-2-ND 2,500 780.00/M | MK16-C-2 
SPST-NO 8.50 2.10 170 0.5 SMD 374-1021-1-ND 2.67 2.38 1.93 | 374-1021-2-ND 2,000 1066.00/M | MK17-B-2 
SPST-NO 11.60 2.70 | 200 1.0 SMD 374-1044-1-ND tt 94 79 | 374-1044-2-ND 2,500 442.00/M_ | MK22-B-4 
q | SPST-NO | 2490 — | 180 | 05 | 500mm PVC Leads | 374-1006-ND 1268 = 11.31 917 | — a — | Mk11-1471B-500W 
SPST-NO | 2490 — 180 0.5 500 mm PVC Leads | 374-1007-ND 12.68 11.31 917 |= _ — | MK11-1A71C-500W 
SPST 8.6 44 170 0.5 SMD 374-1039-1-ND 7.90 6.69 5.59 | 374-1039-2-ND 1,000 3159.00 | CRROS-1A 
4 SPST 8.6 44 170 0.5 SMD 374-1040-1-ND 10.76 9.11 7.62 | 374-1040-2-ND 500 2317.00 | CRROS-1AS 
SPST-NO 8.6 44 170 0.5 SMD 374-1041-1-ND 8.40 7.27 6.22 | 374-1041-2-ND 1,000 4199.00 | CRFO5-1A 
SPST-NO 8.6 44 170 0.5 SMD 374-1042-1-ND 10.71 9.27 7.93 | 374-1042-2-ND 1,000 5480.00 | CRFO5-1AS 
5 | SpsT-No | 28 205] 30 | 100 SMD 374-1045-1-ND 14.49 12.77 11.22 | — _ — | MMs-B-2 15.2 max 
SPST-NO 15.2 6.8 200 0.5 PCB Pins 374-1047-5-ND 471 3.99 3.34 | — — — | MS05-1A87-75DHR 6.8 max 
‘ SPST-NO 15.2 6.8 200 0.5 PCB Pins 374-1050-5-ND 5.04 4.27 3.57 | — _ — |MS12-1A87-75D 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 1939 


—* i 7 a Reed Rela Ss SPECIFICATIONS: © Life Expectancy: Varies with each series from a minimum of 100 x 10° operations to 1000 x 108 
4 q — y operations » Insulation Resistance: 10'20 » Storage Temperature: -35°C ~ 100°C * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 
TecfinGlocy Vibration: 20 G’s to 2000 Hz; Shock: 50 G's Dimensions: inches (mm) 


Fig. 1 Fig. 2 


The 2200 Series is Ideally suited to the needs of Automated Test Equipment and RF requirements. High speed switching The Coto 2300 Series was designed to < Dimensions - Inches (mm) 
compared to electromechanical relays. Hermetically sealed contacts for long life. Epoxy coated steel shell provides mag- | Offer the densest packaging available in a < 7 Series T W H 


in chialdi i ie Shi ‘ iti i multiple reed relay. The size and footprint of 
netic shielding. Optional Electrostatic Shield for reducing capacitive coupling the 2300 series compliment the 2200 and 2332/2333 810 210 370 
2900 series relays. The 1 Form C model is 2341/2342 | (20.57) | (5.33) | (9.40) 
2211 2200-2302 constructed with individual switch capsules +> 320 | 250 | 280 
for the normally open and magnetically biased ™H 2904/2911 | (59.83) | (6.35) | (7.11) 
100 normally closed contacts which are more = : 
| | (254) ‘ reliable than the spring actuated 1 Form C 
: reed switches. 
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Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 


The 5500 Series High Voltage Reed Relays are ideally The 7000 Series is ideally suited to the needs of Instrumentation, Data The 8000 Series Dip Relay is ideal for the high reliability of ATE, Instrumentation and Data Acquisition 
suited to the needs of Instrumentation Industrial Process Acquisition, Process Control, Telecommunications and General Purpose applications. Proven to 500 million operations. The Coto 8L Spartan Series relays combine Coto 
Controls and General Purpose requirements. High Dielectric requirements. These models are specifically designed for high quality quality and economy in the industry standard 14 pin molded DIP package. This series will cross to all 
Strength - 10,000 Volts isolation across contacts. Hermet- and reliability with versatile switching capabilities and contact forms. competitive DIP packages and is ideal for telecom, security, and other general purpose applications. 
ically sealed Tungsten contacts for long life. Low contact Wide range of switching capabilities. Potted in metal shell - Magnetic 


resistance - 0.030 O typical. Magnetic Shield standard. Shield. PCB mounting versatility - 1.0" x 0.100" grid. 7102 (ey) LS 775 8041/8L41 
-100 ‘ i 
710 Series 7101: = (2.54) WN (19.50) 
(18.03), ag -410 (10.41) bee 
750 Ke ™ : Series 7102: Ir . 
(19.05) , — -500 (12.70) ~~ jan on 8001/8L01 
" < oS “ . i 
700 375 5 > 5.4) 
(17.78) kN (9.52) i” | | 
1.00 | < . S 
(25.4) * 4 .700 i Shh 135 
(17.78) 
.200 14 
(5.08) ey 
: k | 
1.0 (25.4) Bottom View Shown TOP VIEW TOP VIEW 
TOP VIEW 
Coil Coil Switching Carry 
Voltage Current Current Current Additional Price Each Coto 
Fig. Circuit (DC) (mA) (A) (A) Features 1 10 50 100 Part No. 
SPST 5 33.3 0.5 1.0 With Electrostatic Shield 306-1001-ND 9.52 8.24 7.05 6.04 2200-2301 
SPST 5 33.3 0.5 1.0 With Coaxial Shield 306-1002-ND 9.75 8.44 7.22 6.19 2200-2302 
SPST 5 13.5 0.5 1.0 — 306-1003-ND 8.61 7.45 6.38 5.47 2204-05-401 
SPST 5 13.5 0.5 1.0 With Electrostatic Shield 306-1004-ND 8.87 7.68 6.57 5.63 2204-05-411 
7 SPST 12 8 0.5 1.0 = 306-1105-ND 8.76 7.59 6.49 5.57 2204-12-301 
SPST 12 8 0.5 1.0 With Electrostatic Shield 306-1005-ND 9.02 7.81 6.68 5.73 2204-12-311 
SPDT 5 21.8 0.25 0.5 = 306-1006-ND 12.01 10.59 9.30 8.44 2211-05-301 
SPDT 12 8 0.25 0.5 = 306-1007-ND 12.24 10.79 9.48 8.60 2211-12-301 
DPST 5 28.5 0.5 1.5 = 306-1106-ND 8.87 7.68 6.57 5.63 2332-05-000 
DPST 12 12 0.5 15 _— 306-1008-ND 8.87 7.68 6.57 5.63 2332-12-000 
SPDT 5 28.5 0.5 1.5 = 306-1107-ND 12.35 10.69 9.15 7.84 2341-05-000 
SPDT 12 12 0.5 a5. _ 306-1108-ND 12.35 10.69 9.15 7.84 2341-12-000 
3PST 5 28.5 0.5 1.5 = 306-1109-ND 11.05 9.57 8.19 7.02 2333-05-000 
2 3PST 12 12 0.5 1.5 = 306-1110-ND 11.05 9.57 8.19 7.02 2333-12-000 
DPDT 5 28.5 0.25 0.5 = 306-1111-ND 13.65 12.03 10.57 9.59 2342-05-000 
DPDT 12 12 0.25 0.5 = 306-1112-ND 13.65 12.03 10.57 9.59 2342-12-000 
SPDT 5 13.5 0.25 1.0 With Coaxial Shield 306-1113-ND 11.87 10.46 9.19 8.34 2911-05-321 
SPDT 12 8 0.25 1.0 With Coaxial Shield 306-1114-ND 12.01 10.59 9.30 8.44 2911-12-321 
SPST 12 8 0.5 15 _ 306-1009-ND 9.18 7.95 6.80 5.83 2904-12-301 
3 SPST 12 68.6 3.0 5.0 High Voltage - 7500V 306-1010-ND 22.94 20.73 19.70 18.66 5501-12-1 
SPST 24 41.7 3.0 5.0 High Voltage - 7500V 306-1011-ND 23.37 21.12 20.07 19.01 5501-24-1 
SPST 12 16.7 0.5 2.0 High Reliability with E.S. 306-1012-ND 12.48 10.80 9.24 7.92 7101-12-1010 
4 SPST 12 16.7 0.5 2.0 High Reliability with E.S. and Diode 306-1013-ND 11.78 10.38 9.12 8.28 7101-12-1011 
DPST 12 16.7 0.5 2.0 High Reliability with E.S. 306-1014-ND 12.05 10.62 9.33 8.47 7102-12-1010 
DPST 12 16.7 0.5 2.0 High Reliability wtih E.S. and Diode 306-1015-ND 13.73 12.10 10.63 9.65 7102-12-1011 
SPST 5 10 0.5 1.0 Extended Lifetime 306-1016-ND 4.52 3.83 3.20 2.61 8001-05-001 
DPST 5 25 0.5 1.0 Extended Lifetime with E.S. 306-1017-ND 6.27 5.31 4.44 3.62 8002-05-10 
DPST 12 24 0.5 1.0 Extended Lifetime 306-1192-ND 6.08 5.15 4.31 3.51 8002-12-00 
SPDT 5 25 0.25 0.5 Extended Lifetime 306-1018-ND 7.77 6.58 5.50 4.49 8041-05-001 
SPST 5 10 0.5 1.0 Economy 306-1019-ND 2.37 2.01 1.68 1.37 8L01-05-001 
SPST 5 10 0.5 1.0 Economy with Diode 306-1020-ND 2.54 2.15 1.80 1.47 8L01-05-011 
SPST 5 10 0.5 1.0 Economy with E.S. 306-1021-ND 2.54 2:15: 1.80 1.47 8L01-05-101 
SPST 5 10 0.5 1.0 Economy with E.S. and Diode 306-1022-ND 2.73 2.31 1.94 1.58 8L01-05-111 
SPST 12 24 0.5 1.0 Economy 306-1023-ND 2.37 2.01 1.68 1.37 8L01-12-001 
SPST 12 24 0.5 1.0 Economy with Diode 306-1024-ND 2.54 2.15 1.80 1.47 8L01-12-011 
5 SPST 12 24 0.5 1.0 Economy with E.S. and Diode 306-1026-ND 2.73 2.31 1.94 1.58 8L01-12-111 
SPST 24 VW 0.5 1.0 Economy 306-1027-ND 2.54 2.15 1.80 1.47 8L01-24-001 
SPST 24 VW 0.5 1.0 Economy with Diode 306-1028-ND 2.73 2.31 1.94 1.58 8L01-24-011 
SPST 24 141 0.5 1.0 Economy with E.S. 306-1029-ND 2.73 2.31 1.94 1.58 8L01-24-101 
SPST 24 1141 0.5 1.0 Economy with E.S. and Diode 306-1030-ND 2.96 2.51 2.10 1.71 8L01-24-111 
DPST 5 25 0.5 1.0 Economy 306-1031-ND 3.51 2.97 2.49 2.03 8L02-05-00 
DPST 5 25 0.5 1.0 Economy with Diode 306-1032-ND 3.71 3.14 2.63 2.14 8L02-05-01 
DPST 5 25 0.5 1.0 Economy with E.S. 306-1033-ND 3.71 3.14 2.63 2.14 8L02-05-10 
DPST 5 25 0.5 1.0 Economy with E.S. and Diode 306-1034-ND 3.93 3.33 2.79 2.27 8L02-05-11 
DPST 12 24 0.5 1.0 Economy 306-1035-ND 3.51 2.97 2.49 2.03 8L02-12-00 
DPST 12 24 0.5 1.0 Economy with Diode 306-1036-ND 3.71 3.14 2.63 2.14 8102-12-01 
DPST 12 24 0.5 1.0 Economy with E.S. 306-1037-ND 3.71 3.14 2.63 2.14 8L02-12-10 
(Continued) 
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= Reed Relays (cont) 


TecitSiocy 


Fig. 6 Fig. 7 


The SIP relay is the industry choice for a wide variety of designs where economy, performance and a compact package are needed. The 9007 Spartan The SIP relay is the industry choice for a wide variety of designs where economy, 
Series is a general purpose economy version of the 9001 for applications with less stringent requirements. The 9081 Spartan Series is similar to the 9007, performance and a compact package are needed. The 9081C are 2x SPST- 
but with alternate industry standard footprints to accommodate other options, including Form C types. These relays are well suited for applications in C/O relays offered in industry standard packages. Use 9081C (.2 x .4 x .2) SIP for 
Security, Instrumentation and Modems. . industry standard footprint applications or 9081C1 (.2 x .2 x .2 x .2) for standard 

9001/9007 Top View Shown footprint applications requiring a SPDT function. These relays are well-suited for 
Dimensions-inches (mm) 100 applications in Security, Instrumentation and Modems. 


Series i Ww H ba EN ic 
.200 (2.54) 
0017 | 760 | 200 | 300 | . (6.08)! .890 (22.6) 
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760 200 | 300 | . 608) 92 


(19.30) | (5.08) | (7.62) -200 
S (5.08) 74 *— 
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15.24) 
890 275 315 


9002 


8081 | (20.61) | (6.99) | (8.0) 800 (20.32) 


Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10 


The 9012 package dimensions are 47% smaller than standard 9000 SIPs, yet the relay retains The 9092 model, because of its increased height, allows for The 9104 Series adds high voltage switching 1000V capability and 
the 10W switch ratings of its larger counterparts. The 9011 package dimensions is 65% smaller | incorporation of 2 form A switches in the same board space. These | high voltage standoff capability to a SIP relay package. These high 
than the standard 9000 SIPs and incorporates the RI-70 switch rated 3W. The 9117 goes one step | miniature SIP relays utilize Coto’s 10W switch technology, making | voltage, high performance relays are ideally suited for Automatic 
further, reducing package size by 65% from standard 9000 SIP's. This is the smallest SIP footprint | these SIP relays ideal for use in ATE applications and other high | Test Equipment, Instrumentation, and Process Control applications 


with a 3W rating. These miniature SIP relays are ideal for use in ATE applications and other high | ejiability test, measurement and telecommunications applications | where voltage isolation is a key design requirement. 
reliability test, measurements and telecommunications applications where high board density and Where high board density and long life are key requirements 


long life are key requirements. 


Bevel 270 .245 
9011/9012 Indicates > (6.85) 9117 a (6.22) 
15 (3.81) | ; (3. 320 
S77 9011-.265 (6.74) al 385 2 2 (8.13) 
4 9012-.400 (10.16) a: 
-100 + 
(2.54) +. 
Coil Coil Switching Carry 
Voltage Current Current Current Additional Digi-Key Price Each Coto 
Fig. Circuit (DC) (mA) (A) (A) Features Part No. 1 10 50 100 Part No. 

DPST 12 24 0.5 1.0 Economy with E.S. and Diode 306-1038-ND 3.93 3.33 2.79 2.27 8L02-12-11 

DPST 24 VW 0.5 1.0 Economy 306-1039-ND 3.71 3.14 2.63 2.14 8L02-24-00 

DPST 24 W141 0.5 1.0 Economy with Diode 306-1040-ND 3.93 3.33 2.79 2.27 8L02-24-01 

DPST 24 Wa 0.5 1.0 Economy with E.S. and Diode 306-1042-ND 4.13 3.50 2.93 2.39 8L02-24-11 
SPDT 5 25 0.25 0.5 Economy 306-1043-ND 5.07 4.29 3.59 2.93 8L41-05-001 
SPDT 5 25 0.25 0.5 Economy with Diode 306-1044-ND 5.27 4.46 3.73 3.04 8L41-05-011 
SPDT 5 25 0.25 0.5 Economy with E.S. 306-1045-ND 5.27 4.46 3.73 3.04 8L41-05-101 
5 SPDT 5 25 0.25 0.5 Economy with E.S. and Diode 306-1046-ND 5.46 4.62 3.87 3.15 8L41-05-111 
SPDT 12 24 0.25 0.5 Economy 306-1047-ND 5.07 4.29 3.59 2.93 8L41-12-001 
SPDT 12 24 0.25 0.5 Economy with Diode 306-1048-ND 5.27 4.46 3.73 3.04 8L41-12-011 
SPDT 12 24 0.25 0.5 Economy with E.S. 306-1050-ND 5.27 4.46 3.73 3.04 8L41-12-101 
SPDT 12 24 0.25 0.5 Economy with E.S. and Diode 306-1051-ND 5.46 4.62 3.87 3.15 8L41-12-111 
SPDT 24 Wa 0.25 0.5 Economy 306-1052-ND 5.27 4.46 3.73 3.04 8L41-24-001 
SPDT 24 W141 0.25 0.5 Economy with E.S. 306-1053-ND 5.46 4.62 3.87 3.15 8L41-24-101 
SPDT 24 W1 0.25 0.5 Economy with E.S. and Diode 306-1054-ND 5.66 4.79 4.01 3.27 8L41-24-111 

SPST 5 10 0.5 1.5 Extended Lifetime 306-1055-ND 4.13 3.50 2.93 2.39 9001-05-00 

SPST 5 10 0.5 15 Extended Lifetime with Diode 306-1056-ND 4.32 3.66 3.06 2.50 9001-05-01 

SPST 12 12 0.5 15 Extended Lifetime 306-1057-ND 4.13 3.50 2.93 2.39 9001-12-00 

SPST 12 12 0.5 15 Extended Lifetime with Diode 306-1058-ND 4.32 3.66 3.06 2.50 9001-12-01 

SPST 5 10 0.5 1.5 500 Coaxial Shield 306-1059-ND 5.36 4.54 3.80 3.10 9002-05-00 

SPST 5 10 0.5 15 500 Coaxial Shield with Diode 306-1060-ND 5.53 4.68 3.91 3.19 9002-05-01 

SPST 12 16 0.5 1.5 500 Coaxial Shield 306-1118-ND 5.36 4.54 3.80 3.10 9002-12-00 

SPST 12 12 0.5 1.5 500 Coaxial Shield with Diode 306-1061-ND 5.53 4.68 3.91 3.19 9002-12-01 

6 SPST 5 10 0.5 1.0 Economy 306-1062-ND 1.59 1.35 1.13 92 9007-05-00 

SPST 5 10 0.5 1.0 Economy with Diode 306-1063-ND 1.69 1.43 1.20 -98 9007-05-01 

SPST 12 12 0.5 1.0 Economy 306-1064-ND 1.59 1.35 1.13 92 9007-12-00 

SPST 5 10 0.5 1.0 Economy 306-1115-ND 1.79 1.52 1.27 1.04 9081-05-00 

SPST 24 12 0.5 1.0 Economy 306-1117-ND 1.95 1.65 1.38 1.13 9081-24-00 

SPST 5 10 0.5 1.0 With EMI Shield 306-1138-ND 1.85 1.57 1.32 1.07 9081-05-10 

SPST 5 10 0.25 1.5 Miniature Sip 306-1065-ND 4.42 3.74 3.13 2.55 9091-05-00 

SPST 5 10 0.25 1.5 Miniature Sip with Diode 306-1066-ND 4.58 3.88 3.25 2.65 9091-05-01 

SPST 12 12 0.25 1.5 Miniature Sip with Diode 306-1067-ND 4.58 3.88 3.25 2.65 9091-12-01 
SPDT-C/O 5 40 0.4 1.0 Standard Version 306-1175-ND 5.07 4.29 3.59 2.93 9081C-05-00 
SPDT-C/O 5 40 0.4 1.0 With EMI Shield 306-1176-ND 5.49 4.65 3.89 3.17 9081C-05-10 
7 SPDT-C/O 12 24 0.4 1.0 Standard Version 306-1177-ND 5:17 4.38 3.66 2.99 9081C-12-00 
SPDT-C/O 12 24 0.4 1.0 With EMI Shield 306-1178-ND 5.59 4.73 3.96 3.23 9081C-12-10 
SPDT-C/O 24 12 0.4 1.0 Standard Version 306-1179-ND 5.27 4.46 3.73 3.04 9081C-24-00 
SPDT-C/O 24 12 0.4 1.0 With EMI Shield 306-1180-ND 5.69 4.82 4.03 3.29 9081C-24-10 

SPST 5 10 0.25 0.5 With EMI Shield 306-1130-ND 7.70 6.52 5.46 4.45 9011-05-10 

SPST 5 10 0.25 0.5 With EMI Shield and Diode 306-1131-ND 7.96 6.74 5.64 4.60 9011-05-11 

SPST 12 16 0.25 0.5 With EMI Shield 306-1132-ND 8.06 6.82 5.71 4.65 9011-12-10 

SPST 12 16 0.25 0.5 With EMI Shield and Diode 306-1133-ND 8.32 7.04 5.89 4.80 9011-12-11 

SPST 5 10 0.5 15 With EMI Shield 306-1134-ND 6.27 5.31 4.44 3.62 9012-05-10 

8 SPST 5 10 0.5 1.5 With EMI Shield and Diode 306-1135-ND 6.53 5.53 4.63 3.77 9012-05-11 

SPST 12 16 0.5 15 With EMI Shield 306-1136-ND 6.60 5.59 4.67 3.81 9012-12-10 

SPST 12 16 0.5 a5 With EMI Shield and Diode 306-1137-ND 6.86 5.81 4.86 3.96 9012-12-11 

SPST 5 12 0.25 0.5 With EMI Shield 306-1181-ND 11.13 9.63 8.24 7.07 9117-05-10 

SPST 5 12 0.25 0.5 With EMI Shield and Diode 306-1182-ND 11.28 9.77 8.36 TAZ 9117-05-11 

DPST 5 13.3 0.5 1.2 With EMI Shield 306-1183-ND 10.82 9.36 8.01 6.87 9092-05-10 

DPST 5 13.3 0.5 1.2 With EMI Shield and Diode 306-1185-ND 10.97 9.50 8.13 6.97 9092-05-11 

9 DPST 12 16 0.5 1.2 With EMI Shield 306-1184-ND 10.87 9.41 8.05 6.90 9092-12-10 

DPST 12 16 0.5 1:2 With EMI Shield and Diode 306-1186-ND 11.00 9.52 8.15 6.98 9092-12-11 

SPST 5 28.5 0.5 1.3 With EMI Shield 306-1193-ND 10.82 9.36 8.01 6.87 9104-05-10 

SPST 5 28.5 0.5 1.3 With EMI Shield and Diode 306-1194-ND 10.97 9.50 8.13 6.97 9104-05-11 

10 SPST 12 24 0.5 1.3 With EMI Shield 306-1195-ND 10.87 9.41 8.05 6.90 9104-12-10 

SPST 12 24 0.5 1.3 With EMI Shield and Diode 306-1196-ND 11.00 9.52 8.15 6.98 9104-12-11 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1941 


HAMLIN ~~ Reed Relays 


Fig. 1 — HE700 Series 020 ma P Fig. 3 — HE400 Series 
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Fig. 4 — HE3300 Series I 950 (24.18) >} 1.950 (24.13) + 
(31 ( is pana ( 300 
5A 3.00) 3.00) : : : 
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| (7.62) : ( iE J 118 
-400 (10.16) . ) -400 (10.16) ae : ‘ 3 Pitches =| (3.00) 
>! .800 (20.32) Standard Sip “800 (20.32) Miniature Sip of .200 (5.08) nom. 
Pickup/ Oper./ 
Coil Coil Dropout Switch Switch Carry Cont. Rel. Ins. 
Volt. Res. (vDC@ Volt. Current Current Res. Time Res. Digi-Key Price Each Hamlin 
Top View (VDC) (0) 25°C) (VDC) (Amps) (Amps) (0) (msec) (Q) | Features Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
Fig. 1 — 700 Series DIP Reed Relays 
5 500 3.75/0.5 200 0.5 1:2 0.150 1.0/1.0 1010 = HE100-ND 1.50 1.27 1.06 .87 | HE721A0500 
5 500 3.75/0.5 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10'° | w/Diode HE101-ND 1.63 1.38 1.15 .94 | HE721A0510 
jaig' 98 12 1000 8.0/1.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 101° = HE102-ND 1.53 1.30 1.09 .89 | HE721A1200 
1A 5 bs 12 1000 8.0/1.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10'° | w/Diode HE103-ND 1.69 1.43 1.20 98 | HE721A1210 
SPST-NO p my 24 2150 16.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 _ HE104-ND 1.69 1.43 1.20 .98 | HE721A2400 
7 —- 7 24 2150 16.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10'° | w/Diode HE105-ND 1.82 1.54 1.29 1.05 | HE721A2410 
12 1000 8.0/1.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10!° | Low Profile HE138-ND 2.54 2.15 1.80 1.47 | HE721A1215 
24 2150 16.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10'° | Low Profile HE139-ND 2.54 2.15 1.80 1.47 | HE721A2415 
5 200 3.75/0.5 200 0.5 1:2 0.150 1.0/1.0 10!° | w/Diode HE123-ND 3.06 2.59 217 1.77 | HE722A0510 
reo wer 5 150 3.75/0.5 200 05 12 0150 | 1.0/1.0 | to) — HE106-ND 2.89 2.45 2.05 1.67 | HE722A0600 
te? 5 150 3.75/0.5 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10'° | w/Diode HE107-ND 3.06 2.59 217 1.77 | HE722A0610 
2A o eS] 12 500 8.0/1.0 200 0.5 12 0150 | 1.0/1.0 | 101°) — HE108-ND 2.96 2.51 2.10 1.71 | HE722A1200 
DPST-NO if q 4 12 500 8.0/1.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10'° | w/Diode HE109-ND 3.09 2.62 2.19 1.79 | HE722A1210 
12 67 24 2150 16.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1019 _ HE110-ND 3.09 2.62 2.19 1.79 | HE722A2400 
24 2150 16.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10'° | w/Diode HE111-ND 3.25 2.75 2.30 1.88 | HE722A2410 
1413 93 5 200 3.75/0.5 175 0.25 1.5 0.200 3.0/3.0 109 = HE112-ND 3.67 3.11 2.60 2.12 | HE721C0500 
i r 5 200 3.75/0.5 175 0.25 1.5 0.200 3.0/3.0 10° | w/Diode HE113-ND 3.80 3.22 2.70 2.20 | HE721C0510 
ale ie 12 500 8.0/1.0 175 0.25 1.5 0.200 3.0/3.0 10° _ HE114-ND 3.74 3.17 2.65 2.16 | HE721C1200 
SPDT-CO Ty, 12 500 8.0/1.0 175 0.25 1.5 0.200 3.0/3.0 10° | w/Diode HE115-ND 3.87 3.28 2.74 2.24 | HE721C01210 
ts 7. 24 2000 16.0/2.0 175 0.25 1.5 0.200 3.0/3.0 10° _ HE116-ND 3.87 3.28 2.74 2.24 | HE721C2400 
24 2000 16.0/2.0 175 0.25 15. 0.200 3.0/3.0 10° | w/Diode HE117-ND 4.00 3.39 2.83 2.31 | HE72102410 
1A tf 5 500 3.75/0.5 300 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 109 | High Volt. HE124-ND 2.15 1.82 1.52 1.24 | HE751A0510 
SPST-NO i 12 1000 8.0/1.0 300 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10! | High Volt. HE125-ND 2.21 1.87 1.57 1.28 | HE751A1210 
atth-5 24 2150 16.0/2.0 300 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10'9 | High Volt. HE126-ND 2.34 1.98 1.66 1.35 | HE751A2410 
Fig. 2 — 200 Series DIP Reed Relays 
1A a's 
a 3 ° 24 3285 16.8/1.4 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 = HE120-ND 4.10 3.47 2.90 2.37 | HE221A2450 
SPST-NO Tor view 
Fig. 3 — 400 Series DIP Reed Relays 
1A ay 
SPST-NO 3s] é 24 3840 18.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 = HE122-ND 4.10 3.47 2.90 2.37 | HE421A2450 
“TOP View 
Fig. 4 — 3300 Series SIP Reed Relays 
5 500 3.75/0.5 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 101° - HE200-ND 1.69 1.43 1.20 .98 | HE3321A0400 
12 #34 12 500 9.0/1.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10!° = HE201-ND 1.79 1.52 1.27 1.04 | HE3321A1200 
1A cH 24 2000 18.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 101° = HE202-ND 2.05 1.74 1.45 1.19 | HE3321A2400 
SPST-NO Let 5 125 3.75/0.5 250 1.0 1.5 0.150 1.0/1.0 10!° | High Volt. HE127-ND 2.37 2.01 1.68 1.37 | HE3351A0500 
12 500 9.0/1.0 250 1.0 1.5 0.150 1.0/1.0 10° | High Volt. HE128-ND 2.50 212 1.78 1.45 | HE3351A1200 
24 2000 18.0/2.0 250 1.0 15 0.150 1.0/1.0 10'° | High Volt. HE129-ND 2.73 2.31 1.94 1.58 | HE3351A2400 
1c 12 354 5 125 3.75/0.5 175 0.25 1.5 0.200 3.0/3.0 10° = HE203-ND 3.87 3.28 2.74 2.24 | HE3321C0500 
SPDT-CO coy 12 500 9.0/1.0 175 0.25 1.5 0.200 3.0/3.0 10° = HE204-ND 4.00 3.39 2.83 2.31 | HE3321C1200 
q LH") 24 2000 18.0/2.0 175 0.25 1.5 0.200 3.0/3.0 10° = HE205-ND 4.23 3.58 2.99 2.44 | HE332102400 
Fig. 5 — 3600 Series Ultra Miniature Reed Relays 
5 500 3.75/0.5 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 =— HE206-ND 1.50 1.27 1.06 .87 | HE3621A0500 
1A 1234 5 500 3.75/0.5 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10'° | w/Diode HE207-ND 1.56 1.32 1.11 .90 | HE3621A0510 
ih 12 1000 8.0/1.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1019 _ HE208-ND 1.59 1.35 1.13 .92 | HE3621A1200 
SPST-NO cee 12 | 1000 | 8.0/1.0 200 0.5 1.2 0.150 | 1.0/1.0 | 10 | w/Diode HE209-ND 1721.46 1.22 4.00 | HE3621A1210 
24 2150 16.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 101° _ HE210-ND 1.59 1.35 1.13 .92 | HE3621A2400 
24 2150 16.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10'° | w/Diode HE211-ND 1.76 1.49 1.25 1.02 | HE3621A2410 
— — Fig. 1 — B10 Fig. 2— B40 
TechiNoLocy (6B : ; 
fe atl : > S ; : 
RF Relays Labo (10.18) A . < SE f al alg 
B10 Relays: Coto’s Ball Grid Array (BGA) construction AaB (11.38) E TOE EN : : Si0 (12.95) 


offers a breakthrough in reed relay performance. This 
patented technology allows for shorter RF paths in a 
controlled 500 environment to minimize signal attenuation. 


: . 7 ‘ ¥ Coil Coil Switching | Carry 

The designer is now able to switch or pass signals with Voltage | Resistance | Current |Current Additional Digi-Key Price Each Coto 
wider bandwidth and faster rise time than alternative | Fig. | Circuit | (DC) (0) (Amps) | (Amps) Features Part No. 1 10 50 Part No. 
technologies. B10 Series, “In-Board Mount” 
B40 Relays: The B40 is four independent form A channels 
i ack z SPST 3.3 55.0 0.25 0.5 500 BGA Surface Mount 306-1152-5-ND 19.34 17.04 14.97 B10-03B 
in one quad package. This 4-in-one BGA packaging allows 1 
relays to be integrated easily on boards designed for spst| 5.0 | 150.0 0.25 | 05 | SOMBGASurfaceMount | 306-1153-5-ND 19.34 17.04 14.97 _—|-B10-058 
surface mount processing. B40 Series, 4 Channel, “In-Board Mount” 
Applications: «IC Testers *In-Line Relay Testers 2 4PST 3.3 55.0 0.25 0.5 4 Channels-in-one BGA 306-1154-ND 163.80 155.61 147.42 B40-0002B 
packs Tostefs '*!Moed Signal ‘Testers:'* High Bandpass 4pst} 5.0 | 166.0 0.25 | 05 4Channels-in-one BGA | 306-1155-ND 163.80 155.61 147.42 B40-00038 

pplications 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1942 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Reed Relays 


Fig. 1 Dip Reed Relays 


75 
015 .275 (6.98) 
as 118.05)" ls 


14 13 
7 
A 254] « {115 (2.92) 
6 (15.24) 
Fig. Coil Coil Pickup/ Max. Cur. Cont. |Oper./ Release /-Bounce | Power Ins. Digi-Key Price Each US Relays 
Form |Volt. (VDC)|Res. () |Dropout (VDC) | Volt. (VDC) | Rtg. (A) | Res. (0) Time (msec.) Rtg. (W) | Res. (Q) | Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 
Dip Reed Relays 
5 500 4.0/0.5 100 50 .20 5/.5/.5 10 1010 Z660-ND 4.06 344 288 2.35 | DIAO5A 
1-1A 12 1000 9.6/1.2 100 50 .20 5/.5/.5 10 1010 2661-ND 4.06 344 288 2.35 | DIA12A 
24 2200 19.2/2.4 100 50 20 5/.5/.5 10 19!° Z612-ND 419 355 297 2.42 | DIA24A 
5 150 4.0/0.5 100 50 .20 5/.5/.5 10 1010 2662-ND 6.98 5.06 4.24 3.45 | D2A05A 
1-2A 12 500 9.6/1.2 100 50 .20 55/5 10 1010 2614-ND 5.98 5.06 424 3.45 | D2A12A 
24 1750 19.2/2.4 100 50 20 5/.5/.5 10 19'° Z615-ND 6.14 520 435 3.55 | D2A24A 
5 450 4.0/0.5 100 50 .20 -35/.5/.5 10 1010 Z616-ND 5.98 5.06 4.24 3.45 | D1BO5A 
1-1B 12 450 9.6/1.2 100 50 .20 .35/.5/.5 10 1010 2617-ND 6.98 5.06 424 3.45 | D1B12A 
24 1750 19.2/2.4 100 50 .20 -35/.5/.5 10 1010 Z618-ND 6.14 520 435 3.55 | D1B24A 
5 200 4.0/0.5 28 25 .20 .5/.5/NO = .5, NC = 1.5 3 10° 2663-ND 7.31 619 518 4.22 | D1CO5C 
1-1C 12 500 4.0/0.5 28 25 .20 .5/.5/NO = .5, NC = 1.5 3 10° 2664-ND 7.31 619 518 4.22 | D1C12C 
24 1750 19.2/2.4 28 25 .20 .5/.5/NO = .5, NC = 1.5 3 10° 2621-ND 748 633 529 4.32 | D1C24C 
Series 10 Reed Relays 
3 250 2.25/0.3 200 5 10 5/.25/— 5 1010 2622-ND 471 3.99 3.34 2.72 | RIA3AHH 
5 700 3.75/0.5 200 5 10 5/.25/— 5 19!° 2623-ND 488 413 345 2.82 | RIASAHH 
12 2000 9.0/1.2 200 5 10 5/.25/— 5 1010 2624-ND 6.20 440 3.68 3.00 | R1A12AHH 
24 4000 18.0/2.4 200 5 10 5/.25/— 9: 1010 2625-ND 7.31 619 518 4.22 | R1A24AHH 
_ 3 30 2.25/0.3 300 2 10 5/.25/— 50 1910 2626-ND 4.29 363 3.04 2.48 | PIA3A 
5 100 3.75/0.5 300 2 10 -5/.25/— 50 1010 2627-ND 4.29 363 3.04 2.48 | PIA5SA 
12 500 9.0/1.2 300 2 10 5/.25/— 50 1010 2628-ND 442 374 313 2.55 | PIA12A 
24 1000 18.0/2.4 300 2 10 5/.25/— 50 1010 Z629-ND 5.36 454 3.80 3.10 | PIA24A 
Series 30 Sip Reed Relays 
5 500 3.8/0.5 200 5 .20 0.4/0.1/0.3 10 10° 2530-ND 4.06 344 288 2.35 | SDIAO5A 
24 2000 16.0/2.0 200 5 20 0.4/0.1/0.3 10 10° 2532-ND 419 355 2.97 242 | SDIA24A 
3-+1A 5 500 3.8/0.5 250 1 .20 0.5/0.3/0.3 50 10° 2533-ND 462 3.91 3.27 2.67 | SDIA05D 
12 500 8.0/1.0 250 1 .20 0.5/0.3/0.3 50 10° 2534-ND 462 3.91 327 2.67 | SD1A12D 
24 2000 16.0/2.0 250 1 20 0.5/0.3/0.3 50 10° 2535-ND 475 402 336 2.74 | SD1A24D 
Open-Line Reed Relays 
441A 5 500 3.8/0.5 250 1 10 0.4/0.2/0.25 20 To 2638-ND 6.99 5.92 4.95 4.04 | 20-1051-10 
12 500 8.0/1.0 250 1 10 0.4/0.2/0.25 20 1010 2639-ND 6.99 592 495 4.04 | 20-1121-10 
42h 5 200 3.8/0.5 250 1 10 0.5/0.2/0.25 20 1010 Z641-ND 8.61 7.29 610 4.97 | 20-2051-10 
12 440 8.0/1.0 250 1 10 0.5/0.2/0.25 20 19'° 2642-ND 8.61 7.29 610 4.97 | 20-2121-10 
4-1B 5 500 3.8/0.5 200 5 10 0.5/0.4/1.5 10 1010 Z644-ND 7.75 671 5.76 4.92 | 20-1051-30 
5 200 3.8/0.5 200 5 10 0.6/0.4/1.5 10 1910 Z647-ND 11.18 9.68 8.30 7.10 | 20-2051-30 
4-2B 12 310 8.0/1.0 200 5 10 0.6/0.4/1.5 10 Tg Z648-ND 11.18 9.68 830 7.10 | 20-2121-30 
24 1250 16.0/2.0 200 5 10 0.6/0.4/1.5 10 1010 Z649-ND 11.65 10.08 8.65 7.40 | 20-2241-30 


Surface Mount Reed Relays 
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Fig. 2 Series 10 Reed Relays 
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Fig. 3 Series 30 Sip Reed Relays 


020 375 


(51) (053) aa (3.99) 


Tr-TO | | 0 
200 + (3.30) 


“400 
(i016) |(°-98) 


1.0 (25.4) 


ihe (2.39) 


.350 (8-89) 


(6.08) 


3-1A 


[r= 


Fig. 4 Open-Line Reed Relays 
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Coil Coil Pickup/ Maximum Current Cont. Operate Ins. Digi-Key Price Each US Relays 
Fig. | Voltage (VDC) | Resistance (9) | Dropout(VDC) | Voltage (VDC) | Rating mA Resistance (Q) | Time (msec.) | Resistance (Q) | Part No. il 10 50 Part No. 
1 4.5 150 3.5/0.5 250 500 A 35 7x1012 Z650-ND 9.75 8.44 7.24 SMRR1-5-150C. 
2 5 150 3.75/0.4 200 500 -150 35 7x1012 Z651-ND 10.40 9.00 7.72 SMRR2-5-150C 
3 5 150 3.75/0.4 200 500 150 35 7x1012 Z652-ND 10.08 8.53 713 SMRR2-5-150E 
4 5 150 3.8/0.5 250 500 -150 35 7x1012 Z653-ND 11.70 10.13 8.69 SMRR2-5-150F 
5 5 250 3.75/0.4 200 500 -150 35 7x1012 Z654-ND 9.26 7.84 6.56 SMRR2-5-250 
6 5 150 3.8/0.5 28 250 2 5 7x1012 Z655-ND 10.79 9.34 8.01 SMRR3-5-150 


a 
v ITT 


Magnetic Sensors 


ITT’s MPS Series Magnetic Proximity Sensors operate when a magnetic field approaches two magnetic reed blades. The magnetic field 
overcomes the spring tension of the blades and brings the contacts together. When the magnetic actuator is removed, the reeds separate 
by their own spring tension. Comes complete with reed switch and matching actuator. FEATURES: * Long Life Expectancy — 10 million 
operations * Housing made of rugged impact resistant ABS plastic that meets or exceeds UL requirements for fire retardation * Sealed 
Contacts allowing the reed to operate in damp and dusty environments * Wide gap performance makes magnet and switch alignment less 
critical. SPECIFICATIONS: * Contact Ratings: 100VDC or 100VAC maximum @ 0.3 Amp Maximum; 1.0 Amp Maximum Carry Current 
© Operating Temperature: -40°C ~ 100°C * Mechanical & Electrical Life: 10 Million Operations MATERIALS: * Housing/Spacer/Cover: 
ABS Plastic (UL94V-0), white * Wire Leads: UL1061, 22 AWG: stranded, made of copper or aluminum; Length: 12” (30.48cm) with ends 


stripped; Color: white « Magnets: Alnico V and Ceramic Ferrite 8 (MPS80WG model only). 


NOTE: Wide gap contacts are polarity sensitive. Use alignment dots for proper installation of surface mount contacts. 


Make | Release 
Gap Gap Digi-Key Price Each ITT Ind. 
Fig. | (mm) (mm) Part No. 1 10 100 250 | Part No. 

1 31.75 40.64 | CKN6002-ND 5.72 4.95 4.17 3.78 | MPS9WGW 
2 31.75 31.75 | CKN6003-ND 7.07 6.11 5.15 4.66 | MPS20WGW 
3 25.40 33.02 CKN6004-ND 6.06 5.24 4.41 4.00 | MPS45WGW 
4 31.75 40.64 | CKN6005-ND 6.73 5.82 4.90 4.44 | MPS70OWGW 
5 31.75 40.64 | CKN6006-ND 6.73 5.82 4.90 4.44 | MPS73WGW 
6 50.80 50.80 | CKN6007-ND 6.73 5.82 4.90 4.44 | MPS80OWGW 
7 31.75 40.64 | CKN6008-ND 5.72 4.95 4.17 3.78 | MPS9SWGW 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(t073) 1943 


HAMLIN Fig.3 NEW! ¢ 
Magnetic Reed Switches = = ge  — oe 


Reed Switches consists of two ferromagnetic reeds that when introduced to a 


magnetic field, attract toward each other to close. Once the magnetic field is Fig. 4 (SMT) Fig. 5 NEW! 
removed, the contacts again spring open. Reed switches are ideal in auto, marine 
and moist environments including water, fuels, and dust-laden atmospheres. The Epoxy Body 
smaller Ampere Turns number, the more sensitive the reed switch to magnetic fields. 
Maximum DC Switching Carry Operate/ 
Ampere Contact Rating Current Current Release Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hamlin 
Fig. Circuit Turns Watts Volts (Amp) (Amp) (ms) A B c Part No. 1 10 50 Part No. 
Axial Lead Reed Switches 
6-12 10 170 0.5 0.5 45/.2 7.00 46.00 1.80 HE516-ND 1.37 1.16 97 MITI-3V1 6-12.5 
22-28 20 200 1.0 1.5 -8/.25 19.05 56.64 2.66 HE545-ND 1.37 1.16 97 MLRR-2 22-28 
27-33 20 200 1.0 1.5 .8/.25 19.05 56.64 2.66 HE536-ND 1.37 1.16 97 MLRR-2 27-33 
32-38 20 200 1.0 1.5 .8/.25 19.05 56.64 2.66 HE537-ND 1.37 1.16 97 MLRR-2 32-38 
17-23 20 200 1.0 1.2 71.2 15.24 56.64 2.66 HE133-ND 81 69 58 MLRR-3 17-23 
22-28 20 200 1.0 1.2 71.2 15.24 56.64 2.66 HE538-ND 81 69 58 MLRR-3 22-28 
32-38 20 200 1.0 12 71.2 15.24 56.64 2.66 HE539-ND 81 69 58 MLRR-3 32-38 
17-23 20 200 1.0 1.0 -6/.2 15.24 40.38 2.66 HE540-ND 85 72 60 MLRR-4 17-23 
22-28 20 200 1.0 1.0 .6/.2 15.24 40.38 2.66 HE541-ND 85 72 60 MLRR-4 22-28 
10-20 10 200 0.5 0.8 -6/.2 12.70 40.39 1.83 HE500-ND 81 69 58 MDSR-7 10-20 
20-25 10 200 0.5 0.8 6/.2 12.70 40.39 1.80 HE535-ND 81 69 58 MDSR-7 20-25 
17-28 10 300 0.5 1.5 -6/.2 15.24 40.38 2.28 HE501-ND 1.04 88 74 MDRR-6 17-28 
27-33 10 200 0.5 1.5 6/.2 15.24 40.38 2.28 HE530-ND 1.04 88 74 MDRR-6 27-33 
37-43 10 200 0.5 1.5 -6/.2 15.24 40.38 2.28 HE531-ND 1.04 88 74 MDRR-6 37-43 
12-23 10 200 0.5 1.2 -6/.2 15.24 40.39 2.29 HE502-ND 62 53 44 MDSR-4 12-23 
Tt |) cSPSr 27-33 10 200 05 1.2 6/.2 15.24 40.39 2.29 HES533-ND 62 53 44 | MDSR-4 27-33 
32-38 10 200 0.5 1.2 -6/.2 15.24 40.39 2.29 HE534-ND 62 53 44 MDSR-4 32-38 
12-33 10 200 0.5 1.2 -6/.2 15.24 40.39 2.29 HE503-ND 72 61 51 MDCG-4 12-33 
17-23 10 200 0.75 1.5 .75/.3 19.687 56.77 2.66 HE135-ND 98 83 69 MARR-2 17-23 
22-28 10 200 0.75 1.5 .75/.3 19.05 56.64 2.66 HE136-ND 98 83 69 MARR-2 22-28 
27-33 10 200 0.75 1.5 .75/.3 19.05 56.64 2.66 HE527-ND 98 83 69 MARR-2 27-33 
32-38 10 200 0.75 1.5 .75/.3 19.05 56.64 2.66 HE528-ND 98 83 69 MARR-2 32-38 
17-23 10 1000 0.5 1.3 .75/.3 19.05 56.77 2.66 HE544-ND 2.34 1.98 1.66 MARR-5 17-23 
22-33 10 1000 0.5 1.3 .75/.3 19.69 56.77 2.66 HE504-ND 2.34 1.98 1.66 MARR-5 22-33 
32-38 10 1000 0.5 1.3 -75/.3 19.69 56.77 2.66 HE529-ND 2.34 1.98 1.66 MARR-5 32-38 
27-33 50 200 1.5 3.0 .75/.3 19.69 56.64 2.84 HE546-ND 1.04 88 74 MRPR-3 27-33 
32-38 50 200 1.5 3.0 .75/.3 19.69 56.64 2.84 HE547-ND 1.04 88 74 MRPR-3 32-38 
37-43 50 200 1.5 3.0 .75/.3 19.69 56.64 2.84 HE542-ND 1.04 88 74 MRPR-3 37-43 
17-23 50 250 1.0 2.5 .75/.3 20.32 56.64 2.84 HE543-ND 1.30 1.10 92 MRPR-8 17-23 
22-38 50 250 1.0 2.5 -75/.3 20.32 56.64 2.84 HE505-ND 1.30 1.10 92 MRPR-8 22-38 
15-25 5 175 0.25 1.5 TA 14.73 51.66 2.54 HE506-ND 2.96 2.51 2.10 MDRR-DT 15-25 F 
30-35 5 175 0.25 15 7A 14.73 51.66 2.54 HE532-ND 2.93 2.48 2.07 MDRR-DT 30-35 U 
50-65 50 500 1.5 2.0 5.5/8 39.37 85.73 5.33 HE508-ND 15.63 13.23 11.07 DRT-DTH 50-65 
70-75 50 500 1.5 2.0 5.5/8 38.10 85.73 5.33 HE525-ND 15.63 13.23 11.07 DRT-DTH 70-75 
80-85 50 500 1.5 2.0 5.5/8 38.10 85.73 5.33 HE526-ND 15.63 13.23 11.07 DRT-DTH 80-85 
2) ||, <SPDY: 75-80 30 500 05 3.0 4.5/7.0 38.10 85.73 5.33 HE134-ND 11.41 9.66 8.08 | DRR-DTH 75-80 
40-45 30 500 0.5 3.0 4.5/7 38.10 85.73 5.33 HE521-ND 11.41 9.66 8.08 DRR-DTH 40-45 
45-50 30 500 0.5 3.0 4.5/7 38.10 85.73 5.33 HE522-ND 11.41 9.66 8.08 DRR-DTH 45-50 
65-70 30 500 0.5 3.0 4.5/7 38.10 85.73 5.33 HE523-ND 11.41 9.66 8.08 DRR-DTH 65-70 
85-90 30 500 0.5 3.0 4.5/7 38.10 85.73 5.33 HE524-ND 11.41 9.66 8.08 DRR-DTH 85-90 
42-48 100 400 3.0 6.0 4.5/2.5 50.80 82.55 5.25 HE517-ND 3.38 2.86 2.40 DRR-129 42-48 
47-68 100 400 3.0 6.0 4.5/2.5 50.80 82.55 5.25 HE509-ND 3.38 2.86 2.40 DRR-129 47-68 
a SPST 67-73 100 400 3.0 6.0 4.5/2.5 50.80 82.55 5.25 HE518-ND 3.38 2.86 2.40 DRR-129 67-73 
77-83 100 400 3.0 6.0 4.5/2.5 50.80 82.55 5.25 HE519-ND 3.38 2.86 2.40 DRR-129 77-83 
87-93 100 400 3.0 6.0 4.5/2.5 50.80 82.55 5.25 HE520-ND 3.38 2.86 2.40 DRR-129 87-93 
10-15 10 200 0.5 0.8 1.0/0.5 11.43 40.39 0.43 HE548-ND NEW! 1.14 94 79 59170-1-S-00-A 
3 SPST 15-20 10 200 0.5 0.8 1.0/0.5 11.43 40.39 0.43 HE550-ND NEW! 1.14 94 79 59170-1-T-00-A 
20-25 10 200 0.5 0.8 1.0/0.5 11.43 40.39 0.43 HE552-ND NEW! 1.14 94 79 59170-1-U-00-A 
Operate Release Switching Switching Carry Dimensions (mm) | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape & Reel Hamlin 
Fig. | Circuit | Time (ms) | Time (ms) | Volt. (max.) Current Current A B C_ | Part No. 1 10 50 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
SMT Reed Switches 
0.5 1.2 17.52 19.30 2.84 | HE151CT-ND 84 2 .60 |HE151TR-ND 3,000 300.00/M| MDSM-4R 12-18 
Paull 0.6 _ eae 0.5 0.8 | 16.64 21.03 1.27 | HE152CT-ND 1.26 1.08.90 |— = —| MDSM-7R 10-15 
0.5 0.8 11.43 16.25 1.52 |HE549CT-ND NEW! 1.44 1.23 1.03 |HE549TR-ND NEW!) 2,000 554.00/M| 59170-1-S-00-D 
5 SPST 1.0 0.5 200VDC 0.5 0.8 11.43 16.25 1.52 |HE551CT-ND NEW! 1.44 1.23 1.03 |HE551TR-ND NEW!| 2,000 554.00/M| 59170-1-T-00-D 
0.5 0.8 11.43 16.25 1.52 | HE553CT-ND NEW! 1.44 1.23 1.03 |HE553TR-ND NEW!| 2,000 554.00/M| 59710-1-U-00-D 
Magnets od 
A permanent magnet is the most common source for operating the magnetic reed switch. The method Dim. (mm) Use with | Gauss Digi-Key Price Each Hamlin 
used to position the magnet depends upon the switching requirement but can be used in one of four basic Fig. AxL |A.T.Range| Strength | Part No. 1 10 50 | Part No. 
techniques; perpendicular or parallel motion (up and down, side to side) rotation (revolving magnet or switch), 1.57 Sq. x 12.70 10-38 45 HE510-ND 1.20 1.02 “86 | H-31 
shielding (passing a ferromagnetic material between the switch and magnet) or biasing which is using one 4.83 Sq. x 25.40 10-38 200 HE511-ND 2.99 253 2.12 | H-32 
magnet of opposite polarity to cancel another magnet's lines of force. 1 3.2 Sq. x 19.1 10-38 135 HE512-ND 1.63 1.38 1.15 | H-33 
6.35 Sq. x 25.4 10-68 260 HE513-ND. 3.41 2.89 2.42 | H-34 
3.05 Dia. x 14.99 10-38 120 HE155-ND. 1.85 1.57 1.32 | 315 
2 4.62 Dia x 25.40 10-68 155 HE154-ND. 1.98 1.68 1.41 | H-36 
3.81 Dia. x 19.81 10-38 175 HE514-ND 1.59 1.35 1.13 | 420 
6.00 Dia. x 25.00 10-68 235 HE515-ND. 4.52 3.83 3.20 | 625 
3 | 12.70 Dia. x5.08 | 10-38 800 HE153-ND 117 99 83 | CM-1 
re. H ERRY op Mag netic Reed Features: RoHS Compliant Parts Available 
gs * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C (parts other than those indicated may be 
eo ® Posi ion Sensors * Leads: 24 AWG PVC, Pre-tinned, 12” long available as ROHS compliant) 
Dim. (Inch) Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Description A B Part No. 1 10 50 Part No. 
Magnetic Position Sensor, 10W, SPST-NO, .5A 1.00 @.243 CH402-ND® 3.16 2.81 2.34 MP201701 
1 Magnetic Position Sensor, 3W, SPST-NC, .2A 1.00 @.243 CH403-ND 5.27 4.68 3.90 MP201702 
Smooth Barrel Actuator 1.00 @.243 CH411-ND 2.97 2.64 2.20 AS201701 
Mini Flange Mount Proximity Sensors, 10W, SPST-NO, .5A .906 -550 CH405-ND@ 3.46 3.08 2.56 MP201801 
Mini Flange Mount Proximity Sensors, 3W, SPST-NC, .2A -906 550 CH406-ND. 5.32 4.73 3.94 MP201802 
2 Mini Flange Mount Actuator -906 550 CH412-ND 3.11 2.76 2.30 AS201801 
Flange Mount Proximity Sensors, 10W, SPST-NO, .5A 1.125 .750 CH407-ND* 3.59 3.20 2.66 MP201901 
Flange Mount Proximity Sensors, 3W, SPDT-CO, .2A 1.125 -750 CH409-ND* 5.94 5.28 4.40 MP201903 
Flange Mount Actuator 1.125 750 CH413-ND 3.38 3.00 2.50 AS201901 
Magnetic Position Sensor Aluminum 10W, SPST-NO, .5A 1.00 — CH410-ND 10.13 9.00 7.50 MP200701 
3 Magnetic Position Sensor Aluminum 3W, SPST-NC, .2A 1.00 _— CH709-ND 12.56 11.16 9.30 MP200702 
Magnetic Position Sensor Aluminum 3W, SPDT-CO, .2A 1.00 _ CH710-ND 13.10 11.64 9.70 MP200703 
4 Threaded Actuator, South pole magnet 1.00 —_— CH397-ND 14.01 12.46 10.38 HE610400. 


* Wire leads extend from opposite side of switch # RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1944 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


HAMLIN 
Magnetic Position Sensors 


Specifications: * Switching Voltage: SPST - N/O - 200VDC, SPST - HV - 300VDC, SPDT - 175VDC, SPST - N/C - 175VDC = Initial 
Contact Resistance: 0.2002 * Typical Operate Time: 1.00ms * Shock without False Operation: 100G’s, 11ms, 1/2 sine wave 
¢ Operate and Storage Temperature: -40°C ~ 105°C 


4-40 Hole 


38.10, 
A 


SS AB 
b 3A = 5/16 - 24 Thread 


59021 - Aluminum Body 3B = M8 x 1.25 Thread 


Fig.9 (SMT) 


Mates with WM2900 (connector), 
WM2510 (contact) Gull-Lead 


Must Digi-Key Matching 
Dimension (mm) Operate/Release Termination Sensor Price Each Magnet Price Each 
Fig. Distance (mm) or Wiring Part No. u 10 50 Part No. 1 10 50 
SPST-N/O 
1 9.00 3.00 6.0/— 12” PVC Leads 59010-1-S-02-F-ND NEW! 9.36 7.92 6.63 57020-000-ND 3.54 3.00 2.51 
1 9.00 3.00 4.5/— 12” PVC Leads 59010-1-T-02-F-ND NEW! 9.36 7.92 6.63 57020-000-ND 3.54 3.00 2.51 
1 9.00 3.00 4.0/— 12” PVC Leads 59010-1-U-02-F-ND NEW! 9.36 7.92 6.63 57020-000-ND 3.54 3.00 2.51 
1 16.4 5.10 2.54/7.62 12” PVC Leads 59020-010-ND 5.62 4.76 3.98 57020-000-ND 3.54 3.00 2.51 
1 25.4 6.22 3.81/20.32 12” PVC Leads 59025-010-NDe 2.83 2.40 2.01 57025-000-NDe 2.57 2.18 1.82 
1 5.10 15.24 6.0/— 12” PVC Leads 59021-1-S-02-A-ND NEW! 16.61 14.06 11.76 57020-000-ND 3.54 3.00 2.51 
1 5.10 15.24 6.0/— 12” PVC Leads 59021-1-S-02-F-ND NEW! 16.61 14.06 11.76 57020-000-ND 3.54 3.00 2.51 
1 5.10 15.24 4.5/— 12” PVC Leads 59021-1-T-02-A-ND NEW! 16.61 14.06 11.76 57020-000-ND 3.54 3.00 2.51 
1 5.10 15.24 4.5/— 12” PVC Leads 59021-1-T-02-F-ND NEW! 16.61 14.06 11.76 57020-000-ND 3.54 3.00 2.51 
1 5.10 15.24 4.0/— 12” PVC Leads 59021-1-U-02-A-ND NEW! 16.61 14.06 11.76 57020-000-ND 3.54 3.00 2.51 
1 5.10 15.24 4.0/— 12” PVC Leads 59021-1-U-02-F-ND NEW! 16.61 14.06 11.76 57020-000-ND 3.54 3.00 2.51 
2 17.78 4.32 1.90/13.97 PCB Pins 59045-010-ND 1.72 1.46 1.22 57045-000-ND 2.99 2.53 2.12 
2 22.86 4.57 3.81/19.05 PCB pins 59050-010-NDe 1.24 1.05 88 57050-000-NDe 3.09 2.62 2.19 
3A _ = 3.81/20.32 12” PVC Leads 59065-010-NDe 3.67 3.11 2.60 57065-000-NDe 3.19 2.70 2.26 
3B _ = 3.81/20.32 12” PVC Leads 59070-010-ND 3.67 3.11 2.60 57070-000-ND 2.99 2.53 2.12 
4 46.0 M12 10.0/30.0 16’ 4” HD Cable 59075-1-T-50-F-ND 16.20 13.55 11.05 57075-000-ND 29.65 24.80 20.22 
4 46.0 M12 10.0/30.0 20” HD Cable 59075-1-U-03-A-ND 18.69 15.82 13.23 57075-000-ND 29.65 24.80 20.22 
5 = = 2.54/6.35 12” PVC Leads 59085-010-ND 8.94 7.57 6.33 = — = — 
6 = — 3.81/20.32 Connector 59105-010-ND 4.29 3.63 3.04 57105-000-ND 2.67 2.26 1.89 
rd 28.57 19.05 3.81/20.32 Pins 59125-010-NDe 3.74 3.17 2.65 57125-000-NDe 2.67 2.26 1.89 
8 28.57 19.05 8.89/29.21 12” Teflon Leads 59135-010-ND 6.08 5.15 4.31 57135-000-ND 3.54 3.00 2.51 
7 23.01 14.00 4.44/20.32 12” PVC Leads 59140-010-ND 2.86 2.42 2.03 57140-000-ND 2.86 2.42 2.03 
ot: 28.57 19.05 5.71/20.32 12” PVC Leads 59145-010-NDe 3.06 2.59 2.17 57145-000-NDe 2.67 2.26 1.89 
8 28.57 19.05 5.71/20.32 12” PVC Leads 59150-010-NDe 3.06 2.59 2.17 57150-000-NDe 2.67 2.26 1.89 
9 20.32 3.75 3.93/11.17 J-Lead SMT 59160-010-ND 2.02 1.71 1.43 57050-000-ND 3.09 2.62 2.19 
10 16 2.51 7.5/ — Gull Lead SMT 59165-1-S-00-C-ND 1.07 91 76 = _ = = 
10 16 2.51 6.5/— Gull Lead SMT 59165-1-T-00-C-ND 1.07 91 76 = = = _ 
10 16 2.51 5.0/ — Gull Lead SMT 59165-1-U-00-C-ND 1.07 91 76 = — — = 
SPST-HV-N/O 
1 25.4 6.22 3.81/20.32 12” PVC Leads 59025-020-NDt 3.28 2.78 2.33 57025-000-NDt 2.57 2.18 1.82 
2 22.86 4.57 3.81/19.05 PCB Pins 59050-020-NDt 1.72 1.46 1.22 57050-000-NDt 3.09 2.62 2.19 
3A _— = 3.81/20.32 12” PVC Leads 59065-020-NDt 3.97 3.36 2.81 57065-000-NDt 3.19 2.70 2.26 
3B = = 3.81/20.32 12” PVC Leads 59070-020-NDt 3.97 3.36 2.81 57070-000-NDt 2.99 2.53 2.12 
6 = _ 3.81/20.32 Connector 59105-020-NDt 4.91 4.16 3.48 57105-000-NDt 2.67 2.26 1.89 
7 28.57 19.05 3.81/20.32 Pins 59125-020-NDt 4.32 3.66 3.06 57125-000-NDt 2.67 2.26 1.89 
8 28.57 19.05 8.89/29.21 12” Teflon Leads 59135-020-ND 6.44 5.45 4.56 57135-000-ND 3.54 3.00 2.51 
7 23.01 14.00 4.44/20.32 12” PVC Leads 59140-020-NDt 3.48 2.95 2.47 57140-000-NDt 2.86 2.42 2.03 
TA 28.57 19.05 §.71/20.32 12” PVC Leads 59145-020-NDt 3.61 3.06 2.56 57145-000-NDt 2.67 2.26 1.89 
8 28.57 19.05 5.71/20.32 12” PVC Leads 59150-020-NDf¢ 3.61 3.06 2.56 57150-000-NDt 2.67 2.26 1.89 
SPDT-O/C 
1 25.4 6.22 3.81/20.32 12” PVC Leads 59025-030-NDe 4.78 4.05 3.39 57025-000-NDe 2.57 2.18 1.82 
3A = = 3.81/20.32 12” PVC Leads 59065-030-NDe 5.30 4.49 3.75 57065-000-NDe 3.19 2.70 2.26 
3B = = 3.81/20.32 12” PVC Leads 59070-030-ND 5.30 4.49 3.75 57070-000-ND 2.99 2.53 2.12 
5 = = 2.54/6.35 12” PVC Leads 59085-030-ND 9.39 7.95 6.65 = = = = 
8 28.57 19.05 8.89/29.21 12” Teflon Leads 59135-030-ND 7.70 6.52 5.46 57135-000-ND 3.54 3.00 2.51 
7 23.01 14.00 4.44/20.32 12” PVC Leads 59140-030-NDe 5.10 4.32 3.62 57140-000-NDe 2.86 2.42 2.03 
7 28.57 19.05 5.71/20.32 12” PVC Leads 59145-030-NDe 5.07 4.29 3.59 57145-000-NDe 2.67 2.26 1.89 
8 28.57 19.05 5.71/20.32 12” PVC Leads 59150-030-NDe 4.94 4.18 3.50 57150-000-NDe 2.67 2.26 1.89 
9 20.32 3.75 3.93/11.17 J-Lead SMT 59160-030-ND 4.03 3.41 2.86 57050-000-ND 3.09 2.62 2.19 
SPST-N/C 
1 25.4 6.22 3.81/20.32 12” PVC Leads 59025-040-ND 4.52 3.83 3.20 57025-000-ND 2.57 2.18 1.82 
3A = = 3.81/20.32 12” PVC Leads 59065-040-ND 4.97 4.21 3.52 57065-000-ND 3.19 2.70 2.26 
3B _— _ 3.81/20.32 12” PVC Leads 59070-040-ND 4.97 4.21 3.52 57070-000-ND 2.99 2.53 2.12 
8 23.01 19.05 4.44/20.32 12” PVC Leads 59140-040-ND 4.81 4.07 3.41 57140-000-ND 2.86 2.42 2.03 
¢ HE1-KIT-ND Digi-Key® Magnetic Switches Kit Assortment of switches denoted. (22 total pieces) Includes notebook style standard Case .............6. cece eee ence cece eee e cece neces eee ses ee eeeseeeeeeeeeneeseeeeaeneee $69.95 
+ HE2-KIT-ND Digi-Key® Magnetic Switches Kit One each of switches denoted. (18 total pieces) Includes notebook style standard CaSe ................e cece cece cence eect ee ee eee e ee ee ee ec este ee eceeeseseeeteseseesenenenees $49.95 
RADIAL M AG N ET | N Cc Gauss Digi-Key Price Each 
Description Strength Part No. 1 10 50 100 
M 1” Dia. x 1/8” Thick 10,800 469-1000-ND 2.05 1.80 1.60 1.42 
agnets 3/4” Dia. x 1/8” Thick 10,800 469-1001-ND 1.20 1.16 1.05 96 
: 1/2” Dia. x 1/8” Thick 10,800 469-1002-ND -60 54 48 46 
Made from Neodymium Iron Boron (NdFeB), rare earth 1/4” Dia. x 1/4” Thick 10,800 469-1003-ND 36 34 32 .30 
magnets. These magnets are nickel plated. Neodymium 1/4” Dia. x 1/8” Thick 10,800 469-1004-ND 20 19 18 16 
Magnets are the most powerful permanent magnetic materials 1/4” Dia. x 1/16” Thick 10,800 469-1005-ND 13 12 a 10 
commercially available. Increasing the size of a magnet also se x 2 x 1/8" Thick 10,800 469-1006-ND 4.80 4.50 4.14 3.84 
increases magnetic strength. 1” x 2" x 1/4" Thick 10,800 469-1007-ND 7.95 7.20 6.75 5.56 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1945 


Coil Coil Switching Carry Digi-Key Price Each SRC Devices 
SRC @) DEVICES Reed Relays Fig.| Circuit | Voltage (DG)| Resistance | Current (A)| Current (A) | Part No. 1 10 50. | Part No. 
SPST 5 500 0.5 2 420-1021-ND 3.28 2.78 2.33 | DSS41A05 
SRC Devices offers a selection of molded SIP and DIP 14 Reed Relays to meet customer applications. erat ‘ 00. oS : jo O22NDS oan an oi Hae 
The DSS4 was developed several years ago and continues to be the relay of choice for hook switch in 1 SPST 12 1000 05 2 420-1024-ND* 380 322 270|DSS41A12B 
modems and general purpose applications. Features: * High reliability switching » Long operating life SPST 24 2000 05 2 420-1025-ND 3.61 3.06 2.56|DSS41A24 
(>1 billion operations) » Capable of switching up to 1000V * Automatic insertion design. The PRMA SPST 24 2000 0.5 2 420-1026-ND* 4.13 3.50 2.54 | DSS41A24B 
offers a variety of contacts and schematics to meet the needs of a wide range of applications. Some SPST 5 500 05 2 420-1008-ND 4.06 3.44 2.88] PRMA1A05 
applications include: * Automatic test equipment * Process control * High-end security systems * Metering SPST 5 500 0.5 2 420-1009-ND* 4.29 3.63 3.04 | PRMA1A05B 
SPST 12 1000 0.5 2 420-1010-ND 4.06 3.44 2.88 | PRMAIA12 
SPST 24 2150 0.5 2 420-1011-ND 439 3.72 3.11 | PRMA1A24 
SPST N/C 5 500 0.5 2 420-1016-ND 5.72 4.84 4.05 | PRMA1B05 
SPST N/C 12 1000 0.5 2 420-1017-ND 5.72 4.84 4.05 | PRMA1B12 
SPST N/C 24 2150 0.5 2 420-1101-ND 6.05 5.12 4.28 | PRMA1B24 
2 | SPDT O/C 5 200 0.25 0.4 420-1018-ND 8.01 6.93 5.93 | PRMA1C05 
SPDT O/C 5 200 0.25 0.4 420-1019-ND* 8.63 7.47 6.40 | PRMAICOSB 
SPDT O/C 12 500 0.25 0.4 420-1020-ND 8.01 6.93 5.93 | PRMA1C12 
DPST 5 140 0.5 2 420-1012-ND 6.50 5.50 4.60 | PRMA2A05 
DPST § 140 0.5 2 420-1013-ND* 7.31 6.19 5.18 | PRMA2A05B 
DPST 12 500 0.5 2 420-1014-ND 6.50 5.50 4.60 | PRMA2A12 
Diode — pin #2 ot DPST 24 2150 0.5 2 420-1015-ND 6.83 5.78 4.83 | PRMA2A24 
is positive PRMAIC PRMA2A SDE 24 2150 0.25 0.4 420-1102-ND 10.34 8.75 7.32 | PRMA1C24 
* With Diode 
Ultra-Mini Reed Switches Rols 
SCR Devices Industry unique flat bladed, square reed switches. Operate ATe | Release ATe | Switching | Switching | Carry Digi-Key Pricing SRC Devices 
Ideally suited for small signal to moderate load switching tasks. With | Circuit | (min.-max.) | (min.-max.) | Volt.(max.) | Current | Current | PartNo. 100 | PartNo. 
sputtered ruthenium contacts and laser-sealed glass, the FR series Fig. 1 — Axial Lead OverMolded Switches 
reed switch from SRC Devices is one of the most reliable reed switches we 
available today. In addition, our square glass and flat leads allow for | SPST 10-15 5-30 T75VDCIVAG | 0.25A O5A | 420-1035-ND 315 2668 111.55 181.88 | UM2S1015 
seamless integration into a high speed, automated assembly process | SPST 10-20 5-30 175VDCVAC | 0.25A 054 | 420-1036-ND 289 2448 10235 166.88 | UM2S1020 
via our standard SMT configuration. SRC Devices reed switches are | SPST 10-30 5-30 175VDC/VAC | 0.254 0.5A 420-1037-ND 2.89 24.48 102.35 166.88 | UM2S1030 
the only reed switches fully SMT compatible by design, with or without SPST 15-20 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A 420-1038-ND 3.15 26.68 111.55 = 181.88 | UM2S1520 
overmolding. The magnetic force (expressed in NI, AT or Ampere SPST 15-25 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A 420-1039-ND 2.89 24.48 102.35 166.88 | UM2S1525 
Turns) required to cause the reed switch contacts to close is called the SPST 20-25 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A 420-1040-ND 1.82 15.40 64.40 105.00 | UM2S2025 
pull-in or operate AT. 
Operate ATe | Release ATe | Switching Switching | Carry | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing* | SRC Devices 
Circuit | (min.-max.) | (min.-max.) | Volt. (max.) Current | Current | Part No. 1 10 5 H Part No. 
Fig. 2— SMT OverMolded Reed Switches 
SPST 10-20 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A | 420-1030-1-ND 3.06 27.26 = 110.45 1222.00/M UM2315 
6.93 —_x SPST 10-15 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A | 420-1031-1-ND 3.32 29.58 119.85 1326.00/M UM2319 
5.89 = SPST 15-20 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A | 420-1032-1-ND 3.32 29.58 119.85 — UM2325 
SPST 10-30 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A | 420-1033-1-ND 2.93 26.10 105.75 1170.00/M UM2376 
SPST 20-25 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A | 420-1034-1-ND 1.98 17.69 71.68 793.00/M UM2378 
10.16 © Operate and Release values are given in Ampere-Turns.  * For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Magnetic Reed Switches Rows 
Reed switches have been used in thousands of applications from Operate ATe | Release ATe | Switching | Switching | Carry Digi-Key Pricing SRC Devices 
Cae eg re tans Stay and pesto Circuit | (min.-max.) | (min.-max.) | Volt.(max.) | Current Current | PartNo. 1 10 100 Part No. 
hatmiicelly. seel8¢ Tot opetation.'7 nesmost demanding elviON “SPST 10-15 5-15 | 200VDCVAC] 0 BAS | AND 158 TAOS SERS OSES ROSIOTSDETSN 
ments. The magnetic force (expressed in NI, AT or Ampere Turns) . . : 
required to cause the reed switch contacts to close is called the | SPST 10-20 5-20 | 200VDC/VAC] —0.5A 1.5A | 420-1001-ND 153 1293 54.05 88.13 | FR2S1020-052000 
pullin or operate AT. SPST 15-20 5-20 | 200VDC/VAC] 0.5A 1.5A | 420-1002-ND 166 14.03 58.65 95.63 | FR2S1520-052000 
SPST 15-25 5-20 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1003-ND 1.53 12.93 54.05 88.13 ) FR2S1525-0525 
SPST 20-25 5-25 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1004-ND 1.66 14.03 58.65 95.63 | FR2S2025-052500 
SPST 20-30 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1005-ND 1.53 12.93 54.05 88.13 | FR2S2030-053000 
Operate ATe | Release ATe | Switching | Switching | Carry Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing*| SRC Devices 
Circuit | (min.-max.) | (min.-max.) | Volt. (max.) | Current | Current Part No. 10 50 3,000 Part No. 
Fig. 2 — SMT Reed Switches on Tape 
SPST 15-25 5-22 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1006-1-ND 1.85 16.53 66.98 741.00/M FR2249 
SPST 10-20 5-18 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1007-1-ND 1.85 16.53 66.98 741.00/M FR2259 
SPST 10-30 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1027-1-ND 1.79 15.95 64.63 715.00/M FR2282 
SPST 10-15 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1104-1-ND 1.98 17.69 71.68 793.00/M FR2024 
SPST 15-20 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1028-1-ND 1.98 17.69 71.68 793.00/M FR2025 
SPST 20-25 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1029-1-ND 1.98 17.69 71.68 793.00/M FR2026 
© Operate and Release values are given in Ampere-Turns.  * For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Over Molded Reed Switches Opis | 
All the advantages of the non-molded DYAD®, plus the added Operate ATe | Release ATe | Switching | Switching Carry Digi-Key Pricing SRC Devices 
strength of a low-stress plastic encapsulation. The SRC Devices | Circuit | (min.-max.) | (min.-max.) | Volt. (max.) | Current Current | PartNo. 1 100 Part No. 
Molded DYAD is designed for the harshest, most demanding Axial Lead OverMolded Switches 
applications. This plastic shell provides superior mechanical SPST 10-15 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1047-ND 1.98 16.78 70.15 = 114.38 | CM15S1015 
strength, eliminates concerns over handling glass switches, and epee ten a Nat HEA 1 en re ieee a ee pues 1020 
i i i fl - 5 5 RS) FI - 85 5. 5.55, . 5 
eee an eee ne et ue Raped sPst | 15-20 5-30 | 200vDcvac| 05a 15A | 420-1050-ND 198 © 1678 «= 70.15 «114.38 | CM15S1520 
re é§ : 5 SPST 15-25 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1051-ND 1.85 15.68 65.55 106.88 | CM15S1525 
Turns) required to cause the reed switch contacts to close Is called | gpgt 20-25 5-30 | 200VDC/VAC| _0.5A 1.5A | 420-1052-ND 1.98 16.78 70.15 114.38 | CM15S2025 
the pull-in or operate AT. SPST 10-15 5-30 175VDCVAC 0.25A 0.5A 420-1059-ND 3.48 29.43 123.05 200.63 | CM5S1015 
Applications: SPST 10-20 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A 420-1060-ND 3.22 27.23 113.85 185.63 | CM5S1020 
- ° SPST 10-30 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A 420-1061-ND 3.09 26.13 109.25 178.13 | CM5S1030 
“Security - SPST 15-20 5-30 175VDC/VAC | 0.254 0.5A 420-1062-ND 3.48 29.43 123.05 + 200.63: | -CM5S1520 
* Proximity Sensing SPST 15-25 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A 420-1063-ND 3.22 27.23 113.85 185.63 | CM5S1525 
* Smoke Alarms SPST 20-25 5-30 175VDCVAC 0.25A 0.5A 420-1064-ND 3.48 29.43 123.05 200.63 | CM5S2025 
+ Automotive 
Level Sensor ___ | Operate ATs | Release ATe | Switching Switching | Carry | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel* SRC Devices 
* Lamp Current Sensor Circuit | (min.-max.) | (min.-max.) | Volt.(max.) | Current | Current | Part No. 10 5 Qty. Pricing Part No. 
SMT OverMolded Reed Switches 
SPST 10-15 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1041-1-ND 2.31 20.59 83.43 | 2,000 1030.00/M | CM15-2024 
SPST 10-20 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1042-1-ND 2.18 19.43 78.73 1,000 972.00 | CM15-2259 
SPST 10-30 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1043-1-ND 2.11 18.85 76.38 | 2,000 943.00/M | CM15-2282 
SPST 15-20 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1044-1-ND 2.31 20.59 83.43 | 2,000 1030.00/M | CM15-2025 
SPST 15-25 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1045-1-ND 2.18 19.43 78.73 | 2,000 972.00/M | CM15-2249 
SPST 20-25 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1046-1-ND 2.31 20.59 83.43 | 2,000 1030.00/M | CM15-2026 
SPST 10-15 5-30 175VDCVAC | 0.25A | 0.5A | 420-1053-1-ND 3.54 31.61 128.08 | 2,000 | 1553.00/M | CM5-2319 
SPST 10-20 5-30 175VDCVVAC | 0.25A | 0.5A | 420-1054-1-ND 3.54 31.61 128.08 | 2,000 | 1553.00/M | CM5-2315 
SPST 10-30 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A | 420-1055-1-ND 4.16 37.12 150.40 | 2,000 1824.00/M | CM5-2376 
SPST 15-20 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A | 420-1056-1-ND 3.54 31.61 128.08 | 2,000 1553.00/M | CM5-2325 
SPST 15-25 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A | 420-1057-1-ND 4.16 37.12 150.40 | 2,000 1824.00/M | CM5-2341 


© Operate and Release values are given in Ampere-Turns. 


* For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
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= Magnetic Reed Switches 


TecHhinoLocy 
Fig. 2-— SMT, Gull Wing Fig. 3 — SMT, J-Lead 
rc AS re ee r— A 
Go _ oak h 
SMD Version 
Max. DC Switching Carry Operate/ 
Ampere Contact Rating Current Current Release Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Coto 
Fig. | Circuit Turns Watts Volts (Amp) (Amp) (ms/j1s) A B c Part No. 1 10 50 Part No. 
SPST 14-23 10 200 0.5 1 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1168-ND 88 75 63 | RI-O1BAA 
SPST 16-25 10 200 0.5 1 35/50 .531 (13.5) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1169-ND 88 43) 63 | RI-O1CA 
SPST 7-21 10 200 0.5 0.5 30/70 .394 (10) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1170-ND 1.37 1.16 97 | RI-02A 
SPST 18-32 10 200 0.5 2.5 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1171-ND 1.01 86 72 | RI-03A 
SPST 16-25 10 200 0.5 1.75 .25/30 531 (13.5) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1172-ND 1.01 86 72 | RI-O7AA 
SPST 15-28 30 200 1 2.25 .35/30 -807 (20.5) 2.157 (54.8) -106 (2.7) 306-1187-ND 98 83 69 | RI-O8A 
SPST 18-32 10 200 0.5 2.5 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1188-ND 1.07 91 76 | RI-21A 
SPST 18-32 10 200 0.5 2.5 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1087-ND 1.07 91 76 | RI-23A 
SPST 14-23 10 200 0.5 15 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1086-ND 1.07 91 76 | RI-23AA 
SPST 8-16 10 200 0.25 1 10/70 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1085-ND 1.07 91 76 | RI-23AAA 
SPST 28-52 10 200 0.5 2.5 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1088-ND 1.07 91 76 | Rl-23B 
SPST 46-70 10 200 0.5 2.75 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1089-ND 1.07 91 76 | RI-23C 
SPST 18-32 15 200 1 2.5 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1092-ND 1.07 91 76 | RI-25A 
SPST 14-23 15 200 Al 1.75 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1091-ND 1.07 91 76 | RI-25AA 
SPST 8-16 10 200 0.75 15 .25/70 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1090-ND 1.07 91 76 | RI-25AAA 
SPST 28-52 25 200 1 2.75 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1093-ND 1.07 91 76 | Rl-25B 
SPST 46-70 25 200 di 3 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1094-ND 1.07 91 76 | RI-25C 
1 SPST 20-34 10 200 0.5 1.75 .25/30 531 (13.5) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1082-ND 1.63 1.38 1.15 | RI-27A 
SPST 16-25 10 200 0.5 1.75 .25/30 .531 (13.5) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1081-ND 1.63 1.38 1.15 | RI-27AA 
SPST 10-19 10 180 0.5 15 .25/30 531 (13.5) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1080-ND 1.63 1.38 1.15 | Rl-27AAA 
SPST 20-34 20 200 1 1.25 .25/30 .531 (13.5) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1191-ND 1.63 1.38 1.15 | RI-29A 
SPST 16-25 15 200 1 1.25 .25/30 531 (13.5) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1083-ND 1.63 1.38 1.15 | RI-29AA 
SPST 15-28 30 200 1 2.5 .35/30 -807 (20.5) 2.157 (54.8) -106 (2.7) 306-1099-ND 1.56 1.32 1.11 RI-46A 
SPST 10-19 30 200 0.75 2 35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) -106 (2.7) 306-1098-ND 1.56 1.32 111 RI-46AA 
SPST 24-51 40 200 1 3 .35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) -106 (2.7) 306-1100-ND 1.56 1.32 1.11 RI-46B 
SPST 46-70 40 200 1 3 .35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) -106 (2.7) 306-1101-ND 1.56 1.32 11 RI-46C 
SPST 15-28 70 200 1 1.75 .35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) -106 (2.7) 306-1102-ND 1.56 1.32 1.11 RI-48A 
SPST 24-51 70 200 1 2.25 35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) -106 (2.7) 306-1103-ND 1.56 1.32 1.11 RI-48B 
SPST 46-70 70 200 i 2.25 .35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) -106 (2.7) 306-1104-ND 1.56 1.32 1.11 RI-48C 
SPST 10-15 10 200 0.5 0.5 15/20 .394 (10) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1121-ND 1.56 1.32 1.11 RIGOGP1015 
SPST 15-20 10 200 0.5 0.5 15/20 .394 (10) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1122-ND 1.56 1.32 111 RIG0GP1520 
SPST 7-14 10 170 0.5 0.4 15/35 .276 (7) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1077-ND 2.08 1.76 1.48 | RI-70CTA 
SPST 7-15 10 170 0.5 0.4 15/35 .276 (7) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1123-ND 2.08 1.76 1.48 | RI70GP0715 
SPST 5-15 5 200 0.35 0.5 35/20 -19 (5) 1.81 (46) .07 (1.8) 306-1144-ND 2.76 2.34 1.96 | RI-80GP0515 
SPDT 10-30 $ 175 0.4 0.5 1.0/1.0 .590 (15) 1.988 (50.5) 1 (2.54) 306-1143-ND 4.36 3.69 3.09 | RI-90GP1030 
Max. DC Switching} Carry | Operate/ Cut Tape 
Ampere | Contact Rating| Current |Current} Release Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel__|coto 
Fig.) Circuit Turns Watts Volts | (Amps) |(Amps)| (ms/j!s) Package A B Cc Part No. 1 10 50 Part No. ty. Price Part No. 
SPST 5-15 5 175 0.35 0.5 35/20 Gullwing .196 (5) 342 (8.7) .07 (1.8) 306-1145-1-ND 3.06 2.59 2.17 306-1145-2-ND 7,000 | 1222.00/M|RI-80SMD0515G1 
2 SPST 5-15 5 175 0.35 0.5 35/20 Gullwing 196 (5) 4 (10.16) —.07 (1.8) 306-1146-1-ND 247 2.09 1.75 306-1146-2-ND 7,000 | 1222.00/M| RI-80SMD0515G2 
SPST | 9-15 10 200 | 05 05 | .30/70 Gullwing |.394 (10) .64 (16.25) .069(1.75)|  306-1189-1-ND 1.69 1.43 1.20]  306-1189-2-ND 7,000 | 676.00/M| RI-02SMD-G1 
SPST 9-15 10 200 0.5 0.5 30/70 Gullwing | .394 (10) .768 (19.5) .069 (1.75) 306-1190-1-ND 1.69 1.43 1.20 306-1190-2-ND 7,000 | 676.00/M|RI-O2SMD-G2 
3 | SPST| 5-15 5 175 | 035 | 05 | .35/20 JHead | 196 (5) .279(7.1) .07 (1.8) | 306-1147-1-ND 3.22 2.73 2.28}  306-1147-2-ND 7,000 | 1287.00/M)RI-80SMD0515J 
Max. DC Switching} Carry Cut Tape 
Ampere | Contact Rating | Current |Current Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Coto 
Fig. | Circuit Turns Watts Volts | (Amps) | (Amps) | Package A B c D Part No. 1 10 50 | PartNo. Qty. Price Part No. 
SPST 30-50 § 140 0.35 0.5 | Gullwing | .252 (6.4) 091 (2.31) .091 (2.31) .376 (9.55) 306-1148-1-ND 5.10 4.32 3.62) 306-1148-2-ND | 2,000 | 2355.00/M | CT05-3050-G1 
SPST 15-35 5 140 0.35 0.5 | Gullwing | .252 (6.4) .091 (2.31) .091 (2.31) .376 (9.55) 306-1149-1-ND 5.10 4.32 3.62) 306-1149-2-ND | 2,000 | 2355.00/M | CT05-1535-G1 
SPST 30-50 5 140 0.35 0.5 J-lead .252 (6.4) 091 (2.31) .091 (2.31) .376 (9.55) 306-1150-1-ND 5.30 4.49 3.75) 306-1150-2-ND | 2,000 | 2445.00/M | CT05-3050-J1 
4 | SPST 15-35 5 140 0.35 0.5 J-lead .252 (6.4) .091 (2.31) .091 (2.31) .376 (9.55) 306-1151-1-ND 5.30 4.49 3.75) 306-1151-2-ND | 2,000 | 2445.00/M | CT05-1535-J1 
SPST 15-30 10 200 0.5 0.5 | Gullwing | .458 (11.63) — .095 (2.41) 115 (2.92) 635 (16.13) | 306-1125-1-ND 2.70 2.29 1.91) 306-1125-2-ND | 2,000 | 1079.00/M | CT10-1530-G1 
SPST 15-40 10 200 0.5 0.5 | Gullwing | .458 (11.63) — .095 (2.41) 115 (2.92) 635 (16.13) | 306-1124-1-ND 2.70 2.29 1.91) 306-1124-2-ND | 2,000 | 1079.00/M | CT10-1540-G1 
SPST 25-40 10 200 0.5 0.5 | Gullwing | .458 (11.63) — .095 (2.41) 115 (2.92) 635 (16.13) | 306-1126-1-ND 2.70 2.29 1.91) 306-1126-2-ND | 2,000 | 1079.00/M | CT10-2540-G1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 1947 
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Fig. 1 — G5V 
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Fig. 4 — G6E 
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Fig.6— G6) | NW G6J-FL-Y 
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TIE" 5.20 733 
Top View Top View Single Coil Latch 
Contact Ratings Oper. Voltage | Operate/ 
Coil Resistive (A) (% of Rated) | Release | Dimensions 
Contact Volt. Res. 24 115 Pull/Drop/Max.| Time HxLxW Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Form (WDC) (9) voc VAC On/Out/Cont. | (msec.) (mm) Part No. 1 25 50 Part No. 
PC Mount Low Signal Relays 
3 60 72204-NDF 258 2.10 1.86 GaV-1-DC3 
5 167 7773-NDt 233 2.10 1.86 G5V-1-DC5 
6 240 72538-ND 2.35 212 1.88 G5V-1-DC6 
SPDT ea 1 05 go/io/200 | 5/5 | 10x12.5x7.5 oem oa 545 +38 Gaya bee 
12 960 Z774-NDt 2.33 2.10 1.86 GBV-1-DC12 
24 3,840 Z775-NDt 2.33 2.10 1.86 @5V-1-DC24 
3. «18 72185-ND 2.85 2.57 2.28 G5V-2-DC3 
5 50 7767-ND 2.85 257 2.28 G5V-2-DC5 
; 12 288 2 05 75/s20 | 7/3 | 11.5x20.5x10.1| Z768-ND 2.88 2.59 2.30 G5V-2-DC12 
241,152 7769-ND 2.88 2.59 2.30 G5V-2-DC24 
48 4,000 72255-ND 2.69 2.43 2.16 G5V-2-DC48 
pit 5 70 Z770-ND 3.08 277 2.46 G5V-2-H-DC5 
12 400 2 05 7s/s20 | 7/3 | 11.5x20.5x10.1| 771-ND 3.08 277 2.46 G5V-2-H-DC12 
24 1,600 2772-ND 3.08 277 2.46 G5V-2-H-DC24 
3 60 72203-ND 3.18 2.86 2.54 G5V-2-H1-DC3 
5 166.7 2 05 WSISAGO | 738 |11.5x20.5x10.11 F408 3.18 2.86 254 G5V-2-H1-DC5 
12 960 Z109-ND 3.18 2.86 2.54 G5V-2-HI-DC12 
24 2.880 e 0.5 75650 | 78 | 11.5x20.5x10.1 | F140-ND 3.18 2.86 2.54 G5V-2-H1-DC24 
5 125 Z105-ND* 4.68 421 3.74 G6A234PSTUSDCSBYONZ 
12 720 1 06 7oo/i50 | 5/5 | 8.4x20.2x10.1 | Z106-ND* 4.68 424 3.74 G6A234PSTUSDC12BYOMZ 
24 2,880 Z107-ND* 4.68 424 3.74 G6A-234P-ST-US-DC24 
3. Z122-ND* 458 412 3.66 G6A274PSTUSDCBYONIZ 
2] DPOT 5 125 2 05 TOMOMEO | 5/3 | 8.4x20.2x10.1 | F453.ND* 458 412 3.66 G6A274PSTUSDCSBYOMZ 
12720 Z124-ND* 458 412 3.66 G6A274PSTUSDC12BVOMIZ 
24 2,880 2 05 7oo/is0 | 5/3 | 8.4x20.2x10.1 | Z125-ND* 458 412 3.66 G6A274PSTUSDC24BYOMZ 
24 1.440 72246-ND* 4.58 412 3.66 G6A-274P-ST40-US-DC24 
489,750 2 05 75/5150 | 5/3 | 8.4x20.2x10.1 | _22256-ND* 458 412 3.66 G6A-274P-ST-US-DC48 
5 125 7706-ND 4.00 3.60 3.20 G5A-237P-DC5 
12 720 1 05 7ono/is0 | 5/5 | 7.9x16x99 | Z707-ND 4.00 3.60 3.20 G5A-237P-DC12 
a| | “apar 24 2,880 7708-ND 4.13 3.72 3.30 G5A-237P-DC24 
5 125 7942-ND 433 3.90 3.6 G5A-234P-DC5 
12 720 1 05 7ono/50 | 5/5 axt6x9.9 | 7943-ND 433 3.90 3.46 G5A-234P-DC12 
24 2,880 7944-ND 433 3.90 3.46 G5A-234P-D024 
5 63 Z761-ND 4.25 3.83 3.40 G6E-134P-L-ST-US-DC5 
SPOT 12 360 3 06 7ono/i90 | 5/5 8x16x9.9 | Z762-ND 3.85 3.47 3.08 G6E-134P-L-ST-US-DC12 
24 1,440 7763-ND 3.85 3.47 3.08 G6E-134P-L-ST-US-DC24 
4 3. «45 8.36x16x9.91 | 22599-ND NEW! 4.10 3.69 3.28 G6E-134P-ST-US-DC3 
5 125 7.9x16x9.9 | 7830-ND 4.03 3.63 3.22 G6E-134P-ST-US-DC5 
SPOT* 9 405 3 02 7ono/i90 | 5/5 | 8.38x16x9.91 | Z2600-ND NEW! 4.10 3.69 3.28 G6E-134P-ST-US-DC9 
12 720 7.9x16x9.9 | 7831-ND 4.03 3.63 3.22 G6E-134P-ST-US-DC12 
24 2,880 7.9x16x9.9_| _7832-ND 4.03 3.63 3.22 G6E-134-ST-US-0C24 
5 69 7940-ND 70.10 9.09 8.08 G6A-434P-STUS-DC5 
‘ 5 69 72257-ND 8.05 7.25 6.44 G6A-474P-ST-US-DC5 
Ba] AEDT 12 400 : 03 TOMOMSO | 7/5 | 8.4x35.4x10.1 | Foo6.ND 10.10 9.09 8.08 G6A-434P-ST-US-DC12 
24 1,600 7941-ND 10.10 9.09 8.08 G6A-434P-STUS-DC24 
Ultracompact — TELECOM (Thru-hole) 
45 1379 Z2131-ND 4.10 3.69 3.28 G6J-2P-Y-DC4.5 
5 173.1 72132-ND 4.10 3.69 3.28 G6J-2P-Y-DC5 
@)  -DPOr 12 976.8 q ae 7SIIO50 | 3/3 | 9x10.6x5.7 | 79433.ND 4.10 3.69 3.28 G6u-2P-Y-DC12 
24 2,600.5 72134-ND 4.40 3.69 3.28 G6J-2P-Y-DC24 
45 194 ZA15-ND 430 3.87 3.44 G6K-2P-DC4.5 
5 237 Z116-ND 3.80 3.42 3.04 @6K-2P-DC5 
12 1,407 : o3 TORIEOD, | 38 5106.5) 7447-ND 3.80 3.42 3.04 G6K-2P-DC12 
245,220 Z118-ND 4.30 3.87 3.44 @6K-2P-DC24 
7 | DpoT 3. (OF 80/10/150 72658-ND NEW! 3.79 341 3.03 G6K-2P-Y-DC3 
45 194 75/5/200 Z131-ND 3.70 3.33 2.96 G6K-2P-Y-DC4.5 
5 237 1 03 75/5/200 | 3/3 5x10x6.5 | Z132-ND 3.70 3.33 2.96 G6K-2P-Y-DC5 
12 1,407 75/5/200 7133-ND 3.70 3.33 2.96 G6K-2P-Y-DC12 
24 5,220 75/5/200 7134-ND 3.70 3.33 2.96 G6K-2P-Y-DC24 
Ultracompact — TELECOM (SMT) 
3 625 72526TR-ND 758.40/400 G6J-2FS-¥-TR-DC3 
6 |  DPDT 45 1379 1 03 750/150 | 3 | 9xt0.6x5.7 | Z2135-ND 4.10 3.69 3.28 G6J-2FS-Y-DC4.5 
45 1379 Z2135TR-ND 758.40/400 G6J-2FS-Y-TR-DC4.5 


+ Sealed case * Meets FCC Part 68 standards 


1948 (1073) 
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Mounting Hole Pattern and Connection Diagram 


OMRON. Low Signal Relays (Cont) All Relays ULICSA approved & on “Bottom view unless otherwise noted” 


Fig. 7 — G6K 
G6K-2P-Y G6K-2F-Y G6K-2G-Y 
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Top View 


Fig. 8 — G6L Fig. 9 — G6H Surface Mount 
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Contact Ratings Oper. Voltage | Operate/ 
Coil Resistive (A) (% of Rated) | Release | Dimensions 
Contact Volt. Res. 24 115 Pull/Drop/Max.| Time HxLxW Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Form (VDC) (0) voc VAC On/Out/Cont. | (msec.) (mm) Part No. il 25 50 Part No. 
72136-ND 4.10 3.69 3.28 G6U-2FS-Y-DC5 
5 1734 1 03 7snotso | 3/8 | oxt0.6x5.7 | S286) asnaaing a beeoceee 
72137-ND 4.10 3.69 3.28 G6U-2FS-Y-DC12 
12 976.8 1 03 7snotso | 38 | oxt0xs.7 | S187) ash dann ee 
72138-ND 4.10 3.69 3.28 G6U-2FS-Y-DC24 
24 26005; 1 03 7050 | 3/8 | oxt0.6x5.7 | S188) ash iaien ee 
3625 1 03 75/10/150 | 3/3 | 9x10.6x5.7 _|_22525TR-ND 758.40/400 G6J-2FL-¥-TR-DC3 
6 | DPDT 72139-ND 4.10 3.69 3.28 G6u-2FL-¥-DC4.5 
45° 137.9 1 03 7050 | 38 | oxioexs.7 | SiaeN) vexaniign Bye Doak 
72140-ND 4.10 3.69 3.28 G6J-2FL-Y-DC5 
5 1734 1 03 7050 | 38 | oxioexs.7 | SuaKh eeaniin ee 
72141-ND 4.10 3.69 3.28 G6J-2FL-¥-DC12 
12 976.8 1 03 7050 | 38 | oxioexs.7 | Sur avian Oe ELV TR bBID 
72142-ND 4.10 3.69 3.28 G6J-2FL-Y-DC24 
24 26005; 1 03 7io's0 | 38 | oxioexs.7 | Suen peeanann Oe SEL Tebbdd 
3. «O 72186-ND 3.80 3.42 3.04 G6K-2F-DC3 
45 194 d ad 75/5/200| |, 3/8 5x10x6.5 | 7447-ND 3.80 3.42 3.04 G6K-2F-DC4.5 
5 237 75757200 Z112-ND 3.80 3.42 3.04 G6K-2F-DC5 
5 237 1 as soniois0 | 93 | 52x10x65 | 7449TR-ND NEW! 1704.60/900 G6K-2F-TR-DC5 
121,407 75/5/200 Z113-ND 3.80 3.42 3.04 G6K-2F-DC12 
121315 1 ad soiotso | 93 | 521065 | ai igtR ND MEW! 1704,60/900 G6K-2F-TR-DC12 
245,220 7 13 75/5/200 |__3/8 BxT0x6.5 | Z114-ND 410 3.69 3.28 G6K-2F-DC24 
3. 91 72354-ND 4.10 3.69 3.28 G6K-2F-Y-DC3 
45194 ] a 79/6200 | 38 5x10x6.5 | 7497-ND 3.70 3.33 2.96 G6K-2F-Y-DC4.5 
5 237 1 ig 75157200 | 3, | soxioxes | Z128-ND 3.70 3.33 2.96 G6K-2F-V-DC5 
7 | DpoT 5237 ; 80/10/150 -2x10x6.5 | 7498TR-ND NEW! 1704,60/900 G6K-2F-Y-TR-DC5 
121,407 j a 75/5/2000 | 33 | soxigyes | Zi2%ND 370 3.33 2.96 G6K-2F-V-DC12 
121315 5 80/10/150 -2x10x6.5 | 7499TR-ND NEW! 1704,60/900 G6K-2F-Y-TR-DC12 
245,220 : ag 75/5/2000 | 32 | soxigyas | Zia0-ND 3.70 3.33 2.96 G6K-2F--DC24 
24 5,220 i 80/10/150 -2x106.5 | 7430TR-ND NEW! 1704,60/900 G6K-2F-Y-TR-DC24 
45 194 75/5/200 Z7135-ND 370 3.33 2.96 G6K-26-Y-DC4.5 
5 237 7 ss 75/5/20 | gg sins | Z136ND 3.70 3.33 2.96 G6K-26-Y-DC5 
12 1,407 ; 75/5/200 5) 7137-ND 3.70 3.33 2.96 G6K-26-Y-DC12 
24 5,220 75/5/200 7138-ND 3.70 3.33 2.96 G6K-26-Y-DC24 
5 237 j 7s BOOTS | 5 | soxagyes | ZOS7TR-ND NEWT 1704.60/900 G6K-2G-TR-DCS 
121,315 ; 80/10/150 -2x10%6.5 | 70656TR-ND NEW! 1710.00/900 G6K-26-TR-DC12 
3. 625 71230-ND 175 1.58 140 G6L-1F-DC3 
45 1404 71231-ND 175 158 1.40 G6L-1F-DC4.5 
8 | SPST 5 4714 1 03 zsioso | 5/5 | 4.ox10.6x7 | 21232-ND 175 158 1.40 G6L-1F-DC5 
12 9798 71233-ND 175 158 1.40 G6L-1F-DC12 
24 2504 72040-ND 2.26 2.03 1.81 G6L-1F-DC24 
5 178 7827-ND 5.93 5.34 474 G6H-2F-DC5 
9 | DPOT 12 1,028 1 05 zsrioni20 | 3/2 5.2x14x9 | 7828-ND 5.93 5.34 474 G6H-2F-DC12 
24 2,880 7829-ND 673 6.06 5.38 G6H-2F-DC24 
45 145 72601-ND NEW! 477 4.30 3.82 G6S-2-DC4.5 
5 178 72615-ND NEW! 477 430 3.82 G6S-2-DCSBYOMR 
to] opor 9 579 2 05 7srio200 | 4/4 | 9.2x14.8x7.3 | 22609-ND NEW! 477 430 3.82 G6S2DC9BYOMR 
12 1,028 72607-ND NEW! 477 430 3.82 G6S20¢12BYOMR 
24 2,880 72608-ND NEW! 5.35 482 4.29 G6S2DC24BYOMR 
3 643 72187-ND 4.48 4.03 3.58 G6S2FDC3BYOMR 
3 643 |2@30VAC 0.5 75/10/2000 | 4/4 | 7.8x14.8x9.2 | Fo497TR-ND NEW! 921.60/400 G6S2FTRDC3BYOMR 
5 178 7888-ND 448 4.03 358 G6S2FDCSBYOMR 
5 17g |2@30VAC 05 75/10/200 | 4/4 | 73x14.89.2 | oeeeTR-ND NEW! 921.60/400 G6S2FTROCSBYOMR 
121,028 7889-ND 48 4.03 3.58 G6S2FDC12BYOMR 
41] DPDT 12 4,028 [2@S0VAC 05 7s/10/200 | 4/4 | 73x14.89.2 | DegoTR-ND NEW! 921.60/400 G6S2FTRDC12BYOMR 
242,880 757/10/200 7890-ND 5.10 4.59 4.08 G6S2FDC24BYOMR 
24 2.980 |2@30VAC 05 msrion7zo | 4/4 | 73x1489.2 | oeooTR ND MEW! 1029,60/400 G6S2FTRDC24BYOMR 
5 178 7891-ND 4.48 4.03 3.58 G6S2GDC5BYOMR 
12 1,028 |2@30vAC 05 zsrio200 | 4/4 | 7.3x14.8x9.2 | Z892-ND 4.48 4.03 3.58 G6S2GDC12BYOMR 
24 2,880 7893-ND 5.10 459 4.08 G6S2GDC24BYOMR 
3 643 72540-ND* 4.00 3.60 3.20 G6H-2-DC3 
5 178 7740-ND* 4.00 3.60 3.20 G6H-2-DC5 
6 257 72541-ND* 4.00 3.60 3.20 G6H-2-DC6 
Te), JDPDT: 9 579 : 05 FoNOf200:') 3/2 Sxt4x9 | 79542-ND* 4.00 3.60 3.20 G6H-2-DC9 
12 1,028 7741-ND* 4.00 3.60 3.20 G6H-2-D612 
24 2,880 7742-ND* 5.03 453 4.02 G6H-2-D624 
3 50 71226-ND 175 758 1.40 G6L-1P-DC3 
45 1125 71227-ND 175 158 1.40 G6L-1P-DC4.5 
8 | SPST 5 139 1 03 zsioso | 5/5 | 4.ox10.6x7 | 21228-ND 175 158 1.40 G6L-1P-DC5 
12 800 71229-ND 175 158 1.40 G6L-1P-DC12 
24 2,504 72041-ND 2.05 1.85 1.64 G6L-1P-DC24 
+ Sealed case * Meets FCC Part 68 standards (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Mounting Hole Pattern and Connection Diagram 


OMRON. Low Signal Relays (Cont.) All Relays UL/CSA approved & oA “Bottom view unless otherwise noted” 


Fig. 11 — G6S Top View Top View Fig. 12 — G6H - -- Fig. 13 — G6AK 
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Contact Ratings Oper. Voltage | Operate/ 
Coil Resistive (A) (% of Rated) | Release | Dimensions 
Contact Volt. Res. 24 115 Pull/Drop/Max.| Time HxLxW Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Form (VDC) (0) VDC VAC On/Out/Cont. | (msec.) (mm) Part No. 1 25 50 Part No. 
PC Mount Low Signal Relays — Single and Dual Coil Latching Type 
5 139 2749-ND* 5.85 5.27 4.68 G6AK-234P-ST-US-DC5 
DPDT 12 800 1 0.3 70/70/200 5/5 8.4x20.2x10.1 | Z750-ND* 4.68 4.21 3.74 G6AK-234P-ST-US-DC12 
43 24 3,200 2751-ND* 5.85 5.27 4.68 G6AK-234P-ST-US-DC24 
5: 139 22595-ND NEW! 5.97 5.38 4.78 G6AK-274P-ST-US-DC5 
DPDT 12 800 1 0.3 70/70/200 5/5 8.4x20.2x10.1 | Z2593-ND NEW! 5.97 5.38 4.78 G6AK-274P-ST-US-DC12 
24 3,200 22594-ND NEW! 5.97 5.38 4.78 G6AK-274P-ST-US-DC24 
5 125 2833-ND*t 5.20 4.68 4.16 G6EK-134P-ST-US-DC5 
_ SPDT 12 720 2 0.4 70/70/190 5/5 7.9x16x9.9 2834-ND*t 5.20 4.68 4.16 G6EK-134P-ST-US-DC12 
24 2,880 Z835-ND*t 5.40 4.86 4.32 G6EK-134P-ST-US-DC24 
3 45 72543-NDt 4.85 4.37 3.88 G6HK-2-DC3 
5 125 Z965-NDt 4.85 4.37 3.88 G6HK-2-DC5 
6 180 Z2544-NDt 4.85 4.37 3.88 G6HK-2-DC6 
1h), “DEDE 9 405 : ae TSTSINSO' | 9/2 Sx14x9 | 70545-NDt 4.85 437 3.88 @6HK-2-DC9 
12 720 Z966-NDt 4.85 4.37 3.88 G6HK-2-DC12 
24 1,920 2967-NDt 5.23 471 4.18 G6HK-2-DC24 
45 204.3 22143-ND 4.20 3.78 3.36 G6JU-2P-Y-DC4.5 
5 = 245.5 22144-ND 4.20 3.78 3.36 G6JU-2P-Y-DC5 
12 13202; | 03 75/75/1580 | 3/3 | 9x10.6x5.7 | 79445-ND 420 3.78 3.36 G6JU-2P-Y-DC12 
24 2600 22146-ND 4.80 4.32 3.84 G6JU-2P-Y-DC24 
45 204.3 22147-ND 4.20 3.78 3.36 G6JU-2FL-Y-DC4.5 
5 245.5 22148-ND 4.20 3.78 3.36 G6JU-2FL-Y-DC5 
12 13292; | ee 75/75/1580 | 3/3 | 10x10.6x5.7 | 794 49.ND 420 3.78 3.36 G6JU-2FL-Y-DC12 
6 DPDT 24 2600 22150-ND 4.80 4.32 3.84 G6JU-2FL-Y-DC24 
24 4430 1 0.3 75/75/150 3/3 10x10.3x4.8 Z1214-ND 4.20 3.78 3.36 G6JU-2FL-DC24 
45 204.3 22151-ND 4.20 3.78 3.36 G6JU-2FS-Y-DC4.5 
5 = 245.5 22152-ND 4.20 3.78 3.36 G6JU-2FS-Y-DC5 
12 13292; | 75/7550 | 9/3 | 10x10.6x5.7 | 79453.ND 420 3.78 3.36 @6JU-2FS-Y-DC12 
24 2600 22154-ND 4.80 4.32 3.84 G6JU-2FS-Y-DC24 
45 207.4 21219-ND 4.20 3.78 3.36 G6JU-2FS-DC4.5 
12 = 1,309 1 0.3 75/75/150 3/3 10x10.3x4.8 Z1221-ND 4.20 3.78 3.36 G6JU-2FS-DC12 
24 3,672 Z1222-ND 4.20 3.78 3.36 G6JU-2FS-DC24 
5 125 75/75/170 22665-ND NEW! 5.41 4.87 4.33 G6SK-2-DC5 
12 720 2 0.5 75/75/170 4/4 9.2x14.8x7.3 | Z2663-ND NEW! 5.41 4.87 4.33 G6SK-2-DC12 
15 DPDT 24 1,920 75/75/140 22664-ND NEW! 6.10 5.49 4.88 G6SK-2-DC24 
5 125 75/75/170 22668-ND NEW! 5.41 4.87 4.33 G6SK-2F-DC5 
12 720 2 0.5 75/75/170 4/4 9.2x14.8x7.3 | Z2666-ND NEW! 5.41 4.87 4.33 G6SK-2F-DC12 
24 1,920 75/75/140 22667-ND NEW! 6.20 5.58 4.96 G6SK-2F-DC24 
+ Sealed case * Meets FCC Part 68 standards 
. Mounting Hole Pattern and Connection Diagram 
High Frequency Relays All Relays UL/CSA approved & ow “Bottom view unless otherwise noted” 


Fig. 1 — G6Y Fig. 2 — G6Z-1PE — Fig. 3 — G6Z-1P 
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Contact Ratings Oper. Voltage | Operate/ 
Coil Resistive (A) (% of Rated) | Release | Dimensions 
Contact Volt. Res. 24 115 Pull/Drop/Max.| Time HxLxW Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Form (VDC) (9) voc VAC On/Out/Cont. | (msec.) (mm) Part No. 1 25 50 Part No. 
High Frequency — 900MHz, 1GHz, 2.5GHz, or 2.6GHz 
5 125 Z119-ND 4.20 3.78 3.36 G6Y-1-DC5 
1 SPDT 12 720 .01 @ 30AC/DC 75/10/150 10/5 9.2x20x11.7 Z120-ND 4.20 3.78 3.36 G6Y-1-DC12 
24 2,880 Z121-ND 4.20 3.78 3.36 G6Y-1-DC24 
5 125 3.75/.5/7.5 Z1601-ND 5.44 4.90 4.36 G6Z-1PE-DC5 
2 SPDT 12 720.4 .01 @ 30VAC/VDG 9/1.2/18 10/10 8.9x20x8.6 Z1602-ND 5.69 5.12 4.55 G6Z-1PE-DC12 
24 2,880.1 18/2.4/36 Z1603-ND 5.69 5.12 4.55 G6Z-1PE-DC24 
5 125 3.75/.5/7.5 Z1598-ND 5.69 5.12 4.55 G6Z-1P-DC5 
3 SPDT 12 720.4 .01 @ 30VAC/VDC 9/1.2/18 10/10 8.9x20x8.6 Z1599-ND 5.69 §.12 4.55 G6Z-1P-DC12 
24 2,880.1 18/2.4/36 Z1600-ND 5.94 5.35 4.75 G6Z-1P-DC24 
+ Sealed case * Meets FCC Part 68 standards (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1950 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Mounting Hole Pattern and Connection Diagram 
“Bottom view unless otherwise noted” 


OMRON. High Frequency Relays (Cont.) All Relays UL/CSA approved & oAL 


Fig. 6 — G6W-1F 
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Fig. 7 — G6W-1P Fig. 8 — G6K 
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Contact Ratings Oper. Voltage | Operate/ 
Coil Resistive (A) (% of Rated) | Release | Dimensions 
Contact Volt. Res. 24 115 Pull/Drop/Max.| Time HxLxW Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Form (vDC) (0) voc VAC On/Out/Cont. | (msec.) (mm) Part No. 1 25 50 Part No. 
5 125 3.75/.5/7.5 Z1607-ND 5.94 §.35 4.75 G6Z-1FE-DC5 
4 SPDT 12 720.4 .01 @ 30VAC/VDC 9/1.2/18 10/10 9.3 x20x8.6 Z1608-ND 6.19 5.57 4.95 G6Z-1FE-DC12 
24 2,880.1 18/2.4/36 Z1609-ND 5.26 4.74 4.22 G6Z-1FE-DC24 
5 125 3.75/.5/7.5 Z1604-ND 5.69 5.12 4.55 G6Z-1F-DC5 
5 SPDT 12 720.4 .01 @ 30VAC/VDC 9/1.2/18 10/10 9.3 x20x8.6 Z1605-ND 5.47 4.93 4.38 G6Z-1F-DC12 
24 2,880.1 18/2.4/36 Z1606-ND 6.43 5.79 6.15 G6Z-1F-DC24 
45 101 Z2047-ND 112.50 101.25 90.00 G6W-1F-DC4.5 
6 SPDT 12 720 .01 @ 30AC/DC 80/10/150 10/10 9.2x20x9.4 Z2045-ND 112.50 101.25 90.00 G6W-1F-DC12 
24 2,880 Z2046-ND 112.50 101.25 90.00 G6W-1F-DC24 
45 101 Z2050-ND 112.50 101.25 90.00 G6W-1P-DC4.5 
7 SPDT 12 720 .01 @ 30AC/DC 80/10/150 10/10 8.9x20x9.4 Z2048-ND 112.50 101.25 90.00 G6W-1P-DC12 
24 2,880 Z2049-ND 112.50 101.25 90.00 G6W-1P-DC24 
3 91 Z2035-ND 25.30 22.77 20.24 G6K-2F-RF-DC3 
45 194 Z2036-ND 25.30 22.77 20.24 G6K-2F-RF-DC4.5 
5 237 1 0.3 80/10/150 3/3 5.4x10.3x6.9 22037-ND 25.30 22.77 20.24 G6K-2F-RF-DC5 
8 DPDT 6 341 Z2038-ND 25.30 22.77 20.24 G6K-2F-RF-DC6 
9 795 Z2039-ND 25.30 22.77 20.24 G6K-2F-RF-DC9 
12) 1,315 Z2033-ND 25.30 22.77 20.24 G6K-2F-RF-DC12 
24 5,220 | nad BOMO/SO | 3/3 | 5.4x10.3x6.9 | 79034-ND 25.30 22.77 20.24 G6K-2F-RF-DC24 
Relay High Frequency 50 Ohm Coaxial 
a5. 29 72510-ND 662.50 596.25 530.00 GOYA-128-45 DC4.5 
9 SPDT 12 205 120W @ 3GHz 80/10/150 15/15 39x34x13.2 Z2511-ND 662.50 596.25 530.00 G9YA-12S-45 DC12 
24 822 Z2512-ND 662.50 596.25 530.00 G9YA-12S-45 DC24 
High Frequency — Isolation of 68dB (Typical), 90OOMHz or 2GHZ 
§ 83 2723-ND*t 6.15 5.68 5.33 GS5Y-1-DC5 
10 SPDT 24 1,920 .01 @ 24AC/DC 75/10/130 10/5 9x20.5x11.5 7725-ND*+ 718 663 6.22 @5Y-1-DC24 


t Sealed case * Meets FCC Part 68 standards 


PCB Power Relays 


Fig. 1— G6C 
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All Relays UL/CSA approved € oAL 


Mounting Hole Pattern and Connection Diagram 
“Bottom view unless otherwise noted” 
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Contact Ratings Oper. Voltage | Operate/ 
Coil Resistive (A) (% of Rated) | Release | Dimensions 
Contact Volt. Res. 24 115 Pull/Drop/Max.| Time HxLxW Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Form (VDC) (0) voc VAC On/Out/Cont. | (msec.) (mm) Part No. a 25 50 Part No. 
5 125 Z949-ND 5.73 5.16 4.58 G6C-2114P-US-DC5 
1 | SPST-NO/NC 12 720 8 8 70/10/130 10/10 9.9x20x15 Z950-ND 5.73 5.16 4.58 G6C-2114P-US-DC12 
24 2,880 2951-ND 5.90 5.31 4.72 G6C-2114P-US-DC24 
— | PC Mount Relay Socket for G6C Series ..................-ee:eeceeeeeceeeeneteeeneeees 15x23x10.79 Z126-ND 1.90 171 1.52 P6C-06P. 
SPST-NO 12 720 10 15 75/10/110 10/10 11x22x16 Z779-ND* 3.43 3.09 2.74 G5CE-1-DC12 
2 5 125 Z2155-NDt 3.70 3.33 2.96 G5CA-1A4-DC5 
SPSTNO | 42 720 ee: ASMOMSON | AONG” |] «VERS 72156-NDt 3.70 3.33 2.96 GSCA-1A4-DC12 


+ Sealed case * Meets FCC Part 68 standards $ G68K are latching style relays 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 1951 


Mounting Hole Pattern and Connection Diagram 


OMRON. PCB Power Relays (Cont.) All Relays ULICSA approved @ on “Bottom view unless otherwise noted” 


Fig. 5 — G6C Fig. 7 — G6DS 
E 


4@@1.09 


1.18 a mae 


a 


@1.3 


Pin #4 missing 
on SPST version 


Contact Ratings Oper. Voltage} Operate/ 
Coil Resistive (A) (% of Rated) | Release | Dimensions 
Contact Volt. Res. 24 115 Pull/Drop/Max.| Time HxLxW Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Form (VDC) (0) voc VAC On/Out/Cont. | (msec.) (mm) Part No. 1 25 50 Part No. 
sPsT-No | 24 2880] 10 10 7sriois0 | 1010 | 11x22x16 22157-NDt 3.70 3.33 2.96 GSCA-1A4-DC24 
5 125 72158-ND 3.43 3.09 274 GSCA-1A-DC5 
2 720 10 10 zsriois0 | 1010 |  11x22x16 72159-ND 3.43 3.09 274 GSCA-1A-DC12 
21 speryo  |_24 2,880 72160-ND 3.55 3.20 2.84 GSCA-1A-DC24 
5 125 Z2161-ND 3.75 3.38 3.00 GSCA-1A-E-DC5 
2 720 10 15 zsriois0 | 1010 | 11x22x16 72162-ND 3.75 3.38 3.00 GSCA-1A-E-DC12 
24 2,880 72163-ND 3.75 3.38 3.00 GSCA-1A-E-DC24 
12 720 72164-ND 5.05 4.55 4.04 GSCA-1A-TP-E-DC12 
TI SPSTNO | 24 2,880 | 1 5 PEMOASO | TOO | V1xe21x25.1 RR TBeeND 5.05 4.55 4.04 GSCA-1A-TP-E-DC24 
SPSTNO | 5 83 7946-ND 5.05 4.55 4.04 G6B-2114P-US-DC5 
SPST-NC | 6 120 Z755-NDt 5.05 455 4.04 G6B-2114P-US-DC6 
SPST-NO/NG | 12 480 ° 5 BOO | TOMO | 9.9x20.108.8 |  7756-ND 5.05 455 4.04 G6B-2114P-US-DC12 
g [SPSTNONC | 24 1,920 Z757-NDt 5.28 475 4.22 G6B-2114P-US-DC24 
5 83 7947-ND 5.05 455 4.04 G6B-2214P-US-DC5 
6 120 7758-ND 5.05 455 4.04 G6B-2214P-US-DC6 
DPST-NO | 42 480 : ? BO/NOM10 |) 10ND | 2-8x20.1x9.9 RF eoinn 5.05 455 4.04 G6B-2214P-US-DC12 
24 1,920 7760-ND 5.28 475 4.22 G6B-2214P-US-DC24 
—T PC Mount Relay Socket for G6B Series SPST... ~ | 10.16x23x9.9 | 7993-ND 1.50 1.35 1.20 P6B-04P 
—T PC Mount Relay Socket for G6B Series DPST... | 10.16x23x9.9 | _7994-ND 1.93 174 154 P6B-26P 
5 125 72243-NDt 3.50 3.15 280 G6D-1A-ASI-DCB 
—| spst-no | 12 720 5 5 zorioi30 | 10/5 | 12.5x17.5x6.5 | _22242-NDt 3.50 3.15 2.80 G6D-1A-ASI-DC12 
24 2,880 22244-NDt 3.50 3.15 2.80 G6D-1A-ASI-DC24 
—T PC Mount Relay Socket for G6D Series SPST-NO ..0...0.scsscsssssssssssessssssns 70.8x19.7x6.9 | __Z1684-ND 278 251 2.23 P6D-04P 
5 125 7945-ND 4.13 372 3.30 G6B-1114P-US-DC5 
6 180 7752-ND 413 372 3.30 G6B-1114P-US-DC6 
12 720 ° : AMANO: |)) “AOHG™ | 9.920199 7753-ND 413 3.72 3.30 G6B-1114P-US-DC12 
SPST-NO | 24 2,880 7754-ND 4.25 3.83 3.40 G6B-1114P-US-DC24 
F 5 125 Z72-ND 4.95 446 3.96 G6B-1174P-US-DC5 
2 720 8 8 zorio130 | 1010 | 9.9x20x9.9 Z713-ND 4.95 4.46 3.96 G6B-1174P-US-DC12 
24 2,880 Z714-ND 5.13 4.62 410 G6B-1174P-US-DC24 
5 125 72598-ND+ NEW! 5.44 4.90 4.36 G6BK-1114P-US-DC5 
sPsT-NO | 12 720 5 5 zorio130 | 1010 | 9.9x20x9.9 72596-ND+ NEW! 5.44 4.90 4.36 G6BK-1114P-US-DC12 
24 2,880 72597-ND+ NEW! 7.07 6.37 5.66 G6BK-1114P-US-DC24 
5 125 Z715-ND 4.98 4.48 3.98 G6C-1114P-US-DC5 
5 | spst-no | 12 720 10 10 7orio130 | 1010 | 10.2x20x15 Z716-ND 4.98 4.48 3.98 G6C-1114P-US-DC12 
24 2,880 7948-ND 5.13 4.62 410 G6C-1114P-US-DC24 
121,200 72042-ND 4.50 4.05 3.60 G6M-1A-DC12 
6 | SPST 24 4,800 3 3A@250VAc| 7oro6o | 10/5 | 17.5x20x5 72043-ND 4.85 437 3.88 G6M-1A-DC24 
5 208 72044-ND 4.50 4.05 3.60 G6M-1A-DC5 
5 139 72317-ND 475 4.28 3.80 G6DS-1A-DC5 
5 208 72320-ND 4.96 447 3.97 G6DS-1A-H-DC5 
12 800 72318-ND 475 4.28 3.80 G6DS-1A-DC12 
7) SPST-NO | 49 4.200 ° 5 TOGO | 10/5 | 12.5%20.3%5.08 | 55 554.ND 4.89 4.40 3.91 G6DS-1A-H-DC12 
24° 3,200 72319-ND 5.18 467 415 G6DS-1A-DC24 
24 4,800 72322-ND 5.32 4.80 4.26 G6DS-1A-H-DC24 
5 125 71674-ND 2.18 1.96 174 GSNB-1A-DC5 
—| spst-no | 12 720 3 3 zsrioigo | 1010 | 12.5x17.5x6.5 | — 21675-ND 218 1.96 174 GSNB-1A-DC12 
24 2,880 71676-ND 218 1.96 174 GSNB-1A-DC24 
12 720 7219-ND 215 1.94 172 G50-1A-DC12 
SPST i aaa 5 10 75/5/90 | 10/5 | 158x203x103] 2210 a Ae io orien 
12 360 2221-ND 2.25 2.03 1.80 G50-1-DC12 
: SPDT a 5 10 75/5/90 | 10/5 | 15.8x203c103] 220 7 a sop ey 
12 720 7223-ND 2.30 2.07 1.84 G50-1A4-DC12 
a 24 2,880 7 10 POISUO!” ||“ AOIBe | ABBREOSI0.S POOANDT 230 2.07 1.84 G50-1A4-DC24 
12 360 7225-NDt 2.40 2.16 1.92 G50-14-D612 
SPOT eee 5 10 7515190 | 10 |15ex208K103) oe pt oh oe i opine 
12 360 72536-NDt 1.45 131 1.16 G5SB-1-DC12 
241,440 7 ig 75/5/10 | 10/5 | 15.8x20.3x10.3) 5637 NDE 1.55 1.40 1.24 G5SB-1-D624 
5 63 22514-NDt 153 1.38 123 G5SB-1A4-DC5 
12 360 5 5 7510 | 10/5 | 15.5x20x10 22515-NDt 1.53 1.38 1.23 G5SB-1A4-DC12 
9 | SPOT 241,440 22516-NDt 1.64 1.48 1.31 G5SB-1A4-DC24 
5 63 Z1640-NDt 1.45 131 117 G5SB-14-DC5 
9 202 71641-NDt 1.45 131 1417 G5SB-14-DC9 
12 360 ° 5 POOHAD || = 18:2? || aor? 71642-NDt 1.45 1.31 147 G5SB-14-DC12 
241,440 71643-NDt 156 1.40 1.25 G5SB-14-D024 


+ Sealed case * Meets FCC Part 68 standards + G68K are latching style relays 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OMRON. 


General Purpose and Automotive Relays 


All Relays UL/CSA approved & om 


Fig. 1 — GaP 
Open Frame 


SPST-NO 


| 
A 


Contact 
Coil Ratings 
Contact} Coil | Res.| Resistive Additional Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Form Volt. (0) (A) Features Part No. 1 25 50 100 Part No. Fig. 2— G8P 
G8P Relays - PC Mount and QC Style Sealed Case 
SPST-NO| 5D | 27 | sq,@osqvac Open Case PCB 21002-ND 3.35 3.02 2.68 2.42 | G8P-1AP-DC5 
1 |SPST-NO} 12DC | 155 | ‘so,@ogvnc Open Case PCB 21003-ND 2.90 2.61 2.32 2.09 | G8P-1AP-DC12 
SPST-NO| 24DC | 660 Open Case PCB 21004-ND 2.90 2.61 2.32 2.09 | G8P-1AP-DC24 
SPST-NO| 5DC | 27 | 30A@250VAC Sealed PCB 21006-ND 3.43 3.47 2.97 2.63 | G8P-1A4P-DC5 
SPST-NO| 12DC | 155 | 20A@28VDC Sealed PCB 21007-ND 3.14 2.90 2.72 2.40 | G8P-1A4P-DC12 
2 |SPST-NO| 24DC | 660 Pielke Sealed PCB 21008-ND 3.14 2.90 2.72 2.40 | G8P-1A4P-DC24 Fig. 3 — GBP 
nes PCB OC SPSTNO & SPDT 
SPDT | 12DC | 155 | 10A@250VAC Sealed PCB 21009-ND 3.30 2.97 2.64 2.38 | G8P-1C4P-DC12 8 | 
SPDT | 24DC | 660 | 10A@28VDC Sealed PCB 21010-ND 3.30 2.97 2.64 2.38 | G8P-1C4P-DC24 
SPST-NO| 12VDC | 155 | 20A@28VDC | PCBand QC Terminal | 2208-ND 3.70 3.33 2.96 2.67 | G8P-1A4TP-DC12 
, 1hp@125VAC & ; A : 5 
g [SPSTNO] 24V0C | 660 | or @osqvac | PCBand QC Terminal | 2209-ND 3.70 3.33 2.96 2.67 | G8P-1A4TP-DC24 
SPDT | 12VDC | 155 | 10A@250VAC | PCB and QC Terminal | 2210-ND 3.80 3.42 3.04 2.74 | G8P-1C4TP-DC12 Fig. 4 — G8P 
SPDT | 24VDC | 660 | 10A@28VDC | PCBand QC Terminal | 2214-ND 3.80 3.42 3.04 2.74 | G8P-1C4TP-DC24 Chassis 
SPST-NO| 12VDC | 155 | 20A@28vDC Chassis Mount 2215-ND 4.00 3.60 3.20 2.88 | G8P-1A2T-F-DC12 Mount 
i 1hp@125VAC & F ' aoree 
4 |SPST-NO| 24VDC | 660 |  @osovac Chassis Mount 2216-ND 4.00 3.60 3.20 2.88 | G8P-1A2T-F-DC24 
SPDT | 12VDC | 155 | 10A@250VAC Chassis Mount 2217-ND 4.10 3.69 3.28 2.96 | G8P-1C2T-F-DC12 
SPDT | 24VDC | 660 | 10A@28VDC Chassis Mount 2218-ND 4.10 3.69 3.28 2.96 | G8P-1C2T-F-DC24 
G8JN ISO Automotive Relays Fig. 5 — G8JN Fig. 6 — GW 
spoT | 12Dc | 78 | 35NO/20NC QC Terminal 2981-ND 4.90 441 3.92 3.53 | G8JN-1C7T-DC12 “, 98.0><28.0 
SPDT | 12DC | 78 | 35NO/20NC | With Molded Bracket | 2982-ND 5.10 4.59 4.08 3.68 | G8JN-1C7T-MF-DC12 , (ox a = 
5 | SPDT | 12DC | 78 | 35NO/20NC | Weather Proof Shroud | Z983-ND 5.23 47 418 3.77 | G8JN-1C6T-DC12 16.00 25.4 
SPDT | 12DC | 78 | 35NO/20NC | Weather Proof w/Bracket | 2984-ND 6.45 5.81 5.16 4.65 | G8JN-1C6T-F-DC12 | 
SPDT | 12DC | 78 | 35NO/20NC | QC Terminal w/Resistor | 22248-ND 5.65 5.09 452 4.07 | G8JN-107T-R-DC12 4 
G8W Mini 280 Automotive Relays 
SPDT | 12DC | 91 | 35NO/20NC | Standard with Resistor | 22260-ND 6.11 5.50 4.89 4.40 | G8W-1C7T-R-DC12 
6) SPST | 12DC | 91 | 35NO/20NC | Weather Proof w/Resistor | Z2053-ND 12.00 10.80 9.60 8.64 | G8W-1A6T-F-R-DC12 
SPDT | 12DC | 91 | 35NO/20NC | Weather Proof w/Bracket | 22054-ND 6.15 5.54 4.92 4.43 | G8W-1C6T-F-R-DC12 
G8V Micro280 Automotive Relays 
spst | 12DC | 104 | 20NO/10NC Plug-In 22051-ND 5.03 4.53 4.02 3.62 | G8V-1A7T-R-DC12 
7 | SPST | 12D | 104) 35NO/20NC | Plug-In, High Current | 22648-ND NEW! 4.93 4.44 3.95 3.55 | G8V-RH-1A7T-R-DC12 
SPDT | 12DC | 104 | 20NO/10NC Plug-In 22052-ND 6.75 6.08 5.40 4.86 | G8V-1C7T-R-DC12 
SPDT | 12DC | 104] 35NO/20NC | Plug-In, High Current | 22649-ND NEW! 4.93 4.44 3.95 3.55 | G8V-RH-1C7T-R-DC12 
G8H Micro ISO Automotive Relays 
3 | spor | 120c | 100 | 20No/toNc Plug-In 22001-ND 7.30 6.57 5.84 5.26 | G8H-1C4T-R-DC12 
20NO/10NC Plug-In 22247-ND 4.38 3.94 3.50 3.15 | G8HN-1C2T-R-DC12 
NEW! G8N/G8QN Relays NEW! 
30 PCB 22696-ND 2.63 2.37 2.10 1.89 | G8QN-1C4-DC12 
9) SPDT | 12DC | 225 30 PCB 22697-ND 2.63 2.37 2.10 1.89 | G8N-1-DC12 
30 PCB 22698-ND 2.63 2.37 2.10 1.89 | G8N-1L-DC12 
MUJN Relays - Plug-In Style 
DPDT | 12vDC | 120 10 Plug-In 2237-ND 11.70 10.53 9.36 8.43 | MJN2C-DC12 
DPDT | 24VDC | 470 10 Plug-In 2236-ND 11.70 10.53 9.36 8.43 | MJN2C-DC24 
DPDT | 24VAC | 75 10 Plug-In 2235-ND 12.45 11.21 9.96 8.97 | MJN2C-AC24 
10) "3ppt | avoc | 120 10 Plug-In 2233-ND 12.10 10.89 9.68 8.72 | MJN3C-DC12 
3PDT | 24VDC | 470 10 Plug-In 2232-ND 12.10 10.89 9.68 8.72 | MJN3C-DC24 
3PDT | 24VAC | 72 10 Plug-In 2231-ND 12.95 11.66 10.36 9.33 | MJN3C-AC24 
MUN Relays with Mounting Flange 
DPDT | 12vDC | 120 10 With Mounting Flange | 2244-ND 11.38 10.24 9.10 8.19 | MJN2CF-DC12 : 
DPDT | 24VDC | 470 10 With Mounting Flange | Z245-ND 11.25 10.13 9.00 8.10 | MJN2CF-DC24 Fig. 10 — MJN 
3PDT | 24VDC | 470 10 With Mounting Flange | 2240-ND 13.03 11.73 10.42 9.38 | MJNSCF-DC24 3556 98.73 
3PDT | 120VAC | 1700 10 With Mounting Flange | 2242-ND 14.03 12.63 11.22 10.10 | MJN3CF-AC120 eee 
10] DPDT | 12vDC | 120 20 With Mounting Flange | 2249-ND 15.00 13.50 12.00 10.80 | MJN2CE-DC12 i 
DPDT | 24vDC | 470 20 With Mounting Flange | 2250-ND 15.00 13.50 12.00 10.80 | MJN2CE-DC24 : 
DPDT | 24VAC ) 75 20 With Mounting Flange | 2248-ND 15.38 13.84 12.30 11.07 | MJN2CE-AC24 
DPDT | 120VAC | 2250 20 With Mounting Flange | 2247-ND 15.80 14.22 12.64 11.38 | MJN2CE-AC120 
MGN Relays - Heavy Duty Power Type 
SPDT | 12vDC | 72 30 With Mounting Flange | 2257-ND 23.50 21.15 18.80 16.92 | MGN1C-DC12 
SPDT | 24VDC | 290 30 With Mounting Flange | 2258-ND 21.05 18.95 16.84 15.16 | MGN1C-DC 24 
SPDT | 24VAC | 11.5 30 With Mounting Flange | 2255-ND 25.15 22.64 2012 18.11 | MGN1C-AC24 
SPDT | 120VAC | 295 30 With Mounting Flange | 2256-ND 23.38 21.04 18.70 16.83 | MGN1C-AC120 
SPST | 12vDC | 72 30 With Mounting Flange | 2261-ND 20.15 18.14 16.12 14.51 | MGN1X-DC12 
SPST | 24vDC | 290 30 With Mounting Flange | 2262-ND 21.15 19.04 16.92 15.23 | MGN1X-DC24 
11] SPST | 24vac | 11.5 30 With Mounting Flange | Z260-ND 18.93 17.04 15.14 13.63 | MGN1X-AC24 
DPST | 12vDC | 72 30 With Mounting Flange | 2265-ND 24.05 21.65 19.24 17.32 | MGN2A-DC12, Fig. 11 — MGN 
DPST | 24VAC | 11.5 30 With Mounting Flange | 2264-ND 25.75 23.18 20.60 18.54 | MGN2A-AC24 
DPDT | 12vDC | 72 30 With Mounting Flange | 2269-ND 34.25 30.83 27.40 24.66 | MGN2C-DC12 
DPDT | 24vDC | 290 30 With Mounting Flange | 2270-ND 33.15 29.84 26.52 23.87 | MGN2C-DC24 1 3 
DPDT | 24VAC | 11.5 30 With Mounting Flange | 2268-ND 34.65 31.19 27.72 24.95 | MGN2C-AC24 aie 
DPDT | 120VAC | 295 30 With Mounting Flange | 2267-ND 29.70 26.73 23.76 21.39 | MGN2C-AC120 | | 
ks 9 
i OM = 
A B 
Relay Sockets and Accessories 2 FORM C (DPDT) Short: 63.50 
Use with Digi-Key Price Each Omron ee 
Fig. Series Description Part No. i] 25 50 100 Part No. 
12 | MJN(10A) | Din Rail Socket with Screw Terminals 7251-ND 8.03 7.23 642 5.78 | PTFI1PC Fig.12 _39.37- 
13 | MJN(10A) | Chassis Mount with QC Terminals 7252-ND 170 153 136 1.23 | PTFI10DC 5 
12 MJN (10A) | Chassis Mount with Screw Terminals Z253-ND 7.80 7.02 6.24 5.62 PTF21PC 
13 | MJN(10A) | Chassis Mount with PCB Terminals 7254-ND 158 142 126 144 | PTFPCB 
_ G2R-S | Nameplate for use with PTRF-05 22000-ND 498 448 3.98 3.59 | R99-11 
_ G2R-S | Screwless Socket (Wire Trap) SP G2R-S 72058-ND 4.20 3.78 3.36 3.03 | PTRF-05-S 
—_ G2R-S | Screwless Socket (Wire Trap) DP G2R-S 72059-ND 6.60 5.94 528 476 | PTRF-08-S 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OMRON. Power PCB Relays 


All Relays UL/CSA approved a oA 


Mounting Hole Pattern and Connection Diagram 
“Bottom view unless otherwise noted” 


Fig. 1-G4A Fig. 2 - G4B Fig. 3 - G2R-S Fig. 4 - G2RV 
G2R-1-S 
1 
Ht Pk 
24 3 
Tab terminals PCB terminals G2R-2-S 
(Top View) (Bottom Term.) Tran 
Lrsks 
Contact Rtg’s. 
Coil Resistive (A) Dimensions 
Contact Volt. Res.| 24 115 Additional (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Form (vDC) (0) | VDC VAC Features HxLxW Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
PCB Mount Power Relays with QC Terminals G2RV Relay 
1_| SPST-NO 12 160 20 20 = 23.5 x 30.5x 16 | Z952-ND 5.78 5.20 4.62 4.16 | G4A-1A-E-DC12 without Socket 
24VAC 260 15 16 29 x 50 x 29 Z958-ND 9.33 8.40 746 6.72 | G4B-112T1CUS-AC24 
9 SPDT | 120VAC 6500} 15 15 QC Terminal 29 x 50 x 29 Z959-ND 9.20 8.28 7.36 6.63 | G4B-112T1CUS-AC120 
240VAC 6500] 15 16 29 x 50 x 29 Z2714-ND NEW! = 13.08 11.77 10.46 ‘9.42 | G4B-112T1-C-US-AC240 
SPST-NO | 120VAC 6500{ 15 15 QC Terminal 29 x 50 x 29 Z198-ND 8.75 7.88 7.00 6.30 | G4B-112TUS-AC120 
G2R-S Socket Mount Relays 
6 69 10 5 35.5x 29x13 | 22224-ND 483 435 3.86 3.48] G2R-1-S-DC6(S) 
12 275 10 5 Standard Plunln 35.5x 29x13 | Z1632-ND 5.94 5.35 475 4.28 -DC12S 
24 1100) 10 5 9 35.5x 29x13 | Z21633-ND 5.05 4.55 4.05 3.64 -DC24S 
48 4220 | 10 5 35.5x 29x13 | Z2230-ND 5.40 4.86 4.32 3.89 -DC48(S) 
24VAC 260 10 5 35.5x 29x13 | Z1634-ND 7.90 7.11 632 5.69 -AC24S 
SPDT 120VAC 6500} 10 5 Standard Plug-In 35.5x 29x13 | Z21635-ND 8.66 7.80 6.93 6.24 -AC120S 
240VAC_30.3K|_ 10 5 35.5x 29x13 | 22227-ND 12.75 11.48 10.20 9.18 -AC240(S) Fig. 5- G2R-1 
6 69 10 5 35.5x 29x13 | Z2233-ND 8.68 7.81 6.94 6.25 | G2R-1-SN-DC6(S) 
12 275 10 5 Plug-In with 35.5x 29x13 | Z22232-ND 8.68 7.81 6.94 6.25 | G2R-1-SN-DC12(S) 
24-1113) 10 5 leDt dat 35.5x 29x13 | 22234-ND 8.68 7.81 694 6.25] G2R-1-SN-DC24(S) WALA 
24VAC 253) 10 5 indicator, 35.5x 29x13 | 22235-ND 8.88 7.99 7.10 6.39] G2R-1-SN-AC24(S) ie L > 
3 120VAC 7286] 10 5 35.5x 29x13 | Z22236-ND 11.43 10.29 9.14 8.23 | G2R-1-SN-AC120(S) H 
6 69 5 5 35.5x 29x13 | Z2225-ND 5.65 5.09 4.52 4.07 | G2R-2-S-DC6(S) Lo 
12 275 5 5 Standard Plug-In 35.5x 29x13 | Z1636-ND 6.79 6.12 5.44 4.89 | G2R-2-S-DC12S 
24 1100 5 5 9 35.5x 29x13 | Z1637-ND 6.79 6.12 5.44 4.89 | G2R-2-S-DC24S 
48 4220 5 5 35.5x 29x13 | 22231-ND. 6.18 5.56 4.94 4.45 | G2R-2-S-DC48(S) 
24VAC 260 5 5 35.5x 29x13 | Z1638-ND 7.15 6.44 5.72 5.15 | G2R-2-S-AC24S 
DPDT 120VAC 6500 5 5 Standard Plug-In 35.5x 29x13 | Z1639-ND 9.47 8.53 7.58 6.82 | G2R-2-S-AC120S 
240VAC 30.3K]_ 5 5 35.5x 29x13 | Z22229-ND 12.75 11.48 10.20 9.18 | G2R-2-S-AC240(S) 
6 69 6 5 35.5x 29x13 | Z2238-ND 11.05 9.95 8.84 7.96 | G2R-2-SN-DC6(S) 
12 278 § 5 Plug-In with 35.5x 29x13 | Z22237-ND 11.33 10.20 9.06 8.16 ) G2R-2-SN-DC12(S) 
24 06-1113) 55 —_ Hel 35.5x29x13 | 22239-ND 10.30 927 824 7.42 | G2R-2-SN-DC24(S) 
24VAC 253 | 5 5 neeroU 35.5x 29x13 | 22240-ND 10.93 984 874 7.87 | G2R-2-SN-AC24(S) Neies Bina? 
120VAC 7286] 5 5 35.5x29x13_| 22241-ND 11.73 10.56 9.38 8.45 | G2R-2-SN-AC120(S) Paseng GA 
Track Mounted Socket, Screw Term for G2R-1-S Series .......... ... | 22285-ND 9.12 8.21 7.30 6.57 | P2RF-05 Bona / 
Track Mounted Socket “Fingersafe” Screw Term for G2R-1-S Series. Z855-ND 3.65 = 3.29 2.92 2.63 | P2RF-05-E G2RL-1A 
Track Mounted Socket, Screw Term for G2R-2-S Series .......... 22286-ND 10.23 9.21 8.19 7.37 | P2RF-08 
Track Mounted Socket “Fingersafe” Screw Term for G2R-2-S Series. Z207-ND 6.03 5.43 4.82 4.34 | P2RF-08-E 
PC Mount Relay Socket for G2R-1-S Series ..... Z995-ND 2.05 1.85 1.64 1.48 | P2R-05P 
—J Back Connecting Solder Socket for G2R-1-S Series Z2283-ND 2.64 2.38 2.12 1.90 | P2R-05A 
Back Connecting PC Mount Socket for G2R-1-S Serie: Z2605-ND NEW! 2.25 2.03 1.80 2.25 | P2R-08P Fig. 6 - G2RL-1ATP 
Back Connecting Solder Socket for G2R-2-S Series Z2284-ND 2.64 2.38 2.12 1.90 | P2R-08A g- 
Hold Down Clip for use with the G2R-1-S and G2R- eries. Z2287-ND Ai 1.02 91 .82 | PFC-A1 
Production Screwless Socket (Wire Trap Style) for G2R-1- 22058-ND 4.20 3.78 3.36 3.03 | PTRF-05-S 
Production Screwless Socket (Wire Trap Style) for G2R-2-S. ... | Z2059-ND 6.60 5.94 5.28 4.76 | PTRF-08-S 
G2RV DIN Rail Ultra Slim Relays 
TIOVAC 7.5 6 6 22530-ND 23.68 21.31 18.94 17.05 | G2RV-SL700-AC110 
230VAC 7.9 6 6 Z2531-ND 23.68 21.31 18.94 17.05 | G2RV-SL700-AC230 
A8VAC/DC 5.2 6 6 Relay and DIN Socket _ 22532-ND 20.85 18.77 16.68 15.02 | G2RV-SL700-AC/DC48 
24VAC = 13.3 6 6 with Screw Terminals Z2533-ND 20.85 18.77 16.68 15.02 | G2RV-SL700-AC/DC24 
12 27.2 6 6 22534-ND 19.45 17.51 15.56 14.01 | G2RV-SL700-DC12DC11 
24 13.3 6 6 Z2535-ND 19.45 17.51 15.56 14.01 | G2RV-SL700-DC24DC21 
TIOVAC 7.5 6 6 22554-ND 24.48 22.03 19.58 17.63 | G2RV-SL500-AC110 
4 SPDT | 230VAC 7.9 6 6 Z2555-ND 24.48 22.03 19.58 17.63 | G2RV-SL500-AC230 
A8VAC/DC 5.2 6 6 Relay and DIN Socket Z2556-ND 22.30 20.07 17.84 16.06 | G2RV-SL500-AC/DC48 
24VAC 13 6 6 with Push-in Terminals = 22557-ND 20.48 18.43 16.38 14.75 | G2RV-SL500-AC/DC24 
12 27.2 6 6 Z2558-ND 19.98 17.98 15.98 14.39 | G2RV-SL500-DC12DC11 
24 §.2 6 6 Z2559-ND 19.98 17.98 15.98 14.39 | G2RV-SL500-DC24DC21 
12 27.2 6 6 Relay only; 29.5 x 30.5 x 5.2 | Z2527-ND 740 6.66 5.92 5.33] G2RV-1-S-DC11 
24 13.3 6 6 no Socket 29.5 x 30.5 x 5.2 | 22528-ND 7.40 6.66 5.92 5.33 | G2RV-1-S-DC21 
A8VAC/DC 5.2 6 6 29.5 x 30.5 x 5.2 | 22529-ND. 7.88 7.09 6.30 5.67 | G2RV-1-S-DC48 
Cross Bar for G2RV Sockets, Red, 2 poles for Jumpering Power... ... | 22671-ND NEW! 2.12 1.91 1.70 1.53 | P2RVM-020R 
Cross Bar for G2RV Sockets, Red, 3 poles for Jumpering Power Z2672-ND NEW! 2.93 2.64 2.35 2.12 | P2RVM-030R 
Cross Bar for G2RV Sockets, Red, 4 poles for Jumpering Power. . Z2673-ND NEW! 3.91 3.52 3.13 2.82 | P2RVM-040R 
Cross Bar for G2RV Sockets, Black, 2 poles for Jumpering Grounds. 22674-ND NEW! 2.12 1.91 1.70 1.53 | P2RVM-020B 
Cross Bar for G2RV Sockets, Black, 3 poles for Jumpering Grounds. Z2675-ND NEW! 2.93 2.64 2.35 2.12 | P2RVM-030B 
Cross Bar for G2RV Sockets, Black, 4 poles for Jumpering Grounds. 22676-ND NEW! 3.91 3.52 3.13 2.82 | P2RVM-040B 
PLC Interface for G2RV Sockets for PC Control Z2669-ND NEW! 116.39 _— — — | P2RVC-8-0-F 
—J| Separator Plate for G2RV DIN Mount Sockets Z2670-ND NEW! 8.48 7.64 6.79 6.11 | P2RV-S 
Adhesive Label Sheet for G2RV for Socket Marking ... | Z2699-ND NEW! = 17.08 15.37 13.66 12.30 | R99-16 
PCB Mount Power Relays 
5 47 10 10 25.5x 29x13 | Z2323-ND 3.63 3.27 2.90 2.61 | G2R-1A4-DC5 
12 360 10 10 Standard G2R: 25.5x 29x13 | Z2324-ND 3.63 3.27 2.90 2.61 | G2R-1A4-DC12 
24 1440) 10 10 Sealed 25.5x 29x13 | Z2325-ND 3.63 3.27 2.90 2.61 | G2R-1A4-DC24 
48 5358) 10 10 25.5x 29x13 | Z2326-ND 3.63 3.27 2.90 2.61 | G2R-1A4-DC48 
120VAC 6500] 10 10 25.5x 29x13 | 22327-ND 6.68 6.01 5.34 4.81 | G2R-1A4-AC120 
SPST-NO 5 62.5] 12 12 ; 16 x 29x 13 Z139-ND 2.70 2.43 2.16 1.95 | G2RL-1A-DC5 
12 360; 12 12 Low Profile G2R; 16x 29x13 | Z2140-ND 270 243 2416 1.95) G2RL-1A-DC12 
24 1440/1212 Flux Sealed 16x29x13__| 2141-ND 2.70 2.43 216 1.95 | G2RL-1A-DC24 
5 62.5] 12 12 ; 15.7x 29x 12.7 | 22517-ND 2.90 2.61 2.32 2.09 | G2RL-1A-CF-DC5 
12 360} 12 12 Low Profile G2R; 15.7x29x12.7 | 22518-ND 290 261 2.32 2.09) G2RL-1A-CF-DC12 
5 24 1440/1212 Class F Ins. 15.7 x29x12.7_| 22519-ND 2.90 2.61 2.32 2.09 | G2RL-1A-CF-DC24 
5 47 10 10 25.5x 29x13 | Z743-ND 3.40 3.06 2.72 2.45 | G2R-14-DC5 
12 275 10 10 Standard G2R: 25.5x 29x13 | Z744-ND 3.38 3.04 2.70 2.43) G2R-14-DC12 
24 1100) 10 10 Sealed 25.5x 29x13 | Z745-ND 3.38 3.04 2.70 2.43) G2R-14-DC24 
24VAC 260 10 10 25.5x 29x13 | Z843-ND 5.73 5.16 4.58 4.13 | G2R-14-AC24 
SPDT | 120VAC_6500| 10 10 25.5x 29x13 | 2844-ND 6.30 5.67__5.04__ 4.54 | G2R-14-AC120 Note: Pins 
5 625] 12 12 16x 29x13 | Z142-ND 340 3.06 2.72 2.45] G2RL-14-DC5 wend: 
12 360 | 12 12 iwemiacon 16x29x13 | 2143-ND 340 3.08 2.72 2.45 | G2RL-14-DC12 nissing on 
24 1440) 12 12 Rae 16x 29x13 | 2144-ND 340 3.06 2.72 2.45 | G2RL-14-DC24 G2R-24-E/ 
45358] 12 (12 16x 29x13 _| 2145-ND 3.78340 3.02_2.72 | G2RL-14-DC48 G2nG-2Ad 
12 360 16 16 PBC Power Relay 15.9 x 29.6 x 12.6 | Z2550-ND 4.98 4.48 3.98 3.59 | G2RL-1ATP5-E-DC12 
6 | SPST-NoO 24 1440) 16 16 with Quick Connect 15.9 x 29.6 x 12.6 | Z2551-ND 4.98 4.48 3.98 3.59 | G2RL-1ATP5-E-DC24 
12 360 16 16 Terminals 15.9 x 29.6 x 12.6 | Z2552-ND 4.90 4.41 3.92 3.53 | G2RL-1ATP7-E-DC12 
24 1440| 16 16 15.9 x 29.6 x 12.6 | Z2553-ND 4.90 4.41 3.92 3.53 | G2RL-1ATP7-E-DC24 
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Mounting Hole Pattern and Connection Diagram 
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All Relays UL/CSA approved a ~L 


Fig. 8 - G2R-1A-E Fig. 9 - GSRL Fig. 10- G4A Fig. 11 - G4W 
w 
7 
H 
Note: Pin #2 7 TELE 2-01.27 2.01.78 
and #7 missing be | | ty 57 
on G5RL-1A 8 7HGNS ae 
? 
Contact Rtg’s. Pare 7.62 
Coil Resistive (A) Dimensions 
Contact Volt. Res.| 24 115 Additional (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Form (VDC) (9) | VDC VAC Features HxLxW Part No. il 25 50 100 | Part No. 
ppst-no| 12 180) 8 8 UPS Approved G2R; | 25.5x29x 13.5 | 22355-ND 558 5.02 4.46 4.02] G2RG-2A4-DC12 Fig. 12 - G4W 
24 720| 8 8 Sealed 25.5 x 29x 13.5 | 22513-ND 558 5.02 4.46 4.02 | G2RG-2A4-DC24 
5 625; 8 8 6x29x13 | Z146-ND 403. 3.63 3.22 2.90] G2RL-24-DC5 
12 360; 8 8 : 16x 29x13 | Z147-ND 4.03 363 3.22 2.90] G2RL-24-DC12 
DPOT | 94 1440| 8 8 Low Profile G2R 16x29x13 | 2148-ND 4.03 363 322 290) G2RL-24-DC24 a 
48 5358| 8 8 16x 29x13 | 2149-ND 438 394 3.50 3.15 | G2RL-24-D048 5 sr 
5 a7] 5. 5 25.5x29x13 | Z746-ND 428385 342 3.08 | G2R-24-DC5 
12 275| 5 5 Saciaca none 25.5x29x13 | Z747-ND 393 354 3414 283] G2R-24-DC12 6 acon 
DPDT 24 1100) 5 5 Sala 25.5x29x13 | Z748-ND 393 354 314 2.83/ G2R-24-DC24 i= 90.48 1 
24vAC 260] 5 5 25.5x29x13 | Z845-ND 655 590 5.24 4.72| G2R-24-AC24 . : 
j20vac 6500| 5 5 25.5x29x13_ | 7846-ND 715 6.44 5.72 __ 5.15 | G2R-24-AC120 
5 47 | 16 16 25.5x29x13 | 22306-ND 3433.09. 274 247) G2R-1A-E-DC5 
12 360] 16 16 vishiGacaenu cake 25.5x29x13 | 22307-ND 343 3.09 274 2.47 | G2R-1A-E-DC12 
SPST-NO| 24 1440] 16 16 se esealed? 25.5x29x13 | 22308-ND 343. 3.09 274 2.47 | G2R-1A-E-DC24 
48 5358] 16 16 nseae 255x29x13 | 22309-ND 470 423 376 3.39 | G2R-1A-E-DC48 2-01.27 4.91.78 
120VAC 6500| 16 16 25.5x29x13_ | 22310-ND 6.68 6.01 5.34 __ 4.81 | G2R-1A-E-AC120 : ite 
8 5 47 | 16 16 panGanaciv GOR: 25.5x29x13_ | Z847-ND 348 313. 278 251 ‘4.57 
SPDT 12 275 | 16 16 '9 neath ' 25.5x29x13 | Z848-ND 348 313 278 2.51 ie 
24 1100| 16 16 seas 25.5x29x13_| 7849-ND 3.48 3.13 2.78 2.51 | G2R-1-E-DC24 
aPOT 72360, 10 10 ; 25.5X29x13_ | 22328-ND 783 7.05 6.26 5.64 | G2RK-2-DC12 
24 1440| 10 10 Latching Relay 25.5 x 29x 13__| 22329-ND 783 7.05 6.26 —_ 5.64 | G2RK-2-DC24 Le ool ile: 
5 625) 16 16 Bian Gapashi: 72.7x 29x 15.7 | 22579-ND 3.05. 275 244 2.20] GORL-1A-E-HR-DCS 15.24 7.62 
SPST-NO| 12 360] 16 16 Hannah 12.7x29x15.7 | 22580-ND 3.06 275 245 2.20| GSRL-1A-E-HR-DC12 
4 24 1440| 16 16 9 12.7 x29x15.7_| 22581-ND 3.06 2.75 2.45 2.20 | GSRL-1A-E-HR-DC24 
2avAC 443 | 16 16 15.7x29x12.7 | 22313-ND 5.31 479 4.25 3.63) GORL-1-E-AC24 
SPDT |120VAG 115K) 16 16 High Capacity G2R 15.7x29x12.7 | 22312-ND 648 583 5.18 4.67 | GSRL-1-E-AC115/120 
240VAC_47.6K| 16 16 15.7 x29x12.7 | 22311-ND 10.58 952 8.46 7.62 | GSRL-1-E-AC230/240 
tol spstuo| 12  160[ 20 20 _ 23.5x30.5x 16 | Z954-ND 618 556 494 4.45] G4A-1A-P-E-DC12 
24640 | 20 20 23.5 x 30.5x 16 | Z955-ND 618 556 4.94 4.45 | G4A-1A-P-E-DC24 
nilspstuo| 12 180/15 15 Fully Sealed 30.5 x 30.5 x 19.5) Z961-ND 543. 489 4.34 3.91 | G4W1114PUSTV8HPDO12 
24-720 | 15 15 30.5 x 30.5 x 19.5 | 2962-ND 543 489 4.34 3.91 | G4W1114PUSTV8HPDC24 
72 180; 15 15 Fully Sealed 30.5 x 30.5x 19.5) Z063-ND 645.581 5.16 4.65) G4W-2214PUSHP-DC12 
12| DPST-NO| 24 720] 15 15 Fully Sealed 30.5 x 30.5 x 19.5 | Z964-ND 645 581 5.16 4.65 | G4W-2214PUSHP-DC24 
24-720 | 15 15 TV Rated 30.5 x 30.5 x 19.5 | 22245-ND 6.23 5.61 4.99 4.49 | G4W-2212P-US-TVS-HP-D024 
5 694] 10 10 75.8x 19.8x 15.6| 22569-ND 7.06 96.85.77 | GBLA-1A4-DC5 
9 225] 10 10 15.8 x 19.8 x 15.6 | 22570-ND 1.06 96 85 .77| GSLA-1A4-DC9 
SPST-NO| 12 400] 10 10 Fully Sealed 15.8 x 19.8 x 15.6 | 22571-ND 106 96 85  .77| GSLA-1A4-DC12 
24 1600) 10 10 15.8 x 19.8 x 15.6 | 22572-ND 110 99 88 — .80| GSLA-1A4-DC24 
48 4800| 10 10 15.8 x 19.8 x 15.6 | 22573-ND 1.24112 99 89 | GSLA-1A4-DC48 \, 
5 694) 10 10 75.8 x 19.8 x 15.6 | 22560-ND 709 +98 87  .79| GSLA-14-DC5 jo 
9 225] 10 10 15.8 x 19.8 x 15.6 | 22568-ND 109 98 87 79] GSLA-14-DC9 ° 
SPDT 12 400/ 10 10 Fully Sealed 15.8 x 19.8 x 15.6 | 22561-ND 109 98 87  .79| GSLA-14-DC12 } 
24 1600) 10 10 15.8 x 19.8 x 15.6 | 22562-ND 113 1.02 91 82 | GSLA-14-DG24 173kd122.L | 
48 4800| 10 10 15.8 x 19.8 x 15.6 | 22563-ND 1.27115 1.02 92 | GSLA-14-D648 
5 694) 10 10 75.8x 19.8x 15.6 | 22574-ND 716 1.05. 93 84 | GSLA-T4-CF-DCS 
9 225] 10 10 Fully Sealed: 15.8 x 19.8 x 15.6 | 22575-ND 116 1.05 93 84 | GSLA-14-CF-DC9 
SPDT 12. 400; 10 10 Glass Ens, 15.8 x 19.8 x 15.6 | 22576-ND 116 1.05 93 84 | GSLA-14-CF-DC12 Fig. 14 - GGRN 
24 1600) 10 10 : 15.8 x 19.8 x 15.6 | 22577-ND 1.20 1.08 96 87 | GSLA-14-CF-DC24 
48 4800| 10 10 15.8 x 19.8 x 15.6 | 22578-ND 1.34 1.21 1.08 97 | GSLA-14-CF-DC48 
5 72] 8 10 75.2x19.6x 15.6 | 22340-ND 798 179 159 1.43 | GSLB-1A4-DC5 
9 408) 8 10 Low Profile GSLE: | 12:2 19-6x 15.6 | 22341-ND 1.98 1.79 1.59 1.43 | G5LB-1A4-DC9 
SPST-NO| 12 360] 8 10 Oe ealed 15.2 x 19.6 x 15.6 | 22342-ND 1.98 179 1.59 1.43 | GSLB-1A4-DC12 
24 «= 152] 8 10 ewe 15.2x19.6x 15.6 | 22343-ND 193 1.74 1.55 1.40 | GSLB-1A4-DC24 
48. 76| 8 10 15.2 x 19.6 x 15.6 | 22344-ND 3.09 279 2.48 2.23 | GSLB-1A4-DC48 
5 72 | 8 10 75.2 x19.6x 15.6 | 22335-ND 793 174 155 1.40 | GSLB-14-DC5 
9 408) 8 10 Low Profile GSLE: | 19:2 19-6x 15.6 | 22336-ND 198 179 1.59 1.43 | GSLB-14-DC9 
SPDT 12 360; 8 10 Oe aed 15.2 x 19.6 x 15.6 | 22337-ND 193 174 1.55 1.40 | G5LB-14-DC12 
13 24 «= 152] 8 10 eae 15.2 x 19.6 x 15.6 | 22338-ND 193 1.74 1.55 1.40 | G5LB-14-D624 
48 76| 8 10 15.2 x 19.6 x 15.6 | 22339-ND 285 257 2.29 2.06 | G5LB-14-DC48 
5 72 | 8 10 75.2 x 19.6x 15.6 | 22330-ND 793 174 155 1.30] GSLB-1-DC5 ; 
9 408) 8 10 Low Profile GSLE: | 18:2 19-8x 15.6 | 22331-ND 197 1.78 1.58 1.42 | GSLB-1-DC9 Note: Pin #4 
SPDT 12 360; 8 10 SemiSealed | 15:2 19.6 x 15.6| 22332-ND 193 1.74 1.55 1.39 | GSLB-1-DC12 missing on 
24 15 | 8 10 emi seae 15.2x19.6x 15.6 | 22333-ND 193 1.74 1.55 1.39 | @SLB-+1-DC24 G6RN-1A 
48 8 | 8 10 15.2 x 19.6 x 15.6 | 22334-ND 3.09 278 247 2.23 | G5LB-1-DC48 3.2 3.2 
72 300; 8 10 79.0x22.5x 16.5 | 22352-ND T9178 158 1.42 | GSLE-1A4-DC12 
SPST-NO | 24 1440/8 10 Fully Sealed 19.0 x 225 x 16.5 | 22254-ND 410 369 3.28 2.95 | GSLE-1A4-DC24 conic shown 
5 63 | 10 16 Fully Sealed: 19.0x22.5x 16.5| 22619-ND NEW! 2.88. 259 2.30 2.07 | GSLE-1A-E-DC5 : 
SPST-NO| 12 360] 10 16 iiiah Currant 19.0x22.5x 16.5 | 22620-ND NEW! 288 259 230 2.07 | GSLE-1A-E-DC12 Fig. 15 - GSB 
24 1440| 10 16 9 19.0 x 22.5 x 16.5 | 22621-ND NEW! 2.88 259 2.30 _2.07 | GSLE-1A-E-DC24 
5 63) 8 10 79.0x 22.5x 16.5 | Zi011-ND 7881.69 1.50 1.35 | GSLE-14-DC5 
Sepr 12 360; 8 10 Fully Sealed 19.0 x 22.5 x 16.5 | 21012-ND 188 169 1.50 1.35 | GSLE-14-DC12 
24 ©1440) 8 10 19.0 x 22.5 x 16.5 | 21013-ND 188 169 1.50 1.35 | GSLE-14-DC24 
48 5760| 8 10 19.0x22.5x 16.5 | 22592-ND NEW! 2.84 256 2.27 2.05 | GSLE-14-DC48 
5 63] 8 10 79.0x 22.5x 16.5 | Z1014-ND 770 153 1.360 1.23| GSLE-1-DC5 
SPDT 12 360; 8 10 Semi Sealed 19.0 x 22.5 x 16.5 | 21015-ND 1.70 153 1.36 1.23 | GSLE-1-DC12 
24 1440/8 10 19.0 x 22.5 x 16.5 | 21016-ND 1.70153 1.36 1.23 | GSLE-1-D624 
5 63 | 10 16 Fully Sealed: 19.0x22.5x 16.5| 22616-ND NEW! 2.88 259 2.30 2.07 | GBLE-1-E-DC5 
SPDT 12 360; 10 16 igh Currant 19.0x22.5x16.5| 22617-ND NEW! 288 259 230 2.07 | GSLE-1-E-DC12 
24 1440| 10 ‘16 9 19.0 x 22.5x 16.5 | 22618-ND NEW! 2.88 = 2.59 2.30 __2.07 | GSLE-1-E-DC24 
9 200) 10 10 Filly Sealed: 79.0x22.5x 16.5 | 22622-ND NEW! 2.64. 2.38 2.11 1.90 | GOLE-1-G-DC9 
SPDT 12 360] 10 10 arr coniaes Gs 19.0x22.5x 16.5 | 22623-ND NEW! 2.64 2.38 2.41 1.90| GSLE-1-G-DC12 
24 1440| 10 10 ‘ P| 19.0x.22.5%x16.5 | 22624-ND NEW! 2.64 2.38 2.41 ‘1.90 | G5LE-1-G-DC24 
5 ma] 5 8 75x 28.5x10 | 22345-ND 253 2.28 2.02 1.82 | GORN-1A-DC5 
sPst-NO| 12 183] 5 8 Fully Sealed 15x 28.5x10 | 22346-ND 253 228 202 1.82 | G6RN-1A-DC12 
4 92 | 5 8 15x 28.5x10 | 22347-ND 253 228 2.02 1.82 | G6RN-1A-DC24 
14 5 4) 5 8 15x 28.5x10 | 2987-ND 2.35 212 1.88 1.70] GORN-1-DC5 
SPDT 12 665/ 5 8 Fully Sealed 15x 28.5x10 | 27988-ND 235 2412 1.88 1.70) G6RN-1-DC12 
24 -2620| 5 8 15x 28.5x10 | Z990-ND 235 212 1.88 1.70 | G6RN-1-DC24 
75/SPSTNO| 24 15 | 3. 3 High Sensitivity 4x 22x 11.5 | 22349-ND 295 2.66 2.36 2.13) GOB-1-H-DC24 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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LY1F, LY2F 


Contact 
Coil Ratings 
Contact| Coil | Res. Resistive Additional Digi-Key Price Each Omron 
Fig.) Form | Volt. | (0) (A) Features Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
LY Power Relays — Plug-In Terminals 

12VDC | 160 Plug-In 2785-ND 6.45 5.81 6.16 4.65] LY1-DC12 

SPDT 24VDC | 650 | 15A @ 110VAC; Plug-In 2784-ND 6.45 5.81 5.16 4.65 | LY1-DC24 
24VAC | 180 | 15A @ 24VDC Plug-In 2783-ND 6.75 6.08 5.40 4.86 | LY1-AC24 
120VAC | 4430 Plug-In 2781-ND 6.75 6.08 5.40 4.86 | LY1-AC110/120 
12VDC | 160 Plug-In 2790-ND 7.58 6.82 6.06 5.46] LY2-DC12 
12VDC | 160 Plug-In with LED 22603-ND NEW! = 10.98 9.89 879 7.91) LY2N-DC12 
24VDC | 650 Plug-In with LED Z2604-ND NEW! = 10.98 9.89 879 7.91) LY2N-DC24 
24VDC | 650 Plug-In with Diode 22263-ND 14.34 12.91 11.48 = 10.33 | LY2-D-DC24 
24VDC | 650 Plug-In 22266-ND 21.20 19.09 16.97 15.27 | LY2N-D2-DC24 
24VDC | 650 | 10A @ 110VAC; Plug-In 2789-ND 7.58 6.82 6.06 5.46] LY2-DC24 

DPDT 24VAC | 180 | 10A @ 24VDC Plug-In 2788-ND 7.58 6.82 6.06 5.46] LY2-AC24 
24VAC | 180 Plug-In with LED 22602-ND NEW! = 10.98 9.89 879 7.91) LY2N-AC24 
48VDC | 2600 Plug-In Z2262-ND 9.61 8.65 7.69 6.92) LY2-DC48 
120VAC | 4430 Plug-In 2786-ND 7.58 6.82 6.06 5.46) LY2-AC110/120 
120VAC | 4430 Plug-In with LED 22610-ND NEW! = 10.98 9.89 8.79 7.91) LY2N-AC110/120 
220VAC | 12.9K Plug-In with LED 22265-ND 13.48 1214 10.79 9.71 | LY2N-AC220/240 
24VDC | 650 | 10A @ 110VAC; | With LED and Test Button) Z1677-ND 10.58 9.53 847 7.62) LY2I4N-DC24 
120VAC| 4430 | 10A @ 24VDC | With LED and Test Button) Z1678-ND 10.58 9.53 847 7.62) LY2I4N-AC110/120 
12VDC | 160 With Mounting Ears Z193-ND 6.85 6.17 5.48 4.94) LY1F-DC12 
24VDC | 650 415A @ 110VAC With Mounting Ears 2194-ND 6.85 6.17 5.48 4.94) LY1F-DC24 

1 | SPDT | 24VAC | 180 15A @ 24VDC: With Mounting Ears Z195-ND 6.85 6.17 5.48 4.94) LY1F-AC24 
120VAC | 4430 , With Mounting Ears 2782-ND 6.85 6.17 5.48 4.94) LY1F-AC110/120 
220VAC | 12.9K With Mounting Ears 22261-ND 9.08 8.18 7.27. 6.54 | LY1F-AC220/240 
12VDC | 160 With Mounting Ears Z190-ND 7.73 6.96 618 5.57) LY2F-DC12 
24VDC | 650 410A @ 110VAC: With Mounting Ears Z191-ND 7.73 6.96 618 5.57) LY2F-DC24 

DPDT | 24VAC | 180 10A@ o4VDC. With Mounting Ears Z192-ND 7.73 6.96 6.18 5.57) LY2F-AC24 
120VAC | 4430 With Mounting Ears 2787-ND 7.73 6.96 6.18 5.57 | LY2F-AC110/120 
220VAC | 12.9K With Mounting Ears Z2264-ND 10.47 9.43 8.38 7.54 | LY2F-AC220/240 
24VDC | 410 Plug-In Z1679-ND 10.64 9.58 8.52 7.67 | LY3-DC24 

3PDT 120VAC | 2300 | 10A @ 110VAC; Plug-In Z1680-ND 10.64 9.58 8.52 7.67 | LY3-AC120 
120VAC| 2450 | 10A @ 24VDC Plug-In with LED 22268-ND 17.10 15.40 13.69 12.32 | LY3N-AC110/120 
24VAC | 180 With Mounting Ears 22267-ND 13.16 11.85 10.53 9.48 | LY3F-AC24 
12VDC | 650 Plug-In Z1682-ND 12.40 11.16 9.92 8.93] LY4-DC12 
24VDC | 100 Plug-In Z1681-ND 12.40 11.16 9.92 8.93] LY4-DC24 
24VDC | 350 Plug-In with Diode 22272-ND 19.34 17.41 15.47 13.93 | LY4-D-DC24 
24vDC | 350 | 19a @t1ovac; | Plug-In with LED | 22275-ND 17.94 16.15 14.35 12.92 | LY4N-DC24 

4PDT |24VAC | 78 | 499 @ oavoc Plug-In with LED | 22274-ND 17.94 16.15 1435 12.92 | LY4N-AC24 
24VAC | 78 Plug-In 22270-ND 12.40 11.16 9.92 8.93) LY4-AC24 
120VAC| 1800 Plug-In Z1683-ND 12.40 11.16 9.92 8.93) LY4-AC120 
120VAC| 1800 Plug-In with LED 22273-ND 13.18 11.86 10.55 9.49 | LY4N-AC110/120 
220VAC | 12.9K Plug-In 22271-ND 12.40 11.16 9.92 8.93) LY4-AC240 
LY Power Relays — PC Mount 
12VDC | 160 PCB Mount 2974-ND 6.75 6.08 5.40 4.86) LY1-0-DC12 

SPDT 24VDC | 650 | 15A @ 110VAC; PCB Mount 2973-ND 6.75 6.08 5.40 4.86) LY1-0-DC24 
24VAC | 180 | 15A @ 24VDC PCB Mount 2972-ND 6.75 6.08 5.40 4.86) LY1-0-AC24 
120VAC | 4430 PCB Mount 2971-ND 6.75 6.08 5.40 4.86 | LY1-0-AC110/120 

1 12VDC | 160 PCB Mount 2978-ND 7.58 6.82 6.06 5.46) LY2-0-DC12 
24VDC | 650 140A @ 110VAC PCB Mount 2977-ND 7.58 6.82 6.06 5.46) LY2-0-DC24 

DPDT |100VDC} 6900 410A @ 24VDC: PCB Mount 2979-ND 7.90 7.11 6.32 5.69) LY2-0-DC100/110 
24VAC | 180 , PCB Mount 2976-ND 7.58 6.82 6.06 5.46) LY2-0-AC24 
120VAC | 4430 PCB Mount 2975-ND 7.58 6.82 6.06 5.46) LY2-0-AC110/120 

4PDT |24VDC | 100 10A PCB Mount 22269-ND 15.34 13.81 12.27 11.05 | LY4-0-DC24 
Power Relays — Plug-In Terminals 
12VDC | 95 Plug-In Z800-ND 10.68 9.61 8.54 7.69 | MK2P-S-DC12 
24VDC | 430 | 10A @ 220VAC; Plug-In 2799-ND 10.68 9.61 8.54 7.69 | MK2P-S-DC24 

DPOT | o4vac | 88 | 108 @ 28vDc Plug-in 7798-ND 10.60 954 848 7.64) MK2P-S-ac2 

9 120VAC | 2300 Plug-In 2797-ND 11.60 10.44 9.28 8.36 ) MK2P-S-AC120 
12VDC | 95 Plug-In Z804-ND 12.20 10.98 9.76 8.79) MK3P5-S-DC12 

3PDT 24VDC | 430 | 10A @ 220VAC; Plug-In Z803-ND 12.20 10.98 9.76 8.79 | MK3P5-S-DC24 
24VAC | 88 | 10A @ 28VDC Plug-In Z802-ND 12.20 10.98 9.76 8.79 ) MK3P5-S-AC24 
120VAC | 2300 Plug-In Z801-ND 13.05 11.75 10.44 9.40 | MK3P5-S-AC120 
12VDC | 160 Plug-In Z181-ND 5.38 4.84 4.30 3.87 | MY2-DC12(S) 
24VDC | 636 Plug-In Z182-ND 5.38 4.84 4.30 3.87 | MY2-DC24(S) 

DPDT 48VDC | 2560 | 5A @ 220VAC; Plug-In Z183-ND 5.60 5.04 4.48 4.04 | MY2-DC48(S) 
24VAC | 180 | 5A@24VDC Plug-In Z184-ND 5.38 4.84 4.30 3.87 | MY2-AC24(S) 
120VAC | 4430 Plug-In Z185-ND 5.60 5.04 448 4.04 | MY2-AC110/120(S) 
24VDC | 636 PCB Mount 22633-ND 7.05 6.35 5.64 5.08 ) MY2-02-DC24 
120VAC | 4430 Plug-In with LED 22249-ND 10.30 9.28 8.25 7.42 | MY3N-AC110/120 

atDh 11 0VDC} 11.1K epee Plug-In 22276-ND 7.60 6.84 6.08 5.48 ) MY4-DC100/110(S) 
12VDC | 160 Plug-In Z186-ND 6.48 5.83 5.18 4.67 | MY4-DC12(S) 

3 24VDC | 636 3A @ 220VAC Plug-In Z187-ND 6.48 5.83 5.18 4.67 | MY4-DC24(S) 
24VDC | 636 3A @ 2AVDC: Plug-In with LED 22188-ND 14.33 12.90 11.46 10.32 | MY4N-DC24(S) 
24VAC | 180 a Plug-In Z188-ND 6.48 5.83 5.18 4.67 ) MY4-AC24(S) 
120VAC | 4430 Plug-In Z189-ND 6.63 5.97 5.30 4.77 | MY4-AC110/120(S) 

4PDT 12VDC | 160 Plug-In with LED 22279-ND 7.64 6.88 612 5.51 | MY4N-DC12(S) 
24VDC | 636 With LED & Diode 22278-ND 14.33 12.90 11.46 10.32 | MY4N-D2-DC24(S) 
12VDC | 160 3A @ 220VAC Bifurcated Contacts 22281-ND 14.33 12.90 11.46 10.32 | MY4ZN-DC12(S) 
24VDC | 636 3A @ 2AVDC: Bifurcated Contacts 22282-ND 18.62 16.77. 14.90 13.41 | MY4ZN-DC24(S) 
24VAC | 180 : Bifurcated Contacts 22280-ND 12.27 11.05 9.82 8.84) MY4Z-AC24(S) 
240VAC |18.79K Plug-In with LED 22277-ND 6.63 5.97 5.30 4.77 | MY4N-AC220/240(S) 
24VDC | 636 PCB Mount 22634-ND 7.40 6.66 5.92 5.33 ) MY4-02-DC24 
24VDC | 303 -250” QC Type 2817-ND 10.53 9.48 8.42 7.58) G7L-1A-TUB-J-CB-DC24 
24VAC | 270 -250” QC Type Z815-ND 11.30 10.17 9.04 8.14) G7L-1A-TUB-J-CB-AC24 

ball eal 120VAC | 5260 SONG ZANAY -250” QC Type 2814-ND 11.30 10.17 9.04 8.14) G7L-1A-TUB-J-CB-AC100/120 
220VAC | 21000 -250” QC Type Z816-ND 11.93 10.74 9.54 8.59) G7L-1A-TUB-J-CB-AC200/240 


§ Use 4PDT MY or MY2 Sockets 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


OMRON). Power Relays (cont, 


@ AX 
Contact 
Coil Ratings 
Contact) Coil | Res. Resistive Additional Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Form | Volt. | (0) (A) Features Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
12VDC | 75 Screw Terminal Type | Z1051-ND 15.75 1418 12.60 11.34 | G7L-1A-BUBJ-CB-DC12 
SPST 24VDC | 303 30A @ 220VAC Screw Terminal Type | Z1052-ND 15.75 1418 12.60 11.34 | G7L-1A-BUBJ-CB-DC24 
24VAC | 303 Screw Terminal Type | 21053-ND 1515 13.64 12.12 10.91 | G7L-1A-BUBJ-CB-AC24 (Bracket shown 
120VAC | 5260 Screw Terminal Type | Z21054-ND 16.68 15.01 13.34 12.01 | G7L-1A-BUBJ-CB-AC100/120 must be ordered 
24VDC | 303 Screw Terminal Type | Z2258-ND 16.58 1493 13.27 11.94] G7L2ABUBJCBDC24BYOER separately) 
4 | DPST |12VDC | 75 | 30A @ 220VAC PCB Terminal Type Z2259-ND 16.07 14.47 12.86 11.57 | G7L-2A-P-CB-DC12 
24VDC | 303 PCB Terminal Type Z2582-ND NEW! = 16.07 14.47 12.86 11.57 | G7L-2A-PCB-DC24 
DPST |24VDC | 303 | 30A @ 220VAC .250” QC Type Z821-ND 10.95 9.86 8.76 7.89) G7L-2A-TUB-J-CB-DC24 
24VAC | 270 .250” QC Type Z820-ND 11.70 10.53 9.36 8.43) G7L-2A-TUB-J-CB-AC24 
DPST |120VAC| 5260 | 25A @ 220VAC .250” QC Type Z818-ND 11.70 10.53 9.36 8.43) G7L-2A-TUB-J-CB-AC100/120 
220VAC | 21000 .250” QC Type Z819-ND 12.28 11.05 9.82 8.84) G7L-2A-TUB-J-CB-AC200/240 
DPST- 24VDC | 288 Screw Terminal Type | Z1032-ND 40.83 36.75 32.66 29.40) G7J-2A2B-B-W1DC24 
NO/NC 120VAC} — | 25A @ 220VAC Screw Terminal Type | Z1030-ND 44.85 40.37 35.88 32.30 | G7J-2A2B-B-W1AC100/120 
240VAC] — Screw Terminal Type | Z1031-ND 46.28 41.65 37.02 33.32 | G7J-2A2B-B-W1AC200/240 
3PST/ 24VDC | 288 Screw Terminal Type | Z1035-ND 40.83 36.75 32.66 29.40) G7J-3A1B-B-W1DC24 
5 SPST 120VAC} — | 25A @ 220VAC Screw Terminal Type | Z1033-ND 44.85 40.37 35.88 32.30 | G7J-3A1B-B-W1AC100/120 
240VAC] — Screw Terminal Type | Z1034-ND 46.28 41.65 37.02 33.32 | G7J-3A1B-B-W1AC200/240 
24VDC | 288 Screw Terminal Type | Z1038-ND 40.83 36.75 32.66 29.40] G7J-4A-B-W1-DC24 
A4PST |120VAC| — | 25A @ 220VAC Screw Terminal Type | Z1036-ND 44.85 40.37 35.88 32.30 | G7J-4A-B-W1-AC100/120 
240VAC] — Screw Terminal Type | Z1037-ND 46.28 41.65 37.02 33.32 | G7J-4A-B-W1-AC200/240 
Power Relays — Hermetically Sealed Case 
12DC | 160 3A @ 110VAC: Class 1, Division 2 21223-ND 44.18 39.76 35.34 31.81 | MY4H-US-DC12 
3 | 4PDT | 24DC |) 650 3A @ o4VDC. Class 1, Division 2 Z1224-ND 46.55 41.90 37.24 33.52 | MY4H-US-DC24 
120AC | 4430 Class 1, Division 2 21225-ND 44.18 39.76 35.34 31.81 | MY4H-US-AC110/120 
— | Track Mounted Socket for Hermetically Sealed MY4.................. Z2650-ND NEW! 8.13 7.32 6.51 5.86 | PYF14A-E-US 
MY2K Latching Relays — Plug In 
12VDC | 160 5A @ 220VAC Dual Coil Latching Z2056-ND§ 18.45 16.61 14.76 13.29 | MY2K-DC12 
3 | DPDT |24VDC ) 636 5A @ 24VDC Dual Coil Latching 22057-ND§ 18.15 16.34 14.52 13.07 | MY2K-DC24 
120VAC} 4430 Dual Coil Latching Z2055-ND§ 74.86 67.38 59.89 53.91 | MY2K-AC120 
DC Power Relays — G9E Series 
12DC | 28.8 High Voltage DC Z1610-ND 100.80 82.03 78.13 75.39 | G9EA-1-B DC12 
24DC | 115.2 60A @ 400VDC High Voltage DC Z1611-ND 100.80 82.03 78.13 75.39 | G9EA-1-B DC24 
12DC | 28.8 High Voltage DC 21612-ND 100.80 82.03 78.13 75.39 | G9EA-1 DC12 
24DC | 115.2 High Voltage DC 21613-ND 100.80 82.03 78.13 75.39 | G9EA-1 DC24 
6 SPST- | 12DC | 28.8 High Voltage DC Z1614-ND 119.13 96.95 92.33 89.09 | G9EA-1-CA-DC12 
NO | 24DC | 115.2 400A @ 4oovpc High Voltage DC Z1615-ND 172.25 155.03 137.80 124.02 | G9EA-1-CA-DC24 
12DC | 28.8 High Voltage DC 21616-ND 119.13 96.95 92.33 89.09 | G9EA-1-B-CA-DC12 
24DC | 115.2 High Voltage DC Z1617-ND 119.13 96.95 92.33 89.09 | G9EA-1-B-CA-DC24 
120 | 288 | 555 @ aoovoc High Voltage DC 72304-ND 90.29 73.48 69.98 67.53 | G9EB-1-B-DC12 
24DC | 115.2 High Voltage DC 22305-ND 90.29 73.48 69.98 67.37 | G9EB-1-B-DC24 
12VDC | 12.8 High Voltage DC Z1618-ND 190.41 156.25 150.77 145.75 | G9EC-1-B DC12 
7 SPST- | 24VDC | 51.2 200A @ 400V0C High Voltage DC Z1619-ND 190.41 156.25 150.77 145.75 | G9EC-1-B DC24 L + 
NO /12VDC |} 12.8 High Voltage DC 21620-ND 190.41 156.25 150.77 145.75 | G9EC-1 DC12 24 VDCr 3 
24VDC | 51.2 High Voltage DC Z1621-ND 190.41 156.25 150.77 145.75 | G9EC-1 DC24 
Plug-In Safety Relays 
APST | 24VDC | 1152 6A Force Guided Contacts | Z2626-ND NEW! 48.75 43.88 39.00 35.10 | G7SA-4A2B-DC24 
4PST |24VDC | 800 6A Positive Guarded Contacts) 22362-ND 38.56 35.70 33.32 30.94 | G7S-4A2B-DC24 
3PST |24VDC | 800 6A Positive Guarded Contacts) Z22363-ND 38.56 35.70 33.32 30.94 | G7S-3A3B-DC24 
8 | DIN Rail Socket with Screw Terminals for G7S Safety Relay.. Z2417-ND 24.72 22.89 21.37 19.84 | P7S-14F 
PCB Mount Socket for G7S Safety Relay 72418-ND 9.98 9.24 8.63 8.01 | P7S-14P Shoe 
DIN Rail Socket with Screw Terminals for G7SA Safety Relay Z2627-ND NEW! = 32.50 29.25 26.00 23.40 | P7SA-14F - 
Mounting Socket for G7SA Safety Relay .... Z2628-ND NEW! = 10.20 9.18 8.16 7.35 | P7SA-14P 
§ Use 4PDT MY or MY2 Sockets 
Relay Sockets and Accessories 
Use with Digi-Key Price Each Omron 
Series Description Part No. 1 25 50 100 Part No. 
Ly, SPDT/DPDT Track Mounted Relay Sockets Z791-ND 4.95 4.46 3.96 3.57 PTFO8A-E 
LY 3PDT Track Mounted Relay Sockets . Z2606-ND NEW! 7.59 6.84 6.08 5.47 PTFI1A 
LY APDT Track Mounted Relay Sockets . Z2612-ND NEW! 8.35 7.52 6.68 6.02 PTF14A-E 
LY SPDT/DPDT Back Connecting Sockets - PCB Mount. Z792-ND 1.80 1.62 1.44 1.30 PT08-0 
LY SPDT/DPDT Back Connecting Sockets - Solder Ear Z793-ND 1.80 1.62 1.44 1.30 PT08 
LY/MY Socket Mounting Plate for Back Connect Sockets. Z794-ND 30 120 24 22 PYP-1 
LY/MY Relay Hold-Down Clip for Track Mounted Sockets Z795-ND .28 25 .22 .20 PYC-A1 
LY/MY Relay Hold-Down Clip for Back Connecting Sockets . Z796-ND .28 25 .22 .20 PYC-P 
MY2 DPDT Track Mounted Relay Sockets Z882-ND 5.20 4.68 4.16 3.75 PYFO8A-E 
MyY2 DPDT Track Mounted Relay Sockets (-55°C max. temperature) 22613-ND NEW! 5.39 4.85 4.31 3.88 PYFO8A-N. 
MY3 3PDT Track Mounted Relay Sockets . Z2288-ND 9.19 8.28 7.36 6.62 PYFI1A 
MY4/MY2K 4PDT Track Mounted Relay Sockets . Z811-ND 7.55 6.80 6.04 5.44 PYF14A-E 
MY4/MY2K APDT Track Mounted Relay Sockets (-55°C max. temperature) Z2614-ND NEW! 8.08 7.27 6.46 5.82 PYF14A-N 
MY4/MY2K 4PDT Back Connecting Sockets - Panel Mount.. Z812-ND 1.80 1.62 1.44 1.30 PY14 
MY4/MY2K APDT Back Connecting Sockets - PCB Mount... Z813-ND 1.80 1.62 1.44 1.30 PY14-02 
MY4/MY2K Screwless Socket (Wire Trap) Type for MY4 Series Z2063-ND 10.73 9.66 8.58 7.13 PYF14S 
MY4 Tool for MY4 Series Screwless Sockets......... Z1670-ND 5.50 4.95 4.40 3.96 PYF-S-TOOL 
MyY2 Screwless Socket (Wire Trap) Type for MY2 Serie Z2062-ND 6.53 5.88 5.22 4.70 PYFO8S 
MY2 Socket Release Levers (Releases Relay) For PYFO8S Z2060-ND A5 AM 36 33 PYCM-08S 
MY4 Socket Release Levers (Releases Relay) For PYF14S Z2061-ND 69 63 56 50 PYCM-14S 
MY Optional Nameplate for use with MY Wire Trap Socket ... Z2000-ND 4.98 4.48 3.98 3.59 R99-11 
MK DPDT Track Mounted Relay Sockets... . Z805-ND 4.65 4.19 3.72 3.35 PFO83A-E 
MK DPDT Connecting Sockets - Panel Mount Z836-ND 1.75 1.58 1.40 1.26 PLO8 
MK DPDT Connecting Sockets - PCB Mount Z837-ND 2.90 2.61 2.32 2.09 PLEO8-0 
MK 3PDT Track Mounted Relay Sockets .... Z806-ND 6.65 5.99 5.32 4.79 PF113A-E 
MK 3PDT Connecting Sockets - Panel Mount Z838-ND 2.05 1.85 1.64 1.48 PL11 
MK 3PDT Connecting Sockets - PCB Mount. Z839-ND 2.90 2.61 2.32 2.09 PLE11-0 
ALL 1.0m (3.28ft.) DIN Rail Tracks (Low profile) . Z840-ND 6.43 5.79 5.14 4.63 PFP1O0N 
ALL 0.5m (1.64ft.) DIN Rail Tracks (Low profile) . Z841-ND 5.23 471 4.18 3.77 PFPSON 
ALL 1.0m (3.28ft.) DIN Rail Track (High profile) Z2611-ND NEW! 13.41 12.07 10.73 9.66 PFP-100N2 
— End Stop Plate for Din Track Rails . Z887-ND Wiig 10 62 56 PFP-M 
_ W-Bracket for Omron Relays Z1238-ND 1.36 1.23 1.09 99 R9904FORGSF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (1073) 1957 
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#05 “NG. NO. L654 
Surface Mount 141312 fi 1098 Direction Indication 
Coil Coil Contact Pickup/ 
Contact Coil Resistance | Current Ratings (A) Dropout/ Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Arrangement Voltage (0) (mA) 30VDC 125VAC Maximum Voltage Part No. al 25 50 100 Part No. 
ARE Series High Frequency Relays 
4.5DC 101 44.40 0.5 3.375/0.45/4.95 255-1573-ND 5.27 4.84 4.30 3.66 ARE134H 
{ SPDT-NO/NC 12DC 720 16.70 0.5 9/1.2/13.2 255-1572-ND 5.27 4.84 4.30 3.66 ARE1312 
“NO 4.5DC 101 44.40 0.5 3.375/0.45/4.95 255-1575-5-ND* 5.73 5.27 4.68 3.98 ARE13A4H 
12DC 720 16.70 0.5 9/1.2/13.2 255-1574-5-ND* 5.73 5.27 4.68 3.98 ARE13A12 
ARJ Series High Frequency Relays 
9 DPDT 4.5DC 101.2 44.4 0.3 3.375/0.45/4.95 255-1461-ND* 153.69 141.15 125.46 106.65 ARJ20A4H 
12DC 720 16.6 0.3 9/1.2/13.2 255-1462-ND* 153.69 141.15 125.46 106.65 ARJ20A12 
ARJ Series Dual Coil Latching High Frequency Relays 
4.5DC 135 33.3 0.3 3.375/3.375/4.95 255-1577-ND 153.69 141.15 125.46 106.65 ARJ224H 
2 DPDT 4.5DC 135 33.3 0.3 3.375/3.375/4.95 255-1579-ND* 153.69 141.15 125.46 106.65 ARJ22A4H 
12DC 960 12.5 0.3 9/9/13.2 255-1578-ND* 153.69 141.15 125.46 106.65 ARJ22A12 
RK Series High Frequency Relays 
5DC 125 40 0.01 3.75/0.5/5.5 255-1085-ND 9.26 8.51 7.56 6.43 RK1-5V 
3 SPDT 6DC 180 34 0.01 4.5/0.6/6.6 255-1086-ND 9.26 8.51 7.56 6.43 RK1-6V 
12DC 720 17 0.01 9/1.2/13.2 255-1087-ND 9.26 8.51 7.56 6.43 RK1-12V 
24DC 2,880 9 0.01 18/2.4/26.4 255-1088-ND 9.53 8.76 7.78 6.62 RK1-24V. 
RP Series High Frequency Low Profile Relays 
5DC 178 28 01 3.75/0.5/7.5 255-1089-ND 21.78 20.01 17.78 15.12 RP1-5V 
4 SPDT 12DC 1,028 11.7 0.1 9/1.2/18 255-1090-ND 21.78 20.01 17.78 15.12 RP1-12V 
24DC 2,133 11.3 0.1 18/2.4/28.8 255-1091-ND 22.39 20.57 18.28 15.54 RP1-24V 
* Surface Mount 
4 Dimensions in mm 
S I g nal Relays Bottom view shown (SMD’s are top view) 
Coil Coil Contact AGQ Series 
Contact Coil | Resist.) Current Ratings (A) Additional Digi-Key Price Each Panasonic 3.204 | 
Fig. | Arrange. | Voltage} (0) (mA) | 30VDC 125VAC Features Part No. 1 25 50 100 Part No. 2 8-0 0.85-” 
AGQ Series Low Signal Relays Ba ne 20 
150 | 16 | 938 1 03 PC Mount — | 255-1356-5-ND 3.38 341 276 235 | AGQ2001H : 8765 
3DC 64.2 | 46.7 1 0.3 PC Mount 255-1505-5-ND 3.38 3.11 2.76 2.35 | AGQ20003 rection Indication 
1 DPDT 4.5DC 145 31 1 0.3 PC Mount 255-1357-5-ND 3.38 3.11 2.76 2.35 | AGQ2004H 5 
toc | 1028] 117] 1 08 PC Mount | 255-1358-5-ND 338 311 276 235 | Agazo012 AGG Serres SMe 
24DC | 2,504) 9.6 1 0.3 PC Mount 255-1359-5-ND 3.97 3.65 3.24 2.76 | AGQ20024 10.6 e720 
AGQ Series Low Signal Relays SMD a 5.40 
4.5DC 145 31 1 0.3 Long SMD 255-1860-ND 3.50 3.22 2.86 244 | AGQ200A4H 8765 
2A DPDT 12DC | 1,028 | 11.7 1 0.3 Long SMD 255-1858-ND 3.50 3.22 2.86 244 | AGQ200A12 = ipa 
24DC | 2,504] 9.6 1 0.3 Long SMD 255-1859-ND 412 3.78 3.36 286 | AGQ200A24 ‘ rs 
1500] 16 | 938 1 03 Short SMD | 255-1360-5-ND 3.80 349 310 264 | AGQ200S1H 22? 2.06-—0 a0 ot 
3oc | 642 | 467 1 0.3 Short SMD | 255-1361-5-ND 3.80 349 310 264 | AGQ200S03 1234 0.807 — 
2B DPDT 4.5DC 145 31 1 0.3 Short SMD 255-1362-5-ND 3.80 349 3.10 264 | AGQ200S4H Direction Indication 2.20x2--1 be 
12DC | 1,028 | 11.7 1 0.3 Short SMD 255-1363-5-ND 3.80 349 310 264 | AGQ200S12 5 
’ AGN S. 
zane | 2504] 96 | 1 03 Short SMD | 255-1364-5-ND 439 403 358 3.05 | Aga200S24 ee et 
AGN Series Compact Low Signal Relays 8 #09 
4.5DC 145 31 1 0.3 Non-Latching | 255-1230-5-ND 3.38 3.11 2.76 2.35 | AGN2004H Di 8765 
irection Indication 
12DC | 1,028 | 11.7 1 0.3 Non-Latching | 255-1231-5-ND 3.38 3.11 2.76 2.35 | AGN20012 Non-Latchi 
aa | peor [2406 | 2,504 | 9.6 1 03 Non-Latching | 255-1232-5-ND 3.97 3.65 324 2.76 | AGN20024 CrEEeun 
3DC 64.2 | 46.7 1 0.3 1 Coil Latching | 255-1855-ND 3.70 340 3.02 257 | AGN21003 1234 
45D¢ | 145 | 31 1 03 | 1 Coil Latching | 255-1857-ND 3.70 340 3.02 257 | AGN2104H ~<5.70 ng aos 
12DC | 202.5 | 22.2 1 0.3 1 Coil Latching | 255-1856-ND 3.70 340 3.02 257 | AGN21012 an 279 
AGN Series Compact Low Signal Relays SMD Eee Z 8765 
300 | 64.2 | 467 1 03 SMD-AType | 255-1504-5-ND 3.50 3.22 286 244 | AGN200A03 Dircetion:Inaication 
38) peor | 4500) 145 | 31 1 03 | SMD-AType | 255-1233-5-ND 3.50 3.22 2.86 244 | AGN200A4H Standara — Latching 
tape | 1,028} 11.7 | 1 03 | SMD-AType | 255-1234-5-ND 3.50 3.22 286 244 | AGN200A12 Pe Board Show a7eE 
24nc | 2,504] 9.6 10.3. | SMD-AType | 255-1235-5-ND 4.12 3.78 3.36 2.86 | AGN200A24 \..12.20 sane 
30 DPDT 4.5DC 145 31 1 0.3 SMD -S Type | 255-1854-ND 3.50 3.22 2.86 244 | AGN200S4H | 8 @09 
12DC | 202.5 | 22.2 1 0.3 SMD -S Type | 255-1853-ND 3.50 3.22 2.86 244 | AGN200S12 1234 — 
DE Series High-Insulation Power Relay SMD-A eal Incteanon 
4 DPST 4.5DC 101 44.5 8 8 PC Mount 255-1904-ND 9.33 858 7.62 648 | DE2A-4.5V 
12D 720 16.6 8 8 PC Mount 255-1903-ND 9.33 858 7.62 648 | DE2A-12V 
DS Series Low Signal Relays 
3DC 45 _ 2 2 Sensitive Coil | 255-1478-ND 6.59 6.06 538 458 | DSIE-S-DC3V sal a 
sal spor | SDC | 125 | — 2 2 Sensitive Coil | 255-1609-ND 6.59 6.06 5.38 458 | DS1E-S-DC5V 0.80 Direction Indleaton 
j20c | 720 | — 2 2 Sensitive Coil | 255-1607-ND 6.59 6.06 5.38 4.58 | DS1E-S-DC12V SMD - S Type 
24DC | 2,880 - 2 2 Sensitive Coil | 255-1608-ND 6.59 6.06 538 458 | DS1E-S-DC24V (Continued) 
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Coil | Coil Contact Durer cue 
Contact Coil | Resist. | Current Ratings (A) Additional Digi-Key Price Each Panasonic ti 
Fig. | Arrange. | Voltage | () | (mA) | 30VDC 125VAC Features Part No. 1 25 50 100 | PartNo. Are % $54 NO ne dom i 
soc | 45 | 666 2 2 Sensitive Coil | 255-1874-ND 4.04 3.72 3.30 281 | DS2E-S-Dc3V 4 ; : #4 rection Indication 
5DC 125 40 2 2 Sensitive Coil | 255-1062-ND 404 372 330 281 DS2E-S-DC5V 
6A DPDT 6DC 180 30 2 2 Sensitive Coil | 255-1610-ND 404 3.72 330 281 DS2E-S-DC6V 
12DC 720 16.6 2 2 Sensitive Coil | 255-1063-ND 404 372 330 281 DS2E-S-DC12V 
24DC | 2,880] 83 2 2 Sensitive Coil | 255-1064-ND 404 3.72 330 281 DS2E-S-DC24V 
48DC | 11,520} 4.1 2 2: Sensitive Coil | 255-1065-ND 549 5.04 448 3.81 DS2E-S-DC48V : ‘ 
ET RST COM — 
3DC 45 66.6 2 2 Sensitive Coil | 255-1876-ND 9.26 851 7.56 643 | DS4E-S-DC3V i 8 6 4 1 
5DC 125 40 2 2 Sensitive Coil | 255-1482-ND 9.26 851 7.56 643 | DS4E-S-DC5V 
7A 4PDT 6DC 180 30 2 2 Sensitive Coil | 255-1483-ND 9.26 851 7.56 643 | DS4E-S-DC6V 9 41 13 1516 
tapc | 720 | 166 2 2 Sensitive Coil | 255-1481-ND 9.26 8.51 7.56 6.43 | DS4E-S-DC12V F ' pened ears 
24DC | 2,880 | 83 2 2 Sensitive Coil | 255-1616-ND 9.26 851 7.56 643 | DS4E-S-DC24V 
48DC | 11,520} 41 2 2 Sensitive Coil | 255-1877-ND 11.61 10.67 9.48 8.06 | DS4E-S-DC48V 
4 24 
5DC | 625 | 80 2 2 Standard Coil | 255-1474-ND 468 4.30 3.82 3.25 | DS1E-M-DC5V yitschion Indication 
5A SPDT 12DC 360 33.3 2 2 Standard Coil | 255-1473-ND 468 430 3.82 3.25 | DS1E-M-DC12V 2 Coil Latching 
24DC | 1,440 | 16.3 2 2 Standard Coil | 255-1605-ND 468 430 3.82 3.25 | DS1E-M-DC24V 
5DC 62.5 80 2 2 Standard Coil | 255-1070-ND 3.26 3.00 266 227 | DS2E-M-DC5V 
9DC 203 60 2 2 Standard Coil | 255-1479-ND 3.26 3.00 266 227 | DS2E-M-DC9V 
6A DPDT 12DC 360 33.2 2 2 Standard Coil | 255-1071-ND 3.26 3.00 266 2.27 | DS2E-M-DC12V 
24DC | 1,440} 16.6 2 2 Standard Coil | 255-1072-ND 3.26 3.00 266 227 | DS2E-M-DC24V 
48DC | 5,760] 83 2 2 Standard Coil | 255-1073-ND 407 374 3.32 283 | DS2E-M-DC48V reer ree 
Direction Indication 
5DC 62.50 80 2 2 Standard Coil | 255-1614-ND 8.18 7.52 668 5.68 | DS4E-M-DC5V 
7A 4PDT 12DC 360 33.3 2 2 Standard Coil | 255-1611-ND 8.18 7.52 668 5.68 | DS4E-M-DC12V 
24DC | 1,440 | 16.6 2 2 Standard Coil | 255-1612-ND 8.18 7.52 668 5.68 | DS4E-M-DC24V a 42 
4g0C | 5,760 | 8.3 2 2 Standard Coil | 255-1613-ND 818 7.52 6.68 5.68 | DS4E-M-DC48V é ser CoM Scouser 
DS Series Dual Coil Latching Relays (High Sens ity and Standard Coils) . a Nee 
3DC 45 66.6 2 2 Single Coil Latch | 255-1993-ND 7.33 6.73 5.98 5.09 | DS1E-SL-DC3V : =F ‘ ET COMS+CQM SET 
ee-| “Sent spc | 125 | 40 2 2 | Single Coil Latch | 255-1994-ND 733 6.73 5.98 5.09 | DS1E-SL-DC5V Nled { i eae 
j20c | 720 | 16.6 2 2 Single Coil Latch | 255-1872-ND 7.35 675 6.00 510 | DS1E-SL-DC12V - = Direction Indication 
24pc | 2880 | 83 2 2 | Single Coil Latch | 255-1995-ND 735 675 6.00 5.10 | DS1E-SL-DC24v 2 Coil Latching 
5c | SPDT 3p 45 | 66.6 2 2 Dual Coil Latch | 255-1873-ND 741 653 5.80 4.93 | DS1E-SL2-Dc3Vv iq. DS2Y Series 
6B DPDT 5DC 125 40 2 2 Single Coil Latch | 255-1875-ND 463 426 3.78 3.22 | DS2E-SL-DC5V 
5DC 139 35.9 2 2 Dual Coil Latch | 255-1066-ND 4.78 439 3.90 3.32 | DS2E-SL2-DC5V 
sc | oppor | 1200 | 800 | 45 2 2 Dual Coil Latch | 255-1067-ND 4.78 439 3.90 332 | DS2E-SL2-DC12v Shine Be Aaa ist a8 
24DC | 3,200} 7.5 2 2 Dual Coil Latch | 255-1068-ND 4.78 439 3.90 3.32 | DS2E-SL2-DC24V 4 © 62 NO. NG.COM, ~ 
48DC | 12,800} 3.25 2 2 Dual Coil Latch | 255-1069-ND 5.71. 5.25 466 3.97 | DS2E-SL2-DC48V Sone ! 
7B 4PDT 5DC 139 _ 2 2 Dual Coil Latch | 255-1484-ND 10.78 9.90 880 7.48 | DS4E-SL2-DC5V : 
24DC | 3,200 _ 2 2 Dual Coil Latch | 255-1617-ND 10.78 9.90 880 7.48 | DS4E-SL2-DC24V 6 6 4 4. 
Direction Indication 
5DC 69.4 _ 2 2 Dual Coil Latch | 255-1477-ND 5.22 480 4.26 3.63 | DS1E-ML2-DC5V 
5C SPDT 12DC 400 _ 2 2 Dual Coil Latch | 255-1475-ND 5.22 480 4.26 3.63 | DS1E-ML2-DC12V 
24DC | 1,600 _ 2 2 Dual Coil Latch | 255-1606-ND 5.22 480 4.26 3.63 | DS1E-ML2-DC24V 
3DC 25 — 2 2 Dual Coil Latch | 255-1480-ND 3.87 3.56 316 269 | DS2E-ML2-DC3V HD Series 
5DC 69.4 72 2 2 Dual Coil Latch | 255-1074-ND 3.87 3.56 3.16 269 | DS2E-ML2-DC5V 
6B DPDT 12DC 400 30 2 2 Dual Coil Latch | 255-1075-ND 3.87 3.56 3.16 269 | DS2E-ML2-DC12V 
24DC | 1,600 15 2 2 Dual Coil Latch | 255-1076-ND 3.87 3.56 3.16 269 | DS2E-ML2-DC24V 
48DC | 6,400 | 7.5 2 2 Dual Coil Latch | 255-1077-ND 5.17 4.75 4.22 3.59 | DS2E-ML2-DC48V 
7B 4PDT 5DC 69.4 — 2 2 Dual Coil Latch | 255-1615-ND 9.16 842 7.48 636 | DS4E-ML2-DC5V 
DS2Y Series Low Signal Relays 
5DC 125 40 2 2 Sensitive Coil | 255-1078-ND 2.65 243 216 1.84 | DS2Y-S-DC5V 
8 DPDT 12DC 720 16.7 2 2 Sensitive Coil | 255-1079-ND 2.65 243 216 1.84 | DS2Y-S-DC12V 
24DC | 2,880 8.3 2 2 Sensitive Coil | 255-1080-ND 2.74 252 224 1.91 DS2Y-S-DC24V 
48DC | 7,680) 63 2 2 Sensitive Coil | 255-1081-ND 3.68 3.38 3.00 255 | DS2Y-S-DC48V 
HD Ultra Miniature Single Pole Relays HX Series 
9 SPDT 6DC 128 | 46.80 1 1 _— 255-1637-ND 3.60 3.31 2.94 250 | HD1E-M-DC6V 
HX Series Compact Low Signal Relays 
10 DPDT 3DC 28.1 107 1 0.3 _ 255-1392-5-ND 3.43 315 2.80 238 | HX2-3V 
HY Series General Purpose Relays 
3DC 60 50 1 - — 255-1391-ND 3.16 291 258 2.20 | HY1-3V 
5DC 166 30.1 1 al _ 255-1092-ND 3.16 291 258 220 | HY1-5V 
af SPDT 5.08 
12DC 960 12.5 1 _ — 255-1093-ND 3.16 291 258 2.20 | HY1-12V atsesl: 
24DC | 3,840] 6.25 1 al — 255-1094-ND 3.97 3.65 3.24 2.76 | HY1-24V 
5DC 125 40 1 — — 255-1799-5-ND 289 266 236 2.01 HY1Z-5V 
11. |SPDT-NO/NC | 6DC 180 33.3 1 — — 255-1800-5-ND 289 266 236 2.01 HY1Z-6V 
12DC 720 16.7 1 — _ 255-1797-5-ND 2.89 266 236 2.01 HY1Z-12V (Continued) 
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Coil Coil Contact 
Contact Coil | Resist. | Current Ratings (A) Additional Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | Arrange. | Voltage} (9) (mA) | 30VDC 125VAC Features Part No. 1 25 50 100 Part No. 
ASX Series Low Signal Relays 
3DC 180 16.7 01 01 PC Mount 255-1402-5-ND 5.54 5.09 4.52 3.85 | ASX20003 
4.5DC | 405 14 01 01 PC Mount 255-1403-5-ND 5.54 5.09 4.52 3.85 | ASX2004H 
1A} DPOT | tonc | asso] 42 | .o1 01 PC Mount — | 255-1404-5-ND 576 5.29 470 4.00 | ASX20012 
24DC | 8,229] 29 01 01 PC Mount 255-1405-5-ND 6.32 5.81 516 4.39 | ASX20024 
3DC 180 16.7 01 01 SMT Mount 255-1406-5-ND 5.76 5.29 4.70 4.00 | ASX200A03 
4.5DC | 405 141 01 01 SMT Mount 255-1407-5-ND 5.76 5.29 4.70 4.00 | ASX200A4H 
138A} DPOT | tonc | asso] 42 | .o1 1 SMT Mount | 255-1408-5-ND 576 5.29 470 4.00 | ASX200A12 
24DC | 8,229] 2.9 01 01 SMT Mount 255-1409-5-ND 6.57 6.03 536 4.56 | ASX200A24 
ASX Series Single Coil Latching Relays 
1.5DC | 64.3 | 23.3 01 01 PC Mount 255-1870-ND 6.20 5.70 506 4.31 ASX2101H 
3DC 257 11.7 01 01 PC Mount 255-1580-5-ND 6.20 5.70 506 4.31 ASX21003 
12B) DPDT 4.5DC 579 78 01 01 PC Mount 255-1583-5-ND 6.20 5.70 506 4.31 ASX2104H 
12DC | 4,114] 29 01 01 PC Mount 255-1581-5-ND 6.20 5.70 506 4.31 ASX21012 
24DC | 11,520] 2.10 01 01 PC Mount 255-1582-5-ND 6.74 619 5.50 468 | ASX21024 
3DC 257 11.7 01 01 SMT Mount 255-1584-5-ND 6.42 5.90 5.24 446 | ASX210A03 
4.5DC 579 78 01 01 SMT Mount 255-1587-5-ND 6.42 5.90 5.24 446 | ASX210A4H 
138} DPOT | tone | aii4] 29 | 01 1 SMT Mount | 255-1585-5-ND 6.42 5.90 524 4.46 | ASX210A12 
24DC | 11,520] 24 01 01 SMT Mount 255-1586-5-ND 6.96 639 568 4.83 | ASX210A24 
ASX Series Dual Coil Latching Relays 
2c] DPDT 4.5DC 289 15.6 10mA@10DC PC Mount 255-1591-5-ND 6.32 5.81 516 439 | ASX2204H 
12DC | 2,057 | 5.8 10mA@10DC PC Mount 255-1589-5-ND 6.32 5.81 5.16 439 | ASX22012 
3DC 129 | 23.30 10mA@10DC SMT Mount 255-1592-5-ND 6.57 6.03 5.36 4.56 | ASX220A03 
43) PDT 4.5DC 289 15.6 10mA@10DC SMT Mount 255-1595-5-ND 6.57 6.03 5.36 4.56 | ASX220A4H 
12DC | 2,057 | 58 10mA@10DC SMT Mount 255-1593-5-ND 6.57 6.03 536 456 | ASX220A12 
24DC | 3,840) 63 10mA@10DC SMT Mount 255-1594-5-ND 7.99 7.34 652 5.55 | ASX220A24 
TK Series Low Signal Relays 
3DC 64.3 | 46.7 2 0.5 Low Profile 255-1756-5-ND 443 408 3.62 3.08 | TK1-3V 
4.5DC 145 31.1 2 0.5 Low Profile 255-1757-5-ND 443 408 3.62 3.08 | TK1-4.5V 
5DC 178 28.1 2 0.5 Low Profile 255-1028-5-ND 443 408 3.62 3.08 | TK1-5V 
14a) SPOT | onc | 579 | 155 | 2 05 Low Profile | 255-1758-5-ND 443 4.08 362 3.08 | TKI-9V 
12DC | 1,028 | 11.7 2 0.5 Low Profile 255-1029-5-ND 443 408 3.62 3.08 | TK1-12V 
24DC | 2,133] 11.3 2 0.5 Low Profile 255-1030-5-ND 5.10 468 416 3.54 | TK1-24V 
TK Series Single Coil Latching Relays 
5DC 250 20 2 0.5 Low Profile 255-1764-5-ND 485 446 3.96 3.37 | TKI-L-5V 
14B) SPDT 12DC | 1,440] 8.3 2 0.5 Low Profile 255-1759-5-ND 485 446 3.96 3.37 | TK1-L-12V 
24DC | 3,840) 63 2 0.5 Low Profile 255-1762-5-ND 5.51 5.07 4.50 3.83 | TK1-L-24V 
TK Series Dual Coil Latching Relays 
5DC 125 40 2 0.5 Low Profile 255-1763-5-ND 5.66 5.20 462 393 | TK1-L2-5V 
140) SPDT 12DC 576 20.8 2 0.5 Low Profile 255-1760-5-ND 5.66 5.20 462 393 | TK1-L2-12V 
24DC | 1,440] 16.7 2 0.5 Low Profile 255-1761-5-ND 6.30 5.79 514 4.37 | TK1-L2-24V 
TN Series Low Signal Relays 
3DC 64.3 | 46.7 1 0.5 PC Mount 255-1385-5-ND 3.90 358 318 2.71 TN2-3V 
4.5DC 145 31.1 1 0.5 PC Mount 255-1765-5-ND 3.90 358 318 2.71 TN2-4.5V 
15a) DPDT 5DC 178 28.1 1 0.5 PC Mount 255-1022-5-ND 3.90 358 318 2.71 TN2-5V 
9DC 579 15.5 1 0.5 PC Mount 255-1386-5-ND 3.90 358 318 2.71 TN2-9V 
12DC | 1,028 | 11.7 1 0.5 PC Mount 255-1023-5-ND 3.90 358 318 2.71 TN2-12V 
24DC | 2,880) 83 1 0.5 PC Mount 255-1024-5-ND 463 4.26 3.78 3.22 | TN2-24V 
TN Series Latching Relays 
spc | 250 | 20 1 05 Single Coil | 255-2000-ND 463 4.26 3.78 3.22 | TN2-L-5V 
15B) DPDT 12DC | 1,440] 6.3 1 0.5 Single Coil 255-2001-ND 463 4.26 3.78 3.22 | TN2-L-12V 
24DC | 3,840) 83 1 0.5 Single Coil 255-2002-ND 5.27 484 430 3.66 | TN2-L-24V 
soc | 125 | 40 1 05 Dual Coil | 255-1025-5-ND 485 446 3.96 3.37 | TN2-L2-5V 
15C) DPDT | 120c | 720 | 167 1 0.5 Dual Coil | 255-1026-5-ND 485 446 3.96 3.37 | TN2-L2-12V 
24DC | 1,920] 12.5 1 0.5 Dual Coil 255-1027-5-ND 5.49 5.04 448 3.81 TN2-L2-24V 
TQ Series Low Signal Relays 
3DC 64.3 | 46.7 1 0.5 PC Mount 255-1225-5-ND 265 243 216 1.84 | TQ2-3V 
4.5DC 144 31.1 1 0.5 PC Mount 255-1226-5-ND 2.65 243 216 1.84 | TQ2-4.5V 
5DC 178 28.1 1 0.5 PC Mount 255-1001-5-ND 2.65 243 216 1.84 | TQ2-5V 
16A| DPDT 9DC 579 | 15.50 1 0.5 PC Mount 255-1766-5-ND 2.65 243 216 1.84 | TQ2-9V 
12DC | 1,028 | 11.7 1 0.5 PC Mount 255-1002-5-ND 2.65 243 216 1.84 | TQ2-12V 
24DC | 2,880) 83 1 0.5 PC Mount 255-1003-5-ND 3.16 291 258 220 | TQ2-24V 
48DC | 7,680] 6.25 1 0.5 PC Mount 255-1801-5-ND 4.09 3.76 3.34 284 | TQ2-48V 
1.5DC 16 93.8 2 0.5 SMT Mount 255-1224-5-ND 3.01 2.77 246 210 | TQ2SA-1.5V 
3DC 64.3 | 46.7 2 0.5 SMT Mount 255-1228-5-ND 3.01 2.77 246 210 | TQ2SA-3V 
417A) DPDT 4.5DC 145 31 2 0.5 SMT Mount 255-1229-5-ND 3.01 2.77 246 210 | TQ2SA-4.5V 
5DC 178 28.1 2 0.5 SMT Mount 255-1010-5-ND 3.01 277 246 210 | TQ2SA-5V 
12DC | 1,028 | 11.7 2 0.5 SMT Mount 255-1011-5-ND 3.01 2.77 246 210 | TQ2SA-12V 
24DC | 2,880) 83 2 0.5 SMT Mount 255-1012-5-ND 3.58 3.29 2.92 249 | TQ2SA-24V 
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Coil Coil Contact 
Contact Coil | Resist.) Current Ratings (A) Additional Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | Arrange. | Voltage} (9) (mA) | 30VDC 125VAC Features Part No. 1 25 50 100 Part No. 
3DC 32 93.8 1 05 PC Mount 255-1890-ND 17.64 16.20 14.40 12.24 | TQ4-3V 
45DC | 723 | 62.2 1 05 PC Mount 255-1777-5-ND 17.64 16.20 14.40 12.24 | TQ4-4.5V 
48a|  4pDT 5DC 89 56.2 1 05 PC Mount 255-1013-5-ND 17.64 16.20 14.40 12.24 | TQ4-5V 
12DC | 514 | 23.3 1 05 PC Mount 255-1014-5-ND 17.64 16.20 14.40 12.24 | TQ4-12V 
24DC | 2,056) 11.7 1 05 PC Mount 255-1015-5-ND 19.11 17.55 15.60 13.26 | TQ4-24V 
48DC | 5,760] 83 1 0.5 PC Mount 255-1891-ND 21.49 19.74 17.54 14.91 | TQ4-48V 
TQ Series Single Coil Latching Relays 
3DC 90 33.3 1 05 PC Mount 255-1492-5-ND 3.16 291 258 2.20 | TQ2-L-3V 
4.5DC | 2025] 22.2 1 05 PC Mount 255-1769-5-ND 3.16 291 258 2.20 | TQ2-L-4.5V 
16B) DPDT 5DC 250 20 1 05 PC Mount 255-1004-5-ND 3.16 2.91 258 2.20 | TQ2-L-5V 
12DC | 1,440] 83 1 05 PC Mount 255-1005-5-ND 3.16 291 258 2.20 | TQ2-L-12V 
24DC | 3840 | 12.5 1 0.5 PC Mount 255-1006-5-ND 3.58 3.29 2.92 2.49 | TQ2-L-24V 
5DC 357 14 2 05 SMT Mount — | 255-1776-5-ND 3.58 3.29 2.92 2.49 | TQ2SA-L-5V 
17B| DPDT 12DC | 2,057) 58 2 05 SMT Mount — | 255-1770-5-ND 3.58 3.29 2.92 249 | TQ2SA-L-12V 
24DC | 5,760] 4.2 2 0.5 SMT Mount | 255-1774-5-ND 404 3.72 330 2.81 | TQ2SA-L-24V 
TQ Series Dual Coil Latching Relays 
3DC 45 66.7 1 05 PC Mount 255-1767-5-ND 3.31 3.04 2.70 2.30 | TQ2-L2-3V 
45DC | 101.2] 44.4 1 05 PC Mount 255-1768-5-ND 3.31 3.04 2.70 2.30 | TQ2-L2-4.5V 
tec | DPpDT 5DC 125 40 1 05 PC Mount 255-1007-5-ND 3.31 3.04 2.70 2.30 | TQ2-L2-5V 
9DC 405 | 22.2 1 0.5 PC Mount 255-1355-5-ND 3.31 3.04 270 2.30 | TQ2-L2-9V 
12DC | 720 | 167 1 05 PC Mount 255-1008-5-ND 3.31 3.04 2.70 2.30 | TQ2-L2-12V 
240C | 1,920] 12.5 1 0.5 PC Mount 255-1009-5-ND 3.75 345 3.06 2.61 | TQ2-L2-24V 
4.5DC | 145 31 2 05 SMT Mount — | 255-1773-5-ND 3.75 345 3.06 2.61 | TQ2SA-L2-4.5V 
470 | ppoT 5DC 178 | 28.1 2 05 SMT Mount — | 255-1775-5-ND 3.75 345 3.06 2.61 | TQ2SA-L2-5V 
12DC | 1,028) 11.7 2 05 SMT Mount — | 255-1771-5-ND 3.75 345 3.06 2.61 | TQ2SA-L2-12V 
24DC | 2,880 | 8.3 2 05 SMT Mount —_ | 255-1772-5-ND 419 385 342 2.91 | TQ2SA-L2-24V 
45DC | 50.6 | 88.9 1 05 PC Mount 255-1779-5-ND 21.09 19.38 17.22 14.64 | TQ4-L2-4.5V 
488 | 4PDT 5DC 62.5 80 1 05 PC Mount 255-1780-5-ND 21.09 19.38 17.22 14.64 | TQ4-L2-5V 
12DC | 360 | 33.3 1 05 PC Mount 255-1493-5-ND 21.09 19.38 17.22 14.64 | TQ4-L2-12V 
24DC | 1,440 | 16.7 1 0.5 PC Mount 255-1778-5-ND 22.54 20.70 18.40 15.64 | TQ4-L2-24V 
TX Series Low Signal Relays 
1.5DC 16 93.8 2 05 PC Mount 255-1892-ND 292 268 238 2.03 | TX2-1.5V 
3DC 64.3 | 46.7 2 05 PC Mount 255-1893-ND 2.92 268 2.38 2.03 | TX2-3V 
4.5DC | 145 31 2 05 PC Mount 255-1894-ND 292 268 2.38 2.03 | TX2-H-4.5V 
joa! DPDT 4.5DC | 145 31 2 05 PC Mount 255-1781-5-ND 292 268 238 2.03 | TX2-4.5V 
5DC 178 | 28.4 2 05 PC Mount 255-1031-5-ND 2.92 268 2.38 2.03 | TX2-5V 
12DC | 1,028) 11.7 2 05 PC Mount 255-1032-5-ND 292 268 238 2.03 | TX2-12V 
24DC | 4,114] 58 2 05 PC Mount 255-1033-5-ND 3.45 3.18 282 240 | TX2-24V 
48DC | 8533] 5.6 2 0.5 PC Mount 255-1494-5-ND 448 412 3.66 3.12 | TX2-48V 
TXS Series High Sensitivity Relays 
3DC 180 | 167 1 _ PC Mount 255-1988-ND 3.65 3.36 2.98 2.54 | TXS2-3VS 
204|  DPDT 45DC | 405 | 114 1 - PC Mount 255-1896-ND 3.65 3.36 2.98 254 | TXS2-4.5V 
12DC | 2,880) 4.2 1 - PC Mount 255-1895-ND 3.65 3.36 2.98 2.54 | TXS2-12V 
45DC | 405 | 11.4 1 - PC Mount 255-1897-ND 3.65 3.36 298 2.54 | TXS2-H-4.5V 
3DC 257 | 11.7 1 - PC Mount 255-1899-ND 417 383 340 2.89 | TXS2-L-3V 
20B| DPDT 4.5DC | 579 78 1 - PC Mount 255-1900-ND 417 383 340 2.89 | TXS2-L-4.5V 
12DC | 4,114] 29 1 - PC Mount 255-1898-ND 417 383 340 2.89 | TXS2-L-12V 
TX Series SMT Signal Relays 
3DC 64.3 | 46.7 1 05 SMT Mount — | 255-1787-5-ND 3.01 2.77 246 210 | TX2SA-3V 
4.5DC | 145 31 1 05 SMT Mount — | 255-1788-5-ND 3.01 2.77 246 210 | TX2SA-4.5V 
21A|  DPDT 5DC 178 | 284 2 05 SMT Mount — | 255-1034-5-ND 3.01 2.77 246 210 | TX2SA-5V 
12DC | 1,028) 11.7 2 0.5 SMT Mount — | 255-1035-5-ND 3.01 2.77 246 210 | TX2SA-12V 
24D | 4,114] 58 2 05 SMT Mount —_ | 255-1036-5-ND 3.55 3.27 290 247 | TX2SA-24V 
TX Series Dual Coil Latching Relays 
4.5DC | 101.2] 44.5 2 _ PC Mount 255-1784-5-ND 3.65 3.36 2.98 2.54 | TX2-L2-4.5V 
5DC 125 40 2 - PC Mount 255-1785-5-ND 3.65 3.36 298 2.54 | TX2-L2-5V 
19B| DPDT 9DC 405 | 22.2 2 _ PC Mount 255-1786-5-ND 3.65 3.36 2.98 2.54 | TX2-L2-9V 
12DC | 720 | 167 2 _ PC Mount 255-1782-5-ND 3.65 3.36 2.98 2.54 | TX2-L2-12V 
24DC | 2,880] 8.3 2 - PC Mount 255-1783-5-ND 409 3.76 3.34 2.84 | TX2-L2-24V 
5DC 125 40 1 _ SMT Mount — | 255-1790-5-ND 3.75 3.45 3.06 2.61 | TX2SA-L2-5V 
21B| DPDT 12DC | 720 | 167 1 - SMT Mount — | 255-1495-5-ND 3.75 345 3.06 2.61 | TX2SA-L2-12V 
24DC | 2,880] 8.3 1 _ SMT Mount _ | 255-1789-5-ND 419 385 342 2.91 | TX2SA-L2-24V 
TXS Series High Sensitivity SMT Relays 
45DC | 405 | 11.4 1 — SMT Mount —_ | 255-1393-5-ND 3.75 345 3.06 2.61 | TXS2SA-4.5V 
6DC 720 8.3 1 _ SMT Mount | 255-1901-ND 3.75 345 3.06 2.61 | TXS2SA-6V 
21A| DPDT 9DC | 1,620) 56 1 - SMT Mount — | 255-1902-ND 3.75 345 3.06 2.61 | TXS2SA-9V 
12DC | 2,880) 4.2 1 _ SMT Mount — | 255-1394-5-ND 3.75 345 3.06 2.61 | TXS2SA-12V 
24DC | 8,229) 29 1 =- SMT Mount — | 255-1395-5-ND 443 4.08 3.62 3.08 | TXS2SA-24V 


Dimensions in mm 
Bottom view shown (SMD’s are top view) 


TQ Series-TQ4 
A 


1 345678 10 
42 229 229 10] 


© 3 ° 
20 181716 151413 11 
irection Indication 


58558 
+lo0 18 1716.45 1413 44]— 


Direction Indication 
2 Coil Latching 


TX Series 


AR 


Direction Indication 


Bi 
5.08 
of 


re 
7 


mt 
Direction Indication 


2 Coil Latching 


os 
12 1098 
Direction Indication 


1345 


8 22? 

Z Pees 

12 1098 
Direction Indication 


1 Coil Latching 


Fig. 21 


TX and TXS Series-SMD 


A 


a1 2.545 1098 
7.241 mt Pe 6 i = 

Glue- seal at a a; ne 
P Boal ea Direction Indication 


15— 


2 Coil Latching 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 1961 


Panasonic Power Rela 


Panasonic Electric Works 


Fig. 1 
DF Series 


ys 


10-@0.9 


t 
2.54 


4'7.62 
4 


Set RST COM - 


2 Coil Latching 


Fig. 2 
ADJ Series 


+1 
-9 


il Latching 


-8 


08 


+1 
-9 
-go— 


2 Coil Latching 


Conta 


ct 


Coil | Coil Ratings (A) 
Contact Coil |Resist.| Curr. 30 125 Additional Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.) Arrange. |Voltage| (0) | (mA) voc VAC Features Part No. Al 25) 50 100 | PartNo. 
DF Series General Purpose Relays 
1A DPDT 5DC | 125 | 40 1 0.3 Sealed 255-1037-ND 485 446 3.96 3.37 | DF2E-DC5V 
24DC | 2,880 | 8.3 1 0.3 255-1039-ND 485 446 3.96 3.37 | DF2E-DC24V 
DF Series Dual Coil Latching Relays 
3DC | 45 | 66.7 1 0.3 255-1040-ND 5.86 5.38 4.78 4.07 | DF2E-L2-DC3V 
1B DPDT 6DC | 180 | 33.3 1 0.3 Sealed 255-1042-ND 5.86 5.38 4.78 4.07 | DF2E-L2-DC6V 
9DC | 405 | 22.2 1 0.3 255-1043-ND 5.86 5.38 4.78 4.07 | DF2E-L2-DC9V 
24DC | 2,880 | 8.3 1 0.3 255-1045-ND 5.86 5.38 4.78 4.07 | DF2E-L2-DC24V 
ADJ Series Dual Coil Power Latching Relays 
2A |SPDT-NO/NC | 24DC | 2,304 | — - 16@250 - 255-1499-ND 12.86 11.82 10.50 8.93 | ADJ14024 
2B| spst-no 6DC | 144 | — - 16@250 _ 255-1501-ND 12.86 11.82 10.50 8.93 | ADJ24006 
12DC | 576 | — _ 16@250 255-1502-ND 12.86 11.82 10.50 8.93 | ADJ24012 
DK Series General Purpose Relays 
3DC | 45 | 66.6 10 10@250 255-2057-ND NEW! 8.33 7.65 6.80 5.78 | DK1A-3V-F 
3a | spsT-No 5DC | 125 | 40 10 10@250 AgSnO 255-2058-ND NEW! 833 7.65 6.80 5.78 | DK1A-5V-F 
12DC | 720 | 16.6 10 10@250 Sealed 255-2059-ND NEW! 9 7.37 6.78 6.02 5.12 | DK1A-12V-F 
24D | 2,880 | 8.3 10 10@250 255-2060-ND NEW! 7.37 6.78 6.02 5.12 | DK1A-24V-F 
5DC | 125 | 40 8 8 Agcd 255-1098-ND 10.83 995 884 7.52 | DK1A1B-5V 
3B DPST 12DC | 720 | 16.6 8 8 Sasled 255-1099-ND 10.83 9.95 8.84 7.52 | DK1A1B-12V 
24DC | 2,880 | 8.3 8 8 255-1100-ND 10.83 9.95 884 7.52 | DK1A1B-24V 
5DC | 125 | 40 8 8@250 255-1601-ND 10.78 990 880 7.48 | DK2A-5V 
3C DPST 12DC | 720 | 16.6 8 8@250 AgCd 255-1599-ND 10.83 9.95 8.84 7.52 | DK2A-12V 
24DC | 2,880 | 8.3 8 8@250 255-1600-ND 10.83 995 884 7.52 | DK2A-24V 
DK Series Dual Coil General Purpose Relays 
3DC | 45 | 66.6 10 10@250 255-2053-ND NEW! 13.43 12.33 10.96 9.32 | DK1A-L2-3V-F 
30| spst-no | 50C | 125 | 40 10 10@250 AgSnO 255-2054-ND NEW! 13.43 12.33 10.96 9.32 | DK1A-L2-5V-F 
12DC | 720 | 16.6 10 10@250 Sealed 255-2055-ND NEW! 9.43 8.67 7.70 6.55 | DK1A-L2-12V-F 
24DC | 2,880 | 8.3 10 10@250 255-2056-ND NEW! 943 8.67 7.70 6.55 | DK1A-L2-24V-F 
30 Spst 12DC | 720 | 16.6 10 10@250 AgCd 255-1596-ND 943 867 7.70 6.55 | DK1A-L2-12V 
24DC | 2,880 | 8.3 10 10@250 Sealed 255-1597-ND 943 8.67 7.70 6.55 | DK1A-L2-24V 
5DC | 125 | 40 8 8@250 AaCd 255-1604-ND 12.35 11.34 10.08 8.57 | DK2A-L2-5V 
3E DPST 12DC | 720 | 16.6 8 8@250 one 255-1602-ND 12.35 11.34 10.08 8.57 | DK2A-L2-12V 
24DC | 2,880 | 8.3 8 8@250 255-1603-ND 12.35 11.34 10.08 8.57 | DK2A-L2-24V 
PCB Mount Relay Socket for DK1A Relays 255-1101-ND 4.02 3.69 3.28 2.79 | DK1A-PS 
PCB Mount Relay Socket for DK1A1B and DK2A Relays . 255-1102-ND 3.99 3.67 3.26 2.78 | DK2A-PS 
DSP Series General Purpose Relays 
5DC | 83 | 60 5 5 255-1046-ND 6.98 642 5.70 4.85 | DSP1-DC5V 
6DC | 120 | 50 5 5@250 255-1622-ND 6.98 642 5.70 4.85 | DSP1-DC6V 
9DC | 270 | 33.3 5 5@250 Sealed 255-1623-ND 6.98 642 5.70 4.85 | DSP1-DC9V 
4A) DPST-NOING | 49n¢ | 480 | 25 5 5 255-1047-ND 6.98 6.42 5.70 4.85 | DSP1-DC12V 
24DC | 1,920 | 12.5 5 5 255-1048-ND 6.98 642 5.70 4.85 | DSP1-DC24v 
A8DC | 7,680 | 6.2 5 5@250 255-1621-ND 877 8.06 7.16 6.09 | DSP1-DC48V 
5DC | 83 | 60 8 8 255-1049-ND 6.20 5.70 5.06 4.31 | DSP1A-DC5V 
4B} SPST-NO | 12DC | 480 | 25 8 8 Sealed 255-1050-ND 6.20 570 5.06 4.31 | DSP1A-DC12V 
24DC | 1,920 | 12.5 8 8 255-1051-ND 6.20 5.70 5.06 4.31 | DSP1A-DC24V 
5DC | 83 | 60 5 5 255-1052-ND 686 630 5.60 4.76 | DSP2A-DC5V 
4C |} DPST-NO | 12DC | 480 | 25 5 5 Sealed 255-1053-ND 6.86 630 5.60 4.76 | DSP2A-DC12V 
24DC | 1,920 | 12.5 5 5 255-1054-ND 6.86 630 560 4.76 | DSP2A-DC24V 
DSP Series Dual Coil Latching General Purpose Relays 
5DC | 83 | 60 5 5 255-1055-ND 7.37 678 6.02 5.12 | DSP1-L2-DC5V 
4D DPST 12DC | 480 | 25 5 5 Sealed 255-1056-ND 7.37 678 6.02 5.12 | DSP1-L2-DC12V 
24DC | 1,920 | 12.5 5 5 255-1057-ND 7.37 678 6.02 5.12 | DSP1-L2-DC24v 
5DC | 83 | 60 5 8@250 255-1620-ND 6.98 642 5.70 4.85 | DSP1A-L2-DC5V 
4E SPST 12DC | 480 | 25.5 5 8@250 Sealed 255-1618-ND 6.98 642 5.70 4.85 | DSP1A-L2-DC12V 
24DC | 1,920 | 12.5 5 8@250 255-1619-ND 6.98 642 5.70 4.85 | DSP1A-L2-DC24V 
5DC | 83 | 60 5 5@250 255-1626-ND 767 7.05 6.26 5.33 | DSP2A-L2-DC5V 
4F DPST 12DC | 480 | 25.5 5 5@250 Sealed 255-1624-ND 767 7.05 6.26 5.33 | DSP2A-L2-DC12V 
24DC | 1,920 | 12.5 5 5@250 255-1625-ND 7.67 7.05 6.26 5.33 | DSP2A-L2-DC24V 
PCB Mount Relay Socket for DSP1A Relays 255-1058-ND 257 237 210 1.79 | DSP1A-PS 
PCB Mount Relay Socket for DSP1A-L2 Relays... 255-1059-ND 3.01 277 246 2.10 | DSP1A-PSL2 
PCB Mount Relay Socket for DSP2A & DSP1 Relays . 255-1060-ND 353 3.24 2.88 2.45 | DSP2A-PS 
PCB Mount Relay Socket for DSP2A-L2 & 255-1061-ND 3.77 347 3.08 2.62 | DSP2A-PSL2 
AD@ Series Power Latching Relays 
4.5DC) 12.7 |355.6} — 30@250 255-1442-ND 18.79 17.26 15.34 13.04 | ADQ23Q04H 
5 SPST 12DC | 90 |133.3 _ 30@250 - 255-1443-ND 18.79 17.26 15.34 13.04 | ADQ23Q012 
24DC | 360 | 66.7 - 30@250 255-1444-ND 18.79 17.26 15.34 13.04 | ADQ230Q024 
HC Series Miniature Power Relays 
12DC | 160 | 75 - 10@250 Plug-In 255-1905-ND 6.84 628 5.58 4.75 | HC1-H-DC12V 
24DC | 650 | 37 - 10@250 Plug-In 255-1906-ND 6.84 628 5.58 4.75 | HC1-H-DC24V 
6A SPDT 24AC | — | 50 _— 10@250 PC Mount | 255-1908-ND 6.86 630 5.60 4.76 | HC1-HP-AC24V 
24DC | 650 | 37 - 10@250 PC Mount | 255-1909-ND 6.84 628 5.58 4.75 | HC1-HP-DC24V 
115AC} — | 37 - 10@250 PC Mount | 255-1907-ND 8.09 7.43 6.60 5.61 | HC1-HP-AC115V 
115AC| — | 37 = 10@250 PC Mount | 255-1910-ND 11.25 10.33 9.18 7.81 | HC1E-HP-AC115V 
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Panasonic power Relays (Cont.) 


Panasonic Electric Works Dim. in mm 
Contact 
Coil | Coil Ratings (A) 
Contact Coil |Resist.) Curr. 30 125 Additional Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrange. |Voltage| (9) | (mA) ypc VAC Features Part No. al 25 50 100 | Part No. 
24AC | — | 25 7 7@250 Plug-In 255-1911-ND 8.09 7.43 6.60 5.61 | HC2-H-AC24V 
115AC} — | 11.9 7 7@250 Plug-In 255-1627-ND 9.24 849 7.54 6.41 | HC2-H-AC115V 
12DC | 160 | 75 7 7@250 Plug-In 255-1628-ND 8.09 743 660 5.61 | HC2-H-DC12V 
24DC | 650 | 37 7 7@250 Plug-In 255-1912-ND 8.09 743 660 5.61 | HC2-H-DC24V 
6B DPDT 24DC | 650 | 37 7 7@250 | Plug-In with LED | 255-1913-ND 11.29 10.38 9.22 7.84 | HC2-HL-DC24V 
24AC | 35 | 25 3 7@250 Plug-In 255-1914-ND 11.64 10.69 9.50 8.08 | HC2E-H-AC24V 
12DC | 160 | 75 3 7@250 Plug-In 255-1915-ND 11.64 10.69 9.50 8.08 | HC2E-H-DC12V 
115AC} — | 11.9 3 7@250 PC Mount 255-1916-ND 13.11 12.04 10.70 9.10 | HC2E-HP-AC115V 
24DC | 650 | 37 3 7@250 PC Mount 255-1917-ND 11.64 10.69 9.50 8.08 | HC2E-HP-DC24V 
24DC | 650 | 37 - 5@250 Plug-In 255-1631-ND 941 864 7.68 6.53 | HC4-H-DC24V 
115AC} — | 11.9 - 5@250 | Plug-In with LED | 255-1918-ND 12.52 11.50 10.22 8.69 | HC4-HL-AC115V 
24DC | 650 | 37 _ 5@250 | Plug-In with LED | 255-1919-ND 13.18 12.11 10.76 9.15 | HC4-HL-DC24V 
115AC} — | 11.9 _ 5@250 PC Mount 255-1632-ND 10.63 9.77 8.68 7.38 | HC4-HP-AC115V 
6C APDT 12DC | 160 | 75 _ 5@250 PC Mount 255-1920-ND 9.41 864 7.68 6.53 | HC4-HP-DC12V 
24DC | 650 | 37 _ 5@250 PC Mount 255-1921-ND 9.41 864 7.68 6.53 | HC4-HP-DC24V 
240AC | — | 6.0 _ 5@250 | Sealed Plug-In | 255-1922-ND 15.21 13.98 12.42 10.56 | HC4D-H-AC240V 
115AC} — | 11.9 _ 2@250 | Sealed Plug-In | 255-1923-ND 14.68 13.48 11.98 10.19 | HC4E-H-AC115V 
48DC | 2,600 | 18.5 - 2@250 PC Mount 255-1924-ND 13.30 12.22 10.86 9.24 | HC4E-HP-DC48V 
24DC | 650 | 37 - 2@250 | Sealed with LED | 255-1925-ND 21.24 19.51 17.34 14.74 | HC4E-L-DC24V 
PC Board Socket with hold-down clip for SPDT HC1 Relays. 255-1941-ND 1.30 1.20 1.06 91 | HC1-PS-K 
PC Board Socket with hold-down clip for DPDT HC2 Series . 255-1629-ND 1.37 1.26 1.12 -96 | HC2-PS-K 
Din Rail Mount Screw Terminal Socket for HC2 Series ... 255-1630-ND 3.75 345 3.06 2.61 | HC2-SF-K 
Din Rail Socket Screw terminal with hold-down clip for HC2 Relay. 255-1942-ND 130 1.20 1.06 .91 | HC2-SFD-K 
Socket Screw terminal with hold-down clip for Slim HC2 Relay .. 255-1943-ND 3.97 3.65 3.24 2.76 | HC2-SFD-S 
Socket Solder Tab with hold-down clip for HC2 Relay .... 255-1944-ND 115 1.06 94 80 | HC2-SS-K 
Din Rail Mount Screw Terminal Socket for 3PDT HC3 Series 255-1840-ND 5.61 516 4.58 3.90 | HC3-SFD-K 
PC Board Socket with hold-down clip for 4PDT HC4 Series . 255-1633-ND 157 144 1.28 1.09 | HC4-PS-K 
Din Rail Mount Screw Terminal Socket for 4PDT HC4 Series 255-1841-ND 6.57 603 5.36 4.56 | HC4-SFD-K 
End Stop Plate for Din Rail Mounting Track...................0ccceeeeeeeeeeeeee tees 255-1211-ND 2.00 1.89 1.79 — | ATA4806 
HE Series Power Relays with Quick Connect or Screw Terminals 
24AC | 300 | 74 _ 30@277 255-1640-ND 18.96 17.42 15.48 13.16 | HE1AN-AC24V 
120AC | 5,200 | 22.1 _ 30@277 QC Term 255-1638-ND 18.96 17.42 15.48 13.16 | HE1AN-AC120V 
240AC | 20,800 | 10.8 - 30@277 255-1639-ND 18.96 17.42 15.48 13.16 | HE1AN-AC240V 
12DC | 75 | 160 _ 30@277 Qc Term 255-1641-ND 15.80 14.52 12.90 10.97 | HE1AN-DC12V 
24DC | 300 | 80 _ 30@277 255-1642-ND 15.80 14.52 12.90 10.97 | HE1AN-DC24V 
7A SPST 12DC | 75 | 160 - 30@277 PC MNT 255-1643-ND 22.64 20.79 18.48 15.71 | HE1AN-P-DC12V 
24DC | 300 | 80 = 30@277 255-1644-ND 15.48 14.22 12.64 10.75 | HE1AN-P-DC24V 
1200 | 6,200 }221] —  30@277 | ot |255-1651-ND 24.35 22.37 1988 16.90 | HE1AN-S-AC120V 
240AC | 20,800 | 22.1 _ 30@277 255-1652-ND 24.35 22.37 19.88 16.90 | HE1AN-S-AC240V 
tac} 75 |160) —  30@277/ . ot  |255-1653-ND 22.64 2079 1848 15.71 | HETAN-S-DC12V 
24DC | 300 | 80 _ 30@277 255-1654-ND 22.64 20.79 18.48 15.71 | HE1AN-S-DC24V 
420A] 5,200 221; — 25@277 ac term | 255"1658-ND 19.97 18.34 16.30 13.86 | HE2AN-AC120V 
240AC | 20,800 | 10.8 - 25@277 255-1485-ND 19.97 18.34 16.30 13.86 | HE2AN-AC240V 
420¢ | 75 |160) — 25@277 255-1659-ND 16.66 15.30 13.60 11.56 | HE2AN-DC12V 
24DC | 300 | 80 — 25@277 QC Term 255-1660-ND 16.66 15.30 13.60 11.56 | HE2AN-DC24V 
7B DPST 48DC | 1,200 | 40 _ 25@277 255-1661-ND 16.66 15.30 13.60 11.56 | HE2AN-DC48V 
120A | 5,200 |22.1] — — 28@277 | ga term | 255-1667-ND 25.11 23.07 20.50 17.43 | HE2AN-S-AC120V 
240AC |20,800|10.8] —  25@277 255-1668-ND 25.11 23.07 20.50 17.43 | HE2AN-S-AC240V 
12DC | 75 | 160 _ 25@277 Screw Term 255-1669-ND 23.50 21.58 19.18 16.31 | HE2AN-S-DC12V 
24DC | 300 | 80 _ 25@277 255-1670-ND 23.50 21.58 19.18 16.31 | HE2AN-S-DC24V 
HE Series Power Relays with Screw Terminals (Wide Pitch) 
7A SPST 12DC | 75 | 160 _ 30@277 _ 255-1656-ND 15.26 14.02 12.46 10.60 | HE1AN-SW-DC12V 
24DC | 300 | 80 - 30@277 255-1657-ND 19.26 17.69 15.72 13.37 | HE1AN-SW-DC24V 
7B DPST 12DC | 75 | 160 _- 25@277 _- 255-1673-ND 22.83 20.97 18.64 15.85 | HE2AN-SW-DC12V 
HE Series Power Relays with NEMA Terminals 
120AC | 5,200 | 22.1 _ 30@277 _ 255-1646-ND 18.96 17.42 15.48 13.16 | HE1AN-Q-AC120V 
240AC | 20,800} 10.8 _ 30@277 255-1647-ND 18.96 17.42 15.48 13.16 | HE1AN-Q-AC240V 
7A SPST 12DC | 75 | 160 _ 30@277 255-1648-ND 15.80 14.52 12.90 10.97 | HE1AN-Q-DC12V 
24DC | 300 | 80 _ 30@277 _ 255-1649-ND 15.80 14.52 12.90 10.97 | HE1AN-Q-DC24V 
48DC | 1,200 | 40 - 30@277 255-1650-ND 15.80 14.52 12.90 10.97 | HE1AN-Q-DC48V 
120A] 5,200/221;| — 25@277 7 255-1662-ND 19.97 18.34 16.30 13.86 | HE2AN-0-AC120V 
7B ppst 240AC | 20,800} 10.8 - 25@277 255-1486-ND 19.97 18.34 16.30 13.86 | HE2AN-Q-AC240V 
420c | 75 |160) — 25@277 255-1664-ND 16.66 15.30 13.60 11.56 | HE2AN-0-DC12V 
48DC | 1,200 | 40 _ 25@277 255-1666-ND 16.66 15.30 13.60 11.56 | HE2AN-Q-DC48V 
HJ Series General Purpose Power Relays 
j20ac] — |103; — 7@250 7 255-1676-ND 5.22 480 4.26 3.63 | HJ2-AC120V 
240AC | — | 64 - 7@250 255-1677-ND 5.98 549 488 4.15 | HJ2-AC240V 
12DC | 160 | 75 _ 7@250 = 255-1678-ND 443 4.08 3.62 3.08 | HJ2-DC12V 
24DC | 650 | 37 _ 7@250 255-1679-ND 466 4.28 3.80 3.23 | HJ2-DC24V 
BA DPOT 24DC | 650 | 37 - 7@250 With LED 255-1681-ND 6.93 545 484 4.12 | HJ2-L-T-DC24V 
j20ac] — |103; — 7@250 | With Test Button | 255-1682-ND 5.83 5.36 4.76 4.05 | HJ2-T-AC120V 
12DC | 160 | 75 _ 7@250 , 255-1683-ND 6.05 464 412 3.51 | HJ2-T-DC12V 
eae | 650 | 37 | — __7@a50_| Ar Test Button | os 684. 5.27 4.84 430 3.66 | HJ2-T-DC24V 
120AC| — | 10.3 _ 5@250 With Test Button 255-1685-ND 5.61 516 458 3.90 | HJ4-AC120V 
240AC | — | 64 a 5@250 255-1686-ND 637 585 5.20 4.42 | HJ4-AC240V 
12DC | 160 | 75 _ 5@250 With Test Button 255-1687-ND 478 439 390 3.32 | HJ4-DC12V 
88 Apbt 24DC | 650 | 37 - 5@250 255-1688-ND 5.00 459 4.08 3.47 | HJ4-DC24V 
120AC| — | 10.3 _ 5@250 With LED 255-1689-ND 642 590 5.24 4.46 | HJ4-L-AC120V 
240AC| — | 64 _ 5@250 255-1690-ND 7.11 653 580 4.93 | HJ4-L-AC240V 
12DC | 160 | 75 _ 5@250 With LED 255-1691-ND 5.44 5.00 444 3.78 | HJ4-L-DC12V 
24DC | 650 | 37 _ 5@250 255-1692-ND 5.61 516 458 3.90 | HJ4-L-DC24V 


Fig. 7 
HE Series 


Fig. 8 
HJ Series 
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Panasonic power Relays (cont) 


Panasonic Electric Works Dim. in mm 
Contact 
Coil | Coil Ratings (A) 
Contact Coil Resist. Curr. 30 125 Additional Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrange. Voltage) (9) |(mA) vbc VAC Features Part No. il 25 50 100 | PartNo. 
120AC | — {10.3 _- 5@250 With LED 255-1693-ND 7.08 6.51 5.78 4.92 | HJ4-L-T-AC120V 
8B 4PDT 24DC | 650 | 37 - 5@250 With LED 255-1696-ND 6.27 5.76 5.12 4.36 | HJ4-L-T-DC24V 
12DC | 160 | 75 - 5@250 | With Test Button | 255-1699-ND 539 4.95 440 3.74 | HJ4-T-DC12V 
Din Rail Mount Screw Terminal Socket for DPDT HJ2 Series . 255-1838-ND 3.06 2.82 2.50 2.13 | HJ2-SFD-S 
Din Rail Mount Screw Terminal Socket for 4PDT HJ4 Series . - | 255-1839-ND 421 387 3.44 2.93 | HJ4-SFD-S 
AHN Series Slim and Compact Relays 
5DC 47 1105.9 5 5@250 255-1508-ND 483 444 3.94 3.35 | AHN22005 
12DC | 270 | 44.2 5 5@250 255-1509-ND 483 444 3.94 3.35 | AHN22012 
24DC | 1,090 | 22.1 5 5@250 _ 255-1510-ND 6.02 462 410 3.49 | AHN22024 
24AC | — |46.5 5 5@250 255-1861-ND 6.12 4.71 418 3.56 | AHN21024 
120AC} — | 97 5 5@250 255-1506-ND 5.64 518 4.60 3.91 | AHN210X1 
9 |DPDT-NO/NC |220AC | — | 5.0 5 5@250 255-1862-ND 6.64 610 542 4.61 | AHN210Y2 
5DC 47 1105.9 5 5@250 255-1511-ND 5.73 5.27 4.68 3.98 | AHN22105 
12DC | 270 | 44.2 5 5@250 With LED 255-1512-ND 5.73 5.27 468 3.98 | AHN22112 
24DC | 1,090 | 22.1 5 5@250 255-1513-ND 6.93 545 484 4.12 | AHN22124 
120AC | — | 97 5 5@250 255-1507-ND 674 619 550 4.68 | AHN211X1 
Screw Terminal Socket - DIN Rail Type for AHN Relays .............2....0c0eeeeeeees 255-1802-ND §.02 4.62 410 3.49 | AHNA21 
JC Series Power PCB Relays 
6DC 40 | 150 15 15 255-1125-ND 5.61 5.16 458 3.90 | JC1AF-DC6V 
10A} SPST-NO | 12DC | 160 | 75 15 15 TV-8Inrush =| 255-1126-ND 5.61 516 4.58 3.90 | JCIAF-DC12V 
24DC | 640 |37.5 15 15 255-1127-ND 5.61 5.16 458 3.90 | JCIAF-DC24V 
j20¢ | 160 [833] 10 10 255-1926-ND 652 5.99 5.32 4.53 | JC2AF-DCI2v 
108) PST | pane | 576 |4i6| 10 10 TS Inrush | 955-1927-ND 652 5.99 5.32 4.53 | JC2AF-Do24v 
JC Series Compact Power Relays, Top Mount Type 
12DC | 160 | 75 15 15 255-1416-ND 5.61 516 458 3.90 | JCTAF-TM-DC12V 
10C) SPST-NO | o4nc | 640 [375] 15 15 Top Mount |955-1417-ND 561 516 458 3.90 | JCIAF-TM-DC24v 
408) ppst | 120 | 160 [833] 10 10 Top Mount | 205-1928-ND 11442 10.22 9.08 7.72 | JC2AF-TM-DC12V 
24pc | 576 [41.6] 10 10 op Mount | 255-1929-ND 6.52 5.99 5.32 4.53 | JC2AF-TM-DC24V 
JE Power Relays 
"1 SPST 24DC | 1,440 | 17 § 5 Flux Sealed | 255-1930-ND 2.67 246 2.18 1.86 | JE1AXN-DC24V-H 
SPDT 24DC | 1,440 | 17 5 5 Flux Sealed | 255-2052-ND 2.72 250 2.22 1.89 | JE1XN-DC24V-H 
JG Series Power Relays 
46:| | Sper spc | 125 | 40 5 8 _ 255-1368-ND 279 257 228 JGTAF-5V 
2406 | 2,880 | 8.3 5 8 255-1370-ND 279 257 2.28 JG AF-24V 
JK Series Slim High Capacity Power Relays 
13 SPST 5DC | 125 | 40 5 8 _ 255-1371-ND 3.16 2.91 258 2.20 | JKIAP-5V 
12DC | 720 | 17 5 8 255-1372-ND 3.16 2.91 258 2.20 | JKIAP-12V 
JM Series Power Relays 
5DC | 27.8 | 180 20 20 255-1122-ND 480 441 3.92 3.34 | JM1AN-TMP-DC5V 
14} SPST-NO | 12DC | 160 | 75 20 20 _ 255-1123-ND 480 441 3.92 3.34 | JM1AN-TMP-DC12V 
24DC | 640 | 37.5 20 20 255-1124-ND 8.94 8.22 7.30 6.21 | JMIAN-TMP-DC24V 
JQ Series High Noise Immunity Power Relays 
5DC | 62.5 | 80 5 5 255-1263-ND 3.28 3.02 268 2.28 | JQ1-5V 
154] SPDT | 120C | 360 /333] 5 5 AgCd 255-1264-ND 3.28 3.02 268 2.28 | Jat-12v 
24DC | 1,440 | 16.7 § 5 255-1265-ND 3.28 3.02, 2.68 2.28 | JQ1-24V 
5DC | 125 | 40 5 i) 255-1463-ND 2.99 2.75 244 2.08 | JQ1A-5V 
12DC | 720 |16.7 § 5 AgCd 255-1464-ND 2.99 275 244 2.08 | JQIA-12V 
158 SPST 24DC | 2,880 | 8.3 5 5 255-1465-ND 2.99 2.75 244 2.08 | JQIA-24V 
spc | 125 | 40 5 10 Aged 255-1703-ND 3.28 3.02 268 2.28 | JQIAP-5V 
j20c | 720 |16.7] 5 10 High Capacity |255-1701-ND 3.28 3.02 268 2.28 | JO1AP-12V 
24DC | 2,880 | 8.3 6 10 on bap 255-1702-ND 3.28 3.02, 2.68 = 2.28 | JQIAP-24V 
spc | 62.5 | 80 5 10 255-1933-ND 3.60 3.31 294 250 | JOIP-5V 
Q9DC | 202.5 | 44.4 5 10 AgCd 255-1934-ND 3.60 3.31 294 2.50 | JQ1P-9V 
12DC | 360 |33.3 5 10 High Capacity | 255-1704-ND 3.60 3.31 294 2.50 | JQIP-12V 
15a| spot | 24DC | 1,440 | 16.7 5 10 255-1705-ND 3.60 3.31 2.94 2.50 | JO1P-24v 
spc | 62.5 | 80 5 5 255-2073-ND NEW! 3.28 3.02 2.68 2.28 | JO1-5V-F 
j20¢ | 360 |333] 5 5 AgSn0 —«-|255-2074-ND NEW! 3.28 3.02. 2.68 «2.28 | JQ1-12V-F 
24DC | 1,440 | 16.7 § 5 255-2075-ND NEW! 2.08 1.92 1.70 1.45 | JQ1-24V-F 
5DC | 125 | 40 5 5 255-2067-ND NEW! 1.72) 158 140 1.19 | JQIA-5V-F 
12DC | 720 |16.7 § 5 AgSnO 255-2068-ND NEW! 2.99 2.75 244 2.08 | JQ1A-12V-F 
458 Spst 24DC | 2,880 | 8.3 5 5 255-2069-ND NEW! 2.99 2.75 244 2.08 | JQIA-24V-F 
spc | 125 | 40 5 10 Agsno | 255-2070-ND NEW! 3.28 3.02 2.68 2.28 | JOTAP-5V-F 
420¢ | 720 |16.7] 5 10 High Capacity |255-2071-ND NEW! 328 3.02 268 2.28 | JOIAP-12V-F 
24DC | 2,880 | 8.3 § 10 oh ap 255-2072-ND NEW! 3.28 3.02, 2.68 = 2.28 | JQIAP-24V-F 
spc | 62.5 | 80 5 10 Agsno | 285-2076-ND NEW 2.16 1.98 1.76 1.50 | JOIP-SV-F 
154] SPDT | 120C | 360 /333] 5 10 High Capacity |255-2077-ND NEW! 216 198 1.76 1.50 | JOIP-1aV-F 
24DC | 1,440 | 16.7 5 10 hal 255-2078-ND NEW! 3.60 3.31 2.94 2.50 | JQ1P-24V-F 
JS Series Power Relays 
5DC | 69.4 | 72 5 10 255-1103-ND 1.20 1.11 98 .84 | JS1-5V 
6DC | 100 | 60 § 10 255-1707-ND 1.20 1.11 98 .84 | JS1-6V 
9DC | 225 | 40 5 10 AgCd 255-1708-ND 1.2000 1.11 98 .84 | JS1-9V 
16A) SPDT | 420¢ | 400 | 30 5 10 Class Alns  |255-1104-ND 120 111 98 84 | Jst-12v 
24DC | 1,600 | 15 5 10 255-1105-ND 130 1.20 1.06 91 | JS1-24V 
48DC | 6,400 | 7.5 _ 10 255-1706-ND 1.57 144 1.28 1.09 | JS1-48V 
5DC | 69.4 | 72 5 10 255-1106-ND 1.15 1.06 94 80 | JS1A-5V 
468 SPST 12DC | 400 | 30 5 10 AgCd 255-1107-ND 115 1.06 94 80 | JS1A-12V 
24DC | 1,600 | 15 5 10 ClassAlns | 255-1108-ND 1.18 1.08 96 82 | JS1A-24V 
48DC | 6,400 | 7.5 - 10 255-1709-ND 152. 140 1.24 1.06 | JS1A-48V 
spc | 69.4 | 72 5 10 255-2064-ND NEW! 162 149 1.32 1.13 | JST-5V-F 
416A SPDT 9DC | 225 | 40 5 10 AgSnO 255-2065-ND NEW! 1.20 0 1.11 98 84 | JS1-9V-F 
12DC | 400 | 30 5 10 ClassAlns | 255-2080-ND NEW! 1.20 1.11 98 84 | JS1-12V-F 
24DC | 1,600 | 15 5 10 255-2066-ND NEW! 1.30 1.20 1.06 91 | JS1-24V-F 
spc | 69.4 | 72 5 10 255-2061-ND NEW! 115 1.06 94 80 | JS1A-SV-F 
9DC | 225 | 40 5 10 AgSnO 255-2062-ND NEW! 162 149 1.32 1.13 | JS1A-9V-F 
12DC | 400 | 30 5 10 ClassAlns | 255-2081-ND NEW! 115 1.06 94 80 | JS1A-12V-F 
468 Spst 24DC | 1,600 | 15 5 10 255-2063-ND NEW! 1.18 1.08 96 82 | JS1A-24V-F 
spc | 69.4 | 72 — 10 255-1712-ND 154 142 1.26 1.08 | JS1A-B-5V-F 
gpoc | 225 | 40 | — 10 AgSn0 —-| 255-1713-ND 118 1.08 96 82 | JS1A-B-9V-F 
420¢ | 400 | 30 | — 10 Class B Ins | 255-1710-ND 1.54 142 1.26 1.08 | JS1A-B-12V-F 
24DC | 1,600 | 15 = 10 255-1711-ND 154 142 1.26 1.08 | JS1A-B-24V-F 


Fig. 16 
JS Series 
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JSM Series 


2 Dt 16 


Fig. 21 
JTN Series 


Fig. 22 
JTN Series 


Fig. 23 
JV Series 
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Panasonic power Relays (cont) Fig. 24 


Panasonic Electric Works Dim. in mm JW Series 
Contact 
Coil | Coil Ratings (A) 
Contact Coil | Resist.) Curr. 30 125 Additional Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrange. Voltage) (0) | (mA) voc VAC Features Part No. 1 25) 50 100 | PartNo. 
1206 | 400 | 30 = 10 Class Bins _ | 255-1714-ND 1.30 1.20 1.06 91 | JS1-B-12V 
spc | 69.4 | 72 — 10 255-1717-ND 130 1.20 1.06 91 | JS1-B-5V-F 
164] SPDT 9pc | 225 | 40 — 10 Class B Ing | 205-1718-ND 130 1.20 1.06 91 | JS1-B-9V-F 
120¢ | 400 | 30 _ 10 255-1715-ND 149 1.38 1.22 1.04 | JS1-B-12V-F 
24n¢ | 1,600 | 15 = 10 255-1716-ND 1.32 1.22 1.08 92 | JS1-B-24V-F 
CP Series Mini Automotive Relay 
SPDT | 12DC] 180 | 53 20 = 255-1939-ND 257 237 240 179 | CPI-12V 
7] spst-no | 120¢| 180 | 53] 20 — _| bowPro-Sealed | 555 1940-ND 250 230 204 1.74 | CPIA-12V 
CT Series Dual Automotive Relay 
te] oxsppr | 20C] 180 7533) 20 —] Twin Relay 6Pin | 255-1851-ND 363. 333 296 252] ACT212 
is 120C | 180 |53.3) 20 —___| Twin Relay 10Pin | 255-1852-ND 3.63 3.33 2.96 2.52 | ACT512 
CB Series ISO Automotive Relays 
spst-no | 1200] 103 117] 40A@tav0G 7" 255-1826-ND 407374 332 283 | CBIA-T2V 
24pc | 411 | 58 20A@28VDC 250" QC | 955-1827-ND 431 396 3.52 3.00 | CBIA-24V 
120¢| 103 |117|  40A@t4vDC . 255-1825-ND 429° 394 350 298 | CBI-12V i 
SPOT | pane | 411 | 58 |  20A@28vDC 250" 0C | 955-1824-ND 456 419 3.72 3.17 | CB1-24V Fig.25 
ALA Series 
spst-no | 120C] 103 | 117] — 40a@tavoc vf Molded Brkt, | 20°1828-ND 421 387 3.44 2.93 | CBIA-M-12V 5 
2anc | 411 | 58 20A@28VDC ~ | 255-1829-ND 451 414 3.68 3.13 | CBIA-M-24V 
19] gppp | 1206] 103 | 117] 4oa@t4v0c Molded Brit, | 255°1830-ND 446 410 364 3.10 | CBI-M-12V 
24pc | 411 | 58 20A@28VDC w/ Molded Brkt. | 955-1831-ND 470 432 3.84 3.27 | CB1-M-24V 
spst-no | 120C] 103 | 117] — 40a@tavoc PCB Mount | 209-1834-ND 4.07 3.74 3.32 2.83 | CBIA-P-12V 
2apc | 411 | 58 20A@28VDC Cunt | 255-1835-ND 4313.96 3.52 3.00 | CBIA-P-24V 
spot | 120C] 103 [117] 4oa@t4v0c PCB Mount | 205-1832-ND 429° 394 350 2.98 | CBI-P-12V 
24nc | 411 | 58 20A@28VDC Cunt | 255-1833-ND 456 419 3.72 3.17 | CBI-P-24V 
CB Series ISO Automotive High Capacity Relays 
spst-no | 1200] 103 [117] 70A@14vOC a7s"ac | oo 2082-ND NEW 5.34 491 4363.71 | CBIAH-12V 
19 24pc | 411 | 58 20A@28VDC : 255-2083-ND NEW! 5.54 5.09 4.52 3.85 | CBIAH-24V 
sPsT-NO | 120C| 103 [117]  70A@t4VDC w/Molded Brkt. [255-2079-ND NEW! 5.41 498 442 3.76 | CBIAH-M-12V 
JSM Series Automotive Power Relays 
20] spot | 12DC] 225 [533] 10 = = 255-1239-ND 130 120 1.06 91 | JSMI-12V-4 
1206 | 225 |53.3] 15 _ High Capacity | 255-1240-ND 142 131 1.16 99 | JSM1-12V-5 
JTN Series - Economical 
aia) spst-no | 1200] 180 | — = 30@277 _ 255-1719-ND 341 286 254 2.46 | JTNIAS-PA-F-DC12V 
2apc | 720 | — — 300277 255-1720-ND 316 2.91 2.58 2.20 | JTN1AS-PA-F-DC24V 
spc | 31 [isi] — 200277 255-1879-ND 3.36 3.09 274 2.33 | JTN1S-PA-F-DC5V 
218] SPDT | 120C) 180 }66.6) — 20@277 - 255-1723-ND 3.36 3.09 2.74 2.33 | JTN1S-PA-F-DC12V 
24nc | 720 |333| — 200277 255-1878-ND 3.41 313 2.78 2.37 | JTN1S-PA-F-DC24V 
spc | 31 | — —  30@277 255-1487-ND 3.36 3.09 274 2.33 | JTNIAS-TMP-F-DC5V 
22) SPST-NO | 12DC] 180 | — —  30@277 - 255-1721-ND 3.36 3.09 2.74 2.33 | JTN1AS-TMP-F-C12V 
24pc | 720 | — — 300277 255-1722-ND 3.41 313 2.78 2.37 | JTN1AS-TMP-F-C24V 
228] spoT | i20c| 180 | — — 200277 = 255-1724-ND 3.58 3.29 2.92 2.49 | JTN1S-TMP-F-DC12V 
JV Series Flat Power Relays 
pc | 125 | 40 10 10 255-1377-ND 768 430 382 $25 | JVIASV 
23| SPST-No | 120C| 720 |167| 10 10 - 255-1378-ND 4.68 430 3.82 3.25 | JV1A-12V 
240C | 2,880 | 8.3 10 10 255-1379-ND 4.68 430 3.82 3.25 | JV1A-24V 
JW Series Power Relays 
SDC | 47 | 106] 10 10 255-1113-ND 2.06 189 1.68 143 | JWIFSN-DC5V LK Series 
6DC | 68 | 88 10  10@250 255-1731-ND 2.06 1.89 1.68 1.43 | JWiFSN-DC6V ee 
9DC | 155 | 58 10 10250 | Guce ay 255-1488-ND 2.06 1.89 1.68 1.43 | JWiFSN-DC9V GP) 
1206 | 270 | 44 10 10 ass A ins | 255-1114-ND 2.06 1.89 1.68 1.43 | JWIFSN-DC12v 
oan) sppt | 24DC | 1,100 | 16.8) 10 10 255-1115-ND 216 1.98 1.76 1.50 | JWiFSN-DC24v 
48DC | 4,400 | 11 10 10@250 255-1730-ND 2.25 2.07 1.84 1.57 | JW1FSN-DC48V eas 
spc | 47 | 106; 10 10@250 255-1728-ND 213 1.96 1.74 1.48 | JWIFSN-B-DC5V 
9pc | 155 | 58 10 10250 | Gres gy 255-1729-ND 213 1.96 1.74 1.48 | JWIFSN-B-DCaV Fig. 29 
420¢ | 270 | 44 10 10@250 ass 8 Ns | 255-1726-ND 213 1.96 1.74 1.48 | JWIFSN-B-DC12V ALZ Series 
24n¢ | 1,100 | 22 10 10@250 255-1727-ND 218 2.01 1.78 1.52 | JWiFSN-B-DC24V 
cap) pest | 1206] 270 | 44 5 50250 | Gace al 255-1733-ND 2.28 210 1.86 1.59 | JW2ASN-DCi2V 
24n¢ | 1,100 | 22 5 5@250 ass A ins | 255-1734-ND 2.28 210 1.86 1.59 | JW2ASN-DC24V 
spc | 47 | 106 5 5 255-1116-ND 233 244 1.90 1.62 | JW2SN-DCSV 
6DC | 68 | 88 5 5@250 255-1735-ND 233 214 1.90 1.62 | Jw2SN-DC6V 
9pC | 155 | 58 5 5@250 255-1736-ND 233 214 1.90 1.62 | JW2SN-DC9V 
2a} DPOT | onc] 270 | 44] 5 5 Class A Ins | 955-1117-ND 233° 214 1.90 1.62 | JW2SN-DC12V 
2400 | 1,100] 16.8} 5 5 255-1118-ND 247 228 2.02 1.72 | JW2SN-DC24v 
48D | 4,400 | 11 5 5 255-1119-ND 2.55 2.34 2.08 1.77 | JW2SN-DC48V 
spc | 47 | 106] 10 10@250 255-1725-ND 194 178 1.58 1.35 | JWiAFSN-DC5V 
24D] SPST-NO | 12DC | 270 | 44 10 10 Class Ains | 255-1120-ND 194 178 1.58 1.35 | JW1AFSN-DC12V ie Seni ead 
24DC | 1,100] 16.8] 10 10 255-1121-ND 2.01 1.85 1.64 1.40 | JW1AFSN-DC24V eres. oN! eee 
PC Board Socket for JW1 Relays .. 255-1732-ND 247 228 2.02 1.72 | JWi-PS 762 
PC Board Socket for JW2 Relays . 255-1821-ND 277 255 2.26 1.93 | JW2-PS + 
Din Mount Screw Terminal Socket y p 255-1820-ND 7.13 655 5.82 4.95 | JW1-SFD ous 4 asa osa’ 2 
Din Mount Screw Terminal Socket for JW2 Relays (includes Hold-down Clip) . 255-1822-ND 8.09 7.43 660 5.61 | JW2-SFD ‘ : g 
Panel Mount Plug-In Socket for JW1 Relays .. 255-1819-ND 265 243 216 1.84 | JW1-SS APDT 
Panel Mount Plug-In Socket for JW2 Relays .. 255-1823-ND 2.89 266 236 2.01 | JW2-SS | {e2oiaHelss 
ALA Series Slim Power Relays NAA : 13°15 
spc | 100 ] 50 3 3 255-1273-ND 152. 140 1.24 1.06 | ALA2FO5 
1206 | 272 | 44.2) 3 3 = 255-1274-ND 152 140 1.24 1.06 | ALA2F12 
25) DPST | pape | 4,087 | 22.1 3 3 255-1275-ND 1.54 142 1.26 1.08 | ALA2F24 
1206 | 272 [442] — 5@277 = 255-1466-ND 1.76 162 1.44 1.23 | ALA2PFI2 
ALD Series Slim Power Relay 
spc | 125 [400] 3 3 255-1456-ND 149 138 1.22 1.04 ] ALD105 
26| SPST-No | 120C| 720 | 167] 3 3 — 255-1457-ND 149 1.38 1.22 1.04 | ALD112 = i 
240C | 2,880 | 8.3 3 3 255-1458-ND 174 160 1.42 1.21 | ALD124 ‘ | >| 2.54 
ALE Series Power Relays (Ideal for Heater Loads) 7B a8 
spc | 63 | 80 16 6 255-1365-ND 762 149 132 143) ALE12B05 
27a) SPST | 12DC] 360 [33.3] 16 16 Class Bins | 255-1366-ND 162 149 1.32 143 | ALE12B12 4PDT 
24pC | 1,440] 16.7| 16 16 255-1367-ND 1.74 160 1.42 1.21 | ALE12B24 gd: 12 Holes, 
spc | 63 | 60 16 16 255-1992-ND 162 149 1.32 1.43 | ALE15B05 PIES 
120C | 360 |33.3) 16 16 255-1991-ND 162 149 1.32 143 | ALE15B12 
278} SPST-NO | sane | 4,440 167| 16 16 PCBOnly | 955-1863-ND 174 1.60 1.42 1.21 | ALE15B24 
48DC | 5,760 | 8.3 16 16 255-1864-ND 1.84 1.69 1.50 1.28 | ALE15B48 
LK Series Slim High Inrush Power Relays 
200] 272 [442] 5 5 _ 255-1266-ND 759 147 130 1.47 | LKTAF-12V 
28] SPST-NO | pape | 4,087 | 221] 5 5 255-1267-ND 1.69 1.56 1.38 1.18 | LK1AF-24V (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic power Relays (cont) 


Panasonic Electric Works Dim. in mm 
Contact 
Coil | Coil Ratings (A) 
Contact Coil |Resist.| Curr. 30 125 Additional Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrange. Voltage) () | (mA) voc VAC Features Part No. 1 25 50 100 | PartNo. 
LKS Series High Sensitivity Power Relays 
5DC | 100 | 50 5 5 255-1268-ND 1.37 1.26 .96 | LKS1AF-5V 
28 | SPST-NO | 12DC | 576 | 20.8 5 5 - 255-1269-ND 1.37 1.26 .96 | LKS1AF-12V 
24DC | 2,304 | 10.4 5 5 255-1270-ND 145 1.33 1.01 | LKS1AF-24V 
LKP Series Slim Power Relays 
28 SPST 12DC | 400 | 30 10 5 - 255-1271-ND 162 149 1.32 113 | LKP1AF-12V 
24DC | 1,600} 15 10 5 255-1272-ND 164 1.51 1.34 1.14 | LKP1AF-24V 
ALZ Series Power Relays (Ideal for Heater Loads) 
12DC | 360 | 33.3 - 16@250 Class B 255-1446-ND 208 1.92 1.70 1.45 | ALZ12F12 
29A| SPDT 24DC | 1,440 | 16.7 - 16@250 Class B 255-1445-ND 208 192 1.70 1.45 | ALZ12B24 
24DC | 1,440 | 16.7 - 16@250 Class F 255-1447-ND 216 1.98 1.76 1.50 | ALZ12F24 
12DC | 360 | 33.3 16 16 Class B 255-1410-ND 194 1.78 1.58 1.35 | ALZ21B12 
12DC | 360 | 33.3 _ 16@250 Class F 255-1448-ND 2.01 1.85 1.64 1.40 | ALZ21F12 
298] SPST 24DC | 1,440 | 16.7 16 16 Class B 255-1411-ND 2.01 1.85 1.64 1.40 | ALZ21B24 
24DC | 1,440 | 16.7 - 16@250 Class F 255-1449-ND 211 1.94 1.72 1.47 | ALZ21F24 
12DC | 360 | 33.3 - 16@250 Class B 255-1514-5-ND 194 1.78 1.58 1.35 | ALZ22B12 
NC Series Power Relays 
5DC | 69.4 | 72 5 5 255-1396-ND 10.95 10.06 8.94 7.60 | NC2D-P-DC5V 
30A| DPDT 12DC | 400 | 30 5 5 Vertical 255-1397-ND 10.95 10.06 8.94 7.60 | NC2D-P-DC12V 
24DC | 1,600 | 15 5 5 255-1398-ND 10.95 10.06 8.94 7.60 | NC2D-P-DC24V 
5DC | 69.4 | 72 5 5 255-1399-ND 10.95 10.06 8.94 7.60 | NC2D-JP-DC5V 
30B} DPDT 12DC | 400 | 30 5 5 Flat Style 255-1400-ND 10.95 10.06 8.94 7.60 | NC2D-JP-DC12V 
24DC | 1,600} 15 5 5 255-1401-ND 10.95 10.06 8.94 7.60 | NC2D-JP-DC24V 
5DC | 34.7 | 144 5 5 255-1998-ND 13.94 12.81 11.38 9.68 | NC4D-P-DC5V 
30A|  4PDT 12DC | 180 | 60 5 5 Vertical 255-1999-ND 13.94 1281 11.38 9.68 | NC4D-P-DC12V 
24DC | 800 | 30 5 4 255-1938-ND 13.94 12.81 11.38 9.68 | NC4D-P-DC24V 
5DC | 34.7 | 144 5 5 255-1937-ND 13.94 12.81 11.38 9.68 | NC4D-JP-DC5V 
30B] 4PDT 12DC | 200 | 60 5 5 Flat Style 255-1935-ND 13.94 12.81 11.38 9.68 | NC4D-JP-DC12V 
24DC | 800 | 30 5 5 255-1936-ND 13.94 12.81 11.38 9.68 | NC4D-JP-DC24V 
PC Mount Socket for Flat NC2D-JP Series .... 255-1836-ND 1.98 183 1.62 1.38 | NC2-JPS 
PC Mount Socket for Vertical NC2D-P Seri 255-1837-ND 1.98 183 1.62 1.38 | NC2-PS 
PC Mount Socket for Flat NC4D-JP Series .. 255-1997-ND 262 241 214 1.82 | NC4-JPS 
PC Mount Socket for Vertical NC4D-P Seri .-- | 255-1996-ND 262 241 2.14 1.82 | NC4-PS 
NF Series Flatpack Relays 
5DC | 90 | 55 al 2 255-1880-ND 884 813 7.22 6.14 | NF2EB-5V 
DPDT 6DC | 137 | 43.7 1 2 Gold Over Silver | 255-1881-ND 11.34 1042 9.26 7.88 | NF2EB-6V-1 
31 6DC | 137 | 43.7 al 2 255-1882-ND 884 813 7.22 6.14 | NF2EB-6V 
12DC | 330 | 36.3 il 2 255-1883-ND 10.78 990 8.80 7.48 | NF4EB-12V 
4PDT 24DC | 1,200} 20 il 2 Gold Over Silver | 255-1884-ND 14.82 13.62 12.10 10.29 | NF4EB-24V-1 
24DC | 1,200 | 20 1 2 255-1885-ND 10.78 990 8.80 7.48 | NF4EB-24V 
PA Series Slim Power Relays 
5DC | 208 255-1738-5-ND 6.84 628 5.58 4.75 | PA1A-5V 
30 SPST 9DC | 675 255-2050-ND 6.84 628 5.58 4.75 | PA1A-9V 
12DC | 1,200 255-1886-ND 6.84 628 5.58 4.75 | PAIA-12V 
24DC | 3,200 255-1737-5-ND 6.84 628 5.58 4.75 | PAIA-24V 
PC Mount Relay Socket for PA1A Ri .--_| 255-2049-ND 3.04. 2.79 2.48 2.11 | PATA-PS 
's Slim Power Relays 
45DC | 119 | 38 - 6@250 Silver Alloy | 255-1450-ND 3.94 363 3.22 2.74) APE1004H 
12DC | 847 | 14 - 6@250 Silver Alloy | 255-1451-ND 3.94 363 3.22 2.74 | APE10012 
33A| SPST 24DC | 3,388} 9 - 6@250 Silver Alloy | 255-1865-ND 4.21 387 344 2.93 | APE10024 
4.5DC | 119 | 38 - 6@250 | Gold Over Silver | 255-1452-ND 4.41 4.05 3.60 3.06 | APE1014H 
12DC | 847 | 14 - 6@250 | Gold Over Silver | 255-1453-ND 441 4.05 360 3.06 | APE10112 
12DC | 847 | 14 _ 6@250 Silver Alloy | 255-1515-5-ND 419 385 342 2.91 | APE30012 
24DC | 3,388 | 7 =- 6@250 Silver Alloy | 255-1866-ND 443 4.08 362 3.08 | APE30024 
4.5DC | 119 | 38 - 6@250 | Gold Over Silver | 255-1454-ND 483 444 394 3.35 | APE3014H 
33B] SPDT 6DC | 212 | 28 - 6@250 | Gold Over Silver | 255-1867-ND 483 444 3.94 3.35 | APE30106 
12DC | 847 | 14 - 6@250 | Gold Over Silver | 255-1455-ND 483 444 394 3.35 | APE30112 
24DC | 3,388 | 7 _ 6@250 | Gold Over Silver | 255-1868-ND 5.10 468 4.16 3.54 | APE30124 
48DC |10,600| 5 - 6@250 | Gold Over Silver | 255-1869-ND 5.49 5.04 4.48 3.81 | APE30148 
S Series 4 Amp Polarized High Density Relays 
5DC | 130 | 38.5 3 4@250 255-1741-ND 14.99 13.77 12.24 10.41 | S2EB-5V 
34A| DPSTx2 | 12DC } 720 | 16.7 3 4@250 - 255-1739-ND 14.99 13.77 12.24 10.41 | S2EB-12V 
24DC | 2,850 | 8.4 3 4@250 255-1740-ND 14.99 13.77 12.24 10.41 | S2EB-24V 
5DC | 130 | 38.5 3 4@250 255-1889-ND 15.80 1452 12.90 10.97 | S3EB-5V 
34B]  3PDT 12DC | 720 | 16.7 3 4@250 - 255-1887-ND 15.80 1452 12.90 10.97 | S3EB-12V 
24DC | 2,850 | 8.4 3 4@250 255-1888-ND 15.80 1452 12.90 10.97 | S3EB-24V 
S Series Dual Coil Latching Relays 
34C| — DPDT 12DC | 720 | 16.7 3 4@250 - 255-1489-ND 16.22 14:90 13.24 11.26 | S2EB-L2-12V 
Relay Socket for S Series for DP and 4P Relays ..............2.seeeeceeeeeeeeeeee tees 255-1751-ND 2.74 252 224 1.91 | S-PS 
SF Series Safety Relays (Force Guided Contacts) 
5DC | 50 | 100 6 6@250 255-1747-ND 33.22 30.51 27.12 23.06 | SF2D-DC5V 
35A|  DPDT 12DC | 288 | 41.7 6 6@250 - 255-1745-ND 33.22 30.51 27.12 23.06 | SF2D-DC12V 
24DC | 1,152 | 20.8 6 6@250 255-1746-ND 33.22 30.51 27.12 23.06 | SF2D-DC24V 
4PST 5DC | 50 | 100 6 6 - 255-1414-ND 43.44 39.90 35.46 30.15 | SF4-DC5 
358 5DC | 50 | 100 6 6@250 255-1748-ND 43.44 39.90 35.46 30.15 | SF4D-DC5V 
4PDT 12DC | 288 | 41.7 6 6@250 - 255-1440-ND 43.44 39.90 35.46 30.15 | SF4D-DC12V 
24DC | 1,152 | 20.8 6 6@250 255-1441-ND 43.44 39.90 35.46 30.15 | SF4D-DC24V 
SP Series High Sensitivity Power Relays 
36A|  DPDT 12DC | 480 | 25 10 15@250 - 255-1749-ND 23.67 21.74 19.32 16.43 | SP2-DC12V 
Relay Socket for SP Series Screw Terminal.................00.:ccceceeeeeeeeeeeeeees 255-1750-ND 10.73 9.86 8.76 7.45 | SP2-SF 
SP Series Dual Coil Latching Relays 
36B} DPDT 12DC | 480 | 25 10 15@250 - 255-1490-ND 26.46 24.30 21.60 18.36 | SP2-L2-DC12V 
36C|  4PDT 12DC | 480 | 25 10 10@250 - 255-1491-ND 34.35 31.55 28.04 23.84 | SP4-L2-DC12V 
ST Series IC Drivable Power Relays 
5DC | 105 | 47 8 8 255-1288-ND 11.96 1098 9.76 8.30] ST1-DC5V 
37A| DPST-O/C | 12DC | 600 | 20 8 8 = 255-1289-ND 11.96 1098 9.76 8.30] ST1-DC12V 
24DC | 2,400 | 10 8 8 255-1290-ND 11.96 1098 9.76 8.30 | ST1-DC24V 
5DC | 105 | 47 8 8 255-1291-ND 12.62 11.59 10.30 876 | ST2-DC5V 
37B] DPST-NO | 12DC | 600 | 20 8 8 - 255-1292-ND 12.62 11.59 10.30 8.76 | ST2-DC12V 
24DC | 2,400 | 10 8 8 255-1293-ND 12.62 11.59 10.30 8.76 | ST2-DC24V 
PCB Mount Relay Socket for ST Series RelayS...................cseceeeeeeeeseeeeees 255-1294-ND 2.45 2.25 2.00 1.70 | ST-PS 
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Tyco Electronics jy. General Purpose PC Mount Relays 
Authorized Distributor SCHRACK 
Fig. 1 — JWD Series Fig. 2 — T7C Series Fig. 3 — T7N Series 
20.197 ><C16.51 
< 
Contact Coil |Contact 
Arrange-| Coil | Current | Rating Brand Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. ment | Voltage| (mA) (A) Features Name Part No. 1 25 50 | Part No. 
JWD Series — RoHS Compliant 
5 VDC 10.0 0.5 Without Diode Potter & Brumfield | PB824-ND 8.50 7.44 6.73 | JWD-172- 1 
12VDC | 24.0 0.5 Without Diode Potter & Brumfield | PB825-ND 9.50 8.32 7.53 | JWD-172-3 
24 VDC 10.9 0.5 Without Diode Potter & Brumfield | PB826-ND 9.94 8.70 7.87 | JWD-172-4 
. er 5 VDC 20.0 0.5 With Diode Potter & Brumfield | PB688-ND 8.50 7.44 6.73 | JWD-172-5 
12VDC | 24.0 0.5 With Diode Potter & Brumfield | PB827-ND 9.94 8.70 7.87 | JWD-172-7 
24 VDC 10.9 0.5 With Diode Potter & Brumfield | PB828-ND 9.50 8.32 7.53 | JWD-172-8 
5 VDC 10.0 0.5 Without Diode Potter & Brumfield | PB692-ND 4.37 3.83 3.46 | JWD-107-1 
12 VDC 10.0 0.5 Without Diode Potter & Brumfield | PB693-ND 4.34 3.81 3.44 | JWD-107-3 
1B | SPsT-No 24 VDC 11.6 0.5 Without Diode Potter & Brumfield | PB823-ND 7.30 6.39 5.78 | JWD-171-5 
5 VDC 10.0 0.5 With Diode Potter & Brumfield | PB689-ND 5.18 4.54 4.11 | JWD-107-5 
12 VDC 10.0 0.5 With Diode Potter & Brumfield | PB690-ND 5.18 4.54 4.11 | JWD-107-7 
24 VDC 11.6 0.5 With Diode Potter & Brumfield | PB694-ND 5.59 4.90 4.43 | JWD-171-10 1058 
1B |SPST-NC| 5 VDC 10.0 0.5 With Diode Potter & Brumfield | PB818-ND 6.79 5.95 5.38 | JWD-171-17 | 
12 VDC 10.0 0.5 Without Diode Potter & Brumfield | PB819-ND 6.50 5.70 5.15 | JWD-171-23 ra 
24 VDC 10.0 0.5 Without Diode Potter & Brumfield | PB820-ND 7.30 6.39 5.78 | JWD-171-24 
1C |DPST-NO| 5 VDC 10.0 0.5 With Diode Potter & Brumfield | PB691-ND 7.30 6.39 5.78 | JWD-171-25 
12 VDC 10.0 0.5 With Diode Potter & Brumfield | PB821-ND 7.30 6.39 5.78 | JWD-171-27 
24 VDC 11.6 0.5 With Diode Potter & Brumfield | PB822-ND 7.30 6.39 5.78 | JWD-171-28 
T7C Series — Economical (Ideal for Appliance and Automotive Applications) 
5 VDC 71.4 12 Sealed Type Potter & Brumfield | PB335-ND 1.66 1.45 1.32 | T7CS5D-05 
6 VDC 60.0 12 Sealed Type Potter & Brumfield | PB336-ND 1.66 1.45 1.32 | T7CS5D-06 
12VDC | 30.0 12 Sealed Type Potter & Brumfield | PB337-ND 1.66 1.45 1.32 | T7CS5D-12 
2 SPDT | 24 VDC 15.0 12 Sealed Type Potter & Brumfield | PB338-ND 1.66 1.45 1.32 | T7CS5D-24 
5 VDC 71.4 12 Flux-Tight Potter & Brumfield | PB1003-ND® 1.61 1.41 1.28 | T7CV5D-05 
12VDC | 30.0 12 Flux-Tight Potter & Brumfield | PB441-NDe 1.61 1.41 1.28 | T7CV5D-12 
24 VDC 15.0 12 Flux-Tight Potter & Brumfield | PB1004-ND® 1.61 1.41 1.28 | T7CV5D-24 
T7N Series Power Relay 
SPST-NO 12VDC | 30.0 10 Low Profile Potter & Brumfield | PB1005-ND® 1.46 1.29 1.16 | T7NS1D1-12 
24 VDC 15.0 10 Low Profile Potter & Brumfield | PB1006-ND® 1.46 1.29 1.16 | T7NS1D1-24 
3 5 VDC 71.5 10 Low Profile Potter & Brumfield | PB379-ND 1.51 1.33 1.20 | T7NS5D1-05 
SPDT 12VDC | 30.0 10 Low Profile Potter & Brumfield | PB380-ND® 1.51 1.33 1.20 | T7NS5D1-12 
24 VDC 15.0 10 Low Profile Potter & Brumfield | PB381-ND 1.51 1.33 1.20 | T7NS5D1-24 
48 VDC 7.5 10 Low Profile Potter & Brumfield | PB382-ND 1.92 1.68 1.52 |T7NS5D1-48 
SRUDH Series — RoHS Compliant 
z SPDT 12VDC | 30.0 12 Sealed Type OEG PB1001-ND 1.20 1.05 -95 | SRUDH-SH-112D1,000 
24 VDC 15.0 12 Sealed Type OEG PB1002-ND 1.25 1.10 -99 | SRUDH-SH-124D1,000 
T73 Series — Low Profile Relay - Meets 3,500 Volt Surge Fig. 7 — 177 Series 
5vpc | 89.0 10 UL Class F Potter & Brumfield | PB364-ND. 2.35 2.06 1.87|T73S5D15-05 
5 SPDT |12VDC]| 37.5 10 UL Class F Potter & Brumfield | PB365-ND 2.35 2.06 1.87 |T73S5D15-12 08S 
24VDC |} 20.9 10 UL Class F Potter & Brumfield | PB366-ND 2.35 2.06 1.87 | T73S5D15-24 
OUDH Series — RoHS Compliant 
5 SPDT |12VDC | 37.5 10 Flux-Tight OEG PB888-ND 1.63 1.43 1.30 | OUDH-SS-112D,000 
775 Series — Miniature Relay 
5 VDC 42.4 14 = Potter & Brumfield | PB442-ND 3.55 3.11 2.82 | T75S5D112-05 
6 SPDT | 12 VDC 18.5 14 = Potter & Brumfield | PB443-ND 4.97 4.35 3.94 )T75S5D112-12 
24 VDC 10.6 14 _ Potter & Brumfield | PB444-ND 4.25 3.72 3.37 | T75S5D112-24 
177 Series Power Relay — Sealed and Semi-sealed 
5vDC | 90.0 10 Sealed Type Potter & Brumfield | PB367-ND 1.70 1.50 1.35 |T77S1D10-05 
7 SPST-NO 12VDC |) 37.5 10 Sealed Type Potter & Brumfield | PB368-ND 1.70 1.50 1.35 |T77S1D10-12 
24VDC | 18.75 10 Sealed Type Potter & Brumfield | PB369-ND 1.70 1.50 1.35 |T77S1D10-24 
24VDC | 18.75 10 Vented Type Potter & Brumfield | PB445-ND* 1.70 1.50 1.35 |T77V1D10-24 
¢ Flux-Tight Version # RoHS Compliant (Continued) 
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General Purpose PC Mount Relays (cont, 
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Fig. 9 — OMI/OMIH Series 


Dimensions in mm 


Fig. 10 — OMR Series 


Contact Coil |Contact 
Arrange-| Coil | Current | Rating Brand Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. ment | Voltage| (mA) (A) Features Name Part No. 1 25 50 | Part No. 
5 VDC 40.0 3 Sealed Type Potter & Brumfield | PB370-ND 1.70 1.50 1.35 | T77S1D3-05 
7 SPST-NO]| 12 VDC 16.7 3 Sealed Type Potter & Brumfield | PB371-ND 1.70 1.50 1.35 | T77S1D3-12 
24 VDC 8.3 3 Sealed Type Potter & Brumfield | PB372-ND 1.70 1.50 1.35 | T77S1D3-24 
T81 Series — High Density Telcom Relay 
5 VDC 89.5 0.5 High Sensitivity Potter & Brumfield | PB446-ND 3.26 2.86 2.59 | T81H5D312-05 
12 VDC 171 0.5 High Sensitivity Potter & Brumfield | PB740-ND® 3.79 3.32 3.01 | T81H5D312-12 
8 SPDT | 24 VDC 8.6 0.5 High Sensitivity Potter & Brumfield | PB741-ND@ 3.26 2.86 2.59 | T81H5D312-24 
12VDC | 37.5 0.5 | Standard Sensitivity | Potter & Brumfield | PB447-ND® 4.01 3.51 3.18 | T81N5D312-12 
24VDC | 18.75 0.5 | Standard Sensitivity | Potter & Brumfield | PB448-ND 3.17 2.78 2.51 | T81N5D312-24 
OMI/OMIH Series — RoHS Compliant 
12VDC | 60.0 10 Sealed Type OEG PB878-ND 1.49 1.31 1.18 | OMI-SH-112D,394 
12VDC | 44.4 10 Sealed Type OEG PB879-ND 1.75 1.54 1.39 | OMI-SH-112L,394 
aa 24VDC) 29.3 10 Sealed Type OEG PB880-ND 1.75 1.54 1.39 | OMI-SH-124D,300 
24VDC) 21.8 10 Sealed Type OEG PB881-ND 1.78 1.56 1.41 | OMI-SH-124L,394 
° DPDT 12VDC | 60.0 5 Sealed Type OEG PB882-ND 2.59 2.27 2.06 | OMI-SH-212D,594 
24VDC) 21.8 5 Sealed Type OEG PB883-ND 2.28 2.00 1.81 | OMI-SH-224L,594 
5VDC 106.4 16 High Current OEG PB1038-ND 2.14 1.87 1.70 | OMIH-SH-105L,394 
Pio 12VDC | 44.4 16 High Current OEG PB885-ND 2.14 1.87. 1.70 | OMIH-SH-112L,394. 
OMR Series — RoHS Compliant 
to |SPST-NO 6 VDC 24.0 0.5 Open Style OEG PB886-ND 1.20 1.05 -95 | OMR-106H,V000 
12 VDC 11.4 0.5 Open Style OEG PB887-ND 2.33 2.04 1.85 | OMR-112H,V000 
PCN Series — RoHS Compliant 
11. | SPST-NO | 24 VDC 5.0 3 Slim Sip OEG PB906-ND 1.78 1.56 1.41 | PCN-124D3MHZ,000 
V23079 Series — FCC Part 68, High Dielectric Relay 
5 VDC 28.0 5 = Axicom PB288-ND 2.21 1.94 1.75 | V23079A1001B301 
12 DPDT | 12 VDC 11.6 5 = Axicom PB289-ND 2.21 1.94 1.75 | V23079A1003B301 
24 VDC 5.8 2 = Axicom PB290-ND 2.40 2.10 1.90 | V23079A1005B301 
V23105 Series — Nonpolarized Dip Package Relay 
5 VDC 30.0 0.3 High Sensitivity Axicom PB383-ND® 1.82 1.60 1.45 | V23105A5001A201 
12 VDC 12.5 0.3 High Sensitivity Axicom PB384-ND@ 1.82 1.60 1.45 | V23105A5003A201 
24VDC) 6.25 0.3 High Sensitivity Axicom PB385-ND® 1.97 1.73 1.56 | V23105A5005A201 
13 DPDT 5 VDC 40.0 0.3 Medium Sensitivity Axicom PB386-ND 1.82 1.60 1.45 | V23105A5301A201 
12 VDC 16.7 0.3 Medium Sensitivity Axicom PB387-ND 1.82 1.60 1.45 | V23105A5303A201 
24VDC) 8.33 0.3 Medium Sensitivity Axicom PB388-ND 1.97 1.73 1.56 | V23105A5305A201 
48VDC) 4.16 0.3 Medium Sensitivity Axicom PB389-ND 2.74 2.40 2.17 | V23105A5307A201 
V23026 Series — Miniature Sealed Relay (Up to 1 Billion Operations!) 
5 VDC 13.5 1 Thru-Hole Terminal Axicom PB282-ND® 4.20 3.68 3.33] V23026A1001B201 
14 SPDT | 12 VDC 5.3 1 Thru-Hole Terminal Axicom PB283-ND 4.20 3.68 3.33 | V23026A1002B201 
24 VDC 5.3 1 Thru-Hole Terminal Axicom PB284-ND 4.51 3.95 3.58] V23026A1004B201 
PB285CT-ND® 4.61 4.04 3.65 
5 VDC 16.0 1 SMT Terminal Axicom V23026D1021B201 
PB285TR-ND® 1152.00/480 
PB286CT-ND® 4.61 4.04 3.65 
15 SPDT | 12 VDC 6.6 1 SMT Terminal Axicom V23026D1022B201 
PB286TR-ND® 1152.00/480 
PB287CT-ND® 4.97 4.35 3.94 
24 VDC 5.3 il SMT Terminal Axicom V23026D1024B201 
PB287TR-ND® 5961.60/2,400 


* Flux-Tight Version RoHS Compliant 
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Fig. 14 — V23026 Series (Through Hole) 
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Fig. 1 — TSC Series Fig. 2 — V23092 Series Fig. 3 — PE Series Fig. 4 — RE Series Fig. 5 — PB Series Fig. 6 — OJE Series 
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At A2 11 14 At A2 1211 14 
SPST SPDT 
Contact Coil Contact Terminal 
Arrange- Coil Current Rating Type Additional Brand i-Key Price Each Mfg. 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Inch (mm) Features Name Part No. i 25 50 100 | Part No. 
TSC Series — Miniature Sealed Relay — RoHS Compliant 
5 VDC 30.1 1 PC Mount Standard Coil OEG PB1016-ND 1.66 1.45 1.32 1.04 | TSC-105D3H,000 
5 VDC 30.1 1 PC Mount Sensitive Coil OEG PB1017-ND 1.66 1.45 1.32 1.04 | TSC-105L3H,000 
1 SPDT 12 VDC 12.5 1 PC Mount Standard Coil OEG PB1018-ND 1.66 1.45 1.32 1.04 | TSC-112D3H,000 
12 VDC 12.5 1 PC Mount Sensitive Coil Input OEG PB647-ND 1.68 1.47 1.33 1.05 | TSC-112L3H 
24 VDC 6.3 1 PC Mount Sensitive Coil Input OEG PB648-ND 1.87 1.64 1.49 1.17 | TSC-124L3H 
V23092 Series - Slim PCB Relay SNR — RoHS Compliant 
2 SPDT 12 VDC 14.1 6 PC Mount Slim Style Schrack PB1019-ND 11.54 10.11 9.14 7.22 | V23092-A1012-A301 
SPST-NO 24 VDC 6.1 6 PC Mount Slim Style Schrack PB1020-ND 12.12 10.61 9.60 7.58 | V23092-A1024-A302 
PE Series — Miniature Power Relay 
5 VDC 40 5 PC Mount _— Schrack PB353-ND 4.25 3.72 3.37 2.66 | PEO14005 
3 SPDT 6 VDC 34.8 5 PC Mount = Schrack PB907-ND@ 4.25 3.72 3.37 2.66 | PEO14006 
12 VDC 16.7 5 PC Mount = Schrack PB354-ND 4.25 3.72 3.37 2.66 | PEO14012 
24 VDC 8.3 5 PC Mount = Schrack PB355-ND 4.25 3.72 3.37 2.66 | PEO14024 
RE Series — Lower Profile Power Relay 
5 VDC 40 6 PC Mount AgCdO Schrack PB356-ND 5.33 4.67 4.22 3.33 | REO30005 
6 VDC 33 6 PC Mount AgCdO Schrack PB742-ND 5.33 4.67 4.22 3.33 | REO30006 
12 VDC 16.7 6 PC Mount AgCdO Schrack PB357-ND@ 5.33 4.67 4.22 3.33 | REO30012 
24 VDC 8.3 6 PC Mount AgCdO Schrack PB358-ND 5.33 4.67 4.22 3.33 | REO30024 
4 | SPST-NO 48 VDC 41 6 PC Mount AgCdO Schrack PB743-ND 7.32 6.41 5.80 4.58 | REO30048 
5 VDC 40 6 PC Mount Gold Over Nickel Schrack PB744-ND@ 5.33 4.67 4.22 3.33 | REO32005 
6 VDC 33 6 PC Mount Gold Over Nickel Schrack PB745-ND@ 5.95 5.21 4.72 3.72 | REO32006 
12 VDC 16.7 6 PC Mount Gold Over Nickel Schrack PB746-ND@ 6.50 5.70 5.15 4.07 | REO32012 
24 VDC 8.3 6 PC Mount Gold Over Nickel Schrack PB747-ND@ 6.55 5.74 5.19 4.10 | REO32024 
48 VDC 44 6 PC Mount Gold Over Nickel Schrack PB748-ND@ 6.70 5.86 5.31 4.19 | REO32048 
PB Series - Cube Power Relay — RoHS Compliant 
5 VDC 71.4 10 PC Mount Ag90Ni10 Schrack PB766-ND 1.08 95 86 .68 | PB134005 
SPST 6 VDC 60 10 PC Mount Ag90Ni10 Schrack PB767-ND 1.08 95 86 .68 | PB134006 
5 12 VDC 30 10 PC Mount Ag90Ni10 Schrack PB768-ND 1.15 1.01 92 .72 | PB134012 
24 VDC 15 10 PC Mount Ag90Ni10 Schrack PB769-ND 1.22 1.08 97 77 _| PB134024 
SPDT 12 VDC 30 10 PC Mount Ag90Ni10 Schrack PB889-ND 1.15 1.01 92 72 | PB114012 
24 VDC 15 10 PC Mount Ag90Ni10 Schrack PB765-ND 1.22 1.08 97 .77 | PB114024 
QUE Series — RoHS Compliant 
5 VDC 40 5 PC Mount Sealed Case OEG PB874-ND 1.20 1.05 95 -75 | OJE-SH-105DM,000 
6 | SPST-NO 12 VDC 16.7 5 PC Mount Sealed Case OEG PB875-ND 1.22 1.08 97 .77 | OJE-SH-112DM,000 
12 VDC 16.7 10 PC Mount High Current Sealed OEG PB876-ND 1.15 1.01 92 .72 | OJE-SH-112HM,000 
24 VDC 8.6 5 PC Mount Sealed Case OEG PB877-ND 1.10 97 88 .69 | OJE-SH-124DM,000 
@ RoHS Compliant 


Dimensions in mm 


Fig. 1 — RT Series (RY Series) 
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RY Series Dimensions in ( ) (RY Series - 3.2mm) SPST-NO DPST-NO 
Contact Coil Contact 
Arrange- Coil Current Rating Brand Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Features Name Part No. 1 25 50 Part No. 
RT Series — Low Profile Power PCB Relay 
12 VDC 33.3 12: Sealed Black Case Potter & Brumfield PB449-ND+ 3.43 3.01 2.72 RT114012F 
1A SPDT 24 VDC 16.7 12 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB956-ND® 3.43 3.01 2.72 RT114024F 
24 VDC 16.7 12 Sealed Orange Case Schrack PB955-ND® 2.59 2.27 2.06 RT114024 
5 VDC 80 12 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB359-ND 2.16 1.89 ial RTB14005F 
ic SPDT 5 VDC 80 16 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB291-ND 2.76 2.42 2.19 RTD14005F 
5 VDC 80 16 Sealed Orange Case Schrack PB979-ND® 2.76 2.42 2.19 RTD14005 
1A SPDT 12 VDC 33.3 12 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB360-ND 1.73 1.52 1.37 RTB14012F 
¢ Flux-Tight Version # RoHS Compliant (Continued) 
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Fig. 2— PCH Series 


PC Mount and General Purpose Relays (cont) 


Fig. 3 — PCJ Series 


Dimensions in mm 


Contact Coil Contact 
Arrange- Coil Current Rating Brand Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Features Name Part No. 1 25 50 Part No. 
1c SPDT 12 VDC 33.3 16 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB292-ND 3.02 2.65 2.40 RTD14012F 
12 VDC 33.3 12 Sealed Orange Case Schrack PB974-ND® 2.59 2.27 2.06 RTB14012 
1A SPDT 12 VDC 33.3 16 Sealed Orange Case Schrack PB980-ND@ 2.76 2.42 2.19 RTD14012 
24 VDC 16.7 12 Sealed Orange Case Schrack PB975-ND® 2.59 2.27 2.06 RTB14024 
24 VDC 16.7 12 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB361-ND 1.73 1.52 1.37 RTB14024F 
1c SPDT 24 VDC 16.7 16 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB668-ND® 3.02 2.65 2.40 RTD14024F 
24 VAC 16.7 12 Sealed Orange Case Schrack PB976-ND@ 5.09 4.46 4.03 RTB14524 
1A SPDT 115 VAC = 12 Sealed Orange Case Schrack PB977-ND® 5.40 4.73 4.28 RTB14615 
230 VAC = 12 Sealed Orange Case Schrack PB978-ND@ 7.25 6.35 5.74 RTB14730 
24 VDC 16.7 16 Sealed Orange Case Schrack PB981-ND® 2.76 2.42 2.19 RTD14024 
1D SPDT 48 VDC 8.7 16 Sealed Orange Case Schrack PB982-ND@ 3.91 3.43 3.10 RTD14048 
115 VAC = 16 Sealed Orange Case Schrack PB983-ND® 5.40 4.73 4.28 RTD14615 
5 VDC 80.0 8 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB295-ND@ 2.78 2.44 2.21 RTE24005F 
5 VDC 80.0 8 Sealed Orange Case Schrack PB985-ND® 2.76 2.42 2.19 RTE24005 
1E DPDT 6 VDC 66.7 8 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB987-ND@ 1.85 1.62 1.47 RTE24006F 
6 VDC 66.7 8 Sealed Orange Case Schrack PB986-ND® 1.85 1.62 1.47 RTE24006 
12 VDC 33.3 8 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB296-ND@ 3.05 2.67 2.42 RTE24012F 
12 VDC 33.3 8 Sealed Orange Case Schrack PB988-ND® 2.76 2.42 2.19 RTE24012 
24 VDC 16.7 8 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB297-ND@ 2.45 2.15 1.94 RTE24024F 
1E DPDT 24 VDC 16.7 8 Sealed Orange Case Schrack PB989-ND® 2.76 2.42 2.19 RTE24024 
48 VDC 8.7 8 Sealed Orange Case Schrack PB990-ND@ 2.90 2.55 2.30 RTE24048 
230 VAC = 8 Sealed Orange Case Schrack PB991-ND® 7.34 6.43 5.82 RTE24730 
12 VDC 33.3 16 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB958-ND@ 3.05 2.67 2.42 RT314012F 
1c SPDT 24 VDC 16.7 16 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB960-ND® 2:11 1.85 1.68 RT314024F 
24 VDC 16.7 16 Sealed Orange Case Schrack PB959-ND@ 2.76 2.42 2.19 RT314024 
115 VAC = 16 Sealed Orange Case Schrack PB961-ND® 3.50 3.07 2.78 RT314615 
230 VAC _ 16 Sealed Orange Case Schrack PB962-ND@ 3.36 2.94 2.66 RT314730 
1D SPST-NO 12 VDC 33.3 16 Sealed Orange Case Schrack PB964-ND® 2.71 2.38 2.15 RT334012 
24 VDC 16.7 16 Sealed Orange Case Schrack PB965-ND@ 2.71 2.38 2.15 RT334024 
24 VDC 16.7 16 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB966-ND® 3.05 2.67 2.42 RT334024F 
1B SPST-NO 12 VDC 33.3 12 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB362-ND 3.43 3.01 2.72 RTB34012F 
12 VDC 33.3 16 Sealed Orange Case Schrack PB984-ND® 2:71; 2.38 2.15 RTD34012 
24 VDC 16.7 12 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB363-ND 3.19 2.80 2.53 RTB34024F 
1D SPST-NO 12 VDC 33.3 16 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB293-ND 3.43 3.01 2.72 RTD34012F 
24 VDC 16.7 16 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB294-ND@ 3.43 3.01 2.72 RTD34024F 
12 VDC 33.3 8 Sealed Orange Case Schrack PB967-ND® 2.76 2.42 2.19 RT424012 
12 VDC 33.3 8 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB968-ND@ 1.90 1.66 1.51 RT424012F 
24 VDC 16.7 8 Sealed Orange Case Schrack PB969-ND® 2.76 2.42 2.19 RT424024 
1E DPDT 24 VAC 16.7 8 Sealed Orange Case Schrack PB970-ND@ 4.01 3.51 3.18 RT424524 
115 VAC = 8 Sealed Orange Case Schrack PB971-ND® 4.87 4.27 3.86 RT424615 
230 VAC = 8 Sealed Orange Case Schrack PB972-ND@ 3.17 2.78 2.51 RT424730 
1c SPDT 12 VDC 33.3 16 Latching Relay Schrack PB963-ND® 2.71 2.38 2.15 RT314F12 
24 VDC 16.7 8 Latching Relay Schrack PB973-ND@ 2.86 2.50 2.27 RT424F24 
1F DPST-NO 12 VDC 33.3 8 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB450-ND 2.06 1.81 1.64 RTE44012F 
24 VDC 16.7 8 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB992-ND@ 3.05 2.67 2.42 RTE44024F 
RY Series — Miniature Sealed PCB Relay — RoHS Compliant 
12 VDC 19.3 8 Silver Cadmium; Flux tight Schrack PB993-ND 3.62 3.18 2.87 RY210012 
1A SPDT 24 VDC 10.2 8 Silver Cadmium; Flux tight Schrack PB994-ND 3.62 3.18 2.87 RY210024 
24 VDC 10.2 8 Silver Over Nickel; Flux tight Schrack PB995-ND 3.62 3.18 2.87 RY211024 
5 VDC 44.0 8 Silver Cadmium; Sealed Schrack PB649-ND 3.62 3.18 2.87 RY610005 
12 VDC 19.3 8 Silver Cadmium; Sealed Schrack PB650-ND 3.62 3.18 2.87 RY610012 
1A SPDT 24 VDC 10.2 8 Silver Cadmium; Sealed Schrack PB651-ND 3.62 3.18 2.87 RY610024 
12 VDC 19.3 8 Silver Over Nickel; Sealed Schrack PB996-ND 3.62 3.18 2.87 RY611012 
24 VDC 10.2 8 Silver Over Nickel; Sealed Schrack PB997-ND 3.62 3.18 2.87 RY611024 
PCH Series — RoHS Compliant 
5 VDC 80.0 5 Sealed Case OEG PB890-ND 1.58 1.39 1.26 PCH-105D2H,000 
2 SPST-NO 12 VDC 33.3 5 Sealed Case OEG PB891-ND 1.58 1.39 1.26 PCH-112D2H,000 
24 VDC W141 5 Sealed Case OEG PB892-ND 1.63 1.43 30 PCH-124D2H,000 
PCJ Series — RoHS Compliant 
5 VDC 40.0 5 Sealed Case OEG PB893-ND 1.39 1.22 PCJ-105D3MH,000 
3 SPST-NO 12 VDC 16.6 5 Sealed Case OEG PB894-ND 1.37 1.20 PCJ-112D3MH,000 
24 VDC 8.3 5 Sealed Case OEG PB895-ND 1.42 1.24 PCJ-124D3MH,000 
¢ Flux-Tight Version # RoHS Compliant 
Use With| Digi-Key Price Each Potter & Brumfield 
Fig. | Description Series Part No. i 25 50 100 | Part No. 
RT and RY Sockets and Accessories 
1 DIN Rail Terminal Socket for SP 3.5mm Pin Spacing, 10A RT PB524-ND 6.94 6.07 5.50 4.34 | RT78624 
1 DIN Rail Terminal Socket for SP-DP 5mm Pin Spacing, 10A RT PB666-ND 7.44 6.51 5.89 4.65 | RT78625 
1 | DIN Rail Terminal Socket for SP-DP 5mm Pin Spacing, 12A RT PB665-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | RT78626 
— | Relay Retaining Clip for RP78XXX Din Rail Sockets, RT Relays RT PB749-ND®@ 79 70 63 50 | RT16016 
1__| Din Rail “Module Option” Socket for SP 3.5mm Pin Spacing RT PB779-ND® 3.02 2.65 2.40 1.89 | RT78724 
1 | Din Rail “Module Option” Socket for SP and DP 5mm Pin Spacing RT PB780-ND@ 3.89 3.41 3.08 2.43 | RT78726 
— | Diode Protection Module 12-48VAC without LED RT PB954-ND@ 3.12 2.73 2.47 1.95 | RPMTOOAO 
— | Diode Protection Module 12-24VDC with Red LED Indicator RT PB750-ND@ 5.71 5.00 4.53 3.57 | RPMLO024 
— | Indicator Module 12-48VAC/DC Red LED RT PB751-ND® 7.42 6.49 5.88 4.64 | RPML0524 
— _| Indicator Module 110-230VAC Red LED RT PB752-ND@ 7.42 6.49 5.88 4.64 | RPMLO730 
2 | PCB Mount Socket for 3.5mm Pin Spacing, 10A RT PB667-ND 2.50 2.19 1.98 1.56 | RP78601 
2 | PCB Mount Socket for 5mm Pin Spacing, 10A RT PB525-ND 2.50 2.19 1.98 1.56 | RP78602 
— | Metal Relay Retaining Clip for PBC Socket RT PB957-ND®@ Ae 15 14 11 RT28516 
— | Plastic Relay Retaining Clip for PC Mount Sockets, RT Series RT PB778-ND® 34 30 27 .21 | RT16041 
— _| Plastic Relay Retaining Clip for PC Mount Sockets, RY Series RY PB777-ND® 38 34 31 .24 | RP16100 RoHS Compliant (Continued) 
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Authorized Distributor SCHRACK Dimensions in mm 


Fig. 1 — K10 Series Fig. 2 — R10 Series 


221.84 


30.15. 


Bracket 
Type 


Contact Coil Contact Terminal 
Arrange- Coil Current Rating Type Additional Brand Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Inch (mm) Features Name Part No. il 25) 50 100 Part No. 
K10 Series — General Purpose Miniature Power Relay 
12 VAC 100 15 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB319-ND 8.86 7.75 7.02 5.54 | K10P-11A15-12 
24 VAC 52 15 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB320-ND 8.86 7.75 7.02 5.54 | K10P-11A15-24 
120 VAC 11 15 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB321-ND 8.86 7.75 7.02 5.54 | K10P-11A15-120 
240 VAC = 15 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB829-ND® 9.14 8.01 7.24 5.72 | K10P-11A15-240 
6 VDC 150 15 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB323-ND 8.86 7.75 7.02 5.54 | K10P-11D15-6 
12 VDC 75 15 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB324-ND 8.86 7.75 7.02 5.54 | K10P-11D15-12 
1 DPDT 24 VDC 37 15 -187 (4.75) QC a Potter & Brumfield PB325-ND 8.86 7.75 7.02 5.54 | K10P-11D15-24 
110 VDC 10 15 187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB326-ND 8.86 7.75 7.02 5.54 | K10P-11D15-110 
12 VDC 75 15 PC Mount _ Potter & Brumfield PB327-ND 8.86 7.75 7.02 5.54 | K10P-11D55-12 
24 VDC 37 15 PC Mount = Potter & Brumfield PB328-ND@ 8.86 7.75 7.02 5.54 | K10P-11D55-24 
110 VDC 10 15 PC Mount = Potter & Brumfield PB451-ND 8.86 7.75 7.02 5.54 | K10P-11D55-110 
12 VDC 76 15 -187 (4.75) QC With Bracket Potter & Brumfield PB329-ND 9.14 8.01 7.24 5.72 | K10P-11DT5-12 
24 VDC 37 15 -187 (4.75) QC With Bracket Potter & Brumfield PB330-ND 9.14 8.01 7.24 5.72 | K10P-11DT5-24 
120 VAC 1 15 -187 (4.75) QC With Bracket Potter & Brumfield PB322-ND® 9.14 8.01 7.24 5.72 | K10P-11AT5-120 
R10 Series — General Purpose Power Relay 
6 VDC 115 3 Plug-In _— Potter & Brumfield PB116-ND 16.15 14.14 12.79 10.10 | R10-E1Y2-V52 
12 VDC 64 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB117-ND 16.15 14.14 12.79 10.10 R10-E1Y2-V185 
12 VDC 20 3 Plug-In _— Potter & Brumfield PB776-ND@ 33.36 29.19 26.41 20.85 R10S-E1Y2-J5.0K 
DPDT 24 VDC 34 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB118-ND 16.15 14.14 12.79 10.10 R10-E1Y2-V700 
24 VDC 55.8 3 Plug-In a Potter & Brumfield PB774-ND@ 15.67 13.72 12.41 9.80 R10-E1Y2-J1.0K 
24 VDC 55.8 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB770-ND@ 22.37 19.58 17.71 13.98 | R10-E1P2-V700 
48 VDC 19 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB119-ND 16.15 14.14 12.79 10.10 | R10-E1Y2-V2.5K 
6 VDC 115. 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB120-ND 17.30 15.15 13.70 10.82 | R10-E1Y4-V52 
12 VDC 64 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB121-ND 17.30 15.15 13.70 10.82 | R10-E1Y4-V185 
4PDT 24 VDC 34 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB122-ND 17.30 15.15 13.70 10.82 | R10-E1Y4-V700 
48 VDC 19 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB123-ND 17.30 15.15 13.70 10.82 | R10-E1Y4-V2.5K 
24 VDC 34 7.5 Plug-In = Potter & Brumfield PB772-ND® 26.78 23.44 21.21 16.74 | R10-E1W4-V700 
6 VDC 115 5 Plug-In — Potter & Brumfield PB124-ND 15.82 13.84 12.53 9.89 | R10-E1X2-V52 
2 12 VDC 64 5 Plug-In — Potter & Brumfield PB125-ND 15.82 13.84 12.53 9.89 R10-E1X2-V185 
24 VDC 34 5 Plug-In = Potter & Brumfield PB126-ND 15.82 13.84 12.53 9.89 R10-E1X2-V700 
DPDT 48 VDC 19 5 Plug-In _— Potter & Brumfield PB127-ND 15.82 13.84 12.53 9.89 R10-E1X2-V2.5K 
115 VAC 9000 5 Plug-In — Potter & Brumfield PB598-ND 30.53 26.72 24.17 19.08 | R10-E1X2-115V 
24 VDC 34 7.5 Plug-In _— Potter & Brumfield PB454-ND 17.06 14.94 13.51 10.67 | R10-E1W2-V700 
12 VDC 64 7.5 Plug-In = Potter & Brumfield PB771-ND® 17.06 14.94 13.51 10.67 | R10-E1W2-V185 
24 VDC 34 5 PC Mount = Potter & Brumfield PB452-ND® 15.82 13.84 12.53 9.89 | R10-E2X2-V700 
12 VDC 64 5 Plug-In = Potter & Brumfield PB129-ND 18.48 16.17 14.63 11.55 | R10-E1X4-V185 
4PDT 24 VDC 34 5 Plug-In = Potter & Brumfield PB130-ND 18.48 16.17 14.63 11.55 | R10-E1X4-V700 
48 VDC 19 5 Plug-In = Potter & Brumfield PB131-ND 18.48 16.17 14.63 11.55 | R10-E1X4-V2.5K 
24 VDC 34 5 Plug-In = Potter & Brumfield PB453-ND 26.59 23.27 21.06 16.62 | R10-E1M4-V700 
115 VAC 9000 5 Plug-In = Potter & Brumfield PB599-ND 39.70 34.74 31.43 24.81 R10-E1X4-115V 
12 VDC 133 5 Plug-In — Potter & Brumfield PB773-ND@ 32.52 28.46 25.75 20.33 | R10-E1X6-V90 
6PDT 24 VDC 430 5 Plug-In _— Potter & Brumfield PB600-ND 32.52 28.46 25.75 20.33 | R10-E1X6-V430 
24 VDC 430 2 Plug-In — Potter & Brumfield PB775-ND@ 34.13 29.87 27.02 21.33 | R10-E1Z6-V430 
KH Series — General Purpose Low Cost Power Relay 
12 VDC 75 5 Plug-In = Potter & Brumfield PB455-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-11D12-12 
DPDT 24 VDC 37 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB730-ND® 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-11D11-24 
120 VAC = 5 Plug-In = Potter & Brumfield PB729-ND® 8.38 7.33 6.64 5.24 | KHAU-11A11-120 
12 VAC _ 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB731-ND® 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-17A11-12 
24 VAC — 3 Plug-In — Potter & Brumfield PB139-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-17A11-24 
120 VAC _ 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB604-ND 31.49 27.56 24.93 19.68 | KHU-17A11-120 
120 VAC = 3 Plug-In _— Potter & Brumfield PB140-ND 8.86 7.75 7.02 5.54 | KHAU-17A11-120 
120 VAC = 3 Plug-In With Indicator Light Potter & Brumfield PB141-ND 10.82 9.48 8.57 6.77 | KHAU-17A11N-120 
120 VAC = 5 Plug-In — Potter & Brumfield PB456-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-17A12-120 
120 VAC = 5 Plug-In With Indicator Light Potter & Brumfield PB830-ND@ 11.33 9.92 8.97 7.08 | KHAU-17A12H-120 
24 VAC _ 1 Plug-In Gold Over Silver Contact Potter & Brumfield PB457-ND 30.02 26.28 23.77 18.77 | KHAU-17A16-24 
120 VAC = 1 Plug-In Gold Over Silver Contact Potter & Brumfield PB601-ND 17.90 15.67 14.18 11.19 | KHAU-17A16-120 
3 120 VAC = at Plug-In Gold Over Silver Contact Potter & Brumfield PB732-ND® 9.84 8.61 7.79 6.15 | KHAU-17A18-120 
4PDT 12 VDC 75 3 Plug-In _— Potter & Brumfield PB605-ND 9.84 8.61 7.79 6.15 | KHU-17D11-12 
24 VDC 37 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB606-ND 9.84 8.61 7.79 6.15 | KHU-17D11-24 
6 VDC 150 3 Plug-In _— Potter & Brumfield PB831-ND® 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-17D11-6 
12 VDC 75 3 Plug-In — Potter & Brumfield PB142-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-17D11-12 
24 VDC 37 3 Plug-In a Potter & Brumfield PB143-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-17D11-24 
48 VDC 18 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB734-ND@ 8.86 7.75 7.02 5.54 | KHAU-17D11-48 
120 VAC = 3 Plug-In _— Potter & Brumfield PB733-ND@ 8.86 7.75 7.02 5.54 | KHAU-17D11-110 
12 VDC 75 5 Plug-In — Potter & Brumfield PB602-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-17D12-12 
24 VDC 37 5 Plug-In — Potter & Brumfield PB458-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-17D12-24 
12 VDC 75 1 Plug-In Gold Over Silver Contact Potter & Brumfield PB735-ND® 25.87 22.64 20.49 16.17 | KHAU-17D16-12 
24 VDC 37 1 Plug-In Gold Over Silver Contact Potter & Brumfield PB603-ND 26.86 23.50 21.27 16.79 | KHAU-17D16-24 
110 VDC 10 5 Plug-In = Potter & Brumfield PB832-ND® 8.23 7.21 6.52 5.15 | KHAU-17D12-110 
PT Series — RoHS Compliant 
12 VDC 62.5 12 Plug-In With Indicator and Test Schrack PB908-ND 6.12 5.36 4.85 3.83 | PT270012 
4 DPDT 24 VDC 30.8 12 Plug-In With Indicator and Test Schrack PB717-ND 6.12 5.36 4.85 3.83 | PT270024 
24 VAC = 12 Plug-In With Indicator and Test Schrack PB909-ND 6.12 5.36 4.85 3.83 | PT270524 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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= Tyco Electronics 2B pc Mount and General Purpose Relays (Cont) 


Authorized Distributor SCHRACK Dimensions in mm 


Fig. 5 — PCLH Series 


For Plug-in relays, Side-Flange 


use K10 Sockets NO, Mount KUP 


Fig. 7 — RM Series 


Contact Coil Contact Terminal 
Arrange- Coil Current Rating Type Additional Brand Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Inch (mm) Features Name Part No. 1 25 50 100 Part No. 
DPDT 115 VAC = 12 Plug-In With Indicator and Test Schrack PB718-ND 6.43 5.63 5.10 4.02 | PT270615 
230 VAC = 12 Plug-In With Indicator and Test Schrack PB719-ND 7.25 6.35 5.74 4.53 | PT270730 
3PDT 24 VDC 30.8 10 Plug-In With Indicator and Test Schrack PB910-ND 6.43 5.63 5.10 4.02 | PT370024 
115 VAC — 10 Plug-In With Indicator and Test Schrack PB911-ND 6.43 5.63 5.10 4.02 | PT370615 
4 12 VDC 62.5 6 Plug-In With Indicator and Test Schrack PB912-ND 7.39 6.47 5.86 4.62 | PT570012 
4PDT 24 VDC 30.8 6 Plug-In With Indicator and Test Schrack PB720-ND 7.39 6.47 5.86 4.62 | PT570024 
48 VDC 15.6 6 Plug-In With Indicator and Test Schrack PB913-ND 7.58 6.64 6.01 4.74 | PT570048 
24 VAC = 6 Plug-In With Indicator and Test Schrack PB914-ND 7.39 6.47 5.86 4.62 | PT570524 
4PDT 115 VAC = 6 Plug-In With Indicator and Test Schrack PB721-ND 7.58 6.64 6.01 4.74 | PT570615 
230 VAC = 6 Plug-In With Indicator and Test Schrack PB722-ND 8.14 7.12 6.45 5.09 | PT570730 
DIN Rail Socket with Screw Terminal, DP. . | PB723-ND 271 2.38 2.15 1.70 | PT78720 
DIN Rail Socket with Screw Terminal, 4P . PB724-ND 3.43 3.01 2.72 2.15 | PT78740 
Plastic Retainer Clip for 29mm Relays for use with Din Rail Sockets . PB725-ND 48 42 38 30 PT17016 
Solder Terminal Socket with Mounting Ears for DP, 3P and 4P.. PB726-ND 2.02 1.77 1.60 1.26 PT78600 
—_ PCB Mount Socket without Mounting Ears for DP, 3P and 4P . PB727-ND 1.90 1.66 1.51 1.19 PT78604 
Metal Retaining Clip for PCB Mount Sockets PB728-ND 58 51 46 -36 | PT28802 
DIN Rail Socket with Screw Terminal, without Ground Provision, DP. PB915-ND 5.88 5.15 4.66 3.68 PT78702 
DIN Rail Socket with Screw Terminal, without Ground Provision, 3P . PB916-ND 6.55 5.74 5.19 4.10 PT78703 
DIN Rail Socket with Screw Terminal, without Ground Provision, 4P . . | PB917-ND 6.55 5.74 5.19 4.10 PT78704 
PCLH Series — Relays — RoHS Compliant 
12 VAC — 15 Plug-In Class F Coil OEG PB896-ND 6.62 5.80 5.25 4.14 | PCLH-202A1S,000 
12 VDC 75 15 PC Mount Class F Coil OEG PB897-ND 4.44 3.89 3.52 2.78 | PCLH-202D1SP,000 
12 VDC 75 15 Plug-In Class F Coil OEG PB898-ND 6.29 5.51 4.98 3.93 | PCLH-202D1S,000 
24 VAC _ 15 Plug-In Class F Coil OEG PB899-ND 6.67 5.84 5.29 4.17 | PCLH-203A1S,000 
5 DPDT 24 VDC 36.9 15 PC Mount Class F Coil OEG PB900-ND 6.29 5.51 4.98 3.93 | PCLH-203D1SP,000 
48 VDC 18.5 15 Plug-In Class F Coil OEG PB901-ND 6.38 5.59 5.06 3.99 | PCLH-204D1S,000 
110 VDC 10 15 Plug-In Class F Coil OEG PB902-ND 6.70 5.86 5.31 4.19 | PCLH-205D1S,000 
110 VAC = 15 PC Mount Class F Coil OEG PB903-ND 6.74 5.91 5.34 4.22 | PCLH-206A1SP,000 
110 VAC = 15 Plug-In Class F Coil OEG PB904-ND 6.74 5.91 5.34 4.22 | PCLH-206A1S,000 
220 VAC = 15 Plug-In Class F Coil OEG PB905-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | PCLH-208A1S,000 
KU Series — Enclosed Relays 
24 VAC —— 10 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB151-ND 11.81 10.34 9.35 7.38 | KUP-11A15-24 
120 VAC = 10 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB152-ND 11.81 10.34 9.35 7.38 | KUP-11A15-120 
12 VDC 100 10 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB153-ND 11.81 10.34 9.35 7.38 | KUP-11D15-12 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC — Potter & Brumfield PB154-ND 11.81 10.34 9.35 7.38 | KUP-11D15-24 
DPDT 110 VDC WW 10 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB610PB-ND 11.81 10.34 9.35 7.38 | KUP-11D15-110 
12 VDC 100 10 -187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield PB155-ND 11.33 9.92 8.97 7.08 | KUP-11D55-12 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield PB156-ND 11.33 9.92 8.97 7.08 | KUP-11D55-24 
24 VAC = 10 -187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield PB222-ND 11.81 10.34 9.35 7.38 | KUP-11A55-24 
120 VAC _ 10 -187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield PB463-ND 12.31 10.78 9.75 7.70 | KUP-11A55-120 
DPST 24 VDC 75 10 -187 (4.75) QC High Iso-Side Flange Potter & Brumfield PB223-ND 21.10 18.46 16.71 13.19 | KUGP-7D55-24 
SPDT 240 VAC 26 10 -187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield PB857-ND® 14.76 12.92 11.69 9.23 | KUP-5A15-240 
120 VAC 24 5 -187 (4.75) QC _ Potter & Brumfield PB611-ND 13.78 12.06 10.91 8.61 KUP-14A11-120 
24 VAC = 10 -187 (4.75) QC _ Potter & Brumfield PB157-ND 13.78 12.06 10.91 8.61 KUP-14A15-24 
120 VAC = 10 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB158-ND 13.78 12.06 10.91 8.61 KUP-14A15-120 
240 VAC 12 10 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB612-ND 14.26 12.48 11.29 8.91 KUP-14A15-240 
12 VDC 100 10 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB159-ND 12.79 11.20 10.13 8.00 | KUP-14D15-12 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC _ Potter & Brumfield PB160-ND 12.79 11.20 10.13 8.00 | KUP-14D15-24 
48 VDC 26.7 10 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB855-ND® 13.78 12.06 10.91 8.61 KUP-14D15-48 
110 VDC WW 10 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB613-ND 13.30 11.64 10.53 8.31 KUP-14D15-110 
3PDT 24 VAC _ 10 -187 (4.75) QC With Indicator Light Potter & Brumfield PB464-ND 14.76 12.92 11.69 9.23 | KUP-14A35-24 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC With Indicator Light Potter & Brumfield PB465-ND 14.76 12.92 11.69 9.23 | KUP-14D35-24 
6 120 VAC = 10 -187 (4.75) QC With Indicator Light Potter & Brumfield PB161-ND 14.76 12.92 11.69 9.23 | KUP-14A35-120 
110 VDC WW 10 -187 (4.75) QC With Indicator Light Potter & Brumfield PB856-ND® 14.76 12.92 11.69 9.23 | KUP-14D35-110 
120 VAC _— 10 -187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield PB852-ND® 14.26 12.48 11.29 8.91 KUP-14A35F-120 
120 VAC _ 10 -187 (4.75) QC With Test Button Potter & Brumfield PB162-ND 15.74 13.78 12.47 9.84 | KUP-14A45-120 
24 VAC = 10 -187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield PB163-ND 14.26 12.48 11.29 8.91 KUP-14A55-24 
120 VAC = 10 -187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield PB164-ND 14.26 12.48 11.29 8.91 KUP-14A55-120 
12 VDC 100 10 -187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield PB614-ND 13.30 11.64 10.53 8.31 KUP-14D55-12 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield PB672-ND 13.30 11.64 10.53 8.31 KUP-14D55-24. 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC HV DC Switiching Potter & Brumfield PB466-ND 17.64 15.44 13.97 11.03 | KUEP-3D15-24 
SPST-NO | 110 VDC W 10 -187 (4.75) QC HV DC Switiching Potter & Brumfield PB616-ND 16.49 14.43 13.06 10.31 KUEP-3D15-110 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC HV DC Switiching Potter & Brumfield PB843-ND@ 17.18 15.04 13.61 10.74 | KUEP-3D35-24 
DPST-NO 24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC HV DC Switiching Potter & Brumfield PB845-ND@ 16.63 14.56 13.17 10.40 | KUEP-7D15-24 
110 VDC WW 10 -187 (4.75) QC HV DC Switiching Potter & Brumfield PB844-ND® 23.54 20.61 18.64 14.72 | KUEP-7D15-110 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC HV DC Switiching Potter & Brumfield PB467-ND 19.99 17.50 15.83 12.50 | KUEP-11D15-24 
120 VAC 24 10 -187 (4.75) QC HV DC Switiching Potter & Brumfield PB615-ND 21.86 19.14 17.31 13.67 | KUEP-11A15-120 
DPDT 48 VDC 26.7 10 -187 (4.75) QC _ Potter & Brumfield PB841-ND® 24.43 21.38 19.35 15.27 | KUEP-11D15-48 
120 VAC 24 15 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB617-ND 14.23 12.46 11.27 8.90 | KUMP-11A18-120 
24 VDC 51 15 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB618-ND 13.20 11.55 10.45 8.25 | KUMP-11D18-24 
3PDT 120 VAC 24 15 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB619-ND® 16.27 14.24 12.89 10.17 | KUMP-14A18-120 
24 VDC 51 15 -187 (4.75) QC _ Potter & Brumfield PB468-ND 15.24 13.34 12.07 9.53 | KUMP-14D18-24 
120 VAC = 10 -187 (4.75) QC Top Flange Potter & Brumfield PB469-ND 21.79 19.07 17.26 13.62 | KUIP-11AT5-120 
DPDT 24 VAC = 20 -250 (6.35) QC Side Flange Potter & Brumfield PB470-ND 14.81 12.96 11.73 9.26 | KUHP-11A51-24 
120 VAC — 20 -250 (6.35) QC Side Flange Potter & Brumfield PB620-ND® 14.81 12.96 11.73 9.26 | KUHP-11A51-120 
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= TycoElectronics 2B pc Mount and General Purpose Relays (Cont.) 


Authorized Distributor SCHRACK Dimensions in mm 


Fig. 9 ; Fig. 10 
— RP K ~ B 2.5-2. 3 25-2. —MT 
Series LY dl in Series 


Contact Coil Contact Terminal 
Arrange- Coil Current Rating Type Additional Brand Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Inch (mm) Features Name Part No. 1 25 50 100 Part No. 
120 VAC ad 20 250 (6.35) QC Top Flange Potter & Brumfield PB621-ND 15.31 13.40 12.13 9.57 | KUHP-11AT1-120 
12 VDC 120 20 -250 (6.35) QC Side Flange Potter & Brumfield PB622-ND® 14.30 12.52 11.33 8.94 | KUHP-11D51-12 
24 VDC 472 20 -250 (6.35) QC Side Flange Potter & Brumfield PB623-ND 14.30 12.52 11.33 8.94 | KUHP-11D51-24 
24 VDC 472 20 .250 (6.35) QC Top Flange Potter & Brumfield PB624-ND 14.30 12.52 11.33 8.94 | KUHP-11DT1-24 
6 DPDT 240 VAC = 20 250 (6.35) QC = Potter & Brumfield PB846-ND@ 15.91 13.93 12.60 9.95 KUHP-11A51-240 
12 VDC 120 10 187 (4.75) QC Latching Relay Potter & Brumfield PB625-ND 55.10 48.22 43.63 34.44 | KUL-11D15D-12 
24 VDC 51 10 187 (4.75) QC Latching Relay Potter & Brumfield PB471-ND 55.10 48.22 43.63 34.44 | KUL-11D15D-24 
120 VAC = 10 187 (4.75) QC Latching Relay Potter & Brumfield PB472-ND 42.41 37.11 33.58 26.51 KUL-11A15S-120 
24 VAC = 10 187 (4.75) QC Latching Relay Potter & Brumfield PB848-ND® 42.41 37.11 33.58 26.51 KUL-11A15S-24 
48 VDC 26.7 10 -187 (4.75) QC Latching Relay Potter & Brumfield PB849-ND@ 56.83 49.73 45.00 35.52 KUL-11D15D-48 
RM Series — Relay — RoHS Compliant 
12 VDC 109 16 187 (4.75) QC = Schrack PB918-ND 12.86 11.26 10.19 8.04 | RM202012 
DPDT 24 VDC 50.5 16 187 (4.75) QC _ Schrack PB919-ND 13.94 12.21 11.04 8.72 RM202024 
115 VAC _— 16 187 (4.75) QC _— Schrack PB920-ND 13.94 12.21 11.04 8.72 RM202615 
115 VAC = 16 -187 (4.75) QC = Schrack PB921-ND 13.94 12.21 11.04 8.72 RM205615 
24 VDC 50.5 10 187 (4.75) QC = Schrack PB923-ND 14.33 12.54 11.35 8.96 RM302024 
24 VDC 50.5 16 187 (4.75) QC = Schrack PB924-ND 14.33 12.54 11.35 8.96 RM702024 
£ 3PDT 24 VAC _ 16 187 (4.75) QC — Schrack PB925-ND 14.33 12.54 11.35 8.96 | RM702524 
115 VAC _ 16 187 (4.75) QC cent Schrack PB926-ND 13.25 11.60 10.49 8.28 | RM702615 
115 VAC _ 16 -187 (4.75) QC = Schrack PB927-ND 13.25 11.60 10.49 8.28 | RM705615 
12 VDC 109 25 -250 (6.35) QC With Mounting Bracket Schrack PB931-ND 16.63 14.56 13.17 10.40 | RM805012 
DPDT 24 VAC = 25 -250 (6.35) QC With Mounting Bracket Schrack PB932-ND 16.63 14.56 13.17 10.40 | RM805524 
115 VAC = 25 -250 (6.35) QC With Mounting Bracket Schrack PB933-ND 16.63 14.56 13.17 10.40 | RM805615 
8 SPDT 12 VDC 109 30 -250 (6.35) QC With Top Bracket Schrack PB934-ND 13.80 12.08 10.93 8.63 | RMD05012 
Relay Socket QC Term. Type for RMD RelayS.............csccessecnseessaeaceneesaaeeeueeesieaenaeesuilsaeseessasaenaceeaaseena PB928-ND 2.62 2.29 2.08 1.64 RM78700 
___ | Relay Socket Solder Term. Type for RMD Relays . PB929-ND 4.61 4.04 3.65 2.88 RM78701 
Relay Socket PCB Term. Type for RMD Relays . PB930-ND 18.02 15.78 14.27 11.27 RM78705 
Metal Retaining Clip for RM Sockets ............. -_| PB922-ND -50 45 40 -32 | RM28802 
RP Series — Relay — RoHS Compliant 
SPDT 12 VDC 44.4 16 PC Mount AgCdO Schrack PB935-ND 4.08 3.57 3.23 2.55 RP310012 
9A 24 VDC 21.8 16 PC Mount AgCdO Schrack PB936-ND 4.08 3.57 3.23 2.55 RP310024 
SPST-NO 24 VDC 21.8 16 PC Mount AgCdO Schrack PB937-ND 3.94 3.45 3.12 2.46 | RP330024 
5 VDC 92.5 16 PC Mount High Inrush Schrack PB938-ND 5.88 5.15 4.66 3.68 | RP3SLOOS 
9B SPDT 24 VDC 21.8 16 PC Mount High Inrush Schrack PB939-ND 5.88 5.15 4.66 3.68 RP3SL024 
12 VDC 44.4 12 PC Mount AgCdO Schrack PB940-ND 4.01 3.51 3.18 2.51 RP418012 
24 VDC 21.8 12 PC Mount AgCdO Schrack PB941-ND 4.01 3.51 3.18 2.51 RP418024 
12 VDC 44.4 8 PC Mount Flux Sealed Schrack PB942-ND 4.08 3.57 3.23 2.55 | RP420012 
_ DPDT 24 VDC 21.8 8 PC Mount Flux Sealed Schrack PB943-ND 4.08 3.57 3.23 2.55 RP420024 
24 VDC 21.8 8 PC Mount Flux Sealed Schrack PB944-ND 4.08 3.57 3.23 2.55 | RP421024 
12 VDC 44.4 16 PC Mount Flux Sealed Schrack PB945-ND 4.08 3.57 3.23 2.55 RP710012 
_ SPDT 24 VDC 21.8 16 PC Mount Flux Sealed Schrack PB946-ND 4.08 3.57 3.23 2.55 RP710024 
12 VDC 44.4 12 PC Mount Sealed Case Schrack PB947-ND 3.62 3.18 2.87 2.27 | RP818012 
24 VDC 21.8 12 PC Mount Sealed Case Schrack PB948-ND 3.62 3.18 2.87 2.27 | RP818024 
12 VDC 44.4 8 PC Mount Sealed Case Schrack PB949-ND 4.08 3.57 3.23 2.55 | RP820012 
_ DPDT 24 VDC 21.8 8 PC Mount Sealed Case Schrack PB950-ND 4.08 3.57 3.23 2.55 RP820024 
12 VDC 44.4 8 PC Mount Sealed Case Schrack PB951-ND 4.08 3.57 3.23 2.55 RP821012 
24 VDC 21.8 8 PC Mount Sealed Case Schrack PB952-ND 4.08 3.57 3.23 2.55 RP821024 
MT Series — Relay — RoHS Compliant 
12 VDC 50 10 8 Octal With Locking Tab Schrack PB860-ND 12.98 11.37 10.28 8.12 MT221012 
24 VDC 50 10 8 Octal With Locking Tab Schrack PB861-ND 12.98 11.37 10.28 8.12 MT221024 
DPDT 24 VAC = 10 8 Octal With Locking Tab Schrack PB862-ND 11.71 10.25 9.28 7.32 MT226024 
115 VAC = 10 8 Octal With Locking Tab Schrack PB863-ND 13.68 11.97 10.83 8.55 MT226115 
10 230 VAC = 10 8 Octal With Locking Tab Schrack PB864-ND 15.05 13.17 11.92 9.41 MT226230 
12 VDC 50 10 11 Octal With Locking Tab Schrack PB865-ND 13.68 11.97 10.83 8.55 | MT321012 
24 VDC 50 10 11 Octal With Locking Tab Schrack PB866-ND 13.68 11.97 10.83 8.55 | MT321024 
3PDT 24 VAC = 10 11 Octal With Locking Tab Schrack PB867-ND 13.68 11.97 10.83 8.55 MT326024 
115 VAC _ 10 11 Octal With Locking Tab Schrack PB868-ND 13.68 11.97 10.83 8.55 MT326115 
230 VAC = 10 11 Octal With Locking Tab Schrack PB869-ND 13.34 11.68 10.57 8.34 | MT326230 
Din Rail Mount, 11 Pin Octal Socket; Long Body Style . PB870-ND 7.61 6.66 6.03 4.76 MT78740 
_ Din Rail Mount, 8 Pin Octal Socket; Long Body Style... . | PB871-ND 7.34 6.43 5.82 4.59 MT78745 
Din Rail Mount, 11 Pin Octal Socket; Short Body Style....... 0... ccc cece cece e eee eee eee e eee eee tee eee e eee e eee nee eae PB872-ND 5.28 4.62 4.18 3.30 MT78750 
Din Rail Mount, 8 Pin Octal Socket; Short Body Style ... | PB873-ND 5.23 4.58 4.15 3.27 MT7875 
KRP/KRPA/KBP Series — Octal Plug Termination General Purpose Relay 
SPST-NO_| 120 VAC 17.5 20 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB626-ND 55.90 48.91 44.26 34.94 | KRP-3AH-120 
DPDT 110 VDC 11.5 10 8 Pin Octal _ Potter & Brumfield PB473-ND 59.11 51.73 46.80 36.95 KRP-11DG-110 
120 VAC a 10 8 Pin Octal _ Potter & Brumfield PB474-ND 57.24 50.09 45.32 35.78 | KRP-11AG-120 
120 VAC 17.5 10 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB637-ND 21.65 18.95 17.14 13.53 | KRPA-5AG-120 
1 SPDT 120 VAC 17.5 5 8 Pin Octal Silver Contacts Potter & Brumfield PB837-ND® 21.65 18.95 17.14 13.53 | KRPA-5AY-120 
24 VDC 51 10 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB638-ND 19.68 17.22 15.58 12.30 | KRPA-5DG-24 
12 VDC 100 5 8 Pin Octal Silver Contacts Potter & Brumfield PB838-ND® 19.68 17.22 15.58 12.30 | KRPA-5DY-12 
12 VAC 168 10 8 Pin Octal — Potter & Brumfield PB628-ND 14.04 12.29 11.12 8.78 | KRPA-11AG-12 
DPDT 24 VAC = 10 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB167-ND 14.04 12.29 11.12 8.78 | KRPA-11AG-24 
120 VAC = 10 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB168-ND® 15.00 13.13 11.88 9.38 KRPA-11AG-120 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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PC Mount and General Purpose Relays (Cont.) 


Dimensions in mm 


Fig. 13 — T9A Series 


Fig. 14 — T92 Series Fig. 15 — PRD Series Fig. 16 — 


S86R, 


S87R Series 


Contact Coil Contact Terminal 
Arrange- Coil Current Rating Type Additional Brand Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Inch (mm) Features Name Part No. u 25 50 100 Part No. 
240 VAC 8.75 10 8 Pin Octal _ Potter & Brumfield PB629-ND 15.98 13.99 12.66 9.99 | KRPA-11AG-240 
12 VDC 100 10 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB169-ND® 14.04 12.29 11.12 8.78 | KRPA-11DG-12 
24 VDC 51 10 8 Pin Octal _ Potter & Brumfield PB170-ND 14.04 12.29 a2: 8.78 | KRPA-11DG-24 
48 VDC 26.6 10 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB633-ND 15.00 13.13 11.88 9.38 | KRPA-11DG-48 
110 VDC 11.5 10 8 Pin Octal _ Potter & Brumfield PB476-ND 15.00 13.13 11.88 9.38 | KRPA-11DG-110 
DPDT 24 VAC 84 10 8 Pin Octal With Indicator Light Potter & Brumfield PB630-ND 14.50 12.69 11.48 9.06 | KRPA-11AN-24 
120 VAC — 10 8 Pin Octal With Indicator Light Potter & Brumfield PB175-ND® 15.48 13.55 12.26 9.68 | KRPA-11AN-120 
240 VAC 8.75 10 8 Pin Octal With Indicator Light Potter & Brumfield PB631-ND 16.46 14.41 13.04 10.29 | KRPA-11AN-240 
12 VDC 100 10 8 Pin Octal With Indicator Light Potter & Brumfield PB634-ND 14.50 12.69 11.48 9.06 | KRPA-11DN-12 
4 24 VDC 51 10 8 Pin Octal With Indicator Light Potter & Brumfield PB475-ND 14.50 12.69 11.48 9.06 | KRPA-11DN-24 
120 VAC 17.5 5 8 Pin Octal Silver Contacts Potter & Brumfield PB632-ND 15.00 13.13 11.88 9.38 | KRPA-11AY-120 
24 VDC 51 5 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB635-ND 14.04 12.29 11.12 8.78 | KRPA-11DY-24 
24 VAC _— 10 11 Pin Octal _ Potter & Brumfield PB171-ND 15.48 13.55 12.26 9.68 | KRPA-14AG-24 
120 VAC = 10 11 Pin Octal = Potter & Brumfield PB172-ND 16.46 14.41 13.04 10.29 | KRPA-14AG-120 
12 VDC 100 10 11 Pin Octal _ Potter & Brumfield PB173-ND 15.74 13.78 12.47 9.84 | KRPA-14DG-12 
3PDT 24 VDC 51 10 11 Pin Octal = Potter & Brumfield PB174-ND 15.74 13.78 12.47 9.84 | KRPA-14DG-24 
110 VDC 11.5 10 11 Pin Octal = Potter & Brumfield PB673-ND 17.71 15.50 14.03 11.07 | KRPA-14DG-110 
120 VAC = 10 11 Pin Octal With Indicator Light Potter & Brumfield PB176-ND 16.97 14.85 13.44 10.61 KRPA-14AN-120 
24 VDC 51 10 11 Pin Octal With Indicator Light Potter & Brumfield PB636-ND 16.25 14.22 12.87 10.16 | KRPA-14DN-24 
DPDT 120 VAC = 10 11 Pin Octal Latching Relay Potter & Brumfield PB627-ND 185.83 162.61 147.12 116.15 | KBP-11AG-120 
T90 Series — Low Cost PC Mount Power Relay 
SPST-NO 12 VDC 77 30 PC Mount _ Potter & Brumfield PB104-ND 2.40 2.10 1.90 1.50 | T90N1D12-12 
24 VDC 36 30 PC Mount = Potter & Brumfield PB105-ND@ 2.42 2.13 1.92 1.52 | T90N1D12-24 
SPDT 12 VDC 77 20 PC Mount = Potter & Brumfield PB107-ND 2.47 2.17 1.96 1.55 | T9ON5D12-12 
24 VDC 36 20 PC Mount — Potter & Brumfield PB108-ND 2.52 2.21 2.00 1.58 | T9ON5D12-24 
12 5 VDC 185 30 PC Mount = Potter & Brumfield PB109-ND 2.76 2.42 2.19 1.73 | T90S1D12-5 
SPST-NO 12 VDC ga 30 PC Mount = Potter & Brumfield PB110-ND 2.81 2.46 2.23 1.76 | T90S1D12-12 
24 VDC 36 30 PC Mount = Potter & Brumfield PB111-ND@ 2.81 2.46 2.23 1.76 | T90S1D12-24 
5 VDC 185 20 PC Mount = Potter & Brumfield PB113-ND 2.76 2.42 2.19 1.73 | T90S5D12-5 
SPDT 12 VDC 7 20 PC Mount = Potter & Brumfield PB114-ND 2.81 2.46 2.23 1.76 | T90S5D12-12 
24 VDC 36 20 PC Mount = Potter & Brumfield PB115-ND 2.83 2.48 2.25, 1.77 | T90S5D12-24 
_— Dust Cover for Open-Style T90 Series (Snaps onto Relay) .. | PB216-ND® 77 68 61 .48 | 35C620A 
T9A Series — Low Cost Industrial Relays 
SPDT 5 VDC 185 30 PC Mount With .250" QC Term. Potter & Brumfield PB1015-ND@ 3.00 2.63 2.38 1.88 | T9AS5D22-5 
12 VDC 83 30 PC Mount _— Potter & Brumfield PB302-ND 2.78 2.44 2.21 1.74 | T9AS1D12-12 
24 VDC 42 30 PC Mount = Potter & Brumfield PB303-ND® 2.78 2.44 2.21 1.74 | T9AS1D12-24 
48 VDC 20.8 30 PC Mount = Potter & Brumfield PB1013-ND@ 3.14 2.76 2.49 1.97 | T9AS1D12-48 
SPST-NO 5 VDC 185 30 PC Mount = Potter & Brumfield PB1014-ND@ 2.74 2.40 2.17 1.71 T9AS1D12-5 
12 VDC 83 30 PC Mount With .250” QC Term. Potter & Brumfield PB304-ND 3.00 2.63 2.38 1.88 | T9AS1D22-12 
13 24 VDC 42 30 PC Mount With .250” QC Term. Potter & Brumfield PB305-ND 3.00 2.63 2.38 1.88 | T9AS1D22-24 
24 VDC 42 30 -250 (6.35) QC Chassis Mount Potter & Brumfield PB1012-ND@ 3.41 2.99 2.70 2.13 | T9AP1D52-24 
12 VDC 83 20 PC Mount = Potter & Brumfield PB306-ND 2.16 1.89 1.71 1.35 | T9AS5D12-12 
24 VDC 42 20 PC Mount = Potter & Brumfield PB307-ND 2.83 2.48 2.25 1.77 | T9AS5D12-24 
SPDT 12 VDC 83 20 PC Mount With -250" QC Term. Potter & Brumfield PB308-ND 3.00 2.63 2.38 1.88 | T9AS5D22-12 
24 VDC 42 20 PC Mount With .250” QC Term. Potter & Brumfield PB309-ND 3.00 2.63 2.38 1.88 | T9AS5D22-24 
12 VDC 83 20 -250 (6.35) QC Chassis Mount Potter & Brumfield PB310-ND 3.41 2.99 2.70 2.13 | T9AP5D52-12 
24 VDC 42 20 .250 (6.35) QC Chassis Mount Potter & Brumfield PB311-ND 3.41 2.99 2.70 2.13 | T9AP5D52-24 
T92 Series — Power Relays with Quick Connect Terminals, Sealed and Unsealed 
12 VDC 139 30 PC Mount Sealed Case Potter & Brumfield PB481-ND 10.27 8.99 8.14 6.42 | 1T92S7D12-12 
24 VDC 68 30 PC Mount Sealed Case Potter & Brumfield PB482-ND 10.27 8.99 8.14 6.42 | T92S7D12-24 
DPST-NO | 240 VAC = 30 PC Mount Sealed Case Potter & Brumfield PB483-ND 12.79 11.20 10.13 8.00 | T92S7A12-240 
12 VDC 139 30 PC Mount Unsealed Case Potter & Brumfield PB484-ND@ 9.65 8.45 7.64 6.03 | T92P7D12-12 
24 VDC 68 30 PC Mount Unsealed Case Potter & Brumfield PB485-ND® 9.65 8.45 7.64 6.03 | T92P7D12-24 
12 VDC 139 30 .250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield PB298-ND 10.27 8.99 8.14 6.42 | T92S7D22-12 
12 VDC 139 30 -250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield PB486-ND 9.65 8.45 7.64 6.03 | T92P7D22-12 
24 VDC 68 30 -250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield PB299-ND® 10.27 8.99 8.14 6.42 | T92S7D22-24 
24 VDC 68 30 .250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield PB1008-ND@ 11.30 9.90 8.95 7.07 | T92P7D22-24 
110 VDC 115 30 -250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield PB1011-ND@ 11.64 10.19 9.22 7.28 | T92S7D22-110 
DPST-NO 24 VAC _ 30 -250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield PB487-ND 10.13 8.87 8.02 6.33 | T92P7A22-24 
24 VAC = 30 -250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield PB488-ND® 10.97 9.60 8.69 6.86 | T92S7A22-24 
120 VAC = 30 -250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield PB301-ND® 10.97 9.60 8.69 6.86 | T92S7A22-120 
14 120 VAC = 30 .250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield PB489-ND 10.13 8.87 8.02 6.33 | T92P7A22-120 
240 VAC = 30 -250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield PB736-ND® 12.36 10.82 9.79 7.73 | T92S7A22-240 
240 VAC = 30 .250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield PB738-ND@ 11.54 10.11 9.14 7.22 | T92P7A22-240 
DPST-NO 12 VDC 139 30 Screw Terminal Unsealed Case Potter & Brumfield PB1009-ND® 11.52 10.08 9.12 7.20 | T92P7D52-12 
120 VAC 68 30 Screw Terminal Unsealed Case Potter & Brumfield PB1007-ND@ 12.34 10.80 9.77 7.71 T92P7A52-120 
12 VDC 139 30 PC Mount Sealed Case Potter & Brumfield PB351-ND® 11.04 9.66 8.74 6.90 | 192S11D12-12 
DPDT 24 VDC 68 30 PC Mount Sealed Case Potter & Brumfield PB352-ND 11.04 9.66 8.74 6.90 | 192S11D12-24 
110 VDC 139 30 PC Mount Sealed Case Potter & Brumfield PB1010-ND@ 12.55 10.99 9.94 7.85 | 192511D12-110 
12 VDC 139 30 -250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield PB349-ND® 10.25 8.97 8.12 6.41 T92P11D22-12 
12 VDC 139 30 -250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield PB490-ND® 11.04 9.66 8.74 6.90 | 192S11D22-12 
DPDT 24 VDC 68 30 .250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield PB350-ND® 10.25 8.97 8.12 6.41 T92P11D22-24 
24 VAC = 30 -250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield PB300-ND 12.43 10.88 9.85 7.77 | T92S11A22-24 
24 VAC _— 30 .250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield PB739-ND® 11.35 9.94 8.99 7.10 | T92P11A22-24 
24 VDC 68 30 .250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield PB491-ND® 11.04 9.66 8.74 6.90 | 192S11D22-24 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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Tyco Electronics BB on PC Mount and General Purpose Relays (Cont. 
Authorized Distributor SCHRACK Dimensions in mm 


Fig. 17 — Fig. 18 — § Fig. 19 — VKP 
S89R Series i S P25, P30, P40 = Automotive 
Series Aa Series 


Potter & Brumfield S89 Series relay features 
a simple pulse latch/unlatch function (impulse) 
without the need to reverse polarity or 
continuously energize the coil. 


Fig. 20 — VF4 Fig. 21 — VF7 
Automotive F u Automotive 
Series Series 3 
Sa yeto2 4 
[J [J U 4 4 
With Molded 
Bracket SPDT 
Contact Coil Contact Terminal 
Arrange- Coil Current Rating Type Additional Brand Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Inch (mm) Features Name Part No. u 25) 50 100 Part No. 
120 VAC _— 30 -250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield PB597-ND® 12.43 10.88 9.85 7.77 | T92S11A22-120 
14 DPDT 120 VAC = 30 -250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield PB492-ND® 11.35 9.94 8.99 7.10 | T92P11A22-120 
240 VAC _ 30 -250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield PB737-ND® 13.68 11.97 10.83 8.55 | T92S11A22-240 
240 VAC _ 30 -250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield PB348-ND 12.79 11.20 10.13 8.00 | T92P11A22-240 
PRD Series — Heavy Duty Power Relay 
SPST-NO_ | 120 VAC = 25 Screw Double Make Contact Potter & Brumfield PB590-ND 22.03 19.28 17.45 13.77 _|_ PRD-3AY0-120 
12 VAC = 25 Screw = Potter & Brumfield PB493-ND 24.48 21.42 19.38 15.30 | PRD-SDY0-12 
SPDT 24 VAC = 25 Screw = Potter & Brumfield PB494-ND 26.02 22.77 20.60 16.26 | PRD-5AY0-24 
120 VAC = 25 Screw _ Potter & Brumfield PB495-ND 25.27 22.12 20.01 15.80 | PRD-S5AY0-120 
120 VAC = 25 Screw Silver Contact Potter & Brumfield PB496-ND 27.34 23.92 21.65 17.09 | PRD-7AY0-120 
DPST-NO | 120 VAC = 25 Screw Silver Cadmium Contact Potter & Brumfield PB591-ND 27.19 23.80 21.53 17.00 | PRD-7AGO-120 
24 VDC 84 25 Screw Silver Contact Potter & Brumfield PB497-ND 26.47 23.17 20.96 16.55 | PRD-7DY0-24 
12 VDC 169 25 Screw = Potter & Brumfield PB498-ND® 33.17 29.03 26.26 20.73 | PRD-11DY0-12 
15 24 VDC 84 25 Screw = Potter & Brumfield PB499-ND 33.17 29.03 26.26 20.73 | PRD-11DY0-24 
24 VDC 84 20 Screw With Magnetic Blow Out Potter & Brumfield PB500-ND 36.91 32.30 29.23 23.07 | PRD-11DHO0-24 
24 VDC 84 30 Screw — Potter & Brumfield PB501-ND 33.10 28.96 26.21 20.69 | PRD-11DG0-24 
DPDT 110 VDC 18.2 20 Screw With Magnetic Blow Out Potter & Brumfield PB502-ND 40.27 35.24 31.89 25.17 | PRD-11DHO0-110 
24 VAC — 25 Screw Silver Contact Potter & Brumfield PB588-ND 33.94 29.70 26.87 21.21 PRD-11AY0-24 
120 VAC _ 30 Screw Silver Cadmium Contact Potter & Brumfield PB503-ND 33.79 29.57 26.76 21.12 | PRD-11AG0-120 
120 VAC = 20 Screw With Magnetic Blow Out Potter & Brumfield PB504-ND 37.82 33.10 29.95 23.64 | PRD-11AHO-120 
120 VAC = 25 Screw = Potter & Brumfield PB505-ND 33.94 29.70 26.87 21.21 PRD-11AY0-120 
240 VAC = 25 Screw = Potter & Brumfield PB506-ND 34.51 30.20 27.33 21.57 | PRD-11AY0-240 
_ Metal Dust Cover for all PRD Relays, Gray Finish...................... uease Relea sndieedihvedanthd Ive sad edaais ean’ ase ten PB646-ND 23.78 20.82 18.83 14.87 | 35D013 


S86R, S87R and S89R Series — Impulse Latching Relays 
16 DPDT 120 VAC = 20 .250 (6.35) QC _ Potter & Brumfield PB510-ND 36.77 32.18 29.11 22.98 | S86R11A1B1D1120 
120 VAC = 20 -250 (6.35) QC _ Potter & Brumfield PB511-ND 34.90 30.54 27.63 21.81 $87R11A2B1D1120 
12 VDC 533 15 -187 (4.75) QC Impulse Potter & Brumfield PB513-ND® 45.38 39.72 35.93 28.37 | S89R11DAC1-12 
AT: DPDT 120 VAC = 15 -187 (4.75) QC Impulse Potter & Brumfield PB585-ND 47.64 41.69 37.72 29.78 | S89R11AAC1-120 
120 VAC = 15 8 Pin Octal Impulse Potter & Brumfield PB515-ND 54.58 47.76 43.21 34.11 S89R11APP1-120 
P25, P30, P40 Series — Heavy Duty Contactor 
24 VDC 180 25 -250 (6.35) QC = Potter & Brumfield PB516-ND 82.10 71.85 65.00 51.32 | P25P42D22P1-24 
18 | 3PST-NO 24 VDC 286 30 -250 (6.35) QC = Potter & Brumfield PB517-ND 102.55 89.74 81.19 64.10 | P30P42D12P1-24 
24 VDC 286 40 -250 (6.35) QC = Potter & Brumfield PB518-ND® 107.88 94.40 85.41 67.43 | P40P42D12P1-24 
VKP Series — Open Frame Automotive Relay — RoHS Compliant 
19 SPST-NO 12 VDC 133 40 PC Mount _ Potter & Brumfield PB312-ND 2.52 2.21 2.00 1.58 | VKP-11F42 
SPDT 12 VDC 133 40 PC Mount = Potter & Brumfield PB313-ND 3.05 2.67 2.42 1.91 VKP-15F42 
ISO Automotive Relay (VF4 Style) — RoHS Compliant 
12 VDC 133.3 30 -250 (6.35) QC Standard Plug-In Tyco Electronics PB679-ND 2.30 2.02 1.83 1.44 1432782-1 
SPST-NO 12 VDC 133.3 30 -250 (6.35) QC With Metal Bracket Tyco Electronics PB685-ND 2.54 2.23 2.02 1.59 1432772-1 
12 VDC 133.3 40 PC Mount Unsealed Case Tyco Electronics PB1039-ND NEW! 2.50 2.19 1.98 1.56 1432866-1 
12 VDC 133.3 30 -250 (6.35) QC = Tyco Electronics PB680-ND 2.40 2.10 1.90 1.50 1432785-1 
12 VDC 133.3 30 -250 (6.35) QC With Internal Diode Tyco Electronics PB682-ND 2.59 2.27 2.06 1.62 1432790-1 
12 VDC 133.3 30 .250 (6.35) QC With Metal Bracket Tyco Electronics PB686-ND 2.66 2.34 2.11 1.67 1432791-1 
20 12 VDC 133.3 30 -250 (6.35) QC With Built-In Resistor Tyco Electronics PB681-ND 2.50 2.19 1.98 1.56 1432786-1 
SPDT 12 VDC 133.3 40 PC Mount Unsealed Case Tyco Electronics PB1040-ND NEW! 2.59 2.27 2.06 1.62 1432868-1 
24 VDC 66 30 -250 (6.35) QC = Tyco Electronics PB683-ND 2.50 2.19 1.98 1.56 1432826-1 
24 VDC 66 30 .250 (6.35) QC With Internal Diode Tyco Electronics PB684-ND 2.69 2.36 2.13 1.68 1432795-1 
24 VDC 66 30 -250 (6.35) QC With Metal Bracket Tyco Electronics PB687-ND 2.74 2.40 2.17 1.71 1432797-1 
24 VDC 66 40 PC Mount Plated Brass Terminals Tyco Electronics PB1041-ND NEW! 2.66 2.34 2.11 1.67 1432870-1 
24 VDC 66 40 PC Mount Sealed Case Tyco Electronics PB1042-ND NEW! 3.12 2.73 2.47 1.95 | 1432871-1 
VF4 Auto Relay Socket, PCB Mount PB232-ND 1.68 1.47 1.33 1.05 | VCF4-1000 
VF4 Auto Relay Socket (Wire Harness Style) . PB316-ND 65 57 52 At VCF4-1001 
VF4 Auto Relay Socket (Wire Harness Style with Molded Bracket) . PB714-ND 1.73 1.52 1.37 1.08 | VCF4-1002 
VF4 Auto Relay Socket (Shrouded Dust Cover Type) . | PB715-ND 1.78 1.56 1.44 ttt VCF4-1003 
VF4 Auto Crimp Terminal 12-16AWG for PB316-ND (Wire Harness Connector). . | A27929CT-ND 12.07/100 60249-1 
VF4 Auto Crimp Terminal 12-16AWG for PB316-ND (Wire Harness Connector). A27929TR-ND 543.11/9,000 60249-1 
VF4 Auto Crimp Terminal 14-18AWG for PB316-ND (Wire Harness Connector) and VF7 Coil Contacts . A27926CT-ND 11.65/100 42281-1 
VF4 Auto Crimp Terminal 14-18AWG for PB316-ND (Wire Harness Connector) and VF7 Coil Contacts . A27926TR-ND 576.63/11,000 42281-1 
VF4 Auto Crimp Terminal 10-12AWG for PB714-ND (For Wire Harness Style with Molded Bracket) PB785CT-ND 14 13 12 .09 | 26A1348C 
VF4 Auto Crimp Terminal 10-12AWG for PB714-ND (For Wire Harness Style with Molded Bracket) ... PB785TR-ND 142.50/1,900 26A1348C 
VF4 Auto Crimp Terminal 14-16AWG for PB714-ND (For Wire Harness Style with Molded Bracket) ... . | PB786CT-ND 24 21 19 .15 | 26A1348B 
VF4 Auto Crimp Terminal 14-16AWG for PB714-ND (For Wire Harness Style with Molded Bracket) ....................55 PB786TR-ND 250.00/2,000 26A1348B 
ISO Automotive Relay High Capacity (VF7 Style) — RoHS Compliant 
21 | SPST-NO 24 VDC 66.6 70 PC Mount = Tyco Electronics PB713-ND 7.94 6.96 6.29 4.97 |_VF7-11H12 
VF7 Auto Relay Socket (Wire Harness Style) PB716-ND 89 78 TA .56 | VCF7-1000 
~ VF7 Auto Crimp Terminal 10-12AWG for VF7 Sockets (For Relay Contacts Only) A32509CT-ND 50.07/100 280756-4 
VF7 Auto Crimp Terminal 10-12AWG for VF7 Sockets (For Relay Contacts Only) A32509TR-ND 500.67/2,000 280756-4 
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= TycoElectronics 8B Relay Sockets and Accessories 


Authorized Distributor SCHRACK 


Dimensions in mm 


Solder Terminal Socket Panel Mount Socket Wire Hold Relay Mount Board 
(KRPA shown) Down Spring 
Use With Digi-Key Price Each Mfg. 

Fig. | Description Series Part No. 1 25 50 100 Part No. 
1 Solder Terminal Socket, DPDT ...........c:.sccsecsesecveseevesseresseneaeereaeaneaees K10 PB331-ND® 2.04 1.79 1.62 1.28 27E488 
2 DIN Rail Screw Mount Socket, DPDT .............. 00.0: ec esseeeesee este ee eeeee teen ee K10 PB332-ND® 6.24 5.46 4.94 3.90 27E895 
Chassis Mount Screw Socket, DPDT................0:cscceee cece eee e eee eee seen ene ees K10 PB642-ND 6.00 5.25 4.75 3.75 27E487 

3 | Wire Hold Down Spring, DPDT for DIN Rail Socket ...................0cecseeee eee K10 PB333-ND® 58 51 46 .36 20C297 
PCB Mount Socket, DPDT ..cs:0ccsscrcsiedcsscseacedsasersceadaasansaiedsaneaseveaeed K10 PB334-ND® 2.14 1.87 1.70 1.34 27E489 
Solder Terminal Socket, DPDT .. R10 PB132-ND® 1.54 1.35 1.22 96 27E125 

1 Solder Terminal Socket, 4PDT R10 PB133-ND® 1.70 1.50 1.35 1.07 27E126 
PCB Mount Socket, DPDT R10 PB134-ND® 1.46 1.29 1.16 92 27E128 
PCB Mount Socket, 4PDT R10 PB135-ND® 1.70 1.50 1.35 1.07 27E129 
Relay Mount Board with Screw Terminals, DP.. g2 R10 PB640-ND 16.32 14.28 12.92 10.20 27E460 

4 Relay Mount Board with Screw Terminals, 4P. R10 PB674-ND 20.45 17.90 16.19 12.78 27E461 
Relay Mount Board with Screw Terminals, 6P .. R10 PB641-ND 28.63 25.06 22.67 17.90 27E462 

R10 Series Bracket Mount Socket with grounding, 4 Pole .....................0s0eee R10 PB800-ND@ 2.45 2.15 1.94 1.53 27E152 

R10 Series Solder Terminal Socket without grounding, DP R10 PB801-ND® 1.37 1.20 1.09 86 27E162 

R10 Series Solder Terminal Socket without grounding, Solder, 4 Pole. R10 PB802-ND@ 1.70 1.50 1.35 1.07 27E163 

R10 Series Socket with grounding, PC Staggered Terminal, 4 Pole.... R10 PB804-ND® 1.70 1.50 1.35 1.07 27E194 

R10 Series Socket without grounding, PC Staggered Terminal, 4 Pole .. R10 PB806-ND® 1.70 1.50 1.35 1.07 27E213 

1 R10 Series Bracket Mount Socket with grounding, 2 Pole #4 R10 PB808-ND® 2.21 1.94 1.75 1.38 27E317 
R10 Series In-Line Socket without grounding, DP-2P .................0ceeeeeee neces R10 PB809-ND® 1.37 1.20 1.09 86 27E342 

R10 Series Flange Mount Socket with grounding, DP... R10 PB811-ND@ 1.99 1.75 1.58 1.25 27E446 

R10 Series In-Line Socket without grounding, 6 Pole ... +4 R10 PB812-ND@ 2.40 2.10 1.90 1.50 27E630 

R10 Series Relay Hold-down Spring, 8P...........2....c0ecseceeseceseeeeeteeeeeeeeee R10 PB790-ND® 134 .30 .27 21 200266 
R10S Series Relay Hold-down Spring, DP..................:0cecsececeeeeeeeeee rete ee R10S PB791-ND® 43 .38 35 27 20C300 
Relay Anchor Clip for 27E893 ... R10 PB793-ND® 36 32 29 .23 20C330 

3 Wire Hold Down Spring, DPDT.. 32 R10 PB136-ND® 31 .28 25 .20 200249 
Wire Hold Down Spring, 4PDT ................0cccecece eee ce eee e nese eeeeeeneeeeneenes R10 PB137-ND® 31 28 25 .20 20C250 
Wire Hold Down Strap (for P.C. Socket Only), all poles .................0.eeeceeeee ee R10 PB138-ND@ 134 .30 27 21 200259 
Solder Terminal Socket, 4PDT KHA PB144-ND® 1.66 1.45 1.32 1.04 27E006 

1 PCB Mount Socket without grounding, DP-DPDT or KHA PB807-ND@ 1.37 1.20 1.09 86 27E220 
PCB Mount Socket, 4PDT oes iesee nue sdiantvenausieidindeenauiediadoensined iad sannasecade es KHA PB145-ND@ 1.54 1.35 1.22 96 27E007 

3 | Wire Hold Down Spring, KHA-4PDT/K10-DPDT..........2.. 0.20: eceeeeee scene teen es KHA/K10 PB146-ND® 46 40 37 .29 20C217 
2 Chassis Mount Screw Mount Socket, 4PDT .............. 2.00000 ccc cce eee eeeeeeeeeeee KHA PB147-ND® 11.69 10.23 9.26 7.31 27E166 
DIN Rail Mount Screw Terminal Socket, 4PDT ..............0.c ccc eceeeee teense eee ee KHA PB148-ND® 9.24 8.09 7.32 5.78 27E894 

1 PCB Terminal Socket, 4PDT..c...0iceiedsensdnodetneasenadoanoaeenadeaneaseneadeneas ed, KH PB523-ND® 1.34 1.18 1.07 84 27E023 
2 Chassis Mount Screw Terminal Socket, all poles....................ccceeeee eee eee KUP. PB165-ND® 7.78 6.81 6.16 4.86 27E121 
DIN Rail Mount Screw Terminal Socket, all poles ...............0.. cece eee e eee ee KUP PB166-ND@ 9.29 8.13 7.36 5.81 27E893 

4 Relay Mount Board with Screw Terminals, 4P .... KUP. PB643-ND 17.98 15.73 14.24 11.24 27E867 
Hard Mount Socket with Solder Terminals, SP-3P. KUP PB639-ND 2.04 1.79 1.62 1.28 27E043 

1 PCB Terminal Socket with Mounting Ears, DP, 3P . KU PB522-ND® 2.42 2.13 1.92 1.52 27E046 
Wire Hold Down Spring for Hard Mount Sockets . KUP PB607-ND -60 53 48 -38 200228 

3 | Wire Hold Down Spring, Snap Type for Hard Mount Sockets we KUP PB608-ND 48 42 38 30 200254 
Wire Hold Down Spring for Hard Mount Sockets ..................c0cceeeeeeeeeee eee KUP PB609-ND 58 51 46 36 200314 

2 8-Pin Octal Screw Terminal Socket, all poles .................c cece eee cease nena eee KRPA PB177-ND® 5.45 4.77 4.32 3.41 27E122 
11-Pin Octal Screw Terminal Socket, all poles.............. 00. c cece cece eee ee eee eee KRPA PB178-ND@ 6.02 5.28 4.77 3.77 27E123 

— | Spacer for KRPA Series Relay ................cc cece ec ee eae e eee e eee eee e eee e eee eee KRPA PB179-ND® 1.10 .97 88 69 21B212 
2 DIN Rail Mount Socket, DPDT... KRPA PB520-ND® 5.86 5.13 4.64 3.66 27E891 
DIN Rail Mount Socket, 3PDT ... KRPA PB521-ND® 8.83 7.73 7.00 5.52 27E892 
Wire Hold Down Spring Screw Attach Type (2 Pcs. Required)... ba KRPA PB644-ND 79 -70 63 50 200176 
Wire Hold Down Spring for 27E891 and 27E892 KRPA PB645-ND 46 40 37 .29 200318 

3 Relay Hold-down Spring for KRP3 Series. KRP3 PB787-ND@ 3.72 3.26 2.95 2.33 200206 
Relay Hold-down Spring for KRP3 and KAP Series . Ma KRPA PB788-ND@ 1.75 1.54 1.39 1.10 200247 
Relay Hold-down Spring for KRPA Series Sockets ...............0..0:ecesseeeeeeee ee KRPA PB792-ND® 1.06 93 84 66 200317 
Relay Hold-down Clip for KRP Sockets ........... 00... .eee cece eee eee etna eee en ee KRP PB794-ND@ 91 .80 73 OF 200419 

= | 'Plastic Twist: Type MOUNt CNP .ci5.cnccedisdccnedsedaarenassenadesnaieehaaslenadsenaaipes KRPA PB796-ND® ae 68 61 48 24A072 
3 | Relay Hold-down Spring for 27E487 and 27E895 ................ 00s c eee e eens eee K10 PB795-ND® 60 53 48 .38 200426 
KU Series Relay Socket without grounding, 1-3 Pole..................00ccceeeee eee KU PB810-ND® 3.26 2.86 2.59 2.04 27E396 

KBP Series Relay Socket without grounding, DP-5P KBP. PB813-ND@ 10.22 8.95 8.10 6.39 27E928 

___ | K10 Series Mounting Strip, 8 Pole K10 PB815-ND® 5.26 4.60 417 3.29 37D633 
DIN Rail Track, 36” (91.44cm) for DIN Rail Sockets, Aluminum. . ALL PB345-ND® 12.00 10.50 9.50 7.50 24A110 

Hold Down Clip, for use with DIN Rail ALL PB346-ND® 79 -70 63 50 24A071 
Plastic Spacer for DIN Rail Sockets .... ALL PB347-ND® 79 .70 63 50 40G432 

@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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a PB Features: 
= . %. * Industry standard package and pin-out 
TycoElectronics #? 1/O Modules ie co eee 
Authorized Distributor SCHRACK * 4,000Vrms optical isolation 
* High immunity to false operation 
Turn | Turn = a Potter & * Output modules can be controlled from 
Input Input Output Output Package On Off Digi-Key Price Each Brumfield sinking or sourcing logic 
Voltage I (mA) Current Voltage Color Time Time Part No. i 25 50 Part No. 
90 ~ 140VAC/DC 6 50mA 30VDC Yellow 20 30 PB537-ND 13.39 11.72 10.61 | IAC-5 
3.3 ~ 32VDC. 1~20 50mA 30VDC White 1 1 PB538-ND 13.39 11.72 10.61 | IDC-5 Dim. in Inches 
3 ~ 32VDC 34 .050 20 ~ 30 VDC White 1 1 PB703-ND 14.14 12.37 11.20 | IDC-24 
3 ~ 8VDC 1~20 3A 24 ~ 280VAC Black 8.3 8.3 PB539-ND 13.39 11.72 10.61 | OAC-5 
3 ~ 8VDC 1~20 3A 24 ~ 280VAC Black 8.3 8.3 PB698-ND 13.39 11.72 10.61 | OAC-5A Z<.60 
3 ~ 8VDC 1~20 5A 24 ~ 280VAC Black 8.3 8.3 PB701-ND 16.18 14.16 12.81 | OAC-5H 1.70 we 
3 ~ 8VDC 1~20 3A 24 ~ 280VAC | Black Mini 8.3 8.3 PB702-ND 13.39 11.72 10.61 | OACM-5 
3 ~ 8VDC 1~20 5A 24 ~ 280VAC | Black Mini 8.3 8.3 PB705-ND 16.18 14.16 12.81 | OACM-5H 
9 ~ 18VDC 1~13 3A 24 ~ 280VAC Black 8.3 8.3 PB700-ND 14.14 12.37 11.20 | OAC-15 
18 ~ 32VDC 1~13 3A 24 ~ 280VAC Black 8.3 8.3 PB699-ND 14.14 12.37 11.20 | OAC-24 
3 ~ 8VDC 1~20 3A 3 ~ 60VDC Red 1 75 PB541-ND 13.39 11.72 10.61 | ODC-5 
9 ~ 18VDC 1~13 3A 3 ~ 60VDC Red 10 15 PB704-ND 14.14 12.37 11.20 | ODC-15 
18 ~ 32VDC 1~13 3A 3 ~ 60VDC Red 1 15 PB540-ND 14.14 12.37 11.20 | ODC-24 
/O Mounting Board 4 Position, Negative True Logic - Screw Terminal PB696-ND 44.47 38.92 35.21 | 21I04A 
/O Mounting Board 4 Position, Negative or Positive True Logic - Screw Terminal PB695-ND 44.47 38.92 35.21 | 21I04B 
1/0 Mounting Board 16 Position, Negative or Positive True Logic - Screw Terminal PB697-ND 169.30 148.14 134.03 | 21016B 


WY. 


Solid State Relays Fig. 1 — SSR/SSRT Style Fig. 2— Dual Dim. in Inches 
or Quad Style 
Potter & Brumfield Models SSR are SPST “Hockey Puck” style solid state relays for general 
power switching applications. These feature a dual, back to back SCR, Zero-Cross switching 
output for most inductive and high inrush loads. Parts ending in “R” are random turn-on outputs 
for phase control applications. SSRD (Dual) and SSRQ (Quad) are multiple output relays 
where each output is controlled separately. SSRT are SPST “Hockey Puck” style relays with 
snubberless Triac Outputs for inductive switching and high inrush applications. Enhanced 
noise immunity (designed to meet level 3 requirements of European EMC Directive). Includes 
LED indicator and floating terminal design. 
Output Potter & 
Input Operate Release Output Current Digi-Key Price Each Brumfield 
Fig. Voltage Voltage Voltage Voltage (Arms) Part No. 1 25 50 Part No. 
SSR Series — SCR Output 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC 1~25 PB545-ND 40.58 35.52 32.13 SSR-240D25 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC 1~25 PB546-ND 44.30 38.77 35.08 SSR-240D25R 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC .1~50 PB547-ND 59.14 51.75 46.82 SSR-240D50 
1 3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC -1~ 125 PB544-ND 107.71 94.25 85.28 SSR-240D125 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 48 ~ 660VAC -1~ 125 PB707-ND 90.53 79.22 71.67 SSR-480D125 
90 ~ 280VAC. 90VAC 10VAC 24 ~ 240VAC 1~25 PB542-ND 48.05 42.05 38.04 SSR-240A25 
90 ~ 280VAC 90VAC 10VAC 24 ~ 240VAC .1~50 PB543-ND 66.58 58.26 52.71 SSR-240A50 
SSRT Series — Triac Output 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC .05 ~ 10 PB553-ND. 31.44 27.51 24.89 SSRT-240D10 
1 3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC 05 ~ 25 PB554-ND 36.94 32.32 29.25 SSRT-240D25 
90 ~ 280VAC 90VAC 10VAC 24 ~ 240VAC -1~10 PB706-ND 35.11 30.73 27.80 SSRT-240A10 
90 ~ 280VAC. 90VAC 10VAC 24 ~ 240VAC 05 ~ 25 PB552-ND 44.30 38.77 35.08 SSRT-240A25 
SSRD Series — Dual Output 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC 05 ~ 25 PB548-ND 73.85 64.62 58.47 SSRD-240D25 
2 4~ 15VDC 4VDC 1VDC 24 ~ 240VAC 05 ~ 25 PB549-ND 79.44 69.51 62.89 SSRD-240D25R 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC 05 ~ 40 PB550-ND 92.35 80.81 73.12 SSRD-240D40 
SSRQ Series — Quad AC Output 
2 4~ 15VDC 4VDC 1VDC 24 ~ 280VAC .05 ~ 20 PB551-ND 118.27 103.49 93.64 SSRQ-240D20 


Safety Relays 


Safety-implemented circuits must be control reliable as mandated 
in the U.S. and European safety standards. Safety relays have the 
function to positively isolate safety circuits of emergency shut-off, 
machine control, elevator and escalator controls, light barrier control, 


H 
-_: ; 
K15.24-1° 5.08 


furnaces, medical apparatus or any application requiring redundant 
shutoff safety requirements. These relays are designed with force 
guided contacts where in the event of a fault (1 contact welds 
closed), the second contact must carry out the switch off condition. 


2 31 41 44 61 6a 
2 113231 5154) 


tated 


Contact Coil Contact Forcibly 
Arrange- Coil Current Rating Terminal Guided Brand Digi-Key Price Each Schrack 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Type Contacts Name Part No. 25) 50 100 Part No. 
SR4 D/M Series — RoHS Compliant 
1A 4PDT 5 VDC 161 8 PC Mount 2-NO + 2-NC Schrack PB998-ND 20.09 17.58 15.91 12.56 | SR4D4005 
1A 4PDT 12 VDC 66.6 8 PC Mount 2-NO + 2-NC Schrack PB999-ND 20.09 17.58 15.91 12.56 | SR4D4012 
1A 4PDT 24 VDC 33.3 8 PC Mount 2-NO + 2-NC Schrack PB661-ND 19.99 17.50 15.83 12.50 | SR4D4024 
1B 4PDT 12 VDC 66.6 8 PC Mount 3-NO + 1-NC Schrack PB1000-ND 23.28 20.37 18.43 14.55 | SR4M4012 
1B 4PDT 24 VDC 33.3 8 PC Mount 3-NO + 1-NC Schrack PB662-ND 19.80 17.33 15.68 12.38 | SR4M4024 
V23047 Series — SR2M Sealed, Single Relay 
2A DPDT 12 VDC 60.0 6 PC Mount 4 Schrack PB675-ND 7.46 6.54 5.91 4.67 | V23047-A1012-A501 
2B DPST 12 VDC 60.0 6 PC Mount 2 Schrack PB676-ND@ 7.25 6.35 5.74 4.53 | V23047-A1012-A511 
2A DPDT 24 VDC 30.0 6 PC Mount 4 Schrack PB659-ND® 7A6 6.54 5.91 4.67 | V23047-A1024-A501 
2B DPST 24 VDC 30.0 6 PC Mount 2 Schrack PB660-ND® 7.25 6.35 5.74 4.53 | V23047-A1024-A511 
V23050 Series — SR6 Sealed, Single Relay 
3A 6PDT 24 VDC 50.0 8 PC Mount 6 Schrack PB663-ND 21.48 18.80 17.01 13.43 | V23050-A1024-A533 
3B 6PDT 24 VDC 50.0 8 PC Mount 6 Schrack PB664-ND 21.74 19.03 17.22 13.59 | V23050-A1024-A542 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 2— Mounting Board Fig. 3 — Mini 
(70RCK4 Board Shown) 
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Fig. 5 — G5 Full Size 
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Status 55.88 
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Our line of pluggable input and output modules provide a low cost, versatile method for interconnecting real GENERAL SPECIFICATIONS: 

world analog and digital signals to data acquisition, monitoring, or control systems. All modules provide an , Operating Temperature: 0°C ~ 60°C 
optically isolated barrier between sensitive microprocessor or digital logic circuits and field power devices. 

The case color of these modules identify their function: Digital AC Output Module = Black Case; Digital DC 
Output Module = Red Case; Digital AC Input Module = Yellow Case; Digital DC Input Module = White Case; Voltage Output Modules: * Supply Voltage: 4.5 ~ 5.5VDC * Supply Current @ 5 VDC: 140 mA maximum 
Analog Output Module = Orange Case; Analog Input Module = Blue Case. Current Output Modules: * Supply Voltage: 4.5 ~ 5.5VDC * Supply Current @ 5 VDC: 240 mA maximum 
FEATURES: « Transient protection meets the requirements of IEEE472 "Surge Withstanding Capability Test" +» Output Current (Sourcing): 20mA maximum 

* A000VAC Optical Isolation. 
GENERAL CHARACTERISTICS: 


* Short Circuit Protection: 


Output signal can be shorted to ground without damaging the module 


Voltage Input Modules: « Supply Voltage: 4.5 to 5.5VDC * Supply Current @ 5VDC: 150 mA maximum 
* Output Frequency: 14.4 to 72.0 KHz squarewave * Squarewave Duty Cycle: 40%~60% * Accuracy: 


* Operating Temperature Range: -40°C ~ 100°C * UL File No.: E58632 CSA File No.: L38763 +0.1% (DC Version), +0.3% (AC Versions) 
Input Circuit Output Circuit 
VDC Voltage Load Ton T off Digi-Key Price Each Grayhill 
Fig. Nom. Range Nom. Range Cur. (Rms) Time Time Part No. 1 10 100 Part No. 
Digital I/O Modules — Standard Size 
5 VDC 2.5-10 120 VAC 24-140 .030-3.5A 8.3ms 8.3ms GH7018-ND. 9.31 8.39 7.92 70-OAC5 
5 VDC 2.5-10 60 VDC 3-60 .020-3.5A 20us 50us GH7019-ND. 9.31 8.39 7.92 70-ODC5 
7 120 VAC 90-140 5 VDC 3-60 1-50mA 20ms 20ms GH7020-ND. 9.31 8.39 7.92 70-IAC5 
5 VDC 3-32 VDC 5 VDC 3-60 1-50mA 250us 400ys GH7021-ND. 9.31 8.39 7.92 70-IDC5 
Mounting Boards for Standard Modules 
2 Mounting Board for 4 Standard I/O Modules - Terminal Block - Negative Logic Only..................+5 GH7028-ND 19.84 18.85 = 7ORCK4 
Mounting Board for 4 Standard I/O Modules - Terminal Block - Negative or Positive Logic............. GH3035-ND. 20.88 19.84 _ 7ORCK4R 
Mounting Board for 8 Standard I/O Modules - Card Edge Connector Only ................:ececseeee scene GH7029-ND. 39.33 37.36 = 7O0RCK8 
Mounting Board for 8 Standard I/O Modules - Long Latch Socket Connector ..................020eeeeee GH3044-ND. 43.15 40.99 = 7ORCK8-HL 
= Mounting Board for 16 Standard I/O Modules - Card Edge Connector Only................0:0:0seee eee GH7031-ND. 63.68 60.50 => 7ORCK16 
Mounting Board for 16 Standard I/O Modules - Long Latch Socket Connector. .................06:06006 GH3045-ND. 67.51 64.14 _ 7ORCK16-HL 
Mounting Board for 24 Standard I/O Modules - Card Edge Connector Onlly................0600s00eeeee ee GH3007-ND 105.78 100.50 _ 7ORCK24 
Digital I/O Modules — Miniature Size 
5 VDC 2.5-10 120 VAC 24-140 -030-3A. 8.3ms 8.3ms GH7022-ND. 9.31 8.39 7.92 70M-OAC5 
5 VDC 2.5-10 240 VAC 24-280 -030-3A. 8.3ms 8.3ms GH7023-ND 10.30 9.28 8.76 70M-OAC5A 
3 5 VDC 2.5-10 60 VDC 3-60 -020-3A 20us 50us GH7024-ND 9.31 8.39 7.92 70M-ODC5 
15 VDC 10-18 60 VDC 3-60 -020-3A 20ys 50ys GH7025-ND. 9.31 8.39 7.92 70M-ODC15 
120 VAC 90-140 5 VDC 3-6 1-50mA 20ms 20ms GH7026-ND 9.31 8.39 7.92 70M-IAC5 
5 VDC 3-32 VDC 5 VDC 3-6 1-50mA 200ys 400ys GH7027-ND 9.31 8.39 7.92 70M-IDC5 
Mounting Boards for Miniature Modules 
4 Mounting Board for 8 Mini I/O Modules - Card Edge Connector Onlly...............0.00c0eceeceeeeee eens GH7030-ND 42.80 40.66 _ 7OMRCK8-EC 
Mounting Board for 24 Mini I/O Modules - Card Edge Connector Only ................0..ceeeeeeee ee eens GH3008-ND 115.17 109.42 _ 7OMRCK24-EC 
Digital I/O Modules — G5 Full Size with Status LED 
5 VDC 4-6 120 VAC 24-140 .030-3.5A 8.3ms 8.3ms GH3037-ND. 10.79 9.72 9.18 70G-OAC5 
5 VDC 4-6 240 VAC 24-280 .030-3.5A 8.3ms 8.3ms GH3038-ND 11.73 10.56 9.98 70G-OAC5A 
15 VDC 8-20 120 VAC 24-140 .030-3.5A 8.3ms 8.3ms GH3039-ND. 10.79 9.72 9.18 70G-OAC15 
5 5 VDC 4-6 60 VDC 3-60 .020-3.5A 20us 50us GH3040-ND. 10.79 9.72 9.18 70G-ODC5 
15 VDC 10-20 60 VDC 3-60 .020-3.5A 20us 50us GH3041-ND. 10.79 9.72 9.18 70G-ODC15 
120 VAC 0-140 5 VDC 4.5-6 1-50mA 20ms 20ms GH3042-ND. 9.81 8.84 8.34 70G-IAC5 
5 VDC 3-32 5 VDC 4.5-6 1-50mA 200ys 400us GH3043-ND 9.81 8.84 8.34 70G-IDC5 
Mounting Boards — G5 Full Size Modules 
ad Mounting Board for 4 G5 I/O Modules - Terminal Block - Negative or Positive Logic . GH3031-ND. 20.88 _ 18.79 7O0GRCK4R 
6 Mounting Board for 8 G5 I/O Modules, 50 Pin Header with Ejector Levers GH3032-ND 45.24 — 40.72 70GRCK8-HS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1978 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


International Optoelectronic Power IC Relays 
IER Rectifier 


8.AC or DC 
I ” Load 
. 5 Source 2 [ Z 


Anode + 
+ DC {po =r 
Poet opal 2 6, AC or DC 


5 prai i t 
=, Drain i : ams ~[ Load 
5 


Cathode 3] 


4 6 


QV k 
k 
4 
¥\ | 
4 
Input Led Output 
Vi Imin Imax Circuit Ton/ Digi-Key Price Each 
Fig. | (Volt) (mA) (mA) Vrange Imax (mA) Toff Package Part No. 1 10 100 
1.0 5 25 0-60V AC 1000 2ms/0.5ms 8-SMD PVAZ172NS-ND 10.15 8.12 6.09 
1.2 10 25 0-60V AC 1000 2ms/0.5ms 8-Dip PVAZ172N-ND 10.00 8.00 7.00 
1.2 2 25 0 ~ +100V AC/DC 550 150us/70us 8-Dip PVA1352N-ND 6.00 4.80 3.60 
1.2 2 25 0 ~ +100V AC/DC 550 150us/70us 8-SMD PVA1352NS-ND 6.08 4.17 3.65 
2 2 25 0 ~ +100V AC/DC 550 150us/70us 8-Dip PVA1354N-ND 6.50 5.20 3.90 
1.2 2 25 0 ~ +100V AC/DC 550 150us/70us 8-SMD PVA1354NS-ND 6.58 4.51 3.95 
1.2 2 25 0 ~ +200V AC/DC 150 100us/70us 8-Dip PVA2352N-ND 5.38 4.30 3.23 
1 1.2 2 25 0 ~ +300V AC/DC 50 60us/60ps 8-Dip PVA3054N-ND 6.50 5.20 3.90 
1.2 2 25 0 ~ +300V AC/DC 50 60us/60ps 8-SMD PVA3054NS-ND 6.58 4.51 3.95 
1.2 2 25 0 ~ +300V AC/DC 50 60us/60ps 8-Dip PVA3055N-ND 7.50 6.00 4.50 
1.2 2 25 0 ~ +300V AC/DC 50 60us/60ps 8-SMD PVA3055NS-ND 7.58 5.20 4.55 
1.2 2 25 0 ~ +300V AC/DC 150 100us/70us 8-Dip PVA3324N-ND 7.50 6.00 4.50 
1.2 2 25 0 ~ +300V AC/DC 150 100us/70us 8-Dip PVA3354N-ND 6.50 5.20 3.69 
1.2 = 25 0 ~ +300V AC/DC 150 100us/70us 8-SMD PVA3354NS-ND 6.58 4.51 3.95 
1.2 2 25 0 ~ +100V AC/DC 160 25us/15us 8-Dip PVD1352N-ND 6.38 5.10 3.83 
1.2 2 25 0 ~ +100V AC/DC 550 25us/15ys 8-Dip PVD1354N-ND 6.88 5.50 4.13 
1.2 20 25 0-60V DC 1500 2ms/0.5ms 8-Dip PVDZ172N-ND 8.50 6.80 5.95 
1.25 5 25 0-60V DC 1500 2ms/0.5ms 8-SMD PVDZ172NS-ND 8.65 6.06 5.26 
2 1.2 2 25 0-100V DC 550 150us/70us 8-SMD PVD1352NS-ND 6.45 4.43 3.87 
1.2 2 25 0-100V DC 550 150us/70us 8-SMD PVD1354NS-ND 6.95 4.77 417 
1.2 2 25 0-200VDC 240 100us/70us 8-Dip PVD2352N-ND 5.75 4.60 3.45 
1.2 2 25 0-300VDC 240 100us/70us 8-SMD PVD3354NS-ND 6.95 4.77 4.17 
0 ~ +100V AC/DC 360 150us/70us 16-Dip PVR1300N-ND 13.13 10.50 7.88 
3 12 2 25 0 ~ +100V AC/DC 360 150us/70us 16-Dip PVR1301N-ND 14.00 11.20 8.40 
0 ~ +200V AC/DC 165 100uUs/70us 16-Dip PVR2300N-ND 11.88 9.50 7.13 
0 ~ +300V AC/DC 165 100us/70us 16-Dip PVR3301N-ND 14.00 11.20 8.40 
1.25 2 25 0-250V AC/DC 170 3ms/0.5ms 8-Dip PVT322-ND 6.42 4.28 3.43 
1.25 2 25 0-250V AC/DC 170 3.0ms/0.5ms 8-SMD PVT322S-ND 5.38 4.30 3.76 
: 1.25 2 25 0 ~ +250V AC/DC 170 3.0ms/0.5ms 8-SMD PVT322AS-TTR-ND 3956.25/750 
1.2 2 25 0-400V AC/DC 120 2ms/2ms 8-Dip PVT422-ND 5.20 4.16 3.64 
1.2 5 25 0-60V AC/DC 1000 2ms/0.5ms 6-Dip PVG612-ND 5.96 4.30 3.52 
1.2 5 25 0-60V AC/DC 3000 3ms/0.5ms 6-Dip PVG612A-ND 8.98 6.47 5.39 
1.2 5 25 0-60V AC/DC 3000 3ms/0.5ms 6-SMD PVG612AS-TCT-ND§ 9.18 6.79 5.51 
1.2 5 25 0-60V AC/DC 3000 3ms/0.5ms 6-SMD PVG612AS-TTR-ND 3578.25/750 
1.25 5 25 0 ~ + 60V AC/DC 1000 2.0ms/0.5ms 6-SMD PVG612S-ND 6.00 4.80 4.20 
1.25 5 25 0 ~ + 60V AC/DC 1000 2.0ms/0.5ms 6-SMD PVG612S-T-ND 2745.00/750 
1.2 5 25 0 ~ + 60V AC/DC 1.0 2.0ms/0.5ms 6-SMD PVG613S-ND 9.58 6.57 5.75 
1.2 3 25 0-20V AC/DC 2500 5ms/0.5ms 6-Dip PVNO12-ND 5.85 4.68 4.10 
1.25 3 25 0 ~ +20V AC/DC 2500 5.0ms/0.5ms 6-SMD PVNO12S-ND 6.00 4.80 4.20 
1.2 3 25 0 ~ +20V AC/DC 2.5 5.0ms/0.5ms 6-Dip PVNO13-ND 9.48 6.50 5.69 
1.2 3 25 0 ~ +20V AC/DC 2.5 5.0ms/0.5ms 6-SMD PVNO13S-ND 9.58 6.57 5.75 
5 7.0 5 25 0 ~ +150V AC/DC 550 3.0ms/0.5ms 6-Dip PVT212-ND 6.45 4.39 3.87 
7.0 5 25 0 ~ +150V AC/DC 550 3.0ms/0.5ms 6-SMD PVT212S-ND 6.50 4.29 3.90 
1.2 2 25 0-250V AC/DC 190 3ms/0.5ms 6-Dip PVT312-ND 2.55 2.04 1.79 
1.2 2 25 0-250V AC/DC 170 3ms/0.5ms 6-Dip PVT312L-NDt 2.60 2.08 1.82 
2.0 2 25 0-250 AC/DC 2 3.0/.05ms 6-SMD PVT312LS-ND 3.18 2.12 1.70 
2.0 2 25 0-250 AC/DC 2 3.0/.05ms 6-SMD PVT312S-ND 3.09 2.06 1.65 
1.2 5 25 0-400V AC/DC 140 2ms/0.5ms 6-Dip PVT412-ND 3.06 2.04 1.64 
1.2 5 25 0-400V AC/DC 120 2ms/0.5ms 6-Dip PVT412L-ND 2.60 2.08 1.82 
1.25 3 25 0 ~ +400V AC/DC 140 2.0ms/0.5ms 6-SMD PVT412LS-ND 2.65 2.12 1.85 
1.25 3 25 0 ~ +400V AC/DC 2.0ms/0.5ms 6-SMD PVT412S-ND 3.09 2.06 1.65 
1.2 5 25 0-400V AC/DC 140 500us/200us 6-Dip PVU414-ND 5.45 4.36 3.82 
1.2 5 25 0-400V AC/DC 500ys/200us 6-Dip PVU414S-ND 5.60 4.48 3.92 
0-280V(AC) RMS : 
6 1.25 5 25 0-400V (DC) 1000 7ms/1ms 14-Dip PVX6012-ND 10.88 8.70 6.69 
7 1.25 3 25 0-400V AC/DC 120 2.0ms/.5ms Thin-Pak PVO402P-ND 5.95 4.76 4.18 
8 2.0 2 25 0-250 AC/DC 2 3.0/.56ms 8-Dip PVT322A-ND 10.28 8.22 6.17 
9 20 2 25 0-250 AC/DC 2 3.0/.5ms 8-SMD PVT322AS-ND 10.38 8.30 6.23 
1.0/2.0ms 8-SMD PVT422S-ND 5.23 4.18 3.14 
10 | 12 2 = 0-40 DC 470 110ps/30us 4-SOP UN ICINES 7.00 5.18 4.20 
PVY117-TTR-ND 5460.00/1,500 


t Employs current limiting circuitry to withstand current transients. § Cut Tape Pricing 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 1979 


Solid State Relays and Switches OptoMos® Solid State Relays 


CLARE 


An LXYS Company 


As a leading supplier of Solid State Relays (SSRs) to the communications industry, Clare has pioneered the application 
of SSR solutions that both replace electromechanical devices and enhance performance in wireline interface applications. 
Clare’s products enable communications by providing the critical interface between high voltage electrical signals and the 
low voltage electronics that process those signals. LITELINK® III single-chip silicon phone line interfaces (DAA) use optical 
technology to include the required isolation barrier in the package, eliminating high cost capacitors or transformers. This 


solution saves cost relative to competitive solutions through reduced passive component count and less board space. 
LITELINK III supports differential and single-end receive and transmit ports providing an easy interface to popular modem 
IC's codecs and voice SLAC devices. Features: * Voice and data applications * Modem DAA for speeds up to V.92 ¢ Caller- 
ID reception * 3.3 or 5V power supply Applications: * Computer telephony « Satellite set-top box * V.92 modems »* Fax 
machines ¢ Voice mail systems * Automated banking » Security systems 


Fig. 1 Fig. 2 NEW! Fig. 4 Fig. 5 Fig.6 NEW! 
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+ Gontrol-3 6 + Control 3 6 Load - Control 3 
Switch ° Sle oT Sle 
- Control 2 o © 3Load - Gontro- al} > Cell stoee- - Control 4 “3 o5 Load Do not use 4 of 
Load Load Input* Conirol Switching 
Voltage Current Current Speeds Digi-Key Price Each Tape & Reelt Clare 
Fig. Circuit (V) (mA) (mA) Ton/ Torr (ms) Pkg. Part No. 1 25 50 Qty. Pricing Part No. 
SPST-NO 60 700 2 5/2 4-SOP CLA221-ND 1.69 1.43 117 = — CPC1002N 
SPST-NO 60 700 2 5/2 4-SOP CLA230CT-ND+ NEW! 1.69 1.43 1.17 2,000 728.00/M CPC1002NTR 
SPST-NO 100 300 2 3/1 4-SOP CLA154-ND 2.02 1.71 1.40 = _— CPC1004N 
SPST-NO 100 300 2 3/1 4-SOP CLA231CT-ND+ NEW! 2.02 1.71 1.40 2,000 868.00/M CPC1004NTR 
SPST-NO 100 150 2 2/0.5 4-SOP CLA216CT-ND: 1.69 1.43 1.17 2,000 780.00/M CPC1008NTR 
SPST-NO 100 100 2 2/0.5 4-SOP CLA160-ND 1.69 1.43 1.17 = = CPC1016N 
SPST-NO 100 100 2 2/0.5 4-SOP CLA232CT-ND+ NEW! 1.69 1.43 qAZ 2,000 728.00/M CPC1016NTR 
SPST-NO 60 100 1 10/10 4-SOP CLA153-ND 1.37 1.16 95 = = CPC1017N 
SPST-NO 60 100 1 10/10 4-SOP CLA233CT-ND+ NEW! 1.37 1.16 .95 2,000 588.00/M CPC1017NTR 
SPST-NO 60 600 2 2/1 4-SOP CLA214-ND 3.38 2.86 2.34 = = CPC1018N 
SPST-NO 60 600 2 2/1 4-SOP CLA225CT-ND+ NEW! 3.38 2.86 2.34 2,000 1456.00/M CPC1018NTR 
SPST-NO 400 120 2 2/1 4-SOP CLA222-ND 2.60 2.20 1.80 = — CPC1025N 
SPST-NO 400 120 2 2/1 4-SOP CLA234CT-ND+ NEW! 2.60 2.20 1.80 2,000 1120.00/M CPC1025NTR 
4 SPST-NO 350 120 2 2/1 4-SOP CLA217CT-ND: 2.24 1.90 1.56 2,000 1035.00/M CPC1030NTR 
SPST-NO 350 100 2 2/1 4-SOP CLA218CT-ND: 1.95 1.65 1.35 2,000 900.00/M CPC1035NTR 
SPST-NC 60 150 1 1/2 4-SOP CLA268CT-ND+ NEW! 1.50 1.27 1.04 2,000 690.00/M CPC1117NTR 
SPST-NC 350 120 2 2/2 4-SOP CLA205-ND 2.93 2.48 2.03 = = CPC1130N 
SPST-NC 350 120 2 2/2 4-SOP CLA226CT-ND+ NEW! 2.93 2.48 2.03 2,000 1260.00/M CPC1130NTR 
SPST-NC 350 120 2 1/2 4-SOP CLA155-ND 2.24 1.90 1.56 _ —= CPC1150N 
SPST-NC 350 120 2 1/2 4-SOP. CLA219CT-ND: 2.24 1.90 1.56 2,000 1035.00/M CPC1150NTR 
SPST-NO 350 120 2 2/1 4-SOP CLA161-ND 2.60 2.20 1.80 — — CPC1230N 
SPST-NO 350 120 2 2/1 4-SOP CLA235CT-ND+ NEW! 2.60 2.20 1.80 2,000 1120.00/M CPC1230NTR 
SPST-NO 400 140 2 1/0.5 4-Dip CLA275-ND NEW! 2.44 2.07 1.69 = — CPC1390G 
SPST-NO 400 140 2 1/0.5 4-SMD CLA269CT-ND+ NEW! 2.44 2.07 1.69 1,000 1125.00 CPC1390GRTR 
SPST-NO 600 100 5 5/5 4-Dip CLA276-ND NEW! 2.50 2.12 1.74 = = CPC1393G 
SPST-NO 600 100 5 5/5 4-SMD CLA270CT-ND+ NEW! 2.50 2.12 1.74 1,000 1155.00 CPC1393GRTR 
SPST-NO 250 200 5 2/2 6-Dip CLA277-ND NEW! 2.80 2.37 1.94 = — CPC1510G 
SPST-NO 250 200 5 2/2 6-SMD CLA272CT-ND+ NEW! 2.80 2.37 1.94 1,000 1290.00 CPC1510GSTR 
2 SPST-NO 350 100 1 10/10 8-Flatpack CLA287CT-ND+ NEW! 3.09 2.62 2.14 1,000 1425.00 CPC1335PTR 
SPST-NO 350 120 5 5/5 6-Dip CLA177-ND 3.32 2.81 2.30 ore _— LCA100 
SPST-NO 350 120 5 5/5 6-SMD CLA245CT-ND+ NEW! 3.35 2.84 2.32 1,000 1442.00 LCA100STR 
SPST-NO 350 120 2 3/3 6-Dip CLA101-ND 2.31 1.96 1.60 = = LCA110 
SPST-NO 350 120 2 3/3 6-SMD CLA102CT-ND: 2.37 2.01 1.65 1,000 876.00 LCA110STR 
SPST-NO 250 170 5 5/5 6-Dip CLA178-ND 3.45 2.92 2.39 = = LCA120 
SPST-NO 250 170 5 5/5 6-SMD CLA246CT-ND+ NEW! 3.51 2.97 2.43 1,000 1512.00 LCA120STR 
SPST-NO 350 170 5 5/5 6-Dip CLA179-ND 4.00 3.39 2.77 = = LCA125 
SPST-NO 350 170 5 5/5 6-SMD CLA247CT-ND+ NEW! 4.06 3.44 2.82 1,000 1750.00 LCA125STR 
SPST-NO 250 200 5 5/5 6-Dip CLA180-ND 4.00 3.39 2.77 = = LCA127 
SPST-NO 250 200 5 5/5 6-SMD CLA248CT-ND+ NEW! 4.06 3.44 2.82 1,000 1750.00 LCA127STR 
SPST-NO 60 1000 10 2.5/0.25 6-Dip CLA181-ND 6.40 5.42 4.44 — — LCA710 
SPST-NO 60 1000 10 2.5/0.25 6-SMD CLA249CT-ND+ NEW! 6.44 5.45 4.46 1,000 2772.00 LCA710STR 
SPST-NC 350 120 5 3/3 6-Dip CLA105-ND 3.25 2.75 2.25 _ — LCB110 
3 SPST-NC 350 120 5 3/3 6-SMD CLA250CT-ND+ NEW! 3.32 2.81 2.30 1,000 1428.00 LCB110STR 
SPST-NC 250 170 5 5/5 6-Dip CLA182-ND 4.06 3.44 2.82 = = LCB120 
SPST-NC 250 170 5 5/5 6-SMD CLA251CT-ND+ NEW! 4.13 3.50 2.86 1,000 1778.00 LCB120STR 
SPST-NC 250 200 5 5/5 6-Dip CLA183-ND 4.71 3.99 3.27 — — LCB127 
SPST-NC 250 200 5 5/5 6-SMD CLA252CT-ND+ NEW! 4.78 4.05 3.31 1,000 2058.00 LCB127STR 
SPST-NO 400 150 5 1/0.25 6-Dip CLA107-ND 4.19 3.55 2.91 = = PLA110 
SPST-NO 400 150 5 1/0.25 6-SMD CLA263CT-ND+ NEW! 4.26 3.61 2.95 1,000 1834.00 PLA110STR 
SPST-NO 400 150 5 1/0.25 6-SMD CLA156-ND 4.23 3.58 2.93 = = PLA110S 
SPST-NO 100 350 5 5/5 6-Dip CLA192-ND 4.94 4.18 3.42 _ — PLA134 
SPST-NO 100 350 5 5/5 6-SMD CLA264CT-ND+ NEW! 5.01 4.24 3.47 1,000 2156.00 PLA134STR 
SPST-NO 250 250 5 2.5/0.5 6-Dip CLA193-ND 4.94 4.18 3.42 —_ — PLA150 
SPST-NO 250 250 5 2.5/0.5 6-SMD CLA228CT-ND+ NEW! 4.97 4.21 3.45 1,000 2142.00 PLA150STR 
SPST-NC 250 250 5 1/2.5 6-Dip CLA194-ND 5.85 4.95 4.05 = = PLB150 
SPST-NC 250 250 5 1/2.5 6-SMD CLA229CT-ND+ NEW! 5.85 4.95 4.05 1,000 2520.00 PLB150STR 
SPST-NO 350 100 5 5/5 6-Dip CLA200-ND 2.44 2.07 1.69 — = XCA170 
SPST-NO 350 100 5 5/5 6-SMD CLA267CT-ND+ NEW! 2.50 2.12 1.74 1,000 1078.00 XCA170STR 
DPST-NO/NO 350 120 5 3/3 8-Dip CLA103-ND 5.23 4.43 3.63 — — LAA110 
DPST-NO/NO 350 120 5 3/3 8-SMD CLA236CT-ND+ NEW! 5.33 4.51 3.69 1,000 2296.00 LAA110STR 
DPST-NO/NO 250 170 5 5/5 8-Dip CLA170-ND 5.10 4.32 3.54 = = LAA120 
DPST-NO/NO 250 170 5 5/5 8-SMD CLA237CT-ND+ NEW! 5.10 4.32 3.54 1,000 2198.00 LAA120STR 
DPST-NO/NO 350 170 5 5/5 8-Dip CLA171-ND 5.10 4.32 3.54 = = LAA125 
DPST-NO/NO 350 170 5 5/5 8-SMD CLA238CT-ND+ NEW! 5.10 4.32 3.54 1,000 2198.00 LAA125STR 
DPST-NO/NO 250 200 5 5/5 8-Dip CLA172-ND 7.57 6.41 5.25 = _ LAA127 
DPST-NO/NO 250 200 5 5/5 8-SMD CLA239CT-ND+ NEW! 7.70 6.52 5.34 1,000 3318.00 LAA127STR 
DPST-NC/NO 350 120 2 3/3 8-Dip CLA104-ND 5.72 4.84 3.96 _— — LBA110 
DPST-NC/NO 350 120 2 3/3 8-SMD CLA240CT-ND+ NEW! 5.75 4.87 3.99 1,000 2478.00 LBA110STR 
DPST-NC/NO 250 170 5 5/5 8-Dip CLA173-ND 7.12 6.03 4.93 = = LBA120 
DPST-NC/NO 250 170 5 5/5 8-SMD CLA241CT-ND+ NEW! 7.18 6.08 4.98 1,000 3094.00 LBA120STR 
DPST-NC/NC 350 120 5 3/3 8-Dip CLA174-ND 6.18 5.23 4.28 = = LBB110 
DPST-NC/NC 350 120 5 3/3 8-SMD CLA242CT-ND+ NEW! 6.24 5.28 4.32 1,000 2688.00 LBB110STR 
DPST-NC/NC 250 170 5 5/5 8-Dip CLA175-ND 7.18 6.08 4.98 = = LBB126 
4 | DPST-NC/NC 250 170 5 5/5 8-SMD CLA243CT-ND+ NEW! 7.22 6.11 5.00 1,000 3108.00 LBB126STR 
DPST-NC/NC 250 200 5 5/5 8-Dip CLA176-ND 8.97 7.59 6.21 = = LBB127 
DPST-NC/NC 250 200 5 5/5 8-SMD CLA244CT-ND+ NEW! 9.04 7.65 6.26 1,000 3892.00 LBB127STR 
DPST-NO/NO 400 150 5 1/0.25 8-Dip CLA187-ND 8.00 6.77 5.54 = = PAA110 
DPST-NO/NO 400 150 5 1/0.25 8-SMD CLA259CT-ND+ NEW! 8.03 6.80 5.56 1,000 3458.00 PAA110STR 
DPST-NO/NO 400 250 5 1.5/0.25 8-Dip CLA188-ND 8.78 743 6.08 = — PAA140 
DPST-NO/NO 400 250 5 1.5/0.25 8-SMD CLA260CT-ND+ NEW! 8.84 7.48 6.12 1,000 3808.00 PAA140STR 
DPST-NO/NO 250 250 5 2.5/0.5 8-Dip CLA189-ND 9.43 7.98 6.53 — _ PAA150 
DPST-NO/NO 250 250 5 2.5/0.5 8-SMD CLA227CT-ND+ NEW! 9.43 7.98 6.53 1,000 4350.00 PAA150STR 
DPST-NO/NG. 250 250 5 2.5/2.5 8-Dip CLA190-ND 9.98 8.45 6.91 = = PBA150 
DPST-NO/NC 250 250 5 2.5/2.5 8-SMD CLA261CT-ND+ NEW! 10.04 8.50 6.96 1,000 4326.00 PBA150STR 
DPST-NC/NC 250 250 5 2.5/2.5 8-Dip CLA191-ND 9.98 8.45 6.91 — _— PBB150 
DPST-NC/NC 250 250 5 2.5/2.5 8-SMD CLA262CT-ND+ NEW! 10.04 8.50 6.96 1,000 4326.00 PBB150STR 
DPST-NO/NO 350 100 5 5/5 8-Dip CLA198-ND 4.91 4.16 3.40 = = XAA170 
DPST-NO/NO 350 100 5 5/5 8-SMD CLA265CT-ND+ NEW! 4.94 4.18 3.42 1,000 2128.00 XAA170STR 
DPST-NO/NC 350 100 5 5/5 8-Dip CLA199-ND 5.36 4.54 3.72 = = XBA170 
DPST-NO/NG 350 100 5 5/5 8-SMD CLA266CT-ND+ NEW! 5.40 4.57 3.74 1,000 2324.00 XBA170STR 
* Input Voltage - 1.2V Typical, 1.4V Maximum + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + CT - Cut Tape package (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1980 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


CLARE® Solid State Relays and Switches OptoMos® Solid State Relays (Cont) 


An LX YS Compan 


Load Load Input* Control Switching 
Voltage Current Current Speeds Digi-Key Price Each Tape & Reelt Clare 
Fig. Circuit (Vv) (mA) (mA) Ton/ Torr (ms) Pkg. Part No. i 25 50 Qty. Pricing Part No. 
SPST-NC/NO 350 120 8 4/4 8-Dip CLA106-ND 5.14 4.35 3.56 = _— LCC110 
5 SPST-NC/NO 350 120 8 4/4 8-SMD CLA253CT-ND+ NEW! 5.20 4.40 3.60 1,000 2240.00 LCC110STR 
SPST-NO/NC 250 170 10 5/5 8-Dip CLA184-ND 6.57 5.56 4.55 — = LCC120 
SPST-NO/NC 250 170 10 5/5 8-SMD CLA254CT-ND+ NEW! 6.63 5.61 4.59 1,000 2856.00 LCC120STR 
6 SPST-NO 60 600 5-12 5/5 4-SIP CLA274-ND NEW! 2.15 1.82 1.49 — = CPC1218Y 
* Input Voltage - 1.2V Typical, 1.4V Maximum + For Tape and Reel part number, change CT-ND toTR-ND + CT- Cut Tape package 
Optocouplers 
Fig. 1 SMT Mounting Pad j 
100% SMT Mounting Pad 
-LED 1c 4-100 
+LED 2c 
+Vcc 34 
h4q 
Current T&Rt 
If Isolation Transfer Digi-Key Price Each Pricing Clare 
Fig. Circuit Pkg. Vf (mA) (Vrms) Ratio Part No. al 25 50 1,000 Part No. 
Dual Trans. 8-Dip 1.2 2 3750 _ CLA113-ND 2.44 2.07 1.69 _ LOC110 
1 Dual Trans. 8-SMD 1.2 2 3750 _ CLA114CT-NDF 4.88 4.13 3.38 1079.00 LOC110STR 
Dual Trans. 8-Dip 1.2 2 3750 = CLA116-ND 2.86 2.42 1.98 _ LOC111 
Dual Trans. Flatpack 1.2 2 3750 = CLA118CT-NDt 5.27 4.46 3.65 1209.00 LOC111PTR 
2 Single Trans. 6-Dip 1.2 6 3750 100% CLA185-ND 91 77 63 _ LDA100 
Single Trans. 6-SMD 1.2 6 3750 100% CLA255CT-ND} NEW! 94 -80 66 406.00 LDA100STR 
3 Single Trans. 6-Dip 1.2 2 3750 1000% CLA111-ND 94 -80 66 — LDA110 
Single Trans. 6-SMD 1.2 2 3750 1000% CLA256CT-ND+ NEW! 98 83 68 420.00 LDA110STR 
4 Dual Trans. 8-Dip 1.2 6 3750 100% CLA112-ND 1.82 1.54 1.26 _ LDA200 
Dual Trans. 8-SMD 1.2 6 3750 100% CLA257CT-ND+ NEW! 1.85 1.57 1.29 798.00 LDA200STR 
5 Dual Trans. 8-Dip 1.2 6 3750 1000% CLA186-ND 1.92 1.63 1.33 — LDA210 
Dual Trans. 8-SMD 1.2 6 3750 1000% CLA258CT-ND+ NEW! 1.92 1.63 1.33 826.00 LDA210STR 
6 Telecom 8-Dip 1.2 2 3750 = CLA108-ND 3.41 2.89 2.37 = TS117 
Telecom 8-SMD 1.2 2 3750 I CLA110CT-ND¥ 3.45 2.92 2.39 1272.00 TS117STR 


+ For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND 4 CT - Cut Tape 


Solid State Power Relays and Switches 


Blocking | Load Current |Input Current] Isolation | Digi-Key Price Each Clare 
Fig. | Circuit Pkg. Voltage | __ (Arms) (mA) (Vrms) | Part No. 1 25 50 | PartNo. 
SCR Output 6-Dip 800 250mA 5 3750 | CLA224-ND 1.89 1.60 1.31 | CPC1972G 
1 | SCR Output 6-SMD 800 250mA § 3750 | CLA273CT-ND+ NEW! 1.89 1.60 1.31 | CPC1972GSTR 1 AC Load 
SCR Output 6-SMD 800 250mA 5 3750 | CLA273TR-ND§ NEW! 870.00/1,000 CPC1972GSTR 5 
SCR Output 16-Dip 400 1A § 3750 | CLA162-ND 3.74 3.17 2.59 | CPC1945G N/C 
2 | SCR Output | — 16-Dip 600 1A 5 3750 | CLA157-ND 3.93 333 2.73 | CPC1965G 3 4 AC Load 
SCR Output 8-SIP. 600 2A 5 3750 | CLA283-ND NEW! 5.95 5.04 4.12 | CPC1976Y 
SCR Output 8-SIP 400 1A § 3750 =| CLA163-ND 3.74 3.17 2.59 | CPC1945Y 
SCR Output 8-SIP 250 1A § 3750 | CLA158-ND 3.93 3.33 2.73 | CPC1965Y 
3 | SCR Output 8-SIP 400 1A 5 3750 | CLA195-ND 6.57 5.56 4.55 | PS1201 
SCR Output 8-SIP. 500 1A 5 3750 | CLA196-ND 6.66 5.64 4.62 | PS2401 
SCR Output 8-SIP 600 1A § 3750 | CLA197-ND 8.26 6.99 5.72 | PS2601 9/6 ‘ 10 AC 
MOSFET 4SIP 60 2K 10 2500 | CLA207-ND 9.39 7.95 651 | CPCT906Y +Led Load 
MOSFET 4-SIP 100 2.5A 10 2500 | CLA209-ND 8.13 6.88 5.63 | CPC1916Y ca 
MOSFET 4-SIP 250 1A 10 2500 | CLA210-ND 7.67 6.49 5.31 | CPC1926Y 
MOSFET 4-SIP 400 350mA 10 2500 =| CLA211-ND 7.18 6.08 4.98 | CPC1973Y 
MOSFET 4-SIP. 1000 250mA 10 2500 | CLA203-ND 9.98 8.45 6.91 | CPC1981Y 1 2 6 8 
MOSFET i4-PAC 60 24A 10 2500 | CLA279-ND NEW! 12.22 10.34 8.46 | CPC1708J - Led tLed AC AC 
4 MOSFET | ISOPLUS-264 60 32A 10 2500 | CLA280-ND NEW! 12.16 10.29 8.42 | CPC1709J Load Load 
MOSFET i4-PAC 1000 650mA 10 2500 | CLA278-ND NEW! 16.51 13.97 11.43 | CPC1786J 
MOSFET | ISOPLUS-264 60 6.5 10 2500 | CLA281-ND NEW! 18.46 15.62 12.78 | CPC1909J 
MOSFET | ISOPLUS-264| 100 5.25 10 2500 | CLA288-ND NEW! 18.46 15.62 12.78 | CPC1918J 
MOSFET i4-PAC 400 7.35 10 2500 =| CLA282-ND NEW! 18.98 16.06 13.14 | CPC1967J 
MOSFET | ISOPLUS-264) 600 15 10 2500 | CLA284-ND NEW! 20.96 17.74 14.52 | CPC1979J 
MOSFET i4-PAC 1000 700mA 10 2500 | CLA285-ND NEW! 20.67 17.49 14.31 | CPC1986J 
MOSFET | ISOPLUS-264| 1000 900mA 10 2500 | CLA286-ND NEW! 20.90 17.69 14.47 | CPC1988J 
MOSFET i4-PAC 60 8A 10 2500 =| CLA208-ND 18.14 15.35 12.56 | CPC1908J 
5 MOSFET i4-PAC 600 4A 10 2500 =| CLA212-ND 20.77 17.58 14.38 | CPC1977J 
MOSFET i4-PAC 800 2.5A 10 2500 | CLA213-ND 15.57 13.18 10.78 | CPC1978J 


$CT-CutTape §TR- Tape and Reel 


LITELINK® III Phone Line Interface 


Digi-Key Price Each Clare Fig. 1 
Fig. | Description Part No. 1 25 50 Part No. 
1 IC Phone Line Monitor CLA169-ND 1.46 1.24 1.02 CPC5710N 

Half-wave Ring Detection 32 Pin PLI CLA166-ND 6.47 5.48 4.48 CPC5620A Vdd 
Full-wave Ring Detection 32 Pin PLI CLA167-ND 6.47 5.48 4.48 CPC5621A Cmpout 

— | VoIP/Voice Designs with Full Time CID and RING CLA215-ND 6.47 5.48 4.48 CPC5622A ‘ P 
LITELINK III Evaluation Board Reactive CLA165-ND 191.73 = _ CPC5621EVAL-CDL Lin/emp 
LITELINK II! Evaluation Board Resistive CLA164-ND 191.73 = _ CPC5621EVAL-RDL Lineout - 
LITELINK™ N Channel Depletion Mode FET SOT-223 CLA220-ND 88 75 61 CPC5603C 
SHDSL/ISDN DC Termination 16 SOIC CLA206-ND 9.72 8.23 6.73 CPC1465D 

~~ | SHDSL/ISDN DC Termination 16 MLP CLA271CT-ND+ NEW! 9.88 8.36 6.84 CPC1465MTR 
SHDSL/ISDN DC Termination 16 MLP CLA271TR-ND§ NEW! 9120.00/2,000 CPC1465MTR 


$CT-CutTape §TR- Tape and Reel 


NEW! Photovoltaic Solar Cells 


Open Circuit | Short Circuit Digi-Key Price Each Clare 
Fig. Voltage Current (A) Description Package | Part No. 1 25 50 Part No. 
1 4 50 Clear Molded 8-SOIC CLA289-ND 1.30 1.10 -90 CPC1822N 
8 25 CLA291-ND 1.43 121 99 CPC1831N 
2 4 100 Clear Molded 46-SOIC CLA290-ND 1.50 1.27 1.04 CPC1824N 
8 50 CLA292-ND 1.63 1.38 1.13 CPC1832N 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 1981 


Panasonic PhotolMOS Relays 


Panasonic Electric Works 


Features: * PhotoMOS relays combine the advantages of standard electromechanical relays with that of solid state products »* Very fast response 


times with very low leakage and exceedingly long life times » Reliability and lower input currents are also improved over conventional relays A @ 
Load Load | Isola- | On Resis- 
Contact Current | Voltage) tion tance (0) Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrangement | (max.) | (max.) | Voltage |(min./max.) Features Package | Part No. 1 25 50 100 | PartNo. 
AQY Ultra Mini PhotoMOS Relays 
500mA | 60V 1,500 0.83/2.5 | Economy Version| 4-SOP | 255-1981-ND 490 450 4.00 3.40 | AQY212S 
1 | spst-no | 120mA ) 40Vv 1,500 9.5/12.5 _ 4-SOP | 255-1793-5-ND 632 581 516 4.39 | AQY221N2S 
120mA | 40V 1,500 9.5/12.5 _ 4-SSOP | 255-1794-5-ND 644 592 5.26 4.48 | AQY221N2V 
150mA | 25V 1,500 5.5/7.5 _ 4-SSOP_| 255-1982-ND 6.39 588 5.22 4.44 | AQY221N3V 
APT Series Phototriacs Couplers 
100mA | 600V | 5,000 =_ Zero-Cross 4-Dip | 255-1516-5-ND 1.10 © 1.02 90 17 | APT1211 
2 | SPST-NO | 100mA | 600V | 5,000 _ Zero-Cross 4-SMD | 255-1517-5-ND 110 © 1.02 90 77 | APTI211A 
50mA_ | 600V | 3,750 - Zero-Cross 4-SOP_| 255-1518-5-ND 142 1.31 1.16 .99 | APT1211S 
3 | spst-no | 100mA] 600V | 5,000 _ Zero-Cross 6-Dip | 255-1519-5-ND 1.2000 1.11 98 84 | APT1212 
100mA_| 600V | 5,000 _ Zero-Cross 6-SMD_| 255-1520-5-ND 1.2000 1.14 98 .84_| APT1212A 
100mA | 600V | 5,000 — Non Zero-Cross 4-Dip ] 255-1521-5-ND 1.05 97 86 24 | APT1221 
2 | SPST-NO | 100mA | 600V | 5,000 - Non Zero-Cross | 4-SMD | 255-1522-5-ND 1.05 97 86 74 | APT1221A 
50mA_ | 600V | 3,750 _ Non Zero-Cross_| 4-SOP_| 255-1523-5-ND 1.23) 1413 1.00 85 _| APT1221S 
3 | spst-No 100mA | 600V | 5,000 = Non Zero-Cross 6-Dip | 255-1524-5-ND 1250 1.15 1.02 87 | APT1222 
100mA | 600V | 5,000 _ Non Zero-Cross_| 6-SMD_ | 255-1525-5-ND 125° 1415 1.02 .87_| APT1222A 
AQH Series Solid State Relays 
600mA | 600V | 5,000 _ Zero-Cross 8-Dip ] 255-1526-5-ND 159 147 = 1.30 1.11 | AQH1213 
600mA | 600V | 5,000 - Zero-Cross 8-SMD | 255-1527-5-ND 159 147 1.30 1.11 | AQH1213A 
600mA | 600V | 5,000 - Non Zero-Cross 8-Dip | 255-1528-5-ND 1.72) 158 140 1.19 | AQH1223 
4] spst-No 600mA | 600V | 5,000 - Non Zero-Cross | 8-SMD | 255-1529-5-ND 1.72) 158 140 1.19 | AQH1223A 
eee te g00mA | 600V_| 5,000 _ Zero-Cross 8-Dip | 255-1530-5-ND 167 153 1.36 1.16 _| AQH2213 
900mA | 600V | 5,000 = Zero-Cross 8-SMD | 255-1531-5-ND 167 153 «1.36 1.16 | AQH2213A 
900mA | 600V | 5,000 _ Non Zero-Cross 8-Dip | 255-1532-5-ND 184 169 150 1.28 | AQH2223 
Fig. 6 ig. g900mA | 600V | 5,000 - Non Zero-Cross_| 8-SMD_ | 255-1533-5-ND 184 169 =1.50 1.28 | AQH2223A 
AQV Series PhotoMOS Relays 
700mA | 40V 1,500 0.3/0.5 _ 6-Dip | 255-1546-5-ND 564 518 460 3.91 | AQV101 
5 | SPST-NO | 600mA | 60V 1,500 0.37/0.7 =_ 6-Dip | 255-1946-ND 564 518 460 3.91 | AQV102 
600mA | 60V 1,500 0.37/0.7 =_ 6-SMD_| 255-1947-ND 564 518 460 3.91 | AQV102A 
500mA | 40V 1,500 0.6/1.0 =— 6-Dip | 255-1948-ND 635 583 5.18 4.41 | AQV201 
6 | spst-no | 500mA ) 40Vv 1,500 0.6/1.0 _ 6-SMD | 255-1547-5-ND 635 583 518 4.41 | AQV201A 
400mA | 60V 1,500 0.74/1.4 _ 6-Dip | 255-1548-5-ND 6.35 583 5.18 4.41 | AQV202 
200mA | 250V_| 1,500 5.5/8.0 _ 6-SMD_| 255-1949-ND 6.35 583 5.18 4.41 | AQV203A 
130mA | 350V | 1,500 23/35 Standard Version | 6-Dip | 255-1950-ND 387 356 3.16 269 | AQV210 
130mA | 350V | 1,500 23/35 | Economy Version | 6-Dip | 255-1143-5-ND 216 198 1.76 1.50 | AQV210E 
130mA | 350V | 1,500 23/35 | Economy Version | 6-SMD | 255-1144-5-ND 216 1.98 1.76 1.50 | AQV210EA 
130mA | 350V | 5,000 23/35 | Economy Version | 6-Dip | 255-1145-5-ND 216 1.98 1.76 1.50 | AQV210EH 
130mA_| 350V | 5,000 23/35 __| Economy Version |_6-SMD_| 255-1146-5-ND 216 1.98 1.76 1.50 _| AQV210EHA 
130mA | 350V | 5,000 20/25 w/ Current Limit | 6-Dip | 255-1418-5-ND 223° 2.05 1.82 1.55 | AQV210HL 
130mA | 350V | 5,000 20/25 w/ Current Limit | 6-SMD | 255-1419-5-ND 2.23 2.05 1.82 1.55 | AQV210HLA 
120mA | 350V | 1,500 23/35 _ 6-SOP | 255-1147-5-ND 216 198 1.76 1.50 | AQV210S 
400mA | 60V 1,500 0.83/2.5 _ 6-Dip | 255-1148-5-ND 387 356 316 269 | AQV212 
400mA | 60V 1,500 0.83/2.5 - 6-SMD_| 255-1149-5-ND 3.87 3.56 3.16 2.69 | AQV212A 
350mA | 60V 1,500 0.83/2.5 _ 6-SOP | 255-1150-5-ND 409 376 3.34 2.84 | AQV212S 
10 120mA | 400V | 1,500 30/50 _ 6-Dip | 255-1151-5-ND 387 356 316 2.69 | AQV214 
Es 120mA | 400V | 5,000 30/50 High Isolator 6-Dip | 255-1152-5-ND 414 3.81 3.38 2.88 | AQV214H 
20 120mA | 400V | 5,000 30/50 High-Isolator 6-SMD | 255-1951-ND 414 3.81 338 288 | AQV214HA 
39 120mA | 400V | 1,500 30/50__| Economy Version |__6-Dip__| 255-1153-5-ND 216 1.98 1.76 1.50 | AQV214E 
46 120mA | 400V | 1,500 30/50 | Economy Version | 6-SMD | 255-1420-5-ND 216 198 1.76 1.50 | AQV214EA 
50+ 120mA | 400V | 5,000 30/50 | Economy Version | 6-Dip | 255-1154-5-ND 216 198 1.76 1.50 | AQV214EH 
= 120mA | 400V | 5,000 30/50 | Economy Version | 6-SMD | 255-1421-5-ND 216 1.98 1.76 1.50 | AQV214EHA 
ea 120mA | 400V | 1,500 30/50 _ 6-SMD | 255-1155-5-ND 387 356 316 2.69 | AQV214A 
a 100mA | 400V | 1,500 30/50 — 6-SOP_| 255-1156-5-ND 216 1.98 1.76 1.50 | AQV214S 
8 160mA | 200V | 1,500 11/15 — 6-SOP | 255-1467-5-ND 409 376 334 2.84 | AQV217S 
SPST-NO 150mA | 80V 1,500 30/50 Low Leakage 6-Dip | 255-1952-ND 475 437 3.88 3.30 | AQV225N 
70mA | 200V | 1,500 30/50 Low Leakage 6-SMD | 255-1953-ND 475 437 3.88 3.30 | AQV227NA 
120mA | 400V | 1,500 30/50 — 6-Dip | 255-1551-5-ND 5.02 462 410 3.49 | AQV234 
500mA | 40V 1,500 0.6/1.0 _ 6-Dip | _255-1352-5-ND 490 450 4.00 3.40 | AQV251 
500mA | 40V 1,500 0.6/1.0 | Economy Version | 6-SMD | 255-1552-5-ND 490 450 4.00 340 | AQV251A 
7 400mA | 60V 1,500 0.74/1.4 _ 6-Dip | 255-1353-5-ND 490 450 4.00 340 | AQV252 
400mA | 60V 1,500 0.74/1.4 | Economy Version | 6-SMD | 255-1553-5-ND 490 450 4.00 3.40 | AQV252A 
2,500mA} 60V 1,500 | 0.08/0.12 Power Type 6-Dip | 255-1791-5-ND 490 450 4.00 340 | AQV252G 
2,500mA| 60V 1,500 1.1/5.0 Power Type 6-SMD_| 255-1954-ND 490 450 4.00 3.40 | AQV252GA 
200mA | 250V | 1,500 5.5/8.0 | Economy Version | 6-Dip | 255-1554-5-ND 490 450 4.00 340 | AQV253 
150mA | 400V | 1,500 12.4/16 | Economy Version | 6-Dip | 255-1555-5-ND 490 450 4.00 340 | AQV254 
Board Layout 150mA | 400V | 1,500 12.4/16 | Economy Version | 6-SMD | 255-1556-5-ND 490 450 4.00 340 | AQV254A 
150mA | 400V | 5,000 12.4/16 | Economy Version | 6-Dip | 255-1557-5-ND 519 477 424 3.61 | AQV254H 
4-DIP Wide 350mA | 100V | 1,500 12.4/16 | Economy Version | 6-Dip | 255-1956-ND 490 450 4.00 3.40 | AQV255 
250mA | 200V | 1,500 2.6/4.0 — 6-Dip ] 255-1354-5-ND 490 450 4.00 340 | AQV257 
4.00.8 250mA | 200V | 1,500 2.6/4.0 _ 6-Dip | 255-1957-ND 490 450 4.00 340 | AQV257A 
‘ 250mA | 200V | 1,500 2.6/4.0 Soft-On 6-SMD | 255-1959-ND 480 441 3.92 3.34 | AQV257MA 
o 20mA | 1,500V} 1,500 345/500 | Economy Version | 6-Dip | 255-1468-5-ND 5.51 5.07 4.50 3.83 | AQV258 
t 20mA_ | 1,500V| 1,500 345/500 _| Economy Version | 6-SMD_| 255-1558-5-ND 5.51 5.07 4.50 —3.83_| AQV258A 
12.16 30mA | 1,000 | 1,500 85/200 | Economy Version | 6-Dip | 255-1960-ND 573 527 468 3.98 | AQV259 
30mA_| 1,000 | 5,000 85/200 _| Economy Version |_6-SMD_ | 255-1961-ND 5.78 5.31 4.72 4.02 | AQV259HA 
t 130mA | 350V | 5,000 18/35 | Economy Version | 6-Dip | 255-1422-5-ND 245 225 2.00 1.70 | AQV410EH 
Te 95.08 130mA | 350V | 5,000 18/35 | Economy Version | 6-SMD | 255-1423-5-ND 245 2.25 2.00 1.70 | AQV410EHA 
130mA | 350V | 5,000 18/25 | Economy Version| 4-Dip | 255-1983-ND 414 381 3.38 2.88 | AQY410EH 
120mA | 60V 5,000 26/35 | Economy Version | 4-Dip | 255-1984-ND 414 381 3.38 2.88 | AQY414EH 
MT 120mA | 400V | 1,500 26/50 _ 6-Dip | _255-1157-5-ND 429 3.94 3.50 2.98 | AQV414 
4S spst-nc | 120mA | 400V ] 1,500 26/50 — 6-SMD | 255-1559-5-ND 429 3.94 3.50 2.98 | AQV414A 
120mA | 400V | 1,500 26/50 | Economy Version | 6-Dip | 255-1469-5-ND 245 225 2.00 1.70 | AQV414E 
120mA | 400V | 1,500 26/50 | Economy Version | 6-SMD | 255-1470-5-ND 245 2.25 2.00 1.70 | AQV414EA 
120mA | 400V | 5,000 26/50 | Economy Version | 6-Dip | 255-1348-5-ND 245 225 2.00 1.70 | AQV414EH 
120mA | 400V | 5,000 25.2/50_| Economy Version |_6-SMD_| 255-1424-5-ND 245 2.25 2.00 1.70 | AQV414EHA 
100mA | 400V | 5,000 25.2/50 | Economy Version | 6-SOP | 255-1962-ND 458 421 3.74 3.18 | AQV414S 
200mA | 250V | 1,500 5.5/8 Economy Version | _6-Dip | 255-1963-ND 5.22 480 4.26 3.63 | AQV453 
AQV Series Radio Frequency PhotoMOS Relays 
80mA 40V 1,500 22/35 _ 6-Dip | 255-1163-5-ND 434 3.99 3.54 3.01 | AQV221 
80mA 40V 1,500 22/35 _ 6-SMD | 255-1164-5-ND 434 3.99 3.54 3.01 | AQV221A 
7 | SPST-NO | toma | gov | 1.500 | 7/10 — 6-SOP | 255-1549-5-ND 473 435 3.86 3.29 | AQV225NS 
50mA_| 200V | 1,500 30/50 _ 6-SOP_| 255-1550-5-ND 473435 3.86 3.29 | AQV227NS 
AQW Series PhotoMOS Relays 
A 120mA | 350V | 5,000 18/25 | Economy Version | 8-Dip | 255-1349-5-ND 429 3.94 3.50 2.98 | AQW210EH 
4-Sip 120mA | 350V | 5,000 18/25 | Economy Version | 8-SMD | 255-1425-5-ND 429 3.94 3.50 2.98 | AQW210EHA 
8 | ppst-No |100mA | 350V _| 5,000 18/25 _| Economy Version | _8-SOP_| 255-1964-ND 429 3.94 3.50 ~—-2.98_| AQW210S 
2.54 10.16. 5.08 500mA | 60V 1,500 0.83/2.5 | Economy Version | 8-Dip | 255-1965-ND 647 5.94 5.28 4.49 | AQW212 
-—F > 500mA | 60V 1,500 0.83/2.5 _ 8-SMD_| 255-1560-5-ND 647 5.94 5.28 449 | AQW212A 
Zz a 100mA | 400V | 1,500 30/50 = 8-Dip | 255-1158-5-ND 6.47 5.94 5.28 4.49 | AQW214 
. -O1.2 AQW Series General Purpose PhotoMOS Relays 
3 | ppst-no | 100mA | 400V | 1,500 30/50 | Standard Version | 8-SMD | 255-1159-5-ND 647 594 5.28 4.49 | AQW214A 
100mA | 400V | 1,500 30/50 | Economy Version | 8-Dip | 255-1426-5-ND 429 3.94 3.50 2.98 | AQW214E 
(Continued) 
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Panasonic Electric Works 


6-SMD 


254%! { [72.54 


254-4 4 [2.54 
y000 


254 $ + [2.54 
j0oo00 


6 
a 1o a 051 2 
0.8 


Load Load Isola- | On Resis- 
Contact Current | Voltage| tion tance (0) Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | Arrangement | (max.) | (max.) | Voltage |(min./max.) Features Package | Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
100mA | 400V 1,500 30/50 Economy Version | 8-SMD | 255-1427-5-ND 4.29 3.94 3.50 2.98 | AQW214EA 
100mA | 400V | 5,000 25/35 Economy Version | 8-Dip 255-1966-ND 4.29 3.94 3.50 2.98 | AQW214EH 
80mA | 400V 1,500 30/50 Standard Version | 8-SMD | 255-1160-5-ND 4.29 3.94 3.50 2.98 | AQW214S 
300mA | 100V 1,500 2.3/4.0 | Standard Version | 8-Dip 255-1967-ND 6.47 5.94 5.28 4.49 | AQW215 
DPST-NO | 300mA | 100V 1,500 2.3/4.0 | Standard Version |_8-SOP__| 255-1968-ND 6.47 5.94 5.28 4.49 | AQW215A 
40mA | 600V 1,500 70/120 | Standard Version | 8-Dip 255-1561-5-ND 6.47 5.94 5.28 4.49 | AQW216 
8 40mA | 600V 1,500 70/120 | Standard Version | 8-SMD | 255-1969-ND 6.47 5.94 5.28 4.49 | AQW216A 
160mA | 200V 1,500 70/120 | Standard Version | 8-Dip 255-1970-ND 6.47 5.94 5.28 4.49 | AQW217 
160mA | 200V 1,500 70/120 __| Standard Version | 8-SMD_| 255-1971-ND 6.47 5.94 5.28 4.49 | AQW217A 
100mA | 400V 1,500 26/50 Standard Version | 8-Dip 255-1161-5-ND 8.09 7.43 6.60 5.61 | AQW414 
DPST-NC 100mA | 400V 1,500 26/50 Standard Version | 8-SMD | 255-1162-5-ND 8.09 7.43 6.60 5.61 | AQW414A 
100mA | 400V | 5,000 26/35 Economy Version | 8-Dip 255-1350-5-ND 4.61 4.23 3.76 3.20 | AQW414EH 
100mA | 400V | 5,000 26/35 Economy Version | 8-SMD_| 255-1428-5-ND 4.61 4.23 3.76 3.20 | AQW414EHA 
120mA | 350V | 5,000 18/25 Economy Version | 8-Dip 255-1471-5-ND 4.61 4.23 3.76 3.20 | AQW610EH 
120mA | 350V | 5,000 18/25 Economy Version | 8-SMD | 255-1472-5-ND 4.61 4.23 3.76 3.20 | AQW610EHA 
DPDT-NO/NC 100mA | 350V 1,500 18/25 Standard Version | 8-SMD | 255-1978-ND 4.61 4.23 3.76 3.20 | AQW610S 
9 500mA | 60V 5,000 1.0/2.5 | Economy Version | 8-Dip 255-1979-ND 7.69 7.07 6.28 5.34 | AQW612EH 
100mA | 400V 1,500 26/35 Economy Version | 8-Dip 255-1980-ND 8.09 7.43 6.60 5.61 | AQW614 
100mA_ | 400V | 5,000 26/35 Economy Version | _8-Dip 255-1351-5-ND 4.61 4.23 3.76 3.20 | AQW614EH 
DPST-NC 100mA [| 400V | 5,000 26/35 Economy Version | 8-SMD_| 255-1429-5-ND 4.61 4.23 3.76 3.20 | AQW614EHA 
AQ Series Radio Frequency PhotoMOS Relays 
8 | DPST-NO 120mA | 80V 1,500 7/0 Low On Resistance} 8-Dip 255-1972-ND 7.99 7.34 6.52 5.55 | AQW225N 
120mA_ | 80V 1,500 7/0 Low On Resistance} 8-SMD_ | 255-1562-5-ND 7.99 7.34 6.52 5.55 | AQW225NA 
50mA | 200V 1,500 30/50 Low On Resistance] 8-Dip 255-1973-ND 7.99 7.34 6.52 5.55 | AQW227N 
50mA | 200V 1,500 30/50 |Low On Resistance} 8-SMD | 255-1974-ND 7.99 7.34 6.52 5.55 | AQW227NA 
9 | DPST-NO 120mA | 400V 1,500 10/16 High Sensitivity 8-Dip 255-1975-ND 8.21 7.54 6.70 5.70 | AQW254 
120mA | 400V 1,500 10/16 High Sensitivity | 8-SMD | 255-1976-ND 8.21 7.54 6.70 5.70 | AQW254A 
1.8A 60V 1,500 | 0.11/0.18 High Current 8-SMD__| 255-1977-ND 20.51 18.84 16.74 14.23 | AQW272A 
AQY Series PhotoMOS Relays 
130mA | 350V | 5,000 18/25 Economy Version | 4-Dip 255-1430-5-ND 1.98 1.83 1.62 1.38 | AQY210EH 
130mA | 350V | 5,000 18/25 Economy Version | 4-SMD | 255-1431-5-ND 1.98 1.83 1.62 1.38 | AQY210EHA 
120mA | 350V 1,500 20/25 w/ Current Limit | 4-SOP | 255-1433-5-ND 2.06 1.89 1.68 1.43 | AQY210LS 
120mA | 350V 1,500 23.5/35 w/ Protection 4-SOP | 255-1432-5-ND 2.60 2.39 2.12 1.81 | AQY210KS 
120mA_|_ 350V 1,500 17/25 = 4-SOP__| 255-1434-5-ND. 1.86 Her Al 1.52 1.30_| AQY210S 
1000mA | 60V 1,500 0.34/0.7 — 4-SOP | 255-1792-5-ND §.22 4.80 4.26 3.63 | AQY212GS 
120mA | 400V | 5,000 26/35 Economy Version | 4-Dip 255-1435-5-ND 1.98 1.83 1.62 1.38 | AQY214EH 
SPST-NO 120mA | 400V | 5,000 26/35 Economy Version | 4-SMD | 255-1436-5-ND 1.98 1.83 1.62 1.38 | AQY214EHA 
10 100mA | 400V 1,500 25/35 _ 4-SOP | 255-1437-5-ND 1.86 171 1.52 1.30 | AQY214S 
2000mA |_60V 2,500 | 0.11/0.18 - 4-SMD_| 255-1563-5-ND 11.66 10.71 9.52 8.10 | AQY272A 
350mA | 400V | 2,500 2.1/3.2 — 4-Dip Wide | 255-1564-5-ND 11.66 = 10.71 9.52 8.10 | AQY274 
1300mA ] 100V | 2,500 | 0.23/0.34 _ 4-SMT | 255-1565-5-ND 11.66 10.71 9.52 8.10 | AQY275A 
650mA | 200V | 2,500 | 0.23/0.34 _ 4-SMT | 255-1566-5-ND 11.66 10.71 9.52 8.10 | AQY277A 
500mA | 60V 1,500 0.85/2.5 — 4-SOP | 255-1795-5-ND 1.67 1.53 1.36 1.16 | AQY282S 
100mA_ | 400V 1,500 28/35 = 4-SOP__| 255-1796-5-ND. 1.69 1.56 1.38 1.18 | AQY284S 
130mA | 350V | 5,000 18/25 Economy Version | 4-Dip 255-1983-ND 4.14 3.81 3.38 2.88 | AQY410EH 
SPST-NC 120mA | 350V 1,500 18/25 _ 4-SOP | 255-1438-5-ND 2.38 2.19 1.94 1.65 | AQY410S 
100mA_ | 400V 1,500 26/35 = 4-SOP_| 255-1439-5-ND. 2.38 2.19 1.94 1.65 | AQY414S 
11] 4PST-NO 50mA 80V. 1,500 21/35 [High Speed Switch] 16-SOP_| 255-1945-ND 19.28 17.71 15.74 13.38 | AQS225S 
AQZ Series Power PhotoMOS Relays 
4A 60V 2,500 | 0.05/0.09 _ 4-Sip 255-1567-ND 8.45 7.77 6.90 5.87 | AQZ102 
12] SPST-NO | o6a | toov | 2.500 | 0.08/0.17 = 4-Sip _ | 255-1568-ND 845 7.77 690 5.87 | AQZ105 
3A 60V 2,500 | 0.11/0.18 = 4-Sip 255-1569-ND 9.16 8.42 748 6.36 | AQZ202 
5A 400V | 2,500 2.1/3.2 = 4-Sip 255-1985-ND 9.16 8.42 7.48 6.36 | AQZ204 
43) SPST-No 5A 180V | 2,500 | 0.11/0.18 With Varister 4-Sip 255-1986-ND 10.73 9.86 8.76 745 | AQZ204V 
2A 100V | 2,500 | 0.23/0.34 — 4-Sip 255-1570-ND 9.16 8.42 7.48 6.36 | AQZ205 
1.8A 100V | 2,500 2.4/3.2 Volt Sensing 4-Sip 255-1987-ND 10.73 9.86 8.76 7.45 | AQZ205D 
1A 200V | 2,500 | 0.70/1.10 = 4-Sip 255-1571-ND 9.16 8.42 7.48 6.36 | AQZ207 


SIP Conformal Coated Solid State Relays 


AQ2 SIP SSRs are designed as suitable drivers for AC motors, solenoids, valves, etc. These offer excellent noise resistance with an integrated snubber circuit 
and ultra thin body (only 9mm) for maintenance-free, long life switching. Zero-Cross is a low noise switching output whereas Phase Controlled are ideal for 
phase controlled applications such as motor speed control and light dimming. 
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AQR Solid State Relays 


Features: ¢ Flat type of SSR possible by aluminium printed 
circuit board »* High dielectric strength of 1,500V between 
input and output 

Applications: * Molding Machine * Temperature controlled 
bath (heater control) * Printing Machine * Machine Tool 


Input Dropout Output Output 
Contact Voltage (DC) | Voltage | Current (A) | Voltage (AC) Digi-Key Price Each Panasonic 
Arrange. | (min./max.) (min.) | (min./max.) | (min./max.) Type Part No. 1 25 50 100 | PartNo. 
9.6/14.4C 1.2 255-1166-ND 1217 11.23 9.98 8.52 | AQ2A1-C1-ZT12VDC 
21.6/26.4 Ba | een Tales Zero-Cross | o55-1167-ND 12.17 11.23 998 8.52 | AQ2AI-C1-ZT24vDC 
4/6 0.5 255-1168-ND 13.43 12.33 10.96 9.32 | AQ2A2-C1-ZT5VDC 
9.6/14.4 1.2 0.025/2 75/250 Zero-Cross 255-1169-ND 13.43 12.33 10.96 9.32 | AQ2A2-C1-ZT12VDC 
SPST-NO 21.6/26.4 24 255-1170-ND 13.43 12.33. 10.96 9.32 | AQ2A2-C1-ZT24VDC 
21.6/26.4 24 0.025/2 75/125 Phase Controlled | 255-1173-ND 9.45 8.71 7.74 6.62 | AQ2A1-C1-T24VDC 
4/6 0.5 255-1174-ND 10.56 9.70 862 7.33 | AQ2A2-C1-T5VDC 
9.6/14.4 1.2 0.025/2 75/250 Phase Controlled | 255-1175-ND 10.56 9.70 862 7.33 | AQ2A2-C1-T12VDC 
21.6/26.4 24 255-1176-ND 10.56 9.70 862 7.33 | AQ2A2-C1-T24VDC 
Input Output Output Digi-Key Price Each Panasonic 
Voltage Voltage Current Package Part No. 1 25 50 100 Part No. 
4-6 75-250 40A Screw Term. 255-1535-ND 34.30 31.50 28.00 23.80 AQR10A2-S-24/6VDC 
10~18 255-1534-ND 34.30 31.50 28.00 23.80 AQR10A2-S-Z10/18VDC 
4-6 75~125 15A Screw Term. 255-1536-ND 33.93 31.17 27.70 23.55 AQR15A1-S-Z24/6VDC 
4-6 75~125 255-1537-ND 35.23 32.36 28.76 24.45 AQR20A1-S-24/6VDC 
10~18 75~250 20A Screw Term. 255-1538-ND 36.95 33.93 30.16 25.64 AQR20A2-S-Z10/18VDC 
18~28 75~250 255-1539-ND 36.95 33.93 30.16 25.64 AQR20A2-S-Z18/28VDC 
4-6 255-1542-ND 78.40 72.00 64.00 54.40 AQR30A2-S-24/6VDC 
10~18 75~250 30A Screw Term. 255-1540-ND 78.40 72.00 64.00 54.40 AQR30A2-S-Z10/18VDC 
18~28 255-1541-ND 78.40 72.00 64.00 54.40 AQR30A2-S-Z18/28VDC 
4-6 255-1545-ND 95.55 87.75 78.00 66.30 AQR40A2-S-Z4/6VDC 
10~18 75~250 40A Screw Term. 255-1543-ND 95.55 87.75 78.00 66.30 AQR40A2-S-Z10/18VDC 
18~28 255-1544-ND 95.55 87.75 78.00 66.30 AQR40A2-S-Z18/28VDC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Snubber circuit 


Input Output 
Current Voltage Current Holding Tube 
Voltage (mA) VRMS IT (RMS) Current Package Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. Typical Minimum Maximum Maximum (A) (mA) Maximum Type Part No. 1 10 25 Part No. 

5 50 120 1.5 25 16-Dip 425-1182-5-ND 2.55 2.13 1.81 PR21HD22NSZ 

1 1.2 10 50 120 1.5 25 16-Dip 425-1207-5-ND 2.52 2.10 1.79 $101DH2 
5 50 240 1.5 25 16-Dip 425-1193-5-ND 2.73 2.28 1.94 PR31HD22NSZ 
10 50 120 0.3 25 8-Dip 425-2603-5-ND¢t NEW! 88 75 68 PR23MF11NSZF 
10 50 120 0.9 25 8-Dip 425-1186-5-ND 1.53 1.30 1.18 PR29MF11NSZ 
10 50 240 0.3 25 8-Dip 425-2647-5-ND¢t NEW! 1.46 1.24 1.13 PR33MF51NSZF 

2 1.2 
5 50 240 0.6 25 8-Dip 425-1197-5-ND 1.63 1.38 1.25 PR36MF12NSZ 
10 50 240 0.9 25 8-Dip 425-2561-5-ND¢t NEW! 1.50 1.27 1.15 PR39MF51NSZF 
10 50 240 1.2 25 8-Dip 425-2562-5-ND¢t NEW! 1.65 1.38 1.17 PR3BMF51NSKF 
10 50 120 0.9 25 8-Dip 425-1188-5-ND 1.56 1.30 1.11 PR29MF21NSZ 

3 1.2 § 50 240 0.9 25 8-Dip 425-1200-5-ND 2.19 1.83 1.56 PR389MD22NSZ 

50 240 0.9 25 8-Dip 425-1204-5-ND 1.83 1.53 1.30 PR39MF22NSZ 

10 50 120 1.5 25 16-Dip 425-1206-5-ND 2.22 1.85 1.58 $101DH1 

4 Ae 
10 50 240 1.5 25 16-Dip 425-1240-5-ND 2.43 2.03 1.73 $201DH1 

5 A2 8 50 240 2.5 25 4-Sip 425-1254-5-ND 7.00 6.30 5.60 S202TA1 

6 12 50 120 8.0 50 4-Sip 425-1223-5-ND 4.13 3.72 3.30 S$108T01 
10 50 240 8.0 50 4-Sip 425-1191-5-ND 4.78 4.30 3.82 PR308T11ESZ 

7 1.2 8 50 120 2.0 25 4-Sip 425-1220-5-ND 3.65 3.29 2.92 $102T02 

8 5 = = 120 1.6 10 4-Sip 425-1208-5-ND 4.78 4.30 3.82 S101N11 

9 1.2 8 50 120 8.0 50 4-Sip 425-1214-5-ND 4.13 3.72 3.30 $102S01 

10 12 10 50 120 0.15 3.5 6-Dip 425-2602-5-ND¢t NEW! 68 58 53 PR22MA11NTZF 
10 50 240 0.06 3.5 6-Dip 425-2604-5-ND¢t NEW! 15 64 58 PR32MA11NTZF 

t+ RoHS Compliant 


TOSHIBA 


Solid State 
Relays 


Input Current Output Tape & Reel 
VE Imin Imax Circuit Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Fig.| (led) (mA) (mA) Vrange Imax Ton/Toff Package Part No. 1 10 100 Part No. 1,500 

1.15 5 25 0-60V 400mA 2/0.5ms 4-SOP TLP172AF-NDO 1.75 1.40 1.05 = = 

1.15 5 25 0-350V 110mA 1ms/1ms 4-SOP TLP172G-ND 1.68 1.34 1.01 = _ 

1.15 5 25 0-350V 110mA 1ms/1ms 4-SOP TLP172GF-ND) NEW! 1.68 1.34 1.01 = = 

{ 1.15 5 25 0-60V 500mA 2/0.5ms 4-Dip TLP222A-ND 1.53 1.22 92 = = 
1.15 5 25 0-350V 120mA 1ms/1ms 4-Dip TLP227GN-ND 1.88 1.50 1.13 = = 

1415 5 25 0-350V 120mA 1ms/ims 4-Dip TLP227GNF-NDO NEW! 1.88 1.50 1.13 [i — 

1.15 5 25 0-350V 120mA 0.8/0.1ms 4-Dip TLP222G-ND 1.35 1.08 81 = = 

1.15 5 25 0-350V 120mA 0.3/0.1ms 4-Dip TLP222GF-ND) NEW! 1.35 1.08 81 = = 

115 5 25 0-350V 120mA 1ms/1ms 8-SOP | TLP227G2CT-NDt 2.70 2.16 1.68 | TLP227G2TR-ND 1530.00/M 

2 1.15 5 25 0-350V 120mA 1ms/1ms 8-SOP TLP227G2NFCT-ND}) NEW! 2.70 2.16 1.68 TLP227G2NFTR-NDO NEW! 1530.00/M 
1.15 75 25 0-320V 100mA 4ms/4ms 8-SOP TLP296GTACT-NDt 4.95 3.96 3.08 = = 

3 1.33 10 20 0-48V 2.5A 1.5/0.4ms 6-DIP TLP3542-ND 8.60 6.88 5.81 = = 
1.15 5 30 0-80V 1.25A 3ms/1ms 6-SOP TLP3120F-NDO 8.00 6.40 5.40 = _— 


tCutTape RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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om RON. Compare the Technological Advantages of Omron’s G3VM MOS FET Relays 


Current The Advantages of 
Technology VS. Omron’s MOS FET Relays 
Reed Relays G3VM Series offers: 


Longer life 

Lower pick-up power 

Smaller size/less board space 
Faster switching speed 

Greater resistance to shock/vibration 
Higher isolation voltages 


Photocouplers 


G3VM Series offers: 

¢ Linear ON-resistance 

¢ High isolation voltage and increased sensitivity 
¢ The ability to switch AC and DC loads 

¢ Voltage control up to 600V 


Electromechanical 
Relays 


G3VM Series offers: 


Longer life 

Lower pick-up power 

Lower profile and smaller footprint 
High-speed operation 

Greater resistance to shock and vibration 
Higher isolation voltages 


Current 
Technology 


vs. 


The Advantages of 
Omron’s MOS FET Relays 


Solid State Relays 
with Thyristor 
Output 


G3VM Series offers: 

¢ Linear ON-resistance 

¢ The ability to switch AC and DC loads 

¢ The ability to control high frequency loads 
¢ No signal distortion 


Solid State Relays 
with BJT Output 


G3VM Series offers: 

¢ Lower ON-state offset voltages 
¢ Minimal leakage current 

¢ Better voltage control 

¢ No signal distortion 


Solid State Relays 
with Triac Output 


G3VM Series offers: 

¢ Minimal leakage current 

¢ Increased protection, eliminating the need for a 
snubber circuit 

¢ No signal distortion 


Advantages of MOS FET Technology and 


Construction 


60% smaller than 
reed relays and still 
outperforms the 
competition. 


The G3VM delivers design 
flexibility without sacrificing 
accuracy or performance. It’s 
now possible for designers 
to give their products more 
functionality and reduce overall 
machine size. 


100,000 hours and still 
going 


An independent firm ran tests 
on the only part of the G3VM 
that might possibly waver in per- 
formance - the LED chip. They 
simulated operation for a total 
of 100,000 hours (equivalent 
to more than 11 years!) and 
the G3VM was still operating 
successfully. 


Contact Resistance 


3000 m2 


Other low 


signal relays 2000 ma 


Omron's 
MOS FET Relays 


1000 ma 


0 5 10 15 20 
Millions of Operations 


Mechanical Life 


Other low signal relays 
—= 


Reed relays 
Omron's MOS FET Relays ; 
0 10 250 500 


Millions of Operations 


For Greatest Accuracy — it has to be White Resin 


Omron’s White Mold 
Resin 


Competitor’s Black 
Mold Resin 


MOS FET Driver 


LED Chip 


Clear Resin 


For maximum performance and accuracy, the G3VM is cast in white resin, 
which reflects more light from the LED chip to the MOS FET driver than black 
resin, which absorbs light. White resin also helps the relay dissipate heat more 
effectively. This means relays can be placed closer together on circuit boards 
with no worry of overheating, and no loss of accuracy or function. 


G3VM — LR Series 


(SSOP MOS FET Relays) 


Specifications (1 Form A) 


Part Number Ron (typ.) Cour (typ.) | Cx R(pF x) | Output Voltage 
G3VM-21LR 5 1 5 20V 
G3VM-21LR1 0.8 5 5 20V 
G3VM-41LR3 25 0.6 15 40V 
G8VM-41LR4 2 10 40V 
G3VM-41LR5 1 10 10 40V 
G8VM-41LR6 10 1 10 40V 

G3VM — GR Series 

(SOP MOS FET Relays) 

Specifications (1 Form A) 
Part Number Ron (typ.) | Cout(typ.) | CxR(pFxQ) | Output Voltage 
G3VM-21GR 5 1 5 20V 
G3VM-21GR1 1 5 5 20V 
G3VM-41GR3 25 0.6 15 40V 
G8VM-41GR4 2 10 40V 
G3VM-41GR5 1 10 10 40V 
G8VM-41GR6 10 1 10 40V 

G3VM Higher Current Models 
Part Load Load Dielectric 
Number Current Voltage Ron Strength 
G3VM-61CR 2 Amps 60V 120m Ohms 2,500VAC 
G3VM-61FR 2 Amps 60V 120m Ohms 2,500VAC 
G3VM-61A1 500mA 60V 1 Ohm 2,500VAC 
G3VM-61B1 500mA 60V 1 Ohm 2,500VAC 
G3VM-61D1 500mA 60V 1 Ohm 2,500VAC 
G3VM-61E1 500mA 60V 1 Ohm 2,500VAC 

G3VM High Voltage Models 
Part Load Load Dielectric 
Number Current Voltage Ron Strength 
G3VM-401BY 120mA 400V 17 Ohms 5,000VAC 
G3VM-401EY 120mA 400V 18 Ohms 5,000VAC 
G3VM-601BY 100mA 600V 25 Ohms 5,000VAC 
G8VM-601EY 100mA 600V 26 Ohms 5,000VAC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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OMRON. Solid State Relays 


Omron’s G3VM relays are PCB and SMT solid state switches that are capable of 
controlling voltages up to 600V. Extremely low input currents, low ON-State Resistance 
and small packages make these relays ideal for microprocessor and logic switching. 
Current limiting input resistor required for operation. Packages include 4, 6 and 8 pin 
Dip, SMT, or SOP packages or use the extremely small 4-SSOP package for extremely 
small board space requirements. Relays will switch both AC or DC voltages. G3M and 
G3MB relays are larger current relays but offered in a SIP package to reduce board 


oad 


space. Perfect for controlling pumps, alarms, solenoids and other inductive/capacitive 
loads. Use zero-cross for general power switching or highly inductive loads or use 
Phase Controlled for output control of motor speed controls or light dimming. The G3R 
relays are drop-in replacements to the popular G2R Electromechanical relays. Perfect for 
compact Din-Rail mounting and applications requiring the long life of solid state relays. 
G3TC series are replacement to standard 1/0 modules. Replaces Opto22, Gordos and 
many other I/O modules. Perfect for multiple output controls. 


Contact Input Input Output Output ON Digi-Key Price Each Omron 
Fig. |Arrangement| Voltage |Current (mA) |Volt. (Peak)| Current | Resist. (0) | Package | Part No. 1 25 50 Part No. 
G3VM Series — Ultra Small MOSFET Relays — RoHS Compliant 

SPST-NO 7 1.15V 10-30 20V 300mA T2 4-SSOP | Z1622-ND 18.14 16.33 T45T | G3VM-27LRT 
SPST-NO | 1.15V 7~30 20V 160mA 8 4-SSOP | Z2075-ND 18.14 16.33 14.51 | G3VM-21LR 
SPST-NO | 1.15V 10-30 40V 80mA 1 4-SSOP | Z1623-ND 18.14 16.33 14.51 | G3VM-41LR3 
SPST-NO | 1.15V 10-30 40V 250mA 1 4-SSOP | Z21624-ND 18.14 16.33 14.51 | G3VM-41LR4 

1 SPST-NO_|_1.15V 10-30 40V 300mA 1.5 4-SSOP_| Z1625-ND 18.14 16.33 14.51 | G3VM-41LR5 
SPST-NO | 1.15V 10-30 40V 120mA 15 4-SSOP | Z1626-ND 18.14 16.33 14.51 | G3VM-41LR6 
SPST-NO | 1.15V 10-30 40V 140mA 10 4-SSOP | Z2700-ND NEW! 21.38 19.24 17.10 | G3VM-41LR11 
SPST-NO | 1.15V 10-30 40V 120mA 12 4-SSOP | Z2701-ND NEW! 21.38 19.24 17.10 | G3VM-41LR10 
SPST-NO | 1.15V 10-30 60V 400mA 12 4-SSOP | Z2715-ND NEW! 19.10 17.19 15.28 | G3VM-61LR 
SPST-NO_| 1.15V 10-30 80V 120mA 12 4-SSOP_| Z2702-ND NEW! 18.95 17.06 15.16 | G3VM-81LR 

G3VM Series — Solid State MOSFET Relays — RoHS Compliant 

SPST-NO | 1.15V 7~30 20V 300mA 1.5 4-SOP | Z2077-ND 5.55 5.00 4.44 | G3VM-21GR1 
SPST-NO | 1.15V 7~30 20V 160mA 8 4-SOP | Z2076-ND 5.55 5.00 4.44 | G3VM-21GR 
SPST-NO | 1.15V 10-30 40V 80mA 25 4-SOP | Z2115-ND 3.30 2.98 2.65 | G3VM-41GR3 
SPST-NO | 1.15V 10-30 40V 250mA 2 4-SOP | Z2116-ND 3.30 2.98 2.65 | G3VM-41GR4 
SPST-NO_|_1.15V 10 ~ 30 40V 300mA 1.5 4-SOP_| Z2078-ND 5.55 5.00 4.44 | G3VM-41GR5 
SPST-NO | 1.15V 10 ~ 30 40V 120mA 15 4-SOP | Z2079-ND 5.55 5.00 4.44 | G3VM-41GR6 
SPST-NO | 1.15V 10 ~50 80V 200mA 8 4-SOP | Z2703-ND NEW! 11.93 10.74 9.54 | G3VM-81GR1 
SPST-NO | 1.15V 10 ~ 50 80V 40mA 25 4-SOP | Z2704-ND NEW! 11.93 10.74 9.54 | G3VM-81GR 
SPST-NO | 1.15V 5-25 350V 120mA 22 4-Dip | Z150-ND 3.10 2.79 2.48 | G3VM-2 
SPST-NO_|_1.15V 5-25 350V 120mA 22 4-SMT_| Z151-ND 3.10 2.79 2.48 | G3VM-2F 
SPST-NO | 1.15V 10 ~ 50 350V 300mA 35 4-Dip | Z2710-ND NEW! 4.13 3.72 3.30 | G3VM-2L 
SPST-NO | 1.15V 10 ~ 50 350V 300mA 35 4-SMT_ | Z2711-ND NEW! 4.13 3.72 3.30 | G3VM-2FL 
SPST-NO | 1.15V 5~ 25 350V 120mA 22 6-Dip | 2152-ND 3.10 2.79 2.48 | G3VM-3 
SPST-NO | 1.15V 5-25 350V 120mA 22 6-Dip | 22712-ND NEW! 470 4.23 3.76 | G3VM-3L 
SPST-NO_|_1.15V 5~25 350V 120mA 22 6-SMT_| Z2713-ND NEW! 4.00 3.60 3.20 | G3VM-3FL 
SPST-NO | 1.15V 5~ 25 350V 120mA 22 6-SMT | Z153-ND 3.10 2.79 2.48 | G3VM-3F-S 
DPST-NO | 1.15V 5~25 350V 100mA 22 8-Dip | 2154-ND 6.28 5.65 5.02 | G3VM-W 
DPST-NO | 1.15V 5~25 350V 100mA 22 8-SMT | Z155-ND 6.28 5.65 5.02 | G3VM-WF 
DPST-NO | 1.15V 10 ~ 50 350V 120mA 35 8-SMT | Z2705-ND NEW! 8.08 7.27 6.46 | G3VM-WFL 
SPST-NO_| 1.15V | 7.5~25 60V 300mA 1.4 6-Dip | Z156-ND 3.10 2.79 2.48 | G3VM-V 
SPST-NO | 1.15V | 7.5~25 60V 300mA 1.4 6-SMT | Z157-ND 3.10 2.79 2.48 | G3VM-VF 
SPST-NO | 1.15V | 7.5~25 60V 300mA 2 6-Dip | 2227-ND 9.03 8.13 7.22 | G3VM-XN-S 
SPST-NO | 1.15V | 7.5~25 60V 300mA 2 6-SMT | Z228-ND 9.03 8.13 7.22 | G3VM-XNF-S 
SPST-NO | 1.15V | 7.5~25 400V 150mA 12 6-Dip | 2229-ND 9.03 8.13 7.22 | G3VM-4N-S 
SPST-NO_| 1.15V | 7.5~25 400V 150mA 12 6-SMT_| Z230-ND 9.03 8.13 7.22 | G3VM-4NF-S 
SPST-NO | 1.15V 5+ 25 60V 300mA 12 4-SOP | Z1039-ND 4.43 3.99 3.54 | G3VM-S1 
SPST-NO | 1.15V 5~50 200V 50mA 30 4-SOP | Z2507-ND 7.56 6.81 6.05 | G3VM-201G 
SPST-NO | 1.15V 5~50 200V 200mA 8 6-SOP | Z2709-ND NEW! 4.63 417 3.70 | G3VM-201H1 
SPST-NO | 1.15V 5~25 400V 120mA 35 4-Dip | Z2089-ND 5.30 477 4.24 | G3VM-401A 
SPST-NO_|_1.15V 5 ~ 25 400V 120mA 35, 6-DiP__| Z2091-ND 5.30 477 4.24 | G3VM-401B 
SPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 400V 120mA 35 4-SMT | Z2090-ND 5.30 477 4.24 | G3VM-401D 
SPST-NO | 1.15V 5~25 400V 120mA 35 6-SMT | Z2092-ND 5.30 477 4.24 | G3VM-401E 
SPST-NO | 1.15V 5~25 400V 120mA 35 4-SOP | Z2095-ND 477 4.30 3.82 | G3VM-401G 
SPST-NO | 1.15V 5~ 25 400V 120mA 35 6-SOP | Z2096-ND 5.19 4.68 416 | G3VM-401H 
SPST-NO_|_1.15V 5 ~ 25 400V 120mA 35 6-Dip | Z2093-ND 5.56 5.01 4.45 | G3VM-401BY 
SPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 400V 120mA 35 6-SMT | Z2094-ND 5.71 5.15 4.57 | G3VM-401EY 

9 | DPST-NO | 1.15V 5~25 400V 120mA 35 8-Dip | Z2097-ND 7.65 6.89 6.13 | G3VM-402C 
DPST-NO | 1.15V 5~25 400V 120mA 35 8-SMT | Z2098-ND 7.65 6.89 6.13 | G3VM-402F 
DPST-NO | 1.15V 5~25 400V 120mA 35 8-SOP | Z2099-ND 7.65 6.89 6.13 | G3VM-402J 
SPST-NO_|_1.15V 5-25 600V 100mA 35 6-Dip | Z1040-ND 8.60 7.74 6.88 | G3VM-601BY 
SPST-NO | 1.15V 5725 600V 100mA 35 6-SMT | Z1041-ND 8.60 7.74 6.88 | G3VM-601EY 
SPST-NO | 1.15V 5~ 25 350V 120mA 35 4-Dip | Z2080-ND 3.61 3.25 2.89 | G3VM-351A 
SPST-NO | 1.15V 5~25 350V 120mA 35 6-Dip | 22081-ND 3.54 3.19 2.84 | G3VM-351B 
DPST-NO | 1.15V 5~25 350V 120mA 35 8-Dip | 22086-ND 5.19 4.68 416 | G3VM-352C 
SPST-NO_|_1.15V 5 ~25 350V 120mA 35 4-SMT_| Z2082-ND 3.72 3.35 2.98 | G3VM-351D 
SPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 350V 120mA 35 6-SMT | Z2083-ND 3.61 3.25 2.89 | G3VM-351E 
DPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 350V 120mA 35 8-SMT | Z2087-ND 5.19 4.68 416 | G3VM-352F 
SPST-NO | 1.15V 5~25 350V 110mA 35 4-SOP | Z2084-ND 4.55 4.10 3.65 | G3VM-351G 
SPST-NO | 1.15V 5 ~25 350V 120mA 35 4-SOP | Z2457-ND 4.49 4.05 3.60 | G3VM-351GL 
SPST-NO_|_1.15V 5~ 25 350V 110mA 35 6-SOP_| Z2085-ND 6.41 5.77 5.13 | G3VM-351H 
DPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 350V 110mA 35 8-SOP | Z2088-ND 5.19 4.68 416 | G3VM-352J 
DPST-NO | 1.15V §~ 25 200V 150mA 25 8-Dip | 21042-ND 17.70 15.93 14.16 | G3VM-354C 
DPST-NC | 1.15V 5~25 350V 100mA 25 8-Dip | 22453-ND 10.52 9.48 8.42 | G3VM-354C1 
DPST-NO | 1.15V 5~25 200V 150mA 25 8-SMT | Z1043-ND 17.70 15.93 14.16 | G3VM-354F 
DPST-NC_|_1.15V 5~25 350V 100mA 25 8-SMT_| 22454-ND 10.59 9.54 8.48 | G3VM-354F1 
DPST-NC | 1.15V 5 ~ 25 350V 120mA 25 8-SOP | Z2455-ND 21.02 18.92 16.82 | G3VM-354J 
DPST-NC | 1.15V 5 ~ 25 350V 90mA 25 8-SOP | Z2456-ND 12.28 11.05 9.82 | G3VM-354J1 
SPST-NO | 1.15V 5+ 25 400V 150mA 25 4-Dip | Z1044-ND 9.45 8.51 7.56 | G3VM-353A 
SPST-NC | 1.15V 5~25 350V 100mA 15 4-Dip | Z2445-ND 5.26 4.74 4.21 | G3VM-353A1 
SPST-NO_|_1.15V §~25 400V 150mA 25 6-Dip | Z1045-ND 9.45 8.51 7.56 | G3VM-353B 
SPST-NC | 1.15V 5 ~ 25 350V 100mA 50 6-Dip | 22447-ND 5.68 5.11 4.55 | G3VM-353B1 
SPST-NO | 1.15V 5-25 400V 150mA 25 4-SMT | Z1046-ND 9.97 8.98 7.98 | G3VM-353D 
SPST-NC | 1.15V 5 ~ 25 350V 100MA 50 4-SMT | Z2446-ND 5.33 4.80 4.27 | G3VM-353D1 
SPST-NO | 1.15V 5~ 25 400V 150mA 25 6-SMT | Z1047-ND 9.45 8.51 7.56 | G3VM-353E 
SPST-NC_|_1.15V 5~ 25 350V 100mA 50 6-SMT_| Z2448-ND 5.82 5.24 4.66 | G3VM-353E1 
SPST-NC | 1.15V 5~ 25 350V 90mA 50 4-SOP | Z2450-ND 6.17 5.56 4.94 | G3VM-353G1 
SPST-NC | 1.15V 5 ~ 25 350V 120mA 25 6-SOP | Z2451-ND 10.06 9.06 8.05 | G3VM-353H 
SPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 350V 90mA 50 6-SOP | Z2452-ND 6.59 5.94 5.28 | G3VM-353H1 
SPST-NO | 1.15V 5~25 60V 500mA 2 4-Dip | Z2100-ND 4.16 3.75 3.33 | G3VM-61A1 
SPST-NO_|_1.15V 5~25 60V 500mA 2 4-SMT_| Z2101-ND 4.16 3.75 3.33 | G3VM-61D1 
SPST-NO | 1.15V 5~ 25 60V 500mA 2 6-Dip | 22102-ND 4.16 3.75 3.33 | G3VM-61B1 
SPST-NO | 1.15V 5~ 25 60V 500mA 2 6-SMT | Z2103-ND 4.32 3.89 3.46 | G3VM-61E1 
SPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 60V 400mA 8 4-SOP | Z2106-ND 4.56 441 3.65 | G3VM-61G1 
SPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 60V 400mA 2 6-SOP | Z2107-ND 4.16 3.75 3.33 | G3VM-61H1 
SPST-NO_|_1.33V 10 ~ 20 60V 2.5A 10 6-Dip | 22442-ND 20.20 18.18 16.16 | G3VM-61BR 
SPST-NO | 1.2V 10 ~ 30 60V 2,000mA 12 8-Dip | 22104-ND 21.57 19.42 17.26 | G3VM-61CR 
SPST-NO | 1.33V 10 ~ 20 60V 2.5A 10 6-SMT | Z2443-ND 20.27 18.25 16.22 | G3VM-61ER 
SPST-NO | 1.15V 10 ~ 30 60V 2,000mA 12 8-SMT | Z2105-ND 21.57 19.42 17.26 | G3VM-61FR 
DPST-NO | 1.15V 10 ~ 30 60V 500mA 2 8-Dip | 22708-ND NEW! 6.58 5.92 5.26 | G3VM-62C1 
DPST-NO_|_1.15V 5 +25 60V 500mA 2 8-SMT_| Z2108-ND 6.58 5.92 5.27 | G3VM-62F1 
DPST-NO | 1.15V 5~ 25 60V 400mA 2 8-SOP | Z2109-ND 9.28 8.36 7.43 | G3VM-62J1 
DPST-NO | 1.15V 5~25 20V 150mA 4 8-Dip | 22706-ND NEW! 9.68 8.71 7.74 | G3VM-22CO0 
DPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 20V 150mA 4 8-SMT | Z2707-ND NEW! 9.40 8.46 7.52 | G3VM-22FO 
SPST-NO | 1.15V 5~30 80V 350mA 132 4-SOP | Z2459-ND 9.65 8.69 7.73 | G3VM-81G1 

@ RoHS Compliant 


Fig. 1 — G3VM-LR Series 


Fig. 2— G3VM Series 


a 
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MOSFET relays boast performance with long life, low input 
drive, and high-speed response to handle minute analog 
signals with minimum current leakage. The standard G3VM 
MOSFET relays have dielectric strength of 2,500 VAC between 
1/0 terminals (except SOP relays). 
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Features: * Zero-cross or Phase Control type «Thin design 
for high-density PCB applications *DC input — AC output 
for 2A load * Footprint compatible with industry standard 1/0 
modules * Low cost 

Characteristic Data: * Operate time: 1ms maximum * Output 
ON voltage drop: 1.6V (RMS) maximum «Leakage Current: 
2mA maximum (at 100VAC); 5mA maximum (at 200VAC) 
© Operating Temperature: -30°C ~ 80°C 
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OMRON. | solid State Relays (cont.) oAS | Fig. 4—GaMB/MC Series 
Contact Input Input Output Output ON Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Arrangement] Voltage | Current (mA) | Volt. (Peak)| Current | Resist. (Q) | Package | Part No. 1 25 50 Part No. 
SPST-NO | 1.15V 5 ~25 80V 1250mA 15 6-SOP | Z2110-ND 21.02 18.92 16.82 | G3VM-81HR 24.5 ri4.5 
SPST-NO | 1.15V §7 25 400V 150mA 12 6-Dip | Z158-ND 5.68 5.11 4.54 | G3VM-6 2 
SPST-NO | 1.15V 5725 400V 150mA 12 6-SMT | Z159-ND 5.68 5.11 4.54 | G3VM-6F 
SPST-NO | 1.15V 5725 350V 120mA 35 4-SOP | Z160-ND 3.58 3.22 2.86 | G3VM-S2 aH EF i 
SPST-NO | 1.15V §7 25 350V 120mA 35 6-SOP__| Z161-ND 6.00 5.40 4.80 | G3VM-S3 asa -14-0.7 
SPST-NO | 1.15V § 25 200V 150mA 35 4-SOP | Z162-ND 3.95 3.56 3.16 | G3VM-S5 10.16/7.62 
2 | DPST-NO | 1.15V §~25 350V 120mA 22 8-SOP | Z163-ND 7.95 7.16 6.36 | G3VM-SWS 
DPST-NO | 1.15V 5-25 60V 200mA 2 8-SOP | Z2164-ND 7.95 7.16 6.36 | G3VM-SY 
SPST-NO/NC} 1.15V §~25 350V 120mA 25 8-Dip | Z2460-ND 13.65 12.29 10.93 | G3VM-355CR 
SPST-NO/NC| 1.15V 5 ~ 25 350V 120mA 25 8-SMT_| 22461-ND 13.65 12.29 10.93 | G3VM-355FR 
SPST-NO/NC} 1.15V 5 ~ 25 350V 120mA 25 8-SOP | 22462-ND 13.16 11.85 10.53 | G3VM-355JR 
DPST-NO | 1.15V 5 ~25 350V 120mA 22 8-Dip | Z2508-ND 8.08 7.28 6.47 | G3VM-WL 
DPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 200V 200mA 5 8-SOP | 22509-ND 7.56 6.81 6.05 | G3VM-202J1 
(BOTTOM VIEW) 
Contact Input Input Output Output Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Arrange. Voltage Current (mA) | Voltage (Peak) | Current Features | Part No. 1 25 50 | Part No. f is . . 
G3M Series — Standard Sip Package — RoHS Compliant rea c ar Sumi ae, poe mount fi scl 
4-6 VDC = 75-132VAC | 1-24 7903-ND 7.38 6.64 5.90 | G3M-102PL-US-4-DC5 load at 25°C. = Menccblock’ nad frame facliitates haat 
9.6 ~ 14.4 VDC _ 75~132VAC | 1-2A 2904-ND 7.38 6.64 5.90 | G3M-102PL-US-4-DC12 dissipati A erat i 
pation without use of heat sink * Smaller Footprint 
spst.no | 19:2728.8 VDC - 75-132VAC | 1-24 | Phase  |Z905-ND 7.38 6.64 5.90 | G3M-102PL-US-4-DC24 (Approximately 20% smaller than G3MB) is ideal for close 
4-6 VDC - 75-264VAC | 1-24 | Controlled |Z906-ND 8.35 7.52 6.68 | G3M-202PL-US-4-DC5 BCB Mounting applications * Built-In Snubber Circuit 
3 9.6~ 14.4 VDC - 75-264VAC | .1~2A 7907-ND 8.35 7.52 6.68 | G3M-202PL-US-4-DC12 Characteristic Data: « Leakage Current: 1.5mA maximum 
19.2 ~ 28.8 VDC = 75-264 VAC_| 1-24 7908-ND 8.35 7.52 __ 6.68 | G3M-202PL-US-4-D624 * Operating Temperature: -30°C ~ 80°C 
4-6 VDC _ 75~264VAC | .1-2A Zero Z900-ND 9.00 8.10 7.20 | G3M-202P-US-4-DC5 
SPST-NO 9.6 ~ 14.4 VDC _ 75~264VAC | .1-2A Cross Z901-ND 9.00 8.10 7.20 | G3M-202P-US-4-DC12 i 
19.2 - 28.8 VDC = 75~264VAC | 1-2A 2902-ND 9.90 8.91 7.92 | G3M-202P-US-4-DC24 Fig. 5 — G3R Series 
G3MB Series — Mini Sip Package — RoHS Compliant 
4-6 VDC =— 75~132VAC | .1-2A 2912-ND 3.53 3.18 2.82 | G3MB-102PL-DC5 
9.6 ~ 14.4 VDC _ 75~132VAC | .1-2A 2913-ND 3.53 3.18 2.82 | G3MB-102PL-DC12 
SPST-NO 19.2 - 28.8 VDC = 75~132VAC | .1-2A Phase 2914-ND 3.53 3.18 2.82 | G3MB-102PL-DC24 
4-6 VDC =_ 75~264VAC | .1-2A | Controlled |Z915-ND 3.93 3.54 3.14 | G3MB-202PL-DC5 
4 9.6 ~ 14.4 VDC - 75~264VAC | .1-2A Z916-ND 3.93 3.54 3.14 | G3MB-202PL-DC12 
19.2 ~ 28.8 VDC = 75~264VAC | .1-2A Z917-ND 3.93 3.54 3.14 | G3MB-202PL-DC24 
4-6 VDC = 75~264VAC | .1-2A Zero Z909-ND 4.33 3.90 3.46 | G3MB-202P-DC5 
SPST-NO 9.6 ~ 14.4 VDC _ 75~264VAC | .1-2A Cross Z910-ND 4.33 3.90 3.46 | G3MB-202P-DC12 
19.2 - 28.8 VDC = 75~264VAC | .1-2A Z911-ND 4.33 3.90 3.46 | G3MB-202P-DC24 
G3MC Series — Micro Sip Package — RoHS Compliant 
4-6 VDC _ 75~132VAC | .1-1A Phase Z1196-ND 3.40 3.06 = 2.72 | G3MC-101PL-DC5 
SPST-NO 9.6 ~ 14.4 VDC =— 75~132VAC | .1-1A Controlled Z1197-ND 3.40 3.06 2.72 | G3MC-101PL-DC12 I ! 
19.2 ~ 28.8 VDC = 75~132VAC_ | .1-1A Z1198-ND 3.40 3.06 2.72 | G3MC-101PL-DC24 ee 43 
4-6 VDC _ 75~132VAC | .1-1A Zero Z1195-ND 3.68 3.31 2.94 | G3MC-101P-DC5 7.5 * Max. 
SPST-NO 9.6 ~ 14.4 VDC _ 75~132VAC | .1-1A Cross Z1236-ND 3.73 3.36 2.98 | G3MC-101P-DC12 
4 19.2 ~ 28.8 VDC = 75-132VAC | 1-1A 71237-ND 373 3.36 2.98 | G3MC-101P-DC24 Features: * Input / Output Modules that have the same 
SPST-NO 4~6VDC = 75~264VAC | .1-1A Phase 22521-ND 4.27 3.84 3.42 | G3MC-201PL-DC5 footprint as the G2R * Incorporating an easy-to-see 
9.6 ~ 14.4 VDC = 75 ~ 264 VAC | .1-1A | Controlled |Z2523-ND 4.27 3.84 3.42 | G3MC-201PL-DC12 monitoring indicator 
4~6 VDC =_ 75 ~264VAC | .1~1A Zero 22520-ND 4.63 417 3.71 | G3MC-201P-DC5 Characteristic Data: * Leakage Current: 5A maximum 
SPST-NO 9.6 ~ 14.4 VDC =— 75 ~264VAC | .1-1A Cross Z2522-ND 4.63 417 3.71 | G3MC-201P-DC12 * Operating Temperature: -30°C ~ 80°C *For socket use 
19.2 ~ 28.8 VDC = 75 ~ 264 VAC | .1-1A Z2524-ND 4.63 4173.71 | G3MC-201P-DC24 Z855-ND 
G3R Series — QC Style Package — RoHS Compliant 
4-6 VDC 8 4~32 VDC AA Phase Z1190-ND 18.18 16.36 14.54 | G3R-IDZRISN-DC5 Fig. 6 — G3TC Seri 
SPST-NO 12~24 VDC 8 4~32 VDC 4A | controled |21191-ND 18.18 16.36 14.54 | G3R-IDZR1SN-DC12-24 chai a 
100 ~ 240 VAC 15 4-32 VDC AA Z1234-ND 22.88 20.59 18.30 | G3R-IAZR1SN-AC100/240 
5 5~24 VDC 8 4-60 VDC .01~2A Z1193-ND 20.28 18.25 16.22 | G3R-ODX02SN-DC5-24 
SPST-NO 5~24 VDC 8 40~200 VDC |.01~1.5A Zero Z1194-ND 23.33 21.00 18.66 | G3R-OD201SN-DC5-24 
5~24 VDC 15 75~264VAC | .05~2A Cross Z1192-ND 22.67 20.41 18.14 | G3R-OA202SZN-DC5-24 
5~24 VDC 15 75~264 VAC | .05~2A Z1235-ND 30.10 27.09 24.08 | G3R-OA202SLN-DC5-24 
G3TC I/O Modules — Standard Sip Package 
180 ~ 280 VAC/DC = 45-6 VDC 50mA Z2018-ND 14.91 13.42 11.93 | G3TC-IAC-5A AC/DC240 
SPST-NO 90 ~ 140 VAC/DC = 12-18 VDC 50mA Yellow Z2019-ND 13.52 1217 10.82 | G3TC-IAC-15 AC/DC120 
90 ~ 140 VAC/DC = 20 ~ 30 VDC 50mA Z2020-ND 13.52 1217 10.82 | G3TC-IAC-24 AC/DC120 
90 ~ 140 VAC/DC = 4.5~6 VDC 50mA Z2021-ND® 13.52 12.17 10.82 | G3TC-IAC5 AC/DC120 
2.5~8 VDC = 75 ~ 140 VAC 3A 22027-ND 14.84 13.36 11.88 | G3TC-OAC5-DC5 
SPST-NO 9-16 VDC _ 75 ~ 140 VAC 3A Black Z2025-ND 14.05 12.65 11.24 | G3TC-OAC15-DC15 
18~32 VDC _ 75 ~ 140 VAC 3A Z2026-ND 14.05 12.65 11.24 | G3TC-OAC24-DC24 
6 2.5~8 VDC = 5~60 VAC 3A Z2028-ND 14.90 13.41 11.92 | G3TCOACSADC5 
10-32 VDC/15-32 VAC _ 4.5~6 VDC 50mA Z2024-ND 13.38 = 12.05 10.71 | G3TC-IDC5-DC/AC24 
SPST-NO | 10-32 VDC/15-32 VAC = 12-18 VDC 50mA White Z2022-ND 13.38 12.05 10.71 | G3TC-IDC15-DC/AC24 
10-32 VDC/15-32 VAC = 20~ 30 VDC 50mA Z2023-ND 13.38 12.05 10.71 | G3TC-IDC24-DC/AC24 
2.5~8 VDC = 5-60 VDC 3A 22031-ND 14.18 = 12.76 11.35 | G3TC-ODC5-DC5 
9~16 VDC =- 5-60 VDC 3A Z2029-ND 14.18 12.76 11.35 | G3TC-ODC15-DC15 i 
SPST-NO | 4g-32 voc — 5-60VDC | 3A Red | 20030-nD 1418 1276 11.35 | G3TC-ODC24-DC24 Features: Standart eizeu VO miadeles foc replaromnent tn 
2.5-8 VDC = 5 ~ 200 VDC 1A 72032-ND 16.24 14.62 _ 13.00 | G3TC-ODC5A-DC5 « Gontingntal and Gorgas relays: 
@ RoHS Compliant 
Solid State Relays 
Contact Input Output Output Digi-Key Price Each Omron A . 
Fig. | Arrangement Voltage Voltage (Peak) Current Package Part No. 1 25 50 Part No. Fig. 1 — G3NE Series 
G3NE Series 
SPST-NO 5VDC 75 ~ 264VAC 1~5A QC Style Z2590-NDt NEW! 15.20 13.68 12.16 | G3NE-205T-US-DC5 
SPST-NO 12VDC 75 ~ 264VAC 1~5A QC Style Z2589-NDt NEW! 15.20 13.68 12.16 | G3NE-205T-US-DC12 
SPST-NO 5VDC 75 ~ 264VAC 1~5A (not zero cross) | Z2591-NDt NEW! 15.20 13.68 12.16 | G3NE-205TL-US-DC5 
SPST-NO 4-6VDC 75 ~ 264VAC 1~10A QC Style Z175-ND 16.58 14.92 13.26 | G3NE-210T-US-DC5 
1 SPST-NO 9.6-14.1VDC 75 ~ 264VAC 1~10A QC Style Z176-ND 16.58 14.92 13.26 | G3NE-210T-US-DC12 
SPST-NO 19.2-28.8VDC 75 ~ 264VAC 1~10A QC Style Z177-NDt 16.58 14.92 13.26 | G3NE-210T-US-DC24 
SPST-NO 4-6VDC 75 ~ 264VAC 1~20A QC Style Z178-ND 19.43 17.49 15.54 | G3NE-220T-US-DC5 
SPST-NO 9.6-14.1VDC 75 ~ 264VAC 1~20A QC Style Z179-ND 19.43 17.49 15.54 | G3NE-220T-US-DC12 
SPST-NO 19.2-28.8VDC 75 ~ 264VAC 1~20A QC Style Z180-ND 19.43 17.49 15.54 | G3NE-220T-US-DC24 
G3NA Series 
SPST-NO 5-24VDC 19 ~ 264VAC 1~5A Screw Style Z165-ND 18.38 16.54 14.70 | G3NA-205B-DC5-24 
SPST-NO 100-120VAC 19 ~ 264VAC 1~5A Screw Style Z166-ND 23.13 20.82 18.50 | G3NA-205B-AC100-120 
SPST-NO 200-240VAC 19 ~ 264VAC 1~5A Screw Style Z167-ND 23.13 20.82 18.50 | G3NA-205B-AC200-240 
SPST-NO 4-32VDC 19 ~ 264VAC 1~10A Screw Style 2918-ND 18.80 16.92 15.04 | G3NA-210B-DC5-24 a 
SPST-NO 75-132VAC 19 ~ 264VAC 1~10A Screw Style | Z919-ND 25.18 22.66 20.14 | G3NA-210B-AC100-120 Features: 
SPST-NO 150-264VAC 19 ~ 264VAC 1~10A Screw Style Z920-ND 25.18 22.66 20.14 | G3NA-210B-AC200-240 * Ideal for panel mounted applications 
2 SPST-NO 5-24VDC 19 ~ 264VAC 1~20A Screw Style Z2253-NDT 22.67 20.41 18.14 | G3NA-220B-DC5-24 * Compact aluminum PCB and power ele- 
SPST-NO 100-120VAC 19 ~ 264VAC 1~20A Screw Style 22583-NDt NEW! 28.88 25.99 23.10 | G3NA-220B-AC100-120 ments used 
SPST-NO 200-240VAC 19 ~ 264VAC 1~20A Screw Style Z2584-NDt NEW! 28.88 25.99 23.10 | G3NA-220B-AC200-240 * Quick-connect #110 input terminals and 
SPST-NO 4-32VDC 19 ~ 264VAC 1~25A Screw Style 2921-ND 24.45 22.01 19.56 | G3NA-225B-DC5-24 #250 output connections 
SPST-NO 75-132VAC 19 ~ 264VAC 1~25A Screw Style 2922-ND 29.45 26.51 23.56 | G3NA-225B-AC100-120 
SPST-NO 150-264VAC 19 ~ 264VAC 1~25A Screw Style 2923-ND 31.38 28.24 25.10 | G3NA-225B-AC200-240 
SPST-NO 5-24VDC 180 ~ 528VAC 1~25A Screw Style Z170-ND 52.88 47.59 42.30 | G3NA-425B-DC5-24 
t+ RoHS Compliant (Continued) 
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OMRON. 


Solid State Relays (cont) 


Contact Input Output Output Digi-Key Price Each Omron 7 = i 
Fig. | Arrangement Voltage Voltage (Peak) Current Package Part No. 1 25 50 Part No. rig: 2. — GoNA Seree 
SPST-NO 00-120VAC_ | 180~528VAC | .1~25A Screw Style | Z171-ND 55.23 49.71 44.18 | G3NA-425B-AC100-120 
SPST-NO 5-24VDC 19 ~ 264VAC 1~40A Screw Style | Z172-NDt 38.08 34.27 30.46 | G3NA-240B-DC5-24 
SPST-NO 100-120VAC 19 ~ 264VAC 1~40A Screw Style | Z173-ND 42.83 38.55 34.26 | G3NA-240B-AC100-240 
SPST-NO 200-240VAC 19 ~ 264VAC 1~40A Screw Style | Z174-ND 42.43 38.19 33.94 | G3NA-240B-AC200-240 
SPST-NO 100-120VAC 19 ~ 264VAC 1~75A Screw Style | Z2068-ND 76.83 69.15 61.47_| G3NA-275B-UTU-AC 100-240 
SPST-NO 5-24VDC 19 ~ 264VAC 1~90A Screw Style | Z2070-ND 81.10 73.00 64.89 | G3NA-290B-UTU-DC5-24 
SPST-NO 100-120VAC 19 ~ 264VAC 1~90A Screw Style | _Z2069-ND 81.10 73.00 64.89 | G3NA-290B-UTU-AC100-240 
2 SPST-NO 5-24VDC 180 ~ 528VAC .2~20A Screw Style 22586-NDt NEW! 49.20 44.28 39.36 | G3NA-420B-DC5-24 Features: Built-in varistor effectively 
SPST-NO 100-240VAC 180 ~ 528VAC .2~20A Screw Style Z2585-NDt NEW! 55.73 50.16 44.58 | G3NA-420B-AC100-240 absorbs external surges « Protective 
SPST-NO 5-24VDC 180 ~ 528VAC .2~40A Screw Style 2Z2588-ND¢ NEW! 65.20 58.68 52.16 | G3NA-440B-DC5-24 cover for greater safety is standard » Op- 
SPST-NO 100-240VAC_| 180~528VAC | .2~40A Screw Style | Z2587-ND+ NEW! 69.70 62.73 55.76 | G3NA-440B-AC100-240 eration indicator (red LED) is standard 
SPST-NO 5-24VDC 19 ~ 440VAC 1~75A Screw Style 22071-ND 89.64 80.68 71.72 | G3NA-475B-UTU-DC5-24 Characteristic Data: * Leakage Current: 
SPST-NO 100-120VAC 19 ~ 440VAC A~75A Screw Style | Z2072-ND 89.69 80.73 71.76 _| G3NA-475B-UTU-AC100-240 5mA maximum (at 100VAC), 10mA 
SPST-NO 5-24VDC 19 ~ 440VAC 1~90A Screw Style | Z2073-ND 93.18 83.86 7455 | G3NA-490B-UTU-DC5-24 maximum (at 200VAC) + Operating Temp- 
SPST-NO 100-120VAC 19 ~ 440VAC 1~90A Screw Style | Z2074-ND 98.18 88.36 78.55 | G3NA-490B-UTU-AC100-240 erature: -30°C ~ 80°C 
G3NA-D2 Series = ~ 
; SPST-NO 5-24VDC 4 ~ 220VDC 1~10A Screw Style | Z168-ND 33.45 30.11 26.76 | G3NA-D210B-DC5-24 Fig. 3 — Accessories 
SPST-NO 100-120VAC 4 ~ 220VDC 1~10A Screw Style | Z169-ND 34.83 31.35 27.86 | G3NA-D210B-AC100-240 Omron heat sinks are 
Accessories — RoHS Compliant designed to dissipate 
Track Mount Heat Sink for up to 10A Relays (77 x 44mm) . 7924-ND 13.58 72.22 70.86 | Y92B-N50 heat buildup during 
Track Mount Heat Sink for 25A Relays (88.90 x 77mm) ... 7925-ND 21.95 19.76 17.56 | Y92B-N100 normal operation. 
3. | Track Mount Heat Sink for 40A Relays (100 x 104mm) 7926-ND 29.95 26.96 23.96 | Y92B-N150 Pretapped holes allow 
Chassis Mount Heat Sink for 25A (100 x 100mm)... 7927-ND 14.70 13.23 11.76 | Y92B-A100 Sant placement. a wicca 
Chassis Mount Heat Sink for 40A (150 x 100.5mm) . 7928-ND 20.60 18.54 16.48 | Y92B-A150N noueodcrine tint Son SESSHieRES snow 
= Optional Din Rail Mount Bracket for use with G3NA Relays. 22251-ND 18.75 16.88 15.00 RQ9-12 FOR G3NA p 7 


t+ RoHS Compliant 
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Vioad |'toad | PD ) Ron ton toff | Output Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig.| V mA |mW; Q ms ms Type Package) Part No. 1 10 100 | PartNo. Qty. | Pricing 
1 | 60 | 1800] 560; 02 | 30 | 1.0 |ichNO| Dip | PS710A-1AA-NDT 6.90 6.21 5.29 | — — = 
1 | 60 | 1800) 560} 0.2 | 30 | 1.0 |4chNO | SMT | PS710AL-1AA-NDt 6.53 5.88 5.01 | — - - 
1 | 60 | 2500) 625] 01 | 50 | 02 |1chNO| Dip | PS710B-1A-A-NDt 7.83 7.05 6.00 | — _ = 
1 | 60 | 2500) 625} 01 | 50 | 02 |4chNO | SMT | PS710BL-1A-NDt 8.15 7.34 6.25 | PS710BL-1ATR-NDt 1,000} 4199.00 2 
1 | 80 | 2000) 600] 015 | 20 | 02 |1chNO | Dip | PS710E-1A-A-NDt 7.88 7.09 6.04 | — — = 
1 | 80 | 2000] 600/015 | 20 | 02 |ichNO] SMT | PS710EL-1A-NDt 8.00 7.20 6.14 | PS710EL-1ATR-NDt 1,000 4134.00 
1] 100 | 350 | 560] 25 | 30 0.2 |1chNO) Dip | PS7113-1AA-ND+ 3.65 3.29 2.80 | — aie = 1. LED Anode 
1 | 100 | 350 | 560} 25 | 30 | 02 |4chNO| SMT | PS7113L-1AA-NDt 3.75 3.38 2.88 | — - - 2. LED Cathode 
2 | 100 | 350 | 375] 25 | 30 | 02 | 2chNO] Dip |PS7113-2AA-NDt 9.63 8.67 7.38 | — - — 3. NC 
2 | 100 | 350 | 375) 25 | 30 | 02 | 2chNO]| SMT |PS7113L-2AA-NDt 5.33 480 4.09 | — = = 4. MOSFET Drain 
1 | 250 | 200 [560] 80 | 15 0.2 |tchNO] Dip | PS7122A-1A-A-NDF 5.25 473 4.03 | — _ a 5. MOSFET Source 
1 | 250 | 200 | 560} 80 | 15 | 02 |4chNO} SMT | PS7122AL-1A-NDt 3.15 2.84 2.42 | PS7122AL-1ATR-NDt 1,000 1612.00 6. MOSFET Drain 
1 | 250 | 200 | 560} 80 | 02 | 15 | 4chNC | Dip | PS7122A-1B-A-NDt 4.15 3.74 3.19 | — — = a 
1 | 250 | 200 | 560} 80 | 02 | 15 | 4chNC | SMT | PS7122AL-1B-NDt 3.28 2.95 2.52 | PS7122AL-1BTR-NDt 1,000) 1586.00 
2 | 250 | 200 | 375) 80 | 15 | 02 | 2chNO]| Dip | PS7122A-2A-A-NDt 5.83 5.25 447 | — - = Vv 
2 | 250 | 200 [375] 80 | 15 | 02 | 2chNO]| SMT |PS7122AL-2A-NDt 5.88 5.29 451 | PS7122AL-2ATR-NDT 1,000 | 3029.00 
2 | 250 | 200 | 375) 80 | 02 | 15 | 2chNC] Dip | PS7122A-2B-A-NDt 8.75 7.88 6.71 | — — = 
2 | 250 | 200 | 375) 8.0 | 1.5/0.2] 0.2/1.5) 1a+1b| Dip | PS7122A-1C-A-ND+ 6.20 5.58 476 | — - - 
1 | 400 | 150 | 560] 30.0] 1.0 | 02 |1chNO| Dip | PS7141-1AA-NDt 2.50 2.25 192 | — - - 
1 | 400 | 150 | 560 | 24.0 | 0.02 | 0.2 | 4chNC | Dip | PS7141-1BA-ND+ 3.23 2.91 2.48 | — — - 
2 | 400 | 150 [375] 240 | 0.02 | 02 |1a&tb] Dip |PS7141-1CA-NDT 6.78 6.10 5.20 | — = = 
2 | 400 | 150 | 375] 300) 1.0 | 0.2 | 2chNO] Dip |PS7141-2AA-NDt 4.95 4.46 3.80 | — - - 
2 | 400 | 150 | 375] 24.0 | 0.02 | 02 | 2chNC] Dip | PS7141-2BA-ND+ 6.33 570 4.85 | — - - 
2 | 400 | 120 | 375] 350) 20 | 1.0 | 2chNO] Dip |PS7141C-2A-A-NDt 7.43 6.69 5.70 | — - - 
2 | 400 | 120 | 375] 350 | 20 | 1.0 | 2chNO| SMT |PS7141CL-2A-NDt 7.48 6.73 5.74 | PS7141CL-2ATR-NDt 1,000 | 3081.00 
1 | 400 | 120 | 240] 50.0] 1.0 | 02 |ichNO| DIP | PS7141E-1A-A-NDt 2.10 1.75 148 | — = = 
1 | 400 | 120 | 240] 50.0] 1.0 | 02 |4chNO| SMT | PS7141EL-1A-NDt 2.35 1.96 1.66 | PS7141EL-1ATR-NDt 1,000} 1173.00 
1 | 400 | 150 | 560] 30.0] 1.0 | 02 |4chNO} SMT | PS7141L-1AA-ND+ 2.29 2.00 171 | — — - 
1 | 400 | 150 | 560} 24.0 | 0.02 | 02 | 4chNC | SMT | PS7141L-1BA-ND+ 3.38 3.04 259 | — - - ao 
2 | 400 | 150 | 375] 24.0 | 0.02 | 0.2 | 2chNC | SMT |PS7141L-2BA-ND+ 5.00 4.50 3.84 | — - = 2 3 
1 | 400 | 200 | 560] 10.0] 50 | 02 |ichNO| Dip | PS7142-1AA-NDt 3.10 2.79 2.38 | — = = 
1 | 400 | 200 | 560] 12.0 | 02 | 5.0 | 4chNC | Dip | PS7142-1B-A-NDt 5.25 4.73 4.03 | — - - _ LED Anode 
2 | 400 | 200 | 375] 120) 20 | 02 |1a+1b] SMT | PS7142-1C-A-ND+ 8.75 7.88 6.71 | — — — 
2 | 400 | 200 ) 375] 120] 20 | 02 | 2chNO]| Dip | PS7142-2A-A-NDt 8.30 TAT 6.37 |= — — . LED Cathode 
1 | 400 | 200 | 560] 10.0 | 50 | 02 | 1chNO | SMT | PS7142L-1AA-NDt 3.15 2.84 2.42 | — = = . LED Anode 
1 | 400 | 200 | 560/120] 02 | 5.0 | tchNC | SMT | PS7142L-1B-NDt 5.25 473 4.03 | PS7142L-1BTR-NDt 1,000] 2301.00 . LED Cathode 
2 | 400 | 200 | 375] 12.0 | 2/02 | 0.2/2 | 1a+1b | SMT | PS7142L-1C-NDt 8.88 7.99 6.81 | PS7142L-1CTR-NDt 1,000} 4589.00 MOSFET 
2 | 400 | 200 | 375] 120) 20 | 02 | 2chNO]| SMT |PS7142L-2A-NDt 5.85 5.27 4.49 | PS7142L-2ATR-NDt 1,000} 2652.00 : 
1 | 600 | 90 | 560] 50.0] 15 | 02 |1chNO| Dip | PS7160-1AA-NDt 4.80 4.32 3.68 | — = — . MOSFET 
2 | 600 | 90 | 375] 500 | 15 | 02 | 2chNO]| Dip |PS7160-2AA-ND+ 9.63 8.67 7.38 | — - = MOSFET 
2] 600 | 90 | 375] 500] 15 | 02 | 2chNO] SMT |PS7160L-2AA-NDt 8.25 7.43 6.33 | — = = MOSFET 
3 | 60 | 600 | 300] 08 | 20 | 05 | tchNO] SOP | PS7206-1AA-NDt 4.25 3.83 3.26 | — a = : 
3 | 100 | 400 | 300) 12 | 20 | 1.0 | 1chNO] SOP | PS7214-1AA-NDt 4.13 3.72 317 | — _ - a 
3 | 400 | 120 | 300] 300) 20 | 02 | 1chNO] SOP | PS7241-1AA-NDT 2.42 2.02 1.70 | — - — 
3 | 400 | 120 | 300] 300 | 02 | 20 | 1chNC | SOP |PS7241-1BA-NDt 4.80 4.32 3.68 | — = - 
3 | 40 | 100 | 100] 120] 05 | 02 | tchNO] SOP |PS7200A-1AA-NDt 5.38 484 4.13 | PS7200A-1AATR-NDt 3,500 | 2756.00/M 
3 | 40 | 250 | 100) 15 | 1.0 | 02 | 1chNO] SOP | PS7200B-1AA-NDt 6.65 5.99 5.10 | PS7200B-1AATR-NDt 3,500 | 3432.00/M 
3 | 40 | 250 | 100) 16 | 1.0 | 05 | 1chNO] SOP | PS7200E-1AA-ND+ 8.40 7.56 6.44 | PS7200E-1AATR-ND+ 900 | 3907.80 
3 | 40 | 160 | 100) 35 | 05 | 1.0 | 1chNO] SOP | PS7200H-1AA-ND+ 7.55 6.80 5.79 | PS7200H-1AATR-ND+ 3,500 | 3887.00/M 
3 | 40 | 200 | 100) 20 | 05 | 4.0 | 1chNO| SOP | PS7200K-1AA-NDt 7.55 6.80 5.79 | PS7200K-1AATR-NDt 3,500 | 3887.00/M 
3 | 40 | 120 [200] 125] 05 | 1.0 | tchNO] SOP |PS7200R-1AA-NDt 4.35 3.92 3.34 | PS7200R-1AATR-NDt 3,500 | 2236.00/M 
3 | 80 | 500 | 300) 12 | 05 | 05 | 1chNO] SOP | PS7205B-1A-NDt 6.55 5.90 5.03 | PS7205B-1ATR-NDt 3,500 | 3380.00/M 
3 | 400 | 120 | 300] 300) 20 | 0.2 | 1chNO] SOP |PS7241-1A-F3-ACT-NDt NEW! 2.03 1.70 1.44 | PS7241-1A-F3-ATR-ND+ NEW! | 3,500 | 881.40/M 
2 | 400 | 120 | 180] 30.0 | 1/02 | 0.24 | 1a+1b]| SOP |PS7241-1C-NDt 11.03 9.93 8.46 | PS7241-1CTR-NDt 1,500 | 5707.00/M 
2 | 400 | 120 | 180] 300 | 1.0 | 02 | 2chNO]| SOP | PS7241-2AA-NDt 8.75 7.88 6.71 | PS7241-2AATR-NDt 1,500 | 3614.00/M 
2 | 400 | 120 | 180] 300 | 02 | 4.0 | 2chNC] SOP |PS7241-2B-NDt 5.18 4.66 3.97 | PS7241-2BTR-NDt 1,500 | 2665.00.M 
3 | 400 | 120 | 300] 350) 1.0 | 02 | 1chNO] SOP | PS7241E-1A-NDt 2.15 1.79 1.51 | PS7241E-1ATR-NDt 3,500 | 1087.50/M 
1 | 400 | 150 | 560] 10.0] 20 | 02 |1chNO| Dip | PS7341-1A-ND 2.23 2.01 171 | — — a = = 
1 | 400 | 150 | 560] 30.0] 02 | 15 | 4chNC | Dip | PS7341-1B-A-ND+ 3.93 3.54 3.01 | — - - 1 P 
1 | 400 | 120 | 560] 35.0] 1.0 | 1.0 | 4chNO | Dip | PS7341C-1A-A-NDt 3.73 3.36 2.86 | — = = 
1 | 400 | 120 | 560] 35.0 | 1.0 | 1.0 | ichNO| SMT | PS7341CL-1ACT-NDT 2.35 212 1.81 | PS7341CL-1ATR-NDF 1,000 | 1223.30 1. LED Anode 
1 | 400 | 150 | 560] 30.0] 1.0 | 02 |1chNO| Dip | PS7341L-1A-A-ND+ NEW! 2.50 2.25 192 | — — = SLED Cathade 
1 | 400 | 150 | 560] 30.0] 02 | 15 | 4chNC | SMT | PS7341L-1B-NDt 3.98 3.58 3.05 | PS7341L-1BTR-NDt 1,000} 1430.00 a MOSEET 
1 | 600 | 90 | 560] 50.0] 20 | 02 |1chNO| Dip | PS7360-1AA-NDt 5.25 4.73 4.03 | — ‘ 
1 | 600 | 90 | 560] 50.0] 20 | 02 |1chno| SMT | PS7360L-1AA-NDt 5.38 4.84 413 4. MOS FET 
3 | 350 | 120 [310] 360 | 30 | 02 | tchNO] SOP |PS7431-1A-NDt 3.83 3.45 2.94 | PS7431-1ATR-NDt 1,000 | 1963.00 
3 | 40 | 100 | 250] 140 | 05 | 1.0 | tchNO |Mini-Flat} PS7801-1A-ND+ 7.83 7.05 6.00 | PS7801-1ATR-ND+ 3,500 | 4017.00/M 
3 | 40 | 250 | 100) 16 | 05 | 05 | tchNO |Mini-Flat) PS7802-1A-ND+ 8.75 7.88 6.71 | PS7802-1ATR-ND+ 3,500 | 4186.00/M 
+ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Solid State Relays 


Fig. 2 
Series D2W Series CX - CMX 


Series AO/ASO Series DO/DMO Series SPA 
1.70 


.950 (24.13) .950 (24.13) 800 (20.3) 


Series D2W » Printed Circuit Board Mounting »* Features an epoxy-coated package 
These solid state relays combine small size and for exceptional environmental protection. Pinouts are compatible with OAC type 1/0 
high ratings in a PC-board-mounted SPST-NO modules. 
design. Available with (S30 types) or without Series AO/ASO * SPST-NO miniature SIP solid state relays * Designed for switching highly Series CX - CMX ¢ Ultra High Surge * Printed Circuit Board Mounting * SPST-NO relays 
snubber network (S3 types), Series 3 is an inductive, low current loads such as solenoids. Also suitable for all loads up to 1.5A. R suffix achieve the highest power switching capability in a PC-mounted air-cooled package. 
ideal replacement for power reed relays in are random turn-on versions. Advanced features include exceptional steady state current, plus ultra-high surge ratings. 
microprocessor or computer-based logic level Series DO/DMO « SPST DC bipolar transistor output relays in epoxy-coated packages utilize the New DC output SPST-NO solid state relays use MOSFET output for high switching 
systems. Designed for long, reliable service in popular .10” grid lead spacing. DMO063 is mosfet output rated at 3A/60VDC. capabilities in a PC-mount air-cooled package. Pinouts are compatible with Series 6 and 
demanding industrial environments. OAC type I/O modules. 
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Series CTX - 4 Relay’s in one Sip Package — Triac Output 1 8 

CTX240D30Q offers four independently controlled SSR's MCX and LC SIP SSR Relays Series DPA/SDV/SDI Dip Relays — SCR Output 

in one compact PCB mount package. The CTX exhibits The MCX relays are 1.5A rated SPST-NO relays The series DPA is offered in your choice of voltage or 

exceptional steady-state ratings utilizing highly efficient designed for switching highly inductive loads such current operated versions and are rated at 1A. The series | Series MP 

thermal management for increased cycle life. CTX240D30 as solenoids and motor loads. The LC series is a SDV/SDI's are rated at 1.5A at ambient temperatures of | This series is available in 3A ratings. All MP Series 

is a zero-cross type and the CTX240D3QR is a random compact low cost series designed with a triac for 40°C. Available in either zero-cross or random turn-on | are SPST PC-mount relays that provide greater 

ee on aR OR Dicadiianeen: AswOk genet purpose Switching applicalons. spol hiss (R) versions and current or voltage operated (controlled) ] packaging density and are compatible with the pin 

3 sections ote 1- 3 an 4 sections on: ‘4 : 5A santa tial zera Sch. AeA: lom switching (phase versions. SDV series are voltage controlled and SDI out of Series 6 and OAC output modules. Internal 
21-3. p= 2. controlled) versions (R suffix). series are current controlled. snubber included for high dv/dt applications (AC). 


| 
a (7.62) 


Input Output ee Digi-Key Price Each Crydom Input Output Prccka Digi-Key Price Each Crydom 
Fig.| Circuitry | Voltage Voltage (Arms) |Part No. 1 10 25 =| Part No. Fig.| Circuitry Voltage Voltage (Arms) | Part No. ! 10 25 | Part No. 
Series 3 — DC Input, AC Output — RoHS Compliant SPST-NO | 4~10VDC | 12~280VAC | .025~1.5 |CC1601-ND@ 10.14 888 8.12 |CX241R 
spst-No | 35-8voc | 20-14ovac| 02-3 |cc1132-ND 28.76 25.17 23.01 |$312 SPST-NO | 4~13VDC | 48~530VAC | .06~5.0 |CC1120-ND 15.78 13.81 12.63 |CX380D5 
1 | SPST-NO | 5-8VDC | 20-140VAC) .02-3 /CC1133-ND 27.44 24.01 21.96 |S3012A SPST-NO | 3-10VDC | 0-100VDC | 0-6.0 |CC1124-ND@ 33.98 29.74 27.19 | CMX100D6 
SPST-NO | 3.5-8VDC | 40-280VAC | .02~3 |¢C1134-ND 29.88 26.15 23.91 |S3022A 3 | SPST-NO | 3-10VDC | 0-60VDC | 0-10 | CC1125-ND@ 33.98 29.74 27.19 | CMX60D10 
aise AO — ine Inpud, Ac Outil SCR Tipe — nals Compliant SPST-NO | 4~13VDC | 48-660VAC | .06~5.0 |CC1065-ND@ 17.36 15.19 13.89 |CX480D5 
SPST-NO | 15~32VDC | 48~-660VAC | .06~5.0 |CC1066-ND 17.36 15.19 13.89 | CXE480D5 
SPST-NO | 4-10VDG | 24-280VAC | 021.0 TE aaa a eee eae SPST-NO | 90~140VAC | 12~280VAC | .06~5.0 |CC1332-ND 13.84 12.11 11.08 |CX240A5, 
SPST-NO | 4-10VDC. | 24-280VAC | 2-1-0 Te ci Lia aaa aa SPST-NO | 15~32VDC | 12~280VAC ] .06~5.0 |CC1333-ND 13.84 12.11 11.08 | CXE240D5 
9 | SPST-NO | 4-10VDG | 12-280VAC | .02~1.5 ]CC1050-ND 10.18 8.91 8.15 |ASO241 pitceeee 0 pas Gar a eck a ie ec 
SPST-NO | 4~10VDC | 12~280VAC | .02~1.5 |CC1116-ND 10.18 8.91 8.15 |ASO241R 
spst-no | 4-1ovoc | 12-280vac | .06-2.0 |¢c1336-ND 12.28 10.75 9.83 |ASo242 | APSTNO | 4-1ovoc | 24-280vac] 1-60 /cC1140-ND 45.62 39.92 36.50 |CTX240D30 
spst-no | 4-tovoc | 12-280vac | 06-20 |cc1337-ND 12.28 10.75 9.83 |ASOD42R 4PST-NO | 4~10VDC | 24~280VAC] .1~6.0 |CC1141-ND 45.62 39.92 36.50 |CTX240D30R 
Series DO/DMO — DC Input, DC Output — Bipolar Type — RoHS Compliant Series MCX Relays — AC Output SIP — RoHS Compliant 
spst-no | 3-avoc | 3-covoc | .02-1.0 |ccioso-ND 922 807 7.38 |DOOGIA SPST-NO | 4~10VDC | 12~280VAC | .025~1.5 |CC1551-ND 1138 9.96 9.11 |MCX241 
9 | -spsteno | az-avne | a-eovoe | .09=1.0 ROnmetn gaa “ar - 7740 poeta SPST-NO | 4~10VDC | 12~280VAC | .025~1.5 |CC1552-ND 11.38 9.96 9.11 |MCX241R 
spst.o | 3etovoc | o-sovoc | 0-3 lemme piso’ 15-995. 41068 | DMODRA | SPST-NO | 3-18vDC | 12-280vAC | .06-5.0 /cC1602-ND 12.38 10.84 9.91 |MCX240D5 
SPST-NO | 3~15VDC | 12~280VAC | .06~5.0 |CC1603-ND 12.38 10.84 9.91 | MCX240D5R 
Bente Nene wnUe Die oisbir = neneeny CIOS Rols Combuans SPST-NO | 4~15VDC | 48~530VAC | .06~5.0 |CC1604-ND 15.78 13.81 12.63 | MCX380D5 
2 | SPST-NC | 3-2VDC | 3-GOVDC | .02-1.0 |poteemNe meer (807 1.98) BOOGIE E SPST-NO | 4~15vDC | 48-530vAC | .06~5.0 |cc1605-ND 15.78 13.81 12.63 |MCX380D5R 
SPST-NC | 1.7-9VDC | 3-60VDC | .02~1.0 |CC1588-ND 9.22 8.07 7.38 |D0061B-B Serius LG = AC Oulpit Mini.Gip — Ted Oulpal = RoHS Compliant 
Serles SPA — SIP Relays — Ser Output SPST-NO | 4-1ovoc | 12~280vAC | .025~1.5 |CC1586-ND 8.66 7.58 6.93 |LC241 
9 SPST-NO | 10~35mA | 20~140VAC | .025~1.0 /CC1338-ND@ 9.32 816 7.46 |SPA4191 ° SPST-NO | 4-10VDC | 12~280VAC | .025~1.5 |CC1585-ND 8.66 7.58 6.93 |LC241R 
SPST-NO | 10~35mA | 20~280VAC | .025~1.0 |CC1339-ND 10.18 8.91 8.15 |SPA6191 Series DPA/SDV/SDI Dip Relays — SCR Output 
Series | D2W — DE Input, AC Output — Trac Type\— RoHS Compliant SPST-NO | 10-35ma | 20-140vaC | .025-1.0 }cc1153-ND 9.80 858 7.84 /DPA4111 
SPST-NO | 3-32VDC | 24~280VAC | .06~2.0 |CC1069-ND 9.96 8.72 7.97 |D2W202F SPST-NO | 3.5~10VDC | 20~140VAC | .025~1.0 )CC1154-ND@ 9.80 858 7.84 /DPA4119 
3 | SPST-NO | 3-32VDC | 24~280VAC | .06~3.0 |CC1118-ND 10.56 9.24 8.45 |D2W203F SPST-NO | 10~35mA | 20~280VAC | .025~1.0 )CC1155-ND® 10.10 884 8.08 |DPA6111 
SPST-NO | 3~32VDC | 24~280VAC | .06~3.5 |CC1062-ND 11.18 9.79 8.95 | D2W203F-11 6 | SPST-NO | 3.5~10VDC | 20-280VAC | .025~1.0 |CC1156-ND 10.10 884 8.08 |DPA6119 
Series CX/CMX — DC or AC Input, DC or AC Output SPST-NO | 3.5-10VDC | 12~280VAC | .025~1.5 |CC1157-ND@ 10.44 914 8.36 |SDV2415 
spst-no | 3-18voc | 12-280vac | .06-5.0 |cc1063-ND} 4238 10.84 9.91 |cxe40D5 SPST-NO | 3.5-10VDC | 12~280VAC | .025~1.5 |CC1158-ND@ 10.44 914 8.36 |SDV2415R 
SPST-NO | 15-32VDC | 12~280VAC | .06~5.0 |CC1064-ND 12.38 10.84 9.91 |CXE240D5 SPST-NO | 10-35mA | 12-280VAC | .025~1.5 |CC1159-ND@ 10.44 9.14 8.36 | SDI2415 
SPST-NO | 3-15VDC | 12~280VAC | .06~5.0 |CC1119-ND 12.38 10.84 9.91 |CX240D5R Series MP Relays — DC Input, DC or AC Output — RoHS Compliant 
3 SPST-NO | 3~15VDC | 48~530VAC | .06~5.0 |CC1597-ND® 15.78 13.81 12.63 |CX380D5R SPST-NO | 3~32VDC | 12~140VAC) .02~3 |CC1611-ND 19.18 16.79 15.35 |MP120D3 
SPST-NO | 15~32VDC | 48~660VAC | .06~5.0 |CC1598-ND® 17.36 15.19 13.89 |CX480D5R 7 SPST-NO | 3~32VDC | 24~280VAC) .02~3 |CC1612-ND 19.18 16.79 15.35 |MP240D3 
SPST-NO | 3~15VDC | 48~530VAC | .06~5.0 |CC1599-ND@ 15.78 13.81 12.63 | CXE380D5 SPST-NO | 3-32VDC | 3-GOVDC | .02~3 /CC1613-ND 20.50 17.94 16.40 | MPDCD3 
SPST-NO | 90~140VAC | 48~660VAC | .06~5.0 |CC1596-ND@ 13.84 12.11 11.08 |CX240A5R SPST-NC | 3-10vDC | 0-6ovDC | 0-3 |CC1589-ND 20.50 17.94 16.40 | MPDCD3-B 
SPST-NO | 4~10VDC | 12~280VAC | .025~1.5 |CC1600-ND@ 10.14 8.88 8.12 |Cx241 ¢ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to73) 1989 


crydom 


Fig. 1 


PF Series 


PowerFin™ series delivers the highest ratings of 
any single in-line package (SIP). The integral heat 
sink design can operate 

at 25 amps in forced air, 

or 10 amps with natural 

convection. R suffix 

versions are phase 

controlled output. 


Solid State Relays 


ASPF Series 


ASPF SSR incorporates the PowerFin™ design with an 
integral heat sink on the compact Mini-SIP package. Rated 
at 3.0 AMPS up to 45°C, this 
SPST-NO AC output SSR 
is for applications where 
precise electrical power 
control is essential. Zero 
voltage or random switching 


Fig. 2 


Crydom’s LS family of 
SPST-NO relays achieves 
the highest power 
switching capability 
in a PC-mounted air- 
cooled package. Output 
consists of an SCR AC 
switch and is available in 
zero-cross and random 
turn-on (suffix R). 


Fig. 3 


Relays combine small size and high ratings in a package 
designed for easy heat sink or panel mounting. Standard 
-187 push-on terminals assure quick connection and are 
arranged to provide max- 
imum isolation between 
signal and power cir- 
cuits. Model S228C is a 
snubberless design for 
applications that require 
low off-state leakage. 


(R suffix) versions are 
offered. 


Fig. 4 Fig. 5 


Series CMD 


CMD series uses standard box terminals for reliable long term 
connections and finger safe screws eliminates the need for 
a separate protective cover. ~ 

A visual LED indicator allows 

circuit status on the relay. 

CMD series works with existing 

Crydom SSR heat sinks. 


Series DSD, DLD Time Delay Relay 

These Delay-On time delay relays offer customers to externally 
adjust their delay time by selecting the value of the external 
customer supplied 
resistor. DSD are short 
time delays and DLD 
are longer time delay 
durations. Timing 
resistors should be 1/4 
watt or higher. 


Series PCV Analog Power Controller 

The Series PCV Analog Input Power Controllers are 0-100% 
variable power controllers for 120 or 240VAC loads which vary 
with an analog input of 2 to 

1OVDC. The input and output 

are proportional by integrating 

a complete phase fired logic 

system and a solid state relay in 

the same package. Applications 

include heaters and lighting, 

motors and feeders, etc. 


Typical Turn-On Delay 

For Various Timing Resistances 

Time Time 

(DSD) (DLD) 
0.10 sec. | 1.6 sec. 
0.19 sec. | 3.1 sec. 
0.94 sec. | 15 sec. 
4.0 sec. | 64sec. 
8.3 sec. | 133 sec. 


Resistor 
0 (Short) 
10KQ 
100KQ 
470KQ. 
1.0M0 


Timing 
Resistor) 


3. 


) 
41.75 eee (76.2) 


(44.5) 


Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10 
The MCST series of controls is designed to provide adjustable 
surge reducing soft-start and soft-stop control for any load 
which would benefit from a gradual application/shut down 
and provide Crydom SSR switching within one package. 


Adjustable ramp times. 


Models SST120 and SST240 auxiliary function 
modules gradually apply power to the load 
when energized by the control voltage. Part sold 
complete with soft-start module and relay. 


RPC series proportional controllers provide a cost effective 
method of controlling power in many different applications such 
as heaters, universal motors or incandescent lamps. A customer 
provided potentiometer is all that is required for control. 


Heatsinks with pre-tapped holes 


Output for SSR packages. 


Oo 
A1B 2A2B 


Input 
J4A4B 3A 38) 


Control V (+) 


Gnd (-) e 
Line 
-10 Relay 
4 Input 3 
O° Oo 
Load Load 
Input Output Current | Digi-Key Price Each Crydom Input Output Current | Digi-Key Price Each Crydom 
Fig.) Circuitry Voltage Voltage (Arms) | Part No. 1 10 25 | Part No. Fig.) Circuitry Voltage Voltage (Arms) | Part No. u 10 25 ‘| Part No. 
Series PF, ASPF, MPF - PowerFin™ Series DSD, DLD Time Delay Relay — RoHS Compliant 
SPST-NO | 4~10VDC | 24~280VAC) 1-3 |CC1334-ND® 12.38 10.84 9.91 | ASPF240D3 SPST-NO | 3.5~15VDC | 48~280VAC | .04~10 |CC1174-ND 44.20 38.68 35.36 |DSD2410 
spst-No | 4-1ovoc | 24-280vac| 1-3 |cc1335-NDe 4238 10.84 9.91 |ASPF240D3R SPST-NO | 3.5-15VDC | 48-280VAC | .04~25 |CC1175-ND 45.60 39.90 36.48 |DSD2425 
SPST-NO | 90-140VAC | 12-280VAC | .06-10 |CC1340-ND@ 24.48 21.42 19.59 | PF240A25 g | SPST-NO | 3.6-15VDG | 48-280VAC | .04-50 eee Bers a. O ese 48: | DepeAad 
SPST-NO | 90-140VAC | 12-280vac | 0-25 |cC1606-ND@ 24.48 21.42 19.59 | PF240A25R SPST-NO | 3.5~-15VDC | 48-280VAC | .04~10 (GENE Aa20 38:08: -95.96;/DLD2410 
spst-no | 3<tsvoc | tapeovac | os-10 (ROremaene 55:65:. dio! “dao'| PEDANDOR SPST-NO | 3.5-15VDC | 48-280VAC | 04-25 |CC1178-ND 45.60 39.90 36.48 |DLD2425 
SPST-NO | 3.5-15VDC | 48-280VAC | .04~50 |CC1179-ND 48.10 42.09 38.48 | DLD2450 
SPST-NO | 3-15VDC | 12-280VAC | 0-25 |CC1607-ND® 22.62 19.80 18.10 |PF240D25R 
1 MCST Series - Soft-Start Controller — RoHS Compliant 
SPST-NO | 4~15VDC | 48-530VAC | 0-25 |CC1608-ND® 25.22 22.07 20.18 | PF380D25 
spst-no | actsvoc | 4a-ssovac| quos [memantine pena” Spin7= ohag | PRISOIOS SPST-NO | 0-5VDC | 48-140VAC | 15-25 |CC1579-ND 80.98 70.86 64.79 | MCST1225AS 
SPST-NO | 15~32VDC | 12-280VAC | 0-25 |CC1610-ND® 24.48 21.42 19.59 | PFE240A25 SPST-NO | O-BVDC | 48-140VAC | 15-50 COE BET: 70.28 G870' | MEST 22088 
SPST-NO | 0-5VDC | 48-140VAC | 15-90 |CC1581-ND 105.58 92.39 84.47 |MCST1290AS 
SPST-NO | 15~32VDC | 12-280VAC | 06-10 |CC1342-ND® 22.62 19.80 18.10 | PFE240D25 7 
SPST-NO | 0-5VDC | 180~280VAC) 15-25 |CC1582-ND 80.98 70.86 64.79 | MCST2425AS 
SPST-NO | 4-10VDC | 12-280VAC | 0.1-4 )CC1SS3-ND® 12.94 11.33 10.36 | MPF240D4 SPST-NO | O-5VDC | 180-280vAC| 15-50 |cC1583-ND 87.12 76.23 69.70 | MCST2450AS 
SPST-NO | 4-10VDC | 12-280VAC | 0.1~4 |CC1554-ND@ 12.94 11.33 10.36 | MPF240D4R SPST-NO | 0-5VDC | 180~280VAC) .15~90 |CC1584-ND 105.58 92.39 84.47 |MCST2490AS 
Series LS — RoHS Compliant Series SST - Soft-Start Modules — RoHS Compliant 
SPST-NO | 4.0-10VDC | 24~280VAC | .15~8 |CC1547-ND 16.70 14.62 13.36 |LS240D8 SPST-NO | 3.5~10VDC | 90-140VAC | .04~10 |CC1343-ND 69.12 60.48 55.30 | 10SST240 
9 | SPST-NO | 4.0-10VDC | 24-260vAC | 15-8 | 6C1548-ND 16.70 14.62 13.36 |LS240D8R 8 | SPST-NO | 3.5-10VDC | 90-140VAC | 04-25 |CC1344-ND 69.62 60.92 55.70 |25SST120 
SPST-NO | 4.0-10VDC | 24~280VAC | 15-12 |CC1549-ND 18.58 16.26 14.87 |LS240D12 SPST-NO | 3.5~10VDC | 90~140VAC | .04~50 |CC1345-ND 72.70 63.62 58.16 | 40SST120 
SPST-NO | 4.0-10VDC | 24~280VAC | 15-12 |CC1550-ND 18.58 16.26 14.87 |LS240D12R — 
0a 
Series 2 — DC Input, AC Output — RoHS Compliant Resistor Output Current | Digi-Key Price Each Crydom 
SPST-NO | 3.5-8vDC | 20-140vac | .02-8 |cc1129-ND 33.88 29.65 27.11 |sS2t8 Elo: REICcUrey i |e Ohns) alae a [karin arti: i ue 25 artNG: 
3 | spst-no | 3.5-8voc | 40-280vac | .02-8 |cc1130-ND 35.68 31.22 28.55 |S228 Series ARC = Fetentiometer Power Control 
sps-no | 3s-avoc | aocceovac | .oo-8 eemmenete ae bar aio omen abone 0-100% | 150K(1W) | 90-130VAC 15  |CC1346-ND@ 65.44 57.26 52.36 | RPC1215 
; , : 0-100% | 150K(1W) | 90-130VAC 25 | CC1347-ND 84.64 += 74.06 ~—67.72. | RPC 1225 
Serres' CMD Gage: Terminals ~ Ros Compliant g | 0-100% | 1s0K(1W) | 90-t30vac | 40 |CCts48-ND 115.46 101.03 92.37 | RPC1240 
SPST-NO | 3-32VDG | 24~280VAC | 0-25 | CC1619-ND 40.36 35.32 32.29 |CMD2425 0-100% | 1M(1/2W) | 200-240VAC 145 | CC1349-ND®@® 71.46 6253 57.17 | RPC2415 
SPST-NO | 3-32VDC | 24-280VAC | 0-50 | CC1620-ND 46.58 40.76 37.27 |CMD2450 0-100% | im(1/2w) | 200-240vac | 25 |CC1350-ND 88.56 77.49 70.85 | RPC2425 
SPST-NO | 3-32VDC | 24~-280VAC | 0-75 |CC1621-ND 72.42 63.37 57.94 | CMD2475 0-100% | 1M(1/2W) | 200-240vAC | 40 | CC1351-ND 123.16 107.77 98.53 | RPC2440 
4 SPST-NO | 3~32VDC | 24~280VAC | 0~90 | CC1622-ND 79.40 69.48 63.52 |CMD2490 Solid State Relay Accessories — RoHS Compliant 
SPST-NO | 3-32VDC | 24~280VAC | 0-25 |CC1623-ND 50.32 44.03 40.26 |CMD4825 Heatsink for Relays up to 10A (3.3 "x 2.06”) (8.38cm x 5.23cm)) CC1113-ND 970 849 7.76 |HS-1 
spst-No | 3-32voc | 48-ssovac | 0-50 | cc1624-ND 55.28 48.37 44.23 |cMD4850 4o [Heatsink for Relays up to 25A (3.3° x 4.1") (8.38m x 10.41em)] CC1207-ND 14.22 12.45 11.38 | HS-2 
spst-no | 3~32voc | 48-530vac | 0-75 |CC1625-ND 85.14 74.50 68.12 |CMD4875 Heatsink for Relays up to 75A (5.5” x 4.8”) (13.97cm x 12.19cm)} CC1208-ND 14.22 12.45 11.38 | HE-54 
spst-no | 3-32voc | 48-530vac | 0-90 |cc1626-ND 86.32 75.53 69.06 |CMD4890 Heatsink for Relays up to 90A (6.0” x 6.0") (15.24cm x 15.24cm)} CC1114-ND 99.36 86.94 79.49 | HE-90 
7 Protective Cover for Series 1 Relays ¢C1070-ND 3.12 2.73 2.50 | KS-100 
Series PCV Analog Power Controller i . 
__ Protective Cover for S3TP Series Relays CC1171-ND 5.06 4.43 4.05 | KS-300 
0-100% | 2-10VDG ]100~240VAC) .15~15 | CC1161-ND 87.10 76.22 69.68 | 10PCV2415 EMI Filters for 1 Phase Relay to Reduce Gen. Noise CC1172-ND 10.72 9.38 8.58 | 1F25 
5 | 0-100% | 2-10VDG | 100~240VAC| .15~25 | CC1162-ND 96.48 84.42 77.19 | 10PCV2425 EMI Filters for 3 Phase Relay to Reduce Gen. Noise CC1173-ND 24.28 »=— 21.25 ~—-19.43 | 3F20 
0-100% | 2-10VDC |100~240VAC) .15~40 | CC1163-ND 113.90 99.67 91.12 ]10PCV2440 | Rous Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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crydorm Solid State Relays 


Series 1, HD, HA: * These SPST-NO relays deliver proven reliability in the most demanding applications. Series H12: * High voltage relays use IC driven circuits for switching loads up to 660 VAC with 1200 

Output consists of an SCR AC switch, available in either zero voltage turn-on or random turn-on, phase Volts blocking standard. 

controlled models. (-10 versions are phase controlled. Crydom part numbers ending in “B” are normally Series 1-DC: « Low On-State Resistance  Paralleling Capability for Higher Currents * DC output 

closed versions.) relays feature MOSFET technology for low on-state resistance, assuring easy paralleling and switching 
capabilities to 40 amps at 100 VDC. 


1.80 Series T: * Industry Standard Package »* Snubbers are included for high DV/DT applications and Series CS: * Low Leakage * SCR AC switch output models feature low off-state leakage (snubberless), 


(45.72) 7 inductive loads, together with zero-voltage switching to reduce inrush currents and electrical noise. Zero-voltage switching and have a broadened operating range at both 120V/240VAC line voltages. 


Fig. 3 
Dual Relay Quad Relay 


Series EZ: « Low Leakage » Quick Connect Terminals ¢ SCR Output * AC or DC Control »* LED Status Indicator Three-phase 
* Offers a low profile package with the convenience of Two (Dual) or four (Quad) totally independent AC output relays come in a single standard | solid state relays switch up to 530 Vrms directly to loads such as 
quick connect terminals * 4000 Vrms opto-isolation and panel-mount package. Utilizing an AC switch output with internal snubber, relays provide motors, transformers, heating elements, etc. Models are available with 
low off-state leakage are standard. greater protection against false triggering. (-10 versions are phase controlled) either AC or DC input (coil). For heatsink use part number CC1114-ND. 
Load Load 
Input Output Current | Digi-Key Price Each Crydom Input Output Current | Digi-Key Price Each Crydom 
Fig.| Circuitry | Voltage Voltage (Arms) | Part No. 1 10 25 | Part No. Fig.) Circuitry | Voltage Voltage (Arms) | Part No. Al 10 25 |Part No. 
Series 1 — DC Input, AC Output — SCR Type 1 SPST-NO | 4~32VDC | 48~530VAC | .04~50 | CC1105-ND 46.80 40.95 37.44 |H12D4850 
SPST-NO | 3~32VDC | 24~140VAC | .04~2.5 | CC1000-ND@ 23.08 20.20 18.47 1D1202 SPST-NO | 4~32VDC | 48~530VAC | .04~90 | CC1106-ND 60.04 52.54 48.04 |H12D4890 
SPST-NO | 3~32VDC | 24~140VAC | .04~10 | CC1001-ND® 34.12 29.86 27.30 )D1210 Series H12 — AC Input, AC Output — SCR Type — RoHS Compliant 
SPST-NO | 3~32VDC | 24-140VAC | .04~25 | CC1002-ND@ 34.60 30.28 27.68 |D1225 1 | SPST-NO [90-140VAC] 48-660VAC | .04-50 | CC1034-ND 52.76 46.17 42.21 [H12CA4850 
SPST-NO | 3~32VDC | 24-140VAC | .04~40 | CC1003-ND@ 37.68 32.97 30.15 ]D1240 SPST-NO |90-140VAC | 48~660VAC | .04~90 | CC1035-ND 80.86 70.76 64.69 |H12CA4890 
STH | Sano |-nic| 02s PU 2 mse toa Seres T— DC input, AC Output — Tie Type 
SPST-NO 3-32VDC 48-280VAC “04-25 pe ee 35.30 reg Shon Bpaae SPST-NO | 3~32VDC | 24~140VAC ) .05~10 | CC1026-ND® 34.10 29.84 27.28 |TD1210 
SPST-NO | 3-32voc | 48-280vac | 04-40 |CC1071-ND 39.94 34.95 31.96 |D2440 1 SPST-NO | 3~32VDC | 24~140VAC | .05~25 | CC1027-ND® 34.60 30.28 27.68 |TD1225 
4 it SPST-NO | 3~32VDC | 48~280VAC | .05~10 | CC1028-ND 34.96 30.59 27.97 |TD2410 
SPST-NO | 3~32VDC | 48~280VAC | .04~50 | CC1007-ND® 41.22 36.07 32.98 )D2450 spst-No | 3-32vpc | 48-280vac | 05-25 |CC1029-NDe 3530 3089 2824 \TD2495 
SPST-NO | 3~32VDC | 48~280VAC | .04~75 | CC1008-ND 65.86 57.63 52.69 |D2475 - ~ = - - — 
SPST-NO | 3-32VDC | 48-280VAC | .04-90 | CC1067-ND® 72.50 63.44 58.00 |D2490 Series T — AC Input, AC Output — Triac Type — RoHS Compliant 
SPST-NO | 3~32VDC | 48~280VAC | .04~110 | CC1142-ND® 71.02 62.15 56.82 |D24110 SPST-NO | 90~280VAC |) 24~140VAC | .05~10 | CC1107-ND 35.20 30.80 28.16 )TA1210 
SPST-NO | 3~32VDC | 48~280VAC | .04~125 | CC1143-ND® 83.42 73.00 66.74 |D24125 { SPST-NO | 90~280VAC |) 24~140VAC | .05~25 | CC1030-ND 35.88 31.40 28.71 /TA1225 
SPST-NO | 3~32VDC | 80~530VAC | .04~25 | CC1072-ND 45.02 39.40 36.02 |D4825 SPST-NO | 90~280VAC) 48~280VAC | .05~10 | CC1108-ND 36.96 32.34 29.57 )TA2410 
SPST-NO | 3-32VDC | 80~530VAC | .04~40 |CC1073-ND 49.98 43.74 39.99 |D4840 SPST-NO | 90~280VAC | 48~280VAC | .05~25 | CC1031-ND 37.68 32.97 30.15 |TA2425 
1 | SPST-NO | 3~32VDC | 80~530VAC | .04~50 | CC1074-ND 49.98 43.74 39.99 |D4850 Series DC60 — DC or AC Input, DC Output — Bipolar Type — RoHS Compliant 
SPST-NO | 3~32VDC | 80~530VAC | .04~75 | CC1075-ND 79.84 69.86 63.88 |D4875 SPST-NO | 3~32VDC 3~60VDC 02-3 |CC1126-ND 15.418 13.29 12.15 |DC60S3 
SPST-NO | 3~32VDC | 80~530VAC | .04~90 | CC1076-ND 81.04 70.91 64.84 |D4890 SPST-NO | 3~32VDC 3~60VDC 02-5 |CC1127-ND 23.80 20.83 19.04 |DC60S5 
SPST-NC | 3~32VDC | 48~280VAC | .04~10 | CC1088-ND 34.96 30.59 27.97 |D2410B SPST-NO | 3-32VDC | 3~60VDC 02-7 | CC1128-ND 29.72 26.01 23.78 |DC60S7 
SPST-NC | 3~32VDC | 48~280VAC | .04~25 | CC1089-ND® 35.30 30.89 28.24 |D2425B 1 SPST-NO |90~280VAC| 3~60VDC 02-3 | CC1150-ND 17.52 15.33 14.02 |DC60SA3 
SPST-NC | 3~32VDC | 48-280VAC | .04~40 | CC1090-ND 39.94 34.95 31.96 |D2440B SPST-NO |90~280VAC| 3~60VDC 02~5 | CC1151-ND 26.18 22.91 20.95 |DC60SA5 
SPST-NO | 3.5~26VDC | 24~140VAC | .04~10 | CC1077-ND® 34.12 29.86 27.30 |D1210-10 SPST-NO |90~280VAC| 3~60VDC 02-7 | CC1152-ND 32.10 28.09 25.68 |DC60SA7 
SPST-NO | 3.5~26VDC | 24~140VAC | .04~40 | CC1078-ND® 37.68 32.97 30.15 |D1240-10 7 
SPST-NO | 3.5~26v0C | 48-280VAC | .04~10 | CC1079-NDe 34.96 30.59 27.97 |D24t0-10 Dear ie et meta emgage tee ee 
SPST-NO | 3.5~26VDC | 48~280VAC | .04~25 | CC1080-ND® 35.30 30.89 28.24 |D2425-10 
SPST-NO | 3.5~26VDC | 48~280VAC | .04~40 | CC1081-ND 39.94 34.95 31.96 |D2440-10 ore ea ee fae poeta ste co A eres 
SPST-NO | 3.5~26VDC | 48~280VAC | .04~50 | CC1082-ND® 41.22 36.07 32.98 |D2450-10 spst-nc | 35-32vDc | 3-60VDC ‘02-7 €C1592-ND 99.72 26.01 23.78 DC60S7-B 
SPST-NO | 3.5~26VDC | 48-280VAC | .04~90 | CC1083-ND® 72.50 63.44 58.00 |D2490-10 1 SPST-NC |90~280vac| 3-60VDC 02-3 €C1593-ND 1752 15.33 14.02 DC60SA3-B 
SPST-NO | 3.5~26VDC | 80~530VAC | .04~40 | CC1085-ND® 49.98 43.74 39.99 |D4840-10 SPST-NC |90-280vAc| 3-60VDC ‘02-5 €C1594-ND 26.18 99.91 20.95 DC60SA5-B 
SPST-NO | 3.5~26VDC | 80~530VAC | .04~75 | CC1086-ND 79.84 69.86 63.88 |D4875-10 SPST-NC |90-280vAc| 3-60VDC ‘02-7 |CC1595-ND 3210 28.09 25.68 |DC6OSA7-B 
SPST-NO | 3.5~26VDC | 80~530VAC | .04-90 | CC1087-ND 81.04 70.91 64.84 |D4890-10 Series 1 DC — DC Input, DC Output — MOSFET Type — RoHS Compliant 
5 mond ud — oe. 
ac De hes a Lt SPST-NO |3.5-32VDC| 0-100VDC | 0-7 | CC1036-ND 5048 44.17 40.39 [D1D07 
SPST-NO | 90~280VAC | 24~140VAC | .04~25 | CC1011-ND® 35.88 31.40 28.71 |A1225 SPST-NO | 3.5-32VDC | 0-100VDC 0-12 |¢C1037-ND 55.78 48.81 44.63 |D1D12 
SPST-NO | 90~280VAC | 24~140VAC | .04~40 | CC1012-ND® 39.68 34.72 31.75 |A1240 SPST-NO | 3.5-32VDC| 0-100VDC 0-20 |CC1038-ND 61.14 53.50 48.92 |D1D20 
SPST-NO | 90~280VAC | 48~280VAC | .04~10 |CC1013-ND 36.96 32.34 29.57 |A2410 SPST-NO | 3.5~32VDC| 0~100VDC 0-40 |CC1039-ND 75.94 66.45 60.76 |D1D40 
SPST-NO | 90~280VAC | 48~280VAC | .04~25 | CC1014-ND® 37.68 32.97 30.15 |A2425 SPST-NO | 3.5-32VDC| 0-200VDC 0-7 CC1040-ND 58.28 51.00 46.63 |D2D07 
SPST-NO | 90~280VAC | 48~280VAC | .04~50 | CC1015-ND® 42.66 37.33 34.13 |A2450 1 [SPST-No 13.5-32VDc | 0-200vDC 0-12 |CC1041-ND 67.18 58.79 53.75 [D2D12 
1 ee es Toone ee CC1068-ND® 42.66 37.33 34.13 ]A2450-E SPST-NO | 3.5-32VDC | 0-400vDC | 0-7 | CC1042-ND 68.48 59.92 54.79 /D4DO7 
l es 04-75 | CC1016-ND@ 68.72 60.13 54.98 |A2475 SPST-NO | 3.5~32VDC | 0-400VDC | 0-12 | CC1109-ND 92.28 80.75 73.83 |D4D12 
SPST-NO | 90-280VAC | 48-280VAC | .04~110 | CC1144-ND@ 83.00 72.63 66.40 /A24110 SPST-NO | 3.5-32VDC | 0-60VDC |.005~100 | CC1520-ND 135.02 118.15 108.02 |D06D100 
SPST-NO | 90~280VAC | 48~280VAC | .04~125 | CC1145-ND® 86.62 75.80 69.30 |A24125 SPST-NO | 3.5-~32VDC| 0~6oVDC | .005~60 | CC1521-ND 85.10 74.47 68.08 |DOGD60 
SPST-NO_| 90~280VAC | 80~530VAC | .04~25 | CC1092-ND@ 48.84 42.74 39.08 |A4825 SPST-NO | 3.5~32VDC | 0-G60VDC | .005~80 | CC1522-ND 107.10 93.72 85.68 |D06D80 
SPST-NO | 90~280VAC | 80~530VAC | .04~40 | CC1093-ND® 54.60 47.78 43.68 |A4840 5 7 
SPST-NO |90-280VAC| 80-530VAC | .04-50 |CC1094-ND@ 54.60 47.78 43.68 |A4850 Sr ee eee ae as Type ee SOND 
Series HD — DC Input, AC Output — SCR Type — RoHS Compliant SPST-NO | 3.5-15VDC | 24~280VAC | 1~25 |CC1044-ND 35.24 30.84 28.20 |CSD2425 
SPST-NO | 3-32VDC | 80-S30VAC | .04~12 | CC1017-ND 43.58 38.14 34.87 |HD4812 1 | SPST-NO |3.5~-15VDC | 24~280VAC | 1-50 |CC1045-ND 41.42 36.25 33.14 |cSD2450 
SPST-NO | 3-32VDC | 80-S30VAC | .04~25 | CC1018-ND 46.14 40.38 36.92 | HD4825 SPST-NO | 15~32VDC | 24~280VAC | 1~10 | CC1110-ND 28.78 25.19 23.03 |CSE2410 
eatin arene staat tie wes Hae ee yee tne aaaeeea SPST-NO | 15~32VDC | 24-280VAC | 1-25 | CC1111-ND 35.24 30.84 28.20 |CSE2425 
SPST-NO | 3-32v0C | 80-530VAC | 04-75 | CC1020-ND 81.84 71.61 65.48 |HD4875 Series EZ — DC Input, AC Output — SCR Type — RoHS Compliant 
1 | SPST-NO | 3-32vDC | 80-530VAC | .04-90 |CC1021-ND 83.06 72.68 66.45 |HD4890 a | SPSI-NO | 4~15VDC | 24-280VAC | 06-12 Gana TOTDY BOSE eee |eceatu le 
spsT-No | 3-32voc | 80~530vac | 04-110 |cC1146-ND 90.14 78.88 7212 /HD48110 SPST-NO | 4~15VDC | 24~280VAC | .06~18 | CC1048-ND 24.04 21.04 19.24 |EZ240D18 
SPST-NO | 3~32VDC | 80~530VAC | .04~125 | CC1147-ND 95.44 83.51 76.36 |HD48125 Dual — DC Input, AC Output — SCR Type 
SPST-NO | 3~32VDC | 48-660VAC | .04~50 | CC1098-ND 52.50 45.94 42.00 | HD6050 SPST-NO | 4~15VDC | 24~280VAC | .05~25 |CC1121-ND® 63.50 55.57 50.80 |D2425D 
SPST-NO | 3~32VDC | 48-660VAC | .04~90 | CC1099-ND 85.06 74.43 68.05 | HD6090 SPST-NO | 4~15VDC | 24~280VAC | .05~40 |CC1122-ND 71.92 62.93 57.54 |D2440D 
SPST-NO | 3-32VDC | 48~660VAC | .04~125 | CC1100-ND 96.84 84.74 77.48 |HD60125 SPST-NO | 4~15VDC | 24~280VAC | .05~25 | CC1614-ND@ 63.50 55.57 50.80 |D2425D-10 
Series HA — AC Input, AC Output — SCR Type — RoHS Compliant 3 | SPST-NO | 4~15VDC | 24~280VAC | .05~40 | CC1615-ND® 71.92 62.93 57.54 )D2440D-10 
SPST-NO | 90~280VAC] 80~530VAC | .04~25 ]CC1022-ND 50.06 43.81 40.05 |HA4825 SPST-NO | 4~15VDC | 48~530VAC | .04~25 | CC1616-ND® 80.98 70.86 64.79 |H12D4825D 
SPST-NO | 90~280VAC | 80~530VAC | .04~50 | CC1023-ND 55.96 48.97 44.77 |HA4850 SPST-NO | 4~15VDC | 48~530VAC ) .04~40 | CC1617-ND® 87.22 76.32 69.78 |H12D4840D 
SPST-NO | 90~280VAC | 80~530VAC | .04~75 | CC1024-ND 83.32 72.91 66.66 |HA4875 SPST-NO | 4~15VDC | 48~530VAC | .04~40 | CC1618-ND® 87.22 76.32 69.78 |H12D4840D-10 
SPST-NO | 90~280VAC | 80-530VAC | .04~90 | CC1025-ND 86.94 76.08 69.56 | HA4890 Quad — DC Input, AC Output — SCR Type — RoHS Compliant 
1 | SPST-NO | 90~280VAC | 80~530VAC | .04~110 | CC1148-ND 94.62 82.80 75.70 | HA48110 
SPST-NO 190-280VAC| 48-660vAC | 04-25 1cC1107-ND 5142 45.00 4144 [HAGO25 3 | SPST-NO | 4~15VDC | 24~280VAC | .05~20 |CC1123-ND 105.22 92.07 84.18 |TD24200 
SPST-NO | 90~280VAC | 48~660VAC | .04~50 | CC1102-ND 58.76 51.42 47.01 |HAG050 Series 53TP — DC or AC Input — SCR Type (for 3 Phase applications) 
SPST-NO | 90~280VAC | 48~660VAC | .04~90 | CC1103-ND 88.46 77.41 70.77 |HA6090 3 PHASE | 3~32VDC | 48~530VAC | .05~25 | CC1135-ND 141.48 123.80 113.19 |D53TP25D 
SPST-NO | 90~280VAC | 48~660VAC | .04~125 | CC1104-ND 98.86 86.51 79.09 | HA60125 4 3 PHASE | 3~32VDC | 48~530VAC | .05~50 | CC1136-ND® 154.82 135.47 123.86 |D53TP50D 
Series H12 — DC Input, AC Output — SCR Type — RoHS Compliant 3 PHASE | 90~280VAC | 48~530VAC | .05~25 | CC1137-ND® 147.54 129.10 118.04 |A53TP25D 
, | SPST-NO | 4-a2voc | 48-660VAC | 04-50] C01032-ND 48.88 42.77 39.11 |Hi2wD4a50 3 PHASE |90~280VAC | 48~530VAC | .05~50 | CC1138-ND@ 160.88 140.77 128.71 |AS3PTSOD 
SPST-NO | 4~32VDC | 48-660VAC | .04~90 |CC1033-ND 63.64 55.69 50.92 |H12W04890_| » pons Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Series IAC, IDC, OAC, ODC 


* Opto-Isolated * Solid state I/O switching modules deliver an 
electrically clean, photo-isolated, noise free “output” interface 
from logic level control systems to external loads such as 
motors, valves, solenoids, etc. DMP versions are epoxy 


Series 6 


Series 6 buffered output modules contain additional internal 
amplification to reduce drive requirements to a level suitable 
for the Mos devices used in many microprocessor systems. 
Models are available with either inverting or no-inverting 


conformal coated for fast heat transfer. 


inputs, for 5 and 15 volt logic. 


Turn Turn Turn Turn 
Input Input | Output Output On Off | Digi-Key Price Each Crydom Input Input | Output Output On Off | Digi-Key Price Each Crydom 
Volt. 1 (mA) | Current Voltage | Time | Time | PartNo. l 10 25 | Part No. Volt. 1 (mA) | Current Voltage | Time | Time | PartNo. 1 10 25 | Part No. 
I/O Modules — 5VDC System Voltage Series 6 — AC & DC Buffered Modules 
90-140VAC | 7 |.1-100mA .4-30VDC | 20ms | 20ms |CC1200-ND 10.72 9.38 8.58 | IAC-5 0-.8VDC | 100HA| .02-3.5A 24-280VAC) 5 cycle |.5 cycle |CC1242-ND 23.58 20.64 18.87 /6412 
180-280VAC | 5 |.1-100mA —.4-30VDC | 20ms | 20ms |CC1201-ND 10.96 9.59 8.77 | IAC-5A 24-6VDC | 250NA] .02-3.5A 12-140VAC).5 cycle |.5 cycle |CC1243-ND 20.98 18.36 16.79 |6421 
10-36VDC | 8 |.1-100mA .4-30VDC| 5ms | 5ms |CC1202-ND 10.72 9.38 8.58 |IDC-5 ; = 
Mounting Board for 4-pos. Std. 1/0 (Neg. Logic) Modules Screw Term. |CC1206-ND 36.68 32.10 29.35 |PB-4 
3-6VDC 19 | .02-3A 12-140VAC].5 cycle |.5 cycle |CC1203-ND 10.72 9.38 8.58 | OAC-5 
Mnt. Brd. for 4-pos. Std. I/O Modules (Neg. or Pos. Logic) Screw Term.|CC1218-ND 36.68 32.10 29.35 | PB-4R 
3-6VDC 19 | .02-3A  24-280VAC].5 cycle |.5 cycle |CC1204-ND 11.08 9.70 8.87 |OAC-5A sicaiited heats tare GUL Wusatienbaa uae eT tag asaa | PBR 
3evoc | 14 | .02-3a  5-6ovoc | 3ms | .3ms |CC1205-ND 1072 9.38 8.58 |ODC-5 ounting Board for 8-pos. Std. /0 Modules (Card Edge Conn.) ey ee Ot. iia ah 
Mounting Board for 16-pos. Std. I/O Modules (Screw Term.) CC1220-ND 111.24 97.34 89.00 | PB-16T 
90-140VDC | 6 |.1-100mA .4-30VDC | 20ms | 20ms |CC1235-ND 14.06 12.31 11.25 | DMP6201A : 
Mounting Board for 16-pos. Std. I/O Modules (Card Edge Conn.) CC1221-ND 155.36 135.94 124.29 | PB-16A 
180-280VDC | 4 |.1-100mA .4-30VDC | 20ms | 20ms |CC1236-ND 15.18 13.29 12.15 | DMP6202A 
3-6VDC 3 | .02-3A  5-60VDC | .5ms | 5ms |CC1237-ND 14.18 12.41 11.35 | DMP6301A Mini 1/0 Module — 5VDC System Voltage 
3-6VDC 4 | 02-34  24-280VAC).5 cycle |.5 cycle |CC1238-ND 15.18 13.29 12.15/DMP6402A} | g0-140vAC | 7 |.1-100mA .4-30VDC | 20ms | 20ms |CC1222-ND 10.72 9.38 8.58 |MIAC-5 
1/0 Modules — 15VDC System Voltage 10-36VDC | 8 |.1-100mA .4-30VDC | 5ms | 5ms |CC1223-ND 10.72 9.38 8.58 |MIDC-5 
go-14ovac | 7 |4-tooma .4-30vDC | 20ms | 20ms |cc1210-ND 12.60 11.03 10.08 | 1ac-15 S-6VDC | 19 | 023A  12-140VAGC).S cycle |.5 cycle [CC1224-ND) 10.72 9.38 8.58 |MOAC-5 
9-18VDC | 20 | .02-3A  12-140VAC].5 cycle |.5 cycle |CC1212-ND 13.36 11.69 10.69 | OAC-15 S-EVDC | 19 | 023A 24-280VAG)S cycle'|.5 cycle BRIER) 11.08 9.70 8.87) MOAC-5A 
9-18vDC | 14 | .02-3A  5-60VDC | 3ms | .3ms |CC1213-ND 14.74 12.90 11.80 | ODC-15 3-6VDC 14 | .02-3A— 5-60VDC | .3ms | 3ms |CC1226-ND 10.72 9.38 8.58 | MODC-5 
1/0 Modules — 24VDC System Voltage Mini I/O Module — 24VDC System Voltage 
90-140VAC 1-100mA —4-30VDC_| 20ms | 20ms |CC1214-ND 12.60 11.03 10.08 | IAC-24 10-36VDC 8 |.1-100mA .4-30VDC | 5ms | 5ms |CC1227-ND 12.60 11.03 10.08 |MIDC-24 
10-36VDC 1-100mA .4-30VDC. | 5ms | 5ms |CC1215-ND 12.60 11.03 10.08 | 1DC-24 18-28VDC 15 | .02-3A 12-140VAC].5 cycle |.5 cycle |CC1228-ND 12.98 11.36 10.39 | MOAC-24 
18-28VDC | 10 | .02-3A  12-140VAC|.5 cycle |.5 cycle |CC1216-ND 12.98 11.36 10.39 | OAC-24 18-28VDC 10 | .02-3A  5-60VDC | .3ms | 3ms |CC1229-ND 14.74 12.90 11.80 |MODC-24 
1e2evDG | 10 | 028A. SCOVDC | -8ms | ds EAN) 14.74 12.00 11.80.) 000-24 Mounting Board for 4-pos. Mini /0 Modules (Screw Term.) CC1230-ND 43.50 38.07 34.80 /MS-4 
Series 6 — AC & DC Buffered Modules Mounting Board for 8-pos. Mini I/O Modules (Card Edge Conn.) CC1231-ND 84.96 74.34 67.97 |MS-8H 
0-8VDC | 100A] .02-3A 3-60VDC | 100uS | 100NS |CC1239-ND 22.94 20.08 18.36 | 6311 Mounting Board for 16-pos. Mini /O Modules (Card Edge Conn.) —|CC1232-ND 129.60 113.40 103.68 |MS-16H 
2.4-6VDC | 250uA| .02-3.5A  3-60VDC | 100uS | 100uS |CC1240-ND 23.48 20.55 18.79 |6321 Mounting Board for 24-pos. Mini /O Modules (Card Edge Conn.) |CC1233-ND 262.80 229.95 210.24 |MS-24H 
Solid State Relays 
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Crydom's G2 series of SSR’s feature extremely low RDSon, low leakage and long lifetimes. Crydom’s 
SSR’s typically comprise an optical coupler, the output of which either drives the line directly or is 
used to switch a high-power device, such as a silicon-controlled rectifier (SCR) or thyristor. Whatever 
the drive component, it’s the optical-isolation and no-moving-part aspects of the device that grant 


its many performance features. These features include high I/O isolation (though leakage current is 
a problem), long life (measured in millions of cycles), low acoustic noise, no contact bounce/arcing, 
mechanical ruggedness, and low drive-current requirements. They are available in tube packaging for 
small quantities and prototype work. Tape and reel packaging for automated insertion equipment. 


Cut Tape 
Input Input Switch Switch Digi-Key Price Each Crydom Digi-Key Tape and Reel Crydom 
Fig. | Contact | Voltage I (mA) Voltage I (mA) Package Part No. | 10 25 Part No. Part No. Qty. Pricing Part No. 
G2 Series Solid State Mosfet 
1 | SPST-NC 1.4V 10-30 350V 330 6-SOP CC1311CT-ND 3.03 2.75 2.20 G2-1B01-ST | CC1311TR-ND | 2,000 | 1502.55/M | G2-1B01-SR 
G2 Series Multi-output Solid State 
DPST-NO 1.4V 15-40 15V 150 8-Dip CC1314-ND* 6.19 5.63 4.50 G2-2A03-TT | — _— = 6 
DPST-NO 1.4V 15-40 15V 150 8-SOP CC1315-ND* 6.19 5.63 4.50 G2-2A03-ST | — _— = | 
DPDT-O/C 1.4V 10-30 400V 110 8-Dip CC1316-ND* 5.23 4.75 3.80 G2-AB0O1-TT | — _— = 
DPDT-O/C 1.4V 10-30 250V 150 8-Dip CC1318-ND* 5.23 4.75 3.80 G2-AB02-TT | — _— = | = 
DPDT-O/C 1.4V 10-30 250V 150 8-SOP CC1319CT-ND 5.23 4.75 3.80 G2-AB02-ST | CC1319TR-ND | 2,000 | 2605.50/M | G2-AB02-SR 
2 DPST-NO 1.4V 10-30 400V 110 8-SOP CC1321CT-ND 4.95 4.50 3.60 G2-DA01-ST | CC1321TR-ND | 2,000 | 2470.50/M | G2-DA01-SR 
DPST-NO 1.4V 10-30 400V 70 8-SOP CC1323CT-ND 4.73 4.30 3.44 G2-DA02-ST | — = =| 
DPST-NO 1.4V 10-30 250V 125 8-SOP CC1327CT-ND 4.95 4.50 3.60 G2-DA06-ST | CC1327TR-ND | 2,000 | 2470.50/M | G2-DA06-SR 
DPST-NC 1.4V 10-30 350V 120 8-Dip CC1328-ND* 5.36 4.88 3.90 G2-DB01-TT | — => = — 
DPST-NC 1.4V 10-30 350V 120 8-SOP CC1329CT-ND 5.36 4.88 3.90 G2-DB01-ST | CC1329TR-ND | 2,000 | 2673.00/M | G2-DB01-SR 
DPST-NC| 1.4V 10-30 250V 140 8-Dip CC1330-ND* 5.36 4.88 3.90 | G2-DBo2-TT | — = | 
DPST-NC|  1.4V 10-30 250V 140 8-SOP CC1331CT-ND 5.36 4.88 3.90 | G2-DB02-ST | CC1331TR-ND | 2,000 | 2673.00/M | G2-DB02-SR 
* Tube 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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crydom 
CKR Series DIN Rail with Integrated Heatsink 


The Series CKR Solid State Relays utilize Crydom’s proprietary thermal management technology providing a compact and efficient design. Built-in DIN 
Rail attachment, easy-to-use box clamp type terminals and integral heat sinking complete the package. This compact new design offers up to 30Arms in 


ambient temperatures of 25°C. 
Output Output 
Input Operate | Release Output | Current | Digi-Key Price Each Crydom Input Operate | Release Output | Current | Digi-Key Price Each Crydom 
Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | (Arms) | PartNo. 1 10 25 | Part No. Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | (Arms) | PartNo. 1 10 25 ‘| Part No. 
Zero Cross Versions Phase Controlled Versions 

4.5-32VDC) 4.5VDC | 1.0VDC | 24-280VAC | .15-10A | CC1517-ND 42.16 36.89 33.73 | CKRD2410 4.5-32VDC | 4.5VDC | 1.0VDC | 24-280VAC} .15-10A | CC1528-ND 42.16 36.89 33.73 |CKRD2410-10 
4.5-32VDC) 4.5VDC | 1.0VDC | 24-280VAC | .15-20A | CC1518-ND 45.12 39.48 36.10 | CKRD2420 4.5-32VDC| 4.5VDC | 1.0VDC | 24-280VAC| .15-20A | CC1529-ND 45.12 39.48 36.10 |CKRD2420-10 
4.5-32VDC| 4.5VDC | 1.0VDC | 24-280VAC | .15-30A | CC1519-ND 48.12 42.11 38.50 | CKRD2430 4.5-32VDC| 4.5VDC | 1.0VDC | 24-280VAC| .15-30A | CC1530-ND 48.12 = 42.11 38.50 | CKRD2430-10 
90-280VAC] Q9O0VAC | 10VAC | 24-280VAC |.15-10A | CC1512-ND 45.10 39.47 36.08 | CKRA2410 90-280VAC] Q90VAC | 10VAC | 24-280VAC] .15-10A | CC1523-ND 45.10 39.47 36.08 |CKRA2410-10 
90-280VAC] QOVAC | 10VAC | 24-280VAC | .15-20A | CC1513-ND 51.50 45.07 41.20 | CKRA2420 90-280VAC] Q90VAC | 10VAC | 24-280VAC) .15-20A | CC1524-ND 51.50 45.07 41.20 | CKRA2420-10 
90-280VAC] QOVAC | 10VAC | 24-280VAC | .15-30A | CC1514-ND 55.02 48.15 44.02 | CKRA2430 90-280VAC] 9OVAC | 10VAC | 24-280VAC) .15-30A | CC1525-ND 55.02 48.15 44.02 |CKRA2430-10 
90-280VAC] Q9OVAC | 10VAC | 48-530VAC }.15-10A | CC1515-ND 53.10 46.47 42.48 | CKRA4810 90-280VAC] 90VAC | 10VAC | 48-530VAC) .15-10A | CC1526-ND 53.10 46.47 42.48 |CKRA4810-10 
90-280VAC] QO0VAC | 10VAC | 48-530VAC | .15-20A | CC1516-ND 56.82 49.72 45.46 | CKRA4820 90-280VAC| 9OVAC | 10VAC | 48-530VAC | .15-20A | CC1527-ND 56.82 49.72 45.46 | CKRA4820-10 
MS11 Series DIN Rail Mount 

Input Operate Release Output Output Current Digi-Key Price Each Crydom 

Voltage | Voltage Voltage Voltage (Arms) Part No. 1 10 25 Part No. 

5-10VDC 5VDC 1.0VDC 0-100VDC 0-3A CC1556-ND 55.06 48.18 44.05 MS11-CMX200D3 

5-10VDC 5VDC 1.0VDC 0-100VDC 0-6A CC1555-ND 53.32 46.66 42.66 MS11-CMX100D6 

5-10VDC 5VDC 1.0VDC 0-60VDC 0-5A CC1558-ND 46.94 41.08 37.56 MS11-CMX60D5 

5-10VDC 5VDC 1.0VDC 0-60VDC 0-10A CC1557-ND 51.04 44.66 40.84 MS11-CMX60D10 

5-10VDC 5VDC 1.0VDC 12-280VAC 0-5A CC1559-ND 31.78 27.81 25.43 MS11-CX240D5 

15-32VDC| 5VDC 1.0VDC 12-280VAC 0-5A CC1560-ND 31.78 27.81 25.43 MS11-CME240D5 


MCTC SSR Temperature 


The Crydom MCTC is a unique self-contained state of the art basic temperature controller that 


combines all the necessary functions into one easy to set up and use standard size package. The 
MCTC is ideal for temperture control users that do not need multiple built-in options, displays and 
functions that they will never use. The unit incorporates an internally compensated thermocouple 
input (J or K), available temperature range of 100~500°F, with adjustable set point using analog 
voltage of 0-5VDC. With integrated zerocross burst firing, and proportional derivative control to 
avoid set-point overshoot, the unit also includes 2 LED status indicators for visual reference of 
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operation and set point conditions. 

Thermo Input Temperature Setpoint Output Output Current Digi-Key Price Each Crydom 
Type Range Adjustment Voltage (Arms) Part No. 1 10 25 Part No. 
J Type 100~500°F 0-5VDC 24-280VAC. 25A CC1567-ND 106.60 93.28 85.28 MCTC2425JLA 
J Type 100~500°F 0-5VDC 24-280VAC. 50A CC1568-ND 116.86 102.26 93.49 MCTC2450JLA 
J Type 100~500°F 0-5VDC 24-280VAC. 90A CC1569-ND 140.42 122.87 112.34 MCTC2490JLA 
K Type 100~500°F 0-5VDC 24-280VAC. 25A CC1570-ND 106.60 93.28 85.28 MCTC2425KLA 
K Type 100~500°F 0-5VDC 24-280VAC. 50A CC1571-ND 116.86 102.26 93.49 MCTC2450KLA 
K Type 100~500°F 0-5VDC 24-280VAC 90A CC1572-ND 140.42 122.87 112.34 MCTC2490KLA 


MCPC Proportional 


Controller 


10k to 50k pot for 
Options A, B or C 


Setpoint Adjust 
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The Crydom MCPC series of Proportional Controllers incorporate a complete 
phase-fired logic system and Solid State Relay in one small industry standard 
package. The MCPC uses microprocessor controlled logic, accepts a wide 
range input logic power supply, provides an output load status indicator, and 
five modes of analog control input along with an enable/disable control. 


P2 Ground (-) 
P3 ON/OFF Control 
P4 O-8V, 0-7V, 0-10V, 4-20mA 


Terminal #14 


10K - 50K 


For A,B or C Option 


Input Adjustment Output Output Current Digi-Key Price Each Crydom 
Voltage Range Voltage (Arms) Part No. il 10 25 Part No. 
0-5VDC 0-100% with Enable 48-140VAC 0-25A CC1573-ND 80.98 70.86 64.79 MCPC1225A 
0-5VDC 0-100% with Enable 48-140VAC 0-50A CC1574-ND 87.12 76.23 69.70 MCPC1250A 
0-5VDC 0-100% with Enable 48-140VAC 0-90A CC1575-ND 105.58 92.39 84.47 MCPC1290A 
0-5VDC 0-100% with Enable 180-280VAC 0-25A CC1576-ND 80.98 70.86 64.79 MCPC2425A 
0-5VDC 0-100% with Enable 180-280VAC 0-50A CC1577-ND 87.12 76.23 69.70 MCPC2450A 
0-5VDC 0-100% with Enable 180-280VAC 0-90A CC1578-ND 105.58 92.39 84.47 MCPC2490A 
CW Series 
Crydom’s CW24 line of solid-state relays offer an SCR AC switch output featuring low offstate leakage (1mA, snubberless), zero and random 
voltage switching and a broadened operating range (24-280Vac). 
This wide range permits optimum performance at both 120 Vac and 240 Vac line voltages. Also includes safe removable finger-safe cover and LED 
indicator. 
Output Output 
Input Operate | Release Output Current | Digi-Key Price Each Crydom Input Operate | Release Output Current | Digi-Key Price Each Crydom 
Voltage | Voltage | Voltage | Voltage (Arms) | Part No. al 10 25 | Part No. Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | (Arms) | Part No. 1 10 25 = ‘| Part No. 
Zero Cross Versions 90-280VAC| 90VAC 10VAC | 24-280VAC | .15-90A_ | CC1537-ND 79.14 69.25 63.32 | CWA2490 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC | .15-10A | CC1539-ND 36.70 32.12 29.36 | CWD2410 Phase Controlled Versions 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC | .15-25A | CC1541-ND 37.06 32.43 29.65 | CWD2425 3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC | .15-10A | CC1540-ND 36.70 32.12 29.36 | CWD2410-10 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC | .15-50A | CC1543-ND 43.30 37.89 34.64 | CWD2450 3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC | .15-25A | CC1542-ND 37.06 32.43 29.65 | CWD2425-10 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC | .15-90A | CC1545-ND 76.14 66.63 60.92 | CWD2490 3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC | .15-50A | CC1544-ND 43.30 37.89 34.64 | CWD2450-10 
90-280VAC] S0VAC 10VAC | 24-280VAC | .15-10A | CC1531-ND 38.80 33.95 31.04 | CWA2410 3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC | .15-90A_ | CC1546-ND 76.14 66.63 60.92 | CWD2490-10 
90-280VAC] S0VAC 10VAC | 24-280VAC | .15-25A | CC1533-ND 39.56 34.62 31.65 | CWA2425 90-280VAC] SOVAC | 10VAC | 24-280VAC | .15-10A | CC1532-ND 38.80 33.95 31.04 | CWD2410-10 
90-280VAC] S0VAC 10VAC | 24-280VAC | .15-50A | CC1535-ND 44.80 39.20 35.84 | CWA2450 90-280VAC] QSOVAC | 10VAC | 24-280VAC | .15-90A | CC1538-ND 79.14 69.25 63.32 | CWD2490-10 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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DIN-Rail Mount Solid State Relays 


Solid State Relays | 3 


IPOO - Screw IP20 - 
Terminal g Fingersafe 


NEW! Se Crouzet 


* Epoxy-Free Design Eliminates Internal Component =* No External Transient Protection Required (Internal 
Stress Tvs) 


* Direct Bond Copper Substrate for Superior Thermal, UL/CSA/TUV Approved, CE Compliant 
Performance i 


* 100k-cycle UL508 Endurance Rating for Enhanced * EMC Compliant for Reliable Operation in Harsh 


* Epoxy - Free Design Minimizes Internal * No External Transient Protection Required (Internal 
Component Stress Tvs) 


* Direct Bond Copper Substrate for Superior Thermal, UL/CSA/TUV Approved, CE Compliant 
Performance 4 


Reliability Environments * 100k-cycle UL508 Endurance Rating for Enhanced eae moe for Reliable Operation in Harsh 
* Back-to-Back Dual SCR Output * Zero-Crossing Output Reliability nvironinenits 
* Back-to-Back Dual SCR Output * Zero-Crossing Output 
Input Output Maximum Digi-Key Price Each Crouzet 
Voltage Current Output Part No. 1 10 25 Part No. Input Output Maximum Price Each Crouzet 
IPOO — Screw Terminals Voltage Current Output 1 10 Pay Part No. 
3-32VDC 25A 24-280VAC. 646-1000-ND 32.88 28.77 26.31 | 84134010 
3-32VDC 50A 24-280VAC. 646-1001-ND 38.18 33.41 30.55 | 84134020 
90-280VAC 25A 24-280VAC 646-1002-ND 36.28 31.75 29.03 | 84134011 4-32VDC 10A 280VAC 646-1016-ND 49.92 43.68 39.94 | GNRIODHZ 
90-280VAC. 50A 24-280VAC. 646-1003-ND 42.46 37.16 33.97 | 84134021 90-140VAC 140A 280VAC 646-1017-ND 50.64 44.31 40.52 | GNR1OBHZ 
4-32VDC 25A 48-660VAC 646-1004-ND 39.82 34.85 31.86 | 84134110 
4-32VDC 50A 48-660VAC 646-1005-ND 47.50 41.57 38.00 | 84134120 4-32VDC 20A 660VAC. 646-1018-ND 54.24 47.46 43.40 | GNR20DHZ 
90-280VAC. 25A 48-660VAC 646-1006-ND 42.84 37.49 34.28 | 84134111 
90-280VAC 50A 48-660VAC 646-1007-ND 52.16 45.64 41.73 | 84134121 SO 1AOVAR eon BeOv Ae ee eaNO Ne) G20, 8.58: «48:86. | GNHZOBNZ 
IP20 — Fingersafe Terminals 4-32VDC 30A 660VAC. 646-1020-ND 59.66 52.21 47.73 | GNR30DHZ 
3-32VDC 25A 24-280VAC. 646-1008-ND 35.92 31.43 28.74 | 84137010 
3-32VDC 50A 24-280VAC 646-1009-ND 41.20 36.05 32.96 | 84137020 90-140VAC 30A 660VAC. 646-1021-ND 67.32 58.91 53.86 | GNR30BHZ 
90-280VAC. 25A 24-280VAC. 646-1010-ND 39.32 34.41 31.46 | 84137011 45mm 
90-280VAC. 50A 24-280VAC. 646-1011-ND 45.62 39.92 36.50 | 84137021 
4-32VDC 25A 48-660VAC 646-1012-ND 42.84 37.49 34.28 | 84137110 SSENOE SoA BOOVAG eee ND eBLdO  JORIES. Pate: | ANHSSD HE 
4-32VDC 50A 48-660VAC 646-1013-ND 50.52 44.21 40.42 | 84137120 90-140VAC 35A 660VAC. 646-1023-ND 70.80 61.95 56.64 | GNR35BHZ 
90-280VAC. 25A 48-660VAC 646-1014-ND 45.86 40.13 36.69 | 84137111 
go-280vac | 50A | 48-660VAC | 646-1015-ND 55.06 48.18 44.05 | 84137121 PSOE mn S80VAC Ree ocaom 75-24 665.84 60.20 | GNRASDHZ 
90-140VAC 45A 660VAC. 646-1025-ND 77.88 68.15 62.31 | GNR45BHZ 
SSR Heatsinks nn. 
4-32VDC 25A 660VAC. 646-1026-ND 182.40 159.60 145.92 | GNR25DCZ 
90-140VAC. 660VAC. 646-1027-ND 186.00 162.75 GNR25BCZ 


Dual Solid State Relays 


Digi-Key Price Each Crouzet 5 
Description Part No. 1 10 25 | Part No. Locking Screw 
Heatsink 2.0°C/W, Connector Terminal 
For up to 20A Relay .. 646-1073-ND 25.92 22.68 20.74 HS2 Input 
Heatsink 0.7°C/W, 
For up to 30A Relay ...................2.00ee 646-1074-ND 27.24 23.84 21.80 HS5 
Heatsink 2.0°C/W, 
For up to 45A Relay ...................e.e0ee 646-1075-ND 25.92 22.68 20.74 HS8.1 
Heatsink 0.8°C/W, 
For 3-Phase SSR with Screw Terminals.... | 646-1076-ND 54.60 49.92 | HS13 


* True 40A per Channel Rating @ 240 and 480VAC ¢ Zero-crossing (resistive loads) or random-fire 


* Dual Input Channels for Independent Output (inductive loads) outputs 


Operation *UL/CSA/TUV/CUL Approved 
© No External Transient Protection Required (Internal 


TVS) * CE Certified and EMC Compliant 
Input Output Maximum Digi-Key Price Each Crouzet 
Voltage Current Output Part No. 1 10 25 Part No. 
Quick Connect Terminals 
4-15VDC 25A 24-280VAC. 646-1036-ND 50.52 44.21 40.42 84140800 
¢ DIN Rail Mount SSR/Heat Sink Assemblies * LED Input Status Indicator 
* No Heat Sink Calculations Required * P20 Touch-Safe Housing 17-32VDC 25A 24-280VAC. 646-1037-ND 50.52 44.21 40.42 84140810 
* Standard Ratings up to 45A @ 660VAC * AC or DC Inputs 4-15VDC 40A 24-280VAC. 646-1038-ND 54.94 48.08 43.96 84140900 
* No External Transient Protection Required (Internal * SSR’s are UL/ CSA/ TUV Approved 
TVS) * CE Certified and EMC Compliant 17-32VDC 40A 24-280VAC. 646-1039-ND 54.94 48.08 43.96 84140910 
Screw Terminals 
Input Output Maximum Digi-Key Price Each Crouzet 
tien || Grew | Gea PartlNo. 1 fOMMINeS PartNo: 4-15VDC 25A | 24-280VAC | 646-1028-ND 53.92 47.18 43.14 | 84140003 
DR411 /DR711 17-32VDC 25A 24-280VAC. 646-1029-ND 53.92 47.18 43.14 84140013 
4-32VDC 16A 48-660VAC 646-1040-ND 48.98 42.86 39.19 DR4110 
90-250VAC 416A 48-660VAC 646-1041-ND 54.52 47.71 43.62 DR4111 4-15VDC 40A 24-280VAC. 646-1030-ND 58.34 51.05 46.68 84140203 
4-32VDC 26A 48-660VAC 646-1042-ND = 91.08 79.70 72.87 | DR454120.3 17-32VDC 40A 24-280VAC 646-1031-ND 58.34 51.05 46.68 | 84140213 
90-250VAC 26A 48-660VAC 646-1043-ND 97.68 85.47 78.15 DR454121.3 dase wer 48-6606 MRS ERIN 6040 369 48.08 64140863 
DR454 / DR457 with Heatsink rls . ; oN HO. “92.59 “48! 2 
4-32VDC 16A 48-660VAC. 646-1044-ND 49.64 43.44 39.72 DR7110 17-32VDC 25A 48-660VAC 646-1033-ND 60.10 52.59 48.08 84140513 
80-250VAG | 16A | 48-680VAC Eo gepogm Oo-70 (48.74 44.66 | DRZI11 4-15VDC 40A | 48-660vac | 646-1034-ND 65.52 57.33 52.42 | 84140603 
4-32VDC 26A 48-660VAC 646-1046-ND 92.40 80.85 73.92 DR457120.3 
90-250VAC 26A 48-660VAC 646-1047-ND 99.00 86.63 79.20 | DR457121.3 17-32VDC 40A 48-660VAC 646-1035-ND 65.52 57.33 52.42 | 84140613 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1994 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ac 


C4 Series I/O Modules 


New industry Standard Package 
Replaceable Fuse in Output Modules 
* Color Coded Housing for AC or DC Input 


* UL Recognized, CSA Certified, CE Compliant 


Input Modules 


Crouzet 


Mounting Boards Miniature I/O 


Industry Standard Package 

* Output Ratings up to 5 Amps 

* Color Coded Housing for AC and DC Input 

© UL Recognized, CSA Certified, CE Compliant 


RoHS 


COMPLIANT 


® 


Input Max. Input | Logic Supply Max. Logic Digi-Key Price Each Crouzet 
Voltage Range | Current Voltage Supply Current | Part No. 1 10 25 | Part No. 
90-140VAC 14mA 4.5-30VDC 25mA 646-1048-ND 11.60 10.15 9.28 |C4IAC 
140-280VAC 5mA 4.5-30VDC 25mA 646-1049-ND 12.22 10.70 9.78 |C4IACA 
10-32VDC 20mA 4.5-30VDC 25mA 646-1050-ND 11.60 10.15 9.28 | C4IDC 

Output Modules 
Output Max. Output | Nom. Input Max. Input Digi-Key Price Each Crouzet 
Voltage Range | Current Voltage Current Part No. it 10 25 | Part No. 
24-280VAC 3.0A 4-32VDC 22mA 646-1051-ND 13.74 12.03 11.00 | C40ACA 
12-140VAC 3.0A 4-32VDC 22mA 646-1052-ND 13.36 11.69 10.69 | C40AC 
5-60VDC 3.0A 4-32VDC 16mA 646-1053-ND 13.36 11.69 10.69 | C40DC 
3-250VDC 1.0A 4-32VDC 16mA 646-1054-ND 16.00 14.00 12.80 | C40DCA 
Mounting Boards for C4 Series I/O Modules 
Max. No.) Dimensions Logic Load Digi-Key Price Each Crouzet 
of 1/0 (Lx Wx H)t Connection Connection | Part No. 1 10 25 | Part No. 
4 3.25 x 3.25 x 2.5] Screw Terminal | Screw Terminal | 646-1058-ND 41.98 36.74 33.59 | PB4C4 
16 10x 3.25x2.5 | 50-Pin Header | Screw Terminal | 646-1059-ND 104.40 91.35 83.52 | PB16C4 
16 9.5x 3.25 x 2.5 | Screw Terminal | Screw Terminal | 646-1060-ND 119.90 104.92 95.92 | PB16C4T 


T Including 1/0 modules and standoffs 


Quad I/O Modules 


Industry Standard Package 
* Color Coded Housing for AC and DC Input 


* Built in LED Status Indicator 


© UL Recognized, CSA Certified, CE Compliant 


«4 Modules in One Package 


Output Modules 


Output Max. Output | Nom. Input Max. Input Digi-Key Price Each Crouzet 
Voltage Range | Current Voltage Current Part No. 1 10 25 |Part No. 
3-60VDC 3.0A 5VDC 18mA 646-1069-ND 59.22 51.82 47.38 |ODC5Q.11 
Mounting Boards for Quad I/O Modules 
No. of | Dimensions Logic Load Digi-Key Price Each Crouzet 
Modules | (LxWxH)ft | Connection Connection Part No. 1 10 25 ‘| Part No. 
4 5.8x6.0x3.9 | Edge Card | Screw Terminal | 646-1070-ND 116.40 101.85 93.12 | PB16Q 
6 8x6x3.9 Edge Card | Screw Terminal | 646-1071-ND 157.48 137.80 125.99 | PB24Q 
8 10.2x6.2x3.9| Edge Card | Screw Terminal | 646-1072-ND 198.56 173.74 158.85 | PB32Q 


T Including 1/0 modules and standoffs 


crydom 


NEW! Quad I/O Modules 


Industry Standard Package 


© Color Coded Housing for AC and DC Input 


* Built in LED Status Indicator 


© UL Recognized, CSA Certified, CE Compliant 


¢ 4 Separate modules in one package 


Note: For Mounting Boards use PB16Q, PB24Q and PB32Q Input Max. Input | Logic Supply Max. Logic Digi-Key Price Each Crydom 
Voltage Range | Current Voltage Supply Current | Part No. 1 10 25 | Part No. 
Input Modules ae . ay 
90-140VAC 5mA 5VDC 16mA CC1628-ND 10.72 9.38 8.58 /SMIAC5S 
Input Max. Input | Logic Supply Max. Logic Digi-Key Price Each Crydom 3 4 
Voltage Range | Current Voltage Supply Current | Part No. 1 10 25 | Part No. 180-280VAC om ayoe. JemA Cee 10196) «91091, “6.77: SMACK: 
90-140VAC 6mA 5VDC 16mA CC1636-ND 53.18 46.54 42.55 |IAC5Q 3.3-32VDC 34mA SVDC 16mA CC1629-ND 10.72 9.38 8.58 |SMIDC5 
180-280VAC 5mA 5VDC 16mA CC1637-ND 56.08 49.07 44.87 |IAC5AQ 
10-60VDC 34mA 5VDC 16mA CC1638-ND 53.18 46.54 42.55 |IDC5Q Output Modules 
4-32VDC 68mA 5VDC 16mA CC1639-ND 57.70 50.49 46.16 |IDC5BQ 
Output Max. Output | Nom. Input Max. Input Digi-Key Price Each Crydom 
Output Modules Voltage Range | Current Voltage Current Part No. 1 10 25 |PartNo. 
12-140VAC 3.5A 5VDC 20mA CC1631-ND 10.72 9.38 8.58 )SMOAC5S 
Output Max. Output | Nom. Input Max. Input Digi-Key Price Each Crydom 
Voltage Range | Current Voltage Current Part No. Wl 10 25 |Part No. 24-280VAC 3.5A 5VDC 20mA CC1632-ND 11.08 9.70 8.87 |SMOAC5A 
12-140VAC 3.5A 5VDC 20mA CC1640-ND 52.04 45.54 41.64 |OAC5Q 3-60VDC 3.0A 5VDC 18mA 0C1633-ND 10.72 9.38 8.58 |SMoDCc5 
24-280VAC 3.5A 5VDC 20mA CC1641-ND 54.82 47.97 43.86 |OAC5AQ 
3-60VDC 3.0A 5VDC 418mA CC1642-ND 54.82 47.97 43.86 /opcsO 3-250VDC 1.0A 5VDC 18mA CC1634-ND 13.74 12.03 11.00 |SMODC5A 


Output Modules 
Output Max. Output | Nom. Input Max. Input Digi-Key Price Each Crouzet 
Voltage Range | Current Voltage Current Part No. 1 10 25 |Part No. 
3-60VDC 3.0A 24VDC 13mA 646-1077-ND 14.74 12.90 11.80 |SMODC24 
Mounting Boards for SM Series I/O Modules 
Max. No.| Dimensions Logic Load Digi-Key Price Each Crouzet 
of 1/0 (LxWxH)t | Connection Connection Part No. 1 10 25 ‘| Part No. 
8 6.4x3.5x1.9 | Card-Edge | Screw Terminal | 646-1055-ND 58.72 51.38 46.98 | PB8SM 
16 10.0x3.5x1.9] Card-Edge | Screw Terminal | 646-1056-ND 104.40 91.35 83.52 | PBI6SM 
24 13 x 3.75 x 1.88] Card-Edge | Screw Terminal | 646-1057-ND 153.60 134.40 122.88 | PB24SM 
T Including 1/0 modules and standoffs 
Epoxy Encapsulated [fois 
commuiaet 


DIN Rail I/O Modules | @& 


+ DIN Rail Mountable 1/0 Modules 

© Color Coded Housing for AC and DC Input 

* Built in LED Status Indicator 

© UL Recognized, CSA Certified, CE Compliant 


Input Modules 


Input Max. Input | Logic Supply Max. Logic Digi-Key Price Each Crouzet 
Voltage Range | Current Voltage Supply Current | Part No. ‘ll 10 25 | Part No. 
90-140VAC 5mA 5VDC 28mA 646-1063-ND 22.68 19.85 18.15 |DRIACS 
4-32VDC 34mA 5VDC 28mA 646-1064-ND 22.68 19.85 18.15 |DRIDCS 
Output Modules 
Output Max. Output | Nom. Input Max. Input Digi-Key Price Each Crouzet 
Voltage Range | Current Voltage Current Part No. u 10 25 | Part No. 
12-280VAC 5A 5-24VDC 18mA 646-1065-ND 24.82 21.72 19.86 |DROAC 
3-60VDC 3.0A 5VDC 18mA 646-1066-ND 24.82 21.72 19.86 |DRODC5 


DIN Rail I/O Modules fias 


Comruaet 
* DIN Rail Mountable 1/0 Modules 2) 
© Color Coded Housing for AC and DC Input 

* Built in LED Status Indicator 


© UL Recognized, CSA Certified, CE Compliant, CUL Approved 


Input Modules 


Input Max. Input | Logic Supply Max. Logic Digi-Key Price Each Crouzet 
Voltage Range | Current Voltage Supply Current | Part No. 1 10 25 | Part No. 
90-140VAC 14mA 4.5-30VDC 32mA 646-1061-ND 26.34 23.05 21.08 |84115501 
4-32VDC 35mA 4.5-30VDC 32mA 646-1062-ND 29.24 25.59 23.40 |84115503 
Output Modules 
Output Max. Output | Nom. Input Max. Input Digi-Key Price Each Crouzet 
Voltage Range | Current Voltage Current Part No. 1 10 25 |Part No. 
5-60VDC 3A 4-32VDC 22mA 646-1067-ND 23.56 20.62 18.85 |84130104 
12-280VAC 5A 4-32VDC 22mA 646-1068-ND 28.72 25.13 22.98 |84130105 


NEW! Miniature I/O Modules 


Industry Standard Package 


* Output Ratings up to 5 Amps 

© Color Coded Housing for AC and DC Input 

© UL Recognized, CSA Certified, CE Compliant 

Note: For Mounting Boards use PB8SM, PB16SM and PB24SM 


Input Modules 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Audio and Communication 


C1331 AND C1340 — Conductor: * 22 thru 20 AWG fully annealed 
stranded tinned copper per ASTM B-33 Insulation: * C1331: Prem- 
ium grade, color coded PVC »* C1340: Premium grade, color coded 
polypropylene Shield: * 100% Flexfoil® aluminum/polyester over 2 
conductors, 25% overlap, minimum, foil facing out * Stranded tinned 


© General Cable ee Hook-Up Wire 


Conductor: « Fully annealed tinned copper per ASTM B-33 Insulation: * Premium grade color coded PVC * Temperature 
Range: -20°C ~ 105°C * Voltage Rating: 300 Volts » Nominal Insulation Thickness: 0.016 (0.41mm) Industry 
Approvals: * UL Style 1007 * CSATR-64 * Passes UL VW-1 Vertical Flame Test * OSHA acceptable. 


Cond. Ins. | Digi-Key* Digi-Key* General copper drain wire Jacket: * PVC, gray » Temperature Range: -20°C ~ 
Size Cond. 0.D. | Part No. Price Part No. Price Cable 80°C Applications: * Audio * Communications » EMI isolated circuits 
(AWG) | Strand | (mm) | for 100 ft. 100 ft-t | for 1000 ft. 1,000 ft.t | Part No. for instrumentation a 
Solid Conductors oy ucla 20 Wa fully annealeg solid tinned copper per 
- -33 Insulation: » Premium grade, color coded polyethylene 
24 Solid | 1.32 | €2003L)-100-ND 14.30 | 62003C1-1000-ND 45.73 | C2003 Shield: * 100% Flexfoil® aluminum/polyester with 25% overlap, 
22 Solid | 1.45 | C2004(1-100-ND 15.18 | €2004(1-1000-ND 52.88 ¢2004 minimum, foil facing out * Solid tinned copper drain wire Jacket: 
20 Solid 1.63 €2028(1-100-ND 17.87 €2028(1-1000-ND 74.86 €2028 * Permaline® high density polyethylene, Black * Temperature Range: 
18 Solid 1.83 €2052(1-100-ND 21.38 €2052(1-1000-ND 103.57 C2052 -20°C ~ 80°C Applications: * Suitable for direct burial * Outdoor uses 
16 Solid 2.11 €2053(1-100-ND 25.81 €20531-1000-ND 139.87 €2053 * 100% shielded cable where RF shielding is required » Suggested 
Stranded Conductors Voltage Rating: 350 Volts 
24 7/32 | 1.42 | C2015~-100-ND 15.26 | 02075(1-1000-ND 53.56 | C2015 Wanmal 
22 7/30 1.57 €2016L1-100-ND 16.43 €20161-1000-ND 63.12 C2016 No. Cond. Insulation | Nominal (X=No. of Ft. Per Roll) | General 
20 10/30 1.78 €2040(1-100-ND 18.72 €2040(1-1000-ND 81.84 ¢2040 of Size Thickness 0.D. Digi-Key Price Per Roll Cable 
18 16/30 2.03 €2064(1-100-ND 22.91 €2064(1-1000-ND 116.11 C2064 Cond. | (AWG) | Strand (mm) (mm) Part No. 100 ft. 1,000 ft. 5,000 ft.| Part No. 
16 26/30 2.34 €2065(]-100-ND 28.76 €2065(1-1000-ND 163.96 C2065 Fig. 1 — UL Style 2095, 300 Volt NEC Type CL2, Gray 
. 4 20 7/28 0.41 5.84 C1331-X-ND 65.79 302.08 — | €1331.41.10 
Stranded, PVC Insulation UL Style 1015, Fig. 1 — UL Style 2835, 30 Volt, Gray 
0 a 4 22 | 7/30 0.20 424 | C1340-X-ND 46.40 199.02 —T[01340.21-10 
TEW, Pvc, 600V 105 C, Vw-1 Fig. 2 — UL Style C2509, 350 Volt, Black 
lead Hon DigiKey* DigiKey* cecal 2 20 Solid 0.33 4.83 €2509-X-ND — 248.32 795.53 | C2509.46.01 
Size 0.D. | Insulation | Part No. Price | PartNo. Price | Cable 
(AWG) | Strand | (mm) | Thickness | for 100 ft. 100 ft.t | for 1000 ft. 1,000 ft.t| Part No. a 
Stranded Rubber/PVC Test Lead Wire 
24 7/32 2.24 0.81mm | C2100C1-100-ND 16.02 | €2100L1-1000-ND 59.74 | C2100 P 
22 | 7/30 | 2.39 | 0.81mm | C2101C1-100-ND 17.70 | C2101C1-1000-ND 73.51 | C2t01 Conductor: + Fully annealed stranded tinned copper per ASTM B-33 
20 | 10/30 | 259 | 081mm | C2102C1-100-ND 20.10 | C2102C1-1000-ND 93.63 | C2102 Insolation;: Premiufry-grade color coded. Rubber or PVG: Temp: 
18 | 16/30 | 2.84 | 081mm | C2103C1-100-ND 22.62 | C2103C1-1000-ND 114.28 | C2103 erature Range: -20°C ~ 60°C, Rubber; -25°C ~ 60°C, PVC 
16 26/30 3.15 0.81mm | C2104(1-100-ND 29.92 | C2104(1-1000-ND 81.37 | C2104 Nominal 
14 41/30 3.58 0.81mm | C2105(1-100-ND 37.83 | C2105(1-1000-ND 241.88 | C2105 No. | Cond. Insulation Nom. (X = No. of Ft. Per Roll)| General 
10 105/30 | 4.67 0.81mm_| C2107C1-100-ND 79.72 | C2107C1-1000-ND 566.17 | C2107 of | Size Thickness | Working 0.D. | Digi-Key Price Per Roll Cable 
Solid Cond.) (AWG) | Strand | (mm) | Voltage | Color | (mm)| Part No. 100 ft. 1,000 ft. | Part No. 
22 1 2.26 0.81mm_ | C2117L1-100-ND 16.61 | €2117(1-1000-ND 64.58 | C2117 Rubber Test Leads 
20 1 2.44 0.81mm_ | C2118C1-100-ND 19.08 | C2118(]-1000-ND 84.79 | C2118 
18 { 264 | 081mm | G2119G-100-ND 22.99 | Cott9m-1000-ND 117.32 | cot19 1 | 18 | 65/36 | 1.14 | 5,000V | Black | 3.56} C1321B-X-ND 34.82 135.80 | C1321.21.01 
1 18 65/36 1.14 5,000V | Red | 3.56 | C1321R-X-ND 34.82 135.80 | €1321.21.03 
* For C1 in Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: B=Black; W=White; R=Red; G=Green; 
A=Orange; Y=Yellow; L=Blue; N=Brown; $=Slate Gray; V=Violet. PVC Test Leads 
+ Length tolerance is +1% * Wire is ordered per EIA-359-A color specification which allows for some variation in shade. 1 18 | 65/36 | 1.14 5,000V | Black | 3.56 | C1320B-X-ND 29.93 109.67 | C1320.21.01 
) CAROL. Ck OK Industries 
Vv General Cable PVC Coated Speaker Cable ——— el BT adusties Com 
Nominal Wi re 
+ Conductor: No. | Cond. Insulation] Nominal | Suggested (X = No. of Ft. Per Roll) | General H 
Fully annealed 1 bare, 1 tin stranded copper per ASTM of Size Thickness 0.D. Working | Digi-Key Price Per Roll Cable Strippe rs 
B-174; Fully annealed stranded bare copper per ASTM | Cond. | (AWG)| Strand (mm) (mm) Voltage | Part No. 500 ft.t 1,000 ft.t] Part No. Features: 
B-3 (C1364 style only)** 2 24 7/32 0.41 4.40 x 2.79 420 1356-X-ND 27.90 50.22 | C1356 . Calibrated Strip Length (Adjustable to 2 inches) * Single 
+ Insulation: 2 | 22 7/30 051 | 1.78x3.68 120 | ¢1362-x-ND 42.28 77.88 | C1362 action squeeze-pull motion + Clean, precise strip of any 
Clear: Premium grade PVC: Premium grade Supertiex | 2 | 20 | 1080 | 051 | 216x406] 120 /C1360-X-ND — 105.37 | C1360 insulation type + Shirt-pockst size and light welgitt 
PVC (C1364 style only) ** 2 | 18 | 16/30 | 064 |254x475] 120 /C1357-X-ND 68.27 128.72 | C1357 iKS0S:ND-30=20:AWE).. _.$32.92 
» Jacket: PVC CI 2 16 26/30 0.64 2.84 x 5.33 120 01358-X-ND 101.54 — | C1358 K276-ND 18-28 AWG.. .. $32.92 
aeret ear 2 | 14 | 41/30 0.64 | 3.05 x 5.84 120 |C1361-X-ND 162.31 — |c1361 
* Temperature Range: -20°C ~ 60°C 2 12 | 7x 37/36 1.52 |5.84x 11.94 120 01364-X-ND* * = 690.42 | C1364 


Voltage Rating: UL listed (wires, misc.) 120V max. t Length tolerance is 10% 


<azzee> Wire Strippers 


2 Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


DABURN PVC Coated Speaker Cable 


a 


* Conductors are parallel, (X = No. of Ft. Per Roll) | tri r 
Srandad copper sulted ot Size Digi-Key Price Per Roll Daburn Cab e S ppe 721, 821, 921 
SD! : als Cond. (AWG) Strand Part No. 100 ft. 1,000 ft. | Part No. A1110-ND Cable Stripping Tool 
sulation * Temperature Rating: i 
wont. G0°C « i & 2* 18 16/30 | W201-X-ND _26.01 110.76 | 2759C for RG/58, 59 101-S WIRE STRIPPER: - ; 
ee Operating Volt *1 Cond Tinned Cl “4 Cond Bare G AMP Part No. 603995-1 Handy, lightweight, universal stripping tool cuts and strips 
ge ‘onductor Tinned Copper; 1 Conductor Bare Copper ( art No. 5-1) .. $108.68 common wire sizes. Hardened blades. Plastic grips. Spring 
action to speed work. Full length: 5.125” (130.18mm) 
7 721, 821, 921 WIRE STRIPPERS: 
Thermal Wi re PTS-30-ND Digi-Key Price Strip and cut commonly used wire, single or stranded, AWG 
_ Description Part No. Each or metric. Each tool will strip several different wire sizes. 
Strippers Thermal Wire Stripper, Battery Powered Narrow nose plier design is an extra feature along with 
with Cleaning Brush- PTS-20-ND* 104.47 cushion grips and spring release. Hardened pivot joint for 
Replacement Blade for PTS-20 PTS-201-ND 5.04 longer life. A perfect tool for solder benches or assembly 
¢ Nichrome, heating element: 450°F (232°C) in less than 5 Thermal Wire Stripper with Cleaning Brush PTS-10-ND* 59.41 areas. 
Be aa a el ea i a er Replacement Blade for PTS-10-ND PISA01-ND 5.19 101-S-ND Up to 10 AWG... $8.55 
* Handles solid, stranded and shielded wires * Does not burn PTS-20-ND Teton Wire Siipper tor te-30 AWG ae se TEV ND Oe AWG ae - $15.56 
skin * AC line power or rechargeable battery power versions P - 821-ND 16-26 AWG ... + $15.56 
* Complete with cleaning brush and operating instructions. * Will not strip Teflon wire. 921-ND 20-30 AWG... -- $15.56 


DABURN Plastic Kinkless Test Lead Wire —___}===> 


Soft formulation vinyl maximum flexibility. Temperature stability from -80°C ~ 105°C. Exceed requirements for MIL-I-3930A Type 


Lead 


JP(PVC). Suitable for test leads, etc. Resistant to gasoline and oil. Excellent abrasion resistance. Description: One conductor 
tinned copper stranded, special formulation vinyl insulation - smooth surface. 


Operating Temperature: -80°C ~ 105°C, 5000V rating. 


Wire 


Rubber Kinkless Test 


ee 


Suitable as Test Lead Wire in analyzers, instruments, oscillators, meters, etc. wherever extra flexibility and 
limpness are necessary. Single conductor, extra flexible stranded soft tinned copper, color-coded rubber, 


Size Ins. | 0.0. Digi-Key Part No ree smooth wax finish. Operating Temperature: -20°C ~ 60°C. 
Ft. | (AWG)| Strand |(mm) | Nom. Red Black Yellow Green Per Roll ; rer ; 
Too | 22 | 26/86 | .81 | 254 | W2722R-100-ND | W2722B-100-ND_ | W27227-100-ND | W2720G-100-ND ‘14.97 Guan ae eee rhe Wn te Pepa Sean Ait 
1000) 22 | 26/36 | :81 | 254 | w2722R-1000-ND | W2722B-1000-ND | W2722V-1000-ND | W2722G-1000-ND 98.88 : E : 
too | 18 | 65/36 | ‘81 | 2.84 | wa718R-100-ND | w27188-100-ND | W2718Y-100-ND | W2718G-100-ND 25.25 100] 20 [41/36 | 4.19mm ]12,000V] 3,000 [3.48mm| W2715R-100-ND ]W2715B-100-ND 45.33 
to00| 18 | 65/36 | 81 | 2.84 | w271eR-1000-ND | W2718B-1000-ND | W2718Y-1000-ND | W2718G-1000-ND 172.88 1000} 20 [41/36 | 119mm |12,000v| 3,000 | 3.48mm| W2715R-1000-ND | W2715B-1000-ND 299.15 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1996 (1073) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


WO General Ca 


COLOR CODE CHART NO. 1 


Multi-Conductor Cable 


COLOR CODE CHART NO. 2 


@ oA 


LL46351 26174 


Notes: 
No. Color No. Color No. Color No. Color No. Color No. Color 1. UL-2092 (UL: 60°C, 300V) 11. NEC Article 725 (UL: 60°C) 
1 Black 1 Pink 21 | White/Brown 1 Black 11 | Blue/Black 21 |Orange/Green 2. UL-2093 (UL: 60°C. 300V) 42. NEC Article 725 Type CL3 (UL: 75°C) 
2 White 12 Tan 22 |White/Orange 2 White 12 | Black/White | 22 | Blk/Wht/Red i ( Cana ) - : YP a (UL: 
3 Red 13] Red/Green | 23 | White/Gray 3 Red 13 | Red/White | 23 | Wht/BIk/Red 3. UL-2106 (UL: 60°C, 600V) , 13. NEC Article 800 (UL: 60°C) 
4| Green 14] Red/Yellow | 24 | White/Violet 4 | Green 14 | Green/White | 24 | Red/BIk/Wht 4. NEC Article 725 Type CL2 (UL: 75°C) 14. CM-CSA PCC FT4, non UL2464 
5 Brown 15 | Red/Black | 25 | Whi/BIk/Red 5 | Orange 15 | Blue/White | 25 | Grn/BIk/Wht 5. UL Style 2464 (UL: 80°C, 300V) 15. NEC Article 725 Power-Limited Tray Cable (UL: 
6 Blue 16 | White/Black | 26 | Wht/BIk/Grn 6 Blue 16 | Black/Red | 26 | Org/BIk/Wht 6. NEC Article 800 Type CM (UL: 75°C) 105°C, 300V) 
7) Orange 17} White/Red | 27 | Wht/BIk/Yel 7 | White/Black | 17 | White/Red | 27 | Blu/Blk/Wht 7. CSA PCC (60°C) 16. NEC Type CL3P only 
8 Yellow 18 | White/Green 28 | Wht/BIk/Blu 8 Red/Black 18 | Orange/Red 28 | Blk/Red/Grn 8. Passes UL 70,000 BTU Vertical Tray Flame Test A. Capacitance between conductors 
9 Violet 19 | White/Yellow | 29 | Wht/BIk/Brn 9 | Green/Black 19 | Blue/Red 29 | Wht/Red/Grn 9. Passes CSA FT1 Flame Test B. Cap. between 1 conductor & other conductors 
10 Gray 20 | White/Blue 30 | Wht/BIk/Org 10 | Orange/Black 20 | Red/Green 30 | Red/BIk/Grn 10. OSHA acceptable connected to shield 
COLOR CODE CHART NO. 3 COLOR CODE CHART NO. 4 Non-Plen um Plen um 
No. Color No. Color No. Color No. Color 
1 Black 3 Red 1 Black 3 White 
2 Natural 4 Green 2 Red 4 Green 
Nominal Nominal Nominal Nominal (X = No. of Ft. Per Roll) 
No. Color Conductor Insulation Jacket Suggested Nominal Cap. pF/FT o/M @ Price Per Roll 
of Code Size Conductor} Thickness Thickness Working 0.D. (See Notes 20°C Digi-Key 100 500 1,000 | Mfg. 
Cond. Chart (AWG) Strand Inches (mm) | Inches(mm) | Voltage Inches (mm) A/B) Conductor / Shield Notes Part No. ft-t ft. # ft. # Series No. 
Unshielded 
2 Red/BIk 22 7/30 0.010 (0. a 0.025 (0.64) 300V 0.150 (3.81) 25 — _ 9 W120-X-ND 26.44 54.02 102.03 | C6348 
3 Blk/Red/Gn 22 7/30 0.010 (0.25: 0.032 (0.81) 300V 0.176 (4.47) 25 — = 5, 6,7, 8,9, 10 W121-X-ND 37.11 79.28 149.49 | C4062 
4 1 22 7/30 0.010 (0.2 4 0.032 (0.81) 300V 0.189 (4.80) 255 — = 5, 6, 7, 8,9, 10 W122-X-ND 45.85 104.06 195.86 | C4063 
4 1 22 Solid 0.006 (0.15) | 0.015 (0.38) 300V 0.129 (3.28) - _ — 3 04412-X-ND 30.39 _ 108.77 | C4412 
5 1 22 7/30 0.010 (0. a) 0.032 (0.81) 300V 0.203 (5.16) 265  — = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W123-X-ND 49.21 114.41 215.36 | C4064 
6 if 22 7/30 0.010 (0.25: 0.032 (0.81) 300V 0.218 (5.54) 25 — = 5, 6, 7, 8,9, 10 W124-X-ND 67.11 134.76 261.34 | C4066 
7 1 22 7/30 0.010 (0. a 0.032 (0.81) 300V 0.218 (5.54) 25 — —= 5, 6, 7, 8,9, 10 W125-X-ND 62.12 _ 281.43 | C4088 
8 1 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.234 (5.94) 265 — _ 5, 6,7, 8,9, 10 W126-X-ND 68.68 169.49 318.42 | C4065 
9 1 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.249 (6.32) 25 — _ 5, 6, 7, 8, 9,10 W127-X-ND 79.14 — 377.36 | C4070 
10 1 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.268 (6.81) 25.5  — ss 5, 6, 7, 8, 9, 10 W128-X-ND 86.38 313.49 418.17 | C4071 
12 1 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.276 (7.01) 65 — _ 5, 6, 7, 8, 9, 10 W129-X-ND 96.97 246.64 477.87 | C4067 
15 2 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.303 (7.70) 265 — _ 5, 6,7, 8,9, 10 W130-X-ND 131.57 _ 647.88 | C4073 
25 2: 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.368 (9.35) 25 — _ 5, 6, 7, 8, 9,10 W132-X-ND 213.31 — 1036.65 | C4076 
30 2 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.389 (9.88) 255 — _ 5, 6,7, 8,9, 10 W133-X-ND 257.38 994.59 1269.05 | C4077 
Overall Foil Shielded (100% Aluminum Mylar Foil) — With Drain Wire 
4 2 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.190 (4.83) 36.0 65.0 15.0 12.0 5, 6,7, 8, 9,10 W504-X-ND 53.11 122.76 238.08 | C0762 
6 2 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.219 (5.56) 34.0 61.0 15.0 12.0 5, 6, 7, 8,9, 10 W506-X-ND 64.68 157.46 295.82 | C0763 
8 2: 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.235 (5.97) 34.0 61.0 15.0 10.7 5, 6, 7, 8,9, 10 W508-X-ND 81.11 200.50 388.45 | C0764 
10 2 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.269 (6.83) 34.0 61.0 15.0 10.7 5, 6,7, 8, 9,10 W510-X-ND 96.49 245.23 475.14 | C0765 
15 2 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.304 (7.72) 34.0 61.0 15.0 10.7 5, 6, 7, 8, 9, 10 W515-X-ND 138.86 355.29 687.65 | C0766 
20 2 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.335 (8.51) 34.0 61.0 15.0 94 5, 6, 7, 8,9, 10 W520-X-ND 184.52 _ 884.85 | C0767 
25 2 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.369 (9.37) 34.0 61.0 15.0 94 5, 6,7, 8, 9,10 W525-X-ND 217.68 832.17 1059.72 | C0768 
Overall Foil Shielded (100% Aluminum Mylar Foil) — With Drain Wire 
4 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.175 (4.45) 33.0 59.4 26.0 18.0 5, 6,7, 8,9, 10 W404-X-ND 44.02 98.38 185.18 | C0742 
6 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.201 fe 11) 33.0 59.4 26.0 16.0 5, 6, 7, 8,9, 10 W406-X-ND 52.99 122.40 237.36 | C0743 
8 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.215 (5.46) 33.0 59.4 26.0 16.0 5, 6,7, 8,9, 10 W408-X-ND 61.69 148.50 279.00 | C0744 
10 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.245 (6.22) 30.0 59.4 26.0 14.0 5, 6,7, 8,9, 10 W410-X-ND 74.16 _ 349.26 | C0745 
15 2 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.276 (7.01) 30.0 59.4 26.0 14.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W415-X-ND 108.26 279.49 541.49 | C0746 
20 2 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.303 (7.70) 30.0 59.4 26.0 14.0 5, 6, 7, 8,9, 10 W420-X-ND 141.82 352.61 682.46 | C0747 
25 2 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.333 (8.46) 30.0 59.4 26.0 12.0 5, 6,7, 8,9, 10 W425-X-ND 171.40 _ 815.70 | C0748 
30 2 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.351 (8.92) 30.0 59.4 26.0 12.0 5, 6,7, 8,9, 10 W430-X-ND 210.20 — 1020.26 | C0749 
Multi-Conductor Foil Shield — With Drain Wire 
2 3 22 7/30 0.016 (0.41) | 0.026 (0.66) 300V 0.167 (4.24) 26.0 47.0 _ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | €2514-1000-ND _ _ 166.17 | C2514 
2 BIk/Red 18 16/30 0.013 (0.33) | 0.037 (0.94) 300V 0.227 (5.77) 50.0 90.0 = 8,15 C0454-1000-ND =- - 278.02 | C0454 
2 3 18 16/30 0.018 (0.46) | 0.030 (0.76) 300V 0.229 (5.82) 24.0 43.0 — 5 (2534-X-ND 57.22 135.09 261.97 | C2534 
2 3 16 19/.0117 | 0.032 (0.81) | 0.032 (0.81) 600V 0.314 (7.98) 27.0 49.0 = 3,4 €2536-X-ND 75.32 _ 357.28 | C2536 
3 3 18 16/30 0.018 (0.46) | 0.030 (0.76) 300V 0.247 (6.27) 22.0 40.0 _ 2 €2535-X-ND 71.42 ol 330.44 | C2535 
4 4 18 19/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.238 (6.05) 50.0 90.0 _ 5, 6, 7, 8, 16 €2543-1000-ND =- — 478.28 | C2543 
Q 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.228 (5.79) 30.0 59.4 26.0 16.0 5, 6, 7, 8,9, 10 C0755-X-ND 66.15 _ 304.13 | C0755 
Multi-Conductor Unshielded 
2 Blk/Red 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.156 (3.96) 23.0 — _ 5, 6,8 €2461-1000-ND _ _ 98.49 | C2461 
2 4 20 7/28 0.013 (0.33) | 0.037 (0.94) 300V 0.206 (5.23) 28.0 — _ 8,15 C0433-1000-ND _ = 161.87 | C0433 
2 Blk/Red 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.025 (0.64) 300V 0.210 (5.33) 28.0 — _ 5, 6, 7, 8, 14, 16 €2830-1000-ND = = 206.29 | C2830 
2 2 16 19/.0117 | 0.021 (0.53) | 0.032 (0.81) 300V 0.268 (6.81) 28.0 — = 5, 6,8 €2405-1000-ND _ _ 334.37 | C2405 
3 Bik/Red/Gn 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.163 (4.14) 23.0 — = 5, 6,8 C2462-1000-ND = = 140.73 | C2462 
3 4 22 7/30 0.013 (0.33) | 0.037 (0.94) 300V 0.198 (5.03) 265 — _ 8,15 €0432-1000-ND _ = 187.66 | C0432 
3 1 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.236 (5.99) 280 — = 5, 6,8 €2831-1000-ND _ _ 266.96 | C2831 
4 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81 300V 0.174 (4.42) 23.0 — = 5, 6,8 €2463-1000-ND _ _ 166.06 | C2463 
4 4 18 16/30 0.015 (0.38) | 0.037 (0.94) 300V 0.257 (6.53) 28.0 — _ 8,15 C0444-1000-ND _ _ 376.54 | C0444 
4 2 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.258 (6.55) 28.0 — = 5, 6, 7, 8, 16 €2404-1000-ND = = 369.86 | C2404 
4 2 16 19/.0117 | 0.021 (0.53) | 0.032 (0.81) 300V 0.306 (7.77) 28.0 — —= 5, 6,8 €2425-1000-ND _ _ 575.28 | C2425 
5 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.187 (4.75) 23.0 — _ 5, 6,8 €2464-1000-ND _ _ 193.43 | C2464 
5 1 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.280 (7.11) 28.0 — _ 5, 6,8 €2420-1000-ND _ _ 456.86 | C2420 
5 2 16 19/.0117 | 0.021 (0.53) | 0.032 (0.81) 300V 0.334 (8.48) 28.0 — _ 5, 6,8 €2434-1000-ND _ — 719.00 | C2434 
6 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.200 (5.08) 23.0 — = 5, 6,8 €2466-1000-ND = = 217.84 | C2466 
i 1 20 7/28 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.275 (6.99) 2.0 — _ 5, 6,8 C6356-1000-ND a — 453.14 | C6356 
t 1 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.309 (7.85) 280 — _ 5, 6,8 €2421-1000-ND _ _ 588.57 | C2421 
vé 2 16 19/.0117 | 0.021 (0.53) | 0.032 (0.81) 300V 0.364 (9.25) 28.0 — _ 5, 6,8 €2426-1000-ND _ — 939.53 | C2426 
9 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.227 (5.77) 23.0 — _ 5, 6,8 €2470-1000-ND _ _- 296.50 | C2470 
9 1 20 7/28 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.317 (8.05) 26.0 — = 5, 6, 8 C6357-1000-ND = = 558.32 | C6357 
9 1 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.358 (9.09) 28.0 — _ 5, 6,8 €2422-1000-ND _ _ 754.77 | C2422 
10 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.244 (6.20) 23.0 — _ 5, 6,8 €2471-1000-ND — _ 326.16 | C2471 
12 2 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.401 (10.19) | 280 — _ 5, 6, 7, 8, 16 €2412-1000-ND _ - 927.22 | C2412 
12 2 16 19/.0117 | 0.021 (0.53) | 0.032 (0.81) 300V 0.479 (12.17) | 280 — _ 5, 6,8 €2427-1000-ND _ — 1546.90 | C2427 
15 2: 20 7/28 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.392 (9.96) 26.0 — = 5, 6,8 C6358-1000-ND = = 908.06 | C6358 
15 2 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.445 (11.3) 28.0 — _ 5, 6,8 €2423-1000-ND _ — 1197.38 | C2423 
15 2 16 19/.0117 | 0.021 (0.53) | 0.032 (0.81) 300V 0.534 (13.56) | 280 — _ 5,6, 7,8,9,10,12 | C€2428-1000-ND _ — 1835.41 | C2428 
19 2: 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.469(11.91) | 280 — = 5, 6,8 €2424-1000-ND _ — 1526.33 | C2424 
25 2 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.549 (13.94) | 280 — = 5, 6,8 €2433-1000-ND _ — 1906.02 | C2433 
SS PLN | 
Unshielded 
4 1 18 7/26 0.008 (0.20) 0.010 (.25) 300V 0.163 (4.14) 23.0 — = 12, 13 €3103-1000-ND _— _ 408.10 | C3103 
Multi-Conductor Foil Shield 
4 1 22 7/30 TC | 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.146 (3.71) 44.0 79.2 _ 11, 13 €3159-1000-ND _ =— 259.44 | C3159 
4 1 18 7/26 0.008 (0.20) | 0.010 (0.25) 150V 0.178 (4.52) 47.0 85.0 == = €3163-1000-ND _ _ 459.44 | C3163 
6 1 18 7/26 BC | 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.223 (5.66) 54.0 97.2 _ 11,13 €3065-1000-ND _ _ 568.48 | C3065 


Note: Spools are not UL/CSA marked. 


Length tolerance is +1% 
t Leng 


# Length tolerance is +10% 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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NEW! Round Jacketed/Shielded 
Twisted Pair Cable — 3644B Series 


UL File No.: 


AM E118773 


PHYSICAL SPECIFICATIONS: 

¢ Jacket Material: Polyvinyl Chloride (PVC) » Jacket 
Color: Beige » Primary Material: Polyolefin (PO) 
* Shielding: 0.001” (0.03mm) Thick Aluminum/ 
Polyester Film Foil and 90% Coverage Tinned 
Copper Braid 


ELECTRICAL SPECIFICATIONS: 

¢ Voltage Rating: USA: N.E.C. 725, CL2; Canada: 
150V; EU: <50V_ «Insulation Resistance: >1 x 
10100/1Oft. 


ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: 
¢ Temperature Rating: USA: CL2: 75°C maximum; 
Canada: 80°C 


Foam 
0.026 (0.66) Min Polypropylene 


Tape 
\ 


Cable: 


PVC Jacket 
- i Twisted Pair 


Braid 
Foam Polypropylene Tape 
Film Foil 
28 AWG 7 X 36 Tinned 
Stranded Copper Conductors 


NEW! Round Jacketed/Shielded 
Twisted Pair Cable — 3600B Series 


UL File No.: 


A \ £118773 


PHYSICAL SPECIFICATIONS: 

¢ Jacket Material: Polyvinyl Chloride (PVC) * Jacket 
Color: Beige » Primary Material: PVC * Shielding: 
0.001” (0.03mm) Thick Aluminum/Polyester Film 
Foil and 90% Coverage Tinned Copper Braid 
ELECTRICAL SPECIFICATIONS: 

* Voltage Rating: USA: N.E.C. 725, CL2; Canada: 
150V * Insulation Resistance: >1 x 10190/10ft. 
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: 

* Temperature Rating: USA: CL2: 75°C maximum; 
Canada: 80°C 


0.026 (0.66) Min. 
PVC Jacket 


Cable: 


Film Foil 


28 AWG 7 X 36 Tinned 
Stranded Copper Conductors 


Note: X in i-Key Part No. Represents No. of Feet 
Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet No. of | Dimension A | Digi-Key Pricing 
No. of Dimension A Digi-Key Pricing Contacts | Inches (mm) Part No. 25 ft. *& 50 ft. 100 ft. « 
Contacts | Inches (mm) Part No. 25 ft. * 50 ft. * 100 ft. * 14 0.22 (5.6) MB14S-X-ND 29.06 50.10 80.16 
ic ae oe aie Ra bare es Mae 20 0.24 (6.1) | MB20S-X-ND 43.62 75.20 120.32 
20 0.24 (6.1) MB20T-X-ND 60.90 105.00 168.00 ee 0.25 (6.4) [MBean arM 81.79 130.86 
24 0.25 (6.4) MB24T-X-ND 73.95 127.50 204.00 26 0.25 (6.4) MB26S-X-ND 53.97 93.05 148.88 
26 0.25 (6.4) MB26T-X-ND 79.17 136.50 218.40 36 0.29 (7.4) MB36S-X-ND 74.39 128.25 205.20 
36 0.29 (7.4) MB36T-X-ND 109.62 189.00 302.40 40 0.30 (7.6) MB40S-X-ND 79.06 136.31 218.10 
a ae ne Meera Heo ce Sas Fn on 50 0.32 (8.1) MB50S-X-ND 93.89 161.88 259.00 
68 0.37 (9.4) MB68T-X-ND 207.06 357.00 571.20 68 0.36 (9.1) | MB68S-X-ND 113.46 195.61 312.98 
80 0.39 (9.9) MB80T-X-ND 247.26 426.31 682.10 80 0.39 (9.9) MB80S-X-ND 166.06 286.31 458.10 
100 0.44 (11.2) MB100T-X-ND 309.08 532.90 852.64 100 0.44 (11.2) | MB100S-X-ND 204.68 352.90 564.64 


* Cable available on a xxx ft. roll * Cable available on a xxx ft. roll 


A 
FiectxicaL Inc. Tight Seal IP68 Nylon Cable Grips (Glands) with Lock Nuts 


MFG. for AMERICAN ELECTRICAL INC. by AGRO 


“G . 


Technical Data: 

¢ Material: Polyamide PA 6, Self-Extinguishing, Halogen-free 

* Seal: Neoprene, Oil, and Petroleum Resistant 

* Operating Temperature: Static (-40°C ~ 100°C), Dynamic (-30°C ~ 80°C) 
* Safety Class: IP68, Waterproof (5 Bar) 

¢ VDE Test Report: 12 796-9000-4001/A 2 J 


Application: The use of synthetic cable grips is almost unlimited within the electrical and electronics industry. 
Installations where cables must be led safely through a wall of an enclosure will be specified with cable grips. 
Synthetic cable grips are specified to: * Secure the cable to the enclosure’s wall to provide excellent pull-out 
resistance. ¢ Seal and protect the inside of the enclosure from the unwanted affects of the environment. 
These contaminants may be water, gas, chemical vapors, or fumes. * Reduce material cost due to use of 
lighter, less expensive materials, as well as, eliminating the need for running conduit. 


Cable Dim. American Cable Dim. American 
Thread Diameter (mm) Digi-Key Price Each Electrical Thread Diameter (mm) Digi-Key Price Each Electrical 
Color Type (mm) H L | Part No. 1 10 100 | Part No. Color Type (mm) H L | Part No. 1 10 100 | Part No. 
7-PG 2.5-6.5 21 8 288-1164-ND 1.18 1.06 -83 | 1545.07.06 7-PG 2.5-6.5 21 8 288-1184-ND 1.18 1.06 -83 | 1555.07.06 
9-PG 3.0-8.0 23 «8 288-1165-ND 1.40 1.26 -98 | 1545.09.08 9-PG 3.0-8.0 23 «8 288-1185-ND 1.40 1.26 -98 | 1555.09.08 
11-PG 4.0-10.0 | 22 8 288-1166-ND 1.50 1.35 1.05 | 1545.11.10 11-PG 4.0-10.0 | 22 8 288-1186-ND 1.50 1.35 1.05 | 1555.11.10 
11-PG 2.0-7.0 22 8 288-1167-ND 1.73 1.56 1.21 | 1545.11.07 11-PG 2.0-7.0 22 8 288-1187-ND 1.73 1.56 1.21 | 1555.11.07 
13-PG 5.5-12.0 | 26 9 288-1168-ND 1.80 1.62 1.26 | 1545.13.12 13-PG 5.5-12.0 | 26 9 288-1188-ND 1.80 1.62 1.26| 1555.13.12 
13-PG 3.0-7.0 26 9 288-1169-ND 2.00 1.80 1.40 | 1545.13.07 13-PG 3.0-7.0 26 9 288-1189-ND 2.00 1.80 1.40 | 1555.13.07 
16-PG 8.5-14.0 | 30 10 | 288-1170-ND 1.95 1.76 1.37 | 1545.16.14 16-PG 8.5-14.0 | 30 10 | 288-1190-ND 1.95 1.76 1.37 | 1555.16.14 
16-PG 5.0-11.0 | 30 10 | 288-1171-ND 2.23 2.01 1.56 | 1545.16.11 16-PG 5.0-11.0 | 30 10 | 288-1191-ND 2.23 2.01 1.56 | 1555.16.11 
pipes 21-PG 11.0-18.0 | 35 11 288-1172-ND 3.20 2.88 2.24 | 1545.21.18 aiey 21-PG 11.0-18.0| 35 11 288-1192-ND 3.20 2.88 2.24 | 1555.21.18 
21-PG 6.5-14.0 | 35 11 288-1173-ND 3.50 3.15 2.45 | 1545.21.14 21-PG 6.5-14.0 | 35 11 288-1193-ND 3.50 3.15 2.45] 1555.21.14 
3/8-NPT 3.0-8.0 23. «8 288-1178-ND 1.20 1.08 -84 | 1545.N0375.08 3/8-NPT 3.0-8.0 23 «8 288-1198-ND 1.20 1.08 84 | 1555.N0375.08 
1/2-NPT 5.5-12.0 | 26 9 288-1179-ND 1.65 1.49 1.16 | 1545.N0500.12 1/2-NPT §.5-12.0 | 26 9 288-1199-ND 1.65 1.49 1.16 | 1555.N0500.12 
1/2-NPT 3.0-7.0 26 9 288-1180-ND 1.80 1.62 1.26 | 1545.N0500.07 1/2-NPT 3.0-7.0 26 9 288-1200-ND 1.80 1.62 1.26 | 1555.N0500.07 
3/4-NPT | 11.0-18.0 | 35 11 288-1181-ND 2.63 2.37 1.84 | 1545.NO0750.18 3/4-NPT |11.0-18.0| 35 11 288-1201-ND 2.63 2.37 1.84 | 1555.N0750.18 
3/4-NPT 6.5-14.0 | 35 11 288-1182-ND 2.85 2.57 2.00 | 1545.NO750.14 3/4-NPT 6.5-14.0 | 35 11 288-1202-ND 2.85 2.57 2.00 | 1555.N0750.14 
1-NPT 17.0-22.0 | 36 15 | 288-1183-ND 4.03 3.63 2.82 | 1545.N1000.22 1-NPT 17.0-22.0| 36 15 | 288-1203-ND 4.03 3.63 2.82 | 1555.N1000.22 


90° Elbow Body 


Amphenol Cord Grips 


Aluminum Body and Compression Nut with Washer and Single Hole Oil-Resistant Grommet 

This small body connector is ideal for internal uses, as well as conduit hub and panelboard mounting into threaded bodies or with locknuts. Complete units listed require no 
other parts except cable. Suitable for use in hazardous locations per National Electric Code Class 1, Div.2; Class Il, Div. 1 & 2; Class Ill, Div. 1 & 2. UL listed File No. E53509 
and Certified File No. LR-64107. 


Conduit Panel Cord 
Hub Hole Diameter Dimensions - Inches Digi-Key Price Each Amphenol 
Size - Inch Size - Inch Range A B c Part No. 1 10 50 Part No. 

90° Elbow Body, Male Thread 

1/2 7/8 NPT .375-.500 1.13 1.88t 1.44 DB-990-ND 14.03 9.82 7.30 DB-990 

1/2 7/8 NPT -500-.625* 1.13 1.88t 1.44 DB-1090-ND 14.03 9.82 7.30 DB-1090 
45° Elbow Body, Male Thread 

1/2 7/8 NPT .375-.500 1.13 1.31t 1.31 DB-945-ND 18.36 11.99 10.05 DB-945 

1/2 7/8 NPT -500-.625 1.13 1.31t 1.31 DB-1045-ND 18.36 11.99 10.05 DB-1045 


* Maximum cord size will not pass through body without removing outer jacket. + Dimension B with nut snug, grommet not compressed. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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© General Cable NT Instrumentation Control Cable 


COLOR CODE CHART NO. 1 COLOR CODE CHART NO. 3 


COLOR CODE CHART NO. 2 


No. Color No. Color 
No. Color No. Color 
1 Black Z Gres Not Soler No. cokes 1 Black, Red 4 Black, Blue 
2 Red 5 Brown 1 Black, Red 2 Green, White 2 Black, White 5 Black, Yellow 
3 White 6 Blue 3 Black, Green 6 Black, Brown 
Notes: 
1. Designed to Meet UL 910 Flame Test 7. NEC Article 800 Type CM 
Communications and Control Cable - 60° 
2. CSA PCC (CSA: 60°C) 60° 
Riser Sound and Security Cable Computer Cable ( ) 2 BLUE Style 2835 (ULL60"C, SOV) 
3. Passes UL 70,000 BTU Vertical Tray Flame Test 9. UL Style 2919 (UL: 80°C, 30V) 
4. Passes CSA FT4 Flame Test 10. Passes CSA FT1 Flame Test 
5. California State Fire Marshal 11. NEC Article 725 Type CL3R (UL: 75°C, 150V) 
6. NEC CL3R (A. Capacitance between conductors Je; NEC Article 800 Type CMR (UL: 75 o: 300V) 
B. Cap. between 1 conductor & other 13: NEC Article 725 Type CLSP (UL: 60°C, 150V) 
conductors connected to shield) 14. NEC Article 800 Type CMP (UL: 60°C, 300V) 
Communications and Computer Cable Riser Sound and 
Control Cable Conductor: Security Cable 
Conductor: ¢ Fully annealed stranded tinned copper per ASTM B-33 Conductor: 
* Fully annealed stranded tinned copper per ASTM B-33 * Twisted Pairs © Stranded bare copper to ASTM B-3, B-8 and B-286 
* Twisted Pairs Insulation: Insulation: 
A * Premium grade color-coded S-R PVC (E2202S Series: Premium grade 
Insulation: * Premium grade color-coded polyethylene 
color-coded Flexguard) 
¢ Premium grade color-coded PVC Shield: Shield: 
* Color code: each pair black and red numbered at one inch intervals * Individually shielded pairs * Overall polyester supported aluminum foil, plus a stranded tinned 
Shield: * 100% Flexfoil aluminum/polyester, 25% overlap, foil facing in copper drain wire to facilitate grounding 
* 100% Flexfoil aluminum/polyester, 25% overlap, foil facing out * Stranded tinned copper drain wire each pair Jacket: 
* Stranded tinned copper drain wire Jacket: *Premium grade, Gray PVC (E2202S: Premium grade Natural 
Jacket: Flexguard) 
Benet * PVC, gray - 4 * Sequential footage markings to facilitate installation 
* PVC, gray + Temperature Range: -20°C ~ 80°C * Suitable for use from -20°C ~ 75°C (E2202: 0°C ~ 60°C) 
* Temperature Range: -20°C ~ 105°C * Includes ripcord 
Nominal Nominal 
No. Cond. Insulation Jacket Suggested Nominal Nominal (X = No. of Ft. Per Roll) General 
of Color Size | Cond. Thickness Thickness Working 0.D. Cap. pF/FT Digi-Key Price Per Roll Cable 
Pairs Chart |(AWG)| Strand Inch (mm) Inch (mm) Voltage Inch (mm) (See Note 6 A&B) Notes Part No. 100 ft. 500 ft. 1,000 ft. | Part No. 


Shielded - Communication and Control Cable; Computer Cable 


2 2 22 7/30 0.008 (0.20) 0.020 (0.51) 300V 0.165 (4.19) 35.0 63.0 2,3,4,7,8 C1352-X-ND. 51.00 119.95 225.79 | C1352 
3 3 22 7/30 0.011 (0.28) 0.032 (0.81) 30V 0.292 (7.42) 24.4 43.9 2,3,7,9,10 C6040-X-ND 85.28 212.62 411.94 | C6040 
Nominal Nominal 
No. Cond. Insulation Jacket Suggested Nominal Nominal Price Per General 
of Color Size Cond. Thickness Thickness Working O.D. Cap. Digi-Key Roll Cable 
Cond. Chart (AWG) Strand Inch (mm) Inch (mm) Voltage Inch (mm) pF/FT Notes Part No. 1,000 ft. Part No. 


Unshielded - Riser Sound and Security Cable 


2 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.122 (3.10) _ 5,11,12 E1002S-1000-ND 74.95 E1002S.30.10 
4 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.141 (3.58) al 5,11,12 E1004S-1000-ND 134.52 E1004S.30.10 
6 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.164 (4.17) = 5,11,12 E1006S-1000-ND 185.70 E1006S.30.10 
2 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.156 (3.96) — 11,12 E1032S-1000-ND 132.78 E1032S 
4 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.187 (4.75) = 11,12 E1034S-1000-ND 236.35 E1034S 
2 1 16 19/.0117 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.178 (4.52) = 5,11,12 E1042S-500-ND* 102.43 E1042S.18.10 
4 1 16 19/.0117 0.010 (0.25) 0.015 (0.38) 300V 0.209 (5.31) _ 11,12 E1044S-1000-ND 366.36 E1044S 
2 1 14 19/.0147 0.013 (0.33) 0.015 (0.38) 300V 0.223 (5.66) _ 6,11,12 E1052S-1000-ND 279.18 E1052S 
2 1 12 19/.0185 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.260 (6.60) = 6,11,12 E1062S-1000-ND 429.16 E1062S 


Shielded - Riser Sound and Security Cable 


2 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.127 (3.23) = 11,12 E2002S-1000-ND 114.26 E2002S 
4 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.146 (3.71) = 11,12 E2004S-1000-ND 172.85 E2004S 
6 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.173 (4.39) = 5,11,12 E2006S-1000-ND 228.51 E20068.30.10 
2 1 20 7/28 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.139 (3.53) = 5,11,12 E2022S-1000-ND 143.43 E2022S.30.10 
2 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.164 (4.17) = 11,12 E2032S-1000-ND 181.02 E2032S 
3 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.173 (4.39) _ 11,12 E2033S-1000-ND 246.51 E2033S 
4 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.191 (4.85) _ 11,12 E2034S-1000-ND 314.06 E2034S 
2 1 16 19/.0117 0.010 (0.25) 0.015 (0.38) 300V 0.189 (4.80) = 11,12 E2042S-1000-ND 276.35 E2042S 
2 1 14 19/.0147 0.013 (0.33) 0.015 (0.38) 300V 0.245 (6.22) _ 11,12 E2052S-1000-ND 367.12 E2052S 


Shielded - Riser Sound and Security Cable 


3 1 18 7/26 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.168 (4.27) _— 1,5,13,14 E2203S-1000-ND 310.70 E22038.30.86 


* This item comes in a 500 ft. roll. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (t073) 1999 


© General Cable Sy Shielded Microphone Cable 


CONDUCTOR: SHIELD: FEATURES: 
Type 1: Fully annealed stranded tinned copper/ ASTM B-33. Type 1: Conductive tape applied over the core; 100% aria Note 1: Excellent shielding to reduce noise 
Type 2: Fully annealed stranded bare copper per ASTM B-33. aluminun/polyester 25% overlap, foil facing in; stranded Note 2: Precision engineered to transmit clear, noise-free signals 
INSULATION: T 2: pa ae caiman Note 3: Eliminates hum pick-up 
Z ype 2: e-unned copper Drald. Note 4: Resistant to oil, acid, sunlight, abrasion, and aging 
Type 1: Premium grade color coded polypropylene. JACKET: Note 5: Extreme noise reflection 
Type 2: Premium grade color coded rubber. Type 1: PVC, Black -20°C ~ 75°C, 200 voltage rating Note 6: Provides extra limpness 
Type 2: Black Rubber -20°C ~ 60°C, 300 voltage rating Note 7: Low impedance 
COLOR CODES: See chart. Type 3: Carolprene, Black -20°C ~ 60°C, 300 voltage rating Note 8: High impedance 
Cond. Type 1 Cond. Type 2 COLOR CODE CHART NO. 1 
Conductor Color Conductor Color 
1 Black 2 Red 
COLOR CODE CHART NO. 2 
Conductor Color Conductor Color 
1 White 2 Black 
Cond. Nom. Jacket Nom. Insulation Nominal Nom. Cap. (X = No. of Ft. Per Roll) General 
Cond. | Size Cond. Insul. Color | Shield Jacket Features No. of Thickness Thickness 0.D. pF/ft. Digi-Key Price Per Roll Cable 
Type | (AWG.) | Strand Type | Chart# | Type Type (Note No.) Cond. Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) A/B Part No. 100 ft.t 500 ft.# 1,000 ft.# | PartNo. 
1 24 19/36 1 1 1 1 1 2 0.020 (.51) 0.008 (.20) 0.135 (3.43) 30/58 (€1228-X-ND 47.02 152.47 202.66 01228 
20 26/34 2 2 2 2 2,3, 6,8 1 0.035 (.89) 0.040 (1.02) 0.230 (5.84) B=42 €1300-X-ND 74.91 _ 353.52 C1300 
2 20 26/34 2 2 2 2 2,3,6,7 2 0.035 (.89) 0.020 (.51) 0.270 (6.86) B=50 €1302-X-ND* 107.70 400.68 538.30 C1302 
18 41/34 2 2 2 3 2,3,4,5,7 2 0.035 (.89) 0.020 (.51) 0.295 (7.49) B=61 €1202-X-ND* 121.42 456.82 615.66 C1202 
16 65/34 2 2 2 3 2,3, 4, 5,7 2 0.035 (.89) 0.025 (.64) 0.335 (8.51) B=55 €1602-X-ND* 147.48 _ - C1602 


t+ Length tolerance is +1% # Length tolerance is +10% * High and low impedance cable A= conductor to conductor +B = One conductor and other conductor connected to shield 


Coaxial Cable 


W303-X-ND IBM Eqv.: #7362211 


(X = No. of Ft. Per Roll) 


Conductor Core Nominal Imped- | Capacitance Price Per Roll General 
RG Size Jacket 0.D. Shield 0.D. ance pF/FT Digi-Key 100 ft. 500 ft. 1000 ft. | Cable 
Fig. Type (AWG) Type Inch (mm) Type Inch (mm) (0) (pF/M) Part No (tO) (#) (#) Part No. 
RG-58 
58/U 20 (Solid BC) Black PVC 0.116 (2.95) 95% TC Braid 0.195 (4.95) 50 | 30.00 (98.43) | w300-X-ND 45.23 145.12 192.21 | C1166 
J 1 58/U 20 (19X.0071)(TC) Black PVC 0.116 (2.95) 95% TC Braid 0.195 (4.95) 50 | 31.80 (104.34) | C1178-X-ND 49.17 — 215.15 | C1178.21.01 
58/U Plenum 19 (Solid BC) Flexguard/White | 0.102 (2.59) 95% TC Braid 0.161 (4.09) 50 | 25.00 (82.00) | c3519-X-ND 86.13 — 416.72 | 03519.41.02 
RG-59 
; 59/U 22 (Solid CCS) Black PVC 0.146 (3.71) 70% BC Braid 0.242 (6.15) 80 | 16.3(53.48) | C1112-X-ND 53.73 132.16 — | citt2 
59/U Plenum 20 (Solid CCS) | Flexguard/Natural | 0.145 (3.68) 95% BC Braid 0.201 (5.11) 75 | 16.50 (54.14) | C3500-X-ND 92.32 — 448.20 | 3500 
5 59/U Dual 23 (Solid CCS) Black PVC 0.146 (3.71) | 100% Flexfoil + 95% TC Braid | 0.242x0.498 (6.15x12.65)| 73 | 21.00 (68.90) | C8005-x-ND — 266.24 617.60 | C8005 
RG-6 
1 6/U Plenum 18 (Solid BC) a. 0.170 (4.318) fs iad 0.233 (5.92) 75 | 16.00 (52.50) | C3521-100-ND 117.00 _ — | 03521 
; 100% Flexfoil * * 
; G/Ut 18 (Solid CCS) Black PVC 0.177 (4.50) cathy aia peal 0.263 (6.8) 75*/ {16.20 (53.15)*/| C5775-X-ND 2612 45.59 — | 05775 
6/U 18 (Solid CCS) Black PVC 0.177 (4.50) | 100% Flexfoil + 95% Alum. Braid 0.267 (6.78) 75 | 16.20 (53.15) | C5776-100-ND 30.87 = — | 0576.41.01 
3 ny 18 (Solid CCS) Black pvc | 0.177 (4.50) win oh aie a 0.292 (7.42) 75 | 16.20 (53.15) | C5785-1000-ND — — 111.38 | 05785 
7 ‘aa on aed . a Black Pvc | 0.177 (4.50) 100% Led 95% ae) 75 | 16.20 (53.15) | ¢8029-1000-ND = — — 4tzaz | c8029.41.01 
Various Types 
8/U 13 (7X21)(BC) Black PVC 0.285 (7.24) 95% BC Braid 0.405 (10.29) 52 | 29.50 (96.79) | C1154-X-ND 115.61 — 579.47 | 01154.41.01 
62/U Plenum 22 (Solid CCS) | Flexguard/Natural | 0.145 (3.56) 95% BC Braid 0.201 (5.11) 93 | 13.00 (42.65) | 3520-100-ND 84.22 = — | c3520 
q 174/U 26 (7X34)(CCS) Black PVC 0.060 (1.52) 95% TC Braid 0.103 (2.62) 50 30.80 (101.05) | C1156-X-ND 35.68 — 140.94 | C1156.21.01 
213/U 13 (7X21)(BC) Black PVC 0.285 (7.24) 95% BC Braid 0.405 (10.29) 50 | 30.80 (101.05) | C1176-X-ND 128.96 — 633.60 | C1176.41.01 
4 62/U 22 (Solid CCS) Black PVC 0.146 (3.66) 95% BC Braid 0.242 (6.15) 93 | 13.60 (44.62) | w302-X-ND 66.78 — 317.62 | 1164 
Twin Coaxial 
6 am 20(7x28)(1)TC +(1)BC] Black PVC 0.022 (0.56) | 100% Flexfoil + 90% TC Braid 0.330 (8.38) 100 | 15.50 (50.86) | W303-X-ND 74.26 — 467.90 | cso00 


t Length tolerance is+1% # Length tolerance is+10% NEC TypeCL2-CATV / Recommended for CATV applications 100 ft. spools are not UL marked * 100% Sweep Tested @ Frequency Band: 0-400Mhz 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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a/ CAROL. 
he ae Cable BRAND 


Construction: ¢ Insulation: Premium grade color coded polyethylene 
* Shield: 80% tinned copper braid * Jacket: PVC, Gray 

Temperature Range: -20°C ~ 80°C 

Suggested Voltage Rating: 300V 

Features: * Low capacitance ¢ Lightweight ¢ Excellent shielding for 
noise reduction 

Compliances: * UL 80°C, 300V »* Designed to meet UL VW-1 Vertical 
Wire Flame Test 


Multi-Conductor Cable 


Rubber Braid Shield 


Construction: ¢ Insulation: Premium grade color coded rubber » Shield: 
80% Tinned copper braid * Jacket: Rubber, Black 


Temperature Range: -20°C ~ 60°C 
Suggested Voltage Rating: 300V 


Features: ¢ Impact and abrasion resistant * Stranded conductors for 
superior flexibility 


Carolprene® Braid Shield 

Construction: Insulation: Premium grade color coded rubber * Shield: 
80% tinned copper braid * Jacket: Carolprene, Black 

Temperature Range: -20°C ~ 60°C. 

Suggested Voltage Rating: 300V 

Features: * Impact and abrasion resistant * Stranded conductors for 
superior flexibility 

Compliances: Designed to meet UL VW-1 Vertical Wire Flame Test 


Color Code Chart 1 Color Code Chart 2 
No. of 

No. of Conductors Color 
Conductors Color 3 Red 

4 Green 

4 Green 5 Blue 

6 Blue 6 Brown 

7 Yellow 

Conductor Nominal Insulation Nominal Jacket Nominal 
No. of Color Code Size Conductor Thickness Thickness 0.D. Digi-Key Price Per Roll General Cable 
Conductors Chart (AWG) Strand Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1,000 ft. Part No. 
Braid Shield 
0.029 (0.74) 0.255 (6.48) C1644-1000-ND 510.68 C1644 
1 20 26/34 0.015 (0.38) 
6 0.029 (0.74) 0.294 (7.47) C1646-1000-ND 676.67 C1646 
Rubber, Braid Shield 
3 0.035 (0.89) 0.285 (7.24) C1304-1000-ND 584.33 C1304 
4 0.035 (0.89) 0.300 (7.62) C1305-1000-ND 694.22 C1305 
5 2 20 26/34 0.020 (0.51) 0.035 (0.89) 0.330 (8.38) C1308-1000-ND 830.52 C1308 
6 0.035 (0.89) 0.340 (8.64) C1310-1000-ND 899.07 C1310 
vs 0.035 (0.89) 0.355 (9.02) C1312-1000-ND 985.59 C1312 
Carolprene, Braid Shield 

3 0.035 (0.89) 0.305 (7.75) C1203-1000-ND 634.82 C1203 
4 2 18 41/34 0.020 (0.51) 0.035 (0.89) 0.330 (8.38) C1204-1000-ND 883.56 C1204 
6 0.035 (0.89) 0.370 (9.39) C1206-1000-ND 1014.65 C1206 
3 0.035 (0.89) 0.355 (9.02) C1603-1000-ND 872.12 C1603 
4 2 16 65/34 0.025 (0.64) 0.035 (0.89) 0.385 (9.78) C1604-1000-ND 1039.73 C1604 
6 0.040 (1.02) 0.445 (11.3) C1606-1000-ND 1368.70 C1606 


Individually Foil Shielded Multi Pair 


Description: 
22 AWG (0.35mm2), 7/30 (7 x 0.25mm), Insulation thickness 0.010” 
(0.25mm) 


Mi Multiconductor Cable 
Multiconductor Unshielded 


Description: 
22 AWG (0.35mm’), 7/30 (7 x 0.25mm), Insulation thickness: 0.010” (0.25mm) 


Characteristics: 

* Temperature Range: -20°C ~ 60°C (AWM, CL2) »* Voltage Rating: 
300 Volts (150 Volts - CL2) * Conductor: Stranded tinned copper 
* Insulation: Color-coded polypropylene (PP) »* Shield: (Individual 
pairs) Aluminum/polyester tape, foil facing inward ¢ Drain Wire: 22 
AWG stranded tinned copper * Jacket: PVC, gray 


Characteristics: 

* Temp. Range: -20°C ~ 80°C (AWM), 75°C (CL2) »* Voltage Rating: 150 Volt 
(AWM, CL2) * Conductor: Stranded tinned copper * Insulation: Color coded PVC 
* Tape: Clear polyester wrap * Jacket: Gray PVC 


Cea 


Specifications: 


® ¢ Flammability: Passes UL Subject 13 vertical tray flame test 
Specifications: 
¢ Flammability: Passes UL Subject 13 vertical tray flame test Color Code Chart 
No. of No. of No. of 
Color Code Chart Cond. Pair Color Cond. Pair Color Cond. Pair Color 
neo noe Reset 1 Black/Red 10 Red/Blue 19 White/Blue 
Cond. Color Cond. Color Cond. Color ‘ i 
; 2 Black/White 11 Red/Yellow 20 White/Brown 
i Black 6 pe " Pink 3 Black/Green 12 Red/Brown 24 White/Orange 
7 nes L Brown Ms Tan 4 Black/Blue 13 Red/Orange 22 White/Yellow 
‘ wire 4 Sua i podeiee) 5 Black/Brown 14 Green/Blue 23 Blue/Brown 
4 Green 2 Miles hs Rodi fellow 6 Black/Yellow 15 Green/White 24 Blue/Orange 
5 Orange 19 Gray 15 iat 7 Black/Orange 16 Green/Brown 25 Blue/Yellow 
8 Red/Green ae. Green/Orange 26 Brown/Orange 
Jacket Diameter Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 9 Red/White 18 Green/Yellow 27 Brown/Yellow 
No. of Thickness | Thickness Digi-Key Price Per Roll Alpha 
Cond. Inch (mm) | Inch (mm) Part No. 100 ft. 500 ft. 1,000 ft. | Part No. 
Multi ductor Unshielded Cabl Jacket Diameter Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 
EME ONEUE LON SS ONE aR No. of Thickness | Thickness | Digi-Key Price Per Roll Alpha 
2 .032 (.81) | .16(4.06) | A120-X-ND 38.59 124.31 205.88 | 1172C-x Cond. Pair| Inch(mm) | Inch (mm) | Part No. 100 ft. 500 ft. 1,000 ft. | Part No. 
3 .032 (.81) .17 (4.32) A121-X-ND 50.51 166.84 275.63 | 1173C-X Individually Foil Shielded Multipair Cable 
4 .032 (.81) -19 (4.83) A122-X-ND 55.91 189.56 345.94 | 1174C-X 3 .045 (1.14) | .31 (7.87) | A132-X-ND 82.16 328.16 586.96 | 6010C-X 
5 .032 (.81) -20 (5.08) A123-X-ND 67.61 241.76 436.05 | 1175C-X 6 045 (1.14) -39 (9.91) | A133-X-ND 156.08 616.64 1173.12 | 6012C-X 
6 .032 (.81) .21 (5.33) A124-X-ND 74.03 280.91 530.33 | 1176C-X 9 .045 (1.14) | .46 (11.68) | A134-X-ND 404.08 1486.40 2432.00 | 6014C-X 
7 .032 (.81) 21 (5.33) A125-X-ND 80.66 297.56 603.68 |1177C-X 7 045 (1.14) | 48 (12.19) eae pane a z= | OOI6e® 
12 045 (1.14) 8 (12.19) | A136-X-ND 609.76 2114.24 3305.36 | 6017C-X 
8 .032 (.81) .22 (5.59) A126-X-ND 96.30 341.78 684.79 | 1178C-X 
5 ae (ai ae /epSBUND Baia aoe ndieas (Waveeae 15 -060 (1.52) | .56 (14.22) | A137-X-ND 632.96 2316.80 — | 6018C-X 
-082 (81) 5 (6.35) Le ‘ es 104, ie 17 .060 (1.52) 1 (15.49) | A138-X-ND 857.28 3848.88 — | 6019C-x 
10 .032 (.81) .26 (6.60) A128-X-ND 112.50 417.38 826.54 | 1180C-X 19 .060 (1.52) | .63 (16.00) | A139-X-ND 844.80 3085.04 — | 6020C-x 
12 032.81) | .28(7.11) | A129-X-ND 164.14 615.26 1164.83 | 1181C-x o7 060 (1.52) | .68(17.27) | A140-X-ND 1546.96 _ — | go22c-x 
15 .032 (.81) .30 (7.62) A130-X-ND 226.24 890.78 1397.59 | 1181/15C-xX ; 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Pee Multiconductor Cable (cont) 
Multipair Individually Shielded 


Multiconductor Braid Shielded 


Description: 28 AWG (0.09mm’), 7/36 (7 x 0.13mm), Insulation thickness: 0.010” 


(0.25mm) PVC - Type B 


Characteristics: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Voltage 
+ A Rating: 600 Volt * Conductor: Stranded tinned copper ¢ Shield: Braided tinned 
Twisted Pair copper (90% coverage) * Insulation: Color-coded PVC » Jacket: PVC, gray 
Description: * CL2 rated, 75°C, 150V *22 AWG (0.36 mm’), 7/30 (7 x ificati se -W- 
0.25mm), Insulation thickness: 0.008” (0.20mm) Color Code Specttications: 7 MEW lee/eb Type & 
isti 0 0 i No--of Color Code 
Characteristics: * Temperature Range: -20°C ~ 105°C » Voltage Rating: Cond. Pair Color 
400 Volt * Conductor: Stranded tinned copper ¢ Insulation: Poly- No. of No. of No. of 
proylene (PP) * Shield: Aluminum/polyester tape * Drain Wire: Stranded ! Red/Black Cond. Color Cond. Color Cond. Color 
tinned copper No. 24 * Gray PVC jacket 2 Green/White 1 Black 6 Blue am Blue/Black 
2 White 7 White/Black 12 Black/White 
Jacket Diameter Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 3 Red 8 Red/Black 13 Red/White 
No. of Thickness | Thickness | Digi-Key Price Per Roll Alpha 4 Green 9 Green/Black 14 Green/White 
Cond. Pair | Inch(mm) | Inch (mm) | Part No. 100 ft. 500 ft. 1,000ft. | Part No. 5 Orange 10 Orange/Black 15 Blue/White 
Multipair Individually Shielded Cable ECESE a 7 NSN ESA SEEEH ES! 
jacke iameter ote: X in Part No. = Ft. Per Rol 
. O19 (48) 164.06) RISEN 49.20 205144 306.48 2466C-X No. of | Thickness | Thickness Digi-Key Price Per Roll Alpha 
Cond. | Inch(mm) | Inch(mm) | Part No. 100 ft. 1,000 ft. Part No. 
. H H . Multiconductor Braid Shielded Cable 
Multicond uctor Foil / Braid Shielded 2 .012 (.30) 12 (3.1) A3302-X-ND 353.93 1666.88 3302-X 
Description: 28 AWG (0.089mmz2), 7/36 (7 x 0.13mm), Insulation thickness: 3 012 (.30) -13 (3.3) A3303-X-ND 495.90 2226.24 3303-X 
0.010" (0.25mm) 4 .012 (.30) -14 (3.5) A3304-X-ND 604.80 2715.20 3304-X 
Characteristics: * Operating Temperature Range: -20°C ~ 80°C (AWM), +75°C 6 -015 (.38) 17 (4.3) A3306-X-ND 824.51 3704.64 3306-X 
er), + Voltage Gating: 3? vols ea 150 volts a : venaee inne? 8 .015 (.38) .17 (4.4) | A3308-X-ND 938.14 4217.68 3308-X 
inned copper * Insulation: Color-coded semi-rigi * Shield: Aluminum, XI is 
polyester/aluminum plus overall braid of tinned copper ¢ Drain Wire: 28 AWG 18 -020 (.50) 23 (5.8) Peco SND) 1606.28 £57200 S315% 
7/36 tinned copper ¢ Jacket: PVC, chrome gray 
Specifications: * UL Type CL2, AWM 2464 * CSAPCCFT4 » Flammability: p P 2 
Passes UL vertical tray flame test M u Itico nd uctor B raid Sh ie Ided 
Color Code Chart Description: Insulation thickness: 0.010” (0.25mm)-PVC, Color Code 
No. of No. of No. of 0.003” (0.08mm) Nylon-Type B/N 
a " No. of 
Cond. Color Cond. Color Cond. Color Characteristics: * Operating Temperature Range: -55°C ~ Cond. | Color 
1 Black 10 Gray 19 White/Y ellow 105°C * Voltage Rating: 600 volts » Conductor: Stranded = 
2 Red 11 Pink 20 White/Blue tinned copper * Shield: Braided tinned copper (90% 1 White 
3 White 12 Tan 21 White/Brown coverage) * Insulation: Color-coded PVC » Jacket: PVC, 2 Black 
4 Green 13 Red/Green 22 White/Orange gray 3 Red 
5 Orange 14 Red/Yellow 23 White/Gray Specifications: * MIL-W-16878D Type B/N 4 | Green 
6 Blue 15 Red/Black 24 White/Violet 
7 Brown 16 White/Black 25 White/Black/Red Note: X in Part No. 
8 Yellow 17 White/Red Jacket = Ft. Per Roll 
9 Violet 18 White/Green No. of Conductor Thickness | Diameter | Digi-Key Price Per Roll Alpha 
Cond. | AWG Strand Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. 100 ft. 1,000 ft. | Part No. 
Jacket Diameter Note: X in Part No. = Ft. Per Roll Multiconductor Braid Shielded Cable 
No. of | Thickness | Thickness | Digi-Key Price Per Roll Alpha 3 24 19/36 | .016 (0.41) | .16 (4.0) | A3212-X-ND 239.18 1025.84 | 3212-x 
Cond. | Inch(mm) | Inch (mm) | Part No. 100 ft. 1,000 ft. Part No. 4 24 19/36 017 (0.43) | .18 (4.6) | A3213-X-ND 285.64 1187.20 | 3213-X 
2 22 19/34 .016 (0.41) | .18 (4.6) | A3221-X-ND 154.58 645.92 | 3221-X 
Multiconductor Foil/Braid Shielded Cable 3 22 19.34 | .017(0.43) | .18 (4.6) | A3222-X-ND 189.45 806.24 | 3222-x 
6 -035 (.89) -19 (5.0) A3466C-X-ND 266.18 1245.92 3466C-X 4 22 19/34 .019 (0.48) | .20 (5.1) | A3223-X-ND 218.59 931.44 | 3223-X 
7 -035 (.89) -19 (5.0) A3467C-X-ND 291.94 1367.20 3467C-X 2 20 19/32 .019 (0.48) | .19 (4.8) | A3231-X-ND 176.29 767.04 | 3231-X 
15 -035 (.89) .26 (6.6) A3470/15C-X-ND 527.63 2472.80 3470/15C-X 3 20 19/32 .019 (0.48) | .21 (5.3) | A3232-X-ND 220.05 931.44 | 3232-X 
25 -035 (.89) -30 (7.7) A3470/25C-X-ND 994.73 2300.80 3470/25C-X 4 20 19/32 .021 (0.53) | .23 (5.9) | A3233-X-ND 269.89 1142.80 | 3233-X 


Multiconductor Cable — XTRA-Guard® 1 


Operating Temperature: -20°C ~ 80°C - AWM; -20°C ~ 75°C - CM 

Voltage Rating: 300 Volt 

Jacket Color: Gray 

Description: * Conductor: Stranded tinned copper * Insulation: Color-coded premium PVC 

* SUPRASHIELD: Aluminum/Polyester/Aluminum Foil with stranded tinned copper drain wire equal in size 


to insulated conductors of cable plus 70% overall braid of tinned copper * Nylon rip cord for ease of jacket 
stripping * Jacket: Premium PVC « Insulation Thickness: 22AWG: 0.010: (0.25mm); 20AWG, 18AWG and 16 
AWG: 0.017” (0.43mm) 

Specifications: * UL Type CM, AWM Style 2464 * CSA PCC FT4 »« Passes UL VW-1 Flame Test * Passes 
CSA FT4 Flame Test 


Color Code Chart A Color Code Chart B 
Cond.| Base 1st 2nd Cond.| Base ist 2nd Cond.| Base 1st 2nd Cond. | Base ist 2nd 3rd |Cond.| Base ist 2nd 3rd | Cond.| Base Ast 2nd 3rd 
ji ‘ ‘ i i i No. | Color Stripe Stripe Stripe | No. | Color Stripe Stripe Stripe | No. | Color Stripe Stripe Stripe 
No-{ Golor Stipe Stripe | No. | Color Stipe _Stipe_{ No. Color Stipe _ Stine 1 [Black —  —  — | 25 }White Black Blue — | 49 [White Yellow Gray — 
: 2 |Brown — — — | 26 | White Black Violet — 50 | White Green Blue — 
2) Red — — 22 | White Orange = — 42 | White Green Green 3 | Red — — — | 27 |White Black Gray — | 51 | White Green Violet — 
3 | White — — 23 | White Gray - 43 | White Green Blue 4 |Orange — — — | 28 |White Brown Red — 52 | White Green Gray — 
4 | Green — — 24 | White Violet = — 44 | White Green Brown 5 | Yellow — — — | 29 | White Brown Orange — 53 | White Blue Violet = — 
5 |Orange — — 25 | White Black Red | 45 | White Green Violet . areal = i. we Stout ‘allow = 2 we ee Hee = 
Bee, Coa We ae. ava lee aa ee 8 | Violt — — — | 32 |White Brown Blue — | 56 | White Black Brown Red 
7 Town = = 7 ite ack Yellow. ite Blue Re 9 | Gray — — — | 33 | White Brown Violet — 57 | White Black Brown Orange 
8 | Yellow = — — 28 | White Black Blue 48 | White Blue Green 10 | White — — — | 34 | White Brown Gray — 58 | White Black Brown Yellow 
9 Violet = — — 29 | White Black Brown 49 | White Blue Blue an White Black — — 35 |White Red Orange — 59 | White Black Brown Green 
10 | Gray = _— 30 | White Black Orange 50 | White Blue Brown 12 | White Brown — — | 36 |White Red Yellow — 60 | White Black Brown Blue 
i = _ i if 13 | White Red — — | 37 |White Red Green — 61 | White Black Brown Violet 
i = = a THE a ad e vil see fee 14 | White Orange — — | 38 |White Red Blue — | 62 |White Black Brown Gray 
: : is 15 | White Yellow — — | 39 | White Red Violet — 63 | White Black Red Yellow 
13) Red Green = — 33 | White Black Black} 53 | White Brown Red 16 | White Green — — | 40 |White Red Gray — | 64 |White Black Red Green 
14 Red Yellow — 34 | White Red Black 54 | White Brown Green 17 | White Blue — — | 41 | White Orange Yellow — 65 | White Black Red Blue 
15 Red Black — 35 | White Red Red 55 | White Brown Blue 18 | White Violett — | — | 42 | White Orange Green — 66 | White Black Red Violet 
16 | White Black  — 36 | White Red Green | 56 | White Brown Brown an va aay eae a Wate Drange ble = & White ack ae spa 
F = f F ite Black Brown — ite Orange Violet — ite jack Orange Yellow 
i ie a z ae ii Ae 2 va sitet eee 21 | White Black Red — | 45 |White Orange Gray — | 69 | White Black Orange Green 
ite Green = — ite ed = Brown | 5 ite Violet Re 22 | White Black Orange — | 46 | White Yellow Green — | 70 |White Black Orange Blue 
19 | White Yellow — 39 | White Red Violet 59 | White Violet Green 23 | White Black Yellow — | 47 |White Yellow Blue — 
20 | White Blue = 40 | White Green Black 60 | White Violet Blue 24 | White Black Green — | 48 | White Yellow Violet — 
Jacket Diameter Price Per Roll Jacket Diameter Price Per Roll 
Color| No. of) Thickness Thickness | Digi-Key (Roll Size = 100 ft.) | Alpha Color| No. of] Thickness Thickness | Digi-Key (Roll Size = 100 ft.) | Alpha 
Chart} Cond.| Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 1 Roll 5 Rolls | Part No. Chart} Cond.| Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 1 Roll 5 Rolls | Part No. 
Multiconductor, Unshielded 20 | .053(1.35) | .63(15.9) | A5080/20C-100-ND 2934.79 2608.70 | 5080/20C SLO05 
16 AWG (1.23mm7) 19/0.0117 (19 x 0.29mm) 25 .053 (1.35) 68 (17.3) | A5080/25C-100-ND 3664.24 3257.10 | 5080/25C SLO05 
2] 032(81) ] .26(6.5) | A5072C-100-ND 36574 30540 | 50720 SLOoS A | 30 | .053(1.35) | .73(18.6) | A5080/30C-100-ND 4311.34 3832.30 | 5080/30C SLO0S 
-100-ND* 40 .083 (2.11) -88 (22.5) | A5080/40C-100-ND 6377.85 5669.20 | 5080/40C SLO05 
2 .032 (.81) -26 (6.5) | A5072/1C-100-ND 365.74 325.10 | 5072/1C SLOOS 
3 032 (81) 29 (7.4) | A5073C-100-ND 493.88 439.00 | 5073C SLOOS 50 .083 (2.11) .96 (24.5) ABOBO/SOCEO0END 7873.88 6999.00 | 5080/50C SLO05 
A 3 .032 (.81) 29 (7.4) | A5073/1C-100-ND* 493.88 439.00 | 5073/1C SLOOS 18 AWG (0.81mm*) 16/30 (16 x 0.25mm) 
4 .032 (.81) 32 (8.1) | A5074C-100-ND. 630.90 560.80 | 5074C SLO05 2 .032 (.81) .23 (5.8) | A5062C-100-ND 297.90 264.80 | 5062C SLO05 
6 .032 (.81) .37 (9.3) | A5076C-100-ND 891.79 792.70 | 5076C SLOO5 A 2 .032 (.81) .23 (5.8) | A5062/1C-100-ND* 297.90 264.80 | 5062/1C SLOOS 
8 .032 (.81) 41 (10.4) | A5078C-100-ND 1172.70 1042.40 | 5078C SLOOS 3 032 (.81) -24 (6.1) | A5063C-100-ND 365.74 325.10 | 5063 SLOOS 
10 .032 (.81) 44 (11.3) | A5080C-100-ND 1633.05 1451.60 | 5080C SLO05 (Continued) 


2002 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ie Multiconductor Cable — XTRA-Guard® 1 (cont, 


Jacket Diameter Price Per Roll Jacket Diameter Price Per Roll 
Color| No. of} Thickness Thickness | Digi-Key (Roll Size = 100 ft.) | Alpha Color| No. of] Thickness Thickness | Digi-Key (Roll Size = 100 ft.) | Alpha 
Chart} Cond. | Inch (mm) Inch (mm) _| Part No. 1 Roll 5 Rolls | Part No. Chart} Cond. | Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 1 Roll 5 Rolls | Part No. 
3 032 (.81) 24 (6.1) | A5063/1C-100-ND* 365.74 325.10 | 5063/1C SLOO5 6 .032 (.81) | .39 (10.0) | A5176C-100-ND 1427.40 1268.80 | 5176C SLOO5 
4 032 (.81) -26 (6.6) | A5064C-100-ND 442.46 393.30 | 5064C SLO05 A 8 032 (.81) 43 (11.0) | A5178C-100-ND 1867.39 1659.90 | 5178C SLO05 
A : nee ea on a ASOEGE 10ND Ht ae peas ane 10 .032 (.81) A7 (11.9) | A5180C-100-ND 2256.19 2005.50 | 5180C SLOOS 
40 | .053 (1.35) | .72(18.2) | A5070/40C-100-ND 4241.48 3770.20 | 5070/40C SLO05 48 AWG (0.64mmnr ) 16/30 (16 x 0.25mm) 
50 | .053(1.35) | .79(20.0) | A5070/50C-100-ND 5267.03 4681.80 | 5070/50C SLO0S 2 032 (.81) 25 (65) AoneAC CU ORe 597.38 531.00 | 5162C SLO0S 
20 AWG (0.56mm?) 7/28 (7 x 0.32mm) 2 032 (.81) 25 (6.5) | A5162/1C-100-ND 597.38 531.00 | 5162/1C SLOOS 
3 032 (.81) 28 (7.2) | A5163C-100-ND 745.20 662.40 | 5163C SLOOS 
2 032 (.81) 21 (5.3) | A5052C-100-ND 238.95 212.40 | 5052C SLO05 ee 
3 032 (.81) 28 (7.2) | A5163/1C-100-ND 745.20 662.40 | 5163/1 SLOOS 
3 032 (.81) 23(5.9) | A5053C-100-ND 261.90 232.80 | 5053C SLOOS Ay 4 032 (81) 31 (7.8) _| Ast64¢-100-ND sine’ °799'90.1| S164 S100 
4 .032(.81) 25 (6.5) | A5054C-100-ND 320.74 285.10 | 5054C SLOO5 : s : : 
6 .032 (.81) .29(7.4) | A5056C-100-ND 441.11 392.10 | 5056C SLOO5 6 032 (.81) 35 (8.9) | A5166C-100-ND 1115.66 991.70 | 5166C SLO05 
7 8 .032(.81) .82(8.2) | A5058C-100-ND 528.64 469.90 | 5058C SLOOS 8 032 (.81) 38 (9.7) | A5168C-100-ND 1340.21 1191.30 | 5168C SLO0S 
10 | 032 (81) "35 (8.8) | A50600-100-ND 614.59 546.30 | 5060C SLOOS 25 | .053(1.35) | .62(15.8) | A5170/25C-100-ND 3505.39 3115.90 | 5170/25C SLOOS 
15 | .032(.81) 40 (10.3) | A5060/15C-100-ND 925.54 — | 5060/15C SLo0s 20 AWG (0.56mm?) 7/28 (7 x 0.32mm) 
30 | .032(.81) | .53(13.5) | A5060/30C-100-ND 2112.53 1877.80 | 5060/30C SLOOS 2 032 (.81) 23 (5.9) | A5152C-100-ND 336.56 315.53 | 51520 SLOOS 
40 .053 (1.35) 64 (16.3) ) AS060/40C-100-ND 3135.49 2787.10 | 5060/40C SLO0S 3 .032 (.81) 26 (6.6) | A5153C-100-ND 392.16 367.65 | 5153C SLOO5 
50 | .053(1.35) | .70(17.8) | A5060/50C-100-ND 3881.48 3450.20 | 5060/50C SLOOS 4 ‘032 (81) 28 (7.1) | A5154C-100-ND 43360 40650 | 5154C SLOOS 
22 AWG (0.35mm7) 7/30 (7 x 0.25mm) a | 8 .032(.81) 32 (8.0) | A5156C-100-ND 590.24 $53.35 | 5156C SLO05 
2 032 (.81) 17 (4.3) | A5002C-100-ND 196.76 174.90 | 5002C SLOO5 8 032 (.81) 35 (8.8) _| A5158C-100-ND 651.76 611.03 | 5158C SLO0S 
3 032 (.81) -19 (4.8) | A5003C-100-ND 235.80 209.60 | 5003C SLO05 10 032 (.81) 87 (9.5) | A5160C-100-ND 807.28 756.83 | 5160C SLO05 
4 032 (.81) 20 (5.2) | A5004C-100-ND 293.96 261.30 | 5004C SLOOS 20 .032 (.81) 48 (12.1) | A5160/20C-100-ND 1456.56 1365.53 | 5160/20C SLO05 
: ee (st) - 8) ASOOSG: 100:ND see om poet ae 30 | .032(.81) | .56(14.2) | A5160/30C-100-ND 2131.52 1998.30 | 5160/30C SLOOS 
032 (.81) 250-4) : : 22 AWG (0.35mm?) 7/30 (7 x 0.25mm) 
B | 20 | .032(.81) 35 (8.8) | A5010/20C-100-ND 1113.30 989.60 | 5010/20C SLOO5 
25 | .032(.81) 38 (9.6) | A5010/25C-100-ND 1341.68 1192.60 | 5010/25C SLO05 2 | .082 (.81) 20 (5.0) / A5102C-100-ND 318.72 298.80) 5102C SLO0S 
30 | .032(.81) 41 (10.3) | A5010/30C-100-ND 1636.88 — | 5010/30C SLO05 3 .032 (.81) 21 (5.4) | A5103C-100-ND 329.20 308.63 | 5103C SLOOS 
40 | .032(.81) 46 (11.6) | A5010/40C-100-ND 2348.10 2087.20 | 5010/40C SLO05S 4 032 (.81) 22 (5.6) | A5104C-100-ND 355.68 333.45 | 5104C SLOOS 
50 .032 (.81) .50 (12.7) | A5010/50C-100-ND 2921.85 2597.20 | 5010/50C SLO05 6 032 (.81) 25 (6.4) | A5106C-100-ND 473.60 444.00 | 5106C SLO0S 
60 | .032(.81) | .55(13.7) | A5010/60C-100-ND 3505.05 3115.60 | 5010/60C SLOOS 8 .032 (.81) 27 (6.9) | A5108C-100-ND 517.84 485.48 | 5108C SLO05 
p | 1 | 092181) 7 30(76) /Astt0c-t00-ND 623.60 58463. §110¢ SLODS 
16 AWG (1.23mm?) 19/0.0117 (19 x 0.29mm) 15 | .032 (.81) 33 (8.4) | A5110/15C-100-ND 893.04 837.23 | 5110/15C SLOOS 
5 082 (81) 28 (72) | A5172C-100-ND 763.63 660.80 1 51750 SL006 20 | .032 (.81) 36 (9.2) | A5110/20C-100-ND 1108.40 1039.13 | 5110/20C SLO05 
ae 25 | .032 (.81) .39(9.8) | A5110/25C-100-ND 1386.08 1299.45 | 5110/25C SLOO5 
2 032 (.81) 28 (7.2) | A5172/1C-100-ND 753.53 669.80 | 5172/1 SLOOS mn oa2 (81 ais) |eemoasetoatnn Dosh 08. D148 OF: | S14 0400-SL00 
A | 3 | .032(81) | .32(8.0) | A5173C-100-ND 905.96 805.30 | 5173C SLO0S 032(.81) | 47 (11.8) AeuiEDADGST00, 56 S108 ath d 
3 032 (.81) .32 (8.0) | A5173/1C-100-ND* 905.96 805.30 | 5173/1C SLOO5 60 .053 (1.35) 60 (15.4) ) A5110/60C-100-ND 3045.76 2855.40 | 5110/60C SLO05 
4 032 (.81) 34 (8.8) | A5174C-100-ND 1032.19 917.50 | 5174C SLO05 70 | .053 (1.35) | .63(16.0) | A5110/70C-100-ND 3722.16 3489.53 | 5110/70C SLOOS 
Hook-Up ire 0 HU-KIT-20-ND iif 
Description: Five 100-ft. spools, 22AWG, 300V 
* Stranded or solid tinned copper conductor i stranded wire (black, white, red, green 
* Color coded PVC insulation and blue) $198.50 


* Flammability: Passes UL VW-1 flame test 
¢ Wire is ordered per EIA-359-A color specifications which allows for 
some variation in shade 


§ HU-KIT-40-ND 


Five 100-ft. spools, 24AWG, 300V 


Operating Temperature: stranded wire (black, white, red, green 


300 Volt: -40°C ~ 90°C (CSA TR-64), -40°C ~ 80°C (UL AWM 1007) and blue) $198.50 Each kit comes in a convenient wall dispenser 
600 Volt: -20°C ~ 105°C (UL1015, CSA TEW-105), -55°C ~ 105°C and includes wire cutter. 
(MIL-W-16878E Type B) also (MIL-W-76B Type LW) 
Conductor Conductor Insulation Diameter Digi-Key Price Per Alpha Digi-Key Price Per | Alpha 
Size (AWG) Strand Thickness Inch (mm) Inch (mm) Part No.* 100 ft. Part No.** Part No.* 1,000 ft. Part No.** 
Stranded — 300 Volt Rating 
30 7/38 .016 (.41) 043 (1.09) A3047(1-100-NDt 28.91 3047 () (005 A3047(]-1000-NDt 142.09 3047 (L001 
28 7/36 .016 (.41) 047 (1.19) A3048(]-100-NDt 25.88 3048 [) (J005 A3048(]-1000-NDt 128.81 3048 [1001 
26 7/34 016 (.41) -051 (1.30) A3049(]-100-NDt 28.01 3049 (1) (005 A3049[]-1000-NDt 133.43 3049 [1001 
24 7/32 .016 (.41) 057 (1.45) A2015(_]-100-ND§ 28.69 3050 [) (005 A2015(]-1000-ND 135.11 3050 [1001 
22 7/30 .016 (.41) 065 (1.65) A2016(]-100-NDO 32.40 3051 () (005 A2016(]-1000-ND 148.84 3051 (1/1001 
20 10/30 .016 (.41) .071 (1.80) A2040[]-100-ND 39.38 3053 [1 (005 A2040(]-1000-ND 189.11 3053 [1001 
18 16/30 .016 (.41) -080 (2.03) A2064(1-100-ND 46.24 3055 () (005 A2064[]-1000-ND 224.10 3055 [1001 
16 26/30 .016 (.41) 095 (2.41) A2065(]-100-ND 67.16 3057 () (005 A2065L]-1000-ND 319.60 3057 [1001 
Solid — 300 Volt Rating 
24 Solid .016 (.41) 057 (1.45) A3050[]-100-NDt 20.80 3050/1 (] L005 = = = 
22 Solid 016 (.41) 065 (1.65) A3051(1-100-NDt 23.70 3051/1 1) (005 = = _ 
20 Solid .016 (.41) .071 (1.80) A3053(_]-100-NDt 28.60 3053/1 1) (005 = _ = 
16 Solid .016 (.41) 095 (2.41) A3057(1-100-NDt 47.70 3057/1 [) (005 = _ = 
Stranded — 600 Volt Rating, -20°C to 105°C 
24 7/32 032 (.81) 088 (2.24) A3070L]-100-NDt 28.90 3070 (j (005 = = _ 
22 7/30 .032 (.81) 094 (2.39) A2101L1-100-ND 34.76 3071 () (005 A2101(]-1000-ND 179.21 3071 (1001 
20 10/30 .032 (.81) -100 (2.54) A2102[]-100-ND 38.40 3073 (j (005 A2102(]-1000-ND 200.90 3073 (11001 
18 16/30 .032 (.81) -112 (2.84) A2103(]-100-ND 52.70 3075 () (1005 A2103(]-1000-ND 266.30 3075 (1001 
16 26/30 .032 (.81) -124 (3.15) A2104(1-100-ND 67.60 3077 (1) L005 A2104(]-1000-ND 384.50 3077 (1001 
14 41/30 .032 (.81) -134 (3.61) A3079L]-100-NDt 90.60 3079 () (005 = _ _ 
12 65/30 .032 (.81) -162 (3.93) A3080[]-100-NDt 177.80 3080 (1) (005 = _ _ 
10 105/30 032 (.81) -180 (4.83) A3081(1-100-ND¥ 278.60 3081 () (005 = = _ 
Stranded — 600 Volt Rating, -55°C to 105°C (available in white, black or red only) 
28 7/36 010 (.25) .034 (.86) A1852[_]-100-ND 32.06 1852 (JLJ005 = — _ 
26 7/34 010 (.25) -038 (.96) A1853(]-100-ND 32.06 1853 (L005 = _ = 
24 7/32 010 (.25) 043 (1.09) A1854[-100-ND 32.51 1854 [005 = _ _ 
24 19/36 010 (.25) -043 (1.09) A185419[]-100-ND 52.31 1854/19 L005 = _ _— 
22 7/30 010 (.25) 050 (1.27) A1855(_]-100-ND 34.99 1855 [L005 = = _ 
22 19/34 010 (.25) -050 (1.27) A185519(]-100-ND 68.63 1855/19 LJ_J005 = — _ 
20 7/28 010 (.25) -058 (1.47) A1856(]-100-ND 43.65 1856 CILJ005 = _ = 
20 19/32 010 (.25) -058 (1.47) A185619[]-100-ND 67.73 1856/19 LJ_J005 = | _ 
18 19/30 010 (.25) .068 (1.73) A185719(]-100-ND 100.24 1857/19 L005 = _ = 
16 19/29 010 (.25) .077 (1.96) A185819[]-100-ND 66.49 1858/19 LJ_J005 = _ _ 
14 19/27 010 (.25) 091 (2.31) A185919[]-100-ND 133.99 1859/19 [I_J005 = = = 
* For Cin Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: ** For C1 in Alpha Part No. choose letters which represents color of your choice: 
A= Orange B = Black G= Green L=Blue N = Brown OR = Orange BK = Black GR = Green BL = Blue BR = Brown 
R = Red S = Gray V = Violet W = White Y = Yellow RD = Red SL = Gray VI = Violet WH=White YL = Yellow 
E = Green/Yellow (Stranded wire only) GY = Green/Yellow (Stranded wire only) 


+ Only available in Black, White, Red and Green f Not available in green/yellow 


* Conductors color coded per international standards: Brown, Blue, Green/Yellow 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to73) 2003 


Non-Fraying Expandable Braid Sleeving 


Description: Operating Temperature: « -70°C ~ 125°C (MIL-I-631D) (GRP-120NF passes UL VW-1 Flame Test) 


* Protection of Wire, Cable and Hoses »* Wire bundling and Harnessing, Wire splicing * Frayless cuts without 


: 4 2 : . Color Description: * GRP-110NF: Black * GRP-120NF: Black with White Tracer 
a hot knife * Use with automatic cutting machines * Not affected by most chemical environments and 


common solvents * Fungus Resistance: No growth ¢ Withstands short-term exposure to 230°C Nominal Wall Thickness, Inches (mm): ¢ .027 (.69) 
Nominal Minimum Maximum Digi-Key Alpha Alpha 
Wall Thickness Supplied I.D. Expanded I.D. Part No. Price Per Part No. Price Per Part No. 
Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) (General Purpose) 100 ft. (General Purpose) (Flame Retardant) 100 ft. (Flame Retardant) 
.027 (0.69) -125 (3.18) -250 (6.35) AG110NF18B-100-ND 71.33 G110NF18 BKOOS AG120NF18B-100-ND 103.73 G120NF18 BKOOS 
.027 (0.69) -156 (3.97) -438 (11.11) AG110NF14B-100-ND 97.76 G110NF14 BKOOS AG120NF14B-100-ND 148.16 G120NF14 BKOOS 
.027 (0.69) -250 (6.35) -750 (19.05) AG110NF12B-100-ND 195.41 G110NF12 BKOOS AG120NF12B-100-ND 263.48 G120NF12 BKOOS 
.027 (0.69) 625 (15.88) 1.000 (25.40) AG110NF34B-100-ND 292.95 G110NF34 BKOOS AG120NF34B-100-ND 393.53 G120NF34 BKOOS 


High Voltage Test Lead Wire 


¢ Stranded Tinned Copper 


Conductor Insulation Price 

* Insulation: Color-Coded Rubber Size Conductor) Thickness | Diameter i: Per Alpha 
* Operating Temperature: -30°C ~ 90°C (AWG) Voltage Strand | Inch(mm) | Inch(mm) | Part No.* 100 ft. | Part No.** 
* For CJ in Digi-Key Part No. choose letter which —** For (1C] in Alpha Part No. choose letters 20 1,500V 41/36 -040 (1.02) |.125 (3.18) A1632[]-100-ND 85.05 | 1632] (1005 

represents color of your choice: which represents color of your choice: 18 5,000V 65/36 045 (1.14) |.140 (3.56) A1636C1-100-ND 109.01 4636 1 Hoos 

B = Black R= Red BK = Black RD = Red 
Tinned Copper Flat Braid 
Description: Braid Construction Approx. 
* Ground/Shielding Terminations » Used as a ground strap, provides Nominal | Nominal | AWG of Total No. of| Approx. |Current Carrying Price 
excellent, low-resistant ground path * Ideal shielding material for | Flat Width | Thickness | Individual Individual AWG Capacity Digi-Key Per | Alpha 
short-run cables providing easy radial termination * Values shown for | inch (mm)|Inch(mm)| Ends | Carriers Ends | Equivalent (Amps) Part No. 100 ft. | Part No. 
Current Carrying Capacity are for bare cable in free air at 30°C (86°F) 
and intended as a reference guide only. Actual values will depend _| -188 (4.76) | .020 (.50) 36 24 120 15 25 A1230SV-100-ND* 120.71 | 1230 SVO05 
on permissible temperature rise, permissible voltage drop and other .250 (6.35) | .030 (.76) 36 24 168 14 32 A1231SV-100-ND* 163.24 | 1231 SVo0s 
conditions of service. 

-375 (9.53) | .030 (.76) 36 48 288 12 46 A1232SV-100-ND 261.23 | 1232 SVO05 

Specifications: 


* QQ-W-343E, ASTM-B-33 * Meets QQ-B-575B 


Bus Bar Wire 


Description: * Electrolytic Soft Drawn and Annealed Solid Tin Plated Copper Specifications: * MIL-W- 
3861 Type S * QQ-W-343 Type S 


Teflon Hook-Up Wire 


Conductor Size Diameter Digi-Key Price Per Alpha 
(AWG) Inch (mm) Part No. 1000 ft. Part No. 
Certified Performance Bus Bar Wire 
High-Reliability 30 010 (.25) A299/3SV-1000-ND 155.25 299/3 SV001 
TFE Teflon® Insulation 28 .013 (.33) A299/2SV-1000-ND 165.83 299/2 SV001 
26 016 (.41) A299/1SV-1000-ND 190.01 299/1 SVO01 
24 -020 (.51) A299SV-1000-ND 199.80 299 SV001 
22 025 (.64) A298SV-1000-ND 259.99 298 SV001 
20 032 (.81) A297SV-1000-ND 344.48 297 SV001 
18 .040 (1.02) A296SV-1000-ND 489.04 296 SV001 
Description: Choose TFE Teflon® For: 16 .051 (1.30) A295SV-1000-ND 753.75 295 SV001 
¢ Stranded Silver-Plated Copper ¢ Resistance to All Chemicals 14 -064 (1.62) A286SV-1000-ND 1108.24 286 SV001 
* Color coded Extruded TFE Teflon® Insulation * High Temperature use up to 200°C 12 081 (2.06) A289SV-1000-ND 1639.69 289 SV001 
¢ Flammability: Passes UL VW-1 Flame Test * Low Coefficient of Friction 
* Not degraded by chemicals, ideal for harsh environments * Outstanding Electrical Properties 


Teflon Tubing 


Application: * Wire Harness * High Temperature Component Covering; Color: * Transparent Physical 
Properties: * Tensile Strength 2500 psi (176Kg/cm2) * Ultimate Elongation 200% »* Flammability: 
Self-Extinguishing Chemical Properties: * Corrosive Effect: Non-Corrosive » Fungus Resistance: No 


Operating Temperature: 


600 Volt: -60°C ~ 200°C (UL 105°C), (MIL-W-16878E Type E, UL AWM Style 1213) 


Cond. Size] Cond. | Insulation Thick. | Diameter | Digi-Key Price Per | Alpha Growth » Water Absorption 0.01% Electrical Properties: * Dielectric Strength; 800V/mil Specifications: 
(AWG) | Strand|  Inch(mm) _ | Inch(mm) | Part No.* 100 ft. | Part No. ** ASTN D 3295 
Stranded 600 Volt Rating Fits Bare Nominal Inside | Wall Thick. | Digi-Key Price Per | Alpha 
30 38 O10 antes AGREE OO vi 851 C00: Cond. Size (AWG) | Dia. Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. 100 ft. Part No. 
7 .010 (.25) .032 (. 5851(1-100- 55 | 585 5 
(26) (81) 30 .012 (.30) .009 (.22) | ATFT20030-100-ND 63.34 | TFT20030 NA005 
28 7136 -010 (.25) .036 (.91) | A5852(1-100-ND 45.23) 5852 (IL1005 28 .015 (.38) .009 (.22) | ATFT20028-100-ND 55.58 | TFT20028 NA00S 
26 7/34 .010 (.25) .040 (1.02) | A5853(C]-100-ND 48.71 | 5853 C1005 26 -018 (.45) -009 (.22) | ATFT20026-100-ND = 50.29 | TFT20026 NA0O5 
24 .022 (.55) .010 (.25) | ATFT20024-100-ND 55.13 | TFT20024 NA005 
24 19/36 .010 (.25) .045 (1.14) | A5854(-100-ND 64.35 | 5854 (1-005 
22 .028 (.71) .010 (.25) | ATFT20022-100-ND _—_64.24_ | TFT20022 NA005 
24 7/32 .010 (.25) .044 (1.12) | A5854701-100-ND 52.43‘ | 5854/7 LILJ005 19 038 (.96) (012 (.30) | ATFT20019-100-ND 83.36 | TFT20019 NAQOS 
22 19/34 .010 (.25) .051 (1.30) | A5855C]-100-ND 65.25 | 5855 L1L1005 18 -042 (1.07) -012 (.30) | ATFT20018-100-ND 90.56 | TFT20018 NAO0S 
17 047 (1.19) .012 (.30) | ATFT20017-100-ND 99.23 | TFT20017 NA005 
22 7/30 .010 (.25) .055 (1.27) | A58557L1-100-ND 76.73‘ | 5855/7 LILJ005 1.18) (30) 
16 .053 (1.35) | .012(.30) | ATFT20016-100-ND 108.00 | TFT20016 NA005 
20 19/32 .010 (.25) .059 (1.50) | A5856L]-100-ND 93.04 | 5856 CI-1005 15 .059 (1.50) | .012(.30) | ATFT20015-100-ND 111.26 | TFT20015 NAQOS 
18 19/30 .010 (.25) .070 (1.78) | A585711-100-ND =: 132.86 | 5857 CILJ005 14 .066 (1.68) .012 (.30) | ATFT20014-100-ND 96.30 | TFT20014 NAOOS 
16 19/29 .010 (.25) .077 (1.96) | A5858C1-100-ND 162.00 _| 5858 CILJ005 18 076(1.03) | 012 (30) Cem = 111-04 | TFT20013 NA0OS 
12 .085 (2.16) | .012(.30) | ATFT20012-100-ND 118.46 _ | TFT20012 NA005 
14 19/27 .012 (.30) .094 (2.39) | A5859L1-100-ND+ 234.34 | 5859 CIL1005 4 095 (2.41) | .012(.30) | ATFT20011-100-ND 129.71 | TFT20011 NAOOS 
+ Not UL AWM Style 1213 10 .106 (2.69) | .012(.30) | ATFT20010-100-ND —_ 140.63_| TFT20010 NA005 
eee Diaeieey BUE NGA sich ae in anbnelebat Noch wish 2 .263 (6.68) | .015 (.38) | ATFT2002-100-ND — 388.24_ | TFT2002 NAO05 
* For Cin Digi-Key Part No. choose letter whic! ** For in Alpha Part No. choose letters whic! 
represents color of your choice: represents color of your choice: 1 294 (7.47) (015 (.38) | ATFT2001-100-ND 425.25 TFT2001 NAOOS 
B = Black R= Red W=White BK = Black RD = Red WH = White 0 .330 (8.38) | .015 (.38) | ATFT2000-100-ND 480.83 | TFT2000 NA005 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2004 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Coaxial Cables, 
Non-Plenum Coaxial 
and Data Systems 


Thinnet — Plenum 
and Non-Plenum 
Ethernet Cables 


Non-Plenum 
Twinaxial Cable 


Cond. | Inner | Inner | Dielec. Shield Jacket Impe- Temperature NEC/UL Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 
RG Size Cond. | Cond. | Diameter | Dielec. Nom. Shield Diameter Jacket dance} Cap. Rate Volt (See | Digi-Key Price per roll Alpha 
Type |(AWG)| Strand. | Mat’lt | Inch (mm)| Materialt} Coverage Materialt Inch(mm) | Materialt (Q) | pFAt (°C) Rate Below) | Part No. 100 ft.  5O0ft. 1,000 ft. | Part No. 
Coaxial Cable 
58A/U | 20 |19/0.0071"} TC | .116 (2.95) PE 95% TC Braid .195 (4.95) V Black 50 | 30.5 60 150 1 A305-X-ND 64.70 260.20 404.10 | 9058AC-X 
58C/U | 20 |19/0.0071"} TC | .116 (2.95) PE 95% TC Braid .195 (4.95) | NCV Black 50 | 30.5 60 _ _ A306-X-ND 122.40 340.70 558.40 | 9058C-x 
59/U 22 Solid CW | .146 (3.71) PE 95% BC Braid 242 (6.15) V Black 75 | 21.4 60 150/CL2, 30/AWM 1,7 | A301-X-ND 65.80 — 372.40 | 9059C-X 
62A/U | 22 Solid CW | .146(3.71)) SSP 95% BC Braid 242 (6.15) V Black 93 | 13.2 60 150/CL2, 30/AWM 1,8 | A302-X-ND 60.70 221.90 302.80 | 9062A-x 
174/U 26 7/34 CW | .060 (1.52) PE 88% TC Braid -100 (2.54) V Black 50 | 31.1 = = 9 A307-X-ND 60.00 238.30 366.50 | 9174-X 
178B/U) 30 7/38 | SC/CW | .034 (.86) TFE 96% SC Braid 071 (1.80) | FEP Natural 50 | 28.4 A316-X-ND 288.80 1326.80 1132.70 | 9178B-X 
179 B/U | 30 7/38 | SC/CW | .063 (1.60)}  TFE 93% SC Braid -100 (2.54) [Tint FEP Brown} 75 | 19.6 A317-X-ND 301.10 1382.80 1339.90 | 9179B-X 
214/U 13 | 7/0.0296") SC | .285 (7.24) PE 99% SC Braid Dbl | .425 (10.79)) NCV Black 50 | 30.8 A308-X-NDe 1268.30 — 8622.20 | 9214-x 
223/U 19 Solid SC | .116 (2.95) PE 99% SC Braid Dbl | .212 (5.38) | NCV Black 50 | 31.5 A309-X-NDe 424.70 1950.60 3236.60 | 9223-X 
316/U 26 | 7/0.0067" | SCCS | .060(1.52)}  TFE 93% Sc .098 (2.49) FEP 50 | 30.0 _— - - A315-X-ND 248.30 1189.90 1759.20 | 9316-X 
8/U 13 7/21 BC | .285 (7.24) PE 96% BC Braid 405 (10.29)| _ V Black §2 | 20.5 =_ - - A318-X-ND 168.40 773.20 1258.90 | 9008-X 
Ethernet Cable 
Thinnet**| 20 |19/0.0075") TC | .112(2.84)|FEP Teflon) 95% | A/M/A+TC Braid} .182 (4.62) F Gray 50 | 30.5 125 300 3,4,6 | A311-X-ND* _ — 877.80 | 9871F-X 
Thinnet $| 20 19/32 TC | .102 (2.59) FPE 95% | A/M/A+TC Braid} .180 (4.57) V Black 50 | 25.5 60 300 2,4,5 | A312-1000-ND - — 355.80 | 98810-1000 
Twinaxial Cable 
Twinax#| 20 7/28 BC/TC | .236 (5.99) PE 95% TC Braid .330 (8.38) V Black 100 | 15.5 | 75/CL2, 80/AWM | 150/CL2, 30/AWM | 1,10 | A303-X-ND — 533.40 — | 9818C-x 
+ Code Description: NCV — Non-contaminating Polyvinyl chloride ,Type Il * Plenum NEC Rating — 
A/M/A — Aluminum/Polyester/Aluminum Tape iG = Siar Goctad Coppa **ETHERNET IEEE 802.3 10base2 10Mbps 1. CL2 2.CM 3. CMP 
BC — Bare Copper SCCS — Silver Coated Copper Clad Steel poner Atak” 2Be018 
CW Copp! Coston Steel SSP — Semi-solid Polyethylene 4 THIN:NET:10Mbps UL Style — 
i juoropolymer ay 
FEP — Fluorinated Ethylene-Propylene 1. = Eh etree SBM SYSTEM (GHSE/28/A5 400) Cai Wt Ee . ey pe 9. UL 1354 
FPE — Cellular (foam) Polyethylene Vv — Polyvinyl chloride - Type | ¢ MIL-C-170D Type . . 
'® i i Minimum Maximum Nominal Pricing 
FIT Sh rinkable Tubing Supplied Recovered Recovered Sold in 4’ Lengths 
FIT® 221 B Inner Diameter|Inner Diameter|Wall Thickness} Digi-Key 4y 20° Digi-Key Spool Size | Price Per | Alpha 
Color | Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. (1 pc.) (5pes.) | PartNo. (Feet) Spool | Part No. 
* Economical bulk packaging « Flexibility FIT® 221B — Irradiated Polyolefin 
Excellent flame retardancy * Military, UL/CSA requirements Black 0.046 (1.17) | 0.023 (0.58) | 0.016 (0.41) A364B-4-ND 68 3.00 | A364B-1000-ND 1000 560.48 | FIT-221B-3/64 BKXXX 
Characteristics: * Operating Temperature: -55°C ~ 135°C Clear : : : : : : A364C-4-ND 68 3.00__| A364C-1000-ND 1000 560.48 | FIT-221B-3/64 CLXXX 
Shrinkage Ratio: Approximately 2 to 1 at 121°C » Color: Black, Clear Black | 9 963 (1.60) | 0.031 (0.78) | 0.017 (0.43) A116B-4-ND 69 3.06 | A116B-1000-ND 1000 596.03 | FIT-221B-1/16 BKXXX 
Physical Properties: * Tensile Strength: 1800 psi, (127 kg/cm?) Clear : : : . . A116C-4-ND 69 3.06 | A116C-1000-ND 1000 596.03 | FIT-221B-1/16 CLXXX 
Ultimate Elongation: 400% » Longitudinal Shrinkage: 5% Black | 9 993 (2.36) | 0.046 (1.17) | 0.020 (0.50) A332B-4-ND 13 3.24 | A332B-500-ND 500 330.86 | FIT-221B-3/32 BKXXX 
Specific Gravity: 1.35 * Secant Modulus: 2.5 x 10’ maximum Clear i : : ‘ ‘ : A332C-4-ND. 73 3.24 | A332C-500-ND 500 330.86 _| FIT-221B-3/32 CLXXX 
Flammability: Self-extinguishing Black | 9 495 (3.18) | 0.062 (1.58) | 0.020 (0.50) A018B-4-ND 19 3.49 | A018B-500-ND 500 91.13 | FIT-221B-1/8 BKXXX 
Electrical Properties: * Dielectric Strength: 500V/mil (197 kV/cm) Clear ; : . : . : A018C-4-ND. WE!) 3.49 | A018C-500-ND 500 91.13_| FIT-221B-1/8 CLXXX 
Volume Resistivity: 10'* Q-cm Black | 9 497 (4.75) | 0.093 (2.36) | 0.020 (0.50) A316B-4-ND 96 4.25 | A316B-500-ND 500 288.90 | FIT-221B-3/16 BKXXX 
Chemical Properties: * Corrosive Effect: Passes copper stability test Clear . i : ° : : A316C-4-ND 96 4.25 | A316C-500-ND 500 288.90 | FIT-221B-3/16 CLXXX 
Fungus Resistance: No growth Black | 9 959 (6.35) | 0.125 (3.18) | 0.025 (0.63) A014B-4-ND 1.19 5.30 | A014B-250-ND- 250 69.19 | FIT-221B-1/4 BKXXX 
Seti Siandard 204 flack anh) = CSA Sta iH zi 198 (black only) Clear , : : , . : A014C-4-ND 1.19 5.30__| A014C-250-ND 250 69.19 | FIT-221B-1/4 CLXXX 
° andar jack only) * andar lack only; Black A038B-4-ND 1.33 5.93 | A038B-200-ND 200 161.33 | FIT-221B-3/8 BKXXX 
‘ Clear 0.376 (9.53) | 0.187 (4.75) | 0.026 (0.68) A038C-4-ND 1.33 5.93 | A038C-200-ND 200 161.33 | FIT-221B-3/8 CLXXX 
CONTENTS fol rites Uv arlety back Black | 9 500 (12.70) | 0.250 (6.35) | 0.025 (0.68) | A0128--ND 150 6.68 | A012B-150-ND 150 52.31 | FIT-221B-1/2 BKXXX 
rs rnp eee eaeear awa eee ee P| Str i a 
i: i acl -4- : f -250- ; -221B- 
s 7a Black white fed Bue Yevow Green Clear | 9-750 (19.10) | 0.875 (9.53) | 0.030 (0.76) | nga4c-4-ND 2.22 9.88 | — — —_| FIT-221B-3/4 CLXXX 
3/16" 4 3 2 0 9 Fi Black 14 990 (25.40) | 0.500 (12.70)| 0.035 (0.88) | A1008-4-ND 3.34 14.84 | AT00B-250-ND 250 235.46 | F22T1IN BKXXX 
4/4" 4 3 2 2 2 1 Clear | * : : : me 2) | A100C-4-ND 3.34 14.84 | AW100C-250-ND 250 235.46 | F221B1IN CLXXX 
3/8” 3 2 1 1 1 1 FIT MGKIT 1 (Heat Gun plus FIT-221 Variety Pack) FITMGKIT1-ND 109.69 /1 FITMGKIT1 NCO32 
1/2” 3 2 1 1 | 1 FIT-221 Variety Pack (60, 6 inch cut pieces, see chart above for contents) . FIT221R-ND 37.01/1 FIT-221-R MC213 


NEW! Spiral Wrap Tubing 


Clear Polyethylene: Ideal for general indoor applications. This cost-effective material is extremely abrasion resistant and 
is unaffected by most solvents. * Operating Temperature: -20°C ~ 80°C 

Ultraviolet-Resistant Black Polyethylene: Recommended for outdoor use. Same properties as Clear Polyethylene but con- 
tains extra additive for moisture resistance ultraviolet light and rain. * Operating Temperature: -20°C ~ 80°C 

Nylon: Highly specialized product that is tough, durable, self-extinguishing, abrasion resistant, lightweight. Operates over 
a wide temperature range. * Operating Temperature: -40°C ~ 120°C 


Teflon: Self extinguishing, fluorocarbon, resin material. Possesses greatest minimum and maximum temperature range of 
any spiral wrap material. Suitable for use in a number of industrial applications. » Operating Temperature: -70°C ~ 250°C 


PVC: Superior taber abrasion resistance, tensile strength, thermal, 
Si i A = : 


mechanical and electrical properties. Self-extinguishing flexible product. 
¢ Operating Temperature: -20°C ~ 80°C 


Nominal | Nom. Wall] Max. Dia. Nominal | Nom. Wall] Max. Dia. 
0.D Thickness | Inner Wire | Digi-Key Price Each Alpha 0.0 Thickness | Inner Wire | Digi-Key Price Each Alpha 
Size (Inches) | (Inches) |Bundle (In.)} Part No. 1 5 Part No. Size (Inches) | (Inches) |Bundle (In.)| Part No. 1 Gj Part No. 
Clear Polyethylene (Color - Natural) Nylon (Color - Natural) 
1/8” x 25" ASW1-25-ND 13.73 12.20 | SW1 CLOOS 1/8” x 25° ASW20-25-ND 13.95 12.40 | SW20 CLO08 
ex io0'} 2125 | 9031 | 72 | agw-to0-NnD 1778 15.80 | sw+ cLoos 1100 os | One | _[aswao-1o0-no 54.34 __48.30]| S20 ¢L005 
TM" x 25° ASW2-25-ND 9.95 8.84 | SW2 CLO08 x “25° . : 
"x25"! 0.250 | 0.046 2 See 4/4” x.190'| 9-250 | 0.025 2 ASW21-100-ND 83.48 74.20 | SW21 CLOOS 
1/4" x 100 ASW2-100-ND 29.70 26.40 | SW2 CLO05 ~ 
a ae 3/8" x 25 ‘ASW22-25-ND 54.00 48.00 | SW22 CLO08 
3/8" x 25) ASW3-25-ND 13.28 17.80 | SW3 CLO08 x29 | 9.375 | 0.035 3 
3/8” x 100"| 0375 | 0.052 3 ASW3-100-ND 49.05 43.60 | SW3 CLOOS 3/8” x 100 ASW22-100-ND 186.75 166.00 | SW22 CLOOS 
a = - : 1/2" x 25" ASW23-25-ND 69.64 61.90 | SW23 CLOOS 
Ve"x25') 0500 | 0.062 4 (Bee 1564 13:00:) SWACLOOS 1/2" x 190] 9-500 | 0.085 4 | aswe3-100-ND 242.10 215.20 | SW23 CLOO5 
1/2" x100"| © : ASW4-100-ND 55.13 49.00 | SW4 CLO05 : : 
3" x25'| y 759 | p.065 5 ASW5-25-ND 28.01 24.90 | SW5 CLOO8 Tefion (Color ~ Natural) 
3/4"x 100°} “ : ASW5-100-ND 95.06 84.50 | SW5 CLO05 1/8" x 25" 0.125 0.030 1/2 ASW30-25-ND 136.91 121.70 | SW30 CL008 
Tx 25° 4.000 4.095 " ASW6-25-ND 65.48 58.20 | SW6 CLOO8 1/8 ‘x 100 7 : ASW30-100-ND 474.64 421.90 | SW30 CLO05 
4”x 100" B . ASW6-100-ND 245.25 218.00 | SW6 CLO05 1/4” x 25 0.250 0.030 9 ASW31-25-ND 237.04 210.70 | SW31 CLO08 
uiraul i 1/4" x 100'|_ © : ASW31-100-ND 823.95 732.40 | SW31 CLOOS 
raviolet-Resistant Black Polyethylene (Color - Black) 318" x 25" ASW32-25-ND 332.50 340.00 | SW32 CLOOS 
178"x25'| 5495 | 9.030 42 | AsW40-25-nD 14.40 12.80 ] SW40 BKO08 3" xtoo'| 9375 | 0.080 | 2-1/2 | agwao-400-ND 1329.75 1182.00 | Sw32 CLOOS 
1/8" x 100'|_ : ASW40-100-ND 19.80 17.60 | SW40 BKO0S 122" x25" | 9 gg 0.030 3 ASW33-25-ND 514.91 457.70 | SW33 CLO08 
TA x25'| 059 | 0.085 2 ASW41-25-ND 11.70 10.40 | SW4T BKO08 1/2" x too" | 95 d ASW33-100-ND 1790.10 1591.20 | Sw33 CLOO5 
1/4" x 100"|_°" : ASW41-100-ND. 40.39 35.90 | SW41 BKOOS PVC (Color - Black) 
3/8"x 25"! 375 | 0.050 3 RSs 16.65 14.80 | SW42 BKOO8 1/8” x 25° ‘ASWS50-25-ND 16.31 14.50 | SW50 BKOO8 
3/8” x 100 ASW42-100-ND. 57.49 51.10 | SW42 BKOOS 48" x 1o0'| 9-125 | 0.032 12 iReentreteny 59.96 53.30 | SW50 BKOOS 
V2 x25 T con | o.080 F ASW43-25-ND 271 19.30 | SW43 BKO08 Ta" x25" ‘ASW51-25-ND 33.51 0°90 | SW51 BKOO8 
1/2" x100"| : ASW43-100-ND 74.59 66.30 | SW43 BKOO5 1/4" x190'| 9-250 | 0.045 2 _| asws1-100-ND 80.10 71.20 | SW51 BKOO5 
3/4" x25" | 259 0.065 5 ASW44-25-ND 38.14 33.90 | SW44 BK008 3/8" x 25" ASW52-25-ND 38.36 34.10 | SW52 BKO08 
3/4” x 100"} : ASW44-100-ND. 130.84 116.30 | SW44 BKOO5 3/8" x 190°} 9375 | 0.052 2-1/2 | asws2-100-ND 131.51 116.90 | Sw52 BKO05 
1x25" | F500 | p98 6 ASW45-25-ND 85.16 75.70 | SW45 BKOO8 W2 x25 | 00 | oe 3 ASW53-25-ND 50.96 45.30 | SW53 BKOO8 
1"xtoo | © : ASW45-100-ND 295.54 262.70 | SW45 BKOOS 1/2" x100'} 5 : ASW53-100-ND 174.38 155.00 | SW53 BKO05 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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FIT® Heat Shrink Fabric 


Characteristics: 


* Operating Temperature: -40°C ~ 125°C «¢ Shrink Ratio: Approximately 2 to 1 or 3 to 1 at 135°C depending on size 
* Color Description: All standard packages: Black 


Physical Properties: 


¢ Longitudinal Shrinkage: Up to 20% at 2:1 shrink ratio, up to 25% at 3:1 shrink ratio * Flammability: Meets MVSS 
302 horizontal burn test 


Chemical Properties: 

* Corrosive Effect: non-corrosive * Fungus Resistance: No growth * Chemical Resistance: Antifreeze (50% ethylene 
glycol), Engine Oil, Mineral Hydraulic Fluid, Detergent (1% teepol), Brake Fluid (DOT 4), Unleaded Gasoline, Diesel 
Fuel, Battery Acid 


MASTER’ 


APPLIANCE 


MASTERMITE® Heat Gun 


Quiet running. Comes standard with bench stand, heat shrink 
attachment, and interchangeable heating element. High impact 
plastic housing, lightweight, draws only 4.0 amps maximum, 
continuous duty brushless motor, temperature: 650°F (343°C), 
120V, 60Hz, 4.0A. 

MA1006-ND Heat Gun 
MA1007-ND Replacement Heat Element 


ECOHEAT™ Heat Gun and Kit 


Features: 
* Two fan speeds 


® € 


Certified 


- $83.77 
- $26.40 


= = © Two heat settings: 500°F and 1,000°F 
Minimum Maximum Nom. Recovered + Resettable thermostat 
Supplied 1.D. | Recovered !.D.| Wall Thickness | Digi-Key Spool Size | Price Per | Alpha + Thermoplastic housing 
Color} Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. (Feet) Spool Part No. * Built-in stand 
0.47 (12.0) 0.24 (6.0) 0.039 (0.99) A0471B-50-ND 50 113.74 | FITFAB-1 BKOO7 Kit Contains: 
0.47 (12.0) 0.24 (6.0) 0.039 (0.99) A0471B-200-ND 200 325.13 | FITFAB-1 BKO04 7/8” air reducer attachment, shrink tubing attach- 
ment, 1-15/16" and 3-1/8" spreader attachments, 
0.79 (20.0) | 0.39 (10.0) 0.039 (0.99) | A0792B-50-ND 50 135.90 | FITFAB-2 BK007 storage and carrying case. 
0.79 (20.0) 0.39 (10.0) 0.039 (0.99) A0792B-200-ND 200 385.88 FITFAB-2 BK004 MA1008-ND 
1.18 (30.0) 0.59 (15.0) 0.039 (0.99) A1183B-50-ND 50 165.60 FITFAB-3 BKOO7 
1.18 (30.0) 0.59 (15.0) 0.039 (0.99) A1183B-200-ND 200 470.36 FITFAB-3 BKO04 ProHeat® Heat G u ns 
1.57 (40.0) 0.79 (20.0) 0.039 (0.99) A1574B-50-ND 50 199.58 FITFAB-4 BKOO7 
Features: * Compact, light-weight, easy-to-use design, 
1.57 (40.0) | 0.79 (20.0) 0.039 (0.99) | A1574B-200-ND 200 567.11 | FITFAB-4 BKOO4 professional-quality heat guns * 120V. « Variable temperature 
1.97 (50.0) 0.98 (25.0) 0.039 (0.99) A1975B-25-ND 25 122.51 FITFAB-5 BKOO8 (some models) Variable airflow (some models) Special elec- 
tronic closed loop temperature control system maintains constant 
Black] 1.97 (50.0) 0.98 (25.0) 0.039 (0.99) A1975B-100-ND 100 348.30 FITFAB-5 BKOO5 temperature when varying airflow or using specialty attachments 
2.36 (60.0) | 1.18 (30.0) | 0.039(0.99) | A2366B-25-ND 25 133.31 | FITFAB-6 BKOO8 (some models) » Use to heat temperature sensitive materials 
«Base provides built-in stand for hands free use * Made in 
2.36 (60.0) 1.18 (30.0) 0.039 (0.99) A2366B-100-ND 100 379.46 FITFAB-6 BKOO5S the USA 
2.76 (70.0) 1.38 (35.0) 0.039 (0.99) A2767B-25-ND 25 182.25 FITFAB-7 BKO08 
Digi-Key Price Master 
2.76 (70.0) 1.38 (35.0) 0.039 (0.99) A2767B-100-ND 100 517.50 FITFAB-7 BKOO5S Description Part No. ean Part No. 
0.71 (18.0) 0.24 (6.0) 0.039 (0.99) A0718B-200-ND 200 455.06 FITFAB-8 BKO04 Proheat 
1.18 (30.0) | 0.39 (10.0) 0.039 (0.99) | A1189B-50-ND 50 191.03 | FITFAB-9 BKOO7 Guns got: £0 hee Gree), CM) MA1009-ND 84.15 | PH-1100 
1.18 (30.0) 0.39 (10.0) 0.039 (0.99) A1189B-200-ND 200 543.60 | FITFAB-9 BKO04 Une it SOR BADER 200 (A820). .8 GEM RSIOUONB Ig 117.96 | PH-1100K 
VariTemp™ 
2.36 (60.0) 0.79 (20.0) 0.039 (0.99) A11810B-25-ND 25) 141.30 FITFAB-10 BKO08 Gun, 130°-840°F (49°C-449°0), 15 OFM MA1O11-ND 144.31 PH-1200 
2.36 (60.0) | 0.79 (20.0) 0.039 (0.99) | A23610B-100-ND | 100 401.40 | FITFAB-10 BKOO5 Gun System, 130°840°F (49°C-449°C), 15 CFM MA1012-ND¢ 152.09 | PH-1200-1 
Gun Kit, 130°~840°F (49°C~449°C), 15 CFM MA1013-NDt 199.64 PH-1200-K 
im rs VariAir™ 
FIT® Multi-Functional Heat Gun Gun, 130°-900°F (54°C-482°C), 6 ~ 15 CFM MAI014ND 175.00 | PH-1300 
Gun System, 130°~900°F (54°C~482°C), 6~15 CFM MA1015-NDt 183.64 PH-1300-1 
Gun Kit, 130°~900°F (54°C~482°C), 6~15 CFM MA1016-NDt 229.00 PH-1300-K 
Kit includes: Heat gun, attachments and storage case + System includes: Heat gun, stand and attachment 


Concentrator 
Nozzle 


Reflector 
Nozzle 


The economical and multi-functional FIT GUN-3 is a two-temperature heat gun that is lightweight in design. 
The low setting is at 400°C (750°F) while the high temperature is rated at 585°C (1090°F). 


It features a durable plastic housing with a built-in ring stand and hanger, concentrator nozzle and hook reflector 
nozzle attachments. 


BITGUNS ND Heat Guin is ous saidsatnne sar caceaatene dats anigiie' se olatsinceitice maainin arg eis dia atone wa adeiasnie mato erealpaieising $75.30 


GUERNEL Heat Guns 


Heat Gun 


Features universal motor, high air velocity, volume and temperatures. Rugged die-cast aluminum housing 
with externally replaceable carbon brushes, 3 wire oil resistant cord set, and reinforced ceramic heating 
element, temperature: 500°F ~ 750°F (260°C ~ 399°C), 120V, 14A. 


Digi-Key Price a 
Description Part No. Each Za 4% 
Heat Gun MA1001-ND 112.95 Say 
Heat Shrink Attachment - a 
Shrink Tubing from 3/4” to 2” (19-51mm) 0.p, | MA1002-ND 17.07 
Shrink Wrap Attachment - 8” (203mm) Wide MA1003-ND 45.45 @® G 
Heat Reducer Attachment - 3/4” (19mm) MA1004-ND 8.87 Certified 
Replacement Heat Element MA1005-ND. 21.13 


NEW! SDL1700-ND: 
* Dual Temperature: Low — 600°F, High — 950°F » Rapid 
cool down * 1300W * 120VAC 


NEW! SDL1750-ND, SDL1450-ND: 
¢ Variable temperature up to 1050°F *3-Stage Airflow 
*1400W * 120VAC 


SDL1500-ND, SDL1550-ND: 
¢ Temperature: 120°F ~ 1200°F »¢ Airflow 3.6 ~ 17.6 CFM 
* Programmable * 1600W * 120VAC 


SDL1600-ND: 


¢ Temperature: 120°F ~ 1100°F »* Airflow 3.6/10.6/17.6 
CFM © 1500W * 120VAC 


SDL1650-ND: 
¢ Temperature: 120°F/750°F/1100°F 
CFM © 1200W + 120VAC 


* Airflow 3.6/10/15.9 


SDL1250-ND: 
¢ Temperature: 212°F ~ 1100°F 
*1500W * 120VAC 


¢ Airflow 14.3 CFM 


Digi-Key Price Steinel 
Style | Description Part No. Each Part No. 
Heat Gun Dual Temperature, UltraHEAT™ SDL1700-ND NEW! 31.09 Sv800 
Heat Gun Variable Temperature, UltraHEAT™ II SDL1750-ND NEW! 44.45 SV803 
Heat Gun Kit with Case and Two Nozzles SDL1450-ND 54.43 SV803K 
1 Heat Gun Programmable with LCD Display, ESD Safe | SDL1500-ND 181.33 HG2510ESD 
Heat Gun Programmable with LCD Display SDL1550-ND 167.30 HG2310LCD 
Heat Gun Variable Temperature SDL1600-ND 139.30 HL1910E 
Heat Gun 3-Stage Air and Temperature SDL1650-ND 83.30 HL1810S 
2 | Variable Ergonomic Heat Gun SDL1250-ND 176.00 HG2000E 
Reducer-Reflector Nozzle 3/8” (9mm) SDL1303-ND 20.00 SDL1303 
Reducer Nozzle Attachment 3/8” (9mm) SDL1301-ND 12.00 $DL1301 
— _ | Reducer Nozzle Attachment 5/8” (14mm) SDL1302-ND 12.00 SDL1302 
Reflector Nozzle 3” (75mm) SDL1304-ND 17.00 SDL1304 
Reflector Nozzle 5/8” (14mm) (does not fit SDL1100) | SDL1305-ND 14.00 SDL1305 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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IM Heat Shrinkable Tubing 


KYNAR®, EPS-300, SFTW202 GYS, SFTW203, 8420 & 8440 Series 


KYNAR® Series-Modified Polyvinylidene Fluoride: Shrink Temperature: 175°C (347°F). Color: Clear. 
Shrink Ratio: 2:1. Cross-linked, thin-walled tubing offers a high degree of mechanical strength and high 
temperature resistance. This has outstanding abrasion resistance and cut-through properties in combination 
with high dielectric strength. It is inherently flame retardant, semi-rigid and highly resistant to most industrial 
fuels, chemicals and solvents. Kynar@ is a registered trademark of Elf Atochem North America, Inc. 

EPS-300 Series-Adhesive-Lined Flexible Polyolefin: Shrink Temperature: 121°C (250°F). Color: Black. 
Shrink Ratio: 3:1. Rapidly shrinks to a skintight fit, forcing the melted adhesive to flow and cover the 
substrate. The adhesive forms a flexible bond with a wide variety of rubbers, plastics and metals. Upon 


EPS-200 and VFP-876, Series 


EPS-200 Series: 


Shrink Temperature: 121°C, Color: Black, Shrink Ratio: 2:1 Rapidly shrinks to a skintight fit, forcing the 
melted adhesive lining to flow and cover the substrate. The adhesive forms a flexible bond with a wide 
variety of rubbers, plastics and metals. Upon cooling, the adhesive solidifies forming a permanent, non- 


drying, flexible and water resistant barrier. Rated for operation at -55°C ~ 110°C (-67°F ~ 230°F). 


VFP-876 Series-Very Flexible Polyolefin: 


Shrink Temperature: 100°C, Color: Black, Shrink Ratio: 2:1. Most flexible of the heat shrinkable, polyolefin 
tubings. Ideal for jacketing and insulation of flexible wire bundles and sensitive components. 


cooling, the adhesive solidifies forming a permanent, non-drying, flexible and water resistent barrier. Tubing | Expand.| Recov.| Nom. 
SFTW202 GYS Series-Very Flexible Polyolefin: Shrink Temperature: 100°C (212°F). Color: Green and Size LD. LD. Recov. Sold in 4’ Lengths Only 
yellow striped. Shrink Ratio: 2:1. Meets performance requirements of MIL-I-23053/5 Class 1, and is UL Dia.* (Min.) | (Max.) |Wall Thick) Digi-Key : 8 20° 48° 100° 
Recognized (File No. £48398) for flame retardance. Can be easily surface painted. Inch (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | PartNo. (1pe.) (2pc.) (5pc.) (12pc.) — (25pe.) 
SFTW203 Series-Very Flexible Polyolefin: Shrink Temperature: 100°C (212°F). Color: Black. Shrink : . a <i 5 
Ratio: 3:1. Meets performance requirements of MIL-I-23053/5 Class 1, and is UL Recognized (File No. EPS-200 Series - Adhesive-lined, Flexible, Polyolefin 
£48398) for flame retardance. Can be easily surface painted. 
8420 Series-EPDM and 8440 Series-Silicone Rubber Tubes: Color: Black (8420 Series) and Gray 18 (3.18) 3.18 1.60 69 PSEA) #22 9.06 20.08 41.80 67.49 
(8440 Series). Cold Shrink» Insulators-Open-ended, tubular rubber sleeves that are factory expanded 3/16 (4.76) | 4.75 | 2.36 69 EPS2316-ND 4.93 8.72 18.95 35.25 = 
and assembled onto a removable plastic core. Provides a reliable seal without the use of heat, a torch or 1/4 (6.35) 6.35 3.18 76 EPS2014-ND 6.17 10.91 23.72 44.11 = 
adhesive - simply position and unwind the core allowing the tube to shrink and form a water-resistant seal. 3/8 (9.53) 952 475 79 £PS2038-ND 6.95 42.29 26.72 49.69 = 
Tubing | Expand. | Recov. | Nominal 1/2 (12.70) | 12.70 | 6.35 81 EPS2012-ND 7.98 14.12 30.69 57.09 - 
Size LD. 1.D. Recov. Sold in 4’ Lengths Only 
Dia.* | (Min.) | (Max.) |WallThick | Digi-Key y 8° 20° 48° 100° 3/4 (19.05) | 19.05 | 9.52 94 EPS2034-ND 9.66 16.79 32.53 =- - 
In. (mm) | (mm) | (mm) (mm) Part No. (1pe.)  (2pe.) — (Spe.) (12pe.) —(25pe.) 1 (25.40) | 25.40 | 12.70) 1.17 EPS2100-ND 14.20 24.69 47.83 - _ 
KYNARG® Series - Modified Polyvinylidene Fluoride 1-1/2 (38.10)} 38.10 | 19.05 1.24 EPS2112-ND 24.83 43.18 83.67 _ _ 
3/64 (1.19)| 1.17 | 0.58 0.25 KY364C-ND 5.13 8.89 1967 41.04 68.40 2 (50.80) ) 50.80 | 25.40) 1.52 | EPS2200-ND 34.56 53.57 = = = 
1/16 (1.60) | 1.60 0.79 0.25 KY116C-ND 5.26 9.12 20.18 © 42.12 70.19 
3/32 (2.38) | 2.36 117 0.25 KY332C-ND 5.63 9.76 21.59 45.05 75.09 
1/8 (3.18) | 3.18 1.57 0.25 KY018C-ND 6.09 10.56 23.35 48.73 81.22 . Ioan 
3/16 (4.78) | 4.75 2.36 0.25 KY316C-ND 8.58 15.18 33.01 63.38 - Tubing rand: peety: Hn Q (NTE i< in Rant Na: .) 
ize -D. .D. ecov. ‘epresents Number of Fee! 
1/4 (6.35) | 6.35 3.18 0.30 KY014C-ND 10.59 18.73 40.72 78.18 — Dia.* (Min.) (Max.) WallThick | Digi-Key Price Per Length 
3/8 (9.52) | 9.53 475 0.30 KY038C-ND 12.75 22.56 49.03 94.14 - Inch (mm) (mm) (mm) (mm) Part No. 5 25° 50° 100° =. 200° 
1/2 (12.70) | 12.70 | 6.35 0.30 KY012C-ND 16.91 29.42 58.83 
VFP-876 Series - Very Flexible Polyolefin, Self-extinguishing 
Tuning Ge Retoy ae petete caine; 3/64 (1.19) 117 58 AI VFP364-X-ND 2.00 8.93 15.99 28.78 _ 
Dia.* | (Min.) | (Max.) | WallThick| WallThick| Digi-Key 4 8 20° 48 100° 1/16 (1.59) 1.60 79 A3 | VFPII6-X-ND 2.04 910 1631 2935 — 
In. (mm) | (mm) | (mm) | (mm) (mm) _| Part No. (ipc.) (2pc.) (Spe.) (12pc.) (25pc.) 3/32 (2.38) 2.36 1.17 5 VFP332-X-ND 215 9.61 15.50 2468 — 
EPS-300 Series - Adhesive-lined, Flexible, Polyolefin 1/8 (3.18) 3.18 1.57 51 VFPO18-X-ND 2.32 10.38 16.73 26.64 _ 
1/8 (3.18) | 3.18 | 1.02 1.02 0.51 EPS3018K-ND 9.32 1615 35.72 74.55 112.61 3/16 (4.76) 4.75 2.36 51 VFP316-X-ND 2.83 11.32 16.22 28.67 _— 
3/16 (4.78)| 4.75 | 1.57 1.02 0.51 EPS3316K-ND 885 15.66 34.05 63.33 - 4/4 (6.35 6.35 3.18 64 VFPO14-X-ND 353 1412 20.24 35.78 58.47 
1/4 (6.35) | 6.35 | 2.03 1.02 0.51 EPS3014K-ND 10.96 19.39 4216 78.41 _ HANES) - - - - - “ - - 
3/8 (9.52) | 9.53 | 3.05 1.40 0.62 EPS3038K-ND 12.40 21.94 47.70 88.72 - 3/8 (9.53) 9.52 4.75 64 VFP038-X-ND 3.94 15.77 22.61 39.96 65.30 
1/2 (12.70)| 12.70 | 4.06 1.78 0.76 EPS3012K-ND 14.49 25.64 55.74 103.68 - 4/2 (12.70) 12.70 6.35 64 VFPOIZX-ND 445 17.79 2550 45.07 73.65 
=n ae all center 3/4 (19.05) 19.05 9.52 716 VFP034-X-ND 5.93 23.72 34.00 60.10 98.21 
ubin xpanded | Recovere: jominal Bean 
See nD. i Recovered (NOTE: “X” in Part No. Represents Number of Feet) 1 (25.40) 25.40 12.70 89 VFP100-X-ND 8.87 35.48 50.85 73.43 - 
Dia* (Min.) | (Max.) Wall | Digi-Key Price Per Length Reel | Price Per 1-1/2 (38.10) | 38.10 19.05 1.02 | VFPI12-X-ND 16.53 66.11 94.76 13685 — 
In. (mm) (mm) (mm) __|Thick. (mm) | Part No. 5’ 25° 50’ Qty. |Full Reel ve ) 
= = = 2 (50.80) 50.80 25.40 1.14 VFP200-X-ND 22.84 91.36 130.95 189.11 ad 
SFTW202 GYS Series - Very Flexible Polyolefin 
1/8 (3.18) 3.18 1.5 0.51 SFTW2018E-X-ND 5.92 23.69 33.95 500 | 245.14 * Indicates size BEFORE shrinking occurs 
3/16 (4.78) | 4.76 25 0.55 SFTW2316E-X-ND 8.21 32.84 47.06 | 250 | 169.92 : 
1/4 (6.35) 6.35 3.0 0.65 SFTW2014E-X-ND 9.06 36.26 51.97 200 | 150.10 
3/8 (9.52) 9.53 45 0.76 SFTW2038E-X-ND 10.06 40.24 57.67 | 200 | 166.58 
1/2 (12.70) | 12.70 6.0 0.76 | SFIW2012E-X-ND 11.30 45.20 64.79 | 200 | 187.14 Colored Heat Shrinkable Tubing (FP-301 Series) 
SFTW203 Series - Very Flexible Polyolefin 
1/16 (1.59) 15 05 0.45 SFIW2116K-X-ND 213 851 12.19 | 1,000] 176.05 Available in 7 Colors: (K = Black, C = Clear, B = Blue, G = Green, R = Red, W = White, Y = Yellow) 
1/8 (3.18) 3.0 1.0 0.55 SFTW2018K-X-ND 243 971 13.92 500 | 100.52 : oe 
1/4(6.35) | 6.0 2.0 0.65  |SFTW2014K-X-ND 3.68 14.74 21.12 | 200 | 61.01 pais Pai etree a C. iossceit erie emu Scusae Sat eal ee eS 
3/8 (9.52) 9.0 3.0 0.75 | SFTW2038K-X-ND 4.11 16.46 2359 | 200 | 68.12 FR ee TS DAN ROE EERO ATEN ED ADE ee an, nO ue n eat 
1/2.(12.70) | 12.0 4.0 0.75 | SFTW2012K-X-ND 4.64 18.57 2662 | 200 | 76.88 CSA and'Mir-23053/S applications at GO0W'@ 125°¢, 
* Indicates size BEFORE shrinking occurs. Tubing Expand aca Non (NOTE: “X” in Part No 
Relaxed Tube Size 1.D. 1.D. Recov. Represents Number of Feet) 
, re ers Dia. * (Min.) (Max.) WallThick | Digi-Key Price Per Length 
Diameter Range Length Digi-Ke Pricint . 5 : , . ; 
hain inom) Behine - Won Inch(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Part No. 525750’ 100" 200’ 250 
8420 - EPDM Cold Shrink Tubes FP-301 Series - Flexible Polyolefin, Self-extinguishing, Flame Retardant, Color 
0.31 - 0.56 (7.87 - 14.22) 6.0 (152.40) 8423-6-ND 12.78 116.68 
0.10 - 0.82 (2.54 - 20.83) 8.0 (203.20) 8424-8-ND 16.40 149.73 3/64 (1.19) 117 58 At FP364L-X-NDt 1.69 7.57 13.58 24.44 — 48.65 
0.40 - 0.82 (10.16 - 20.83) 8.0 (203.20) 8425-8-ND 14.38 131.29 
0.55 - 1.18 (13.97 - 29.97) 9.0 (228.60) 8426-9-ND 1712 156.31 1/16 (1.59) 1.60 79 43 FP116L-X-ND 1.69 7.57 13.56 24.39 — 48.56 
0.55 - 1.18 (13.97 - 29.97) 11.0 (279.40) 8426-11-ND 20.52 187.35 3/32 (2.38) 2.36 17 51 FP332L-X-ND 1.79 8.01 1291 20.56 — 45.42 
0.67 - 1.38 (17.02 - 35.05) 8.0 (152.40) easy a i 18(3.18) | 3.18 157 51 |FPOISC-X-ND 189 846 1364 21.73 — 47.99 
0.67 - 1.38 (17.02 - 35.05) 12.0 (304.80) 8427-12-ND 25.58 233.55 
0.67 - 1.38 (17.02 - 35.05) 16.0 (406.40) 8427-16-ND 34.16 311.88 3/16 (4.76) 4.75 2.36 | FP316L-X-ND 2.21 884 1266 22.37 — 49.56 
0.95 - 1.94 (24.13 - 49.28) 6.0 (152.40) 8428-6-ND 18.26 166.71 1/4 (6.35) 6.35 3.18 64 | FPOIM4C-X-ND 2.75 «(11.04 15.82 27.95 4957 — 
0.95 - 1.94 (24.13 - 49.28) 12.0 (304.80) 8428-12-ND 36.42 332.51 
0.95 - 1.94 (24.13 - 49.28) 18.0 (457.20) 8428-18-ND 54.78 500.14 3/8 (9.53) 9.52 4.75 64 FPO38L-X-ND 3.08 12.31 17.65 31.20 5534 — 
1.27 - 2.67 (32.26 - 67.82) 6.0 (152.40) 8429-6-ND 19.98 182.42 4/2 (12.70 12.70 6.35 64 FPOIZCEXND 3.70 14.81 2121 3750 6240 — 
1.27 - 2.67 (32.26 - 67.82) 9.0 (228.60) 8429-9-ND 29.90 272.99 ey ) : ; 8 : , ; , : 
1.27 - 2.67 (32.26 - 67.82) 12.0 (304.80) 8429-12-ND 40.98 374.15 3/4 (19.05) 19.05 9.52 76 FPO341-X-ND 4.93 19.73 28.26 49.95 83.20 - 
1.27 - 2.67 (32.26 - 67.82) 18.0 (457.20) 8429-18-ND 59.90 546.89 1 (25.40) 25,40 1270 89 FPIO0C-X-ND 7.38 29.49 42.26 62.17 = ee 
1.68 - 3.69 (42.67 - 93.73) 9.0 (228.60) 8430-9-ND 41.32 377.25 
1.68 - 3.69 (42.67 - 93.73) 18.0 (457.20) 8430-18-ND 65.30 596.19 1-1/2 (38.10)} 38.10 19.05 1.02 FP112C-X-NDt 12.11 48.43 69.41 115.89 - - 
8440 - Silicone Cold Shrink Tubes 2 (50.80) 50.80 25.40 114 FP200L1-X-NDt 16.73 66.94 95.94 160.16 - = 
.27 - 56 (6.86 - 14.22) 2.0 (50.80) 8443-2-ND 7.80 71.21 
27 - 56 (6.86 - 14.22) 6.5 (165.10) 8443-6.5-ND 10.82 98.79 Note: For complete number, substitute (] with appropriate color (K= Black, C = Clear, B = Blue, G = Green, 
85 - .72 (8.89 - 18.29) 2.5 (63.50) 8445-2.5-ND 8.12 74.14 R= Red, Ww = White, Y = Yellow) and substitute “X” with length choice. 
35 - .72 (8.89 - 18.29) 7.5 (190.50) 8445-7.5-ND 11.86 108.28 * Indicates size BEFORE shrinking occurs. __ ¢ Not available in green. 
- . - ite . a Be et peeate ee Bee FPC-KIT-ND Digi-Key® FP-301 Series Kit One 5 foot tubing of each color in the following series: FP364, 
: 95 (12. 13) -0:(208.20) : Es FP116, FP332, FP018, FP316, FP014, FP038 and FP012 (55 pieces total of 8 sizes) ................ $62.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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3M Heat Shrink Precut Lengths and Kits 


FP-301 Series-Flexible Polyolefin: Shrink Temperature: 121°C Color: Black Shrink Ratio: 2:1 Tubing is split resistant, 
mechanically tough, easily marked and resist cold flow, for UL, CSA and Mil-I-23053/5 applications at 600V @ 125°C. 


VFP-876 Series-Very Flexible Polyolefin: Shrink Temp.: 100°C Color: Black Shrink Ratio: 2:1. Most flexible of the 
heat shrinkable, polyolefin tubings. Ideal for jacketing and insulation of flexible wire bundles and sensitive components. 


Tubing Expanded | Recovered Nominal 
Size 1.D. .D. Recovered Pricing 
Diameter* x Length (Minimum) | (Maximum) | Wall Thick. | Digi-Key (50 pes./ bag) 
Inch (mm) (mm) (mm) (mm) Part No. 1 Bag 5 Bags 
FP-301 Series — Self-extinguishing 
3/64 x 1/2 (1.19 x 12.70) 1.19 0.58 0.41 FP364K-R50-ND 1.02 4.07 
1/16 x 1/2 (1.59 x 12.70) 1.60 0.79 0.43 FP116K-R50-ND$ 1.04 4.15 
3/32 x 1/2 (2.38 x 12.70) 2.38 1.19 0.51 FP332K-R50-ND$ 1.10 4.39 
1/8 x 3/4 (3.18 x 19.05) 3.18 1.57 0.51 FP018K-R75-ND$ 1.58 6.32 
3/16 x 3/4 (4.76 x 19.05) 4.76 2.38 0.51 FP316K-R75-ND$ 1.92 7.67 
1/4 x1 (6.35 x 25.40) 6.35 3.18 0.64 FP014K-1RO-ND$ 3.00 11.99 
1/4 x 1-1/2 (6.35 x 38.10) 6.35 3.18 0.64 FP014K-1R5-ND$ 4.20 16.79 
3/8 x 1-1/2 (9.53 x 38.10) 9.53 4.76 0.64 FP038K-1R5-ND 4.69 18.74 
1/2 x 1-1/2 (12.70 x 38.10) 12.70 6.35 0.64 FP012K-1R5-ND 5.28 21.14 
VFP-876 Series — Self-extinguishing 

3/64 x 1/2 (1.19 x 12.70) 1.19 0.58 0.41 \VFP364-R50-ND 1.20 4.80 
1/16 x 1/2 (1.59 x 12.70) 1.60 0.79 0.41 VFP116-R50-NDt 1.22 4.89 
3/32 x 1/2 (2.38 x 12.70) 2.38 1.19 0.51 VFP332-R50-NDt 1.29 5.17 
1/8 x 3/4 (3.18 x 19.05) 3.18 1.57 0.51 VFPO18-R75-NDt 1.86 7.43 
3/16 x 3/4 (4.76 x 19.05) 4.76 2.38 0.58 VFP316-R75-NDt 2.26 9.05 
1/4 x1 (6.35 x 25.40) 6.35 3.18 0.71 VFPO14-1RO-NDt 3.53 14.12 
1/4 x 1-1/2 (6.35 x 38.10) 6.35 3.18 0.71 VFP014-1R5-NDt 4.94 19.77 
3/8 x 1-1/2 (9.53 x 38.10) 9.53 4.76 0.71 \VFP038-1R5-ND 5.52 22.08 
1/2 x 1-1/2 (12.70 x 38.10) 12.70 6.35 0.71 \VFP012-1R5-ND 6.23 24.91 


* Indicates size BEFORE shrinking occurs. 


$ FP-KIT-ND — Digi-Key® FP-301 Series Kit 50 each of pieces denoted (Exception: FP116K-R50-ND has 100 pieces), 
350 total pieces. Black. Plastic box and label card included .. . $15.95 


+ VFP-KIT-ND Digi-Key® VFP-876 Series Kit 50 each of pieces denoted (Exception: VFP116-R50-ND has 100 
pieces), 350 total pieces. Plastic box and label card included. ..............0. 00... see cece eens ee eee eect eeee ee $16.95 


™ Tyco Electronics Raychem Terminals 
and Splices 


CWT-900X Series - Solder Sleeve Wire Splices 


Materials: © Insulation Sleeve: Heat-shrinkable, radiation cross-linked 


Authorized Distributor 


modified polyolefin. Transparent clear. * Solder Preform with Flux: Solder: L 
Type CD18 per ANSI/J-STD-006 Flux: Type ROM1 per ANSI/J-STD-004 [Max 
Application: These controlled soldering devices are designed to splice tin- i=) | | | } hive 
plated or bare copper stranded wires rated for at least 85°C 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
Dimensions Inch (mm) 
Size (AWG) Length Diameter Digi-Key Pricing Raychem 
Color L (Max.) A (Min.) Part No. 10 50 100 Part No. 
24-20 (Clear) 1.025 (26.0) .065 (1.7) CWT9001-ND 13.10 58.59 96.50 | CWT-9001 
18-16 (Red) 1.655(42.0) .105 (2.7) CWT9002-ND 14.35 64.22 105.77 | CWT-9002 
16-12 (Blue) 1.655 (42.0) -180 (4.5) CWT9003-ND 11.22 50.19 82.67 | CWT-9003 


CWT-150X Series - Wire Termination to Pin, Post or Tab 


Materials: * Insulation Sleeve: Heat-shrinkable, transparent clear, radiation 
cross-linked modified polyolefin * Solder Preform with Flux: So/der: Type 


0.630 (16) . 
Cd18 per ANSI-J-STD-006 Flux: Type ROM! per ANSI-J-STD-004 


rr +| 0.225 Max. 


$01-0X-R Series - Shield Terminators 


Materials: « Insulation Sleeve: Heat-shrinkable, transparent blue, radiation cross-linked mod- 


ified polyvinylidence fluoride * Solder Preform with Flux and Thermal Indicator: So/der: Type j}—— L —+ 
Sn63 per ANSI-J-STD-006 Flux: Type ROL1 per ANSI-J-STD-004 * Thermal Indicator: Color =; 
change: violet to colorless Application: * These parts are designed to make an environment 0B @A 
resistant shield termination * Jacket Rating: 125°C « Parts are qualified to M83519/1 
Dimensions Inch (mm) 
Diameter Diameter Length Digi-Key Pricing Raychem 
A(Min.) B (Min.) L(Nom.) | Part No. 10 50 100 Part No. 
.075 (1.90) — .105 (2.65) .65 (16.5) $0101R-ND 58.42 261.33 430.43 $01-01-R 
-105 (2.65) —_.145 (3.68) .65 (16.5) $0102R-ND 57.63 257.83 424.66 $01-02-R 
-170 (4.30) 200 (5.08) .65 (16.5) $0103R-ND 60.96 272.72 449.19 $01-03-R 
235 (5.95)  .255(6.45) 75 (19.1) | SO104R-ND 7253 32449 534.45 | S01-04-R 
.275 (7.00) _.300 (7.60) 75 (19.1) $0105R-ND 84.20 376.68 620.41 $01-05-R 
D-406 Series - Closed Barrel / Crimp Splice 
Materials: « Insulation Sleeve: Heat shrinkable, radiation cross-linked polyamide 
(nylon) with a polyamide-based hot-melt adhesive liner. Color per table. * Crimp L 
Splice: Tin-plated copper alloy B" ‘OA 
* Application: These parts may be used to obtain an environment-resistant © min* 
one-to-one in-line (butt) splice in wires meeting the size range and diameter sh pete 
restraints specified herein and having a temperature rating of not less than 85°C. eneng 
Dimensions Inch (mm) 
(AWG) Diameter Diameter Length Digi-Key Pricing Raychem 
Color A(Min.) B (Min.) L (Nom.) Part No. 10 50 100 Part No. 
18-22 (Red) | .058(1.47) .146(3.70) 1.24 (31.5) | D4060001-ND 11.11 49.68 81.83 | D-406-0001 
14-16 (Blue) |) .092 (2.33) .181 (4.60) 1.24 (31.5) | D4060002-ND 11.11 49.68 81.83 | D-406-0002 
10-12 (Yellow) | .138 (3.50) .255 (6.50) 1.48 (37.5) | D4060003-ND 15.07 67.41 111.02 | D-406-0003 
™ Tyco Electronics Raychem 7 . 
Aiieveae chee carmen Heat Shrink Tubing 
TAT-125 Series - Flexible, Adhesive-lined, Polyolefin 
Expanded 
as supplied 
¢ Minimum Shrink Temperature: 95°C * Minimum Full Recovery Temperature: ry \_™ 
121°C »* Operating Temperature: -55°C ~ 110°C » Color: Black * Shrink Ratio: D a] 
2:1 Thin-wall, flame retardant one step electrical insulation and moisture sealing {Lf w 


for a wide variety of applications. UL Recognized file No. E85381 at 600V, 125°C 


Fully recovered 
after heating 


Tubing Expand.) Recov.| Nominal | Meltable t¢ 
Size D d Recov. (W)|Recov. (W1) Sold in 4’ Lengths Only 
Dia.* (Min.) | (Max.) | WallThick | WallThick | Digi-Key y 8 20° 48° 100° 
In. (mm) | (mm) | (mm) (mm) (mm) Part No. (1pe.) (2pe.) (5pe.) (12pe.) (25pc.) 
1/8 (3.18) | 3.20 1.6 68 23 TATO18K-ND 6.33 10.97 24.25 50.61 84.35 
3/16 (4.78) | 4.70 24 wal 25 TAT316K-ND 7.69 13.33 29.49 61.55 102.58 
1/4 (6.35) | 6.40 3.2 14 13 TATO14K-ND 9.65 16.72 36.97 77.16 128.61 
3/8 (9.52) | 9.50 47 74 13 TATO38K-ND 10.76 18.65 41.25 86.09 143.49 
1/2 (12.70) |_ 12.70 6.4 16 15 TATOI2K-ND 13.38 23.19 51.28 107.01 178.35 
3/4 (19.05) | 19.1 9.5 89 15 TATO34K-ND 17.81 30.87 68.26 142.46 237.44 
1 (25.40) | 25.4 12.7 1.07 20 TATOOIK-ND 26.63 46.16 102.09 213.06 355.10 
1 1/2 (38.1)} 38.1 19.1 1.19 28 TAT112K-ND 47.30 81.99 181.32 378.41 630.69 
T Wall thickness will be less if tubing recovery is restricted during shrinkage * Size before shrinking 
ATUM Series - High Expansion Ratio, Adhesive-lined 
¢ Minimum Shrink Temperature: 80°C * Minimum Full Recovery Temperature: Expanded 
125°C * Operating Temperature: -55°C ~ 110°C » Color: Black * Shrink Ratio: 3:1 as supplied 
Provides environmental sealing in a wide variety of electrical applications andhasan 7. | NW, , 
internal adhesive coating that, when heated, melts and flows to form a positive seal. 7 | «er 4 
Bonds to a wide variety of plastics, rubbers, and metals, including PVC, polyethylene, os TT.) 


rubber, and aluminum. UL Recognized file No. E85381 at 600V, 110°C 


Fully recovered 
after heating 


Application: These controlled soldering devices are designed for termination of OA Hl (5.75) Max. 
a wire to the lead of electrical component or to the terminal of a connector. mins 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
Dimensions Inch (mm) Digi-Key Pricing Raychem 
Diameter A (Min.) Pin Diameter (Max.) Part No. 10 50 100 | PartNo. 
.060 (1.5) .025 (0.6) CWT1501-ND 8.88 39.74 65.45 | CWT-1501 
.090 (2.3) .035 (0.9) CWT1502-ND 9.28 41.52 68.39 | CWT-1502 
-110 (2.8) 045 (1.2) CWT1503-ND 9.78 43.73 72.03 | CWT-1503 


Expand.|Recov.| Recov. | Meltable ¢ 
Tubing * D d (W) |Recov. (W1) Sold in 4’ Lengths Only 

Size | (Min.) | (Max.) | WallThick | WallThick | Digi-Key 4y 8 20° 48° 100’ 

(mm) | (mm) | (mm) (mm) (mm) Part No. (1pe.) (2pe.) (5pe.) (12pe.) (25pe.) 
3 3 1 1.00 50 ATUO31K-ND 13.38 23.20. 51.31 107.08 178.46) 
6 6 2 1.00 50 ATUO62K-ND 14.76 25.59 56.59 118.10 196.83 
9 9 3 1.40 61 ATUO93K-ND 22.49 38.98 86.20 179.89 299.82 
12 12 4 1.78 76 ATU124K-ND 26.77 46.40 102.62 214.16 356.93 
19 19 6 2.25 76 ATUI96K-ND 37.48 64.96 143.66 299.81 499.68 
24 24 8 2.54 1.00 ATU248K-ND 52.20 90.48 200.10 417.59 695.98 
40 40 13 2.54 1.00 ATU4013K-ND 85.51 148.22 327.80 684.10 1140.16 


Note: Please refer to data sheet for Post or Tab sizes 


CWT-X-W122-5 Series - Shield Terminators 


Materials: * Insulation Sleeve: Transparent heat-shrinkable radiation cross-linked 
modified polyolefin * Solder Preform with Flux: Solder: Type Cd18 per ANSI/J-STD-006 
Flux: Type ROM1 per ANSI/J-STD-004 » Ground Lead: Raychem cross-linked polyethyl- 
ene wire, AWG22, stranded tin plated copper * Color: Green OB "OA 
Application: These controlled soldering devices are designed for termination of a bare or 
tin-plated copper shield on a cable having an insulation rated for at least 85°C 


Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


L 


Dimensions Inch (mm) 
Diameter Diameter Length Digi-Key Pricing Raychem 
A(Min.) B (Min.) L(Max.) | Part No. 10 50 100 | Part No. 
.098 (2.50) 118 (3.00) 965 (24.50) | CWT3W1225-ND 38.30 171.36 282.24 | CWT-3-W122-5 
-169 (4.30) 189 (4.80) 1.154 (29.30) | CWT5W1225-ND 38.30 171.36 282.24 | CWT-5-W122-5 
.252 (6.40) 287 (7.30) 1.280 (32.50) | CWT7W1225-ND 29.64 132.58 218.37 | CWT-7-W122-5 


t Wall thickness will be less if tubing recovery is restricted during shrinkage * Size before shrinking 


HFT5000 Series - Heat Shrinkable Fabric Tubing 


¢ Minimum Shrink Temperature: 80°C * Minimum Full Recovery Temperature: 
110°C * Operating Temperature: 3000 hours: -40°C ~ 125°C 1000 hours: -40°C ~ 
150°C «Color: Black * Shrink Ratio: 2:1 * Flammability: Meets MVSS302 horizontal 
burn test * Warp Material: Polyester * Weft Material: Irradiated, modified polyolefin 
¢ Coating: Modified polyolefin. Very flexible heat-shrinkable fabric material. Heated 
above 110°C, they shrink and fit snugly and securely around the underlying substrate. 
Designed primarily to provide mechanical abrasion protection for components such as 
rubber hoses, plastic pipes and harness wiring bundles, they are also suitable for other 
applications, such as noise and rattle suppression. 


Minimum Maximum Price per Spool 
Supplied (D) | Recovered (d) | Digi-Key Spool Size (1 Spool Raychem 
(mm) (mm) Part No. (Meters) per Box) Part No. 
30 15 HFT3015-400-ND 400 1195.65 HFT5000-30/15-0-SP 
40 20 HFT4020-300-ND 300 1085.86 HFT5000-40/20-0-SP 
50 25 HFT5025-200-ND 200 886.59 HFT5000-50/25-0-SP 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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CIRCUIT PROTECTION 


Heat Shrink Tubing (cont) 


Authorized Distributor 


RW-175, RNF-100, 5 | Expanded = W444 


as supplied -—> 
7 2 eh Fiiiy reco’ 
NT-MIL, Versafit Series Pia heat 
RW-175 Series-Thin-wall, Semirigid, Fluoropolymer: « Shrink Temperature: 155°C * Color: Clear * Shrink Ratio: 2:1 


after heating 
Full Recovery Temperature: 175°C * Operating Temperature: -55°C ~ 175°C 
¢ UL Recognized (File No. £35586 VW-1) and CSA (LR319290FT) Suitable for applications requiring high-temperature 
performance, outstanding abrasion and cut-through resistance, or superior chemical and solvent properties. The translu- 
cent polyvinylidene fluoride material permits visual inspection of covered components 


RNF-100 Series-Flexible, Flame-retardant, High Performance Polyolefin: * Shrink Temperature: 95°C * Color: Black 
Shrink Ratio: 2:1 * Full Recovery Temperature: 121°C * Operating Temperature: -55°C ~ 135°C 

© UL Recognized (File No. E35586) and CSA (LR31929) High-quality, heat-shrinkable product for a wide variety of uses. 
It has become the industry standard for insulation, strain relief, wire bundling, and color-coding in both commercial and 
military applications. Excellent physical, chemical and electrical properties that meet industrial and military requirements 
for a highly reliable, general-purpose tubing. 


NT-MIL Series-Flexible, Rugged, Modified Elastomer: * Shrink Temperature: 90°C © Color: Black * Shrink Ratio: 1.75:1 
Full Recovery Temperature: 135°C * Operating Temperature: -70°C ~ 121°C. 

* Offers outstanding resistance to abrasion and physical abuse while providing flexibility and strain relief needed in many 
harnessing applications. It meets the stringent requirements of AMS-DTL-23053/1, Classes 1 and 2. 


Versafit Series-Highly Flame-retardant, Low Recovery Temperature: ¢ Shrink Temperature: 70°C * Color: Black 
Shrink Ratio: 2:1 * Full Recovery Temperature: 90°C * Operating Temperature: -55°C ~ 135°C 

* UL Recognized (File No. E35586 VW-1) and CSA (LR319290FT) at 600V, 125°C Cost-effective for commercial and 
military applications. It is made from a specially formulated, cross-linked polyolefin to provide high flame-retardance, 
excellent flexibility, and low shrink temperature (to reduce installation time). 


Tubing | Expand. | Recov. | Nominal ¢ 
Size (D) (d) |Recov'd (W) Sold in 4’ Lengths Only 
Diameter* | (Min.) | (Max.) | WallThick. | Digi-Key 4 8 20° 48° 100’ 
Inch (mm)| (mm) | (mm) (mm) Part No. (1pe.) (2pc.)  (5pe.) (12pc.) — (25pe.) 


RW-175 Series - Thin wall, Semirigid, Fluoropolymer 


Versafit Heat Shrink Tubing Kits 


VERSA1-KIT-ND 3/16” 30 pcs., 1/4” 28 pcs., 3/8” 24 pes., 1/2” 20 pcs., 3/4" 14 pcs., 1" 10 pes., Black........... $65.68 


Refill parts: 

VER316K-ND 3/16” 30 pcs., Black. . $8.22 VERO12K-ND 1/2” 20 pcs., Black. 
VERO14K-ND 1/4” 28 pes., Black... -$8.22  VERO34K-ND 3/4” 14 pcs., Black. ey 
VERO38K-ND 3/8” 24 pes., Black..............0...06. $8.22 VEROO1K-ND 1” 10 pcs., Black..................2.- 


--- $8.22 


VERSA2-KIT-ND Color Kit includes Red, Black, Yellow, Clear, White, Green and Blue tubing. 
3/32” 35 pcs. (5 of each color), 1/8” 28 pcs. (4 of each color), 3/16” 21 pcs. (3 of each color), 
1/4” 21 pes. (3 of each color), 3/8” 14 pcs. (2 of each color), 1/2” 14 pcs. (2 of each color) ..... $70.04 


VERSA4-KIT-ND 3/16”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4” and 1” 18 pcs. (3 pcs. of each size), Black .-- $8.22 
VERSA6-KIT-ND 3/64”, 1/16”, 3/32” and 1/8” 24 pes. (6 pes. of each size), Black...............2..ceeeeeeeee tees $8.22 
Note: All kits have 6” pieces 


DABURN 


Shrinkable Tubing Biack polyolefin 


The most widely used, general purpose heat shrinkable tubing. An 
irradiated flexible, flame-retardant polyolefin tubing with a wide scope 
of applications. These include: harnessing, wire bundling, strain reliefs, 
or any application where components or cables must be insulated or 
packaged. * UL E-38155 *-CSA LR-31929 *-MIL-I-23053/5A *-MSFC- 
276B *-AMS 3636B 


DABURN Shrink Tubing 
Digi-Key® 
Assortment Kit 


Contains the following: 
5 ft/W181-ND 5 ft/W184-ND 
5 ft/W182-ND 5 ft./W185-ND 
5 ft/W183-ND 5 ft./W186-ND 


¢ Operating Temperature: -55°C ~ 135°C * Shrinkage Ratio: To 
50% of supplied diameter at 90°C « Electrical Properties: Dielectric 
Strength: 1300 V/mil (512 kV/cm). Volume Resistivity: 10'S Q-cm. 


Physical Properties: Tensile Strength: 2500 PSI, nominal (176 kg/ 


STA-KIT-ND 
cm’). Ultimate Elongation: 400% nominal. 


$10.95 


1/8 (3.18) 3.2 1.6 0.51 
3/16 (4.78) | 4.7 24 0.51 


1/4 (6.35) | 6.4 3.2 0.64 
3/8 (9.52) | 95 | 48 0.64 
1/2(12.70)| 127 | 64 0.64 
3/4 (19.05) 19.1 | 95 0.76 
1(254) | 254 | 127 | 0.89 
11/2(38.1)) 38.1 | 194 1.02 
2(508) | 508 | 254 | 144 
3(76.2) | 76.2 | 384 1.27 
4(101.6) | 101.6 | 50.8 | 1.40 


RNFO18K-ND 2.00 3.47 7.66 15.99 26.66 
RNF316K-ND 2.43 4.21 9.32 19.44 32.40 


RNFO14K-ND 3.05 5.28 11.67 24.36 40.61 
RNFO38K-ND 3.41 5.91 13.06 27.25 45.42 
RNFO12K-ND 4.24 7.34 16.24 33.90 56.50 
RNFO34K-ND 5.68 9.84 21.76 45.41 75.68 
RNFOO1K-ND 8.64 14.98 33.12 69.12 115.20 
RNF112K-ND 18.18 31.52 69.71 145.48 242.46 
RNFOO2K-ND 22.51 39.02 86.30 180.11 300.18 
RNFOO3K-ND 56.76 98.38 217.57 454.05 756.75 
RNFOO4K-ND 94.59 163.96 362.61 756.76 1261.26 


Tubing | Expand.| Recov.| Nominal ¢ 
Size (D) (d) | Recov’d (W) Spool | Price 
Diameter* | (Min.) | (Max.) | WallThick. | Digi-Key Size Per 

Inch (mm)} (mm) | (mm) (mm) Part No. (Feet) | Spool 


Raychem 
Part No. 


RNF-100 Series - Flexible, Flame-retardant, High Performance Polyolefin 


3/64 (1.19)} 1.2 0.6 0.40 
1/16 (1.60)| 1.6 0.8 0.43 
3/32 (2.38)| 2.4 1.2 0.51 
1/8 (3.18) | 3.2 1.6 0.51 
3/16 (4.78)| 4.7 24 0.51 


1/4(6.35)| 64 | 3.2 0.64 
3/8 (9.52)| 95 | 48 0.64 
1/2(12.70)| 127 | 64 0.64 
3/4 (19.05)) 19.1 | 95 0.76 

1(254) | 254 | 127 0.89 


RNF364K-100-ND 100 19.66 | RFN-100-MINI-SPL-3/64-BK 
RNF116K-75-ND 75 19.66 | RFN-100-MINI-SPL-1/16-BK 
RNF332K-65-ND 65 19.66 | RFN-100-MINI-SPL-3/32-BK 
RNFO18K-60-ND 60 19.66 | RFN-100-MINI-SPL-1/8-BK 
RNF316K-50-ND 50 19.66 | RFN-100-MINI-SPL-3/16-BK 
RNFO14K-40-ND 40 19.66 | RFN-100-MINI-SPL-1/4-BK 
RNFO38K-35-ND 35 19.66 | RFN-100-MINI-SPL-3/8-BK 
RNFO12K-30-ND 30 19.66 | RFN-100-MINI-SPL-1/2-BK 
RNFO34K-25-ND 25 19.66 | RFN-100-MINI-SPL-3/4-BK 
RNFOO1K-15-ND 15 19.66 | RFN-100-MINI-SPL-1-BK 


Versafit - Highly Flame-retardant, Low Recovery Temperature 


3/64 (1.19)| 1.63 0.6 0.40 
1/16 (1.60)| 1.85 0.8 0.43 


VER364K-100-ND 100 19.26 | VERSAFIT-MINI-SPL-3/64-BK 
VER116K-75-ND 75 19.26 | VERSAFIT-MINI-SPL-1/16-BK 


3/32 (2.38) | 2.79 1.2 0.51 VER332K-65-ND 65 19.26 | VERSAFIT-MINI-SPL-3/32-BK 
1/8 (3.18) | 3.43 1.6 0.51 VERO18K-60-ND 60 19.26 | VERSAFIT-MINI-SPL-1/8-BK 
3/16 (4.78)| 5.21 24 0.51 VER316K-50-ND 50 19.26 | VERSAFIT-MINI-SPL-3/16-BK 
1/4 (6.35) | 7.11 3.2 0.64 VERO14K-40-ND 40 19.26 | VERSAFIT-MINI-SPL-1/4-BK 
3/8 (9.52) | 10.16 48 0.64 VERO38K-35-ND 35 19.26 | VERSAFIT-MINI-SPL-3/8-BK 
1/2 (12.70)| 13.72 6.4 0.64 VERO12K-30-ND 30 19.26 | VERSAFIT-MINI-SPL-1/2-BK 
3/4 (19.05) | 20.45 9.5 0.76 VERO34K-25-ND 25 19.26 | VERSAFIT-MINI-SPL-3/4-BK 


VERO01K-15-ND 15 19.26 | VERSAFIT-MINI-SPL-1-BK 


1 (254) | 25.53 | 127 0.89 


3/64 (1.19) 1.2 0.6 0.25 RW364C-ND. 4.59 7.95 17.58 36.69 61.15 Minimum Maximum |Nom. Recov’d (NOTE: “X” in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet)! 
1/16 (1.60)| 1.6 0.8 0.25 | RW116C-ND 482 835 1846 3853 64.22 Supp. 1.D. | Recov.1.D. | Wall Thick. | Digi-Key Price Per Length 
3/32(2.38)| 24 | 12 | 0.25 | RWw332C-ND 5.35 927 2051 4280 71.33 rebii) || enim) | oem) || Gere 2 2 30 Loe 
1/8 (3.18) | 3.2 16 0.25 RWO018C-ND 583 10.11 2235 4665 77.74 .06 (1.60) 03 (.78) 017 (.43) W181-X-ND 2.27 10.12 18.12 32.62 
3/16 (4.78)| 4.7 24 0.25 RW316C-ND 9.09 15.76 3485 72.74 121.23 09 (2.36) | .05 (1.17) 020 (.50) W182-X-ND 2.39 10.67 19.11 _ 
1/4(6.35)| 64 | 32 | 033 | RWOI4C-ND 1145 19.85 4389 91.60 15267 . es . ca a ey eee . re 7 fae 
3/8 (9.52)| 95 | 47 0.33 | RWO38C-ND 1376 23.85 5275 110.08 183.47 18 (4- aaa n2Oit 2D) ; : 3 ; 
12(12.70)| 127 | 64 | 033 | RWO12C-ND 2459 4263 94.28 196.75 327.92 2 ae a a 7 i a oe en He 2 ee 
3/4(19.05)) 191 | 95 043 | RWO34C-ND 45.25 «78.43 «173.45 «361.99 603.31 so027 | 25063 | 00.6) on’ ioe baa ee tee 
RNF-100 Series - Flexible, Flame-retardant, High Performance Polyolefin .75 (19.1) .38 (9.53) .030 (.76) W188-X-ND 6.45 28.79 51.56 92.81 
3/64 (1.19)| 1.2 0.6 0.40 RNF364K-ND 1.72 2.98 660 13.77 22.94 1.0 (25.4) | .50(12.70) | .035 (.88) W189-X-NDt 9.89 44.19 79.16 131.98 
1/16 (1.60)| 1.6 0.8 0.43 | RNF116K-ND 1.77 3.06 =—6.77.S ss 14.12— 28.54 3.0(76.2) | 1.5 (38.10) |) .050(1.27) | W192-X-NDt — 43.37 195.17 325.29 =, 
3/32(2.38)| 24 | 1.2 | 051 | RNF382K-ND 186 323 715 1492 24.86 4.0(101.6) | 2.0(50.80) | .055 (1.40) RIC 51-49 ene pee = 


NOTE: Longer lengths available, call Digi-Key t+ Available only in listed lengths. 


Irradiated Polyolefin Heat Shrink 
DAFLEX $H277 shrinkable irradiated polyolefin tubing is flame retardant and will withstand up to 300°C (572°F) for short 
durations and can be hot stamped. 


Specifications: * Shrink Ratio: 4:1 * Longitudinal Shrinkage: 10% maximum « Shrink Temperature: 120°C (250°F) 
¢ Continuous Operation Temperature: -55°C ~ 135°C » Meets or exceeds MIL-|-23053/5 Class 1 and 3 


Nominal 
Recovered Sold in 4’ Lengths Only 
Wall Thickness} Digi-Key 4 8 20° 48° 100° 


Minimum] Maximum 
Supplied | Recovery 
LD. 1D. 


Description |Inch(mm)| Inch(mm)| Inch(mm) | Part No. (1pe.) (2pce.) (5pe.)  (12pe.) (25pe.) 
1” x4’ Black | 1.0 (25.4)| .26 (6.5) .060 (1.5) | W203-ND 62.28 83.04 186.84 373.68 674.70 
2” x 4 Black | 2.0 (50.8)| .50 (12.7) | .060 (1.5) | W204-ND 91.32 121.76 273.96 547.92 989.30 


Polyolefin Heat Shrink 


DAFLEX $M278 is a flexible, large ratio, heat shrinkable tubing with a meltable adhesive liner. As the outer wall shrinks, 
the inner adhesive liner melts and flows. When cooled, it offers protection for a variety of electrical applications as well 
as “sealed-in” protection from chemicals and oils. 


Specifications: * Shrink Ratio: 4:1 * Longitudinal Shrinkage: 10% maximum « Shrink Temperature: 120°C (250°F) 
* Continuous Operation Temperature: -55°C ~ 135°C * Meets or exceeds MIL-I-23053/4 Class 3 * UL VW-1, CSA OFT 
(outer wall only) * Dual Wall 


Minimum | Maximum Nominal (NOTE: “X” in Digi-Key Part No. 
Supplied | Recovery | Recovered Represents No. of Feet) 
LD. 1.D. Wall Thickness | Digi-Key Price Per Length 
Description | Inch (mm)|Inch(mm)| Inch(mm) | Part No. Gy 2a) 50° 100° 200° 
3/16” Black | .16 (4) 04 (1) .035 (.9) W207-X-ND 9.25 39.54 67.30 114.41 212.56 
5/16” Black | .315 (8) | .079 (2) .035 (.9) W208-X-ND 15.53 66.36 112.95 192.02 356.70 
Minimum | Maximum Nominal Sold in 4’ Lengths Only 
Supplied | Recovery | Recovered 
1D. LD. Wall Thickness | Digi-Key 4 8 20° 48° 100° 
Description | Inch(mm)| Inch(mm)| Inch(mm) | Part No. (1pe.) (2pce.)  (5pe.) (12pe.) (25pc.) 
1/2” Black -A7 (12) 12 (3) .051 (1.3) W206-ND 11.74 22.30 = 52.81 119.71 231.60 
3/4” Black -63 (16) -16 (4) .063 (1.6) W209-ND 13.96 26.52 62.82 142.39 275.55 
1” Black .94 (24) .24 (6) .083 (2.1) W205-ND 22.46 42.68 101.09 229.13 443.40 
11/4” Black | 1.26 (32) .31 (8) .091 (2.3) W210-ND 27.88 52.97 125.46 284.38 550.25 


t Wall thickness will be less if tubing recovery is restricted during shrinkage * Size before shrinking 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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DABURN Shrinkable Tubing Black Potyolefin (cont) 
Butyl Rubber Shrink Tape 


DAFLEX $1250 cold shrinking Stretch-N-Seal tape requires no heat to provide a secure covering where the size and/or 
shape of an object does not permit the use of shrinkable tubing. Simply remove 2” to 3” of tape from the roll, remove the 
liner, stretch tape to 50% of the supplied width and wrap it spirally around the object, with 50% overlap. In minutes the 
tape will react with itself to form a mass which will provide protection from moisture, most chemicals, over 1KV per mil. 


Polyolefin Heat Shrink Tubing 
Q2-Z Series 


Features: * Environmentally friendly flame retardant shrink tubing * Good flexibility and superior mechanical strength in 
such fields as electronics, communication and automobile 

Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C «© Full Recovery Temperature: 100°C » Shrink Ratio: 
2:1 © Approvals: UL 224: 125°C, 600V, VW-1, File No. E236137 » Material: No PBB's, PBBO’s, PBBE’s »* Cadmium 
Content: <5 ppm * Lead Content: <10 ppm ¢ Standard Color: Black * RoHS Compliant 


DAFLEX ST250 can be removed easily without leaving any residue since the tape does not use a mastic or adhesive liner. Normal Tubing Size | As Supplied (mm) After Recovered (mm) 
Shelf life is over 5 years. It is helpful for covering, sealing, splicing, holding bundles, joining and repair applications. Diameter* (Inch) Inside Diameter | Inside Diameter | Wall Thickness | Digi-Key Price 
Sosuiticatichses operating T ture: 40°C ~ 130°C * UL A for 100°C x Length (Feet) Minimum Maximum Minimum Part No. Each 
pecifications: » Operating Temperature: ~ pproved for 3/64.x100 ae eb a 0273648-100-ND 5.91 
3/64 x 1000 aaa i ; Q2Z364B-1000-ND 32.99 
Nominal Nominal Roll 
Width | Thickness | Length Digi-Key Pricing dhe po 2.0402 0.80 0.36 Se eS IESE seine 
Description | Inch(mm) | Inch (mm) Feet Part No. a 5 10 x 2 
5 3/32 x 100 Q2Z332B-100-ND 6.29 
Black 1.0 (25.4) | .0195 (0.50) 16 W241-ND 14.90 67.05 124.97 50500 3.1402 1.20 0.44 097339B-500-ND 1755 
Black 1.0 (25.4) | .0195 (0.50) 8 W213-ND 8.50 38.25 70.35 1/8 x 100 027018B-100-ND 686 
Black 1.5 (38.1) | .0195 (0.50) 8 W215-ND 10.00 45.00 85.00 1/8 x 500 3.70.3 1.60 0.44 Q27018B-500-ND 19.15 
Black 1.5 (38.1) | .0195 (0.50) 16 W216-ND 17.00 76.50 144.50 3/16 x 100 Q27316B-100-ND 10.29 
Black 2.0 (50.8) | .0195 (0.50) 16 w217-ND 22.76 102.42 193.46 3/16 x 500 5,240.3 2.40 0.51 Q27316B-500-ND 9874 
1/4 x 100 Q2Z014B-100-ND 12.18 
4/4 x 500 —— ae O86 0220148-500-ND 34.05 
5/16 x 100 Q22516B-100-ND 14.10 
Qualtek ELECTRONICS CORP. 5/16 x 250 o be 4:00 0.56 0275168-250-ND 23.14 
: 3/8 x 100 Q2Z038B-100-ND 14.74 
————————————————— 
3/8 x 250 ine mee 0.56 0220388-250-ND 24.21 
Heat Shrink Tubin 4/2x 100 22012B-100-ND 19.94 
g 4/2 x 200 feted a0 ate 0220128-200-ND 26.18 
Dual Wall, Adhesive-Lined Flexible Polyolefin Tubing 5/8 x 50 16.7204 8.00 0.69 0220588-50-ND 13.71 
< 5/8 x 200 Q2Z058B-200-ND 35.97 
Q5-2X and Q5-3X Series 
3/4 x 50 90.540.4 9.50 0.80 Q2Z034B-50-ND 17.60 
Features: * Designed to provide both insulation and sealing for protection against water and moisture of auto wires, 3/4 x 200 os : : Q22034B-200-ND 46.18 
shipping cables, metal tubes and bundled wires. 1x50 26.540.4 1270 0.90 Q2Z100B-50-ND 22.77 
Specifications: * Operating Temperature: -45°C ~ 125°C » Full Recovery Temperature: 125°C * Approvals: UL 224: 1x200 cine : : Q22100B-200-ND 59.79 
125°C, 600V, File No. E236137 * Shrink Ratio: Q5-2X Series: 2:1 - Q5-3X Series: 3:1 * Color: Black * RoHS Compliant 11/4x 50 33,540.70 15.90 1.02 Q2Z114B-50-ND 24.02 
11/4x 100 wee 7 i Q22114B-100-ND 45.76 
As Supplied (mm) After Recovered (mm) 11/2x50 Q2Z112B-50-ND 34.08 
Tubing Inside Inside Wall | Adhesive Sold in 4’ Lengths Only 14/2x 100 41,020.80 19.10 1.02 Q27112B-100-ND 64.91 
Dia.* Diameter Diameter | Thickness | Thickness | Digi-Key 4 8 20° 
ise es 7 2x50 Q22200B-50-ND 44.13 
(Inch) Minimum Maximum | Nominal Honitnal Part No. (1pce.) (2pe.) (5 pe.) 2x 100 52.0+1.0 25.40 1.14 027200B-100-ND 84.06 
G9-2X Series 3x 100 82.0+1.0 38.10 1.27 027300B-100-ND 187.26 
ve 42 1.60 0.70 0:20 OoeAONoay 127 2.20 (4.86 4x 100 104.021.0 50.80 1.40 022400B-100-ND 237.28 
3/16 48 2.40 0.70 0.20 Q52X316B-ND 1.52 2.64 5.84 5x50 126.0+1.0 63.50 1.50 Q27500B-50-ND 321.34 
1/4 64 3.20 0.75 0.20 Q52X014B-ND 1.86 3.23 7.13 6x50 152.0410 76.00 1.50 Q2Z600B-50-ND 463.92 
3/8 9.5 4.80 0.75 0.20 Q52X038B-ND 2.54 4.40 9.73 
1/2 12.7 6.40 0.75 0.20 Q52X012B-ND 3.47 6.01 13.29 * Size before shrinking 
3/4 19.1 9.50 0.90 0.20 Q52X034B-ND 5.67 9.83 21.74 
1 25.4 12.70 1.10 0.20 Q52X100B-ND 838 14.52 32.11 Heat Shrink Kits 
11/2 38.1 19.00 1.10 0.20 Q52X112B-ND 13.96 2419 53.50 


Q5-3X Series 


1/8 3.0 0.60 1.00+0.10 0.50 Q53X018B-ND 1.27 2.20 4.86 
3/16 48 1.50 1.1020.10 0.50 Q53X316B-ND 1.52 2.64 5.84 
1/4 6.0 2.00 1.2020.10 0.50 Q53X014B-ND 1.86 3.23 7.13 
3/8 9.0 3.00 1.3020.10 0.60 Q53X038B-ND 2.54 4.40 9.73 
1/2 12.0 4.00 1.7020.15 0.80 Q53X012B-ND 3.89 6.75 14.93 
3/4 19.0 6.00 2.00+0.20 0.80 Q53X034B-ND 617 10.70 23.67 

1 24.0 8.00 2.20+0.20 1.05 Q53X100B-ND 973 16.86 37.28 
11/4 30.0 10.00 2.40+0.20 1.05 Q53X114B-ND 11.68 20.24 44.76 
11/2 40.0 13.00 2.50+0.20 1.05 Q53X112B-ND 13.63 24.12 52.44 

2 50.0 19.00 2.50+0.20 1.05 Q53X200B-ND 19.57 34.63 75.28 


As Supplied (mm) After Recovered (mm) 


Q2-Z Series 


Q2Z1-KIT-ND - Heat Shrink Kit 1 
RoHS Compliant. Includes: 180 Pieces, 6” Lengths, Black 
3/64” (40 pcs.), 1/16” (36 pcs.), 3/32” (32 pes.), 1/8” (28 pes.), 3/16” (24 pcs.), 1/4” (20 pCS.) .......eceeeeeee $20.18 


Q2Z2-KIT-ND - Heat Shrink Kit 2 
RoHS Compliant. Includes: 82 Pieces, 6” Lengths, Black 
5/16” (18 pcs.), 3/8” (16 pes.), 1/2” (14 pes.), 5/8” (14 pes.), 3/4” (12 pos.), 1” (8 PCS.) .....ececeeeeeeeeeeneees $27.50 


Modified Thin Wall Flexible Kynar® (PVDF) Heat Shrink Tubing 
Q-150K Series 


Features: * Excellent flame retardant heat shrinkable polyvinylidence fluoride tubing * Outstanding abrasion and cut- 
through resistance * Superior chemical and solvent resistant properties * Available in clear and black 

Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 150°C « Full Recovery Temperature: 175°C © Shrink Ratio: 2:1 * Appro- 
vals: UL 224: 150°C, 600V, File No. E245010 * RoHS Compliant 


Tubing Inside Inside Wall Adhesive 
Dia.* (Inch) Diameter Diameter | Thickness | Thickness | Digi-Key Price Tubing | As Supplied (mm)| After Recovered (mm) Sold in 4’ Lengths Only 
salem Lelia Maximum ANo nina eNom nels aan NS Ese Dia.* | Inside Diameter | Inside Diameter] Wall Digi-Key ry 8 20° 
Q5-2X Series (Inch) Minimum Maximum | Thickness | Color Part No. (1pe.) (2pc.) (5pe.) 
1/8 x 200 32 1.60 0.70 0.20 | Q52X018B-200M-ND 104.72 aie ‘3 Ae o.2e0.05| Clear |  OkY364C-ND 130 226 5.00 
3/16 x 100 48 2.40 0.70 0.20 | 052X316B-100M-ND 62.83 Black | QKY364B-ND 148 2.56 5.67 
4/4 x 100 6.4 3.20 0.75 0.20 | 052X014B-100M-ND 76.80 16 ig as 0.2540.05| clear}  OKY116C-ND 148 256 5.67 
3/8 x 50 95 4.80 0.75 0.20 | 052X038B-50M-ND 52.37 ; : | Black | __QKY116B-ND 1.65 2.86 6.33 
1/2 x 25 127 6.40 0.75 0.20 | 052X012B-25M-ND 35.78 Clear] — QKY332C-ND 191 3.327.834 
3/32 24 1.20 0.27+0.04 
3/4 x 25 194 9.50 0.90 0.20 | 052X034B-25M-ND 58.48 Black | _QKY332B-ND 2.09 3.62 8.00 
1x25 25.4 12.70 1.10 0.20 52X100B-25M-ND 86.40 1/8 32 1.60 0.27+0,04) Clear)  OKY018C-ND 2.26 3.92 8.67 
11/2x25 38.1 19.00 140 0.20 | 052x1128-25M-ND 144.00 Black (ERDAV OLSEN eee aes ee! 
; Clear | QKY316C-ND 3.22 5.58 12.34 
5-3X Si ; f 2740, 
478 x 200 3.0 0.60 . 1.00 un 0.50 | Q53X018B-200M-ND 104.72 i “ = DEEN | sack| _oxvatoe.vo cea eee 
: ; . wag : : Clear | QKY014C-ND 4.00 6.93 15.34 
3/16 x 100 48 1.50 | 1.10#0.10] 0.50 | 053X316B-100M-ND 62.83 4 64 3.20 0.382005 Fok} QKYO14B-ND fae. 7A ABET 
4/4 x 100 6.0 2.00 | 1.204010} 0.50 | Q53X014B-100M-ND 76.80 2 : a v aauno5| sear] aKv0380-ND eT Ea 
3/8 x 50 9.0 3.00 | 1.304010} 0.60 | Q53X038B-50M-ND 52.37 5 : 3320.05 | ck! QKYO38B-ND 861 1146 25.34 
1/2 x 25 12.0 4.00 | 1.70#0.15| 0.80 | Q53X012B-25M-ND 40.14 Clear MGeVOTzenn R00 ABS 5068 
1/2 127 6.40 0.33:0.05 : : : 
3/4 x 25 19.0 6.00 | 2.004020; 0.80 | Q53X034B-25M-ND 63.71 Black |  QKY012B-ND 8.87 15.38 34.02 
1x25 24.0 8.00 | 2.204020} 1.05 | Q53X100B-25M-ND 100.37 qi 
aA re 08 0.43+0.07| clear |  OKY034C-ND 12.06 21.34 46.40 
11/4.x 25 30.0 10.00 | 2.404020] 1.05 | Q53X114B-25M-ND 120.43 Black}  QKY034B-ND 11.87 20.65 46.46 
11/2x 25 40.0 13.00 | 2.50+0.20] 1.05 | Q53X112B-25M-ND 162.32 ‘ ae ia 0.4ge0.07| Clear | — KY100C-ND 15.47 26.90 60.53 
2x25 50.0 19.00 | 2.50+0.20] 1.05 | Q53X200B-25M-ND 233.02 ; : ue" Black | QKY100B-ND 17.20 29.92 67.32 


* Size before shrinking 


* Size before shrinking 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic Micro Speakers 


Features: Thin and lightweight design * High efficiency and high fidelity sound * High reliability 
Recommended Applications: * Compact AV equipment »¢ Electronic office equipment ¢ Information and 


communication equipment 


015.55 
427 i 
T 1 o36 —_|? 
Outer | Input |Imped-| Frequency | Sound} Net 
Dim. | (W) | ance Range | Press.| Wat. Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| (mm) | Rated | (9) (Hz) Level | (g) | Part No. 1 10 100 Part No. 
1 36 0.20 8 |325~3,500) 74 8 | P9604-ND 6.88 6.19 5.50 | EAS-3P128A 
2 20 0.2 7 | FullRange | 77 | 2.5 | P10173-ND 4.29 3.82 3.17 | EAS-2P113D 
3 36 0.5 8 | FullRange | 84 8 | P10175-ND 5.38 4.79 3.97_| EAS-3P127A 


Oval Magnetic Shielded Speakers 


Features: * Low magnetic leakage flux * High tone quality Recommended Applications: * AV equipment 


Outer | Input |Imped-) Frequency |Sound} Net 
Dim. (W) | ance | Range |Press.| Wot. | Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | (mm) |Rated| (0) (Hz) Level| (g) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
1 70x40 | 1.5] 16 | FullRange| 90 | 107 | P10184-ND® 3.63 3.23 2.68 | EAS-G7D504A2 
2 | 120x60| 3 8 _| Full Range | 93.5 | 180 | P10187-ND 6.05 5.38 4.47 _| EAS-G12D531E2 
@ RoHS Compliant 


Hi-Fi Mini Speaker 


Features: 
Compact »* High Power 
Recommended Applications: 


* Notebook type PC *DVD player * Game 


machine * PDA *LCD monitor 


Outer |Input (W)| Imped- | Frequency | Sound | Net 

Dim. | Rated | ance Range Press. |Wogt.| Digi-Key Price Each Panasonic 
(mm) | (Max) (0) (Hz) Level | (g) | Part No. 1 10 100 | Part No. 

30 3 8 FO ~ 20k 76 21 |P12055-ND 545 4.84 4.02 _| EAS-3P133B6 


Small Size General Purpose Speakers 


Features: * Wide frequency range * Apply to wide variety of needs * Wide range of product selection 
Recommended Applications: * CD-radio-cassette recorders * Information and communication equipment 


NEW! Key 0 


Audio Products Division 


rojects’ Water Resistant 


nimited Acoustic Speakers 


Dim. in mm 


Dimensions |Imped-| Frequency |Input Power 
(mm) ance | Range (W) SPL| Digi-Key Price Each Projects Unlimited 
Fig; L WT } (Q) (Hz) Nom. Max.|(dB)| Part No. Al 10 100 |Part No. 
27 205 6.0) 8 250~20K | 1 3 | 80 |668-1112-ND 4.30 3.44 2.84 |AS02708CO-WR-R 
4 | 40 284 13] 4 200~20K | 2 3 | 87 |668-1113-ND 5.25 4.20 3.47 |AS04004P0-WR-R 
40 28.3 11.5) 8 450~-20K | 1 2 | 84 |668-1114-ND 5.25 4.20 3.47 |AS04008P0-2-WR-R 
40 28.3 11.5] 8 380~20K | 2 4 | 84 |668-1116-ND 5.25 4.20 3.47 |AS04008PS-4W-WR-R 
2|40 — 66] 8 |700~4,750| 0.5 0.8 | 92 |668-1115-ND 3.63 2.90 2.40 |AS04008PR-WR-R 
3 77 77 25.5) 8 270~8K 4 8 | 90 |668-1126-ND 4.65 3.72 3.07)AS07708PS-2-WR-R 
77 77 +44| 8 120~17K | 10 15 | 88 |668-1127-ND 4.65 3.72 3.07 |ASO7708PS-3-WR-R 
— 50 106) 4 800~5K | 1.5 3 | 85 |668-1117-ND 4.08 3.26 2.69/AS05004PR-2-WR-R 
a|= 50 10.6) 8 800~5K | 1.5 3 | 83 |668-1118-ND 4.08 3.26 2.69/AS05008PR-3-WR-R 
— 50 12) 8 550~5K 1 1.5 | 84 |668-1119-ND 4.08 3.26 2.69 |ASO5008PR-WR-R 
— 57 13] 8 350~8K 11.5 | 88 |668-1120-ND 4.95 3.96 3.27 |ASO5708PR-2-WR-R 
5 66.3 66.3 29) 8 230~-12K | 4 5 | 95 |668-1121-ND 6.83 5.46 4.51 |ASO6608PS-WR-R 
70 70 27| 8 300~20K | 2 4 | 86 |668-1123-ND 4.65 3.72 3.07 |ASO7008PS-WR-R 
70 30.5 23) 4 100~20K | 2 5 | 86 |668-1122-ND 4.75 3.80 3.14]AS07004P0-WR-R 
6} 71 41 25) 4 100~20K | 3 5 | 86 |668-1124-ND 4.75 3.80 3.14]AS07104P0-WR-R 
71 41 25 | 8 100~20K | 3 5 | 86 |668-1125-ND 4.75 3.80 3.14 |ASO7108PO-WR-R 
7 90 50 40.5) 8 240~18K | 5 8 | 86 |668-1128-ND 5.98 4.78 3.95 |AS09008P0-2-WR-R 
90 50 48| 8 180~15K | 5 7 | 88 |668-1129-ND 5.98 4.78 3.95 |ASO9008P0-WR-R 
8 105 105 58} 4 90~10K | 20 30 | 86 |668-1130-ND 7.40 5.92 4.89|AS10004PS-WR-R 
103 103 45] 8 170~15K | 15 20 | 93 |668-1131-ND_ 7.40 5.92 4.89|AS10308PS-WR-R 


NEW! PC Mount Speakers — 


Surface Mount and Thru-hole 


Dim. in mm 


Outer | Input |Imped-) Frequency | Sound | Net 
Dim. (W) ance Range Pressure} Wot.) Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | (mm) | Rated (0) (Hz) Level | (g) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
1 | 40 | 0.10 8 | 530-3000 | 92 | 25 |P9605-ND 5.61 5.05 4.49 |EAS-4P15SA — 
2] 80 | 063 8 | 185 ~ 4000 93 | 68 |P9607-ND 4.44 4.00 3.56 |EAS-8P29SG a eed imped pene a eeullonces rimocecsy — [Ieeoreeesenmaret 
3 | 77 | 063 | 25 | FullR 95 | 83 |P10178-ND 687 6.11 5.07 |EAS-8P36S H 
oe Fig, (0) | (Hz) _|Nom. Max. |(aB)| Part No. 10 100 | Part No. 
15 75) 8 | 1,700-20K| 03 0.5 | 87 /668-1132-ND 3.73 2.98 2.46 | AST-01508MR-R 
15 75] 32 | 2,100-20K] 03 0.5 | 87 |668-1133-ND 3.73 2.98 2.46 | AST-01532MR-R 
Balanced Dome 17 80] 8 | 1,500-20K| 0.2 0.5 | 87 |668-1134-ND 3.73 2.98 2.46 | AST-01708MR-R 
23° 85 | 8 | 600-20K | 0.08 0.15| 75 }668-1135-ND 2.73 2.18 1.80 | AST-02308MR-R 
Tweeter 1 [29.9 125] 8 | 500-20k |015 0.2 | 72 |668-1136-ND 3.03 _ 2.42 2.00 | AST-03008MR-R 
Features: * High efficiency * High quality sound 30.0 «12 32 | 1,700~20K | 0.1 0.2 | 81 | 668-1137-ND 3.03 2.42 2.00 | AST-03032MR-R 
* Compact and lightweight ; 29.7 12.7) 100 | 1,200-10K| 0.15 0.3 | 80 |668-1138-ND 3.03 2.42 2.00 | AST-030COMR-R 
Recommended Applications: * Audio components 31.9 151] 8 | 500-20K | 01 02) 82 |668-1139-ND 248 1.98 1.64 | AST-03208MR-R 
siTVee Cal speakensystemn 178.0 | 32 | 500-20k | 0.2 0.5 | 90 |668-1140-ND 3.73 2.98 2.46 | AST-1732MR-R 
Outer |input (W)]imped-] Frequency | Sound | Net o|— —| 8 | S00-10K | 05 0.8 | 87 /668-1142-1-NDt 9.80 7.70 5.60 | SMS-1508MS-R 
Dim. | Rated | ance Range Press. |Woft.| Digi-Key Price Each Panasonic oe 8 500~10K | 0.5 0.8 | 87 |668-1142-2-ND+ —_ 1624.00/400 SMS-1508MS-R 
(mm) | (Max) | (0) (kHz) | Level | (g) | Part No. 1 100 | Part No. 3[— —]| 8 | 850-20k [03 0.5 | 87 [668-1141-ND 7.00 5.60 4.62 | SMS-1508-2-R 
35 30 6 8 ~ 20 80 | 83 |P10183-ND 19.91 17.70 14.69 | EAS-13KH11HB4-A +CutTape + Tape and Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Gy CUI INC Ferrite Magnet Speakers 


These low cost ferrite speakers are ideal for general Diameter |Depth “D”| Impedance ] Frequency Input (W) S.P.L. | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
applications such as information and communi- | Fig | Cone (mm) | (mm) (0) Range (Hz) | _Norm/Max. (dB) | Part No. 1 10 50 100 _| Part No. 
cations equipment, portable audio equipment, and 
industrial use. Paper Cone Type 
Mylar cone versions offer additional protection 1 50 17.5 8 450~5.9K | 0.25 0.5 87 GF0501-ND 3.05 2.44 2.14 2.04 | GFO501 
in moist environments or conditions requiring 2 50 18.0 8 480 ~7.2K | 0.25 0.5 90 GF0506-NDA 3.10 2.48 2.17 2.07 GFO506 
enhanced weather resistance. 1 57 18.5 8 380~8.1K | 0.25 0.5 86 | GFO571-NDA 3.05 2.44 214 2.04 | GFO571 
1 57 27.5 8 450~ 20K | 3.00 5.0 92 | GFO573-NDA 415 3.32 2.91 2.77 | GF0573 
Fig. 1 — Ferrite Magnet - Round Frame Type 2 57 18.5 8 380~ 8.1K | 0.25 0.5 86 | GFO576-ND 3.10 2.48 217 2.07 __| GFO576 
1 66 20.0 8 300~8K | 0.30 0.5 86 | GFO661-NDA 348 2.78 244 2.32 | GFO661 
2 66 29.0 8 300 ~ 20K | 3.00 5.0 90 | GFO668-NDA 455 3.64 3.19 3.04 | GFO668 
1 70 21.5 8 310~4K | 0.50 1.0 91 | GFO701-ND 3.60 2.88 252 2.40 | GFO701 
1 7 24.0 8 180~10K | 1.00 2.0 92 | GFO771-NDA 3.60 2.88 252 240 | GFO771 
2 77 31.0 8 250~15K | 3.00 5.0 95 | GFO778-NDA 459 3.68 3.21 3.06 | GFO778B 
2 87 34.0 8 290~18K | 3.00 5.0 99 | GFO876-NDA 5.00 4.00 350 3.34 | GFO876 
1 92 28.5 8 300~13K | 2.00 3.0 93 | GF0922-ND 4.03 3.22 282 2.69 | GF0922 
2 92 28.5 8 300~5K |) 2.00 3.0 93 | GFO927-ND 455 3.64 3.19 3.04 | GF0927 
2 102 36.5 8 145~17K | 6.00 10.0 93 | GF1004-NDA 6.30 5.04 4.41 4.20 | GF1004 
2 102 50.5 8 100~10K | 20.00 40.0 90 | GF1004H-NDA 10.23 8.18 7.16 6.82 | GF1004H 
Mylar Cone Type (Weather Resistant) 
1 40 9.6 8 136~2.8K | 0.1 0.2 110 | GFO401M-NDA 310 2.48 217 2.07‘ | GFO401M 
1 50 17.5 8 440~5.8K | 0.25 0.5 86 | GFO501M-ND 3.68 2.94 258 2.45 | GFO501M 
1 57 18.5 8 480~14K | 0.25 0.5 86 | GFO571M-NDA 3.68 2.94 258 2.45 | GFO571M 
1 66 20.0 8 430~10K | 0.5 1 88 | GFO661M-NDA 3.93 3.14 275 2.62 | GFO661M 
2 66 19.5 8 330~10.1K] 0.5 1 83 | GFO666M-NDA 3.95 3.16 2.77 2.64 _| GFO666M 
1 77 24.0 8 280 ~ 11K 1 2 90 | GFO771M-ND 410 3.28 2.87 2.74 ‘| GFO771M 
2 77 24.0 8 360 ~11K 1 2 91 | GFO776M-NDA 415 3.32 2.91 2.77 | GFO776M 
2 102 36.2 8 250 ~ 13K 3 5 93 | GF1003M-NDA 5.63 4.50 3.94 3.75 | GF1003M 
2 102 36.5 8 230 ~ 14K 6 10 93 | GF1004M-NDA 690 5.52 4.83 4.60 | GF1004M 
3 13 2.0 8 0 ~ 20K 0.2 0.4 80 | CDMG13008L-02-NDA 1.95 1.78 1.60 1.42 | CDMG13008L-02 
3 15 28 8 0 ~ 20K 0.3 0.5 91 | CDMG15008-03A-NDA 187 1.70 1.53 1.36 | CDMG15008-03A 
3 16 2.55 8 0 ~ 20K 0.3 0.5 82 | CDMG16008-03-ND 184 1.68 1.51 1.34 | CDMG16008-03 
A RoHS Compliant 
Aln Ico Magnet Spea kers Alnico Magnet - Square Frame Type 


These Alnico magnet speakers are a good choice when magnet size and weight are a concern. 
Mylar cone versions offer additional protection in moist environments or conditions requiring enhanced weather resistance. 


Diameter Depth “D” | Impedance Frequency Input (W) S.P.L. Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Cone (mm) (mm) (9) Range (Hz) Norm/Max. (dB) Part No. ‘il 10 50 100 Part No. 


Paper Cone Type 


57 20 8 360 ~ 7K 0.25 0.5 83 102-1175-ND 3.30 2.64 2.31 2.20 | GA0576 


Mylar Cone Type (Weather Resistant) 


57 20 8 500 ~ 12K 0.25 0.5 80 102-1187-ND 3.55 2.84 2.49 2.37 | GA0S76M 


N t b k S k Features: » Low profile rectangular design * Light weight rugged resin frame * Wide frequency range * Low resonant frequency 
0) e 0o pea ers Recommended Applications: * Notebook Computers * Portable communication equipment ¢ Multimedia equipment. 


Resonant Freq. Power (W) Magnet 
Size Depth Frame Freq. HZ Range Impedance Input Size Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. (mm) (mm) Style +/-20% (HZ) fo] NOM MAX (mm) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
1 14x 25 5.2 Plastic 600 600~ 20K 8 1.0 1.5 79X13 GC0251K-ND 3.95 3.16 2.77 2.63 GC0251K 
2 16 x 30 5.0 Plastic 500 500 ~ 4K 8 0.5 1.0 79x 1.3 GC0301K-ND 4.00 3.20 2.80 2.67 GC0301K 
3 16 x 35 5.0 Plastic 650 650 ~ 20K 8 1.0 1.5 7.9Xx1.3 GC0351M-ND 3.68 2.94 2.58 2.45 GC0351M 
4 16 x 35 5.0 Plastic 650 650 ~ 20K 8 1.0 1.5 79x 1.3 GC0351M-3-ND 3.68 2.94 2.58 2.45 GC0351M-3 
5 16 x 35 4.2 Plastic 650 650 ~ 20K 8 1.0 1.5 7.9x1.0 GC0351N-ND 3.68 2.94 2.58 2.45 GC0351N 
6 16 x 35 8.0 Plastic 550 500 ~ 13K 8 1.0 2.0 8.0 x 2.0 GC0351P-ND 4.73 3.78 3.31 3.15 GC0351P 
Te 16 x 35 74 Plastic 630 630 ~ 13K 4 1.0 2.0 8.1x 1.4 GC0351P-1-ND 4.73 3.78 3.31 3.15 GC0351P-1 
8 16 x 35 74 Plastic 630 630 ~ 13K 4 1.0 2.0 8.1x 1.4 GC0351P-3-ND 4.73 3.78 3.31 3.15 GC0351P-3 
9 20x 35 8.0 Plastic 550 550 ~ 11K 8 1.0 15 11.0x 1.5 GC0351K-ND 4.43 3.54 3.10 2.95 GC0351K 
10 20 x 40 8.0 Plastic 550 550 ~ 12K 8 1.0 1.5 11.0x 1.5 GC0401S-ND 4.83 3.86 3.38 3.22 GC0401S 
1 28.5 x 40 11.3 Plastic 390 390 ~ 20K 8 1.0 2.0 12.5x 1.8 GC0401K-ND 4.83 3.86 3.38 3.22 GC0401K 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Gy CUI INC Miniature Monitor Speakers 


These miniature speakers deliver high output power and full range sound in a very small Ideal for small monitors and televisions, portable sound equipment, or anywhere else you 
package. Additional magnetic shielding on the back also significantly reduces flux leakage. need powerful sound in a small space. 
Dimensions (mm) Impedance | Frequency Input Power (w) Digi-Key Pricing cul 
Ww L T io] Range (Hz) |_ Nominal Maximum | SPL (dB) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
16 20 6.6 8 1050-20K 2 2.5 TS 102-1298-ND 4.30 34.40 150.50 286.55 CMS0201KFL-1X 
20 20 9.5 8 530-20K 2 4 80 102-1299-ND 4.65 37.20 162.75 309.88 CMS0201KLX 
23 23 10.2 8 380-20K 2 4 81 102-1300-ND 4.68 37.40 163.63 311.54 CMS0231KLX 
28 28 11.2 8 310-20K 2 4 82 102-1301-ND 4.85 38.80 169.75 323.20 CMS0281KLX 
32 32 14.5 8 250-15K 2 4 86 102-1302-ND 5.68 45.40 198.63 378.18 CMS0321KLX 
34 34 14.5 8 260-20K 2 4 84 102-1303-ND 5.78 46.20 202.13 384.85 CMS0341KLX 
36 36 14.5 8 230-20K 2 4 82 102-1304-ND 5.90 47.20 206.50 393.18 CMS0361KLX 
40.1 40.1 14.5 8 270-20K 4 6 88 102-1305-ND 7.38 59.00 258.13 491.47 CMS0401KL-1X 
40.1 40.1 14.5 8 440-20K 5 8 88 102-1306-ND 7.60 60.80 266.00 506.46 CMS0401KL-3X 


Panasonic Piezoelectric Ceramic Buzzer Units noc 


Applications: P9948 Features: Features For All Others: P9913 P9920 P9923 
* Drive oscillator circuitry — will run directly from * Low power consumption » Long life and no P9915 P9921 

* Smoke Detectors * Alarms * Detectors *Home commonly used voltage source such as dry noise due to non-contact * Thin thickness buzzer : 

Appliances * Radio Beepers ¢ Electronic Games batteries * High sound level and low input voltage element » External drive type »* Covering wide Q: ZTX451 or equivalent 

* Keyboard Signalers * Cameras * Telephone Low power consumption. Wide operating range frequency range * No magnetic field is generated D: 1N4148 or equivalent 

Ringers of supply voltage: 3 ~ 20VDC. * High sound pressure level 


Sound Oscillating Cap. Current Input Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Pressure Level Freq. (@1 KHz) (12 VDC) Voltage Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
1 74qB min. @ (15V p-p, 4KHz Sq. Wave) = 8500pF = 25V p-p P9900-ND 7.23 61.19 478.38 1685.50 3179.00 2967.00/M | EFB-AA14D001 
2 86dB min. @ (15V p-p, 4KHz Sq. Wave) _ 7000pF — 25V p-p P9957-ND 4.81 40.70 318.20 1121.00 2114.00 1973.00/M | EFB-AA40D102 
3 85dB min. @ (15V p-p, 4KHz Sq. Wave) _ 10000pF = 30V p-p P9910-ND 3.33 28.16 220.16 776.00 1463.00 1365.00/M | EFB-RD24C41B 
4 93dB min. @ 10VDC 3.5KHz _ = 3 ~ 20VDC P9913-ND* 11.57 97.90 765.40 2697.00 5086.00 4747.00/M | EFB-RM38C123 
5 106dB min. @ 12VDC 3.7KHz _ = 3 ~ 20VDC P9920-ND* 9.62 81.40 636.40 2242.50 4229.00 3947.00/M | EFB-RL37C20 
6 106dB min. @ 12VDC 3.7KHz _ = 3 ~ 20VDC P9921-ND* 10.76 91.03 711.65 2507.50 4729.00 4413.00/M | EFB-RL37C22 
7 106dB min. @ 12VDC 3.2KHz _ _ 3 ~ 20VDC P9923-ND* 15.44 130.63 1021.25 3598.50 6786.00 6333.00/M | EFB-BD32B21 


* Driving circuit required. | NOTE: All buzzers and microphones are non-washable. 


Ultrasonic Ceramic Sensor/Transducer Tesi Enetennsl Ties 
Ultrasonic Ceramic Sensor consisting of a disc/bimorph type piezoelectric ceramic vibrator that is used as a sensor for transmitting and receiving ultrasonics in the air. Temperature Range: 
Since the ultrasonic sensor has a resonance type vibrator, it is high in sensitivity and has outstanding sound pressure level. It has wide applications for burglar alarm -20°C ~ 60°C 


systems, automatic door openers, flow rate detectors, and remote-control systems in TV, home appliance and toys, etc. 
Sensors are not washable. 


Ctr Min. Sound Max. 
Freq. Band- Pressure Input Dimensions (mm) 
51.0 Width Level Volt. Physical Size Leads Digi-Key Pricing Panasonic 
Type Class (KHz) (KHz) (dB) (Vrms) | Diameter Height | Length Space| Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
Q Transmitter 40.0 1.0 105 20 18.0 12.0 12.5 75 P9893-ND 25.68 231.14 2054.60 7704.75 14382.20 | EFR-TQB40KS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Miniature Audio Transducer For General Application 


For use in: 


¢ Burglar Alarms * Paging Systems * Smoke 
Detectors * Gas Detectors * Light and Radia- 
tion Detectors * Data Entry Terminals * Cash 
Registers * Alarm Clocks *¢ Fish Finders 
¢ Metal Detectors * Medical Equipment * Test 
Instruments * Telephones * Movie Cameras 
* Automotive Warning Systems» Production 
Machinery * Various Electronic Equipment 


Continuous Tone Intermittent Tone 


7 
1 
Col 

| 

1 
1 
42] 


NOT WASHABLE UNLESS NOTED! 


Rated D.C. Impe- Fre- Physical 

Input Resistance dance Sababe quency Size Digi-Key ig Panasonic 
(mW) (Q) (Q) (dB/1 W/m) (Hz) (mm) Terminal Part No. 1 10 100 500 Part No. 

50 12 35 86 3.8K~4.3K 12x 8.5 Straight Pin P9965-ND 4.44 39.37 318.20 1121.21 EAF-12RF04C 
MALLo Sonalert® Audible Signal Devices (Buzzers) 


MALLORY SONALERT PRODUCTS, INC. 


1.13 x 24 UNS-2A Thds Locking Flats Fig.2 1.13 x 24 UNS-2A Thds i Dimensions 
Nut .03: | (ref. only) Nut 0 -03 in Inches 


Hot 
250 
pide sete 
Locking Flats i 


1.0 © Pin 
Circle 


Dimension Min. Sound Pressure Operating Operating 
Mounting She Frequency dB (A) at Two Feet Voltage (DC) Current (mA) Digi-Key Price Each Mallory 
Fig. Method (Inch) +500 (Hz) | @Min.(V) | @Max. (V) Min. Max. @Min. (V)| @Max. (V) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
Continuous Tones 
Panel 0.81 1900+300 60 75 6 28 6 23 458-1033-ND 18.86 17.04 15.11 14.20 SC628D 
Panel 0.81 2900 60 75 hl! 5 3 16 458-1012-ND 16.42 14.84 13.16 12.37 SC105 
Panel 0.81 2900 80 90 3 7 3 9 458-1021-ND 23.02 20.81 18.45 17.34 SC307N 
Panel 0.81 2900 68 80 4 16 4 14 458-1022-ND 16.42 14.84 13.16 12.37 SC416 
1A Panel 0.81 2900 80 95 6 16 6 22 458-1024-ND 20.68 18.69 16.58 15.58 SC616N 
Panel 0.81 2900 68 80 6 28 3 18 458-1029-ND 16.42 14.84 13.16 12.37 SC628 
Panel 0.81 2900 80 90 6 28 6 23 458-1036-ND 17.96 16.23 14.40 13.53 SC628N 
Panel 0.81 2900 68 80 10 48 5 22 458-1040-ND 17.10 15.45 13.70 12.88 SC648 
Panel 0.81 4500 68 80 6 28 6 23 458-1034-ND 28.60 25.85 22.92 21.54 SC628H 
1B Panel 0.81 2900 80 95 6 16 6 22 458-1026-ND 22.71 20.52 18.20 17.10 SC616NL 
Panel 1.38 1900 60 75 304 120£ 6 21 458-1014-ND 36.45 32.94 29.21 27.45 SC110D 
Panel 1.38 2000+300 75 95 6 28 3 15 458-1037-ND 24.90 22.50 19.95 18.75 SC628ND 
Panel 1.38 2900 68 80 304 120£ 6 21 458-1013-ND 33.76 30.51 27.06 25.43 SC110 
2 Panel 1.38 2900 80 95 304 120£ 6 24 458-1016-ND 45.02 40.68 36.07 33.90 SC110N 
Panel 1.38 2900 68 80 60+ 250+ 5 18 458-1020-ND 43.23 39.06 34.64 32.55 SC250 
Panel 1.38 2900 68 80 6t 28 6 23 458-1030-ND 28.60 25.85 22.92 21.54 SC628A 
Panel 1.38 2900 80 95 6t 28t 4 30 458-1031-ND 36.50 32.99 29.25 27.49 SC628AN 
3 | Printed Board = 2900 64 78 4 28 3 16 458-1011-ND 17.88 16.16 14.33 13.47 SBM428 
4 Snap In Panel = 2900 55 68 1 5 3 12 458-1041-ND 15.32 13.85 12.28 11.54 SNP2 
Snap In Panel = 2900 64 76 4 28 3 18 458-1042-ND 15.32 13.85 12.28 11.54 SNP428 
Intermittent Tones 
1A Panel 0.81 2900 80 95 6 16 6 22 458-1025-NDt 26.53 23.97 21.26 19.98 SC616NJ 
Panel 0.81 2900 80 95 6 16 6 22 458-1027-NDe 26.53 23.97 21.26 19.98 SC616NP 
Panel 1.38 20004300 85 95 10 28 3 16 458-1038-NDe 26.88 24.29 21.54 20.24 SC628NDP 
Panel 1.38 2900 80 95 304 1204 8 24 458-1018-NDe 45.62 41.22 36.55 34.35 SC110NP 
2 Panel 1.38 2900 80 95 6t 28+ 4 30 458-1032-NDe 40.47 36.57 32.43 30.48 SC628ANP. 
Panel 1.38 2900 68 80 6 28 6 26 458-1035-NDt 27.85 25.17 22.32 20.98 SC628J 
Panel 1.38 2900 68 80 6 28 6 26 458-1039-NDe 27.74 25.07 22.23 20.89 SC628P 
Panel 1.94 2900 68 80 304 120£ 6 22 458-1015-NDt 43.89 39.66 35.17 33.05 SC110J 
Chime Tone (Chimes Every One to Two Seconds) 
2 Panel 1.38 2900 68 78 6 16 6 23 458-1023-ND 44.16 39.90 35.38 33.25 SC616CP 
Optical/Audible Signal Devices 
Panel 81 2900 80@6 95@16 6 16 40@6 60@16 458-1002-ND 44.87 40.55 35.95 33.79 LSC616N 
2 Panel 1.38 2900 88@30 98@120 3 120£ 5@30 16@120 458-1000-ND 59.71 53.96 47.84 44.97 LSC110N 
Panel 85@6 95@28 6 28 4@6 48@28 458-1003-ND 57.72 52.16 46.25 43.47 LSC628AN 


+AC/DC Non-Polar «Fast = Turns on and off at 2 to 10 pulses per second depending upon voltage at 50% duty cycle. 
t Slow = Turns on and off at .5 to 2 pulses per second depending upon voltage at 50% duty cycle. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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MALLORY SONALERT PRODUCTS, INC. 


Sonalert® Magnetic and Piezo Buzzers 


Dim. in mm 


Fig. 5 


Waterproof Seal 


Fig. 6 


Waterproof Seal 


Resonant Operating Sound Current Operating 
Frequency Voltage Rated Pressure | Consumption Temperature Digi-Key Price Each Mallory 
Fig. (kHz) Range Voltage Level (dB) Max (mA) Range °C Part No. ll 10 100 500 Part No. 
Magnetic Buzzers 
1 2.400 4.0~7.0Vde 5.0Vde 90 30 -20~70 458-1049-ND 3.90 2.85 2.33 2.10 ASI301Q 
1 2.400 9.0~15Vde 12Vde 90 50 -20~70 458-1050-ND 3.90 2.85 2.33 2.10 ASI401Q 
2 2.731 2.0~5.0Vp-p 3.0Vp-p 85 80 -20~70 458-1052-ND 5.30 3.93 3.25 2.97 AST200Q 
3 2.400 1.0~2.0Vp-p 1.5Vp-p 85 50 -20~70 458-1053-ND 3.74 2.66 2.18 1.94 AST501Q 
3 2.400 4.0~7.0Vp-p 5.0Vp-p 87 50 -20~70 458-1054-ND 3.66 2.60 2.13 1.90 AST605Q 
3 2.400 8.0~16Vp-p 12Vp-p 87 50 -20~70 458-1055-ND 3.66 2.60 2.13 1.90 AST612Q 
4 2.048 1.25~2.5Vp-p 1.5Vp-p 85 40 -20~70 458-1061-ND 1.92 1.26 1.02 -90 PB-1220PQ 
5 2.400 4.5~5.5Vp-p 5.0Vp-p 85 50 -20~70 458-1062-ND 1.33 86 66 59 PB-1224PE-05Q 
6 2.300 2.0~5.0Vde 3.0Vde 85 30 -20~70 458-1063-ND 4.06 2.97 2.42 2.19 PB-12N23P-03Q 
6 2.300 4.5~5.5Vde 5.0Vde 85 50 -20~70 458-1064-ND 4.06 2.97 2.42 2:19 PB-12N23P-05Q 
6 2.300 9.0~15Vde 12Vde 85 50 -20~70 458-1065-ND 4.06 2.97 2.42 2.19 PB-12N23P-12Q 
7 4.100 3.0~15Vde 12Vde 85 10 -20~70 458-1066-ND 4.21 3.08 2.52 2.27 PK-12N40PQ 
Piezo Buzzers 
8 4.000 3.0~15Vp-p 5.0Vp-p 80 125 -20~70 458-1051-ND 2.52 1.74 1.42 1.27 AST100Q 
2] 2.800 9.0~12Vde 12Vde 103 50 -20~90 458-1056-ND 7.54 5.74 4.92 4.43 MAS800SQ 
9 2.700 6.0~14Vde 6.0Vde 95 50 -20~90 458-1057-ND 8.39 6.53 5.41 5.04 MAS806Q 
9 2.800 5.0~14Vde 12Vde 103 50 -20~90 458-1058-ND 8.42 6.55 5.43 5.05 MAS806SQ 
10 2.500 3.0~20Vde 12Vde 95 20 -20~60 458-1059-ND 5.25 3.89 3.22 2.94 MCP320B2Q 
10 2.500 3.0~24Vde 12Vde 95 25 -20~70 458-1067-ND 5.50 3.96 3.30 3.08 PK-20A25PQ 
10 3.800 3.0~24Vde 12Vde 95 15 -20~70 458-1069-ND 5.10 3.78 3.13 2.86 PK-20A38PQ 
1 3.150 3.0~20Vde 12Vde 74 20 -20~85 458-1060-ND 4.80 3.56 2.94 2.69 MCP320Q 
12 3.500 3.0~24Vde 12Vde 95 10 -20~70 458-1068-ND 5.35 3.96 3.28 3.00 PK-20A35EWQ 
13 3.000 3.0~24Vde 12Vde 85 18 -20~70 458-1070-ND 5.78 4.16 3.47 3.24 PK-21A31PQ 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Ug =§=Sonalerte Magnetic and Piezo Buzzers (com) 


MALLORY SONALERT PRODUCTS, INC, 


Resonant Operating Sound Current Operating 
Frequency Voltage Rated Pressure | Consumption Temperature Digi-Key Price Each Mallory 
Fig. (kHz) Range Voltage Level (dB) Max (mA) Range °C Part No. 1 10 100 500 Part No. 
14 3.000 1.5~30Vde 12Vde 80 12 -20~70 458-1071-ND 4.32 3.16 2.58 2.33 PK-21N30PQ 
14 3.000 5.0~30Vp-p 5.0Vp-p 90 5 -20~90 458-1080-ND 2.90 2.00 1.63 1.45 PT-2130PQ 
15 2.500 3.0~28Vde 12Vde 90 8 -20~70 458-1072-ND 4.93 3.65 3.02 2.76 PK-27N26PSQ 
15 3.500 3.0~28Vde 12Vde 90 15 -20~70 458-1073-ND 4.93 3.65 3.02 2.76 PK-27N36PSQ 
15 2.500 3.0~30Vp-p 5.0Vp-p 90 1.5 -20~70 458-1081-ND 2.93 2.02 1.65 1.47 PT-2726PQ 
16 2.500 5.0~15Vde 12Vde 100 40 -20~70 458-1074-ND 7.77 5.92 5.07 4.65 PS-562Q 
17 2.800 5.0~15Vde 12Vde 100 150 -20~70 458-1075-ND 9.14 7.03 5.89 5.49 PS-580Q 
18 4.100 3.0~20Vp-p 5.0Vp-p 80 2 -20~70 458-1076-ND 3.70 2.68 2.20 1.96 PT-1240PQ 
19 4.000 3.0~25Vp-p 5.0Vp-p 85 1,5 -20~100 458-1077-ND 1.92 1.26 1.02 -90 PT-1540PQ 
20 4.000 3.0~30Vp-p 5.0Vp-p 90 1.5 -20~90 458-1078-ND 1.76 1.19 92 81 PT-2040PQ 
21 3.000 1.5~30Vde 12Vde 80 12 -20~90 458-1079-ND 2.90 2.00 1.63 1.45 PT-2130FPQ 
22 2.800 3.0~28Vde 12Vde 85 10 -20~90 458-1082-ND 3.02 2.08 1.70 1.51 PT-2728FPQ 
23 3.500 3.0~28Vde 12Vde 88 10 -20~90 458-1083-ND 2.90 2.00 1.63 1.45 PT-2735FPLQ 
24 3.500 3.0~28Vde 12Vde 88 10 -20~90 458-1084-ND 3.05 2.10 1.72 1.53 PT-2735FPQ 
25 3.400 3.0~28Vdce 9.0Vde 105 12 -20~100 458-1085-ND 3.52 2.50 2.05 1.83 PT-3534FPQ 
Sonalert® 
Audible Signal Devices ae 


Features: 

* Low Power Consumption * Low Cost * Compact Profile * Piezo Tone Quality 
* Extra Loud Sound Output * PCB Mount 

Specifications: 

* Operating Temperature: -20°C ~ 65°C 

Applications: 

¢ Fire Alarm * Crime Prevention Alarm ¢ Call Buzzer * Automotive * Clocks 
*P.O.S. Equipment ¢ Medical Instruments ¢ Electrical Instruments * Industrial 
and Safety Equipment 


Min. Sound Pressure Operating Operating 
Frequency dB (A) @ Two Feet Voltage Current (mA) Pulse Rate Digi-Key Price Each Mallory 
Fig. +400 (Hz) @Min.V_ | @ Max. V DC (V) @ Min. V @ Max. V Per Second Part No. il 10 25 50 Part No. 
3850 75 86 5-16 3 14 Continuous 458-1088-ND 6.34 5.87 5.27 4.76 MSR516NR 
3900 75 86 5-16 3 12 .5 - 2 (Slow) 458-1089-ND 6.96 6.44 5.78 5.22 MSR516NJR 
1 3900 75 86 5-16 3 12 2- 10 (Fast) 458-1090-ND 6.64 6.15 5.52 4.98 MSR516NPR 
3800 Avg. 75 86 5-16 3 12 2 - 4 (Siren) 458-1092-ND 11.32 10.48 9.40 8.49 MSR516XR 
3700 Avg. 75 86 5-16 3 12 5 - 7 (Whooping) 458-1091-ND 11.34 10.49 9.42 8.51 MSR516WR 
3400 75 @ 12V 3-20 3 16 Continuous 458-1087-ND 4.00 3.70 3.32 3.00 MSR320R 
2 | 2800 + 500 (Hz) 80 93 9-12 _ 50 Continuous 458-1086-ND 7.70 7.13 6.40 5.78 MAS800Q 


&$TDIK = Audio Transducers ee 


kK @12.2 >| 


Resonant Operating Sound Operating Cut Tape 
Frequency Voltage Rated Pressure Temperature i Price Each Digi-Key Tape & Box TDK 
Fig. (kHz) Range Voltage Level (dB) Range °C 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 4.0 3~30Vp-p 3Vp-p 70 -20~70 445-2525-1-ND .39 36 29 445-2525-3-ND 500 107.00 PS1240P02AT 
2 2.0 5~30Vp-p 5Vp-p 70 -20~70 445-2526-1-ND 58 54 43 445-2526-3-ND 350 111.65 PS1420P02AT 
3 2.0 3~30Vp-p 3Vp-p 70 -20~70 445-2527-ND 51 AT 38 = = = PS1720P02 
4 4.0 3~20Vp-p 3Vp-p 75 -20~70 445-2528-ND 48 44 35 = _— — PS1740P02 
5 3.3 4~15Vde 12Vde 75 -20~60 445-2529-ND 3.98 3.62 2.90 = = — PB2130UP002A 
6 2.048 1~4Vp-p 3Vp-p 80 -40~85 445-2530-1-ND 1.29 1.18 = 445-2530-3-ND 100 70.50 SD1209T3-A1 
2.048 3~6Vp-p 5Vp-p 80 -40~85 445-2531-1-ND 1.30 1.19 = 445-2531-3-ND 100 70.80 SD1209T5-A1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Piezo Ceramic Audio Transducers — External Drive Type 


Resonant | Operating Sound Current 
Frequency| Voltage Pressure Consumption Operating Digi-Key Price Each Tape & Reel | CUI Inc. 
Fig. (kHz) (Maximum) Level (Maximum) Capacitance Temp. (°C) Terminal Part No. 1 10 100 500 1,000 Pricingt Part No. 
1 4.0 20V p-p 76dB min. @ 4.0kHz 10mA 17,000pF -20 ~ 60 PCB Pin 102-1133-ND 2.26 2.05 1.64 1.37 1.19 — | CEP-1160 
1 4.0 20V p-p 80dB min. @ 4.0kHz 7mA 14,000pF -20 ~ 85 PCB Pin 102-1134-ND 2.45 2.23 1.78 1.48 1.30 — | CEP-1162 
2 5.0 20V p-p 82dB min. @ 5.0kHz 11mA 7,500pF -30 ~ 80 PCB Pin 102-1135-ND 1.38 1.25 1.00 83 73 — | CEP-1152 
3 4.0 20V p-p 82dB min. @ 4.0kHz 7mA 13,000pF -30 ~ 85 PCB Pin 102-1136-ND 1.51 1.38 1.10 92 80 — | CEP-1153 
4 2.4 30V p-p 88dB min. @ 2.4kHz 18mA 80,000pF -30 ~ 85 PCB Pin 102-1137-ND 2.83 2.58 2.06 1.71 1.50 —_| CEP-1106 
5 4.0 30V p-p 92dB min. @ 4.0kHz 11mA 21,000pF -30 ~ 80 PCB Pin 102-1138-ND 1.38 1.25 1.00 83 73 — | CEP-1112 
6 3.0 30V p-p 90dB min. @ 2.8kHz 10mA 18,000pF -30 ~ 80 PCB Pin 102-1139-ND 1.82 1.65 1.32 1.10 96 — | CEP-1130 
7 2.0 30V p-p 93dB min. @ 2.0kHz 11mA 45,000pF -30 ~ 80 PCB Pin 102-1140-ND 2.20 2.00 1.60 1.33 1.16 — | CEP-1114 
8 2.0 30V p-p 90dB min. @ 2.0kHz 8mA 28,000pF -30 ~ 85 PCB Pin 102-1141-ND 1.95 1.78 1.42 1.18 1.03 — | CEP-1116 
9 2.5 50V p-p 80dB min. @ 2.5kHz 7mA 18,000pF -30 ~ 85 PCB Pin 102-1142-ND 1.54 1.40 1.12 93 82 — _| CEP-1108 
10 41 30V p-p 90dB min. @ 4.1kHz 12mA 21,000pF -30 ~ 85 Lead Wire 102-1144-ND 1.38 1.25 1.00 83 73 — | CEP-1110 
1 2.8 30V p-p 92dB min. @ 2.8kHz 10mA 18,000pF -30 ~ 80 Lead Wire 102-1145-ND 1.73 1.58 1.26 1.05 92 — | CEP-1126 
12 4.0 25V p-p 75dB min. @ 4.0kHz 3mA 14,000pF -30 ~ 70 SMD 102-1193-1-ND$ 1.79 1.63 1.30 1.08 = 910.00/1,000 | CMT-1603 
13 41 25V p-p 70dB min. @ 4.1kHz 5mA 16,000pF -20 ~ 70 SMD 102-1195-1-ND$ 2.37 2.15 1.72 1.43 = 1204.00/1,000 | CMT-1303 
14 5.0 20V p-p 88dB min. @ 5.0kHz 10mA 15,000pF -30 ~ 70 SMD 102-1194-5-ND 2.37 2.15 1.72 1.43 1.25 —_| CMT-1261 
15 441 25V p-p 70dB min. @ 4.1kHz 4.5mA 12,000pF -20 ~ 70 SMD 102-1264-1-ND$ 2.64 2.40 1.92 1.60 = 2688.00/2,000 | CMT-1102 
16 2.8 30V p-p 75dB min. @ 2.8kHz 4mA 5,600pF -30 ~ 95 PCB Pin 102-1283-ND 1.53 1.33 1.02 85 ae — | CPE-171 
Magnetic Audio Transducers — External Drive Type 
Resonant Sound Current 
Frequency Operating Pressure Consumption | Operating Digi-Key Price Each Tape & Reel | CUI Inc. 
Fig. (kHz) Voltage Level (Maximum) Temp. (°C) | Terminal | Part No. 1 10 100 500 1,000 Pricingt Part No. 
17 24 4~8V O-p 85dB min. @ 2.4kHz 40mA -40 ~ 85 SMD 102-1150-NDA 2.09 1.90 1.52 127) At — | CD-1206 
18 2.048 1~2V O-p 85dB min. @ 2.048kHz 20mA -20 ~ 60 PCB Pin | 102-1151-ND 63 58 46 39 34 — | CEM-1201(42) 
18 2.048 1~2V O-p 80dB min. @ 2.048kHz 20mA -20 ~ 60 PCB Pin | 102-1152-ND 63 58 A6 39 34 — | CEM-1201(50) 
18 2.048 3~5V O-p 85dB min. @ 2.048kHz 20mA -20 ~ 60 PCB Pin | 102-1153-ND 72 65 52 44 38 — | CEM-1203(42) 
19 2.4 1~3V O-p 80dB min. @ 2.4kHz 40mA -20 ~ 60 PCB Pin | 102-1154-NDA 83 75 60 50 44 — | CEM-1201S 
19 24 3~8V O-p 85dB min. @ 2.4kHz 45mA -20 ~ 60 PCB Pin | 102-1155-NDA 83 Pic} 60 -50 44 — | CEM-1206S 
t For Tape and Reel part number, change 1-ND to2-ND +Cuttape pricing A Wave solderable and washable * Feedback circuit required ROHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Gy cur inc Audio Transducers magnetic Audio Transducers (Cont) 
Resonant Sound Current 
Frequency Operating Pressure Consumption | Operating Digi-Key Price Each Tape & Reel | CUI Inc. 
Fig. (kHz) Voltage Level (Maximum) Temp. (°C) | Terminal | Part No. 1 10 100 500 1,000 Pricingt Part No. 
19 2.4 6~16V O-p 85dB min. @ 2.4kHz 40mA -20 ~ 60 PCB Pin | 102-1156-NDA 83 75 60 50 44 — | CEM-1212S 
20 2.048 1~3V O-p 80dB min. @ 2.048kHz 20mA -20 ~ 60 PCB Pin | 102-1112-NDA 1.40 1.28 1.02 85 74 — | CEM-1601 
20 2.048 3~12V O-p 85dB min. @ 2.048kHz 50mA -20 ~ 60 PCB Pin | 102-1113-NDA 1.40 1.28 1.02 85 74 — | CEM-1606 
20 2.048 6~18V O-p 85dB min. @ 2.048kHz 40mA -20 ~ 60 PCB Pin | 102-1114-NDA 1.40 1.28 1.02 85 74 — | CEM-1612 
21 2.8 1~1.7V O-p 85dB min. @ 2.8kHz 40mA -30 ~ 70 PCB Pin | 102-1169-NDA 1.24 1.13 90 75 66 — | CEM-14RO06CT 
22 2.73 2.5~4.5V O-p | 87dB min. @ 2.73kHz 100mA -30 ~ 70 SMD 102-1197-1-ND¥ 2.28 2.08 1.66 1.38 — | 1162.00/1,000 | CSS-73B16K 
23 3.1 3~5.0V O-p 90dB min. @ 3.1kHz 80mA -30 ~ 70 SMD 102-1198-1-ND 2.34 2.13 1.70 1.42 — | 1190.00/1,000 | CSS-J4D20 
23 2.73 3~5V O-p 90dB min. @ 2.73kHz 80mA -30 ~ 70 SMD 102-1456-1-ND$@ 2.34 2.13 1.70 1.42 — | 1190.00/1,000 | CSS-J4B20 
24 2.73 3~5V O-p 85dB min. @ 2.73kHz 80mA -30 ~ 70 SMD 2.34 2.13 1.70 1.42 — | 1190.00/1,000 | CSS-l4B20 
25 2.4 3~8.0V O-p 87dB min. @ 2.4kHz 40mA -30 ~ 70 SMD 102-1199-1-ND+ 1.79 1.63 1.30 = = 424.13/450 | CT-1205 
25 24 3.0~7.0V O-p | 88dB min. @ 2.4kHz 60mA -30 ~ 70 SMD 102-1266-1-ND# 1.60 1.45 1.16 = = 269.12/320 | CT-1205H 
26 2.73 2~4.5V O-p 90dB min. @ 2.73kHz 80mA -20 ~ 60 Spring 102-1202-ND 2.26 2.05 1.64 1.37. 1.19 — | CST-934AS 
27 2.73 2.5~4.5V O-p | 85dB min. @ 2.73kHz 110mA -30 ~ 70 SMD 102-1265-1-ND$ 1.82 1.65 1.32 = = 462.00/500 | CCV-084B16 
28 2.4 4.0~8.0V O-p | 85dB min. @ 2.4kHz 50mA -30 ~ 70 PCB Pin _| 102-1269-ND -80 73 58 49 43 —_| CCG-1206 
29 3.0 1.0~1.7V O-p | 70dB min. @ 3.0kHz 80mA -20 ~ 60 PCB Pin | 102-1284-ND 1.89 1.64 1.26 1.05 95 — | CC-0601 
30 2.0 2.0~4.0V O-p | 85dB min. @ 2.0kHz 90mA -30 ~ 70 PCB Pin | 102-1286-ND .87 76 58 AQ 44 — | CSQG703BP 
31 2.048 1~2V O-p 70dB min. @ 2.048kHz 35mA -20 ~ 60 PCB Pin | 102-1464-ND® 88 80 64 54 AT — | CSQ-601BP 
31 2.048 1~2V O-p 70dB min. @ 2.048kHz 20mA -20 ~ 60 PCB Pin | 102-1463-ND® 94 85 68 57 50 — | CSQ-706BP 
32 2.73 1~2V O-p 85dB min. @ 2.73kHz 80mA -20 ~ 60 PCB Pin | 102-1465-ND@ -80 73 58 49 43 —_| CSQ-RP/E 
33 2.73 1~2V O-p 85dB min. @ 2.73kHz 80mA -20 ~ 60 PCB Pin | 102-1457-ND® 99 -90 72 -60 53 — | CST-911AP 
34 2.73 1~2V O-p 85dB min. @ 2.73kHz 80mA -20 ~ 60 PCB Pin | 102-1460-ND® 1.05 95 76 64 56 — | CST-911RP/A 
34 2.73 2~4V O-p 85dB min. @ 2.73kHz 80mA -20 ~ 60 PCB Pin | 102-1461-ND® 1.05 95 76 64 56 — | CST-931RP/A 
34 2.73 4-6V O-p 85dB min. @ 2.73kHz 80mA -20 ~ 60 PCB Pin | 102-1462-ND® 1.05 95 76 64 56 — | CST-951RP/A 
35 2.73 2~4V O-p 85dB min. @ 2.73kHz 80mA -20 ~ 60 PCB Pin | 102-1458-ND® 99 -90 ne 60 53 — | CST-931AP 
35 2.73 4-6V O-p 85dB min. @ 2.73kHz 80mA -20 ~ 70 PCB Pin | 102-1459-ND® -99 -90 72 -60 53 —_| CST-951AP 
Piezo Ceramic Audio Transducers — Self Drive Type with Feedback 
Resonant Sound Current 
Frequency Operating Pressure Consumption Operating Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. (kHz) Voltage Level (Maximum) Temp. (°C) Terminal Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
36 3.2 3~28VDC 74dB min. @ 12VDC 7mA -30 ~ 85 PCB Pin 102-1146-ND* 1.60 1.45 1.16 97 85 CEP-1123 
37 3.3 3~28VDC 81dB min. @ 12VDC 7mA -30 ~ 80 PCB Pin 102-1147-ND* 2.12 1.93 1.54 1.28 1.12 CEP-1172 
38 2.8 3~28VDC 85dB min. @ 12VDC 7mA -30 ~ 85 Lead Wire 102-1148-ND* 2.37 2.15 1.72 1.43 1.25 CEP-1136 
39 3.3 3~28VDC 82dB min. @ 12VDC 7mA -30 ~ 80 Lead Wire 102-1149-ND* 2.04 1.85 1.48 1.23 1.08 CEP-1173 
t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to2-ND + Cut tape pricing A Wave solderable and washable * Feedback circuit required RoHS Compliant 
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Sound Resonant 
Pressure Frequency Input Digi-Key Price Each Tape & Reel | CUI Inc. 
Fig. Level (kHz) Current Voltage Terminal Part No. 1 10 100 Pricing t Part No. Séund 
Piezo Buzzers with Drive Circuits Emission 

1 70dB min. @ 12VDC 41 7mA @ 12VDC 3~16VDC PCB Pin 102-1115-NDA 2.64 2.40 1.92 — | CEP-2242 Hole 

2 | 85dB min. @ 12VDC 3.0 11mA @12VDC 3~20VDC PCB Pin 102-1116-ND 3.41 3.10 2.48 — | CEP-2202A 

2 | 85dB min. @ 12VDC 3.0 11mA @12VDC 3~20VDC PCB Pin 102-1117-NDA 3.71 3.38 2.70 — | CEP-2202AS 

3 | 93dB min. @ 12VDC 3.5 10mA @ 12VDC 3~20VDC PCB Pin 102-1118-ND 3.49 3.18 2.54 — | CEP-2272A 

4 | 78dB min. @ 12VDC 3.4 15mA @ 12VDC 3~20VDC PCB Pin 102-1119-ND 2.50 2.28 1.82 —_| CEP-2224 

5 | 93dB min. @ 12VDC 3.5 10mA @ 12VDC 3~20VDC Lead Wires | 102-1120-ND 3.27 2.98 2.38 — | CEP-2260A 

6 | 88dB min @ 12VDC 2.5~3.8 | 17mA @ 12VDC 6~18VDC Lead Wires | 102-1121-ND 6.13 5.58 4.46 — | CEP-2280 

7 | 85dB min. @ 12VDC 3.5 6mA @ 12VDC 3~28VDC Lead Wires | 102-1122-ND 4.26 3.88 3.10 — | CEP-2250 Fig. 15 

9 | 88dB min. @ 110VAC 2.8 7mA @ 110VAC | 30~120VAC/DC | Lead Wires | 102-1125-ND 5.45 4.95 3.96 — | CEP-4411AC 9. 

10 | 83dB min. @ 12VDC 4.0 8mA @ 12VDC 3~20VDC SMD 102-1196-5-ND 3.96 3.60 2.88 — _| CMI-1240 Masking 

12 | 80dB min. @ 12VDC 5.0 35mA @ 12VDC 9~16VDC Lead Wires | 102-1281-ND* 7.38 6.40 4.92 — | CPE-243 Label 7 

12 | 80dB min. @ 12VDC 5.0 35mA @ 12VDC 9~16VDC PCB Pin 102-1468-ND® 6.85 6.23 4.98 — | CPE-244 

13 | 85dB min. @ 12VDC 2.8 35mA @ 12VDC 6~14VDC Lead Wires | 102-1282-ND* 8.97 7.78 5.98 —_| CPE-267 © 

Magnetic Buzzer with Drive Circuits i 6 

8 | 85dB min. @ 12VDC 2.3 35mA @ 12VDC 8~16VDC PCB Pin 102-1123-NDA 2.31 2.10 1.68 — | CEM-1212C Sound 

8 | 85dB min. @ 5VDC 2.3 35mA @ 5VDC 4~7VDC PCB Pin 102-1124-NDA 2.31 2.10 1.68 — | CEM-1205C Emission Hole Potting 

11 | 90dB min. @ 5VDC 24 30mA @ 5VDC 4~7VDC SMD 102-1200-1-ND+ 2.72 2.48 1.98 | 459.36/320 | CT-1205C 

11 | 88dB min. @ 5VDC 24 30mA @ 5VDC 4~7VDC SMD 102-1267-1-ND$ 2.72 2.48 1.98 | 645.98/450 | CT-1205CL 25__}140-|7.0 

11_| 85dB min. @ 12VDC 2.4 30mA @ 12VDC 8~15VDC SMD 102-1268-1-ND+ 2.72 2.48 1.98 | 645.98/450 | CT-1212CL (cxe120) 33 7] fe zo i 
14 | 80dB min. @ 5VDC 2.73 35mA @ 5VDC 4~7VDC PCB Pin 102-1285-NDA 1.98 1.72 1.32 — | CX-0905C 160 =F 
15 | 85dB min. @ 6VDC 2.2 50mA @ 6VDC 4~7VDC PCB Pin 102-1466-ND® 2.42 2.20 1.76 — | CX-1606C pseneOe 
15 | 85dB min. @ 12VDC 2.2 35mA @ 12VDC 8~16VDC PCB Pin 102-1467-ND@ 2.42 2.20 1.76 —_ | CX-1612C 55] 

A Wave Solderable and Washable t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 4 Cut tape pricing * Waterproof RoHS Compliant 
Piezo Telephone Ringer 9-15VDC 

Sound | Electrostatic) Input Buzzer 
Pressure | Capacitance | Voltage | Digi-Key Price Each CUI Inc. Operates from 9-15VDC. 

Level (@ 1kHz) (Max.) | Part No. 1 10 100 500 1,000} Part No. Case size: 23mm(L) x 15mm(W) x 13.5mm(H) 

51GB © | 43,000pF |30Vp-p|102-1192-ND 1.71 1.55 1.24 1.08.90] CEP-1141 with mounting hole centers-at’27mm. : 

140CU-ND ................. $2.88/1; $26.40/10 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Resonant Resonant Electrostatic Input 
Dimensions (mm) Frequency | Impedance Capacity Voltage Digi-Key Price Each CUI Inc. 
A B T t (kHz) (Maximum Q) (@ 1kHz) (Max.) Part No. il 10 100 500 1,000 Part No. 
Standard Type — Fig. 1 
20.00 14.60 0.43 0.20 6.5 350 13,000pF 30V p-p 102-1126-ND 1.02 93 74 62 54 CEB-20D64 
27.00 19.80 0.53 0.25 4.6 250 16,000pF 20V p-p 102-1127-ND 1.10 1.00 .80 67 58 CEB-27D44 
35.00 25.00 0.53 0.25 2.6 300 30,000pF 30V p-p 102-1128-ND 1.43 1.30 1.04 87 76 CEB-35D26 
44.00 25.00 0.23 0.10 0.6 1,000 70,000pF 20V p-p 102-1170-ND 1.62 1.48 1.18 98 86 CEB-44D06 
Feed Back Type — Fig. 2 
20.00 15.00 0.43 0.20 6.4 400 10,000pF 30V p-p 102-1129-ND 1.18 1.08 86 72 63 CEB-20FD64 
27.00 20.00 0.51 0.25 4.5 500 16,000pF 30V p-p 102-1130-ND 1.21 1.10 88 74 64 CEB-27FD44 
35.00 25.00 0.53 0.25 2.9 500 25,000pF 30V p-p 102-1131-ND 1.57 1.43 1.14 95 83 CEB-35FD29 


&B projects’ _. 
NEW! unlimited Piezo Buzzer Elements 


Audio Products Division Dim. in mm 


Resonant Max. Input 
Dimensions (mm) Frequency Capacitance Voltage Digi-Key Price Each Projects Unlimited 
Fig. D d T (kHz) (pF) (Vpp) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
9.9 7.4 0.12 7 10,000 15 668-1000-ND Pehl 83 66 55 AB1070B 
12 9 0.21 9 8,000 30 668-1001-ND 91 83 66 55 AB1290B 
15 8.4 0.2 41 8,000 15 668-1002-ND 91 83 66 55 AB1541 
15 8.9 0.21 48 7,500 20 668-1003-ND 91 83 66 55 AB1548B 
20 15 0.1 2.5 80,000 30 668-1004-ND 91 83 66 55 AB2025B 
20 15 0.28 4 25,000 30 668-1006-ND £911 83 66 55 AB2040B 
20 15 0.42 6.5 14,000 30 668-1007-ND 91 83 66 55 AB2065B 
ul 20 15 0.43 Te: 10,000 30 668-1008-ND ht 83 66 55 AB2072S 
27 14.6 0.53 3.4 13,000 30 668-1012-ND 91 83 66 55 AB2734B 
27 20 0.23 2 45,000 30 668-1009-ND 91 83 66 55 AB2720B 
27 20 0.22 2.5 45,000 20 668-1010-ND 91 83 66 55 AB2725S 
27 20 0.26 2.6 50,000 30 668-1011-ND 91 83 66 55 AB2726B 
27 20 0.5 4.6 16,000 20 668-1013-ND 91 83 66 55 AB2746B 
35 25 0.53 2.6 30,000 30 668-1015-ND 1.51 1.38 1.10 92 AB3526B 
41 32 0.15 1.3 150,000 30 668-1017-ND 1.51 1.38 1.10 92 AB4113B 
2 20 15 0.21 3.7 20,000 30 668-1005-ND 91 83 66 55 AB2036AF 
35 25 0.58 2.9 25,000 30 668-1016-ND 1.51 1.38 1.10 92 AB3529BF 
3 34.6 25 0.63 3.2 30,000 30 668-1014-ND 1.51 1.38 1.10 92 AB3432F 


NEW! Magnetic Audio Indicators 


Dim. in mm 


Operating Resonant Rated 
Voltage Rated Frequency SPL Current Digi-Key Price Each Projects Unlimited 
Fig. (VDC) Voltage (kHz) (dB) (mA) Terminal Part No. 1 10 100 500 Part No. 
1 8.0 ~ 16 12 2.3 85 30 PCB Pin 668-1018-ND 3.30 3.00 2.40 2.00 Al-1223-TWT-12V-R 
3.0 ~ 7.0 5 2.3 85 30 PCB Pin 668-1019-ND 3.30 3.00 2.40 2.00 Al-1223-TWT-5V-R 
2 8.0~15 12 2.2 85 30 PCB Pin 668-1020-ND 3.58 3.25 2.60 2.16 Al-1622-TWT-12V-R 
4.0 ~ 8.0 5 2.2 85 30 PCB Pin 668-1021-ND 3.58 3.25 2.60 2.16 Al-1622-TWT-5V-R 
8.0 ~ 15 12 24 85 30 SMD 668-1022-5-ND 6.66 6.05 4.84 4.02 SMI-1324-TW-12V-R 
4.0 ~7.0 5 24 88 30 SMD 668-1023-5-ND 6.66 6.05 4.84 4.02 SMI-1324-TW-5V-2-R 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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£B projects® __ ; 
NEW! unlimited Piezo Audio Transducers 


Audio Products Division ene 
Dim. in mm 


* 668-1029-ND = 06.2 
668-1030-ND = 96.8 
** 668-1026-ND = 23.8 

668-1028-ND = 23.8 


tenia Fig. 16 
E 
< Bea UL 1007 AWG #26 
7 943 | G25) SS 
aa TH = [peo 150— 
“yA en 9.5 —}-_— 80 —+ 
i 6.0--) 
UL 10077 
| aa LF AWG #22 
25.4—| 
Operating Rated Resonant Dim. Rated 
Voltage Voltage Frequency SPL it Current Digi-Key Price Each Projects Unlimited 
Fig. (VDC) (VDC) (kHz) (dB) (mm) (mA) Terminal Part No. 1 10 100 500 Part No. 
1 3~ 16 12 4.0 80 a t PCB Pin 668-1024-ND 3.30 3.00 2.40 2.00 Al-1440-TWT-12V-R 
2 3 ~ 20 12 3.1 85 = 15 PCB Pin 668-1025-ND 4.26 3.88 3.10 2.58 Al-2331-TWT-R 
3 3~ 20 12 2.9 95 16 8 PCB Pin 668-1026-ND 4.26 3.88 3.10 2.58 Al-2429-TWT-12V-3-R 
3 8~18 12 2.9 95 16 10 PCB Pin 668-1027-ND 4.26 3.88 3.10 2.58 Al-2429-TWT-2-R 
3 3 ~ 20 12 2.9 100 16 10 PCB Pin 668-1028-ND 4.26 3.88 3.10 2.58 Al-2429-TWT-R 
3 3~16 12 3.7 100 18 8 PCB Pin 668-1029-ND 4.26 3.88 3.10 2.58 Al-2437-TWT-R 
3 8~18 12 3.8 95 17.2 8 PCB Pin 668-1030-ND 4.26 3.88 3.10 2.58 Al-2438-TT-R 
4 3.3 ~ 24 12 3.2 90 = 10 PCB Pin 668-1031-ND 4.40 4.00 3.20 2.66 Al-2532-ST-R 
J 5 3 ~ 28 12 1.8 87 = 13 PCB Pin 668-1032-ND 4.76 4.33 3.46 2.88 Al-3018-TWT-R 
6 3 ~ 28 12 4.5 90 = 5 Wire 668-1033-ND 3.47 3.15 2.52 2.10 Al-3245-TF-LW95-R 
7 4~28 12 3.6 90 = 8 Screw 668-1034-ND 15.43 14.03 11.22 9.32 Al-3736-P-C28-R 
8 3 ~ 20 12 3.3 95 = 8 PCB Pin 668-1035-ND 9.19 8.35 6.68 5.55 Al-4033-TWT-R 
9 7~18 12 2.9 108 20 16 Screw 668-1036-ND 17.60 16.00 12.80 10.63 Al-4228-P-C18-R 
9 60 ~ 250t 220VAC 2.8 94 29.5 18 Screw 668-1037-ND 33.85 30.78 24.62 20.44 Al-4228-P-C250-R 
i) 6 ~ 28t 12 2.8 90 20 10 Screw 668-1038-ND 33.85 30.78 24.62 20.44 Al-4228-P-C28D-R 
9 6 ~ 28 12 2.8 88 20 10 Screw 668-1039-ND 17.60 16.00 12.80 10.63 Al-4228-P-C28-R 
9 10 ~ 48 12 2.8 86 20 3 Screw 668-1040-ND 27.42 24.93 19.94 16.56 Al-4228-P-C48-R 
9 6~16 12 2.9 86 20 1 Screw 668-1041-ND 23.27 21.15 16.92 14.05 Al-4228-P-CH16-R 
9 30 ~ 120t 110VAC 2.8 92 20 20 Screw 668-1042-ND 33.85 30.78 24.62 20.44 Al-4228-P-FP120-R. 
i) 7~18 12 2.9 108 20 16 Screw 668-1043-ND 23.27 21.15 16.92 14.05 Al-4228-P-FP18-R 
9 6 ~ 28t 12 2.8 90 20 10 Screw 668-1044-ND 33.85 30.78 24.62 20.44 Al-4228-P-FP28D-R 
9 7~18 12 29 108 20 16 Screw 668-1045-ND 23.27 21.15 16.92 14.05 Al-4228-P-SP18-R 
9 6 ~ 28t 12 2.8 90 20 10 Screw 668-1046-ND 33.85 30.78 24.62 20.44 Al-4228-P-SP28D-R 
9 6 ~ 28 12 2.8 88 20 6 Screw 668-1047-ND 23.27 21.15 16.92 14.05 Al-4228-P-SP28-R 
10 6~ 16 12 2.9 88 = 10 Fast-On 668-1048-ND 23.27 21.15 16.92 14.05 Al-4228-S-FP16-R 
1 3 ~ 20 12 2.8 106 — 10 Wire 668-1049-ND 4.48 4.08 3.26 2.71 Al-4228-TF-LW140-3-R 
W 3 ~ 28 12 2.8 95 = rf Wire 668-1050-ND 3.93 3.58 2.86 2.38 Al-4228-TF-LW140-4-R 
W 3 ~ 20 12 2.8 95 = 10 Wire 668-1051-ND 7.43 6.75 5.40 4.49 Al-4228-TF-LW140-FP-R 
W 3 ~ 20 12 2.8 98 = 10 Wire 668-1052-ND 7.43 6.75 5.40 4.49 Al-4228-TF-SP-LW145-R 
12 3 ~ 28 12 2.8 99 = 10 PCB Pin 668-1053-ND 4.07 3.70 2.96 2.46 Al-4228-TWT-R 
13 4~28 12 2.8 97 = 8 Screw 668-1054-ND 11.30 10.28 8.22 6.83 Al-4328-P-C28-2-R 
14 5~ 14 12 2.9 107 _ 35 PCB Pin 668-1055-ND 6.00 5.45 4.36 3.62 X-2629-TWT-R 
15 1.5~12 6 3.3 106 = 9 Wire 668-1056-ND 8.66 7.88 6.30 5.23 X-4033-TF-LW80-R 
16 4~28 12 3.5 92 = 5 Wire 668-1057-ND 7.56 6.88 5.50 4.57 XL-2835-TF-FP-LW150-R 
16 3 ~ 28 12 3.5 95 = 6 Wire 668-1058-ND 7.56 6.88 5.50 4.57 XL-2835-TF-LW150-R 
17 9~16 12 5.0 95 — 35 Wire 668-1059-NDt 12.16 11.05 8.84 7.34 Al-1450-TW-LW80-WP-R 


+ AC/DC Voltage + Waterproof 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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&B projects” . 
NEW! unlimited Audio Transducers 


Audio Products Division 


Ground 


Feedback 


Ph eaa p15 


) 


8.8 


|| 


1.0 (4)* 


* 668-1099-ND= 3.3 
** 668-1099-ND= 10 


Operating Resonant Rated Cut Tape 
Voltage Frequency SPL Current Digi-Key Price Each Tape and Reel§ Projects Unlimited 
Fig. (Vpp) (kHz) (dB) (mA) Terminal Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
Piezo Audio Transducers — External Drive Type 

1 1~20 3.8 80 1.0 PCB Pin 668-1101-NDt 2.01 1.83 1.46 = — | AT-1438-TWT-R 
2 1~30 3.5 75 3.0 PCB Pin 668-1102-NDt 1.68 1.53 1.22 _ — | AT-2235-TT-R 

3 1~30 4.0 80 1.0 PCB Pin 668-1103-NDt 1.68 1.53 1.22 = — | AT-2440-TWT-R 

4 5 ~ 24 3.2 90 10 PCB Pin 668-1104-NDt 2.15 1.95 1.56 = — | AT-2532-ST-R 

5 3 ~ 28 3.0 93 8.0 PCB Pin 668-1105-NDt 2.15 1.95 1.56 = — _|_AT-2830-TWT-R 

6 3 ~ 28 2.5 85 7.0 PCB Pin 668-1106-NDt 4.35 3.95 3.16 _— — | AT-3425-TWT-R 

7 3~ 28 2.8 92 7.0 PCB Pin 668-1107-NDt 2.70 2.45 1.96 = — | AT-4228-TWT-F-R 
8 1~25 41 75 5.0 SMD 668-1108-1-ND 3.63 3.03 2.42 1,000 1755.00 | SMT-1341-T-R 

9 1~30 4.0 90 3.0 SMD 668-1109-1-ND 3.03 2.53 2.02 300 484.80 | SMT-2240-TW-R 
10 1~25 4.0 70 3.0 SMD 668-1110-1-ND 2.46 2.05 1.64 800 951.20 | SMT-1640-S-R 

ala 1~30 4.0 78 1.0 PCB Pin 668-1111-NDt 1.58 1.26 1.04 = — | AT-1740-TT-R 

Magnetic Audio Transducers — External Drive Type 

12 2~4 4.0 78 100 SMD 668-1060-1-ND 3.30 2.75 2.20 2,000 1595.00/M SMT-0540-S-R 

13 2~4 4.0 78 100 SMD 668-1061-1-ND 3.45 2.88 2.30 2,000 1668.00/M SMT-0540-T-2-R 
14 2~5 2.7 85 120 SMD 668-1062-1-ND 4.23 3.53 2.82 1,000 2045.00 | SMT-0727-S-R J 
15 4~6 2.0 70 70 SMD 668-1063-1-ND 4.23 3.53 2.82 1,000 2045.00 | SMT-0820-S-R 

15 2.5 ~4.5 21 87 90 SMD 668-1064-1-ND 4.23 3.53 2.82 1,000 2045.00 | SMT-0821-S-R 

15 2~5 21 87 90 SMD 668-1065-1-NDO 4.23 3.53 2.82 1,000 2045.00 | SMT-0821-T-R 

15 3~7 2.3 87 70 SMD 668-1066-1-ND 4.23 3.53 2.82 1,000 2045.00 | SMT-0823-S-R 

15 2.5~4.5 2.5 87 90 SMD 668-1067-1-ND 4.23 3.53 2.82 1,000 2045.00 | SMT-0825-S-2-R 
15 2.5~4.5 2.5 87 90 SMD 668-1070-1-NDO 4.23 3.53 2.82 1,000 2045.00 | SMT-0825-T-R 

15 2.5 ~4.5 2:7 87 90 SMD 668-1072-1-ND 4.23 3.53 2.82 1,000 2045.00 | SMT-0827-S-2-R 
15 2~5 3.6 90 90 SMD 668-1075-1-ND 4.23 3.53 2.82 1,000 2045.00 | SMT-0836-S-R 

16 2.5~4.5 2.5 85 90 SMD 668-1068-1-ND 4.23 3.53 2.82 1,000 2045.00 | SMT-0825-S-4-R 
16 2.5~4.5 2.7 85 90 SMD 668-1069-1-NDO 4.23 3.53 2.82 1,000 2045.00 | SMT-0825-T-2-R 
16 2.5~4.5 2.7 85 90 SMD 668-1073-1-ND 4.23 3.53 2.82 1,000 2045.00 | SMT-0827-S-3-R 
17 2.5 ~4.5 2.63 90 90 SMD 668-1071-1-ND 4.23 3.53 2.82 1,000 2045.00 | SMT-0826-S-R 

17 2.5~4.5 2.7 85 100 SMD 668-1074-1-ND 4.23 3.53 2.82 1,000 2045.00 | SMT-0827-S-R 

18 1~2 2.73 85 100 SMD 668-1076-1-ND 4.65 3.88 3.10 1,000 2248.00 | SMT-0927-S-3-R 
18 2~4 2.73 85 100 SMD 668-1077-1-ND 4.65 3.88 3.10 1,000 2248.00 | SMT-0927-S-4-R 
18 3~7 2.73 85 80 SMD 668-1078-1-ND 4.65 3.88 3.10 1,000 2248.00 | SMT-0927-S-5-R 
19 2~4 2.73 85 80 SMD 668-1079-1-ND 4.65 3.88 3.10 750 1686.00 | SMT-0927-T-R 

20 2.5~4.5 2.5 85 90 SMD 668-1080-1-ND 3.93 3.28 2.62 1,000 1900.00 | SMT-1025-S-R 

20 2.5~4.5 2.7 87 90 SMD 668-1081-1-ND 3.93 3.28 2.62 1,000 1900.00 | SMT-1027-S-2-R 
21 2.5~4.5 2.7 85 80 SMD 668-1082-1-ND 3.93 3.28 2.62 1,000 1900.00 | SMT-1027-S-3-R 
21 1~2 2.7 85 80 SMD 668-1083-1-ND 3.93 3.28 2.62 1,000 1900.00 | SMT-1027-S-R 

22 3~4.6 2.83 93 100 SMD 668-1084-1-ND 3.93 3.28 2.62 1,000 1900.00 | SMT-1028-S-R 

22 3~ 4.6 2.83 90 100 SMD 668-1085-1-NDQ 3.93 3.28 2.62 1,000 1900.00 | SMT-1028-T-R 

23 2~5 2.0 80 35 SMD 668-1086-5-ND$ 3.36 3.05 2.44 _ — | SMT-1220-TW-R 
23 1~3 24 80 40 SMD 668-1087-5-ND$ 3.36 3.05 2.44 = — | SMT-1224-TW-R 
24 8~16 2.4 85 40 SMD 668-1088-5-ND$ 3.33 3.03 2.42 = — | SMT-1324-TW-12V-R 
24 1-3 2.4 80 30 SMD 668-1089-5-ND$ 3.33 3.03 2.42 = — | SMT-1324-TW-1V-R 
24 4~8 2.4 85 40 SMD 668-1090-5-ND$= 3.33 3.03 2.42 _— — | SMT-1324-TW-5V-R 
25 4~8 2.4 85 40 SMD 668-1091-5-ND$ 3.33 3.03 2.42 = — | SMT-1324-TW-R 
26 1.2~1.7 2.7 85 80 SMD 668-1092-1-ND 5.64 4.70 3.76 1,000 2726.00 | SMT-1427-S-2-R 
26 3~4.5 2.7 87 90 SMD 668-1093-1-ND 5.64 4.70 3.76 1,000 2726.00 | SMT-1427-S-3-R 
26 4~7 2.7 87 90 SMD 668-1094-1-ND 5.64 4.70 3.76 1,000 2726.00 | SMT-1427-S-4-R 
27 3~7 27 85 80 SMD 668-1095-1-ND 5.64 4.70 3.76 1,000 2726.00 | SMT-1427-S-R 

27 3~7 2.7 85 80 SMD 668-1096-1-NDO 5.64 4.70 3.76 1,000 2726.00 | SMT-1427-T-R 

28 1-3 2.048 85 10 PCB Pin 668-1097-NDt 1.02 93 74 a — | AT-1220-TT-R 

29 3~8 2.4 85 40 PCB Pin 668-1098-NDt 1.35 1.23 .98 = — | AT-1224-TWT-R 
29 1-17 2.8 85 40 PCB Pin 668-1099-NDt 1.35 1.23 .98 = — | AT-1228-TT-R 

30 4~8 2.048 85 40 PCB Pin 668-1100-NDt 1.73 1.58 1.26 = — | AT-1620-TWT-R 


+ Tray Tube  § For Tape and Reel part number, change 1-ND to2-ND. —_ 0 Top Sound Port 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Doberton Inc. Magnetic Audio Transducers 
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Rated Operating Sound Current Operating 
Frequency Voltage Pressure Consumption | Temperature Digi-Key Price Each Tape & Reelt Soberton 
Fig. (kHz) (V) o-p Level (mA) (°C) Terminal | Part No. 1 10 100 500 Qty. Pricing Part No. 
Reflowable SMD Type — External Drive 
1 2.73 2~4 87dB min. @ 2.73kHz 70 max. -30 ~ 85 SMD 433-1001-1-ND$ 3.12 2.60 2.08 1.73 | 1,000 1463.28 ST-01BH 
2.30 2~4 87dB min. @ 2.30kHz 70 max. -30 ~ 85 SMD 433-1005-1-ND$ 3.12 2.60 2.08 1.73 | 1,000 1463.28 ST-03BL 
2 2.73 2~4 87dB min. @ 2.73kHz 70 max. -30 ~ 85 SMD 433-1006-1-ND$® 3.12 2.60 2.08 1.73 | 1,000 1463.28 ST-03BH 
2.73 4~6 87dB min. @ 2.73kHz 70 max. -30 ~ 85 SMD 433-1007-1-ND$@ 3.12 2.60 2.08 1.73 | 1,000 1463.28 ST-03CH 
2.73 2~4 87dB min. @ 2.73kHz 70 max. -30 ~ 85 SMD 433-1009-1-ND$@ 3.12 2.60 2.08 1.73 | 1,000 1463.28 ST-04BH 
3 3.20 2~4 87dB min. @ 3.20kHz 70 max. -30 ~ 85 SMD 433-1010-1-ND$@ 3.12 2.60 2.08 1.73 | 1,000 1463.28 ST-04BT 
2.73 4~6 87dB min. @ 2.73kHz 70 max. -30 ~ 85 SMD 433-1011-1-ND$¢® 3.12 2.60 2.08 1.73 | 1,000 1463.28 ST-04CH 
Non-Washable Type — External Drive 
4 2.73 2~4 85dB min. @ 2.73kHz 80 max. -20 ~ 60 PCB 433-1013-ND® 1.27 79 58 51 = — | GT-0930RP2 
3.10 4~6 85dB min. @ 3.10kHz 80 max. -20 ~ 60 PCB 433-1014-ND@ 1.27 79 58 51 = —_| GT-0950RP3 
2.73 1~3 85dB min. @ 2.73kHz 80 max. -20 ~ 60 PCB 433-1031-1-ND¢@ NEW! 98 82 66 -55 | 1,000 488.25 | GT-0901A 
5 2.73 2~4 85dB min. @ 2.73kHz 80 max. -20 ~ 60 PCB 433-1032-1-ND$@ NEW! 98 82 66 -55 | 1,000 488.25 | GT-0903A 
2.73 4~6 85dB min. @ 2.73kHz 80 max. -20 ~ 60 PCB 433-1033-1-ND$@ NEW! -99 83 66 -55 | 1,000 495.00 | GT-0905A 
2.048 1~2 85dB min. @ 2.048kHz 35 max. -20 ~ 60 PCB 433-1019-ND 1.08 63 44 39 = — | GT-11P 
6 2.048 15~2 80dB min. @ 2.048kHz 10 max. -20 ~ 60 PCB 433-1020-ND 92 54 37 32 = — | GT-111P 
2.73 1~4 87dB min. @ 2.73kHz 70 max. -20 ~ 60 PCB 433-1021-ND 1.08 63 44 39 = — | GT-11PB 
ee 2.048 1~4 70dB min. @ 2.048kHz 15 max. -20 ~ 60 PCB 433-1023-ND 92 54 37 32 = — | GT-111PS 
8 2.73 1~2 87dB min. @ 2.73kHz 70 max. -20 ~ 60 PCB 433-1025-ND® 92 54 37 32 = — | GT-12QP-3 
Washable Type — External Drive — RoHS Compliant 
9 2.3 4.2 1~2 85dB min. @ 2.30kHz 35 max. -30 ~ 85 PCB 433-1027-ND 87 51 35 -30 = — | WT-1201 
2.3 +.2 4~6 85dB min. @ 2.30kHz 40 max. -30 ~ 85 PCB 433-1028-ND 87 51 35 -30 = — _| WT-1205 
10 2.44.2 3~7 90dB min. @ 2.40kHz 40 max. -30 ~ 85 SMD 433-1034-1-ND$ NEW! 2.60 2.17 1.74 —| 320 416.64 | WST-1307 
2.4 +.2 3~7 90dB min. @ 2.40kHz 40 max. -30 ~ 85 SMD 433-1035-ND NEW! 2.69 1.83 1.48 1.31 = —_| WST-1310 
2.048 +.2 1~2 80dB min. @ 2.048kHz 12 max. -20 ~ 60 PCB 433-1036-ND NEW! 2.69 1.83 1.48 1.31 = — | WT-1601 
abl 2.048 +.2 4~8 85dB min. @ 2.048kHz 40 max. -20 ~ 60 PCB 433-1037-ND NEW! 2.69 1.83 1.48 1.31 = — | WT-1606 
2.048 +.2 9~15 85dB min. @ 2.048kHz 40 max. -20 ~ 60 PCB 433-1038-ND NEW! 2.69 1.83 1.48 1.31 _ —_| WT-1612 
730Hz 3~7 85dB min. @ 730Hz 80 max. -20 ~ 60 PCB 433-1039-ND NEW! 3.58 2.47 2.02 1.79 = — | WT-2505 
12 1.0~1.5 3~7 85dB min. @ 1.0kHz 70 max. -25 ~ 70 PCB 433-1040-ND NEW! 3.65 2.52 2.06 1.83 i — | WT-2506 
1.0~1.5 8~ 14 85dB min. @ 1.0kHz 55 max. -25 ~ 70 PCB 433-1041-ND NEW! 3.65 2.52 2.06 1.83 _ — | WT-2512 
Washable Type — Self-Contained Drive 
13 2.73 4~6 83dB min. @ 2.73kHz 30 max. -20 ~ 60 PCB 433-1042-ND@ NEW! 3.09 2.10 1.65 1.50 _ —_| WST-0905S 
2.44.4 14~3 >75dB min. @ 2.40kHz <20 -20 ~ 70 SMD 433-1043-ND®@ NEW! 3.06 2.04 1.67 1.48 — — | WST-1310S -1 
14 2.3 +.3 4~7 >85dB min. @ 2.30kHz <30 -20 ~ 70 SMD 433-1044-ND@ NEW! 3.06 2.04 1.67 1.48 = — | WST-1310S -2 
2.3 +.3 8~15 >85dB min. @ 2.30kHz <30 -20 ~ 70 SMD 433-1045-ND@ NEW! 3.06 2.04 1.67 1.48 = —_| WST-1310S -3 
2.34.5 14~2 >75dB @ 2.30kHz <25 -20 ~ 70 PCB 433-1046-ND® NEW! 1.82 1.18 91 80 = — | WST-1201UX/BX 
15 2.34.5 2~5 >82dB @ 2.30kHz <30 -20 ~ 70 PCB 433-1047-ND@ NEW! 1.82 1.18 91 80 = — | WST-1203UX 
2.34.4 3~7 >83dB @ 2.30kHz <30 -20 ~ 70 PCB 433-1048-ND@ NEW! 1.82 1.18 91 80 = — | WST-1206UX/BX 
2.3 4.4 9~15 >83dB @ 2.30kHz <30 -20 ~ 70 PCB 433-1049-ND@ NEW! 1.82 1.18 91 -80 = —_| WST-1212UX/BX 
16 2.3 4.2 4~6 85dB min. @ 2.30kHz 30 max. -20 ~ 60 PCB 433-1029-ND 1.81 1.18 90 80 = — | WST-1205S 
17 2.34.2 8~16 85dB min. @ 2.30kHz 30 max. -20 ~ 60 PCB 433-1050-ND® NEW! 1.82 1.18 91 80 — — | WST-1212S 
1 2.34.2 4~8 85dB min. @ 2.30kHz 30 max. -20 ~ 60 PCB 433-1051-ND® NEW! 3.32 2.22 1.81 1.61 — — | WST-1606S 
18 2.2 +.3 8~ 16 85dB min. @ 2.20kHz 30 max. -20 ~ 60 PCB 433-1030-ND® 2.30 1.50 1.15 1.01 = — _| WST-1612S 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to2-ND +Cuttape # RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Doberton Inc. NEW! Piezoelectric Buzzers 


Rated Operating Sound Current Operating Tape & Reel 
Frequency | Voltage Pressure Level Consumption Temperature Digi-Key Price Each Pricingt Soberton 
Fig. (kHz) (Vpp) dB @ kHz (mA) (°C) Terminal | Part No. il 10 100 500 1,000 Part No. 
External Drive Circuit 
i 4.0 +0.5 1-25 275 @ 4.0 <1 -20 ~ 70 SMD 433-1052-ND 3.45 2.30 1.88 1.67 — PT-1625 
2 5.0 +0.5 1-20 285 @ 5.0 <31 -20 ~ 70 SMD 433-1053-ND 3.71 2.57 2.09 1.86 _ PT-1507 
3 5.5 +0.7 1-30 290 @5.5 <8 -20 ~ 70 Wire 433-1054-ND 95 .57 42 36 = PT-2404 
4 4.0 +0.5 1-20 270 @ 4.0 <1 -20 ~ 60 PCB 433-1055-ND 1.04 66 AQ 43 = PT-1307 
5 4.0 +0.5 1-20 280 @ 4.0 <1 -20 ~ 70 PCB 433-1057-ND 1.82 1.18 91 -80 = PT-1407 
6 4.8 +0.3 1-30 280 @ 4.8 <3 -20 ~ 60 Wire 433-1056-ND 1.82 1.18 91 -80 = PT-1404. 
7 4.0 +0.5 1-30 285 @ 4.0 <3 -20 ~ 70 PCB 433-1058-ND 1.61 1.00 76 68 = PT-2207 
8 4.0 +0.5 1-30 290 @ 4.0 <1 -20 ~ 70 PCB 433-1059-ND 2.54 1.72 1.33 1.18 = PT-2408 
9 2.0 +0.5 1-30 270 @ 2.0 <1 -20 ~ 70 PCB 433-1060-ND 1.27 79 59 53 = PT-2707 
10 2.048 +0.5 1-30 285 @ 2.048 <3 -20 ~ 70 PCB 433-1061-ND 1.90 1.23 94 83 = PT-2309 
11 4.0 +0.3 1-30 278 @ 4.0 <1 -20 ~ 60 Wire 433-1062-ND 1.53 .99 73 64 = PT-1704. 
12 4.0 +0.5 1-20 278 @ 4.0 <1 -20 ~ 60 PCB 433-1063-ND 1.53 .99 73 64 = PT-1706 
13 4.0 +0.5 1-20 278 @ 4.0 <1 -20 ~ 60 PCB 433-1064-ND 1.53 -99 73 64 = PT-1707 
Drive Circuit Built-in 
14 4.0 +0.5 3-16 280 @ 4.0 <7 -20 ~ 70 PCB 433-1065-1-ND$ 2.86 2.39 1.91 1.59 1360.59 PB-1408-1 
4.8 +0.4 3-16 285 @ 4.8 <10 -20 ~ 70 PCB 433-1066-1-ND$ 2.86 2.39 1.91 1.59 1360.59 PB-1408-2 
15 3.4 +0.5 3-20 286 @ 3.4 <15 -20 ~ 70 PCB 433-1067-ND 4.25 2.97 2.44 2.17 = PB-2410-1 
3.4 +0.5 3-20 295 @ 3.4 <10 -20 ~ 70 PCB 433-1068-ND 4.25 2.97 2.44 217 = PB-2410-2 
16 3.7 +0.5 3-16 290 @ 3.7 <8 -20 ~ 60 Wire 433-1069-ND 4.15 2.87 2.34 2.08 = PB-2317 
17 4.5 +0.5 3-28 285 @ 4.5 <8 -20 ~ 70 Wire 433-1070-ND 2.96 2.01 1.58 1.44 = PB-2211 
18 3.7 +0.5 3-20 290 @ 3.7 <8 -20 ~ 60 PCB 433-1071-ND 4.50 3.14 2.57 2.29 = PB-2418-1 
3.7 +0.5 3-20 290 @ 3.7 <8 -20 ~ 60 PCB 433-1072-ND 4.50 3.14 2.57 2.29 = PB-2418-2 
19 2.8 +0.5 3-28 290 @ 2.8 <8 -20 ~ 60 PCB 433-1073-ND 6.18 4.70 3.84 3.47 = PB-4314 
20 2.8 +0.5 3-28 290 @ 2.8 <7 -20 ~ 60 Wire 433-1074-ND 5.30 3.88 3.17 2.86 = PB-4216-1 
2.8 +0.5 13-20 290 @ 2.8 <10 -20 ~ 60 Wire 433-1075-ND 5.30 3.88 3.17 2.86 = PB-4216-2 
2.8 +0.5 3-20 285 @ 2.8 <8 -20 ~ 60 PCB 433-1076-ND 4.50 3.14 2.57 2.29 — PB-2416-1 
21 2.8 +0.5 3-20 285 @ 2.8 <8 -20 ~ 85 PCB 433-1077-ND 4.50 3.14 2.57 2.29 = PB-2416-2 
2.8 +0.5 3-20 290 @ 2.8 <10 -20 ~ 60 PCB 433-1078-ND 4.50 3.14 2.57 2.29 = PB-2416-3 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 4 Cut tape pricing 


NEW! Piezoelectric Buzzers 
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Resonant Operating Min. Operating 
Frequency Voltage SPL Capacitance Temperature Digi-Key Price Each Murata 
Fig. (kHz) (max.) (dB) (pF) (°C) Terminal Part No. i 10 100 Part No. 
. = e 490-4683-1-ND$ 2.35 2.04 1.88 PKLCS1212E4001-R1 
1 ao 25Vp-p 2 ua SMD 490-4683-2-ND+ 1095.00/1,000 PKLCS1212E4001-R1 
+CutTape __t Tape and Reel (Continued) 
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NEW! Piezo Buzzers (cont) 


tanovator in Hectvonies 


Resonant Operating Min. Operating 
Frequency Voltage SPL Capacitance Temperature Digi-Key Price Each Murata 
Fig. (kHz) (max.) (dB) (pF) (°C) Terminal Part No. 1 10 100 Part No. 
2 1 40Vp-p 70 40,000 -20~70 Wire 490-4684-ND 1.86 1.55 1.20 PKM34EWH1101C 
1.2 60Vp-p 70 32,000 -20 ~70 Wire 490-4685-ND 1.91 1.58 1.23 PKM34EWH1201C 
3 1.0 30Vp-p 75 68,000 -20~70 Wire 490-4686-ND 2.68 2.22 1.72 PKM44EWH1001C 
4 1.2 40Vp-p 68 40,000 -20 ~70 PCB Pin 490-4687-ND 1.41 ld 91 PKM33EPH1201C 
5 2.0 25Vp-p 70 34,000 -20~70 PCB Pin 490-4688-ND 89 14 58 PKM17EPP-2002-B0 
4.0 25Vp-p 72 7,000 -20~70 PCB Pin 490-4694-ND 83 69 54 PKM17EPPH4001-B0 
6 2.0 7.0Vp-p 72 40,000 -20~70 Wire 490-4689-ND 3.15 2.62 2.03 PKM17EWH2001 
7 2.0 25Vp-p 75 17,000 -20~70 PCB Pin 490-4690-ND 1.26 1.05 82 PKM22EPH2001 
2.0 25Vp-p 70 19,000 -20~70 PCB Pin 490-4691-ND 90 15 58 PKM22EPPH2001-B0 
8 40 25Vp-p 75 12,000 -20~70 PCB Pin 490-4692-ND at 65 50 PKM22EPPH4001-B0 
4.0 25Vp-p 85 12,000 -20~70 PCB Pin 490-4695-ND 96 -80 62 PKM22EPPH4007-B0 
9 40 25Vp-p 75 12,000 -20~70 PCB Pin 490-4693-ND 94 18 61 PKM22EPPH4005-B0 
10 40 25Vp-p 75 9,500 -20~70 Wire 490-4696-ND 1.51 1.25 98 PKM17EWH4000 
14 40 30Vp-p 70 5,500 -40 ~ 85 PCB Pin 490-4697-ND 58 et) 38 PKM13EPYH4002-B0 
40 30Vp-p 70 5,500 -40 ~ 85 PCB Pin 490-4698-ND 53 A5 35 PKM13EPYH4000-A0 
12 3.3 20VDC 80 — -20~70 Wire 490-4701-ND 5.34 4.43 3.44 PKB24SWH3301 
13 3.6 15VDC 90 = -20~70 PCB Pin 490-4702-ND 2.83 2.35 1.83 PKB24SPCH3601-BO 
14 3.8 20VDC 90 _ -20~70 PCB Pin 490-4703-ND 1.49 1.24 96 PKM24SPH3805 
15 2.5 20VDC 75 - -20~70 PCB Pin 490-4704-ND 2.02 1.67 1.30 PKM30SPTH2501-BO 


+CutTape _t Tape and Reel 


itera Electret Condenser Microphone and Holders 


Electret condenser microphones consist of a high voltage internal electret membrane, a metal electrode and a field effect commitment to quality has earned them approval from a famous global manufacturer of mobile phones. Horn’s ECMs 
transistor (FET). They are manufactured in a quality controlled facility in China. All microphones are produced with utilize a highly efficient, low impedance design, available in omni directional, unidirectional and noise canceling versions. 
Japanese made FETs to ensure high quality and reliability. This along with 100% testing ensure a zero defect rate. Horn’s All microphones are non-washable. 


Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 


Term 1 
Terme Term. 1 Term, 2 Term. 1 Term.2 Term. 1 \Term 2 


Fig. 11 SMT 


Physical Operating Current 
Size Sensitivity Voltage Consumption S/N Digi-Key Price Each Horn 
Fig. Type (mm) (0dB = 1V/Pa) Standard Maximum Ratio Part No. 1 10 100 Part No. 
09.7 x6.5 -42dB +2dB 4.5V 0.50mA >60dB 359-1042-ND§ 98 74 AQ EM9765-422-G 
1 09.7 x 4.5 -44dB +2dB 4.5V 0.50mA >60dB 359-1047-ND§ 1.11 83 56 EM9745-442-G 
09.4 x 6.5 -44dB +2dB 4.5V 0.50mA >60dB 359-1008-ND 1.16 87 58 EM9465-442 
09.4 x 6.5 -44dB +2dB 4.5V 0.50mA >60dB 359-1049-ND§ 1.16 87 58 EM9465-442-G 
09.7 x 6.5 -42dB +2dB 4.5V 0.50mA >60dB 359-1043-ND§ 98 74 AQ EM9765P-422-G 
2 09.7 x 4.5 -44dB +2dB 4.5V 0.45mA >60dB 359-1048-ND§ 1.20 90 60 EM9745P-442-G 
09.4 x 6.5 -44dB +2dB 4.5V 0.50mA >60dB 359-1050-ND§ 1,25: 94 63 EM9465P-442-G 
96.0 x 5.0 -44dB +3dB 4.5V 0.50mA >60dB 359-1011-ND 1.25 94 63 EM6050-423 
96.0 x 5.0 -44dB +3dB 4.5V 0.50mA >60dB 359-1052-ND§ 1.25 94 63 EM6050-423-G 
06.0 x 5.0 -44dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1012-ND 1.25 94 63 EM6050-443 
96.0 x 5.0 -44dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1053-ND§ 1.25 94 63 EM6050-443-G 
96.0 x 3.5 -38dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1017-ND 3.03 2.28 1.52 EM6035-383 
06.0 x 3.5 -38dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1058-ND§ 3.03 2.28 1.52 EM6035-383-G 
96.0 x 3.5 -40dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1059-ND§ 3.03 2.28 1.52 EM6035-403-G 
06.0 x 2.7 -42dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1019-ND 3.03 2.28 1.52 EM6027-423 
06.0 x 2.7 -42dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1060-ND§ 3.03 2.28 1.52 EM6027-423-G 
3 96.0 x 2.2 -40dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1023-ND 1.31 94 70 EM6022-40BC10833 
96.0 x 2.2 -40dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1063-ND§ 1.31 94 70 EM6022-40BC10833-G 
06.0 x 1.5 -44dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1027-ND 1.93 1.38 1.03 EM6015-44BC010833 
Omni- 06.0 x 1.5 -44dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1067-ND§ 1.93 1.38 1.03 EM6015-44BC010833-G 
directional 06.0 x 1.8 -44dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1029-ND 1.75: 1.25 93 EM6018-44BC10833 
06.0 x 1.8 -44dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1069-ND§ 1.75 1.25 93 EM6018-44BC010833-G 
06.0 x 1.3 -48dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1030-ND 2.06 1.47 1.09 EM6013-48BC10833 
96.0 x 1.3 -48dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1070-ND§ 2.06 1.47 1.09 EM6013-48BC108&33-G 
06.0x 1.1 -46dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1035-ND 2.62 1.87 1.39 EM6011-46FC108&33 
06.0x 1.1 -46dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1075-ND§ 2.62 1.87 1.39 EM6011-46FC108&33-G 
96.0 x 5.0 -42dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1054-ND§ 1.34 1.01 67 EM6050P-423-G 
4 96.0 x 5.0 -44dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1014-ND 1.34 1.01 67 EM6050P-443 
06.0 x 5.0 -44dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1055-ND§ 1.34 1.01 67 EM6050P-443-G 
06.0 x 2.7 -42dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1061-ND§ 3.34 2.51 1.67 EM6027PA-423-G 
96.0x 1.8 -46dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1024-ND 1.81 1.30 96 EM6018P-46BC10&33 
5 96.0 x 1.8 -46dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1064-ND§ 1.81 1.30 96 EM6018P-46BC10&33-G 
06.0 x 2.2 -42dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1025-ND 1.31 94 70 EM6022P-42BC10&33 
96.0 x 2.2 -42dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1065-ND§ 1.31 94 70 EM6022P-42BC108&33-G 
04.5 x 3.0 -44dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1021-ND 3.57 2.68 1.79 EM4530-443 
04.5 x 3.0 -44dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1062-ND§ 3.30 2.48 1.65 EM4530-443-G 
04.0 x 2.0 -48dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1033-ND 2.18 1.56 1.16 EM4020-48BC10833 
04.0 x 2.0 -48dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1073-ND§ 2.18 1.56 1.16 EM4020-48BC010833-G 
6 04.0x 1.1 -62dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1034-ND 2.81 2.01 1.49 EM4011-52FC108&33 
04.0x1.1 -52dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1074-ND§ 2.81 2.01 1.49 EM4011-52FC108&33-G 
04.0x1.5 -46dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1076-ND§ 2.68 1.92 1.42 EM4015-46BC10833-G 
+ Cut Tape t+ Tape and Reel § RoHS Compliant (Continued) 
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aon Electret Condenser Microphone and Holders (cont) 


Physical Operating Current 
Size Sensitivity Voltage Consumption S/N Digi-Key Price Each Horn 
Fig. Type (mm) (OdB = 1V/Pa) Standard Maximum Ratio Part No. 1 10 100 Part No. 
7 010.0x 5.0 -38dB +2dB 4.5V 0.50mA >60dB 359-1026-ND 50 36 PT: EM1050-38 
010.0x5.0 -38dB +2dB 4.5V 0.50mA >60dB 359-1066-ND§ 50 36 27 EM1050-38-G 
8 96.0 x 2.2 -42dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1028-ND 1.50 1.07 80 EM6022S-42BC10&33 
Omni- 96.0 x 2.2 -42dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1068-ND§ 1.50 1.07 80 EM6022S-42BC108&33-G 
9 directional 010.0 x 5.0 -40dB +2dB 4.5V 0.50mA >60dB 359-1071-ND§ 56 Al it) EM1050P-40-G 
40 04.5 x 1.3 -50dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1032-ND 2.18 1.56 1.16 EM4513-50BC10833 
04.5 x 1.3 -50dB +4dB 2.0V 0.50mA >55dB 359-1072-ND§ 2.18 1.56 1.16 EM4513-50BC10833-G 
4 06.0 x 1.8 -42dB +3dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1087-1-ND§t 5.64 4.24 2.83 EM6018SMT-42BC10&33-G 
96.0 x 1.8 -42dB +3dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1087-2-ND§t 508.20/600 EM6018SMT-42BC108&33-G 
3 06.0 x 5.0 -51dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1016-ND 3.21 241 1.61 EM6050U-514 
96.0 x 5.0 -51dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1057-ND§ 3.21 241 1.61 EM6050U-514-G 
Uni- 09.7 x 5.2 -47dB +4dB 1.5V 0.50mA >60dB 359-1003-ND 3.39 2.54 1.70 EM9752U-474 
directional 09.7 x5.2 -47dB +4dB 1.5V 0.50mA >60dB 359-1044-ND§ 2.96 2.22 1.48 EM9752U-474-G 
12 09.7 x 5.2 -51dB +4dB 1.5V 0.50mA >60dB 359-1004-ND 3.39 2.54 1.70 EM9752U-514 
09.7 x 5.2 -51dB +4dB 1.5V 0.50mA >60dB 359-1045-ND§ 2.96 2.22 1.48 EM9752U-514-G 
98.0 x 5.0 -51dB +4dB 1.5V 0.50mA >58dB 359-1010-ND 3.39 2.54 1.70 EM8050U-514 
3 : 96.0 x 5.0 -51dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1056-ND§ 3.21 241 1.61 EM6050N-514-G 
7 Cancelling 09.7x5.2 -51dB +40B 1.5V 0.50mA >58dB 359-1046-ND§ 3.30 2.48 1.65 | EM9752N-514-G 
13 Microphone holder for 4.0 x 1.5mm Microphone ... 359-1078-ND§ AL 25 16 01.AE.MT.401504-G 
14 Microphone holder for 6.0 x 1.5mm Microphone 359-1038-ND Al 25 16 01.AE.MT.601503 
14 Microphone holder for 6.0 x 1.5mm Microphone 359-1079-ND§ Al 25 16 01.AE.MT.601503-G 
15 Microphone holder for 6.0 x 1.8mm Microphone 359-1039-ND Al 25 16 01.AE.MT.601803 
15 Microphone holder for 6.0 x 1.8mm Microphone 359-1080-ND§ Al 25 16 01.AE.MT.601803-G 
16 Microphone holder for 9.7 x 4.5mm Microphone 359-1081-ND§ 43 25 16 01.AE.MT.974501-G 
17 Microphone holder for 9.7 x 6.5mm Microphone 359-1082-ND§ 43 25 16 01.AE.MT.976509-G 
18 Microphone holder for 9.4mm Microphone 359-1077-ND§ 43 26 AZ 01.AE.MT.946502-G 


+ Cut Tape t+ Tape and Reel § RoHS Compliant 


£B projects* . 
NEW! unlimited Electret Condenser Microphones 


Audio Products Division 


Physical Standard Max. Current 
Size Sensitivity Operating Built-In S/N Consumption Digi-Key Price Each Projects Unlimited 
Fig. (mm) (dB) Voltage Capacitor Ratio (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 
Uni-directional 

{ 6.0x 3.0 -46 2.0 = 55 0.5 668-1174-ND 2.84 2.03 1.50 PUM-3046L-R 

6.0x 3.5 -46 2.0 - 55 0.5 668-1175-ND 2.84 2.03 1.50 PUM-3546L-R 
Noise Canceling 

45x 3.0 54 2.0 =_ 55 0.5 668-1178-ND 3.33 2.38 1.76 TNM-3054L-R 

1 6.0x 2.7 -51 2.0 _ 55 0.5 668-1143-ND 2.98 2.13 1.58 PNM-2751L-R 
6.0x 3.5 46 2.0 _ 60 0.5 668-1144-ND 2.98 2.13 1.58 PNM-3546L-R 

Omni-directional 

{ 4.0x1.5 -45 2.0 — 60 0.5 668-1183-ND 3.33 2.38 1.76 TOM-1545L-R 
4.5 x 3.0 46 2.0 = 60 0.5 668-1187-ND 3.33 2.38 1.76 TOM-3046L-R 
6.0x1.2 42 2.0 _ 60 0.5 668-1145-ND 417 2.98 2.21 POM-1242L-R 
6.0x2.2 42 2.0 33pF 60 0.5 668-1148-ND 2.77 1.98 1.47 POM-2242L-C33-R 
6.0x2.2 -46 2.0 33pF 60 0.5 668-1151-ND 2.77 1.98 1.47 POM-2246L-C33-R 
6.0x 2.7 -38 2.0 =- 60 0.5 668-1156-ND 2.77 1.98 1.47 POM-2738L-R 
6.0.x 2.7 42 2.0 _- 60 0.5 668-1159-ND 2.77 1.98 1.47 POM-2742L-2-R 

rs 6.0x 2.7 -46 2.0 =- 60 0.5 668-1163-ND 2.77 1.98 1.47 POM-2746L-R 
6.0x 3.0 42 2.0 =_ 60 0.5 668-1165-ND 2.49 1.78 1.32 POM-3042L-R 
6.0x 3.0 -46 2.0 =- 60 0.5 668-1167-ND 2.49 1.78 1.32 POM-3046L-R 
6.0x3.5 42 2.0 _ 60 0.5 668-1169-ND 2.49 1.78 1.32 POM-3542L-R 
6.0x3.5 -46 2.0 _ 60 0.5 668-1171-ND 2.49 1.78 1.32 POM-3546L-R 
6.0x 3.5 -49 2.0 = 60 0.5 668-1173-ND 2.49 1.78 1.32 POM-3549L-R 
4.0x1.5 -45 2.0 _ 60 0.5 668-1184-ND 3.33 2.38 1.76 TOM-1545P-R 
6.0x1.5 -47 2.0 _ 60 0.5 668-1146-ND 4A7 2.98 2.21 POM-1547P-R. 
6.0x2.2 42 2.0 33pF 60 0.5 668-1149-ND 2.77 1.98 1.47 POM-2242P-C33-R 
6.0x2.2 -46 2.0 =- 60 0.5 668-1152-ND 2.77 1.98 1.47 POM-2246P-2-R 
6.0x2.2 -46 2.0 33pF 60 0.5 668-1153-ND 2.77 1.98 1.47 POM-2246P-C33-R 
6.0x 2.7 -35 3.0 = 60 0.5 668-1155-ND 2.77 1.98 1.47 POM-2735P-R 
6.0x 2.7 -38 2.0 _ 60 0.5 668-1158-ND 2.77 1.98 1.47 POM-2738P-R 

3 6.0x 2.7 -38 2.0 33pF 60 0.5 668-1157-ND 2.77 1.98 1.47 POM-2738P-C33-R 
6.0x 2.7 -42 2.0 _ 60 0.5 668-1160-ND 2.77 1.98 1.47 POM-2742P-2-R 
6.0x2.7 42 2.0 33pF 60 0.5 668-1161-ND 277 1.98 1.47 POM-2742P-C33-R 
6.0x 2.7 46 2.0 = 60 0.5 668-1164-ND 2.77 1.98 1.47 POM-2746P-R 
6.0x 3.0 42 2.0 _ 60 0.5 668-1166-ND 2.49 1.78 1.32 POM-3042P-R 
6.0x 3.0 -46 2.0 _ 60 0.5 668-1168-ND 2.49 1.78 1.32 POM-3046P-R. 
6.0x3.5 42 2.0 _ 60 0.5 668-1170-ND 2.49 1.78 1.32 POM-3542P-R. 
6.0x 3.5 46 2.0 = 60 0.5 668-1172-ND 2.49 1.78 1.32 POM-3546P-R 
40x 1.0 -45 2.0 33pF 60 0.5 668-1179-ND 3.33 2.38 1.76 TOM-1045S-C33-R 
40x11 -45 2.0 33pF 60 0.5 668-1180-ND 3.33 2.38 1.76 TOM-1145S-C33-R 
4.0x1.2 -45 2.0 33pF 60 0.5 668-1182-ND 3.33 2.38 1.76 TOM-1245S-C33-R 
40x15 -45 2.0 33pF 60 0.5 668-1185-ND 3.33 2.38 1.76 TOM-1545S-C33-R 

4 4.0x1.5 45 2.0 = 60 0.5 668-1186-ND 3.33 2.38 1.76 TOM-1545S-R 
§.8 x 2.2 -38 2.0 _ 60 0.5 668-1177-ND 2.98 2.13 1.58 ROM-2238S-NF-R 
6.0x1.5 -47 2.0 _ 60 0.5 668-1147-ND 417 2.98 2.21 POM-1547S-R 
6.0x2.2 42 2.0 33pF 60 0.5 668-1150-ND 2.77 1.98 1.47 POM-2242S-C33-R 
6.0x2.2 -46 2.0 _ 60 0.5 668-1154-ND 2.77 1.98 1.47 POM-2246S-2-R 
6.0x 2.7 42 2.0 33pF 60 0.5 668-1162-ND 2.77 1.98 1.47 POM-2742S-C33-R 

5 5.8 x 2.2 -38 2.0 = 60 0.5 668-1176-ND 2.98 2.13 1.58 ROM-2238P-NF-R 

6 4.0x1.2 -42 2.0 a 60 0.5 668-1181-ND 3.33 2.38 1.76 TOM-1242L-NF-R 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic 


Consists of a high voltage internal electret membrane, metal electrode and a Field Effect 
Transistor (FET). Doesn't need a high-voltage bias from the outside like ordinary condenser 
microphones. Features: Highly efficient electrical specification, pressure type operating principle, 
low impedance (2.2kQ), omnidirectional back directivity and a high degree of reliability under 


WS 


Electret Condenser Microphone Cartridges 


adverse shock, vibration and environmental tests. Applications: Telephone and telephone 
answering devices, tape recorders, intercoms, computer modems, completed microphones for 
recording, testing and monitoring, hearing aids, sonic controlled toys and sensors and others. All 
buzzers and microphones are non-washable. 
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Physical Frequency | Operating Current 
Size Sensitivity Range Voltage | Consumption Sensitivity S/N Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig Type (mm) (OdB = 1V/Pa) (Hz) Max./Std. Max. Reduction Ratio | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
1 96.0X1.3 | -44dB +3dB 20-16k 10v/2v 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB | P11957-NDt 2.83 2.51 2.03 | WM-63GCT )) 
1 Omni- 06.0X1.3 | -44dB +3dB 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB | P11958-NDt 3.02 2.68 2.17 | WM-63GNT ground ~ 
2 | directional | 06.0X1.3 | -44dB +3dB 20-16k 10v/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB | P11961-ND 3.47 3.08 2.49 | WM-63PRT 
3 06.0X2.2 | -45dB +4dB 20-16k 10v/2v 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB | P9955-NDt 2.05 1.82 1.48 | WM-64C 
3 96.0X2.2 | -45dB +4dB 20-16k 10v/2v 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB | P9958-NDt 2.03 1.81 1.46 | WM-64K 
1 Omni- 06.0X2.2 | -44dB +3dB 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB | P11964-NDt 1.99 1.77 1.43 | WM-64MCT 
1 | directional | 06.0X2.2 | -44dB +3dB 20-16k 10v/2v 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB | P11965-NDt 2.11 1.88 1.52 | WM-64MNT output 
4 06.0X2.2 | -44dB +3dB 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB | P11969-NDt 2.52 2.23 1.81 | WM-64PNT \ Ss 
Omni: = 
5 ‘i 7 i 06.0X3.4 | -35dB +4dB 20-20k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >62dB | P9925-ND 1.86 1.66 1.34 | WM-61A 
irectional 
6 Gai 07.7X3.0 | -44dB +3dB 20-16k 10v/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB | P11959-ND 4.97 4.41 3.56 | WM-63GNT330 
7 aircon 07.5X2.4 | -44dB +3dB 20-16k 1ov/2v 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB | P11960-ND 5.01 4.44 3.59 | WM-63GNT335 
i I 
8 07.7X4.0 | -44dB +3dB 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB | P11966-ND 3.90 3.47 2.80 | WM-64MNT330A 
9 Uni- 99.7X5.0 | -47dB+4dB | 100-16k |) 10V/1.5V 0.5mA within -3dB @ 1V >60dB | P9961-ND 2.52 2.23 1.81 | WM-55A103 output 
10 | directional | 06.0X5.0 | -50dB+4dB | 100-12k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >55dB | P9964-ND 2.11 1.88 1.52 | WM-65A103 
an Noise 09.7X5.0 | -54dB+4dB / 100-10k ) 10V/1.5V 0.5mA within -3dB @ 1V >58dB | P9897-ND 2.77 2.46 1.99 | WM-55D103 
Canceling 
t With built-in cap 
Microphone Holders 
Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | Part No. fl 10 100 500 Part No. Use With Panasonic Part No. 
1 | P9950-ND 59 50 39 .28 | M3CA0208A4 | WM-55A103, WM-55D103 
2 P9952-ND 59 50 39 28 M3CA0207A4 WM-55A103, WM-55D103 
Fig. 2 
know tes Electret Condenser Microphones 
Term. #1 Output Term. #1 Output 
ACOUSTICS 
Applications: Term. #2 GND Term. #2 ono) 


«Headsets * Corded and cordless telephones * PCs, PC tablets, laptops * PDAs, MP3 players * Automotive and automotive accessories » General electronics 


Features: 


* Operating Temperature: -25° ~ 55°C » Highly efficient electrical specifications * Provide good acoustic performance and reliability under typical environmental conditions 


Industry standard sizes * Omni, Uni, and Noise Canceling ¢ Integrated RF filtering * Multiple terminations available - Solderless, Pin Type, and PCB 


Physical | Sensitivity Freq. | Standard |Maximum | Max. Current Knowles 
Size @1KHz Range | Operating | Operating | Consumption| S/N Built-in | Digi-Key Price Each Acoustics 
Fig.) (mm) |(dBre1V/Pa)| (Hz) Voltage | Voltage (mA) Ratio | Capacitor | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Omni-Directional 

1 |06.0x2.7 -42 +3 100 - 10K 2.0 10 0.500 >60dB ) 10pF, 33pF | 423-1045-ND 1.58 1.42 1.14 | MB6027ASC-1 

1 |06.0x2.2 -42 +3 100 - 10K 2.0 10 0.500 >60dB ) 10pF, 33pF | 423-1076-ND§ NEW! 1.06 96 .77 | MB6022ASC-1 

2 |06.0x 3.0 -38 +4 100 - 10K 3.0 10 0.500 >55dB None 423-1018-ND 1.62 1.46 1.18 | MD6030ASZ-1 

3 |09.7x4.5 -41 +3 100 - 10K 2.0 10 0.500 >55dB 10pF 423-1024-ND 1.25 80 .58 | MD9745APA-1 

3 |06.0x 2.2 -40 +3 100 - 10K 2.0 10 0.500 >60dB ) 10pF, 33pF | 423-1043-ND 1.86 1.68 1.34 | MB6022APC-0 

4 |09.7x4.5 -44 +2 100 - 10K 2.0 10 0.500 >55dB None 423-1023-ND 1.01 91 .75 | MD9745APZ-F 

5 |04.0x1.5 -42 +2 100 - 10K 2.0 10 0.500 >55dB | 10pF, 33pF | 423-1048-ND 3.47 3.13 3.07 | MB4015ABC-1 

5 |04.0x1.5 -44 +2 100 - 10K 2.0 10 0.500 >55dB | 10pF, 33pF | 423-1049-ND 3.47 3.13 3.07 | MB4015ABC-2 

6 |04.0x1.5 -44 +2 100 - 10K 2.0 10 0.500 >55dB | 10pF, 33pF | 423-1050-ND 4.12 3.71 3.63 | MB4015ARC-0 (Poly) 
7 |04.0x1.5 -44 +2 100 - 10K 2.0 10 0.500 >55dB |) 10pF, 33pF | 423-1051-ND 3.79 3.41 3.34 | MB4015ARC-2 (Shin) 
8 |04.0x1.5 -44 +3 100 - 10K 2.0 10 0.500 >60dB | 10pF, 33pF | 423-1052-ND 3.82 3.44 3.37 | MB4015ARC-1 (FPC) 
9 |04.0x1.5 -42 +3 100 - 10K 2.0 10 0.500 >55dB | 10pF, 33pF | 423-1047-ND 3.64 3.28 3.21 | MB4015ASC-1 

9 |06.0x2.2 -45 +2 100 - 10K 3.0 10 0.500 >60dB | 10pF, 33pF | 423-1075-ND§ NEW! 1.62 1.46 1.17 | MB6022ABC-3 

Noise Canceling 

9 |04.0x1.5 -46 +3 100 - 10K 2.0 10 0.500 >55dB | 10pF, 33pF | 423-1053-ND 4.16 3.75 3.67 | MB4015NSC-3 

10 |96.0x 3.0 -37 +4 300 - 6K 3.0 10 0.500 >55dB | 10pF, 33pF | 423-1020-ND 4.28 3.86 3.09 | MD6030NSC-0 

11 |99.7 x 5.2 -38 +3 300 - 6K 3.0 10 0.500 >55dB None 423-1027-ND 2.36 2.13 1.72 | MD9752NSZ-0 

11 |09.7x5.5 -40 +3 300 - 6K 3.0 10 0.500 >55dB None 423-1079-ND§ NEW! 1.85 1.67 1.34 | MD9752NSZ-1 

12 |06.0x 2.2 -44 +3 100 - 10K 2.0 10 0.500 >60dB ) 10pF, 33pF | 423-1046-ND 2.73 1.85 1.50 | MB6022NSC-2R 

Unidirectional 
11 |09.7x5.5 -44 +2 100 - 10K 1:5 10 0.500 >55dB None 423-1025-ND 2.69 1.77 1.43 | MD9755USZ-1 
12 |06.0x 5.2 -44 +3 100 - 10K 2.0 10 0.500 >60dB None 423-1078-ND§ NEW! 1.68 1.52 1.22 | MB6052USZ-2 
§ RoHS Compliant 


Fig. 3 
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Fig. 5 
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—External Contacts 
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Capacitors mounted on exterior 
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é <«: High Performance Fig. 2 


fmcoustics Audio Products 
Omni-Directional Electret Microphones Dim. in mm. 
EK Series: 


¢ Integral FET amplifier * High electroacoustical sensitivity * Low vibration sensitivity * Low noise 
* 3-Wire configuration 

FG Series: 

¢Integral FET amplifier * Wide, flat frequency response * Low noise performance »* High 
electroacoustic sensitivity * 3-Wire configuration 


EM Series: 
¢ Integral FET amplifier * High electroacoustical sensitivity * Low vibration sensitivity * Low Noise 


* Small size 
WP Series: 
* Integral FET amplifier * High electroacoustical sensitivity * Low noise » Low vibration sensitivity Sound Ports 
Flat response down to very low frequency * Survives submersion in water * 3-Wire configuration 
Max. Amplifier Max. “A” Weighted Output Knowles 
(dB re (dB re DC Supply Current Noise (1KHz Impedance Digi-Key Price Each Acoustics 
Fig. 1V/Pa) 1V/0.1 Pa) Voltage Drain (uA) Equivalent SPL) (Q) Part No. 1 10 100 Part No. 
1 -33 +3 -53 43 1.0- 10 50 26.0 dB 4400 423-1006-ND 20.09 18.10 13.59 EK-3024 
-33 +3 -53 +3 1.0- 10 50 26.0 dB 4400 423-1007-ND 19.64 17.70 13.33 EK-3027 
2 -33 +3 -53 43 1.0- 10 50 26.0 dB 4400 423-1008-ND 24.54 22.12 15.80 EK-3132 
-33 +3 -53 43 1.0-1.6 50 30.0 dB 4400 423-1000-ND 31.21 28.12 20.09 FG-3329 
-33 43 = 0.9-1.6 50 28.0 dB 4400 423-1063-ND 29.65 26.71 21.05 FG-3629 
3 -33 +3 = 0.9 - 1.6 50 28.0 dB 4400 423-1064-NDe 40.10 36.13 25.81 FG-3629-P16 
-43 43 = 0.9-1.6 50 30.0 dB 4400 423-1067-ND 26.81 24.16 19.04 FG-3742-C05 
-43 43 = 0.9- 1.6 50 30.0 dB 4400 423-1068-NDe 29.97 27.01 21.29 FG-3742-D36 
4 -36 +3 _ 0.9- 10 50 31.0 dB 4400 423-1061-ND 28.91 26.05 18.61 EM-3046 
-36 +3 0.9- 10 50 31.0 dB 4400 423-1062-NDe 31.18 28.09 22.15 EM-3046-P16 
5 -33 43 us 0.9- 1.6 50 28.0 dB 4400 423-1065-ND 29.65 26.71 21.05 FG-3652-C36 
-33 +3 0.9-1.6 50 28.0 dB 4400 423-1066-NDe 40.10 36.13 25.81 FG-3652-P16 
Waterproof Microphones 
6 -34 43 -54 43 1.0- 10 50 28.0 dB 4400 423-1012-ND 30.20 27.21 19.44 WP-3502 
-34 43 -54 43 1.0- 10 50 28.0 dB 4400 423-1054-NDe 37.22 33.53 23.95 WP-3502-P16 


* Has 1 inch long leads 


Noise-Canceling Close Talking Microphones 


NR Series: ¢ Integral FET amplifier * Diaphragm responds to pressure differential giving high rejection of background noise * Small size * High electroacoustical sensitivity * Low vibration sensitivity 


CF Series: ¢ Integral FET amplifier * Diaphragm responds to pressure differential giving high rejection of background noise * Withstands severe environmental conditions * Sound ports protected by woven mesh treated with 
water repellent * High resistance to mechanical shock 


WP Series: ¢ Integral FET amplifier * Survives submersion in 1m water * Corrosion resistant * Withstands explosive decompression * High resistance to mechanical shock ¢ Small size 


Dim. in mm. 
Fig. 1 Sensitivity @ 1KHz Max. Amplifier | Nominal Knowles 
(dB re (dB re Microphone | DC Supply Current Output Imp. | Digi-Key Price Each Acoustics 
4.017, Fig. | 1V/Pa) 1V/0.1 Pa) | Configuration (Vv) Drain (uA) (Ohms) Part No. 1 10 100 Part No. 
1 -32 +3 -52. +3 2-Wire 1.0-10 200 2500 423-1010-ND 16.90 15.23 11.04 NR-3160 
2 -42 +3 -62 +3 3-Wire 1.0- 10 50 3500 423-1014-ND 48.39 43.60 31.14 CF-22949 
Waterproof Microphone 
1 -34 43 -54 43 2-Wire 1.0- 10 300 2500 423-1011-ND 28.14 25.35 18.11 WP-3501 
Piezo Ceramic, Accelerometer, ig: Fig. 4 


Magnetic Balanced Armature Dim. in mm. 


BL Series: ¢ High sensitivity * Wide frequency range and flat response 


i ; Cin “A. 
* Integral FET amplifier * High resistance to mechanical shock * BL-1785 ‘ Sound Port 5.70 
typically used for instrumentation applications »* 3-Wire configuration = i ~< 
BU Series: * Ceramic vibration transducer * High vibration sensitivity and > i ) , 414 
small size * Wide frequency range Internal FET preamplifier * 2 or 3- = > 
Wire configuration : 
is 2 7.92 
ence ad 


BJ Series: ¢ Balanced armature technology * High efficiency, stability and i (Inside) 
reliability * Self-shielded against external magnetic fields * Small size 
* Omni-directional * 2-Wire configuration 


Sensitivity @ 1KHz Nominal Max. Amplifier Max. “A” Weighted Output Imp. Knowles 
(dB re (dB re (dB re DC Supply DC Res. Current Noise (1KHz @ 1KHz Digi-Key Price Each Acoustics 
Fig. 1V/Pa) 1V/0.1 Pa) 1V/g) Voltage (Ohms) Drain (uA) Equivalent SPL) (Ohms) Part No. ul 10 100 Part No. 
Piezo Ceramic Microphones 
1 -49 +3 -69 343 = 3.0 = 160 34.0dB 4000 423-1003-ND 102.18 92.06 65.76 BL-21785 
2 -49 +3 -69 +3 = 3.0 = 160 34.0dB 4000 423-1002-ND 126.99 114.07 90.57 BL-21994 


Accelerometer (Vibration-Sensing Transducer) 


3 = _ -45.0 +4.5 1.5-10 = 50 _ 5200 423-1004-ND 52.71 47.49 33.92 BU-21771 


Magnetic Balanced Armature 


4 -65.5 +3 -75.5 +3 = = 900 = = 3900 423-1001-ND 36.03 32.46 23.19 BJ-21590 


(Continued) 
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High Performance Audio Products (cont) 
Specialty Speakers 


ACOUSTICS 


KGa 
U 


CB Series: * Balanced-armature, magnetic technology to give high efficiency, stability and reliability * Excellent sound quality *High speech intelligibility * Suitable for PCB 
mounting * Can function as a microphone or beeper ¢ Stainless steel enclosure * 3 Position male header attached CM Series: ¢ Balanced-armature, magnetic technology to give 
high efficiency, stability and reliability * High acoustic efficiency enables sufficient sound output even when limited power is available « In-built static protection * Lightweight, 
matt-black, plastic housing * Ergonomically designed with rounded edge to fit the concha * High-quality sound output * Tailored bandwidth for superb speech intelligibility 
* Rugged construction 2 Position flexi-circuit attached MR Series: * Highly waterproof no loss of performance after immersion in 15m water » Corrosion resistant 
¢ Withstands explosive decompression * Excellent environmental performance * High resistance to mechanical shock *3 Wire leads attached BK Series: * Balanced-armature, 
magnetic technology to give high efficiency, stability and reliability * High sensitivity * Low distortion » Self shielded for low magnetic radiation Cl! Series: * High sensitivity, 
wide bandwidth response * Low distortion ° Self shielded for low magnetic radiation ED Series: * Balanced-armature, magnetic technology to give high efficiency, stability and 


reliability * High sensitivity * Low distortion * Self shielded for low magnetic radiation 


Dim. in mm 


Nominal DC} Impedance | Sound /|Nominal Output@| Nominal Output @ Knowles 
Resistance @ Port 1KHz, Distance= | 1KHz, Sealed to IEC Distortion Digi-Key Price Each Acoustics 
Fig.| (Ohms) Frequency | Location | 30cm(dBSPL) | 318 Coupler (dB SPL) | Max % @ Hz| Part No. fl 10 100 | PartNo. 
Handset Tranceiver eer niet 

4.2 12@1KHz | Top Edge 73 - 15 500 | 423-1030-ND 19.88 17.91 12.79 |CB-22844 

4.2 12@1KHz Face 73 - 15 500 | 423-1033-ND 19.88 17.91 12.79 |CB-22846 

1 11.5 24@1KHz Face 73 - 15 500 | 423-1034-ND 25.88 23.32 16.66 |CB-22847 

21.5 48@1KHz Face 73 _ 15 500 | 423-1035-ND 19.88 17.91 12.79 |CB-22848 

11.5 24@1KHz | Top Edge 73 _ 15 500 | 423-1031-ND 25.88 23.32 16.66 |CB-22849 

21.5 48@1KHz | Top Edge 73 - 15 500 | 423-1032-ND 25.88 23.32 16.66 |CB-22850 

Headset Speaker — Flexi-Circuit 
2 65 150@1KHz _ - 103 2 300 | 423-1036-ND 21.92 19.75 14.11 |CM-23152 
8.5 30@1KHz - - 103 2 300 | 423-1037-ND 26.59 23.96 17.12 |CM-28431 
Headset Speaker — Wire Lead Out 
3 10 21@1KHz _ - 100 5 300 | 423-1038-ND 61.15 55.09 39.35 |MR-3243 
Balanced Armature Speakers 

4 10.7 13.3@500Hz| — - - 10 500 | 423-1055-ND 17.97 16.20 12.77 |BK-28507 
10.7 13.3@500Hz| — =- - 10 500 | 423-1056-NDe 24.43 22.02 17.34 |BK-28507-P16 
5 20.0 45@500Hz - - - 35 500 | 423-1058-NDe 32.93 29.67 23.39 |CI-22955-P16 

6 3.32 10.2@500Hz| — - - 5.0 800 | 423-1059-ND 22.73 20.48 16.14 |ED-23619 
3.32 10.2@500Hz| — _ - 5.0 800 | 423-1060-NDs 30.63 27.60 21.76 |ED-23619-P16 


* Has 1 inch long leads 


SiSonic™ Silicon Microphones 


Features: * Surface mount microphone »* Compatible with standard surface mount soldering process »* Automated pick 
‘n’ place using standard equipment «No off-line soldering or insertion * Highly shock resistant »* Low vibration 
sensitivity * Operation at high and low temperature * Ability to integrate additional electronics into package * Omni- 
directional * Applications: * Cellular phones »* Corded and cordless telephones * PCs, PC tablets, laptops » PDAs, 
MP3 players * Automotive and automotive accessories »* General electronics Sisonic Zero-Height: * SiSonic “Zero 
Height” shrinks product thickness by up to 30% * Minimizes distance between PCB and mobile device housing « Ideal for 


Fig. 1 — SiSonic Standard 


Fig. 2 — SiSonic Zero - Height 


microphone placement on reverse side of PCB, while maintaining acoustic port on top side of mobile device, for clamshell 
phone designs Enables the thinnest, highest density product designs * Integrated Amplified version increases output 
signal by up to 20dB SiSonic Mini: * New Mini SiSonic with a footprint less than 18mm? reduces manufacturing costs 
and brings greater design flexibility * Rugged, solid state design process for stable acoustic performance under extreme 
conditions such as temperature, shock and vibration » Flexible package design allows for future product enhancements and 
integration of additional components Integrated Amplified version increases output signal by up to 20dB Dirfisiav tara 


Fig. 3 — SiSonic Mini 


Sound i 
oun: Top View 1. Output 
mG fe 2. No Connection 
(Gain Control on 
SP0103 Model) 
3. Ground 
4. Power 
Note: No board washing after solder re-flow 
Sensitivity Maximum S/N Typical Cut Tape Knowles 
@1KHz Voltage Current Ratio Min. Operating Built-in Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Acoustics 
Fig.| (dB re 1V/Pa) oc Consumption @ 1KHz Temperature Capacitor Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
f 42 +4 1.5~5.5V | <0.250mA @ 5.5VDC >55dB -40° - 100°C 10pF, 33pF 423-1039-1-ND 6.00 5.28 4.40 =— _ — | SP0102NC3-2 
-22 +4 1.5~5.5V | <0.350mA @ 5.5VDC >55dB -40° - 100°C 10pF, 33pF 423-1040-1-ND 6.90 6.08 5.06 423-1040-2-ND 1,200 4462.01/M | SP0103NC3-2 
; -42 +4 1.5~5.5V | <0.250mA @ 5.5VDC <55dB -40° - 100°C _ 423-1069-1-ND 4.62 3.17 2.52 423-1069-2-ND 900 1950.30 | SPO102BE3-5 
-22 +4 1.5~5.5V | <0.350mA @ 5.5VDC <59dB -40° - 100°C - 423-1074-1-ND 6.50 6.08 5.22 423-1074-2-ND 900 3827.69 | SPO103BE3-5 
42 +4 1.5~5.5V | <0.250mA @ 5.5VDC <59dB -40° - 100°C _ 423-1070-1-ND 4.37 3.70 3.18 423-1070-2-ND 1,200 2584.87/M | SPM0102ND3-2 
Fi 42 +4 1.5~5.5V | <0.250mA @ 5.5VDC <59dB -40° - 100°C = 423-1071-1-NDe 6.50 5.57 4.79 423-1071-2-ND 1,200 3897.01/M | SPMO0102NE3-2 
-22 +4 1.5~5.5V | <0.350mA @ 5.5VDC <59dB -40° - 100°C = 423-1072-1-ND 4.73 4.06 3.49 423-1072-2-ND 1,200 2838.16/M | SPM0103ND3-2 
« With enhanced RFF filtering 
Waterproof 
Acoustical 
Transducers Dim. in mm. JI Orientation 


of hole 
pattern not 
fixed 


MR Series: * Highly waterproof, no loss of performance after 
immersion in 15m water * Corrosion resistant * Withstands explosive 


pattern not 
fixed 


decompression Excellent environmental performance * High 
resistance to mechanical shock « Wire leads attached 
Sensitivity @ 1 KHz oC Max. Amplifier DCR @ 20 Max. “A” Weighted Load Output Imp. Knowles 
(dB re (dB re Supply Current dC +10% Noise (1KHz Condition @ 1KHz Digi-Key Price Each Acoustics 
Fig. 1v/Pa) 1V/0.1 Pa) Voltage Drain (WA) (Ohms) Equivalent SPL) (Ohms) (Ohms) Part No. 1 10 100 Part No. 
Electret Microphone 
1 4124 6124 1.0 - 20 50 — 30 10K 3.5K 423-1016-ND 37.73 34.00 27.50 MR-8406 
Magnetic Microphone 
2 -67.5 43 -87.5 +3 =— = 75.5 - 300 300 423-1015-ND 23.12 20.84 19.96 MR-3151 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2028 (1073) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


SHEEGERN Aluminum Enclosures 


Fig. 2 Zi Fig. 3 - Aluminum Consoles: ¢ Plain aluminum « The Fig. 5 
Snap Together Aluminum q length of the Flat Top of the MDC Series is 1/2 the | Small Cabinets: 
Boxes: * .040” (1.02mm) Plain | total depth * Finished in Grey *By 
aluminum ¢ An ideal box for con- H Figs. 3 and 4 - Uni-Cab Universal Cabinet System: | removing four screws 
WwW struction where screws cannot + Bases are .090 (2.29mm) aluminum. Covers are .063” | in bottom, cover slides 
S be used and where access to Wy (1.60mm) aluminum, Type 3003-H14 metal *Pem nuts | off for easy access to 
the box must be quick and often. used throughout for longer life and ease of assembly | interior of enclosure * A 
Aluminum Boxes: The catches hold the box together tightly §, and disassembly +All parts are primed to protect the | housing for small instruments, amplifiers, 
* 040” (1.02mm) Plain | Crown Royal Series Chassis: + Versatile and rugged metal against the elements and to serve as a paint base. | intercoms, public address systems, and for 
aluminum * Screw | construction * Constructed of .050” (1.27mm) alu- g Bases are finished in textured blue, covers are finished | any small or medium sized item that is being 
fastening, punched | minum, Type 3003-H14 «Plain aluminum ¢ Screws i “5 in semi-gloss white * The base is approximately 1/4” | prepared for the market and where price and 
and tapped included 7 WH (6.35mm) larger than the cover dimensions appearance is a major factor 


Fig. 6 ig. Fig. 8 Fig. 9 


UNI-PAC Universal Cap Cover Chassis: 
Die Cast Packaging System: * Cap cover construc- 
Enclosures: A quality cabinet, engineered tion enables the build- 
Easily machined 6 for versatility and value, at er to use either the < 
units usefulasinstru- yqo>o~" an affordable price. The Uni- top or the bottom of WW. > a 
ment and meter Pac is constructed with .063” safe the chassis for con- Drawn Miniature Box: 
cases * Close-fitted LMB Perforated Box Chassis: | (1.60mm) aluminum, with struction ¢ Chassis * Cold rolled steel, with mount- 
flange lids fasten to bosses in the body | *LMB perforated boxes are | .125” (3.18mm) aluminum can also be mounted ing ears * Made of steel only 
with counter sunk screws * Aluminum | adaptable wherever heat dissi- | sides and four adhesive rubber feet. The top, bottom, | on its side and construction can be on both | * Covers are soldered-in when 
alloy (380) offers excellent screening | pation is required, as well as | and sides are finished in textured blue, the front and | top and bottom at the same time « Built from | used in assembly » Not fabri- 
properties. * Lid adds .156” (3.96mm) to | utmost shielding » Plain alum- | rear panels are finished in semi-gloss white. *Inter- | Aircraft quality .040” (1.02mm) aluminum, | cated (holes punched in the 


height of enclosure. inum changeable front, back, top and bottom panels Type 3003-H14 Plain aluminum box) * Plain steel 
Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Pricing Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Pricing 
DxWxH Part No. 1 10 100 DxWxH Part No. 1 10 100 

2.75 X 2.13 X 2.75 (69.85 x 53.98 7 ior Abuniours hn 582 48.47 438.00 Fig: /6)='Die'Cast Enclosures: 

3.50 x 2.13 x 1.63 (88.90 x 53.98 x 41.28) L101-ND 5.56 46.15 417.00 3.63 x 1.50 x 1.06 (92.20 x 38.10 x 26.99) Lik sle) 9.08 75.36 881.00 
4.00 x 2.25 x 2.25 (101.60 x 57.15 x 57.15) L102-ND 704 58.43 528.00 4.38 x 2.38 x 1.06 (111.13 x 60.33 x 26.99) L150-ND 10.26 85.16 769.50 
5.00 x 2.25 x 2.25 (127.00 x 57.15 x 57.15) L103-ND 7.56 62.75 567.00 4.69 x 3.69 x 2.06 (119.08 x 93.65 x 52.40) L151-ND 16.40 136.12 1230.00 
5.00 x 4.00 x 3.00 (127.00 x 101.60 x 76.20) L104-ND 10.56 87.65 792.00 7.39 x 4.70 x 2.06 (187.73 x 119.46 x 52.40) L152-ND 26.08 216.46 1956.00 

6.00 x 5.00 x 4.00 (152.40 x 127.00 x 101.60) L105-ND 14.76 122.51 1107.00 7.39 x 4.70 x 3.06 (187.73 x 119.46 x 77.80) L153-ND 28.12 233.40 2109.00 
8.00x6.00 x 3.50 (202.20%162.40%08.00) | LIOZND tate 15089 1363.50 Fig: 7 + Eki Peeiorated Box Chases 

A x6. X3. = x st x i el je s i 

10.00 x 6.00 x 3.50 (254.00 x 152.40 x 88.90) L108-ND 21.50 178.45 1612.50 4.25 x 2.25 x 1.25 (107.95 x 57.15 x 31.75) Pea 8.68 72.04 851.00 
12.00 x 7.00 x 4.00 (304.80 x 177.80 x 101.60) L109-ND 29.86 247.84 2239.50 4.00 x 2.25 x 2.25 (101.60 x 57.15 x 57.15) L167-ND 10.54 87.48 790.50 
17.00 x 5.00 x 4.00 (431.80 x 127.00 x 101.60) L110-ND 32.80 272.24 2460.00 3.75 x 3.00 x 2.13 (95.25 x 76.20 x 53.98) L169-ND 12.02 99.77 901.50 

Fig. 2 - Aluminum Boxes (Snap-Together) 5.25 x 3.00 x 2.13 (133.35 x 76.20 x 53.98) L170-ND 13.62 113.05 1021.50 

2.75 x 2.13 x 1.63 (69.85 x 53.98 x 41.28) L111-ND 5.18 42.99 388.50 8.00 x 3.00 x 2.75 (203.20 x 76.20 x 69.85) L171-ND 19.94 165.50 1495.50 

2.75 x 2.13 x 2.75 (69.85 x 53.98 x 69.85) L112-ND 5.84 48.47 438.00 6.25 x 3.50 x 2.13 (158.75 x 88.90 x 53.98) L172-ND 17.18 142.59 1288.50 
eres f ea oiled vea.ae% a(n) men a ae aoaen 5.50 x 3.00 x 1.25 (139.70 x 76.20 x 31.75) L173-ND 13.16 109.23 987.00 
4.00 x 2.00 x 2.75 (101.60 x 50.80 x 69.85) L115-ND 7.06 58.60 529.50 3.00 x 4.00 x 5.00 (76.20 x 101.60 x 127.00) L174-ND 17.60 146.08 _ 1320.00 
5.00 x 2.25 x 2.25 (127.00 x 57.15 x 57.15) Lité-ND 756 6275 56700 6.00 x 4.00 x 3.00 (152.40 x 101.60 x 76.20) L175-ND 20.48 169.98 1536.00 
5.00 x 4.00 x 3.00 (127.00 x 101.60 x 76.20) L117-ND 10.56 87.65 792.00 6.00 x 4.00 x 5.00 (152.40 x 101.60 x 127.00) L176-ND 24.88 206.50 1866.00 

6.00 x 5.00 x 4.00 (152.40 x 127.00 x 101.60) L118-ND 14.76 122.51 1107.00 4.00 x 4.00 x 2.00 (101.60 x 101.60 x 50.80) L177-ND 13.34 110.72 1000.50 

7.00 x 5.00 x 3.00 (177.80 x 127.00 x 76.20) L119-ND 14.94 124.00 1120.50 10.00 x 4.00 x 2.50 (254.00 x 101.60 x 63.50) L178-ND 25.78 213.97 1933.50 

8.00 x 6.00 x 3.50 (203.20 x 152.40 x 88.90) L120-ND 18.18 150.89 1363.50 7.00 x 5.00 x 3.00 (177.80 x 127.00 x 76.20) L179-ND 25.58 212.31 1918.50 
10.00 x 6.00 x 3.50 (254.00 x 152.40 x 88.90) EID) 21.50 178.45 1612.50 8.00 x 6.00 x 4.50 (203.20 x 152.40 x 114.30) L180-ND 35.86 297.64. 2689.50 

Fig. 2 - Crown Royal Series Aluminum Boxes = > = 

2.25 x 1.50 x 1.38 (57.15 x 38.10 x 35.05) L198-ND 6.20 51.46 465.00 Fig. 8 - UNI-PAC Universal Packaging System 
4.25 x 2.25 x 1.25 (107.95 x 57.15 x 31.75) L199-ND 8.44 70.05 633.00 7.00 x 12.00 x 1.75 (177.80 x 304.80 x 44.45) L181-ND 81.38 675.45 6103.50 
5.50 x 3.00 x 1.25 (139.70 x 76.20 x 31.75) L200-ND 11.66 96.78 874.50 9.00 x 12.00 x 3.50 (228.60 x 304.80 x 88.90) L182-ND 99.88 829.00 7491.00 
5.25 x 3.00 x 2.13 (133.35 x 76.20 x 53.98) L201-ND 12.22 101.43 916.50 9.00 x 17.00 x 3.50 (228.60 x 431.80 x 88.90) L183-ND 116.44 966.45 8733.00 
6.25 x 3.50 x 2.13 (158.75 x 88.90 x 53.98) L202-ND 15.36 127.49 1152.00 12.00 x 17.00 x 3.50 (304.80 x 431.80 x 88.90) L184-ND 136.08 1129.46  10206.00 
7.00 x 5.00 x 3.00 (177.80 x 127.00 x 76.20) [203-ND 23.18 192.39 1738.50 

donxeoocisopossatssanxiusy | meno as seoas _auazo | | ZO0s1400x525(77s0ndsse0c 193551 | LEAD _or26_ss028_souea 

00% 3.00 x 2.00 (101.60 x i 4 eS 9.62 79.85 7150 12.00 x 17.00 x 5.25 (304.80 x 431.80 x 133.35) L187-ND 152.82 1268.41 11461.50 
5.00 x 3.00 x 2.00 (127.00 x 76.20 x 50.80) L123-ND 11.08 91.96 831.00 14.00 x 17.00 x 7.00 (355.60 x 431.80 x 177.80) L189-ND 186.66 1549.28 —_—-13999.50 
7:00%x5.00x250(177.80%127.00x6350) | Li2sND 1526 12668. -«—«1144.50 Fig. 9 - Cap Gover Chassis 
7.00 x 5.00 x 2:: .80 x 00 x 63. =| e A - 

BOO Ce DOG OTE. 130580 eS iasiaG been aan Boos ps iaoaeo 5.00 x 7.00 x 2.00 (127.00 x 177.80 x 50.80) L190-ND 21.82 181.11 1636.50 

9.00 x 7.00 x 3.00 (228.60 x 177.80 x 76.20) Avena S306 T8310 Tast50 5.00 x 7.00 x 3.00 (127.00 x 177.80 x 76.20) L191-ND 23.50 195.05 1762.50 
10.00 x 4.50 x 2.50 (254.00 x 114.30 x 63.50) L128-ND 19.78 164.17 1483.50 6.00 x 4.00 x 3.00 (152.40 x 101.60 x 76.20) L192-ND 21.02 174.47 1576.50 
141.00 x 8.00 x 3.50 (279.40 x 203.20 x 88.90) L129-ND 33.02 274.07 2476.50 7.00 x 10.00 x 3.00 (177.80 x 254.00 x 76.20) L193-ND 33.60 278.88 2520.00 

13.00 x 10.00 x 4.00 (330.20 x 254.00 x 101.60) L130-ND 44.82 372.01 3361.50 8.00 x 10.00 x 2.00 (203.20 x 254.00 x 50.80) L194-ND 30.62 254.15 2296.50 
15.00 x 15.00 x 4.50 (381.00 x 381.00 x 114.30) L131-ND 73.08 606.56 5481.00 8.00 x 10.00 x 3.00 (203.20 x 254.00 x 76.20) L195-ND 35.08 291.16 2631.00 

SCORE OOK TISTION Fis. 3 - UniCab, Universal cabinet System = — 8.00 x 10.00 x 4.00 (203.20 x 254.00 x 101.60) L196-ND 37.88 314.40 2841.00 

ut X09. x1. f x é x e I a A fe 

6.00 x 6.00 x 2.75 (152.40 x 152.40 x 69.85) L156-ND 38.24 317.39 2868.00 800% ee ee x ae Lee pe BD _ ee ; cane Eo 50 

7.00 x 6.00 x 3.50 (177.80 x 152.40 x 88.90) L157-ND 40.76 338.31 3057.00 LED yawn Miniature Box with Ears (Lids Sold Separately} 

5.00 x 7.00 x 3.00 (127.00 x 177.80 x 76.20) L158-ND 37.78 313.57 2833.50 1.75 x 1.25 x .88 (44.45 x 31.75 x 22.23) L206-ND 1.94 16.10 145.50 
6.00 x 6.00 x 5.00 (152.40 x 152.40 x 127.00) L159-ND 43.74 363.04 3280.50 2.00 x 1.75 x .75 (50.80 x 44.45 x 19.05) L208-ND 1.94 16.10 145.50 
10.00 x 10.00 x 3.00 (254.00 x 254.00 x 76.20) L161-ND 60.34 500.82 4525.50 2.00 x 1.75 x 1.00 (50.80 x 44.45 x 25.40) L210-ND 1.94 16.10 145.50 

10.00 x 12.00 x 4.00 (254.00 x S01.80 x a 01.60) pee meet 620.51 5607.00 2.00 x 2.00 x 1.25 (50.80 x 50.80 x 31.75) L212-ND 1.94 16.10 145.50 
‘ig. 4 - Uni-Cal Iniversal Cabinet System 7 = ar 

6.00 x 4.00 x 2.00 TTBEAOS 707.60 x 50.80) Li54-ND 590 273.07 2467.50 : Optional Lids for Drawn Miniature Boxes 

10.00 x 6.00 x 4.00 (254.00 x 152.40 x 101.60) L160-ND 48.28 400.72 3621.00 Lid for L206-ND Box ..........0seeee etter L205-ND 1.34 11.42 100.50 

Fig. 5 - Small Cabinets Lid for L208-ND Box... .. | L207-ND 1.34 14.42 100.50 
5.00 x 6.00 x 4.00 (127.00 x 152.40 x 101.60) 1147-ND 30.00 249.00 2250.00 Lid for L210-ND Box L209-ND 1.34 11.12 100.50 
6.00 x 8.00 x 5.00 (152.40 x 203.20 x 127.00) L148-ND 44.04 365.53 3303.00 Lid for L212-ND Box. L211-ND 1.34 11.42 100.50 
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EYSTONE Instrument Boxes Instrument Boxes - ce Ree 


+ Panels: Mount flush inside of case, holes drilled in panel positioned for the | _, 
inserts * Phenolic Panel: .062” thick glossy black MIL-P-3115C *Alum- E ical Ided of high i t material. 
glossy conomical cases molded of high impact material Cases supplied Nibbler Tool 
Mating cover has interlocking flange on lid, counter- with cover 


inum Panel: 062” thick, #5052-H34 per QQ 318 C * Boxes: Precision molded with a 
rounded outside corners, and < 3/16” x 3/16” (4.76mm x 4.76mm) deep threaded sunk holes for flush mounting. Internal grooved guides ang mounting 8 For Panels, Boxes 
to hold PC boards and circuit cards from .062 to .093 screws 


brass inserts in base. 
Note 1: 703 and 704 have 4-40 tapped hole in each corner - no inserts thick. Ideal for prototype or production usage. * Low 
cost ¢ Sturdy construction 


Note 2: 705 mounting holes untapped - Use #4 self tapping screw. 


Black Phenolic Aluminum 
Dimensions Case Only Panel Only Panel Only 
Inches (mm) Digi-Key Price | Digi-Key Price | Digi-Key Price Dimensions 
A B Cc PartNo. Each | PartNo. Each | PartNo. Each Inchi I Digi-K Price Each : 
2.88 (73.15) |4.00 (101.60)|1.56 (39.62)| 703K-ND 3.42 )2042K-ND 1.47 | 2044K-ND 2.15 A oe es frum) fi Pe pena Se ag en Spring loaded nibbling tool for 
2.88 (73.15) |4.00 (101.60)|1.56 (39.62)| 705K-ND 3.38 |2042K-ND 1.47 | 2044K-ND 2.15 : cutting plastic and metal. Cut from 
3.13 (79.50) |5.88 (149.35)|2.25 (57.15)| 704K-ND 9.84 |2043K-ND 2.24 | 2045K-ND 3.51 : the side or from a single .375" 
3.75 (95.25) [6.25 (158.75)|2.00 (50.80)| 700K-ND 7.77 |*2037K-ND 3.38 |2046K-ND 3.22 2.50 (68.50) | 4.75 (120.65) | 1.40 (35.56) | Blue Styrene /762KNDI) 5.04 4.65 2.73 (9.52mm) hole. Will cut up to 18 
5.25 (133.35)|6.81 (172.97)|231 (58.67)| 701K-NO 14.28 |*2038K-ND 4.68 | 2047K-ND 4.38 2.88 (73.03) | 4.00 (101.60) |1.56 (39.67) | Black ABS |706K-ND 7.20 6.72 4.54 AWG steol of 062" _(1-87mm) 
7.38 (187.45)|8.38 (212.85)|3.00 (76.20) | 702K-ND 24.84 | *2039K-ND 10.23 | 2048K-ND 9.84 . copper, brass, aluminum or plastics. 
ae 3.75 (95.25) | 6.25 (158.75) | 2.00 (50.80) | Black ABS |707K-ND 11.34 10.59 7.13 apaee-iin « nbblor a6), 415s 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 2029 


SERPAC Plastic Electronic Fig. 1—A Series Fig. 2— Standard Fig. 3 — Standard 
Standard with Insert Enclosure Copper Clad 
Electronic Enclosures Enclosures ~ ; 


Models (excluding CA Series) are available with or without 9-volt battery compartments, come with vertical card guides 
and are bossed for mounting horizontal circuit boards. Made from ABS GSM UL Rated 94 HB plastic. 


CA Series Only: Features: 0 to 6 button configurations » Designed to hold 20mm coin cell batteries * Assembles with > } > QV End Panel DB End Panel 
two or three screws. ? 


Fig. 4 — Gasket Fig. 5 — 9V Standard/ 9V Standard Fig. 6 — Slanted 
with Insert man 
Ss 


Fig. 10 — H Series 


2-4 Buttons Available 0-4 Buttons Available 0-5 Buttons Available 0-6 Buttons Available 


Accessories 
Digi-Key Price Each Serpac Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Serpac 
Description Part No. 1 25 50 | Series No. A B Cc D Part No. 1 25 50 Series No. 
H-65 Series Optional End Panel, Clear SRH65-FPC-ND 318 253 218 | 2105CL Fig. 2 — Standard with Insert (Non-Textured Top) 
H-65 Series Optional End Panel, Infrared SRH65-FPI-ND 4.00 318 2.74 | 2105IR aap 56081. mn Pa eR Anh = een ae aa pee ie 
Err wee ee aS - ey 2.60 (66.04) | 4.10 (104.14)| 0.91 (23.11) | — | SRO21-IZ-ND 469 3.73 3.21 | 021-1 
uber Feet, Bumpon, Blac! il : : : 5 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 0.90 (22.86) | — | SRO31-I-ND 5.64 4.48 3.85 | 031-I 
Rubber Feet For A Series SR52-ND 28 230 | 52 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.50 (38.10) | — _| SR131-IC-ND 621 4.93 4.24 | 131-1 
100 pc. Standoff Screws, Adhesive SR6OKIT-ND 68.13 54.08 46.51 | 60 KIT 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.91 (48.51) = $R033-IC-ND 6.65 5.28 454 | 033-1 
100 pe. Standoff Posts, Adhesive SR61KIT-ND 66.53 52.80 45.41 | 61 KIT 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.50 (63.50) | — | SR133-IC/-ND 7.02 558 4.80 | 133+1 
Standoff with Hole SR60-ND A 33. 28 | 60 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.51 (38.35) | — | SR151-IC-ND 731 5.80 4.99 | 151-1 
fi 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75) | — | SR153-IC/-ND 8.32 6.60 5.68 | 153-1 
aa OS — - oe an a a 3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 0.91 (22.86) | — | SROSt-IC-ND 668 530 456 | 051-I 
= z : : : 3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 1.91 (48.51) | — | SR053-IC-ND 769 640 5.25 | 053-1 
Battery Clip; dbl. contact for M-6, M-8, H65-9V, H65-AA 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 0.90 (22.86) | — | SRO71-ICI-ND 9.73 7.73 665 | 071-1 
H67-9V, and H67-AA SR71-ND 68 547 | 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.50 (38.10) | — | SRI71IC-ND 1065 845 7.27 | 1711 
Battery Clip; single contact for M-6, M-8, H65-OV, HO5-AA, 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.41 (35.81) | — | SRO72-ICI-ND 1140 9.05 7.79 | 072-1 
H67-9V. and H67-AA boxes SR72-ND 6854 ?s«d' 72 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.00 (50.80) | — | SR172-IC]-ND 1169 9.28 7.98 | 172-1 
Battery Clip; battery contacts for M4 boxes SR74-ND 68547 1 74 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.91 (48.51) | — | SRO73-IC-ND 1153 9.15 7.87 | 073-1 
Battery Clip: battery contacts for M-4 boxes aR eae. alge 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.50 (63.50) | — | SR173-IC1-ND 1229 9.75 839 | 173-1 
: d : i : 4.88 (123.95) | 14.21 (360.93)| 2.01 (51.05) | — | SR182IC1-ND 18.02 14.30 12.30 | 1821 
Screw #0 x 9/16 Flat; fits M-4 $R6001-ND 22 18 =~ .16 | 6001 6.34 (161.04) | 9.50 (241.30) | 1.50 (38.10) | — | SRI9TIC-ND 16.03 12.73 10.95 | 191-1 
Screw #2 x 1/2 Flat; fits M-6, M-8, C-4, CH-4 and H Series | SR6003-ND 22, 18 16 ‘| 6003 6.34 (161.04) | 9.50 (241.30) | 2.50 (63.50) | — | SR193IC1-ND 16.73 13.28 11.42 | 1931 
Screw #4 x 1/4 H/L Pan; fits 110-1, 05-S, 6.35 (161.29) | 9.50 (241.30) | 0.91 (23.11) | — | SRO9T-ICI-ND 1490 11.83 10.17 | 091-1 
9V, 15-S, 9V Standoff Holes and All Bosses SR6004-ND 22 18 = .16 | 6004 6.35 (161.29) | 9.50 (241.30) | 1.90 (48.26) | — | SRO93IL-ND 15.72 12.48 10.73 | 0931 
Screw #4 x 3/8 H/L Pan; fits All S and SL Series SR6005-ND 22 18 ~~ ~«.16 | 6005 Fig. 2 — Standard Wall Mount 
Screw #4 x 1/2 Flat; fits A Series and Wall-Mount Plates SR6006-ND 22 18 = 16 | 6006 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 0.91 (23.11) | — | SR031-WL-ND 7.09 5.63 4.84 | 031-W 
Screw #2 x 3/4 Flat; fits M-6, IND M-8, IND C-8, CH-8 SR6007-ND 22 48 © 16 | 6007 3.25 (82.55) | 4.88 (111.25)/ 1.41 (95.81) | — PSO SP vane 7.62 6.05 5.21 | 032-W 
Scieis #2 x MAF Tis CE ahd CHE ana oe: . ae __-teull eons 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25)| 1.91 (48.51) | — | SR033-WC-ND 8.03 6.38 5.49 | 033-W 
* ; : : 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.51 (38.35) | — | SR151-WC-ND 9.77 7.75 6.67 | 151-W 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.01 (51.05) | — | SR152-WLJ-ND 10.49 8.33 7.16 | 152-w 
Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Serpac 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75) = $R153-WLI-ND 11.03 8.75 7.53 | 153-W 
ry B Ct D Part No. 1 25 50 | Series No. 3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 0.91 (23.11) | — | SR051-WCI-ND 977 7.75 6.67 | 051-W 
Fig. 1—A Series 3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 1.41 (35.81) | — | SR052-WC-ND 1049 833 7.16 | 052-w 
PST GUT ELSA STO — SIE ETO 3.26 (82.80) | 5.63 (143.00)] 1.91 (48.51) | _— | SROS3WO-ND 1080858 7.38 | 053-W 
2.60 (66.04) | 4.25 (107.95) | 1.12 (28.45) | — SRA21L-ND 690 5.48 4.71 | A-21 Fig. 2 — Standard Wall Mount with Insert 
3.35 (85.09) | 5.30 (134.62) | 1.50 (38.10) | — SRA27L1-ND 10.11 8.03 6.91 | A-27 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 0.91 (23.11) | — — | SR031-WIL-ND 7.09 5.63 4.84 | 031-WI 
5.10 (129.54) | 5.30 (134.62) | 1.71 (43.43) | — SRA31C-ND 1282 1018 876) A-31 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.91 (48.51) | — | SR033-WIL-ND 8.03 6.38 5.49 | 033-WI 
5.00 (127.00) | 7.10 (180.34) | 1.30 (33.02) | — SRA1C/-ND 1436 11.40 9.81 | A-41 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.51 (38.35) | — | SR151-WIL1-ND 9.77 7.75 6.67 | 151-WI 
5.00 (127.00) | 7.10 (180.34) | 1.62 (41.15) | — SRA42C1-ND 15.50 12.30 10.58 | A-42 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75) | — | SR153-WICI-ND 11.03 8.75 7.53 | 153-WI 
Flac TA. Series <o-valt 3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 0.91 (23.11) | — | SR051-WIC-ND 977 7.75 6.67 | 051-WI 
760 (66.04) | 430 1100.20) [1.10 7.94 cs SRAEUTSEAD i BEV 3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 1.91 (48.51) $R053-WICI-ND 1080 858 7.38 | 053-WI 
3.35 (85.09) 5:30 134.62) 1130 36.10 — | SRA27-9VC-ND  13.61-«*10.80 9.29 | A-279V Fig. 3 — Standard Enclosure Prototyping Boards — .1” (2.54mm] Grid Perthoard 
5.10 (129.54) | 5.30 (134.62) | 1.80 (45.72) | — SRA31-9VLI-ND 16.85 13.38 11.51 | A-319V For Box #’s “SRx1x" SR310-ND 10.74 853 7.34 | 310SR 
5.00 (127.00) | 7.10 (180.34) | 1.30 (33.02) | — SRA41-9VLI-ND 16.79 13.33 11.46 | A-419V For Box #'s “SRx3x" S$R330-ND 20.95 16.63 14.30 | 330SR 
5.00 (127.00) | 7.10 (180.34) | 1.60 (40.64) | — SRA42-9VLJ-ND 17.92 14.23 12.24 | A-429V For Box #'s “SRx5x’ SR350-ND 24.38 19.35 16.65 | 350SR 
Fig. 2 — Standard For Box #’s “SRX7x" $R370-ND 3115 24.73 21.27 | 370SR 
2.25 (67.15) | 3.60 (91.44) | 1.50 (38.10) —_ SRIT1C-ND 7.88 3883.34] 111 Fig. 3 — Standard Enclosure Prototyping Boards — Copper Clad Board (1 Side) 
2.27 (57.67) | 3.63 (92.20) | 2.01 (51.05) | — SR112C-ND 5.20 413 355) 112 bor Bk Sone, Set END ee os ie ans 
2.27 (57.67) | 3.63 (92.20) | 2.51 (63.75) | — SR113C1-ND 542 4.30 3.70 | 113 ORE OX TS ee, SR430- 1S 9. : 
2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 0.91 (23.11) | — SRO21C-ND 469 373 3.21 | 021 For Box #'s “SRx5x" SR450-ND 12.79 10.15 8.73 | 450SR 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 0.90 (22.86) | — SRO31C/-ND 564 4.48 3.85 | 031 For Box #'s “SRx7x __ASRSZO:ND, 16.16 12.83 11.03 | 470SR 
3.25 (82.55) | 4.38 (117.25) | 1.50 (38.10) | — | SRI31L-ND 621 4934.24 | 131 = __Fig:.4 — Gaskets 
3.25 (82.55) 4.98 (111.25) 1.41 (35.81) | — $RO32C/-ND 621 493 4.24 | 032 Gasket, 3.63” x 2.27" (92.20mm x 57.66mm); fits 
3.25 (82.55) 4.98 (111.25) 2.01 (51.05) | — SR132C/-ND 665 5.28 4.54 | 132 111, 114-1, 112, and 113 ; SRPS-11-ND 4.06 3.23 2.78 | PS-11 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.90 (48.26) | — SRO33_/-ND 665 5.28 4.54 | 033 Gasket, 4.38" x 3.25" (111.25mm x 82.55mm), fits 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.50 (63.50) | — SR133_/-ND 7.02 558 4.80 | 133 5 13, 151-4, 182. ae 133, and {334 = SRPS-13-ND 450 3.58 3.08 | PS-13 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.50 (38.10) | — SR151C-ND 731 5.80 4.99 | 151 Bent eee PETG roTT 1S 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.40 (35.56) | — | SROS2Ci-ND 712 5.65 4.86 | 052 151, 151-1, 152, 163, and 153+1 ___ ASBESaLasND) $32 428" (3.64 | PS+15 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.00 (50.80) | — SR152C1-ND 769 610 5.25 | 152 Gasket, 6.88" x 4.88" (174.75mm x 123.95mm), fits 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.90 (48.26) | — SRO53C1-ND 769 610 5.25 | 053 174, 172, 173, and 17-S SRPS-17-ND 5.80 4.60 3.96 | PS-17 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75) | — SR153_-ND 832 6.60 5.68 | 153 Gasket, 6.34” x 9.50" (161.04mm x 247.30mm), fits 
3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 0.91 (23.11) | — SR051C-ND 668 5.30 4.56 | 051 091, 092, 093, 191, 192, and 193 SRPS-19-ND 6.02 4.78 4.11 | PS-19 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 0.90 (22.86) | — SRO71C-ND 973 7.73 6.65 | O71 Fig. 5 — 9-Volt Standard 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.50 (38.10) | — SR1710-ND 10.65 8.45 7.27 | 171 2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 1.51 (98.10)| — | SROTIL-ND 595. 473 407 | 211 
4,88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.41 (35.81) | — SRO72C1-ND 11.40 9.05 7.79 | 072 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.51 (38.35) | — | SR231C-ND 731 5.80 4.99 | 231 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.00 (50.80) | _— | _SR1720-ND 1169 9.28 7.98 | 172 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.00 (50.80) | — | SR232C1-ND 772 613 527 | 232 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.91 (48.51) | — $RO73_1-ND 153 9.15 7.87 | 073 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.51 (63.75) | — | SR233C-ND 810 643 5.53 | 233 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.50 (63.50) | — SR173C-ND 12.29 9.75 8.39 | 173 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.51 (38.35) | — —_| SR251C-ND 895 7.10 611 | 251 
4.88 (123.95) | 14.21 (360.93)| 2.01 (51.05) | — | SR182C-ND 18.02 1430 12.30 | 182 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.00 (50.80) | — | SR252C]-ND 954 7.58 6.52 | 252 
6.34 (161.04) | 9.50 (241.30) | 1.50 (38.10) | — | SR191Z-ND 16.03 12.73 10.95 | 191 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75) | — | SR253CI-ND 999 793 682 | 253 
6.34 (161.04) | 9.50 (241.30) | 2.50 (63.50) | — | SR193L-ND 16.73 13.28 11.42 | 193 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.51 (38.35) | — | SR271C-ND 1191 945 813 | 271 
6.35 (161.29) | 9.50 (241.30) [0.91 (23.11) | — SRO9TLI-ND 1490 11.83 10.17 | 091 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.00 (50.80) | — | SR272C1-ND 12.76 10.13 871 | 272 
6.35 (161.29) | 9.50 (241.30) | 1.90 (48.26) | — SRO93_ND 15.72 12.48 10.73 | 093 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.51 (63.75) | — | SR273C-ND 1298 10.30 886 | 273 
Box color (_): B = Black, G = Gray, A = Almond (Continued) 
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. . Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Serpac 
SERPAC plastic Electronic Enclosures (cont, A ; 4 a eae Peart er lence art 
Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Serpac Fig. 10 —H Series with Pocket Clip 
A B @ D Part No. 1-25 50 _| Series No. 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48)] 0.94 (23.88))  — SRH65-PCLI-ND 954 7.58 6.52| H-65 PC 
Fig. 5 — 9-Volt Standard with Insert (Non-Textured Top) 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48)) 0.94 (23.88) = SRH65-AAPCLI-ND 10.43 8.28 = 7.12 | H-65 AA-PC 
2.60 (66.04) ) 4.10 (104.14) | 1.51 (38.35) — — |SR221-I0-ND 5.95 4.73 4.07 | 211-1 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48)| 0.94 (23.88) | — SRH65-ACPCLI-ND 9.54 7.58 6.52| H-65 AC-PC 
eo ios ane re ee - eee rat et iaee: [goad 2.75 (69.86) | 4.94 (125.48)| 0.94 (23.88)| — | SRHG5-9VPCCIND 10.21 810 6.97) H-659V-PC 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.51 (38.35)|  — — |SR251-ICKND 895 710 641 | 251-1 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 1.28 (32.51)|  — SRH67-AAPCLI-ND 10.62 8.43 7.25| H-67 AA-PC 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75) | = — __—| SR253-I-ND 9.99 7.93 6.82 | 253-1 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.28 (7.11) = SRH67-ACPCLI-ND 9.70 7.70 6.63] H-67 AC-PC 
4.88 (123.95)) 6.88 (174.75) | 1.51 (38.35) — — |SR271-I0-ND 11.91 9.45 8.13 | 271-1 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48)| 0.28 (7.11) _ SRH67-PCLI-ND 970 7.70 6.63] H-67 PC 
488 (108.95 ae {i773} 25110.) - eae eae 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 1.28 (32.51)| — | SRH67-9VPCC-ND 1040 825 7.10) H-679V-PC 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.51 (38.35) —__]7$R237-Wo-ND 806 640 5.51 | 231-W ; 7 
ee reves 2.01 ht %) a Sens 8.57 6.80 5.85 | 232-W Figed A. Sones. EMI S:Volt 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.51 (63.75) _ $R233-WL1-ND 8.95 7.10 6.11 | 233-W 3.35 (85.09) | 5.30 (134.62) | 1.50 (38.10) = SRA27E-B-ND 13.14 10.43 8.97 | A-219V 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.51 (38.35) | — | SR251-WCHND 10.71 850 7.31 | 251-W Fig. 2— Standard 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.01 (51.05) — | SR252-WCHND 11.47 910 7.83 | 252-W 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75) — §R253-WCI-ND 11.66 9.25 7.96 | 253-W 2.25 (57.15) | 3.60 (91.44) | 1.50 (38.10) _ SR111E-B-ND 6.24 4.95 4.26] 111-EMI-BLACK 
Fig. 5 — 9-Volt Standard Wall Mount with Insert (Non-Textured Top) 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25)) 1.50 (38.10) - SR131E-B-ND 8.00 6.35 5.47] 131-EMI-BLACK 
3.25 (82.55) ] 4.38 (111.25) ] 1.51 (38.35) $R231-WiL-ND 8.06 640 5.51 | 231-WI 3.25 (82.55) | 5.62 (142.75)] 1.50(38.10))  — SR151E-B-ND 9.48 7.53 6.48) 151-EMI-BLACK 
308 (8088) 563 (148.00 vet (38 35 _ Shea we a fe me ot rat 4.88 (123.95)| 6.88 (174.75)| 2.00 (50.80)| — SR172E-B-ND 15.21 12.08 10.39] 172-EMI-BLACK 
3.25 (8255) | 5.63 (143.00) | 251 (6375) — | SR253WICLND aise. ‘6068 27 06 eaWh 6.34 (161.04)| 9.50 (241.30)| 1.50 (38.10) | — SR191E-B-ND 20.95 16.63 14.30 | 191-EMI-BLACK 
Fig. 6 — Standard Slant Fig. 5 — 9-Volt Standard 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) ) 0.90 (22.86) | 0.39 (9.91) | SROSSLI-ND 6.68 5.30 456 | 05S 2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) 1.50 (38.10) — $R211E-B-ND 7.65 6.08 5.23 | 211-EMI-BLACK 
B88 (17475) | 488 12395) | 88(47 7s) (090(2266)|SROTSOND «73.773 «G68 | OFS Fig. 5 — 9-Volt with Insert (Non-Textured Top) 
6.88 (174.75) | 4.88 (123.95) | 2.48 (62.99) | 1.50 (38.10) | SR17S_1-ND 10.65 845 7.27 | 17-8 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) 1.50(38.10)|  — $R231E-B-ND 9.48 7.53 6.48 | 231-I-EMI-BLACK 
Fig. 6 — Standard Slant Wall Mount Fig. 6 — Standard Slant 
308 (8988) 263 (148.0 ‘st (a3) ay ee Te ee ean | few 3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) | 1.50 (38.10) |.968 (24.59)] SRO1SE-B-ND 9.48 7.53 6.48] 15-S-EMI-BLACK 
Fig. 6 — 9-Volt Standard Slant Wall Mount Fig. 9 — Remote M Series 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.51 (38.35) | 1.0 (25.4) | SR25SWLEND 9.64 7.65 6.58 | 25-SW 2.40 (60.96) | 4.15 (105.41)| 85 (21.59) | — SRMGE-9VB-ND 10.21 840 6.97) M-6-EMI-BLACK 
Fig. 7 — 9-Volt Slanted 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.50 (38.10) |0.97 (24.64) | SR25-SL1-ND 895 7140 6.41 |25-S Box color (1: B = Black, G = Gray, A = Almond 
6.88 (174.75) | 4.88 (123.95) | 2.48 (62.99) | 1.50 (38.10) | SR27SC1-ND 11.91 945 8.13 | 27-8 _ - 
Fig. 8 —C Series = Digi-Key Price Each Serpac 
1.38 (35.05) 213 (6410) | 058(1473)]  —  |SCRACHND 353. 280 241 |C-4 Description Fart: i 25m SO Series/No: 
1.61 (40.89) 26 (57.40) | 0.75 (19.05) _ SCR6L1-ND 3.53 280 2.41 |C-6 Fig. 1 — A Series Optional End Panels 
185 46.9) ae “oo(osd0) | — | SRZBCHND ie 365314 | 028 120 Series End Panel SRA20-CG-NO 2491.98 1.66 ]a008 
2.30 (58.42) | 3.25 (82.55) | 0.80(20.32)| —  |SCRI0C-ND 4.06 323 278 |C-10 A20 Series End Panel with DBO $R2003-DB9B-ND 1.98 158 1.36 |2003 DB9 BK 
2.40 (60.96) | 3.75 (95.25) | 1.00(25.40) | — | SCR12C-ND 4.44353 3.04 | C-12 A20 Series End Panel with DB25 $R2003-DB25B-ND 1.98 158 1.36 |2003 DB25 BK 
Fig. 8 —C Series with Key Holder e 
1.38 (35.05) | 2.13(6410) | 0.58(14.73)] —  |SCR4KHCE-ND 5.01 3.98 3.42 |C-4KH APT Sories End Pane} SRAZT-CIEEND ea0ie LOG 57 1200S 
1.61 (40.89) | 2.26 (57.40) | 0.75 (19.05) = SCR6KHCI-ND 5.01 3.98 3.42 |C-6KH A21 9V Series Black End Panel SRA21-9VBK-ND 1.70 1.35 1.17 |2006 BK 
1.85 (46.99) | 2.40 (60.96) | 0.93(23.62) | — — |SCRBKHCI-ND 5.01 3.98 3.42 | C-8KH A21 Series End Panel with DB $R2005-DB9B-ND 1.89 1.50 1.29 |2005 DB9 BK 
Fig. 8 — C Series with Pocket Clip A24 Series End Panel with DB25 $R2005-DB25B-ND 1.89 1.50 1.29 |2005 DB25 BK 
ao [em [iiel| — fawn ffs Galen | [erssturm Sarno as 8 Ja 
1.85 (46.99) ras 0.93 (23.62) ss: SCR8PCLI-ND 6.58 5.23 4.50 |C-8PC A27 9V Series Black End Panel SRA27-9VBK-ND 1.83 1.45 1.25 |2011 BK 
1.85 (46.99) ) 5.00 (127.00) | 1.00 (25.40) _ SCR28PCLI-ND 7.65 6.08 5.23 | C-28 PC A27 Series End Panel with DB9 $R2010-DB9B-ND 214 1.70 1.47 |2010 DB9 BK 
aay ease aS te A on an _ =e re ee eae | Gales A27 Series End Panel with DB25 $R2010-DB25B-ND 214 1.70 1.47 |2010 0825 BK 
Fig. 8 — CH Series A31 Series End Panel SRA31-CJL1-ND 3.87 3.08 2.65 |2015 
2966 (67.1) 7.515 (38.48) | 0.585(14.86)| —  |SRCH-4LND 331 263 226 |CH-4 A31 QV Series Black End Panel SRA31-9VBK-ND 293 233 200 |2016 BK 
39 (60.7 74 (44: ) f — i ‘ - i i 
on {en} ae tras) a bee} Sher ee uu aa ae ao rite A31 Series End Panel with DB9 $R2015-DB9B-ND 3.28 260 2.24 |2015 DB9 BK 
z A31 Series End Panel with DB25 $R2015-DB25B-ND 3.28 260 2.24 |2015 DB25 BK 
Fig. 8 — CH Series with Key Holder 
2.265 (67.31) | 1.515 (38.48) 10.585 (14.86)] — | SRCH-4KHCEND 479 380 3.27 | CH4KH Ad Series End Panel SRA41-CIL-ND 3.62 2.88 2.48 |2020 
2.39 (60.71) | 1.74 (44.20) | 0.755 (19.18) — | SRCH-6KHL-ND 4.79 3.80 3.27 | CH-6 KH A41 QV Series Black End Panel SRA41-9VBK-ND. 243° 1.93 1.66 |2021 BK 
2.40 (60.96) | 1.85 (46.95) |.0.925(23.50)/ _— _[SHUHSSRUIEEND Ad8 380) 8.20" | CHB KH Adt Series End Panel with DB $R2020-DB9B-ND 287 2.28 1.96 |2020 DB9 BK 
Fig.8 = CH Series. with Pocket Clip AAI Series End Panel with DB25 $R2020-DB25B-ND 287 228 1.96 |2020 DB25 BK 
2.265 (67.31) | 1.515 (38.48) ]0.585(14.86)] — | SRCH-4PCLI-ND 6.36 5.05 4.35 | CH-4PC 
2.39 (60.71) | 1.74 (44.20) |0.755(19.18)] — | SRCH-6PCLI-ND 6.36 5.05 4.35 | CH-6PC Ad? Series End Panel SRA42-CIC-ND 387 3.08 265 |2024 
2.40 (60.96) | 1.85 (46.99) |0.925(23.50)| |= — | SRCH-8PCLI-ND 6.36 5.05 4.35 | CH-8 PC Ad2 QV Series Black End Panel SRA42-9VBK-ND 2.93 2.33 2.00 |2025 BK 
Fig. 9—M_ Series A42 Series End Panel with DB9 $R2024-DB9B-ND 3.28 2.60 2.24 |2024 DB9 BK 
om ron here a es - ae oer ge eel Ad2 Series End Panel with DB25 $R2024-DB25B-ND 3.28 2.60 2.24 [2024 DB25 BK 
2.40 (60.96) | 6.97 (177.04) | 0.86(21.84) | — | SRM8C/-ND 9.32 7.40 6.37 | M-8 Lens color [1 IR = Infrared, CL = Clear, BK = Black 
Fig. 9—M_ Series with Pocket Clip 
2.20 (55.88) | 2.80 (71.12) | 0.71 (18.03) _ SRM4PCL1-ND 8.85 7.03 6.05 | M-4 PC Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Serpac 
2.40 (60.96) | 4.15 (105.41) | 0.85(21.59) | — | SRM6PCCI-ND 10.71 850 7.31 | M-6PC A B C Part No. 1 25-50 | Series No. 
2.40 (60.96) | 6.97 (177.04) | 0.85(21.59) | — | SRM8PCCI-ND 12.76 1013 8.71 | M-8 PC 
Fig. 9— M Series with External Screws Fig. 8 — C Series Translucent 
2.40 (60.96) | 4.15 (105.41) | 0.85 (21.59) — | SRM6INDLI-ND 788 6.25 5.38 | M-6 IND 1.38 (35.05) | 2.13(54.10) | 0.58(14.73) | SCR4TO-ND 5.83 463 3.98 | C-47R 
2.40 (60.96) | 6.97 (177.04) | 0.85(21.59) | — | SRM8INDCJ-ND 10.49 833 7.16 | M-8 IND 1.61 (40.89) | 226(5740) | 075(1905) | ScRETORND 583 ©463.~«—O3.98 | C6 TR 
FE ve a Serres — No Insert or Access Hole = 1.85 (46.99) | 240(60.96) | 0.93 (23.62) | SCR8TC-ND 583 463 3.98 | C-87R 
5.06 (128.52) | 4.38 (111.25) | 0.89(22.60)| — | SRG20A-ND 869 6.90 5.94 |G-20aLMoND] | 230 (58.42) | 3.25 (82.55) | 0.80(20.32)_| SCRIOTL-ND 6e4 543 467 | C10 TR 
5.06 (128.52) | 4.38 (111.25) | 0.89(22.60) | — | SRG20B-ND 8.69 6.90 5.94 | G-20 BLACK Fig. 9—M Series Translucent 
6.87 (174.50) | 4.38 (111.25) | 0.89 (22.60 — — |SRG30A-ND 9.95 7.90 6.80 | G-30 ALMOND 
7 7480} Penne 0.89 ey #0) — — |srG30B-NO 9.95 7.90 6.80 | G-30 BLACK 2.20 (65.88) | 2.80(71.12) | 0.71 (18.03) (RSE MALET ND) mere immed ely 
Fig. 11 —G@ Series with Insert and Access Hole 2.40 (60.96) | 4.15 (105.41) | 0.85 (21.59) | SRM6TC-ND 13.70 10.88 9.36 | M-67R 
4.38 (111.25) | 3.25 (82.55) | 0.885 (22.48)] — | SRGIOACIND 7.34 583 5.01 | GIOA Fig. 10 —H_ Series Translucent 
M Series Lenses 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) | SRH65TCI-ND 1282 1018 8.76 | H-657R 
M4 Saves Char : een 02 =n aur 400461 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) | SRH65-AATCI-ND 1455 1155 9.94 | H-65AATR 
eries Infraret aw ip 5 P . 
MAR orcs Cane SENT Sin. gen og. | Angee 2.75 (69.85) | 4.94(125.48) | 0.94 (23.88) | SRH65-9VTLI-ND 1418 11.25 9.68 | H-659V TR 
MG6/8 Series Infrared SRM6/8-FPI-ND 4.00 318 2.74 | 4008IR Translucent Box color [_]; L = Translucent Blue, G = Translucent Green, S = Translucent Gray, R = Translucent Red 
Fig. 10 —H Series (Standard, AC, 9V, or AA) 
2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) SRH65C1-ND 740 588 5.06 | H-65 Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Serpac 
2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) — | SRH65-AAC/-ND 8.38 6.65 5.72 | H-65AA Fig. A B (¢ Part No. 1 25 ~—50_| Series No. 
2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88)| — | SRH65-ACC-ND 740 5.88 5.06 | H-65 AC GA Sarise 
2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) — | SRH65-9VC-ND 8.13 6.45 5.55 | H-65 9V 
2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 1.28 (32.51)| — | SRH67C-ND 7.56 6.00 5.16 | H-67 12 | 1.73 (43.94) | 2.53 (64.26) | 0.65 (16.51) | SRCA4-DgC]-ND 5.36 4.25 3.66 | CA-4 
2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 1.28 (32.51)| — | SRH67-AAC-ND 857 6.80 5.85 | H-67AA 13 | 1.51 (38.35) | 3.05 (77.47) | 1.05 (26.67) | SRCAG-BgC]-ND 7.62 6.05 5.21 | CAG 
can a fer ueeas Pe cety = eae roe ae au Hy 14 | 1.87 (47.50) | 3.32 (84.33) | 1.00 (25.40) | SRCA8-XJC-ND 8.03 6.38 5.49 | CA-8 
aes (8271) 790 (10288) 128 82.00) — eee Sue cep veae | Hees 15 | 2.56 (65.02) | 3.40 (86.36) | 1.02 (25.91) | SRCA10-SqC-ND 9.45 7.50 6.45 | CA-10 
3.65 (92.71) | 7.20 (182.88) | 1.26 (32.00 — — |SRH75-9VC-ND 10.49 833 7.16 | H-759V . ; ; ; 
365 (271 7.20 (a> 88 136 42 00 —  |SRH75-44AC-ND 12.69 10.08 8.67 | H-75 4AA Sr TCUCB SERRE ee 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 2031 


SERPAC R-Series Enclosu res Dimensions — L x W x H (Inch) Digi-Key Price Each | Serpac 
Electronic Enclosures Internal External Part No. iJ 10 Model No 
Features: * O-Ring watertight/airtight seal ra —s 
Pressure purge valve under latch mnout Foam Insel 
Toad ee Reese 773x51x33 | 688x759x397 | SR-AX120-B-ND 28.98 24.14 | AX-120 BLACK 
+ Unbreakable light-weight * Corrosion proof 18.29 x 13.19 x 4.67 | 20.10 x 15.80x 5.51 | SR-RX710-B-ND 147.56 123.02 | RX-710 BLACK 
structural resin * Material: SR-R Polypropylene, SR-RX PVC With Plastic Lock Without Foam Insert 
7.73x5.1x3.3 | 888x7.59x3.97 ] SR-RX120-PLLB-ND 39.72 33.11 | RX-120 PLL BLACK 
Dimensions — L x W x H (Inch) Digi-Key Price Each Serpac 9.61x7.42x4.15 | 10.90x9.9x4.92 | SR-RX300-PLLB-ND 57.74 — | RX-300 PLL BLACK 
Internal External Part No. 1 10__| Model No. 18.29 x 13.19 x 4.67 | 20.10 x 15.80x5.51 | SR-RX710-PLLB-ND 145.82 121.57 | RX-710 PLL BLACK 
R-Series Case With Metal Lock Without Foam Insert 
Without Foam Insert 7.73x5.1x3.3 | 888x7.59x3.97 | SR-RX120-MLLB-ND 44.02 36.69 | RX-120 MLL BLACK 
7.3x 5.00 x 3.23 8.70x7.45x3.89 | SR-R120-C-ND 17.48 14.57 | R-120 9.61x7.42x4.15 | 10.90x9.9x4.92 | SR-RX300-MLLB-ND 59.64 49.71 | RX-300 MLL BLACK 
9.59 x 7.42 x 3.98 10.80 x 9.85 x 4.87 SR-R300-(-ND 26.84 22.37 | R-300 18.29 x 13.19 x 4.67 | 20.10 x 15.80x5.51 | SR-RX710-MLLB-ND 150.10 125.14 | RX-710 MLL BLACK 
13.49x9.78x6.00 | 14.85x12.15x6.85 | SR-R520-C-ND 51.76 43.14 | R520 With Foam Insert 
18.29x13.19x 4.57 | 19.75x 15.53 x 5.41 SR-R710-(0-ND 84.56 70.50 | R-710 7.73 X5.1X3.3 8.88 x 7.59 x 3.97 SR-RX120-FB-ND 32.40 27.01 | RX-120 BLACK FOAM 
48.29x13.19x6.62 | 19.75x15.53x 7.48 SR-R720-(J-ND 84.56 70.47 R-720 13.72 x 10.07 x 6.14 | 15.11 x 12.40 x 6.94 | SR-RX520-FB-ND 94.40 78.67 | RX-520 BLACK FOAM 
With Plastic Lock Without Foam Insert 18.29 x 13.19 x 4.67 | 20.10 x 15.80x 5.51 | SR-RX710-FB-ND 151.12 125.99 | RX-710 BLACK FOAM 
7.3x5.00x 3.23 8.70x7.45x3.89 | SR-R120-PLLO-ND 28.24 23.54 | R-120PLL With Plastic:Lock With Foam'insert 
9.59x742x2.98 | 10.80%9.85x487 | SR+R300-PLLO-ND 3760 3134 | R-S00PLL 7.73x5.1x3.3 | 888x7.59x3.97 | SR-RX120-PLLFB-ND 43.16 35.97 | RX-120 PLL BLACK FOAM 
19.49 %978%6.00 | 14.85% 12.15 x6.85 [cRtenente eon goeo se5 rll Ap eaOeil. 9.61x7.42x4.15 | 10.90x9.9x4.92 | SR-RX300-PLLFB-ND 63.22 52.69 | RX-300 PLL BLACK FOAM 
49291319487 |1975x1553x541 CRenotettennn geass. “7a a74i| RETOPIL 13.72 x 10.07 x 6.14 | 15.11x12.40x 6.94 | SR-RX520-PLLFB-ND 105.16 87.64 | RX-520 PLL BLACK FOAM 
1329x13.19x662 |1975x1553x7.43 AMCRRRnnaNT aga: “7hed:|| “a:7a8 pl 18.29 x 13.19 x 4.67 | 20.10 x 15.80x 5.51 | SR-RX710-PLLFB-ND 161.88 134.96 | RX-710 PLL BLACK FOAM 
- 18.56 x 13.39 x 6.72 | 20.04 x 15.76 x 7.59 | SR-RX720-PLLFB-ND 152.88 127.41 | RX-720 PLL BLACK FOAM 
With Metal Lock Without Foam Insert With Metal Lock With Foam Insert 
7.8x5.00%3.28 | 8.70 X7.45x 3.00 ER ae $2.54 2112" | Re120/MEL 773x51x33 | 888x759x397 | SR-RX120-MLLFB-ND 47.46 39.56 | RX-120 MLL BLACK FOAM 
9.59x7.42x3.98 |) 10.80 9.85 x 4.87 | SR-R300-MLLO-ND 41.90 34.92 | R-300 MLL 9.61x7.42x4.15 | 10.90x9.9x4.92 | SR-RX300-MLLFB-ND 69.90  — | RX-300 MLL BLACK FOAM 
13.49 x 9.78 x 6.00 | 14.85 x 12.15 x 6.85 | SR-R520-MLLC-ND 66.82 55.69 | R520 MLL 13.72 x 10.07 x 6.14 | 15.11x12.40x 6.94 | SR-RX520-MLLFB-ND 109.46 91.22 | RX-520 MLL BLACK FOAM 
18.29 x 13.19x4.57 | 19.75 x 15.53x5.41 | SR-R710-MLLC-ND 99.62 83.05 7 R-710 MLL 18.29 x 13.19 x 4.67 | 20.10 x 15.80 x 5.51 | SR-RX710-MLLFB-ND 166.18 138.54 | RX-710 MLL BLACK FOAM 
18.29 x 13.19x6.62_ | 19.75x15.53x7.48 | SR-R720-MLLCI-ND 99.62 83.02 | R-720 MLL 
With Foam Insert Digi-Key Price Each Serpac 
7.3 X 5.00 x 3.23 8.70 x 7.45 x 3.89 SR-R120-FLJ-ND 19.54 16.29 | R-120 FOAM Description Series Part No. u 10 Model No. 
9.59 x 7.42 x 3.98 10.80 x 9.85 x 4.87 SR-R300-FLJ-ND 31.56 26.31 R-300 FOAM 3-Piece Replacement Foam Sets for R and RX Series Cases 
13.49x9.78x6.00 | 14.85x12.15x6.85 | SR-R520-F-1-ND 59.12 49.27 | R-520 FOAM 120 SR9100-ND 10.14 8.45 9100 
18.29x13.19x4.57 | 19.75x15.53x5.41 | SR-R710-FO-ND 97.88 81.60 | R-710 FOAM Replacement 300 SR9300-ND 11.96 9.97 9300 
18.29x13.19x6.62 | 19.75x15.53x7.48 | _SR-R720-FL-ND 97.88 81.57 | R-720 FOAM in oF ee ps See aH 
With Plastic Lock With Foam Insert 720 5R9700-ND 39.90 33.26 9700 
7.3x 5.00 x 3.23 8.70x7.45x3.89 | SR-R120-PLLFCI-ND 30.30 25.26 | R-120 PLL FOAM 
9.59x7.42x3.98 | 10.80x9.85x4.87 | SR-R300-PLLFLI-ND 42.32 35.27 | R-300 PLL FOAM Docker Price Each Sona 
13.49x9.78x6.00 | 14.85x12.15x6.85 | SR-R520-PLLFLI-ND 69.88 58.24 | R-520 PLL FOAM Description Serles Part No. 1 10 Model No. 
18.29x13.19x4.57 | 19.75x15.53x5.41 | SR-R710-PLLFC-ND 108.64 90.57 | R-710PLLFOAM “R” Series Panel Kits 
18.29 x 13.19x 6.62 | 19.75x15.53x7.48 | SR-R720-PLLFLI-ND 108.64 90.54 | R-720 PLL FOAM R120 SR7150T-ND 18.28 15.24 7150T 
With Metal Lock With Foam Insert R300 SR7350T-ND 25.92 21.61 7350T 
7.3x5.00x3.23 8.70x7.45x3.89 | SR-R120-MLLFC-ND 3460 28.84 | R-120MLLFOAM Top Plate R520 SR7S5307-ND 30.04 25.04 7S50T 
9.59x7.42x3.98 | 10.80x9.85x4.87 | SR-R300-MLLFLI-ND 46.62 38.86 | R-300 MLLFOAM sllahieas peas ne 22 He 
13.49x9.78x6.00 | 14.85x12.15x6.85 | SR-R520-MLLFCI-ND 74.18 61.82 | R520 MLLFOAM Baog Haan 97 64 23.04 73508 
18.29x13.19x4.57 | 19.75x15.53x5.41 | SR-R710-MLLFC-ND 112.94 94.16 | R-710MLL FOAM Bottom Plate R520 SR7550B-ND 32.80 2734 75508 
18.29x13.19x6.62 | 19.75x15.53x7.48 | SR-R720-MLLFC-ND 112.94 94.12 | R-720MLL FOAM R710 / R720 SR7750B-ND 41.72 34.77 7750B 


Note: _ = Case Color: B = Black; G = Gray; Y = Yellow; 0 = Orange 


Note: Hardware supplied with kits. Bottom plate kit includes perimeter seal and o-rings. Panel kits for R-Series only. 


Flambeau 


INDUSTRIAL PRODUCTS & PACKAGING SOLUTIONS 


a 


Plastic Storage Systems 


Dimensions — Inch (mm) Compart- | Digi-Key Price Each Flambeau 
Fig. iy WwW D ments | Part No. 1 10 100 Model No. 
4 | 11-25 (285.75) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 30 510-1021-ND 71.54 59.38 54.73 | U30P-C 
16.50 (419.10) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 45 510-1023-ND 96.02 79.70 73.46 | U45P-C 
Boxes 
Dimensions — Inch (mm) Compart-) Digi-Key Price Each Flambeau 
Fig. L WwW D ments | Part No. a 10 100 Model No. 
i i Full 
Plastic Frame Storage Cabinets 14.50 (368.3) | 7.50 (190.5) | 5.25 (133.35)) Length | 510-1000-ND 39.30 3262 30.07 | 14800-2C 
Sturdy shell and drawer rail structure for extra strength. These rugged cabinets can be stacked or wall Tray 
mounted for greater storage flexibility. Drawers are in clear styrene resin for optimum visibility and speedy z a 
retrieval of contents. Each cabinet features drawer stops to prevent accidental spills. 2 11 (278.40) | 6.75 (171.45) 1.75 (44.45) 1 SIOSIOMENDS) 22.22 18.45 17.00 | C601 
11 (279.40) | 6.75 (171.45)] 1.75 (44.45) 18 510-1018-ND 26.56 22.05 20.32 | C618 
Dimensions — Inch (mm) Compart- | Digi-Key Price Each Flambeau 13.13 (333.50)} 9 (228.6) | 2.32 (58.93) 1 510-1019-ND 37.10 30.80 28.39 | C801 
Fig. L WwW D ments | Part No. 1 10 100 | Model No. 13.13 (333.50)| 9 (228.6) | 2.32 (58.93) 24 510-1020-ND 40.64 33.74 31.09 | C824 
11.25 (285.75) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 20 510-1013-ND 23.90 19.84 18.29 | C20P Cases 
16.50 (419.10) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 26 510-1015-ND 32.38 26.88 24.78 | C26P 
1 11.25 (285.75) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 30 510-1022-ND 23.90 19.84 18.29 | U30P Features: * Molded from a proprietary high density polyethylene carbon loaded blend of materials * Con- 
rt 5 in2 « -! ‘ict 9 13 in2e 1 . - 
16.50 (419.10) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 45 510-1024-ND 3238 2688 24.78 | U4SP ductive <10° Q/in? + Anti-Static: 10° ~ 10'S O/in? * Faraday Cage Protection * Color: black 


Conductive Storage 


Conductive cabinets are built in accordance with the guidelines of DOD-HDT3K-263 to bleed off any static 
charge at a safe controlled rate when properly connected to a ground. Each cabinet comes with a static-safe 
ground wire which protects users against electrical shock. Color: black 


Cabinets 
Dimensions — Inch (mm) Compart- | Digi-Key Price Each Flambeau 
Fig. IT WwW D ments | Part No. 1 10 100 Model No. 
1 11.25 (285.75) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 20 §10-1014-ND 71.54 59.38 54.73 | C20P-C 
16.50 (419.10) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 26 510-1016-ND 95.08 78.92 72.74 | C26P-C 


Internal Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Flambeau 
Fig. IE Ww D Part No. 1 10 100 Model No. 
5.06 (128.52) 2.75 (69.85) 1 (25.4) 510-1009-ND 8.78 7.29 6.72 50019 
6.75 (171.45) 5 (127) 1.19 (30.23) | 510-1012-ND 1886 15.66 14.43 50036 
8.94 (227.08) 6.63 (168.40) | 1.25 (31.75) | 510-1005-ND 22.14 18.38 16.94 50014 
3 | 11.88 (301.75) | 8.19 (208.03) | 1.25 (31.75) | 510-1006-ND 25.10 20.84 19.21 50015 
15 (381) 6.5 (165.1) 2 (50.8) 510-1008-ND 31.62 26.25 24.19 50017 
17.5 (444.5) 13.5 (342.9) 1.31 (33.27) | 510-1011-ND 48.20 40.01 36.88 50023 
18.44 (468.38) | 17.69 (449.33) | 1.94 (49.28) | 510-1010-ND 63.48 52.69 48.57 50021 


2032 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Enclosures 


Bud Industries, Inc. 


Fig. 1 — Aluminum Chassis 


* Welded at stress points for assured, maximum 
strength and rigidity * Sides folded in at bottom 
for additional support * Bottom plate easily 
attached * Natural finish 

NOTE: Bottom plate sold separately. 


Fig. 6 — Plastic NEMA Enclosures 


Meets NEMA 1, 2, 4, 4X, 12 and 13 Ratings 


Fig. 2 — PlastiBOXes 


Tw 
A 
NY 


* ABS plastic * UL94-HB flammability 


rating * Suggested service temperature 


-40°C ~ 60°C 


Style 1: + Light gray polycarbonate body and cover 


* UV stabilized * UL94V-2 flammability rating 


Style 2: + Light gray polycarbonate body and clear 


polycarbonate cover » UV stabilized * UL94V-2 flam- 


mability rating 


Style 3: * Dark gray ABS body and cover * UL94-HB 


flammability rating 


Fig. 3 — Grabber 


¢ ABS plastic in a light gray finish 


* UL94V-0 flammability rating 


Fig. 4 — Utility Cabinets Fig. 5 — ABS Plastic Utiliboxes 


* Sturdy, all-welded body » Available . 7 

in .040” aluminum or 20 gauge steel: + Aluminum or plastic cover 
“AU” prefix — aluminum alloy in natural 

finish; “CU” prefix — steel in metallic 

gray finish 


Fig. 7 — Die Cast Aluminum NEMA Boxes with or without Fig. 8 NEW! NEMA Sheet Metal Box with Mounting 


Mounting Flanges 


Meets NEMA 1, 2, 4, 4X, 12 and 


13 Ratings 


Flanges 


am Meets NEMA 1, 2, 4, 4X, 


Ww. 


* ADC-10 aluminum alloy i 
* Tested and listed to UL-508 


Type 4X requirements (UL File 


#E194432) 


‘4 


* Heavy duty .09” thick external 


wall mounting bracket 


* Mounts to wall or panel with 
#10 size screws (not included) 


12, 13, IP65 and UL508-4X 
Ratings 

¢ Durable 14 gauge steel 

* Hinged cover 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | Bud Ind. 
Color A B C Part No. 50 | PartNo. Color A B C Part No. ‘l 10 | Part No. 
Fig. 1 — Chassis — RoHS Compliant Fig. 2 — PlastiBOXes 
1.50 (38.1) | 4.00 (100.4) | 6.00 (152.4) | 377-1000-ND 9.80 8.22 7.38] AC-1405 1.50 (38.1) ] 2.25 (57.15) ] 3.62 (91.95) ] 377-1161-ND 6.70 5.59 [PT-11308-G 
2.00 (50.8) | 6.00 (152.4) | 8.00 (203.2) | 377-1001-ND 12.50 10.40 9.35 | AC-1413 J Boe) oon eae) eo (4a7} STS MSE ND est Sue tie eer 
2.50 (63.5) | 8.00 (203.2) | 10.00 (254) | 377-1002-ND 20.20 1689 15.21) AC-1418 48 (62. .25 (82. ; : 1162-1 : . -11388- 
2.50 (63.5) | 8.00 (203.2) | 12.00 (304.8) | 377-1003-ND 25.00 20.86  1875| AC-1419 Gray | 1.52 (38.61) | 3.25 (82.55) |4.37 (111.00) | 377-1158-ND 4.80 4.00 | PBS-11532-G 
5.00 (127) | 10.00 (254) | 17.00 (431.8) | 377-1004-ND 57.40 —«47.91_~—«43.13 | AC-1422 a ae satin a ° cee 
5.00 (127) | 13.00 (330.2) | 17.00 (431.8) | 377-1005-ND 66.20 55.28 49.76] AC-1426 ’ : : eee H } Sees 
3.00 (76.2) | 14.00 (355.6) | 17.00 (431.8) | 377-1006-ND 48.20 40.22 ~—«36.18 | AC-1427 2.52,(64.01) | 4.87 (128.70) |6.87 (174.50) RSmalleeaNe) 7206.00 | PT-11557-6 
4,00 (101.6) | 15.00 (381) | 17.00 (431.8) | 377-1007-ND 65.40 5459 49.13] AC-1428 Fig. 3 — Grabber 
6.00 (152.4) | 15.00 (381) | 17.00 (431.8) | 377-1008-ND 92.60 77.33 69.61) AC-1429 Gray | 1.71 (43.43) | 5.16 (131.06) [9.33 (236.98) | 377-1170-ND 19.00 15.85 | HH-3420 
3.00 (76.2) | 17.00 (431.8) | 17.00 (431.8) | 377-1009-ND 56.10 46.86 42.19 | AC-1430 Accessories for Grabber 
4.00 (101.6) | 17.00 (431.8) | 17.00 (431.8) | 377-1010-ND 65.70 6489 49.38 | AC-1431 Tilt Stand for HH-3420 377-1171-ND ‘90.75 |HH-3440-TS 
2.00 (50.8) | 5.00(127) | 7.00 (177.8) | 377-1011-ND 10.90 9.07 8.18] AC-402 Gasket for HH-3420... 377-1172-ND 1.00.85 |HH-3441-G 
2.00 (50.8) | 5.00(127) | 9.50 (241.3) | 377-1012-ND 13.20 10.95 9.85] AC-403 Fig. 4 — Utility Cabinets 
3.00 (76.2) | 5.00(127) | 10.00 (254) | 377-1013-ND 16.80 14.02 12.60 | AC-404 5.00 (127) | 6.00(1524) | 4.00(101.6) ] 377-1056-ND 14.10 11.75 JAU-1029 
2.00 (50.8) |_7.00 (177.8) |_7.00 (177.8) | 377-1014-ND 11.40 9.42 8.48 | AC-405 Natural | 6.00 (152.4) | 6.00(152.4) | 6.00 (152.4) | 377-1057-ND 20.60 17.20 | AU-1039 
2.00 (50.8) | 7.00 (177.8) | 9.00 (228.6) | 377-1015-ND 13.80 1149 10.33] AC-406 9.00 (228.6) | 6.00(152.4) | 5.00(127) | 377-1058-ND 22.40 18.70 | AU-1040 
2.00 (50.8) | 7.00 (177.8) | 11.00 (279.4) | 377-1016-ND 16.00 1332 12.00] AC-407 6.00 (152.4) | 6.00 (152.4) | 6.00(152.4) | 377-1059-ND 33.00 27.50 |CU-1098 
Natural | 3.00 (76.2) | 7.00 (177.8) | 12.00 (304.8) | 377-1017-ND 21.20 17.69 15.90) AC-408 9.00 (228.6) | 6.00(152.4) | 5.00(127) | 377-1060-ND 37.30 31.10 |CU-1099 
2.00 (50.8) | 7.00 (177.8) | 13.00 (330.2) | 377-1018-ND 17.40 1457 13.11} AC-409 Metallic | 12:09 (304.8) | 7.00(177.8) | 6.00 (152.4) | 377-1061-ND 58.50 48.85 |CU-1124 
3.00 (76.2) | 7.00 (177.8) | 15.00 (381) | 377-1019-ND 27.60 23.04 20.73 | AC-411 Gray | 4:00(101.6) | 5.00 (127) | 3.00 (76.2) | 377-1062-ND 18.20 15.25 | CU-728 
3.00 (76.2) | 8.00 (203.2) | 17.00 (431.8) | 377-1020-ND 28.70 24.03 + 21.61| AC-At2 jai Tsh ” oe roa A a a we ae 
3.00 (76.2) | 10.00 (254) | 12.00 (304.8) | 377-1021-ND 32.20 26.96 24.29 AC-413 5 , : / : -1064- . : el 
3.00 (76.2) | 10.00 (254) | 14.00 (355.6) | 377-1022-ND 32.80 27.50 24.76] AC-414 18.00 (881) | 9.00{228.6) | 7.00(17.8) [RSMalObeaNG) 80.10 66.95 | CU-882 
2.00 (50.8) | 10.00 (254) | 17.00 (431.8) | 377-1023-ND 2920 24.43 22.01 AC-415 Fig. 5 — ABS Plastic Utiliboxes 
3.00 (76.2) | 10.00 (254) | 17.00 (431.8) | 377-1024-ND 34.20 28.54 25.71 | AC-416 Black | 5-05 (219.96) | 5.32 (135.13) | 2.95 (74.93) | 377-1164-ND* 42.40 35.35 [CU-1495 
3.00 (76.2) | 12.00 (304.8) | 17.00 (431.8) | 377-1025-ND 36.10 30.07  27.08| AC-418 5.30 (134.62) |_ 2.94 (74.68) | 1.95 (49.53) | 377-1165-ND 3.00 2.50 | CU-1874-B 
2.00 (50.8) | 13.00 (330.2) | 17.00 (431.8) | 377-1026-ND 37.00 30.86 27.75] AC-419 Gray | 5.30 (134.62) | 2.94 (74.68) | 1.95 (49.53) | 377-1166-ND 3.00 2.50 | CU-1874-G 
3.00 (76.2) | 13.00 (330.2) | 17.00 (431.8) | 377-1027-ND 42.60 35.57 32.01 AC-420 4.10 (104.14) | 2.23 (57.40) | 2.00 (60.8) | 377-1167-ND 430 3.57 [CU-793 
3.00 (76.2) | 5.00(127) | 9.50 (241.3) | 377-1028-ND 1670 1392 12.56] AC-421 5.59 (141.99) | 4.34 (110.27) | 1.84 (46.77) | 377-1168-ND 7.20 6.00 |CU-387 
3.00 (76.2) | 8.00 (203.2) | 12.00 (304.8) | 377-1029-ND 25.40 21.21 19.11 | AC-424 4.31 (109.47) | 3.06 (77.72) | 1.46 (37.08) | 377-1169-ND 5.80 4.85 | CU-388 
nant : 4.6 (116.84) as (78.74) | 4.87 (47.50) | 377-1216-ND 7.20 6.00 |CU-3281 
4.00 (101.6) | 10.00 (254) | 17.00 (431.8) | 377-1030-ND 49.20 = 41.13 37.04] AC-427 
4.00 (101.6) | 13.00 (330.2) | 17.00 (431.8) | 377-1031-ND 51.90 4329 38.98) AC-428 Sepa p PRE ae cee on es o 
3.00 (76.2) | 5.00(127) | 7.00 (177.8) | 377-1032-ND 14.00 11.69 10.53] AC-429 . 37 (60. 1218+ ; : F 
3.00 (76.2) | 4.00 (101.6) | 6.00 (152.4) | 377-1033-ND 1245 10.30 9.25 | AC-430 Black ro") : et teas or oO) ST eta ND te ae ree 
2.00 (50.8) | 4.00 (101.6) | 6.00 (152.4) | 377-1034-ND 10.10 8.47 7.63 AC-431 5.07 (128.78) | 3.57 (90.68) | 1.59 (40.39) -1220- 70 5. i 
6.10 (154.94) | 4.60 (116.84) | 1.37 (34.80) | 377-1536-ND NEW! 10.00 8.35 | CU-3287 
6.10 (154.94) | 4.60 (116.84) | 1.37 (34.80) | 377-1537-ND NEW! 10.00 8.35 | CU-3287-MB 
i 6.10 (154.94) | 4.60 (116.84) | 1.37 (34.80) | 377-1538-ND NEW! 10.00 6.35 |CUR-3287 
Chassis Bottom Plates 6.10 (154.94) | 4.60 (116.84) | 1.37 (34.80) | 377-1539-ND NEW! 10.70 8.90 |CUR-3287-C 
6.10 (154.94) | 4.60 (116.84) | 1.37 (34.80) | 377-1540-ND NEW! 10.00 8.35 |CUR-3287-MB 
Dimensionseiinchi( in) Diekey Price Each Bud Ind. 6.10 (154.94) | 4.60 (116.84) | 1.37 (34.80) | 377-1541-ND NEW! 10.70 8.90 |CUR-3287-CMB 
Color Fits Width | Chassis Length | Part No. 1 10 100 Part No. * Cover panel .05 inch aluminum 
4.00 (101.6) | 6.00(152.4) | 377-1035-ND 5.00 447 3.75 | BPA-1505 
6.00 (152.4) | 8.00 (203.2) | 377-1036-ND 7.10 5.85 5.28 | BPA-1513 
8.00 (203.2) | 10.00 (254) | 377-1037-ND 8.80 7.34 6.60 | BPA-1518 NEMA Sealed Polycarbonate and ABS Enclosures 
8.00 (203.2) | 12.00 (304.8) | 377-1038-ND 10.70 8.97 8.08 | BPA-1519 
8.00 (203.2) | 17.00 (431.8) | 377-1039-ND 11.00 9.22 8.28 BPA-1520 Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
10.00 (254) | 12.00 (304.8) | 377-1040-ND 10.70 8.97 8.08 | BPA-1523 A B [F D Part No. 1 10 100 | Part No. 
10.00 (254) | 14.00 (355.6) | 377-1041-ND 10.70 8.97 8.08 | BPA-1524 Fig. 6 — Style 1 
12.00 (304.8) | 17.00 (431.8) | 377-1042-ND 15.30 12.79 11.53 | BPA-1528 1.38 (35.05)] 2.56 (65.02) | 2.28 (57.91) | 0.99 (25.146) ]377-1112-ND 7.40 6.15 5.55] PN-1320 
14.00 (355.6) | 17.00 (431.8) | 377-1043-ND 16.20 13.52 12.15 | BPA-1529 1.57 (39.88)| 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 0.99 (25.146) |377-1114-ND 10.80 9.02 8.13) PN-1321 
Natural |_15-00(381) | 17.00 (431.8) |_377-1044-ND 20.30 16.94 15.26 | BPA-1530 2.17 (55.12)| 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.58 (40.13) ]377-1116-ND 11.70 9.75 —8.81 | PN-1322 
17.00 (431.8) | 17.00 (431.8) | 377-1045-ND 24.70 20.61 18.56 | BPA-1531 2.17 (55.12)| 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 1.58 (40.13) |377-1119-ND 13.40 11.15 10.05 | PN-1323 
5.00 (127) | 7.00(177.8) | 377-1046-ND 4.90 4.07 3.65 | BPA-1589 2.17 (55.12)| 6.73 (170.94) |4.76 (120.90) | 1.58 (40.13) |377-1122-ND 18.80 15.65 14.08 | PN-1324 
5.00 (127) | 9.50 (241.3) | 377-1047-ND 5.00 447 3.75 | BPA-1590 2.17 (55.12)| 8.74 (221.99) [5.75 (146.05) | 1.58 (40.13) |377-1125-ND 2490 20.75 18.71 PN-1325 
5.00(127) | 10.00(254) | 377-1048-ND 4.90 4.07 3.65 | BPA-1591 3.15 (80.01)| 6.73 (170.94) |4.76 (120.90) | 1.58 (40.13) |377-1127-ND 21.30 17.74 15.98 | PN-1327 
7.00 (177.8) | 7.00(177.8) | 377-1049-ND 4.90 4.07 3.65 | BPA-1592 3.15 (80.01)| 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 2.56 (65.02) |377-1129-ND 16.40 13.65 12.28 | PN-1328 
7.00(177.8) | 9.00 (228.6) | 377-1050-ND 6.410 BA 458 | BPA-1593 2.95 (74.93)| 8.74 (221.99) |5.75 (146.05) | 1.58 (40.13) |377-1131-ND 28.60 23.82 21.45 | PN-1329 
7.00 (1778) | 11.00(279.4) | 377-1051-ND 6.30 5.25 473 | BPA-1594 3.35 (85.09)| 6.30 (160.02) | 3.15 (80.01) | 2.76 (70.10) |377-1134-ND 16.50 13.75 12.40 | PN-1333 
7.00 (177.8) | 12.00 (304.8) | 377-1052-ND 6.90 5.75 5.18 | BPA-1595 2.95 (74.93)| 7.87 (199.90) |4.72 (119.89) | 2.37 (60.199) |377-1136-ND 23.40 19.50 17.55 | PN-1334 
10.00 (254) 17.00 (431.8) | 377-1053-ND 11.30 9.47 8.53 BPA-1597 3.74 (94.99) | 10.43 (264.93) | 7.28 (184.91) 2.95 (74.93) |377-1258-ND 38.40 32.15 +=. 26.90] PN-1335 
13.00 (330.2) | 17.00 (431.8) | 377-1054-ND 15.80 13.17 11.85 | BPA-1598 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 2033 


Enclosures (cont.) 


Bud Industes Ie 


Fig. 9 — Die Cast Econobox with or without Mounting Flanges 


* ADC-10 aluminum alloy 

* Heavy duty .09” thick external wall mounting 
bracket 

* Mounts to wall or panel with #10 size screws 
(not included) 


Fig. 11 — Potting Boxes 


Style A Style B 


* Optional close-fitting covers available in all sizes 


Fig. 10 — Extruded Aluminum Boxes 


* One piece extruded aluminum housing 


Style C 
* ABS thermoplastic * UL94V-0 flammability rating * Suggested service temperature -20°C ~ 70°C 


¢ Individual aluminum end panels 
¢ ABS plastic panel bezels 
* Internal PCB card guides 


Fig. 12 — Desktop Cabinet 


* Sides vented for cooling ¢ Panels 
12” “Surface Shield” aluminum; 
Cover .05” aluminum 


Fig. 13 — TR Series Cabinets 


* Top and bottom .05” aluminum; 
front panel .09” aluminum 

¢ Extruded aluminum frame 

* Corner gussets for added 
support * Carrying handle may 
be used as tilting bail * Front 
panel, self-adhesive rubber feet 
and handle/bail included »* Royal 
blue texture body with white 
frame and bail 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
ry B C D Part No. 1 10 100 | Part No. Finish (i W Part No. 1 10 100 | Part No. 
Fig. 6 — Style 2 Black | 5.91 (150.11) | 2.52 (64.01) | 1.45 (36.83) | 377-1457-ND 22.30 18.57 16.73] AN-2815-B 
2.47 (55.12)] 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.58 (40.13) ] 377-1117-ND 12.00 10.00 9.00 | PN-1322-C Natural | 6.29 (159.77) | 3.93 (99.82) | 2.97 (60.20) | S77=1458-ND 31.60 26.36 23.73) AN-2816 
2.17 (55.12)| 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 1.58 (40.13) | 377-1120-ND 13.90 11.59 10.43 | PN-1323-C Black | 6.29(159.77) | 3.93 (99.62) | 2.37 (60.20) Pega eaD Sond edieh. «20-88 | AN2016 B 
hee ore Natural | 6.29 (159.77) | 3.93 (99.82) | 3.19 (81.03) | 377-1460-ND 34.00 28.34 25.50 | AN-2817 
2.17 (55.12)| 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90)| 1.58 (40.13) | 377-1123-ND 19.40 16.15 14.53 | PN-1324-C Biack | 6.29 (159.77) | 3.93 (99.89) | 3.19 (81.03) | 377-1461-ND aTEO) 38195) Oee|| ANORIT 
2.17 (55.12)| 6.30 (160.02) | 3.15 (80.01) | 1.58 (40.13) | 377-1133-ND 15.70 13.10 11.80 | PN-1332-C : : : : : : : : 
1.57 (39.88)| 4.53(115.06) | 2.56 (65.02) | 0.99 (25.15) | 377-1255-ND 11.10 -9.27__8.33 | PN-1321-C NEW! Fig. 7 - NEMA Die Cast Aluminum Boxes NEW! 
2.95 (74.93)| 8.74(221.99) | 5.75 (146.05) 1.58 (40.13) | 377-1256-ND 28.60 23.82 21.45 | PN-1329-C 2.36 (59.94) | 2.16 (54.86) | 1.22 (30.99) | 377-1511-ND 570 475 4.30] CN-5700 
2.95 (74.93)| 7.87(199.90) | 4.72 (119.89)| 2.37 (60.20) | 377-1257-ND 23.70 19.75 _17.80 | PN-1334-C 3.15 (80.01) | 2.16 (54.86) | 1.00 (25.40) | 377-1512-ND 6.20 515 4.65 | CN-5701 
Fig. 6 — Style 3 3.52 (89.41) | 1.38 (35.05) | 1.22 (30.99) | 377-1513-ND 550 460 4.15] CN-5702 
1.38 (85.05)| 2.56 (65.02) | 2.28 (57.91) | 0.99 (25.146) | 377-1113-ND 5.90 4.90 4.40 PN-1320-DG toy alate) | Ben eoem | gas eos (Enea Freee ee 
1.57 (39.88) 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 0.99 (25146) | 377-1115-ND 7.60 6.34 —_ 5.70 | PN-1321-DG 51 (114.55) | 2.50 (63.50) (56.39) [377-1515 Ba 75 7 md 
4.54 (115.32) | 3.57 (90.68) | 2.22 (56.39) | 377-1516-ND 12.20 10.20 9.20 | CN-5705 
2.17 (55.12)| 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.58 (40.13) | 377-1118-ND 850 7.09 6.41 | PN-1322-DG cher) 
4.73 (120.14) |3.95 (100.33) | 1.44 (36.58) | 377-1517-ND 12.00 10.00 9.00 | CN-5706 
2.17 (55.12)| 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 1.58 (40.13) | 377-1121-ND 1030 857 7.73 | PN-1323-DG Natural | 5.47 (138.94) |4.01 (101.85) | 3.05 (77.47) | 377-1518-ND 4680 1400 1260 CN-5707 
2.17 (55.12)| 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90)|_ 1.58 (40.13) | 377-1124-ND_ 14.90 12.44 11.18 | PN-1324-DG 6.51 (165.35) |5.01 (127.25) | 3.05 (77.47) | 377-1519-ND 21.80 18.20 16.40 | CN-5708 
2.17 (55.12)| 8.74 (221.99) | 5.75 (146.05)| 1.58 (40.13) | 377-1126-ND 20.20 16.84 15.15 | PN-1325-DG 6.78 (172.21) [4.77 (124.16) | 2.22 (56.39) | 377-1520-ND 2010 16.75 _ 15.10 | CN-5709 
3.15 (80.01)| 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90)| 1.58 (40.13) | 377-1128-ND 14.70 12.24 11.03 | PN-1327-DG 6.78 (172.21) |4.77 (121.16) |4.21 (106.93)] 377-1521-ND 24.70 20.60 18.55] CN-5710 
3.15 (80.01)| 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 2.56 (65.02) | 377-1130-ND 11.10 9.24 8.0 | PN-1328-DG 8.75 (222.25) |5.74 (145.80) | 2.25 (57.15) | 377-1522-ND 26.40 22.05 19.85 | CN-5711 
2.95 (74.93)| 8.74 (221.99) | 5.75 (146.05)| 1.58 (40.13) | 377-1132-ND 18.00 14.99 13.50 | PN-1329-DG 8.75 (222.25) |5.74 (145.80) |4.22 (107.19)] 377-1523-ND 35.70 29.80 26.80 | CN-5712 
3.35 (85.09)| 6.30 (160.02) | 3.15 (80.01) | 2.76 (70.10) | 377-1135-ND 13.00 10.85 _9.75 | PN-1333-DG 9.85 (250.19) |9.85 (250.19) |4.01 (101.85)] 377-1524-ND 62.60 52.25 47.05 | CN-5713 
2.95 (74.93)| 7.87 (199.90) | 4.72 (119.89)| 2.37 (60.199) | 377-1137-ND 17.30 14.40 12.95 | PN-1334-DG 10.81 (274.57) |6.89 (175.01) | 2.64 (67.06) | 377-1525-ND 38.90 32.45 29.21 | CN-5714 
3.74 (94.99) | 10.43 (264.93)| 7.28 (184.91)| 2.95 (74.93) | 377-1259-ND 29.10 24.35 20.36 | PN-1335-DG NEW! Fig. 7 - NEMA Die Cast Aluminum Boxes with Mounting Flanges NEW! 
3.52 (89.41) | 1.38 (35.05) ] 1.22 (30.99) | 377-1526-ND 7.00 585 5.25] CN-6702 
. 4.51 (114.55) | 2.50 (63.50) | 1.22 (30.99) | 377-1527-ND 11.10 9.25 8.35 | CN-6703 
Aluminum NEMA Boxes 4.51 (114.55) | 2.50 (63.50) | 2.22 (56.39) | 377-1528-ND 13.10 10.95 9.85 | CN-6704 
4.54 (115.32) | 3.57 (90.68) | 2.22 (56.39) | 377-1529-ND 14.90 12.45 11.20 | CN-6705 
Dimas enna WEEE RgSERE milan Natural | 4.73 (120.14) [3.95 (100.33) | 1.44 (36.58) | 377-1530-ND 14.90 12.45 11.20 | CN-6706 
Fnen z mi Hl Bering g Font tpSTiNee 5.47 (138.94) [4.01 (101.85) | 3.05 (77.47) | 377-1531-ND 19.80 16.50 14.85 | CN-6707 
: : 6.51 (165.35) |5.01 (127.25) | 3.05 (77.47) | 377-1532-ND 24.80 20.70 18.65 | CN-6708 
Fig. 7 — NEMA Sealed Die-Cast Enclosures 6.78 (172.21) |4.77 (121.16) | 2.22 (56.39) | 377-1533-ND 23.10 19.30 17.35 | CN-6709 
2.52 (64.01) | 2.28 (57.91) | 1.38 (35.05) | 377-1100-ND 6.30 5.25 4.73] AN-1301 6.78 (172.21) |4.77 (121.16) |4.21 (106.93)| 377-1534-ND 27.80 23.20 20.90) CN-6710 
4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.18 (29.97) | 377-1101-ND 9.10 7.59 6.86 | AN-1302 8.75 (222.25) |5.74 (145.80) | 2.25 (57.15) | 377-1535-ND 31.20 26.05 23.46 | CN-6711 
4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 2.17 (55.12) | 377-1102-ND 11.10 9.27, 8.33) AN-1303 
4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 2.17 (55.12) |377-1103-ND 13.00 10.86 9.75) AN-1304 
Natural] 75 (292.25))| 5.75 (146.05)| 2.17 (55.12) | 377-1106-ND. 25.00 20.86 18.75 | AN-1307 NEW! Sheet Metal NEMA Boxes 
3.54 (89.92) | 1.42 (36.07) | 1.18 (29.97) | 377-1099-ND§ 610 5.11 4.58] AN-1300 
5.83 (148.08) | 4.25 (107.95)| 2.95 (74.93) | 377-1104-ND§ 23.30 19.42 17.48) AN-1305 
6.73 (170.94) | 4.76 (120.90)| 2.17 (55.12) | 377-1105-ND§ 23.70 19.77 _17.78| AN-1306 Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.18 (29.97) | 377-1190-ND 14.80 12.34 11.13] AN-1302-G Finish L W H Part No. 100 | Part No. 
4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 2.17 (55.12) | 377-1191-ND 17.30 14.42 13.01 | AN-1303-G Fig. 8 - NEMA Sheet Metal Boxes with Mounting Flanges 
Gray | 4:93 (115.06) | 3.54 (89.92) | 2.17 (55.12) | 37-1192-ND 20.80 17.34 15.60) AN-1304-G 6.00 (152.40) | 4.00 (101.60) | 3.00 (76.20) | 377-1501-ND 39.90 33.38 30.11 ] SN-3700 
Y | 5.83 (148.08) | 4.25 (107.95)] 2.95 (74.93) | 377-1193-ND 33.40 27.84 25.05) AN-1305-G 8.00 (203.20) | 6.00 (152.40) | 3.50 (88.90) | 377-1502-ND 48.00 40.15 36.22 | SN-3701 
6.73 (170.94) | 4.76 (120.90)} 2.17 (55.12) | 377-1194-ND 33.80 28.19 25.35) AN-1306-G 6.00 (152.40) | 6.00 (152.40) | 4.00 (101.60) | 377-1503-ND 44.00 36.80 33.20 | SN-3702 
8.75 (222.25) | 5.75 (146.05)| 2.17 (55.12) | 377-1195-ND 36.30 30.27 27.23 | AN-1307-G is red ea an sar SA EN ua Bay s.7i Sh3703 
Fig. 7 — NEMA Diecast Aluminum Boxes with Mounting Flanges Gray F300 (304.80) |12.00 (304.80) | 6.00 (152.40) | 377-1506-ND 91.00 76.11 68.67 | SN-3705 
Natural) 3.54 (89.92) | 1.42 (36.07) | 1.18 (29.97) | 377-1426-ND 12.70 10.61 9.56 | AN-2800 4.00 (355.60) 12.00 (304.80) | 6.00 (152.40) | 377-1507-ND 99.20 82.97 74.86 | SN-3706 
Black | 3.54 (89.92) | 1.42 (36.07) | 1.18 (29.97) | 377-1427-ND 13.40 11.15 10.05) AN-2800-B 6.00 (406.40) }14.00 (355.60) | 6.00 (152.40) | 377-1508-ND 118.50 99.11 89.42 | SN-3707 
Natural) 2.52 (64.01) | 2.28 (57.91) | 1.38 (35.05) | 377-1428-ND 13.10 10.90 9.80 AN-2801 4.00 (355.60) |12.00 (304.80) | 8.00 (203.20) | 377-1509-ND 113.00 94.51 85.27 | SN-3708 
Black | 2.52 (64.01) | 2.28 (57.91) | 1.38 (35.05) |377-1429-ND 13.90 11.59 10.43) AN-2801-B 6.00 (406.40) |14.00 (355.60) |10.00 (254.00) | 377-1510-ND 146.00 122.11 110.17 | SN-3709 
Natural| 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.18 (29.97) | 377-1430-ND 16.40 13.67 12.30 | AN-2802 
Black | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.18 (29.97) |377-1431-ND 17.90 14.90 13.43] AN-2802-B 
Natural) 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 2.17 (55.12) | 377-1432-ND 18.70 15.61 14.03) AN-2803 Econoboxes 
Black | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 2.17 (55.12) | 377-1433-ND 20.20 16.84 15.15) AN-2803-B 
Natural) 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 2.17 (55.12) | 377-1434-ND 20.40 16.99 15.30) AN-2804 
Black | 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 2.17 (55.12) | 377-1435-ND 22.60 18.82 16.93 | AN-2804-B Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Natural} 5.83 (148.08) | 4.25 (107.95)) 2.95 (74.93) | 377-1436-ND 32.10 26.75 24.08} AN-2805 Finish Ww Part No. 1 10 100 | Part No. 
Black | 5.83 (148.08) | 4.25 (107.95)| 2.95 (74.93) | 377-1437-ND 35.60 29.67 26.73) AN-2805-B fia 6 — Ecunabax each 
Natural] 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90)) 2.17 (55.12) | 377-1438-ND 33.10 27.59 24.86 | AN-2806 1G. 7 — EGQNODOK ENCIOsUre’ 
Black | 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90)| 2.17 (55.12) | 377-1439-ND 36.30 30.27 27.23) AN-2806-B 3.62 (91.95) ] 1.50 (38.10) | 1.21 (30.73) | 377-1107-ND 690 575 5.20 | CU-123 
Natural| 8.75 (222.25) | 5.75 (146.05)| 2.17 (55.12) | 377-1440-ND 35.70 29.77 __ 26.78 | AN-2807 4.37 (177.80) | 2.37 (60.198) | 1.21 (30.73) | 377-1108-ND 720 605 5.45 | CU-124 
Black | 8.75 (222.25) [5.75 (146.05)| 2.17 (55.12) |377-1441-ND 42.10 35.07 31.55] AN-2807-B Natural | 4.68 (118.87) | 3.68 (93.47) | 2.21 (56.13) | 377-1109-ND 11.60 9.65 —8.70 | CU-234 
Natural} 8.75 (222.25) | 5.75 (146.05) 3.25 (82.55) | 377-1442-ND 40.70 33.94 30.53} AN-2808 7.39 (187.81) | 4.70 (119.38) | 2.21 (56.13) | 377-1110-ND 19.60 16.35 14.70 | CU-247 
Black | 8.75 (222.25) | 5.75 (146.05)| 3.25 (82.55) | 377-1443-ND 47.30 39.42 35.48] AN-2808-B 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 3.21 (81.53) | 377-1111-ND 23.00 19.20 17.30 | CU-347 
Natural) 4.75 (120.65) | 4.75 (120.65)| 4.00 (101.6) | 377-1444-ND 35.60 29.67 26.73) AN-2809 = ‘ ji 
Black | 4.75 (120.65) | 4.75 (120.65)| 4.00 (101.6) | 377-1445-ND 38.60 32.15 _28.95| AN-2809-B Fig. 9 — Econoboxes with Mounting Flanges 
Natural] 6.25 (158.75) | 6.25 (158.75)| 4.00 (101.6) | 377-1446-ND 40.00 33.34 30.03 AN-2810 Natural | 3.62 (91.95) | 1.50 (38.10) ] 1.21 (30.73) | 377-1462-ND 11.40 9.52 —8.58 | CU-4123 
Black | 6.25 (158.75) | 6.25 (158.75)| 4.00 (101.6) | 377-1447-ND 44.30 36.90 33.23 | AN-2810-B Black | 3.62 (91.95) | 1.50 (38.10) | 1.21 (30.73) | 377-1463-ND 13.06 += -10.86.-——9.75 | CU-4123-B 
Natural} 1.97 (50.04) ) 1.77 (44.96) | 1.12 (28.45) | 377-1448-ND 1240 10.36 = 9.30 | AN-2811 Natural | 4.37 (111.00) | 2.37 (60.20) | 1.21 (30.73) |377-1464-ND 14.50 + 12.09 -~—- 10.88 | CU-4124 
ae deer eae tae ayaet ee tec ae a pet Black | 4.37 (111.00) | 2.37 (60.20) | 1.21 (30.73) | 377-1465-ND 15.70 13.07_—11.75 | CU-4124-B 
Back [SEE COT 7OFT DEO LeLOIy 136 (a4 Dey [SP TAS TEND SEX CECE ERABCVETHEET Natural | 4.68 (118.87) | 3.68 (93.47) | 2.21 (56.13) | 377-1466-ND 19.10 15.92 14.33 | CU-4234 
Natural} 4.90 (124.46) ) 3.14 (79.76) | 1.59 (40.39) |377-1452-ND 19.30 16.11 14.48) AN-2813 Black | 4.68 (118.87) | 3.68 (93.47) | 2.21 (56.13) | 377-1467-ND 21.30.) -17.74 15.98 | CU-4234-B 
Black | 4.90 (124.46) | 3.14 (79.76) | 1.59 (40.39) | 377-1453-ND 21.70 18.09 16.31) AN-2813-B Natural | 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 2.21 (56.13) ) 377-1468-ND = 25.50 21.27 19.13 | CU-4247 
Natural] 4.90 (124.46) ) 3.14 (79.76) | 2.26 (57.40) |377-1454-ND 21.30 17.74 15.95) AN-2814 Black | 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 2.21 (56.13) | 377-1469-ND 29.40 = 24.50 22.08 | CU-4247-B 
Black | 4.90 (124.46) | 3.14 (79.76) | 2.26 (57.40) | 377-1455-ND 24.00 20.02 += 18.03) AN-2814-B Natural | 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 3.21 (81.53) | 377-1470-ND 29.80 24.86 22.38 | CU-4347 
Natural] 5.91 (150.11) | 2.52 (64.01) | 1.45 (36.83) | 377-1456-ND 20.60 17.19 15.45] AN-2815 Black | 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 3.21 (81.53) | 377-1471-ND 33.70 ——-28.09_——-25.28 | CU-4347-B 
§ No wall mounting holes (Continued) 
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Bud Industries, ne 


Fig. 14 — Sloping Panel Cabinets 


* Steel 
front pal 
top opel 


Enclosures (cont) 


+ Removable 
nel * Hinged 
ns completely 


for access to com- 
ponents mounted on 


chassis 


Fig. 15 — Slope Enclosure 


Fig. 16 — Mini Boxes 


* 04” aluminum alloy 

* Two sections slip 
together and may be 
joined by either built-in 
snap lock or sheet 


metal screws (included) 


¢ Dual-slope keyboard styling * Base and side 
.09” aluminum; back panel and cover .05” 
aluminum ¢ Rubber feet included 


A 


3 Piece Design 


Fig. 17 — Gasketed Enclosures 


Meets NEMA 1, 2, 4, 4X, 12 
and 13 Ratings. 


Indoor Version: ¢ ABS/PC blend- 
ed plastic with UL94-5VB flam- 
mability rating * Clear doors 
polycarbonate with UL94V-0 
flammability rating * Suggested 
service temperature -40°C 

~ 70°C 


Fig. 19 — Champion Cabinets 


* No screws on front or rear panel 
+ Ventilation slots in bottom 

and rear panel ¢ Black top and 
bottom; white front and rear 

* .05” aluminum ¢ Four adhesive 
rubber feet included 


Dimensions in inch (mm) 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Finish ip WwW H Part No. 1 10 100 | Part No. Color A B C Part No. 1 5 10 | Part No. 
Natural | 2.00 (50.8) | 2.00 (50.8) | 1.25 (31.75) |377-1472-ND 1090 9.09 8.21 | cU-4470 Metallic ees pieesr| eee ay ook 1281 | oe 
Black | 2.00(50.8) | 2.00(50.8) | 1.25 (31.75) | 377-1473-ND 11.70 9.77 8.78 | CU-4470-B Gray | 6.00 (2286) |18.06 (2687)| 818 (00778) | 377-410/3ND 12890 ee es 
Natural | 4.33 (109.98) | 3.25 (82.55) | 1.75 (44.45) |377-1474-ND 16.20 1350 12.18 | CU-4471 ! : : by BEEN : 2 : 
Black | 4.33 (109.98) | 3.25 (82.55) | 1.75 (44.45) | 377-1475-ND 18.20. 15.17 13.68 | CU-4471-B Fig. 15 — Slope Enclosures, Solid Top (.09" Base, .05" Cover with Rubber Feet) 
Natural | 4.75 (120.65) | 3.15 (80.01) | 2.33 (59.18) |377-1476-ND 18.80 15.67 14.13 | CU-4472 Black/White [4.25 (107.95) ]4.93 (125.22)] 5.00 (127) | 377-1074-ND* 42.90 35.80 —Ts¢-12100 
Black | 4.75 (120.65) ] 3.15 (80.01) | 2.33 (59.18) |377-1477-ND 21.30 17.74 ‘15.98 | CU-4472-B 3.25 (82.55) [11.93 (303.02) | 10.00 (254) | 377-1075-ND 77.10 64.40 — | SC-12101 
Natural | 4.68 (118.87) | 3.68 (93.47) | 1.34 (34.04) |377-1478-ND 17.70 14.74 — 13.25 | CU-4473 Fig. 16 — Mini Boxes 
Black | 4.68 (118.87) | 3.68 (93.47) | 1.34 (34.04) | 377-1479-ND 1990 16.61 14.96 | CU-4473-B A076. = 21004 
Natural | 4.75 (120.65) | 4.75 (120.65) | 2.33 (59.18) |377-1480-ND 23.20 19.36 17.43 | CU-4474 ie atte) 12 eee) 325 e258 SEDI ND ee = at See 
Black | 4.75 (120.65) | 4.75 (120.65) | 2.33 (59.18) | 377-1481-ND 26.40 —-22.00-—-19.80 | CU-4474-B 1162 (41.15) | 212 (53.85) | 4.00 (101.6) | 377-1078-ND 6.80 — 565 | cU-2102-B 
Natural | 4.75 (120.65) | 4.75 (120.65) | 3.75 (95.25) |377-1482-ND 26.80 2236 20.10 | CU-4475 2.25 (57.15) | 2.25 (57.15) | 4.00 (101.6) | 377-1079-ND 7.00 — 5.85 | CU-2103-B 
Black | 4.75 (120.65) | 4.75 (120.65) | 3.75 (95.25) | 377-1483-ND 30.00 25.00 22.53 | CU-4475-B 3.00 (76.2) | 4.00(101.6) | 5.00(127) | 377-1080-ND 10.30 — 8.60 | CU-2105-B 
Natural | 6.00 (152.4) | 3.25 (82.55) | 2.00(50.8) |377-1484-ND 22.40 1867 16.80 | CU-4476 Gray [212 63.85) | 3.00 (76.2) | 5.25 (139.35) | 977-1081-ND 40 — 750 | eu-2106-8 
Black | 6.00 (152.4) | 3.25 (82.55) | 2.00(50.8) | 377-1485-ND 25.00 20.82 18.73 | CU-4476-B 4.00 (101.6) | 5.00 (127) OST 377-1082-ND 15.80 — 43°05 | cu-2107-8 
Natural | 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 1.50 (38.1) |377-1486-ND 23.40 19.50 ‘17.58 | CU-4477 3.00 (76.2) | 5.00(127) | 7.00(1778) | 377-1083-ND 15.30 — 4280 | cu-2108-8 
Black | 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 1.50(38.1) |377-1487-ND 27.30 22.74 20.48 | CU-4477-B 3.50 (88.9) | 6.00 (152.4) | 8.00 (203.2) | 377-1084-ND 25.60 — 21.40 | CU-2109-B 
Natural | 7.50 (190.5) | 7.50 (190.5) | 2.62 (66.55) |377-1488-ND 37.10 30.94 27.86 | CU-4478 3.50 (88.9) | 6.00 (152.4) | 10.00 (254) | 377-1085-ND 27.20 — 22.70 | CU-2110-B 
et Feet eae eed aoe 42.00 8502 4160 GUAT ag 6) | 7.00 (177.8) | 12.00 (304.8) | 377-1086-ND 36.00 — 30.10 | CU-2111-B 
atural | 4:37 °(1114 87 (60. 19 (54.10) om O ie ee ‘ eyed 1.62 (41.15) 212 (68.6) 2.75 (69.85) | 377-1087-ND 4.60 — 3.85 | CU-3000-A 
Black | 4.37 (111.00) | 2.37 (60.20) | 2.13 (54.10) | 377-1491-ND 18.50 15.42 13.88 | CU-4479-B 4162 (41.18) | 212 (63.85) | 3.25 (82.55) | 377-1088-ND 595 — 435 | cu-o01-A 
: 1.62 (41.15) | 2.12 (53.85) | 4.00 (101.6) | 377-1089-ND 5.70 — 4.75 | CU-3002-A 
Extruded Aluminum Boxes 2.25 (57.15) | 2.25 (57.15) | 4.00 (101.6) | 377-1090-ND 6.10 — 5.05 | CU-3003-A 
2.25 (57.15) | 2.25 (57.15) | 5.00(127) | 377-1091-ND 7.30 — 6.10 | CU-3004-A 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Natural | 2:00 (76.2) | 4.00 (101.6) | 5.00 (127) | 377-1092-ND 9.20 = 7.65 | CU-3005-A 
Ww Part No. 10 100 | PartNo. ‘alural ) 2.12 (53.85) | 3.00 (76.2) | 5.25 (133.35) | 377-1093-ND 7.40 — — 6.10 | CU-3006-A 
Fig. 10 — Extruded Aluminum Boxes pa a a 6.00 en MS i520 — 11.05 GU-S007-A 
3.81 (96.77) | 3.14 (79.76) | 1.57 (39.88) | 377-1492-ND 13.00 ‘10.85 9.75 | EX-4500 00 (76.2) | 5.00 (127) | 7.00 (177.8) onigtiaey ; — 8.95 | GU-3008- 
5.38 (136.65) | 3.14 (79.76) | 1.57 (39.88) | 377-1493-ND 16.50 13.75 «= 1240 | EX-4501 9.50 (68.9) | 6.00 (152.4) | 8.00(203.2) [SMUDGE 16.50 12.95 | CU-3009-A 
6.96 (176.78) | 3.14 (79.76) | 1.57 (39.88) | 377-1494-ND 20.00 16.65 15.00 | EX-4502 3.50 (88.9) | 6.00 (152.4) | 10.00 (254) | 377-1097-ND —_ 19.60 — 16.35 | CU-3010-A 
6.14 (155.96) | 5.38 (136.65) | 3.18 (80.77) | 377-1495-ND 25.00 20.85 18.75 | EX-4521 4.00 (101.6) | 7.00 (177.8) | 12.00 (304.8) | 377-1098-ND 27.30 — 22.80 | CU-3011-A 
6.96 (176.78) | 6.14 (155.96) | 3.18 (80.77) | 377-1496-ND _30.50 25.40 22.85 | _EX-4522 a 
Single knockout only — centered 
9.32 (236.73) | 6.14 (155.96) | 3.18 (80.77) | 377-1497-ND 38.50 3210 28.90 | EX-4523 
5.38 (136.65) | 3.82 (97.03) | 3.82 (97.03) | 377-1498-ND 20.50 1710 15.40 | EX-4541 
6.96 (176.78) | 3.82 (97.03) | 3.82(97.03) | 377-1499-ND 2550 21.25 1915 | EX-4542 UL/NEMA/IEC Gasketed Enclosures 
9.32 (236.73) | 3.82 (97.03) | 3.82 (97.03) | 377-1500-ND __ 31.50 26.25 23.65 | EX-4543 
7 , ran F Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | Bud Ind. 
Style | Color B Part No. 1 10 | Part No. A B c y Part No. 1 5 15 | Part No. 
Fig. 11 — Potting Boxes — RoHS Compliant Fig. 17 — NBA Series - Stainless Steel Hinges 
lll ase enh ames Bee smn Ts a ag Oe ee 7.09 (180.09) |11.80 (299.72) } 7.85 (199.39) |5.90 (149.86)|377-1138-NDt 67.30 56.07 50.45 | NBA-10144 
75 (19.05) | 1.00(254) | 1.00(254) | 377-1180-ND 71 159 | PB-1577 7.09 (180.09) |15.75 (400.05) | 11.80 (299.72) |5.90 (149.86)|377-1139-ND¢ 99.20 82.67 74.43 | NBA-10148 
1.00 (25.4) | 2.00(60.8) | 1.50(38.1) | a77-1175-ND 1.39. 1.11 | PB-1858-1F 5.97 (151.64) |11.80 (299.72) } 7.85 (199.39) | 4.80 (121.92)|377-1140-ND§ 63.90 53.25 47.96 | NBA-10162 
B | Black | 1.50(38.1) | 3.00(76.2) | 2.00(50.8) | 377-1178-ND 1.91 1.60 | PB-1559-TF Fig. 17 — NBB Series - Plastic Hinges 
1.50 (38.1) | 3.00(76.2) | 3.00(76.2) | 377-1179-ND 1.92 1.61 | PB-1576-TF 
2 | ema | 100(254) | 2.001508) | 150381) | a7r-ti7eND 1.33” 4.11 | PB-t668-BF 3.57 (90.68) | 5.90 (149.86) | 5.90 (149.86) | 2.75 (69.85) |377-1141-NDt 20.20 16.85 15.15 | NBB-10240 
1.50 (38.1) | 3.00 (76.2) 2.00 (50.8) 377-1177-ND 1.91 1.60 | PB-1559-BF 5.50 (141.35) 11.28 (286.512)} 7.47 (189.79) | 4.33 (109.98) | 377-1142-ND: 44.00 36.65 32.98 | NBB-10243 
Optional Close-Fitting Covers— RoHS Compliant 7.04 (178.82) | 13.00 (330.2) } 13.00 (330.2) |5.86 (148.84)|377-1143-NDt 60.80 50.67 45.63 | NBB-10245 
Cover for PB-1558-BF . 377-1181-ND 70 59 | PBC-1558-C 6.30 (160.02) | 15.68 (398.27) | 11.73 (297.94) | 5.11 (129.79) | 377-1144-ND- 58.40 48.65 43.80 | NBB-10247 
Cover for PB-1558/1558-TF. 377-1182-ND 70 59 | PBC-1558-CN 3.57 (90.68) |5.90 (149.86) | 5.90 (149.86) | 2.75 (69.85) |377-1245-ND§ 23.20 19.32 17.38 | NBB-10260 
Cover for PB-1559-BF .... 377-1183-ND 82.69 | PBC-1559-C 1946- 5 
Oot ta. DRCIBESHEGO TE Sen to. ers PROARRELE 3.57 (90.68) |5.90 (149.86) | 5.90 (149.86) | 2.75 (69.85) |377-1246-NDt 23.40 19.52 17.58 | NBB-15240 
Cover for PB-1576-TF. 377-1185-ND 1.04 .87 | PBC-1576-C Fig. 17 — NBD Series - Non-Metallic Phillips Drive Fasteners 
Gover tor REG Fis SUeUSGNO 4236 | PROWIE?7~C 5.08 (127.76) | 7.48 (189.99) | 11.02 (279.91) | 3.85 (97.79) |377-1145-NDt 44.70 37.25 33.53 | NBD-10442 
“ Fig. 17 — NBE Series - Plastic Hinges/Aluminum Swing-out Panel 
Small Cabinets 
5.50 (141.35) | 7.47 (189.79) |11.28 (286.512)] 4.33 (109.98)|377-1146-ND§ 82.70 69.06 62.13 | NBE-10563 
6.30 (160.02) |11.73 (297.94) | 15.68 (398.27) |5.11 (129.79)|377-1147-ND§ 108.30 90.45 81.41 | NBE-10567 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 1 a = 
ae 5 Dlol-Key A Se | Bad ine 7.85 (199.39) |14.64 (371.86) | 19.17 (486.92) | 6.67 (169.42)|377-1148-ND§ 163.90 136.87 123.17 | NBE-10573 
Fig. 12 — SLIMCAB™ Desktop Cabinet t Solid doors § Clear doors 
Sand Text. | 1.75 (44.45) | 8.50 (215.9) | 8.0 (203.2) | 377-1187-ND 63.40 — 52.90 | CS-11221-S 
Fig. 13 — TR Series Small Cabinets 
3.50 (88.9) ]8.31 (211.07) | 10.75 (273.05)| 377-1312-ND 261.70 218.53 — ] TR-6100 
Blue/White |5.25 (133.35) | 8.31 (211.07) | 13.25 (336.55)| 377-1313-ND 280.20 233.94 — | TR-6101 = - 
7.00 (177.8) | 11.06 (280.9) | 13.25 (336.55)| 377-1055-ND 320.80 267.83 — | TR-6102 = Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Fig. 14 — Sloping Panel Cabinets Description Part No. i 5 15 Part No. 
6.50 (165.1) | 7.06 (179.3) | 7.31 (185.7) | 377-1066-ND 63.00 — 52.70 | C-1584 Fig. 18 — Small Metal Enclosures - Compucab Series 
Metallic | 6:50 (165.1) | 9.06 (280.1) | 7.31 (185.7) | 377-1067-ND 60.70 — 50.65 | C-1585 ; 
ca 6.50 (165.1) | 11.06 (280.9)| 7.31 (185.7) | 377-1068-ND 71.25 — 59.40 | C-1586 2 pe. Design 377-1296-ND 83.00 69.30 62.35 SC-13100 
Y | 8.00 (203.2) | 10.06 (255.5) 8.00 (203.2) | 377-1069-ND 76.20 — 63.60 | C-1588 3 pe. Design 377-1297-ND 161.60 134.90 121.41 SC-13101 
8.00 (203.2) | 13.06 (331.7) | 8.50 (215.9) | 377-1070-ND 101.50 —__ 84.80 | C-1892 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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m= Enclosures (cont) 


Dimensions in inch (mm) 


Fig. 20 — Portacab Cabinets Fig. 22 — Plasticases 


+ Designed for bench or portable use PC-11402 — PC-11416: 

* Louvered sides * .05” aluminum 

* Metallic gray ¢ Handle capacity 25 ¢ Impact resistant polystyrene * UL94-HB flammability rating * Molded-in card guides 
pounds ¢ Four plastic feet included ; and mounting bosses * Double-textured PC bone gray 


PC-11438: 

* Black ABS covers * UL94-HB flammability rating * Clear anodized aluminum front 
Fig. 21 — Converta Boxes and rear panels ¢ Internal steel channels provide extra strength and ease of assembly 

¢ Formed guide tabs accept vertical or horizontal circuit boards 


PC-11482-A: 


¢ Dark gray ABS covers with natural finish aluminum end panels * UL94V-0 
flammability rating * Suggested service temperature -40°C ~ 80°C 


* Welded base and two-sided cover 
* .05” aluminum « Natural finish 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Color A B c Part No il 5 10 | Part No. Style | Color A B c Part No. 1 10 Part No. 
Fig. 19— Champion Series Cabinets Fig. 22 — Plasticases 
6.00 (152.4) | 12.00 (304.8) | 10.00 (254) |377-1210-ND 77.30 — 64.50 | CS-11212-BT 
Black | 8.00 (203.2) | 9.00 (228.6) | 8.00(203.2) | 377-1211-ND 75.40 — 62.90 | CS-11214-BT 1.53 (38.86) | 5.08 (129.03) | 5.30 (134.62) | 377-1149-ND 14.60 12.19 | PC-11402 
8.00 (203.2) | 12.00 (304.8) | 10.00 (254) |377-1212-ND 84.60 — 70.60 | CS-11216-BT 
i208) i088) (254) 4 | Gray | 2.52 (64.01) | 8.10 (205.74) | 6.32 (160.53) | 377-1150-ND 22.40 18.67 | PC-11408 
Fig. 20 — Portacab Cabinet: 
iis scaleable aad 2.56 (65.02) | 10.24 (260.10) | 7.09 (180.09) | 377-1156-ND 32.80 27.35 | PC-11482-A 
8.00 (203.2) | 6.12 (155.45) | 8.00 (203.2) | 377-1315-ND 107.70 89.85 — |WA-1540 
Gray | %00(228.6) | 8.12 (206.25) | 12.00 (304.8) | S77-1316-ND) 148.70 124.15 — |WA-1541 Black | 4.02 (102.11) | 9.72 (246.89) | 8.66 (219.96) | 377-1155-ND 109.40 91.30 | PC-11438 
8.00 (203.2) | 10.12 (257.05) | 8.00 (203.2) | 377-1317-ND 126.50 105.70 — |WA-1542 
11.00 (279.4) | 11.12 (282.45) | 18.00 (457.2) | 377-1318-ND 202.90 169.45 — |WA-1543 3.30 (83.82) | 6.12 (155.49) | 6.32 (160.53) | 377-1151-ND 23.10 19.25 | PC-11410 
Fig. 21 — Converta Boxes 2 | gray | 330 (88.82) | 8.10 (205.74) | 6.32 (160.53) | 377-1152-ND 26.70 22.31 | PC-11412 
2.00 (50.8) | 8.00 (203.2) | 4.00 (101.6) | 377-1221-ND 17.30 — 14.45 | CU-482-A 4.04 (102.62) | 6.12 (155.49) | 6.32 (160.53) | 377-1153-ND 24.30 20.29 | PC-11414 
Natural | 2.50 (63.5) | 9.50 (241.3) | 5.00(127) | 377-1222-ND 19.80 — 16.55 | CU-592-A 
2.50 (63.5) | 12.00 (304.8) | 6.00 (152.4) |377-1223-ND 26.00 — 94.75 |cu-622-A 4.04 (102.62) | 8.10 (205.74) | 6.32 (160.53) | 377-1154-ND 28.40 23.73 | PC-11416 


Bud’s ValuRack — 
The Lowest Cost Welded Rack Available 
Guaranteed to Ship in 48 Hours 
or Bud Industries will PAY THE FREIGHT 


ValuRack 


Bud Ind. Panel Overall Size Clear Inside Weight 
Part No. Space HxWxD Depth Lbs. 
VR-8924* 61.25” 66.56” x 22.00” x 26.00” 24.00” 106 
VR-8925* 70.00” 75.31” x 22.00” x 26.00” 24.00” 114 
VR-8926* 78.75” 84.06” x 22.00” x 26.00” 24.00” 121 


*Due to weight and size, product will be drop shipped from Bud Industries direct to our customers. Call Digi-Key for further information. 


Bud’s Quick-Pick Cabinet Accessory Chart 


Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Description Part No. 1 10 20 Part No. 
Mounting Rail for 61.25” Panel Space (1 pr.) PMR-9452-ND 92.20 = = PMR-9452 
Mounting Rail for 70” Panel Space (1 pr.) 377-1413-ND 120.70 90.70 80.65 PMR-9453 
Mounting Rail for 78.72” Panel Space (1pr.) PMR-9454-ND 106.90 = = PMR-9454 
¢ Lowest Cost Casters (1 pr.) 377-1264-ND 32.90 27.40 24.65 | RC-7758-PR 
e Sturdy Welded Leveler Kit for Economizer Racks 377-1267-ND 46.00 = = RL-7770 
Construction Power Strip — Rack Mounted (Front) 377-1414-ND 66.00 46.25 39.60 POS-194-S 
Shelf — Stationary and Vented 377-1307-ND 83.20 52.00 47.85 SH-2384 
Shelf — Stationary and Solid 377-1306-ND 89.30 55.80 51.35 SH-2382 
Shelf — Sliding and Vented 377-1415-ND 146.40 102.50 84.20 SH-2392 
Shelf — Sliding and Solid 377-1416-ND 144.00 100.80 82.80 SH-2388 
Fan Tray 377-1227-ND 235.50 164.85 147.21 FT-1170-MG 
Fans for Tray 377-1225-ND 46.88 28.15 26.25 FN-1280 
Blower B-60-ND 469.05 _ = B-60 
Panel — 1U 377-1247-ND 10.35 8.65 8.24 PA-1101-MG 
Panel — 2U 377-1248-ND 14.40 12.00 11.52 PA-1102-MG 
Bud Industries, Inc. Panel — 2U 377-1249-ND 19.70 16.40 15.76 PA-1103-MG 


The Right Rack for Every Cabinet Project 


Bud Industries, Inc. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2036 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Racks 


Bud Industries, Inc, 377-1412-ND Design Tips Handbook...................2.5 $1.99 


Dimensions in inch (mm) 


Fig. 1 — Aluminum Open Racks Fig. 2 — Rack Mount Chassis Fig. 3 — Small Rack Mount Chassis Fig. 4 — ValuLine Cabinets 


*Panel holes 
#12-24 tapped 
¢1,000 pounds 
load capacity 
¢ Use 377-1404- 

ND screws 


: “><(170.56) 
<205 3475 16.5 
(520.7) (88.14) CAA419.10) 


10k 4035 ¢ Front panel .12” thick mill finish 
(381.0) (614.35) | aluminum with “Surface Shield” protection * Side and front panels .09" aluminum; | . Fits 19” panel * Mouse pad slides 


* Side panels are punched on a .87” grid | * Panels .10” thick aluminum; chassis .05” | base, rear and top .05” aluminum * 25 | underneath right or left * Takes up 2-U 
* Handles and covers sold separately thick aluminum * Covers sold separately | Ibs. load capacity * Rack mounting | of panel space 
brackets and rubber feet included 


Fig. 6 — Sliding Drawer Fig. 7 — Stationary Shelves Fig. 8 — Adjustable Shelf Fig. 9 — Equipment Shelves Fig. 10 — Open Rack Shelf 


ee ae 

- > . 17.56 ; , 

; S Za > (446.02) 550 
*Inside << 


dimensions \ (132.59) 


¢ Fits 19” wide panel spaces * Supports 
¢ Fits 19” panel »* Supports heavy loads,] up to 200 pounds ¢ Requires two pairs of} * Fits 19” panel spaces ¢ Adjustable for] * Fits 19” panel spaces ¢ One piece con- | « Fits 19” panel spaces * Supports 200 


even when fully extended panel mounting rails per cabinet depth within rack * Supports 150 pounds | struction * Supports 150 pounds pounds 
Open Racks 
Dimensions - Inch (cm) Digi-Key Price Each =| Bud Ind. Dimensions - Ax Bx C Fits Rack | Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Color A Panel Space Part No. iu 5 | Part No. Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 1 5 Part No. 
rig: 1 — Alena Ones necks “700%17 00% 1800 (1778x431 83302) [1900 4826) |A77-1261-ND 2044047070 | HosatO4 
.O0 X 17.00 X 13. BX OX i A 7 = be 2 iY a 
Black | 64.00 (213.36) | 77.00x 19.00 (195.58x 48.26) ReMi NOG 212.00 177.00) ARR-1272-BT 8.75 x 17.00 x 13.00 (222.25 x 431.8 x 330.2) |19.00 (482.6) | 377-1242-ND 214.20 178.85 | HC-14105 
Natural | 84.00 (213.36) | 77.00 x 19.00 (195.58 x 48.26) | 377-1197-ND 165.90 138.55) ARR-1272-NF 40.50 x 17.00 x 15.00 (266.7 x 431.8% 381) | 19.00 (4826) | 377-1243-ND 23960 200.05 | HC-14107 
Rack Mount Chassis Accessories 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Maximum Panel Keyboard Digi-Key Price Each Bud Ind. 
A B Handles Part No. 1 5 10 Part No. Color Width - Inch (cm) Part No. if 10 Part No. 
Fig. 2 — Rack Mount Chassis Fig. 5 — Keyboard/Mouse Shelf 
5.25 (133.35) | 17.06 (433.32) | H-9160-B | 377-1268-ND 64.80 5410 48.70 | RM-14212 Black 19.0 x 16.5 (48.26 x 41.91) 377-1244-ND 180.00 150.30 | _KS-1785-BT 
7.00 (177.8) | 17.06 (433.32) | H-9111-B | 377-1269-ND 74.20 61.95 55.75 | RM-14213 — = : 
5.25 (133.35) | 22.00 (558.8) | H-9160-B | 377-1392-ND 73.00 60.95 54.85 | RM-14222 Dimensions - Inch (cm) Digi-Key Price Each =| ‘Bud Ind. 
7.00 (177.8) | 22.00 (558.8) | H-9111-B | 377-1393-ND 85.60 71.50 64.35 | RM-14223 Color i) — [__ Leth, pam lBhartiNot 
8.75 (222.25) | 22.00 (558.8) | H-9112-B | 377-1394-ND 104.30 87.10 78.40 | RM-14224 Fig. 6 — Sliding Drawer (inside dimensions) 
10.50 (266.7) | 22.00 (558.8) | H-9113-B | 377-1395-ND 124.30 103.80 93.40 | RM-14225 Black | 6.31 (16.03) | 16.56 (42.06) | 19.18(48.72) | 377-1224-ND 268.50 224.20 | D-1723-BT 
Fits Digi-Key Price Each Bud Ind. Dimensions - Inch (cm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Description Chassis Part No. 1 10 Part No. Color Width __Depth . Part No. 1 : 3 5__| Part No. 
Tine k Mount Srasais overs 17.90 (45.47, oa 7 a a 90 62.50] SH-2382 
Solid Top or Bottom Cover 377-1310-ND 29.60 24.75 TBC-14252 80 (45.47) 50 (67.31) : * 

: RM-14212-13 17.90 (45.47) | 19.25 (48.90) | 377-1188-ND 79.40 59.50 55.60| 60-2380 
Ventilated Top or Bottom Cover 377-1311-ND 33.10 27.65 _|_TBC-14262 Black | 47900 (45.47) | 22.75 (67.79) | 377-1189-ND 83.40 62.50 58.401 60-2381 
Solid Top or Bottom Cover RM-14222-25 377-1396-ND 33.60 28.10 | TBC-14253 17.00 (43.18) | 17.75 (45.09) | 377-1416-NDt 144,00 — 107.90] SH-2388 
Ventilated Top or Bottom Cover 377-1397-ND 35.50 29.70 TBC-14263 = ~ = 

Fig. 7 — Stationary Shelves-Ventilated 
a : a ; 17.90 (45.47) | 17.75 (45.09) | 377-1307-ND 83.20 62.35 58.25| SH-2384 
Hine aL sl WSs | BIEGy mS a nt slack | 17-90(4547) | 21.25 (63.98) | 377-1908-ND 86.30 64.85 60.40| SH-2385 
Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 1 10__| Part No. ee 17.90 (45.47) | 26.50 (67.31) | 377-1309-ND 93.50 70.05 65.45| SH-2386 
Fig. 3 — Small Rack Mount Chassis 17.00 (43.18) | 17.75 (45.09) | 377-1415-NDt 146.40 — 109.70] SH-2392 
1.75 x 17.00 x 4.00 (44.45 x 431.8 x 101.6) | 19.00 (482.6) | 377-1205-ND 30.70 25.65 | CH-14400 Sliding Shelf 
1.75 x 17.00 x 8.00 (44.45 x 431.8 x 203.2) | 19.00 (482.6) | 377-1206-ND 41.60 34.75 | CH-14401 
1.75 x 17.00 x 16.00 (44.45 x 431.8 x 406.4) | 19.00 (482.6) | 377-1207-ND 60.00 50.15 | CH-14402 Dimensions - Inch (em) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
3.50 x 17.00 x 8.00 (88.9 x 431.8 x 203.2) | 19.00 (482.6) | 377-1208-ND 61.40 51.25 | CH-14403 Color A B Part No. 1 10 50 | Part No. 
3.50 x 17.00 x 16.00 (88.9 x 431.8 x 203.2) | 19.00 (482.6) | 377-1209-ND 78.80 65.80 | CH-14404 Fig. 8 — Adjustable Shelf-Open Rack 
Black 17.62 (44.75) 20.00 (50.80) | 377-1290-ND 10890 9090 81.81] SA-1279-BT 
Fits Digi-Key Price Each Bud Ind. Fig. 9 — Equipment Shelves-Open Rack-Non Ventilated 
Description Chassis Part No. 1 10 Part No. ane 17.62 (44.75) 15.00 (38.10) | 377-1291-ND 73.60 61.45 55.30] SA-1750-BT 
GHaif Rack Meant Charis 17.62 (44.75) 20.00 (50.80) | 377-1293-ND 88.00 73.50  66.15| SA-1752-BT 

- uiobecaadiici babel ete Over. Fig. 9 — Equipment Shelves-Open Rack-Ventilated 
Ventilated Top or Bottom Cover cH-14400 377-1417-ND 10.30 8.62 | C-14430 17.62 (44.75) | 15.00(38.10) | 377-1292-ND 6040 67.15 60.46) SA-1751-BT 
Solid Top or Bottom Cover 377-1420-ND 7.60 6.34 C-14440 Black 17.62 (44.75) 20.00 (50.80) | 377-1294-ND 95.40 79.65 71.70] SA-1753-BT 
Ventilated Top or Bottom Cover CH-14401, 03 377-1418-ND 17.30 14.47 C-14431 Fig. 10 — Open Rack Shelf-Non Ventilated 
Solid Top or Bottom Cover , 377-1421-ND 12.00 10.00 C-14441 Black 17.62 (44.75) 19.00 (48.26) | 377-1295-ND 92.80 77.50 69.75] SA-1765-BT 
Ventilated Top or Bottom Cover cH-14402. 04 377-1419-ND. 27.70 23.14 C-14432 
Solid Top or Bottom Cover " 377-1422-ND 20.40 17.04 C-14442 Wheel Dimension A Load Digi-Key Price Each Bud Ind. 

Description Inch (mm) Rating Part No. ul 10 50 Part No. 
Dimensions - Ax Bx C Fits Rack | Digi-Key Price Each Bud Ind. Fig. 11 — Casters (Sold in Pairs) 
Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 1 5 | PartNo. Composition | 3.25 (82.55) | 200 lbs. | 377-1264-ND 32.90 2740 21.90] RC-7758-PR 
Fig. 4 — ValuLine Series Cabinets (with handles) Rubber with Brake) 5.13 (130.18) | 240 Ibs. 377-1265-ND 77.50 64.60 58.16 | RC-7761-PR 
3.50 x 17.00 x 8.00 (88.9 x 431.8 x 203.2) | 19.00 (482.6) | 377-1238-ND 97.00 81.00 | HC-14099 Rubber 5.13 (130.18) | 240 lbs. | 377-1266-ND 67.00 55.85 50.25 |_ RC-7762-PR 
3.50 x 17.00 x 13.00 (88.9 x 431.8 x 330.2) [19.00 (482.6) | 377-1239-ND ‘188.90 —_—‘157.70_| HC-14101 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 2037 


wane Racks (Cont) 


Dimensions in inch (mm) 


Fig. 11 — Casters Fig. 12 — Handles Fig. 13 — Panels Fig. 14 — Chassis Support Brackets 


| 
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4.0 | 

: ‘ (101.60) 

* Heavy duty, ball bearing, swivel type * Attaches to panel mounting rail accessory flange 


¢ Hard tread rubber * High quality * Designed for long wear * Sold in pairs 


Fig. 15 — Panel Mounting Rails Fig. 17 — Slide Mounting Brackets 


* 12 gauge steel ¢ Rail mounting hardware included ; : : * Contacts open when there is a 10°F drop in temper- 
(Use 377-1403-ND screws, sold separately) * Black | * Telescoping ¢ Zinc-plated alloy steel with ball] * Designed for mounting two and three piece slides | ature * Prevents shut-downs caused by overheating 
finish * Sold in pairs bearings * Sold in pairs 


Fig. 20 — Fan Tray Assemblies 


Max = 27.375 7 
(695.325) ~~ 


FN-1280: * Mounts in FT-1170 fan tray or can be used for individual applications »* Supplied with 


finger guard * UL approved, 105 CFM 19” panel width with standard EIA notching for rack 
FN-1282: * Mounts in top of ventilated Economizer racks » Supplied with finger guard * UL/CSA mounting * Motors are UL and CSA approved for | * Standard EIA 19.00” x 1-U (1.75”) panel mounting 
rated, 535 CFM 115VAC, 50/60Hz *115VAC 7’ long, three prong, power cord 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Dimension A Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Hand Clearance | Mounting Center| Diameter Part No. 1 10 100 Part No. Inch (cm) Part No. 1 5 10 Part No. 
Fig. 12A — Chrome Plated Handles Fig. 15 — Panel Mounting Rails (Sold in Pairs) 
1.25 (31.75) | 6.00(152.4) | .37(9.398) | 377-1228-ND* 830 695 625 | H-O110-B 70.0 (177.80) 377-1413-ND 120.70 100.80 90.70 PMR-9453 
.93 (23.62) 4.00 (101.6) 37 (9.398) 377-1229-ND* 6.40 5.30 4.75 H-9111-B 
.93 (23.62) 6.00 (152.4) .37 (9.398) 377-1230-ND* 7.80 6.50 5.85 H-9112-B Dimensions - Inch (cm) Load Rating | Digi-Key Price Each Bud Ind. 
.93 (23.62) 8.00 (203.2) 37 (9.398) 377-1231-ND 10.60 8.85 7.95 H-9113-B Slide Length Travel (per pair) Part No. 1 rc} 5 Part No. 
1.50(38.1) | 8.00(203.2) | .50(12.7) | 977-1232-NDt 1650 1380 1240 | H-9114-B Fig. 16 — Sliding Mechanisms - 2 Piece Slide 
1.68 (3.36) 3.50 (88.9) .37 (9.398) 377-1233-NDt 12.40 10.35 9.30 H-9160-B 12 (3048) 8 (20.32) 140 Ibs. 377-1199-ND 30.50 2545 22.90 | AS-5000-A 
1.68 (3.36) 5.25 (133.35) .37 (9.398) 377-1234-NDt 10.60 8.90 8.00 H-9161-B 16 (40.64) 12 (30.48) 420 Ibs. 377-1200-ND 40.10 33.50 30.15 | AS-5001-A 
1.00 (25.4) ) 1.90 (48.26) | 25 (6.35) | $77-1285-ND§ 6.00 5.00 4.50 | H-9166-8 20 (50.80) 15 (38.10) 92 Ibs. | 377-1201-ND 42.00 35.10 31.60 | AS-5002-A 
1.00 (25.4) 3.00 (76.2) 25 (6.35) | 377-1236-ND§ 5.70 4.70 4.25 | H-9168-B 26 (66.04) 19 (48.26) 70\bs. | 377-1202-ND 46.40 38.75 34.90 | AS-5004-A 
* Includes 2 - #10-32 x .37" screws. t Includes 2 - #6-32 x .50" screws. § Includes 2 - 1/4"-28 Hex nuts. 20 (50.80) 20.875 (53.02) 31 Ibs. 377-1203-ND* 91.00 76.00 68.40 | AS-5042-A 
* 3 piece slide full extension 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Hand Clearance Mounting Center Part No. 1 10 100 Part No. Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Fig. 12B — Clear Anodized Aluminum Handle Description - Part No. - a 3 - z Part No. 
1.09 (27.69) 4.00 (101.6) 377-1237-ND* 10.85 9.05 8.15 | H-9174-B Fig. 17 — Slide Mounting Brackets (Sold in Pairs) 
Universal Kit 377-1204-ND 30.20 25.05 22.55 BAS-5106 
* Includes 2-8.32 x .37" screws 
= = a, A Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Dimension A Digi-Key Price Each Bud Ind. ae 
inch (mm) Part No. 1 10 50 Part No. Description : Part No. ‘I 5 10 Part No. 
Fig. 13 — 19" Aluminum Surface Shield Panels - .12" Thick Fig. 18 = TenrStat Temperature Control 
1.75 (44.45) 377-1300-ND 950 795 745 SFA-1831 Normally Open; Closes on Temperature Rise...] 377-1314-ND 34.80 _ 26.15 | TS-15 
3.50 (88.9) 377-1301-ND 13.90 11.55 10.40 SFA-1832 Rack Mount Power Outlet Strip 
5.25 (133.35) 377-1302-ND 17.80 14.90 13.40 SFA-1833 SIAM PS racaterentunt ce ittaeta eaters 377-1414-ND 66.00 49.50 46.25 | POS-194-S 
7.00 (177.8) 377-1303-ND 22.80 19.05 17.15 SFA-1834 Mounting Hardware 
8.75 (222.25) 377-1304-ND 25.00 20.85 18.75 SFA-1835 2 
10.50 (266.7) 377-4305-ND 30.40 97.00 24.30 SFA-1836 10-32 X .62" Phillips Screw Truss Head........ 377-1403-ND 4.00/25 7346 
Fig. 13 — 19" Aluminum Panels - .12" Thick (Gray) 10-32 X .62" Phillis Screw with Pilot, Black...} 377-1409-ND 7.00/25 7346B 
175 (48.48) ATEN aie 365 Ty TERETE 10-82 Cage Nut, ino-Plated «....0sss-ess 377-1405-ND 21.25/25 295 
3,50 (88.9) 377-1248-ND 14.40 12.00 10.80 PA-1102-MG 12-24 X .5" Phillips Screw Truss Head ......... 377-1404-ND 5.00/25 9260 
5.25 (133.35) 377-1249-ND 19.70 16.40 14.75 PA-1103-MG . 19 — Fans and Blowers 
7.00 (177.8) 377-1250-ND 24.50 20.50 18.45 PA-1104-MG Tubeaxial, 110V, .21 AmpS......0..c00cc00s000- 377-1225-ND 46.88 37.50 28.15 | FN-1280 
8.75 (222.25) Sais 125 1 ND 29.70 24.80 22.30 PA-T105-MG Exhaust, 10 inch, 115VAC... ..| 37-1226-ND 179.60 134.70 125.70 | FN-1282 
10.50 (266.7) 377-1252-ND 37.70 31.50 28.35 PA-1106-MG Fan Tray Assembly | 377-1227-ND* 235.50 «176.65 ~—«164.85 | ‘FT-1170-MG 
12.25 (311.15) 377-1253-ND 41.40 34.50 31.05 PA-1107-MG - ~ 
14,00 (355.6) 377-1254-ND 53.00 44.21 39.78 PA-1108-MG Fig. 20 — Fan Tray Assemblies 
Fig. 14 — Chassis Support Brackets (Sold in Pairs) Assembly with 3 Fans, Total CFM 315.......... 377-1423-ND 195.50 141.74 136.84 | FT-1973 
13.00 (330.2) 377-1213-ND 30.30 25.30 22.75 CSB-1352 Assembly with 6 Fans, Total CFM 630... ..| 377-1424-ND 300.80 218.10 210.54 | FT-1976 
16.00 (406.4) 377-1214-ND 30.80 07:38 24 66 CSB-1353 Assembly with 9 Fans, Total CFM 945..........] 377-1425-ND 394.50 286.02 »=«.276.14 | FT-1979 
23.00 (584.2) 377-1215-ND 35.50 29.63 26.69 CSB-1354 * Fans sold separately, part number 377-1225-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2038 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


HAMMOND 


‘A MANUFACTURING. Racks and Accessories 


[te” 


Fig. 1 


Desk Top Rack (Light- = 
Duty)- RCBS Series - 18- 

gauge steel economy 19” 

table top rack. Rails are 

fixed at both front and rear. 

Includes rubber feet, 2 lifting handles and 10-32 clip 
nuts. Overall width 20”, overall height 1” over panel 
space. Finish textured; black or gray/beige (Ral7032) 


Fig. 2 


Desk Top Rack (Heavy- 
Duty) - RCHS Series- 18 
gauge steel 19” table top 
rack. Rails are fixed at both 
front and rear. Includes 2 


pair of fixed accessory rails 
(for rear support of heavier 
equipment), rubber feet, 2 
lifting handles and 10-32 clip nuts. Overall height: 2” 


Fig. 3 


Rack Mount/Desk 
Top Enclosure 
RMCS & RMCV 
Series- mounts 
in standard 19” 
rack space or can be used table top. Panels can be 
removed from any of all 6 sides with only 4 screws. 
Shipped knocked down and includes all hardware, rack 
mount ears and rubber feet. Finished in textured black 


Fig. 4 


19” Aluminum Rack 
Panels 

PBPA: 

.125” thick, 19” 
rack mount panels. 
Finished in smooth 
black or gray/beige 
(RAL7032) powder 


larger than panel height. Finish textured; black, gray/ 
beige (RAL7032) or gulf blue powder paint. 


paint and paper covered (one side) natural finish. 


powder paint. powder paint. 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) $ Digi-Key Price Each Hammond 
Color | PanelH  PanelW —PanelD_—_‘| PartNo. i 8 5 _| PartNo. iynela eeenelly Donte pe bane! Unttsiay Ware i 3 | Geto, 
Fig. 1 - RCBS Desk Top Racks (Light Duty) 1.75 (45) 8 (203) 1 HM745-ND 68.70 63.42 54.96] RMCV19018BK1 
3.50 (89)  19.00(483) 13.00 (330) | HM624-ND 94.29 87.04 75.43 | RCBS1900313BK1 as A 5 Ho a ee ae Pucuraosieic: 
5.25 (133) 19.00 (483) 13.00 (330) | HM625-ND 101.45 93.65 81.16 | RCBS1900513BK1 3.50(89) 13 (330) 2 HM748-ND 9698 8952 77.59| RMCV190313BK1 
7.00 (178) 19.00 (483) 13.00 (330) | HM626-ND 109.71 101.28 87.78 | RCBS1900713BK1 Vented | 5.25(133) 13 (330) 3 HM749-ND 11114 10259 8891/ RMCV190513BK1 
8.75 (222) 19.00 (483) 13.00 (330) | HM627-ND 124.30 114.74 99.44 | RCBS1900813BK1 7.00 (178) 13 (830) 4 HM750-ND 12730 11752 101.84) RMCV190713BK1 
10.50 (267) 19.00 (483) 13.00 (330) _| HM628-ND 130.02 120.02 104.01 | RCBS1901013BK1 875 (222) 13(330) 5 HM751-ND 153.57 14176 12285/ RMCV190813BK1 
12.25 (311) 19.00 (483) 13.00 (330) | HM629-ND 141.43 130.56 113.15 | RCBS1901213BK1 10.50 (267) 13 (330) 6 HM752-ND 169.72 156.67 135.77} RMCV191013BK1 
Black | 14.00(356) 19.00 (483) — 13.00 (330) HM630-ND = 177.15 163.53 141.72 | RCBS1901413BK1 10.50 (267) 15 (381) 6 HM753-ND 167.70 154.81 134.17] RMCV19015BK1 
5.25 (133) 19.00 (483) 17.50(445) | HM631-ND 121.45 112.11 97.16 | RCBS1900517BK1 
7.00 (178) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM632-ND 141.43 130.56 113.15 | RCBS1900717BK1 Qty. Per | Digi-Key Price Each Hamund 
8.75 (222) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM633-ND 168.58 155.62 134.87 | RCBS1900817BK1 Description Pack. | \PaniNo. 1 3 5 | PartNo. 
10.50 (267) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM634-ND 178.58 164.85 142.87 | RCBS1901017BK1 19” Rack Mount Hardware 
ee Oren eas aesene pate ie pe ie eee 40-32 x 0.75” Phillips oval head screw/plastic washer 4 | HM@26-ND 297 275 237 |1421A 
: : : : 2 : Nickel plated 10-32 x 0.625” countersunk Phillips head | 100 | HM827-ND 17.20 15.87 13.77 |1421A100B 
3.50 (89) 19.00 (483) 13.00 (330) | HM637-ND 94.29 87.04 75.43 | RCBS1900313CG1 Black plastic cup washer for countersunk 10-32 screws | 100 | HM828-ND 31.29 28.88 25.03 |1421A100W 
5.25 (133) 19.00 (483) 13.00 (330) | HM638-ND 101.45 93.65 81.16 | RCBS1900513CG1 Nickel plated cup washer for countersunk 10-32 screws | 100 | HM829-ND 12.70 11.72 10.17 | 1421E100W 
7.00 (178) 19.00 (483) 13.00 (330) | HM639-ND 109.71 101.28 87.78 | RCBS1900713CG1 10-32 clip nuts for all panel rails 25 | HM830-ND 13.62 12.58 10.89 |1421N25 
8.75 (222) 19.00 (483) 13.00 (330) | HM640-ND 124.30 114.74 99.44 | RCBS1900813CG1 
10.50 (267) 19.00 (483) 13.00 (330) _| HM641-ND 130.02 120.02 104.01 | RCBS1901013CG1 Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Priceeaeh ammnndl 
12.25 (311) 19.00 (483) 13.00 (330) | HM642-ND 141.43 130.56 113.15 | RCBS1901213CG1 Color Panel H Panel Units | PartNo. 1 3 5 Part No. 
Gray | 14.00 (356) 19.00 (483) 13.00 (330) | HM643-ND 177.15 163.53 141.72 | RCBS1901413CG1 Fig. 4 - PBPA Aluminum 19” Rack Panels 
5.25 (133) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM644-ND 121.45 112.11 97.16 | RCBS1900517CG1 
7.00 (178) 19.00(483) 17.50 (445) | HM645-ND 141.43 130.56 113.15 | RCBS1900717CG1 1.75 (45) 1 DMGf2 NDR) 927 68.56 7.41 | PBPALQO01BK2 
8.75 (222) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM646-ND 168.58 155.62 134.87 | RCBS1900817CG1 ey ae) : ee oo ee ee Stic 
10.50 (267) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM647-ND 178.58 164.85 142.87 | RCBS1901017CG1 Ha 139) ie a oaks 
12.25 (311) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM648-ND 195.73 180.68 156.59 | RCBS1901217CG1 eon ee) 2 Hidde 24.37 22.50 19.49 | PRPALSOOTBK2 
; ; : ’ ; : 8.75 (222) 5 HM776-ND 28.83 26.62 23.07 | PBPA19008BK2 
14.00 (356) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM649-ND 200.00 184.62 160.00 | RCBS1901417CG1 10.50 (287) r Mnf 22.50 30.00 26.00 | PRPAL9010BKO 
Fig. 2 - RCHS Desk Top (Heavy Duty) 12.25 (311) 7 HM778-ND 38.97 35.98 31.17 | PBPA19012BK2 
8.75 (222) 19.00 (483) 17.50(445) | HM650-ND 182.80 168.74 146.25 | RCHS1900817BK1 14.00 (356) 8 HM779-ND 43.85 40.48 35.09 | PBPA19014BK2 
10.50 (267) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM@651-ND 211.40 195.14 169.12 | RCHS1901017BK1 Bisse 15.75 (400) 9 HM780-ND 47.11. 43.50 37.70 | PBPA19015BK2 
14.00 (356) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM652-ND 216.44 199.79 173.15 | RCHS1901417BK1 17.50 (445) 10 HM781-ND 53.65 49.53 42.93 | PBPA19017BK2 
17.50 (445) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM653-ND 224.73 207.45 179.79 | RCHS1901717BK1 19.25 (489) 11 HM782-ND 62.15 57.38 49.73 | PBPA19019BK2 
22.75 (578) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM654-ND 244.72 225.90 195.78 | RCHS1902217BK1 21.00 (533) 42 HM783-ND 66.60 61.48 53.28 | PBPA19021BK2 
Black | 28.00(711) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM655-ND 287.64 265.51 230.11 | RCHS1902817BK1 22.75 (578) 13 HM784-ND 70.67 65.23 56.54 | PBPA19022BK2 
10.50 (267) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM@56-ND 284.65 262.76 227.73 | RCHS1901024BK1 24.50 (622) 14 HM785-ND 77.18 71.24 61.75 | PBPA19024BK2 
14.00 (356) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM657-ND 299.62 276.58 239.69 | RCHS1901424BK1 26.25 (667) 15 HM786-ND _ 82.87 76.49 66.30 | PBPA19026BK2 
17.50 (445) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM658-ND 309.62 285.80 247.69 | RCHS1901724BK1 28.00 (711) 16 HM787-ND 88.55 81.74 70.84 | PBPA19028BK2 
22.75 (578) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM659-ND 319.62 295.03 255.70 | RCHS1902224BK1 29.75 (756) 17 HM788-ND 92.62 85.49 74.10 | PBPA19029BK2 
28.00 (711) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM660-ND 332.90 307.29 266.32 | RCHS1902824BK1 31.00 (787) 18 HM789-ND 95.07 _ 87.76 76.06 | PBPA19031BK2 
8.75 (222) 19.00 (483) 17.50(445) | HM661-ND 182.80 168.74 146.25 | RCHS1900817CG1 1.75 (45) 1 HM790-ND 927 856 7.41 | PBPA19001CG2 
10.50 (267) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM662-ND 211.40 195.14 169.12 | RCHS1901017CG1 3.50 (89) 2 HM791-ND 13.67 12.61 10.93 | PBPA19003CG2 
14.00 (356) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM663-ND 216.44 199.79 173.15 | RCHS1901417CG1 5.25 (133) 3 HM792-ND 19.50 18.01 15.60 | PBPA19005CG2 
17.50 (445) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM664-ND 224.73 207.45 179.79 | RCHS1901717CG1 7.00 (178) 4 HM793-ND 24.37 22.50 19.49 | PBPA19007CG2 
22.75 (578) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM665-ND 244.72 225.90 195.78 | RCHS1902217CG1 8.75 (222) 5 HM794-ND 28.83 26.62 23.07 | PBPA19008CG2 
Gray | 28.00(711) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM666-ND 287.64 265.51 230.11 | RCHS1902817CG1 10.50 (267) 6 HM795-ND 32.50 30.00 26.00 | PBPA19010CG2 
10.50 (267) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM667-ND 284.65 262.76 227.73 | RCHS1901024CG1 12.25 (311) z HM796-ND 38.97 35.98 31.17 | PBPA19012CG2 
14.00 (356) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM668-ND 299.62 276.58 239.69 | RCHS1901424CG1 14.00 (356) 8 HM797-ND 43.85 40.48 35.09 | PBPA19014CG2 
17.50 (445) 19.00 (483) 24.00 (622) | HM669-ND 309.62 285.80 247.69 | RCHS1901724CG1 Gray/ 15.75 (400) 9 HM798-ND 47.11. 43.50 37.70 | PBPA19015CG2 
22.75 (578) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM670-ND 319.62 295.03 255.70 | RCHS1902224CG1 Beige 17.50 (445) 10 HM799-ND 53.65 49.53 42.93 | PBPA19017CG2 
28.00 (711) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM671-ND 332.90 307.29 266.32 | RCHS1902824CG1 19.25 (489) 11 HM800-ND 62.15 57.38 49.73 | PBPA19019CG2 
8.75 (222) 19.00 (483) 17.50(445) | HM672-ND 182.80 168.74 146.25 | RCHS1900817GF1 21.00 (533) 12 HM801-ND 66.60 61.48 53.28 | PBPA19021CG2 
10.50 (267) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM673-ND 211.40 195.14 169.12 | RCHS1901017GF1 22.75 (578) 13 HM802-ND 70.67 65.23 56.54 | PBPA19022CG2 
14.00 (356) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM674-ND 216.44 199.79 173.15 | RCHS1901417GF1 24.50 (622) 14 HM803-ND 77.18 71.24 61.75 | PBPA190240G2 
17.50(445) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM675-ND 224.73 207.45 179.79 | RCHS1901717GF1 26.25 (667) 15 HM804-ND__ 82.87 76.49 66.30 | PBPA19026CG2 
22.75 (578) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM676-ND 244.72 225.90 195.78 | RCHS1902217GF1 28.00 (711) 16 HM805-ND 88.55 81.74 70.84 | PBPA19028CG2 
Blue | 28.00(711) 19.00 (483) 17.50(445) | HM677-ND 287.64 265.51 230.11 | RCHS1902817GF1 29.75 (756) 7 HM806-ND 92.62 85.49 74.10 | PBPA19029CG2 
10.50 (267) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM678-ND 284.65 262.76 227.73 | RCHS1901024GF1 31.50 (787) 18 HM807-ND__95.07 87.76 76.06 | PBPA190310G2 
14.00 (356) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM679-ND 299.62 276.58 239.69 | RCHS1901424GF1 1.75 (45) 1 HM808-ND 9.27 8.56 7.41 | PBPAI9001UNF 
17.50 (445) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM680-ND 309.62 285.80 247.69 | RCHS1901724GF1 3.50 (89) 2 HM809-ND 13.67, 12.61 10.93 | PBPA19003UNF 
22.75 (578) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM681-ND 319.62 295.03 255.70 | RCHS1902224GF1 5.25 (133) 3 HM810-ND 19.50 18.01 15.60 | PBPA19005UNF 
28.00 (711) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM682-ND 332.90 307.29 266.32 | RCHS1902824GF1 7.00 (178) 4 HM811-ND 24.37 22.50 19.49 | PBPA19007UNF 
8.75 (222) 5 HM812-ND _28.83_26.62_ 23.07 | PBPA19008UNF 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 10.50 (267) 6 HM813-ND 32.50 30.00 26.00 PBPA19010UNF 
Type Panel H Depth Panel Units | Part No. 1 3 5 | Part No. ne i ee ee ae A a ee aUNE 
z 00 (351 5 .85 40.48 35, 
Fig.iJ | AMCS and AMCY Hack Mount/Desk Top’ . 15.75 (400) 9 HM816-ND 47.11 43.50 37.70 | PBPA19015UNF 
1.75 (45) 8 (203) 1 HM736-ND 62.45 57.65 49.96 | RMCS19018BKt uit 17.50 (445) 10 HM817-ND 53.65 49.53 42.93 | _PBPA19017UNF 
1.75 (45) 13 (330) 1 HM737-ND 73.47_—«67.81—-58.77| RMCS190113BK1 ished 19.25 (489) 7 HM818-ND 62.15 5738 4973 | PBPA19019UNF 
3.50 (89) 8 (203) 2 HM738-ND 69.80 64.44 55.85] RMCS19038BK1 21.00 (533) 12 HM819-ND 6660 6148 5328 | PBPA19021UNF 
3.50 (89) 13 (330) 2 HM739-ND 88.17 81.39 70.54] RMCS190313BK1 22.75 (578) 13 HM820-ND 7067 6523 5654 | PBPA19022UNF 
Solid | 5.25(133) 13 (330) 3 HM740-ND 101.04 93.26 _80.83| RMCS190513BK1 24.50 (622) 14 HM821-ND 7748 71.24 61.75 | PBPA19024UNF 
7.00 (178) 13 (330) 4 HM741-ND 115.72 106.82 92.58] RMCS190713BK1 26.25 (667) 15 HM822-ND 82.87 76.49 66.30 | PBPA19026UNF 
8.75 (222) 13 (330) 5 HM742-ND 139.60 128.86 111.68} RMCS190813BK1 28.00 (711) 16 HM823-ND 88.55 81.74 70.84 PBPA19028UNE 
10.50 (267) 13 (330) 6 HM743-ND 154.30 142.44 123.44] RMCS191013BK1 29.75 (756) 17 HM824-ND 92.62 85.49 74.10 | PBPA19029UNF 
10.50 (267) 15 (381) 6 HM744-ND 152.45 140.72 121.97| RMCS191015BK1 31.50 (787) 18 HM825-ND 95.07 87.76 76.06 | PBPA19031UNF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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MANUFACTURING... 


HAMMOND 


Fig. 1 — Plastic Instrument Enclosures - 1591 Series 


ies 


Lid adds 4mm to height of box. 
For dimensions A, B and C, see 
charts below. 
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PC Card Adapter 


Dimension 
Inch (mm) 


K 


2.5 (64) 
1 (79) 
: 5 (89) 
3.9 (99) 
5.0 (127) 
6.6 (168) 
3.9 (99) 
5.6 (142) 


Available in both High Impact Polystyrene (black) and in Flame Retardant ABS (black, blue, translucent blue, 
or light gray). Economical styrene versions come with four self-tapping #4 x 1/2” (12.7mm) philips screws 
countersunk into the lid. ABS versions carry a UL flammability rating of 94V-0 at 1.47mm thickness and a 
continuous use temperature rating of 60°C. ABS versions come with M3 x .5 x 10mm Phillips head screws, 
countersunk lid and integral tapped brass bushings. Both versions have integral card guides to accept .062” 
(1.57mm) PC cards. 


Plastic and Aluminum Enclosures 


Fig. 2 - Diecast Aluminum Enclosures - 1590 Series 


Lid adds 4mm to height of box (except for 
1500Z series). For dimensions A, B, and 
C, see charts below. 


Lid Height 
for 1590 Heavy 
Duty Watertight 

Diecast Aluminum 
Alloy Enclosure 


Part No. 


Dimension 
Inch (mm) 


15902100 
15902110 
15902120 
15902130 
15902135 
15902150 
15902160 


0.5 (13) 
5 (13) 
6 (15) 

0.5 (13) 
8 (20) 
8 (20) 
8 (20) 


Part No. 


Dimension - Inch (mm) 


F 


G 


1590A 
1590B 
1590BB 
1590C 
1590D 
1590DD 
1590E 
1590F 
1590H 
1590J 
1590K 
1590LB 
1590P1 
1590S 
1590T 
1590U 
1590V 
15906 
1590N1 
1590R1 


0.9 (23 


34 (77 


3.4 (77) 


(104 
4 (104 
4 (104 
8 (173 
0.9 (28) 
3.1 (79) 


4.3 (109) 


1.4 (36) 
2.9 (74) 
2.6 (66) 
2.5 (64) 


4.4 (104) 
4.4 (104) 


1.3 (33) 
1.9 (48) 


4.0 (102) 


) 
1.7 (43) 
) 


3.0 (76) 
3.8 (97) 
4.0 (102) 
4.4 (104) 
6.8 (173) 
6.8 (173) 
6.8 (173) 
6.8 (173) 
1.4 (36) 
5.1 (130) 
4.3 (109) 
1.4 (36) 
5.4 (137) 
3.7 (94) 
4.4 (104) 
4.4 (104) 
4.4 (104) 
3.3 (84) 
4.1(104) 
6.9 (175) 


1590 Series: Drilled and tapped with lid and 6-32 x 1/2” (12.7mm) countersunk Phillips screws. Choice of standard, 
flanged or watertight lid. Interlocking flanged lid provides complete RF shielding. Watertight lid has a clear bead of 
rubberlike silicon around the perimeter to provide protection against dust and water. 


1590Z Series: Watertight, heavy duty - thick wall. Two piece “tongue and groove” construction with a neoprene gasket 
provides protection against dust and water. Four recessed stainless steel machine screws and individual neoprene “O” 
rings secure lid. Optional M4 x 6mm copper grounding screws with designated enclosures. Designed to meet IP65. 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Color A B Part No. 1 10 100 | PartNo. Color A B c Part No. 10 100 | PartNo. 
Fig. 1 - 1591 Economy Styrene Plastic Enclosures 4.4 (112) 2.4 (62) 1.1 (27) |HM876-ND 7.20 6.00 5.54 | 1591BTBU 
3.3(85) 2.2(56) —-1.4(35) |HM100-ND 3.72 310 2.87 | 1597LSBK lee Blue) 42120) 2.6 (65) 1.4(36) | HM877-ND 7.66 6.38 5.90 | 1591CTBU 
3.3 (85) 2.2 (56) 0.8 (21) |HM361-ND 3.14 2.62 2.43 | 1591MSBK 5.9 (150) 3.2 (80) 1.8 (46)t | HM989-ND 11.31 9.43 8.70 | 1591DTBU 
3.9(100) 2.0 (50) 0.8 (21) |HIM102-ND 3.46 2.89 2.67 | 1591ASBK 7.5(191) — 4.3(110) 2.2 (57)+ | HM985-ND 13.55 11.30 10.43 | 1591ETBU 
4.3(110) 3.2 (82) 1.6 (41) | HM109-ND 5.04 4.21 3.88 | 1591SSBK 3.9(100)  2.0(50) 0.8(21)+ [HM986-ND 663 5.53 5.11 | 1591ATRD 
4.4 (112) 2.4 (62) 1.4 (27) | HM103-ND 3.74 3.12 2.89 | 1591BSBK 4.4 (112) 2.4 (62) — 1.1(27)t | HM987-ND 7.20 6.00 5.54 | 1591BTRD 
4.7 (120) 2.6 (65) 1.4 (36) | HM104-ND 3.96 3.30 3.05 | 1591CSBK Red 4.7 (120) 2.6(65) —1.4(36)t |HM988-ND 7.67 6.39 5.90 | 1591CTRD 
Black | 4.7 (120) 3.2 (80) 2.2 (56) |HM110-ND 5.56 4.64 4.28 | 1591TSBK 5.9 (150) 3.2(80) 1.8 (46)t | HM990-ND 11.31 9.43 8.70 | 1591DTRD 
a fe a ie 7 (6) TG 5.96 437 ae 1S TUSB 7.5 (191) 4.3(110) 2.2 (57)+ | HM991-ND 13.55 11.30 10.43 | 1591ETRD 
: : : : : : 3.9(100) 2.0(50) 0.8 (21)t [HM957-ND 663 5.53 5.11 | 1591ATCL 
4 4 f aM A 7 {ant \e (ie) Moz Ne aan a5 ea ie Geek 4.4(112) 24(62) —1.1(27)¢_ |HM958-ND 7.20 6.00 5.54 | 1591BTCL 
65 (185) 28 (71) 410 (28) | HM408-ND 468 390 361 | iEOIHSRK Clear | 4.7(120)  2.6(65) ~—-1.4(36)¢ | HM959-ND 7.67 6.39 5.90 | 1591CTCL 
75 (191) 43(110) _ 22(66) | HMA06-ND 708 cb 80. ° Bad-l 4e01ESBK 5.9(150)  3.2(80) ‘1.8 (46)+ | HM960-ND 11.31 9.43 8.70 | 1591DTCL 
ig 4 aa STS ise poten en Bach : 7.5 (191) 4.3(110) —_-2.2(57)+ | HM961-ND 13.55 11.30 10.43 | 1591ETCL 
33 (65) "3 6) TA ae) = a M488 TET TSDILEK Fig:t > PC Card Adapter 
3.3 (85) 2.2 (56) 08 (21) |HM362-ND 470 392 362 | 1591MBK PC Card Adapter for 1591 Boxes HM204-ND 245 2.08 1.93 | 159126 
3.3 (85) 2.2 (56) 1.4 (35) |HM847-NDA 6.24 5.20 4.81 | 1591LFLBK Fig. 2 - 1590 Diecast Aluminum Alloy Enclosures 
3.3 (85) 2.2 (56) 0.8 (21) )HM848-NDA 4.94 4.12 3.80 | 1591MFLBK 1.97 (50) 1.97(50) 0.83 (21)¢ JHM948-ND 714 5.95 5.49 | 1590LLB 
3.9(100) 2.0 (50) 0.8 (21) |HM114-ND 552 4.60 4.25 | 1591ABK 2.0 (51) 2.0 (51) 4.1 (28) |HM157-ND 758 6.32 5.83 | 1590LB 
3.9(100) 2.0 (50) 0.8 (21) |HM858-NDA 5.82 4.85 4.48 | 1591AFLBK 2.1 (53) 1.5 (38) 1.1(28) | HIM365-ND 652 5.43 5.02 | 1590H 
4.3 (110) 3.2 (82) 1.6 (41) |HM849-NDA 8.44 7.04 6.50 | 1591SFLBK 3.6 (91) 1.5 (38) 14.1 (28) |HIM150-ND 736 614 5.67 | 1590A 
4.3 (110) 3.2 (82) 1.6 (41) | HM121-ND 8.06 6.72 6.20 | 1591SBK 3.62 (92)  3.62(92) —-1.5(38)¢ _|HM955-ND 10.20 850 7.85 | 1590Y 
oH 12} (62) i bn Hee oS 2 Ae tis 3.9 (99) 2.0 (51) 0.8 (20) |HM841-ND 7.88 657 6.07 | 1590G 
; : : : : : i 4.4 (112 3.2 (81 1.6(41) | HIM158-ND 11.10 9.26 8.54 | 1590S 
4.7 (120) 4.7 (120) 3.5 (90) |HM854-NDA 11.98 9.99 9.22 | 1591VFLBK 44 (32) 23 a 14 HM151-ND 8.40 7.01. 6.47 | 1590B 
47(120) 4.7 (120) 2.2 (56) |HM853-NDA 10.02 8.36 7.72 | 1591UFLBK 4.7 (119) 3.7 (94) 1.2(30) |HM152-ND 10.94 912 8.42 | 1590BB 
Black | 4-7 (120) 2.6 (65) 1.4 (36) | HM851-NDA 6.68 5.57 5.14 | 1591CFLBK 4.7 (119) 3.7 (94) 2.1 (53) |HM153-ND 12.30 10.25 9.47 | 1590C 
4.7 (120) 3.2 (80) 2.2 (56) | HM852-NDA 9.34 7.79 7.19 | 1591TFLBK 4.7 (120) 4.7(120) 1.1 (28)¢_ | HM949-ND 1275 10.63 9.11 | 15900 
4.8 (121) 3.7 (94) 1.2 (30) | HM855-NDA 7.90 6.59 6.08 | 1591GFLBK Un- 4.7(119) 4.7 (119) 2.2 (56) |HM160-ND 16.80 14.00 12.93 | 1590U 
a 2 oo (60) oe (Se) MND one a ee Peas painted] 4.7(119)  4.7(119) 3.5 (89) | HM161-ND 23.12 19.27 17.79 | 1590V 
: . . ; : . 47 (119 3.1 (79 2.2 (56) | HM159-ND 11.44 9.54 8.80 | 1590T 
47(120) 9 4.7(120) 2.2 (56) | HM123-ND 9.54 7.95 7.35 | 1591UBK 48 {129} 26 a 14 a HM842-ND 11.46 9.56 8.82 | 1590N1 
He 2} rary os (30) ND ua an Be aes 4.9(124)  4.9(124) — 3.0(76) | HM367-ND 21.02 17.52 16.18 | 1590K 
: . : x : . ; 4.92 (125) 4.92 (125) 2.1(53)t | HM947-ND 19.38 16.15 13.84 | 1590KK 
oe tied} ae (80) i tae} HIMBSE NDA ae a ro eee os 57 (145) 3.7 (94) 1.8 (45) |HIM366-ND 1292 10.77 9.94 | 1590J 
. . : : . : : 6.0 (152 3.2 (81 1.8 (45) | HM348-ND 15.02 12.52 11.56 | 1590P1 
e5 (ie) 287) 1.015) |HMMzOND, 748 623 576 | 101HK rues) 47(119) 2168). [HMISEND 2014 1679 1849 | 15900 
. . / a : . ; 7.4(188) = 4.7 (119 3.1 (79) | HM155-ND 21.53 17.96 16.57 | 1590E 
75 (191)  4.3(110)  2.2(56) | HM857-NDA 11.22 9.62 8.88 | 1591EFLBK 74 {isa} 74 {a8} 25 tea) HM4156-ND 5894 2412 29.97 | 1590F 
75(191) 4.3 (110) 2.2 (56) | HM118-ND 11.30 9.42 8.69 | 1591EBK 7.4(188)  4.7(119) — 1.3(33) |HM347-ND 17.70 14.76 13.92 | 1590DD 
3.3 (85) 2.2 (56) 1.4 (35) [HM125-ND 5.94 5.20 4.81 | 1591LBU 7.6(193) _4.4(112) _-2.2(56)_ | HM843-ND 24.10 20.08 18.54 | 1590R1 
as {85} ae \e oe a MSG ND an 2 aoe ae Fig. 2 - 1590 Flanged Lid Diecast Aluminum Alloy Enclosures 
-9 (100) -0 (50) 8 (21) ‘ : : : 2.0 (51) 2.0 (51) 1.1 (28) ]HIM570-ND 834 6.96 6.42 | 1590LBFL 
43(110) 3.2 (82) 1.6 (41) | HM134-ND 8.06 6.72 6.20 | 1591SBU 
44 (112) 24 (62) 14(27) |HMM27-NO 598 498 460 | 1591BBU 3.7 (94) 1.5 (38) 1.4 (28) | HIM571-ND 810 6.76 6.24 | 1590AFL 
47 (120) 2.665) 44 (36) | HM128-ND 838 532 492 | 1S91CBU 3.9 (99) 2.0 (51) 0.8 (20) | HIM879-ND 8.68 7.23 6.68 | 1590GFL 
Blue | 47(120)  3.2(80) 2.2 (56) | HM135-ND 390 742 685 | 1591TBU 4.4(112)  3.2(81) 1.6(41) | HIM575-ND 12.20 10.17 9.39 | 1590SFL 
4.7(120)  4.7(120)  2.2(56) | HM136-ND 954 7.95 7.35 | 1591UBU (2) a (68) t : (Pe) HME ND ioe Fee ay ey 
4.7(120) 4.7(120)  3.5(90) |HM137-ND 11.40 950 8.77 | 1591VBU 7 (120) 4.7 (120) (28)t 50- 87 11.569. 5 
4 47(119) 4.7(119) — 2.2(56) | HM580-ND 18.48 15.40 14.22 | 1590UFL 
48(121) 3.7 (94) 1.2(30) |HM132-ND 754 6.29 5.80 | 1591GBU 
i 47(119) 4.7(119) 3.5 (89) | HM583-ND 25.42 21.419 19.56 | 1590VFL 
5.9(150) 3.2 (80) 1.8 (46) | HIM129-ND 942 7.86 7.25 | 1591DBU 
i Un- | 4.7(119) 3.7 (94) 2.1 (53) | HM578-ND 13.52 11.27 10.40 | 1590CFL 
65(165) 2.8(71) 1.0 (25) | HM133-ND 748 6.23 5.76 | 1591HBU : 
' painted} 4.7(119) 3.7 (94) 1.2(30) | HIM573-ND 12.02 10.02 9.25 | 1590BBFL 
75 (191) 4.3(110) 2.2 (56) _|HM131-ND 11.30 9.42 8.69 | 1591EBU 
47 (119) 3.1 (79) 2.2 (56) |HM579-ND 1258 10.48 9.68 | 1590TFL 
3.3 (85) 2.2(56) —1.4(35)_ | HM138-ND 5.94 4.95 4.57 | 1591LGY 4.8(122)  26(66) — 1.4(36) |HM881-ND 11.66 9.72 8.97 | 1590N1FL 
3.3 (85) 2.256) 0.8 (21) _ | HM364-ND 4.70 3.92 3.62 | 1591MGY 6.0(152)  32(81)  1.8(45) |HM576-ND 16.52 13.77 1271 | 1590P1FL 
3.9(100) 2.0 (50) 0.8 (21) |HM139-ND 552 460 4.25 | 1591AGY A 
7.4(188) 4.7(119) 2.1 (53) | HM577-ND 22.14 18.45 17.03 | 1590DFL 
43(110) 3.2 (82) 1.6 (41) |HM146-ND 8.06 6.72 6.20 | 1591SGY : 
7.4(188)  7.4(188) 2.5 (64) |HM581-ND 31.84 26.54 24.50 | 1590FFL 
44(112) 2.4 (62) 1.1 (27) |HM4140-ND 598 498 4.60 | 1591BGY : 
7.4(188)  4.7(119) 3.1 (79) | HM582-ND 23.68 19.74 18.22 | 1590EFL 
‘ 47 (120) 2.6 (65) 1.4(36) |HM141-ND 6.38 5.32 4.92 | 1591CGY i 
Light 7.4(188)  4.7(119) —1.3(33) | HM574-ND 19.48 16.24 14.99 | 1590DDFL 
Gray es 20) res dan) as (35) MeN ne a ee ey 7.6(193) _4.4(112) 2.2 (56) | HM880-ND 26.52 22.11 20.40 | 1590R1FL 
47 (120) 47 (120) 35 (90) | HIM149-ND 4140 950 877 | 1591VGY Fig. 2 - 1590 Watertight Diecast Aluminum Alloy Enclosures 
48(121) 3.7 (94) 1.2(30) |HM144-ND 754 6.29 5.80 | 1591GGY 2.0 (51) 2.0 (51) 1.1 (28) ]HIM584-ND 830 6.92 6.39 | 1590WLB 
5.9(150) 3.2 (80) 1.8 (46) |HM142-ND 942 7.86 7.25 | 1591DGY Un- 2.1 (53) 1.5 (38) 1.4 (28) | HM835-ND 7.28 6.07 5.60 | 1590WH 
65(165)  — 2.8(71) 1.0(25) | HM145-ND 748 6.23 5.76 | 1591HGY painted = : (91) 1.5 (38) 1.1(28) | HIM585-ND 848 7.07 6.53 | 1590WA 
75 (191) 4.3(110) 2.2 (56) _ | HM143-ND 11.30 9.42 8.69 | 1591EGY 9 (99) 2.0 (51) 0.8 (20) _|HIM837-ND 7.88 6.57 6.07 | 1590WG 
Fig. 1 - 1591 Translucent Polycarbonate Enclosures * With mounting shelf + With lid ground screw A Flanged Lid 
Ice Blue} 3.9 (100) 2.0 (50) 0.8 (21) | HM878-ND 6.64 5.53 5.12 | 1591ATBU + Dimension “C” does not include lid height § Battery Compartment (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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MANUFACTURING 


Ly’ Plastic and Aluminum Enclosures (Cont.) 


Fig. 3 — Plastic Instrument Cases - Fig. 4 — Plastic Hand Held Cases - Fig. 5 — Plastic Hand Held Instrument 
1598 Series fl 1599 Series Boxes -1593 Series 
70-76, 


1_ Available in both High Impact Polystyrene 
eee) ; 2 (light gray) and Flame Retardant ABS (black or 
— 12.7-| light gray). Both versions have these features: 
— as r¥ n attractively styled and ergonomically designed for 
Tay 8 aoe Example of Hammond use as a hand held enclosure; ends sized for infra~ ff 
Part #1598E red applications; extra deep top and ultra shallow + i ee 
ie 
AW 


A 


a Cc Example of case with mounting bosses. base; two piece lap joint construction; recessed top 
optional tilt handle. area ideal for membrane display; internal universal 


a A 4 A battery compartment; user friendly 10mm x 10mm / 
Available in both Flame Retardant ABS (black or light gray) and High Impact Polystyrene Lak ; plea yeas ——e 
(light gray). Both versions have a matte textured finish, .064” (1.63mm) thick brushed fetelens ang 's malted ino te ton Hee He i base: vertical ti Bay 
aluminum front and rear panels, integral horizontal PC board mounts on Eurocard centers, bard mounting Doses Molcecnto Dorn the top aniaiiis base, Veruca Mounung 
front and rear vertical PC board slots. Both versions accept optional tilt handles. ABS Slots molded into the top for PC boards or optional dividers. ABS versions carry — ; os 
versions carry a UL flammability rating of 94V-0 and are secured with M3 x .5 x 10mm UL flammability rating of 94V-0 and are secured with integral tapped brass Electronic instrument enclosures. Two-piece lap joint 
Phillips head screws into integral brass bushings. Styrene versions are secured with #4 x bushings. Styrene versions are secured with self-tapping screws. construction. ABS plastic. Unit is secured with self- 


5/8” (15.9mm) self-tapping screws. tapping screws. 


Fig. 6 —- Miniature General Purpose Fig. 7 — Plastic Instrument Boxes - 1594 Series Fig. 8 — Plastic Instrument Consoles - 1595 Series 
Enclosures - 1551 Series 


Dimensions 
Part No. E G 1 
1595C k 62.2 | 21.8 | 10.2 


AE a 1595E z 85.1 | 21.8 | 10.2 
Cover adds = 


12mm to Aluminum lid and rubber feet included. 
height 


For dimensions A, B and C, see charts below. 


3 Lo | “+ 3.0 


Available in Flame Retardant ABS (black or light gray) which meets UL 94V-0 flammability tests. Unique 
Two piece lap joint construction. Two Piece Available in both High Impact Polystyrene (light gray) and Flame sloped front design comes with 0.04” (1.02mm) thick brushed aluminum front panel, four self-adhesive 
standoffs molded into interior. Designed to meet Retardant ABS (black or light gray). Both versions feature lap joint rubber feet, and four M3 x .5 x 10mm machine screws threaded into integral brass bushings. Integral 
IP54. construction, interlocking flange on lid, and a rugged and robust design. card guides accept .062” (1.57mm) PC boards. Base has four internal 0.20” (5.08mm) stand-off bosses. 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Color A B c Part No. J 10 100 | Part No. Color A B Cc Part No. 1 10 100 | PartNo. 
1.97 (50) 1.97 (50) 0.83 (21)t |HM952-ND 7.65 6.38 5.88 | 1590WLLB Light | 11.0(279) 7.9(201) 1.6 (41) | HM252-ND 1436 11.97 11.05 | 1598HSGY 
3.62 (92)  3.62(92) 1.5 (38)t | HM954-ND 11.83 986 9.10 | 1590wY Gray | 11.0(279) _7.9(201) 3.0 (76) _| HM253-ND 16.74 13.96 12.88 | 1598JSGY 
4.4 (112) 3.2 (81) 1.6 (41) |HM589-ND 12.28 10.23 9.45 | 1590WS Chrome Plated Tilt Handles for Instrument Cases 
i ti9} Ce (bay {4 tn} HM Ste ND eens dpags (Gay llaceeued Handle for 15980, E, F, G Series HM255-ND 12.50 10.42 9.62 | 1508THI 
47 (120) 47(420) 1.1 (08)t | HM953-ND isay’ 4168. 4087 [1a0WO Handle for 1598D, H, J Series HM256-ND 1250 10.42 9.62 | 1598TH2 
47 (119) 4.7 (119) —-2.2(56) | HM594-ND 18.28 15.23 14.06 | 1590WU Fig. 4 - 1599 Styrene Hand Held Cases 
47 (119)  4.7(119) — 3.5(89) | HM597-ND 2456 2047 18.89 | 1590WV 5.1(130)  2.6(66) — 1.0(25) J HM209-ND 5.88 490 452 | 1599BSGY 
47 (119) 3.7(94) —-2.1.(53) | HM592-ND 13.46 11.22 10.35 | 1590wC Gray | 67 (170)  3.4(86) 1.333) | HM210-ND 662 552 5.10 | 1599ESGY 
Un | 4.7(119)  3.4(79)  2.2(56) | HM593-ND 1262 1052 9.71 | 1590WT 8.7 (221) 4.3(109) 1.7 (43) |HM211-ND 760 634 5.85 | 1599HSGY 
painted} 4.8(122)  26(66)  1.4(36) |HM840-ND 13.54 11.29 10.43 | 1590WN1 8.7(221) 5.5 (140) _1.2(30) _ | HM873-ND 10.32 860 7.94 | 1599KSGY 
4.9(124)  4.9(124) — 3.0(76) | HM838-ND 2250 1875 17.31 | 1590WK Fig. 4 - 1599 ABS Hand Held Cases 
4.92(125) 4.92 (125) 2.1 (53) |HM951-ND 21.42 17.85 16.48 | 1590WKK 5 
5.7 (145) 3.794), 1.8.45) | HM839-ND 14.14 11.79 10.88 | 1590WJ a7 I oe te a ee} Hees a a oy ay tebe 
6.0(152)  3.2(81)  1.8(45) |HMS590-ND 16.54 13.79 12.73 | 1S90wPt Black : ; ; ; ; 
7.4(188) 4.7(119) 2.1 (53) | HM591-ND 21.78 1815 16.76 | 1590WD 8.7(221)  4.3(109) —1.7(43) | HM214-ND 11.52 9.61 8.87 | 1599HBK 
74 (188) 74 (188) 25 (64) |HMB95-ND 3120 2600. 2400. | 1890WE 8.7 (221) _5.5(140) 1.6 (41) | HM865-ND 12.34 10.29 9.50 | 1599KBK 
Us 4 (188) 4.7 (119) 3.1 (79) |HM596-ND 23.20 19.34 17.85 | 1590WE 5.1 (130) 2.6 (66) 1.0(25) | HM215-ND 7.72 644 5.94 | 1599BGY 
4(188) 4.7 (119) 1.3(33) |HM588-ND 19.40 16.17 14.93 | 1590WDD Gray 6.7 (170) 3.4 (86) 1.3 (33) |HM216-ND 9.40 7.84 7.24 | 1599EGY 
i '6(193) 4.4 (112) 2.2 (56) _|HM833-ND 26.52 22.11 20.40 | 1590WR1 8.7 (221) 4.3 (109) 1.7 (43) | HM217-ND 11.52 9.61 8.87 | 1599HGY 
Fig. 2 - 1590Z Heavy Duty Watertight Diecast Aluminum Alloy Enclosures 8.7 (221) 55 (140) 1.6 (41) _| HM866-ND A 12.34 10.29 9.50 | 1599KGY 
2.0(50)  1.8(46) —_‘+1.0(25) | HM834-ND 9.64 816 7.58 | 1590Z060 Fig. 4 -'1599 ABS Hand Held Case with Battery Box 
2.5 (64) 2.3 (58) 1.0 (25) |HM836-ND 13.04 11.03 10.25 | 1590Z061 5.1 (130) 2.6 (66) 1.0 (25) | HM351-ND 9.76 814 7.51 | 1599BBKBAT 
3.0 (76) 3.1 (79) 1.6(41)t | HM598-ND* 19.03 16.11 14.96 | 15902100 Black | ©&2 (170) 3.4 (86) 1.3 (33) | HM353-ND 11.60 9.67 8.93 | 1599EBKBAT 
2.9 (75) 3.1(80) 1.6 (41)t | HM599-ND 19.03 16.11 14.96 | 15902110 8.7221) = 4.3(109) 1.7 (43) | HM863-ND 15.70 13.09 12.08 | 1599HBKBAT 
3.9 (99) 2.5 (64) 1.0(25) |HM831-ND 15.40 13.04 12.10 | 1590zZ062 8.7 (221) 5.5 (140) 1.6 (41) | HM864-ND 17.04 14.20 13.12 | 1599KBKBAT 
4.8 (121)  4.7(120) — 2.4(62) | HM845-ND 41.91 35.46 32.93 | 15902119 51(130) 2.6(66) —‘1.0(25) | HM352-ND 976 814 7.51 | 1599BGYBAT 
un | 49(124) 3.2081) 1.7(43)t_ | HM600-ND* 23.09 19.55 18.15 | 15902120 eray | ©7(170) 3.4(86) 1.3 (83) | HM354-ND 11.60 967 893 | 1599EGYBAT 
painted] 29(150) 2.5 (64) 1.0 (25) | HMI832-ND 22.45 19.01 17.65 | 15902063 Y } g7(221) 4.3(109) —1.7(43) | HM871-ND 15.70 13.09 12.08 | 1599HGYBAT 
63 (19) 63 Hy 28 ct HMBO4-NDeg 55.58 47.04 43.68 ‘s9nz1@9 8.7(221) 5.5 (140) 1.6 (41) _ | HM872-ND 17.04 14.20 13.12 | 1599KGYBAT 
75) ; i 4 7. ; ‘51 | 15 ig. 4 - F ; 
6.9(175) 3.2(81) 1.6 (41) | HM602-ND$ 2781 2353 21.85 | 15902135 Siw ria - 1598 Styrene Plastic Case wth Battery Bex 573 4SUORSGVEAT 
8.7(221) 4.8(120) 2.4 (61)+ | HM603-ND* 50.26 42.53 39.50 | 15902150 a it) ue (66) i @ §) Hee eee erro (epee 
7.9(201)  9.1(231) 3.6 (91) | HM846-ND 121.88 103.12 95.76 | 15902231 Gray | § ey A (86) : (34) Neen aaeo cing: dgoo ||l4eadeevRay 
10.2(259)  63(160)  2.8(71) |HM844-ND 75.47 63.87 59.30 | 15902162 7 (221) 4.3(109) 1.7 (43) 754 5 5 5 5 
14.17 (360) 6.3 (160) _2.76 (70)+_|HM956-ND* 111.88 94.67 87.90 | 15902166 B.7 (221) 5.5 (140) _1.6.(41) _]EIMe7een 14.02 11.68 10.79 | 1599KSGYBAT 
Fig. 3 - 1598 ABS Flame Retardant 2-Piece Plastic Instrument Case 76 (66) 6 i a wi oo EB fasts Hand Held Boxes. 03 | T5SRKBK 
5.3(135)  5.3(135) _2.0(60) |)HM163-ND 11.98 999 9.22 ] 1598BBK ; : H ; ; ; 
6.2(157)  3.7(94) — 1.4(36) |HM162-ND 10.90 9.09 8.39 | 1598ABK 2.6 (66) 2.6(66) 1.1 (28) _ | HM860-ND 2.64 2.20 2.03 | 1593JBK 
6.3(160)  6.3(160)  3.4(86) |HM166-ND 17.98 14.99 13.84 | 1598EBK 3.6 (92) 2.6 (66) 1.128) | HM357-ND § 3.80 3.18 2.93 | 1593PBK 
7.1(180) 6.1 (155) —-1.4(36) |HM368-ND 1214 1012 9.34 | 1598BBBK 3.6 (92) 2.6(66) 1.1 (28) | HM962-ND 3.80 3.18 2.93 | 1593LBK 
Black | 7-1(180)  6.1(155) 2.0 (50) | HM164-ND 14.98 12.49 11.52 | 1598CBK 3.6 (92) = 2.6(66) 0.8 (20) | IMSAIENDIS 352 2.94 2.72 | 15938BK 
71 (180) 84 (208) -2.5(64)_ |HM165-ND 1828 1524 1406 | 1598DBK Black | 4.3(110)  2.9(75) —1.0(25) | HM963-ND 3.92 3.28 3.02 | 1593NBK 
9.8 (249)  6.3(160) 1.6(41) | HM167-ND 19.20 16.00 14.78 | 1598FBK 4.4(112) 2.6 (66) 1.1 (28) | HM359-ND § 4.26 3.55 3.29 | 15930BK 
9.8 (249)  6.3(160)  3.0(76) |HM168-ND 22.50 18.75 17.32 | 1598GBK 44(112)  2.6(66) 0.8 (20) | HM372-ND § 4.02 3.35 3.09 | 1593TBK 
11.0(279) 7.9(201) 1.6 (41) | HM169-ND 23.62 19.68 18.17 | 1598HBK 45(114) 1.4 (36) 1.0(25) | HM861-ND 4.06 3.39 3.12 | 1593DBK 
11.0(279) _7.9(201) __ 3.0(76)_|HM170-ND 29.28 24.41 22.53 | 1598JBK Pe ie oe (66) i (28) Hee i ae a Tease 
5.3(135)  5.3(135) _2.0(50) |HM172-ND 11.98 999 9.22 | 1598BGY 5 (140) 6 (66) 1 (28) § : : i 
6.2(157) 3.7 (94) 1.4(36) |HM171-ND 10.90 9.09 8.39 | 1598AGY 2.6 (66) 2.6 (66) 1.1°(28) | HM356-ND 264 2.20 2.03 | 1593KGY 
7.1 (180) 6.1 (155) 1.4(36) |HM369-ND 1214 1012 9.34 | 1598BBGY 2.6 (66) 2.6 (66) 1.1 (28) | HM867-ND 264 2.20 2.03 | 1593JGY 
7.1(180) 6.1 (155) 2.0(50) | HM173-ND 14.98 12.49 11.52 | 1598CGY 3.6 (92) 2.6 (66) 1.1 (28) | HM358-ND § 380 3.18 2.93 | 1593PGY 
Light | 7.1(180)  81(206) 2.5 (64) |HM174-ND 18.28 15.24 14.06 | 1598DGY 3.6 (92) 2.6 (66) 1.1 (28) | HM967-ND 380 3.18 2.93 | 1593LGY 
Gray 6.3(160) 6.3 (160) 3.4(86) |HM175-ND 17.98 14.99 13.84 | 1598EGY 3.6 (92) 2.6 (66) 0.8 (20) | HM373-ND § 3.52 294 2.72 | 1593SGY 
93 (249) 63(160) 1.6 (41) |HM176-ND 49.20 1600 1478 | 1S98FGY Gray | 4.3(110) 2.9(75) 1.0 (25) | HM964-ND 3.92 328 3.02 | 1593NGY 
9.8(249)  63(160)  3.0(76) |HM177-ND 22.50 18.75 17.32 | 1598GGY 4.4(112) 2.6 (66) 1.1 (28) | HM360-ND § 4.26 3.55 3.29 | 15930GY 
11.0 (279) z 9(201) 1.6 (41) |HM178-ND 23.62 1968 18.17 | 1598HGY 44(112)  2.6(66) 0.8 (20) | HM374-ND § 4.02 3.35 3.09 | 1593TGY 
11.0 (279) (9(201)  3.0(76) | HM179-ND 29.28 24.41 22.53 | 1598/GY 4.5 (114) 1.4 (36) 1.0 (25) | HM868-ND 4.06 3.39 3.12 | 1593DGY 
Fis. 3. 1598 Styrene 2-Piece Plastic Instrument Cases 5.5 (140) 2.6 (66) 1.1(28) | (EMS70;No 4.92 4.10 3.79 | 1593xGV 
sa) asia) 2060) Ea a eo TSS 5.5 (140) 2.6(66) __‘1.1(28) | HM869-ND § 492 410 3.79 | 1593YGY 
6.2(157)  37(94) — 1.4(36) | HM245-ND 8.02 6.68 6.17 | 1598ASGY infrared Heplacement Panels for 1599 Series 
6.3 (160) 6.3 (160) 3.4 (86) |HIM249-ND 4254 10.45 9.65 | 1598ESGY Replacement Panel for 1593D Series ‘ HM887-ND 49 AL .38 | 1593DIR10 
Light 7.1 (180) 6.1 (155) 1.4(36) | HM370-ND 968 8.07 7.46 | 1598BBSGY Replacement Panel for 1593u, K, P; Q, Y, X Series |HM888-ND 57 48 44 | 1593PIR10 
Gray 7.1 (180) 6.1 (155) 2.0 (50) |HM247-ND 10.52 877 810 | 1598CSGY Replacement Panel for 1593N Series HM965-ND 59 AQ 46 | 1593NIR10 
7.1 (180) 8.1 (206) 2.5 (64) |HM248-ND 42.60 10.50 9.70 | 1598DSGY Replacement Panel for 1593S, T Series HM889-ND 34 29 .27 | 1593SIR10 
9.8 (249)  6.3(160) 1.6 (41) |HM250-ND 12.28 1024 945 | 1598FSGY * With mounting shelf With id ground screw A Flanged Lid 
9.8 (249) 6.3 (160) 3.0 (76) __|HM251-ND 14.38 11.99 11.07 | 1598GSGY t Dimension “C” does not include lid height § Battery Compartment (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 2041 
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bh’ Plastic and Aluminum Enclosures (Cont.) 


Fig. 9 — Aluminum Utility Cases - Fig. 10 - Heavy Duty Chassis Case and Cover Plates - 1444 Series Fig. 11 — Metal Utility Cases - 
1411 Series 1415 Series 

Use with Use with Use with Use with 
Cover No.  Digi-Key# |= Hammond # CoverNo.  Digi-Key# © Hammond # 


‘ Sizes A to E are 20 
HM275-ND HM257-ND 1444-6 HM282-ND HM266-ND 1444-20 - gauge 0.036” (.91mm) 
040” (1.02mm) a HM276-ND HM258-ND 1444-8 HM283-ND HM267-ND 1444-22 thick steel. Sizes F to 
thick aluminum. S HM277-ND HM259-ND 1444-9 HM268-ND 1444-24 we J are 18 gauge 0.048” 
Four self-tapping y Re HM260-ND 1444-10 HM284-ND HM269-ND 1444-26 . (1.22mm) thick steel. 
screws included. F HM278-ND HM261-ND 1444-12 HM270-ND 1444-28 Self-tapping screws 
Choice of unpainted HM279-ND HM262-ND 1444-14 HM285-ND HM271-ND 1444-29 : included. ASA 61 gray 
or ASA 61 gray |* ~ . HM280-ND HM263-ND 1444-15 HM286-ND HM272-ND 1444-30 . - baked enamel finish 
powder paint finish ‘ ; : HM264-ND 1444-16 HM273-ND 1444-32 (outside only). Models 
(outside only). —_ HM281-ND HM265-ND 1444-18 HM274-ND 1444-33 * Ato D have 4 mounting 
holes. Models E to J 
Spot welded heavy duty construction chassis. Cover holes are punched with 4 holes Cover sold separately. have 6 mounting holes. 
(hardware not provided). Natural Aluminum finish. 


Fig. 12 — Ventilated Low Profile Fig. 13 — Low Profile Instrument Cases - Fig. 14 — Ventilated High Profile Fig. 15 — Plastic Sloping Consoles - 
Instrument Cases - 1458 Series Instrument Cases - 1401 Series 1599 “T” Series 
1426 Series 


Flame Retardant ABS which meets UL94V-O flammability tests. 


18 gauge steel case 18 gauge steel case NK, Includes integral threaded brass inserts and machine screws providing 
20 gauge steel enclosure Su with black satin finish. Pan | Tete - ae aunt > ~ extra strength for repeated assembly and disassembly of lid. 
finished in satin off- i 0.064" (1.63mm) thick =~" pa eee 
white. 0.064” (1.63mm) aluminum panels (one finished Ie ccatindblecke 
thick aluminum panels 4 satin black and one satin “3 - * ventad back finistiad we oT = neh 
front and rear. Front white for’ each case). 9 in satin off-white. Rear Z . gmensione.=tnen (om) 
panel is satin black, Symmetrical design so BN sceltis vented: taatatd i : Part No. D 
rear panel matches case either end can be front. J baton fap Pit 5 fos 1599ETSBK 72 (18) 
color. Includes screws 4 g 6-32 Phillips nickel “ nickel plated screws ane +088 é 1599HTSBK .75 (19) 
and rubber feet. >. plated screws and self- sie adnesie rubber feat (12.7) . 1599KTSBK .67 (17) 
a adhesive rubber feet included. *Both end panels 1599KTLBK -71 (18) 
included. : ee eae 1599KTLBKBAT_.71 (18) 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Color A B c Part No. 1 10 100 | Part No. Color A B c Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Fig. 6 - 1551 ABS Plastic General Purpose Boxes 27 (69) .2 (56) 1.6 (41) ]HIM605-ND 352 294 2.71 | 1411BU 
1.38 (35) 1.38 (35 0.59 (15) |HM910-ND 140 147 1.00 |1551NBK 3.2 (81) .2 (56) 1.1 (28) |HM606-ND 3.75 3.13 2.88 | 1411CU 
1.38(35) 1.38 (3 : 0.79 (20) |HM993-ND 144 1.20 141 |1551MBK 3.2 (81) .2 (56) 1.6 (41) |HM607-ND 4.04 3.37 3.41 | 1411DU 
1.58(40) 1.58 (40) 0.59 (15) |HM912-ND 148 1.23 1.06 | 15510BK 4.0 (102) .2 (56) 3.0 (76) HM608-ND 4.99 417 3.84 | 1411FU 
1.58 (40) 1.58 (40) 0.79 (20) | HM911-ND 1.52 1.27 1.09 | 1551PBK 4.0 (102) 2 (56) 1.6 (41) | HM609-ND 438 3.65 3.37 | 1411GU 
1.97(50) 1.38 (35) —0.59.(15) | HM907-ND 156 1.30 141. | 1551FBK 4.0 (102) 2 (56) 2.2 (56) MB 10-ND 470 3.92 3.62 | 1411 HU 
plack | 1:97(50) 1.97(60) 0.59 (15) | HM914-ND 164 137 1.17 |1551SBK 5.0 (127) 22 (56) 2.2 (56) (Mee eee ee A 
1.97(50) 1.97 (50) 0.79. (20). |HMig913-ND 168 140 1.20 | 1551RBK 5.0 (127) -4.0(102)3.0(76) Rae Wed. 2 DUE Ber | ae 
2.0(50) 1.4(35) ~—0.7 (18) |HM375-ND 1.60 1.34 1.23 |1551GBK un | 2:0(127) — 3.0(76) -2.2.(56) | HM614-ND 6.20 5.16 4.7 | 1411NU 
2.36 (60) 1.38 (35) 0.59 (15) |HMg08-ND 172 143 1.23. |1551UBK painted) 00152) 3.0(76) 3.0 (76) | HM613-ND Bile, {B88 6.28), aM 
315(80)  158(40) —0.59(15) |HM909-ND 190 150 129 |1551LBK 6.0(152) 5.0(127) 4.0(102)_ |HIM615-ND 10.35 8.62 7.97 | 1411PU 
2.4 (60) 14(35) 0.7 (18) |HM376-NO ize dag: Hae: 4BS1HBR 7.0(178)  5.0(127) —3.0(76) | HM616-ND 988 8.25 7.62 | 14110U 
3 (80) 16(40) _0.7(18)_|HM377-NO ed 1a. dat” HeRIKBI 8.0(203)  6.0(152) — 3.5(89) | HIM617-ND 14.63 12.20 11.26 | 1411RU 
2 : : 2 s : 8.0(203) 4.0(102) — 3.0(76) | HIM618-ND 13.06 10.89 10.05 | 1411SU 
Light 2.0 (50) 1.4 (35) 0.7 (18) /HM378-ND 160 1.34 1.23 | 1551GGY 10.0(254) 2.2 (56) 1.6 (41) |HIM619-ND 14.70 12.25 11.31 | 1411TU 
Gray 2.4 (60) 1.4 (35) 0.7 (18) /HM379-ND 176 1.47 1.36 | 1551HGY 10.0(254)  6.0(152)  3.5(89) |HM620-ND 18.34 15.29 14.11 | 1411UU 
3.2 (80) 1.6 (40) 0.7 (18) _ [HM380-ND 1.84 1.53 1.41 | 1551KGY 12.0(305) 3.0 (76) 2.2 (56) /HM621-ND 17.96 14.97 13.82 | 1411WU 
Fig. 7 - 1594 Styrene Plastic Instrument Boxes 12.0 (305) 7.0 (178) 4.0 (102) | HM622-ND 23.24 19.37 17.88 | 1411XU 
2.2 (56) 2.2 (66) 1.1 (28) [HM221-ND 404. 337 341 |1594ASGY 17.0 (432) 5.0(127) 4.0 (102) _ | HM623-ND 26.12 21.77 20.10 | 1411ZU 
Light 3.2 (81) 2.2 (56) 1.1 (28) |HM222-ND 4.26 3.56 3.29 | 1594BSGY Fig. 10 - 1444 Heavy Duty Chassis Cases 
Gray | 41(105) 2.6 (68) 1.3 (33) |HM223-ND 466 3.89 3.59 |1594CSGY 4.0(102)  4.0(102)  2.0(51) | HM257-ND 9.04 7.65 7.10 | 1444-6 
5.2(131) 2.6 (66) 1.7 (43) ]HM224-ND 498 416 3.83 |1594DSGY 6.0(152)  4.0(102)  2.0(51) | HM258-ND 926 7.84 7.29 | 1444-8 
6.6(167) 4.2(107) 2.1 (53) _ | HM225-ND 648 5.41 4.98 | 1594ESGY 7.0(178) 5.0(127) — 2.0(51) | HM261-ND 10.11 8.56 7.95 | 1444-12 
Fig. 7 - 1594 ABS Plastic Instrument Boxes 8.0(203)  4.0(102) —1.0(25) | HM259-ND 965 817 7.59 | 1444-9 
22(56) 22(56) 1.1 (28) JHM226-ND 7.06 5.89 5.43 | 1594ABK ‘i (208) 4.0 (102) 2.061) Rea 990" 2898. 18 AFG 
.0 (229)  §.0(127)  2.0(51) | HM262-ND 12.20 10.33 9.59 | 1444-14 
3.2 (81) 2.2 (56) 1.1 (28) |HM227-ND 738 6.15 5.69 | 1594BBK a i e 
(254) 6.0(152) 1.0 (25) | HM263-ND 10.66 9.02 8.38 | 1444-15 
Black | 4.1(105) 2.6 (66) 1.3 (33) |HM228-ND 9.08 7.60 6.99 |1594CBK 10.0(254) 6.0(182) —-20(51) | HMB64-ND 44.99'- 44-90) A040. A4ddeie 
5.2(131) 2.6 (66) 1.7 (43) HM229-ND 10.80 9.01 8.31 / 1594DBK un- | 42.0(305) 8.0(203)  2.0(51) | HM267-ND 23.09 19.55 18.15 | 1444-22 
6.6(167) 4.2(107) 2.1 (53)_[MM280:ND 13.30 _11.08_ 10.24 | 1594EBK painted 12.0(305) 8.0(203) + 3.0(76) | HM268-ND 23.34 19.76 18.35 | 1444-24 
2.2 (56) 2.2 (56) 1.1 (28) )HM231-ND 7.06 5.89 5.43 | 1594AGY 12.0 (305)  10.0(254)  2.0(51) | HM271-ND 23.24 19.67 18.27 | 1444-29 
Lignt | 3.280) 2.2(56) 1.1 (28) | HM232-ND 7.38 6.15 5.69 | 1594BGY 13.5 (343) 5.0(127) —-2.0(51)_ | HM265-ND 14.02 11.86 11.02 | 1444-18 
Gray | 41(105) 2.6 (66) 1.3 (33) |HM233-ND 9.08 7.57 6.99 |1594CGY 16.0(406)  8.0(203)  2.0(51) | HM269-ND 23.28 19.70 18.30 | 1444-26 
5.2(131) 2.6 (66) 1.7 (43) |HM234-ND 10.80 9.01 831 |1594DGY 16.0(406)  8.0(203)  3.0(76) | HM270-ND 27.71 23.45 21.77 | 1444-28 
6.6(167) 4.2(107) 2.1 (53) _|HM235-ND 13.30 11.08 10.24 | 1594EGY 17.0(432) 4.0(102) —3.0(76) | HM266-ND 23.19 19.62 18.22 | 1444-20 
Fig. 8 - 1595 ABS Plastic Instrument Consoles 17.0 (432) 10.0 (254) 2.0 (51) | HM272-ND 26.92 22.78 21.16 | 1444-30 
Light | 63(160)  3.8(97) 2.3(58) |HM241-ND 11.28 940 842 |1595CGY ua He -_ i Are Peete ee ra cee ae 
Gray | 85(216) 5.1(130) _3.0(76) _|HM242-ND 13.96 11.63 10.43 | 1595EGY =e : = 2 : : 
piack | 93(160) 38(97) 2.3 (68) |HM243-ND 41.28 940 842 |1595CBK Fig. 10 - Cover Plates (See Fig. 10 Diagram) 
(216) 5.1(130) «3.0 (76) |HM244-ND 13.96 11.63 10.43 | 1595EBK 4.0(102) 4.0 (102) HM275-ND 437 3.70 3.43 | 1434-6 
- — 6.0(152) 4.0 (102) HM276-ND 467 3.96 3.67 | 1434-8 
Fig. 9 - 1411 Aluminum Utility Cases 7.0(178)  5.0(127) HM278-ND 457 3.87 3.60 | 1434-12 
2.7 (69) 2.2 (56) 1.6 (41) |HM315-ND 5.44 4.53 4.18 | 1411B 8.0(203) 4.0 (102) HM277-ND 4.44 3.76 3.48 | 1434-10 
3.2 (81) 2.2 (56) 1.1 (28) | HM316-ND 5.51 4.60 4.24 | 1411 9.0(229) 5.0 (127) HM279-ND 4.67 3.96 3.67 | 1434-14 
3.2 (81) 2.2 (56) 1.6 (41) ]HM317-ND 556 4.64 4.28 |1411D Un- | 10.0(254) 6.0 (152) Panel | HM280-ND 699 5.92 5.50 | 1434-16 
4.0(102)  2.2(56) —3.0(76) | HM318-ND 6.08 5.06 4.67 | 1411F painted] 12.0(305)  8.0(203) — Thickness | HM283-ND 990 8.38 7.78 | 1434-22 
4.0(102) 2.2 (56) 1.6 (41) |HM319-ND 576 480 443 |1411G 12.0(305) 10.0 (254) HM285-ND 990 8.38 7.78 | 1434-29 
4.0(102)  2.2(56)  2.2(56) |HM320-ND 587 490 4.51 |1411H 13.5 (343) 5.0 (127) HM281-ND 748 6.33 5.87 | 1434-18 
5.0(127)  2.2(56)  —2.2(56) | HM321-ND 672 5.60 5.17 |1411K 16.0 (406) 8.0 (203) HM284-ND 990 8.38 7.78 | 1434-26 
5.0(127)  4.0(102) —3.0(76) | HM322-ND 876 7.30 6.74 |1411L 17.0 (432) 4.0 (102) HM282-ND 754 6.39 5.93 | 1434-20 
tight | 50(127)  3.0(76) — 2.2(56) J HM324-ND 715 5.97 5.50 |1411N 17.0 (432) _ 10.0 (254) HM286-ND 10.47 8.87 8.23 | 1434-30 
Gray | 90(152)  3.0(76) 3.0 (76) |HM328-ND 980 817 7.54 |1411M Fig. 11 - 1415 Metal Utility Cases 
6.0 (152) 6.0(127) 4.0 (102) fINSZ5:ND 1227) 1023 8.44" | 1411? 4.0(102)  4.0(102) — 2.0(51) J HM305-ND 13.03 11.04 10.24 | 1415A 
7.0(178) —5.0(127) 3.0 (76) | HM326-ND 11.94 9.95 9.19 | 14110 4.0(102)  5.0(127)  3.0(76) +|HM306-ND 13.23 11.20 10.40 | 1415B 
8.0 (203) 6.0 (152) 3.5 (89) | HM327-ND 19.60 16.34 15.09 | 1411R 6.0(152)  5.0(127) 4.0102) |HM307-ND 16.83 14.24 13.23 | 1415C 
8.0(203) —4.0(102) = 3.0(76) | HM328-ND 17.96 14.97 13.82 | 1411S Gray | 6.0(152)  6.0(152)  6.0(152) |HM308-ND 25.82 21.85 20.29 | 1415D 
10.0 (254) 2.2 (56) 1.6 (41) | HM329-ND 19.68 16.40 15.14 | 1411T 9.0(229)  6.0(152)  5.0(127) |HM309-ND 27.97 23.67 21.97 | 1415E 
10.0 (254) 6.0 (152) 3.5 (89) | HM330-ND 23.86 19.88 18.36 | 1411U 10.0(254)  8.0(203) —7.0(178)_|HM310-ND 42.31 35.80 33.25 | 1415F 
12.0 (305) 3.0 (76) 2.2 (56) )HM331-ND 22.86 19.05 17.59 |1411W 10.0 (254) 10.0(254) —8.0(203) _|HM312-ND 54.48 46.10 42.80 | 1415H 
12.0(305) 7.0(178) 4.0 (102) | HM332-ND 28.55 23.80 21.96 |1411X 5 ; —- : 
* With mounting shelf + With lid ground screw A Flanged Lid 
17.0 (432) 5.0 (127) 4.0 (102) [BNSS3sN0) 31.02 25.85 23.86 | 14112 t+ Dimension ‘c does not include td height § Battery Gamparimant (Continued) 
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Fig. 16 — Hand Held Enclosure - 1553 Series 


Plastic and Aluminum Enclosures (Cont) 
Fig. 17 — Flat Lid Enclosure - 1554 Series 


Choice of 2 versions (with or without battery door 


and compartment). Over molded in general purpose 
ABS plastic with soft grey plastic grip. Top cover 
recessed for membrane display or keypad. P.C. 
board standoffs molded into case. Removable front 
panel. Battery compartment versions include 4 
battery clips (for 2-AA batteries) and a 9 volt (PP3) 
battery clip. 


Molded in general purpose grey ABS plastic which 
carries a UL flammability rating of UL94HB. Silicone 
rubber gasketed lid with two piece “tongue and groove” 
construction. Meets IP66 and NEMA 4, 4X, 12 and 13 
ratings. Lid secured with self captivating M4 stainless 
steel machine screws threaded into integral stainless 
steel bushings. Lid and mounting hole located outside 
of the gasket seal. 


Fig. 18 — Styled Lid Enclosure - 1555 Series 


Fig. 19 — Extruded Aluminum with End Plates - 1455 Series 


Styled lid has a smooth recessed surface 
on lid for a membrane keypad or label. 
Molded in general purpose grey ABS 
plastic which carries a UL flammability 
rating of UL94HB. Silicone rubber 
gasketed lid with two piece “tongue 
and groove” construction. Meets IP66 
and NEMA 4, 4X, 12 and 13 ratings. 
Lid secured with self captivating M4 


Clear anodized extruded aluminum enclosures. P.C. boards mount 
horizontally by sliding into internal slots extruded into the enclosure 
body. Minimum thickness of .06” (1.5mm). Extruded body includes a 
sliding removable “belly” plate except in the smaller “C” sizes (1455C801 
and 1455C 1201). 


Plastic End: 
Includes two aluminum end panels 


Metal End: 
Includes two easy to machine 
black solid ABS plastic end panels. 


Stainless steel machine screws threaded and two black plastic bezels. Panels are one piece with integral 
into integral stainless steel bushings. Lid Includes hardware and_ self- bezel. Includes hardware and self- 
and mounting hole located outside of the adhesive rubber feet adhesive rubber feet. 
gasket seal. 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Color A B Cc Part No. ‘il 10 100 | PartNo. Color A B c Part No. 1 10 100 | PartNo. 
12.0(305) 7.0(178) 6.0 (152) JHM311-ND 42.06 35.60 33.06 | 1415G 47 (120)  4.7(120)  3.2(80) |HIM925-ND 14.02 11.69 10.01 | 1554PGY 
Gray | 12.0(305)  11.0(279) — 8.0(203)_ HM313-ND 61.40 51.96 48.24 | 14151 63(160)  35(90) 2.4(60) |HIM968-ND 12.69 10.58 9.77 | 1554JGY 
15.0 (383) 9.0(230) __—7.0(179) _|HM314-ND 60.09 50.86 47.23 | 1415J 63(160)  35(90)  3.5(90) |HIM923-ND 14.02 11.69 10.01 | 1554KGY 
Fig. 12 - 1426 Ventilated Low Profile Cases 63(160)  63(160)  2.4(60) |HIM926-ND 19.03 15.87 13.60 | 1554RGY 
Gray | 63(160)  63(160)  3.5(90) |HM927-ND 20.35 16.97 14.54 | 1554SGY 
6.0(152)  5.0(127)  4.0(102) | HM297-ND 41.20 34.87 32.38 | 1426K 
8.0 ey 6.0 ee 40 a) HM298-ND 42.91 36.31 33.72 | 1426M 7.1 (180) 4.7(120) —2.4(60) | HM994-ND 14.47 12.06 11.13 | 1554HGY 
5 74(180)  4.7(120) —3.5(90) |HIM928-ND 1459 1216 10.42 | 1554TGY 
10.0 (254) 7.0(178) 4.0 (102) | HM299-ND 48.05 40.66 37.76 | 14260 
of | 11.0(279)  11.7(297) 5.5 (140) |HM300-ND 48.11 40.71 37.80 | 14260 7.9(200) 4.7120) 3.5 (90) / HM929-ND 20.76 17.31 14.83 | 1S54UGY 
White | 12.0(305)  6.0(152)  4.0(102) |HM301-ND 51.49 43.58 40.47 | 1426S 9.4 (240) 6.5.(160)__3.5 (90) _JEINSeGND S512) 22100 1850.1 IAG, 
12.0 (305) 8.0(203) 4.0 (102) | HM302-ND 51.49 43.58 40.47 | 1426V Fig. 18 - 1555 ABS Flame Retardant Watertight 
12.0 (305) 10.0(254) 4.0 (102) | HM303-ND 54.93 46.48 43.16 | 1426W Styled Lid Plastic Enclosures 
12.0(305) _6.0(152) _5.5 (140) _|HM304-ND 51.49 43.58 40.47 | 1426Y 2.6 (65) 2.6 (65) 1.6 (40) ]HM931-ND 6.97 5.81 4.98 | 1555BGY 
Fig. 13 - 1458 Low Profile Instrument Cases 3.5 (90) 3.5(90)  2.4(60) + |HM934-ND 8.64 7.20 6.17 | 1555EGY 
4.0(102)  4.0(102) 3.0(76) | HM334-ND 32.70 27.67 25.69 | 1458A3 is a i oF ee Beran ce HoH zee Teeey 
6.0(152)  4.0(102)  4.0(102)_ | HM335-ND 36.24 30.66 28.48 | 145884 ) -4 (60) : : : 
60152) 60152 3.0176) |HMa36-ND 3270 29767 2569 | 1458C3 47(120)  3.5(90)  2.4(60) |HIM935-ND 1051 8.76 7.52 | 1555FGY 
oe pate 7) : : ' : 47(120)  3.5(90)  3.2(80) |HIM936-ND 10.84 9.04 7.75 | 1555GGY 
6.0(152)  6.0(152)  4.0(102)_ | HM337-ND 33.77 28.58 26.54 | 1458C4 47(120) 47 (120) —24(60) |HMO4O-ND ORME mere aE a 
8.0 (203) 8.0203) 3.0(76) MN Pe cpu eae eas 47 (120) 4.7 (120) —-3.2(80) | HM941-ND 44.02 11.69 10.01 | 1555PGY 
Black an a bree 5 ne ee ete ae ou Pere Gray | §3(160)  3.5(90) —-2.4(60) | HIMg38-ND 12.69 10.58 9.08 | 1555JGY 
acl } .0 (203) 5.0 (127 : / 06 35. 58D5 : : ; : : 
8.0 (203) 10.0 (254)  3.0(76) |HM341-ND 42.78 36.21 33.62 | 145863 Fae Be i aen Hee ie We aaa ee 
8.0(203)  10.0(254) 4.0(102) | HM342-ND 45.21 38.26 35.54 | 145864 63 (160) 63,160) 88 (90) |HMB4@ND Sse. 1667) dasa acesey 
8.0(203)  10.0(254) 5.0(127) |HM343-ND 47.70 40.36 37.48 | 14585 71 (180) 47(120) 24 (60) |HMBS7-ND Gadi Maanottiea’ | deeeey 
10.0 (254) 8.0(203) 3.0 (76) | HM344-ND 45.21 38.26 35.54 | 145863 sadsty Aten asia) /HRRZnIT iach. 4846 AoaD | GEEY 
10.0 (254)  8.0(203)  4.0(102)_ | HM345-ND 49.02 41.49 38.53 | 145864 : Ne ¢ Hn : on een Peete at nee | eecuey 
10.0(254) _ 8.0(203) 5.0127) _ | HM346-ND. 46.32 39.20 36.40 | 145865 i en ; ‘ oN : ie son see ee ae teey 
Fig. 14 - 1401 Ventilated High Profile Cases (240) (160) Fi 2 aie Extruded Aluiii - - “ 
4.0(102)  6.0(152) 4.0(102) |HM287-ND 44.64 37.78 35.07 | 1401AAA Te a aegiiecd Blaion 2 
eve aoe, oe) Me oe ee |e samy ETSY are) even 8a 
8.0 (203) 10.0(254) 9.0 (229) | HMe90-ND ROOT SORA a7 /dagtC 47 (120) 2.1 (54) .91 (23) | HIM971-ND 11.99 10.15 8.80 | 145561201 
ot | 800203) 8.01003 } : : ; : 47 (120) 3.1 (78) 1.1 (27) | HIM890-ND 15.57 13.18 11.42 | 1455/1201 
d at 0 (203) 8.0 (203) Me BEG Se ML | ANI 47 (120) 3.1 (78) 1.7(43) |HIM972-ND 1612 13.64 11.82 | 1455K1201 
White | 10.0 (254)  12.0(305) 9.0 (229) | HM292-ND 75.53 63.91 59.36 | 1401G 47(120) 44 (103) 1.2.41) [HMS94-ND ieee". 450% 4448. | 1464001 
10.0 (254) 14.0(356) 6.5 (165) | HM293-ND 77.23 65.35 60.68 | 1401K ; : ; : ‘ : 
47 (120)  41(103) 2.1 (52) | HIM974-ND 17.98 15.22 13.18 | 1455N1201 
12.0 (305)  8.0(203) 9.0 (229) | HM294-ND 80.66 68.25 63.38 | 1401M 
140 oe 80 or 9.0 ion HM295-ND 8238 69.71 6473 | 1401N 63(160) 3.1 (78) 1.1(27) | HIM892-ND 17.41 14.74 12.77 | 1455/1601 
14.0 (356) 10.0 (254) 5.0 (127) _|HM296-ND 73.81 62.46 58.00 | 1401P Clear a i - ne is Me eS Ue oe a econ 
Fig. 15 - 1599 "T" Series Flame Retardant Styrene ABS Plastic Short Slope Console 6.3 (160) 4.4 (103) 2.1(52) | HIMg79-ND 90.22 1741 14.84 | 1455N1601 
3.4 (86) 6.7(170) 1.3 (33) | HM882-ND 13.46 11.22 10.36 | 1599ETSBK 6.3(160)  63(160) 1.2(31) |HIM992-ND 23.24 19.67 17.04 | 1455R1601 
Black 4.3 (109) 8.7 (221) 1.8 (46) | HM883-ND 17.48 14.57 13.45 | 1599HTSBK 6.3 (160) 6.3 (160) 2.1 (52) |HM903-ND 23.57 19.95 17.29 | 1455T1601 
5.5 (140) 8.7(221) 1.6 (41) | HM884-ND 16.16 13.47 12.44 | 1599KTSBK 8.7(220)  4.1(103) —1.2(31) _ |HM898-ND 22.98 19.45 16.85 | 145512201 
Fig. 15 - 1599 "T" Series Flame Retardant ABS Plastic Long Slope Console 8.7 (220) 4.1 (103) 2.1 (52) |HM981-ND 22.98 19.45 16.85 | 1455N2201 
Black | 8.7(221) _5.5(140) _1.6(41) | HM885-ND 16.16 13.47 12.44 | 1599KTLBK 8.7 (220) 6.3 (160) = 1.2 (31) | HM901-ND 25.98 21.98 19.05 | 1455R2201 
Fig. 15 - 1599 "T" Series Flame Retardant ABS Plastic Long Slope Console w/Battery Box 8.7 (220) 6.3 (160) = 2.1 (62) __| HM905-ND ue 22.44 19.45 | 145572201 
Black | 87 (221) 55(140) _1.6(41) | HM886-ND 2018 16.82 15.53 | 1599KTLBKBAT Fig. Bah ceria sci aga 
Fig. 16 - 1553 Soft-Sided Hand Held Enclosure 
3.2 (80) 2.1 (54) 91 (23) ]HM970-ND 8.96 7.59 658 | 1455C802 
Without Battery Compartment, 47(120)  2.1(54) —.91(23) | HM976-ND 9.28 7.86 6.81 | 1455C1202 
Black | 4O(117) — 3.1(79) 95 (24) | HM984-ND 6.40 5.34 4.93 | 1553BBK 47(120) 3.1(78) —1.4(27) | HM891-ND 11.74 9.94 8.61 | 145541202 
5.8(147) 3.5 (89) _—-98 (24) _ | HM916-ND 6.87 5.73 4.91 | 1553DBK 4.7120) 3.1(78) ~—*1.7 (43) |HM973-ND 12.28 10.40 9.01 | 1455K1202 
Fig. 16 — 1553 Soft-Sided Hand Held Enclosure 47 (120)  4.1(103) —1.2(31)_ |HM895-ND 14.08 11.92 10.33 | 1455L1202 
With Battery Compartment 47(120)  4.1(103) 2.1 (52) | HIM975-ND 14.08 11.92 10.33 | 1455N1202 
Black | 4:5(117) 3.1 (79) 95 (24) | HM915-ND 9.60 8.00 6.86 | 1553BBKBAT 6.3 (160) 3.1 (78) 1.1 (27) |HIM893-ND 13.57 11.50 9.96 | 1455J1602 
5.8(147) 3.5 (89) -98 (24) _ | HM917-ND 10.56 8.80 7.55 _| 1553DBKBAT Clear | 63(160) — 3.1(78) 1.7(43) | HIM978-ND 14.08 11.92 10.33 | 1455K1602 
Fig. 17 - 1554 ABS Flame Retardant Watertight 63(160)  4.1(103) —1.2(31) | HiM897-ND 16.31 13.81 11.96 | 1455L1602 
Flat Lid Plastic Enclosures 63(160)  63(160) —1.2(31) | HIM900-ND 18.19 15.39 13.35 | 1455R1602 
2.6 (65) 2.6 (65) 1.6 (40) |HM918-ND 6.97 5.81 4.98 | 1554BGY 6.3 (160) 6.3 (160) 2.1 (52) /HM904-ND 18.37 15.54 13.48 | 145571602 
3.5 (90) 3.5 (90) 2.4 (60) |HM920-ND 8.64 7.20 6.17 | 1554EGY 8.7 (220) 4.1 (103) 1.2 (31) | HM899-ND 19.06 16.13 13.99 | 1455L2202 
4.7 (120) 2.6 (65) 1.6(40) |HM983-ND 7.66 6.38 5.89 | 1554CGY 8.7 (220) 4.1 (103) 2.1 (52) )HM982-ND 19.06 16.13 13.99 | 1455N2202 
Gray | 4.7(120) 2.6 (65) 2.4(60) |HM919-ND 778 649 5.56 | 1554DGY 87 (220)  6.3(160) 1.231) _ | HM902-ND 21.19 17.93 15.54 | 1455R2202 
4,7 (120) 3.5 (90) 2.4(60) |HM921-ND 10.51 876 7.52 | 1554FGY 8.7 (220) 6.3 (160) 2.1 (62) _[HM906-ND 21.53 18.23 15.80 | 145572202 
4.7 (120) 3.5 (90) 3.2 (80) |HIM922-ND 10.84 9.04 7.75 | 1554GGY “With meuntin — : 
g shelf + With lid ground screw A Flanged Lid 
4.7 (120) 47 (120) 2.4 (60) _ | HM924-ND 13.12 10.94 9.38 | 1554NGY Dimension “C” does not include lid height § Battery Compartment 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 2043 


IM Bumpons® Protective Products Bumpons?® Protective Products — 
Resilient Rollstock 


With Bumpon resilient rollstock, you can customize non- 


Available in: White, Gray, Brown, Black. Dimensions in inches (mm). 


Dimension in Inch (mm) 


Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 skid feet, spacers or cushions that help protect from 
CO) & skidding and vibration. Help protect surfaces from marring, 
staining or abrasion with this high-performance cushioning 
W: .50 (12.70) W: .50 (12.70) W: .50 (12.70) W: .81 (20.57) material that can be die cut by a converter to fit virtually any 
H: .12 (3.05) Ht: .14 (3.56) Ht: .23 (5.84) Ht: .30 (7.62) shape or application. Adhesive options: Natural rubber, an 
effective solution for a wide variety of application and acrylic, 
Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 an excellent choice when there will be exposure to higher 
es © CO C» temperatures. 
SPECIFICATIONS: 
W: .63 (16.00) W: .44 (11.18) W: .50 (12.70) W: .44 (11.18) * Material: Pigmented polyurethane 
Ht: .31 (7.87) Ht: .20 (5.08) Ht: .14 (3.56) Ht: .20 (5.08) ¢ Hardness: Shore A 70 for SJ-5800, SJ-6000 and SJ-6200 
series. Shore A 36 for SJ-5900 series. 
Fig. 9 Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12 
2 _ 2 7 Dimension A Digi-Key Price 
Description Inch (mm) Part No. Each 
W: .88 (22.35) W: .81 (20.57) W: .40 (10.16) W: .75 (19.05) Clear, 72 Yard Roll 0.032 (0.8) SJ5632-NDe 1594.15 
Ht: .40 (10.16) Ht: .52 (13.21) Ht: .10 (2.54) Ht: .38 (9.65) Clear, 1 Linear Foot 0.032 (0.8) $J5632-1FT-NDe 11.86 
Clear, 36 Yard Roll 0.063 (1.6) $J5616-ND* 1001.48 
Digi-Key Clear, 1 Linear Foot 0.063 (1.6) $J5616-1FT-ND* 14.90 
Fig. | Part No.* Pricing Clear, 36 Yard Roll 0.126 (3.2) $J5608-ND» 1707.64 
1 $J5508-L]-ND 5.88/64 50.44/640 67.25/1,024 139.21/3,072 Clear, 1 Linear Foot 0.126 (3.2) SJ5608-1FT-NDe 25.41 
2 $J5012-(]-ND 5.50/56 47.12/560 70.69/1,008 146.32/3,024 Black, 72 Yard Roll 0.032 (0.8) SJ5832-ND 1175.19 
3 $J5518-L]-ND 10.17/64 87.13/640 116.17/1,024 240.48/3,072 Black, 1 Linear Foot 0.032 (0.8) $J5832-1FT-ND 8.74 
4 $J5523-(]-NDt 96/4 7.43/36 86.71/504 119.66/1,008 Black, 36 Yard Roll 0.063 (1.6) $J5816-ND 637.57 
5 $J5027-(1-ND 9.87/40 110.03/520 126.53/1,040 597.26/5,200 Black, 1 Linear Foot 0.063 (1.6) $J5816-1FT-ND 9.49 
6 $J5303-7-NDt 5.10/56 43.73/560 65.60/1,008 135.78/3,024 Black, 36 Yard Roll 0.126 (3.2) SJ5808-ND 1258.89 
7 | $J5312-7-NDt 5.50/56 47.12/560 70.69/1,008 146.32/3,024 Black, 1 Linear Foot 0.126 (3.2) Sibert END 18.73 
8 $J5003-L]-ND 5.10/56 43.73/560 65.60/1,008 135.78/3,024 Black, 36 Yard Roll 0.063 (1.6) $J5916-ND* 785.95 
9 $J5009-(]-ND 9.89/24 25.44/72 148.38/504 204.76/1,008 Black, 1 Linear Foot 0.063 (1.6) SJ5916-1FT-ND» 11.70 
10 | SJ5514-11-ND 2.25/4 17.38/36 202.77/504 279.83/1,008 Black, 36 Yard Roll 0.126 (3.2) SJ5908-ND» 1178.94 
11 | $J5007-0-ND 4.61/54 39.53/540 65.88/1,080 127.28/3,024 Blags 1 Enea root 0.126 (3.2) Stents eas 
12 | $J5017-C-ND 12.65/40 140.93/520 162.07/1,040 —-769.71/5,200 Black 18 YeruiHoll O:e52 (6:4) Seas eenee 
- - - ——_ - Black, 1 Linear Foot 0.252 (6.4) $J5904-1FT-NDe 25.85 
* Use numbers to designate color choice: 9—white, 8-gray, 1—brown (+ not available in brown), 0—black, in 


the LJ of each part number. t+ Transparent. * Acrylic Adhesive 


Scotch-Brite™ avi NEW! Cl 
: ! Clean-Walk Mats 
High Performance Cloth 2011 
Clean-Walk Unframed Mats (5830 Series) and Clean-Walk Framed Mats (5840 Series) are multi-sheeted adhesive systems 


2011 high performance cloth provides excellent dust, oil and water pickup with minimal linting. This is a versatile non- that remove dirt and contaminants from shoe soles, wheels and other passing objects on contact. The pads offer 30 or 60 
scratching tool to be used on a wide variety of substrates including stainless steel, chrome, enamel, painted surfaces, removable adhesive polyethylene sheets that lock dirt in place until discarded. The 5840 Series features a non-skid plastic 
plastics, glass, computer monitors, wood, marble and other delicate surfaces. It can be used dry or damp, with or without base that is ideal for carpeted areas. The 5830 Series is ideal for smooth floor surfaces such as concrete. 


cleaning chemicals. Applications: * Prevents contamination between high traffic production areas and office environments « Ideal for 
fabricated metal shops, machinery and electronics equipment operations, printing and publishing facilities, construction 


ae Digi-Key Price Each and remodeling projects, health care facilities, warehouses, office, commercial and government buildings. * For use in 
Description Part No. 1 5 10 25 clean room entrances 
Blue, High Performance Cloth, 32 x 36cm 3M2011B-ND 4.63 417 3.70 3.24 Siandard Sh DigeK Pri 
Red, High Performance Cloth, 32 x 36cm 3M2011R-ND 4.63 447 370 3.24 eeiate | innereeiee pau a oe Pee a 
White, High Performance Cloth, 32 x 36cm 3M2011W-ND. 4.63 4.17 3.70 3.24 e 18" x38" e aTvEs ND 149.73 
F x y . 
5830 Unframed — White 95" y 45” 30 3M6427-ND 264.29 
. Framed — White " i 3M6428-ND 124.72 
NEW! Scotch-Weld™ Potting 5840 | Framed — Black sdEokuiaial te 31M16429-ND 124.72 
Compound Adhesives and Appl icators 5842 Replacement Pads 30" x24 60 3M6430-ND 755.90 
Scotch-Weld Epoxy Potting Compound/Adhesive is a two-part, low viscosity epoxy resin system designed primarily 
for potting, sealing, and encapsulation of many electronic components and is available in clear or black. 0P270 is NEW! Scotch-Weld™ 
noncorrosive to copper and offers good thermal shock resistance and excellent retention of electrical insulation properties . 
under high humidity conditions. Hot Melt Bonding Systems 


Scotch-Weld Epoxy Adhesive is a high performance, two-part epoxy adhesive offering outstanding shear and peel F , 
adhesion, and very high levels of durability. DP-4XL has 5 to 6 hours of worklife. It will gain handling strength after 24 3M™ Scotch-Weld Hot Melt Adhesives and Applicators are advanced hand-held 
hours at room temperature 73°F (23°C) and fully cure at room temperature within several days. systems to help you improve productivity, lower cost, and minimize waste. 


Please see Digi-Key’s website for detailed specifications. Adhesives are 100% solids thermoplastic resins that become fluid when heated 


Digi-Key Price 3M and quickly wet the bonding surface. They cool, harden, and reach bond strength 
Description Part No. Each Part No. in seconds. 
Applicators and Accessories Adhesive Size Digi-Key Price 
Applicator for Duo-Pack, 50mL 3M6431-ND 50.52 9740 Description Dia. x Lenth (In.) Part No. Each 
Applicator for Duo-Pack, 200mL 3M6442-ND 332.87 EPX APPLICATOR-MANUAL-200 Applicators 
Applicator for Pneumatic, 50mL 3M6445-ND 365.27 EPX-50 Hot Melt Applicator TC 5/8 x2 3M6424-ND 112.99 
Applicator for Pneumatic, 200mL 3M6443-ND 826.09 EPX APPLICATOR-200ML Hot Melt Applicator TC with Quadtrack™ Converter 5/8 x8 3M6425-ND 132.54 
Applicator for Pneumatic, 400mL 3M6444-ND 918.34 EPX APPLICATOR-400ML Hot Melt Applicator EC 5/8 x8 3M6423-ND 397.57 
Mixing Nozzle for Duo-Pack, 50mL 3M6441-ND 1.70 DUO PACK NOZZLE - 50 EEC mre EES 
a ; ir . jiameter x | Digi-Key rice Eac! 
Mixing Nozzle for Duo-Pack, 200/400mL | 3M6440-ND 2.08 DUO PACK NOZZLE - 400 Description Length (In.) | Part No. 5 10 5 100 
Compound and Adhesives Adhesives 

Potting Compound - Clear - 50mL 3M6432-ND 11.58 DP-270-CLEAR Electrical potting, low viscosity, hi-temp. resistant 5/8x2 | 3M6414-ND 66 57 4B 35 
Potting Compound - Black - 50mL 3M6435-ND 11.58 DP-270-BLACK Hi-temp. resistant, non-corrosive, bonds polyolefins | 5/8 x8 3M6415-NDt 2.22 2.05 1.54 1.26 

5 x 7 a aang i Hi-temp. resistant, non-corrosive, bonds polyolefins | 5/8 x 2 3M6416-ND+ 62 53 40 33 
Potting Compound =\Glear = 200ml: SuER ent ak DP 2/0 LEAR 200M Temp. resistant, non-corrosive, bonds polyolefins 5/8 x 8 3M6417-ND 2.18 2.02 1.51 1.25 
Potting Compound - Black - 200mL 3M6437-ND 35.89 DP-270-BLACK-200ML Temp. resistant, non-corrosive, bonds polyolefins 5/8x2 | 3M6418-ND 63 55 (At 34 
Potting Compound - Clear - 400mL 3M6433-ND 59.23 DP-270-CLEAR-400ML Bonds a variety of plastics 5/8 x8 3M6419-ND 1.96 1.81 1.36 1.12 
Potting Compound - Black - 400mL 3M6436-ND 61.60 DP-270-BLACK-400ML Bonds a variety of plastics 5/8x2 | 3M6420-ND s7 4903780 

. - Hi-temp. resistant 5/8 x8 3M6421-ND 3.54 3.27 2.45 2.02 
Potting Compound - Black - Gallon Kit 3M6438-ND 517.66 DP-270-EPOXY BLACK Hi-temp. resistant 5/8 x2 3M6422-ND 1.06 94 69 56 
Epoxy Adhesive for Duo-Pack, Two-part | 3M6439-ND 13.54 DP-4XL + Meets UL 1410 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2044 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


SMI Foil, Electrical, and Speciality Tapes 


0 


Please see Digi-Key’s website for 
detailed specifications and diagrams. 


Dimensions Digi-Key Price Each 3M 

Description Width x Length | Part No. 1 5 Part No. 

NEW! Aluminum Foil Tape NEW! 
Aluminum Foil Tape, 2.8-mil, Acrylic Adhesive, Thermally Conductive, Heat and Light Reflective 1” x 60 yds. 3M5613-ND 20.93 17.94 425-1”X60YD-BULK 
Aluminum Foil Tape, 2.8-mil, Acrylic Adhesive, Thermally Conductive, Heat and Light Reflective 3” x 60 yds. 3M5614-ND 62.81 53.84 425-3"X60YD-BULK 
Aluminum Foil Tape, 2.8-mil, Acrylic Adhesive, Thermally Conductive, Heat and Light Reflective 2” x 60 yds. 3M5615-ND 63.77 54.66 427-2”X60YD. 
Aluminum Foil Tape, 2.0-mil, Silicone Adhesive, Thermally Conductive, Heat and Light Reflective 2” x 60 yds. 3M5616-ND 126.32 108.27 433-2"X60YD 
Aluminum Foil Tape, 2.0-mil, Silicone Adhesive, Thermally Conductive, Heat and Light Reflective 1” x 60 yds. 3M5617-ND 63.16 54.14 433-1"X60YD. 
Aluminum Foil Tape, 2.0-mil, Silicone Adhesive, Thermally Conductive, Heat and Light Reflective 2” x 60 yds. 3M5631-ND 150.15 128.70 433L-2”X60YD 
Aluminum Foil Tape, 2.0-mil, Silicone Adhesive, Thermally Conductive, Heat and Light Reflective 1” x 60 yds. 3M5632-ND 75.08 64.35 433L-1"X60YD 
Aluminum Foil Tape, 5.0-mil, Acrylic Adhesive, Thermally Conductive, Heat and Light Reflective 2” x 60 yds. 3M5633-ND 74.67 64.01 438 

Copper Foil Tape 
Copper Foil Tape, 1.4-mil, Conductive Acrylic Adhesive, For EMI Shielding and Static Charge Draining 1/4” x 18 yds. 3M1181A-ND 10.82 9.27 1181 TAPE (1/4) 
Copper Foil Tape, 1.4-mil, Conductive Acrylic Adhesive, For EMI Shielding and Static Charge Draining 1/2” x 18 yds. 3M1181B-ND 21.61 18.53 1181 TAPE (1/2) 
Copper Foil Tape, 1.4-mil, Conductive Acrylic Adhesive, For EMI Shielding and Static Charge Draining 1” x 18 yds. 3M1181C-ND 43.23 39.52 1181 TAPE (1) 
Double Coated Foam Tape 
Attachment Tape, .045”, Acrylic Plus Adhesive, High Performance, Black, Automotive Grade 1/2” x 20 yds. 3M6408-ND NEW! 31.13 = 06382 
Attachment Tape, .045”, Acrylic Plus Adhesive, High Performance, Black, Automotive Grade 7/8” x 20 yds. 3M6409-ND NEW! 47.29 = 06383 
Attachment Tape, .045”, Acrylic Plus Adhesive, High Performance, Black, Automotive Grade 1/2” x 5 yds. 3M6410-ND NEW! 9.92 = 06384 
Attachment Tape, .045”, Acrylic Plus Adhesive, High Performance, Black, Automotive Grade 1/4” x 20 yds. 3M6411-ND+ NEW! 17.83 = 06386 
Attachment Tape, .060”, Acrylic Plus Adhesive, High Performance, Black, Automotive Grade 7/8” x 10 yds. 3M6412-ND NEW! 34.53 = 06395 
Attachment Tape, .090”, Acrylic Plus Adhesive, High Performance, Gray, Automotive Grade 1/2” x 10 yds. 3M6413-ND NEW! 22.84 = 06394 
Double Coated Foam Tape, .125”, Pressure Sensitive Acrylic Adhesive, Off-White Urethane Foam 1/8” x 1” 3M4008-ND 55.89 = 4008 1” 
Double Coated Foam Tape, .062”, Pressure Sensitive Acrylic Adhesive, Off-White Urethane Foam 1/16" x 1" 3M40161-ND 37.61 = 4016 1” 
Double Coated Foam Tape, .062”, Pressure Sensitive Acrylic Adhesive, Neutral Urethane Foam 1/16" x 1” 3M4026-ND 32.32 = 4026 1” 
Double Coated Foam Tape, .125”, Pressure Sensitive Acrylic Adhesive, Black Vinyl Foam 1/8"x 1” 3M44081-ND 77.60 —_ 4408 1” 
Double Coated Foam Tape, .062”, Pressure Sensitive Acrylic Adhesive, Black Vinyl Foam 1/16” x 1” 3M44161B-ND 59.53 _ 4416 1” BLACK 
Double Coated Foam Tape, .062”, Pressure Sensitive Acrylic Adhesive, White Vinyl Foam 1/16" x1” 3M44161W-ND 59.53 — 4416 1” WHITE 
Double Coated Foam Tape, .045”, Pressure Sensitive VHB Acrylic Adhesive, White Acrylic Foam 1/2” x 36 yds. 3M5625-ND NEW! 54.57 46.77 4950-1/2"X36YD-SMPK 
Double Coated Foam Tape, .045”, Pressure Sensitive VHB Acrylic Adhesive, White Acrylic Foam 3/4” x 36 yds. 3M5626-ND NEW! 72.78 62.39 4950-3/4"X36YD-SMPK 
Double Coated Foam Tape, .045”, Pressure Sensitive VHB Acrylic Adhesive, White Acrylic Foam 1” x 36 yds. 3M5627-ND NEW! 90.91 77.93 4950-1"X36YD-SMPK 
Duct Tape 
Duct Tape Clean Remove, 12.6-mil, Slate Blue Polyethylene Film, Synthetic Rubber Adhesive 48mm x 54.8M 3M5630-ND NEW! 12.20 10.46 8979-BLUE-48MMX54.8M 
Duct Tape Industrial Grade, 10.7-mil, Black Polyethylene Film, Rubber Adhesive 2” x 60 yds. 3M69692B-ND 11.76 = 6969 2” BLACK 
Duct Tape Industrial Grade, 10.7-mil, Silver Polyethylene Film, Rubber Adhesive 2” x 60 yds. 3M69692S-ND 11.52 = 6969 2” SILVER 
Electrical Tape — Black 
Vinyl Mastic Pad, All-Weather Grade, 125-mil, Black Vinyl Film, Rubber Mastic 3-1/4" x 4-1/2" 3M11008-ND 3.62 _— 2200 (3-1/4"X4-1/2”) 
Electrical Tape, General Purpose, 7-mil, Black PVC, Flame-Retardant 3/4" x 66" 3M1700-ND 1.12/Roll = 1700 TEMFLEX 
Electrical Tape, Premium Grade, All-Weather, 7-mil, Black PVC, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66” 3M33+A-ND 5.70/Roll = 33+ SUPER (3/4”X66’) 
Electrical Tape, Premium Grade, All-Weather, 8.5-mil, Black PVC, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66" 3M88A-ND 6.42/Roll = 88 SUPER (3/4"X66’) 
Electrical Color Coding Tape — Colored 
Electrical Color Coding Tape, Red PVC, 7-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66" 3M35-RD-ND 5.30 = 35 RED (3/4"X66’) 
Electrical Color Coding Tape, Orange PVC, 7-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66” 3M35-OR-ND 5.30 = 35 ORANGE (3/4”X66’) 
Electrical Color Coding Tape, Yellow PVC, 7-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66" 3M35-YL-ND 5.30 = 35 YELLOW (3/4"X66’) 
Electrical Color Coding Tape, Green PVC, 7-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66” 3M35-GN-ND. 5.30 = 35 GREEN (3/4”X66’) 
Electrical Color Coding Tape, Blue PVC, 7-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66" 3M35-BL-ND 5.30 = 35 BLUE (3/4"X66’) 
Electrical Color Coding Tape, Violet PVC, 7-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66” 3M35-VL-ND 5.30 = 35 VIOLET (3/4"X66’) 
Electrical Color Coding Tape, Gray PVC, 7-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66" 3M35-GY-ND 5.30 = 35 GRAY (3/4"X66') 
Electrical Color Coding Tape, White PVC, 7-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66" 3M35-WH-ND. 5.30 _ 35 WHITE (3/4”X66’) 
NEW! Glass and Aluminum/Glass Cloth Tape NEW! 
Glass Cloth Tape, White, 5.4-mil, Silicone Adhesive, High Tensil Strength, General Purpose 1” x 60 yds. 3M5609-ND 60.83 52.14 361-1"X60YD 
Glass Cloth Tape, White, 5.4-mil, Silicone Adhesive, High Tensil Strength, General Purpose 2” x 60 yds. 3M5610-ND 121.68 104.30 361-2”X60YD 
Aluminum/Glass Cloth Tape, 7.3-mil, Silicone Adhesive, Flame/Tear/Puncture-Resistant 1” x 36 yds. 3M5611-ND 97.34 83.43 363-1"X36YD 
Aluminum/Glass Cloth Tape, 7.3-mil, Silicone Adhesive, Flame/Tear/Puncture-Resistant 2” x 36 yds. 3M5612-ND 194.69 166.88 363-2"X36YD 
High Temperature Tape 

High Temperature Kapton Tape, 2.7-mil, Amber KAPTON Polyimide Film, Silicone Adhesive 1/2” x 36 yds. 3M541312-ND 25.84 = 5413 1/2” 
High Temperature Kapton Tape, 2.7-mil, Amber KAPTON Polyimide Film, Silicone Adhesive 3/4” x 36 yds. 3M541334-ND 38.77 = 5413 3/4” 
Wave Solder Tape, Low Static, 2.7-mil, Amber Polyimide Film, Silicone Adhesive 1/2” x 36 yds. 3M591912-ND 27.84 = 5419 1/2” 
Wave Solder Tape, Low Static, 2.7-mil, Amber Polyimide Film, Silicone Adhesive 3/4” x 36 yds. 3M591934-ND 39.77 = 5419 3/4” 
Wave Solder Tape, Water-Soluble, PVA Film Backing, Water-soluble Synthetic Adhesive 1/2” x 36 yds. 3M541412-ND 26.31 =. 5414 1/2” 
Wave Solder Tape, Water-Soluble, PVA Film Backing, Water-soluble Synthetic Adhesive 3/4” x 36 yds. 3M541434-ND 41.43 = 5414 3/4” 

ScotchCode™ Wire Marker Tape 
“0” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #’s 0.215” x 96” SDR-0-ND* 2.78 = SDR-O 
“4” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #’s 0.215” x 96” SDR-1-ND* 2.78 _ SDR-1 
“2” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #’s 0.215” x 96” SDR-2-ND* 2.78 = SDR-2 
“3” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #’s 0.215” x 96” 2.78 _ SDR-3 
“4” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #’s 0.215” x 96” SDR-4-ND* 2.78 _ SDR-4 
“5” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #’s 0.215” x 96” SDR-5-ND* 2.78 = SDR-5 
“6” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #’s 0.215” x 96” SDR-6-ND* 2.78 = SDR-6 
“7” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #’s 0.215” x 96” SDR-7-ND* 2.78 _ SDR-7 
“8” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #’s 0.215” x 96” 2.78 —_ SDR-8 
“9” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #’s 0.215” x 96” SDR-9-ND* 2.78 = SDR-9 
Black ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-BK-ND* 2.78 = SDR-BK 
Brown ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-BN-ND* 2.78 — SDR-BN 
Red ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-RD-ND* 2.78 —_ SDR-RD 
Orange ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-OR-ND* 2.78 = SDR-OR 
Yellow ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-YL-ND* 2.78 —_ SDR-YL 
Green ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-GN-ND* 2.78 = SDR-GN 
Blue ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-BL-ND* 2.78 = SDR-BL 
Violet ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-VL-ND* 2.78 = SDR-VL. 
Gray ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-GY-ND* 2.78 = SDR-GY 
White ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-WH-ND* 2.78 — SDR-WH 
ScotchCode SDR Wire Marker Tape Dispenser With 0-9 Wire Marker Tapes = STD-0-9-ND 38.96 =. STD-0-9 
ScotchCode SDR Wire Marker Tape Dispenser With 10 Colored Wire Marker Tapes = STD-C-ND 38.96 = STD-C 
ScotchCode SDR Wire Marker Tape Dispenser (no tape included) = STD-ND 12.79 = STD 

Speciality Tape 

Sound Dampening Tape, Aluminum, 10-mil, Pressure-Sensitive VEP Acrylic Adhesive 2” x 36 yds. 3M5608-ND NEW! 83.81 71.84 2552-2"X36YD 
Linerless Rubber Splicing Tape, 30-mil, Self-Bonding, Black Ethylene Rubber 3/4” x 30° 3M130C-ND 14.70 = 130C (3/4"X30') 
Self-Fusing Electrical Tape, 12-mil, Blue/Gray Silicone Rubber, Easy Tear - Easy Strip Liner 1”x 30’ 3M70-ND 45.74 40.03/10 70 (1”X30') 
Reflective Tape, 2-mil, Low Emissivity, Silver Metallic Polyester, Pressure-Sensitive Acrylic Adhesive 1” x 72 yds. 3M5629-ND NEW! 85.70 73.46 8437-1"X72YD 
Chemical and Solvent Resistant Tape, 2.7-mil, Cream Polyester Film, Rubber Adhesive 1” x 72 yds. 3M85401-ND 15.41 = 854 (1”) 
Chemical and Solvent Resistant Tape, 2.7-mil, Cream Polyester Film, Rubber Adhesive 2” x 72 yds. 3M85402-ND 30.82 = 854 (2”) 
Electrically Conductive Transfer Tape, 2-mil, Pressure-Sensitive Conductive Adhesive 1/2” x 36 yds. 3M970312-ND 65.52 _ 9703 (1/2”) 

NEW! Safety/Marking Tape NEW! 
Black Marking Tape, Premium Performance, Conformable, 5.2-mil, Rubber Adhesive 2” x 36 yds. 3M5619-ND 26.04 22.32 471-BLACK-2”X36YD-BULK 
Red Marking Tape, Premium Performance, Conformable, 5.2-mil, Rubber Adhesive 2” x 36 yds. 3M5618-ND 26.04 22.32 471-RED-2”X36YD-BULK 
Orange Marking Tape, Premium Performance, Conformable, 5.2-mil, Rubber Adhesive 2” x 36 yds. 3M5623-ND 26.04 22.32 471-ORANGE-2"X36YD-BULK 
Yellow Marking Tape, Premium Performance, Conformable, 5.2-mil, Rubber Adhesive 2” x 36 yds. 3M5621-ND 26.04 22.32 471-YELLOW-2”X36YD-BULK 
Green Marking Tape, Premium Performance, Conformable, 5.2-mil, Rubber Adhesive 2” x 36 yds. 3M5624-ND 26.04 22.32 471-GREEN-2"X36Y D-BULK 
Blue Marking Tape, Premium Performance, Conformable, 5.2-mil, Rubber Adhesive 2” x 36 yds. 3M5620-ND 26.04 22.32 471-BLUE-2”X36YD-BULK 
White Marking Tape, Premium Performance, Conformable, 5.2-mil, Rubber Adhesive 2” x 36 yds. 3M5622-ND 26.04 22.32 471-WHITE-2”X36YD-BULK 
Color Coding Tape Assortment, 1 each - Black, Red, Yellow, Green, Blue, White 1” x 36 yds. 3M5634-ND 7.14 6.12 764 
Safety Tape, Black and Yellow Diagonal Striped, 5.4-mil, Vinyl backing, Rubber Adhesive 2” x 36 yds. 3M5628-ND 36.61 31.38 5702-2”X36YD 


+ Recommended for wheel flares or other less demanding applications due to a narrower width. 


* Refill Rolls 8 Feet (2.44 Meters) in Length 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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. x . a yee 
3M Fastening Systems > Adjustable 
Woven Nylon, Richco i i 
Scotchmate™ Hook and Loop Strip With ite Kwik Klip 
Fastening Systems Loops Woven Nylon +4 sizes adjust to any holding diameter from 5/16" to 1" (7.9- Pen 
. Strip With 25.4mm) * Locks securely, easily reopened for routing changes. ie ot 
When the two sides of a Scotch-mate £3 i . ale i : Typical Release a 
Hook and Loop Fastener are pressed Adhésive Hooks Adhesive back » Material: Nylon 6/6 * Color: Natural Tab Locaticn leg sit 
together, hundreds of tiny stiff hooks 
mesh with a surface of pliable loops. Note: X in Part No. = Yards Dia. Dimensions a ae : 
Simply press together to fasten and pull Width Digi-Key Pricing Range (mm) Digi-Key Pricing Richco 
apart to open and you can do it thou- In. (mm) Part No. 1 10 25 50 (mm) A B Cc D Part No. 10 100 500 | PartNo 
sands of times during the life of your Plain-Backed / Black 787-1016 | 2540 19.05 2210 10.16 | RP309-ND 7.39 61.61 246.44 | AKKL-3140A-RT 
product. Depending on ihe application, 5/8 (15.88) | SJ340158B-X-NDF 1.01 807 12.61 15.14 11.68-14.22 | 31.75 19.05 27.69 10.16 | RP310-ND 9.24 77.03 308.10 | AKKL-4756A-RT 
select either plain-backed or adhesive- | Fp (4598) | Si340258B-X-ND* 1.01 807 1261 1514 14.48-19.05 | 38.10 19.05 31.75 12.70 | RP311-ND 12.74 106.21 424.82 | AKKL-S775A-RT 
backed versions. Plain-backed versions 22.10-25.40 | 50.80 25.40 44.45 12.70 | RP312-ND 14.42 120.20 480.80 | AKKL-8710A-RT 
are easily sewn or stapled in place. 1 (25.40) $J340110B-X-NDt 1.44 11.51 17.99 21.59 
Adhesive-backed fasteners are available 1 (25.40) $J34021 OB-X-ND* 1.44 11.51 17.99 21.59 
for bonding to bare or painted metal, Plaln-Backed / White . Fig. 2 
many plastics including plasticized vinyl, | 9/8(15.88) | SJS401S8W-X-NDT 1.09 870 1360 1632 Tie Holders ; ; 
plus wood, glass and more. 5/8 (15.88) $J340258W-X-ND* 90 7.20 11.25 13.50 : + Ramp feature allows ties to pass through easily * 4-way 
Plain, standard sew on: * Wash or dry 1 (25.40) $J340110W-X-NDT 144. 11.51 17.99 21.59 Fig. 1 entry * Material: Nylon 6/6, Adhesive, UV Stabilized Nylon 
clean’ » Operating Temp.: Up to 250°F 1(25.40) | SU340210W-X-ND* 1.44 11.51 17.99 21.59 *Multi-directional * Material: Nylon 6/6, Uy | 6 
(121°C) continuous * Features: Tailored Adhesive-Backed Stabilized Nylon 6/6 
appearance for garments 5/8 (15.88) | SJ352758B-X-NDt 4.93 39.46 61.66 65.61 yee ¢ r = oe os inole fer 
Pressure sensitive rubber adhesive: |_£/8(15.88) | SJ952658B-X-ND* 4.79 38.34 59.90 63.73 r 79 > deck TAX 457 Dia tet aan 
Features: General purpose adhesion 1 (25.40) SIS5Z710B-XNDE 8.99 47.94 74.91 79.71 4 iO thick tape Ff Ta B|d Be er ate 
to most smooth surfaces * Operating 1 (25.40) $J352610B-X-ND 5.99 47.94 74.91 79.71 | Typical release | JEN #8 screw double adhesive tape 
Temp.: -20°F ~ 120°F (-29°C ~ 49°C) *Hook + Loop tab location © 3.81-2 Pls with release tab 
Digi-Key Digi-Key Dimensions (mm) Tensile 
Dual Lock™ Reclosable Fastening Systems eal ine ai ; + es an ae ae 
When these fasteners are pressed together, hundreds of mushroom-shaped stems RP302-ND Be tN aoa aoa aaa TH 128 ea 39 
interlock with one another. An audible snap announces that the fastener is locked. RP303-ND RP307-ND 38.10 38.10 10.92 762 2.03 “44.79. 
Compared to hook and loop fasteners, you get improved tensile strength with five RP304-ND path 50.80 50.80 10.92 762 2.03 44.79 
times more holding power. Open and close hundreds of times during the life of — Polyoletin-“ - - - - = - 
your product. Plain-backed versions can be easily sewn, stapled or ultrasonically strip i “Liner — = 5 
bonded in place. Adhesive-backed versions are available for bonding to bare or Adhesive 7 DiniKey Bnicing Richco 
painted metal, many plastics including plasticized vinyl, plus wood, glass and more. P| Fig. Part No. 10 100 500 Part No. 
For easy opening applications, you can mate Type 250 with Type 170. For medium ‘Adhésive ~~ Nylon 
opening, you can mate Type 170 with Type 400 or Type 250 with itself. For greater 1 RP301-ND 4.02 33.48 133.92 FTH-5A-01A-RT. 
holding power with limited openings, you can mate Type 250 with Type 400 or 1 RP302-ND 5.03 41.95 167.78 FTH-7-01A-RT 
mate Type 170 with Scotchmate Loop Products. Plain-Backed: Sew on or staple. : . 2 RP303-ND 12.16 101.37 405.48 FTH-8-01A-RT 
Wash or dry clean. * Operating temp.: -20°F ~ 200°F (-29°C ~ 93°C) Pressure Sensitive Rubber Adhesive: General pur- 2 RP304-ND 15.14 126.20 504.80 FTH-10-01A-RT 
pose. Bonds Ho most surfaces * Coerating temperature on ~ 120°F (29 C ~ an C) contigs. Pressure Sensitive Ultra Violet - Exterior or Outdoor Use (Black) 
ery High Bond Scotch™ ™ Acrylic Adhesive: High performance for aircraft, automotive, business equipment, = Sey e 
electronics. Resists harsh wet/dry, hot/cold cycles. * Operating Temperature: -20°F ~ 158°F (-29°C ~ 70°C) continuous : Resta Ne ais sea ne ba ee Ua 
. 2 RP307-ND 14.15 117.95 471.78 FTH-8-01A-RT-UVB 
Note: X in Part No. = Yards 
Width Digi-Key Pricing 
In. (mm) Type Part No. 1 10 25 50 
Plain-Backed / Black LEDS pacers 
3 er a Sit aoe ae ae ote eat * Spaces LED from surface of board » Easily installed by hand * Insulates and spaces leads « Slots and holes for choice 
5 1370 170 $)344212-X-ND 581 46.50 72:66 7731 of mount ¢ Material for LEDS1E and LEDS2E: Nylon 6/6 « Color: Natural 
1 (12.70) 250 $J344010-X-ND 11.46 91.68 743.25 177.90 Fig. 1 ; Fig. 2 ia o6o 
1 (25.40) 400 $J344110-X-ND 9.69 77.50 121.10 128.85 TA ] 203 | = T-1-3/4 in a 
1 (25.40) 170 $J344210-X-ND 9.69 77.50 121.10 128.85 + 1.02 \ T 
Plain-Backed / Clear A 1.02 A 1.6 3.0 
5 (12.70) 250 $J346012-X-ND 6.82 54.56 85.25 90.71 | n 1.02 
1 (25.40) 250 $J346010-X-ND 11.25 89.98 140.60 149.60 03.56_| L ¢ 1.52 bth | YS 
Adhesive-Backed / Black . 127-1} 7 07 
5 (12.70) 250 $J354012-X-ND 6.88 55.02 85.96 103.16 
5 (12.70) 400 $J354112-X-ND 6.62 52.93 82.70 87.99 é Dim. A Digi-Key Pricing Richco 
5 (12.70) 170 $J354212-X-ND 6.62 52.93 82.70 87.99 Fig. (mm) Part No. 10 100 500 Part No. 
1 (25.40) 250 $J354010-X-ND 11.36 90.84 141.94 170.33 4.57 RP500-ND 3.39 28.25 113.00 LEDS1E-3-01 
1 (25.40) 400 $J354110-X-ND 11.02 88.18 137.79 146.61 6.35 RP501-ND 3.58 29.85 119.40 LEDS1E-4-01 
1 (25.40) 170 $J354210-X-ND. 11.02 88.18 137.79 146.61 1 en REN ne aa ee ene 
VHB Adhesive Back / Black 5 ri a ‘ b ae 
B (12.70) 250 $355012-X-ND 9.70 77.62 721.28 729.04 ben pea 18 pee ee HepSete ot 
5 (12.70) 400 $J355112-X-ND 9.51 76.10 118.90 126.51 ; z : : ’ i 
5 (12.70) 170 $J355212-X-ND 9.70 77.62 121.28 129.04 6.35 RP506-ND 4.48 37.34 149.34 LEDS2E-4-01 
1 (25.40) 250 $J355010-X-ND 16.17 129.33 202.08 242.49 2 tee Hae i Taha 
1 (25.40) 400 $J355110-X-ND 15.85 126.80 198.13 202.09 1905 RP509-ND 501 4175 467.00 LEDS2E-12-01 
1 (25.40) 170 $J355210-X-ND. 16.17 129.33 202.08 206.12 ~ ~ - - 
VHB Adhesive Back / Clear 
5 (12.70) 250 $J356012-X-ND 11.14 89.12 139.25 148.16 ay 
1 (25.40) 250 $J356010-X-ND 18.57 148.58 232.15 236.79 Hole G rom met —— 7 
; ; BP, TYP. a 
MiniPack assorted 3M Fastening Systems that contain 4.9 yard rolls of mating fasteners * Installs instantly * Material: Flexible vinyl * Color: Black b ie L 
-lLP 
Digi-Key Price Each = 7 a aT 5 
ees Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Richco 
Destinhion Levu u i ie D P 0D T Part No. 10100 500__| Part No 
Hook and Loop 3.05 | 4.57 | 1.52 7.87 6.35 RP450-ND 148 1230 49.20 | HG-2 
Black, 1”, Sew-on MP-3401/02B-ND 19.27 16.52 14.87 3.81 6.35 | 1.52 9.40 6.35 RP451-ND 1.52 12.69 50.74 | HG-2.5 
rod eae 4.57 7.87 76 10.92 4.57 RP452-ND 1.67 13.92 55.68 | HG-3 
White, 1”, Sew-on_ ESSOUOE MAND HB2t: = MBEAN! 533 | 787| 152 | to92 | 5.33 RP453-ND 186 ©1552 © «62.08 | HG-35 
Black, 1”, Adhesive MP-3526/27B-ND 37.14 31.83 28.65 6.35 9.40 | 2.29 14.22 7.11 RP454-ND 2.05 17.10 68.38 | HG-4 
ite 4° A x a 9.40 | 12.70] 1.52 17.27 Tat RP455-ND 3.42 28.49 113.94 | HG-6 
White, 1 Adhesive _ [EM isse2627EN S714 31.83 28.65 14.22 | 1727 | 152 | 2210 | 457 RP456-ND 433 36.09 144.36 | HG-9 
Dual Lock 17.27 | 19.05 | 152 | 23.62 4.57 RP457-ND 479 39.88 _-159.50_| HG-11 
Black, 1”, Adhesive MP-3541/42B-ND 55.11 47.24 42.52 
Black, 1”, High Bond | MP-3551/52B-ND 77.41 66.09 59.49 ; 
. . = Fig. 1 <M 
Liquid Tight Grommet "1 7A%. 
iai + Provides dust and watertight seal * Conforms to IP67 standards * D 
Rigid Backed Dual Lock « Provides light strain relief * Fits a variety of cable sizes NN 
Type 400 Dual Lock Fasteners on a rigid back with recessed mounting hole. =k 
Hole Digi-Key Pricing Fane! Pane! pauls eremeetami)._ CORE Pee eck 
Si Si Part No. 1 50 400 ole ic! ize im. (mm igi-Key rice Each | Richco 
ae ee Geb Fig./Color| Matt |(mm)| (mm) | (mm) | DL PartNo. 10 100 | Part No. 
20.6 Diameter | 4.1mm Soe 28 11.00 16.50 1 | Black | RMS -153 | 12.5 | 0.5-2.0| 3.0-5.0 |19.8 17.0 7.1|RP740-ND 92 .77|L1G-199017 
14.3 Diameter] 4.1mm_|_SJ3465-ND 40 16.00 24.00 16.0 ] 1.0-4.0] 5.0-7.0 [21.0 189 62|RP741-ND 214 1.43] LTG-39897 
14 19.0 | 1.0-4.0) 7.0-10.0 | 23.9 19.6 6.1|RP742-ND 71 47 | LTG-34715 
38.1 Square | 42mm aia eee ers aie 2 | Gray | RMS-125 | 93°9 | 110-40 | 10.0-140|279 229 66|RP743-ND 3.01 201 | LTG-34716 
38.1 Square | 3.6mm | Sd8261-ND 327.00 40.50 29.0 | 1.04.0 | 14.0-20.0 [35.8 24.4 6.6 | RP744-ND 3.55 2.37 | LTG-43021 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Locking Circuit 


- Fits ©3.96 hole 


Strain Relief Bushings 


SS 
Za i 
-) in 1.59 nom. 
Richco ry Oe" n i 
Board Supports 7) 1, (SRB-D/F/R Series) 
a ; Mounting Bushing Dimensions 
* Both ends lock by hand; no tools required i ik * Bushing eliminates strain and wear Holes 58+ |-D-| 
St di dable qri iy Peas on wires and cords —— 1 
: aries ropon ea 5:09! an Fits @4.75 hole ¢ Withstands temperatures to 150°F ie aa 
jaterial: Nylon 6/6 14.30 in 1.59 nom. (65°C) A Cc |) 
* Color: Natural pg * Material: Nylon 6/6, RMS-40 syle A Style B A eal EF 
* Color: Black 
Dim. A Digi-Key Pricing Richco 
(mm) Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Digi-Key Appromiwire Mntg. Hole (mm) Dimensions (mm) 
4.57 RP425-ND 2.19 18.24 72.96 109.44 LCBS-3 Part No. Size (mm) Style A Style B c D E Ee 
6.35 RP426-ND 2.33 19.41 77.62 116.43 LCBS-4 RP460-ND 3.05 x 5.59 11.10 10.03 11.68 10.41 4.06 1.57 
9.40 RP428-ND 2.45 20.38 81.50 122.25 LCBS-6 279 x 533 
10.92 RP429-ND 2.54 21.20 84.78 127.17 LCBS-7 URSIN) 229 x 4.57 9.52 8.76 10.79 «10.41 3.84 1.57 
12.70 RP430-ND 2.63 21.92 87.66 131.49 LCBS-8 4.09 x 7.62 73.08 
15.75 RP431-ND 2.81 23.44 93.76 140.64 LCBS-10 RP462-ND 381x711 12.70 11.81 14.48 12.70 4.34 2.54 
19.05 RP432-ND 3.00 24.99 99.96 149.94 LCBS-12 4.06 x 9.40 
25.40 RP434-ND 3.37 28.10 112.40 168.60 LCBS-16 
RP463-ND nea 14.27 13.46 15.49 15.24 610 3.30 
5.08 x 9.40 
4.57 x 8.89 
Wire Saddl SEDeT it 
Ire va e RP464-ND 3.81 x 7.11 12.70 11.58 13.84 10.19 361 1.80 
Wire Saddles are ideal for routing wires or optical fiber. Wires can be easily inserted into the top side of the 406 7.62 12.70 
saddle to protect them from abrasion. The “micro” is ideal for low profile applications and takes up very little 638 13-08 
real estate. RP465-ND 7:37 73.08 11.81 14.22 10.92 4.19 2.54 
The MOFNSA is designed to snap into a .125” diameter hole in a .093” thick panel for applications that 6.86 12.70 
require a thicker board than the standard 1/16” board. 8.25 
* 16.66 
Micro MOFNSA RP466-ND 768 14.48 1845 1727 698 3.18 
1.9 7A, 43 32 338 17.45 
aioe ee 
86 FF * Maximum Panel Thickness 
Digi-Key Pricing Richco 
ad fl Part No. 25 100 1,000 5,000 Part No. 
9 To snap-lock in a @.125" RP460-ND 3.15 10.79 64.73 52.15/M SRB-D-3 
To snap-lock (3.15) hole in a .093" (2.36) RP461-ND 10.54 36.12 216.72 174.58/M SRB-F-2 
ina@.070"(1-78) hole nom. thick panel RP462-ND 4.00 13.73 82.37 66.36/M | SRB-F-4 
RP463-ND 12.72 43.60 261.61 210.75/M SRB-F-5 
Hole Dim Panel Thick. Digi-Key Pricing Richco RP464-ND 3.47 11.89 71.35 57.48/M SRB-F-7 
Inch (mm) Inch (mm) Part No. 10 100 500 Part No. RP465-ND 3.47 11.89 71.35 57.48/M SRB-R-5 
~ > RP466-ND 7.93 27.20 163.19 131.46/M SRB-R-6 
Standon Micro Wire Saddle: RPSRPL-ND SAB Pincher 100. ..svssseenesnrnn $95.43/1_ | SRPL-2 
.070 (1.75) .062 (1.57) RP738-ND 3.12 26.01 104.04 SMWS-1-01 
-070 (1.75) .093 (2.36) RP739-ND 3.12 26.01 104.04 SMWS1-1-01 
eat ener i >A csi 
Mini Optical Fiber Network Saddle - ype a 1 Ie h.02: 
: c 
-125 (3.18) 093 (2.36) RP737-ND 2.49 20.77 83.06 MOFNSA-2-01 : oe 
25.40 |; 
Cable Clamps Jevosie?”— Zpeatnaean 
i H esive Tape Tab Location 
. ; (CFCC Series) Pe 3.75 Long 
Twist-Lok (TL Series) * Designed for routing flat ribbon cable * Serrated grip to prevent slippage » Adhesive backing for quick 
7 . mount in any direction * Material: Noryl-White, RMS-05; PVC-Gray RMS-04 
* Twist to secure wire bundles A 
+ Material: Nylon 6/6, RMS-01 Digi-Key Dimensions (mm) 
* Color: Natural B- 1 Part No. A B c Material 
RP391-ND 14.27 12.45 4.57 Noryl (White) 
“A” Overall “B” Wire Digi-Key Pricing Richco RP392-ND 14.27 10.16 6.35 Noryl (White) 
Hat. (mm) Bundle Dia. (mm) Part No. 25 100 1,000 | Part No. RP393-ND 26.97 22.35 6.35 Noryl (White) 
RP394-ND 26.97 22.35 6.35 Rigid PVC (Gray) 
22.86 5.08-7.62 RP600-ND 2.67 9.14 54.83 TL-250 
26.16 7.62-10.16 RP601-ND 2.85 9.77 58.64 | TL-350 = = . 
30.48 10.16-12.70 RP602-ND 3.07 10.54 63.22 TL-450 Digi-Key Pricing Richco 
33.78 13.97-16.51 RP603-ND 321 11.00 65.99 | TL-600 RartiNo: 25 100) 1,000 Bertin 
39.37 17.78-20.32 RP604-ND 3.73 12.78 76.68 TL-750 RP391-ND 11.89 40.76 244.58 CFCC-3-05A-RT 
43.18 Max. 25.40 RP605-ND 383 1314 78.84 | TL-950 Bese NS 1208 oe oiee Coca g wea ur 
aX. 201 el : ‘ : RP393-ND 18.83 4.56 387.36 CFCC-8-05A-RT 
55.63 Max. 30.23 RP606-ND 5.19 17.80 106.78 TL-1125 RP394-ND 14.53 ees 298.80 CFCC-8-04A-RT 
68.07 Max. 36.58 RP607-ND 6.18 21.18 127.08 TL-1375 
74.42 Max. 39.62 RP608-ND 7.67 26.29 157.75 TL-1500 
87.63 Max. 45.97 RP609-ND 8.13 27.88 167.29 TL-1750 
Cable Cl Seer 
abie Clamps 5 (03.18 for 
5 / i N1 only) t 
Kurly-Lok On (series) = LL) 
7 f 
* Material: Nylon 6/6, RMS-01 * Colors: Natural and Black (1.14 for N14 only) L E a] +5.56 
Base (KLB Series) 
S Dim. (mm) Digi-Key Pricing Richco 
* Adhesive backing, RMS-15 2.035 Typical, Description D E Part No. 25 100 1,000 | PartNo. 
* Material: Nylon 6/6, RMS-01 76 Thick Tab Location Black, RMS-49 1.60 6.86 | RP322-ND 1.66 5.69 34.16 
* Color: Natural Double Adhesive Tepe: Black, RMS-49 3.18 8.33 | RP323-ND 1.69 5.81 34.85 
Black, RMS-49 4.78 9.91 RP324-ND 1.94 6.67 40.00 
“A” Overall “B” Wire Digi-Key Pricing Richco Black, RMS-49 6.35 10.69 RP325-ND 2.02 6.93 41.58 
Height (mm) Bundle (mm) Part No. 25 100 1,000 Part No. Black, RMS-49 7.95 11.51 RP326-ND 2.04 7.00 42.01 
27.18 7.62-10.16 RP610-ND 12.04 41.27 247.61 | KLB-350A-RT Becks ee er ead aa BG oe oe 
31.24 10.16-12.70 RP611-ND 13.31 45.63 273.78 KLB-450A-RT Black. RMS-49 12.70 14.27 RP329-ND 2.33 7.98 47.88 N-8-BK 
40.13 17.78-20.32 RP612-ND 13.99 47.95 287.71 KLB-750A-RT Natural, RMS-01 1.60 6.86 RP314-ND 1.85 6.33 37.98 NA 
Natural, RMS-01 3.18 8.33 RP315-ND 1.88 6.46 38.74 N-2 
Natural, RMS-01 4.78 9.91 RP316-ND 2.16 7.40 44.42 N-3 
Wi Cc d Kli a Natural, RMS-01 6.35 10.69 RP317-ND 2.24 7.69 46.15 N-4 
Ire Cor Ip (WCK Series) Natural, RMS-01 795 11.51 | RP318-ND 227° 779 «46.73 | NS 
Natural, RMS-01 9.52 12.29 RP319-ND 2.46 8.45 50.69 N-6.173 
* Adhesive backing for -— A— 4 Hole Dimensions (mm) Natural, RMS-01 11.13 11.99 RP320-ND 2.56 8.77 52.60 N-7 
quick mounting a Dia. A B c D Natural, RMS-01 12.70 14.27 | RP321-ND 2.58 8.86 53.17 N-8 
* Material: Nylon 6/6, ttf i as 4.57 | 16.00 15.75 7.87 4.06 
RMS-01 I | P  Kieswe tain [11.43 [25.15 25.15 11.94 7.11 
s Release Tab 18.29 | 25.40 25.40 12.70 13.46 + 4 
* Color: Natural Hanking Ties 25 (6.35) A | 
Digi-Key Pricing Richco * Wrap electrical cords for shipping and packaging 
Description Part No. 25 100 1,000 Part No. ¢ Material: Polyethylene * Color: Natural | B 
4.57mm. Dia., with Tape RP617-ND 13.81. 45.65 273.89 | WCK-180-01A-RT mainunae pinension 
11.43mm. Dia., with Tape RP618-ND 23.37 80.13 480.78 WCK-460-01A-RT Diameter Inch (mm) Digi-Key Price Per Package Richco 
18.29mm. Dia., with Tape RP619-ND 29.06 99.64 597.82 WCK-720-01A-RT Inch (mm) A B Part No. 100 1,000 Part No. 
: Zi -9 (22.86) 3.2 (81.28) 3.9 (99.06) RP701-ND 21.38 128.30 HT-3.9 
18.29mm. Dia., without Tape | RP622-ND 11.87 38.26 = 329.83 | WCK-720-01 14(35.56) | 52 (132.08) 5.9 (149.86) | RP703-ND 2687 «161.24 HT-5.9 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Wire Tie Gun 


Richco 
Wrap-lt-Ties 


* Easy to use permanent lock ¢ Strong, 
one-piece construction * Serviceable to 


Economy 
Installation Tool 


Wire Ties 


The patented Q-Tie® features an open lock 
head along with and advanced interlocking 
rail/track system that provides the same 
strength and security of conventional 
cable ties, but with dramatically enhanced 
benefits to the user. 


185°F (85°C) * UL recognized #£71558 re Wma Minton a a 
eee Ah Bundle | Length | Strength Width Digi-Key Pkg. Per Richco 
Replace (_| with “C” for package of 100, “M” for package of 1,000. Dia. (in.) (in.) (Lbs.) (in.) Color | Part No. Qty. Pkg. _| Part No. 
Fig. 1 — Q-Tie 
Min: oon , 945 | 4.184 Natural |RP745-ND L000 | 2047 [OTE-AaR 
Maxi | PEDrox: (Bikensite ye AnpcOx, Batkane Size ‘45 | 4.134 Black |RP746-ND | 1.000 | 22.46 |QTE-18R-UVB 
Bundle | Length| Strength | Width Digi-Key Price Per Pkg. | Price Per Pkg. | Richco 1575 6102 Natural | RP748-ND 1/000 93.83 | QTE-18L 
Dia.(in.) | (in.) | (Lbs.) | (in.) | Color | Part No. C=100 M-=1000 _| Part No. ; ’ 18 102 : : ; the 
Nyon ae 1.575 | 6.102 Black |RP749-ND | 1,000 | 26.21 | QTE-18L-UVB 
ylon 1.969 | 7.677 Natural | RP750-ND | 1,000 | 38.95 | QTE-18V 
06 | 325] 18 10 Natural] RP101C-ND 2.89 16.52 | WIT-18SF 1.969 _|_ 7.677 Black |RP751-ND_ | 1.000 | 42.84 | QTE-18V-UVB 
06 | 325 | 18 10 | Red | RP101RDC-ND a 19.73 | WIT-18SF-RD 7.496 | 6.299 Natural | RP752-ND | 1,000 | 37.87 | QTE-30R 
a7 | 45 18 10 | Natural | RP102C-ND 3.22 18.36 | WIT-18R 1.496 | 6.299 Black |RP753-ND | 1,000 | 41.65 | QTE-30R-UVB 
a7 | 45 18 10 | Blue | RP102BLC-ND 3.29 18.76 | WIT-18R-BL 1.969 | 7.874 Natural | RP754-ND | 1,000 | 40.75 |QTE-30L 
a7 | 45 18 10 | Green | RP102GNC-ND 4.89 18.76 | WIT-18R-GN 1.969 | 7.874 - tag | Black |RP755-ND | 1,000 | 44.82 /QTE-30L-UVB 
a7 | 45 18 10 | Red | RP102RDC-ND 3.29 18.76 | WIT-18R-RD 2559 | 9.843 ? Natural | RP756-ND | 1,000 | 42.59 | QTE-30XL 
a7 | 45 18 10__| Yellow | RP102YLO-ND 3.29 18.76 | WIT-18R-YL 2.559 | 9.843 Black |RP757-ND | 1,000 | 46.84 | QTE-30XL-UVB 
13 | 575 | 18 10 [Natural] RP213_-ND 3.86 22.03 | WIT-18L 3.228 | 11.811 Natural | RP758-ND | 1,000 | 94.57 | QTE-30VL 
24 8.0 18 10 | Natural | RP103C-ND 5.01 28.66 | WIT-18V 3.228 | 11.811 Black |RP759-ND | 1,000 | 104.00 | QTE-30VL-UVB 
24 8.0 18 10 | Green | RP103GNC-ND 6.83 — __|WIT-18V-GN 7.969 | 8.268 Natural | RP760-ND 400 8.76 |QTE-50R 
72 | 575 | 30 14_[Natural] RP104_-ND 6.04 3452 | WIT-30R 1.969 | 8.268 Black | RP761-ND 100 9.64 | QTE-50R-UVB 
12 | 575 | 30 14 | Blue | RP104BLC-ND 6.57 36.24 | WIT-30R-BL 2.953 | 11.417 50 teg._| Natural | RP762-ND 100 10.51 |QTE-5ORL 
12 | 575 | 30 14. | Green | RP104GNC-ND 9.00 35.24 | WIT-30R-GN 2.953 | 11.417 : Black | RP763-ND 100 41.57 | QTE-50RL-UVB 
12 | 575 | 30 14 | Red | RP104RDC-ND 6.17 35.24 | WIT-30R-RD 4.331 | 16.142 Natural | RP764-ND 100 18.16 | QTE-50L 
12 | 575 | 30 14 | Yellow | RP104YLC1-ND 6.17 35.24 | WIT-30R-YL 4.331 | 16.142 Black _| RP765-ND 100 19.97 | QTE-5OL-UVB 
18 | 73 30 ‘14_[Natural} RP105(]-ND 6.49 37.08 | WIT-30L 2.756 | 11.811 Natural | RP766-ND 100 33.49 |QTE-120SL 
18 | 73 30 14. | Green | RP105GNCI-ND 9.62 — | WIT-30L-GN 2.756 | 11.811 Black | RP767-ND 100 36.84 | QTE-120SL-UVB 
18 | 73 30 14__| Yellow | RP105YLO-ND 7.16 — | WIT-30L-YL 4.331 | 16.535 ion 303 _ | Natural | RP768-ND 100 38.50 | QTE-120R 
07 | 45 40 14 [Natural] RP214_-ND 5.98 33.41 | WIT-40S 4.331 | 16.535 : Black | RP769-ND 100 42.34 | QTE-120R-UVB 
12 | 575 | 40 14. | Natural | RP106C-ND 7.01 40.03 | WIT-40R 5.709 | 20.472 Natural | RP770-ND 100 58.16 | QTE-120L 
12 | 575 | 40 14 | Blue | RP106BLC-ND 7.70 39.10 | WIT-40R-BL 5.709 | 20.472 Black | RP771-ND 100 63.97 | QTE-120L-UVB 
12 | 575 | 40 44. | Green | RP106GNCI-ND 7.70 39.10 | WIT-40R-GN Fig. 2 — Low Profile 
12 | 575 | 40 44 | Red | RP106RDC-ND 7.70 3910 | WIT-40R-RD 
12 | 575 | 40 14 _| Yellow | RP106YLC-ND 770 35.60___| WIT-40R-YL 1750 | 75 50 avy | Natural PRR) 1.000) 7.86 | WTP SOR M at 
18 | 73 40 ‘14 [Natural] RP107L]-ND 8.74 49.93 | WIT-40L - : 
Natural | RP775-ND 400 68.42 |WITLP-120R-C 
18 | 73 40 14. | Green | RP107GNCI-ND 9.59 48.71 | WIT-40L-GN 3.500 16 120 300 | "Slack IREaraiNG! i00 €5.80' |WITEPADORSUVESC 
18 | 73 40 14 | Red | RP107RDC-ND 9.59 43.71 | WIT-40L-RD : 
31 | 114] 40 15 | Natural | RP215C-ND 15.17 86.65 _| WIT-40VL 
75 | 60 50 19 [Natural] RP108_-ND 713 40.75 | WIT-50S 
15 | 60 50 19 | Green | RP108GNCI-ND 7.84 — | WIT-50S-GNV 
1s | 60 | so | to | feo’ |aProsabecnn | fs = |Wnrsos 8D Molded Nylon Insulators 
15 | 60 50 19 _| Yellow | RP108YLC1-ND 10.69 —__|WIT-508-YL A 
2.0 8.0 50 19 [Natural] RP109C_J-ND 8.09 4626 | WIT-50R (MNI Series) I 7 rei 
20 | 80 50 49 | Blue | RP109BLC-ND 8.44 48.20 | WIT-50R-BL : : ; —_ ; ( i 
20 | 80 50 19 | Green | RP109GNCI-ND 8.44 48.20 | WIT-50R-GN * Use as screw insulators and in many bushing applications + Light- | F 
20 8.0 50 19 Red | RP109RDCJ-ND 42.31 48.20 WIT-50R-RD weight * High dielectric strength * Resistant to corrosion and abrasion —/pl—_ e —| 
2.0 8.0 50 19 _| Yellow | RP109YLC1-ND 8.44 48.20 | WIT-50R-YL * Material: Nylon 6/6, RMS-48 * Color: Natural 
45 | 15.3 | 50 48 [Natural] RP110_]-ND 14.46 82.62 | WIT-50L 
27 | 107 | 60 18 [Natural] RP216_-ND 12.47 71.24 | WIT-60R Approx. Their) a im ; 
42 | 15.06 | 120 30__| Natural | RP111C-ND 34.07 — _|wit-120R Screw] Met. Digi-Key Pricing Richco 
UV Stabilized Nylon 6/6 - Exterior or Outdoor Use Size | Equiv. Tr rT & a ma ae 2 ae ae ratte 
oe 2 it 1 ac NG oe Hse We teet Ne 181 .047 120 090 .063 | RP331-ND 5.83 20.00 120.02 | MNI#2-4 
24 30 18 “io | Black | RP203C-ND 547 31.21 | WIT-18V-UVB wo | wee sia a7 120 090 093) RPS32-ND 592 20.30 121.79 | MN #2-6 
12 575 30 14 =| Black | RP204C/-ND 6.68 38.20 WIT-30R-UVB A 047 120.090 .187 RP334-ND 5.56 19.06 114.34 | MNI #2-12 
1.8 73 30 14 | Black | RP205C]-ND 7.20 4111 WIT-30L-UVB 181.047 120 .090 .250 RP335-ND 5.56 19.06 114.34 | MNI #2-16 
1.2 5.75 40 14 | Black | RP206C]-ND 8.64 44.06 WIT-40R-UVB 181.047.120.090 __.375 RP336-ND 6.56 19.06 114.34 | MNI #2-24 
1.8 73 40 14 | Black | RP207C]-ND 9.58 54.72 WIT-40L-UVB 235 047 145 115.031 RP337-ND 5.83 20.00 120.02 | MNI #4-2 
15 | 60 50 49 | Black | RP208C-ND 7.84 4478 | WIT-50S-UVB 252 047 140 115 .046 | RP338-ND 5.83 20.00 120.02 | MNI#4-3 
20 | 80 50 49 | Black | RP209C-ND 8.93 51.05 | WIT-50R-UVB 235 047 145 115 .063 | RP339-ND 5.83 20.00 120.02 | MNI#4-4 
45 | 153 | 50 18 | Black | RP210C-ND 15.94 91.08 | WIT-50L-UVB 252 047 140 115 .084 | RP340-ND 5.83 20.00 120.02 | MNI#4-5 
42 | 15.06 | 120 '30_| Black | RP211C-ND 37.08 — __| WIT-120R-UvB ws | mg | 252 047 140 115 .093 | RP341-ND 5.83 20.00 120.02 | MNI#4-6 
Nylon 6/6, Size 10 — Screw Mount 235 047 145 115 125 | RP342-ND 5.83 20.00 120.02 | MNI#4-8 
15 6.75 50 19 | Natural) RP2247-ND = 94.00 WITSH-10-50MS 252 .047 140 115 156 RP343-ND 5.83 20.00 120.02 | MNI #4-10 
2 8.69 50 19 | Natural} RP225C-ND 18.55 409.08 WITSH-10-50MRL 235 .047 145 115 187 RP344-ND 5.83 20.00 120.02 | MNI #4-12 
3 11.25 | 50 19 _| Natural | RP226C-ND 21.69 112.36 WITSH-10-50MR ee oe ye ate oe ara 38 a fone ae eaae 
Nylon 6/6 Release Tab “ s - Z - g a - - a 
725] 55] 40 21 | Natural] RP217C-ND 8.92 87.98] WIT-RT-0550 MS A700 286 6 O80 | Bear E10 2.34 146 Oe Ne 
2 8.0 40 21 | Natural | RP218C-ND 16.97 96.98 | WIT-RT-0800 oe Te a } 4 : 
25 | 105 | 40 21_| Natural | RP219C-ND 29.75 146.59 __| WIT-RT-1050 Sag nis a aH a Rese ao re eee hae 
290 .047 170 140 125 | RP351-ND 5.84 20.03 120.20 | MNI#6-8 
Min. Loop #6 )M35) “590 ‘047 “170 140 (187 | RP352-ND 5.84 20.03 120.20 | MNI 46-12 
Max. |Approx.| Tensile /Approx. 300 .047 170 138 .250 | RP353-ND 5.84 20.03 120.20 | MNI#6-16 
Bundle |Length| Strength | Width Digi-Key Pricing Richco 290 .047 170 140 .375 | RP364-ND 5.84 20.03 120.20 | MNI 46-24 
Dia.(In.) | (In.) | (Lbs.) | (In.) | Color | Part No. 25 100 Part No. 290 047.170 140.500 | RP355-ND 5.57 19.08 114.48 _| MNI 46-32 
m 344.063 .205 173.031 | RP356-ND 6.13 21.02 126.11_| MNI#8-2 
Nylon 6/6’ Release: Tab (Large:Sfre} '344 (063 205 173 .063 | RP357-ND 6.13 21.02 126.11 | MNI#8-4 
4 | 1525] 250 | 52 | Natural] AP221-ND 40.41 138.56 | WIT-RT-1525 344063 208 17a pos [MRRean Gis. 3102-406 (Hi. IMM 28-6 
6 215 | 250 | 52 | Natural) RP222-ND 46.20 158.39 | WIT-RT-2150 344 (063 205 173 125 | RP359.ND 6132102 128-11. | MNI 8-8 
8 | 27.75) 250 | 52 | Natural | RP223-ND 54.32 186.24 | WIT-RT-2775 #8) M4) "344 (063 205 173 187 | RP360-ND 613 21.02 126.11 | MNI #8-12 
344.063 205 173 250 | RP361-ND 6.13 21.02 126.11 | MNI 48-16 
344.063 205 173 375 | RP362-ND 6.13 21.02 126.11 | MNI#8-24 
344.063.205.173 500 | RP363-ND 6.13 21.02 _126.11_| MNI 48-32 
399 063.260 200 .031 | RP364-ND 6.08 20.84 125.03 | MNI#10-2 
399 .063 .260 200 .063 | RP365-ND 6.38 21.88 131.26 | MNI#10-4 
375 399 .063 .260 200 .093 | RP366-ND 6.38 21.88 131.26 | MNI#10-6 
6 50) 1 pe vo | ms | 399 -063 260 .200 125 | RP367-ND 6.38 21.88 131.26 | MNI#10-8 
e) | al be 399 .063 260 200 187 | RP368-ND 6.38 21.88 131.26 | MINI 410-12 
-453 (11.51) .125 (3.18) .875 (22.23) —_.25 (6.35) 399 .063 .260 200 .250 | RP369-ND 6.38 21.88 131.26 | MNI 410-16 
9.094 (2.39) F 2.125 (8.18) 399 .063 260 200 .375 | RP370-ND 6.38 21.88 131.26 | MNI#10-24 
.094 +, : : 399 063.260 200 500 | RP371-ND 6.38 21.88 134.26 _| MNI#10-32 
PRET eR 39 ee 513.065 .312 .260 .093 | RP378-ND 7.20. 24.70 148.18 | MNI 1/4-6 
513 065 312 260 125 | RP379-ND 6.86 23.52 141.12 | MNI1/4-8 
1a | me | 513 -065 312 .260 .187 | RP380-ND 6.86 23.52 141.12 | MNI1/4-12 
Dim “A” (approx.) Digi-Key Price Per Package Richco 513 .065 312 .260 .250 RP381-ND 7.20 24.70 148.18 | MNI 1/4-16 
oo | “et | foie ae ete ae ee ee eee 
4.0 (101.60) treat) 8.50 50.98 BTAO1NT 620 .063 360 .320 .031 | RP34-ND 7.17 24.58 147.49 | MNI5/16-2 
1 5.0 (127.00) RP732-ND 10.48 62.89 BT-5-01-NT 620 .063 360 320 .063 | RP385-ND 717 24.58 147.49 | MNI5/16-4 
6.0 (152.40) RP733-ND 14.84 89.06 BT-6-01-NT 516| me | -620 063 .360 .320 .093 | RP386-ND 753 25.81 154.84 | MNI5/16-6 
8.75 (222.25) RP734-ND 20.56 123.37 BT-8-01-NT 620 .063 .360 .320 125 RP387-ND 717 24.58 147.49 | MNI5/16-8 
2 10.75 (273.05) RP735-ND 25.66 153.97 BT-10-01-NT 620 .063 360 320 187 | RP388-ND 717 24.58 147.49. | MNI5/16-12 
12.75 (323.85) RP736-ND 29.28 175.68 BT-12-01-NT 620 063 360 320 .250 | RP389-ND 7.53 25.81 154.84 | MNI5/16-16 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Standoff 
T 
Min. Loop Max. Bundle Min. Loop Max. Bundle 
Tensile Length Width Diameter | Digi-Key Pkg. | Price/ | Panduit Tensile Length Width Diameter | Digi-Key Pkg. | Price/ | Panduit 
Fig. | Strength (Lbs)| Inch(mm) | Inch(mm) | Inch(mm) | Part No. Qty. Pkg. | Part No. Fig. | Strength (Lbs)} Inch(mm) | Inch(mm) | Inch(mm) | PartNo. Qty. Pkg. | Part No. 
PAN-TY © Clamp Tie With Mounting Hole — Nylon 70 15.3 (389) | 0.225 (5.7)| 4.20 (107) | 298-9948-ND 100 | 52.12] $G370S-C 
18 4.3 (109.2) | 0.100 (25) ] 0.75 (19.1) | 298-1000-ND 34.03 | PLCTM-S4-C 3 70 15.3 (389) | 0.225 (5.7)| 4.20(107) | 298-9950-ND 1,000 | 192.99] $G370S-M 
40 6.1 (154.9) | 0.135 (3.4) | 1.25 (31.8) | 298-1001-ND 34.21 | PLC1.5I-S8-C 175 18.6 (471) | 0.380(9.7)| 5.20 (132) | 298-9952-ND 400 | 76.11] SG450H-C 
1 50 7.9 (200.7) | 0.190 (4.8) | 1.84 (46.7) | 298-1002-ND 100 | 36.20] PLC2S-St0-C 175 18.6 (471) | 0.380 (9.7) | 5.20 (132) | 298-9954-ND 50 | 50.35] SG450H-L 
50 12.0 (304.8) | 0.190 (4.8) | 3.00 (76.2) | 298-1003-ND 83.59 | PLC3S-S10-C SUPER-GRIP ™ Cable Tie — Weather Resistant — Black 
50 15.0 (881.0) | 0.190 (4.8) | 4.00 (101.6) | 298-1004-ND : 94.50 | PLC4S-S10-C 18 22 (108) | 0118(3.0)| 1.00 (25) | 298-9929-ND too | 2035) SG100M-cO 
PAN-TY © Clamp Tie With Mounting Hole — Weather Resistant — Black 18 4.2(106) | 0.118(3.0)} 1.00(25) | 298-9931-ND 1,000 | 49.23] SG100M-Mo 
18 4.3 (109.2) ] 0.100 (2.5) | 0.75 (19.1) | 298-1005-ND 60.61 | PLC1M-S4-CO 40 6.2(157) | 0.168 (4.3)| 1.50(38) | 298-9933-ND 100 | 22.05] SG150I-co 
40 6.1 (154.9) | 0.135 (3.4) | 1.25 (31.8) | 298-1006-ND 43.67 | PLC1.51-S8-CO 40 6.2(157) | 0.168(4.3)| 1.50 (38) | 298-9935-ND 1,000 | 65.58] SG1501-Mo 
1 50 7.9 (200.7) | 0.190 (4.8) | 1.84 (46.7) | 298-1007-ND 100 45.46 | PLC2S-S10-CO 50 8.3 (211) | 0.225 (5.7) | __2.00(51) _| 298-9937-ND 100 24.22 | SG200S-CO 
50 12.0 (304.8) | 0.190 (4.8) | 3.00 (76.2) | 298-1008-ND 96.91 | PLC3S-S10-CO 50 8.3 (211) | 0.225(5.7)| 2.00 (51) | 298-9939-ND 1,000 | 72.63 | SG200S-M0 
50 15.0 (381.0) | 0.190 (4.8) me (101.6) | 298-1009-ND 109.28 | PLC4S-S10-CO 3 70 12.4 (315) | 0.225(5.7)| 3.20(81) | 298-9941-ND 100 | 49.56] SG300S-CO 
PAN-TY © Cable Tie — Nylon 70 12.4 (315) | 0.225 (5.7)| 3.20(81) | 298-9943-ND 1,000 | 205.19] S300S-Mo 
12 2.8 (71.1) | 0.070(1.8) | 0.60(15.2) | 208-1016-ND 100 | 13.64] PLT.6SM-C 120 15.3 (389) | 0.330 (8.4) | 4.13 (105) | 298-9945-ND 50 | 43.20| SG350LH-LO 
12 2.8 (71.1) | 0.070 (1.8) | 0.60(15.2) | 298-1017-ND 1,000 | 28.38) PLT.6SM-M 120 15.3 (389) | 0.330 (8.4) | 4.13 (105) | 298-9947-ND 250 | 151.78 | SG350LH-TLO 
18 3.1 (78.7) | 0.090 (2.3) | 0.68 (17.3) | 298-1018-ND 400 | 14.27] PLT.7M-C 70 75.3 (389) | 0.225 (5.7)| 4.20(107) | 298-9949-ND 700 | 55.74} SG370S-CO 
18 3.1 (78.7) | 0.090 (2.3) | 0.68 (17.3) | 298-1019-ND 1,000 | 26.99) PLT.7M-M 70 15.3 (389) | 0.225 (5.7)| 4.20(107) | 298-9951-ND 1,000 | 218.06] Sa370S-Mo 
18 3.9 (99.1) | 0.098 (2.5) | 0.87 (22.1) | 298-1020-ND 400 | 15.35 | PLTiM-C 175 18.6 (471) | 0.380(9.7)| 5.20 (132) | 298-9953-ND 100 | 92.15| SG450H-CO 
18 3.9 (99.1) | 0.098 (2.5) | 0.87 (22.1) | 298-1021-ND 7,000 | 30.83) PLTIM-M 175 18.6 (471) | 0.380 (9.7) | 5.20 (132) | 298-9955-ND 50 | 57.77| SG450H-LO 
40 5.6 (142.2) | 0.142 (3.6) | 1.38 (35.1) | 298-1022-ND joo | 17.78] PLT1.51-C PAN-TY © Push Mount — Nylon 
iS 28 ee) oe eh ree (35-1) 2a ae ND uae 4a aoe 40 6.1 (156.0) | 0.135 (3.4) ] 1.25 (32.0) | 298-1377-ND 700 | 35.24] PLP1.5I-C 
13 oat -2) | 0.098 (2.5) (31.8) ; ; 40 6.1 (156.0) | 0.135 (3.4)| 1.25 (32.0) | 298-1357-ND | 1,000 | 157.97| PLP1.5I-M 
6 (142.2) | 0.098 (2.5) | 1.25 (31.8) | 298-1025-ND 1,000 | 46.55 | PLT1.5M-M 1 eta i 
a 7A (ABEO) 0190 (48) | 1-88 (a7 8) 298-1030. i008 er PLT 50 7.9 (200.0) | 0.180 (4.6) | 1.75 (45.0) | 298-1358-ND 400 | 40.81] PLP2s-c 
50 7.411880) | 0:190(48) | 188 (47.8) | 298-1031-ND 4,000 | 6506| PLT2S-M 50 7.9 (200.0) | 0.180 (4.6) |_1.75 (45.0)_| 298-1359-ND 1,000 | 184.58] PLP2S-M 
40 8.0 (203.2) | 0.142 (3.6) | 2.00 (50.8) | 298-1026-ND 100 | 27.05] PLT2I-c PAN.TY © Wing Push Mount — Nylon 
40 8.0 (203.2) | 0.142 (3.6) | 2.00 (50.8) | 298-1027-ND 1,000 | 61.85) PLT2I-M 18 4.3 (109.0) | 0.098 (2.5) | 0.87 (22.0) | 298-1351-ND 100 | 33.08] PLWP1M-C 
1 18 8.0 (203.2) | 0.098 (2.5) | 2.00 (50.8) | 298-1028-ND joo | 21.37 | PLT2M-c 18 4.3(109.0) | 0.098 (2.5) | 0.87 (22.0) | 298-1352-ND 500 | 94.96 | PLWP1M-D 
18 8.0 (203.2) | 0.098 (2.5) | 2.00 (50.8) | 298-1029-ND 7,000 | 47.25) PLT2M-M 50 5.2 (132.0) | 0.190 (4.8) | 1.00 (25.0) | 298-1353-ND 100 | 39.65] PLWP1S-C 
40 11.4 (289.6) | 0.145 (3.7) | 3.00 (76.2) | 298-1032-ND 400 | 33.03] PLT3I-C i 50 5.2 (132.0) | 0.190 (4.8) | 1.00 (25.0) | 298-1354-ND 500 | 103.16) PLWP1S-D 
50 11.5 (292.1) | 0.190 (4.8) | 3.00 (76.2) | 298-1033-ND 100 | 45.33] PLT3S-C 40 6.0 (152.0) | 0.135 (3.4) |_ 1.25 (32.0) | 298-1349-ND 100 | 37.45| PLWP1.51-C 
50 115 (292.1) 0.190 (4.8) | 3.00(76.2) | 298-1034-ND 1,000 | 169.31 | PLT3S-M 70 6.0 (152.0) | 0.135 (3.4) | 1.25 (32.0) | 298-1350-ND 500 | 107.90} PLWP1.5I-D 
50 4.5 (368.3) | 0.190 (4.8) | 4.00 (101.6) | 298-1035-ND 100 | 51.60 | PLT4S-C 50 7.8 (198.0) | 0.190 (4.8) | 1.75 (45.0) | 298-1355-ND 100 | 45.67] PLWP2S-C 
so ea ee 0.190 eA 400 io 8) Boe Ta Taz sae 50 7.8 (198.0) | 0.190 (4.8) | 1.75 (45.0) | 298-1356-ND 500 | 110.17] PLWP2S-D 
5 75 (445 , ) | 9.00 (127.0) -1360- 77. 5S- PAN-TY ® Cable Tie — Weather Resistant — Black 
50 475 (445.0) | 0.190 (4.8) | 5.00 (127.0) |298-1361-ND | 1,000 | 267.69] PLTSS-M S22 eee ae - 
a 21.9 (5580 0.300 (7.6) | 6.00 (152.0) | 2981366-ND aot (eee PUTRI 12 2.8 (71.1) | 0.070(1.8)| 0.60(15.2) | 298-1037-ND 100 | 18.79] PLT.6SM-CO 
190 19 : : oe : fi 12 2.8 (71.1) | 0.070(1.8)| 0.60(15.2) | 298-1038-ND 1,000 | 40.50] PLT.6SM-Mo 
(556.0) | 0.300 (7.6) | 6.00 (152.0) | 298-1367-ND 100 | 59.69 | PLT6LH-C 
150 aren 0300178 oe 3 18 3.1 (78.7) | 0.090(2.3)| 0.68 (17.3) | 298-1039-ND 4,000 | 37.33] PLT.7M-MO 
f ) | 7.00 (178.0) | 298-1368-ND 50 | 65.15) PLT7LH-L 
190 247 (627.0) | 0.300 (7.6) | 7.00 (1780) | 298-1369-ND 50 | 60.94) PLT7LHG 18 3.9(99.1) | 0.098 (2.5) | 0.87 (22.1) | 298-1040-ND 400 | 20.13] PLTiM-Co 
490 27.6 (701.0) | 0300 (7.6) | 8.00 (203.0) | 298-1372-ND 50 | 77.98) PLTALHL 18 3.9(99.1) | 0.098 (2.5) | 0.87 (22.1) | 298-1041-ND 1,000 | 48.27 | PLT1M-MO 
: ’ : i 40 5.6 (142.2) | 0.142 (3.6) | 1.38 (35.1) | 298-1042-ND 100 | 21.86} PLT1.51-CO 
120 27.6 (701.0) | 0.300 (7.6) | 8.00 (203.0) | 298-1373-ND 100 | 124.40 | PLT8LH-C 
40 5.6 (142.2) | 0.142 (3.6) | 1.38 (35.1) | 298-1043-ND 1,000 | 64.31] PLT1.5I-Mo 
CONTOUR-TY ™ Cable Tle — Nylon 18 5.6 (142.2) | 0.098 (2.5) 1.25 (31.8) | 298-1044-ND joo | 23.02] PLT1.5M-Co 
18 4.1 (104) | 0.100 (2.5) | 1.00(25.4) | 298-9908-ND | 1,000 ) 35.46 | CBRIM-M 18 5.6 (142.2) | 0.098 (2.5)| 1.25 (31.8) | 298-1045-ND | 1,000) 66.90 PLT1.5M-MO 
18 5.6 (142) | 0.100(2.5) | 1.50(38.1) | 298-9906-ND 4,000 | 53.52] CBR1.5M-M 50 7.4 (188.0) | 0.190 (4.8) | 1.88 (4788) | 298-1050-ND joo | 24'22| pLT2s-co 
40 5.9(150) | 0.140(3.6) | 1.50(38.1) | 298-9904-ND 4,000 | 54.74] CBRI.5I-M 051 - 
50 74 (188.0) | 0.190 (4.8) | 1.88 (47.8) | 298-1051-ND 7,000 | 72.63) PLT2S-MO 
18 7.2(183) | 0.100(2.5) | 2.00 (50.8) | 298-9912-ND 1,000 | 54.38) CBR2M-M 4046+ a 
40 8.0 (203.2) | 0.142 (3.6) | 2.00(50.8) | 298-1046-ND 400 | 3254] PLT2I-co 
50 7.6 (193) | 0.190 (4.8) | 2.00 (50.8) | 298-9914-ND 1,000 | _74.78| CBR2S-M caw i 
40 8.0 (203.2) | 0.142 (3.6) | 2.00 (50.8) | 298-1047-ND 1,000 | 88.07) PLT2I-Mo 
85 8.0 (203) | 0.250 (6.4) | 2.00 (50.8) | 208-9970-ND 500 | 147.34 | CBR2HS-D Raa : 
2 aa oa 18 8.0 (203.2) | 0.098 (2.5) | 2.00 (50.8) | 298-1048-ND joo | 28.69] PLT2M-Co 
(264) | 0.140(3.6) | 3.00(76.2) | 298-9916-ND 1,000 | 149.88] CBR3I-M 1 aaaat i 
7 108 (274) | 0.190 (48) | 300 (76.2) | 298-9918-ND dtooo;|ted-e7 | GARSON 18 8.0 (203.2) | 0.098 (2.5) |_ 2.00 (50.8) | 298-1049-ND 1,000 |_71.70| PLT2M-Mo 
40 _ rate Pt : : 40 71.4 (289.6) | 0.145 (3.7) | 3.00(76.2) | 298-1052-ND 700 | 44.13} PLTsI-CO 
.6 (345) | 0.140 (3.6) | 4.00 (101.6) | 298-9920-ND 1,000 | 233.25] CBR4I-M 
aaa 4 50 11.5 (292.1) | 0.190 (4.8) | 3.00 (76.2) | 298-1053-ND 100 | 48.60] PLT3S-Co 
50 14.0 (356) | 0.190 (4.8) | 4.00 (101.6) | 298-9924-ND 1,000 | 217.53| CBR4S-M 
oe 7 50 41.5 (292.1) | 0.190 (4.8) | 3.00(76.2) | 298-1054-ND 4,000 | 201.18) PLT3S-Mo 
720 14.6 (371) | 0.300 (7.6) | 4.00 (101.6) | 298-9922-ND 250 | 151.94 | CBRALH-TL 
ia f 50 14.5 (368.3) | 0.190 (4.8) | 4.00 (101.6) | 298-1055-ND 400 | 54.11] PLT4S-co 
120 20.9 (531) | 0.300 (7.6) | 6.00 (152.4) | 298-9926-ND 100 | 97.59 | CBR6LH-C 
ae z 50 14.5 (368.3) |_0.190 (4.8) 400(iDt, 6) | 298-1056-ND 1,000 | 213.78 | PLT4S-Mo 
CONTOUR-TY ™ Cable Tie — Weather Resistant — Black 50 17.5 (445.0) | 0.190 (4.8) 5.00 (1270) 298-1362-ND {00 | 85.78} PLT5S-CO 
18 4.1104) | 0.100 (2.5) | 1.00 (25.4) | 298-9909-ND 1,000 | 55.55) CBRiM-MO 50 17.5 (445.0) | 0.190 (4.8) | 5.00 (127.0) | 298-1363-ND 1,000 | 341.31] PLT5S-Mo 
18 26 on tag tae) Ve Gat Bee een ND 100 7 eo 120 21.9 (556.0) | 0.300 (7.6) | 6.00 (152.0) | 298-1364-ND 50 | 65.48 PLT6LH-LO 
: 50 (38. -9905- , , Pola 120 21.9 (556.0) | 0.300 (7.6) | 6.00 (152.0) | 298-1365-ND 100 | 84.53] PLT6LH-CO 
18 7.2 (183) | 0.100 (2.5) | 2.00 (50.8) | 298-9913-ND 1,000 ) 80.34 | CBR2M-MO 120 ean 0.300 Gal? Mee 298-1370-ND 100 | 103.43] PLT7LH-LO 
50 7.6 (193) | 0.190 (4.8) | 2.00 (50.8) | 298-9915-ND 1,000 | 83.51 | CBR2S-Mo 3714 5 
120 24,7 (627.0) | 0.300 (7.6) TU 7BD) 298-1371-ND 700 | 86.30} PLT7LH-CO 
85 8.0 (203) | 0.250 (6.4) | 2.00(50.8) | 208-9971-ND 500 | 191.53 | CBR2HS-DO 1374-1 i 
2 120 27.6 (701.0) | 0.300 (7.6) | 8.00 (203.0) | 298-1374-ND 100 | 130.46 | PLT8LH-LO 
40 10.4 (264) | 0.140(3.6) | 3.00(76.2) | 298-9917-ND 1,000 | 207.72) CBR3I-Mo eat : 
120 27.6 (701.0) | 0.300 (7.6) | 8.00 (203.0) | 298-1375-ND 100 | 99.33 | PLT8LH-CO 
50 10.8 (274) | 0.190 (4.8) | 3.00(76.2) | 298-9919-ND 1,000 | 231.48] CBR3S-MO 2 : ae = 
40 13.6 (345) | 0.140(3.6) | 4.00 (101.6) | 298-9921-ND 1,000 | 309.35 | CBR4I-MO BARB-TY © Cable Tie — Nylon Tie With Metal Clip 
50 14.0 (356) | 0.190 (4.8) | 4.00 (101.6) | 298-9925-ND 1,000 | 245.81 | CBR4S-MO 18 qo (tot 6) | 0.095 (2.4) | 0.90 (22.9) | 298-1063-ND 100 | 15.55| BTIM-C 
720 14.6 (371) | 0.300 (7.6) | 4.00 (101.6) | 298-9923-ND 250 | 174.42 | CBRALH-TLO 40 1 (154.9) | 0.141 (3.6) | 1.50 (38.1) | 298-1064-ND 100 | 17.94] BT1.5I-C 
120 20.9 (531) | 0.300 (7.6) | 6.00 (152.4) | 298-9927-ND 100 | 118.90 | CBRELH-CO 18 1 (154.9) | 0.095 (2.4) | 1.50 (38.1) | 298-1071-ND 100 | 20.81] BT1.5M-C 
SUPER-GRIP™ Cable Tie — Nylon 18 771198. 6) | 0.095 (2.4) | 2.00 (50.8) | 298-1072-ND 400 | 21.81] BT2M-C 
18 42 (106) | 0.118(3.0)| 1.00(25) | 298-9928-ND 700 | 15.51] SG100M-C 0 80 203) aed (3.6) 2.00 (508) pone 10g 27.05 gree 
48 4.2106) | 0.118 (3.0) | 1.00 (25) | 298-9930-ND ‘| 1,000 | 31.44| SG100M-M (203.2) ] 0.185 (4.7) | 2.00 (50.8) ; 
taraoh ¥ 1 40 11.1 (281.9) | 0.141 (3.6) | 3.00(76.2) | 298-1066-ND 100 | 33.35] BT3I-C 
40 6.2 (157) | 0.168 (4.3) | 1.50 (38) | 298-9932-ND 00 | 17.94] SG150I-c 
foal i 50 41.2 (284.5) | 0.185 (4.7) | 3.00(76.2) | 298-1069-ND 100 | 46.25| BT3S-C 
40 6.2 (157) | 0.168 (4.3) | 1.50 (38) | 298-9934-ND 1,000 | 48.08] $G1501-M 
-9936- 7 18 14.0 (355.6) | 0.095 (2.4) | 4.00 (101.6) | 298-1074-ND 100 | 31.47| BT4M-C 
50 8.3 (211) | 0.225 (5.7) | 2.00(51) _| 298-9936-ND jo0 | 22.67 | SG2008-C 
3 50 83 (211) 0225 (5:7) | 2.00 (51) | 298-9938-ND T0001 65.041 SC200S-M 40 14.3 (363.2) |_0.141 (3.6) | 4.00 (101.6) | 298-1067-ND 100 | 47.06 | BT4I-c 
30 12.4(315) | 0.225(57)| 320(81) | 298-9940-ND joo | 46251 Sc3008-c 50 14.4 (365.8) | 0.185 (4.7) | 4.00 (101.6) | 298-1070-ND 100 | 52.12] BT4S-C 
70 12.4 (315) | 0.225(57)| 320(81) | 298-9942-ND 1,000 | 172.68 | $¢3008-M 120 18.1 (459.7) | 0.275 (7.0) | 5.00 (127.0) | 298-1075-ND 50 | 48.15) BTSLH-L 
120 15.3 (389) | 0.330 (8.4) | 4.13(105) | 298-9944-ND 50 | 39.74] SG350LH-L 120 21.2 (538.5) | 0.275 (7.0) | 6.00 (152.4) | 298-1076-ND 50 | 58.70} BT6LH-L 
120 15.8 (389) | 0.980(8.4) | 4.18105) RZSESUsNB 250, | 192.18 | SGS50LH-TL * VELCRO is a registered trademark of the Velcro Companies (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 2049 


ELECTRICAL GROUP 


Wire Ties and Accessories (cont) 


Min. Loop Max. Bundle Max. Cable Dimension 
Tensile Length Width Diameter | Digi-Key Pkg. | Price/ | Panduit Width Mounting A Digi-Key Price Each Panduit 
Fig. | Strength (Lbs) | Inch(mm) | Inch(mm) | Inch(mm) | PartNo. Qty. | Pkg. | Part No. Fig. | Inch (mm) Method Inch (mm) _| Part No. 1 50 100 |Part No. 
120 24.4 (619.8) | 0.275 (7.0) | 7.00 (177.8) | 298-1077-ND 50 | 65.78 | BT7LH-L Type FCM Adhesive Mount 
1 120 27.5 (698.5) | 0.275 (7.0) | 8.00 (203.2) | 298-1078-ND 50 | 79.66 | BT8LH-L For Stack Height up to .17" (4.3mm) - Nylon, Gray 
120 30.7 (799.8) | 0.275 (7.0) | 9.00 (228.6) | 298-1079-ND 50 | 80.94 | BTOLH-L 1.0 (254) | Adh. Foam Tape 121 (30.7) ]298-1309-ND 126  — 99 |FOMI-A-C14 
BARB TY Cable Tie — Weather Resistant Tie With Metal Clip — Black 1.0 (25.4) #6 Screw 1.21 (30.7) |298-1314-ND 120 — 94 | FCM1-S6-C14 
18 -0(101.6) ) 0.095 (2.4) | 0.90 (22.9) | 298-1080-ND 100 | 20.37 | BTIM-CO 1.2 (30.5) Adh. Foam Tape 1.37 (34.8) | 298-1310-ND 156 — 1.22 |FCM1.2-A-C14 
40 .1 (154.9) | 0.141 (3.6) ; 50 (38.1) | 298-1081-ND 100 | 22.05 | BT1.51-CO toa | 1-2 (80.5) #6 Screw 1.37 (34.8) | 298-1315-ND 1.28 — 1.01 |FCM1.2-S6-C14 
ia st Bi fie 4 0008 ib Hl yee oh dl coe eee ior ai oe 2.0(50.8) | Adh. Foam Tape 2.22 (56.3) | 298-1311-ND 1.40 — 1.10 | FCM2-A-C14 
40 8.0 (203.2) | 0.141 (3.6) | 2.00 (50.8) _| 298-1082-ND i100 | 3250 | BT2I-co 2.0 (60.8) iu 2.22 (56.8) Peeper 123) — 1.05 | FOM2-S6-014 
3.25 (82.6) | Adh. Foam Tape 3.38 (85.9) | 298-1312-ND 2.11 1.65 FCM3.25-A-L14 
50 8.0 (203.2) | 0.185 (4.7) ) 2.00-(50.8) |BSbglOco Nome) 100 | 24.22 /BT28-Co 3.25 (82.6) #6 Screw 3.38 (85.9) | 298-1317-ND 1.82 1.42  — |FCM3.25-S6-L14 
40 11.1 (281.9) | 0.141 (3.6) 200 (76.2) | 298-1083-ND 100 | 44.52 | BT3I-Co : : ! : = : é : 
F 50 11.2 (284.5) | 0.185 (4.7) | 3.00 (76.2) | 298-1086-ND 100 | 49.56 | BT3S-CO __Type FCH Adhesive Mount 
18 14.0 (355.6) | 0.095 (2.4) ‘i 00 (101.6) | 298-1091-ND 100 | 41.76) BT4M-CO For Stack Height up to .25" (6.3mm) - Nylon, TELCO Gray 
40 14.3 (363.2) | 0.141 (3.6) | 4.00 (101.6) | 298-1084-ND 100 | 58.65 | BT4I-Co Adh. Foam Tape 298-1313-ND 217 — 1.69 | FCH2-A-C14 
50 14.4 (365.8) | 0.185 (4.7) | 4.00 (101.6) | 298-1087-ND 700 | 55.74 | BT4S-CO 108 | 2.00 (50.8) #6 Screw 25 (635) | 598.4318-ND 196 — 152 |FCH2-S6-C14 
120 18.1 (459.7) | 0.275 (7.0) | 5.00 (127.0) | 298-1092-ND 50 | 55.24 | BTSLH-LO 
120 21.2 (538.5) | 0.275 (7.0) | 6.00 (152.4) | 298-1093-ND 50 | 67.45 | BT6LH-LO —_— : eer — z 5 
120 24.4 (619.8) | 0.275 (7.0) | 7.00 (177.8) | 298-1094-ND 50 | 76.88 | BT7LH-LO | Dimension A Diameter Dimension B | Digi-Key Pkg. | Price/ | Panduit 
120 27.5 (698.5) | 0.275 (7.0) | 8.00 (203.2) | 298-1095-ND 50 | 92.53 | BT8LH-LO Fig. | Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) _| Part No. Oty. Pkg. _| Part No. 
120 30.7 (779.8) | 0.275 (7.0) | 9.00 (228.6) | 298-1096-ND 50 | 100.14 | BT9LH-LO Circuit Board Post — Nylon 
PAN-TY ® Releasable Tie — Nylon 0.125 (3.2) 0.4 (10.3) 298-1128-ND 24.47 | CBP12-C 
74 (188.0) 1.88 (47.8) ] 298-1057-ND 42.04 | PRT2S-C 0.250 (6.4) 0.5 (13.5) 298-1129-ND 25.10 | CBP25-C 
1 50 11.5 (292.1) | 0.190 (4.8) | 3.00 (76.2) | 298-1058-ND 100 | 71.17) PRT3S-C 41 | 0.375 (9.5) 019 4 0.7 (16.6) 298-1130-ND | 499 25.55 | CBP37-C 
14.5 (368.3) 4.00 (101.6) | 298-1059-ND 86.61 | PRTAS-C 0.500 (12.7) oad 0.8(19.8) | 298-1131-ND 26.03 | CBP50-C 
PAN-TY ® Releasable Tie — Weather Resistant — Black 0.750 (19.1) 1.0 (26.2) 298-1132-ND 27.96 | CBP75-C 
74 (188.0) 1.88 (47.8) ] 298-1060-ND 44.56 | PRT2S-CO 1.000 (25.4) 1.3 (32.5) 298-1133-ND 30.07 | CBP100-C 
1 50 11.5 (292.1) | 0.190 (4.8) | 3.00 (76.2) | 298-1061-ND 100 | 79.59) PRT3S-CO Lock Circuit Board Support .156” /.187” (3.96 / 4.750mm) Diameter — Nylon 
145 (368.3) 4.00 (101.6) 29Ga 62:00) 95.10 | PRTAS-CO 0.25 (6.4) 0.980 (24.900) | 298-1134-ND 23.16 | CBLS25-C 
PAN-TY © Marker Tie With Write On Area — Nylon 12 | o50(12.7) | 2186/0187 | 1539 (31.200) | 298-1135-ND | 100 | 2610 | CBLS50-C 
18 3.9 (99.1) 0.75 (19.1) | 298-1011-ND 35.43 | PLMIM-C 0.75 (19.1) | (3:960/4.750) | 4'489 (37500) | 298-1136-ND 29.61 | CBLS75-C 
1 18 4.3 (109.2) | 0.098 (2.5) | 0.87 (22.1) | 298-1010-ND 100 | 35.15] PLFIM-C 
50 7.4 (188.0) 1.75 (45.0) | 298-1012-ND 67.01 | PLM2S-C - - - . _ , . 
PAN-TY ® Marker Tie With Write On Area — Weather Resistant — Black Fi Pees : ame fear foe aoe ney ie Pee Fantul 
18 3.9 (99.1) 0.75 (19.1) ] 298-1014-ND 46.12 | PLMIM-CO e: - ~ - a. : 
1 18 4.3 (109.2) | 0.098 (2.5) | 0.87 (22.1) | 298-1013-ND 400 | 48.43 | PLFiM-Co Wire Standoff — Nylon 
50 7.4 (188.0) 1.75 (45.0) | 298-1015-ND 81.64 | PLM2S-CO 0.25 (6.4) 0.25 (6.4) 298-1124-ND 36.64 | WS25-25-C 
Cushion Sleeve For Use With Metal Locking Tie — Black 13 0.50 (12.7) 0.25 (6.4) 0.187 - 0.192 | 298-1125-ND 100 38.43 | WS25-50-C 
0.330 (8.0) 998-1103-ND 188.61 | PCSS-B-CR 0.25 (6.4) 0.48 (12.2) (4.7 to 4.9) | 298-1126-ND 42.66 | WS50-25-C 
= = 100ft. (30.48m) | 9 479 (12.0) _ 298-1104-ND 1 Reel | 531'56 | pcSH-B-CR 0.48 (12.2) 0.48 (12.2) 298-1127-ND 44.84 | WS50-50-C 
TAK TY ® (VELCRO ®+) Easy Release And Reuse Brand Cable Tie — Black 
50 6.0 (152.4) | 0.75 (19.1) ] 1.50 (38.1) ] 298-1110-ND 10 | 11.86 | HLS1.5S-X0 Min. #'s 
40 8.0 (203.2) | 0.50 (12.7) | 1.90 (48.3) | 298-1113-ND 10 | 13.68 | HLT2I-Xo Loop Tensile] Length | Diameter | Hole Dia. | Digi-Key Pkg. | Price/ Panduit 
40 12.0 (304.8) | 0.50 (12.7) | 3.20 (81.3) | 298-1114-ND 10 | 17.77) HLT3I-XO Fig. | Strength | Inch (mm) | Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. Qty. Pkg. _|Part No. 
j 50 12.0 (304.8) | 0.75 (19.1) | 3.00 (76.2) | 298-1108-ND 10 | 20.08 | HLC3S-X0 Push Cable Tie Mount, STD — Natural 
50 12.0 (304.8) | 0.75 (19.1) | 3.00 (76.2) | 298-1111-ND 10 | 19.79 | HLS3S-X0 7 ergEe oe 
50 480 (457.3) | 075 19.1) 6.00 (127 Oy | 298-1 09-ND i091 -24.60 | HLCS-X0 14 18-50 0.6 (16.0) | 0.230 (5.8) | 0.25 (6.4) | 298-1143-ND | 100 44.02 ]PWMS-H25-C 
50 18.0 (457.2) | 0.75 (19.1) | 5.00 (127.0) | 298-1112-ND 10 | 28.83 | HLS5S-X0 
50 15ft. (4.572m) | 0.75 (19.1) Various 298-1115-ND 1 Reel | 18.98 | HLS-15RO. Max. Bundle Dimensions Mat’l/ | Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit 
Fig. | Dia. - Inch (mm) A B Color | PartNo. Qty. Pkg. Part No. 
Min. Loop Push Mount Wire Saddle (Vertical) 
Max. Bundle Thickness) Tensile Recommend 42x18 (11x5) | 58 (14,7) 298-1319-ND 11.03 | vws4218-C 
; Diameter Length & Width | Strength | Installation | Digi-Key Pkg. | Price/ | Panduit 42 a0 a os . 78 cae Nylon | 298-1320-ND 11.43 VWS4238-C 
Fig.| Inch(mm) | Inch(mm) | In. (mm) Elst | Tools - Part No. Qty. | Pkg. | Part No. 15 | “49 y 74 (11x49) | 1.14 (29) (0 (15.2) Natural | 298-1321-ND 100 16.69 vws4g74-c 
Metal Locking Tie — Stainless Steel A2 x 1.05 (11x 27) | 1.45 (36.8) 298-1322-ND 18.06 | VWS42105-C 
1.00 (25.4) 7 6.0 (127.0) | 519, 4g GS4MT, | 298-1100-ND 70.96 [MLT1S-CP 
1 | 2.00 (60.8) | 7.9 (200.7) Jno s 4 100 ST2MT or | 298-1101-ND | 100 | 72.59 |MLT2S-CP 7 7 
4,00 (101.6) | 14.2 (360.7) | (25% 4-4) HTMT — | 298-1102-ND 85.19 | MLT4S-CP A a # : ees ase) ae ae a Bieler 
ryt = 7 7 5 oop Tensile eng! i eng! igi-Key g. rice, ‘andui 
WAVE: TY. Superior Gripisiainiess Stee! 7168 Fig. Strength | Inch(mm) | Inch(mm) | Inch(mm) | Part No. Qty. Pkg. Part No. 
2.70 (70) | 10.2 (259) samt | 298-1330-ND 56.97 [MLT2.7WH-LP . | 
4.00 (102) | 14.2 (361) | g49 y 34 Sram | 298-1381-ND 61.33 | MLT4WH-LP Mount/Tie Combination — Natural 
5 | 6.00(152) | 20.5 (621) |i 200 298-1332-ND | 50 | 96.44 |MLT6WH-LP 1&6 50 7.3 (185.0) | 0.190 (4.8) | 1.85 (47.0) | 298-1144-ND 25 | 42.88 | PLA2S-A-Q 
8.00 (203) | 26.8 (631) |(25%7-9) ie 298-1333-ND 118.47 | MLT8WH-LP 
10.00 (254) | 33.0 (838) 298-1334-ND 148.09 [MLT10WH-LP 
Length Diameter Digi-Key Pkg. Price/ Panduit 
Length Wiath Digi-Key Pkg. Price/ Panduit Feet (meters) Inch (mm) Bart No. Qty. Pkg. Part No. 
Fig. Inch (mm) Inch (mm) Part No. Qty. Pkg. Part No. Spiral Wrap — Natural 
Tie Holder With Adhesive — Nylon 0.125 (3.2) 298-1137-ND 40.87 T12F-C 
0.75 (19.1) 0.75 (19.1) 298-1116-ND 100 85.59 | ABMM-A-C 100 (30.48) 0.250 (6.4) 298-1138-ND 1 Reel 53.55 T25F-C 
1.00 (25.4) 1.00 (25.4) 298-1118-ND 100 113.00 | ABM100-A-C 0.500 (12.7) 298-1139-ND 145.96 TS0F-C 
6 1.12 (28.6) 1.12 (28.6) 298-1268-ND 100 125.69 | ABM112-A-C 0.750 (19.1) 298-1140-ND 177.78 TI5F-C 
1.13 (28.7) 1.13 (28.7) 298-1117-ND 100 130.31 | ABMS-A-C ies 
1150 (38.1) 1150 (38.1) 298-1119-ND 50 90.21 | ABM3H-A-L Corrugated Loom Tubiig'=— Black 
4100 (30.48) 0.250 (6.4) 298-1141-ND 4 Réat 35.70 CLT25F-C20 
— — - - ? 0.500 (12.7) 298-1142-ND 44.69 CLT50F-C20 
Dimensions - Inch (mm) Pull Apart | Digi-Key Price Each Panduit 
Fig. A B is Force | Part No. 1 50 100 | Part No. - = = — 7 5 
Swivel Cable Tie Mounts — Weather Resistant Black Nylon Length Width Height Panel Thickness Digi-Key Pkg. Price/ Panduit 
Feet (meters) | Inch(mm) | Inch (mm) Inches (mm) Part No. Qty. Pkg. Part No. 
z | 0:87 (22.10) | 0.62 (15.76) | 0.75 (19.05)] >120 Ibs. |208-1308-ND 2.82 — 2.19 | TM3-X2-CO G react Natural 
1.64 (41.66) | 0.73 (18.54)| 1.23 (31.24)| >250 Ibs. | 298-1307-ND 3.49 271 — | TMEH-X2-L0 rommet Ee¢ging — Nature: 
0.106 (2.7) | 0.12 (3.0) | .026(.7)-.036(.9) | 298-1145-ND 33.93 | GEE36F-C 
Width Max. Bundle Dia. | Digi-Key Pkg. Price/ Panduit 400 (30.48) | 2-131 (8.3) | 0.16 (4.1) | .036 (9) -.062 (1.6) | 298-1146-ND | 4 neq | 35.07 | GEE62F-C 
Fig. Inch (mm) Inch (mm) Part No. ty. Pkg. Part No. 0.131 (3.3) | 0.16 (4.1) | .036 (.9) - 062 (1.6) | 298-1147-ND 47.32 | GEE62FR-C 
Cable Clamp — Nylon 0.169 (4.3) | 0.19 (4.7) | .62 (1.6) -.099 (2.5) | 298-1148-ND 62.02 | GEEQ9FR-C 
0.13 (3.2) 298-1120-ND 13.07 CCS12-S8-C 
8 0.4 (9.5 0.25 (6.4) 298-1121-ND 400 13.60 CCS25-S8-C Duct External Dimensions | Std. Length | Tape Width | Digi-Key Price Each Panduit 
4 (9.5) 0.38 (9.7) 298-1122-ND 14.72 CCS38-S8-C Fig. | WxH- Inch (mm) Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. 1 10 50 | PartNo. 
0.50 (12.7) 298-1123-ND 15.61 CCS50-S8-C Polypropylene Material - UL94V-2 Flammability Rating 
eae _ : 0.49 x 0.49 (12.5 x 12.5) .24(25) ]298-4006-ND 5.37 4.34 3.97 | FL12X12LG-A 
Aa Aimension Diol Key ea each el canal 16 | 0.98 x 0.98 (25 x 25) an 58 (14.7) |298-4007-ND 873 7.05 6.45 | FL25X25LG-A 
PAN-CLAMP™ Heavy. Duty Fixed Diameter Claraps 1.97 x 1.97 (50 x 50) 58 (14.7) x2] 298-4008-ND 15.96 12.88 11.80 | FL50X50LG-A 
3/8 298-1299-ND 63 50 40 | PC038-H25D-CO nr am a a 
1/2 298-1300-ND 69 54 44 | PC050-H25D-CO be ily oe Wt ae : , 
5/8 298-1301-ND 75 59 AT PC062-H25D-C0 Loop Tensile | Length Width Height Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit 
9 3/4 298-1302-ND 80 63 51 PC075-H25D-CO Fig. | Strength Inch (mm) | Inch(mm) | Inch(mm) | Part No. Qty. Pkg. | Part No. 
7/8 298-1303-ND 86 68 54 | PC087-H25D-CO Adhesive Backed Cord Clips — Nylon 
1 298-1304-ND 92 72 58 | PC100-H25D-CO 
118 298-1305-ND 08 7 go | PCI12-H25D-Co 17 50 1.00 (25.4) ] 1.00 (25.4) ] .38(9.7) | 298-1376-ND | 100 | 74.01 ]ACC38-A-C 
11/4 298-1306-ND 1.03 81 65 PC125-H25D-CO * VELCRO is a registered trademark of the Velcro Companies (Continued) 


2050 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ELECTRICAL GROUP 


Wire Ties and Accessories (cont) 


Digi-Key Price Panduit 
Description Part No. Each Part No. 
Tools 
Gun Cable Tie Tool - Black Handle, Tensile Strength: < 50 Ibs. 298-1097-ND 26.39 STS2 
Gun Cable Tie Tool - Black Plastic & Metal Body, Tensile Strength: < 50 Ibs. | 298-1098-ND 204.22 GS2B 
Gun Cable Tie Tool - Red Handle & Metal Body, Tensile Strength: < 50 Ibs. | 298-1099-ND 349.95 GS4H 
Stainless Stl. Locking Tie Tool - Screwdriver Type, For Tension/Coil Tail of Tie | 298-1105-ND 19.00 HTMT 
Stainless Steel Locking Tie Tool - Ratchet Type, To Control Tension & Cutoff | 298-1106-ND 333.46 ST2MT 
Stainless Steel Locking Tie Tool - Gun Type 298-1107-ND 648.35 GS4MT 
Du cts and Accessories Note: Last 2 boxes in Digi-Key Part No. 
Dimension represents number of inches 
Inch (mm) Mating Cover Digi-Key Price Per Length (Inches)* 
Ducts Fig. Width Height Part Number Part No. 72” 
Features: * Made of rigid PVC + Rated for continuous use temperatures up to 50°C (122°F) * ULL. F Type — White (WH) and Light Gray (LG) 
Flammability rating: V-0 0.69 (17.5) | 0.56 (14.2) | 298-C5~IOILIZ-ND 298-F5X5C1_ILILI-ND 19.85 
0.69 (17.5) | 1.09 (27.1) | 298-C50000-ND 298-F5X100010-ND 23.55 
7 0.94 (23.9) | 0.83 (21.0) | 298-C75000L-ND 298-F75X75._UIL1-ND 23.55 
How to Select a Base Number: 0.94 (23.9) | 1.58 (40.0) | 298-C750I0OIC-ND | 298-F75X1SDCIDIC-ND 31.15 
#1 = Select 2 letter code for first in Digi-Key Part No. which represents color of ' e a 3 : a a3) eect ee ae pees mee 
your choice: WH=White/EG-Light Gray, /BL=Black. 1.25 (31.8) | 2.09 (53.0) | 298-C1CIOICICND 298-F1X2- LIL END 32.35 
#2 = Select 2 digit code for second in Digi-Key Part No. for your choice of 1.75 (44.5) | 1.09 (27.1) | 298-C150000-ND 298-F15X10001D-ND 28.62 
available length. 1.75 (44.5) | 1.59 (40.3) | 298-C15000L-ND 298-F15X15-DL1-ND 33.06 
1.75 (44.5) | 2.09 (53.0) | 298-C15(DIL-ND 298-F15X2000D-ND 35.69 
Example Part Number: 2.25 (57.2) | 1.09(27.1) | 298-C2CILILILI-ND 298-F2X1-ILIL-ND 32.95 
2.25 (57.2) | 1.59 (40.3) | 298-C20000-ND 298-F2X150001D-ND 36.22 
298-F5X5 -A-ND 2.25 (57.2) | 2.09(53.0) | 298-C201000-ND 298-F2X21_ -ND 35.29 
F Type — Adhesive Type — Light Gray (LG) 
| 69 (17.5) | 0.56 (14.2) | 298-C5C000-ND 298-F5X5LLIL0-A-ND 25.34 
Optional for .69 (17.5) | 1.09 (27.1) | 298-C5000-ND 298-F5X100U1L-A-ND 29.04 
Adhesive only .94 (23.9) | 0.83 (21.0) | 298-C75000L-ND 298-F75X75L_ILILI-A-ND 29.25 
.94 (23.9) | 1.58 (40.0) | 298-C750000-ND 298-F75X15.LL1-A-ND 36.43 
#2 .25 (31.8) | 1.09 (27.1) | 298-C1O00I0-ND 298-F1 X10 |-A-ND 27.28 
A .25 (31.8) | 1.59 (40.3) | 298-C1COLIL0-ND 298-F1X15.LILIL0-A-ND 39.34 
Color Avaliable Lengths 25 (31.8) | 2.09(53.0) | 298-C1OCICIC-ND 298-F1X2CIIL-A-ND 34.17 
White (inches) 75 (44.5) | 1.09 (27.1) | 298-C1SOOO0-ND | 298-F15X100010-A-ND 34.53 
‘ .75 (44.5) | 1.59 (40.3) | 298-C150000-ND 298-F15X15(.LL1-A-ND 38.23 
Light Gray 75 (44.5) | 2.09 (53.0) | 298-C15CICILILIND 298-F15X2CILILILI-A-ND 41.07 
Black .25 (57.2) | 1.09 (27.1) | 298-C200LIL-ND 298-F2X1L 1 |-A-ND 40.66 
“ .25 (57.2) | 1.59 (40.3) | 298-C200000-ND 298-F2X15_LIL-A-ND 43.40 
Length 2 (57.2) | 2.09 (53.0) | 298-C2UICICIC-ND 298-F2X21 I -A-ND 42.39 
Tolerance +1/8 G Type — White (WH) and Light Gray (LG) 
NOTE: Contact Digi-Key for pricing on cut down lengths 0.69 (17.5) | 0.56 (14.2) | 298-C5IOO0-ND 298-G5X500-ND 19.06 
0.69 (17.5) | 1.09 (27.1) | 298-C500I0-ND 298-G5X100000-ND 22.61 
0.94 (23.9) | 0.83 (21.0) | 298-C750000-ND 298-G75X75LDL-ND 22.61 
0.94 (23.9) | 1.09 (27.1) | 298-C75000L-ND 298-G75X10DIL1-ND 23.52 
0.94 (23.9) | 1.58 (40.0) | 298-C7500I0LI-ND 298-G75X15CDOL-ND 29.91 
4 (23.9) | 2.09 (53.0) | 298-C750LI-ND 298-G75X2L_ILILI-ND 34.48 
Nii ease (Shown (Shown 25 (31.8) | 1.09 (27.1) | 298-C100L-ND 298-G1X10LIL-ND 24.03 
with cover with cover .25 (31.8) | 1.59 (40.3) | 298-C10000-ND 298-G1X1510L1-ND 33.46 
(31.8) | 2.09 (53.0) | 298-C10000-ND 298-G1X20000-ND 32.35 
(44.5) | 1.09 (27.1) | 298-C15000L-ND 298-G15X10JDILI-ND 27.48 
(44.5) | 1.59 (40.3) | 298-C150000-ND 298-G15X15L0-ND 33.06 
(44.5) | 2.09 (53.0) | 298-C15000C1-ND 298-G15X2T0001-ND 33.06 
(57.2) | 1.09 (27.1) | 298-C20000-ND 298-G2X1000L1-ND 31.64 
(57.2) | 1.59 (40.3) | 298-C200000-ND 298-G2X15LIDIL1-ND 34.78 
57.2) | 2.09 (53.0) | 298-C200ILI-ND 298-G2X200L1-ND 35.29 
9 (17.5) | 0.56 (14.2) | 298-C50000-ND 298-G5X5.011-A-ND 24.34 
17.5) | 1.09 (27.1) | 298-C50000-ND 298-G5X10000-A-ND 27.89 
4 (23.9) | 0.83 (21.0) | 298-C75000LI-ND 298-G75X75LLDILILD-A-NDt 28.09 
(23.9) | 1.09 (27.1) | 298-C750000-ND 298-G75X11D0L1-A-ND 28.19 
23.9) | 1.58 (40.0) | 298-C75000L-ND 298-G75X15( ILIL-A-ND 34.98 
23.9) | 2.09 (53.0) | 298-C75.LIILI-ND 298-G75X2L_LL1-A-ND 40.46 
(31.8) | 1.09 (27.1) | 298-C10000-ND 298-G1X10000-A-ND 30.01 
31.8) | 1.59 (40.3) | 298-C1D0C1-ND 298-G1X1510L-A-ND 39.34 
(31.8) | 2.09 (53.0) | 298-C10000-ND 298-G1X2L.0000-A-ND 39.34 
44.5) | 1.09(27.1) | 298-C1500UL-ND 298-G15X1100L1-A-ND 33.16 
44.5) | 1.59 (40.3) | 298-C15LIUL-ND 298-G15X15( _LIL0-A-ND 38.23 
(44.5) | 2.09 (53.0) | 298-C1500001-ND 298-G15X2..0L1-A-ND 41.07 
57.2) | 1.09(27.1) | 298-C200001-ND 298-G2X10000-A-ND 39.04 
(57.2) | 1.59 (40.3) | 298-C20000-ND 298-G2X15.0L1-A-ND 41.27 
57.2) | 2.09 (53.0) | 298-C2—00IC1-ND 298-G2X2..LL1-A-ND 42.39 
H Type — Black (BL) and Light Gray (LG) 
3. | 4.25 (107.95) | 4.10 (104.14) | 298-HCLIOICIC-ND 298-H4X401 IC -ND 82.24 


+ Not available in white * Call Digi-Key for pricing of larger quantities 


Corners For Duct Height Digi-Key Price Each 
Fig. Inch (mm) Part No. 1 20 100 
‘ in Digi-| Available 1.00 (25.40) 298-CSP1LG-Q-ND 2.19 177 1.62 
ce Gre teiatie aes only in Light 1.50 (38.10) 298-CSP15LG-Q-ND 2.38 192 1.76 
Digi-Key Price Per Length (Inches)* Gray (LG) 4 2.00 (50.80) 298-CSP2LG-Q-ND 2.55 2.06 1.89 
Part No. 03” 06” 09” 12" 18” 24” 3.00 (76.20) 298-CSP3LG-Q-ND 3.29 2.66 2.44 
F and G Type — White (WH) and Light Gray (LG) 4.00 (106.60) 298-CSP4LG-Q-ND 3.72 3.00 2.75 
298-C5CICIDID-ND 1.79 2.21 2.63 3.05 3.89 4.73 
298-C75L] -ND 1.83 2.28 2.74 3.19 4.10 5.01 
298-C1 10IDIO-ND 1.83 2.28 2.74 3.19 4.10 5.01 ini i ao i 
298-C15C-ILILI-ND 195 2533.11 369 4.84 G00 Join Me | pee | ee ee Re 
2p —————————— Strips 1.50 (38.10) 298-DJSP15LG-0-ND 214 173 ~~«*1.59 
H Type — Black (BL) and Light Gray (LG) ‘Availablawik 5 2.00 (50.80) 298-DJSP2LG--ND 2.30 1.86 1.70 
4.25 (107.95) | 298-HC40000-ND 2.86 4.35 5.83 7.32 10.29 13.26 in Light ‘Gray. 3.00 (76.20) 298-DJSP3LG-Q-ND 2.96 2.39 219 
* Call Digi-Key for pricing of larger quantities (LG) 4.00 (108.60) ese rns LGN 9.85 2.70 2.48 
i DCT: « Use to cut any Panduit duct or cover * Heavy duty steel tool incorporates a new, improved Digi-Ke' Price Each Mf. 
Installation blade design which minimizes cutting force and blade wear. Provides a smooth burr-free cut on | Fig. | Description ee Nee 1 20 ey No. 
Tools both wiring duct and cover. 6 [Hand held duct and cover cutting tool 298-9901-ND 102.44 97.32 | DCT 
DNT-100: * A heavy duty tool used to notch slotted wall wiring duct from the bottom of a slot to | — | Replacement blade and nylon insert for DCT 298-9902-ND 69.15 65.69 | DCT-BLD 
the base of the duct. 7_ [Hand held notching tool 298-9903-ND 124.95 118.71 DNT-100 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 2051 


Nylon Spacers A 
B alas Lig ht Pipes Material Specifications: 


Natural Nylon, per ASTM D 4066 PA 225, UL Rated 94V-2 O.D> 1D. 
: Screw Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing Bivar 
Fig. 3 Size Dim. A 1D 0D Part No. 10 100 | Part No. 
Flange: © .150  .160 Peer Flange:@ .230 — .320 1/16 (1.6) 091 (2.3) 187 (4.7) 492-1041-ND 66 3.65 | 9913-062 
(3.8) y (41) -, eee . 8) y __ (8-1) 1/8 (3.2) 091 (2.3) 187 (4.7) 492-1042-ND 66 3.65 | 9913-125 
O 112; O | Peete mel ; : ! 3/16 (4.8) | 091 (2.3) 187 (4.7) | 492-1043-ND 66 = 3.65 | 9913-487 
(2.8) “ide (2.8) i 1/4 (6.4) 091 (2.3) 187 (4.7) 492-1044-ND 66 3.65 | 9913-250 
050 (1.3)~"~ 5/16 (7.9) | .091 (2.3) 187 (4.7) | 492-1045-ND 66 3.65 | 9913-312 
3/8 (9.5) 091 (2.3) 187 (4.7) 492-1046-ND 72 3.94 | 9913-375 
FEATURES: 7/16 (11.1) | .091 (2.3) 187 (4.7) 492-1047-ND 72 3.94 | 9913-437 
PLP1 and PLP2 Series: * Protects circuits from ESD * Use with BivarOpto SM or Through-hole Series LEDs * PLP1 #2 1/2 (12.7) 091 (2.3) -187 (4.7) 492-1048-ND 72 3.94 | 9913-500 
Series panel light pipes press fits into panel 9/16 (14.3) .091 (2.3) -187 (4.7) 492-1049-ND 72 3.94 | 9913-562 
PLP5 Series: * Dual-lens geometry * Improved lighting intensity * Press fits into panel 5/8 (15.9) .091 (2.3) -187 (4.7) 492-1050-ND 77 4.25 | 9913-625 
3/4 (19.1) 091 (2.3) 187 (4.7) 492-1051-ND 7 4.25 | 9913-750 
Dimension X Digi-Key Price Each Bivar Opto 13/16 (20.6) | .091 (2.3) 187 (4.7) 492-1052-ND 82 4.50 | 9913-812 
Figure Inch (mm) Part No. 1 10 100 | PartNo. 7/8 (22.2) 091 (2.3) 187 (4.7) 492-1053-ND 82 4.50 | 9913-875 
PLP1 Series 15/16 (23.8) | 091 (2.3) 187 (4.7) | 492-1054-ND 82 4.50 | 9913-937 
125 (3.2) 492-1148-ND 73 A 30 PLP1-125 1 (25.4) .091 (2.3) -187 (4.7) 492-1055-ND 82 4.50 | 9913-1.000 
: 250 (6.4) 492-1149-ND 13 At 30 | PLP1-250 1/16 (1.6) 091 (2.3) 250 (6.4) 492-1056-ND 66 3.65 | 9910-062 
-500 (12.7) 492-1150-ND 73 Al 30 | PLP1-500 1/8 (3.2) 091 (2.3) .250 (6.4) 492-1057-ND 66 3.65 | 9910-125 
750 (19.0) 492-1151-ND TT 43 31} PLP1-750 3/16 (4.8) .091 (2.3) 250 (6.4) 492-1058-ND 66 3.65 | 9910-187 
PLP2 Series 1/4 (6.4) 091 (2.3) 250 (6.4) 492-1059-ND 66 3.65 | 9910-250 
125 (3.2) 492-1152-ND 73 At 30 | PLP2-125 5/16 (7.9) 091 (2.3) 250 (6.4) 492-1060-ND 66 3.65 | 9910-312 
9 Sane onan 3 4 a Pea 3/8 (9.5) 091 (2.3) 250 (6.4) 492-1061-ND 72 3.94 | 9910-375 
: : poe : : : : 716 (11.1) | .091 (2.3) 250 (6.4) | 492-1062-ND 72 3.94 | 9910-437 
750 (19.0) BO2sLSoaND 78 a 30" |_ FLP2-750 #2 42.(12.7) | .091 (23) 250(6.4) | 492-1063-ND 72 3.94 | 9910-500 
PLPS Series 9/16 (14.3) | .091 (2.3) 250 (6.4) 492-1064-ND 72 3.94 | 9910-562 
125 (3.2) 492-1141-ND 73 At 30 | PLP5-125 5/8 (15.9) 091 (2.3) 250 (6.4) | 492-1065-ND a 4.25 | 9910-625 
250 (6.4) Soe e2 No 38 Al 30 | PLPS-250 3/4 (19.1) | 091 (2.3) 250 (6.4) | 492-1066-ND 77 4.25 | 9910-750 
500 (12.7) eee a BE yah | ERS O00 13/16 (20.6) | .091 (2.3) 250 (6.4) | 492-1067-ND 82 4.50 | 9910-812 
3 -750 (19.0) 492-1144-ND 73 At 30 | PLPS5-750 : eles 200 (0: : ; 
4.00 (25.4) 492-1145-ND 73 4 30 | PLP5-1000 7/8 (22.2) 091 (2.3) 250 (6.4) | 492-1068-ND 82 4.50 | 9910-875 
1.25 (31.8) 492-1146-ND 73 MA 30 PLP5-1250 15/16 (23.8) 091 (2.3) .250 (6.4) 492-1069-ND 82 4.50 | 9910-937 
1.50 (38.1) 492-1147-ND 73 ‘at 30 | PLP5-1500 4 (25.4) 091 (2.3) 250 (6.4) | 492-1070-ND 82 4.50 | 9910-1.000 
1/16 (1.6) 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1071-ND 66 3.65 | 9908-062 
1/8 (3.2) 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1072-ND 66 3.65 | 9908-125 
LED Modules = 3/16 (4.8) 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1073-ND 66 3.65 | 9908-187 
GOS 1/4 (6.4) 125 (3.2) 187 (4.7) 492-1074-ND 66 3.65 | 9908-250 
FEATURES: 5/16 (7.9) 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1075-ND 66 3.65 | 9908-312 
+ Lens Appearance: Water Clear ioe 800 (20.8) 3/8 (9.5) 125 (3.2) 187 (4.7) 492-1076-ND 72 3.94 | 9908-375 
* Viewing Angle: 100° (62) 716 (11.1) | 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1077-ND 72 3.94 | 9908-437 
#4 4/2 (12.7) 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1078-ND 72 3.94 | 9908-500 
Duminant Electro-Optical 9/16 (14.3) | 125 (3.2) 187 (4.7) 492-1079-ND 72 3.94 | 9908-562 
Wave Length Data @ 350mA 5/8 (15.9) 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1080-ND a 4.25 | 9908-625 
Ad (nm) Vi (V) [Lum Flux (Im) | Digi-Key Price Each Bivar Opto 3/4 (19.1) 125 (3.2) 187 (4.7) 492-1081-ND 77 4.25 | 9908-750 
Min. | Max. | Color | Typ. | Min. | Max. | Part No. 1 10 100 | PartNo. 13/16 (20.6) | 125 (3.2) 187 (4.7) 492-1082-ND 82 4.50 | 9908-812 
465 | 475 | Bue | 33 | 63 | 235 | 492-1131-ND 14.30 12.03 10.99 | LK-470-001 7/8 (22.2) 125 (3.2) 187 (4.7) 492-1083-ND 82 4.50 | 9908-875 
465 | 475 | Blue | 33 | 6.3 | 235 | 492-1136-NDt 14.30 12.03 10.99 | LK-470-001-FC 15/16 (23.8) | 125 (3.2) 187 (4.7) 492-1084-ND 82 4.50 | 9908-937 
520 | 535 | Green| 33 | 306 | 67.2 | 492-1132-ND | 14.30 12.03 10.99 | LK-530-001 1 (25.4) 125 (3.2) 187 (4.7) 492-1085-ND 82 4.50 | 9908-1.000 
520 | 535 | Green| 3.3 | 30.6 | 67.2 | 492-1137-NDt 14.30 12.03 10.99 | LK-530-001-FC 1/16 (1.6) 125 (3.2) 250 (6.4) 492-1086-ND 66 3.65 | 9911-062 
585 | 595 | Amber| 23 | 306 | 67.2 | 492-1193-ND 9.90 833 7.61 | LK-590-001 1/8 (3.2) 125 (3.2) 250 (6.4) | 492-1087-ND 66 3.65 | 9911-125 
585 | 595 | Amber| 2.3 | 30.6 | 67.2 | 492-1138-NDt 9.90 8.33 7.61 | LK-590-001-FC 3/16 (4.8) 125 (3.2) 250 (6.4) 492-1088-ND 66 3.65 | 9911-187 
620 | 635 | Red | 23 | 181 | 51.7 | 492-1134-ND 9.90 833 7.61 | LK-630-001 ec aoe Pe an a area = ie eae 
620 | 635 | Red | 23 | 181 | 51.7 | 492-1139-NDt 9.90 8.33 7.61 | LK-630-001-FC a SED oie aaa > CRETE 
4500K | 8000K | White | 3.3 | 235 | 67.2 | 492-1135-ND 14.30 12.03 10.99 | LK-WHT-001 (2.5) S38) sean (68) ; ‘ 
4500K | 8000K | White | 3.3 | 23.5 | 67.2 | 492-1140-NDt 14.30 12.03 10.99 | LK-WHT-001-FC ABI |) 12 (82) 25064) fe NON ve oe. | eae 
: : ! E s : #4 1/2 (12.7) 125 (3.2) .250 (6.4) 492-1093-ND 72 3.94 | 9911-500 
t Field Connect 9/16 (14.3) | 125 (3.2) .250 (6.4) 492-1094-ND 72 3.94 | 9911-562 
5/8 (15.9) 125 (3.2) 250 (6.4) 492-1095-ND a 4.25 | 9911-625 
os 3/4 (19.1) 125 (3.2 250 (6.4) 492-1096-ND 7 4.25 | 9911-750 
Molded and Self-Retaining LED Mou nts Enns 125 ri 250 eh 492-1097-ND 82 4.50 | 9911-812 
200 7/8 (22.2) 125 (3.2) .250 (6.4) 492-1098-ND 82 4.50 | 9911-875 
Features: oe (2ba) -<~ 698) 15/16 (23.8) | 125 (3.2) 250 (6.4) 492-1099-ND 82 4.50 | 9911-937 
* One universal style for both T-1 (3mm) and T-1 3/4 (5mm) LEDs « Internal tapered divider Z “ 1 (25.4) 125 (3.2) 250 (6.4) 492-1100-ND 82 4.50 | 9911-1.000 
prevents leads from shorting 116 (1.6) | 147 (3.7) 250 (6.4) | 492-1101-ND 66 3.65 | 9905-062 
Material Specifications: 1/8 (3.2) 147 (3.7) 250 (6.4) | 492-1102-ND 66 3.65 | 9905-125 
* UL Rated 94V-0, Color: Black, 33% GF Polyphalamide (PPA) 3/16 (4.8) 147 (3.7) 250 (6.4) | 492-1103-ND 66 3.65 | 9905-187 
1/4 (6.4) 147 (3.7) .250 (6.4) 492-1104-ND 66 3.65 | 9905-250 
Dimension H Digi-Key Pricing Bivar Opto 5/16 (7.9) 147 (3.7) 250 (6.4) | 492-1105-ND 66 3.65 | 9905-312 
Hnelyia) BariNas il) 1) aoe BantiNas 3/8 (9.5) 147 (3.7) 250 (6.4) | 492-1106-ND 72 3.94 | 9905-375 
15 (3.8) posal beaNa 1.65 11.08 40.79 | LTM150 716 (11.4) | 147 (3.7) 250 (6.4) | 492-1107-ND 72 3.94 | 9905-437 
2 (5.1) 492-1030-ND 1.65 11.03 40.79 | LTM-200 : HATS. 200 (0: . ; 
25 (6.4) 492-1031-ND 213 14.20 5255 | LIM-250 #6 1/2 (12.7) 147 (3.7) 250 (6.4) | 492-1108-ND 72 3.94 | 9905-500 
3 (7.6) 492-1032-ND 1.71 11.37 42.06 LTM-300 9/16 (14.3) 147 (3.7) .250 (6.4) 492-1109-ND 72 3.94 | 9905-562 
35 (8.9) 492-1033-ND Wal 11.37 42.06 | LTM-350 5/8 (15.9) 147 (3.7) 250 (6.4) | 492-1110-ND a 4.25 | 9905-625 
aay foe ND a ee ae ee 3/4 (19.1) 147 (3.7) 250 (6.4) 492-1111-ND 7 4.25 | 9905-750 
45 (11. 1035; : ; ; F 13/16 (20.6) | 147 (3.7) 250 (6.4) | 492-1112-ND 82 4.50 | 9905-812 
5 (12.7) Boze SEND _ deine a ST | ETM S00 78 (22.2) | 147(3.7) | .250(64) | 492-1113-ND 82 4.50 | 9905-875 
15/16 (23.8) | 147 (3.7) .250 (6.4) 492-1114-ND 82 4.50 | 9905-937 
1 (25.4) 147 (3.7) 250 (6.4) 492-1115-ND 82 4.50 | 9905-1.000 
Crystal 1/16 (1.6) 171 (43) 250 (6.4) 492-1116-ND 66 3.65 | 9912-062 
BP IVAIe 41/8 (3.2) ‘471 (43) 250 (6.4) | 492-1117-ND 66 = 3.65 | 9912-125 
Insulators 3/16 (4.8) 171 (4.3) 250 (6.4) | 492-1118-ND 66 3.65 | 9912-187 
1/4 (6.4) 171 (4.3) .250 (6.4) 492-1119-ND 66 3.65 | 9912-250 
Material Specifications: Dupont, Mylar EL-21 with UL Rated 94V-2 5/16 (7.9) 171 (4.3) .250 (6.4) 492-1120-ND 66 3.65 | 9912-312 
3/8 (9.5) 71 (43) 250 (6.4) 492-1121-ND 72 3.94 | 9912-375 
Dimensions — Inch (mm) Use Digi-Key Pricing | Bivar 76 (11.1) | 174 (4.3) .250 (6.4) 492-1122-ND 72 3.94 | 9912-437 
A B C D With Part No. 40 100 | PartNo. #8 1/2 (12.7) 171 (4.3) .250 (6.4) 492-1123-ND 72 3.94 | 9912-500 
— — |148 (3.8) | 325 (8.3) |.145 (3.7) HC-80/U | 492-1037-ND 82 4.50 | Cl-148-028 SR 916(143) | 171 (48) 250(6.4) eee fe B08 | 9912-562 
074 (1.9)|.148 (3.8) | 325 (8.3) |.145(3.7)| HC-80/U | 492-1038-ND «824.50 | Cl-148-028-3 SR SB (15.8) | A71(43) | 250 (6.4) (RASHID eth See Ie 
3/4 (19.1) 71 (43) 250 (6.4) 492-1126-ND 77 4.25 | 9912-750 
— —|.492 (4.9)|.465 (11.8)] 219 (6.6)| HotU, 492-1039-ND 79 4.33 | Cl-192-028 SR 13/16 (20.6) | 171 (4.3) .250 (6.4) 492-1127-ND 82 4.50 | 9912-812 
HC43/U, HC-49/U 7/8 (22.2) 174 (4.3) 250 (6.4) 492-1128-ND 82 4.50 | 9912-875 
HC-18/U, eee Hemengne 15/16 (23.8) | 171 (4.3) 250 (6.4) | 492-1129-ND 82 4.50 | 9912-937 
096 (2.4)] 192 (4.9) | 465 (11.8)] 219 (5.6)| esa pg-agyy) 492-1040-ND 82 4.50 | Cl-192-028-3 SR 1054) Tia) 250 (64) Tae e fea! -agia 1660 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2052 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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ELECTRICAL GROUP 


Handheld Thermal Transfer Printer — LS6 


Thermal Transfer Printer and Labels 


Label Size Digi-Key Pkg. Price/ Panduit 

AxB (In.) Material Color Part No. Size Pkg. Part No. 

0.50 x 0.44 Polyester White 298-1172-ND 10,000 223.76 PLL-31-Y2-10 
0.65 x 0.20 Polyester White 298-1173-ND 10,000 164.78 PLL-32-Y2-10 
0.80 x 0.25 Polyester White 298-1176-ND 10,000 194.18 PLL-5-Y2-10 
1.00 x 0.38 Polyester White 298-1177-ND 10,000 268.13 PLL-8-Y2-10 
1.00 x 0.50 Polyester White 298-1178-ND 10,000 325.03 PLL-9-Y2-10 


LS7 Thermal Transfer Printer and Cassettes 
The LS7 Hand-Held Thermal Transfer printer is designed for fast and easy TIA/EIA-606-A compliant labeling. 


an Digi-Key Price Panduit Features and Benefits: 
Description Part No. Fach Part No. « High quality labels that stay where you put them and won't smear Fast 
VIPER™ LS6 Printer and Accessories loading cassettes and simple operation » Label cassette includes both 
label material and ribbon ¢ Firmware designed specifically to meet 
Thermal Transfer Hybrid Ribbon, Black, 4.33” x 299’, data-comm market needs * Advanced programming allows you to specify 
F 5 i . iy a. legend spacing « Label materials developed for use on textured and 
for use with all Panduit Thermal Transfer Materials 298-4001-ND 43.64 TTRH-BL curved surfaces * Repeat legend function * Advanced alpha and numeric 
Replacement Battery Pack 998-1227-ND 410.08 LS6-BP serialization * Store up to 10 label files * Symbol library 
Repl it AC Adapter/Battery Ch 298-1226-ND 111.35 | LS6-ACS Digi-Key Price | Panduit 
Pare apter/Battery Charger Description Part No. Each Part No. 
LS7 Printer and Accessories 
Thermal Transfer Labels 
Printer Kit: Includes 3/4” Non-Laminated Black/White Cassette, 
; Label Size Cable 0.D.) For THHN Digi-Key Roll | Price/ | Panduit Hardside Carrying Case, Wrist Strap, 6 AA Alkaline Batteries, 298-1338-ND 206.75 LS7 
Fig.| AxBxC (In.) Range (In.)| Cable Size Part No. Size Pkg. Part No. Label Separator Tool, and Operator's Manual 
Self-Laminating Wire Markers - Vinyl 120VAC Adapter 298-1347-ND 52.47 LS7-ACS 
Cleaning Cassette 298-1348-ND 34.97 LS7-CLN 
1.00 x 1.00x0.38 | 0.12-0.20 | 12-10 AWG 298-1260-ND 250 31.94 | TWS-5V 
1 | 150x1.25x0.50 | 016-024] 8 AWG 298-1257-ND 250 | 42.10 | Tws-3v = Dickey Price Each Panduit 
1.50x4,00x1.00 | 0.32-0.96| 4AWG 298-4005-ND 100 | 36.19 | Tws-13v Anpllcation WlcthE Lent ES Colors Abort No: IL 
Laminated Label Cassettes 
" ae 5 re Faceplates, Junction 3/8” 26.2" 
Label Size Digi-Key Roll Price/ | Panduit B Patch Panels | (9 8 Black/Clear | 298-1342-ND 26.15 22.59 20.04 | LS7-38-2 
Fig. AxB Material Color Part No. Size Pkg. Part No. joxes, Patch Panels | (9mm) | (8m) 
Coiponsiit Labels Pathways, Racks, 1/2” 26.2" 
Lid Spaces (12mm) | (8m) Black/Clear | 298-1344-ND 26.15 22.59 20.04 | LS7-50-2 
1.00 x 0.50 Polyester Silver 298-1232-ND 500 37.82 TC-10YS 
2 2.00 x 0.25 Polyester White 298-1237-ND 250 39.33 TC-16Y 
1.00 x 0.75 Vinyl Cloth White 298-4004-ND 250 30.97 TC-4C Labels 
Digi-Key Price Each Panduit 
Description Part No. 1 10 25 Part No. 
. Wire Marker T: Di: 
Laser Printable Labels +— B—» ee 
. . t Empty Dispenser | 298-1294-ND 14.15 12.77 11.63 PMD 
(Functions with most Desktop A we 
. iol 
Laser Printers) Standard No. of Each Digi-Key Price Each Panduit 
Package Legend Legend Part No. il 10 50 Part No. 
Label Size Cable 0.D. For THHN Digi-Key Pkg. | Price/ | Panduit 
AxB(In.) | C-PrintArea(In.) | Range (In.) | Cable Size | PartNo. Size | Pkg. | PartNo. Wile Marker Books 
Laser Self Laminated Wire Markers - White Polyester (Box) (10 ae ) 1,2,3 150 298-1272-ND 19.52 17.53 15.54 PCMB-4 
1.00 x 1.00 0.34 0.11-0.21 | 12-10 AWG 298-1162-ND | 2,500 | 192.84 | LUSL4-Y3-2.5 
Std. Write-on Area No. of Overall Size Digi-Key Price Each Panduit 
1.00 x 1.33 0.50 0.16-0.26| 86AWG | 298-1163-ND | 2,500 | 229.81 | LUSL5-Y3-2.5 Pkg. | Dim. WxL- Inch (mm)| Markers inchiGnin} Part No. 1 10 50. | PartNo. 
1.00 x 3.17 0.97 0.31-0.70 | 4-4/0 AWG 298-1164-ND | 1,000 | 188.70 | LUSL6-Y3-1 Cable Marker Book for Self Laminating Wire Markers 
1 1.50 x 0.75 1.50 x 3.00 
2.00 x 3.17 1.00 0.32-0.69 | 4-4/0 AWG | 298-1169-ND | 1,000 | 238.28 | LUSL8-Y3-1 40 298-1282-ND 25.31 22.73 2015|PSCB-13 
(10 pgs.) (38.1x19.1) (38.1x76.2) 
0.50 x 1.50 0.50 0.16 - 0.32 8-6 AWG 298-1174-ND | 5,000 | 229.85 | LUSL2-Y3-5 
2.00 x 1.50 0.50 0.16 - 0.32 8-6 AWG 298-1175-ND | 1,000 | 232.73 | LUSL7-Y3-1 Digi-Key Price Each Panduit 
Legend Description Part No. 1 10 100 Part No. 
Label Size Digi-Key Pkg. Price/ Panduit Refill Wire Marker Tape- 8 Ft. Length 
AxB(In.) Material Color Part No. Size Pkg. Part No. 
Laser Component Labels - Polyester (Box) 3 Aree 2.92 2.30 2.06 PMDR:3 
4 ° 7 298-1288-ND 2.92 2.30 2.06 PMDR-4 
1.50 x 0.25 Polyester White 298-1165-ND 10,000 225.68 PLL-14-Y2-10 Fits PMD Dispenser 
1.88 x 0.25 Polyester White 298-1166-ND | 10,000 | 28867 | PLL-15-v2-10 6 298-1294-ND GHEE 2.92 2.80 2065) | SRMDRG 
3.00 x 0.38 Polyester White 298-1167-ND 1,000 94.59 PLL-19-Y2-1 7 (sold above) AU ERIHID _ aa 208 PMDR;S, 
0.80 x 0.20 Polyester White 298-1168-ND 40,000 | 194.18 | PLL-20-y2-10 8 298-1292-ND 2.92 2.30 2.06 | PMDR-8 
0.38 x 0.38 Polyester White 298-1170-ND 10,000 | 148.60 | PLL-2-Y2-10 9 298-1293-ND 2.92 2.30 2.06 | PMDR-9 
NAKAGAWA MFG. (USA), INC. 
Thermal Paper Digi-Key Price Each Nakagawa 
Description Part No. 1 10 100 250 Part No. 
Quality thermal paper available in 58, 60, 80 and 112mm paper widths. 
SPECIFICATIONS: 58mm Thermal Printer Paper PT1028-ND 2.08 1.66 1.46 1.39 EPT-58 
Paper core: 12mm 60mm Thermal Printer Paper PT1029-ND 2.23 1.78 1.56 1.49 EPL-60 
2 Paper weight: 65um 
pea eabealncae es Print life: greater than 5 years when 80mm Thermal Printer Paper PT1030-ND 2.73 2.18 1.91 1.83 EPT-80 
uter diameter: 5omm stored in a dark location, 25°C or less, . 4 4 
End mark: red, 50cm from end of roll. 65% RH. max. 112mm Thermal Printer Paper PT1031-ND 2.93 2.34 2.05 1.96 EPL-112 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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CITIZEN. Printers 


THERMAL PRINTERS: 


Use a non-impact method for printing. This is accomplished by 
using chemically treated thermal paper. Chemicals suspended in 
the paper react to heat generated by the print head to form dots 
that make up the characters or image. Citizen offers a thermal 
serial printer and a thermal line printer. 


The serial printer uses a moving head that prints one character 
at a time, it is most suited for character printing, although the 


Fig. 1 - Line Printer 
EPL1600 Series 


* Compact size, light weight 

* High resolution (8 dots/mm), high 
printing speed 

* Operatable by batteries (4.2 to 8.5 volts) 

¢ Low current consumption 

* Semi-auto paper loading function 


high speed model does support graphics. Its main benefit is 
low cost. Line printers have a fixed print head, printing one line 
at a time. It is suited for both high speed character and graphic 
printing. Its main benefits are higher definition graphic printing 
along with fewer moving parts. 


INTERFACE BOARDS: 


Acts as an interface between user’s system and the thermal 
printer. Monitors temperature and paper status. Controls motor(s) 
and thermal head energy for optimal printing. Generates built in 
test pattern. Accepts both simplified Centronics or RS-232C 
(TTL only) interface. 


Note: Available in 58, 80, and 112mm 
paper widths 


EPL1802S2 Series 


* High speed printing 

¢ Very small size 

° Very light weight (40g) 

* Low power consumption 


NOTE: CBMA now markets the former Panasonic line of 
Thermal Printer Mechanisms. Please call Digi-Key for details. 


Fig. 2- Line Printer 


EPL1700 Series 


* Compact size, light weight 

¢ High resolution (8 dots/mm), high 
printing speed 

* Semi-auto paper loading function 

¢ Thick (label paper) paper printing 
possible 


Note: Available in 58,80, and 112mm 
paper widths 


Fig. 4 - Compact Line Printer 


EPL1900 Series 


* Compact size 

* Low weight (55g) 
¢ High reliability 

« Easy maintenance 


Note: Available with paper cutter (471-1034-ND) 


Print Paper | Head | Logic Print Speed Char. / Head Size Digi-Key Price Each Citizen 
Fig. | Method | Width Volt Volt (max.) line life (mm) Part No. 1 10 100 250 Part No. 
{ tine 80mm 5V 5V 400 dots-line/s max. 36/72 5x107ulse/50km 101 x 52 x 20 471-1001-ND 127.76 117.81 109.40 102.51 EPL1602S3 
112mm 360 dots-line/s max. 52/104 147 x 54 x 20 471-1002-ND 115.53 106.54 98.93 92.71 EPL1603S4 
2 Line 112mm | 24V 5V 864 dots-line/s max. 54/108 5x107 pulse/50km 147 x 54 x 20 471-1005-ND 128.21 118.23 109.79 102.88 | EPL1703S4 
3 Line 58mm 5V 5V 450 dots-line/s max. 24/48 1x108 pulse/50km 72x 32x15 471-1032-ND 120.24 110.88 102.96 96.48 | EPL1802S2 
4 Line 58mm 5V 5V 300 dots-line/s max. 24/36 5x107 pulse/30km 82x 41x 15.8 471-1033-ND 40.93 37.75 35.05 32.85 | EPL1902S2C 
82x 41x25 471-1034-ND 70.37 64.90 60.27 56.47 | EPL1904S2C 
Interface Boards Digi-Key Price Each Citizen 
Description Part No. 1 10 100 250 Part No. 
EPLR1601Series 
Interface Board for EPL1600 Series 471-1013-ND 128.36 118.37 109.91 103.00 EPLR1601 
¢ Supports EPLR1600 series 
Interface Board for EPL1900 Series 471-1035-ND 208.75 192.50 178.75 167.50 EPLZR1901E 
* 364 built in character fonts 
Power Cable for EPLR1601/1701 Interface Boards 471-1017-ND 8.02 7.40 6.87 6.44 EPLSRDSP303 
¢ ASCII JIS C6220 character codes 
: : Centronics Cable for EPLR1601/1701 Interface Boards 471-1018-ND 7.52 6.93 6.44 6.03 | EPLSRDSP304 
“Automatic loading RS232 Cable for EPLR1601/1701 Interface Boards 471-1019-ND 5.85 5.39 5.01 4.69 | EPLSRDSP305 
*Marker detection Centronics Cable for EPTR2000L/H Interface Boards 471-1021-ND 5.90 5.44 5.05 4.74 | EPLSRDSP276 
i Cone aE Ww (UPC, JAN, EAN, | EpLR1601 CPU Replacement Chip for User Designed Interfaces 471-1023-ND 24.80 22.87 21.24 19.90 | EPLSAR1601 
5 : EPLR1701 CPU Replacement Chip for User Designed Interfaces 471-1024-ND 24.80 22.87 21.24 19.90 EPLSAR1701 
* Operates on 5 volts EPLR1601 
EPLR1601/1701 Gate-array for User Designed Interfaces 471-1025-ND 10.44 9.63 8.94 8.38 | EPLASR1101 


Thermal Line Printer 
CBM270 


Features: 


+ Palm size 

* Lightweight 

Availability of wall mount 
* Paper auto loading 

* Bar-code printing 

* Compatibility (ESC/POS) 
¢ Paper near end sensor 


* 2K bytes input buffer 
¢ Black and red printing with special paper (optional) 


Applications: 


¢POS «Banking * Medical equipment * Coupon »* Ticket » Daily report * Delivery * Barcode 


Specifications: 


¢ Printing Method: Line thermal dot printing * Printing Width: 48mm (384 dots/line) « Printing Speed: 
Maximum 50mm/second, 400 dot-line/second (11 lines/sec.) * Number of Columns: Font A: 32 columns; 
Font B: 42 columns * Character Size (W x H): Font A: 1.25 x 3.00mm (12 x 24 dots), Font B: 0.88 x 3.00 
mm (9 x 24 dots) * Dot Pitch: 8 dots/mm ¢ Bar-code Type: UPS-A/E, JAN (EAN), ITF, CODABAR, CODE 
39, CODE 128 »¢ Line Spacing: 4.23mm (1/6 inch), can be set by a command (Minimum 1/203 inch) 
¢ Printing Paper: Thermal Roll Paper: 58 x 083mm (max.) Thickness: 60~75um Thermal Label Paper: 
58 x 983 (maximum) Thickness: 150ym label Label Width: 56mm (maximum) Label Length: 25mm/pc 
(minimum) ¢ Interface: Parallel: Centronics, Serial: RS-232C ¢ Input Buffer: 2K bytes * Paper Supply: 
DC 7.2V 2A (Peak 6A) or AC adapter AC 100-240V (27 AD) * Weight: Approximately 600g ¢ External 
Dimensions (W x D x H): 106 x 184 x 110mm ° Reliability: Head: 50,000,000 pulses or 50km ° Safety 
Standard: FCC class A, TUV-GS, CE marking 


Digi-Key Price Each Citizen 
Description Part No. 1 10 Part No. 
Parallel, 120V, Ivory 471-1050-ND 239.14 220.53 CBM-270PF 120V 


Impact Printers 
IDP3550/3551 


Features: 


* High-speed printing 

¢ Paper auto loading 

* Compatibility (CBM, IDP, ESC/POS, Star) 
* 6K bytes input buffer 

¢ Auto cutter (iDP3551) 

* Cash drawer kick out 

¢ Pinfeed version (iDP3550P) 

* Two color printing 


Applications: 
* Receipt * Journal ¢ Ticket * Label * Credit/Debit * Daily report * Kitchen * Delivery 


Specifications: 


¢ Printing Method: Serial dot impact ¢ Printing Direction: Bidirectional * Font: 7 x 9 matrix * Number 
of Columns: 40 columns ¢ Printing Speed: 3.6 lines/second (DP-654); 3.0 lines/second (DP-657) * Char- 
acter Size (W x H): 1.36 x 2.4mm (DP-654); 1.20 x 2.4mm (DP-657) »* Character Set: Alphanumeric, 
International, Code page 437, 850, 860, 863, 865, 852, 866, 857, Windows code « Line Spacing: 4.23mm, 
1/6” (DP-654); 2.82mm (DP-657) * Character Pitch: 1.59mm (DP-654); 1.46mm (DP-657) * Line Feed 
Speed: 18 lines/second (DP-654); 15 lines (DP-657) * Paper Feed Method: Friction * Paper: 76mm roll 
paper ° Interface: Parallel: Centronics Serial: RS-232C or Current loop ¢ Input Buffer: 6K bytes * Paper 
End Sensor: Equipped »* Paper Cutter: None (iDP3550); Partial/Full cut (IDP3551F) * Paper Winder: AW- 
3 (Option) * Cash Drawer Control: 2 drawers ¢ Ink Ribbon: Red/Black, Cassette * Power Supply: AC 
120V * Power Consumption: 30W °¢ Weight: 2.8kg (iDP3550); 3.0kg (IDP3551F) » External Dimensions 
(W x D x H): 160 x 212 x 194mm (iDP3550); 160 x 212 x 173mm (iDP3551F) * Operating Temperature 
Range: 0°C ~ 40°C * Storage Temperature Range: -20°C ~ 60°C ° Reliability: Printer: MCBF 4.0 million 
lines Head: 80 million characters Cutter: 500,000 cuts (iDP3551F) * Safety Standard: UL, C-UL, FCC 
class A, TUV-GS, CE marking 


Digi-Key Price Each Citizen 
Description Part No. 1 10 Part No. 
Cool White, 120V, Parallel 471-1057-ND 245.69 226.57 IDP3550PF-CW 
Cool White, 120V, Serial 471-1058-ND 245.69 226.57 IDP-3550RF-CW 
Cool White, 120V, Serial Cutter 471-1062-ND 274.70 253.32 IDP-3551RF-CW 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2054 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 


218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 
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Magnetic Swipe Card Readers 


Features: Low cost, compact, manual swipe reader 


Specifications: * Low power C-Mos technology * TTL-compactible interface (clock and data) * Cable harness included on V3B Series only * Mating connector 
for V3A Series is WM1727-ND (Housing) and WM1775-ND (Contact) 


Communication Supply Track Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Color Interface Cover Voltage 1 2 3 Part No. al 25 50 |Part No. 
Swipe Type 
Black | TTL (Clock + Data) Yes 5VDC _ Read = Z2066-ND 29.35 26.42 23.48 | V3B-4K 
1 Ivory | TTL (Clock + Data) Yes 5VDC = Read = Z2064-ND 26.10 23.49 20.88 | V3A-4K 
Ivory | TTL (Clock + Data) No 5VDC Read Read = Z2065-ND 40.05 36.05 32.04 |V3A-6 
Ivory | RS232C (with cable) Yes 5VDC Read Read Read Z2111-ND 198.08 178.27 158.46 )3S4YR-HNF1 
Insert Type Readers 
Black | TTL (Clock + Data) No 5VDC a Read = Z2112-ND 43.19 38.88 34.56 |3S4YR-SBR-4N-50 
2 Black | TTL (Clock + Data) No 5VDC _ = = Z2113-ND 131.53 118.38 105.23 |38S4YR-SGROJ 
Black | TTL (Clock + Data) No 5VDC Read Read Read Z2114-ND 154.54 139.09 123.64 |3S4YR-SGRIN 


Fig. 1 


Manual Swipe Card Readers: * Compact and lightweight 
designs * High performance head mechanism Applications: 
* Credit authorization terminals * Credit card telephones 
* POS terminals * Time and attendance terminals * Banking 
terminals (ATM/CD) Specifications: * Power Supply Voltage: 
5VDC » Operating Temperature/Humidity: -20°C ~ 60°C/ 10 


Fig. 2 


Manual Swipe Card Reader with Built-In RS-232 Interface 
and Decoder: ¢ Fully enclosed self (port) powered card reader 
featuring two track capability with long life heads. Shipped 
with attached 9-Pin D-Sub cable. Demo software is available 
but is not included Specifications: » Power Supply Voltage: 
5VDC * Operating Temperature/Humidity: -10°C ~ 50°C/ 10 


Built-in 


~ 90%RH » Head Life: PCR100 - 300K passes, PCR102 
- 500K passes 


~ 90%RH »* Weight: Approximately 90g * Head Life: PCR108 
- 1M passes 


RS-232 
Interface 


Fig. 5 

Manual Insertion Card Readers ZU-1890M: « High 
precision, high reliability Applications: * Credit card 
telephones ¢ Cost control for facsimiles and copiers 
* Security control systems * Time and attendance 
terminals Specifications: * Power Supply Voltage: 
5VDC » Operating Temperature/Humidity: -20°C ~ 
60°C/ 10 ~ 90%RH »* Head Life: 300K passes 


Manual Insertion Card Reader with Built-in RS-232 

Interface and Decoder ZU-1890MRO2: « For indoor 

applications Specifications: » Power Supply Voltage: 

5VDC * Operating Temperature/Humidity: -10°C ~ 50°C/ 10 ~ 90%RH »* Head Life: 
300K passes 


Manual Insertion Magnetic Card Reader with USB ZU-1890MU1: * USB (Key- 
board Emulation) Interface * Communications with a Host Computer through USB 
connection * Reads Track 1 and 2 of standard Magnetic Stripe Cards per ISO 
standards » No external power supply required * Can use standard Windows 
XP drivers for communications (HID). No third party device driver is required 
Specifications: * Power Supply Voltage: 5VDC * Operating Temperature/Humidity: 
0°C ~ 60°C/ 10 ~ 90%RH * Head Life: 300K passes 


Manual Insertion Card Readers 
ZU-1870MA6T2, ZU-1852MAL5, ZU- 
1870MA5T5, ZU-1870MA4T4: ¢ High 
precision, high reliability Applications: 
* Credit card telephones »¢ Cost control 
for facsimiles and copiers * Security 
control systems ¢ Time and attendance 
terminals Specifications: * Power 
Supply Voltage: SVDC ¢ Operating Tem- 
perature/Humidity: -20°C ~ 60°C/ 10 ~ 
90%RH * Head Life: PCR109 - 300K 


Manual Insertion Card Readers: * High passes, PCR106/107/113 - 500K passes 


precision, high reliability Applications: » Credit 
card telephones ¢ Cost control for facsimiles and 
copiers * Security control systems * Time and 
attendance terminals Specifications: * Power 
Supply Voltage: 5VDC * Operating Temperature/ 
Humidity: -20°C ~ 60°C/ 10 ~ 90%RH * Head 
Life: 300K passes 


Manual Insertion Card Readers with Built-In RS-232 Interface and 
Decoder: ZU-1870MA8R2: Applications: * For Outdoor use * Twin read 
heads for ease of use * IPX4 rated for moisture resistance 

Specifications: * Power Supply Voltage: 4.75 ~ 12V * Operating 
Temperature/Humidity: -10°C ~ 50°C/ 10 ~ 90%RH * Head Life: 500K Notes: 
Cable is not included. Demo software is available but is not included. 


Fig. 6 


Manual Insertion Card Reader ZU-1870MA8R with built 
in RS-232 Interface and Decoder: Applications: * For 
Outdoor use * Twin read heads for ease of use » IPX4 
rated for moisture resistance Specifications: * Power 
Supply Voltage: 4.75 ~ 12V ¢ Operating Temperature/ 
Humidity: -10°C ~ 50°C/ 10 ~ 90%RH * Head Life: 500K 
Notes: Cable is not included. Demo software is available 
but is not included. 


Fig. 7 


Manual Magnetic Card Reader: ZU-9A36B11 

Specifications: ¢ Physical Dimensions: (W) 73mm X (H) 12.6mm X (D) 108.5mm_ « Mass: 
Approximately 50g Power Source: ¢ Voltage: DC 5.0V (tolerance +10%), Ripple 250mV 
p-p ° Current: Maximum 15mA Interface: * Magnetic card: Direct output of decoder IC 
(/RCL,/RDT) Environment: * Operating Temperature/Humidity: 0°C ~ 55°C/ 10% ~ 90% 
RH (non condensing) * Storage Temperature/Humidity: -20°C ~ 60°C/5% ~ 95% (non 
condensing) Specification Of Magnetic Reading * Reading direction: Insertion/Ejection 
* Head Life: 300K * Core Width: 1.4mm * Reading Speed: 15 cm/s ~ 70 cm/s 


Card Card Feed Card Reading i-Key Price Each Panasonic 

Fig. Standard Current Speed Direction Part No. if 10 100 Part No. 

1 Iso2 3mA 8 ~ 150 cm/second Swipe PCR100-ND. 28.22 22.58 18.35 ZU-M1121S1 

1 1S01/IS02 6mA 10 ~ 150 cm/second Swipe PCR102-ND 43.56 34.85 28.32 ZU-M1242S1 

2 1S01/IS02 14mA 10 ~ 150 cm/second RS-232, Swipe PCR108-ND 117.66 94.13 76.48 ZU-M1242L4DK 

3 Iso2 10mA 10 ~ 120 cm/second Insertion PCR115-ND 44.60 35.68 28.99 ZU-M2121S21 

4 1S01/IS02 Less than 25mA 10 ~ 100 cm/second Ejection PCR113-ND 74.00 59.20 48.10 ZU-1870MA6T2 

4 Iso2 15mA 10 ~ 120 cm/second Ejection PCR106-ND 55.86 44.69 36.31 ZU-1852MAL5 

4 1S01/IS02 15mA 10 ~ 100 cm/second Ejection PCR107-ND 63.12 50.50 41.03 ZU-1870MA5T5 

4 1S01/IS02 15mA 10 ~ 150 cm/second Ejection PCR109-ND 61.86 49.49 40.21 ZU-1870MA4T4 

4 1S01/IS02 Approximately 30mA 10 ~ 120 cm/second RS-232, Ejection PCR118-ND 105.00 90.98 79.44 ZU-1870MA8R2 

5 1S01/IS02 Approximately 30mA 10 ~ 120 cm/second RS-232, Ejection PCR114-ND 109.00 87.20 70.85 ZU-1890MR02 

5 1S01/ISO2 15mA 10 ~ 150 cm/second Ejection PCR111-ND 67.50 54.00 43.88 ZU-1890M 

5 1S01/IS02 100mA 10 ~ 120 cm/second USB, Ejection PCR220-ND 109.00 87.20 70.85 ZU-1890MU1 

6 1S01/IS02 Approximately 30mA 10 ~ 120 cm/second RS-232, Ejection PCR117-ND 125.50 100.40 81.58 ZU-1870MA8R 

it ISO1/ISO2/1SO3 15mA 15 ~ 70 cm/second Insertion/Ejection PCR119-ND 76.00 60.80 49.40 ZU-9A36B11 

Cover for Single/Double Manual Swipe Reader (Use with PCR100-ND, PCR102-ND)...............0.0.0cceeeeeeee es PCR104-ND 5.26 = = U1101M041 

Bezel for ZU-M2121 Series (Use with PCR115-ND) ..........:.ccccececeecsseeceeeecnseecnseecnseeseaseceseecensecease PCR116-ND 4.68 3.75 3.05 ZU-M202BB1 

Cable: Assembly for’ PCRIOO-ND: viicsisinessicascrinmesoindgeeindssdiane dines essays dante Shales smahd saagedonbe Lease dendie euae PCR121-ND 7.48 5.99 4.87 PCR121 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 2055 


Cable Ties 


3M Cable Ties secure wire bundles 
and harness components quickly, 
without slipping 

The self-locking head, with heavy 
double teeth on the one piece lock 
mechanism. 


Molded from 6/6 nylon, 3M cable 
ties are designed to meet a wide 


range of temperatures from -40°F ~ 
185°F (-40°C ~ 85°C). 

Weather resistant black nylon for 
indoor and outdoor use and natural 
nylon for indoor use only. 


Cable Tie Length Width Max Bundle Tensile Digi-Key Bag Price | Digi-Key Bag Price 
Type Inch(mm) Inch(mm) |_ Dia. Inch(mm) Lb/Kg Color | Part No. Qty. Each | Part No. Qty. Each 
4.0 (101.6) -10 (2.54) -8 (20.32) 18 (8.16) Natural | 3M101C-ND 100 2.84 | 3M101M-ND 1,000 14.90 
4.0 (101.6) -10 (2.54) -8 (20.32) 18 (8.16) Black | 3M101BKC-ND 100 3.12 | 3M101BKM-ND 1,000 16.60 
Miniature 6.0 (152.4) -10 (2.54) 1.7 (43.18) 18 (8.16) Natural | 3M110C-ND 100 4.69 | 3M110M-ND 1,000 25.78 
6.0 (152.4) -10 (2.54) 1.7 (43.18) 18 (8.16) Black | 3M110BKC-ND 100 5.50 | 3M110BKM-ND 1,000 31.21 
8.0 (203.2) -10 (2.54) 2.2 (55.88) 18 (8.16) Natural | 3M111C-ND 100 5.64 | 3M111M-ND 1,000 32.83 
8.0 (203.2) | .10(2.54) | 2.2 (55.88) 18 (8.16) Black | 3M111BKC-ND 100 6.73 | — = a 
Intermediate 5.7 (144.78) | .14 (3.56) 1.4 (35.56) 40 (18.14) Natural | 3M102C-ND 100 5.14 | 3M102M-ND 1,000 28.08 
5.7 (144.78) | .14 (3.56) 1.4 (35.56) 40 (18.14) Black | 3M102BKC-ND 100 5.69 | 3M102BKM-ND 1,000 34.06 
7.5 (190.5) -18 (4.57) 1.9 (48.26) 50 (22.68) Natural | 3M103C-ND 100 5.85 | 3M103M-ND 1,000 34.13 
7.5 (190.5) -18 (4.57) 1.9 (48.26) 50 (22.68) Black | 3M103BKC-ND 100 7.45 | 3M103BKM-ND 1,000 40.10 
Standard 11.3 (287.02) | .18 (4.57) 3.1 (78.74) 50 (22.68) Natural | 3M104C-ND 100 11.16 | 3M106D-ND 1,000 69.48 
11.3 (287.02) | .18 (4.57) 3.1 (78.74) 50 (22.68) Black | 3M104BKC-ND 100 12.36 | 3M106BKD-ND 1,000 79.92 
14.5 (368.3) | .18 (4.57) 4.1 (104.14) 50 (22.68) Natural | 3M105C-ND 100 16.14 | 3M105D-ND 500 67.20 
14.5 (368.3) | .18 (4.57) 4.1 (104.14) 50 (22.68) Black | 3M105BKC-ND 100 17.40 | 3M105BKD-ND 500 82.20 
Heavy Duty 15.1 (383.54) | .30 (7.62) 4.0 (101.6) 120 (54.43) | Natural | 3M107HDC-ND 100 28.38 | 3M105HDD-ND 500 140.40 
15.1 (383.54) | .30 (7.62) 4.0 (101.6) 120 (54.43) Black | 3M107HDBKC-ND 100 33.42 | 3M105HDBKD-ND 500 155.40 
37.1 (942.34) | .34 (8.64) 11 (279.4) 175 (79.38) | Natural | 3M109HDL-ND 50 61.71 | — = = 
Bitva Heavy Duty 37.1 (942.34) | .34 (8.64) 11 (279.4) 175 (79.38) | Black | 3M109HDBKL-ND 50 67.86 | — _ _ 
48 (1219.2) | .35 (8.89) 15 (381) 175 (79.38) | Natural | 3M114HDL-ND 50 94.80 | — — _ 
48 (1219.2) | .35 (8.89) 15 (381) 175 (79.38) | Black | 3M114HDBKL-ND 50 105.33 | — = = 


Dim. Digi-Key Pricing Dim. Digi-Key 
Fig. | Description A Part No. 10 100 Fig. | Description A Part No. 10 100 
PC Quick-Fit Tab Terminal 21 | Terminal Insert 10/32 Thread, Captivated _— 1202K-ND 8.94 71.14 
-110” Female, Horizontal = 3545K-ND 4.31 29.93 21 | Screw Terminal Insert 10/32 _ 1299K-ND 8.94 71.14 
-110” Female, Horizontal _ 3549K-ND 4.31 29.93 22 | Screw Supplied Unassembled = 8189K-ND 8.65 48.89 
1 | .205” Female, Horizontal _— 3546K-ND 4.49 31.29 22 | Screw Installed and Captivated = 7702K-ND. 9.85 53.08 
.205” Female, Horizontal = 3550K-ND 4.49 31.29 Lockwasher Terminal Lugs 
.250” Female, Horizontal _ 3547K-ND 4.12 32.81 23 |.018 Brass, Tin Plate 120 908K-ND 1.26 9.26 
‘4 ita pomeles oles = Sea Bea ee 23 |.018 Brass, Tin Plate -140 914K-ND 1.26 9.26 
-110” Female, Vertical = =I . . 23 |.018 Brass, Tin Plate 171 915K-ND 1.26 9.26 
2 |.205” Female, Vertical _ 3525K-ND 2.04 10.98 24 |.018 Brass, Tin Plate 120 910K-ND 1.31 9.54 
-250” Female, Vertical — 3528K-ND 2.04 10.98 24 |.018 Brass, Tin Plate .140 918K-ND 1.31 9.54 
-187" Female, Vertical = 3548K-ND 2.04 10.98 24 |.018 Brass, Tin Plate 71 906K-ND 1.42 9.55 
2 | .187” Female, Vertical = 3551K-ND 2.04 10.98 25 |.018 Brass, Tin Plate 120 903K-ND 1.35 9.95 
2 | .205” Quick-Fit Vertical Terminal a 3522K-ND 2.04 10.98 25 |.018 Brass, Tin Plate 140 904K-ND. 1.35 9.95 
3 | .110” Female, 18-22 Gage = 1252K-ND 1.57 10.81 25 |.018 Brass, Tin Plate 71 905K-ND 1.35 9.95 
3 | .187” Female, 16-22 Gage = 1264K-ND 3.76 26.15 26 |.018 Brass, Tin Plate 120 909K-ND 1.37 10.07 
3_|.205” Female, 16-20 Gage ar 4469K-ND 4.52 36.07 26 |.018 Brass, Tin Plate 140 916K-ND 1.37 10.07 
3 | .250” Female, 16-20 Gage = 4470K-ND 2.86 20.00 26 |.018 Brass, Tin Plate A714 917K-ND 1.37 10.07 
4 |.205” Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter | — 1286K-ND 95 4.89 27 |.013 Brass, Tin Plate = 907K-ND 2.20 15.22 
4 |.205” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — 1213K-ND .95 7.25 28 |.018 Brass, Tin Plate 120 7311K-ND 1.31 9.54 
5 |.205” Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter | — 1286-STK-ND .88 6.14 28 |.018 Brass, Tin Plate 140 7312K-ND 1.31 9.54 
5 |.205” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter |_— 1213-STK-ND 95 7.25 28 |.018 Brass, Tin Plate 171 7313K-ND 1.31 9.54 
6 |.187” Male, .020 Brass, Tin Plate, .043 Diameter | — 4900K-ND 1.44 9.97 29 |.018 Brass, Tin Plate 120 7317K-ND 1.35 9.95 
4 |.187” Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter | — 1285K-ND .84 5.93 29 |.018 Brass, Tin Plate 140 7318K-ND 1.35 9.95 
4 |.187” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — 1212K-ND .97 7.54 29 |.018 Brass, Tin Plate 71 7319K-ND 1.35 9.95 
5 |.187” Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter | — 1285-STK-ND 88 4.57 30 |.018 Brass, Tin Plate 120 7314K-ND 1.37 10.07 
5 |.187” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter |_— 1212-STK-ND .97 7.54 30 |.018 Brass, Tin Plate 140 7315K-ND 1.37 10.07 
7 |.110” Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter | — 1267K-ND 1.08 7.67 30 |.018 Brass, Tin Plate 171 7316K-ND 1.37 10.07 
7 |.110” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — 1211K-ND 1.13 8.35 Solder Terminal Lugs 
8 |.110” Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter | — 4903K-ND. 2.25 15.70 7 sy 
8 |.110" Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — |  4906K-ND 230 15.81 ot ee ages: tin rate (Oe ie ene 
8 |.187” Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter |_ — 4904K-ND. 2.15 15.01 31 |.015 Brass. Tin Plate 471 7330K-ND 1.18 8.76 
8 |.187” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — 4907K-ND 2.21 15.13 32 |.016 Brass. Tin Plate pe: 4004K-ND 1.05 7.24 
8 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .056 Diameter | — 4966K-ND 1.62 8.62 33 |.020 Brass, Tin Plate 120 7331K-ND 1.28 9.09 
8 | .250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — 1266K-ND 2.38 12.34 33 |.020 Brass: Tin Plate “140 7332K-ND 7.28 9.09 
9 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .106 Diameter | — 1265K-ND 2.32 12.02 33 |.020 Brass. Tin Plate 71 7333K-ND 4.24 9.09 
4 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — 1287K-ND 1.04 7.25 34 |.020 Brass, Tin Plate “120 7325K-ND 1.24 9.09 
5 250" Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter |_ — 1287-STK-ND 1.04 7.25 34 |.020 Brass, Tin Plate “140 7326K-ND 1.28 9.09 
10) 1077-280 ‘Male; -032/ Brass, 34_|.020 Brass, Tin Plate 171 | _7327K-ND 4.24 9.09 
Tin Plate, .052 Diameter _— 1282K-ND 1.04 7.25 Terminal Lugs 
6 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .067 Diameter | — 4901K-ND 2.12 14.71 35 1.015 Brass, Tin Plate —= 680K:ND 7390 3.98 
11 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .067 Diameter | — 4902K-ND 1.44 9.97 36 ‘020 Bres., Tin Plate 500 4000K-ND 109 567 
12 | .250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — 4908K-ND 3.05 21.27 " es % - . 
13 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — |  1289K-ND 1.60 7.35 oe eer eee ace See ton oe 
13 | 250" Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter| — | _1289-STK-ND 2.23 10.76 oe I opneeaanlcto tao) epost he nee 
14 | .250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — 1281K-ND 2.59 13.44 - : Double Turret Series : - 
18 | 280 Quick Fit Vinyl Boot, Red = | aarakcno tia 813 | | [= [TT Brass, Ti Pate, 080" Leng = | @e2KND tas 1326 
15 | 250” Quick-Fit Vinyl Boot, Blue es 4473K-ND 1.14 8.13 — |TL-1 Brass, Tin Plate, -082" Length _— 1573-2K-ND 2.04 17.88 
15 | .250” Quick-Fit Vinyl Boot, Yellow = 4474K-ND 1.14 8.13 — |TL-2 Brass, Tin Plate, .109" Length = 1502-2K-ND 2.48 18.13 
— [Terminal Hand Insertion Tool = 1288K-ND 36.51/1 ; __Tubular (Hollow) Turret Series 
MT Screw Terminal — |TL-2 Brass, Tin Plate, .084” Length i —_I 1562-2K-ND 2.70 23.52 
16 | Snap-In PC Horizontal — 7690K-ND 4.81 25.25 : PC Test Point Terminals 
16 | Snap-In PC Horizontal, Captivated = 7692K-ND* 4.81 29.93 — |.020 Brass, Tin Plate, Slotted, 032" Diameter _— 1031K-ND 1.61 8.13 
17 | PC Horizontal =, 8190K-ND 3.28 23.51 — |.025 Brass, Tin Plate, Slotted, 118 Diameter = 1040K-ND 1.44 6.99 
17 | PC Horizontal, Captivated = 7700K-ND* 4.52 26.04 — |.025 Brass, Tin Plate, Loop, .040” Diameter _— 1249K-ND 1.63 8.24 
18 | Snap-In PC Vertical — 7691K-ND 3.31 24.78 — |.025 Brass, Tin Plate, Loop, .050” Diameter _ 1045K-ND 3.25 16.27 
18 | Snap-In PC Vertical, Captivated = 7693K-ND* 4.59 28.51 — |.025 Brass, Tin Plate, Loop, .098” Diameter = 4952K-ND. 1.46 10.08 
19 | PC Vertical _ 8191K-ND 3.03 23.15 __90° Quick-Fit Rivet Terminal 
19 | PC Vertical, Captivated = 7701K-ND* 4.31 26.77 — |.250” Tab, .032 Brass, 3 Pairs, .130” Diameter _ 1006K-ND 5.09 40.58 
20 | Terminal PC Vertical, Heavy Duty — 8196K-ND 7.42 55.52 * Screw Installed and Captivated 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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KEYSTONE 
Round Clear Spacers (Non Threaded) 


Materials: Brass: Nickel Plate (QQ-N-290) r @ .250 
* Aluminum: Iridite Finish (MIL-C-5541) i: a oles 
Clearance Hole: * .120” for #4 Screw »* .140 t Hole 
for #6 Screw ¢ .171 for #8 Screw 
Dim. Brass Aluminum 
Screw Ec Spacers Pricing Spacers Pricing 
(Hole) (Inch) Part No. 10 100 Part No. 10 100 
125 1909K-ND 3.43 24.11 2036K-ND 2.01 12.18 
.250 1454AK-ND 3.91 27.43 3457K-ND 2.35 12.44 
375 1454BK-ND 4.16 29.25 3458K-ND 2.79 14.81 
500 1454CK-ND 4.98 34.78 3459K-ND 3.05 16.75 
#4 625 1919K-ND 4.49 31.66 2314K-ND 3.36 18.53 
(.120) -750 1454DK-ND 4.94 39.85 3460K-ND 3.77 20.00 
875 1920K-ND 6.16 49.77 3402K-ND 4.24 24.99 
1.000 1454EK-ND 7.29 62.80 3461K-ND 4.04 26.04 
1.500 1924K-ND 15.68 99.77 3462K-ND 8.98 53.23 
2.000 1925K-ND 20.78 132.28 3463K-ND 11.05 70.40 
125 1934K-ND 3.43 24.11 3403K-ND 2.01 12.18 
.250 1457AK-ND 3.91 27.43 3464K-ND 2.35 12.44 
375 1457BK-ND 4.16 29.25 3465K-ND 2.79 14.81 
500 1457CK-ND 4.98 34.78 3466K-ND 3.05 16.75 
#6 625 1935K-ND 5.56 39.19 3429K-ND 3.36 18.53 
(.140) .750 1457DK-ND 4.94 39.85 3467K-ND 3.77 20.00 
875 1936K-ND 7.63 61.62 3438K-ND 4.24 24.99 
1.000 1457EK-ND 7.29 62.80 3468K-ND 4.04 26.04 
1.500 1937K-ND 15.68 99.77 3469K-ND 8.98 53.23 
2.000 1938K-ND 20.66 132.14 3470K-ND 11.05 70.40 
125 1942K-ND 3.43 24.11 4258K-ND 2.01 12.18 
.250 1480K-ND 3.91 27.43 3471K-ND 2.35 12.44 
375 1481K-ND 4.16 29.25 3472K-ND 2.79 14.81 
500 1482K-ND 4.98 34.78 3473K-ND 3.05 16.75 
#8 625 2032K-ND 5.56 39.19 4259K-ND 3.36 18.53 
(.171) 750 1483K-ND 4.94 39.85 3474K-ND 3.77 20.00 
875 2033K-ND 7.63 61.62 4260K-ND 4.24 24.99 
1.000 1484K-ND 7.86 63.18 3475K-ND 4.04 26.04 
1.500 2034K-ND 15.68 99.77 3476K-ND 8.98 53.23 
2.000 2035K-ND 20.66 132.14 3477K-ND 11.05 70.40 


Nylon Spacers 


ID. | For Hole | For Panel | Dim. (Inch) Digi-Key Pricing 
A(In.)| B(Inch) | C(Inch) [ D | E | PartNo. 10 100 500 
187 312 062 437 | .218 731K-ND 1.30 9.08 39.63 
187 281 .093 437 | .218 737K-ND 3.11 21.94 93.18 
250 437 .062 625 | .187 738K-ND 3.23 22.79 97.40 
.250 375 062 -562 | .250 739K-ND 1.64 11.76 49.34 
250 375 093 -500 | .250 740K-ND 2.79 19.58 83.71 
312 562 062 812 | .312 741K-ND 5.08 41.05 173.76 
312 437 062 625 | .281 742K-ND 2.26 15.91 68.00 
312 437 .093 625 | .312 743K-ND 3.46 24.56 103.93 
375 625 062 875 | .312 744K-ND 5.46 43.95 187.46 
375 -500 062 625 | .250 745K-ND 1.78 12.60 53.53 
437 562 062 -750 | .250 732K-ND 2.33 15.53 67.96 
437 687 062 -937 | .312 746K-ND 6.03 48.83 207.12 
500 812 062 1.062 | .312 747K-ND 6.29 49.14 209.46 
500 1.250 .062 1.500 | .25 748K-ND 7.67 61.74 262.52 
500 .750 093 -968 | .281 749K-ND 3.26 30.19 128.09 
562 812 062 1.062 | .312 750K-ND 7.41 59.75 254.12 
625 875 .062 1.125 | .312 752K-ND 4.23 31.65 133.86 
625 1.250 062 1.500 | .250 753K-ND 11.13 89.78 381.42 
.750 1.062 .062 1.375 | .375 755K-ND 11.35 91.72 389.56 
.750 1.437 062 1.812 | .375 756K-ND 23.58 201.41 856.62 
875 1.250 062 1.625 | .437 757K-ND 16.12 140.12 595.85 


Threaded Mounting Brackets 


Fig. 1 
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@ Pricing 
Hex Threaded Standoffs — Fig. | Description 100 
Material: Nylon 6/6 Economical for terminal or printed circuit board supports. 4 O62 Steet ene Plate orsND ae 13:70 
: = 3 .047 Brass, Tin Plate 616K-ND 4.41 32.66 
Dim. L 4-40 Thread 6-32-Thread 8-32 Thread Pricing 4 .032 Brass, Nickel Plate 634K-ND 4.34 27.04 
(inch) Part No. Part No. Part No. 10 100 5 .032 Brass,Tin Plate 614K-ND 2.36 17.74 
250 1902AK-ND 1903AK-ND 1904AK-ND 5.10 30.19 7 z 
375 1902BK-ND 1903BK-ND 1904BK-ND 5.22 30.92 a etter cae eons eee ce 
.500 1902CK-ND 1903CK-ND 1904CK-ND 5.43 32.29 8 “062 Steel, Nickel Plate 708K-ND 713 57.80 
625 1902FK-ND 1903FK-ND 1904FK-ND 4.73 38.22 9 062 Steel’ Tin Plate 617K-ND 405 32.29 
.750 1902DK-ND 1903DK-ND 1904DK-ND 6.98 41.42 : aa , ; ( 
pas Pesan eeereh ereren 233 aai6 10 | .062 Brass, Nickel Plate 4332K-ND 6.64 60.01 
i ; f 10 | .062 Brass, Nickel Plate 4333K-ND 6.64 60.01 
1.000 1902EK-ND 1903EK-ND 1904EK-ND 8.03 41.44 , 
o 1 .037 Brass, Tin Plate 611K-ND 4.52 36.07 
12 | .037 Steel, Tin Plat 31K-ND 3.96 31.56 
Hex Threaded Standoffs - Flame Retardant Material: Monsanto 340 FR UL 94V-0 rating a Si 
Dim. L 4-40 Thread 6-32 Thread 8-32 Thread Pricing z 
(Inch) Part No. Part No. Part No. Prepunched Insulating 
.250 8440AK-ND 8441AK-ND 8442AK-ND 5.64 45.46 
375 8440BK-ND 8441BK-ND 8442BK-ND 5.76 46.57 Boards 
500 8440CK-ND 8441CK-ND 8442CK-ND 6.00 48.24 
.625 8440DK-ND 8441DK-ND 8442DK-ND 7.15 56.85 
.750 8440EK-ND 8441EK-ND 8442EK-ND 8.19 57.26 
875 8440FK-ND 8441FK-ND 8442FK-ND 7.41 59.91 Dimension — Inch Digi-Key Pricing Keystone 
1.000 8440GK-ND. 8441GK-ND 8442GK-ND 7.76 62.58 Width Length Part No. Part No. 
Perfboard — Holes .042” (1.07mm) Dia., Glass Epoxy 
Round ete os = 2.00 4.50 3405K-ND 4.83 45.08 3405 
2.00 6.00 3406K-ND 6.30 58.80 3406 
Thru-Hole Spacers (CO) 2.75 17.00 3407K-ND 18.90 176.40 3407 
Material: Nylon 6/6 At 3.00 4.50 3408K-ND 6.57 61.32 3408 
4.50 6.00 3409K-ND 9.21 85.96 3409 
Dim. L #4 Screw #6 Screw #8 Screw Pricing aes 4 seen Wie For tr 
(Inch) -120 Hole Part No. | .140 Hole Part No. | .171 Hole Part No. 10 100 450 17 00 3412K-ND 25.92 2A ‘92 3412 
125 875K-ND 883K-ND 891K-ND 1.33 9.98 6.00 17.00 3413K-ND 34.89 325.64 3413 
.250 876K-ND 884K-ND 892K-ND 1.45 10.98 : : : : 
375 877K-ND 885K-ND 893K-ND 1.53 13.61 
.500 878K-ND 886K-ND 894K-ND 1.63 15.02 Mi rf Hard 
625 879K-ND 887K-ND 895K-ND 1.75 15.70 i n rdwar 
.750 880K-ND 888K-ND 896K-ND 1.78 16.84 EGAN EOS ie ane 
875 881K-ND 889K-ND 897K-ND 1.93 18.63 Digi Key Pricing Kayatone 
1.000 882K-ND 890K-ND 898K-ND 2.17 20.32 Deseripien Beene A an eh 
LED Spacer Mounts 
Rubb G t D Universal Tri-Lead T-1 & T-1 3/4, 0.120°L_ | 8900K-ND 15 1.45 | 8900 
sell Universal Tri-Lead T-1 & T-1 3/4, 0.440"L_| 8918K-ND 18 1.73 | 8918 
u er Grommets ore iE Self-Aligning Bi-Lead T-1, 0.140°L 7352K-ND 15 1.45 | 7352 
YY A Self-Aligning Bi-Lead T-1 3/4, 0.250"L 8318K-ND 16 1.50 | 8318 
—_ I B| Self-Aligning Bi-Lead T-1 3/4, 0.340°L 8323K-ND AZ 1.56 | 8323 
Spacers 
LD. | ForHole | For Panel | Dim. (Inch) Pricing Aluminum Economy, #6 screw, 0.625"L 410K-ND 13 1.20 410 
A(In.)| B (Inch) | C (Inch) D E 10 100 500 Round, Swage Clear, #6 screw, 0.109"L 5064-2K-ND 60 5.24 5064-2 
Threaded Standoff 
125 | .187 062 312 | 187 |ERZSOK ND 1.19 8.50 35.41 Force-Fit, 4-40 Thread, 0.065"L 4861K-ND 66 5.82 | 4861 
125 | .250 062 343 | 187 | 733K-ND 1.08 7.67 33.36 Phenolic, 6-32 Thread, 0.750°L 386K-ND 80 7.01 | 386 
125 | 437 -062 -625 | .187 | 734K-ND 9.72 78.43 333.35 Round Swage, 2~56 Thread, 0.125"L 1589-2K-ND AT 4.46 | 1589-2 
125 375 093 500 | .312 | 735K-ND 4.05 28.50 121.25 Hex Swage, 6-32 Thread, 0.375"L 1622-2K-ND 64 5.57 | 1622-2 
187 | 312 .062 .437 | .218 | 736K-ND 1.30 9.08 39.63 PCI Computer Bracket 9203K-ND 2.02 18.60 | 9203K 
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ONE “L” Length | Hex Thread Pricing Round Thread Pricing 
Thread | 0.D. (Inch) Part No. 10 100 | PartNo. 10 100 
2.250 1642K-ND 16.66 144.82 | 1885K-ND 16.20 140.66 
Threaded Standoffs ul eases one 280) 5.500 1643K-ND 17.14 148.86 | 1886K-ND 16.66 144.82 
* Brass: ASTM-B16 O.D.(across .250 1474AK-ND 4.11 25.74 | 1692AK-ND 4.96 39.98 
eat Se  eesee a 61159 — flats) © O.D. 375 1474BK-ND 5.15 26.71 | 1692BK-ND 5.20 42.06 
* Plating: Clear iridite (Mi-C-5841. Thread ie 500 | 1474CK-ND 5.21 33.54 | 1692CK-ND 6.62. 53.43 
625 1834K-ND 7.04 45.37 | 1887K-ND 7.58 60.97 
Note: Spacers over 1.000 long are tapped .375 deep each end. 8-32 (250 750 1474DK-ND 8.05 52.98 | 1692DK-ND 8.97 72.34 
“L” Length | Hex Thread Pricing Round Thread Pricing 875 1836K-ND 8.56 55.12 | 1888K-ND 8.58 69.49 
Thread | 0.D. | (Inch) | PartNo. 10 100 | PartNo. 10 100 1.000 1474EK-ND 7.77 53.05 | 1692EK-ND 6.09 56.80 
Alusninann el 1.500 1837K-ND 15.93 138.52 | 1889K-ND 15.46 134.29 
2.000 1838K-ND 16.32 142.02 | 1899K-ND 16.61 144.49 
187 1797AK-ND 5.24 42.22 | 1801AK-ND 4.92 39.69 _ PAESAICND 723 6831 NSZORND aa5 .qa76 
256 | .156 250 eee 8-62 (45.01 eee (t87 39.42 500 | 1452BK-ND 929 74.88 | 1549BK-ND 10.51 84.83 
312 ee 885 47.19 eo 5.27 = 42.68 8-32 | 375 625 | 1452CK-ND 12.01 96.84 | 1549CK-ND 11.57 93.53 
375 RO 470 97.08 EOI 6.09 40.14 750 1452DK-ND 12.95 104.53 | 1549DK-ND 12.71 102.63 
.250 1891K-ND 3.17 18.96 | 2025K-ND 3.14 18.53 1.000 1452EK-ND 15.52 193.44 | 1549EK-ND 13.39 124.84 
375 1892K-ND 3.73 22.05 | 2026K-ND 3.63 21.84 
.500 1893K-ND 4.10 25.73 | 2027K-ND 4.00 23.78 1/4” Hex Threaded Standoff Kit 
4-40 -187 625 1894K-ND 4.22 27.99 2028K-ND 4.14 26.05 Aluminum - Assortment of 1500 pieces in 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4” and 1” lengths with thread sizes of 4-40, 6-32 
750 1895K-ND 468 31.44 2029K-ND 4.61 30.18 and 8-32. 100 pieces of each size complete with cabinet. 
' a spent ae eas eee a eae STH -2OKITND crcborieedeanld eect tcresn scenester tach ua Nareacper sen seus Stoutetteaes sa dla soe: $683.46 
.250 2201K-ND 3.07 18.64 | 3478K-ND 2.78 16.01 
375 | 2202K-ND 3.43 20.48 | 3479K-ND 3.08 _—-18.63 Male/Female .250” Hex Threaded Standoffs 
500 2203K-ND 3.80 22.67 | 3480K-ND 3.46 20.10 
625 | 1808K-ND 4.10 24.89 | 1839K-ND 3.75 29.55 * Brass: ASTM-B16 25 a | BeOS beh 
4-40 | .250 750 | 2204K-ND 4.05 27.09 | 3481K-ND 4.22 24.88 * Plating: Nickel (QQ-N-290) Am 8-32 = 875 
875 | 1809K-ND 4.61 37.48 | 1846K-ND 4.54 36.65 * Aluminum: QQ-Q-226/3 O m (hp 
1.000 | 2205K-ND 5.14 41.69 | 3482K-ND 5.02 40.59 » Plating: Clear. Inatte (MirC-55¢1) LA 
1.500 2206K-ND 8.76 70.61 | 3483K-ND 8.48 68.41 
2.000 2207K-ND. 10.11 81.74 3484K-ND. 9.82 7917 Length | 4-40 Thread Pricing 6-32 Thread Pricing 8-32 Thread Pricing 
(Inch) | Part No. 10 100 | PartNo. 10 100 | Part No. 10 100 
.250 2208K-ND 3.07 18.64 | 3485K-ND 2.78 16.01 
375 2209K-ND 3.43 20.48 | 3486K-ND 3.08 18.63 Aluminum (Iridite MIL-C-5441) 
500 2210K-ND 3.80 22.67 | 3487K-ND 3.46 20.10 250 [eaamreNiog Pe con BO S- = 
625 4.23 25.36 aN Bile S08 875 |8400K-NDt 4.04 28.09 | 8413K-NDt 4.18 29.20 | 8426K-NDt 4.84 38.49 
750 ee 4.05 27.09 aD fe: eh 88 500 | 8401K-ND 492 39.27 | 8414K-ND 4.23 29.46 | 8427K-ND 4.92 39.27 
875 431 28.71 B08, JEGI8) 625 |8402K-ND 5.30 42.10 | 8415K-ND 4.68 37.17 | 8428K-ND 5.30 42.10 
Gee: || 280 tose Par a pat Sea 2 aie 750 | 8403K-ND 5.39 42.90 | 8416K-ND 4.71 37.59 | 8429K-ND 5.64 44.93 
1 £06 Soran a7e 7oe1 Wmeraanus eas Belt .875 | 8404K-ND 5.85 46.62 | 8417K-ND 5.13 40.90 | 8430K-ND 6.27 49.88 
450 ATEN ais 73.92 |meeterenny S00" abe 1.000 |8405K-ND 6.19 49.24 | 8418K-ND 5.39 42.90 | 8431K-ND 6.65 52.92 
5 008 SAD) i011 at7a (ete aap. 3047 1.125 | 8406K-ND 7.58 60.22 | 8419K-ND 5.55 44.20 | 8432K-ND 8.92 72.09 
Bee CAND 4122 9ose [Meacertin fies? Raed 1.250 |8407K-ND 7.66 61.00 | 8420K-ND 5.93 47.19 | 8433K-ND 9.24 74.54 
ean peor 41.40 99.17 [Rteeeein duties c6a76 1.375 | 8408K-ND 8.97 72.45 | 8421K-ND 6.73 53.60 | 8434K-ND 9.97 80.48 
1.500 |8409K-ND 9.18 74.03 | 8422K-ND 7.70 61.43 | 8435K-ND 10.07 81.37 
-250 2215K-ND 3.07 18.64 | 3492K-ND 2.78 16.01 1.625 | 8410K-ND 9.44 76.28 | 8423K-ND 7.82 62.21 | 8436K-ND 10.18 82.06 
375 2216K-ND 3.43 20.48 | 3493K-ND 3.08 18.63 1.750 |8411K-ND 9.66 77.91 | 8424K-ND 8.20 65.36 | 8437K-ND 10.28 83.01 
oe ate eh eae pee ans a ae 2.000 |8412K-ND 9.97 80.48 | 8425K-ND 8.37. 66.78 | 8438K-ND 10.39 83.95 
8-32 .250 .750 2218K-ND 3.96 31.77 | 3495K-ND 4.22 24.88 Bras’ 
875 1828K-ND 4.91 39.59 1859K-ND 4.05 27.19 .250 |8713K-ND* 5.12 35.69 8716K-ND* 5.00 34.78 | — — = 
1.000 2219K-ND 5.14 41.69 | 3496K-ND 5.02 40.59 .375 | 7200K-NDt 4.95 39.33 | 7210K-NDt 5.10 40.75 | 7220K-NDt 5.94 47.13 
1.500 2220K-ND 8.76 70.61 | 3497K-ND 8.48 68.41 500 | 1944K-ND 646 51.48 | 1952K-ND 5.58 44.39 | 1957K-ND 6.00 47.65 
2.000 2221K-ND 10.11 81.74 | 3498K-ND 9.82 79.17 625 | 1945K-ND 6.56 52.14 | 1953K-ND 7.08 56.29 | 1958K-ND 8.34 66.36 
375 1926AK-ND 453 36.64 | 2315AK-ND 6.69 57.28 .750 | 1946K-ND 7.82 62.21 | 1954K-ND 7.45 59.35 | 1959K-ND 8.75 69.87 
"500 1926BK-ND 474 38.17 | 2315BK-ND 752 60.64 .875 |7201K-ND 7.92 63.05 | 7211K-ND 8.54 68.06 | 7221K-ND 9.59 76.31 
8-32 375 625 1926CK-ND 621 49.98 | 2315CK-ND 810 65.36 1.000 |1947K-ND 8.75 69.87 | 1644K-ND 8.80 70.20 | 1960K-ND 10.06 80.08 
.750 1926DK-ND 7.21 58.11 2315DK-ND 8.69 70.09 1.125 | 7202K-ND 9.48 75.53 | 7212K-ND 9.38 74.56 | 7222K-ND 10.79 86.90 
1.000 1926EK-ND 8.13 69.82 2315EK-ND 9.62 83.01 1.250 |1948K-ND 13.45 108.68 1955K-ND 11.10 88.39 | 1961K-ND 13.45 108.68 
1.375 |1949K-ND 13.77 111.15 | 1956K-ND 12.03 95.88 | 1962K-ND 13.77 111.15 
Brass Zinc'Fiate 1.500 /1950K-ND 14.42 116.41 | 1645K-ND 12.19 97.04 | 1963K-ND 14.42 116.41 
187 1798AK-ND 7.61 61.43 | 1802AK-ND 6.02 48.81 1.625 |7203K-ND 1455 117.46 | 7214K-ND 14.55 117.46 | 7224K-ND 14.55 117.46 
2-56 156 .250 1798BK-ND 6.38 51.54 | 1802BK-ND 6.48 52.25 1.750 |7205K-ND 15.08 131.23 | 7215K-ND 15.08 131.23 | 7225K-ND 15.08 131.23 
1312 1798CK-ND 9.16 74.04 | 1802CK-ND 6.71 54.27 2.000 |1951K-ND 15.20 132.15 | 1646K-ND 15.20 132.15 | 1964K-ND 15.20 132.15 
375 1798DK-ND 9.86 79.61 | 1802DK-ND 6.71 54.27 .600 | 8799K-ND+ 5.26 41.89 | — = _-- SS 
.250 1450K-ND 4.40 24.90 | 1547K-ND 4.43 22.95 Nylon 6/6 
aC Pees ae ae peat ey aes .250 | 4800K-ND 4.15 29.30 | 4814K-ND* 4.15 29.30 | 4828K-ND* 4.15 29.30 
ree a7 cae Pent) 644 4550 |Mereeeeinns Aa <a0Ge .375 | 4801K-ND 4.23 29.93 | 4815K-ND 4.23 29.93 | 4829K-NDt 4.23 29.93 
750 ONED 727 4316 ESRI «708 42.06 .500 | 4802K-ND 4.40 31.03 | 4816K-ND 4.40 31.03 | 4830K-ND 4.40 31.03 
a aan ao35s.ea [MEeeeoND! gor “eaad .625 | 4803K-ND 4.49 31.66 | 4817K-ND 4.49 31.66 | 4831K-ND 4.49 31.66 
5000 A AeTERTD) 938 55.04 [CCB 6.30: Eade .750 | 4804K-ND 4.01 32.29 | 4818K-ND 4.01 32.29 | 4832K-ND 4.01 32.29 
.875 | 4805K-ND 4.08 32.92 | 4819K-ND 4.08 32.92 | 4833K-ND 4.08 32.92 
-250 1450AK-ND 4.11 23.07 | 1547AK-ND 474 33.41 1.000 | 4806K-ND 4.15 33.55 | 4820K-ND 4.15 33.55 | 4834K-ND 4.15 33.55 
375 1450BK-ND 5.15 26.71 | 1547BK-ND 5.54 39.07 1.125 |4807K-ND 419 33.86 | 4821K-ND 4.19 33.86 | 4835K-ND 4.19 33.86 
500 1450CK-ND 5.21 33.54 | 1547CK-ND 5.92 47.64 1.250 |4808K-ND 4.23 34.12 | 4822K-ND 4.23 34.12 | 4836K-ND 4.23 34.12 
4-40 250 625 1829K-ND 7.04 45.37 | 1867K-ND 6.68 53.88 1.375 |4809K-ND 4.30 34.75 | 4823K-ND 4.30 34.75 | 4837K-ND 4.30 34.75 
-750 1450DK-ND 8.05 52.98 | 1547DKND = 7.48 60.44 1.500 | 4810K-ND 4.38 35.23 | 4824K-ND 4.38 35.23 | 4838K-ND 4.38 35.23 
875 TES0K-ND) 8.56 55.12 | IS7EKEND) 8.43 68.05 1.625 |4811K-ND 4.45 35.96 | 4825K-ND 4.45 35.96 | 4839K-ND 4.45 35.96 
1.000 SOE ND) 9.06 58.57 [ISSZEIGNDa 89.99 55.67 1.750 |4812K-ND 453 36.64 | 4826K-ND 4.53 36.64 | 4840K-ND 4.53 36.64 
1.500 een 15.93 138.52 BRIS ZZGNGy 1546" 194.29 2.000 |4813K-ND 460 37.17 | 4827K-ND 4.60 37.17 | 4841K-ND 4.60 37.17 
2.000 1832K-ND 16.32 142.02 | 1878K-ND 15.79 137.28 600 |4799K-NDt 44 3134 = _ a 
.250 1451AK-ND 4.41 23.07 | 1548AK-ND = 4.10 -21.19 ‘Sisinioss Sicol 
375 1451BK-ND 5.15 26.71 | 1548BK-ND 4.49 24.89 
.500 1451CK-ND 5.21 33.54 | 1548CK-ND 5.24 32.24 250 |8712K-ND 16.61 153.35 | — 
625 1451DK-ND 7.04 45.37 | 1548DK-ND 5.72 43.16 375 | 2087K-ND 17.38 160.44 | — 
.750 1451EK-ND 6.90 52.45 | 1548EK-ND 6.23 51.24 1.000 | 2092K-ND 20.88 195.93 | — 
6-32 .250 875 1833K-ND 8.56 55.12 | 1879K-ND 8.03 53.76 1.250 |— = = | 2126K-ND 24.08 222.35 | — = = 
1.000 1635K-ND 9.06 53.50 | 1548FK-ND 8.34 52.71 
4.250 1636K-ND 11.80 95.23 1881K-ND 11.58 93.54 * Internal Thread .130/.150 deep f Internal Thread .250 deep + PC/104 and PC/104 Plus 
ae: Feecin a eee lene bas oa Hex Brass Standoff Kit Assortment of 750 in 1/2”, 3/4”, 1”, 1-1/4", and 1-1/2" lengths with thread 
. . : 7 2 sizes of 4-40, 6-32 and 8-32. 50 pieces of each size complete with cabinet. 
2.000 |RIESSISND, 16.92 142.02 RIBESISNO 15:79 197.28 STH AQKITEND 55023 9243200 boca tdasacesieSsbessasstetebetenie!atuca cst desatesaunsesttarameesesiniiecats $841.14 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2058 


(1073) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


90.9902 CERDEED, 


KEYSTONE 


Metric 5mm Hex 
Threaded Standoffs 


a 


7 

Length Digi-Key Pricing 

(mm) Part No. 10 100 
5 24390K-ND 4.94 39.98 
10 24393K-ND 4.73 38.22 
15 24395K-ND 6.52 52.53 
20 24397K-ND 7.68 61.88 
25 24398K-ND 8.42 68.05 


Metric Male/Female 
5mm Hex Threaded Standoffs 


5.0 
t= 8.0-4 1 8.0 “| (across flats) 
LL. | MSx0.5 M3X0.5 
ap 
Length Digi-Key Pricing 
(mm) Part No. 10 100 
10 24313K-ND 7.53 60.71 
12 24314K-ND 7.72 62.21 
15 24315K-ND 8.06 65.00 
18 24316K-ND 8.70 70.40 
20 24317K-ND 8.95 72.35 
25 24318K-ND 9.87 79.69 
Ceramic Standoffs 
+ L —— = 
4 pes Or 
() TM) a 
ap 
Length | D(2) | Digi-Key Pricing 
Thread 0.D. (Inch) | Depth | Part No. 10 100 
250 .250 thru. | 7710K-ND 24.56 169.92 
.250 -500 156 | 7711K-ND 27.92 189.84 
375 875 156 | 7712K-ND 21.14 145.25 
.375 -500 187 | 7713K-ND 23.93 164.95 
6-32 500 -500 140 | 7714K-ND 25.94 179.88 
500 .750 250 | 7715K-ND 27.26 189.84 
500 1.000 3875 | 7716K-ND 29.22 199.80 
500 1.500 562 | 7717K-ND 34.53 239.88 
500 2.500 500 | 7718K-ND 41.55 304.88 
4/4-20 750 2.500 750 | 7719K-ND 57.90 434.61 
750 4.000 750 | 7720K-ND 69.92 524.59 
Hinged Standoffs 
UeD § St 
= 
t “FT 
L 
i: P \ 
ahh, 4 
Le £ 
aries 
U 
Female/Female Male/Female Male/Male 
T |DDia. Dimensions (Inch) Digi-Key Pricing 
Thread | (Inch)| L s U M P |PartNo. 10 100 
Female/Female-Hinge 
4-40 | 187) .750 — 172 .375 .375|351K-ND 14.22 81.22 
4-40 | 187 /1.000 — .250 .375 .625|352K-ND 15.17 86.62 
6-32 | 250) .750 — 172 .375 .375/ 353K-ND 20.29 115.61 
6-32 | .250 /1.000 — .250 .375 .625| 354K-ND 20.72 118.33 
8-32 | 250) .750 — 172 .375 .375| 355K-ND 18.34 104.89 
8-32 | .250 /1.000 — .250 .375 .625| 356K-ND 19.30 110.25 
Male/Female-Hinge 
4-40 | 187 | 625 .250 172 .375 .250|333K-ND 16.68 95.24 
4-40 | 187 | 875 .250 .250 .625 .250| 334K-ND 17.62 100.38 
6-32 | .250 | 625 .312 .172 .375 .250|335K-ND 20.07 114.61 
6-32 | .250 | 875 .312 .250 .625 .250| 336K-ND 20.50 117.13 
Male/Male-Hinge 
4-40 | 187 | 500 .250 — — _ .250/357K-ND 19.13 109.41 
6-32 | .250 | 500 .312 — — _ .250| 358K-ND 19.85 113.30 
8-32 | .250 | 500 .312 — — _ .250| 359K-ND 22.29 127.10 


Metal Cable Clamps 


Recessed Bumpers 


Br Malded-In 4 Bb Molded-In 
(ie, Washer I B iE Washer | B 
iat tat 

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 


Provides excellent traction and shock absorbing qualities. Materials: 


Dimensions — Inch Digi-Key Pricing Rubber, BUNA §, (fig. 1 and 2) Vinyl, (fig. 3). 
L EB wi u art No: 16 08 Dimensions (Inch) Screw | Digi-Key Pricing 
Stee! Half Clamps Fig) A Size |PartNo. 10 100 
250 437 500218 RROD) 1.55 10.97 500 250 250 125 125| #4 |720K-ND 207 1469 
187 437-500, .218 | 8141K-ND 1.63 11.87 1) 625 312 250 187 125| #4 |721K-ND 330 23.26 
250 437-500, .218 | 8142K-ND 1.75 12.29 718.437.250.218 .125| #4 |722K-ND 5.78 46.72 
312 500 = 500.218 | 8143K-ND 188 13.29 2 [937.375 375 .187_.187| #8 |723K-ND 5.55 44.94 
375531625218 | 8144K-ND 219 15.33 687.250.343.125. «155; #6 |724K-ND* 4.26 34.54 
437.—«#S62—S=«C«HSSC« TSB T45K-ND 231 16.28 875 312 406 187 .187| #8 |725K-ND* 7.87 63.63 
500 625 625 = .218_| 8146K-ND 288 20.32 3 | 1062 437 468.234 .200| #10 |726K-ND* 9.81 79.07 
562 687 «©6625 .218 | 8147K-ND 2.95 20.89 562 375 218 187 115] #4 |727K-ND 5.16 41.63 
625 750 625 218 | 8148K-ND 3.09 21.95 750 437 .265 250 148] #6 |728K-ND 5.82 46.93 
687 812 625 218 8149K-ND 317 22.48 937 625 .359 .297 .174| #8 |729K-ND 860 69.41 
750 812 625 218 | 8150K-ND 3.30 23.26 * Gray — all others black. 
812.875 «625.218 | 8151K-ND 343 24.26 
875 =«.937. 750 ~— 281: | 8152K-ND 3.74 26.35 
937 968 750 281 | 8153K-ND 3.88 27.51 
1.000 1.000.750. ~—.281_|_8154K-ND 4.02 28.35 Flat Washers 
Insulated Steel Half Clamps Fibre: ine 
187 437 500 218 | 8160K-ND 419 29.19 Commercial per ASTM =e 
250 500 500 +218 | 8161K-ND 414 33.03 D710, Grade CH B aos ——=) 
312 531 625-218 | 8162K-ND 469 37.33 Nylon: 7 ole an Ss 
375 «562625218 | 8163K-ND 4.91 39.07 : 
437625625 248 _|_8164K-ND 5.53 43.95 Grade 6/6 per ASTM/D4086 
500. 687 625 218 | 8165K-ND 407 32.45 no ee 
562 750 625 218 8166K-ND 4.21 33.55 A B c Digi-Key Pricing 
625 812 625 .218 | 8167K-ND 432 34.54 0.0. Thick 1.D. | Part No. 100 500 1,000 
687 812 625 218 8168K-ND 447 35.60 Nylon Material — # 2 Screw Size 
750__.875__—625__—218_|_8169K-ND 4.87__ 38.86 250 032 098 [3347K-ND 3.09 13.63 13.58 
812.937 «750 ~~—~«.281:~‘| 8170K-ND 614 48.83 Fibro MateHal — 44 Screw Size 
875 © ©=.968.)=— 750 ~——.281_ | 8171K-ND 6.37 50.66 350 039 720 KEERNGM 320 a4q7 
937 1.000 750 = .281_-|_ 8172K-ND 750 59.64 312 “n99 ‘00 :(|348K-ND 0321 1421 
1.000 1.062.750 —.281_|_8173K-ND 7.06 56.28 375 032 ‘400 «(|3117K-ND 330 1415 °° — 
Steel Clamps 250 047 120 | 3154K-ND 3.21 1420 — 
250 406 500 203 | 8101K-ND 191 13.60 312 047 120 [3155K-ND 3.21 14.21 14.32 
3120 437° 500.203 | 8102K-ND 1.99 14.06 375 047 120 | 3156K-ND 3.63 15.25 16.30 
375 468 «= 500.203: | 8103K-ND 2.07 14.70 250 062 120 | 3368K-ND 3.21 14.20 14.35 
437. «500 = «500-~—.203_ | 8104K-ND 215 15.22 312 062 120 | 3196K-ND 3.20 14.18 17.80 
500 531-500 ——.203_|_8105K-ND 2.26 15.96 375 062 120 | 3197K-ND 3.31_14.17_ 16.85 
562 562 500  .203 | 8106K-ND 238 16.86 Nylon Material — #4 Screw Size 
625 594 500 .203 8107K-ND 246 17.33 250 032 120 | 3348K-ND 3.09 13.63 = 
687 625 500 = -.203 | 8108K-ND 2.54 18.00 312 .032 120 | 3359K-ND 3.73 15.76 18.97 
750 656 500 .203 | 8109K-ND 2.62 18.53 375 032 120 | 3118K-ND 3.94 17.35 20.35 
812 687500 ~——«.203_|_8110K-ND 2.70 18.95 250 047 120 |345K-ND 3.73 1550 — 
875.718 ~«500 ~—~«.203:| 8111K-ND 279 19.73 312 .047 120 | 3157K-ND 3.15 13.63 18.29 
937.750 ~=-.500-~—.203_-|_ 8112KS-ND 2.89 20.48 375 047 120 [3158K-ND 3.15 13.67 20.24 
1.000.781 500.203 _|_8113K-ND 2.96 20.94 250 062 120 | 3358K-ND 3.15 13.64 18.31 
Insulated Steel Clamps 312 062 120 | 3198K-ND 3.72 15.73 24.23 
487.406 <500.”-~2203:*”|:«B121K-ND 358 2505 375 062 120 | 3200K-ND 3.73 15.51 22.93 
250 487 500 = .203_-| 8122K-ND 3.69 26.15 Fibre Material — #6 Screw Size 
312 468 «= 500.-=— 203: | 8123K-ND 3.84 27.24 250 032 140] 3119K-ND 3.20 14.17 — 
375 500 500 ©2038 :'| 8124KS-ND 3.97 27.98 312 032 140° | 3120K-ND = 3.21 14.21 = 
437531500 ——-.203_|_8125K-ND 412 29.30 ae we a aa oa Wee -_ 
aM a ay ee aN tab aN 312 047 140 [3160K-ND 3.21 14.21 14.32 
625 625 500 203 8128K-ND 4.00 32.19 375 .047 140 | 3161K-ND 3.63 15.25 16.30 
i 250 062 140 | 3369K-ND 3.21 14.20 14.35 
a a SIND BO Bale 312 062 140 | 3370K-ND 3.21 14.21 15.58 
750 .687_—«500—«.203_|_8130K-ND 4.23 34.28 V5 -_ 140 BORON 331 i4i7 1eRs 
812.718 ~~500  +~.203 +| 8131K-ND 434 35.02 : : Bee we _ Ws : 
875 ©=.750 ~=—«500-=.203_ | 8132K-ND 4.47 36.07 Nylon Material — #6 Screw Size 
937.781 += .500-~—S.203_ | 8133K-ND 459 36.86 op MS an Sen a 1363 cr 
1,000 __.612__.500_.203'_JEIBISSIEN B10) 98.08 375 032 140 | 3123K-ND 3.94 17.35 20.35 
250 047 140 |3162K-ND 3.10 13.66 14.71 
312 047 140 [346K-ND 3.93 16.51 18.29 
Nylon Cable Clamps 375 047 140 [3163K-ND 3.15 13.67 20.24 
ee ; ; ah ne ; 250 062 140 | 3360K-ND 3.10 13.64 18.31 
Ideal for securing, insulating and routing cable wiring, piping, tubing, 312 062 140 | 3361K-ND 3.72 15.73 24.23 
components and fibre optics. Made of .050” thick nylon 6/6, white. 875 062 140 3202K-ND 3.73 15.51 22.93 
Fibre Material — #8 Screw Size 
AN 312 032 a7 [3124K-ND 3.21 14.21 (12.85 


218 
4 


==Pd 


Dimensions — Inch 


E 


Ww 


Digi-Key 
Part No. 


Pricing 
500 


2325 
2325 
.380 
.380 
410 


375 
375 
375 
375 
375 


7620K-ND 
7621K-ND 
7622K-ND 
7623K-ND 
7624K-ND 


21.50 
21.50 
22.08 
22.08 
21.98 


410 
A45 
A45 
75 
75 


375 
375 
375 
375 
375 


7625K-ND 
7626K-ND 
7627K-ND 
7628K-ND 
7629K-ND 


22.04 
22.85 
22.85 
23.63 
23.63 


525 
525 
550 
550 
625 


375 
375 
375 
375 
500 


7630K-ND 
7631K-ND 
7632K-ND 
7633K-ND 
7634K-ND 


25.21 
25.21 
25.71 
25.71 
39.90 


660 
785 
845 
910 
970 
1.060 


500 
500 
500 
500 
500 
500 


7635K-ND 
7636K-ND 
7637K-ND 
7638K-ND 
7639K-ND 
7640K-ND 


41.24 
46.44 
50.42 
52.48 
74.58 
80.36 


Nylon Shoulder Washers/ 


Bushings 
Material: Sf 
Nylon, Grades 6/6 per | ))* 
ASTM D4066 CY eu 
Dimensions - Inch Digi-Key Pricing 
L A B c D Part No. 100-500 
#4 Screw Size 
031.218 040115135 3049K-ND 4.57 (19.16 
0047 250 = 082.) 115.185 7681K-ND 5.93 25.71 
093.235 047) 115.145 3053K-ND 8.62 36.25 
125° 23500 (047) 115145 3102K-ND 8.61 36.25 
18 2350 047) 115.145 3103K-ND 8.61 36.25 
250.235.047.115 145 340K-ND 9.72__41.24 
#6 Screw Size 
032 385.062.145.240 7682K-ND = 6.77 = 27.81 
032.250 =©.062. S140 ~—.187 7683K-ND 5.72 23.88 
032.312 = 062, .140~— «187 7684K-ND 6.25 26.25 
125 290 =©.047, 140.170 3054K-ND 8.60 36.20 
187.290 .047,— 140170 3104K-ND_ 8.98 38.87 
250.290 =.047, 140.170 341K-ND 9.72 41.24 
500.290 =.047_— 140.170 3055K-ND 9.86 41.71 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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BUILDING Phillips Panhead Hex Head Sheet Phillips Nylon Rivets 
Sheet Metal Screws Metal Screws Machine Screws — 7 
FASTEN ERS q . : me Digi-Key Pricing 
Steel, Zinc Plated Steel, Zinc Plated Nylon 66 - Melting Point is 500°F (260°C) Description | Part No. 100 1,000 
Descrip- | Digi-Key Pricing Descrip-| Digi-Key Pricing Atomninum Rivets 
a awe alas Digi-Key Pricing 3/32 x.250 [H251-ND 7.56 60.48 
tion Part No. 100 1,000 tion Part No. 100 1,000 Description | Part No. 100 1,000 3/32 x .375 |H252-ND 7.60 60.80 
4x3/8 |H800-ND 1.56 12.48 4x3/8 |H809-ND 9.72 77.76 1/8x.212 |H253-ND 615 49.20 
4x1/2 |HB01-ND 240 19.20 4x1/2 |H810-ND 10.73 85.87 2561/4 )H530-ND 8.86 70.90 1/8x.275 | H254-ND 4.65 37.20 
4x3/4 |H802-ND 2.55 20.40 4x3/4 | H811-ND 13.38 107.04 2-56x 1/2 |H534-ND@ 9.10 72.82 beer ccc eee 
- hs eee Uys mo - . ae a = bie 2-56x3/4 |H538-ND 9.26 74.11 1/8x.462 |H257-ND 840 67.20 
x : . ; x : ; 1/8x 650 |H258-ND 10.28 82.20 
6x3/4 |H805-ND 260 20.83 6x3/4 |H814-ND 9.54 76.32 4-40x1/4 | H542-ND@ 8.86 70.90 ‘Aluminum Large Flange Rivets 
ori (ema 270 2208 | lex (Bam cic cszs| | [foam OO PO) | lus 2s as S65 20 
x : ; : x . ; i z 1/8x.400 |H261-ND 9.00 72.00 
8x3/4 |H808-ND 4.41 35.28 8x3/4 |H817-ND 9.95 79.63 A40 x12 Beene 8-10 72.82 1/8x 525 | H262-ND 11.00 _ 88.00 
4-40 x 5/8 | H548-ND 919 73.54 Steel Rivets 
4-40x 3/4 |HS550-ND® 9.26 74.11 3/32 x.250 [H263-ND 873 69.80 
ana 3/32 x .375 |H264-ND 9.00 72.00 
Phi Ips Panhead Slotted Panhead 6-32x 1/4 |H554-ND@ 9.26 74.11 4/8x.212 |H265-ND 414 33.08 
Machine Screws Machine Screws 6-32x3/8 |H556-ND 9.43 75.46 1/8x.275 |H266-ND 4.64 37.12 
: : 1/8x.337 |H267-ND 522 41.76 
Steel, Zinc Plated Steel, Zinc Plated 6-32x 1/2 | H560-ND@ 9.51 76.08 4/8x.400 |H268-ND 5.30 42.36 
= a 6-32x 5/8 | H564-ND 9.57 76.56 18x 526 | H269-ND_ 7.98 63.80 
init er Digi-Key Pricing ii 
Digi-Key Pricing Steel Large Flange Rivets 
intl Description | Part No. 100 1,000 6-32 x 3/4 | H568-ND 9.59 76.75 
Dates won uaa ria ne as 2-56x 1/4 |H130-ND& 8.18 65.42 6-32 x1 H572-ND 9.66 77.28 in . vit es a ae 
Kits come complete with a divided 2-56x 1/4 | H330-NDt 6.39 51.12 2-56x 1/2 |HI34ND& 464 37.15 : : me : : 
plastic box for easy storage. 256x 1/2 | H334-NDt 4.64 37.15 2-56x3/4 |H138-ND 11.23 89.86 8-32x 1/4 | HS76-ND@ 9.17 73.34 W8x.525 WEGENES 11.26 90.00 
26x34 (ESTO 882 6893 | a6 : 12 |HT40-ND 2.40 19.20 8-32 x 3/8 | H580-ND 9.24 73.92 
36 X | f i 32 X id i . H 
: 440x1/4 |H3A2NDt 2.98 2381] | ayaa lunaonDwe 907 1814 ; ; Hand Rivet Tools 
Zinc Plated Nuts 4-40x 5/16 |H843-ND 1.92 15.36] | Vay eng luaagnp 189. 1842 8-32 x 1/2 | H584-ND 9.04 72.34 
and Washers tao ye [HORONDE dey togy | (440x102 |HIAG-ND& 1:37 10.99 8-32x5/8 |H5BB-ND 9.46 75.70 HP-28/39000 
4-40x5/8 |H348-ND 228 18.24 | |4-40x5/8 |HI48-ND = 1.52 12.14 8-32x3/4 |H592ND 9.42 75.36 
Descrip- [Digi-Key Pricing 4-40x3/4 |H350-ND 2.13 17.04 | |4:40x3/4 |HIS0-ND_ 1.68 13.44 " : 
’ 8-32x1 | HS596-ND® 9.46 75.65 
tion Part No. 100 1,000} [32x44 JHasanDt 192 1536 | [632x144 |HIS4-ND&k 1.48 11.81 
Tse ha 6-32x5/16 |H355-ND 210 1680 | |632x5/16 |H155-ND 154 12.34 10-32x 1/2 | H600-ND 10.19 81.55 
beac 6-32x 3/8 |H356-ND@ 2.22 17.76 | |632x3/8 |HIS6-ND§ = 1.59 12.72 10-32 x 3/4 | H604-ND 10.20 81.60 
No.2-56 |H212-NDte 1.31 10.51| |6-32x7/16 |H357-ND 4.74 37.92 | |682x7/16 |HI57-ND = 1.65 13.20 
No.4-40 |H216-NDt 93° (7.44 6-32x1/2 |H360-NDt 228 18.24 6-32x 1/2 |H16G0-ND% 1.69 13.54 10-32 x1 H608-ND@ 10.38 83.04 
6-32x5/8 |H364-ND@ 234 18.72) |682x5/8 |HIG4-ND§ 2.58 20.64 
No.6-32 |H220-ND@teS 1.44 11.52) | 6 35x34 |H368-ND® 237 1896 | |6-32x3/4 |H168-ND§ 1.95 15.60 Digi-Key Pieina 
No. 8-32 |H224-ND@tx§ 1.95 15.60 6-32 x1 H372-ND@ 2.63 21.07 6-32 x1 H172-ND§ 2.29 18.34 Description | Part No. 100 1,000 The HP-2 is the largest selling hand rivet 
No. 10 - 32/H228-ND #§ 1.98 15.84 8-32x 1/4 | H376-ND 2.01 16.08 8-32x 1/4 | H176-ND 2.01 16.08 ‘ a 
Nylon Hex Nuts tool in the industry. Its square shoulder 
Internal Tooth Lock Washers 8-32x3/8 | H3B0-NDt 2.15 17.23 o32x9/8 EC 215 17.28 4 fulcrum pin of cold-formed heat-treated 
8-32x1/2 |H384-ND@ 285 22.80 8-32x 1/2 |H184-ND§ 2.27 18.19 2-56 H612-ND@ 10.55 84.38 steel prevents pin rotation that can 
No. 2 H232-NDt* 7A1 59.28 8-32x 5/8 | H388-NDt 2.94 23.52 8-32x 5/8 |H188-ND& 2.50 19.97 4-40 H616-ND@ 10.50 84.00 elongate the engaging holes and cause 
No. 4 H236-NDto& 97 «7.78 8-32x 3/4 | H392-ND@ 2.97 23.76 8-32 x 3/4 | H192-ND§ 271 21.70 6-32 H620-ND@ 10.80 86.40 premature tool failure in imitation tools. 
Wack Ho4o-nDetes 119 907| [832x1 |H396-ND@ 3.23 26.87 8-32x1 _|HI96-ND§ 3.23 25.87 ‘ ; The HP-2 hand rivet tool sets up to 
: ; : 10-32x 1/2 |H400-ND@ 3.75 30.00 | |10-32x1/2 |H200-ND§ 3.30 26.40 8-32 H624-ND@ 11.06 88.46 3/16” steel rivets and comes with four 
No. 8 H244-ND@tx§ 1.20 9.60 10-32x 3/4 |H404-ND® 4.06 32.45 10-32x 3/4 |H204-ND§ 4.06 32.45 10-32 H628-ND® 11.30 90.43 mounted nosepieces (3/32”. 1/8”. 5/32” 
No. 10 H248-ND #§ 1.47 11.76 10-32x1 | H408-ND® 5.48 43.87 10-32x1  |H208-ND§ 5.48 43.87 and 3/16”) and a service wrench. 
H1001-ND..........:eeeeeeeee $37.70 
eens Digi-Key® Zinc Plated Hardware Kits Digi-Key Nylon Hartiwate his 
No.2 jH776-ND 2.70 21.60 ; i Sizes #2, #4, #6, #8 and #10. 
No. 4 H777-ND 2.81 22.46 Sizes #2, #4, #6, and #8. Sizes #6, #8, and #10. 1500 pieces total. 200 Kit™/39001 
1600 pieces tofel. 1600 pieces tore. 100 pi h The deluxe hand riveter kit includes the 
No. 6 H778-ND 97 7.78 100 pieces each of the following: 100 pieces each of the following: of the following: HP-2 and 200 assorted Klik-Fast rivets 
No. 8 H779-ND 4.30 10.37 9: : : 
*1600-KIT-ND (Slotted)... $17.95 §1601-KIT-ND (Slotted) .. . $27.95 io in popular sizes. 
No. 10 H780-ND 1.62 12.96 +1602-KIT-ND (Phillips) ... $17.95 1603-KIT-ND (Phillips) .. . $27.78  1604-KIT-ND (Phillips) ...... $53.94 H1002-ND.........---cececceeeeee $68.12 
Metric Phillips, Metric Nuts Phillips, Panhead Stainless Steel 
Panhead Machine Screws and Washers Machine Screws Nuts and Washers 
Zinc Plated Zinc Plated Stainless Steel 
Digi-Key Pricing 
Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | ZEB) Pricing Description Part No. 100 1,000 
Description Part No. 100 1,000] | Description PartNo. 100 1,000 Description! iRartiNo: LOO aa ,000) HaNuia 
M2 x 5mm H738-ND§ 672 53.76 Hee Wits 2-56 x 1/4 | H700-ND* 6.87 54.96 
M2 x 8mm H739-ND§ 7.05 56.40 2-56x 1/2 | H701-ND& 5.28 42.24 | | No.2-56HexNut | H723-ND& 4.99 39.94 
M2 x 12mm | H740-ND§ 5.90 47.23] | M2MetricHexNut |H761-ND§ 3.60 28.80 = 7 = eee a4 ee No.4-40Hex Nut | H724-ND&k 4.13 33.02 
M3 x 5mm H742-ND§ 5.94 47.52 M8 Metric Hex Nut H762-ND§ 3.84 30.72 sprees % é ; No.6-32HexNut | H725-NDt 5.57 44.54 
‘ 4-40 x5/16 | H704-ND* 3.34 26.74 . : : 
We * au aes eo can M4 MeticHexNut RENO +20 33.60 4-40 x 1/2 | H705-ND* 4.05 32.40 | | No.8-32HexNut | H726-NDt 5.95 47.62 
x 12mm : : . M5 Metric Hex Nut |H764-ND 4.80 38.40 4-40x 3/8 | H782-ND 3.60 28.80 | | No. 10-32Hex Nut | H727-NDt 6.05 48.38 
M3 x20mm | H745-ND§_—— 11.33 90.62) | Wig Metric Hex Nut | H765-ND& 5.34 42.72 4-40 x 5/8 | H706-ND* 4.41 35.28 
M3 x 25mm H746-ND§ 11.46 91.68 Gail Loui Wack 4-40 x 3/4 H707-ND* 6.36 50.88 Internal Tooth Lock Washers 
split Loc! fashers z iG 
M4 x 5mm H747-ND& 7.20 57.60 6-32 x 1/4 | H708-NDt 408 92.64 | |S oiccwasner BGESRID oss 20.42 
M4 x 8mm H748-ND* 7.56 60.48] | M2LockWashers |H771-ND§ 5.40 43.20 6-32 x 5/16 | H709-ND Bee: 008 Mie. aia Weel) H729-ND& 250 19.9 
M4 x 12mm H749-ND* 8.76 70.08) | M3Lock Washers |H772-ND§ 4.26 34.08 6-32 x 3/8 | H710-ND 4.51 36.10 0. 4 Lock Washer Haas -° 7 
‘ 6-32 x 1/2 | H711-NDt 4.77 38.16 | | No. 6 Lock Wash H730-NDt 2.30 18.43 
M4x 20mm — |H750-ND& = 11.55 92.40] | wa tock Washers |H773-ND& 4.74 37.92 ea ;sis | Fee Sadie Penman Pease 
M4 x 25mm H751-ND*« 12.60 100.80 x5 5.5 . No. 8 Lock Washer | H731-NDt 2.88 23.04 
MS x6 H752-ND 10.56 84.43] | Me Lock Washers ane °° 4272 22x34 NOE 8.33 50.64 | | No 40 Lock Washer | H732-NDt 3.07 24.58 
ee : ; : M6 Lock Washers | H775-ND* 6.30 50.40 6-32x1_| H714-ND 6.64 53,09 | | NO 10 Lock Washer : : : 
MS x 8mm H753-ND 10.80 86.40 332x918 NEZABNIDE sie 29105 
-| Flat Washers * ‘ i Flat Washers 
MS x 12mm H754-ND 12.60 100.80 8-32x1/2 | H716NDt Sao. hace 
MS x 20mm H755-ND 17.70 141.60] | qyo Fat washers H766-ND§ 3.30 26.40 -32x5/8 | H717-ND 733 5866 | | No.2FlatWasher | H733-ND* 2.30 18.43 
MS:x25mm LnbéstsHinD) 18.60 148.80) | 143 Flat Washers H767-ND§ 3.60 28.80 8-32 x 3/4 | H718-NDt 9.18 73.44 | | No.4FlatWasher | H734-ND& 3.36 26.88 
M6 x 8mm H757-ND« 20.40 163.20 8-32 x 1 H719-ND 10.56 84.48 | | No.6 FlatWasher | H735-ND 3.66 29.28 
M6 x 12mm  |H758-ND& 21.60 172.80] | M4FlatWashers | H768-NDx 9.66 29.28 10-32 x 1/2 | H720-NDt 11.00 88.03] |... sratwasner [OREM 30 31.20 
M6 x 20mm H759-ND& 25.80 206.40] | MS Flat Washers H769-ND 3.75 30.00 10-32 x 3/4 | H721-NDt 12.52 100.13 : : : 
M6 x 25mm H760-ND* 27.60 220.80| | M6 Flat Washers H770-NDx 4.80 38.40 10-32 x1 H722-NDt 20.46 163.68 No. 10 FlatWasher | H737-ND 4.74 37.92 
Digi-Key® Metric Hardware Kits Digi-Key® Stainless Steel Hardware Kits 
Sizes M2 and MS. Zinc Plated. Sizes M4 and M6. Zinc Plated. Sizes #2 and #4. Sizes #6, #8, and #10. 
1400 pieces total. 1500 pieces total. 1400 pieces total. 1500 pieces total. 
100 pieces each of the following: 100 pieces each of the following: 100 pieces each of the following: 100 pieces each of the following: 
§1605-KIT-ND (Phillips) ............0...246. $59.95 | %1606-KIT-ND (Phillips) ................... $99.95 4 1607-KIT-ND (Phillips) ..........0...000065 $39.95 | t1608-KIT-ND (Phillips) ..........0..0.0002 $79.95 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


150.9992 CERDRED ManUrACTURER 


One PC Test Points 


Features: ¢ Color keyed for visibility and quick identification 
* Economical choice for PC test point terminations »* Snap-fit 
mounting provides positive retention for wave soldering * Wire 
form loop for safe, non-slip testing * Space saving, ultra low 
and low profile designs * High profile for difficult to reach 
applications * Suitable for high density packaging on .062” 
(1.57mm) & .093” (2.36mm) PC boards ¢ Practical replace- 
ment for wire-wrap posts and turrets * Secure grip for J hooks, 
EZ hooks, grabbers, alligator clips, tips or probes ¢ Plastic 
base strengthens terminal for positive holding power » Ideal 
for reliable production testing and field service troubleshooting 


Base Digi-Key Price Each |Keystone 
IFig.| Color Part No. 10 100 500|Part No. 
Red | 5000K-ND “31 21.19 [5000 
Black | 5001K-ND ‘31.21 19/5001 
1 | White}  5002K-ND ‘31.21 19 |5002 : ; 
Orange|  5003K-ND 31.21.19 |5008 Fig. 3 Multipurpose 4.78 |.p. 
Yellow] _5004K-ND ‘31.21.19 [5004 ox 1. 
Red | 5005K-ND 31.21.19 [5005 SQ *P—Mais 
Black | 5006K-ND ‘31 21 19 [5006 : T i | 
2 | White | 5007K-ND ‘31.21 19 |5007 f- 
Orange|  5008K-ND ‘31 21 19 [5008 
Yellow| _5009K-ND ‘31.21 19 [5009 
Red | 5010K-ND ‘31.21.19 [5010 
Black | 5011K-ND ‘31.21 49/5011 
3 | White | 5012K-ND ‘31.21 19 5012 
Orange| 5013K-ND ‘31 21 49 [5013 
Yellow| _5014K-ND ‘31.21.19 [5014 
4 | Red | 6043K-ND 7.40 85.83 [6048 
Black | 6044K-ND 1.40 -.85_.83 |6044 


KEYSTONE S\IT Test Points 


Miniature * Ultra low profile ideally suited for advanced surface mount printed circuit board applications 
* Designed for long life and durability * Manufactured using flat wire to provide a large mounting surface 
area ¢ Ideal for use with miniature probes, clips, and hooks ° Efficient, safe, board level testing. 

Compact * Unique design provides exceptional strength and durability * Simplifies testing on dense SMT 
circuit boards ¢ Ideal for use with most standard probes, clips and hooks ° Efficient, safe, board level testing 


Fig. 1 Miniature 
+105 > 


=|} .150 =| 
.o4ot hi cl 


Fig. 2 Compact 


f7}040 


I _}.980 


Cut Tape 
Price Each Digi-Key Keystone 
Fig.| Description 50 250 500 Part No. Part No. 
1_| Miniature 5015KCT-ND 31 26 22 5015KTR-ND 5015 
Compact 5016KCT-ND .23 20 AF 5016KTR-ND 5016 


Binding 
Post 


Base Digi-Key Price Each Keystone 

Fig. | Description Color Part No. 1 10 100 | Part No. 

1 Standard Red 7004K-ND 4.35 4.06 2.88 | 7004 

1 Standard Black 7005K-ND 4.35 4.06 2.88 | 7005 

2 Economy Red 7006K-ND 5.28 4.93 3.49 | 7006 

2 Economy Black 7007K-ND 5.28 4.93 3.49 | 7007 

3 Dual Banana Plugs Red 6088K-ND 12.96 12.10 8.55 | 6088 

3 Dual Banana Plugs Black 6089K-ND 12.96 12.10 8.55 | 6089 

— | Dual Banana Plugs _ 7021K-ND 10.71 10.00 6.39 | 7021 


3M Electronics Vacuum and Accessories 


Electronic Vacuum Complete with hose, 32” - 10 ft. (81.28cm - 3.05 meters), wand, crevice tool, crevice tool 
brush, dusting brush, needle nozzle, 3-year warranty. 
OPTIONS: Shoulder strap with shoulder pad. 
SPECIFICATIONS: Electrical: 115VAC, 50/60Hz, 5.0 amps. Dimensions: Length: 
17.80” (45.21cm). Width: 7.75” (19.69cm). Height: 9.25” (23.50cm). Weight: 
| 9 Ibs. 14 oz. (4.48kg). Motor: 1HP, continuous duty, thermally protected with 
KG é : : 

| <r automatic reset. Conducted RFI filtered (reduces EMI to be below FCC require- 
meas ments). 

Filter: Type 1, Small Particle: For trapping extremely fine particles. Typical 
applications color laser printers, color copiers and highly sensitive equipment. Type 2, Medium Particle: Designed to 
trap unwanted toner from copiers and laser printers, cleaning typewriters and data processing equipment. 


Ay 


Digi-Key Price Each 3M 

Description Part No. 1 10 Part No. 
Electronic Vacuum Cleaner 115 Vac SCP148-ND 229.61 214.31 SV-497AJM 
Carrying Strap with Shoulder Pad SCP149-ND 11.53 10.76 SV-CS1 
Type 1 Filter, Small Particle SCP150-ND 23.68 22.11 SV-SPF1 
Type 2 Filter, Medium Particle SCP151-ND 13.31 12.43 SV-MPF2 

Replacement Hose for Electronic and Tool Case Vacuum Cleaners 
30” Hose, Stretches to Approx. 10° SCP230-ND 34.30 _ SV-SH32 
50” Hose, Stretches to Approx. 16” SCP231-ND 62.38 = SV-SH50 


Replacement Wire 


3M Breadboard 


Length | Qty./ Digi-Key 
J u m per Wi re Kit In. (mm) _| Pkg. Color Part No. Pricing 
0.1 (2.54) | 200 | (No Insulation) | 923345-01-ND 
Length» 0.2 (5.08) | 200 Red 923345-02-ND 
0.3 (7.62) | 200 Orange 923345-03-ND 
i 4 0.4 (10.16) | 200 Yellow 923345-04-ND 
0.5 (12.70) | 200 Green 923345-05-ND 
6.35 0.6 (15.24) | 150 Blue 923345-06-ND $9.78 
af [| 0.7 (17.78) | 150 Violet  |923345-07-ND per 
: ‘ 0.8 (20.32) | 150 Gray 923345-08-ND Pkg. 
* 350 wires ¢ 14 different lengths * Wire - 
is stripped * Leads bent 90° 9g Length is 0.9 (22.86) | 150 White 923345-09-ND 
classified by color coding ¢ Wire is solid 1.0 (25.40) | 100 Brown 923345-10-ND 
tinned 22 gauge * PVC insulation. 2.0 (50.80) | 100 Red 923345-20-ND 
Kit contains 25 each of 14 different 3.0 (76.20) | 75 Orange —_| 923345-30-ND 
lengths. 4.0 (101.60) | 75 Yellow 923345-40-ND 
923354-ND ---cecccccecceceee $27.24 5.0 (127.00) | 75 Green 923345-50-ND 


3M AeCeE Board™ iC 
Solderless Breadboards | 


FEATURES: 

° 0.1” x 0.1” (2.54mm) solderless tie point matrix accepts all DIP sizes 

and a wide variety of discrete components with lead diameters up to 4L Ms 
.032” (.81mm) * Capacities range from 610 to 5424 tie points 24.13 


* Accommodate from 6 to 54, 14 pin DIPs * Separate distribution bases i] | g ——+| 
for power, ground and signal lines * Molded alphanumeric grid for faster, 

easier tie point identification * Circuit elements are easily connected with #22 AWG solid wire ¢ Strip bodies 
are constructed of durable Acetal Copolymer with Alloy 688 terminals * Durable baseplates keep boards 


stationary during use and help to minimize noise and voltage spikes in today’s high speed circuits. 


Total 

DIP Base Dim. Total | 5-Tie 
AxCxE| Capacity Inch (cm) Tie Point | Binding} Digi-Key Price 
Model (Size) A B Points| Term.) Posts | Part No. Each 
354 54(14-Pin) | 14.69 (37.31) 9.75 (24.77) | 5424 768 922354-ND 111.56 
345 45(14-Pin) | 12.44 (31.60) 9.75 (24.77) | 4520 640 4 922345-ND 100.02 
336 36 (14-Pin) | 10.25 (26.04) 9.25 (23.50) | 3648 512 4 922336-ND 72.65 
327 27 (14-Pin) | 8.0 (20.32) 9.25 (23.50) | 2712 384 4 922327-ND 70.01 
318 18 (14-Pin) | 7.75 (19.69) 6.25 (15.88) 1824 256 3 922318-ND 43.71 
309 9 (14-Pin) 7.0 (17.78) 4.0 (10.16) 840 128 3 922309-ND 25.01 
306 6 (14-Pin) 5.4 (13.72) 4.0 (10.16) 610 94 2 922306-ND 22.19 


3M Super Strips and Circuit Strips 


Universal Breadboarding Elements with Solderless Plug-In Tie Points 
As with all solderless breadboarding units from 3M, components simply plug-in and are interconnected with 
ordinary solid hook-up wire; #22 AWG is recommended. 

All sizes of DIPs and discrete components with lead diameters up to .032” (.82mm) can be accommodated. 


These handy strips may be permanently mounted with the integral non-shorting instant-mounting backing, or 
for quick removal, they may be mounted with screws on panels up to 1/8” (3.18mm) thick. 


Hardware and mounting templates are provided with every strip. 


165.10 
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SPECIFICATIONS 


SUPER-STRIP CIRCUIT-STRIP 


2.25” x 6.50” x .32” 2.25” x 4.90” x .32” 


Size: (57.15mm x 165.10mm x 8.13mm) | (57.15mm x 124.46mm x 8.13mm) 


Plug-In Tie-Points: 840 610 


Materials: Body Acetal Copolymer Acetal Copolymer 


SUPER-STRIP CIRCUIT-STRIP 
Price Digi-Key Price 
Terminals Each Terminals Part No. Each 
Alloy 770 923252-ND 21.89 Alloy 923253-ND 15.44 
Gold (10m) 923748-ND 69.21 Gold (10m) 923749-ND 70.01 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 2061 


Su%-/5 3 Prototype Boards 


ELECTRONICS & TECHNOLOGY, INC. 


Vector Prototyping Boards with punched holes are convenient economical tools for assembling circuit components and to connectors « Pads on board and bracket accepts DB9-, 15-, 25- or 37-Pin I/O connector * Accepts Vector's press 
cost effective alternatives to custom designs. Use general purpose Plugboards and Bus specific for edgeboard connection terminals for wiring & soldering * Holes are .042" (1.07mm) diameter or 0.1" (2.54mm) grid * 1/16" (1.59mm) thick 


prototyping, while Circboards are ideal for cutting down to smaller board sizes. epoxy glass material, gold/nickel contacts »* Universal mounting bracket and card guide included * Layout planning 
* Holes on 0.1" (2.54mm) grid .042" (1.07mm) diameter (.043" [1.09mm] on V1018 and V1029) © Ejector Hole * Plating: sheets and instructions included * Plugs into any IBM AT slot with dual connectors (AT unit only) * Pads for mounting 
Gold/Nickel * Board Material: Epoxy Glass Composite. dual, row 0.1" (2.54mm) spaced header (AT unit only) 

PC/XT and AT Expansion Units: Circbords™: » .042" (1.07mm) diameter holes on 0.1° (2.54mm) grid © 1/16" (1.59mm) thick, epoxy glass composite 


* Marked edge contact identification »* Gold plated edge contacts on 0.1" centers » Power and ground buses terminate boards ¢ Flame retardant »* Etched copper patterns are solder plated. 


Edge 16- Accessories 
Contacts Dimensions Pin Connectors 
General Purpose f Spacing Inch (cm) Dip | Digi-Key Price Each Solder Wire | Card Card | Vector 
PC/XT A AT/ISA No. | Inch (mm) A B Cap.| Part No. id 10 25 Tail Wrap /Extender| Racks | Part No. 
-—  — 
r r General Purpose Plugboards 
—n =) $1020 
attaches hare 4.50 (11.43) | 9.60 (24.38) | 90 | V1129-ND 33.38 29.35 26.05] v1062 |V1196| V1024 | vi050 | 3662-2 
4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 45 | V1018-ND 41.44 36.44 32.34] v1062 |V1196 | V1024 |v1050-52 | 3662-9 
4.50 (11.43) | 4.50 (11.43) | 40 | V1017-ND 23.00 20.23 17.95] v1062 |V1196| V1024 |v1050-52 | 3662-5 
4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 50 | V1016-ND 25.84 22.72 20.17] vt062 |V1196 | V1024 |v1050-52 | 3662 
4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 24 | V1023-ND 30.01 26.39 23.42] vi062 |V1196 | v1024 |v1050-52 | 3682-2 
156" | 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 12 | V1020-ND 27.63 24.29 21.56] vt062 |V1196| V1024 |v1050-52 | 3677-2 
Circbords ease uaiis 44) (3.96) | 4.50 (11.43) | 9.60 (24.38) | 40 | vt128-ND 38.02 33.43 29.67] v1062 |V1196| V1024 | vi050 | 4112 
4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 25 | V1031-ND 30.92 27.19 2413] v1062 |V1196 | V1024 |v1050-52 | 4112-4 
4.50 (11.43) | 4.50 (11.43) | 8 | V1032-ND 28.03 24.64 21.87] vi062 |vi196] — — 141125 
4.50 (11.43) | 9.60 (24.38) | 21 | V1019-ND 33.38 29.35 26.05] v1062 |V1196| Vio80 | v1053 | 3677 
4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 24 | V1130-ND 50.38 44.29 39.31] vt062 |V1196| V1024 | vi050 | 3682-4 
4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 90 | V1131-ND 41.44 36.44 32.34] vi062 |V1196| V1024 | vt050 |3662A6 
4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 50 | V1027-ND 31.09 27.33 24.26] $1364 |V1061| V1079 |v1050-52 | 3719-1 
n 100 | 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 40 | v1029-ND 44.04 38.72 34.37] $1364 |V1061 | V1079 |v1050-52 | 3719-6 
(2.54) | 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 34 | V1132-ND 27.28 23.99 21.29] $1364 |v1061] V1024 | v1050 | 4066-4 
4.50 (11.43) | 9.60 (24.38) | 90 | V1028-ND 34.51 30.34 26.93] $1364 | V1061] V1079 | v1053 |3719-4 
Bare Board Pad per Hole Buses only PC/XT (Standard Bus) 
4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 20 | V1111-ND 31.85 28.00 24.85] $2284 | — | V1115 |v1050-52 | 4610v 
56 125 | 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 59 | V1112-ND 41.71 36.68 3255] $2284 | — | V1115 |v1050-52 | 4610-1 
4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 52 | V1114-ND 44.04 38.72 34.37] $2284 | — | V1115 |v1050-52 | 4610-3 
si AT/ISA Expansion Units 
SOOOCO 13.23 (33.60) | 4.20 (10.67) | 84 | V1036-ND 52.03 45.75 40.60] $1314 | — |vio25 | — | 4613-4 
(XT) | (2.54) |43.93 ¢33.60)| 4.20 (10.67) | 91 | v1038-ND 59.84 5261 4669/ sizi4 | — |vio2s | — [4613-3 
eI|3}9 D 13.25 (33.66) | 4.80 (12.19) | — | V1039-ND 78.06 68.63 60.91; — — |vioze | —  |4617 
3 Hole Solder Pad 3 Hole with age/Gnd. 62/36} 100 | 43.95 (33.66)| 4.80 (12.19) | 108 | v1040-ND 58.68 51.59 4579| — | — |vtoze | — |4ei7-1 
Zig Zag Planes (AT) | (2.54) 13.25 (33.66) | 4.80 (12.19) | — | V1041-ND 79.48 69.88 62.02} — — |vio2 | — | 4617-3 
a 100 13.25 (33.66)) 4.80 (12.19) | 140 | V1137-ND 79.48 69.88 62.02 |S1499-967) — | — — | 4617-4 
(2.54) |13.25 (33.66) | 4.80 (12.19) | 140 | V1138-ND 104.61 91.97 81.63 |S1499-967) — | — — | 4617-5 


CIRCBORDS (Plugboard Patterns Without The Expense Of Edgeboard Connectors) 


3.00 (7.62) | 3.50 (8.89) | — | V2018-ND 5.75 5.06 449; — - - _ 8022 
3.94 (10.01) ) 6.30 (16.00) ) — | V2017-NDO 34.03 29.92 26.56) — _— _ _ 8021 
4.00 (10.16) | 6.00 (15.24) | 15 | V1035-ND 21.64 19.03 1689} — - - _ 8019 
Continuous Interleaved Buses Ground Plane 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 20 | V1044-ND 23.00 20.23 17.95 =_ _ = _ 8001 
Buses 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 35 | V1045-ND 25.33 22.28 1977} — - od _ 8002 
4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 60 | V1046-ND 25.30 22.24 19.74 - - - _ 8003 
4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 50 | V1047-ND 27.63 24.29 2156; — - - _ 8004 
_ _ 5.00 (12.70) | 13.25 (33.66)) 154 | V1048-ND 47.03 41.35 36.70}; — - - _ 8006 
4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 60 | V1049-ND 27.61 24.28 21.55 - _ - —_ 8007 
4.50 (11.43) | 8.08 (20.52) | 21 | V1021-ND 22.04 19.38 17.20} — - - od 3677-6 
4.50 (11.43) | 8.08 (20.52) | 80 | V1034-ND 26.39 23.20 2059} — - - _ 45P80-1 
10.60 (26.92) | 10.60 (26.92)) 275 | V1001-ND 61.66 54.21 48.11 =_ - - _ 106P106-1 
Volt/Gnd. Planes Square Pad per Hole 3 Hole Solder 18.00 (45.72) | 10.69 (27.15)) — | V1116-NDt 157.98 138.88 123.26) — =- - _ 106P180-4 
12.86 (32.66) ) 4.00 (10.16) | 124 | V1117-ND 44.03 38.71 34.35 - - - — 8010 
11.00 (27.94) ) 9.20 (23.37) | 283 | V1118-ND 64.06 56.32 4999} — - _ ad 8012 


S-100 Prototyping Boards 


PC BOARD PATTERNS B2/B2 488 10.00 (25.40)| 5.30 (13.46) | 80 ) V1134-ND 50.03 43.99 39.04) — -—-|- — | 8801-6 
A | Edgeboard Contacts Only A {50/100 aa 10.00 (25.40) | 5.30 (13.46) | 110 ] V1135-ND 50.03 43.99 39.04} — —/-— —  |8801-1 
F/F : 10.00 (25.40) | 5.30 (13.46) | — | V1136-ND 60.04 52.79 46.85} — —/-— — 8804 
B1 | Pad Per Hole W/ Buses 
VME CIRCBORD Prototyping Boards 
B2 | Pad Per Hole Only 
¢ | Buses Only Around Bare Board BI 3.94 (10.01) | 6.3 (16.00) | 35 | V1222-ND 20.69 18.20 16.15} — —-]/- —  |E160-3U-1 
| 3.94 (10.01) | 6.3 (16.00) | 45 | V1223-ND 29.90 26.29 23.34; — —/-— — | E160-3U-3 
D_| 3-Hole Solder Pad W/Buses Bt 6.3(16.0) | 9.19 (23.34) | 100} v1226-ND 36.82 3237 2873) — | — | — — | E160-6U-1 
E | 3-Hole Solder Pad, Zig-Zag Buses & Ground Plane | 6.3 (16.0) | 9.19 (23.34) | 105 | V1227-ND 32.21 28.32 25.14 — — — — E160-6U-3 
F | Voltage/Gnd. Planes L 6.3 (16.0) | 3.94(10.01) | 20 | v1224-ND 32.74 28.79 25.55} — —/-— — {4614 
; Bi | — _ 6.3 (16.0) | 3.94(10.01) | 30 | V1225-ND 32.01 28.15 24.98} — —/-— — |4614-3 
G | Buses Only - 2 Sides D 6.3(16.0) | 9.19 (23.34) | 50 | v1228-ND 36.02 3167 2811 — | — | — — | 4615 
H_ | Interleaved Buses BI 8.66 (22.0) | 9.19 (23.34) | 140 | V1229-ND 43.72 38.44 34.11} — —/]/- — — |E220-6U-1 
| | Clearance-Hole Ground Plane C 8.66 (22.0) | 9.19 (23.34) | 140 | V1230-ND 50.63 44.52 39.51} — —/- — — |£220-6U-2 
J | Voltage/Ground Planes F 8.66 (22.0) | 9.19 (23.34) | 168 | V1231-ND 33.38 29.35 26.05} — —-/-— — | E220-6U-3 
F 11.02 (28.0) | 14.44 (36.68)) 348 | V1232-ND 75.95 66.77 59.26} — —/- — — |E280-9U-3 
K_ | Pad-Per-Hole Only 
L | 3-Hole Solder Pad t+ V1116-ND has pad per hole with PTH, GND plane both sides. 
® V2017-ND has .05” spacing with plated-thru holes. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2062 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


S35°5M) Circuit Board Accessories | Card Extenders 


ELECTRONICS & TECHNOLOGY, INC 


. | : _. . : Current rating: 5A @ 108°F temperature rise 
An excellent selection of socket pins, terminals, tools and accessories is available for all Vectorbord patterns, sizes and Voltage rating: 200 RMS or 300 VDC. Circuit contacts are gold/nickel plated .000010" gold over .000050” nickel 
hole diameters. Perfect for breadboarding or prototyping using Vectorbord® plugboards™. Connector contacts: Gold inlay .000030” thick, on CA725 copper/nickel alloy base 
Board: epoxy glass composite - 2 oz. copperclad or FR4 per MIL-P-13949. 


51 ; SS T6BA Series| 
4] triwrap 4 | Tema 
by Terminal . 
7 T68: 15.88 
T68: 20.32 Vector Card Extenders are specifically designed to 
1.07 provide in-system testing of functioning circuit boards. 
T44 Series 
Miniwrap 
Terminal Contacts Dimensions 
Each Ctrs. Width x Height Bus System | Digi-Key Price Each Vector 
46 2.41 Total | Side In. (mm) Inch (cm) Application | Part No. 1 10 | Part No. 
07-5 _+(Ref.) 
1.075 pad 44 | 22 156 (3.96) | 4.5x6.5(11.43x16.51)) — V1024-ND 42.04 36.96 | 3690 
aa 44 22 -156 (3.96) 4.5 x11 (11.43 x 27.94) [RCA Cosmac|V1080-ND 56.33 49.52 3690-6 
| |4s2 36/62 | 18/31 100 (2.54) 6.7 x5.6 (17.02x 14.22)| IBMAT |V1026-ND 80.06 70.39} 3690-26 
@.46 4he4 62 31 -100 (2.54) 3.18 x 5.7 (8.08 x 14.48)} IBMPC |V1025-ND 80.94 71.16} 3690-22 
Wcopper alloy 72 36 100 (2.54) 4.5 x 11.5 (11.43 x 29.21) _ V1143-ND 75.33 66.23 | 3690-2 
60/86 | 30/43 | .1/.156 (2.54/3.96)| 12 x 7.5 (30.48 x 19.05) | Multibus! |V1095-ND 124.05 109.06} 3690-18 
188 94 .050 (1.27) 6.7 x 5.6 (17.02 x 14.22) EISA V1108-ND 279.08 245.59 | 3690-32 
56 28 .125 (3.18) 4.5 x 6.5 (11.43 x 16.51) SDTI V1I115-ND 49.96 43.92} 3690-16 
100 50 _- Hgt. 7.5 (19.05) S-100 V1144-ND 80.06 70.39 | 3690-12 
pel on circuit boards as an alternative to etched Prepu nched 
us lines. 


Insulating Boards 


* Epoxy glass, except as noted 


Fig. 12 
Cutter Detail 


Makes insulating rings around pre- Dimensions - Inch (mm) Board Digi-Key Price Each Vector 
punched holes to insulate terminal points. Width x Length Thickness} Part No. 1 10 25 | Part No. 
Micro-Vectorbords® — Holes .042” (1.07mm) Diameter; .100” (2.54mm) Grid 
4.5 x17 (114.30 x 431.80) | .062 V1005-ND# 15.03 13.22 11.73 | 169P44XXxP 
4.5 x 6.5 (114.30x 165.10) | _.062 V1043-ND# 8.14 7.16 6.35 | 64P44XXXP 
4.5 x 17 (114.30 x 431.80) | .062 V1004-ND 21.60 19.00 16.86 | 169P44WE 
8x17 (203.20 x 431.80) | .062 V1007-ND 33.43 29.40 26.09 | 169P79WE 
8.5x17 (215.90 x 431.80) | .062 V1011-ND 30.58 26.88 23.86 | 169P84WE 
— - 8.5x17 (215.90 x 431.80) | .062 V1012-ND* 36.31 31.92 28.33 | 169P84WEC1 
, au Pkg.) Digi-Key Price Each | Vector 4.5.x 6.5 (114.30 x 165.10) | .062 V1042-ND 8.10 7.42 6.32 | 64P44WE 
Fig: /Deseripllon ty [art Mo: ! AE (rari Nos 4.5 x 17 (114.30 x 431.80) | .062 V1002-NDt 14.07 12.37 10.98 | 169P44 
£_) Bun: On Contacts for ee aa tees ise 50_(MERNIOSS NG 149.06 _ 181.87 (1120-1/50 45x17 (114.30 x 431.80) | 062 V1003-ND*t 26.23 23.08 ~—=«20.47 | 169P44c1 
2 | "Dia Holes, Wrap Post....... , v1058-ND 27.61 24.28/R31/C 8x17 (203.20 x 431.80) | .062 V1006-NDt 36.82 32.37 28.73 | 169P79 
Lo-Profile IG Sockat Pins tor : : 8.5x17 (215.90 x 431.80) | .062 V1008-NDt 31.40 27.60 24.50 | 169P84 
3 |, Dia. Holes, Wrap POSt..eeesseeeceees chia biveeisaeetads 100 V1059-ND 31.21 27.44 R32/C 8.5 x 17 (215.90 x 431.80) | .062 V1009-ND*t 42.68 37.52 33.30 | 169P84C1 
Lo-Profile IC Socket Pins for .042” (1.07mm) 10x 17 (254 x 431.80) 062 V1013-NDt 45.10 39.65 35.19 | 169P99 
Dia. Holes, Wrap Post... sandininnsaeadtiit Steeeeeseeeeeeees 1000 V1060-ND 227.94 200.39] R32/M 10 x 17 (254 x 431.80) 062 /2019-ND 45.10 39.65 35.19 | 169P99WE 
744 Series Bifurcated Miniwrap Term. with 6.5x4.5 (165.10 x 114.30) | .062 V1119-NDt 8.10 712 6.32 | 64P44 
pro cea) St: ius Se rea 100 OND 1200 A066) 1246: 45 x 8.5 (114.30 x 215.90) | .062 V1120-ND 12.79 11.25 9.99 | B4PA4WE 
“025” (6mm) Sq. POStS ........csscsscssessesseseeeee 1000} — v1072-ND 69.16 60.80|T44/M 6x 17 (152.40x 431.80) | 047 Veet 21.09 18.55 16.46. | 169P59-047 
4 |T68 Series Bifurcated Miniwrap Term. with 6x17 (152.40 x 431.80) | .031 V1123-ND 21.59 18.98 16.85 | 169P59-032 
025” (.64mm) Sq. Posts ..........:ccseeceseseeeeseees 400 | —v1077-ND 11.14  9.80|T68/C 6x 17 (152.40 x 431.80) | .062 V1124-ND# 16.73 14.71 13.05 | 169P59XXXP 
768 Series Bifurcated Miniwrap Term. with 4.5 x17 (114.30 x 431.80) | 062 V1126-ND* 21.09 18.55 16.46 | 169P44WEC1 
ee SE aan teria eoseceetecteteeseeertenees vee jee roe ae 45x17 (114.30 x 431.80) | .062 Vvi127-ND** 22.08 19.41 17.23 | 169P44¢2 
5A |Press-In Terminals with .025” (.64mm) Sq. Post V1073-ND 108.64 95.51|146-4-9/M Vectorbords® — Holes .062” (1.57mm) Diameter; .100” (2.54mm) Grid 
5B | Press-In Terminals with .025” (.64mm) Sq. Posts .. V1074-ND 16.27 14.31 | T46-5-9/6 4.8.x 17 (121.92 x 431.80) 062 V1014-ND 31.96 28.10 24.94 | 170H48WE 
tare a alle with 025 100 (ene ‘ge aac aie 8.51 x 17 (216.15 x 431.80) | 062 V1015-ND 49.03. 43.11 38.26 | 170H85WE 
8 | rriturcated Klipwrap Terminals with 025" 8.5 x 8.5 (215.90 x 215.90) | .062 V1121-ND 33.12 29.12 25.85 | 8SH85WE 
(64mm) Sq: Posts :.sscvisicsencccdvsaaversernanannice 1000| _V1076-ND 147.66 129.81|T49/M 4.8 x 8.5 (121.92 x 215.90) |__.062 V1125-ND 17.04 14.98 13.30 | 85H48WE 
Inboard Pins for 1/16” (1.60mm) Boards with Vectorbords® — Holes .025” (.64mm) Diameter; .050” (1.27mm) Grid 
7 | 042” (1.07mm) Dia. Holes, Gold.............c.ccceee. 1000} V1054-ND 115.12 101.20/K24A/M 
Inboard Pins for 1/16” (1.60mm) Boards with 4x 6.5 (101.60 x 165.10) .037 V1140-ND 25.30 22.24 19.74 | 126M76-032 
.042” (1.07mm) Dia. Holes, Tin.......sssssseeeeeeees 1000} _V1055-ND 69.05 60.71| K24C/M 4x 17 (101.60 x 431.80) 037 V1141-ND 23.00 20.23 17.95 | 336M76-032 
Micro-Klip Term. for 1/16” (1.60mm) Boards, 4x17 (101.60 x 431.80) | .037 V1142-ND* 23.00 20.23 17.95 | 336M76-032C1 
g |. .042" (1.07mm) Dia. Holes, Tin...........-..0- eee 100 V1069-ND 11.10 9.76 | T42-1/C Vectorbords® — Holes .025” (.64mm) Diameter; .079” (2mm) Grid 
Micro-Klip Term. for 1/16” (1.60mm) Boards, 
.042” (1.07mm) Dia. Holes, Tin...........0.eceeseeee 1000| —_V1070-ND 53.27 46.84|142-1/M 3.94 x 6.3 (100 x 160) .037 v2015-ND 13.92 12.24 10.87 | 47078WE 
J-Pin Terminals for 1.07” (.042mm) Dia. with Holes fal A f A A 
(use with Micro-Klip) V4471-ND 48.40  16.18/K32/c Material: # Phenolic. * Copper clad, 1 side. ** Copper clad, 2 side. t Epoxy Glass Composite 
~~ | J-Pin Terminals for 1.07” (.042mm) Dia. with Holes 
(use with Micro-Klip) . V1172-ND 161.14 141.67|K32/M ‘i i 
9 [Rolled Flange Eyelet... Vi066-ND 34.51 30.34/1123/500 Slit-N-Wrap Tool and Wires 
Mini-Klip Term. for 1/16” (1.60mm) Boards with 
10 pre a aesrael Tecan c Pre eee 100 V1067-ND 11.41 10.04|T28/C * No Pre-cutting or Pre-stripping 
ini-Klip Term. for .60mm) Boards wi rr i. ; 
.062” (1.574mm) Dia. Holes, Tin .. V1068-ND 60.86 _53.51|728/M Fast, reliable, spool fed wire, ; _ 
T1_[Bus Strips With Round Punched Holes. 10 V1064-ND 11.33 9.96/T107/10 * Slits and opens insulation exposing bare wire before wire is wrapped 
Pad Cutter Tool with Handle, .040” (1.02mm) Holes on post, forming actual wire wrapped gas tight joint as tool is rotated. 
12 for Copper Clad Boards ................eeeeeeeeeee ee 1 V1056-ND 64.30 56.53} P138A 
Pad Cutter Tool Shank only, .040” (1.02mm) Holes Digi-Key Price 
for Copper Clad Boards .. 1 V1057-ND 77.31 67.97 | P138C Description Part No. Each 
iv Hand ineenton tog ie Le ee ND el ts A ; Manual Slit-N-Wrap Tool (#28), Includes Bit, 50’ (15.24m) Roll of Green Wire. V1081-ND 279.49 
land Insertion lool for . | . x af i i | 
15 | Hand Insertion Tool for T49 VIT00-ND 82.86. 72.85|P156 acer le een ease 
16 | Hand Insertion Tool for 142-1 V1101-ND 41.86  36.80/P149 : : : 
17 | Hand Insertion Tool for K24A, T46 V1103-ND 78.28 68.82/P133A 150’ (45.72m) 28AWG Tefzel Wire Green . V1085-ND 34.65 
18 | Hand Insertion Tool for R31, R32. V1104-ND 132.31  116.32|P158 150’ (45.72m) 28AWG Tefzel Wire Red ... V1086-ND 29.90 
— |Hand Insertion Tool for T28 . 2020-ND 89.74 78.90|/P91A 150’ (45.72m) 28AWG Tefzel Wire Blue. .. V1087-ND 29.90 
13 | Die for R32 Socket Pins .... V1106-ND 73.07  64.24/D9 150° (45.72m) 28AWG Tefzel Wire White . V1088-ND 29.90 
— | Die for R31 Socket Pins ... V1173-ND 28.90 25.41/D10 150° (45.72m) 28AWG Tefzel Wire Yellow V1089-ND 29.90 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 2063 


keel Card Racks CompactPCl® Card Racks 


ELECTRONICS & TECHNOLOGY, INC The newest specification for PCl-based computers is CompactPCI. It is electri- 
Designed in accordance with EIA standard, cally a superset of desktop PCI with a different physical form factor. CompactPCl 
these 19” (48.26cm) subracks are compatible utilizes the Eurocard form factor popularized by the VME bus. Card racks for 
with Vector prototyping boards. All racks are CompactPCl Bus come completely assembled with card guides. Plug-in power 
adjustable in both height and depth and can be supply and backplane are ordered separately. Standard 3U and 6U heights available 
used with snap-in, plastic or metal card guides. with 4 or 8 slot card configurations. 

Available in kit form (CCK) or fully assembled Note: Vented top and bottoms are not included. 

(CCA) all models feature brushed aluminum 


WO eS 
SS : a 


construction with a full line of prototyping boards, v v Dim. - Inch (cm) Digi-Key Price Each Vector 
extenders and backplanes available. Card racks 1050, V1051, Description Width Depth Hot. Part No. 1 10 25 _| Part No. 
include nylon snap-in card guides. and V1053 Card Rack cPCI | 7.4 (18.80) 8.5 (21.59) | 3U V1176-ND 158.87 = — | CCA26-36 
Card Rack cPC! | 9.0 (22.86) 8.5 (21.59) | 3U V1177-ND 239.80 — — | CCA26-44-00 
Card Size Range Size Inch (cm) Guide Mnt.| Mat- | Digi-Key Price Each Vector Card Rack cPC! | 7.4(18.80) 12(30.48) | 3U V1174-ND 161.14 — — | CCA27-36-00 
Inch (cm) Wx H Width x Depth |Hgt.*| Method | erial | Part No. 1 10 Part No. Card Rack cPC! | 9.0 (22.86) 12 (30.48) | 3U V1175-ND 140.12 123.19 109.33 | CCA27-44-00 
3.00-5.00 x 4.5 19.00 x 9.00 Card Rack cPCI | 19 (48.26) _10(25.40) | 6U V1178-ND 227.94 200.39 177.85 | CCA28-84-00 
(7.62-12.70 x 11.43) | (48.26 x 22.86) | SU | Snap-In | Nylon | V1145-ND 170.08 149.52 | CCK12S/90 Optional Hardware Kit for Above Racks, 24 pcs. Total | V2003-ND 10.28 9.04 8.03 | HD91 
(aaray78 x qe) (48.26 2.85) 3u | snap-in | nylon | vi052-No 170.08 149.52 | ccKtasv90 Card Guides Snap-In Style for Above Racks V2008-ND 2.06 1.81 1.61 | 3250-0001-01 
5.50-7.00 x 4.5 19.00 x 9.00 
(13.97-17.78 x 11.43)| (48.26 x 22.86) 3U | Snap-In | Nylon | V1051-ND 188.92 166.08 | CCA13S/90 
5.50-7.00x45 | 19.00% 9.00 Com pactPCle Backplane 
(13.97-17.78 x 11.43)| (48.26 x 22.86) 3U | Riveted | Zinc | V1050-ND 353.72 310.96 | CCA13M/90 
5.50-7.00 x 4.5 9.5x 9.00 Features: * Backplane design is compliant with the CompactPC! specification 
(13.97-17.78 x 11,43)| (24.13 x 22,86) | 3U | Snap-In | Nylon | V1146-ND 204.91 180.15 | CCK13S-H/90 1.0 * CPU slot is on the right * A Drive connector for Peripheral Power is 
5.50-7.00 x 4.5 19.00 x 9.00 provided * A 4-pin Connector is provided for 12VDC fan connection 
(13.97-17.78 x 11.43)| (48.26 x 22.86) 3U | Snap-In | Nylon | V1147-ND 414.41 364.32 | CCK13S-16/90 
8.60-10.1 x 4.5 79.00 x 12.00 Digi-Key Price | Vector 
(21.84-25.65 x 11.43)| (48.26 x 30.48) 3U | Snap-In | Nylon | V1053-ND 220.82 194.13 | CCA14S/90 Description Part No. Each | Part No. 
a as0-1 1x8 a ae x Ate, su | snap-in | Nylon | vit4e-ND 237.67 208.95 | ccat7s/90 Backplane for CompactPCI, 8 Slot, 6U ...|V1184-ND 1494.78 |CPCIBP8-6-64 
(10.1821 86: : — (ag. 2632.86) 7U | Snap-In | Nylon | V1149-ND 191.34 168.21 | CCK100S/90 
45X65 19.00 X 9.00 Guide 
(1143x1651) | (48.26x22.86) | SU | Plate | Alum. | V2001-ND 204.02 179.36 | CCA13C/90 VME Card Racks 


<<< 


TN 


3U = 5.25” (18.34em); SU = 8.75U (22.23em);, 7U= 12.25" (81.12cm) Vector VME Subracks are designed for 19” systems based on the DIN 41914 


EIA Backplanes standard. Card Racks come in either completely assembled (CCA) or kit form a 
(CCK). Card Guides are ordered separately. Vector backplanes are designed to \ 
ane Width x Length | Plugboard | Digi-Key Price Each =| Vector meet VME bus Spec Rev C1 and Rev D. 
Description Inch (cm) Series Part No. 1 10 | Part No. 
8 Slot CCK13 Series Backplane Aiea : 1778) 4610 V1096-ND 273.56 240.50] 4610-8-1A mans 
16 Slot CCK13 Series Backplane 130x130] 4610 | Vi097-ND 366.00 321.76] 4610-16-14 } : Mount | Mat- | Digi-Key Price Each —_| Vector 
(11.05 x 33.02) Card Size Rack Size Hgt. | Method | erial | PartNo. 1 10 Part No. 
. Assembled Racks 
Card Rack Accessories 30x 160mm 17°x927 | BU | Snap-In | Nylon | Vi2t2-ND 20428 179.59 | CCAT60-3U 
Accessories for card rack enclosures for customizing your application. Card guides are tapered slides for PCB cards to 6U x 160mm 19” x 9.27 6U | Snap-In | Nylon | V1213-ND 239.44 210.50 | CCA160-6U 
slide along. Snap-In versions provide easy installation without the need for tools. Screw mount versions (comes with 3U x 220mm 19" x 11.63 3U | Snap-In | Nylon | V1214-ND = 219.26 192.76 | CCA220-3U 
hardware) allow card placement anywhere within .25" (6.35mm) spacing. 6U x 220mm 19°x11.63 | 6U_| Snap-in | Nylon | V1215-ND__ 239.02 _210.13 | CCA220-6U 
Kitted Racks 
Length Digi-Key Price Each Vector 3U x 160mm 19” x 9.27 3U | Snap-In | Nylon | V1216-ND 196.91 173.11 | CCK160-3U 
Description Inch (cm) Part No. 1 10 ‘| Part No. 3U x 160mm 19” x 11.63 6U | Snap-In ) Nylon | V1217-ND 213.21 187.44 | CCK160-3U 
Grab Handle w/ Hardware for Card Racks 3U x 220mm 19x 11.63 | 3U | Snap-in | Nylon | V1218-ND 200.36 176.15 | CCK220-3U 
5.25” (13.34cm) and 8.75” (22.23cm) height ...... _ V4161-ND 13.81 12.15 |HA12 6U x 220mm 19"x 11.63 | 6U_| Snap-In | Nylon | V1219-ND 218.35 191.96 | CCK220-6U 
Ejector Handle w/ Hardware for Cards (4 pcs./bag) .. — V1162-ND 11.03 9.70 | HA9/4 Card Guide 160mm Nylon Snap-In Mount, (Pkg. of 12). .. | ¥1220-ND 22.46 = 19.75 | CG1-160/12 
T-Strut 1° wide for Customizing Card Rack.. .. | 16.85 (42.80) | V2002-ND 10.16 8.93 | TS169 Card Guide 220mm Nylon Snap-In Mount, (Pkg. of 12). V1221-ND 26.85 23.60 | CG1-220/12 


T-Strut 1" wide for Customizing Card Rack.. ts 
Hardware Kit for Backplane Connector (42 pcs./total). 

Nut 4-40 Square Head for T-Strut (25 pcs./bag) . 
Flat Head Screw 4-40 THD for T-Struts (25 pcs./bag). 
Bracket Kit for T-Struts 
Plastic Screw Mount Card Guide (Pkg. of 12) . 
Plastic Screw Mount Card Guide (Pkg. of 12) . 
Plastic Screw Mount Card Guide (Pkg. of 12) . 
Plastic Screw Mount Card Guide (Pkg. of 12) .... 
Nylon Snap-In Mount Card Guide (Pkg. of 12) 


20.85 (52.96) | V2005-ND 11.25 9.89 |TS209 

— V2006-ND 13.52 11.89 | HD34 
= v2007-ND 7.15 6.29 | NT4-7PA 

25 (.64) V2004-ND 6.44 5.67 | SC4-27/25 

(| Veo00ND 1128 9.92 | BRIGA VME/DIN Backplanes 
2.89 (7.34) | V1151-ND 27.30 24.00 | CG2-45P 
5.42 (13.77) | V1153-ND 25.63 22.53 | CG2-65P Vector Monolithic Series back planes are designed to meet VMEbus 
6.93 (17.60) | V1156-ND 26.06 22.92 | CG2-80P Specification Rev C1 and Rev D. All termination is placed inboard of the 
8.14 (20.68) | V1160-ND 26.48 23.28 | CG2-95P two end connectors to allow the maximum number of slots (21) in a 19” 
3.17 (8.05) | V1150-ND 16.56 14.56 | CG2-45S RETMA rack. Decoupling capacitors are provided at the ends. The resulting 


Nylon Snap-In Mount Card Guide (Pkg. of 12) 5.42 (13.77) | V1152-ND 14.60 12.84 | CG2-65S i 4 aistribit i'as"siqnal shteldina’' AI 
Nylon Snap-In Mount Card Guide (Pkg. of 12) 6.93 (17.60) | V1155-ND 21.46 18.87 | CG2-80S Improved power distrupution aS well a8: signal’ shielding in: ground layers 

Nylon Snap-In Mount Card Guide (Pkg. of 12) ... 8.43 (21.41) | V1158-ND 18.60 16.36 | CG2-95S creates a high performance back plane with low signal cross talks. Press- 

Metal Screw Mount Card Guide (Pkg. of 12) .. 5.42 (13.77) | V1154-ND 61.75 54.29 |CG2-65M fit 96-pin DIN connectors are used. The “P” series which uses a 10-pin 

Metal Screw Mount Card Guide (Pkg. of 12) .. 6.93 (17.60) | V1157-ND 41.66 36.63 |CG2-80M power block or “bug” and #6-32 hardware or the “M” series which uses a 

combination of power bugs and Mate-N-Lok connectors. 
Digi-Key Price Each Vector 

PCI Development Boards Description Part No. 1 10 ‘| Part No. 
For fast development of adapter card to PCI bus. 5 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Power Bugs and Caps V1200-ND 748.26 657.81 | VMEBPO5P11 


7 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Power Bugs and Caps Vv1201-ND 1105.10 971.52 | VMEBPO7P11 
10 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Power Bugs and Caps v1202-ND 909.42 799.49 | VMEBP10P11 
12 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Power Bugs and Caps 1203-ND 1378.25 = 1211.65 | VMEBP12P11 
21 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Power Bugs and Caps V1204-ND 1839.55 1617.19 | VMEBP21P11 


P/N V1163-ND Features: * Multilayer board contains pad per hole patterns * Power and ground accessible throughout 
the board ¢ For use in 5 Volt or 3.3 Volt applications * For use with Vector prototype accessories. 


Digi-Key Price Each Vector 
Description Part No. 1 10 25 Part No. 5 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Mate-N-Lok Power V1205-ND 650.65 572.00 | VMEBPOSM00 
PCI Plugboard +5V or 3.3V, Pad Per Hole, PTH .......] V1163-ND 261.83 230.18 204.29 | 4624-3 7 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Power Bugs and Caps V1206-ND 1044.41. 918.16 | VMEBPO7P00 
PCI Extender Test Card 5V for 32 or 64 Bit... .-| V1166-ND 368.37 323.84 287.41 | 3690-34-5V 10 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Mate-N-Lok Power V1207-ND 909.42 799.49 | VMEBP10M00 
PCI Extender Test Card 3.3V for 32 or 64 Bit -| V1167-ND 368.37 323.84 287.41 | 3690-34-3V 12 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Mate-N-Lok Power \1208-ND 978.49 860.21 | VMEBP12M00 


PCMCIA Adapter Board Assembly . | V1168-ND 112.82 99.19 88.03 | 4625-1 


PCMCIA Proto Board Kit = 5 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Power Bugs & Mate-N-Lok | V1210-ND 748.26 657.81 | VMEBPO5S00 
435” x 6.00" (11.43cm x 15.24cm), Pad PerHole....[V1169-ND 197.98 174.05 154.47 | 4625-3 21 Slot VME J1, 3U Backplane MZIENO 757.47 665.91 | VMEBP21N1 
PCMCIA Extender Test Card for Type II or Ill Slots....| V1170-ND 155.61 136.80 121.41 | 3690-35 
Edgeboard Connectors SUA Edgeboard Connectors 
Thick P.C. Boards 96 Pin Din 
Solder Eyelet Type Insulator Material: Phenolic, UL-94V-0 or Glass filled diallyl; 4 a vate 7 
Phthalate UL-94V-1 or Ryton R10 Wrap Tail Type Insulator Material: Phenolic, saad EG 
UL-94V-0 or Glass filled diallyl; Phthalate UL-94V-1 or Polyester (VALOX) UL-94V-0 omperature Hating: e 
Contact Material: Phosphor bronze QQ-B-750 or Beryllium copper. Contact Plating: Termination Male/ Digi-Key Price Each Vector 
.000010” gold over .000050” nickel. Test Voltage: 650VAC Rated Current: 3 Amps Q i J Type Female Part No. ul 10 25 | Part No. 
Contact Res. Drop: 30 Mv Maximum @ rated current Insulation Resistance: 5000MQ, Fi Right Angle PC Mount Female V1233-ND 17.25. 1517 13.47 | REQOFSR 
mon. @ S00VDC Solder-Eye — Wire-Wrap Right Angle Wire Wrap Female V1250-ND 22.08 19.41 17.23 | REQGFWR 
Ct No. of Terminati Mounti Digi-K PilcalEach Vect Right Angle PC Mount Male V1235-ND 12.10 10.64 9.45 | REQ96MSR-062 
heey eee | Pe | | 7 ee | eS Right Angle Long Lead PCB Male V1236-ND 1299 11.43 10.14 | RE96MSR-125 
na EB a - ss m7 a 7 i ae HOST soai ba? Th rae : Right Angle Wire Wrap Male V1243-ND 23.88 21.00 18.64 | REQ6MWR 
. fap lal emer -ND{* : : e - Straight Wire Wrap Female V1237-ND 13.80 12.13 10.77 | RE96FW 
156 (3.96) | 44 | Solder Eye Flush | V1062-NDtt 15.05 13.24 11.75 | R644 Straight Wire Wrap Male v1238-ND 1618 12935 1185 | REQEMW 
156 (8.96) | 44 | Wire Wrap | Flush Loge 13.38 11.76 10.44 | R644-3F Straight PC Mount Female (AutoBus) | | V1239-ND 22.46 19.75 17.53 | REQ6FABG 
156 (3.96) | 44 | WireWrap | Center| V1196-ND 13.38 11.76 10.44 | R644-3C Straight PG Mount Female \vi234-ND {498 1317 1169 | RESEFSD 
+ Supplied with between-contact polarizing key. * Wrap Tail: 3-level, .025” (.64mm) Square Straight Press-Fit Female V1240-ND 919 8.08 7.18 | RE96FSP 
+t-Supplied with between-contact polarizing key and in-contact polarizing key. Straight Press-Fit Wire Wrap Female v1241-ND 14.94 13.14 11.66 | RE96FWP 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2064 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Twin 
Industries Solderless Breadboards 


Breadboards are commonly used for prototyping because they allow you to quickly build temporary circuits without 
soldering. Twin Industries premium quality solderless breadboards have aluminum ground plates for high speed and low 
noise, and a color coding Letter/ Number labeling scheme to assist in circuit layout and debugging. In addition, there are 
binding posts for convenient attachment of power sources, or input and output signals. 


General Purpose 
Prototyping 
Boards 


High quality prototyping boards for use in 
hardware development, rapid prototyping, and 
wire wrapping projects. 


Dim. in Inches (mm) 


Features: 

« FR4 glass epoxy material, 0.062” thick 

Grid holes spaced on 0.1” x 0.1” (2.54mm x 
2.54mm) centers 

*Hole size .042” (.035 plated) * PTH = Plated 
Thru Hole » NP = Non-Plated 


6.496 (165) 
a 


6.89 (175) 
6.496 (165) 


nies O =O 


a Vb 


v 
TW-E41-1060 


Operating Temperature: 
Standard: 140°C 
Lead Free: 170°C 


Rear Digi-K Price Each Twin Industri 
6.496 (165) igi-Key rice Eac! win Industries 
ih (165) Description - Inch (mm) Part No. 1 10 Part No. 
Industries ° Fig. 1 - 7100 Series — Unclad (No Copper) 
TWEE 4x5 (101.6 x 127) 438-1019-ND 4.73 4.16 |7100-45 
4.5 x 6.5 (114.3 x 165) 438-1037-ND 8.37 7.36 |7100-4565 
4.5 x 6.5 (114.3 x 165) .062” Holes 438-1034-ND 8.37 7.36 |7100-062-4565 
4.5 x 8.5 (114.3 x 216) .062” Holes 438-1035-ND 12.65 11.12 |7100-062-4585 
4x10 (101.6 x 254) 438-1036-ND 10.10 8.88 {7100-410 
10 x 10 (254 x 254) 438-1020-ND 23.66 20.80 /7100-1010 
10 x 20 (254 x 508) 438-1021-ND 45.50 40.00 {7100-1020 
Fig. 2- 8000 Series — Plated Thru Hole, Double Sided 
ae 7 Fogo las aieau a dec noon aaa ne ae _ 4x5 (101.6 x 127) 438-1022-ND 13.78 12.12 ]8000-45 
70 piece kit contains: 5 of each; 5”, 4”, 3”, 2”, 1”, 0.9”, 0.8", 0.7”, 0.6”, 0.5”, 0.4”, 0.3”, 0.2” and 0.1” wires. 4x5 (101.6 x 127) Gold Plating Over Copper 438-1051-ND@ 14.47 42.72 |8000-45-LF 
© 140 piece kit contains: 10 of each; 5”, 4”, 3”, 2”, 1”, 0.9”, 0.8’, 0.7”, 0.6”, 0.5”, 0.4”, 0.3”, 0.2” and 0.1” wires. 4.5 x 6.5 (114.3 x 165) 438-1040-ND 21.84 19.20 |8000-4565 
4.5 x 6.5 (114.3 x 165) 438-1060-ND® 22.93 20.16 |8000-4565-LF 
Bae ee | Gomes 438-1086-00 28392820 |an00-a10" 
A a x 6X -1039- ; i - 
Eig a aDosctintion AT, u iy) || betel. 4x 10 (101.6 x 254) Gold Plating Over Copper 438-1050-ND® 27.76 24.40 |8000-410-LF 
1 830 Tie-Points 438-1045-ND 8.73 7.99 | TW-E40-1020 10 x 10 (254 x 254) 438-1023-ND 61.88 54.40 |8000-1010 
830 Tie-Points with 70 pcs. Wire Kit 438-1046-ND 13.44 12.29 | TW-E41-1020 ia : 1 Vea ‘ an Be eee ee qeeaa a pet 
2 830 Tie-Points with 70 pcs. Wire Kit Fig. 3- 8100 Series — Plated Thru Hole, GND Plane 
and Binding Post 438-1047-ND 19.74 18.05 | TW-E41-102B Ae 5 itt : x io ead bi Biek Belen Wee le a ae if 
Sear af x5 (101.6 x 127) Gold Plating Over Copper -1052-ND® AT 12.7: -45- 
3 2390 Tie-Points with 140 pes. Wire kit 4.5 x 6.5 (114.3 x 165) 438-1042-ND 21.84 19.20 |8100-4565 
and Binding Post 438-1048-ND 37.45 34.24 | TW-E41-1060 4x10 (101.6 x 254) 438-1041-ND 26.39 23.20 |8100-410 
= ee KH % " 7 5 10 x 10 (254 x 254) 438-1026-ND 61.88 54.40 |8100-1010 
140 pes. Wire Kit cabs) 9.98 7.98 | TW-£012-000 10 x 20 (254 x 508) 438-1027-ND 11648 102.40 [8100-1020 
Fig. 4- 8200 Series — Plated Thru Hole, Two GND Plane 
4x5 (101.6 x 127) 438-1028-ND 13.78 12.12 |8200-45 
4x5 (101.6 x 127) Gold Plating Over Copper 438-1053-ND® 14.47 12.72 |8200-45-LF 
SMT Adapter Boards 45 x65 (114.3 x 165) 438-1044-ND 21.84 1920 [8200-4565 
‘ 4x 10 (101.6 x 254) 438-1043-ND 26.39 23.20 |8200-410 
Surface mount components are soldered to pads on boards. Traces extend from pads to prototyping holes on standard 40x 10 (254 x 254) 438-1029-ND 61.88 54.40 18200-1010 
0.1” x 0.1” (2.54mm x 2.54mm) grid. Individual leads can be monitored or other components can be added to evaluate 10 x 20 (254 x 508) 438-1030-ND 116.48 102.40 |8200-1020 
performance of surface mount product. Saves time and prototyping cost. ; 
All boards made with FR4 laminate, and featuring ground plane on back side. Pad to pad spacing (pitch) is measured in @ RoHS Compliant 


mils (thousandths of inch). 


Extender Cards 


Bus extender cards allow units under test (UUT) to be developed in functioning systems. The extenders allow access 
to the UUT and prevent damage to test systems from repeated removals and insertions. Models with test point allow 
monitoring of signal activity. 


Fig.3 NEW! 
1, ye, 


mm a 


QFP44-100 


QFP100,128 
Fig.6 NEW! 


Il 
Il 


Digi-Key Price Each Twin Industries 
Fig. | Description Part No. a 10 Part No. 
1 CompactPCl 6U with Test Points 
160mm x 6U 438-1056-ND@ 492.00 _ 475.60 | 2000-6U-EXTM-LF 
— = = = CompactPCl 3U with Test Points 

Digi-Key Price Each = Twin Industries ~ | 160mm x 3U 438-1055-ND@ 273.00 263.90 | 2000-EXTM-LF 
Description Part No. 1 10 | Part No. 2 | CompactPCl 6U x 80mm Rear //0 (3-5) | 438-1004-ND 417.00 403.10 |2000-6U-80EX-REAR 
PLCC 20, 28, 44, 64, 84 438-1031-ND 50.51 44.40 | 8100-SMT3 — | CompactPCl 3U x 80mm 438-1064-ND@ NEW! 210.00 203.00 | 2000-3U-80EX-LF 
SOIC Medium, Wide, Plastic, (50 mil pitch) 738-1014-ND 24.84 19.20 | 8100-SMT4 — | CompactPC! 6U x 80mm 438-1003-ND 450.00 435.00 | 2000-6U-80EX 
SOIC Medium, Tiny, Metric, (25 mil/50mil pitch) 438-1017-ND 41.86 36.80 | 8100-SMT8 PCI, 32 Bit, 4 Layer with Test Points 
SOIC Medium, Tiny, Metric, (25 mil/50mil pitch) 438-1057-ND 43.95 38.64 | 8100-SMT8-LF 3 |_(3.3V or 5) 438-1067-ND@ NEW! 156.40 147.20 |7586-5EXTM-LF 
QFP 44-100, 160, (25 mil pitch) 438-1015-ND 29.12 25.60 | 8100-SMT6 PCI, 64 Bit, 4 Layer with Test Points 
QFP 80 (20 mil pitch) 6” x 4” Board 438-1033-ND 40.04 35.20 | 8100-SMT11 (3.3V or 5V) 438-1066-ND@ NEW! 132.60 124.80 | 7564-UEXTM-LF 
QFP 100, 128, 144, 208, 240, (20 mil pitch) 438-1016-ND 41.86 36.80 | 8100-SMT7 PCI, 32 Bit, Right Angle Riser Card 438-1007-ND 51.00 48.00 |7586-RAEXTM 
TSOP 40, 48, 56, (20 mil pitch); PSOP 44 4 | PCI, 32 Bit, Right Angle Riser Card 438-1062-ND@ NEW! 51.00 48.00 | 7586-RAEXTM-LF 

(50 mil pitch); SSOP 56 (30 mil pitch) 438-1018-ND 69.16 60.80 | 8100-SMT9 PCI, 32 Bit, Left Angle Riser Card 438-1061-ND@ NEW! 51.00 —_ 48.00 | 7586-LAEXTM-LF 
TSSOP (20 mil pitch) 6” x 4” Board 438-1032-ND 40.04 35.20 | 8100-SMT10 5 | PCMCIA, 4 Layer, 2.13” x 6.35” 
TSSOP (20 mil pitch) 6” x 4” Board 438-1058-ND® 42.04 36.96 | 8100-SMT10-LF (54mm x 161mm) 438-1065-ND@ NEW! 105.40 99.20 | 3300-EXTM-LF 
OFP 80 (20 mil pitch) 6” x 4” Board 438-1033-ND 40.04 35.20 | 8100-SMT11 — | ISA, 2 Layer 438-1013-ND 58.29 51.20 | 7098-EXT 
TOFP 64 (20 mil pitch) 6” x 4” Board 438-1054-ND 40.04 35.20 | 8t00-SMT14 6 | VME with Test Points for all Signals 438-1063-ND@ NEW! 183.60 172.80 |8196-6U-EXT-LF 
@ RoHS Compliant @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 2065 


e INJECTORALL 9 Uncoated Copper Terminal and 
Clad Boards aM istributi 


Distribution Strips 


Electronics Corp. 


=a5 age All boards are made from FR4 material. = 
Positive Coated Sen sitized 1/2 oz. copper is ideal for shorter etching ia E a : 6.5 (165.10) 
Copper Clad Boards times and very fine trace lines. Use 2 oz. ~~ i || |. 
and thicker for higher current applications > EEE SEEGER se EES REE he 
Make your own professional looking and heatsinking. 1/16 inch thick boards are . he 
prototype boards with trace widths as standard with thinner boards offering board 30 (7.62) 


narrow as .005” (.13mm). All boards flexibility and reduced weight. 


are FR4 material and come packaged 


individually in a black bag with blue Dimensions Digi-Key Price | Injectorall 
header. 4 Inch (cm) Part No. Each | Part No. 6.5(165.10) t 
CAUTION: Do not open in direct sunlight, | Coated Copper Clad Single Sided a a a a 
open in darkroom environment only. PC Board a ee ae == Is 
Developer and etchant solution available from Injectorall. I/16" (.Somm) Thick; 1 oz: Copper 
[ : BER BAGS ECE 3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC5-ND 3.10 |PC5 
imensions igi-Key rice | Injectoral 
Inch (cm Part No. Each | Part No. 4x 6 (10.16 x 15.24) PC6-ND 4.10 |PcC6 b= 4.9 (124.46) —+ 
Siigieisided) 4.5 x 7 (11.43 x 17.78) PC6-C-ND 4.46 | PC6-C ee i 
1/16” (1.59mm) Thick, 1 oz Copper ————————— 
3x45 (762x 11.43) | PCI7P-ND 405 1PCI7P. 6 x 6 (15.24 x 15.24) PC6-S-ND 5.10 |PC6-S ees ie 
4x 6 (10.16 x 15.24) PC18P-ND 7.93 | PC18P 6x 9 (15.24 x 22.86) PC7-ND 7.25 |PC7 80 (7.62) 
4.5 x7 (11.43 x 17.78) | | PC18P-C-ND 8.32 | PC18P-C 12x 12 (30.48 x 30.48) | PC7-T-ND 45.24 | po7-T 
6x6 (15.24x 15.24) | PC18P-S-ND 9.50 | PC18P-S 
6 x 9 (15.24 x 22.86) PC19P-ND 14.50 | PC19P 12 x 18 (30.48 x 45.72) PC8-ND 22.86 | PC8 : 4.9 (124.46) 
12 x 12 (30.48 x 30.48)|_ PC19P-T-ND 35.05 | PC19P-T 18 x 18 (45.72 x 45.72) PC8-E-ND 34.29 | PC8-E (goG0 Bo000 Bo000 Bouoo.ooo09 GoGo OUOGe Soeso_ Sooo 
12 x 18 (30.48 x 45.72)|__PC19AP-ND 52.55 | PC19AP net iiea ThicksSorG 35 (6.89) 
1/16” (1.59mm) Thick, 2 0z Copper /16” (1.59mm) Thick, 2 oz Copper 
3x 4.5 (7.62 x 11.43) | PC9P-ND 5.71 | PC9P 3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC9-ND 3.13 | PC9 
4x6 (10.16 x 15.24) | PC10P-ND 9.70 | PC10P 2 
6x9 (15.24 x 22.86) | PC11P-ND 20.04 | PC11P XE (1016.15.24) ECIOND 498 |PO10 
12 x 12 (30.48 x 30.48)| | PC11P-T-ND 41.30 | PC11P-T 4.5 x7 (11.43 x 17.78) PC10-C-ND 5.81 | PC10-C 
Double Sided 6x 6 (15.24 x 15.24) PC10-S-ND 6.65 | PC10-S 
1/16” (1.59mm) Thick, 1/2 oz Copper 6x9 (15.24 x 22.86) PC11-ND 9.95 |PC11 
12 x 18 (30.48 x 45.72)| _PC77P-ND 86.62 | PC77P 
1/16” (1.59mm) Thick, 1 oz Copper 12 x 12 (30.48 x 30.48) | PC11-T-ND 22.12 |PC11-T 
3x 4.5 (7.62 x 11.43) ] PC40P-ND 6.06 | PC40P 12 x 18 (30.48 x 45.72) | PC12-ND 33.17 | PC12 kK——_ 3.5 (88.90) ———~|, 
4x6 (10.16 x 15.24) eee baal iieea 18 x 18 (45.72 x 45.72) | _ PC12-E-ND 42.13 |PCI2-E Senna anno nrc is. ett sath 
4.5 x7 (11.43 x 17.78) | | PC41P-C-ND 11.60 | PC41P-C - 35 (6.89)7 
6x6 (15.24 x 15.24) | PC41P-S-ND 13.25 | PC41P-S Double Sided 
6x9 (15.24 x 22.86) | PC42P-ND 18.75 | PC42P 1/16” (1.59mm) Thick, 1/2 oz Copper 
12 x 12 (30.48 x 30.48) | _ PC42P-T-ND 49.99 | PC42P-T 7 
Single Sided 3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC74-ND 4.26 |PC74 6.5 (165.10) 
1/32” (.79mm) Thick, 1 oz Copper 4x6 (10.16 x 15.24) PC75-ND 6.73 | PC75 ee dia 
3x 4.5 (7.62 x 11.43) | PC55P-ND 4.26 | PC55P 6 x6 (15.24 x 15.24) PC75-S-ND 9.03 | PC75-S sameemsaneane||7 (27-24) 
4x6 (10.16 x 15.24) | PC56P-ND 7.16 | PC56P 6x9 (15.24 x 22.86 PC76-ND 14.31 |pc76 30 (7.62) 1 
4.5 x7 (11.43 x 17.78) | __ PC56P-C-ND 8.51 | PC56P-C 0 (18,24 x22,86) ce ; #30 (7:62) 
12 x 12 (30.48 x 30.48) | PC76-T-ND 24.34 | PC76-T 
p iti PC B d 1/16” (1.59mm) Thick, 1 oz Copper 
ositive oar 3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC40-ND 3.25 |PC40 
Accessory 4x 6 (10.16 x 15.24) PC41-ND 3.87 |PC41 
The UV exposure lamp is a 15W lamp for exposing the presensitized 6x 6 (15.24 x 15.24) PC41-S-ND 5.80 | PC41-S 
board. Intended to be used with your fluorescent 18” bi-pin fixture. 6 x 9 (15.24 x 22.86) PC42-ND 6.57 |Pc42 
Digi-Key Price |Injectorall 12 x 12 (30.48 x 30.48) | PC42-T-ND 17.50 | PC42-T 
Description Part No. Each |Part No. 
12x 18 (30.48 x 45.72) | PC43-ND 26.27 | PC43 
18” Fluorescent 
Exposure Lamp, Bi-Pin PC557F-ND 21.58 |PC557F 18 x 18 (45.72. x 45.72) RCS END 39.40 | PC4S-F 
1/16” (1.59mm) Thick, 2 oz Copper 
Unclad PC Boards 3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC51-ND 4.66 |PC51 
4x6 (10.16 x 15.24) PC52-ND 7.45 | PC52 30 (7 oot 
Unclad (no copper) pc boards made of FR4 fiberglass material. Ideal 6x9 (15.24 x 22.86) PC53-ND 15.11 |PC53 . aco 
for isolation of point-to-point wiring and wire wrapping applications. i ° - 
12 x 12 (30.48 x 30.48) | PC53-T-ND 28.46 | PC53-T 
Dimensions Digi-Key Price | Injectorall 
inch (em) PartNo: Each | Part No. 12 x 18 (30.48 x 45.72) | PC54-ND 42.67 | PC54 Same ms 
1/32” (.79mm) Thick Single Sided Fig.| Description Part No. Each 
6 x 9 (15.24 x 22.86) |PC57-UNCLAD-ND 6.50] PC57-UNCLAD 1/32” (.79mm) Thick, 1 oz Copper - - 
12 x 18 (30.48 x 45.72) |PC58-UNCLAD-ND__21.71|PC58-UNCLAD 4 4 | Terminal Strip, 
1/16” (1.59mm) Thick 3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC55-ND 3.33 | PC55 128 five-tie-point terminals 923261-ND 16.92 
3x 4.5 (7.62 x 11.43) [PC5-UNCLAD-ND —_3.00 PC5-UNCLAD 4x6 (10.16 x 15.24 PCS56-ND 4.35 |PC56 Distribution Strip, 
4x6 (10.16 x 15.24) |PC6-UNCLAD-ND — 4.66 | PC6-UNCLAD HIG (IONE Xap e8) ee : aan Ee ee eee 929077-ND 6.87 
6 x 9 (15.24 x 22.86) |PC7-UNCLAD-ND —_9.00| PC7-UNCLAD 6x9 (15.24 x 22.86) PC57-ND 7.78 | PC57 P B 
12 x 18 (30.48 x 45.72) |PC8-UNCLAD-ND__23.99| PC8-UNCLAD 12x 12 (30.48x 30.48) | PC57-T-ND jgie6" | POST 3. | Terminal Strip, 
96 five-tie-point terminals 923265-ND 13.99 
moubleksided, 4 Distribution Strip, 
Dri ] led Copper Clad 1/32” (.79mm) Thick, 1 oz Copper 18 four-tie-point terminals 923281-ND _6.57 
Breadboards 3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC44-ND 3.10 |PC44 5 | Terminal Strip, 
4x 6 (10.16 x 15.24) PC45-ND 4.25 |Pc4s 68 five-tie-point terminals 923269-ND _10.97 
Double sided copper clad boards with 6x9(15.24x 22.86) | PC46-ND 7.75 |PC46 ge | Disnoution Sip: 
drilled holes on .1” centers. Hole diameter f 24 four-tie-point terminals 923285-ND 6.22 
of .042" fits most components. Perfect for 12 x 12 (30.48 x 30.48) | PC46-T-ND 17.31 | PC46-T Terminal Strip 
ith pad cutting tool t te 7 : 
ee 12 x 18 (30.48 x 45.72) | |_ PC47-ND 25.97 | PC47 128 four-tie-point terminals 923289-ND 15.72 
_ : __ _ _ Single Sided Terminal Strip, 54 four-tie-point 
ee Ae es Haein .014” (.036mm) Thick, 1 oz Copper 8 terminals w/solder tails, vinyl backed, 
( 2 2 mounting screws provided 923292-ND 12.80 
3x 4.5 (7.62x 11.43) | B3426D-ND 9.05 | B3426D 3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC94-ND 2.33 | PC94 Distribution Strip 
| oe x 9 , 
4x6 (10.16 x 15.24) B3427D-ND 13.42 | B3427D 6 x 6 (15.24 x 15.24) PC95-S-ND 5.18 |PC95-S 36 four-tie point terminals 923293-ND 9.05 
5.75 x 8.5 (14.60 x 21.59) | B3428D-ND 22.80 | B3428D 6x9 (15.24-x 22.86) REREAD eee 
5.75 x 17 (14.60 x 43.18) | B3429D-ND 38.00 | B3429D : : : to | Terminal Strip, 
11.5 x 17 (29.21 x 43.18) | B3429AD-ND _70.00 | B3429AD 12 x 18 (30.48 x 45.72) |__ PC97-ND 23.37 | PC97 34 five-tie-point terminals 923273-ND _—7.37 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2066 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Uncoated Copper 
Clad Boards 


We offer 1/16”, 1/32” and 1/64” FR4 
laminate with 1 ounce copper per 
square foot. This flame retardant 
laminate is translucent in color and 
made of continuous woven glass cloth impregnated with epoxy resin. 
The copper on 1 ounce board is 1.34 mil thick (0.0341mm). The 
boards are made of FR4 which is a flame retardant version of G-10 
material. Developed specifically for the circuit processing industries 
requirements. Complies with Mil-S-13949H-GFK. Provides ultraviolet 
blocking and fluorescence when using automated optical inspection 
(AOI). UL #E37002A 


PCB Digi-Key Price 
Thickness | Dimension | Copper Part No. Each 
Single Sided 
1/16" 3”x 6" loz. 473-1000-ND 3.68 
1/16" 4’x6” toz. 473-1001-ND 4.62 
1/16" 6" x6” toz. 473-1002-ND 5.68 
1/16" 6"x 9” loz. 473-1003-ND 7.96 
1/16" 8" x 10” 1oz. 473-1004-ND 11.72 
1/16" 12” x 12” 1oz. 473-1005-ND 15.74 
1/32” 4” x6” toz. 473-1008-ND 4.62 
1/32” 6"x 9” loz. 473-1009-ND 7.96 
1/32” 12”x 12” toz. 473-1026-ND 15.74 
1/64” 6" x9” loz. 473-1012-ND 7.96 
Double Sided 

1/16" 6" x6” 1oz. 473-1006-ND 6.48 
1/16” 12” x 12” toz. 473-1007-ND 18.02 
1/32” 4” x6” loz. 473-1010-ND 5.02 
1/32” 6"x 9” toz. 473-1011-ND 8.36 
1/32” 12” x 12” 1oz. 473-1027-ND 18.02 
1/64” 6"x 9” toz. 473-1013-ND 8.36 


Positive Coated 
Presensitized Boards 


Our presensitized boards provide high 
resolution and excellent fine line control. 
They are ideal for prototypes, small 
production runs, and student training. 
White protective peel-off liner is attached 
to protect board from incident light and 
scratching. 

We also offer a large thin (12” x 18” x 
1/32 inch) cat#675 paper phenolic presensitized board (Easy Cutting!!), 
perfect for cutting into smaller boards with no special equipment. 
Perfect for the classroom. 


PCB Digi-Key Price 
Thickness | Dimension | Copper | Part No. Each 
Single Sided 
116" 3”x 5" toz. 473-1014-ND 8.50 
116" 4’x6” toz. 473-1015-ND 9.04 
1/16" 6" x6” toz. 473-1016-ND 9.98 
116" 6"x 9” loz. 473-1017-ND 14.94 
1/32” 4’x6” loz. 473-1020-ND 9.04 
1/32” 6"x 9” toz. 473-1021-ND 14.94 
Paper Phenolic Single Sided 
1/32” 12” x 18” toz. 473-1018-ND 32.08 
Double Sided 
116" 6" x6” loz. 473-1023-ND 13.86 
116" 6"x 9” loz. 473-1024-ND 19.22 
1/32” 6"x 9” toz. 473-1025-ND 19.22 
1/64” 6x9” loz. 473-1022-ND 19.22 
Paper Phenolic Double Sided 
1/32” 8” x 12” toz. 473-1019-ND 27.12 
Prototyping 
Accessories 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each 


473-1038-ND 9.30 
473-1040-ND 2.06 
473-1041-ND 7.30 


Transparency Film (5 sheets), 8” x 11.5” 
Foam Brush for ethcant or developer 
Vinyl Disposable Gloves (10 pr gloves) 


473-1081-ND 11.98 
473-1080-ND 10.64 


Presaturated Alcohol Wipes - 90 wipes 


Presat. LCD Cleaning Wipes - 90 wipes 


Economical 
Etching System 


Ideal for students and hobbyists. 

An inexpensive etching solution. 

° 5 liter heavy duty polyethylene 
etching tank 

¢ Air pump and tubing 

* Sparging unit 

* Bag of vinyl gloves 

* Complete instructions 


473-1029-ND = Economical Etching System................ $36.38) 


Etching Copper Clad 
Circuits 


°7 liter heavy duty polyethylene etching tank 

* Sturdy mounting bracket 

* Clear acrylic lid 

* Heavy duty air pump 

¢ Three way adjustable airline manifold 

¢ Triple line sparging unit 

* 200 watt “Over the Side” immersion 
heater with quartz element, preset/ S 
adjustable temperature control 

¢ Adhesive digital thermometer 

¢ Bag of vinyl gloves 

* Complete instructions 


473-1028-ND Kit Etching PCB with Heater and Pump. 
473-1039-ND Replacement Immersion 

Heater - 115VAC 
473-1042-ND Replacement Air Pump - 115VAC. 


$190.80 


-$36.10 
-$32.08 


Exposure Kit 


Convenient kit required to “expose” presensitized copper-clad boards. 
Includes exposure tube, clear-acrylic weight for artwork, fluorescent- 
light fixture with stand and complete instructions. 


473-1030-ND PCB Photo Exposure Kit - 115VAC . 
473-1031-ND Replacement Exposure Bulb 


. $46.82 
. $11.32 


Desoldering Braid 
Super Wick™ 


RMA type flux, Come on static dissipative spools on all sizes. No 
Clean Wick (NS) offers Halide free residue that is non-corrosive and 
does not require cleaning. 


Length | Width Digi-Key Price 
Feet | Inches Color Part No. Each 

Fine Braid RMA Flux 

0.025 | #1 White (SMT) | 473-1060-ND 2.58 
0.050 #2 Yellow 473-1061-ND 2.58 
0.075 #3 Green 473-1062-ND 2.70 
0.100 #4 Blue 473-1063-ND 2.82 
0.125 #5 Brown 473-1064-ND 3.42 
0.050 #2 Yellow 473-1065-ND 10.74 
0.075 #3 Green 473-1066-ND 10.74 
0.100 #4 Blue 473-1067-ND 11.94 
0.025 | #1 White (SMT) | 473-1068-ND 21.98 
0.050 #2 Yellow 473-1069-ND 21.98 
0.075 #3 Green 473-1070-ND 21.98 
0.100 #4 Blue 473-1071-ND 23.86 
0.050 #2 Yellow 473-1072-ND 44.72 
0.075 #3 Green 473-1073-ND 44.72 
0.100 #4 Blue 473-1074-ND 46.54 
Fine Braid No Clean 

0.050 #2 Yellow 473-1075-ND 2.94 
0.075 #3 Green 473-1076-ND 3.06 
0.100 #4 Blue 473-1077-ND 3.30 
0.075 #3 Green 473-1078-ND 26.40 
0.100 #4 Blue 473-1079-ND 28.28 


Prototyping 
Maintenance / Repair Pens 


Convenient micro tip pen allows for delicate spot repair and main- 
tenance on circuit boards. Choose from a wide range of pens. 


Digi-Key Price 
Part No. Each 
473-1032-ND 7.30 
473-1033-ND 7.70 
473-1034-ND 6.62 
473-1035-ND 20.02 
473-1036-ND 9.30 
473-1037-ND 10.64 


Description 

Etch Resistant Trace Pen 
Rosin Flux Pen 

Flux Remover Rework Pen 
Conductive Silver Trace Pen 
Green Overcoat Pen (Acrylic) 
Silicone Conformal Coating Pen 


Brushes 


Abrasive Brushes: Excellent utility brush. Great for cutting corrosion 
and removing oxides from connector ends. Also great for cleaning 
soldering iron tips. Burnish contacts without removing base metals. An 
excellent gold contact cleaner. 

Non Abrasive Brushes: Excellent for removing flux and general 
cleanup. Can be used dry or wet. Works well with sticky or crusty 
materials. 

Technical Cleaning Brushes: Works well for dusting, cleaning with 
fluids and general cleanup. Excellent for removing flux. 


Abrasive Cleaning Brush 


A 


Non Abrasive Cleaning Brush 


See) 
AT 
Technical Cleaning Brush 
(473-1048-ND shown) 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each 


Abrasive Cleaning Brushes 
Stainless Steel, Brush Face 1 3/8” x 7/16” 473-1043-ND 6.62 
Brass, Brush Face 1 3/8” x 7/16” 473-1044-ND 9.30 
Non Abrasive Cleaning Brushes 
Hog Hair, Brush Face 1 3/8” x 7/16” 473-1045-ND 5.28 
Hog Hair, Brush Face 2 1/4” x 1” 473-1046-ND 10.64 
Horse Hair, Brush Face 1 3/8” x 7/16” 473-1047-ND 5.28 
Technical Cleaning Brushes 
Horse Hair (5 pes.), Brush Face 1/4” x 3/8"_| 473-1048-ND 3.94 
Double Ended Horse Hair, 


Brush Face 1/4” x 5/16"...........0...e 473-1049-ND 9.32 
Wooden Chisel Hog Hair, 
Brush Face 3/4” x 5/16”............c0seeeee 473-1050-ND 8.64 


Double Headed Cotton Swab: Low lint, 
extra absorbent U.S.P. pharmaceutical 
grade purified cotton bonded on a 6” white 
birch shaft for extra rigidness. Compatible 
with all solvents. 


Tapered Swab: Low lint, extra absorbent 
U.S.P. pharmaceutical grade purified cotton 
bonded on a 6” white birch shaft for extra 
rigidness. Compatible with all solvents. 


Foam Over Cotton Swab: Shred resistant, 
100% urethane foam heads with 100 PPI 
porosity over extra absorbent U.S.P. phar- 
maceutical grade purified cotton. Bonded 
securely to a 6” birch shaft. Compatible 
with most solvents. 


Antistatic Foam Over Cotton Swab: 
Antistatic, shred resistant, 100% urethane 
foam heads with 100 PPI porosity over 
extra absorbent U.S.P. pharmaceutical 
grade purified cotton. Bonded securely 
to a 6” birch shaft. Compatible with most 
solvents. 


General Foam Swab: Shred resistant, 
100% urethane foam heads with 100 PPI 
porosity. Bonded securely to a 6” birch 
shaft. 


Rectangular Foam Swab: Large foam head 
bonded to sturdy handle for aggressive 
cleaning applications. 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Double Headed Cotton 
100 Swabs per package 473-1051-ND 3.94 
Tapered 
Double Headed, 100 Swabs per package | 473-1052-ND 3.94 
Foam Over Cotton 
Single Headed, 10 Swabs per package | 473-1053-ND 6.36 


Single Headed, 50 Swabs per package | 473-1054-ND 19.90 


Antistatic Foam Over Cotton 
473-1055-ND 7.30 


10 Swabs per package 


General Foam 
473-1056-ND 5.02 
473-1057-ND 17.34 


Single Headed, 10 Swabs per package 
Single Headed, 50 Swabs per package 


Rectangular Foam 
473-1058-ND 6.36 
473-1059-ND 19.90 


10 Swabs per package 
50 Swabs per package 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Pp TONER 
ul —] a r TR A N SF é R Make instant circuit boards using 
I int hot ier! 
SYST € M any laser printer or photocopier: 


Simple 3-Step Process: 


1. Print circuit layout directly to TTS paper NO DARKROOM! 

2. Iron the image to copper-clad board NO NEGATIVES! 

3. Soak in water to remove paper; now ready to etch! NO CHEMICALS! 
NO LOST TIME! 


* Detailed instructions included for making single and double sided PCB’s 
¢ Also shows how to make custom full color decals for any application 
¢ Sheet size: 8-1/2” x 11” (21.59cm x 27.94cm) 


182-1003-ND:(10 She@ot Pack) sc. cpisiiesins cacoueanamesnuisancapshadesdiuewdadbssansedaabediabasansedaaes $13.80 


Toner Foils “Green TRF” 


Simple 4-Step Process: 1. Transfer image to copper surface using the TTS paper 2. Iron on the Green 
TRF film 3. Pour 2 ounces Ferric Chloride into tray 4. Using an etchant soaked sponge, rub away the 
unwanted copper. (Disposable gloves required) 


* Works in conjunction with TTS paper * Completely seals the toner * ZERO pitting * Able to use heavier 
copper boards ° Size: 8” Wide x 15” 


182-1021-ND... - $8.95 


Toner Foils “White TRF” 


Use the White TRF for adding “silkscreen” artwork to your board! Simply place the white TRF paper over 
your exposed toner “silkscreen” and apply heat to transfer the white pigment onto the toner which is fused 
to your PCB. Perfect for finishing off your prototype boards and giving them a professionally silkscreened 
appearance. Size: 8” Wide x 15’ 


ENA NBD ss ectcaln wiz n'y winlass eed otat outlet ei diate achale ban nis ee a aise did caleba whet id wtetacniacbedsis osaloauleie silocearnnntea siniesle $8.95 
Printed Circuit Boards - 2 Pack 


Copper Clad Boards 
1/2 oz. Copper 


182-1017-ND 
182-1018-ND 


QE prili Bits 


Electronics Corp. 


PCB Single Sided, .032", "8x10", 1/2 oz., 2 Panels.. 
PCB Double Sided, .032", "8x10", 1/2 oz., 2 Panels. 


Diameter Digi-Key Price Each Injectorall 
Inch (mm) Part No. 1 10 Part No. 
High Speed Steel 
-062” (1.57) PC300-52-ND 1.77 1.29 PC300-52 
052” (1.32) PC300-55-ND 1.96 1.43 PC300-55 
-040” (1.02) PC300-60-ND 1.96 1.43 PC300-60 
033” (.84) PC300-66-ND 2.23 1.63 PC300-66 
029” (.74) PC300-69-ND 2.51 1.83 PC300-69 
021” (.53) PC300-75-ND 2.51 1.83 PC300-75 
-0135” (.34) PC300-80-ND 2.51 1.83 PC300-80 
Carbide - All carbide bits have 1/8” (3.18mm) shank 

.062” (1.57) PC300C-52-ND 9.26 8.11 PC300C-52 
052” (1.32) PC300C-55-ND 7.55 6.61 PC300C-55 
-040” (1.02) PC300C-60-ND 7.55 6.61 PC300C-60 
-033" (.84) PC300C-66-ND 7.55 6.61 PC300C-66 
-031” (.79) PC300C-68-ND 7.55 6.61 PC300C-68 
029" (.74) PC300C-69-ND 7.55 6.61 PC300C-69 
.021” (.53) PC300C-75-ND 12.01 10.51 PC300C-75 
-0135” (.34) PC300C-80-ND 12.01 10.51 PC300C-80 


Ga FLECTROHIES 


Professional PC Board Power 
Etching System and Etch 
Resist Ink Pens 


A semi-automatic etching device for use in labs, schools, prototype 
shops and for limited PC board production. Air pump agitates etching 
solution for fast, very even etches. Handles up to two 8” x 10” (20.32cm 
x 25.40cm) PC boards at a time, either single or double sided. 


Etching Kit Contains: 

¢ 1 Etching Tank (1.25 Gallon capacity; 4.73 Liters) and Reservoir Lid, 12”H x 2 1/2”W x 10 1/2”L (30.48cm 
x 6.35cm x 26.67cm), (Molded Polyethylene — ABS PC Board Holder), Capacity * 1 Etch-O-Matic Power 
Agitating Pump, 120V AC Operation * 1 Permanent or Portable Tip-Free Base * 1 PC Board Holder and 
Handle ¢ 4 Feet (1.22 Meters) of Supply Hose 


GC394-ND Etching Kit. 
GC392-ND Etching Solution Heater. 
GC220-ND Standard Size Pen - draws lines approximately 1/32” (.79mm) wide. we 
GC222-ND Fine Line Pen - draws lines as thin as 1/64” (.40mm) wide..................20.0ceeeeeeees 


(S<9X°)-¥ Specialty Prototyping 
Boards 


ELECTRONICS & TECHNOLOGY, INC 


Front \__- 


Material: FR-4 


Dimensions 
WxLxH 


Digi-Key Price Each 


Fig.| Description Part No. il 10 25 


Prototype Board, 2mm Grid, Pad-Per-Hole 
with J1 Connector,.025” holes plated thru 

Combo Board, 2mm/.100” Grid, Pad-Per-Hole 
with J1, 0.25” and .042” holes plated thru 

3 Prototype Board, 2mm Grid, Three Hole 
Solder Pads, 0.25” holes plated thru 

Combo Board, 2mm/.100"/.050" Pad-Per-Hole 
3-Grid Combo, 0.25” & 0.42” holes plated thru 

Prototype Board, Standard Density 25, 15, 9 Pin, 
D-Sub, 0.39” Diameter Holes 

Prototype Board, High Density 15, 26, 44, 62, 78, 
and 104 Pin, D-Sub, 0.39” Diameter Holes 


3.94” x 6.3" x .062” | V1253-ND 28.77 25.30 22.46 


3.94” x 6.3" x .062” | V1254-ND 33.38 29.35 26.05 


3.94” x 6.3” x .062” | V1255-ND 20.15 17.72 15.72 


3.94” x 6.3” x .062” | V1256-ND 20.15 17.72 15.72 


3.94” x 6.3” x .062” | V1251-ND 23.00 20.23 17.95 


9.19” x 6.3” x .062” | V1252-ND 29.90 26.29 23.34 


Prototyping Boards 


Dimensions 
WxLxH 


Digi-Key Price Each Vector 


Fig. | Description Part No. 1 10 25 ~=|Part No. 


Prototype Board, 2mm Grid, Pad-Per-Hole 
0.25” Double Sided, PTH 

Combo Board, 2mm/.100” Grid, Pad-Per-Hole 
Double Sided, PTH 

Prototype Board, 1mm Grid, Pad-Per-Hole 
0.25” Double Sided, PTH 

Low Cost Double Sided, .100 x .100” Grid, 
Pad-Per-Hole, PTH 

Low Cost Single Sided, .100 x .100” Grid, 


3.94” x 6.3” x 062” | V2013-ND 17.53 15.41 13.68 |8017 


3.94” x 6.3" x .062” | V2014-ND 20.11 17.68 15.70 |8018 


3.94” x 6.3" x .062” | V2016-ND 34.03 29.92 26.56 |8020 


4.00” x 6.00" x .062” | V2009-ND 11.52 10.13 8.99 |8015 


3 4,00" x 4.00" x.062" V2010-ND 7.33 6.45 5.73 |8015-1 
Pad-Per-Hole, PTH 

1 | Low Cost Double Sided, 100x100” Grid. | ¢ gg» 9.00" x 062" | v2011-ND 19.47 17.12 15.20 |s016 
Pad-Per-Hole, PTH 

3 | Low Cost Single Sided, 100 x 100” Grid, | § 99» x 6.00" x.062" | v2012-ND 10.59 9.32 8.27 |so16-1 


Pad-Per-Hole, PTH 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


SURFBOARDS” by 


The Surfboard Concept: The concept behind SURFBOARDS is 
elegantly simple. Many models incorporate foil patterns that are designed 
to accommodate a wide variety of component mounting footprints. 
SURFBOARD? models for SOICs and PLCCs provide standard mounting 
footprints for the IC and depending on the model chosen, will include a 
prototyping area for additional components or provide a direct pin-out. 


ADUANLED 
TECHIMLGIES 11C J 144 


The Breadboarding Medium for Surface Mount 


prototyping and interfacing with other circuits easy. 

Specifications: * Material: G-10 FR-4 Fiberglass laminate, 10z. Cu. 
.032” (.81mm). Thickness +.005” (+.13mm) » Finish: Level 60/40 Solder 
alloy * S.I.P. Pins: On applicable models. Soldered on .100” (2.54mm) 
centers. SURFBOARDS? can be hand soldered and are compatible with 
most industrial soldering processes. (Suggested soldering and assembly 


The universal circuit patterns 
allow for the mounting of 0603, 
0805, 1206 and mini-melf 
packages as well as a wide 
variety of 3 terminal devices. 


5, 


Most SURFBOARD? models feature SIP (single in line) pins that make guidelines included). SOT-23 Trimmers 0805, 0603, 1206 
6000 Series for Discrete Devices — .1” (2.54mm) Pin Spacing 9000 Series for ICs = [eee nn 
a ane + es Ig art No. 
Build ¢ prototype circuits * Evaluate ICs easily * Build circuit upgrades 7 
* Adapt SMD to thru-hole —# £ nT Sete OEE] 
9082CA-ND 4.11 31.50 
Fig. 1 — Model 9081 Fig. 2 — Model 9082 16 Pin SOIC 
}+-1.10 (27.94) +} Q161CA-ND 2.04 15.66 
}-1.20 (30.48) + Q162CA-ND 2.16 16.56 
Q163CA-ND 6.32 48.42 
— Q164CA-ND 6.53 50.04 
For building: QI65CA-ND_ 6.89 52.74 
¢ Resistor Networks All 6000 Series boards Pin, .3” (7.62mm) Wide 
: P are .5” (12.7mm) high Q9210CA-ND 7.47 57.24 
Capacitor Networks with .1” (2.54mm) pin 20 Pin PLCC 
* R-C Networks spacing. - Fig. 3 — Model 9161 Fig. 4 — Model 9162 9 | 9301CA-ND 7.47. 57.24 
* Diode Arrays SURFBOARDS? with a 11.05 (26.67) >| 1.25 (31.75) + 10 | 9302CA-ND__7.47 57.24 
: greater pin count repeat 
* Transistor Arrays the same basic pattern = Master Asst. Kit for ICs: 
¢ SMD Sub-Assemblies as shown. = 32 pcs total (5 each of 9081, 9082, 
= 9161, 9162, and 2 each of 9163, 
= = 9164, 9165, 9210, 9301, 9302) 
No. of Digi-Key Pricing No. of Digi-Key Pricing = SS MK-9000CA-ND. .. $99.00 
Fig.| Pins Part No. 1 10 Fig. Pins Part No. 1 10 
SURFBOARDS: for Discrete Components 5 6405CA-ND 1.93 14.76 Fig. 5 — Model 9163 Fig. 6 — Model 9164 Fig. 7 — Model 9165 
4 6004CA-ND 1.72 13.14 3 10 Oe ND S08) eee 1.925 (48.90) 
: : 15 6415CA-ND 4.23 32.40 + — 1.60 (40.64) —»} |+—1.60 (40.64) i | 
S pore 204 15.66 10 | 6510CA-ND 3.08 23.68 Ba 
Z poem 228 17.46 4 | 20 6520CA-ND _5.17_39.60 
1 8 6008CA-ND 2.51 19.26 8 6808CA-ND 251 19.26 ; 
10 CONC NO 9.08 23.58 5 | 46 6816CA-ND 4.11 31.50 
12 6012CA-ND 3.67 28.08 8 6908CAND 2.51 19.26 
3 6103CA-ND 1.48 11.34 . 16 6916CA-ND 4.11 31.50 
6 6106CA-ND 2.04 15.66 SURFBOARDS: for SOT-89 Fig. 8 —- Model 9210 Fig. 9 — Model 9301 Fig. 10 — Model 9302 
2 9 6109CA-ND 2.63 20.16 3 6303CA-ND 1.48 11.34 1 2.00 (50.80) —; J 2.00 (50.80) —- 
12 6112CA-ND 3.67 28.08 7 6 6306CA-ND 2.04 15.66 +——2.00 (50.80)—-; aI (50.80) — 4 (50.60) 
15 6115CA-ND 4.23 32.40 9 6309CA-ND 2.63 20.16 
Master Assortment Kit for Discretes: The MK-6000 assortment contains 2 each of all 23 models in the 6000 
series of SURFBOARDS? for discrete components. 
MK-6000CA-ND ... . $99.00 


Fig. 1 - Model 33003 | Fig. 2- Model 33006 | Fig. 3- Model 33008 


Fig. 4 - Model 33010 


Application-Specific Adapters 
¢ Accept Wide Range of Surface Mount Discrete Semiconductors and ICs 
¢ Provide Convenient Medium for Prototyping, Test, and Development 


Fig. 5- Model 33105 | Fig. 6 - Model 33108 
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Fig. 7 - Model 33113 
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Fig. 8 - Model 33115 
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Fig. 9 - Model 33117 
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Fig. 10 - Model 33143 


Fig. 12 - Model 33206 
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Fig. 16 - Model 33343 
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Fig. 17 - Model 33623 
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The 33000 Series of Surfboards® are application- Dimensions — Inch (mm) SIP Digi-Key Pricing 
specific adapters that convert surface mount Fig. A B Cc D E Pins | Accepts These Devices Part No. 1 10 
component footprints to Single-In-Line (SIP) | 14 |.400 (10.16) | .300 (7.62) | .100 (2.54) | .080 (2.03) | .0512 (1.30) | 3 | SC-70-3, SOT-323, NEC Pkg-30 33003CA-ND 1.01. 7.74 
format. The boards feature pre-installed pins on | 2 |.400 (10.16) | .600 (15.24)| .100 (2.54) | .090 (2.28) | .0256 (.650) | 6 | SC-70-6, SOT-363. 33006CA-ND 2.07 15.84 
100” (2.54mm) centers making them compatible with | 3 | .400 (10.16) | .800 (20.32)] .100 (2.54) | .180 (4.57) |.0375 (.9530)| 8 | SuperSOT-8™ (Fair 33008CA-ND 2.80 21.42 
conventional breadboards, solderless breadboards, | 4 |-400(10.16)| 1.0 (25.4) | .100 (2.54) | .200 (5.08) | .0197 (.500) | 10 | Micromax-10 (Maxim) 33010CA-ND 3.22 24.66 
and sockets. The SIP format provides ease of signal |5_|-400 (10.16) | 500 (12.7) | 100 (2.54) | .165 (4.19) | .060(1.50) | 5 | SOT-89-5 33105CA-ND 1.81 13.86 
probing as well as higher densities when prototyping. 6 | .400 (10.16) | 800 (20.32)| .100 (2.54) | .200 (5.08) | .0256 (.650) | 8 iach enamine Mint 3-8 aera BOTCHED 2.80 21.42 
Models are available to accept a wide range of | 7 | 999 (20.32) | .600 (15.24)| .100 (2.54) | .625 (15.87) | .100(2.54) | 6 | TO-263AB, 3-Lead D-Pkg - | 33113CA-ND* 2.84 21.78 
surface mount semiconductors and integrated circuits. / g | g00 (20.32) | .500 (12.70) | .100 (2.54) | .625 (15.87) | .067 (1.70 5 | 5-Lead DD Pkg., Surface Mount Device 33115CA-ND 2.37 18.18 
g 
Models 33113 and 33623 feature two SIP pins for 9 | .800 (20.32) | .700 (17.78) | .100 (2.54) | .625 (15.87) | .050 (1.27) 7 | 7-Lead DD Pkg., Surface Mount Device 33117CA-ND 3.22 24.66 
each pad for higher current applications. Model 33213 | 10 |.400 (10.16) | .400 (10.16) | .100 (2.54) | .100 (2.54) | .078(1.99) | 4 | SOT-143, Surface Mount Device 33143CA-ND 1.53 11.70 
features large soldering pads as connection points | 11 |-400 (10.16) | .500 (12.7) | .100 (2.54) | .110 (2.79) | .0375 (.953) | 5 SO ee Teenie) Migioaet i ooh . ROeRNGn 46 1420 
d SIP pins f ‘1 . Board: inylogic™ (Fairchild), Microgate (Texas Inst.) ... | i 7 
“oath ops" { porn cdg) hee EA ard feature | 12 |-400 (10.16) | 600 (15.24)| 100 (2.54) | .110 (2.79) | .0375(.953) | 6 | SOT-23-6, SOT-23-L, SC59-6, TSOP-6t, 
SiGe coatad a ce/Gire dik ole What can he anid SuperSot-6™ (Fairchild), Micro-6™ (Int'l Rect.) .. | 33206CA-ND _2.07_ 15.84 
soldered or soldered by rnost conventional processes, | 12 |-400 (10.16) | 800 (20.32)| 100 (2.54) | .300 (7.62) | .025 (.650) | 8 33208CA-ND 2.80 21.42 
: .125 (28.57)| .850 (21.59)| . 54) | 625 (15.87) | . 5 : , 3-Lead D-Pkg. -ND* 3.45 26. 
y P 14 [1.125 (28.57)] .850 (21.59) | .100 (2.54) | .625 (15.87) | .100 (2.54) | 3 | TO-263AB, 3-Lead D-Pkg 33213CA-ND* 3.45 26.46 
SIP pins are soldered in place on .100” (2.54mm) 15 |.500 (12.70) | .300 (7.62) | .100 (2.54) | .275 (6.98) .090 (2.28) 3 | SOT-223, Surface Mount Device 33223CA-ND 1.27 9.72 
centers. All boards feature solder mask to limit flow of | 16 |.400 (10.16) | .400 (10.16)| .100 (2.54) | .080 (2.03) | .051 (1.3) | 4 | SOT-343.. 33343CA-ND 1.53 11.70 
solder to pad area and aid assembly. Just add parts 17 |.500 (12.70) | .600 (15.24)] .100 (2.54) | .275 (6.98) | .090 (2.28) |_6 | SOT-223.. 33623CA-ND* 2.30 17.64 


and plug in. 


* Higher Current Applications 


+ Not exact device/pad match 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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OK Industries 
Division of Jonard Industries Corp. 


Wire Wrap Gun and Bits 


K476-ND 
(Charger) 


K475-ND 
(Battery) 


The PTX Series Wire Wrapping Tools for OK Industries bring revolutionary new 
benefits to installers, telcom technicians and other users. With worker safety in 
mind, OK Industries created an ergonomic tool which includes a lightweight, well- 
balanced construction, dual finger short throw trigger, and a long handle to mitigate 
pressure on the palm. These features help to prevent repetitive stresses and result 
in an industry leading design from a comfort and safety standpoint. Choose either 
115V powered wire wrap/unwrap gun or the portable battery powered wrap/unwrap 
tool. PTX wire wrapping kit includes the ergonomic battery wrap/unwrap tool, 
battery charger and 2 batteries for continuous wire wrapping jobs. 


Wire Cut and Strip Tools 


Easy and clean stripping of wires for 
wire wrapping, electronic and appliance 
applications. Strip length easily adjustable 
for your application. The hardened steel 
cutting blades and sturdy construction of 
the tool ensure long life. Biomechanically 
designed for maximum efficiency. Easy to operate: Place wire (up 
to 4) in stripping slot with ends extending beyond cutter blades, press 
tool and pull, wire is cut and stripped to proper “wire stripping” length. 


popular non-conductive tools for aligning and adjusting 
components. 

Kit contains: 

Trimpot, Alignment 2 in 1 Tool, Spudger, Orange Stick, 
Probe Pick. 


K513-ND Alignment Tool Kit.................. $7.00 


Alignment 
Tool Kit 
This 5 piece pocket kit contains a selection of the most 


Wire Size Adjustable Strip-Off Length Digi-Key Price 
AWG | mm Inches (mm) Part No. Each : 
26 | 0.40 | 15/16 ~ 111/16 (33.33 ~ 42.86) | K501-ND 50.81 Manual Wire 
30 | 0.25 7/8 ~ 11/8 (22.22 ~ 28.57) K502-ND 50.81 
22-26 | .64-.40 - K512-ND 55.83 Wrap Tools 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Hobby Wrap Hand Tools 
Manual Wrap Tool - Lexan K398-ND 121.40 
7a Manual Wrap Tool - Aluminum K399-ND. 146.25 
Modified STD 
—————— ; lodifie BL Manual Wrap Tool - Insulated Version |K478-ND 154.58 oano 


Wire-wrapping, stripping and unwrapping tool. 

For 30AWG on .025” (0.63mm) and 22-24AWG on .030” (0.76mm) and .045” 
(1.14mm) Square Post. 

K104-ND Regular Wrap (30AWG) .. 

K105-ND Modified Wrap (30AWG) . 


NEW! Wire Stripper 


Designed to strip and cut the most commonly used stranded and single wire 
gauges 10 to 22 AWG. Includes a coil spring opening to reduce 
fatigue, wire looping, bending holes conveniently located, 


aa aru ‘ ‘ ; SA 
" black oxide finish, locking mechanism, and cutting = 
Digi-Key Price K1O7-ND Regular Wrap (22-24AWG) surfaces that are hardened, tempered and é 
Description Part No. Each ground for superior performance. 6 3/4” LA 
Tools /G Hen z long; 4.5 ounces. 
; —— Precision Hand Wrapping 4 
Wire Wrap/Unwrap Gun 115V K471-ND 255.21 . 
Wire Wrap/Unwrap Gun w/ Backforce 115v | Ka72-ND Pan and Unwrapping Tools KS 21END rere cn ceausicieseeursriaina natn apneic $9.10 
Cordura Tool Pouch for Battery Powered Tool |K473-ND 54.77 
Battery Powered Wrap/Unwrap Gun K474-ND 211.73 Tri-Color Dispenser 
Kit 
Complete PTX Wire Wrap Kit, Gun, +3 Roll Dispenser ; : 
Charger, 2 Batteries K477-ND 346.95 ere 29 Colors: ue, While, :relt 90: feet (15:24 meters) 
Replacement Battery / Charger and + AWG30 (0.25 mm) Kynar® insulated wire 
Replacement Battery for PTX Wire Wrap Gun )K475-ND 48.86 K464-ND aD aia * Built-in plunger cuts wire to desired length 
Battery Charger for PTX Wire Wrap Gun K476-ND 84.01 Built-In stripper strips 1” (25.40mm) of insulation 
Sleeves and Bits « Refillable (for refill bel 
K463-ND Combination Hand Wrap-Unwrap Tool (30AWG) fillable (for refills, see below) 
Sleeve, 22AWG Insulated K479-ND 28.86 K464-ND Combination Hand Digi-Key 
Sleeve, 24-26AWG Insulated K480-ND 28.86 Wrap-Unwrap Tool (22-24AWG) Deseniptlun Part No. 
Sleeve, 26AWG WW Gun, .046” Max. Insul. |K481-ND 48.68 K465-ND — Hand Unwrap Tool (20-26AWG) Tri-Color Dispenser K227-ND 
Bit, 26AWG for .025" sq. Post K483-ND 54.78 K330-ND —_ Universal Wire Unwrap Hand Tool (24-32AWG) Re iccrant ric K028-ND 
Bit, 28AWG for .025" sq. Post K321-ND 54.79 K511-ND = Unwrap Hand Tool (20-26AWG) . p 
Sleeve for 26AWG Bit K324-ND 40.17 
Bit, 26AWG for .025" sq. Post, .031” Max. Insul.|K323-ND 54.79 H : H J 
Sleeve for 28 and 30AWG Bit K322-ND 40.16 Single Wire Dispenser NEW: Gauges 
Bit, 30-32AWG for .025" sq. Post K485-ND 54.79 « With 50 ft. (15.24 meter) roll of AWG 30 Kynar® wire-wrapping wire janelon Galiges: are produced a 
i q ry * Built-in Pl its wire to desired length 
niga eee ae 60.86 | | guiin Striper strips 1” (24cm) of insulation ranges. Readings canbe taken in both 
Bit/Sleeve Set for 22-24AWG K510-ND 119.58 + Refillable (for refills, see below) directions: clockwise and counter 
Power Unwrap Bit / Sleeve 7 clockwise. All gauges come equipped 
; rae with maximum reading pointer. 
Power Unwrap Bit/Sleeve for 20-26AWG K384-ND 66.94 Digi-Key Maximum reading pointer moves with 
Kynar® Wire Wrap Wire Description Part No. indicator when testing. Packaged in 
"I Blue Wire K223-ND rigid, fitted plastic case to protect 
24AWG, Blue, 100° (30.48m) K515-ND 19.10 Yellow Wire K224-ND instrument. Tolerance +.01 (Reading 
24AWG, Black, 100’ (30.48m) K516-ND 19.10 ae ET + Maximum Scale Reading.) K536-ND 
ite Wire - 
24AWG, Red, 100’ (30.48m K517-ND 19.10 
2AAWG, Yellow ae (30. aa K518-ND 19.10 Red Wire K226-ND Range | Graduation | Digi-Key Price OK Industries 
vRAGs MRA PRE ? Dispenser Replacement Rolls (Grams) | (Grams) | PartNo. Each Part No. 
24AWG, White, 100’ (30.48m) K519-ND 19.10 
. 30AWG Blue 50 Ft. (15.24 meter) Roll K229-ND Flat Tip, Dial Diameter 1 1/2” 
26AWG, Blue, 100’ (30.48: K327-ND 14.42 
sewe Blsek't is ns ah Pain ie 3OAWG Yellow 50 Ft. (15.24 meter) Roll | K230-ND 0-10 25 1 K522-ND 186.51 | GD-1 
oGAWG, Red 100" (30 48m) K387-ND 14.49 30AWG White 50 Ft. (15.24 meter) Roll K231-ND 4-35 1.00 K523-ND 186.51 GD-3 
26AWG, Yellow, 100° (30.48m) k388-ND 44.42 30AWG Red 50 Ft. (15.24 meter) Roll K232-ND ie “re ap Re aon 
26AWG, White, 100’ (30.48m) K389-ND 14.42 15-150 5.00 K596-ND 186.51 @D-15 
ze oa cin, asap | Wire Wrap Wire ses) | em Yess 
oBAWG, Red 100" (30 48m) K391-ND 12.50 * 30AWG, Pre-Cut/Pre-Stripped — 50 Wires/Package 40-350 10.00 | K536-ND 178.75 GD-30 
28AWG, Yellow, 100 (30.48m) K392-ND 12.50 #1" (2-64em) Stripped Ends Round Tip, Dial Diameter 2 1/2” 
28AWG, White, 100’ (30.48m) K393-ND 12.50 Digi-Key 60-500 20.00 | K528-ND 383.03 GD-50 
30AWG, Blue, 100° (30.48m) K325-ND 1147 Description Part No. 100-1000 25.00 K529-ND 367.08 GD-100 
DAW ‘Biacle 100" (30 48m) eer aaa Blue Wire, 3” (7.62cm) Overall Length B3-ND 200-2000 | 50.00 | K537-ND 367.08 GD-200 
‘ prea : ej : Yellow Wire, 3” (7.62cm) Overall Length Y3-ND 400-4000 100.00 | K530-ND 367.08 GD-400 
ates oT . a bss ee White Wire, 3” (7.62om) Overall Length | W3-ND 
sine sais 400" a Ga peas ee Red Wire, 3” (7.62cm) Overall Length R3-ND 
- : — ~ - : Blue Wire, 4” (10.16cm) Overall Length B4-ND NEW! Electrician i r 
Low Strip Force Kynar® Wire Wrap Wire Yellow Wire, 4”(10.16cm) Overall Length | Y4-ND . ectrician Scissors 
30AWG, Blue, 100° (30.48m) K329-ND 21.25 Red Wire, 4” (10.16cm) Overall Length R4-ND 
SOAWG, White, 100° (30.48m) k443-ND 21.25 White Wire, 4” (10.16cm) Overall Length | W4-ND Postures: 
30AWG, Red, 100’ (30.48m) K444-ND 21.25 Blue Wire, 5” (12.70cm) Overall Length B5-ND : ; 
30AWG, Black, 100° (30.48m) KA45-ND 21.25 Yellow Wire, 5”(12.70cm) Overall Length | YS-ND oe 
30AWG, Yellow, 100’ (30.48m) K520-ND 21.25 White Wire, 5” (12.70cm) Overall Length W5-ND # Séraper and file are‘on the backot 
30AWG Blue, 1000’ (304.80m) K531-ND NEW! 85.42 Red Wire, 5” (12.70cm) Overall Length R5-ND the pi 
30AWG White, 1000’ (304.80m) K532-ND NEW! — 85.42 Blue Wire, 7” (17.78cm) Overall Length B7-ND 
30AWG Black, 1000’ (304.80m) K533-ND NEW! — 85.42 Yellow Wire, 7” (17.78cm) Overall Length | Y7-ND Digi-Key Price OK Industries 
30AWG Red, 1000’ (304.80m) K534-ND NEW! 85.42 White Wire, 7” (17.78cm) Overall Length W7-ND Description Part No. Each Part No. 
30AWG Yellow, 1000’ (304.80m) K535-ND NEW! —_ 85.42 Red Wire, 7” (17.78cm) Overall Length R7-ND Electrician Scissors | K538-ND 9.58 ES-1964 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


OK Industries 
Division of Jonard Industries Corp. 


NEW! Tool Kits 


These tools service virtually all connectors conforming to Mil-C- 
26482, Mil-C-26500 with front release contacts made by such 
manufacturers as Amp, Amphenol, Bendix, Burndy, Cannon, Cinch, 
Continental, Elco, Flight, Pyle National and Deutsch. 

K539/K540-ND (contains 3 tools): * Red: .040” (20mm) contact 
size * Blue: .063” (16mm) contact size * Yellow: .093” (12mm) 
contact size 


Digi-Key Price OK Ind. 

Fig. | Description Part No. Each Part No. 
1 | Extraction Tool Kit K540-ND 148.60 KR-260 
2 | Insertion Tool Kit K539-ND 135.40 KA-260 


NEW! Pin Extractor 


Features: Plunger style pin extractor for pushing pins out from 
behind the connector blocks for contact sizes 16-20 * 3” (76.20) long 


Digi-Key Price OK Ind. 
Description Part No. Each Part No. 
Pin Extractor K541-ND 11.95 R-5926 


BRAND @ TOOLS 


ATM03-ND ATM04-ND 


Hemoclamp/Hemostat 
Professional grade hemo made of 410 A.I.S.|. stainless steel. Hand finished 
and polished. Hand serrated for extra gripping power. Has 3 locking positions. 


ATMO1-ND 5 1/2 inches. .. $4.95 
ATMO6G-ND 8 inches .... .. $7.52 


Curved-Tip Hemoclamp/Hemostat 
Professional grade hemo made of 410 A.I.S.. stainless steel. Hand finished 
and polished. Hand serrated for extra gripping power. Has 3 locking positions. 


ATMO02-ND 5 1/2 inches. - $4.95 
ATMO7-ND 8 inches .... .. $7.52 


Compact Electrician’s Scissors 

Stainless steel double notched blade with file on back. Notches are for 
stripping wire. Can be used for many telephone installation and electrical 
service applications. 5 1/2” overall length, cut length is 1 7/8”. 


ATMOS-ND .2.003.ccccnsniarncacacsertnsteeressaaanecenoanmndearennanati $8.08 


Utility Scissors 


All utility scissors are industrial strength stainless steel serrated blades, and 
have PVC handles. Will cut paper, wire, wood, plastic, leather etc. 


ATMO8-ND 7 1/2 inches...............00...csccccec eee eeeee eee eee canes $5.97 


4-Piece Probe Set 

Forged from 420 A.1.S.I. stainless steel. Set includes four probes and a plastic 
(vinyl) pouch. 

ATMOSSND 2:25 sccGnsccnsidceiessioncpni as cesaiiggieassntennseensaiiee $7.88 


7-Piece Probe Set 

Hardened, tempered stainless steel. Set includes seven probes and a plastic 
(vinyl) pouch. 

ATMOAND io. scs dices, nctsasscstcnsdidsensaideeiersadsdie rend $15.70 


More Product Available Online: 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢« Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Swanstrom 
Tools USA 


Cutters and Pliers 
Standard or Ergonomic Handles 


Spartan Standard: 


* High carbon, alloy forged American steel for long 
tool life »* Alloy steel rivets for smooth action 
* Machined and lapped joints * Polished finish for 
Cleanliness and rust prevention * Double stainless steel 
leaf spring * Soft touch static dissipative foam grips to 
minimize ESD and CTS 


Digi-Key Price |Mfg. 
Part No. Each |Part No. 


Cutter Tapered 


Flush Standard. Size: 4” (101.60mm)|232-1010-ND 25.88 | 415 
Flush Standard. Size: 5” (127.00mm)|232-1016-ND 27.94 | 515 


Long Nose Serrated Shear Cut 
2 | Standard. Size: 6” (152.40mm) 232-1012-ND 31.06 | 351 
Long Slim Nose Smooth Jaw 
2 | Standard. Size: 5” (127.00mm) 232-1017-ND 22.78 | 324 
Long Slim Nose Serrated Jaw 


Standard. Size: 5” (127.00mm) 232-1013-ND 22.78 | 325 
Standard. HD. Size: 6” (152.40mm) |232-1019-ND 24.84 | 631 

Cutter Oval 
Flush Standard. Size: 4” (101.60mm)|232-1009-ND 25.88 | 411 
3 | Flush Standard. Size: 5” (127.00mm)|232-1015-ND 27.94 [511 
Flush Standard. Size: 6” (152.40mm)|232-1018-ND 28.98 | 611 


Angle End Nipper 
4 | Standard. Size: 4” (101.60mm) Flush}232-1011-ND 36.22 | 491 


Fig.|Description 


Super Ergonomic: 
* Swedish American high chromium, alloy forged 


steel for maximum tool life * Electronic induction SD 
hardening for maximum cutter life * Hard alloy 

self-lubricating bearings for perfect jaw alignment 

* Precision machined and lapped joints * Double Ss 
stainless steel leaf springs »* Soft touch static 

dissipative foam grips to minimize ESD and CTS 


Digi-Key Price | Mfg. 

Part No. Each | Part No. 
Cutter Tapered 

Flush Ergonomic Size: 4” 


Fig.| Description 


1 (101.60mm) 232-1001-ND 55.90 |S415E 
Flush Ergonomic Size: 5” 
(127.00mm) 232-1007-ND 55.90 |S515E 


Long Slim Nose Serrated Jaw 
Micro. Needle Nose. Size: 4" 
2 | (101.60mm) 232-1021-ND 26.92 |$109 
Ergonomic Size: 5” (127.00mm) | 232-1008-ND 33.12 |S325E 


Wiss 


Utility Knife 


Retractable 
Utility Knife 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Retractable Utility Knife with 3 Blades WK8V-ND. 4.58 


EREM? Tweezers 


Straight Tapered Tip Tweezers 


SSS ees 


EROP 4.5” (114.30mm). Straight, round, tapered tip tweezers. Provide 
larger, flat gripping surface for handling a variety of small components. 


EROP2ASA-ND 


Straight Precision Tip Tweezers 


ee ae 


EROP 4.25” (107.95mm). Straight Point Tweezers. For general use. 
EROP3CSA-ND 


Curved Precision Tip Tweezers 


S—<—$——=_ fo 


EROP 4.5” (114.30mm). Curved precision tip tweezers improve visibility 
when used under magnification. 


EROP7SA-ND 


Straight Fine Tip Tweezers 


— SS 


EROP 5” (127.00mm). General use straight point tweezers with hardened 
tips. 


EROPAASA-ND 


Angled Cutting Tip Tweezers 


———— ee 


EREM 4.5” (114.30mm). Angled cutting tweezers. Tempered carbon steel, 
hard but low rust resistance. 


15AGS-ND 


Straight Soft Carbon Tip Tweezers 


SS 


EREM 5” (127.00mm). 304/305 stainless steel. Soft carbon tipped 
handling tweezers. Soft tips minimize scratching or nicking of fragile wires 
and parts. Temp. range is 250°F ~ 300°F (121°C ~ 149°C). Nonmagnetic 
and non-corrosive. Resistant to hydrochloric and nitric acids. 


249SA-ND 


Diagonal Cutters 


N Series - Magic Springs: 


* Superior to Leaf Springs « Invisible, internal 
EREM-Magic springs provide uniform, constant 
tension and ultimate performance « Linear closing 
and opening force * High Precision Inter-Lock 
Screw Joint System: Surfaces between the two 
halves are machine faced to provide smooth, 
wobble-free operation with no blade overlap 


Cutter Oval 
Flush Ergonomic Size: 4” 


3 (101.60mm) 232-1000-ND 55.90 |S411E 
Flush Ergonomic Size: 5” 
(127.00mm) 232-1006-ND 55.90 |S511E 


Angle End Nipper 


4 Flush Ergonomic Size: 4” 
(101.60mm) 


232-1002-ND 62.10 |S491E 

Crimp and Bend Cutter 

Anti-Shock Shear Cut. .040” 
(1.02mm) 


232-1022-ND 56.92 |S205B.040 


Digi-Key Price EREM 


Description Part No. Each Part No. 


“N” Series 


4” (101.6mm), Oval, Semi-Flush 
4” (101.6mm), Oval, Full-Flush 


612N-ND 46.70 | 612N 
622N-ND 48.41 | 622N 


4.75” (120.7mm), Large Oval, Semi-Flush 
4.75” (120.7mm), Large Oval, Full-Flush 


812N-ND 55.20 | 812N 
822N-ND 55.20 | 822N 


512N-ND 49.37 | 512N 
522N-ND 51.57 | 522N 


5” (127.0mm), Oval, Semi-Flush 
5” (127.0mm), Oval, Full-Flush 


www.digikey.com 
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EREM’ 


NEW! Cutter and Pliers 


Features: 


* Co-molded ergo-grip for maximum comfort * Made of extruded 
100% machined Eremadium® tool steel for durability * Patent internal 
Magic® spring maintains constant Fatigue-free operation 


Screwdriver and Nutdriver 
Sets - Inch Sizes 


See-through stand-up plastic cases. 


99PS-50 Regular Nutdrivers: 3/16”, 7/32”, 
1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8” 

Slotted Screwdriver: 3/16”, 1/4” 

Phillips Screwdriver: No. 1, No. 2 


Extension Regular Handle 

PS-120 Color-coded handles. Comes with black “piggyback” torque 
amplifier handle. 

Regular Nutdrivers: 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 
5/16”, 11/32”, 3/8” 


2432E-ND 51.47 | 2432E 
2411P-ND 48.74 | 2411P 
2411PD-ND 47.07 | 2411PD 
2442P-ND 49.50 | 2442P 


5” Oval Super Full Cutter 


5” Smooth Needle Nose Plier 
2 | 5” Serrated Needle Nose Plier 
5" Smooth Flat Nose Plier 


Xcelite’ 


Cordless Rechargeable Screwdriver Kit 


Kit contains: 
¢ Driver * Battery * Charger * 99PA adapter 
* 1 slotted, 2 Phillips bits 


Features: 

*3.6V power * 2 speeds * 1 hour full recharge 
¢ 8 stage torque adjustable * Easily converts 
from in-line to pistol form * Replaceable battery 
pack »* 99PA adapter enables use with all 
Xcelite Series 99 blades 


- $114.02 


XP1B-ND Replacement Battery . -. $26.19 


4-in-1 Screwdriver 


¢ 4 Bits in one compact tool * Changes in seconds: pull out, reverse, 
snap back » 2 Phillips bits and 2 slotted bits are always ready * Alloy 
steel, heat treated for maximum strength, precision ground and 
polished * Large, 6-spline, easy-to-grip red Tenite handle 


FSDAVAIND oisccssicisdeeccatakedsectasceicazaed naagea macaedands’ $10.22 


Screwdrivers 


¢5 Piece Phillips Set Includes: Point #0, 1, 2, 3 and Short #2, 
Packed in Pouch 


°5 Piece Slotted Set Includes: 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4” and 5/16” 
Packed in Pouch 


°6 Piece Set Includes: 4 Round Blade for Slotted Screws & 2 
Phillips Types, Slotted: 1/8”, 3/16”, 1/4” and 5/16”, Phillips: 1 & 2 Pt. 
Size, Packed In Pouch 


° 7 Piece PRO-SERIES Ergonomic Set Includes: 5 Slotted Screws 
& 2 Phillips Types, Slotted: 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4” and 5/16” Phillips: 
1&2 Pt. Size, Packed In Box 


Digi-Key Price | Xcelite 
Description Part No. Each | PartNo. 
5 Pc. Phillips Screwdriver Set SDX-22-ND 24.51 | SDX-22 
5 Pc. Slotted Screwdriver Set SDR-11-ND 22.53 | SDR-11 
6 Pc. Screwdriver Set. SRX-33-ND 30.56 | SRX-33 
7 Pc. PRO-SERIES 
Ergonomic Set..................665 XPE700-ND 34.71 | XPE700 


99-XTD7 Torx® 
Screwdriver Blade Kit 
* Interchangeable blades 


* Contains 6 blades (#10, 15, 20, 
25, 27, 30), 4” (102.00mm) long 
and regular 99-1 handle 


© 4” (102.00mm) approximate work- 
ing length 


SSATP 72ND ise. csib essen dconssardgencsassarsedeaegaaenweeia ies $28.88 


Digi-Key Price | Xcelite 
Description Part No. Each | Part No. 
Digi-Key Price | Erem 13 Piece Screwdriver and 
Fig.| Description Part No. Each Part No. Nutdriver Set...............2.. 99PS50-ND 52.41 | 99PS-50 
5” Oval Full Flush Cutter 2422E-ND 51.47 | 2422E 11 Piece Nutdriver Set............ PS120-ND 33.66 | PS120 
1 | 5” Oval Semi-Flush Cutter 2412E-ND 51.47 | 2412E 


Precision Electronic 
Screwdriver Set 


* Chrome-molybdenum vanadium steel blades ¢ Fast-turning swivel 
caps with cavity for precise centering ¢ Precision tolerance black tips 
* No-roll handle design. 


XP600-ND Includes: 


1.5mm x 60mm Slotted Screwdriver, 2.0mm x 60mm Slotted 
Screwdriver, 2.5mm x 60mm Slotted Screwdriver, 3.0mm x 60mm 
Slotted Screwdriver, #00 Point Size Phillips Screwdriver, #0 Point 
Size Phillips Screwdriver. 

XPTX600-ND Includes: 

#5pt. Standard Torx Screwdriver, #6pt. Standard Torx Screwdriver, 
#7pt. Tamper-proof Torx Screwdriver, #8pt. Tamper-proof Torx 
Screwdriver, #10pt. Tamper-proof Torx Screwdriver, #15pt. Tamper- 
proof Torx Screwdriver 


Digi-Key Price | Xcelite 
Part No. Each | Part No. 


6 Pc. Screwdriver Set XP600-ND 22.20 | XP600 
6 Pc. Torx Screwdriver Set....] XPTX600-ND 26.10 | XPTX600 


Description 


Micro Series Shearcutters 
General Purpose 


i 


* Low profile 

* Superior blade by-pass shear cutting action 

¢ Better cuts with half the effort 

¢ Greatly reduced mechanical shock delivered to the work 
° 170M, 175M feature red grips 

¢ 170D, 175D feature static-dissipative black grips 


* 175M, 175D feature safety clips * 170D, 175D especially hardened 
and plated 


eS 


170M-ND.... .. $5.33 
170DCI-ND .. $5.90 
175M-ND.... .. $6.53 
175DCI-ND. $7.17 


Heavy Duty 


Co 


* Heavy-duty for IC pins, cables and harnesses 
¢ Maximum durability 

«Maximum operator safety 

* 1178M features red grips 


¢1178D features static-dissipative black grips * 1178D especially 
hardened and plated 


1178M-ND. 
1178D-ND 


Electronic Pliers 


All pliers are furnished with coil spring 

and ESD safe cushioned grip handles. 

«Each plier is manufactured from extreme toughness and 
rigidity 

* Cutting edges are electronically hardened 

* Machining is to close tolerances, with individual finishing and 
testing for exact fit of jaws 

+ All have polished heads with gun metal handles 


Full Flushed Relieved 

Tapered Cutter 

* Diagonal flush cutter 

¢ Ground down on back side for reaching 
into confined places 

¢ Size: 4” (102.00mm) 


MS543J-ND..................c cee eee $15.71 


Semi-Flush 

Diagonal Cutter 

* Diagonal cutter with flush ground cutting 
edges 

© Size: 4” (102.00mm) 


Angled Flush Cutter 


* Cutting blade is flush ground and angled 
at 29° 


* Cutting plier is designed to give long wear 
for cutting soft wire 


* Size: 4” (102.00mm) 
GAS54J-ND.. 


Long Nose Pliers 

* Miniature very fine point for delicate 
work in very confined areas 

* Has scored jaws 

* Size: 4” (102.00mm) 


Curved Long Nose Pliers 


* For reaching into confined places 
* Nose bent approximately 60° 

¢ Smooth jaws 

* Size: 5” (127.00mm) 


CNSAGAND....... 0... cece eee ee eens $16.97 


Long Nose Pliers 


* Has finely scored jaws 
© Size: 5” (127.00mm) 


LNS4CI-ND...................0ce eee $15.11 


Needle Nose Pliers 


* Has scoring on jaws 
* Size: 5” (127.00mm) 


NNS42-ND ........ cece eee $17.90 


== 
te 
=A 


Duck Bill Pliers 


* Flat nose duck bill pliers with smooth jaws OS 


* Size: 5” (127.00mm) 
DNS4G-ND....................0:00005 $13.80 


Long Nose Side Cutter 
* Similar to long nose pliers but with 7/32” ——K PD 
— 


(5.56mm) cutter near joint 
* Size: 5” (127.00mm) 


Reverse Action Tweezers 


XHT412. 41/2" (115mm) GP 
yA 


* Self closing, smooth, sharp points for 
holding work 


KATAIZND. cs 6c. seccesssscanseasileae $5.21 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Crescent’ 


Reversible Ratcheting 
Combination Wrenches 


Features: 


* Mirror finished chrome vanadium 
steel construction * Narrow cross- 
section design on box and open 
ends allows access to tighter work 
spaces ¢ Reverses at the push of a 
button ¢ Ratcheting end is offset 15° 
* Rachet feature turns fasteners with 
just a 5° swing 


Features: 


Digi-Key Price | Crescent 

Description Part No. Each | Part No. 
4 Pc. SAE (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”) .....] FRR4-ND 48.50 | FRR4 
7 Pc. SAE (5/16", 3/8”, 7/16”, 1/2”, 

9/16”, 5/8” and 3/4”)... FRR7-ND 92.66 | FRR7 
4 Pc. Metric (10, 12, 13 and 15mm)... FRRM4-ND 48.50 | FRRM4 
7 Pc. Metric (8, 10, 12, 13, 14, 15 

AND AEMM) s22ecccstiscsstesecsigncass FRRM7-ND 92.66 | FRRM7 
Pliers and Wrenches 
DURE 


* Laminated and riveted “ply” construction * Box-joint design * Tex- 


tured air-cushioned grips * Multiple positions 
Wrenches 


¢ Adjustable * Chrome finish 


Digi-Key Price Crescent 
Description Part No. Each Part No. 
8” Dura-Plyers™ ......... LB8-ND 8.66 LB8& 
10” Dura-Plyers™ ........ LB10-ND 9.74 LB10 
6” Crescent Wrench...... AC16V-ND 20.81 AC16V 
8” Crescent Wrench...... AC18V-ND 21.24 AC18V 
10” Crescent Wrench .... | AC110V-ND 27.06 AC110V 


Ratcheting Screwdriver Set 


SDMBRV-ND Includes: * 6 Screw- 
driver Bits: #1 Phillips®, #2 Phillips®, 
3/16" Slotted, 1/4" Slotted, #1 Square 
Recess, #2 Square Recess 


SDMBR2-ND Includes: ¢ 7 Fractional 
Power Nutdrivers: 3/16", 1/4", 9/32", 
5/16", 11/32", 3/8", 7/16" * 7 Metric 
Power Nutdrivers: 5mm, 6mm, 7mm, 
8mm, 9mm, 10mm, 11mm * 18 Screw- 


driver Bits: #1, #2, #3. Phillips®, 1/4", 5/32", 3/16" * Slotted: #1, #2, 
#3 Square Recess * Stainless Steel Bit Holder w/ 1/4" Hex Drive: 
TX6, TX8, TX10, TX15, TX20, TX25 * Torx®: 1/4", 5/32", 3/16" Hex. 


Digi-Key Price | Crescent 
Description Part No. Each Part No. 
7 Piece. SDMBRV-ND 13.96 | SDMBRV 
34 Piece. SDMBR2-ND 31.76 | SDMBR2 


4-Piece Screwdriver Set 


Features: 


* No-slip grip handle stops slippage for higher torque « Extra 


long, rounded tri-oval shape reduces pressure points 


to improve comfort 


to reduce fatigue » Plated tool steel shafts 


¢ Enlarged handle middle 
optimizes grip strength and turning efficiency 


\ 


Zz 


specially hardened for strength and a 
durability: Includes: #1 and #2 Phillips, 

1/4” x 4” Slotted, 3/16” x 3” Slotted 
SDD4-ND.\.3.:..2.:000ccs1a scar dcearciearaieaetenses $10.98 


\ 


2) 


a 
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NEW! 148-Piece 
Professional Tool Set 


This set contains all the tools needed for most industrial applications, 
including 1/4”, 3/8”, and 1/2” quick-release ratcheting drives, with a 
wide selection of standard and deep sockets in the most common 
SAE and metric sizes. 


[PAINEAVISE 


Set Contains: 
1/2” Drive: 

(1) 72-Tooth Quick-release Ratchet Drive 

(1) 5” Extension 
(10) 6-Point Sockets: 1/2”, 9/16", 5/8”, 3/4”, 7/8”, 15mm, 17mm, 

18mm, 19mm, 21mm 

3/8” Drive: 

(1) 72-Tooth Quick-release Ratchet Drive 

(1) 3” Extension 

(1) 6” Extension 

(1) 3/8” (Female) to 1/4” (Male) Adapter 

(2) Spark Plug Sockets: 5/8”, 13/16” 
(16) 12-Point Sockets: 5/16”, 3/8", 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16", 
3/4”, 9mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19MM 
6-Point Deep Sockets: 7/16”, 1/2”, 9/16”, 11/16", 3/4”, 12mm, 
13mm, 14mm, 16mm, 17mm 


(10) 


1/4” Drive: 
(1) 72-Tooth Quick-release Ratchet Drive 
(1) 3” Extension 
(20) 6-Point Sockets: 3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16", 11/32”, 3/8” 


7/16", 1/2”, 9/16”, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 
11mm, 12mm, 13mm 

Combination Wrenches: 5/16”, 3/8”, 7/16", 1/2”, 9/16”, 5/8”, 
8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm 

Pliers: 8” Long Nose Cutting and 6” Diagonal Cutting 
MAGNETIC Screwdrivers: 1/4” x 4” Slotted, 3/16” x 3” Slotted, 
#2 x 4” Phillips®, #1 x 3” Phillipps® 

Dura-Driver™ MAGNETIC Bit Driver 

1” Driver Bits with Holders: Phillips®, Slotted, Torx®, and Hex 
SAE Hex Keys with Holder 

Storage Case 


(12) 


(2) 
(4) 


(1) 
(44) 
(18) 

(1) 


CTK148MP-ND 


NEW! Wire Stripper 
and Replacement Blades 


Features: 


* Strips wires from 32AWG to 10AWG without adjustment. 

* Strips a wide range of insulation types, PVC to PTFE with just 
one tool. 

¢ The ergonomic design features a sculpted shape, soft grip main 
handle. 

¢ Low friction moving handle optimized grip span, and angled head. 


SAS3210-ND Wire Stripper 
SAS3210RB-ND Replacement Blade. . 
SAS3210TRB-ND Teflon® Replacement Blade. Must be used with 
Fig. 7 or Fig. 8 
(sold separately). 


Digi-Key Price 
Fig.| Description Part No. Each 
Fig-1- Fig. 2 — 506 Retrofit Kit 1 | Portable Vacuum Base Precision Vise 209PV-ND 32.99 
pe Erecision/Panabres® Converts a 502 Precision 9 Deluxe Electronic Work Center - 
A501 Standard PanaPress into the 505 IDC Solder wire and soldering station not included 324PV-ND 81.99 
Pana-Press with Bench Assembly Press. The kit = 
four nylon gibs includes the assembly base, 3 | Standard Station (303 head/300 base) 301PV-ND 44.99 
for precision standard platen, modified 4 | Wide Opening Station (366 head/300 base) 396PV-ND 53.99 
directional | ram, guide arm, and an allen Wide Opening-Self Centering Work 
eae on 5 | station (376 head/300 base/312 tray base mount) | 350PV-ND 83.99 
6 Standard Head - 2 1/2” (63.50mm) wide, 
opens to 2 1/4” (57.15mm) 303PV-ND 24.99 
7 Wide Opening Head - 1 3/4” (44.45mm) 
wide, opens to 6” (152.40mm) 366PV-ND 33.99 
8 Wide Opening-Self Centering Head - 1 3/4” 
(44.45mm) wide, opens to 9” (228.6mm) 876PV-ND 45.99 
9 | Junior Universal Vise 201PV-ND 23.99 
10 Circuit-Board Holder - 6” (152.40mm) 
arms, extends to 12” (304.80mm) wide 315PV-ND 32.99 
11 | Standard Base 3 3/4” (95.25mm) high 300PV-ND 20.99 
=P = 12 | Low-Profile Base - Only 2 1/2” (63.50mm) high 305PV-ND 20.99 
Digi-Key Price 
ig. | Description Part No. Each 13 | Vacuum Base 380PV-ND 33.99 
A Tray Base Mount - 8 1/2” (215.90mm) 
Hand Press Bench Mount 502PV-ND 119.99 14/0. 
Hand Press IDC Conversion Kit 506PV-ND 59.99 Alaméter, basemountonty STH 
Standard IDC Card Edge Connector Base Plate | 511PV-ND 29.99 15 | Weighted Base Mount 308PV-ND 29.99 
Standard IDC Dip Plugs Base Plate 512PV-ND 29.99 16 | Solder Station - Solder iron holder, wire holder & 2 
Standard IDC D-Sub Connector Base Plate 513PV-ND* 29.99 slit sponges, can be used for left or right hand use} 371PV-ND 11.99 
Standard Female IDC Socket Base Plate SIOPV-ND 29.99 17 | Magnetic Base - Adapts to 201, 300 & 305 bases | 335PV-ND 18.99 
* Do not use with CW Industries all plastic D-sub connectors. 18 | Universal Wire Holder for 366 and 376 jaws 358PV-ND 21.99 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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(uit) Quality Tools 


ESD Cutters and Safe Pliers 


* Two component handle with non-slip soft grip surface, 
protects the hand and reduces manual effort and user 
fatigue * Box joint for longer tool life and endurance, mir- 
ror polished finish * Welded double leaf spring * Hardened 
and annealed high-carbon tool steel, induction hardened 
cutting edges 


EN AN ES 


NGVANGVANGY, 


Beveled Semi-Flush 


Full-Flush Flush 


Side Cutters 


Small Tapered Head 

with Hollow Ground Back, 
Flush, 115mm 
431-1041-ND (32704) .....00...... ee 
Small Tapered Head, Flush, 115mm 


431-1039-ND (32705) ..............0000.0. $42.82 
Slim Oval Head, Flush, 115mm. 
431-1044-ND (32712) ......0....0c ee $43.25 
Slim Oval Head, Flush, 115mm. 
431-1035-ND (32714) ...........000 $48.10 


Wide Oval Head with Wire Trapping, Full Flush, 115mm 
431-1038-ND (32721) $44.31 


Oblique Cutters 


Angled, 

29°, Full Flush, 115mm 
431-1030-ND (32724) 
Front, Very Small Head, 40°, Flush, 110mm 
431-1045-ND (32728) . 


End Cutters 


Extra Slim, 

Flush, 110mm. 
431-1040-ND (32732) 
Wide Head, Flush, 115mm. 

431-1043-ND (32784) .....00..0.. ee $48.67 


Pliers 


Short Snipe Nose (Chain Nose) 
Straight, Serrated Jaws, 
120mm 


431-1031-ND (32742) ............. 


Long Needle Nose, 
Straight, 

Serrated Jaws, 
145mm 


431-1042-ND (32746) .........000... $44.31 


Needle Nose, 
Bent 90°, 
Smooth Jaws, 
145mm 


431-1032-ND (32748) . 


Short Round Nose, 
Smooth Jaws, 
120mm 


431-1033-ND (32750) 


Short Flat Nose, 
Smooth Jaws, 
120mm 


431-1034-ND (32752) 


Cable Cutter 
Soft Vinyl Grip, Lay-On Joint, 


Sickle Jaw, 
170mm 


431-1046-ND (32641) 00... 


Diagonal Cutter 


Soft Vinyl Grip, Lap Joint, 
140mm 


431-1052-ND (32638) .........0....... 


2074 (1073) 


ESD Safe Tweezers 


Conductive ESD coating is hypo-allergenic. Resistance is 
104 to 1060. All tweezers are made from premium stain- 
less steel and are anti-magnetic and acid resistant. 


Style AA SA IND — 


130mm long. 
Universal fine point tweezers with non-glare finish. 


431-1020-ND (44501) ............ $14.68 


Style SS SA IND 


135mm long. 
Long narrow body, low force with non-glare finish. 


431-1021-ND (44503) 0.2... $18.71 


Style 3 SA IND 


120mm long. Fine tip, round 
body assembly style with non-glare finish. 


431-1022-ND (44506) .........000 0 $18.71 


Style 7a SA IND 
120mm long. 

Curved with extra fine 
round tip and non-glare finish. 
431-1023-ND (44510) 


Style 22 SA IND 


150mm long. Narrow rounded 
tip and guide pin, serrated and non-glare finish. 


431-1024-ND (44518) .......... ee $19.42 
Style PSF SA IND 


ESD Safe Interchangeable 
Precision Screwdriver Sets 


Adjustable Blade Lengths — .75” to 3.75” 
* Anti-Static Conductive Handle 


(DRAWINGS ARE NOT TO SCALE) 
) 


aos 
0715, T10, T9, TS 
720, T15, T7, T6 


=< 
075, 14,73 


Slotted and Phillips Interchangeable Blade 
Precision Technicians Set 

Blades; CVM hardened tool steel, satin chrome finish with 
molded indexed storage box. Includes: Slotted - 1.5, 2.0, 
3.0, 3.5mm; Phillips: #000, #00, #0, #1. 

431-1003-ND (26996) ..........00...00e $35.52 


Slotted, Phillips and TORX Interchangeable Blade 
Precision Technicians Set 


Includes: Slotted - 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0mm; 
Phillips: #000, #00, #0, #1, TORX: T6, 7, 8, 9, 10, T15. 
431-1004-ND (26997) ...........0.000 ee $58.37 


TORX Interchangeable Blade Precision 
Technicians Set 


Blades CVM hardened tool steel. Storage box. Includes 
TORX Sizes: - T3, T4, T5, T6 + 8, T7 + 9, T10 + 15, 

715 + 20. 

431-1005-ND (26987) ...........0.00 ee $42.99 


ESD Safe Chip-Lifter 


125mm long. s 


Long rounded to 1mm blunt tip, non-glare finish. 
431-1025-ND (44523) ... $17.97 
120mm long. 


Curved, extra fine with =, 


Style 7abb SA IND 


——— sD 


Split tip is perfect for reaching around pins and lifting 
chips and other components from sockets or from 
desoldered boards. Handle is conductive anti-static. 


431-1016-ND (27920) 


Driver Sets 


3mm extended tip, non-glare finish. 
Style 8b SA IND 
120mm long. 


431-1026-ND (44525) 

Micro tip 30° bend, 0.5mm. g 

slot, 1mm flat, non-glare finish. 

431-1027-ND (44529) ......0...... ee $25.61 
Style 1 SA IND 


catia = 


General purpose fine point with non-glare finish. 
431-1028-ND (44531) ......... ee $19.32 


Style 00 SA IND 


120mm long. 
Universal fine point tweezers with non-glare finish. 


431-1029-ND (44532) ....... 2... $24.51 


ESD Safe Fixed Handle 
Precision Screwdriver Sets 


With finger tip control cap 


SLOTTED: SPHILLIPS: 
1.5, 2.0, 2.5, 3.5 00, 0, 1 


—= 


Slotted and Phillips Precision Technicians Set 
Blades are CVM hardened tool steel, satin chrome finish. 
431-1000-ND (27390) 


TORX Precision Technicians Set 

Blades are CVM hardened tool steel, satin chrome finish. 
Includes Torx sizes: T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10. 
431-1001-ND (27890) 


ESD Safe Field Service Kit 


(DRAWINGS ARE NOT TO SCALE) 


g Torx:T5,T6,7,78, (@ Slotted: 2.0, 3.0, 4.0 
9,710,715 Phillips: 00, 0, 1 


Tweezers: Fine Flat 


—_—— OSS 


ETD 


6 Piece ESD Safe Slotted and Phillips Drivers 

Round blade, high alloy CVM hardened steel, chrome 
plated. Dissipative SoftFinish® cushy grip handle. Slotted: 
3, 4, 5.5 Phillips: 0, 1, 2 

431-1048-ND (30292) 


6 Piece ESD Safe Torx® Screwdrivers 

Round blade, high alloy CVM hardened steel, chrome 
plated. Tip Sizes: T6, T8, T9, T10, T15, T20 
431-1050-ND (36289) 


2 Piece Phillips Orbit Driver Set 
Turn Phillips screws at up to 
20° angle with full 360° rotation. 
Ergonomic handle. Patented 
swivel tip maintains full engage- 
ment. Hex bolster for additional 
torque. Phillips: 1, 2 


431-1049-ND (31199) 


PHILLIPS: #00, #0, #1 SLOTTED: 1.5, 2.0, 3.0, 4.0 
TORX: T6, T7, T8, T9, 710, T15 
HEX (IN.): .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32 


ESD Safe Adjustable TorqueVario-S Bit Set 

24 piece. Ergonomic multi-component handle. Includes 
21 Micro Bits, Micro Bit holder, torque adjustment tool, 
steel storage box. With certificate of calibration. Adjust- 
able from 7.5 to 20 inch pounds. 


431-1047-ND (28592) $182.31 


Safety Insulated 
Screwdrivers 


@ SLOTTED: 
3.5 x 100, 4.5 x 125 
6.5x 150 


PHILLIPS: 
#1 x 80, #2 x 100 
#3 x 150. 


Extra Fine = Curved : 


ESD Slotted, Phillips and TORX interchangeable blades 
with ESD safe tweezers. Packed in rugged canvas stor- 
age pouch. 


431-1002-ND (44590) $113.51 


oy ) 


6 piece insulated screwdriver set. Tools certified to 1000 
volts. Meets VDE 0680-2, IEC 900 and ASTM -F1505. 
Specifications for insulated tools. Blades of CVM harden- 
ed tool steel. Ergonomic molded-on soft grips. 


431-1018-ND (32092) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Standard Precision 
Technicians Tool Sets 


Fingertip control cap » Narrow tapered handle 


O) SLOTTED: €BPHILLIPS: 
1.5, 2.0, 2.5, 3.0 00, 0, 1 


——= ») 


7 piece Slotted and Phillips Standard Precision 
Technicians Set 

Blades of CVM hardened tool steel, satin chrome finish. 
Molded-on handles proportioned to blade size. 
431-1006-ND (26190) ..........0..00 ee. $25.46 


7 piece Slotted and Phillips Precision Extra Long 
Blade Set 

Slotted - 2.5 x 50, 2.5 x 100mm, 3.0 x 100, 3.0 x 
150mm, 4.0 x 100, 4.0 x 150mm. Phillips: 40 x 75mm. 
431-1007-ND (26092) ..........0...00e $27.76 


8 piece Precision Inch Size Hex Driver Set 
Tip sizes: .028, .035, .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8”. 
431-1008-ND (26391) $27.54 


7 piece Precision Metric Size Hex Driver Set 
Tip sizes: .7, 9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0mm. 
431-1009-ND (26390) ... 


8 piece Precision Inch Size Nut Driver Set 
Sizes: 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4”. 
431-1011-ND (26591) . $38.70 


8 piece Precision Metric Size Nut Driver Set 
Sizes: 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0mm. 
431-1010-ND (26590) 


Master Technicians Bench 
Top Set 


50 precision drivers. Slotted: .08, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8", 
2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0. Phillips: #000, #00, #0, #1; Torx: 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15+¢, T20¢ Met- 
ric Hex: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 Inch Hex: .028, .035, 
.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32 Metric 
Nut Drivers: 1.5, 1.8* 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 
5.5. Chip lifter. 


431-1053-ND (92190) ............ $219.98 
431-1051-ND (92092) ESD Safe ............... $294.28 


* Available only in 431-1053-ND Set 
Available only in 431-1051-ND Set 


Security Bit Set 


Tamper Resistant Torx: 3 Pozidriv: 0, 1, 2,3 

TRB, TR10, TA15, TR20, 

TR25, TR27,TR30,TR40 SH Spanner: 4, 6, 8, 10 
® Tamper Resistant Hex: £4 Triwing: 1, 2, 3, 4 

5/64, 3/32, 7/64,1/8, 

9/64, 5/32 @ Square: 1, 2,3 


@ Slotted: 6.8, 8.0 @B Tora: 6,8, 10 


® Phillips: 1,2 = 


39 piece set in molded storage box with hard-to-find 
security bit sizes. Includes: handle, 1/4” magnetic power 
tool adapter, and 1/4 socket bit holder. 

431-1013-ND (71990) ..........0.. ee $69.98 


MicroBit Set 


OTORX: HEX: 
T3, T4, T5,T6, T7, .050, 1/16, 5/64, 3/32, 
78, T9,T10, T15, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32 
PHILLIPS: (D SLoTTeD: 
000, 00, 0, 1 1.5, 2.0, 3.0, 4.0 
==)) 


ESD handle. 27 piece set with molded storage box 
extension, ESD handle and assorted MicroBits. 


431-1012-ND (75992) .........00.. ee $51.98 


6 Piece Ergonomic Grip 
Driver Set with 


° 30,45,55,65 
Two Components erwirs: 
AY : 
— 
Comfort grip handles. 
Hardened tool steel blades. 
431-1019-ND (46094) 02.0... $26.49 
TORX Insert Bit Set 


Oo 6 6 6 6 6 
T10 T9 T8T7 T6é TS 
(DRAWINGS ARE NOT TO SCALE) 


6 piece Small Torx insert bit set. Bits of CVM hardened 
tool steel. Smallest hard-to-find sizes on standard 1/4" 
Hex Drive. 25mm (1°) length. 

431-1017-ND (71570)............000 $10.60 


Tuning Tools, Tweezers, Digi-Key Price 
Alignment Tool Kits Knives and Blades Fig) Deserplion fanny: ea 
1 | 1.7 mm Phillips Blade 243-1011-ND 8.70 
Includes all the trimmer/potentiometer and RF coil adjusting tools available. Ceramic blade alignment tools for zero electromagnetic induction 2 | 1.3 mm Flat Blade 243-1012-ND 8.70 
4 3 | 2.6 mm Flat Blade 243-1013-ND 8.70 
Digi-Key Price Aven 4-in-1 Reversible, (#0 and #1 Phillips 
inti 4 : , 243-1014-ND 18.70 
Description : Part No. Each Part No. 9 mm and 1.8 mm Flat Blade) 
rpnaiteeters 243-1016-ND 8.43 13016 5 | Straight, Flat, Rounded Tips 243-1001-ND 1.50 
25-piece Master Plastic static dissipative tweezers 6 Curved, Rounded Tips 243-1002-ND 1.50 
| ; 243-1017-ND 35.60 43500 7 | Very Fine, Straight Tips 243-1003-ND 1.50 
Alignment Tool Kit 8 | Very Fine, Curved Tips 243-1004-ND 1.50 
9 | Utility Knife with Rubber Grip 243-1005-ND 3.75 
10 | Heavy Duty Utility Knife 243-1006-ND 3.40 
PLCC Extractor Knife Set A 44 | 3-Piece Knife Set (Light, Medium 243-1010-ND 45.20 
Features: 40 and Heavy Duty, 10 Asst. Blades) 
* Spring assisted clip carrier extraction S - 12 | No. 2 Medium to Heavy Blade, 5 Pc. 243-1007-ND 1.80 
tool isi 
43 No. i Precision Blade, 243-1015-ND 1.85 
* Specially designed for the safe removal Stainless Steel, 5 Pc. 
Ca are ta 14 | No. 24 Deburring Blade, 5 Pe. 243-1009-ND 1.85 
an Digi-Key Price Aven 
Description Part No. Each Part No. These high precision knives are designed for intricate detailed work. Ideal 
e 4 for precision cutting in microcircuitry, photography, art and more. Blade 
PEGG reactor EDEL) it #2780) Material: 0.015” thick Stainless Steel, Non-sterile. Use the #31 Stainless 
Steel metal handles for blades #10, #11, #12 and #15. Use the #33 Stainless 
Steel metal handle for blade #23. 
Light Knife 
This unique patented tool features an inspection light handle. The bright Dig Rey ree Aven 
I iT + a anti 
light allows you to focus on the work being performed and eliminates blade Elo ca description RoctNg: Each LD: 
shadows caused by overhead lights. Ideal for fine cutting and detailing of Stainless Steel Metal Handle 
electronic traces and precision parts. 7 Technik #31 343-1031-ND 4.00 74031 
+ 6” Aluminum Handle with Pocket Clip 2. | Technik #33 243-1032-ND 4.25 | 44033 
¢ Three Blades: #11, #22 and #18 
Note: Requires two AAA batteries (not included). sealpel Slade (2 Per Tune) 
cet ( 3 | Technik#10 | 243-1033-ND 165 | 44041 
Digi-Key Price iAGah 4 | Technik #11 243-1034-ND 1.65 | 44042 
Description Part No. Each Part No. 5 Technik #12 243-1035-ND 1.65 44043 
sini Fi 6 Technik #15 243-1036-ND 1.65 44044 
Technik Light Knife 243-1038-ND 18.65 44019 7 Technik #23 243-1037-ND 165 44045 


Paladin Tools’ Cable Stripping Tools P-Strippers 10 and 20 


Cuts and strips a wire range of AWG 30-10. Works well for round 


Fig. 1 Fig. 2 voice and data cable, electrical wiring, hook-up wire, multi-conductor 
| ee cables and coaxial cable. These strippers cover the most common 
range of insulated wire with precise, reliable action and durable steel 
AB craftsmanship. Strip standard insulations including PVC, rubber, 
polyurethane, polyethylene and silicone. Includes built-in safety lock, 
nose clamp, steel screw cutter and wire loop. PAL1105 is for use on 
Romex household wiring cable. Not for steel or armored wire and cable. 
Goavialsctngaisa Teal oradueina’> arch level Cassette Dim. (mm) 
‘oaxial stripping tool producing 2 and 3 level Type A B =a 5 7 
strips in cables from .100” to .315” (2.54 ne Din Rey Bucs naladin 
: Green Cassette 7.09 5.11 , ‘ Description Part No. Each Part No. 
to 8mm) dia. Replacement blades and easy B Cassett 749 3.48 AM12 Multi-level adjust- : - 
adjustment, make this tool the perfect choice. ROUT ASEENE ‘ able cable stripper. P-Stripper 10 Cutter/Stripper (AWG 22-10) PAL1105.1-ND 11.49 1105.1 
P-Stripper 20 Cutter/Stripper (AWG 30-20) PAL1106.1-ND 11.49 1106.1 
Digi-Key Price Paladin 
Fig. | Description Part No. Each Part No. a 
3 Level Coaxial Cable Stripper Grip P-Strippers 1 0 and 20 
1 Adjustable with Green Cassette PA1240-ND 88.87 1240 Strip 30-10 AWG-wire and cable using only two tools for the most 
1 Adjustable with Brown Cassette PA1243-ND 88.87 1243 common types: electrical wire, hook-up and multi-conductor. Head 
— Replacement Blade for PA1240 PA2240-ND 33.31 2240 and handles perfectly angled to prevent awkward wrist bends. Rubber- 
= Replacement Blade for PA1243 PA2243-ND 33.31 2243 imbedded, non-slip handles. Screw cutter and wire loops embedded 
: in frame. Gripping jaws on front. PAL1117 works on Romex cable 
Cutter and Stripper for UTP and STP Cables individual conductors. 
2 | Cable Stripper PAL1112-ND 28.88 1112 = ; : 
Digi-Key Price Paladin 
Description Part No. Each Part No. 
LC CST Strippers Grip P-Stripper 10 Cutter/Stripper (AWG 22-10) PAL117-ND 14.99 1117 
Grip P-Stripper 20 Cutter/Stripper (AWG 30-20) PAL1118-ND 14.99 1118 


Coaxial stripping tool producing 2 and 3 level stripping of outer jacket, 
shield braid and inner dielectric. Hex key makes it easy to adjust the blades 
to set the cutting depth. Self-regulating tensions. Pre-set strip lengths for 
most common lengths. 


Multi-Purpose Tools 


Preset Strip Strip Cable Digi-Key Price | Paladin ‘18 Taols+In-One: 24 Toolg:in-One: 
Lengths Types Usage Part No. Each Part No. * Needle Nose & Gripping Pliers ¢ Needle Nose & Gripping Pliers 
” © 110 Punchdown Tool * 110 & 66 Punchdown Tool 
0.315” Outer Jacket 2 & 3 Level RG58, RG59, ty i : 
0.157” Inner Dielectric | Adjustable RG62, AU & RGG AC 2coNome §16.99 | 1255.1 + Romex® Wire Cutter * Romex® Wire Cutter 
RGS9. RG & © 18/20/22/24 AWG Strippers © CAT5e UTP Stripper 
0.236” Outer Jacket 2-Level RG QUAD CATV “F" PAL1257.1-ND 16.99 1257.1 * Drywall Punch © 12/18/20/22/24 AWG Strippers 
° #4 & #6 Slotted Screwdrivers © Drywall Punch & Saw 
© #1 Phillips Screwdriver ¢ #4 & #6 Slotted Screwdrivers 
. © SOG Serrated Knife © #1 Phillips Screwdriver 
“eo 
CATV “F Compression Bundle © 3:in-1 File + 1/4” Hex Bit Driver & Adapter 
Install additional or move existing cable TV, satellite outlets or cable modems ee Opener ees Halts 6510 Shown 
with this handy pack of tools and connectors. Additional connectors available in me ine Bere Ae 
packages of 10. Features: « Round cable cutter * Coaxial cable stripper * Crimper * Leather Sheath Included * Wire Hook & Spudger Lifetime Warranty 
for compression-style CATV “F” weatherproof connectors * 10, RG6/RG6 Quad * Bottle Opener 
CATV “F” compression connectors Specifications: For use on RG6 or RG6 quad Ruler 


shielded coaxial cable + Leather Sheath Included 


Digi-Key 


0 Digi-Key Price Paladin 
Description Part No. Description Part No. Each Part No. 
Compression Tool Bundle PAL70018-ND 18-in-1 Multi-Tool PAL6500-ND 59.67 6500 
RG6/RG6 Quad CATV “F” Connectors (package of 10) PAL70024-ND 24-in-1 Multi Tool PAL6510-ND 89.52 6510 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 2075 


ESD Mats and Hardware 
NEW! Static Control Anti-Fatigue Mats 


3M Anti-Fatigue Mats consist of a matrix of hollow cylinders that 
function like a spring when compressed. These mats provide a 
durable cushion that offers secure, stable footing and a unique 
energizing responsiveness. Their structure provides a stable surface 
supported by rubber cells that soften in response to surface activity. 
These cells provide the most effective cushioning solution because 
the 3M Static Control Anti-Fatigue Mats get softer as compressed, 
not harder like products made of foam. Features: * Color: Black 
¢ Resistance: Surface to Ground Snap: <1 x 1060, Surface to 
Ground: <2 x 1060 (when connected through 3M Ground Cord 3040) 
¢ Temperature Use Range: -40°C ~ 82°C 


See www.digikey.com for detailed specifications and photos 


Under Impact Rebound 


VW 
AL 


Digi-Key Price | 3M 
Description Part No. Each | Part No. 
3 ft x 5 ft (0.9m x 1.5m) SCP247-ND 330.00 | 9900 
22 Inch, Octagonal Shape SCP248-ND 109.50 | 9920 


1864 Series Conductive Mat / Runner 


1864 Floor Mat is a semi-flexible conductive floor mat that contains 
a rubber filler for resilience. It also has a textured surface for better 
traction. It includes two 3034 Snap Fasteners (installed) and one 15 ft. 
(3.0m) Ground cord with a 1 megohm resistor. 

1864R Floor Runner is a 50 foot (15.24m) long runner of the 1864 
mat material. It includes two 15 foot (3.0m) 3040 Ground Cords with 1 
megohm resistor, five 3034 Snap Fasteners and one Snap Fastener 
Installation Tool. 


Digi-Key Price | 3M 
Description Part No. Each | Part No. 
Floor Mat, Black, 0.125 in. 1864 
Z : -| 257.66 

(3mm) 4 x 6 ft. (1.2 x 1.8m) SeravenNy) (1/8x4x6) 

Floor Runner, Black, 0.125 in. 
; 7 CP210-ND 966.83 | 1864R 
(3mm) 2 x 50 ft. (0.6 x 15m) 8 


Dissipative Mats 


8200 Series: 

Vinyl mats are soft table and floor mats with a unique three-layer 
construction. The top layer is durable static dissipative vinyl, which 
has sufficiently low resistance to discharge static-laden conductors, 
yet will prevent the shorting of pins on the backs of printed circuit 
boards laid on the mat. 

8200 Series Floor Mats includes one 15 foot (4.6m) 3040 Ground 
Cord and two 3050 Snap Fasteners (installed). 


8210 Series Table Mats includes two 3M 3050 Snap Fasteners 
(installed) and one 3M 3048 Wrist Strap Grounding System. Wrist 
Straps must be ordered separately. 


8800 Series: 

Rubber mats consist of a top layer of static dissipative rubber 
laminated to a bottom layer of conductive rubber. Both layers are 
made from vulcanized synthetic rubber, which offers excellent 
resistance to oil, grease and most common solvents. They offer 
superior resistance to heat and hot solder as compared to vinyl or 
olefinic materials. 


8810 Series Table Mats includes two 3034 Snap Fasteners (install- 
ed) and one 3048 Wrist Strap Grounding System. Wrist Straps must 
be ordered separately. 


Digi-Key Price 3M 
Description Part No. Each Part No. 
Floor Mats 
Vinyl, Brown, 4x6 ft. | SCP214-ND 142.78 | 8201 
Vinyl, Gray, 4 x 6 ft. SCP215-ND 142.78 | 8203 
FLOOR MAT 
Vinyl, Blue, 4 x 6 ft. SCP216-ND 142.78 | 8204 
FLOOR MAT 
Table Mats 
Vinyl, Brown, 2x4 ft. |SCP219-ND 56.83 | 8211 
TABLE MAT 
Vinyl, Gray, 2x 4 ft. SCP221-ND 56.83 | 8213 
Vinyl, Blue, 2 x 4 ft. SCP222-ND 56.83 | 8214 
Rubber, Gray, 2x4 ft. |SCP224-ND 65.29 | 8810 
Rubber, Blue, 2x4 ft. |SCP225-ND 65.29 | 8811 


Field Service Kit 


Static-Dissipative Portable Field Service Kit: 

* Static-dissipative work mat with two pockets, .024 inches x 2 feet x 2 
feet (0.6mm x 61cm x 61cm) 

* Grounding cord assembly with alligator clip 

* Charge-Guard™ Series adjustable wrist strap 


Lightweight Field Service Kit 


The small lightweight kit offers the same level of static control as the 
full-sized 3M 8501 Field Service Kit, yet is small enough to fit in a 
shirt pocket. 


Kit Includes: ¢ Static-dissipative work surface with pocket 0.015 
inch x 15 inches x 20 inches (.38mm x 38.10cm x 50.80cm) * 2204 
Adjustable Wrist Band ¢ Lightweight Heavy-Duty Coiled Ground 
Cords: 2240 Wrist strap ground cord, 5 feet (1.52m); 2243 Extension 
ground cord, 5 feet (1.52m); 3063 Work surface ground cord 5 feet 
(1.52m) * 3038 Alligator Clip 


Digi-Key Price |3M 
Description Part No. Each_ | Part No. 
Field Service Kit SCP124-ND 66.72 | 8501 
Lightweight Field Service Kit | SCP182-ND 97.67 | 8505 


Grounding System for Wrist 
Strap/Table Mat 
Easily snaps onto mats and runners; 


grounds two single conductor wrist 
straps. 


Comes complete with ring connector 
and a 15 foot (4.6m) ground cord. 


Ground cord has 1MO resistor for mat connection only. 


SCP206-ND. 


Grounding Cord 


15 ft. (4.6 meter) Pre-installed male snap 
fastener with integral one megohm resistor 
on one end, solderless terminal on other end. 


Price 
Description E Each 


Grounding Cord SCP114-ND 12.06 


Workstation 
Grounding Kits 


Grounding Kits provide the basic 
items needed to create a static- 
safe work environment They 
include a floor mat, table mat, 
adjustable wrist strap with ground- 
ing cord and accessories to 
properly connect all of the kit components. 


Kit Includes: * Table Mat, 2 ft. x 4 ft. (.6m x 1.2m) * Floor Mat, 4 ft. x 
6 ft. (1.2m x 1.8m) * 3M 3040 Ground Cord, 15 ft. (4.6m) * 3M 3048 
Grounding System for Wrist Strap/Table Mat * 3M 2214 Adjustable 
Wrist Strap 

8020 Series Workstation Grounding Kit: The 3M 8020 Workstation 
Grounding Kits provide the complete static protection offered by all 
the 3M kits. Both the floor and table (8200) mats are made from soft 
three layer static dissipative material. 

8030 Series Workstation Grounding Kit: These kits contain two 
different types of static control mats. The table mat is made of the soft 
three-layered, static dissipative 8200 material, while the floor (1864) 
mat is of the more rigid, conductive Velostat material. 


Dimensions Digi-Key Price | ACL Staticide 
(Inches) Color | Part No. Each _ | Part No. 
24x 36 $T1051-ND 63.25 | 8185GM2436 
24x 48 ST1052-ND 84.13 | 8185GM2448 
24x 60 Greent ST1053-ND 105.13 | 8185GM2460 
24x72 ST1054-ND 126.13 | 8185GM2472 
30 x 60 ST1055-ND 131.38 | 8185GM3060 
30 x 72 ST1056-ND 157.63 | 8185GM3072 
24 x 36 ST1033-ND 63.25 | 8085BM2436 
24x 48 ST1034-ND 84.13 | 8085BM2448 
24 X 60 Light ST1035-ND 105.13 | 8085BM2460 
24X72 Blue ST1036-ND 126.13 | 8085BM2472 
30 X 60 ST1037-ND 131.38 | 8085BM3060 
30 x 72 ST1038-ND 157.63 | 8085BM3072 
24 x 36 ST1039-ND 63.25 | 8285RBM2436 
24x 48 ST1040-ND 84.13 | 8285RBM2448 
24 x 60 Royal | ST1041-ND 105.13 | 8285RBM2460 
24x72 Blue ST1042-ND 126.13 | 8285RBM2472 
30 x 60 ST1043-ND 131.38 | 8285RBM3060 
30 x 72 ST1044-ND 157.63 | 8285RBM3072 
24x 36 ST1045-ND 63.25 | 8385DGYM2436 
24x 48 ST1046-ND 84.13 | 8385DGYM2448 
24 x 60 Dark ST1047-ND 105.13 | 8385DGYM2460 
24x72 Gray ST1048-ND 126.13 | 8385DGYM2472 
30 x 60 ST1049-ND 131.38 | 8385DGYM3060 
30 x 72 ST1050-ND 157.63 | 8385DGYM3072 


t Green Mats can be used to designate lead free work areas 


DESCO 
ESD Mats 


and Hardware 
Statfree® T2 Rubber Table Mats 


These table top kits are perfect for individual workstation control. The 
mat rolls are used for cut-to-fit workstation control. 

Durable rubber material, dissipative on one side and conductive on the 
other — 0.060” (1.5mm) thick. Workstation kits include mat, common 
point ground cord and universal snap kit. 

Note: Hardware not included with rolls. 


Dimensions Digi-Key Price | Desco 
Feet (Meters) Color Part No. Each | Part No. 
T2 Workstation Kits 
2x3 (0.6 x 0.91) Blue 16-1097-ND 76.29 | 66040 
2x 4 (0.6 x 1.2) Blue 16-1074-ND 94.72 | 66045 
Dark Grey | 16-1075-ND 94.72 | 66055 
Dimensions Digi-Key Price Desco 
Feet (Meters) Color | Part No. Each Part No. 
T2 Workstation Mat Rolls 
BI 16-1072-ND 613.26 | 66070 
2x 40 (0.6 x 12.2) ue eae 
Dark Grey |16-1073-ND 613.26 | 66080 


Statfree® Type B Vinyl Table Mats 


Digi-Key Price | 3M 
Description 7 Part No. Each | Part No. These tabletop kits are perfect for individual workstation ESD control. 
Matching Table and Floor Mats Smooth finish on one side and a non-glare finish on the other — .100" 
Brown, 3 Layer Construction | SCP121-ND 403.76 | 8021 (2.54mm) thick. Complete common point ground kit is included with 
Gray, 3 Layer Construction SCP123-ND 403.76 | 8023 table mat kits 
Blue, 3 Layer Construction SCP211-ND 403.76 | 8024 ° 
Colored Table Mat with Black Velostat Floor Mat Note: Hardware not included with rolls. 
Brown, 3 Layer Table Mat SCP179-ND 380.31 | 8031 - 7 a r 
Gray, 3 Layer Table Mat SCP180-ND 380.31 | 8033 Dim. Kit Digi-Key Price | Desco 
Blue, 3 Layer Table Mat SCP213-ND 380.31 | 8034 Ft. (Meters)| Color | Includes |Part No. Each | Part No. 
Type B Mat Top Kits 
; 2x3 Beige Bench 16-1042-ND 66.69 | 16201 
ACL Staticide (.61x.91) | Blue | Ground Kit | 16-1044-ND 66.69 | 16213 
, 2x4 | Beige | Bench |16-1043-ND 80.54 | 16202 
ESD Mats (61x 1.22)| Blue |Ground Kit |16-1045-ND 80.54 | 16214 
Dualmat™ Static Dissipative , aa s 
A Dim. Digi-Key Price | Desco 
Work Surface Material Ft.(Meters) | Color | PartNo. Each | Part No. 
The Dualmat is a static dissipative industrial grade elastomer designed Type B Rolls 
for use on table and other grounded work bench surfaces. parr Beige 16-1076-ND 469.37 | 16250 
The material meets both the ANSI/ESD $20.20 and European IEC 
61340-5-1 specifications. (06x 12.2) | Blue eso ND) 469.37 | 16260 
Features: * Embossed finish * Reversible * .080 inch (2mm) Brown HesIOZe:ND, 410.00 | 16270 
thickness * .05 sec, decay time * Low out gassing and VOC » Low 2.5x 40 Beige 16-1079-ND 586.14 | 16255 
abrasion * No vinyl monomers, or DOP * UV additives 0 oe 122) Blue 46-1080-ND 586.14 | 16265 
.76 x 12. : 
Benefits: * One side colored other side black, ideal for fiber Brown 16-1081-ND 512.00 | 16275 
optics ¢ Will withstand high temperature, solder, flux and harsh 
chemicals ¢ Ideal for clean rooms and other controlled areas (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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DESCO 

ESD Mats 

and Hardware (cont.) 
Statfree® EB Rubber Floor Mat 


Excellent floor mat for worker comfort and productivity. 
Durable homogeneous rubber — 0.50” (12.7mm) thick. 


Dimensions Digi-Key Price Desco 
Feet (Meters) Part No. Each Part No. 
3x5 (0.9 x 1.5) 16-1067-ND 296.32 40935 


Ground Point for Bench Mat and Two 
Wrist Straps without Resistor 


Digi-Key Price | Desco 


Description Part No. Each | Part No. 


10mm Socket, 10' (3.05m) Cord | 16-1050-ND 21.12 | 09820 
10mm Stud, 15' (4.57m) Cord 16-1051-ND 21.12 | 09825 


Statfree® ESD Bench Top Mat - 
Type B Plus 
ESD Grounding Mats for use along benchtops and shelving. 


These 24” wide by 40’ long bench mats are reversible single layer 
vinyl and can be easily cut to dimension — .100” thick. 


Their durability and general purpose construction make them ideal for 
benchtops, shelving and floor mats. 


Digi-Key Price | Desco 


Description Part No. Each | Part No, 


24” x 40’ (60.96cm x 12.2m) ESD Bench Mat 


Universal Snap Kit for Mats, 6 pc. 


(connects wrist strap to mat) 16-1012-ND 4.73 | 09864 


Push and Clinch Snaps 


Pronged 10mm Stud Snap 16-1052-ND 3.80 | 09861 


Pronged 10mm Socket Snap 16-1053-ND 3.80 | 09863 


Statfree® CV Conductive Vinyl 
Floor Mat Kit 


Excellent floor mat for hard surface and carpeted area using 
rolling chairs and carts. Durable and long lasting vinyl! material; 
reversible — 0.125” (3.2mm) thick. 


Ground kit is included with floor mat kits. Color: Black 


Dimensions Digi-Key Price | Desco 
Feet (Meters) Part No. Each | Part No. 
CV Floor Mat Kit 
4x6 (1.2 x 1.8) 16-1071-ND 211.57 | 15006 


Statfree Z2™ - Dissipative 3 Layer 
Vinyl Mat Top Kits 


Statfree Z2 Material is a highly effective three-layer material. Its 
durable vinyl top layer makes it ideally suited for use as an ESD 
protective bench mat. 


Its highly conductive middle layer provides a faster discharge path to 
ground. The cushioned dissipative bottom layer provides excellent 
protection against physical damage, and makes it easier to pick up 
small parts. 


Kits include common point ground kit. 


Dimensions Digi-Key Price | Desco 
Feet (Meters) Color | Part No. Each | Part No. 
2x3 (0.6 x 0.91) Blue 16-1092-ND 71.84 | 42460 
2x4 (0.6 x 1.2) 16-1093-ND 85.86 | 42465 
2x3 (0.6 x 0.91) 16-1094-ND 71.84 | 42470 
Grey 


2x 4 (0.6 x 1.2) 16-1095-ND 85.86 | 42475 


Statfree i™ - Conductive Ergonomic 
Rubber Interlocking Room System 
This material is designed primarily to be used as a floor runner or to 


protect an entire room. 


The unique anti-fatigue dome/support cells provide extra comfort and 
prevent the mat from shifting on the floor. 


Its interlocking strip can be easily trimmed to give clean beveled 
edges. 


Color: Black. 
Dimensions Digi-Key Price | Desco 
Feet (Meters) Part No. Each | Part No. 
2x3 (0.6 x 0.91) 16-1090-ND 123.95 | 40930 
3x 4 (0.91 x 1.2) 16-1091-ND 228.97 | 40931 


Static Control Shoe Grounding 
Assemblies (Heel Straps) 


Long lasting Static Control heel straps provide static protection while 
retaining worker mobility. 

Features: 

* Increase personnel mobility * One size fits most shoes * Extra long 
contact ribbon accommodates most boots 


Floor and Work Note: The Grounding Assemblies are not to be used in areas where 
the individual may come in contact with electrical circuitry exceeding 
Surface Ground Cord 250 volts. 
Screw allows ground cord to be bolted to mat to keep cord from ae r 
disconnecting. Digi-Key Price | 3M 
Description Part No. Each | Part No. 
Digi-Key Price | Desco With 1meg Ohm Resistor | SCP163-ND 8.10 | 2051 


Description Part No. Each | Part No. 


Without Resistor, 10mm Snap 


Stud, 15’ Cord 16-1063-ND 21.12 | 09814 


Static Control Wrist Straps, 
Heel Straps and Testers 
Charge-Guard™ 

Adjustable Wrist Strap 


@ 


Flex life 1,000,000. 


Wrist straps are the front line of defense in all static control processes. 
Ensure a comfortable fit with the Charge-Guard™ Series Adjustable 
Wrist Strap. 

One size adjusts to any size wrist to provide reliable, 360 degree 
protection. 


Charge-Guard™ Disposable Wrist Strap 


The Charge-Guard™ Disposable Wrist Strap provides cost-effective 
and reliable static protection. 


The wrist strap is suited for shipping valuable products to ensure 
protection at the receiving end. 


Highland Model™ 2272 
Adjustable Static Control Wrist Strap 


Flex life 350,000. 

Conductive comfort band — Silver-plated, continuous monofilament 
threads establish a 360° contact zone and a reliable path to ground. 
The banding gently contacts the skin and allows it to breathe for 
extreme comfort. 

The stainless steel backplate secures the end of the band in the clasp 
and ensures reliable electrical bond. 


Digi-Key Price |3M 


Description Part No. Each 


Wrist Strap with Coiled Cord, 5 ft. | SCP141-ND 17.20 
Wrist Strap with Coiled Cord, 10 ft.| SCP142-ND 23.89 


SCP144-ND 6.86 
SCP145-ND 1.17 


Replacement Wrist Bands 

Disposable Wrist Strap 

Adjustable Wrist Strap, with 5 ft. 
Coiled Grounding Cord and 
Alligator Clip 

Adjustable Wrist Strap 


SCP172-ND 
SCP173-ND 


Wrist Strap Grounding System 


Wrist Strap Grounding System with two banana jacks and one 10 foot 
(3.0m) grounding cord. 


SCP115-ND. 


Charge-Guard™ 746 
Wrist Strap Tester 


The 746 wrist strap tester is a compact unit 
much like the 745 but it operates on either 
battery or AC power. 


Can be used in production facilities to field 
service locations. 


Unit comes complete with an AC adapter, 
lithium battery and wall mounting kit. 


SCP2S5AND iis ic cc ststansteansutesieidsinnae side vena ullauaayenas'eata 


Wall Mount 
Wrist Strap Tester 


The 3M 740 Wrist Strap Tester is an AC-powered unit designed to be 
wall-mounted in a production facility for daily testing of employees’ 
static control wrist straps. 

Simple to operate, with red and green LEDs giving a clear “go” or “no 
go” indication. 

Comes with the base unit, output connector, wall-mounting system 
and template, cover for the wrist strap plug-in jack and the AC/DC 
transformer. 


Dimensions: 
5.48 x 7.48 x 2.09 inches (13.8 x 19.0 x 5.3cm) 


SCPQOAGND:...5.0:055.20shcdeas sestaceaad adcnbedaaneaeaaatinte zig $426.54 


Wrist Strap 
Workstation Monitor 


The 3M 724 Wrist Strap Workstation Monitor continuously verifies 
the resistance of the operator and work surface ground connections. 
The monitor uses a reliable resistance method that actually includes 
the operator's skin resistance to determine if the system is operating 
properly. If the operator's resistance exceeds 10 megohms or 35 
megohms, or the wiring connections exceed 3.7 megohms, audible 
and visible alarms are triggered. The unit will also warn of potentially 
dangerous low-resistance situations. 


The monitor uses the light and compact dual conductor wrist strap. 
Dual conductors provide the resistance circuit that is monitored as 
well as provide grounding redundancy. If one conductor fails, the 
other will still function to prevent sensitive components from being 
exposed to static. 


Comes complete with a quick connect/disconnect 732 Remote Jack 
and mounting hardware. 


Dimensions: 
6.5 inches x 3.25 inches x 1.5 inches (162 x 82 x 38mm) 


Digi-Key Price |3M 

Description Part No. Each |Part No. 
Workstation Monitor Kit 

with Hardware SCP226-ND 149.49|724 
Dual Conductor Fabric Wrist 

Strap Adjustable SCP232-ND 8.532368 
Dual Conductor Coiled Cord 5° SCP233-ND 17.18/2360 
Dual Conductor Coiled Cord 10° SCP234-ND 19.94|2370 


Dual Conductor Coiled Cord 20° SCP246-ND NEW!  35.09|2371 
Dual Conductor Coiled Cord, 5’, R/A |SCP240-ND NEW! 24.76|2360R 
Dual Conductor Coiled Cord, 10’, R/A |SCP241-ND NEW! = 28.75|2370R 
Dual Conductor Coiled Cord, 20’, R/A | SCP242-ND NEW! = 35.09|2371R 
Dual Conductor Coiled Cord, 5’, R/A | SCP243-ND+ NEW! 24.76|2391 
Dual Conductor Coiled Cord, 10’, R/A | SCP244-ND¢ NEW! 28.75|2392 
Dual Conductor Coiled Cord, 20’, R/A | SCP245-ND¢ NEW! 35.09|2393 


$ 3.4mm Plug-Not for use with SCP226-ND — Recommended for use with other 
manufacturers’ monitors that use a larger input jack design. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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DESCO 


Static Control Wrist Straps, 
Heel Straps and Testers 
Adjustable Wrist Straps 


Elastic wrist straps have silver impregnated nylon knitted inside with 
a soft lightweight fabric, allowing softness, comfort and flexibility. May 
be fitted to any size. 4mm snap. 


Speidel wrist straps are Twist-O-Flex® metal wrist straps made of 
non-allergenic stainless steel for reducing reactions and providing 
long service life. 


Use Replacement Coiled cords for wrist straps, smocks and gloves. 
4mm stainless steel contact snap to connect directly to wrist straps. 
Molded in one meg ohm series resistor at snap end to protect 
operator from line voltage. 


Hook and Loop wrist straps are one size fits all. Return loop makes 
for quick and easy adjustment. Non-reactive anti-microbial, anti- 
bacterial medical grade conductive strip; the best choice for users with 
ultra sensitive skin. 


Digi-Key Price | Desco 
Part No. Each | Part No. 
Elastic Band Wrist Strap 
With 6’ (1.8m) Coil Cord, Blue 16-1087-ND 24.60} 09070 
With 12’ (3.66m) Coil Cord, Blue | 16-1086-ND 26.52} 09069 
Straps Only (no cord) 16-1085-ND 9.78) 09028 
Replacement Strip for 09028 16-1066-ND 4.33 | 09029 


Description 


Economy Adjustable Wrist Strap 
with 6’ (1.8m) Coiled Cord 16-1021-ND 14.14} 09039 


Speidel® Twist-O-Flex® Metal Band Wrist Strap 


With 6’ (1.8m) Coiled Cord, Black | 16-1006-ND 42.06] 09085 
Strap Only (extra large, no cord) 16-1008-ND 30.74} 09042 


Replacement Coiled Cords 


6’ (1.8m) Economy Coiled Cord 
Only, Black, 4mm Snap 
12’ (3.66m) Economy Coiled Cord 
Only, Black, 4mm Snap 
6’ (1.8m) (Relaxed) Retraction, R/A, 
Coiled Cord Only, Blk., 4mm Snap | 16-1064-ND 16.28} 91095 
Hook and Loop Wrist Strap 
16-1088-ND 11.94} 09060 


16-1022-ND_ 17.14} 09480 


16-1023-ND 21.44] 09680 


Straps Only (no cord) 


Dual ESD Ground 
Point Bench Mount 


Digi-Key Price Desco 
Description Part No. Each Part No. 
With 10° (3.05m) Cord 16-1055-ND 22.38 | 09740 


Foot/Heel Grounders 


Features: 

¢ Exceptionally tear resistant dual layer rubber with inner scrim * Hook 
and loop fastening assembly ¢ 8 strand nylon polyester grounding tab 
¢ Will not mark shoes 


Jewel® Mini Monitor 


Ensures ESD protected workstation. Provides true 100% continuous 
monitoring; cannot be fooled, no false alarms. Small size takes up 
minimal work surface area. 


Size: 2.77 inches x 2.07 inches 


Digi-Key Price Desco 
Description Part No. Each Part No. 
Jewel Mini Monitor, 
120V, Sapphire 16-1083-ND 125.69 19212 


Static Control 


Shielding Bags and Labels 
Economy Static-Shielding Bags 
(1900 Series Metal-In): Use these more 
economical Static Shielding Bags for less 
demanding applications where reuse lo 
and high durability are not a prime 
consideration. mn (/ 
/ 
EL 4 
Economy ZipBag Static- 
Shielding Bags 
(1910 Series Metal-In): The 1910 features a dual track closure for 
easy opening and closing. 


The metal-in aluminum vapor coating 
is on a thinner 0.48 mil polyester as 
opposed to the 0.92 mil polyester in 
the 2100 series. 


Size Digi-Key Price Each 
Inch (cm) Part No. 25 100 


1900 Series Metal-In Transparent 
Shielding Bags, 3.1 mil 


3x5 (7.62x 12.70) |SCP153-ND 2.48 

4x6 (10.16 x 15.24) |SCP154-ND 2.87 
4 x 24 (10.16 x 60.96) |SCP155-ND 7.75 
4 x 30 (10.16 x 76.20) |SCP156-ND 9.69 

5 x 8 (12.70 x 20.32) |SCP157-ND 4.06 
6 x 10 (15.24 x 25.40) |SCP158-ND 5.31 
8 x 10 (20.32 x 25.40) |SCP159-ND 6.55 
8 x 12 (20.32 x 30.48) |SCP160-ND 7.18 
10 x 14 (25.40 x 35.56) |SCP161-ND 10.24 
12 x 16 (30.48 x 40.64) |SCP162-ND 13.87 


1900 3x5 
1900 4x6 
1900 4x24 
1900 4x30 
1900 5x8 
1900 6x10 
1900 8x10 
1900 8x12 
1900 10x14 
1900 12x16 


1910 Series Metal-In 
Shielding ZipBags, 3.1 mil 


3x5 (7.62x 12.70) |SCP165-ND 3.38 12.17] 1910 3x5 

4x6 (10.16 x 15.24) |SCP166-ND 3.91 14.08) 1910 4x6 

5 x 8 (12.70 x 20.32) |SCP167-ND 5.55 19.96 | 1910 5x8 
6 x 10 (15.24 x 25.40) |SCP168-ND 7.25 26.10} 1910 6x10 
8 x 10 (20.32 x 25.40) |SCP169-ND 8.94 32.17] 1910 8x10 
10 x 12 (25.40 x 30.48)|SCP170-ND 12.05 43.36 | 1910 10x12 


Wrist Strap Tester 


Battery powered 9 volt tester that tests wrist straps with a single touch 
at the workstation. 


Test results include Fail Low, Pass and Fail High. 800KQ - 10MQ 


Desco 
Part No. 


Digi-Key Price 


Description Part No. Each 


Digi-Key Price | Desco 
Description Part No. Each | Part No. 12 x 16 (30.48 x 40.64) |SCP171-ND 18.77 67.57) 1910 12x16 
Adjustable Hook and Loop 
Heel Strap w/1 Meg Res. 16-1024-ND 12.10 | 17200 
Heel Grounder with 1 Meg 
Resistor 16-1068-ND 8.36 | 07588 


ATTENTION A 
Static-Sensitive 
Renae ATTENTION 
Btatie:sale AVE PRECAUTI 
Workstations OSE SaENTONS 
ELECTROSTATIC 
SENSITIVE 
DEVICES 


Reusable Cantainer 
Do Not Destroy 


JEDEC:14:Syn001 


Touch Tester, 9VDC 16-1089-ND 94.64 19240 


Wrist Strap and Footwear 
Combo Tester with Stand or Footplate 


Battery powered 9 volt tester that tests wrist straps with a single touch 
at the workstation. Test results include Fail Low, Pass and Fail High. 
Wrist Strap Range: 750KQ - 10MQ 

Footwear Range: 750KQ - 100MQ. 


Digi-Key Price |Desco 
Description Part No. Each |Part No. 
Combo Tester with Stand 16-1084-ND 410.35 | 19252 


Combo Tester with Footplate| 16-1098-ND 368.22 | 19253 


Digi-Key Size 

Part No. Inches (mm) 
SCP129-ND 1.75 x 2.5 (44.45 x 63.5) 
SCP128-ND 1.75 x 2.5 (44.45 x 63.5) 
SCP127-ND 2 x 2 (50.80 x 50.80) 
SCP126-ND 2 x 2 (50.80 x 50.80) 
SCP130-ND 4x4 (101.60 x 101.60) 


Quantity | Digi-Key Price | 3M 
Description (per roll) | Part No. Each | Part No. 
(JEDEC-14) Oranget* 500 SCP129-ND 28.87] 7101 
(JEDEC-14) Yellowt* 500 SCP128-ND 32.09] 7102 
(Mil. Std. 129J) Yellowte 500 SCP127-ND 36.51] 7201 
(Mil. Std. 129J) Yellowt* 500 SCP126-ND 36.51] 7202 
(Mil. Std. 129J) Yellowte 250 SCP130-ND 59.12] 7203 


t+ With Black type »* Reusable * Destructible 


lonized Air Blowers ® @ 


The 963 neutralizes static charge on non-conductive materials and 
helps prevent static from damaging sensitive electronic components. 


120 Volts, 6 x 6 x 2.5 inches (15.24 x 15.24 x 6.35cm) 


SCP207¢ND io csceessseneccdvaneses Sedsctensewcccansestacdeesenes $410.95 


NEW! Overhead Air lonizer 991 


FEATURES: ¢ Input Voltage: 100-230 VAC, 50/60 Hz » Input Current: 
0.4A max, with North American Power Cord * Dimensions: 44 x 6 x 4 
inches (111.7 x 15.2 x 10.1cm) * Certifications: cULus, TUV-GS, CE 
and C-Tick 


See Digikey.com for detailed specifications 


SCP249-ND 
SCP250-ND (Replacement Filters - 3 pack) . 


DESCO 


Static Control Shielding Bags, 
Labels and Desiccant Packs 


Statshield® EMI/RFI ESD Moisture 
Barrier Bags 

This bag combines the properties of MOISTURE-VAPOR-BARRIER 
with EMI-RFI-ESD shielding. 


Manufactured from a Type 1 Class N652-260M film which is qualified 
to MIL-B-81705- Rev C Type I. 


Size Digi-Key Pricing Desco 

Inch (cm) Part No. 25 100 | Part No. 
6 x 10 (15.24 x 25.40) 16-1016-ND 9.60 19.70 |13808 
10 x 12 (25.40 x 30.48) | 16-1018-ND 17.40 35.73 /13816 
12 x 16 (30.48 x 40.64) | 16-1019-ND 27.49 56.43 /13824 
18 x 24 (45.72 x 60.96) | 16-1020-ND 58.02 119.13 /13832 


Statshield® ESD Shielding Bags — 
Metal Out 


ESD shielding bags for safely storing and transporting sensitive 
electronic components and assemblies. 

Meets the electrical and mechanical requirements of MIL-PRF-81705D, 
EIA541. Superior durability at a low cost. 


Size Digi-Key Pricing Desco 
Inch (cm) Part No. 25 100 | PartNo. 


3x 5 (7.62 x 12.70) 16-1056-ND 3.60 9.27] 13010 
4x6 (10.16 x 15.24) 16-1057-ND 4.48 11.53] 13020 
5 x 8 (12.70 x 20.32) 16-1058-ND 6.02 15.50] 13035 
6 x 10 (15.24 x 25.40) 16-1059-ND 7.51 19.36] 13050 
8 x 10 (20.32 x 25.40) 16-1060-ND 8.99 23.15] 13065 
8 x 12 (20.32 x 30.48) 16-1061-ND 10.53 27.03} 13070 


Statshield® ESD Shielding Bags — Metal In 


ESD shielding bags for safely storing and transporting sensitive 
electronic components and assemblies. 

Meets the electrical and mechanical requirements of MIL-B-81705C. 
Superior durability at a low cost. 


Size Digi-Key Pricing Desco 
Inch (cm) Part No. 25 100 | Part No. 


3x5 (7.62 x 12.70) | 16-1027-ND 217 5.73 | 13405 
4x6 (10.16 x 15.24) | 16-1028-ND 2.42 6.43 | 13415 
5 x 8 (12.70 x 20.32) | 16-1029-ND 3.83 10.19 | 13430 
6 x 10 (15.24 x 25.40) | 16-1030-ND 4.64 12.27 | 13445 
8 x 10 (20.32 x 25.40) | 16-1031-ND 6.63 17.54 | 13460 


Statshield® Zipper-Style 
ESD Shielding Bags — Metal In 


ESD shielding bags for safely storing and transporting sensitive 
electronic components and assemblies. Features a reclosable poly- 
ethylene zipper for safe and easy opening and reclosing of bag. Meets 
or exceeds one of more of the following standards: electrical and 
physical requirements of ANSI/ESD S20.20, Mil-PRF-81705D Type Ill, 
EIA 541, EIA 625, MIL-STD-1686 and EIA 583. 


Size Digi-Key Pricing Desco 
Inch (cm) Part No. 25 100 | Part No. 
3x5 (7.62 x 12.70) | 16-1032-ND 3.58 9.48 | 13605 
4x6 (10.16 x 15.24) | 16-1033-ND 4.64 12.29 | 13615 
5 x 8 (12.70 x 20.32) | 16-1034-ND 6.78 17.94 | 13630 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


DESCO 
Static Control Shielding Bags, 
Labels and Desiccant Packs 


Statshield® Zipper-Style 
ESD Shielding Bags — Metal In (Cont.) 


Size Digi-Key Pricing Desco 

Inch (cm) Part No. 25 100 | Part No. 
6 x 10 (15.24 x 25.40) | 16-1035-ND 8.09 21.47 | 13645 
8 x 10 (20.32 x 25.40) | 16-1036-ND 11.51 30.47 | 13660 


NEW! Statshield® Lead-Free Area 
ESD Shielding Bags — Metal In 


ESD shielding bags for safely storing and transporting sensitive 
electronic components and assemblies. Green color provides easy 
identification of Lead-Free assemblies and components in the 
manufacturing process.Meets ANSI/ESD S20.20 and MIL-PRF-81705D, 
Type Il. 


Size Digi-Key Pricing Desco 
Inch (cm) Part No. 25 100 |Part No. 


4x6 (10.16x 15.24) | 16-1099-ND 3.09 7.07 |12780 

5x8(12.7x 20.32) | 16-1100-ND 4.91 11.21 |12781 
6x 10(15.24x 25.4) |16-1101-ND 5.91 13.50 |12782 
8 x 10 (20.32 x 25.4) 
8x 12 (20.32 x 30.48) | 16-1103-ND 9.75 __ 22.28 | 12784 


16-1102-ND 8.44 19.29 | 12783 


10 x 12 (25.4 x 30.48) | 16-1104-ND 11.25 25.72 |12785 
10 x 14 (25.4 x 35.56) | 16-1105-ND 13.41 30.64 | 12786 
10 x 24 (25.4 x 60.96) | 16-1106-ND 23.96 54.76 | 12787 
12 x 18 (30.48 x 45.72) | 16-1107-ND 20.59 47.06 | 12788 
15 x 18 (38.1 x 45.72) | 16-1108-ND 26.36 60.24 | 12789 


18 x 18 (45.72 x 45.72) | 16-1109-ND 30.64 70.04 | 12790 
18 x 24 (45.72 x 60.96) | 16-1110-ND 40.92 93.53 | 12791 


ATTENTION 


Static Label for Packaging 


Static Attention labels used for sealing Shielding sad 
Bags and marking ESD Containers. OR HANDLING. 


ELECTROSTATIC 
‘SENSITIVE DEVICES 


Color: Yellow/Black 


Digi-Key Price | Desco 

Description Part No. Each | Part No. 
2” x 2” (50.8mm x 50.8mm) 

500 pieces 16-1001-ND 15.38 | 06722 
Label for Equipment that 
Contains ESDS 

CAUTION 

Identifies equipment that when CONTAINS PARTS AND 4 


opened has ESD sensitive (ESDS) 
items that are susceptible to ESD 


assEnbties SUSCEPTIBLE TO . 
DAMAGE BY ELECTROSTATIC! A 
DISCHARGE E50) 


damage. tan oer 
Digi-Key Price | Desco 
Description Part No. Each | Part No. 
2” x 3/4” (50.8mm x 19.05mm) 
500 pieces 16-1062-ND 8.10 | 06770 


Moisture Sensitive Caution Label 


Moisture sensitive labels used for marking bags that contain moisture 
sensitive devices. Color: Blue/White 


Digi-Key Price | Desco 
Description Part No. Each | Part No. 
3” x 3” (76.2mm x 76.2mm) 
250 pieces 16-1069-ND 24.40 | 06733 


Humidity Card and Desiccant Pack 


‘SMD - HUMITECTOR 


DESI PAK 


@e@ Desir 


ead al Lavender DESI PAK 
Digi-Key Price | Desco 
Description Part No. Each | Part No. 


Humidity Card ESD 2” x 3” 

(50.80mm x 76.20mm)100 pcs/pk 
Desiccant Pack 3” x 3.5” 

(76.20mm x 88.90mm) 550 pcs/pk 
Desiccant Pack 5” x 3.5” 

(127mm x 88.90mm) 300 pcs/pk 


16-1048-ND 30.20 | 13870 


16-1049-ND 104.64 | 13850 


16-1065-ND 76.63 | 13852 


aM ESD Card Carriers 


Single Card Carriers 


Single card carriers protect individual PCB's from static and physical 
damage during storage and transport. Interiors are lined with 
dissipative foam cushioning. The lid of each carrier can be modified 
for identification labels or company logos. 

The 12 compartment tray is a molded ESD safe tray for transporting 
components within the plant or for storing components during PCB 
assembly. 


Digi-Key Price |3M 


Description Part No. Each | Part No. 


Card Carrier 10” x 8” x 1.25” 
with Hinged Lid 

Card Carrier 12” x 9” x 1.25” 
with Hinged Lid 

Card Carrier 18” x 17” x 2” 
with Hinged Lid 

Card Carrier 10” x 8” x 2” 
with Hinged Lid 

Velostat™ Single Device Carrier 
1.55” x 1.01” x 0.46” 


SCP237-ND 24.43 | 8520 


SCP238-ND 30.37 | 8521 


SCP239-ND 61.94 | 8522 


SCP190-ND 28.35 | 8523 


SCP131-ND_ 5.75/10 |5701 


i 
ac_Staticide. 


Static Control 
Cleaning Products 
General Purpose Staticide 


(For Non-Porous Surfaces) 

Solves static related problems such as: 

© The attraction of dirt, dust and bacteria to all envir- 
onmental surfaces, products and product packaging. 

*Charge generation on surfaces of tote boxes 
and carriers used to process and store electronic 
components. 

«Damage or destruction of sensitive electronic 
components and subassemblies during their 
manufacture, shipping or receiving. Kill staie 

¢ Data processing “glitches” ... memory loss, data or eee 
errors, paper jams. 


$T1002-ND (quart) 


Heavy Duty Staticide 


(For Porous Surfaces) 

¢ Ideal for eliminating costly static problems on carpeting. 

¢ Ideal for eliminating jamming or slipping of materials during printing, 
packaging or converting. 

¢ Ideal for eliminating ignition of combustible vapors, dust or solvents 
causing fire or explosion. 


ST1003-ND (quart) 


NEW! Mat and Table Top Cleaner 


Non-abrasive, non-streaking and non-flammable wipes/cleaner ideal 
for general use on work stations, table tops and anti-static mats. It 
effectively removes dirt without degrading the surface’s anti-static 
properties. 

$T1004-ND (1 quart spray bottle) 

MTT20-ND (Wipes 20 count) 


Anti-Glare Screen Cleaner 


Perfect for monitors and screens, won't streak or stain. 
40z. bottle with pump. 


$T1025-ND 


Industrial Size Wipes 


These strong, highly absorbent lint free cloths are 
for use on any surface. 


va STATICIDE, 


Ideal for computer screens and computer screen 
filters. 


$T1031-ND (Bundle of 75) 


$11.88 


Twice the size of a conventional wipe 11” x 8”. The extra big wipe 
with muscle. 
Ideal for use in industrial, commercial and technical environments. 


$T1006-ND (Box of 50) 


Notebook / Laptop Cleaning Wipes 


Designed exclusively for all notebook computer screens for use to 
remove fingerprints, ink, nicotine and other contaminants. 
50 pre-saturated wipes in a handy dispenser. 


$T1020-ND 


ESD Hand Sanitizer 


This product provides excellent sanitization without the use of water 
or towels; contains 60% ethyl alcohol to prevent bacterial transfer. 
Comes in a 500ml pump bottle. 


STIOSOAND 05 sai2esserdsisnrin peed soeestsiateerabetrsetesymesarsened $11.25 


NEW! Anti-Bacterial Static Dissipative Soap 


This product is specially formulated with .3% Triclosan, natural 
moisturizers and proprietary additives. This helps to kill gram-positive 
and gram-negative bacteria, as well as clean and moisturize the skin 
to protect against static. Comes in a 500ml pump bottle. 


STIOSSAND 2.5.0 a8. fcesnnieesdarssancioasalaiesacedssnlarsantpe cased $14.51 


CD-ROM Scratch Repair Kit 


Fix those damaged CD’s. 

Repairs scratches and cleans fingerprints, dust and dirt. Staticide’s 
new solution combines safe and effective cleaners with special 
polymers that actually molecularly bond to the disc surface repairing 
the toughest scratches. 

Use on both old and new discs regularly to actually make them more 
durable. 

STTOISIND i scortsitecdicnaiseinboneis seater esanteiddasad teas sh $17.38 


Premoistened Wipes 


Meets or exceeds military electrostatic decay criteria. This 
long lasting wipe prevents dust attraction, is biodegrad- 
able, and is safe and easy to use. 

For use on all materials that are not adversely affected by 
water or alcohol. 

Wipes (80 count) supplied in reclosable container. 
$T1057-ND Pre-moistened Staticide Wipes .. -. $8.88 
An effective way to clean and disinfect hard non-porous surfaces. 
Cleans and disinfects telephones, earphones, and other telecommun- 
ications equipment. 

Wipes supplied in reclosable container. 

$T1028-ND Staticide Telephone Cleaning Wipes ........ $15.70 
These pre-moistened wipes contain a unique solution that cleans 
better and keeps lenses cleaner longer. Ideal for cleaning most types 
of glass and plastic lenses including goggles, cameras, binoculars, 
microscopes, camcorders and magnifiers. It also fights fog build-up. 
Wipes supplied in reclosable container. 


$T1029-ND Staticide Clean & Clear Optical Wipes....... $14.88 


Anti-Static Starter Kit 


This compact kit contains staticides, cleaner, lotion, swabs and wipes 
for all of your everyday static problems. 


STIOSZAND): siccas eas dnsiadoeacanasainvecubaamerecuuanay dea dnacaauenhe $24.95 


DESCO 


Static Control 
Lotion and Cleaner 
Reztore™ ESD Hand Lotion 


Specially formulated for use in the electronic manufacturing 
environment. The moisturizing hand lotion can be used to enhance the 
effectiveness of ESD control wrist straps, particularly for individuals 
with dry skin. 

It is free of chemicals that may adversely affect solderability or cause 
corrosion of electronic components. 

Contaminants: No soap, lanolin, free-salts, silicones or mineral oil 


Desco 
Part No. 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 


ESD Hand Lotion, 
(1 quart pump) 


16-1070-ND 18.98 | 81082 


Reztore™ Antistatic Cleaner 
Cleans and restores ESD mats and will not degrade surface's ability 
to drain charges. Does not contain silicon or alcohol. 


Ideal for cleaning mats, electronic instrumentation, medical equipment 
and computer monitors, keyboards and equipment. 


Digi-Key Pricing Desco 
Part No. 1 12 | Part No. 
16-1054-ND 10.16 93.00 | 10435 


Description 
Cleaner, (One Quart) 


ITV Chemtronics 
ESD Hand Lotion 


Non-contaminating hand lotion for electronics. Contains no 
silicon. Non-greasy formula with a fresh natural fragrance in 
an 8 oz. (.24 liter) pump. 


Minimizes potential for static damage and build-up. Won't 
affect the solderability of components or PCBs. 


Digi-Key Price Each ITW Chemtronics 
Part No. 1 25 100 500 | Part No. 


C805-ND 8.02 7.25 6.77 6.16 | C805 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(t073) 2079 


MX Series Rework Soldering Tip 7 
Dimensions Digi-Key Price Metcal 
Systems and Replacement Parts Inches (mm) Description Part No. Each Part No. 
.016 (0.406) Sharp Bent 389-1073-ND 22.60 STTC-126 
Features: SmartHeat® Technology. Metcal’s tip .016 (0.406) Conical Sharp 389-1077-ND 22.60 STTC-140 
cartridges sense the load and instantly adjust power .016 (0.406) Bevel 389-1079-ND 22.60 STTC-145 
to quickly deliver the right amount of heat precisely b 
where it is needed. Metcal systems use SmartHeat .016 (0.406) Conical 389-1126-ND@ 22.60 STTC-145P 
Technology that is incapable of overshoot and can .070 (1.778) Bevel 389-1127-ND@ 22.60 STTC-147P. 
deliver high throughput at lower temperatures. Because 220 (5.588) Knife 389-1122-ND@ 43.79 STTC-1173P 
the interchangeable SmartHeat cartridges contain a — - = 
heater and temperature self-regulating alloy, Smart-Heat 800°F Tip Cartridges for MX Series Rework Systems 
systems require no calibration. SmartHeat technology 7 ze f y 
systems need no dials or readouts, tip cartridges specify -120 (3.048) Chisel S88s1084-ND) 25.70 STTC-803 


the temperature by series, providing continuous temp- 
erature for fast, easy, and safe soldering. 

Metcal's Talon® easy-squeeze design makes removing 
SMD components a snap. Talon was designed with 
ergonomics, style, and superior performance in mind. 
Beveled edge tips allows rework of several different 
components without changing tip cartridges. 


Power Tips designed to address the high thermal demands of lead free alloys and other high thermal 
demand applications. 


Desoldering Tips for MX Rework Systems 


Tip Dimensions Digi-Key Price Metcal 
Inches (mm) Description Part No. Each Part No. 
.025 (.635) 600 Series 389-1062-ND 37.65 STDC-002 
.025 (.635) 700 Series 389-1089-ND 37.65 STDC-102 
.030 (.762) 600 Series 389-1091-ND 37.65 STDC-003 
.030 (.762) 700 Series 389-1090-ND 37.65 STDC-103 
.040 (1.016) 600 Series 389-1092-ND 37.65 STDC-004 
.040 (1.016) 700 Series 389-1063-ND 37.65 STDC-104 
.050 (1.270) 600 Series 389-1093-ND 37.65 STDC-005 
Tips sold separately. Tips sold separately. .050 (1.270) 700 Series 389-1094-ND 37.65 STDC-105 
Digi-Key Price Metcal . 
Fig. | Description Part No. Each Part No. SMT Solder - Desolder Tips 
1 Rework System with Dual Expansion Port,100/120VAC 389-1000-ND 485.00 | MX-500S-11 Slot Tip Tunnel Tip - SOIC Talon Tips 
2 | Rework/Desoldering System, 100/120 VAC 389-1087-ND 766.00 | MX-500DS-11 
Replacement Rework Handpiece with Cord, c 
— ESD Safe, for MX Systems 389-1001-ND 87.55 | MX-RM3E 
Optional Talon SMT Tweezer Kit, includes Handpiece with 
389-1002-ND 330.00 | MX-TALON-01 
3 Cord, Workstand, Sponge, and Cartridge Removal Pad 
— | Tip Stand for MX Series 389-1045-ND 40.00 | AC-TSTAND 
He 4 A F Tip Dimensions Inches (mm) sMD Digi-Key Price |Metcal 
Desolder Upgrade Kit, includes Hand , ESD Air Hose: 
a rS8oleer Mp OranS Tie Giuees Nand piece, cet Nr ueses | Recaceetn 390.00 | MX-Do01 A B C D Component Part No. Each |Part No. 
Workstand, Chamber Liner and Filter Pack, Tip Cleaner 
500°F SMD Slot Tip Cartridges for MX Series Rework Systems 
Tip _ .090 (2.286) .050 (1.270) .070 (1.778) Chip 0805 389-1015-ND 36.50 | SMTC-501 
Dimensions Digi-Key Price Metcal : 
Taira Descrintion Pari No! Fath Bara — 140 (3.556) .060 (1.524) .070(1.778) | Chip 1206, 1210 | 389-1016-ND 36.50 |SMTC-502 
500°F Tip Cartridges for MX Series Rework Systems _ .068 (1.727) .100 (2.540) .050 (1.270) SOT-23 389-1017-ND 36.50 | SMTC-505 
; = .110 (2.794) .250 (6.350) .080 (2.032) SOT-89 389-1018-ND 36.50 | SMTC-508 
-200 (5.080) XL Chisel 389-1003-ND 22.60 STTC-517 
400 (2.540) Chisel 389-1006-ND 2.60 STT¢-536 — 070 (1.778) .040 (1.016) .035 (0.889) | Chip 0402, 0603 | 389-1019-ND 36.50 |SMTC-596 
.050 (1.270) Conical Chisel 389-1082-ND 22.60 STTC-541 = .080 (2.030) .050 (1.270) .060 (1.520) | Chip 0402, 0603, 0805 | 389-1050-ND 36.50 | SMTC-588 
.060 (1.524) Chisel 389-1007-ND 22.60 STTC-538 600°F SMD Ti I Tip Cartrid for MX Serle Ri ic Susi 
.040 (1.016) Chisel 389-1005-ND 22.60 STTC-525 ic cer he teed ae eat 
“016 (0.406) Conical Sharp 389-1004-ND 22.60 STT¢-522 .200 (5.080) .200 (5.080) .170 (4.318) .090 (2.286) SOIc-8 389-1020-ND 41.75 |SMTC-004 
.016 (0.406) Sharp Bent 389-1080-ND 22.60 STTC-526 .200 (5.080) .200 (5.080) .400 (10.160) .090 (2.286) | SOIC-14, SOIC-16 389-1021-ND 41.75 | SMTC-006 
016 (0.406) Conical Sharp 389-1081-ND 22.60 STTC-540 375 (9.525) .375 (9.525) .720 (18.288) .125 (3.175) | SOIC-28, SOL-34 | 389-1022-ND 41.75 |SMTC-007 
.016 (0.406) Bevel 389-1008-ND 22.60 STTC-545 
‘010 (0.254) Microfine Bevel 389-1083-ND 22.60 sTTC-590 .375 (9.525) .375 (9.525) .620 (15.748) .125 (3.175) SOIC-24 389-1023-ND 41.75 | SMTC-009 
> .375 (9.525) .375 (9.525) .520 (13.208) .125 (3.175) SOIC-20 389-1024-ND 41.75 | SMTC-010 
600°F Tip Cartridges for MX Series Rework Systems 
200 (5.080) XL Chisel 389-1009-ND 22.60 STTC-017 700'F Quad Tip Cartridges for QFP 
-100 (2.540) Chisel 389-1011-ND 22.60 STTC-036 440 (11.18) .480 (12.19) .480 (12.19) .110 (2.79) TQFP-44 389-1047-ND 65.50 | SMTC-1159 
.070 (1.778) Chisel 389-1012-ND 22.60 STTC-037 
.060 (1.524) Chisel 389-1013-ND 22.60 STTC-038 DigiKey Bice Metcal 
040 (1.016) Chisel 389-1064-ND 22.60 STTC-025 Description Part No. Each Part No. 
.016 (0.406) Conical Sharp 389-1010-ND 22.60 STTC-022 Hoof and Knife Tip Cartridges for Drag Soldering 
i ee Rete He a pee eee con “650 x .060 (16.51 x 1.52), Mini Hoof, 600°F 389-1046-ND 43.78 SMTC-0167 
016 (0.406) ona nate : 650 x .190 (16.51 x 4.83), Knife, 700°F 389-1048-ND 43.78 SMTC-1161 
-016 (0.406) —_ SO RHD a Suey 650 x .060 (16.51 x 1.52), Mini Hoof, 700°F 389-1049-ND 43.78 SMTC-1167 
.010 (0.254) Microfine Bevel 389-1067-ND 22.60 STTC-090 “ - “ —" : “ 
700°F Tip Cartridges for MX Series Rework Systems Tip Dimensions Digi-Key Price Metcal 
-200 (5.080) X-Large Chisel 389-1070-ND 22.60 STTC-117 [ioe a) Descontioy Pala. Esch Lendl, 
-100 (2.540) Chisel 389-1074-ND 22.60 STTC-136 500°F Tip Cartridges for Talon® Series Tweezer Handpiece 
100 (2.540) Chisel 389-1124-ND@ 22.60 STTC-136P 0.250 (6.350) Beveled Blades 389-1025-ND 103.00 TATC-502 
070 (1.778) Chisel 389-1075-ND 22.60 STTC-137 0.620 (15.748) Beveled Blades 389-1026-ND 103.00 TATC-503 
.070 (1.778) Chisel 389-1125-ND® 22.60 STTC-137P 0.810 (20.574) Beveled Blades 389-1027-ND 103.00 TATC-504 
.060 (1.524) Chisel 389-1076-ND 22.60 STTC-138 600°F Tip Cartridges for Talon® Series Tweezer Handpiece 
.040 (1.016) Conical Sharp 389-1069-ND 22.60 STTC-107 0.050 (1.270) Angled Viper Tip 389-1086-ND 103.00 TATC-608 
.040 (1.016) Chisel 389-1072-ND 22.60 STTC-125 0.200 (5.080) Fine Point Tip 389-1085-ND 103.00 TATC-601 
.040 (1.016) Chisel 389-1123-ND@ 22.60 STTC-125P 0.250 (6.350) Beveled Blades 389-1028-ND 103.00 TATC-602 
.020 (0.508) Conical Sharp 389-1078-ND 22.60 STTC-144 0.620 (15.748) Beveled Blades 389-1029-ND 103.00 TATC-603 
.016 (0.406) Conical Sharp 389-1068-ND 22.60 STTC-106 0.810 (20.574) Beveled Blades 389-1030-ND 103.00 TATC-604 
s016;(0.908) Conical Sharp SoA a Stites Note: TATC tip cartridges are for use with Talon only. * Sold in pairs 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2080 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Features: 


* The PS-800 Soldering System is compact for repetitive manual 


soldering and touch-up 
* Utilizes SmartHeat® Technology 


¢ Requires no calibration 


¢ Uses replaceable heater tips rather than cartridges 


¢ Perfect for lead-free hai 


nd soldering 


PS800 Soldering System includes: 
* Power Supply with Power Cord 


¢ Hand-Piece with Cord 


‘pal aK% | PS-800 Soldering System 


DIVISION OF OK INTERNATIONAL 


¢ Workstand with Sponge and Cartridge Removal Pad 


Digi-Key Price Metcal 
Description Part No. Each Part No. 
PS-800 Soldering System 389-1095-ND 199.00 PS-800 
PS-800 Soldering Handle with Coil Assembly 389-1096-ND 75.00 PS-HC1 
PS-800 Workstand with Sponge 389-1097-ND 40.00 WwSs2 
Tip Dimensions Digi-Key Price | Metcal 
Inches (mm) Description Part No. Each Part No. 
650 Series 
.06 (1.5) Chisel 60° 389-1098-ND 9.00 PHT-650325 
.07 (1.78) Chisel Fine 30° 389-1099-ND 8.00 PHT-650335 
-10 (2.5) Chisel 30° 389-1100-ND 8.00 PHT-651355 
-12 (3.0) Chisel 30° 389-1101-ND 10.00 PHT-651367 
-20 (5.0) Chisel 30° 389-1102-ND 9.00 PHT-651384 
016 (0.4) Conical 60° 389-1103-ND 9.00 PHT-652017 
.016 (0.4) Conical Fine 389-1104-ND 9.00 PHT-652035 
.04 (1.0) Conical Fine 389-1105-ND 10.00 PHT-652057 
.016 (0.4) Conical Fine Bent 389-1106-ND 9.00 PHT-652327 
.02 (0.5) Conical Fine Bent 30° 389-1107-ND 9.00 PHT-652335 
.04 (1.0) Conical Long 389-1108-ND 10.00 PHT-653067 
.02 (0.5) Minihoof 60° 389-1109-ND 10.00 PHT-654607 
750 Series 
.04 (1.0) Chisel Fine 30° 389-1110-ND 9.00 PHT-750315 
.06 (1.5) Chisel 60° 389-1111-ND 9.00 PHT-750325 
.07 (1.78) Chisel Fine 30° 389-1112-ND 8.00 PHT-750335 
-10 (2.5) Chisel 30° 389-1113-ND 8.00 PHT-751355 
-12 (3.0) Chisel 30° 389-1114-ND 10.00 PHT-751367 
-20 (5.0) Chisel 30° 389-1115-ND 9.00 PHT-751384 
.016 (0.4) Conical 60° 389-1116-ND 9.00 PHT-752017 
.016 (0.4) Conical Fine 389-1117-ND 9.00 PHT-752035 
.04 (1.0) Conical Fine 389-1118-ND 10.00 PHT-752057 
.016 (0.4) Conical Fine Bent 389-1119-ND 9.00 PHT-752327 
.02 (0.5) Conical Fine Bent 30° 389-1120-ND 9.00 PHT-752335 
.02 (0.5) Minihoof 60° 389-1121-ND 10.00 PHT-754607 


SP200 Sold 


Features: 


The SP200 is an ideal choice for through-hole 
soldering and surface mount touchup. As with all 


ering System 


Weller® 


(Through Hole and 
SMT Repair or Rework) 


Thermal Tweezers 


WRS3000X Soldering/Desoldering 
Station 


The WRS3000X combines all of the tools needed to cover 
most through hole and SMT repair or rework applications. The 
soldering tool is the powerful WSP80, featuring 300 watts of 
power to cover even the most difficult multi-layered applications. 
The desoldering tool is the DXV80. This tool features an inline 
design and 80 watts of power. The HAP1 Hot Air tool features 
a Static free air stream that is heated by 100 watts of power. A 
full complement of nozzles are available for fine solder reflow or 
removing PLCC packages. The system is completely ESD safe, 
U.L. Approved and meets the Mil-Specs. 


Features: 

* Self-Contained 

* Closed loop controlled hand pieces 

° Digital display 

* Microprocessor control for the ultimate accuracy 

* Lock-out equipped 

¢ Temperature setback 

* Separate control of air flow rate, time and temperature 

¢ Three independently controlled channels 

¢ Burn-resistant cord 

* F/C degree selector 

¢ Full range of tips for rework and repair available * Hot air 
and desoldering applications can be run without any separate 
switching 

¢ Temperature Range: 150°F ~ 850°F (177°C ~ 454°C) 


Note: Tweezers will also work with EC series units. 


Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. 
Rework Station with Hot Air and Irons WRS3000X-ND. 1669.14 WRS3000X 
SMT Thermal Tweezers w/Stand 0053313399-ND 183.57 WTASOSET 
Tip, 1mm Thermal Tweezers, 2 pc. 0054414199-ND 14.97 WT1 
Tip, 3mm Thermal Tweezers, 2 pc. 0054414699-ND 14.97 WTA2 
Tip, 6mm Thermal Tweezers, 2 pc. 0054414799-ND 14.98 WTA3 
Tip, 12.5mm Thermal Tweezers, 2 pc. 0054414399-ND 27.26 WT4 
Tip, 18.5mm Thermal Tweezers, 2 pc. 0054414499-ND 27.26 WT5 


Micro Digital Rework Soldering Station 


Features: 

°3 “radio buttons” allows pre-set of frequently used 
temperture settings 

* Setback, lockout, temperture window, F/C switching, 
standby, auto-off time 

* The pencil powers down when placed in the holder to 
extend tip life 

Specifications: 

* Soldering Pencil: WMRP. 

* Temperature Range: 150°F ~ 850°F (177°C ~ 454°C) 

¢ Voltage Input/Output: 120V/24V 

¢ Supplied Tip: RT1 

* Temperature Accuracy: +17°F 


Metcal uae systems, there is no calibration Digi-Key Price. | Weller 
required: Description Part No. Each | PartNo. 
Replacement Handle Includes: iz : 
«Handle Soldering and Rework Station WD1000M-ND 480.00 | WD1000M 
* Cord Tip, RT1 Needle Tip 0054460199-ND 30.00 0054460199 
Tips are sold separately. Tip, RT2 0.4mm Point Tip 0054460299-ND 30.00 | 0054460299 
— = Tip, RT3 1.3mm Chisel Tip 0054460399-ND 30.00 0054460399 
Searien Bene he Deen Tip, RT4 1.5mm Chisel Tip 0054460499-ND 30.00 | 0054460499 
Soldering System, 115VAC EGEIOSTNG 265.00 SP500-11 Tip, RTS 0.8mm Chisel Bent, 30° 0054460599-ND 30.00 0054460599 
Replacement Solder Handpiece for SP200 389-1032-ND 61.80 SP-HC1 Tip, RT6 1.2mm Round Bevel, 45° 0054460699-ND 30.00 | 0054460699 
Cartridge Removal Pad 389-1044-ND 6.19 AC-CP2 Tip, RT7 2.2mm Knife Tip, 45° 0054460799-ND 31.50 0054460799 
Tip Dimensions Digi-Key Price Metcal 
Inches (mm) Description Part No. Each Part No. WRS1 002X Elect ron ica I l 
500°F Soldering Tip Cartridges for SP200 Series a y 5 
425 (8.175) Hoof-Drag | 989-1036-ND 25.28 | SSC-589A Controlled Desoldering Station 
-050 (1.270) Mini Hoof 389-1037-ND 25.28 SSC-567A Features: 
-040 (1.020) Conical Sharp 389-1033-ND 15.50 SSC-501A - : . 
.020 (0.510) Conical Sharp 389-1034-ND 15.50 SSC-522A * Vacuum is generated with a self-contained pump 
.016 (0.406) Bevel 60° 389-1036-ND 15.50 SSC-545A * 80 watts of power for faster heat up and better performance 
600°F Soldering Tip Cartridges for SP200 Series * A wide range of DX Series desoldering tiplets available 
100 (2.540) Chisel 30° 389-1040-ND 45.50 SSC-636A * Digital process for exact temperature set, you control the process 
.070 (1.780) Chisel 30° 389-1041-ND 15.50 SSC-637A * 80 watt desoldering pencil with internal disposable solder collection 
.060 (1.520) Chisel 30° 389-1042-ND 15.50 SSC-638A tube 
ag So eee ras ees event * Safely and efficiently removing through hole components from PCB’s 
.020 (0.510) Sharp Bent 30° 389-1053-ND 15.50 SSC-654A * Vacuum delay feature prevents clogging 
.020 (0.510) Conical Sharp 389-1038-ND 15.50 SSC-622A _ - 
016 (0.406) Bevel 60° 389-1043-ND 15.50 SSC-645A a Digi-Key Price Weller 
.020 (0.510) Sharp Bent 30° 389-1052-ND 15.50 SSC-626A Description Part No. Each Part No. 
700°F Soldering Tip Cartridges for SP200 Series Digital Desoldering Station 80W WRS1002X-ND 849.75 WRS1002X 
. Collection Tube for DXV80 0058741815-ND 6.75 0058741815 
-100 (2.540) Chisel 30° 389-1058-ND 15.50 SSC-736A Desolder Tip, for DXV80 1.9 x 0.7mm DX110-ND 12.09 DX110 
hs i" eo Pe Sve Saar es a. Desolder Tip, for DXV80 2.5 x 0.7mm DX111-ND 12.09 DX111 
‘040 (1 020) Chisel 30° P 389-1056-ND 15.50 SSC-725A Desolder Tip, for DXV80 2.3 x 1.0mm DX112-ND 12.09 Dx112 
‘020 (0.510) Conical Sharp 389-1055-ND 15.50 SSC-722A Desolder Tip, for DXV80 2.5 x 1.2mm DX113-ND 12.09 DX113 
‘020 (0.510) Sharp Bent 30° 389-1061-ND 15.50 SSC-754A Desolder Tip, for DXV80 3.3 x 1.8mm DX114-ND 12.09 DX114 
.020 (0.510) Sharp Bent 30° 389-1057-ND 15.50 SSC-726A Desolder Tip, for DXV80 1.9 x 0.7mm DX115-ND. 12.09 DX115 
.016 (0.406) Bevel 60° 389-1060-ND 15.50 SSC-745A Desolder Tip, for DXV80 2.7 x 1.2mm. DX116-ND 12.09 DX116 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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WES51 and WESD51 
Weller® Soldering Stations 


Features and Benefits: * Cordless temperature lockout to prevent 
operators from raising the temperatures to levels higher than specified 
for the board or component. Gives you control over the process 
* Cordless Tip Temperature Calibration, which provides the user with 
the capability of resetting station temperature readings to variations 
in tip sizes and styles * Quick heat-up and temperature recovery 
allows continuous production soldering »* Slim, comfortable hand 
piece reduces operator fatigue * Accuracy within 9°F (5°C) 
¢ Temperature Range: 350°F ~ 850°F (177°C ~ 454°C) * ESD Safe to 
protect sensitive components » Uses ET Series Tips 


Controlled-Output Soldering Station 
WTCPT Weller’s Work Horse 


Specifications: * Transformer powered soldering station complete 
with macro style, low voltage, temperature controlled soldering iron 
* Special “closed loop” method of controlling maximum tip temperature 
to protect temperature sensitive components »* Power unit housing 
features impact resistant plastic for durability * Quick disconnect 
plug for soldering iron and lighted on/off switch * Separate conductor 
grounds iron tip and terminates at third pin of power cord » PT series 
soldering tips come in a variety of shapes and sizes in three standard 

¢ Temperature Ranges: 600°F (316°C), 700°F (371°C), and 800°F 
(427°C) * Uses PT series tips 


WES51-ND Analog 50 Watt Soldering Station ... 

WESD51-ND Digital 50 Watt Soldering Station 

PES51-ND Replacement Iron 3 
BA60-ND Replacement Barrel Nut Assembly for PES50 and PESS1 ................00e0:eeee $6.02 


WS System Calibration Unit 


Features: * Designed to work with WS series soldering stations 
* Allows user to calibrate tip temperature of soldering iron to outside 
temperature reference ¢ Enables timer setback mode (allows station 
to set back to 350°F (177°C) after period of inactivity) * Insert fixed 
temperature into station and turning off front panel control knob 
* Switching station display between °F or °C ¢ Resetting station 
electronics to original factory calibration * Unit uses four “AA” alkaline 
batteries for power (included) *3 month normal life expectancy of 
batteries * 16 button keypad » Three digit LED display * Connectors 
to attach to soldering station and iron 


WCB1-ND Calibration Unit. 2s scscssastdeceancsaceweaths helghddeadabsandieadebrdentinateadiees $153.47 


Digital Soldering Stations 


WD1001 Includes: WD1 power unit, WMP soldering pencil, WDH20 Iron stand and sponge, NT1 supplied 
tip Features: * 3 “radio buttons” allows you to pre-set frequently-used temperature settings »* Setback, 
lockout, temperature, window, F/C switching, standby, auto-off time * Large high contrast LCD display 
displays more information at a glance Micro pencil with short tip to grip (37mm) puts you close to the 
work * High output pencil allows you to work with lead-free solder ¢ Iron stand has adjustable tilt angle in 4 
positions ranging from 30 ~ 80 degrees * ESD safe to protect sensitive components 

¢ Temperature Range: 150°F ~ 850°F * Temperature Accuracy: +9°F ~ +5°C 


Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. 
Digital Solder Station 85 Watt with WMP WD1001-ND 285.00 | WD1001 
Dual Digital Solder Unit 160 Watt without Iron* WD2-ND 274.50 | WD2 
Dual Channel, Micro Digital Power Rework Unit, 120V WD2M-ND 313.50 | WD2M 
Iron Stand with Sponge for WMP. WDH20-ND 37.50 | WDH20 
Soldering Iron 65 Watt with NT1 Tip WMP-ND 104.51 | WMP-ND 
WSP150 Heavy Duty Soldering Pencil, 150 Watt 0052917099-ND NEW! 145.50 | 0052917099 
Tip Diagram Tip Length Digi-Key Price Weller 
Description (mm) (mm) Part No. Each Part No. 
Replacement Tips 
Micro 0.25 7.40 NT1-ND 9.23 NT1 
Micro 0.25 8.45 NT1S-ND 9.23 NT1S 
Round 1.20 9.90 NT4-ND 9.23 NT4 
Bent Round 0.40 8.15 NT1X-ND 11.07 NT1X 
Chisel 1.60 9.45 NT6-ND 9.23 NT6 
Chisel 1.60 8.40 NTA-ND 9.23 NTA 
Chisel 2.40 7.35 NTB-ND 9.23 NTB 
Chisel 3.20 7.75 NTC-ND 9.23 NTC 
Bent Chisel 1.60 8.61 NTAX-ND 11.07 NTAX 
Replacement Parts for WSP150 
Chisel 47 _ 0054445299-ND NEW! 7.20 0054445299 
Chisel 67 — 0054445199-ND NEW! 7.20 0054445199 
Chisel 9.3 _— 0054445099-ND NEW! 7.20 0054445099 
Tip Retainer Nut =_ - 58744795-ND NEW! 8.85 0058744795 


* Power Unit only. Soldering pencils and stands sold seperately. 


0051502699 Circuit Board Vise 


* Complete work center for placing, soldering and desoldering printed circuit 
boards 

¢ Spring clamps will hold work piece in place securely 

* Rotates through 360°, allowing work performance at any convenient angle 

Adjustable features allow handling of variety of circuit board sizes 

* Maximum surface: 6-1/4”/160 mm x 9-1/8"/235 mm 

* 0051502699 is ESD SAFE 


Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. 
Complete Station 24V Output WTCPT-ND 143.58 WTCPT 
Replacement Soldering Iron TC201T-ND 75.39 TC201T 


Digital Soldering Stations 


WD1002 Includes: 

*WD1 power unit * WP80 soldering pencil 
*WDH10 Iron stand and sponge *LTB Supplied 
Tip Features: * 3 “radio buttons” allows you to pre- 
set frequently-used temperature settings * Setback, 
lockout, temperature, window, F/C switching, standby, 
auto-off time Large high contrast LCD display, 
displays more information at a glance » High output 
pencil allows you to work with lead-free solder ¢ Iron 
stand has adjustable tilt angle in 4 positions ranging 
from 30° ~ 80° ¢ESD safe to protect sensitive 
components * Voltage Imput/Output: 120V/24V 
+ Temperature Range: 150°F ~ 850°F 


Replacement Tips for WSP80 and WP80 


<— LTA LTB 


LT1 LTH 


LTCS LTK 
Digi-Key Price | Weller 
Description Part No. Each | Part No. 
Digital Solder Unit 85 Watt without Iron* WD1-ND 178.50 | WD1 
Micro Digital Rework Power Unit, 120V WD1M-ND 223.50 | WD1M 
Iron Stand with Sponge for WSP80 WDH10-ND. 37.50 | WDH10 
Iron Stand for WSP80 Series WPH81-ND 23.75 | WPH81 
Barrel Nut Assembly for WSP80 WS102-ND 6.50 | WS102 
80W Soldering Pencil with Short Tip-To-Grip (WP80) | 0052918099-ND 104.52 | 0052918099 
Digital Soldering Station 80W with WP80 Pencil WD1002-ND 285.00 | WD1002 
Short Tip Retainer Assembly for WP80 0058744845-ND 9.75 | 0058744845 
Long Tip Retainer Assembly for WP80 0058744846-ND 9.75 | 0058744846 
Tip Diagram | Tip Length Digi-Key Price Weller 
Description (mm) (mm) Part No. Each Part No. 
Replacement Tips 
Round 0.25 10.90 LT1-ND 4.95 LT1 
Chisel 0.8 10.90 LTH-ND 4.95 LTH 
Round 3.2 10.90 LTCS-ND 4.95 LTCS 
Chisel 1:2 18.50 LTK-ND 4.95 LTK 
Chisel 1.6 9.70 LTA-ND 4.95 LTA 
Chisel 2.4 10.90 LTB-ND 4.95 LTB 


* Power Unit only. Soldering pencils and stands sold seperately. 


Dual Micro Digital Rework Station 


WD2000M Includes: * Power Unit * WMRP and WMRT Soldering 
Pencils * WMRH Iron Stand 

Features: ¢3 “radio buttons” allows pre-set of frequently used 
temperature settings * Setback, lockout, temperature window, F/ C 
switching, standby, auto-off time »* Tweezers are automatically 
switched off when placed in the WMRTH holder *ESD safe to 
protect sensitive components * Voltage Input/Output: 120V/24V 
* Temperature Range: 150°F ~ 850°F 


Digi-Key Price | Weller 
Description Part No. Each _ | Part No. 
Dual Micro Digital Rework Station with Irons WD2000M-ND 825.00 | WD2000M 
Tweezer set with WMRTH Stand and RTW2 Tip Set 0051317399-ND 297.00 | 0051317399 
Soldering Pencil Stand/Holder for WMRP. 0051514599-ND 112.50 | 0051514599 
Micro Soldering Pencil for WMRS (WMRP) 0052917199-ND 112.50 | 0052917199 
RTW1 Tip Set for WMRT Tweezers 0.2mm 0054465199-ND 63.00 | 0054465199 
RTW2 Tip Set for WMRT Tweezers 0.7 x 0.4mm 0054465299-ND 63.00 | 0054465299 
RTWS3 Tip Set for WMRT Tweezers 3.0 x 0.7mm 0054465399-ND 75.00 | 0054465399 
RTW4 Tip Set for WMRT Tweezers 5.99 x 0.7mm 0054465499-ND 75.00 | 0054465499 
METAL WOOL 


NEW! WDC Soldering Tip 
Dry Cleaning System 


TIP CLEANER 


Digi-Key Price | Weller 
Description Part No. Each | PartNo. 
Dry Cleaning System with Wool | 0051512499-ND 20.00 | 0051512499 
Replacement Wool (2/pack) 0051382499-ND 5.99 | 0051382499 


Vacuum Pickup Tool 


Digi-Key Price Weller Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. Part No. Each Part No. 
Circuit Board Vise 0051502699-ND 48.00 0051502699 WLSK200-ND 47.37 WLSK200 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Hot Air Rework Station and Nozzles 


Features: 

* Self-contained low cost hot air station with 700 watts of heating power to handle 
most bench top rework jobs 

« Extremely compact size uses less space on your rework bench 

* Temperature and air flow are controlled on the front panel which allows you to 
make settings quickly and easily 

« Air flow can be activated by either a finger switch on the hand piece or via an 
optional foot switch 

Built-in hand piece holder saves bench space 


Professional Soldering Irons 
WP25, WP30, WP35 Series Irons 


Weller® 


Features: 

«Fixed temperature units «Ideal for a wide variety of electronic tasks « Inter- 
changeable heater elements - Single handle plus three different heating elements 
gives the user a trio of irons for different jobs * Quick change knurled collar makes 
changing heater simple * Lightweight handle with cushioned grip * For additional 
safety, all irons come with 3-wire power cord * Irons use ST series iron plated tips for 
long life and greater soldering efficiency * UL Listed 

Important: Use only Weller tips * ST series tips 


Digi-Key Price Weller Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Fach Part No 
Soldering Iron with $T3 Tip, 25 Watt* WP25-ND 35.99 WP25 Self-Cont. Hot Air Station, 120V WHA300-ND 791.81 WHA300 

Soldering Iron with ST3 Tip, 30 Watt* WP30-ND 38.90 WP30 Hot Air Nozzle, 44 PIN PLCC 0058736814-ND 61.91 0058736814 
Soldering Iron with ST3 Tip, 35 Watt* WP35-ND 45.30 WP35 Hot Air Nozzle, 84 PIN PLCC 0058736833-ND 77.64 0058736833 
ene ea Seles eae ae Hs Hot Air Nozzle, 20 PIN PLCC 0058736839-ND 61.91 0058736839 
: Hot Air Nozzle, 68 PIN PLCC 0058736804-ND 61.91 0058736804 
* Soldering Iron Stand is sold separately. Hot Air Nozzle, 14 PIN SOIC-SO8 0058736843-ND 61.91 0058736843 
Hot Air Nozzle, 20 PIN SOIC 0058736842-ND 61.91 0058736842 
Hot Air Nozzle, SOT23 0058736870-ND 61.91 0058736870 


Soldering Irons 


Specifications: * Specifically designed for use at electrostatic free work stations * Non-burnable silicon rubber cord 
* Lightweight, high impact plastic handle * Blue plastic meets requirements for ESD, Electrostatic Dissipative Materials 
« Uses Weller EM series tips made of copper with heavy iron, nickel and chromium plating for long life * UL listed 

NOTE: EC1503B, EC1302B and EC1201A work with DEC1001 and EC1002. 


Tools 


TB100: * 27 watt continuous heat gun turns into 130 
watt soldering gun with a squeeze of the therma- 
boost trigger Includes: Tool, conical and screw- 
driver soldering tips, scoring tip, rope cutting tip, foam 
cutting tip, smoothing tip, stand and instructions 

WSA350: * Removes flux fumes from the bench top 
by drawing the smoke through an activated carbon 
filter * Voltage: 120VAC Air Consumption: 87-107 


EC1503B: 

*Tool designed for 
difficult applications such 
as multilayer boards, large 


£C1302B: 

¢ Micro-soldering tool 
* Stainless steel heater ele- 
ment construction ¢ Fine 


EC1201A: 

* General purpose solder- 
ing tool «Stainless steel 
plug-in heater element 


General purpose solder- 
ing tool Stainless steel 
plug-in heater element 


CFM «Sound Level: 45-50dB (A) * ESD Safe * UL and 
cUL Listed Includes: Bench top smoke absorber and 


one WSA350F filter 


heat output from small | tip iron for light duty | construction *General | construction * General Digi-Key Price Weller 
tool * Large tip iron for | applications purpose iron for mid-range | purpose iron for mid- Description Part No. Each Part No. 
high wattage application applications range applications 
Heat Tool with Therma-Boost Solder Gun TB100PK-ND 20.00 TB100PK 
Digi-Key Price Weller Benchtop Smoke Absorber WSA350-ND. 50.00 WSA350 
Description Part No. Each Part No. Carbon Replacement Filters (3 pack) WSA350F-ND 6.38 WSA350F 
42W Soldering Iron with EMA Tip EC1503B-ND 123.69 EC1503A 
20W Iron with EPH 101 Tip EC1302B-ND 106.35 EC1302A 
40W Soldering Iron with ETA Tip EC1201A-ND 106.35 EC1201A . 
50W Soldering Iron with ETA Tip PES5O-ND 36.77 PES5O Cordless Soldering 
Replacement Sponge TC205-ND 1.01 C205 eller® . 
Irons and Tips 
. Features: 
Replacement Ti ps for lrons 35 Watt « Patented soldering tool has a catalytic converter that provides a powerful yet safe flameless combustion » Safety 
Tip Dim. a Digi-Key Bree Weller cut-off switch when cap replaced » Two easily interchangeable screw-in tips are available 
(mm) Description Part No. Each Part No. 75 Watt « Gives the ultimate in portable power and convenience for all soldering jobs » Provides 25 ~ 75 watts of power 
EM Series Tips for EC1503B Iron « Adjustable temperatures up to 850°F (454.4°C) » Refueled with standard butane refills * Unit lasts for up to an hour of 
1.57 Chisel Tip EMA-ND 12.45 EMA continuous use 
PT Series Tips for TC201T Iron 125 Watt « Self-igniting portable butane heat tool * Anti-static soldering * “Auto Switch” safety shut-off iron plated tips, 
1.57 Screwdriver, 700°F (371°C) PTA7-ND 4.20 PTA7 and built-in butane filter * Rugged stainless-steel body provides up to 125 watts of power » Adjustable temperature up to 
1.57 Screwdriver, 800°F (427°C) PTA8-ND 4.20 PTAS 1,076°F (530°C) » Fuel level is clearly visible through a window on the body of the tool 
3.18 Screwdriver, 700°F (371°C) PTC7-ND 4.20 PTC7 : ; P i 
3.18 Screwdriver, 800°F (427°C) PTC8-ND 4.20 PTC8 Note: Butane not included (Butane is not sold by Digi-Key) 
79 Conical Flat, 700°F (371°C) PTF7-ND 4.20 PTF7 _ - 
79 Conical Flat, 800°F (427°C) PTF8-ND 4.20 PTF8 Digi-Key Price | Weller 
38 Long Conical, 700°F (371°C) PTS7-ND 4.20 PTS7 Description Part No. Each Part No. 
38 Long Conical, 800°F (427°C) PTS8-ND 4.20 PTS8 35 W: 
att 
EPH Series Tips for EC1302B Iron 5 
38 Micropoint Tip EPH101-ND 7.95 EPH101 Cordless Soldering Iron C1C-ND 13.61 cic 
1.57 Screwdriver Tip EPH106-ND 4.95 EPH106 Chisel Tip, 3.175mm C12-ND 2.01 C12 
Replacement Barrel Nut Assort. for EPH Tip £C231-ND 8.16 E0231 Conical Tip, 3.175mm C13-ND 2.01 C13 
ET Series Tips for EC1201A 75 Watt 
1.57 Screwdriver Tip ETA-ND 4.65 ETA Sardess Soldstinal 
2.36 Screwdriver Tip ETB-ND 4.65 ETB ordless soldering Iron 
79 Screwdriver Tip ETH-ND 4.65 ETH with PPT6 Tip, 2.4mm P2C-ND 33.48 | P2C 
79 Conical Tip ETP-ND 4.65 ETP 
40 Single Flat Tip ETU-ND 4.65 ETU Single Flat, Solder Tip, 1.0mm PPT1-ND 8.07 | PPT1 
80 Long Conical Tip ETO-ND 4.65 ETO Single Flat, Solder Tip, 2.4mm | PPT2-ND 8.07 | PPT2 
Tips for Professional Soldering Irons — ST Series Tips for WP25, WP30, WP35 Irons Double Flat, Solder Tip. 1.0 PPTS-ND 8.0 PPT: 
157 Screwdriver Tip STI-ND 4.35 ST ouble'Hat, Solder Tip; 1.0mm a is 5 
4.65 Screwdriver Tip ST4-ND 4.35 ST4 Double Flat, Solder Tip, 2.4mm | PPT6-ND 8.07 | PPT 
79 Single Flat Tip ST5-ND 4.35 ST5 ea 
79 Screwdriver Tip ST6-ND 4.35 sT6 Hot Knife Tip panleeny 3.92 | PPTIO 
125 Watt 
Cordless Soldering Iron PSI100C-ND 58.31 PSI100C 
=/[t® i 
Flux and Scrub-It® Solvent Dispensers lu Single Flat, Solder Tip, 1.0mm | PSI-ND 10.31 | Psit 
Flux Dispensers: * Both static safe and standard hold 2 ounces * Avoid spills and waste and place ( ») 125 Watt Single Flat, Solder Tip, 2.4mm PSEAID 10.31 | PSi2 
flux precisely where needed »* Squeeze bottles dispense one drop of liquid resin, flux, oil solvent Single Flat, Solder Tip, 3.2mm PSI3-ND. 10.31 PSI3 
through stainless steel needles * Static dissipative models protect static-sensitive components Single Flat, Solder Tip, 4.8mm PSI4-ND 10.31 | PSI4 
Scrub-It® Solvent Dispensers: * Squeeze dispenser to distribute solvent through brush » For - 7 
cleaning printed circuit boards and other connections *No mess, no waste * Available with nylon { Single Chisel, Solder Tip, 1.0mm | PSI5-ND 10.31 | PSIS 
bristles or horsehair for static-safe applications * Dispenser holds 2 ounces —_* Double Flat, Solder Tip, 2.4mm__| PSI6-ND 10.31 PSI6 
Digi-Key Price Weller Double Flat, Solder Tip, 3.2mm | PSI7-ND 10.31 PSI7 
Description Part No. Each Part No Double Flat, Solder Tip, 4.8mm__| PSI8-ND 10.31 | PSi8 
Flux Dispenser, 0.020” (.51mm) Needle FD2-ND 2.69 FD2 yi 
Scrub-It Bottle, Nylon Bristle $D74-ND 9.15 sD74 Hot Blower tp ea 181.) FS 
Scrub-It Bottle, Horsehair ESD Safe SD74H-ND 9.15 $074H Hot Knife Tip PSI10-ND 10.31 | PSI10 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OK Industries 
Division of Jonard Industries Corp. 


Benchtop Fume Absorber 


Aerodynamic hood design effectively draws solder fumes away from the 


work area. 


Carbon filters traps up to 80% of the flux fumes. 


Compact size and adjustable for convenient placement near work area. 


Optional articulating arm with bench mount clamp converts benchtop fume 
absorber to suspended fume absorber for positioning directly over the work 


area. 


An inexpensive alternative to individual fume extraction. 


Digi-Key Price 

Description Part No. Each 
Benchtop Fume Absorber, 

115V with 3 Filters he agye0 
Benchtop ESD Safe Fume Absorber, 

115V with 3 Filters RSTEND T2800 
Articulating Arm Assembly Kit 

with Bench Clamp KEAN) 167,65 
Replacement Carbon Filter Set, 3 Pcs. K419-ND 20.43 
Benchtop Fume Absorber 

with Articulating Arm, 115V HEAD 228.65 
Benchtop ESD Safe Fume Absorber 

with Articulating Arm, 115V eD Flee 


Vacuum Desolder Pumps 


Fitted with replaceable teflon tips. 


Features durable corrosion resistant plastic construction and corrosion treated springs with uniform reset pressure and cushioned shock reduction. 


Digi-Key Price 

Description Part No. Each 
Fig. 1 

High-Vac Desoldering Pump with Tip, Blue K412-ND 18.75 

Repl. Teflon Tip for K412-ND, K500-ND K413-ND 3.00 

ESD Safe Desoldering Pump with Tip, Black K414-ND 23.75 

Repl. ESD Safe Teflon Tip for K414-ND K415-ND 5.00 
Fig. 2 

Desoldering Pump K500-ND 11.83 


These tips are molded in high density polyethylene with color coding 
indicating tip inside diameter. 


BECHCON 
Dispensing Tips 


K435-ND .063” (1.60mm) ID Tan Color (pkg. Of 50) .......000cccccccceceecseseeeeestseeeeenees $31.33 
K436-ND .047” (1.19mm) ID Grey Color (pkg. Of 50) ......000..cccccceeeceeseeeeeesseeeeeeeees $31.33 
K437-ND -033” (.84mm) ID Green Color (pkg. Of 50) ......... 0... ccc ce eee ce cece ee eee eens eens $31.33 
K439-ND .016” (.41mm) ID Blue Color (pkg. Of 50).......0000cccccesseceecseeeeecesseeeeeeees $31.33 


CHIP QUIK” SMD Removal Kits 


CHIP QUIK SMD rework products are designed as a low cost way to rework SMD components including QFP 
and PLCC packages, with very low temperature (300°F). It virtually eliminates damaged pads and circuitry 
or lost boards due to heat damage. SMD1 contains everything needed for removing SMD components with 
either convection (hot air) or conduction (solder iron). Use SMD16, SMD32, and SMD291 for larger jobs which 
require more CHIP QUIK material and flux. SMD2000/SMD6000 kits are complete Solder/Desolder rework 
kits for safely removing SMD components, cleaning the pads, placing component and reapplying solder safely 
with low operating temperatures. Approved by many top industry PC board manufacturers for reworking faulty 
components, without the need for specialized solder equipment. 


CHIP QUIK removal alloy-no lead formula has been tested for rework on PC Boards that were manufactured 
with lead and no-lead solders with excellent results on both. It has also been successfully tested for SMD 
removal on all the major no-lead solders that are presently available in the industry. 


HVPB6-ND NEW! 


<) 


Paladin Tools’ 
Desoldering Pump 


Desoldering tool removes solder with simple push-button operation. 


A conductive tool for anti-static operation. 
Replaceable tips available. 

Desoldoring: Pump aiceaie, shave suck oetetecuitssutarte sexo snreadicabeasuesiciasansdes $16.99 
REplacoment Tips ..22.2.2.2ecaneecsestersederabnecanecssdaindadasanetsaeasednndeaans $5.49 


PAL1700-ND 
PAL2712-ND 


SMD2000 Contents (In durable plastic case): * Removal Alloy SMD 4.5 with instructions * Solder Paste: 
No clean rework solder paste with flux in 1cc syringe with nozzle and cap * 3 feet silver Solder * Paste Flux: 
No clean flux in 1cc syringe with nozzle and cap used for solder/desolder * Liquid Flux Remover/Cleaner: 5cc 
container with applicator (non-flammable) » Probe Kit: 4 stainless steel dental picks for SMD removal and 
placement ¢ Solder Wick: No clean, 5 feet * Handi-Vac: SMD pick and place tool with tips * 2 Acid Brushes 
¢ Precision Tweezers: For SMD removal and placement *6 Cleaning Wipes * 10 Swabs 6 Alcohol Pads 
* CHIP QUIK SMD removal and clean up instructions. 


SMD6000 Contents (In durable plastic case): * Removal Alloy SMD 8 feet with instructions * Solder Paste 
* Solder Wire * Paste Flux: For Lead Free Solder and Desolder Rework, 5cc syringe with handle and tip 
¢ Liquid Flux Remover/Cleaner: 10z. Container with applicator (non-flammable) * 4 Probe Kit * Solder Wick: 
No clean 5 feet * Handi-Vac Tool: 3 tips * 2 Acid Brushes ° 2 Precision Tweezers *6 Cleaning Wipes * 10 
Swabs ¢ 12 Alcohol Pads * CHIP QUIK SMD Rework Instructions 


SMD1-ND 
Instructions included 
with all kits. 


Digi-Key Price CHIP QUIK 
Description Part No. Each Part No. 
For 8-10 SMDs SMD1-ND 13.50 SMD1 
Complete Rework Kit, Contents Listed SMD2000-ND 105.00 SMD2000 
Complete Solder/Desolder No Lead Rework Kit SMD6000-ND NEW! 135.00 SMD6000 

Replacement Parts 

Industrial Pack Replacement Low Temperature Solder 16' SMD16-ND 82.50 SMD16 
Industrial Pack Low Temperature No Lead Solder 16' SMD16NL-ND 82.50 SMD16NL 
Industrial Pack Replacement Low Temperature Solder 32' SMD32-ND 150.00 SMD32 
Industrial Pack Low Temperature No Lead Solder 32' SMD32NL-ND 150.00 SMD32NL 
No Clean Paste Flux for Rework, 10cc Syringe SMD291-ND 13.13 SMD291 
Removal Alloy 4.5’ No Lead SMD4.5NL-ND NEW! 27.00 SMD4.5NL 
Removal Alloy 8’ No Lead SMD8NL-ND NEW! 52.50 SMD8NL 
Flux in 1cc Syringe, No Lead SMD1NL-ND NEW! 13.50 SMD1NL 
Handi-Vac Kit HVPB6-ND NEW! 14.63 HVPB6 


2084 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


IT VV Chemtronics Desoldering Braid Presaturated Wipes 


Pure copper braid construction coated with high purity rosin, quickly and thoroughly D ipti paey age aa ema 
removes solder. Use Chem-Wik® or Soder-Wick® to remove components, SMDs, SSCnp Hen) = 7 Ce Sree: 
ICs, blobs and clean up poor solder connections. Meets or Exceeds these Optic Prep High Quality Optical 
Requirements: * Mil-F-14256F Type R + NASA NHB 5300.4(3A) Reliability and Cleaning and Polishing Pads (50 Pes.) CRELONY 28.02) _ 220/61 CRa10 
Quality Assurance publication * NASA SP-5002 Soldering Electrical Connections Chempad General Purpose, Lint-free, 
* NASA NPG200-4 Quality publication * DOD Standard 1686B and DOD Nonabrasive Cleaning Pads (50 Pes.) CP400-ND 25.33 22.89 | CP400 
Handbook 263 * Mil-B-81705C Static Decay Rate Provision + Mil-Std-2000A Electro-Wash® MX Plastic-Safe Cleaner 
8” x 10” (25 Pcs.) CP421-ND 49.44 44.50 | CP421 
Width Length Label Digi-Key Price Each Chemtronics Screen-Prep Wet-and-Dry Wipes 
Inch (mm) Feet (Meter) Color Part No. 1 25 100 | Part No. for Monitor Screens (25 Twin Packs) CSP20-ND 27.14 24.53 | CSP20 
Chem-Wik Desoldering Braid 
-030 (.76) 5 (1.52) White CW2-5-ND 3.20 2.88 2.32 | 2-5L . 
030 (76) 25 (7.62) White | CW2-25-ND 13.80 12.42 10.01] 2-25L Unsaturated Wi pes 
-050 (1.27) 25 (7.62) Yellow CW5-25-ND 13.80 12.42 10.01] 5-25L 
.075 (1.91) | 25 (7.62) Green | CW7-25-ND 14.34 12.91 10.40] 7-25L Digi-Key Brco Each MGHemironicn 
100 (2.54) | 25 (7.62) Blue | CW10-25-ND 15.32 13.79 14.11] 10-25L Description Part No. 1 25 | Part No. 
030 tz) ie 130.46) ara 2 1eorNe 28104 es 301 EAane Lightweight Polyester Wipes, 9” x 9” (150 Pcs.) 6209-ND 59.81 54.05| 6209 
7 (1.27) (30.48) SHOW. ‘ a A i 3 is Polyester/Cellulose Blend, Nonwoven Wipes, 
075 (1.91) 100 (30.48) Green 7-100L-ND 57.10 51.39 41.40} 7-100L 4” x 4” (1200 Pcs.) 6704CH-ND 31.29 28.28] 6704 
-100 (2.54) 100 (30.48) Blue 10-100L-ND 61.20 55.08 44.37} 10-100L - - - - 
a - - Polyester/Cellulose Blend, Nonwoven Wipes, 
Soder-Wick Desoldering Braid 9” x 9” (300 Pcs.) 6709CH-ND 31.29 28.28) 6709 
.030 (.76) 5 (1.52) White 3.60 3.24 Polyester/Cellulose Blend, Nonwoven Wipes, 
-060 (1.52) 5 (1.52) Yellow 3.60 3.24 12” x 13” (50 Pes.) 6713-ND 11.06 9.96 | 6713 
-080 (2.03) 5 (1.52) Green 3.90 3.51 Sealed Edge Microfiber Chamois™ Wipes, 
Be (ass 2 pea Ale fens ae 8” x 8" (50 Pes.) 7348LE-ND 126.74 114.53| 7348LE 
.210 (5.33) 5 (1.52) Red 490 4.41 
.030 (.76) 25 (7.62) White 15.78 14.21 
060 (1.52) | 25 (7.62) | Yellow 15.78 14.21 Hand Cleaner Towels-In-a-Bucket 
-080 (2.03) 25 (7.62) Green 50-3-25-ND 16.22 14.60 . 5 > x 
.110 (2.79) 25 (7.62) Blue 50-4-25-ND 17.90 16.11 Whether you are in the shop, on the assembly line, or out in the field, these 
.145 (3.68) 25 (7.62) Brown 20.06 18.06 premoistened towels are ready to use for your hard working hands. The citrus based 
.210 (5.33) 25 (7.62) Red 50-6-25-ND 21.30 19.17 oem combined with an absorber, non seratenng rows a reser Sissone and 
absorb soils from your hands. Towels will not re-transfer soils back onto your skin, 
re (oes) ~ Goaey one eae nae ie pee and will leave your hands conditioned and protected while you clean. Residue free. 
“110 (2.79) 400 (30.48) Blue 50-4-100-ND 70.20 63.18 Quickly Removes: * Adhesives * Caulk * Dirt * Epoxy * Grease * Grime 
- = = ¢ Lubricants * Ink and Dye * Sealants * Tar * Urethane * Wax * Asphalt 
No-Clean Soder-Wick Desoldering Braid * Polyurethane * Paint ¢ Oils 
.030 (.76) 5 (1.52) White 3.90 3.51 For More Than Just Hands: « Tools ¢ Plastics * Vinyl * Painted Surfaces 
.060 (1.52) 5 (1.52) Yellow 3.90 3.51 * Metal * Work Surfaces * Equipment * Composites * Workbenches 
.080 (2.03) 5 (1.52) Green 4.04 3.64 
-110 (2.79) 5 (1.52) Blue 4.64 4.18 A2Q272ND. 72: Towels (10.5) X 12:25 inns sansedeays snnsadiedsercuaiadens a sedis sliadtesinadedmas a sitacinecan sain 
.145 (3.68) 5 (1.52) Brown 5.08 4.58 
.210 (5.33) 5 (1.52) Red 5.50 4.95 
-030 (.76) 10 (3.04) White 7.04 6.34 ; gene 
.060 (1.52) 10 (3.04) Yellow 7.04 634 5. Swa bs and Fig. 1 See oo 
.080 (2.03) 10 (3.04) Green 60-3-10-ND 748 6.74 : . blbailied 
‘410 (2.79) | 10(3.04) Blue | 60-4-10-ND 8.36 7.53 6.07| 60-4-10 Applicators Fig.2 Cotton Tip 
‘ i q -5-10- 7 B 4 )-5- Zi if en ED) 
145 (3.68) 10 (3.04) Brown 60-5-10-ND 9.20 8.28 6.67 | 60-5-10 Wood Handle 
. . . Fe | i it f 
Ball Grid Array (BGA) Desoldering Braid segree heads video headend | Fig.3. Cotton Tip, 
2 5 os 
60-BGA-5-ND Soder-Wick BGA, No-Clean, 5 Feet (1.52 Meter)................0 cece cece eee eee eee ee $5.15 optical pickups. Double Ended 
80-BGA-5-ND Soder-Wick BGA, Rosin, 5 Feet (1.52 Meter)...............0c cece eee e eee ee eee eee eee $4.66 . 
Qty. Length Digi-Key Price Each Chemtronics 
L d F Ss D D Id . B id Fig. | (Pcs.) Inch (mm) Part No. 1 25 100 Part No. 
ea i ree eso ering ral al 50 3.25 (82.55) CC50-ND 38.74 35.01 32.68 CC50 
Soder-Wick® Lead-Free is the state of the art in desoldering technology. It is specially designed 2 100 6.00 (152.40) CT100-ND 3.87 3.50 3.27 CT100 
for removal of today’s high temperature lead-free solders. 3 100 | 6.00 (152.40) | CT200-ND 4.13 3.74 3.49 CT200 
Features: ¢ Fastest wicking and heat transfer * Halide free, no corrosive residues * Minimizes 1000 8.00 (152.40) CT2000-ND 33.02 29.84 27.85 CT2000 
risk of heat damage to pads, components and PBCs * Can be used with Tin/Lead solders Specifications: _ 25 5.00 (127) CS25-ND 31.77 28.71 26.80 CS25 


ANSI/IPC J STD-004; MIL-F-14256 F No-Clean Flux Specifications: MIL-STD-883B; Bellcore TR-NWT- 
000078; ANSI/IPC J SF818 


. 
Width Length Label Digi-Key Price Each Chemtronics P rototy pl n g a n d Rework 
Inch (mm) | Feet (Meter) Color Part No. 1 25 100 | Part No. Di n in P n =) fell {{ [SA corer ccana Remeron [() 
.060 (1.5) 5 (1.52) | Yellow | 40-2-5-ND 3.92 353 2.85 | 40-2-5 spensing Fens 
.060 (1.5) 10 (3.04) Yellow 40-2-10-ND 7.04 6.34 5.11 | 40-2-10 Digi-Key Price Each |Chemtronics 
-080 (2.0) 5 (1.52) Green 40-3-5-ND 4.08 3.68 2.96 | 40-3-5 Description Part No. 1 25 |Part No. 
-080 (2.0) 10 (3.04) Green 40-3-10-ND 7.46 6.72 5.41 | 40-3-10 Conformal Coating Remover Pen for PCBs (.32 Oz.) | CW3500-ND 13.06 11.81 |CW3500 
.110 (2.8) 5 (1.52) Blue 40-4-5-ND 4.60 414 3.34 | 40-4-5 Lead-Free No-Clean Flux Dispensing Pen (.32 Oz.) CW8400-ND 7.60 6.87 |CW8400 
110 (2.8) 10 (3.04) Blue 40-4-10-ND 8.14 7.33 5.91 | 40-4-10 Lead-Free Flux Remover Pen (.32 Oz.) CW9400-ND 9.63 8.70 |CW9400 
Flux Remover Pen for No-Clean Fluxes (.32 Oz.) CW9100-ND 10.03 9.06 |CW9100 
Flux Remover Pen for Rosin Based Fluxes (.32 Oz.) Cw9200-ND 9.63 8.70 |CW9200 
Conductive Trace Pen, 
Lead-Free Pocket Solder RoHS Std. Tip for Repairing PCBS ..............000.ccc0000 CW2200STP-ND 23.29 _ 21.05 |CW2200STP 
; ' - ; ; - : bene Conductive Trace Pen, 
Lead-Free pocket solder is the high purity pocket-sized solder in a convenient dispenser for 2) Micro Tip for Repairing PCBS ..............0...0000+ CW2200MTP-ND 23.29 21.05 |CW2200MTP 
rework and repair. Overcoat Pen for Protecting 
Specifications: * Diameter 0.04” (1mm) * RMA Flux Core: 3% * Solder Composition: (Sn) 96.5% Conductive Trace on PCB.............0000ceceee ee ees CW3300G-ND 16.92 15.29 |CW3300G 
(Ag) 3.0% (Cu) 0.5% * Melting Point: 419° ~ 424°F (215° ~ 219°C) Conductive Silver Grease for Relays and Connectors |_ CW7100-ND 24.25 21.92 |CW7100 
$200-ND 125” (3.18m) . $15.54 Conductive Rubber Keypad Repair Kit CW2605-ND 16.12 14.57 |CW2605 


Clean Room Products 
Swabs and Applicators 


Qty. Length Shaft Tip Digi-Key Price Each Chemtronics 
Fig. | (Pcs.) Inch (mm) Description Description Part No. 1 25 100 Part No. 

500 2.80 (71.10) -10” (2.54mm) Width ESD Shaft -12” (3.05mm) Diameter, Knit Polyester Tip 31040ESD-ND 106.44 96.18 89.77 | 31040ESD 

1 500 2.80 (71.10) .10” (2.54mm) Width Polypropylene Shaft -13” (3.30mm) Diameter, Foam Polyurethane Tip 41050-ND 47.18 42.63 39.79 | 41050 
500 2.80 (71.10) -10” (2.54mm) Width ESD Shaft -13” (3.30mm) Diameter, Foam Polyurethane Tip 41050ESD-ND 95.87 86.63 80.85 | 41050ESD 
500 3.20 (81.28) .10” (2.54mm) Width Polypropylene Shaft -11” (2.79mm) Diameter, Foam Polyurethane Tip 44070-ND 51.54 46.58 43.47 | 44070 

2 500 3.20 (81.28) .10” (2.54mm) Width ESD Shaft -11” (2.79mm) Diameter, Foam Polyurethane Tip 44070ESD-ND 95.87 86.63 80.85 | 44070ESD 
50 6.70 (170.18) Polypropylene Shaft Tapered Applicator Porous Polyvinylidene Fluoride Tip CM502-ND. 33.71 30.47 28.44 | CM502 

3 500 6.00 (152.40) -09” (2.29mm) Width Wood Shaft -47” (11.94mm) Diameter, Polyurethane Foam over Cotton Tip 23110-ND 133.91 121.01 112.94 | 23110 

4 25 6.30 (160.02) .12” (3.05mm) Width Glass Filled Nylon Shaft .26” (6.60mm) Diameter, Knit Polyester Tip 52121-ND 14.96 13.52 12.62 | 52121 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to73) 2085 


Digi-Key Price Each 
Description Part No. 1 5 10 
i Fl ux-Core Solders No-Clean Solder “245”, 63/37 1/2 Lb. (.23 kg) Spool 
25 Gauge Solder, 1.1% Flux, 020” (.51mm) dia. ...........se0eeeee0s KE1406-ND 16.38 14.74 (13.10 
No-Clean Solder “245”, 63/37 1 Lb. (.45 kg) Spool 
STANDARD ‘STANDARD STANDARD Melting 21 Gauge Solder, 2.2% Flux, .031” (.79mm) dia. KE1408-ND 28.83 25.95 23.06 
NO.66. NO.58 Alloy Range (°F) 25 Gauge Solder, 2.2% Flux, .020” (.51mm) dia KE1409-ND. 31.33 28.20 25.06 
BEGUEAR, MEDIUM: Sn63Pb37 361 No-Clean Solder “245”, 63/37 1 Lb. (.45 kg) Spool 
rx Sn60Pb40 361-374 21 Gauge Solder, 3.3% Flux, 031” (79mm) did... secs. KE1410-ND 28.83 25.95 23.06 
@ e) Sn62Pb36Ag02 354-372 
Sn43Pb43Bi14 291-325 
SOLDER SOLDER SOLDER 
$n96.5Ag3.0Cu0.5 | _428 “275” No-Clean Lead-Free Solder 
3.3% 2.2% 1.0%, 1.1% Sn99.3Cu0.7 440 


Kester "275" No-Clean Flux for cored solder wire was developed to provide superior 
wetting performance for hand soldering in the electronics industry. The use of “275” 
No-Clean Flux results in an extremely clear post-soldering residue without cleaning. The 
unique chemistry in Kester “275” was also designed to reduce spattering common to most 
core fluxes. Kester “275 is Classified as ROLO per J-STD-004. 


“A4” RA Solders 


Kester “44” has virtually dominated the field of activated rosin core solders for well over 


four decades. An outstanding performance feature of this flux is the "instant wetting" Digi-Key Price Each 
action. The high mobility and fast spreading action of this flux results in more reliable Description Part No. 1 5 10 
production line soldering. Gold Label. $n96.5Ag3.0Cu0.5, 1 Lb Spool 
16 Gauge Solder, 2.2% Flux, .062” a KE1134-ND 54.50 49.05 43.60 
Digi-Key Price Each 18 Gauge Solder, 2.2% Flux, .050” KE1133-ND 55.43 49.89 44.34 
Description Part No. 1 5) 10 21 Guage Solder, 2.2% Flux, .031” KE1137-ND 48.73 43.86 38.98 
Pree 23 Gauge Solder, 2.2% Flux, .025” (0. eed dia. KE1132-ND 59.50 53.55 47.60 
RA Solder “44°, 63/97, 1 Lb.:(-45 kg) Spool 25 Gauge Solder, 2.2% Flux, 020" (51mm) dia KE1131-ND 6480-5832 51.84 
16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062” (1.57mm) dia. KE1100-ND 26.33 23.70 21.06 
18 Gauge Solder, 3.3% Flux, .050” (1.27mm) d KE1108-ND 27.28 = 24.55 21.82 
19 Gauge Solder, 3.3% Flux, .040” (1.02mm) dia. KE1101-ND 27.90 25.11 22.32 “985” RMA Solders 
21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031” (.79mm) dia. . KE1102-ND 28.83 25.95 23.06 pager tee nae sete eae ate Bates 
6 ‘i i ir ester jas been developed for the use in the electronics industry where difficu 
23 Gauge Solder, 3.3% Flux, — (63mm) dla. KE1109-ND 31.33 28.20 25.06 assemblies are to be soldered, but process requirements stipulate use of a mildly 
25 Gauge Solder, 3.3% Flux, .020” (.51mm) dia - | KE1103-ND 36.65 32.99 29.32 activated rosin flux. Kester "285" mildly activated rosin flux is classified as Type ROL1 
28 Gauge Solder, 3.3% Flux, .015” (.38mm) dia. ............ KE1110-ND 51.20 46.08 40.96 flux under IPC ANSI/J-STD-004 Standards. Green Label. 
RA Solder “44”, 60/40, 1 Lb. (.45 kg) Spool Digi Key PAESEAEN 
16 Gauge Solder, 3.3% Flux, 062” (1.57mm) dia. KE1104-ND 25.65 23.09 2052 Description Part No. 1 5 10 
18 Gauge Solder, 3.3% Flux, .050” (1.27mm) dia. KE1115-ND 26.58 23.92 21.26 RMA Solder “285”, 63/37, 1 Lb. (.45 kg) Spool 
19 Gauge Solder, 3.3% Flux, .040” (1.02mm) dia. KE1105-ND 27.20 = 24.48 21.76 16 Gauge Solder, 2.2% Flux, .062” (1.57mm) dia KE1199-ND 26.33 23.70 = 21.06 
21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031” (.79mm) dia KE1106-ND 28.15 25.34 22.52 a ae ere bon nu aoe ‘ aut a ae ee a ee 
5 "i i x , 2.2% Flux, . - i x I 
23 Gauge Solder, 3.3% Flux, 025" (.63mm) dia KENN16-ND = 30.65 27.59 24.52 28 Gauge Solder, 2.2% Flux, 015” (. Seni dia KE1203-ND 51.20 46.08 40.96 
25 Gauge Solder, 3.3% Flux, .020” (.651mm) dia. . KE1107-ND 35.95 32.36 28.76 
RA Solder “44”, 60/40, 1/2 L Lb. (.23 kg) Spool 
23 Gauge Solder, 3.3% Flux, 025” (.63mm) dia. ...........s.eses KE1118-ND 938 8.44 7.50 “331” Organic Water Soluble Solder 


Kester “331” Organic Flux is a water soluble formula for use in flux-cored solder wire. 
Kester “331” flux is more effective than rosin fluxes in soldering difficult metals and 
allows a simple water wash for flux cleanup. The flux is more heat stable than most 
organic fluxes, resulting in minimal smoke and odor. The residue can be completely 
removed with a simple water rinse. Kester “331” is classified as type ORH1 per IPC 
ANSI/J-STD-004. Red Label. 


“48” RA Lead Free Solder 


Kester “48” activated rosin flux for cored solder wire was developed for lead-free 
applications to enable soldering of most common metals. Performance characteristics 


far exceed standard RA fluxes. Kester “48” builds on the performance of its predecessor 


Kester “44” with “instant-action” wetting to provide fast and reliable solder joints. Kester Digi-Key Price Each 
“48” is classified as ROL1 per J-STD-004. Description Part No. 1 5 10 
Water Soluble Solder “331”, 63/37, 1 Lb. (.45 kg) Spool 
Digi-Key Price Each 16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062” (1.57mm) di KE1299-ND 26.33 23.70 21.06 
Description Part No. 1 5 10 21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031” (.79mm) dia. KE1300-ND 28.83 25.95 23.06 
‘Sn96.5Ag3.0Cu0.5, 1 Lb Spool 23 Gauge Solder, 3.3% Flux, .025” (.63mm) dia. KE1302-ND 36.65 3299 29.32 
16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062” (T.57mm) dia. KE1125-ND 5450 49.05 43.60 25 Gauge Solder, 3.3% Flux, .020” (.51mm) dia - | KE1301-ND 31.33 28.20 25.06 
18 Guage Solder, 3.3% Flux, .050” (1.27mm) dia KE1124-ND 55.43 49.89 44.34 28 Gauge Solder, 3.3% Flux, .015” (.38mm) dia. .................00.. KE1303-ND 51.20 46.08 40.96 
21 Guage Solder, 3.3% Flux, .031” (0.79mm) dia KE1123-ND 4873 43.86 38.98 Water Soluble Solder “331”, 60/40, 1 Lb. (.45 kg) Spool 
23 Guage Solder, 3.3% Flux, .025” (0.64mm) dia KE1122-ND 59.50 53.55 47.60 16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062” (1.57mm) di KE1304-ND 25.65 23.09 20.52 
25 Guage Solder, 3.3% Flux, .020” (0.51mm) dia .. KE1121-ND 64.80 58.32 51.84 21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031_(.79mm) dia. KE1305-ND 28.15 25.34 22.52 


“331” Organic Water Soluble Lead- 
Free Solder 


Kester “331” Organic Flux is a water soluble formula for use in flux-cored solder wire. 
The flux is more heat stable than most organic fluxes, resulting in minimal smoke and 
odor. The residue can be completely removed with a simple water rinse. Kester “331” is 
classified as ORH1 per J-STD-004. 


“405” No-Clean Cored Solder Rosin-Free Flux 


Kester “405” Rosin-Free low residue flux for cored solder wire was developed to 
completely eliminate R-42 sensitizers commonly found in rosin-based fluxes. The 
“405” flux has performance characteristics far exceeding standard No-Clean fluxes 
without any of the sensitizer issues. The Kester “405” is classified as type RELO per 
IPC ANSI/J-STD-004. 1.0% flux per weight of solder wire. 


Performance Characteristics: * Nearly colorless translucent residues * Improves Digi-Key Price Each 
wetting performance ¢ Excellent solderability and fast wetting to a variety of surface Description Part No. 1 5 10 
finishes ¢ Eliminates the need and expense of cleaning * Low smoke * Low odor ‘$n96.5Ag3.0Cu0.5, 1 Lb Spool 
— - 16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062” (1.57mm) dia... KE1130-ND 54.50 49.05 «43.60 
= Digi-Key Price Each 18 Guage Solder, 3.3% Flux, 050” (1.27mm) dia . KE1129-ND 55.43 49.89 44.34 
Description No Clean Solder “405”, 63/37, 1 ib 45K 1S i : « 23 ae alter i Ae toe" en te : KENO7ND 3050 sae 4780 
lo Clean Solder ye (e ‘g) Spool! juage Solder, 3.3% Flux, .025” (0.64mm) dia . | I H i 
16 Gauge Solder, 1.0% Flux, .062” (1.57mm) dia. KET517-ND 14.00 12.60 ~—«*17.20 25 Guage Solder, 3.3% Flux, .020” (0.51mm) dia ... KE1126-ND 64.80 58.32 51.84 
18 Gauge Solder, 1.0% Flux, .050” it .27mm) di KE1518-ND 1450 13.05 11.60 
19 Gauge Solder, 1.0% Flux, .040” (1.02mm) di KE1519-ND 15.25 13.73 12.20 
21 Gauge Solder, 1.0% Flux, .031” (.79mm) dia. KE1520-ND 13.50 12.15 10.80 : 
23 Gauge Solder, 1.0% Flux, .025" (63mm) dia KEIS21-ND 1880 1665 140 | | Specialty Solders and 
25 Gauge Solder, 1.0% Flux, .020" (.51mm) dia. KE1522-ND 2450 22.05 19.60 i 
28 Gauge Solder, 1.0% Flux, .015” (.38mm) dia KE1523-ND 31.75 28.58 25.40 Accessories 
21 Gauge Solder, 2.2% Flux, .031” (.79mm) dia. KE1524-ND 48.80 43.92 39.04 Digi 7 
i ‘1 5 igi-Key Price Each 
25 Gauge Solder, 2.2% Flux, .020” (.51mm) dia. . KE1525-ND 24.50 22.05 19.60 Description Part No. 1 5 10 
Solid Wire Solder (No Flux), 1 Lb. (.45 kg) Spool 
“ ” 16 Gauge Solder 63/37, .062” (1.57mm) di KE1603-ND 26.33 23.70 = 21.06 
245” No-Clean Solders 21 Gauge Solder 63/37, .031” (.79mm) dia KE1606-ND 28.83 25.95 23.06 
ognn A F 21 Gauge Solder 60/40, .031” (.79mm) dia. KE1604-ND 28.83 25.95 23.06 
Kester “245” Low Residue Solder was developed to complement the newer generations 
of Low Residue Fluxes being used in the electronics industry. The use of "245" Low 25 Gauge Solder 60/40, .020" (61mm) dia. KE1605:ND 31.33 28.20 25.06 
Residue Flux results in visually acceptable assemblies without the need for cleaning. Specialty Solders, 1 Lb. (.45 kg) Spool 
Soldering quality and efficiency is comparable to that of a RMA flux. 1.1% flux standard, 21 AWG Low Temp Solder, 43/43/14, No-Clean................ KE1353-ND 92.00 82.80 73.60 
2.2% and 3.3% for faster wetting action. Cream label. Bar Solder 
— - Lead Free Sn96.5Ag3.0Cu0.5, 1.6 Lbs. (.73 kg) KE1135-NDt 79.30 71.37 63.44 
a Digi-Key Price Each Lead Free Sn99.3Cu0.7, 1.6 Lbs. (.73 kg)..... KE1136-NDt 1943 17.49 15.54 
a pe em Fai AO OSS7, 1 ae Doo | | (aS ES | Ee BS BS ae 
a A -_(» xide Free Solder (E-Bar), iil _(.45 kg)... =I i f : 
16 Gauge Solder, 1.1% Flux, .062” (1.57mm) dia. + KE1399-ND 26.33 23.70 21.06 Premium Oxide Free Solder (Ultrapure), 
18 Gauge Solder, 1.1% Flux, .050” (1.27mm) q KE1402-ND 27.28 24.55 21.82 63/37; 1.66 LDS.((C45 KO) anccrsssvscssiessteersncanseae KE1602-ND 26.48 23.83 21.18 
19 Gauge Solder, 1.1% Flux, .040” (1.02mm) dia. KE1403-ND 2790 2511 22.32 Boxed Solder 
21 Gauge Solder, 1.1% Flux, .031” (.79mm) tia KE1400-ND 28.83 25.95 23.06 
9 a 14 Pocket Pak Solder, No-Clean 21 Gauge 60/40 .............. KE1801-ND 1.70 1.53 1.36 
23 Gauge Solder, 1.1% Flux, .025” (.63mm) dia. KE1404-ND. 36.65 32.99 29.32 Elec. Silver Solder. 44 RA Flux. 24 G 3507, (9.920) Tub KE1802-ND 67 Bi 5A 
25 Gauge Solder, 1.1% Flux, .020" (.51mm) dia. KE1401-ND 31.33. 28.20 25.06 ec. ollver solder, ux, 24 Gauge .3502. (9.929) Tube. : : : 
28 Gauge Solder, 1.1% Flux, .015” (.38mm) dia. . KE1405-ND 51.20 46.08 40.96 + RoHS Compliant 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Solder Paste 


Kester solder paste was developed for applications of surface mount PCBs and components. All pastes 
are SN63/PB37 with a mesh size of -325 to +500 (25 to 40 microns) and come in 35gm syringes for hand 
dispensing. R276 No-Clean formulation provides optimal performance in all types of dispensing applications. 
Designed for reflow practices that don’t require cleaning of the PCB. R500 Water Soluble solder paste is 
aggressive enough to remove tenacious oxide layers and offers excellent wetting characteristics. 

Pastes should be refrigerated to preserve their usable life. 

Note: To ensure customer satisfaction and product integrity, pastes must be shipped overnight or 2nd Day 
Air only. Tips are not included. 


Digi-Key Price Each 
Description Part No. 1 8 10 
Plunger for 35gm Syringe KE1505-ND 1.10 99 88 
No-Clean Paste, 35gm Syringe (R276) . KE1507-ND. 42.00 37.80 33.60 
Water Soluble Paste, 35gm Syringe (R500) . KE1512-ND. 42.00 37.80 33.60 


Paste Flux and Liquid Flux Pens 


(pion 


Flux - Pen 


Kester flux pens use a spring-loaded tip to dispense just the right amount of flux while preventing the flux 
inside from drying out. Tacky Solder Flux is a No-Clean paste flux that maintains its characteristics for up 
to 8 hours after dispensing and can be used in a wide range of temperature and humidity conditions. Can 
reflow in both air and nitrogen environments. SP244 is a mildly activated rosin paste flux designed to be 
used as a No-Clean formula for rework applications. 


Digi-Key Price Each 
Description Part No. il By 10 
Flux Pen - Formula 186 RMA (10mL) KE1803-ND. 4.38 3.94 3.50 
Flux Pen - Formula 951 No-Clean (10mL) KE1804-ND. 4.38 3.94 3.50 
Flux Pen 2331-ZX Water-Soluble (10mL) KE1808-ND. 4.38 3.94 3.50 
Tacky Solder Flux No-Clean, 30gm Syringe KE1807-ND. 57.75 51.98 46.20 


a tl NEW! Plastic Dispensing Tips 


ES 


Features: 


* Plastic material won't scratch delicate surfaces 
¢ Taper reduces dripping from needle 
* Length: 1% inches 


Inside Diameter Digi-Key Price 

Qty. Gauge Color Inch (mm) Part No. Each 
16 Grey 048” (1.22mm) KDS16TN25-ND 8.97 

25 per 18 Green .034” (.86mm) KDS18TN25-ND 8.97 
pkg. 20 Pink .024” (.61mm) KDS20TN25-ND 8.97 
22 Blue .019” (.48mm) KDS22TN25-ND 8.97 


Variable AC Transformers 


Cased plug-in models feature a ventilated steel case, input line cord and plug, fused NEMA rated output 
receptacle, and an illuminated on/off switch. They are connected for output voltage increase with a clockwise 
rotation, and the dials are graduated from 0-100% of the voltage setting. 


Input Output Net 

Input Frequency Output Constant Current Load Weight 

Fig. Voltage (Hz) Voltage Max. (A) Max. (KVA) (Lbs.) 
1 452-1000-ND 120 60 0-132 2.5 33 5 
452-1001-ND 120 50/60 0-140 5.0* .70 7 

452-1003-ND 120 50/60 0-140 10* 1.4 10 1/4 

2 452-1004-NDt 120 50/60 0-140 10* 1.4 10 1/4 

452-1005-ND 240 50/60 0-280 3.5* 98 10 1/4 


* Unit is fused for the constant current rating at the factory. + With Voltmeter 


Digi-Key Price Each Staco 

Part No. id 5 10 15 Part No. 
452-1000-ND 225.00 210.00 202.50 195.00 3PN221B 
452-1001-ND 243.00 226.80 218.70 210.60 3PN501B 
452-1003-ND 257.40 240.24 231.66 223.08 3PN1010B 
452-1004-ND 432.90 404.04 389.61 375.18 3PN1010BV 
452-1005-ND 308.70 288.12 277.83 267.54 3PN1020B 


© EasyBraid Co. Desoldering Braid 


25% cleaner than most major brands (leaving less residue on the desoldered 
connection). Meets the requirements of Mil-F-14256F Type R, Mil STD. 2000 and 
in compliance with DOD Standard 1686A. Also meets the requirements of Bellcore 
spec. TR-T5Y-000078 and Ipc Test Method Ill. Easy Braid numbers ending in AS are 
antistatic bobbins. 


Width Length Label Digi-Key Price Each Easy Braid 

Inch (mm) Ft. (Meter) Color Part No. 1 25 Part No. 
Quick Braid 
-025 (.64) 5 (1.52) Silver EB1084-ND 2.33 1.98 Q-A-5AS 
050 (1.27) 5 (1.52) Gold EB1087-ND 2.33 1.98 Q-B-5AS 
075 (1.91) 5 (1.52) Green EB1090-ND 2.40 2.04 Q-C-5AS 
-100 (2.54) 5 (1.52) Blue EB1093-ND 2.80 2.38 Q-D-5AS 
-125 (3.18) 5 (1.52) Brown EB1096-ND. 2.80 2.38 Q-E-5AS 
-025 (.64) 10 (3.04) Silver EB1085-ND 3.90 3.32 Q-A-10AS 
-050 (1.27) 10 (3.04) Gold EB1088-ND 3.90 3.32 Q-B-10AS 
075 (1.91) 10 (3.04) Green EB1091-ND 4.00 3.40 Q-C-10AS 
-100 (2.54) 10 (3.04) Blue EB1094-ND 4.42 3.76 Q-D-10AS 
-125 (3.18) 10 (3.04) Brown EB1097-ND 4.70 4.00 Q-E-10AS 
-025 (.64) 25 (7.62) Silver EB1021-ND 10.15 8.64 Q-A-25 
-050 (1.27) 25 (7.62) Gold EB1023-ND 10.15 8.64 Q-B-25 
075 (1.91) 25 (7.62) Green EB1025-ND 10.41 8.86 Q-C-25 
-100 (2.54) 25 (7.62) Blue EB1027-ND 12.29 10.46 Q-D-25 
-125 (3.18) 25 (7.62) Brown EB1029-ND 12.55 10.68 Q-E-25 
-025 (.64) 100 (30.48) Silver EB1086-ND 35.84 30.50 Q-A-100 
-050 (1.27) 100 (30.48) Gold EB1089-ND 35.84 30.50 Q-B-100 
075 (1.91) 100 (30.48) Green EB1092-ND 36.94 31.44 Q-C-100 
-100 (2.54) 100 (30.48) Blue EB1095-ND. 40.91 34.82 Q-D-100 
-125 (3.18) 100 (30.48) Brown EB1098-ND 46.01 39.16 Q-E-100 
One Step (RMA No-Clean) 
-025 (.64) 5 (1.52) Silver EB1099-ND. 2.73 2.32 OS-A-5AS 
-050 (1.27) 5 (1.52) Gold EB1102-ND 2.73 2.32 OS-B-5AS 
075 (1.91) 5 (1.52) Green EB1105-ND 2.80 2.38 OS-C-5AS 
-100 (2.54) 5 (1.52) Blue EB1108-ND 3.22 2.74 OS-D-5AS 
-125 (3.18) 5 (1.52) Brown EB1111-ND 3.71 3.16 OS-E-5AS 
.025 (.64) 25 (7.62) Silver EB1051-ND 12.27 10.44 OS-A-25 
-050 (1.27) 25 (7.62) Gold EB1053-ND. 12.27 10.44 OS-B-25 
.075 (1.91) 25 (7.62) Green EB1055-ND. 12.64 10.76 OS-C-25 
-100 (2.54) 25 (7.62) Blue EB1057-ND 14.10 12.00 OS-D-25 
-125 (7.62) 25 (7.62) Brown EB1059-ND 16.12 13.72 OS-E-25 
.025 (.64) 100 (30.48) Silver EB1101-ND 46.27 39.38 OS-A-100 
-050 (1.27) 100 (30.48) Gold EB1104-ND 46.27 39.38 OS-B-100 
-075 (1.91) 100 (30.48) Green —B1107-ND 47.73 40.62 OS-C-100 
-100 (2.54) 100 (30.48) Blue EB1110-ND 53.32 45.38 OS-D-100 
-125 (3.18) 100 (30.48) Brown EB1113-ND 61.38 52.24 OS-E-100 
-025 (.64) 10 (3.04) Silver EB1100-ND 4.44 3.78 OS-A-10AS 
050 (1.27) 10 (3.04) Gold EB1103-ND 4.44 3.78 OS-B-10AS 
.075 (1.91) 10 (3.04) Green EB1106-ND 4.56 3.88 OS-C-10AS 
-100 (2.54) 10 (3.04) Blue EB1109-ND 5.10 4.34 OS-D-10AS 
-125 (3.18) 10 (3.04) Brown EB1112-ND 5.59 4.76 OS-E-10AS 
One Step Lead-Free (RMA No-Clean) 
025 (.64) 5 (1.52) Silver EB1188-ND 3.53 3.00 LF-A-5AS 
-050 (1.27) 5 (1.52) Gold EB1189-ND 3.53 3.00 LF-B-5AS 
075 (1.91) 5 (1.52) Green EB1190-ND 3.71 3.16 LF-C-5AS 
-100 (2.54) 5 (1.52) Blue EB1191-ND 4.18 3.56 LF-D-5AS 
-125 (3.18) 5 (1.52) Brown EB1192-ND 4.89 4.16 LF-E-5AS 
SEA BRAID (unfluxed) 

.025 (.64) 5 (1.52) Silver —B1170-ND 2.33 1.98 S-A-5AS 
-050 (1.27) 5 (1.52) Gold EB1173-ND 2.33 1.98 S-B-5AS 
.075 (1.91) 5 (1.52) Green —B1176-ND 2.40 2.04 S-C-5AS 
-100 (2.54) 5 (1.52) Blue EB1179-ND 2.66 2.26 S-D-5AS 
-125 (3.18) 5 (1.52) Brown EB1182-ND 2.80 2.38 S-E-5AS 
.025 (.64) 10 (3.04) Silver —B1171-ND 3.90 3.32 S-A-10AS 
-050 (1.27) 10 (3.04) Gold EB1174-ND 3.90 3.32 S-B-10AS 
075 (1.91) 10 (3.04) Green EB1177-ND 4.00 3.40 S-C-10AS 
-100 (2.54) 10 (3.04) Blue EB1180-ND 4.42 3.76 S-D-10AS 
-125 (3.18) 10 (3.04) Brown EB1183-ND 4.70 4.00 S-E-10AS 
025 (.64) 100 (30.48) Silver EB1172-ND 35.84 30.50 S-A-100 
-050 (1.27) 100 (30.48) Gold EB1175-ND 35.84 30.50 S-B-100 
075 (1.91) 100 (30.48) Green EB1178-ND 36.94 31.44 S-C-100 
-100 (2.54) 100 (30.48) Blue EB1181-ND 40.91 34.82 S-D-100 
-125 (3.18) 100 (30.48) Brown EB1184-ND 46.01 39.16 S-E-100 


Solder Sponges 


Size Digi-Key Price Each 
Type (Inch) Replacements Part No. 1 25 50 
One Hole 1.2x2.7 | OK Ind. 458038 EB1001-ND 95 81 73 
One Hole | 1.55 x 2.55 | Ungar 9901 EB1002ND 99 84 76 
Slits 2x26 | Weller MP EB1003-ND 112 96 86 
Weller DS-100; EC-1000: 

one Hele exe EC-2000 EB1004-ND 1.33 114 1.03 

; Weller WTCP; EC-3000; 
Multiple Holes] 26x26 |  £¢.4000; T0205 EB1005-ND 1.33 144 1.03 
One Hole 2.4x3.2 | EDSYN Models EB1010-ND 1.33 1.14 1.03 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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NEW FLUKE » 


Digital Multimeters 


Features: * IEC 1010 CAT IV 600V safety rating * 6000 count display * True- 
tms AC voltage and current * Min/Max/Average » Frequency and capacitance 
capabilities * Easy access battery door * Fluke 179 measures temperature in 
°C and °F ° Lifetime warranty 

Specifications: e AC Amps: 0.01mA ~10.00A * DC Amps: 0.01mA ~ 10.00A 
* AC Voltage: 0.1mV ~ 1000V * DC Voltage: 0.1mV ~ 1000V »* Resistance: 
0.10 ~ 50.00MQ * Capacitance: 1nF ~ 9999UF ¢ Frequency: 0.01Hz ~ 
100kHz * Temperature (Fluke 179 only): -40°C ~ 400°C; -40°F ~ 752°F 


* 80BK 


Includes: ¢ Installed 9V battery * Test leads * User's manual 


Temperature Probe (Fluke 179 only) 


Digi-Key Price Fluke 

Part No. Each Part No. 

614-1019-ND 219.95 FLUKE-175 ESFP 

614-1020-ND 229.95 FLUKE-177 ESFP 

614-1021-ND 239.95 FLUKE-179 ESFP Fluke 179 


Electronics Combo Kit 


Includes: * Fluke 179 True-rms Digital Multimeter with backlight * Fluke TL224 Silicone Test Leads * Fluke 
TL910 Electronic Test Probes with Replacement Tips * Fluke AC280 Heavy Duty Hook Clips * Fluke 80BK 
Integrated Temperature Probe * C35 Lightweight Soft Carrying Case 


614-1023-ND (FLUKE-179/EDAQ) ...2.isiccncecsteaseatanaandstarecenmecsanansndaoranccenanial $269.95 


Electrician’s Combo Kit 

Includes: ¢ Fluke 179 True-rms Digital Multimeter * Fluke 1AC-II Volt Alert Non-Contact Voltage Tester 
* Fluke 80BK K-type Temperature Probe » Fluke AC220 Retractable Long Reach Alligator Clips * Fluke 
TP220 Sharp 12mm stainless steel tip provides reliable contact * Fluke TL224 1.5m silicone leads resist 
heat * Fluke TPAK TookPak meter hanging accessory to hold meter to steel surfaces »* Fluke C35 
Lightweight soft case to provide optimal protection and storage 


614-1022-ND (FLUKE 7O/MACA: o.cncsscanevenndedinsnsand cddndedangiddaneatndedisaiernndeasan $290.39 


Clamp Meters 


Model Fluke 321 | Fluke 322 | Fluke 333 | Fluke 334 | Fluke 335 | Fluke 336 | Fluke 337 
0~40.00 
AC Amps (A) 0~400.0 40.0~400.0 0~400.0 0~600.0 0~600.0 0~600.0 0~999.9 
AC Response | Averaging | Averaging | Averaging | Averaging] True-rms | True-rms | True-rms 
DC Amps (A) 0-600.0 | 0-999.9 
0~400.0 0~400.0 
AC Voltage (V) 0 ~600.0 | 0 ~ 600.0 0~600.0 0~600.0 0~600.0 0~600.0 0~600.0 
0~400.0 
DC Voltage (V) _ 0 ~ 600.0 0~600.0 0~600.0 0~600.0 0~600.0 0~600.0 
; 0~600.0 0~600.0 0~600.0 0~600.0 
Resistance (9) | 0-400.0 | 0-400.0 | 0-600.0 | 691-6000 | 601~6000 | 601~6000 | 601~6000 
Frequency (Hz) 5.0~400.0 
Min/Max Record No No No No No No Yes 
Backlight No No No No Yes Yes Yes 
Auto Shut-Off Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
Safety Rati 600V 600V 600V 600V 600V 600V 600V 
ately: Raning CATIII CATIII CATII CATIII CATIII CATIII CATII 
Warranty 2 year 2 year 3 Years 3 Years 3 Years 3 Years 3 Years 
Digi-Key Price Fluke 
Part No. Each Part No. 
614-1026-ND 92.92 FLUKE-321 
614-1027-ND 96.76 FLUKE-322 
614-1028-ND 134.75 FLUKE-333A 
614-1029-ND 153.34 FLUKE-334A 
614-1030-ND 204.47 FLUKE-335A 
614-1031-ND 278.83 FLUKE-336A 
614-1032-ND 325.32 FLUKE-337A 
Fluke 337 


Fluke 50 Series Il 
Thermometers 


Fluke 50 Series Il 

Features: 

* Relative time clock on MIN, MAX, and AVG provides a time reference for major 
events * Electronic Offset function allows compensation of thermocouple errors 
to maximize overall accuracy * Measures J, K, T and E-types of thermocouples 
* Readout in °C, °F or Kelvin (K) * Sleep mode increases battery life; 1000-hour 
battery life * 3 year warranty 


Fluke 53 Series Il and 54 Series II (Includes all features listed above) 
Features: 

¢ Large backlit dual display shows any combination of T1, T2 (52 and 54 only), T1- 
T2 (52 and 54 only, plus MIN, MAX, or AVG » Additional thermocouple types R, 
S and N (for a total of 7 different types) » Recall function allows logged data to be 


easily reviewed on the meter display Fluke 53 Il 
Digi-Key Price Fluke 
Part No. Each Part No. 
614-1033-ND 200.00 FLUKE-51-2 60HZ 
614-1034-ND 250.00 FLUKE-52-2 60HZ 
614-1035-ND 294.00 FLUKE-53-2 60HZ 
614-1036-ND 342.00 FLUKE-54-2 60HZ 


Fluke 60 Series Handheld 
Infrared Thermometers 


Model Fluke 62 Fluke 63 Fluke 66 Fluke 68 
Backlit Display Yes Yes Yes Yes 
T ; =30°C-500°C ~32°0-545°C -32°C-600°C “32°C-760°C 
ddlairhabiaed -20°F ~932°F -25°F~999°F -25°F~1100°F -25°F~1400°F 
Min/Max/Ave MAX MAX All All 
Datalogging N/A N/A Yes Yes 
Distance to Spot Ratio |10:1 at 80% energy 12:11 30:1 50:1 
Optional RTD Probe N/A N/A Yes Yes 
Digitally adjustable | Digitally adjustable 
Emissivity Fixed at 0.95 Fixed at 0.95 (from 0.1 ~ 1.0 (from 0.1 ~ 1.0 
by 0.01) by 0.01) 
Digi-Key Price Fluke 
Part No. Each Part No. 
614-1038-ND 106.49 FLUKE-62 
614-1039-ND 231.28 FLUKE-63 
614-1040-ND 405.00 FLUKE-66 
614-1041-ND 519.00 FLUKE-68 
Fluke 62 Fluke 68 


Fluke 561 Multipurpose Thermometer 


Applications: * Multipurpose thermometer for heating, ventilation, air 


conditioning and refrigeration inspections 
Specifications: * Temperature: -40°C ~ 550°C, -40°I 


°2 AA batteries * User's manual ¢ 2 year warranty 
614-1037-ND 


Insulation Resistanc 


Testers and Multimeters 


Fluke 1507/1503 Insulation Resistance Testers 


Features: ¢ Live circuit detection prevents insulation test if voltage 
>30V is detected for added user protection »* Auto-discharge of 
capacitive voltage for added user protection * Save battery power 
with auto power off * Read measurements easily with large, backlit 
display * CAT IV 600V overvoltage category rating for added user 


protection * 1 year warranty 


Specifications: * Resistance: 0.10 ~ 20.00kN » AC/DC voltage: 


0.1V ~ 600V 


Includes: * Remote probe * Test leads * Probes ° Alligator clips 


Fluke 1587/1577 Insulation Multimeters 


Features: * Large display with backlight »* Live circuit detection 
prevents insulation test if voltage >30V is detected for added 
user protection * Auto-discharge of capacitive voltage for added 
user protection * AC/DC voltage, DC millivolts, AC/DC milliamps, 


F ~ 1022°F » Distance to 
Spot Size: 12:1 * Easy Emissivity Selector: Adjustable with three settings; 
Low (0.3), Medium (0.7), High (0.95) * Laser Sighting: Single Point Laser 

Includes: * K-type thermocouple velcro pipe probe * Durable hard case 


e 


(FRUKE=561) i. cos apinaiita ded sanadasisageamaacsnansens $149.01 


Resistance (Q), Continuity ¢ Filter for motor drive measurements 
(Fluke 1587 only) * Capacitance, Diode test, Temperature, Min/Max, Frequency (Hz) (Fluke 1587 only) 
* Auto power off to save battery power * CAT Ill 1000V, CAT IV 600V measurement category * 3 year 


warranty 


Fluke 1507 


=) Fluke 561 


Fluke 1577 


Includes: * Remote probe * Test leads * Probes ° Alligator clips * K-type thermocouple (Fluke 1587 only) 


Insulation Insulation Digi-Key Price Fluke 
Test Range Test Voltages Part No. Each Part No. 
0.01MQ ~ 10GQ 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V 614-1013-ND 419.00 FLUKE-1507 
0.1MQ ~ 2000MQ 500V, 1000V 614-1012-ND 343.16 FLUKE-1503 
0.01MQ ~ 2GQ 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V 614-1016-ND 575.00 FLUKE-1587 
0.1MQ ~ 600MO. 500V, 1000V 614-1015-ND 443.99 FLUKE-1577 


Fluke 1587/ET Advanced 
Electrical Troubleshooting Kit 


Applications: * Use the Fluke 1587 to perform 
insulation tests plus a wide range of DMM tasks 
with confidence and ease » Use the Fluke i400 
with the Fluke 1587 to accurately measure AC 
current without breaking the circuit * Check for hot 
spots and measure temperature with the Fluke 62 
Mini non-contact thermometer 

Includes: * Fluke 1587 Insulation Multimeter 
¢ Fluke i400 Current Clamp °¢ Fluke 62 Mini 
Infrared Thermometer 


614-1017-ND (FLUKE-1587 ET)......... $740.00 


Fluke 1587/MDT Advanced 
Motor and Drive 
Troubleshooting Kit 


Applications: + Use the Fluke 1587 to perform 
insulation tests plus a wide range of DMM tasks 
with confidence and ease » Use the Fluke i400 
with the Fluke 1587 to accurately measure AC 
current without breaking the circuit * Check the 
rotation of three-phase motors easily and safely 
with the Fluke 9040 

Includes: * Fluke 1587 Insulation Multimeter 
¢ Fluke i400 Current Clamp * Fluke 9040 Phase 
Rotation Indicator 


614-1018-ND (FLUKE-1587 MD7)....... $781.00 


Fluke 1587 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Fluke i400 


Fluke i400 


Fluke 62 


Fluke 9040 


NEW FLUKE. 


Soft Cases 


C25 Large Soft Case for DMMs 
Features: * Zippered carrying case with padding and inside pocket 
* One year warranty 


614-1006-ND (C25)...........cccececsc cece eens ee neeset nese eee $26.94 


510 Leather Meter Case 

Features: * Oiled genuine top grain cowhide »* Rugged construction 
with heavy duty stitching and reinforced rivets * Large tool belt 
loop and top flap to secure meter * Holds most Fluke DMMs, 
Thermometers and Process Calibrators * One year warranty 


GI4Z-1O07-ND. (C510). oo. scicedceadsietsecsaescanscnaecanonsanene $46.71 


C90 Soft Case for DMMs 
Features: ° Zippered carrying case with inside pocket and belt loop 
* One year warranty 


GI4105B-ND: (C90) ssiasscccsiniecnnueatiudianaucdsaiuacuceniiace $25.98 


i400 AC Current Clamp 


This clamp is compatible with most Fluke multimeters 
or any other current measurement device that 
accepts 4mm-shrouded banana plugs and has an 
AC milliamp range. The division ratio is 1000:1. 


Features: 

Companion to your DMM to measure up to 400A AC 
¢ 1mA/Amp output guarantees easy reading »* Only 
current clamp available with a CAT IV 600V/CAT 
Ill 1000V safety rating * Takes accurate current 
readings without breaking the circuit * Soft non- 
slippery overmold handle prevents touching live 
wiring * Maximum conductor diameter: 32mm. 


614-1044-ND (i400)..................6:0.0e $112.89 


L210 Probe Light Kit 


Features: 
¢ Bright white LED illuminates contact area * 8 inch probe extenders 
keep hands away from live circuits 


Includes: 
L200 Probe Light * TP280 Test Probe Extenders 


614-1059-ND (L210).... 


Fluke MeterCleaner™ Wipes 


MeterCleaner Wipes are pre-moistened with an industrial strength 
cleaning formula that removes surface dirt, oil and grease from your 
test tools. 


614-1060-ND Six individually packaged wipes in a zip-lock bag 
MMC) eacdet cre, usta ctates Aianaet eat $10.51 


(IMG50)25.0..cidascentadaipsscvarcasateetadeas $59.59 


ToolPak™ Meter Hanging Kit 


Features: 

« Attaches to back of a 110/170/180 Series meter, 20/70-III with 
integrated holster (with adapter), 724/725 and 50 Series Il * One 
year warranty 


Includes: 
* 2 universal hanger clips * Hook and loop straps (2 lengths) * Strong 
magnet 


614-1055-ND (TPAK)...........cccccseceseeeeneeeeeeeeeeneeeees $28.61 


TL71 Premium 
Test Lead Set 


Features: 

¢ One pair (red, black) 
comfort grip probes with 
silicone insulated, right- 
angle test leads * CAT IV 
600V, CAT Ill 1000V, 10A 
rating and UL Listed * One 
year warranty 


614-1054-ND | (TL71) cciscccsscictseacaatdeaseageacaederacas ceeds $20.59 


LVD2 Volt Light 


Non-contact AC voltage 
detector and LED flashlight 
combined into one easy to 
use pen-style design. 
Features: 

* Detects from 90V ~ 600V AC * Rated to CAT IV 600V » Blue 
indicates proximity to AC voltage source Red indicates you're at the 
source ¢ Ultra-bright white LED * AAA battery included 


614-1045-ND (LVD2) ........ 0... cece cece eee eee eee eee $29.94 


Fluke VoltAlert™ 


Fluke VoltAlerts are pocket- 
sized voltage detectors. 
When the tip glows red and 
the unit beeps, you know 
there’s voltage present. 
Electricians, maintenance, service, safety personnel and homeowners 
can quickly test for energized circuits in the workplace or at home. 


614-1024-ND ACV Detector 90~1000V, Flat-tip 


—<e 


Ba 


Fluke-1LAC-A-ll 


(FLUKE-1AC-A1-Il)......... 0... c cece cece e eee ee $25.25 
614-1025-ND Low Voltage Detector 20~90VAC, Round-tip 
(FLUKE-1LAC-A-II).....0..... eee $23.12 
614-1008-ND Volt Alert, 5-pack, Flat-tip 
(FLK=TAG-ATAIHSPK) icc ccuieacinsis siti a eatientgi $90.63 
T+ and T+PRO 
Electrical Testers 
Includes: 


¢ 2 AAA alkaline batteries * Extra heavy-duty test 
leads and probes (removable) * Test lead strap 
for managing leads * User's manual with safety 
information * 2 year warranty 


614-1047-ND 12V~600V AC/DC 


614-1048-ND 10.2V~600V AC/DC, 
9.99kO Resistance 
(THEPRO) cco sisccccansietes $84.95 


T+PRO-1AC Combo Kit 


Includes: 
¢ T+PRO Electrical tester 
¢ Fluke 1AC II VoltAlert voltage detector 


614-1049-ND (T+PRO-1AC KIT)........... $99.95 


Fluke T5 Voltage, Continuity 
and Current Testers 


Features: 

* Automatically measures volts AC and DC with 
precise digital resolution * Displays resistance to 
10000 »* Easy and accurate OpenJaw™ current 
measurement * Continuity beeper » Auto off mode 
to conserve battery life * 2 year warranty 


614-1051-ND 600V AC/DC, CAT III 


(T5-600 USA)............0605 $99.95 
614-1050-ND 1000V AC/DC, CAT Ill 
(T5-1000 USA) ............ $124.95 


Electrical Tester Kit 


Includes: 

* Fluke T5-1000 Electrical Tester 

* H5 Electrical Tester Holster 

* Fluke 1AC II VoltAlert voltage detector 


614-1052-ND (T5-H5-1AC KIT/US) ...... $143.00 


T5-1000 


Electrical Multimeters 


Fluke 114 

Features: * Measures up to 600V AC and DC 
* AutoVolt: automatic AC/DC voltage selection 
* Lo Z: Low input impedance prevents false 
readings due to “ghost voltage” * Large white 
LED backlight to work in poorly lit areas 
* Resistance and continuity * Min/Max/Average 
to record signal fluctuations * CAT Ill 600V 
safety rated 

Includes: * TL75 test leads * Holster * User's 
manual * 9V battery installed 


614-1009-ND (FLUKE-114).. 


- $139.78 


Fluke 114 


Fluke 115 

Features: * Measures up to 600V AC and DC » Resistance, 
continuity, frequency, capacitance and diode test * Measures 10A 
* Large white LED backlight to work in poorly lit areas * True-rms for 
accurate measurements on non-linear loads * Min/Max/Average with 
elapsed time to record signal fluctuations * CAT III 600V safety rated 
Includes: * TL75 test leads ¢ Holster * User's manual * 9V battery 
installed 


614-1010-ND (FLUKE-115)................sece cee ee nsec ence es $141.95 


Fluke 117 

Features: * Measures up to 600V AC and DC »* VoltAlert™ technology 
for non-contact voltage detection * Lo Z: Low input impedance 
prevents false readings due to “ghost voltage” * AutoVolt automatic 
AC/DC voltage selection * Large white LED backlight to work in 
poorly lit areas * True-rms for accurate measurements on non-linear 
loads ¢ Resistance, continuity, frequency and capacitance * Min/Max/ 
Average to record signal fluctuations * CAT III 600V safety rated 
Includes: * TL75 test leads * Holster * User's manual ¢ 9V battery 
installed 


614-1011-ND (FLUKE-117).............cccsesessseseseeneneees $179.94 


Test Equipment and Accessories 


True-RMS Multimeter with Temperature 


Features: ¢ True-rms AC voltage and current 
measurements * 4% digit mode for precise 
measurements »* Large display digits and two- 
level bright white backlight for increased visibility 
* 10,000uF capacitance range * Measures up to 
1000V AC and DC * Measures up to 10A, 20A for 
up to 30 seconds ¢ Resistance, continuity and diode 
test * Frequency to 200kHz and % duty cycle * Min/ 
Max/Average recording » Improved sleep mode for 
long battery life * Limited lifetime warranty * CAT IV 
600V and CAT III 1000V electrical safety ratings 


Includes: * TL75 Test Leads * AC72 alligator clips 
* Holster * 9V battery installed * Temperature probe 
¢ CD-ROM User's manual 


614-1042-ND (FLUKE-87-5) 


Industrial Electrician Combo Kit 


Includes: * Fluke 87V True-rms multimeter * AC220 SureGrip™ 
alligator clip set * C35 Lightweight soft accessory case * TL224 
SureGrip silicone test lead set * 80BK Integrated DMM probe, 
type K * TP238 SureGrip Test lead set and probe set * TPAK Mag- 
netic hanger 


614-1043-ND (FLUKE-87-5/E2 KIT) $409.95 


Fluke 8845A/8846A 6.5 Digit 
Precision Multimeters 


Features: 

* 6.5 digit resolution * Basic VDC 
accuracy of up to 0.0024% » Dual 
display * 100HA ~ 10A current 
range, with up to 100pA resolution 
¢ Wide ohms range from 109 ~ 1GQ 
with up to 10 yO resolution * 2x4 
ohms 4-wire measurement technique 
* Measures frequency and period 
(Model 8846A also measures 
capacitance and temperature) * Graphical display * Trendplot™ 
paperless recorder mode, statistics and histogram * CAT | 1000V and 
CAT II 600V safety ratings 


614-1000-ND 6.5 Digit Precision Multimeter 
(8845A 120V)........ cece cece cece eee ee eee ee ees $995.00 


614-1001-ND 6.5 Digit Precision Multimeter, 
Software and Cable Included 


BLU S 


Fluke 8846A 


(8845A/SU 120V)...... 0.0... cece eee ee cence eee $1195.00 
614-1002-ND 6.5 Digit Precision Multimeter, USB Memory 
(8846A 120V)....... 0... e cece cece eee ee nena es $1395.00 


614-1003-ND 6.5 Digit Precision Multimeter, USB Memory, 
Software and Cable Included 


(8846A/SU 120V)........ 0... ccc e cece eee ee ee $1708.93 
614-1004-ND 1000 RTD Temperature Probe 

(B84X-RTD)........cces cscs ees eseeseeteneee es $528.17 
614-1057-ND Single Rack Mount Kit 

(VB846S) ct wicc.tadesvrnayassagnansaanage teats $109.62 
614-1056-ND Dual Rack Mount Kit 

(VE846D). scisissunasedaa ss cndseusebsdmaiedanes $132.05 
614-1005-ND USB to RS232 Cable Adapter 

(884X-USB)... $170.45 
614-1053-ND 2x4 Wire Ohm Test Lead Probe 

(TL2X4W-PTIl) «2.02... cece eee e eee e eee eee ee $100.00 


Fluke 1550B MegOhmMeter 


Features: 

* Test voltages of 250V, 500V, 1000V, 
2500V and 5000V «+ Measures O ~ 1 
TeraOhm * Warning voltage function alerts 
the user that line voltage is present and 
gives the voltage reading up to 600V AC 
or DC ° Large digital/analog LCD shows 
detailed measurement data * Cable or insu- 
lation capacitance * Leakage current * 99 
memory locations store all measurement 
parameters ¢ Includes Quicklink 1550B soft- 
ware and optical interface cable * 2 year 
warranty 


Includes: 

¢ Test leads and low leakage probes 
* Alligator clips * Interface adapter and 
cable * FlukeView® Forms Basic 1550B PC software * Line cord 
* Soft carrying case with waterproof bottom * User's manual CD with 
12 languages ¢ Getting started guide 


614-1014-ND (FLUKE-1550B)...................ccseeee ee eee $3299.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢« Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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XP Series Digital Multimeters 


XR Series Digital Multimeters 


Model 15XP-A 35XP-A Model 30XR-A 33XR-A 37XR-A 38XR-A 
AC/DC Voltage 750V/1000V 750V/1000V AC/DC Voltage 600V/600V 1000V/750V 1000V/750V 1000V/750V 
AC/DC Current 22K 2hek AC/DC Current 10A/10A 10A/10A 10A/10A 10A/10A 
Resistance 2000 AOMO Resistance 20ma 4mo 4oma 40ma 
Basic DC Accuracy + (0.5% Rdg + 1 dgt) + (0.5% Rdg + 1 dgt) face DEN Abunda aldat 7e4hidea tack Aackfdawhdak A endan baat 
Continuity Yes Yes Bale : iccuracy +(1%Rdg +1dgt) | + (0.7%Rdg + 1dgt) +(0.1%Rdg + 5dgt) | + (0.25%Rdg + Sdgt) 
Capacitance No Yes Continuity Yes Yes Yes Yes 
Frequency Yes Yes Capacitance No Yes Yes Yes 
Temperature No Yes Frequency No Yes Yes Yes 
Display 3% digit 3% digit Temperature No Yes No Yes 
Min/Max No No Display 3% digit 3% digit 4% digit 4%A digit 
Data Hold Yes Bi Min/Max Yes Yes Yes Yes 
Logic Test TTL No 
Data Hold Yes Yes Yes Yes 
Non-Contact Yes Yes 
Voltage Detect Logic Test No No TTL, CMOS No 
Warranty 1 year 1 year Non-Contact Yes No No No 
CAT | 1000V CAT | 1000V Voltage Detect 
Safety Ratings CAT II 600V CAT Il 600V 
CAT III 300V CAT III 300V Warranty 1 year 1 year 3 year 3 year 
Safety Ratings CAT II 600V CAT II 1000V CAT II 1000V CAT Ill 1000V 
Digi-Key Price] Amprobe CAT III 300V CAT Ill 600V CAT Ill 600V CAT IV 600V 
Includes Part No. Each | Part No. UL (cULus) Listed Yes Yes Yes No 
Test leads, Magne-Grip™ holster, Battery, Fuse, User's manual 705-1000-ND 59.95 | 15XP-A 
Be ie oe Magne-Grip holster, 705-1003-ND 79.95 | 35XP-A Digi-Key Price | Amprobe 
: : Includes Part No. Each Part No. 
Test leads, Magne-Grip™ holster, 705-1001-ND 59.95 30XR-A 
PM55A Compact Precision —ee 
aa 1 Test leads, Alligator clips, Magne-Grip 
D | g ita | M u Iti m ete r holster, Temperature adapter, Thermocouple | 705-1002-ND 89.95 33XR-A 
probe, Battery, Fuse, User's manual 
Features: Test leads, Alligator clips, 
¢ AutoTect™ feature directs the meter to know if it is measuring AC or DC volts or Magne-Grip holster, Battery, Fuse, 705-1004-ND. 129.95 37XR-A 
resistance with no user interface * Measures AC/DC current, capacitance, frequency, User's manual 
continuity with beeper * Non-contact voltage detector * Automatic power off * Safety Test leads, Alligator clips, Temperature 
rating: CAT Il 600V, CAT III 300V adapter, Thermocouple probe, Magne-Grip | 705-1005-ND 149.95 38XR-A 
705-1030-ND (PMSA)... .ccccscsesseessessesesessvessessesssessesevesees $49.95 holster, Battery, Fuse, User's manual 
VP-600SB Non-Contact 


Volt Probe 


Features: 

* Detects AC voltage: 100V ~ 600V 

«Check for AC voltages without necessity of disconnecting the 
electrical system 

«Test for AC voltage cables, circuit breakers, wall sockets, 
junction boxes, fuses, etc. 

* Safety rating: CAT Ill 600V 


705-1038-ND = (VP-600SB)............. 0. 


Test Lead Kits 


MTL-500 Professional Electrical Test Leads Include: « MTL-100 double 
insulated silicon test leads * MTL-101 sharp test probes * MTL-102 insulated 


ACD-6 TRMS PRO ACDC-400 ACDC-100 alligator clips 
MTL-501 Advanced Electrical Test Lead Kit Includes: » MTL-100 double 
Model AC75B ACD-6 TRMS PRO | ACD-16PRO [ACD-16TRMSPRO | AC40B ACDC-400 | ACDC-100 | ACDC-100 TRMS insulated silicon test leads_* MTL-101 sharp test probes + MTL-102 fully 
AC/DC Voltage | 750V/1000V 600V/600V 600V/600V 600V/600V soov/eoov | so0v/e00v | coov/6oov |  Go0v/600V pean aal i clips» MTL-103)USA main socket test sdaptors:* MTL=108 
AC/DC Current | 600A/400A 1000A/— 1000A/- 1000A/- 400AV- 40A/400A 800A/1000A | 800A/1000A 
Resistance Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes La ert (MTLeoty ~ 
Basic DC (1.0% +24) | 41.7% Rdg +3 LSD)| — +(0.5% Rdg +(0.5% Rdg +(1.2% Rdg | #(1.0% Rdg | +(1.5% Rdg | +(1.5% Rdg 
Accuracy aa @ 4V~400V ranges +5 LSD) +5LSD) +5 dgts) +2LSD) +4 LSD) +4LSD) 
Continuity Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes + 
Capacitance Yes No No No No No Yes Yes Test Equ I pment 
Frequency No No Yes Yes No No No No DM-II PRO Digital Recorder/Data Logger 
Temperature Yes No Yes Yes No No No No 
= Features: 
Min/Max No No No No No Yes No No * Works with single and — 
Data Hold No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes tee nase eons wv l l l 
and Delta) * Capable of 
TRMS No Yes No Yes No No No Yes recording all parameters 
Warranty 1 year Limited Lifetime Limited Lifetime | Limited Lifetime 1 year Limited Lifetime 1 year 1 year simultaneously « All 
CAT II 1000V readings are True 
Safety Ratings CAT Ill 600V CAT II 600V CAT Ill 600V CATIIL600V} CATIII600V | CATIII600V| CAT III 600V RMS (TRMS) » User DD Ld Se 
CAT III 600V selectable rates allow 
recording from one hour a 
Digi-Key Price ‘Amprobe to several months * Line 
Includes Part No. Each Part No. or battery powered 
Test leads, Type-K temperature probe, 9V battery, Operating instruction, Carrying case 705-1007-ND 129.95 AC75B Specifications: 
Test leads with set of alligator clips, Carrying case, Instruction Manual 705-1010-ND 89.95 ACD-6 TRMS PRO * AC Voltage: OV ~ G00V * AC Current: 1A ~ 1000A * Power: Working (W), 
Test leads, Thermocouple, Carrying case, Instruction manual 705-1008-ND 149.95 ACD-16 PRO Reactive (VAR) and Apparent (VA) * Power factor: 0 ~ 1 
Test leads, Thermocouple, Carrying case, Instruction manual 705-1009-ND 169.95 ACD-16 TRMS PRO Includes: 
Test leads, Carrying case, Instruction manual 705-1006-ND 79.95 AC40B “cis ape Software 
Test leads, Holster, Carrying case, Batteries, Instruction manual 705-1013-ND 169.95 ACDC-400 
Test leads, Carrying case, Instruction manual 705-1011-ND 99.95 ACDC-100 705-1025-ND (DME PRO) erick echt ee cen dete cane $2395.00 
Test leads, Carrying case, Instruction manual 705-1012-ND 129.95 ACDC-100 TRMS (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Test Equipment (cont, 
DM-III Multitest Power Quality Recorders 


Features: * True RMS (TRMS) «* Measures 
and records broad spectrum of power quality 
parameters: AC current, AC voltage to 600V 
including sags and surges, harmonics (THD 
and individual up to 49th), active, reactive and 
apparent power and energy, peak demand, 
power factor, frequency measurement and 
phase sequence »* Works with single and three 
phase systems « Detects and records voltage 
anomalies, sags and surges ¢ Built in scope 
displays waveforms » Phase sequence indication 
* Records up to 64 parameters simultaneously 
¢ Manual and programmable recording start * Line 
or battery powered * Megohmmeter functions: test insulation of wires, cables, 
transformers and electrical motors * Safety ratings: CAT III 600V phase to 
phase, CAT III 300V phase to ground 


Includes: * CTs * Voltage leads * Ground probes and leads * PC software 
and download cable 


705-1026-ND (DM-IIl MULTITEST F) .........00..e eee $3295.00 


DM-4 Power Quality Recorder 


Features: 

* True RMS (TRMS) » Works with single (two and 
three wire) and three phase systems (Y and Delta) 
* Detects and records voltage spikes 100nS or slower 
* Detects and records voltage sags and surges Built 
in scope displays waveforms Records all parameters 
simultaneously * Manual and programmable recording 
start * Safety rating: CAT III 600V 


Includes: 

Carrying case * CTs «Test leads * PC software and 
download cable * Remote User Interface (PDA) with 
protective hard case and interface cable 


705-1024-ND (DM-4) ....... cece $3495.00 


DGC-1000A Clamp-on Ground 
Resistance Tester 


Features: 

* Accurate ground resistance measurement from 
0.0250 ~ 15009 »* TRMS current measurement 
* Continuity beep if the resistance is lower than 40.000 
* Data logging capability: 116 records « Individual 
data point recording » User selectable high and low 
Q audible alarms * Auto power off »* Low battery 
indicator * Large LCD display * Safety rating: CAT III 
300V, CAT II 600V 


705-1023-ND 


GROUND TESTER 


(DGC-1000A) ......... $1399.00 


TMULD-300 Leak 
Detector Kit 


Features: ¢ Locates arcing in an electrical 
system * Transmitter “pressurizes” area 
with ultrasonic sound enabling the ULD- 
300 to pinpoint leaks » Applications include 
air tightness of cars or houses »* Useful 
in finding the ends of buried PVC pipes 
Detects any pressurized gas leak regardless 
of type CFC’s, HFC’s, Nitrogen, etc. 


Includes: * Ultrasonic transmitter » Flexible 
tubing adapter * Tubular extension * Parabola 
* Headphones 


705-1037-ND 


(TMULD-300) . 


TH-2A Digital 
Thermo Hygrometer 


Features: 

* Temperature readings 

¢ Relative humidity measurement 

* Max/Min with time stamp 

* Data hold function 

* Selectable °C and °F readout 

¢ Dual LCD display with bargraph indication 
* Auto power off 


705-1033-ND (THF2A) sas cecnneniss $79.95 


THWD-2 Digital Sling 
Psychrometer 


Features: 

* Temperature readings 

Relative humidity measurement 

Dew point and wet bulb readings 

* Max/Min with time stamp 

* Selectable °C and °F readout 

+ Data hold function 

* Dual LCD display with bar graph indication 
Auto power off 


705-1034-ND 


(THWD-2)............0. $109.95 


RC-120S Remcon Relay Switch 


Features: 

* Switches AC power ON and OFF using low voltage 
control circuit * Built in transformer, no step down 
transformers necessary ° Single relay can be controlled 
by multiple switches and multiple relays can be 
controlled by a single switch * AC voltage from 105V ~ 
125V * AC current up to 6.5A 


705-1032-ND = (RC-120S).............eeee $39.95 


PRM-3 Phase Sequence and 
Motor Rotation Tester 


Features: 

¢ Use for phase sequence 
testing, three phase motor 
installation and maintenance 
* Checks motors for rotation 
direction »* Identifies the 
phase sequence of the three 
phase electrical system 
+ Indicates normal or 
reversed phases as well as 
loss of the phase 


705-1031-ND 


(PRIMES) ics. csase caren eriesesnuane detiat acces $99.95 


GP-2 Ground Resistance and 
Resistivity Tester 


Features: 

¢ Measure earth ground resistance; 3 point or 2 point 
tests * Automatically calculates resistivity; 4 point 
test * Automatic voltage measurement prevents false 
measurements » Automatically applies three testing 
frequencies for the most accurate readings * Auto 
ranging * 999 internal memory locations to store 
measurements * RS-232 download to a personal 
computer ¢ Safety rating: CAT Ill 250V 


Includes: 

Test leads » Auxiliary electrodes * Software * Carrying Case 

705-1027-ND (GP AO) ciitiaanasavsiecsssensnbniaiiossznseceae $1499.00 
Megohmmeters 

AMB-25 

Features: 


Test insulation of wires, cables, transformers and 
motors » Comes as a complete kit including test 
leads * Internal memory 

Specifications: 

¢ Insulation resistance with 250, 500 and 1000 VDC 
test voltages: 0 ~ 4.000 / 40.00 / 400.00 / 4000MQ 
« Resistance: 0 ~ 99990 


AMB-45 

Features: 

¢ Test insulation of wires, cables, transformers 
and electrical motors * Comes as a complete 
kit including test leads and PC software « Pro- 
grammable timer * Internal memory « Safety rating: 
CAT Ill 600V 

Specifications: 

¢ Insulation resistance with 250, 500 and 1000 VDC 
test voltages: 0 ~ 4.000 / 40.00 / 400.00 / 4000MQ. 
* Resistance: 40000 ° AC/DC Voltage: 600.0V 


AMC-2 

Features: 

Test insulation of wires, cables, transformers 
and electrical motors »* Does not require 
batteries or any external power supply, always 
ready for use * Ohmmeter 

Specifications: 

¢ 500VDC Test Voltage: 0 ~ 100MO +5% Rdg 
@ (0.1 ~ 50MQ) +10% Rdg @ > SOMO 


AMB-5KV-D 

Features: 

* Test insulation of wires, cables, 
transformers, electrical motors and 
generators * Comes as a complete kit 
including test leads and PC software 
* Built in automatic voltmeter up 
to 5000V warns against hazardous 
energized systems » Programmable 
setups of test voltages and timers 
Specifications: 

© Voltages: 100V ~ 5000V Resistance: 100k ~ 500GQ « Voltmeter: 0 ~ 
5000V + (10% Rdg = 10 LSD) @ 0 ~ 500V + (10% Rdg + 5 LSD) @ 500V ~ 
5000V * Memory: 20 programmable setup configurations 


705-1014-ND (AMB 525 Jia nope cesses nied deena vesueiiate ce aes $299.95 
705-1015-ND (AMB-45) .. ... $449.95 
705-1017-ND (AMC-2).... $649.95 
705-1016-ND (AMB-5SKV-D) ... - $2249.95 


AT-1000 Advanced Tracer 


Features: 

* Trace energized lines up to 300VAC 
or VDC »* Trace unenergized and open 
conductors » Identifies breakers and 
fuses without powering down » Locates 
shorts « Identifies wires in a bundle 
* Identifies control, alarm and telephone 
system wiring »* Traces coaxial cable 
shield * Receiver range 1 to 3 feet froma 
cable being traced 


Includes: 
«Receiver * Transmitter * Carrying case * 110V pigtail cordset » Alligator 
clip cordset (2 pcs.) * CT-326 type adaptor 


705-1018-ND (ATANO00 )iessecrtrectecculternsouecnc ete tilnay $349.95 


AT-3000 PRO Underground Hawk Buried Wire 
and Pipes Tracer 


Features: (c= ~\y 
* Locates underground energized \\eaol// 
and de-energized wires, cables and \ | 


pipes * Depth measurement up to 10 
feet * Visual (LCD) and audible (with 
loudspeaker) indicators * Rugged 
durable construction » Backlight 
* Real Sound Technology - the sound 
is derived from the signal radiating 0 
from the cable or pipe * Ready for use 1 I 
with receiver, transmitter, connection / 
cable, ground stake and ground 
cable * Allows user to pinpoint the 
path of the underground traced object 
* Weatherproof and drop resistant 


(AT-3000 PRO) ..............00cceeeeeeeeeeeeee $2495.00 


705-1019-ND 


TIF300HV Tic Tracer - 
AC Voltage Detector 


Features: 


* Use to check fuses, break panels, power outlets, 
transmission lines, etc. 


* Safety rating: UL, CE and MSHA Approved 


ae 


705-1035-ND 
705-1036-ND 


(TIFS00HV) --- $69.95 
48” Hot Stick (TIF410A)... $99.95 


BT-250 Break’r Trac’r™ 


Features: 

« Identifies circuit breaker location 
¢ Works on all electrical systems from 
90 to 250 VAC » Automatic sensitivity 
adjustment »* Quick and easy to use 
« Extremely accurate reading always 
finds the right breaker » Safety rating: 
UL approved 


Includes: 
«Transmitter * Carrying case » Test leads 
* Socket adapter 


705-1022-ND 


(BT-250)......... $99.95 


AT-4004/AT4005 Advanced Wire Tracers 


AT-4005CON 


Features: 

* One universal transmitter; automatically switches to work with either 
energized or non-energized systems » Receiver not position sensitive 
Traces live wires buried or hidden behind walls * Locates breakers, neutrals 
and ground lines * Pinpoints shorts, ground faults and broken wires 
* Clamp-on attachment injects signal for non-contact operation * Safety rating: 
CAT Ill 600V 


Includes: 

« Hard carrying case » Receiver * Transmitter * 110V pigtail - banana plug 
cord set « Alligator clip - banana plug cord set * Grounding test lead, 25 ft. 
with alligator clip * Clamp-on transmitter accessory » Rechargeable battery 
pack and battery pack recharger (AT4005CON Only) 


705-1020-ND (AT-4004CON) ...... 0c eee e eee eeeee tees $749.95 
705-1021-ND (AT-4005CON) ..... 20... cece eee e cece ee eee $899.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Function Ge ators 


FEATURES AND SPECIFICATIONS: Wave- 
forms: Sine, Square, Triangle, Pulse, +Ramp. 
Variable DC Offset and Duty Cycle. Sweep LIN 
& LOG: 100:1. Frequency Counter Accuracy: 
Time Base +1 count. General: Power: 120- 
230VAC +10% 50/60Hz Internal jumper 
selectable. Accessories: BNC to Alligator 
Cable, Instruction Manuel. 2 Year Warranty. 


Model BK4001A: Sweep/Function Generator in 6 Ranges from 0.5Hz ~ 4MHz 
Range. Coarse and Fine Tuning. Dimensions: 10.83 x 3.6 x 11.8”. 


Model BK4010A: 7 Ranges from 0.2Hz ~ 2MHz Range. Coarse Tuning. 
Dimensions: 10.51 x 4.49 x 12.24”. 


Model BK4011A: Function Generator. 4 Digit LED Digital Display (4 digit 
Display Resolution). 7 Ranges from 0.5Hz ~ 5MHz Range. Variable Duty Cycle 
and DC Offset. Coarse and Fine Tuning. Dimensions: 10.51 x 4.49 x 12.24”. 


Model BK4017A: 5 Digit LED Digital Display (5 digit Display Resolution). 
8 Ranges from 0.1Hz ~ 10MHz Range. Coarse and Fine Tuning. Extended 
Sweep/Modulation Input: 0 ~ 10V. Dimensions: 4.49 x 11.73 x 10.39". 


Model BK4040A: Sweep/Function Generator with Frequency Counter. 5 
Digit LED Display (5 digit Display Resolution). 8 Ranges from 0.2Hz ~ 20MHz 
Range. AM and FM Modulation. Burst Operation. 30MHz External Frequency 
Counter. Selectable Linear or Log Sweep. Extended Sweep/Modulation Input: 
0 ~ 10V. Coarse and Fine Tuning. Dimensions: 10.51 x 4.49 x 12.24”. 


Model BK4012A: Sweep/Function Generator. Coarse and fine tuning. 4 digit 
LED display. Variable duty cycle. DC offset. Linear or log sweep. Dimensions: 
4.5 x 11.75 x 10.575”. 


BK 


Model BK4040 


BK4001A-ND 4MHz Sweep/Function Generator 
BK4010A-ND 2MHz Function Generator. ... 
BK4011A-ND 5MHz Function Generator with Digital Display 


.. $205.00 
. $259.00 


BK4012A-ND 5MHz Function Generator.....................00c0eeeeee $359.86 
BK4017A-ND 10MHz Sweep/Function Generator with 
Digital DiSHlaY cs casdanusdaxossiudoaezedaceddacss sane $409.00 


BK4040A-ND 20MHz Sweep/Function Generator with 
Frequency Counter and Digital Display. 


LC-40B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) 


(For all models except BK4001A) ...................0088 $93.60 


Function and Arbitrary Waveform 
Generator 


Model BK4070A: Function and Arbitrary Waveform Generator. 

Operating Modes: Basic Sinewave (CW) Mode: 0Hz ~ 21.5MHz, .01Hz 
steps. Frequency Modulation (FM) Mode and Phase Modulation (PM) 
Mode: Internal modulation frequency: OHz ~ 10kHz. External modulation 
frequency: DC to 35kHz. Voltage Controlled Oscillator Mode (VCO): Endpoint 
frequency: OHz ~ 21.5MHz, .01Hz steps. Burst Mode: Continuous or Triggered 
via Front Panes, RS232, or Ext. TTL. Dual Tone Multi Frequency (DTMF) 
Generate Mode: Dialing digits generated: 0 to 9, #, x, A, B, C, D. Dual Tone 
Generation Mode: Tone 1, Tone 2 Frequency: DC to 10kHz, 1Hz steps. Sweep 
Mode: Start/Stop frequency: OHz ~ 21.5MHz. Function Generator Mode: 
Waveforms: Positive/Negative Ramp, Triangle, Exponentials, Noise, Sine 
Repetition rate: 0Hz ~ 2MHz in 1Hz steps. Binary Phase Shift Keying (BPSK) 
Mode. Amplitude Modulation (AM) Mode. Single Sideband (SSB) Mode. 
Frequency Shift Keying (FSK) Mode. Data Modulation Mode. Power and 
Voltage Measurement Mode. Dual Tone Multi Frequency (DTMF) Detect 
Mode. Arbitrary Waveform Generation Mode: Vertical Resolution: 12 bits, 
Sample update rate: DC-40 MHz in .01Hz steps. Sample buffer depth: 32,768 
points. Pulse Generator Mode: Frequency: OHz ~ 2MHz in 1Hz steps. Duty 
cycle: 0% ~ 100% in 1% steps. Main Output: Frequency: DC to 21.5MHz, 
.O1Hz steps. Level: 4mVp-p to 10Vp-p. External Modulation Input. RS232 
port. Syne Output. Ext. Trigger/Gating/FSK/BPSK input. 

General: Power: 100 ~ 240 VAC, 47-63Hz, 30W. Display: 2 line x 40 
Character, LCD backlit. Weight: Approximately 3.5 Ibs (1.6kg). Dimensions: 
5.5 x 11.75 x 10.38” Operating Temperature: 32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C) 
ambient. 


Model 4071BK: 
Arbitrary Waveform Generator, Sweep Function Generator, Pulse, VCO, AM, 
FM, @ Modulation, FSK and Burst Modes. The 4071 series is stable, accurate 
and drift free 

BK4070A-ND Waveform Generator. 
4071BK-ND — Waveform Generator with Software 


. $1525.00 
- $1568.19 


Frequency Counter 


. BBBBBBBBB 


Model 1856D: 
3.5GHz Multifunction Counter (Frequency, Period, Totalize) Benchtop with 
56 inch high 9-Digit LED Display. Frequency: 0.1Hz ~ 3.5GHz Period 
Characteristics: Range: 10ns ~ 10s Input Characteristics: Impedance: 50 
Q +5% Totalize Start/Stop Input: Logic Levels: Standard TTL Levels Time 
Base Characteristics: Standard Type: TCO Frequency: 10MHz Stability: 
+1ppm +10% line voltage variation Temperature Stability: +5ppm 0°C ~ 50°C 
Dimensions: 9.4 x 3.5 x 10.6” Power: 115VAC +10% 50/60Hz Accessories 
Included: Instruction Manual 


BK1856D-ND 3.5GHz Benchtop Multifunction Counter ........... $515.00 


DC Power Supplies 


Regulated 28A DC Power Supply 


Models BK1689, BK1690: Overload protection, High RFI stability, Multiple 
DC output terminals. Features: Output Voltage: DC 1 ~ 15V Variable. Output 
Current: 28A (at 13.8V). Ripple and Noise: SmV (peak to peak). Line 
Regulation: SmV (+ 2% Load). Load Regulation: 50mV (0 ~ 100% Load). 

BK1689-ND Precision Analog...............-..:0.ceseeeeeeneeeeee ees $285.00 
BKIGSO-ND! (Digital ED citi 0cc cites ssemanenseet alive sane $359.00 


High Current Linear Power Supplies 


Constant Voltage/Constant Current Operation 
*Load Current Limits * Separate DC Output 
ON/OFF Switch * Metering: LED 


Model BK1791: » Output Voltage: 0 ~ 64V + Output Current: 10A 
Model BK1790: » Output Voltage: 0 ~ 32V * Output Current: 20A 
Model BK1794: » Output Voltage: 0 ~ 32V + Output Current: 30A 
Model BK1795: » Output Voltage: 0 ~ 64V » Output Current: 15A 
Model BK1796: » Output Voltage: 0 ~ 16V * Output Current: 50A 


BK1791-ND .. .--. $1395.00 
BK1790-ND .. ..-. $1549.99 
BK1794-ND .. --- $1883.32 
BK1795-ND . $1883.32 


BK1796-ND .. -. $1883.32 


DC Power Supplies to 240W Output 


Short circuit protection, overload protection, 
reverse polarity protection, thermal protection, 
and current limiting. CV and CC operation, 
0.02% +2mV line and 0.04%+2mV load 
regulation (zero to full load), adjustable current 
limits (five to 100%), low ripple (<1mVrms), 
fast recovery time (<100uS), and operate from 
120VAC +10%, 60Hz. Dimensions: 5.7 x 10.5 
x 15”. Test Lead Set TL-5A and TL-30 sold separately. 2 Year Warranty. 
Model BK1746B: Single 0-16V, 0-10A output. Two analog meters. Volt- 
meter: 0-16V +2.5%. Ammeter: High Range = 0 ~ 11A, Low Range = 0 ~ 2.2A, 
Accuracy = +2.5%. Power Consumption: 380W. 

Model BK1740B: Single 0 ~ GOV, 0-4A output. Two analog meters. Volt- 
meter: 64V +2.5%. Ammeter: High Range = 0 ~ 4.4A, Low Range = 0 ~ 1.1A, 
Accuracy = +2.5%. Power Consumption: 450W. 

Model BK1743B: Single 0 ~ 35V, 0 ~ 6A output. Two 4-digit LED meters. 
Voltmeter: 0 ~ 99.9V (green) + (0.5% rdg + 9 digits). Ammeter: High Range 
= 0 ~ 9.99A (red), Accuracy = +(0.5% rdg + 9 digits). Power Consumption: 
420W. 


BK1746B-ND. . $539.00 
BK1740B-ND. . $539.00 
BK1743B-ND. . $539.00 


Single Output Power Supplies 


Short circuit protection, overload protection, reverse 
polarity protection, thermal protection, and current limiting. 
CV and CC operation, 0.01% +3mV line and load regulation 
(zero to full load), adjustable current limits (5 to 100%), 
low ripple (<1mVrms), fast recovery time (<100yS), and 
5 operate from 120 VAC +10%, 60Hz. Dimensions: 6.2 x 5.5 
x 12.5”. Test Lead Set TL-5A and TL-30 sold separately. 
Model BK1730A 9 Year Warranty. 

Model BK1710A: Single 0 ~ 30V, 0-1A output. Two 
analog meters. Voltmeter: 0-32 +2.5%. Ammeter: High Range = 0 ~ 1.04A, 
Low range = 0 ~ 0.26A, Accuracy = +2.5%. Power Consumption: 70W. 
Model BK1711A: Single 0 ~ 60V, 0-2A output. Two analog meters. 
Voltmeter: 0 ~ 64 +2.5%. Ammeter: High Range = 0 ~ 2.2A, Low 
range = 0 ~ 0.55A, Accuracy = +2.5%. Power Consumption: 210W. 

Model BK1715A: Single 0 ~ 60V, 0-2A output. Two 4-digit LED 
meters. Voltmeter: 0 ~ 99.9V (green) + (0.5% rdg + 2 digits). Ammeter: 
Range = 0 ~ 9.99A (red), Accuracy = (0.5% rdg + 2 digits). Power 
Consumption: 210W. 

Model BK1730A: Single 0 ~ 30V, 0-3A output. Two analog meters. 
Voltmeter: 0 ~ 32 +2.5%. Ammeter: High Range = 0 ~ 3.2A, Low 
range = 0 ~ 0.53A, Accuracy = +2.5%. Power Consumption: 180W. 

Model BK1735A: Single 0 ~ 30V, 0 ~ 3A output. Two 3-digit LED meters. 
Voltmeter: 0 ~ 99.9V +0.5%. Ammeter: Range = 0 ~ 9.99A, Accuracy = +0.5%. 
Power Consumption: 180W. 


BK1710A-ND... .. $249.00 
BK1711A-ND... .. $329.00 
BK1715A-ND... .. $409.00 
BK1730A-ND $329.00 
BK1735A-ND... .. $409.00 


Power Supply Hook-up Cables 


TL-5A-ND —_5A Power Supply Leads ... 
BKTL-30-ND 30A Power Supply Leads 


.- $10.35 


Triple Output Power Supplies 


Two Main sections capable of independent or 
tracking operation (Master and Slave). One fixed 
section. Switchable series/parallel operation 
and adjustable current limit controls for Main 
sections. Two displays: one reads volts or amps 
of “slave” supply; one reads volts or amps of 
“master” supply or fixed supply. Constant current 
and voltage indicators for Main sections. Power 
Source: 120VAC, +10% 60Hz. Accessories Supplied: Spare fuse, Instruction 
Manual, Power Cord. Test Lead Set TL-5A is sold separately. 


Model BK1760A: Two 0 ~ 30VDC, 2A sections; One 4 ~ 6.5VDC 5A 
section. Switchable series/parallel operation for 24V sections. Two 3-Digit LED 
Displays. Dimensions: 5.7 x 10.5 x 15”. 2 Year Warranty. 

Model BK1651A: Two 0 ~ 24VDC 500mA sections; One 5VDC 4A section. 
Switchable series/parallel operation for 24V sections. Two Analog Displays. 
Accessories Included: Test leads (3 Pairs). Dimensions: 5.5 x 11.75 x 
10.975”. 1 Year Warranty. 

Model BK1670A: Produces three outputs simultaneously. #1=30VDC @ 
3A, #2=12VDC @ 500mA and #3=5VDC @ 500mA. Two 3-Digit LED Displays. 
Dimensions: 5.5 x 5.9 x 9.45". 1 Year Warranty. 


O06 206 00,6 


Model BK1760 


BK1760A-ND ... . $659.00 
BK1651A-ND .... . $449.00 
BKAGTOA-ND |: 00000.ciscccscensicnccnanarsencvarcenanssncneaaaaancns $195.00 


Programmable Power Supplies 


Model BK1770 

Standard GPIB Interface: Greater flexibility 
interfacing with a number of third party GPIB 
cards, computers and controllers. Load Effect: 
0.001% +1mV; 1mA current. Parallel and Series 
Operation: One power supply satisfies a greater 
number of applications. Front Panel Keypad: 
Easy entry to set voltage, current, over-voltage 
and over-current. Remote Sensing: Maintains set 
voltage regardless of lead loss. Backlit LCD Display: Vital output information, 
voltage, current and operating mode. True RMS Reading Metering: Reliable 
means of comparing dissimilar waveforms. 50k MTBF: High reliability with 
no downtime.s 


General Specifications: Programming Accuracy: Voltage: 0.05% +2LSB; 
Current: 0.15% +5LSB. PARD: Voltage: 01mVrms/10m Vp-p; Currei 
1mArms. AC Input: 115/220 VAC. Operating Temperature Ratings: 
0°C ~ 50°C. Storage Temperature Ratings: -40°C ~ 70°C. GPIB Interface 
Capability: SH1, AH1, T6, TED, L4, LED, AL1 SRD, DC1, DTD, CO, E1. Weight: 
1770: 18 Ibs. (8.1kg); 1775: 20 Ibs (9 kg). Dimensions: 8.4 x 5.2 x 15.7”. 
3 Year Warranty. 

FEATURES: 0 ~ 17.5V; 0 ~ 35V, 0 ~ 6A; 0 ~ 3A DC output * Programming 
Resolution: 10mV, 2mA, 200mV DVP. 


BK1770-ND . 


Model BK 1770 


... $999.00 


Models BK1785B, BK1786B, BK1787B 


Ripple and Noise (RMS): 1mV. Line Regulation: <0.01% +3mV. Load 
Regulation: <0.01% +3mV. PC Interface (included): Computer serial 
interface. Operating Voltage: 120 VAC, 60Hz. Dimensions: 10 x 4.16 
x 15". Accessories Supplied: User manual, serial cable, Windows™ and 
DOS software. Weight: Approximately 14.8 Ibs. (6.7 kgs). Display: 3 Digit 
LED voltmeter and amp meter. 


BK1785B-ND 0-18V, 5A DC Output... . $385.00 
BK1786B-ND 0-32V, 3A DC Output... . $385.00 
BK1787B-ND 0-72V, 1.5A DC Output...............0 eee $385.00 


Single Output Programmable Power 
Supplies 


1788 Model: « Direct key in entry makes 
voltage and current selection fast, accurate and 
easy © In case calibration allows for simple, 
uninterrupted operation * RS232 Interface 

9120, 9121 and 9122 Models: « Built-in RS232 and SCPI language compatibility 
* Meter resolution of 10mV and 1mA making them ideal for low power surface 
mount circuits that require very precise voltage and current settings. 


BK1788-ND = 32V, 6A... . $565.56 
BK9120-ND = 30V, 3A . $787.77 
BK9121-ND =. 20V, 5A... . $794.43 
BKQ122-ND) GOV, 2.5A..o.cncscccconensssncicasnentsenchenanes ncn $821.10 


High Power Switching Power Supplies 


The VSP Power Supply series utilizes modern PROGRAMMABLE PFC D.C. SUPPLY 20V/SOAVSP 2050 ver ovger ger Sr ca © fo) 
switch mode technology to product high- ° v A —— © oO = 
power, low-noise switching supplies. mills wx Pnecson OG — — *- -© Oo 


BKVSP2050-ND 
BKVSP4030-ND 
BKVSP6020-ND 
BKVSP12010-ND 
BKVSP2050GPIB-ND 
BKVSP4030GPIB-ND 
BKVSP6020GPIB-ND 
BKVSP12010GPIB-ND 


40V, 30A, RS232 


120V, 10A, RS232 
20V, 50A, GPIB .. 


60V, 20A, GPIB .. 
120V, 10A, GPIB. 


2OV, SOA; IRS 232. oso cinies nnn sigeicild cae ednnmnoersiens 


GOV, 20A, RS282..cc....sccccctansdcccstaweadanceanenen 


AO SOA, GPIB eccs:ccistehitevasnt wien vte daicinhistess 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Clamp-on Multimeters 


Specifications: Power Requirements: One 9V battery Jaw 
Opening: 2.24” (56.9mm) for Models 312A, 330B, 350B, 
and 369B; 1.75” (44.45mm) for Model 367 

Accessories Included: Battery, Test leads, Instruction 
manual, Carrying case 


Model BK330B: 

AC Current: 200A to 1000A, 2 Ranges, Accuracy, 1200A 
overload protection AC Voltage: 750V, +(1.2% rdg +5D) 
Accuracy, 1000V DC/750V RMS overload protection, 4.5MQ 
Input Impedance DC Voltage: 1000V, +(0.5% rdg +1D) 
Accuracy, 1000V DC/750V RMS overload protection, 10MQ 
Input Impedance Resistance: 2000 to 2000MQ, 14 Ranges 
Dimensions: 10.8 x 3.6 x 1.7” Weight: 170z. (481.9gm) 


Features: 


*Continuity * Diode *2000 Count Resolution * Data hold »* Max. hold 
*UL Listed 


Model BK350B: 

AC Current: 32A to 1000A, 3 Ranges, +(1.5% rdg + 5D) Accuracy, 1200A 
overload protection AC Voltage: 320mV to 1000V, 5 Ranges, +(1.5% rdg 
+ 4D) Accuracy, 1000V DC/750V RMS overload protection, 10MQ overload 
protection DC Voltage: 320mV to 1000V, 5 Ranges, +(0.5% rdg + 1D) 
Accuracy, 1000V DC/750V RMS overload protection, 10MQ Input Impedance 
Resistance: 3200 to 2000MQ, 14 Ranges Frequency: 320Hz to 32kHz, 3 
Ranges, +(1% rdg + 2D) Accuracy, 500V DC/AC RMS Dimensions: 10.8 x 3.6 
x 1.7" Weight: 17 0z. (481.9gm) 


Features: 


*Continuity *Diode *3200 Count Resolution *Bar graph «Data 
hold »* Peak hold * Range hold © UL Listed 


Model BK367A: 

AC and DC Current: 400A to 2000A, 2 Ranges, + (1.5% rdg + 4D) Accuracy, 
1000A overload protection AC Voltage: 750V, + (0.5% rdg + 4D) Accuracy, 
1000V overload protection, 10MQ Input Impedance DC Voltage: 200V, + 
(1% rdg + 2D) Accuracy. 500V overload protection. 10MQ Input Impedance 
Resistance: 40MQ Dimensions: 10.8" x 3.6" x 1.7" (275mm x 90mm x 
43mm) Weight: 18.30z. (519g) 


Features: 
*Diode *4000 Count Resolution *Data hold »* Peak hold Capacitance 
Range: 40yF 


Model BK369B: 

AC and DC Current: 400A to 1000A, 2 Ranges, +(1.5% rdg + 5D) Accuracy, 
1200A overload protection AC Voltage: 400mV to 1000V, 5 Ranges, +(1.5% 
tdg + 4D) Accuracy, 1000V DC/750V RMS overload protection, 10MQ Input 
Impedance DC Voltage: 400mV to 1000V, 5 Ranges, 0.5% Accuracy, 1000V 
DC/750V RMS overload protection, 10MQ Input Impedance Resistance: 4000 
to 40MO Frequency: 100Hz to 400kHz, 5 Ranges Capacitance: 4nF to 40yF 
Dimensions: 10.8 x 3.6 x 1.7” Weight: 18.3 02. (518.8gm) 


Features: 


¢True RMS *Continuity *Diode *4000 Count Resolution * Bar graph 
*Data hold »* Peak hold * Range hold »* Max/Min « Relative * UL Listed 


BK 


BK330B-ND 200/1000A... ... $97.50 
BK350B-ND 32/320/1000A .. $160.00 
BK367A-ND 400A/2000A.. .. $215.00 


BK369B-ND 400/1000A... 
LC-33-ND Carrying Case (1 Year Warranty). 


$195.00 
.-. $26.99 


Bench DMM True RMS 


Model BK5492: 


5-1/2 Digit Dual Display Bench DMM 
with 0.012% Basic Accuracy  Select- 
able Count Resolutions of 120,000, 
40,000 and 4,000 count * Selectable 
2 Wire and 4 Wire Resistance * Mea- 
sures Frequency to 1MHz with 0.01Hz 
Best Resolution * RS-232 Interface 
Includes: One set of TL 36 Test Leads 
and AC 01 caps for TL 36 


Model 2831D: 


4-1/2 LED Digit Display Bench with 0.05% Basic Accuracy »* Measures 
diode, frequency and continuity in addition to basic current, voltage and resis- 
tance Specifications: DC Voltage: 1200V max range, best accuracy +0.05% 
+5D: AC Voltage: 1000V range max, best accuracy +0.75% +10D: AC/DC 
Current: 20A max, best accuracy +0.75% +5D: Resistance: 20MQ max, best 
accuracy +0.2% +5D: Frequency: 200KHZ max, best accuracy +1.0% +5D 
+ Dimensions: 9.4 x 3.5 x 10.6” 


Model BK5491A: 


50,000 Count Digit Dual Display Bench Multimeter * True RMS « Resistance 
measurements up to 50M Q * Measures frequency to S500KHz *DBm 
measurement * RS232 Interface 


BK5492-ND .. $715.00 
BK2831D-ND .. $278.10 
LC-40B-ND — Carrying Case (1 Year Warranty) ...............00....005 $93.60 
BK5491A-ND $454.45 


Dual Display 51,000 Count DMM 


Models 2890A and 2880B are Dual Display 51,000 Count 
DMMs with exceptional accuracy and functionality. Both of- 
fer superb performance with many features that are useful 
for trouble shooting electronic and electrical circuits or to 
test and evaluate circuits in a field service application. 


Features: * True RMSACV and ACA © 5 Digit LCD for both 
the primary and secondary displays * 21 Segment analog 
bar graph » Automatic polarity indicator * 0.025% Basic 
DCV accuracy (0.03% for 2880B) * Resistance measure- 
ments up to 500MQ * Conductance measurements up to 
50nS with 0.01nS resolution » Capacitance measurement 
* Frequency with ACV measurement * Data Hold «dBm 
Measurement * Conforms to IEC-1010-1 600V CAT IV and 
1000V CAT Ill * CE Approved 


Model 2890A: + AC+DC True RMS Back lit LCD * Frequency counter up 
to 20MHz * Square Wave output with 28 frequency ranges and adjustable duty 
cycle 

Model 2880B: + Easy to understand interface * IEC rated inputs 
BK2890A-ND .. 
BK2880B-ND 


$309.00 
$249.00 


Analog Multimeter 


Model BK114B: 


20,000/Volt Multimeter. 28 ranges. 88.90mm mirrored 
scale. Tests batteries under load. Test transistors. 


Power Source: Two 1.5 volt batteries and one 9V 
battery.Size: 5.7 x 3.9 x 1.4” 


Accessories Supplied: Batteries, test leads, transistor 
test leads, instruction manual. 


BRAD4BEND cic ccassncnciccsecsseamessateuuitite $40.00 


Pocket Size Multimeter 


Measures DC and AC Voltage:50/250/500VAC, 
10/50/250/S00VDC scales with +5% accuracy 
(full scale). 20000/V. Measures DC current:25/ 
250mA with +5% accuracy (full scale). Measures 
resistance:0-10k/1MQ, +5% degree arc of scale 
length. Measures decibel:+4dB to +56dB on 
AC voltage ranges.Battery Test Range: 1.5V/9V. 
Power Supply: One 1.5V, AA battery.Dimensions: 
3.1 x 4.7 x 1.2” Accessories Supplied: Battery, 
test leads, and instruction manual. 


BK117B-ND . $20.95 


Mini-pro Multimeter 


Specifications: 

Digits: 2000. Ranging: Manual. VDC: 100mV-600V. 
VAC: 100mV-600V. DC Current: 0.1 mA-10A. 
AC Current: 0.1 mA-10A. Resistance: 2000 - 20MQ. 
Features: 


* Diode test * Continuity test » Non-contact voltage 
indicator * Data hold * MAX hold 


BK2408-ND 
LC-24-ND Carrying Case (1 Year Warranty) . 


Pocket DMM. Analog bar graph with 32 segments. 
3200 count LCD display. Auto power off. Low 
battery indicator. Range hold. Data hold. Integral 
test leads. 


Power: Two 1.5V button type batteries 


Dimensions: 4.4 x 2.2 x .4” 


Accessories Supplied: Batteries, instruction 
manual, case. 


BR2700-ND sic. csssciccascerctsnauansastainncsacensnadtnmabtandcaeanse $36.00 


The Survivor™. High Energy Fused Ruggedized DMM. 
3-1/2 digit 20.32mm high contrast LCD display. 

Audible Continuity: 20 Amp range. 

Sampling: 2.5 times/sec. (nominal). Heavy Duty 
1500VDC, 1000VAC rating. Water resistant case. 

Power Requirements: Single 9V battery. 

Auto Power Off: approx. 30 minute 

Dimensions: 6.9 x 3.5 x 1.5”. 


Accessories Supplied: Battery, test leads, instruction 
manual, rubber boot. 


3% Digit Ruggedized DMM 


5 Year Warranty. 
BK2GG0ASND oi 5 35cssncancsccscioncnsagresecans $102.00 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) .............0....:.0008. $19.71 


“Tool Kit” Multimeters 

Display: 3-1/2 digit, high-contrast 0.7” (17.78mm) 
LCD, 1999 counts. 

Sampling: 3 times/sec. (nominal). 0.5%DCV accuracy. 
Operating Temperature: 0°C ~ 50°C, 0% to 70% RH. 
Power Requirements: 9V battery. 


Accessories Supplied: Battery, drop resistant case, 
test leads, and instruction manual. 


1 Year Warranty. 


Model BK2707A: 


DMM, component tester, frequency counter, and logic 
probe. Voltage Range: 200mV to 1000VDC; 200mV 
to 750VAC frequency counter. Current Range: 200)/A to 10A. Resistance: 
0.10 to 200MQ. Capacitance: to 20uF. Frequency: 2kHz to 5MHz. Logic 
Probe Function: (TTL). Transistor Gain Measure: (hFE). Dimensions: 5.9 
x3.1x 1.3", 


Model BK-2704B 


Model BK2706A: 

DMM, component tester, and temperature meter. Voltage Range: 200mV to 
1000VDC; 200mV to 750VAC. Current Range: 200A to 10A. Resistance: 
0.10 to 20MQ. Capacitance: to 20yF. Frequency: 10Hz to 15MHz. Transistor 
Gain Measure: (hFE). Temperature: 0°C ~ 750°C. Thermocouple probe 
included. Dimensions: 5.9 x 3.1 x 1.3”. 


Model BK2704B: 


DMM, component tester. Voltage Range: 200mV to 1000VDC; 200mV 
to 750VAC. Current Range: 200A to 10A. Frequency: 2kHz to 15MHz. 
Resistance: 0.10 to 20MQ. Capacitance: to 20!F. Transistor Gain Measure: 
(hFE). Dimensions: 5.9 x 3.1 x 1.3”. 


Model BK2703B: 


DMM, Voltage Range: 200mV to 1000VDC; 200mV to 750VAC. Current 
Range: 200A to 10A. Resistance: 0.19 to 20MQ. Dimensions: 5.9 x 3.1 
x 1.3". 


B2707A2ND sssiciccncssxneneisrassssbiamensiseepessrecinareasieed $91.00 
BRCTOGACND ee cso aerecacrecte tient eee coe eRe alee ectats $81.00 
B27 OABOND GG tho Sasrraree tat el td trtgactacen ee ictus $60.00 
BR27OSBEND 08 1.2 A tutsreertec unl att oisn unrest eee id ean $40.00 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty)..............0..000.000. $19.71 


“Test Bench” Multimeters 


High quality, ruggedized, multi-function DMMs in a 
drop resistant case. Resistance and frequency measure- 
ment. Diode check. Auto power off. All current ranges 
fused. Power Requirements: Single 9V battery. 
Dimensions: 7.8 x 3.5 x 1.5”. 

Accessories Supplied: 9V battery, test leads, instruc- 
tion manual, rubber boot. 

3 Year Warranty. 


Model BK388B-ND: I 


3-3/4 Digit LCD Display (4000 count). DC Volts: 400mV a 

to 1000V. AC Volts: 400mV to 750V. DC/AC Current: Kon Xe) 
400)/A to 10A. Resistance: 4000 to 40MQ. Diode PeQsQed 
Test: at 1mA, 3.2VDC max. type Capacitance: 4nF to 
4OuF. Frequency: 4kHz to 4MHz. Logic level measure 
(TTL) Transistor gain (hFE) and peak hold. 


Model BK390A-ND: 


3-3/4 Digit LCD Display (4000 count). Analog Bar Graph: 41 Segments. DC 
Volts: 400mV to 1000V. AC Volts: 400mV to 750V. DC/AC Current: 400pA 
to 10A. Resistance: 4000 to 40MOQ. Diode Test: at 1.2mA, 3.0VDC max. 
type Capacitance: 4nF to 40mF. Frequency: 4kHz to 40MHz. Temperature 
Range: -50°C ~ 1300°C (1°C resolution). Auto/manual ranging. Relative mode. 
Minimum/Maximum hold. Data hold. Memory. RS-232. Audible continuity. 
Thermocouple Probe included. 


Model BK389A-ND: 

3-3/4 Digit LCD Display (4000 count). Analog Bar Graph: 41 Segments. DC 
Volts: 400mV to 1000V. AC Volts: 400mV to 750V. DC/AC Current: 400pA 
to 10A. Resistance: 4000 to 40MOQ. Diode Test: at 1.2mA, 3.0VDC max. type 
Capacitance: 4nF to 40mF. Frequency: 4kHz to 40MHz. Auto/manual ranging. 
Relative mode. Min/max hold. Data hold. Memory. Audible continuity. 


Model BK391A-ND: 

4-1/2 Digit LCD Display (20,000 count). D Volts: 200mV to 1000V. AC Volts: 
200mV to 750V. DC/AC Current: 400/A to 10A True RMS reading. Resistance: 
2000 to 20MQ. Diode Test: at 1mA, 3.2VDC max. type Frequency: 2kHz 
to 200kHz. Duty Cycle: .0 to 90% (0.1% resolution). Data hold. Logic level 
measure (TTL). 


Model BK388B 


BK388B-ND. . $130.00 
BK390A-ND. . $170.00 
BK389A-ND. . $150.00 


BK391A-ND 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty)... 


. $190.00 
.. $19.71 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Accessories 


DC/AC Current Clamp Adapter 


Measures current without disconnecting circuit 
under test. Measures to 400A DC or AC. Outputs 1 
mV per Amp., operates on 2V range of any DMM. 
Power Requirements: 9V battery. Operating 
Temp.: 0° ~ 50°C, <70% RH. Dimensions: 7 x 
2.8 x 1.3". Accessories Included: Battery and 
instruction manual. 


BK 


BKCP-3-ND 


Probes and Test Lead Sets 


TP-29-ND Type K Bead Thermocouple Probe...................02265 $10.34 
BKTL-4-ND Universal Test Lead Set...................cececeeeeeeeee sees $9.31 
TL-2A-ND Test Lead Set, Fully Shrouded SILIC, 

1EC61010-2-031 1,000V CATIII............00 ee $22.83 
TL-1-ND Test Lead Set, Fully Shrouded ...................:eeeeeeeee $9.31 
TL-3-ND Test Lead Accessory Set for BKTL-4 and TL-2A.......... $17.62 
High-Voltage Probes eB 

Wi 


Model PR-28A: = 


Accessory for DMM’s Multiplies instru- 

ment ranges by 1000 (40V becomes 

40,000V). PR-28 for use with any high impedance (10MQ or greater) 
voltmeter. 

Voltage Range: 40kVDC and 20kVAC (60Hz). Freq. Range: DC-8Hz 20kVAC 
max. 60Hz. Impedance: 600MOQ accuracy: +3% plus instrument accuracy. 
Calibration: Internal; factory calibrated at 25kV. Size: 14” long; 2.25” diameter 
(max.); 48” cord. Connector: Dual banana. 


Model HV-44A: 


Built in meter for stand-alone operation (No DMM required). Measures 
voltages up to 40,000VDC. Factory calibrated at 25kV (+2% accuracy); full 
scale +3% accuracy. Conventional round needle type tip and flat spring type 
tip for easy access to CRT anode. Size: 16.5 x 2.1 x 2”. Color: Black and Red. 


Positive Polarity Only - Wot for microwave ovens. 


PZB ACN gc ru uetali tte dulcelnhipessateninc ecules $66.57 
HV-AAB-ND 5.052. .ccccsiaedaineesceessconcasecbnaaneieamantsaccsannsia $113.00 


High Intensity LED Flashlight with 
AC Voltage Detector 


Features: 

«AC Voltage Detection (detects AC voltage from 
40VAC to 300VAC) * Water Resistant * Alkaline 
AAA Battery Included «If there is a AC voltage 
present, the red LED will shine brightly 


BKSENSELIT END ttre eaten veniccnuntibors demu mates $19.95 


Programmable DC Electronic Load 


Features: 

*300W * Operates Between 0-120VDC, 1mA/1mV * Over-Current Protected 
* Over-Voltage Protected »* Over-Power Protected * Over-Temperature 
Protected * RS232 Interface Cable and Software Included 


BR BSOO-ND ioc Ol se cess oac nce ene aces vacianseesecmunteenes $1025.00 
Logic Probes 
20MHz and 50MHz 


Logic Probes 


Model DP-21: 


(20MHz Logic Probe): Tests TTL, DTL, RTL, HTL, CMOS and MOS. Displays 
pulse presence and logic states. Memory mode "freezes" pulse display. 
Catches pulses to 30ns or pulse trains to 20MHz. 1MQ input impedance. 
Operating Supply Voltage Range: TTL-5V, CMOS 5-15V. Dimensions: .7 
X.7x8.2". 


Model BKDP52 


(50 MHz Logic Probe): Tests TTL and CMOS. Displays DC to 50MHz. Detects 
10ns pulse width. Overload protected. 120kQ input impedance. Operating 
Supply Volt. Range: 4-18VDC. Dimensions: .7 x .7 x 8.2”. 


Pulser 
Probe 


For TTL and CMOS. Produces 10pS pulse signal at 100mA. External square 
wave terminal. Output Current: Pulser mode-100mA sink/source square wave 
mode-5mA sink/source. Operating Supply Voltage Range: 5-15VDC. Sync 
Input Impedance: 1MQ. Dimensions: .7 x .7 x 8.2”. 


DP-31 AND sias ccc ccsssiasgsaesdies toon eeiaaaneeetiasienassssesane $36.00 
Component Testers 
Dual-Display 


Auto Ranging LCR Meter 


Measures inductance, resistance and capacitance. 41/2 digit 
LCD display. Tests at 100Hz, 120Hz, 1KHz or 10KHz (120Hz 
or 1kHz for 878A only). Relative mode. Tolerance mode. 
Backlight (879 only). 

Accessories Included: 9V battery, user manual and test 
alligator clips pair. 


BK878A-ND 
BK879-ND . 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty 


Bench LCR/ESR Meter with 
Component Tester 


Synthesized In-Circuit LCR/ESR Meter with 
Component Tester. Used for measuring inductors, 
capacitors and resistors with DC/AC Voltage 
measurements and Diode/Audible Continuity 
checks. 


BKBBSA-ND.......ccs2ccctecenissaccseansicnccasseieaceeuanessiancces $1204.35 


In-Circuit Testers 


Model 881 — In-Circuit ESR and DCR Capacitor Tester 
Specifications: * Open circuit probe voltage: 15mV pp * Output test frequency: 
100KHz sine wave 

Measures ESR: * ESR range ohms: 0.1-30 (25 segment LED bar scale) 
« Beeps from 1 to 5 beeps depending on ESR of capacitor 

Measures DCR: DCR range ohms: 0.5-30 flashing the LED 


Power: One 9V battery or an external AC adapter (9V DC 100mA 5.5mm x 
2.1mm center pin+) 


Dimensions: 1.5” x 3.8” x 5.7” 


Model 885 — LCR/ESR Meter 


* Measurement parameters: Z, L, C, DCR, ESR, D, Q, and 0 « Test conditions: 
100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, 1vrms, 0.25Vrms, 0.05Vrms *0.5% basic 
accuracy * Dual LCD display * SMD surface mount tweezer probe included 
Fully auto/manual selection * DC resistance measurement * Rechargeable 
battery/AC powered 


BK881-ND .. 
BK885-ND .. 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) . 


.. $205.00 
$565.00 
. $19.71 


LCR Meter 


Model 875B: Measures capacitance 
(200pF-20mF +1%), resistance (2-20MQ 
+1%), and inductance (200uH-200mH +1%). 
3-1/2 digit LCD display. Low battery and 
overload indicator. 


Power: Single standard 9V battery. 


Dimensions: 1.4 x 3.5 x 7.5”. 


Accessories Included: Test leads, battery, 
instruction manual. 


Auto Ranging 
Capacitance Meter 


Nine ranges 0.1pF to 50mF. 0.1pF resolution. 4 digit 
LCD display. Dual display. RS-232 Output to PC. 
Data hold. Auto power off. Display zeroing. Audible 
alert mode (for sorting). High/Low limit sorting 
capability. 

Power Source: One 9V battery 

Dimensions: 1.5 x 3.5 x 7.6" 

Accessories Included: Protective holster, alligator clips, 9V battery, instruction 
manual. 


Capacitance Meter 


3-1/2 digit LCD display. Nine ranges from 
200pF to 20mF. Low battery and over-range 
indicator. 

Power Source: One 9V battery. 

Dimensions: 5.7 x 3 x 1.6”. 


Accessories Included: Test leads, battery, 
and manual. 


IC Testers 


Identify, test and verify unknown ICs, quickly and reliably. Batteries and 
operation manual included. 


Model 898A — SIMM and DIMM Tester 


Key Features: SIMM 72-pin, 32/36 bits (socket included). Error Detection and 
Identification: * Single data bits »* Power and noise related failures » Solder 
opens and shorts * Timing related failures * Data retention errors » Inter- 
mittent failures. User Configuration Test Modes: Walking bits Os * Walking bit 
1s *Marching up * Checkerboard ¢ Inversed checkerboard. Basic Technical 
Specifications: Power Consumption: * 898A 12VAC, 1.5A * Wall AC/AC 
adapter * Input: 120VAC @ 60Hz, 40W (USA) * Output: 12VAC, 2.0A * Dimen- 
sions: 7 x 6 x 2.5". Environmental: * Operating temperature: 10°C ~ 50°C 
Relative humidity: 20% to 80% noncondensing 


BK898A-NDSIMM and DIMM Tester..................0000.2:0eeeeeee $1295.00 


NTSC Generator 


Model BK1257: 


This portable, handheld NTSC Pattern Generator with S-Video, composite video 
and audio outputs is powered by a 9-volt battery or AC adapter. It provides 
NTSC color bars, crosshatch, dot, staircase, circle, center cross, windows, and 
a full range of color raster patterns. The outputs available are composite video 
and audio via two RCA connectors or an S-Video mini-DIN output. Signals can 
be produced as an interlaced or progressive scanning mode. No modulated RF 
signal is provided. 


BK1257-ND NTSC Generator ..................ccccceec cece eeu eeeen sees $205.00 


Network and PC Cable Testers 


Model 231A: 


«Tests 10 BaseT, 100 Base2, RJ45, RU11,356A, TIA-568A, TIA-568B, and 
token ring cables * Detects open, short, cross, and continuity * Tests Point- 
to-Point, rather than Pair-to-Pair * Tests cables on wall plate or patch panel up 
to 1000 ft. away with the remote kit * Easy to read LED display 


BK231A-ND DLX Multi-Network Cable Tester.....................0.0e0 00 $80.00 


EPROM Eraser 


Model BK850: 


Timer setting: 15 minutes * Supply voltage: 12VDC/500mA (AC/DC adapter 
included) * UV light source: 4 watt bulb * UV bulb life: > 4000 hours * Dimen- 
sions: 6.2 x 2.72 x 1.45” 


BK850-ND . . $89.10 


Deluxe EPROM Eraser 


Model BK851: 


Heavy duty EPROM eraser simultaneously erases up to 40 twenty-four pin 
EPROMs. Features a 60 minute timer. 


BROSICND) 0's i snared iaxopcnadsgaseeecccisaasotatsl deeds sunnissargson $161.10 


3% Digit Hand-Held Parts Tester 


26 user ranges for versatile test selection. Tests 
capacitance from 0.1pF—20mF. Tests resistance 
from 0.10—20M0O. Tests transistors, SCRs, diodes 
and LEDs. Tests batteries under actual loaded 
conditions. 


Power: One 9V transistor battery. Dimensions: 
6.9 x 3.6 x 1.3”. Accessories Included: Test leads, 
spare fuse, battery, instruction manual. 


BK815-ND 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty)... 


. $102.00 
.. $19.71 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


2094 (1073) 


Dual Channel, 20MHz Oscilloscope 


with True RMS Digital 
Multimeter 


Portable 
Oscilloscope and Dual Input DMM 
* Cursor Readout 

« Pre-Post Triggering 

* Decibel Measurement 


* Trend Mode 

Real Time Sample Rate 
* Bright LCD Backlight 

* Continuous Autoset 

© RS232 Option Available 


Includes: 


Two test leads, two banana to BNC adapters, 
one DC-60MHz X1 X10 passive oscilloscope 


VERTICAL 
Bandwidth 20MHz with SP60B 10:1 Probe 
10MHz with Shielded Test Leads 
Sample Rate 
Real Time 25 Megasamples per Second up to 2MHz 
Equivalent Time 500 Megasamples per Second > 2MHz 
Sensitivity 50mV to 200V/div 1,2,5 Sequence 
Coupling AC, DC, GND 
Resolution 8 bits 
Accuracy + 3% + 0.05 range/div 
HORIZONTAL 
Modes Single, Normal, Auto 
Samples per Division | 25 
Accuracy Equivalent Time: + 0.5% + 0.08 time/div 
Real Time: + 0.1% + 0.04 time/div 
TRIGGER 
Source Internal 
Modes Free Run, Normal 
Sensitivity Equivalent Time: 3 divisions or more 
Real Time: 2 divisions or more 
TREND MODE 
Plot Time 30 sec/div to 1 hour/div 
Plot Data Type Max/Min Selectable 
Memory 2 Screens 
TRUE RMS DMM 


DCV (CHT, CH2) 
Basic Accuracy: 


400mV, 4, 40, 400, 600V 
+ 0.5% +5 digits 


ACV (CH1, CH2) 
Basic Accuracy: 


400mvV, 4, 40, 400, 600V 
+ 1% +10 digits 


Frequency (CH1, CH2) 
Basic Accuracy: 


1Hz ~ 20MHz 
+ 0.5% +5 digits 


Ohm (CH1 only) 
Basic Accuracy: 


400, 4k, 40k, 400k, 4M, 20M 
+ 0.5% +5 digits 


Continuity (CH1 only) 


Sounds < 0.1k0, + 2% +5 digits 


OSCILLOSCOPE 
Loss are pact oa 20 We 
wi z Waveform 20 Megasamples per 
res b Me Sample Rate Second Single Shot 
apa 1es Channels Single 
p Glitch Capture Yes 
— 4 j Trend Mode Yes 
Versatile 6 Instruments-in-1 ‘Auto Set Continuous 
Features: Waveform Memory | 8 locations 
* Autoranging 4,000 Count\True Set-up Memory 8 locations _ 
RMS BMA 5 o MHz ¢ Trend Mode Viewing Area 160 x 240 pixels 
* Component Test » Logic Test Contrast Adjustable 
¢ Frequency Counter ¢ T-Base Button DMM 
* Continuous Autoset * RS232 Option True RMS Yes 
Available Basic DC Accuracy | 0.3% 
DCV/ ACV Up to 1,000 volts 
Includes: DCA / ACA Up to 10 amps 
Insulated test leads with alligator clips, Ohms Up to 40MQ 
power supply, NiCad battery and user Capacitance Up to 400uF 
manual. Frequency Up to 2MHz 
Digi-Key Price TPI 
Description Part No. Each Part No. 
TPI 440 Hand-held Oscilloscope 440. 290-1440-ND 299.95 TPI 440 
Software for TP! 440. 290-1075-ND 59.95 A402 
Battery Charger for TP! 440. 290-1441-ND 17.52 TPI A401 
Carrying Case for TP! 440 .. 290-1900-ND 19.95 TPI A900 
Rubber Boot for TPI 440 .... 290-1123-ND 19.95 A403 


Nano-Clips and Micro-Clips 


NANO-CLIP SPECIFICATIONS: 


Accessible Lead Pitch: 0.3mm minimum Clip Retention: 50g 
minimum Stroke: 1.65mm Operating Force: 300g maximum 
Contact Resistance: 30MQ Conductor Resistance: 300MQ 


NANO-CLIP FEATURES: 


probe, power supply and user manual. 
* Gold-plated hook and contact » Fluorine coated barrel extension 
Digi-Key Price TPI MICRO-CLIP SPECIFICATIONS: 
Description Part No. Each Part No. Accessible Lead Pitch: 1.27mm minimum Clip Retention: 200g minimum Stroke: 3.0mm Operating 
Handheld Oscilloscope 460 . 290-1460-ND 895.95 460 Force: 1.0kg maximum Contact Resistance: 30MQ Conductor Resistance: 200MQ 
Carry Case for 460 ... 290-1905-ND 39.95 A905 
Software and RS232 Cable for 460 290-1404-ND 69.95 A404 Digi-Key Price TPI 
Description | Package Includes Part No. Each Part No. 
Nano-Clip .3mm 
H ial H Black, Red 2 Clips, 2 Lead Sets and Ground Lead 290-1096-ND 47.95 NC2BR 
H igh Performance Oscilloscope Probes Black, Red 6 Clips, 3 Lead Sets and Ground Lead 290-1097-ND 99.95 NC6BR 
IEC 1010 Category | or Category Il Compliance Red 6 Clips, 3 Lead Sets and Ground Lead 290-1098-ND 99.95 | NC6R 
It is important that you select a probe with the same bandwidth or “frequency Black 6 Clips, 3 Lead Sets and Ground Lead 290-1099-ND 99.95 NC6B 
range” as the oscilloscope used for the job. For example, if you're using a 100 Yellow 6 Clips, 3 Lead Sets and Ground Lead 290-1100-ND 99.95 NC6Y 
Mtz oscilloscope, choose a probe with a minimum of 100MHz. To achieve Blue 6 Clips, 3 Lead Sets and Ground Lead 290-1101-ND 99.95 NC6CBLUE 
optimum performance, choose a probe with more than twice the bandwidth Green 6 Clips, 3 Lead Sets and Ground Lead 290-1102-ND 99.95 NC6G 
of the oscilloscope. Gray 6 Clips, 3 Lead Sets and Ground Lead 290-1104-ND 99.95 | NC6GY 
Category | This slim design comes equipped with interchangeable cables, Assorted 12 Clips, 6 Lead Sets and Ground Lead 290-1105-ND 175.95 NC12 
probe tips and grooved heads. Compensation adjustment placed in the BNC Black 290-1106-ND 9.95 NC1B 
eliminates noise and interference related pickup. Available in switchable and non- Gray 290-1107-ND 9.95 NC1GY 
switchable versions. Red 290-1108-ND 9.95 | NCiR 
Category II This versatile design offers three monolithic interchangeable Yellow 290-1109-ND 9.95 NC1Y 
probes in 60, 100, and 250MHz bandwidth. Green 290-1110-ND 9.95 | NCIG 
Blue 290-1111-ND 9.95 NC1BLUE 
Ground 290-1112-ND 4.25 NCGROUND 
Cable Input Max Input V 
Band- |Atten-|Length| Impedance DC +Peak | Rise |Compen-| Read- | Digi-Key Price | TPI Hot 290-1113-ND 3.50 NCHOT 
width [uation |Meters| R c AC Range | Time| sation | out | PartNo. Each | Part No. peat os oe 290-1114-ND 6.38 NCDUAL 
= = e ea ui leeds Crimp [ool tor 
7 Suiitehariet IEC 1010 Compliant - Category II Contact Nano-Clip and Micro-Clip ............... 290-1116-ND 2.40 | LC65 
250MHz Ps 0 | 1 Jao Meg DOF 600V | 1.5ns|10-60pF) NA | 290-1057-ND 59.95 |IP250 Micro-Clip 1.27mm 
Switchable, IEC 1010 Compliant - Category I ony ee aoe 
somuz | X41 | 1.2 | 1Meg 47PF | gov | 5.8ns| 10-35pF| NA | 290-1003-ND 34.95 |SP60B Red ... | 290-1121-ND 6.38 | MC1R 
x10 10 Meg _18pF Assorted 6 Clips, 3 Lead Sets and Ground Lead 290-1117-ND 46.95 MC6 
xt 1Meg 47pF 3 \- a 
tome | iq | 12 | soney 1608 600V | 3.5ns| 10-35pF| NA | 290-1004-ND 39.95 |SP100B 
+50MHz oe 1.2 heed red soov | 2.3ns/ 10-35pF| NA | 290-1005-ND 44.95 |SP150B Test Leads and 
r 1 Meg 47pF ; ae Accessories 
2oomiz | My | 12 | 4 Hep, ASHE 600V | 1.8ns|10-35pF| NA | 290-1006-ND 49.95 | SP200B 
osomHz | Xt | 1.2 | 1Meo 47PF | goov |) 1.4ns| 10-35pF} NA | 290-1007-ND 54.95 |SP250B Right angle end for 
x10 10 Meg 14pF Figures 1-5 
xt 1Meg 47pF 7 a 1 
soos | ro | 12 | domey tone 600V | 1.1ns| 10-35pF] NA | 290-1008-ND 59.95 | SP300B 
Non-Switchable, IEC 1010 Compliant - Category I 
15MHz | x1 1.2 1Meg 47pF 600V 23ns _- NA | 290-1000-ND 29.95 | 1P20B 
x10 10 Meg 16pF > NA | 290-1001-ND 34.95 |P100B 
TOOMHZ | 40 | 12 |toMeg t6pF | S00V | 8.5ns} 10-35PF| V.. | 599-1050-ND 39.95 |P100BR 
200MHz | x10 1.2 | 10Meg 15pF 600V 1.8ns | 10-35pF} NA | 290-1002-ND 39.95 | P200B 
x100 100 Meg 6.5pF 7 NA | 290-1051-ND 44.95 | P250 
250MHZ | 400 | 12 |1o0Meg 6.5pF | '200V | 1-4 | 10-35PF | ve. | 999.1052-ND 49.95 | P250R 
x10 10 Meg 14pF 7 NA | 290-1053-ND 44.95 | P250B — - 
250MH2 | io | 1? | tomea 14pp | S°°V | 14ns} 10-35PF) ve, | 590-1054-ND 49.95 |P250BR ‘ — Digi-Key Price Each | TPI 
Fig. | Description Part No. i 10 Part No. 
1 Test Lead Set Standard 46” 290-1059-ND 8.75 7.40 SSL2 
Differential This high-voltage differential probe allows conventional grounded oscillo- 2 | Test Lead Set Deluxe Extended _ 290-1060-ND 15.73 13.29 | SSLP2 
scopes to be used for display and measurement of multiple floating 3_| Test Lead Set Large Clip 9” Pigtail 290-1061-ND 6.05 5.12 |_SLA2 
Probe signals with high common mode voltages. IEC 1010 approved for safety. 4 | Test Lead Set Small Clip 9” Pigtail 290-1062-ND 4.48 3.79 | SSA2 
FUNCTION: Bandwidth: DC - 25MHz (-3dB) Accuracy: +2% Risetime: 5 Probe Tip Set Short; Dimension A = .5” 290-1063-ND 6.50 5.50 SSP2 
14nS Input Impedance: 4IM/10pF each side to ground, 8M/5pF between Probe Tip Set Long; Dimension A = 2.44” 290-1064-ND 7.85 6.64 SLP2 
inputs Input Voltage: +140VDC Inc. Pk AC @ Maximum Differential: 6 Probe Tip Red 5 Mini Clip With 9” Pigtail 290-1065-ND 6.73 5.69 SMD1R 
20:1 or 100V RMS, +1,400VDC Inc. Pk AC, 200:1 or 1,000V RMS Output Probe Tip Black 5 Mini Clip With 9” Pigtail 290-1066-ND 6.73 5.69 SMD1B 
Voltage: +7 minimum 2K load Offset (typical): <t5mV -14°F ~ 74°C Test Clip Piercing, Straight Tip, Red Boot 290-1184-ND® 8.89 751 A032R 
(-10°C ~ 40°C) Common Mode: + 1,400VDC Inc. Pk AC, or 1,000V RMS Test Clip Piercing, Straight Tip, Black Boot 290-1185-ND® 8.89 7.51 A032B 
Noise (typical): 1.5/2mV Output Source Impedance: 1 @ 1kHz. 8 @ 7 Test Clip Piercing, Straight Tip, Blue Boot 290-1186-ND® 8.89 7.51 A032BL 
1MHz Operating Temperature: -14°F ~ 74°C (-10°C ~ 40°C) Power Test Clip Piercing, Bent Tip, Red Boot 290-1187-ND® 8.89 7.51 A033R 
Requirements: 4 AA cell or 6V main adapters: DC/600mA or DC/800mA Test Clip Piercing, Bent Tip, Black Boot 290-1188-ND® 8.89 7.51 A033B 
Input Leads: 45cm double insulated PVC terminated in 44mm safety plugs Test Clip Piercing, Bent Tip, Blue Boot 290-1189-ND® 8.89 7.51 A033BL 
— | Kit Test Lead Set 7 Pair 290-1058-ND 29.95 = SDK1 
290-1076-ND ADF25 .......0.200ceccesseesteseerseeeeees $272.95 @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 2095 


IR Non-Contact and Contact 


Digital Multimeters weno!" Ssag 
 TPI digital multimeters feature auto ranging, min./max. record function, 4,000-count display, and Temperatu re Testers 383, and 384° 


protective rubber feet. Includes: Batteries, Test Leads, Protective Boot, and Instruction Manual with 
3-year Limited Warranty » The 183 offers a triple display with backlight, frequency and capacitance 
ranges, and RS-232 communication function. » TP! 190 series digital multimeters feature 50,000- 
count triple display with analog bar graph and backlight, separate fuse and battery compartment, CAT 
IV rated test leads with screw on alligator clips, and protective rubber feet. 


* Easy to use single button operation * 0.1/1 degree auto resolution for best reading » Last reading 
hold * Soft holster pouch included * 8:1 distance to spot ratio (381F: 6:1) * Large, easy to read 
display *°C and °F selectable * Non-contact temperature instrument 

Applications: * Automotive: AC systems, brakes, catalytic converters, diesel maintenance, electrical 


systems, engines, and radiators « Electrical: Cables, circuit breakers, connections, machinery, mo- 
tors, and transformers * HVACR: Compressor heads, vents, hot and cold areas in insulation, leaks 
around cooler or frozen doors, leaks around windows, steam traps, and registers * Food: Grill and 
surface temperatures, holding cabinets, serving temperatures, and storage temperatures 
FUNCTION 380 381 381F 383 384 
-4°F ~ 572°F -4°F ~ 572°F -31°F ~ 572°F -31°F ~ 999°F | -31°F ~ 1,832°F 
Temperature Range | 29° ~300°c_| -20°c~ 300°¢_| -35°C ~300°C_| -35°C ~ 560°C _| -35°C ~ 1,000°C 
Laser Sighting No Yes Yes Yes Yes 
192, 194, and 196 A251, A256 (0-400 Amps) Pe Enemy” 42% /43.5°F | 42% /43.5°F | 42% /43.5°F | 42% /43.5°F | 42% /43.5°F 
FUNCTION 100 126 153 183 To2 194 196 Response Time atts aboms oom |boms atoms 
= Special Response 7-14um 7-14um 7-14um 7-14um 8-14um 
Display Count 4,000 4,000 4,000 4,000 50,000 50,000 50,000 Taatul 7 = ° " : 
‘AC Volts 600 600 750 750 750 750 750 Emissivity 0.95 fixed 0.95 fixed 0.95 fixed 0.95 fixed 0.95 fixed 
DC Volts 600 600 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 Battery Type QV alkaline 9V alkaline 9V alkaline 9V alkaline 9V alkaline 
Basic DC Accuracy 0.5% 0.3% 0.3% 0.03% 0.05% 0.05% 0.05% . 
AC/DC Amps NA 400mA 10 10 10 10 10 Take non-contact and contact temperatures with one temperature tester. 
True RMS NA NA NA Yes Yes Yes No Features: * Combination non-contact IR and contact (K-type thermocouple) * Laser pointer * Record function Display 
Resistance TOMO 40M. 40M0, 40M0 50M 50M 50MQ data hold function » Backlight * Trigger switch * 8:1 distance to spot ratio * Selectable °C/°F » Gun-type compact design 
Capacitance NA NA NA 10,000)F TOOUF 20,000uF NA © Operation lock function * Soft pouch included » Three-year limited warranty 
Frequency NA NA NA 200KHz 500KHz 500KHz NA 
Analog Bar Graph NA NA NA Yes Yes Yes Yes FUNCTION 376 377 
Auto Range Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Temperature Range: -58°F ~ 950°F (-50°C ~ 510°C) O°F ~ 1,832°F (-18°C ~ 1,000°C) 
Data Hold NA Yes Yes Yes Yes Yes Yes Accuracy @ 23°C and +2% of reading or +3.5°F, +2% of reading or +3.5°F, 
Min Ma Record we ves igs os te os ies 0.95 Emissivity whichever is greater whichever is greater 
leep Mode es es es es i 
Auto Power Off Yes Yes Yes NA Yes Yes Yes hermes Time 500ms 500ms 
RS232 (cable ; ; ; pecial Response 7-14um 7-14um 
and software) NA NA NA Optional A108 /Optional A191/Optional A191 Emissivity 0.3 ~ 99 adjustable 0.3 ~ 99 adjustable 
Dimensions - Inch] 7.4x3.4 6x3x2 7.75X3.75 | 7.75X3.75 8.0x4.5 8.0x4.5 8.0x4.5 Display Resolution 0.1°F and 0.1°C or 41°F and 1°C 0.1°F and 0.1°C or 1°F and 1°C 
(with boot) x13 X 2.25 X 2.25 x2.0 x2.0 x2.0 Operating Temperature 32°F ~ 120°F (0°C ~ 50°C) 32°F ~ 120°F (0°C ~ 50°C) 
K-Type Probe Range -40°F ~ 2,192°F (-40°C ~ 1,200°C) | -40°F ~ 2,192°F (-40°C ~ 1,200°C) 
Digi-Key Price TPl K-Type Probe Accuracy +5% of reading 3°F +5% of reading 3°F 
Description Part No. Each Part No 
Multimeters Digi-Key Price | TPI 
Pocket Auto Range, Compact Size 290-1126-ND 59.95 | 126 Description Part No. Each | Part No. 
i Bae ne Bees See one in Combination Non-Contact/Contact Temperature Tester w/ Soft Pouch 290-1376-ND 199.95 | 376 
5 fae cur it 'splay 90-1423-ND pads 492 Combination Non-Contact/Contact Temperature Tester w/ Soft Pouch 290-1377-ND 189.95 | 377 
5 Diol CAT V.. 990-1424-ND 299.95 194 Non-Contact Temperature Tester with Soft Pouch, without Laser 290-1426-ND 64.95 | 380 
5 Digit, Process Control 290-1425-ND 399.95 196 Non-Contact Temperature Tester with Soft Pouch and Laser 290-1427-ND 74.95 | 381 
EZ 100, One Button Operation... .. | 290-1920-ND+ NEW! 49.95 | 100 High-Temperature, IR Gun with Soft Pouch 290-1418-ND 99.95 | 381F 
High-Temperature, IR Gun with Soft Pouch 290-1419-ND 99.95 | 383 
Adapters for DMM ¥ i 
AC Clamp-On, ImV/Amp OUtpUt ....0ssccscssseescssssseescses 290-1079-ND 52.95 | Ags High-Temperature, IR Gun with Saft Pouch 2O0=1420-ND) 129.95 | 384 
AC/DC Clamp-On 290-1080-ND 84.95 | A256 
DMM 
DMM Boot Hook for Standard Size...........s.csesseseesseres 290-1103-ND 8.70 | A103 Thermocouple Temperature Probes 


+ RoHS Compliant (Use with any K-Type instruments) 
Model CK11M: « K-type surface probe * Ribbon sensor to contact uneven surfaces * 45 degree angle stem to 
ial i i to contact uneven surfaces °4 inch stem, 4 inch handle measure hard to reach surfaces *3 foot coiled lead for 
Digital Fiber Optic for easy control and safe clearances *3 foot coiled lead durability and long reach * Exposed junction for fast 


for durability and long reach * Exposed junction for fast 
response 


Model CK13M: * Heavy duty K-type surface probe 


response 


Model FK14M:  K-type general purpose probe °8 inch 
sealed stem for immersion into liquids, gels, and semi- 


Clamp-On Meter 


Measure AC/DC volts, AC amps, DC 


Inspection Tool 


Features: Machined aluminum 


microamps, resistance, continuity, 
temperature, capacitance, frequen- 
cy, and diodes. 


Features: 

¢ Non-contact voltage detection 

High voltage indication 

* Ability to capture in-rush current 
with peak hold mode. 


290-1421-ND 270...... $119.95 


Test Lead Kits 


housing »* Coated flexible 48” 

fiber optic cable for accessibility 

to tight areas with bends and 

curves * Hi-resolution 8,000 

pixel image * Super bright LED 

flashlight light source » Compact 
aluminum carrying case with locking 

latches * Removable right angle mirror 
Specifications: * .39 inch (1.0mm) shaft 
diameter * 48 inch (1,220mm) working length 


$472.11 


Digi-Key Price TPI 
Description Part No. Each Part No. 
Deluxe Test Lead Kit IEC1010.............0.022.. 290-1041-ND 35.00 TLS2000B 
R/A Deluxe Test Lead Kit 1EC1010 290-1042-ND 29.78 TLS2000RB 
Economy Test Lead Kit IEC1010 .. 290-1043-ND 17.50 TL1000B 
R/A Economy Test Lead Kit IEC1010 290-1044-ND 17.50 TL1000RB 
Test Lead Set STD......... 290-1125-ND 6.95 A040 
Test Lead Set STD with Clips. 290-1127-ND 9.95 A050 
Test Lead Sprung Hook Red ... 290-1128-ND 5.75 123502R 
Test Lead Sprung Hook Black... 290-1129-ND 5.75 123502B 
Lead 10 Ft. Red.. 290-1130-ND 10.00 123501R/10' 
Lead 10 Ft. Black 290-1131-ND 10.00 123501B/10° 


Pocket Digital Contact Thermometers 


Range: -58°F ~ 300°F or -50°C ~ 150°C Resolution: 0.1°F or °C 
Accuracy: +2°F or +1°C Sampling Time: 1.5 sec. Battery: 1.5V 
button Features: « Data hold for hard to reach areas _* Auto power off 


310: * Reversible LCD head » Turns for best viewing » Easy-to-read 


LCD * 4.9" stem 


312: « Water resistant for use in wet environments * Quick response 
« Easy insertion into “Petes” plugs * 4.9” stem 


315: * Rugged design » Water resistant * 3.1mm diameter stem for 


“Pete’s” plugs 
290-1310-ND 310... .. $12.95 
290-1312-ND B12. os .. $15.95 
290-1422-ND SIGs. castwscnieseeas ann secseensigrvessea $17.95 310 


2096 (1073) 


¢ Spring sensor to maintain pressure on surface being 
measured * Ceramic insert to help hold heat near sensor 
for accurate measurements 4 inch stem, 4 inch handle 
for easy control and safe clearances »3 foot coiled lead 
for durability and long reach » Exposed junction for fast 
response 

Model CK16M: * Heavy duty K-type surface probe 
* Spring sensor to maintain pressure on surface being mea- 
sured * Ceramic insert to help hold heat near sensor for 
accurate measurements *8 inch stem and 4 inch handle 
for measurements where longer reaches are required *3 
foot coiled lead for durability and long reach » Exposed 
junction for fast response 


Model CK17M: « K-type surface probe » Ribbon sensor 


solids 3 foot coiled lead for durability and long reach 
* Stem sealed to protect sensing area 

Model GK11M and Model GJ11M: * Standard K-type and 
J-type thermocouple probes *4 foot fiberglass covered 
lead * Exposed junction for fast response 


K-Type Contact 
Thermometer 


VKF300M: Reliable K-type thermocouple, 
low-battery indicator, and easy on-site 
thermometer calibration checking. Accu- 
racy at 23°C is +0.5 or 0.9% °F. Use the 
VKF300M to verify accuracy of K-type 
thermometers and calibrate the 343. 


343C2: Water-resistant testers accept K- 


290-1906-ND CK11M. . $39.95 
290-1907-ND CK13M . $42.95 
290-1908-ND CK16M.. . $28.45 
290-1909-ND CK17M.. . $37.95 
290-1910-ND FK14M.. . $29.95 
290-1911-ND GK11M (K-Type).. . $14.95 
290-1912-ND GJ11M (J-Type) .. . $16.95 
343C2 VKF300M FUNCTION 34302 
=) Min./Max. Record Yes 
Selectable Res. Auto 
C/F Selectable Yes 
T1, 12 AT Yes 
Auto Off Yes 
Range K-Type eer * aan 
Basic Accuracy 40.3% 
Battery OV 


type thermocouple probes. The 343C2 features dual inputs displays temperature 


differential, and has min./max. record. Protective boot (A304) 
“Perform ice bath calibration to achieve +1°F within the 30°F 


included. Size: 1.6” x 6” x 3" Weight: 278g with boot 
~ 120°F temperature range. Calibration is an easy two-step 


process performed through the keypad and does not require the use of tools. 


290-1416-ND 
290-1417-ND 


343C2 Thermometer Kit.. 
VKF300M Calibrator ... 


Close Focus, Pocket-Size 


. $74.95 
$108.36 


Infrared Thermometer 


Features: * Compact—Easily fits in your pocket »* Selectable Fahrenheit or Centigrade 


temperature range: -7°F ~ 248°F (-22°C ~ 120°C) * Auto Data Hold * Min./Max. functions 8 
samplings in 0.5 seconds * AUTO sets the 368 into scan mode to continuously scan surface 
temperatures in real time. Automatically powers off after 60 seconds. NOTE: Close focus IR 


thermometers should be held a distance 0.5” ~ 2” from surfa 
accurate reading (spot size 0.35”). 
(0°C ~ 40°C) » Accuracy: 2% of reading or +3.5°F, whichever i: 


290-1901-ND 


Specifications: * Operating Temperature: 32°F ~ 104°F 


ce to be measured to obtain an 


is greater 


968 oi 2cncendcaicarcasaniticsannwianatianasraddwanteagiedchenasaandis $24.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Pomona. test Equipment 


Adapters 


Dimensions: 


.225 (5.72) -47 (11.94) 
a 


a 
9.50 


Inches (mm) 


Digi-Key Price Each Pomona Digi-Key Price Each Pomona 
Fig. | Description Part No. i 10 | Part No. Fig. | Description Part No. 1 10 | Part No. 
1 | BNC Feed-Thru Termination, 500 501-1036-NDA 35.26 31.86 | 4119-50 11 BNC “T” (Female-Female-Female) 501-1133-NDA 13.48 12.18 | 3284 
BNC (Female) Isolated Ground Bulkhead Receptacle 501-1037-NDA 317-287 | 3778 BNG (Femate-Female-Female) 750 SOTEIISSANE 8603.26 | 6788 
BNC (Female) Bulkhead Receptacle, Isolated Ground 12 BNC “T” (Female-Male-Female) 501-1134-NDA 5.94 5.37 | 3285 
2) : a Benen e erage gee Fae ei sn lone BNC (Female-Male-Female) 750 501-1149-NDA 3.60 3.26 | 6739 
75 501- -NDA 5! i 
oie 13 BNC Male-Male 501-1135-NDA 3.17 2.87 | 3533 
BNC Female Bulkhead Receptacle, 750 501-1153-ND 2.32 2.10 | 6745 BNC Male-Male, 750 501-1150-ND 2.01 1.82 | 6740 
Adapter, Isolated Ground BNC Female-Female 501-1038-NDA 7.85 7.10 | 3846 14 | BNC (Female-Male) Right Angle 501-1136-NDA 8.70 7.86 | 3534 
Hermetic Sealed BNC Female-Female 501-1139-NDA 19.44 17.57 | 3847 15 | SMA Female to BNC Male 501-1140-NDA 8.81 7.97 | 4289 
3 | Isolated BNC Female to Female Panel 501-1142-NDA 14.13 12.77 | 6705 16 | SMA Male to BNC Female 501-1141-NDA 8.67 7.83 | 4290 
BNC (Female-Female) Panel Mount, H ticall 17 | BNC Female to Tini-Plug 501-1138-ND 14.01 12.66 | 3837 
(Female-Female) Panel Mount, Hermetically 18 | F Type Bulkhead to Panel Feed Through 501-1143-NDA 1.48 1.34 | 6706 
Sealed, 750 501-1152-ND 3.14 2.84 | 6744 
19 | F Type Female-Male Push-On Adapter 501-1144-NDA 2.32 2.10 | 6713 
4 | BNC “T” (Male-Female-Female) Coaxial Adapter 501-1039-NDA 13.48 12.18 | 4896 20 | BNC Male Panel Mount, 750 501-1145-NDA 3.44 2.84 | 6735 
5 BNC Female Panel Receptacle 501-1040-NDA 6.04 5.46 | 2451 21 | BNC (Female-Male-Female) In-Line, 750 501-1154-NDA 3.60 3.26 | 6754 
BNC Female Panel Receptacle, 750 501-1146-NDA 2.64 2.39 | 6736 22 | BNC (Male) / F (Female), 750 501-1155-NDA 3.39 3.06 | 6779 
6 | Adapter, Phono Jack to BNC Male 501-1096-NDA 1848 16.70 | 4054 2 {BNE Aremale) 1 (remale) 758 SOISTLBGND eee. = 205i Ret 
7 | Adapter, BNC Female to Phono Plug 501-1099-ND 6.79 6.14 | 5319 . es hee ira a i ie ee ae 
ale ale -1158- . f 
8 | BNC Male to Dual BNC Female Straight Adapt 501-1100-NDA 15.60 14.10 | 6700 ‘ 
nes eles ie ee 26 | F (Male-Female) Right Angle, 750. 501-1159-ND 2.32 2.10 | 6800 
9 | BNC (Female) to Std. 1/4” Two Conductor Phone Plug 501-1128-ND 11.64 10.52 | 1297 27 | F (Male-Female) In-Line, 750 501-1160-ND 1.26 4.14 | 6801 
49 | BNC Female-Female 501-1132-NDA 4.66 4.22 | 3283 28 | RCA (Female-Male-Female) 501-1161-ND 1.26 1.14 | 6882 
BNC Female-Female, 750 501-1147-ND 2.54 2.30 | 6737 A RoHS Compliant 
Probes Dimensions: Inches (mm) 
Model 6723: Fig. 2 
Features: * Test probe has a Stainless Steel sharp tip wit 8/32 threaded base « Alligator clip screws onto probe tip * Test leads fit all standard DMM with safety style banana jacks Cable Length: \\f 
Kit Includes: « A set of red and black test leads * A set of red and black medium alligator test clips ) 143.858 (1114) 


Cable Length: 
Model 6341: 39.4 (1001) 
Features: * Gold plated pogo pin tip keeps constant pressure on test point for consistent readings * Replaceable probe tips * Right angle DMM plug fits most digital multimeters 
Kit Includes: * One red probe * One black probe with a set of all tip styles, which include: Sharp Point Gold Plated Pogo Pin Tip, Sharp Point Stainless Steel Tip, Triple Point Gold Plated 
Pogo Pin Tip, Quad Point Gold Plated Pogo Pin Tip and 3” (76.19mm) Long Sharp Point Stainless Steel Tip 


Model 6731: 

Features: * Allows user to safely make floating high voltage measurements while using general purpose oscilloscopes * Max. differential voltage up to 1000V « Differential amplifier converts 
and scales floating input signal to a low-voltage signal referenced to earth ground «The probe can be used on circuits associated with electronic high-power converters, motor speed 
controllers, switching power supplies, and other high voltage circuits requiring isolation * Switchable attenuation settings 

Kit Includes: * Large Jaw Alligator Clips (one red and one black) » Pin-Grabber Test Clips (one red and one black) * 9V Alkaline Battery 


Digi-Key Price Each Pomona 
Fig.| Description Part No. 1 10 Part No. 
1 | Model 6723, Test Lead Kit with 8/32 Threaded Probe Tip... 501-1101-NDA 34.84 31.49 6723 Wa 
2 | Model 6341, Replaceable Tip Precision Electronic Probe... 501-1003-NDA 36.07 32.60 6341 Be 
3 | Model 6731, Active Differential Probe 501-1005-ND 612.96 553.88 6731 SQ = 
S. Cable Length: 20 (508) 
— | Power Adapter for Model 6731 501-1006-ND 106.19 95.96 6732 SS 
A ROHS Compliant (Continued) 
More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 2097 


Pomona. test Equipment (cont) 
PELeEcTRONICSs | 


Oscilloscope Probes Probe System Bandwidth Cable Length Digi-Key Price Each Pomona 
Ratio MHz (-3db) meters Part No. 4 10 Part No. 

Features: 11 Up ~ 20° 
* All Probes meet IEC1010-2-031, 300V, CAT | 10:1 60 12 501-1012-ND 40.32 36.44 6266 

: F ~ 15 
Probes includes a ee 12 501-1007-ND 58.38 52.76 45508 
* Retractable Hook Tip 10:1 100 : 
SENG Agabiel hd ee 12 501-1008-ND 66.07 59.70 5806A 
IC Adapter i 
* Insulating Tip 100:1 200 2.0 501-1010-ND 106.19 95.96 5827A 
Trimmer Tool 10:1 250 1.2 501-1011-ND 61.29 55.38 6069A 
+6” (152.40mm) Ground Lead with Alligator Clip 10:1 300 1.2 501-1009-ND 112.56 101.72 5812A 


Test Leads 


Kit Features: 

Test leads with a right angle banana plug are ideal for use with hand held digital multimeter »* Test accessories 
conveniently store in the four-fold nylon pouch * Compatible with most multimeters that accepts safety style sheath banana 
plugs * CE Compliant; complies with IEC 1010-2-031 standard for hand held accessories 

Electrical DMM: 

Model 5673B — Kit Includes (7 red and 1 black of each): * Modular Probe Set * Extended Fine Point * Extra Large 
Alligator Clip Set * Medium Alligator Clip Set » Flexible Test Lead Set « Insulated Spade Lug Set 

Model 5677B — Kit Includes (1 red and 1 black of each): « Flexible Test Lead Set » Extra Large Alligator Clip Set * Test 
Lead Coupler Set » Retractable Tip Set * Spade Lug Adapter Set * IC Test Probe Tip Adapter Set » Minigrabber Test Clip 
Set *0.080 Replacement Probe Tip Set * Replacement Modular Test Probe Set *Minipincer Test Clip Set * Medium 
Alligator Clip Set 

Deluxe Electrical DMM: 

Model 5904 — Kit Includes (1 red and 7 black of each): * Modular Probe Set » Maxigrabber Test Clip Set with Hook 


Tip * Maxigrabber Test Clip Set with Pincer Tip » Extra Large Alligator Clip Set Flexible Test Lead Set * Maxigrabber Test 
Clip Set with Jaws 


SMD Test Kits: 


Model 72928 — Kit Includes: * Micro SMD Grabber Test Clips (1 red and 1 black) * Mini SMD Grabber Test Clips (1 
red and 1 black) * Clip Lead for Micro SMD Grabber - 0.8mm female/4mm female (1 red and 1 black) » Bench-top 
DMM Modular Test Leads * Stacking 2mm Safety Sheathed Patch Cord, PVC, 100mm (black) * Multi-Stacking 2mm 
Safety Sheathed Patch Cord, PVC, 100mm (red) * SMD Test Probe with Sharp, Spring Mounted Tip, 2mm Jack (1 
red and 1 black) * 4mm Banana Plug to 2mm Sheathed Banana Jack Adapter, 10/package (1 red and 1 black) » Mini- 
Alligator Clip with 2mm Jack (1 red and 1 black) » Large Folding Test Kit Pouch 

Model 72935 — Kit Includes: * 2 DMM Leads with 4mm Plugs * 2 Test Probes with Spring-Loaded Tips * 6 Micro 
SMD Grabbers * 6 Adapter Leads 0.8mm Female to 0.4mm Jack * 2 Mini SMD Grabbers with 4mm Connectors * 2 
Holding Rods 


Digi-Key Price Each | Pomona Dimensions: Inches (mm) 

Fig. | Description Part No. fl 10 (| Part No. 

1 EC 1010 Compliant Replacement Test Leads for Sheathed 5.54 (140.72) 48 1.84 

Style DMM's, Includes: One Red and One Black 501-1004-NDA 13.60 12.29 | 5519A tt (1219}--+- (46.74) : ; 
2 | Wide Jaw Kelvin Lead Set, Includes: One Red and One Black —_| 501-1102-NDA 121.08 — 109.40 | 6730 AS e 1.35 
See ere Me Fae a TKS ge a ae ae ee See 
Electrical DMM 
Electrical DMM Test Lead Kit, Model 5673B 501-1002-NDA 55.20 49.88 | 5673B 
~~ | Deluxe Multi-use DMM Maxi-Test Lead Kit, Model 5677B 501-1000-ND 116.81 105.56 | 5677B 
Deluxe Electrical DMM 
— | Deluxe Electrical DMM Test Lead Kit, Model 5904 501-1118-ND 100.98 91.25 | 5904/POM 
NEW! SMD Test Kits — RoHS Compliant NEW! ad oerge tl 

— | SMD Multi-Use Test Kit 501-1223-ND 134.38 121.43 | 72928 I 

— | SMD High Density Circuit Test Kit 501-1239-ND 183.25 165.59 | 72935 


A RoHS Compliant 


Test Enclosures 


2.25 (57.15) 
L 


Fig. 8 


225 (57.15) 5.25 (133.35) 


25 (107.95), | 


Dimensions: Inches (mm) 


Fig. 6 
2.25 (57.15) 


Digi-Key Price Each Pomona Digi-Key Price Each Pomona 

Fig.| Description Part No. 1 10 (| Part No. Fig.| Description Part No. 10 | Part No. 
Die Cast Aluminum - Blue 7 | Size “B" Box Shield with Cover 501-1107-ND 8.28 7A9 | 2417 
1 ] Miniature Size Box, BNC Female to BNC Male with Cover 501-1103-ND 28.88 26.10] 3752 8 | Size “B” Box, Type N Male/Female with Cover S01-1112-ND = 49.50 44.73 | 2411 
2 | Miniature Size Box, BNC Female/Female with Cover 501-1104-ND 30.69 27.74 3751 9 | Size °C” Box Shielded with Cover : 501-1108-ND = 20.14 18.20 | 2901 
3 | Size “A” Box, BNC Female/Female with Cover 501-1069-ND 26.01 93.51 | 2390 10 | Size “D" Shielded Housing, BNC Female Both Ends with Cover 501-1111-ND 34.20 30.90 | 3602 

4 | Size “A” Box, BNC Male/Female with Cover 501-1070-ND 28.35 25.62 | 2391 Electrical Grade Phenolic - Black 

5 | Size “B” Box, BNC Female/Female with Cover 501-1105-ND 24.85 22.46 | 3230 11 | Box Component Mounting, Double Plug to Binding Posts w/Cover 501-1110-ND 28.14 25.43 | 2259 
6 | Size “B” Box, BNC Male/Female with Cover 501-1106-ND 29.85 26.97 | 3231 12 | Box Component Mounting, Banana Jack to Double Plug w/Cover 501-1109-ND 18.58 16.79 | 2098 


Adapter Kits 


Universal Adapter Kit (Model 5698) Includes: * Type “N” Male and Female * BNC Male and Female * TNC Male and 
Female * SMA Male and Female * Coupling Adapter * Double Banana Plug * Double Binding Post 
OT OSAND terse scars ssteenyace ssenaende na saiigset cidade aarp toate sas camaneteoyseteaclheuccesatomseen meee $180.56 


Maxi Universal Adapter Kit (Model 5748) Includes: * Type “N” Male and Female * BNC Male and Female * TNC Male 
and Female * SMA Male and Female * Coupling Nut * Double Banana Plug * UHF Male and Female * Mini UHF Male and 
“F” Male and Female » Unidapt Signal Sampler 


Female * RCA Phono Male and Female « Typ 
501-1035-ND .. 


. $292.11 


7/16 DIN type “N” Adapter Kit (Model 6254) Includes: * Type “N” (male) to DIN (male) * Type “N” (female) to DIN (male) 
* Type “N” (male) to DIN (female) * Type “N” (female) to DIN (female) » DIN (female to female) * Right Angle (male to 
female) 


SOD 21 ND i a cts sisted clon nrcetegutuideg outa beeen cegdnlineeeuleldcutonedetelettnoeeesuraiie aes $520.53 


SMA Adapter Kit (Model 72931) Includes: * Right Angle SMA Female to SMA Male « Inline SMA Male to SMA Male Inline 
SMA Female to SMA Female * SMA Male Terminator Plug * SMA Female to BNC Male * SMA Male to BNC Female * SMA 
Female to BNC Female * SMA Male to TNC Male * SMA Female to TNC Male * SMA Male to TNC Female * SMA Female to 
TNC Female * SMA Male to N Male * SMA Female to N Male * SMA Male to N Female * SMA Female to N Female 


BOTHIZSO-ND: NEW. scsi hcclentectec te nieces an bare ucnn tee techie aa otteianirs dd lo tceteutiba te $247.49 


N Adapter Kit (Model 72932) Includes: * N Male to 500 BNC Female *N Female to 500 BNC Male « Inline N Female to N 
Female ¢ Inline N Male to N Male « Right Angle N Female to N Male *N Male to SMA Male *N Male to SMA Female *N 
Female to SMA Male *N Female to SMA Female *T Style N Female to N Female to N Female *50Q N Terminator Plug 
© 75Q N Terminator Plug 

BO TAO ND ENE ici tech hak cit carr iar NA ce anne ain odes otiince ated hil sisi teeectandeNtg $303.80 


Broadcast BNC Adapter Kit (Model 72933) Includes: * 750 BNC f/f Adapter * 750 BNC f/f/f Adapter *75Q BNC f/m/f 
Adapter * 750 BNC m/m Adapter * BNC (f/m/f) Adapter, In-Line, 75Q * BNC (m)/f (f), 75Q * BNC (f) /f (f), 750 * BNC 
(f)/f (m), 75Q * BNC (m)/f (m), 75Q * Adapter, BNC (f), Phono Plug * BNC (f)/Tini Plug * Adapter, BNC (m), Phono 
Jack * BNC (f)/Microplug * BNC Female to Phono Plug * BNC (m) to Phono Jack Adapter » BNC (f)/Bantam Plug * BNC 
(f)/.090 Video Plug * BNC To Mini-WECO Adapter * BNC (m) Resistor Terminator Plug, 750 


501-1237-ND NEW! ..)::5cc0scscsciaaissncasacssnandaweneiasannecsiocaanadenaetesaccisvascandnnnce abana naceaacee $233.68 


Multi-RF Direct Adapter Kit (Model 72934) Includes: * BNC (m)/Type N (f) * BNC (f)/Type N (m) * TNC (m)/BNC (f) 

SMA (m)/BNC (m) * SMA (m)/BNG (f) *SMA (f)/BNC (m) * SMA (f)/BNC (f) *SMA (m)/Type N (f) * SMA (f/Type N 

(m) * SMA (f)/Type N (f) * SMA (m)/TNC (m) * SMA (m) TNC (f) * SMA (f)/TNC (m) * SMA (f)/TNC (f) * SMA (m)/Type 

N(m) *BNC (f-f) © BNC (m-m) » BNC (f-m-f) TEE * BNC (f-f-f) TEE * TNC (f-f) Adapter » Type N (f-f) * Type N (m-m) 

* SMA (m-f) Rt Angle * SMA (m-m) * SMA (f-f) * SMA Termination, 509 (m) 

BOT=1238°NDGNEWE secs tocc.ta ies ccsssvageind sdesssaractavebaniunaddessdaneasssbhaddauiaterianneseasaiiandoes $381.35 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Pomona. Test Equipment (Cont) 


RoHS Compliant Parts Available 
(parts other than indicated may be 


Accessories available as RoHS Compliant) 


Fig. 23 NEW! 


.25 NEW! Fig. 27 NEW! ig. 28 NEW! Fig. 29 NEW! 


ig. 31 NEW! Fig. 33 NEW! ig. 34 NEW! 


Cy 
Qs 


Digi-Key Price Each | Pomona Digi-Key Price Each | Pomona 
Fig. | Description Part No. 1 10 | Part No. Fig.| Description Part No. i 10 | Part No. 
1_| Adapter-Binding Posts to BNC Receptacle (one red, one black) 501-1122-NDA 11.47 10.37 | 1452 18 | Miniature Shorting Bar Plug, Black 501-1125-NDA 5.63 5.09 | 2035-0 
9 Spring Loaded, Nickel Plated Brass, Black 501-1088-NDA 19.85 17.94 | 4995-0 19 | BNC (Male) to Double Stacking 501-1127-NDA 10.61 9.59 | 1270 
Spring Loaded, Nickel Plated Brass, Red 501-1089-NDA 19.85 17.94 | 4995-2 20 | Phono Jack to Double Banana Plug 501-1129-NDA 13.79 12.47 | 1442 
3 Standard, Tin Plated Brass, Black 501-1094-NDA 2.97 2.69 | 3760-0 Micro Grabber Test Clip Kit (12 Clips, 12 Leads and 6 Rods) 501-1171-ND$A 191.18 172.76 | 72902 
Standard, Tin Plated Brass, Red 501-1095-NDA 2.97 2.69 | 3760-2 a4 Micro Grabber Test Clip, Black 501-1172-ND$A = 12.10 10.94] 72902-0 
4 | Standard, Uninsulated, Nickel Plated Brass 501-1115-NDAt 10.51 9.50 | 3267 Micro Grabber Test Clip, Red 501-1173-ND$A 12.10 10.94 | 72902-2 
5 | Double Binding Post Assembly, Black 501-1126-NDA 6.32 5.72 | 4243-0 Holding Rod for Micro Clip 501-1174-ND$At 12.10 10.94 | 72903 
6 [BNC (Male) to Double Stacking Binding Post Jack 501-1033-NDA (13.60 _12.29| 1296 ld ae a Mae ine a eae ay Ne ae ies Gra 
Insulated Pin Tip, Gold Plated, Black 501-1091-NDA- 16.35 14.78 | 3542-0 ip Lead for Micro Grabber, Red (0.8mm/2mm 501-1176-ND$A 5. 19) 7. ss 
Insulated Pin Tis Gold Plated, Red Sone 16.35 14.78 | 3542-2 - Clip Lead for Micro Grabber, Black (0.8mm/4mm) 501-1177-ND$A 5.30 4.79 | 72905-0 
Panel Mount Jack, Black 501-1078-NDAt 11.14 10.07 | 1581-0 Clip Lead for Micro Grabber, Red (0.8mm/4mm) 501-1178-ND$A 5.30 4.79 | 72905-2 
Panel Mount Jack, Brown 501-1079-NDAt 11.14 10.07 | 1581-1 03 Mini SMD Grabber Test Clip, Black 501-1179-ND$A 9.88 8.93 | 72906-0 
Panel Mount Jack, Red 501-1080-NDAt 11.14 10.07 | 1581-2 Mini SMD Grabber Test Clip, Red 501-1180-ND$A 9.88 8.93 | 72906-2 
Panel Mount Jack, Orange 501-1081-NDAt 41.14 10.07 | 1581-3 Safety Banana Jack to Banana Plug Adapter, Black 501-1191-ND$At¢ 23.79 21.50 | 72914-0 
Panel Mount Jack, Yellow 501-1082-NDAt 11.14 10.07 | 1581-4 Safety Banana Jack to Banana Plug Adapter (one red, one black) | 501-1192-ND$A 5.26 4.76 | 72914-02 
Panel Mount Jack, Green 501-1083-NDAt 11.14 10.07 | 1581-5 Safety Banana Jack to Banana Plug Adapter, Red 501-1193-ND$At 23.79 21.50 | 72914-2 
Panel Mount Jack, Blue 501-1084-NDA¢ 11.14 10.07 | 1581-6 24 | Sheathed Jack to Unsheathed Plug Adapter, Black 501-1194-ND$A¢ 27.29 24.66 | 72915-0 
Panel Mount Jack, Violet 501-1085-NDA¢ 11.14 10.07 | 1581-7 Sheathed Jack to Unsheathed Plug Adapter, Red 501-1195-ND$A¢ 27.29 24.66 | 72915-2 
Panel Mount Jack, Gray 501-1086-NDAt 11.14 10.07 | 1581-8 Banana Plug to Sheathed Banana Jack Adapter, Black 501-1198-ND$A¢ 22.19 20.06 | 72917-0 
Panel Mount Jack, White 501-1087-NDAt 11.14 10.07 | 1581-9 Banana Plug to Sheathed Banana Jack Adapter, Red 501-1199-ND$At¢ 22.19 20.06 | 72917-2 
7 | Panel Mount Jack for Sheathed Plugs, Black (Threaded Stud) | 501-1187-ND$At 28.47 25.73 | 72912-0 95 | Banana Jack to Banana Jack Adapter, Black 501-1196-ND$At 23.79 21.50 | 72916-0 
Panel Mount Jack for Sheathed Plugs, Red (Threaded Stud) 501-1188-ND$at 28.47 25.73 | 72912-2 Banana Jack to Banana Jack Adapter, Red 501-1197-ND$At 23.79 21.50 | 72916-2 
Panel Mount Jack for Sheathed Plugs, Black (Solder Tab) 501-1189-ND$A$¢ 24.42 22.07 | 72913-0 26 | 4mm Banana Plug with Threaded M3 Stud 501-1200-ND$¢At ‘9.76 8.82 | 72918 
Panel Mount Jack for Sheathed Plugs, Red (Solder Tab) 501-1190-ND$A¢ 24.42 22.07 | 72913-2 2mm Safety Sheathed Patch Cord, Black, 20” 501-1201-ND$A 5.73 5.18 | 72919-20-0 
Panel Mount Jack, Black (Threaded Stud, Hexagonal Nut) 501-1226-ND$At¢ 19.32 17.46 | 72930-0 27 2mm Safety Sheathed Patch Cord, Red, 20” 501-1202-ND$A 5.73 5.18 | 72919-20-2 
Panel Mount Jack, Brown (Threaded Stud, Hexagonal Nut) 501-1227-ND$A¢ 19.32 17.46 | 72930-1 2mm Safety Sheathed Patch Cord, Black, 39” 501-1203-ND$A 6.16 5.57 | 72919-39-0 
Panel Mount Jack, Red (Threaded Stud, Hexagonal Nut) 501-1228-ND$At¢ 19.32 17.46 | 72930-2 2mm Safety Sheathed Patch Cord, Red, 39” 501-1204-ND$A 6.16 5.57 | 72919-39-2 
Panel Mount Jack, Yellow (Threaded Stud, Hexagonal Nut) 501-1229-ND$At¢ 19.32 17.46 | 72930-4 Multi-stacking 2mm Safety Sheathed Patch Cord, Black, 20” 501-1205-ND$A 6.16 5.57 | 72920-20-0 
Panel Mount Jack, Green (Threaded Stud, Hexagonal Nut) 501-1230-ND$At¢ 19.32 17.46 | 72930-5 28 Multi-stacking 2mm Safety Sheathed Patch Cord, Red, 20” 5 501-1206-ND$A 6.16 5.57 | 72920-20-2 
Panel Mount Jack, Blue (Threaded Stud, Hexagonal Nut) 501-1231-ND$A¢ 19.32 17.46 | 72930-6 Multi-stacking 2mm Safety Sheathed Patch Cord, Black, 39 501-1207-ND$A 6.57 5.94 | 72920-39-0 
Panel Mount Jack, Violet (Threaded Stud, Hexagonal Nut) 501-1232-ND$A¢ 19.32 17.46 | 72930-7 Multi-stacking 2mm Safety Sheathed Patch Cord, Red, 39” 501-1208-ND$A 6.57 5.94 | 72920-39-2 
Panel Mount Jack, Gray (Threaded Stud, Hexagonal Nut) 501-1233-ND$A¢ 19.32 17.46 | 72930-8 99 Safety Sheathed Jack, Black 501-1209-ND$A 2.22 2.01 | 72921-0 
Panel Mount Jack, White (Threaded Stud, Hexagonal Nut) 501-1234-ND$At¢ 19.32 17.46 | 72930-9 Safety Sheathed Jack, Red 501-1210-ND$A 2.22 2.01 | 72921-2 
8 | Miniature Insulated Jack, (one red, one black), Plate: Black 501-1124-NDA 3.82 3.45 | 2143-0 30 Safety Sheathed Jack with Solder Tab, Black 501-1211-ND$A 1.91 1.73 | 72922-0 
9 Minigrabber® with Banana Jack, Black 501-1097-NDA 5.10 4.61 | 4723-0 Safety Sheathed Jack with Solder Tab, Red 501-1212-ND$A 1.91 1.73 | 72922-2 
Minigrabber® with Banana Jack, Red 501-1098-NDA 5.10 4.61 | 4723-2 31 Test Probe with Sharp, Spring Mounted Tip, Black 501-1213-ND$A 10.57 9.56 | 72923-0 
10 | Miniature Tip Plug with Shorting Bar, Black 501-1090-NDA 5.20 4.70 | 3452-0 Test Probe with Sharp, Spring Mounted Tip, Red 501-1214-ND$A 10.57 9.56 | 72923-2 
11 | BNC (Female) to Double Stacking Banana Plugs 501-1032-ND 7.32 6.62 | 1269 32 Mini-alligator Clip with 2mm Jack, Black 501-1215-ND$A 5.83 5.27 | 72924-0 
4 | Stackable Double with Cable Guide, Black 501-1071-NDA 2.64 2.39] MDP-0 Mini-alligator Clip with 2mm Jack, Red SOI216-NDFA 5.83 5.27 | 72924-2 
Stackable Double with Cable Guide, Red 501-1072-NDA 2.64 2.39 | MDP-2 33 Do-It-Yourself 2mm Stackable Safety Sheathed Plug, Black 501-1217-ND$A 3.07 2.78 | 72925-0 
13 | Double with Shorting Wire, Black 501-1073-NDA 4.20 3.80 | MDP-S-0 Do-It-Yourself 2mm Stackable Safety Sheathed Plug, Red 501-1218-ND$A 3.07 2.78 | 72925-2 
44 | Solderless Stackable Type for Std., Nickel, Black 501-1074-NDAt 15.19 13.73] 1325-0 34 | 2mm/4mm Male-Male Test Lead, Black 501-1240-NDFA 5.99 5.42 | 72936-0 
Solderless Stackable Type for Std., Nickel, Red 501-1075-NDA¢ 15.19 13.73 | 1325-2 2mm/4mm Male-Male Test Lead, Red 501-1241-ND$A 5.99 5.42 | 72936-2 
4g | Solderless Stackup with Safety Collar, Black 501-1076-NDAt 15.39 13.91] 1825-0 3g | Insulated BNC (m) to 2 Male Banana 4mm Plugs 501-1185-ND$A = 14.33 12.95 | 72910 
Solderless Stackup with Safety Collar, Red 501-1077-NDAt 15.19 13.73 | 1825-2 Insulated BNC (m) to 2 4mm Banana Jacks 501-1242-ND$A 14.82 13.40 | 72937 
16 | Encapsulated Double, Short Bar with Binding Post, Black 501-1093-NDA 11.64 10.52 | 5165-0 3g | Insulated BNC (f) to 2 Male Banana 4mm Plugs 501-1186-ND$A = 17.85 16.13) 72911 
47 |Do-lt-Yourself Retractable Sheath, with Instructions, Black 501-1119-NDA 4.45 «4.02 | 1225050 Insulated BNC (f) to 2 4mm Banana Jacks S01-1243-ND$A 18.48 16.70 | 72938 
Do-It-Yourself Retractable Sheath, with Instructions, Red 501-1120-NDA 4.45 4.02 | 122506A + NEW! ARoHS Compliant + Package of 10 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 2099 


Pomona. Test Equipment (cont) 


RoHS Compliant Parts Available 
(parts other than indicated may be 


Cable Assemblies available as ROHS Compliant) 


Dimensions: Inches (mm) 
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Fig. 17 NEW! 


Model 2249: Materials: * Body: Brass, Tarnish resistant plating » Dielectric: PTFE * Center contact: Gold Plated ; rae 7 
Brass » Strain Relief: PVC molded directly to cable connectors Ratings: * Operating Voltage: Shield/Earth: 30VAC/60VDC Fig. | Description Color a Dist Key Fre Fach Bomong 
maximum, Inner Conductor/Shield: SOOVRMS maximum » Operating Temperature: 50°C (122°F) maximum * Minigrabber Test Cl Black | 48 1501 1060-NDA 573 518 73789-48-0 
Model 3788: Minigrabber® test clip hooks attach to terminal sizes up to .060” diameter 6 to Stacking Bae Plug Red 43 | 501-1061-NDA 573 5.18 | 3782-48-2 
Dim. A] Digi-Key Price Each Pomonn Black | 12 | 501-1062-NDA 4.20 3.80 | 3781-12-0 
Fig. | Description Color | (Inch) | Part No. 1 10. | Part No. fet | eee foo 880) ava lee 
Black | 12 | 501-1013-NDA 14.86 13.43 | 2249-C-12 7 Minigrabber Test Clip Patch Cord Red 94 | 501-1065-NDA 420 3.80 | 3781-24-2 
Black | 24 |501-1016-NDA 14.86 13.43 | 2249-C-24 Black | 36 |501-1066-NDA 420 3.80) 3781-36-0 
Black | 36 | 501-1018-NDA 14.86 13.43 | 2249-C-36 Red 36 | 501-1067-NDA 4.20 3,80 | 3781-36-2 
BNC Male to BNC Male, pac A a ora 1668 bee oe Minigrabber Test Clip Patch Cord Kit* —_ [24 | 501-1068-NDA 40.32 36.44 | 5523 
RGS58C/U, 500 mack 0 O14 021 NBR 18.69 16.89 9049-C- 7 8 _| BNC (Male) to SMA (Male), RG316/U = 48 | 501-1116-NDA 45.35 40.98 | 4935-BB-48 
ac U SOISIOZTENDA : G7 9 | BNC (Female) to Multi-Stacking Banana Plugs |Red/Blk|_ —__| 501-1117-NDA 10.08 9.11 | 3073 


Black | 120 | 501-1014-NDA 22.29 20.15 | 2249-C-120 
Black | 180 | 501-1015-NDA 26.98 24.38 | 2249-C-180 
Black | 300 | 501-1017-NDA 36.75 33.21 | 2249-C-300 


Double Banana Plug to Single © i re 
10 Banana Plug Breakouts Red/Blk} 36 | 501-1123-ND 26.98 24.38 | 1368-A-36 
24¢ | 501-1162-ND 26.51 23.96 | 5304-K-24 


Black | 12 |501-1022-NDA 15.92 14.39 | 2249-E-12 11 | BNC Male to SMD Grabber® Test Clips Red/BIk Sea ce 
Black | 24 |501-1024-NDA 1592 14.39 | 2249-E-24 a 
BNG Male to BNC Male, Black | 36 | 501-1025-NDA = 15.92 14.39 | 2249-E-36 Red | 12 |501-1165-NDA 7.32 —6.62| 5302-12-2 
RG59B/U,750 Black | 48 | S01-1026-NDA = 18.79 16.98 | 2249-E-48 ; Black | 24 |501-1166-NDA 7.39 6.68 | 5302-24-0 
: Black | 60 | 501-1027-NDA 18.79 16.98 | 2249-E-60 12 | SMD Grabber® to Stacking Banana Plug Red 94 | 501-1167-ND 739 6.68 | 5302-24-2 
Black | 72 |501-1028-NDA 18.69 16.89) 2249-£-72 Black | 36 |50i-116@-NDA 754 681 |5302-36-0 
Black | 120 |501-1023-NDA 22.51 20.34 | 2249-E-120 Red | 36 |S011169-NDA 754 681 | 5302-36-2 
z aut Female 10 Mimgrabber Test Clip Breakout |_— | — aarti iget 28) 3788 13 [BNC Male to Minigrabber Test Clip Breakout |Red/BIk|_— | 501-1137-NDA 12.95 _11.70| 3789 
TENG (Female) OUAWNG L _ ——— Chee 97688914970 14 [BNC Female to Alligator Test Clips Red/BIk| — [501-1130-NDA 10.82 _-9.78 | 2630 
(Male) to eaus aaak TE aie so TOOTE a 7 15 [BNC Female to Minigator Test Clips Red/Blk| — [501-1131-NDA _10.82___9.78 | 2631 
Rei | ia eno inate i. aio |B4d-3 16 [5 Way Alligator to Sheathed Right Angle Set_|Red/BIk| 48 |501-1170-ND$A 30.76 27.80 | 6483-48-02 
6 potatos ND 45 02 | B-12+ 7 Black | 20+ |501-1181-ND+A 15.19 13.73] 72907-20-0 
Black 18 | 501-1043-NDA 4.57 4.13 | B-18-0 Mini SMD Grabber Test Lead, 2mm Jack 
Red_| 20+ |501-1182-NDtA 15.19 _13.73 | 72907-20-2 
Red | 18 |501-1044-NDA 4.57 4.13 | B-18-2 17 
_ Black | 20+ |501-1224-ND$A 14.23 12.86 | 72929-20-0 
Black | 24 | 501-1045-NDA 4.66 4.22 | B-24-0 Mini SMD Grabber Test Lead, 4mm Jack 4996-1 30. 
Pod | 04 Peoteametnn tee Ano bode Red | 20+ |501-1225-ND$A 14.23 12.86 | 72929-20-2 
5 | Stacking Banana Plug both Ends alsck | 38 Se ee ee? doa BARD 18 [EC Insulated BNC (F) Stackable 4mm Plugs | Black | 10+ | 501-1184-NDtA 17.20 15.54 | 72909 
Red | 36 | 501-1048-ND 466 — 4.22| B-36-2 19 | IEC Insulated BNC Male 500 Cable Black | 40t |BOII2IS NERA 12.63 11.42) 72926-0-40 
Aleck cas aes i Pani oe. AST | Bao Black | 80+ |501-1220-ND$A 14.33 12.95 | 72926-C-80 
Rei | aa teneo Rae ioe 451 (Bano TEC Insulated BNC (M) Stackable 4mm Plugs | Black | 10} |501-1183-NDtA 15.67 14.16 | 72908 
Black | 72 |SottosiNDa © 498 480 (B72.0 20 | insulated BNC Male/4mm Pl Black | Ot [OI CAINDEAY 1801 16.28 | 72007-0-40 
ned | 72. Veni SEOINBA FoR” dep (Roo meee ene, Black | 80t | 501-1222-ND$A _20.14__18.20 | 72927-C-80 
Ak 721 501-1054-NDA 541 7.89 | 3782-12-0 Test Cable Holders (Cold Rolled Steel) 
Red | 12 |SO1-1055-NDA 541  489| 3789-12-20 Accepts Cable Size Types RG59&RG108 | Black] — | 501-1113-ND 951 8.60] 4408/POM 
Minigrabber Test Clip Black | 24 |S01-105-NDA 541 4.89 | 37e0-04-9 | | 21 | Accepts Cable Size Types RG 213 &RG214 | Blue | — | 501-1114-ND 11.64 10.52 | 2708 
6 to Stacking Banana Plug Red 24 | 501-1057-NDA 551 4.98 | 3782-24-2 Accepts Cable Size Types RG 58 & RG 142 Orange] — _ | 501-1053-ND 11.64 10.52 | 1508/POM 
Black | 36 | 501-1058-NDA 5.63 5.09 | 3782-36-0 | + NEW! A RoHS Compliant * Kit contains 10 Pieces of Model 3781-24 (One of each color: Black, Red, 
Red 36_| 501-1059-NDA 5.63 5.09 | 3782-36-2 Brown, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray and White) t Overall length 
IMI Patch Cords and Accessories 
Compatible with 3M breadboards, = z 5 ee ; 
feral strips, super-strips, distribu- \ Pinsuckel Size folor/Langit Piece Recommended Daley pense ‘ 
tion strips, test clips, miniature 8-pin ne Cav ssortment ae mie ag te Pa Phag art No. er Pac 
tors and .025” (.64 
iavanaostes (e4mm) ‘square 019 8 AssorimentA | 20 | IC Sockets 924961-ND 48.48 
+ Ideal for breadboarding and trou- .030 76 Assortment A 20 {_Sreadboard —__ 924962-ND 48.48 
bleshooting * | te #26 AWG 
standed. wiles WH PVG insulation .019/.028 48/71 Assortment A 20 Extension for .019” (.48mm) Pin Plug 924963-ND 91.42 
* Rugged, integral strain relief .028/.035 711.89 Assortment A 20 a 1Gio Te Tete Se (4mm) Square Post 924964-ND 106.00 
* Choices of two pin sizes — .019” in Flug to socke 
and .030° (48mm and "76mm), and two socket sizes — .019"-.028" and .o28"- | -019(.019/.028) 48 (48/71) ] Assortment A 20 IC Socket to .019" (48mm) Pin Plug 924965-ND 771.08 
‘035” (48mm-.71mm and .71mm-.89mm) and E-Z Hook terminations .030 (.028/.035) _.76 (.71/.89)_| Assortment A 20 __| Breadboard to TC, .025” (.64mm) Sq. Post 924966-ND 71.84 
ASSORTMENT A (20 Pieces) — 9 pieces 2” (50.80mm) long yellow, 6 pieces 4” aT a —: = Pin Plus fo fe Hook SIGE == _ 
(101 .60mm) long blue, 3 pieces 6” (152.40mm) long red, 2 pieces 9” (228.60mm) 030 re peels 10 - vibes th +6 a em % 7 ie c. eotarettin ey 
ASSORTMENT B 10 Pi 5 pieces 15” (381mm) | d, 5 pieces 15” soso Socket to E-2 Hook emumpiies 
(381mm) long Heide tace3) =o necesita (38mm): longced,.6, ploces 0287085 TAT89 AssorimentB [10 | TC, .025" Post to TC, 025” (64mm) Post, etc. 924970-ND 51.90 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2100 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Model BU-30/BU-30C shown Model BU-60S/BU-60CS shown Model BU-48/BU-48C shown 
Dimensions — Inch (mm) Jaw Opening | Current Connection Digi-Key Price | Mueller 
Fig | Description A B Cc D E Inch (mm) Rating Material Type Part No. Each | Part No. 
Mini Alligator Clip 1-3/32 (27.78) 7/16 (11.11) 5/16 (7.94) _ 3/32 (2.38) 3/16 (4.8) 5A Steel Solder/Crimp 314-1010-ND .34 | BU-30 
{ Mini Alligator Clip 1-3/32 (27.78) 7/16 (11.11) 5/16 (7.94) _ 3/32 (2.38) 3/16 (4.8) 5A Copper Solder/Crimp 314-1012-ND 49 | BU-30C 
Micro Alligator Clip 1-3/32 (27.78) 3/8 (9.52) 5/16 (7.94) _ 3/32 (2.38) 7/32 (5.6) 5A Steel Solder/Crimp 314-1017-ND 59 | BU-34 
Micro Alligator Clip 1-3/32 (27.78) 3/8 (9.52) 5/16 (7.94) al 3/32 (2.38) 7/32 (5.6) 5A Copper Solder/Crimp 314-1018-ND 76 | BU-34C 
Mini Alligator Clip with Barrel 1-1/4” (31.75) 7/16 (11.11) 5/16 (7.94) 1/4 (6.35) 1/8 (3.17) 3/16 (4.8) 5A Steel Solder/Crimp 314-1011-ND -34 | BU-30BL 
Alligator Clip with Barrel 1-31/32 (50.00) 5/8 (15.88) 7/16 (11.11) 3/4 (19.05) 16 (4.06) 5/16 (7.9) 10A Steel Solder/Crimp 314-1033-ND 43 | BU-60 
2 | Alligator Clip with Barrel and Screw 1-31/32 (50.00) 5/8 (15.88) 7/16 (11.11) 3/4 (19.05) -16 (4.06) 5/16 (7.9) 10A Copper 6/40Screw 314-1034-ND 1.00 | BU-60CS 
Alligator Clip with Barrel and Screw 1-31/32 (50.00) 5/8 (15.88) 7/16 (11.11) 3/4 (19.05) -16 (4.06) 5/16 (7.9) 10A Steel 6/40Screw 314-1035-ND .53 | BU-60S 
Alligator Clip with Barrel 1-31/32 (50.00) 5/8 (15.88) 7/16 (11.11) 3/4 (19.05) 16 (4.06) 5/16 (7.9) 10A Stainless Steel Solder/Crimp 314-1036-ND .83 | BU-60X 
3 Crocodile Clip 2-1/8 (53.97) 15/16 (23.81) 1/2 (12.7) = 9/64 (3.57) 5/16 (7.9) 5A Steel Crimp/6-40 Screw | 314-1039-ND .65 | BU-85 
Crocodile Clip 2-1/8 (53.97) 15/16 (23.81) 1/2 (12.7) = 9/64 (3.57) 5/16 (7.9) 10A Copper Crimp/6-40 Screw | 314-1040-ND 1.40 | BU-85C 
Heavy Duty Clip 2-27/32 (72.23) 7/16 (11.11) 1-1/8 (28.57) _ 1/4 (6.35) 3/4 (19) 25 Steel Crimp/8-32 Screw | 314-1001-ND 1.05 | BU-24APN 
Automotive Clip 3 (76.2) 21/32 (16.67) | 15/16 (23.81) _ 9/32 (7.15) 3/4 (19) 40 Steel Crimp/8-32 Screw | 314-1002-ND 1.28 | BU-25 
Automotive Clip 3 (76.2) 21/32 (16.67) | 15/16 (23.81) _ 9/32 (7.15) 3/4 (19) 75 Copper Crimp/8-32 Screw | 314-1003-ND 2.68 | BU-25C 
General Purpose Clip 2-7/16 (61.91) 17/32 (13.49) | 11/16 (17.46) _ 3/16 (4.76) 5/8 (16) 20 Steel Crimp/6-32 Screw | 314-1006-ND 95 | BU-27 
4 |General Purpose Clip 2-716 (61.91) | 17/32 (13.49) | 11/16 (17.46) = 3/16 (4.76) 5/8 (16) 40 Copper Crimp/6-32 Screw | 314-1007-ND ‘1.44. | BU-27¢ 
Pee-Wee Clip 1-17/32 (38.89) 1/4 (6.35) 15/32 (11.91) _ 9/64 (3.57) 5/16 (7.9) 5 Steel Crimp/6-40 Screw | 314-1021-ND 65 | BU-45 
Pee-Wee Clip 1-17/32 (38.89) 1/4 (6.35) | 15/32 (11.91) = 9/64 (3.57) | 5/16 (7.9) 10 Copper Crimp/6-40 Screw | 314-1022-ND 1.11. | BU-45C 
Automotive Analyzer Clip 2 (50.80) 3/8 (9.52) 5/8 (15.88) = 3/16 (4.76) | 1/2 (12.7) 10 Steel Crimp/6-32 Screw | 314-1029-ND 83. | BU-48B 
Automotive Analyzer Clip 2 (50.80) 3/8 (9.52) 5/8 (15.88) = 3/16 (4.76) 1/2 (12.7) 20 Copper Crimp/6-32 Screw | 314-1030-ND 1.18 | BU-48C 
Miniature Plier-Type Clip, Black 2-7/8 (98.42) _ 2 (50.80) = 9/32 (7.15) 1-1/8 (28.6) 50 Steel Crimp/Solder 314-1023-ND 1.19 | BU-46A-0 
5 Miniature Plier-Type Clip, Red 2-7/8 (98.42) = 2 (50.80) = 9/32 (7.15) 1-1/8 (28.6) 50 Steel Crimp/Solder 314-1024-ND 1.19 | BU-46A-2 
Miniature Plier-Type Clip, Black 2-7/8 (98.42) — 2 (50.80) _ 9/32 (7.15) 1-1/8 (28.6) 75 Copper Crimp/Solder 314-1025-ND 2.08 | BU-46C-0 
Miniature Plier-Type Clip, Red 2-7/8 (98.42) = 2 (50.80) _ 9/32 (7.15) 1-1/8 (28.6) 75 Copper Crimp/Solder 314-1026-ND 2.08 | BU-46C-2 
Insulators _— ~| Sone Ss 
Description Color res a a. Fath PartNo. Skin-tight, Flexible Vinyl Insulator _ BUSIS4C saat - ee 
a Vi Black BU-24APN/ 314-1004-ND 1.16 BU-26-0 
Protective Vinyl Insulator ad ee Se iis | pu-ze2 Durable, Flexible Vinyl Insulator ee BU-45/45C aan . sie 
Flexible Vinyl Insulator ri BU-27/27C ie : nate Durable, Flexible Vinyl Insulator Black pu-sgp/aac | 314-1031-ND 69 | BU-49-0 
~ Red 314-1032-ND 69 BU-49-2 
Tough, Flexible Vinyl Insulator Black BU-30BL LOND 86-26 | BU-31-0 Tougi Fase Vii tulad Black |  BU-60/60CS/ | 314-1037-ND  .29 | BU-62-0 
Red BISSIOMEND 26 | BU-31-2 ; Red 60/S/60X 314-1038-ND 29 | BU-62-2 
Skin-tight, Flexible Vinyl Insulator Black | au-sozoc «— |IESIOLG ND 26 | BUG2-0 Tough, Flexible Vinyl Insulator Black | pygsesc | 314-1041-ND 47 | BU-87-0 
Red SRAICAD I libaiaa ; Red 314-1042-ND__.A7_|_BU-87-2 
eS 3M Flecironle Specifications: Contact: Phosphor bronze, Solder Type Termination. Body: Nylon. 3M new series of Probe-It™ plunger-actuated 
pecialty clips make test connections to individual component leads faster and easier. Simply press cap to extend the hook contact, place on 


Products component lead or wire under test, and release for hands-free troubleshooting and circuit testing. When removed from the lead the 


QPF VI'ING Alligator Clips 


hook contact retracts into the plastic tip to minimize the possibility of shorting components. Suggested Wire: 26AWG (7-Strand, 


Probe-It Tinned copper wire. 


Digi-Key Price / 

Description Color Part No. Pkg. 

ft *41.40 —>| Red 923830-RD-ND 8.04 

rs : Black 923830-BK-ND 8.04 

Micro Probe-It* Blue 923830-BU-ND 8.04 

MICRO Green 923830-GN-ND 8.04 

Yellow 923830-YL-ND 8.04 

+ *60.45 White 923830-WT-ND 8.04 

Fig. 5 — X-Large Barrel Type w/ Solder co Red 923835-RD-ND 7.76 
Connector ee : Black 923835-BK-ND 776 
Mini Probe-It Green 923835-GN-ND 7.76 

STANDARD, Yellow | 923835-YL-ND 7.76 

White 923835-WT-ND___7.76 

Digi-Key Price Each Standard Probe-It* en erent iio 

Fig. | Description Color | Size | PartNo. 1 10 100 Red 903845-RD-ND 9:30 

1 | Without Cover — | 27mm | CP-2400-ND .36 .30 .23 Maxi Probe-It* ey 7 

1 | Without Cover — | 35mm] GP-2401-ND 36 30 23 Black ease Seneaee 13.00 
ji 7 7 k Micro Probe-It Assort. + 1 of each 923848-ND 13.67 

1 | Without Cover — | 44mm | CP-2402-ND 36 .30 .23 Mini Probe-It Assort {-afeacti 923850-ND 1417 

2 | Without Cover — | 50mm | CP-2403-ND 40 .33 25 int Probe-It Assort. wy eae : 

3 | With Wire Terminals} — | 50mm | CP-2404-ND 44 36 .28 * 2perpackage Tt 6 per package 

1 | With Screw — | 44mm | CP-2405-ND 44 .36 .28 

4 | With Cover Black | 27mm | CP-2406-ND .44 .36 .28 

4 | With Cover Red | 27mm | CP-2407-ND .44 36.28 fig Handy test leads with insulated alligator clips attached to each end. Each 
With Cover Black | 35mm | CP-2408-ND .44 36 28 FLECTIONIGS package contains black, red, white, green and yellow jumpers. 

With Cover Red | 35mm | CP-2409-ND .44 .36 .28 ———— — 

5 | With Cover Black | 44mm | CP-2410-ND 52 .43 33 eee Biutxey = 
With Cover Red | 44mm | CP-2411-ND 52 .43 33 1 escription art No. rice 
With Screw & Cover | Black | 44mm | CP-2412-ND 60 49 38 Jumper Wire Standard Test Leads, 2 Each, 15” 

With Screw & Cover} Red | 44mm | CP-2413-ND .60 .49 .38 (38.10cm) long 27 AWG wires (10 Pkg.) GC396-ND 6.44 
; Black CP-2414-ND 52.43.33 Test Leads Heavy Duty Test Leads, 1 Each, 22” 
6 | With Handle Red | 50mm | ¢p-2415-ND 52 43 .33 (55.88cm) long 21 AWG wires (5 Pkg.) GC397-ND 6.91 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 2101 


EZ HOOK Electronic Test Accessories go tsa Dim: Inches 


Fig. 1 — Jack to Alligator Fig. 2 — Tip Jack to Banana Plug 
Hooks (Set/10: 1 each of: Brown, Black, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray, White) __ 
Dim: Inches 7 0375 9475 
ip i’ 
Fig. 1 —- Double Hook, .025” Spacing Fig. 2 — Pico-Hook @.163 0.08 : 
Banana Socket Socket |. -| 
— 1.420 ———___+ .60 DP. 1.61 | 
a a b> 
Fig. 3 — Banana Jack Fig. 4 — BNC to Double Fig. 5 —- Double Banana 
aie a L025 84, Pin to .080 Tip Pin Banana Plug 75, Jack to Plug 
kk—— 1.911 ———__+| X 200 Long 7S 
2) F 
Fig. 4 —- Double Micro-Hook i .08 i 
2 9.163 +(>~ p> 1 
Socket * sis & 9 
1.250 : = 
“41.2— : 
Fig. 6 — Hook to Banana Jack Fig. 7 — Banana Jack to Flexible Pin or Socket 
|. 6— 25 
+ 0.163 
7 z e [FrBanana Socket Marking 
Fig. 5 — Mi Fig. 6 — Macro-Hook 
’ #00 Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
X100W and XR |/} ———— 2.25 ———_+ t Fig. |Description Color | PartNo. il 100 250 | PartNo. 
; tee 1, | Standard Tip Jack to Standard Alligator Clip _|Red/Black] 461-1207-ND__ 3.95 3.57_3.17 | 8014 R/B 
| + oi 3.25 XH Standard Banana Jack to Standard Alligator Clip |Red/Black| 461-1208-ND 1.49 1.35 1.20 | 8016 R/B 
7 = 5.40 XHL 
xt 2 |Tip Jack in Standard Banana Plug Red/Black} 461-1205-ND 5.68 5.13 4.55 | 8012 R/B 
Fi ; eg 3 | Standard Banana Jack to Tip Pin Red/Black} 461-1206-ND 3.62 3.27 2.90 | 8018R/B 
ig. 8 — Insulation Piercing 
5.680 r BNC Female to Standard Double Banana Plug Black | 461-1278-ND 6.51 5.88 5.22 | 9225 
@ .455 BNC Male to Standard Double Banana Plug Black | 461-1279-ND 7.20 6.51 5.78 | 9248 
5 |Stacking Double Banana Plug Black | 461-1237-ND 392 3.54 3.14 | DB750BLK 
F166 XJ \ Mini-Hook w/ Standard Banana Jack Plunger Red/Black} 461-1218-ND 8.23 7.44 6.60 | 8036 R/B 
= — i 
ae xT 2 ts0” \\ ™ 6 | Mini-Hook XR w/ Standard Banana Jack Plunger |Red/Black| 461-1219-ND 8.90 8.04 7.13 | 8037 R/B 
veee 5.40 XJL Banana Socket Mini-Hook XL w/ Standard Banana Jack Plunger |Red/Black| 461-1220-ND 12.52 11.31 10.03 | 8038 R/B 
© .163 X .720 Deep TT 
E-Z-Flex™ Test Banana socket end is brass tin plated. All other contact ends are gold plated. 
Digi-Key Price Each E-Z-Hook r Contact Type Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
Fig. | Description Color | Part No. 1100 250 | Part No. Figs A WGes BD Tasinches SE Sa a ae a om i am pri 
0002 ockel e -1221- . i ; 
+ | .006" Dia. Wire Double Hook, 025" Spacing | Sek | 461 1000-ND tot oS Ae ete aLk ‘5 ‘a Pin Red | 461-1229-ND 390 353 313 | 9338RED 
: = ; . Socket Black 461-1222-ND 5.16 4.67 4.14 | 9334 BLK 
>| Pico-Hook with 025" Square Pin Black | 461-1002-ND 3.05. 2.76 2.45 | P25 BLK Pine Buck (esa 300 363 343 | 9998 BLK 
Gold Plated Red_| 461-1003-ND 3.05 2.76 2.45 | P25 RED Socket Red 461-1223-ND 3.90 3.53 3.13 | 9335 RED 
; Black | 461-1004-ND 1.74 1.58 1.40 | XM BLK 20 ‘ab Pin Red 461-1231-ND 4.30 3.89 3.45 | 9339 RED 
Micro-Hook Test Connector Red | 461-1005-ND 1.74 1.58 1.40 | XM RED 5 Socket Black 461-1224-ND 3.90 3.53 3.13] 9335 BLK 
3 Set/10| 461-1006-ND_ 17.43 15.75 13.97 | XM-S 7 Pin Black | 461-1232-ND__4.30__-3.89_3.45 | 9339 BLK 
i i a 5: Black | 461-1007-ND 3.04 2.75 2.44 | XM25 BLK Socket Red 461-1225-ND 430 3.89 3.45 | 9336 RED 
Micro: Hook wit 025" Square Pin Red | 461-1008-ND 3,042.75 2.44 | XM25 RED Pin Red | 461-1233-ND 352 318 282] 9340 RED 
Black | 461-1009-ND 2.52 2.28 2.03 | XKMBLK 16 _ Socket Black | 461-1226-ND 4.30 3.89 3.45 | 9396 BLK 
4 | E-Z-Micro Double Gri Red | 461-1010-ND 2.52 2.28 2.03 | XKM RED Pin Black 461-1234-ND 3.52 3.18 2.82 | 9340 BLK 
RE HMC OUnE raNppet Gray | 461-1011-ND 2.52 2.28 +—-2.03 | XKM GRAY Socket Red | 461-1227-ND 6.66 6.02 5.34 | 9337 RED 
Set/10| 461-1012-ND 25.23 22.80 20.22 | XKM-S 12 094 Pin Red 461-1235-ND 3.52 3.18 2.82 | 9341 RED 
Black | 461-1013-ND 1.64 1.49 1.32 | X100W BLK : Socket Black 461-1228-ND 6.66 6.02 5.34 | 9337 BLK 
Mini-Hook Test Connector Red | 461-1014-ND 1.64 1.49 1.32 ) X100W RED Pin Black 461-1236-ND 3.52 3.18 2.82 | 9341 BLK 
Set/10| 461-1015-ND 16.58 14.99 13.29 | X100W-S 
5 st Black | 461-1016-ND 3.32 3.00 2.66 | XL1 BLK 
Mink Hook Vest Connector iEmended Red | 461-1017-ND 3.32 3.00 2.66 | XL1 RED Connectors 
me Black | 461-1018-ND 1.98 1.79 1.59) XR BLK 
Mini-Hook XR, Heavy Duty Hook Red | 461-1019-ND 1.98 1.79 1.59 | XR RED (Set/10: 1 each of: Brown, Black, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray, White) a 
Siscrpdlualcteat Ganeatak Black | 461-1020-ND 6.21 471 4.18 | XHBLK Pim: lnenes 
6 fet ae 22h an e eee Fig. 1 — Shrouded Banana Plug Fig. 2 — Banana Plug 
Macfo-tibok Connector / Extended! Red | 461-1023-ND 554 5.01 4.45 | XHLRED Saget 
ee Black | 461-1024-ND 6.24 5.64 5.01 | XJ BLK { aa i 
Sete Hoes Eevee: Connector Red | 461-1025-ND 6.24 5.64 5.01 | XJRED 4.0] > "ah 
. Banana 
Macro-Hook Piercing Connector, Extended black eel cae ee ae 23 at a 
oer Black | 461-1028-ND 11.16 10.08 8.94 | XEL BLK 
8 | Insulation Piercing Test Connector Red | 461-1029-ND 11.16 10.08 8.94 | XEL RED 
Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
Fig. | Description Color Part No. il 100 250 | PartNo. 
1_|Shrouded Right Angle Std. Banana Plug | Red/Black | 461-1204-ND 8.17 7.38 6.55 | 9302 R/B 
Panel Mounts 2 |Standard Banana Plug Red/Black | 461-1214-ND 2.62 2.37 2.11 | 9202 R/B 
Set/10: 1 each of: Brown, Black, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray, White é Set/10 461-1213-ND 11.89 10.74 9.53 | 9202-S 
Dim: Inches 
Fig. 1 —- Banana Jack Fig. 2— Double Banana Jack Pp 
robes 
4] este. @.175 
Features: 8.079 -F + Wire exit hole 
906 —| ; 0.328 + Lead Wire: 18AWG, (65 x 36) 
ry [t + @ @ T.C-Flexible PVC insulation. Dim: Inches 
gaa I-75 Length Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
718 —| Mounting Hole Mounting Holes Description (Inches) | Color | Part No. 1100 250 | Part No. 
Pin Tip Probe = Red/Black | 461-1209-ND 5.74 5.19 4.61 | 30 R/B 
Needle Tip Probe = Red/Black | 461-1211-ND 5.74 5.19 4.61 | 34 R/B 
Needle Tip with Standard Banana Jack = Red/Black | 461-1212-ND 7.04 6.36 5.64 | 35 R/B 
Digi-Key Price Each E-Z-Hook Test Probe to Standard Banana Plug 36 Red/Black | 461-1183-ND 12.15 10.98 9.74 | 658-36 R/B 
Fig.| Description Color _| Part No. 1100-250 | Part No. Test Probe to Shrouded Std. Banana Plug | 36 | Red/Black | 461-1184-ND 14.44 13.05 11.58 | 666-36 R/B 
4 _Standard Banana Jack Red/Black |461-1215-ND 2.62 2.37 2.11 | 9284 R/B Test Probe to Standard Alligator Clip 36 _| Red/Black | 461-1185-ND 12.25 11.07 9.82 | 669-36 R/B 
Standard Banana Jack Set/10_|461-1216-ND 11.89 10.74 9.53 | 9284-S Test Probe to Shrouded Std. Banana Plug | 36 | Red/Black | 461-1186-ND 14.44 13.05 11.58 | 63334-36 R/B 
2 | Double Standard Banana Jack with Binding Post} Red/Black |461-1217-ND 6.52 5.90 5.23 | 9406 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2102 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


EZHOOK Electronic Test Accessories (cont.) 


Test Leads 


Tinned copper with flexible PVC insulation. 


Dim: Inches 


Patch Cords 


Tinned copper with flexible PVC insulation. 


(Set/10: 1 each of: Brown, Black, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray, White) 


_ , ; , . ‘ Length | Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
(Set/10: 1 each of: Brown, Black, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray, White) (Set/2: 1 each of: Black and Red) on 
(Set/5R: 1 each of: Red, Blue, White, Purple, Gray) (Set/SB: 1 each of : Black, Brown, Green, Yellow, Orange) Description AWG Color_| (Inches) | Part No. 1 100 250 | Part No. 
Black | 18 | 461-1068-ND 359 3.24 2.88 [9105-18 BLK 
Fig. 1 — Pico-Hook Har = \ilcra- Hook Standard Banana Plug to 22 Red 18 | 461-1069-ND 3.59 3.24 2.88 | 9105-18 RED 
ant cit cad 7 water Standard Banana Plug (65x40) | Black | 36 | 461-1070-ND 3.59 3.24 2.88 | 9105-36 BLK 
| Red 36 | 461-1071-ND 3.59 3.24 2.88 | 9105-36 RED 
= Black 8 | 461-1123-ND 5.94 5.37 4.77 [9111-8 BLK 
Red 8 | 461-1122-ND 5.94 5.37 4.77 |9111-8 RED 
MET Se10 | 8 | 461-1124-ND 58.10 52.50 46.55 | 9111-8-S 
x-200 Long Black | 12 | 461-1126-ND 5.94 5.37 4.77 | 9111-12 BLK 
: = = Red 42 | 461-1125-ND 594 5.37 4.77 |9111-12 RED 
Fig. 3 — Mini-Hook, X100W and XR Fig.4— Set/10 | 12 | 461-1127-ND 58.10 52.50 46.55 | 9111-12-S 
Mini-Alligator 
Black | 18 | 461-1072-ND 6.03 5.45 4.83 | 9111-18 BLK 
0.150 Red 18 | 461-1073-ND 6.03 5.45 4.83 |9111-18 RED 
a Black | 24 | 461-1129-ND 6.03 5.45 4.83 | 9111-24 BLK 
lp Fig. 5 - Red 24 | 461-1128-ND 6.03 5.45 4.83 |9111-24 RED 
_— 142 5 Standard Stacking Banana Plug 7 Set/10 | 24 | 461-1130-ND 59.76 54.00 47.88 | 9111-24-S 
Alligator with Heavy Wire to (65x36) | Black | 36 | 461-1074-ND 6.03 5.45 4.83 | 9111-36 BLK 
Stacking Banana Plug Red | 36 | 461-1075-ND 6.03 5.45 4.83 | 9111-36 RED 
Set/10 | 36 | 461-1131-ND 59.76 54.00 47.88 | 9111-36-S 
nee Ee ee ire fed | 4 | @rttgoND G44 a2 817 [atrraaneD 
z : Set/10 | 48 | 461-1134-ND 63.08 57.00 50.54 | 9111-48-S 
beberle Black | 60 | 461-1136-ND 6.44 5.82 5.17 |9111-60 BLK 
E-Z Pico-Hook to 28 | Black | 12 | 461-1042-ND 500 452 4.01] P704-12BLK ie 60 meee 644 sao 547 [9111-60 RED 
Pico-Hook (19x40)} Red | 12 | 461-1043-ND 5.00 4.52 4.01 | P704-12 RED sevio | 60 | 461-1137-ND 63.08 5700 5054 |9111-60-8 
| Pico-Hook to 28 | Sev2 | 12 | 461-1165-ND 860 7.77 689|P703-12R/B Black | 72 | 461-1139-ND 6.64 6.00 5.32 | 9111-72 BLK 
025” Square Socket__|(19x40)| Set/10 | 12 | 461-1166-ND 42.99 38.85 34.45 | P703-12-S Red 72 | 461-1138-ND 6.64 6.00 5.32 | 9111-72 RED 
Pico-Hook to 28 | Set/2 | 12 |461-1167-ND 611 5.52 4.90] P713-12R/B Set/10 | 72 | 461-1140-ND 65.57 59.25 52.54 | 9111-72-S 
Lead Only (19x40)| Seto | 12 | 461-1168-ND 30.54 27.60 _24.48| P713-12-S Black | 12 | 461-1076-ND 4.00 3.62 3.21 | 9860-12 BLK 
Black | 42 )4611036-ND 430. 3.89 3.45 | 204XM-12 BLK .030” Diameter Socket to 22 Red 42 | 461-1077-ND 4.00 3.62 3.21 | 9860-12 RED 
ee 2 .030” Diameter Socket (65x40) | Black | 24 | 461-1078-ND 4.00 3.62 3.21 | 9860-24 BLK 
Red | 12 | 461-1037-ND 4.30 3.89 3.45) 204XM-12 RED 
Micro-Hook to 22 | Sevio} 12 | 461-1038-ND 42.99 38.85 34.45| 204xM-12-S Red_| 24 JRSBIGSIOZSND 4.00 3.62 3.21 | 9660-24 RED 
Micro-Hook (65x 40)| Black 24 | 461-1039-ND 4.30 3.89  3.45| 204XM-24 BLK Black 24 | 461-1080-ND 3.74 3.38 3.00 | 9861-24 BLK 
Red 24 461-1040-ND 4.30 3.89 3.45) 204XM-24 RED .030" Diameter Socket to 22 Red 24 461-1081-ND 3.74 3.38 3.00 | 9861-24 RED 
Set10 | 24 | 461-1041-ND__42.99 38.85 34.45 | 204XM-24-S Standard Banana Plug) (65% 40) | race | BERET Goo cat cee lepcea BES 
2 Black) 18 peaeeeneg 205 3573.07) XM BE 030” Diamater Socket t 22 Black | 24 | 461-1086-ND 3.69 3.33 2.96 | 9864-24 BLK 
Red 18 | 461-1045-ND 3.95 3.57 3.17] BXM-18 RED soe eae OG tg a Bee : ier z 
set? | 1¢ \BeRNOMSNI] 790 7714 634|exXMtsRMe Mini Alligator Clip (65x40) | Red 24 | 461-1087-ND 3.69 3.33 2.96 | 864-24 RED 
Micro-Hook to Std. 22 Set/10 18 461-1149-ND 39.51 35.70 31.66| BXM-18-S .030” Diamater Socket to 22 Black 24 461-1090-ND 4.80 4.34 3.85 | 9867-24 BLK 
Banana Plug (65 x 40)| Black 36 461-1047-ND 3.95 3.57  3.17| BXM-BLK Stacking Banana Plug (65 x 40) Red 24 461-1091-ND 4.80 4.34 3.85 | 9867-24 RED 
Red | 36 |461-1048-ND 3.95 357 3.7) BXM-RED 030” Diamater Socket to 22 Black | 24 | 461-1092-ND 3.88 3.51 3.12 | 9868-24 BLK 
Sev2 | 36 | 461-1049-ND 7.90 7.14 6.34| BXM-R/B Standard Alligator Clip (65x40) | Red 24 | 461-1093-ND 3.88 3.51 3.12 | 9868-24 RED 
Set/10 | 36__| 461-1150-ND 39.51 35.70 31.66 | BXM-S Black 12 | 461-1094-ND 3.37 3.05 2.70 |9110-12 BLK 
Black | 12 |461-1030-ND 4.03 3.65 3.24] 204-12W BLK Red 12 | 461-1095-ND 3.37 3.05 270 |9110-12 RED 
Red 42 461-1031-ND 4.03 3.65 3.24] 204-12W RED 025” to .025” Square 99 Set/10 12 461-1141-ND 33.20 30.00 26.60 | 9110-12-S 
Se/10 | 12 | 461-1032-ND 40.34 36.45 32.32 | 204-12W-S Socket Gold Plated (65x40) | Black | 24 | 461-1096-ND 3.37 3.05 2.70 |9110-24 BLK 
MceLaaeS oo | Black | 24 | 461-1033-ND 4.03 3.65 3.24| 204-24W BLK Red 24 | 461-1097-ND 3.37 3.05 270 | 9110-24 RED 
ici leck (esx 40) Ped | 24 | 461-1084-ND 4.03 3.85 3.24] 204-24W RED Set/i0 | 24 | 461-1142-ND 33.20 30.00 26.60 | 9110-24-S 
Set/10 | 24 | 461-1035-ND 40.34 36.45 32.32 | 204-24W-S 025” Square Socket to 22 Black 24 | 461-1098-ND 3.83 347 3.08 | 9163-24 BLK 
Black | 36 | 461-1147-ND 4.03 3.65 3.24| 204-36W BLK Standard Banana Socket | (65x40) | Red 24 | 461-1099-ND 3.83 3.47 3.08 | 9163-24 RED 
Red | 36 |461-1146-ND 4.03 3.65 3.24) 204-36W RED = 
025” Square Socket to 22 Black | 24 | 461-1100-ND 3.59 3.24 2.88 | 9166-24 BLK 
Sev/10 | 36 | 461-1148-ND 40.34 36.45 32.32 | 204-36W-S Standard Banana Plug (65x40) | Red 24 | 461-1101-ND 3.59 3.24 288 | 9166-24 RED 
Black | 18 |461-1050-ND 3.87 3.50 3.10] BXiW-18BLK ; 
.025” Square Socket to 22 Black | 24 | 461-1102-ND 345 3.42 277 | 9167-24 BLK 
a be ene = co oon cred 080" Pin Plug (65x40) | Red 24 | 461-1103-ND 3.45 3.12 277 |9167-24 RED 
oy : ness : ; " ant .025” Square Socket to 22 Black | 24 | 461-1104-ND 3.75 3.39 3.01 | 9169-24 BLK 
Mini-Hook to Std. 22 | Seti0} 18 | 461-1151-ND 38.18 34.50 30.59 | BX1W-18-S Sacha Ga Pl 65640)" |. Rau 51 GSA «372 330 301 |o1eo24 RED 
Banana Plug (65x 40)| Black | 36 | 461-1053-ND 387 3.50 3.10| BX1W-BLK ae = a ( os aoe 
Red | 36 | 461-1054-ND 3.87 3.50 3.10] BX1W-RED eg oe oe Red 24 | 461-1109-ND 3.37 3.05 270 | 9172-24 RED 
Sev/2 | 36 | 461-1055-ND 7.74 6.99 6.20) BX1W-R/B Standard Alligator Clip (65 x 40) 
Set/10 | 36 | 461-1152-ND 38.18 34.50 30.59 | BX1W-S .025” Square Socket to 22 Black | 24 | 461-1110-ND 3.37 3.05 2.70 | 9173-24 BLK 
Black | 48 )4611056-ND 533. 482 427/ 6o1W-18 BLK Mini Alligator Clip (65x40) | Red 24 | 461-1111-ND 3.37 3.05 2.70 | 9173-24 RED 
3 Red | 18 | 461-1057-ND 5.33 4.82 4.27] 601W-18 RED 
Set/2 | 18 | 461-1058-ND 10.66 9.63 8.54 | 601W-18 R/B 
Mini-Hook to Stacking | 18 | Seto] 18 | 461-1153-ND 53.12 48.00 42.56 | 601W-18-S i - 
Banana Plug (65x 36)| Black | 36 | 461-1059-ND 5.33 4.82 4.27 | 601W-36 BLK Flexible Test Lead Wires 
Red 36 461-1060-ND 5.33 4.82 4.27 | 601W-36 RED Features: * PVC Insulated * 100 Feet Length * Temperature: 105°C (200 Series: 60°C UL) * Tinned copper 
Set2 | 36 | 461-1061-ND 10.66 9.63 8.54 | 601W-36 R/B : 
Set/10 | 36 | 461-1154-ND 53.12 48.00 42.56 | 601W-S Ansulation Wi Nam ance Frese Sue 
eat ickness .D. igi-Key rice Eaci ‘-£-HO0l 
Keitel] | Sex [a [etiam sal car c/s | login | wea | 9¢_[omin| on" a |Pa 
platy (65 x 36) aaa: : i : : ; 22 4000 461-1114-ND 29.47 26.63 23.61 |9504-100FT BLK 
Banana Plug Red | 48 | 461-1066-ND 6.26 5.66 5.02 | 633W-48 RED oo series | esx 40) | 8  |egoouty| 7 |asiti45.ND 2947 26.63 23.61 |9504-1008T RED 
Black | 18 | 461-1156-ND 5.46 4.94 4.38 | 601XR-18 BLK ( : : : 
XR Heavy Duty 1g | Red 18 | 461-1155-ND 5.46 4.94  4.38| 601XR-18 RED 500 Series |. 22 020 000 | .og9 | 461-1116-ND 32.37 29.25 25.94 | 9505-100FT BLK 
Mini-Hook to Stacking |(g5'y gq)| SeVSB] 18 | 461-1157-ND 27.31 24.68 21.88 | 601XR-18 5B (105 x 40) 461ANI7-ND 32.37 29.25 25.94 | 9505-100FT RED 
Banana Plug Sev5R| 18 | 461-1158-ND 27.31 24.68 21.88 6O1XR-18 5R eo Series. | 18 os | sooo | 14a | 461-1118-ND 37.35 33.75 29.93 |9506-100FT BLK 
Set/10 | 18 | 461-1159-ND 54.61 49.35 43.76 | 601XR-18-S (65x36) | ; 461-1119-ND 37.35 33.75 29.93 | 9506-100FT RED 
XR Heavy Duty Black : 28 461-1112-ND 1992 18.00 15.96 |9501-100FT BLK 
Mini-Hook to esygg;| Fed | 1% pape 593° 482° 427 G04xR-13 BLK 700Series | (ag yao) | O18 | 6 | -47 | aet-t143-nD 19.92 18.00 1.96 | 9501-100FT RED 
XR Mini-Hook ( | sevsa | 18 «| 461-1160-ND 5.33 4.82 4.27) 604XR-18 RED 
Alligator Clip Test Leads 
> Dim: Inchi 
arcana Sev2 | 12 |461-1169-ND 654 5.91 5.25] 284M-12R/B Test Cable 13 Slot Bracket aia 
Plea 22 | Seti0| 12 | 461-1170-ND 32.70 29.55 26.21 | 284M-12-S Wall Bracket 
‘i ae deci (65x40)| Setv/2 | 36 | 461-1171-ND 654 5.91 5.25 | 284M-36 R/B a ackels 
eae Set/10 | 36 | 461-1172-ND 32.70 29.55 26.21 | 284M-36-S cage 
Std. Alligator Clip to 18 | Sev2 | 36 |461-1173-ND 9.69 876 7.77|681R/B eoues: an 
Stacking Banana Clip |(65 x 36)| Set/10 36 461-1174-ND 48.14 43.50 38.57 | 681-S * Material: Steel al 
Set/2 | 12 |461-1175-ND 820 741 6.58] 684-12R/B «Finish: Blue Powder Coat > 
Set/10 | 12 | 461-1176-ND 41.00 37.05 32.86 | 684-12-S S 
5 Set/2 | 24 | 461-1177-ND 820 7.41 6.58 | 684-24 R/B Digi Key Price Each EZ-Hook 
Std. Alligator Clip to 18 | SeV/10) 24 | 461-1178-ND 41.00 37.05 32.86 | 684-24-S Description Part No. 1 10 50 Part No. 
Std. Alligator Jumper |(65x36)| Set/2 | 36 |461-1179-ND 820 7.41  6.58| 684-36 R/B 6 Slot Bracket A61-4120-ND 789 743 639 WEG 
Set/10 | 36 | 461-1180-ND 41.00 37.05 32.86 | 684-36-S : ; : 
soto | 60 (GCMRSTETDN cas asi 791|eeaconm 13 Slot Bracket 461-1121-ND 10.79 9.75 8.65 we14 
Set/10 | 60 | 461-1182-ND 49.30 44.55 39.51 | 684-60-S (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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EZHOOK Electronic Test Accessories (cont, 


Male Connectors: Brass body and fittings, teflon insulators, silver or gold plated brass contact, bright tarnish resistant metal alloy finish. 


Coaxial Test Cables 


=f 
Red XM center 


o 


Black XM ground 


Female Connectors: Brass body and fittings, teflon insulators, silver or gold plated berylium copper contact, bright tarnish resistant metal alloy finish. 


Dim: Inches 


1025 Series Shown 


Black ground =. 
eo —— =—(1____ 
Red center Ay -—a Red center } 
= es 
Black ground 
Length Digi-Key Price Each E-Z-Hook 

Fig. Description Cable Center Ground (Inches) Part No. 1 100 250 Part No. 
1 Stacking Double Banana to XM Hook RG58C/U XM XM 36 461-1193-ND 14.94 13.50 11.97 1050XM-36 

BNC Male to Stacking Banana Plug RG58C/U Stacking Banana Stacking Banana 18 461-1203-ND 15.77 14.25 12.64 1224-18 

BNC Male to X100W Hook RG58C/U X100W X100W 30 461-1189-ND 14.94 13.50 11.97 1020-30 

2 BNC Male to X100W Hook RG58C/U X100W X100W 60 461-1190-ND 16.19 14.63 12.97 1020-60 
BNC Male to XR Hook RG58C/U XR XR 18 461-1191-ND 14.94 13.50 11.97 1020XR-18 
BNC Male to XR Hook RG58C/U XR XR 36 461-1192-ND 15.36 13.88 12.31 1020XR-36 

3 BNC Breakout Female to X100W Hook 20AWG (105 x 40) X100W X100W 9/3 461-1187-ND 10.99 9.93 8.81 1001 
BNC Breakout Female to Stacking Banana Plug 18AWG (65 x 36) Stacking Banana Stacking Banana 4/4 461-1188-ND 12.85 11.61 10.30 1002 

_ _ 18 461-1194-ND 13.73 12.41 11.00 1026-18 

ie aa RGSSC/U = = 36 461-1195-ND 14.33 12.95 11.48 1026-36 

- _ 60 461-1196-ND 15.12 13.67 12.12 1026-60 

4 =— = 18 461-1197-ND 18.68 16.88 14.97 1025-18 

SIReiA ule Bonet RGSBC/U = = 36 461-1198-ND 19.34 17.48 15.50 1025-36 

_ - 60 461-1199-ND 20.34 18.38 16.30 1025-60 

BNC Female to BNC Female with Strain Relief Boots RG58C/U = — 60 461-1202-ND 20.34 18.38 16.30 1024-60 


Microscopes 


Pocket Microscope 

with Built-in Light 

Perfect “Carry With” Microscope with a built in 
light source. 

(requires two AA batteries-not included). 
Specifications: 

* Magnification: 40x 

¢ Field of View: 4.4mm 

* Scale Calibration: 0.05mm 

* Maximum Mea 


243-1047-ND.......... 0... cece eee eee $49.95 


Pocket Microscope 


“Pen Size” powerful direct measuring pocket 
scope for quick close examination. Comes 
with a measuring metric glass reticle. Scope 
has an aluminum case with a satin finish and 
pocket clip. 

Specifications: 

* Magnification: 25x 

¢ Field of View: 3.24mm 

* Scale Calibration: 0.05mm 


¢ Measurement Range: 0-3mm 
243-1046-ND............. 00. cece eee eee $49.95 


Magnifiers 


Double Clamp with Stand and Magnifier: 


° Allows for close observation of work during soldering operations 


¢ Adjustable 2.5” diameter magnifying glass 
Magnifier with Tweezer Tip, 3x: 


¢ Excellent for working on small parts that require magnification 
¢ Magnifying glass mounted onto a stainless steel, anti-acid, anti- 


magnetic tweezers 
Inspection Eye Loupe: 


* Optical quality glass lens * Rests comfortably in the eye socket 


¢ Lightweight, yet sturdy ¢ Plastic mount, 1” lens 
10x Stand Magnifier: 


* Clear acrylic base permits ambient light to illuminate subject for 


clear bright viewing 
Fixed focus 10x magnifier, features a 1” diameter lens 


Stereo Zoom Microscope 
with Ring Light 
Model DSZ-44PF Series 44 Stereo Zoom 


Microscope mounted on a pole stand with a built 
in fluorescent ring light 


Specifications: 


* Magnification: 10x to 44x zoom-90mm working 
distance 


* Coarse focusing knobs with tension control ring 
* Incident Light: Fluorescent 9W lamp 
+ Field of View: 23x 


* Limited Lifetime Warranty 


243-1049-ND $966.00 


Lighted Shop Microscope 
with Dual Scale Reticle 


Includes a fully adjustable battery operated illuminator. 


(requires two AA batteries - not included). 
Specifications: 

¢ Magnification: 40x or 100x 

* Objective Lenses: 4x or 10x 

« Focusable Eyepiece: 10x with scale 

* Working Distance: 15mm or 5.5mm 


243-1048-ND 40x .. 
243-1042-ND 100x. 


. $305.00 
. $330.00 


Fig. Description 


Zoom/ 
Magnification 


Color 


Diameter Digi-Key 
Nom. (Inches) Part No. 


1 Double Clamp with Stand and Magnifier 


2x = 


25 243-1018-ND 


Magnifier with Curved Tweezer Tip 
Magnifier with Straight Tweezer 


3x Natural 


3x Natural 


1.25 243-1019-ND 
1.25 243-1020-ND 


Inspection Eye Loupe, Working Distance: 1” 


10x 


Black 1 


243-1021-ND 


10x Stand Magnifier 


10x 


Clear 1 


243-1024-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Panasonic 
Power 
Screwdriver 


Accurate, 
High Speed, Powerful! 


FEATURES: 


« “Auto Shut-Off Clutch” extends battery and 
clutch life by immediately stopping rotation 
once torque setting is reached 


°22-stage clutch offers you more precise 
torque setting 

Clutch torque accuracy is +5% 

«Maximum 600 rpm for high speed screw 
driving 

* Maximum 39 in.-lbs. torque (in low gear) 
even with compact size 

+ 1/4” hex quick connect chuck 

¢ 15-minute charging system 

Easily converts from straight to pistol form 


TECHNICAL DATA: 

* Motor Voltage: 3.6V DC 

* Rotating Speed: Low: 200 rpm; High: 600 
rpm 

«Max. Torque: Low: 39 in.-lb.; High: 13 in. 
-lbs. 

*Clutch Torque/Auto Shut-Off Clutch: 21 
stage/2.6 to 26 in.-Ib. 

¢Size in Straight Position: 11-21/32” x 1- 
17/32” 

© Weight (includes battery): 1.15 Ibs. 

Battery Capacity: 1.2Ah 

¢ Charging Time: 15 minutes 

© Working Capacity: Screw (5/32 x 3/8): 600 
screws 

INCLUDES: Battery Pack, Battery Charger, #1 
Phillips Bit, #2 Phillips Bit 

P10861-ND 

Screwdriver (EY6225CQ) .............. $159.00 

P10862-ND 


Extra Battery Pack (EY9025B) . .. $39.00 


Magnifying Lamps i (LUXO) Lamps and Accessories 


ProVue Illuminated Magnifier 


Crystal-clear lens for 360° distortion-free viewing mounted 
in metal housing. 


A 22W fluorescent bulb provides shadow-free light 
around the object being magnified. 


Housing is mounted on a 45” spring-balanced arm that 
stays set in any position and features a tension control 
knob at the arm. 


Complete with mounting clamp and 5-foot, 2-wire cord. 


One year warranty (except bulb). 


Digi-Key Price Aven 
Description Color Part No. Each Part No. 
5” Diameter, 3 Diopter Ivory 243-1025-ND 80.50 26501-SIV 
5” Diameter, 3 Diopter Copper 243-1044-ND 80.50 26501-SCP. 
5” Diameter, 3 Diopter Silver 243-1045-ND 80.50 26501-SSL 


Provue Deluxe 


A 3 Diopter 5” diameter crystal-clear lens for 360° distortion-free 
viewing mounted. 


Features: 
¢ Heavy duty industrial grade arm with internal springs 
¢ Brushed silver metal housing 
¢ Arm Reach 35” 
* C-mount clamp 


¢ One year warranty (except bulb) 


Digi-Key Price Aven 
Part No. Each Part No. 
243-1043-ND 125.00 26501-DSG 


Mighty Mag Illuminated Magnifier 


Crystal-clear lens for distortion-free viewing with both eyes to 
reduce fatigue and strain. 


Has twin side-mounted fluorescent tubes, 9 watts each that 
can be switched on and off independently for controlling or 
eliminating glare and shadows. 


Mar-resistant engineered plastic housing is mounted to an 
internal spring-balanced maintenance-free arm with a 35” 
reach that will set in any position. 


Comes complete with mounting clamp and 5-foot, 2-wire cord. 


Color: Ivory. 


Five year warranty (except bulbs). 


Digi-Key Price Aven 
Description Part No. Each Part No. 
Extra Large 6”x 7” Rectangular, 3 Diopter 243-1027-ND 120.00 26505-SIV 


Maxi Mag Illuminated Magnifier 


Crystal-clear lens is mounted in mar-resistant engineered 
plastic housing. 


A 32W fluorescent bulb provides shadow-free light around the 
object being magnified. 


Housing is mounted on a 45” spring-balanced arm that stays 
set in any position and features a tension control knob at 
the arm. 


Complete with mounting clamp and 5-foot, 2-wire cord. 
Color: Ivory. 


One year warranty (except bulb). 


Digi-Key Price Aven 
Description Part No. Each Part No. 
Large 7” Diameter, 3 Diopter 243-1026-ND 98.75 26503-SIV 
Replacement Bulbs 
Digi-Key Price Aven 

Description Part No. Each Part No. 

22 Watt Replacement Bulb 243-1039-ND 9.00 26501B 

32 Watt Replacement Bulb 243-1040-ND 14.00 26503B 

9 Watt Replacement Bulb 243-1041-ND 9.00 26505B 


Wave + Plus Series Magnifiers 
3.5-DIOPTER LENS 

Independently switched improved light output uses two 13W compact 
fluorescent lamps. 

Magnification: 3/4x 

Focal length: 13” (33.02cm) 

Viewing area: 694” (17.15cm) 

ABS molded housing. 

UL listed (13W PL Compact Bulb) 


Arm Digi-Key Price Luxo 
Inch (cm) Mount Part No. Each Part No. 
45 (114.30) Clamp Bracket L845LG-ND 356.72 17845LG 
30 (76.20) Weighted Base L847LG-ND 419.12 17847LG 
45 (114.30) Clamp Bracket L841LG-ND 525.20 17841LG 
30 (76.20) Clamp Bracket L842LG-ND 525.20 17842LG 
30 (76.20) Clamp Bracket L902BK-ND 543.92 17902BK 
Replacement Bulbs 
Digi-Key Price Luxo 
Description Part No. Each Part No. 
22 Watt T-9 Bulb for KFM/LC/FM Series L540-ND 14.05 31640 
15 Watt T-8 Bulb for FL Series L541-ND 13.76 31641 
13 Watt Fluorescent Bulb L5205-ND 14.56 36205 
1.5" 10 Diopter Lens L50206-ND 98.80 50206 
KFM Series Magnifiers 
The 5” (12.7cm) diameter lenses are mounted in a die-cast 
aluminum housing. An internal spring arm offers perfect balance 
and full adjustability. Comes with a 22W T-9 energy-efficient 
fluorescent bulb. 
Lens| “K” Arm Digi-Key Price Luxo 
Type| Inch (cm) Color Mount Part No. Each Part No. 
Black Clamp L230B-ND 254.80 17115BK 
5D | 45 (114.30) 
Light Gray Clamp L230LG-ND 254.80 17115LG 
Black Weighted L235B-ND 306.80 17253BK 
3D | 30 (76.20) 
Light Gray Weighted L235LG-ND 306.80 17253LG 
Additional Lenses 
Diameter Digi-Key Price Luxo 
Inches Description Part No. Each Part No. 
4" 4 Diopter L50201-ND 46.80 50201 
3 1/8" 8 Diopter L50202-ND 50.96 50202 
Ledu 
Task Master Series = 
IM12D Series 


Clamp-on 22W fluorescent lamp, 3-conductor cord set. 
Arm length Inch (mm): 42 (106.68) 


Color: White 
Lens Luxo Digi-Key Price Luxo 
Type Mount Series Part No. Each Part No. 
3D Clamp IM12D L712WT-ND 142.48 L712WT 
5D L7125WT-ND 152.88 L7125WT 


Clamp Bracket 


For edge mounting on 
horizontal surfaces. 


L501BK-ND Black 
L501LG-ND Light Gray 
$12.48 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Wall Bracket 


For permanent mounting 
on vertical surfaces. 


L503BK-ND Black 
L503LG-ND Light Gray 
$12.48 
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Internet Office® Ultra-Compact 
Standby UPS Systems 


TRIPP-LITE 


POWER PROTECTION 


SmartPro® Intelligent UPS Systems 


SmartPro UPS Systems: provide intelligent, line-interactive battery 
backup for networks and servers. SmartPro systems allow you to work through short | blackouts or safely 
shut down during longer ones. Communication port(s) work with PowerAlert Software to provide automatic 
unattended shutdown. Tripp Lite’s PowerAlert Software is the only UPS software capable of managing 


every type and brand of UPS on your network, from every manufacturer. Up to $250,000 Ultimate Lifetime 
Internet Office Ultra-Compact UPS Systems provide complete power protection Insurance (USA and Canada only). No warranty cards required for coverage. 
for your entire computer set-up, even power hungry peripherals. Built-in tel/ SmartPro Digital UPS: * LCD display indicates input voltage, battery capacity and a variety of operating 
DSL jacks prevent surges from damaging your modem/fax equipment. USB conditions * 8 AC outlets (4 UPS, 4 surge-only) * USB port with HID protocol support and complete cabling 
communication port works with FREE PowerAlert Software (web download) for * $250,000 Ultimate Lifetime Insurance (USA and Canada only) * 2 year product warranty 
unattended system shutdown. $100,000 Ultimate Lifetime Insurance. 
— - - = Digi-Key Price Tripp Lite 
ey. Digi-Key Price | Tripp Lite Description Part No. Each Part No. 
5 STE 180W ete ram EEE SmartPro Rackmount UPS Systems 
8 Outlets, 350VA, 180W TL303-ND 42.00 | INTERNET350U O Ouicg  Seava eee soe Foeen || cera ecient: 
Suite, Seoval asoWy eer fee 6. |InEGNE eeu 6 Outlets, 1000VA, 640W . TL243-ND 532.00 | SMART1000RM1U 
: : - 8 Outlets, 1500VA, 1000W TL308-ND 792.00 SMART1500RMXL2UA 
8 Outlets, 2200VA, 1600W . TL288-ND 1079.00 SMART2200RMXL2U 
9 Outlets, 3000VA, 2250W . TL239-ND 1219.00 SMART3000RM2U 
UPS Systems 14 Outlets, S000VA, 4000W.... TL317-ND 3509.00 _| SMARTS5000RT3U 
BC Standby Series — BC Personal® UPS Systems provide excellent basic battery SmartPro Net UPS Systems 
backup for home and small office personal computers. BC Pro® units are ideal for network 6 Outlets, ZOOVA, 450W TL158-ND 269.00 SMART700 
workstations and hubs and feature a communication port and PowerAlert Software for 6 Outlets, 1050VA, 680W . TL159-ND 454.35 SMART1050 
unattended system shutdown. BCPRO600 features built-in RJ11 jacks for modem/fax surge 6 Outlets, 1500VA, 980W . TL290-ND 371.97. | SMART1500 
protection. Diagnostic LEDs alert you to potential power problems before damaging connected 6 Outlets. DD00VA, 7700W TL279-ND 879.00 SMART2200NET 
equipment. $25,000 Ultimate Lifetime Insurance protects both backup and equipment plugged 8 Outlets, 3000VA_ 2400W TL280-ND 4199.00 SMART3000NET 
into it. No warranty cards required for coverage! * UL/cUL approved ° 2 yr. warranty : : — — - 
Internet Office Standby provides complete power protection for your entire computer set-up, even power SmartPro Digital UPS Systems 
hungry peripherals. Built-in RJ11 jacks prevent surges from damaging your modem/fax equipment on up 8 Outlets, 1000VA, 500W . TL360-ND 210.87 SMART1000LCD 
to 2 lines simultaneously. Communication port that works with PowerAlert Software for unattended system 8 Outlets, 1200VA, 700W . TL361-ND 255.43 SMART1200LCD 
shutdown is available on most models. $25,000 Ultimate Lifetime Insurance protects both backup and 8 Outlets, 1500VA, 9OOW TL362-ND 311.96 SMART1500LCD 
equipment plugged into it. No warranty cards required for coverage! * UL/cUL Approved * 2-yr warranty 
OmniSmart™ Line-Interactive features automatic voltage regulation that automatically “boosts” or “cuts” 
incoming voltage to keep computers working through low voltage (brownouts) and high voltage conditions 
without draining battery power. Communication port and PowerAlert Software provide unattended system True On- Line UPS Systems with Zero Hanan Time 
shutdown and network power management. Select models feature built-in RU11 jacks for modem/fax surge Tripp Lite gives you the benefits of zero transfer time rackmount —+ 
protection. $50,000 Ultimate Lifetime Insurance covers connected equipment. * UL/cUL Approved * 2 yr. UPS protection at an affordable price. These units provide full a 
warranty brownout and blackout protection and a fully regulated output, as | (ce | 


VS Series Line-Interactive UPS Systems provide basic line-interactive operation at cost effective pricing. 
¢ Use the VS series to protect and support PCs, workstations and servers. * All VS UPS Systems feature 
automatic voltage regulation (AVR), which correct brownouts without draining battery power. » During 
blackouts, VS models provide reliable battery backup support. * All VS models include built-in surge 
suppression and line noise filtering as well as Ultimate Lifetime Insurance (which covers connected 
equipment against surge damage for life). * A USB port and FREE PowerAlert Software (web download) 
provide automatic unattended system shutdown. * UL/cUL approved * 2 yr. warranty 

OmniSmart Digital UPS System offers voltage regulation, surge suppression and long-lasting battery 
support for personal computers, home entertainment systems and media centers. * LCD display indicates 
input voltage, battery capacity and a variety of operation conditions. * 8 outlets (4UPS/surge, 4 surge 
only) * USB port with HID protocol support, cabling and PowerAlert monitoring software (Web download) 
* Corrects brownouts as low as 89V * $200,000 Ultimate Lifetime Insurance (USA, Puerto Rico and Canada 
only) * 2 yr. product warranty 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
BC Personal Standby 
3 Outlets, 300VA, 175W. TL196-ND 110.72 | BCPERS300 
3 Outlets, 450VA, 280W . i TL197-ND 99.00 | BCPERS450 
BC PRO Standby 
6 Outlets, 6OOVA, 345W . TL198-ND 136.00 | BCPRO600 
6 Outlets, 1050VA, 705W TL128-ND 372.00 | BCPRO1050 
6 Outlets, 1400VA, 940W TL129-ND 537.00 | BCPRO1400 
Internet Office Standby 
6 Outlets, 7OOVA, 425W...........-....0000. TL202-ND 139.00 | INTERNETOFFICE700 
Omnismart Line-Interactive 
3 Outlets, 300VA, 180W . TL204-ND 135.00 | OMNISMART300 
6 Outlets, 500VA, 300W . TL175-ND 179.00 | OMNISMARTS500 
6 Outlets, 700VA, 425W . TL174-ND 257.00 | OMNISMART700 
vs Series Line-Interactive 
7 Outlets, 800VA, 475W, Ru-11 .. TL353-ND 133.00 | OMNIVS800 
8 Outlets, 1000VA, 500W, RJ-11. TL306-ND 155.00 | OMNIVS1000 
8 Outlets, 1500VA, 940W, RJ-45. TL307-ND 234.69 | OMNIVS1500XL 
9 Outlets, 2200VA 1600W.. TL357-ND 779.00 | SMART2200VS 
OmniSmart Digital UPS 
8 Outlets, 650VA, 350W. TL358-ND 143.48 | OMNI650LCD 
8 Outlets, 900VA, 475W. TL359-ND 159.78 | OMNI900LCD 


KVM Switches 


KVM Switches control multiple computers with 1 keyboard, monitor and mouse console. Simple plug-and-play 
setup. Offers full compatibility with all major operating systems and support for most keyboards and mice. 
Features: * Adapters allow you to control Mac or SUN computers through any Tripp Lite PS/2 KVM Switch 
* Simple to use switches and adapters require no software or system configurations 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
2 Port Desktop PS/2 with Two TL346-ND Cables... TL343-ND 72.33 B022-002-KT-R 
4 Port Desktop PS/2 with Cable ..................2.5 TL345-ND 55.80 B022-004-R 
Cable for PS/2 KVM Switch, 6’ TL346-ND 29.99 P774-006 
4 Port Desktop USB without Cables i TL350-ND 219.99 B006-004-R 
Cable for USB KVM Switch, 6’..................0.068 TL351-ND 13.99 P758-006 


Line Conditioners 


Line conditioners let you work through brownouts for unlimited time periods without 
using emergency power such as UPS systems. Line conditioners automatically adjust 
under- and over-voltages to provide safe computer-grade AC power meeting ANSI 
C84.1 specifications. Full surge protection and noise filtering to eliminate erratic voltages 
coming into your equipment. Lifetime surge protection warranty (lightning strikes) and a 
full 2-year product warranty on all line conditioners. 


each unit continuously conditions all power to your equipment. 
Full spike and surge protection as well as noise filtering provided by Tripp Lite’s double conversion on-line 
power. $250,000 Ultimate Lifetime Insurance. 


Digi-Key Price Tripp Lite 

Description Part No. Each Part No. 
6 Outlets, 1000VA, 800W. TL342-ND 549.00 SU1000XLA 
6 Outlets, 1000VA, 800W. TL354-ND 716.31 SU1000RTXL2UA 
6 Outlets, 1500VA, 1200W . TL355-ND 938.04 SU1500RTXL2UA 
7 Outlets, 2200VA, 1600W . TL356-ND 1375.00 SU2200RTXL2UA 
9 Outlets, 3000VA, 2400W . TL316-ND 1853.00 SU3000RTXL3U 
Tower Kit with 2 Base Stands, 

Expandable from 2U to 9U ............... TL344-ND 77.00 2-9USTAND 


Medical-Grade UPS Systems and Isolation Transformers 


Protect healthcare equipment and computers. Models include built-in isolation transformers to 
reduce cumulative leakage of all connected equipment to less than 300A. UL2601-1 listed 
for use in patient care areas. UPS systems offer automatic voltage regulation and up to 2 
communication ports. Isolation transformers reduce line and common mode noise. All models 
include hospital-grade plug and receptacles. 


Digi-Key Price | Tripp Lite 
Description Part No. Each _ | Part No. 
UPS Systems 
4 Outlets, 700VA, 450W. TL310-ND 661.00 | SMART700HG 


4 Outlets, 1 DB9 Port and 1 USB Port, 1000VA TL252-ND 
4 Outlets, 1 Comm. Port, 2 Line Modem/Fax, 330VA ... TL253-ND 
Isolation Transformers 


849.00 | SMART1200XLHG 
442.00 | OMNISMART350HG 


2 Outlets, 6’ Cord, 250W. TL257-ND 188.00 | IS250HG 
4 Outlets, 6’ Cord, 500W... TL256-ND 271.00 | ISSOOHG 
4 Outlets, 6’ Cord, 1000W . TL255-ND 425.68 | |IS1000HG 


120V Power Strips | 
baie ; ; : eae ne ee OG OE-E8 

Tripp Lite power strips are a convenient solution for applications in which multiple 'e 

AC outlets are needed without surge or line noise protection. Power strips are ideal for mounting inside rack enclosures or 
on walls, workbenches and more. Sturdy metal housing stands up to demanding network, lab or factory environments. 


Digi-Key Price | Tripp Lite 

Description Part No. Each | Part No. 
Horizontal / Vertical Power Strips 
8 Outlets, 24” Power Outlet Strip, 120V .. TL206-ND 79.00 | PS2408 
12 Outlets, 36” Power Outlet Strip, 120V. TL207-ND 85.00 | PS3612 
16 Outlets, 48” Power Outlet Strip, 120V. TL208-ND 90.00 | PS4816 
20 Outlets, 60” Power Outlet Strip, 120V. Z TL318-ND 99.00 | PS6020 
24 Outlets, 72” Power Outlet Strip, Surge, Metal Case, On/Off Light, Gray .. TL319-ND 99.00 |SS7619-15 
Rackmount Power Strips 
12 Outlets, 19” Rackmount Outlet Strip, 120V. TL213-ND 69.00 |RS-1215 
12 Outlets, 19” Rackmount Surge Strip, 450 Joules, 120V TL262-ND 79.00 |DRS-1215 
12 Outlets, 19” Rackmount Outlet Strip, 20A, 120V TL265-ND 86.00 |RS-1215-20 
12 Outlets, 19” Rackmount Outlet Strip, 15A, 120V, R/A Receptacles. TL266-ND 69.00 |RS-1215-RA 
16 Outlets, 48” Surge Power Strip, 450 Joules, 120V TL274-ND 85.00 |SS7415-15 
PDU Series Rackmount — Power Distribution Strips 

13 Outlets, 19” Rack Strip, No Power Switch, 20A, 120V, Locking Plug .... TL297-ND 250.00 | PDU1220T 
14 IEC-320 Outlets, 19” Rack Strip, No Power Switch, 16A, 100-240V ..... TL270-ND 295.00 | PDU12IEC 


ISOBAR® Rackmount Surge Suppressors 


The same premium features as the Isobar line in convenient, space-saving 
rackmount configurations. Exclusive isolated filter banks eliminate interference 
between connected equipment. “Cascade Circuitry” to increase protection for 


Digi-Key Price Tripp Lite more sensitive devices. Complete surge, spike and line noise protection. $25,000 Ultimate Lifetime Insurance. 
Description Part No. Each Part No. 
4 Outlets, 1200W TLO13-ND 172.00 LC1200 Digi-Key Price Tripp Lite 
6 Outlets, 6OOW ... TL283-ND 135.00 LS606M Description Part No. Each Part No. 
6 Outlets, 1800W TLO14-ND 255.00 LC1800 12 Outlets, 15’ Cord, 750 Joules... TLO27-ND 195.00 IBAR12 
6 Outlets, 2400W .. TLO44-ND 385.00 LC2400 12 Outlets, 15’ Cord, 1200 Joules . TL227-ND 159.00 IBAR12ULTRA 
14 Outlets, 2400W, Rackmount TLO28-ND 499.00 LCR2400 12 Outlets, 15’ Cord, 1200 Joules, 20A. TL282-ND 220.00 IBAR12/20ULTRA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TRIPP-LITE 'SOBAR° Premium 


PowerVerter® DC-to-AC Inverters 


Ultra-Compact Inverters are housed in a sturdy portable metal case with 12V cigarette lighter 


POWER PROTECTION Surge Suppressors plug built-in. Ideal for laptops, test equipment and TV-VCR units. Peak Power models are able 
to handle up to twice their normal wattage for short periods of time delivering high start-up 
current, frequency controlled AC, making them ideal for motors, refrigerators, power tools and 
ISOBAR is the most electronically advanced surge suppressor available today. Exclusive isolated filter banks eliminate microwaves. APS Inverters feature modified sine wave, frequency controlled, fully regulated 
interference between connected equipment. Only ISOBAR provides: * Superior RFI/EMI noise suppression * “Cascade output. These units automatically sense and switch AC between line power and battery power. 
Circuitry” to increase protection for more sensitive devices * Surge Suppression up to 13,000 amp spikes * Rackmount A built-in recharge circuit will recharge the battery when line voltage becomes available. 
model (ISOBAR8RM) for industrial and sound applications * Up to 24 active filtering components * Meets IEEE 587 A and Perfect for sump pumps, emergency lighting, and more. 
B Specifications * Less than 5 nanosecond transient response time. Up to $250,000 Ultimate Lifetime Insurance covers 
connected equipment against surge damage, including direct lightning strikes...for life. Digi-Key Price Tripp Lite 
Description (H x Wx D) Part No. Each Part No. 
Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. Ultra-Compact Inverters 
2 Outlets, 6’ (1.83m) Cord... . TLOO3-ND 59.95 | IBAR2-6 150W, 1 Outlet with Cigarette Plug, 1.65” x 3.6” x 5.6”... TL295-ND 45.00 PV150 
6 Outlets, 8 (1.83m) Cord, Diag. LEDs, Modem/Fax, 2 Line Coax. TL205-ND 119.95 ISOBAR6DBS 375W, 2 Outlets with Cigarette Plug, 1.75” x 4.5”x 6"... TL296-ND 72.00 PV375 
4 Outlets, 6’ (1.83m) Cord, with Diag. LED ... TLO76-ND 89.95 | ISOBAR4ULTRA fale : 
6 Outlets, 6’ (1.83m) Cord, with Diag. LED .. TLO77-ND 104.95 | ISOBARGULTRA 1000W, 3 Outlets, Permanent-Mount, 4” x 6” x 12.5”. TL225-ND 308.00 PV1000HF 
8 Outlets, 12’ (3.66m) Cord, with Diag. LED. TLO78-ND 116.95 | ISOBAR8ULTRA 1800W, 4 Outlets, Permanent-Mount, 4” x 10” x 10.5”. TL226-ND 430.00 PV1800HF 
8 Outlets, 12’ (3.66m) Cord, with Remote Power Switch. TLO50-ND 145.00 ISOBAR8RM 
4 Outlets, 6 (1.83m) Cord, Modem/Fax... TLOO9-ND 99.95 | ISOTEL Peak Power Inverters (Frequency Controlled) 
750W, 2 Outlets, 7” x 8.75" x 9”... TL100-ND 280.50 PV750FC 
1250W, 2 Outlets, 7” x 8.75” x 9”. TL364-ND 402.00 PV1250FC 
Power Strips and Surge Suppressors with 2000W, 2 Outlets, 6.5” x 8.5" X12". ..ecccccecccescsceeseeeeesereres TL148-ND 615.00 | PV2000FC 
Hospital-Grade Receptacles and Plug APS Premium Inverters with Charger 
reat 1500W, Hardwire Output, 24VDC, w/Charger, 7.2” x 8.5" x 16.5”... | TL251-ND 760.00 APS1524 
‘eatures: ” ” ” 
750W, 2 Outlet, 7” x 7” x 10’ TL103-ND 439.00 APS750 
* Ideal choi hy durabilit id reliabili ired * Ri d all- : 
Sal choice winiete CUrability anu ite le oily vale; Teauired:-s Fugged'al 1250W, 2 Outlets, with Charger, 7” x 8.75” x 9" TL104-ND 475.00 | APS1250 


metal housing * Mounting keyhole slots/flanges 
Note: Not for use where NEC requires hospital-grade receptacles. 


Digi-Key Price | Tripp Lite 
Description Part No. Each | Part No. 
Surge Suppressors 
6 Outlets, 790 Joules, 15' Cord, 15A, Metal Housing... TL258-ND 92.00 | SPS-615-HG 
6 Outlets, 940 Joules, 15' Cord, 12A, Metal Housing... TL281-ND 117.00 | ISOBAR6ULTRAHG 
Power Strips 

4 Outlets, 15' Cord, 9" Power Strip, 15A .. TL311-ND 74.00 | PS-415-HG 
6 Outlets, 6' Cord, 14" Power Strip, 15A .. TL312-ND 81.00 | PS-606-HG 
6 Outlets, 15' Cord, 12" Power Strip, 15A, Plastic . TL260-ND 86.00 | PS-615-HG 
Economy Surge Suppressors 
hrotect a hoi Digi-Key Price [Tripp Lite| 
puterssanglnome Description Part No. Each |Part No. 
office electronics = 
against damaging Protect It!™ Surge Suppressors 
surges, spikes and 4 Outlets, 390 Joules, 4’ Cord... TL313-ND 7.80 |TLP404 
line noise. Select 6 Outlets, 250 Joules, 2’ Cord TL229-ND 9.60 |TLP602 

6 Outlets, 720 Joules, 4’ Cord TL264-ND 8.70 |TLP604 


Protect It!™ Surge 
Suppressors offer 
space saving right 
angle plugs, transformer friendly 
designs and up to 2350 joules of 
surge absorption. Up to $75,000 
Ultimate Lifetime Insurance. 


TLO83-ND 14.99 |STRIKER 
TL263-ND 22.27 _|TLP712 
TLO85-ND 27.99 /SUPER7 
TL275-ND 33.99 |TLP808 
TLO26-ND 24.95 |STIK 
TLO11-ND 47.99 |SK6-6 


7 Outlets, 750 Joules, 6' Cord... 
7 Outlets, 1000 Joules, 12’ Cord 
7 Outlets, 2350 Joules, 7’ Cord 
8 Outlets, 1900 Joules, 8’ Cord 
Spike Stik, 6 Outlets, 360 Joules, 6' Cord. 
Super 8, 8 Outlets, 1200 Joules, 8' Cord... 


Direct Plug-In Surge Suppressors 


These direct plug-in models offer a compact surge protection solution for all computers 
and home/office electronics. Direct plug-in Isobar models offer premium surge protection. 2 
The Traveler™ model offers ideal protection for notebook computers and fits easily into any 

briefcase. Select models offer diagnostic LEDs, transformer friendly designs and up to 600 

joules of surge absorption. Up to $100,000 Ultimate Lifetime Insurance. 


Digi-Key Price | Tripp Lite 
Description Part No. Each | Part No. 
Traveler™, Direct Plug-In, 2 Outlets, RJ11, 2 LEDs ..............., TLOO8-ND 21.69 | TRAVELER 
Isobar, Direct Plug-In, 2 Outlets, 600 Joules, 3 LEDs TL276-ND 59.95 | ULTRABLOK428 
Isobar, Direct Plug-in, 2 Outlets, 600 Joules. TLO02-ND 48.00 |ISOBLOK2-0 
Isobar, 20A Direct Plug-In, 2 Outlets, 600 Joules, 3 LEDs ed TL277-ND 79.95 |ULTRACOPY 
Isobar, Direct Plug-in, 2 Outlets, 600 Joules, with 1 RJ11 Jack .... TLO80-ND 69.95 | ULTRAFAX 
Direct Plug-In, 3 Stage Modem/Fax Protection ..................... TLO15-ND 59.95 |TSB 


Data Line Surge Suppressors 


Data networks are increasingly susceptible to problems from dataline transients as transmission rates continue to rise. 
Tripp Lite’s dataline surge suppressors safely divert damaging surges before they reach your critical network equipment. 
Protects I/O and Serial ports, modem fax cards, network interface cards and motherboards. 


Precision — Regulated DC Power Supplies 


Features: * Current limiting electronic foldback for automatic overcurrent protection in case of overload; time controlled 
on 7 amp and larger models « Regulated output voltage maintains up to 95% of no load value * High quality filtering 
provides for very low ripple/low noise operation * Large heat sinks and vented cabinet provide cool operation for 
continuous use and long life of the unit 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Application Part No. Each Part No. 

13.8VDC, 3A CBs, Car Tape Players... TL185-ND 38.00 PR3 

13.8VDC, 4.5A CBs, Car Tape Players TL195-ND 49.00 PR4.5 
13.8VDC, 7A Single Side-Band CBs, Car Stereos TL186-ND 60.00 PR7 

13.8VDC, 10A 30W Transmitters, 2-Way Radios ... J TL187-ND 90.00 PR10 
13.8VDC, 12A 40W Transmitters, 2-Way Radios......... TL188-ND 97.00 PR12 
13.8VDC, 20A 60W Transmitters, Commercial Radios TL272-ND 142.00 PR20 
13.8VDC, 25A 75-100W Ham, Commercial Radios. TL190-ND 185.00 PR25 
13.8VDC, 30A 125W Ham, Commercial Radios .. TL273-ND 194.00 PR30 
13.8VDC, 40A 150-200W Ham, Commercial Radios. TL191-ND 239.00 PR40 
13.8VDC, 50A 225W Ham, Commercial Radios .. TL192-ND 292.00 PR50 
13.8VDC, 60A 250-300W Ham, Commercial Radios. TL241-ND 343.00 PR60 


USB Battery Charger 


Features: * Dual and single charging modes provide both normal and rapid battery 
charging * USB port adds connection capability for any USB peripheral *2 status 
LEDs indicate the batteries are fully charged and ready for use * Multiple battery 
design accommodates both AA and AAA NiMH batteries * Auto-off control is 
designed to automatically shut the charger off to avoid overcharging the batteries 
Includes two AA and two AAA NiMH batteries 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
Rapid USB Recharger...............-.+ss000+seeeaeesesceneseenssennere TL363-ND 34.95 IN3006CG 


WA BER ™ TRIPP-LITE Power Strips 


Features: * Economical outlet strips wherever you need them Variety of models for 
home office/small office computers and other electronic equipment * Seamless steel 
case with baked-on finish on select models 


Digi-Key Price | Tripp Lite 
Part No. Each | Part No. 
TL322-ND 22.00 | 3SP 
TL337-ND 24.00 | UL603CB-6 
TL323-ND 18.85 | 4SPDX 
TL321-ND 20.00 | 602 
TL324-ND 29.00 | 602-15 
TL333-ND 10.00 | PS6 


Description 
3 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs... 
4 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs 
4 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Beige with Tabs... 
5 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, No Switch, Blue/Gray with Tabs 
5 Outlets, 15’ Cord, Metal Case, No Switch, Blue/Gray with Tabs. 
6 Outlets, 4’ Cord, Plastic Case, On/Off Switch, Gray with Tabs .. 


Lines Interface Digi-Key Price Tripp Lite 6 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs TL326-ND 26.27 | 6SP 
Protected Type Part No. Each Part No. 6 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, On/Off Switch, Beige with Tabs... TL325-ND 18.00 | 6NX6 
1-8 RJ45 TL320-ND 29.95 DNET1 6 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Beige with Tabs. .. TL327-ND 22.69 | 6SPDX 

4,5 and 3,6 RJ11/RJ45 TL154-ND 32.50 DTEL2 6 Outlets, 15’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Beige with Tabs . TL328-ND 29.23 | 6SPDX-15 
6 Outlets, 15’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tab: TL335-ND 37.00 | UL24CB-15 
M di /F M I ry ia Ss S 6 Outlets, 15’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs.. TL336-ND 38.00 | UL24RA-15 

odem/Fax and Multimedia Surge Suppressors 6 (20A) Outlets, 15° Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs TL338-ND 87.00 | UL620-15 
: ae i ; i t i “ 9 Outlets, 15’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs.. TL334-ND 41.00 | UL17CB-15 

Protect all computers and home/office electronics, including modem/fax and multimedia equipment against damaging 10 Outlets, 15’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs TL339-ND 59.00 | UL800CB-15 


surges, spikes and line noise. Select models offer space saving right angle plugs, transformer friendly designs up to 
3690 joules of surge absorption. Modem/fax, coaxial and or Ethernet surge protection. Up to $250,000 Ultimate Lifetime 
Insurance. 


Digi-Key Price | Tripp Lite 

Description Part No. Each | Part No. 
6 Outlets, 870 Joules, 4’ Cord, 1 In/1 Out RJ11.......0.. 0. TL230-ND 12.99 [TLP604TEL 
7 Outlets, 1680 Joules, 6’ Cord, 2 In/2 Out Coax, 

1 In/1 Out RJ11 TL348-ND 42.99 _|HT706TSAT 
7 Outlets, 1080 Joules, 6’ Cord, 1 In/10ut Coax. TL347-ND 29.99 |HT706TV 
7 Outlets, 2470 Joules, 7’ Cord, 1 In/1 Out RJ11 TL105-ND 52.99 |SUPER7TEL 
7 Outlets, 1270 Joules, 7’ Cord, 1 In/1 Out RJ11 TL299-ND 23.99 | TLP707TEL 
8 Outlets, 2820 Joules, 8’ Cord, 1 In/2 Out RJ11.. TL232-ND 39.99 | TLP808TEL 
8 Outlets, 3690 Joules, 10’ Cord, 2 RU11/Coax./Ethernet . TL234-ND 65.99 |TLP810NET 
10 Outlets, 2395 Joules, 8’ Cord, 1 In/2 Out RJ11 TL300-ND 48.99 | TLP1008TEL 


Surge Suppressors 


Features: * Economical surge suppressors protect against damaging surges, spikes and 
line noise * Variety of models for home office/small office computers and other electronic 
equipment * Seamless steel case with baked-on finish 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
6 Outlets, 450 Joules, 6’ Cord, Metal Case, 3 Line Protection, with Tabs..... TL331-ND 23.00 PM6NS 
6 Outlets, 450 Joules, 6’ Cord, Metal Case, 3 Line Protection, with Tabs . TL332-ND 21.00 PM6SN1 
6 Outlets, 600 Joules, 6’ Cord, Metal Case, 3 Line Protection, with Tabs..... TL329-ND 45.00 DG115-S! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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DIGI-KEY® PARTS KI 


for easy storage and quick access. 


Digi-Key® Capacitor Kits 


Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 


Digi-Key® Fuse Kits 


Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 


for easy storage and quick access. 


Digi-Key Price Digi-Key Price 
Description Part No. Each Description Part No. Each 
Panasonic Miniature Aluminum Electrolytic Littelfuse 467 Series 0603 Lead Free Fast Acting Fuses 
KG Series - 10 each of 18 popular values (180 total pieces) ..........0......00065 P900-KIT-ND 34.95 10 each of 14 fuses (140 total pieces) ........... 0.0. eee eee eee 467-KIT-ND 99.95 
Panasonic Miniature Radial Lead Electrolytic Littelfuse 466 Series 1206 Lead Free Fast Acting Fuses 
M-Series - 10 each of 17 popular values (170 total pieces) ...........2..c.c.e.e+- M-KIT-ND 69.95 10 each 15 fuses (150 total pieces)...... 0.0... eee eee eee eee eee 466-KIT-ND 89.95 
NHG-Series - 10 each of 18 popular value (180 total pieces)..................... NHG-KIT-ND 69.95 Littelfuse 154 Series Nano2 SMT Fast/Slo-Blo® Fuses 
Panasonic Miniature Radial Lead Electrolytic S:each:18 fiises((90'total pleas) a. wsiscccs.sssctcveenas savin sssesnimemyeraancees 154-KIT-ND 149.95 
KA-Series - 10 each of 16 popular values (160 total pieces) ...............0...02 P835-KIT-ND. 29.95 Littelfuse 251L/473L Series PICO II Fast/Slo-Blo® Axial Fuses 
4 ‘i 5 each 18 fuses (90 total pieces) — Kit does not come with a kit box 
P; Stacked Metal Fil 
arte eae ROHS Compliant... 000.00... csscsesses cesses eesevtesseseeseeessene 251L-473L-KIT-ND 99.96 
V-Series, 50 Volt - 10 each of 18 popular values (180 total pieces)... P4542-KIT-ND. 49.95 
V-Series, 100 Volt - 10 each of 18 popular values (180 total pieces) .. P4700-KIT-ND 49.95 Littelfuse 216P Series Fast Acting Hi-Breaking 5x20mm Fuses 
5 each 18 fuses (90 total pieces) ROHS Compliant.......................... 216P-KIT-ND 159.97 
Panasonic Metal Film (Interference Suppressors) 
X-Y Series - 10 each of 10 popular values (100 total pieces).....................- P4650-KIT-ND 59.95 Littelfuse 217P Series Fuse Fast Acting 
5 each of 18 fuses (90 total pieces) ROHS Compliant..................... 217P-KIT-ND 39.95 
Panasonic Metallized Polyester 
E-Series - 10 each of 14 popular values Littelfuse 218P Series Fuse Slo-Blo® 
and 30 pieces of #E2104 (170 total pieces)............0.c0ccccsccseeseecsseeees E-KIT-ND 59.95 5 each of 18 fuses (90 total pieces) ROMS Compliant..................... 218P-KIT-ND 89.95 
Panasonic Polyester Littelfuse 257/297 Series Mini and ATO Blade Fuses 
B-Series - Various quantities of 12 popular values (300 total pieces) .. P4550-KIT-ND 29,95 5 each 18 fuses (90 total pieces) ..................ecesseseeeeeeereeeete reer eeeeee 257-297-KIT-ND 33.95 
Panasonic Polyester Foil pil ad na ne eae ahr ae i 
M-Series, 200 Volt - 10 each of 15 popular values (150 total pieces)... M200-KIT-ND 29.95 ol pik : each 2 fuse clips (160 total pieces) peers acs 
M-Series, 400 Volt - 10 each of 15 popular values (150 total pieces). M400-KIT-ND 29.95 ace eee : 
P, ic Pol , Littelfuse 313P Series Slo-Blo® 3AG Cartridge 
aad olypropylene . 5 each 34 fuses and 10 each 2 fuse clips (190 total pieces) 
P-Series - 10 each of 15 popular values (150 total pleces)........................ Gadel 69.95 ROHS Compliant .....0..00.00.ccccccsscsscsesessssesvessecsessessesvessess 313P-KIT-ND 89.95 
Panasonic me Chip Ceramic Wickmann Fuses 
NPO Series - 10 each of 28 popular values (280 total pieces).. PCC13-KIT-ND 49.95 10 each of 17 popular fuses and 15 of TRS Fuseholder (185 total pieces)... WKO113-KIT-ND 74.95 
X7R Series - 10 each of 30 popular values (300 total pieces) .. PCC14-KIT-ND 45.95 10 each of 17 popular fuses and 15 of TR5 Fuseholder (186 total pieces) WKO116-KIT-ND 79.95 
Panasonic 0603 Chip Ceramic 10 each of 17 popular fuses and 20 of TES Fuseholder (190 total pieces) ... WKO0117-KIT-ND 79.95 
NPO Series -10 each of 30 popular values (300 total pieces) ...................2 PCC9-KIT-ND. 29.95 ae Ee = 
X7R and X5R Series - 10 each of 30 popular values (300 total pieces) ........... PCC15-KIT-ND 29.95 Digi- Ke y° Potentiometer Kits 
Panasonic 0805 Chip Ceramic Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 
NPO Series - 10 each of 30 popular values (300 total pieces)..............20.20+- PCC7-KIT-ND 29.95 for easy storage and quick access. 
X7R Series - 10 each of 30 popular values (300 total pieces) .................02.. PCC16-KIT-ND 29.95 Digi-Key Price 
Panasonic 1206 Chip Ceramic Description Part No. Each 
NPO Series - 10 each of 14 popular values (140 total pieces)..................... PCC17-KIT-ND 89.95 Bourns 1/4" (6.35mm) Round Cermet Single-Turn 
Panasonic Multilayer Ceramic Chip (MLCC) Capacitor 3329W Series - 5 each of 14 popular values (70 total pieces)..................... 3329W-KIT-ND 129.95 
X5R Series - 20 each of 20 popular values (400 total pieces) Bourns 5/16" (7.95mm) Round Cermet 4-Turn 
RoHS Compliant.. PCC18B-KIT-ND 49.95 3339W Series - 5 each of 14 popular values (70 total pieces)...............:020++ 3339W-KIT-ND 269.00 
Panasonic 0201/0402 High-Q (MLCC) Chip Ceramic Bourns 1/2" (12.70mm) Round Wirewound Single-Turn 
0201/High-Q Series - 20 each of 21 popular values (420 total pieces). PCC19-KIT-ND 59.00 5 each of 9 popular values (45 total pieces) ..............cccceceeceeeesseeseeees 3345P-KIT-ND 199.95 
0402/High-Q Series - 20 each of 30 popular values (600 total pieces). PCC20-KIT-ND 59.00 
CTS 1/4 Watt Carbon Linear Taper 
NEW! Susumu 0201 Thin Film Capacitor Assortment 270 Series, With Switch - 5 each of 8 values (40 total pieces)... 270-A-KIT-ND 109.95 
HTC0603 Series - 40 each of 17 popular values (680 total pieces) 270 Series, Without Switch - 5 each of 8 values (40 total pieces) . . 270-B-KIT-ND 89.95 
ROHS Compliant ici o5ccc20.staicwwetssxinigsasseiinecewenstseassiasssiiaie SSMHT0603-KIT-ND 90.65 
CTS 1/4 Watt Carbon Logarithmic Taper 
NEW! Susumu 0402 Thin Film Capacitor Assortment 270 Series, With Switch - 5 each of 8 values (40 total pieces). 270-C-KIT-ND 109.95 
HTC1005 Series - 40 each of 26 popular values (1040 total pieces) 270 Series, Without Switch - 5 each of 8 values (40 total pieces 270-D-KIT-ND 89.95 
RoHS C WAI ooo ceitecesasdonessaspouaegeet ssacanesangedtucenteyS sau SSMHT1005-KIT-ND 90.65 
ree eet 8 CTS 1/8 Watt Carbon 
ae Fy ie 296 Series, Top Adjust - 5 each of 11 values (55 total pieces).................... 296U-KIT-ND. 59.95 
Digi-K ey® Serial EEPROM Kits 296 Series, Side Adjust -5 each of 11 values (55 total pieces)...............2+.. 296X-KIT-ND 59.95 
Conveniently packaged in a plastic box with bin guide CTS 5 Watt Wirewound 
for easy storage and quick access. 026 Series - 5 each of 7 values (35 total pieces) ..............0ccccccceeseeeeeees 26-KIT-ND 99.95 
Digi-Key Price CTS 1/4 Watt Trimmer 
Description Part No. Each 201 Series, Top Adjust - 5 each of 13 values (65 total pieces)... 201U-KIT-ND. 29.95 
Microchip Serial EEPROM Kit 201 Series, Side Adjust - 5 each of 13 values (65 total pieces) .. 201X-KIT-ND. 29.95 
Low-Density — 3 pieces each of parts 24AA01-I/PDK, 25AA040-I/P and . 
Q3AA46B-I/P (9 total pieCeS)............ccscccesessesvesesessesvesesvssesesseseees SEEPROM1-KIT-ND 17.95 | | &TS.15 Watt Trimmer 
Micfochia Ssilal EEPROM XII 262 Series, Top Adjust - 5 each of 11 values (55 total pieces).................... U262-KIT-ND 27.95 
icrochip Seria i svete Feaac : fs) 
Mid-Density — 3 pieces each of parts 24AA16-I/P, 25AA080B-I/P and 262 Series, Side Adjust - 5 each of 11 values (55 total pieces) .................. X262-KIT-ND 27.95 
Q3AAG6C-I/P (9 total pieces).........0... ee eee eee ener e een eee SEEPROM2-KIT-ND 17.95 Panasonic 6mm Carbon Trimmer, Laydown and Standup Version 
Microchip Serial EEPROM Kit 10 each of 14 popular values (140 pieces).............00.. eee eee DXA-KIT-ND 29.95 
High-Density — 3 pieces each of parts 24AA512-I/P, 25AA640-I/P and 
Q93AA86C-I/P (9 total pieces)... SEEPROMS-KIT-ND 19.95 Panasonic SMT Trimmer 
Microchip Serial EEPROM Kit P1iD Series - 10 each of 13 values (130 total pieces) iiuddikcewedaddaanoainansdbuks P1D-KIT-ND 43.95 
Combo Kit — Contains everything in the Low-Density, Mid-Density P1E Series - 10 each of 13 values (130 total pieces) ...........0...0... eee P1E-KIT-ND 43.95 
and High-Density Kits (27 total pieces) .............. 000.0 ee cece ee SEEPROM4-KIT-ND 29.95 (Continued) 
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=o - = Digi-Key Price 
Digi-Key” Resis tor Kits Description Part No. Each 
Conveniently packaged Susumu 0603 1% SMD Resistor, 1/5 Watt 
into bags per value. 10 each of values .10 ~ 680 (350 pieces). RP1608SF-1-KIT-ND 49.95 
Digi-Key Price Susumu 0805 .05% SMD Resistor, 1/10 Watt 
Description Part No. Each 10 each of values 470 ~ 9100 (320 pieces) RG2012NW-1-KIT-ND | 199.95 
10 each of values 1.0KQ ~ 20KQ (320 pieces)... . | RG2012NW-2-KIT-ND | 199.95 
Panasonic 0402 1% Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 10 each of values 22KQ ~ 470KQ (330 pieces) ........... 0... c cece ceeeeeee eee RG2012NW-3-KIT-ND | 199.95 
50 each of values 10 ohm to 97.6 ohm (4,800 pieces) .. RSM1L-ND 189.00 6 A 
50 each of values 100 ohm to 976 ohm (4,800 pieces RSM2L-ND 189.00 scart ss i ted ee) BRIDSTERER ETN || 59.95 
50 each of values 1.00K to 9.76K (4,800 pieces) ... RSMSL-ND 189.00 ~ parca Loran ‘ 
50 each of values 10.0K to 97.6K (4.800 pieces) .. | pewal-ND 189.00 10 each of values 1.05KQ ~ 4.75KQ (500 pieces)... RR1220PB-2-KIT-ND 59.95 
50 each of values 100K to 1.00M (4,850 pieces) ........... 0.02.00 eee ee RSM5L-ND 189.00 Susumu 0805 .5% SMD Resistor, 1/10 Watt 
7 7 7 10 each of values 109 ~ 910 (390 pieces) ... RR1220QD-1-KIT-ND 12.95 
Panasonic 0402 5% Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 10 each of values 1000 ~ 1.6KQ (500 pieces) RR1220PD-1-KIT-ND | 15.95 
50 each of every other value from 10, 12, 15 etc 1.0M (3,050 pieces) ............ CR7A-KIT-ND 89.95 10 each of values 1.65KQ ~ 5.9KQ (500 pieces)... RR1220PD-2-KIT-ND 15.95 
200 each of every other value from 10, 12, 15 etc 1.0M (12,200 pieces). CR7-KIT-ND 169.00 10 each of values 6.04KN ~ 24.3KA (500 pieces) RR1220PD-3-KIT-ND 15.95 
50 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (3,000 pieces). CR8A-KIT-ND 89.95 10 each of values 24.9K ~ 110KQ (500 pieces) .. | RR1220PD-4-KIT-ND 15.95 
200 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (12,000 pieces) CR8-KIT-ND 169.00 10 each of values 115KQ ~ 1.0MO (310 pieces)............ 00 c eeeeeeeeeeee RR1220PD-5-KIT-ND 9.95 
Panasonic 0603 1% Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt Susumu 0805 1% SMD Resistor, 1/4 Watt 
50 each of values 10 ohm to 97.6 ohm (4,800 pieces) .. RSM1H-ND 129.00 10 each of values .100 ~10.00 (500 pieces) ............ eee eeeeeeeeeeeeeee eee RL1220SF-1-KIT-ND 19.95 
50 each of values 100 ohm to 976 ohm (4,800 pieces). . RSM2H-ND 129.00 Susumu 0805 1% SMD Resistor, 1/3 Watt 
; ly ; 
Soe atc oree ps ee NS Be cae 10 each of values 120 ~ 1000 (120 pieces) .. RP2012SF-1-KIT-ND | 13.95 
50 each of values 100K to 1.00M (4,850 pieces) ....0...-.ccsecsescecsesveseeseeseees RSMSH-ND 129.00 10 each of values .100 ~ 100 (250 pieces)... aa) 29-95 
Fi : Fi Susumu 0805 2% SMD Resistor, 1/4 Watt 
Panasonic 0603 5% Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt : 
50 each of every other value from 10, 12, 15 etc 1.0M (3,050 pieces) ............ CRS5A-KIT-ND 85.95 10,each:of valiles .0220 ~100 (800 \piecss) .... pec CaaaanOmm 15.95 
200 each of every other value from 10, 12, 15 etc 1.0M (12,200 pieces). CR5-KIT-ND 129.00 Yageo 5% Carbon Film, 1/6 Watt 
50 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (3,000 pieces). CR6A-KIT-ND 85.95 5 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.20 etc. thru 1.0MQ (365 total pieces) . RS112-ND 16.96 
200 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (12,000 pieces) CR6-KIT-ND. 129.00 5 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0, 2.40 etc. thru 910kQ (360 total pieces) . . | RS212-ND 16.99 
200 each of all 161 standard values 1.00 - 4.7MQ (32,200 total pieces).......... RSE200-ND 409.00 
Panasonic 0805 1% Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt 
50 each of values 10 ohm to 97.6 ohm (4,800 pieces) RSM1CA-ND. 119.95 Yageo 5% Carbon Film, 1/4 Watt 
200 each of values 10 ohm to 97.6 ohm (19,200 pieces)... RSM1C-ND 299.00 5 ea. of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.20 etc. thru 1.0MO (365 total pieces) .. RS125-ND 14.95 
50 each of values 100 ohm to 976 ohm (4,800 pieces) RSM2CA-ND 119.95 5 ea. of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0, 2.40 etc. thru 910kQ (360 total pieces) RS225-ND 14.95 
200 each of values 100 ohm to 976 ohm (19,200 pieces) . RSM2C-ND 299.00 200 ea. of all 169 standard values 1.00 - 10MQ (33,800 total pieces)... RSQ200-ND 239.00 
50 each of values 1.00K to 9.76K (4,800 pieces) i RSM3CA-ND. 119.95 Yageo 5% Carbon Film, 1/2 Watt 
200 each of values 1.00K to 9.76K (19,200 pieces), GEE 299.00 5 ea. of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.20 etc. thru 1.0MO (365 total pieces)......... RS150-ND 16.95 
50 each of values 10.0K to 97.6K (4,800 pieces) .. RSMACA-ND 119.95 5 ea. of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0, 2.40 ete. thru 910k (360 total pieces) RS250-ND 16.95 
200 each of values 10.0K to 97.6K (19,200 pieces) RSM4C-ND 299.00 200 ea. of all 161 standard values 1.00 - 4.7MQ (32,200 total pieces)... RSH200-ND 335.00 
50 each of values 100K to 1.00M (4,850 pieces) .. RSM5CA-ND. 119.95 
200 each of values 100K to 1.00M (19,400 pieces). RSM5C-ND 299.00 Yageo 1% Metal Film, 1/4 Watt 
= = = 5 each of values 10 ohm to 97.6 ohm (480 total pieces) .. RS1X-ND 29.95 
Panasonic 0805 5% Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt 5 each of values 100 ohm to 976 ohm (480 total pieces RS2X-ND 29.95 
50 each of every other value from 10, 12, 15 etc. 1.0M (3,050 pieces)... CR3A-KIT-ND. 79.95 5 each of values 1.00K to 9.76K (480 total pieces) RS3X-ND 29.95 
200 each of every other value from 10, 12, 15 etc. 1.0M (12,200 pieces) CR3-KIT-ND 129.00 5 each of values 10.0K to 97.6K (480 total pieces) ... RS4X-ND 29.95 
50 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (3,000 pieces)... CR4A-KIT-ND 79.95 5 each of values 100K to 1.00M (480 total pieces) ... RS5X-ND 29.95 
200 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (12,000 pieces) CR4-KIT-ND. 129.00 
Yageo 5% Metal Oxide, 1 Watt 
Panasonic 1206 1% Chip Resistor Assortments, 1/8 Watt 5 each of values 0.47 ohm to 56 ohm (255 total pieces) RS101-ND 26.95 
50 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (4,800 pieces) RSM1FA-ND 129.95 5 each of values 62 ohm to 7.5K (255 total pieces)... RS201-ND 26.95 
200 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (19,200 pieces: RSM1F-ND 299.00 5 each of values 8.2K to 1.0M (255 total pieces) RS301-ND 26.95 
50 each of values 100 ohm to 976 ohm (4,800 pieces) RSM2FA-ND 129.95 Yageo 5% Metal Oxide, 2 Watt 
f fo : 
200 each of values 100 ohm to 976 ohm (19,200 pieces BSN eEND oe 5 each of values 0.47 ohm to 56 ohm (256 total pieces) RS102-ND 29.95 
50 each of values 1.00K to 9.76K (4,800 pieces) RSM3FA-ND 119.95 
; 5 each of values 62 ohm to 7.5K (255 total pieces)... RS202-ND 29.95 
200 each of values 1.00K to 9.76K (19,200 pieces). RSM3F-ND 299.00 5 each of values 8.2K to 1.0M (255 total pieces) RS302-ND 99.95 
50 each of values 10.0K to 97.6K (4,800 pieces) .. RSM4FA-ND 129.95 
200 each of values 10.0K to 97.6K (19,200 pieces). RSM4F-ND 299.00 Yageo 5% Wirewound Rectangular, 5 Watt 
50 each of values 100K to 1.00M (4,850 pieces) .. RSM5FA-ND 129.95 5 each of values 0.30 ohm to 0.91 ohm (60 pieces) .. RS105-ND 23.95 
200 each of values 100K to 1.00M (19,400 pieces) RSMS5F-ND 299.00 4 each of values 1.0 ohm to 9.1 ohm (96 pieces) RS205-ND 32.95 
- - - 4 each of values 10 ohm to 91 ohm (96 pieces) . RS305-ND 32.95 
Panasonic 1206 5% Chip Resistor Assortments, 1/8 Watt 3 each of values 100 ohm to 2.0K (96 pieces)... RS405-ND 32.95 
50 each of every other value from 10, 12, 15 etc. 1.0M (3,050 pieces)... CRIA-KIT-ND 79.95 
200 each of every other value from 10, 12, 15 etc. 1.0M (12,200 pieces) CR1-KIT-ND 129.00 Yageo 5% Wirewound Rectangular, 10 Watt 
50 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (3,000 pieces)... CR2A-KIT-ND 79.95 2 each of all 10 watt resistor values (168 total pieces) ............0...00..ceee RS110-ND 72.95 
200 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (12,000 pieces) CR2-KIT-ND. 129.00 Yageo America 0402 1% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 
Susumu 0201 .5% SMD Resistor, 1/20 Watt 50 each of values 1.00 ohm to 75.0 ohm (850 total pieces PHL1-KIT-ND 20.95 
10 each of values 470 ~ 8.2KO (150 pieces) ............seeseeeseeeseeeeeeeseees RROSOGPD-1-KIT-ND | 9.95 50 cach af values 100/ohmn to'910 chm(1,100 pieces)... Heat ae 
50 each of values 1.00K ohm to 9.53K ohm (1,650 pieces) PHL3-KIT-ND 35.95 
Susumu 0402 .5% SMD Resistor, 1/16 Watt 50 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (2,800 pieces) PHL4-KIT-ND 59.95 
10 each of values 100 ~ 820 (190 pieces) ........... 2. eee eee RRO510RD-1-KIT-ND 4.95 50 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (1,600 pieces) .. PHL5-KIT-ND 39.95 
° . ae mn eg ea ae Yageo America 0603 1% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt 
: a i 50 each of values 1.00 ohm to 7.50 ohm (1,100 total pieces) .. PHH1-KIT-ND 19.95 
Susumu 0402 1% SMD Resistor, 1/6 Watt 50 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (5,650 total pieces) PHH2-KIT-ND 79.95 
10 each of values 100 ~ 470 (330 pieces)..............000:::ccseeeeseeeeesseees RP1005SF-1-KIT-ND 59.95 50 each of values 100 ohm to 976 ohm (5,700 total pieces) ... PHH3-KIT-ND 79.95 
50 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (5,700 total pieces) .. PHH4-KIT-ND 79.95 
Susumu 0603 .05% SMD Resistor, 1/16 Watt 50 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (5,700 total pieces) PHH5-KIT-ND. 79.95 
10 each of values 470 ~ 7500 (300 pieces) .................cceeeeeeeeeeeeee sence RG1608NW-1-KIT-ND 175.95 50 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (5,750 total pieces) .. PHH6-KIT-ND 79.95 
10 each of values 8200 ~ 13KQ (300 pieces)... RG1608NW-2-KIT-ND | 175.95 : ee : ; 
10 each of values 15KO ~ 270KQ (310 pieces) .. RG1608NW-3-KIT-ND | 175.95 Yageo America 0805 1% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/8 Watt 
50 each of values 1.00 ohm to 9.76 ohm (5,200 total pieces) .. PHC1A-KIT-ND. 79.95 
Susumu 0603 .1% SMD Resistor, 1/16 Watt 200 each of values 1.00 ohm to 9.76 ohm (20,800 total pieces) PHC1-KIT-ND. 169.95 
10 each of values 1.05K ~ 3.9KQ (500 pieces) . RRO816PB-2-KIT-ND 59.95 50 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (5,700 total pieces) .. PHC2A-KIT-ND. 79.95 
10 each of values 15.4KO ~ 75KO (500 pieces). . RRO816PB-4-KIT-ND. 59.95 200 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (22,800 total pieces) PHC2-KIT-ND. 169.95 
10 each of values 76.8KO ~ 332K0 (370 pieces) RRO816PB-5-KIT-ND. 49.95 50 each of values 100 ohm to 976 ohm (5,700 total pieces) . PHC3A-KIT-ND 79.95 
200 each of values 100 ohm to 976 ohm (22,800 total pieces). PHC3-KIT-ND 169.95 
Susumu 0603 .5% SMD Resistor, 1/16 Watt 50 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (5,700 total pieces) PHC4A-KIT-ND 79.95 
10 each of values 100 ~ 910 (440 pieces) ... RRO816QD-1-KIT-ND 13.95 200 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (22,800 total pieces) . PHC4-KIT-ND 169.95 
10 each of values 1000 ~ 8069 (500 pieces). RRO816PD-1-KIT-ND 15.95 50 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (5,650 total pieces) .. PHC5A-KIT-ND. 79.95 
10 each of values 8200 ~ 4.75KQ (500 pieces).. RRO816PD-2-KIT-ND 15.95 200 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (22,600 total pieces) . PHC5-KIT-ND 169.95 
10 each of values 4.87KQ ~ 18.0KQ (500 pieces RRO816PD-3-KIT-ND 15.95 50 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (5,750 total pieces) .. PHC6A-KIT-ND 79.95 
10 each of values 18.2KQ ~ 68.1KQ (500 pieces) . RRO816PD-4-KIT-ND 15.95 200 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (23,000 total pieces). . PHC6-KIT-ND 169.95 
10 each of values 69.8KQ ~ 360KQ (390 pieces) . . RRO816PD-5-KIT-ND 12.95 (Continued) 
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wade . 7 Digi-Key Price 
Digi-Key® Resistor Kits (cont) Description Part No. Each 
Conveniently packaged 3M Colored Heatshrinkable Tubing 
into bags per value. FP-301 Series- 1-5 ft. tubing of each color in 8 series (55 total pieces)........... FPC-KIT-ND§ 68.95 
rm 5 CW Industries Switches 
Dini;Key Roles Various quantities of 14 switches (120 total pieceS)............sseeseseeesseees SW-KIT-ND 69.95 
Description Part No. Each 
7 es : z Daburn Shrinkable Tubing, Polyolefin: Black 

Yageo America 1206 1% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/4 Watt 5 feet of 6 popular sizes (30 total feet of tubing)..............cccscecseeeeseeeees STA-KIT-ND 10.95 
50 each of values 1.00 ohm to 9.76 ohm (5,700 total pieces) .... PHF1A-KIT-ND 125.95 
200 each of values 1.00 ohm to 9.76 ohm (22,800 total pieces) . PHF1-KIT-ND. 239.95 Diodes SOT-23 SMD Zener Diode Kit 
50 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (5,700 total pieces) .... PHF2A-KIT-ND 125.95 10 each of 18 popular diodes (180 total pieces) 0.0.2.0... eee eee BZX2-KIT-ND 23.79 
200 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (22,800 total pieces) . PHF2-KIT-ND 239.95 
50 each of values 100 ohm to 976 ohm (5,700 total pieces) ... PHF3A-KIT-ND 125.95 | | ECS, Inc. Crystals 
200 each of values 100 ohm to 976 ohm (22,800 total pieces). PHF3-KIT-ND 239.95 3 each of 27 popular crystals (81 total pieces)...............0... eee XC-KIT-ND 169.00 
50 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (5,700 total pieces) .... PHF4A-KIT-ND. 125.95 Hamlin Magnetic Switches 
200 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (22,800 total pieces) . PHF4-KIT-ND 239.95 Vari tities of 18 switches (22 total pi HE1-KIT-ND 69.95 
50 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (5,650 total pieces) . PHFSA-KIT-ND 125.95 arious quantities of 18 switches (22 total pieces) : 
200 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (22,600 total pieces) . PHE5-KIT-ND 239.95 1 each of 18 switches (18 total pieces) HE2-KIT-ND 49.95 
50 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (5,750 total pieces) ee PHF6A-KIT-ND. 125.95 Building Fasteners Hardware - 100 each of machine screws, hex nuts and 
200 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (23,000 total pieces). . PHF6-KIT-ND. 239.95 lock washers in each of the following kits: 

Yageo America 0402 5% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt Slotted - (1,600 total pieces)... 1600-KIT-ND 17.95 
50 each of values 1.0, 2.0, 3.0, 3.9 ohm etc. to 1.0M ohm (2,600 total pieces) ... | PHJ1A-KIT-ND 45.95 Slotted - (1,600 total pieces) 1601-KIT-ND 27.95 
200 each of values 1.0, 2.0, 3.0, 3.9 ohm etc. to 1.0M ohm (10,400 total pieces).. | PHJ1-KIT-ND 85.95 Phillips - (1,600 total pieces) 1602-KIT-ND 17.95 
50 each of values 1.1, 2.2, 3.3, 4.3 ohm etc. to 680K ohm (2,550 total pieces) ... | PHJ2A-KIT-ND 45.95 Phillips - (1,600 total pieces) 1603-KIT-ND 27.78 
200 each of values 1.1, 2.2, 3.3, 4.3 ohm etc. to 680K ohm (10,200 pieces)...... PHJ2-KIT-ND. 85.95 Nylon - (1,500 total pieces)... 1604-KIT-ND 53.94 

: = ~ Phillips, Stainless Steel - (1,400 total pieces). 1607-KIT-ND 39.95 

Yageo America 0603 5% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt Phillips, Stainless Steel - (1,500 total pieces). 4608-KIT-ND 79.95 
50 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 910K ohm (3,600 total pieces) ... | PHG1A-KIT-ND 49.95 
200 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 910K ohm (14,400 total pieces).. | PHG1-KIT-ND 89.95 Building Fasteners Hardware (Metric) - 100 each of machine screws, hex nuts, 

50 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.2 ohm etc. to 1.0M ohm (3,600 total pieces) ... | PHG2A-KIT-ND 49.95 lock washers and flat washers in each of the following kits: 
200 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.2 ohm etc. to 1.0M ohm (14,400 pieces)...... PHG2-KIT-ND 89.95 Metric Phillips, Zinc Plated - (1,500 total pieces) .. 1605-KIT-ND 59.95 

Yageo America 0805 5% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/8 Watt Metric Phillips, Zinc Plated ~ (1,600 total pieces) .. eye et 99.95 
50 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 1.0M ohm (3,650 total pieces) ... | PHATA-KIT-ND 59.95 Johnson Components Plugs and Jacks 
200 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 1.0M ohm (14,600 total pieces).. | PHA1-KIT-ND 109.95 10 each of 15 popular plugs and jacks (150 total pieces)..............00ccccccee J100-KIT-ND 76.95 
50 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0 ohm etc. to 910K ohm (3,600 total pieces) ... | PHA2A-KIT-ND 59.95 
200 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0 ohm etc. to 910K ohm (14,400 pieces)...... PHA2-KIT-ND 109.95 On-Semiconductor Schottky Rectifier SMD Sample Kit 

: axes - 7 227 pieces of 30 popular values ..............2..scceeceeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeneenes SCHOTTRECA-KIT-ND | 149.95 

Yageo America 1206 5% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/4 Watt 
50 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 910K ohm (3,600 total pieces) ... | PHE1A-KIT-ND 59.95 On-Semiconductor Thyristor SCR Design Kit 
200 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 910K ohm (14,400 total pieces).. | PHE1-KIT-ND 109.95 84 pieces of 18 popular values........... 0... .0..:00ccceceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee SCRA-KIT-ND 119.95 
50 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0 ohm etc. to 1.0M ohm (3,600 total pieces) ... | PHE2A-KIT-ND 59.95 
200 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0 ohm etc. to 1.0M ohm (14,400 pieces)... PHE2-KIT-ND 109.95 ST Microelectronics R/R Low Power Operational Amplifiers 

5 each of 16 popular values (80 total pieces) .............0...00. eee 497-8000-KIT-ND 120.00 
NEW! Conveniently packaged in a plastic box with bin guide - = 
for easy storage and quick access. NEW! ST Microelectronics 74V/74LX SMD IC’s 
10 each of 18 popular values (180 total pieces) ...........00.0... eee 497-8001-KIT-ND 40.95 

Susumu 0402 .1% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt = = Fi 
40 each of 81 values (3240 pieces) RoHS Compliant .. sswioosee-xiT-ND | 366.30 | | §* : seinen yyareainte areal PiCCOS) ee. cceecceceeceeseeseeseeseesessenees 497-8003-KIT-ND 100.00 

Susumu 0402 .5% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt ST Microelectronics Mosfet Thru Hole 
60 each of 97 values (5820 pieces) ROHS Compliant........................ SSM1005PD-KIT-ND 183.15 5 each of 9 popular values (45 total pieces) .. 497-8004-KIT-ND 400.00 

Susumu 0603 .05% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt _ 5 ; 

; “ ST Microelectronics NPN/PNP Transistor 
AO lench ob 1 valuss (S640ipleces) ROMS Compllanl as vestiieoatr SSINCUAMAMTUD, 5 each of 22 popular values (110 total pieces).............scsesesseveseeeeseeseees 497-8005-KIT-ND 75.00 
Susumu 0603 .1% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt - 7 - 
40 each of 93 values (3720 pieces) ROHS Compliant ........................ SSM1608PB-KIT-ND | 183.15 | | ST Microelectronics Schottky Diodes — 
5 each of 9 popular values (45 total pieces) ..........0......e eee 497-8006A-KIT-ND 6.95 

Susumu 0603 .5% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt : = 

60 each of 125 values (7500 pieces) ROMS Compliant....................... SSMO816PD-KIT-ND | 183.15 | | STMiroelectronics Schottky Diodes 
5 each of 11 popular values (55 total pieces) .................0 eee 497-8006B-KIT-ND 44.95 

Susumu 0805 .05% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt > = ae 

40 each of 97 values (3880 pieces) ROHS Compliant ........................ SSM2012NW-KIT-ND | 921.30 NEW! ST Miroelectronics Schottky ESD Protective Diodes 
5 each of 15 popular values (75 total pieces) ROHS Compliant .............. 497-8009-KIT-ND 64.95 

Susumu 0805 .1% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1/8 Watt 

40 each of 105 values (4200 pieces) ROMS Compliant....................... SSM2012PB-KIT-ND | 183.15 | | NEW! ST Miroelectronics Diodes 
5 each of 18 popular values (90 total pieces) ROHS Compliant .............. 497-8010-KIT-ND 30.95 

Susumu 0805 .5% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt 

60 each of 161 values (9660 pieces) ROHS Compliant....................... SSM1220PD-KIT-ND 183.15 ST Microelectronics Switching SMD IC’s 
— 7 ~ 10 each of 10 popular values (110 total pieces) ...........00....e ee 497-8007-KIT-ND 93.95 

Susumu 0805 1, 2 and 5% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1/4 Watt 

40 each of 31 values (1240 pieces) ROHS Compliant ........................ SSM1220-KIT-ND 109.15 NEW! Micro Commerical Components Schottky Diodes 
sr = 10 each of 13 popular values (130 total pieces) ROHS Compliant............ SCHOTTKYKIT-MCC-ND| 63.95 

Susumu 0815 1% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1 Watt 
30 each of 20 values (600 pieces) ROHS Compliant.......................... SSM3720W-KIT-ND 90.65 NEW! Micro Commerical Components Small Signal Diodes 

Susumu 0830 1, 2 and 5% Thin Film Chip Resistor Assortments, 2 Watt 10 each of 26 popular values (260 total pieces) ROMS Compliant............ DIODEKIT-MCC-ND 35.95 
30 each of 16 values (480 pieces) ROHS Compliant.......................... SSM7520W-KIT-ND 127.65 NEW! Micro Commerical Components Zener Diodes 

10 each of 15 popular values (150 total pieces) ROHS Compliant. ZENER SMD KIT-ND 38.95 
= .- .- 
= NEW! Micro Commerical Components Transient Voltage Suppressors 
Digi Key” Thermistor Kits 10 each of 15 popular values (150 total pieces) ROHS Compliant............ TVSKIT-MCC-ND. 44.95 
Conveniently packaged in a plastic box with bin guide NEW! Micro Commerical Components Transistors 
for easy storage and quick access. 10 each of 15 popular values (150 total pieces) RoMS Compliant............ TRANSKIT-MCC-ND 17.50 
Digi-Key Price ’ am = ’ 

Description PartNo. en || NEW! Digi-Key® Inductor Kits NEW! 

Keystone Thermistors i i j ; ; i 
PTC - 2 each of 6 popular thermistors (12 total pieces) ....................0:00082 KCPTC1-KIT-ND 24.18 ae Berita guide 

Pelt i Ht Digi-Key Price 
Digi-Key® Miscellaneous Kits ae re be 
Conveniently packaged in a plastic box with bin guide Susumu 0201 +0.2NH Thin Film Inductor Assortments 
for easy storage and quick access. 40 each of 15 values (600 pieces) ROMS Compliant.......................... SSMH0603-KIT-ND 53.65 
Digi-Key Price Susumu 0402 +0.2NH Thin Film Inductor Assortments 

Description Part No. Each 40 each of 28 values (1120 pieces) ROHS Compliant........................ SSMH1005-KIT-ND 72.15 

3M Heatshrink Precut Lengths Susumu 0603 +0.2NH Thin Film Inductor Assortments 
FP-301 Series - 50 each of 5 sizes and 100 of 1 size (350 total pieces). . FP-KIT-ND 16.95 40 each of 25 values (1000 pieces) ROHS Compliant........................ SSMT0816-KIT-ND 90.65 
VFP-876 Series - 50 each of 5 sizes and 100 of 1 size (350 total pieces) VFP-KIT-ND 17.95 


Panasonic Nickel-Metal Hydride Batteries and Tabbed Versions 


Features: * Superior Energy Density: Nickel-metal hydride batteries have 
approximately double the capacity compared with Panasonic’s standard Ni- 
Cad batteries »* High Cycle Life: Like Ni-Cad batteries, nickel-metal hydride 
batteries can be repeatedly charged and discharged up to approximate 500 
cycles (under ideal conditions). 


Because a specially designed charger will be necessary, please consult 
the Panasonic Technical Handbook (P001-ND) regarding the charge 
system ° Flat trickle charge cannot be used ° Excellent Discharge 
Characteristics: Since the internal resistance of nickel-metal hydride batteries 
is low, continuous high-rate discharge up to 3C (10C for 4/5SC, SC) is 
possible in the same way as for Ni-Cad batteries. * Excellent Reliability: 
Self-discharge performance is the same or better than that of nickel-cadmium 
batteries. In addition, charging batteries after extended storage restores 
original battery capacity. Battery safety has also been improved and verified 
through testing under a wide range of conditions of use. 


Applications: *Communication »* Office Automation »* Audio Visual 


Equipment * Other High-Tech Products. 


Caution for Safety: Improper usage may cause battery liquid leakage, heat 
generation or explosion, resulting in equipment failure or injury * Do not 


disassemble or rework the battery * Do not solder the battery directly * Do 
not use new batteries together with old batteries, or different type batteries 
mixed together ¢ Follow the specified charge conditions. 

“H” Type: Improved low rate charge characteristics at higher temperatures. 
Ideal for back-up applications (with appropriate charge control circuitry). 


Notes: ¢ Battery Packs made with NIMH Cells include a thermostat from 
Texas Instrument. 
© Nickel-metal hydride batteries are not a drop-in replacement 
for Ni-Cad batteries. 
* Recycling information available on Digi-Key website. 
* See following page for Battery Pack information. 


It is the responsibility of each user to ensure that each battery application 
system is adequately designed safe and compatible with all conditions 
encountered during use, and in conformance with existing standards and 
requirements. 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized 
supplier of product for medical, life support or life sustaining devices 
or systems. 


P001-ND 


NIMH Technical Handbook 


Capacity Dimensions Std. Chg. | (Control Req.) (Regular Version) (Solder Tabbed Version) 
C5 Inch (mm) Weighta | @16hrs. | QuickCharge | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 

Size | (V) | (mAh) Dia. x Height oz. (gram) (mA) (mA) (hrs.) | PartNo. di 10 Carton Part No. 1 10 Carton Part No. 

AAA | 1.2 700 0.41 x 1.75 (10.5 x 44.5) | 0.46 (13) 70 650 2 P213-ND+ 2.58 23.18 2132.10/1380 | P213T-ND 2.88 25.88 — 2380.50/1380 | HHR-70AAAB8 
AAA | 1.2 700 0.41 x 1.75 (10.5 x 44.5) | 0.42 (12) 70 450 17 P008-ND 3.00 27.00 2484.00/1380 | PO08T-ND 3.30 29.70 2732.40/1380 | HHR-75AAA 
4/5AA | 1.2 1150 0.57 x 1.69 (14.5 x 43.0) | 0.81 (23) 115 1150 1.2 P013-ND+ 2.98 26.78 1428.00/800 | PO13T-ND 3.28 29.48 1572.00/800 | HHR-120AA 

AA | 1.2 1500 0.57 x 1.97 (14.5 x 50.0) | 0.92 (26) 150 1500 1:2 PO15-ND+ 3.00 27.00 1440.00/800 | PO15T-ND 3.30 29.70 1584.00/800 | HHR-150AA 

AA | 1.2 1550 0.57 x 1.97 (14.5 x 50.0) | 0.95 (27) 155 1500 12 P060-ND 3.40 30.60 1632.00/800 | PO6OT-ND 3.70 33.30 1776.00/800 | HHR-160AA 

AA | 1.2 2000 0.57 x 1.99 (14.5 x 50.5) | 1.02 (29) 200 1200 2 P220-ND 3.80 34.20 1824.00/800 | P220T-ND 410 36.90 1968.00/800 | HHR-210AA 
AISA | 1.2 2000 0.67 x 1.71 (17.0x 43.5) | 1.20 (34) 200 2000 1.2 PO10-ND+ 4.45 40.05 1441.80/540 | PO10T-ND 4.75 42.75 1539.00/540 | HHR-200A 

A 1.2 2100 0.67 x 1.97 (17.0x 50.0) | 1.34 (38) 210 2100 ie P017-ND+ §.25 47.25 2268.00/720 | P017T-ND 5.55 49.95 2397.60/720 | HHR-210A 
4A | 1.2 3700 0.67 x 2.64 (17.0 x 67.0) | 1.87 (53) 370 2000 $ P018-ND+ 6.18 55.58 1333.80/360 | PO18T-ND 6.48 58.28 1398.60/360 | HHR-380A 
4/3A_ | 1.2 4200 0.72 x 2.64 (18.2 x 67.0) | 2.12(60) 420 2000 t P214-ND+ 8.30 74.70 1992.00/300 | P214T-ND 8.60 77.40 2064.00/300 | HHR-450A 
4/5SC | 1.2 2000 0.91 x 1.34 (23.0x 34.0) | 1.48 (42) 200 2000 1.2 P020-ND+ §.95 53.55 1713.60/480 | PO20T-ND 6.25 56.25 1800.00/480 | HHR-20SCPY14 
SC 1.2 2450 0.91 x 1.69 (23.0 x 43.0) | 1.94 (55) 260 2600 1.2 P641-ND NEW! 6.35 57.15 1828.80/480 | P641T-ND NEW! 6.35 67.15 1828.80/480 | HHR-260SCPY01 
SC 1.2 3000 0.91 x 1.69 (23.0 x 43.0) | 1.94 (55) 300 3000 1.2 P021-ND+ 7.88 70.88 2268.00/480 | P021T-ND 8.18 73.58 2354.40/480 | HHR-30SCPY20 

D 1.2 6500 1.30 x 2.39 (33.0 x 60.8) | 6.00 (170) 650 6500 He PO19-ND+ 23.53 211.73 1882.00/100 | PO19T-ND 23.83 214.43 1906.00/100 | HHR-650D 

D 1.2 8250 1.30 x 2.40 (33.0 x 61.0) | 6.00 (170) 900 4500 24 P640-ND NEW! 20.10 180.90 1608.00/100 | P640T-ND NEW! 20.10 180.90 1608.00/100 | HHR-900DA01 

“H” Type 

AAA | 1.2 500 0.41 x 1.75 (10.5 x 44.5) | 0.46 (13) 50 250 24 P634-ND+ 2.70 24.30 2235.60/1380 | P634T-ND 3.00 27.00 _ 2484.00/1380 | HHR-60AAAH 

A 1.2 1900 0.67 x 1.97 (17.0x 50.0) | 1.34 (38) 210 _ _- P635-ND+ 5.98 53.78 1290.60/360 | P635T-ND 6.28 56.48 1355.40/360 | HHR-210AH 

A 1.2 3200 0.72 x 2.64 (18.2 x 67.0) | 2.12 (60) 330 1650 24 P636-ND+ 10.00 90.00 3600.00/600 | P636T-ND 10.30 92.70 3708.00/600 | HHR-330APH 

A 1.2 3500 0.72 x 2.64 (18.2 x 67.0) | 2.12 (60) 370 1750 24 P637-NDt 10.00 90.00 3600.00/600 | P637T-ND 10.30 92.70 3708.00/600 | HHR-370AH 

SC 1.2 2500 0.91 x 1.69 (23.0 x 43.0) | 1.94 (55) 250 1250 24 P638-ND+ 8.75 78.75 2520.00/480 | P638T-ND 9.05 81.45 2606.40/480 | HHR-250SCH 

Cc 1.2 3100 1.02 x 1.97 (25.8 x 50.0) | 2.82 (80) 300 1500 24 P639-ND+ 9.08 81.68 2776.95/510 | P639T-ND 9.38 84.38 2868.75/510 | HHR-300CH 


+ Non-extending positive terminals. A See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. + Use dT/dt charge termination method. 


Panasonic Nickel Cadmium Batteries 


The Panasonic nickel-cadmium battery is a rechargeable sealed nickel-cadmium 
alkaline cell. 


approximate 1 hour. The high-density positive base material of foam nickel is 
combined with the pasted negative plate to produce a capacity approximately 
40% greater than that of the rapid-charge “R” type battery of the same size. Rapid 
Charge “R” Type: The “R’” type cell has a specially improved negative plate with 
increased gas absorption characteristics. It can be subjected to controlled charging 
at the 1C rate and rapid-charge in 1 to 1.5 hours is possible. 


Features: ¢ Long life * Excellent discharge characteristics * Long shelf life * High- 
rate charging * Wide temperature range ° Reliable, self-resealing vent * Sealed, 
strong, leakproof construction 


WOSeUE | 


Applications: For Cyclic Use: * Consumer applications »* Office equipment 
Tools *Photography * Toys and Hobby For Trickle or Float Charge Use: 


S Notes: ¢ Recycling information available on Digi-Key website. 
¢ Emergency devices * Memory back-up 


* See following page for Battery Pack information. 


ky 
BH 
B 
8 
3 
3 


Special Purpose Batteries: Super High Capacity and Rapid Charge “S” 
Type: Super high capacity and rapid charge “S” type batteries are ideal for today’s 
high capacity needs. They feature increased capacity and rapid charging within 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized 
supplier of product for medical, life support or life sustaining devices or systems. 


Capacity Dimensions Std. Chg. Quick 
Cis Inch (mm) Weight& | @ 16hrs. Charge Digi-Key Pricing Panasonic 
Size (V) (mAh) Dia. x Height oz. (gram) (mA) (mA)  (hrs.) Part No. 1 10 Pkg. Carton Part No. 


Regular Version 


High Capacity and Rapid Charge “S” Type 


AA 12 1,000 0.57 x 1.97 (14.5 x 50.0) 0.81 (23) 100 1000 1.5 P092-NDt 2.21 19.85 61.74/40 917.28/800 P-100AASJ/A9 
4/5A 1.2 1,200 0.67 x 1.69 (17.0 x 43.0) 0.92 (26) 120 1200 1.5 P094-NDt 2.24 20.16 282.24/180 838.66/720 P-120AS/A22 

A 1.2 1,400 0.67 x 1.97 (17.0 x 50.0) 1.13 (32) 140 1400 1.5 PO95-NDt 2.57 23.11 323.51/180 961.27/720 P-140AS/A16 
4/5SC 1.2 1,200 0.89 x 1.34 (22.5 x 34.0) 1.34 (38) 120 1200 1S: P200-NDt 3.44 30.94 288.75/120 858.00/480 P-120SCJS/A02 

sc 1.2 1,300 0.89 x 1.69 (22.5 x 43.0) 1.55 (44) 130 1300 1.5 P162-NDt 2.01 18.11 169.05/120 502.32/480 P-130SCS/A06 

sc 1.2 1,500 0.89 x 1.69 (22.5 x 43.0) 1.55 (44) 150 1500 1.5 P175-NDt 1.96 17.66 164.85/120 489.84/480 P-150SCS/A02 

sc 1.2 1,700 0.89 x 1.69 (22.5 x 43.0) 1.69 (48) 170 1700 1.5 P180-NDt 2.66 23.96 223.65/120 664.56/480 P-170SCS/A02 

Rapid Charge “R” Type 
Cc 1.2 2,800 1.02 x 1.97 (25.8 x 50.0) 2.79 (79) 280 2800 1.5 P282-ND. 6.19 55.73 368.45/85 821.13/255 P-280CS/A03 
D 1.2 5,000 1.30 x 2.40 (33.0 x 61.0) 5.11 (145) 500 5000 1.5 P283-ND. 13.61 122.47 533.41/56 1188.75/168 P-500DS/A03 


Solder Tabbed Version 


High Capacity and Rapid Charge “S” Type 


AA 1.2 1,000 0.57 x 1.97 (14.5 x 50.0) 0.81 (23) 100 1000 1.5 Po92T-ND 2.51 22.55 70.14/40 1042.08/800 P-100AASJ/A9T 
4/5AF 1.2 1,200 0.67 x 1.69 (17.0 x 43.0) 0.92 (26) 120 1200 1.5 P094T-ND 2.54 22.86 365.76/180 1097.28/720 P-120AS/A22T 

A 1.2 1,400 0.67 x 1.97 (17.0 x 50.0) 1.13 (32) 140 1400 1.5 PO95T-ND 2.87 25.81 361.31/180 1073.59/720 P-140AS/A16T 
4/5SC 1.2 1,200 0.89 x 1.34 (22.5 x 34.0) 1.34 (38) 120 1200 1.5 P200T-ND 3.74 33.64 313.95/120 932.88/480 P-120SCJS/A02T 

Sc 1.2 1,300 0.89 x 1.69 (22.5 x 43.0) 1.55 (44) 130 1300 1.5 P162T-ND 2.31 20.81 194.25/120 577.20/480 P-130SCS/AO6T 

sc 1.2 1,500 0.89 x 1.69 (22.5 x 43.0) 1.55 (44) 150 1500 1.5 P175T-ND 2.26 20.36 190.05/120 564.72/480 P-150SCS/A02T 

sc 1.2 1,700 0.89 x 1.69 (22.5 x 43.0) 1.69 (48) 170 1700 1.5 P180T-ND 2.96 26.66 248.85/120 739.44/480 P-170SCS/A02T 

Rapid Charge “R” Type 
Cc 1.2 2,800 1.02 x 1.97 (25.8 x 50.0) 2.79 (79) 280 2800 1.5 P282T-ND 6.49 58.43 386.30/85 860.91/255 P-280CS/A03T 
D 1.2 5,000 1.30 x 2.40 (33.0 x 61.0) 5.11 (145) 500 5000 1.5 P283T-ND 13.91 125.17 545.17/56 1214.96/168 P-500DS/A03T 


+ Non-extending positive terminals. A See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 2111 


ENEIGIZES- Nickel-Metal Hydride Chargers and Rechargeable Batteries 


Equipped with intelligent features such as safety timers, temperature monitors 
and trickle charge technologies, these chargers are the smart way to keep plenty 
of energy on hand. Energizer is the leader in rechargeable technology, offers a 
complete line of high capacity batteries and technologically advanced chargers to fit 
any lifestyle. These batteries are engineered to work with your most advanced, high- 
drain devices such as digital cameras, PDAs, hand-held games, portable CD players 
and MP3 players. Since they are renewable and reusable, Energizer Rechargeable 
batteries work hard for you. 


Note: Recycling information available on Digi-Key website. 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized 
supplier of product for medical, life support or life sustaining devices or 
systems. 


Capacity Charge Dimensions Digi-Key Energizer 
Fig. Size (mAh) Time Inch (mm) Part-No. Price Each Part No. 
Chargers - RoHS Compliant 
1 AA/AAA-4 2,500/850 4.5-8 hours 3.268 x 2.992 x 1.181 (83 x 76 x 30) N310-ND 14.88 CHDCWOB 
2 AAA/AA/C/D-4, 9V-2 850/2,500/2,500/2,500/150 Variable 8.031 x 3.937 x 2.047 (204 x 100 x 52) N311-ND 23.36 CHFCV 
3 AA/AAA-4 2,200/700 20 minutes 5.157 x 3.071 (131 x 78) N312-NDt 42.25 CH15MNCP-4 
4 AA/AAA-4 2,500/850 3.5 hours 4.65 x 2.992 (118 x 76) N313-NDA 33.28 CHCARCP-4 
Capacity Dimensions (Regular Version) (Solder Tabbed Version) 
C/5 Inch (mm) Weighta Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Energizer 
Size | (V) (mAh) Dia. x Height oz. (gram) | Part No. 1 10 Carton Part No. 1 10 Carton Part No. 
Batteries 
AAA | 1.2 850 1.752 x 0.413 (44.50 x 10.50) 0.5 (13) N704-ND 2.55 22.95 1356.60/1,000 — NH12VP. 
AA | 1.2 2,500 1.988 x 0.571 (50.50 x 14.50) 1.1 (30) N703-ND 4.05 36.45 1166.40/480 N703T-ND 4.35 39.15 1252.80/480 | NH15VP 
Cc 1.2 2,500 1.969 x 26.2 (50.0 x 26.20) 2.3 (66) N702-ND} 14.13 76.28/6 271.20/24 N702T-ND+ 14.43 77.90/6 276.96/24 | NH35BP-2 
D 1.2 2,500 2.421 x 1.346 (61.50 x 34.20) 2.6 (73) N701-ND} 14.13 76.28/6 271.20/24 N701T-ND¥ 14.43 77.90/6 276.96/24 | NHS5OBP-2 
OV | 7.2 150 1.909 x 0.689 x 26.5 (48.50 x 17.50 x 26.50) | 1.5 (42) N705-ND 10.03 90.23 2345.85/390 — NH22VP. 


+ Package of two A See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. 


t Includes 4AA 2200mAh NIMH Batteries A Includes 4AA 2500mAh NIMH Batteries 


Battery Packs 


For Memory Backup, Power Tools, 
Radio Controlled and Other Endless Applications 


All battery packs are made using our suppliers’ high quality cells. Shown are standard 
configurations. If you have a special need or a configuration that you do not see, 
give us a call for further information. Packs are available in nearly all sizes of Nickel- 
Cadmium, NIMH, Alkaline and Carbon Zinc cylinder batteries. 


Note: Recycling information available on Digi-Key website. 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized 
supplier of product for medical, life support or life sustaining devices or 
systems. 


HOW TO ORDER: 


Using: Panasonic Cells: 
Energizer Cells: 


Sanyo Cells: 


Call for pricing on any standard 
or custom battery pack 


| -ND 


| -ND 


Y 


| -ND 


Select Digi-Key Part 
No. of any Cylinder 
Type Battery 


From 


Select Style of 
Battery Pack 


Chart 


Style Voltst | Cells Configurations Diagram Style Voltst | Cells Configurations Diagram 
Fo21 | 24 | 2 o- Lozi* | 24 | 2 (7 3) 6 
F031 : 
ost. | 88:78 SD wo fos} s] GED |q 
F041 48 | 4 COO Y 
Loe | a8 | 4) Coy 5 
<_ 
F051 6.0 5 e0eeee * Styles L021, L031, L041 and 
LO51 t availabl 
5 Lo51* 6.0 5 Ouy_ nickel metal hydride batteries. 
F061 72 | 6 eeeeeee 
Lo22 4. 4 (Com) ) 
Fo71 | 84 | 7 e660eeee 5 
rot | es | 8 | GXCGED use [72 |) ¢| Orr 
aN 
Fon 108) 9) GREED oe fests) agra | 
Fiot | 120 | 10| GCCCCRaaES> Lose | t20|10) CSI 
Fo22 | 48 | 4 GB 
L023 7.2 | 6 CORED 
Fo23 | 7.2 | 6 eees 
Lo24 | 96 | 8 Soe gmem, 
Fo24 | 96 | 8 eeses, 
Lo25 | 12.0 | 10 ORT 
F025 | 12.0 | 10 eeeees 
t+ Voltage increments of 1.5 volts are used for Alkaline and Carbon Zinc packs. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2112 (1073) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


SANYO Ni-Cd Batteries 


Nickel-Cadmium (Ni-Cd) batteries use nickel oxide in its positive electrode (cathode), 
a cadmium-compound in its negative electrode (anode), and potassium hydroxide 
solution in its electrolyte. The Nickel-Cadmium battery is rechargeable, so you can 
use it over and over. 


Features: 

* Discharge voltage remains stable even in conditions of high-rate discharge current 
— for equipment needing a high-rate discharge current, it’s far more stable than other 
battery types 

* Wide operating temperature range of -20°C ~ 60°C — operates especially well in 
low temperatures 

* Performance doesn’t deteriorate even after long-term storage — full recovery of 
original performance levels after recharging 

* Designed to withstand overcharge and overdischarge — superior durability 

* Sealed configuration with gas release vent — easy maintenance and no leakage 


* Produced using an 1SO9000 certified quality control system — high quality and 
reliability 
Applications: 
* Cellular phones, telecommunications equipment 
* Portable audio-visual equipment 
* Emergency lights 
¢ Electric tools 
* Battery-powered vehicles 
Notes: ¢ Recycling information available on Digi-Key website. 
* See following page for Battery Pack information. 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized 
supplier of product for medical, life support or life sustaining devices or 
systems. 


Capacity Dimensions Std. Charge (Control Req.) (Regular Version) (Solder Tabbed Version) 
c/s Inch (mm) Weighta | @ 14 ~ 16hrs. Quick Charge Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Sanyo 

Size | (V) | (mAh) Dia. x Height oz. (gram) (mA) (mA) (hrs.) Part No. 1 10 Carton Part No. 1 10 Carton Part No. 
1/3AA | 1.2 110 0.55 x 0.66 (14.0x 16.7) | 0.252 (7) 1 33 4-6 SY106-ND- 2.00 18.00  2080.00/2,000 | SY106T-ND 2.30 20.70 — 2392.00/2,000 | N-110AA 
2/3AA | 1.2 270 0.55 x 1.16 (14.0x 29.5) | 0.49 (14) 27 81 4-6 SY107-ND: 1.90 17.10 1580.80/1,600 | SY107T-ND 2.20 19.80  1830.40/1,600 | N-270AA 

AA 1.2 700 0.54 x 1.95 (13.8 x 49.5) | 0.81 (23) 70 210 4-6 SY114-ND- 1.80 16.20 864.00/1,000 | SY114T-ND 2.10 18.90  1008.00/1,000 | N-700AAC 

AA 1.2 700 0.54 x 1.90 (13.8 x 48.2) | 0.81 (23) 70 210 4-6 SY115-ND: 1.48 13.28 708.00/1,000 | SY115T-ND 1.78 15.98 852.00/1,000 ) N-700AACL 

AA 1.2 900 0.54 x 1.95 (13.8 x 49.5) | 0.81 (23) 90 1350 1 SY116-ND- 2.45 22.05 882.00/600 | SY116T-ND 2.75 24.75 990.00/600_| KR-900AAEC 

AA 1.2 1,100 0.54 x 1.95 (13.8 x 49.5) | 0.85 (24) 110 220 7~8 SY109-ND 2.80 25.20 1008.00/600 | SY109T-ND 3.10 27.90 1116.00/600 | KR-1100AAU 
2/3A | 1.2 500 0.65 x 1.09 (16.5 x 27.8) | 0.67 (19) 50 150 4-6 SY117-ND: 2.15 19.35  1032.00/1,000 | SY117T-ND 2.45 22.05  1176.00/1,000 | N-500A 

A 1.2 1,500 0.65 x 1.65 (16.5 42.0) | 1.09 (31) 150 2300 1 SY110-ND- 4.48 40.28 1611.00/600 | SY110T-ND 4.78 42.98 1719.00/600 | KR-1500AUL 

A 1.2 1,700 0.65 x 1.91(16.5 x 48.5) 1.27 (36) 170 2600 1 SY112-ND- 4.65 41.85 1674.00/600 | SY112T-ND 4.95 44.55 1782.00/600 | KR-1700AU 
4/5A | 1.2 1,400 0.65 x 1.91 (16.5 x 48.5) | 1.09 (31) 140 2100 1 SY111-ND: 3.78 33.98 1359.00/600 | SY111T-ND 4.08 36.68 1467.00/600_| KR-1400AE 
4/5SC | 1.2 1,200 | 0.87 X 1.30 (22.0 X 33.0) | 1.52 (43) 125 375 4-6 SY118-ND: 4.58 41.18 1372.50/500 | SY118T-ND 4.88 43.88 1462.50/500 | N-1250SCRL 

SC 1.2 1,200 0.87 x 1.65 (22.0x 42.0) | 1.62 (46) 120 = — SY126-ND- 4.63 41.63 1110.00/400 | SY126T-ND 4.93 44.33 1182.00/400 | KR-SCH(1.2) 

SC 1.2 1,300 0.87 x 1.65 (22.0 x 42.0) | 1.83 (52) 130 390 4-6 SY120-ND: 3.83 34.43 918.00/400 | SY120T-ND 4.13 37.13 990.00/400 | N-1300SCR 

SC 1.2 1,600 0.87 x 1.65 (22.0x 42.0) | 1.73 (49) 160 — — SY127-ND- 4.78 42.98 1146.00/400 | SY127T-ND 5.08 45.68 1218.00/400 | KR-SCH(1.6) 

Sc 1.2 1,700 0.87 x 1.30 (22.0 x 33.0) | 1.62 (46) 170 2550 1 SY119-ND 6.30 56.70 1890.00/500 | SY119T-ND 6.60 59.40 1980.00/500 | CP-1700SCR 

SC 1.2 1,700 0.87 x 1.65 (22.0x 42.0) | 1.90 (64) 170 2600 1 SY121-ND- 4.78 42.98 1146.00/400 | SY121T-ND 5.08 45.68 1218.00/400 | N-1700SCR 

SC 1.2 1,900 0.87 x 1.65 (22.0 42.0) | 1.98 (64) 190 2900 1 SY122-ND- 5.28 47.48 1266.00/400 | SY122T-ND 5.58 50.18 1338.00/400 | N-1900SCR 
5/4SC | 1.2 2,300 0.87 x 1.93 (22.0 x 49.0) | 2.05 (58) 230 3500 1 SY113-ND: 9.23 83.03 1660.50/300 | SY113T-ND 9.53 85.73 1714.50/300 | KR-2300SCE 

Cc 1.2 2,500 0.99 x 1.93 (25.2 x 49.0) | 2.61 (74) 250 — — SY128-ND 12.78 114.98 2299.50/300 | SY128T-ND 13.08 117.68 2353.50/300 ) KR-CH(2.5) 

c 1.2 3,000 0.99 x 1.93 (25.2 x 49.0) | 2.96 (84) 300 4500 1 SY123-ND: 8.68 78.08 1561.50/300 | SY123T-ND 8.98 80.78 1615.50/300_| N-3000CR 

Cc 1.2 3,600 0.99 x 1.93 (25.2 x 49.0) | 3.14 (89) 360 5400 1 SY124-ND- 10.65 95.85 1917.00/300 | SY124T-ND 10.95 98.55 1971.00/300 | CP-3600CR 

D 1.2 4,000 1.27 x 2.30 (32.3 x 58.4) | 5.64 (160) 400 6000 1 SY125-ND 11.33 101.93 1189.13/150 | SY125T-ND 11.63 104.63 1220.63/150 | N-4000DRL 

D 1.2 4,000 1.27 x 2.30 (32.3 x 58.4) | 5.11 (145) 400 — = SY130-ND 12.00 108.00 1260.00/150 | SY130T-ND 12.30 110.70 1291.50/150 | KR-DHL 

D 1.2 4,400 1.27 x 2.36 (32.3 x 60.0) | 5.11 (145) 440 = _ SY108-ND 9.53 85.73 1000.13/150 | SY108T-ND 9.83 88.43 1031.63/150 | KR-4400D 

F 1.2 7,000 1.27 x 3.54 (32.3 x 90.0) | 8.11 (230) 700 — — SY131-ND 23.68 213.08 828.63/50 | SY131T-ND 23.98 215.78 839.13/50 | KR-7000F 


+ Non-extending positive terminals 


Nickel-Metal Hydride Batteries 


The Twicell Nickel-Metal Hydride battery is a secondary battery which lasts more 
than twice as long as CADNICA batteries. Twicell uses hydrogen absorbing 
alloys in its negative electrode (anode) and nickel oxide in its positive electrode 
(cathode). 


Applications: 

* Notebook computers ¢ Cellular phones, PHS phones, telecommunications 
equipment, video camera, digital still cameras, PDA, shavers, electric 
toothbrushes, and various portable equipment 


Features: 

¢ High volumetric energy density well exceeding that of Lithium-ion batteries 
* Double capacity of standard CADNICA batteries * Can be used over and over 
(more than 500 times with a specific charger) * 1.2 ~ 1.6 hour quick charge with a 


Notes: ¢ Recycling information available on Digi-Key website. 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized 
supplier of product for medical, life support or life sustaining devices or 


* See following page for Battery Pack information. 


A See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 


specific charger * Produced under a ISO9002 certified quality control systems systems. 
Capacity Dimensions Std. Chg. (Control Req.) 
cis Inch (mm) Weighta @ 16hrs. Quick Charge Digi-Key Pricing Sanyo 
Size (V) (mAh) Dia. x Height oz. (gram) (mA) (mA) (hrs.) Part No. iJ 10 Carton Part No. 
Regular Version 
AAA 1.2 650 0.41 x 1.75 (10.5 x 44.5) 0.46 (13) 73 730 11 SY143-ND: 2.98 26.78 2731.05/1,800 HR-AAAU 
AAA 1.2 740 0.41 x 1.73 (10.5 x 44.0) 0.46 (13) 80 800 11 SY141-ND 3.05 27.45 1135.82/700 HR-4U-800 
5/4AAA 1.2 760 0.41 x 1.97 (10.5 x 50.0) 0.53 (15) 85 850 11 SY142-ND: 3.85 34.65 2356.20/1,200 HR-5/4AAAU 
4/5AA 1.2 1,000 0.56 x 1.69 (14.2 x 43.0) 0.81 (23) 110 1100 11 SY137-ND: 3.83 34.43 1220.94/600 HR-4/SAAUC 
AA 1.2 1,500 0.56 x 1.97 (14.2 x 50.0) 0.99 (28) 165 1650 11 SY144-ND: 3.45 31.05 1101.24/600 HR-AAU 
AA 1.2 1,600 0.56 x 1.97 (14.2 x 50.0) 0.95 (27) 170 1700 11 SY133-ND 3.88 34.88 1236.90/600 HR-3U-1700 
AA 1.2 2,000 0.57 x 1.98 (14.35 x 50.4) 1.02 (29) 210 = = SY132-ND 4.40 39.60 1404.48/600 HR-3U-2100 
AA 1.2 2,300 0.57 x 1.98 (14.35 x 50.4) 1.06 (30) 250 2500 11 SY134-ND 4.78 42.98 1524.18/600 HR-3U-2500 
A 1.2 1,900 0.67 x 1.97 (17.0 x 50.0) 1.41 (40) 210 2100 11 SY145-ND: 6.83 61.43 2178.54/600 HR-AUC. 
A/5A 1.2 1,900 0.67 x 1.69 (17.0 x 43.0) 1.23 (35) 215 2150 11 SY139-ND: 5.35 48.15 1707.72/600 HR-4/5AU 
A 1.2 2,450 0.67 x 1.97 (17.0 x 50.0) 1.41 (40) 270 2700 11 SY146-ND: 6.18 55.58 1971.06/600 HR-AU 
4/3A 1.2 3,600 0.67 x 2.66 (17.0 x 67.5) 1.94 (55) 400 3000 1.4 SY135-ND: 8.75 78.75 1862.00/400 HR-4/3AU (4.0AH) 
4/3FA 1.2 4,100 0.71 x 2.66 (18.0 x 67.5) 2.19 (62) 450 3000 1.6 SY136-ND: 10.58 95.18 1687.77/300 HR-4/3FAU (4.5AH) 
4/5SC 1.2 1,900 0.91 x 1.32 (23.0 x 33.5) 1.66 (47) 210 2100 V1 SY140-ND: 7.30 65.70 1941.80/500 HR-4/5SCU 
sc 1.2 2,700 0.91 x 1.71 (23.0 x 43.5) 2.15 (61) 300 3000 11 SY149-ND: 9.33 83.93 1488.27/300 HR-SCU 
D 1.2 6,500 1.34 x 2.33 (34.0 x 59.3) 6.17 (175) 730 5000 1.7 SY147-ND: 22.45 202.05 2020.50/150 HR-D 
D 1.2 8,450 1.34 x 2.33 (34.0 x 59.3) 6.28 (178) 900 5000 2.0 SY148-ND: 28.18 253.58 2535.75/150 HR-DU (9.0AH) 
Solder Tabbed Version 
AAA 1.2 650 0.41 x 1.75 (10.5 x 44.5) 0.46 (13) 73 730 11 SY143T-ND 3.28 29.48 3006.45/1,800 HR-AAAUT 
AAA 1.2 740 0.41 x 1.73 (10.5 x 44.0) 0.46 (13) 80 800 11 SY141T-ND 3.35 30.15 1247.54/700 HR-4U-800T 
5/4AAA 1.2 760 0.41 x 1.97 (10.5 x 50.0) 0.53 (15) 85 850 11 SY142T-ND 4.15 37.35 2539.80/1,200 HR-5/4AAAUT 
4/I5AA 1.2 1,000 0.56 x 1.69 (14.2 x 43.0) 0.81 (23) 110 1100 11 SY137T-ND 4.13 37.13 1316.70/600 HR-4/SAAUCT 
AA 1.2 1,500 0.56 x 1.97 (14.2 x 50.0) 0.99 (28) 165 1650 11 SY144T-ND 3.75 33.75 1197.00/600 HR-AAUT 
AA 1.2 1,600 0.56 x 1.97 (14.2 x 50.0) 0.95 (27) 170 1700 11 SY133T-ND 4.18 37.58 1332.66/600 HR-3U-1700T 
AA 1.2 2,000 0.57 x 1.98 (14.35 x 50.4) 1.02 (29) 210 = = SY132T-ND 4.70 42.30 1500.24/600 HR-3U-2100T 
AA 1.2 2,300 0.57 x 1.98 (14.35 x 50.4) 1.06 (30) 250 2500 11 SY134T-ND 5.08 45.68 1619.94/600 HR-3U-2500T 
A 1.2 1,900 0.67 x 1.97 (17.0 x 50.0) 1.41 (40) 210 2100 11 SY145T-ND 7.13 64.13 2274.30/600 HR-AUCT 
4/5A 1.2 1,900 0.67 x 1.69 (17.0 x 43.0) 1.23 (35) 215 2150 11 SY139T-ND 5.65 50.85 1803.48/600 HR-4/5AUT 
A 1.2 2,450 0.67 x 1.97 (17.0 x 50.0) 1.41 (40) 270 2700 11 SY146T-ND 6.48 58.28 2066.82/600 HR-AUT 
413A 1.2 3,600 0.67 x 2.66 (17.0 x 67.5) 1.94 (55) 400 3000 1.4 SY135T-ND 9.05 81.45 1925.84/400 HR-4/3AUT (4.0AH) 
4/3FA 1.2 4,100 0.71 x 2.66 (18.0 x 67.5) 2.19 (62) 450 3000 1.6 SY136T-ND 10.88 97.88 1735.65/300 HR-4/3FAUT (4.5AH) 
4/5SC 1.2 1,900 0.91 x 1.32 (23.0 x 33.5) 1.66 (47) 210 2100 11 SY140T-ND 7.60 68.40 2021.60/500 HR-4/5SCUT 
sc 1.2 2,700 0.91 x 1.71 (23.0 x 43.5) 2.15 (61) 300 3000 11 SY149T-ND 9.63 86.63 1536.15/300 HR-SCUT 
D 1.2 6,500 1.34 x 2.33 (34.0 x 59.3) 6.17 (175) 730 5000 1.7 SY147T-ND 22.75 204.75 2047.50/150 HR-DT 
D 1.2 8,450 1.34 x 2.33 (34.0 x 59.3) 6.28 (178) 900 5000 2.0 SY148T-ND 25.95 233.55 2335.50/150 HR-DUT (9.0AH) 


t+ Non-extending positive terminals 


A See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Lithium Batteries G) [ris Fig. 4 Din. ina 


Lithium batteries use lithium metal or a lithium aluminum alloy in its negative 
electrode (anode) and manganese dioxide in its positive electrode (cathode). 


5 5 i 
Features: © Y Y 
CR Series: ¢ High operating voltage of 3V and high energy density * Wide operating z f i a 3 
temperature range of -40°C ~ 85°C, depending on type » Low self-discharge rate of ° 4 ; 4 : - Y A “h 
0.5% per year at room temperature * High capacity cylindrical type * SO9002 
certified 


ML Series: * High operating voltage of 2.5V »* Wide operating temperature range 
of -20°C ~ 60°C *Low self-discharge rate of 2% per year at room temperature 


¢ Superior charge and discharge cycle * Able to charge at 2.8V : i >| 1 
Applications: 2 Ve 2 4 
* Cameras * Electronic meters (water, gas, electricity) * Electronic car keys . i . r lle +4 : 
Memory Backup Power 0.5 3.0 
RTC and SRAM for cellular phones * SRAM and DRAM for computers * SRAM ‘ . : 7 
and DRAM for facsimile machines *SRAM and DRAM for communications 
equipment and office equipment 
Dimensions Standard 
Capacity Inch (mm) Weight& Discharge Digi-Key Pricing Sanyo 
Fig. Type (V) (mAh) Dia. x Height oz. (gram) Current (mA) Part No. 1 10 Carton Part No. 
Coin 
3 25 0.49 x 0.08 (12.5 x 2.0) 0.03 (0.8) 0.1 SY033-ND 60 5.40 1224.00/4,000 CR1220 
3 80 0.79 x 0.06 (20.0 x 1.6) 0.06 (1.7) 0.3 SY138-ND 35 3.15 714.00/4,000 CR2016 
_ Coin 3 150 0.79 x 0.10 (20.0 x 2.5) 0.09 (2.5) 0.3 SY188-ND 35 3.15 714.00/4,000 CR2025 
3 220 0.79 x 0.13 (20.0 x 3.2) 0.11 (3.0) 0.3 SY189-ND 33 2.93 331.50/2,000 CR2032 
3 280 0.96 x 0.12 (24.5 x 3.0) 0.14 (4.0) 0.3 SY603-ND 1.13 10.13 1147.50/2,000 CR2430 
3 610 0.96 x 0.20 (24.5 x 5.0) 0.24 (6.9) 0.2 SY340-ND 1.13 10.13 1147.50/2,000 CR2450 
Coin - Rechargable 
1 3 3.4 0.27 x 0.06 (6.8 x 1.4) 0.006 (0.16) 0.015 SY102-ND 2.13 19.13 4335.00/4,000 ML614-T214 
2 Coin 3 5.5 0.27 x 0.08 (6.8 X 2.1) 0.008 (0.22) 0.015 SY103-ND 2.13 19.13 4335.00/4,000 ML621-TZ1 
3 3 15 0.49 x 0.08 (12.5 x 2.0) 0.03 (0.8) 0.1 SY104-ND 3.60 32.40 1512.00/700 ML1220-TJ1 
4 3 15 0.49 x 0.08 (12.5 x 2.0) 0.03 (0.8) 0.1 SY105-ND 3.60 32.40 1512.00/700 ML1220-TT2 
Camera 
Cylindrical 3 160 0.46 x 0.41 (11.6 x 10.8) 0.17 (3.3) 2 SY100-ND 2.93 26.33 2983.50/2,000 CR-1-3N 
Cylindrical 3 850 0.61 x 1.06 (15.6 x 27.0) 0.39 (11) 10 SY155-ND 3.68 33.08 1955.10/1,000 CR2 
Cylindrical 3 1,400 0.67 x 1.36 (17.0 x 34.5) 0.60 (17) 10 SY154-ND 3.45 31.05 1242.00/600 CR123A 
= Pack 3 3,300 1.14 x 0.57 x 2.05 (29.0 x 14.5 x 52.0) 1.34 (38) 20 SY212-ND 11.83 106.43 1892.00/200 CR-V3 
Cylindrical 6 160 0.51 x 0.99 (13.0 x 25.2) 0.32 (9.1) 2 SY101-ND 8.20 73.80 4362.40/1,000 2CR-1-3N 
Pack 6 1,400 1.37 x 0.77 x 1.41 (34.8 x 19.5 x 35.8) 1.31 (37) 10 SY205-ND 8.68 78.08 1388.00/200 CR-P2 
Pack 6 1,400 1.34 x 0.67 x 1.77 (34.0 x 17.0 x 45.0) 1.41 (40) 10 SY073-ND 8.68 78.08 1388.00/200 2CR5 


A See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 


ENESLGIZE, \ithium Batteries w 


Features: ¢ Lithium batteries substantially outlast alkaline batteries and supply energy at for today’s photographic devices, with advanced lithium technology for exceptional power 
a constant voltage over a wide range of discharge conditions. * Lithium batteries have an__ in digital devices. * Coin types for keyless entry and other electronic applications. 
estimated shelf life of up to 10 years. * The L91 AA is the world’s longest lasting AA battery 
in high-drain applications, based on industry standard testing. * 9 volt type for telemetry and Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier of 
other applications. * Energizer €2® Photo Lithium batteries provide the ideal power source product for medical, life support or life sustaining devices or systems. 
Average Cut-Off Dimensions 
Capacity Voltage Rated (mm) Weight Digi-Key Pricing Energizer 
Type (Vv) (mAh) (V) Drain/Load Diameter / Height (g) Part No. Each Pkg. Carton Part No. 
AAA 1.5 1,200 0.8 50mA 10.5 / 44.5 7.6 N600-ND NEW! 3.70 33.30/10 4519.45/2,296 Lg2vP 
AA 1.5 3,000 0.8 50mA 14.5/50.5 14.5 N602-ND 3.70 33.30/10 2440.82/1,240 L91VP 
9 Volt 9 1,200 5.4 9000. 26.5x 17.5x 49 36.4 N601-ND 11.13 100.13/10 890.00/100 L522MJ 
Camera 3 1,500 2.0 100Q 17/34.5 16.8 N151-ND 3.30 29.70/10 2106.72/1,200 EL123APVP 
Camera 3 800 2.0 1002 15.6 / 27 11.0 N157-ND 4.50 48.60/12 86.40/24 EL1CR2BP. 
Camera Pack 6 1,500 3.5 2000. 34x 17x45 39.5 NO073-ND 12.30 66.42/6 236.16/24 EL2CR5BP. 
Camera Pack 6 1,400 4.0 2000. 35 x 19.5 x 36 37.0 N205-ND 12.30 66.42/6 236.16/24 EL223APBP 
Camera Pack (x2) 3 2,900 2.0 200mA 28.2 x 14x 51.6 32 N212-NDt 23.08 124.61/6 443.04/24 ELCRV3BP2 
Coin, 10MM 3 30 2.0 45kQ 10/2.5 0.7 N031-ND 1.05 11.34/12 60.48/72 ECR1025BP. 
Coin, 12.5MM 3 29 2.0 45kO 12.5/1.6 0.7 N032-ND 1.08 11.61/12 61.92/72 ECR1216BP. 
Coin, 12.5MM 3 40 2.0 45kO 12542 0.76 N033-ND -90 8.10/10 718.20/1,500 CR1220VP 
Coin, 16MM 3 55 2.0 30kQ 16/1.6 1.2 N034-ND 1.00 9.00/10 532.00/1,000 CR1616VP. 
Coin, 16MM 3 79 2.0 30kQ 16/2 1.4 NO35-ND 93 8.33/10 1887.00/4,000 CR1620VP 
Coin, 16MM 3 130 2.0 15kO 16/3.2 1.8 NO36-ND 1.13 10.13/10 1197.00/2,000 CR1632VP 
Coin, 20MM 3 58 2.0 30kQ 20/1.2 1.3 N037-ND 1.10 9.90/10 2244.00/4,000 CR2012VP 
Coin, 20MM 3 80 2.0 30kQ 20/1.6 1.9 N138-ND 35 3.15/10 186.20/1,000 CR2016VP 
Coin, 20MM 3 170 2.0 15kO 20/2.5 2.8 N188-ND 40 3.60/10 212.80/1,000 CR2025VP 
Coin, 20MM 3 225 2.0 10kQ 20/3.2 3.3 N189-ND 35 3.15/10 186.20/1,000 CR2032VP 
Coin, 24.5MM 3 290 2.0 10kQ 24.5/3 4.6 N603-ND 1.38 12.38/10 1097.25/1,500 CR2430VP 
Coin, 24.5MM 3 575 2.0 5.1kO 24.5/5 6.9 N340-ND 1.38 12.38/10 731.50/1,000 CR2450VP 


t One piece = package of two battery packs. Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2114 (71073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic Manganese Lithium Rechargeable Batteries (ML Series) 


Features: 


¢ Charging at voltage levels even under 3V. In order to support the current trend in ICs toward lower 


* Excellent withstand voltage characteristics. These batteries can withstand the application of a continuous 


voltages, these batteries can be charged at a 3 +0.2 voltage level, and this makes it easier to set the Applications: 
charging circuits for the circuits which employ 3V ICs. 
* Large capacity for hour-after-hour back-up. 


3.2V voltage at a high temperature of 60°C (140°F). 


* Power source for backing up memory data in mobile telephones, personal handyphone systems, memory 
cards, pagers, data terminals and office automation equipment. 


Capacity Dimensions (mm) Weight | Drain Standard | Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Type (V) (mAh) Dia. Height (g) (mA) Part No. 1 10 Package Carton Part No. 
1 1.0 48 1.4 0.10 0.005 POO3CT-NDO 2.55 21.25 3570.00/3,000 15618.75/15,000 ML414RH/F9AT 
2 1.0 48 1.4 0.10 0.005 POO4CT-NDO 2.55 21.25 3570.00/3,000 15618.75/15,000 ML414RH/F9CT 
3 Coin 3 ples 48 1.4 0.09 0.005 POO5-ND 1.65 14.85 1755.60/2,000 16500.00/20,000 ML414S/ZT 
4 3.4 6.8 1.45 0.17 0.010 P297-ND 2.03 18.23 810.00/500 5163.75/5,000 ML614S/FOF 
5 3.4 6.8 1.4 0.16 0.010 POO6-ND 1.78 15.98 1888.60/2,000 17750.00/20,000 ML614S/ZT 
6 5.0 6.8 2.05 0.30 0.010 P044-ND 2.03 18.23 648.00/400 4131.00/4,000 ML621S/F9D 
7 5.0 6.8 21 0.23 0.010 P007-ND 1.78 15.98 1888.60/2,000 17750.00/20,000 ML621S/ZT 
8 Coin 3 11.0 9.5 2.05 0.50 0.030 P296-ND 2.25 20.25 720.00/400 4590.00/4,000 ML920S/F9D 
9 17.0 12.5 2.0 0.80 0.030 P295-ND 2.38 21.38 475.00/250 6056.25/5,000 ML1220/F1A 
10 17.0 12.5 2.0 0.80 0.030 P294-ND 2.38 21.38 475.00/250 6056.25/5,000 ML1220/V1A 
"1 45.0 20 2.0 2.20 0.100 P045-ND 2.68 24.08 428.00/200 5457.00/4,000 ML2020/V1A 
12 Coin 3 45.0 20 2.0 2.20 0.100 P046-ND 2.68 24.08 428.00/200 5457.00/4,000 ML2020/G1A 
13 45.0 20 2.0 2.20 0.100 P047-ND 2.68 = 144.45/60 6548.40/4,800 ML2020/H1C 


( For Tape and Reel part number change CT-ND to TR-ND (Not offered as Package or Carton; Tape and Reel only) 


Niobium Titanium Lithium Rechargeable Battery 


Vanadium Pentoxide Lithium Rechargeable Batteries 


Features: 


* One high-voltage battery to serve 
your back up needs. This single, 
compactly designed, cost-effective 
3V battery does the work of three 
1.2V Ni-Cd or two capacitors. 
* Months of continuous use as a 
backup. The VL3032 has a nominal 
electrical capacity of 100mAh which 
translates into 10,000 hours with a 
microprocessor load of 10 pA. 


Applications: 


¢Memory Backup: Facsimiles, 
ECRs, telephones, typewriters, 
sequencers, VTRs, video cameras, 
personal computers, memory 
cards, tuners. 
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Features: Designed for very low voltage ICs. Nominal voltage is 2.0V. These can 
be charged and discharged at temperatures as high as 60°C (140°F). Charging 


Applications: Power source for backing up memory data in cellular phones, PDAs 
(personal digital assistants), portable communication devices, and other handheld 


voltage is 2.5 volts. applications. 
Voltage Capacity | Dimensions (mm) Weight Drain Std. Digi-Key Price Each Panasonic 
Type (Vv) (mAh) Dia. Height (g) (mA) Part No. 1 10 400 Part No. 
Coin 2.0 4.0 6.8 2.55 0.25 0.01 P009-ND 2.13 1.92 1.70 NBL621/F9D 


FF i.75 
10.2 


|-—25.4_+| 


be 
10.2 


It FA,, 


elle 


Dimensions Drain Charge 
Capacity (mm) Weight | Standard Current Digi-Key Pricing Panasonic. 
Fig. Type (Vv) (mAh) Dia. Height A (g) (mA) 3.4 + 0.15V Part No. 1 10 Package Carton Part No. 

1 1.5 6.8 2.05 = 0.3 0.01 <0.2 mA P048-ND 4.43 39.83 1416.00/400 9027.00/4,000 VL621-F9D 
2 5 12.5 2.0 = 0.7 0.03 <0.5 mA P219-ND 3.75 33.75 750.00/250 9562.50/5,000 VL1216-1F5U 
3 Coin 3 7 12.5 2.0 = 0.8 0.03 <0.5 mA P079-ND 4.45 40.05 427.20/120 2840.88/1,200 VL1220-1HF 
4 2 12.5 2.0 = 0.8 0.03 <0.5 mA PO80-ND 4.45 40.05 890.00/250 5918.50/2,500 VL1220-1VC 
5 20 20.0 2.0 = 2.2 0.07 <1.5mA P081-ND 4.75 42.75 456.00/120 1710.00/600 VL2020-1HF 
6 20 20.0 2.0 2.7 2.2 0.07 <1.5mA P082-ND 4.75 42.75 456.00/120 1710.00/600 VL2020-1VC 
7 30 23.0 2.0 = 2.8 0.10 <2.0mA P221-ND 5.85 52.65 561.60/120 3734.64/1,200 VL2320-1F2 
8 Coin 3 30 23.0 2.0 = 2.8 0.10 <2.0mA P083-ND 5.85 52.65 280.80/60 2106.00/600 VL2320-1HF 
6 30 23.0 2.0 2.7 2.8 0.10 <2.0 mA P084-ND 5.85 52.65 468.00/100 2106.00/1,000 VL2320-1VC 
8 50 23.0 3.0 = 3.7 0.10 <2.0 mA PO85-ND 7.38 66.38 354.00/60 2655.00/600 VL2330-1HF 
6 50 23.0 3.0 3.7 3.7 0.10 <2.0 mA PO86-ND 7.38 66.38 590.00/100 2655.00/600 VL2330-1VC 
9 Coi 3 100 30.0 3.2 = 6.3 0.20 <4.0 mA P087-ND 9.00 81.00 720.00/100 4788.00/1,000 VL3032-1GUF 
10 olny 100 30.0 3.2 = 6.3 0.20 <4.0 mA PO88-ND 9.00 81.00 1440.00/200 3240.00/600 VL3032-1F2 
11 50 23 3.0 = 3.5 0.10 <2.0 mA P002-ND 7.38 66.38 590.00/100 3923.50/1,000 VL2330-1F3 


Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Panasonic Lithium Batteries 


The main features of lithium batteries are as follows: 

* High Voltage: Nominal voltage is 3V, which is nearly double that of other batteries which 
use the aqueous electrolyte system, such as manganese dry batteries, and silver-oxide 
batteries. 

¢ High Energy Density: Overwhelmingly high energy density, as compared with 
conventional batteries and other lithium batteries. The energy density is 5 to 10 times higher 
than that of manganese dry batteries. 

* Long Service and Shelf Life: Since Panasonic lithium batteries are composed of 
chemically and thermally stable material, self-discharge is extremely small. Deterioration 
when stored at room temperatures is ca. 0.5% annually — worry about deterioration is 
unnecessary. 

* Stable Flat Discharge Voltage: Since conductive carbon is continuously formed during 
discharge, internal impedance does not increase until the end of discharge, thus stabilizing 
discharge voltage. 

¢ Excellent Temperature Characteristics: Organic solvent ensures a low electrolyte 
freezing point so that the batteries can be used in a wide temperature range, -40°C ~ 85°C 
is standard (-40°C ~ 125°C for the High Temperature Coin Type; -40°C ~ 70°C for Camera 
Type; -30° ~ 60°C for CR2004/P9A). 


PCB Terminal Type 


Fig. 3 
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¢ BR Types versus CR Types: BR, or (CF) n/Li, batteries provide a more stable voltage 
particularly during the last half of discharge, while CR, or Mn02/Li, batteries provide a higher 
voltage during the first half. CR batteries also can provide a higher current capability than BR 
batteries. In storage, BR batteries perform better at high temperatures. These characteristics 
must be taken into consideration when selecting a battery for a particular application. 

¢ UL Approval: Panasonic Lithium batteries are UL recognized. UL File No. MH12210. 

¢ DOT Exemption: Panasonic lithium cells and multiple cell batteries are authorized for 
transportation, in commerce, by U.S. shipping exemption DOT-E7052. 

* Disposal Information: Panasonic lithium cells are not an EPA listed hazardous waste, but 
may be considered a “characteristic” hazardous waste. Lithium metal, the anode component 
of the cells, is considered by the U.S. EPA to be hazardous when disposed because it is 
reactive with water. However, a cell which contains a small quantity of lithium metal is not 
necessarily a hazardous waste. Disposal regulations and policies are different in each State 
and are subject to frequent changes. Contact your local jurisdiction for specific advice on 
disposal. 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier of 
product for medical, life support or life sustaining devices or systems. 


3.244 | 
eh 0.75. 
10.720.5 


10.16 


0.75 
s\t 


Taste)” 
+| 10.0 jt 


3.8 
t 


0.75) pe 


3.0+! +40.15 


BATTERY 


ov 


LS 
18-4 H1.8 


11.45+0.5 


70.2 
+ 
8.9 
1.85) = O78 Be 
11.45 e—25.5—+1 
Drain 
Capacity Weight» Standard Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Type (V) (mAh) (g) (mA) Part No. 1 10 Package Carton Part No. 
PCB Terminal - Coin Type 
1 48 0.8 P191-ND 1.70 15.30 163.20/120 1085.28/1,200 BR1225-1HC 
2 48 0.8 P192-ND 1.70 15.30 272.00/200 612.00/600 BR1225-1VC 
3 120 1.6 0.03 P299-ND 1.70 15.30 204.00/150 2170.56/2,400 BR1632-1HF 
4 Coin 3 190 2.5 P223-ND 1.73 15.53 220.80/160 1468.32/1,600 BR2032-1F2 
5 190 2.5 P196-ND 1.73 15.53 82.80/60 621.00/600 BR2032-1HE 
6 190 25 P197-ND 1.73 15.53 165.60/120 621.00/600 BR2032-1VB 
7 165 3.2 0.03 P142-ND 1.73 15.53 82.80/60 621.00/600 BR2325-1HB 
8 165 3.2 P202-ND 1.73 15.53 82.80/60 621.00/600 BR2325-1HC 
* See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic Lithium Batteries (cont) 
PCB Terminal Type 


Drain 
Capacity Weight+ Standard Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Type (Vv) (mAh) (g) (mA) Part No. 1 10 Package Carton Part No. 
9 190 2.5 P241-ND 1.73 15.53 82.80/60 621.00/600 BR2032-1GU 
10 3 165 3.2 0.03 P193-ND 1.73 15.53 82.80/60 621.00/600 BR2325-1HG 
an] 165 3.2 P194-ND 1.73 15.53 82.80/60 621.00/600 BR2325-1VC 
12 165 3.2 P195-ND 1.73 15.53 82.80/60 621.00/600 BR2325-1VG 
13 6 165 6.4 0.03 P143-ND 3.55 31.95 113.60/40 852.00/400 BR2325-2HC 
14 255 3.2 0.03 P243-ND 2.05 18.45 164.00/100 1090.60/1,000 BR2330-1GVF 
15 255 3.2 0.03 P198-ND 2.05 18.45 164.00/100 1090.60/1,000 BR2330-1HE 
16 255 3.2 0.03 P199-ND 2.05 18.45 164.00/100 1090.60/1,000 BR2330-1VC 
17 Coin 35 1.2 0.10 P244-ND 1.25 11.25 120.00/120 798.00/1,200 CR1220-1HF 
18 55 1.2 0.10 P273-ND 1.35 12.15 324.00/300 3304.80/4,800 CR1616-1F2 
19 3 90 1.6 0.10 P222-ND 1.08 9.68 258.00/300 1644.75/3,000 CR2016-1F2 
20 225 1.2 0.29 P245-ND 1.08 9.68 103.20/120 686.28/1,200 CR2032-1F4 
21 560 5.9 0.20 P246-ND 1.78 15.98 142.00/100 944.30/1,000 CR2354-1GU 
22 560 5:9 0.20 P274-ND 1.90 17.10 152.00/100 1010.80/1,000 CR2354-1HF 
23 560 5.9 0.20 P248-ND 1.90 17.10 152.00/100 1010.80/1,000 CR2354-1VC 
24 4000 105 0.20 P126-ND 4.18 37.58 334.00/100 2221.10/1,000 CR2477-1HF 
25 ; . P271-ND 4.18 37.58 334.00/100 2221.10/1,000 CR2477-1VC 
PCB Terminal - High Temperature Coin Type (-40°C ~ 125°C) 

26 48 0.8 P290-ND 1.98 17.78 790.00/500 4029.00/4,000 BR1225A/FA 
27 48 1.0 PO61-ND 1.98 17.78 189.60/120 1260.84/1,200 BR1225A/HB 
28 120 1.5 0.03 P022-ND 1.93 17.33 369.60/240 4712.40/4,800 BR1632A/FA 
29 120 1.5 P291-ND 1.93 17.33 231.00/150 2457.84/2,400 BR1632A/GA 
30 120 1.5 P023-ND 1.93 17.33 616.00/400 2457.84/2,400 BR1632A/HA 
31 120 1 P024-ND 1.93 17.33 616.00/400 3927.00/4,000 BR1632A/VA 
32 Coin 3 255 3.2 P025-ND 2.20 19.80 352.00/200 2340.80/2,000 BR2330A/FA 
33 255 3.2 0.03 P026-ND 2.20 19.80 352.00/200 2340.80/2,000 BR2330A/HD 
34 255 3.2 P027-ND 2.20 19.80 352.00/200 2340.80/2,000 BR2330A/VA 
35 255 3.2 P224-ND 2.20 19.80 352.00/200 2340.80/2,000 BR2330A/GAE 
36 P028-ND 3.68 33.08 176.40/60 1323.00/600 BR2477A/FB 
37 4000 8.0 0.03 P029-ND 3.68 33.08 294.00/100 1955.10/1,000 BR2477A/HB 
38 . ‘ P030-ND 3.68 33.08 294.00/100 1955.10/1,000 BR2477A/VA 
39 P228-ND 3.68 33.08 294.00/100 1955.10/1,000 BR2477A/GAE 


* See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 


Computer, Camera, Standard and Standard Coin Types 


Dimensions Drain 
Capacity (mm) Weight« | Standard Digi-Key Pricing Panasonic 
Type (V) (mAh) Dia. x Height (g) (mA) Part No. al 10 Package Carton Part No. 
Computer-Type 
Pack 6 1200 19.5 x 33.9 x 36.0 31.0 25: P204-ND 13.50 121.50 1555.20/144 2332.80/288 | BR-P2PE 
Pack with 6.8KQ resistor 22.0 x 39.0 x 41.0 45.0 = P203-ND 16.55 148.95 662.00/50 993.00/100 | BR-E3C3BCA 
Camera-Type 
Cyl. (Bulk pkg.) 850 15.6 x 27.0 11.0 20 P157-ND 3.13 28.13 250.00/100 1995.00/1,200 | CR-2PA/B 
Cyl. (Retail pkg.) 850 15.6 x 27.0 11.0 20 P155-ND 6.90 62.10 66.24/12 4404.96/1,200 | CR-2PA/1BOEM 
Cyl. (Bulk pkg.) 3 1500 17.0 x 34.5 17.0 20 P151-ND 2.88 25.88 230.00/100 1529.50/1,000 | CR-123APA/B 
Cyl. (Retail pkg.) 1500 17.0 x 34.5 17.0 20 P154-ND 2.88 25.88 27.60/12 1835.40/1,200 | CR-123APA/1B 
Pack (Bulk pkg.) 3300 28.4 x 14.4 x 52.0 39.0 200 P063-ND 10.63 95.63 850.00/100 2550.00/400 | CR-V3P/B 
Pack (Retail pkg.) 3000 28.4 x 14.4 x 52.0 39.0 200 P212-ND 9.53 = 102.00/12 1836.00/288 | CR-V3A/1BOEM 
Pack (Bulk pkg.) 35.0 x 19.5 x 36.0 37.0 P099-ND 7.63 68.63 610.00/100 2287.50/500 | CR-P2/B 
Pack (Retail pkg.) 6 4400 35.0 x 19.5 x 36.0 37.0 20 P205-ND 12.30 = 132.84/12 2833.92/288 | CR-P2PA/1BOEM 
Pack (Bulk pkg.) 34.0 x 17.0 x 45.0 38.0 P127-ND 6.63 59.63 530.00/100 1987.50/500 | 2CR-SMPA/B 
Pack (Retail pkg.) 34.0x 17.0 x 45.0 38.0 P073-ND 12.30 110.70 118.08/12 2125.44/288 | 2CR-5MPA/1BOEM 
Standard Type 
A 2200 17.0 x 45.5 13.5 P362-ND 11.30 101.70 180.80/20 3390.00/500 | BR-AG 
Awith Tabs 2200 17.0 x 45.5 13.5 P362T-ND 11.60 104.40 185.60/20 3480.00/500 | BR-AGT 
A 1800 17.0 x 45.5 18.0 25 P267-ND 9.55 85.95 764.00/100 5080.60/1,000 | BR-A 
Awith Tabs 1800 17.0 x 45.5 18.0 " P267T-ND 9.85 88.65 788.00/100 5240.20/1,000 | BR-AT 
1/2 AA with 2 PCB Pins 1000 14.5 x 25.5 8.0 P631-ND 5.00 45.00 400.00/100 2660.00/1,000 | BR-1/2AAE5PE 
1/2 AA with 3 PCB Pins 3 1000 14.5 x 25.5 8.0 P630-ND 5.00 45.00 400.00/100 2660.00/1,000 | BR-1/2AAE2PE 
2/3 A 1450 17.0 x 33.5 P361-ND 5.35 48.15 1712.00/400 4553.92/1,600 | BR-2/3AG 
2/3 A with Tabs 1450 17.0 x 33.5 P361T-ND 5.65 50.85 1808.00/400 4809.28/1,600 | BR-2/3AGT 
23 A 1200 17.0 x 33.5 13.5 25 P133-ND 4.70 42.30 75.20/20 2256.00/800 | BR-2/3A 
2/3 A with Tabs 1200 17.0 x 33.5 . ; P201-ND 5.63 50.63 450.00/100 2992.50/1,000 | BR-2/3AT-2SP 
2/3 A with 2 PCB Pins 1200 17.0 x 33.5 P226-ND 5.63 50.63 450.00/100 2992.50/1,000 | BR-2/3AE5SP 
2/3 A with 3 PCB Pins 1200 17.0 x 33.5 P270-ND 5.63 50.63 450.00/100 2992.50/1,000 | BR-2/3AE2SP 
Standard Coin Type 
35 12.5 x 2.0 0.7 P342-ND 1.30 11.70 208.00/200 2652.00/4,000 | BR1220 
48 12.5x2.5 0.8 P183-ND 1.23 11.03 392.00/400 2499.00/4,000 | BR1225 
48 16.0x 1.6 1.0 0.03 P184-ND 1.33 11.93 212.00/200 1409.80/2,000 | BR1616 
190 20.0 x 3.2 2.5 P186-ND 1.5 10.35 184.00/200 1223.60/2,000 | BR2032 
165 23.0 x 2.5 3.2 P135-ND 1.43 12.54 228.00/200 1516.20/2,000 | BR2325 
255 23.0 x 3.0 3.2 0.03 P187-ND 1.83 16.43 292.00/200 1941.80/2,000 | BR2330 
500 30.0 x 3.2 5.5 0.03 P341-ND 2.75 24.75 440.00/200 2926.00/2,000 | BR3032 
30 10.0 x 2.5 0.7 0.1 P031-ND 1.08 9.68 344.00/400 2193.00/4,000 | CR1025 
25 12.5 x 1.6 0.7 0.1 P032-ND 1.08 9.68 344.00/400 2193.00/4,000 | CR1216 
35 12.5 x 2.0 1.2 0.1 P033-ND 95 8.55 304.00/400 1938.00/4,000 | CR1220 
40 16.0 x1.2 0.8 P041-ND 2.70 24.30 432.00/200 1296.00/800 | CR1612 
Coin 3 55 16.0 x 1.6 1.2 P034-ND 1.00 9.00 160.00/200 1064.00/2,000 | CR1616 
75 16.0 x 2.0 1.3 0.1 P035-ND 93 8.33 296.00/400 1887.00/4,000 | CR1620 
125 16.0 x 3.2 1.8 P036-ND 1.08 9.68 344.00/400 2193.00/4,000 | CR1632 
55 20.0 x 1.2 1.4 P037-ND 1.20 10.80 384.00/400 2448.00/4,000 | CR2012 
90 20.0 x 1.6 1.7 0.1 P138-ND -30 2.70 48.00/200 191.52/1,200 | CR2016 
165 20.0 x 2.5 2.5 0.2 P188-ND .30 2.70 48.00/200 612.00/4,000 | CR2025 
225 20.0 x 3.2 3.1 0.2 P189-ND 28 2.48 44.00/200 561.00/4,000 | CR2032 
265 23.0 x 3.0 4.0 0.2 P111-ND 1.43 12.83 228.00/200 1516.20/2,000 | CR2330 
560 23.0 x 5.4 5.9 0.2 P117-ND 1.63 14.63 130.00/100 864.50/1,000 | CR2354 
100 24.5 x 1.2 2.0 P042-ND 3.10 27.90 496.00/200 1488.00/800 | CR2412 
620 24.5 x 5.0 6.3 02 P340-ND 1.13 10.13 90.00/100 675.00/1,000 | CR2450 
1000 24.5 x 7.7 10.5 P120-ND 2.85 25.65 228.00/100 1516.20/1,000 | CR2477 
500 30.0 x 3.2 7A P121-ND 2.45 22.05 392.00/200 2606.80/2,000 | CR3032 
Pin Type 
Pin 3 25 4.2.x 25.9 0.55 0.5 P140-ND 3.25 29.25 780.00/300 4972.50/3,000 | BR425 
50 4.2 x 35.9 0.85 1.0 P139-ND 3.28 29.48 786.00/300 5010.75/3,000 | BR435 


* See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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€TADIRAN Lithium Batteries 


Lithium Batteries 


Lithium Thiony! Chloride (Li/SOCI2) Cell: Non-Rechargeable 

Tadiran Lithium Thionyl Chloride cells offer enduring quality. They are a superior power source, combining the 
highest energy density and voltage, longest service life, lowest self-discharge, plus the widest temperature 
range of any battery commercially available. These cells are ideally suited to provide long lasting power 
solutions for critical applications, including high tech electronics, military, consumer appliances, even state- 
of-the-art wireless communications. Tadiran batteries last by far longer than conventional cells, making them 
ideal for remote, portable, or seldom used equipment. Non-rechargeable. 

TL-51XX MBU Series: 

¢ Very low self discharge rate * Suited for long-term operation at low current levels with long stands 
¢ Intermittent discharge with medium current level, provided that the average current exceeds the active 
current level 


TL-2XXX XTRA™ Series: 

¢ Excellent shelf life (10 years) » Very low self-discharge * Major improvement of voltage delay at the start of 
discharge at medium current levels (TMV) ¢ Intermittent discharge at medium current levels 

TL-59XX XTRA™ High Capacity Series: 

* High capacity batteries for long term applications at low currents ¢ For use in wireless sensors, utility meters, 
RFID tags, toll tags for toll road pricing, etc. 


Fig. 1 — Standard Fig. 2 — Axial Pins 


Connector Type 


Housing: BERG 71627-001 
Contacts: BERG 47565-002 


TLM-15XXMP and TLM-15XXHP Series: 

¢ These two families, High Power and Medium Power, are specifically 
designed for applications requiring high power, long life and extended 
storage. 

TLH-XXXX Extended Temperature Series: 

¢ For Operation at Temperatures up to 125°C 


Applications: The following list represents actual applications 2x5 
where Tadiran Lithium cells and batteries are already being used 

as a main or backup source of energy: ¢ Utility meters and A.M.R. 
equipment *PC computers and data loggers *CMOS memory and RTC backup * Toll tags and RFID 
transponders * Programmable logic controllers * Wireless alarm sensors * Sea buoys and remote monitoring 
systems ¢ Military and Aerospace systems » Automatic External Defibrillators * Communications Systems 
* Telematics 


UL Approval: Tadiran Lithium Thionyl Chloride cells and batteries are UL recognized. UL File No. MH12193. 
Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier of product for 


medical, life support or life sustaining devices or systems. Dim. in mm 


Fig. 3 — Solder Tabs 


Connector Type 
IDC 1308-102-426 


Nominal 
Nominal Di , Discharge 
Nom. | Capacity mensions) (mm) Weight* | Current Digi-Key Pricing Tadiran 
Fig. Type (Vv) (mAh) A B c D Ee [F (g) (mA) Part No. 1 10 Carton Part No. 
MBU Series 
1 1/2AA 439-1002-ND 4.50 41.63 1631.25/500 TL-5101/S 
2 | 1/2AA with Leads ee 900; ||| at 2 oS 439-1003-ND 4.80 44.40 1044.00/300 TL-5101/P 
1 AA 439-1012-ND 5.50 50.88 1993.75/500 TL-5104/S 
2 AA with Leads scr Petz cic al acca | sac | | PR i ao 439-1013-ND 5.80 53.65 2102.50/500 TL-5104/P 
4 1/10D 3.6 1,000 | 65 | 329] 2 | 32 | 15.24] 7.62] 16.8 05 439-1023-ND 5.90 54.58 2994.25/700 TL-5134/P 
4 1/6D 3.6 1,700 | 102| 329] 2 | 32 | 15.24) 7.62] 21.5 05 439-1024-ND 6.50 60.13 2639.00/560 TL-5135/P 
5 BEL 3.6 400 | 675] 185 | 225| 7.5 | 4.2 | 7.62 5.3 03 439-1025-ND 4.20 38.85 1522.50/500 TL-5186 
XTRA™ Series 
1 1/2AA 439-1000-ND 4.70 43.48 1703.75/500 TL-2150/S 
2 | 1/2A4A with Leads 26 P0008 |) 282s] AAO) ee | | cee | ee ° 1.8 439-1001-ND 5.00 46.25 1087.50/300 TL-2150/P 
1 AA 439-1010-ND 5.80 53.65 2102.50/500 TL-2100/S 
2 AA with Leads BG | 2 A00- | 80:6.) 14-8 tnt 20 439-1011-ND 6.10 56.43 2211.25/500 TL-2100/P 
XTRA™ High Capacity Series 
1 1/2AA 439-1004-ND 5.50 50.88 1993.75/500 TL-5902/S 
2 | 1/2AA with Leads 3.6 1200 | 252/145; — | —}] —]|] — 9.2 1.0 439-1005-ND 5.80 53.65 1261.50/300 TL-5902/P 
3 1/2AA with Tabs 439-1006-ND 5.80 53.65 464.00/100 TL-5902/T 
1 2/3AA 439-1007-ND 6.20 57.35 2247.50/500 TL-5955/S 
2 | 2/3AA with Leads 3.6 1650 | 335/145; —| —]| —|] — 11.8 1.3 439-1008-ND 6.50 60.13 1178.13/250 TL-5955/P 
3 | 2/3AA with Tabs 439-1009-ND 6.50 60.13 2356.25/500 TL-5955/T 
1 AA 439-1014-ND 6.90 63.83 1500.75/300 TL-5903/S 
2 AA with Leads 36 | 2,400 | 505/145; — | — | — |] — 17.6 2.0 439-1015-ND 7.20 66.60 1305.00/250 TL-5903/P 
3 AA with Tabs 439-1016-ND 7.20 66.60 1566.00/300 TL-5903/T 
Standard Battery Packs with Connectors 
6 MBU - AA 3.6 | 2,100 See Figure 27 2.0 439-1026-ND 10.00 92.50 2175.00/300 TL-5242/W 
XTRA™ - 1/2AA 3.6 1,000 See Figure 12.5 1.0 439-1027-ND 7.90 73.08 3264.68/570 TL-5276/W 
Extended Temperature Series 
1 1/2AA 439-1030-ND 6.32 58.46 2291.00/500 TLH-5902/S 
2 | 1/2AAwith Leads 36 POD NARs | IES | eee | ne ay 439-1031-ND 6.62 61.24 1439.85/300 TLH-5902/P 
1 2/3AA 439-1032-ND 7.14 66.05 2588.25/500 TLH-5955/S 
2 | 2/3AAwithLeads | 36 | 1400 | 935) 145) — | — | — | — | 125 13 439-1033-ND 7.44 68.82 1348.50/250 | TLH-5955/P 
1 AA 439-1034-ND 7.94 73.45 1726.95/300 TLH-5903/S 
2 AA with Leads 6 2,000) || (SOS | MASS S| See ib 10 439-1035-ND 8.24 76.22 1493.50/250 TLH-5903/P 
iXtra Series Waffers 
439-1036-ND 4.84 44.77 1684.32/480 TLH-2450/P 
2 2490 SG | 800%) || 1-2 || SPREE See | Pe) 8 Re) 288 os 439-1039-ND 4.20 38.85 1461.60/480 | TL-2450/P 
439-1037-ND 7.48 69.19 1626.90/300 TLH-5934/P 
4 1/10D 3.6 1,000 | 65 | 329] 34 | 27 | 15.24) 7.62] 16.3 1.0 pati B50 Boda 4413.75/800 Tisea4e 
1,500 439-1038-ND 8.24 76.22 1433.76/240 TLH-5935/P 
Z iid B81 54.7000 ||t 18) $29)| Sl AF | Abed) 208) oF 19 439-1041-ND 7.16 66.23 1245.84/240 | TL-5935/P 
High Power 
AA 4 550 | 50.3| 151/ — | — | — | — 19.2 50 439-1042-ND 22.00 203.50 4306.50/270 TLM-1550HP 
AA 4 soo | 505|148|/ — | — | — | — 20 50 439-1043-ND 24.00 222.00 4698.00/270 TLM-1550MP 
1 2/3AA 4 240 | 269| 148]/ — | — | — | — 20 439-1045-ND 20.00 185.00 3625.00/250 TLM-1530HP. 
1/2AA 4 135 | 19.7/ 151/ — | — | — | — 79 12 439-1046-ND 18.00 166.50 3262.50/250 TLM-1520HP. 
1/2AA 4 200 | 19.7/| 151[ — | —]| — | — 8.0 12 439-1047-ND 20.00 185.00 3625.00/250 TLM-1520MP 


ee “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 
* See “Ordering Inf ion” f hipping charg id ord D ibl icti hange in shipping thod b ired. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ENESQIZEF \ndustrial Alkaline and Silver Oxide Batteries 


able Communication * Cameras * Audio Devices * High-Powered Flashlights * Pag- 
ers * TV Remote Controls ¢ Electronic Door Locks * Smoke Detectors and more 
Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier of 
product for medical, life support or life sustaining devices or systems. 


Energizer® Industrial Alkaline batteries contain the long- 
alkaline batteries with a design enhanced for today’s heavy current or continuous 


Max’ 
use applications. 


Features: * No mercury added * Excellent shelf life Applications: * Telemetry * Port- 


lasting power found in Energizer 


Average Cut-Off Rated Dimensions — Inch (mm) Weight Digi-Key Pricing Energizer 
Size (V)_ | Capacity (mAh) | Voltage (V) | Drain/Load Diameter Height oz. (g) Part No. Each Pkg. or Tray Carton Part No. 
D 1.5 20,500 0.8 25mA 1.346 (34.2) 2.421 (61.5) 5.03 (141.9) N105-ND 1.47 11.76/12 61.74/72 | EN95 
Cc 1.5 8,350 0.8 25mA 1.031 (26.2) 1.969 (50) 2.3 (66.2) N106-ND 1.29 10.32/12 54.18/72 | EN93 
AA 1.5 2,779 0.8 25mA 0.571 (14.5) 1.988 (50.5) 0.8 (23) N107-ND 66 10.56/24 55.44/144 | EN91 
AAA 1.5 1,250 0.8 25mA 0.413 (10.5) 1.752 (44.5) 0.4 (11.5) N146-ND 66 10.56/24 55.44/144 | EN92 
N 1.5 1,000 0.8 25mA 0.472 (12) 1.189 (30.2) 0.3 (9) N147-ND 1.05 16.80/24 262.08/576 | E9O0VP 
ov 9.0 625 4.8 25mA 1.909 x 1.043 x 0.689 (48.5 x 26.5 x 17.5) 1.6 (45.6) N145-ND 2.49 19.92/12 104.58/72 | EN22 
6V Lantern} 6.0 18,000 3.2 25mA 2.685 (68.2) 4.063 (103.2) 23.5 (665) N401-ND 11.33 54.36/6 475.65/60 | EN529 
D Solder Tabbed Version of above N105T-ND 1.83 14.64/12 76.86/72 | EN9ST 
Cc Solder Tabbed Version of above .. N106T-ND 1.65 13.20/12 69.30/72 | EN93T 
AA Solder Tabbed Version of above .. .-. | N107T-ND 1.02 16.32/24 85.68/144 | EN91T 
Specialty Type — Small Electronics and Keyless Entry 
Button 1.5 150 0.9 7.5kQ. 0.457 (11.6) 0.213 (5.4) 0.08 (2.3) N402-ND -60 9.60/24  240.00/1,000 | A76VP 
Cylinder 12 40 6.0 20kQ 0.406 (10.3) 1.122 (28.5) 0.26 (7.5) N403-ND 1.17 18.72/24 936.00/2,000 | A23CVP. 
Button 1.55 41 1.3 15kQ 0.311 (7.90) 0.142 (3.60) 0.023 (0.57) N100-ND§ 75 60.00/100  399.00/1,000 | 392-384TS 
Button 1.55 75 1.2 10kQ 0.311 (7.90) 0.213 (5.40) 0.04 (1.12) N101-ND§ 1.70 136.00/100  904.40/1,000 | 393 
Button 1.55 175 1.3 6.5kQ. 0.457 (11.6) 0.213 (5.40) 0.08 (2.3) N102-ND§ 1.33 106.00/100 704.90/1,000 | 357-303HVP 
§ Silver Oxide 


Super Heavy Duty 
Carbon Zinc Batteries 


Eveready® Super Heavy Duty batteries offer power for a wide range of 


needs, without draining your wallet. 


Features: * Suitable for moderate current drains or regular use 


* Smoke Detectors » Flashlights and Lanterns * Warning Flashers and more 
Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized 
*No_ supplier of product for medical, life support or life sustaining devices 


mercury added Applications: * Barricades * Portable Audio Devices or systems. 
Average Cut-Off Rated Dimensions — Inch (mm) Weight Digi-Key Pricing Energizer 
Size (V)_ | Capacity (mAh) | Voltage (V) | Drain Diameter Height oz. (9) Part No. Each Pkg. Carton Part No. a 
D 76 8,000 0.8 25mA 1.346 (34.2) 2.421 (61.5) 3.1 (89) | N113-ND 69 5.52/12 77.28/192 | 1250 C > 
C 15 3,800 0.8 25mA 1.031 (26.2) 1.969 (50) 1.6 (45) | N114-ND 63 5.04/12 70.56/192 | 1235 
AA ns) 1,100 0.8 25mA 0.571 (14.5) 1.988 (50.5) 0.5(15) | N103-ND 51 4.08/12 57.12/192 | 1215 
AAA 15 540 0.8 16mA 0.413 (10.5) 1.752 (44.5) 0.31 (9.7) | N265-ND 51 8.16/24 14.28/48 | 1212 
ov 9.0 400 48 5mA_ |1.909x 1.043x0.689 (48.5x 26.5x17.5)| 1.3(37) | N104-ND 1.68 13.44/12 70.56/72 | 1222 
6V Lantern | 6.0 11,000 3.2 25mA 2.685 (68.2) 4.063 (103.2) 21.2 (600) | N206-ND 3.40 32.64/12 142.80/60 | 1209 


Includes 2 Energizer Lithium 
Batteries. (N602-ND) 


Applications: Digi-Key Price Energizer 

Cellphone charger for Backup, Fig. Description Part No. Each Part No. 

Travel and Emergency use. 1 Charger plus 2 Lithium AA Batteries and 3 Motorola Connectors . N320-ND 19.99 CEL2MOT 
2 Charger plus 2 Lithium AA Batteries and 1 Mini USB Connectot N321-ND 19.99 CEL2MUSB 

Features: 3 Charger plus 2 Lithium AA Batteries and 1 Nokia Connector...... N322-ND 19.99 CEL2NOK 

* Reusable * Convenient » Portable 4 Charger plus 2 Lithium AA Batteries and 1 Sprint and 1 Samsung Connector . N323-ND 19.99 CEL2SPR 


Flashlights 


Energizer® Industrial lighting products are built tough to bring safety and security to every job. 


TUF4D1: © Impact Resistant » Steel Plate Bolted Sides * Water- 
proof  Shatterproof Lens » Survives a 15 Foot Drop ¢ Built-In 
Two Position Stand * Super Krypton Bulb 

TUF2D1: © Impact Resistant » Steel Plate Bolted Sides 
¢ Waterproof * Shatterproof Lens » Survives a 15 Foot Drop 
* Krypton Bulb 

TUF2AA1: * Impact Resistant « Steel Plate Bolted Sides * Water 
Resistant * Survives a 30 Foot Drop * 50 Hour Runtime 

F420: * Hands-Free Headlight »* Swivel and Tilt Directional 
Light * Krypton Bulb 

IN421: * Swivel Head Rotates 180° * Belt Clip * Trigger Switch 
* Soft Ergonomic Grip * Krypton Bulb 

4250: * Heavy Duty Rubber Flashlight »* Impact Resistant 
* Krypton Bulb 


K220: * Rugged, Impact Resistant Housing »* Rubber Grip 
¢ Waterproof and Floats * Krypton Bulb * Lanyard Included 
P211: © Strong, Lightweight Aluminum * Pocket Clip * Twist 
On/Off 

PLED23AE: « Strong, Lightweight Aluminum * Pocket Clip 
* Push Button Switch 

451: * Floating Lantern * Large Reflector for Bright Beam 
* Weatherproof 

HDL33A2: * Multiple Position Pushbutton Switch »* Swivel 
Adjustment * 2 White LED’s for Spot * 2 White LED’s for Flood 
¢4 White LED's for Flood/Spot * 2 Red LED’s for Night Vision 
5109IND: * Large Reflector for Bright Beam * Weatherproof 
+ Floats 


Weight Without 

Power Lamp Batteries Digi-Key Price | Energizer 
Fig. | Description Source Output oz. (9) Part No. Each | PartNo. 
1 Hard Case Lantern 4D 84 Lumens 42.4 (1200) N501-ND 21.50 | TUFAD1H 
2 | Hard Case 2D 16.5 Lumens 17.7 (500) N502-ND 20.79 | TUF2D1H 
3 | LED Hard Case 2 AAE 5.6 Candela 4.1 (116) N504-ND 15.36 | TUF2AA1E 
4 | Head Beam 4 AAE 51 Lumens 9.9 (283) N506-ND 14.30 | F420WB-A 
5 | Swivel head 4 AAE 16.5 Lumens 6.4 (181) N507-ND 11.08 | IN421WB-E 
6 | Industrial Rubber 2D 16.5 Lumens 5.3 (148) N508-ND 8.10 | 4250IND 
7 Contractor 2 AAE 7 Lumens 4.0 (113) N509-ND 7.52 | K220WB-E 
8 | Pen Light 2 AAA 5.5 Lumens 0.3 (8.8) N510-ND 4.20 | P211-1ACS 
9 | Pen Light 2 AAA 5.6 Candela 0.7 (19) N515-ND 8.10 | PLED23AE 
10 | Industrial Lantern Lantern 51 Lumens 16.8 (475) N511-ND 12.58 | 451 
11 | 6 LED Head Beam 3 AAA 5.6 Candela 1.6 (46) N512-ND 22.16 | HDL33A2 
12 | Industrial Lantern Lantern 28.5 Lumens 7.7 (220) N514-ND 4.30 | 5109IND 


+} Batteries included 


Dimensions in inches 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 2119 


Panasonic 


Alkaline: The cylindrical alkaline battery is composed of: manganese dioxide 
for the positive-activating substance, zinc powder for the negative-activating 
substance, and caustic alkali for the electrolyte. 

Features: * Large Current and Large Capacity for an Excellent Performance 
* Stable Voltage and Current »* Unsurpassed Resistance to Leakage * Excellent 
Storage Life 

Applications: 99% MERCURY FREE: * Headphone stereo, radio-cassette 
recorders, strobes, cameras, electronic calculators, 8 mm cameras, electric 
shavers, tape recorders, high-power flashlights, toys and other cordless products. 
Also available in tabbed versions denoted by “T” suffix in Digi-Key part number. 
OxyRide: is the result of a two-way breakthrough in materials and manufacturing 
technology exclusive to Panasonic. The OxyRide battery uses newly developed oxy- 


Industrial Alkaline and OxyRide™ Batteries 


hydroxide which releases a higher initial voltage than traditional alkaline batteries, 
while a new vacuum-pouring technology allows a higher quantity of electrolytes to 
be inserted into the battery. As a result of these innovations, the Oxyride battery 
offers more power and longer-lasting energy. 

Applications: * Digital Cameras »* High Current Drain Devices » Applications of 
>500mW or >500mA * Also available in tabbed versions denoted by “T” suffix in 
Digi-Key part number. 

OxyRide batteries are NOT recommended for use in flashlights (except LED 
flashlights) or any product with bulbs 

Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized 
supplier of product for medical, life support or life sustaining devices or 
systems. 


MADE IN U.S.A. 
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Voltage Dimensions — Inch (mm) Weight* Capacity Digi-Key Pricing Panasonic 
Size (V) Diameter Height Oz. (grams) (to 0.9V/Cell) Part No. Each Package Carton Part No. 
Alkaline 
D 1.5 1.346 (34.2) 2.421 (61.5) 4.76 (135) 1200 hrs. (1000 cont.) P105-ND 1.68 13.44/12 141.12/144 AM-1PIX 
ej 15 1.031 (26.2) 1.969 (50.0) 2.29 (65) 380 hrs. (1000 cont.) P106-ND 1.26 20.16/24 157.25/288 AM-2PIX 
AA 1.5 0.571 (14.5) 1.988 (50.5) 0.85 (24) 170 hrs. (1009 cont.) P107-ND 54 14.40/40 140.40/600 AM-3PIX/2S 
AAA 15 0.413 (10.5) 1.752 (44.5) 0.42 (12) 65 hrs. (1000 cont.) P146-ND 54 18.00/50 117.00/500 AM-4PIX/2S 
N 1.5 0.472 (12.0) 1.189 (30.2) 0.32 (9) 48 hrs. (1000 cont.) P147-NDt 1.08 17.28/24 280.80/600 AM5X 
QV 9 1.93 x 1.04 x 0.69 (49.0 x 26.0 x 17.5) 1.66 (47) 6 hrs. (1000 cont. to 5.4V) P145-ND 2.13 17.04/12 265.82/288 6AM-6PIX/1S 
D 1.5 Tabbed Version P105T-ND 2.04 16.32/12 171.36/144 AM-1PIXT 
ej 15 Tabbed Version ... P106T-ND 1.62 25.92/24 202.18/288 AM-2PIXT 
AA 15 Tabbed Version ... ia P107T-ND 81 21.60/40 210.60/600 AM-3PIX/2ST 
OxyRide 
AA 1.5¢ 0.551 (14.0) 1.969 (50.0) 0.84 (23) 2800 mWh @100 mW P277-NDt 1.20 40.00/50 520.00/1000 ZR-6XA/BOEM 
AAA 1.5¢ 0.402 (10.2) 1.736 (44.1) 0.42 (12) 1300 mWh @50 mW P278-NDt 1.20 40.00/50 300.00/500 ZR-03XA/BOEM 
AA 1.5¢ Pabbed Version ..5 icc scic esis secaatetiseacwacsiasersdide ccsaadadie snasadaaiednenssaedes P277T-NDt 1.56 52.00/50 676.00/1000 ZR-6XA/BOEMT 


* See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. +MadeinJapan  @ Initial Voltage 1.7V 


Panasonic Extra / Super Heavy Duty Carbon Zinc Batteries 


characteristics for general applications * Good storage life Applications: * Radios, clocks and various 
other electronic products ¢ Flashlights Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an 
authorized supplier of product for medical, life support or life sustaining devices or systems. 


Panasonic Extra / Super Heavy Duty batteries are composed of: manganese dioxide for the positive- 
activating substance, zinc for the negative-activating substance, and an aqueous solution of neutral salts 
such as zinc chloride and ammonium chloride for the electrolyte. Features: e Leakage Resistant » Discharge 


Dimensions 
Voltage Inch (mm) Weight* Digi-Key Pricing Panasonic oO 
Size (V) Diameter Height Oz. (grams) Capacity (to 0.9V/Cell) Part No. Each Pkg. Carton Part No. s 
D 1.5 1.339 (34.0) 2.421 (61.5) 3.53 (100) 700 hrs. (100 cont.) P113-ND. 72 11.52/24 50.40/120_| UM1NPA 8 
ie} 1.5 1.031 (26.2) 1.969 (50.0) 1.82 (51.5) 310 hrs. (1000 cont.) P114-ND. 66 10.56/24 46.20/120 | UM2NPA =s 
AA 1.5 0.571 (14.5) 1.988 (50.5) 0.67 (19) 110 hrs. (1009 cont.) P103-ND. .33 13.20/60 85.80/600_| UM-3NX © 
AAA 1.5 0.413 (10.5) 1.752 (44.5) 0.34 (9.7) 39 hrs. (1000 cont.) P265-ND. -30_ 10.00/50 78.00/600_| RO3NPA/BK 
N 1.5 0.472 (12.0) 1.189 (30.2) 0.23 (6.55) 30 hrs. (1000 cont.) P266-ND. -33_ 11.00/50 264.00/2000_| UM-5NX 
ov 9 1.91 x 1.04 x 0.69 (48.5 x 26.5 x 17.5) 1.34 (38) 2.5 hrs. (100 cont. to 5.4V) | P104-ND 1.77. 11.80/10 206.50/200 | O06PNX 


* See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. 


Panasonic Sealed Lead-Acid Batteries (vaive Reguiatea) 


GENERAL FEATURES: “DO NOT LEAK!!” 

* High Quality & High Reliability: The LCR battery has stable and reliable capacity. 100% tested on line for voltage, capacity, 
and seals. And all vents are 100% visually inspected during the final assembly process. * High Power Density: These batteries 
save installation space, while providing full and reliable power for the equipment, and many have been designed for rapid 
recharge, or for high power output. ¢ Leak-resistant Structure: The LCR battery uses an absorbed electrolyte system. The 
LCR batteries have exceptional leak resistance, and can be used in any position. * Long Service Life; Float or Cyclic: The 
LCR battery has long life in float or cyclic service. * Easy Maintenance: There is no need to check the specific gravity 
of the electrolyte or to add water during the service life. Totally sealed, and needs only charging for maintenance. » No 


Corrosive Gas Generation: There is no corrosive gas generation during normal use. »* Exceptional Deep Discharge 
Recovery: LCR batteries have exceptional deep discharge recovery and charge acceptance, even after deep or prolonged 
discharge. * D.O.T and 1.A.T.A. Approval: Transportation; The SLA batteries should be handled as common cargoes for 
both air and boat shipping. * U.L. Component Recognition: U.L. Component Recognition under UL1989, requires that 
the battery safely vent when overcharged. It further requires that the equipment and battery be submitted together for 
formal UL approval. (UL Component Recognition does NOT remove this requirement for complete package testing). The 
manufacturer suggests peak charging all sealed lead acid batteries before use and intermittently during storage. 


Note: Recycling information available on Digi-Key website. 


Cap. Panasonic Replacement 
20h Rate Dimensions — Inch (mm) Terminal | Weight* |Digi-Key Pricing Panasonic Battery Cross Reference 
(V)| (Ah) LxWxH Type (Inch) | Ibs. (kg) |Part No. 1 10 Carton Part No. (see cross reference abbreviations) 
1.3 3.82 x 0.94 x 1.97 (97 x 24 x 50) -187 spade | 0.66 (.30) |P128-ND 11.58 102.96 360.35/40} LC-RO61R3P | EP: CF-6V1.3; YU: NP1.2-6; PS: PS-612 
3.4 5.28 x 1.34 x 2.36 (134 x 34x60) | .187 spade | 1.37 (.62) |P166-ND 22.88 203.41 427.16/24) LC-RO63R4P | EP: CF-6V3.4; YU: NP3: 'S: PS-630 
6 4.5 2.76 x 1.89 x 4.02 (70x 48x 102) | .187 spade | 1.59 (.72) |P141-ND 11.99 109.00 235.44/24| LC-RO64R5P | EP: CF-6V4.5; YU: NP4-6; PS: PS-640 
> 7.2 5.95 x 1.34 x 3.70 (151 x 34x 94) | .187 spade |2.78 (1.26)|P074-ND 19.04 — 187.81/12) LC-RO67R2P | EP: CF-6V7(A); YU: NP7-6(A); PS: PS-670F1 
ei &é 12.0 5.95 x 1.97 x 3.70 (151 x 50x94) | .187 spade /4.30 (1.95)|P075-ND 22.82 — 225.11/12) LC-R0612P EP: CF-6V12(A); YU: NP12-6(A); PS: PS-6100F1 
S 12.0 5.95 x 1.97 x 3.70 (151 x50x 94) | .250 spade /4.30 (1.95)|P165-ND 22.82 — _225.11/12| LC-R0612P1 EP: CF-6V12(C); YU: NP12-6(D); PS: PS-6100F2 
1.3 3.82 x 1.87 x 1.97 (97 x 47.5 x50) | .187 spade | 1.30 (.59) |P264-ND 24.43 217.11 379.95/20) LC-R121R3P | EP: CF-12V1.3; YU: NP1.2-12; PS: PS-1212 
——_ 2.2 6.97 x 1.34 x 2.36 (177 x 34x60) | .187 spade | 1.76 (.80) |P171-ND 28.14 250.13 525.27/24) LC-R122R2P | EP: CF-12V2; YU: NP2.3-12; PS: PS-1220 
3.4 5.28 x 2.64 x 2.36 (134 x 67x60) | .187 spade |2.65 (1.20)|P172-ND 36.77 — 343.14/12) LC-R123R4P | EP: CF-12V3; YU: NP2.6-12; PS: PS-1230 
72. 5.95 x 2.54 x 3.70 (151 x 64.5 x 94) | .187 spade 5.45 (2.47)|P078-ND 28.87 — 224.53/10) LC-R127R2P | EP: CF-12V7.2(A); YU: NP7-12(A); PS: PS-1270F1 
Le: 5.95 x 2.54 x 3.70 (151 x 64.5 x 94) | .250 spade _|5.45 (2.47)|P218-ND 28.87 — __224.53/10| LC-R127R2P1 | EP: CF-12V/7.2(C); YU: NP7-12(D); PS: PS-1270F2 
12 12 5.95 x 3.86 x 3.70 (151 x 98x94) | .250 spade | 8.41 (3.8) |P230-ND 47.52 —  221.76/6| LC-RA1212P1 | EP: CF-12V12; YU: NP12-12; PS: PS-12120 
17 7.18 x 2.99 x 6.58 (181 x 76 x 167) nut/bolt 14.3 (6.5) |P174-ND 53.08 —  181.98/4) LC-RD1217P | EP: CF-12V17; YU: NP18-12; PS: PS-12180 
20 7.13 x 2.99 x 6.58 (181 x 76 x 167) nut/bolt 14.6 (6.6) |P231-ND 62.93 —  215.76/4) LC-X1220P = 
28 16.50 x 4.92 x 7.07 (165 x 125 x 179.5)|__nut/bolt 24.3 (11) |P049-ND 82.09 703.65 —) LC-X1228P PA: LCXB1228P 
28 6.50 x 4.92 x 6.89 (165 x 125 x 175) [Threaded post} 24.3 (11) |P629-ND 82.09 703.65 2626.96/40) LC-x1228AP | — 
33 17.70 x 5.12 x 7.09 (195.6 x 130 x 180)}_—nut/bolt 26.5 (12) |P259-ND 84.14 721.20 —] LC-R1233P EP: CF-12V33U1; PS: PS-12330; PA: LCR12V33 
Digi-Key is not approved by any state or Cap. @ 10 Minute Dimensions — Inch (mm) Terminal Weight Digi-Key Pricing Panasonic Panasonic Replacement 
federal agency as an authorized supplier | (V) | Rate (watt/cell) LxWxH Type (Inch) Ibs. (kg) Part No. 1 Carton Part No. Battery Cross Reference 
of product for medical, life support or life Watt-Rated Series (Designed for UPS Back-up Systems) 
sustaining devices or systems. rr 20W 5.51 x 1.52 x 3.70 (140 x 38.5 x 94) 250 spade | 298(1.35) | P210-ND 28.35 279.7212 | UP-RW1220P1 = 
CROSS REFERENCE ABBREVIATIONS: 45W 6.95 x 2.64 x 3.70 (151x645 x94) | .250spade | 5.62(2.55) | P225-ND 93.19 272.88/10 | UP-RWi2a5P1 | pa Te Ryan 


EP = Eagle-Picher; YU = Yuasa; PS = Power 


Sonic; PA = Panasonic * See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. 


ACL Staticide. PowerPen 


ACL Staticide’s PowerPen is a battery contact cleaner that inhibits and removes oxidation on all types of batteries and terminals of battery powered products. PowerPen will maximize your battery’s performance, and will 
protectall terminals:from:corrosion, extending the product life. STIOZG-NDS ai. sisces ciicev cite scitsce vicina siciidte's eatastsidindg vieinlatse sid o's claudia’ sia.do'a sate wise aida'n Slate eis idle’n'cninlie i nidg’y sgunatd 2 i8d’y 6 a ase Say'eina gale RAG siledSlg KAAS o nsleigga’s Shale gs $6.13 
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Sealed Lead-Acid Batteries (vaive Regulated) 
® 


TECHNICAL FEATURES: “DO NOT LEAK!!” 


¢ Sealed Construction: BB unique construction and sealing technique ensures that 
no electrolyte leakage should occur from the terminals or case. They are classified 
as “Non-Spillable” and meet all requirements of the International Air Transport 
Association (1.A.T.A.) and D.0.T. 

* Electrolyte Suspension System: All BB batteries utilize an electrolyte suspension 
system consisting of a glass fibre separator material. This suspension system helps 
to achieve maximum service life, by fully retaining the electrolyte and preventing its 
escape from the separator material. No silica gels or other contaminants are used. 

© Maintenance Free Operation: During the life of BB batteries, there is no need to 
check their specific gravity or add water etc. In fact, there are no provisions for such 
maintenance functions to be carried out. 


in the event of the internal gas pressure rising to an unacceptable level. This 
low pressure venting system, coupled with the significantly high recombination 
efficiency, make BB batteries one of the safest valve regulated lead acid batteries 
available. 

¢ Heavy Duty Grids: The heavy duty lead calcium alloy grids in BB batteries provide 
an extra margin of performance and service life in both float and cyclic applications, 
even in conditions of deep discharge. 

The manufacturer suggests peak charging all sealed lead acid batteries before use 
and intermittently during storage. 

¢ U.L. Component Recognition: U.L. Component Recognition under UL1989, 
requires that the battery safely vent when overcharged. It further requires that the 
equipment and battery be submitted together for formal UL approval. 


Terminal Adapters 


T1-T2 T2711 


Ee 


‘eS! 


Terminal Adapters 


* Operation In Any Orientation: The combination of sealed construction and BB’s Note: Recycling information available on Digi-Key website. ae Digi-Key Price | BB 
electrolyte suspension system permits operation of BB batteries in any orientation, pigi.Key@® is not approved by any state or federal agency as an authorized Description Part No. Each | Part No. 
but upside-down charging should be avoided. Battery will not lose its capacity, supplier of product for medical, life support or life sustaining devices or systems. | 0.187 Terminal ~ 0.250 Terminal |522-1019-ND 43 | T1-12 
electrolyte, orservice lie under'any orientation: 0.250 Terminal ~ 0.187 Terminal |522-1020-ND 43. | T2-T1 
¢ Low Pressure Venting System: BB batteries are equipped with a safe, low pressure CROSS REFERENCE ABBREVIATIONS: i" _ 5 - 
venting system, which is designed to release excess gas and reseal automatically EP = Eagle-Picher; YU = Yuasa; PS = Power Sonic; CS = CSB; PA = Panasonic Nut/Bolt Terminal ~ 0.250 Terminal | 522-1021-ND 43 | B1-T2 
Cap. 
20h Terminal BB Replacement 
Rate Dimensions — Inch (mm) Type Weight* | Digi-Key Pricing BB Battery Cross Reference 
(V)| (Ah) LxWxH (Inch) Ibs. (kg) | Part No. Al 10 Carton | Part No. (see above for mfg. abbreviations) 
BP Series — General Use 
1.2 | 3.82 x 0.98 x 2.01 (97x 25x51) |.187 spade | 0.66 (.30) | 522-1000-ND 8.03 71.40 343.61/55 | BP1.2-6-T1 EP: CF-6V1.3; YU: NP1.2-6; PS: PS-612; CS: GP612; PA: LC-RO61R3P, LCR6V1.3P 
3.0 | 5.28 x 1.34 x 2.36 (134 x 34 x 60) |.187 spade | 1.43 (.65) | 522-1001-ND 8.66 —  138.60/18 | BP3-6-T1 EP: CF-6V3.4; YU: NP3-6; PS: PS-630; CS: GP630; PA: LC-RO63R4P, LCR6V3.4P 
5.0 | 2.76 x 1.89 x 4.02 (70x 48x 102) |.187 spade | 2.09 (.95) | 522-1002-ND 9.99 —  131.42/16 | BP5-6-T1 EP: CF-6V4.5; YU: NP4-6; PS: PS-640; CS: GP645; PA: LC-RO64R2P, LCR6V4P 
6 7.0 | 5.94 x 1.34 x 3.70 (151 x 34x94) |.187 spade | 2.87 (1.3) | 522-1003-ND 13.77 — 135.86/12 | BP7-6-T1 EP: CF-6V7(A); YU: NP7-6(A); PS: PS-670F1; CS: GP672F1; PA: LC-RO67R2P, LCR6V7.2P 
7.0 | 5.94 x 1.34 x 3.70 (151 x 34x94) |.250 spade | 2.87 (1.3) | 522-1004-ND 13.77 —__135.86/12 | BP7-6-T2 EP: CF-6V7(C); YU: NP7-6(D); PS: PS-670F2; CS: GP672F2; PA: LC-RO67R2P1, LCR6V7.2P1 
12.0| 5.94 x 1.97 x 3.70 (151 x 50x94) |.187 spade | 4.52 (2.05) | 522-1005-ND 18.05 — — 118.70/8 | BP12-6-T1 EP: CF-6V12(A); YU: NP12-6(A); PS: PS-6100F1; CS: GP6120F1; PA: LC-RO612P, LCR6V12P 
12.0| 5.94 x 1.97 x 3.70 (151 x 50x 94) |.250 spade | 4.52 (2.05) | 522-1006-ND 18.05 — — 118.70/8 | BP12-6-T2 EP: CF-6V12(C); YU: NP12-6(D); PS: PS-6100F2; CS: GP6120F2; PA: LC-R0612P1, LCR6V12P1 
13.0 | 4.25 x 2.80 x 5.51 (108 x 71 x 140) [H connector} 5.51 (2.5) | 522-1029-ND 23.92 — ___ 157.32/8 | BP13-6-WH |— 
1.2 | 3.82x 1.77 x 2.09 (97x 45x53) |.187 spade | 1.30 (.59) | 522-1007-ND 12.31 101.20 287.18/30 |BP1.2-12-T1 | EP: CF-12V/1.3; YU: NP1.2-12; PS: PS-1212; CS: GP1212; PA: LC-R121R3P, LCR12V1.3P 
2.3 | 7.01 x 1.34 x 2.36 (178 x 34x 60) |.187 spade | 2.07 (.94) | 522-1008-ND 14.22 — 210.46/18 | BP2.3-12-T1 | EP: CF-12V2; YU: NP2.3-12; PS: PS-1220; CS: GP1222; PA: LC-R122R2P, LCR12V2.2P 
3.0 | 5.28 x 2.64 x 2.36 (134 x 67 x 60) |.187 spade | 2.87 (1.30) | 522-1009-ND 17.21 —  141.53/10 | BP3-12-T1 EP: CF-12V3; YU: NP2.6-12; PS: PS-1230; CS: GP1234; PA: LC-R123R4P, LCR12V3.4P 
5.0 | 3.54 x 2.76 x 4.02 (90 x 70x 102) |.187 spade | 4.10 (1.86) | 522-1022-ND 17.84 — — 117.36/8 | BP5-12-T1 EP: CF-12\/4.5(A); YU: NP5-12(A); PS: PS-1250F1; CS: GP1245F1; PA: LC-R125P, LCR12V5P 
5.0 | 3.54 x 2.76 x 4.02 (90 x 70x 102) |.250 spade | 4.10 (1.86) | 522-1010-ND 17.84 — __117.36/8 | BP5-12-T2 EP: CF-12\/4.5(C); YU: NP5-12(D); PS: PS-1250F2; CS: GP1245F2; PA: LC-R125P1, LCR12V5P1 
7.0 | 5.94 x 2.56 x 3.66 (151 x 65 x 93) | .187 spade | 5.73 (2.60) | 522-1011-ND 22.59 — — 111.44/6 | BP7-12-T1 EP: CF-12V7.2(A); YU: NP7-12(A); PS: PS-1270F1; CS: GP1272F1; PA: LC-R127R2P, LCR12V7.2P 
12 7.0 | 5.94 x 2.56 x 3.66 (151 x 65 x 93) | .250 spade | 5.73 (2.60) | 522-1012-ND 22.59 — — 111.44/6 | BP7-12-T2 EP: CF-12V/7.2(C); YU: NP7-12(D); PS: PS-1270F2; CS: GP1272F2; PA: LC-R127R2P1, LCR12V7.2P1 
12 | 5.94 x 3.86 x 3.70 (151 x 98 x 94) | .250 spade | 8.89 (4.03) | 522-1013-ND 33.14 — — 109.00/4 | BP12-12-T2 | EP: CF-12V12; YU: NP12-12; PS: PS-12120; CS: GP12120; PA: LC-RA1212P1, LCR12V12PF 
17 | 7.13 x 2.99 x 6.54 (181 x 76 x 166) | nut/bolt | 13.6 (6.15) | 522-1014-ND 37.70 323.10 —|BP17-12-B1 | EP: CF-12V17; YU: NP18-12; PS: PS-12180; CS: GP12170; PA: LC-RD1217P, LCR12V17 
20 | 7.13 x 2.99 x 6.54 (181 x 76 x 166) | nut/bolt | 14.0 (6.35) | 522-1026-ND 43.91 376.35 —|BP20-12-B1 | CS: GP12200; PS: PSH-12180 
28 | 6.89 x 6.54 x 4.92 (175 x 166 x 125)} nut/bolt | 21.2 (9.6) | 522-1015-ND 56.65 485.55 — | BP28-12-B1 | EP: CF-12V26; YU: NP24-12; PS: PS-12260; CS: GP12260 
33 | 7.68 x 5.08 x 7.05 (195 x 129x 179)} nut/bolt | 24.8 (11.3) | 522-1016-ND 74.50 638.55 — | BP33-12S-B7 | EP: CF-12V33U1; PS: PS-12330; CS: GP12340; PA: LC-R1233P, LCR12V33 
40 | 7.76 x 6.50 x 6.73 (197 x 165x171)} nut/bolt | 31.5 (14.3) | 522-1017-ND 87.29 748.20 —|BP40-12-B2 | EP: CFR-12V/38; YU: NP38-12; PS: PS-12400; CS: GP12400; PA: LC-X1242P 
65 /13.78 x 6.54 x 6.85 (350 x 166 x 174)}_ nut/bolt | 54.0 (24.5) | 522-1018-ND 140.25 1202.10 — | BP65-12-B2-2 | EP: CFR-12V65; YU: NP65-12; PS: PS-12750; CS: GP12650; PA: LC-X1265P, LCR12V65P 
EB Series — Mobility Use 
12 | 50.0 | 7.76 x 6.50 x 6.73 (197 x 165x171)| nut/post [36.38 (16.5)| 522-1028-ND 144.34 1237.20 —|EB50-12-12 |— 
HR Series — High Rate Use 
8.0f| 5.94 x 2.56 x 3.70 (151 x 65x 94) |.250 spade | 6.06 (2.75) | 522-1023-ND 35.87 — — 176.93/6 | HR9-12-T2 YU: NPX-L35; PS: PSH-1280F2; CS: HR1234WF2; PA: UP-RW1245P1, LC-R129P1, LCR129CH1 
12 |13.0f] 5.94 x 3.86 x 3.86 (151 x 98 x 98) | .250 spade | 9.25 (4.20) | 522-1025-ND 50.24 430.65 —J|HR15-12-T2 ) CS: HR1251W 
20.0t| 7.13 x 2.99 x 6.54 (181 x 76 x 166) | nut/bolt [14.33 (6.50)| 522-1027-ND 66.83 572.85 —|HR22-12-B1_ |— 
MPL Series — High Rate, Long Life Standby Use 
12 | 53t |8.98 x 5.47 x 8.82 (228 x0 139 x 224)| nut/bolt | 39.2 (17.8) | 522-1024-ND 139.86 1198.80 — | MPL55-12-B5 | CS: GPL12520; PS: PG-12V55 


* See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. 


t Capacity at 10h rate (Ah) 
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NEW! Lead Acid Battery Chargers 


Features: * 100 ~ 240VAC * Switching DC Battery Chargers * Automatic Fast/Float Function * LED Indicator * Optimizes Battery Life * Meets Safety Agency Requirements 
* Complies with EMI-RFI Regulations « Impact Resistant Polycarbonate Enclosures * Three Year Warranty 


PN 


TUV 


Max. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Ault 
Fig. Output Power (W) LxWxH Part No. 1 10 25 Part No. 
6VDC @ 400mA 3 271-2377-ND 22.28 © 18.16 17.05 | 3VA0603007 
1 | s2vDce @ 300ma 4.47 TBO RCO TRS EX RE KOO) 271-2378-ND 22.28 18.16 _17.05 | _3VA1202507 
6VDC @ 400mA 3.73 271-2379-ND 22.28 ©—-:18.16 17.05 | 5VA0606007 
1 | 12vDc @ 500mA 7.45 POE SLATS TSG? eS) 271-2380-ND 22.28 18.16 _17.05 | _5VA1205007 
12VDC @ 500mA 7.35 3.75 x 2.10 x 1.25 (95 x 53 x 32) 271-2381-ND 25.65 22.01 20.25 | BA500120500003BK 
2 12VDC @ 500mA 7.35 3.75 x 2.10 x 1.25 (95 x 53 x 32) 271-2382-ND 25.64 22.60 20.79 | __BA500120500003NK 
6VDC @ 1A 7.35 271-2383-ND 37.91 33.58 31.41 | BVL061000003N 
6VDC @ 2A 14.70 271-2384-ND 37.91 33.58 31.41 | BVL062000003N 
12VDC @ 600mA 8.82 271-2385-ND 37.91 33.58 31.41 | BVL120600003N 
= 12VDC @ 1.24 17.64 HCO KOO KAAS NOP 88% S7) 271-2386-ND 37.91 33.58 31.41 | BVL121200003N 
24VDC @ 300mA 8.82 271-2387-ND 49.69 41.10 38.95 | BVL240300003N 
24VDC @ 600MA 17.64 271-2388-ND 49.69 41.10 38.95 | BVL240600003N 
6VDC @ 3.8A 28 271-2389-ND 79.73 70.35 65.66 | BVW063800003A 
2 12VDC @ 2.25A 33 5.08 x 3.05 x 1.59 (129 x 77 x 40) 271-2390-ND 79.73 70.35 65.66 | BVW122250003A 
24VDC @ 1.254 37 271-2391-ND 79.73 70.35 65.66 | BVW241250003A 
— 
PATCO Digi-Key Price Digi-Key Price 
InteviTenver movets 150 & 300 Volt Amp | Model | Part No. Each Description Part No. Each 
Battery Charger/ Dim. in Inch oe #150: 5.0 (127) Battery Chargers Cable (Must Order Separately) 
Maintainer (mm) eo 70 (178) 6 75 150 | PATC-02-ND* 69.93 Battery Hook-up, 
>t 6 1.5 150 | PATC-01-NDt 69.93 Spring Clamp PATC-07-ND 7.49 
The InteliTender brings the battery to full optimum 2.5 (63.5) 12 75 150 PATC-04-ND« 69.93 Mot faHaoks 
charge. Then, under the control of its computer, 12 1.5 150 PATC-03-NDt 69.93 Sale Se BORUp, PATC-06-ND 00 
monitors the batteries voltage, supplying only what #150: 5.75 12x2 | 15x2 300 PATC-08-NDt 124.88 Ing Lugs aues 5! 
i intain the i #300: 7.75 (1 ~ Marine Hook- 
is needed to maintain the ideal charge. G * Recommended for 2.0 to 3.4 Ah batteries. aan ne PATC-05-ND 5.00 
Model 300 charges 2 batteries. 3.50 (89) Recommended for 4.0 Ah & above batteries. Ing Lugs S 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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a RoHS Compliant Parts Available 
HM MEMORY PROTECTION DEVIC ES, INC. (parts other than indicated may be available as ROHS compliant) 
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Battery Holders 


No. of Digi-Key Price Each No. of Digi-Key Price Each 
Fig. | Cells | Description Part No. 1 10-100 Fig. | Cells | Description Part No. 1 10 100 
“1/3N” Cell Holders 4 | 3 | 8"(15240mm) Wire Leads, BH3AA-W-ND 
1 il PC Mount, Solder Legs BC1/3N-ND 84 76.64 Stripped-Tinned .187” (4.76mm) 215 1.94 1.62 
“N” Cell Holders 6” (152.40mm) Wire Leads, 
5 4 : BH4AA-W-ND 
2 2 PC Mount, Solder Legs BH2N-ND 1.89 1.70 1.56 Stripped-Tinned .187” (4.76mm) 252 2.27 1.90 
“AAA” Cell Holders Computer Clock Battery Replacement / “AA” Cell Holder 
3 2 PC Mount, Solder Legs BH2AAA-PC-ND 1.30 1.18 .98 9” (228.60mm) Wire Leads with Connector, 
4 | 3 _| PC Mount, Solder Legs BH3AAA-PC-ND 2191.98 1.65) | 19) 3° | “Veco pads Included Eiebit seine 312 281 277 
6” (152.40mm) Wire Leads, “1/2AA” Cell Holders 
3 2 ; 3 ‘ BH2AAA-W-ND 
ae eT = aes 130148 98 | [774 | pc mount, Solder Legs BH1/2AA-3-NDO 7670 63 
40mm) Wire Leads, ¥ 7 or # 7 
4 | 3 | stripped-Tinned 187° (4.76mm) SURES 219 1.98 1.65 ISAT or SIZ3A¥ Coll Holders 
6” (152.40mm) Wire Leads, an PC Mount, Solder Legs BC2/3AE-ND 143 1.32 83 
5 4 Stripped-Tinned 187° (4.76mm) BH4AAA-W-ND 242 249 183 _ 1 Cover for BC2/3AE BC2/3AC-ND A6 A228 
6” (152.40mm) Wire Leads, Cover for BH2/3A-3 BH2/3AC-ND 65 59 = 50 
6 3 Stripped-Tinned .161” (5mm) with Cover SBH-431-1A-ND 25 68 «57 7 PC Mount, Solder Legs BH2/3A-3-NDO 18 713 66 
“AA” Cell Holders “C” Cell Holders 
3] 2 | PC Mount, Solder Legs BH2AA-PC-ND 1.37 1.24 (1.03 12 | 1__| PC Mount, Solder Legs BHC-2-NDO 1971.78 1.72 
4 3 PC Mount, Solder Legs BH3AA-PC-ND. 2.34 2412 1.77 Lantern Battery Replacement — “D” Cell Holders 
5 | 4 | PC Mount, Solder Legs BH4AA-PC-ND 252 2.27 1.90 13 | 4 | Uses Four UM-1 or D Cells BA4D-S-ND 2.92 2.63 2.54 
7 1 PC Mount, Solder Legs BHAA-3-NDO 84 18 70 Coin Cell Holders — 10mm Cell Diameter 
Battery Case for 3 AA Cells, 6” (152.40mm) Wire SAR z A 7 
8 3 Leads and Switch with Belt Clip SBC331AS-GRN-ND 194 175 162 14 1 PC Mount, so pie fe ; ao a; ; 95 86.75 
9 | 2 _ | Battery Case for 2 AA Cells, 6° (152.40mm) Wire | oa. ao4a5.np orn CS ers — TE Sim Sen ameter 
Leads and Switch 70 63 58 14 | 1 | PC Mount, Solder Legs, 2 ~ 2.5mm Cell Height BH501-ND 114.96 89 
Battery Case for 3 AA Cells, 6” (152.40mm) Wire 15 |__| SMT. 1.6~ 2.5mm Cell Height BK-885-CT-ND 45.3830 
9} 3 | | eads and Switch SBH-331AS-ND 98 8982 SMT, 1.6 ~ 2.5mm Cell Height BK-885-TR-ND 199.11/800 
9 4 Battery Case for 4 AA Cells, 6” (152.40mm) Wire SBH-341AS-ND Coin Cell Holders — 16mm Cell Diameter 
Leads and Switch 1.06 95 88 16] , | PC Mount, Solder Legs, 1.6 ~ 3.2mm Cell Height] BH600-ND 830.763 
3 | 2 | 8" (152.40mm) Wire Leads, BH2AA-W-ND 7 SMT, Temperature Range -40°C ~ 245°C BH600SM-ND 113 1.02.86 
Stripped-Tinned .187” (4.76mm) 1.37 1.24 1.03 RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Battery Holders (cont) 


Cigarette Lighter Auto Power 


RoHS Compliant 


“Budget Balancers” Battery Holders 


= = * 21mm (Inside Diameter) * Auto Plugs: (Fuse 3AG Style) 
Fig pay Deserntion naeney 1 rice Fach * The length of the cord shown in each item is measured from the welding point 
Coin Cell Holders — 20mm Cell Diameter Digi-Key Price Each 
18) 2 | PC Mount, Solder Legs 2.5 ~ 3.2mm Cell Height | BH800S-ND 60 55 54 Fig.) Description Part No. 1 10 100 
19 1 PC Mount, Solder Legs BH32T-C-ND 1.04 79 66 
20] 1 | Vertical, for BR, CR2032 Battery BS-5-ND 74 67 56 ‘Auto Power 'Plug 
21 1 Horizontal, for BR, CR2032 Battery BS-3-ND 68 62 52 ABS Fused Auto Plug with LED, Black APP-001-ND 2.20 1.98 1.95 
Horizontal, for 3V Lithium Battery, 7, 37 | ABS Fused Auto Plug with LED, Gray APP-002-ND 2.20 1.98 1.95 
22 1 BS-7-ND 
5 pete BRO sisclure CHONG? aliens EADS a ar 8 ABS Fused Auto Plug with No LED, Black APP-003-ND 2.01 1.81 1.79 
lount, Press-to-Eject Feature, attery | : 2 i ; ; 
24| 1 | SMT, Press-to-Eject Feature, CR2032 Battery BA2032SM-ND 1.01.69 61 | | 38 | Auto Locking Plug with LED, Black AP121-ND 3.63 3.28 2.88 
15 1 SMT, 1.6 ~ 3.2mm Cell Height BK-883-CT-ND. 45 38.30 39 | Auto Locking Socket, Black (use with AP121-ND) AS212-ND 2.66 2.40 2.20 
SMT, 1.6 ~ 3.2mm Cell Height BK-883-TR-ND 134.40/450 Auto Power Assemblies 
SMT for 2032, Gold BU2032-SM-HD-GCT-ND 90 75 60 i i i 
25 1 7 40 | Cigarette Inline Socket, Plastic ZA2010-ND 1.11 1.00 99 
SMT for 2032, Gold BU2032-SM-HD-GTR-ND 225.60/400 Red Rubber Cap for Sockets 7A2081-R-ND 54 49 49 
26 1 PC Mount for 2032, Gold BU2032-1-HD-G-ND 63 57 53 12° (3.66 meters) Coil Cord A: bi 
Coin Cell Holders — 23mm Cell Diameter 4 5A Asche Neier hal y ZA5070-ND 6.31 5.69 5.61 
18 2 PC Mount, Solder Legs, 2.5mm Cell Height BH906S-ND 98 89 14 = 9 - - - 
19 | 1 | PC Mount, Solder Legs, 2~ 3.2mm Cell Height | _BH908T-C-ND 1.04.79 66 |_| 4p | 12’ (3.66 meters) 18AWG Cord Assembly 2A5071-ND 
15 | 1. | SMI,2~ 3mm Cell Height BK-884-CT-ND 45 38 «30 with 10A Fused Plug with LED 6.31 5.69 5.61 
SMT, 2 ~ 3mm Cell Height BK-884-TR-ND 134.40/450 43 8" (203.2mm) 18AWG Cord Assembly 7A5072-ND 
Coin Cell Holders — 24-25mm Gell Diameter with 10A Fused Plug with LED wanes 6.01 542 5.34 
27 1 PC Mount, Solder Legs, 2 ~ 3mm Cell Height BH2430T-C-ND 95 86 75 6’ (1.83 meters) 18AWG Cord, 2.1mm x 5.5mm DC Plug 
28 PC Mount, Solder Legs, 7.7mm Cell Height BH1000-G-ND 119 110 93 44 with 5A Fused Plug with LED ZA5073-ND 3.74 3.37 3.32 
SMT, 2 ~ 3mm Cell Height BK-886-CT-ND A5 38 = 30 5 
15 1 SMT. 2 ~ 3mm Cell Height BK-886-TR-ND 134.40/450 44 6 (1.83 meters) 18AWG Cord, 2.5mm x 5.5mm DC Plug 2A5073-2.5-ND 
Coin Cell Holders — 30mm Cell Diameter with 5A Fused Plug with LED 5.47 4.98 3.50 
29 | 1 | PC Mount, Solder Legs, 3.2mm Cell Height BH3000-ND 1191.10 93 | J gg | 12’ (3.66 meters) Cord, 2.1mm x 5.5mm DC Plug, ZA5074-ND 
9-Volt Cell Holders / Snaps with 5A Fused Plug with LED 5.94 5.35 5.27 
30 | 4 | PC Mount, Solder Legs BH9V-PC-ND 1.15 1.04 88 4g | 1 (0-30 meters) UL2468 Cord, Lead Acid Clip, 7A5076-ND 
6” (152.40mm) Wire Leads BH9V-W-ND 86 7877 with 2A Fused Plug with LED 4.19 3.78 3.72 
34 4 | 6" (152.40mm) Battery Snap Cable BS6I-ND 3000.27.25 6’ (1.83 meters) Cord, 2.1mm x 5.5mm Rt. Angle DC Plug 
12" (304.8mm) Battery Snap Cable BS12I-ND 31.28.26} | 47) with 3A Fused Plug with LED ZA5077-ND 374 «3373.32 
6” (152.40mm) Heavy Duty Battery Snap Cable BS6I-HD-ND 33 31 28 7 
32 | 1 | 42" (304.8mm) Heavy Duty Battery Snap Cable _| BS12I-HD-24AWG-ND 333028 | | 4g | © (1.83 meters) Cord, Rotary Plug, BK-5072-ND 
6” (152.40mm) I-Style Molded Case with Lighted Switch and 5A Fuse 7.81 5.35 5.05 
33 | 1 | Battery Snap Cable HeSTHLGAt) At 38.34] | 4g | 8° (203.2mm), UL2468 Cord, Lead Acid Clip, Aan ND 
33 1 12” (304.8mm) I-Style Molded Case BS12I-MC-ND 2.1mm x 5.5mm DC Plug 2.82 2.54 2.51 
Battery Snap Cable _ : 4440.36 | | 49 | 8” (203.2mm), UL2468 Cord, Lead Acid Clip, No Connector | ZA5350-B-ND 2.46 222 2419 
34 1 PC Mount, Printed Circuit Board Type with Contacts | BC9VPC-ND 1.39 1.11 1.00 = Panel Mount, Power Socket, Insert Lock ZA2070-ND 3.63 3.24 2.93 
= ies aaa Circuit Snap-Ons (off ene a hattery mount) qe Panel Mount, Power Socket, Screw Lock ZA2060-ND 281 251 2.27 
36 | — | 9-Volt Male Snap-on BSPCM-ND 19 48 «12 54 Power Plug Splitter, One Male Plug-Two Receptacle 2A5018-ND 
Sockets with LED 5.91 5.34 5.25 


No. of Digi-Key Price Each No. of Digi-Key Price Each No. of Digi-Key Price Each 

Fig. | Cells | Description Part No. 1 10 100 Fig.| Cells | Description Part No. 1 10 100 Fig. |Cells | Description Part No. iu 10 100 
“N” Cell Holders 8 2 Solder Tabs BC22AAL-ND 55 50 AB “C” Cell Holders 

114 | Soldertabs | BHNL-ND 35. 50. 46| | 9| 3 | SolderTabs | BC3AAL-ND 50 82 «78 Jas] 4 | Sowartass Pemelin cae eee 

2 | 2 | Solder Tabs | BH2NL-ND $9 5460} | 10) 4 | SolderTabs |—BCgMeE ND $9 8982) | 46} 2 | Solder tabs | BH2CL-ND 121 140 1.01 

“AAA” Cell Holders 11) 4 | Solder Tats: He aude 820 75 69) 147} 4 | Soldertabs | BH24cL-ND 135° 122 1.13 

3] 2 | SolderTabs | BC2AAAL-ND ssa sol | 22] * | Solder Tats oe aiee 69 62 58) Fag} 4 | solder Tabs | BHACL-ND 158 143 1.32 

13| 6 | Solder Tabs | BH26AAL-ND 118 1.06 98 

4 | 4 | SolderTabs | BC4AAAL-ND 141 1.27 1.18] | 44) 8 | Solder Tabs | BH48AAL-ND iat 127 ite} [2214 | SolderTas _[RRREGENY Es 18e ae 
B{ 4 | Solder Tabs eae $6 87 80 FS] 2 | 6’ Wire Leads | BC22AAW-ND* 5752 B #D” Cell Holders 

3) 2 | 6" Wire Leads. Tee aad 67 60) 56} | 9 | 3 | 6 WireLeads | BC3AAW-ND* 94 85 78) |20] 1 | SolderTabs | BHDL-ND 7 66560 

4 | 4 | 6rWire Leads ) BCAAAAWNDT = 1.44 1.30120) 40] 4 | 6”Wire Leads | BC4AAW-ND* 98 89 82) | 21] 2 | SolderTabs | BH2DL-ND 135 1.22 143 

S| 4 | 6" Wire Leads: (IBReseeeaNe 98 8982 sy) 4 | 6 Wire Leads | BH24AAW-ND* 90 82 76| | 22] 3 | SolderTabs | BHSDL-ND 166 150 1.38 

“AA” Cell Holders 12] 4 | 6” Wire Leads | BH14AAW-ND* 77 70 64) | 23] 4 | SolderTabs | BH24DL-ND 166 150 1.38 

6 | 1 | SolderTabs | BCAAL-ND 54 49 =«.46| | 13] 6 | 6” WireLeads | BH26AAW-ND* 121 110 1.02) | 24] 4 | SolderTabs | BH4DL-ND 207 187 1.78 

7 | 2 | Solder Tabs | BC12AAL-ND 57 ©5248] +| 14] 8 | 6” WireLeads | BH4SAAW-ND* 1.44 1.30 1.20] *gtrpped-Tinned 3/16” (478mm) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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EYSTONE Battery Clips, Contacts and Holders 


& 


Fig. 25 


Compact 


ig. Pore Fig. 30 
Coin Cell ‘i in aie 
Lithium . Zone for optional -102 
Batteries adhesive fixation 


k 384 


(®) 


Fig. 55 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Fig.| Description Part No. i 10 100 Fig.| Description Part No. 1 10 100 Fig.| Description Part No. 1 10 100 
“N” Cell Holders* 24mm Coin Cell Lithium “PC” Holders “AAA”, “AAAA”, “N” Snap-IN Battery Contact 
1 1 Cell 154K-ND 1.98 1.84 1.05 22 1 Cell 105K-ND 1.55 1.44 89 35 = 238K-NDe 34/2 16 12 
va 2 Cell 155K-ND 3.50 3.27 2.17 22 1 Cell 1025-7K-ND 1.70 1.58 .98 9 Volt “PC” Snap-On Battery (on board battery mount) 
3 3 Cell 156K-ND 7.26 6.78 4.32 23 2 Cell 1025K-ND 1.70 1.58 98 36 Male 593K-ND 46 44 24 
“AAA” Cell Holders* 20mm Coin Cell Lithium “PC” Holders 37 Female 594K-ND 52 46 29 
1 1 Cell 137K-ND 2.24 2.07 1.28 22 1 Cell 106K-ND 1.55 1.44 89 9 Volt Battery Straps 
2 2 Cell 138K-ND 3.66 3.42 2.35 22 1 Cell 103K-ND 1.55 1.44 89 38 Single 72K-ND 1.23 1.14 66 
3 3 Cell 169K-ND 5.36 5.00 3.18 23 2 Cell 1026K-ND 1.70 1.58 98 39 Dual 227K-ND 270 249 1.55 
4 4 Cell 170K-ND 7.32 6.84 4.37 23mm Coin Cell Lithium “PC” Holders Premium 9 Volt Battery Straps (I-Style) 
“AAA” Cell Holders - PC Mounttt 22 1 Cell 107K-ND 155 144 89 | [40] Single, 4” 2238K-ND 81 72. 57 
5 1 Cell 2466K-ND 1.07 94 75 23 2 Cell 1027K-ND 1.70 1.58 -98 40 Single, 6” 2239K-ND 83 .73 58 
6 2 Cell 2468K-ND 1.42 98 78 12mm Coin Cell Lithium “PC” Holders 40 Single, 8” 2240K-ND 85 75 59 
7 3 Cell 2479K-ND 1.30 1.21 1.04 22 1 Cell 500K-ND 4.24 1.09 68 Premium 9 Volt Battery Straps (T-Style) 
8 4 Gell Zee) AS 184i 1A) | 9G) 2Cell 501K-ND. 196 1.83 1.59 | [41] Single, 4” 2241K-ND nr) 
ty, 7 Wii gle, : : : 
5 , Aaa Cell Holders 6” Wire Feadstt — 16mm Coin Cell Lithium “PC” Holders 4 Single, 6” 2242K-ND 87 77 #61 
e z, . ‘ y 22 1 Cell 502KE-ND 1.55 1.44 89 4 Single, 8” 2243K-ND 89 78 62 
6 - ot oN Hee pet ae 20mm Coin Cell Holder Economy 9 Volt Battery Straps (I-Style) 
i 4 all 2482K-ND 1.43 1.34 1.14 24 1 Cell 1066K-ND_ 1.55 1.44 89 40 Single, ¢ 232K-ND 44 42 29 
“AA” Cell Holders* Vertical 20mm Coin Cell Holder 40 Single, 6 233K-ND 45 43 .30 
| Tell 139K-ND 156 146 a3 25 1 Cell 1067K-ND 1.72 160 1.08 40 Single, 8” 234K-ND 46 a4 -30 
2 2 Cell 440K-ND 293 270 168 26 1 Cell 1065K-ND 1.72 1.60 1.08 Economy 9 Volt Battery Straps (T-Style) 
3 3 Cell 471K-ND 4.29 401 255 Surface Mount Coin Cell Retainer Contacts it emats: S pest h on Dei — 
a 27 12mm 3000K-ND 53 AT 27 ingle, 6” 5 : : : 
a | 2cel 1894ND bar 228 146 | |27 | 20mm 002K-ND 55 48 2a | [41] Single," | 237K-ND 7 At __38 
10 4 Cell 492K-ND 413 386 242 27 23mm 3004K-ND 56 49 29 Shielded 9 Volt Battery Straps (I-Style) 
oh 1 Cell 2222K-ND 1.96 1.82 1.11 27 24mm 3006K-ND -60 53 29 42 Single, 4” 84-4K-ND 48 43 34 
12 2 Cell 2223K-ND 3.11 288 1.87 Surface Mount Coin Cell Retainer Contact 42 Single, 6” 84-6K-ND -50 44 -36 
“AA” Cell Holders - PC Mountft - Cut Tape 42 | Single, 8” 84-8K-ND 5A 45.36 
13 1 Cell 2460K-ND 1.07 04 75 27 | 1Cell, 20mm 3002KCT-ND 68 40 35 Shielded 9 Volt Battery Straps (T-Style) 
14 2 Cell 2462K-ND 1.12 98 78 Surface Mount Coin Cell Retainer Contacts 42 Single, 4” 81-4K-ND 48 43 34 
15 3 Cell 2464K-ND 1.30 1.21 1.04 - Tape & Reel 42 Single, 6” 81-6K-ND -50 44 36 
16 4 Cell 2477K-ND 1.43 1.34 1.14 27 | 1 Cell, 20mm 3002KTR-ND 195.30/500 42 Single, 8” 81-8K-ND 51 45 -36 
“AA” Cell Holders - 6” Wire Leadsf ft Thru Hole Mount Coin Cell Retainer Contacts Vertical “9V” PC Snap-On Connector 
13 1 Cell 2461K-ND 1.07 94 75 28 12mm 3001K-ND 53 A7 27 43 = 968K-ND 89 79 65 
14 2 Cell 2463K-ND 1.12 98 78 28 20mm 3003K-ND 55 48 28 Single “AA” Cell Contacts 
15 3 Cell 2465K-ND 1.30 1.21 1.04 28 23mm 3005K-ND 56 AQ .29 44 = 209K-ND* 49/2 24 16 
16 4 Cell 2478K-ND 1.43 1.34 1.14 28 23mm 3011K-ND 59 52 30 Dual “AA” Cell Contacts 
“AA” Cell Holders - with Snap-On Connectorf ft 28 24mm 3007K-ND .60 53 .29 45 = 210K-ND=* 74/2 135 24 
17 2 Cell 2474K-ND 1.12 .98 .78 Surface Mount Coin Cell Holder - Bulk “AAA” Snap-On Contacts 
18 3 Cell 2475K-ND 1.30 1.21 1.04 29 | 1 Cell, 20mm 1060K-ND 1.55 1.44 89 = -NDe 
L 19 4 Cell 2476K-ND 1.43 1.33 1.14 30 | 1 Cell, 20mm 1061K-ND 1.93 1.79 1.20 ie = Boats ae 36 ag 
Cell Lithium Holders - PC Mounttf 30 | 2Cell, 20mm 1062K-ND 1.93 1.79 1.20 “A”, “AA” “9V” Spring Contacts 
20B 1/2 AA 108KK-ND 151 140 .76 | | 30 | 1Cell,23mm 1071K-ND 1.93 1.79 1.20 | [a 5209K-ND _ BA 
20B AA 1028K-ND 1.51 1.40 -76 Surface Mount Coin Cell Holder - Tape & Reel “A”, “AA” Battery Contacts - ; 
208 2/3 A 1029K-ND. 1.51 1.40 __.76 | | 29 | 1 Cell, 20mm 1060KTR-ND 465.14/500 47] Dualwiabs | 5211K-ND = 34. D4 
Cell Lithium Retaining Covert} 30 | 1 Cell, 20mm 1061KTR-ND 264.50/200 48 Dual 5212K-ND — “4a d9 
20A] 1/2 AA 108CK-ND 45 43°41] | 30 | 2Cell, 20mm 1062KTR-ND 264.50/200 49 | (+) Button 5024K-ND = 45 ‘09 
20A AA 1028CK-ND 67 = =59 47 '| | 30 | 1Cell, 23mm 1071KTR-ND 264.50/200 50|  () Spring 5202K-ND og 48 
= 2isA HOZOG KEN 65. — 56" _i85 9 Volt Holders 51 |(+) Button witabs)  5223K-ND — 13 09 
“c” Gell Holders*} 31 1 Cell 1294K-NDTt 1.77 4.64.96 | | 52|() Spring witabs| __5201K-ND — 2 16 
1 1 Cell 173K-ND 1.92 1.79 1.02 32 1 Cell 41295K-NDtt 1.70 1.58 91 “AAA”, “AAAA”, “N” Battery Contacts 
2 2 Cell 174K-ND 3.10 2.87 1.77 Insulated Polarizing Washers 5 —_ 
3 3.Cell 187K-ND 648 486 3.80 29|' (Button SESND) oe oF 
9 > Cell 485K-ND 273° «252 «156 33 Red 59K-ND = 12 08 50 (-) Spring 5203K-ND _ 34 24 
e ust fi 2 4 33 Black 60K-ND = 12 08 | | 51 |(4) Button witabs| — 5226K-ND — 43 09 
a eet sae Ben Wao aes “AAA” Snap-In PC Battery Clip 52 |(-) Spring witabs|  5204K-ND — 22 46 
12 2 ail 2995K-ND* 3.33 ane ees 34 = 82K-NDe 63/2 -30 16 53 | Dual Left Side 5214K-ND _ 31 22 
“D” Cell Holders*f = = = “AA” Snap-In PC Battery Clip 54 | Dual Rt. Side 5213K-ND = 31 22 
7 7 Cell 775K-ND 2.06 7.91 1.45 34 1 Cell 92K-NDe 63/2 -30 16 “A” PC Contacts 
2 2 Cell 176K-ND 3.62 335 207 “AAA”, “N” Surface Mount Battery Clip 55 (+) Button 595K-ND _ 7 42 
3 3 Cell 190-ND 735 636 438 | | 34 1 Cell 55KCT-ND 62.36.32 | | 56] _(-) Spring 628K-ND = 7 At 
9 2 Cell 486K-ND 3.10 287 1.77 “AAA”, “N” Surface Mount Battery Clip “AA”, “AAA”, “N” PC Contacts 
40 4Cell 200K-ND 5.79 5.41 3.75 - Tape & Reel 55 (+) Button 637K-ND a 16 ait 
aT 1 Cell 2296K-ND 258 238 146 | [34 1 Cell 55KTR-ND 81.90/300 56| _(-) Spring 629K-ND - 7 At 
12 2 Cell 2227K-ND 3.76 3.52 2.33 * Cell Holders are Aluminum tt Cell Holders are Plastic + “C” and “D” cell holders are dual clips only @ Figs. 34, 35, 44 and 45 sold by the pair 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NMB™~ AC Axial Fans 


AS Minebea conn; 


NMB-MAT AC Axial Fans suit a wide range of applications. They force air out in a “funnel” type pattern, and are ideal when cooling a specific area such as a power 
supply that is surrounded by numerous components with minimum ventilation available. 


Size Input Power | Air Flow Digi-Key Price Each NMB Technologies Finger Price 
(mm) Bearing | Voltage (W) (CFM) Noise (dB) Leads Part No. 1 5 10 Part No. Guard Each 
60x30 Ball 115 4.0 9.18 29 22AWG, 300mm Leads P12871-ND 16.88 14.52 12.49 | 2412PS-12W-B30-A00 | CR221-ND 65 
80x25 Ball 115 5.0 19.77 33 22AWG, 300mm Leads P12872-ND 17.00 14.62 12.58 | 3110PS-12W-B30-A00 | CR229-ND 68 
115 4.0 18.0 31 -110 Terminal P12988-ND 16.50 14.19 12.21 | 3115FS-12T-B00-A00 | CR229-ND 68 

115 4.0 19.4 25 22AWG, 300mm Leads P12993-ND 17.00 14.62 12.58 | 3115PS-12W-B10-A00 | CR229-ND 68 

230 65 20.0 35 -110 Terminal P12875-ND 16.50 14.19 12.21 | 3115FS-23T-B10-A00 | CR229-ND 68 

230 65 20.0 35 22AWG, 300mm Leads P12879-ND 16.50 14.19 12.21 | 3115FS-23W-B10-A00 | CR229-ND 68 

115 6.0 22.0 36 -110 Terminal P12873-ND 16.65 14.32 12.33 | 3115FS-12T-B10-A00_| CR229-ND 68 

115 6.0 22.0 36 22AWG, 300mm Leads P12877-ND 16.50 14.19 12.21 | 3115FS-12W-B10-A00 | CR229-ND 68 

230 5.0 22.0 26 22AWG, 300mm Leads P12997-ND 17.00 14.62 12.58 | 3115PS-23W-B10-A00 | CR229-ND 68 

230 6.0 26.0 34 -110 Terminal P12995-ND 17.00 14.62 12.58 | 3115PS-23T-B20-A00 | CR229-ND 68 

230 6.0 26.0 34 22AWG, 300mm Leads P12998-ND 17.00 14.62 12.58 | 3115PS-23W-B20-A00 | CR229-ND 68 

115 7.0 27.0 40 -110 Terminal P12989-ND 16.50 14.19 12.21 | 3115FS-12T-B20-A00_| CR229-ND 68 

80x38 Ball 115 7.0 27.0 40 22AWG, 300mm Leads P12990-ND 16.50 14.19 12.21 | 3115FS-12W-B20-A00 | CR229-ND 68 
230 75 28.0 40 22AWG, 300mm Leads P12992-ND 16.50 14.19 12.21 | 3115FS-23W-B20-A00 | CR229-ND 68 

115 7.0 31.77 38 -110 Terminal P12881-ND 17.00 14.62 12.58 | 3115PS-12T-B30-A00 | CR229-ND 68 

115 85 32.0 44 -110 Terminal P12874-ND 16.50 14.19 12.21 | 3115FS-12T-B30-A00 | CR229-ND 68 

115, 8.5 32.0 44 22AWG, 300mm Leads P12878-ND 16.50 14.19 12.21 | 3115FS-12W-B30-A00_|_CR229-ND 68 

115 7.0 32.0 38 22AWG, 300mm Leads P12882-ND 17.00 14.62 12.58 | 3115PS-12W-B30-A00 | CR229-ND 68 

230 8.0 32.0 38 -110 Terminal P12996-ND 17.00 14.62 12.58 | 3115PS-23T-B30-A00 | CR229-ND 68 

230 8.0 32.0 38 22AWG, 300mm Leads P12999-ND 17.00 14.62 12.58 | 3115PS-23W-B30-A00 | CR229-ND 68 

230 8.0 33.0 44 -110 Terminal P12876-ND 16.50 14.19 12.21 | 3115FS-23T-B30-A00 | CR229-ND 68 

230 8.0 33.0 44 22AWG, 300mm Leads P12880-ND 16.50 14.19 12.21 | 3115FS-23W-B30-A00 | CR229-ND 68 

115 6.0 20.0 25 -110 Terminal P13100-ND 17.25 14.84 12.77 | 3610PS-12T-B10-A00 | CR220-ND 74 

115 6.0 20.0 25 22AWG, 300mm Leads P13102-ND 17.25 14.84 12.77 | 3610PS-12W-B10-A00 | CR220-ND 74 

230 6.0 20.0 26 -110 Terminal P13103-ND 17.25 14.84 12.77 | 3610PS-23T-B10-A00 | CR220-ND 74 

115 6.0 28.0 35 .110 Terminal P13101-ND 17.25 14.84 12.77 | 3610PS-12T-B20-A00 | CR220-ND 74 

92x25 Ball 230 6.0 28.0 35 -110 Terminal P13104-ND 17.25 14.84 12.77 | 3610PS-23T-B20-A00_| CR220-ND 74 
115 9.0 34.5 38 22AWG, 300mm Leads P12884-ND 17.25 14.84 12.77 | 3610PS-12W-B30-A00 | CR220-ND 74 

230 10.0 34.5 39 22AWG, 300mm Leads P12886-ND 17.25 14.84 12.77 | 3610PS-23W-B30-A00 | CR220-ND 74 

115 9.0 34.6 38 .110 Terminal P12883-ND 17.25 14.84 12.77 | 3610PS-12T-B30-A00 | CR220-ND 74 

230 10.0 34.6 39 -110 Terminal P12885-ND 17.25 14.84 12.77_| 3610PS-23T-B30-A00_| CR220-ND 74 

115 7.0 53.0 30 .110 Terminal P12887-ND 17.25 14.84 12.77 | 4710PS-12T-B20-A00 | CR224-ND 88 

46:05 Ball 230 8.0 53.0 30 110 Terminal P12889-ND 17.25 14.84 12.77 | 4710PS-23T-B20-A00 | CR224-ND 88 
115 11.0 70.6 38 -110 Terminal P12888-ND 17.25 14.84 12.77 | 4710PS-12T-B30-A00 | CR224-ND 88 

230 11.0 70.6 38 -110 Terminal P12890-ND 17.25 14.84 12.77_| 4710PS-23T-B30-A00_| CR224-ND 88 

115 55 49.4 28 -110 Terminal P12891-ND 16.25 13.98 12.03 | 4715MS-12T-B10-A00 | CR224-ND 88 

230 75 67.0 30 -110 Terminal P13110-ND 16.25 13.98 12.03 | 4715MS-23T-B20-A00 | CR224-ND 88 

115 7.0 67.1 30 -110 Terminal P12892-ND 16.25 13.98 12.03 | 4715MS-12T-B20-A00 | CR224-ND 88 

115 10.0 70.0 33 -110 Terminal P12895-ND 16.88 14.52 12.49 | 4715FS-12T-B10-D00 | CR224-ND 88 

230 9.0 70.0 70 -110 Terminal P12897-ND 16.88 14.52 12.49 | 4715FS-23T-B10-D00_| CR224-ND 88 

115 9.8 80.0 36 -110 Terminal P13105-ND 16.88 14.52 12.49 | 4715FS-12T-B20-D00 | CR224-ND 88 

230 11.0 88.2 37 -110 Terminal P13111-ND 16.25 13.98 12.03 | 4715MS-23T-B30-A00 | CR224-ND 88 

ii6va8 Bai 115 14.5 102 4 -110 Terminal P12893-ND 16.25 13.98 12.03 | 4715MS-12T-B50-A00 | CR224-ND 88 
ts a 115 14.5 90.0 39 -110 Terminal P13106-ND 16.88 14.52 12.49 | 4715FS-12T-B30-D00 | CR224-ND 88 
115 13.0 95.0 39 -110 Terminal P13109-ND 16.25 13.98 12.03 | 4715MS-12T-B40-A00_| CR224-ND 88 

230 13.0 95.0 39 -110 Terminal P13112-ND 16.25 13.98 12.03 | 4715MS-23T-B40-A00 | CR224-ND 88 

115 14.0 100.0 42 .110 Terminal P13107-ND 16.88 14.52 12.49 | 4715FS-12T-B40-D00 | CR224-ND 88 

230 14.0 100.0 100 -110 Terminal P13108-ND 16.88 14.52 12.49 | 4715FS-23T-B40-D00 | CR224-ND 88 

230 14.0 102.4 4 -110 Terminal P12894-ND 16.25 13.98 12.03 | 4715MS-23T-B50-A00 | CR224-ND 88 

115, 14.4 110 45 -110 Terminal P12896-ND 16.88 14.52 12.49 | 4715FS-12T-B50-D00 | CR224-ND 88 

230 14.0 110 110 -110 Terminal P12898-ND 16.88 14.52 12.49 | 4715FS-23T-B50-D00_|_CR224-ND 88 

115 32.0 21.2 56 -110 Terminal P12899-ND 51.85 44.60 38.37 | 5915PC-12T-B30-A00 | CR191-ND 1.95 

150x172x38| Ball 230 35.0 21.2 56 .110 Terminal P12900-ND 51.85 44.60 38.37 | 5915PC-23T-B30-A00 | CR191-ND 1.95 
230 18.0 102.3 38 -110 Terminal P13113-ND 51.85 44.60 38.37 | 5915PC-23T-B10-A00 | CR191-ND 1.95 


DC Fans FB Series Am G 


TUV 
Features: Specifications: *Noise Data: The noise data is measured at 1 meter from 
* Louvered design increases air flow and decreases turbulent — * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C (65%RH) the air intake side of the fan suspended in a semi-anechoic 
noise at standard rating conditions * Plastic Rating: All Panaflo fans are manufactured with a chamber (background noise 1806-4 maximum) 
* Hydro-Wave Bearing Technology UL94V-0 plastic (flammability) * Life Expectancy: 50,000 hours (40°C, 65%RH) 
Operating Dim. Input Max. Air Max. Air Max. Lead NMB 
Voltage (VDC) (mm) Power Flow Pressure Noise Length Digi-Key Price Each Technologies Finger Price 
Nom. | Range Sq.xThk. (Ww) (CFM) (mmH,0) (dB-A) (mm) Part No. 1 5 10 50 100 Part No. Guards Each 
12 7-13.5 60 x 25.5 3.24 15.89 47 42.0 315 P10893-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO6A12U1A CR221-ND 65 
12 7-13.8 60 x 25.5 2.64 14.83 41 36.0 315 P10892-ND 8.50 7.31 6.29 5.65 5.10 FBLO6A12H1A CR221-ND 65 
12 7-13.8 60 x 25.5 2.04 13.06 3.0 32.0 315 P10891-ND 8.50 7.31 6.29 5.65 5.10 FBLO6A12M1A CR221-ND 65 
12 7-13.8 60 x 25.5 1.68 14.83 21 29.0 315 P10890-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLOGA12L1A CR221-ND 65 
24 14-27.6 60 x 25.5 3.24 15.89 47 42.0 315 P11017-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO6A24U1A CR221-ND 65 
24 14-27.6 60 x 25.5 2.64 14.83 41 36.0 315 P11016-ND 8.50 7.31 6.29 5.65 5.10 FBLO6A24H1A CR221-ND 65 
24 14-27.6 60 x 25.5 2.04 13.06 3.0 32.0 315 P11015-ND 8.50 7.31 6.29 5.65 5.10 FBLO6A24M1A CR221-ND 65 
24 14-27.6 60 x 25.5 1.68 14.83 21 29.0 315 P11014-ND 8.50 7.31 6.29 5.65 5.10 FBLOGA24L1A CR221-ND 65 
12 7-13.5 80 x 25.5 4.32 35.31 47 42.0 300 P11082-ND 9.25 7.96 6.85 6.15 5.55 FBLO8A12U1BX | CR180-ND -90 
12 7-13.8 80 x 25.5 4.32 35.31 4.0 42.0 300 P10897-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO8A12U1A CR180-ND -90 
12 7-13.8 80 x 25.5 3.00 30.01 2.9 39.0 300 P10896-ND 8.50 7.31 6.29 5.65 5.10 FBLO8A12H1A CR180-ND -90 L 
12 7-13.8 80 x 25.5 2.04 24.71 2.0 33.0 300 P10895-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO8A12M1A CR180-ND -90 
12 7-13.8 80 x 25.5 1.20 17.30 VA 26.0 300 P10894-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO8A12L1A CR180-ND -90 
24 14-27.6 80 x 25.5 3.00 30.00 2.9 39.0 300 P11020-ND 8.50 7.31 6.29 5.65 5.10 FBLO8A24H1A CR180-ND -90 
24 14-27.6 80 x 25.5 2.04 24.71 2.0 33.0 300 P11019-ND 8.50 7.31 6.29 5.65 5.10 FBLO8A24M1A CR180-ND -90 
24 14-27.6 80 x 25.5 1.20 17.30 WA 26.0 300 P11018-ND 8.50 7.31 6.29 5.65 5.10 FBLO8A24L1A CR180-ND -90 
12 7-13.5 92 x 25.5 3.48 45.89 3.3 40.0 295 P10900-ND 8.50 7.31 6.29 5.65 5.10 FBLO9A12H1A CR220-ND 74 
12 7-13.5 92x 25.5 3.48 45.9 3.3 40.0 295 P11083-ND 9.25 7.96 6.85 6.15 5.55 FBLO9A12H1BX | CR220-ND 74 
12 7-13.8 92x 25.5 2.40 35.30 2.3 36.0 295 P10899-ND 8.50 7.31 6.29 5.65 5.10 FBLO9A12M1A CR220-ND 74 
12 7-13.8 92 x 25.5 1.80 31.77 1.9 33.0 295 P10898-ND 8.50 7.31 6.29 5.65 5.10 FBLO9A12L1A CR220-ND 74 
24 14-27.6 92 x 25.5 6.60 54.70 4.4 47.0 295 P11025-ND 8.50 7.31 6.29 5.65 5.10 FBLOQA24U1A CR220-ND 74 
24 14-27.6 92 x 25.5 6.60 54.70 4.4 47.0 295 P11092-ND 9.25 7.96 6.85 6.15 5.55, FBLO9A24U1BX | CR220-ND 74 
24 14-27.6 92 x 25.5 3.48 45.89 3.3 40.0 295 P11024-ND 8.50 7.31 6.29 5.65 5.10 FBLOQA24H1A CR220-ND 74 
24 14-27.6 92 x 25.5 2.40 35.30 2.3 36.0 295 P11023-ND 8.50 7.31 6.29 5.65 5.10 FBLOQA24M1A CR220-ND 74 
24 14-27.6 92 x 25.5 1.80 31.77 1.9 33.0 295 P11022-ND 8.50 7.31 6.29 5.65 5.10 FBLOQA24L1A CR220-ND 74 
12 7-13.8 120 x 38 7.20 81.19 5.2 46.0 280 P10904-ND 28.25 24.30 20.91 18.76 16.95 FBL12G12H1A CR210-ND 1.67 
24 14-27.6 120 x 38 7.20 81.19 5.2 46.0 280 P11028-ND 28.25 24.30 20.91 18.76 16.95 FBL12G24H1A CR210-ND 1.67 
24 14-27.6 120 x 38 5.40 67.07 3.6 41.0 280 P11027-ND 28.25 24.30 20.91 18.76 16.95 FBL12G24M1A_ | CR210-ND 1.67 
24 14-27.6 120 x 38 2.88 52.95 2.3 35.0 280 P11026-ND 28.25 24.30 20.91 18.76 16.95 FBL12G24L1A CR210-ND 1.67 
Manufacturer Part Number Ending Code: BS - Locked Rotor Alarm Sensor BX - 2 PPR Speed Sensor (TAC Output) 
FCC-000-ND Lead Wire Assembly, 3 Conductors . $1.91/1; $17.17/10 
P11031-ND Lead Wire Assembly, 2 Conductors . $.63/1; $13.44/25 


Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 2125 


“NMB™~ DC Axial Fans A @mw 


A@ Minebea oops; 


NMB-MAT combines the Panasonic Panaflo and NMB fan product lines. Rib Mount Flange Moun’ 


it 
NMB-MAT offers a comprehensive line of cooling products, including AC and DC axial fans and blowers ranging Type: Type: 
from 25mm to 172mm in diameter. NMB-MAT leverages its expertise to develop and produce superior cooling é, 
fans and blowers. "4 6 
Specifications: * Operating Temperature: -10°C ~ 60/70°C by model (65%RH) 
Features: * Aerodynamic blade and venturi design * They are ideal when cooling a specific area that is 
surrounded by numerous components with minimum ventilation available. 


Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. 


Operating Input Max. Air | Max. Air Max. Lead 
Dimensions Voltage (VDC) Power Flow Pressure Noise | Length Mount | Digi-Key Price Each NMB Technologies Finger Price 
(mm) Nom. Range (W) (CFM) (In H,0) | (dB-A) | (mm) Bearing Sensors | Type | PartNo. ‘J 5 10 Part No. Guards Each 
5 | 45-55 | 0.625 20 20 25.0 | 200 Ball —_ Rib | P12806-ND 13.58 11.68 10.05 | 1004KL-01W-B50-B00 | CR181-ND 52 
25x10 12 8 ~ 13.8 0.72 2.0 .20 25.0 200 Ball _ Rib P12807-ND 13.58 11.68 10.05 | 1004KL-04W-B50-B00 J CR181-ND 52 
12 8 ~ 13.8 0.72 2.0 .20 25.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13383-ND 14.20 12.22 10.51 1004KL-04W-B59-B00 J CR181-ND 52 
5 4.5 ~5.5 0.90 3.8 216 27.0 200 Ball = Rib P12808-ND 14.13 12.15 10.46 | 1204KL-01W-B50-B00 J CR377-ND 59 
30x10 5 4.5 ~5.5 0.90 3.8 216 27.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13384-ND 14.75 12.69 10.92 | 1204KL-01W-B59-B00 J CR377-ND 59 
12 6 ~ 13.8 0.96 3.8 216 27.0 200 Ball =— Rib P12809-ND 14.13 12.15 10.46 | 1204KL-04W-B50-B00 J CR377-ND 59 
12 6 ~ 13.8 0.96 3.8 216 27.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13385-ND 14.75 12.69 10.92 | 1204KL-04W-B59-B00 J CR377-ND 59 
5 4.5 ~5.5 1.05 5.6 16 27.0 200 Ball _ Rib P12810-ND 14.13 12.15 10.46 | 1404KL-01W-B50-B00 J CR378-ND 63 
35x10 5 4.5 ~5.5 1.05 5.6 16 27.0 200 Ball Tac Rib P13386-ND 14.38 12.37 10.64 | 1404KL-01W-B59-B50 J CR378-ND 63 
ss 12 8 ~ 13.8 0.96 5.6 16 27.0 200 Ball _ Rib P12811-ND 14.13 12.15 10.46 | 1404KL-04W-B50-B00 J CR378-ND 63 
12 8 ~ 13.8 0.96 5.6 16 27.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13387-ND 14.75 12.69 10.92 | 1404KL-04W-B59-B00 J CR378-ND 63 
5 4.5 ~5.5 0.775 6.0 184 29.0 200 Ball _ Rib P12812-ND 11.83 10.17 8.76 | 1604KL-01W-B50-B00 J CR230-ND 63 
40x10 5 4.5 ~5.5 0.775 6.0 184 29.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13388-ND 12.45 10.71 9.22 | 1604KL-01W-B59-B00 J CR230-ND 63 
12° |10.2~ 13.8} 0.876 5.3 136 25.0 200 Ball _ Rib P12813-ND 11.83 10.17 8.76 | 1604KL-04W-B40-B00 J CR230-ND 63 
12 = |10.2~ 13.8} 0.876 6.0 184 29.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13389-ND 12.45 10.71 9.22 | 1604KL-04W-B59-B00 J CR230-ND 63 
5 | 45-55 | 0.600 6.0 145 28.0 | 200 Ball = Rib | P12814-ND 11.83 10.17 8.76 | 1606KL-01W-B30-L00 | CR230-ND 63 
5 4.5 ~5.5 1.20 8.12 .252 34.0 200 Ball = Rib P12815-ND 11.83 10.17 8.76 | 1606KL-01W-B50-L00 J CR230-ND 63 
5 4.5 ~5.5 1.20 81 252 34.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13390-ND 12.45 10.71 9.22 | 1606KL-01W-B59-L00 J CR230-ND 63 
40x15 12 = |10.2~ 13.8} 0.804 6.0 145 28.0 200 Ball = Rib P12816-ND 11.83 10.17 8.76 | 1606KL-04W-B30-L00 J CR230-ND 63 
12 -|10.2~13.8} 1.02 8.12 252 34.0 200 Ball = Rib P12817-ND 11.83 10.17 8.76 | 1606KL-04W-B50-L00 J CR230-ND 63 
12 -|10.2~13.8} 1.02 8.1 252 34.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13391-ND 12.45 10.71 9.22 | 1606KL-04W-B59-L00 J CR230-ND 63 
24 |22.0~ 25.2) 1.488 81 252 34.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13392-ND 12.45 10.71 9.22 | 1606KL-05W-B59-L00 J CR230-ND 63 
5 | 45-55 | 035 49 08 20.0 | 200 Ball = Rib | P12818-ND 11.83 10.17 8.76 | 1608KL-01W-B10-L00 | CR230-ND 63 
5 4.5 ~5.5 0.60 6.0 12 22.5 200 Ball — Rib P13576-ND@ NEW! 11.83 10.17 8.76 | 1608KL-01W-B20-L00 J CR230-ND 63 
5 4.5 ~5.5 1.35 8.4 21 29.0 200 Ball — Rib P13577-ND@ NEW! 11.83 10.17 8.76 | 1608KL-01W-B40-L00 J CR230-ND 63 
5 4.5 ~5.5 1.90 9.5 28 33.0 200 Ball _ Rib P12819-ND 11.83 10.17 8.76 | 1608KL-01W-B50-L00 J CR230-ND 63 
5 4.5 ~5.5 1.90 9.5 28 33.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13393-ND 12.45 10.71 9.22 | 1608KL-01W-B59-L00 J CR230-ND 63 
5 4.5 ~ 6.0 1.40 6.7 .256 33.0 300 Ball _ Rib P9701-ND 15.00 12.90 11.10 | FBKO4FOSH CR230-ND 63 
12 7.0 ~ 13.8 1.80 6.7 256 32.0 300 Ball Lock Rotor | Rib P11081-ND 15.25 13.12 11.29 | FBKO4F12HS CR230-ND 63 
12 7.0 ~ 13.8 2.04 9.2 472 42.0 300 Ball _— Rib P9723-ND 15.00 12.90 11.10 | FBKO4F12U CR230-ND 63 
12 7.0 ~ 13.8 1.80 6.7 256 32.0 300 Ball _ Rib P9703-ND 15.00 12.90 11.10 | FBKO4F12H CR230-ND 63 
12) |10.2~13.8} 0.48 49 08 20.0 200 Ball _ Rib P12820-ND 11.83 10.17 8.76 | 1608KL-04W-B10-L00 J CR230-ND 63 
72 [102-138] 0.72 6.0 12 225 | 200 Ball = Rib | P13578-ND®NEW! — 11.83 10.17 8.76 | 1608KL-04W-B20-LO0 | CR230-ND 63 
40x20 12 |10.2~13.8} 0.72 6.0 12 22.5 200 Ball Lock Rotor | Rib P13579-ND@ NEW! 12.45 10.71 9.22 | 1608KL-04W-B29-L00 J CR230-ND 63 
12 = |10.2~13.8} 0.84 74 A?’ 25.5 200 Ball = Rib P13580-ND@ NEW! 11.83 10.17 8.76 | 1608KL-04W-B30-L00 J CR230-ND 63 
12 -|10.2~13.8} 1.08 8.4 21 29.0 200 Ball _ Rib P13581-ND® NEW! 11.83 10.17 8.76 | 1608KL-04W-B40-L00 J CR230-ND 63 
12 = |10.2~13.8} 1.08 8.4 21 29.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13582-ND@ NEW! 12.45 10.71 9.22 | 1608KL-04W-B49-L00 J CR230-ND 63 
42 [10.2~138) 1.32 95 28 33.0 | 200 Ball = Rib | P12821-ND 11.83 10.17 8.76 | 1608KL-04W-B50-L00 | CR230-ND 63 
12) -|10.2~13.8} 1.32 9.5 28 33.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13394-ND 12.45 10.71 9.22 | 1608KL-04W-B59-L00 J CR230-ND 63 
24 = |14.0~ 27.6] 2.40 9.2 72 42.0 300 Ball _ Rib P9762-ND 15.00 12.90 11.10 | FBKO4F24U CR230-ND 63 
24 |14.0~ 27.6) 2.21 6.7 252 33.0 300 Ball _ Rib P9704-ND 15.00 12.90 11.10 | FBKO4F24H CR230-ND 63 
24 |20.0~ 25.2] 0.96 49 08 20.0 200 Ball _ Rib P12822-ND 11.83 10.17 8.76 | 1608KL-05W-B10-L00 J CR230-ND 63 
24 = |20.0~ 25.2) 1.68 8.4 21 29.0 200 Ball - Rib P13585-ND® NEW! 11.83 10.17 8.76 | 1608KL-05W-B40-L00 J CR230-ND 63 
24 = |20.0~ 25.2] 1.92 9.5 28 33.0 200 Ball _ Rib P12823-ND 11.83 10.17 8.76 | 1608KL-05W-B50-L00 J CR230-ND 63 
24 = |20.0~ 25.2] 1.92 9.5 28 33.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13395-ND 12.45 10.71 9.22 | 1608KL-05W-B59-L00 J CR230-ND 63 
5 4.5 ~ 6.0 1.50 10.2 14 34.0 200 Ball _ Rib P12824-ND 11.83 10.17 8.76 | 2004KL-01W-B50-B00 J CR379-ND 83 
5 4.5 ~ 6.0 1.50 10.2 14 34.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13396-ND 12.45 10.71 9.22 | 2004KL-01W-B59-B00 J CR379-ND 83 
50x10 12) |10.2~13.8} 1.20 10.2 14 34.0 200 Ball _ Rib P12825-ND 11.83 10.17 8.76 | 2004KL-04W-B50-B00 J CR379-ND 83 
12 |10.2~13.8} 1.20 10.2 14 34.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13397-ND 12.45 10.71 9.22 | 2004KL-04W-B59-B00 J CR379-ND 83 
52x15 12 -|10.2~13.0} 1.56 144 14 30.0 200 Ball = Rib P12826-ND 11.38 9.79 8.42 | 2106KL-04W-B50-L00 J CR388-ND 57 
12) -|10.2~13.0} 1.56 144 14 30.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13398-ND 12.00 10.32 8.88 | 2106KL-04W-B59-L00 J CR388-ND 57 
12 7.0 ~ 13.8 0.48 6.7 03 19.0 200 Ball = Rib P12827-ND 11.13 9.57 8.24 | 2406KL-04W-B10-L00 J CR221-ND 65 
12 6.0 ~ 13.8 1.08 144 13 28.0 200 Ball — Rib P13494-ND@ NEW! 11.13 9.57 8.24 | 2406KL-04W-B30-L00 J CR221-ND 65 
12 6.0 ~ 13.8 1.08 144 13 28.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13495-ND@ NEW! 11.75 10.11 8.70 | 2406KL-04W-B39-L00 J CR221-ND 65 
12 6.0 ~ 13.8 1.92 18.3 .20 34.0 200 Ball =— Rib P12828-ND 11.13 9.57 8.24 | 2406KL-04W-B50-L00 J CR221-ND 65 
60x15 12 6.0 ~ 13.8 1.92 18.3 .20 34.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13399-ND 11.75 10.11 8.70 | 2406KL-04W-B59-L00 J CR221-ND 65 
12 7 ~13.8 1.06 12.0 108 24.0 325 Hydrowave _ Rib P9724-ND 10.00 8.60 7.40 | FBAO6T12L CR221-ND 65 
24 |12.0~ 27.6) 1.44 144 13 28.0 200 Ball _ Rib P13496-ND® NEW! 11.13 9.57 8.24 | 2406KL-05W-B30-L00 J CR221-ND 65 
24 |10.0~ 27.6] 2.40 18.3 .20 34.0 200 Ball _ Rib P12829-ND 11.13 9.57 8.24 | 2406KL-05W-B50-L00 J CR221-ND 65 
24 14 ~ 27.6 1.99 16.6 187 32.0 325 Hydrowave _ Rib P9727-ND 10.00 8.60 7.40 | FBAQ6T24H CR221-ND 65 
24 14 ~ 27.6 1.34 12.0 108 24.0 325 Hydrowave _ Rib P9726-ND 10.00 8.60 7.40 | FBAO6T24L CR221-ND 65 
12 |6.0~138] 0.60 10.9 07 22.5 | 300 Ball _ Rib | P12830-ND 11.25 9.68 8.33 | 2408NL-04W-B10-L00} CR221-ND 65 
12 |6.0~138) 1.32 17.6 16 31.5 | 300 Ball _ Rib | P12831-ND 11.25 9.68 8.33 | 2408NL-O4W-B50-LO0 J CR221-ND 65 
60x20 12 6.0 ~ 13.8 1.32 17.6 16 31.5 300 Ball Lock Rotor | Rib P13400-ND 11.88 10.22 8.79 | 2408NL-04W-B59-L00 J CR221-ND 65 
12 6.0 ~ 13.8 1.32 17.6 16 31.5 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13402-ND 11.88 10.22 8.79 | 2408NL-04W-B59-P00f CR221-ND 65 
24 |15.0~ 27.6) 1.20 15.9 13 29.0 300 Ball = Rib P12832-ND 11.25 9.68 8.33 | 2408NL-05W-B40-L00 J CR221-ND 65 
24 |15.0~ 27.6] 1.32 17.6 16 31.5 300 Ball Lock Rotor | Rib P13401-ND 11.88 10.22 8.79 | 2408NL-05W-B59-L00 J CR221-ND 65 
12 6.0 ~ 13.8 0.90 13.7 08 23.0 300 Ball = Rib P12833-ND 10.83 9.31 8.02 | 2410ML-04W-B10-B00} CR221-ND 65 
12 6.0 ~ 13.8 2.04 21.5 .20 33.5 300 Ball _ Rib P12834-ND 10.83 9.31 8.02 | 2410ML-04W-B40-BO0} CR221-ND 65 
12 6.0 ~ 13.8 1.80 24.0 .20 33.5 300 Ball Lock Rotor | Rib P13403-ND 8.08 6.95 5.98 | 2410RL-04W-B59-C00f CR221-ND 65 
12 6.0 ~ 13.8 3.24 28.5 27 38.0 300 Ball Lock Rotor | Rib P13404-ND 8.08 6.95 5.98 | 2410RL-04W-B79-CO00f CR221-ND 65 
60x25 12 6.0 ~ 13.2 6.20 37.0 57 46.0 300 Ball Tac Flange | P13406-ND 12.70 10.93 9.40 | 2410ML-04W-B89-E509 CR221-ND 65 
24 =|10.0~ 27.6] 2.40 23.3 25 36.5 300 Ball _ Rib P12835-ND 10.83 9.31 8.02 | 2410ML-O5W-B50-BO0} CR221-ND 65 
24 =|10.0~ 27.6] 4.80 28.5 27 38.0 300 Ball Lock Rotor | Rib P13405-ND 8.08 6.95 5.98 | 2410RL-05W-B79-CO0f CR221-ND 65 
24 |10.0~26.4) 8.16 34.59 482 50.0 300 Ball Tac Flange | P13407-ND 11.50 9.89 8.51 2410ML-05W-B89-E50§ CR221-ND 65 
24 |10.0~ 26.4) 8.16 34.59 482 50.0 300 Ball _ Flange | P13483-ND 12.08 10.39 8.94 | 2410ML-O5W-B80-E00} CR221-ND 65 
RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2126 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


NMB~ DC Axial Fans (con) 


Operating Input Max. Air | Max. Air Max. Lead 
Dimensions Voltage (VDC) Power Flow Pressure Noise | Length Mount | Digi-Key Price Each NMB Technologies Finger Price 
(mm) Nom. Range (W) (CFM) (In H,0) (dB-A) | (mm) Bearing Sensors | Type | PartNo. 1 5 10 Part No. Guards Each 
12 7 ~ 13.8 2.52 20.5 236 37.0 315 Hydrowave _ Flange | P9758-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO6A12U1A CR221-ND 65 
12 7 ~ 13.8 2.52 20.5 236 37.0 315 Hydrowave | Lock Rotor | Flange | P9995-ND 8.50 7.31 6.29 | FBAQ6A12U1BS CR221-ND 65 
12 7 ~ 13.8 2.04 19.1 .20 32.0 315 Hydrowave — Flange | P9729-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO6A12H1A CR221-ND 65 
12 7 ~ 13.8 2.04 19.1 .20 32.0 315 Hydrowave Tac Flange | P11033-ND 8.75 7.53 6.48 | FBAQ6A12H1BX CR221-ND 65 
60x25.5 12 7 ~ 13.8 1.56 16.6 15 28.0 315 Hydrowave _ Flange | P9767-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO6A12M1A CR221-ND 65 
12 7 ~ 13.8 1.32 1441 12 24.0 315 Hydrowave _ Flange | P9728-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO6A12L1A CR221-ND 65 
12 7 ~ 13.8 1.32 14.4 12 24.0 315 Hydrowave Tac Flange | P11034-ND 8.75 7.53 6.48 | FBAO6A12L1BX CR221-ND 65 
24 14 ~ 27.6 2.52 19.1 .20 32.0 315 Hydrowave — Flange | P9731-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO6A24H1A CR221-ND 65 
24 14 ~ 27.6 2.16 16.6 15 28.0 315 Hydrowave _ Flange | P9768-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO6A24M1A CR221-ND 65 
24 14 ~ 27.6 1.68 14.1 12 24.0 315 Hydrowave _ Flange | P9730-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO6A24L1A CR221-ND 65 
12 7 ~ 13.8 2.40 33.5 126 34.0 325 Hydrowave - Rib P9733-ND 10.00 8.60 740 | FBAO8T12H CR180-ND 90 
12 7 ~ 13.8 2.40 33.5 126 34.0 325 Hydrowave | Lock Rotor | Rib P11095-ND 10.00 8.60 7.40 | FBAO8T12HS CR180-ND 90 
12 6.0 ~ 13.8 1.32 23.3 06 26.0 300 Ball — Rib P13571-ND@ NEW! 12.08 10.39 8.94 | 3106KL-04W-B30-B02} CR180-ND 90 
12 6.0 ~ 13.8 1.32 23.3 06 26.0 300 Ball Lock Rotor | Rib P13572-ND@ NEW! 13.00 11.18 9.62 | 3106KL-04W-B39-B00} CR180-ND 90 
80x15 12 6.0 ~ 13.0 2.76 32.8 2 34.0 300 Ball =— Rib P13498-ND@ NEW! 12.08 10.39 8.94 | 3106KL-04W-B50-B01# CR180-ND 90 
12 6.0 ~ 13.0 2.76 32.8 12 34.0 300 Ball Lock Rotor | Rib P13570-ND@ NEW! 13.00 11.18 9.62 | 3106KL-04W-B59-B00} CR180-ND 90 
24 10.0~27.6| 1.68 23.3 06 26.0 300 Ball = Rib P13575-ND@ NEW! 12.08 10.39 8.94 | 3106KL-05W-B30-B00} CR180-ND 90 
24 =|10.0~27.6| 2.88 32.8 12 34.0 300 Ball — Rib P13573-ND@ NEW! 12.08 10.39 8.94 | 3106KL-05W-B50-B00f CR180-ND 90 
24 =|10.0~27.6| 2.88 32.8 12 34.0 300 Ball Lock Rotor | Rib P13574-ND@ NEW! 13.00 11.18 9.62 | 3106KL-05W-B59-B00} CR180-ND 90 
24 14 ~ 27.6 1.13 21.9 06 23.0 325 Hydrowave — Rib P9734-ND 10.00 8.60 7.40 | FBAQ8T24L CR180-ND 90 
q2 [60-138 | 1.08 26.5 08 26.0 | 300 Ball = Flange | P12836-ND 11.55 9.94 8.55 | 3108NL-04W-B10-POO) CR180-ND 90 
12 6.0 ~ 13.8 3.36 44.0 .20 42.0 300 Ball — Flange | P12837-ND 11.55 9.94 8.55 | 3108NL-04W-B50-POO# CR180-ND 90 
80x20 12 6.0 ~ 13.8 3.36 44.0 .20 42.0 300 Ball Lock Rotor | Rib P13408-ND 12.18 10.47 9.01 3108NL-04W-B59-L00} CR180-ND 90 
24 =|15.0~27.6} 1.30 26.5 08 26.0 300 Ball — Flange | P12838-ND 11.55 9.94 8.55 | 3108NL-O5W-B10-POO# CR180-ND 90 
24 15.0~27.6| 3.60 44.0 .20 42.0 300 Ball — Flange | P12839-ND 11.55 9.94 8.55 | 3108NL-05W-B50-PO0} CR180-ND 90 
24 15.0~27.6| 3.60 44.0 .20 42.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13409-ND 12.18 10.47 9.01 3108NL-O5W-B59-PO0} CR180-ND 90 
12 6.0 ~ 13.8 1.20 24.7 07 22.0 300 Ball - Flange | P12840-ND 11.13 9.57 8.24 | 3110KL-04W-B10-PO0} CR180-ND 90 
12 6.0 ~ 13.8 1.20 24.7 07 22.0 300 Ball = Flange | P13485-ND@ NEW! 11.55 9.94 8.55 | 3110KL-04W-B10-DO0} CR180-ND 90 
12 6.0 ~ 13.8 2.04 31.8 10 26.5 300 Ball — Flange | P13486-ND@ NEW! 11.55 9.94 8.55 | 3110KL-04W-B30-DO00} CR180-ND 90 
12 6.0 ~ 13.8 2.04 31.8 10 28.0 300 Ball = Flange | P12841-ND 11.13 9.57 8.24 | 3110KL-04W-B30-P00} CR180-ND 90 
12 6.0 ~ 13.8 2.76 38.8 215 34.0 300 Ball = Flange | P13487-ND@ NEW! 11.55 9.94 8.55 | 3110KL-04W-B50-DO0} CR180-ND 90 
80x25 12 6.0 ~ 13.0 3.12 40.2 16 35.0 300 Ball Lock Rotor Flange P13488-ND@ NEW! 12.18 10.47 9.01 3110KL-04W-B69-DOO} CR180-ND 90 
12 6.0 ~ 13.0 3.12 40.2 16 35.0 300 Ball Lock Rotor | Rib P13410-ND 11.75 10.11 8.70 | 3110KL-04W-B69-L00 f CR180-ND 90 
24 =|10.0~27.6| 1.44 24.7 07 22.0 300 Ball - Flange | P13489-ND@ NEW! 11.55 9.94 8.55 | 3110KL-05W-B10-DOO# CR180-ND 90 
24 =|10.0~27.6| 2.88 38.8 15 34.0 300 Ball — Flange | P13490-ND@ NEW! 11.55 9.94 8.55 | 3110KL-05W-B50-DOO# CR180-ND 90 
24 =|10.0~27.6| 2.88 38.8 15 34.0 300 Ball al Flange | P12844-ND 11.13 9.57 8.24 | 3110KL-05W-B50-P00 CR180-ND 90 
24 =|10.0~264} 3.36 40.2 16 35.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13491-ND® NEW! 12.18 10.47 9.01 3110KL-O5W-B69-D00} CR180-ND 90 
24 =|10.0~26.4} 3.36 40.2 16 35.0 300 Ball Lock Rotor | Rib P13411-ND 11.75 10.11 8.70 | 3110KL-05W-B69-L00 f CR180-ND 90 
12 7 ~ 13.8 3.24 46.9 189 38.2 300 Hydrowave —- Flange | P9759-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO8A12U1A CR180-ND 90 
12 7 ~ 13.8 3.24 46.9 189 38.2 300 Hydrowave | Lock Rotor | Flange | P9997-ND 8.50 7.31 6.29 | FBAO8A12U1BS CR180-ND 90 
12 7 ~ 13.8 2.08 39.6 148 32.0 300 Hydrowave =_ Flange | P9738-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO8A12H1A CR180-ND 90 
12 7 ~ 13.8 2.08 39.6 148 32.0 300 Hydrowave _— Rib P11035-ND 8.00 6.88 5.92 | FBAQ8A12H1AZ CR180-ND 90 
12 7 ~ 13.8 2.08 39.6 148 32.0 300 Hydrowave | Lock Rotor | Flange | P11036-ND 8.50 7.31 6.29 | FBAQ8A12H1BS CR180-ND 90 
12 7 ~ 13.8 1.49 32.1 098 28.0 300 Hydrowave — Flange | P9737-ND 8.25 7.10 6.11 FBAQ8A12M1A CR180-ND 90 
80x25.5 12 7 ~ 13.8 1.49 32.1 .098 28.0 300 Hydrowave | Lock Rotor | Flange | P11038-ND 8.50 7.31 6.29 | FBAO8A12M1BS CR180-ND 90 
12 7 ~ 13.8 1.49 32.1 098 28.0 300 Hydrowave Tac Flange | P11039-ND 8.75 7.53 6.48 | FBAQ8A12M1BX CR180-ND 90 
12 7 ~ 13.8 0.82 24.0 061 21.0 300 Hydrowave = Flange | P9736-ND 8.25 7.10 6.11 FBAQ8A12L1A CR180-ND 90 
12 7 ~ 13.8 0.82 24.0 061 21.0 300 Hydrowave — Rib P11037-ND 8.25 7.10 6.11 FBAQ8A12L1AZ CR180-ND 90 
24 14 ~ 27.6 2.52 39.6 148 32.0 300 Hydrowave _ Flange | P9741-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO8A24H1A CR180-ND 90 
24 14 ~ 27.6 2.52 39.6 148 32.0 300 Hydrowave Tac Flange | P11097-ND 11.50 10.07 8.63 | FBAQ8A24H1CX CR180-ND 90 
24 14 ~ 27.6 1.70 32.1 098 28.0 300 Hydrowave — Flange | P9740-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO8A24M1A CR180-ND 90 
24 14 ~ 27.6 1.30 24.0 061 21.0 300 Hydrowave _ Flange | P9739-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO8A24L1A CR180-ND 90 
12 6.0 ~ 13.8 3.00 46.9 22 37.0 300 Ball —_ Flange | P12845-ND 12.33 10.60 9.13 | 3112KL-04W-B40-E00 f CR180-ND 90 
80x32 12 6.0 ~ 12.6 5.40 58.6 32 44.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13412-ND 12.95 11.14 9.59 | 3112KL-04W-B69-E00  CR180-ND 90 
24 =|10.0~27.6| 3.36 46.9 22 37.0 300 Ball cl Flange | P12846-ND 12.33 10.60 9.13 | 3112KL-O5W-B40-E00 } CR180-ND 90 
24 10.0~25.2| 5.04 58.6 32 44.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13413-ND 12.95 11.14 9.59 | 3112KL-05W-B69-E00f CR180-ND 90 
12 6.0~13.8 | 0.876 26.5 06 25.0 300 Ball _ Flange | P13415-ND 12.75 10.97 9.44 | 3610KL-04W-B10-D00} CR220-ND 74 
92x25 12 6.0 ~ 13.8 2.64 47.6 215 37.5 300 Ball = Flange | P12847-ND 12.75 10.97 9.44 | 3610KL-04W-B40-D00} CR220-ND 74 
is 12 6.0 ~ 13.8 2.64 47.6 215 37.5 300 Ball Lock Rotor | Rib P13414-ND 13.38 11.51 9.90 | 3610KL-04W-B49-GO0} CR220-ND 74 
24 10.0~ 25.0} 3.84 54.7 19 41.0 300 Ball _ Rib P12848-ND 12.75 10.97 9.44 | 3610KL-05W-B50-D00} CR220-ND 74 
12 7 ~ 13.8 5.16 68.8 197 43.0 295 Hydrowave — Flange | P9760-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO9A12U1A CR220-ND 74 
12 7 ~ 13.8 5.16 68.8 197 43.0 295 Hydrowave | Lock Rotor | Rib P11044-ND 8.50 7.31 6.29 | FBAQ9A12U1BO CR220-ND 74 
12 7 ~ 13.8 5.16 68.8 197 43.0 295 Hydrowave Tac Flange | P9975-ND 8.75 7.53 6.48 | FBAQ9A12U1BX CR220-ND 74 
12 7 ~ 13.8 2.70 56.8 148 35.0 295 Hydrowave _ Flange | P9744-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO9A12H1A CR220-ND 74 
12 7 ~ 13.8 2.70 56.8 148 35.0 295 Hydrowave — Flange | P11040-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO9A12H1AZ CR220-ND 74 
12 7 ~ 13.8 2.70 56.8 148 35.0 295 Hydrowave | Lock Rotor | Rib P11041-ND 8.50 7.31 6.29 | FBAO9A12H1BO CR220-ND 74 
12 7 ~ 13.8 2.70 56.8 16 35.0 295 Hydrowave Tac Flange | P13481-ND 9.00 7.74 6.66 | FBAO9A12H1BQ CR220-ND 74 
12 7 ~ 13.8 2.70 56.8 148 35.0 295 Hydrowave Tac Flange | P11042-ND 8.75 7.53 6.48 | FBAO9A12H1BX CR220-ND 14 
92x25.5 12 7 ~ 13.8 1.80 48.0 118 30.0 295 Hydrowave _ Flange | P9743-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO9A12M1A CR220-ND 74 
12 7 ~ 13.8 1.32 42.7 .09 27.0 295 Hydrowave - Flange | P9742-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO9A12L1A CR220-ND 74 
12 7 ~ 13.8 1.32 427 .09 27.0 295 Hydrowave Tac Flange | P11043-ND 8.75 7.53 6.48 | FBAO9A12L1BX CR220-ND 74 
24 12 ~ 27.6 7.2 68.8 181 47.0 295 Hydrowave Tac Flange | P11096-ND 8.75 7.53 6.48 | FBAQ9A24U1BX CR220-ND 74 
24 14 ~ 27.6 3.36 56.8 148 35.0 295 Hydrowave = Flange | P9747-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO9A24H1A CR220-ND 74 
24 14 ~ 27.6 3.36 56.8 148 35.0 295 Hydrowave — Rib P11045-ND 8.25 7.10 6.11 FBAQ9A24H1AZ CR220-ND 74 
24 14 ~ 27.6 3.36 56.8 148 35.0 295 Hydrowave | Lock Rotor | Flange | P11046-ND 8.50 7.31 6.29 | FBAQ9A24H1BS CR220-ND 74 
24 +| 14-276 | 3.36 56.8 148 35.0 | 295 | Hydrowave Tac Flange | _P11047-ND 8.75 7.53 648 | FBAOQA24H1BX CR220-ND 74 
24 14 ~ 27.6 2.64 48.0 118 30.0 295 Hydrowave al Flange | P9746-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO9A24M1A CR220-ND 74 
24 14 ~ 27.6 1.92 42.7 .09 27.0 295 Hydrowave = Flange | P9745-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO9A24L1A CR220-ND 74 
12 /70~132 | 4.08 68.5 29 44.0 | 300 Ball -_ Flange | P12849-ND 20.85 17.94 15.43 | 3615KL-04W-B40-POO] CR220-ND 74 
92x38 12 7.0 ~ 12.6 §.52 76.2 36 46.5 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13416-ND 21.48 18.47 15.90 | 3615KL-04W-B59-P00 CR220-ND 74 
24 12.0~25.2| 5.76 76.2 36 46.5 300 Ball al Flange | P12850-ND 20.85 17.94 15.43 | 3615KL-05W-B50-P00f CR220-ND 74 
24 = |12.0~25.2| 5.76 76.2 36 46.5 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13417-ND 21.48 18.47 15.90 | 3615KL-O5W-B59-P00f CR220-ND 74 
q2 [60-138 |) 144 63.5 07 27.0 | 300 Ball = Rib | P13418-ND 15.90 13.68 11.77 | 4710KL-O4W-B10-E00] CR210-ND 1.67 
12 6.0 ~ 13.0 6.60 114.7 .20 41.5 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13420-ND 16.53 14.22 12.23 | 4710KL-04W-B59-E00 J CR210-ND 1.67 
119,25 12 6.0 ~ 13.0 6.60 114.7 .20 415 300 Ball — Flange | P13448-ND 15.90 13.68 11.77 | 4710KL-04W-B50-E00 f CR210-ND 1.67 
24 10.0~ 27.6} 1.92 63.5 07 27.0 300 Ball — Flange | P13449-ND 15.90 13.68 11.77 | 4710KL-05W-B10-E00 | CR210-ND 1.67 
24 10.0~ 26.0} 6.96 114.7 .20 415 300 Ball _ Flange | P13447-ND 15.90 13.68 11.77 | 4710KL-O5W-B50E00 # CR210-ND 1.67 
24 10.0~ 26.0} 6.96 114.7 .20 415 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13419-ND 16.53 14.22 12.23 | 4710KL-O5W-B59-E00 J CR210-ND 1.67 
12 6.0 ~ 13.8 1.92 56.1 09 29.0 300 Ball — Flange | P12854-ND 22.00 18.92 16.28 | 4712KL-04W-B10-P00 CR210-ND 1.67 
12 6.0 ~ 13.8 8.28 112.0 33 47.0 300 Ball — Flange | P12855-ND 22.00 18.92 16.28 | 4712KL-04W-B50-P00f CR210-ND 1.67 
119x32 12 6.0 ~ 13.8 8.28 3.40 93 47.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13421-ND 22.63 19.46 16.75 | 4712KL-04W-B59-P00 CR210-ND 1.67 
24 12.0~27.6| 8.16 112.0 33 47.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13422-ND 22.63 19.46 16.75 | 4712KL-05W-B49-P00 CR210-ND 1.67 
48 28.0 ~ 55.2) 10.08 112.0 33 47.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13423-ND 22.63 19.46 16.75 | 4712KL-07W-B49-P00 CR210-ND 1.67 
@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 2127 


, 


nmB~ DC Axial Fans (con) 


18 Minebea coe 


Operating Input Max. Air | Max. Air Max. Lead 

Dimensions Voltage (VDC) Power Flow Pressure Noise | Length Mount | Digi-Key Price Each NMB Technologies Finger Price 
(mm) Nom. Range (W) (CFM) (In H,0) | (dB-A) | (mm) Bearing Sensors | Type | PartNo. 1 5} 10 Part No. Guards Each 
12 6.0 ~ 13.8 6.60 108.0 27 42.5 300 Ball _— Flange | P12857-ND 19.40 16.69 14.36 | 4715KL-04W-B30-P00f CR210-ND 1.67 
12 6.0 ~ 13.8 8.40 118.0 33 46.5 300 Ball _ Flange | P12858-ND 19.40 16.69 14.36 | 4715KL-04W-B40-P00 CR210-ND 1.67 
12 8.0~13.2} 17.50 162.0 69 56.5 300 Ball = Flange | P12862-ND 53.48 45.99 39.58 | 4715SL-04W-B50-DOOf CR210-ND 1.67 
12 9.5 ~ 12.6 12.0 129.9 A4 50.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13424-ND 20.03 17.23 14.82 | 4715KL-04W-B59-P00 CR210-ND 1.67 
12 8.0~12.9 23.0 181.0 85 59.5 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13427-ND 54.10 46.53 40.04 | 4715SL-04W-B69-DOOf CR210-ND 1.67 
119x38 24 10.0~ 27.6) 7.44 108.0 27 42.5 300 Ball — Flange | P12859-ND 19.40 16.69 14.36 | 4715KL-05W-B30-P00f CR210-ND 1.67 
x 24 10.0 ~ 27.6} 8.40 118.0 33 46.5 300 Ball _ Flange | P12860-ND 19.40 16.69 14.36 | 4715KL-05W-B40-P00 CR210-ND 1.67 
24 15.0 ~ 27.6} 17.80 162.0 69 56.5 300 Ball _ Flange | P12863-ND 53.48 45.99 39.58 | 4715SL-O05W-B50-DO0§ CR210-ND 1.67 
24 18.0~ 25.0} 12.0 130.0 A4 50.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13425-ND 20.03 17.23 14.82 | 4715KL-O5W-B59-P00 CR210-ND 1.67 
48 25.0~ 55.2} 7.68 108.0 27 42.5 300 Ball _ Flange | P12861-ND 19.40 16.69 14.36 | 4715KL-07W-B30-P00 CR210-ND 1.67 
48 25.0~55.2| 7.68 108.0 27 42.5 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13426-ND 20.03 17.23 14.82 | 4715KL-07W-B39-P00f CR210-ND 1.67 
48 30.0~ 50.4} 39.84 201.0 1.04 62.3 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13430-ND 66.13 56.87 48.94 | 4715SL-07W-B79-DO0f CR210-ND 1.67 
12 7 ~ 13.8 7.80 114.7 2315 45.5 280 Hydrowave _— Flange | P9761-ND 18.13 15.59 13.42 | FBA12G12U1A CR210-ND 1.67 
12 7 ~ 13.8 5.52 103.8 .267 415 280 Hydrowave = Flange | P9750-ND 18.13 15.59 13.42 | FBA12G12H1A CR210-ND 1.67 
12 7~13.8 5.52 103.8 .267 415 280 Hydrowave _ Rib P11048-ND 18.13 15.59 13.42 | FBA12G12H1AZ CR210-ND 1.67 
12 7 ~ 13.8 5.52 103.8 .267 415 280 Hydrowave | Lock Rotor | Flange | P11049-ND 18.38 15.81 13.60 | FBA12G12H1BS CR210-ND 1.67 
12 7 ~ 13.8 5.52 103.8 .267 415 280 Hydrowave Tac Flange | P11050-ND 18.63 16.02 13.79 | FBA12G12H1BX CR210-ND 1.67 
420x38 12 7~ 13.8 4.08 86.5 189 35.5 280 Hydrowave _— Flange | P9749-ND 18.13 15.59 13.42 | FBAI2G12M1A CR210-ND 1.67 
12 7 ~ 13.8 2.16 68.9 -130 30.0 280 Hydrowave = Flange | P9748-ND 18.13 15.59 13.42 | FBA12G12L1A CR210-ND 1.67 
24 14 ~ 27.6 5.52 103.8 .267 415 280 Hydrowave = Flange | P9753-ND 17.88 15.38 13.23 | FBA12G24H1A CR210-ND 1.67 
24 14 ~ 27.6 5.52 103.8 .267 415 280 Hydrowave Tac Flange | P11080-ND 18.63 16.02 13.79 | FBA12G24H1BX CR210-ND 1.67 
24 14 ~ 27.6 3.84 86.5 -189 35.5 280 Hydrowave - Flange | P9752-ND 17.88 15.38 13.23 | FBA12G24M1A CR210-ND 1.67 
24 14 ~ 27.6 4.80 103.8 26 415 280 Hydrowave = Flange | P13480-ND 17.88 15.38 13.23 | FBA12G24U1A CR210-ND 1.67 
24 14 ~ 27.6 2.64 68.9 130 30.0 280 Hydrowave — Flange | P9751-ND 17.88 15.38 13.23 | FBA12G24L1A CR210-ND 1.67 
12 6.0 ~ 18.0 24.7 250 65 62.5 400 Ball — Rib P12864-ND 76.63 65.90 56.71 5910PL-04W-B50-L00 J CR191-ND 1.95 
450x172x25 24 12.0~ 30.0} 24.0 250.0 65 62.5 400 Ball _ Rib P12865-ND 76.63 65.90 56.71 5910PL-05W-B50-L00f CR191-ND 1.95 
24 12.0~ 30.0} 24.0 250.0 65 62.5 400 Ball Tac Rib P13431-ND 77.25 66.44 57.17 | 5910PL-05W-B59-L50f CR191-ND 1.95 
48 25.0 ~ 60.0} 35.5 290.0 89 65.4 400 Ball Lock Rotor | Rib P13432-ND 77.25 66.44 57.17 | 5910PL-07W-B79-L00f CR191-ND 1.95 
12 6.0~18.0} 17.28 240 62 58.0 300 Ball _ Flange | P12866-ND 73.75 63.43 54.58 | 5920PL-04W-B40-DO0§ CR191-ND 1.95 
12 6.0~18.0} 17.28 240.0 62 58.0 300 Ball Tac Flange | P13433-ND 74.38 63.97 55.04 | 5920PL-04W-B49-D50§ CR191-ND 1.95 
150x172x50 24 12.0~ 30.0} 15.84 240 62 58.0 300 Ball _— Flange | P12867-ND 73.75 63.43 54.58 | 5920PL-05W-B40-DO0f CR191-ND 1.95 
24 12.0~ 30.0} 15.84 240.0 62 58.0 300 Ball Tac Flange | P13434-ND 74.38 63.97 55.04 | 5920PL-05W-B49-D50§ CR191-ND 1.95 
48 25.0 ~ 60.0} 24.48 300.0 90 63.2 300 Ball Tac Flange | P13435-ND 74.38 63.97 55.04 | 5920PL-07W-B79-D50f CR191-ND 1.95 
12 6.0~18.0| 17.28 240 62 58.0 300 Ball — Flange | P12868-ND 73.75 63.43 54.58 | 6820PL-04W-B40-D00f CR196-ND 2.93 
172x50 24 12.0~ 30.0} 15.84 240 62 58.0 300 Ball =— Flange | P12869-ND 73.75 63.43 54.58 | 6820PL-05W-B40-D00§ CR196-ND 2.93 
48 25.0 ~ 60.0} 15.84 240 62 58.0 300 Ball _ Flange | P12870-ND 73.75 63.43 54.58 | 6820PL-07W-B40-DOOf CR196-ND 2.93 

@ RoHS Compliant 


DC Fans upoa Series 


SPECIFICATIONS: 
* Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Operating Humidity: <85 Rh% * Operating Voltgage (VDC): Nom: 5, Range: 3.1 ~ 5.5 * Life Expectancy (Hrs @ 60°C): 30,000 


Note: Not for New Design 


Dimensions Current Speed Max Air Flow Max Air Pressure | Noise NMB 
(mm) @60°C | @60°C @ 60°C @ 60°C @ 1M | Digi-Key Price Each Technologies 
KOE |e (mA) | (r/min) [(m3/min.)] (CFM) | (Pa) | (in H20) | dBA | Part No. 1 5 10 50 100 | Part No. 
25 25 10 40 7,800 0.040 1.41 24 0.10 aly P11093-ND 13.75 11.83 10.18 9.13 8.25 | UDQFBFM01CP1 
30 30 10 90 8,500 0.10 3.60 35 0.14 26 P11085-ND+ 20.00 17.20 14.80 13.28 12.00 | UDQFHBBO1-P1 
30 30 10 50 6,000 0.065 2.29 17 0.07 18 P11094-ND 13.75 11.83 10.18 9.13 8.25 | UDQFHFM01P1 


$ Ball Bearings 


NMB-MAT DC Blowers are most suitable for cooling in high back pressure applications. Since the fan impeller is housed inside a rugged plastic 
owers ow enclosure, the blower is not affected by high back pressure caused by objects in close proximity to the exhaust port. 


Specifications: « Operating Temperature: -10°C ~ 60°C »* Storage Temperature: -40°C ~ 75°C »* Blowers with Hydro-Wave and Ball Bearing 
Technology 


Operating Input Air Static 
Voltage (VDC) |Current] Power| Flow | Pressure Digi-Key Price Each NMB Technologies 
Fig. |Nom.| Range | (mA) (W) | CFM In H20 Noise | Part No. 1 5 10 Part No. 
12 | 7~138 | 500 | 6.00 | 22.97 0.71 45 | P9754-ND 30.00 25.80 22.20 | FAL6F12LH 
4 | 12 | 7-138 | 280 | 3.36 | 18.73 0.44 40 | P9755-ND 30.00 25.80 22.20 | FAL6F12LL 
24 | 14-27.6 | 295 | 7.08 | 23.7 0.78 45 | P9763-ND 30.00 25.80 22.20 | FAL6F24LH 
24 | 14-27.6 | 155 | 3.72 | 18.7 0.45 40 _| P9764-ND 30.00 25.80 22.20 | FAL6F24LL 
> I 12 | 7-138 | 210 | 252 | 10.60 0.41 35 | P9756-ND 27.50 23.65 20.35 | FALSF12LH 
‘Siiscion of , | 12 | 7-138 | 145 | 1.74 | 8.83 0.24 29 | P9757-ND 27.50 23.65 20.35 | FALSF12LL 
Rotation 24 | 14-27. | 150 | 3.50 | 9.18 0.28 40 | P9765-ND 27.50 23.65 20.35 | FALSF24LH 
24 | 14~27.6 | 100 | 2.40 | 7.06 0.16 37.5_| P9766-ND 27.50 23.65 20.35 | FALSF24LL 
5 45-6 | 320 | 1.60 | 3.17 0.24 34 | P9772-ND 21.25 1828 15.73 | FAL3FOSLL 
5 | 45-6 | 570 | 2.85 | 4.24 0.39 40 | P9773-ND 21.25 18.28 15.73 | FAL3FOSLH 
1 | 12 | 7~138 | 170 | 2.04 | 3.17 0.24 34 | P9774-ND 21.25 18.28 15.73 | FAL3F12LL 
12 | 7~138 | 270 | 3.24 | 4.24 0.39 40 | P9775-ND 21.25 18.28 15.73 | FAL3F12LH 
24 | 14-27.6 | 150 | 3.60 | 4.24 0.39 40__| P9776-ND 21.25 18.28 15,73 | FAL3F24LH 
» | 12 102-138) 120 | 1.44 | 35 0.48 35 | P12901-ND 12.75 10.97 9.44 | BM5115-04W-B40-L00 
12 |10.2~13.8| 180 | 216 | 35 80 42 | P13437-ND* 13.38 11.51 9.90 |_BM5115-04W-B59-LO0 
72 |10.2-13.8| 130 | 156 | 53 “34 34 | P12902-ND 12.75 10.97 9.44 | BM5125-04W-B40-L00 
2 | 12 }10.2-13.8] 240 | 288 | 67 64 41 | P12903-ND 12.75 10.97 9.44 | BM5125-04W-B50-LOO 
12 |10.2~13.8| 240 | 288 | 67 64 41 | P13438-ND* 13.38 11.51 9.90 |_BM5125-04W-B59-LO0 
2 | 12 | 9-126 | 220 | 264 | 42 68 42__| P13439-ND* 13.65 11.74 10.11 | BM6015-04W-B59-LOO 
Model Dimensions (mm) j2 | 6-138 | 190 | 228 | 847 50 41 |P13484-ND@ NEW! 1450 12.47 10.73 | BG0O702-B04-400-0 
Type hee eel a elrlelurlit > | 12 | 6-138 | 190 | 228 | 8.47 50 41 | P12904-ND 14.38 12.37 10.64 | BGO702-B04-400-0TO 
12 | 6-138 | 250 | 300 | 95 61 43 | P13440-ND* 15.13 13.01 11.20 | BGO702-B04-500-L00 
FAL-6F | 65.8 | 28.1 | 55.7 | 111.4/ 60.7 [107.1] 76 | 99 | 97 24 | 10~27.6 | 140 | 3.36 | 9.50 61 43 | P12905-ND 14.50 12.47 10.73 | BG0702-B05-500-0 
FAL-5F | 50 | 28 | 37 | 76 | 41 | 76 | 47 | 68 | 68 12 | 6-130 | 290 | 3.48 | 10.6 44 38.5 | P12906-ND 14.50 12.47 10.73 | BGO703-B04-400-0 
2 | 12 | 6-13.0 | 290 | 348 | 10.6 A4 38.5 | P13441-ND* 15.13 13.01 11.20 | BGO703-B04-400-L00 
AUS 982. | 220) | 2050 [2008] 90.) | 206.48 |S 24 | 10-26.0| 150 | 3.60 | 10.6 44 38.5 | P12907-ND 14.50 12.47 10.73 | BG0703-B05-400-0 
BMS115| 32 | 15 | 27 | 51 | 20 | 51 | — | 43 | — 12 | 8-128 | 1030 | 1240 | 286 14 54.5 | P12908-ND 20.38 17.53 15.08 | BGO0903-B04-400-0 
pmsi25| 32 | 25 | 27 | 51 | 20 | 51 | — | 43 | — > | 12 |10.8-126} 1600 | 192 | 38.1 1.9 — | P13442-NDt 21.00 18.06 15.54 | BG0903-B04-700-S00 
paeois| —| 45 | 42 |e | 30) 61— )o|— 24 | 10-25.0| 490 | 11.80 | 28.6 1.4 54.5 | P12909-ND 20.38 17.53 15.08 | BG0903-B05-400-0 
24 | 10-25 | 490 | 11.8 | 286 1.4 54.5 | P13443-ND* 21.00 18.06 15.54 | BG0903-B05-400-L00 
BGO702 | — | 25 | 399 | 75.7 | 399 | 757 | — | 67.1 | — 12 | 6-138 | 650 | 7.80 | 28.2 70 52 | P12910-ND 22.25 19.14 16.47 | BG1203-B04-400-0 
pqo703| — | 30 | 399 | 75.7 | 399] 757| — | 671 | — 4 | 12 | 6-138 | 650 78 | 28.2 70 52 | P13444-ND* 22.88 19.68 16.93 | BG1203-B04-400-L00 
12 | 6-138 | 930 | 11.16 | 33.2 1.04 55 | P13445-NDt 22.88 19.68 16.93 | BG1203-B04-500-S00 
ee 33. ([ 58 19852] 93. | OF Ha 24 | 12-25.2| 480 | 11.52 | 33.2 1.04 55 | P12911-ND 22.25 19.14 16.47 | BG1203-B05-500-0 
BG1203 32 55 120 61 120 105 | 90 * Locked Rotor Sensor + Tac Sensor ROHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2128 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Thin Cooling: 
OSUNON Fans ™ 


Specifications: 

* Motor: Patented brushless DC motor design »* Fan Housing: Injection molded non- 
flammable black thermoplastic UL 94V-O rating * Impeller: Injection molded non-flammable 
black thermoplastic UL 94V-O rating Bearing: * Precision, life-lubricated ball bearing 
system; Precision, oil-impregnated sintered sleeve bearing system. * Insulation: Class E 
integral ground system rated @ 100°C * Insulation Resistance: More than 500MQ between 
internal stator and lead wire (+) measured by DC 500V * Dielectric Strength: 500VAC for 
one minute * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C for ball and sleeve bearing version; 0°C 
~ 70°C for vapo bearing version * Storage Temperature: -40°C ~ 70°C * Operating Voltage: 
Rated voltage +15% * Life Expectancy: 30,000 hours 


Dim. Operating Air Static Pressure Noise 
(mm) | Voltage | Voltage | Bearing | Current) Input Speed Flow (@1” or Pressure Digi-Key Price Each Sunon 
AxB (VDC) (VDC) Type (A) (W) (RPM) (CFM) | 25.4mm-H20) | (dBA) | Sensor | Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
Fig. 1 — Hi-Performance Dual Axial Fans 
40x48 12 5-138 Ball 1.40 | 16.8 | 14500/9500 27 1.97 61 - 259-1301-ND 30.60 23.55 22.05 20.74 | PMD1204PJB1-A 
: 0.71 8.5 | 11500/8000 | 21.2 1.11 57 - 259-1302-ND 30.60 23.55 22.05 20.74 | PMD1204PJB3-A 
40 x 56 12 5-13.8 Ball 1.40 | 16.8 | 14500/9500 | 26.5 1.73 59 - 259-1303-ND 31.75 24.43 22.88 21.52 | PMD1204PPB1-A(2) 
Fig. 2 — Plastic Ultra-Thin Brushless Axial DC Fans — RoHS Compliant 
17x8 5 3-6 Vapo 0.11 | 0.60 15000 0.70 0.17 16 - 259-1333-ND 15.23 12.72 11.91 11.20 | GM0517PDV2-8.GN 
0x8 5 3-6 Vapo 0.17 | 0.90 15000 1.60 0.22 23 - 259-1319-ND 14.38 12.01 11.25 10.58 | GM0501PDV1-8.GN 
3-6 Vapo 0.11 | 0.60 12000 1.30 0.15 24 - 259-1320-ND 14.38 12.01 11.25 10.58 | GM0501PDV2-8.GN 
5x6 5 3-6 Vapo 0.11 | 0.60 13000 3.00 0.22 31 - 259-1322-ND 10.39 8.68 8.13 7.64 | GM0502PEV1-8N.GN 
3-6 Vapo 0.08 | 0.40 10000 2.20 0.16 23 - 259-1323-ND 10.39 8.68 8.13 7.64 | GM0502PEV2-8N.GN 
30x6 5 3-6 Vapo 0.13 | 0.70 9500 49 0.14 28 - 259-1327-ND 11.42 9.54 8.93 8.40 | GMO503PEV1-8 N.GN 
3-6 Vapo 0.08 | 0.40 7500 37 0.09 24 - 259-1328-ND 11.42 9.54 8.93 8.40 | GMO503PEV2-8 N.GN 
40x6 5 3-6 Vapo 0.09 | 0.50 7000 5.9 0.10 32 - 259-1331-ND 12.83 10.72 10.04 9.44 | GM0504PEV1-8.GN 
s 3-6 Vapo 0.07 | 0.40 6000 5.5 0.08 26 - 259-1332-ND 12.83 10.72 10.04 9.44 | GM0504PEV2-8.GN 
Fig. 2 — Plastic Thin Brushless Axial DC Fans 
20x10 5 3-6 Vapo 0.18 | 09 14000 ANS: 0.20 20 - 259-1321-ND+ 12.88 10.76 10.07 9.47 | GM0501PFV2-8 N.GN 
3-6 Vapo 0.12 | 06 13000 35 0.25 23 Tac 259-1324-ND 11.44 9.56 8.95 8.42 | GM0502PFV1-8.F.GN 
5 3-6 Vapo 0.12 | 06 13000 3.5 0.25 23 - 259-1325-ND 11.42 9.54 8.93 8.40 | GM0502PFV1-8.GN 
25x10 3-6 Vapo 0.08 | 04 10000 3.0 0.18 16 - 259-1326-ND+ 11.42 9.54 8.93 8.40 | GM0502PFV2-8.GN 
12 45-13.8 | Vapo | 0.067 | 08 13000 3.5 0.25 23 =- 259-1394-ND 11.42 9.54 8.93 8.40 | GM1202PFV1-8.GN 
45-138 | Vapo | 0.038 | 0.5 10000 3.0 0.18 16 - 259-1395-ND 11.42 9.54 8.93 8.40 | GM1202PFV2-8 .GN 
5 3-6 Vapo 0.14 | 07 9500 5.5 0.15 23 - 259-1329-ND+ 11.42 9.54 8.93 8.40 | GM0503PFV1-8.GN 
30x10 3-6 Vapo 0.10 | 05 8000 46 0.12 20 - 259-1330-ND+ 11.42 9.54 8.93 8.40 | GM0503PFV2-8.GN 
12 45-138 | Vapo | 0.078 | 1.0 9500 5.5 0.15 23 - 259-1396-ND 11.42 9.54 8.93 8.40 | GM1203PFV1-8.GN 
45-13.8 | Vapo | 0.042 | 0.5 8000 46 0.12 20 - 259-1397-ND 11.42 9.54 8.93 8.40 | GM1203PFV2-8.GN 
5 3-6 Vapo 0.15 | 08 9500 7.0 0.18 28 - 259-1334-ND+ 11.42 9.54 8.93 8.40 | GMO535PFV1-8.GN 
35x10 3-6 Vapo 0.10 | 05 7500 65 0.12 22 = 259-1305-ND 13.90 10.88 10.18 9.56 | GMO535PFV2-8.GN 
12 4.5-13.8 | Vapo 0.08 | 1.0 9500 7.0 0.18 28 - 259-1391-ND+ 12.83 10.72 10.04 9.44 | GM1235PFV1-8.GN 
45-138 | Vapo | 0.043 | 0.5 7500 65 0.12 22 - 259-1392-ND+ 12.83 10.72 10.04 9.44 | GM1235PFV2-8.GN 
38 x 20 12 12 Ball 0.26 | 34 13000 12 0.61 44 - 259-1400-ND+ NEW! 14.71 12.29 11.51 10.82 | PMD1238PKB1-A (2).GN 
38 x 28 12 12 Ball 30 3.6 13000 16.5 0.91 47 - 259-1401-ND+ NEW! 15.51 12.95 12.13 11.41 | PMD1238PQB1-A (2).GN 
4-6 Vapo 0.24 | 12 7000 8.0 0.19 32 Tac 259-1341-ND 5.71 477 4.47 4.20 | KDEO504PFV1.11.MS.AF.GN 
5 4-6 Vapo 0.24 | 12 7000 8.0 0.19 32 ad 259-1342-ND 5.12 4.28 4.01 3.77 | KDEO504PFV1.11.MS.A.GN 
4-6 Vapo 0.14 | 07 5800 7.0 0.13 27 - 259-1343-ND+ 4.28 3.58 3.35 3.15 | KDEOSO4PFV2 11.MS.A.GN 
40x10 45-13.8 | Vapo 0.15 | 18 8500 95 0.25 39 - 259-1352-ND 4.84 4.05 3.79 3.56 | KDE1204PFVX.11.MS.A.GN 
45-13.8 | Vapo 0.09 | 14 7000 8.0 0.19 32 Tac 259-1349-ND 5.45 4.56 4.27 4.01 | KDE1204PFV1.11.MS.AF.GN 
12 45-13.8 | Vapo 0.09 | 14 7000 8.0 0.19 32 - 259-1350-ND 4.84 4.05 3.79 3.56 | KDE1204PFV1 11.MS.A.GN 
6-13.8 Vapo 0.08 | 1.0 5800 7.0 0.13 27 - 259-1351-ND 4.84 4.05 3.79 3.56 | KDE1204PFV2.11.MS.A.GN 
4.5-13.8 | Vapo 50 0.6 5500 49 0.10 20 - 259-1398-ND+ 4.39 3.67 3.44 3.24 | KDE1204PFV3 11.MS.B981.A.GN 
40 x 20 12 45-13.8 | Vapo 0.05 | 06 6200 77 0.16 24 - 259-1353-ND 6.20 5.18 4.86 4.57 | KDE1204PKV2 MS.A.GN 
40 x 24 42 12 Ball 0.78 | 94 14500 23.5 1.26 55.0 - 259-1402-ND+ NEW! 16.78 14.01 13.12 12.34 | PMD1204PBB1-A (2).GN 
6-13.8 Ball 0.72 | 86 15000 24 1.34 55.5 Tac 259-1370-ND+ 16.45 13.74 12.87 12.10 | PMD1204PQB1-A(2).U.F.GN 
40x28 42 6-13.8 Ball 0.72 | 86 15000 24 1.34 55.5 - 259-1371-ND 15.39 12.86 12.04 11.32 | PMD1204PQB1-A(2).U.GN 
6-13.8 Ball 0.57 | 68 13000 23.5 1.15 51.5 Tac 259-1372-ND 21.90 18.29 17.13 16.11 | PMD1204PQBX-A(2).F.GN 
40 x 56 12 6-13.8 Ball 14 | 16.8 14500 26.5 1.73 59 - 259-1369-ND+ 32.29 26.96 25.25 23.75 | PMD1204PPB1-A(2).GN 
3.5-6 Ball 0.21 1.0 7000 95 0.16 32 = 259-1287-ND 8.61 6.17 5.87 5.46 | KDO545PFB1 OC 
5 4-6 Vapo 0.25 | 13 6000 1 0.17 32 - 259-1347-ND+ 5.36 4.48 4.19 3.94 | KDEOS45PFV1.11.MS.A.GN 
4-6 Vapo 0.15 | 08 5000 9.2 0.12 27 - 259-1348-ND+ 5.36 4.48 4.19 3.94 | KDEO545PFV2.11.MS.A.GN 
45x10 4.5-13.8 | Vapo 0.16 | 1.9 7100 12.5 0.22 35 - 259-1362-ND 4.84 4.05 3.79 3.56 | KDE1245PFVX 11.MS.A.GN 
12 45-13.8 | Vapo 0.10 | 12 6000 1 0.17 32 - 259-1360-ND 4.84 4.05 3.79 3.56 | KDE1245PFV1 11.MS.A.GN 
45-13.8 | Vapo 0.08 | 1.0 5000 9.2 0.12 27 - 259-1361-ND 4.84 4.05 3.79 3.56 | KDE1245PFV2.11.MS.A.GN 
5 4-6 Vapo 0.27 | 14 5200 13 0.14 30 - 259-1344-ND+ 5.36 4.48 4.19 3.94 | KDEOSO5PFV1.11.MS.A.GN 
4-6 Vapo 0.16 | 08 4300 1 0.11 26 - 259-1345-ND 6.11 5.11 4.78 4.50 | KDEOS05PFV2.11.MS.A.GN 
50x 10 4.5-13.8 | Vapo 0.17 | 20 6100 15.2 0.18 35 - 259-1356-ND+ 5.57 4.65 4.36 4.10 | KDE1205PFVX 11.MS.A.GN 
12 4.5-13.8 | Vapo 0.11 1.3 5200 13 0.14 30 - 259-1354-ND+ 6.11 5.11 4.78 4.50 | KDE1205PFV1 11.MS.A.GN 
6-13.8 Vapo 0.09 | 14 4300 1 0.11 26 - 259-1355-ND+ 5.57 4.65 4.36 4.10 | KDE1205PFV2 11.MS.A.GN 
5 3.5-6 Vapo 0.15 | 08 4700 13 0.17 29 - 259-1346-ND 6.11 5.11 4.78 4.50 | KDEO505PHV2.MS.A.GN 
50x 15 42 6-13.8 Vapo 0.07 | 08 4700 13 0.17 29 - 259-1357-ND+ 4.56 3.81 3.57 3.36 | KDE1205PHV2 MS.A.GN 
8-13.8 Vapo | 0.044 | 0.5 3000 2.3 0.16 27 - 259-1393-ND 9.07 7.58 7.10 6.68 | GB1205PHV3-8AY.GN 
52x15 5 4-6 Ball 0.38 | 1.9 5300 127 0.16 27.8 - 259-1161-ND 9.39 6.93 6.59 6.14 | KDEO505PHB2 
60x15 12 6-13.8 Ball 0.154 | 1.9 4300 va 0.18 37 Tac 259-1336-ND 10.08 8.42 7.89 7.42 | KD1206PHB1 (2).F.GN 
6-13.8 Ball 0.154 | 1.9 4300 21 0.18 37 - 259-1337-ND 9.92 8.28 7.76 7.30 | KD1206PHB1 (2).GN 
60 x 20 12 12 Ball 0.22 | 26 5000 27.5 0.28 39 - 259-1403-ND+ NEW! 15.84 13.23 12.39 11.65 | PMD1206PKB1-A (2).GN 
24 24 Ball 0.12 | 29 5000 27.5 0.28 39 - 259-1404-ND+ NEW! 15.04 12.56 11.76 11.06 | PMD2406PKB1-A (2).GN 
45-13.8 | Vapo 0.14 | 17 4500 23.5 0.21 33.5 _ 259-1358-ND 6.77 5.66 5.30 4.98 | KDE1206PTV1 MS.A.GN 
12 5-13.8 Ball 0.12 | 14 4500 23.5 0.24 33 Tac 259-1338-ND 8.88 7.42 6.95 6.54 | KD1206PTB1 13(2).F.GN 
60 x25 5-13.8 Ball 0.12 | 14 4500 23.5 0.24 33 - 259-1339-ND+ 7.83 6.54 6.12 5.76 | KD1206PTB1.13.(2).GN 
12 Ball 0.32 | 38 6900 36 0.54 44 - 259-1405-ND+ NEW! 15.37 12.84 12.02 11.31 | PMD1206PTB1-A (2).U.GN 
24 24 Ball 0.158 | 3.8 6900 36 0.54 44 = 259-1407-ND+ NEW! 16.12 13.46 12.61 11.86 | PMD2406PTB1-A (2).U.GN 
48 48 Ball 0.09 | 43 6900 36 0.54 44 - 259-1406-ND+ NEW! 16.12 13.46 12.61 11.86 | PMD4806PTB1-A (2).U.GN 
12 6-13.8 Ball 0.88 | 10.6 8000 56.5 0.92 56 - 259-1373-ND+ 18.49 15.45 14.47 13.60 | PMD1206PMB1-A(2).GN 
60 x 38 24 24 Ball 0.43 | 10.3 8000 56.5 0.92 56 - 259-1408-ND+ NEW! 22.42 18.72 17.53 16.49 | PMD2406PMB1-A (2).GN 
48 48 Ball 0.24 | 11.5 8000 56.5 0.92 56 - 259-1409-ND+ NEW! 23.36 19.51 18.27 17.18 | PMD4806PMB1-A (2).GN 
12 12 Ball 0.37 | 44 5100 49 0.36 45 - 259-1410-ND+ NEW! 14.57 12.17 11.40 10.72 | PMD1207PTB1-A (2).GN 
70x 25 24 24 Ball 0.19 | 46 5100 49 0.36 45 - 259-1411-ND+ NEW! 15.98 13.35 12.50 11.76 | PMD2407PTB1-A (2).GN 
48 48 Ball 0.12 | 58 5100 49 0.36 45 - 259-1412-ND+ NEW! 18.33 15.31 14.34 13.48 | PMD4807PTB1-A (2).GN 
+ RoHS Compliant Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request (Continued) 
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Q S U N 0 N Thin Cooling Fans (cont) 


Dim. Operating Air Static Pressure Noise 
(mm) | Voltage | Voltage | Bearing | Current| Input Speed Flow (@1” or Pressure Digi-Key Price Each Sunon 
AxB (VDC) (VDC) Type (A) | (W) (RPM) (CFM) | 25.4mm-H20) | (dBA) | Sensor | Part No. 10 25 50 | Part No. 
5-13.8 Ball 0.24 | 29 3300 35 0.17 39.5 - 259-1442-ND+ NEW! 8.49 6.54 6.12 5.76 | KD1208PHB1 13(2).GN 
80x15 12 5-13.8 Ball 0.24 | 29 3300 35 0.17 39.5 Tac 259-1443-ND+ NEW! 9.64 7.42 6.95 6.54 | KD1208PHB1 13.(2).F.GN 
5-13.8 Ball 0.24 | 29 3300 35 0.17 39.5 Tac 259-1274-ND 10.33 7.95 7.45 7.00 | KD1208PHB1-A H.F 
80x20 12 12 Ball 0.39 | 47 4600 53 0.36 49 - 259-1413-ND+ NEW! 14.38 12.01 11.25 10.58 | PMD1208PKB1-A (2).GN 
24 24 Ball 0.21 5.0 4600 53 0.36 49 - 259-1414-ND+ NEW! 15.51 12.95 12.13 11.41 | PMD2408PKB1-A (2).GN 
12 12 Ball 0.40 | 48 4700 60 0.43 47 - 259-1415-ND+ NEW! 14.10 11.78 11.03 10.37 | PMD1208PTB1-A (2).GN 
80 x 25 24 24 Ball 0.21 5.0 4700 60 0.43 47 - 259-1416-ND+ NEW! 15.65 13.07 12.24 11.51 | PMD2408PTB1-A (2).GN 
8-27.6 Ball 0.065 | 1.6 3100 4 0.19 35 - 259-1340-ND+ 8.32 6.95 6.51 6.12 | KD2408PTB1 13(2).GN 
48 48 Ball 0.13 | 62 4700 60 0.43 47 - 259-1417-ND+ NEW! 19.60 16.37 15.33 14.42 | PMD4808PTB1-A (2).GN 
12 6-13.8 Ball 0.76 | 91 5700 84.1 0.74 55.2 - 259-1374-ND+ 20.35 17.00 15.92 14.97 | PMD1208PMB1-A(2).GN 
80 x 38 24 24 Ball 040 | 96 5700 84.1 0.74 55.2 - 259-1418-ND+ NEW! 22.42 18.72 17.53 16.49 | PMD2408PMB1-A (2).GN 
48 48 Ball 0.19 | 94 5700 84.1 0.74 55.2 - 259-1419-ND+ NEW! 23.36 19.51 18.27 17.18 | PMD4808PMB1-A (2).GN 
42 5-13.8 Vapo 0.16 | 1.9 2800 49 0.16 34 - 259-1359-ND+ 6.20 5.18 4.86 4.57 | KDE1209PTV1 13.MS.A.GN 
92 x 25 12 Ball 046 | 55 4200 7 0.37 48 - 259-1420-ND+ NEW! 14.57 12.17 11.40 10.72 | PMD1209PTB1-A (2).GN 
24 24 Ball 0.24 | 58 4200 77 0.37 48 - 259-1421-ND+ NEW! 15.84 13.23 12.39 11.65 | PMD2409PTB1-A (2).GN 
48 48 Ball 0.14 | 67 4200 7 0.37 48 - 259-1422-ND+ NEW! 19.60 16.37 15.33 14.42 | PMD4809PTB1-A (2).GN 
12 12 Ball 1.04 | 12.5 4900 120.2 0.71 57.6 - 259-1423-ND+ NEW! 20.30 16.96 15.88 14.93 | PMD1209PMB1-A (2).GN 
92 x 38 24 24 Ball 0.51 | 12.2 4900 120.2 0.71 57.6 - 259-1424-ND+ NEW! 22.42 18.72 17.53 16.49 | PMD2409PMB1-A (2).GN 
48 48 Ball 0.24 | 11.5 4900 120.2 0.71 57.6 - 259-1425-ND+ NEW! 23.36 19.51 18.27 17.18 | PMD4809PMB1-A (2).GN 
12 12 Ball 0.97 | 11.6 4500 150 0.62 54 - 259-1426-ND+ NEW! 23.97 20.02 18.75 17.63 | PMD1212PTB1-A (2).GN 
120 x 25 24 24 Ball 0.47 | 11.3 4500 150 0.62 54 - 259-1427-ND+ NEW! 24.91 20.80 19.48 18.32 | PMD2412PTB1-A (2).GN 
48 48 Ball 0.25 | 12.0 4500 150 0.62 54 - 259-1428-ND+ NEW! 25.85 21.59 20.22 19.01 | PMD4812PTB1-A (2).GN 
6-13.8 Ball 1.6 | 19.2 4200 190 0.65 54 - 259-1376-ND 27.59 23.04 21.58 20.29 | PMD1212PMB1-A(2).GN 
6-13.8 Ball 1.6 | 19.2 4200 190 0.65 54 Tac 259-1375-ND+ 27.17 22.69 21.25 19.98 | PMD1212PMB1-A(2).F.GN 
12 10.2-13.8 | Ball ey 24 4000 190 0.72 63 - 259-1262-ND 27.57 21.22 19.87 18.68 | PSD1212PMB1 (2) 
6-13.8 Ball 0.83 10 3400 153 0.43 48 Tac 259-1377-ND 25.57 21.35 20.00 18.81 | PMD1212PMB3-A(2).F.GN 
10.2-13.8 | Ball 0.63 | 7.6 3150 120 0.34 46.5 Tac 259-1261-ND 18.44 14.19 13.29 12.50 | KD1212PMBX-6A. (F) 
120 x 38 42 10.2-13.8 | Ball 0.4 48 3100 90 0.28 44.5 - 259-1441-ND+ NEW! 18.00 15.03 14.08 13.24 | KD1212PTB1-6A.GN 
12 Vapo | 0.853 | 10.2 3000 145 0.32 50 - 259-1438-ND+ NEW! 17.72 14.80 13.86 13.03 | KDE1212PMV1 13.MS.A.GN 
24 24 Vapo | 0.413 | 99 3000 145 0.32 50 =- 259-1439-ND+ NEW! 18.26 15.25 14.28 13.43 | KDE2412PMV1 13.MS.A.GN 
48 Vapo | 0.225 | 10.8 3000 145 0.32 50 _ 259-1440-ND+ NEW! 18.75 15.66 14.67 13.79 | KDE4812PMV1 13.MS.A.GN 
48 24-56 Ball 04 | 19.2 4200 190 0.65 54 - 259-1378-ND 26.23 21.90 20.51 19.29 | PMD4812PMB1-A(2).GN 
20-55 Ball 0.19 | 94 3000 136 0.30 47 - 259-1264-ND 16.52 12.72 11.91 11.20 | KD4812PMB1-6A 
+ RoHS Compliant Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request 


AC Axial Fans 


The best choice for industrial equipment and home appliance. SUNON Axial AC Fans are 
equipped with a shaded-pole motor, die-cast aluminum frame, and UL 94V-0 rated injection 
molded non-flammable thermoplastic impeller, and is the most reliable AC Fan in the field. 
SUNON AC Fans are available in both life-lubricated ball bearing systems and oil-impregnated 


sintered sleeve bearing systems to meet the diverse needs of the market. 


Features: * Frame: Die cast aluminum «Insulation: Class B integral ground system rated at 
120°C * Insulation Resistance: 500 Megohms, minimum at 500VDC « Operating Temperature: 


-10° ~ 70°C 


Applications: Game Machines, Copy Machines, Medical Equipment, Vending Machines, 


Packing Equipment, Air Conditioners, Heaters, Manufacturing Equipment and Electric Products. 


Connection | Bearing Rated Power Current Speed Air Flow Dimensions Weight Digi-Key Price Each Sunon 
Fig. Type Type Voltage (W) (A) (RPM) (CFM) (mm) (9) Part No. 1 10 25 Part No. 
Lead Wires Vapo 115 3.6/3.6 | 0.191/0.185 | 4100/4200 17.5/18 60 x 25 81 259-1429-ND+0 NEW! 21.29 17.78 16.65 | MA1062-HVL.GN 
Lead Wires Vapo | 220-240 | 4.1/4.4 | 0.198/0.211 | 4100/4200 17.5/18 60 x 25 81 259-1430-ND+0 NEW! 21.29 17.78 16.65 | MA2062-HVL.GN 
Lead Wires Vapo 115 3.7/3.7 | 0.208/0.197 | 3800/3900 28/29 70 x 25 90 259-1431-ND+0 NEW! 21.76 18.17 17.02 | MA1072-HVL.GN 
Lead Wires Vapo | 220-240 | 4.3/4.4 | 0.207/0.220 | 3800/3900 28/29 70 x 25 90 259-1432-ND+0 NEW! 21.76 18.17 17.02 | MA2072-HVL.GN 
Lead Wires Ball 220-240 | 14/13.5 0.09/0.08 2400/2850 24/31 80 x 38 340 259-1383-ND+ 16.36 13.66 12.79 | SF23080A-2083HBL.GN 
Lead Wires Sleeve | 220-240 18/16 0.09/0.08 2300/2750 23/30 80 x 38 340 259-1384-ND+ 13.25 11.07 10.37 | SF23080A-2083HSL.GN 
Lead Wires Ball 115 14/12 0.15/0.13 2400/2850 24/31 80 x 38 340 259-1379-ND+ 16.36 13.66 12.79 | SF11580A-1083HBL.GN 
Lead Wires Sleeve 115 14/12 0.15/0.13 2300/2750 23/30 80 x 38 340 259-1380-ND+ 13.25 11.07 10.37 | SF11580A-1083HSL.GN 
Lead Wires Ball 115 13/12 0.12/0.11 2350/2850 30/37 92 x 25 280 259-1381-ND+ 16.36 13.66 12.79 | SF11592A-1092HBL.GN 
1 Lead Wires Sleeve 115 13/12 0.12/0.11 2250/2750 29/36 92 x 25 280 259-1382-ND+ 13.11 10.95 10.26 | SF11592A-1092HSL.GN 
Terminal Ball 115 22/20 0.23/0.24 2850/3150 97/117 120 x 38 550 259-1385-ND+ 15.89 13.27 12.43 | SP100A-1123XBT.GN 
Terminal Sleeve 115 22/20 0.26/0.24 2700/3100 95/115 120 x 38 550 259-1386-ND+ 12.50 10.44 9.78 | SP100A-1123XST.GN 
Terminal Ball 115 20/18 0.21/0.18 2750/3050 87/107 120 x 38 550 259-1387-ND+ 15.89 13.27 12.43 | SP101A-1123HBT.GN 
Terminal Sleeve 115 20/18 0.21/0.18 2550/2900 85/105 120 x 38 550 259-1388-ND+ 12.50 10.44 9.78 | SP101A-1123HST.GN 
Terminal Ball 115 44/11 0.13/0.11 2150/2300 72/78 120 x 38 550 259-1389-ND+ 15.89 13.27 12.43 | SP103A-1123LBT.GN 
Terminal Sleeve 115 14/11 0.13/0.11 2000/2200 70/76 120 x 38 550 259-1390-ND+ 11.37 9.50 8.90 | SP103A-1123LST.GN 
Terminal Ball 220-240 22/21 0.14/0.12 2850/3150 97/117 120 x 38 550 259-1433-ND+ NEW! 15.89 13.27 12.43 | DP200A 2123XBT.GN 
Terminal Ball 220-240 20/19 0.125/0.11 | 2750/3050 87/107 120 x 38 550 259-1434-ND+ NEW! 15.89 13.27 12.43 | DP201A 2123HBT.GN 
Terminal Ball 220-240 16/15 0.09/0.08 2400/2600 78/84 120 x 38 550 259-1435-ND+ NEW! 15.89 13.27 12.43 | DP202A 2123MBT.GN 
Terminal Ball 220-240 10/10 0.06/0.05 2150/2300 72/78 120 x 38 550 259-1436-ND+ NEW! 15.89 13.27 12.43 | DP203A 2123LBT.GN 
Lead Wires Ball 220-240 39/36 0.28/0.24 2650/2950 180/200 171x151 x51 957 259-1310-ND+ 47.89 39.99 37.45 | A2175-HBL-TC.GN 
Terminal Ball 220-240 39/36 0.28/0.24 2650/2950 180/200 171x151 x51 957 259-1311-ND$ 47.89 39.99 37.45 | A2175-HBT-TC.GN 
Lead Wires Ball 220-240 39/36 0.28/0.24 2650/2950 180/200 171x151 x51 957 259-1107-ND 60.66 35.01 32.78 | A2175-HBL-TC 
2 Lead Wires Ball 115 39/36 0.59/0.48 2650/2950 180/200 171x151 x51 957 259-1306-ND+ 47.89 39.99 37.45 | A1175-HBL TC.GN 
Terminal Ball 115 39/36 0.59/0.48 2650/2950 180/200 171 x 151 x 51 957 259-1307-ND+ 47.89 39.99 37.45 | A1175-HBT-TC.GN 
Terminal Ball 220-240 56/61 0.24/0.27 1900/2100 585/650 254 x 89 2300 259-1279-ND 103.22 79.43 74.38 | A2259-HBT-TC 
Terminal Ball 220-240 56/61 0.24/0.27 1900/2100 585/650 254 x 89 2300 259-1312-ND+ 104.15 86.97 81.44 | A2259-HBT-TC.GN 
Lead Wires Ball 220-240 56/61 0.24/0.27 1900/2100 585/650 254 x 89 2300 259-1313-ND+ 104.15 86.97 81.44 | A2259-HBL-TC.GN 
3 Terminal Ball 220-240 63/72 0.15/0.13 1400/1650 425/500 254 x 89 2300 259-1112-ND 103.22 79.43 74.38 | A2259-MBT-TC 
Terminal Ball 220-240 63/72 0.15/0.13 1400/1600 425/500 254 x 89 2300 259-1314-ND+ 104.15 86.97 81.44 | A2259-MBT TC.GN 
Lead Wires Ball 220-240 63/72 0.15/0.13 1400/1650 425/500 254 x 89 2300 259-1111-ND 103.22 79.43 74.38 | A2259-MBL (TC) 
Lead Wires Ball 115 20/23 0.23/0.23 1400/1600 425/500 254 x 89 2300 259-1308-ND+ 104.15 86.97 81.44 | A1259-MBL TC.GN 
Lead Wires Ball 115 63/72 0.60/0.65 1900/2100 585/650 254 x 89 2300 259-1109-ND 103.22 79.43 74.38 | A1259-HBL-TC 
ROHS Compliant PBT Plastic Frame Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request 
NEW! Chip Cooler 
Designed for the Intel 6700PXH 64-bit PCI Hub Chip Set 
Dimensions: 38 x 38 x 8mm 
Operating Air Static Pressure | Noise 
Voltage | Voltage | Bearing | Current | Input | Speed | Flow (@1” or Pressure | Digi-Key Price Each Sunon 
(VDC) | (VDC) Type (A) (W) | (RPM) | (CFM) | 25.4mm—-H20)| (dBA) Part No. 10 25 50 | Part No. 
12. [4.5~13.8] Ball 095 11 8800 6 0.16 32 259-1399-ND 18.54 14.27 13.36 12.57 _| GC123506BH-8DA.05.N.B515.GN 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


OSUNON NEW! WATURBO CPU Cooler 


The world’s newest innovation in liquid cooling - the Sunon Waturbo system uses the fan motor to drive the liquid pump. The Sunon Waturbo uses the 
magnetic coupling to transmit the driving torque of the impeller to the liquid pump in the heat sink. This means that no pump motor or other electronic parts are 
required to cool the water. 


Air Life 
Dimensions Voltage Flow Expectancy Digi-Key Price Each Sunon 
(mm) (vDc) (CFM) (hours) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
92x 25 12 56 30,000 259-1437-ND 141.00 117.73 110.25 103.69 TC014-06001 


Blowers 


Features: 

¢ Exceptional cooling performance, radiating blower with one directional 
exhaust 

* Low noise via highly efficient fan blade design 


* Low power consumption and high motor efficiency through radial gap 
type motor design 


* Operating Temperature: 0°C ~ 70°C 


Dimensions | Volt- | Operating Air |Static Pressure} Noise 
(mm) age Voltage | Bearing | Current | Input | Speed | Flow (@ 1” or Pressure | Digi-Key Price Each Sunon 
AxBxcC |(VDC)| (VDC) | Type (A) (w) | (RPM) |(CFM)|25.4mm-H20)| (dBA) | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
Ultra-Thin Miniature Brushless DC Blowers 
35x 35x 4.8 5 46 Ball 0.160 0.80 9500 1.20 0.33 30.0 259-1087-ND: 17.47 14.23 13.33 12.53 GB0535ACB1-8 OC 
‘ 0.070 0.35 7500 0.95 0.22 24.0 259-1088-ND 17.47 14.23 13.33 12.53 GB0535ACB2-8 OC 
35x35 x6 5 46 Ball 0.120 0.60 8500 1.40 0.32 31.0 259-1089-ND: 17.47 14.23 13.33 12.53 GB0535AEB1-8 OC 
0.080 0.40 7000 1.15 0.22 25.0 259-1090-ND 17.47 14.23 13.33 12.53 GBO0535AEB2-8 OC 
Thin Miniature Brushless DC Blowers 
0.125 0.60 10000 0.70 0.23 24.0 259-1165-ND* 13.55 10.18 9.52 8.94 B0502PFB2-8(MS) 
25x 25x10 5 4-6 Ball 0.125 0.60 10000 0.70 0.23 24.0 259-1167-ND* 13.75 10.31 9.80 9.13 BO0502AFB2-8 (MS) 
0.200 0.90 7000 0.90 0.37 25.0 259-1166-ND 14.36 10.77 10.23 9.53 BO0502AFB1-8 (MS) 
30 x 30x10 5 4-6 Ball 0.125 0.65 8000 1.00 0.27 20.5 259-1168-ND* 13.55 10.18 9.52 8.94 BO503PFB2-8 (MS) 
0.220 0.95 7000 1.20 0.38 22.5 259-1169-ND 16.52 12.38 11.77 10.96 BO503AFB1-8(MS) 
40x 40x9 5 3-6 Vapo 0.060 0.30 6500 1.80 0.30 30.0 259-1289-ND 15.72 11.81 11.05 10.38 GBOS5S04AFV1-8 
45x45x9 5 3-6 Vapo 0.070 0.35 5500 2.20 0.26 29.0 259-1290-ND 15.72 11.81 11.05 10.38 GBOS45AFV1-8 
6-13.8 Vapo 0.170 2.00 6000 4.70 0.97 42.2 259-1316-ND: 9.07 7.58 7.10 6.68 GB1205PHVX-8AY.GN 
50 x 50x 15 12 5-13.8 Vapo 0.060 0.70 4000 3.00 0.40 33.4 259-1292-ND 14.41 10.83 10.13 9.51 GB1205PHV2-8AY 
6-13.8 Vapo 0.060 0.70 4000 3.00 0.40 33.4 259-1315-ND: 9.07 7.58 7.10 6.68 GB1205PHV2-8AY.GN 
Brushless DC Blowers 
6-13.8 Vapo 0.124 1.50 5200 5.70 0.66 35.0 259-1317-ND: 9.07 7.58 7.10 6.68 GB1205PKV1-8AY.GN 
50 x 50x 20 12 5-13.8 Vapo 0.090 1.10 4400 4.80 0.46 30.0 259-1294-ND 14.93 11.22 10.50 9.86 GB1205PKV3-8AY 
6-13.8 Vapo 0.088 1.10 4400 4.80 0.46 30.0 259-1318-ND: 9.07 7.58 7.10 6.68 GB1205PKV3-8AY.GN 
97x 94x33 12 10.2-13.8 Ball 0.300 3.60 2700 22.40 0.43 50.0 259-1298-ND 21.22 15.94 14.91 14.01 PMB1297PYB3-AY (2) 
6-12 Ball 0.720 8.60 3600 30.50 0.92 55.8 259-1367-ND: 20.00 16.70 15.64 14.71 PMB1297PYB1-AY(2).GN 
6-13.8 Ball 0.300 3.60 3400 13.60 0.60 43.5 259-1365-ND: 15.84 13.23 12.39 11.65 PMB1275PNB1-AY(2).GN 
6-12 Ball 0.300 3.60 2700 22.40 0.43 50.0 259-1368-ND¢ © 23.41 19.55 18.31 17.22 PMB1297PYB3-AY(2).R.GN 
20x 120x32) 12 6-13.8 Ball 0.820 9.80 2500 35.90 0.89 53.8 259-1299-ND 25.02 18.79 17.58 16.52 PMB1212PLB2-A (2) 
6-13.8 Ball 0.820 9.80 2500 35.90 0.89 53.8 259-1363-ND: 23.08 19.27 18.05 16.97 PMB1212PLB2-A(2).GN 
6-13.8 Ball 0.130 1.60 2400 9.60 0.27 33.9 259-1366-ND: 15.84 13.23 12.39 11.65 PMB1275PNB3-AY(2).GN 
10.2-13.8 Ball 0.450 5.40 2100 31.40 0.64 49.6 259-1300-ND 25.02 18.79 17.58 16.52 PMB1212PLB3-A(2) 
6-13.8 Ball 0.450 5.40 2100 31.40 0.64 49.6 259-1364-ND: 23.08 19.27 18.05 16.97 PMB1212PLB3-A(2).GN 


+ RoHS Compliant —* Plastic Housing (Fan Blades - PBT 94V-O) —_t Aluminum Housing (Fan Blades - PBT 94V-O) 0 Locked Rotor Sensor Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request 


COPAL ELECTRONICS 


Dimensions Bearing Operating | Current | Air Flow | Noise | Digi-Key Price Each Copal Electronics 
B rus h less DC Fa ns Fig.| (mm) Type Voltage (VDC)| (A) | (CFM) | (dBA) | Part No. 1 10 100 500 _| Part No. 
Copal Electronics manufactures a range of Brushless DC Fans 16x 16x4 Sleeve 33 02 424 3_| 563-1106-ND. 13.94 12.95 11.71 9.96 | FIGEA-O3LLC /E 
i i ‘ teatianed 16x 16x45 Sleeve 5 04 24 3___| 563-1107-ND. 13.94 72.95 11.71 9.96 | F16FB-O5LLC /E 
in 16mm through 62mm sizes. Designed for applications in T7X17x8 Sleeve 5 03 |_.530_| 7 | 563-1108-ND 15.51 14.41_13.02 11.09 | F17HA-0SMC 
portable electronic equipment, automotive and medical equipment; 5 05 7413 17 563-1111-ND 13.34 12.30 17.20 953 F251R-O5LLC 
these fans are ideal for cooling a specific area on a PCB or in an 12 03 | 1413 | 11 | 563-1115-ND 13.34 1239 11.20 953 | F251R-12LLC 
electronic assembly where space is limited. Sleave 12 02 | 1.236 | 9 | 563-1117-ND 13.34 12.39 11.20 953 | F251R-12L3C 
Features: * Patented impeller design which improves airflow and 12 08 1.624 12 §63-1121-ND 13.34 12.39 11.20 9.53 F251T-12LLC 
reduces vibration * Low noise of 3dBA to 24dBA * Long life ball : i Wee iF Seen eer et ve aes ed ee 
aoe rammesandyimpeller mages 25 x 25 x 10 5 ‘4 | 1236 | 9 | 563-1112-ND 1627 «15.11 13.66 = 11.63_| F251R-05L3B 
ightweignt iP En a OY. , : 5 05 1.413 | 11 | 563-1119-ND 16.27 15.11 13.66 11.63 | F251RF-O5LLB 
Specifications: * Operating Temperature: -10°C ~ 60°C * Storage 1 Sleeve/t Ball 12 05 219 | 20 | 563-1113-ND 16.27 15.11 13.66 © 11.63__| F251R-12MB 
Temperature: -30°C ~ 70°C 12 03 | 1.413 | 11. | 563-1114-ND 16.27 15.11 13.66 11.63 ‘| F251R-12LLB 
42 02 | 1.236 | 9 | 563-1116-ND 16.27 15.11 13.66 11.63 ‘| F251R-12L3B 
12 04 | 1.766 | 15 | 563-1118-ND 16.27 15.11 13.66 11.63 | F251R-12LB 
12 03 | 1.413 | 11 | 563-1120-ND 16.27 15.11 13.66 11.63__| F251RF-12LLB 
5 07 | 3.178 | 17 | 563-1123-ND 13.34 72.39 17.20 953 | F310R-05LC 
1 Saas 5 05 219 | 13 | 563-1124-ND 13.34 1239 11.20 953 | F310R-O5LLC 
12 04 | 3.178 | 17 | 563-1126-ND 13.34 12.39 11.20 9.53 | F310R-12LC 
0x 30x10 12 025 | 2119 | 13 | 563-1127-ND 13.34 12.39 11.20 953 | F310R-12LLC 
5 07 | 3.178 | 17 | 563-1122-ND 16.27 15.11 13.66. 11.63 | F310R-05LB 
4 Sleeves! Ball 5 07 | 3178 | 17 | 563-1128-ND 16.27 15.11 13.66 11.63 | F310RF-05LB 
12 04 | 3.178 | 17 | 563-1125-ND 16.27 15.11 13.66 11.63 _| F310R-12LB 
12 04 | 3.178 | 17 | 563-1129-ND 16.27 15.11 13.66 11.63__| F310RF-12LB 
5 08 | 3.885 | 12 | 563-1130-ND 12.94 72.02 10.87 9.25 | F410T-05LC 
aieaoxto Sasi 5 12 | 5.297 | 18 | 563-1132-ND 12.94 12.02 10.87 9.25 | F410T-05MC 
12 04 | 3.885 | 12 | 563-1131-ND 12.94 12.02 10.87 9.25 | Fa10T-12LC 
12 06 | 5.297 | 18 | 563-1133-ND 12.94 12.02 10.87 9.25 | F410T-12MC 
5 08 | 3.885 | 16 | 563-1135-ND 14.94 3.88 12.54 10.68 | F412R-05LB 
5 10 | 5.297 | 23. | 563-1138-ND 14.94 13.88 12.54 10.68 | F412R-05MB 
12 04 | 3531 | 14 | 563-1134-ND 14.94 13.88 12.54 10.68 | F412R-12LLB 
41x 41x 12.2) 1 Sleeve/t Ball 12 04 | 3.885 | 16 | 563-1136-ND 14.94 13.88 12.54 10.68 | F412R-12LB 
12 06 | 5.297 | 23 | 563-1139-ND 14.94 13.88 12.54 10.68 | F412R-12MB 
24 03 | 3.885 | 16 | 563-1137-ND 14.94 13.88 12.54 10.68 | F412R-24LB 
24 04 | 5.297 | 23 | 563-1140-ND 14.94 13.88 12.54 10.68 | F412R-24MB 
2 [| 45x45x5 Sleeve 5 14_|_ 1.059 [| 23 | 563-1141-ND 31.84 29.57 26.73 22.75 | F455B-O5MD 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 2131 


ebmpapst Fans 


UL yellow card E38324, CSA file 27697, VDE file 3041, CCC (ACmaxx), CE (ACmaxx) 


ACmaxx Tubeaxial Fans: Used in the industrial sector in switch cabinets, filter fans, welding machines, Features: * 85 ~ 265 volts, 50 and 60 Hertz for worldwide voltages *<75% lower power consumption 


refrigerated shelves or counters, ventilation and air conditioning systems. * Fanshave integrated intelligence for flexibility in applications * High volume flow 
Size Input CFM Digi-Key Price Each ebmpapst Ind. 
Fig. (mm) Bearing | Voltage) Watts @0 dBA Leads Part No. 1 25 50 100 Part No. 
ACmaxx Tubeaxial Fans 
1 92 x 38 Ball 115/230 11 86 55 22 AWG 12.2” Leads 381-2284-NDO 68.15 52.20 47.85 42.05 AC3200JH 
119 x 32 Ball 115/230 1 120 51 22 AWG 12.2” Leads 381-2285-NDO 60.04 45.99 42.16 37.05 AC4300H 
3 178 x 165 x 50 Ball 115/230 12 206 50 22 AWG 12.2” Leads 381-2286-NDO 83.50 73.07 66.80 58.45 AC6200NM 
AC Tubeaxial Fans 
Sleeve 115 8 21 21 18 AWG 12.2" Leads 381-1057-ND 39.13 29.97 27.48 24.15 8830N 
Sleeve 115 an 28 28 18 AWG 12.2" Leads 381-1106-ND 39.60 30.33 27.81 24.44 8800N 
Sleeve 115 1 34 4 -110"x.02" Terminals 381-1051-ND 33.72 25.83 23.68 20.81 8500A 
Sleeve 115 an 36 34 18 AWG 12.2" Leads 381-1103-ND 35.96 27.54 25.25 22.19 8500N 
80 x 38 Sleeve 115 1 36 34 18 AWG 12.2" Leads 381-1102-ND 40.77 31.23 28.63 25.16 8500DP 
Sleeve 230 an 36 34 18 AWG 12.2" Leads 381-1105-ND 35.72 27.36 25.08 22.04 8550N 
Sleeve 115 1 36 34 22 AWG 12.2" Leads 381-1052-ND 32.88 28.44 26.14 22.22 8500VW 
Ball 115 an 36 35 22 AWG 12.2" Leads 381-1104-ND 42.89 32.85 30.12 26.47 8506N 
Ball 115 an 36 34 22 AWG 12.2" Leads 381-1053-ND 40.73 35.19 32.36 27.51 8506VW 
Ball 230 11 36 34 22 AWG 12.2" Leads 381-1055-ND 41.06 35.55 32.60 27.77 8556VW 
92x25 Ball 115 9 41 40 -110"x.02" Terminals 381-1076-ND 39.13 29.97 27.48 24.15 3906 
92 x 38 Ball 115 11 52 42 18 AWG 12.2" Leads 381-1075-ND 47.71 36.54 33.50 29.44 3606 
Ball 115 8 59 35 -110"x.02" Terminals 381-1107-ND 42.18 32.31 29.62 26.03 9906L 
119x 25 Ball 115 12 79 42 -110"x.02" Terminals 381-1078-ND 42.18 32.31 29.62 26.03 9906 
Ball 230 12 79 42 -110"x.02"Terminals 381-1079-ND 42.18 32.31 29.62 26.03 9956 
Sleeve 115 12 71 32 -110"x.02" Terminals 381-1026-ND 42.18 32.31 29.62 26.03 4530Z 
nf Sleeve 230 19 94 40 -110"x.02" Terminals 381-1033-ND 33.49 25.65 23.52 20.67 4650Z 
Ball 230 19 94 40 -110"x.02" Terminals 381-1035-ND 44.65 34.20 31.35 27.55 4656Z 
Sleeve 115 18 106 50 -110"x.02" Terminals 381-1089-ND 34.78 26.64 24.42 21.46 4600N 
Sleeve 115 18 106 50 -110"x.02" Terminals 381-1090-ND 29.02 22.23 20.38 17.91 4600X 
Sleeve 230 18 106 50 -110"x.02" Terminals 381-1093-ND 34.78 26.64 24.42 21.46 4650N 
119 x 38 Sleeve 230 18 106 50 -110"x.02" Terminals 381-1094-ND 32.43 24.84 22.77 20.01 4650X 
Ball 115 18 106 51 -110"x.02" Terminals 381-1091-ND 41.95 32.13 29.46 25.89 4606N 
Ball 230 18 106 51 -110"x.02" Terminals 381-1095-ND 42.42 32.49 29.79 26.18 4656X 
Ball 115 18 106 45 -118"x.02" Terminals 381-1030-ND 44.89 34.38 31.52 27.70 4606VX 
Ball 230 18 106 45 -118"x.02" Terminals 381-1034-ND 60.28 46.17 42.33 37.20 4656VX-817 
Sleeve 115 18 106 45 -110"x.02" Terminals 381-1029-ND 37.48 28.71 26.32 23.13 4600Z 
Ball 115 18 106 45 -110"x.02" Terminals 381-1031-ND 45.71 35.01 32.10 28.21 4606Z 
Ball 115 18 106 45 22 AWG 12.2" Leads 381-1092-ND 48.18 36.90 33.83 29.73 4606ZW 
127 x 38 Ball 115 17 121 47 -110"x.02" Terminals 381-1119-ND 49.82 38.16 34.98 30.74 5908-105 
Sleeve ats) 17 121 47 -110"x.02" Terminals 381-1120-ND 47.24 36.18 33.17 29.15 5900-505 
135 x 38 Ball 230 26 159 50 -110"x.02" Terminals 381-1096-ND 85.78 65.70 60.23 52.93 5656S 
Ball 115 38 225 52 20 AWG 13.3" Leads 381-1121-ND 84.13 64.44 59.07 51.91 W2S130-AA25-01 
150 x 55 Ball 230 46 250 60 20 AWG 13.3" Leads 381-1123-ND 84.13 64.44 59.07 51.91 W2S130-BM03-01 
Ball 115 46 263 60 20 AWG 13.3" Leads 381-1124-ND 76.38 58.50 53.63 47.13 W2S130-BM15-01 
2 172x514 Ball 115 26 260 58 PSC 0.11" Terminals 381-1065-ND 103.52 79.29 72.69 63.88 W2E143-AA15-01 
Ball 230 29 295 58 PSC 0.11" Terminals 381-1066-ND 108.81 83.34 76.40 67.14 W2E143-AB09-01 
172 x 150 x 38 Ball 230 28 230 57 0.11" Terminals 381-1062-ND 100.93 77.31 70.87 62.28 W2E142-BB01-01 
Ball 115 24 230 57 0.11" Terminals 381-1063-ND 132.31 101.34 92.90 81.64 W2E142-BB05-01 
3 225 x 80 Ball aS: 80 606 61 Terminal Block 381-2281-NDO 154.40 135.10 123.52 108.08 W2E200-HK86-01 
AC Flatpak Blowers 
4 421 x37 Sleeve 115 20 25 60 22 AWG 12.2" Leads 381-1058-ND 54.05 41.40 37.95 33.35 RL90-18/00 
Sleeve 230 20 25 60 22 AWG 12.2" Leads 381-1061-ND 61.69 47.25 43.32 38.07 RL90-18/50 
Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. RoHS Compliant 
Size Voltage CFM Digi-Key Price Each ebmpapst Ind. 
Fig. (mm) Voltage| Range Bearing | Watts @0 dBA Leads Part No. ul 25 50 100 Part No. 
Brushless DC Tubeaxial Fans 
40x10 12 10~14 Sleeve 0.8 5.3 26 28 AWG 12.2” Leads 381-1081-ND 12.93 9.90 9.08 7.98 412FH 
24 20~28 Sleeve 0.8 4.7 22 28 AWG 12.2” Leads 381-1082-ND 13.16 10.08 9.24 8.12 414F 
40 x20 12 10~14 Sleeve 1.0 5.9 18 28 AWG 12.2” Leads 381-1069-ND 13.16 10.08 9.24 8.12 412 
24 20~28 Sleeve 1.0 5.9 18 28 AWG 12.2” Leads 381-1070-ND 14.81 11.34 10.40 9.14 414 
40x25 12 8~14 Ball 3.3 14 46 28 AWG 12.2” Leads 381-1125-ND 34.31 26.28 24.09 21.17 412JHH 
24 18~27 Ball 3.6 14 46 28 AWG 12.2” Leads 381-1126-ND 34.31 26.28 24.09 21.17 414JHH 
6~15 Ball 0.7 12 26 22 AWG 12.2” Leads 381-1038-ND 26.91 20.61 18.90 16.61 612L 
6~15 Ball 1.3 18 33 22 AWG 12.2” Leads 381-1000-ND 26.91 20.61 18.90 16.61 612M 
8~15 Ball 53 12.4 22 22 AWG 12.2” Leads 381-2266-NDO 27.14 20.79 19.06 16.75 622L 
12 8~15 Ball 1.9 23.5 36 22 AWG 12.2” Leads 381-2267-NDO 27.14 20.79 19.06 16.75 622N 
1 8~15 Ball 3.0 27 41 22 AWG 12.2” Leads 381-1135-ND 27.38 20.97 19.23 16.90 612NHH 
8~15 Ball 2.3 27.1 39 22 AWG 12.2” Leads 381-2264-NDO 28.67 21.96 20.13 17.69 622H 
60 x 25 8~15 Ball 3.5 33 43 22 AWG 12.2” Leads 381-2265-NDO 28.67 21.96 20.13 17.69 622HH 
18~28 Ball 1 12.4 22 22 AWG 12.2” Leads 381-2270-NDO 27.14 20.79 19.06 16.75 624L 
18~28 Ball 1.5 A772 29 22 AWG 12.2” Leads 381-2271-NDO 27.14 20.79 19.06 16.75 624M 
18~28 Ball 2.2 23.5 36 22 AWG 12.2” Leads 381-2272-ND0 27.14 20.79 19.06 16.75 624N 
24 12~27 Ball 3.4 27 44 22 AWG 12.2” Leads 381-1097-ND 28.91 22.14 20.30 17.84 614H 
18~28 Ball 2.3 27.1 39 22 AWG 12.2” Leads 381-2268-ND0 28.67 21.96 20.13 17.69 624H 
18~26 Sintec 3.8 33 43 22 AWG 12.2” Leads 381-1136-ND 22.44 17.19 15.76 13.85 614NGHH 
18~28 Ball 3.6 33 43 22 AWG 12.2” Leads 381-2269-NDO 28.67 21.96 20.13 17.69 624HH 
Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. * Requires Mating Housing Connector H10117 and Contacts H10119 RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ebmpapst 


Fans (cont, 


Size Voltage CFM Digi-Key Price Each ebmpapst Ind. 
Fig. (mm) Voltage} Range | Bearing | Watts @0 dBA Leads Part No. al 25 50 100 Part No. 
60 x 32 12 7~13.6 Ball 77 41.41 53 24 AWG 12.2” Leads 381-2282-ND0 37.13 28.44 26.07 22.91 612JH 
24 14~26.4 Ball 77 41.1 53 24 AWG 12.2” Leads 381-2283-ND0 37.13 28.44 26.07 22.91 614JH 
70x15 12 8~13.8 Sintec 1.7 26 36 28 AWG 12.2” Leads 381-1128-ND 27.14 20.79 19.06 16.75 712F 
24 12~30 Sintec 17 26 36 28 AWG 12.2” Leads 381-1127-ND 27.14 20.79 19.06 16.75 714F 
7~15 Ball 0.8 21 21 24 AWG 12.2” Leads 381-1101-ND 23.62 18.09 16.59 14.58 8412L 
12 7~15 Ball 1.4 27 29 24 AWG 12.2” Leads 381-1049-ND 23.62 18.09 16.59 14.58 8412M 
80 x 25 7~15 Ball 24 33 35 24 AWG 12.2” Leads 381-1010-ND 23.62 18.09 16.59 14.58 8412 
24 12~28 Ball 1.4 27 29 24 AWG 12.2” Leads 381-1050-ND 23.62 18.09 16.59 14.58 8414M 
12~28 Ball 24 33 35 24 AWG 12.2” Leads 381-1011-ND 23.62 18.09 16.59 14.58 8414 
6~15 Ball 1.8 28 34 22 AWG 12.2” Leads 381-1048-ND 31.02 23.76 21.78 19.14 8312M 
80 x 32 12 6~15 Ball 2.2 32 36 22 AWG 12.2” Leads 381-1008-ND 31.02 23.76 21.78 19.14 8312 
6~15 Ball 4 39 43 22 AWG 12.2” Leads 381-1133-ND 31.02 23.76 21.78 19.14 8312HL 
48 36~56 Ball 2.6 32 36 22 AWG 12.2” Leads 381-1077-ND 31.02 23.76 21.78 19.14 8318 
12 7~13.8 Ball 10 77.7 55 24 AWG 12.2” Leads 381-2273-ND0 42.65 32.67 29.95 26.32 8212JN 
80x 38 8~16 Ball 3 35 39 22 AWG 12.2” Leads 381-1100-ND 60.20 52.02 47.85 40.64 8112K 
24 18~26.4 Ball 10 FEE 55 24 AWG 12.2” Leads 381-2274-NDO 42.65 32.67 29.95 26.32 8214JN 
18~30 Ball 3 35 39 22 AWG 12.2” Leads 381-1047-ND 67.92 52.02 47.69 41.91 8124K 
42 7~15 Ball 1.3 36 27 24 AWG 12.2” Leads 381-1080-ND 24.56 18.81 17.25 15.16 3412L 
92 x 25 7~15 Ball 1.8 42 32 24 AWG 12.2” Leads 381-1012-ND 24.56 18.81 17.25 15.16 3412M 
24 12~28 Ball 2.6 49 36 24 AWG 12.2” Leads 381-1001-ND 24.56 18.81 17.25 15.16 3414 
18~28 Ball 2.3 49.4 32 24 AWG 12.2” Leads 381-1160-NDO 27.14 20.79 19.06 16.75 3414N 
92 x 32 12 6~15 Ball 24 47 37 22 AWG 12.2” Leads 381-1073-ND 31.26 23.94 21.95 19.29 3312 
24 12~28 Ball 2.4 47 37 22 AWG 12.2” Leads 381-1074-ND 31.26 23.94 21.95 19.29 3314 
119 x25 12 7~14 Ball 3.2 82 38 22 AWG 12.2” Leads 381-1024-ND 29.85 22.86 20.96 18.42 4412FM 
24 12~28 Ball 3.2 82 38 22 AWG 12.2” Leads 381-1025-ND 31.26 23.94 21.95 19.29 4414FM 
6~15 Ball 2.6 82 39 22 AWG 12.2” Leads 381-1021-ND 32.20 24.66 22.61 19.87 4312M 
12 6~15 Ball 5 100 45 22 AWG 12.2” Leads 381-1002-ND 32.20 24.66 22.61 19.87 4312 
1 119x 32 6~15 Ball 5 100.1 45 22 AWG 12.2” Leads 381-2263-ND0 34.31 26.28 24.09 21.17 4312/2 
24 12~28 Ball 2.6 82 39 22 AWG 12.2” Leads 381-1023-ND 32.20 24.66 22.61 19.87 4314M 
12~28 Ball 5 100 45 22 AWG 12.2” Leads 381-1003-ND 32.20 24.66 22.61 19.87 4314 
48 36~53 Ball 5 100 45 22 AWG 12.2” Leads 381-1004-ND 35.72 27.36 25.08 22.04 4318 
7~14.5 Ball 1:2: 51 29 22 AWG 12.2” Leads 381-1016-ND 42.42 32.49 29.79 26.18 4212L 
7~14.5 Ball 2.2 75 38 22 AWG 12.2” Leads 381-1017-ND 42.42 32.49 29.79 26.18 4212M 
12 7~15 Ball 4.5 106 49 -110” x .02” Terminals 381-1014-ND 46.18 35.37 32.43 28.50 4182NX 
7~14.5 Ball 5.3 108 49 22 AWG 12.2” Leads 381-1084-ND 42.42 32.49 29.79 26.18 4212H 
7~15 Ball 21 162 60 22 AWG 12.2” Leads 381-1142-ND 96.50 84.44 77.20 67.55 DV4112/2NP-3021 
9~15 Ball 21 161.9 60 22 AWG 12.2” Leads 381-2275-NDO 77.00 67.38 61.60 53.90 DV4112N 
12~28 Ball 5.3 108 49 22 AWG 12.2” Leads 381-1085-ND 42.42 32.49 29.79 26.18 4214H 
12~29 Ball 4.5 106 49 -110” x .02” Terminals 381-1015-ND 53.35 40.86 37.46 32.92 4184NX 
119 x 38 24 12~25 Ball 1 140 59 22 AWG 12.2” Leads 381-1139-ND 54.05 41.40 37.95 33.35 4114NXH 
12~25 Ball 1 140 59 -110” x .02” Terminals 381-1134-ND 56.52 43.29 39.69 34.88 4184NXH 
16~30 Ball 19.5 182.4 65 22 AWG 12.2” Leads 381-1161-NDO 75.32 57.69 52.89 46.48 4114NH3 
16~30 Ball 21 161.9 60 22 AWG 12.2” Leads 381-2276-NDO 77.00 67.38 61.60 53.90 DV4114N 
36~56 Ball 5.6 108 49 -110 x .02” Terminals 381-1087-ND 46.88 35.91 32.92 28.93 4298H 
48 36~56 Ball 16 157 63 22 AWG 10.6” Leads 381-1138-ND* 144.20 126.18 115.36 100.94 W1G110-AGO7-06 
36~60 Ball 21 161.9 60 22 AWG 12.2” Leads 381-2277-NDO 77.00 67.38 61.60 53.90 DV4118N 
36~56 Ball 19.5 182.4 65 22 AWG 12.2” Leads 381-1162-NDO 69.09 52.92 48.51 42.63 4118N/2H3 
8~16 Ball 4.5 118 44 -110” x .02” Terminals 381-1115-ND 68.15 52.20 47.85 42.05 W2G115-AD15-13 
12 7~14 Ball 6 127 46 22 AWG 12.2” Leads 381-1131-ND 49.12 37.62 34.49 30.31 5212NN 
9~15 Ball 21 158.9 56 22 AWG 12.2” Leads 381-2278-NDO 79.00 69.13 63.20 55.30 DV5212N 
427 x 38 12~28 Ball 6 127 46 22 AWG 12.2” Leads 381-1132-ND 49.12 37.62 34.49 30.31 5214NN 
24 16~30 Ball 21 158.9 56 22 AWG 12.2” Leads 381-2279-NDO 79.00 69.13 63.20 55.30 DV5214N 
16~28 Ball 12 160 52 -110” x .02” Terminals 381-1068-ND 87.19 66.78 61.22 53.80 W2G115-AG71-12 
48 36~60 Ball 21 158.9 56 22 AWG 12.2” Leads 381-2280-NDO 79.00 69.13 63.20 55.30 DV5218N 
43~53 Ball 22 159 56 22 AWG 12.2” Leads 381-1147-ND 109.80 96.08 87.84 76.86 DV5218/2NP-40182 
12~28 Ball 18 241 57 -118” x .02” Terminals 381-1005-ND 85.78 65.70 60.23 52.93 6424 
24 12~28 Ball 26 283 61 -118” x .02” Terminals 381-1043-ND 99.52 76.23 69.88 61.41 6224NH 
2 172x51 12~28 Ball 26 283 63 -118” x .02” Terminals 381-1046-ND 102.93 78.84 72.27 63.51 6424H 
16~30 Ball 37 318 63 22 AWG 12.2” Leads 381-1156-ND 111.10 97.22 88.88 77.77 DV6224 
48 28~60 Ball 17 241 55 -118” x .02” Terminals 381-1045-ND 85.78 65.70 60.23 52.93 6248N 
40~60 Ball 37 318 63 22 AWG 12.2” Leads 381-1157-ND 111.10 97.22 88.88 77.77 DV6248 
DC Flatpak Blowers 
76 x27 12 8~13.5 Ball 5 16.5 51 22 AWG 12.2” Leads 381-1148-ND 34.78 26.64 24.42 21.46 RL48-19/12 
24 18~26.4 Ball 5 16.5 51 22 AWG 12.2” Leads 381-1149-ND 34.78 26.64 24.42 21.46 RL48-19/14 
97 x 93.5 x 33 12 8~12 Ball 12.5 32.4 62 26 AWG 12.2” Leads 381-1150-ND 49.12 37.62 34.49 30.31 RL65-21/12/2 
4 121x37 12 7~15 Ball 5 24 58 22 AWG 12.2” Leads 381-1059-ND 61.92 47.43 43.48 38.21 RL90-18/12N 
24 12~28 Ball § 24 58 22 AWG 12.2” Leads 381-1060-ND 61.92 47.43 43.48 38.21 RL90-18/14N 
427 x25 12 8~15 Ball 8 37.7 60 22 AWG 12.2” Leads 381-1151-ND 72.20 63.18 57.76 50.54 RLF100-11/12 
24 6~30 Ball 8 37.7 60 22 AWG 12.2” Leads 381-1152-ND 72.20 63.18 57.76 50.54 RLF100-11/14 
Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. * Requires Mating Housing Connector H10117 and Contacts H10119 4 RoHS Compliant 
Size Voltage CFM Impeller Digi-Key Price Each ebmpapst Ind. 
Fig. (mm) Voltage Range @0 dBA Watts Material Part No. i 25 50 100 Part No. 
DC Motorized Impellers 
5 102 x 52 12 11~13 90 69 13.5 Plastic 381-1129-ND 117.15 89.73 82.26 72.29 RER101-36/12/12P 
Size Input CFM Impeller Dimensions Impeller Price Each ebmpapst Ind. 
Fig. (mm) Voltage Watts @0 dBA Inches (mm) Capacitor Material 1 25 50 100 Part No. 
AC Backward Curved Motorized Impellers 
5 220x714 415; 96 500 71 8.66” (220) x 2.8” (71) 10 Plastic 381-1110-ND 104.81 80.28 73.59 64.67 R2E220-AA44-23 
230 100 530 71 8.66” (220) x 2.8” (71) 2 Plastic 381-1109-ND 104.81 80.28 73.59 64.67 R2E220-AA40-23 
Size Input CFM Impeller Dimensions Impeller Digi-Key Price Each ebmpapst Ind. 
Fig. (mm) Voltage Watts @0 dBA Inches (mm) Material Part No. 1 25 50 100 Part No. 
DC Backward Curved Motorized Impellers 
133 x91 24 28 212 63 5.25” (133) x 2.39” (60.6) Plastic 381-1154-ND 190.90 167.04 152.72 133.63 R1G133-AA17-02 
5 48 28 212 63 5.25” (133) x 2.39” (60.6) Plastic 381-1155-ND 150.90 132.04 120.72 105.63 R1G133-AA65-02 
175 x69 48 36 330 65 6.9” (175) x 2.72” (69) Plastic 381-1159-ND 150.80 131.95 120.64 105.56 R1G175-AB41-02 
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(to73) 2133 


Anetta 


DC Axial Fans Broad product range covers axial fans from 25mm to 172mm and blowers from 30mm to 159mm. 


and Blowers Features: ¢ Distinctive blade designs * Brushless * TS16949 accredited * 1SO-9001 certified * Ball bearings * Lead wires 


Rated 
Operating | Rated | Input 
Dimensions | Rated | Voltage /| Current | Power) Speed Noise Digi-Key Price Each Delta Finger Price 
Fig. (mm) Voltage} Range (A) (W) | (RPM) | CFM | (Db) Sensors Part No. 1 10 100 Part No. Guards Each 
Axial Fans 

1 35x 35x10 12 9.5 ~ 13.8 -090 1.08 7000 5.50 22.0 = 603-1001-ND 12.06 7.97 6.60 AFB03512HA CR378-ND 63 
1 40 x 40x10 12 7.0 ~ 13.8 -060 72 5000 5.90 24.5 = 603-1002-ND 9.78 7.44 6.38 EFB0412MA CR230-ND 63 
1 40 x 40x10 12 7.0 ~ 13.8 080 96 6000 6.92 28.5 _ 603-1003-ND 9.78 7.44 6.38 EFB0412HA CR230-ND 63 
al 40 x 40x10 12 7.0 ~ 13.8 -100 1.20 7000 8.09 33.0 = 603-1004-ND 11.26 7.44 6.17 EFB0412HHA CR230-ND 63 
al 40x 40x15 12 7.0 ~ 13.8 -130 1.56 8300 11.48 | 32.0 = 603-1005-ND 11.81 9.09 7.62 AFB0412HHB CR230-ND 63 
il 40x 40x15 12 7.0 ~ 13.8 250 3.00 | 11000 | 14.83 | 41.5 _— 603-1006-ND 11.81 9.09 7.62 AFB0412SHB CR230-ND 63 
1 40 x 40 x 20 5 4.5~5.5 250 1.25 7600 8.54 | 28.5 = 603-1007-ND 10.93 8.32 713 EFBO405HD CR230-ND 63 
1 40 x 40 x 20 5 4.5~5.5 -320 1.60 9000 10.10 | 32.5 Tac 603-1008-ND 13.25 8.75 7.25 EFBO405VHD-FOO CR230-ND 63 
1 40 x 40 x 20 12 7.0 ~ 13.8 080 0.96 7600 8.54 | 28.5 _ 603-1009-ND 12.59 8.32 6.89 EFB0412HD CR230-ND 63 
1 40 x 40 x 20 12 7.0 ~ 13.8 120 1.44 9000 10.10 | 32.5 = 603-1010-ND 12.59 8.32 6.89 EFB0412VHD CR230-ND 63 
1 40 x 40 x 20 24 14.0~27.6| .040 0.96 5000 5.54 | 22.0 _ 603-1011-ND 10.93 8.32 7.13 EFB0424LD CR230-ND 63 
1 40 x 40 x 28 12 4.5 ~13.8 .070 0.84 6500 10.59 | 32.1 Tac 603-1012-ND 16.43 10.85 8.99 FFB0412HN-FOO CR230-ND 63 
1 40 x 40 x 28 12 4.0 ~ 13.8 500 6.00 | 13000 | 24.00 | 51.5 Tac 603-1013-ND 18.82 12.43 10.30 FFB0412SHN-FOO CR230-ND 63 
il 40 x 40 x 28 12 4.5 ~ 13.2 -160 1.92 9500 15.79 | 41.9 = 603-1014-ND 13.39 10.30 8.63 FFB0412VHN CR230-ND 63 
al 40 x 40 x 28 12 4.5 ~ 13.2 -160 1.92 9500 15.79 | 41.9 603-1015-ND 12.32 8.14 6.75 FFB0412VHN-B CR230-ND 63 
1 40 x 40 x 28 12 4.5 ~ 13.2 -160 1.92 9500 15.79 | 41.9 Tac 603-1016-ND 17.49 11.55 9.57 FFB0412VHN-FOO CR230-ND 63 
i 40 x 40 x 28 12 4.5 ~ 13.2 -160 1.92 9500 15.79 | 41.9 | Locked Rotor | 603-1017-ND 16.30 10.77 8.92 FFB0412VHN-ROO CR230-ND 63 
1 40 x 40 x 28 24 14.0 ~ 26.4] .100 2.40 9500 15.79 | 41.9 = 603-1018-ND 15.77 10.42 8.63 FFB0424VHN CR230-ND 63 
2 40 x 40 x 48 12 | 7.0~13.2 | .850 | 10.20] 12000 | 24.00 | 60.0 Tac 603-1019-ND 31.14 20.57 17.04 | GFB0412SHG-Foo | CR230-ND 63 
2 40 x 40 x 56 12 7.0 ~ 13.2 1.25 15.00 | 15000 | 27.30 | 59.5 Tac 603-1020-ND 31.14 20.57 17.04 GFB0412EHS-FOO CR230-ND 63 
1 45x 45x10 12 7.0 ~ 13.8 -110 1.32 5000 9.85 30.0 _ 603-1021-ND 11.81 9.09 7.62 AFB04512MA = = 
1 50 x 50x 10 5 4.5~5.5 -130 0.65 4500 9.21 25.0 Tac 603-1022-ND 11.93 7.88 6.53 EFBO505MA-F0O CR379-ND 83 
dl 50 x 50x 10 12 7.0 ~ 13.8 -100 1.20 5500 11.4 30.0 _ 603-1023-ND 9.78 7.44 6.38 EFBO512HA CR379-ND 83 
1 50x 50x15 12 7.0 ~ 13.8 -100 1.20 5600 14.13 | 32.0 = 603-1024-ND 13.91 9.19 7.62 AFB0512HB CR379-ND 83 
| 50 x 50 x 20 12 7.0 ~ 13.8 -160 1.92 7000 | 20.30 | 40.5 = 603-1025-ND 13.91 9.19 7.62 AFB0512VHD CR379-ND 83 
1 60 x 60 x 10 12 7.0 ~ 13.8 -180 2.16 4800 | 21.19 | 36.5 = 603-1026-ND 12.59 8.32 6.89 EFBO612HHA CR221-ND 65 
al 60 x 60x15 5 4.0 ~ 6.0 -300 1.50 4000 15.36 | 32.0 — 603-1027-ND 13.91 9.19 7.62 AFBO605HB CR221-ND 65 
il 60 x 60x15 24 14.0~27.6| .080 1.92 4000 15.36 | 32.0 = 603-1028-ND 13.91 9.19 7.62 AFB0624HB CR221-ND 65 
1 60 x 60 x 20 12 7.0 ~ 13.8 -150 1.80 4400 18.36 | 31.0 = 603-1029-ND 11.81 9.09 7.62 AFB0612HHD CR221-ND 65 
i 60 x 60 x 25.4 12 4.0 ~ 13.8 080 0.96 3100 16.81 | 26.5 = 603-1030-ND 15.50 10.24 8.49 AFBO612L-A CR221-ND 65 
1 60 x 60 x 25.4 12 4.0 ~ 13.8 140 1.68 4250 | 23.38 | 34.0 = 603-1031-ND 13.16 10.13 8.49 AFB0612H-A CR221-ND 65 
1 60 x 60 x 25.4 12 4.0 ~ 13.8 -170 2.04 5000 | 27.55 | 40.0 = 603-1032-ND 11.81 9.09 7.62 AFB0612HH-A CR221-ND 65 
1 60 x 60 x 25.4 12 4.0 ~ 13.8 270 3.24 6000 34.15 | 44.5 Tac 603-1033-ND 12.46 8.23 6.82 AFB0612SH-ABFOO | CR221-ND 65 
1 60 x 60 x 25.4 12 4.0 ~ 13.8 .270 3.24 6000 34.15 | 44.5 Tac 603-1034-ND 12.19 8.05 6.67 AFB0612SH-AFOO CR221-ND 65 
| 60 x 60 x 25.4 12 4.0 ~ 13.8 -380 4.56 6800 38.35 | 46.5 Tac 603-1035-ND 11.66 7.70 6.38 AFB0612EH-ABFOO | CR221-ND 65 
1 60 x 60 x 25.4 24 14.0~ 27.6] .090 2.16 4250 | 23.38 | 34.0 = 603-1036-ND 15.50 10.24 8.49 AFB0624H-A CR221-ND 65 
1 60 x 60 x 25.4 24 14.0~ 27.6] .110 2.64 5000 | 27.55 | 40.0 = 603-1037-ND 15.50 10.24 8.49 AFB0624HH-A CR221-ND 65 
it 60 x 60 x 38 12 4.5 ~13.8 340 4.08 6000 36.73 | 46.5 = 603-1038-ND 18.15 11.99 9.94 FFB0612VHE CR221-ND 65 
1 60 x 60 x 38 12 4.5 ~ 13.8 550 6.60 7000 | 43.44 | 50.5 = 603-1039-ND 15.07 11.86 9.94 FFB0612SHE CR221-ND 65 
1 60 x 60 x 38 12 4.5 ~ 13.8 -800 9.60 8000 50.15 | 54.5 = 603-1040-ND 18.15 11.99 9.94 FFB0612EHE CR221-ND 65 
5 60 x 60 x 38 12 7.0 ~ 13.8 -680 8.16 9000 | 49.54 | 54.0 — 603-1041-ND 20.41 13.48 11.17 AFB0612VHE-A CR221-ND 65 
2 60 x 60 x 50.8 12 7.0 ~ 13.8 -430 5.16 5000 32.14 | 50.5 = 603-1042-ND 24.70 20.14 17.29 GFB0612HHG CR221-ND 65 
5 70 x 70x20 12 5.0 ~ 13.8 250 3.00 4400 | 40.43 | 40.5 = 603-1043-ND 11.81 9.09 7.62 AFBO712HHD = _ 
1 70 x 70 x 25.4 12 5.0 ~ 12.6 440 5.28 5500 51.97 | 47.5 _ 603-1044-ND 13.91 9.19 7.62 AFBO712VH-A — _ 
1 70 x 70 x 25.4 12 5.0 ~ 13.8 -650 7.80 6300 61.05 | 50.5 = 603-1045-ND 16.30 10.77 8.92 AFBO712SH-AB = = 
1 70 x 70 x 25.4 24 14.0 ~ 26.4] .090 2.16 3100 | 28.85 | 31.5 = 603-1046-ND 13.16 10.13 8.49 AFBO724M-A = = 
1 80 x 80x15 12 7.0 ~ 13.8 -190 2.28 3700 39.2 39.5 Tac 603-1047-ND 11.13 7.35 6.09 AFB0812VHB-FOO CR180-ND 90 
1 80 x 80 x 20 12 7.0 ~ 13.8 .220 2.64 4000 48.2 41.0 = 603-1048-ND 13.91 9.19 7.62 AFB0812SHD CR180-ND 90 
1 80 x 80 x 25.4 5 4.5~5.5 -430 2.15 3000 35.31 | 31.0 = 603-1049-ND 13.91 9.19 7.62 AFBO805H CR180-ND 90 
il 80 x 80 x 25.4 12 7.0 ~ 13.8 -160 1.92 3000 35.31 | 31.0 = 603-1050-ND 13.91 9.19 7.62 AFB0812H CR180-ND 90 
1 80 x 80 x 25.4 12 7.0 ~ 13.8 -200 2.40 3250 37.43 | 34.0 = 603-1051-ND 13.91 9.19 7.62 AFB0812HH CR180-ND 90 


(Continued) 
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AAneELta DC Axial Fans and Blowers (cont) 


Rated 
Operating | Rated | Input 

Dimensions | Rated | Voltage /| Current | Power) Speed Noise Digi-Key Price Each Delta Finger Price 

Fig. (mm) Voltage| Range (A) (W) | (RPM) | CFM | (Db) Sensors Part No. 1 10 100 Part No. Guards Each 
1 80 x 80 x 25.4 12 7.0 ~ 13.8 -200 2.40 3250 37.43 | 34.0 Tac 603-1052-ND 14.44 9.54 7.91 AFB0812HH-FOO CR180-ND 90 
1 80 x 80 x 25.4 12 7.0 ~ 13.2 -260 3.12 3500 | 47.22 | 41.7 _ 603-1053-ND 19.01 14.94 12.90 FFB0812HH CR180-ND 90 
1 80 x 80 x 25.4 12 7.0 ~ 13.8 340 4.08 4000 | 46.62 | 40.0 Tac 603-1054-ND 11.13 7.35 6.09 AFB0812SH-FOO CR180-ND 90 
1 80 x 80 x 25.4 12 7.0 ~ 13.2 -500 6.00 4500 67.02 | 48.6 — 603-1055-ND 19.01 14.94 12.90 FFB0812SH CR180-ND -90 
1 80 x 80 x 38 12 7.0 ~ 13.8 -380 4.56 4200 57.21 | 44.5 _ 603-1056-ND 18.15 11.99 9.94 FFB0812VHE CR180-ND 90 
1 80 x 80 x 38 12 7.0 ~ 13.8 580 6.96 4900 68.51 | 48.5 = 603-1057-ND 18.15 11.99 9.94 FFB0812SHE CR180-ND 90 
1 80 x 80 x 38 12 7.0 ~ 13.8 -900 10.80 | 5700 80.16 | 52.5 Tac 603-1058-ND 14.84 9.80 8.12 FFB0812EHE-FOO CR180-ND 90 
1 80 x 80 x 38 12 7.0 ~ 13.2 1.15 13.80 | 6600 89.95 | 59.8 = 603-1059-ND 15.07 11.86 9.94 FFB0812GHE CR180-ND 90 
1 80 x 80 x 38 12 7.0 ~ 13.2 1.50 18.00 | 7500 | 102.02 | 62.2 = 603-1060-ND 20.20 16.47 14.14 FFB0812UHE CR180-ND 90 
1 80 x 80 x 38 12 7.0 ~ 13.2 2.75 33.00 | 9000 | 132.56) 65.0 = 603-1061-ND 26.80 21.85 18.76 PFBO812DHE CR180-ND 90 
2 80 x 80 x 50.8 12: 7.0 ~ 13.2 -730 8.76 4200 68.58 | 53.0 Tac 603-1062-ND 33.39 22.05 18.27 GFB0812SHG-FOO CR180-ND 90 
1 92x 92x20 24 14.0~ 27.6] .100 2.40 2700 54.6 35.0 = 603-1063-ND 11.81 9.09 7.62 AFB0924HD CR220-ND 74 
1 92 x 92 x 25.4 12 7.0 ~ 13.8 -160 1.92 2850 51.21 | 34.0 = 603-1064-ND 13.91 9.19 7.62 AFB0912H CR220-ND 74 
1 92 x 92 x 25.4 12 7.0 ~ 13.8 250 3.00 3200 57.92 | 38.0 = 603-1065-ND 13.91 9.19 7.62 AFB0912HH CR220-ND 74 
1 92 x 92 x 25.4 12 7.0 ~ 13.8 -600 7.20 3700 81.97 | 48.2 = 603-1066-ND 15.07 11.86 9.94 FFB0912VH CR220-ND 74 
1 92 x 92 x 25.4 12 7.0 ~ 13.8 -400 4.80 3800 67.80 | 45.0 = 603-1067-ND 11.81 9.09 7.62 AFB0912VH CR220-ND 74 
1 92 x 92 x 25.4 24 14.0~ 27.6] .080 1.92 2450 | 43.79 | 30.0 = 603-1068-ND 11.81 9.09 7.62 AFB0924M CR220-ND 74 
1 92 x 92 x 25.4 24 14.0~ 27.6] .100 2.40 2850 51.21 | 34.0 = 603-1069-ND 13.91 9.19 7.62 AFB0924H CR220-ND 74 
1 92 x 92 x 25.4 24 14.0~27.6| .220 5.28 3800 67.80 | 45.0 = 603-1070-ND 13.91 9.19 7.62 AFB0924VH CR220-ND 74 
1 92 x 92 x 38 12 7.0 ~ 13.2 1.22 14.64 | 6000 | 129.31 | 60.5 _ 603-1071-ND 27.30 22.25 19.11 PFBO912GHE CR220-ND 74 
1 92 x 92x 38 24 14.0~27.6| .280 6.72 3800 85.46 | 47.5 _ 603-1072-ND 18.95 12.52 10.37 FFBO924VHE CR220-ND 74 
1 92 x 92 x 38 48 28.0~53.0| .200 9.60 4400 | 100.29) 52.5 _— 603-1073-ND 24.12 15.93 13.20 FFBO948SHE CR220-ND 74 
1 100 x 100 x 38 12 7.0 ~ 12.6 2.20 26.40 | 5000 | 143.09) 62.0 _— 603-1074-ND 31.93 21.09 17.48 FFB1012EHE = _ 
1 120 x 120 x 25.4 12 7.0 ~ 13.8 -230 2.76 2500 82.67 | 38.5 _ 603-1075-ND 14.52 11.42 9.57 AFB1212H CR210-ND 1.67 
1 120 x 120 x 25.4 12 7.0 ~ 13.8 -330 3.96 2800 95.14 | 41.5 _ 603-1076-ND 17.49 11.55 9.57 AFB1212HH CR210-ND 1.67 
1 120x120x 25.4) 24 14.0~ 27.6] .280 6.72 3400 / 113.11) 46.5 = 603-1077-ND 18.29 12.08 10.01 AFB1224SH CR210-ND 1.67 
1 120 x 120 x 38 12 4.0 ~ 13.2 -600 7.20 3200 | 129.96 | 48.0 Tac 603-1078-ND 20.27 13.39 11.10 AFB1212VHE-FOO CR210-ND 1.67 
1 120 x 120 x 38 12 4.0 ~ 13.2 -480 5.76 3200 | 123.95) 47.5 = 603-1079-ND 16.28 12.58 10.73 EFB1212VHE CR210-ND 1.67 
1 120 x 120 x 38 12 7.0 ~ 13.2 1.00 12.00 | 3200 | 151.85} 53.0 = 603-1080-ND 31.93 21.09 17.48 FFB1212VHE CR210-ND 1.67 
1 120 x 120 x 38 12 7.0 ~ 13.2 1.50 18.00 | 3600 | 170.92 | 56.5 Tac 603-1081-ND 32.60 21.53 17.84 FFB1212SHE-FOO CR210-ND 1.67 
1 120 x 120 x 38 12 4.0 ~ 13.2 1.05 12.60 | 3700 | 151.85 | 53.0 = 603-1082-ND 16.28 12.58 10.73 AFB1212SHE CR210-ND 1.67 
1 120 x 120 x 38 12 7.0 ~ 13.2 2.00 24.00 | 4000 | 190.00) 59.0 Tac 603-1083-ND 32.60 21.53 17.84 FFB1212EHE-FOO CR210-ND 1.67 
BI 120 x 120 x 38 12 8.0 ~ 13.2 2.70 32.40 | 4800 | 217.80) 64.0 = 603-1084-ND 42.00 27.74 22.99 PFB1212GHE CR210-ND 1.67 
1 120 x 120 x 38 24 7.0 ~ 27.6 240 5.76 2600 | 105.94) 41.0 = 603-1085-ND 16.94 13.09 10.98 AFB1224HE CR210-ND 1.67 
1 120 x 120 x 38 24 7.0 ~ 27.6 -380 9.12 3200 | 129.96 | 48.0 = 603-1086-ND 16.94 13.09 10.98 AFB1224VHE CR210-ND 1.67 
1 120 x 120 x 38 24 7.0 ~ 27.6 440 10.56 | 3700 | 141.96 | 52.5 = 603-1087-ND 16.94 13.09 10.98 EFB1224SHE CR210-ND 1.67 
1 120 x 120 x 38 24 14.0 ~ 26.4] 1.00 24.00 | 4000 | 190.00) 59.0 = 603-1088-ND 33.52 22.14 18.35 FFB1224EHE CR210-ND 1.67 
1 120 x 120 x 38 48 28.0~53.0| .500 24.00 | 4000 | 190.00) 59.0 Tac 603-1089-ND 38.29 25.29 20.96 FFB1248EHE-FOO CR210-ND 1.67 
1 120 x 120 x 38 48 32.0~ 80.0| .910 43.68 | 5300 | 223.22 | 68.0 _ 603-1090-ND 54.00 45.00 40.50 FHB1248UHE CR210-ND 1.67 
2 |120x120x50.8) 12 7.0 ~ 13.2 2.82 33.84 | 3400 | 184.45) 65.0 _ 603-1091-ND 63.60 42.00 34.80 GFB1212VHG CR210-ND 1.67 
2 |120x120x50.8) 24 14.0 ~ 26.4] 1.80 43.20 | 3700 | 203.41 | 67.6 _ 603-1092-ND 63.60 42.00 34.80 GFB1224SHG CR210-ND 1.67 
2 | 120x 120x 76.2 12 7.0 ~ 13.2 2.65 31.80 | 3550 | 220.29) 59.0 = 603-1093-ND 43.70 35.65 31.63 GFB1212VHW CR210-ND 1.67 
i 127 x 127 x 38 12 7.0 ~ 13.2 1.85 22.20 | 3450 | 180.00] 56.5 _ 603-1094-ND 31.20 25.60 22.40 FFB1312SHE CR200-ND 2.43 
1 127 x 127 x 38 12 8.5 ~ 13.2 2.74 32.88 | 3850 | 200.02 | 59.5 = 603-1095-ND 31.20 25.60 22.40 FFB1312EHE CR200-ND 2.43 
AI 127 x 127 x 38 24 14.0 ~ 26.4] .840 20.16 | 3450 | 180.00 | 56.5 = 603-1096-ND 45.71 30.19 25.02 FFB1324SHE-B CR200-ND 2.43 
3 | 140x140x50.8} 48 28.0~53.0| .770 36.96 | 3600 | 273.09 | 61.7 Tac 603-1097-ND 74.86 49.44 40.97 FFB1448SHG-FOO CR196-ND 2.93 
3 | 172x150x25.4) 12 6.0 ~ 14.0 -980 11.76 | 3000 | 202.54} 52.0 = 603-1126-ND 51.57 42.98 38.68 AFB1512H-A CR196-ND 2.93 
3 | 172x150x25.4) 12 6.0 ~ 14.0 1:17, 14.04 | 3200 | 214.85 | 53.5 = 603-1099-ND 51.57 42.98 38.68 AFB1512HH-A CR196-ND 2.93 
3 | 172x150x 25.4) 24 12.0 ~ 30.0] .310 7.44 2400 | 160.77) 46.0 = 603-1125-ND 75.92 50.14 41.55 AFB1524L-A CR196-ND 2.93 
3 | 172x150x25.4| 48 32.0~ 80.0] .520 24.96 | 4000 | 271.05) 61.0 = 603-1101-ND 108.73 71.81 59.50 AHB1548EH CR196-ND 2.93 
3 | 172x150x 50.8) 24 12.0~ 28.0] .560 13.44 | 3350 | 251.79 | 55.0 _ 603-1102-ND 68.90 45.50 37.70 EFB1524HG CR196-ND 2.93 
3 | 172x150x 50.8) 24 12.0~ 28.0] .970 23.28 | 4000 | 302.29) 60.0 = 603-1103-ND 49.40 40.30 35.75 EFB1524VHG CR196-ND 2.93 
3 | 172x150x50.8| 48 24.0~60.0| .310 14.88 | 3350 | 251.79 | 55.0 Tac 603-1104-ND 72.21 47.69 39.52 EFB1548HG-FOO CR196-ND 2.93 
4 172 x 25.4 12 6.0 ~ 14.0 -980 11.76 | 3000 | 202.54} 52.0 = 603-1105-ND 40.38 32.94 29.22 AFB1712H-A CR206-ND 275. 
4 172 x 25.4 12 6.0 ~ 14.0 1.17 14.04 | 3200 | 214.85 | 53.5 = 603-1106-ND 86.18 56.91 47.16 AFB1712HH-A CR206-ND 2.75. 
4 172 x 25.4 24 12.0 ~ 30.0] .310 7.44 2400 | 160.77 | 46.0 = 603-1107-ND 41.04 33.48 29.70 AFB1724L-A CR206-ND 2.75. 
4 172 x 25.4 48 24.0~60.0| .270 12.96 | 3000 | 202.54} 52.0 = 603-1127-ND 90.26 59.61 49.39 AFB1748H-A CR206-ND 2.75 
4 172 x 50.8 12 8.0 ~ 14.0 1.79 21.48 | 3700 | 279.69) 55.0 = 603-1109-ND 66.25 43.75 36.25 EFB1712HHG CR206-ND 2.75 
4 172 x 50.8 24 12.0~ 28.0] 1.17 28.08 | 4300 | 325.00) 59.0 _ 603-1110-ND 49.40 40.30 35.75 EFB1724SHG CR206-ND 2.75 
4 172 x 50.8 48 26.0~54.0| 1.90 91.20 | 4600 | 432.77) 72.0 _— 603-1111-ND 52.20 43.50 39.15 FFB1748VHG CR206-ND 2.75 

Blowers 

5 30 x 30x10 12 7.0 ~ 13.2 .070 0.84 7500 1.45 29.0 _ 603-1112-ND 11.48 8.83 7.40 BFBO312HA = _ 
5 40 x 40 x 10 5 4.0~6.0 | .220 | 1.10 | 8500 | 3.00 | 34.5 = 603-1113-ND 15.50 10.24 8.49 | BFBO405HHA-A = = 
6 51x51x15 12 10.0~ 13.8] .160 1.92 5500 3.88 38.0 | Locked Rotor | 603-1114-ND 15.50 10.24 8.49 BFB0512H-ROO = _ 
6 51x51x15 12 10.0~ 13.8] .210 2.52 6500 4.59 45.0 Tac 603-1115-ND 15.50 10.24 8.49 BFB0512HH-FOO = _ 
6 51x51x15 24 14.0~ 27.6] .110 2.64 6500 4.59 45.0 _— 603-1116-ND 14.84 9.80 8.12 BFB0524HH = = 
6 60 x 60 x 25 12 5.0 ~ 13.8 -180 2.16 3200 6.71 34.0 _ 603-1117-ND 12.60 9.69 8.12 BFBO612H = = 
6 75 x 75x30 12 7.0 ~ 13.8 220 2.64 2900 11.30 | 38.0 _ 603-1118-ND 20.67 13.65 11.31 BFBO712H = _ 
6 97x 94x33 12 4.0 ~ 13.8 -800 9.60 3600 | 25.43 | 52.0 Tac 603-1119-ND 24.38 16.10 13.34 BFB1012H-FOO = = 
6 97x 94x 33 24 7.0 ~ 27.6 -400 9.60 3600 | 25.43 | 52.0 Tac 603-1120-ND 24.38 16.10 13.34 BFB1024H-FOO — _— 
6 120 x 120 x 32 12 4.0 ~ 13.8 -400 4.80 2100 | 24.70 | 47.0 Tac 603-1121-ND 26.63 17.59, 14.58 BFB1212L-F00 = = 
6 120 x 120 x 32 48 28.0~56.0| .220 10.56 | 2800 35.31 | 54.0 = 603-1122-ND 20.60 16.79 14.42 BFB1248HH = = 
6 159 x 165 x 40 12 7.0 ~ 13.2 1.43 17.16 | 2200 61.80 | 56.5 = 603-1123-ND 30.62 25.12 21.98 BFB1612H = = 
6 159 x 165 x 40 24 14.0~ 26.4] .560 13.44 | 2000 55.09 | 54.5 = 603-1124-ND 30.62 25.12 21.98 BFB1624M = _ 
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(to73) 2135 


irorron DC Brushless 
vA 
8 and Tachometer Fans 


DC Fans - Motor: Brushless electronic commutation provided by dependable 
solid-state circuitry. 100% dielectric tested at 600 VAC/1 second/500 microamps 
maximum leakage. Polarity protected. 


DC and Tachometer Output DC Fans 


Dimensions Voltage Connection Power | Running Life Digi-Key Price Each Comair Finger Price 
Fig. Model (mm) Nom. Range Type Bearing | (Watts) | Current | RPM CFM Expectancy Part No. 1 25 Model No. Guards Each 
Brushless DC Fans 

25x10 12 6/13.8 | Lead Wires | Ball 2) AA | 13000 | 2.67 50,000 hrs. @ 25°C | CR438-NDO 7.65 6.59 | GDA2510-12BB CR181-ND 52 
40x10 12 6/13.8 | Lead Wires | Ball 1.08 9A | 7000 } 7.73 50,000 hrs. @ 25°C | CR389-NDO 5.67 4.89 | GDA4010-12BB CR230-ND 63 
40x10 24 12/27.6 | Lead Wires | Ball 2.16 09A | 7000 | 7.73 50,000 hrs. @ 25°C | CR390-NDO 7.02 6.05 | GDA4010-24BB CR230-ND 63 
40x20 12 6/13.8 | Lead Wires | Ball 1.44 12A | 8000 | 8.73 50,000 hrs. @ 25°C | CR391-NDO 5.94 5.12 | GDA4020-12BB CR230-ND 63 
40x20 24 12/27.6 | Lead Wires | Ball 1.68 07A_| 8000 | 8.73 50,000 hrs. @ 25°C_|_CR392-NDO 5.94 5.12 | GDA4020-24BB CR230-ND 63 
40x28 12 6/13.8 | Lead Wires | Ball 24 2A 8800 | 11.26 | 50,000hrs.@ 25°C | CR393-NDO 5.94 5.12 | GDA4028-12BB CR230-ND 63 
52x10 12 6/13.8 | Lead Wires | Ball 1.68 4A | 6000 | 12.27 | 50,000hrs.@ 25°C | CR394-NDO 5.94 5.12 | GDA5210-12BB CR388-ND 57 
60x25 12 6/13.8 | Lead Wires | Ball 1.68 4A | 4000 | 19.25 | 50,000hrs.@ 25°C | CR395-NDO 5.94 5.12 | GDA6025-12BB CR221-ND 65 
Gryphon 60x25 24 = 12/27.6 | Lead Wires | Ball 3.36 14A | 4000 | 19.25 | 50,000hrs.@ 25°C | CR396-NDO 5.94 5.12 | GDA6025-24BB CR221-ND 65 
YP 80x25 12 6/13.8 | Lead Wires | Ball 2.04 -A7A__| 3000 | 35.48 | 50,000hrs.@ 25°C | CR397-NDO 7.02 6.05 | GDA8025-12BB CR180-ND 90 
80x25 24 12/27.6 | Lead Wires | Ball 3.60 5A | 3000 | 35.48 | 50,000hrs.@ 25°C | CR398-NDO 7.02 6.05 | GDA8025-24BB CR180-ND 90 
92x25 12 6/13.8 | Lead Wires | Ball 2.76 .23A | 2800 | 55.89 | 50,000hrs.@ 25°C | CR399-NDO 7.56 6.51 | GDA9225-12BB CR230-ND 63 
92x25 24 12/27.6 | Lead Wires | Ball 5.28 .22A | 2800 | 54.63 | 50,000hrs.@ 25°C | CR400-NDO 7.56 6.51 | GDA9225-24BB CR220-ND 74 
120x25 | 12 6/13.8 | Lead Wires | Ball 48 AOA | 2400 | 69.36 | 50,000hrs.@ 25°C | CR401-NDO 8.73 7.52 | GDA1225-12BB CR210-ND 1.67 
120x25 | 24 12/27.6 | Lead Wires | Ball 8.4 35A | 2400 | 69.36 | 50,000hrs.@ 25°C | CR402-NDO 8.73 7.52 | GDA1225-24BB CR210-ND 1.67 
120x38 [12 6/13.8 | Lead Wires | Ball 7.2 60A | 3000 | 128.27 | 50,000 hrs.@ 25°C | CR403-NDO 13.41 11.55 | GDA1238-12BB CR210-ND 1.67 
120x38 | 24 12/27.6 | Lead Wires | Ball 14.4 60A | 3000 | 126.67 | 50,000hrs.@ 25°C | CR404-NDO 13.41 11.55 | GDA1238-24BB CR210-ND 1.67 
120x38_ | 48 .24/55.2 | Lead Wires | Ball 16.8 35A | 3000 | 128.27 | 50,000hrs.@ 25°C | CR405-NDO 14.13 12.17 | GDA1238-48BB CR210-ND 1.67 
25x10 12 6/14 Lead Wires | Ball 0.8 70mA | 10000 | 1.40 50,000 hrs. @ 25°C | CRO11-ND 17.08 14.73 | CRO212LB-G50 CR181-ND 52 
Flight LT 40x10 12 «6/14 Lead Wires | Ball 1.2 | 100mA | 6000 | 6.80 50,000 hrs. @ 25°C | CRO15-ND 11.89 10.25 | CRO412HB-G70 CR230-ND 63 
40x20 12 6/14 Lead Wires | Ball 1.4 | 130mA | 8500 | 10.80 | 50,000hrs.@ 25°C | CRO16-ND 11.89 10.25 | CRO412HB-C50 CR230-ND 63 
25,40,52 40x20 24 21.6/26.4| Lead Wires | Ball 1.8 75mA | 8500 10.8 50,000 hrs. @ 25°C | CR360-ND 11.89 10.25 | CRO424HB-C50 CR230-ND 63 
52x15 12. 6/14 Lead Wires | Ball 1.2 | 100mA | 4600 | 12.00 | 50,000hrs.@ 25°C | CR022-ND 12.33 10.63 | CRO512HB-D71 CR388-ND 57 
60x25 12 «6/14 Lead Wires | Ball 2.5 | 210mA | 5000 18 60,000 hrs. @ 25°C | CROO1-ND 33.21 26.34 | FS12B3 CR221-ND 65 
60x25 24 12/28 | Lead Wires | Ball 1.9 80mA | 5000 18 60,000 hrs. @ 25°C | CRO02-ND 33.21 26.34 | FS24B3 CR221-ND 65 
Flight II 60x25 12 6/14 Lead Wires | Ball 1.0 84mA | 3500 12 60,000 hrs. @ 40°C | CROO3-ND 33.21 26.34 | FS12H3 CR221-ND 65 
60 60x25 24 12/28 | Lead Wires | Ball 14 46mA | 3500 12 60,000 hrs. @ 25°C | CRO04-ND 34.08 27.03 | FS24H3 CR221-ND 65 
60x25 5 4.5/5.5 | Lead Wires | Ball 2.0 | 400mA | 5000 18 60,000 hrs. @ 25°C_|_CR346-ND 23.67 20.39 | FSO5B3 CR221-ND 65 
60x25 5 4.5/5.5 | Lead Wires | Ball 1.0 | 190mA | 3500 12 60,000 hrs. @ 25°C | CR347-ND 2145 18.22 | FSO5H3 CR221-ND 65 
60x25 48 24/56 | Lead Wires | Ball 4.0 80mA_| 5930 23 60,000 hrs. @ 25°C_|_CR348-ND 26.55 22.87 __| FS48K3 CR221-ND 65 
Flight LT 60x15 12 6/14 Lead Wires | Ball 1.6 | 130mA | 4500 | 16.60 | 50,000hrs.@ 25°C | CR0O23-ND 12.73 10.98 | CRO612HB-D71GL | CR221-ND 65 
ai 60x25 12 6/14 Lead Wires | Ball 2.8 | 230mA | 4500 | 23.20 | 50,000hrs.@ 25°C | CRO24-ND 12.73 10.98 | CRO612HB-A70GL | CR221-ND 65 
60x25 24 12/28 | Lead Wires | Ball 3.6 | 150mA | 4500 | 23.20 | 50,000hrs.@ 25°C | CRO26-ND 12.73 10.98 | CRO624HB-A70GL | CR221-ND 65 
80x25 12. 6/14 Lead Wires | Ball 2.0 | 165mA | 3600 37 60,000 hrs. @ 25°C | CROO5-ND 33.79 26.80 | FE12B3 CR180-ND 90 
Flight I 80x25 24 12/28 | Lead Wires | Ball 2.0 87mA | 3600 37 60,000 hrs. @ 25°C | CROO6-ND 33.79 26.80 | FE24B3 CR180-ND 90 
80 80x25 12 6/14 Lead Wires | Ball 1.0 89mA | 2700 27 60,000 hrs. @ 25°C | CROO7-ND 34.80 27.60 | FE12H3 CR180-ND 90 
80x25 2412/28 | Lead Wires | Ball Ae: 48mA_| 2700 27 60,000 hrs. @ 25°C_|_CRO08-ND 34.80 27.60__| FE24H3 CR180-ND 90 
Flight LT 80x25 12. 6/14 Lead Wires | Ball 3.0 | 250mA | 3010 | 38.60 | 50,000hrs.@ 25°C | CRO30-ND 13.08 11.28 | CRO812HB-A70GL | CR180-ND 90 
80 80x25 12 6/14 Lead Wires | Ball 1.8 | 150mA | 2440 | 31.40 | 50,000hrs.@ 25°C | CRO31-ND 13.08 11.28 | CRO812MB-A70GL | CR180-ND 90 
80x25 24 12/28 | Lead Wires | Ball 3.8 | 160mA | 3010 | 38.60 | 50,000hrs.@ 25°C | CRO32-ND 13.08 11.28 | CRO824HB-A70GL_| CR180-ND 90 
80x32 12 6/14 Lead Wires | Sleeve | 3.4 | 280mA | 3400 33 55,000 hrs. @ 40°C | CROO9-ND 17.55 15.12 | ST12A3 CR180-ND 90 
80x32 24 12/28 | Lead Wires | Sleeve | 3.3 | 140mA | 3400 33 55,000 hrs. @ 40°C | CRO12-ND 17.01 14.65 | ST24A3 CR180-ND 90 
Sprint 80x32 12 6/14 Lead Wires | Ball 3.4 | 280mA | 3400 33 78,000 hrs. @ 40°C | CRO14-ND 19.35 16.67 | ST12B3 CR180-ND 90 
80x32 24 12/28 | Lead Wires | Ball 3.3 | 140mA | 3400 33 78,000 hrs. @ 40°C | CRO17-ND 19.35 16.67 | ST24B3 CR180-ND 90 
80x32 5 4.5/5.5 | Lead Wires | Ball 2.3 | 460mA | 3400 33 78,000 hrs. @ 40°C | CR353-ND 27.45 23.64 | STO5B3 CR180-ND 90 
1 80x32 12. 6/14 Lead Wires | Ball 6.2 | 520mA | 4700 45 78,000 hrs. @ 40°C__|_CR354-ND 24.75 21.32__| $112Z3 CR180-ND 90 
80x42 12 6/14 Lead Wires | Ball 3.0 | 250mA | 3500 35 80,000 hrs. @ 40°C | CRO19-ND 26.69 23.26 | SD12B1 CR180-ND 90 
80x42 12 6/14 Terminal Ball 3.0 | 250mA | 3500 35 80,000 hrs. @ 40°C | CRO27-ND 27.65 24.10 | SD12B2 CR180-ND 90 
Sprite 80x42 24 12/28 | Lead Wires | Ball 3.0 | 130mA | 3500 35 83,000 hrs. @ 40°C | CRO20-ND 27.04 23.57 | SD24B1 CR180-ND 90 
80x42 48 24/56 | Lead Wires | Ball 3.0 60mA | 3500 35 83,000 hrs. @ 40°C | CRO21-ND 27.65 24.10 | SD48B1 CR180-ND 90 
80x42 48 24/56 Terminal Ball 3.0 60mA_| 3500 35 83,000 hrs. @ 40°C_|_CR236-ND 27.65 24.10 | SD48B2 CR180-ND 90 
92x25 12. 6/14 Lead Wires | Ball 24 | 202mA | 2800 45 60,000 hrs. @ 25°C | CRO34-ND 36.98 29.33 | FN12B3 CR220-ND 74 
92x25 12 6/14 Lead Wires | Ball 1.5 | 124mA | 2350 37 60,000 hrs. @ 25°C | CRO36-ND 36.98 29.33 | FN12C3 CR220-ND 74 
Flight I 92x25 24 12/28 | Lead Wires | Ball 24 | 100mA | 2800 45 60,000 hrs. @ 25°C | CR237-ND 24.80 20.46 | FN24B3 CR220-ND 74 
90 92x25 12 6/14 Lead Wires | Ball 5.1 423mA | 3850 60 60,000 hrs. @ 25°C | CR349-ND 24.30 20.93 | FN12K3 CR220-ND 74 
92x25 24 12/28 | Lead Wires | Ball 5.5 | 230mA | 3800 60 60,000 hrs. @ 25°C | CR359-ND 24.30 20.93 | FN24K3 CR220-ND 74 
92x25 4824/56 | Lead Wires | Ball 29 65mA_| 2800 45 60,000 hrs. @ 25°C_|_CR350-ND 22.32 19.22 | FN48B3 CR220-ND 74 
Flight LT 92x25 12 6/14 Lead Wires | Ball 43 | 360mA | 3000 | 48.40 | 50,000hrs.@ 25°C | CRO35-ND 13.60 11.73 | CRO912HB-A70GL | CR220-ND 74 
90 92x25 24 12/28 | Lead Wires | Ball 48 | 200mA | 3000 | 48.40 | 50,000hrs.@ 25°C | CRO37-ND 13.60 11.73 | CRO924HB-A70GL_| CR220-ND 74 
120x25 | 12 = 6/14 Lead Wires | Ball 4.3 | 360mA | 2950 86 60,000 hrs. @ 25°C | CRO38-ND 36.98 29.33 | FT12B3 CR210-ND 1.67 
Flight I 120x25 | 24 12/28 | Lead Wires | Ball 4.3 | 180mA | 2950 86 60,000 hrs. @ 25°C | CRO39-ND 47.73 37.86 | FT24B3 CR210-ND 1.67 
120 120x25 | 12 6/14 Lead Wires | Ball 1.6 | 130mA | 2000 61 60,000 hrs. @ 25°C | CRO40-ND 35.09 27.83 | FT12M3 CR210-ND 1.67 
120x25 | 2412/28 _| Lead Wires | Ball 19 80mA_| 2000 61 60,000 hrs. @ 25°C_|_CRO41-ND 35.09 27.83__| FT24M3 CR210-ND 1.67 
120x32 | 12 = «6/14 Lead Wires | Sleeve | 7.9 | 660mA | 3700 102 50,000 hrs. @ 40°C | CR042-ND 18.72 16.12 | MC12A3 CR210-ND 1.67 
120x32 | 24 12/28 | Lead Wires | Sleeve | 6.7 | 280mA | 3700 102 50,000 hrs. @ 40°C | CRO46-ND 18.72 16.12 | MC24A3 CR210-ND 1.67 
120x832. | 12 = 6/14 Lead Wires | Sleeve | 2.2 | 180mA | 2150 58 50,000 hrs. @ 40°C | CR043-ND 19.35 16.67 | MC12E3 CR210-ND 1.67 
120x32 | 24 12/28 | Lead Wires | Sleeve | 2.1 85mA | 2150 58 50,000 hrs. @ 40°C _| CRO47-ND 19.35 16.67 | MC24E3 CR210-ND 1.67 
Muffin 120x32_ | 126/14 Lead Wires | Ball 7.9 | 660mA | 3700 102 75,000 hrs. @ 40°C_|_CRO51-ND 21.33 18.37 | MC12B3 CR210-ND 1.67 
120x32 | 24 12/28 | Lead Wires | Ball 5.5 | 230mA | 3700 102 75,000 hrs. @ 40°C | CRO55-ND 21.33 18.37 | MC24B3 CR210-ND 1.67 
120x382 | 48 22/56 | Lead Wires | Ball 8.4 | 180mA | 3700 102 78,000 hrs. @ 40°C | CR240-ND 21.33 18.37 | MC48B3 CR210-ND 1.67 
120x32 | 24 12/28 | Lead Wires | Ball 4.8 | 200mA | 2850 80 78,000 hrs. @ 40°C | CR241-ND 21.33 18.37 | MC24H3 CR210-ND 1.67 
120x32 | 24 12/28 | Lead Wires | Ball 10.6 | 440mA | 4200 118 78,000 hrs. @ 40°C | CR351-ND 23.13 19.92 | MC24K3 CR210-ND 1.67 
120x32_ | 48 —-24/56_| Lead Wires | Ball 10.6 | 220mA | 4100 118 78,000 hrs. @ 40°C_| CR352-ND 23.13 19.92 | MC48K3 CR210-ND 1.67 
119x389 | 24 = 12/28 | Lead Wires | Ball 6.0 | 250mA | 3100 110 83,000 hrs. @ 40°C | CRO70-ND: 43.51 39.51 | MD24B1 CR210-ND 1.67 
119x389} 12 = «6/14 Terminal Ball 6.0 | 500mA | 3100 110 83,000 hrs. @ 40°C | CRO72-ND: 43.51 39.51 | MD12B2 CR210-ND 1.67 
Muffin XL 119x389 | 24 12/28 Terminal Ball 6.0 | 250mA | 3100 110 83,000 hrs. @ 40°C | CRO73-ND: 43.51 39.51 | MD24B2 CR210-ND 1.67 
119x389 | 48 = 24/56 Terminal Ball 6.0 | 125mA | 3100 110 83,000 hrs. @ 40°C | CRO74-ND: 43.51 39.51 | MD48B2 CR210-ND 1.67 
119x389 | 12 = «6/14 Lead Wires | Ball 6.0 | 500mA | 3100 110 83,000 hrs. @ 40°C | CRO69-ND: 43.51 39.51 | MD12B1 CR210-ND 1.67 
119x389 | 48 —-24/56_| Lead Wires | Ball 6.0 | 125mA | 3100 110 83,000 hrs. @ 40°C_|_CRO71-ND: 43.51 39.51 | MD48B1 CR210-ND 1.67 
119x389 | 12 6/14 Lead Wires | Ball 24 | 200mA | 2230 75 83,000 hrs. @ 40°C | CR262-ND: 45.50 37.54 | WD12C3 CR210-ND 1.67 
Whisper 119x389 | 24 = 12/28 | Lead Wires | Ball 24 | 100mA | 2230 75 83,000 hrs. @ 40°C | CR263-ND: 45.50 37.54 | WD24C3 CR210-ND 1.67 
XL 119x839 | 12 6/14 Lead Wires | Ball 1.2 | 100mA | 1635 55 83,000 hrs. @ 40°C | CR264-ND: 45.50 37.54 | WD12M3 CR210-ND 1.67 
119x389 | 24_—12/28_| Lead Wires | Ball 1.2 52mA_| 1635 55 83,000 hrs. @ 40°C_|_CR265-ND: 46.50 38.37 | WD24M3 CR210-ND 1.67 
Muttin XP 120x38 | 24 12/28 | Lead Wires | Sleeve | 7.0 | 290mA | 3000 110 78,000 hrs. @ 40°C | CR342-ND 24.03 20.70 | MS24B3 CR210-ND 1.67 
120x38_ | 48 —-24/56_| Lead Wires | Sleeve |_ 7.4 | 150mA | 3000 110 78,000 hrs. @ 40°C_| CR343-ND 24.03 20.70 | MS48B3 CR210-ND 1.67 
5 | Diplomat 133x91_ | 2412/28 | Lead Wires | Ball 26.0 1.4A_| 3400 170 35,000 hrs. @ 50°C_|_ CR289-ND 71.82 61.85 | DDF24B1 CR210-ND 1.67 
127x38 | 12 = «6/14 Terminal Ball 15.0 | 1250mA |} 3250 150 82,500 hrs. @ 50°C | CR266-ND: 51.00 42.08 | GL12B4 CR200-ND 2.43 
1 Galaxy 127x388 | 24 12/28 Terminal Ball 15.0 | 625mA | 3250 150 82,500 hrs. @ 50°C | CR267-ND: 53.60 44.22 | GL24B4 CR200-ND 2.43 
127x388 | 48 24/56 Terminal Ball 15.0 | 310mA | 3250 150 82,000 hrs. @ 50°C_|_CR268-ND: 53.60 44.22 | GL48B4 CR200-ND 2.43 

+ Feathered Edge for lower noise. Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. 4 RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2136 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


e- DC Brushless and Tachometer Fans (Cont,) 


NS 


Dimensions Voltage Connection Power | Running Life Digi-Key Price Each Comair Finger Price 
Fig. Model (mm) Nom. Range Type Bearing| (Watts) | Current | RPM CFM Expectancy Part No. 1 25 Model No. Guards Each 
2 Patriot 172x51 | 24 = 12/28 Terminal Ball 20.3 | 850mA | 3500 235 62,000 hrs. @ 50°C | CR242-ND: 70.00 57.75 | PQ24B4 CR206-ND 2.75 
172x51__ | 48 24/56 Terminal Ball 20.1 | 420mA | 3500 235 62,000 hrs. @ 50°C | CR243-ND: 70.00 57.75 | PQ48B4 CR206-ND 2.75 
Major 172x150x51 | 24 = 12/28 Terminal Ball 20.3 | 850mA | 3500 235 62,000 hrs. @ 50°C | CR291-ND: 68.13 58.67 | JQ24B4 CR196-ND 2.93 
3 Quiet 172x150x51 | 48 24/56 Terminal Ball 20.1 | 420mA | 3500 235 62,000 hrs. @ 50°C | CR292-ND: 68.13 58.67 | JQ48B4 CR196-ND 2.93 
172x150x51 | 12 6/14 Terminal Ball 14.6 | 1215mA | 3000 200 62,000 hrs. @ 50°C | CR293-ND: 69.75 60.07 | JQ12C4 CR196-ND 2.93 
2 Falcon 172x55 | 24 12/28 | Lead Wires | Ball 41.0 | 1.48A | 3400 300 62,000 hrs. @ 50°C | CR295-ND: 95.31 82.08 | FD24B3 CR196-ND 2.93 
172x150x55 |} 12 = 6/14 Lead Wires | Ball 39.6 3A 3400 300 62,000 hrs. @ 50°C | CR297-ND: 95.31 82.08 | MT12B3 CR196-ND 2.93 
3 Maltese | 172x150x55 | 24 12/28 | Lead Wires | Ball 41.0 | 1.48A | 3400 300 62,000 hrs. @ 50°C | CR298-ND: 95.31 82.08 | MT24B3 CR196-ND 2.93 
172x150x55 | 48 24/56 _| Lead Wires | Ball 34.5 72A__| 3400 300 62,000 hrs. @ 50°C | CR299-ND: 95.31 82.08 | MT48B3 CR196-ND 2.93 
2 Caravel 254x89 | 24 12/28 | Lead Wires | Ball 29.0 1.2A | 1650 550 60,000 hrs. @ 50°C | CR302-ND: 86.94 74.87 | CD24B3 CR182-ND 1.83 
254x89 | 48 24/56 | Lead Wires | Ball 30.2 638A | 1650 550 60,000 hrs. @ 50°C | CR303-ND: 89.01 76.65 | CD48B3 CR182-ND 1.83 
Whiffet 80x32 12 6/14 Lead Wires | Ball 5.1 420mA | 4050 15 80,000 hrs. @ 25°C | CR304-ND 34.02 29.30 | W112B3 - - 
Blower 80x32 24 12/28 | Lead Wires | Ball 5.1 200mA | 4050 15 80,000 hrs. @ 25°C | CR305-ND 34.02 29.30 | W124B3 - =_ 
121x381 | 12 9/14 Lead Wires | Sleeve | 11.0 | 900mA | 3050 25 50,000 hrs. @ 40°C | CRO85-ND 35.50 29.29 | BD12A3 — — 
Biscuit 121x31 | 24 =: 18/28 | Lead Wires | Sleeve | 11.0 | 480mA | 3050 25 50,000 hrs. @ 40°C | CRO86-ND 35.50 29.29 | BD24A3 =- - 
4 Blower 121x381 | 12 = 6/14 Lead Wires | Ball 11.0 | 900mA | 3050 25 78,000 hrs. @ 40°C | CR247-ND 41.00 33.83 | BD12B3 — _ 
121x31_— | 2412/28 | Lead Wires | Ball 11.0 | 480mA | 3050 25 78,000 hrs. @ 40°C | CR248-ND 39.90 32.92 | BD24B3 - - 
Viking 127x41 | 12 = 6/14 Lead Wires Ball 20.0 | 1670mA | 4000 33 83,000 hrs. @ 40°C | CR306-ND 34.65 29.84 | VK12B3 — _ 
127x41 | 24 12/28 | Lead Wires | Ball 20.0 | 830mA | 4000 33 83,000 hrs. @ 40°C | CR307-ND 33.57 28.91 | VK24B3 - - 
Spinnaker 162x41 | 24 12/28 | Lead Wires | Ball 30.0 | 1300mA | 2500 60 62,000 hrs. @ 50°C | CR249-ND 73.70 60.81 | SPD24B1 — _ 
Tachometer Output DC Fans 
Muffin 120x382. | 12 = 6/14 Lead Wires | Ball 7.9 | 660mA | 3700 102 78,000 hrs. @ 40°C | CR339-ND 22.05 18.99 | MC12B7 CR210-ND 1.67 
1 120x832 | 2412/28 | Lead Wires | Ball 5.5 | 230mA | 3700 102 78,000 hrs. @ 40°C_| CR340-ND 24.39 21.01 | MC24B7 CR210-ND 1.67 
Muffin 119x389 | 12 = 6/14 Lead Wires | Ball 6.0 | 500mA | 3100 110 83,000 hrs. @ 40°C | CR344-NDt 39.15 33.72 | MD12B5 CR210-ND 1.67 
XL 119x39 | 24 12/28 | Lead Wires | Ball 6.0 | 250mA | 3100 110 83,000 hrs. @ 40°C | CR345-NDt 38.07 32.79 | MD24B5 CR210-ND 1.67 
+ Feathered Edge for lower noise Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. RoHS Compliant 
Brushless DC Motorized Impellers ~w 4 @ 


Diplomat Series 


Diplomat series of backward curve impellers can be used for pressurization or evacuation of 
enclosures. Applications: * Telecommunication Equipment * Computers * Heating and Air 
Conditioning * Refrigeration * Heat Exchangers * Power Supplies * Applications with many 


electronics condensed into a small space which create pressure that resists the passage of 
air. Features: ¢ 12” Leadwires (30.48cm) * TTL Tach Output ¢ Ball Bearings » High Airflow 
in high pressure environments 


Dimensions Voltage Power Running Termination Noise Digi-Key Price Each Comair 
Model (mm) Nom. (VDC) (Watts) Current RPM CFM Flying Leads (dBA) Part No. ql 25 Part No. 
DD402112K1A 101.6 x 55.1 12 33 2.750A 5865 115 22 AWG 68 CR410-NDO 101.56 86.63 039823 
DD402124B1R 101.6 x 55.1 24 22.1 -920A 4950 100 22 AWG 66.1 CR411-NDO 101.56 86.63 039821 
DD402148B1R 101.6 x 55.1 48 18.2 -380A 4950 100 22 AWG 66.1 CR412-NDO 101.64 86.70 039822 
DD402148K1R 101.6 x 55.1 48 39 -810A 5865 115 22 AWG 68 CR413-NDO 92.87 79.22 039825 
DD402124K1R 101.6 x 55.1 24 32 1.330A 5865 115 22 AWG 68 CR380-NDO 103.85 88.59 039824 
DD523612B1A 133 x 91 12 30 2.500A 3400 175 22 AWG 62.9 CR414-NDO 119.34 101.79 039829 
DD523624B1A 133 x 91 24 26 1.100A 3400 175 22 AWG 62.9 CR415-NDO 119.34 101.79 039830 
DD523648B1A 133 x 91 48 24 510A 3400 175 22 AWG 62.9 CR416-NDO 119.34 101.79 039831 
DD523612K1A 133 x 91 12 45.6 3.800A 3980 200 22 AWG 65.9 CR381-ND 119.34 101.79 039832 
DD523624K1A 133 x 91 24 38.4 1.600A 3980 200 22 AWG 65.9 CR382-ND 93.60 80.60 039833 
DD523648K1A 133 x 91 48 31.2 -650A 3980 200 22 AWG 65.9 CR383-ND 93.60 80.60 039834 
DD692112K1A 175 x 53 12 36 3.000A 3085 250 22 AWG 67.2 CR417-NDO 157.86 134.65 039841 
DD692124K1A 175 x 53 24 30.7 1.280A 3085 250 22 AWG 67.2 CR418-NDO 157.86 134.65 039842 
DD692148K1A 175 x 53 48 31.2 -650A 3085 250 22 AWG 67.2 CR419-NDO 157.86 134.65 039843 
DD692712B1A 175 x 69 12 32.5 2.700A 2848 300 22 AWG 65 CR420-NDO 158.36 135.07 039847 
DD692712K1A 175 x 69 12 56.4 4.700A 3100 350 22 AWG 68.8 CR421-NDO 158.36 135.07 039850 
DD692724B1A 175 x 69 24 30.7 1.270A 2848 300 22 AWG 65 CR422-ND0 158.36 135.07 039848 
DD692724K1A 175 x69 24 44.8 1.867A 3100 350 22 AWG 68.8 CR423-NDO 158.36 135.07 039851 
DD692748B1A 175 x 69 48 31.9 664A 2848 300 22 AWG 65 CR424-NDO 158.36 135.07 039849 
DD692748K1A 175 x 69 48 44.7 -932A 3100 350 22 AWG 68.8 CR425-NDO 158.36 135.07 039852 
DD752712B1A 192 x 69 12 25.2 2.100A 2020 260 22 AWG 58.2 CR426-NDO 172.13 146.82 039856 
DD752712K1A 192 x 69 12 42 3.500A 2230 300 22 AWG 61 CR427-NDO 172.13 146.82 039859 
DD752724B1A 192 x 69 24 27.4 1.140A 2020 260 22 AWG 58.2 CR428-NDO 172.13 146.82 039857 
DD752748B1A 192 x 69 48 27.3 569A 2020 260 22 AWG 58.2 CR429-NDO 172.13 146.82 039858 
DD752724K1A 192 x 69 24 36 1.500A 2230 300 22 AWG 61 CR384-ND 135.00 116.25 039860 
DD752748K1A 192 x 69 48 33.6 -700A 2230 300 22 AWG 61 CR385-ND 135.00 116.25 039861 
DD892824B1A 226 x71 24 63.7 2.656A 2670 500 20 AWG 73 CR430-NDO 204.26 174.22 039864 
DD892848B1A 226 x71 48 64 1.340A 2670 500 20 AWG 73 CR431-NDO 204.26 174.22 039865 
DD892824K1A 226 x71 24 100 4.200A 2750 565 20 AWG 75 CR386-ND 249.49 212.81 039866 
DD892848K1A 226 x71 48 100 2.100A 2750 565 20 AWG 75 CR387-ND 249.71 213.00 039867 
DD893924B1T 226 x 99 24 100 4.200A 2450 660 20 AWG 73 CR432-NDO 256.00 218.36 039870 
DD893948B1A 226 x 99 48 100 2.100A 2450 660 20 AWG 73 CR433-NDO 256.00 218.36 039871 
DD983524B1A 250 x 89 24 100 4.200A 2350 700 20 AWG 74 CR434-NDO 198.24 169.09 039876 
DD983548B1A 250 x 89 48 100 2.100A 2350 700 20 AWG 74 CR435-NDO 198.88 169.64 039877 L 
DD114924B1A 280 x 125 24 115 4.800A 1800 1000 20 AWG 68.6 CR436-NDO 204.37 174.32 039882 
DD114948B1A 280 x 125 48 115: 2.400A 1800 1000 20 AWG 68.6 CR437-NDO 204.75 174.64 039883 


RoHS Compliant 


ThermaPro-V (TPV) DC Fans 


Thermal Speed Control: This option uses a thermistor to monitor the temperature and regulate the speed accordingly. The fan will automatically adjust its speed 


to optimize the airflow to the surrounding temperature. For conditions where power inputs 
amount of CFM to those components still in need of cooling. This reduction in speed results 


requirements increase, so does the internal temperature. The fan senses this increase and compensates for it. The fan will continue to increase in speed until it 
teaches full speed for maximum cooling. The temperature range is 25°C ~ 45°C. Any temperature below 25°C the fan will operate at half speed. Between 25°C and 
45°C, the fan RPM changes linearly with temperature. Over 45°C, the fan will maintain full speed operation. 


Fans equipped with this option use a thermistor. The thermistor can be located on a zip cord and placed on hot spots such as processors, heatsinks, transformers, 


etc., or can be placed in the hub of the fan to monitor the air traveling through the fan. 


are at a minimum, the fan operates at half speed, providing a minimal 
in a significant reduction in noise and power consumption. As the power 


Dimensions Voltage Power | Running Connection Life Digi-Key Price Each Comair Finger Price 

Fig. Model (mm) Nom. Range| Bearing | (Watts) | Current | RPM | CFM Type Expectancy Part No. 1 25 Model No. Guards Each 
1 Muffin TPV 120x32 12. 6/14 Sleeve 2.8 230mA | 1700 | 47 | Lead Wires | 83,000 hrs.@ 40°C | CR269-ND 36.50 30.12 MC12T3H CR210-ND 1.67 
Sprint TPV 80x32 48 24/56] Sleeve 2.9 60mA | 2100) 20 | Lead Wires | 55,000hrs.@ 40°C | CR274-ND 33.00 27.23 ST48T3H CR180-ND 90 

2 | Patriot TPV 127x51 48 24/56 Ball 10.0 210mA_ | 1700 | 113 | Terminal 62,000 hrs. @ 50°C | CR277-ND 74.34 61.34 PD48T2H CR206-ND 2.75 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 2137 


roron = AC Fans 


/ 
——, AC Fans - Motor: Two-pole shaded pole induction 
S ae motor. All 50/60Hz, impedance or thermally protected. 
100% dielectric tested at 1800 VAC/1 sec./500 microamps 
maximum leakage. 
Dimensions | Voltage Connection Power | Running Life Digi-Key Price Each Comair Finger Price 
Fig. Model (mm) Nom. Range Type Bearing | (Watts) | Current RPM CFM Expectancy Part No. 1 25 Model No. Guards Each 
AC Fans 
80x38 {115 81/125 | Terminal Ball 14 .20A 3000 29 50,000 hrs. @ 25°C | CR406-NDO 11.79 10.16 | GAA8038-115BB CR229-ND 68 
Gryphon 80x38 {230 161/242 Terminal Ball 10 .08A 3000 29 50,000 hrs. @ 25°C =| CR407-NDO 12.15 10.47 | GAA8038-230BB CR229-ND 68 
yp 120x388 |115 81/125 | Terminal Ball 24 30A 3000 111 50,000 hrs. @ 25°C | CR408-NDO 11.25 9.69 | GAA1238-115BB CR210-ND 1.67 
120x38__|230 161/242 | Terminal Ball 10 .20A 3000 111 50,000 hrs. @ 25°C _| CR409-NDO 11.79 10.16 | GAA1238-230BB CR210-ND 1.67 
80x42 | 115 —  |Lead Wires | Sleeve 7/6 .08/.07A | 2200/2600 | 23/27 55,000 hrs. @ 40°C | CRO93-ND 26.20 21.62 | SU2E1 CR180-ND 90 
80x42 | 115 _ Terminal | Sleeve | 13/11 | .19/.15A 2750/3250 | 28/34 55,000 hrs. @ 40°C | CRO97-ND 25.90 21.37 | SU2A5 CR180-ND 90 
80x42 | 115 — |Lead Wires | Sleeve | 13/11 | .19/.15A | 2750/3250 | 28/34 55,000 hrs. @ 40°C | CRO91-ND 24.80 20.46 | SU2A1 CR180-ND 90 
80x42 | 115 —  |Lead Wires | Ball 13/11 | .19/.15A 2750/3250 | 28/34 73,000 hrs. @ 40°C | CR103-ND 29.00 23.93 | SU2B1 CR180-ND 90 
80x42 | 115 _ Terminal Ball 13/11_| .19/.15A | 2750/3250 | 28/34 73,000 hrs. @ 40°C _| CR105-ND 29.00 23.93 | SU2B5 CR180-ND 90 
Sprite 80x42 | 115 — __|Lead Wires | Sleeve 7/6 .07/.06A 1700/1950 15/18 55,000 hrs. @ 40°C | CR108-ND* 26.80 22.11 | SU2C7 CR180-ND 90 
80x42 |— 220/230] Lead Wires | Sleeve | 14/13 | .09/.08A | 2750/3250 | 28/34 55,000 hrs. @ 40°C | CR250-ND* 25.40 20.96 | SU3A1 CR180-ND 90 
80x42 | 115 — __|Lead Wires | Sleeve 7/6 .07/.06A 1750/1900 17/20 55,000 hrs. @ 40°C | CR251-ND* 27.50 22.69 | SU2C1 CR180-ND 90 
80x42 |— 220/230] Terminal | Sleeve | 14/13 | .09/.08A | 2750/3250 | 28/34 55,000 hrs. @ 40°C | CR252-ND* 26.40 21.78 | SU3A5 CR180-ND 90 
80x42 | 115 =_ Terminal | Sleeve 7/6 .07/.06A 1750/1900 17/20 55,000 hrs. @ 40°C | CR253-ND* 26.70 22.03 | SU2C5 CR180-ND 90 
80x42 | — _-220/230| Lead Wires | Ball 14/13 | .09/.08A__| 2750/3250 | 28/34 55,000 hrs. @ 40°C _| CR255-ND* 31.50 25.99 | SU3B1 CR180-ND 90 
1 120x388 115 — Terminal | Sleeve 7 .07/.06A 1640/1660 | 55/57 55,000 hrs. @ 40°C | CR113-ND 27.00 = 22.28 | WR2A1 CR210-ND 1.67 
Whisper 120x388 115 = Terminal | Sleeve | 11/10 | .12/.11A | 2100/2400 | 70/80 55,000 hrs. @ 40°C | CR114-ND 27.00 22.28 | WR2H1 CR210-ND 1.67 
120x38_ | — _220/230| Terminal | Sleeve | 12/12 | .07/.07A 1590/2000 | 53/62 55,000 hrs. @ 40°C __ | CR116-ND 29.50 24.34 | WR3A1 CR210-ND 1.67 
119x389 [115 _ Terminal | Sleeve 6/6 .07/.06A 1450/1500 | 48/50 55,000 hrs. @ 40°C | CR117-NDt 27.40 = 22.61 | WX2A1 CR210-ND 1.67 
Whisper XL 119x389 115 - Terminal | Sleeve 10/9 | .11/.10A 1900/2000 | 65/70 55,000 hrs. @ 40°C | CR119-NDt 2740 = 22.61 | WX2M1 CR210-ND 1.67 
119x389 115 = Terminal | Sleeve | 15/13 | .19/.15A 2200/2500 | 70/83 55,000 hrs. @ 40°C | CR118-NDt 27.40 = 22.61 | WX2H1 CR210-ND 1.67 
119x39__|— _220/230| Terminal | Sleeve | 14/13 | .10/.09A | 2200/2500 | 70/83 55,000 hrs. @ 40°C __| CR256-NDt 27.40 22.61_| WX3H1 CR210-ND 1.67 
120x388 [115 =_ Terminal | Sleeve | 15/14 | .19/.16A 2650/3100 | 88/105 | 55,000hrs.@40°C | CR122-ND 32.82 27.08 | MU2A1 CR210-ND 1.67 
a 120x388 115 _ Terminal Ball 15/14 | .19/16A | 2650/3100 | 88/105 | 85,000hrs.@40°C | CR124-ND 35.90 29.62 | MU2B1 CR210-ND 1.67 
Muffin 120x38 |— 220/230] Terminal | Sleeve | 15/14 | .10/.09A 2650/3100 | 88/105 | 55,000hrs.@40°C | CR123-ND 32.82 27.08 | MU3A1 CR210-ND 1.67 
120x38_ | — __220/230| Terminal Ball 15/14 | .10/.09A | 2650/3100 | 88/105 | 85,000hrs.@40°C | CR125-ND 35.90 29.62_| MU3B1 CR210-ND 1.67 
119x389 [115 _ Terminal | Sleeve | 17/15 | .20/.18A 2700/3100 | 92/108 | 55,000hrs.@40°C | CR128-NDt* 27.50 22.69 | MX2A1 CR210-ND 1.67 
119x389 115 =- Terminal Ball 17/15 | .20/18A | 2700/3100 | 92/108 | 83,000hrs.@40°C | CR132-NDt* 37.80 31.19 | MX2B1 CR210-ND 1.67 
Muffin XL | 119x389) 115 - Terminal | Sleeve | 17/15 | .20/.18A 2700/3100 | 98/115 | 55,000hrs.@40°C | CR126-NDt 34.56 28.52 | MX2A3 CR210-ND 1.67 
119x389 115 = Terminal Ball 17/15 | .20/18A | 2700/3100 | 98/115 | 83,000hrs.@40°C | CR130-NDt 37.80 31.19 | MX2B3 CR210-ND 1.67 
119x39_ |— 220/230] Terminal | Sleeve | 17/16 | .10/.09A 2700/3100 | 98/115 | 55,000hrs.@40°C | CR257-NDt 28.00 = 23.10 | MX3A3 CR210-ND 1.67 
119x39_ | — __220/230| Terminal Ball 17/16 | .10/.09A_| 2700/3100 | 98/115 55,000 hrs. @ 40°C __| CR258-NDt 37.80 31.19 | MX3B3 CR210-ND 1.67 
2 Diplomat 133x91_ | — 220/230 Terminal Ball 26/30 | .13/.20A 2850/3350 | 150/170 | 50,000 hrs.@ 40°C _| CR314-ND 66.15 56.97 | DAF77B2 = — 
3 Falcon 172x55 115 = Terminal Ball 41.4 36A 3400 300 40,000 hrs. @ 50°C | CR309-NDt 72.90 62.78 | FA2B3 CR196-ND 2.93 
172x55_ | — __220/230| Terminal Ball 41.4 .18A 3400 300 40,000 hrs. @ 50°C _| CR310-NDt 72.90 62.78 | FA77B3 CR196-ND 2.93 
Maltese | 122x150x55 115 _ Terminal Ball 41.4 36A 3400 300 40,000 hrs. @ 50°C | CR311-NDt 72.90 62.78 | MA2B3 CR196-ND 2.93 
4 172x150x55|— 220/230 | Terminal Ball 41.4 .18A 3400 300 40,000 hrs. @ 50°C __| CR312-NDt 72.90 62.78 | MA77B3 CR196-ND 2.93 
Major 172x150x51 | 115 _ Terminal Ball 30/31 | .27/.26A 2850/3350 | 200/235 5 yrs. @ 25°C CR134-NDt 60.90 50.25 | MR2B3 CR196-ND 2.93 
172x150x51|— 220/230 | Terminal Ball 26/30 | .13/.14A | 2850/3350 | 200/235 5 yrs. @ 25°C CR135-NDt 61.20 50.49 | MR77B3 CR196-ND 2.93 
¥ 17x51 [115 _ Terminal Ball 30/31 | .27/.26A 2850/3350 | 200/235 5 yrs. @ 25°C CR136-NDt 60.90 50.25 | PT2B3 CR206-ND 2.75 
3 Patriot 172x51_ | — __220/230| Terminal Ball 26/30 | .13/.14A | 2850/3350 | 200/235 | 53,000 hrs.@ 40°C _| CR137-NDt 61.20 50.49 | PT77B3 CR206-ND 2.75 
176x112 | 115 _ Terminal Ball 90/85 | 1.4/1.2A 2820/3350 | 280/340 | 25,000hrs.@40°C | CR140-ND 138.48 114.25 | TNE2A CR179-ND 6.56 
1 Tarzan 176x112 | — 220/230 | Terminal Ball 82/85 | .65/.60A | 2820/3350 | 280/340 | 25,000hrs.@40°C | CR141-ND 138.48 114.25 | TNE3A CR179-ND 6.56 
176x112 | 115 —__|Lead Wires | Ball 90/85 | 1.4/1.2A 2820/3350 _| 280/340 | 25,000 hrs.@ 40°C _| CR259-ND 136.94 112.98 _| TNE2C CR179-ND 6.56 
254x89 | 115 —  |Lead Wires | Ball 65 -48/.50A 1400/1650 | 455/550 | 54,000hrs.@ 40°C | CR144-NDt 85.77 74.75 | CLE2L2 CR182-ND 1.83 
3 Caravel 254x89 | 115 = Terminal Ball 65 -48/.50A 1400/1650 | 455/550 | 54,000hrs.@ 40°C | CR145-NDt 88.36 77.00 | CLE2T2 CR182-ND 1.83 
254x89_ | — 220/230 |_ Terminal Ball 55 .24/.25A 1400/1650 | 455/550 | 54,000 hrs.@ 40°C _| CR147-NDt 88.36 77.00 | CLE3T2 CR182-ND 1.83 
5 Biscuit 120x40 [115 = Terminal | Sleeve | 17/16 | .19/.17A 2500/2700 | 20/22 55,000 hrs. @ 40°C | CR148-ND 34.00 28.05 | BT2A1 _ — 
Blower 120x40_ |— _220/230| Terminal | Sleeve | 15/14 | .09/.08A | 2500/2700 | 20/22 55,000 hrs. @ 40°C __| CR149-ND 34.00 28.05 | BT3A1 = _ 
t Feathered Edge for lower noise * Reverse Flow 0 RoHS Compliant 
Fan Accessories Dimensions (mm) Fits Fan Center No. of Digi-Key Price Each 
A Thick Size (mm) Dim. (mm) Rings Material Part No. i 25 50 
Finger Guards 
222.00 17.78 176 Sq. 99 open 3 Metal CR179-ND 6.56 5.65 5.19 
Digi-Key Price Each 
Description Fits Fan Size (mm) Part No. 1 25 50 
Filters and Filter Accessories 
Filter Assembly 119 and 120 Square CR209-ND. 16.59 12.64 11.46 
Clips 
#6-32 Flush Mounting Clip Major, Major DC, Whisper CR187-ND A7 15 14 
#6-32 Mounting Clip All XL Models CR192-ND 15 12 A 
Dim. (mm) Fits Fan Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig. | Description A B Size (mm) Part No. 1 25 50 | Part No. 
Fan Vibration Sleeve and Accessories 
Rubber Fan Sleeve, Panel Mount Hole 5.0 (mm) | 43 40 40 Sq. Q313-ND 271 2.28 2.06 | QLM-40-20-10 
Rubber Fan Sleeve, Panel Mount Hole 5.5 (mm) 64 60 60 Sq. Q314-ND 3.24 2.73 2.47 | QLM-60-30-10 
1 | Rubber Fan Sleeve, Panel Mount Hole 6.5 (mm) 84 80 80 Sq. Q315-ND 3.73 3.14 2.84 | QLM-80-40-10 
Rubber Fan Sleeve, Panel Mount Hole 6.5 (mm) 97 92 92 Sq. Q316-ND 3.62 3.28 2.93 | QLM-92-40-10 
Rubber Fan Sleeve, Panel Mount Hole 8.5 (mm) | 125 119 119 Sq. Q317-ND 4.27 3.87 3.46 | QLM-119-50-10 
40 32 40 Sq. Q328-ND 1.37 1.15 1.04 | QSB-40-01 
60 50 60 Sq. Q329-ND 153 1.29 1.17 | QSB-60-01 
2 | Filter Guard EMI/RFI Shield Sheet, Metal 80 15 80 Sq. Q330-ND 1.87 1.57 1.42 | QSB-80-01 
92 82.5 92 Sq. Q331-ND 2.20 1.85 1.68 | QSB-92-01 
119 105 119 Sq. Q332-ND 9.62 8.09 7.32 | QSB-119-01 
40 32 40 Sq. Q323-ND 34 .29 .26 | QF-40-01 
60 50 60 Sq. Q324-ND AO 34 .31 | QF-60-01 
— |Filter Media 80 15 80 Sq. Q325-ND 50 A2 .38 | QF-80-01 
92 82.5 92 Sq. Q326-ND 53 AB AO | QF-92-01 
119 105 119 Sq. Q327-ND 74 63 -57_| QF-119-01 
3 |Lamella Rivet — — _ Q333-ND 26 22 .20 | QN-36-110 
Dim. (mm) Fits Fan Center No. of Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig.[ A B Thick | Size(mm) | Dim.(mm) | Rings | Material | PartNo. i 25 50 | Part No. 
Finger Guards 
46 32 75 40 Sq. 18 solid 2 Plastic Q318-ND 1.02 86 .78 | QSG-40-02 
66 50 8.5 60 Sq. 27 solid 2 Plastic Q319-ND 127 = 1.07 .97 | QSG-60-02 
4 89 15 | 85 80 Sq. 30 solid 2 Plastic Q320-ND 139 117 1.06 | QSG-80-02 
101 825 | 85 92 Sq. 30 solid 3 Plastic Q321-ND 146 1.23 = 1.11 | QSG-92-02 
128 105 9.0 119 Sq. 42 solid 4 Plastic Q322-ND 2.01 1.69 1.53 | QSG-119-02 
(Continued) 
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Dim. (mm Fits Fan Center No. of Digi-Ke Price Each Qualtek 
Quultek ELECTRONICS CORP. Fig. [A : Thick] Size (mm) | Dim. (mm) | Rings | Material | Part Noe 125 50 | PartNo. 
a 109.47 | 104.78 | 4.83 | 120Sq. 57 open 3 Metal | CR178-ND 119 1.01 91 | 08146 
Fan Accessories (Cont.) 5 | 76.96 | 71.37 | 3.89 80 Sq. 50 open 3 Metal CR180-ND 90 76 69 | 08153 
209.55 | 173.99 | 8.38 | 254 Dia. 102 open 5 Metal CR182-ND 1.83 1.66 1.49 | 08154 
Fig. 6 6 158.75 | 161.92 | 6.10 150 Dia. 74 solid 6 Metal CR206-ND 2.75 2.31 2.09 | 08152 
158.75 | 161.92 | 6.10 | 171.5 Dia. 74 solid 5 3/4 Metal CR196-ND 2.93 246 2.23 | 08151-01 
pulies 124.46 | 113.28 | 5.92 | 127 Dia. 14 open 9 Metal | CR200-ND 243. 2.05 1.85 | 08150 
Pe E 7 7 115.57 | 104.78 | 3.75 120 Dia. 14.2 open 8 Metal Q342-ND NEW! 95 80 72 | 08129 
115.57 | 104.78 | 5.66 120 Dia. 14.2 open 8 Metal Q357-ND NEW! 95 80 72 | 08130 
76.2 71.37 | 4.95 80 Dia. 14.2 open 5 Metal Q358-ND NEW! 19 60 54 | 08132 
8 | 115.06 | 104.65 | 6.60 120 Sq. 25.4 solid 6 Plastic CR280-ND TE 65 59 | 09120-G 
9 | 115.06 | 104.65 | 2.54 120 Sq. 32 solid 5 Plastic CR315-ND 79 67 61 | 09122-G 
115.06 | 104.65 | 6.60 120 Sq. 45 solid 5 Plastic CR281-ND 90 76 69 | 09121-G 
117.35 | 104.78 | 5.21 120 Sq. 33 solid 7 Metal CR210-ND 1.67 1.40 1.27 | 08141 
89.41 | 82.42 | 4.95 92 Sq. 14 open 6 Metal CR220-ND 14 63 57 | 08174 
53.10 | 50.04 | 4.95 60 Sq. 14 open 4 Metal CR221-ND 65 55 50 | 08147 
222.25 | 173.99 | 6.35 | 254 Dia. 76.2 solid 9 Metal CR223-ND 3.85 3.24 2.93 | 08127 
115.6 | 104.8 | 5.66 120 Dia. 17.5 open 8 Metal CR224-ND 88 74 .67 | 08170 
76.20 714 | 4.95 80 Dia. 17.4 open 5 Metal CR229-ND 68 57 52 | 08172 
12 32.00 | 29.21 | 4.80 40 Dia. 15.875 open 2 Metal CR230-ND 63 53 48 | 08149 
24.00 21.8 | 4.80 30 Sq. 9 open 2 Metal CR377-ND 59 54 48 | 08346 
29.00 | 27.00 | 4.00 35 Sq. 14.2 open 2 Metal CR378-ND 63 57 51 | 08347 
40.00 | 41.06 | 4.80 50 Sq. 14.2 open 3 Metal CR379-ND 83 76 68 | 08248 
42.00 | 41.00 | 4.80 52 Sq. 14.2 open 3 Metal CR388-ND 57 52 AG | 08148 
13 39.88 | 32.00 | 4.83 40 Sq. 12 open 3 Plastic CR285-ND 39 33 -30 | 09150-G 
59.94 | 50.04 | 6.35 60 Sq. 5 solid 3 Plastic CR225-ND AT 40 36 | 09250-G 
80.01 | 71.37 | 6.35 80 Sq. 15 solid 3 Plastic CR226-ND 64 54 49 | 09325-G 
14 79.76 | 71.37 | 3.05 80 Sq. 32 solid 3 Plastic CR282-ND 51 A4 .39 | 09080-G 
91.95 | 82.55 | 6.35 92 Sq. 31.5 solid 4 Plastic CR227-ND 13 62 56 | 09362-G 
118.11 | 104.65 | 7.11 120 Sq. 25 solid 6 Plastic CR228-ND 88 74 .67 | 09450-G 
16 | 242 34.2 3.0 25 Sq. 104 open 2 Metal CR181-ND 52 44 40 | 08245 
18 | 60.0 50.0 7.0 60 Sq. 21.0 solid 3 Plastic CR190-ND 69 58 53 | 09252-G 
19 151 172 7.0 151 Sq. 50 solid 8 Plastic CR191-ND 1.95 1.64 1.48 | 09651-G 
20 | 162.05 | 154.43 | 6.45 150 Dia. 16.31 open 10 Metal Q341-ND NEW! 1.94 1.63 1.48 | 08126 
Dim. (mm) Fits Fan | Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig. | Description A B Size (mm) | Part No. 1 25 50 | Part No. 
Filters and Filter Accessories 
13 | Filter Guard Assembly (30 PPI) 39.88 | 32.00 40 Sq. | CR286-ND 1.68 1.41 1.28 | 09150-F/30 
13 | Filter Guard Assembly (45 PPI) 39.88 | 32.00 40 Sq. | CR287-ND 1.68 1.41 1.28 | 09150-F/45 
— | Replacement Filter Element (30 PPI) - Pkg. of 5 -_ _— 40 Sq. | CR324-ND 1.40 118 1.07 | 09150-M/30 
— | Replacement Filter Element (45 PPI) - Pkg. of 5 _ = 40 Sq. | CR325-ND 1.40 1.18 1.07 | 09150-M/45 
Filter Guard Assembly (30 PPI) 59.94 | 50.04 60 Sq. | CR283-ND 1.80 1.52 1.87 | 09250-F/30 
Filter Guard Assembly (45 PPI) 59.94 | 50.04 60 Sq. | CR284-ND 1.80 1.52 1.87 | 09250-F/45 
— | Replacement Filter Element (30 PPI) - Pkg. of 5 = = 60 Sq. | CR326-ND 1.46 1.23 1.12 | 09250-M/30 
— | Replacement Filter Element (45 PPI) - Pkg. of 5 = = 60 Sq. | CR327-ND 1.46 1.23 1.12 | 09250-M/45 
Filter Guard Assembly (30 PPI) 83.57 | 71.37 80Sq. | CR212-ND 1.91 1.61 1.45 | 09325-F/30 
Filter Guard Assembly (45 PPI) 83.57 | 71.37 80Sq. | CR214-ND 1.91 1.61 1.45 | 09325-F/45 
Replacement Filter Element (30 PPI) - Pkg. of 5 _ _ 80Sq. | CR213-ND 1.60 1.35 1.22 | 09325-M/30 
Replacement Filter Element (45 PPI) - Pkg. of 5 = = 80 Sq. | CR215-ND 1.60 1.35 1.22 | 09325-M/45 
Filter Guard Assembly (30 PPI) 96.52 | 82.55 92 Sq. | CR328-ND 2.19 1.84 1.67 | 09362-F/30 
Filter Guard Assembly (45 PPI) 96.52 | 82.55 92 Sq. | CR329-ND 2.19 1.84 1.67 | 09362-F/45 
Replacement Filter Element (30 PPI) - Pkg. of 5 = _— 92 Sq. | CR330-ND 1.69 1.42 1.29 | 09362-M/30 
Replacement Filter Element (45 PPI) - Pkg. of 5 = = 92 Sq. _| CR331-ND 1.69 1.42 1.29 | 09362-M/45 
Filter Guard Assembly (30 PPI) 123.7 | 104.9 CR216-ND 2.28 1.92 1.74 | 09450-F/30 
Filter Guard Assembly (45 PPI) 123.7 | 104.9 |119 & 120) CR218-ND 2.28 1.92 1.74 | 09450-F/45 
— | Replacement Filter Element (30 PPI) - Pkg. of 5 — = Square | CR217-ND 1.35 1.14 1.03 | 09450-M/30 
— | Replacement Filter Element (45 PPI) - Pkg. of 5 = = CR219-ND 1.35 1.44 1.03 | 09450-M/45 
Filter/Screen, Stainless Steel (Washable) 64.26 49.6 60 Sq. | CR373-ND 6.12 5.55 4.96 | 06250-SS 
Filter/Screen, Aluminum (Washable) 83.82 | 71.37 80Sq. | CR233-ND 3.01 2.72 2.44 | 06325-M 
Filter/Screen, Stainless Steel (Washable) 83.82 | 71.37 80 Sq. | CR374-ND 6.31 5.72 5.12 | 06325-SS 
Filter/Screen, Aluminum (Washable) 91.95 | 82.42 92 Sq. | CR234-ND 3.36 3.05 2.73 | 06362-M 
15 | Filter/Screen, Stainless Steel (Washable) 91.95 | 82.42 92 Sq. | CR375-ND 6.50 5.89 5.27 | 06362-SS 
Filter/Screen, Aluminum (Washable) 118.87 | 104.77 | 120Sq. | CR235-ND 3.72 3.37. 3.02 | 06450-M 
Filter/Screen, Stainless Steel (Washable) 118.87 | 104.77 | 120Sq. | CR376-ND 9.73 8.81 7.88 | 06450-SS 
Filter/Screen, Anodized-Black (Washable) 83.82 | 71.37 80Sq. | Q343-ND NEW! 3.74 3.39 3.03 | 06325-B 
Filter/Screen, Anodized-Black (Washable) 118.5 | 104.77 | 120Sq. | Q344-ND NEW! 4.67 4.23 3.78 | 06450-B 
Finger Guard Assembly, Plastic (30 PP!) 176.0 | 161.5 | 150Sq. | CR183-ND 3.09 2.60 2.35 | 09650-F/30 
17 Finger Guard Assembly, Plastic (45 PPI) 176.0 | 161.5 | 150Sq. | CR185-ND 3.09 2.60 2.35 | 09650-F/45 
Finger Guard Assembly, Plastic (60 PP!) 176.0 | 161.5 | 150Sq. | CR186-ND 2.82 2.55 2.28 | 09650-F/60 
Finger Guard Assembly, Plastic (100 PPI) 176.0 | 161.5 | 150Sq. | CR189-ND 2.82 2.55 2.28 | 09650-F/100 
Plug Cord Sets - SPT-1 (18/2) 
Straight On Plug and Cord — 24” (60.96cm) Fits all Diplomat, Falcon, CR197-ND 1.33 1.12 1.01 | 07100-24 
21A | Straight On Plug and Cord — 36” (91.44cm) Maltese, Major, Patriot, CR198-ND 1.63 1.37 1.24 | 07100-36 
Straight On Plug and Cord — 50” (127.00cm) Tarzan, Caravel, and CR199-ND 1.90 1.60 1.45 | 07100-50 
Straight On Plug and Cord — 24” (60.96cm) Biscuit model fans CR361-ND 1.94 1.63 1.48 | 07100-SP024 
21B | Straight On Plug and Cord — 36” (91.44cm) with Terminal CR362-ND 2.21 1.86 1.68 | 07100-SP036 
Straight On Plug and Cord — 72” (182.88cm) Connections CR363-ND 2.97 2.50 2.26 | 07100-SP072 
yan | 45° Angle Plug and Cord ~ 24” (60.96cm) Fits all AC Fans CR318-ND 133 142 1.01 | 07145-24 
45° Angle Plug and Cord — 36” (91.44cm) with Terminal CR319-ND 1.63 1.37 1.24 | 07145-36 
208 45° Angle Plug and Cord — 36” (91.44cm) Connection CR365-ND 2.21 1.86 1.68 | 07145-SP036 
45° Angle Plug and Cord — 72” (182.88cm) Type CR366-ND 2.97 2.50 2.26 | 07145-SP072 
90° Angle Plug and Cord - 12” (30.48cm) Fits all CR320-ND 1.07 91 82 | 07190-12 
23A | 90° Angle Plug and Cord - 24” (60.96cm) ‘AC Fans CR321-ND 133 142 1.01 | 07190-24 
90° Angle Plug and Cord — 36” (91.44cm) with CR322-ND 1.63 1.37 1.24 | 07190-36 
90° Angle Plug and Cord — 24” (60.96cm) Terminal CR367-ND 1.94 1.63 1.48 | 07190-SP024 
238 | 90° Angle Plug and Cord — 36” (91.44cm) Connection CR368-ND 224 1.86 1.68 | 07190-SP036 
90° Angle Plug and Cord — 72” (182.88cm) Type CR369-ND 2.97 2.50 2.26 | 07190-SP072 
90° Angle T-Style Plug and Cord - 12” (30.48cm) Fits CR323-ND 1.07 91.82 | 07199-12 
90° Angle T-Style Plug and Cord — 24” (60.96cm) all CR170-ND 1.33 112 1.01 | 07199-24 
24A | 90° Angle T-Style Plug and Cord - 36” (91.44cm) AC Fans CR175-ND 163 137 1.24 | 07199-36 
90° Angle T-Style Plug and Cord - 72” (182.88cm) with CR337-ND 161 136 1.23 | 07199-72 
90° Angle T-Style Plug and Cord — 96” (243.84cm) Terminal CR338-ND 3.05 2.57 2.32 | 07199-96 
248 90° Angle T-Style Plug and Cord — 36” (91.44cm) Connection CR371-ND 2:2) 1.86 1.68 | 07199-SP036 
90° Angle T-Style Plug and Cord — 72” (182.88cm) Type CR372-ND 2.97 2.50 2.26 | 07199-SP072 
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me Low Power 120VAC Transformers Class B 


Electrical Specifications: » Primary Voltage: 120 VAC, 60Hz »* Temperature Rise: 35°C maximum «Insulation Resistance: 100MQ minimum « Dielectric Withstand: 3000Vrms (| 


Primary to Secondary, Primary to Core) » Safety: Conforms to 


construction requirements of UL60950-1, UL60335-1, UL60065, UL5085-3 * Insulation System: UL1446 (UL recognized Electrical Insulation System, designated “CZ130H” (Note: Electrical specifications are tested at 25°C) 


SB28xx Series SB35xx Series Mfg. | VA Dim. ~ Inch (mm) 
197 Number | Size| A B Cc 
-) 6.0) aod 130 | 114 | 1.12 
I -4 Places Pri - oF Peces Primary Secondary 82812 | 1.2 (33.0) | (29.0) | (28.5) 
i — aid =o ~ *s o—+ 4 2 730 | 1.30 | 1.12 
886 Pin #1 ]\|Be s akg Pin #1 Vv (NC)3 0 r: ig $B2616 | 1.6 | (33.0) | (33.0) | (28.5) 
(22.50) | 120v (NC)3 0 © 7 (NC) (6.40) de 
ole 0.295 60HZ (NC)2 0 i 50) | rt 6s z (NC)20 a5 se35i2 120 | 138 | 126 | 140 
f? (7.50) 54 bd t $750) o> 1 | ar © | (35.0) | (32.0) | (35.5) 
-148 (3.75) -3 Places .148 (3.75)-| |. -3 Places 738 | 142 | 140 
SB3516 | 3.0 : i : 
(35.0) | (36.0) | (35.5) 
Secondary RMS Rating Secondary RMS Rating 
VA Parallel Series Digi-Key Price Each Tamura VA Parallel Series Digi-Key Price Each Tamura 
(Size) VAC@A VCT@A Part No. J 10 25 50 100 | Part No. (Size) VAC @A VCT@A Part No. 1 10 25 50 100 | Part No. 
1.2 2.0 @ 0.60 4.0 @ 0.300 MT7249-ND 2.33 2.10 1.86 1.63 1.40 | SB2812-1204 1.2 9.0 @ 0.13 18.0 @ 0.065 | MT7269-ND 2.33 © 2.10 1.86 1.63 1.40 | SB2812-1218 
1.6 2.0 @ 0.80 4.0 @ 0.400 MT7250-ND 2.60 2.34 2.08 1.82 1.56 | SB2816-1604 1.6 9.0 @ 0.18 18.0 @0.090 | MT7270-ND 2.60 2.34 2.08 1.82 1.56 | SB2816-1618 
2.0 2.0 @ 1.00 4.0 @ 0.500 M17251-ND 3.03 2.73 2.42 2.12 1.82 | SB3512-2004 2.0 9.0 @ 0.22 18.0@0.110 | M17271-ND 3.03 2.73 2.42 2.12 1.82 | $B3512-2018 
3.0 2.0 @ 1.50 4.0 @ 0.750 MT7252-ND 3.18 2.86 2.54 2.23 1.91 | $B3516-3004 3.0 9.0 @ 0.33 18.0 @ 0.165 | _M17272-ND 3.18 2.86 2.54 2.23 1.91 | $B3516-3018 
1.2 3.0 @ 0.40 6.0 @ 0.200 MT7253-ND 2.33 2.10 1.86 1.63 1.40 | SB2812-1206 1.2 | 11.0@0.11 | 22.0@0.055 | MT7273-ND 2.33 © 2.10 1.86 1.63 1.40 | SB2812-1222 
1.6 3.0 @ 0.53 6.0 @ 0.265 MT7254-ND 2.60 2.34 2.08 1.82 1.56 | SB2816-1606 1.6 | 11.0@0.15 | 22.0@0.075 | MT7274-ND 2.60 2.34 2.08 1.82 1.56 | SB2816-1622 
2.0 3.0 @ 0.67 6.0 @ 0.335 MT7255-ND 3.03 2.73 2.42 2.12 1.82 | SB3512-2006 2.0 | 11.0@0.18 | 22.0@0.090 | MT7275-ND 3.03 2.73 2.42 2.12 1.82 | SB3512-2022 
3.0 3.0@ 1.0 6.0 @ 0.500 MT7256-ND 3.18 2.86 2.54 2.23 1.91 | $B3516-3006 3.0 | 11.0@0.27 | 22.0@0.135 | MT7276-ND 3.18 2.86 2.54 2.23 1.91 | $B3516-3022 
1.2 5.0 @ 0.24 10.0 @0.120 | MT7257-ND 2.33 2.10 1.86 1.63 1.40 | SB2812-1210 1.2 | 12.0@0.10 | 24.0@0.050 | MT7277-ND 2.33 © 2.10 1.86 1.63 1.40 | SB2812-1224 
1.6 5.0 @ 0.32 10.0 @ 0.160 | MT7258-ND 2.60 2.34 2.08 1.82 1.56 | SB2816-1610 1.6 | 12.0@0.13 | 24.0@0.065 | MT7278-ND 2.60 2.34 2.08 1.82 1.56 | SB2816-1624 
2.0 5.0 @ 0.40 10.0 @0.200 | MT7259-ND 3.03 2.73 2.42 2.12 1.82 | SB3512-2010 2.0 | 12.0@0.17 | 24.0@0.085 | MT7279-ND 3.03 2.73 2.42 2.12 1.82 | SB3512-2024 
3.0 5.0 @ 0.60 10.0 @ 0.300 | MT7260-ND 3.18 2.86 2.54 2.23 1.91 | $B3516-3010 3.0 | 12.0@0.25 | 24.0@0.125 | MT7280-ND 3.18 2.86 2.54 2.23 1.91 | SB3516-3024 
1.2 7.0@0.17 14.0 @ 0.085 | MT7261-ND 2.33 2.10 1.86 1.63 1.40 | SB2812-1214 1.2 | 13.0@0.09 | 26.0@0.045 | MT7281-ND 2.33 © 2.10 1.86 1.63 1.40 | SB2812-1226 
1.6 7.0 @ 0.23 14.0@0.115 | MT7262-ND 2.60 2.34 2.08 1.82 1.56 | SB2816-1614 1.6 | 13.0@0.12 | 26.0@0.060 | MT7282-ND 260 2.34 2.08 1.82 1.56 | SB2816-1626 
2.0 7.0 @ 0.29 14.0@0.145 | MT7263-ND 3.03 2.73 2.42 2.12 1.82 | SB3512-2014 2.0 | 13.0@0.15 | 26.0@0.075 | MT7283-ND 3.03 2.73 2.42 2.12 1.82 | SB3512-2026 
3.0 7.0 @ 0.43 14.0 @ 0.215 | MT7264-ND 3.18 2.86 2.54 2.23 1.91 | $B3516-3014 3.0 | 13.0@0.23 | 26.0@0.115 | MT7284-ND 3.18 2.86 2.54 2.23 1.91 | SB3516-3026 
1.2 8.0 @ 0.15 16.0 @0.075 | MT7265-ND 2.33 2.10 1.86 1.63 1.40 | $B2812-1216 1.2 | 15.0@0.08 | 30.0@0.040 | MT7285-ND 2.33 © 2.10 1.86 1.63 1.40 | SB2812-1230 
1.6 8.0 @ 0.20 16.0 @0.100 | MT7266-ND 2.60 2.34 2.08 1.82 1.56 | SB2816-1616 1.6 | 15.0@0.11 | 30.0@0.055 | MT7286-ND 2.60 2.34 2.08 1.82 1.56 | SB2816-1630 
2.0 8.0 @ 0.25 16.0 @0.125 | MT7267-ND 3.03 2.73 2.42 2.12 1.82 | SB3512-2016 2.0 | 15.0@0.13 | 30.0@0.065 | MT7287-ND 3.03 2.73 2.42 2.12 1.82 | SB3512-2030 
3.0 8.0 @ 0.38 16.0 @ 0.190 | MT7268-ND 3.18 2.86 2.54 2.23 1.91 | SB3516-3016 3.0 | 15.0@0.20 | 30.0@0.100 | MT7288-ND 3.18 2.86 2.54 2.23 1.91 | $B3516-3030 
1® 
SPLITFORM Power Transformers a File #’s UL 1585 Class 2 &3 - File #’s E96720, 95844 
. . . 7 LR73078, FAR L506 - File #'s £79781, £91239 
For PC Board Solid-State Power, Control and Instrumentation Applications Lreae0s 1908 - Fle #92957 
°115V Single or 1 15/230V 50/60Hz dual primary © Split Bobbin Construction: — Center flange insulation barrier — High isolation for low leakage applications 3F(X) | VA Dimensions — Inch (mm) Weight 
- Low capacitive coupling minimizes line noise and false triggering * 2,500V RMS (Pri: Sec) hi-pot * Precision spaced terminals * 130°C Class B insulation | geries| Size L W H Mc A B © | Lbs. (kg) 
system * Terminal numbers are molded on bobbin * Non-Inherently limited 
2 \44 1.44 | 1.23 1.00 a. .250 250 | 1.200) 0.17 
4 —T mail a ae aTETHE (36.58) |(31.24) | (25.40) (6.35) | (6.35) | (30.48)} (.077) 
: 3 f | a ron | TE] Lf g faa] 144 | 123 | 126 |] 250 | 250 | 1.200] 0.25 
ang7aev. 6 H i | 5 6| |7 8 w il (36.58) |(31.24) | (32.00) (6.35) | (6.35) | (30.48)| (.113) 
pyre || mma | iH rE 4 i | Se a | 6 | 169 | 1.39 | 1:36 | 1.063 | .260 | .350 | 7.280] 0.44 
3 as in 4 } (42.93) | (35.31) | (34.54) | (27.00) | (6.35) | (8.89) | (32.51)} (.200) 
a * e " 5 42 1.97 | 1.63 1.50 | 1.250] .300 400 | 1.410) 0.70 
115V Single Primary = 115V//250V Dual Primary (Pins 2 and 3 omitted on 115V Single Primary) (50.04) |(41.40) | (38.10) | (31.75) | (7.62) | (10.16) |(35.81)} (318) 
Secondary RMS Rating Secondary RMS Rating 
VA Parallel Series Digi-Key Price Each Tamura VA Parallel Series Digi-Key Price Each Tamura 
(Size) VAC@A VCT@A Part No. 1 10 25 50 100 Part No. (Size) VAC@A VCT@A Part No. 1 10 25 50 100 Part No. 
115V Single Primary 115V/230V Dual Primary 
11 5.0@0.220 | 10.0@0.110 | MT2201-ND 3.60 3.10 2.61 2.24 1.86 3FS-210 11 5.0@ 0.220 | 10.0@0.110 | MT2096-ND 3.77 3.25 2.73 2.34 1.95 3FD-210 
2.4 | 5.0@0.500 | 10.0@0.250 | MT2202-ND 4.26 3.68 3.09 2.65 2.21 3FS-310 24 | 5.0@0.500 | 10.0@0.250 ) MT2097-ND 4.29 3.70 3.11 2.67 2.22 3FD-310 
6 5.0@1.200 | 10.0@0.600 | MT2203-ND 7.37 6.35 5.34 4.58 3.81 3FS-410 6 5.0@ 1.200 | 10.0@0.600 | MT2098-ND 7.77 6.70 5.63 4.83 4.02 3FD-410 
12 5.0@ 2.400 | 10.0@1.200 | MT2204-ND 10.41 8.98 7.54 6.47 5.39 3FS-510 12 6.0@ 2.400 | 10.0@1.200 | M12099-ND 10.32 8.90 7.48 6.41 5.34 3FD-510 
11 6.3@0.180 | 12.6@0.090 | MT2205-ND 3.60 3.10 2.61 2.24 1.86 3FS-212 11 6.3@0.180 | 12.6@0.090 | MT2101-ND 2.93 2.60 2.21 1.95 1.69 3FD-212 
2.4 | 63@0.400 | 12.6@0.200 | MT2206-ND 4.26 3.68 3.09 2.65 2.21 3FS-312 24 | 6.3@0.400 | 12.6@0.200 | MT2102-ND 3.33 2.96 2.52 2.22 1.93 3FD-312 
6 6.3@1.000 | 12.6@0.500 | MT2207-ND 7.37 6.35 5.34 4.58 3.81 3FS-412 6.0 | 6.3@1.000 | 12.6@0.500 ) MT2103-ND 6.03 5.36 4.56 4.02 3.49 3FD-412 
12 6.3 @ 2.000 | 12.6@1.000 | MT2208-ND 10.41 8.98 7.54 6.47 5.39 3FS-512 12 6.3@ 2.000 | 12.6@1.000 | M12104-ND 8.01 7.12 6.06 5.34 4.63 3FD-512 
11 8.0@0.140 | 16.0@0.070 | MT2209-ND 3.60 3.10 2.61 2.24 1.86 3FS-216 1 8.0@0.140 | 16.0@0.070 | MT2105-ND 2.93 2.60 2.21 1.95 1.69 3FD-216 
2.4 | 8.0@0.300 | 16.0@0.150 | MT2210-ND 4.26 3.68 3.09 2.65 2.21 3FS-316 24 | 8.0@0.300 | 16.0@0.150 | MT2106-ND 3.33 2.96 2.52 2.22 1.93 3FD-316 
6 8.0@0.800 | 16.0@0.400 | MT2211-ND 7.37 6.35 5.34 4.58 3.81 3FS-416 6.0 | 8.0@0.800 | 16.0@0.400 |) MT2107-ND 6.03 5.36 4.56 4.02 3.49 3FD-416 
12 8.0@1.600 | 16.0@0.800 | M12212-ND 10.41 8.98 7.54 6.47 5.39 3FS-516 12 8.0@1.600 | 16.0@0.800 | MT2108-ND 8.01 7.12 6.06 5.34 4.63 3FD-516 
1.1 | 10.0@0.110 | 20.0@0.055 | MT2213-ND 3.60 3.10 2.61 2.24 1.86 3FS-220 1.1 | 10.0@0.110 | 20.0@0.055 | MT2109-ND 2.93 2.60 2.21 1.95 1.69 3FD-220 
2.4 | 10.0@0.240 | 20.0@0.120 | MT2214-ND 4.26 3.68 3.09 2.65 2.21 3FS-320 24 | 10.0@0.240 | 20.0@0.120 |) MT2110-ND 3.33 2.96 2.52 2.22 1.93 3FD-320 
6 10.0 @ 0.600 | 20.0@0.300 | M1T2215-ND 7.37 6.35 5.34 4.58 3.81 3FS-420 6.0 | 10.0@0.600 | 20.0@0.300 | MT2111-ND 6.03 5.36 4.56 4.02 3.49 3FD-420 
12_| 10.0@1.200 | 20.0@0.600 | MT2216-ND 10.41 8.98 7.54 6.47 5.39 3FS-520 12 | 10.0@1.200 | 20.0@0.600 | M12112-ND 8.01 7.12 6.06 5.34 4.63 3FD-520 
1.1 | 12.0@0.090 | 24.0@0.045 | MT2217-ND 3.60 3.10 2.61 2.24 1.86 3FS-224 1.1 | 12.0@0.090 | 24.0@0.045 | MT2113-ND 2.93 2.60 2.21 1.95 1.69 3FD-224 
2.4 | 12.0@0.200 | 24.0@0.100 | MT2218-ND 4.26 3.68 3.09 2.65 2.21 3FS-324 24 | 12.0@0.200 | 24.0@0.100 ) MT2114-ND 3.33 2.96 2.52 2.22 1.93 3FD-324 
6 12.0 @0.500 | 24.0@0.250 | MT2219-ND 7.37 6.35 5.34 4.58 3.81 3FS-424 6.0 | 12.0@0.500 | 24.0@0.250 ) MT2115-ND 6.03 5.36 4.56 4.02 3.49 3FD-424 
12_ | 12.0@1.000 | 24.0@0.500 | MT2220-ND 10.41 8.98 7.54 6.47 5.39 3FS-524 12_ | 12.0@1.000 | 24.0@0.500 | M12116-ND 8.01 7.12 6.06 5.34 4.63 3FD-524 
1.1 | 14.0@0.080 | 28.0@0.040 | MT2221-ND 3.60 3.10 2.61 2.24 1.86 3FS-228 1.1 | 14.0@0.080 | 28.0@0.040 | MT2117-ND 2.93 2.60 2.21 1.95 1.69 3FD-228 
2.4 | 14.0@0.170 | 28.0@0.085 | M1T2222-ND 4.26 3.68 3.09 2.65 2.21 3FS-328 24 | 140@0.170] 28.0@0.085 ) MT2118-ND 3.33 2.96 2.52 2.22 1.93 3FD-328 
6 14.0 @ 0.400 | 28.0@0.200 | M12223-ND 7.37 6.35 5.34 4.58 3.81 3FS-428 6.0 | 14.0@0.400 | 28.0@0.200 ) MT2119-ND 6.03 5.36 4.56 4.02 3.49 3FD-428 
12_| 14.0@0.840 | 28.0@0.420 | MT2224-ND 10.41 8.98 7.54 6.47 5.39 3FS-528 12_| 14.0 @ 0.840 | 28.0@0.420 | MT2120-ND 8.01 Hele: 6.06 5.34 4.63 3FD-528 
1.1 | 18.0@0.060 | 36.0@0.030 | MT2225-ND 3.60 3.10 2.61 2.24 1.86 3FS-236 1.1 | 18.0@0.060 | 36.0@0.030 | MT2121-ND 2.93 2.60 2.21 1.95 1.69 3FD-236 
2.4 | 18.0@0.130 | 36.0@0.065 | M1T2226-ND 4.26 3.68 3.09 2.65 2:24 3FS-336 24 | 18.0@0.130] 36.0@0.065 ) MT2122-ND 3.33 2.96 2.52 2.22 1.93 3FD-336 
6 18.0 @ 0.340 | 36.0@0.170 | M12227-ND 7.37 6.35 5.34 4.58 3.81 3FS-436 6.0 | 18.0@0.340 | 36.0@0.170 | MT2123-ND 6.03 5.36 4.56 4.02 3.49 3FD-436 
12_| 18.0@0.700 | 36.0@0.350 | MT2228-ND 10.41 8.98 7.54 6.47 5.39 3FS-536 12_ | 18.0@0.700 | 36.0@0.350 | M12124-ND 8.01 7.12 6.06 5.34 4.63 3FD-536 
1.1 | 24.0@0.046 | 48.0@0.023 | MT2229-ND 3.60 3.10 2.61 2.24 1.86 3FS-248 1.1 | 24.0@0.046 | 48.0@0.023 | MT2125-ND 3.77 3.25 2.73 2.34 1.95 3FD-248 
2.4 | 24.0@0.100 | 48.0@0.050 | MT2230-ND 4.26 3.68 3.09 2.65 2.21 3FS-348 24 | 24.0@0.100 | 48.0@0.050 |) MT2126-ND 4.29 3.70 3.11 2.67 2.22 3FD-348 
6 24.0@0.250 | 48.0@0.125 | MT2231-ND 7.37 6.35 5.34 4.58 3.81 3FS-448 6 24.0 @ 0.250 | 48.0@0.125 | MT2127-ND 7.77 6.70 5.63 4.83 4.02 3FD-448 
12_ | 24.0@0.500 | 48.0@0.250 | MT2232-ND 10.41 8.98 7.54 6.47 5.39 3FS-548 12 | 24.0@0.500 | 48.0@0.250 | MT2128-ND 10.32 8.90 748 6.41 5.34 3FD-548 
1.1 | 28.0@0.040 | 56.0@0.020 | MT2233-ND 3.60 3.10 2.61 2.24 1.86 3FS-256 1.1 | 28.0@0.040 | 56.0@0.020 | MT2129-ND 3.77 3.25 2.73 2.34 1.95 3FD-256 
2.4 | 28.0@0.090 | 56.0@0.045 | MT2234-ND 4.26 3.68 3.09 2.65 2.21 3FS-356 24 | 28.0@0.090 | 56.0@0.045 |) MT2130-ND 4.29 3.70 3.11 2.67 2.22 3FD-356 
6 28.0 @ 0.220 | 56.0@0.110 | M1T2235-ND 7.37 6.35 5.34 4.58 3.81 3FS-456 6 28.0 @ 0.220 | 56.0@0.110 | MT2131-ND 7.77 6.70 5.63 4.83 4.02 3FD-456 
12 | 28.0@0.440 | 56.0@0.220 | MT2236-ND 10.41 8.98 7.54 6.47 5.39 3FS-556 12 | 28.0@0.440 | 56.0@0.220 | MT2132-ND 10.32 8.90 7.48 6.41 5.34 3FD-556 


Note: To obtain output voltage, load current must be met, ratings are based on 120V nominal input. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2140 (1073) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Worldtranse Power Transformers SeconderinMSiiatng 


VA Parallel Series Digi-Key Price Each* Tamura 
TAAAW 2A For PC Board Solid-State Power, Control, _Fis-(Size)|_vac@a | vcT@A_| PartNo. LS ESE) 
. . . PL Series — Dual Output Low Profile 
and Instrumentation Applications 25 | 5@05 | 10@025 | MTS10I-ND 527 468 3.98 |PL2.5-10-130B 
Specifications: 5.0 5 @1.0 10@0.5 MT3102-ND 6.44 5.72 4.87 | PL5.0-10-130B 
* Meets US and International Safety Standards: UL, EN, CSA «Dual non- 10.0 5 @ 2.0 10 @ 1.0 MT3103-ND 7.54 6.70 5.70 | PL10-10-130B 
concentric bobbin and insulating shroud provide high isolation and reduce 20.0 5 @ 4.0 10 @ 2.0 MT3104-ND 10.08 8.96 7.62 | PL20-10-130B 


30.0 5 @ 6.0 10 @ 3.0 MT3105-ND 13.66 12.14 10.32 | PL30-10-130B 
56.0 5 @ 11.2 10 @ 5.6 MT3106-ND 20.27 18.02 15.32 | PL56-10-130B 


capacitance ¢ Dielectric Withstand: 3750Vrms (Pri: Sec) * Safety: Conforms to 
construction requirements of UL1411, UL506, UL1446, EN61558-1, EN61558- 


2-6, CSA No. 66 ¢ Insulation System: 130°C UL recognized Electrical Insulation 25 6.3 @ 0.4 126 @0.2 MT3107-ND 5.24 4.66 3.97 | PL2.5-12-130B 
System ¢ Insulating materials meet 94V-0 flammability requirements »* Non- 5.0 6.3 @ 0.8 12.6 @0.4 MT3108-ND 5.11 4.54 3.86 | PL5.0-12-130B 
Inherently limited * Primary: 115/230VAC, 50/60Hz 10.0 6.3@1.6 | 126@0.8 | MT3109-ND 7.20 640 5.44 | PL10-12-130B 
20.0 | 63@3.2 | 126@1.6 | MT3110-ND 10.22 9.08 7.72: | PL20-12-130B 

L o-=s0 1 30.0 | 63@48 | 126@2.4 | MT3111-ND 13.66 12.14 10.32 | PL30-12-130B 

t cer 56.0 63@88 | 126@4.4 | MT3112-ND 20.27 18.02 15.32 | PL56-12-130B 

| acapaSEnicS cl . “ 2.5 8@03 16@0.15 | MT3113-ND 5.11 4.54 3.86 | PL2.5-16-130B 
H PRIMARY 5.0 8@062 | 16@0.31 | MT3114-ND 423 3.76 3.20 | PL5.0-16-130B 
| ES ota lo 10.0 8@125 | 16@0.62 | MT3115-ND 5.51 4.90 4.17 | PL10-16-130B 
= 20.0 8@25 16@1.25 | MT3116-ND 9.83 8.74 7.43 | PL20-16-130B 

A BIA 30.0 8 @38 16@1.9 | MT3117-ND 13.70 12.18 10.36 | PL30-16-130B 

G @ CSANO.66 EN61558-1,-2-6 56.0 8 @7.0 16@3.5 | MT3118-ND 20.27 18.02 15.32 | PL56-16-130B 
File #069222 TUV File #2065818 25 | 10@0.24 | 20@0.12 | MT3119-ND 464 412 3.51 |PL2.5-20-130B 

5.0 10@0.5 | 20@0.25 | MT3120-ND 8.60 7.64 6.50 | PL5.0-20-130B 

4 | 10.0 10 @ 1.0 20@0.5 | MT3121-ND 7.52 6.68 5.68 | PL10-20-130B 

20.0 10 @ 2.0 20@1.0 | MT3122-ND 9.99 888 7.55 | PL20-20-130B 

30.0 10 @ 3.0 20@1.5 | MT3123-ND 14.06 12.50 10.63 | PL30-20-130B 

56.0 10 @ 5.6 20@28 | MT3124-ND 20.27 18.02 15.32 | PL56-20-130B 

Ee Sees 3 25 | 12@02 | 24@01 | MT3125-ND 4.64. 412 3.51 | PL2.5-24-130B 
— 5.0 | 12@0.42 | 24@0.21 | MT3126-ND 4.21 3.74 3.18 | PLS5.0-24-130B 

10.0 | 12@0.84 | 24@0.42 | MT3127-ND 7.54 6.70 5.70 | PL10-24-130B 

EN61558-1,-2-6 UL506 File #E79781 20.0 | 12@1.66 | 24@0.83 | MT3128-ND 10.35 9.20 7.82 | PL20-24-130B 

TUV File #2065818 A. UL1411 File #£138028 30.0 12 @25 24 @ 1.25 MT3129-ND 14.06 12.50 10.63 | PL30-24-130B 

56.0 | 12@466 | 24@2:33 | MT3130-ND 20.34 18.08 15.37 | PL56-24-130B 

25 | 14@0.18 | 28@0.09 | MT3131-ND 5.24 4.66 3.97 | PL2.5-28-130B 

6 3 5.0 | 14@0.36 | 28@0.18 | MT3132-ND 5.11 4.54 3.86 | PL5.0-28-130B 

4 ; 10.0 | 14@0.72 | 28@0.36 | MT3133-ND 7.54 6.70 5.70 | PL10-28-130B 

115/230V 20.0 | 14@1.44 | 28@0.72 | MT3134-ND 10.15 9.02 7.67 | PL20-28-130B 

SOeOle 30.0 | 14@212 | 28@1.06 | MT3135-ND 13.39 11.90 10.12 | PL30-28-130B 

eS : 7 56.0 14 @ 4.0 28@2.0 | MT3136-ND 20.34 (18.08 15.37 _| PL56-28-130B 

—— : ig 25 | 18@0.14 | 36@0.07 | MT3137-ND 5.24 4.66 3.97 | PL2.5-36-130B 

5.0 | 18@0.28 | 36@0.14 | MT3138-ND 421 3.74 3.18 | PL5.0-36-130B 

EN61558-1,-2-6 FAR (L506 File #79781 10.0 | 18@056 | 36@0.28 | MT3139-ND 7.56 6.72 5.72 | PL10-36-130B 

TUV File #2065818 ° UL1411 File #138028 20.0 | 18@1.12 | 36@0.56 | MT3140-ND 10.15 9.02 7.67 | PL20-36-130B 


30.0 18 @ 1.64 36 @ 0.82 MT3141-ND 13.57 12.06 10.26 | PL30-36-130B 
56.0 18 @ 3.12 36 @ 1.56 MT3142-ND 20.05 17.82 15.15 | PL56-36-130B 


Dimensions - Inch (mm) 


sim L WwW H At B c D bind Pyar ts fi) VA Sec. #1 Sec. #2 Digi-Key Price Each* Tamura 

25 | 1.625 (41.28) | 1.313 (33.35) | 1.125 (2858)) 200 (6.08) | 250 (6.35) | 1.000(2540)| — |2x#4 | 025 (64 | 25(11)| [rig-1(Size)|_ VAC@A | VCT@A | PartNo. U LOBE 25 8 IertiNo: 

5.0 | 1.625 (41.28) | 1.313 (33.35) | 1.375 (34.93)| .200 (6.08) |.400 10.16) | 1.000(25.40)| — | ax#4 | .025(.64) | 37(.17) hie cL lA 

1010 | 4.875 (47.63) | 1.563 (39:70 | 1.375 (4.99)] 200 (5.08) | 400 10.16) | 1.140 (2896) | — | ax#4 | 096 (9%) | 53(24| | ar epee ae eee de ee Rao ie ceebre 
20.0 | 2.250 (67.15) | 1.875 (47.63) | 1.625 (41.28)| 400 (10.16) | 400 (10.16) | 1.460 (37.08) |.40 (10.16) | ax #4 | .036(.91) | 90(41) 560 | 93@40 | 275@.68 | MT3145-NDF 20.08 17.82 1.18 | PLT56-32-1908 
300 | 2425 (68 | 2.18 (65.58 | 1888 (9,70)| 5501887) | 275 6.98) | 1.80 4267) | 861387 | x44 [045 (1-14) |119(52)] ee. 7 obtain output votage, load current must be met, ratings based on nominal Inout vokage. 

86.0 | 3.00 (76.20) | 2.500 (68.50) | 1.845(46.66) 600 (15.24) | 300 (7.62) | 1.900 (48.26) | 60 (15:24) | 4x46 J.045,7.14) [7.701771] + intended for use as a regulated power supply transformer, example: 5VDC and #12VDC. 


t+ For PLT series secondary only, dimension A is 1/2 of value shown. * Call for price on quantities of 50 or more. 
FLAT STACK® Low Profile Secondary RMS Rating 
p T f VA Parallel Series Digi-Key Price Each* Tamura 
Fig. | (Size) VAC @A VCT@A Part No. il 10 25 Part No. 
ower rans ormers 2.5 5.0 @ 0.5 10 @ 0.25 MT1101-ND 5.92 5.26 4.48 | 3FL10-250 
6.0 5.0 @ 1.2 10 @0.6 MT1102-ND 6.48 5.76 4.90 | 3FL10-600 


For low height PC Board Solid-State Power, 
Control, and Instrumentation 
Split Bobbin: 


* Primaries and secondaries wound side by side 
* High isolation for low leakage applications 1,500Vrms 


12.0 5.0 @ 2.4 10@1.2 MT1103-ND 12.49 11.10 9.44 | 3FL10-1200 
24.0 5.0 @ 4.8 10@2.4 MT1104-ND 14.51 12.90 10.97 | PF24-10 


2.5 6.3 @04 12.6 @ 0.2 MT1105-ND 5.92 5.26 4.48 | 3FL12-200 

6.0 63@09 |12.6 @0.45 | MT1106-ND 6.48 5.76 4.90 | 3FL12-475 
12.0 63@1.9 |12.6@0.95 | MT1107-ND 12.49 11.10 9.44 | 3FL12-950 
24.0 6.3 @ 3.8 12.6 @ 1.9 MT1108-ND 14.51 12.90 10.97 | PF24-12 


(Pri: Sec) hi-pot 25 8@03 | 16@015 | MT1109-ND 592 526 4.48 |SFL16-150 
*Low capacity coupling minimizes line noise and false d Ei 6.0 8@07 16 @ 0.35 MT1110-ND 6.46 5.74 4.88 | 3FL16-350 
triggering 12.0 8@15 | 16@075 | MT1111-ND 1249 11.10 9.44 | 3FL16-700 
Har cbicad ‘cboraiialieonetiuch qd by } 24.0 8 @ 3.0 16@1.5 | MT1112-ND 1564 13.90 11.82 | PF24-16 
pau Uae ae t 25 | 10@025 |20@0.125 | MTi113-ND 592 526 4.48 | SFL20-125 
* Non-Inherently limited ; | 60 | 10@06 | 20@03 | MT1114-ND 646 574 4.88 | 3FL20-300 
* Dual primaries: 115/230V, 50/60Hz See ee ve ree a 120 | 10@12 | 20@06 | MT1115-ND 1251 11.12 9.46 | 3FL20-600 
* No load to Full Regulation: 30%; 12VA, 20% Pin dimensions: (0.091° x 0.2" (2.1mm x 61mm) 240 | 10@24 | 20@12 | MT1116-ND 1337 11.88 10.10 | PF24-20 
' 25 | 12@02 | 24@01 | MTtti7-ND 5.92 526 448 | 3FL24-100 
UL 506 File #£145619, £79781 CSA22,2 No. 66 130B* * 130B for 3FL series only, 
eA 150: Insulation ‘System GP File # UR61389-7 File No. E92957 up to 12VA size 6.0 12405 24 @ 0.25 MeN 6.46 5.74 4.88 | 3FL24-250 


12.0 12@1.0 24@0.5 MT1119-ND 12.49 11.10 9.44 | 3FL24-500 
24.0 12 @ 2.0 24 @1.0 MT1120-ND 14.51 12.90 10.97 | PF24-24 


2.5 15 @0.17 | 30 @ 0.085 MT1121-ND 5.92 5.26 4.48 | 3FL30-85 
Bw 6.0 15 @0.4 30 @ 0.2 MT1122-ND 8.80 7.82 6.65 | 3FL30-200 
Bly aa | | aa 12.0 15 @0.8 30 @ 0.4 MT1123-ND 12.49 11.10 9.44 | 3FL30-400 
2 24.0 15 @1.6 30 @ 0.8 MT1124-ND 13.37 11.88 10.10 | PF24-30 
—_ ae ape ae 50160 Hz 25 | 17@015 | 34@.075 | MT1125-ND 592 526 4.48 |3FL34-75 
Single Output] | 7°35) > 4 Ouiput 250 6.0 | 17@0.34 | 34@0.17 | MT1126-ND 6.46 5.74 4.88 | 3FL34-170 
Secondary REF Secondary (6.35) 12.0 17 @ 0.7 34 @ 0.35 MT1127-ND 12.49 11.10 9.44 | 3FL34-340 
: REF. ot Keo 24.0 17@1.4 34 @ 07 MT1128-ND 13.37 11.88 10.10 _| PF24-34 
——_Ww | -+— w—+| See Data Sheet for Pinout VA Sec. #1 Sec. #2 Digi-Key Price Each* Tamura 
Fig. | (Size) VCT@A VCT@A Part No. il 10 25 Part No. 
Dimensions — inch PFT Series — Triple Output 
VA Weight 6.0 17.5 @ .155 | 31.5@ .065 MT1129-NDt 6.73 5.98 5.09 | PFT6-32 
(Size) L WwW H A B Bi* c Oz. (Gram) 6.0 17.5 @ .155 | 37.5 @ .060 MT1130-NDt 6.73 5.98 5.09 | PFT6-38 
12.0 16 @ .36 28 @ .187 MT1132-NDt 16.27 14.46 12.30 | PFT12-28 
25 | 1.87 1.56 0.65 1.6 375 = 187 | (5 (141.75) 2 | 420 | 1¢@.36 | 35@.150 | MT1131-NDt 1427 1268 10.78 | PFT12-35 
6 1.875 1.56 0.85 1.6 375 — 187 7 (198.44) 24.0 16 @ .72 28 @ 375 MT1134-NDt 15.30 13.60 11.56 PFT24-28 
24.0 16 @ 72 35 @ .300 MT1133-NDt 17.03 13.62 11.58 | PFT24-35 
12 2.5 2.0 1.065 2.0 -500 = .250 11 (311.84) 
Note: To obtain output voltage, load current must be met, ratings based on 120V nominal input. 
24 2.87 2.25 1.25 1.9 530 600 300 15 (425.24) Tt Intended for use as a regulated power supply transformer, 5VDC, and x 12VDC or + 15VDC. 
B1* : For PF Series only. * Call for price on quantities of 50 or more. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 2141 


mKAhak Telephone Coupling Transformers 


UL1950 3rd Edition Safety Approval: 


UL 1459 Safety Approval: 


(Additional Safety Agency approvals may apply, UL60950/EN60950, see data sheet for qualifications): This UL1459 is a trusted safety standard for interconnecting data/ voice communication lines and other isolation 
product meets the UL 1950 standard in telecom agency safety ratings, this implies that they meet new designs. * Frequency Response: 300 ~ 3,500Hz +0.5dB * Impedance Matching: +10% »SA% UL1459, 
creepage and clearance distance requirements of the telecommunication industry and safety agencies. «SAA FFC part 68, File #138028 
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Schematics 


Note: Drawings show maximum number of pins, actual parts may have fewer pins 
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Dimensions 
Inch (mm): 
Ww D H 
MT4139-ND | 69 61 55 
(TTC-167) | (17.5) (15.5) (14.0) 
MT4140-ND | .51 53 42 
(TTc-170) | (13.0) (13.4) (10.7) 


Impedance () IDC Bias | Insertion | Sche- Pinout Dielectric Stength | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Tamura 
Fig. | Primary Secondary | (mA) |Loss (dB)0| matic | Primary |Secondary| Vrms (Pri./Sec.) | Part No. 1 10 25 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
UL1950 3rd Edition Safety Approval 
1 600 600 0 1.50 A 1*-3 4-6* 1,875 MT7207-ND 3.25 2.60 2.08 = = _ TTC-5017 
2 600 600 0 1.00 A 1-3* 4*-6 1,875 MT7213-ND 3.60 2.88 2.31 = _ _— TTC-5029 
3 600 260 50 4.00 A 1.2" 3*-4 1,875 MT7235-ND 1.45 1.16 93 = _ _ TTC-5019 
600 301 65 3.75 A 1*-2 3-4* 1,875 MT7236-ND 2.63 2.10 1.68 = _ _ TTC-5020 
600 392 0 2.20 A 1*-4 7-10" 1,875 MT7223CT-ND: 4.84 4.47 3.73 MT7223TR-ND 250 532.00 TTC-5004 
4 600 525 0 1.60 A 1*-4 7-10" 1,875 MT7224CT-ND: 4.84 4.47 3.73 MT7224TR-ND 250 532.00 TTC-5005 
600 490CT 0 1.50 C |1*-4/2*-5) 6-8*-10" 1,875 MT7210CT-ND: 4.84 4.47 3.73 MT7210TR-ND 250 532.00 TTC-5026 
600 287 0 4.008 A 1*-3 4-6* 1,875 MT7218CT-ND: 3.84 3.54 2.95 = _ _ TTC-5036 
600 346 0 3.008 A 1*-3 4-6* 1,875 MT7217CT-ND: 3.84 3.54 2.95 MT7217TR-ND 400 672.00 TTC-5035 
5 10K 10K 0 0.888 A 1*-3 4-6* 1,875 MT7215CT-ND: 3.84 3.54 2.95 = _ _ TTC-5033 
20K 20K 0 0.928 A 1*-3 4-6" 1,875 MT7216CT-ND: 3.84 3.54 2.95 MT7216TR-ND 400 672.00 TTC-5034 
30K 30K 0 1.06§ A 1*-3 4-6" 1,875 MT7211CT-ND: 4.84 4.47 3.73 MT7211TR-ND 400 832.00 TTC-5027 
UL1459 Safety Approval 
F 600 600 0 1.0 A 1-3* 4-6" 1,500 MT4112-ND 4.91 4.36 3.71 = = _ 71104 
600 600 0 1.2 A 1-3 4-6* 1,500 MT4133-ND 1.60 1.42 1.21 = = _ TTC-02 
600 600 90 2.0 A 1-3* 4-6" 1,500 MT4134-ND+¢ 1.51 1.34 1.14 = _ _— TTC-105 
7 600 600CT 90 2.0 B 1-3 4-5CT-6* 1,500 MT4135-ND+ 1.91 1.70 1.45 = — _— TTC-105-1 
600CT 600CT 0 1.2 D 1*-2CT-3 | 4*-5CT-6 1,500 MT4136-ND 1.17 1.04 89 = _ _— TTC-108 
8 600 470 100 25 A 1.2" 3-4 1,500 MT4123-ND 1.26 1.12 96 = _— _— TTC-264 
9 600 346 0 2.75 A 1*-3 4-6" 1,000 MT4122-ND 8.64 7.68 6.53 = = _— TTC-203SL 
aa 10K 10K 0 1.4 A 1-3* 4-6* 1,000 MT4139-ND+ 3.58 3.18 271 = _ _ TTC-167 
600 600 0 17 A 1-3* 4-6* 1,500 MT4140-ND+ 1.89 1.68 1.43 = _ = TTC-170 
Typical insertion loss (IL) in dB @ rated unbalanced maDC, 0dBm and 1kHz * Denotes start of a winding + Cut Tape § Insertion Loss is tested @ 2KHz + Has a 4-pin configuration 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2142 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ame: Encapsulated Transformers — MIL-T-27 Type 
TAMAYI?A Telecom, Input, Interface, Isolation and Output Impedance Matching 


Features: 
=F CG Rare68 Models ee +. Dielectric Unpeuiios Primary § rome Pin Location Digi-Key Price Each Tamura 
Strength: 1kVrms_* Operating Temperature: Primary : Secondary (maDC) | 300Hz (mW) Primary Secondary Part No. 1 10 25 Part No. 
s105°C * Frequency Response: #2dB, 2O0KCT : 1kCT 0.00 10 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4143-ND 10.19 9.06 771 | MET-01 
:3=100kHz. 25kKCT : 1kKCT 0.50 30 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4144-ND 11.50 10.22 8.69 | MET-05 
10kCT : 10 kCT 1.00 40 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4145-ND 7.65 6.80 5.78 | MET-09 
10KCT : 2kCT 1.00 40 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4146-ND 9.00 8.00 6.80 | MET-11 
10kCT : 500CT 1.00 40 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4147-ND 11.50 10.22 8.69 | MET-17 
1.6KCT : 3.2 2.50 50 1-2CT-3 4-6 MT4148-ND 9.61 8.54 726 | MET-23 
1k: 50 3.00 50 1-3 4-6 MT4149-ND 8.80 7.82 6.65 | MET-28 
900CT : 600 3.00 50 1-2CT-3 4-6 MT4150-ND¢ 10.51 9.34 7.94 | MET-29 
600CT : 600CT 3.00 50 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4111-ND¢ 9.61 8.54 7.26 | MET-31 
600 : 600CTT 3.00 50 1-2 3-4/5-6 MT4151-ND 8.37 7.44 6.33 | MET-32 
600CT : 8 4.50 50 1-2CT-3 4-6 MT4153-ND 9.09 8.08 6.87 | MET-35 
500 : SOOCTT 3.00 50 1-2 3-4/5-6 MT4154-ND 11.00 9.78 8.32 | MET-38 
500 : 50 3.00 50 1-3 4-6 MT4155-ND 7.04 6.26 5.33 | MET-39 
150: 12 10.00 50 1-3 4-6 MT4156-ND 9.50 8.44 7.18 | MET-42 
600 : 600 3.00 50 1-3 4-6 MT4110-ND¢ 8.53 7.58 6.45 | MET-46 
600 : 600CT 3.00 50 1-2 3-4/5-6 MT4152-NDA 10.13 9.00 7.65 | MET-59 
MU Metal Shield, MET Series, Slip-On Can ..cccccccccccccesecsessvtesssssvsteevssutsstsnnens MT4157-ND 448 3.98 3.39 | METC-99 
Physical pin locations vary, see chart. t+ CT-Winding can be connected as a center tapped winding or as two isolated windings. A Has special pinout 
§ PRI maDC-Primary maximum rated unbalanced current in milli-amps, DC. + Meets FCC part 68 (hi-pot 1.5kV or 1.0kV). 
Wall Mount Transformers 2.1mm LD. x 5.5mm O.D. Female/Right Angle Connector 
eases Gin aa cies io oes ae Size Voltage Current Digi-Key Price Each Tamura 
OB 48 BO Bairel tangth, Right Angie (molded) [Code | Rating | Rating | PartNo. 1 10 25 100 | Part No. 
Female Barrel Connector/Nickel Plated * Load 3 375mA MT7131-ND 10.71 7.92 6.48 5.76 | 420AS24037 
Regulation: See detailed spec on web page  Elec- 4 24VAC 700mA | MT7172-ND 11.80 10.04 8.85 7.68 | 830AS24070 
trical Specifications: Input 120VAC, 60Hz  Oper- 5 750mA_| _MT7132-ND 14.19 13.01 10.65 _8.40_| 835AS24075 
ating Temperature: -10°C ~ 30°C «¢ Storage DC Output 
DC Polarity pss caahen ot Suiits bevels ig 1 Ane 320mA | MT7133-ND 612 561 459 3.98 | 212AS03002 
O-¢_® @input to output « Safety Approval: UL 1310 (Class 2 4 1.754 | MT7161-ND 13.88 11.79 10.41 9.02 | 8304803175 
Barrel Center | Power units) and CSA No. 223 File No. E218172 1 250mA | MT7135-ND 6.01 550 4.50 3.91 | 2124804025 
* CEC: Not Compliant. 2 4.5VDC_ | 700mA | MT7136-ND 8.11 7.43 6.08 5.28 | 3184S04070 
— 3 1A MT7137-ND 9.64 886 7.25 6.27 | 420AS04100 
ize, x ane neiens mmm (inch) < ne 1 200ma | MT7138-ND 6.00 550 450 3.91 | 212AS06020 
2 500mA | MT7139-ND 768 7.04 5.76 5.00 | 318AS06050 
1 35.50+1.0 (1.398+0.039) | 63.50+1.0 (2.50+0.039) | 40.00+1.0 (1.575+0.039) | 212AS 3 6VDC gooma [RTE FeOrND O72: ~ 864 7:39 .6:82. || A20AS06090 
2 | 43.00+1.0 (1.69+0.039) | 70.00+1.0 (2.756+0.039) | 46.00+1.0(1.811+0.039) | 318AS 4 1.254 | MT7163-ND 1452 1235 1089 944 | ss0aso6125 
3 46.50+1.0 (1.83+0.039) | 72.00+1.0 (2.8350.039) | 52.00+1.0 (2.047+0.039) | 420AS F j25ma MCGeaEND So7° 54s. daa sales: | 31 aAs00012 
4 52.50+1.0 (2.067+0.039) 91.00+1.0 (3.58+0.039) 58.00+1.0 (2.280.039) 830AS 2 350mA MT7142-ND 7.79 7.15 5.85 5.07 | 318AS09035 
5 | 62.00+1.0 (2.44140.039) | 103.00+1.0 (4.055+0.039) | 62.00+1.0 (2.411+0.039) | 8354S 3 9vDC 600mA | MT7143-ND 951 875 7.16 6.19 | 420AS09060 
4 1A MT7164-ND 1252 10.64 9.40 8.14 | 830AS09100 
Size Voltage | Current Digi-Key Price Each Tamura 5 1.4A MT7144-ND 17.35 15.93 13.03 11.29 |) 835AS09140 
Coden iRatings ia Rating ms EiRartNo: u uu 25 een O0 MS RartiNo: 1 400mA | MT7145-ND 5.95 548 4.48 3.87 | 2124S12010 
AC Output 2 300mA | MT7146-ND 758 696 570 4.93 | 318AS12030 
1 125mA | MT7117-ND 6.34 5.39 4.41 4.12 | 212A812012 3 y2vDc | 500mA | MT7147-ND 917 842 689 5.96 | 420AS12050 
a 375mA | MT7118-ND 7.08 6.52 5.34 4.60 | 318AS12037 4 800mA | MT7165-ND 12.52 1064 9.39 8.14 | 830AS12080 
3 12vAC_ | 750mA | MT7119-ND 8.01 7.84 642 5.21 | 4204812075 5 1A MT7148-ND 1565 1428 1168 1012 | B35asi2100 
4 1A MT7166-ND 11.74 9.98 881 7.63 | 830AS12100 
5 1.54 | MT7120-ND 14.62 1342 10.98 9.50 | 8354812150 u 7omA NS B08; Be. ge «82S, | een 1O0r 
2 250mA | MT7150-ND 799 7.07 5.79 5.20 | 3184815025 
i 100mA MENG 6.67 5.39 4.41 4.20 | 212A816010 4 18VDC | Zooma | MT7167-ND 1261 10.72 9.46 8.21 | 830AS15070 
2 300mA Ny 7.03 6495.31 4.57 | 318AS16030 5 800mA | MT7152-ND 15.66 14.36 11.75 10.19 | 835AS15080 
3 16VAC_ | 560mA | MT7123-ND 858 7.87 6.44 4.67 | 420AS16056 
4 900mA | MT7168-ND 11.73 997 880 7.62 | 830AS16090 i 6omA Mee ND Bie, SSpebt. TEAGr +2gi08 | -212AS 18006 
5 1.1254 | MT7124-ND 14.64 13.42 10.98 8.63 | 835AS16112 2 tevoc | 200mA | MT7154-ND OTe ENO B81 18:02. |) 318A918020. 
4 600mA | MT7169-ND 12.72 10.81 9.54 8.27 | 830AS18060 
i 7omA Beer ARS SAN, 12:89", 212ASE 0007: 5 700mA | MT7156-ND 15.87 14.55 11.91 10.32 | 8354818070 
2 225mA | MT7126-ND 710 655 5.36 4.62 | 3184S20022 
3 2ovac | 450mA | MT7127-ND 762 699 5.72 4.16 | 4204820045 7 150mA MS eaNG 760 696 5.70 4.94 | 318824015 
4 sooma Matinee 4dipor “A004” “seine: vba: |[Jasonseons0 4 24vpc | 450mA | MT7171-ND 12.39 10.54 9.30 8.06 | 830AS24045 
5 gooma |MIRTEFoeND 450. 49:04. “40167 Jedi’ || -BSeASa0090 5 500mA | MT7160-ND 15.21 13.95 11.41 9.89 | 835AS24050 
2 24vac | 200mA | MT7130-ND 7.14 658 5.38 4.64 | 3184824020 | Note: Output voltage shown is at full load current. 


Encapsulated Pulse Transformers Isolation and Data Interface 


Specifications: * Average Power Rating (40°C Rise): 500mW » Dissipation Rating: 150mW »* Peak Pulse Voltage: 100V ° Dielectric Strength: DCS500V 1 


minute ¢ Insulation Resistance: DC500V 10000MO minimum 


Primary Primary Rise Pin Out Turns Ratio 

Inductance | ET Product Time (#5%) Price Each Tamura 

mH (min.)* | VS (min.) | ns (max.) Primary Secondary Tertiary | Pri: Sec: Ter al 10 25 Part No. 
5.00 25.0 10.5 1,2 3,4 5,6 MT4201-ND 4.88 4.34 3.69 | G500 
0.50 8.5 5.3 1,2 3,4 5,6 MT4203-ND 10.96 9.74 8.28 | G502 
0.20 5.0 4.2 1,2 3,4 5,6 MT4204-ND 4.10 3.64 3.10 | G503 
0.05 5.2 5.6 1,2 3,4 5,6 MT4205-ND 2.97 2.64 2.25 | G504 
5.00 25.0 16.0 1,2 3,4 5,6 MT4210-ND 5.74 5.10 4.34 | G505 
2.00 16.0 11.0 1,2 3,4 5,6 MT4211-ND 5.22 4.64 3.95 | G506 
0.50 8.5 5.6 1,2 3,4 5,6 MT4212-ND 4.10 3.64 3.10 | G507 
2.00 16.0 8.2 1, 3ct, 5 2, Act, 6 = MT4207-ND 4.10 3.64 3.10 | G508 
0.50 8.5 5.3 1, 3ct, 5 2, Act, 6 _ MT4208-ND 4.10 3.64 3.10 | G509 
2.00 16.0 11.0 1, 3ct, 5 2, 4ct, 6 = MT4213-ND 4.10 3.64 3.10 | G512 
1.20 10.0 5.3 1,2 3,4 5,6 MT4206-ND 4.10 3.64 3.10 | G513 
0.20 5.0 3.2 1, 3ct, 5 2, 4ct, 6 = MT4214-ND 4.10 3.64 3.10 | G515 
0.50 8.5 5.6 1,2 3,4 = MT4209-ND 10.96 9.74 8.28 | G516 


* Primary Inductance is typical primary open circuit inductance. 


White Dot(#1) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ms 


.35 (8.9/7 _«<_ 50 
K 


.374(9.5) 
ote 


.40(10.2) 


(12.7) 


(to73) 2143 


+=: Pulse’ Encapsulated Power Transformers Ww @ CE 


A TECHNITROL COMPANY 


Encapsulated transformers have added advantages 


over non-encapsulated transformers. Reduced winding Fig. 1 - Mini Line Series Fig. 2 - Print Line Series Fig. 3 - Low Profile Series Dual Winding Connection Possibilities 
temperature differential due to heat transfer capability of 230 V Input 115 V Input 
the epoxy. Have a greater VA to Volume ratio which results 

in cooler and/or smaller transformers. Increased insulation f 
reliability due to use of epoxy in place of tape/paper 


insulation. Encapsulation also increases shock/vibration 
and humidity/moisture resistance of the part. 
Electrical Parameters: * Temperature: 70°C «* Short 
Circuit Proof (unless otherwise noted) * Hi-Pot tested: 4KV 
primary to secondary »* Frequency: 50/60Hz 


. 4 1 
Additional Agency Approvals (See chart below) ; ee ae Pa bs + Le rn Ha + 
" In 


Series Connection Parallel Connection 


Secondary 
Voltage Ratings 
Primary Parallel Series Additional Dimensions 
Voltage Connection Connection Agency Inches (mm) Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. VA (VAC) (VAC @ mA) (VAC @ mA) Approvals L Ww H Part No. 1 10 25 Part No. 
Single Primary / Single Secondary 

1 0.08 6 @ 13.30 2 0.87 (22) 0.90 (23) 0.472 (12) 567-1000-ND 3.09 2.27 2.06 BV020-5470.0 
1 0.35 6 @ 58.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1004-ND 2.61 1.86 1.67 BV020-5411.0 
1 0.50 115 6 @ 83.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1013-ND 3.00 217 1.95 BV020-5370.0 
2 1 9@111 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.87 (22) 567-1025-5-ND 2.30 1.85 1.64 BV030-7221.0 
2 1.5 9 @ 166 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.94 (24) 567-1030-5-ND 2.58 2.07 1.84 BV030-7151.0 
2 2.3 9 @ 256 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.14 (29) 567-1035-5-ND* 2.76 2.02 1.84 BV030-7329.0 
2 2.8 9@311 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.34 (34) 567-1040-5-ND* 3.35 2.46 2.24 BV030-7597.0 
1 0.08 115 12 @ 6.67 2 0.87 (22) 0.90 (23) 0.472 (12) 567-1001-ND 3.09 2.27 2.06 BV020-5472.0 
1 0.35 12 @ 29.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1005-ND 2.61 1.86 1.67 BV020-5413.0 
1 0.50 12 @ 42.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1014-ND 3.00 2.17 1.95 BV020-5372.0 
2 1.2 12 @ 100 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.94 (24) 567-1028-5-ND 2.52 2.03 1.80 BV030-7258.0 
2 1.5 115 12 @ 125 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.94 (24) 567-1031-5-ND 3.61 2.91 2.58 BV030-7136.0 
1 0.35 24 @ 14.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1006-ND 2.61 1.86 1.67 BV020-5416.0 
1 0.50 24 @ 21.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1015-ND 3.00 217 1.95 BV020-5375.0 
1 0.08 6 @ 13.30 2 0.87 (22) 0.90 (23) 0.472 (12) 567-1002-ND 3.56 2.61 2.37 BV020-5480.0 
1 0.35 6 @ 58.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1010-ND 3.05 217 1.95 BV020-5423.0 
1 0.50 230 6 @ 83.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1019-ND 3.43 2.48 2.23 BV020-5382.0 
2 1 9@111 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.87 (22) 567-1027-5-ND 2.58 2.07 1.84 BV030-7233.0 
2 15 9 @ 166 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.94 (24) 567-1032-5-ND 2.58 2.07 1.84 BV030-7162.0 
2 2 9 @ 222 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.06 (27) 567-1034-5-ND* 4.10 2.91 2.61 BV030-7305.0 
2 2.3 9 @ 256 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.14 (29) 567-1038-5-ND* 2.81 2.06 1.87 BV030-7341.0 
2 2.8 230 9@311 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.34 (34) 567-1042-5-ND* 3.51 2.57 2.34 BV030-7585.0 
2 5 9 @ 556 1,2,3,4,5 1.79 (45.5) 1.52 (38.5) 1.26 (32) 567-1046-ND* 5.11 3.84 3.63 BV042-5190.0 
1 0.08 12 @ 6.67 2 0.87 (22) 0.90 (23) 0.472 (12) 567-1003-ND 3.56 2.61 2.37 BV020-5482.0 
1 0.35 12 @ 29.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1011-ND 3.05 2.17 1.95 BV020-5425.0 
1 0.50 12 @ 42.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1020-ND 3.43 2.48 2.23 BV020-5384.0 
2 1 230 12 @ 84 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.87 (22) 567-1026-5-ND 2.58 2.07 1.84 BV030-7234.0 
2 1.2 12 @ 100 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.94 (24) 567-1029-5-ND 2.69 2.16 1.92 BV030-7270.0 
2 2.3 12 @ 192 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.14 (29) 567-1036-5-ND* 2.81 2.06 1.87 BV030-7342.0 
2.8 12 @ 233 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.34 (34) 567-1041-5-ND* 3.51 2.57 2.34 BV030-7586.0 

5 12 @ 417 1,2,3,4,5 1.79 (45.5) 1.52 (38.5) 1.26 (32) 567-1043-ND* 5.11 3.84 3.63 BV042-5193.0 

2 5 230 15 @ 334 1,2,3,4,5 1.79 (45.5) 1.52 (38.5) 1.26 (32) 567-1045-ND* 5.11 3.84 3.63 BV042-5196.0 
2 18 @111 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.06 (27) 567-1033-5-ND* 2.92 2.07 1.86 BV030-7308.0 

5 18 @ 278 1,2,3,4,5 1.79 (45.5) 1.52 (38.5) 1.26 (32) 567-1044-ND* 5.11 3.84 3.63 BV042-5199.0 

1 0.35 24 @ 14.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1012-ND 3.05 217 1.95 BV020-5428.0 
1 0.50 230 24 @ 21.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1021-ND 3.43 2.48 2.23 BV020-5387.0 
2 2.3 24 @ 96 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.14 (29) 567-1037-5-ND* 2.81 2.06 1.87 BV030-7345.0 

Single Primary / Dual Secondary 

0.35 6 @ 58.0 12 @ 29.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1007-ND 2.86 2.09 1.91 BV020-5417.0 

0.50 6 @ 84.0 12 @ 42.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1016-ND 3.25 2.38 217 BV020-5376.0 

1 0.35 415 12 @ 28.0 24 @ 14.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1008-ND 2.86 2.09 1.91 BV020-5419.0 
0.50 12 @ 42.0 24 @ 21.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1017-ND 3.25 2.38 2A7 BV020-5378.0 

0.35 24 @ 14.0 48 @ 7.0 = 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1009-ND 2.86 2.09 1.91 BV020-5422.0 

0.50 24 @ 20.0 48 @ 10.0 _— 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1018-ND 3.25 2.38 2:17 BV020-5381.0 

1 0.50 6 @ 84.0 12 @ 42.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1022-ND 3.69 2.70 2.46 BV020-5388.0 
2 2.3 9 @ 256 18 @ 128 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.14 (29) 567-1039-5-ND* 3.07 2.25 2.05 BV030-7347.0 
1 0.50 230 12 @ 42.0 24 @ 21.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1023-ND 3.69 2.70 2.46 BV020-5390.0 
2 10 12 @ 832 24 @ 416 1,2,3,4,5 2.00 (50.5) 1.67 (42.5) 1.36 (34.5) 567-1047-ND* 6.34 4.62 4.31 BV048-5216.0 
1 0.50 24 @ 20.0 48 @ 10.0 _— 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1024-ND 3.69 2.70 2.46 BV020-5393.0 

Dual Primary / Dual Secondary 

6 9 @ 666 18 @ 333 1,2,3,4,5 1.73 (44) 2.09 (53) 0.87 (22) 567-1048-ND* 6.99 5.32 4.96 BV030-7007.0 

4 12 @ 332 24 @ 166 1,2,3,4,5 1.73 (44) 2.09 (53) 0.75 (19) 567-1050-ND* 6.62 5.04 4.70 BV030-6941.0 

10 12 @ 832 24 @ 416 1,2,3,4,5 1.73 (44) 2.09 (53) 1.10 (28) 567-1049-ND* 8.42 6.47 6.10 BV030-7079.0 

3 14 115/230 12 @ 1.166A 24 @ 583 1,2,3,4,5 2.24 (57) 2.68 (68) 0.95 (24) 567-1051-ND* 12.43 9.78 9.04 BV039-5101.0 
24 12 @2A 24@1A 1,2,3,4,5 2.24 (57) 2.68 (68) 1.22 (31) 567-1052-ND* 15.47 11.96 11.25 BV039-5239.0 

30 12 @2.5A 24 @ 1.25A 1,2,3,4,5 2.24 (57) 2.68 (68) 1.38 (35) 567-1054-ND* 15.44 12.50 11.40 BV039-5308.0 

30 15 @ 2A 30@ 1A 1,2,3,4,5 2.24 (57) 2.68 (68) 1.38 (35) 567-1053-ND* 15.44 12.50 11.40 BV039-5311.0 

* Not Short Circuit Proof + Temperature rating is 40°C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2144 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


TOROIDAL POWER PRODUCTS Transformer UL File #£122978 PC Mount, Low Profile 115/230V, 
50/60 Hz Dual Primary 


Low Magnetic strayfield emissions, higher efficiency, reduced —_1.6-25VA - Blind insert M4 X 6 threads, 


nn AVECO “Mini” Toroidal aw | Toroidal Transformer 


Wire Leaded 115/230VAC, 50/60 Hz Dual Primary 


Lower strayfield, higher efficiency, reduced “standby” current and reduced weight. “standby” current, reduced weight, fully encapsulated durable body 1.0 x 0.5mm pins 
* Safety standard certification (UL 506) * UL certifications to 40°C (1.6VA-25VA) * Hipot testing at 4000V formation. 35-50VA - M9 through nee. : 
between primary and secondary * Safety standard certification (UL 506, UL 1950, UL File E122978, —s 
Ambient operating temperature: 60°C maximum. Insulation system recognized for Class A (105°C) and E138299) » VDE 0805, IEC 950, EN 60950 «* UL and VDE T 
meets all requirements of Class E (125°C). certifications to 40°C (1.6VA-25VA) * Hipot testing at 4000V between 208 
i F rimary and secondary (VDE0550) * Maximum ambient temperature 
ey Cece te bak ‘ik Of 60°C for 1 OVALDSVA, 40°C for 26VA and GOVA models - 
© ®: Recognized for insulation Class A (105°C) and et alp {P08 
Black fea meets all requirements of Class E (125°C). RNY Bo Wenedtezatee ee | 
Red = - Brown — 2.54 Bottom View 
i | | Dimensions Pin Max. Secondary Range 
Mislet Blue (Pin Length 5mm)| Pattern | Weight | Reg. Excitation| 230V Reg. 230V 
Power LxWxH XY Total /AV/Sec| At | Eff. | Current | Fuse* AV/Sec| At | Eff. | Fuse* 
Dimensions Weight | Re No | 230V rie amet mT ea vA am m | _§ a eM 
Power | OD xIDxH Total | av/Sec | at | Ef. | Load | Fuse* vise | at | ett | Fuse* 1.6 |39.6x396x18.5| 35.56 | 82 | 29 |10/77| 1.0 3220} 60 | 30/60 | 22 
VA mm g % °C | % | mA | mA [VA] % |°C | %| mA 3.2 | 44.7x44.7x19.5| 40.64 | 110 | 43 |20| 70] 15 32. |3.7| 80 | 40} 50 | 50 
Hee |. Shox 10x AO. | 7 20) AO" re ff 8212.0 0180 | 60" 82 5.0 |497x497x195| 45.72| 144 | 40 | 29/68] 20 50 [55| 80 |40|50| 63 
ae ae a a a z ve 2 2 zt “ * * 7.0 | 49.7x49.7x 23.1] 45.72 | 174 | 34 | 25] 74] 30 63 | 7.5} 70 | 40} 60 | 80 
70 47.0x6.0x21.5 145 34 25 | 74 3 63 | 75 70 40 | 60 | 80 10.0 | 55.0 x 55.0 x 26.0} 50.80 252 20 | 24 | 82 3.0 80 12.0) 60 | 45] 60 | 100 
10.0 | 53.5x6.8x 23.5 216 20 24 [| 82] 3 80 | 12 | 60 [45 | 60] 100 15.0 | 60.0 x 60.0 x 26.3] 55.88 | 304 | 23 |27|80| 4.0 100 |16.0} 60 | 40|65 | 125 
soe ate cE a oe = 7 : 0 16 | 60 | 40 | 65| 125 25.0 |60.0x60.0x37.5| 5588 | 435 | 19 [28/83] 50 | te |—| — /—/—]| — 
A 0 X 13.8 X 34. 
350 1 720x170x335 1453 7a as 7) 0 POT 35.0 | 72.0x72.0x 37.5] 66.04 | 525 | 17.7 | 31] 81] 7.0 200 |—-| — |—|—] — 
50.0 | 78.0x22.5x 35.0 670 15.5 30 | 86 8 315 | — Se j= a — 50.0 | 82.4 x 82.4x 37.5] 76.02 | 685 15.5 | 30 | 86 8.0 316 |} —| — |-—|-—| -— 
* Recommend Slo-Blo. Double the fuse current for 120 volt operation. * Recommend Slo-Blo. Double the fuse current for 120 volt operation. 
Power| Parallel Series Digi-Key Price Each Amveco Power | Parallel Series Digi-Key Price Each Amveco 
VA VAC@A VCT@A Part No. 1 10 25 50 | Part No. VA VAC@A VCT@A Part No. 1 10 25 50 Part No. 
7 @ .228 14@.114 | TE62000-ND 18.34 16.30 14.27 13.04} 62000 7 @ .228 | 14@.114 | TE70000-ND 13.68 12.16 10.64 9.73 | 70000 
9 @ 178 18 @ .089 | TE62001-ND 18.34 16.30 14.27 13.04] 62001 9@.178 | 18 @.089 | TE70001-ND 12.62 11.22 9.82 8.98 | 70001 
16 | 12@-134 | 24@.067 | TE62002-ND 18.34 1630 14.27 13.04] 62002 16 12 @ 134 | 24 @ .067 | TE70002-ND 12.02 10.68 9.35 8.55 | 70002 
, 15 @ 106 30 @ .053 | TE62003-ND 18.34 1630 14.27 13.04] 62003 15 @ .106 | 30@.053 | TE70003-ND 13.68 12.16 10.64 9.73 | 70003 
18 @ .088 36 @ .044 | TE62004-ND 18.34 1630 14.27 13.04] 62004 18 @ .088 | 36 @ .044 | TE70004-ND 12.62 11.22 9.82 8.98 | 70004 
22 @ .072 44 @ .036 | TE62005-ND 18.34 1630 14.27 13.04] 62005 22 @ .072 | 44 @ .036 | TE70005-ND 12.02 10.68 9.35 8.55 | 70005 
7 @ 458 14@ 229 | TE62010-ND 18.16 16.14 14.13 12.92] 62010 7@ 458 | 14 @.229 | TE70010-ND 14.60 12.98 11.36 10.39 | 70010 
9 @ .356 18 @.178 | TE62011-ND 18.16 16.14 14.13 12.92] 62011 9@ 356 | 18@.178 | TE70011-ND 13.66 12.14 10.63 9.72 | 70011 
go | 12@ 268 | 24@.133 | TE62012-ND 18.16 16.14 14.13 12.92] 62012 32 12 @ .266 | 24 @ 133 | TE70012-ND 13.43 11.94 10.45 9.56 | 70012 
: 15@.214 | 30@.107 | TE62013-ND 18.16 16.14 14.13 12.92] 62013 15 @ 214 | 30@ 107 | TE70013-ND 14.78 13.14 11.50 10.52 | 70013 
18 @ .178 36 @ .089 | TE62014-ND 18.16 1614 14.13 12.92] 62014 18 @ .178 | 36 @ .089 | TE70014-ND 13.43 11.94 10.45 9.56 | 70014 
22 @ 146 44 @ .073 | TE62015-ND 18.16 1614 1413 12.92} 62015 22 @ 146 | 44 @ .073 | TE70015-ND 13.43 11.94 10.45 9.56 | 70015 
7@ 714 14@ 357 | TE62020-ND 18.56 1650 14.44 13.20] 62020 7@.714 | 14 @.357 | TE70020-ND 13.93 12.38 10.84 9.91 | 70020 
9 @ 556 18 @ .278 | TE62021-ND 18.56 1650 14.44 13.20| 62021 9@.556 | 18@.278 | TE70021-ND 13.93 12.38 10.84 9.91 | 70021 
50 | 12@-416 | 24@.208 | TE62022-ND 18.56 1650 14.44 13.20] 62022 50 12 @ 416 | 24 @ .208 | TE70022-ND 13.93 12.38 10.84 9.91 | 70022 
15 @ 334 | 30@.167 | TE62023-ND 18.56 1650 14.44 13.20] 62023 15 @ .334 | 30 @.167 | TE70023-ND 15.28 13.58 11.89 10.87 | 70023 
18@ 278 | 36@.139 | TE62024-ND 18.56 1650 14.44 13.20| 62024 18 @ .278 | 36 @ 139 | TE70024-ND 13.93 12.38 10.84 9.91 | 70024 
22 @.228 | 44@.114 | TE62025-ND 18.56 16.50 14.44 13.20| 62025 22 @ .228 | 44@.114 | TE70025-ND 13.93 12.38 10.84 9.91 | 70025 
7@1.0 14@.500 | TE62030-ND 19.31 17.16 15.02 13.73 62030 7@10 14 @ 500 | TE70030-ND 14.83 13.18 11.54 10.55 | 70030 
9 @ .778 18 @ 389 | TE62031-ND 19.31 17.16 15.02 13.73| 62031 9@.778 | 18 @.389 | TE70031-ND 14.11 1254 10.98 10.04 | 70031 
79 | 12@-584 | 24@.292 | TE62032-ND 19.31 17.16 15.02 13.73] 62032 70 12 @ 584 | 24 @ .292 | TE70032-ND 14.83 13.18 11.54 10.55 | 70032 
: 15@ 466 | 30@.233 | TE62033-ND 19.31 17.16 15.02 13.73 | 62033 15 @ 466 | 30 @ .233 | TE70033-ND 14.83 13.18 11.54 10.55 | 70033 
18 @ 388 | 36@.194 | TE62034-ND 19.31 17.16 15.02 13.73 | 62034 18 @ 388 | 36 @ 194 | TE70034-ND 14.11 12.54 10.98 10.04 | 70034 
22@.318 | 44@.159 | TE62035-ND 19.31 17.16 15.02 13.73] 62035 22 @ .318 | 44@.159 | TE70035-ND 14.83 13.18 11.54 10.55 | 70035 
7@1.428 | 14@.714 | TE62040-ND 21.85 1942 17.00 15.54] 62040 7@ 1.428 | 14@.714 | TE70040-ND 17.42 15.48 13.55 12.39 | 70040 
9@1.112 | 18@.556 | TE62041-ND 21.85 19.42 17.00 15.54) 62041 9@1.112 | 18@.556 | TE70041-ND 16.58 14.74 12.90 11.80 | 70041 
too | 12@-834 | 24@.417 | TE62042-ND 21.85 1942 17.00 15.54) 62042 too | 12 @-834 | 24@ 417 | TE70042.ND 16.58 14.74 12.90 11.80 | 70042 
15@ 666 | 30@.333 | TE62043-ND 21.85 1942 17.00 15.54] 62043 15 @ .666 | 30 @ 333 | TE70043-ND 17.42 15.48 13.55 12.39 | 70043 
18 @ 556 | 36@.278 | TE62044-ND 21.85 1942 17.00 15.54] 62044 18 @ 556 | 36 @.278 | TE70044-ND 16.58 14.74 12.90 11.80 | 70044 
22@ 454 | 44@ 227 | TE62045-ND 21.85 19.42 17.00 15.54 | 62045 22 @ 454 | 44 @ 227 | TE70045-ND 17.42 15.48 13.55 12.39 | 70045 
7@2.142 | 14@1.071 | TE62050-ND 23.40 20.80 18.20 16.64) 62050 7 @ 2.142 | 14 @ 1.071 | TE70050-ND 20.00 17.78 15.56 14.23 | 70050 
9@1.666 | 18@.833 | TE62051-ND 23.40 20.80 18.20 16.64) 62051 9@ 1.666 | 18 @ .833 | TE70051-ND 19.06 16.94 14.83 13.56 | 70051 
159 | 12@1.250 | 24@.625 | TE62052-ND 23.40 20.80 18.20 16.64) 62052 15.90 | 12@1250| 24@ 625 | TE70052-ND 17.42 15.48 13.55 12.39 | 70052 
15 @ 1.000 | 30@.500 | TE62053-ND 23.40 20.80 18.20 16.64) 62053 15 @ 1.000 | 30 @ 500 | TE70053-ND 18.16 16.14 1413 1292 | 70053 
18 @ 834 | 36@.417 | TE62054-ND 23.40 20.80 18.20 16.64) 62054 18 @ .834 | 36 @.417 | TE70054-ND 18.16 16.14 14.13 12.92 | 70054 
22 @ 682 | 44@.341 | TE62055-ND 23.40 20.80 18.20 16.64| 62055 22 @ 682 | 44@ 341 | TE70055-ND 19.06 16.94 14.83 13.56 | 70055 
7@3.570 | 14@1.785 | TE62060-ND 24.98 22.20 19.43 17.76) 62060 7 @ 3.570 | 14@ 1.785 | TE70060-ND 22.14 19.68 17.22 15.75 | 70060 
9@2.754 | 18@1.377 | TE62061-ND 24.98 22.20 19.43 17.76) 62061 9 @ 2.754 | 18 @ 1.377 | TE70061-ND 22.14 19.68 17.22 15.75 | 70061 
25.9 | 12 @ 2.082 | 24@ 1.041 | TE62062-ND 24.98 22.20 19.43 17.76) 62062 25,9 | 12 @ 2.082 | 24 @ 1.041 | TE70062-ND 21.13 1878 16.44 15.03 | 70062 
15 @ 1.664 | 30@.832 | TE62063-ND 24.98 22.20 19.43 17.76) 62063 15 @ 1.664 | 30 @ .832 | TE70063-ND 21.13 18.78 16.44 15.03 | 70063 
18 @ 1.388 | 36 @.694 | TE62064-ND 24.98 22.20 19.43 17.76) 62064 18 @ 1.388 | 36 @ .694 | TE70064-ND 22.14 19.68 17.22 15.75 | 70064 
22 @ 1.136 | 44 @.568 | TE62065-ND 24.98 22.20 19.43 17.76| 62065 22 @ 1.136 | 44 @ 568 | TE70065-ND 22.14 19.68 17.22 15.75 | 70065 
7@5.000 | 14@2.500 | TE62070-ND 28.87 25.66 22.46 20.53) 62070 7 @5.000 | 14 @ 2.500 | TE70070-ND 29.09 25.86 22.63 20.69 | 70070 
9@3.888 | 18@ 1.944 | TE62071-ND 28.87 25.66 22.46 20.53) 62071 9 @ 3.888 | 18 @ 1.944 | TE70071-ND 29.09 25.86 22.63 20.69 | 70071 
45.0 | 12@2.916 | 24@ 1.458 | TE62072-ND 28.87 25.66 22.46 20.53) 62072 35.0 | 12 @ 2.916 | 24 @ 1.458 | TE70072-ND 29.09 25.86 22.63 20.69 | 70072 
15 @ 2.332 | 30@ 1.166 | TE62073-ND 28.87 25.66 22.46 20.53) 62073 15 @ 2.332 | 30 @ 1.166 | TE70073-ND 29.09 25.86 22.63 20.69 | 70073 
18 @ 1.944 | 36 @.972 | TE62074-ND 28.87 25.66 22.46 20.53) 62074 18 @ 1.944 | 36 @ .972 | TE70074-ND 29.09 25.86 22.63 20.69 | 70074 
22 @ 1.590 | 44 @.795 | TE62075-ND 31.73 28.20 24.68 22.56 | 62075 22 @ 1.590 | 44 @.795 | TE70075-ND 29.09 25.86 22.63 20.69 | 70075 
7@7.142 | 14@3.571 | TE62080-ND 34.94 31.06 27.18 24.85) 62080 7@7.142 | 14 @ 3.571 | TE70080-ND 36.74 32.66 28.58 26.13 | 70080 
9@5.554 | 18@2.777 | TE62081-ND 34.94 31.06 27.18 24.85) 62081 9 @ 5.554 | 18 @ 2.777 | TE70081-ND 38.00 33.78 29.56 27.03 | 70081 
50.9 | 12@4-166 | 24 @ 2.083 | TE62082-ND 34.94 31.06 27.18 24.85) 62082 50.9 | 12 @ 4.166 | 24 @ 2.083 | TE70082-ND 36.74 32.66 28.58 26.13 | 70082 
15 @ 3.332 | 30@ 1.666 | TE62083-ND 34.94 31.06 27.18 24.85) 62083 15 @ 3.332 | 30 @ 1.666 | TE70083-ND 36.74 32.66 28.58 26.13 | 70083 
18 @ 2.776 | 36 @ 1.388 | TE62084-ND 34.94 31.06 27.18 24.85) 62084 18 @ 2.776 | 36 @ 1.388 | TE70084-ND 36.74 32.66 28.58 26.13 | 70084 
22 @ 2.272 | 44@1.136 | TE62085-ND 34.94 31.06 27.18 24.85) 62085 22 @ 2.272 | 44 @ 1.136 | TE70085-ND 36.74 32.66 28.58 26.13 | 70085 
Note: To obtain output voltage, load current must be met. Note: To obtain output voltage, load current must be met. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 2145 


AMVECO 


Medical Grade Power and 


si 
Isolation Transformers iol inal 
TOROIDAL POWER PRODUCTS Features: = 
* Lifetime warranty * Quad Primaries: 100V, 120V, Rubber gasket 
220V, 240V ~ 50/60Hz * Mounting hardware: metal 
Nominal | Secondary Secondary disk, (2) rubber gaskets (100VA - 750VA); potted Mounting Hardware 
P. ial: i center, (1) foam gasket (1000VA ~ 3000VA) * UL \\| varies with VA rating. 
ower | Current @ Current @ Digi-Key Price Each Amveco 544, UL 2601, IEC 601, CSA 22.2 No. 601.1 © 10" - (See Features) 
VA | 120VAC (A) | 240VAC (A) | Part No. il 10 25 50 | PartNo. color coded wire leads 
230 1.92 0.96 TE0230DS-ND 142.72 119.63 117.53 111.24 | MTO230DS Nominal Diameter x Hubber anckat 
400 3.33 1.67 TE0400DS-ND 166.82 139.84 134.93 130.03 | MTO400DS Power Thickness Weight 
600 5.00 2.50 TEO600DS-ND 184.49 159.338 153.74 148.15 | MTO600DS (vA) (in.) (Ib.) ovBlack___ | _Green oy 
Primary 1 wit 
750 6.25 3.12 TE0750DS-ND 179.49 155.02 14958 144.14 | MTO7S50DS . paces ad = Tony Broun Seedy 
55x25 
1000 8.33 4.16 TE1000DS-ND 203.64 174.91 168.66 162.41 | MT1000DS x t20v Bed Brown gy 
600 6.2x 3.1 13 ov. Orange * S dany2 
1500 12.5 6.25 TE1500DS-ND 289.41 253.24 239.67 230.63 | MT1500DS 750 66x31 +4 pa Sues ae 
3000 25.0 12.5 TE3000DS-ND 369.02 327.36 309.51 297.60 | MT3000DS 1000 6.9x3.5 20 100V rion 
jue 
‘ 7 ; P ; ; = 1500 8.2x 4.0 28 120M 
Note: Multiple primaries must be connected in series or parallel. If assistance is needed, please contact Digi-Key 3000 10.0x43 47 Green/Yellow 
Technical department for additional hook-up information. pubsed Shield 0.005 thick 
Tra n sfo rm ers AL @ Nominal Secondary Ratings 
2 Power Parallel Series Digi-Key Price Each Amveco 
Fosiuige: VA VAC@A VCT@A Part No. 1 10 25 50 __| Part No. 
* Lifetime warranty * 2 x 117V/50-60Hz ictal ae 9 @ 10.6 18 @ 5.30 TE50952009-ND 68.62 57.18 54.33 53.37 | AA50952-009 
primaries * Class A (105°C) * Disk mount- etal dis 12 @ 7.80 24 @ 3.90 TE50952012-ND 71.28 59.40 56.43 55.44 | AA50952-012 
ing hardware: metal disk, (2) rubber gaskets 
* 10" color coded wire leads Rubber gasket 18 @ 7.80 36 @ 3.90 TE51402018-ND 71.50 59.58 56.61 55.61 | AA51402-018 
140 24 @ 5.80 48 @ 2.90 TE51402024-ND 75.64 63.03 59.88 58.83 | AA51402-024 
ov Brown Green 117 @ 1.20 234 @ 0.60 TE51402117-ND 73.62 63.11 58.90 56.80 | AA51402-117 
eanary 1 f meronealy 1 240 15 @ 16.00 30 @ 8.00 TE52402015-ND 86.63 74.25 69.30 66.83 | AA52402-015 
1c e 
ee Orange Brown 15 @ 20.00 30 @ 10.00 TE53002015-ND 93.75 80.36 75.00 73.66 | AA53002-015 
Primary 2” Pea andatuld Batt on 300 24 @ 12.40 48 @ 6.20 TE53002024-ND 93.54 80.18 74.83 73.50 | AA53002-024 
ti7yYellow Alig pene Te 117@260 284 @ 1.30 | TE53002117-ND 95.15 81.56 78.84 73.40 | AAS3002-117 
aK 30 @ 15.40 60 @ 7.70 TE54602030-ND 122.61 102.77 99.22 95.68 | AA5S4602-030 
Nominal Dianeter'x 117 @ 4.00 234 @ 2.00 TE54602117-ND 126.05 105.65 102.01 98.37 | AA54602-117 
nomen a be ours 24@26.00 48@13.00 | TE56252024-ND 136.91 114.76 110.80 106.84 | AA56252-024 
% x5 5 - aS aa 625 30 @ 20.80 60 @ 10.40 TE56252030-ND 142.95 119.82 115.69 111.56 | AA5S6252-030 
9X 1. vr 
140 39x19 3 1/4" 117 @ 5.40 234 @ 2.70 TE56252117-ND 212.62 178.21 172.06 165.92 | AA56252-117 
240 45x24 4.8 1/4" i . 
300 ers ae via 800 24 @ 33.40 48 @ 16.70 TE58002024-ND 165.95 141.55 136.67 129.35 | AA5S8002-024 
460 5.4x26 7.9 1/4" 24 @ 41.20 48 @ 20.60 TE59902024-ND 183.26 156.31 150.92 142.84 | AA59902-024 
oan ere By ne 990 55@18.00  110@9.00 | TE59902055-ND 178.67 152.40 147.14 139.26 | AA59902-055 
990 65x30 152 5/16" 117 @ 8.40 234 @ 4.20 7E59902117-ND 156.94 131.56 129.25 122.33 | AA5S9902-117 
HAMMOND ‘ ‘ a a . 7 . 
MANUFACTURING. Schematic Drawing for “Open Fig. 1- Open Style Fig. 2 - High Current - Open 


and “High Current-Open 
Frame” styles. 


bb’ 


BLK GRN 


¢ Primary 115VAC, 60 Hz * Open 
style, channel bracket, two hole 
chassis mount * Minimum 6” 


Frame 


Primary 115VAC, 60 Hz * Open 
style, 4 hole frame chassis mount 


- Fad . A « Minimum 6” (15.24cm) leads 
Filament and Low e GRN/ S (15.24em) leads Dual bobbin Dual bobbin design - no electro- 
£ YEL 5 | design - no electrostatic shield static shield required » Class 
Volta e Rectifier a _ aon & | fequired * Class A insulation A insulation (105°C) * Hi-Pot test 
g (105°C) * Hi-Pot test of 2,000V of 2,000V RMS « CSA certified 
U T f RMS CSA certified (#LR3902) (4LR3902) & UL listed (£50394) 
se Transformers € @ and UL listed (£50394) 
Voltst Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Fig. AC_ | Amps A B c FR G Part No. 1 5 10 25 Part No. 
6.3 0.6 | 2.38 (60.45) 1.38 (35.05) 1.38 (35.05) 2.00 (50.80) = = 0.187 (4.75) HM505-ND 17.09 16.45 16.07. 15.04 | 166G6 
6.3 4.0 3.25 (82.55) 1.75 (44.45) 2.00 (50.80) 2.81 (71.37) = _ 0.187 (4.75) HM508-ND 19.65 18.92 18.48 17.30 | 166N6 
8.5 2.0 3.25 (82.55) — 1.63 (41.40) 2.00 (50.80) 2.81 (71.37) — _ 0.187 (4.75) HM510-ND 19.09 18.38 17.95 16.80 166L8 
9.0 0.5 2.38 (60.45) — 1.38 (35.05) 1.38 (35.05) 2.00 (50.80) = = 0.187 (4.75) HM511-ND 17.09 16.45 16.07 15.04 | 166G9 
10.0 1.0 2.81 (71.37) 1.63 (41.40) 1.69 (42.93) 2.38 (60.45) = = 0.187 (4.75) HM513-ND 18.58 17.89 17.47 16.36 | 166J10 
10.0 2.0 3.25 (82.55) 1.75 (44.45) 2.00 (50.80) 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM514-ND 19.27 18.55 18.12 16.96 | 166L10 
1 10.0 3.0 3.25 (82.55) 2.00 (50.80) 2.00 (50.80) 2.81 (71.37) — _— 0.187 (4.75) HM515-ND 19.89 19.15 18.70 17.51 166M10 
12.6 0.3 2.38 (60.45) — 1.38 (35.05) 1.38 (35.05) 2.00 (50.80) _— _— 0.187 (4.75) HM517-ND 17.16 16.52 16.14 15.11 166F12 
12.6 0.5 2.81 (71.37) 1.50 (38.10) 1.69 (42.93) 2.38 (60.45) = _ 0.187 (4.75) HM518-ND 18.20 17.52 17.11 16.02 | 166G12 
12.6 1.0 2.81 (71.37) 1.63 (41.40) 1.69 (42.93) 2.38 (60.45) = = 0.187 (4.75) HM519-ND 18.85 18.15 17.73 16.60 166312 
12.6 2.5 3.25 (82.55) 2.00 (50.80) 2.00 (50.80) 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM520-ND 20.91 20.13 19.66 18.40 | 166L12 
12.6 4.0 3.69 (93.73) 2.13 (54.10) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) —_ = 0.187 (4.75) HM521-ND 24.20 23.30 22.75 21.30 | 166N12 
12.6 6.0 4.03 (102.36) 2.25 (57.15) 2.63 (66.60) 3.56 (90.42) = — 0.187 (4.75) HM522-ND 30.25 29.12 28.44 26.63 | 166Q12 
12.6 8.0 4.50 (114.30) 2.50 (63.50) 2.88 (73.15) 4.00 (101.60) — = 0.203 (5.16) HM523-ND 33.55 32.29 31.54 29.52 | 166R12 
2 12.6 | 20.0 | 3.75 (95.25)  3.63(92.20) _3.13(79.50) 3.13 (79.50) 3.25 (82.55) 4.00 (101.60) _.22 x ..56 (5.59 x 14.22) | HM525-ND 65.25 62.81 61.34 57.43 | 165Vi2 
14.0 2.0 3.25 (82.55) 2.00 (50.80) 2.00 (50.80) 2.81 (71.37) — = 0.187 (4.75) HM529-ND 19.75 19.01 18.57 17.38 | 166L14 
16.0 2.2 3.25 (82.55) 2.00 (50.80) 2.00 (50.80) 2.81 (71.37) = _ 0.187 (4.75) HM533-ND 20.29 19.53 19.08 17.86 | 166L16 
16.0 3.0 3.69 (93.73) 2.13 (54.10) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) — _— 0.187 (4.75) HM534-ND 24.16 23.26 22.72 21.27 166M16 
1 18.0 1.5 3.25 (82.50) 1.75 (44.45) 2.00 (50.80) 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM535-ND 19.78 19.04 18.60 17.41 166K18 
18.0 3.0 3.69 (93.73) 2.13 (54.10) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) = = 0.187 (4.75) HM536-ND 27.78 26.74 26.12 24.45 | 166M18 
18.0 5.0 4.03 (102.36) 2.50 (63.50) 2.63 (66.80) 3.56 (90.42) = _— 0.187 (4.75) HM537-ND 32.29 31.08 30.36 28.42 | 166P18 
20.0 2.0 3.69 (93.73) 1.88 (47.75) 2.31 (56.67) 3.13 (79.50) = = 0.187 (4.75) HM543-ND 26.29 25.31 24.72 23.14 | 166L20 
2 22.0 | 12.0 | 4.50(114.30) 3.88 (98.55) 3.75 (95.25) 3.75 (95.25) 2.75 (69.85) 3.50 (88.90) _.28x.56 (7.11 x 14.22) | HM544-ND 66.35 63.86 62.37 58.39 | 165122 
24.0 .085 2.06 (52.32) — 1.38 (35.05) 1.19 (30.23) 1.75 (44.45) = = 0.187 (4.75) HM546-ND 19.69 18.96 18.51 17.33 | 166C24 
24.0 2.0 3.69 (93.73) 2.13 (54.10) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) = _ 0.187 (4.75) HM547-ND 23.49 22.61 22.09 20.68 166L24 
24.0 4.0 4.50 (114.30) 2.50 (63.50) 2.88 (73.15) 4.00 (101.60) = = 0.203 (5.16) HM548-ND 32.73 31.50 30.77. 28.80 | 166N24 
1 25.0 0.5 2.81 (71.37) 1.63 (41.40) 1.69 (42.93) 2.38 (60.45) _— = 0.187 (4.75) HM552-ND 18.56 17.87 17.45 16.34 | 166G25 
25.0 | 1.0 | 3.25(82.55) 1.75 (44.45) _ 2.00 (50.80) _2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM553-ND 19.69 18.96 18.51 17.33 | 166J25 
25.0 1.5 3.69 (93.73) 1.88 (47.75) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) = = 0.187 (4.75) HM554-ND 23.02 22.16 21.64 20.26 | 166K25 
25.0 3.0 4.03 (102.36) 2.25 (57.15) 2.63 (66.80) 3.56 (90.42) = = 0.187 (4.75) HM556-ND 29.40 28.30 27.64 25.88 | 166M25 
2 25.0 | 10.0 | 3.75 (95.25) _3.63(92.20) 3.13 (79.50) _3.13(79.50) 3.25 (82.55) 4.00 (101.60) .22 x .56 (5.59 x 14.22) | HM558-ND 62.58 60.24 58.83 55.08 | 165S25 
1 28.0 1.0 3.25 (82.55) 2.00 (50.80) 2.00 (50.80) 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM560-ND 19.71 18.97 18.53 17.35 | 166J28 
5 30.0 | 5.0 | 3.00(76.20) 3.25 (82.55)  2.56(65.02) 2.50(63.50) 3.25 (82.55) 4.00(101.60) .22x.56 (5.59 x 14.22) | HM561-ND 50.49 48.60 47.47 44.44 | 165P30 
30.0 | 10.0 | 4.50(114.30) 3.88 (98.55) _ 3.75 (95.25) 3.75 (95.25) 2.75 (69.85) _3.50(88.90) .28 x .56 (7.11 x 14.22) | HM562-ND 68.36 65.80 64.27 60.16 | 165S30 
36.0 0.5 3.25 (82.55) 1.63 (41.40) 2.00 (50.80) 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM566-ND 18.91 18.20 17.78 16.64 | 166G36 
1 36.0 1.0 3.69 (93.73) 1.88 (47.75) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) = = 0.187 (4.75) HM567-ND 23.04 22.18 21.66 20.28 | 166J36 
44.0 1.0 3.69 (93.73) 2.00 (50.80) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) = = 0.187 (4.75) HM568-ND 24.00 23.10 22.56 21.12 | 166344 
80.0 0.5 3.69 (93.73) 1.88 (47.75) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) = = 0.187 (4.75) HM569-ND 23.49 22.61 22.09 20.68 | 166G80 


t+ Center tap voltage is half the voltage shown. All voltage ratings are based on full load current rating shown. 
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TRIAD Control Transformer — UL1585, Class 2, Energy Limited 


Moa N 


Input Voltage Fig. 2 
50/60Hz Digi-Key Price Each Triad 
(VAC) Part No. 1 10 25 50-100 | PartNo. 
Fig. 1 — 0.250” Quick Connect 
120 237-1239-ND 960 7.38 656 595 5.05 | TCT40-O1E07AB 
240 237-1241-ND 960 7.38 656 595 5.05 | TCT40-02E07AB 
120/208 / 240 237-1243-ND 10.05 7.74 688 6.24 5.29 | TCT40-05E07AB 
420 / 240 237-1245-ND 9.75 7.51 668 6.05 5.13 | TCT40-06E07AB Wire Leaded 
208 / 240 237-1247-ND 9.75 7.51 —«6.68__—«6.05 5.13 | TCT40-09E07AB Version Shown ae 
Fig. 2— 12” (18AWG) Wire Lead 
120 237-1240-ND 9.60 7.38 6.56 5.95 5.05 | TCT40-01E07K Description: These control transformers come with a tamper resistant shroud for safety and a steel bracket 
ap 237-1242ND 9.60 7.38 6.55 5.95 5.05 | TCTAO-02E07K | ea oo” Anplications are Industrial Controls and Automation, Consumer Equipment HVAC Equipment, 
120/208 / 240 237-1244-ND 10.05 774 6.88 6.24 5.29 | TCT40-05E07K Since these products are energy limited, no secondary fusing is required. , 
120/240 237-1246-ND 9.75 7.51 6.68 6.05 5.13 | TCT40-06E07K Electrical Specifications: * Maximum Power: 40VA * Weight boxed unit: 1.5 pounds »* Output Voltage: 
208 / 240 237-1248-ND 9.75 7.51 6.68 6.05 5.13 | TCT40-09E07K 24VAC @1.67A Agency Approvals: UL File: E65390 CSA File: 226495, UL Class B insulation system 130°C 
World Series™ Power Transformers — Chassis Mount: Quick-Connect WG 
Triad chassis mount World Series _ Fig. 1 Fig. 2 "i i 
T 7 Dimensions — Inches 
ransformers are designed to meet ry C D W H 
US and International standards 115/230 . es a 
, i Power | Width |Contact Overall | Depth | Flange | Height | Weight 
including CSA, IEC, VDC and UL \ 50/60 Hz i 
requirements. The transformers ea Max. (typ.) | Length (typ.) (typ.) | Width | (typ.) (Ibs.) 
: <8 6 12 
consist of a dual bobbin design, Ze 25VA 2.00 0.313 1.938 | 2.813 | 2.313 1.25 
insuleting:shroud:and :censiucied B 5o-3|t_011 43va | 2.313 0.313 2.000 | 3.125 | 2.688 | 1.60 
with UL high temperature material. ES py) 8 : z : “ z e 
a ES 80vA | 250 0.313 2313 | 278 | 3.00 | 280 
Specincatons: 10207 130VA | 2.813 0.375 2813 | 3.00 | 3375 | 4.10 
¢ Voltage:115/230V, 50/60Hz w 
SHEPoL wetcaict 4:000'V Has 175VA | 3.125 0.375 2.938 | 3.00 | 3.75 | 5.50 
Contact Contact 
VA Parallel Series Size Digi-Key Price Each Triad VA Parallel Series Size | Digi-Key Price Each Triad 
Fig.|(Size)| VAC@A | VCT*@A | (Nom.) | Part No. 1 10 25 50 _| PartNo. Fig.| (Size) | VAC@A | VCT*@A | (Nom.) | Part No. 1 10 25 50 ‘| Part No. 
1] 2 | 5@50 | 10@25 | 01487” ]237-1251-ND 15.41 11.24 999 9.05 | VPS10-2500 1 | 2 |12@20] 24@10 | 0.187" | 237-1274-ND 15.41 11.24 9.99 9.05 | VPS24-1000 
1]/ 43 | 5@86 | 10@43 | 0.187" |237-1252-ND 19.65 14.33 12.74 11.55 | VPS10-4300 1| 43 | 12@36 ) 24@18 | 0.187" | 237-1275-ND 19.65 14.33 12.74 11.55 | VPS24-1800 
2} 80 | 5@160 | 10@80 0.187” | 237-1253-ND 26.84 19.57 17.40 15.77 | VPS10-8000 2) 80 | 12@66 | 24@33 | 0.187" | 237-1276-ND 26.84 19.57 17.40 15.77 | VPS24-3300 
2| 130 | 5@260 | 10@13.0 | 0.250" |237-1249-ND 35.53 25.91 23.03 20.87 | VPS10-13000 2 | 130 |12@108) 24@54 | 0.250" | 237-1277-ND 35.53 25.91 23.03 20.87 | VPS24-5400 
2| 175 | 5@35.0 | 10@175 | 0.250" |237-1250-ND 40.79 29.74 26.44 23.96 | vpsio-17500 | |2 | 175 |12@146 | 24@73 | 0.250" | 287-1278-ND 40.79 29.74 26.44 23.96 | VPS24-7300 
1] 25 |63@40| 126@20 | 0.187" |237-1256-ND 15.41 11.24 9.99 9.05/vpsi2-2000 | [1] 5 | 14@1.8 | 28@09 | 0.167" | 237-1263-ND 15.41 11.24 9.99 9.05 | VPS26-900 
1| 43 | 63@68| 126@34 | 0187" |237-+1257-ND 1965 1433 1274 1155|vpstz-a400 | |1 | 4% | 4@30 | 28@15 | 0.187" | 297-1279-ND 19.65 14.39 12.74 11.55 | VPS28-1500 
2| 80 |63@126| 126@63 | 0.187" |237-1258-ND 26.84 19.57 17.40 15.77 | vpsi2-6300 ; 7 eae ae sae pees pa nee hae pe 
2| 130 |6.3@206|126@103 | 0.250” |237-1254-ND 35.53 25.91 23.03 20.87 | VPS12-10300 5 lars. lad@aas | $6605; | aos MN «dora 3074 aaa S900 | Vesdesaodg 
2| 175 |6.3@28.0|126@14.0 | 0.250” |237-1255-ND 40.79 29.74 26.44 23.96 | VPS12-14000 ; ; : : : : : 
- 1 | 2 |18@14) 36@07 | 0.187" | 237-1288-ND 15.41 11.24 999 9.05 | VPS36-700 
Hye) BO2 | O16. | Der ees ok Nee Se" 205) vrsIe- 1600 1] 4 | 18@24| 36@12 | 0.187" | 237-1284-ND 19.65 14.33 1274 11.55 | VPS36-1200 
1] 43 | 8@54 | 16@27 |) 0.187" | 237-1261-ND 19.65 14.83 12.74 11.55 | VPS16-2700 2| 80 |18@44) 36@22 | 0.187" | 237-1285-ND 26.84 19.57 17.40 15.77 | VPS36-2200 
2} 80 | 8@100 | 16@50 | 0.187” |237-1262-ND 26.84 1957 17.40 15.77 | VPS16-5000 21130 |18@72 | 36@36 | 0250" |237-198G-ND 3553 2591 2303 20.87 | VPSae-3600 
2| 130 | 8@162 | 16@84 0.250" |237-1263-ND 35.53 2591 23.03 20.87 | VPS16-8100 >| 175 |18@96 | 36@48 | 0250" | 237-1287-ND 40.79 29.74 26.44 23.96 | VPs36-4800 
2| 175 | 8@220 | 16@11.0 | 0.250” |237-1259-ND 40.79 29.74 26.44 23.96 | VPS16-11000 
1 | 25 |115@022) 230@0.11 | 0.187" | 237-1269-ND 15.41 11.24 9.99 9.05 | VPS230-110 
1] 25 | 10@25 | 20@1.25 | 0.187" |237-1264-ND 15.41 11.24 9.99 9.05 | VPS20-1250 1 | 43 |115@038) 230@0.19| 0.187" | 237-1270-ND 19.65 14.33 12.74 11.55 | VPS230-190 
1] 43 | 10@44 | 20@22 | 0.187" |237-1265-ND 19.65 14.33 12.74 11.55 | VPS20-2200 2| 80 |115@0.7) 230@0.35 | 0.187" | 237-1271-ND 26.84 19.57 17.40 15.77 | VPS230-350 
2} 80 | 10@80 | 20@4.0 | 0.187" |237-1266-ND 26.84 1957 17.40 15.77 | VPS20-4000 2 | 130 |115@114) 230@0.57| 0.250" | 237-1272-ND 35.53 25.91 23.03 20.87 | VPS230-570 
2] 130 | 10@130| 20@65 | 0.250” |237-1267-ND 35.53 25.91 23.03 20.87 | VPS20-6500 2 | 175 |115@152) 230@0.76 | 0.250" | 237-1273-ND 40.79 29.74 26.44 23.96 | VPS230-760 
2| 175 | 10@176 | 20@88 | 0.250" |237-1268-ND 40.79 29.74 26.44 23.96 | vPS20-8800_| “CT = Center Tap 
World Series™ Power Transformers — PC Mount AG 
* World Series dual bobbin 6 12 VA Dimensions - Inch (mm) Pin Wt. 
construction transformers Size H WwW D A B Cc Dim. Kg 
meet U.S. and interna- 4 ‘6 2.5 | 1.125 (28.58) | 1.625 (41.28) | 1.3125 (33.34) | .200 (5.08) | .250 (6.35) | 1.000 (25.40) | .025 (.64) | .25 (.11) 
eon sage aty gba Sie 5.0 | 1.375 (34.93) | 1.625 (41.28) |1.3125 (33.34) | .200 (5.08) | .400 (10.16) | 1.000 (25.40) | .025 (.64) | .37 (.17) 
eqiioanis 50/60 Hz 10.0 | 1.375 (34.93) | 1.875 (47.63) | 1.5625 (39.69) | .200 (5.08) | .400 (10.16) | 1.140 (28.96) |.036 (.914)| .53 (.24) 
ofiparvece one VEN 3 9 20.0 | 1.625 (41.28) | 2.25 (57.15) | 1.875 (47.63) |.400 (10.16) | .400 (10.16) | 1.460 (37.08) |.036 (.914)| .90 (.41) 
aeaniie Zils. 30.0 |1.5625 (39.69) | 2.625 (66.68) | 2.1875 (55.56) |.550 (13.97) | .275 (6.98) | 1.680 (42.67) |.045 (1.14) |1.15 (.52) 
Sa aaa 50/60, 1 7 56.0 |1.8125 (46.04) | 3.000 (76.20) | 2.500 (63.50) |.600 (15.24) | .300 (7.62) |1.900 (48.26) |.045 (1.14)] 1.70 (.77) 
Zz 
VA | Parallel | Series | Digi-Key Price Each Triad VA | Parallel | Series | Digi-Key Price Each Triad VA | Parallel | Series | Digi-Key Price Each Triad 
(Size)| VAC @ A | VCT* @ A| Part No. 1 10 25 | Part No. (Size)| VAC @ A |VCT* @ A| Part No. 110 25 | PartNo. (Size)| VAC @ A |VCT* @ A| Part No. 1 10 25 ‘| PartNo. 


25 | 5@05 | 100025 |237-1060-ND 9.62 856 7.44|vPPto-250 | |10.0/8@ 1.25 |[16@0.62|237-1055-ND 11.60 1019 8.86 |vPP16-620 | |300 fi2@250|24@1.25|237-1078-ND 16.22 1456 12.66 | VPP24-1250 
50 | 5@10 | 10@0.35 |237-1081-ND 10.36 9.25 8.04|vpPto-s00 | |200| 8@25 |16@1.25|237-1069-ND 14.11 12.29 10.68 | vPP16-1250| | 56.0 [12 @ 4.66 [24 @ 2.33| 237-1092-ND 19.84 15.27 13.57 | VPP24-2330 
10.0] 5@20 | 10@1.0 |237-1053-ND 11.60 10.19 8.86|vPPt0-1000| |300/ 8@3.8 | 16@19 |237-1076-ND 16.22 14.56 12.66 |vPP16-1900| | 25 |14@0.18|28@0.09|237-1065-ND 9.62 8.56 7.44 | VPP28-090 
20.0| 5@40 | 10@20 |237-1067-ND 14.11 12.29 10.68 | vpPt0-2000] |560| 8@7.0 | 16@35 |237-1090-ND 19.84 15.27 13.57 |vpP16-3600| | 5.0 |14@0.36|28@0.18| 237-1086-ND 10.36 9.25 8.04 | VPP28-180 
30.0| 5@60 | 10@30 |237-1074-ND 16.22 1456 1266) vPP10-3000| | >5 lio@o24l20@o12|237-4069-ND 9.62 856 7.44|vpp20-120 | | 10.0 14@0.72|28@0.36| 237-1058-ND 11.60 10.19 8.86 | VPP28-360 
56.0|5@11.2 | 10@5.6 |237-1088-ND 19.84 15.27 13.57 | VPP10-5600] | 5.0 |10@0.5 |20@0.25|237-1084-ND 10.36 9.25 8.04 | VPP20-250 20.0 14 @ 1.44 |28 @ 0.72) 237-1072-ND 14.11 12.29 10.68 | VPP28-720 
25 |63@04|126@02|237-1061-ND 962 856 7.44|vPP12-200 | |10.0/10@1.0 | 20@05 |237-1056-ND 11.60 1019 8.86 |vPP20-s00 | | 90-0 /14@212 (26 @ 1.06 | 287-1079-ND 16.22 14.56. 12.66 | VPP26-1060 
5.0 |63@0.8|126@04|237-1082-ND 10.36 9.25 8.04|veP12-400 | |20.0|10@2.0 | 20@1.0 |237-1070-ND 14.11 12.29 10.68 | vPP20-1000| |28:2|14@4.0 | 28@ 2.0 |257-1094-ND 19.84 15.27 13.57 | VPP28-2000 
10.0 |6.3@1.6|126@08)237-1054-ND 11.60 10.19 8.86|vPP12-800 | |300/10@3.0 | 20@1.5 |237-1077-ND 16.22 14.56 12.66 |vpP20-1500| | 25 |18@0-14|36@0.07)237-1066-ND 9.62 8.56 7.44 | VPP36-070 
20.0 |6.3@3.2| 12.6@1.6|237-1068-ND 14.11 12.29 10.68| VPP12-1600| |56.0|10@56 | 20@28 |237-1091-ND 19.84 15.27 13.57 |vPp20-2800| | 0 |18@0.28/36@ 0.14) 237-1087-ND 10.36 9.25 8.04 / VPP36-140 


10.0 |18 @ 0.56 |36 @ 0.28 | 237-1059-ND 11.60 10.19 8.86 | VPP36-280 
30.0 | 6.3 @ 4.8 | 12.6 @ 2.4/237-1075-ND 16.22 14.56 12.66 | VPP12-2400} | 95 |12@0.2 | 24@0.1 |237-1064-ND 9.62 8.56 7.44 | VPP24-100 90.0 18. @ 1.12/36 @ 0.56 237-1073-ND 14.11 12.29 10.68 | VPP36-560 


56.0 | 6.3 @ 8.8 | 12.6 @ 4.4 | 237-1089-ND 19.84 15.27 13.57 | VPP12-4400 5.0 112 @ 0.42] 24 @ 0.21 |237-1085-ND 10.36 9.25 8.04 |VPP24-210 30.0 118 @ 1.64/36 @ 0.82| 237-1080-ND 16.22 14.56 12.66 | vpP36-820 
25 | 8@0.3 | 16@0.15 | 237-1062-ND 9.62 856 7.44) VPP16-150 10.0 |12 @ 0.84 | 24 @ 0.42 | 237-1057-ND 11.60 10.19 8.86 ) VPP24-420 56.0 |18 @ 3.12 |36 @ 1.56| 237-1095-ND 19.84 15.27 13.57 | VPP36-1560 
5.0 | 8@0.62 | 16 @ 0.31 | 237-1083-ND 10.36 9.25 8.04) VPP16-310 20.0 |12 @ 1.66 | 24 @ 0.83 )237-1071-ND 14.11 12.29 10.68 | VPP24-830 


*CT = Center Tap 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 2147 
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«Designed to meet the needs 
of low clearance PC board and 


Power Transformers 
PC Mount - Pack Power 


1 


| ‘— 
2 
115/230V id 


Audio Transformers 


Data/Voice Coupling 


SPECIFICATIONS: Designed to meet 


FCC Part 68. Longitudinal Balance: 


(FCC68.310): 60dB minimum 200-1000 
HZ, 45 dB mn. 1000-4000 HZ. Dielectric 
Strength: (FCC 68.304): 1500V. Fre- 
quency Range: Data/Voice = 300 - 3500 


Schematic A 


TY-305P 


PRI 2, 3; SEC 6, 7 


TY-311P, TY-400P 
TY-301P, TY-303P 


TY-307P, TY-310P PRI 1, 3; SEC 4, 6 


solid state power designs. 50/60 Hz PRI SEC HZ, Data = 800 - 3500HZ TY-402P 
* Hi-Pot Test: 2,000VRMS 4 8 = : - 
+ Primary: 115/230V, 50/60Hz 7 Schematic B Schematic C Schematic D 
* Class B UL Recognized, UL File = 7 2 
£53148 : fe coe 
ES, 
VA Dimensions - Inch (mm) Wt. rs mt 
Size H Ww L A B 0z. (Gram) er had 
25 | 0.650(16.51) | 1.562 (39.67) | 1.875 (47.63) | 1.600 (40.64) | 0.375 (9.52) 5 (141.75) 
6.0 | 0.875 (22.23) | 1.562 (39.67) | 1.875 (47.63) | 1.600 (40.64) | 0.375 (9.52) 7 (198.44) Fig. 1 
12.0 | 1.062 (26.97) | 2.000 (50.80) | 2.500 (63.50) | 2.000 (50.80) | 0.500 (12.70) 11 (311.84) 1375 5 (ai'91) wus 
(34.93) >< < 415 
; ar > ; , (18.16) 
VA Parallel Series Digi-Key Price Each Triad 
(Size)| VAC@A VCT* @A | Part No. ‘il 10 25 50 100 | Part No. 
<187 (4.75) 
5@05 10@0.25 | 237-1008-ND 10.76 9.37 8.14 7.13 6.23 | FP10-250 oe, 
6.3@ 0.4 12.6@0.2 | 237-1009-ND 10.76 9.37 8.14 7.13 6.23 | FP12-200 
8@03 16@0.15 | 237-1010-ND 10.76 9.37 8.14 7.13 6.23 | FP16-150 
25 | 10@0.25 | 20@0.125 | 237-1011-ND 10.76 9.37 8.14 7.13 6.23 | FP20-125 
12@0.2 24@01 237-1012-ND 10.76 9.37 8.14 7.13 6.23 | FP24-100 820 oe 715 
15@0.16 | 30@0.08 | 237-1013-ND 10.76 937 814 713 6.23 | FP30-85 (20.83), ee) 
17@0.15 | 34@0.075 | 237-1014-ND 10.76 9.37 8.14 7.13 6.23 | FP34-75 
28 @0.09 | 56@0.045 | 237-1015-ND 10.76 9.37 8.14 7.13 6.23 | FP56-45 
5@1.2 10@0.6 237-1016-ND 12.00 10.61 9.29 8.18 7.21 | FP10-600 
6.3@ 0.95 | 12.6@0.475 | 237-1017-ND 12.00 10.61 9.29 8.18 = 7.21 | FP12-475 
8@0.75 16 @0.375 | 237-1018-ND 12.00 10.61 9.29 8.18 = 7.21 | FP16-375 
6.0 10@0.6 20 @0.3 237-1019-ND 12.00 10.61 9.29 8.18 7.21 | FP20-300 
12@05 24@0.25 | 237-1020-ND 12.00 10.61 9.29 8.18 = 7.21 | FP24-250 
15@04 30@ 0.2 237-1021-ND 12.00 10.61 9.29 8.18 7.21 | FP30-200 Sche- Impedance IDC Max. | Insertion | Digi-Key Price Each Triad 
17 @ 0.34 34@0.17 | 237-1022-ND 12.00 10.61 9.29 8.18 = 7.21 | FP34-170 Fig.| matic Pri. Sec. (mA) |Loss (dB)| Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
28@0.2 | 56@01 | 237-1023-ND 1200 1061 9.29 818 7.21 | FP56-100 Data/Voice Coupling Transformers 
5@24 10@1.2 237-1000-ND 14.00 11.28 = 10.16 8.75 7.51 | FP10-1200 1 A 600 600 700 15 937-1128-ND 10.94 8.86 7.88 7.14 | TY-305P 
6.3@ 1.9 12.6@0.95 | 237-1001-ND 14.00 11.28 = 10.16 8.75 7.51 | FP12-950 1 B_ | 600 Split 600 75 15 937-1129-ND 10.94 8.86 7.88 7.14 | TY-306P 
8@15 16@0.75 | 237-1002-ND 14.00 11.28 10.16 875 7.51 | FP16-750 2, A 600 600 0 10 237-1130-ND 6.41 5.19 461 4.18 | TY-307P 
12.9 | 10@1.2 20 @ 0.6 237-1003-ND 14.00 11.28 = 10.16 8.75 7.51 | FP20-600 Ky A 600 600 0 1.0 237-1132-ND¢ 5.56 450 4.00 3.63/TY-311P 
12@1.0 24@0.5 | 237-1004-ND 14.00 11.28 10.16 875 7.51 | FP24-500 3 | C | 600CT* 600CT* 0 1.0 237-1127-ND 5.56 4.50 4.00 3.63 | TY-304P 
15@0.8 30@ 0.4 237-1005-ND 14.00 11.28 = 10.16 8.75 7.51 | FP30-400 3 A 600 900 0 1.0 237-1124-ND 5.56 4.50 4.00 3.63 | TY-301P 
17 @ 0.68 34@0.34 | 237-1006-ND 14.00 11.28 = 10.16 8.75 7.51 | FP34-340 3 A 4000 600 0 1.0 237-1126-ND 5.56 4.50 4.00 3.63 | TY-303P 
28 @0.4 56 @ 0.2 237-1007-ND 14.00 11.28 = 10.16 8.75 7.51 | FP56-200 4 A 600 600 90 17 237-1133-ND$ 8.34 675 6.00 5.44 | TY-400P 
4 C | 600CT* 600CT* 90 17 237-1134-ND 8.34 6.75 6.00 5.44 | TY-401P 
* CT = Center Tap 5 A 600 600 90 1.75 237-1135-ND$ 6.89 558 4.96 4.50 | TY-402P 
5 D 600 600 Split 90 1.75 237-1136-ND 6.89 5.58 4.96 4.50 | TY-403P 
. Data/Voice Dual Transformer Hybrids 
PC Mount - Split Pack™ 3] E | 600(4W) 600/600] 0 80 | 2a74123NDP 556 450 4.00 3.63 | TV-300P 
WwW WwW 1 6 E | 600(4W) 600/600 0 65 237-1125-ND¢ 8.33 6.75 6.00 5.44 | TY-302P 
® ° *O5 * CT = Center Tap $ Four-pin configuration 
* Split Pack split bobbin transformer epany 2 6 t Two required for conventional hybrid operation, the insertion loss does not include 3dB in hybrid balance network. 
a PC board applications 50/60 Hz PR SEC 
* Hi-Pot Test: 2,500VRMS ace j f ba PC Mount DESCRIPTION: Audio transformers are used in line matching, telephone coupling, pulse trigger 
* Primary: 115/230V, 50/60Hz and driver applications. SPECIFICATIONS: Frequency Response Ranges: 200 - 15,000Hz 
; ' 4 8 
*Class B UL Recognized, UL File 
£53148 8 PIN 
VA Dimensions - Inch (mm) Wt. 
Size H w L A B c Lbs. (Kg) 
14 | 9375 (23.81) | 1.125 (28.58) | 1.375 (34.93) |.250 (6.35) | .250(6.35) | 1.20(30.48) | .17 (.08) 
2.5 | 1.1875 (30.16) | 1.125 (28.58) | 1.375 (34.93) | .250 (6.35) | .250(6.35) | 1.20(30.48) | .25(.11) 
6.0 | 1.3125 (33.34) | 1.3125 (33.34) | 1.625 (41.28) | .250 (6.35) | .350 (8.80) | 1.280 (32.51) | .44 (.20) 
12.0 | 1.4375 (36.51) | 1.5625 (39.69) | 1.875 (47.63) | .30(7.62) | .40 (10.16) | 1.410 (35.81) | .70(.32) 
DC Unbal. 
VA | Parallel Series Digi-Key Price Each Triad , Matching Impedance inPri. | Digi-Key Price Each Triad 
(See) ANAS MISeE rant: d ue Z a ha |Abarte, sh 10 a cT* 10 oer = a a ND an 2.80 oa o aun 
63@018| 126@0.09 | 237-1024-ND 871 7.10 639 551 4.73 | FS12-090 1 |10000cT*  2000cT* | 4maA |237-1119-ND 389 315 280 254 246 |TY-142P 
8@0.14 16 @ 0.07 237-1025-ND 8.71 7.10 6.39 5.51 4.73 | FS16-070 1 | 15,000 CT* 15,000 CT* 4mA 237-1120-ND 3.89 3.15 2.80 2.54 2.16 |TY-144P 
44 | 10@0.11} 20@0.055 | 237-1026-ND 8.71 7.10 6.39 5.51 4.73 | FS20-055 1 600 CT* 600 CT* 15mA | 237-1121-ND 3.89 3.15 2.80 2.54 2.16 |TY-145P 
12@0.09 | 24@0.045 | 237-1028-ND 8.71 7.10 6.39 5.51 4.73 | FS24-045 2 | 600 CT/150§ 600 CT/150§ = 237-1122-ND 7.22 5.85 5.20 4.72 4.00 |TY-146P 
14@0.08 | 28@0.04 237-1029-ND 8.71 7.10 6.39 5.51 4.73 | FS28-040 * CT = Center Tap § Split Winding 
18@0.06 | 36@0.03 237-1030-ND 8.71 7.10 6.39 5.51 4.73 | FS36-030 
5@05 10 @0.25 237-1031-ND 9.00 7.26 6.54 5.63 4.83 | FS10-250 MIL-T-27E 10 
6.3@ 0.4 12.6 @0.2 237-1032-ND 9.00 7.26 6.54 5.63 4.83 | FS12-200 - - (7.87)? SS, 
8@0.3 | 16@0.15 | 237-1033-ND 9.00 7.26 654 5.63 4.83 | FS16-150 DESCRIPTION: The line of Red Spec audio | Pil ___ Pinout 465 a “410 
25 | 10@0.24} 20@0.12 | 287-1034-ND 9.00 7.26 6.54 5.63 4.83 | FS20-120 transformers ig designed and constructed to. | OUt# | Primary: | ‘Secondary: | (11-51) he Moe 
12@0.2 | 24@0.1 | 237-1035-ND 9.00 7.26 654 5.63 4.83 | FS24-100 meet the rigid requirements of MIL-T-27E. | 1 12 34 20 as 
is@ois| seo oes | zsr-inszNo 900 726 65553 4as | rsages | | SPEOFHCATIONS: Frequency Response Ranges: | S| TTT 3 | ag scre | gt (ML, 
2 d s : 5 : d 300 Hz ~ 150 kHz TECHNICAL NOTES: + HI-Pot » 2CT, SCT, Soo I 100 
5@12 10@06 237-1038-ND 9.60 7.84 7.06 6.08 5.22 | FS10-600 Test: 1,000 VRMS * Working Voltage: 150VDC 4 1,2 3, 4,§, 5,6 (7.62)>4 (2.54) 
6.3@ 1.0 12.6 @0.5 237-1039-ND 9.60 7.84 7.06 6.08 5.22 | FS12-500 
8@08 16@04 237-1040-ND 9.60 7.84 7.06 6.08 5.22 | FS16-400 Power DC Unbal.| Pin- 
6.0 | 10@06 | 20@0.3 | 237-1041-ND 960 7.84 7.06 6.08 5,22 | FS20-300 Level Matching Impedance in Pri. | Out | Digi-Key Price Each Triad 
12@05 | 24@0.25 | 237-1042ND 960 7.84 7.06 6.08 5.22 | FS24-250 Anim SE Soca | Maxsi(mA))| tas Rart Not J) ete 
14@04 | 28@0.2 | 237-1043ND 9.60 7.84 7.06 6.08 5.22 | FS28-200 10 on 00 CT 108 of oa 3 eee ad a a ue 038 Be ee 
18@0.34| 36@0.17 237-1044-ND 9.60 7.84 7.06 6.08 5.22 | FS36-170 1,000 50 30 + |237-1144-ND 1725 1397 1242 1126 |SP-33 
5@24 10@1.2 237-1045-ND 11.00 8.94 8.05 6.93 5.95 | FS10-1200 150 CT* 12 10.0 2 |937-1145-ND 15.51 12.57 11.17 10.13 |SP-42 
6.3@2.0 | 126@1.0 237-1046-ND 11.00 8.94 8.05 6.93 5.95 | FS12-1000 7,500 CT* 12 1.0 2 |237-1146-ND 1839 14.89 13.24 12.00 | SP-48 
8.0@1.6 16 @0.8 237-1047-ND 11.00 8.94 8.05 6.93 5.95 | FS16-800 50 900 CT* 600 40 2 |237-1149-ND 19.12 15.48 13.76 12.47 |SP-51 
120 | 10@1.2 | 20@06 | 237-1048-ND 11.00 894 805 6.93 5.95 | FS20-600 Pal ee a : SaaS ND ee ite 2 ie pie 
oom| oote Be oe Oe oe | tesaeon 600 soocT/sog} 30 | 4 |237-1154-ND 1856 15.03 1336 1211 |sp-69 
: c : " : i : 600 600 3.0 1 |287-1155-ND 17.48 14.17 12.60 11.42 | SP-70 
18@07 | 36@0.35 | 237-1052-ND 11.00 894 8.05 693 5.95 | FS36-350 = = Shield Only | — | — [2a7-1157-ND 341 2.76 245 2.22 |SP-310 


* CT = Center Tap 


2148 (1073) 


* CT =Center Tap § Split Secondary 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


TRIAD Switchmode Transformers 
High Frequency Gate Drive 


DESCRIPTION: TRIAD gate drive transformers are used to isolate the control circuitry from 
the line-connected switches such as with power supplies. The windings are interleaved for 
the lowest possible practical leakage inductance. Maximum leakage Inductance: 2.5 tH. 
Features operating frequencies up to 200 kHz. 

TECHNICAL NOTES: * Hi-Pot tested: 3,750VRMS  Pin-out: Drive = Pins 1, 2. Gate = Pins 
3, 6 and Dual Gate = Pins 3, 4; 5, 6 


Max. Max. Turns Min. 
DCR Gate | ET Product| Ratio 
.350 Ohms] 540 VuSec 1 
.650 Ohms} 540 VuSec 1141 


Digi-Key Price Each Triad 
Inductance | Part No. 1 10 25 50 100 /Part No. 


680 mH | 237-1111-ND = 15.56 12.60 11.20 10.15 8.61 )GDE25-1 
680 mH | 237-1112-ND* 15.56 12.60 11.20 10.15 8.61 |GDE25-2 


.350 Ohms} 840 VuSec 1.5:1 1.50mH |237-1113-ND 15.56 1260 11.20 10.15 8.61 )GDE25-3 
.650 Ohms} 840 VuSec | 1.5:1:1 1.50mH |237-1114-ND* 15.56 1260 11.20 10.15 8.61 )GDE25-4 
.875 Ohms} 540 VuSec 1:1.5 680 mH |237-1115-ND = 15.56 12.60 11.20 10.15 8.61 )GDE25-5 
1.75 Ohms} 540 VuSec | 1:1.5:1.5 | .680mH |237-1116-ND* 15.56 1260 11.20 10.15 8.61 |GDE25-6 
* Dual Secondary Gate 

237-1117-ND (GDE25-KIT) - 6 piece kit (one of each)........ 0... eee eee cece recent eee ee nesta eenee $88.89 


Low Frequency Current 
Sense Transformer 


Description: Designed to monitor current in low frequency appli- 2A 
cations. Frequencies from 50Hz ~ 400Hz, Current from .1 to 30 

amperes. Amps 
Technical Notes: * Turns ratio: Primary to sense 1:500 » Sug- 
gested burden resistor: 600 © Hi-Pot: 2,500 volts 1A 


Volts 
out 


Primary DCR | Sense DCR 
po a Output 
Max. Max. (mV/Amp) 


250 21 110 


Typical 
Digi-Key Price Each Triad 
Part No. 1 10 25 50 Part No. 


237-1103-ND 2.89 2.34 2.08 1.89 | CSE187L 


High Frequency 
Current Sense 
Transformer 


TRIAD current sense transformers 
are used to detect the current passing 
through a conductor. They are con- 
structed of UL rated 130°C materials. 
Frequency Range: 20kHz ~ 200kHz 


3.045 (12.70) 
(1.14) 


Min. ET VSEC Pri. Digi-Key Price Each Triad 
Fig. | Ind. mH | Ref 20 kHz Amps Part No. 1 10 25 50 100 |Part No. 
14.0 2000 110.0 RMS | 237-1096-ND 6.11 495 440 3.99 3.39 |CST206-1A 
14.0 2000 110.0 RMS |237-1097-ND 6.67 540 480 4.35 3.69 |CST206-1T* 
1 56.0 4000 80.0RMS |237-1098-ND 6.11 495 440 3.99 3.39 |CST206-2A 
56.0 4000 80.0RMS |237-1099-ND 6.67 540 480 4.35 3.69 /CST206-2T* 
130.0 6000 70.0RMS |237-1100-ND 611 495 440 3.99 3.39 |CST206-3A 
130.0 6000 70.0RMS |237-1101-ND 667 540 480 4.35 3.69 /CST206-3T* 
3.5 500 35.0RMS | 237-1104-ND 4.11 3.33 296 269 2.28 |CST306-1A 
3.5 500 35.0RMS | 237-1105-ND 4.67 3.78 3.36 3.05 259 /CST306-1T* 
9 14.0 1000 25.0RMS | 237-1106-ND 4.11 3.33 296 269 2.28 |CST306-2A 
14.0 1000 25.0RMS |237-1107-ND 4.67 3.78 3.36 3.05 2.59 /CST306-2T* 
55.0 2000 25.0RMS | 237-1108-ND 4.11 3.33 296 269 2.28 |CST306-3A 
55.0 2000 25.0RMS | 237-1109-ND 4.67 3.78 3.36 3.05 2.59 |CST306-3T* 


Dc + 15% DC Lead 
10% Rated Resist. | Diameter | Digi-Key Price Each Triad 
Fig. | Induct. Current (0) Inch (mm)| Part No. it 10 25 50 | Part No. 
Rod Core Inductors 

5.6mH .250A 6.100 237-1165-ND 271 2.20 1.96 1.77 | RC-1 

3.9mH 320A 3.900 237-1166-ND 2.71 2.20. 1.96 1.77 | RC-2 

2.5mH 400A 2.450 237-1167-ND 271 2.20 1.96 1.77 | RC-3 

1.5mH 500A 1.530 237-1168-ND 2.71 2.20 1.96 1.77 | RC-4 
915.0uH 625A 1.000 237-1169-ND 271 2.20 1.96 1.77 | RC-5 

2 | 560.0uH .800A 600 .032 (.81) | 237-1170-ND 2.71 2.20 1.96 1.77 | RC-6 
450.0uH 1.000A 420 237-1171-ND 271 2.20 1.96 1.77 | RC-7 
250.0H 1.250A .210 237-1172-ND 2.71 2.20 1.96 1.77 | RC-8 
200.01H 1.600A -180 237-1173-ND 271 2.20 1.96 1.77 | RC-9 
100.0H 2.000A 098 237-1175-ND 2.71 2.20 1.96 1.77 | RC-10 
75.0uH 2.500A .070 237-1176-ND 2.71 2.20 1.96 1.77 | RC-11 

237-1164-ND (FIRCH-KIT) 6 piece kit - one of each High Current Rod Core Inductors. .. $11.11 


237-1177-ND (RC-KIT) 11 piece kit - one of each Rod Core Inductor... .. $27.78 


Common Mode 


DESCRIPTION: 
* TRIAD common mode EMI suppression inductors are used to eliminate noise common to all lines. * Meeting VDE, IEC, UL and 
CSA requirements * Constructed with UL rated 130°C materials * Hi-Pot Tested: 2,500VRMS 


Induct. Max DC Pin-Out 
mH | Amps.| Resist. | Min. | Winding} Winding | Digi-Key Price Each Triad 
Fig.) min. |R.M.S}  (Q) Leakage | I Part No. ‘J 10 25 50 |Part No. 


E-Core Inductors 


4.40| 5.500] .049 45.0)H 237-1210-ND 6.78 5.49 4.88 4.43 )CME375-1 

6.90| 4.400] .077 70.0HH 237-1211-ND 6.78 5.49 4.88 4.43 |CME375-2 

10.9 | 3.500) 122 | 125.0yH 237-1212-ND 6.78 5.49 4.88 4.43 |CME375-3 
17.8 | 2.700) 196 | 180.0yH 237-1213-ND 6.78 5.49 4.88 4.43 |CME375-4 

1 | 286 | 2.200) 316 | 300.0NH} 1&6 | 7&12 /237-1214-ND 6.78 5.49 4.88 4.43 |CME375-5 
43.6 | 1.750} .489 | 440.0uH 237-1215-ND 6.78 5.49 4.88 4.43 |CME375-6 
70.3 | 1.380) .785 | 720.0yH 237-1216-ND 6.78 5.49 4.88 4.43 |CME375-7 
111.6 | 1.100] 1.240 1.4mH 237-1217-ND 6.78 5.49 4.88 4.43 |CME375-8 
176.1 | 0.870] 1.980 1.8mH 237-1218-ND 6.78 5.49 4.88 4.43 |CME375-9 


Encapsulated Toroidal Inductors 


2.00) 7.50 020 25.0UH 237-1230-ND 4.78 3.87 3.44 3.12 |CMT908-V1 
2 4.00| 5.20 040 45.0uH 142 | 3a4 237-1231-ND 4.78 3.87 3.44 3.12 )CMT908-V2 
8.00] 3.20 120 90.0HH 237-1232-ND 4.78 3.87 3.44 3.12 )CMT908-V3 
16.00] 2.60 160 | 180.0yH 237-1233-ND 4.78 3.87 3.44 3.12 |CMT908-V4 
2.00| 7.50 020 25.0UH 237-1234-ND 4.78 3.87 3.44 3.12 |CMT908-H1 
3 4.00| 5.20 .040 45.0uH 142 | 3a4 237-1235-ND 4.78 3.87 3.44 3.12 )CMT908-H2 
8.00] 3.20 120 90.0UH 237-1236-ND 4.78 3.87 3.44 3.12 /CMT908-H3 
16.00] 2.60 160 | 180.0NH 237-1237-ND 4.78 3.87 3.44 3.12 |CMT908-H4 


237-1219-ND (CME375-KIT) 9 piece kit - one of each E-Core Inductor Series CME375. 
237-1238-ND (CMT908-KIT) 8 piece kit - one of each Encapsulated Toroidal Ind. Series CMT908 . 


.- $55.56 


Toroidal 
DESCRIPTION: TRIAD toroidal inductors condition the output signal by leveling out the 
current waveform providing a more stable current supply. 


TECHNICAL NOTES: « Nominal inductance values are typically 10% higher than minimum 
rating. * Biased inductance measured at rated DC amps. 


Min. Induct. (WH) |Rated DC|Max. DCR 
No Bias | At Bias | Amps | (m) 


18.85 | 12.72 28 44.8 
14.75 | 9.82 3.4 30.7 
12.30 | 7.75 40 23.4 
8.06 5.22 48 15.9 


Dims. - Inch (mm) 
LxWxH 


Digi-Key Price Each Triad 
Part No. 1 10 25 50 


237-1178-ND 1.96 1.59 1.41 1.28 | FIT44-1 

625 x 350.700 |237-1179-ND 1.96 1.59 1.41 1.28 | FIT44-2 
(15.88 x 8.89 x 17.78) |237-1180-ND 1.96 1.59 1.41 1.28 | FIT44-3 
237-1181-ND 1.96 1.59 1.41 1.28 | FIT44-4 


* T Suffix = Center Tapped 3-pin version 


237-1102-ND (CST206-KIT) - 6 piece kit (one of each in series CST206)... 
237-1110-ND (CST306-KIT) - 6 piece kit (one of each in series CST306)... 


- $33.30 
- $22.22 


Switchmode / High Frequency Inductors 


Rod Core Fig. 1 Fig. 2 
TRIAD high current rod core inductors provide cost effective energy | 
storage. By conditioning the output signal, the inductor smooths out “f 
the current waveform to provide a more stable current. These low 287 23.62 
cost inductors are designed to be compatible with automated P.C.B. BA ee 4 
installation. eT 9.53/-—| 
+15% DC Max. DC Lead 
Induct. Rated Resist. | Diameter | Digi-Key Price Each Triad 
Fig. pH Current (mQ) Inch (mm) | Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
High Current Rod Core Inductors 
2.54 11.60A 5.50 050 (1.27) | 237-1158-ND 2.44 1.98 1.76 1.60 | FIRCH-1 
3.05 9.70A 7.30 045 (1.14) | 237-1159-ND 2.44 1.98 1.76 1.60 | FIRCH-2 
1 3.60 8.10A 9.95 .040 (1.02) | 237-1160-ND 2.44 1.98 1.76 1.60 | FIRCH-3 
5.00 6.80A 14.10 .036 (.91) | 237-1161-ND 2.44 1.98 1.76 1.60 | FIRCH-4 
5.90 5.70A 18.50 .032 (.81) | 237-1162-ND 2.44 1.98 1.76 1.60 | FIRCH-5 
7.22 4.80A 26.10 .028 (.71) | 237-1163-ND 2.44 1.98 1.76 1.60 | FIRCH-6 


47.40 | 29.00 28 78.9 237-1182-ND 2.31 1.88 1.67 1.51 | FITSO-1 
35.48 | 23.77 3.4 57.8 237-1183-ND 2.31 1.88 1.67 1.51 | FIT50-2 
27.16 | 16.13 40 40.1 700 x .475x.750 |237-1184-ND 2.31 1.88 1.67 1.51 | FIT50-3 
21.65 | 12.27 48 29.2 | (17.78 x 12.06 x 19.05)|237-1185-ND 2.31 1.88 1.67 1.51 | FIT50-4 
16.76 | 9.50 5.7 20.0 237-1186-ND 2.31 1.88 1.67 1.51 | FIT50-5 
12.50 | 6.75 6.8 14.0 237-1187-ND 2.31 1.88 1.67 1.51 | FIT50-6 
8.86 4.80 8.1 11.0 237-1188-ND 2.31 1.88 1.67 1.51 | FIT50-7 


89.50 | 57.99 28 108.0 
71.10 | 41.59 3.4 86.1 
54.81 | 33.05 40 59.9 
43.30 | 26.63 48 42.4 
33.15 | 18.79 5.7 28.8 
24.31 | 13.56 6.8 20.2 
18.64 | 10.23 8.1 14.8 
128.00 | 74.04 40 95.2 
107.50 | 58.05 48 67.9 
80.75 | 42.00 5.7 44.8 
65.04 | 31.60 6.8 32.8 
47.70 | 22.79 8.1 22.5 
38.07 | 18.11 9.7 17.0 
253.00 | 153.00 | 4.0 139.0 
197.00 | 113.00 | 4.8 106.0 
154.00 | 84.00 57 74.0 
116.00 | 61.90 6.8 48.5 


237-1189-ND 2.80 2.27 2.02 1.83 | FIT68-1 
237-1190-ND 2.80 2.27 2.02 1.83 | FIT68-2 
875 x .475x 950 |237-1191-ND 280 2.27 2.02 1.83 | FIT68-3 
(22.23 x 12.06 x 24.13)/237-1192-ND 2.80 2.27 2.02 1.83 | FIT68-4 
237-1193-ND 2.80 2.27 2.02 1.83 | FIT68-5 
237-1194-ND 2.80 2.27 2.02 1.83 | FIT68-6 
237-1195-ND 2.80 2.27 2.02 1.83 | FIT68-7 
237-1196-ND 3.47 2.81 2.50 2.27 | FIT80-1 
237-1197-ND 3.47 281 2.50 2.27 | FIT80-2 
975 x 625 1.100 |237-1198-ND 3.47 2.81 2.50 2.27 | FIT80-3 
(24.77 x 15.88 x 27.94)/237-1199-ND 3.47 281 2.50 2.27 | FIT80-4 
237-1200-ND 3.47 2.81 2.50 2.27 | FIT80-5 
237-1201-ND 3.47 2.81 2.50 2.27 | FIT80-6 
237-1202-ND 4.31 3.50 3.11 2.82 | FIT106-1 
237-1203-ND 4.31 3.50 3.11 2.82 | FIT106-2 
1.300 x .725 x 1.400 |237-1205-ND 4.31 3.50 3.11 2.82 | FIT106-3 
(33.02 x 18.42 x 35.56)/237-1206-ND 4.31 350 3.11 2.82 | FIT106-4 
93.00 | 48.00 8.1 39.1 237-1207-ND 4.31 3.50 3.11 2.82 | FIT106-5 
70.05 | 35.30 9.7 24.0 237-1208-ND 4.31 3.50 3.11 2.82 | FIT106-6 


237-1209-ND (FIT-KIT) 30 piece kit - one of each Toroidal Inductor .............. 0... c cece eee eee ees ee eee eee $83.33 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 2149 


Signal Transformer One-4-All™ International Transformers 
'IMMLILLF Printed Circuit Mount ee 


Specifications: TERMINALS 12 
* Dielectric Strength: 4000VRMS Hipot «Insulation: Class F insulation (155°C) * Flammability: Bobbin and ue 
wrap around shroud material meet UL 94VO 2 
Agency Standards: 1,1 Dim. in inches 
¢ UL recognized to UL 506 (File #E63829) * CSA certified to C22.2 #66 (File #221070) » VDE certified to VDE 0805 aati 


/ EN 60950 (File #1446) * VDE certified to IEC 950 


© 
VA Dimensions - Inch (mm) Sq. Pin Wot. 
Size L Ww H A B Cc Dimensions Lbs. (Kg) A 
25 | 1.62(41.3) | 1.43(365) | 1.12(28.6) ] 0.200(5.08) | 0.250(6.35) | 1.000(25.4) | 0.025 (0.635) | 0.25 (0.113) a Pills 
5 | 1.62 (41.3) | 1.43 (36.5) | 1.37 (34.9) | 0.200(5.08) | 0.400 (10.16) | 1.000 (25.4) | 0.025 (0.635) | 0.37 (0.168) yeaa © 5 
10 | 1.87 (47.6) | 1.56 (39.7) | 1.37 (34.9) | 0.200(5.08) | 0.400(10.16) | 1.140(29.0) | 0.038 (0.965) | 0.53 (0.240) 
20 | 2.25 (57.2) | 1.87 (47.6) | 1.62(41.3) | 0.400(10.2) | 0.400(10.16) | 1.460 (37.1) 0.038 (0.965) | 0.90 (0.41) sniceies 
30 | 2.62(66.7) | 2.18(55.5) | 1.56 (39.7) | 0.550(13.9) | 0.275 (7.0) 1.680 (42.7) | 0.045 (1.14) | 1.15 (0.52) like polarity 
56 | 3.00(76.2) | 2.50(63.5) | 1.81 (46.0) | 0.600(15.2) | 0.300 (7.6) 1.900 (48.3) | 0.045 (1.14) | 1.70 (0.77) @ m-\ 25! Ite. O 
VA Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer VA Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer 
(Size) | VCT@A V@A Part No. 1 10 25 Part No. (Size) | VCT@A V@A Part No. 1 10 25 Part No. 
25 | 126@020 63@040 | 595-1000-ND 10.27 7.74 673 | 14A-25R-12 25 | 24@0.10 12 @ 0.20 595-1018-ND 10.27 7.74 6.73 | 14A-25R-24 
5 | 12.6@0.40 63@080 | 595-1001-ND 1112 838 7.29 | 14A-5.0R-12 5 24@ 0.24 12@0.42 5951019-ND 1112 838 7.29 | 14A-5.0R-24 
10 12.6 @ 0.80 6.3 @ 1.60 595-1002-ND 12.30 9.29 8.08 14A-10R-12 10 24 @ 0.42 12 @ 0.84 595-1020-ND 12.30 9.29 8.08 14A-10R-24 
20 | 126@ 1.6 6.3@3.2 595-1003-ND 14.94 11.31 9.86 | 14A-20-12 20 | 24@083 12@1.66 | 595-1021-ND 14.94 11.31 9.86 | 14A-20-24 
30 | 126@24 63@48 595-1004-ND 17.98 1367 11.95 | 14-30-12 30 | 24@125 12@ 250 595-1022-ND 1798 1367 11.95 | 14-30-24 
56 | 126@4.4 6.3 @ 8.8 S95-1005-ND 22.84 17.43 15.27 |_14A-56-12 56 | 24@2.33 12@4.66 | 595-1023-ND 22.84 17.43 15.27 | 14A-56-24 
25 | 1@015 8@030 Se OOS NDR) 10.27 774 G73 | 14A-2.5R-16 25 | 28@0.09 14@018 | 595-1024-ND 10.27 7.74 6.73 | 14A-2.5R-28 
5 16 @ 0.31 8@ 0.62 595-1007-ND 1112 838 7.29 | 14A-5.0R-16 
io: een a@ige Pee i030 929 Boa | 44AtoR-t6 10 | 28@0.36 14@ 0.72 595-1025-ND 1230 9.29 8.08 | 14A-10R-28 
a0: | dees 3635 POON 1494 11.31 aac: || q4Rsoa6 20 | 28@0.72 14@ 1.44 595-1026-ND 1494 11.31 9.86 | 14A-20-28 
30 16@19 8@38 BOS-1010-ND 1798 1367 11.95 | 4144-30-16 30 | 28@1.06 14@ 2.12 595-1027-ND 1798 13.67 11.95 | 14A-30-28 
56 16@35 3@70 5O5-1011-ND 2284 1743 ©1527 | 14A-56-16 56 28 @ 2.0 14@4.0 595-1028-ND 22.84 17.43 15.27 | 14A-56-28 
25 | 20@012 10@0.24 | 595-4012-ND 1027 7.74 673 | 14A-2.5R-20 25 | 36@0.07 18@0.14 | 595-1029-ND 10.27, 7.74 6.73 | 14A-2.5-36 
5 20 @ 0.25 10@0.50 595-1013-ND 11.12 838 7.29 | 14A-5.0R-20 5 36 @ 0.14 18 @ 0.28 595-1030-ND 11.12 8.38 7.29 | 14A-5.0-36 
10 20 @ 0.50 10@ 1.00 595-1014-ND 1230 9.29 8.08 | 14A-10R-20 10 36 @ 0.28 18 @ 0.56 595-1031-ND 12.30 9.29 8.08 | 14A-10-36 
20 20@1.0 10 @2.0 595-1015-ND 14.94 11.31 9.86 | 14-20-20 20 | 36@0.56 18@ 1.12 595-1032-ND 1494 11.31 9.86 | 14A-20-36 
30 20@15 10@ 3.0 595-1016-ND 17.98 1367 11.95 | 14-30-20 30 | 36@0.82 18@ 1.64 595-1033-ND 17.98 13.67 11.95 | 14A-30-36 
56 20@28 10@ 5.6 595-1017-ND 22.84 17.43 15.27 _| 14-56-20 56 | 36@1.56 18 @ 3.12 595-1034-ND 22.84 17.43 ~—*15.27_| _14A-56-36 
Two-4-One™ Power Transformers Chassis Mount @, Ad are 
TERMINALS 


Split Bobbin with High Isolation 


Specifications: 


Dim. in inches 


* Dielectric Strength: 2500VRMS Hipot * Terminals: Solder lug / quick-connect si TERMINAL ENTS 

type terminals ¢ Insulation: Class B (130°C) UL 1446 E66312 “487 250 SS 

Agency Standards: 

¢ UL recognized to UL 506 (File #E63829) * CSA certified to C22.2 #66 (File ==} t + : 

(Dual Primary Shown) 
#221070) Le} TS 
094 Fat 
Dimensions - Inch (mm) Wot. i. -156 
Size | VA L w H A ML (typ.) | Lbs. (Kg) ML — DUAL PRIMARY SINGLE PRIMARY 
4 | 6 | 237(60.3) | 1.31 (33.3) | 143(36.2) | 1.71 (43.4) | 2.00(50.8)| 0.44 (0.20) | S 
5 | 12 | 281 (71.4) | 1.43 (36.3) | 1.69 (42.8) | 1.97 (49.9) | 2.37 (60.3)| 0.7 (0.32) 115/230V 82 e 115V 
6 | 30 | 3.25 (82.6) | 1.74(44.3) | 1.96 (49.8) | 2.35 (59.3) | 2.81 (71.4)) 1.1 (0.50) oO 0.188 50/60 Hz 50/60 Hz 
7 56 3.68 (93.7) | 1.94 (49.2) | 2.28 (57.8) | 2.70 (68.4) | 3.13 (79.4)| 1.7 (0.77) Mounting stndigatas A Cm. CT. 
8 | 100 | 4.03 (102.4) | 2.30 (58.5) | 2.67 (67.7) | 3.08 (78.2) | 3.63 (92.0)| 2.75 (1.25) oe oo Holes(2) like polarity @——* 
Secondary Secondary 
RMS Rating Digi-Key Price Each Signal Transformer RMS Rating Digi-Key Price Each Signal Transformer 
Size VA VCT@A Part No. 1 10 25 Part No. Size VA VCT@A Part No. i 10 25 Part No. 
Single Primary 115V Dual Primary 115V / 230V 

4 6 10 @ 0.60 595-1035-ND 9.86 7.46 6.49 241-4-10 4 6 10 @ 0.60 595-1069-ND 11.96 9.03 7.86 DP-241-4-10 
5 12 10@1.2 595-1036-ND 10.92 8.27 7.21 241-5-10 5 12 10@1.2 595-1070-ND 13.18 9.96 8.67 DP-241-5-10 
6 30 10@3.0 595-1037-ND 15.30 11.63 10.16 241-6-10 6 30 10 @3.0 595-1071-ND 17.28 13.11 11.44 DP-241-6-10 
ie 56 10@5.0 595-1038-ND 21.26 16.22 14.21 241-7-10 HA 56 10@5.0 595-1072-ND 21.81 16.64 14.57 DP-241-7-10 
8 100 10@10 595-1039-ND 29.07 22.28 19.56 241-8-10 8 100 10@10 595-1073-ND 30.44 23.30 20.45 DP-241-8-10 
4 6 12.6 @ 0.50 595-1040-ND 9.86 7.46 6.49 241-4-12 4 6 12.6 @ 0.50 595-1074-ND 11.96 9.03 7.86 DP-241-4-12 
i) 12 12.6 @1.0 595-1041-ND 10.92 8.27 7.21 241-5-12 5 12 12.6@ 1.0 595-1075-ND 13.18 9.96 8.67 DP-241-5-12 
6 30 12.6 @2.5 595-1042-ND 15.30 11.63 10.16 241-6-12 6 30 12.6 @ 2.5 595-1076-ND 17.28 13.11 11.44 DP-241-6-12 
7 56 12.6 @ 4.0 595-1043-ND 21.26 16.22 14.21 241-7-12 vA 56 12.6 @ 4.0 595-1077-ND 21.81 16.64 14.57 DP-241-7-12 
8 100 12.6 @ 8.0 595-1044-ND 29.07 22.28 19.56 241-8-12 8 100 12.6 @ 8.0 595-1078-ND 30.44 23.30 20.45 DP-241-8-12 
4 6 16 @ 0.40 595-1045-ND 9.86 7.46 6.49 241-4-16 4 6 16 @ 0.40 595-1079-ND 11.96 9.03 7.86 DP-241-4-16 
5 12 16 @0.80 595-1046-ND 10.92 8.27 7.21 241-5-16 5 12 16 @ 0.80 595-1080-ND 13.18 9.96 8.67 DP-241-5-16 
6 30 16@2.0 595-1047-ND 15.30 11.63 10.16 241-6-16 6 30 16@2.0 595-1081-ND 17.28 13.11 11.44 DP-241-6-16 
7 56 16@3.5 595-1048-ND 21.26 16.22 14.21 241-7-16 7 56 16@3.5 595-1082-ND 21.81 16.64 14.57 DP-241-7-16 
8 100 16 @ 6.25 595-1049-ND 29.07 22.28 19.56 241-8-16 8 100 16 @ 6.25 595-1083-ND 30.44 23.30 20.45 DP-241-8-16 
4 6 20 @ 0.30 595-1050-ND 9.86 7.46 6.49 241-4-20 4 6 20 @ 0.30 595-1084-ND 11.96 9.03 7.86 DP-241-4-20 
5 12 20 @ 0.60 595-1051-ND 10.92 8.27 7.21 241-5-20 5 12 20 @ 0.60 595-1085-ND 13.18 9.96 8.67 DP-241-5-20 
6 30 20@1.5 595-1052-ND 15.30 11.63 10.16 241-6-20 6 30 20@1.5 595-1086-ND 17.28 13.11 11.44 DP-241-6-20 
7 56 20@28 §95-1053-ND 21.26 16.22 14.21 241-7-20 vA 56 20 @2.8 595-1087-ND 21.81 16.64 14.57 DP-241-7-20 
8 100 20 @ 5.0 595-1054-ND 29.07 22.28 19.56 241-8-20 8 100 20 @5.0 595-1088-ND 30.44 23.30 20.45 DP-241-8-20 
4 6 24 @ 0.25 §95-1055-ND 9.86 7.46 6.49 241-4-24 4 6 24 @ 0.25 595-1089-ND 11.96 9.03 7.86 DP-241-4-24 
5 12 24 @ 0.50 595-1056-ND 10.92 8.27 7.21 241-5-24 5 12 24 @ 0.50 595-1090-ND 13.18 9.96 8.67 DP-241-5-24 
6 30 24 @ 1.25 595-1057-ND 15.30 11.63 10.16 241-6-24 6 30 24 @ 1.25 595-1091-ND 17.28 13.11 11.44 DP-241-6-24 
7 56 24@24 §95-1058-ND 21.26 16.22 14.21 241-7-24 7 56 24@24 595-1092-ND 21.81 16.64 14.57 DP-241-7-24 
8 100 24@ 4.0 595-1059-ND 29.07 22.28 19.56 241-8-24 8 100 24@4.0 595-1093-ND 30.44 23.30 20.45 DP-241-8-24 
§ 12 28 @ 0.42 595-1060-ND 10.92 8.27 7.21 241-5-28 5 12 28 @ 0.42 595-1094-ND 13.18 9.96 8.67 DP-241-5-28 
6 30 28@11 595-1061-ND 15.30 11.63 10.16 241-6-28 6 30 28 @11 595-1095-ND 17.28 13.11 11.44 DP-241-6-28 
v4 56 28 @2.0 595-1062-ND 21.26 16.22 14.21 241-7-28 7 56 28 @ 2.0 595-1096-ND 21.81 16.64 14.57 DP-241-7-28 
8 100 28 @3.6 595-1063-ND 29.07 22.28 19.56 241-8-28 8 100 28 @ 3.6 595-1097-ND 30.44 23.30 20.45 DP-241-8-28 
4 6 36 @ 0.17 595-1064-ND 9.86 7.46 6.49 241-4-36 4 6 36 @ 0.17 595-1098-ND 11.96 9.03 7.86 DP-241-4-36 
5 12 36 @ 0.35 595-1065-ND 10.92 8.27 7.21 241-5-36 5 12 36 @ 0.35 595-1099-ND 13.18 9.96 8.67 DP-241-5-36 
6 30 36 @ 0.85 595-1066-ND 15.30 11.63 10.16 241-6-36 6 30 36 @ 0.85 595-1100-ND 17.28 13.11 11.44 DP-241-6-36 
vA 56 36@1.5 595-1067-ND 21.26 16.22 14.21 241-7-36 7 56 36 @1.5 595-1101-ND 21.81 16.64 14.57 DP-241-7-36 
8 100 36 @2.8 595-1068-ND 29.07 22.28 19.56 241-8-36 8 100 36 @ 2.8 595-1102-ND 30.44 23.30 20.45 DP-241-8-36 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2150 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Signal Transformer Flat Head™ Low Profile Transformers 


WIVIIVIIMIMISS ~Printed Circuit Mount 


BCB 
Specifications: « Dielectric Strength: 1500VRMS Hipot » Insulation: Class B insulation (130°C) [>>| Primary 
Agency Standards: ¢ UL recognized to UL 506 (File #E63829) * CSA certified to C22.2 #66 (File #221070) 115/230V 
50/60 Hz 
VA Dimensions — Inch (mm) Wot. @ © 
(Size) A B C I; w H N oz. (kg) ° 
2 | 1.60 (40.6) | 0.375 (9.5) | 0.375(9.5) | 1.87(47.5) | 1.56 (39.6) | 0.650 (16.5) - 5 (0.14) 7 
6 | 1.60(40.6) | 0.375 (9.5) | 0.375(9.5) | 1.87(47.5) | 1.56 (39.6) | 0.850 (21.6) - 7 (0.20) @ 8 
12 | 2.00(50.8) | 0.50(12.7) | 0.50(12.7) | 2.50(63.5) | 2.00 (50.8) | 1.065 (27.1) - 11 (0.31) . 
24 | 1.90 (48.3) | 0.60(15.2) | 0.53(13.5) | 2.87(72.9) | 2.25 (57.2) | 1.250 (31.8) | 2.41 (61.2) | 15 (0.43) ‘ © 
48 | 2.18(55.4) | 0.60(15.2) | 0.66(16.8) | 3.12(79.2) | 2.50 (63.5) | 1.375 (34.9) | 2.62 (66.5) | 21 (0.60) ; , ; 
¢ Indicates like polarity 
VA Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer VA Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer 
(Size) | VCT@mA V@A Part No. 1 10 25 Part No. (Size) | VCT@A V@A Part No. 1 10 25 Part No. 
2 10 @ 250 5@05 595-1308-ND 11.44 865 7.53 | LP-10-250 2 24 @ 100 12@02 595-1327-ND 1144 865 753 | LP-24-100 
6 10 @ 600 5@12 595-1309-ND 1258 952 8.29 | LP-10-600 6 24 @ 250 12@05 595-1328-ND 1258 9.52 8.29 | LP-24-250 
12 10 @ 1200 5@24 595-1310-ND 16.43 1249 10.92 | LP-10-1200 12 24 @ 500 12@1.0 595-1329-ND 16.43. 1249 10.92 | LP-24-500 
24 40 @ 2400 5@48 595-1311-ND 18.39 14.03 12.29 LP-10-2400 24 24 @ 1000 12@20 595-1330-ND 18.39 14.03 12.29 LP-24-1000 
43 | 10@4800 5@96 595-1312-ND 22.73 17.41 ~+15.28 '| ~LP-to-4800 48 | 24@2000 12@4.0 595-1331-ND 22.73 17.41 15.28 | LP-24-2000 
2 | 126@ 200 63@04 | 595-1313-ND 1144 865 7.53 | LP-12-200 7 one 3 we0t7 Bene a Beh 788 | LP-30-85 
6 | 126@450 63@0.9 | 595-1314ND 1258 952 8.29 | LP-12-450 6 30 @ 200 15@0.4 595-1333-ND 12.58 9.52 8.29 | LP-30-200 
12 | 126@900 63@18 | 595-1315-ND 1643 1249 10.92 | LP-12-900 i : oi . : | aes Este be ae be eee 
24 | 12.6 @ 1900 63@3.8 | 595-1316-ND 1839 1403 12.29 | LP-12-1900 : Beet : : : oe 
48 | 30@ 1600 15 @ 3.2 595-1336-ND «22.73 —«17.41_~_—*‘15.28 ‘| LP-30-1600 
48 | 12.6 @ 3800 63@7.6 | 595-1317-ND 22.73 «17.41 ~—«*15.28_| _LP-12-3800 5 aks q7@015  WESeHeagNONN 1144 «aes 783) Lpaa75 
: i : | | Sain Hee oA be i i 6 | 34@170 17@034 | 595-1336-ND 1258 9.52 8.29 |_LP-34-170 
a ie Os 6 i : eLbe 12 | 34@340 17@0.68 | 595-1339-ND 1643 1249 10.92 | LP-34-340 
tee | 18-@:700 8e14 = eee 16.43 (1249 10.92 | LP-16-700 24 | 34@700 17@1.4 | 595-1340-ND 18.39 14.03» 12.29 | LP-34-700 
24 | 16@ 1500 B@30 — SebTS2TNDE) 1839 614.03 12.29 | LP-16-1500 48 | 34@ 1400 17@28 | 595-1341-ND 22.73 17.41__—*15.28 | _LP-34-1400 
48 | 16@3000 8@6.0 595-1322-ND 22.73 —«*17.41_~—_—«*15.28 ‘| _LP-16-3000 2 40 @ 60 20@012 | 5954342ND-11.44..~«865..-~7:53 | LP-40-60 
2 20 @ 125 10 @0.25 595-1323-ND 11.44 8.65 7.53 LP-20-125 6 40 @ 150 20 @ 0.3 595-1343-ND 12.58 9.52 8.29 LP-40-150 
12 20 @ 600 10@ 1.2 595-1324-ND 16.43 12.49 10.92. |_ LP-20-600 12 40 @ 300 20@06 595-1344-ND 1643 1249 10.92 | LP-40-300 
24 | 20@1200 10@24 595-1325-ND 1839 14.03 12.29 | LP-20-1200 24 40 @ 600 20@ 1.2 595-1345-ND 18.39 14.03 12.29 | LP-40-600 
48 | 20@2400 10@48 595-1326-ND 22.73 17.41 ‘15.28 | _LP-20-2400 48 | 40@ 1200 20@24 595-1346-ND 22.73 17.41 ‘15.28 ‘| LP-40-1200 


Miniature Low Power Transformers 


Signal’s PC low power transformers are designed to operate between 50 and 500Hz without any degradation in output voltage. 


Specifications: « Dielectric Strength: 1500VRMS Hipot ¢ Insulation: Class B insulation (130°C) 


Agency Standards: ¢ UL recognized to UL 506 (File #E63829) * CSA certified to C22.2 #66 (File #221070) 


Single 115V Primary 
Type PC 6 Pins 


@ ow 


Dual 115/230V Primary 
Type DPC 8 Pins 


a ee es a ee ee ee Ne] ai 
e 50/500 Hz 

1.2 | 1.37 (34.9) | 1.12 (28.6) | 1.18 (30.15) | 0.312 (7.92) | 0.200 (5.08) | 1.030 (26.2) | 3 (0.08) i! F atteM is : g @ @ 

44 | 1.62 (41.3) | 1.25 (31.8) | 1.37 (34.92) | 0.400 (10.16) | 0.250 (6.35) | 1.130 (28.7) | 5 (0.14) = i ° . . 

10 | 4.87 (47.6) | 1.43 (36.5) | 1.62 (41.27) | 0.400 (10.16) | 0.250 (6.35) | 1.330 (38.8) | 9 (0.23) : ~ | © ed Hz ‘ 

24 | 1.62 (41.3) | 2.25 (57.2) | 1.37 (34.93) | 0.400 (10.16) | 0.250 (6.35) | 2.130 (54.1) | 12 (0.34) kw * Indicates like polarity « Indicates like polarity 
VA Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer VA Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer 

(Size) | VCT@mA V@mA Part No. 1 10 25 Part No. (Size) | VCT@mA V@mA Part No. 1 10 25 Part No. 

Single Primary 115V (6 Pin) — Type PC Dual Primary 115V / 230V (8 Pin) — Type DPC 

12 12.6 @ 100 6.3 @ 200 595-1103-ND 8.05 6.08 5.30 PC-12-100 1.2 12.6 @ 100 6.3 @ 200 595-1131-ND 9.32 7.03 6.12 DPC-12-100 
44 12.6 @ 350 6.3 @ 700 595-1104-ND 9.53 7.22 6.29 PC-12-350 44 12.6 @ 350 6.3 @ 700 §95-1132-ND 10.95 8.28 7.21 DPC-12-350 
10 12.6 @ 800 6.3 @ 1600 595-1105-ND 11.04 8.37 7.30 PC-12-800 10 12.6 @ 800 6.3 @ 1600 §95-1133-ND 12.81 9.71 8.46 DPC-12-800 
24 12.6 @ 2000 6.3 @ 4000 595-1106-ND 15.39 11.65 10.16 PC-12-2000 24 12.6 @ 2000 6.3 @ 4000 595-1134-ND 16.87 12.76 11.12 DPC-12-2000 
1.2 16@75 8@150 595-1107-ND 8.05 6.08 5.30 PC-16-75 1.2 16@75 8@ 150 §95-1135-ND 9.32 7.03 6.12 DPC-16-75 
44 16 @ 260 8@520 595-1108-ND 9.53 7.22 6.29 PC-16-260 44 16 @ 260 8@520 §95-1136-ND 10.95 8.28 7.21 DPC-16-260 
10 16 @ 640 8 @ 1280 595-1109-ND 11.04 8.37 7.30 PC-16-640 10 16 @ 640 8 @ 1280 595-1137-ND 12.81 9.71 8.46 DPC-16-640 
24 16 @ 1500 8 @ 3000 595-1110-ND 15.39 11.65 10.16 PC-16-1500 24 16 @ 1500 8 @ 3000 §95-1138-ND 16.87 12.76 11.12 DPC-16-1500 
1.2 20 @ 60 10 @ 120 595-1111-ND 8.05 6.08 5.30 PC-20-60 1.2 20 @ 60 10 @ 120 §95-1139-ND 9.32 7.03 6.12 DPC-20-60 
44 20 @ 220 10 @ 440 595-1112-ND 9.53 7.22 6.29 PC-20-220 4.4 20 @ 220 10 @ 440 595-1140-ND 10.95 8.28 re DPC-20-220 
10 20 @ 500 10 @ 1000 595-1113-ND 11.04 8.37 7.30 PC-20-500 10 20 @ 500 10 @ 1000 §95-1141-ND 12.81 9.71 8.46 DPC-20-500 
24 20 @ 1200 10 @ 2400 595-1114-ND 15.39 11.65 10.16 PC-20-1200 24 20 @ 1200 10 @ 2400 §95-1142-ND 16.87 12.76 11.12 DPC-20-1200 
1.2 24 @ 50 12 @ 100 595-1115-ND 8.05 6.08 5.30 PC-24-50 1.2 24 @ 50 12 @ 100 595-1143-ND 9.32 7.03 6.12 DPC-24-50 
44 24 @ 180 12 @ 360 595-1116-ND 9.53 7.22 6.29 PC-24-180 44 24 @ 180 12 @ 360 595-1144-ND 10.95 8.28 7.21 DPC-24-180 
10 24 @ 450 12 @ 900 595-1117-ND 11.04 8.37 7.30 PC-24-450 10 24 @ 450 12 @ 900 §95-1145-ND 12.81 9.71 8.46 DPC-24-450 
24 24 @ 1000 12 @ 2000 595-1118-ND 15.39 11.65 10.16 PC-24-1000 24 24 @ 1000 12 @ 2000 595-1146-ND 16.87 12.76 11.12 DPC-24-1000 
1.2 28 @ 40 14@80 595-1119-ND 8.05 6.08 5.30 PC-28-40 1.2 28 @ 40 14@80 595-1147-ND 9.32 7.03 6.12 DPC-28-40 
44 28 @ 160 14 @ 320 595-1120-ND 9.53 7.22 6.29 PC-28-160 44 28 @ 160 14 @ 320 §95-1148-ND 10.95 8.28 7.21 DPC-28-160 
10 28 @ 360 14@720 595-1121-ND 11.04 8.37 7.30 PC-28-360 10 28 @ 360 14@720 595-1149-ND 12.81 9.71 8.46 DPC-28-360 
24 28 @ 800 14 @ 1600 595-1122-ND 15.39 11.65 10.16 PC-28-800 24 28 @ 800 14 @ 1600 595-1150-ND 16.87 12.76 11.12 DPC-28-800 
1.2 34 @ 35 17@70 595-1123-ND 8.05 6.08 5.30 PC-34-35 1:2 34 @ 35 17@70 §95-1151-ND 9.32 7.03 6.12 DPC-34-35 
44 34 @ 125 17 @ 250 595-1124-ND 9.53 7.22 6.29 PC-34-125 44 34 @ 125 17 @ 250 §95-1152-ND 10.95 8.28 724 DPC-34-125 
10 34 @ 300 17 @ 600 595-1125-ND 11.04 8.37 7.30 PC-34-300 10 34 @ 300 17 @ 600 §95-1153-ND 12.81 9.71 8.46 DPC-34-300 
24 34 @ 700 17 @ 1400 595-1126-ND 15.39 11.65 10.16 PC-34-700 24 34 @ 700 17 @ 1400 §95-1154-ND 16.87 12.76 11.12 DPC-34-700 
1.2 40 @ 30 20 @ 60 595-1127-ND 8.05 6.08 5.30 PC-40-30 1.2 40 @ 30 20 @ 60 §95-1155-ND 9.32 7.03 6.12 DPC-40-30 
44 40 @ 110 20 @ 220 595-1129-ND 9.53 7.22 6.29 PC-40-110 4.4 40 @ 110 20 @ 220 595-1156-ND 10.95 8.28 7.21 DPC-40-110 
10 40 @ 250 20 @ 500 595-1130-ND 11.04 8.37 7.30 PC-40-250 10 40 @ 250 20 @ 500 §95-1157-ND 12.81 9.71 8.46 DPC-40-250 
24 40 @ 600 20 @ 1200 595-1128-ND 15.39 11.65 10.16 PC-40-600 24 40 @ 600 20 @ 1200 §95-1158-ND 16.87 12.76 11.12 DPC-40-600 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Signal Transformer Split/Tran™ Low Power Transformers 
WIMIIIMILIEE = Split Bobbin with High Isolation 


Signal’s ST and DST transformers use a split bobbin that provides superior islolation and low capacitive 
coupling. 
Specifications: * Dielectric Strength: 2500VRMS Hipot « Insulation: Class B insulation (130°C) 


Agency Standards: ¢ UL 1446 (E66312) * UL recognized to UL 506 (File #E63829) * CSA certified to C22.2 
#66 (File #221070) 
Dimensions - Inch (mm) Optional Mtg. Wot. 
Size| VA L WwW H ML A B c Screw & Nut Ibs. (kg) TYPE ST TYPE DST 
2 | 1.1 | 1.37 (34.9) | 1.12 (28.6) | 0.97 (24.6) _ 0.250 (6.4) | 0.250 (6.4) | 1.200 (30.5) None 0.17 (0.08) Sheer ney ma 
3 | 2.4 | 1.37 (34.9) | 1.12 (28.6) | 1.21 (30.8) - 0.250 (6.4) | 0.250 (6.4) | 1.200 (30.5) 0.25 (0.11) | ai ce A > © @ © 
oth . 
4] 6 | 1.62 (41.3) | 1.31 (33.3) | 1.31 (33.3) | 1.06 (26.9) | 0.250 (6.4) | 0.350 (8.9) | 1.250 (32.5) |, | 0.44 (0.20) Liz = t B f 3 f 
5 | 12 | 1.91 (48.4) | 1.59 (40.4) | 1.45 (36.9) | 1.25 (31.8) | 0.300 (7.6) | 0.400 (10.2) | 1.410 (35.8) eciana 0.70 (0.32) | 2 EE A 5cty,e © @—* © 
6 | 20 | 2.25 (57.2) | 1.88 (47.8) | 1.45 (36.9) | 1.50 (38.1) | 0.300 (7.6) | 0.400 (10.2) | 1.600 (40.6) i 0.80 (0.36) aa? = O oO aie a 
50/60 H: 
7 | 36 | 2.62 (66.7) | 2.18 (55.5) | 1.59 (40.4) + 0.400 (10.2) | 0.400 (10.2) | 1.850 (47.0) t 1.4 (0.50) NOTE: Pins 2 & 3 omitted e 2 . é 
+ Size 7 has 4 mounting holes on 2.18 x 1.75 centers for a #6 screw. Need not be nylon. on single primary versions * Indicates like polarity * Indicates like polarity 
Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer 
Size | VA VCT@A V@A Part No. ‘ll 10 25 Part No. Size | VA VCT@A V@A Part No. 1 10 25 Part No. 
Single Primary 115V (6 Pin) — Type ST Dual Primary 115V / 230V (8 Pin) — Type DST 


1.1 | 12.6@0.09 | 6.3@0.18 | 595-1159-ND 8.51 6.42 5.58 | ST-2-12 
24 | 126@02 | 63@04 595-1160-ND 8.58 6.48 5.64 | ST-3-12 
6 126@05 | 63@1.0 595-1161-ND 9.92 7.50 6.54 | ST-4-12 
12 | 126@1.0 | 63@20 595-1162-ND 11.26 8.52 7.43 | ST-5-12 
20 | 126@16 | 63@3.2 595-1163-ND 13.67 10.38 9.07 | ST-6-12 
1 16 @ 0.07 8@0.14 595-1164-ND 8.51 6.42 5.58 | ST-2-16 
24 | 16@0.15 8@03 595-1165-ND 8.58 6.48 5.64 | ST-3-16 
6 16@0.4 8@08 595-1166-ND 9.92 7.50 6.54 | ST-4-16 
12 16@0.8 8@16 595-1167-ND 11.26 8.52 7.43 | ST-5-16 
20 16 @ 1.25 8@25 595-1168-ND 13.67 10.38 9.07 | ST-6-16 
36 16 @ 2.25 8@45 595-1169-ND 16.85 12.87 11.27 | ST-7-16 
141 | 20@0.055 | 10@0.11 595-1170-ND 8.51 6.42 5.58 | ST-2-20 
24 | 20@0.12 10 @ 0.24 595-1171-ND 8.58 6.48 5.64 | ST-3-20 
6 20@0.3 10@0.6 595-1172-ND 9.92 7.50 6.54 | ST-4-20 
12 20@06 10@1.2 595-1173-ND 11.26 8.52 7.43 | ST-5-20 
20 20@1.0 10@2.0 595-1174-ND 13.67 10.38 9.07 | ST-6-20 
36 20@18 10@3.6 595-1175-ND 16.85 12.87 11.27 | ST-7-20 
i 24@0.045 | 12@0.09 | 595-1176-ND 8.51 6.42 5.58 | ST-2-24 
24 24@0.1 12@0.2 595-1177-ND 8.58 6.48 5.64 | ST-3-24 
6 24 @ 0.25 12@0.5 595-1178-ND 9.92 7.50 6.54 | ST-4-24 
12 24@0.5 12@1.0 595-1179-ND 11.26 8.52 7.43 | ST-5-24 
20 24@0.8 12@1.6 595-1180-ND 13.67 10.38 9.07 | ST-6-24 
36 24@1.5 12@3.0 595-1181-ND 16.85 12.87 11.27 | ST-7-24 
1 28 @ 0.04 14@0.08 | 595-1182-ND 8.51 6.42 5.58 | ST-2-28 
24 | 28@0.085 | 14@017 | 595-1183-ND 8.58 6.48 5.64 | ST-3-28 
6 28 @0.2 14@04 595-1184-ND 9.92 7.50 6.54 | ST-4-28 
12 28 @ 0.42 14 @ 0.84 595-1185-ND 11.26 8.52 7.43 | ST-5-28 
20 28 @0.7 14@14 595-1186-ND 13.67 10.38 9.07 | ST-6-28 
36 28@13 14@26 595-1187-ND 16.85 12.87 11.27 | ST-7-28 
14 36 @ 0.03 18@0.06 | 595-1188-ND 8.51 6.42 5.58 | ST-2-36 
24 | 36@0.065 | 18@0.13 595-1189-ND 8.58 6.48 5.64 | ST-3-36 
6 36 @ 0.17 18 @ 0.34 595-1190-ND 9.92 7.50 6.54 | ST-4-36 
12 36 @ 0.35 18@07 595-1191-ND 11.26 8.52 7.43 | ST-5-36 
20 36 @ 0.55 18@14 595-1192-ND 13.67 10.38 9.07 | ST-6-36 
36 36@1.0 18@2.0 595-1193-ND 16.85 12.87 = 11.27 | ST-7-36 


1.1 | 12.6@0.09 | 63@0.18 | 595-1194-ND 9.89 7.45 6.48 | DST-2-12 
24 | 126@0.2 | 63@04 595-1195-ND 10.02 7.55 6.57 | DST-3-12 
6 126@05 | 63@1.0 595-1196-ND 10.92 8.25 7.19 | DST-4-12 
12 | 126@1.0 | 63@2.0 595-1197-ND 12.58 9.51 8.28 | DST-5-12 
20 | 126@16 | 63@3.2 595-1198-ND 15.49 11.75 10.26 | DST-6-12 
1 16 @ 0.07 8@0.14 595-1199-ND 9.89 7.45 6.48 | DST-2-16 
24 | 16@0.15 8@03 595-1200-ND 10.02 7.55 6.57 | DST-3-16 
6 16@04 8@08 595-1201-ND 10.92 8.25 7.19 | DST-4-16 
12 16@0.8 8@16 595-1202-ND 12.58 9.51 8.28 | DST-5-16 
20 16 @ 1.25 8@25 595-1203-ND 15.49 11.75 = 10.26 | DST-6-16 
36 16 @ 2.25 8@45 595-1204-ND 18.79 14.32 12.53 | DST-7-16 
1.1 | 20@0.055 | 10@0.11 595-1205-ND 9.89 7.45 6.48 | DST-2-20 
24 | 20@012 | 10@0.24 | 595-1206-ND 10.02 7.55 6.57 | DST-3-20 
6 20@03 10@0.6 595-1207-ND 10.92 8.25 7.19 | DST-4-20 
12 20@06 10@1.2 595-1208-ND 12.58 9.51 8.28 | DST-5-20 
20 20@10 10@2.0 595-1209-ND 15.49 11.75 10.26 | DST-6-20 
36 20@18 10@3.6 595-1210-ND 18.79 14.32 12.53 | DST-7-20 
5 24@0.045 | 12@0.09 | 595-1211-ND 9.89 7.45 6.48 | DST-2-24 
2.4 24@0.1 12@0.2 595-1212-ND 10.02 7.55 6.57 | DST-3-24 
6 24@ 0.25 12@0.5 595-1213-ND 10.92 8.25 7.19 | DST-4-24 
12 24@0.5 12@1.0 595-1214-ND 12.58 9.51 8.28 | DST-5-24 
20 24@08 12@16 595-1215-ND 15.49 11.75 = 10.26 | DST-6-24 
36 24@1.5 12@3.0 595-1216-ND 18.79 14.32 12.53 | DST-7-24 
1 28@0.04 | 14@0.08 | 595-1217-ND 9.89 7.45 6.48 | DST-2-28 
24 | 28@0.085 | 14@0.17 | 595-1218-ND 10.02 7.55 6.57 | DST-3-28 
6 28 @0.2 14@04 595-1219-ND 10.92 8.25 7.19 | DST-4-28 
12 28@0.42 | 14@0.84 | 595-1220-ND 12.58 9.51 8.28 | DST-5-28 
20 28 @07 14@14 595-1221-ND 15.49 11.75 = 10.26 | DST-6-28 
36 28@13 14@26 595-1222-ND 18.79 14.32 12.53 | DST-7-28 
1 36@0.03 | 18@0.06 | 595-1223-ND 9.89 7.45 6.48 | DST-2-36 
24 | 36@0.065 | 18@0.13 | 595-1224-ND 10.02 7.55 6.57 | DST-3-36 
6 36@0.17 | 18@0.34 | 595-1225-ND 10.92 8.25 7.19 | DST-4-36 
12 36 @ 0.35 18@07 595-1226-ND 12.58 9.51 8.28 | DST-5-36 
20 36 @ 0.55 18@14 595-1227-ND 15.49 11.75 = 10.26 | DST-6-36 
36 36@1.0 18@2.0 595-1228-ND 18.79 14.32 12.53 | DST-7-36 


NONMBwWON|IYNOANDRwON|INOADRwWN|NOADRON Nan eEwnNlan awn 
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All-4-One™ International Transformers Chassis Mount : Ce @. AS 


“ 115V © oO 

. 50/60 Hz a 
* Dielectric Strength: 4000VRMS Hipot « Primaries: Dual primaries (115/230V — 50/60Hz) © ‘O) 
— 


* Leakage: Current meets UL 60601-1, IEC/EN 60601-1 * Insulation: Class F insulation 115V 
50/60 Hz 
: 3 


(155°C) * Flammability Rating: Bobbin and shroud material meet UL 94VO Fi eo tes iy 
Agency Standards: ¢ UL recognized to UL 506 (File #E63829) * CSA certified to C22.2 #66 (File #221070) * VDE 
certified to VDE 0805 / EN 60950 (File #1448) 
MOUNTING STYLE B MOUNTING STYLE C 
VA | Mtg. Dimensions - Inch (mm) Mtg. Wot. ane: Quick- BOTTOM VIEW: 
Size | Style L w H Cc ML Terminals |Screw| _ Ibs. (kg) connect 
25 | C | 281 (714) | 2.14 (544) | 2.31 (68.7) | 0.31(7.9) | 2.37 (60.3) | 0.187(4.75)| #6 | 1.25 (0.57) solder lug 
43 | C | 3.12(79.4) | 2.14 (54.4) | 2.68 (68.2) | 0.31 (7.9) | 2.81 (71.4) | 0.187 (4.75) | #6 | 1.6 (0.73) terminals yy 
80 | B | 2.50 (63.5) | 2.52 (64.3) | 3.00 (76.2) | 0.31 (7.9) | 2.00(50.8) | 0.187 (4.75) | #6 | 28(1.27) io oO ; 
130 | B | 2.81 (71.4) | 3.00 (76.2) | 3.37 (85.7) | 0.37 (9.5) | 2.25 (57.2) | 0.25 (6.35) | #8 | 4.1 (1.86) ML (Mounting Style C Shown) 
175 | B | 3.12(79.4) | 3.14 (79.7) | 3.75 (95.3) | 0.37 (9.5) | 2.50 (63.5) | 0.25 (6.35) | #8 5.5 (2.49) [* L ssl 
VA Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer VA Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer 
(Size) VCT@A V@A Part No. il 10 25 Part No. (Size) VCT@A V@A Part No. 1 10 25 Part No. 
43 12.6 @3.4 6.3 @68 595-1274-ND 22.03 16.73 14.62 A41-43-12 130 24@54 12@108 595-1291-ND 40.81 31.13 27.26 A41-130-24 
80 12.6 @6.3 6.3 @ 12.6 595-1275-ND 30.44 23.20 20.31 A41-80-12 175 24 @7.3 12@ 14.6 595-1292-ND 47.63 36.49 32.04 A41-175-24 
130 12.6 @ 10.3 6.3 @ 20.6 595-1276-ND 40.81 31.13 27.26 A41-130-12 25 28 @0.9 14@ 1.86 595-1293-ND 16.92 12.81 11.17 A41-25-28 
175 12.6 @ 14.0 6.3 @ 28.0 595-1277-ND 47.63 36.49 32.04 A41-175-12 43 28 @1.5 14@3.0 595-1294-ND 22.03 16.73 14.62 A41-43-28 
25 16@1.6 8@3.2 595-1278-ND 16.92 12.81 11417 A41-25-16 80 28 @ 2.8 14@56 595-1295-ND 30.44 23.20 20.31 A41-80-28 
43 16@27 8@54 595-1279-ND 22.03 16.73 14.62 A41-43-16 130 28 @ 4.6 14@9.2 595-1296-ND 40.81 31.13 27.26 A41-130-28 
80 16@5.0 8@10.0 595-1280-ND 30.44 23.20 20.31 A41-80-16 175 28 @ 6.25 14@12.5 595-1297-ND 47.63 36.49 32.04 A41-175-28 
130 16@81 8@ 16.2 595-1281-ND 40.81 31.13 27.26 A41-130-16 25 36 @0.7 18@14 595-1298-ND 16.92 12.81 11.17 A41-25-36 
175 16 @ 11.0 8 @ 22.0 595-1282-ND 47.63 36.49 32.04 A41-175-16 43 36 @1.2 18@24 595-1299-ND 22.03 16.73 14.62 A41-43-36 
25 20 @ 1.25 10@25 595-1283-ND 16.92 12.81 11.17 A41-25-20 80 36 @ 2.2 18@44 595-1300-ND 30.44 23.20 20.31 A41-80-36 
43 20 @ 2.2 10@4.4 595-1284-ND 22.03 16.73 14.62 A41-43-20 130 36 @ 3.6 18@7.2 595-1301-ND 40.81 31.13 27.26 A41-130-36 
80 20 @ 4.0 10 @ 8.0 595-1285-ND 30.44 23.20 20.31 A41-80-20 175 36 @ 4.8 18@9.6 595-1302-ND 47.63 36.49 32.04 A41-175-36 
130 20 @6.5 10 @ 13.0 595-1286-ND 40.81 31.13 27.26 A41-130-20 25 230 @ 0.11 115 @ 0.22 595-1303-ND 16.92 12.81 11.17 A41-25-230 
175 20 @8.8 10 @ 17.6 595-1287-ND 47.63 36.49 32.04 A41-175-20 43 230 @ 0.19 115 @ 0.38 595-1304-ND 22.03 16.73 14.62 A41-43-230 
25 24@1.0 12@2.0 595-1288-ND 16.92 12.81 11417 A41-25-24 80 230 @ 0.35 115 @0.7 595-1305-ND 30.44 23.20 20.31 A41-80-230 
43 24@18 12 @3.6 595-1289-ND 22.03 16.73 14.62 A41-43-24 130 230 @ 0.57 115 @ 1.14 595-1306-ND 40.81 31.13 27.26 A41-130-230 
80 24 @3.3 12 @6.6 595-1290-ND 30.44 23.20 20.31 A41-80-24 175 230 @ 0.76 115 @ 1.52 595-1307-ND 47.63 36.49 32.04 A41-175-230 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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43 TEXAS INSTRUMENTS NEW! Plug-In Power Modules 
Isolated DC-DC Converters 


Features: 


* State-of-the-art in board-mounted converters 

* High frequency technology with surface mount construction forms high efficiency with unparalleled flexibility 

* Designed for telecommunications, industrial, computer and other distributed power applications that require 
input-to-output isolation 


¢ Very few, if any external components required to make these converters perform 


* Makes design-in a snap, saving valuable board space during TI/Plug in Power Solutions package designs 

Plug-in power solutions are designed to work from industry-standard DC bus voltages 

* The Output Current of the converter should match the maximum current need of your application 

* Choose an adjustable or fixed Output Voltage that meets your requirements 

¢ Vertical mounting uses the smallest footprint and surface mount and horizontal through-hole are available in 
most product series 


Input Voltage Output Voltage @ Maximum Current Output Power Texas 
Range (VDC @ A) Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 
(VDC) Output #1 Output #2 Output #3 (Ww) Type Orientation Part No. 1 25 100 Part No. 
Multiple Output 
38.0 ~ 75.0 5.0 @ 1.2 -5.0 @ 1.2 = 6.0 DIP Horizontal PT4311A-ND 23.91 22.32 20.73 PT4311A 
38.0 ~ 75.0 5.0 @ 1.2 -5.0 @ 1.2 = 6.0 SMD Horizontal 296-19982-ND 23.91 22.32 20.73 PT4311C 
38.0 ~ 75.0 12.0 @ 0.5 -12.0 @ 0.5 = 6.0 SMD Horizontal 296-19983-ND® 23.91 22.32 20.73 PT4313C 
38.0 ~ 75.0 24.0 @ 0.25 -24.0 @ 0.25 _— 6.0 DIP Horizontal 296-19984-ND® 23.91 22.32 20.73 PT4314A 
38.0 ~ 75.0 24.0 @ 0.25 -24.0 @ 0.25 = 6.0 SMD Horizontal 296-19985-ND 23.91 22.32 20.73 PT4314C 
36.0 ~ 75.0 +8.0 @ 1.25 +3.75 @ 1.75 = 35.0 SMD Horizontal 296-20026-ND 79.88 74.55 69.23 PT4701C 
36.0 ~ 75.0 +8.0 @ 1.25 +3.75 @ 1.75 = 35.0 SIP Vertical 296-20027-ND 79.88 74.55 69.23 PT4701N 
36.0 ~ 75.0 15.0 @ 1.25 3.3 @ 3.0 1.5 @ 2.0 25.0 SMD Horizontal 296-20028-ND® 45.39 42.37 39.34 PT4801C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.5 @ 6.0 1.5 @6.0 35.0 SIP Horizontal 296-20029-ND 82.68 T7A7 71.66 PT4821A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.5 @ 6.0 1.5 @ 6.0 35.0 SMD Horizontal 296-20030-ND 82.68 T7A7 71.66 PT4821C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.5 @ 6.0 1.5 @ 6.0 35.0 SIP Vertical 296-20031-ND 82.68 T7A7 71.66 PT4821N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 1.8 @ 6.0 1.5 @ 6.0 35.0 SIP Horizontal 296-20032-ND 82.68 T7A7 71.66 PT4822A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 1.8 @ 6.0 1.5 @6.0 35.0 SMD Horizontal 296-20033-ND 82.68 T7A7 71.66 PT4822C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 1.8 @ 6.0 1.5 @6.0 35.0 SIP Vertical 296-20034-ND 82.68 T7A7 71.66 PT4822N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.5 @ 6.0 1.2 @6.0 35.0 SIP. Horizontal 296-20035-ND® 82.68 T7A7 71.66 PT4823A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.5 @ 6.0 1.2 @6.0 35.0 SMD Horizontal 296-20036-ND® 82.68 T7A7 71.66 PT4823C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.5 @ 6.0 1.2 @6.0 35.0 SIP Vertical 296-20037-ND 82.68 T7A7 71.66 PT4823N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 1.8 @ 6.0 1.2 @6.0 35.0 SIP Horizontal 296-20038-ND 82.68 T7A7 71.66 PT4824A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 1.8 @ 6.0 1.2 @6.0 35.0 SMD Horizontal 296-20039-ND 82.68 T7A7 71.66 PT4824C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 1.8 @ 6.0 1.2 @6.0 35.0 SIP. Vertical 296-20040-ND 82.68 T7A7 71.66 PT4824N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 1.5 @ 6.0 1.2 @6.0 35.0 SIP Horizontal 296-20041-ND 82.68 T7A7 71.66 PT4825A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 1.5 @ 6.0 1.2 @6.0 35.0 SMD Horizontal 296-20042-ND 82.68 T7A7 71.66 PT4825C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 1.5 @ 6.0 1.2 @6.0 35.0 SIP Vertical 296-20043-ND 82.68 T7AT7 71.66 PT4825N 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 3.3 @ 5.5 1.8@5.5 35.0 SIP Horizontal 296-20044-ND® 82.68 T7A7 71.66 PT4826A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 3.3 @ 5.5 1.8 @ 5.5 35.0 SMD Horizontal 296-20045-ND® 82.68 T7AZ 71.66 PT4826C 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 3.3 @ 5.5 1.8@5.5 35.0 SIP Vertical 296-20046-ND® 82.68 T7A7 71.66 PT4826N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.5 @ 6.0 1.8 @6.0 35.0 SIP Horizontal 296-20047-ND® 82.68 T7A7 71.66 PT4827A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 2.5 @ 5.5 1.5 @5.5 35.0 SIP Horizontal 296-20048-ND 82.68 T7AT7 71.66 PT4828A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 2.5 @ 5.5 15 @5.5 35.0 SMD Horizontal 296-20049-ND® 82.68 T7A7 71.66 PT4828C 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 2.5 @ 5.5 1.5 @5.5 35.0 SIP. Vertical 296-20050-ND® 82.68 T7AT7 71.66 PT4828N 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 18@5.5 1.5 @5.5 35.0 SIP Horizontal 296-20051-ND 82.68 T7A7 71.66 PT4829A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 18@55 1.5 @5.5 35.0 SMD Horizontal 296-20052-ND 82.68 T7AT7 71.66 PT4829C 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 1.8@5.5 15 @5.5 35.0 SIP Vertical 296-20053-ND 82.68 T7A7 71.66 PT4829N 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 3.3 @ 5.5 1.5 @5.5 35.0 SIP Horizontal 296-20054-ND® 82.68 T7A7 71.66 PT4831A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 3.3 @ 5.5 1.5 @5.5 35.0 SMD Horizontal 296-20055-ND 82.68 TAL 71.66 PT4831C 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 3.3 @ 5.5 1.5 @5.5 35.0 SIP Vertical 296-20056-ND 82.68 T7A7 71.66 PT4831N 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 3.3 @ 5.5 2.5 @5.5 35.0 SIP Horizontal 296-20057-ND® 82.68 T7AT7 71.66 PT4832A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 3.3 @ 5.5 2.5 @5.5 35.0 SMD Horizontal 296-20058-ND® 82.68 T7A7 71.66 PT4832C 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 3.3 @ 5.5 2.5 @5.5 35.0 SIP Vertical 296-20059-ND® 82.68 T7A7 71.66 PT4832N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.0 @ 6.0 1.5 @ 6.0 35.0 SIP. Horizontal 296-20060-ND 82.68 T7ATZ 71.66 PT4833A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.0 @ 6.0 1.5 @6.0 35.0 SMD Horizontal 296-20061-ND 82.68 TAT 71.66 PT4833C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.0 @ 6.0 1.5 @ 6.0 35.0 SIP. Vertical 296-20062-ND 82.68 T7A7 71.66 PT4833N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 2.5 @ 10.0 1.5 @ 10.0 49.5 SIP Horizontal 296-20063-ND 104.36 97.40 90.45 PT4851A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 2.5 @ 10.0 1.5 @ 10.0 49.5 SMD Horizontal 296-20064-ND 104.36 97.40 90.45 PT4851C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 2.5 @ 10.0 1.5 @ 10.0 49.5 SIP. Vertical 296-20065-ND 104.36 97.40 90.45 PT4851N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 1.8 @ 10.0 1.5 @ 10.0 49.5 SIP Horizontal 296-20066-ND® 123.23 115.01 106.80 PT4852A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 1.8 @ 10.0 1.5 @ 10.0 49.5 SMD Horizontal 296-20067-ND® 123.23 115.01 106.80 PT4852C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 1.8 @ 10.0 1.5 @ 10.0 49.5 SIP Vertical 296-20068-ND® 123.23 115.01 106.80 PT4852N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 2.5 @ 10.0 1.2 @ 10.0 49.5 SIP Horizontal 296-20069-ND 123.23 115.01 106.80 PT4853A, 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 2.5 @ 10.0 1.2 @ 10.0 49.5 SMD Horizontal 296-20070-ND 123.23 115.01 106.80 PT4853C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 2.5 @ 10.0 1.2 @ 10.0 49.5 SIP Vertical 296-20071-ND 123.23 115.01 106.80 PT4853N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 1.8 @ 10.0 1.2 @ 10.0 49.5 SIP Horizontal 296-20072-ND 123.23 115.01 106.80 PT4854A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 1.8 @ 10.0 1.2 @ 10.0 49.5 SMD Horizontal 296-20073-ND 123.23 115.01 106.80 PT4854C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 1.8 @ 10.0 1.2 @ 10.0 49.5 SIP Vertical 296-20074-ND® 123.23 115.01 106.80 PT4854N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 1.5 @ 10.0 1.2 @ 10.0 49.5 SIP. Horizontal 296-20075-ND 123.23 115.01 106.80 PT4855A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 1.5 @ 10.0 1.2 @ 10.0 49.5 SMD Horizontal 296-20076-ND 123.23 115.01 106.80 PT4855C 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 10.0 3.3 @ 10.0 1.5 @ 10.0 50.0 SIP Horizontal 296-20077-ND® 123.23 115.01 106.80 PT4856A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 10.0 3.3 @ 10.0 1.5 @ 10.0 50.0 SMD Horizontal 296-20078-ND 123.23 115.01 106.80 PT4856C 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 10.0 3.3 @ 10.0 1.5 @ 10.0 50.0 SIP Vertical 296-20079-ND 123.23 115.01 106.80 PT4856N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 6.0 1.2 @ 7.0 = 28.0 DIP Horizontal 296-20306-ND 64.50 60.20 55.90 PTB48500AAH 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 6.0 1.2@7.0 _— 28.0 SMD Horizontal 296-20307-ND 64.50 60.20 55.90 PTB48500AAS 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 6.0 1.2 @ 7.0 = 28.0 SMD Horizontal 296-20308-ND® 64.50 60.20 55.90 PTB48500AAZ 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 6.0 1.2 @ 10.5 = 32.4 DIP Horizontal 296-20309-ND 67.50 63.00 58.50 PTB48501AAH 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 6.0 1.2 @ 10.5 = 32.4 SMD Horizontal 296-20310-ND 67.50 63.00 58.50 PTB48501AAS 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 6.0 1.2 @ 10.5 = 32.4 SMD Horizontal 296-20311-ND® 67.50 63.00 58.50 PTB48501AAZ 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 10.0 1.2 @ 13.0 _— 45.0 DIP Horizontal 296-20312-ND 73.50 68.60 63.70 PTB48502AAH 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 10.0 1.2 @ 13.0 = 45.0 SMD Horizontal 296-20313-ND 73.50 68.60 63.70 PTB48502AAZ 
36.0 ~ 75.0 5.0 @6.5 -5.0 @6.5 = 65.0 DIP Horizontal 296-20314-ND® 57.00 53.20 49.40 PTB48510AAH 
36.0 ~ 75.0 5.0 @6.5 -5.0 @ 6.5 = 65.0 SMD Horizontal 296-20315-ND 57.00 53.20 49.40 PTB48510AAS 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 6.5 -5.0 @ 6.5 = 65.0 SMD Horizontal 296-20316-ND® 57.00 53.20 49.40 PTB48510AAZ 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 3.0 -12.0 @ 3.0 _— 72.0 SMD Horizontal 296-20317-ND 57.00 53.20 49.40 PTB48510BAZ 
36.0 ~ 75.0 15.0 @ 2.2 -15.0 @ 2.2 = 66.0 DIP Horizontal 296-20318-ND® 57.00 53.20 49.40 PTB48510CAH 
36.0 ~ 75.0 15.0 @ 2.2 -15.0 @ 2.2 = 66.0 SMD Horizontal 296-20319-ND 57.00 53.20 49.40 PTB48510CAS. 
36.0 ~ 75.0 15.0 @ 2.2 -15.0 @ 2.2 = 66.0 SMD Horizontal 296-20320-ND® 57.00 53.20 49.40 PTB48510CAZ 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 6.5 -5.0 @ 6.5 = 65.0 DIP. Horizontal 296-20321-ND® 57.00 53.20 49.40 PTB48511AAH 
36.0 ~ 75.0 5.0 @6.5 -5.0 @ 6.5 = 65.0 SMD Horizontal 296-20322-ND 57.00 53.20 49.40 PTB48511AAS 
36.0 ~ 75.0 5.0 @6.5 -5.0 @ 6.5 = 65.0 SMD Horizontal 296-20323-ND® 57.00 53.20 49.40 PTB48511AAZ 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 3.0 -12.0 @ 3.0 = 72.0 SMD Horizontal 296-20324-ND® 57.00 53.20 49.40 PTB48511BAZ 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 3.0 -5.0 @ 3.0 = 30.0 DIP Horizontal 296-20347-ND 45.00 42.00 39.00 PTB48580AAH 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 3.0 -5.0 @ 3.0 = 30.0 SMD Horizontal 296-20348-ND 45.00 42.00 39.00 PTB48580AAS 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 3.0 -5.0 @ 3.0 = 30.0 SMD Horizontal 296-20349-ND® 45.00 42.00 39.00 PTB48580AAZ 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.25 -12.0@ 1.25 = 30.0 DIP Horizontal 296-20350-ND 45.00 42.00 39.00 PTB48580BAH 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.25 -12.0 @ 1.25 = 30.0 SMD Horizontal 296-20351-ND 45.00 42.00 39.00 PTB48580BAS 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.25 -12.0 @ 1.25 = 30.0 SMD Horizontal 296-20352-ND® 45.00 42.00 39.00 PTB48580BAZ 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 8.5 -5.0 @ 8.5 = 85.0 DIP Horizontal 296-20984-ND® 63.00 58.80 54.60 PTB48600AAH 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 8.5 -5.0 @ 8.5 = 85.0 SMD Horizontal 296-20353-ND 63.00 58.80 54.60 PTB48600AAS 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 8.5 -5.0 @ 8.5 — 85.0 SMD Horizontal 296-20354-ND® 63.00 58.80 54.60 PTB48600AAZ 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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wy TEXAS INSTRUMENTS NEW! Plug-In Power Modules Isolated DC-DC Converters (Cont) 


Input Voltage Primary Output Voltage Output Power Texas 
Range @ Maximum Current Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 
(vpc) (VDC @ A) (W) Type Orientation Part No. 1 25 100 Part No. 

Single Output 
36.0 ~ 75.0 1.4 @ 16.0 22.4 SIP Vertical 296-19957-ND 54.06 50.46 46.86 PT3405N 
36.0 ~ 75.0 1.2 @ 16.0 19.2 SIP Horizontal 296-19958-ND 54.06 50.46 46.86 PT3406A 
36.0 ~ 75.0 1.2 @ 16.0 19.2 SIP Vertical 296-19959-ND 54.06 50.46 46.86 PT3406N 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 4.0 20.0 DIP Horizontal PT4122A-ND 48.68 45.43 42.19 PT4122A 
36.0 ~ 75.0 15.0 @ 1.3 19.5 DIP Horizontal 296-19960-ND® 48.68 45.43 42.19 PT4124A 
36.0 ~ 75.0 1.5 @ 5.0 75 SMD Horizontal 296-19961-ND® 48.68 45.43 42.19 PT4126C 
18.0 ~ 40.0 3.3 @ 5.0 16.5 DIP Horizontal PT4141A-ND 48.68 45.43 42.19 PT4141A 
18.0 ~ 40.0 3.3 @ 5.0 16.5 SMD Horizontal 296-19962-ND® 48.68 45.43 42.19 PT4141C 
18.0 ~ 40.0 5.0 @ 4.0 20.0 DIP Horizontal PT4142A-ND 48.68 45.43 42.19 PT4142A 
18.0 ~ 40.0 5.0 @ 4.0 20.0 SMD Horizontal PT4142C-ND 48.68 45.43 42.19 PT4142C 
18.0 ~ 40.0 1.5 @5.0 75 DIP Horizontal 296-19963-ND 48.68 45.43 42.19 PT4146A 
38.0 ~ 75.0 3.3 @ 1.5 5.0 SMD Horizontal 296-19964-ND® 28.13 26.25 24.38 PT4212C 
38.0 ~ 75.0 12.0 @ 0.6 7.2 DIP Horizontal 296-19965-ND 28.13 26.25 24.38 PT4214A 
38.0 ~ 75.0 12.0 @ 0.6 G2 SMD Horizontal 296-19966-ND 28.13 26.25 24.38 PT4214C 
36.0 ~ 75.0 1.8 @ 3.0 5.4 SIP Horizontal 296-19967-ND 40.35 37.66 34.97 PT4221A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 SIP Horizontal 296-19968-ND 40.35 37.66 34.97 PT4222A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 SMD Horizontal 296-19969-ND® 40.35 37.66 34.97 PT4222C 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Horizontal 296-19970-ND 40.35 37.66 34.97 PT4223A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 2.0 10.0 SMD Horizontal 296-19971-ND 40.35 37.66 34.97 PT4223C 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 0.85 10.2 SIP Horizontal 296-19972-ND® 40.35 37.66 34.97 PT4224A 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 0.85 10.2 SIP Vertical 296-19973-ND® 40.35 37.66 34.97 PT4224N 
36.0 ~ 75.0 1.2~1.3 @ 3.0 3.9 SIP Horizontal 296-19974-ND 40.35 37.66 34.97 PT4227A 
18.0 ~ 36.0 3.3 @ 3.0 10.0 SIP Horizontal 296-19975-ND 40.35 37.66 34.97 PT4242A 
18.0 ~ 36.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Horizontal PT4243A-ND 40.35 37.66 34.97 PT4243A 
18.0 ~ 36.0 5.0 @ 2.0 10.0 SMD Horizontal 296-19976-ND 40.35 37.66 34.97 PT4243C 
18.0 ~ 36.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Vertical 296-19977-ND 40.35 37.66 34.97 PT4243N 
18.0 ~ 36.0 12.0 @ 0.85 10.0 SIP Horizontal 296-19978-ND 40.35 37.66 34.97 PT4244A 
18.0 ~ 36.0 12.0 @ 0.85 10.0 SMD Horizontal 296-19979-ND 40.35 37.66 34.97 PT4244C 
18.0 ~ 36.0 12.0 @ 0.85 10.0 SIP Vertical 296-19980-ND 40.35 37.66 34.97 PT4244N 
18.0 ~ 36.0 1.2~1.3 @ 3.0 3.9 SIP Horizontal 296-19981-ND 40.35 37.66 34.97 PT4247A 
36.0 ~ 75.0 1.3~3.5 @ 30.0 105.0 SIP Horizontal 296-19986-ND@ 89.51 83.54 77.58 PT4411A 
36.0 ~ 75.0 1.3 ~ 3.5 @ 30.0 105.0 SMD Horizontal 296-19987-ND 89.51 83.54 77.58 PT4411C 
36.0 ~ 75.0 1.3 ~ 3.5 @ 30.0 105.0 SIP Vertical 296-19988-ND 89.51 83.54 77.58 PT4411N 
36.0 ~ 75.0 1.05 ~ 1.75 @ 30.0 52.5 SIP Horizontal 296-19989-ND 89.51 83.54 77.58 PT4412A 
36.0 ~ 75.0 1.05 ~ 1.75 @ 30.0 52.5 SMD Horizontal 296-19990-ND 89.51 83.54 77.58 PT4412C 
36.0 ~ 75.0 1.05 ~ 1.75 @ 30.0 52.5 SIP Vertical 296-19991-ND 89.51 83.54 77.58 PT4412N 
36.0 ~ 75.0 3.4 ~ 5.7 @ 20.0 100.0 SIP Horizontal 296-19992-ND® 89.51 83.54 77.58 PT4413A 
36.0 ~ 75.0 3.4 ~ 5.7 @ 20.0 100.0 SMD Horizontal 296-19993-ND® 89.51 83.54 77.58 PT4413C 
36.0 ~ 75.0 3.4 ~ 5.7 @ 20.0 100.0 SIP Vertical 296-19994-ND® 89.51 83.54 77.58 PT4413N 
18.0 ~ 40.0 3.3 @ 5.0 16.5 SIP Horizontal 296-19995-ND 48.68 45.43 42.19 PT4501A 
18.0 ~ 40.0 3.3 @ 5.0 16.5 SIP Vertical 296-19996-ND 48.68 45.43 42.19 PT4501N 
18.0 ~ 40.0 5.0 @ 4.0 20.0 SIP Horizontal 296-19997-ND 48.68 45.43 42.19 PT4502A 
18.0 ~ 40.0 5.0 @ 4.0 20.0 SMD Horizontal 296-19998-ND 48.68 45.43 42.19 PT4502C 
18.0 ~ 40.0 5.0 @ 4.0 20.0 SIP Vertical 296-19999-ND® 48.68 45.43 42.19 PT4502N 
18.0 ~ 40.0 12.0@ 1.6 19.2 SIP Horizontal 296-20000-ND 48.68 45.43 42.19 PT4503A 
18.0 ~ 40.0 15.0 @ 1.3 19.5 SIP Horizontal 296-20001-ND 48.68 45.43 42.19 PT4504A 
18.0 ~ 40.0 1.5 @5.0 75 SIP Horizontal 296-20002-ND 48.68 45.43 42.19 PT4506A 
18.0 ~ 40.0 1.8 @ 5.0 9.0 SIP Horizontal 296-20003-ND 48.68 45.43 42.19 PT4507A 
18.0 ~ 40.0 1.8 @5.0 9.0 SIP Vertical 296-20004-ND 48.68 45.43 42.19 PT4507N 
18.0 ~ 40.0 2.5 @ 5.0 12.5 SIP Horizontal 296-20005-ND 48.68 45.43 42.19 PT4508A 
18.0 ~ 40.0 2.5 @ 5.0 12.5 SIP Vertical 296-20006-ND 48.68 45.43 42.19 PT4508N 
18.0 ~ 40.0 1.2@5.0 6.0 SIP Horizontal 296-20007-ND 48.68 45.43 42.19 PT4509A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 5.0 16.5 SIP Horizontal 296-20008-ND 41.37 38.62 35.86 PT4521A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 4.0 20.0 SIP Horizontal 296-20009-ND 41.37 38.62 35.86 PT4522A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 4.0 20.0 SMD Horizontal 296-20010-ND 41.37 38.62 35.86 PT4522C 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 4.0 20.0 SIP Vertical 296-20011-ND 41.37 38.62 35.86 PT4522N 
36.0 ~ 75.0 12.0@ 1.6 19.2 SIP Horizontal 296-20012-ND 41.37 38.62 35.86 PT4523A 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.6 19.2 SMD Horizontal 296-20013-ND® 41.37 38.62 35.86 PT4523C 
36.0 ~ 75.0 15.0 @ 1.3 19.5 SIP Horizontal 296-20014-ND 41.37 38.62 35.86 PT4524A 
36.0 ~ 75.0 1.2@5.0 6.0 SIP Horizontal 296-20015-ND 41.37 38.62 35.86 PT4529A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 26.4 SIP Horizontal 296-20016-ND® 57.83 53.97 50.12 PT4561A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 6.0 30.0 SIP Horizontal 296-20017-ND® 57.83 53.97 50.12 PT4562A 
36.0 ~ 75.0 15.0 @ 2.0 30.0 SIP Vertical 296-20018-ND® 57.83 53.97 50.12 PT4564N 
36.0 ~ 75.0 2.5 @ 8.0 20.0 SMD Horizontal 296-20019-ND 57.83 53.97 50.12 PT4566C 
18.0 ~ 60.0 3.3 @ 8.0 26.4 SMD Horizontal 296-20020-ND® 57.83 53.97 50.12 PT4581C 
18.0 ~ 60.0 3.3 @ 8.0 26.4 SIP Vertical 296-20021-ND® 57.83 53.97 50.12 PT4581N 
18.0 ~ 60.0 5.0 @ 6.0 30.0 SIP Horizontal PT4582A-ND 57.83 53.97 50.12 PT4582A 
18.0 ~ 60.0 5.0 @ 6.0 30.0 SIP Vertical 296-20022-ND 57.83 53.97 50.12 PT4582N 
18.0 ~ 60.0 1.8 @ 8.0 14.4 SIP Horizontal 296-20023-ND 57.83 53.97 50.12 PT4585A 
18.0 ~ 60.0 1.8 @ 8.0 14.4 SMD Horizontal 296-20024-ND 57.83 53.97 50.12 PT4585C 
18.0 ~ 60.0 1.8 @ 8.0 14.4 SIP Vertical 296-20025-ND 57.83 53.97 50.12 PT4585N 
36.0 ~ 75.0 1.8 ~ 3.6 @ 25.0 90.0 DIP Horizontal 296-20325-ND 93.00 86.80 80.60 PTB48520WAH 
36.0 ~ 75.0 1.8 ~ 3.6 @ 25.0 90.0 SMD Horizontal 296-20326-ND 93.00 86.80 80.60 PTB48520WAS. 
36.0 ~ 75.0 1.8 ~ 3.6 @ 25.0 90.0 SMD Horizontal 296-20327-ND® 93.00 86.80 80.60 PTB48520WAZ 
36.0 ~ 57.0 5.0 @ 2.0 10.0 DIP Horizontal 296-20329-ND 39.00 36.40 33.80 PTB48540AAH 
36.0 ~ 57.0 5.0 @ 2.0 10.0 SMD Horizontal 296-20330-ND 39.00 36.40 33.80 PTB48540AAS 
36.0 ~ 57.0 5.0 @ 2.0 10.0 SMD Horizontal 296-20331-ND® 39.00 36.40 33.80 PTB48540AAZ 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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Input Voltage Primary Output Voltage Output Power Texas 
Range @ Maximum Current Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 
(vpc) (VDC @ A) (W) Type Orientation Part No. | 25 100 Part No. 
36.0 ~ 57.0 3.3 @ 3.0 10.0 DIP Horizontal 296-20332-ND® 39.00 36.40 33.80 PTB48540BAH 
36.0 ~ 57.0 3.3 @ 3.0 10.0 SMD Horizontal 296-20333-ND 39.00 36.40 33.80 PTB48540BAS 
36.0 ~ 57.0 3.3 @ 3.0 10.0 SMD Horizontal 296-20334-ND® 39.00 36.40 33.80 PTB48540BAZ 
36.0 ~ 57.0 12.0 @ 0.85 10.0 DIP Horizontal 296-20335-ND® 39.00 36.40 33.80 PTB48540CAH 
36.0 ~ 57.0 12.0 @ 0.85 10.0 SMD Horizontal 296-20336-ND 39.00 36.40 33.80 PTB48540CAS 
36.0 ~ 57.0 12.0 @ 0.85 10.0 SMD Horizontal 296-20337-ND® 39.00 36.40 33.80 PTB48540CAZ 
36.0 ~ 75.0 3.6 ~5.5 @ 6.0 30.0 DIP Horizontal 296-20338-ND 37.50 35.00 32.50 PTB48560AAH 
36.0 ~ 75.0 3.6 ~5.5 @ 6.0 30.0 SMD Horizontal 296-20339-ND 37.50 35.00 32.50 PTB48560AAS 
36.0 ~ 75.0 3.6 ~5.5 @ 6.0 30.0 SMD Horizontal 296-20340-ND® 37.50 35.00 32.50 PTB48560AAZ 
36.0 ~ 75.0 1.8 ~ 3.6 @ 8.0 30.0 DIP Horizontal 296-20341-ND 37.50 35.00 32.50 PTB48560BAH 
36.0 ~ 75.0 1.8~3.6@80 30.0 SMD Horizontal 296-20342-ND 37.50 35.00 32.50 PTB48560BAS 
36.0 ~ 75.0 1.8~3.6 @ 8.0 30.0 SMD Horizontal 296-20343-ND@ 37.50 35.00 32.50 PTB48560BAZ 
36.0 ~ 75.0 9.0 ~ 13.2 @ 2.5 30.0 DIP Horizontal 296-20344-ND 37.50 35.00 32.50 PTB48560CAH 
36.0 ~ 75.0 9.0 ~ 13.2 @ 2.5 30.0 SMD Horizontal 296-20345-ND 37.50 35.00 32.50 PTB48560CAS 
36.0 ~ 75.0 9.0 ~ 13.2 @ 2.5 30.0 SMD Horizontal 296-20346-ND® 37.50 35.00 32.50 PTB48560CAZ 
18.0 ~ 60.0 1.8~3.6 @ 20.0 72.0 DIP Horizontal 296-20355-ND 93.00 86.80 80.60 PTB78520WAH 
18.0 ~ 60.0 1.8 ~ 3.6 @ 20.0 72.0 SMD Horizontal 296-20356-ND 93.00 86.80 80.60 PTB78520WAS 
18.0 ~ 60.0 3.6 ~5.5 @ 6.0 30.0 DIP Horizontal 296-20357-ND 37.50 35.00 32.50 PTB78560AAH 
18.0 ~ 60.0 3.6 ~5.5 @ 6.0 30.0 SMD Horizontal 296-20358-ND 37.50 35.00 32.50 PTB78560AAS 
18.0 ~ 60.0 3.6 ~5.5 @ 6.0 30.0 SMD Horizontal 296-20359-ND® 37.50 35.00 32.50 PTB78560AAZ 
18.0 ~ 60.0 1.8 ~3.6 @ 8.0 30.0 DIP Horizontal 296-20360-ND 37.50 35.00 32.50 PTB78560BAH 
18.0 ~ 60.0 1.8 ~ 3.6 @ 8.0 30.0 SMD Horizontal 296-20361-ND 37.50 35.00 32.50 PTB78560BAS 
18.0 ~ 60.0 1.8~3.6 @ 8.0 30.0 SMD Horizontal 296-20362-ND® 37.50 35.00 32.50 PTB78560BAZ 
18.0 ~ 60.0 9.0 ~ 13.2 @ 2.5 30.0 DIP Horizontal 296-20363-ND® 37.50 35.00 32.50 PTB78560CAH 
18.0 ~ 60.0 9.0 ~ 13.2 @ 2.5 30.0 SMD Horizontal 296-20364-ND 37.50 35.00 32.50 PTB78560CAS 
18.0 ~ 60.0 9.0 ~ 13.2 @ 2.5 30.0 SMD Horizontal 296-20365-ND® 37.50 35.00 32.50 PTB78560CAZ 
35.0 ~ 75.0 12.0 @ 4.2 50.0 DIP Horizontal 296-21399-ND® 37.77 35.26 32.74 PTEA404120N2AD 
35.0 ~ 75.0 12.0 @ 4.2 50.0 DIP Horizontal 296-21400-ND® 37.77 35.26 32.74 PTEA404120P2AD 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 DIP Horizontal 296-21462-ND® 19.95 18.62 17.29 PTMA401120A1AD 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMD Horizontal 296-21463-ND® 19.95 18.62 17.29 PTMA401120A1AZ 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 DIP Horizontal 296-21464-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA401120A2AD 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMD Horizontal 296-21465-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA401120A2AZ 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 DIP Horizontal 296-21466-ND® 21.38 19.95 18.53 PTMA401120A3AD 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMD Horizontal 296-21467-ND® 21.38 19.95 18.53 PTMA401120A3AZ 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 DIP Horizontal 296-21468-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA401120N1AD 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMD Horizontal 296-21469-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA401120N1AZ 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 DIP Horizontal 296-19774-ND® 21.38 19.95 18.53 PTMA401120N2AD 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMD Horizontal 296-19775-ND 21.38 19.95 18.53 PTMA401120N2AS, 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMD Horizontal 296-21470-ND® 21.38 19.95 18.53 PTMA401120N2AZ 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 DIP Horizontal 296-21471-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA401120P1AD 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMD Horizontal 296-21472-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA401120P1AZ 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 DIP Horizontal 296-21473-ND® 21.38 19.95 18.53 PTMA401120P2AD 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMD Horizontal 296-21474-ND® 21.38 19.95 18.53 PTMA401120P2AZ 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 2.0 10.0 SMD Horizontal 296-21475-ND® 19.95 18.62 17.29 PTMA402050A1AZ 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 2.0 10.0 DIP Horizontal 296-21476-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA402050A3AD 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 2.0 10.0 SMD Horizontal 296-21477-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA402050A3AZ 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 2.0 10.0 DIP Horizontal 296-20492-ND® 21.38 19.95 18.53 PTMA402050N2AD 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 2.0 10.0 SMD Horizontal 296-20493-ND 21.38 19.95 18.53 PTMA402050N2AS, 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 2.0 10.0 DIP Horizontal 296-21478-ND® 21.38 19.95 18.53 PTMA402050P2AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 DIP Horizontal 296-21479-ND® 19.95 18.62 17.29 PTMA403033A1AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 SMD Horizontal 296-21480-ND® 19.95 18.62 17.29 PTMA403033A1AZ 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 DIP Horizontal 296-21481-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA403033A2AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 SMD Horizontal 296-21482-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA403033A2AZ 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 DIP Horizontal 296-21483-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA403033A3AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 SMD Horizontal 296-21484-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA403033A3AZ 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 DIP Horizontal 296-21485-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA403033N1AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 SMD Horizontal 296-21486-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA403033N1AZ 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 DIP Horizontal 296-20494-ND® 21.38 19.95 18.53 PTMA403033N2AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 SMD Horizontal 296-20495-ND 21.38 19.95 18.53 PTMA403033N2AS, 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 SMD Horizontal 296-21487-ND® 21.38 19.95 18.53 PTMA403033N2AZ 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 DIP Horizontal 296-21488-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA403033P1AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 DIP Horizontal 296-21489-ND® 21.38 19.95 18.53 PTMA403033P2AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 SMD Horizontal 296-21490-ND® 21.38 19.95 18.53 PTMA403033P2AZ 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 20.0 100.0 DIP Horizontal 296-21541-ND 49.88 46.55 43.23 PTQA420050N2AD 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 20.0 100.0 DIP Horizontal 296-21542-ND 49.88 46.55 43.23 PTQA420050P2AD 
36.0 ~ 75.0 2.5 @ 30.0 75.0 DIP Horizontal 296-19776-ND 49.88 46.55 43.23 PTQA430025N2AD 
36.0 ~ 75.0 2.5 @ 30.0 75.0 DIP Horizontal 296-19777-ND 49.88 46.55 43.23 PTQA430025P2AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 30.0 100.0 DIP Horizontal 296-19778-ND 49.88 46.55 43.23 PTQA430033N2AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 30.0 100.0 DIP Horizontal 296-19779-ND 49.88 46.55 43.23 PTQA430033P2AD 
36.0 ~ 75.0 8.0 @ 25.0 200.0 DIP Horizontal 296-21407-ND® 64.13 59.85 55.58 PTQB425080N2AD 
36.0 ~ 75.0 8.0 @ 25.0 200.0 DIP Horizontal 296-21408-ND® 64.13 59.85 55.58 PTQB425080N3AD 
1W Miniature 

45~5.5 +5.0@ 0.1 1.0 SIP Vertical 296-20637-ND@ 8.08 6.47 5.46 DCHO10505DN7 

45~5.5 5.0 @0.2 1.0 SIP Vertical 296-20638-ND@ 8.08 6.47 5.46 DCHO10505SN7 

45~5.5 +12.0 @ 0.042 1.0 SIP Vertical 296-20639-ND® 8.08 6.47 5.46 DCH010512DN7 

45~5.5 12.0 @ 0.083 1.0 SIP Vertical 296-20640-ND® 8.08 6.47 5.46 DCH010512SN7 

4.5 ~5.5 +15.0 @ 0.033 1.0 SIP Vertical 296-20641-ND® 8.08 6.47 5.46 DCH010515DN7 

45 ~5.5 15.0 @ 0.067 1.0 SIP Vertical 296-20642-ND® 8.08 6.47 5.46 DCH010515SN7 

@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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43 TExaS INSTRUMENTS NEW! Plug-In Power Modules 
Non-lsolated POL 


Features: * Choose an adjustable or fixed Output Voltage that meets your requirements 
Easy to use, just plug them in ¢ Vertical mounting uses the smallest footprint and surface mount and horizontal through-hole are available in 
* The industries smallest, most efficient and easy to use Integrated Switching Regulators (ISRs) most product series 
¢ Uses unique, proprietary design, which employs 1 MHz of switching technology to produce state-of-the-art TurboTrans™ Additional Features: 
power densities, allowing the user to select the product performance that exactly matches the application * Optimizes the transient response of the regulator, while simultaneously reducing the quantity of external 
* Only one, if any external component is required output capacitors required to meet a target voltage deviation specification 
* Plug-in power solutions are designed to work from industry-standard DC bus voltages * Can be used for target output capacitor bank, to significantly improve the regulator's transient response by 
¢ The Output Current of the converter should match the maximum current need of your application reducing the peak voltage deviation 
Input Voltage Primary Output Voltage Output Power Texas 
Range @ Maximum Current Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 
(vDC) (VDC @ A) (w) Type Orientation Part No. 1 25 100 Part No. 
T2 TurboTrans™ Modules 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 16.0 57.6 DIP Horizontal 296-21401-ND® 17.96 16.76 15.57 PTH04T220WAD 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 16.0 57.6 SMD Horizontal 296-21402-ND 17.96 16.76 15.57 PTHO4T220WAS 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 16.0 57.6 SMD Horizontal 296-21403-ND® 17.96 16.76 15.57 PTHO4T220WAZ 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 6.0 21.6 DIP. Horizontal 296-21310-ND® 12.51 11.27 9.99 PTH04T230WAD 
2.2 ~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 6.0 21.6 SMD Horizontal 296-21311-ND 12.51 11.27 9.99 PTHO4T230WAS 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 6.0 21.6 SMD Horizontal 296-21312-ND® 12.51 11.27 9.99 PTHO4T230WAZ 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 10.0 36.0 SMD Horizontal 296-21242-ND® 15.39 14.37 13.34 PTHO4T240WAZ 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 3.0 10.8 SMD Horizontal 296-21319-ND 10.41 9.38 8.32 PTHO4T260WAS 
4.5~5.5 0.7 ~ 3.6 @ 30.0 108.0 DIP Horizontal 296-20425-ND® 25.65 23.94 22.23 PTH05T210WAD 
4.5 ~5.5 0.7 ~ 3.6 @ 30.0 108.0 DIP. Horizontal 296-20426-ND 25.65 23.94 22.23 PTH05T210WAH 
4.5~5.5 0.7 ~ 3.6 @ 30.0 108.0 SMD Horizontal 296-20427-ND 25.65 23.94 22.23 PTHO5T210WAS 
4.5~5.5 0.7 ~ 3.6 @ 30.0 108.0 SMD Horizontal 296-20428-ND® 25.65 23.94 22.23 PTHO5T210WAZ 
5.5 ~ 14.0 0.7 ~ 3.6 @ 25.0 90.0 DIP Horizontal 296-20434-ND® 25.65 23.94 22.23 PTH08T210WAD 
5.5 ~ 14.0 0.7 ~ 3.6 @ 25.0 90.0 DIP. Horizontal 296-20435-ND 25.65 23.94 22.23 PTH08T210WAH 
5.5 ~ 14.0 0.7 ~ 3.6 @ 25.0 90.0 SMD Horizontal 296-20436-ND 25.65 23.94 22.23 PTH08T210WAS 
5.5 ~ 14.0 0.7 ~ 3.6 @ 25.0 90.0 SMD Horizontal 296-20437-ND® 25.65 23.94 22.23 PTHO8T210WAZ 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 16.0 88.0 DIP Horizontal 296-20438-ND® 17.96 16.76 15.57 PTHO8T220WAD 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 16.0 88.0 DIP. Horizontal 296-20439-ND 17.96 16.76 15.57 PTHO8T220WAH 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 16.0 88.0 SMD Horizontal 296-20440-ND 17.96 16.76 15.57 PTHO8T220WAS 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 16.0 88.0 SMD Horizontal 296-20441-ND® 17.96 16.76 15.57 PTHO8T220WAZ 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 16.0 88.0 DIP. Horizontal 296-21334-ND® 17.96 16.76 15.57 PTH08T221WAD 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 16.0 88.0 SMD Horizontal 296-21335-ND 17.96 16.76 15.57 PTH08T221WAS 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 16.0 88.0 SMD Horizontal 296-21336-ND® 17.96 16.76 15.57 PTH08T221WAZ 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 6.0 33.0 DIP. Horizontal 296-20647-ND® 12.51 11.27 9.99 PTHO8T230WAD 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 6.0 33.0 SMD Horizontal 296-20648-ND® 12.51 11.27 9.99 PTHO8T230WAS 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~5.5 @ 6.0 33.0 SMD Horizontal 296-20649-ND® 12.51 11.27 9.99 PTHO8T230WAZ 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 6.0 33.0 DIP Horizontal 296-21587-ND® 12.51 11.27 9.99 PTH08T231WAD 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 6.0 33.0 SMD Horizontal 296-21588-ND® 12.51 11.27 9.99 PTH08T231WAS 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 6.0 33.0 SMD Horizontal 296-21589-ND® 12.51 11.27 9.99 PTH08T231WAZ 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 10.0 55.0 DIP. Horizontal 296-20442-ND® 15.39 14.37 13.34 PTHO8T240WAD 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 10.0 55.0 DIP Horizontal 296-20443-ND 15.39 14.37 13.34 PTHO8T240WAH 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 10.0 55.0 SMD Horizontal 296-20444-ND 15.39 14.37 13.34 PTHO8T240WAS 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 10.0 55.0 SMD Horizontal 296-20445-ND® 15.39 14.37 13.34 PTHO8T240WAZ 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 10.0 55.0 DIP Horizontal 296-21337-ND® 15.39 14.37 13.34 PTH08T241WAD 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 10.0 55.0 SMD Horizontal 296-21338-ND 15.39 14.37 13.34 PTH08T241WAS 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 10.0 55.0 SMD Horizontal 296-21339-ND® 15.39 14.37 13.34 PTH08T241WAZ 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 3.0 16.5 DIP. Horizontal 296-21404-ND® 10.41 9.38 8.32 PTHO8T260WAD 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 3.0 16.5 SMD Horizontal 296-21405-ND 10.41 9.38 8.32 PTHO8T260WAS 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 3.0 16.5 SMD Horizontal 296-21406-ND® 10.41 9.38 8.32 PTHO8T260WAZ 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 3.0 16.5 DIP. Horizontal 296-21539-ND 10.41 9.38 8.32 PTH08T261WAD 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 3.0 16.5 SMD Horizontal 296-21540-ND 10.41 9.38 8.32 PTH08T261WAS 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 3.0 16.5 SMD Horizontal 296-21590-ND® 10.41 9.38 8.32 PTHO8T261WAZ 
8.0 ~ 14.0 0.8 ~ 3.6 @ 50.0 180.0 SIP Vertical 296-20529-ND® 51.30 47.88 44.46 PTVO8T250WAD 
8.0 ~ 14.0 0.8 ~ 3.6 @ 50.0 180.0 SIP Vertical 296-20530-ND 51.30 47.88 44.46 PTVO8T250WAH 
3.3V Input 
3.1~5.5 2.0@55 11.0 SMD Horizontal 296-20128-ND 15.11 14.10 13.10 PT5403C 
3.1~5.5 18@5.5 9.9 SMD Horizontal 296-20129-ND® 15.11 14.10 13.10 PT5404C 
3.1~5.5 1.2 @6.0 die SIP Horizontal PT5406A-ND 15.11 14.10 13.10 PT5406A 
3.1~5.5 10@5.5 5.5 SIP Horizontal 296-20130-ND® 15.11 14.10 13.10 PT5407A 
3.1 ~ 3.6 2.5 @ 6.0 15.0 SIP Horizontal 296-20131-ND® 15.11 14.10 13.10 PT5408A 
3.1 ~ 3.6 2.5 @ 6.0 15.0 SIP Vertical 296-20132-ND 15.11 14.10 13.10 PT5408N 
2.95 ~ 3.65 2.5 @ 20.0 50.0 SIP Horizontal 296-20144-ND 28.76 26.84 24.93 PT5812A 
2.95 ~ 3.65 1.8 @ 20.0 36.0 SIP Horizontal 296-20145-ND 28.76 26.84 24.93 PT5813A 
2.95 ~ 3.65 1.8 @ 20.0 36.0 SMD Horizontal 296-20146-ND 28.76 26.84 24.93 PT5813C 
2.95 ~ 3.65 1.5 @ 20.0 30.0 SIP Horizontal 296-20147-ND 28.76 26.84 24.93 PT5814A 
2.95 ~ 3.65 1.5 @ 20.0 30.0 SMD Horizontal 296-20148-ND 28.76 26.84 24.93 PT5814C 
2.95 ~ 3.65 1.5 @ 20.0 30.0 SIP Vertical 296-20149-ND 28.76 26.84 24.93 PT5814N 
2.95 ~ 3.65 1.2 @ 20.0 24.0 SMD Horizontal 296-20150-ND 28.76 26.84 24.93 PT5815C 
2.95 ~ 3.65 2.5 @ 14.0 35.0 SIP Vertical 296-20183-ND 22.38 20.89 19.40 PT6472N 
2.95 ~ 3.65 1.8 @ 14.0 25.2 SIP Vertical 296-20184-ND 22.38 20.89 19.40 PT6474N 
2.95 ~ 3.65 1.5 @ 14.0 21.0 SIP Horizontal 296-20185-ND 22.38 20.89 19.40 PT6475A 
2.95 ~ 3.65 1.5 @ 14.0 21.0 SMD Horizontal 296-20186-ND 22.38 20.89 19.40 PT6475C 
2.95 ~ 3.65 1.5 @ 14.0 21.0 SIP Vertical 296-20187-ND 22.38 20.89 19.40 PT6475N 
2.95 ~ 3.65 1.2 @ 14.0 16.8 SIP Vertical 296-20188-ND 22.38 20.89 19.40 PT6476N 
3.1 ~ 3.6 3.8~5.5 @ 4.0 22.0 SMD Horizontal 296-20199-ND® 24.23 22.61 21.00 PT6671E 
3.1 ~ 3.6 1.3 ~ 2.05 @ 13.0 26.7 SMD Horizontal 296-20201-ND 27.03 25.23 23.43 PT6702C 
3.1~5.5 1.1 ~ 1.85 @ 13.0 24.1 SIP Horizontal 296-20202-ND® 27.03 25.23 23.43 PT6703A 
3.1~5.5 1.1 ~ 1.85 @ 13.0 24.1 SIP Vertical 296-20203-ND 27.03 25.23 23.43 PT6703N 
3.1~5.5 1.8 @ 13.0 23.4 SIP Horizontal 296-20204-ND 24.93 23.27 21.61 PT6717A 
3.1 ~ 3.6 -44~-1.4@ 5.0 7.0 SMD Horizontal 296-20220-ND 39.38 36.75 34.13 PT6914C 
3.1~3.6 -44~-14@5.0 7.0 SIP Vertical 296-20221-ND 39.38 36.75 34.13 PT6914N 
3.0 ~ 3.6 0.9~2.5 @ 6.0 15.0 DIP. Horizontal 296-20366-ND® 11.50 10.35 9.18 PTHO3000WAH 
3.0 ~ 3.6 0.9~2.5 @ 6.0 15.0 SMD Horizontal 296-20367-ND 11.50 10.35 9.18 PTHO3000WAS 
3.0 ~ 3.6 0.9~2.5 @ 6.0 15.0 SMD Horizontal 296-20368-ND® 11.50 10.35 9.18 PTHO3000WAZ 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 15.0 37.5 DIP. Horizontal 296-20369-ND® 16.53 15.43 14.33 PTH03010WAH 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 15.0 37.5 SMD Horizontal 296-20370-ND 16.53 15.43 14.33 PTH03010WAS 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 15.0 37.5 SMD Horizontal 296-20371-ND® 16.53 15.43 14.33 PTH03010WAZ 
2.95 ~ 3.65 0.55 ~ 1.8 @ 15.0 27.0 DIP. Horizontal 296-20372-ND 16.53 15.43 14.33 PTH03010YAH 
2.95 ~ 3.65 0.55 ~ 1.8 @ 15.0 27.0 SMD Horizontal 296-20373-ND 16.53 15.43 14.33 PTH03010YAS 
2.95 ~ 3.65 0.55 ~ 1.8 @ 15.0 27.0 SMD Horizontal 296-20374-ND® 16.53 15.43 14.33 PTH03010YAZ 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 22.0 55.0 DIP Horizontal 296-20375-ND® 21.38 19.95 18.53 PTH03020WAH 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 22.0 55.0 SMD Horizontal 296-20376-ND 21.38 19.95 18.53 PTH03020WAS 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 22.0 55.0 SMD Horizontal 296-20377-ND® 21.38 19.95 18.53 PTHO3020WAZ 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 30.0 75.0 DIP. Horizontal 296-20378-ND® 24.23 22.61 21.00 PTH03030WAH 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 30.0 75.0 SMD Horizontal 296-20379-ND 24.23 22.61 21.00 PTHO3030WAS 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 30.0 75.0 SMD Horizontal 296-20380-ND® 24.23 22.61 21.00 PTHO3030WAZ 
2.95 ~ 3.65 0.8~2.5 @ 6.0 15.0 DIP. Horizontal 296-20381-ND® 10.93 9.84 8.73 PTHO3050WAH 
2.95 ~ 3.65 0.8~2.5 @ 6.0 15.0 SMD Horizontal 296-20382-ND 10.93 9.84 8.73 PTHO3050WAS 
2.95 ~ 3.65 0.55 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 DIP. Horizontal 296-19802-ND® 10.93 9.84 8.73 PTHO3050YAH 
2.95 ~ 3.65 0.55 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 SMD Horizontal 296-20383-ND 10.93 9.84 8.73 PTHO3050YAS. 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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we TEXAS INSTRUMENTS NEW! Plug-In Power Modules _Non-lsolated POL (Cont) 


Input Voltage Primary Output Voltage Output Power Texas 
Range @ Maximum Current Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 
(VDC) (VDC @ A) (Ww) Type Orientation Part No. 1 25 100 Part No. 
2.95 ~ 3.65 0.55 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 SMD Horizontal 296-20384-ND® 10.93 9.84 8.73 PTHO3050YAZ 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 10.0 25.0 DIP Horizontal 296-20385-ND® 15.51 13.97 12.39 PTHO3060WAH 
2.95 ~ 3.65 0.8~ 2.5 @ 10.0 25.0 SMD Horizontal 296-20386-ND 15.51 13.97 12.39 PTHO3060WAS 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 10.0 25.0 SMD Horizontal 296-20387-ND® 15.51 13.97 12.39 PTHO3060WAZ 
2.95 ~ 3.65 0.55 ~ 1.8 @ 10.0 18.0 DIP. Horizontal 296-19805-ND® 15.51 13.97 12.39 PTHO3060YAH 
2.95 ~ 3.65 0.55 ~ 1.8 @ 10.0 18.0 SMD Horizontal 296-20388-ND® 15.51 13.97 12.39 PTHO3060YAS. 
2.95 ~ 3.65 0.55 ~ 1.8 @ 10.0 18.0 SMD Horizontal 296-20389-ND® 15.51 13.97 12.39 PTHO3060YAZ 
3.0 ~ 5.5 0.9 ~ 3.6 @ 3.0 10.8 DIP. Horizontal 296-20390-ND® 8.56 6.85 5.78 PTH04000WAH 
3.0 ~ 5.5 0.9 ~ 3.6 @ 3.0 10.8 SMD Horizontal 296-20391-ND 8.56 6.85 5.78 PTHO4000WAS 
3.0 ~ 5.5 0.9 ~ 3.6 @ 3.0 10.8 SMD Horizontal 296-20392-ND® 8.56 6.85 5.78 PTHO4000WAZ 
2.95 ~ 5.5 0.8 ~ 2.5 @ 60.0 150.0 DIP Horizontal 296-20393-ND® 49.88 46.55 43.23 PTH04040WAD 
2.95 ~ 5.5 0.8 ~ 2.5 @ 60.0 150.0 DIP. Horizontal 296-20394-ND 49.88 46.55 43.23 PTH04040WAH 
2.95 ~ 5.5 0.8 ~ 2.5 @ 60.0 150.0 SMD Horizontal 296-20395-ND 49.88 46.55 43.23 PTH04040WAS 
2.95 ~ 5.5 0.8 ~ 2.5 @ 60.0 150.0 SMD Horizontal 296-20396-ND 49.88 46.55 43.23 PTH04040WAZ 
3.0 ~ 5.5 0.9 ~ 3.6 @ 3.0 10.8 DIP. Horizontal 296-20397-ND® 8.60 6.88 5.81 PTH04070WAH 
3.0 ~ 5.5 0.9 ~ 3.6 @ 3.0 10.8 SMD Horizontal 296-20398-ND 8.60 6.88 5.81 PTH04070WAS 
3.0 ~ 5.5 0.9 ~ 3.6 @ 3.0 10.8 SMD Horizontal 296-20399-ND® 8.60 6.88 5.81 PTH04070WAZ 
2.95 ~ 3.6 0.8 ~ 2.5 @ 8.0 20.0 SIP Vertical 296-20986-ND® 10.93 9.84 8.73 PTV03010WAH 
2.95 ~ 3.6 0.8 ~ 2.5 @ 18.0 45.0 SIP Vertical 296-20987-ND® 16.53 15.43 14.33 PTV03020WAH 
5V Input 
4.75 ~ 7.0 -3.3 @ 1.0 3.3 SIP Horizontal 296-20080-ND 13.46 12.12 10.75 PT5021A 
4.75 ~ 7.0 -3.3 @ 1.0 3.3 SMD Horizontal 296-20081-ND 13.46 12.12 10.75 PT5021C 
4.75 ~ 7.0 -3.3 @ 1.0 3.3 SIP Vertical 296-20082-ND® 13.46 12.12 10.75 PT5021N 
4.75 ~ 7.0 -5.0 @ 1.0 5.0 SIP Horizontal PT5022A-ND® 13.46 12.12 10.75 PT5022A 
4.75 ~ 7.0 -5.0 @ 1.0 5.0 SMD Horizontal PT5022C-ND@ 13.46 12.12 10.75 PT5022C 
4.75 ~ 7.0 -5.0 @ 1.0 5.0 SIP Vertical PT5022N-ND@ 13.46 12.12 10.75 PT5022N 
4.75 ~ 7.0 -9.0 @ 0.6 5.4 SIP Horizontal 296-20083-ND® 13.46 12.12 10.75 PT5023A 
4.75 ~ 7.0 -9.0 @ 0.6 5.4 SIP Vertical 296-20084-ND® 13.46 12.12 10.75 PT5023N 
4.75 ~ 7.0 -12.0@0.5 6.0 SIP Horizontal PT5024A-ND® 13.46 12.12 10.75 PT5024A 
4.75 ~ 7.0 -12.0@0.5 6.0 SMD Horizontal PT5024C-ND@ 13.46 12.12 10.75 PT5024C 
4.75 ~ 7.0 -12.0@0.5 6.0 SIP Vertical PT5024N-ND 13.46 12.12 10.75 PT5024N 
4.75 ~ 7.0 -15.0 @ 0.3 45 SMD Horizontal 296-20085-ND® 13.46 12.12 10.75 PT5025C 
4.75 ~ 7.0 -15.0 @ 0.3 4.5 SIP Vertical 296-20086-ND® 13.46 12.12 10.75 PT5025N 
4.75 ~ 7.0 -5.2 @ 1.0 5.2 SIP Horizontal 296-20087-ND® 13.46 12.12 10.75 PT5026A 
4.75 ~ 7.0 -5.2 @ 1.0 5.2 SIP Vertical 296-20088-ND 13.46 12.12 10.75 PT5026N 
4.75 ~ 7.0 -8.0 @ 0.6 48 SIP Horizontal 296-20089-ND 13.46 12.12 10.75 PT5027A 
4.75 ~ 7.0 -8.0 @ 0.6 48 SMD Horizontal 296-20090-ND 13.46 12.12 10.75 PT5027C 
4.75 ~ 7.0 -8.0 @ 0.6 48 SIP Vertical 296-20091-ND® 13.46 12.12 10.75 PT5027N 
4.75 ~ 7.0 -6.0 @ 1.0 6.0 SIP Horizontal 296-20092-ND® 13.46 12.12 10.75 PT5030A 
4.75 ~ 7.0 -6.0 @ 1.0 6.0 SMD Horizontal 296-20093-ND 13.46 12.12 10.75 PT5030C 
4.75 ~ 7.0 -6.0 @ 1.0 6.0 SIP Vertical 296-20094-ND 13.46 12.12 10.75 PT5030N 
4.75 ~ 7.0 -1.7 @ 1.0 1.7 SMD Horizontal 296-20095-ND 13.46 12.12 10.75 PT5031C 
4.75 ~ 7.0 -1.7@ 1.0 1.7 SIP Vertical 296-20096-ND 13.46 12.12 10.75 PT5031N 
4.75 ~ 11.0 12.0 @ 1.0 12.0 SIP Horizontal PT5041A-ND® 13.46 12.12 10.75 PT5041A 
4.75 ~ 11.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMD Horizontal PT5041C-ND 13.46 12.12 10.75 PT5041C 
4.75 ~ 11.0 12.0 @ 1.0 12.0 SIP Vertical PT5041N-ND@ 13.46 12.12 10.75 PT5041N 
4.75 ~ 14.0 15.0 @ 0.75 11.3 SIP Horizontal PT5042A-ND 13.46 12.12 10.75 PT5042A 
4.75 ~ 14.0 15.0 @ 0.75 11.3 SIP Vertical 296-20097-ND® 13.46 12.12 10.75 PT5042N 
4.75 ~ 7.0 8.0 @ 1.5 12.0 SMD Horizontal 296-20098-ND® 13.46 12.12 10.75 PT5044C 
4.75 ~ 7.0 8.0 @ 1.5 12.0 SIP Vertical 296-20099-ND® 13.46 12.12 10.75 PT5044N 
4.75 ~ 8.0 9.0 @ 1.2 10.8 SIP Horizontal 296-20100-ND® 13.46 12.12 10.75 PT5045A 
4.75 ~ 9.0 10.0 @ 1.2 12.0 SIP Horizontal 296-20101-ND® 13.46 12.12 10.75 PT5046A 
4.75 ~ 9.0 10.0 @ 1.2 12.0 SMD Horizontal 296-20102-ND® 13.46 12.12 10.75 PT5046C 
4.75 ~ 9.0 10.0 @ 1.2 12.0 SIP Vertical 296-20103-ND® 13.46 12.12 10.75 PT5046N 
4.75 ~ 11.6 12.6 @ 1.0 12.6 SIP Horizontal 296-20104-ND® 13.46 12.12 10.75 PT5048A 
4.75 ~ 11.6 12.6 @ 1.0 12.6 SMD Horizontal 296-20105-ND® 13.46 12.12 10.75 PT5048C 
4.75 ~ 14.0 20.0 @ 0.5 10.0 SIP Horizontal PT5049A-ND 13.46 12.12 10.75 PT5049A 
4.75 ~ 14.0 20.0 @ 0.5 10.0 SMD Horizontal 296-20106-ND 13.46 12.12 10.75 PT5049C 
4.75 ~ 14.0 20.0 @ 0.5 10.0 SIP Vertical 296-20107-ND 13.46 12.12 10.75 PT5049N 
4.75 ~ 11.0 +12.0 @ 0.5 6.0 SIP Horizontal PT5061A-ND 15.29 13.77 12.21 PT5061A 
4.75 ~ 11.0 +12.0 @0.5 6.0 SMD Horizontal PT5061C-ND 15.29 13.77 12.21 PT5061C 
4.75 ~ 11.0 +12.0 @0.5 6.0 SIP Vertical PT5061N-ND 15.29 13.77 12.21 PT5061N 
4.75 ~ 14.0 +15.0 @ 0.4 6.0 SIP Horizontal PT5062A-ND 15.29 13.77 12.21 PT5062A 
4.75 ~ 14.0 +15.0 @ 0.4 6.0 SMD Horizontal 296-20108-ND 15.29 13.77 12.21 PT5062C 
4.75 ~ 14.0 +15.0 @ 0.4 6.0 SIP Vertical 296-20109-ND 15.29 13.77 12.21 PT5062N 
4.5~5.5 3.3 @ 6.0 19.8 SIP Horizontal PT5401A-ND® 15.11 14.10 13.10 PT5401A 
4.5~5.5 2.5 @ 6.0 15.0 SIP Horizontal PT5402A-ND® 15.11 14.10 13.10 PT5402A 
45~5.5 3.3 @ 3.0 9.9 SIP Horizontal PT5501A-ND 18.05 16.85 15.64 PT5501A 
45~5.5 3.3 @ 3.0 9.9 SMD Horizontal PT5501C-ND 18.05 16.85 15.64 PT5501C 
4.5 ~5.5 3.3 @ 3.0 9.9 SIP Vertical PT5501N-ND 18.05 16.85 15.64 PT5501N 
3.1~5.5 2.5 @ 3.0 75 SIP Horizontal PT5502A-ND 18.05 16.85 15.64 PT5502A 
3.1~5.5 1.8 @ 3.0 5.4 SIP Horizontal PT5504A-ND 18.05 16.85 15.64 PT5504A, 
3.1~5.5 1.5 @ 3.0 4.5 SIP Horizontal PT5505A-ND 18.05 16.85 15.64 PT5505A 
3.1 ~5.5 1.2 @ 3.0 3.6 SIP Horizontal PT5506A-ND 18.05 16.85 15.64 PT5506A 
4.5 ~7.0 8.0 @ 1.75 14.0 SMD Horizontal 296-20133-ND® 13.46 12.12 10.75 PT5544C 
4.5~5.5 3.3 @ 18.0 59.4 SMD Horizontal 296-20134-ND® 28.76 26.84 24.93 PT5801C 
45~5.5 3.3 @ 18.0 59.4 SIP Vertical 296-20135-ND 28.76 26.84 24.93 PT5801N 
4.5~5.5 2.5 @ 18.0 45.0 SIP Horizontal 296-20136-ND 28.76 26.84 24.93 PT5802A 
4.5~5.5 2.5 @ 18.0 45.0 SIP Vertical 296-20137-ND 28.76 26.84 24.93 PT5802N 
4.5 ~5.5 1.8 @ 18.0 32.4 SMD Horizontal 296-20138-ND® 28.76 26.84 24.93 PT5803C 
4.5~5.5 1.8 @ 18.0 32.4 SIP Vertical 296-20139-ND 28.76 26.84 24.93 PT5803N 
4.5~5.5 1.2 @ 18.0 21.6 SIP Horizontal 296-20140-ND 28.76 26.84 24.93 PT5805A 
45~5.5 1.2 @ 18.0 21.6 SMD Horizontal 296-20141-ND 28.76 26.84 24.93 PT5805C 
4.5~5.5 1.2 @ 18.0 21.6 SIP Vertical 296-20142-ND 28.76 26.84 24.93 PT5805N 
4.5 ~5.5 1.0 @ 18.0 18.0 SIP Horizontal 296-20143-ND® 28.76 26.84 24.93 PT5806A 
4.5 ~9.0 3.3 @ 3.0 9.9 SMD Horizontal PT6305C-ND 23.40 21.84 20.28 PT6305C 
45~5.5 3.3 @ 3.0 9.9 SIP Horizontal PT6405D-ND® 23.40 21.84 20.28 PT6405D 
45 ~5.5 3.3 @ 3.0 9.9 SMD Horizontal PT6405E-ND 23.40 21.84 20.28 PT6405E 
4.5~5.5 3.3 @ 3.0 9.9 SIP Vertical PT6405P-ND 23.40 21.84 20.28 PT6405P 
4.5 ~5.5 3.3 @ 14.0 46.2 SIP Horizontal 296-20169-ND 29.33 27.37 25.42 PT6461A 
4.5~5.5 3.3 @ 14.0 46.2 SMD Horizontal 296-20170-ND® 29.33 27.37 25.42 PT6461C 
45~5.5 3.3 @ 14.0 46.2 SIP Vertical 296-20171-ND® 29.33 27.37 25.42 PT6461N 
45~5.5 2.5 @ 14.0 35.0 SIP Horizontal 296-20172-ND 22.38 20.89 19.40 PT6462A 
4.5~5.5 2.5 @ 14.0 35.0 SMD Horizontal 296-20173-ND 22.38 20.89 19.40 PT6462C 
4.5 ~5.5 2.0 @ 14.0 28.0 SIP Horizontal 296-20174-ND 22.38 20.89 19.40 PT6463A 
45~5.5 2.0 @ 14.0 28.0 SMD Horizontal 296-20175-ND 22.38 20.89 19.40 PT6463C 
4.5~5.5 1.8 @ 14.0 25.2 SIP Horizontal 296-20176-ND 22.38 20.89 19.40 PT6464A 
4.5~5.5 1.5 @ 14.0 21.0 SIP Horizontal 296-20177-ND 22.38 20.89 19.40 PT6465A 
4.5~5.5 1.2 @ 14.0 16.8 SIP Horizontal 296-20178-ND 22.38 20.89 19.40 PT6466A 
4.5 ~5.5 1.2 @ 14.0 16.8 SMD Horizontal 296-20179-ND 22.38 20.89 19.40 PT6466C 
45~5.5 1.2 @ 14.0 16.8 SIP Vertical 296-20180-ND® 22.38 20.89 19.40 PT6466N 
4.5 ~5.5 1.0 @ 14.0 14.0 SMD Horizontal 296-20181-ND 22.38 20.89 19.40 PT6467C 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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we TEXAS INSTRUMENTS NEW! Plug-In Power Modules _Non-Isolated POL (Cont) 


Input Voltage Primary Output Voltage Output Power Texas 
Range @ Maximum Current Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 
(VDC) (VDC @ A) (Ww) Type Orientation Part No. 1 25 100 Part No. 
4.5~5.5 1.0 @ 14.0 14.0 SIP Vertical 296-20182-ND 22.38 20.89 19.40 PT6467N 
4.5~5.5 3.3 @ 8.0 26.4 SIP Horizontal PT6521D-ND 31.88 29.75 27.63 PT6521D 
4.5~5.5 3.3 @ 8.0 26.4 SIP Vertical PT6521P-ND 31.88 29.75 27.63 PT6521P 
4.5 ~ 6.0 3.3 @ 7.0 23.1 SIP Horizontal PT6601D-ND 29.21 27.26 25.32 PT6601D 
4.5 ~ 6.0 3.3 @ 7.0 23.1 SMD Horizontal PT6601E-ND 29.21 27.26 25.32 PT6601E 
4.5 ~6.0 3.3 @ 7.0 23.1 SIP Vertical PT6601P-ND 29.21 27.26 25.32 PT6601P 
4.5~5.5 12.0 @ 2.0 24.0 SIP Horizontal PT6674D-ND 24.23 22.61 21.00 PT6674D 
4.5~5.5 12.0 @ 2.0 24.0 SIP Vertical 296-20200-ND 24.23 22.61 21.00 PT6674P 
4.5~5.5 1.3 ~ 3.5 @ 13.0 45.5 SIP Horizontal PT6701A-ND 27.03 25.23 23.43 PT6701A 
4.5 ~5.5 1.3 ~ 3.5 @ 13.0 45.5 SMD Horizontal PT6701C-ND 27.03 25.23 23.43 PT6701C 
4.5~5.5 1.3 ~ 3.5 @ 13.0 45.5 SIP Vertical PT6701N-ND 27.03 25.23 23.43 PT6701N 
4.5~5.5 -44~-14@60 8.4 SMD Horizontal 296-20218-ND 39.38 36.75 34.13 PT6911C 
4.5~5.5 -44~-14@6.0 8.4 SIP Vertical 296-20219-ND® 39.38 36.75 34.13 PT6911N 
4.5~5.5 3.3 @ 6.0 19.8 SIP Horizontal PT6931A-ND 39.38 36.75 34.13 PT6931A 
4.5~5.5 3.3 @ 6.0 19.8 SMD Horizontal PT6931C-ND 39.38 36.75 34.13 PT6931C 
4.5~5.5 3.3 @ 6.0 19.8 SIP Vertical 296-20222-ND 39.38 36.75 34.13 PT6931N 
4.5~5.5 3.3 @ 6.0 19.8 SMD Horizontal PT6932C-ND 39.38 36.75 34.13 PT6932C 
4.5~5.5 3.3 @ 6.0 19.8 SMD Horizontal 296-20223-ND® 39.38 36.75 34.13 PT6933C 
4.5~5.5 3.3 @ 6.0 19.8 SIP Vertical 296-20224-ND 39.38 36.75 34.13 PT6933N 
3.1 ~5.5 2.5 @ 9.5 23.8 SIP Horizontal 296-20225-ND® 41.10 38.36 35.62 PT6935A 
4.5~5.5 3.3 @ 11.0 36.3 SIP Horizontal 296-20226-ND 41.10 38.36 35.62 PT6936A, 
4.5~5.5 3.3 @ 11.0 36.3 SIP Vertical 296-20227-ND 41.10 38.36 35.62 PT6936N 
4.5~5.5 3.3 @ 10.0 33.0 SIP Horizontal 296-20228-ND® 41.10 38.36 35.62 PT6937A 
4.5~5.5 3.3 @ 10.0 33.0 SMD Horizontal 296-20229-ND® 41.10 38.36 35.62 PT6937C 
4.5~5.5 3.3 @ 10.0 33.0 SIP Vertical 296-20230-ND 41.10 38.36 35.62 PT6937N 
4.5~5.5 3.3 @ 8.6 28.4 SMD Horizontal 296-20231-ND 41.10 38.36 35.62 PT6938C 
3.1 ~5.5 2.5 @ 9.0 22.5 SMD Horizontal 296-20232-ND 41.10 38.36 35.62 PT6939C 
4.5~5.5 3.3 @ 6.0 19.8 SIP Horizontal 296-20233-ND 48.60 45.36 42.12 PT6941A 
4.5~5.5 3.3 @ 6.0 19.8 SMD Horizontal 296-20234-ND 48.60 45.36 42.12 PT6941C 
4.5~5.5 3.3 @ 6.0 19.8 SIP Vertical 296-20235-ND 48.60 45.36 42.12 PT6941N 
4.5~5.5 3.3 @ 6.0 19.8 SIP Vertical 296-20236-ND 48.60 45.36 42.12 PT6943N 
3.1~5.5 2.5 @ 6.0 15.0 SIP Horizontal 296-20237-ND 48.60 45.36 42.12 PT6946A 
3.1~5.5 2.5 @ 6.0 15.0 SMD Horizontal 296-20238-ND 48.60 45.36 42.12 PT6946C 
3.1~5.5 2.5 @ 6.0 15.0 SMD Horizontal 296-20239-ND® 48.60 45.36 42.12 PT6947C 
4.5~5.5 1.3 ~ 3.5 @ 29.0 101.5 SIP Horizontal 296-20245-ND 38.57 36.00 33.43 PT7671A 
4.5~5.5 1.3 ~ 3.5 @ 29.0 101.5 SMD Horizontal 296-20246-ND 38.57 36.00 33.43 PT7671C 
4.5~5.5 1.075 ~ 1.85 @ 29.0 53.7 SIP Horizontal 296-20247-ND 38.57 36.00 33.43 PT7675A 
4.5~5.5 1.075 ~ 1.85 @ 29.0 53.7 SMD Horizontal 296-20248-ND 38.57 36.00 33.43 PT7675C 
4.5~5.5 2.0 ~ 3.5 @ 29.0 101.5 SIP Vertical 296-20249-ND 38.57 36.00 33.43 PT7681N 
4.5~5.5 1.3 ~ 3.5 @ 20.0 70.0 SIP Horizontal PT7711A-ND 53.61 50.04 46.47 PT7711A 
4.5~5.5 1.3 ~ 3.5 @ 20.0 70.0 SMD Horizontal PT7711C-ND 53.61 50.04 46.47 PT7711C 
4.5~5.5 0.9 ~ 3.6 @ 6.0 21.6 SMD Horizontal 296-20400-ND 11.50 10.35 9.18 PTHOSOOOWAS 
4.5~5.5 0.9 ~ 3.6 @ 6.0 21.6 SMD Horizontal 296-20401-ND® 11.50 10.35 9.18 PTHOSOOOWAZ 
4.5~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 15.0 54.0 DIP. Horizontal 296-20402-ND® 16.53 15.43 14.33 PTH05010WAH 
4.5~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 15.0 54.0 SMD Horizontal 296-20403-ND 16.53 15.43 14.33 PTH05010WAS 
4.5~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 15.0 54.0 SMD Horizontal 296-20404-ND® 16.53 15.43 14.33 PTH05010WAZ 
4.5~5.5 0.55 ~ 1.8 @ 15.0 27.0 DIP. Horizontal 296-20405-ND 16.53 15.43 14.33 PTH05010YAH 
4.5~5.5 0.55 ~ 1.8 @ 15.0 27.0 SMD Horizontal 296-20406-ND 16.53 15.43 14.33 PTH05010YAS. 
4.5~5.5 0.55 ~ 1.8 @ 15.0 27.0 SMD Horizontal 296-20407-ND® 16.53 15.43 14.33 PTHO5010YAZ 
4.5 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 22.0 79.2 DIP. Horizontal 296-20408-ND® 21.38 19.95 18.53 PTHO05020WAH 
4.5~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 22.0 79.2 SMD Horizontal 296-20409-ND 21.38 19.95 18.53 PTHOS020WAS 
4.5~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 22.0 79.2 SMD Horizontal 296-20410-ND® 21.38 19.95 18.53 PTHO5020WAZ 
4.5~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 30.0 108.0 DIP Horizontal 296-20411-ND® 24.23 22.61 21.00 PTH05030WAH 
4.5~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 30.0 108.0 SMD Horizontal 296-20412-ND 24.23 22.61 21.00 PTHOS5030WAS 
4.5 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 30.0 108.0 SMD Horizontal 296-20413-ND® 24.23 22.61 21.00 PTHOS5030WAZ 
4.5~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 6.0 21.6 DIP. Horizontal 296-20414-ND® 10.93 9.84 8.73 PTHOSO050WAH 
4.5~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 6.0 21.6 SMD Horizontal 296-20415-ND 10.93 9.84 8.73 PTHOSO50WAS 
4.5~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 6.0 21.6 SMD Horizontal 296-20416-ND® 10.93 9.84 8.73 PTHOSOSOWAZ 
4.5~5.5 0.55 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 DIP. Horizontal 296-20417-ND 10.93 9.84 8.73 PTHOS050YAH 
4.5~5.5 0.55 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 SMD Horizontal 296-20418-ND 10.93 9.84 8.73 PTHOSO50YAS. 
4.5~5.5 0.55 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 SMD Horizontal 296-20419-ND® 10.93 9.84 8.73 PTHOSO50YAZ 
4.5~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 10.0 36.0 DIP. Horizontal 296-20420-ND® 15.51 13.97 12.39 PTHOSO60WAH 
4.5~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 10.0 36.0 SMD Horizontal 296-20421-ND 15.51 13.97 12.39 PTHOSO60WAS 
4.5~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 10.0 36.0 SMD Horizontal 296-20422-ND® 15.51 13.97 12.39 PTHOSO60WAZ 
4.5 ~5.5 0.55 ~ 1.8 @ 10.0 18.0 DIP. Horizontal 296-20423-ND 15.51 13.97 12.39 PTHOS060YAH 
4.5~5.5 0.55 ~ 1.8 @ 10.0 18.0 SMD Horizontal 296-20424-ND 15.51 13.97 12.39 PTHOSO60YAS. 
4.5 ~ 14.0 0.9~5.5 @ 2.25 12.4 DIP. Horizontal 296-20429-ND® 8.56 6.85 5.78 PTHO8000WAH 
4.5 ~ 14.0 0.9~5.5 @ 2.25 12.4 SMD Horizontal 296-20430-ND 8.56 6.85 5.78 PTHO8000WAS 
4.5 ~ 14.0 0.9~ 5.5 @ 2.25 12.4 SMD Horizontal 296-20431-ND® 8.56 6.85 5.78 PTHO8000WAZ 
4.5 ~ 18.0 0.9~5.5 @ 2.25 10.0 DIP. Horizontal 296-20432-ND® 8.60 6.88 5.81 PTHO8080WAH 
4.5 ~ 18.0 0.9~5.5 @ 2.25 10.0 SMD Horizontal 296-19803-ND 8.60 6.88 5.81 PTHO8080WAS 
4.5 ~ 18.0 0.9~5.5 @ 2.25 10.0 SMD Horizontal 296-20433-ND® 8.60 6.88 5.81 PTHO8080WAZ 
2.9 ~ 7.0 6.0 DIP. Horizontal 296-20496-ND® 13.33 12.00 10.64 PTNO4050AAD 
2.9 ~ 7.0 6.0 SMD Horizontal 296-19681-ND® 13.33 12.00 10.64 PTNO4050AAS 
2.9 ~ 7.0 6.0 SMD Horizontal 296-20497-ND® 13.33 12.00 10.64 PTNO4050AAZ 
2.95 ~ 5.5 12.0 DIP Horizontal 296-20498-ND® 13.33 12.00 10.64 PTNO4050CAD 
2.95 ~ 5.5 12.0 DIP. Horizontal 296-20499-ND 13.33 12.00 10.64 PTNO4050CAH 
2.95 ~ 5.5 12.0 SMD Horizontal 296-19682-ND 13.33 12.00 10.64 PTNO4050CAS 
2.95 ~ 5.5 12.0 SMD Horizontal 296-20500-ND® 13.33 12.00 10.64 PTNO4050CAZ 
4.5~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 8.0 28.8 SIP Vertical 296-20988-ND® 10.93 9.84 8.73 PTV05010WAH 
4.5~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 18.0 64.8 SIP Vertical 296-20526-ND 16.53 15.43 14.33 PTV05020WAH 
12V Input 
7.0 ~ 16.0 12.0 @ 1.5 18.0 SIP Horizontal PT5071A-ND® 27.03 25.23 23.43 PT5071A 
10.8 ~ 13.2 2.5 @ 16.0 40.0 SMD Horizontal 296-20151-ND 28.76 26.84 24.93 PT5822C 
10.8 ~ 13.2 2.5 @ 16.0 40.0 SIP Vertical 296-20152-ND 28.76 26.84 24.93 PT5822N 
10.8 ~ 13.2 1.8 @ 16.0 28.8 SIP Horizontal 296-20153-ND 28.76 26.84 24.93 PT5823A 
10.8 ~ 13.2 1.8 @ 16.0 28.8 SIP Vertical 296-20154-ND 28.76 26.84 24.93 PT5823N 
10.8 ~ 13.2 1.5 @ 16.0 24.0 SIP Horizontal 296-20155-ND 28.76 26.84 24.93 PT5824A 
10.8 ~ 13.2 1.5 @ 16.0 24.0 SMD Horizontal 296-20156-ND 28.76 26.84 24.93 PT5824C 
10.8 ~ 13.2 1.5 @ 16.0 24.0 SIP Vertical 296-20157-ND 28.76 26.84 24.93 PT5824N 
9.0 ~ 17.0 1.5 @2.0 3.0 SIP Horizontal 296-20158-ND® 15.01 13.52 11.99 PT6216D 
9.0 ~ 17.0 1.5 @ 2.0 3.0 SMD Horizontal 296-20159-ND® 15.01 13.52 11.99 PT6216E 
9.0 ~ 17.0 1.5 @2.0 3.0 SIP Vertical 296-20160-ND® 15.01 13.52 11.99 PT6216P 
10.8 ~ 13.2 5.0 @ 6.0 30.0 SIP Horizontal PT6341A-ND 23.09 21.55 20.01 PT6341A 
10.8 ~ 13.2 3.3 @ 6.0 19.8 SMD Horizontal 296-20161-ND® 23.09 21.55 20.01 PT6342C 
10.8 ~ 13.2 3.3 @ 6.0 19.8 SIP Vertical 296-20162-ND® 23.09 21.55 20.01 PT6342N 
10.8 ~ 13.2 2.5 @ 6.0 15.0 SMD Horizontal 296-20163-ND 23.09 21.55 20.01 PT6343C 
10.8 ~ 13.2 2.5 @ 6.0 15.0 SIP Vertical 296-20164-ND 23.09 21.55 20.01 PT6343N 
10.8 ~ 13.2 1.8 @6.0 10.8 SMD Horizontal 296-20165-ND 23.09 21.55 20.01 PT6344C 
10.8 ~ 13.2 1.8 @ 6.0 10.8 SIP Vertical 296-20166-ND 23.09 21.55 20.01 PT6344N 
10.8 ~ 13.2 1.5 @6.0 9.0 SIP Vertical 296-20167-ND 23.09 21.55 20.01 PT6345N 
10.8 ~ 13.2 1.2 @6.0 7.2 SIP Horizontal 296-20168-ND 23.09 21.55 20.01 PT6346A 
9.0 ~ 16.0 5.0 @ 6.0 30.0 SIP Horizontal PT6625D-ND® 31.88 29.75 27.63 PT6625D 
9.0 ~ 16.0 5.0 @ 6.0 30.0 SMD Horizontal PT6625E-ND 31.88 29.75 27.63 PT6625E 
9.0 ~ 16.0 5.0 @ 6.0 30.0 SIP Vertical PT6625P-ND® 31.88 29.75 27.63 PT6625P 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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we TEXAS INSTRUMENTS NEW! Plug-In Power Modules _Non-Isolated POL (Cont) 


Input Voltage Primary Output Voltage Output Power Texas 

Range @ Maximum Current Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 

(VDC) (VDC @ A) (W) Type Orientation Part No. U 25 100 Part No. 
8.0 ~ 27.0 -4.7 ~-2.2 @ 4.0 8.8 SIP Horizontal 296-20189-ND® 24.23 22.61 21.00 PT6641D 
8.0 ~ 27.0 -4.7 ~-2.2@ 40 8.8 SIP Vertical 296-20190-ND 24.23 22.61 21.00 PT6641P 
8.0 ~ 25.0 -6.5 ~ -3.0 @ 4.0 12.0 SIP Horizontal PT6642D-ND® 24.23 22.61 21.00 PT6642D 
8.0 ~ 25.0 -6.5 ~ -3.0 @ 4.0 12.0 SMD Horizontal 296-20191-ND® 24.23 22.61 21.00 PT6642E 
8.0 ~ 25.0 12.0 SIP Vertical PT6642P-ND® 24.23 22.61 21.00 PT6642P 
8.0 ~ 18.0 18.0 SIP Horizontal 296-20192-ND® 24.23 22.61 21.00 PT6643D 
8.0 ~ 18.0 18.0 SMD Horizontal 296-20193-ND® 24.23 22.61 21.00 PT6643E 
8.0 ~ 18.0 18.0 SIP Vertical PT6643P-ND® 24.23 22.61 21.00 PT6643P 
8.0 ~ 21.0 15.0 SIP Horizontal 296-20194-ND® 24.23 22.61 21.00 PT6644D 
8.0 ~ 21.0 15.0 SMD Horizontal 296-20195-ND 24.23 22.61 21.00 PT6644E 
8.0 ~ 21.0 15.0 SIP Vertical 296-20196-ND® 24.23 22.61 21.00 PT6644P 
8.0 ~ 15.0 15.0 SMD Horizontal 296-20197-ND® 24.23 22.61 21.00 PT6645E 
8.0 ~ 15.0 15.0 SIP Vertical 296-20198-ND® 24.23 22.61 21.00 PT6645P 
10.8 ~ 13.2 1.3 ~3.5 @ 14.0 49.0 SIP Horizontal PT6721A-ND® 27.03 25.23 23.43 PT6721A 
10.8 ~ 13.2 1.3 ~ 3.5 @ 14.0 49.0 SMD Horizontal PT6721C-ND 27.03 25.23 23.43 PT6721C 
10.8 ~ 13.2 1.3 ~ 3.5 @ 14.0 49.0 SIP Vertical 296-20205-ND® 27.03 25.23 23.43 PT6721N 
10.8 ~ 13.2 1.1~ 1.85 @ 14.0 25.9 SIP Horizontal 296-20206-ND 27.03 25.23 23.43 PT6722A 
10.8 ~ 13.2 2.5 @ 10.5 26.3 SMD Horizontal 296-20240-ND 41.10 38.36 35.62 PT6981C 
10.8 ~ 13.2 3.3 @ 10.5 34.7 SMD Horizontal 296-20241-ND 41.10 38.36 35.62 PT6982C 
10.8 ~ 13.2 3.3 @ 10.5 34.7 SIP Vertical 296-20242-ND 41.10 38.36 35.62 PT6982N 
10.8 ~ 13.2 3.3 @ 9.5 31.4 SIP Horizontal 296-20243-ND 41.10 38.36 35.62 PT6983A 
10.8 ~ 13.2 3.3 @ 9.5 31.4 SMD Horizontal 296-20244-ND 41.10 38.36 35.62 PT6983C 
9.0 ~ 15.0 -12.0 @ 1.0 12.0 SIP Horizontal 296-20269-ND® 24.45 22.82 21.19 PT78NR212H 
9.0 ~ 15.0 -12.0 @ 1.0 12.0 SMD Horizontal 296-20270-ND® 24.45 22.82 21.19 PT78NR212S 
9.0 ~ 15.0 -12.0 @ 1.0 12.0 SIP Vertical 296-20271-ND® 24.45 22.82 21.19 PT78NR212V 
9.0 ~ 15.0 -15.0 @ 1.0 15.0 SIP Horizontal 296-20272-ND® 24.45 22.82 21.19 PT78NR215H 
9.0 ~ 15.0 -15.0 @ 1.0 15.0 SMD Horizontal 296-20273-ND® 24.45 22.82 21.19 PT78NR215S 
9.0 ~ 15.0 -15.0 @ 1.0 15.0 SIP Vertical 296-20274-ND® 24.45 22.82 21.19 PT78NR215V 
9.0 ~ 15.0 -5.2 @ 2.0 10.4 SMD Horizontal 296-20275-ND® 24.45 22.82 21.19 PT78NR252S 
9.0 ~ 15.0 -5.2 @ 2.0 10.4 SIP Vertical 296-20276-ND® 24.45 22.82 21.19 PT78NR252V 
10.8 ~ 13.2 1.3 ~ 3.5 @ 30.0 105.0 SIP Horizontal PT8121A-ND 60.89 56.83 52.77 PT8121A 
10.8 ~ 13.2 1.075 ~ 1.85 @ 30.0 55.5 SIP Horizontal 296-20304-ND® 60.89 56.83 52.77 PT8122A 
10.8 ~ 13.2 1.05 ~ 1.825 @ 30.0 54.8 SIP Horizontal 296-20305-ND 60.89 56.83 52.77 PT8124A 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 DIP. Horizontal 296-20446-ND 11.50 10.35 9.18 PTH12000LAH 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 SMD Horizontal 296-20447-ND 11.50 10.35 9.18 PTH12000LAS 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 SMD Horizontal 296-20448-ND® 11.50 10.35 9.18 PTH12000LAZ 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 6.0 33.0 DIP. Horizontal 296-20449-ND® 11.50 10.35 9.18 PTH12000WAH 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 6.0 33.0 SMD Horizontal 296-20450-ND 11.50 10.35 9.18 PTH12000WAS 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 12.0 21.6 DIP. Horizontal 296-20451-ND® 16.53 15.43 14.33 PTH12010LAH 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 12.0 21.6 SMD Horizontal 296-20452-ND 16.53 15.43 14.33 PTH12010LAS 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 12.0 21.6 SMD Horizontal 296-20453-ND® 16.53 15.43 14.33 PTH12010LAZ 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 12.0 66.0 DIP. Horizontal 296-20454-ND® 16.53 15.43 14.33 PTH12010WAH 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 12.0 66.0 SMD Horizontal 296-20455-ND 16.53 15.43 14.33 PTH12010WAS 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 12.0 66.0 SMD Horizontal 296-20456-ND® 16.53 15.43 14.33 PTH12010WAZ 
10.8 ~ 13.2 0.55 ~ 1.8 @ 12.0 21.6 DIP Horizontal 296-20457-ND 16.53 15.43 14.33 PTH12010YAH 
10.8 ~ 13.2 0.55 ~ 1.8 @ 12.0 21.6 SMD Horizontal 296-20458-ND 16.53 15.43 14.33 PTH12010YAS 
10.8 ~ 13.2 0.55 ~ 1.8 @ 12.0 21.6 SMD Horizontal 296-20459-ND® 16.53 15.43 14.33 PTH12010YAZ 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 18.0 32.4 DIP. Horizontal 296-20460-ND® 21.38 19.95 18.53 PTH12020LAH 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 18.0 32.4 SMD Horizontal 296-20461-ND 21.38 19.95 18.53 PTH12020LAS 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 18.0 32.4 SMD Horizontal 296-20462-ND® 21.38 19.95 18.53 PTH12020LAZ 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 18.0 99.0 DIP. Horizontal 296-20463-ND® 21.38 19.95 18.53 PTH12020WAH 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 18.0 99.0 SMD Horizontal 296-20464-ND 21.38 19.95 18.53 PTH12020WAS 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 18.0 99.0 SMD Horizontal 296-20465-ND® 21.38 19.95 18.53 PTH12020WAZ 
10.2 ~ 13.8 0.8 ~ 1.8 @ 26.0 46.8 DIP. Horizontal 296-20466-ND 24.23 22.61 21.00 PTH12030LAH 
10.2 ~ 13.8 0.8 ~ 1.8 @ 26.0 46.8 SMD Horizontal 296-20467-ND 24.23 22.61 21.00 PTH12030LAS 
10.2 ~ 13.8 0.8 ~ 1.8 @ 26.0 46.8 SMD Horizontal 296-20468-ND 24.23 22.61 21.00 PTH12030LAZ 
10.2 ~ 13.8 1.2~5.5 @ 26.0 143.0 DIP. Horizontal 296-20469-ND® 24.23 22.61 21.00 PTH12030WAH 
10.2 ~ 13.8 1.2~5.5 @ 26.0 143.0 SMD Horizontal 296-20470-ND 24.23 22.61 21.00 PTH12030WAS 
10.2 ~ 13.8 1.2~5.5 @ 26.0 143.0 SMD Horizontal 296-20471-ND® 24.23 22.61 21.00 PTH12030WAZ 
8.0 ~ 14.0 0.8 ~ 5.5 @ 50.0 275.0 DIP. Horizontal 296-20472-ND 49.88 46.55 43.23 PTH12040WAH 
8.0 ~ 14.0 0.8 ~ 5.5 @ 50.0 275.0 SMD Horizontal 296-20473-ND 49.88 46.55 43.23 PTH12040WAS 
8.0 ~ 14.0 0.8 ~ 5.5 @ 50.0 275.0 SMD Horizontal 296-20985-ND 49.88 46.55 43.23 PTH12040WAZ 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 DIP Horizontal 296-20474-ND® 15.74 14.18 12.57 PTH12050LAH 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 SMD Horizontal 296-20475-ND 15.74 14.18 12.57 PTH12050LAS 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 SMD Horizontal 296-20476-ND® 15.74 14.18 12.57 PTH12050LAZ 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 6.0 33.0 DIP. Horizontal 296-20477-ND® 10.93 9.84 8.73 PTH12050WAH 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 6.0 33.0 SMD Horizontal 296-20478-ND 10.93 9.84 8.73 PTH12050WAS 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 6.0 33.0 SMD Horizontal 296-20479-ND® 10.93 9.84 8.73 PTH12050WAZ 
10.8 ~ 13.2 0.55 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 DIP. Horizontal 296-20480-ND® 10.93 9.84 8.73 PTH12050YAH 
10.8 ~ 13.2 0.55 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 SMD Horizontal 296-20481-ND 10.93 9.84 8.73 PTH12050YAS. 
10.8 ~ 13.2 0.55 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 SMD Horizontal 296-20482-ND® 10.93 9.84 8.73 PTH12050YAZ 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 10.0 18.0 DIP. Horizontal 296-20483-ND® 15.51 13.97 12.39 PTH12060LAH 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 10.0 18.0 SMD Horizontal 296-20484-ND 15.51 13.97 12.39 PTH12060LAS 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 10.0 18.0 SMD Horizontal 296-20485-ND® 15.51 13.97 12.39 PTH12060LAZ 
10.8 ~ 13.2 1.2 ~ 5.5 @ 10.0 55.0 DIP. Horizontal 296-20486-ND® 15.51 13.97 12.39 PTH12060WAH 
10.8 ~ 13.2 12~55 @ 10.0 55.0 SMD Horizontal 296-20487-ND 15.51 13.97 12.39 PTH12060WAS 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 10.0 55.0 SMD Horizontal 296-20488-ND® 15.51 13.97 12.39 PTH12060WAZ 
10.8 ~ 13.2 0.55 ~ 1.8 @ 10.0 18.0 DIP. Horizontal 296-20489-ND® 15.51 13.97 12.39 PTH12060YAH 
10.8 ~ 13.2 0.55 ~ 1.8 @ 10.0 18.0 SMD Horizontal 296-20490-ND® 15.51 13.97 12.39 PTH12060YAS 
10.8 ~ 13.2 0.55 ~ 1.8 @ 10.0 18.0 SMD Horizontal 296-20491-ND® 15.51 13.97 12.39 PTH12060YAZ 
7.0 ~ 28.7 -15.0 ~ -3.0 @ 1.5 9.0 DIP. Horizontal 296-20501-ND® 13.33 12.00 10.64 PTN78000AAH 
7.0 ~ 28.7 -15.0 ~ -3.0 @ 1.5 9.0 SMD Horizontal 296-20502-ND® 13.33 12.00 10.64 PTN78000AAZ 
7.0 ~ 36.0 18.9 DIP. Horizontal 296-20506-ND® 13.33 12.00 10.64 PTN78000WAH 
7.0 ~ 36.0 18.9 SMD Horizontal 296-20507-ND 13.33 12.00 10.64 PTN78000WAS 
7.0 ~ 36.0 18.9 SMD Horizontal 296-20508-ND® 13.33 12.00 10.64 PTN78000WAZ 
9.0 ~ 29.0 12.0 DIP. Horizontal 296-20509-ND 22.50 21.00 19.50 PTN78020AAH 
9.0 ~ 29.0 12.0 SMD Horizontal 296-20510-ND 22.50 21.00 19.50 PTN78020AAS 
9.0 ~ 29.0 -15.0 ~ -3.0 @ 4.0 12.0 SMD Horizontal 296-20511-ND® 22.50 21.00 19.50 PTN78020AAZ 
7.0 ~ 36.0 2.5~12.6 @ 6.0 90.0 DIP Horizontal 296-20515-ND® 22.50 21.00 19.50 PTN78020WAH 
7.0 ~ 36.0 2.5 ~12.6 @ 6.0 90.0 SMD Horizontal 296-20516-ND 22.50 21.00 19.50 PTN78020WAS 
7.0 ~ 36.0 2.5 ~12.6 @ 6.0 90.0 SMD Horizontal 296-20517-ND® 22.50 21.00 19.50 PTN78020WAZ 
9.0 ~ 28.7 -15.0 ~ -3.0 @ 3.0 15.0 DIP. Horizontal 296-20518-ND® 16.50 15.40 14.30 PTN78060AAH 
9.0 ~ 28.7 -15.0 ~ -3.0 @ 3.0 15.0 SMD Horizontal 296-20519-ND 16.50 15.40 14.30 PTN78060AAS. 
9.0 ~ 28.7 -15.0 ~ -3.0 @ 3.0 15.0 SMD Horizontal 296-20520-ND® 16.50 15.40 14.30 PTN78060AAZ 
7.0 ~ 36.0 2.5 ~ 12.6 @ 3.0 45.0 DIP Horizontal 296-20523-ND® 16.50 15.40 14.30 PTN78060WAH 
7.0 ~ 36.0 2.5~12.6 @ 3.0 45.0 SMD Horizontal 296-20524-ND 16.50 15.40 14.30 PTN78060WAS 
7.0 ~ 36.0 2.5 ~ 12.6 @ 3.0 45.0 SMD Horizontal 296-20525-ND® 16.50 15.40 14.30 PTN78060WAZ 
8.0 ~ 14.0 0.8 ~ 3.6 @ 50.0 180.0 DIP. Vertical 296-20527-ND® 49.88 46.55 43.23 PTV08040WAD 
8.0 ~ 14.0 0.8 ~ 3.6 @ 50.0 180.0 DIP Vertical 296-20528-ND® 49.88 46.55 43.23 PTV08040WAH 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 8.0 14.4 SIP Vertical 296-20989-ND® 10.93 9.84 8.73 PTV12010LAD 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 8.0 44.0 SIP Vertical 296-20531-ND® 10.93 9.84 8.73 PTV12010WAH 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 16.0 28.8 SIP Vertical 296-20532-ND 16.53 15.43 14.33 PTV12020LAH 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 16.0 88.0 SIP Vertical 296-20533-ND® 16.53 15.43 14.33 PTV12020WAD 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 16.0 88.0 SIP Vertical 296-20534-ND® 16.53 15.43 14.33 PTV12020WAH 

@ RoHS Compliant (Continued) 
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we TEXAS INSTRUMENTS NEW! Plug-In Power Modules _Non-Isolated POL (Cont) 


Input Voltage Primary Output Voltage Output Power Texas 
Range @ Maximum Current Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 
(VDC) (VDC @ A) (Ww) Type Orientation Part No. i 25 100 Part No. 

24V Input 
8.0 ~ 28.0 5.0 @ 3.0 15.0 SIP Horizontal 78HT305HC-ND® 26.40 24.64 22.88 78HT305HC 
8.0 ~ 28.0 5.0 @ 3.0 15.0 SIP Vertical 78HT305VC-ND@ 26.40 24.64 22.88 78HT305VC. 
8.0 ~ 20.0 5.0 @ 3.0 15.0 SIP Horizontal 78ST305HC-ND@ 26.40 24.64 22.88 78ST305HC. 
8.0 ~ 20.0 5.0 @ 3.0 15.0 SIP Vertical 78ST305VC-ND@ 26.40 24.64 22.88 78ST305VC 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 1.0 5.0 SIP Horizontal PT5101A-ND® 10.41 9.38 8.32 PT5101A 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 1.0 5.0 SMD Horizontal PT5101C-ND@ 10.41 9.38 8.32 PT5101C 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 1.0 5.0 SIP Vertical PT5101N-ND@ 10.41 9.38 8.32 PT5101N 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 1.0 12.0 SIP Horizontal PT5102A-ND® 10.41 9.38 8.32 PT5102A 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMD Horizontal PT5102C-ND® 10.41 9.38 8.32 PT5102C 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 1.0 12.0 SIP Vertical PT5102N-ND@ 10.41 9.38 8.32 PT5102N 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.0 3.3 SIP Horizontal PT5103A-ND® 10.41 9.38 8.32 PT5103A 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.0 3.3 SMD Horizontal PT5103C-ND® 10.41 9.38 8.32 PT5103C 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.0 3.3 SIP Vertical PT5103N-ND® 10.41 9.38 8.32 PT5103N 
10.5 ~ 38.0 6.5 @ 1.0 6.5 SIP Horizontal 296-20110-ND® 10.41 9.38 8.32 PT5105A 
10.5 ~ 38.0 6.5 @ 1.0 6.5 SMD Horizontal 296-20111-ND 10.41 9.38 8.32 PT5105C 
10.5 ~ 38.0 6.5 @ 1.0 6.5 SIP Vertical 296-20112-ND® 10.41 9.38 8.32 PT5105N 
19.0 ~ 38.0 15.0 @ 1.0 15.0 SIP Horizontal 296-20113-ND® 10.41 9.38 8.32 PT5107A 
19.0 ~ 38.0 15.0 @ 1.0 15.0 SMD Horizontal 296-20114-ND® 10.41 9.38 8.32 PT5107C 
19.0 ~ 38.0 15.0 @ 1.0 15.0 SIP Vertical 296-20115-ND® 10.41 9.38 8.32 PT5107N 
9.6 ~ 38.0 5.6 @ 1.0 5.6 SIP Horizontal 296-20116-ND® 10.41 9.38 8.32 PT5109A 
9.6 ~ 38.0 5.6 @ 1.0 5.6 SMD Horizontal 296-20117-ND® 10.41 9.38 8.32 PT5109C 
9.6 ~ 38.0 5.6 @ 1.0 5.6 SIP Vertical 296-20118-ND® 10.41 9.38 8.32 PT5109N 
13.0 ~ 38.0 9.0 @ 1.0 9.0 SIP Horizontal 296-20119-ND 10.41 9.38 8.32 PT5110A 
13.0 ~ 38.0 9.0 @ 1.0 9.0 SMD Horizontal 296-20120-ND 10.41 9.38 8.32 PT5110C 
13.0 ~ 38.0 9.0 @ 1.0 9.0 SIP Vertical 296-20121-ND 10.41 9.38 8.32 PT5110N 
14.0 ~ 38.0 10.0 @ 1.0 10.0 SIP Horizontal 296-20122-ND 10.41 9.38 8.32 PT5111A 
14.0 ~ 38.0 10.0 @ 1.0 10.0 SMD Horizontal 296-20123-ND 10.41 9.38 8.32 PT5111C 
14.0 ~ 38.0 10.0 @ 1.0 10.0 SIP Vertical 296-20124-ND 10.41 9.38 8.32 PT5111N 
12.0 ~ 38.0 8.0 @ 1.0 8.0 SIP Horizontal 296-20125-ND® 10.41 9.38 8.32 PT5112A 
12.0 ~ 38.0 8.0 @ 1.0 8.0 SMD Horizontal 296-20126-ND 10.41 9.38 8.32 PT5112C 
12.0 ~ 38.0 8.0 @ 1.0 8.0 SIP Vertical 296-20127-ND 10.41 9.38 8.32 PT5112N 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 1.0 5.0 SIP Horizontal PT6101A-ND® 10.70 9.63 8.54 PT6101A 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 1.0 5.0 SMD Horizontal PT6101C-ND@ 10.70 9.63 8.54 PT6101C 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 1.0 5.0 SIP Vertical PT6101N-ND® 10.70 9.63 8.54 PT6101N 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.0 3.3 SIP Horizontal PT6102A-ND® 10.70 9.63 8.54 PT6102A 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.0 3.3 SMD Horizontal PT6102C-ND® 10.70 9.63 8.54 PT6102C 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.0 3.3 SIP Vertical PT6102N-ND 10.70 9.63 8.54 PT6102N 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 1.0 12.0 SIP Horizontal PT6103A-ND® 10.70 9.63 8.54 PT6103A 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMD Horizontal PT6103C-ND® 10.70 9.63 8.54 PT6103C 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 1.0 12.0 SIP Vertical PT6103N-ND@ 10.70 9.63 8.54 PT6103N 
7.25 ~ 30.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Horizontal PT6202A-ND® 17.66 16.48 15.31 PT6202A 
7.25 ~ 30.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Vertical PT6202N-ND@ 17.66 16.48 15.31 PT6202N 
7.0 ~ 26.0 3.3 @ 2.0 6.6 SIP Horizontal PT6203A-ND® 17.66 16.48 15.31 PT6203A 
7.0 ~ 26.0 3.3 @ 2.0 6.6 SIP Vertical PT6203N-ND® 17.66 16.48 15.31 PT6203N 
14.5 ~ 30.0 12.0 @ 2.0 24.0 SIP Horizontal PT6204A-ND® 17.66 16.48 15.31 PT6204A 
14.5 ~ 30.0 12.0 @ 2.0 24.0 SIP Vertical PT6204N-ND® 17.66 16.48 15.31 PT6204N 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Horizontal PT6212D-ND@ 15.01 13.52 11.99 PT6212D 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 2.0 10.0 SMD Horizontal PT6212E-ND® 15.01 13.52 11.99 PT6212E 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Vertical PT6212P-ND® 15.01 13.52 11.99 PT6212P 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 2.0 6.0 SIP Horizontal PT6213D-ND@ 15.01 13.52 11.99 PT6213D 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 2.0 6.0 SMD Horizontal PT6213E-ND® 15.01 13.52 11.99 PT6213E 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 2.0 6.0 SIP Vertical PT6213P-ND® 15.01 13.52 11.99 PT6213P 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 2.0 24.0 SIP Horizontal PT6214D-ND® 15.01 13.52 11.99 PT6214D 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 2.0 24.0 SMD Horizontal PT6214E-ND 15.01 13.52 11.99 PT6214E 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 2.0 24.0 SIP Vertical PT6214P-ND® 15.01 13.52 11.99 PT6214P 
9.0 ~ 380 5.0 @ 3.0 15.0 SIP Horizontal PT6302A-ND 15.18 14.17 13.16 PT6302A 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 3.0 15.0 SMD Horizontal PT6302C-ND 15.18 14.17 13.16 PT6302C 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 3.0 15.0 SIP Vertical PT6302N-ND 15.18 14.17 13.16 PT6302N 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 3.0 9.9 SIP Horizontal PT6303A-ND® 15.18 14.17 13.16 PT6303A 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 3.0 9.9 SMD Horizontal PT6303C-ND® 15.18 14.17 13.16 PT6303C 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 3.0 9.9 SIP Vertical PT6303N-ND® 15.18 14.17 13.16 PT6303N 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 3.0 36.0 SIP Horizontal PT6304A-ND® 15.18 14.17 13.16 PT6304A 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 3.0 36.0 SMD Horizontal PT6304C-ND® 15.18 14.17 13.16 PT6304C 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 3.0 36.0 SIP Vertical PT6304N-ND® 15.18 14.17 13.16 PT6304N 
9.0 ~ 28.0 3.3 @ 5.0 16.5 SIP Vertical PT6651P-ND 24.23 22.61 21.00 PT6651P 
9.0 ~ 28.0 5.0 @ 5.0 25.0 SIP Horizontal PT6653D-ND® 24.23 22.61 21.00 PT6653D 
9.0 ~ 28.0 5.0 @ 5.0 25.0 SMD Horizontal PT6653E-ND® 24.23 22.61 21.00 PT6653E 
9.0 ~ 28.0 5.0 @ 5.0 25.0 SIP Vertical PT6653P-ND® 24.23 22.61 21.00 PT6653P 
9.0 ~ 28.0 12.0 @ 5.0 60.0 SIP Horizontal PT6656D-ND® 24.23 22.61 21.00 PT6656D 
9.0 ~ 28.0 12.0 @ 5.0 60.0 SIP Vertical PT6656P-ND® 24.23 22.61 21.00 PT6656P 
15.0 ~ 33.0 3.3 @ 5.0 16.5 SIP Horizontal 296-20207-ND 24.23 22.61 21.00 PT6881A 
15.0 ~ 33.0 3.3 @ 5.0 16.5 SMD Horizontal 296-20208-ND 24.23 22.61 21.00 PT6881C 
15.0 ~ 33.0 3.3 @ 5.0 16.5 SIP Vertical 296-20209-ND 24.23 22.61 21.00 PT6881N 
15.0 ~ 36.0 5.0 @ 5.0 25.0 SIP Horizontal PT6883A-ND® 24.23 22.61 21.00 PT6883A 
15.0 ~ 36.0 5.0 @ 5.0 25.0 SMD Horizontal 296-20210-ND® 24.23 22.61 21.00 PT6883C 
15.0 ~ 36.0 5.0 @ 5.0 25.0 SIP Vertical 296-20211-ND 24.23 22.61 21.00 PT6883N 
18.0 ~ 36.0 9.0 @ 5.0 45.0 SIP Horizontal 296-20212-ND 24.23 22.61 21.00 PT6884A 
18.0 ~ 36.0 9.0 @ 5.0 45.0 SMD Horizontal 296-20213-ND 24.23 22.61 21.00 PT6884C 
18.0 ~ 36.0 9.0 @ 5.0 45.0 SIP Vertical 296-20214-ND 24.23 22.61 21.00 PT6884N 
18.0 ~ 36.0 15.0 @ 4.0 60.0 SIP Horizontal PT6885A-ND® 24.23 22.61 21.00 PT6885A 
18.0 ~ 36.0 15.0 @ 4.0 60.0 SMD Horizontal 296-20215-ND 24.23 22.61 21.00 PT6885C 
18.0 ~ 36.0 15.0 @ 4.0 60.0 SIP Vertical 296-20216-ND 24.23 22.61 21.00 PT6885N 
18.0 ~ 36.0 12.0 @ 4.0 60.0 SIP Horizontal PT6886A-ND® 24.23 22.61 21.00 PT6886A 
18.0 ~ 36.0 12.0 @ 4.0 60.0 SMD Horizontal PT6886C-ND 24.23 22.61 21.00 PT6886C 
18.0 ~ 36.0 12.0 @ 4.0 60.0 SIP Vertical 296-20217-ND® 24.23 22.61 21.00 PT6886N 
15.0 ~ 36.0 11.85 ~ 22.0 @ 1.5 33.0 DIP Horizontal 296-20503-ND® 13.33 12.00 10.64 PTN78000HAH 
15.0 ~ 36.0 11.85 ~ 22.0 @ 1.5 33.0 SMD Horizontal 296-20504-ND 13.33 12.00 10.64 PTN78000HAS 
15.0 ~ 36.0 11.85 ~ 22.0 @ 1.5 33.0 SMD Horizontal 296-20505-ND® 13.33 12.00 10.64 PTN78000HAZ 
15.0 ~ 36.0 11.85 ~ 22.0 @ 6.0 90.0 DIP Horizontal 296-20512-ND® 22.50 21.00 19.50 PTN78020HAH 
15.0 ~ 36.0 11.85 ~ 22.0 @ 6.0 90.0 SMD Horizontal 296-20513-ND 22.50 21.00 19.50 PTN78020HAS 
15.0 ~ 36.0 11.85 ~ 22.0 @ 6.0 90.0 SMD Horizontal 296-20514-ND® 22.50 21.00 19.50 PTN78020HAZ 
15.0 ~ 36.0 11.85 ~ 22.0 @ 3.0 45.0 DIP Horizontal 296-20521-ND® 16.50 15.40 14.30 PTN78060HAH 
15.0 ~ 36.0 11.85 ~ 22.0 @ 3.0 45.0 SMD Horizontal 296-20522-ND 16.50 15.40 14.30 PTN78060HAS 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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we TEXAS INSTRUMENTS NEW! Plug-In Power Modules _Non-lsolated POL (Cont) 


Input Voltage Primary Output Voltage Output Power Texas 
Range @ Maximum Current Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 
(VDC) (VDC @ A) (Ww) Type Orientation Part No. 1 25 100 Part No. 

Wide Input 
2.0 ~ 28.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Horizontal 78HT205HC-ND® 21.62 20.18 18.74 78HT205HC 
2.0 ~ 28.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Vertical 78HT205VC-ND 21.62 20.18 18.74 78HT205VC. 
7.0 ~ 15.0 3.3 @ 2.0 6.0 SIP Horizontal 78HT233HC-ND® 21.62 20.18 18.74 78HT233HC 
7.0 ~ 15.0 3.3 @ 2.0 6.0 SIP Vertical 78HT233VC-ND®@ 21.62 20.18 18.74 78HT233VC 
7.0 ~ 30.0 5.0 @ 1.5 75 SIP Horizontal 78SR105HC-ND 18.05 16.85 15.64 78SR105HC 
7.0 ~ 30.0 5.0 @ 1.5 75 SMD Horizontal 78SR105SC-ND@ 18.05 16.85 15.64 78SR105SC 
7.0 ~ 30.0 5.0 @ 1.5 75 SIP Vertical 78SR105VC-ND@ 18.05 16.85 15.64 78SR105VC 
14.5 ~ 30.0 6.0 @ 1.5 9.0 SIP Horizontal 78SR106HC-ND® 18.05 16.85 15.64 78SR106HC 
14.5 ~ 30.0 8.0 @ 1.5 12.0 SIP Horizontal 78SR108HC-ND® 18.05 16.85 15.64 78SR108HC 
14.5 ~ 30.0 12.0 @ 1.5 18.0 SIP Horizontal 78SR112HC-ND® 18.05 16.85 15.64 78SR112HC 
14.5 ~ 30.0 12.0 @ 1.5 18.0 SMD Horizontal 78SR112SC-ND@ 18.05 16.85 15.64 78SR112SC 
14.5 ~ 30.0 12.0 @ 1.5 18.0 SIP Vertical 78SR112VC-ND@ 18.05 16.85 15.64 78SR112VC 
14.5 ~ 30.0 15.0 @ 1.5 22.5 SIP Horizontal 78SR115HC-ND@ 18.05 16.85 15.64 78SR115HC 
14.5 ~ 30.0 15.0 @ 1.5 22.5 SIP Vertical 78SR115VC-ND® 18.05 16.85 15.64 78SR115VC 
7.0 ~ 30.0 5.0 @ 1.5 7.0 SIP Horizontal 78ST105HC-ND@ 18.05 16.85 15.64 78ST105HC 
7.0 ~ 30.0 5.0 @ 1.5 7.0 SIP Vertical 78ST105VC-ND 18.05 16.85 15.64 78ST105VC 
14.5 ~ 30.0 12.0 @ 1.5 18.0 SIP Horizontal 78ST112HC-ND@ 18.05 16.85 15.64 78ST112HC 
14.5 ~ 30.0 12.0@1.5 18.0 SMD Horizontal 78ST112SC-ND@ 18.05 16.85 15.64 78ST112SC 
14.5 ~ 30.0 12.0@ 1.5 18.0 SIP Vertical 78ST112VC-ND@ 18.05 16.85 15.64 78ST112VC 
7.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.5 5.0 SIP Horizontal 78ST133HC-ND@ 18.05 16.85 15.64 78ST133HC 
7.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.5 5.0 SMD Horizontal 78ST133SC-ND® 18.05 16.85 15.64 78ST133SC 
7.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.5 5.0 SIP Vertical 78ST133VC-ND@ 18.05 16.85 15.64 78ST133VC 
8.0 ~ 20.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Horizontal 78ST205HC-ND® 21.62 20.18 18.74 78ST205HC 
8.0 ~ 20.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Vertical 78ST205VC-ND® 21.62 20.18 18.74 78ST205VC 
14.5 ~ 28.0 12.0 @ 2.0 24.0 SIP Horizontal 78ST212HC-ND 27.80 25.95 24.09 78ST212HC 
14.5 ~ 28.0 12.0 @ 2.0 24.0 SIP Vertical 78ST212VC-ND 27.80 25.95 24.09 78ST212VC 
9.0 ~ 28.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Horizontal PT78HT205H-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT205H 
9.0 ~ 28.0 5.0 @ 2.0 10.0 SMD Horizontal PT78HT205S-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT205S 
9.0 ~ 28.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Vertical PT78HT205V-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT205V 
12.0 ~ 28.0 8.0 @ 2.0 16.0 SIP Horizontal 296-20250-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT208H 
12.0 ~ 28.0 8.0 @ 2.0 16.0 SMD Horizontal 296-20251-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT208S 
9.0 ~ 15.0 3.3 @ 2.0 6.6 SIP Horizontal PT78HT233H-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT233H 
9.0 ~ 15.0 3.3 @ 2.0 6.6 SMD Horizontal PT78HT233S-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT233S 
9.0 ~ 28.0 5.25 @ 2.0 10.5 SIP Horizontal 296-20252-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT253H 
9.0 ~ 28.0 5.25 @ 2.0 10.5 SMD Horizontal 296-20253-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT253S 
9.0 ~ 28.0 5.25 @ 2.0 10.5 SIP Vertical 296-20254-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT253V 
10.5 ~ 28.0 6.5 @ 2.0 13.0 SMD Horizontal 296-20255-ND 16.20 15.12 14.04 PT78HT265S 
10.5 ~ 28.0 6.5 @ 2.0 13.0 SIP Vertical 296-20256-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT265V 
7.0 ~ 25.0 -3.0 @ 1.0 3.0 SIP Horizontal 296-20257-ND 14.41 12.98 11.51 PT78NR103H 
7.0 ~ 25.0 -3.0 @ 1.0 3.0 SMD Horizontal 296-20258-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78NR103S 
7.0 ~ 25.0 -3.0 @ 1.0 3.0 SIP Vertical 296-20259-ND 14.41 12.98 11.51 PT78NR103V 
7.0 ~ 25.0 -5.0 @ 1.0 5.0 SIP Horizontal PT78NR105H-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78NR105H 
7.0 ~ 25.0 -5.0 @ 1.0 5.0 SMD Horizontal PT78NR105S-ND@ 14.41 12.98 11.51 PT78NR105S 
7.0 ~ 25.0 -5.0 @ 1.0 5.0 SIP Vertical PT78NR105V-ND@ 14.41 12.98 11.51 PT78NR105V 
7.0 ~ 21.0 -6.0 @ 0.8 48 SIP Vertical 296-20260-ND 14.41 12.98 11.51 PT78NR106V 
7.0 ~ 21.0 -9.0 @ 0.55 5.0 SIP Horizontal 296-20261-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78NR109H 
7.0 ~ 21.0 -9.0 @ 0.55 5.0 SMD Horizontal 296-20262-ND 14.41 12.98 11.51 PT78NR109S 
7.0 ~ 18.0 -12.0@04 48 SIP Horizontal PT78NR112H-ND@ 14.41 12.98 11.51 PT78NR112H 
7.0 ~ 18.0 -12.0@ 04 48 SMD Horizontal PT78NR112S-ND@ 14.41 12.98 11.51 PT78NR112S 
7.0 ~ 18.0 -12.0@ 04 4.8 SIP Vertical PT78NR112V-ND 14.41 12.98 11.51 PT78NR112V 
7.0 ~ 15.0 -15.0 @ 0.3 4.5 SIP Horizontal 296-20263-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78NR115H 
7.0 ~ 15.0 -15.0 @ 0.3 4.5 SMD Horizontal 296-20264-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78NR115S 
7.0 ~ 15.0 -15.0 @ 0.3 45 SIP Vertical 296-20265-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78NR115V 
7.0 ~ 25.0 -5.2 @ 1.0 5.2 SIP Horizontal 296-20266-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78NR152H 
7.0 ~ 25.0 -5.2 @ 1.0 5.2 SMD Horizontal 296-20267-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78NR152S 
7.0 ~ 25.0 -5.2 @ 1.0 5.2 SIP Vertical 296-20268-ND 14.41 12.98 11.51 PT78NR152V 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 1.5 75 SIP Horizontal PT78ST105H-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST105H 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 1.5 75 SMD Horizontal PT78ST105S-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST105S 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 1.5 75 SIP Vertical PT78ST105V-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST105V 
16.0 ~ 38.0 6.0 @ 1.5 9.0 SMD Horizontal 296-20277-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST106S 
16.0 ~ 38.0 6.0 @ 1.5 9.0 SIP Vertical PT78ST106V-ND@ 14.41 12.98 11.51 PT78ST106V 
16.0 ~ 38.0 7.0@1.5 10.5 SIP Horizontal 296-20278-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST107H 
16.0 ~ 38.0 7.0 @1.5 10.5 SMD Horizontal 296-20279-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST107S 
16.0 ~ 38.0 8.0 @ 1.5 12.0 SIP Horizontal 296-20280-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST108H 
16.0 ~ 38.0 8.0 @ 1.5 12.0 SMD Horizontal 296-20281-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST108S 
16.0 ~ 38.0 8.0 @ 1.5 12.0 SIP Vertical 296-20282-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST108V 
16.0 ~ 38.0 9.0 @1.5 13.5 SIP Horizontal PT78ST109H-ND 14.41 12.98 11.51 PT78ST109H 
16.0 ~ 38.0 9.0 @1.5 13.5 SMD Horizontal 296-20283-ND 14.41 12.98 11.51 PT78ST109S 
16.0 ~ 38.0 9.0 @1.5 13.5 SIP Vertical 296-20284-ND 14.41 12.98 11.51 PT78ST109V 
16.0 ~ 38.0 10.0 @ 1.5 15.0 SMD Horizontal 296-20285-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST110S 
16.0 ~ 38.0 10.0 @ 1.5 15.0 SIP Vertical 296-20286-ND 14.41 12.98 11.51 PT78ST110V 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 1.5 18.0 SIP Horizontal PT78ST112H-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST112H 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 1.5 18.0 SMD Horizontal PT78ST112S-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST112S 
16.0 ~ 38.0 12.0@ 1.5 18.0 SIP Vertical PT78ST112V-ND@ 14.41 12.98 11.51 PT78ST112V 
16.0 ~ 38.0 13.9 @ 1.5 20.9 SIP Horizontal 296-20287-ND 14.41 12.98 11.51 PT78ST114H 
16.0 ~ 38.0 13.9 @ 1.5 20.9 SMD Horizontal 296-20288-ND 14.41 12.98 11.51 PT78ST114S 
16.0 ~ 38.0 13.9 @ 1.5 20.9 SIP Vertical 296-20289-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST114V 
16.0 ~ 38.0 15.0 @ 1.5 22.5 SIP Horizontal PT78ST115H-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST115H 
16.0 ~ 38.0 15.0 @ 1.5 22.5 SMD Horizontal 296-20290-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST115S 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.5 5.0 SIP Horizontal PT78ST133H-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST133H 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.5 5.0 SMD Horizontal PT78ST133S-ND 14.41 12.98 11.51 PT78ST133S 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.5 5.0 SIP Vertical PT78ST133V-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST133V 
9.0 ~ 38.0 5.25 @ 1.5 79 SMD Horizontal 296-20291-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST153S 
9.0 ~ 38.0 5.25 @ 1.5 79 SIP Vertical 296-20292-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST153V 
9.0 ~ 38.0 6.5 @ 1.5 9.8 SMD Horizontal 296-20293-ND 14.41 12.98 11.51 PT78ST165S 
9.0 ~ 38.0 6.5 @1.5 9.8 SIP Vertical 296-20294-ND 14.41 12.98 11.51 PT78ST165V 
16.0 ~ 28.0 12.0 @ 2.0 24.0 SIP Vertical PT78ST212V-ND® 24.45 22.82 21.19 PT78ST212V 
-9.0 ~ -30.0 -5.0 @ 1.5 75 SIP Horizontal PT79SR105H-ND® 16.10 15.03 13.95 PT79SR105H 
-9.0 ~ -30.0 -5.0 @ 1.5 75 SMD Horizontal PT79SR105S-ND 16.95 15.82 14.69 PT79SR105S, 
-9.0 ~ -30.0 -5.0 @ 1.5 75 SIP Vertical PT79SR105V-ND 16.20 15.12 14.04 PT79SR105V 
-13.0 ~ -30.0 -9.0 @ 1.5 13.5 SIP Horizontal 296-20295-ND 16.95 15.82 14.69 PT79SR109H 
-13.0 ~ -30.0 -9.0 @ 1.5 13.5 SMD Horizontal 296-20296-ND 16.95 15.82 14.69 PT79SR109S 
-13.0 ~ -30.0 -12.0@ 1.5 18.0 SIP Horizontal PT79SR112H-ND 16.95 15.82 14.69 PT79SR112H 
-16.0 ~ -30.0 -12.0@ 1.5 18.0 SMD Horizontal 296-20297-ND 16.95 15.82 14.69 PT79SR112S 
-16.0 ~ -30.0 -12.0 @ 1.5 18.0 SIP Vertical PT79SR112V-ND 16.20 15.12 14.04 PT79SR112V 
-16.0 ~ -30.0 -15.0 @ 1.5 22.5 SIP Horizontal 296-20298-ND® 16.95 15.82 14.69 PT79SR115H 
-19.0 ~ -30.0 -15.0 @ 1.5 22.5 SMD Horizontal 296-20299-ND 16.95 15.82 14.69 PT79SR115S. 
-19.0 ~ -30.0 -15.0 @ 1.5 22.5 SIP Vertical 296-20300-ND® 16.20 15.12 14.04 PT79SR115V 
-9.2 ~ -30.0 -5.2@1.5 78 SIP Horizontal 296-20301-ND 16.95 15.82 14.69 PT79SR152H 
-9.2 ~ -30.0 -5.2 @1.5 78 SMD Horizontal 296-20302-ND® 16.95 15.82 14.69 PT79SR152S 
-9.2 ~ -30.0 -5.2@1.5 78 SIP Vertical 296-20303-ND® 16.20 15.12 14.04 PT79SR152V 
@ RoHS Compliant 
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Function Function 
vOut vo 
Trim Trim 
GND GND 
VIN Sequence 
On/Off 1 2.54 (.100) VIN 
l-— 15.24 (.600) —! On/Off 
+—— 20.32 (.800) ——| 
Cut Tape Tyco 
1Out} Input On/Off | Remote Dim. A Digi-Key Price Each Tape & Reel | Power Systems 
Fig.| V Out (A)_| Volt. (V) | Logic Sense | mm (Inch) | PartNo. 1 10 100 Pricing* Part No. 
0.75-3.3 | 3 | 2.4-5.5 | Negative _ 7.27 (.286) | 555-1053-1-ND 7.14 6.30 5.63 | 1971.00/400 | AXHOO3A0X-SRZ 
0.75-3.3 | 3 | 2.4-5.5 | Positive = 7.27 (.286 | 555-1054-1-ND 7.26 6.41 5.73 | 2003.40/400 | AXHOO3A0X4-SRZ 
1 0.75-3.63} 5 | 3.0-5.5 | Negative _ 5.97 (.235) | 555-1059-1-ND 12.10 10.40 9.00 | 3982.50/500 | AXHOOSAOX-SRZ 
0.75-5.0 | 5 10-14 | Negative = 5.97 (.235) | 555-1057-1-ND 12.10 10.40 9.00 | 3186.00/400 | AXAOOS5A0X-SRZ 
0.75-5.0 | 3 8.3-14 | Negative = 7.27 (.286) | 555-1049-1-ND 7.58 6.68 5.95 | 2079.00/400 | AXAOQOSA0X-SRZ 
0.75-5.0 | 3 8.3-14 | Positive _ 7.27 (.286) | 555-1050-1-ND 7.70 6.78 6.04 | 2111.40/400 | AXAO03A0X4-SRZ 
0.75-3.3 | 6 | 2.4-5.5 | Negative = = 555-1073-1-ND 13.80 11.60 9.50 | 3402.00/400 | ATHOO6AOX-SRZ 
2 | 0.75-5.0) 6 8.3-14 | Negative = — 555-1069-1-ND 13.80 11.60 9.50 | 3402.00/400 | ATAOO6A0X-SRZ 
0.75-5.0 | 6 8.3-14 | Positive _ _ 555-1070-1-ND 13.80 11.60 9.50 | 3402.00/400 | ATAOO6A0X4-SRZ 
0.75-3.3 | 10 | 3.0-5.5 | Negative Yes — 555-1063-1-ND 15.80 13.90 12.20 | 2902.50/250 | AXHO10A0X3-SRZ 
3A 0.75-3.63} 16 | 3.0-5.5 | Negative Yes — 555-1067-1-ND 18.40 16.30 14.60 | 3442.50/250 | AXHO16A0X3-SRZ 
0.75-5.0 | 10 10-14 | Negative Yes = 555-1061-1-ND 15.80 13.90 12.20 | 2902.50/250 | AXA010A0X3-SRZ 
0.75-5.0 | 16 10-14 | Negative Yes = 555-1065-1-ND 18.40 16.30 14.60 | 3442.50/250 | AXA016A0X3-SRZ 
0.75-3.3 | 10 | 2.4-5.5 | Negative Yes = 555-1081-1-ND 16.90 14.80 12.90 | 3071.25/250 | ATHO10A0X3-SRZ 
0.75-3.3 | 10 | 2.4-5.5 | Positive Yes — 555-1082-1-ND 16.90 14.80 12.90 | 3071.25/250 | ATHO10A0X43-SRZ 
0.75-3.3 | 16 | 2.4-5.5 | Negative Yes — 555-1089-1-ND 19.90 17.50 15.60 | 3645.00/250 | ATHO16A0X3-SRZ 
3B 0.75-3.3 | 16 | 2.4-5.5 | Positive Yes = 555-1090-1-ND 19.90 17.50 15.60 | 3645.00/250 | ATHO16A0X43-SRZ 
0.75-5.0 | 10 | 8.3-14 | Negative Yes = 555-1077-1-ND 16.90 14.80 12.90 | 3071.25/250 | ATAO10A0X3-SRZ 
0.75-5.0 | 10 | 8.3-14 | Positive Yes = 555-1078-1-ND 16.90 14.80 12.90 | 3071.25/250 | ATAQ10A0X43-SRZ 
0.75-5.0 | 16 | 8.3-14 | Negative Yes = 555-1085-1-ND 19.90 17.50 15.60 | 3645.00/250 | ATAO16A0X3-SRZ 
0.75-5.0 | 16 | 8.3-14 | Positive Yes = 555-1086-1-ND 19.90 17.50 15.60 | 3645.00/250 | ATAO16A0X43-SRZ 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 
SIP Series 
1Out) Input On/Off | Remote Dim. A Digi-Key Price Each Tyco Power Systems 
Fig. V Out (A) | Volt. (V) Logic Sense | mm (Inch) Part No. 1 10 100 Part No. 
0.75-3.3 3 2.4-5.5 | Negative _ 6.63 (.261) 555-1055-ND 7.14 6.30 5.63 AXHOO3A0XZ 
0.75-3.3 3 2.4-5.5 Positive _ 6.63 (.261) 555-1056-ND 7.26 6.41 5.73 AXHOO3A0X4Z 
4 0.75-3.63) 5 3.0-5.5 | Negative — 5.41 (.213) 555-1060-ND 12.10 10.40 9.00 AXHOO5A0XZ 
0.75-5.0 3 8.3-14 Negative _- 6.63 (.261) 555-1051-ND 7.58 6.68 5.95 AXAQO3A0XZ 
0.75-5.0 3 8.3-14 Positive _ 6.63 (.261) §55-1052-ND 7.70 6.78 6.04 AXAOO3A0X4Z 
0.75-5.0 5 10-14 Negative _- 5.41 (.213) 555-1058-ND 12.10 10.40 9.00 AXAQO5A0XZ 
0.75-3.3 6 2.4-5.5 | Negative _ _ 555-1075-ND 13.80 11.60 9.50 ATHOO6AOXZ 
7 0.75-5.0 6 8.3-14 Negative - - 555-1071-ND 13.80 11.60 9.50 ATAOO6A0XZ 
0.75-3.3 | 10 | 3.0-5.5 | Negative Yes _ 555-1064-ND 15.80 13.90 12.20 AXH010A0X3Z 
6A 0.75-3.63] 16 | 3.0-5.5 | Negative Yes — 555-1068-ND 18.40 16.30 14.60 AXH016A0X3Z 
0.75-5.0 | 10 10-14 Negative Yes _ 555-1062-ND 15.80 13.90 12.20 AXA010A0X3Z 
0.75-5.0 | 16 10-14 Negative Yes - 555-1066-ND 18.40 16.30 14.60 AXA016A0X3Z 
0.75-3.3 | 10 | 2.4-5.5 Positive Yes _ 555-1084-ND 16.90 14.80 12.90 ATHO10A0X43Z 
6B 0.75-3.3 | 16 | 2.4-5.5 | Negative Yes _ 555-1091-ND 19.90 17.50 15.60 ATHO16A0X3Z 
0.75-5.0 | 10 | 83-14 | Negative Yes — 555-1079-ND 16.90 14.80 12.90 ATAO10A0X3Z 
0.75-5.0 | 16 | 83-14 | Negative Yes _- 555-1087-ND 19.90 17.50 15.60 ATA016A0X3Z 
0.8-3.63 | 25 | 4.5-5.5 | Negative Yes _ 555-1093-ND 23.46 20.70 18.29 ATHO25A0X3Z 
0.8-5.0 25 | 6.0-14 Negative Yes _ 555-1095-ND 23.46 20.70 18.29 ATS025A0X3Z 
7 0.8-3.63 | 30 | 4.5-5.5 | Negative Yes _ 555-1094-ND 23.46 20.70 18.29 ATHO30A0X3Z 
0.8-5.0 25 | 6.0-14 | Negative Yes _ 555-1097-ND 25.35 22.48 19.97 ATS025A0X3-PZ 
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6.95 (.273) 


Sequence 
TRIM 
ON/OFF 


C©DMONADAWN= 


o 


A 


t 
12.70 (.500) 


2.54 (100) —»! t= I [21.28 
i (.050) 
7.62 (.300) —¥ 


12.70 (.500) — 


ies) 
54321 
| 


0.51 
(.020) 


I+—— 48.26 (1.90) ——>! 


[50.80 (2.00) ——» 0.64 


12.70 (.500) 
¥ 


2.54 (.100) 


7.62 (.300) 
12.70 (.500) 


— 


: 


48.26 (1.90) —" 


14.0 
(0.55) 
Max. 


Function 


J 3.46 
—__f (0.125) 


50.8 (2.00) ——_—+ 
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| 0.64 


254 ttl 

| (0:10)"| 
12.70 
(0.50) 


Spt beer 
|"(0.05) 
0.00 


(0.00) 


48.26 
(1.90) 


33.02 
(1.30) 


* Pin 6 is added in ATHO3OA0X32Z version. 
Note: ATHO25A0X3-PZ and ATHO30A0X3-PZ have extra GND 
and Share Pin. 
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-48_AF 
-48_BF 
VRTN_AF 
VRTN_BF 
Enable_AF 
Enable_BF 
Shelf_GND 
72V_Cap 
-48V_Out 
Mgmt_Pwr 
Logic_GND 
-48V_Alarm 
VRTN_Out 


N/A 
On/Off 
Case* 

Vi- 

Vo - 

Sense - 

Trim 


Vo + 


+e 
Y 
+ F020 (0.5) 


0.51 (0.020) @0.040 


(1.02) 
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Vin + 
Vin - 
On/Off 
Vout + 
TRIM 
Vout - 


.05 (1.3) 2 


t 
TT 300 
(7.62) 


| 


o-} 0.15 (3.81) 
+ 0.30 (7.62) 
+ 0.45 (11.43) 
e+ 0.60 (15.24) 
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Function 
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Vin - 
Vo - 
Sense - 
Trim 
Sense + 
Vo+ 


150 (3.81) re ae 
300 (7.62) |-@ ON/OFF 
450 (11.48) }-@ PARALLEL 
to Vi(+) 


600 (15.24) 


[0.41 


The 0.040 
48 (4.6) (1.02) 


(10.5) 
to 
/@.062 (1.57) 


Y (20.32) 


0.400 
(10.16) 


00.0375 
(0.95) 


Function 
Vin + 
Vin - 

On/Off 
Vout + 
TRIM 
Vout - 


Output 1 Out Input Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Tyco Power Systems 
Fig. Voltage (A) Voltage Part No. 1 10 100 Part No. Pricing Part No. 
Converters 

1 3.0 ~ 6.0 10.0 18 ~ 30 555-1106-1-NDt 23.00 20.19 18.13 555-1106-2-ND 3813.75/250 AXB030X43-SRZ 
2 3.3 20.0 36 ~ 75 555-1100-ND 52.08 45.98 41.43 = = EQW020A0F1Z 

3 3.3 15.0 36 ~ 75 555-1104-1-NDt 55.20 48.71 43.84 555-1104-2-ND 5386.50/140 KW015A0F41-SRZ 
4 3.3 15.0 36 ~ 75 555-1105-ND 55.20 48.71 43.84 = = KW015A0F41Z 

5 48.0 2.4 38 ~ 75 555-1108-ND 68.00 60.00 54.00 = = PIM200FZ 

6 3.3 50.0 36 ~ 75 555-1110-ND 106.00 96.00 86.00 = = QPWOSO0A0F1Z 

ra 3.3 25.0 36 ~ 75 555-1113-ND 71.30 63.00 56.70 = = QRW025A0F1Z 

e 3.3 35.0 36 ~ 75 555-1114-ND 87.10 76.90 69.20 = = QRWO35A0F1Z 

8 3.3 3.5 36 ~ 75 555-1118-1-NDt 25.90 22.40 20.30 555-1118-2-ND 2652.75/150 SWO003A5F91-SRZ 
9 3.3 3.5 36 ~ 75 555-1119-ND 25.90 22.40 20.30 = = SWO03A5F91Z 

1 5.0 ~ 15.0 8.0 20 ~ 30 555-1107-1-NDt 23.30 20.50 18.40 555-1107-2-ND 3915.00/250 AXBO050X43-SRZ 
2 5.0 12.0 36 ~ 75 555-1099-ND 52.08 45.98 41.43 = = EQW012A0A1Z 

eA 5.0 25.0 36 ~ 75 555-1112-ND 87.10 76.90 69.20 = = QRW025A0A1Z 

8 5.0 3.0 36 ~ 75 555-1116-1-NDt 25.90 22.40 20.30 555-1116-2-ND 2652.75/150 SW003A0A91-SRZ 
9 5.0 3.0 36 ~ 75 555-1117-ND 25.90 22.40 20.30 = = SWO03A0A91Z 

2 12.0 6.0 36 ~ 75 555-1098-ND 52.08 45.98 41.43 = = EQWO006A0B1Z 

6 12.0 18.0 36 ~ 75 555-1109-ND 46.56 43.98 41.16 = = QBW018A0B1Z 

t 12.0 10.0 36 ~ 75 555-1111-ND 87.10 76.90 69.20 = = QRW010A0B1Z 

9 12.0 1.2 36 ~ 75 555-1115-ND 25.90 22.40 20.30 = = SW001A2B91Z 

Filters 

10 = 10 100 555-1101-ND 18.80 16.55 14.40 = _ FLTR100V10Z 

1 = 20 100 555-1102-ND 28.10 25.20 21.95 = = FLTR100V20Z 

12 = 5.0 75 555-1103-ND 17.00 15.00 13.30 = = FLTR75V05Z 

t+ Cut Tape 
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Typhoon™ SMT12F Series 


TEC E (13.6) : The SMT12F series is a new range of ultra-compact non-isolated point-of-load converters for space-critical 
- “| 5: applications. A key advantage of the SMT12F is that it only needs the addition of five 22uF ceramic output 
DC-DC Co nverte rs 394 too capacitors to provide a complete full-specification, high efficiency POL solution with transient response 
(10) TI (60. 8) capabilities that extend up to 300A/us. The total board space required for the module and capacitors is a 
CXA1 0 Ss Z b . + mere 300mm”, facilitating easy co-location with the load. 
eries — 3.4 =«5 a o 
; ‘80 gt 8 < 
Single and Dual ( | a es SG = 
oo i=} fo} 
Output + ° — 8388 8 0.520 
F040 (16. 2a) | O12 cu P (13.46) 
10 Watt fy (1.02) oe (7.93)max. a) 10 
40} +|.30 A ———_1 
Delivers single and dual output voltages 2-020 (10.16) i605) (7.62) elie” — Seating 6340 Ooo 0.455 (11.56) 
covering 3.3V, 5V, 12V, +5V, and +12V. (0.50) l+-1.0 (25.4) Height Plane (sea) —7(L] 
: + 0.470 (11.94) 
Features: Single Dual 0.050 
i i ‘ 1. + Input 1. + Input (1.26) 
=u compliant with ETS 300 386-1 ata Se OOOO - 0.065 (1.65) 
pproved to EN60950, UL1950, CSA C22.2 3. + Output 3. + Output 0.000 654321 i 
No. 950 4. No Pin 4. Common 1. Trim: A 1% 6. V sense - (0.00) gle Mell i L 
* High demonstrated reliability with conservative 5. - Output 5. - Output 2. Margin+ 7. +Vout 3 i 3 8 = 2 | 0.630 
component deratings 6. Remote ON/OFF 6. Remote ON/OFF 3. Remote ON/OFF 8. Ground ALCax os (16.00) 
4. Margin- 9. +Vin QVQog-— ——§$<—= 
Output 5. V sense + 10. Power Good = mNM S38 
lutpu coo0ooty 
Input Output Current Digi-Key Price Artesyn oo 
Voltage Voltage (Max.) Part No. Each Part No. 
3.3V 2.0A 393-1191-ND@ 43.60 CXA10-48S3V3J Output et ' 
Input Output Current Digi-Key Price Artesyn 
5.0V 2.0A 393-1192-ND@ 43.60 CXA10-48S05J Voltage Voltage (Max.) Part No. Each Part No. 
18 ~ 75VDC 12V 0.83A 393-1193-ND® 43.60 CXA10-48S12J5 3.0 ~ 5.5V 0.9 ~ 3.3V 12A 393-1204-ND 27.58 SMT12F-05W3V3J 
+5V 1.0A 393-1021-ND 51.80 CXA10-48D05 
+12V O0.41A 393-1194-ND@ 47.96 CXA10-48D12J 


RoHS Compliant 


SMTO5E and SMT15E Series 
Single Output 


Dimensions in Inches (mm) 


0.16(4.06) 


2 ples. 
bore SE. wa: 1. Vin 


2. Ground 
3. Trim 


4. Vout : Connector (5 pics) 
idth 2.29) 


5. Remote ON/OFF Wi (2. 
Length: 0.062 (1.57) 


0.16(4.08) 
2 ples. 


1. Remote ON/OFF 
2. Vout 


3. Trim 


4 3 2 


4. Ground o cm 
Connector (5 ples) 
5. +Vin Width: EES ) 
Length: 0.062 (1.57) 


+ teas 1 
— 0,8 (20.32) —+ 


1. Remote ON/OFF 
2. Remote Sense + 
3. Trim 

4. +Vout 

5. Ground 

6. +Vin 


1.3(33.02)  —+| 


0.039(1.0)-+} 0.19(4.83) 3 pics. 0.323(8.21) 


Installed Height 
t 


0.007(0.18) 
[5 Min. Clearance 


ES Aap AELANG ERE Seating Plane 


Max. Component 


0.039(1.0) 
fF 
0.53. 0.43 
(13.46) (10.92) 
p= 


Connector (6 ples) 
Width: 0.112 (2.84) 
Length: 0.062 (1.57) 


0.048(1.22)>[" 


Non-isolated DC/DC converters packaged in a surface-mount footprint giving designers a cost effective 
solution for conversion. Ideal solution where board space is at a premium or tighter card pitch is required. 
The ultra-wide voltage trim range offers major advantages to users. It is no longer necessary to purchase a 
variety of modules in order to cover different output voltages. 


SMTxxE-12W3V3 and SMTxxE-12W3V3J: 

* Trim range: 0.8 ~ 3.63V ¢ Set at default voltage of 0.8V 

SMTO5E-05W3V3 and SMTO5E-05W3V3J: 

¢ Trim range: 0.75 ~ 3.63V ¢ Set at default voltage of 0.75V * When Vin 2 4.5V, then Vout can be adjusted 
from 0.75 ~ 3.63V * When Vin < 4.5V, then Vout can be adjusted from 0.75 ~ 2.75V 

SMT15E-05W3V3 and SMT15E-05W3V3J: 

¢ Trim range: 0.8 ~ 3.63V ¢ Set at default voltage of 3.3V * When Vin = 4.5V, then Vout can be adjusted 
from 0.8 ~ 3.63V * When Vin < 4.5V, then Vout can be adjusted from 0.8 ~ 2.75V 

SMT15E-05S3V3, SMT15E-05S2V5, SMT15E-05S3V3J: 

¢ Trim range: 0.8 ~ 3.63V ¢ Set at default voltage of 3.3V * When Vin = 4.5V, then Vout can be adjusted 
from 0.8 ~ 3.6V * When Vin < 4.5V, then Vout can be adjusted from 0.8 ~ 2.75V 


Input Output | Output | Output 
Voltage | Voltage | Current Power | Digi-Key Price | Artesyn 
Fig.| (VDC) (V) _|(A) Max. | (W) Max. | Part No. Each | Part No. 
1 | 10~14 |0.8 ~ 3.63 5 16.5 393-1181-ND® 17.14 | SMTO5E-12W3V3J 
3.0~5.5].75~3.63| 5 18.15 | 393-1089-ND 18.52 | SMTO5E-05W3V3 
21 30~5.5|.75~363) 5 18.15 | 393-1182-ND@ 17.14 | SMTOS5E-05w3Vv3J 
10 ~ 14 |0.8 ~ 3.63 15 49.5 393-1056-ND 29.80 | SMT15E-12W3V3 
10 ~ 14 |0.8 ~ 3.63 15 49.5 393-1183-ND® 27.60 | SMT15E-12W3V3J 
31 4.5~5.5 3.3 15 54.45 393-1088- ND 29.80 | SMT15E-05S3V3 
45~55 3.3 15 54.45 393-1184-ND@ 27.60 | SMT15E-05S3V3J 
3.0 ~ 5.5]0.8 ~ 3.63 15 54.45 393-1185-ND® 27.60 | STM15E-05W3V3J 


@ RoHS Compliant 


Typhoon™ SNT15F Series 


The SMT15F-12 series are non-isolated DC/DC converters packaged in a surface-mount footprint giving 
designers a cost effective solution for conversion from a 12V source. The SMT15F-12 has an input range 
of 10.8V ~ 13.2V and offers an output voltage range from 1.0V ~ 1.8V with a 15A load, which allows for 
maximum design flexibility and a pathway for future upgrades. 


0.039 (1.00)>| {= t 0.190 
=— (4.83)(3 ples.) 
t Cj) 8 t 0.310 at ft ole 0.297 
0.530 cs Ire 
spat (7.87) 234 5 (7.54) 
(13.46) fj Sooo; 
0.430 0.405 
| 1.300 (33.02) —+l (10.92) [| (10,29) 
+o —— 
0.298 (7.57) 1 6 f 
Installed Height 0.048 | 0.075 
(1.22) (1.91) 
| poo hn ; 
Connector (6 plcs.) Plane Li at 2 sheet ee 
reas 2 . Remote 
Width: 0.112 (2.84) 5. aVeut OFF 
Length: 0.062 (1.57) 4. Trim 
Output 
Input Output Current Digi-Key Price Artesyn 
Voltage Voltage (Max.) Part No. Each Part No. 
10.8 ~ 13.2V 1.2V 15A 393-1149-ND 37.24 SMT15F-12S1V2 
10.8 ~ 13.2V 1.2V 15A 393-1205-ND® 34.48 SMT15F-12S1V2J 


RoHS Compliant 


SIL15C and SIL20C Series OHS 


The SIL15C and SIL20C Series are a new high density open frame non-isolated converters for space- 
sensitive applications. Each model has a wide input range (4.5V ~ 5.5V or 10.2V ~ 13.8V) and offer a wide 
0.9V ~ 3.3V/5V output voltage range with a 15A/20A load. An external resistor adjusts the output voltage 
from its pre-set value of 0.9V to any value up to the maximum allowed value for that model. 


1.20 
~| (30.48) [7 


}}<_9.025 
(0.64) 
0.050. le 1. Vout 


6. Power Good 


(1.27) 2. Vout 7. Ground 
3. Vout 8. Ground SIL15C SIL20C 
4. Trim 9. Reserved A 10.40 (10.186) 0.45 (11.4) 
5. Remote 10. Vin B [0.075 (1.91) 0.10 (2.5) 
ON/OFF 11. Vin C | 0.26 (6.704) 0.29 (7.4) 
Output 
Input Output Current Digi-Key Price | Artesyn 
Voltage Voltage (Max.) Part No. Each | Part No. 
10.2 ~ 13.8V 0.9 ~ 5.0V 15A 393-1186-ND 15.70 | SIL15C-12SADJ-VJ 
4.5 ~ 5.5V 0.9 ~ 3.3V 20A 393-1187-ND 18.40 | SIL20C-O5SADJ-VJ 
10.2 ~ 13.8V 0.9 ~ 5.0V 20A 393-1188-ND 18.40 | SIL20C-12SADJ-VJ 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SIL30C and SIL40C Series 


The ultra-wide output voltage trim range offers major advantages to users who select the SIL80C-12SADJ 
or SIL40C-12SADU series. It is no longer necessary to purchase a variety of modules in order to cover 


different output voltages. 


N’ , DC-DC Converters (Cont.) 


The output voltage can be trimmed in a range of 0.9V ~ 5.0V. When the SIL30C-12SADJ or SIL40C- 
12SADJ series converter leaves the factory the output has been adjusted to the default voltage of 0.9V. 


0.52 (13.20) 


Typhoon™ Quarter-Brick Series 


Specifications: 
Dual Output: 


¢ Input voltage range: 48V nominal, 36 ~ 75VDC 


Narrow Input IBC: 


* Quarter-Brick, isolated, intermediate bus converter (IBC) 
¢ Input voltage range: Nominal 48VDC, +10%VDC 


Wide Input IBC: 


* This series is a Quarter Brick, wide-input intermediate bus converter (IBC) 
¢ Input voltage range: 36 ~ 75VDC. 


+Vin 


___2.30 (58.4 
2.00 (50.80) 


0.145 (3.68) 


5 O/P RTN 


ON/OFF 6 Trim 


-Vin 
O/P 1 


7 O/P2 


— "9,340 


t 
i ZA IZZIE We 


0.070 
(1.78) 


iz at 


(8.64 ) 


0.188 
(4.78) 


1 TRIM 11 SIL40C Series: Remote 
ina 2 No Pin Sense + 
0.09 3 Ground 12 Vin 
(2.4) 0.062 4 Power Good 13 Vin 
(1 57) 5 Not Connected 14 Vin 
7 6 Current Share 15 Vout 
7 Ground 16 Vout 
0.140 0.140 8 Ground 17 Ground 
. 9 Remote ON/OFF 18 Vout 
5 
(6. i ee 56) 10 SIL30C Series: Remote 19 Ground 
Sense (GND) 20 Vout 
~— 10 SIL40C Series: Remote 21 Ground 
0.050 Sense - 22 Vout 
1.27) eat 0.019 11 SIL30C Series: Remote 23 Ground 
( alin (0.48) Sense(O/P) 24 Vout 
0.025 —-- 
(0.64) 0.26 
(6.591) 
1.27) : 
0.090 ae | [0.100 Pin 1 
(2.29) 0.025, | (2.54) 
0.250 (0.64) -— 2.300 (58.42) 
| 1.200 (6.35) 
(30.48) 
Output 
Input Output Current | Digi-Key Price Artesyn 
Voltage Voltage (Max.) Part No. Each Part No. 
10.2 ~ 13.8V 0.9 ~ 5V 30A 393-1189-ND® 27.60 SIL80C-12SADJ-VJ 
10.2 ~ 13.8V 0.9 ~ 5V 40A 393-1146-ND 30.68 SIL40C-12SADJ-V 
10.2 ~ 13.8V 0.9 ~ 5V 40A 393-1190-ND® 28.90 SIL40C-12SADJ-VJ 
@ RoHS Compliant 


Typhoon™ Eighth-Brick Series 


This is a new high efficiency, open-frame, low profile, single board, isolated DC/DC converter series in an 
industry standard eight-brick footprint that provides up to 100W of output. The series delivers very high 
output current at low voltages, and excellent useable power for today’s high performance applications. Full 
international safety approval including EN60950 VDE and UL/cUL60950, reduces compliance costs and 


time to market. The remote ON/OFF logic is negative. 


2.15 (54.49) 
«0.15 (3.69) 


3 
of 
ol 


5 
4o 


+Vin 
Remote 
-Vin 


1 Vin+ 5 Sense- +Vout 
}+—— 2.30 (58.4) 00.040 
3 2 ON/OFF _ 6 Sense+ -Vout 
0.300 | /— 2.00 (50.80) —+ | (1.02) 6 ples. 3 Vin- 7 Voute iar 30 (58.43) + 
(7.62) +| } 0.145 (3.68) 0.150 4 Vout- 8 Vout+ 
j (3.81) 
0.90 t 0.340 
| 9) 4 0.070 (8.64) , 
4 i (1.78) i Clearance to Underside 0.35 (9.00) max 
0.150 paneeeiDre J } ; P : nax. 
Ceo aon Bones ii (3.81) | _ LAY YL ; ry Components 0.03 (0.7) min. Installed Height 
(7.62) (1.57) 2 ples. 0.188 7 f + 0.19 
4.78 F ——_ 
(4.78) a a me ' ¥ (4.78) 
0: .02 + 
: Pins (2x) @ 0.06 (1.57 
Output w/ Mounting Shoulder w/ aes Sonar 
Input Output Current | Digi-Key Price Artesyn @ 0.07 @ .83) g 
Voltage Voltage (Max.) Part No. Each Part No. © 0.09 (2.38) 
36 ~ 75V 2.5V 20A 393-1126-ND 83.25 | LES20A48-2V5RE 
36 ~ 75V 2.5V 20A 393-1196-ND@ 90.00 | LES20A48-2V5REJ 
36 ~ 75V 3.3V 20A 393-1197-ND@ 90.00 | LES20A48-3V3REJ 
36 ~ 75V 5.0V 10A 393-1198-ND® 90.00 | LES10A48-5VOREJ Output Voltage Output 
36 ~ 75V 1.2V 50A 393-1121-ND 96.81 LES50A48-1V2RE Nominal Input Current Digi-Key Price | Artesyn 
36 ~ 75V 1.2V 50A | 393-1199-ND® 104.66 | LESSOA48-1V2REJ fl 2 Waltags) (Mex een artiNG: acti Racine: 
36 ~ 75V 2.5V 25A 393-1127-ND 96.81 | LES25A48-2V5RE Dual Output — Fig. 1 
36 ~ 75V 2.5V 25A | RBSSeIZOC NES) 104.66 | LES25A48-2V5REJ 12v | 33v | 36~75V | 15A/15A | 393-1136-ND 145.58 | LQD30A48-3V3-1V2RE 
SOON o8y. ammo 20ND 1OT;0G". ||| Peenoae veney 2sv | 33v | 36~75v | 15A/15A | 393-1139-ND 145.58 | LQD30A48-3V3-2V5RE 
36 ~ 75V 3.3V 30A 393-1203-ND¢@ 118.00 | LES30A48-3V3REJ 
36 ~ 75V 5.0V 20A | 393-1134-ND 109.15 | LES20A48-5VORE Wide InputleC — Fig. 2 
36 ~ 75V 5.0V 20A 393-1202-ND® 118.00 | LES20A48-5VOREJ 12V _ 36 ~ 75V 144 393-1195-ND@ 87.60 | TQW14A-48S12RJ 
@ RoHS Compliant @ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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: ARTES cs 1 e s DC-DC Converters (cont) 


PTH Ss ri The next generation series of non-isolated DC/DC converters offering some of the most advanced POL features available in the industry. The primary new feature provides for sequencing 
eries between multiple modules, a function, which is becoming a necessity for powering advanced silicon including DSP’s, FPGA’s and ASIC's requiring controlled power-up and power-down. 


Dimensions in Inches (mm) 


+ 0.14(3.55) 
l+0.14(3.55) 

@0.04(1.02) 
je 1.37(34.8) _______»} *After solder reflow 1.495(37.97) r el ) 


|0.354(9.0)} on customer board 10.125(3.18 |. [+ 0-125(3.18) 4 Solder Ball 
9.125 \__/t 0.125(3.18) 08 LI +.90.04(1.02) Fema | er Ball itza(e.18) s : =- + 30.04(1.02) 
aie 0.375 “ oe + Be Oa(t 32) [osi12.7) 0.625(15.88)] 0.07(1.78) “F410 Ples. 
(1.52) a (8. eS obab ee 1 (StaAWatf Shoulder) 10 Pies. o1 10696 68 76 (Standoff Shoulder) 

Lowest Component . Lowest Component 
0.01 min. (0.25) x i 


0.01 min. (0.25) 
Bottom side clearance Bottom side clearance 
> 


304050 


|0.354(9.0) max. 0.354(9.0) max. 


ic i itor i 1. Ground 5. Vo Sense 9. Margin Down A 1000uF electrolytic input capacitor is required 1. Ground 5. Vo Sense 9. Margin Down 
A 470uF electrolytic input capacitor is i gin IH ly' pt pi q' 1 1 
required for ploper operation (S60UF on 2. Vin 6. Vout 10. Margin Up for proper operation (560uF on PTH12020 2. Vin 6. Vout 10. Margin Up 
PTH12010 series). 3. Inhibitt 7. Ground series). 3. Inhibitt 7. Ground 

4. Vo Adjust 8. Track 4. Vo Adjust 8. Track 


t Denotes negative logic: Open = Normal t Denotes negative logic: Open = Normal 
operation Ground = Function active operation Ground = Function active 


+ een + 0.354(9.0) max.* 
+ 90.04(1.02) *After solder reflow 
F13 Bes ) |_¥ on customer board leew *After solder reflow 


8.04(1.02) Ha.8) reac on customer board 
ae Le Cet i Lowest Component Boor a2) et ib 


|.__1.37(34,.8) —___-| 


0.06. 
(1:52) [+ 12%) 


. 0.01 min. (0.25) 
(ey) all ease Bottom side clearance 13 Ples. 0.87(22.1) 7 


t 

>| Solder Ball 
‘ 5 Tr ooetse b.75{19.06) Lowest Component 0.04(1.02) 
presi) 131211 +161 66 F> 2.01 min, (0.25) Ip © Ples. 


1 0.07(1.78) Bottom side clearance 
(Standoff Shoulder) 0.125 + 
(3.18) 


0.07 (1.78) 
loo 3 ples7—Y (StandoHt Shoulder) Pp 


10.354(9.0) max. a Io i 0.335(8.5) max. 


O3 


1. Ground 6. Vo Sense 11. Track 
2. Vin 7. Ground 12. Margin Down . Ground 
A 1500uF electrolytic input capacitor is 3. Ground 8. Vout 13. Margin Up . Track 


: 4. Inhibitt 9. Vout aa eid Vin t Denotes negative logic: 
Prlioeo olee operation (SG0UF on 5. Vo Adjust 10. Ground A 100pF electrolytic input capacitor is _ Inhibitt Open = Normal operation 


required for proper operation. M = ; rf 
+ Denotes negative logic: Open = Normal a Properop' . Vo Adjust Ground = Function active 
operation Ground = Function active . Vout 


-|0-354(9.0))__ *After solder reflow 
max.* |~ on customer board 
0.04(1.02) 5 Ples. 4. 


o1126(3-18) 2 ee 2. Vin 7. Ground 
0.06(1.52)-) | os | | | |165)| |0-08(1.52) 3. Inhibitt 8. Track = [+ Solder Ball 

ot 1060686 76 4. Vo Adjust 9. Margin Down 0.07(1.78) F0.04(1.02) 
5. Vo Sense 10. Margin Up (Standoff Shoulder) 10 Ples. 


Lowest Component 
0.01 min. (0.25) 


0.14(3.55) 
f}-— _0.995(25.27) ——+| 1. Ground 6. Vout ia as 
+ 


A 330uF electrolytic input 
capacitor is required for Denotes negative logic: i 
é proper operation (S60UF on bok = rae oporaten Bottom side clearance 
02 304050 6c¢+ PTH 2060 series) Ground = Function active 


-+/0.354(9.0) max. 


Input Output Output Output Input Output | Output Output 
Voltage | Voltage | Current Power Digi-Key Price | Artesyn Voltage Voltage | Current Power Digi-Key Price | Artesyn 
Fig.| (VDC) (Vv) (A) Max. | (W) Max. | Part No. Each | Part No. Fig.| (VDC) (V) (A) Max. | (W) Max. | Part No. Each | Part No. 
2.95 ~3.65| 0.8 ~2.5 15 37.5 393-1159-ND® 22.00 | PTHO3010WAD 3 | 45~5.5 | 08~3.6 30 108 393-1172-ND@ 42.72 | PTHOS5030WAZ 
393-1160-ND¢@ 22.00 |_ PTHO3010WAZ 393-1155-ND® 13.10 | PTHOSOS0WAZ 
1] 45~55 |o8-36] 15 rime, SSE IGANEX 22:00 | PTHOSO10WAD BSP SOS OB 828) 8 18 | 393-1156-NDe 13.10 | PTHO30S0WAD 
SasalllS:N09, 22,00, | ETHOS01OWAZ A | paces | pgmag) € 21.6 | 393-1163-NDe 13.10 | PTHOS050WAD 
10.8~13.2|12~55| 12 66 See ENDS, ciel |e desi oe “| 393-1164-NDe 13.10 | PTHOSOSOWAZ 
393-1178-ND® 22.00 | PTH12010WAZ erent Fi = 393-1173-ND@ 13.10 | PTH12050WAD 
393-1169-ND® 31.88 | PTHOSO20WAD : : : 393-1174-ND@ 13.10 | PTH12050WAZ 
45~55 | 0.8~3.6 22 79.2 393-1107-ND 34.44 | PTHOS5020WAS 393-1157.ND@ 18.60 | PTHOSOBOWAZ 
2 393-1170-ND® 31.88 | PTHOSO020WAZ 2.95 ~ 3.65 | 0.8 ~ 2.5 10 15 ene ia 60 eTHOSGeOWAL 
tos-ia2l12-55| 418 99 393-1179-ND@ 31.88 | PTH12020WAD Sane Baca ETLOEAEOAL 
393-1180-ND® 31.88 | PTH12020WAZ . 
393-1098-ND 46.14 | PTHO3030WAH 5 | 45~5.5 | 08~3.6 10 36 393-1165-ND® 18.60 | PTHOSO60WAD. 
pee easlawae|. So 75 | 393-1161-ND@ 42.72 | PTHOSO30WAD SS: 166: NDS AB60"| cP UNOSOGOWAZ 
a> : ~ 393-1099-ND 46.14 | PTHOSO30WAS 10.8~13.2| 1.2~5.5| 10 55 See ENDS 18,60 | PTE 2060 WAD: 
393-1162-ND¢ 42.72 | PTHO3030WAZ SREMNIAGANDKS 18:60: | (ETET2O60WAZ 
45~55 | 0.8~3.6 30 108 393-1171-ND® 42.72 | PTHO5030WAD @ RoHS Compliant 
Universal Input Switch Mode Power Supplies 
NLP65 Series — Single, Dual, and Triple Outputs Output Output Output 
Voltage | Current | Voltage | Current | Voltage | Current Digi-Key Price Artesyn 
65 ~ 75 Watt AC/DC 1 | Min/Max. |__2|Min/Max.| 3 _| Min/Max. | Part No. Each Part No. 
See soad 2 a 24V | 0.1A/2.7A 393-1029-ND 75.85 NLP65-7624 
Specifications: Dimensions (L x W x H): 5" x 3" x 1.26" (127.00mm x 76.20mm x % 
32.00mm) * Mating Connectors: Housing Input: WM2101-ND; Housing Output: WM2104- +5V | 0.2A/7.5A | +12V | OA/2.5A 12V | 0A/0.65A | 393-1030-ND 75.85 NLP65-7608 
ND; Contacts: WM2302-ND * Input Voltage: 85 ~ 264VAC +5V_ | 0.2A/7.0A +12V OA/2.5A _ _- 393-1032-ND 75.85 NLP65-7629 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2166 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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EMERSON 
ASTEC Specifications: ¢ Single Output * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Fig. 1 Fig. 2 
ATHO6 Series: * Non Isolated * SMT ATH15 Series: * Non Isolated * SMT 


0.358 icy 1.37 (34.8) 

(9.09) Max. 0.06 -— 0.87 (22.1) —+ 0.125 (3.18) 

Ie (1.52) —| |--0.750 (19.06) +| + o'pigs. 

| 0.125 0.375 

Solder Ball 348 +4 ra 

0.04 (1.02) (9:18) Los 
0.125 
(3.18) 


ae |(9-52), 0.625 (15. 88) 


+ 
a 2 r 
: 0.375 0.495 52) [oT 10696 68 F 


+te3  |(9-52) (12.57) 
ella pa | 


T 
0.125 (3.18) 
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1. GND 6. Vout 

2. Vin 7. GND 
4. Inhibit 3. Inhibit 8. Track 
5. Vo Adjust 4. Vo Adjust 9. Margin Down 
6. Vout 5. Vo Sense 10. Margin Up 


Fig. 4 
ALO25 Series: 1/8 Brick * Negative Logic * No Load Regulation AEO25 Series: « 1/8 Brick * Negative Logic 
: © 1/8 Brick * Negative Logic * No Load Regulation AEO40 Series: ¢ 1/8 Brick * Negative Logic 


0.15 0.45 
(3.8) (11.4) 


2.19 (55.5) —+ | 


. -Sense it . -Sense 
. ENABLE (On/Off) . Trim . ENABLE (On/Off) . Trim 
. Vin . +Sense . -Vin . +Sense 
. Vout . +Vout . -Vout . +Vout 


Fig. 5 Fig. 6 
ATH22 Series: « Non Isolated * SMT ATH30 Series: * Non Isolated * SMT 
0.377 }-—— 1.37 (34.8) ——+| 
+ | 0.377 (9.57) Max. }+—— 1.495 (37.97) ——+ ~1957) Max. 0.125 (3.18) 2 Ples. 
+ Solder Ball 0.125 (3.18) 2 Ples. J 
ile: t 0.06 (1.52)-+| |.0-500,) | |_0.500,) |_ 
¥190.04. (1:02) i __0.5 0.625 i. Solder Ball tee) (12.70) | (12.70) 0.06 (1.52) 
I (ae. a |" (15.88) "| ©0.04 (1.02) 0.125 + $66 104 
Ci _—— ul (3.18)+ 131211 
: 0.375 (9.52) 
i> E +4 
0.375 (9.52) 
I f 
1. GND 6. Vout 1,3. GND 8, 9. Vout 
2. Vin 7.GND 2. Vin 7,10. GND 
3. Inhibit 8. Track 4. Inhibit 11. Track 
4. Vo Adjust 9. Margin Down 5. Vo Adjust 12. Margin Down 
5. Vo Sense 10. Margin Up 6. Vo Sense 13. Margin Up 
Vin Digi-Key Price | Astec Vin Digi-Key Price | Astec 
Fig. V Out Watts 1 Out Range Part No. Each | PartNo. Fig. V Out Watts 1 Out Range Part No. Each | PartNo. 
ATHO6 Series — Point-of-Load Alliance, AEO25 Series — Baseplate Construction, 
RoHS Compliant RoHS Compliant 
0.8-2.5V 33W 6A 3-3.6V 454-1244-ND 13.10 | ATHO6T033-9SJL 12V 66W 4A 36-75V 454-1184-ND 52.45 | AEOO4B48N-L 
1 0.8-3.6V 33W 6A 4.5-5.5V 454-1245-ND 13.10 | ATHO6TO5-9SJL 5V 66W 12A 36-75V 454-1185-ND 52.45 | AEO12A48N-L 
1.2-5.5V 33W 6A 10.8-13.2V 454-1246-ND 13.10 | ATHO6K12-9SJL 4 3.3V 66W 20A 36-75V 454-1186-ND 52.45 | AEO20F48N-L 
ATH15 Series — Point-of-Load Alliance 1.8V 66W 25A 36-75V 454-1187-ND 52.45 | AEO25Y48N-L 
> | t25ev | cow ] 12a | 108ta.av 454-1113-ND 22.00 | ATHI2K12-98J oy GOW |, 28R0)| | SB 78Y CoD) 52.45) AEO25M48N-L 
o8-36v | 6ew | 154 | 45-5.5v 454-1115-ND 22.00 | ATH15T05-98J 12V SOW | 25A | 36-75V HEED) ee 
ALO25 Series — Open Frame/ Low Profile, AEO40 Series — Baseplate Construction, 
RoHS Compliant RoHS Compliant 
12V 66W 4A 36-75V 454-1172-ND 50.51 | ALOO4B48N-L 12V 120W 10A 36-75V 454-1190-ND 60.22 | AEO10B48N-L 
5V 66W 12A 36-75V 454-1173-ND 50.51 ALO12A48N-L 5V 120W 20A 36-75V 454-1191-ND 60.22 | AEO20A48N-L 
3 3.3V 66W 20A 36-75V 454-1174-ND 50.51 ALO20F48N-L. Z 3.3V 120W 30A 36-75V 454-1192-ND 60.22 | AEO3OF48N-L 
1.8V 66W 25A 36-75V 454-1175-ND 50.51 ALO25Y48N-L. 1.8V 120W 40A 36-75V 454-1193-ND 60.22 | AEO40Y48N-L 
1.5V 66w 25A 36-75V 454-1176-ND 50.51 | ALO25M48N-L 1.5V 120W 40A 36-75V 454-1194-ND 60.22 | AEO4OM48N-L 
1.2V 66W 25A 36-75V 454-1177-ND 50.51 | ALO25K48N-L 1.2V 120w | 40A 36-75V 454-1195-ND 60.22 | AEO40K48N-L 
ALO40 Series — Open Frame/ Low Profile, ATH22 Series — Point-of-Load Alliance 
RoHS Compliant 
5 1.2-5.5V gow 18A 10.8-13.2V 454-1116-ND 31.88 | ATH18K12-9SJ 
tev TOW. | AOR | 807M Kee) 0828) BEOLOBIONT: ossev | gow | 22a | 45-5.5V 454-1118-ND 31.88 | ATH22T05-9SJ 
3.3V 120W 30A 36-75V 454-1180-ND 58.28 | ALO30F48N-L 
3 1.8V 120w | 40A | 36-75V 454-1181-ND 58.28 | ALO4OY48N-L ATH3O Series — Polnt-of-Load Alliance 
1.5V 120W 40A 36-75V 454-1182-ND 58.28 | ALO40M48N-L 1.2-5.5V 143W 26A | 10.8-13.2V 454-1119-ND 39.52 | ATH26K12-9SJ 
1.2V 120w 40A 36-75V 454-1183-ND 58.28 | ALO40K48N-L 8 | osesv | t43w 30A 3-3.6V 454-1120-ND 39.52 | ATH30T033-9SJ 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 2167 
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ASTEC Switching AC-DC Power Supplies 


Astec’s LP Series of low power switchers offer outstanding performance, price and reliability as well as the latest in high technology performance. These switchers range from 25 ~ 
350W of power and come in a wide variety of configurations. Available as a single or multiple output with many different output voltage combinations, these compact models are ideally 
suited to a wide variety of applications in telecommunications, computers, computer peripheral, test and industrial equipment, medical instrumentation and business machines. 


Single Outputs 


Total Dimensions Mating Connectors 
Power Output Min. Inch (mm) Housing Housing Digi-Key Price Each Astec 
Watts 1 Load LxWxH Input Output Contacts Part No. 1 10 25 50 Part No. 
LPS40 Series — Single Outputs 
5V @8A 0A 454-1073-ND 46.25 38.75 36.25 35.00 LPS42 
12V @3.3A 0A 5.0 x 3.0 x 1.14 454-1070-ND 46.25 38.75 36.25 35.00 LPS43 
40-50 24V @ 1.6A 0A (127.0 x 76.2 x 29.0) wm2i23 | WM2126 | WM2313 454-1071-ND 46.25 38.75 36.25 35.00 | LPS45 
48V @ 0.9A 0A 454-1072-ND 46.25 38.75 36.25 35.00 LPS48 
LPS50 Series — Single Outputs 
55 5V@11A 0A 454-1161-ND 49.95 41.85 39.15 37.80 LPS52 
60 12V @ 5A 0A 40x2.0%x1.30 454-1162-ND 49.95 41.85 39.15 37.80 LPS53 
60 15V @ 4A 0A (101 aoe 50 80 x33. 0) WM2123 WM2126 WM2313 454-1163-ND 49.95 41.85 39.15 37.80 LPS54 
60 24V @ 2.5A 0A : : 454-1164-ND 49.95 41.85 39.15 37.80 LPS55 
60 48V @ 1.25A 0A 454-1165-ND 49.95 41.85 39.15 37.80 LPS58 
LPS60 Series — Single Outputs 
15V @ 4A 0A 5.0x3.0x 1.65 454-1196-ND 60.98 51.09 47.80 46.15 LPS64 
60 24V @ 2.5A 0A (127 0x 76.2x41 9) WM2123 WM2126 WM2313 454-1197-ND 60.98 51.09 47.80 46.15 LPS65 
48V @ 1.3A 0A . : : 454-1198-ND 60.98 51.09 47.80 46.15 LPS68 
LPS250 Series — Single Outputs 
5V @50A 1.50A 454-1204-ND 265.33 232.17 219.73 211.44 LPS252-C 
5V @50A 1.50A 454-1205-ND 314.77 275.43 260.67 250.84 LPS252-CEF 
5V @50A 1.50A 454-1206-ND 298.29 261.01 247.02 237.70 LPS252-CF 
12V @ 21A 0.63A 454-1207-ND 265.33 232.17 219.73 211.44 LPS253-C 
12V @ 21A 0.63A 454-1208-ND 314.77 275.43 260.67 250.84 LPS253-CEF 
250 12V @ 21A 0.63A 9.0 x 5.0 x 2.0 454-1209-ND 298.29 261.01 247.02 237.70 LPS253-CF 
15V @ 16.7A 0.50A (228.6 x 127.0 x 50.8) _ _ = 454-1210-ND 265.33 232.17 219.73 211.44 LPS254-C 
15V @ 16.7A 0.50A 454-1211-ND 314.77 275.43 260.67 250.84 LPS254-CEF 
15V @ 16.7A 0.50A 454-1212-ND 298.29 261.01 247.02 237.70 LPS254-CF 
24V @ 10.4A 0.32A 454-1213-ND 265.33 232.17 219.73 211.44 LPS255-C 
24V @ 10.4A 0.32A 454-1214-ND 314.77 275.43 260.67 250.84 LPS255-CEF 
24V @ 10.4 0.32A 454-1215-ND 298.29 261.01 247.02 237.70 LPS255-CF 
Connector Kittor:EPS250 Sette aii. ice cstinaciendadteancnanasattdntitiediinas nodal Subueitemabaa meas Seah’ siaiaisanterncansaaeseaaauttta 454-1241-ND 6.94 5.44 5.16 4.99 70-841-005 
LPS350 Series — Single Outputs 
5V @70A 0A 454-1220-ND 351.23 305.91 294.58 283.25 LPS352-C 
5V @70A 0A 454-1221-ND 383.16 333.72 321.36 309.00 LPS352-CEF 
5V @70A 0A 454-1222-ND 383.16 333.72 321.36 309.00 LPS352-CF 
12V @ 29.2A 0A 454-1223-ND 351.23 305.91 294.58 283.25 LPS353-C 
12V @ 29.2A 0A 454-1224-ND 383.16 333.72 321.36 309.00 LPS353-CEF 
350 12V @ 29.2A 0A 9.0 x 5.0 x 2.5 454-1225-ND 383.16 333.72 321.36 309.00 LPS353-CF 
15V @ 23.3A 0A (228.6 x 127.0 x 63.5) = _ = 454-1226-ND 351.23 305.91 294.58 283.25 LPS354-C 
15V @ 23.3A 454-1227-ND 383.16 333.72 321.36 309.00 LPS354-CEF 
15V @ 23.3A 454-1228-ND 383.16 333.72 321.36 309.00 LPS354-CF 
24V @ 14.6A 454-1229-ND 351.23 305.91 294.58 283.25 LPS355-C 
24V @ 14.6A 454-1230-ND 383.16 333.72 321.36 309.00 LPS355-CEF 
24V @ 14.6 454-1231-ND 383.16 333.72 321.36 309.00 LPS355-CF 
Connector Kit for LPS350 Series 454-1242-ND 6.94 5.44 5.16 4.99 70-841-011 
NTS350 Series — Single Outputs 
12V @ 16.6A 0A 454-1168-ND 356.50 310.50 299.00 287.50 NTS353 
12V @ 29.2A 0A 7.0 x 4.0x 1.5 454-1169-ND 379.75 330.75 318.50 306.25 NTS353-CF 
350 48V @ 4.20 OA (177.8 x 101.6 x 38.1) WM2123 | WM8037 | WM2313 454-1170-ND 356.50 310.50 29900 287.50 | NTS358 
48V @7.3A OA 454-1171-ND 379.75 330.75 318.50 306.25 NTS358-CF 


Note: The -CF suffix added to the manufacture part number indicates cover with top fan, add 1.0” to height. The -CEF suffix added to the manufacture part number indicates cover with dual end fan cover and AC inlet, add 1.32” to length. 


Multiple Outputs 


Total Dimensions Mating Connectors 
Power vi v2 V3 v4 Inch (mm) Housing | Housing Digi-Key Price Each Astec 
Watts Min/Max A Min/Max A Min/Max A Min/Max A LxWxH Input Output | Contacts Part No. ‘il 10 25 50 | PartNo. 
LPT25 Series — Triple Outputs - ROHS Compliant 
5V @ 0.3A/3A 12V @0.1A/1.5A | -12V @ OA/0.5A = 5.0 x 3.0.x 1.14 454-1078-ND 40.70 34.10 31.90 30.80 | LPT22 
25-40 | sv@03N3A | 12V@0.1A/1.5A | -5V@O0N05A = (127.0 x 76.2 x 29.0) WM2123 | WM2126 | WM2313 | 454-1079-ND 44.40 37.20 34.80 33.60 | LPT24 
LPT40 Series — Triple Outputs 
3.3V @ 0.5A/4A 5V @ OA/1.5A 12V @ 0A/0.5A = 454-1077-ND 55.50 46.50 43.50 42.00 | LPT41 
5V @ 0.4A/4A 12V @ 0.2A/2A -12V @ 0A/0.5A = 454-1075-NDO 42.55 35.65 33.35 32.20 | LPT42 
5V @ 0.5A/6A 12V @ 0A/0.5A -12V @ 0A/0.5A = 5.0 x 3.0 x 1.14 454-1076-ND 48.10 40.30 37.70 36.40 | LPT43 
40-50 | Sv@o4N4a | 12V@02A2A | -5V@OA0.5A = (127.0 x 76.2 x 29.0) WM2123 | WM2126 ) WM2313 | 454.4980-ND 48.10 40.30 37.70 36.40 | LPT44 
5V @ 0.4A/4A 15V @ 0.2A/2A -15V @ 0A/0.5A = 454-1081-NDO 48.10 40.30 37.70 36.40 | LPT45 
5V @ 0.4A/4A 24V @ 0.2A/1A -12V @ 0A/0.5A = 454-1074-NDO 48.10 40.30 37.70 36.40 | LPT47 
LPT60 Series — Triple Outputs - RoHS Compliant 
3.3V @ 0.7A/5A 5V @ 0A/2.5A 12V @ 0A/0.5A = 454-1199-ND 72.41 60.67 56.76 54.80 | LPT61 
5V @0.7A/7A 12V @ 0.3A/3A -12V @ 0A/0.7A = 5.0x3.0x 1.65 454-1200-ND 55.26 46.30 43.32 41.82 | LPT62 
60 5V @0.7A/7A 15V @ 0.3A/2.8A | -15V @ OA/0.7A = (1 7 0x 76, 9 xd 9) WM2123 | WM2104 | WM2313 454-1201-ND 64.79 54.29 50.78 49.03 | LPT63 
5V @0.7A/7A 12V @ 0.3A/3A -5V @ 0A/0.7A = 7 . . 454-1202-ND 64.79 54.29 50.78 49.03 | LPT64 
5V @0.7A/7A 24V @ 0.1A/1.5A 12V @ 0A/0.7A = 454-1203-ND 64.79 54.29 50.78 49.03 | LPT65 
Cover Chassis for LPX40/ LPX60 - ROHS Compliant 
_ _ _ _ _- 5.9 x 3.86 x 1.5 (150 x 98 x 38) _ _ _— 454-1247-ND 10.00 8.25 7.50 7.25 | LPX40 
= = = = = 5.9 x 3.86 x 1.97 (150 x 98 x 50) = = = 454-1248-ND 10.00 8.25 7.50 7.25 | LPX60 
NTQ160 Series — Quad Outputs - RoHS Compliant 
3.3V @ 2A/15A 5V @ 0A/10A 12V @ OA/2A 12V @ OA/2A 85x4.25 x15 454-1238-ND 223.31 191.80 184.95 174.68 | NTQ162 
50-165 | 5V @ 2A/15A 3.3V @ OA/10A 12V @ OA/2A 12V @ OA/2A (21 60 x 108 0x 38 1) = _ = 454-1239-ND 223.31 191.80 184.95 174.68 | NTQ163 
3.3V @ 2A/15A 2.5V @ OA/10A 5V @ 0A/2A 12V @ OA/2A ° ° 7 454-1240-ND 223.31 191.80 184.95 174.68 | NTQ165 
Connector Kit for NTQ160 Series. 454-1243-ND 6.94 5.44 5.16 4.99 | 70-841-014 
NTQ123 Series — Quad Outputs - ROHS Compliant 
70-120 | 3.3V @ 0A/14A 5V @ 2A/12.5A 12V @ OA/IA -12V @ OA/0.5A_|_7.0x4.0x1.5 (177.8x101.6x38.1) | WM2125 | A25834 | WM2313 454-1237-ND 163.35 141.08 136.13 131.18 | NTQ123 
AA20140 Series — Quad Outputs - ROHS Compliant 
70 3.3V @ OA/8A 5V @ 1A/10A 12V @ 0.2A/1A -12V @ OA/0.5A | 6.5x3.75x1.6 (165.1x95.25x40.64) | WM2123 | WM21362| WM2313 454-1236-ND 136.00 114.00 110.00 106.00 | AA20140 
LPT8O Series — Triple Outputs - RoHS Compliant 
55 3.3V @ 0.7A/8A 5V @ 0.3A/4A, 12V @ 0A/0.7A = 5.0 x 3.0 x 1.29 454-1166-ND 99.90 83.70 78.30 75.60 | LPT81 
60 | sV@07A8A | 12V@03N3A | -12V@0N0.7A = (127.0 x 76.2 x 32.8) WM2123 | WM8037 | WM2313 | 464-1167-ND 99.90 8370 7830 75.60 | LPT82 
LPQ250 Series — Quad Outputs 
5V @ 3A/35A 12V @ OA/10A -12V @ OA/6A +5-25V@0A/6A 454-1084-ND 280.98 244.73 232.95 226.60 | LPQ252-C 
5V @ 3A/35A 12V @ OA/10A -12V @ OA/6A +5-25V@0A/6A 454-1216-NDO 328.88 291.75 275.84 270.53 | LPQ252-CEF 
250 5V @ 3A/35A 12V @ OA/10A -12V @ OA/6A +5-25V@0A/6A 9.0 x 5.0 x 2.0 = _ = 454-1082-NDO 312.91 272.54 259.42 252.35 | LPQ252-CF 
5V @ 3A/35A 15V @ OA/10A -15V @ OA/6A +5-25V@0A/6A (228.6 x 127.0 x 50.8) 454-1217-NDO 290.05 253.80 240.20 231.14 | LPQ253-C 
5V @ 3A/35A 15V @ OA/10A -15V @ OA/6A +5-25V@0A/6A 454-1218-NDO 328.88 291.75 275.84 265.23 | LPQ253-CEF 
5V @ 3A/35A 15V @ OA/10A -15V @ OA/6A +5-25V@0A/6A 454-1219-NDO 312.91 277.59 262.45 252.35 | LPQ253-CF 
Connector Kitfor: EPQ250'SeneS i cc.ccctct ita casenccnthatancoasssb binning loosssanhebaetlanhenndavestanncatasshonuiecemeslsannessetheunsaddadssaaencsasshaensnndanos 454-1241-NDO 6.94 5.44 5.16 4.99 | 70-841-005 


0 RoHS Compliant 
Note: The -CF suffix added to the manufacture part number indicates cover with top fan, add 1.0” to height. The -CEF suffix added to the manufacture part number indicates cover with dual end fan cover and AC inlet, add 1.32” to length. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2168 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


YY Switching AC-DC Power Supplies ¢ 
ASTEC Multiple Outputs (Cont) EMERSON 


Total Dimensions Mating Connectors 
Power vi v2 V3 v4 Inch (mm) Housing | Housing Digi-Key Price Each Astec 
Watts Min/Max A Min/Max A Min/Max A Min/Max A LxWxH Input Output | Contacts Part No. al 10 25 50 | PartNo. 
LPQ350 Series — Quad Outputs - ROHS Compliant 
5V @ 5A/S0A 12V @ OA/12A -12V @ OA/6A 3.3-24V@1A/6A 454-1085-ND 383.16 333.72 317.66 309.00 | LPQ352-C 
5V @ 5A/50A 12V @ OA/12A -12V @ OA/6A 3.3-24V@1A/6A = = _ 454-1232-ND 409.73 361.53 348.14 334.75 | LPQ352-CEF 
350 5V @ 5A/50A 12V @ OA/12A -12V @ OA/6A 3.3-24V@1A/6A 9.0x5.0x 2.5 454-1083-ND 415.09 361.53 344.13 334.75 | LPQ352-CF 
5V @ 5A/50A 15V @ OA/12A -15V @ OA/6A 3.3-24V@1A/6A (228.6 x 127.0 x 63.5) 454-1233-ND 383.16 333.72 321.36 309.00 | LPQ353-C 
5V @ 5A/50A 15V @ OA/12A -15V @ OA/6A 3.3-24V@1A/6A _ ~~ ~~ 454-1234-ND 409.73 361.53 348.14 334.75 | LPQ353-CEF 
5V @ 5A/50A 15V @ OA/12A -15V @ OA/6A 3.3-24V@1A/6A 454-1235-ND 409.73 361.53 348.14 334.75 | LPQ353-CF 
Connector Kitifor POSS OSertes:. << <scsccxs.ccsstnwletasbataanaseeacitadlentegeswacedsamsiuulhigesssouneias dads sudulaaneenuatbesesoi ad ales es eeandenseaseeiaiiiertes 454-1242-ND 6.94 5.44 5.16 4.99 | 70-841-011 


0 RoHS Compliant 


Note: The -CF suffix added to the manufacture part number indicates cover with top fan, add 1.0” to height. The -CEF suffix added to the manufacture part number indicates cover with dual end fan cover and AC inlet, add 1.32” to length. 


TRIAD Encapsulated Constant Current or Constant Voltage 


TW, Gs os 


Switch Mode Power Supplies 


aoa 


Designed to be compact, lightweight and water resistant (IP66, Nema 4). Electrical Specifications: * Input Voltage: 90 ~ 264VAC, 47 ~ 63Hz (TLD Series); 10 ~ 40VDC (TLM Series) »* Operating Temperature: (TLD 
Series): -30°C ~ 60°C (TLM Series) -40°C ~ 60°C (with derating 1% per °C from 60°C ~ 70°C) * Short Circuit Protection (TLD Series only) * Over Voltage and Over Current Protection 


5 Inch (18 AWG) Leads 


5 Inch (18 AWG) Leads 


4 Inch (18 AWG) Leads 


Output Output 
Voltage Current Digi-Key Price Each Triad 
Fig. (VDC) (A) Wattage Part No. il 10 50 100 Part No. 
Constant Current Output 
1 12~24 0.35 +5% 20 237-1309-ND 38.18 32.45 29.21 26.29 TLD1020-24-C0350 
1 12~24 0.70 +5% 20 237-1311-ND 38.18 32.45 29.21 26.29 TLD1020-24-C0700 
2 12~24 1.05 +5% 40 237-1315-ND 49.22 41.84 37.65 33.89 TLD1040-24-C1050 
1 18~36 0.35 +5% 20 237-1310-ND 38.18 32.45 29.21 26.29 TLD1020-36-C0350 
2 18~36 0.70 +5% 40 237-1314-ND 49.22 41.84 37.65 33.89 TLD1040-36-C0700 
2 18~36 1.05 +5% 40 237-1316-ND 49.22 41.84 37.65 33.89 TLD1040-36-C1050 
Constant Voltage Output 
1 12 +5% 1.66 20 237-1313-ND 38.18 32.45 29.21 26.29 TLD1020-12 
2 12 +5% 3.33 40 237-1318-ND 49.22 41.84 37.65 33.89 TLD1040-12 
1 24 +5% 0.83 20 237-1312-ND 38.18 32.45 29.21 26.29 TLD1020-24 
2 24 +5% 1.67 40 237-1317-ND 49.22 41.84 37.65 33.89 TLD1040-24 
Constant Current Output 
3 2~38 0.35 +5% 26 237-1319-ND 16.97 14.27 12.84 11.56 TLM4036DC-0350 
3 2~38 0.70 +5% 26 237-1320-ND 16.97 14.27 12.84 11.56 TLM4036DC-0700 
3 2~38 1.00 +5% 26 237-1321-ND 16.97 14.27 12.84 11.56 TLM4036DC-1000 


Universal Input Switch Mode AC/DC Power Supply 


ALS Series: The ALS Series provides a DC output power in a cost-effective open frame package. Excellent performance specifications are provided, together with 
compliance to European EMC (EN55022, Class A), and Low Voltage directive (TUV EN60950). Built to comply with EMI, EFT, ESD and Surge Standards. Features: * Over 
Current Protection: Shutdown, 0.C.P Point >120%, recycle AC supply to recover * Over Voltage Protection: >105% Zener across output * Short Circuit Protection: Unit 
shutdown, recycle AC supply to recover Specifications: Input Voltage: 110/120VAC (90-260VAC, 120-370VDC) « Input Frequency Range: 47-63Hz »* Line Regulation: 
1.0% *Load Regulation: 2.0% »* Adjustable Output Voltage Range: +10% » Operating Temperature: Convection cooling 0°C ~ 50°C: 100%; 60°C: 70% * Cooling: 
Convection cooling Warranty: 1 years @ 40°C, 100% Load Safety Standards: * UL1950 (E204980) »* TUV EN60950 (50070245) * Built to meet CSA 22.2 « Dielectric 
Strength: I/P-O/P: 3kVAC, I/P-FG: 2.5kVAC, <10mA, 1 minute * Isolation Resistance: 0/P-FG: 500VDC >100MQ. 

AWSP Series: The AWSP Series power supply is designed for a wide variety of applications where high reliability is desired, including applications for the industrial and 
telecommunications markets. Excellent performance specifications are provided, together with compliance to European EMC (EN55022, Class B and EN61000-3-2), and 
Low Voltage directive (TUV EN60950). Built to comply with EMI, EFT, ESD and Surge Standards. Features: * Over Current Protection: At Load >120% 115/230VAC, auto 
recovery * Over Voltage Protection: Zener clamping at Vo>110%, non auto recovery » Short Circuit Protection: Short circuit protection available. Avoid short circuit >30 
seconds. Specifications: * Input Voltage: 85-264VAC * Input Frequency Range: 47-63Hz * Line Regulation: +0.5% »* Load Regulation: +1.0% Adjustable Output Range: 
+10% * Operating Temperature: -10°C ~ 60°C * Cooling: Natural Convection Warranty: 2 years Safety Standards: * UL60950 (UL File No: E204980) * TUV EN60950 (TUV 
No: 50058679) * Dielectric Strength: I/P-0/P: 3kVAC; I/P-FG: 2.5kVAC; 0/P-FG: 0.5kVAC 1 minute Isolation Resistance: |/P-O/P, I/P-FG, 0/P-FG: 500VDC/100MQ. 


ALS Series (Open Frame) 


ALS 
Series 


Output Dimensions Mating Connections 
Output Current Inch (mm) Housing Housing Digi-Key Price Each Triad 
Wattage Voltage (A) LxWxH Input Output Contacts Part No. u 10 25 50 Part No. 
3.3 9.1 WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND 237-1289-ND 25.44 21.63 20.36 19.47 | ALS50-3.3 
5.0 9.6 5.0 x 3.0 x 1.42 WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND 237-1290-ND 25.44 21.63 20.36 19.47 | ALS50-5 
50 12.0 4.2 (127.0 x 76.2 x 35.6) WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND 237-1291-ND 25.44 21.63 20.36 19.47 | ALS50-12 
24.0 2.1 WM2101-ND WM2104-ND. WM2300-ND 237-1292-ND 25.44 21.63 20.36 19.47 _| ALS50-24 
3.3 12.0 WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND 237-1293-ND 28.61 24.32 22.88 21.88 | ALS75-3.3 
5.0 12.0 5.0 x 3.0 x 1.65 WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND 237-1294-ND 28.61 24.32 22.88 21.88 | ALS75-5 
7 12.0 6.2 (127.0 x 76.2 x 42.0) WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND 237-1295-ND 28.61 24.32 22.88 21.88 | ALS75-12 
24.0 3.1 WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND 237-1296-ND 28.61 24.32 22.88 21.88 | ALS75-24 
AWSP Series (Enclosed Frame) 
Output Dimensions 
Output Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Triad 
Wattage Voltage (A) LxWxH Part No. 1 10 25 50 Part No. 
5.0 7.6 237-1297-ND 23.70 20.15 19.64 18.14 | AWSP40-5 
40 12.0 3.3 5.08 x 3.86 x 1.50 (129.0 x 98.0 x 38.0) 237-1298-ND 23.70 20.15 19.64 18.14 | AWSP40-12 
24.0 1.7 237-1299-ND 23.70 20.15 19.64 18.14 | AWSP40-24 
5.0 12.0 237-1300-ND 30.07 25.56 24.05 23.00 | AWSP60-5 
60 12.0 5.0 6.30 x 3.86 x 1.50 (160.0 x 98.0 x 38.0) 237-1301-ND 30.07 25.56 24.05 23.00 | AWSP60-12 
24.0 2.5 237-1302-ND 30.07 25.56 24.05 23.00 | AWSP60-24 
5.0 20.0 237-1303-ND 58.37 49.61 46.69 44.65 | AWSP100-5 
100 12.0 8.4 7.80 x 3.86 x 1.65 (198.0 x 98.0 x 42.0) 237-1304-ND 58.37 49.61 46.69 44.65 | AWSP100-12 
24.0 4.2 237-1305-ND 58.37 49.61 46.69 44.65 | AWSP100-24 
5.0 30.0 237-1306-ND 61.47 52.25 49.17 47.02 | AWSP150-5 
150 12.0 12.5 7.83 x 3.86 x 1.97 (199.0 x 98.0 x 50.0) 237-1307-ND 61.47 52.25 49.17 47.02 | AWSP150-12 
24.0 6.3 237-1308-ND 61.47 52.25 49.17 47.02 | AWSP150-24 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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exce | SY S  200-1200W User Configurable Power Supplies 


The Xgen series allows users to instantly configure high efficiency power supplies. Although very small in size, (40.4mm wide, 260mm long and 


either 89mm or 127mm wide) the Xgen series provides up to 1200W of output power. 


The Xgen series power supplies combine feature-laden front-ends (powerPacs) with slide-in output converters (powerMods). The plug-together 
architecture facilitates “instant” custom power solutions with industry leading 15W/in3 power density and up to 90% conversion efficiency. 
Available in two package sizes, with a variety of application specific powerPacs, the Xgen series provides a standard off-the-shelf solution for 
specific application requirements. 


FEATURES: 


* Universal AC Input Range (85 ~ 264 VAC / 47 ~ 63Hz) * Active Power Factor Correction for EN61000-3-2 Class D Compliance * 5V @ 250mA 
SELV Bias Supply * Remote Sense, Remote on/off and Voltage Trim Control Signals * DC Good, AC Good, Temperature Alarm and Fan Fail 
Status Signals ¢ Built in Protection: Over Voltage, Over Current, Over Temperature ¢ Line Regulation of <0.1% and Load Regulation of <0.2% 
* Ripple / Noise <1% peak to peak maximum (20mHZ bandwidth) * 3 Year Warranty * 1U Height (40.4mm) ¢ Parallel connect for higher current 


with Current Share * Series connect for higher voltages * Operating Temperature Range: -20°C to 70°C 


powerPacs (Power Supply Chassis) 


Description 


Watts 


Digi-Key 
Part No. 


Price Each 


Xlite Family 


Excelsys 
Part No. 


y 200 633-1000-ND 239.04 215.14 | XLA-01 

4 Slot Chassis 89mm 
UL/cUL60950-1 Approved 400 633-1001-ND 242.54 218.29 | XLB-01 
600+ 633-1002-ND 247.80 223.02 | XLC-01 

Xcite Family 
6 Slot Chassis 127mm 400 633-1003-ND 299.42 269.48 | XCA-01 
UL/cUL60950-1 700 633-1004-ND 327.46 294.71 | XCB-01 
1,000A 633-1005-ND 357.37 321.64 | XCC-01 
Approved 

1,200° 633-1006-ND 374.18 336.76 | XCD-01 


Xmite Family 


- 200 633-1007-ND 281.84 253.66 | XMA-01 

4 Slot Chassis 89mm 
UL/cUL60601-1 Approved 400 633-1008-ND 287.30 258.57 | XMB-01 
600tT 633-1009-ND 293.72 264.35 | XMC-01 

Xvite Family 
6 Slot Chassis 127mm 400 633-1010-ND 355.49 319.95 | XVA-01 
UL/cUL60950-1 700 633-1011-ND 389.15 350.24 | XVB-01 
1,000A 633-1012-ND 425.02 382.53 | XVC-01 
Approved 

1,200° 633-1013-ND 445.22 400.70 | XVD-01 


t+ XLC-01, XMC-01 derate linearly from 600W @ 180VAC (400W @ 85VAC) 
A XCC-01, XVC-01 derate linearly from 1,000W @ 100VAC (850W @ 85VAC) 
* XCD-01, XVD-01 derate linearly from 1,200W @ 120VAC (850W @ 85VAC) 


Input Connector and 
Signals Pinout (J2 powerPac) 


J2 
Pin (powerPac) 


Common 


+5V Bias 


AC Fail 


Fan Fail 


Global Enable 


Temperature Alarm 


@/N\ola} Alon} 


Global Inhibit 


J2 Signals Mating Connectors: 
* Housing: WM18032-ND 
¢ Crimp Terminal: WM1128-ND 


Field configurable plug 
and play modules for any 
combination of outputs 


C€ AY. 


Dimensions in mm 


4-off M4 Mounting 
Holes on the Base 


Max screw penetration 


is 6mm into Base 


|e! Je Jeyjo00 


4-off M4 Mounting 
Holes on the Base 


Max screw penetration 


is 6mm into Base 


powerMods (DC Output Modules) 


Output Signals Connector Pinout 


Volt. | Adjustment] Imax Digi-Key Price Each Excelsys Pin eae ne eo) 
Output | Nom. | Range (V) | (A) | Watts | Part No. al 10 Part No. 
t +Sense Not Used -Pg (V2) 
Single 2.5 1.5 ~3.6 50 125 | 633-1014-ND 129.06 116.16 | Xg1 2 -Sense Not Used +Pg (V2) 
3 V Trim Not Used Inhibit (V2) 
Single 5.0 3.2 ~ 6.0 40 200 | 633-1015-ND 129.06 116.16 | Xg2 4 1 Trim Common Common (V2) 
5 | +Inhibit/Enable -Pg -Pg (V1) 
Single | 12.0 | 6.0~15.0 | 20 | 240 | 633-1016-ND 129.06 116.16 | Xg3 6 | -Inhibit/Enable +Pg +Pg (V1) 
7 | +Power Good Inhibit Inhibit (V1) 
Single | 24.0 |12.0~30.0] 10 | 240 | 633-1017-ND 129.06 116.16 | Xg4 8 | -PowerGood | Common | Common (V1) 
Single 48.0 | 28.0 ~ 58.0 6 288 | 633-1018-ND 129.06 116.16 | Xg5 Output Connector Pinout 
Single | 24.0 | 5.0~280| 5 | 120 | 633-1019-ND 84.13 75.72 | Xg7 Xg1-Xg7 Xge 
Pin (J4) (J4) 
V1 24.0 5.0 ~ 28.0 3 72 
633-1020-ND 121.50 109.35 | Xg8 1 -Vout -V2 
v2 24.0 5.0 ~ 28.0 3 72 
2 +Vout +V2 
Bus Bar Parallel .................00.:eseseeees 633-1021-ND 1.30 1.17 | XP1 3 at “MM 
Bus Bat Series: css.ccinccnsensneeccniens rine 633-1022-ND 1.30 1.47 | xs1 4 _ “Vi 


Note: Build your own Plug and Play power supplies by selecting a powerPac and individual powerMods. 
To order power supplies pre-configured, 24 hour shipping, use online configurator tool at http://sales.digikey.com/excelsys/config.aspx 


Xg1-Xg7 


Voltage 


J3 Mating Connectors: 

* Housing: WM18032-ND  * Contacts: 
WM1128-ND 

J4 Mating Connectors: A0984-ND 


J3 powerMod Signals Mating Connector: 
* Housing: WM18032-ND 

¢ Crimp Terminal: WM1128-ND 

J4 powerMod Signals Mating Connector: 
277-1013-ND 


2170 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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DC-DC Converters 


Front View 
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Bottom View 


MPDRX Series Ultra High-Speed Response Non-lsolated POL Features: « Fast load transient response 
* Wide adjustable output voltage * On/Off control function * Short circuit protection * Over temperature 
protection * Under voltage lockout Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Fig. 4 


Signal 


SENSE ON/OFF 


ON/OFF 


GND 


Vin 


Vin 


an “TAVYVTTYYY 


DND 


GND 


TRIM Vout 


Vout 


ON/OFF Adjust 


Adjust 


Function 
+Output 
-Output 

Alarm 


ee 1540.3 


Pin No. 
9,10,14 


Function 


Symbol 
NC [Not Connected 


MPDTY Series Non-lsolated 6A POL Features: * High efficiency * On/Off control 
function * Trim function * Short circuit protection * Over temperature protection 
« Under voltage lockout Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


i 


Dimensions in mm 


3,4 
5,68 
9.10 

1 
12 


Top View 


MPDTY102S SMD Non-lsolated 2A POL Features: 
*No Derating * Ultra-low profile * High efficiency 
* On/Off control function * Wide adjustable output 
voltage *Short circuit protection Specifications: 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


4.2 Max. 


—— 


F+——- 39.9+ 0.6 ——>j 


P=2.54 


Function 
Not 
Connected 


4474054 


1,2,3 | +Vout |+Output 


Remote On/ 
Off Control 
Parallel 
Operation 
+Input 
-Input 


Flat surface 
for ACP 


MPDSD Series SMD Isolated 5W Features: * No De-Rating (@ 40LFM 
Natural convection air flow) * Smallest and lowest profile in the industry 
¢ Current sharing (up to 10 devices in parallel operation) * Power 
sequencing * On/Off control function * Input-output isolation (1.5kVdc 
for 1 minute) »* Over current protection * Low voltage protection * Over 
voltage protection * Alarm output Specifications: * Operating Temperature: 
-40°C ~ 85°C 


Fig. 7 


4.4 Max. 


Pin No. Function 


4,5 | -Vout 
iil ALM 


12 RC 


-Output 
Alarm 
Remote On/ 
Off Control 
Parallel 
Operation 
+Input 
-Input 


13 


15,16 
17,18 


PO 


+Vin 
Vin 


— 
10.3+0.2 10 
7.30.5 ————>| 


MPD6D10xS Series SMD Isolated 10W Features: * No De-Rating (@ 40LFM 
Natural convection air flow) * Ultra low profile * Current sharing (up to 10 devices 
in parallel operation) * Power sequencing * On/Off control function » Input-output 
isolation (1.5kVde for 1 minute) * Over current protection * Low voltage protection 
* Over voltage protection » Alarm output Specifications: * Operating Temperature: 
-40°C ~ 85°C 
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MPD6D12xS Series SMD Isolated 30W Features: * No De-Rating (@ 40LFM 
natural convection air flow) » Ultra-low profile * Current sharing (up to 10 
devices in parallel operation) * Power sequencing * On/Off control function 
* Input-output isolation (1.5kVdc for 1 minute) * Over current protection * Low 
voltage protection * Over voltage protection * Alarm output Specifications: 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
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MPD7D05xS Series SMD Isolated 50W Features:  Ultra-low profile »* Current 
sharing (up to 5 devices in parallel operation) * Power sequencing * On/Off control 
function * Input-output isolation (1.5kVdc for 1 minute) »* Over current protection 
* Low voltage protection * Over voltage protection * Alarm output Specifications: 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
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MPD6D11xS Series SMD Isolated 15W Features: * No De-Rating (@ 
40LFM natural convection air flow) » Ultra-low profile * Current sharing 
(up to 10 devices in parallel operation) * Power sequencing » On/Off 
control function * Input-output isolation (1.5kVdc for 1 minute) »* Over 
current protection »* Low voltage protection »* Over voltage protection 
Alarm output Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Pin No. _|Symbol| Function 


1,2,3,4,5 Voltage Output 


Vout 
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MPDTY3038S) 


MPDTY3xxS Series SMD Non-lsolated POL Features: « Ultra-low 
profile * High efficiency up to 94% »* Wide adjustable output voltage 
© On/Off control function * Short circuit protection » Over temperature 
protection Under voltage lockout Specifications: * Operating Tem- 
perature: -40°C ~ 85°C. 


lout Vin Digi-Key Price Each Murata : tout Vin Digi-Key Price Each Murata 
Fig. | Vout | (A) Range _| Part No. 1 10 25 = 100_| PartNo. Fig. | Vout | (A) Range _| Part No. 1 1025 100_—|_~PartNo. 
ia | 08-18 | 16 3-5.5 490-4541-ND 20.14 19.64 1914 16.62 | MPDRXO02S 12 3.5 36-75 490-4583-ND 18.68 18.22 17.75 15.42 | MPD6D102S 
08-18 | 12 714 490-4542-ND_ 20.14 19.64 19.14 16.62__|_MPDRX004S 15 3.5 36-75 | 490-4584-ND 18.68 18.22 17.75 15.42 | MPD6D103S 
ip | 0818 | 16 | 108-132 | 490-4543-ND 20.14 19.64 19.14 16.62 | MPDRX103S i 3 36-75 Piece 18.68 18.22 17.75 15.42 | MPDGDI04S 
rtrd 2 3 36-75 | 490-4586-ND 18.68 18.22 17.75 15.42 | MPD6D105S 
15-33 | 12 | 10.8-13.2 | 490-4544-ND 20.14 19.64 19.14 16.62_|_MPDRX104S 
5 25 3 36-75 | 490-4587-ND 18.68 18.22 17.75 15.42_| MPD6D106S. 
1.0 6 | 297-363 |490-4545-ND 13.74 1340 13.06 11.34 | MPDTYO11S 33 3 36-75 | 400-4586-ND 18.68 18.00 17 7515.40 1 MPD6D107S 
1.0 6 45-55 |490-4551-ND 13.74 13.40 13.06 11.34 | MPDTY021S . i aeno. : i : : 
5 2 36-75 | 490-4589-ND 18.68 18.22 17.75 15.42 | MPD6D108S 
1.2 6 | 297-363 | 490-4546-ND 13.74 1340 13.06 11.34 | MPDTY012S 52 2 36-75  |490-4590-ND 1868 1822 i775 1842 | MPDSD1098 
i sprite poate a a re vee Meare 12 0.8 36-75 | 490-4582-ND 18.68 18.22 17.75 15.42 | MPDGD101S 
: 97-3. sad . E d : 12 52 36-75  [490-4591-ND 22.88 22.31 21.74 18.88 | MPD6D112S 
1.5 6 4.5-5.5 | 490-4553-ND 13.74 13.40 13.06 11.34 | MPDTY023S 15 5.2 36-75 | 490-4592-ND 22.88 22.31 21.74 18.88 | MPD6D113S 
2A 1.8 6 2.97~3.63 | 490-4548-ND 13.74 13.40 13.06 11.34 | MPDTY014S 18 45 36-75 490-4593-ND 22.88 22.31 21.74 18.88 | MPD6D114S 
18 6 45-5.5 | 490-4554-ND 13.74 13.40 13.06 11.34 | MPDTY024S 6 25 4.5 36-75 490-4594-ND 22.88 22.31 21.74 18.88 | MPD6D116S 
2.0 6 2.97-3.63 | 490-4549-ND = 13.74 13.40 13.06 11.34 | MPDTYO15S 3.3 4.5 36~75 490-4595-ND 22.88 22.31 (21.74 (18.88 _| MPD6D117S 
2.0 6 45~5.5 | 490-4555-ND_ 13.74 13.40 13.06 11.34_|_MPDTY025S 5.0 3 36-75  |490-4596-ND 22.88 22.31 21.74 18.88 | MPD6D118S 
25 6 | 297-363 |490-4550-ND 13.74 13.40 13.06 11.34 | MPDTYOT6S 5.2 3 36-75 | 490-4597-ND 22.88 22.31 21.74 18.88 | MPDGD119S 
2.5 6 45-5.5 | 490-4556-ND 13.74 13.40 13.06 11.34 | MPDTY026S 12 12 36-75  |490-4598-ND 32.42 31.61 30.80 26.75 | MPD6D122S 
3.3 6 45-55 | 490-4557-ND 13.74 13.40 13.06 11.34 _| MPDTY027S 15 1 36-75 | 490-4599-ND 32.42 31.61 30.80 26.75 | MPD6D123S 
1.0 6 | 297-363 | 490-4558-ND 1374 1340 13.06 11.34 | MPDTY111S 7 18 14 36-75  |490-4600-ND 32.42 31.61 30.80 26.75 | MPD6D124S 
1.0 6 45-5.5 | 490-4564-ND 13.74 13.40 13.06 11.34 | MPDTY121S 25 10 36-75  |490-4601-ND 32.42 31.61 30.80 26.75 | MPD6D126S 
1.2 6 | 297-363 | 490-4559-ND 13.74 13.40 13.06 11.34 | MPDTY112S 3.3 9 36-75 | 490-4602-ND 32.42 31.61 30.80 26.75 | MPD6D127S 
12 6 45-55 490-4565-ND 13.74 13.40 13.06 11.34 MPDTY122S 5.0 6 36~75 490-4603-ND 32.42 31.61 30.80 26.75 MPD6D128S 
15 6 | 297-363 | 490-4560-ND 13.74 13.40 13.06 11.34 | MPDTY113S 12 16 36-75  |490-4604-ND 37.54 36.61 35.67 30.98 | MPD7D052S 
15 6 45-55  |490-4566-ND 13.74 13.40 13.06 11.34 | MPDTY123S 15 7 36-75 | 490-4605-ND 37.54 36.61 35.67 30.98 | MPD7D053S 
2B 18 6 | 297-363 | 490-4561-ND 13.74 1340 13.06 11.34 | MPDTY114S 8 18 16 36-75 | 490-4606-ND 37.54 36.61 35.67 30.98 | MPD7D054S 
18 6 45-55 | 490-4567-ND 13.74 1340 13.06 11.34 | MPDTY124S 25 15 36-75 490-4607-ND 37.54 36.61 35.67 30.98 | MPD7D056S 
2.0 6 | 297-363 | 490-4562-ND 13.74 1340 13.06 11.34 | MPDTY115S 3.3 15 36-75 | 490-4608-ND 37.54 36.61 35.67 30.98 | MPD7D057S 
2.0 6 45-55 | 490-4568-ND 13.74 13.40 13.06 _11.34__|_MPDTY125S 5.0 10 36-75 | 490-4609-ND 37.54 36.61 35.67 30.98_| MPD7D058S 
25 6 | 297-363 |490-4563-ND 13.74 13.40 13.06 11.34 | MPDTY116S 
25 6 45-55 490-4569-ND 13.74 13.40 13.06 11.34 MPDTY126S | out Vin Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt | Murata 
33 6 45-5.5 | 490-4570-ND 13.74 13.40 13.06 _11.34_| MPDTY127S Fig.| Vout | (A) | Range | Part No. 1 10 25 Pricing 300 | Part No. 
3 | 08-50 | 2 2.97-5.5 | 490-4571-ND 896 874 852 7.40 | MPDTY102S 08-25] 7 | 30-36 |490-4573-1-ND 12.08 1178 11.48 2400.90 MPDTY302S 
15 08 36-75 | 490-4577-ND 16.30 15.90 15.49 13.45 | MPD5D013S 0.8-2.5]16 | 3.0-3.6 |490-4576-1-ND 13.74 1340 13.06 2679.30 MPDTY312S 
1.8 1 36-75 | 490-4578-ND 16.30 15.90 15.49 13.45 | MPD5D014S 9 |0.8-3.3] 7 | 45-55 |490-4572-1-ND 12.08 11.78 11.48 2400.90 MPDTY301S. 
4 25 12 36-75 | 490-4579-ND 16.30 15.90 15.49 13.45 | MPD5D016S 0.8-3.3] 16 | 4.5-5.5 |490-4575-1-ND 13.74 1340 13.06 2679.30 MPDTY311S 
33 15 36-75 490-4580-ND 16.30 15.90 15.49 13.45 MPD5D017S 0.8~5.5 | 8 | 6.5~14.0 | 490-4574-1-ND 12.08 11.84 11.48 2400.90 MPDTY303S 
5 1 36-75 | 490-4581-ND 16.30 15.90 15.49 13.45 | MPD5D018S +: Far Tage aid Reel part fumber:chande +:ND to 2:00, 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Me or & =. NEW! External Power Supplies CE @ 


SL Power has an external line of power products marketed under the Ault brand. External power is for ITE or medical applications. Energy Star models are ideal when efficiency is a must. Power over 
increasingly popular because OEMs require smaller, more feature-rich products that can be used in a_ Ethernet products carry power and data in a single unit that can support legacy or next generation systems 
variety of environments. The Ault brand has switch-mode power supplies in wall mount and desktop styles that meet the IEEE802.3af standard. NOTE: Power cords are not included. 


Total Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Ault 
Fig. Output Power (W) LxWxH Part No. 1 10 25 Part No. 
Energy Star 
5V@2A 10 271-2450-ND 13.34 11.54 10.68 | PWI49RA0503FO1 
a QV @ 1.3 17 271-2452-ND 1334 11.54 10.68. | PW149RAQ903FO1 
1 12V@ 1A 12 3.35 x 1.81x 1.30 (85x46x33) | 271-2454-ND 1334 11.54 10.68. | PW149RA1203F01 
24V@ 0.5A 12 271-2456-ND 1334 11.54 10.68. | PW149RA2403FO1 
48V @ 0.25A 12 271-2458-ND 1334 11.54 10.68 | PW149RA4803FO1 
5V @ 3A 15 271-2440-ND 14.64 12.77 12.02 | PW148RA0503F01 
QV @ 2A 18 271-2442-ND 14.96 12.72 11.97 | PW148RA0903FO1 
12V.@1.5A 18 271-2444-ND 1496 12.72 11.97 | PW148RA1203F01 
Shown with #03 connector 24V @ 0.75A 18 271-2446-ND 1464 © 12.77 12.02 | PW148RA2403FO1 
(See Output Connector Options) 1 | 4sv@o4a 19.2 3.74.x 2.13 x 1.26 (95x54x32) | 271-2448-ND 1464 12.77 12.02 | PW148RA4803FO1 
QV @ 3A 27 271-2467-ND 31.95 28.40 26.63 | PW173KA0903FO1 
12V.@ 2.50 30 271-2469-ND 31.95 2840 26.63 | PW173KA1203F01 
24V @ 1.33A 31.9 271-2471-ND 31.95 2840 26.63 | PW173KA2403F01 
48V @ 0.67A 322 271-2473-ND 31.95 28.40 26.63 | PW173KA4803FO1 
12 @ 4.28 50.4 271-2459-ND 35.17 31.27 29.31 | PW152KA1203F01 
i 24V @ 2A 48 4.49 x 2.36 x 1.38 (1146035) | 974-9460-ND 35.17 31.27 29.31. | PW152KA2403F01 
12V@ 5A 60 271-2474-ND 42.21 37.39 34.98 | PWI74KA1203F01 
1 | eav@27a 64.8 4.20 x 2.60.x 1.46 (107 x66%37) | 974.9475-ND 42.21 3739 34.98 | PW174KA2403FO1 
5V @ 2A 10 271-2449-ND 13.20 11.42 10.56 | PW149RA0503B01 
QV @ 1.3 17 271-2451-ND 1320 11.42 10.56 | PW149RA0903B01 
12V@ 1A 12 3.35 x 1.81x 1.30 (85x46x33) | 271-2453-ND 1320 11.42 10.56. | PW149RA1203B01 
24V @ 0.5A 12 271-2455-ND 1312 11.35 10.50 | PW149RA2403B01 
48V @ 0.25A 12 271-2457-ND 1320 11.42 10.56 | PW149RA4803B01 
5V @ 3A 15 271-2439-ND 14.78 12.57 11.83 | PW148RA0503B01 
5 QV @ 2A 18 271-2441-ND 1478 1257 11.83 | PW148RA0903B01 
12V.@1.5A 18 271-2443-ND 1478 12.57 11.83 | PW148RA1203B01 
24V @ 0.75A 18 271-2445-ND 1478 1257 11.83 | PW148RA2403B01 
48V @ 0.44 192 3.74x 2.13 x 1.26 (95x54x32) | 271-2447-ND 1478 12.57 11.83 | PW148RA4803B01 
QV @ 3A 27 271-2466-ND 31.59 28.08 26.33 | PW173KA0903B01 
12V @ 2.50 30 271-2468-ND 31.59 28.08 26.33 | PW173KA1203B01 
24V @ 1.33A 31.9 271-2470-ND 31.59 28.08 26.33 | PW173KA2403B01 
48V @ 0.67A 322 271-2472-ND 31.59 28.08 26.33 | PW173KA4803B01 
5V @ 2A 10 271-2461-ND 22.15 19.01 17.84 | PW170KA0503B01 
QV @1.5A 13.5 271-2462-ND 2215 1901 — 17.84 | Pw170KA0903B01 
3 | 12V@1.250 15 3.06 x 1.81 x 1.30 (77.7 x 46x33) | 271-2463-ND 2215 1901 — 17.84 | PW170KA1203B01 
24V @ 0.63A 15.12 271-2464-ND 2215 1901 — 17.84 | PW170KA2403B01 
48V @ 0.31A 14.88 271-2465-ND 2245 1901 _ 17.84 | PW170KA4803B01 
Medical Grade / Energy Star 
BV @BA 15 271-2420-ND 28.08 24.96 23.40 ] MWT72KA0503B01 
QV @ 2A 18 271-2422-ND 28.08 24.96 23.40 | MW172KA0903B01 
3 | j2v@158 18 3.74 «2.13 x 1.26 (95x54x32) | 974-5494-ND 28.08 24.96 23.40 | MW172KA1203B01 
24V@ 0.754 18 271-2426-ND 28.08 24.96 _23.40_| MW172KA2403B01 
5V @ 3A 15 271-2421-ND 28.71 25.52 23.93 | MW172KAO503F01 
QV @ 2A 18 271-2423-ND 28.71 25.52 23.93 | MW172KA0903F01 
4 | t2v@158 18 3.74 2.13 x 1.26 (95 x54x32) | 974.5495-ND 28.71 25.52 23.93 | MW172KA1203F01 
24V @ 0.75A 24 271-2427-ND 28.71 25.52 23.93 | MW172KA2403F01 
ITE Industrial / High Power 
BV @ 12A 60 271-2428-ND 113.77 101.21 97.72 | PWTT6MA0551FO1 
QV @7.8A 70 271-2429-ND 113.77 101.21 97.72 | PW116MA0951FO1 
1 | 12v@667A 80 5.08 x 3.05 x 1.67 (129x77x40) | 274-2430-ND 413.77 101.21 97.72 | PW116MA1251FO1 
24V @ 3.75A 90 271-2431-ND 108.82 96.81 93.47 | PW11GMA2403F01 
48V @ 1.874 90 271-2432-ND 108.82 96.81 93.47 | PW116MA4803FO1 
f/f eM 22.5 5.08 x 3.05 x 1.59 (129x%77x40) | 271-2481-ND 67.51 5957 56.59 | SW201MA0012F01 
+5V @ 4A 
1 | H2ve1A 225 5,08 x 3.05 x 1.59 (129x77x40) | 271-2482-ND 70.16 61.91 57.78 | sw301MAoot2F01 
12V @ 0.6A 
+5V @ 5A 
1 | Hevea 50 5.87 x 3.34x2.0(149x86x51) | 271-2480-ND 89.28 78.46 75.76 | PW300MA0012F01 
“12V @ 0.5A 
eh autaied F T2V @ 8.15A 98 271-2436-ND 62.03 53.96 51.26 | PWIS2RAT25qFO1 
“4 SO mm G mecinnOs : 5 24V @4.21A 101 9.0 x 2.9 x 2.0 (229 x 74 x 51) 271-2437-ND 61.42 53.25 50.59 | PW132RA2403F01 
(See Output Connector Options) 48V @ 2.08A 401 271-2438-ND 61.42 53.25 50.59 | PW132RA4803F01 
12V@ 10A 120 271-2433-ND 730.32 113.93 111.93 | PW122MA1251F01 
5 | 24v@5A 120 9.0 x 2.9 x 2.0 (229 x 74 x51) 271-2434-ND 125.10 109.37 107.45 | PW122MA2403F01 
48V @ 2.5A 120 271-2435-ND 125.10 109.37 107.45 | PW122MA4803FO1 
Medical Grade 
5V@2A 10 271-2397-ND 1622 14.15 12.90 | MW117RAOS03FO1 
QV @ 141A 10 271-2399-ND 1622 1415 12.90 | Mw117RA0903F01 
1 | y2ve@o85a 102 3.38 x 1.83 x 1.25 (85x 47x32) | 974-5401-ND 1622 1415 12.90 | MW117RA1203F01 
24V @ 0.45A 10.8 271-2403-ND 1622 14.15 12.90 | MW117RA2403F01 
5V @ 4A 20 271-2407-ND 24.09 20.67 19.02 | MWT28RA0SO3FO1 
QV @ 3A 27 271-2409-ND 24.09 2067 19.02 | MW128RA0903FO1 
1 | t2v@2.50 30 3.74 2.13 x 1.26 (95x54x32) | 974-5444-ND 24.09 2067 19.02 | MW128RA1203F01 
24V @ 1.33A 32 271-2413-ND 24.09 20.67 _19.02 | MW128RA2403F01 
12V @ 5A 271-2414-ND 37.01 31.87 29.82 | MW136RA1203FO1 
1 | eav@2sa 60 3.92 x 2.58x 1.61 (100x66x41) | 974-9445-ND 37.01 31.87 29.82 | MW136RA2403F01 
5V@ 5A 5 271-2416-ND 46.83 41.42 39.26 | MW160KA0503F01 
QV @4.6A 42 271-2417-ND 46.83 41.42 39.26 | MW160KA0903F01 
1 | tov @ 3.50 42 4.20 x 2.60.x 1.46 (107 x66%37) | 974-9418-ND 46.83 41.42 39.26 | MW160KA1203F01 
24V @ 2A 48 271-2419-ND 46.83 41.42 _39.26 | MW160KA2403F01 
5V @ 12A 60 271-2393-ND 744.08 128.33 123.82 | MW116MAOS51F01 
1 | 12v@667A 80 5.08 x 3.05 x 1.67 (129x77x40) | 274-2394-ND 144.08 128.33 123.82 | MW116MA1251F01 
24V @ 3.75A 90 271-2395-ND 140.42 122.77 118.46 _| MW116MA2403F01 
5V @ 2A 10 271-2396-ND 15.99 13.94 12.71 | MW117RA0503B01 
Interchangeable Blade Kit for QV @ 141A 10 271-2398-ND 1599 1394 12.71 | MW117RA0903B01 
PW170 andlMW/A 72 Well Plug 2 | 42Ve 0.85a 10.2 3.33 x 1.83 x 1.25 (85 x 47 x 32) 271-2400-ND 15.99 13.94 1271 | MW117RA1203B01 
Series (Optional) 24V@ 0.454 10.8 271-2402-ND 1599 13.94 _12.71_| MW117RA2403B01 
5V @ 4A 20 271-2406-ND 22.97 19.71 18.14 | MW128RA0503B01 
, QV @ 3A 27 271-2408-ND 2297 1971 18.14 | MW128RA0903B01 
Output: Gonnecter:Options 2 | t2v@250 30 3.74 x2.13 x 1.26 (9554x382) | 974 9410-ND 2297 1971 18.14 | MW128RA1203B01 
ra “DV a iva | 20 2F-DaDEND 13680 11968 T1548) MWTDORAI951F07 
ae 2404+ i i 5 5 
ee 5 | 2avesa 120 9.0.x 2.9.x2.0 (229x 74x51) 271-2405-ND 131.57 115.03 110.99 | MW122RA2403F01 
Style 03 Connector Power Over Ethernet (PoE) 
(Switchcraft Part Number 760) 4BV @ 0.358 aa 425 x 2.62% 1.52 271-2478-ND 29.41 96.15 24.51 | PWI80KB4800F01 
5 | 48V.@ 0.35 : (107.9 x 66.5 x 38.6) 271-2479-ND@ 29.41 2615 _24.51_| PW180KB4800NO1 
4BV @ 0.44 on 3.98 x 2.40x 1.35 271-2476-ND 23.58 20.23 18.62 | PW180KA4800FO1 
shigeiconnseier 48V @ 0.44 (101 x 61.5 x 34.2) 271-2477-ND@ 23.58 2023 18.62 | PW180KA4800NO1 
(Molex Part Number 39-01-2060) 7_| Interchangeable Blade Kit for PW170 and MW172 Wall Plug Series....... 271-2392-ND 4.91 415 3.78 | KT1027K 


With Shaver C8 Style Plug 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Manufacturers of the following 


product brands: 
) foauct bran aA 
CONDOR Avit 


Features: ¢ Wide range input (85-264V) * Approval to IEC601-1, UL2601 
and CSA 601.1 (GNT30 Series approved to EN60601-1) »* Conducted 
Emissions to FCC and VDC Class B * 2-Year Warranty * Models from 28- 
225W Input Protection: Internal AC fuse provided on all units. This fuse 
only blows if a catastrophic failure occurs in the unit — it does not blow on 
overload or short circuit. AC input protected against line transients by metal 
oxide varistors on all medical units. Output Noise and Ripple: 0.5% RMS, 
1% Pk-Pk maximum on all outputs (20MHz bandwidth on GSM11 and 
GSM28 series. Temperature Coefficient: 0.03%/°C typical for all outputs. 

General Specifications: * AC Input: 85-264VAC, 47-63Hz single phase 
¢ Safety Specifications: All medical models are approved to UL544/ 
UL2601, IEC601-1, CSA234L3, VDE0750 and CE9LVD » Overload 
Protection: Fully protected against short circuit and output overload. Short 
circuit protection is cycling type on Outputs #1 and #2; fold back type on 


Single Output Medical 


Powss sumcTAonice 


Medical Global Switchers 


Outputs #3 and #4. Recovery after fault is automatic. * Temperature 
Rating: 0°C ~ 50°C full rated load * Minimum Load: Single output 
units require no minimum load except for GSM28 (GSM28 = +5%). 
Multiple output units: GPM40 = 0.4A, GPM55 = 0.7A, GPM80 = 1A. 
* EMI Compliance: All models include EMI filtering to meet or exceed 
conducted emissions of CISPR 11 Class B, VDE0871 Class B (FCC Class 
B, CISPR 11 Class B and EN5522 Class B for GSM28 Series) »* Voltage 
Adjustment: Outputs adjustable +5% minimum via built-in potentiometer 
(Factory set for GSM11 and GSM28 Series) * Remote Sense: Provided 
as a standard feature on the +5V output of the GPM130 and on all single 
output units, GLD150, GLM65, GPFM250 single and primary output 
GPM130 »* Reverse Voltage Protection: All outputs protected against 
inadvertent application of reverse voltage up to 1 times the rated current of 
the reversed output * GNT30 series is a small footprint 


Total Dimensions Mating Connectors 
Power Min. Inch (mm) Housing Housing Signal Signal Digi-Key Price Each Condor 
Watts Output Load LxWxH Input Output Contacts Housing Contacts Part No. 1 10 25 50 Part No. 
GSM Series 
3.3v @ 2.2A = 271-2240-NDO 31.90 30.31 28.72 27.12 | GSM11-3AAG 
5.1V @2.2A = 271-2241-NDO 31.90 30.31 28.72 27.12 | GSM11-5AAG 
11 12V @ .92A = 2.00 x 2.28 x .56 WM18874 WM18873 Ww17406 = =, 271-2242-ND0 31.90 30.31 28.72 27.12 | GSM11-12AAG 
15v @ .73A = (50.80 x 57.91 x 14.22) 271-2243-NDO 31.90 30.31 28.72 27.12 | GSM11-15AAG 
24V @ 46A = 271-2244-NDO 31.90 30.31 28.72 27.12 | GSM11-24AAG 
28V @ .39A = 271-2245-NDO 31.90 30.31 28.72 27.12 | GSM11-28AAG 
5.1V @5.5A 45% 271-2367-NDO 56.78 53.95 51.11 48.27 | GSM28-5G 
6 12V @ 2.3A 5% 2.59 x 4.00 x .92 WM2125 Wme2124 WM17403 _ _ 271-1122-ND 56.78 53.95 51.11 48.27 | GSM28-12 
12V @2.3A 5% (65.79 x 101.60 x 23.37) 271-2365-NDO 56.78 53.95 51.11 48.27 | GSM28-12G 
24V @ 1.2A 45% 271-2366-NDO 56.78 53.95 51.11 48.27 | GSM28-24G 
Chassis and Cover for GSM28 Series, 4.31” x 3.10” x 1.53” (109.47mm x 78.74mm xX 38.86MM) .........0.. 000s cece eee eee eee cece eee eee ee eeeae ed 271-1128-ND 13.62 —_— _— — | 08-30466-0028 
Chassis and Cover for GSM28 Series, 4.31” x 3.10” x 1.53” (109.47mm x 78.74mm xX 38.86MM) .........0.. 0... sce e cece eee eee eee eee ee eee cence ened 271-2291-NDO 13.62 = = — | 08-30466-0028G 
GNT30 Series 
5V @4.0A _- 271-2230-ND 59.28 58.09 56.93 50.10 | GNT30-5 
5V @4.0A _ 271-2335-ND0 59.28 58.09 56.93 50.10 | GNT30-5G 
12V @2.5A = 271-2231-ND 61.65 60.42 59.21 52.11 | GNT30-12 
12V @2.5A _ 271-2330-NDO 61.65 60.42 59.21 52.11 | GNT30-12G 
15V @ 2.0A _ 271-2232-ND 61.65 60.42 59.21 52.11 | GNT30-15 
30 15V @ 2.0A _ 1.97 xX 3.15 x .98 A31018 A31019 A9982 _ = 271-2331-NDO 61.65 60.42 59.21 52.11 | GNT30-15G 
24V @ 1.25A =— (50.04 x 80.01 x 24.89) (Tool) 271-2233-ND 61.65 60.42 59.21 52.11 | GNT30-24 
24V @ 1.25A _ 271-2332-ND0 61.65 60.42 59.21 52.11 | GNT30-24G 
28V @ 1.07A = 271-2234-ND 59.28 58.09 56.93 50.10 | GNT30-28 
28V @1.07A _ 271-2333-ND0 59.28 58.09 56.93 50.10 | GNT30-28G 
48V @ 0.625A _ 271-2235-ND 59.28 58.09 56.93 50.10 | GNT30-48 
48V @ 0.625A = 271-2334-NDO 59.28 58.09 56.93 50.10 | GNT30-48G 
GPM41 Series 
5.1V @6.0A 0.15 4.00 x 2.00 x 1.50 271-2227-ND 65.52 62.25 58.97 55.70 | GPM41-5 
41 12V @ 3.3A 0.03 (101.60 x 50.80 x 38.10) A19950 A19952 A19993CT =— _ 271-2228-ND 65.52 62.25 58.97 55.70 | GPM 41-12 
24V @1.7A 0.01 271-2229-ND 65.52 62.25 58.97 55.70 | GPM41-24 
GPM Series 
12V @ 3.3A — 271-1019-ND 81.76 77.68 73.60 69.50 | GPM40-12 
15V @2.7A = 3.00 x 5.00 x 1.28 271-1020-ND 81.76 77.68 73.60 69.50 | GPM40-15 
40 24V @ 1.7A (2.1pk) _ WM2123 WM2104 WM17403 al _ 271-1021-ND 81.76 77.68 73.60 69.50 | GPM40-24 
28V @1.4A(2.1pk) | — | (76-20 x 127.00 x 32.51) 271-1022-ND 81.76 77.68 73.60 69.50 | GPM40-28 
+5V @ 8.0A =_ 271-1023-ND 81.76 77.68 73.60 69.50 | GPM40-5 
80/110" 12V @6.7A _ 7.00 x 4.25 x 1.86 WM2103 wm2105 WM17403 _ _ 271-1027-ND 149.91 142.41 134.92 127.42 | GPM80-12 
24V @ 3.4A _ (177.80 x 107.95 x 47.24) 271-1029-ND 149.91 142.41 134.92 127.42 | GPM80-24 
GLM Series 
3.3V @ 8A _ 271-2196-ND 67.19 65.62 63.24 59.66 | GLM50-3.3 
5.1V @8A _- 271-2198-ND 67.19 65.62 63.24 59.66 | GLM50-5 
50 12V @ 4.2A _ 4.25 x 2.50 x 1.25 19951 A19954 A19990 = = 271-2192-ND 67.19 65.62 63.24 59.66 | GLM50-12 
15V @ 3.3A _ (107.95 x 63.50 x 31.75) 271-2193-ND 67.19 65.62 63.24 59.66 | GLM50-15 
24V @ 241A _ 271-2194-ND 67.19 65.62 63.24 59.66 | GLM50-24 
28V @ 1.8A _ 271-2195-ND 67.19 65.62 63.24 59.66 | GLM50-28 
12V @5.5A = 271-2159-ND 80.81 76.78 72.73 68.15 |GLM65-12 
15V @ 4.30 - epoxe one 0 271-2160-ND 80.81 76.78 72.73 68.70 |GLM65-15 
65 24V @ 2.7A _ (127.00 x 76.20 x 25.40) A19951 A19954 A19990 _- _ 271-2161-ND 80.81 76.78 72.73 68.15 | GLM65-24 
28V @ 2.3A _ 271-2162-ND 80.81 76.78 72.73 68.15 | GLM65-28 
48V @ 1.35A - 271-2164-ND 80.81 76.78 72.73 68.70 | GLM65-48 
GNT60 Series 
12V @ 4.2A = 4.0x2.0x0.97 271-2374-NDO 51.69 50.15 49.11 46.52 | GNT60-12G 
60 15V @ 4.0A = (101.60 x 50.80 x 24.64) A19950 A19952 A31396 = = 271-2375-NDO 51.69 50.15 49.11 46.52 | GNT60-15G 
24V @ 2.1A = 271-2376-NDO 51.69 50.15 49.11 46.52 | GNT60-24G 


© RoHS Compliant * 26cfm moving air required. + Convection/Air Flow 
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CONDOR suit 


Medical Global Switchers (cont) 


Single Output Medical (cont) 


Total Dimensions Mating Connectors 
Power Min. Inch (mm) Housing Housing Signal Signal Digi-Key Price Each Condor 
Watts Output Load LxWxH Input Output Contacts Housing Contacts Part No. 1 10 50 Part No. 
GPFM Series 
5.1V @ 12A — 271-2158-ND 120.23 114.22 108.23 91.10 | GPFM115-5 
12V @6.7A _ 271-2153-ND 120.23 114.22 108.23 91.10 | GPFM115-12 
115 15V @ 5.3A _ 5.25 x 3.30 x 1.50 19953 A19956 A19990 Ai9492 19520 271-2154-ND 120.23 114.22 108.23 91.10 | GPFM115-15 
24V @ 3.3A _ (133.35 x 83.82 x 38.10) 271-2155-ND 120.23 114.22 108.23 91.10 | GPFM115-24 
28V @ 2.98 _ 271-2156-ND 120.23 114.22 108.23 91.10 | GPFM115-28 
48V @1.7A _ 271-2157-ND 120.23 114.22 108.23 91.10 | GPFM115-48 
12V @21A _ 271-2147-ND 297.09 282.24 = 267.39 252.53 | GPFM250-12 
15V @17A _ 8.00 x5.00x 1.75 271-2148-ND 297.09 282.24 = 267.39 252.53 | GPFM250-15 
250 24V @11A _ 203 36 ‘pt 00 a4 45 A19953 A19956 A19990 _— — 271-2149-ND 297.09 282.24 267.39 252.53 | GPFM250-24 
28V @ 9.5A _- (208.20 x 127.00 x 44.45) 271-2150-ND 297.09 282.24 = 267.39 252.53 | GPFM250-28 
48V @ 5.2/6.1At — 271-2151-ND 297.09 282.24 267.39 252.53 | GPFM250-48 
Cover with Fan for GPFM250 Series, 8.00” x 5.00” x 1.81” (203.20mm x 127.00m x 45.97MM) ....... 0.02.00 cece eee eee cece eect eee en eenaeees 271-2299-NDO 19.20 = = — | 09-250CFG 
GLD Series 
12V @ 10.8A _- 271-2172-ND 230.35 218.83 207.32 195.81 | GLD150-12 
12V @ 10.8A = 7.00 x 4.50 x 1.70 271-2327-NDO 230.35 218.83 207.32 195.81 | GLD150-12G 
150 15V @8.7A _ (17 80 % 114 30 x43 18) WM18436 WM3703 WM5959 A19494 A19490 271-2173-ND 230.35 218.83 207.32 195.81 | GLD150-15 
15V @8.7A = , , : 271-2328-NDO 230.35 218.83 207.32 195.81 | GLD150-15G 
24V @5.7A = 271-2329-NDO 230.35 218.83 207.32 195.81 | GLD150-24G 
GPMP Series 
24V @ 25A = 271-2236-ND 478.86 442.47 427.10 409.30 | GPMP600-24 
600 28V @ 21.5A _ 13.26 x 4.85 x 2.48 271-2237-ND 615.68 568.89 549.12 526.24 | GPMP600-28 
36V @ 17A _ (336.80 x 123.19 x 62.99) 271-2238-ND 592.00 547.01 528.00 506.00 | GPMP600-36 
48V @ 14A _- 271-2239-ND 478.86 442.47 427.10 409.30 | GPMP700-48 
Multiple Output Medical 
Total Power Output Output Output Output Dimensions Inch (mm) Mating Connectors Digi-Key Price Each Condor 
Watts i 2 3 4 LxWxH Housing Input | Housing Output | Contacts | Part No. 1 10 25 50 |Part No. 
GPM Series 
40 +5V @4.0A | +12V @2.0A (3pk) -12V @0.4A _ 3.00 x 5.00 x 1.28 WwM2123 WM2104 WM17403 271-1039-ND 81.76 77.68 73.60 69.50 |GPM40A 
+5V@4.0A | +15V @2.0A (3pk) -15V @ 0.4A _ (76.20 x 127.00 x 32.51) 271-1040-ND 81.76 77.68 73.60 69.50 |GPM40B 
GLM50 Series 
+5.05V @ 4A +12V @ 2.5A -12V @ 0.2A _ 4.25x2.50x 1.25 271-2199-ND 67.19 65.62 63.24 59.66 |GLM50A 
50 +5.1V @ 4A +15V @ 2.5A -15V @ 0.2A _ ( 07.95 4 63 50 x 34 75) A19951 A19954 A19990 271-2200-ND 67.19 65.62 63.24 59.66 |GLM50B 
+5.1V @ 4A +24V @ 1.5A -12V @ 0.2A _ : i . 271-2201-ND 67.19 65.62 63.24 59.66 |GLM50D 
GPM Series 
+5V@6.0A | +12V @3.0A (5pk) +12V@1.0A | -12V@1.0A 271-2353-NDO 109.02 103.57 98.12 92.67 |GPM55AG 
+5V@6.0A | +12V @3.0A (5pk) -5V @1.0A -12V @1.0A 271-1042-ND 109.02 103.57 98.12 92.67 |GPM55B 
+5V@6.0A | +12V @3.0A (5pk) -5V@1.0A -12V @1.0A 6.30x 3.94 x 1.68 271-2354-NDO 109.02 103.57 98.12 92.67 |GPM55BG 
55 +5V@6.0A | +15V @3.0A (5pk) -5V @1.0A -15V @ 1.0A (160 02 x 400 08 x42 67) wM17401 WM17402 | WM17403 | 271-2355-NDO 109.02 103.57 98.12 92.67 |GPM55CG 
+5V@6.0A | +24V @1.5A (2pk) +12V@1.0A | -12V@1.0A : : : 271-2356-NDO 109.02 103.57 98.12 92.67 |GPM55DG 
+5V @6.0A | +24V @1.5A (2pk) +15V@1.0A | -15V@1.0A 271-2357-NDO 109.02 103.57 98.12 92.67 |GPMS55EG 
+12V @ 5.80A = = = 271-2352-ND0 109.02 103.57 98.12 92.67 |GPM55-12G 
+5V @12.0A | +12V @ 3.0A (5pk) -12V@1.0A | +12V@1.0A 271-1046-ND 149.91 142.41 134.92 127.42 |GPM80A 
+ | +5V@12.0A | +12V @3.0A (5pk) -15V@1.0A | +15V@1.0A 7.00 x 4.25 x 1.86 271-1048-ND 149.91 142.41 134.92 127.42 |GPM80C 
80/10 +5V @12.0A | +24V @ 2.0A (4pk) -15V@1.0A | +15V @1.0A | (177.80 x 107.95 x 47.24) wae Wutatg WMI A08 271-1050-ND 149.91 142.41 134.92 127.42 |GPM80E 
+5V @ 12.0A | +24V @3.5A (4.5pk) | -12V@1.0A | +12V@2.0A 271-1051-ND 149.91 142.41 134.92 127.42 |GPM80P 


0 RoHS Compliant * 26cfm moving air required. + Convection/Air Flow 


Linear Medical Power Supplies 


World Class Medical Linears 


Features: * 19 Models (single, dual and triple output) * Approved 
to UL 544, IEC 601 and CSA 234 L3 *3 power levels (5 to 92 
watts) * Medical leakage current does not exceed 10yA ¢ 8-Hour 


burn-in with cycling * Full 3-year warranty 


World Wide AC Input Ranges: AC Input: 110/120/220/240VAC, 
47-63Hz * OVP on all 5V outputs 


Meets EMI per FCC/VDE 


B Industry Standard Packaging: *Hermetically sealed power 


transistors and ICs * MTFB 200,000+ hours per mil handbook 217D 


Single Output 
Dimensions Price Each Condor 
Output Inch (mm) 1 10 25 50 Part No. 
5V@1.0A 4.25 x 3.25 x 1.80 (107.95 x 82.55 x 45.72) 271-1018-ND 46.50 45.11 44.19 43.96 ML5-1-OV-A 
5V@3.0A 4.88 x 4.00 x 2.25 (123.95 x 101.60 x 57.15) 271-1006-ND 56.05 54.37 53.25 50.44 MB5-3-OV-A. 
5V@6.0A 5.63 x 4.86 x 2.95 (143.00 x 123.44 x 74.93) 271-1012-ND 71.55 69.41 67.98 64.40 MC5-6-OV-A 
12V@1.7A 4.88 x 4.00 x 2.25 (123.95 x 101.60 x 57.15) 271-1002-ND 56.05 54.37 53.25 50.44 MB12-1.7-A 
12V@3.4A 5.63 x 4.86 x 2.95 (143.00 x 123.44 x 74.93) 271-1009-ND 71.55 69.41 67.98 64.40 MC12-3.4-A 
15V@0.4A 4.25 x 3.25 x 1.80 (107.95 x 82.55 x 45.72) 271-1017-ND 46.50 45.11 44.19 43.96 ML15-0.4-A 
15V@1.5A 4.86 x 4.00 x 2.25 (123.44 x 101.60 x 57.15) 271-1003-ND 56.05 54.37 53.25 50.44 MB15-1.5-A 
24V@1.2A 4.86 x 4.00 x 2.25 (123.44 x 101.60 x 57.15) 271-1004-ND 56.05 54.37 53.25 50.44 MB24-1.2-A 
24V@2.4A 5.63 x 4.86 x 2.95 (143.00 x 123.44 x 74.93) 271-1011-ND 71.55 69.41 67.98 64.40 MC24-2.4-A 
24V@4.8A 9.00 x 4.86 x 3.30 (228.60 x 123.44 x 83.82) 271-1015-ND 110.91 107.58 105.36 99.81 
28V@1.0A 4.86 x 4.00 x 2.25 (123.44 x 101.60 x 57.15) 271-1005-ND 56.05 54.37 53.25 50.44 MB28-1-A 
Multiple Output 
Output Output Output Dimensions Digi-Key Price Each Condor 
ul 2 3 Inch (mm) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
Dual Output 
+12/15V@1.0/0.8A -12/15V@1.0/0.8A = 6.50 x 4.00 x 2.25 (165.10 x 101.60 x 57.15) 271-1000-ND 63.22 61.32 60.05 56.81 MAA15-0.8-A 
+12/15V@1.7/1.5A -12/15V@1.7/1.5A — 7.00 x 4.88 x 2.95 (177.80 x 123.95 x 74.93) 271-1008-ND 81.10 78.67 77.04 72.99 MBB15-1.5-A 
+12/15V @3.4/3.0A —12/15V @3.4/3.0A = 9.38 x 4.88 x 3.30 (238.25 x 123.95 x 83.82) 271-1014-ND 121.63 118.00 115.57 109.47 MCC15-3-A 
Triple Output 
+5V@3.0A +12/15V @1.0/0.8A —12/15V @1.0/0.8A 10.25 x 4.00 x 2.95 (260.35 x 101.60 x 74.93) 271-1007-ND 104.95 101.79 99.70 94.46 MBAA4OW-A 
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SL peacoat’ | — Linear Power Supplies 
Powe a.acrsaniana CONDOR AvttT 


Burn-in with 
cycling; 3-year 
mfg. warranty. 


FEATURES: * Worldwide AC input ranges and safety standards « Industry standard packages * UL/CSA 
TUV/IEC approved - 68 models to UL1950; CSA C22.2 No. 234 L3; TUV certified to IEC950 * Capacitors 
have highest CV and ripple current ratings * MTBF 200,000+ hours per Mil Handbk 217D (most units) 
* All electrolytic caps rated at 105°C * Transformer insulation meets Class F (155°C) * Exceed FCC and 
CISPR22 Class B conducted emissions * CE marked to LVD 

GENERAL SPECIFICATIONS: * AC Input: 100/120/240VAC: +10%, -13%; 215VAC: +12%, -11%; 47 ~ 


* Line Regulation: +0.05% for a 10% change »*Load Regulation: +0.05% for a 50% load change 
* Output Ripple: 3mV +0.05% of output voltage, peak to peak maximum. All “3-terminal regulator” 
outputs: 3mV +0.2% peak to peak maximum ¢ Transient Response: <50 microseconds for 50% load 
change ¢ Short Circuit Protection: Automatic current limit/foldback »* Overvoltage Protection: Built- 
in on all 5V models, set at 6.2V +0.4V. Other models use optional over voltage protection » Stability: 
+0.05% for 24 hours after warmup » Temperature Rating: 0°C ~ 50°C full rated, derated linearly to 


63Hz. Tolerance for 230VAC operation is +15%, -10%. Derate output current 10% for 50Hz operation 40% at 70°C * Temperature Coefficient: +0.01%/°C maximum « Logic Inhibit and Current-Share: 
© DC Output: Adjustment range +5% minimum except HA series F Models 
International+ Series Single Output 
Dimensions Weight Digi-Key Price Each Condor 
Output Inch (mm) Ibs. (kilograms) Part No. 1 10 25 50 100 Part No. 
5V@1.5A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2248-ND0 37.92 34.64 33.97 32.30 30.64 HAS5-1.5-OV-A+G 
5V@3A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2253-ND0 40.45 39.25 38.47 36.55 34.73 HB5-3-OV-A+G 
5V@6A 5.63 x 4.875 x 2.50 (143.0 x 123.83 x 63.50) 4 (1.81) 271-2258-ND0 65.49 63.56 61.13 57.92 54.69 HC5-6-OV-A+G 
5V@9A 7.00 x 4.88 x 2.75 (177.80 x 123.95 x 69.85) 7 (3.18) 271-2269-ND0 89.34 86.69 83.78 79.38 74.97 HN5-9-OV-A+G 
5V@12A 9.00 x 4.88 x 2.75 (228.60 x 123.95 x 69.85) 7.5 (3.40) 271-2262-ND0 100.12 97.13 95.11 90.11 85.10 HD5-12-OV-A+G 
5V@18A 14.00 x 4.88 x 2.75 (355.60 x 123.95 x 69.85) 10 (4.54) 271-2047-ND* 148.14 143.88 141.04 132.86 124.90 HE5-18-OV-A+ 
5V@18A 14.00 x 4.88 x 2.75 (355.60 x 123.95 x 69.84) 10 (4.54) 271-2266-ND*0 148.14 143.88 141.04 132.86 124.90 HES5-18-OV-A+G 
12V@1.7A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2249-ND0 40.45 39.24 38.46 36.55 34.73 HB12-1.7-A+G 
12V@3.4A 5.63 x 4.875 x 2.50 (143.0 x 123.83 x 63.50) 4 (1.81) 271-2254-NDO 59.53 57.76 55.46 52.55 49.62 HC12-3.4-A+G 
12V@5.1A 7.00 x 4.88 x 2.75 (177.80 x 123.95 x 69.85) 7 (3.18) 271-2267-ND0 83.38 80.92 78.12 74.01 69.89 HN12-5.1-A+G 
12V@6.8A 9.00 x 4.88 x 2.75 (228.60 x 123.95 x 69.85) 7.5 (3.40) 271-2034-ND 95.31 92.48 89.44 85.90 80.03 HD12-6.8-A+ 
12V@10.2A 14.00 x 4.88 x 2.75 (355.60 x 123.95 x 69.85) 10 (4.54) 271-2043-ND* 130.48 126.60 124.01 117.56 109.93 HE12-10.2-A+ 
12V@10.2A 14.00 x 4.88 x 2.75 (355.60 x 123.95 x 69.84) 10 (4.54) 271-2263-ND*0 130.48 126.60 124.01 117.56 109.93 HE12-10.2-A+G 
15V@0.9A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2005-ND 35.86 34.64 33.97 32.30 30.64 HA15-0.9-A+ 
15V@0.9A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2246-ND0 35.86 34.64 33.97 32.30 30.64 HA15-0.9-A+G 
15V@3A 5.63 x 4.875 x 2.50 (143.0 x 123.83 x 63.50) 4 (1.81) 271-2255-ND0 59.53 57.76 55.46 52.55 49.62 HC15-3-A+G 
15V@4.5A 7.00 x 4.88 x 2.75 (177.80 x 123.95 x 69.85) 7 (3.18) 271-2049-ND 83.38 80.92 78.12 74.01 69.89 HN15-4.5-A+ 
15V@6A 9.00 x 4.88 x 2.75 (228.60 x 123.95 x 69.85) 7.5 (3.40) 271-2259-ND0 95.31 92.48 89.44 85.90 80.03 HD15-6-A+G 
15V@9A 14.00 x 4.88 x 2.75 (355.60 x 123.95 x 69.84) 10 (4.54) 271-2264-ND*0 130.48 126.60 124.01 117.56 109.93 HE15-9-A+G 
15V@15A 16.75 x 4.88 x 3.50 (425.45 x 123.95 x 88.90) 18 (8.16) 271-2054-ND* 201.98 196.45 190.56 186.76 175.56 F15-15-A+ 
24V @0.5A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2247-ND0 37.92 34.64 33.97 32.30 30.64 HA24-0.5-A+G 
24V@1.2A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2250-ND0 40.45 39.25 38.47 36.55 34.73 HB24-1.2-A+G 
24V @2.4A 5.63 x 4.875 x 2.50 (143.0 x 123.83 x 63.50) 4 (1.81) 271-2256-ND0 59.53 57.76 55.46 52.55 49.62 HC24-2.4-A+G 
24V @3.6A 7.00 x 4.88 x 2.75 (177.80 x 123.95 x 69.85) 7 (3.18) 271-2268-ND0 83.38 80.92 78.12 74.01 69.89 HN24-3.6-A+G 
24V @4.8A 9.00 x 4.88 x 2.75 (228.60 x 123.95 x 69.85) 7.5 (3.40) 271-2260-ND0 95.31 92.48 89.44 85.90 80.03 HD24-4.8-A+G 
24V @7.2A 14.00 x 4.88 x 2.75 (355.60 x 123.95 x 69.84) 10 (4.54) 271-2265-ND0 130.48 126.60 124.01 117.56 109.93 HE24-7.2-A+G 
24V@12A 16.75 x 4.88 x 3.50 (425.45 x 123.95 x 88.90) 18 (8.16) 271-2270-ND0 201.98 196.45 190.56 186.76 175.56 F24-12-A+G 
28V@1A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2251-NDO 40.45 39.25 38.47 36.55 34.73 HB28-1-A+G 
28V@2A 5.63 x 4.875 x 2.50 (143.0 x 123.83 x 63.50) 4 (1.81) 271-2257-ND0 59.53 57.76 55.46 52.55 49.62 HC28-2-A+G 
28V @3A 7.00 x 4.88 x 2.75 (177.80 x 123.95 x 69.85) 7 (3.18) 271-2051-ND 83.38 80.92 78.12 74.01 69.89 HN28-3-A+ 
28V@4A 9.00 x 4.88 x 2.75 (228.60 x 123.95 x 69.85) 7.5 (3.40) 271-2261-ND0 95.34 92.48 89.44 85.90 80.03 HD28-4-A+G 
48V@0.5A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2252-ND0 46.27 44.89 44.00 41.37 39.31 HB48-0.5-A+G 
48V@6A 16.75 x 4.88 x 3.50 (425.45 x 123.95 x 88.90) 18 (8.16) 271-2271-ND*0 218.48 211.96 205.60 201.49 189.41 F48-6-A+G 
International+ Series Dual Output 
Output Output Dimensions Weight Digi-Key Price Each Condor 
i 74 Inch (mm) Ibs. (kilograms) | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
5V@1.5A 5V@1.5A 6.50 x 4.00 x 1.80 (165.10 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2010-ND 57.55 54.45 53.32 50.53 HAAS-1.5-OV-A+ 
5V@1.5A 5V@1.5A 6.50 x 4.00 x 1.80 (165.10 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2275-ND0 59.85 56.63 55.46 52.54 HAA5-1.5-OV-A+G. 
5V@2A QV ~ 15V@0.5A 6.50 x 4.00 x 1.80 (165.10 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2276-ND0 59.53 56.56 55.46 52.55 | HAAS12-A+G 
5V@3A 5V@3A 7.00 x 4.88 x 2.50 (177.80 x 123.95 x 63.50) 4 (1.81) 271-2281-NDO 82.00 79.71 77.04 74.38 HBB5-3-OV-A+G 
5V@3A QV ~ 15V@1.2A 7.00 x 4.88 x 2.50 (177.80 x 123.95 x 63.50) 4 (1.81) 271-2023-ND 71.50 69.35 67.92 64.36 HBB512-A+ 
5V@3A QV ~ 15V@1.2A 7.00 x 4.88 x 2.50 (177.80 x 123.95 x 63.50) 4 (1.81) 271-2282-ND0 71.50 69.35 67.92 64.36 HBB512-A+G 
5V@6A QV ~ 15V@2.5A 9.38 x 4.88 x 2.75 (238.25 x 123.95 x 69.85) 7 (3.18) 271-2033-ND* 113.19 109.83 106.44 100.84 HCC512-A+ 
5V@6A QV ~ 15V@2.5A 9.38 x 4.88 x 2.75 (238.25 x 123.95 x 69.85) 7 (3.18) 271-2286-ND*0 113.19 109.83 106.44 100.84 HCC512-A+G 
5V@3A 18V ~ 24V@0.8A 7.00 x 4.88 x 2.50 (177.80 x 123.95 x 63.50) 4 (1.81) 271-2024-ND 72.59 70.46 68.35 64.94 HBB524-A+ 
12V@0.4A -12V @0.4A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2277-ND0 44.26 43.24 41.29 39.14 HAD12-0.4-A+G 
15V@0.4A -15V @0.4A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2278-ND0 44.26 43.24 41.29 39.14 HAD15-0.4-A+G 
12V ~ 15V@1A/0.8A -12V ~-15V@1A/0.8A_ | 6.50 x 4.00 x 1.80 (165.10 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2273-ND0 51.22 49.70 48.67 46.10 | HAA15-0.8-A+G 
12V ~ 15V@1.7A/1.5A -12V ~ -15V@1.7A/1.5A 7.00 x 4.88 x 2.50 (177.80 x 123.95 x 63.50) 4 (1.81) 271-2021-ND 65.53 63.57 62.25 58.98 HBB15-1.5-A+ 
12V ~ 15V@1.7A/1.5A -12V ~ -15V@1.7A/1.5A 7.00 x 4.88 x 2.50 (177.80 x 123.95 x 63.50) 4 (1.81) 271-2280-ND0 65.53 63.57 62.25 58.98 HBB15-1.5-A+G 
12V ~ 15V@3.4A/3A -12V ~ -15V@3.4A/3A 9.38 x 4.88 x 2.75 (238.25 x 123.95 x 69.85) 7 (3.18) 271-2285-ND0 104.83 101.72 99.67 93.33 HCC15-3-A+G 
12V ~ 15V@5V -12V ~ -15V@5V 14.00 x 4.88 x 2.75 (355.60 x 123.95 x 69.84) 10 (4.54) 271-2288-ND0 154.33 149.73 146.77 139.01 HDD15-5-A+G 
18V ~ 24V@0.4A/0.6A -18V ~ -24V@0.4A/0.6A 6.50 x 4.00 x 1.80 (165.10 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2009-ND 50.02 48.54 47.53 45.04 HAA24-0.6-A+ 
18V ~ 24V@0.4A/0.6A -18V ~ -24V @0.4A/0.6A 6.50 x 4.00 x 1.80 (165.10 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2274-NDO 50.02 48.54 47.53 45.04 HAA24-0.6-A+G. 
International+ Series Triple Output 
Output Output Output Dimensions Weight Digi-Key Price Each Condor 
1 2 3 Inch (mm) Ibs. (kilograms) | Part No. 1 10 25 50 |Part No. 
5V@2A 12V ~ 15V@0.4/0.4A -12V ~ -15V@0.4/0.4A | 6.50 x 4.00 x 1.80 (165.10 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2289-NDt0 65.49 63.56 61.13 57.83 | HTAA-16W-A+G 
5V@3A 12V ~ 15V@1/0.8A -12V ~ -15V@1/0.8A 10.25 x 4.00 x 2.50 (260.35 x 101.60 x 63.50) 5 (2.27) 271-2020-NDt 90.53 87.85 84.91 80.46 | HBAA4OW-A+ 
5V@3A 12V ~ 15V@1/0.8A -12V ~ -15V@1/0.8A 10.25 x 4.00 x 2.50 (260.35 x 101.60 x 63.50) 5 (2.27) 271-2279-NDt0 90.53 87.85 84.91 80.46 | HBAA4OW-A+G. 
5V@6A 12V ~ 15V@1/0.8A -12V ~ -15V@1/0.8A 9.00 x 4.88 x 2.75 (228.60 x 123.95 x 69.85) 7.5 (3.40) 271-2283-NDt0 107.22 104.05 101.91 95.80 | HCAAGOW-A+G 
5V@6A 12V ~ 15V@1.7/1.5A -12V ~ -15V@1.7/1.5A | 11.00 x 4.88 x 2.75 (279.40 x 123.95 x 69.85) 8 (3.63) 271-2284-NDt0 123.74 120.20 115.39 109.63 |HCBB75W-A+G 
5V@6A 24V @3.5/6A -5V or -12V@1.2A 11.00 x 4.88 x 2.75 (279.40 x 123.95 x 69.85) 12 (5.44) 271-2272-ND0 153.18 148.59 145.53 137.87 |CP379-A+G 
5V@9A 12V ~ 15V@1.7/1.5A -12V ~ -15V@1.7/1.5A | 11.00 x 4.88 x 2.75 (279.40 x 123.95 x 69.85) 12 (5.44) 271-2001-NDt 143.00 138.75 135.91 127.68 |CP131-A+ 
5V@12A 12V ~ 15V@1.7/1.5A -12V ~ -15V@1.7/1.5A | 14.25 x 4.88 x 2.75 (361.95 x 123.95 x 69.85) 11 (4.99) 271-2040-NDt* 160.89 156.10 151.75 143.77 |HDBB105W-A+ 
5V@12A 12V ~ 15V@3.4/3A -12V ~ -15V@3.4/3A 15.00 x 4.88 x 3.75 (381.0 x 123.95 x 95.25) 12 (5.44) 271-2287-ND*0 184.74 179.34 174.41 165.24 |HDCC150W-A+G 


* Requires fan cooling. t No. 3 output usable at -5V, rate at 1/2 of 15V current rating. 0 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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“~ Switch Mode DC Power Supplies 
rowsn w.ecrmanrce “CONDOR ¥ — The standard version power supply for data processing, control, etc., applications. 


General Features: * Cost Effective Power Source * 2 -Year Warranty - 100% burn-in, test and inspection. Safety Specifications: * Conform with the applicable requirements of 
EN60950 following the provisions of the Low Voltage Directive 73/23/EEC. Approved to UL1950, CSA22.2 No. 234 Level 3, IEC950, EN60950, VDE 0805 and CSA950 General 
Specifications: * AC Input: 90-264VAC, 47-63 Hz single phase (GPC41, GPFC110 and GPFC160 Series: 85-264VAC, 47-63 Hz single phase) * Overload Protection: 
Fully protected against short circuit and output overload * Temperature Rating: 0°C ~ 50°C full rated output power * EMI Compliance: All models include EMI filtering to meet or 
exceed conducted emissions of CISPR 11 Class B, VDE0871 Class B and EN55022 Class B (GPFC110 in compliance to CISPR22, FCC Class B) * Remote Sense: GPFC110 and 
GPFC160 Series only * Reverse Voltage Protection: All outputs protected against inadvertent application of reverse voltage up to 1 times the rated current of the reverse output 


Dimensions Mating Connectors 
Watt- | Volt- | Min. | Current | Current LxWxH Housing | Housing Signal | Signal | Digi-Key Price Each Condor 
age | age | Load (A) (B) | Peak Inch (mm) Input Output | Contacts | Housing | Contact | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
GSC 20 Series - Commercial Switcher — RoHS Compliant 
+5.1 0 3.8A 271-2362-ND 52.42 49.80 47.18 44.56 | GSC20-5G 
+12 0 1.7A 271-2358-ND 52.42 49.80 47.18 44.56 | GSC20-12G 
20 | +15} 0 | 1.48 - — | _2:00x3.50x0-68 | waisz405 | wmi17405 | wM17406;  — — | 271-2359-ND 52.42 4980 47.18 44.56 | GSC20-15G 
(50.80 x 88.90 x 17.27) 
+24 0 0.85A 271-2360-ND 52.42 49.80 47.18 44.56 | GSC20-24G 
+28 0 0.7A 271-2361-ND 52.42 49.80 47.18 44.56 | GSC20-28G 
Chassis and Cover for GSC20 Series, 3.80” x 2.36” x 1.06” (96.52mm x 59.94mmM X 26.92MM)......... 0.60. cc eee c cece eect eect eee ee nets ee eee 271-2293-ND 13.62 = = — | 08-30466-020WG 


Triple Output - GSC25 Series — RoHS Compliant 


+5.1V|0.25A | 2.54 4.25x2.5x 86 


25 ee : bas = —_ | (407.95 x 63.50 x 21.84) WM2123 | WM2104 | WM17403 as = 271-2363-ND 55.69 52.91 50.13 47.35 | GSC25AG 


+5.1V|0.25A | 2.54 4.25x2.5x 86 


25 ed : ae = — | (107.95 x 63.50 x 21.84) WM2123 | WM2104 | WM17403 = = 271-2364-ND 55.69 52.91 50.13 47.35 | GSC25DG 


Chassis and Cover for GSC25 Series, 5.00” x 2.90” x 1.50” (127.00mm x 73.66mm x 38.10MM) ........... 00: c cece eee eee e teen eee 271-2290-ND 13.62 _ _— — | 08-30466-0025G 
Single Output - GPC41 Series 
30 | 5.1V | 0.15 | 6.0A 271-1124-ND 54.60 51.88 49.14 46.42 | GPC4t-5 
30 | 5.1V | 0.15 | 6.0A 4.00 x 2.00 x 1.5 ajgeea.- | avagest | -aibeas 271-2338-NDO 54.60 51.88 49.14 46.42 | GPC41-5G 
40 | 12v | 0.03 | 3.38 (101.60 x 50.80 x 38.10) 271-2336-ND0 54.60 51.88 49.14 46.42 | GPC41-12G 
40 | 24v | 0.01 | 1.7A 271-2337-ND0 54.60 51.88 49.14 46.42 | GPC41-24G 
Cover for GPC41 Series, 3.32” x 1.98” x 1.66” (84.33mm x 50.29mM x 42.16MM) «2... .cccccceceeecsecesceseseseeseeeeescseceeeseteeeeees 271-2294-ND0 13.62 = — | 08-30466-1041G 
Single Output - GLC50 Series 
3av| 0 8A 271-2307-NDO 58.43 57.06 54.99 51.88 | GLC50-3.3G 
51v} 0 8A 271-1110-ND 58.43 57.06 54.99 51.88 | GLC50-5 
50 | 5.1V] 0 8A = = 4.25 x2.5x 1.10 WM2123 | WM2126 | WM17403; 9 — — — | 271-2308-NDO 58.43 57.06 54.99 51.88 | GLC50-5G 
1av | 0 | 42a (107.95 x 63.50 x 21.94) 271-2305-NDO 58.43 57.06 54.99 51.88 | GLC50-12G 
2av | 0 | 241A 271-2306-ND0 58.43 57.06 54.99 51.88 | GLC50-24G 
Triple Output - GLC50 Series 
+5.05V 4A 
4.25 x 2.5x 1.10 4107-4 
#6. | ov. oan | oan _ - swinaoaae: Whibad6e | Waniaa08.|| = ___ | 271-1107-ND 58.43 57.06 54.99 51.88 | GLC50A 
(107.95 x 63.50 x 27.94) 271-2309-ND0 58.43 57.06 54.99 51.88 | GLC50AG 
12 0.24 
ee a 4.25 X2.5x 1.10 
50 |+24v| 08a | 1.58 _ — | (107.95 x 63.50.x27.94) | WM2123 | wM2126 | ww17403] — — — | 271-2310-NDO 58.43 57.06 54.99 51.88 | GLC50DG 
12V 0.2A 
Chassis and Cover for GLC50 Series, 5.00” x 2.90” x 1.50” (127.00mm x 73.66mm x 38.10mm).. | 271-2292-NDO 13.62 = = — _ | 08-30466-0050G 
GLC65 Series 
+5.1V] 0 11A 271-2316-NDO 76.71 72.89 69.05 65.21 | GLC65-5G 
+2v| 0 | 55A 271-2311-NDO 75.15 71.40 67.65 64.29 | GLC65-12G 
+15V| 0 | 4.34 271-2312-NDO 75.15 71.40 67.65 64.29 | GLC65-15G 
+24v| 0 | 27A Seonanext08 271-2168-ND 75.15 71.40 67.65 64.29 | GLC6S-24 
65 |+24v) 0 | 27A _ _ ; : i Aig951 | A19954 | At19990 = — — |271-2313-ND. 75.15 71.40 67.65 64.29 | GLC65-24G 
. (127.00 x 76.20 x 25.40) u 
+28v| 0 | 23A 271-2169-ND 75.15 71.40 67.65 64.29 | GLC6S5-28 
+28v| 0 | 23A 271-2314-NDO 75.15 71.40 67.65 64.29 | GLC65-28G 
+4av| 0 | 1.354 271-2170-ND 76.71 72.89 69.05 65.21 | GLC65-48 
+48v| 0 | 1.354 271-2315-NDO 76.71 72.89 69.05 65.21 | GLC65-48G 
+5.0V 7A 
65 | Hav) — 3A _ _ 00 3.00% 1:28 wm2101 | wM2104 | wm2si3 | — — — |271-2317-NDO 74.95 71.21 67.64 64.97 | GLC65AG 
(127.00 x 76.20 x 31.75) 
-12V 2.5A 
+5.0V 7A 
65 |+2av| — | 415A = = 5.00x3.00x1.25 | waoio1 | wa2toa | wm2313 | = — —  |271-2318-NDo 74.95 71.21 67.64 64.97 | GLCesDG 
(127.00 x 76.20 x 31.75) 
12 2.5A 
+5.0V 7A 
65 |+2av| — | 1.5A = = souxe.00 xe? wm2itot | wM2t04 | wm2313 | — —  |271-2319-NDo 74.95 71.21 67.64 64.97 | GLCeSEG 
(127.00 x 76.20 x 31.75) 
+12V 2.5A 
+5.0V 8A 
65 |433v) — | 5A = = 5.00x3.00x1.25 | waoio1 | wa2toa | wm2313 | 9 — — — |271-2320-ND0 72.07 68.47 65.04 62.48 | GLCesGG 
(127.00 x 76.20 x 31.75) 
+12V 4A 
+3.3V 5A 
eles oy| ae _ = 5.00 x 3.00 x 1.25 canada |iwasing. (wiioaiae| |. _ |271-2214-ND 74.95 71.21 67.64 64.97 | GLC6SH 
(127.00 x 76.20 x 31.75) 271-2321-NDO 74.95 71.21 67.64 64.97 | GLC6SHG 
+12V 2.5A 
Single Output - GLC75 Series (See Amperage Rating Notes Below) — RoHS Compliant 
51v| 0 | 13.7A | 19.6A | 19.64 271-2324-ND 75.15 71.40 67.65 64.29 | GLC75-5G 
75 | 12vV) 0 | 63A aia | 91a | 5:75x340x 1.56 wmet2s | wm2t29 |wm17403|  — — — |271-2322-ND 71.58 68.01 64.43 61.34 | GLC75-12G 


(146.05 x 86.36 x 39.70) 


24V 0 3.1A 4.6A 4.6A 
Chassis and Cover for GLC75 Single Output Series, 5.90” x 3.75” x 1.98” (149.86mm x 95.25mm x 50.29mm) . 


271-2323-ND 71.58 68.01 64.43 61.34 | GLC75-24G 


271-2295-ND 13.84 = = —_| 08-30466-2075G 


* Floating fourth output can be referenced as either positive or negative. Amperage Rating Notes for GLC75 and GLC110 Series: * Current A: Rating with unrestricted convection cooling. Total power not to exceed 
75W. ¢ Current B: Rating with 26cfm forced air cooling. Total power not to exceed 110W. ¢ | Peak: During peak load conditions output regulation may exceed specified limits. + Output 3 is isolated. Can be connected 
as + or - output. $ Peak rating or continuous rating with 150 LFM air cooling. 0 RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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~axiees x Switch Mode DC Power Supplies (cont, 


CONDOR sar 


Dimensions Mating Connectors 
Watt-} Volt-| Min. | Current | Current LxWxH Housing | Housing Signal | Signal Price Each Condor 
age | age | Load (A) (B) | Peak Inch (mm) Input Output | Contacts | Housing | Contact u 10 25 50 Part No. 
Quad Output - GLC75 Series (See Amperage Rating Notes Below) — RoHS Compliant 
+5.1V| 1A 8A 10A 12A 
+12V| 0.5A 2.5A 3A 4A 7.00 x 4.25 x 1.30 
WM2125 | WM17404 | WM17403 = = 5 “| 
75 a4ov} — 1A 1A 1.2 |(177.80 x 107.95 x 33.02) 271-2325-ND 76.92 73.09 69.24 65.38 | GLC75AG 
12v* | — 2.5A 3A 4A 
+5.1V| 1A 8A 10A 12A 
ge. PRY | BBR) Bee at a || Peo seen 30 wm2i25 | wM17404 | wM17403; — — — | 271-2326-ND 76.92 73.09 69.24 65.38 | GLC7SDG 
-12V) — 1A 1A 1.2A |(177.80 x 107.95 x 33.02) 
12av* | — 2.5A 3A 4A 
Single Output - GLC110 Series (See Amperage Rating Notes Below) 
+12V 0 6.3A 9.1A 9.5A 7.00 2 4.25 x 1.30 271-2203-ND 76.58 72.74 68.93 65.09 | GLC110-12 
110 | +12V 0 6.3A 941A 9.5A 177 e 107 95 58 02 A19953 A28761 A19990 = = 271-2300-ND0 76.58 72.74 68.93 65.09 | GLC110-12G 
+24V 0 3.2A 4.6A 5A (77280 x wbxso0e) 271-2303-ND0 76.58 72.74 68.93 65.09 | GLC110-24G 
Double Output - GLC110 Series (See Amperage Rating Notes Below) — RoHS Compliant 
110 Hav 0 a oe 8.5A OOK XA.90 A19953 A28761 A19990 = = 271-2301-ND 82.34 78.22 74.10 69.99 | GLC110-212G 
-12V 0 2.5A 3A 4A |(177.80 x 107.95 x 33.02) 
410:)] 210% | | BS || RAS UT LB ) 2 oe BO eb x 180 Ai9953 | A28761 | Atg990 | — — | 271-2302-ND 82.34 78.22 74.10 69.99 | GLC110-215G 
-15V 0 2.5A 3A 4A |(177.80 x 107.95 x 33.02) 
Hid P28], ABS | SRR | ABB. |)) | =BAS | FOO M28 80 aig953 | A28761 | Aisg90 | 9 — — | 271-2304-ND 82.34 78.22 74.10 69.99 | GLC110-524G 
+5V 0 1.54 2A 2.5A |(177.80 x 107.95 x 33.02) 
Chassis and Cover for GLC75 and GLC110 Multiple Output Series, 7.30” x 4.50” x 2.10” (185.42mm x 114.30mm x 53.34mm) 271-2297-ND 13.84 _ _ — | 08-30466-2175G 
Single Output - GPFC110 Series 
+5.1V) — 12A = 20A 271-2180-ND 104.55 99.32 94.10 79.22 | GPFC110-5 
+5.1V) — 12A _— 20A 271-2344-NDO 104.55 99.32 94.10 79.22 | GPFC110-5G 
+12V) — 6.7A a 10A 271-2339-ND0 104.55 99.32 94.10 79.22 | GPFC110-12G 
+15V) — 5.3A _— 8A 6.3x3.75x1.62 271-2176-ND 104.55 99.32 94.10 79.22 | GPFC110-15 
110 | +15V) — 5.3A a 8A 160 pes 65 ss A 15 A19953 A19957 A19990 _ _ 271-2340-NDO 104.55 99.32 94.10 79.22 | GPFC110-15G 
+24V)  — 3.4A _ 5A (160.02 x. 95.25 x'41.15) 271-2341-NDO 104.55 99.32 94.10 79.22 | GPFC110-24G 
+28V| — 2.9A = 4.3A 271-2342-ND0 104.55 99.32 94.10 79.22 | GPFC110-28G 
+48V) — 1.7A = 2.5A 271-2179-ND 104.55 99.32 94.10 79.22 | GPFC110-48 
+48V)  — 1.7A = 2.5A 271-2343-ND0 104.55 99.32 94.10 79.22 | GPFC110-48G 
Cover for GPFC110 Series, 6.30” x 3.75” x 1.75” (160.02mm x 95.25mm xX 44.45MM)......... 6c cece cece eee eect eee et eet tee eet eset eneee 271-1133-ND 13.84 = = — | 08-30466-2110 
Cover for GPFC110 Series, 6.30” x 3.75” x 1.75” (160.02mm x 95.25mm x 44.45mm) 271-2296-ND0 13.84 _— _ — | 08-30466-2110G 
GPFC125 Series ¢ 
+5V 9A 16A 
125 AEN ERNE aa is _ ex eed 120 WM2125 | WM17404 | WM17403 _ _— 271-2345-NDO 184.68 175.44 166.22 156.98 | GPFC125AG 
12Vt |Current| 2.5A 4A (152.40 x 88.90 x 38.10) 
-12V 0.3A 1A 
+5V 9A 16A 
+12V | 2A+V4 4A 7A 6.00 x 3.50 x 1.50 
125 = WM2125 | WM17404 | WM17403 = = 4 7 
12V+ |Current] 2.5 4A (152.40 x 88.90 x 38.10) 271-2346-NDO 184.68 175.44 166.22 156.98 | GPFC125BG 
-5V 0.3A 1A 
+5V 9A 16A 
jag, 7e8U/2heVe) Sh oon _ Day wma2125 | WM17404 | WM17403|  — — | 271-2347-ND0 184.68 175.44 166.22 156.98 | GPFC125DG 
12Vt |Current| 2.5A 4A (152.40 x 88.90 x 38.10) 
-12V 0.3A 1A 
+5V 9A 16A 
125 +3.3V | 2A+V4 7A 10A _ 6.00 x 3.50 x 1.50 wwe125 | wMi7404 | wM17403 _ _ 271-2218-ND 184.68 175.44 166.22 156.98 | GPFC125G 
12Vt |Current| 2.5A 4A (152.40 x 88.90 x 38.10) 271-2348-ND0 184.68 175.44 166.22 156.98 | GPFC125GG 
-12V 0.3A 1A 
Cover for GPFC12S.. cscs sccccdisdesnecesieiesiatebnsieanad sedeiaabedsanereaiereabeds aber ecieds scerecnsansderecneaaetereosadesnasesniaessasesiaies 271-2220-ND 13.84 = = — | 08-30466-2125 
Single Output - GPFC160 Series 
5.1V _— 26A 271-1118-ND 189.23 179.77 170.32 160.86 | GPFC160-5 
5.1V = 26A 7.00 x 4.50 x 1.69 271-2351-NDO 189.23 179.77 170.32 160.86 | GPFC160-5G 
160 | 12V = 11.7A = — Jazz me a 30 aa 93 WM2125 | WM17400 | WM17403 | WM2013 |WM2200 | 271-1119-ND 189.23 179.77 170.32 160.86 | GPFC160-12 
12V = 11.7A Wt Fz280'x 30% 42.93) 271-2349-NDO 189.23 179.77 170.32 160.86 | GPFC160-12G 
24V = 5.8A 271-2350-ND0 189.23 179.77 170.32 160.86 | GPFC160-24G 
Cover with Fan for GPFC160 Series, 7.00” x 4.50” x 1.75” (177.80mm x 114.30mm x 44.45mm).. 271-1134-ND 19.20 _ _ — | 09-160CF 
Cover with Fan for GPFC160 Series, 7.00” x 4.50” x 1.75” (177.80mm x 114.30mm x 44.45mm).. 271-2298-NDO 19.20 = = — | 09-160CFG 


* Floating fourth output can be referenced as either positive or negative. Amperage Rating Notes for GLC75 and GLC110 Series: * Current A: Rating with unrestricted convection cooling. Total power not to exceed 75W. 
* Current B: Rating with 26cfm forced air cooling. Total power not to exceed 110W. * I Peak: During peak load conditions output regulation may exceed specified limits. { Output 3 is isolated. Can be connected as + or 
- output. + Peak rating or continuous rating with 150 LFM air cooling. | ROHS Compliant 


[<a TOKO Power Supplies sw series 


Features: 

* Very low profile and small size * Wide Variation: 7 type 94 part number »* Worldwide Input Voltage: all type 
85VAC ~ 264VAC (cont.) * High Dialectic Strength: 2000VAC between input and output » Safety Standards: 
Designed to meet UL1950(D3). 


General Specifications: 


Input Volt. | Output | Output Dim. (mm) Digi-Key Price Each Toko 
* Frequency Range: 47-63 Hz ¢Inrush Current: 5V~15V = 30/60A; 30V~100V = 45/90A ¢ Ripple Voltage (Vac) Volt.(s) | Current HxDxW Part No. 1 50 Part No. 
(max.): 5V-12V: 120mVpp; 15V: 150mVpp; 24V: 200mVpp; 48V: 400mVpp: * Overall Output Req.: 3% Output Power — 30 Watts — Open Frame 
* Overload Protection: +105% of rated current, automatic recovery ¢ Dielectric Strength: 2.0KVAC for 1 85-264 DAV 1.33A 97x 114x254 ]TS9996-ND 56.11 50.51 | SW30-24F 


minute applied between input/output * Insulation Resistance: 100mQ between output/frame and input/output, 


measured with a 500 VDC tester * Operating Temp.: 0°C ~ 60°C * Operating Humidity: 30% ~ 85% RH Output Power — 100 Watts — Enclosed Frame 
* Weight: SW30: 250g; SW5O: 400g; SW100: 600g 85-264 BV | 200A | 97x194x35 [TS9864-ND 164.77 — | Sw100-05C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 2177 


LAMBDA) DC-DC Converters 


Manufactured by TDK. Features: * Compact size * No tantalum capacitor and no aluminum electrolytic capacitor are used * Output voltage tolerance +3% at single output, +5% at dual 
TDK-Lambda is a collaborative product output units * PWB halogen-free «Input fuse * No external components required * 5-sided metal shielded * S5OOVAC input to output isolation * UL60950-1, 
brand between TDK and the Lambda group. C-UL CSA 60950-1 and EN60950-1 approved Dimensions in mm 


A; DIP Type B; SMD Type ig. A; DIP Type B; SMD Type 


aaa T | 
[_— 78 " 
| i 77a | de 
r be | & nm Be 
Uy | . 


22.86: 
Side View 


418.8 Max. 


= a a 
, 16.51 7-0.3x0.6 


ae tice ide Vi 2. Side View 
Side View . - Side View 


ual Output Single Output Dual Output Bottom View Single Output 
Function Pin | Function Pin Function Pin_| Function 
+Vin +Vin +Vin A +Vin 
1 2-615 2-01.5 — 
in a ae (Land 62.5) Fs Re 
Vout 3S NC ; 


7-210 ~Vout 3 4 7-01.0 NC 
Common Out (Land 02.0)? -Vout Common Out (Land 2.0) -Vout 
TRM (geese TRM 


TRM TRM 
+Vout Board Layout +Vout Board Layout +Vout Board Layout 


Noanonws 


ies [= 25.4 ——15.08 
sig 8 4 
& 2 5 
7-0.3x0.6 iaaaes 3 //7-0-3x0.6 6 
4 Side View TH 40 g? 
Side View 
Side View eal Bottom View Bottom View 
ual Output Bottom View Single Output pa Dual Output Single Output 
Function Qe =, Pin | Function Pin Function Pin | Function 
+Vin 2015 9 +Vin 5 +Vin +Vin 
RC (Land @2.5) | RC RC RC 
Vin e -Vin ; : -Vin -Vin 
a Vout : 9 van -Vout NC 2s 7 oy, 
ommon Out Land @2.0) /H -Vout F Common Out -Vout rat 
TRM lcnelo2o) 6 TRM [4 TRM TRM “(Land ‘02, 2.0) 
+Vout Board Layout +Vout +Vout +Vout Board Layout 
Fig. 5 
9 7.0 
CC15 - Series Max ha C25 - Series 
Pin | Function } Pin |Function 4h 5 in | Function | Pin |Function | Pin | Function 
: TL eee. tonl ri 
037.55 
2 2 roo) 
3 End View 3 So 
4 4 ey 
5 -— 32.1 —} 5 5 
6 6 ! a 
7 ; 7 
7 nit Top View . Frmmmm—T49-2 Top View 
9 Side View 9 Side View 
Input Output | Output | Output Input Output | Output | Output 
Voltage | Voltage | Current | Power | Digi-Key Price Each Lambda Voltage | Voltage | Current | Power | Digi-Key Price Each Lambda 
Fig.|  (V) (v) (A) (W) | PartNo. 1 10 25 ‘| PartNo. Fig.|  (V) (v) (A) (W) | PartNo. 1 10 25 ‘| Part No. 
CC1R5 Series — Single Output CC6 Series — Single Output 
45~9 3.3 4 445-2444-ND 9.70 9.22 8.73 | CC1R5-0503SF-E 45~9 3.3 1.2 445-2478-ND 15.08 14.33 13.58 | CC6-0503SF-E 
45~9 5 3 15 445-2446-ND 9.70 9.22 8.73 | CC1R5-0505SF-E 45~9 5 1.0 6.0 445-2480-ND 15.08 14.33 13.58 | CC6-O505SF-E 
45-9 | 12 | 4125 445-2448-ND 970 922 873 | CCIRS-0512SF-E 45~9 | 12 5 445-2482-ND 15.08 14.33 13.58 | CC6-0512SF-E 
r 5 z 7 9~ 18 3.3 1.2 445-2484-ND 15.08 14.33 13.58 | CC6-1203SF-E 
age 33 7 pee ae 9.22 Be: | GEIS let bE 3A 9~ 18 6 1.2 6.0 445-2486-ND 15.08 14.33 13.58 | CC6-1205SF-E 
1A 9~18 5 3 15 445-2452-ND 9.70 9.22 8.73 | CC1R5-1205SF-E 9-18 12 5 445-2489-ND 15.08 1433 13.58 | CC6-1212SF-E 
9~18 12 125 445-2455-ND 9.70 9.22 8.73 | CC1R5-1212SF-E TE 33 7 7 SORT a5 08 rE — GceoAaere 
18-36 | 3.3 4 445-2456-ND 9.70 9.22 8.73 | CC1R5-2403SF-E 18-36 | 5 12 | 60 | 445-2491-ND 15.08 14.33 13.58 | CC6-2405SF-E 
18 ~ 36 5 3 15 445-2457-ND 9.70 9.22 8.73 | CC1R5-2405SF-E 18 ~ 36 12 5 445-2493-ND 15.08 14.33 13.58 | CC6-2412SF-E 
ss AAS 24ND bal 9228.78) | COIR ES SEE 45~9 | 33 1.2 69 | 449:2479-ND 15.26 14.50 13.74 | CC6-0503SR-E 
45~9 3.3 A 15 445-2445-ND 9.80 9.31 8.82 | CC1R5-0503SR-E 3B 45~9 12 5 445-2483-ND 15.26 14.50 13.74 | CC6-0512SR-E 
ip Ab] es | es ASD 9.80 9.81 8.82 | CCIRS-05125R-E 9-18 | 33 | 12 | g, | 445-2485-ND 15.26 1450 13.74 | CC6-1203SR-E 
9~18 3.3 A 15 445-2451-ND 9.80 9.31 8.82 | CC1R5-1203SR-E 9~18 5 1.2 = 445-2487-ND 15.26 14.50 13.74 | CC6-1205SR-E 
9-18 5 3 : 445-2453-ND 9.80 9.31 8.82 | CC1R5-1205SR-E CC6 Series — Dual Output 
CC1R5 Series — Dual Output 45~9 #12 .250 445-2481-ND 15.36 14.60 13.83 | CC6-0512DF-E 
e 4 a z a 3A 9~ 18 #12 .250 6.0 445-2488-ND 15.36 14.60 13.83 | CC6-1212DF-E 
ta] aria | a2 | | 18 | dapotend 980,887 888 |ootRe-t2t20F€ 18-36 | 312 | 260 445-2490ND 15361460 13.83 |CoB-24120F€ 
18 ~ 36 +12 6 445-2458-ND 9.86 9.37 8.88 | CC1R5-2412DF-E CC10 Series — Single Output 
CC3 Series — Single Output 45~9 3.3 2.5 445-2430-ND 22.92 21.78 20.63 | CC10-0503SF-E 
45~9 § 2.0 10 445-2431-ND 22.92 21.78 20.63 | CC10-0505SF-E 
He : - : 0 Roan iia tae ie fee REC 45-9 | 12 8 445-2433-ND 22.92 21.78 20.63 | CC10-0512SF-E 
45 . 9 12 250 . 445-2466-ND 11.44 10.87 10.30 C(3-0512SF-E 9~ 18 3.3 2.5 445-2434-ND 22.92 21.78 — 20.63 | CC10-1203SF-E 
“ “ a : = 4 9~ 18 5 2.0 10 445-2435-ND 22.92 21.78 20.63 | CC10-1205SF-E 
9~18 3.3 8 445-2468-ND 11.44 10.87 10.30 | CC3-1203SF-E 9~18 12 1.0 445-2437-ND 22.92 21.78 20.63 | CC10-1212SF-E 
2A 9~18 5 6 3.0 445-2470-ND 11.44 10.87 10.30 | CC3-1205SF-E 
18 ~ 36 3.3 2.5 445-2438-ND 22.92 21.78 — 20.63 | CC10-2403SF-E 
9-18 | 12 | 250 ERED 11.44 10.87 10.80 | CC3-12128F-E 18~36 | 5 2.0 10 | 445-2439-ND 22.92 21.78 20.63 | CC10-2405SF-E 
18 ~ 36 33 8 445-2474-ND 11.44 10.87 10.30 | CC3-2403SF-E 18 ~ 36 12 1.0 445-2441-ND 22.92 21.78 20.63 | CC10-2412SF-E 
18 ~36 5 6 3.0 | 445-2475-ND 11.44 10.87 10.30 | CC3-2405SF-E CC10 Series — Dual Output 
18 ~ 36 12 .250 445-2477-ND 11.44 10.87 10.30 | CC3-2412SF-E 45-9 <7) 4 7145-2432-ND 33.32 7316 90.99 | CC10-0512DE-E 
45~9 3.3 8 3.0 445-2463-ND 11.58 11.01 10.43 | CC3-0503SR-E 4 9~ 18 #12 450 10 445-2436-ND 23.32 22.16 20.99 | CC10-1212DF-E 
2B 45~9 12 .250 : 445-2467-ND 11.58 11.01 10.43 | CC3-0512SR-E 18 ~ 36 +12 450 445-2440-ND 23.32 22.16 20.99 | CC10-2412DF-E 
9~18 3.3 8 30 445-2469-ND 11.58 11.01 10.43 | CC3-1203SR-E CC15 Series 
9~18 5 6 : 445-2471-ND 11.58 11.01 10.43 | CC3-1205SR-E 5 | 18-36 | 33 45 re 445-2442-ND 33.68 32.00 30.32 | CC15-2403SF-E 
C3 Series — Dual Output 18~36 | 5 3.0 445-2443-ND 33.68 32.00 30.32 | CC15-2405SF-E 
45-9 | 412 | 125 445-2465-ND 11.64 11.06 10.48 | CC3-0512DF-E G25 Series 
2A 9~18 #12 125 3.0 445-2472-ND 11.64 11.06 10.48 | CC3-1212DF-E 6 18 ~ 36 3.3 75 95 445-2460-ND 33.96 32.27 30.57 | CC25-2403SF-E 
18 ~ 36 #12 125 445-2476-ND 11.64 11.06 10.48 | CC3-2412DF-E 18 ~ 36 5 5.0 445-2461-ND 33.96 32.27 30.57 | CC25-2405SF-E 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2178 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


140 Watt Isolated POL DC/DC Converters 


POWER PRODUCTS 


converters. 


The down stream POL converters will provide the precise regulation required by 


Features: * Remote On/Off 
Protection * Under Voltage Lockout * 1500V Isolation 
Electrical Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Remote 
On/Off: Active Low = OV to 0.8V * Load Regulation: 07CR-18S08LG = 0.5V, 


Cimarron Series — Industry Standard Eighth-Brick Package 


These converters are intended to provide isolation and step down to generate an 
intermediate bus for the purpose of powering non-isolated Point of Load (POL) 


* Over Current Protection 


¢ Short Circuit 


the load. 07CR-12S12LG = 0.7V 
Output Output 
Voltage Current max. Input Voltage Digi-Key Price Each Bel 
(V out)* (A out) (VDC) Part No. il 10 25 Part No. 
8 18 36 - 60 507-1120-ND 42.70 39.50 37.37 07CR-18S08LG 
12 12 36 - 60 507-1121-ND 42.70 39.50 37.37 07CR-12S12LG 


* Unregulated output will track input voltage with a 6:1 (07CR-18S08LG) or 4:1 (07CR-12S12LG) ratio 


S7Bx Series Non- Dimensions - Inch (mm) No. of 
Bel Part No. L H Pins 
Isol ated PO L DC /DC S7BA-06F2ALG 0.8 (20.32) 0.45 (11.42) 0.235 (5.98) 
S7BA-06A2ALG 
Conve rters Bonk DRESAIG 0.8 (20.32) 0.45 (11.42) 0.251 (6.38) 
S7BC - Series 1.30 (33.02) 0.53 (13.46) 0.315 (8.00) 
Electrical Specifications: Input 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C : F Output Output Voltage Over Temp. 
* Output Voltage Trim: Voltage set-point adjustment with Voltage Current max. | Range Remote Protection Digi-Key Price Each Bel 
use of a resistor (see data sheet) (V out) (A out) (V in) Sense (OTP) Part No. 1 10 25 Part No. 
Features: 6 24-55 _ x 507-1157-ND 11.70 10.83 10.24 S7BA-06F2ALG 
+ Input Under Voltage Lockout (UVLO) 10 24-55 Xx Xx 507-1158-ND 15.00 1388 13.13 | S7BC-10F2ALG 
* Over Current/Short Circuit Protection (OCP/SCP) 0.75 - 3.63 10 45-14 Xx x 507-1159-ND 15.00 13.88 13.13 | S7BC-10E2ALG 
* Remote On/Off 16 24-55 x x 507-1160-ND 17.90 16.56 15.67 | S7BC-16F2ALG 
* Output Voltage Sequencing. These modules include 16 4.5-14 x x 507-1161-ND 17.90 16.56 15.67 S7BC-16E2ALG 
a sequencing feature that enables users to implement 6 45-14 = a 507-1162-ND 11.70 10.83 10.24 S7BA-06E2ALG 
various ‘types of: output voltage. sequencing in’ an 6 83-14 — x 507-1163-ND 11.70 1083 10.24 | S7BA-O6A2ALG 
application. This is accomplished via an additional 0.75 - 5.0 10 83-14 x a 507-1164-ND 15.00 13.88 13.13 S7BC-10A2ALG 
sequencing pin. When the sequencing feature is not ‘ : ff 
used, tie the SEQ pin to the input voltage. 16 8.3-14 x x 507-1165-ND 17.90 16.56 15.67 S7BC-16A2ALG 
Input Input 
Output Output Voltage Under Voltage Over Voltage 
Voltage | Current max. Range Remote Lockout Protection Digi-Key Price Each Bel 
(V out) (A out) (V in) On/Off (UVLO) (OVP) Part No. 1 10 25 Part No. 
Single Output Voltage 
1.2 12 3.0-5.5 Xx x _ 507-1139-5-ND 15.30 14.16 13.39 V7AH-12F1200 
1.5 12 3.0 -5.5 Xx x _ 507-1140-5-ND 15.30 14.16 13.39 V7AH-12F1500 
1.8 12 3.0-5.5 xX x _— 507-1141-5-ND 15.30 14.16 13.39 V7AH-12F1800 
2.5 12 3.6 - 5.5 Xx x _ 507-1142-5-ND 15.30 14.16 13.39 V7AH-12F2500 
3.3 12 4.5-5.5 xX x _ 507-1143-5-ND 15.30 14.16 13.39 V7AH-12F3300 
5.0 1.5 3.0 - 3.6 = = x 507-1144-5-NDt 11.70 10.83 10.24 V7AH-02C50B0 
12 0.8 3.0 - 3.6 = = x 507-1145-5-ND 12.50 11.57 10.94 V7AH-01CX200 
15 0.6 3.0 - 3.6 = = x 507-1146-5-ND 12.50 11.57 10.94 V7AH-01CX500 
Electrical Specifications: Adjustable Output Voltage 
* Operating Temperature: 0.9-2.5 7 3.0 - 3.6 Xx x = 507-1147-5-ND 13.90 12.86 12.17 V7AH-07C1A00 
-40°C ~ 85°C 0.9 - 3.3 8 4.5-5.5 x x = 507-1148-5-ND 13.90 12.86 12.17 V7AH-08B1A00 
* Output Voltage Trim: Voltage 0.9 - 3.63 2 10.8 - 13.2 Xx x = 507-1149-5-ND 6.70 6.20 5.87 V7AH-02A1A00 
set-point adjustment with use 0.9 - 3.63 t 10.0 - 14.0 Xx x : = 507-1150-5-ND 15.70 14.53 13.74 V7AH-07A1A00 
of a resistor (see data sheet) Wide Range Input Voltage 
Feat . 1.2 3 4.5 - 32.0 xX x = 507-1151-5-ND 13.90 12.86 12.17 V7AH-03H1200 
SOMMDS: see, 15 3 4.5 - 32.0 x x - 507-1152 13.90 12.86 12.17 V7AH-03H1500 
* Over Current/Short Circuit 1.8 3 4.5 - 32.0 x x _ 507-1153-5-ND 13.90 12.86 12.17 V7AH-03H1800 
Protection (OCP/SCP) 25 3 4.5 - 32.0 x x - 507-1154-5-ND 13.90 12.86 12.17 V7AH-03H2500 
Note: All specifications are 3.3 3 4.5 - 32.0 Xx x = 507-1155-5-ND 13.90 12.86 12.17 V7AH-03H3300 
typical at 25°C unless otherwise 5.0 3 8.0 - 32.0 Xx x = 507-1156-5-ND 13.90 12.86 12.17 V7AH-03H5000 
stated t+ Burst/skip mode disabled 


S7AH Series Non-lsolated POL DC/DC Converters 


Electrical Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Output Voltage Trim: Voltage set-point 


adjustment with use of a resistor (see data sheet) 


Features: * Over Current/Short Circuit Protection (OCP/SCP) 
Note: All specifications are typical at 25°C unless otherwise stated 


Input Over Input 

Output Output Voltage Voltage | Under Voltage Cut Tape 

Voltage |Current max.) Range Remote | Protection Lockout Price Each Tape and Reel Bel 

(V out) (A out) (Vin) On/Off (OVP) (UVLO) 1 10 25 Qty. | Pricing | Part No. 

Single Output Voltage 
1.2 12 3.0-5.5 Xx = Xx 507-1122-5-ND 15.30 14.16 13.39 | — = — | S7AH-12F1200 
1.5 12 3.0-5.5 xX _ Xx 507-1123-5-ND 15.30 14.16 13.39 | — — — | S7AH-12F1500 
1.8 12 3.0-5.5 Xx = Xx 507-1124-5-ND 15.30 14.16 13.39 | — = — | S7AH-12F1800 
2.5 12 3.6 -5.5 Xx = Xx 507-1125-5-ND 15.30 14.16 13.39 | — = — | S7AH-12F2500 
3.3 12 4.5-5.5 x — Xx 507-1126-5-ND 15.30 14.16 13.39 | — = — | S7AH-12F3300 
5.0 15 3.0 - 3.6 = x = 507-1127-1-NDft 11.70 10.83 10.24 | 507-1127-2-NDt | 200 1755.00 | S7AH-02C50BR 
12 0.8 3.0 - 3.6 = x = 507-1128-5-ND 12.50 11.57 10.94 | — = — | S7AH-01CX200 
15 0.6 3.0 - 3.6 = x =_ 507-1129-5-ND 12.50 11.57 10.94 | — = —_ | S7AH-01CX500 
Adjustable Output Voltage 

0.9-2.5 Tt 3.0 - 3.6 x = Xx 507-1130-1-ND 13.90 12.86 12.17 | 507-1130-2-ND 200 2085.00 | S7AH-07C1A0R 

0.9 -3.3 8 4.5-5.5 x = Xx 507-1131-1-ND 13.90 12.86 12.17 | 507-1131-2-ND 200 2085.00 | S7AH-08B1A0R 

0.9 - 3.63 2 10.8 - 13.2 Xx _— x 507-1132-5-ND 6.70 6.20 5.87 | — — — | S7AH-02A1A00 

0.9 - 3.63 i 10.0 - 14.0 Xx = Xx 507-1132-1-ND 15.70 14.53 13.74 | 507-1132-2-ND 200 2355.00 | S7AH-07A1A0R 

Wide Range Input Voltage 

1.2 3 4.5 - 32.0 x = x 507-1133-5-ND 13.90 12.86 12.17 | — = — | S7AH-03H1200 
15 3 4.5 - 32.0 x — x 507-1134-5-ND 13.90 12.86 12.17 | — — — | S7AH-03H1500 
1.8 3 4.5 - 32.0 x = x 507-1135-5-ND 13.90 12.86 12.17 | — — — | S7AH-03H1800 
25 3 4.5 - 32.0 x = x 507-1136-5-ND 13.90 12.86 12.17 | — — — | S7AH-03H2500 
3.3 3 4.5 - 32.0 x = x 507-1137-1-ND 13.90 12.86 12.17 | 507-1137-2-ND | 200 | 2085.00 | S7AH-03H330R 
5.0 3 8.0 - 32.0 x = x 507-1138-1-ND 13.90 12.86 12.17 | 507-1138-2-ND | 200 | 2085.00 | S7AH-03H500R 

Burst/skip mode disabled 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 2179 


Powey-one-— DC-DC Converters 


Changing the Shape of Power 
Single, Dual and Triple Output 


Fig. 1 

NV Series: Low profile, single and dual output, DC/DC converters intended for SMT placement and reflow soldering. 
The product provides on-board conversion for a wide range of standard telecom and datacom input voltages to isolated 
low output voltages. Features: * Wide input range * Wide output range » Operating temperature to 110°C * Extremely 
small footprint 
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Fig. 2 

DSP1N5S Series: * Up to 1 watt unregulated output power « Single in-line package * Four terminal operation « Effi- 

ciencies to 75% * 350KHz fixed frequency operation * 700V isolation * -25°C ~ 85°C operation 
Front View . Input 

. -Input 

. -Out 

. +Out 


Rt. Side View 
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Fig. 3 

RNS Series: Industry standard, 2” x 1” size, low profile, single output, DC/DC converters intended for SMT placement 
and reflow soldering. Provides on-board conversion of a wide range of input voltages to isolated low output voltages 
without the need for any additional cooling. Features: * Synchronization function * Low profile — 8.5 mm height 
* Input/output isolation: 1500VDC * Wide input range »* Output overcurrent protection * Output voltage trim adjust, 
positive or negative Top View 
{| ad aa 


8.51 
(0.335) 


47.4 (1.866) 
7.4 (0.291) 10 


45.6 (1.795) | 


1.+Vout 10. TOA 
2.-Vout 11.RC 
3.NC  12.NC 
4.NC  13.NC 
5.NC  14.NC 
6.NC  15.NC 
7.Syne 16.NC 
8.Trim 17.-Vin 
9.NOR 18.+Vin 


Tc & Pick Up Point 2.6(0.102) 3.7 (0.146) 


Fig. 4 


Fig. 5 
$ISO3V Series: Thru-hole mount, low cost, non-isolated single output DC/DC converters. Provide point of load 
conversion of a single 5V input voltage into a regulated low output voltage with up to 3A of output current. Remote 
ON/OFF and output trim functions. High efficiency, low cost, high reliability and board-saving vertical mounting option 
make these converters excellent choice for powering ASICs in distributed power architecture. 
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RDS Series: * Low Profile SMT design *Input/output isolation: 1500Vdc *High current density * Operating 
temperature to 100°C » Output voltage trim adjust, positive, or negative * 8.5mm height 
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Fig. 7 ; . NC 
RFS Series: Low profile, single output, DC/DC converters intended for SMT placement - Shutdown 
and reflow soldering. The product provides on-board conversion of standard telecom and ” NG 
datacom input voltages to isolated low output voltages Features: * Low profile SMT design NC 
Input/output isolation: 1500VDC * Operating temperature to 100°C » Output voltage - - NC 
trim adjust, positive or negative » Provides on-board conversion of standard telecom and : are 
datacom input voltages to isolated low output voltages Vin 
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NDS Series: * Low conducted and radiated EMI * Output overcurrent protection »* Remote shutdown (primary | Fig. 8 
referenced) » Output voltage trim adjust, positive or negative * Small PCB footprint SISO7V: Thru-hole mount, low-cost, non isolated single-output DC/DC converters. The products provide point of 
Highest Comp 85 Shutdown 13. +Vout load conversion of a single 5V input voltage into a regulated low output voltage with up to 7A of output current. 
(0.3346) * Vin 144. -Vout The converters also feature remote ON/OFF and output trim functions. High efficiency, low cost, high reliability and 
CE 716151413 Aa ff 15.NC board-saving vertical mounting option make these converters excellent choice for powering ASICs in distributed power 
25.61 (1.0089) it 16.NC architecture. 
17. No Pin 
18.No Pin @) (4 Eo 
19. No Pin q a Nos: 6 Gnd 
Highest Comp 20. No Pin fg 2 Vo+ 7 Vine 
21.No Pin wy 7 evvy Vvat4 3 Vo+sense 8 Vin+ 
22. NC -100 .025 sq. (option) 9 Nopin 
123 9101112 TE ae 23. +Vin ~| (2.64) (64) is 4 Vo+ 10 Trim 
Laskar nee icicise 2.54 (0.1) 1.5 (0.0591) 12. Tri 24. NC 28 1.90 (48.26) 5 Gnd 11 On/Off 
33.0 (1.2992) 33.0 (1.2992 - Trim : (7.1) 
-0 (1.2992) k" 9.50 (63.5) ————+! 
Vin | Digi-Key Price Each Power-One Vin | Digi-Key Price Each Power-One 
Fig.| V Out | Out (A) Range | Part No. 1 10 25 50 Part No. Fig.) V Out 1 Out (A) Range | Part No. 1 10 25 50 |Part No. 
Single Output 7 2.50 6.0 36-75 | 179-2202-ND 75.43 68.58 62.86 57.15|RFSO6ZD-M6 
3.30 09 9-36 |179-2188-ND 48.00 44.00 40.00 36.00 |NVSO.9CE-M6 3.30 6.0 36-75 | 179-2203-ND 75.43 68.58 62.86 57.15 |RFSO6ZE-M6 
1 3.30 0.9 18-75 | 179-2187-ND 48.00 44.00 40.00 36.00 /NVSO.9EE-M6 1.50 7.0 4.5-5.5 | 179-2198-ND 27.00 24.00 22.00 21.00 |SISO7VA 
5.0 07 18-75 | 179-2189-ND 48.00 44.00 40.00 ~_ 36.00 |NVS0.7EG-M6 8 1.80 7.0 4.5-5.5 | 179-2199-ND 27.00 24.00 22.00 21.00|SISO7VB 
5 0.15 4.5-5.5 | 179-1068-ND 16.50 16.00 15.50 14.25/DSP1N5S5 2.50 7.0 4.5-5.5 | 179-2200-ND 27.00 24.00 22.00 21.00/SISO7VD 
7 0.14 4.5-5.5 | 179-1069-ND 1210 11.74 11.37 10.45 |DSP1N5S7 3.30 7.0 4.5-5.5 | 179-2201-ND 27.00 24.00 22.00 _21.00|SISO7VE 
2 12 0.08 4.5-5.5 | 179-1070-ND 1412 13.69 13.27 12.20 |DSP1N5S12 5 1 9-27 | 179-1005-ND 73.25 70.25 67.25 64.75 |DFA6U12S5 
14 0.07 4.5-5.5 | 179-1071-ND 16.50 16.00 15.50 14.25 |DSP1N5S14 5 1 20-60 | 179-1008-ND 73.25 70.25 67.25 64.75 |DFA6U48S5 
15 0.065 4.5-5.5 | 179-1072-ND 16.50 16.00 15.50 14.25 |DSP1N5S15 9 12 0.5 9-27 | 179-1006-ND 73.25 70.25 67.25 64.75 |DFA6U12S12 
17 0.06 4.5-5.5 | 179-1073-ND 16.50 16.00 15.50 14.25 |DSP1N5S17 12 0.5 20-60 | 179-1009-ND 73.25 70.25 67.25 64.75 |DFA6U48S12 
3.30 15 18-72 | 179-2209-ND 44.00 41.00 37.00 34.00)/RNSO1EE-M6 15 0.4 9-27 |179-1007-ND_ 73.25 70.25 67.25 64.75 |DFAGU12S15 
3 3.30 3.0 38-75 | 179-2210-ND 44.00 41.00 37.00 34.00 |RNSO3ZE-M6 5 1.2 3.5-16 | 179-1001-ND 63.80 61.31 58.57 56.58 |DFC6U5S5 
5.0 2.0 38-75 | 179-2211-ND 44.00 41.00 37.00 ~—_34.00 |RNS02ZG-M6 40 §.2 1.2 3.5-16 | 179-1002-ND 64.00 61.50 58.75 56.75 |DFC6U5S5.2 
2.50 3.0 36-75 | 179-2192-ND 51.00 46.00 42.00 39.00 |NDSO3ZD-M6 12 0.5 3.5-16 | 179-1003-ND 64.00 61.50 58.75 56.75 |DFC6U5S12 
4 3.30 3.0 36-75 | 179-2191-ND 51.00 46.00 42.00 39.00 |NDSO3ZE-M6 15 0.4 3.5-16 | 179-1004-ND 64.00 61.50 58.75 56.75 |DFC6U5S15 
5.0 2.0 36-75 | 179-2190-ND 51.00 46.00 42.00 —_ 39.00 |NDS02ZG-M6 5 2 9-18 | 179-1011-ND 71.50 70.00 68.25 66.75 |DFC10E12S5 
1.20 3.0 4.5-5.5 | 179-2197-ND 27.00 24.00 22.00 21.00|SISO3VY 5 2 18-36 | 179-1012-ND 71.50 70.00 68.25 66.75 )/DFC10E24S5 
1.50 3.0 4.5-5.5 | 179-2193-ND 25.00 22.00 20.00 19.00)SISO3VA 11 12 0.9 9-18 | 179-1014-ND 71.50 69.93 68.35 66.77 |DFC10E12S12 
5 2.50 3.0 4.5-5.5 | 179-2195-ND 25.00 22.00 20.00  19.00)SISO3VD 12 0.9 18-36 | 179-1016-ND 71.50 70.00 68.25 66.75 /DFC10E24S12 
3.30 3.0 4.5-5.5 | 179-2196-ND 25.00 ~—22.00~—20.00~—'19.00 |SISO3VE 15 0.7 9-18 | 179-1015-ND 71.50 69.93 68.35 66.77 |DFC10E12S15 
3.30 5.0 36-75 | 179-2206-ND 44.00 41.00 37.00 34.00 |RDSO5ZE-M6 * ni EN 5: 
6 600 mA, +60 mA = Minimum Current Load Note: “N” in suffix of part number denotes 
5.0 4.0 36-75_| 179-2204-ND 44.00 41.00 _ 37.00 _ 34.00 |RDS04ZG-M6 Negative Logic;“3” in suffix of part number denotes Trim and Enable (Continued) 
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Fig. 9 
DFAGUxxS Series: * Up to 6 watts of output power * Overcurrent protection » Efficiencies to 83% »* Low input to 
output capacitance * 700V Isolation, input to output * Ultra-wide input range (3:1) 
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Fig. 10 


DFC6U5S Series: * Ultra-wide 3.5-16 volt input range * Input filtered * 6 watts of output power ¢ Efficiencies to 77% 
*700V Isolation * Low input to output capacitance and Ultra-wide input range (4:1) 
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Fig. 11 

DFC10E Series: * High power density, up to 11 watts per cubic inch (0.67 watts per cm3) « Efficiencies to 83% (lower 
for 3.3V) *Low input to output capacitance * 700V Isolation (1544V for 48V converters) » Continuous overcurrent 
protection » Five-sided shielded copper case * Extended input range (2:1) DFC10U Series: * High power density, 
up to 11 watts per cubic inch « Efficiencies to 79% © Fully isolated, fully filtered design * Greater than 700V 
Isolation * Overcurrent protection * Five-sided shielded copper case * Ultra-wide range input (4:1) 


DFC10E Series 
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Fig. 12 


QBC Series: High density bus converters convert a worldwide telecom bus voltage of 36 to 75VDC to a 12V bus at 11A. 
Features: * Low profile - 11mm height * Low conducted and radiated EMI * Output overcurrent protection * Output 
overvoltage protection * Remote Sense » Remote on/off (primary referenced), positive or negative logic 
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Fig. 13 

QLS Series: Highly efficient, cost effective, low profile, single-output DC/DC converters in an industry standard, quarter- 
brick footprint. Applications: * Distributed power architectures * Telecommunications equipment * LAN/WAN «Data 
processing Features: * Low profile — 0.390” (9.9 mm) » Input/output isolation: 1500VDC, basic insulation 
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Fig. 14 
QHS Series: » Low Profile — 12.7mm height * Negative logic » Output voltage trim adjust 
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Fig. 15 


DFC15U48S Series: * High power density, up to 11 watts per cubic inch (0.67 watts per cm3) » Efficiencies to 83% 
(lower for 3.3V) * Low input to output capacitance * 700V Isolation (1544V for 48V converters) »* Continuous over- 
current protection * 3.3V output available * Five-sided shielded copper case * Extended input range (2:1) 
DFC15U48D Series: * Remote On/Off and Trim * Overcurrent and overtemperature protected * Water washable case 
* Efficiencies to 82% * 1544V Isolation » Ultra-wide range input (>3:1) 


DFC15U48S Series 
.+linput 5. +Output 
.-Input — 6. —Output 
- On/Off = 7. Trim 
- No Pin 
DFC15U48D Series 
Siasiiew .+Input 5. Common 
.-Input = 6. —Output 
@.040 (1 .02) - 7 ples. “On/Off 7. Trim 


+ . +Output 


Bottom view 
bk 2.02 (51.31) —.| 


Vin | Digi-Key Price Each Power-One Vin | Digi-Key Price Each Power-One 
Fig.| V Out 1 Out (A) Range | Part No. 1 10 25 50‘ |Part No. Fig.| V Out 1 Out (A) Range | Part No. il 10 25 50 _|Part No. 
1] 5 07 18-36 | 179-1017-ND 71.50 70.00 68.25 66.75 |DFC10E24S15 33 3 18-36 | 179-2122-ND 66.00 62.75 59.50 56.01 |LESO10YE 
5 2 36-72 |179-1013-ND 71.50 70.00 68.25 _ 66.75 |DFC10E48S5 5 3 18-36 | 179-2124-ND 54.45 51.77 49.09 46.20 |LESO15YG 
12| 12.0 11.0 | 36-75 |179-2223-ND 48.00 47.00 46.00 45.00 |QBC11ZH-NT 18) 5 3 36-75 | 179-2130-ND 67.00 63.75 60.50 57.25 |LESO15ZG-3 
1.50 30.0 | 36-75 | 179-2228-ND 107.00 101.00 95.01 92.01 |QLS30ZA-NT 2 3 96-75 |zeiegeg 67-00 63.75 60.50 $7.25 LESOISZG-3N 
1.80 30.0 36-75 | 179-2229-ND 107.00 101.00 95.01 92.01 |QLS30ZB-NT 12 1.25 18-36 _| 179-2126-ND__66.00_62.75 __59.50__56.01 |LESO1SYH 
2.50 15.0 36-75 | 179-2225-ND 80.00 71.00 66.00 61.01 |QLS15ZD-NT ig} 33 4 36-72 | 179-2135-ND 72.50 69.25 65.00 62.01 |IESO13ZE-A 
13) 3°30 15.0 36-75 | 179-2226-ND 72.00 66.00 60.00 55.00 |QLS15ZE-NT 5 4 36-72 | 179-2136-ND__72.50__69.25 _65.00__62.01 | IES020ZG-A 
: Perk ; 5 6 18-36 | 179-2137-ND 83.00 80.50 78.25 74.75 |HASOSOYG-AN 
5.0 12.0 | 36-75 |179-2224-ND 80.00 71.00 66.00 61.01 |QLS12ZG-NT 
é eee i 20; 5 10 18-36 | 179-2139-ND 100.25 97.75 94.51 88.75 |HASOSOYG-AN 
5.0 20.0 | 36-75 |179-2227-ND 107.00 101.00 95.01 _ 92.01 |QLS20ZG-NT PA ‘3 iac¢ EERIE i008 or7e._ ban gave HASDeDvICAN 
1.50 50.0 | 36-75 |179-2234-ND 135.00 118.00 105.00 98.00 |QHSSOZA-NT 780 700 36-75 EPSOOAGMIN 195,00 118.00 105.00 98.00 HLS4D7B-NT 
a4) 180 40.0 | 36-75 |179-2231-ND 135.00 118.00 105.00 98.00 |QHS40ZB-NT He ano 96-75 PROMERTON i2500 118.00 105.00 98.00/His30zD-NT 
2.50 40.0 | 36-75 |179-2232-ND 135.00 118.00 105.00 98.00 |QHS40ZD-NT 21) 339 300 3675 MEREERANEM 19500 118.00 10500 98,00 |HLSs0zE-NT 
3.30 40.0 | 36-75 |179-2233-ND 135.00 118.00 105.00 98.00 |QHS40ZE-NT A rs 3675 MREEREIEN 13500 118.00 10500 98-00 [HLSa07G-NT 
5 4 9-18 | 179-1033-ND 105.50 101.50 96.00 91.00 DFA20E1285 22[ 12.0 42.0 36-75 | 179-2251-ND 123.00 121.00 119.00 116.01 [FBC42ZH-NT 
5 4 18-36 | 179-1037-ND 105.50 101.50 96.00 91.00 |DFA20E24S5 1.50 30.0 36-75 | 179-2218-ND 58.77 57.75 56.40 55.38 |Q48T30015-NBBO 
4@:|" 12 1 3-16 |179-1054-ND 85.50 82.00 78.75 75.50 |DGP12U5S12 93 | 1.80 30.0 36-75 | 179-2219-ND 58.77 57.75 56.40 55.38 |048730018-NBBO 
12 17 9-18 | 179-1034-ND 105.50 101.50 96.00 91.00 /DFA20E12S12 2.50 30.0 36-75 | 179-2220-ND 58.77 57.75 56.40 55.38 |Q48T30025-NBBO 
15 14 9-18 | 179-1035-ND 105.50 101.50 96.00 91.00 |DFA20E12S15 3.30 30.0 36-75 | 179-2221-ND 58.77 57.75 56.40 —_ 55.38 |048T30033-NBBO 
15 14 18-36 | 179-1039-ND 105.50 101.50 96.00 _ 91.00 |DFA20E24815 ‘aac 7a Aca Cane adl Aisne 
mA, mA = Minimum Current Loa lote: “N” in suffix o' part number denotes 
15 5 3 20-60_| 179-1027-ND 55.14 52.75 50.63 48.66 |DFC15U48S5 Negative Logic;“3” in suffix of part number denotes Trim and Enable (Continued) 
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Fig. 16 

DFA20ExxS Series: * Remote On/Off and Trim * Overcurrent protection and thermal shutdown * Efficiencies to 83% 
*700V Isolation up to 1544V on 48V converters * Power density up to 11 watts per cubic inch * Five-sided shielded 
case * Extended range input (2:1) 

DFA20ExxD Series: « Remote On/Off and Trim * Water washable case » Overcurrent protection and thermal shutdown 
* Efficiencies to 85% * Low input to output capacitance * 700V to 1544V isolation *5-sided shielded case » Extended 
range input (2:1) 

DGP12U5S Series: * Up to 12 watts output power » Five-sided shielded isolated copper case * Ultra-wide 3.5 ~ 16 volt 
input range * Efficiencies to 82% « Fully isolated and filtered * 700V isolation * Remote On/Off and Trim 

DGP12U5D Series: * Remote On/Off and Trim »* Five-sided shielded copper case * Typical efficiencies up to 78% 
« Fully isolated and filtered * 700V isolation  Ultra-wide range input (4:1) 
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DFA20ExxS and DGP12U5S Series 
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Fig. 17 

HWD Series: Onboard conversion of standard telecom and datacom input voltages into two isolated low-voltage 
outputs. Features: * Ouput overcurrent protection (self restart) * Output overvoltage protection (self restart) * Over 
temperature protection (self restart) * Output voltage trim adjust, independent for each output 


Fig. 19 


IES Series - 13-20W Single Output: Ultra high efficiency * 1500V isolation * Output voltages of 5V and below and up 
to 20W output power * Remote shutdown * On board functions include over volt. protection (OVP) and under voltage 
lock-out (UVLO) * 24V and 48V input * Output current 10% min. * Open frame pkg or 6-sided case * Water washable 
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Fig. 20 

HAS Series - 20-30W Single Output: * Up to 30W of output power * +10% output volt. trim range * Remote shutdown 
« Advanced open frame technology * Water washable * UL 1950, CSA22.2-950, EN60950 safety (consult factory for 
conditions) case temp., operating range -40°C ~ 100°C 
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Fig. 21 

HLS Series: * Output overcurrent protection * Output overvoltage protection * Overtemperature protection * Remote 
on/off (primary referenced), positve logic 

HHS Series: * Low profile (12.7mm) * Output overcurrent protection * Output overvoltage protection »* Over 
temperature protection * Remote On/Off (primary referenced), positive logic 


2.28 (57.9) Mounting Inserts 


HHD Series: * Output voltage tracking * Output overcurrent protection * Output overvoltage protection »* Over M3X.5 Through 4PL 
temperature protection 0.18 (4.6) yi 
— 1-4 (35.56) : Case Pin 
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1.7 (43.2) 4 |_0.4 (10.16) "Sense 
1.4 (35.6) -IPe]4 1.5 (88.1) Trim 
4.0'(26:a) 1.2 (30.5) Vin 1-0 . +Sense 
-0 (25. 0/2 ie . +VO 
Bottom View 0.9 (22.9) 24 . Case -@ [ee ee 
t0.5 (12.7) (61.0) pon ott y ary eee 
0.4 (10.2) pote: : _+Vin 0.19 (4.8) 6 1.9 (48.26) 
n 0.2 (5.1) . #Vo2 
. +Vo2 Rtn 7 
0.3 (7.6) 0.1 (2.5) Fig. 22 18 
0.5 (12.7), rT . +Vol 1 FBC Series: High density Bus Converters convert a worldwide telecom bus voltage of 36 ~ 75VDC 7 (4.6) 
(4 8) 0 to a 12V bus at 42A. The output is ideal for powering non-isolated, point-of-load converters such as el 
: synchronous buck converters used commonly in Intermediate Bus Architectures. ps = 
Fig. 18 4.60 (116.8) * 
LES Series - 15W Single Output: Up to 1500VDC isolation * Short circuit and over temp. protection * Six-sided a Foe 9.060 ,=| 
shielding * Available with optional enable and voltage trim pins * Water washable * Remote shutdown « 24V and 48V oes (1.52) "J 
inputs * Industry standard pkg * +10% minimum amperage output current * +10% voltage trim range D DOH 
S Soa 025. 
1.0(25.4) Mounting Inserts 3 BRS 
oan emai _4Vin M3X.5 through 4 pics. eee 
View 4 5 g | Vin 1.450 (36.83) +7 1G] 1-500 (38.10) 
of 5 8 . No Pin Jo yH- 1.150 (29.21) 
2. ~+V Out -950 (24.13) Qe -900 (22.86) Ss 
40 (20.3) (50.8) R Me an 550 (13.97) Be -650 (16.51) ¢ 
: : » V Out Bottom View £ 5,6,7 Vout 
7 o{{L .250 (6.35) 5 6,7 Vou 
-150 (3.81) t+ 8,9,10 -Vout 
1.40 (35.6) — 0 6° ai 11S 
0 | | 1.90 (22.9) 5 .250 (6.35) ones. 
30 (7.6) || 80 (20.3) Ll 550 (13.97) a | ie Seems 
40 (10.2 50 (12.7) -40(10.2) -75 (19.0) He 
40 (10.2) 14 No pin 
20 (5.1) 4.200 (106.68) 15 PGood 
Vin | Digi-Key Price Each Power-One Vin | Digi-Key Price Each Power-One 
Fig.) V Out 1 Out (A) Range | Part No. i 10 25 50‘ |Part No. Fig.) V Out 1 Out (A) Range | Part No. 1 10 25 50 {Part No. 
24 | 1.20 30.0 36-75 | 179-2222-ND 109.40 107.50 104.98 103.08 |QL48T30012-NBBO 97 12 12.50 18-36 | 179-2157-ND 160.00 157.75 154.26 149.51 |HBS150YH-AN 
1.20 15.0 | 36-75 |179-2217-ND 46.46 45.38 44.29 43.56 /S048T15012-NBBO fz 8.30 | 34-75 (RIBreISoeNDS 133.50 191.25 128.01 _ 126.50 |HBS100ZH-ANT 
1.50 15.0 36-75 |179-2213-ND 46.46 45.38 44.29 43.56 |SQ48T15015-NBBO 3.3 15 18-36 | 179-2162-ND 148.50 140.50 130.00 122.01 | QESOSOYE-A 
og | 1-80 15.0 | 36-75 |179-2214-ND 46.46 45.38 44.29 43.56 /S048T15018-NBBO 28) 3.3 15 36-75 /178-2163-ND)) 148.50 140.50 130.00 122.01 | QESOS0ZE-A 
2.50 15.0 | 36-75 |179-2215-ND 46.46 45.38 44.29 43.56 /S048T15025-NBBO 3.3 15 36-75 JAZ@r2164-NDY 148.50 _140.50_130.00_122.01 |QESOSOZE-ANT 
3.30 15.0 | 36-75 |179-2216-ND 46.46 45.38 44.29 43.56 /S048T15033-NBBO 25 15 36-75 SsATGS NBN 129.00 128.25 115.00 103.50 /QBS0382D-ANT 
5.0 10.0 | 36-75 | 179-2212-ND 46.46 45.38 44.29 43.56 |[SQ48T10050-NBBO . i: be eeton ae eee ae ioe Peart 
3.3 15 34-75 | 179-2143-ND 117.50 114.00 110.50 108.26 | HBSO50ZE-ANT 5 20 36-75 | 179-2173-ND 424.95 116.25 407.01 99.00 QBS100ZG-ANT 
33 30 34-75 | 179-2153-ND 133.50 131.25 129.01 126.50 |HBS100ZE-ANT rf 393 | 19-36 |479-2172-ND 12495 11625 10701 99.00 QBS100YH-A 
7 7 18-96 Bieiouuem 198.50 191.25 120.01 126.60 |HBSIO0YG-ANT 1.80 60.0 | 36-75 | 179-2243-ND 133.00 132.00 131.01 128.00 |/HHS6OZB-NT 
ar) 8 10 34-75 (AUS NDR 117.50 114.00 110.60 108.26 /HBSO50ZG-ANT a1| 2.50 60.0 | 36-75 | 179-2244-ND 133.00 132.00 131.01 128.00 |HHS6OZD-NT 
5 20 34-75 | 179-2154-ND 133.50 131.25 129.01 126.50) HBS1002G-ANT 3.30 60.0 36-75 | 179-2245-ND 133.00 132.00 131.01 128.00 |HHSGOZE-NT 
12 25.0 36-75 | 179-2239-ND 83.00 81.00 79.00 77.01 |HBC25ZH-NT 600 mA, 60 mA = Mini G ibd: Nake *NA tok aad beedenek 
" Z a ae mA, mA = Minimum Current Loat ote: in suffix of part number denotes 
5 30 18-36 (MERASGRROS 160.00 157.75 154.26 149.51 | HBSTSOYG-AN Negative Logic;“3” in suffix of part number denotes Trim and Enable (Continued) 
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Fig. 23 


Q48T300XX Series: Through-hole mounted DC/DC converter. In telecommunications applications 
the Q Family 30A Converters provide thermal performance that far exceeds all quarter bricks and is 
comparable even to existing half-bricks 
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Fig. 24 


QL48T30012 Series: * Delivers up to 30A * High efficiency: 81% at 30A, 83% at 15A »* No minimum load required 
* No heatsink required 
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Fig. 25 

$048 Series: SemiQ Family of DC/DC converters from di/dt provides a high efficiency single output 
in a size that is only 60% of industry-standard quarter bricks, while preserving the same pinout and 
functionality. With a standard pinout and trim equations, the SQ48 Series converters are perfect drop- 
in replacements for existing quarter brick designs. Features: * Industry-standard quarter brick pinout 
* Extremely small footprint: 0.896” x 2.30” (2.06 in?) » High efficiency — no heatsink required » No 
minimum load required 
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Fig. 26 


QD48T Series: Dual output through-hole mounted DC/DC converter offers unprecedented performance in a quarter 
brick package by providing two independently regulated high current outputs. No minimum load required 
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HBS Series - 33W-150W Single Output: «High efficiency * Open frame design * Water washable » Remote 
shutdown *+10% output voltage trim range *+10% minimum output current * Case temperature, operating range 
-40°C ~ 100°C *UL1950, CSA 22.2-950, EN60950 safety (consult factory for conditions) * Current can be drawn from 
any single output to its maximum rated value, or from both to a combined total of 15A 

HBC Series: * High efficiency up to 94% * Low conducted and radiated EMI * Output overcurrent protection » Out- 
put overvoltage protection * Overtemperature protection 
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Fig. 28 


QES Series - 66W Single Output: * Industry standard, quarter-brick package * Optional trim and enable * Case temp. 
operating range -40 ~ 100°C »* Wide range input voltage * Open-frame packaging with planar magnetics and high 
efficiency topology * Units are water-washable and compatible with commercial spray or immersion * 1500V isolation 
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Fig. 29 


QBS Series - 120W Single Output: * Quarter-brick footprint * High power density up to 120W * Open-frame packaging 
* 100°C baseplate operation »* Outputs from 2.5V ~ 15V *1500V isolation * Water washable » Positive or negative 
enable logic * Voltage trim range +10 * Switching frequency at 400kHz © UL, CUL, TUV safety 
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SIP302/305 Series - 15W-20W Single Output: * Non-isolated step-up * High efficiency » Excellent transient response 
¢ Perfect tool to augment 3.3V circuit boards with 5V * Open-frame construction « Vertical mounting * Water washable 


SIP302 

. +V Out 
. +V Out 
No Pin 
+ V Out 
Ground 
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Side View 
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=| (2.5) (0.6)sq— 

-— 49(48.3) — 
|___ 25 (63.5) 25 (6.4) 


i 
.13 (3.3) =| 4.14 (2.8) 


OONOONAONS 


Vin | Digi-Key Price Each Power-One Vin | Digi-Key Price Each Power-One 

Fig, V Out | Out (A) Range | Part No. il 10 25 50 ‘| Part No. Fig.) V Out 1 Out (A) Range | Part No. il 10 25 50 | Part No. 

39| 25 6.2 3.0-3.6 | 179-2181-ND 46.00 44.00 42.00 39.00 SIP302.5LT +12 40.5 3.5-16 | 179-1057-ND 85.50 82.00 78.75  75.50/DGP12U5D12 
5 4 3.0-4.0 | 179-2185-ND___44.00 42.00 __-40.00_37.00| SIP305 +12 40.85 9-18 | 179-1045-ND 105.50 101.50 96.00 91.00 DFA20E12D12 
24 6 45-55 | 179-2182-ND 44.00 42.00 40.00 37.00) SIP502.1LT 16| +15 +04 35-16 | 179-1058-ND 85.50 82.00 78.75 75.50/DGP12U5D15 

32 2 : eee Heerecige Gap ne se ee Shenae +15 10.7 9-18 | 179-1046-ND 105.50 101.50 96.00 _91.00/ DFA20E12015 

: — : : : : : +15 +0.7 18-36 | 179-1049-ND 105.50 101.50 96.00 _91.00| DFA20E24015 
Double Ourput 15[ +15 +05 20-72 | 179-1031-ND 97.75 93.50 89.76 _86.25/DFC15U48D15 
Fee ee | acre MMMM Sch alich ois on~ cacgl nubnaaniae 5 | 20.075 | 45-55|179-1074-ND 16.50 16.00 15.50 14.25/DSP1NSDS 
- - - - : : +7 +0.07 | 4.5-5.5| 179-1075-ND 16.50 16.00 15.50 14.25|/DSP1NSD7 
+5 +0.85 9-36 | 179-1021-ND 71.50 70.00 68.25 66.75] DFC10U24D5 40 004 6| 4555 MiRenOReTM ie50 i600 1860 1495|DSPINSDI?2 
+12 +04 9-36 | 179-1022-ND 71.50 70.00 68.25 66.75] DFC10U24D12 a3| * ~~ aoe aie j : : ; 

11} 212 | 20.415 | 18-72 | 179-1025-ND 71.50 70.00 68.25 66.75] DFC10U48D12 a4 | 20.035 | 4.5-5.5 EER «16.50 16.00 15.60 14.25) DSPINSD14 
#15 +0.32 9-36 | 179-1023-ND 71.50 70.00 68.25  66.75| DFC10U24D15 415 40.033 4.5-5.5 | 179-1078-ND 16.50 16.00 15.50 14.25|/DSP1N5D15 
+15 +0.33 18-72 | 179-1026-ND 71.50 70.00 68.25 _66.75| DFC10U48D15 +17 +0.030 | 4.5-5.5|179-1079-ND 16.50 16.00 15.50 14.25|/DSP1NSD17 

5 417 9-18 | 179-1044-ND 105.50 101.50 96.00 91.00] DFA20E12D5 ae fies sale 

16 7 *600 mA, $60 mA = Minimum Current Load Note: “N” in suffix of part number denotes 

#5 +17 18-36 | 179-1047-ND__ 105.50 101.50 96.00 __91.00) DFA20E24D5 Negative Logic;“3” in suffix of part number denotes Trim and Enable (Continued) 
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Fig. 31 


RND Series: * Sychronization function * Low profile — 8.5mm height  Input/output isolation: 1500VDC *Low 
conducted and radiated EMI » Output overcurrent protection » Wide output voltage trim adjust, positive or negative 
* Operating temperature to 110°C * Industry standard, 2” x 1” size, low profile, dual output, DC/DC converters intended 
for SMT placement and reflow soldering 
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Fig. 32 

SIP/SIE 500 Series - Single Output: * Non-isolated * High efficiency topology » Excellent transient response * Voltage 
range input 5VDC nominal * Sense and power OK * Surface mount construction «Voltage trim * Water washable 
Vertical mounting * Negative logic remote shutdown 
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DSP1N5D Series: * Up to 1 watt unregulated output power Single in-line package * Four terminal operation « Effi- 
ciencies to 70% * Output voltages: 5V, 7V, 12V, 14V, 15V, 17V * 500V isolation * -25°C ~ 85°C operation 
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Fig. 34 

HBD Series - 40-60W Dual Output: * High efficiency * High density »* Independent +5 and +3.3 outputs * Remote 
shutdown * 10% minimum output current * Case temperature, operating range -40°C ~ 100°C *UL1950, CSA22.2-950, 
EN60950 safety (consult factory for conditions) * Water washable » Open frame technology 
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Fig. 35 

TQD Series - 100W Dual Output: + Independent dual outputs * Flexible load sharing * Open frame design » Independent 
trims for each output * 1500VDC isolation * Baseplate operation 100°C Input reverse voltage protection, shunt diode 
* Positive logic remote shutdown © Switching freq. is 250KHz * UL, CSA, EN60950 safety 
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DGP20ExxT Series - Triple Outputs: « Five-sided shielded case * Remote On/Off * Efficiencies to 84% »-40°C ~ 85°C 
operation * 700V isolation * Extended range input (2:1) 


Bottom view 
j-_ 2.02 (51.31)__ 
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Vin | Digi-Key Price Each Power-One Vin | Digi-Key Price Each Power-One 
Fig.) V Out 1Qut(A) | Range | Part No. 1 10 25 50 {Part No. Fig.|_ V Out Out (A) | Range | Part No. 1 10 25 50 [Part No. 
Triple Output 
3.3/1.8 25/20 36-72 |179-2242-ND 120.00 118.00 116.00 113.00 /HHD25ZEB-N 
3 3.3/2.5 25/20 36-72 |179-2241-ND 120.00 118.00 116.00 113.00 [HHD25ZED-N 36 5 +12 2.5 +0.310 | 18-36 | 179-1061-ND¢ 107.00 103.00 98.75 93.50 |DGP20E24T5/12 
5 +15 2.5 +0.250 | 18-36 | 179-1062-ND* 107.00 103.00 98.75 93.50 |DGP20E24T5/15 
5.0/3.3 15/15 18-60 | 179-2250-ND 156.40 138.00 122.36 112.70 |HWDO75DGE-A 
5.0/3.3 20/20 36-72 | 179-2240-ND 120.00 118.00 116.00 113.00 /HHD20ZGE-N *600 mA, $60 mA = Minimum Current Load Note: “N” in suffix of part number denotes Negative Logic;“3” 
in suffix of part number denotes Trim and Enable 
+5.0/+3.3 8/12 18-36 | 179-2158-ND 150.75 131.25 118.50 111.75 /HBDO40YGE-A 
+5.0/+3.3 12/15 18-36 | 179-2160-ND 156.50 138.00 127.75 119.75 /HBDO60YGE-A 
CompactPCl® Power Supply 
+5.0/43.3 8/12 34-75 |179-2159-ND 150.75 131.25 118.50 111.75 |HBDO40ZGE-A ; ; a 7 : 
Fully compliant to the PICMG® 2.11 power interface specification using a standard Positronic 47-pin connector. Patented 
+5.0/+3.3 12/15 34-75 | 179-2161-ND 91.48 80.67 74.68 70.00 |HBDO60ZGE-A EDGE™ Technology provides very high output current capacities. At 50°C the 3U units deliver 40 amps on both the +5 and 
+3.3 volt outputs. 
1.80/2.50 15.0 36-75 |179-2237-ND 62.92 62.03 60.24 59.35 |QD48T018025-NBBO Output | Power Vin [Digi-Key Pacelcach PunercOnel 
96 |1-80/3.30 15.0 36-75 |179-2236-ND 62.92 62.03 60.24 59.35 |QD48T018033-NBBO Voltage| Watts | Current | Range |Part No. 1 10 25 50__| Part No. 
+3.3 40A 
2.50/3.30 15.0 36-75 |179-2235-ND 62.92 62.03 60.24 59.35 |QD48T025033-NBBO 415 a 40A anes 179-2263-ND 414.75 393.75 378.00 357.00/ CPA250-4530 
3.30.5.0 15.0 36-75 | 179-2238-ND 62.92 62.03 60.24 59.35 |QD48T033050-NBBO us a 179-2280-ND& 373.28 354.38 340.20 321.30 | CPA250-4530G 
3.9/42.5 | 25/25 | 36-72 |179-2174-ND 177.75 162.00 150.00 144.01 |TaD085ZED-A #3 40A 
pe : ‘ +5 250 40A 36-75 179-2264-ND 414.75 393.75 378.00 357.00) CPD250-4530 
35 |+3.3/42.5 25/25 36-72 |179-2175-ND 177.75 162.00 150.00 144.01 |TQD085ZED-AN +12 5.5A 179-2281-ND& 340.10 322.88 309.96 292.74 | CPD250-4530G 
+5.0/+3.3 20/25 36-72 |179-2177-ND 185.00 181.25 173.01 164.51 /TQD100ZGE-AN al2 zh 


4 ROHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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S™. 
™ LY H 9222B-ND Power One Reference Guide ...................ccseeeeeeee es 4.15 
Power-one— Linear Power Supplies | : 
Changing the Shape of Power : : ‘ 
ce Mt Features: * Worldwide AC input Capabilities International Series Single Output 
* Meets domestic and foreign safety stan— Voltage/ (5 5 PHGSERch Bononone 
Bee ra Aa rug cuncin Current _| Size 1 10 25 50__| Part No. 
Gusriakens Praised Ra Eat BV @ 1.50" B | 179-2061-ND 34.75 33.75 33.00 31.25 | HA5-1.5/OVP-A 
ge Protection Options: Optional vy 
overvoltage protection modules are offered, 5V@ Sai" B 179-2035-ND 35.52 34.55 33.82 32.12 HB5-3/OVP-A 
each is user adjustable from 6.4V ~ 34V. 5V @ 6AT Cc 179-2040-ND 57.50 55.75 55.00 51.75 HC5-6/OVP-A 
Note: Outputs with factory built-in OVP are 5V@ oat N 179-2056-ND 78.50 76.00 74.50 70.50 HN5-9/OVP-A 
indicated in the Voltage/Current Rating Chart 5V@ iat" D 179-2046-ND 89.00 86.25 84.50 80.00 HD5-12/OVP-A 
for each model. 5V @ 18AT E 179-2051-ND__131.00 127.25 124.50 118.01 HE5-18/OVP-A 
General Specifications: » AC Input: | Tove tat | & | 1792000ND 3450 350 9275 tas | HBIZtrA 
1%. -139 iy F - - i H t ‘ 41.7 
br aaeanlacrinee ATTEN cobain a aes. 12V @ 3.4A Cc 179-2036-ND 52.25 50.75 49.75 47.00 HC12-3.4-A 
-10%. Factory wired for 120V operation. 12V @ 5.1A N 179-2052-ND 73.25 71.00 69.50 66.00 HN12-5.1-A 
* DC Output: Adjustment range +5% minimum. Voltage non-adjustable on “3 terminal regulator” outputs 12V @ 6.8A D 179-2041-ND 83.75 81.25 79.50 75.26 HD12-6.8-A 
* Line Regulation: +.05% for a 10% line change. Exceptions: +.01% for F, G case models, +0.5% for all 12V @ 10.2At E 179-2047-ND 115.00 111.50 109.25 103.51 HE12-10.2-A 
Bae & A ane Faia 12V @ 16At** F 179-2024-ND__184.50 179.00 175.50 166.25 F15-15-A 
other outputs using “3 terminal regulators” * Load Regulation: +.05% for a 50% load change. Exceptions: 
+.02% for F, G case models, +0.5% for all other outputs using “3 terminal regulators” * Output Ripple: 15V @ 1.5A B 179-2030-ND 35.75 34.75 34.00 32.26 HB15-1.5-A 
5V through 15V models: 5.0mV PK-PK maximum (3.0mV PK-PK maximum for F, G case models). 24V 15V @ 3ATt c 179-2037-ND 52.25 50.75 49.75 47.00 HC15-3-A 
through 250V models: 3.0mV PK-PK plus .02% of output voltage, maximum. All “3 terminal regulator” 15V @ 4.54 N 179-2053-ND 73.25 71.00 69.50 66.00 HN15-4.5-A 
outputs: 0.2% PK-PK maximum ¢ Overvoltage Protection: Provided on 5V outputs where indicated. Set 15V @ GAT D 179-2042-ND 83.75 81.25 79.50 75.26 HD15-6-A 
at 6.2V +0.4%. Other outputs use optional overvoltage protectors OVP12 and OVP24. « Operating 15V @ 9AT E 179-2048-ND__ 115.00 111.50 109.25 103.51 HE15-9-A 
Temperature: 0°C ~ 50°C full rated, derated linearly to 40% at 70°C * Efficiency: 5V outputs — 45%, 12V 24V @ 0.5A** B 179-2028-ND 34.75 33.75 33.00 31.25 HA24-0.5-A 
and 15V outputs — 55%, 24V through 250V outputs — 60% » Master/Slave Operation: Provided on F, 24V @ 1.2A B 179-2032-ND 36.50 35.25 34.75 32.76 HB24-1.2-A 
G models only. For parallel operation of up to 6 units. Safety Specifications: All models exceed the 24V @ 2.40 Cc 179-2038-ND 52.25 50.75 49.75 47.00 HC24-2.4-A 
following safety standards — Leakage Current Line to Ground (maximum): 0.05mA * Dielectric Withstand 24V @ 3.6A N 179-2054-ND 72.83 70.59 69.10 65.62 HN24-3.6-A 
Voltage (minimum): Input to Ground — 3750VRMS, Input to Outputs — 3750VRMS, Outputs to Ground 24V @ 4.8A D 179-2043-ND 83.75 81.25 79.50 75.26 HD24-4.8-A 
—500VDC *2 year warranty 24V @ 7.24 E | 179-2049-ND 115.00 111.50 109.25 103.51 | HE24-7.2-A 
24V @ 12At™* im 179-2025-ND___184.50 179.00 175.50 166.25 F24-12-A 
Overvoltage Voltage Adjustment Range: 6.4 - 33VDC 28V @ 1At B 179-2033-ND 36.50 35.25 34.75 32.76 HB28-1-A 
Protection Maximum Current Ratin: = . a C | 179-2039-ND 52.25 50.75 49.75 47.00 | HC28-2-A 
Model Intermittent Continuous t N 179-2055-ND 73.25 71.00 69.50 66.00 HN28-3-A 
OVvP-12 12.0A 8.0A 28V @ 4AtT D 179-2044-ND 83.75 81.25 79.50 75.26 HD28-4-A 
Ovp-24 30.0A 20.0A 48V @ 0.5A B | 179-2034-ND 42.00 40.75 39.75 37.75 | HB48-0.5-A 
48V @ 3AtT D 179-2045-ND 89.00 86.25 84.50 80.00 HD48-3-A 
48V @ 4AtT E 179-2050-ND 125.50 121.75 119.26 113.00 HE48-4-A 
Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Power-One - - - 
Height x Width x Thickness Part No. 1 10 25 Part No. * Overvoltage protection provided. Set at 6.2V +0.4V. ** Adjustable outputs: F15-15-A: 12-15V, F24-12-A: 24- 
1.50 x 1.55 x 0.56 (38.10 x 39.37 x 14.22) |179-2057-ND 9.75 9.50 9.25 | OVP-12 28V, HA24-0.5-A: 24-28V + Remote sense provided 
2.00 x 2.75 x 0.77 (50.80 x 69.85 x 19.56) | 179-2058-ND 16.25 15.71 15.50 | OVP-24 Case Size 
OVP SELECTION GUIDE Case Overall Size — Inch (mm) Weight Case Overall Size — Inch (mm) Weight 
Model Case Size OVP Modules Required CBB | 11.00 x 4.87 x 3.28 (279.40 x 123.70 x 83.31) 8 Lbs B 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) | 2.2Lbs 
Single B,C, N, D (1) OVP-12 D 9.00 x 4.87 x 3.28 (228.60 x 123.70 x 83.31) 7.5 Lbs BB 7.00 x 4.87 x 2.95 (177.80 x 123.70 x 74.93) 4.4 Lbs 
Output E,F (1) OVP-24 DBB 14.25 x 4.87 x 3.38 (361.95 x 123.70 x 85.85) 11 Lbs BAA 10.25 x 4.00 x 2.95 (260.35 x 101.60 x 74.93) 5 Lbs 
Dual AA, B, BB, CC (1) OVP-12 protects both outputs DCC 15.00 x 4.88 x 4.55 (381.00 x 123.95 x 115.57) | 12 Lbs Cc 5.62 x 4.87 x 2.95 (142.75 x 123.70 x 74.93) 4.25 Lbs 
Output E (1) OVP-24 protects both outputs E 14.00 x 4.87 x 3.53 (355.60 x 123.70 x 89.66) 10 Lbs cc 9.38 x 4.87 x 3.28 (238.25 x 123.70 x 83.31) 7 Lbs 
Triple AA, BAA, D, CBB | (1) OVP-12 protects both 12V F 16.75 x 4.88 x 5.00 (425.45 x 123.95 x 127.00) | 19 Lbs N 7.00 x 4.87 x 3.20 (177.80 x 123.70 x 81.28) 6 Lbs 
Output 131, DBB, DCC | through 15V outputs AA 6.50 x 4.00 x 2.10 (165.10 x 101.60 x 53.34) 2.5 Lbs CP131 11.00 x 4.87 x 3.20 (279.40 x 123.70 x 81.28) 9 Lbs 
International Series Dual Output 
Case Digi-Key Price Each Power-One 
Output #1 Output #2 Size Part No. ul 10 25 50 Part No. 
+15 @ 0.4A§ -15V @ 0.4A§ B 179-2066-ND 65.61 63.50 62.23 58.84 HAD15-0.4-A. 
+12V @ 1A or+15V @ 0.8ATt -12V @ 1A or -15V @ 0.8A or -5V @ 0.4AT AA 179-2062-ND 45.00 43.75 42.75 40.51 HAA15-0.8-A 
+12V @ 1.7A or +15V @ 1.5At -12V @1.7A or -15V @ 1.5A or -5V @ 0.7AT BB 179-2068-ND 57.50 55.75 55.00 51.76 HBB15: A 
+12V @ 3.4A or +15V @ 3At -12V @ 3.4A or -15V @ 3ATt cc 179-2073-ND 109.98 106.69 104.60 98.92 HCC15-3-A 
+12V or 15V @ SAT (-)12V or 15V @ 5AT E 179-2078-ND 136.00 131.75 129.01 122.25 HDD15-5-A 
+18-20V @ 0.4A or +24V @ 0.6A (-)18-20V @ 0.4A or -24V @ 0.6A AA 179-2063-ND 48.46 47.00 46.25 43.76 HAA24-0.6-A 
+18-20V @ 0.9A or +24V @ 1.2A (-)18-20V @ 0.9A or -24V @ 1.2A BB 179-2069-ND 63.00 62.00 61.01 57.01 HBB24-1.2-A 
+18-20V @ 1.8A or +24V @ 2.4At (-)18-20V @ 1.8A or -24V @ 2.4AT cc 179-2074-ND 91.53 88.82 87.00 82.47 HCC24-2.4-A 
5V @ 2A*t 9-15V @ 0.5A AA 179-2064-ND 52.25 50.75 49.75 47.00 HAAS 12-A 
5V @ 3A*tT 12-15V @ 1.25At BB 179-2070-ND 62.75 61.00 59.50 56.50 HBB512-A 
5V @ GATE 12-15V @ 2.5At cc 179-2075-ND 99.25 96.25 94.25 89.50 HCC512-A 
* Overvoltage protection provided. Set at 6.2V +0.4%. + Remote sense provided. + Isolated outputs, can be referenced as + or -. § Non-adjustable 3 terminal regulator. 
International Series Triple Output 
Case Digi-Key Price Each Power-One 
Output #1 Output #2 Output #3 Size Part No. Al 10 25 50 Part No. 
5V @ 2A*E +12 to 15V @ 0.4A (-)12 to 15V @ 0.4A or -5V @ 0.4A AA 179-2079-ND 57.50 55.75 54.75 51.76 HTAA-16W-A 
5V @ 3A*tt +12V @ 1A or+15V @ 0.8ATt (-)12 @ 1A or -15V @ 0.8A or -5V @ 0.4AT BAA 179-2067-ND 79.50 77.00 75.50 71.51 HBAA-40W-A 
+5V @ 6A*t +12 to 15V @1.0A (-)12 to 15V @ 1A or -5V @ 0.4A D 179-2071-ND 92.17 89.48 87.76 83.10 HCAA-60W-A 
5V @ 6A*tE +12V @ 1.7A or +15V @ 1.5At -12V @ 1.7A or -15V @ 1.5A or -5V @ 0.7AT CBB 179-2072-ND 109.75 106.50 104.25 98.76 HCBB-75W-A 
5V @ BA*tE +12V @ 1.7A or +15V @ 1.5At -12V @ 1.7A or -15V @ 1.5A or -5V @ 0.7AT 131 179-2059-ND 125.50 121.75 119.26 113.00 CP131-A 
5V @ 12A*tt +12V @ 1.7A or +15V @ 1.5At -12V @ 1.7A or-15V @ 1.5A or -5V @ 0.7At DBB 179-2076-ND 141.20 136.97 134.15 127.09 HDBB-105W-A 
5V @ 12A*tt +12V @ 3.4A or +15V @ 3At -12V @ 3.4A or -15V @ 3At DCC 179-2077-ND 162.00 157.25 154.00 145.75 HDCC-150W-A 


* Overvoltage protection provided. Set at 6.2V +0.4%. + Remote sense provided. + Isolated outputs, can be referenced as + or - 


Input Filter Modules - FC100 Series 


@.40 (1.02) Fig. 3 
0.40(1.02) 44 (2.8) is 15 (3.8) 4.-Vin 
to a rT] 2.-Vin a 
r 78 7 3.4V In R 
(19.81) 0 |4.4vIn a s 
Bottom View, | (25. 5. Ground ©.40 (1.02) -02 (61) Bottom View 2 
= yt * 46 | 
+— 2.0 (50.8) ——+1 {1t-7) 2.05 (62.1) 
FC100 industry standard series of input filter modules provide Oper. Insertion Loss | Insertion Loss Typical 
up to 30dB of common mode and differential mode filtering at Curr. | Differential Mode | Common Mode | Resistance | Digi-Key Price Each Power-One 
500KHz. The FC100 series are optimized for operation with Fig. | (Amps) (dB) (dB) (mOhms) | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
IPD's converters. The filters can be operated with up to 100VDC 1 5A 28 30 27 179-2282-ND0 14.00 13.50 13.00 12.50 | FC100V5A-G 
source and have 1000VDC of insolation. 2 10A 31 28 17: 179-2179-ND 16.58 15.90 14.84 13.47 | FC100V10A 
Features: * Meet class B conducted limits * PCB mountable 2 10A 31 28 17 179-2283-ND0 17.11 16.63 15.89 15.16 | FC100V10A-G 
*CM and DM filtering * Industry standard pinout  -40°C ~ 3 20A 26 32 6.6 179-2284-ND0 30.00 28.00 26.00 24.00 | FC100V20A-G 
100°C case operation * Input frequency 100 Hz RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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lan 
POWET-ONE—— Switching Power Supplies 


Chonging the Shape of Power 


GENERAL FEATURES: Safety agency approved: UL recognized, CSA certified, and 
TUV Essen certified. * Power Fail Warning Signal. 100% test, inspection and burn-in. 
* Overload Protection * Overvoltage Protection * Overtemperature Protection AC Input, 
Automatic selecting: 90-264VAC, 47-63 Hz single phase Temperature Rating: 0°C ~ 
50°C * Two Year Warranty 

BLP40/55 Series The BLP40/55 Series’ economical and compact construction provides 
single or three-output ac-dc power conversion to meet the requirements of networking 
and data communications systems, as well as commercial and industrial configurations. 
FEATURES: « Industry Standard 3” x 5” footprint * CE marked to Low Voltage Directive 
* Main Output Remote Sense MPU150 - 150 Watts with PFC The MPU150 is the first 
product in this power range incorporating PFC in a low profile package that meets 1U 
height constraints. All models feature remote sense on V1 and V2 to provide independent 


BLP/PLP/MAP SERIES Single Output 


compensation of power cable losses. Power-One’s unique dual-converter architecture 
combines high reliability, achieved through reduced component stresses, with exceptional 
regulation. Other standard features include CE Marking, current sharing on V1 and V2, 
thermal shutdown, and remote inhibit. Additionally, only 300 Linear Feet per Minute 
(LFM) airflow is required. FEATURES: « Active power factor correction meets EN61000- 
3-2 * Low profile height fits 1U height constraints * Dual main outputs provide 3.3V and 
5V for mixed logic applications » CE Marked to the LVD *Autoranging AC input, 85- 
264VAC « Isolated V3 and V4 can be used as plus or minus outputs MPB80 - 80 Watts 
with PFC FEATURES: * 65 Watts convection cooled, 80 Watts with 300 LFM forced air 
* Power factor correction meets EN61000-3-2 * High 3.3V and 5V current capabilities 
available *CE Marked to the LVD * Autoranging AC input, 85-264VAC * Overvoltage 
protection on the main output « Isolated V3 can be used as a plus or minus output. 


U-Channel 


Board Only 


Nom. Output Power Min. Input Output Dimensions Config- Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage (Watts) Current Load Housing Housing Contacts Inches (mm) uration Part No. 1 10 25 Part No. 
BLP Series — RoHS Compliant 
5V 25 5A =— 179-2271-ND 30.25 27.50 25.67 | BLP40-1005G 
12V 25 21A =_ WM2123 WM2126 WM2313 5.00 x 3.00 x 1.23 (127.00 x 76.20 x 31.20) Board Only | 179-2270-ND 30.25 27.50 25.67 | BLP40-1012G 
24V 25 141A = 179-2272-ND 30.25 27.50 25.67 _| BLP40-1024G 
5V 30 7.2A — 179-2289-ND 27.50 25.00 23.34 | BLP30-1005G 
12V 30 3A _ WM2003 WM2003 WM2759CT 4.00 x 2.00 x 1.07 (101.6 x 50.8 x 27.18) Board Only | 179-2290-ND 27.50 25.00 23.34 | BLP30-1012G 
24V. 30 1.5A _ 179-2291-ND 27.50 25.00 23.34 _| BLP30-1024G 
5V 40 8A =— 179-2266-ND 32.38 29.60 27.75 | BLP55-1005G 
12V 40 3.3A _- WM2123 WM2126 WM2313 5.00 x 3.00 x 1.23 (127.00 x 76.20 x 31.20) Board Only | 179-2265-ND 32.38 29.60 27.75 | BLP55-1012G 
24V. 40 1.6A = 179-2267-ND 32.38 29.60 27.75 | BLP55-1024G 
PLP Series — RoHS Compliant 
12V 75 7A — 179-2286-ND 60.00 57.66 55.08 | PLP75-1012G 
24Vv 75 3.54 _ WM2115 WM2115 WM2300 5.00 x 3.00 x 1.37 (127.00 x 76.20 x 34.80 ) Board Only | 179-2287-ND 60.00 57.66 55.08 | PLP75-1024G 
48 75 1.8A = 179-2288-ND 60.00 67.66 55.08 | PLP75-1048G 
MAP Series 
5V 40 8A _ 6.00 x 3.27 x 1.60 (152.40 x 83.06 x 40.64) U-Channel_ | 179-2020-ND 113.00 98.00 88.50 | MAP40-1005 
5V 40 8A =_ 5.00 x 3.00 x 1.25 (127.00 x 76.20 x 31.75) Board Only | 179-2001-ND 65.25 59.75 54.00 | MAP42-1005 
12V-15V 40 3.4A =_ WM2103 WM2108 WM2300 5.00 x 3.00 x 1.25 (127.00 x 76.20 x 31.75) Board Only | 179-2002-ND 57.00 62.20 47.18 | MAP42-1012 
24V-28V 40 1.4A =_ 5.00 x 3.00 x 1.25 (127.00 x 76.20 x 31.75) Board Only | 179-2003-ND 65.25 59.75 54.00 | MAP42-1024 
12V-15Vt 55 5.0A = 6.00 x 3.27 x 1.60 (152.40 x 83.06 x 40.64) U-Channel_ | 179-2081-ND 102.56 88.79 80.16 _| MAP55-1012 
24V-28Vt 55 2.5A _ 6.00 x 3.27 x 1.60 (152.40 x 83.06 x 40.64) U-Channel_ | 179-2082-ND 124.75 108.00 97.50 | MAP55-1024 
5.1V 110tt 16A = WM2103 WM2108 WM2300 7.00 x 4.25 x 1.80 (177.80 x 107.95 x 45.72) Board Only | 179-2006-ND 154.50 144.25 134.01 | MAP110-1005 
12V-15Vt 130 12A = 8.50 x 4.50 x 2.00 (215.90 x 114.30 x 50.80) U-Channel_| 179-2080-ND 245.75 218.75 197.25 | MAP130-1012 
12V-15Vt 140tt oa =— WM2103 WM2108 WM2300 7.00 x 4.25 x 1.80 (177.80 x 107.95 x 45.72) Board Only | 179-2009-ND 195.00 184.00 173.25 | MAP140-1012 
24V-28Vt 140tt oS =_ WM2103 WM2108 WM2300 7.00 x 4.25 x 1.80 (177.80 x 107.95 x 45.72) Board Only | 179-2010-ND 211.25 200.50 186.25 | MAP140-1024 
48V 140tt 2.3A = WM2103 WM2108 WM2300 7.00 x 4.25 x 1.80 (177.80 x 107.95 x 45.72) Board Only | 179-2011-ND 191.05 181.33 168.45 | MAP140-1048 
Coverfor Man Sh:andiMap 40-1005: 2. cisscccsaditicsssias dace ensannnnccaneltgabsmesbsaadeudabseriehavecsambunniaiceiatendseenedtnddinidmuesadnctaiensaandursasernbnndowsed 179-2293-NDO 11.43 = — | 412-59584-G 
t+ Models with adjustable outputs have current ratings expressed as current at lowest nominal voltage followed by current at highest nominal voltage +t 200LFM force-air cooling + RoHS Compliant 
Triple Output 
Nom. Output Power Min. Input Output Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage (Watts) | Current Load Housing Housing Contacts Configuration Part No. 1 50 Part No. 
BLP Series — RoHS Compliant 
5V 5A BA Board Only 
12V 25 3A 1A WM2123 WM2126 WM2313 5.00” x 3.00” x 1.23” 179-2273-ND 34.23 30.53 28.68 26.83 | BLP40-3000G 
-12V 1A _ (127.00mm x 76.2mm x 31.2mm) 
5V 5A 2A Board Only 
12V 30 3A 1A WM2003 WM2003 WM2759CT 4.00” x 2.00” x 1.07” 179-2292-ND 31.45 28.05 26.35 24.65 | BLP30-3000G 
-12V 1A = (101.6mm x 50.8mm x 27.18mm) 
5V 7A AA Board Only 
12V 40 4A 2A WM2123 WM2126 WM2313 5.00” x 3.00” x 1.23” 179-2269-ND 35.41 32.62 30.75 28.89 | BLP55-3000G 
-12V 1A _ (127.00mm x 76.2mm x 31.2mm) 
3.3V 7A 5A Board Only 
5V 25 4A — WM2123 WM2126 WM2313 5.00” x 3.00” x 1.23” 179-2268-ND 35.41 32.62 30.75 28.89 | BLP55-3300G 
12V 1A - (127.00mm x 76.2mm x 31.2mm) 
MAP Series 
5V 3A 1A Board Only 
24V 40 1A .25A WM2103 WM2108 WM2300 5.00” x 3.00” x 1.25” 179-2004-ND 83.00 74.00 68.00 61.00 | MAP40-3101 
-12V 3A _ (127.00mm x 76.20mm x 31.75mm) 
5V 3A 1A Board Only 
12V 40 2A .25A WM2103 WM2108 WM2300 5.00” x 3.00” x 1.25” 179-2005-ND 69.00 63.00 57.00 52.00 | MAP40-3105 
-5V 5A _ (127.00mm x 76.20mm x 31.75mm) 
5V 3A 5A Board Only 
12V 40 2A 3A WM2123 WM2126 WM2300 5.00” x 3.00” x 1.25” 179-2095-ND 67.25 61.22 55.18 49.79 | MAP40-3000 
-12V 3A _ (127.00mm x 76.20mm x 31.75mm) 
5V 20A 2A Board Only 
12V 80 4A — WM2103 WM2108 WM2300 7.00” x 4.25” x 1.80” 179-2012-ND 211.25 200.50 186.25 171.01 | MAP140-3000P 
-12V 1A — (177.80mm x 107.95mm x 45.72mm) 
Quad Output 
Nom. Output Power Min. Input Output Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage (Watts) Current Load Housing Housing Contacts Configuration Part No. il 10 25 50 Part No. 
SV 8A SA U-Channel 
iv 55 3A = A19953 A19958 A31396 6.00" x 3.27” x 1.60" 179-2096-ND 124.75 108.00 97.50 94.75 | MAP55-4000 
5V 5A = (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) 
-12V SA* = 
it AN A U-Channel 
55 ae - A19953 A19958 A31396 6.00” x 3.27” x 1.60” 179-2097-ND 123.85 107.22 96.80 94.07 | MAP55-4001 
12V SA = (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) 
-12V SA* == 
Ae at 5A U-Channel 
55 a A19953 A19958 A31396 6.00” x 3.27” x 1.60” 179-2098-ND 124.75 108.00 97.50 94.75 | MAP55-4002 
12V SA im (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) 
-12V 5A* == 
SV 8A A U-Channel 
15V 55 2.5A _ A19953 A19958 A31396 6.00” x 3.27” x 1.60” 179-2099-ND 124.67 107.72 97.74 94.75 | MAP55-4003 
SV SA = (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) 
-15V SA* = 
SV 148 1A U-Channel 
12V 80 4A _ A19953 A24126 A31396 7.20” x 4.20” x 1.80” 179-2100-ND 196.00 185.00 168.00 163.01 | MAP80-4000 
“12V 1A = (182.88mm x 106.68mm x 45,72mm) 
-5V 1A 
* Maximum load on V3 or V4 can be 1 amp if either V3 or V4 is unloaded (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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c™. ‘3 
POWET-ONE—— Switching Power Supplies Quad Output (cont, 


Chonging the Shape of Power 


Nom. Output Power Min. Input Output Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage (Watts) Current Load Housing Housing Contacts Configuration Part No. 1 10 25 50 Part No. 
SV 148 1A U-Channel 
24V 80 2A _ A19953 A24126 A31396 7.20” x 4.20” x 1.80” 179-2101-ND 200.00 196.00 179.00 168.01 | MAP80-4001 
12V 1A = (182.88mm x 106.68mm x 45.72mm) 
“12V 1A = 
5V 140 1A U-Channel 
vy 80 4a = A19953 A24126 A31396 7.20" x 4.20" x 1.80" 179-2102-ND 176.44 167.07 152.58 143.21 | MAP80-4002 
ty 1A = (182.88mm x 106.68mm x 45.72mm) 
-12V 1A = 
5V 14A 1A U-Channel 
15V 80 354) — A19953 A24126 A31396 7.20” x 4.20" x 1.80" 179-2103-ND 174.31 163.66 147.47 142.35 | MAP80-4003 
“BV 1A = (182.88mm x 106.68mm x 45.72mm) 
-15V 1A = 
5V 12A 1A Board Only 
12v 80 5A = A19953 A28761 A31396 7.00" x 4.25” x 1.80” 179-2007-ND 162.50 151.50 141.00 131.01 | MAP110-4011 
“12V 1A = (177.80mm x 107.95mm x 45.72mm) 
24V 1A = 
3.3V 128 1A Board Only 
sv 80 5A a A19953 A28761 A31396 7.00" x 4.25” x 1.80" 179-2008-ND 234.50 209.00 188.50 183.00 | MAP110-4300 
“lev 1A _ (177.80mm x 107.95mm x 45.72mm) 
12 1A = 
5V 20A 3A U-Channel 
iv 130 5A = A19953 A24127 A31396 8.50" x 4.50” x 2.00” 179-2093-ND 245.75 218.75 197.25 191.75 | MAP130-4000 
“12V 1A = (215.90mm x 114.30mm x 50.80mm) 
-5V 1A = 
5V 20A 3A U-Channel 
aay 130 3.5A = A19953 A24127 A31396 8.50" x 4.50” x 2.00” 179-2019-ND 250.00 222.50 200.51 194.75 | MAP130-4001 
lav 1A = (215.90mm x 114.30mm x 50.80mm) 
12V 1A = 
5V 20A 3A U-Channel 
12v 130 5A = A19953 A24127 A31396 8.50" x 4.50” x 2.00” 179-2094-ND 250.00 222.50 200.51 194.75 | MAP130-4002 
ent ia = (215.90mm x 114.30mm x 50.80mm) 


* Maximum load on V3 or V4 can be 1 amp if either V3 or V4 is unloaded 


MPB 80 Series 
Nom. Output Min. Input Output Dimensions Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage Current | Load Housing Housing Contacts Inches (mm) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
80 - Power (Watts)* — Board Only 
5V TIA 1.5A 5.00 x 3.00 x 1.40 
fov 5A = WM2101 WM2104 WM2300 (127.00 x 76.20 x 33.02) 179-2013-ND 99.75 90.00 83.00 75.01 MPB80-2000 
~ TB |) of 5.00 x 3.00 x 1.40 
12V 2.5A _ wM2101 WM2105 WM2300 i fe F 179-2014-ND 105.00 96.75 89.25 80.00 MPB80-3000 
12V 03A = (127.00 x 76.20 x 35.56) 
3.3V 7A 7A 
5V 3A _ wmM2101 WM2105 WM2300 Ss 179-2015-ND 105.00 96.75 89.25 80.00 MPB80-3300 
fv 04a ~ (127.00 x 76.20 x 35.56) 
Caution: * 80 Watt with 300LFM force-air cooling 
MPB 125 Series Features: ¢ High power density in an industry standard 3” x 5” footprint * Power Factor Correction (PFC) meets EN61000-3-2 * Main output remote sense * MTBF in excess 
of 1M hours based upon field data * Optional remote on/off with 5V standby * Maximum forced-air output power is 125 watts with 5 CFM airflow 
Max. Output Dimensions Mating Connectors 
Output | Current (A), Inch (mm) Housing | Contacts | Housing, V1 | Contacts, V1 | Signal Signal | Housing, V2 ) Contacts, V2 Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage | 130 LFM LxWxH AC Input | AC Input | DC Output DC Output | Housing | Contacts | DC Output DC Output Part No. i 10 25__| Part No. 
Standard Model 
5 25 5.0 X 3.0 X 1.25 
12 05 (127.0 X 76.2 X 31.75) WM2123 | WM2313 WM2119 WM2313 | WM2003 | WM2200 | WM2000 WM2200 179-2285-ND& 87.50 85.00 80.00 | MPB125-2005G 
12 0.5 (1 oo : oon 3175) WM2123 | WM2313 WM2126 WM2313 | WM2004 | WM2200 | WM2000 WM2200 179-2274-ND& 87.50 85.00 80.00 | MPB125-2012G 
15 83 5.0 X 3.0 X 1.25 
12 05 (127.0 X 76.2 X 31.75) WM2123 | WM2313 WM2126 WM2313 | WM2004 | WM2200 | WM2000 WM2200 179-2254-ND 87.50 85.00 80.00 | MPB125-2015 
24 §.2 5.0 X 3.0 X 1.25 
12 05 (127.0 X 76.2 X 31.75) WM2123 | WM2313 WM2126 WM2313 | WM2004 | WM2200 | WM2000 WM2200 179-2275-ND& 87.50 85.00 80.00 | MPB125-2024G 
48 2.6 5.0 X 3.0 X 1.25 
12 05 (127.0 X 76,2 X 31.75) WM2123 | WM2313 WM2126 WM2313 | WM2004 | WM2200 | WM2000 WwM2200 179-2276-ND& 87.50 85.00 80.00 | MPB125-2048G 
5 16.5 
12 5 fees x1.25 WM2123 | WM2313 A24123 A31396 WM2003 | WM2200) WM2001 WM2200 179-2277-ND& 87.50 85.00 80.00 | MPB125-3000G 
42 05 (127. 7 X 31.75) 
2.5 12 
5 15 5.0 x 3.0 x 1.25 
12 5 (127.0 X 97 X 31.75) WM2123 | WM2313 A24123 A31396 WM2003 | WM2200 ) WM2001 WM2200 179-2258-ND 87.50 85.00 80.00 | MPB125-4250 
12 0.5 
3.3 10 
5 15 5.0 X 3.0 X 1.25 
12 5 (127.0 X 97 X 31.75) WM2123 | WM2313 A24123 A31396 WM2003 | WM2200) WM2001 WM2200 179-2278-ND& 87.50 85.00 80.00 | MPB125-4350G 
12 0.5 
With Remote On/Off and Standby Output 
5 16.5 
12 5 §.0%3.8.x1.25 WM2123 | WM2313 A24123 A31396 WM2003 | WM2200) WM2001 WmM2200 179-2260-ND 105.00 102.00 96.00 | MPB125-3000R 
42 05 (127.0 X 97 X 31.75) 
25 12 
5 15 5.0 x 3.8 x 1.25 
12 5 (127.0 X 97 X 31.75) WM2123 | WM2313 A24123 A31396 WM2003 | WM2200 ) WM2001 WM2200 179-2261-ND 105.00 102.00 96.00 | MPB125-4250R 
12 0.5 
3.3 10 
5 15 5.0 X 3.8 x 1.25 179-2262-ND 105.00 102.00 96.00 | MPB125-4350R 
12 5 (127.0X 97 X 31.75) | WM2123 | WM2313) —-A24123 A31396 | WM2003 | WM2200 | WM2001 | WwmM2200 479-2279-ND A 405.00 102.00 96.00 | MPB125-4350RG 
12 0.5 
4 RoHS Compliant 
MPU 150 Series Configuration: 179-2018-ND: U-Channel 7.40” x 4.20” 1.50” (187.96mm x 106.68mm x 38.10mm) 
Nom. Output Adjustable Line Load Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage Current Range Regulator Regulator Part No. il 10 25 50 Part No. 
150 - Power (Watts)* 
5.1V 30A 5.0 ~ 5.5V A% 1% 
3.3V 15A 3.15 ~ 3.6V 6% 1.5% 
12 3At 10.8 ~ 13.2V "4% 7% 179-2018-ND 262.50 241.50 225.75 204.75 MPU150-4530 
12V 3At 10.8 ~ 13.2V A% 7% 


t Total not to exceed 5A Caution: * 150 Watt with 300LFM force-air cooling 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 2187 


Weidmilier 


Features: 


*TS35 DIN Rail Mounted 

© AC or DC Input 

¢ Wide AC Input Voltage Range 

« Interference suppressed 

¢ Electronic short circuit regulation 


mn 


DIN-Rail Mounted Switchmode Power Supplies 


il 
Es. J‘ 


on output 
* CSA, UL, CE 
© 26-12 AWG input/output 
conductor size 
Input Voltage Range Dimensions DC Output Max. Current Digi-Key Price Each Weidmiiller 
Fig. VAC vbc LxWxH (mm) Voltage Output (A) Part No. ‘ 10 Part No. 
1 85-265V | 120-300V 112.5 x 18x 90 24V 05 281-2002-ND 115.48 105.59 82.49 9918840024 
85-265V | 120-300V 62.5 x 52x 90.5 BV 2.0 281-1556-ND 79.01 72.24 56.44 9928890005 
12V 15 281-1557-ND* 79.01 72.24 56.44 9928890012 
2 15V 1.5 281-1558-ND 79.01 72.24 56.44 9928890015 
BeeOOY | leOe omy Bes x52 x20 24v 1.0 281-1563-ND* 72.98 66.72 52.13 9928890024 
28V 1.0 281-1559-ND 79.01 72.24 56.44 9928890028 
24V - 28V 23 281-2005-ND* 170.89 156.24 422.07 9927480024 
48V 1.04 281-2006-ND 176.25 161.15 425.90 9927480048 
ge |] ABB e6eV | 2000 deUKOT X28 12V - 15V 3.0 281-2004-ND* 176.25 161.15 425.90 9927480012 
5V 3.0 281-2003-ND 176.25 161.15 125.90 9927480005 
306 - 550V = 160 x 60 x 108 24 23 281-2009-NDt 206.64 188.93 147.60 9917790324 
4 [| 85-138V | 275-375V 175 x 57 x 127 24V - 28V 65 281-2007-ND* 278.41 254.55 198.87 9925340024 
5 | 86-265V | 100-200V 155 x 240 x 101 24V 125 281-2019-ND 531.35 485.81 379.54 9916250024 
tT 3-Phase input * Class 1 Division 2 approved 
DIN-Rail Mounted DC-DC Converters 
ee acen a eetae tag Input Output Output Dimension Digi-Key Price Each Weidmiiller 
: : pe Current Volt/Current Adj. Range LxWxH (mm) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
converter family. This family is 
available in 2 input versions and 12VDC Input Version with 10.2 - 13.8VDC Input Range 
4 output versions, making it very 4.53A 5V@8A 4.6V -5.6V 281-2010-ND* 251.61 226.46 21807 213.88 | 9919371205 
versatile. 3.88A 12V@3A | 10.5V-14.5V | gp ary a4 281-2011-ND* 251.61 226.46 218.07 +—213.88 | 9919371212 
Features: + 12V and 24V input 4.70A 15V@3A 13V - 18V 281-2012-ND* 251.61 226.46 21807 213.88 | 9919371215 
versions *5V, 12V, 15V and 24V 4.96A 24v@2A | 20.5V-29.5V 281-2013-ND* 251.61 226.46 21807 213.88 | 9919371224 
output variations * User adjustable 24VDC Input Version with 20.4 - 27.6VDC Input Range 
See ee ot ty eae ease iNNattaas 2.3A svesA | 4.6V-5.6V 261-2014-ND* 251.61 226.46 218.07 213.88 | 9919372405 
Peg Soret Conners. ue Sane rail (1835) 1.93A 12v@3A | 10.5V-14.5V 281-2015-ND* 251.61 226.46 218.07 213.88 +| 9919372412 
mountable» Chassis: mountable with:optional hardware:sJustS7mm: | 5374. 15V@3A 13V- 18V Beene) 281-2016-ND* 251.61 226.46 «218.07 ~=«213.88. | 9919372415 
(eet) wide: Roplist metal ousing one 2.49A 2av@2a | 20.5V-29.5V 281-2017-ND* 251.61 226.46 218.07 «213.88 | 9919372404 
Specifications: Temp range: -10°C ~ 50°C Wire Size: 26-12AWG | Chassis Mounting Kit ............00c0cscs0sccscseesssesseseesvevsesees 281-2018-ND 8.54 6.57 5.26 = 7920560000 


Approvals/Certifications: CSA, UL, CE Fused Input Protections: 6.3A 


Slow Blow 


* Class 1 Division 2 approved 


PHCENIX. DIN-Rail Mounted Quint Industrial Grade 
CON Primary Switched-Mode Power Supplies 


¢ Universal voltage input * Maximum space-saving design » Power factor correction * POWER BOOST output up to 50% * Electronic overload protection 
* High MTBF rating >500,000 hours * DC OK signal and DC OK dry contact Parallel and series connection * 5 Year warranty 


Features: 


Input Voltage Range Dimensions Output | Current | Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. VAC voc LxWxH(mm) | Voltage | Output | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
2.5A 277-1660-ND 168.00 154.56 136.08 | 2938578 
1 saree ease Hee xO X30 :) 2eAV0G 5A 277-1661-ND 252.00 231.84 204.12 | 2938581 
12VDC 10A 277-1865-NDt 363.00 333.97 294.03 | 2938811 
2 oo 2v gt:s50Y 180-x05.4190 24VDC 10A 277-1662-ND 363.00 333.97 294.03 | 2938604 
90-350V | 125x 157x130 | 24VDC 20A 277-1663-ND 604.00 555.69 489.24 | 2938620 
85-264V 90-350V | 125 x 240x130 | 24VDC 40A 277-1913-ND} NEW! 788.00 724.97 638.28 | 2938879 
90-350V | 125x 157x130 | 48VDC 10A 277-1914-ND¢ NEW! 685.00 630.21 554.85 | 2938248 
120-350V_ | 125 x 240x130 | 48VDC 20A 277-1915-ND} NEW! 762.00 701.05 617.22 | 2938976 
3 450-800V | 125x70x130 | 24VDC 5A 277-1916-ND} NEW! 268.00 246.56 217.08 | 2938594 
450-800V | 125x85x130 |) 24VDC 10A 277-1917-ND¢ NEW! 363.00 333.97 294.03 | 2938617 
3x320-575V 450-800V | 125x 160x130 | 24VDC 20A 277-1918-ND¢ NEW! 510.00 469.21 413.10 | 2938727 
450-800V | 125x 240x130 | 24VDC 40A 277-1919-ND¢ NEW! 809.00 744.29 655.29 | 2938646 
450-800V | 130x 160x130 | 48VDC 10A 277-1920-ND¢ NEW! 493.00 453.57 399.33 | 2938219 
450-800V | 130x 240x130 | 48VDC 20A 277-1921-ND¢ NEW! 657.00 604.45 532.17 | 2938222 
NEW! DC-DC Converter — RoHS Compliant NEW! 
2 _ 18-32V 125 x 80x 130 | 24VDC 10A 277-1922-ND 457.00 420.45 370.17 | 2866378 
t RoHS Compliant 


NEW! DIN-Rail Mounted General Purpose 


Primary Switched-Mode TRIO Power Supplies 


Features: 


¢ Wide Range Input Voltage * 500,000 hours MTBF » Electronic overload and short circuit protection » Single or Parallel - 
Selector Switch) *3-Year Warranty * Power Factor Correction * Operating Temperature: 0°C ~ 55°C without derating Built-in 


(No 
interference voltages. 


Filter Surge 
Protection 


DIN rail module with device surge 
protection type 3 and mains sup- 
pression filter against high frequency 


LED Indication » U/I Characteristic overload protection * Adjustable Output Voltage: 22.5~29.5 VDC (24 VDC Models) * UL 508 j i 
Integrated power display switches 
Input Voltage | Dimensions Output | Current | Digi-Key Price Each Mfg. off automatically when there is a 
Range VAC | LxWxH(mm) | Voltage | Output | Part No. 1 10 400. | Part No. maffunction due to overioad. 
Mounting on NS 35. 
115 x 32 x 130 2.5A 277-1926-ND 112.00 103.04 90.72 | 2866268 
85-264V 115 x 40 x 130 24VDC 5A 277-1927-ND 168.00 154.56 136.08 | 2866310 Specifications: 

152.5 x 60 x 130 10A 277-1928-ND 241.00 221.72 = 195.21 | 2866323 
152.5 x 115 x 130 20A 277-1929-ND 402.00 369.85 325.62 | 2866381 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2188 (1073) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


277-1867-ND (2856702) ..........ccsssssacccsoserrcncveneananonncns 


Dimensions in mm 


© 120V Nominal Voltage * 20A Nominal Current * UL1449 * UL1283 


$276.02 


HEN es DIN-Rail Mounted Mini Power correction, «POWER BOOST output up to 100% + Electronic overload protection. High 


2 . MTBF rating >500,000 hours * Pluggable COMBICON connections * Parallel connection 
Universal Power Supplies * Derating sarts @ >60° C 

Input Voltage Range Dimensions Output | Current | Digi-Key Price Each Phoenix 
Fig.| VAC voc LxWXH(mm) | Voltage | Output | Part No. 1 10 100 | Part No. 
1 | 85-264V | 90-350V |114.5x 22.5x99] 5VDC 3A | 277-1664-ND 113.00 103.96 91.53 | 2938714 
114.5x 45x99 /10-15VDC} 2A | 277-1863-NDt 144.00 132.48 116.64 | 2938756 
2 | g5-264v | 90-350V 114.5 x 67.5x 99 }10-15VDC| 8A | 277-1864-NDt 194.00 178.48 157.14 | 2866297 
114.5x 45x99 | 24VDC 2A ‘| 277-1666-ND 132.00 121.44 106.92 | 2938730 
114.5 x 67.5x 99} 24VDC 3.8A | 277-1862-NDt* 159.00 146.28 128.79 | 2866336 
85-264V | 90-350V | 107x22.5x99 | 24VDC 1.3A | 277-1923-ND¢ NEW! 96.00 88.32 77.76 | 2866446 
3 _ 10-32V | 107x22.5x99 | 24VDC 1A | 277-1924-NDt NEW! = 165.00 151.80 133.65 | 2866284 


= 36-75V | 107x22.5x99 | 24VDC 1A | 277-1925-ND¢{ NEW! = 165.00 151.80 133.65 | 2866271 


t ROHS Compliant * NEC Class 2 


OMRON. Switching Power Supplies 
S8VM Series Switching Power Supplies 


Omron’s newest power supply offered in either Din-rail mount or Chassis mount universal power supplies. The S8VM series is an ultra compact design with the 
widest possible operating voltage (100-240VAC). 


0 


Includes Finger-safe front terminals, captive terminal screws that don’t fall out and color coded voltage labels for the different output voltages to prevent LISTED. § ; 2000) 


communication misunderstandings. 


UL 1604 rating (Class 1, Division 2) for hazardous areas 


Output Output Dimensions 
Volt. Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Watts (VDC) (A) HxWxD Features Part No. i 25 50 100 Part No. 
Din-Rail 
5 3 Standard Z2463-ND 55.44 51.33 47.91 44.49 S8VM-01505CD 
15 12 1.3 3.21 x 3.17 x 1.06 Standard Z2465-ND 55.44 51.33 47.91 44.49 S8VM-01512CD 
24 65 (81.5 x 80.5 x 27) Undervoltage Alarm Z2467-ND 69.53 64.38 60.09 55.80 S8VM-01524AD 
24 65 Standard Z2468-ND 55.44 51.33 47.91 44.49 S8VM-01524CD 
5 6 Standard Z2471-ND 61.07 56.55 52.78 49.01 S8VM-03005CD 
12 2.5 3.25 x 3.76 x 1.06 Standard 2Z2473-ND 61.07 56.55 52.78 49.01 S8VM-03012CD 
30 15: 2 (82 5x 95 5x 27) Standard Z2475-ND 61.07 56.55 52.78 49.01 S8VM-03015CD 
24 1.3 ° . Undervoltage Alarm 2Z2477-ND 75.17 69.60 64.96 60.32 S8VM-03024AD 
24 1.3 Standard Z2478-ND 61.07 56.55 52.78 49.01 S8VM-03024CD 
5 10 Standard Z2481-ND 76.11 70.47 65.78 61.08 S8VM-05005CD 
50 12 4.3 3.25 x 4.74 x 1.06 Standard Z2482-ND 76.11 70.47 65.78 61.08 S8VM-05012CD 
24 2.2 (82.5 x 120.5 x 27) Undervoltage Alarm Z2483-ND 90.20 83.52 77.96 72.39 S8VM-05024AD 
24 22 Standard Z2484-ND 76.11 70.47 65.78 61.08 S8VM-05024CD 
5 20 Standard Z2487-ND 103.36 95.70 89.32 82.94 S8VM-10005CD 
100 12 8.5 3.25 x 6.32 x 1.06 Standard Z2489-ND 103.36 95.70 89.32 82.94 S8VM-10012CD 
24 4.5 (82.5 x 160.5 x 27) Undervoltage Alarm Z2491-ND 117.45 108.75 101.50 94.25 S8VM-10024AD 
24 4.5 Standard Z2492-ND 103.36 95.70 89.32 82.94 S8VM-10024CD 
5 27 Standard Z2495-ND® 130.60 120.93 112.87 104.81 S8VM-15005CD 
450 12 12.5 3.25 x 6.32 x 1.48 Standard Z2497-ND 130.60 120.93 112.87 104.81 S8VM-15012CD 
24 6.5 (82.5 x 160.5 x 37.5) Undervoltage Alarm Z2499-ND 144.70 133.98 125.05 116.12 S8VM-15024AD 
24 6.5 Standard Z2500-ND 130.60 120.93 112.87 104.81 S8VM-15024CD 
Front-Mounting 
5 3 Standard Z2464-ND 55.44 51.33 47.91 44.49 S8VM-01505C 
15 12 1.3 3.21 x 3.17 x 1.06 Standard Z2466-ND 55.44 51.33 47.91 44.49 S8VM-01512C 
24 65 (81.5 x 80.5 x 27) Undervoltage Alarm Z2469-ND 55.44 51.33 47.91 44.49 S8VM-01524A 
24 65 Standard Z2470-ND 55.44 51.33 47.91 44.49 S8VM-01524C 
5 6 Standard 2Z2472-ND 61.07 56.55 52.78 49.01 S8VM-03005C 
12 2.5 3.25 x 3.76 x 1.06 Standard Z2474-ND 61.07 56.55 52.78 49.01 S8VM-03012C 
30 15 2 (82 5x 95 5x 27) Standard 2Z2476-ND 61.07 56.55 52.78 49.01 S8VM-03015C 
24 1.3 7 . Undervoltage Alarm Z2479-ND 61.07 56.55 52.78 49.01 S8VM-03024A 
24 1.3 Standard Z2480-ND 61.07 56.55 52.78 49.01 S8VM-03024C 
50 24 2.2 3.25 x 4.74 x 1.06 Undervoltage Alarm Z2485-ND 76.11 70.47 65.78 61.08 S8VM-05024A 
24 2.2 (82.5 x 120.5 x 27) Standard Z2486-ND 76.11 70.47 65.78 61.08 S8VM-05024C 
5 20 Standard Z2488-ND 103.36 95.70 89.32 82.94 S8VM-10005C 
100 12 8.5 3.25 x 6.32 x 1.06 Standard Z2490-ND 103.36 95.70 89.32 82.94 S8VM-10012C 
24 4.5 (82.5 x 160.5 x 27) Undervoltage Alarm Z2493-ND 103.36 95.70 89.32 82.94 S8VM-10024A 
24 4.5 Standard Z2494-ND 103.36 95.70 89.32 82.94 S8VM-10024C 
5 27 Standard Z2496-ND® 130.60 120.93 112.87 104.81 S8VM-15005C 
150 12 12.5 3.25 x 6.32 x 1.48 Standard Z2498-ND 130.60 120.93 112.87 104.81 S8VM-15012C 
24 6.5 (82.5 x 160.5 x 37.5) Undervoltage Alarm Z2501-ND 130.60 120.93 112.87 104.81 S8VM-15024A 
24 6.5 Standard Z2502-ND 130.60 120.93 112.87 104.81 S8VM-15024C 
@ The output capacity is 135 Watts. 
S8VS Series Switching Power Supplies 
* Ultra-compact size with built-in din rail mounting Specifications: 
* Approved by UL, cUL * Input Voltage: 100 ~ 240VAC (85 ~ 264VAC) 


¢ Power Factor Correction: Conforms to EN61000-3-2 A-14 


¢ SEMI F47 approved ‘ 
* Overvoltage Protection: Yes 


* CE marked * Output Indicator: Yes, green oe 
¢ Three year warranty ¢ Electromagnetic Interference: Conforms to FCC Class A, EN50081-2 
Output! Output Dimensions 
Volt. Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Watts | (VDC) (A) HxWxD Features Part No. i 25 50 100 Part No. 
5 2.0 3.35 x 0.89 x 3.80 Z2289-ND* 64.83 60.03 56.03 52.03 S8VS-01505 
15 12 1:2 (85 : 22. 5x 96. 4) Standard Z2290-ND 64.83 60.03 56.03 52.03 S8VS-01512 
24 0.65 i ° Z2291-ND 64.83 60.03 56.03 52.03 S8VS-01524 
5 4.0 3.35 x 0.89 x 3.80 Z2292-ND§ 83.62 77.43 72.27 67.11 S8VS-03005 
30 12 2.5 (85 x 22. 5x 96. 4) Standard Z2293-ND 83.62 77.43 72.27 67.11 S8VS-03012 
24 1:3 ‘i ° Z2294-ND 83.62 77.43 72.27 67.11 S8VS-03024 
* The output capacity is 10 Watts. § The output capacity is 20 Watts. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 2189 


OMRON, Switching Power Supplies 
° S8VS Series Switching Power Supplies (Cont) 


Output} Output Dimensions 
Volt. Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Watts | (VDC) (A) HxWxD Features Part No. 1 25 50 100 Part No. 

eax teen abe Standard Z1663-ND 117.45 108.75 101.50 94.25 $8VS-06024 
60 24 2.5 (95 " aa ‘ 108.3) with Maintenance Forcast Monitor Z1665-ND 122.41 113.34 105.79 98.23 S8VS-06024A 
° with Total Run Time Monitor Z1667-ND 124.03 114.84 107.19 99.53 $8VS-06024B 

Standard Z1664-ND 155.03 143.55 133.98 124.41 $8VS-09024 
90 | 24 3.75 Piet with Maintenance Forcast Monitor Z1666-ND 161.61 149.64 139.67 129.69 S8VS-09024A 
(15x50 4121.9): with Total Run Time Monitor Z1668-ND 161.61 149.64 139.67 129.69 S$8VS-09024B 

peacpetcaye Standard 72295-ND 186.04 172.26 160.78 149.30 S8VS-12024 
120 | 24 5.0 Giescoel a) with Maintenance Forcast Monitor 72296-ND 192.62 178.35 166.46 154.57 S8VS-12024A 
i with Total Run Time Monitor 22297-ND 192.62 178.35 166.46 154.57 $8VS-12024B 

pay Banxaes Standard 72298-ND 248.99 230.55 215.18 199.81 S8VS-18024 
180 24 7.5 (115 . 5 * ibe 3) with Maintenance Forcast Monitor Z2299-ND 258.39 239.25 223.30 207.35 S8VS-18024A 
° with Total Run Time Monitor 22300-ND 258.39 239.25 223.30 207.35 $8VS-18024B 

exp dsavaed Standard 22301-ND 272.48 252.30 235.48 218.66 S8VS-24024 
240 | 24 10.0 dicuigoctes 4 with Maintenance Forcast Monitor 22302-ND 324.16 300.15 280.14 260.13 S8VS-24024A 
; with Total Run Time Monitor 22303-ND 324.16 300.15 280.14 260.13 S8VS-24024B 


* The output capacity is 10 Watts. 


§ The output capacity is 20 Watts. 


$82K DIN Rail/Chassis Mount Switching Supplies 


DIN Rail or chassis mounted power supply for industrial applications. Screw terminals for both input and output 
connections and enclosed circuit board make this supply extremely safe for open access areas. For mounting track, use 


Z840-ND or Z841-ND 


Specifications: * Input Frequency: 47 ~ 450Hz * Leakage Current: 100V input 0.5mA maximum » Efficiency: (typical) 


60% ~ 80% * Overload Protection: 105% ~ 160% of rated load current (typical) * Life Expectancy: 8 years minimum 
* Operating Temperature: O°C ~ 40°C Input Voltage: 120VAC (85 ~ 132VAC) or 240VAC (170 ~ 264VAC) selectable 
« Ambient Humidity: Operating 25% ~ 85% *Noise Filter: Yes * Electromagnetic Interference: Conforms to FCC class B 
© Output Voltage Adjustment Range: +10% 


Input Output Output Dimensions 
Voltage Volt. Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
VAC Watts (VDC) (A) HxWxD Features Part No. 1 25 50 Part No. 
3 5 0.6 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1177-ND 48.39 44.81 41.82 $82K-00305 
3 12 0.25 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1178-ND 48.39 44.81 41.82 $82K-00312 
3 24 0.13 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1179-ND 48.39 44.81 41.82 $82K-00324 
75 5 15 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1180-ND 53.32 49.38 46.09 $82K-00705 
85-264 75 12 0.6 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1181-ND 53.32 49.38 46.09 $82K-00712 
75 24 0.3 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1182-ND 53.32 49.38 46.09 $82K-00724 
15 24 0.6 2.95 x 1.77 x 3.58 (75 x 45 x 91) DIN-Rail Z1183-ND 80.10 7417 69.23 $82K-01524 
30 24 1.3 2.95 x 3.54 x 3.58 (75 x 90 x 91) DIN-Rail Z1184-ND 108.05 100.05 93.38 $82K-03024 
50 24 24 2.95 x 3.54 x 3.58 (75 x 90 x 91) DIN-Rail Z1185-ND 124.03 114.84 107.19 $82K-05024 
15 5 2:5 2.95 x 1.77 xX 3.58 (75 x 45 x 91) DIN-Rail 22435-ND 80.11 74.18 69.23 $82K-01505 
400-240 15 12 1.2 2.95 x 1.77 xX 3.58 (75 x 45 x 91) DIN-Rail 22361-ND 80.10 T4A7 69.23 $82K-01512 
30 5 5.0 2.95 x 3.54 x 3.58 (75 x 90 x 91) DIN-Rail 22436-ND 108.05 100.05 93.38 $82K-03005 
30 12 2.5 2.95 x 3.54 x 3.58 (75 x 90 x 91) DIN-Rail 22437-ND 108.05 100.05 93.38 $82K-03012 
420/240 90 24 3.75 2.95 x 5.71 x 3.78 (75 x 145 x 96) DIN-Rail Z2438-ND 163.49 151.38 141.29 $82K-09024 
100 24 42 2.95 x 5.71 x 3.78 (75 x 145 x 96) DIN-Rail 22360-ND 172.89 160.08 149.41 $82K-10024 


Enclosed Case — Single and Multiple Output 


S8E Economical Enclosed Switching Supplies 


Compact and economical power supplies with vented cover for industrial applications. Screw terminal connec- 


tions for ease of connecting to supply. 
Specifications: 


¢ Input Voltage: 85 ~ 132V * Overvoltage Protection: Yes (5-V output models only) ¢ Efficiency: 73% ~ 83% 


* Ambient Humidity: Operating: 25% ~ 85% * Leakage Current (with rated I/O): 0.5mA max. * Operating 
Temperature: 0°C ~ 40°C; »* Output Indicator: Green LED * Noise Filter: Yes * Electromagnetic Interference: 
Conforms to FCC class A standards and 1st group of VCCI * Voltage Adjustment Range: +5% * Life Expec- 
tancy: 8 years minimum 


Output Output Dimensions 
Input Volt. Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Voltage Watts (VDC) (A) HxWxD Features Part No. 1 25 50 100 Part No. 
10 5 2.0 1.10 x 2.72 x 3.35 (28 x 69 x 85) Enclosed Z1151-ND 62.15 48.29 45.07 41.85 | S8E1-01005D 
10 24 0.5 1.10 x 2.72 x 3.35 (28 x 69 x 85) Enclosed Z1152-ND 62.15 48.29 45.07 41.85 | S8E1-01024D 
85-132 15 24 0.7 1.34 x 2.72 x 3.70 (34 x 69 x 94) Enclosed Z1154-ND 62.01 57.42 53.60 49.77 | S8E1-01524D 
25 24 1 1.38 x 2.72 x 4.84 (35 x 69 x 123) Enclosed Z1156-ND 77.99 72.21 67.40 62.59 | S8E1-02524D 
50 24 2.2 1.46 x 2.72 x 6.34 (37 x 69 x 161) Enclosed Z1158-ND 108.99 100.92 94.20 87.47 | S8E1-05024D 
5 5V/3 
85-132 30 12 12V/1.2 1.3 x 2.71 x 6.77 (33 x 69 x 172) Enclosed Z1161-ND 94.90 87.87 82.02 76.16 | S8E3-03031D 
12 -12V/0.3 


S8PS Series Enclosed DIN Rail Mount Supplies 


Enclosed DIN rail mount power supplies with PFC on all models. Screw terminal connections make interfacing to supply convenient. 


For mounting track, use Z840-ND or Z841-ND. 


Specifications * Input Frequency: 47 ~ 63Hz * Overvoltage Protection: Yes ¢ Efficiency: (typical) 74% ~ 80% * Operating Temperature: 0°C ~ 50°C 
10 years minimum ¢ Output indicator: Yes (green) * Electromagnetic Interference: Conforms to FCC Class B, EN50081-1 * Leakage Current: 0.5 or 1.0mA maximum =» Volt- 
age Adjustment Range: -5% ~ 10% * Mean Time Between Failure (MTBF): 135,000 hours minimum 


* Life Expectancy: 


Output | Output Dimensions 
Input Volt. | Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Voltage | Watts | (VDC) (A) HxWxD Features Part No. iJ 25 50 100 Part No. 
50 5 10 1.57 x 3.35 x 5 (40 x 85 x 127) Enclosed Z1173-ND 122.15 113.10 105.56 98.02 | S8PS-05005CD 
omer 50 12 4.2 1.57 x 3.35 x 5 (40 x 85 x 127) Enclosed Z1174-ND 122.15 113.10 105.56 98.02 | S8PS-05012CD 
50 24 21 1.57 x 3.35 x 5 (40 x 85 x 127) Enclosed Z1175-ND 122.15 113.10 105.56 98.02 | S8PS-05024CD 
100 24 45 1.97x 3.62 x 5.71 (50 x 92 x 145) | Enclosed Z1176-ND 192.62 178.35 166.46 154.57 | S8PS-10024CD 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic DC-DC Power Modules 


The FD Series are DC-DC converters especially 
designed for Telecommunication equipment (i.e., 
Base Station RF Power Amplifier, Private Branch 
Exchange (PBX). FD Series involves newly developed 
“Partial Resonant Zero Voltage Switching Converter’, 
“High Thermal Conductive Composite Board” and 
“Low Profile Inductors” to achieve high density, high 
efficiency and low EMI noise 


Applications: 


¢ RF Power Amplifier for Base Station 


¢ Private Branch Exchange (PBX) 


Features: 


* Parallel operation with forced load sharing 
* Remote ON/OFF (primary side referenced) 


* Adjustable output voltage 


FD-Series 


* Power Good Signal (POK) 

¢ Thermal protection 

* Over voltage and over current protection 

* Case ground (Base Plate) pin 

+ Remote sense 

* UL Recognized, CSA Certified, and EN60950 

* CE mark meets 73/73/EEC and 93/68/EEC directives 
* Mounting Inserts: M3 X 0.5 


VDC Input Vin Output Load Line % Typ. Temperature Digi-Key Price Panasonic 
Min. | Typ. Max. V Out 1 Out Range Noise (mV) | Reg.(%) | Reg.(%) | Efficiency Range Part No. Each Part No. 
Output Power - 500 Watts 
19 | 24 36 12 424 19-36 150 0.5 05 85 Stes. pana tanh P12730-ND 395.01 EUMFD50V12A 
Output Power - 600 Watts 
-40°C ~ 85°C @ 560W 
19 24 36 28 21.5A 19-36 100 0.7 0.5 87.5 -40°C ~ 100°C @ 448W P12731-ND 395.01 EUMFD60V28A 
-40°C ~ 85°C @ 600W 
36 48 72 12 50A 36-72 80 0.5 0.5 89 -40°C ~ 100°C @ 540W P12732-ND 395.01 EUMFD60Y12A 
-40°C ~ 85°C @ 602W 
36 | 48 72 28 21.5A 36-72 100 0.75 0.5 91 -40°C ~ 100°C @ 546W P12733-ND 395.01 EUMFD60Y28A 
P12734-ND Power Choke For FD Series LO=2.54pH' @ 0A, L1=1.75HH @ 25A, DCRH2.2M0)..... ccc ccccccasaenssedsasaennseecsspenaseeasseesaceeeaeeecangeaaeeesangeaaeeeaeuseaseee seeasaiioas ceeusseleasacnaseesasaaeusabisagennas $10.01 


Panasonic DC-DC Converters 


Miniature, light and high efficiency Hybrid IC style switching type DC/DC converters. The DC/DC converter is 
accomplished by means of switching mode control without a transformer. When used with a simple rectifier 
circuit they can be connected directly to AC. 


Features: ¢ With over current protector. 
Recommended Applications: « Power supply for microcomputer, fan motor, LED, buzzer and sensor circuit 


of household electric equipment. 
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Input Output Output Dimensions Price 
Voltage (VDC) Voltage (VDC) Current (A) Each Panasonic 
Fig. (Min.) (Typ.) (Max.) (Min.) (Typ.) (Max.) (Max.) (Typ.) (Max.) al 10 25 Part No. 
1 113 141 170 4.75 5.10 5.35 100mA = 6.0 P11447-ND 744 5.45 5.10 EHD-RD3303 
113 141 190 11.0 12.0 13.0 200mA 4.3 6.0 P13450-ND 6.75 4.94 4.62 EHD-RD3324Y 
113 141 195 18.5 20 21.5 200mA 4.3 6.0 P13454-ND 9.07 6.64 6.21 EHD-RD3357 
113 141 170 23.0 24.6 25.5 200mA 4.3 6.0 P11449-ND 9.08 6.64 6.22 EHD-RD3362A 
2 113 141 170 23.0 24.6 25.5 200mA 4.3 6.0 P13452-ND 8.16 5.97 5.59 EHD-RD3362B 
-113 -144 -170 -11.0 -12.0 -13.0 -250mA 4.3 7.0 P13453-ND 10.81 7.91 7.41 EHD-RD3376 
-113 -141 -170 -31.5 -32.0 -32.5 -100mA 6.5 8.0 P11450-ND 5.46 4.00 3.74 EHD-RD3470 
-113 -141 -170 -31.4 -32.0 -32.6 -150mA 6.5 9.0 P11451-ND 5.68 4.16 3.90 EHD-RD3471 
-113 -141 -200 -22.5 -24.0 -25.5 -180mA 4.3 6.0 P11452-ND 5.85 4.29 4.01 EHD-RD3363 
-113 -141 -170 -11.0 -12.0 -13.0 -200mA 4.3 6.0 P11453-ND 6.90 5.05 4.73 EHD-RD3320 
3 113 141 170 11.0 12.0 13.0 300mA 4.5 7.0 P11454-ND 7.64 5.59 5.23 EHD-RD3326 
4 -113 -141 -170 -4.75 -5.10 -5.35 -30mA = a P11455-ND 6.67 4.89 4.57 EHD-RD3306 
5 90 141 170 11.0 12.0 13.0 100mA — 10.0 P11456-ND 6.87 5.03 4.71 EHD-RD3323 
113 141 170 18.5 20.0 21.5 100mA — 11.0 P11457-ND 9.81 7.18 6.72 EHD-RD3353, 
6 225 310 391 22.0 24.0 26.0 100mA 4.7 7.0 P11458-ND 9.25 6.77 6.34 EHD-RD3360 
7 225 282 338 11.0 12.0 13.0 400mA 47 7.0 P11459-ND 12.16 8.90 8.33 EHD-RD3371 
225 282 338 23.0 24.0 25.0 400mA 4.7 7.0 P11460-ND 10.27 7.51 7.03 EHD-RD3364A 
8 113 141 170 18.5 20 21.5 80mA 12 10 P13451-ND 17.45 12.77 11.95 EHD-RD3356 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SXU SERIES 


Features: * AC (AC85-132V) »* Safety Approvals: UL, CSA * EMI: FCC Class “B”, CISPR-B, VCCI-2 * Built-in Overvoltage/Overcurrent Protection * Operating 


Temperature: 0°C ~ 50°C ¢ Metal Chassis with Cover * Compact, Low-Profile Packages * Three Year Factory Warranty 


General Specifications: ¢ Input Frequency: 50/60Hz (47~63 Hz) * Output Adjust Range: +10% » Over Voltage Protection: Zener Limiter (Output Shutdown: for 
50, 100 and 150 Models). * Over Current Protection: Over 105% (Automatic Recovery). * Temperature Coefficient: 0.02% /°C * Rise Time: 100 mS maximum 
(at 25°C nominal input/output) and 300 mS maximum for 100 & 150 Models * Hold-Up Time: 20mS (typical) * Storage Temperature: Temperature: -20°C ~ 
85°C * Humidity: 20-85% RH (Non Condensing) *¢ Dielectric Withstanding Voltage: Models 15W, 30W & 50W: Primary - Secondary: AC 2000V / 1 minute, 
Primary Case: AC 2000V / 1 minute, Secondary Case: AC 500V / 1 minute. Models 100W and 150W: Primary - Secondary: AC 2000V / 1 minute, Primary 
Case: AC 1500V / 1 minute, Secondary Case: AC 500V / 1 minute * Leakage Current: 0.5 mA maximum * Isolation Resistance: Input-Output-Case 100MQ 


minimum ¢ Shock Test Procedures: .020” (0.5mm) width, 10-55 Hz/ 1 minute cycle, 3 directions each 30 minutes 20G (3 directions each 3 times). 
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Derating Temperature: 
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Input Inrush Output Output Line | Load | Ripple Dimensions 
Input Current | Current | Voltage | Current Effi- Reg. | Reg. Noise Inch (mm) Digi-Key Price Each Volgen 
Voltage A(typ) A(typ) (VDC) (A) ciency | (mV) | (mV) | (mVp-p) HxWxD Part No. 1 10 25 50 Part No. 

SX15U — 15 Watts 

0.3 10 5 3.0 73% 20 40 100 62-1001-ND 51.08 46.71 39.13 37.88 | SX15U-05S 

85 - 132 0.3 10 12 1.3 76% 40 60 150 1.34 x 2.72 x 3.31 (34 x 69 x 84) 62-1002-ND 51.08 46.71 39.13 37.88 | SX15U-12S 

0.3 10 15 1.0 76% 40 60 150 62-1003-ND 51.08 46.71 39.13 37.88 | SX15U-15S 

0.3 10 24 0.7 78% 60 150 200 62-1004-ND 51.08 46.71 39.13 37.88 | SX15U-24S 
SX30U — 30 Watts 

85 - 132 0.7 20 12 2.6 76% 30 60 150 1.34 x 2.72 x 4.09 (34 x 69 x 104) 62-1006-ND 56.35 51.52 43.20 41.81 | SX30U-12S 


SP and SPN SERIES Universal Input 


Features: 

¢ Universal Input (AC85-264V) « International Safety Approvals including: IEC801-2, -3, -4 & EMI: FCC Class “B”, EN55022-B, VCCI-II, CE 
* Built-in Overvoltage/Overcurrent Protection * Operating Temperature: 0°C ~ 60°C «Lightweight Construction * Metal Chassis with Cover *3 
Year Factory Warranty 


General Specifications: 

¢ Input Frequency: 50/60Hz (47-63 Hz) * Output Adjust Range: +10% »* Output Ripple (100/230VAC, Full load): 150mV / 75mVp-p maximum DC- 
100MHz * Over Voltage Protection: Zener Limiter * Over Current Protection: Over 105% (Auto. Recovery) * Temperature Coefficient: 0.02% / 
°C maximum ¢ Rise Time: 1600 mS maximum °¢ Storage Temperature and Humidity: Temperature: -20°C ~ 85°C. Humidity: 20-85% RH (Non 
Condensing) ¢ Dielectric Withstanding Voltage: Primary - Secondary: AC 3000V / 1 minute, Primary Case: AC 1500V/ 1 minute, Secondary Case: 
AC 500V / 1 minute * Leakage Current (100 / 230VAC): 0.5 / 0.75 mA maximum * Isolation Resistance: Input-Output-Case 100MQ minimum 
* Shock Test Procedures: Vibration: .020” (0.5mm) width, 10-50 Hz / 1 minute cycle, 3 directions each 30 minutes, Shock: 20G (3 directions each 
3 times) 


Derating Temperature: 


50 60 — sp30, 50 
40 50 — Horiz. 


Temp.’ (C) mounted 


Single Output 
Input Hold-Up | Inrush | Output | Output Current Line | Load Dimensions 
Input Current Time Current |Voltage |@115V @230V| Effi- | Reg. | Reg. Inch (mm) Price Each Volgen 
Voltage | A(typ) mS(typ) | A(typ) (VDC) (A) ciency | (mV) | (mV) HxWxD Part No. 1 10 25 50 Part No. 
SP30U — 30 Watts 
85-264 | 0.5-0.33 30-180 12-28 3.3 6.0 7.0 70% 20 40 1.30 x 3.11 x 4.88 (33 x 79 x 124) | 62-1027-ND 70.00 64.00 53.79 52.07 |SP30U-03S 
SP50U — 50 Watts 
85-264 | 0.8-0.52 35-210 18-45 3.3 10.0 12.0 70% 20 60 1.30 x 3.50 x 6.46 (33 x 89 x 164) | 62-1033-ND 89.60 81.20 75.41 72.98 |SP50U-03S 
SPN15 — 15 Watts 
1-1.3 50 13-31 5 3.0 3.6 75% 10 40 62-1060-ND 50.66 44.33 40.53 32.93 |SPN15-05S 
1-1.3 50 13-31 12 1.25 1.5 78% 10 40 62-1061-ND 50.66 44.33 40.53 32.93 |SPN15-12S 
85-264 1-1.3 50 13-31 15 1.0 1.2 79% 10 40 1.26 x 2.8 x 3.41 (32x71 x 86.5) | 62-1062-ND 50.66 44.33 40.53 32.93 |SPN15-15S 
1-1.3 50 13-31 24 0.65 0.8 80% 20 80 62-1063-ND 50.66 44.33 40.53 32.93 |SPN15-24S 
1-1.3 50 13-31 48 0.3 0.4 80% 40 160 62-1064-ND 50.66 44.33 40.53 32.93 |SPN15-48S 
SPN30 — 30 Watts 
1-1.3 50 13-31 5 6.0 6.0 75% 10 40 62-1065-ND 64.00 56.00 51.20 41.60 |SPN30-05S 
1-1.3 50 13-31 12 2.6 3.0 78% 10 40 62-1066-ND 64.00 56.00 51.20 41.60 |SPN30-12S 
85-264 1-1.3 50 13-31 15 21 2.5 79% 10 40 1.26 x 2.95 x 4.39 (32 x 75 x 111.5) | 62-1067-ND 64.00 56.00 51.20 41.60 |SPN30-15S 
1-1.3 50 13-31 24 1.4 1.5 80% 20 80 62-1068-ND 64.00 56.00 51.20 41.60 |SPN30-24S 
1-1.3 50 13-31 48 0.7 0.8 80% 40 160 62-1069-ND 64.00 56.00 51.20 41.60 |SPN30-48S 
SPN50 — 50 Watts 
1-1.3 50 13-31 5 10 10 75% 10 40 62-1070-ND 7117 65.08 61.01 52.88 |SPN50-05S 
85-264 1-1.3 50 13-31 12 4.2 5 78% 10 40 1.46 x 3.17 x 5.29 (37 x 80 x 134.5) 62-1071-ND 71.17 65.08 61.01 52.88 |SPN50-12S 
1-1.3 50 13-31 24 21 2.5 80% 20 80 62-1072-ND 71.17 65.08 61.01 52.88 |SPN50-24S 
1-1.3 50 13-31 48 11 11 80% 40 160 62-1073-ND 7117 65.08 61.01 52.88 |SPN50-48S 
SPN75 — 75 Watts 
0.55-1.0 40-50 16-39 5 15.0 15.0 78% 10 40 62-1040-ND 89.08 84.24 80.00 75.75 |SPN75-05S 
85-264 0.55-1.0 40-50 16-39 12 6.5 6.5 82% 10 20 1.52 x 3.47 x 7.00 (29 x 88 x 178) 62-1041-ND 89.08 84.24 80.00 75.75 |SPN75-12S 
0.55-1.0 40-50 16-39 24 3.2 3.2 83% 20 40 62-1042-ND 89.08 84.24 80.00 75.75 |SPN75-24S 
0.55-1.0 40-50 16-39 48 1.6 1.6 83% 20 40 62-1043-ND 89.08 84.24 80.00 75.75 |SPN75-48S 
SPN100 — 100 Watis 
0.66-1.3 50 15-25 5 20.0 20.0 79% 10 20 62-1044-ND 118.48 112.04 106.40 100.75 |SPN100-05S 
0.66-1.3 50 15-25 12 8.6 8.6 83% 10 20 62-1045-ND 118.48 112.04 106.40 100.75 |SPN100-12S 
85-264 | 0.66-1.3 50 15-25 15 7.0 7.0 83% 10 20 1.54 x 3.66 x 8.15 (39 x 93 x 207) | 62-1046-ND 118.48 112.04 106.40 100.75 |SPN100-15S 
0.66-1.3 50 15-25 24 44 4.4 83% 20 40 62-1047-ND 118.48 112.04 106.40 100.75 |SPN100-24S 
0.66-1.3 50 15-25 48 2.2 2.2 84% 20 40 62-1048-ND 118.48 112.04 106.40 100.75 |SPN100-48S 
SPN150 — 150 Watts 
1.00-1.3 50 13-31 5 30.0 30.0 78% 10 20 62-1049-ND 142.49 134.74 127.95 121.17 |SPN150-05S 
85-264 1.00-1.3 50 13-31 12 13.0 13.0 82% 10 20 1.77 x 4.21 x 8.5 (45 x 107 x 216) 62-1050-ND 142.49 134.74 127.95 121.17 |SPN150-12S 
1.00-1.3 50 13-31 24 6.5 6.5 83% 20 40 62-1051-ND 142.49 134.74 127.95 121.17 |SPN150-24S 
1.00-1.3 50 13-31 48 3.3 3.3 83% 20 40 62-1052-ND 142.49 134.74 127.95 121.17 |SPN150-48S 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Triple Output (no minimum load required) 


Hold-Up Output Output Line Load Ripple Dimensions 
Input Time Voltage Current | Reg. Reg Noise Inch (mm) Digi-Key Price Each Volgen 
Voltage Ms(typ) (VDC) (A) (mV) | (mV) | (mVp-p) HxWxD Part No. u 10 25 50 Part No. 
SP15U — 15 Watts 
20 5V 2.0 40 100 150 
85-264 20 12V 50 40 100 150 4.68 x 3.29 x 1.27 (119 x 84 x 32) 62-1088-ND 76.77 70.20 62.67 60.94 | SP15U-0522T 
20 -12V -50 40 100 150 
20 5V 2 40 100 150 
85-264 20 15V 45 40 100 150 4.68 x 3.29 x 1.27 (119 x 84 x 32) 62-1074-ND 76.77 70.20 62.67 60.94 | SP15U-0533T 
20 -15V 45 40 100 150 
SP30U — 30 Watts 
20 5V 4.0 40 100 150 
85-264 20 12V 12 40 100 150 5.87 x 3.5 x 1.3 (149 x 89 x 33) 62-1089-ND 98.23 89.81 86.36 77.96 | SP30U-0522T 
20 -12V 60 40 100 150 
20 5V 4 40 100 150 
85-264 20 15V 1 40 100 150 5.87 x 3.5 x 1.3 (149 x 89 x 33) 62-1075-ND 98.23 89.81 86.36 77.96 | SP30U-0533T 
20 -15V 5 40 100 150 
SP50U — 50 Watts 
20 5V 6.0 40 200 150 
85-264 20 12V 2.0 40 200 150 6.46 x 3.66 x 1.30 (164 x 93 x 33) 62-1090-ND 142.80 130.56 116.57 113.34 | SP50U-0522T 
20 5V 6.0 40 200 150 
20 5V 6.0 40 200 150 
85-264 20 15V 1.4 40 200 150 6.46 x 3.66 x 1.30 (164 x 93 x 33) 62-1091-ND 142.80 130.56 116.57 113.34 | SP50U-0533T 
20 -15V 1.0 40 200 150 
SP80U — 80 Watts 
20 5V 10 40 200 150 
85-264 20 15V 2.8 40 200 150 7.48 x 3.94 x 1.58 (190 x 100 x 40) 62-1077-ND 176.17 161.08 151.01 140.94 | SP80U-0533T 
20 -15V 12 40 200 150 


Open Frame Power Supplies 


Features: 

* Universal Input (AC85-264V) « International Safety Approvals including: 
1EC801-2, -3, -4 & EMI: FCC Class “B", EN55022-B, VCCI-II, CE Built-in 
Overvoltage/Overcurrent Protection * Operating Temperature: 10°C ~ 70°C 
* Lightweight Construction * Metal Chassis with Cover (optional on KLT series 
only) * 3 Year Factory Warranty 


KRS10F Series KLT Series 
PC Mount — Footprint 1.26” x 2.56”(32mm x 65.02mm) 


General Specifications: 

¢ Input Frequency: 50/60Hz (47-63 Hz) * Output Adjust Range: +10% on KLT 
series (no adjustment on KRS series) * Output Ripple (100/230VAC, Full load): 
150mV / 75mVp-p maximum DC-100MHz * Over Voltage Protection: Zener (Batiom View) seh ans 
Limiter * Over Current Protection: Over 105% (Auto. Recovery) * Temperature é 7) ( 45) 
Coefficient: 0.02%/ °C maximum «Rise Time: 1600 mS maximum * Storage 
Temperature and Humidity: Temperature: -20°C ~ 85°C * Humidity: 20-85% 
RH (Non Condensing) ¢ Dielectric Withstanding Voltage: Primary - Secondary: 
AC 3000V / 1 minute, Primary Case: AC 1500V / 1 minute, Secondary Case: 
AC 500V / 1 minute *Leakage Current (100 / 230 VAC): 0.5 / 0.75 mA 032 (.80)-5 PLC! 
maximum » Isolation Resistance: Input-Output-Case 100MQ minimum ¢ Shock ae 
Test Procedures: Vibration: .020” (0.5mm) width, 10-50 Hz / 1 minute cycle, 3 
directions each 30 minutes, Shock: 20G (3 directions each 3 times) 


KRS10F SERIES (PC Mount) — 


L_N/.1055 
AC. IN|(2.69) 


Single Output 
Output Output Line Load Dimensions 
Input Voltage Current Reg. Reg. Inch (mm) Digi-Key Price Each Volgen 
Voltage (VDC) (A) (mV) (mV) WxLxD Part No. 1 10 25 50 Part No. 
5 2.00 20 50 62-1078-ND 21.87 19.83 19.53 18.99 KRS10F-05 
12 0.84 20 50 62-1079-ND 21.87 19.83 19.53 18.99 KRS10F-12 
ee 15 0.65 20 50 TEGm 2rOB ROO (Se x'BD 02 XAG: 1) 62-1080-ND 21.87 19.83 19.53 18.99 KRS10F-15 
24 0.42 20 50 62-1081-ND 21.87 19.83 19.53 18.99 KRS10F-24 
Triple Output 
Output Output | Line | Load Dimensions 
Input Voltage | Current | Reg. | Reg Input Output Inch (mm) Digi-Key Price Each Volgen 
Voltage (VDC) (A) (mV) | (mV) Housing Contacts Housing Contacts LxWxH Part No. 1 10 25 50 Part No. 
15 Watt 
oY 2.0. °) $0" | 100 5.512 x 2.559 x 89 
85-264 12V 50 50 120 | 455-1186-ND | 455-1319-1-ND /455-1902-ND | 455-1135-1-ND 62-1082-ND 44.67 40.49 39.89 38.78 | KLT15F-0522 
(140 x 65 x 22.60) 
-12V 50 50 120 
ie 20. °) 80. | “100 5.512 x 2.559 x 89 
85-264 15V 45 50 120 | 455-1186-ND | 455-1319-1-ND /455-1902-ND | 455-1135-1-ND (140 x 65 x 22.60) 62-1083-ND 44.67 40.49 39.89 38.78 | KLT15F-0533 
-15V 45 50 | 120 : 
Covet for KLT15:Powel: Supplies ssi cscnsee rnd tnie amuces dade enmiesidnisenngurddsdleenmaseiad gaimadiniea doe causa Subang adn a alty sa site aerlnuea tte ate 62-1084-ND 8.80 7.98 = = KLT15 COVER 
30 Watt 
pe 20.) 80" |] 108 5.512 x 2.559 x 89 
85-264 12V 1.2 50 120 | 455-1186-ND | 455-1313-1-ND /455-1187-ND | 455-1313-1-ND (140 x 65 x 22.60) 62-1085-ND 50.35 45.64 44.96 43.71 | KLT30F-0522 
-12V 50 50 120 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 2193 


Fs"! INC Energy Star Wall and Desktop Transformers 


Energy Star is a program established by the US Environmental Protection Agency to establish achievable standards for energy efficiency and to 
encourage manufacturers to make electrical products that use energy more efficiently. The Energy Star program has established standards for 
External Power Supplies: ¢ Efficiency Level Ill requires a minimum efficiency level based on rated output wattage and a maximum power output at 
no-load conditions of 0.75W beginning Jan. 1, 2007. ¢ Efficiency Level IV requires a minimum efficiency level based on rated output wattage anda 
maximum power output at no-load condition of 0.50W beginning Jan. 1, 2008. The CEC (California Energy Commission) has mandated that all 
external power supplies must meet Energy Star Level III standards beginning Jan 1, 2007 and Energy Star Level IV standards beginning Jan 1, 2008 
for such products to be legally sold in the state of California — regardless of whether they are sold separately or as a power supply for a different product. 

All CUI, Inc. EPS, ETS and EMS series models meet Energy Star Level IV efficiency standards. 


Fig. 1 — Multi-Plug 

FEATURES: « Interchangeable AC plug * Universal Input: He 
90~264VAC * Continuous short circuit protection * Con- 

ductive EMI meets CISPR/FCC Class B « High Ef- 

ficiency: 75% typical * Operating Temperature: 

0°C~40°C Safety Requirements: (1) ULG0950 \ 

3rd edition (The blade configuration was eval- \ 

uated to the Standard for Attachment Plugs and 

Receptacles, UL498) (2) cUL, CSA C22.2, No. 

60950 (3) TUV, EN60950:2000 (4) CE (5) GS 


Fig. 2 — 6/15 Watt 


FEATURES: 6 Watt Class 2 and UL1310 for linear power supply 
replacement use. Input: 100~120VAC » Over current protection 
¢Continuous short circuit protection »* EMI meets FCC Class B 

* Operating Temperature: 0°C~40°C Safety Requirements: 

(1) UL1310 (2) CUL1310 15 Watt: Universal Input: BP 
90~264VAC © Over current protection » Continuous 

short circuit protection *EMI/EMC meets FCC Class 

B, VCCI-IIl * High efficiency: 75% typical * Operating 

Temperature: 0°C~40°C Safety Requirements: (1) UL (2) cUL 


Fig. 3 — 24 Watt 

FEATURES: Universal Input: 
90~264VAC © Over current pro- 
tection Continuous short 
circuit protection * EMI/EMC 

meets FCC Class B * High 
Efficiency: 75% typical 

* Operating Temperature: 6" 
0°C ~ 40°C 

Safety Requirements: (1) UL (2) cUL 


Fig. 4 — 25 Watt 


FEATURES: Universal Input: 90~255VAC. 
* Over voltage protection » Continuous 
short circuit protection »* EMI meets 
FCC Class B, VCCI-II »* High Efficency: 
75% typical * Operating Temperature: 
0°C~40°C Safety Requirements: (1) UL 


Fig. 5 — 40 watt 


FEATURES: Universal Input: 90 ~ 
255VAC © Over voltage protection 
* Continuous short circuit protection 
*EMI meets FCC Class B, VCCI- 
Il *High Efficiency: 80% typical 
* Operating Temperature: 0°C~40°C 
Safety Requirements: (1) UL (2) cUL 


Fig. 6 — 60 watt 


FEATURES: Universal Input: 90 ~ 
255VAC_ * Over voltage protection 
¢ Continuous short circuit protection 
*EMI meets FCC Class B, VCCI- 
Il» High Efficiency: 85% typical 
* Operating Temperature: 0°C~40°C 
Safety Requirements: (1) UL (2) 


(2) cUL (3) GS (4) CE (3) GS (4) CE CUL (3) GS (4) CE 
Ratings Dimensions Inches (mm) Cord Plug Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. Voltage mA Reg. HxWxD Size (mm) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Multi-Plug 
5VDC 1200 45% 2.52 x 1.59 x 1.18 (64 x 40.5 x 30) 214 T946-P5P-ND 13.26 12.27 11.61 10.61 EMS050120-P5P-SZ 
6VDC 1000 45% 2.52 x 1.59 x 1.18 (64 x 40.5 x 30) 214 7947-P5P-ND 13.26 12.27 11.61 10.61 EMS060100-P5P-SZ 
9VDC 660 45% 2.52 x 1.59 x 1.18 (64 x 40.5 x 30) 214 T948-P5P-ND 13.26 12.27 11.61 10.61 EMS090066-P5P-SZ 
12VDC 500 +5% 2.52 x 1.59 x 1.18 (64 x 40.5 x 30) 214 T949-P5P-ND 13.26 12.27 11.61 10.61 EMS120050-P5P-SZ 
12VDC 500 45% 2.52 x 1.59 x 1.18 (64 x 40.5 x 30) 25 T945-P6P-ND 13.26 12.27 11.61 10.61 EMS120050-P6P-SZ 
15VDC 400 +5% 2.52 x 1.59 x 1.18 (64 x 40.5 x 30) 214 T950-P5P-ND 13.26 12.27 11.61 10.61 EMS150040-P5P-SZ 
1 5VDC 3200 +6% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) 21% 1377-P5P-ND 18.30 17.39 16.01 15.24 EMS050320-P5P-SZ 
6VDC 3000 +5% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) 210 T378-P5P-ND 18.30 17.39 16.01 15.24 EMS060300-P5P-SZ 
9VDC 2000 45% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) 210 T379-P5P-ND 18.30 17.39 16.01 15.24 EMS090200-P5P-SZ 
12VDC 1500 45% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) 210 T380-P5P-ND 18.30 17.39 16.01 15.24 EMS120150-P5P-SZ 
15VDC 1200 +5% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) 210 T381-P5P-ND 18.30 17.39 16.01 15.24 EMS150120-P5P-SZ 
18VDC 1000 45% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) 210 T382-P5P-ND 18.30 17.39 16.01 15.24 EMS180100-P5P-SZ 
24VDC 750 45% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) 210 T383-P5P-ND 18.30 17.39 16.01 15.24 EMS240075-P5P-SZ 
6 Watt Switching Wall Mount 
3.0V 1000 45% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 1.3 T975-P7P-ND 5.64 5.36 4.94 4.70 EPS030100-P7P 
4.5V 1000 45% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 1.3 T976-P7P-ND 5.64 5.36 4.94 4.70 EPS045100-P7P. 
5.0V 1000 +5% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 2.50 T977-P6P-ND 5.64 5.36 4.94 4.70 EPS050100-P6P. 
6.0V 1000 45% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 1.3 T978-P7P-ND 5.64 5.36 4.94 4.70 EPS060100-P7P. 
9.0V 660 +5% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 3.5 T979-P1P-ND 5.38 5.11 4.71 4.48 EPS090066-P1P. 
9.0V 660 45% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 210 T980-P5P-ND 5.38 5.11 4.71 4.48 EPS090066-P5P. 
2 9.0V 660 +5% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 1.3 T981-P7P-ND 5.38 5.11 4.71 4.48 EPSo90066-P7P 
12.0V 500 +5% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 3.5 T982-P1P-ND 5.38 5.11 4.71 4.48 EPS120050-P1P. 
12.0V 500 +5% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 21% T983-P5P-ND 5.38 5.11 4.71 4.48 EPS120050-P5P. 
12.0V 500 +5% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 1.3 T984-P7P-ND 5.38 5.11 4.71 4.48 EPS120050-P7P. 
15.0V 400 +5% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 21% T985-P5P-ND 5.38 5.11 471 4.48 EPS150040-P5P. 
18.0V 330 +5% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 21% T986-P5P-ND 5.38 5.11 471 4.48 EPS180033-P5P. 
24.0V 250 +5% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 210 T987-P5P-ND 5.38 5.11 4.71 4.48 EPS240025-P5P. 
15 Watt Switching Wall Mount 
5VDC 2600 +5% 2.83 x 1.87 x 1.38 (72 x 47.6 x 35) 210 T988-P5P-ND 16.88 13.50 11.81 11.25 EPS050260UH-P5P-SZ 
6VDC 2500 +5% 2.83 x 1.87 x 1.38 (72 x 47.6 x 35) 21% T989-P5P-ND 16.88 13.50 11.81 11.25 EPS060250UH-P5P-SZ 
9VDC 1660 45% 2.83 x 1.87 x 1.38 (72 x 47.6 x 35) 21% T990-P5P-ND 16.88 13.50 11.81 11.25 EPS090166UH-P5P-SZ 
2 12VDC 1250 45% 2.83 x 1.87 x 1.38 (72 x 47.6 x 35) 21% T991-P5P-ND 16.88 13.50 11.81 11.25 EPS120125UH-P5P-SZ 
15VDC 1000 +5% 2.83 x 1.87 x 1.04 (72 x 47.6 x 26.5) 21% T992-P5P-ND 16.88 13.50 11.81 11.25 EPS150100UH-P5P-SZ 
18VDC 825 +5% 2.83 x 1.87 x 1.38 (72 x 47.6 x 35) 210 T993-P5P-ND 16.88 13.50 11.81 11.25 EPS180083UH-P5P-SZ 
24VDC 625 45% 2.83 x 1.87 x 1.38 (72 x 47.6 x 35) 210 T994-P5P-ND 16.88 13.50 11.81 11.25 EPS240063UH-P5P-SZ 
24 Watt Switching Wall Mount 
5VDC 4000 +10% 3.39 x 2.20 x 1.28 (86 x 56 x 32.5) 21% T995-P5P-ND 18.38 14.70 12.87 12.21 EPS050400U-P5P-KH 
6VDC 3500 45% 3.39 x 2.20 x 1.28 (86 x 56 x 32.5) 21% T996-P5P-ND 18.38 14.70 12.87 12.21 EPS060350U-P5P-KH 
3 9VDC 2500 +5% 3.39 x 2.20 x 1.28 (86 x 56 x 32.5) 21% T997-P5P-ND 18.38 14.70 12.87 12.21 EPS090250U-P5P-KH 
12VDC 2000 +5% 3.39 x 2.20 x 1.28 (86 x 56 x 32.5) 21% T998-P5P-ND 18.38 14.70 12.87 12.21 EPS120200U-P5P-KH 
15VDC 1600 +5% 3.39 x 2.20 x 1.28 (86 x 56 x 32.5) 21% T999-P5P-ND 18.38 14.70 12.87 12.21 EPS150160U-P5P-KH 
24VDC 1000 +5% 3.39 x 2.20 x 1.28 (86 x 56 x 32.5) 210 T1000-P5P-ND 18.38 14.70 12.87 12.21 EPS240100U-P5P-KH 
25 Watt Desktop Series 
5VDC 4000 45% 3.90 x 2.01 x 1.25 (99 x 51 x 31.7) 210 T951-P5P-ND 19.80 18.81 17.33 16.50 ETS050400UTC-P5P-SZ 
6VDC 3300 +5% 3.90 x 2.01 x 1.25 (99 x 51 x 31.7) 21% T952-P5P-ND 19.80 18.81 17.33 16.50 ETS060330UTC-P5P-SZ 
9VDC 2200 +5% 3.90 x 2.01 x 1.25 (99 x 51 x 31.7) 21% T953-P5P-ND 19.80 18.81 17.33 16.50 ETS090220UTC-P5P-SZ 
4 12VDC 2000 +5% 3.90 x 2.01 x 1.25 (99 x 51 x 31.7) 21% T954-P5P-ND 19.80 18.81 17.33 16.50 ETS120200UTC-P5P-SZ 
15VDC 1330 45% 3.90 x 2.01 x 1.25 (99 x 51 x 31.7) 210 T955-P5P-ND 19.80 18.81 17.33 16.50 ETS150133UTC-P5P-SZ 
18VDC 1100 +5% 3.90 x 2.01 x 1.25 (99 x 51 x 31.7) 21% T956-P5P-ND 19.80 18.81 17.33 16.50 ETS180110UTC-P5P-SZ 
24VDC 1000 45% 3.90 x 2.01 x 1.25 (99 x 51 x 31.7) 210 T957-P5P-ND 19.80 18.81 17.33 16.50 ETS240100UTC-P5P-SZ 
40 Watt Desktop Series 
9VDC 4000 +5% 4.20 x 2.20 x 1.30 (107.5 x 56 x 33.7) 210 T959-P5P-ND 25.50 24.23 22.32 21.25 ETS090400UTC-P5P-SZ 
5 12VDC 4000 +5% 4.20 x 2.20 x 1.30 (107.5 x 56 x 33.7) 21% T960-P5P-ND 25.50 24.23 22.32 21.25 ETS120400UTC-P5P-SZ 
15VDC 2700 +5% 4.20 x 2.20 x 1.30 (107.5 x 56 x 33.7) 21% T961-P5P-ND 25.50 24.23 22.32 21.25 ETS150270UTC-P5P-SZ 
24VDC 1700 +5% 4.20 x 2.20 x 1.30 (107.5 x 56 x 33.7) 21% T962-P5P-ND 25.50 24.23 22.32 21.25 ETS240170UTC-P5P-SZ 
60 Watt Desktop Series 
12VDC 5000 45% 4.50 x 1.90 x 1.20 (116 x 50 x 31) 210 T963-P5P-ND 32.90 31.26 28.79 27.41 ETS120500UTC-P5P-SZ 
6 15VDC 4000 45% 4.50 x 1.90 x 1.20 (116 x 50 x 31) 210 T964-P5P-ND 32.90 31.26 28.79 27.41 ETS150400UTC-P5P-SZ 
19VDC 3150 45% 4.50 x 1.90 x 1.20 (116 x 50 x 31) 210 T965-P5P-ND 32.90 31.26 28.79 27.41 ETS190315UTC-P5P-SZ 
24VDC 2500 +5% 4.50 x 1.90 x 1.20 (116 x 50 x 31) 21¢ T966-P5P-ND 32.90 31.26 28.79 27.41 ETS240250UTC-P5P-SZ 


A 9.5mm Long Plugs @ 12mm Long Plugs 


* For additional plug options, please call Digi-Key and request technical assistance to build your part number. A minimum order and lead time will apply. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2194 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Ge INC Standard Wall and Desktop Transformers 


Fig. 1 — Multi-Plug Fig. 2 — US/Canada Transformer 


FEATURES: « Interchangeable AC plug * Universal Input: 90~264VAC Continuous short circuit 

protection * Conductive EMI meets CISPR/FCC Class B * High Efficiency: 75% typical * Operating 

Temperature: 0°C ~ 40°C Safety Requirements: (1) UL60950 3rd edition (The blade configuration SPECIFICATIONS: 

was evaluated to the Standard for Attachment Plugs and Receptacles, UL498) (2) cUL, CSA C22.2, i 4 Safety Requirements: (1) UL (2) cUL 
No. 60950 (3) TUV, EN60950:2000 (4) CE (5) GS ; 


Fig. 3 — European Transformer Fig. 4 — Switching Wall-Mount Power Supply 


SPECIFICATIONS: * AC Input Voltage Range: 90VAC to 264VAC Universal * AC Input 
Frequency: 47Hz to 63Hz * Protection Type: Over current, over voltage and short circuit 
SPECIFICATIONS: protection * Hold up time: 10ms after loss of nominal AC input under full load condition 
Safety Requirements: (1) TUV/GS (2) CE * Operating Temperature: 0°C ~ 40°C » Safety Requirements: (1) ULG0950 3rd edition (2) 
cUL * Output: No Min. Load * EMI Requirement: (1) FCC class B (2) EN55022 class B 


Ratings Dimensions Inches (mm) Cord Plug | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. Voltage mA Regulation HxWxD Size(mm) | Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Multi-Plug 

5VDC 5000 +6% 4.24 x 2.27 x 1.32 (108 x 58 x 33) 214 T366-P5P-ND 37.64 34.82 32.94 30.11 DMS050500-P5P-IC 
9VDC 3300 43% 4.24 x 2.27 x 1.32 (108 x 58 x 33) 214 T367-P5P-ND 37.64 34.82 32.94 30.11 DMS090330-P5P-IC 

1 12VDC 2500 +2% 4.24 x 2.27 x 1.32 (108 x 58 x 33) 214 T368-P5P-ND$ 37.64 34.82 32.94 30.11 DMS120250-P5P-IC 
15VDC 2000 +2% 4.24 x 2.27 x 1.32 (108 x 58 x 33) 214 T369-P5P-ND$ 37.64 34.82 32.94 30.11 DMS150200-P5P-IC 
24VDC 1250 +2% 4.24 x 2.27 x 1.32 (108 x 58 x 33) 214 1370-P5P-ND 37.64 34.82 32.94 30.11 DMS240125-P5P-IC 

US/Canada Transformer 120VAC/60Hz Input 

5VDC 300 5% 2.50 x 1.72 x 1.72 (63.60 x 43.70 x 38.80) 2.50 T314-P6P-ND$ 7.38 5.90 5.17 4.90 DPR050030-P6P-SZ 
5VDC 1500 5% 4.70 x 3.00 x 2.50 (120.50 x 77.50 x 63.50) 21% T311-P5P-NDe 37.42 32.75 31.06 27.13 DTR050150-P5P 
9VDC 300 No 1.35 x 1.50 x 2.53 (34.20 x 38 x 64.20) 3.5 7417-P1P-ND 5.53 4.42 3.87 3.67 DPD090030-P1P-TK 
9VDC 650 No 2.59 x 1.96 x 1.59 (66 x 50 x 40.50) 214 7514-P5P-ND$ 6.58 5.26 4.61 4.37 DPDO090065-P5P-SZ 
9VDC 800 5% 3.21 x 2.31 x 1.93 (81.60 x 58.70 x 49.10) 21% T435-P5P-ND$ 12.03 9.62 8.42 7.99 DPRO90080-P5P-SZ 

‘ 12VDC 50 No 2.15 x 1.67 x 1.46 (54.61 x 42.42 x 37.08) 3.5 T508-P1P-ND 3.78 3.59 3.14 3.03 DPD120005-P1P-SZ 
12VDC 200 No 2.45 x 1.50 x 1.35 (62.20 x 38 x 34.20) 3.5 7422-P1P-ND 5.53 4.42 3.87 3.67 DPD120020-P1P-TK 
12VDC 300 No 2.38 x 2.00 x 1.46 (60.45 x 50.80 x 37.08) 3.5 7501-P1P-ND$ 5.08 4.06 3.56 2.95 DPD120030-P1P 
12VAC 300 No 2.15 x 1.67 x 1.46 (54.61 x 42.42 x 37.08) S/Tt T601-ND 3.30 2.89 2.74 2.48 DPA120030-S/T-SZ 
12VAC 1000 No 2.86 x 2.19 x 1.77 (72.60 x 55.60 x 45) S/Tt T623-ND 6.45 5.16 4.52 4.29 DPA120100-S/T-TK 
12VAC 2000 No 3.30 x 2.48 x 2.16 (83.82 x 62.99 x 54.86) 3.5 T609-P1P-ND 14.28 11.42 10.00 9.48 DPA120200-P1P 

US/Canada Transformer 120VAC/60Hz Input - RoHS Compliant 

9VDC 200 No 2.20 x 1.73 x 1.41 (55.8 x 44.0 x 35.9) 21% T967-P5P-ND 5.23 4.18 3.66 3.49 DPD090020-P5P-SZ 
9VDC 500 No 2.47 x 2.01 x 1.65 (62.7 x 51.0 x 42.0) 210 T968-P5P-ND 6.20 4.96 4.34 4.14 DPDO090050-P5P-SZ 
12VDC 500 No 2.60 x 1.97 x 1.59 (66.0 x 50.0 x 40.5) 21% T969-P5P-ND 6.30 5.04 4.41 4.20 DPD120050-P5P-SZ 

2 12VDC 800 No 3.21 x 2.31 x 1.93 (81.6 x 58.7 x 49.1) 210 T970-P5P-ND 7.78 6.22 5.45 5.19 DPD120080-P5P-SZ 
12VDC 800 No 3.21 x 2.31 x 1.93 (81.6 x 58.7 x 49.1) 2.5% 71001-P6P-ND NEW! 7.78 6.22 5.45 5.17 DPD120080-P6P-SZ 
24VDC 400 No 3.24 x 2.25 x 1.96 (82.3 x 57.1 x 49.8) 2.5% 7971-P6P-ND 8.45 6.76 5.92 5.64 DPD240040-P6P-SZ 
12VAC 1000 No 2.60 x 1.97 x 1.59 (66.0 x 50.0 x 40.5) S/Tt 7972-ND 6.38 5.10 4.47 4.25 DPA120100-S/T-SZ 

European Transformer 230VAC/50Hz Input - RoHS Compliant 

3 9VDC 500 No 2.91 x 2.05 x 1.61 (74.0 x 52.0 x 40.9) 21¢ 7973-P5P-ND 6.93 5.54 4.85 4.62 DPDO90050E-P5P-SZ 

12VDC 800 No 3.21 x 2.31 x 1.92 (81.6 x 58.7 x 48.7) 21¢ 7974-P5P-ND 8.93 7.14 6.25 5.95 DPD120080E-P5P-SZ 
Switching Wall-Mount Power Supply 

5VDC 3000 +6% 3.23 x 1.72 x 1.18 (82 x 43.50 x 30) 210 T935-P5P-ND 13.63 10.90 9.54 9.05 DPS050300U-P5P-TK 
5VDC 4000 47% 3.66 x 1.85 x 1.35 (93 x 47 x 34.20) 210 T940-P5P-ND 17.13 13.70 11.99 11.38 DPS050400U-P5P-TK 
6VDC 4000 +7% 4.10 x 1.90 x 1.30 (105 x 48.50 x 35.20) 21% 7941-P5P-ND 17.13 13.70 11.99 11.38 DPS060400U-P5P-TK 

4 9VDC 1670 5% 3.23 x 1.72 x 1.18 (82 x 43.50 x 30) 210 7937-P5P-ND 13.63 10.90 9.54 9.05 DPS090167U-P5P-TK 
12VDC 1250 5% 3.23 x 1.72 x 1.18 (82 x 43.50 x 30) 21% T938-P5P-ND 13.63 10.90 9.54 9.05 DPS120125U-P5P-TK 
15VDC 1000 45% 3.23 x 1.72 x 1.18 (82 x 43.50 x 30) 210 T943-P5P-ND 13.63 10.90 9.54 9.05 DPS150100U-P5P-TK 
24VDC 1000 45% 3.66 x 1.71 x 1.35 (93 x 47 x 34.20) 210 7944-P5P-ND 17.13 13.70 11.99 11.38 DPS240100U-P5P-TK 

POWER PUP 
5 9VDC 500 No 3.07 x 1.91 x 1.33 (78 x 48.5 x 33.9) 210 7413-P5P-ND 5.08 4.06 3.56 3.37 DPDO090050-P5P-TC 
12 Watt Power Strip Type - ROHS Compliant 

5VDC 2000 5% 2.36 x 1.73 x .98 (60 x 44 x 25) 214 T450-P5P-ND 16.63 13.30 11.65 11.09 DPS050200UPS-P5P-SZ 

7 6VDC 2000 5% 2.36 x 1.73 x .98 (60 x 44 x 25) 214 7451-P5P-ND 16.63 13.30 11.65 11.09 DPS060200UPS-P5P-SZ 
9VDC 1300 5% 2.36 x 1.73 x .98 (60 x 44 x 25) 214 T460-P5P-ND 16.63 13.30 11.65 11.09 DPS090130UPS-P5P-SZ 
12VDC 1000 5% 2.36 x 1.73 x .98 (60 x 44 x 25) 214 7461-P5P-ND. 16.63 13.30 11.65 11.09 DPS120100UPS-P5P-SZ 


* Table Top Style t “S/T” = Stripped/Tinned 4 9.5mm Long Plugs @ 12mm Long Plugs * Output Min. Current: 0.1A + RoHS Compliant 
* For additional plug options, please call Digi-Key and request technical assistance to build your part number. A minimum order and lead time will apply. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 2195 


Gu INC Standard Wall and Desktop Transformers (cont) 


Fig. 5 - POWER PUP 
Thin, Low-Profile Case Wall Transformer 


SPECIFICATIONS: * AC Input Voltage: 120VAC/ 
60Hz * Operating Temperature: -10°C ~ 40°C 
© Hi-Pot Test - 1mA for 1 Minute: 1,500VAC 
Primary to Secondary and Primary to Core, 
1,000VAC Secondary to Core » Protection 
Type: Thermal » Safety Requirements: (1) 
UL/cUL Approvals 


Fig. 6 — 12 Watt Power Strip Type 


SPECIFICATIONS: ¢ Input Voltage: 
ACQ0V-264V Frequency: 50Hz 
to 60Hz «Min. Load Current: 0A 
«Load Regulation: 5% * Short Cir- 
cuit and Overcurrent Protection: 
Shutoff and Auto Restart » Safety 
Requirements: (1) UL (2) cUL 


Fig. 7 — Small Desktop Series 


SPECIFICATIONS: ¢ Input Voltage 
Range: AC90V-264V_ * Frequency: 
50Hz to 60Hz *Load Regulation: 
5% *Min. Load Current: 0A * Short 
Circuit and Over-current Protection: 
Shutoff and Auto Restart « Safety 
Requirements: (1) UL (2) cUL (3) 
TUV (4) CE 


Fig. 8 — Desktop Series Fig. 9 — 50 Watt Desktop Series 


SPECIFICATIONS: 

Input Voltage Range: AC9OV-255V 

Frequency: 50Hz to 60Hz 

* Min. Load Current: 0A 

* Short Circuit and Over-current Protection: Shutoff and Auto Restart 
Safety Requirements: (1) UL (2) cUL (3) TUV (4) CE (5) GS 


SPECIFICATIONS: 

Rated Input Voltage: AC100V-240V 

* Safety Requirements: (1) UL (2) CUL (3) ITS/GS (4) CE 
* EMI Requirement: (1) Meet FCC; Class B, CE, VCCI-II 


Ratings Dimensions Inches (mm) Cord Plug | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. Voltage mA Regulation HxWxD Size (mm) | Part No. 1 10 50 100 Part No. 
6 18VDC 660 5% 2.36 x 1.73 x .98 (60 x 44 x 25) 214 T462-P5P-ND. 16.63 13.30 11.65 11.09 DPS180066UPS-P5P-SZ 
24VDC 500 5% 2.36 x 1.73 x .98 (60 x 44 x 25) 214 T455-P5P-ND 16.63 13.30 11.65 11.09 DPS240050UPS-P5P-SZ 
12 Watt Small Desktop 
5VDC 2500 5% 2.91 x 1.81 x .98 (74 x 46 x 25) 214 T850-P5P-ND$ 19.18 15.34 13.43 12.79 DTS050250SUDC-P5P-SZ 
6VDC 2000 5% 2.95 x 1.87 x 1.04 (75 x 47.5 x 26.5) 214 7851-P5P-ND¢ 19.18 15.34 13.43 12.79 DTS060200SUDC-P5P-SZ 
7 9VDC 1330 5% 2.95 x 1.87 x 1.04 (75 x 47.5 x 26.5) 214 T852-P5P-ND¢ 19.18 15.34 13.43 12.79 DTS090133SUDC-P5P-SZ 
12VDC 1000 5% 2.95 x 1.87 x 1.04 (75 x 47.5 x 26.5) 214 T853-P5P-ND$ 19.18 15.34 13.43 12.79 DTS120100SUDC-P5P-SZ 
18VDC 670 5% 2.95 x 1.87 x 1.04 (75 x 47.5 x 26.5) 214 7854-P5P-ND 19.18 15.34 13.43 12.79 DTS180067SUDC-P5P-SZ 
24VDC 500 5% 2.95 x 1.87 x 1.04 (75 x 47.5 x 26.5) 214 T855-P5P-ND 19.18 15.34 13.43 12.79 DTS240050SUDC-P5P-SZ 
25 Watt Desktop Series 
8 15VDC 1600 +5% 4.13 x 1.91 x 1.39 (105 x 48.50 x 35.20) 21% 1570-P5P-ND 19.88 15.90 13.92 13.20 DTS150160UDC-P5P-TK 
50 Watt Desktop Series - RoHS Compliant 
9 9VDC 5000 5% 4.26 x 2.60 x 1.42 (108.1 x 66 x 36.1) 21% T858-P5P-ND 34.75 27.80 24.33 23.08 DTSO90500UTC-P5P-SZ 
15VDC 3300 5% 4.26 x 2.60 x 1.42 (108.1 x 66 x 36.1) 210 T860-P5P-ND 34.75 27.80 24.33 23.08 DTS150330UTC-P5P-SZ 
¢ Table Top Style t “S/T” = Stripped/Tinned 4 9.5mm Long Plugs @ 12mm Long Plugs * Output Min. Current: 0.1A + RoHS Compliant 


* For additional plug options, please call Digi-Key and request technical assistance to build your part number. A minimum order and lead time will apply. 


Plug Options For All CUI Supplies 


Additional plug options AVAILABLE! CUI INC Custom Plug Overmolding without large 
minimum orders and long lead times! Straight or right angle plugs are 
available in the following sizes: P1, P5, P6, P7, P12, P13 or P14 
For additional plug and polarity options available, please call 
Digi-Key and request technical assistance to build your custom 
part number. 

(Overmolding Service not available on Medical Switching Power 
Supplies.) 


* Lead-Time: 2 weeks 


BUILD YOUR PART NUMBER: DPS120125- 


* Non-Standard plug barrel 
lengths are available upon 
request 


Choose an In stock CUI Power Supply 

Z: special over molding code 

Choose P1, P5, P6, P7, P12, P13 or P14 plug options 
If applicable: R-Right angle 


P or N: For DC Output choose Center Positive or Negative * Minimum Order: 100 


pieces 


P-1 (3.5mm Male) P-5 (2.1mm Female) 


1 


P-6 (2.5mm Female) 


i 


P-7 (1.3mm Female) P-12 (2.35mm Female) P-13 (1.7mm Female) P-14 (1.7mm Female) 
Tip is Positive, 


Sleeve is Negative 


| I 


LS) 
<<) 
wy 


374 
(9.5), y 


374 danas 
(ask 


=|.374 
9.5) 


Polarization 


.083 
(2.11) 


098 


-051 
ee) Polarization 


(1.3) 4 Polarization 


Omer [oe . 


Polarization 


eso 24 
air : 
(6.51) 5.8 


Polarization 


@—D—-O 


Polarization 


eo aD—O 20.7 


-138 slo 35h 


(3.5) 


Overall Diameter Digi-Key Price Each CUI Inc. 

Fig Description Wire Gauge Color Approx. (mm) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
1 AC Cord for Europe HOSVV-F 3G 1.0mm? Black 7.0 + 0.15 T100-DK-ND 5.68 4.54 3.97 3.77 AC7-DK 
2 AC Cord for United Kingdom HOSVV-F 3G_0.75mm? Black 6.7 + 0.15 7101-DK-ND 9.48 7.58 6.64 6.30 AC8-DK 
3 AC Cord for Australia HO5VV-F 3G 0.75mm? Black 6.7+0.15 7102-DK-ND 5.40 4.32 3.78 3.59 AC9-DK 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2196 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Gy V-INFINITY AC-DC Converters — 5/15 Watt FSK Series 


FSK-S5 Series TOR MEW 
Features: * Encapsulated, Compact Case * Industry Standard Pin Out Input Voltage 2.0 
* Universal Input *HI-POT Tested ¢Inrush Current Limiting * Over-Load Min Max Pin Assignment + (50.8) —} 0.4 
Protection * Over-Temperature Protection * Built-in EMI Filter on FSK-S15 AC 85 364 - 9 _ = a 5 (10.16) 
series * Fixed Switching Frequency * High Efficiency * 2 Year Warranty * UL/ Single Output SIDE VIEW oat 1 i 5] ft t os 
cUL, TUV and CE Approved DC 110 340 1. AC(N) (20.32) IN | OUT 4¢) ue, — (20.32) 
2. AC(L) = t ea —4 
Output Output Output 3. No Pin 0.6 (15.24) ' S8-0.012 (0.3) R 
Power Voltage Current Digi-Key Price Each V-Infinity - om BOOT) 026. 8) 
(Maximum) | (VDC) |(Maximum)| Part No. 1 10 25 50 Part No. - b—1.8 (45.72) #1 
Single Output FSK-S5 Series - RoHS Compliant FSK-S15 Seri 
4.125W 33 125A | 102-1469-ND 19.96 19.47 18.97 17.97 | FSK-S5-3R3U ee Rene 
5W 5 1.0A 102-1470-ND 19.96 19.47 18.97 17.97 FSK-S5-5U 
5W 12 0.42A 102-1471-ND 19.96 19.47 18.97 17.97 FSK-S5-12U 
5w 15 0.33A 102-1472-ND 19.96 1947 1897 17.97 | FSK-S5-15U Pin Assignment 
5W 24 0.21A | 102-1473-ND 19.96 19.47 18.97 _17.97_| FSK-S5-24U Single Output 
Single Output FSK-S15 Series ane iN) Saveur 
15.0W 5 3.0A 102-1164-ND 43.06 41.99 40.91 38.76 FSK-S15-5U 3. AC(L) | 7. -Vout 
15.6W 12 1.3A | 102-1165-ND 43.06 41.99 40.91 38.76 | FSK-S15-12U 4. No Pin] 8. No Pin pee 
15.0W 15 1.0A 102-1166-ND 43.06 41.99 40.91 38.76 FSK-S15-15U. 
15.6W 24 0.65A 102-1167-ND 43.06 41.99 40.91 38.76 FSK-S15-24U. 


1 Features: ¢ Universal input 85 ~ 264VAC « Designed for medical application * Industry standard foot-print * Efficiency up to 
5 Watt Medical Power Su pply 77% * Safety approved to UL/cUL 60601, TUV, CE * Conducted EMI meets EN55022 class B * PCB mount 


Load Mating Connectors 
Voltage|Current | Reg. | Housing | Housing Digi-Key Price Each V-Infinity 

(Vv) (A) (%) Input Output | Contacts} Part No. 1 10 25 Part No. 
3.3 1.25 1.0 | WM2101 | WM2102 | WM2300 102-1474-ND 24.74 24.13 23.51 VOFM-5-3.3 
5 1.0 1.0 | WM2101 | WM2102 | WM2300 102-1475-ND 24.74 24.13 23.51 VOFM-5-5 
9 55 1.0 | WM2101 | WM2102 | WM2300 102-1476-ND 24.74 24.13 23.51 VOFM-5-9 
12 42 1.0 | WM2101 | WM2102 | WM2300 102-1477-ND 24.74 24.13 23.51 VOFM-5-12 
15 33 1.0 | WM2101 | WM2102 | WM2300 102-1478-ND 24.74 24.13 23.51 VOFM-5-15 
18 28 1.0 | WM2101 | WM2102 | WM2300 102-1479-ND 24.74 24.13 23.51 VOFM-5-18 
24 .23 1.0 | WM2101 | WM2102 | WM2300 102-1480-ND 24.74 24.13 23.51 VOFM-5-24 


25, 45 and 65 Watt Open Frame Switching Power Supplies 


Features: * Universal input voltage: 85 ~ 264VAC, 47 ~ 63Hz 
. aut pata pene s aaa a fsaiieays Voltage | Current | Size (Inch)| Digi-Key Price Each V-Infinity 
* Output over-voltage protecte * Output voltage trimable +5% 7 
: sate pasha ® Ut, ake : Two year waranty _ 77 a 7 " oe ie i ND Mee 2 7 a OF os 
1 12 2.0 2x3.5 102-1326-ND 17.58 16.70 15.38 VOF-25-12 
15 1.6 2x3.5 102-1327-ND 17.58 16.70 15.38 VOF-25-15 
24 1.0 2x3.5 102-1328-ND 17.58 16.70 15.38 VOF-25-24 
3.3 6.0 2x40 102-1329-ND 23.56 22.38 20.62 VOF-45-3.3 
5 6.0 2x40 102-1330-ND 23.56 22.38 20.62 VOF-45-5 
2 12 3.7 2x40 102-1331-ND 23.56 22.38 20.62 VOF-45-12 
15 3.0 2x40 102-1332-ND 23.56 22.38 20.62 VOF-45-15 
24 1.9 2x40 102-1333-ND 23.56 22.38 20.62 VOF-45-24 
48 0.93 2x40 102-1334-ND 23.56 22.38 20.62 VOF-45-48 
5 8.0 2x40 102-1335-ND 26.32 25.00 23.03 VOF-65-5 
2 12 5.4 2x40 102-1336-ND 26.32 25.00 23.03 VOF-65-12 
24 27 2x40 102-1337-ND 26.32 25.00 23.03 VOF-65-24 
48 1.35 2x40 102-1338-ND 26.32 25.00 23.03 VOF-65-48 


120 / 200 Watt Open Frame Switching Power Supplies ce 


VSBU/VSUU Series 5 
. H . Output Output Output Mating Connectors 
Features: * Universal Input Voltage: 90 ~ 264VAC, Power Voltage Current Housing Housing Digi-Key Price Each V-Infinity 
47 ~ 63H2 or 130 ~ 370VDC. * Internal EMI filter (maximum) | (VDC) | (Typical) | Input Output | Contacts | PartNo. 1 10 25 50__| PartNo. 
¢ Input Surge current, over voltage and over load - — = 
protection »* Power factor correction *Class | Fig. 1 — Single Output (Size: 3” x 5” x 1.28”) 
Insulation * Two Year Warranty * Operating Temper- 5.0 22A 102-1267-ND 88.71 83.49 78.27 73.06 VSBU-120-5 
ature: 0°C ~ 70°C 12 10A 102-1264-ND 88.71 83.49 78.27. 73.06 _| VSBU-120-12 
VPU Series 120W 24 5.0A | WM2103 | WM17404 | WM2800 | 1o9.4965-ND 88.71 8349 78.27 73.06 | VSBU-120-24 
Features: ¢ Universal Input Voltage: 85 ~ 264VAC or 48 2.5A 102-1266-ND 87.01 81.89 76.77 71.66 | VSBU-120-48 
120 ~ 340VDC * Power factor correction * Operating Fig. 1 — Dual Output (Size: 3” x 5” x 1.28”) 
Temperature: -10°C ~ 65°C * Safety approved to 
50/12 15/6.0A {021268-ND 90.61 85.28 7995 74.62 | VSBU-120-D512 
Ee TUE CE 120W 5.0/24 | 15/354 | WM2103 | WM17404 | WM2300 | 499-1970-ND_ _—-90.61_—«85.28 ~—- 79.95 _74.62_| VSBU-120-D524A 
Fig. 1 — Triple Output (Size: 3” x 5” x 1.28”) 
3.3/5.0/12 | 15/6.0/1.0A T02-1271-ND 94.16 688.63. 63.09 77.55 | VSBU-120-T3512B 
120W | s.o/12/-12 | 15/6.0/0.8a | M2103 | WM17404 | WM2300 | 109-1972-ND _ 94.16 88.63 83.09 77.55 _| VSBU-120-T512A 
Fig. 2 — Single Output (Size: 3” x 5” x 1.28”) 
5.0 22K 1021276-ND 97.58 91.84. 86.10 80.36 | VSUU-120-5 
12 10A 102-1273-ND 97.58 91.84 86.10 80.36 | VSUU-120-12 
120W 24 5.0A WM2103 | WM17404 | WM2300 | 199.1274-ND 97.58 91.84 86.10 80.36 | VSUU-120-24 
48 2.5A 102-1275-ND _97.58 91.84 86.10 __80.36_| VSUU-120-48 
Fig. 2 — Dual Output (Size: 3” x 5” x 1.28”) 
5.0/12 15/6.0A 1021277-ND 98.94. 93.13 87.0 681.48 | VSUU-120-D512 
a 5.024 | 15/354 | WM2103 | WM17404 | WM2300 | 199.1978-ND 98.94 93.12 87.30 _81.48 | VSUU-120-D524A 
Fig. 2 — Triple Output (Size: 3” x 5” x 1.54”) 
3.3/5.0/12 | 15/6.0/1.0A 102-1279-ND 102.34 96.32 9030 8428 | VSUU-120-T3512B 
120W | 5.0/12/-12 | 15/6.0/0.8a | M2103 | WM17404 | WM2300 | i99.4980-ND 102.34 96.32 90.30 84.28 | VSUU-120-T512A 
Fig. 2 — Single Output (Size: 6.8” x 3.8” x 1.5”) - ROHS Compliant 
33 30A T021481-ND 96.19 90.53 8487 79.22 | VPU-S200-33 
5 30A 102-1482-ND 96.19 90.53 84.87 79.22 | VPU-S200-5 
12 16.7A 102-1483-ND 96.19 90.53 84.87 79.22 | VPU-S200-12 
200w 15 13.3A | wm2114 | wm2121 | wM2300 | 102-1484-ND 96.19 90.53 84.87 79.22 | VPU-S200-15 
24 8.3A 102-1485-ND 96.19 90.53 84.87 79.22 | VPU-S200-24 
36 5.5A 102-1486-ND 96.19 90.53 84.87 79.22 | VPU-S200-36 
48 4.20 102-1487-ND 96.19 90.53 84.87_—«79.22_| VPU-S200-48 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 2197 


42, V-INFINITY . 
SS ce ce DC-DC Converters 


POL (Point of Load) Series 


|-——2.00 (50.8) ——+| 


F 1 (L} 
é ee +Vin 
; i Com[] 


; ‘ «0.025 (0.64) mecaee +Vout [] 
0.100 (2.54) . a 4 p20 E : Contact img] 
0.200 (5.08) |<+| : esensef] 
on/off 
9.30 oF 
i 0.08 . (0,366)_ 1.91 
Pin 8 : i : . Max. (0.075) 
Assignments E 0.450. _|& 165 = |.-13.46 | 
1. +Output aa : Pin Assignments (0.065)| (0.530) 
2. Trim Bottom View 1. +Output 5. Common 9. No Pin 
3. Common 0.025 2. +Output 6. Common 10. Trim - 
4. +V Input A i 3. +Sense 7. +V Input 11. On/Off Bottom View 
5. On/Off 3 4. +Output 8. +V Input Control ut inducer 
These “Point of Load” modules serve the needs specifically of the fixed and Input Output Output 
mobile telecommunications and computing market, employing economical ail ' An 
tet . a Voltage Voltage Current | Digi-Key Price Each Tape & Reel V-Infinity 
distributed Power Architectures. Provide precisely regulated output voltage Fi voc’ voc’ M Part N 1 10 5 50 ai Prici Part N 
range from 0.75V to 5VDC over a wide range of input voltage and can Ue (its) was) (here) eID: eg aL) ae 
operate over an ambient temp erature range of -40°C ~ 85°C. Ultra- 3.0~5.5 | 0.75 ~ 3.63 5A 102-1287-ND 14.60 13.51 13.14 12.78 =— — | VPOLSA-5-SIP 
high efficiency operation is achieved through the use of synchronous 3.0~5.5 | 0.75~3.63 | 5A | 102-1288-1-NDt 1460 1351 1314 12.78 500 5475.00 | VPOL5SA-5-SMT 
rectification and drive control techniques. The modules are fully protected 1 
against short circuit and over-temperature conditions. 8.3~14 | 0.75~5.0 | 5A | 102-1289-ND 1460 13.51 13.14 = 12.78 - — | VPOLSA-12-SIP 
fi 8.3 ~ 14 0.75 ~ 5.0 5A 102-1290-1-NDt 14.60 13.51 13.14 12.78 500 5475.00 | VPOL5A-12-SMT 
it H 
ereial » | 30-85 | 09-363 | 15a | 102-1291-ND 24.88 28.02 22.40 21.77 = — | vpoLtsa-5-SiP 
* Cost efficient open frame design 9.0~14 | 0.75~5.0 | 16A | 102-1293-ND 24.88 23.02 2240 21.77 -_ — | VPOL16A-12-SIP 
* No minimum load requirement (Stable at all loads) 
* Remote On/Off 3.0~5.5 | 0.9~3.63 | 15A | 102-1292-1-NDt 24.88 23.02 2240 21.77 250 4665.00 | VPOL15A-5-SMT 
3 
* Continuous short-circuit protection and over current protection 9.0 ~14 0.75 ~ 5.0 16A | 102-1294-1-NDt 24.88 23.02 22.40 21.77 250 4665.00 | VPOL16A-12-SMT 
* Over-temperature protection (OTP) 
* UL/IEC/EN60950 Certified + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
1 Watt 
VASD1 Series VBSD1 Series 
Features: Features: * Temperature Range: -40°C ~ 85°C * High Efficiency to 80% * Single Voltage Output * 1KVDC 
* Temperature Range: -40°C ~ 85°C * High Efficiency to 80% * Dual Voltage Output » 1KVDC Isolation Isolation 
Fig. 1 
1.8 
T Fs 5 Th 
10.2 zbol : f 7.62 
i141 98 1.9 7.62 eal | 
aa + + Bottom View = 
2.0 12.7 | 
Bottom View ae spo a i 
Bottom View Function in [Function | Bottom View 7.7 
GND GND 1 
Vin is Vin 
CoM Fecauch +V aif] | 
Function —_ + COM oar 
Function GND | eee Sige View 
Vin o NC és | 
GND COM Input Voltage Output | Output Current 
-Vo . +Vo 4A Nominal Range Voltage | Max. | Min. |Digi-Key Price Each V-Infinity 
Sve. ‘ at Side View (voc) | (voc) | (vpc) | (ma) | (mA) |Part No. 1 10 25 | Part No. 
Fig. 1 - SIP Series 
33 30-36 3.3 300 30 |102-1357-ND 4.66 455  4.43)VBSD1-S3.3-S3.3-SIP 
ianuiivolinne aint Moninallonrant : ; ; 5 200 20 _|102-1358-ND 4.66 4.55 _4.43|VBSD1-S3.3-S5-SIP 
Nominal] Range | Voltage) Max. | Min. /Digi-Key Price Each V-Infinity 83) 400 30 aD 466. 4.55 4.43) VBSD1-85-83.3-S1P 
(voc) | voc) | (voc) | (may | (ma) [Part No. a oe [earn 5 AecRe 5 200 | 20 |102-1360-ND 4.66 4.55  4.43|VBSD1-S5-S5-SIP 
12 83 9 |102-1361-ND 4.66 455  4.43)VBSD1-S5-S12-SIP 
Fig. 1 - SIP Series 15 67 7 __{102-1362-ND 4.66 4.55 _4.43|VBSD1-S5-S15-SIP 
+5 | 100 | +10 |102-1339-ND 4.96 484  4.72/VASD1-S5-D5-SIP 3.3 | 300 | 30 |102-1363-ND 4.66 4.55  4.43/VBSD1-$12-S3.3-SIP 
5 200 20 = |102-1364-ND 466 455  4.43)VBSD1-S12-S5-SIP 
5 45~55 +12 +42 +5 |102-1340-ND 4.96 484  4.72)VASD1-S5-D12-SIP 12 10.8 ~ 13.2 12 83 9 |102-1365-ND 466 455  4.43)/VBSD1-812-S12-SIP 
+15 +33 +4 |102-1341-ND 4.96 484  4.72|VASD1-S5-D15-SIP 15 67 7 |102-1366-ND 4.66 4.55 4.43 | VBSD1-S12-S15-SIP 
+5 +100 | +10 |102-1342-ND 4.96 484  4.72)VASD1-S12-D5-SIP 3.3 300 30 |102-1367-ND 4.66 455  4.43)VBSD1-S24-S3.3-SIP 
12. | 108-132] 212 | 242 | 45 /1021343-ND 4.96 4.84 4.72| VASD1-S12-D12-SIP 24 | 216-264) 5 | 200 | 20 [1021868:ND) = 4.66 4.55 4.43) VBSD1-S24-85-S|P 
12 83 9  |102-1369-ND 466 455  4.43)VBSD1-S24-S12-SIP 
+15 +33 +4 /102-1344-ND 4.96 484  4.72)VASD1-S12-D15-SIP 15 67 7 |102-1370-ND 466 455  443)/VBSD1-S24-S15-SIP 
25 | 2100 | +10 /102-1345-ND 4.96 4.84 4.72 | VASD1-S24-D5-SIP Fig. 2 - DIP Series 
24 | 216-264 212 | 242 | 25 /102-1346-ND 4.96 4.84 4.72 VASD1-S24-D12-SIP 33 | 300 | 30 loota7-ND 494 482 470\vBSD1-53.9-Sa3-DIP 
215 | 433 | 24 |1o2-1347-ND 4.98. 4.84 4.72|VASD1-S24-015-SIP 33 | 30-36 | OF | 200 | 20 fro2-1372-ND 494 4.82 4.70 | VBSD1-$3.3-85-DIP 
Fig. 2 - DIP Series 33 | 300 | 30 |102-1373-ND 4.94 4.82  4,70/VBSD1-S5-S3.3-DIP 
5 45 ~55 5 200 20 = |102-1374-ND 4.94 482  4.70|VBSD1-S5-S5-DIP 
+5 | +100 | +10 |102-1348-ND 4.96 4.84 4,72 VASD1-S5-D5-DIP 505i 42 | 83 | 9 ttoo1375-ND 494 482 470/VBSD1-$5-$12-DIP 
5 45~5.5 +12 +42 +5 |102-1349-ND 4.96 484 4.72)VASD1-S5-D12-DIP 15 67 7 {102-1376-ND 4.94 482  4.70|VBSD1-S5-S15-DIP 
415 433 +4 |102-1350-ND 4.96 484  4.72)VASD1-S5-D15-DIP 3.3 300 30 |102-1377-ND 4.94 482  4.70)VBSD1-S12-S3.3-DIP 
5 200 20 = |102-1378-ND 4.94 482  4.70)VBSD1-S12-S5-DIP 
+5 +100 | +10 |102-1351-ND 4.96 484  4.72)VASD1-S12-D5-DIP 12 10.8 ~ 13.2 12 83 9 |102-1379-ND 494 482 4.70|vBSD1-$12-S12-DIP 
12 10.8~13.2 | +12 +42 45 |102-1352-ND 4.96 484  4.72|VASD1-S12-D12-DIP 15 67 7 1102-1380-ND 4.94 4.82 4.70|VBSD1-$12-S15-DIP 
#15 | #33 | #4 |102-1353-ND 4.96 4.84 —4.72|VASD1-S12-D15-DIP 3.3 | 300 | 30 |102-1381-ND 4.94 4.82  4.70| VBSD1-S24-S3.3-DIP 
+5 | +100 | #10 /102-1354-ND 4.96 4.84 4,72/ VASD1-S24-D5-DIP 24 | 21.6 ~26.4 2 my 2 Pee ae i pie Webs eA 
24 21.6~ 26.4 | +12 +42 +5 |102-1355-ND 4.96 484  4.72)VASD1-S24-D12-DIP 15 67 7 |102-1384-ND 494 482  4.70|VBSD1-824-S15-DIP 
+15 +33 +4 = |102-1356-ND 4.96 484  4.72)VASD1-S24-D15-DIP 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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GZ V-INFINITY DC-DC Converters 

A CUI INC. COMPANY 1 Watt (Cont) 
VESD1-SIP Series VHS1-SIP Series 
Features: Features: 


* Temperature Range: -40°C ~ 85°C» High Efficiency to 78% * Single Voltage Output * 6KVDC Isolation 


* Temperature Range: -40°C ~ 85°C « High Efficiency to 80% » Dual Voltage Output * 3KVDC Isolation 


Funetion Tee 12 456 460 Function 
GND = rent t +Vin 
Vo -Vin 
CoM 2.0 15.24 -Vout 
+Vo Bottom View +Vout ; 
Side View Bottom View 
Input Voltage Output | Output Current 
Nominal Range Voltage | Max. | Min. |Digi-Key Price Each V-Infinity Input Voltage Output | Output Current 
(VDC) (VDC) (VDC) | (mA) | (mA) |Part No. 1 10 25 | Part No. Nominal Range Voltage | Max. | Min. |Digi-Key Price Each V-Infinity 
+5 +100 | +10 |102-1408-ND 6.44 6.28  6.12])VESD1-S5-D5-SIP (vDC) (vDC) (VDC) | (mA) | (mA) |Part No. 1 10 25 | Part No. 
5 45~55 #12 +42 +5 |102-1409-ND 6.44 6.28  6.12)VESD1-S5-D12-SIP 5 200 20 |102-1449-ND 8.80 8.58 8.36 |VHS1-S5-S5-SIP 
#15 +33 +4 1102-1410-ND 6.44 6.28  6.12|VESD1-S5-D15-SIP 5 4.5 ~5.5 12 84 9 |102-1450-ND 8.80 8.58 8.36|VHS1-S5-S12-SIP 
25 | 2100 | #10 [02141T-ND 644 628  6.12|VESD1-S12-D5-SIP 15 | 67 _| 7 _}ADZSESEND} _8.80_8.58 _ 8.96 /VH51-95-815-S1F 
5 200 20 |102-1452-ND 8.80 8.58  8.36|VHS1-S12-S5-SIP 
12 10.8~13.2 ) +12 +42 +5 |102-1412-ND 6.44 6.28  6.12)VESD1-S12-D12-SIP 
1 33 4 |102-1413-ND 644 6.28 6 12|VESD1-S12-D15-SIP 12 10.8 ~ 13.2 12 84 9 |102-1453-ND 8.80 8.58 8.36|VHS1-S12-S12-SIP 
215 | + = shel : : : seals 15 67 7 [102-1454-ND 8.80 8.58 8.36 | VHS1-S12-S15-SIP 
+5 +100 | +10 |102-1414-ND 6.44 6.28  6.12)VESD1-S24-D5-SIP 
24 21.6~ 26.4} +12 +42 +5 |102-1415-ND 6.44 6.28  6.12)VESD1-S24-D12-SIP 
#15 £33 +4 |102-1416-ND 6.44 6.28  6.12]VESD1-S24-D15-SIP VAT1-SMT Series 
Features: 
VBT1 -SMT Series * Temperature Range: -40°C ~ 85°C * High Efficiency to 79% »* Dual Voltage Output * 1KVDC Isolation 
Features: 


* Temperature Range: -40°C ~ 85°C * High Efficiency to 80% »* Single Voltage Output * 1KVDC Isolation 


a 


Pin Function 


11.2 
. GND 6.NC . 4,13 I 
patel Vin 7. +Vo : ILL 00 
7.62 +) NC 8. NC +— ty : | : 
Pin Function . = a “COM 9.NC fi 2.54 0.25 
1. GND 5. +Vo U : 8765 Vo 10. NC Side View 
2. Vin 6. NC tS 7 1234 
a NG NC 2.54 0.25 ayy 
4. COM 8. NC Side View 2.54 “-o.5 
Top View Input Voltage —_|Output| Output Current T& Rt 
Nom.| Range | Volt. | Max. | Min. | Digi-Key Price Each Pricing | V-Infinity 
(VDC)} (VDC) |(VDC)| (mA) | (mA) | Part No. 1 10 25 | 500 PartNo. 

Input Voltage _|Output| Output Current T& RE +5 | +100 | +10 | 102-1385-1-ND 5.56 5.15 5.01) 2085.00 | VAT1-S5-D5-SMT 
Nom.| Range | Volt. | Max. | Min. | Digi-Key Price Each Pricing | V-Infinity 5 45~55 | +12 | #42 | +5 |102-1386-1-ND 5.56 5.15 5.01) 2085.00 | VAT1-S5-D12-SMT 
(vbc)} (VDC) (vDC)| (mA) | (mA) | Part No. 1 10 25 500 | Part No. 415 | +33 | 44 | 102-1387-1-ND 5.56 5.15 5.01 | 2085.00 | VAT1-S5-D15-SMT 

3.3 | 300 | 30 [102-1394-1-ND 4.82 4.46 4.34| 1807.50 | VBT1-S3.3-S3.3-SMT #5 | #100) 10 (MO2STOBe SEND) 5.56 5.15 5.01) 2085.00 | VATI-512-D5-SMT 

3.3 | 30~3.6 700 | 20. RMORAREMIRT) «=> 44s aaa tao7so |vaTi-s33-S5-SMT 12 |10.8~13.2| 412 | 242 | 25 |102-1389-1-ND 5.56 5.15 5.01 | 2085.00 | VAT1-S12-D12-SMT 

5 ale2Oala pie: AO) Le 783.0:S5> 415 | +33 | 44 |102-1390-1-ND 5.56 5.15 5.01 | 2085.00 | VAT1-S12-D15-SMT 
3.3 | 300 | 30 /102-1396-1-ND 4.82 4.46 4.34) 1807.50 | VBT1-S5-S3.3-SMT 25 | 2100] #10 /102-1391-1-ND 5.56 5.15 5.01 | 2085.00 | VATI-S24-D5-SMT 
5 | 45-55 | © | 200) 20 |102-1397-1-ND = 4.82 4.46 4.34 | 1807.50 | VBT1-S5-S5-SMT 24 | 21.6~26.4| +12 | +42 | +5 )102-1392-1-ND 5.56 5.15 5.01 | 2085.00 | VAT1-S24-D12-SMT 
“| 42] 83 | 9 |102-1398-1-ND 4.82 4.46 4.34 | 1807.50 | VBT1-S5-S12-SMT +15 | +33 | 44 |102-1393-1-ND 5.56 5.15 5.01 | 2085.00 | VAT1-S24-D15-SMT 
15 | 67 | 7 |102-1399-1-ND 4.82 4.46 4.34] 1807.50 | VBT1-S5-S15-SMT + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 
3.3 | 300 | 30 |102-1400-1-ND 4.82 4.46 4.34| 1807.50 | VBT1-S12-S3.3-SMT 
to l10g-132/ 5 | 200) 20 |102-1401-1-ND 4.82 4.46 4.34] 1807.50 | VBT1-S12-S5-SMT : 
eT") 49 | 83 | 9 ]102-1402-1-ND 4.82 4.46 4.34 | 1807.50 | VBT1-S12-$12-SMT VIBLSD1 Series 
15 | 67 | 7 |102-1403-1-ND 4.82 4.46 4.34 | 1807.50 | VBT1-S12-S15-SMT , = . 
Features: * Temperature Range: -40°C ~ 85°C * High Efficiency to 79% * Single Voltage Output * 1KVDC 
3.3 | 300 | 30 |102-1404-1-ND 4.82 4.46 4.34| 1807.50 | VBT1-S24-S3.3-SMT Isolation * Regulated Output 
o4 lo1g~264| 5 | 200 | 20 |102-1405-1-ND 4.82 4.46 4.34) 1807.50 | VBT1-S24-S5-SMT 
, “) 12 | 83 | 9 |102-1406-1-ND 4.82 4.46 4.34 | 1807.50 | VBT1-S24-S12-SMT = : 
15 | 67 | 7 |102-1407-1-ND 4.82 4.46 4.34 | 1807.50 | VBT1-S24-S15-SMT Ty 7 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 20 12.7 + 1,14 iW 9 
Functi Bottom View Function [e 15.24 
: ‘unction -Vin Bott Vi 
VFSD1-SIP Series pra + 19.60 NC onomview 
a +Vout 
Features: -Vout -Vout _ 20.4 —| 


+Vout 


* Temperature Range: -40°C ~ 85°C * High Efficiency to 80% * Single Voltage Output 


* 3KVDC Isolation +Vin 


és 
Y 


= 


Side View 


Side View 


Function 
Vin Input Voltage Output | Output Current 
GND Nominal Range Voltage | Max. | Min. |Digi-Key Price Each V-Infinity 
coM 4 (vDC) (voc) | (voc) | (mA) | (mA) [Part No. 1 10 25 | Part No. 
vo Bottom View agit Fig. 1 - SIP Series 
Side View 5 | 150 | 15 |1021431-ND 600 585 5.70] VIBLSD1-S5-S5-SIP 
5 4.75 ~ 5.25 12 83 9 |102-1432-ND 6.00 5.85  5.70}VIBLSD1-S5-S12-SIP 
15 67 7 _(102-1433-ND 6.00 5.85 _5.70|VIBLSD1-S5-S15-SIP 
Input Voltage Output | Output Current 5 150 15  |102-1434-ND 6.00 5.85  5.70}VIBLSD1-S12-S5-SIP 
Nominal Range Voltage | Max. | Min. |Digi-Key Price Each V-Infinity 12 11.4 ~12.6 12 83 9  102-1435-ND 6.00 5.85  5.70|VIBLSD1-S12-S12-SIP 
(VDC) (VDC) (VDC) | (mA) | (mA) [Part No. 1 10 25 | Part No. 15 67 7 |102-1436-ND 6.00 5.85 5.70 | VIBLSD1-S12-S15-SIP 
3.3 300 30 |102-1417-ND 6.26 6.11 5.95) VFSD1-S3.3-S3.3-SIP 5 150 15 |102-1437-ND 6.00 5.85  5.70}VIBLSD1-S24-S5-SIP 
33 | 30-36 | “5 | 200 | 20 [102-1418-ND 6.26 6.11 __5.95 | VESD1-$3.3-S5-SIP 24 | 228-252] 12 | 83 9 |102-1438-ND 6.00 5.85 5.70 VIBLSD1-S24-S12-SIP 
3.3 300 30 |102-1419-ND 6.26 6.11 5.95)VFSD1-S5-S3.3-SIP 15 67 7__|102-1439-ND 6.00 5.85 _5.70 | VIBLSD1-S24-S15-SIP 
5 45-55 5 200 20 = |102-1420-ND 6.26 6.11 5.95)VFSD1-S5-S5-SIP Fig. 2 - DIP Series 
. : 12 83 9 |102-1421-ND 6.26 6.11 5.95) VFSD1-S5-S12-SIP 5 150 15 |102-1440-ND 6.00 5.85  5.70|VIBLSD1-S5-S5-DIP 
15 67 7 _|102-1422-ND 6.26 6.11 5.95 | VFSD1-S5-S15-SIP 5 4.75 ~ 5.25 12 83 9 |102-1441-ND 6.00 5.85  5.70|VIBLSD1-S5-S12-DIP 
33 | 300 | 30 |102-1423-ND 6.26 6.11 5.95|VFSD1-S12-S3.3-SIP 15 67 7 |102-1442-ND 6.00 5.85 5.70 | VIBLSD1-S5-S15-DIP 
rr ipeetas 5 200 20 |102-1424-ND 6.26 6.11  5.95|VFSD1-S12-S5-SIP 5 150 15 |102-1443-ND 6.00 5.85 5.70|VIBLSD1-S12-S5-DIP 
Oren k ee 12 83 9 |102-1425-ND 6.26 6.11 5.95|VSFD1-S12-S12-SIP 12 11.4 ~12.6 12 83 9 |102-1444-ND 6.00 5.85  5.70/VIBLSD1-S12-S12-DIP 
15 67 7 |102-1426-ND 6.26 6.11 5.95|VFSD1-S12-S15-SIP 15 67 7__|102-1445-ND 6.00 5.85 5.70|VIBLSD1-S12-S15-DIP 
33 | 300 | 30 |102-1427-ND 6.26 6.11  5.95|VFSD1-S24-S3.3-SIP 5 150 | 15 /102-1446-ND 6.00 5.85 5.70 / VIBLSD1-S24-S5-DIP 
>A aed 5 200 20 |102-1428-ND 6.26 6.11 5.95|VFSD1-S24-S5-SIP 24 22.8 ~ 25.2 12 83 9  |102-1447-ND 6.00 5.85 5.70|VIBLSD1-S24-S12-DIP 
b~ 20. 42 83 9 1102-1429-ND 626 6.11 5.95|VFSD1-$24-S12-SIP 15 67 7 |102-1448-ND 6.00 5.85 _5.70| VIBLSD1-S24-S15-DIP 
15 | 67 7 |102-1430-ND_ «6.26 ~—-6.11_5.95 | VFSD1-S24-S15-SIP (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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7 V-INFINITY DC-DC Converters (cont) 


3 Watt VAWQ3 and 6 Watt VAWQ6 Series 


Features: *4:1 input (12V input and a 24V input Pin Connection Input | Output ] Output | Minimum 
converter in one) » 3000VDC isolation (can be used in Single Dual Voltage | Voltage | Current Load Digi-Key Price Each V-Infinity 
some medical applications) »* Industry standard 24-pin | Pin Output Output (VDC) (VDC) (mA) (mA) Part No. 4 10 25 Part No. 
DIP packaging 1 NP NP VAWQ3 Series — Single Output 
2 -V Input -V Input 9-36 3.3 600 15 102-1317-ND 21.00 20.48 19.95 | VAWQ3-A24-S3R3H 
3 -V Input -V Input 9-36 5 600 15 102-1312-ND 21.00 20.48 19.95 | VAWQ3-024-S5H 
5 NP NP 9-36 12 250 15 102-1313-ND 21.00 20.48 19.95 | VAWQ3-024-S12H 
in NG omen VAWQ3 Series — Dual Output 
14 NC arouwut 9-36 #12 125 25 102-1314-ND 24.08 23.48 22.88 | VAWQ3-024-D12H 
Roan 12 NP NPY 9-36 #15 +100 25 102-1315-ND 24.08 23.48 22.88 | VAWQ3-024-D15H 
(10.2) 13 NP NP. VAWGQ6 Series — Single Output 
T Tht 0.15 14] +4V Output | +Vv Output 9-36 3.3 1,000 15 102-1316-ND 27.64 26.95 26.26 | VAWQ6-024-S3R3H 
ate bel otk (3.8) 15 NC NC 9-36 5 1,000 15 102-1317-ND 27.64 26.95 26.26 | VAWQ6-024-S5H 
0.08 0.20 0.10 16 | -V Output Common 9-36 12 470 15 102-1318-ND 27.64 26.95 26.26 | VAWQ6-024-S12H 
(2.0) (5-1) (2.5) 22 +V Input +V Input VAWQ6 Series — Dual Output 
23 | +V Input +V Input 9-36 #12 +230 25 102-1319-ND 30.68 29.91 29.15 | VAWQ6-024-D12H 
24 NP NP 9-36 +15 +190 25 102-1320-ND 30.68 29.91 29.15 | VAWQ6-Q24-D15H 
1 0 Watt PTK1 0 Series Pin Assignments Input Output Output Digi-Key Price Each V-Infinity 
Single Output | Dual Output Voltage (VDC)| Voltage (VDC)| Current (Max.) | Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
Features: : ; 1. 4Vin 1 avin Single Output 
+ Industry Standard Pin Out * Wide 4:1 SA Bin 3.3 2.4A 102-1070-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 ] PTK10-Q24-S3 
Input Range ¢ Fully Isolated * Over-Current ¥ sf 5 2.0A 102-1071-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 | PTK10-024-S5 
Protection * Over-Voltage Protection * Six- eee oul Bat vour 10°86 12 0.9A 102-1072-ND 3778 3684. «35.90 34.01 | PTK10-024-S12 
Sided EMI Shielding * Constant Switching 4. No pin 4. Com 15 0.7A 102-1230-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 | PTK10-024-S15 
Frequency ¢High Efficiency * Compact 5. -Vout 5. -Vout 3.3 2.4A 102-1073-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 | PTK10-048-S3 
Size (2.0" x 1.0" x 0.4") *3 Year Warranty 5 2.0A 102-1074-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 | PTK10-048-S5 
* Agency Standards: Safety approved to UL, 2.0 (60.8) fate 12 0.9A 102-1075-ND 3778 3684 ~—« 35.90 34.01 | PTK10-048-S12 
CSA, TUV, CE (Dual output CE only) 15 0.7A 102-1234-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 _| PTK10-048-S15, 
$ [FF 04 t Dual Output 
0.4 |o4 { i846) 1.0 35 1.0A 102-1231-ND 39.24 38.26 37.28 35.32 | PTK10-024-D5 
tote) + 2 40 94 (25-4) 10-36 +12 0.45A 102-1232-ND 39.24 38.26 37.28 35.32 | PTK10-Q24-D12 
0.2 5 (10.16) 15 0.35A 102-1233-ND 39.24 38.26 37.28 35.32_| PTK10-Q24-D15 
| [ pia (6.08) x 45 1.08 402-1235-ND 30.24 38.26 37.28 36.32 |PTK10-048-D5 
| : 20-72 +12 0.45A 102-1236-ND 39.24 38.26 37.28 35.32 | PTK10-048-D12 
>||+ (1.0) 5-@0.05 (1.3) 
: 0.8 (20.32) #15 0.354 102-1237-ND 39.24 38.26 37.28 35.32 | PTK10-048-D15 
15 Watt VB ED1 5 Series Input Output Output 
0.20 (5.1)>+| j= wan Voltage | Voltage | Current | Digi-Key Price Each V-Infinity 
Features: 0.30 (7.6) >{(10.2) (VDC) (VDC) (Max.) | Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
*15W Isolated Output ° Efficiency to 883% °2:1 de Single Output 
Input Range * Compact Size (2.0" x 1.0” x 0.4”) sos (tp) 3.3 3A 102-1246-ND 45.10 43.98 42.85 40.59 | VBED15-D12-S3R3-1A 
¢ Continuous Short Circuit Protection * Remote On/Off =| 6 21 t 9-18 5 3A 102-1247-ND 45.10 43.98 42.85 40.59 | VBED15-D12-S5-1A 
Control * Output Trim on Single Output Models 00.04 08) (253) 12 1.25A | 102-1248-ND 45.10 43.98 42.85 40.59 | VBED15-D12-S12-1A 
(1.0) 5 4 al 3.3 3A — | 102-1250-ND 45.10 43.98 42.85 40.59 | VBED15-D24-S3R3-1A 
Pin Assignments F 1 ee | 18-36 5 3A | 102-1251-ND 45.10 43.98 42.85 40.59 | VBED15-D24-S5-1A 
1. +V Input 4. Trim/Common 383/049 12 1.25A | 102-1252-ND 4510 43.98 42.85 40.59 | VBED15-D24-S12-1A 
2. -V Input 5. -V Output 0.22|. 7 | 0.40 = oh +H Dual Output 
3. +V Output 6. Remote* (6.6) (10.2) J 3,09, 9-18 12 +.625A | 102-1249-ND 50.96 49.69 48.42 45.87 | VBED15-D12-D12-1 
“Common on dual output models only. 18-36 +12 +.625A | 102-1253-ND 50.96 49.69 48.42 45.87 | VBED15-D24-D12-1 
15 Watt PTK15 and 25 Watt PTK25 Series Input] Output | Output 
Voltage | Voltage Current Digi-Key Price Each V-Infinity 
Features: ¢ Industry Standard Pin Out »* Fully Isolated »* Out- Pin Assignments (VDC) (VDC) | (Maximum) Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
put Voltage Trimmable.* Qutput On/Off Control * Over-Cur- | —ginge pn ABegMmentS 
rent Protection * Agency Standards: Safety approved to UL, A 
CSA, TUV, CE (Dual Triple output CE only) * Over-Voltage Output Output Output Single Output 
Biiicion: s SicSided EMI Shiciding Ce itching =| etvin’ | 1. 4Vin T.+Vin 33 4.08 102-1076-ND 47.04 45.87 44.69 42.34 | PTK15-024-S3 
g onstant Switching 2.-Vi 2.-Vi 2. Vi 
Frequency * High Efficiency * Compact Size 2.0" x 2.0" x 0.4" an in 2 in ar in 10-36 5 3.0A 102-1077-ND 47.04 45.87 44.69 42.34 | PTK15-024-S5 
¢ 3 Year Warranty 4 CNT 4. cnr 4. cnt 15 ioe Aebuea ae tna? 1469 1034 PIKIS-O24 $15 
Input: * Parameter: Switching Frequency * PTK15; Nominal: 5.NC 5. «Vout 5. 4V. 5 2 = a 6 5.87 z x 5-024-$15 
250KHz * PTK25; Nominal: 300KHz Bae llega oul = ear 5 3.0A 102-1086-ND 47.04 45.87 44.69 42.34 | PTK15-048-S5 
Output: + Parameter: Output Trim Range *Conditions/ | ¢ ven 2 ae . ath 20-72 12 1.250 102-1087-ND 47.04 45.87 44.69 42.34 | PTK15-048-S12 
Description: With External Trim Resistors * Min.: -10% * Max.: 8. Trim 8. Trim 8. -Vaux 15 1.0A 102-1203-ND 47.04 45.87 44.69 42.34 | PTK15-048-S15 
+10% 7 7 : Dual Output 
25 15A 102-1079-ND 4958 48.35 47.11 44.63 | PTK15-024-D5 
|+—— 2.0 (50.8) ——+| 10-36 +12 0.625A 102-1080-ND 4958 48.35 47.11 44.63 | PTK15-Q24-D12 
0.1 (2.54) -+| [e718 (45.72) +15 0.5A 102-1210-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 | PTK15-Q24-D15 
7 a 04 20-72 #12 0.625A 102-1089-ND 4958 48.35 4741 44.63 | PTK15-048-D12 
20 0.90 | (1046) +15 0.5A 102-1204-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 | PTK15-048-D15 
(50.8) (22.86) it 1846 { ier Triple Output 
| Palla a oa ) (10.16) 40-36 | 212 | 15A/0.31A | 102-1082-ND 4958 48.35 47.411 44.63 | PTK15-Q24-1512 
ren i (10:46) | 5/#15 | 1.54/0.25A | 102-1084-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 | PTK15-Q24-T515 
et | r°5 Te 9.4 el oe 20-72¢ | 5/212 | 1.5A/0.31A | 102-1091-ND. 49.58 48.35 47.11 44.63 | PTK15-048-1512 
(eB) artes 4 (10:16) + (1.0) Chassis Kit for PTK15 Series 102-1296-ND 11.50 11.22 10.93 10.35 | UF224S36 
8) B45 ic 
(1.3) Single Output 
5 5.0A 102-1095-ND 71.00 69.23 67.45 63.90 ] PTK25-D24-S5 
18-36 12 2.0A 102-1096-ND 71.00 69.23 67.45 63.90 | PTK25-D24-S12 
. . 15 1.6A 102-1205-ND 71.00 69.23 67.45 _ 63.90 | PTK25-D24-S15 
25 Watt PTK25 Series with fi 014 8 36-72 15 1.6A 102-1207-ND 71.00 69.23 67.45 63.90 | PTK25-D48-S15 
i Dual Output 
0.25 
Screw Terminals T [L@ Uj] © er #12 1.0A 102-1098-ND 74.78 72.92 71.05 67.31 | PTK25-D24-D12 
. , P ita +15 0.8A 102-1206-ND 74.78 72.92 71.05 _ 67.31 | PTK25-D24-D15 
Features: « U-Frame with Screw-Terminals * Wide 2:1 36-72 | #15 0.8A 102-1208-ND 74.78 72.92 71.05 67.31 | PTK25-D48-D15 
Input Range ¢ Fully Isolated * Output Voltage Trimmable Triple Output 
* Outpub-Onv/Olt ConirolleOver:Current Protection 18-36 | 5/15 | 35A/0.25A | 102-1102-ND 74.78 7292 71.05 67.31 | PTK25-D24-T515 
soc sided EMI Shielding: ris ¥ eer Warranty a6 Chassis Kit for PTK25 Series 402-1297-ND 11.50 11.22 10.93 10.3 | UF224875 
ee 2 9 7 « s Z| Single Output 
t t S528 35 569 18-36 5 5.0A 102-1160-ND 83.00 80.93 7885 74.70 |PTK25-D24-S5-T 
0.63 0.67 SS aoe 12 2.0A 102-1161-ND 83.00 80.93 78.85 74.70 | PTK25-D24-S12-T 
\ i i i | © 36-72 5 5.0A 102-1162-ND 83.00 80.93 7885 74.70 |PTK25-D48-S5-T 
§ 4 1 12 2.0A 102-1163-ND 83.00 80.93 78.85 74.70 | PTK25-D48-S12-T 
I 2.25 | 7 + For 20-72 Volt input, use 102-1296-ND (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2200 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


4 V-INFINITY pDcC-DC Converters (cont, 


A CULLING COMPANY @0.04 
SFT A CUL INC. COMPANY : (12) Rei oe 
30 Watt VCD30 Series be : bane 
(5.6) S49 : 
Features: ¢ 25-30W Isolated Output ¢ Efficiency to 85% * 2:1 Input Range »* Six-Sided Shield * Compact +| | | | (10.16) 
Size (2.0” x 2.0” x 0.4”) * Remote On/Off Control * Output Trimming =A] + 
Input Output Output Pin Assignments Ee 
Voltage | Voltage | Current Digi-Key Price Each V-Infinity Single Output Dual Output (45.72) 
(voc) | (VDC) | (Max.) Part No. 1 1025 50__—| PartNo. T. Remote on/off control | 1. Remote on/off control 2.00 
Single Output 2. No pin 2. No pin (50.8) 
3.3 5A 102-1238-ND 71.00 69.23 67.45 63.90 | VCD30-D12-S3R3 3. -Vin 3. -Vin 
9-18 5 5A 102-1239-ND 71.00 69.23 67.45 63.90 | VCD30-D12-S5 4. +Vin 4. +Vin 43270 |b 
12 2.5A 102-1240-ND 71.00 69.23 67.45 63.90 _| VCD30-D12-S12 5. Trim 5. Trim 09 020-3 ph 
Dual Output 6. -Vout 6. -Vout (22 %0)" lf |.—_fe 08) PICS: 
9-18 +12 +1.25A 102-1241-ND 74.78 72.92 71.05 67.31 | VCD30-D12-D12 7. +Vout 7. Common ae 2.00 |" 
Chassis Kit for VCD30 Series 102-1295-ND 11.50 11.22 10.93 10.35 | UF224S18 8. No pin 8. +Vout (50.8) 
Single Output Half Brick — 50 Waitt yinpet. Output | Output | Min, 7 ee ae 
a oltage | Voltage | Curren oa igi-Key rice Eac -Intini 
VHB50W and 75 Watt VHB75 Series voc) | (voc) | (Max.) | (mA) | Part No. 1102550 Part No. 
VHBS5OW Half Brick Series 
VHB50W Series- 9-36 3.3 10A 50 102-1321-ND 85.46 83.32 81.19 76.91 | VHB50W-024-S3R3 
Features: *ROHS Compliant * 4:1 Input R 42¥ input and 24V input Hari 936 | 5.0 | 104 | 50 | 102-1322-ND 85.46 83.32 81.19 76.91 | VHBSOW-024-S5 
. indie Standard Hair one Package . tae eee onoff Control a eaendiiran ee 9-36 12.0 416A 50 | 102-1323-ND 85.46 83.32 81.19 76.91 | VHBSOW-024-S12 
9-36 24.0 2.08A 50 102-1324-ND 85.46 83.32 81.19 76.91 | VHB50W-024-S24 
VHB75 Series- VHB75 Single Output Series 
Features: * 37.5W-75W Isolated Output * Efficiency to 85% * 300KHz Switching Frequency * 2:1 Input 25 15A 50 102-1254-ND 99.90 97.41 94.91 89.91 | VHB75-D12-S2R5 
Range * Regulated Outputs * UL Listed * Continuous Short Circuit Protection »* Industry Standard 3.3 15A 50 | 102-1255-ND 99.90 97.41 94.91 89.91 |VHB75-D12-S3R3 
Half-Brick Package » Five-Sided Metal Case 9-18 5.0 15A 50 | 102-1256-ND 99.90 97.41 94.91 89.91 |VHB75-D12-S5 
12.0 6.25A 50 102-1257-ND 99.90 97.41 94.91 89.91 |VHB75-D12-S12 
% ; 24.0 3.13A 50 102-1258-ND 99.90 97.41 94.91 89.91 | VHB75-D12-S24 
Pin Assignment Mounting Inserts 25 15A 50 | 102-1259-ND 99.90 97.41 94.91 89.91 |VHB75-D24-S2R5 
Single Output . .6)+| MS 0.5 through 4 ples. 3.3 15A 50 102-1260-ND 99.90 97.41 94.91 89.91 | VHB75-D24-S3R3 
ae eitela O18 (4-0) janeer ~ me 7 18-36 | 5.0 | 145A | 50 | 102-1261-ND 99.90 97.41 94.91 89.91 | VHB75-D24-S5 
1.4+Vin 90.08 . 1.4 (35.56) | ° 4 i 5 12.0 6.25A 50 102-1262-ND 99.90 97.41 94.91 89.91 | VHB75-D24-S12 
2. ON/OFF (2.03) ==) 7 ' : 24.0 | 313A | 50 | 102-1263-ND 99.90 97.41 94.91 89.91 | VHB75-D24-S24 
3. CASE 2ples. 2.0 . loa , 7 
4. -Vin 0.04 5] (60.8) ~t---' 61) Half Brick Heatsinks 
5. -Vout {1.02) rT ' 
6. -Sense ae pol H a6 Dimensions - mm Thermal Digi-Key V-Infinity 
7. Trim tied ! bd Description LxWxH Res. C/Watt_ | Part No. Price Each Part No. 
8. +Sense 0.50 (12.7) = >| F-1.9 (48.25) —| Aluminum, Black 58x 61x 11.5 10.3 102-1488-ND 1.54/1 VHS-45 
9. +Vout — 2.28 (57.9) | Aluminum, Black 58 x 61 x 24 47 102-1489-ND 1.94/1 VHS-95 


<<: ZENS Non-lsolated DC-DC Converter Modules 


Features: * Industry standard SMT and SIP packages * Output voltage programmable from 0.75~5.5Vdc via external resistor * Up to 10A of output current * Low output ripple and noise * Remote on/off * Ouput overcurrent protection (non-latching) 


Fig. 1 Fig. 2 


. \ . +SEQ 
1. GND GND 


2. TRIM o 
3, 4VOUT ae 
4. +VIN ; VIN 

5. ON/OFF . ON/OFF 


. ON/OFF 
(* Pin stuffed with MXT10A only) 


Fig. 5 


1.+VOUT 
athe 2. TRIM 
3. GND 3. GND 
2 ONE 5, ON/OFF 
(* Pin stuffed with SXT10A only) 
Input Voltage Input Output Output Cut Tape 
Minimum | Maximum} Current Voltage Current | DigiKey Price Each Digi-Key Tape & Reel Bourns 
Fig. Package (V) (V) (A) (V) (A) Part No. 1 10 25 Part No. Pricing Part No. 
1 SMT 3.0 5.5 5.0 0.75 ~ 3.63 5.0 MX5A-3-5SACT-ND 11.22 10.38 9.82 | MX5A-3-5SATR-ND 841.50/100 MX5A-3-5SA 
SMT 10.0 14.0 3.5 0.75 ~ 5.5 5.0 MX5A-12SACT-ND 11.22 10.38 9.82 | MX5A-12SATR-ND 3366.00/400 MX5A-12SA 
9 SMT 24 5.5 6.0 0.75 ~ 3.63 6.0 MXT6A-3-5SACT-ND 11.98 11.09 10.49 | MXT6A-3-5SATR-ND 898.50/100 MXT6A-3-5SA 
SMT 8.3 14.0 45 0.75 ~ 5.5 6.0 MXT6A-12SACT-ND 11.98 11.09 10.49 | MXT6A-12SATR-ND 898.50/100 MXT6A-12SA 
SMT 2.4 §.5 10.0 0.75 ~ 3.63 10.0 MX10A-3-5SA-PCT-ND 16.34 15.12 14.30 | MX10A-3-5SA-PTR-ND 1225.50/100 MX10A-3-5SA-P 
3 SMT 8.3 14.0 7.0 0.75 ~ 5.5 10.0 MX10A-12SA-PCT-ND 16.34 15.12 14.30 | MX10A-12SA-PTR-ND 1225.50/100 MX10A-12SA-P 
SMT 24 §5 10.0 0.75 ~ 3.63 10.0 MXT10A-3-5SACT-ND 17.30 16.01 15.14 | MXT10A-3-5SATR-ND 1297.50/100 MXT10A-3-5-SA 
SMT 8.3 14.0 7.0 0.75 ~ 5.5 10.0 MXT10A-12SACT-ND 17.30 16.01 15.14 | MXT10A-12SATR-ND 1297.50/100 MXT10A-12SA 
Z SIP 3.0 5.5 5.0 0.75 ~ 3.63 5.0 SX5A-3-5SA-ND§ 11.22 10.38 9.82 | — _ SX5A-3-5SA 
SIP 10.0 14.0 3.5 0.75 ~ 5.5 5.0 SX5A-12SA-ND§ 11.22 10.38 9.82 | — _ SX5A-12SA 
5 SIP 2.4 5.5 6.0 0.75 ~ 3.63 6.0 SXT6A-3-5SA-ND§ 11.98 11.09 10.49 | — _ SXT6A-3-5SA 
SIP 8.3 14.0 45 0.75 ~ 5.5 6.0 SXT6A-12SA-ND§ 11.98 11.09 10.49 | — _ SXT6A-12SA 
SIP 24 55 10.0 0.75 ~ 3.63 10.0 SX10A-3-5SA-P-ND§ 16.34 15.12 1430 | — _ SX10A-3-5SA-P 
6 SIP 8.3 14.0 7.0 0.75 ~ 5.5 10.0 SX10A-12SA-P-ND§ 16.34 15.12 14.30 | — _ SX10A-12SA-P 
SIP 2.4 5.5 10.0 0.75 ~ 3.63 10.0 SXT10A-3-5SA-ND§ 17.30 16.01 15.14 | — _ SXT10A-3-5SA 
SIP 8.3 14.0 7.0 0.75 ~ 5.5 10.0 SXT10A-12SA-ND§ 17.30 16.01 15.14 | — _ SXT10A-12SA 
§ Bulk Pricing 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 2201 


f= ELPAC POWER SYSTEMS = External Power Supplies 


Wide Range Input Series - Switching OUTPUT PIN Regulated Wallmounts 
Regulated Tabletops CONFIGURATION:S FAN DIN Features: * UL 1310 and UL 1950 listed, 


Single Output Model CSA Approved ¢ One year warranty 
Features: « IEC input connector * One year warranty. Specifications: * Output Ripple: 20 
General Specifications: * Storage Temperature: -55°C ~ 85°C MODEL) RINT: RIN 2) FINS RING millivolts (p-p) * Operating Temperature: 
* Operating Temperature: 0°C ~ 40°C WRI3012 | COM | COM} 12V | COM 0°C ~ 40°C * Combined Regulation: +5% 
Output Specifications: * Line Regulation: +0.2% maximum | WRI4212 | COM | COM | 12V | COM * Fusing: Internal and non-replaceable 

° fad Hague = irom 60% soa moral except output #2 | wRi4214 | com | COM | 24V | COM Options: * Shielded output cable - S 
* Cross Regulation: +2%. Cross regulation specifies the maximum Option: Shielded cable with EMI ground 
voltage change on auxiliary outputs when the +5V output load cur- Wrl5215 | COM | COM | 30V_| COM tied to outer ring of DIN connector (Not 
rent is varied from 75% of full rated to either 50% or 100% of full Dual Output Mode! to be used as safety ground) 

rated * Set Point: +2% at 60% load on main input * Ripple and Noise: [TyQDEL | PIN1 | PIN2| PIN3 Connector Type: DIN 

+1% maximum * Overload Protection: All outputs protected against UL and CSA Approved 

overloads and short circuit. Automatic recovery upon removal of wrl3021_ | COM | COM | _5V pm 
overload conditions * Overvoltage Protection: Provided on main output Triple Output Model 
only and set at 115-135% * Output Overshoot: No overshoot on turn-on 
or turn-off * Transient Response: For all outputs, recovery to within 


DIN PINOUT MATRIX 
MODEL | PIN | PIN2 | PIN3 | PIN4 MODEL | PIN1| PIN2 | PINS 


1% of nominal output occurs within 2 milliseconds for a 50% to 100% WRI2731 | COM | COM | 5V | -12V woes! com | wc 5V 
FCC IEC load step. Maximum excursion is 6% from initial voltage setpoint | wRI3031 | COM | COM | 5V | -12V wmo75| com) wc 5V 


* Hold-Up Time: 25msec minimum at full rated load and nominal AC Z 
Note: Outside ring on all units is an EMI earth input voltage * Minimum Load: Third quarter down to zero load. WRI4281 | COM | COM | SV 12 WM113 | COM | N/C 5V 
ground (Not to be used as a safety ground). Approved by all major regulatory agencies WRI4232 | COM | COM | 5V_ | -12V wMi44| COM | NC | 12V 


Regulated Switching ours. ee) 
Tabletops AMT MIADA Series 2 
(Notebook Style) < 


Hi 
DIN PINOUT MATRIX Hil 
dif 
MODEL PIN’ | PIN2 | PIN3 | PIN4 | PINS stl Input Specifications: 


WM113TT com NC 5V -12V 12v * AC Input: 95-250VAC, 47/63Hz via IEC input connector » Input Protection: Input line fuse provided  Inrush Current: 
WM220-1 COM n/c 5V -12V 12V Internally limited by thermistor. Cold start, peak current at 250VAC, 25 amps maximum 

Output Specifications: 

« Line Regulation: +.2% over 90-132 or 180-250 * Load Regulation: +5% for +40% load variation (60% nominal) 
* Minimum load: 0 watts * Ripple and Noise: +1% PK-PK maximum ¢ Overload Protection: Automatic Recovery 
* Overvoltage Protection: 115-140% 


(Switchcraft 760 Plug) 


Features: * UL 1310 listed, CSA Approved » One year warranty 
Specifications: * Output Ripple: 20 millivolts (p-p) * Operating Temperature: 0°C ~ 40°C * Combined 
Regulation: +5% * Fusing: Internal and non-replaceable 


(e) General Specifications: 
Options: » Shielded output cable - S Option: Shielded cable with EMI ground tied to outer ring of DIN * Storage Temperature: -55°C ~ 85°C * Operating Temperature: 0°C ~ 40°C * EMI: FCC B/VDE B » Input Connector: IEC 
connector (Not to be used as safety ground) * Connector Type: Din. 320 Series 
UL and CSA Approved UL, CSA and TUV Approved @ ® 4 
AC DC Outputs Max. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Elpac 
Input Single Double Triple Watts LxWxH Part No. 1 5 10 Part No. 
Wide Range Input Series-Regulated Tabletops 
12V, 2.5A _ _ 30t 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS107-ND 110.00 99.00 91.30 WRI3012-D5 
12V, 3.5A _— = 42t 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS112-ND 107.00 96.30 88.81 WRI4212-D5 
24V, 1.75A _— = 42t 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS113-ND 114.00 102.60 94.62 WRI4214-D5 
30V, 1.75A - _ 52t 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS117-ND 180.00 162.00 149.40 WRI5215-D5 
90-250VAC, 47-440Hz 5V, 2.0A 12V, 1.5/2.5A* = 30 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS109-ND 118.00 106.20 97.94 WRI3021-D5 
5V, 3.0A 12V, 0.5A -12V, 0.5 27tt 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS106-ND 128.00 115.20 106.24 WRI2731-D5 
5V, 2.0A 12V, 1.5/2.5A* -12V, 0.5A 30 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS111-ND 124.00 111.60 102.92 WRI3031-D5 
5V, 3.0A 12V, 2.5/4.0A* -12V, 0.5A 42 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS115-ND 124.00 111.60 102.92 WRI4231-D5 
5V, 4.8A 12V, 1.5/2.5A* -12V, 0.5A 42 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS116-ND 124.00 111.60 102.92 WRI4232-D5 
Regulated Wallmounts 
5V, 600mA +12V, 180MA -12V, 160mA. 6.8 1.80 x 2.60 x 4.50 (45.72 x 66.04 x 114.30) EPS142-ND 41.00 36.90 34.03 WM063-1950-D5 
415VAC, 60Hz 5V, 1.5A _ — 75 2.28 x 3.10 x 4.36 (57.91 x 78.74 x 110.74) EPS143-ND 40.00 36.00 33.20 WM075-1950-D5 
; 5V, 860mA -12V, 300mA 12V, 300mA 11.3 2.28 x 3.10 x 4.36 (57.91 x 78.74 x 110.74) EPS126-ND 48.00 43.20 39.84 WM113-D5 
12V, 1.2A =- _— 14.4 2.28 x 3.10 x 4.36 (57.91 x 78.74 x 110.74) EPS145-ND 44.00 39.60 36.52 WM144-1950-S 
Regulated Tabletops 
115VAC, 6OHz 5V, 860mA +12V, 300mMA 12V, 300mA 11.3 2.28 x 3.10 x 4.36 (57.91 x 78.74 x 110.74) EPS131-ND 56.00 50.40 46.48 WM113TT 
5V, 2.0A -12V, 500mA 12V, 500mA 22 2.28 x 3.10 x 5.025 (57.91 x 78.74 x 127.64) EPS134-ND 120.00 108.00 99.60 WM220-1 
MIADA Series 
95-250VAC, 47/63Hz 15V, 1.94 = = 28 3.0 x 5.0 x 1.31 (76.20 x 127.00 x 33.27) EPS102-ND 90.00 81.00 74.70 MI2815-760 


t Minimum load on models=8 Watts +t Minimum load on models=2 Watts * Maximum Peak 


Unregulated Brute Force Linear Power Supplies 


Features: 
* Isolated outputs for positive or negative operation * Full rated output from 0°C ~ 40°C * Selectable input terminations * Standard Input: 105/115/125VAC, 47-440 Hz * Warranty: 5 years 


Max. No Load Full Load Dimensions - Inch (mm) Weight Digi-Key Price Each Elpac 
Vde Amps Watts (V) (V) LxWxH (Ibs) Part No. 1 By 10 Part No. 
24 24 60 34.5 26.5 6.3 x 3x 3.7 (160.02 x 76.2 x 93.98) 5 EPS300-ND 220.00 198.00 182.60 | BFS60-24 
12 15 200 15.4 12.5 8.1 x 3.9 x5 (205.74 x 99.06 x 127) 12 EPS304-ND 220.00 198.00 182.60 | BFS200-12 
24 75 200 32.2 27.3 8.1 x 3.9x 5 (205.74 x 99.06 x 127) 12 EPS305-ND 220.00 198.00 182.60 | BFS200-24 
24 20 500 29.2 24.6 9x 4.6 x 5.6 (228.6 x 116.84 x 142.24) 20 EPS306-ND 272.00 244.80 225.76 | BFS500-24 
48 10 500 56.6 48.4 9x 4.6 x 5.6 (228.6 x 116.84 x 142.24) 20 EPS307-ND 302.00 271.80 250.66 | BFS500-48 
Domestic 


WP12 Series: » A/C Input: 90-132VAC « Input Protection: Internal input line fuse * Overload Protection: Output protected against overload and short circuit * Minimum Load: 0 Watts » Operating 
Temperature Range: 0°C ~ 40°C * Output Cable: 6 foot with 760 type barrel plug; ID = 2.5mm, OD = 5.5mm, Barrel Length 10.00mm - Inside Positive * Two-Year Warranty » Agency Approvals: NRTL 
(UL) and CSA * EMI: FCC Class B 


DC Outputs Max. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Elpac Zaow 


WP12 Series 


Single Power LxWxH Part No. ‘il 5 10 Part No. Ss” 
Wall Mount - Domestic Power Supply 
5V @2.4A 12W 3.00 x 2.00 x 1.00 EPS162-ND 32.50 29.25 26.98 WP1205-760 
12V @1A 12W (76.20 x 50.80 x 25.40) EPS163-ND 32.50 29.25 26.98 WP1212-760 
24V @ 0.5A 12W EPS164-ND 82.80 74.52 68.73 WP1224-760 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2202 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


f= ELPAC POWER SYSTEMS AC Adapters — Medical Grade 


oc Mating Connectors 
AC Outputs Max. | Housing | Housing Dimensions - Inch (mm) | Digi-Key Price Each Elpac 
Input Single Watts| Input Output Contacts LxWxH Part No. 1 5 10 | Part No. 
Internal; MSM07, MSM20, MSM28, MSM40, MSM60, MSM65 and MSM75 Series Single Output 
BAV@14A EPS342-ND 30.20 27.18 25.07 | MSMO705 
12V @0.6A EPS343-ND 30.20 27.18 — 25.07| MSMO712 
Nee 15V @0.5A 7 |wwss74] wwites73| wat7406 en eae) |EPS344-ND 30.20 27.18 25.07| MSMo715 
MSM/MS SERIES 24V @ 0.3A ; ; 10) }Eps345-ND 30.20 27.18 — 25.07| MSMo724 
Features: 28V @ 0.3A EPS346-ND 30.20 27.18 25.07 | MSM0728 
* Wide range AC input * Fully regulated output | 100-240VAC, Ve te oy | 80" | 8.0" _ 354x2.16x071  [ESsue-ND fone oak «3680 | Memeo 
«Medical grade approval *5 Year Warranty 50-60Hz 24V @ 084A Leads Leads (90.00 x 55.00 x 18.00) £PS310-ND 43.95 39.57 36.49 MSM2024 
* Meets FCC class B, CISPR 11 class B_* EMC 12V @ 2.3A EPS311-ND 48.60 43.76 40.36] MSM2812 
ve 100-240VAC : 4.00 x 2.60 x 1.00 ; : ; 
per EN60601-1-2 perio 15V @ 1.9A 28 | Aa1g953 | A19952 | At9993CT | |, 97°80 * 20x TNO) |EPS312-ND 48.60 43.76 40.36 | MSM2815 
Output Specifications: 24V @ 1.20 (101.60 x 66.15 x 25.40) |Fpe313-ND 48.60 43.76 _40.36 | MSM2824 
; Sana ene a 72V @3.3A EPS314-ND 64.90 62.48 59.27; MSM4012 
+ Line Regulations: 0.5% (typical) * Load 12V @3.3A EPS365-NDO NEW! 35.91 34.55 32.77| MS4012F 
Regulations: +2% (typical) * Short Circuit Pro- 15V @2.6A EPS315-ND 64.90 62.48 59.27; MSM4015 
tection: Pulsing mode, auto recovery * Ripple’ | g9-264vAC, 15V @2.6A ao | aiggs1 | atgasa | atgggacr | ,,.6:00%8.00x 1.06 JEPS366-NDO NEW! 35.91 34.55 32.77] MS4015F 
noise (VP-P): 1% (20MHz bandwidth) 47-63Hz 18V @2.2A 5 5 (127.00 x 76.20 x 26.90) |EPS316-ND 6490 62.48 59.27| MSM4018 
Safety Approvals: 18V @2.2A EPS367-NDO NEW! 35.91 34.55 32.77| MS4018F 
: 24V @ 1.678 EPS317-ND 6490 62.48 59.27; MSM4024 
* UR/ CUR *UL2601-1 * CE Marked 24V @ 1.67A EPS368-NDO NEW! 35.91 34.55 32.77| MS4024F 
700-240VAC, 12V @5.0A 5.00x3.00x1.30  |EPS318-ND 61.19 58.76 66.92; MSM6012 
50-60Hz 24V @ 25h 80 | WM2101 | WM2102 |WM2300CT | (15709 x 76.20 x 33.00) |EPS319-ND 6119 5876 _56.92|MSM6024 
72V@5.4A EPS320-ND 71.91 71.19 65.66 | MSM6512 
12V @5.4A EPS369-NDO NEW! 54.93 54.38 50.15] MS6512F 
100-240VAC, 15V @4.3A 5.00x3.00x 1.10 |EPS321-ND 7191 71.19 65.66 | MSM6515 
50-60Hz 15V @ 4.3A 85 | A19951 | A19954 | A19993CT | (19709 x 76.20 x 28.00) JEPS370-NDO NEW! 54.93 54.38 50.15| MS6515F 
24V @ 2.70 EPS322-ND 7191 71.19  65.66| MSM6524 
24 @ 2.70 EPS371-NDO NEW! 54.93 54.38 _50.15| MS6524F 
12V @6.3A EPS347-ND 65.92 59.33 54.72; MSM7512 
: 90-264VAC, 15V @5.0A 5.75x3.40x 1.66 |EPS354-ND 65.92 59.33  54.72| MSM7515 
octal 47-63Hz 2aV @ 3.10 75 ) A19953 | A19957 | 32533 | (446 05 x 86.36 x 42.24) |EPS348-ND 6592 5933 54.72|MSM7524 
vues: : ; ; 28V @ 2.7A EPS349-ND 65.92 59.33 _54.72| MSM7528 
*3-pin IEC 320 inlet * Wide range AC input MSM40 Series Multiple Output 
* Fully regulated output *5 Year Warranty g5-264vAc, | 2 IV@4A, 12V@2A, -12VG0.4A 5.00x3.00x138  JersssoND 7140 64.26 59.27] MSM40A 
+ Meets FCC class B, CISPR 11 class B + Input | 85 76201C.| § vada, 16V@2A, -15V@0.4A] 40 | A19951 | A19954 | AST39BCT | .,.°.9)* Souk! ae. |EPS340-ND 7140 64.26 59.27 | MSM40B 
Connector (P1): IEC 60320 inlet plug * Output 2 | 5.1V@4A, 24V@1A, -12V@0.4A (127.00 x 76.20 x 35.05) |Epga41-ND 71.40 64.26 59.27 | MSM40D 
Connector (P2): Barrel type (5.5 mm x 2.5mm External; MW12, MW24, MW40, MW65 and MWP90 Series (requires power cord Q132 or Q133) 
x 9.5mm), Switchcraft P/N760 (MW65: DIN-5  [100-240VAC, {2V @7.0A = _ _ 3.35x1.97x1.30  JEPS323-ND 35.78 32.21 29.70] MW1212-760-NC-WH 
pin circular connector, MWP90: DIN-8 pin | _50-60Hz 24V @ 0.5A (85.00 x 50.00 x 33.00) [EPS324-ND 35.78 32.21 29.70 | MW1224-760-NC-WH 
circular connector) * Requires cord 0132 or 12V @ 2.0A EPS325-ND 43.50 39.15 36.11 | MW2412-760-NC-WH 
0133 « Level B EMI filter 100-240VAC, 15V @ 1.6A Be | as _ = 4.25x2.50x1.30 — |EPS326-ND 43.50 39.15 36.11 | MW2415-760-NC-WH 
47-63Hz 18V @ 1.33A (108.00 x 64.50 x 33.00) |EPS327-ND 43.50 39.15 36.11 | MW2418-760-NC-WH 
Output Specifications: 24V @ 1.0A EPS328-ND 43.50 39.15 36.11 | MW2424-760-NC-WH 
“Line Regulation: #1% (typical) *Load |y9g-a40vac, 12V @ 3.3A 500x%300x130  |EPS180-ND 51.08 45.98 42.40 | MW4012-760-NC-WH 
Regulation: 25% (typical) * Short circuit pro- | 5o/¢0H2 15V @ 2.6A 40} — = — | 127.00 x 76.20 x 33.02) [EPS181-ND 51.08 45.98 42.40 | MW4015-760-NC-WH 
ree wer oe fe Sees, 
and Nolse (VP): <1 (20MHe Banta) 100-240VAC, 15V@27A gels 2: = - 5.00x3.00x1.30 | EPS361-NDO 53.44 48.10 44.36] MW4015-760F-NC-WH 
Safety Approvals: 47-63Hz 18V @2.2A (127.00 x 76.20 x 33.02) |EPS362-NDO 53.44 48.10 44.36 | MW4018-760F-NC-WH 
* CSA C22.2 No. 60601.1-M90 * UL 60601-1, 24V @ 1.67A EPS363-NDO 53.44 48.10 44.36 | MW4024-760F-NC-WH 
2nd Edition *cTUVus «IEC 60601-1 *CE | 100-240VAC, 12V @5.4A 65 _ = = 5.07 x 3.06 x 1.35 EPS329-ND 79.33 71.39 65.84} MW6512-D5-NC-WH 
Marked * ENG0601-1-2:2001 50-60Hz 24V @ 2.70 (128.80 x 77.72 x 34.30) |EPS331-ND 7933 71.39 65.84 | MW6524-D5-NC-WH 
12V @7.5A EPS350-ND 766.84 150.16 138.48] MWP9012-D8-NC-BK 
Mating Connectors for 760 Plug: CP-1028 90-264VAC, 15V @ 6.0A an 5.90 x 3.33x 1.50  |EPS351-ND 166.84 150.16 138.48 MWP9015-D8-NC-BK 
F , ; 47-63Hz 18V @5.0A (149.86 x 84.58 x 38.10) |EPS352-ND 169.78 152.81 140.92 | MWP9018-D8-NC-BK 
Mating Connectors for:8-Pin’ DIN Plug: CP 24V @ 3.75A EPS353-ND 163.90 147.51 136.04| MWP9024-D8-NC-BK 
1180 In-Line Receptacle or CP-1280 Panel 
Mount Receptacle 0 RoHS Compliant 


International Features: * 95-250VAC; 47-63Hz Input * IEC 320 Input connector for worldwide use * Input protected VIA internal line fuse * Ripple and Noise: +1% PK-PK maximum » Overload Protection: All outputs protected- 
auto recovery * Operating Temperature Range: 0°C ~ 40°C * Output Cable - 6 foot - 760 standard (ID=2.5mm /OD=5.5mm/Barrel length 10mm/inside positive) or 5-pin DIN as shown * Two-year warranty 
Agency Approvals: * UL1012 Listed * CSA Certified to 22.2 No. 223 » TUV Licensed, IEC 950 * CE Certified * FCC/VDE Class B Emissions 


DIN PINOUT MATRIX Z Z 5-pin DIN 760 Plug 
POLARITY | PIN 1| PIN 2|PIN 3| PIN 4 41) 

W4221 |COM|COM] +5V | COM 
W4231 | COM|COM| +5V | -12V 
W4232_|COM|COM| +5V | -12V 


DC Outputs Max. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Elpac 
Fig. Single Double Triple Power LxWxH Part No. i a 10 Part No. 
Desk Mount - International Power Suppl; 
1 5V @2.5A _ _— 13W 3.30 x 2.00 x 1.30 EPS165-ND 42.80 38.52 35.53 W1505-760 
12V @1.25A = = 15W (83.82 x 50.80 x 33.02) EPS166-ND 42.80 38.52 35.53 W1512-760 
9 12V @ 4.0A _ — 48w 4.10 x 2.20 x 1.20 EPS168-ND 82.80 74.52 68.73 W4012-760 
24V @ 2.1A = _— 50W (104.14 x 55.88 x 30.48) EPS169-ND* 82.80 74.52 68.73 Ww4024-760 
5V @4.8A 12V @1.5A — 42w 5.80 x 3.30 x 1.50 EPS170-ND 138.00 124.20 114.54 W4221-D5 
3 5V @3.0A 12V @2.5A -12V @ 0.5A 42W (147.32 . 33 80x 38. 10) EPS171-ND 138.00 124.20 114.54 W4231-D5 
5V @4.8A 12V @1.5A -12V @ 0.5A 42w : . : EPS172-ND 138.00 124.20 114.54 W4232-D5 
4 12V @1.7A =- _ 20W 4.30 x 2.30 x 1.30 (109.22 x 58.42 x 33.02) EPS174-ND 47.28 42.56 39.25 M42012-760 
6 24V @ 3.0A _ _ 72W 6.50 x 3.86 x 2.60 (165.10 x 98.04 x 66.04) EPS176-ND 100.00 90.00 83.00 W7224-D5 
* Minimum load of 2 watts required to fully regulated 
FW Series DC Outputs Max. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Elpac 
Single Power LxWxH Part No. i 5 10 Part No. 
FW18 Series 
5V@3A 15W 3.35 x 1.97 x 1.30 EPS332-ND 36.86 33.18 30.60 | FW1805-760F 
12V @1.5A 18W (85 0x 50.0x33 0) EPS333-ND 36.86 33.18 30.60 | FW1812-760F 
24V @ 0.75A 18W i 3 : EPS334-ND 36.86 33.18 30.60 | FW1824-760F 
—@-— FW30 Series 
760 Plug 12V @2.5A 30W 4.25 x 2.50 x 1.30 EPS355-ND 52.58 47.33 43.65 | FW3012-760F 
15V @ 2.0A 30Ww ‘i ; EPS356-ND 52.58 47.33 43.65 | FW3015-760F 
Features: * Wide range AC input * Fully enclosed plastic case 24V @ 1.25A 30W (108.0 x 64.5 x 33.0) EPS357-ND 52.58 47.33 43.65 _| FW3024-760F 
¢ Fully regulated output ¢ High efficiency » Five year Warranty FW50 Series 
* Operating Temperature: 0° ~ 40°C » Storage Temperature: 12V @ 4.15A SOW 5.00 x 3.00 x 1.30 EPS358-ND 61.24 55.12 50.83 | FW5012-760F 
-55° ~ 85°C EMI: * Meets FCC class B, CISPR 22 class B. 24V @ 2.10A 50W (127.0 x 76.2 x 33.0) EPS359-ND 61.24 55.12 50.83 | FW5024-760F 
Safety: * CE Marked »* FW18, FW30 and FWS50 Series: UL1950 FW60 Series - 5 Pin DIN 
CSA22.2 No. 950 * FW60, FW72 and FW100 Series: UL60950-1 12V @ 5.0A 60W 6.50 x 3.85 x 2.60 EPS335-ND 73.74 66.37 61.21 FW6012-D5F 
CSA-C22.2 No. 60950-1 24V @ 2.5A 60W (165.0 x 98.0 x 66.0) EPS336-ND 73.74 66.37 61.21 FW6024-D5F 
FW72 Series - 5 Pin DIN 
DIN PINOUT MATRIX 12V @ 6.0A 72W 6.50 x 3.85 x 2.60 EPS337-ND 74.36 66.93 61.72 | FW7212-D5F 
POLARITY PIN1 | PIN2 | PIN3 | PIN4 | PINS 24V @ 3.0A 72W (165.0 x 98.0 x 66.0) EPS338-ND 74.36 66.93 61.72 | FW7224-D5F 
FW60, FW72, FW100 Series - 5 Pin DIN 
FWP100 com | com | +V | com) + QV @ 415A Tow 7.36 x 4,53 x 2.32 (187.0 x 110.0 x 59.0) EPS364-ND NEW! 138.98 125.09 115.36 _| FWP10024-D5F 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 2203 


(OAT California Eastern Laboratories 


Optoelectronic Products Photo Transistor Output Optoisolators 


Current Typ. 
Isolation Transfer VCEO ton/toft Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 

Fig. | Voltage | Ratio- Typ. | (Max.) | (j!sec.) Pkg. | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. | Pricing Photo Transistor Dual Photo Transistor 

1 5000 80-600% 80 3/5 Dip | PS2501-1A-NDt 42 35) 30/— = bier an Bina sttt 

1 5000 | 80-160% | 80 3/5 Dip | PS2501-1-H-A-NDt 36 38126) — a 

1 5000 | 200-400% | 80 3/5 Dip | PS2501-1-L-A-NDt 3603126 J — a 

2 5000 | 80-600% | 80 3/5 Dip | PS2501-2A-NDt 11309480] — = 

3 5000 | 80-600% | 80 3/5 Dip | PS2501-4A-NDt 1.95 163 1.38)— = 

1 5000 | 50-400% | 70 5/7 Dip | PS2501A-1-A-NDt 363026 | — = 

1 5000 | 50-400% | 70 5/7 SMT | PS2501AL-1-ND§t 42 35 ~—-30 | PS2501AL-1TR-NDt 1,000 

1 5000 | 80-600% | 80 3/5 SMT | PS2501L-1A-NDt 51 43386] — — 

2 5000 | 80-600% | 80 3/5 SMT | PS2501L-2A-NDt 123 1.03 = .87/— = 

3 5000 | 80-600% | 80 3/5 SMT | PS2501L-4A-NDt 204 170 144)— = 

1 5000 80-160% 80 3/5 SMT | PS2501L-1-H-A-NDt 49° AL 85; — = Quad Photo Transistor Photo Darlington 

4 | 5000 | 200-2000%) 40 | 100/100 | Dip | ps2502-1-No 2 60 sij— = incr oat in oF aM 

4 5000 | 200-2000% | 40 | 100/100 | Dip | PS2502-1A-NDt 74 62 52)— = 

5 5000 | 200-2000% | 40 | 100/100 | Dip | PS2502-2A-NDt 177 148 1.25|— = 

6 5000 | 200-2000% | 40 | 100/100 | Dip | PS2502-4A-NDt 275 248  241/— = 

7 5000 | 100-400% | 40 20/30 Dip | PS2503-1-A-NDt 9 «7866 | — = 8 

8 5000 | 100-400% | 40 20/30 Dip | PS2503-2-A-NDt 187 156 © 1.32|/— 4 

9 5000 | 100-400% | 40 20/30 Dip | PS2503-4-A-NDt 285 257 219)— = a 

7 5000 | 100-400% | 40 20/30 | SMT | PS2503L-1A-ND§t 99 83 70) PS2503L-1ATR-NDt 1,000 

8 5000 | 100-400% | 40 20/30 | SMT | PS2503L-2-A-NDt 193 161 1.36]— — 

9 5000 | 100-400% | 40 20/30 | SMT | PS2503L-4-A-NDt 290 261 223/— — 

10 5000 80-600% 80 3/5 Dip PS2505-1A-NDt 60 50 43 | — _ Dual eet Darlington Quad Phcia Darlington 

1 5000 80-600% 80 3/5 Dip | PS2505-2A-NDt 140 1417 99)/— - Output Output 

12 | 5000 | 80-600% | 80 3/5 Dip | PS2505-4A-NDt 270 225 1.90)— = Dip or SMT Dip. or SMT 

to | 5000 | 80-600% | 80 3/5 SMT | PS2505L-1A-NDt 60 50 43 |— = 

11 | 5000 | 80-600% | 80 3/5 SMT | PS2505L-2A-NDt 158 132 142/— = 

12 | 5000 | 80-600% | 80 3/5 SMT | PS2505L-4A-NDt 213 192 1.63)— a 

13 | 5000 | 200-2000% | 40 | 100/100 | Dip | PS2506-1A-NDt 99 83) 70f— = 

14 | 5000 | 200-2000% | 40 | 100/100 | Dip | PS2506-2A-NDt 197 165 1.39/— = 

15 | 5000 | 200-2000% | 40 | 100/100 | Dip | PS2506-4-NDt 3.38 3.04 2.59|— = 

1 5000 | 50-200% | 120 5/25 Dip | PS2513-1-A-NDt m1 569 .50/— = 

1 5000 | 50-200% | 120 5/25 | SMT | PS2513L-1-ND§t 76 64 54) PS2513L-1TR-NDt 2,000| 373.50/M 

1 5000 20-80% 80 3/5 Dip | PS2521-1-A-NDt 1.09 9 77|— - - Photo Transistor Photo Transistor 

1 5000 20-80% 80 3/5 SMT | PS2521L-1CT-NDS§t 1.20 1.00 85 | PS2521L-1TR-NDt 1,000} 600.00 pis or aM fig ot 

10 | 5000 20-80% 80 3/5 Dip | PS2525-1-A-NDt 131 110 .93/— = 

16 | 5000 | 1500-6500%| 300 | 100/100 | Dip | PS2532-1A-NDt 98 82) 70/— — 

16 | 5000 | 1500-6500%| 300 | 100/100 | SMT | PS2532L-1A-NDt 10408773] — = 

1 5000 | 80-400% | 80 3/5 Dip | PS2561-1A-NDt 57 48 AI — = 

1 5000 | 80-400% | 80 3/5 Dip | PS2561-1-VA-ND+t 57) 48 A — = f va 

1 5000 | 50-300% | 70 5/7 Dip | PS2561A-1-A-NDt 45 38 32;— Ut ; 

1 5000 | 80-160% | 70 5/7 SMT | PS2561AL-1-H-A-NDt 50 4285 | — = PA Py ial i 

1 5000 | 50-30% 70 5/7 SMT | PS2561AL-1CT-ND§t 47.39.33) PS2561AL-1TR-NDt 2,000) 232.50/M Geel Ee Ee tT 

1 5000 | 50-400% | 80 3/5 Dip | PS2561B-1-A-NOt 75 63 53)— = 

1 5000 | 80-40% 80 3/5 SMT | PS2561L-1A-NDt 63 53 © 45;/— - Phato Transistor hota Ttanelsinr 

1 | 5000 | 80-60% | 80 3/5 | SMT | PS2661L-1-H-A-NDt 514336 |— - Dip of SMT Dip or SMT 

1 5000 | 80-400% | 80 3/5 SMT | PS2561L-1-VA-ND$t 63 5345) — = 

1 5000 | 80-400% | 80 3/5 Dip | PS2561L1-1-VA-ND+#t 638 5345) — = Fig. 14 

1 5000 200% 80 3/5 SMT | PS2561L2-1-V-A-ND$+ NEW! 63 53 .45/— = 

4 5000 | 200-2000% | 40 | 100/100 | Dip | PS2562-1-A-NDt 102 85 72|— = 8 

4 5000 | 200-2000% | 40 | 100/100 | SMT | PS2562L-1-NDSt 89 74 63 | PS2562L-1TR-NDt 2,000| 442.50/M TTY 

10 | 5000 | 80-400% | 80 3/5 Dip | PS2565-1A-NDF 6958 | — = wx 

to | 5000 | 80-40% | 80 3/5 Dip | PS2565-1-VA-ND+t 69 58a J — = bt 

to | 5000 | 80-40% | 80 3/5 SMT | PS2565L-1A-NDt 72 60 51;— = 1 

10 | 5000 | 80-40% | 80 3/5 SMT | PS2565L-1-VA-ND$t 72 60 S1)— = 

13 | 5000 | 200-2000% | 40 | 100/100 | Dip | Ps2566-1-A-NDt 102 8572 — = Dual ie Quad yeaa 

13 | 5000 | 200-2000% | 40 | 100/100 | SMT | PS2566L-1-ND§t 1.07 89 75 | PS2566L-1TR-NDt 2,000| 499.50/M Dip or SMT Dip or SMT 

1 5000 | 80-160% | 80 3/5 DIP | PS2581L1-H-A-NDt 68 5748) — a - 

1 3750 | 50-300% | 40 3/5 sop | PS2701-1A-NDt 56 47 ~—.40 | PS2701-1ATR-NDt 3,500| 204.00/M 

1 3750 | 150-300% | 40 3/5 SOP | PS2701-1-P-A-NDt AT 4034) — a -_ 

1 3750 | 50-300% | 70 5/7 SOP | PS2701A-1-NDSt 48 40 _.34| PS2701A-1TR-NDt 3,500| 240.00/M 

1 3750 | 150-300% | 70 5/7 SOP | PS2701A-1-P-A-NDT 438782 J — = = (SF) acs 

4 3750 | 200-2000% | 40 | 200/200 | SOP |PS2702-1A-NDt 98 82 69 | PS2702-1ATR-NDt 3,500| 450.00/M A 

1 3750 | 50-400% | 120 to/i0 | SOP | PS2703-1A-NDt 66 ©5547) PS2703-1ATR-NDt 3,500| 282.00/M 

1 3750 | 200-400% | 120 10/10 | SOP | PS2703-1-K-A-NDt 59 50) 42/— = 1 

1 3750 | 50-150% | 120 10/10 | SOP | PS2703-1-M-A-NDt 59 5042) — = Photo Darlington Dual Photo Darlington 

2 3750 | 50-400% | 120 to/io0 | sop | PS2703-2-ND 1441.20 1.02)— = Output Output 

10 | 3750 | 50-30% | 40 3/5 SOP | PS2705-1A-NDt 69 58 49) PS2705-1ATR-NDt 3,500| 345.00/M Dip Dip 

10 | 3750 | 50-30% | 70 5/7 SOP | PS2705A-1-NDSt 51 43.36) PS2705A-1TR-NDt 3,500| 255.00/M 

13 | 3750 | 200-2000% | 40 | 200/200 | SOP | PS2706-1-ND§t 1.05 88 ~—-.74| PS2706-1TR-NDt 3,500| 457.50/M 

1 3750 | 100-200% | 40 4/5 sop | PS2711-1-M-A-NDt 62 52 44) — = = 

16 | 2500 | 1500-4000%| 300 | 100/100 | Sop | PS2732-1-ND§t 131 110 93] PS2732-1TR-NDt 3,500| 540.00/M 

16 | 2500 | 1500-4000%| 350 | 100/100 | SOP | PS2733-1A-ND§t 169 141 1.19] PS2733-1ATR-NDt 3,500| 813.00/M 

1 3750 | 50-400+% | 40 4/5 SOP | PS2761-1ACT-ND§t 74 62 62 | PS2761-1ATR-NDt 3,500| 367.50/M 

to | 3750 | 50-40% | 40 4/5 oP | PS2765-1A-NDSt 89 75 63 PS2765-1ATR-NDt 3,500| 403.50/M 

1 2500 | 80-600% | 80 3/5 SSOP _ | PS2801-1ACT-ND§t 75 63 _ 63 | PS2801-1ATR-NDt 3,500| 375.00/M 

1 2500 | 100-300% | 80 3/5 SOP | PS2801-1-L-A-NDt 6306385 | — = = Quad Photo Darlington Photo Darlington 

3 2500 | 80-600% | 80 3/5 SsoP_ | PS2801-4A-NDt 3.10 2.79 2.38 | PS2801-4ATR-NDt 2,500] 1495.00/M Output Output 

1 2500 50-400% 70 5/7 SSOP | PS2801A-1-ND§t 63 53 45] PS2801A-1TR-NDT 3,500] 315.00/M Dip Dip or SMT 
§CutTape * 10.16mm (0.4”) wide row spacing; standard spacing is 7.62mm (0.3”) VDE Approved + ROHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2204 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Photo Transistor Output Optoisolators (Cont.) 


Fig. 18 
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High Linearity Diode Output Optoisolator (Surface Mount) 


Current Typ. 
Isolation Transfer VCEO ton/toft Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | Voltage | Ratio- Typ. | (Max.) | (psec.) Pkg. | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. | Pricing 
4 2500 200-2000% 40 200/200 | SSOP | PS2802-1ACT-ND§t 1.09 91 .77 | PS2802-1ATR-NDt 3,500] 544.50/M 
6 2500 200-2000% 40 200/200 | SSOP | PS2802-4A-NDt 3.93 3.54 3.01 | PS2802-4ATR-NDt 2,500] 1443.00/M 
10 2500 80-600% 80 3/5 SSOP | PS2805-1ACT-ND§t 91 76 .64 | PS2805-1ATR-NDt 3,500] 454.50/M 
12 2500 80-600% 80 3/5 SSOP | PS2805-4A-NDt 498 448 3.82|— = — 
10 2500 50-400% 70 5/7 SSOP | PS2805A-1-ND§t 75 63 .53 | PS2805A-1TR-NDT 3,500| 375.00/M 
12 2500 50-400% 70 5/7 SSOP | PS2805A-4-A-NDt 3.38 3.04 2.59 | — _ _ 
13 2500 200-2000% 40 200/200 SOP | PS2806-1ACT-ND§t 1.360 1.14 .96 | PS2806-1ATR-NDt 3,500] 679.50/M 
15 2500 200-2000% 40 200/200 | SSOP | PS2806-4-ND 450 4.05 345|— = - 
15 2500 200-2000% 40 200/200 | SSOP | PS2806-4A-NDt 618 5.56 4.74 | PS2806-4ATR-NDt 2,500] 2951.00/M 
1 2500 100-400% 40 4/5 SSOP | PS2811-1ACT-ND§t 71 60 51 | PS2811-1ATR-NDt 3,500] 357.00/M 
3 2500 100-400% 40 4/5 SSOP | PS2811-4A-NDt 3.15 2.84 2.42 | PS2811-4ATR-NDt 2,500] 1612.00/M 
12 2500 100-400% 40 4/5 SSOP | PS2815-4A-NDt 3.38 3.04 2.59 | PS2815-4ATR-NDt 2,500] 1729.00/M 
7 3750 400-2000% 300 100/100 | SSOP | PS2832-4A-NDT 5.03 453 3.86 | — = _ 
16 2500 400-4500% 350 20/5 SSOP | PS2833-1A-ND§t 2.01 1.68 1.42 | PS2833-1ATR-NDt 3,500} 972.00/M 
17 2500 400-4500% 350 20/5 SSOP | PS2833-4-ND§t 4.33 3.90 3.32 | PS2833-4TR-NDt 2,500} 2223.00/M 
18 2000 100-600% 70 20/110 SSOP | PS2841-4A-ND§t 3.83 3.45 2.94 | PS2841-4ATR-NDt 2,500] 1963.00/M 
19 2000 100-600% 70 20/110 SSOP | PS2841-4B-ND§t 3.75 3.38 = 2.88 | PS2841-4BTR-NDT 2,500] 1911.00/M 
20 2000 100-600% 70 20/110 SSOP | PS2845-4AA-ND§t 478 430 3.67 | PS2845-4AATR-NDT 2,500] 2457.00/M 
7 2500 50-400% 40 4/5 SSOP | PS2865-1A-ND§t 95 80 .67 | PS2865-1ATR-NDt 3,500] 445.50/M 
1 2500 100-400% 40 4/5 Mini-Flat | PS2911-1ACT-ND§t 1.14 95 .81 | PS2911-1ATR-NDt 3,500} 570.00/M 
1 2500 200% 40 40/120 | Mini-Flat | PS2911-1-K-A-ND¢ NEW! 1.20 1.00 85 | — - _ 
1 2500 100-200% 40 4/5 Mini-Flat | PS2911-1-M-A-NDt 1.20. 1.00 85 |= = = 
1 2500 50-100% 120 5/50 Mini-Flat | PS2913-1-ND§t¢ 1.39) 1.16 -98 | PS2913-1TR-NDt 3,500| 661.50/M 
1 2500 50-100% 120 5/50 Mini-Flat | PS2913-1-M-A-NDt 1.39 1.16 98 | = = _ 
10 2500 100-400% 40 4/5 Mini-Flat | PS2915-1CT-ND§ 1.19 99 .84 | PS2915-1TR-ND 3,500] 675.00/M 
10 2500 100-400% 40 4/5 Mini-Flat | PS2915-1ACT-ND§t 1.52 1.27 1.08) PS2915-1ATR-NDt 3,500] 760.50/M 
16 2500 400-4500% 300 20/5 Mini-Flat | PS2932-1A-ND§t¢ 210 1.75 = 1.48 | PS2932-1ATR-NDt 3,500] 1023.00/M 
16 2500 400-4500% 350 20/5 Mini-Flat | PS2933-1-ND§t¢ 2.08 1.74 — 1.47 | PS2933-1TR-NDt 3,500] 1006.50/M 
§CutTape  * 10.16mm (0.4”) wide row spacing; standard spacing is 7.62mm (0.3") VDE Approved + ROHS Compliant 


Isolation Transfer Gain Transfer Gain Linearity A (K2/K1) Digi-Key Price Each 
Fig. Voltage (K2/K1) (for Vec=15V, If=2-10mA) Part No. 1 10 100 
21 1500 .733-1.072 <1% PS8741-A-ND 4.10 3.69 3.15 
High Speed Analog Output Optoisolators 
Typical 
Isolation Vec Propagation Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | Voltage CTR (Max.) | Delay (wc) | Package |Part No. 10 100 | Part No. ty. Pricing 
22 | 2500 | 15%-35% | 35 0.5/0.6 SOP  |PS8101-ND 2.40 2.00 1.69 |PS8101TR-ND 2,500 1170.00/M 
22 | 2500 | 20%~35%| 35 0.5/0.6 SOP  |PS8101-K-A-ND 2.40 2.00 1.69 |— = _ 
22 | 2500 | 10%~30%| 15 1/2 SOP  |PS8103-ND 1.95 1.63 1.38 |PS8103TR-ND 2,500 960.00/M 
23 | 5000 >15% 35 0.5/0.3 Dip PS8601-A-ND 2.02 1.69 143 |— = _ 
23 | 5000 >15% 35 0.5/0.3 SMT | PS8601L-A-ND 2.07 1.73 146 |— = _ 
24 | 5000 >15% 35 0.5/0.3 Dip PS8602-A-ND 2.47 2.06 1.74 |— — = 
24 | 2500 | 15%~35% | 35 0.3/0.6 SSOP | PS8802-1CT-ND§ 1.97 1.78 1.51 |PS8802-1TR-ND 1,500 1023.10/M 
25 | 2500 | 15%~35% | 35 0.3/0.6 SSOP | PS8802-2CT-ND§ 3.73 3.36 2.86 /PS8802-2TR-ND 1,500 1937.00/M 
24 | 2500 | 20%~40%| 3.3 0.3/0.5 SSOP |PS8821-1-A-ND 2.31 1.93 1.63 |= — = 
25 | 2500 | 20%~40%| 3.3 0.3/0.5 SSOP | PS8821-2-A-ND 3.95 3.56 3.03 |— = = 
§ Cut Tape 
High Speed Digital Photocouplers 
Output | Isolation Prop Delay Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. Type | Voltage | tPHL tPLH | Package | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
26 | OC | 2500 | 250ns 520ns | SOP  |PS9113-ND 3.58 3.22 2.75 |PS9113TR-ND 2,500 1833.00/M 
26 oc 2500 54ns_ —51ns SOP PS9114-ND 3.60 3.24 2.76 |PS9114TR-ND 2,500 1885.00/M 
27 TP 2500 33ns_ — 40ns SOP PS9115-ND 3.60 3.24 2.76 |PS9115TR-ND 2,500 1846.00/M 
26 oc 2500 35ns_ — 40ns SOP PS9117-A-ND 3.60 3.24 2.76 |= _ _ 
26 oc 2500 40ns_ 45ns SMT | PS9121-ND 2.93 2.64 2.25 |PS9121TR-ND 2,500 1482.00/M 
28 oc 5000 | 250ns 520ns Dip PS9613-A-ND. 2.33 2.10 1.79 |— — _ 
29 oc 3750 75ns_ = 75ns Dip PS9614-A-ND. 241 217 1.85 |= _ _ 
29 oc 3750 6ins 51ns SMT | PS9614L-ND 2.50 2.25 1.92 | PS9614LTR-ND 1,000 1296.10 
30 | CMOS | 3750 20ns_ = 23ns Dip PS9661-A-ND. 7.88 7.09 6.04 |— - - 
30 oc 2500 54ns_ 51ns SSOP | PS9814-1CT-ND§ 1.97 1.78 1.51 |PS9814-1TR-ND 1,500 1023.10/M 
28 oc 2500 54ns_—51ns SSOP | PS9814-2CT-ND§ 3.23 2.91 2.48 |PS9814-2TR-ND 1,500 1677.00/M 
29 oc 2500 40ns_ 45ns SSOP |) PS9817-1-ND 2.42 2.02 1.53 |PS9817-1TR-ND 1,500 1023.10/M 
31 oc 2500 40ns_ 45ns SSOP | PS9817-2-ND 3.15 2.84 2.42 |PS9817-2TR-ND 1,500 1638.00/M 
30 oc 2500 45ns_ — 50ns SSOP | PS9821-1-ND 2.15 1.94 1.65 |PS9821-1TR-ND 1,500 1090.70/M 
31 oc 2500 45ns__ 50ns SSOP | PS9821-2-ND 3.45 3.11 2.65 |PS9821-2TR-ND 1,500 2275.00/M 
§ Cut Tape 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 2205 


OPI1264 Series: Optically coupled isolators, each consisting of an infrared OPI155 Series: Contains a high speed monolithic photo-IC comprised of 
emitting diode coupled to an NPN silicon phototransistor and sealed in a a photodiode and DC amplifier driving an open collector output Schottky 


precast opaque housing. 


transistor. 


Forward DC | Reverse 
Isolation Current DC DC Current | Digi-Key Price Each TT Electronics 
Fig. | Voltage (mA) Voltage | Transfer Ratio} Part No. J 100 250 |Part No. 
+10k 40 2.0 25% 365-1031-ND 2.89 2.11 1.95 |OPI1264A 
1 +10k 40 2.0 50% 365-1032-ND 2.95 2.15 1.99 |OPI1264B 
+10k 40 2.0 100% 365-1033-ND 3.00 2.19 2.03 | OP11264C 
2 +50k 50 3.0 25mA 365-1034-ND 70.94 51.60 47.73 |OPI155 


Fig. 10 
16 15 14 13 12 11 10 
1 as 1 | I rird 
al cd as Zero 
‘4 «) “4 Crossing 
PR PH PA Circuit 
LIT T T 
Isola- Current Typ. Isola- Current Typ. 
tion | Transfer Ratio | VCEO | ton/toff | Pkg. | Digi-Key Pricing Lite-On tion | Transfer Ratio| VCEO | ton/toff | Pkg. | Digi-Key Pricing Lite-On 
Fig.| Volt. | Min. Max. |(Max.)| (ysec.)| Type | Part No. 1 10 100 Part No. Fig.| Volt. | Min. | Max.|(Max.)| (usec.)| Type | Part No. 1 10 100 Part No. 
2500 | 20% = = 30 | 3.0/3.0] DIP | 160-1300-5-ND 32 243° 18.23 | 4N25 4 | 5000 [20% 300% | 35 | 4.0/3.0| SMT | 160-1345-5-ND 36 ~=—=2.73 +2048 ~(| LTV-8145 
2500 ) 20% = - 30 | 3.0/3.0) SMT | 160-1301-5-ND 34 2.55 19.13 | 4N25S g | 5000 | 20% 300% | 35 | 4.0/3.0) DIP | 160-1346-5-ND 705.25 39.38 | LTV-824 
1500 | 20%  - 30 | 3.0/3.0] DIP | 160-1302-5-ND 33 2.46 18.45 | 4N26 5000 | 20% 300% | 35 | 4.0/3.0| SMT | 160-1347-5-ND 725.37 40.28 _—|_LTV-824S 
1500 | 20% = - 30 | 3.0/3.0) SMT | 160-1303-5-ND 34 2.55 19.13 | 4N26S 19 | 2000 | 20% 300% | 35 | 4.0/3.0] DIP | 160-1348-5-ND 7.40 10.50 78.75 | LTV-844 
3550 [100% ~ 30__| 3.0/3.0 | DIP | 160-1304-5-ND_ 32 2.43 18.23 | 4N35 5000 | 20% 300% | 35 | 4.0/3.0| SMT | 160-1349-5-ND 1.42 10.62 79.65 _| LTV-844S 
3550 | 100% = - 30 | 3.0/3.0) SMT | 160-1305-5-ND 32 2.43 18.23 | 4N35S 5000 | 20% 80% | 35 | 4.0/3.0] DIP | 160-1350-5-ND 40 3.00 22.50 | LTV-814H 
wt be = 2 Se a Te ean a ae ae pee 5000 | 20% 80% | 35 | 4.0/3.0| SMT| 160-1351-5-ND_ 42, 3.12__—-23.40_|_LTV-814HS 
i = 0/3. -1307-5- : , , 5000 | 20% 80% | 35 | 4.0/3.0| DIP | 160-1352-5-ND 80 6.00 45.00 | LIV-824H 
1) 5000 | 40% 80% | 70 | 5.0/5.0) DIP | 160-1308-5-ND 32 2.43 18.23 | CNY17-1 S000 1600% 7500%) 351-6053 1 DIP] 160-1356-5-ND 63 4.743555 LTV-8T4 
5000 | 40% 80% | 70 | 5.0/5.0| SMT | 160-1309-5-ND__.34 2.55 19.13 | CNY17-1S 7 9 9 ; ; : 
e000 LE A2e% 170 EOP RO Ie EER a 535 pave ENVIS 5000 [600% 7500%| 35 | 60/53 | SMT | 160-1357-5-ND 644.83 36.23 | LTV-8141S 
5000 | 63% 125% | 70 | 5.0/50| SMT| 160-1311-5-ND 50 375 2813 | CNYI7-25 | | 8 | ee ee eee eT eee | rl itnieoenn as oto tae | wales 
5000 100% 200% | 70 | 5.0/5.0] DIP | 160-1312-5-ND 32 2.43 18.23 | CNY17-3 50001 50% 600% 1-30 1 4.07301 DiP-1 160-1360-5-ND 25 78944187 LTV-816 
5000 100% 200% | 70 | 5.0/5.0] SMT | 160-1313-5-ND 34 255 19.13 | CNY17-3S 6 ; ere tec ; ; ; 
5000 | 50% 600% | 80 | 4.0/3.0| SMT | 160-1361-5-ND _—_—.26 1.98 14.85 | LTV-816S 
5000 | 160% 320% | 70 | 5.0/5.0] DIP | 160-1314-5-ND 32 2.43 18.23 | CNY17-4 3 3 
; : 5000 | 50% 600% | 80 | 4.0/3.0] DIP | 160-1362-5-ND 50 3.75 28.13 | LIV-826 
5000 [160% 320% | 70 | 5.0/5.0| SMT | 160-1315-5-ND 34 2.55 19.13 | CNY17-4S 9 i i 
7 7 5000 | 50% 600% | 80 | 4.0/3.0| SMT | 160-1363-5-ND_ 523.87 29.03 _|_LTV-826S 
5000 | 40% 80% | 70 | 5.0/5.0] DIP | 160-1316-5-ND 32 243 18.23 | CNYI/F-1 Z Z 
‘ i 5000 | 50% 600% | 80 | 4.0/3.0] DIP | 160-1364-5-ND 1.00 7.50 56.25 | LTV-846 
5000 | 40% 80% | 70 | 5.0/5.0] SMT | 160-1317-5-ND 34 255 19.13 | CNY17F-1S| | 11 i i 
; ‘ 5000 | 50% 600% | 80 | 4.0/3.0| SMT | 160-1365-5-ND 1.02 7.62 57.15 _| LTV-846S 
5000 | 63% 125% | 70 | 5.0/5.0] DIP | 160-1318-5-ND 32 2.43 18.23 | CNYI7F-2 
9 4 tera: i 5000 | 50% 600% | 35 | 4.0/3.0] DIP | 160-1366-5-ND 25 189 14.18 | LIV-817 
5000 | 63% 125% | 70 | 5.0/5.0] SMT | 160-1319-5-ND 34 2.55 19.13 | CNY17F-2S 6 
2 4 i 4390-54 i 5000 | 50% 600% | 35 | 4.0/3.0| SMT | 160-1367-5-ND _—.26 1.98 14.85 | LTV-817S 
5000 [100% 200% | 70 | 5.0/5.0] DIP | 160-1320-5-ND _.33 2.46 18.45 | CNY17F-3 
5 5 ao7 Bs = 5000 | 50% 600% | 35 | 4.0/3.0] DIP | 160-1368-5-ND 50 3.75 2813 | LIV-827 
5000 [100% 200% | 70 | 5.0/5.0; SMT | 160-1321-5-ND 34 255 19.13 | CNYT7F-35 9 
9 9 -4309-5- ; 5000 | 50% 600% | 35 | 4.0/3.0| SMT | 160-1369-5-ND 52, 3.87_—-29.03_|_LTV-827S 
5000 | 160% 320% | 70 | 5.0/5.0] DIP | 160-1322-5-ND 32 2.43 18.23 | CNY17F-4 
5000 |160% 320% | 70 | 5.0/5.0| SMT | 160-1323-5-ND 34 = 255 19.13 | CNY17F-4S| | 44 | 2000 | 50% 600% ) 35 | 4.0/3.0] DIP | 160-1370-5-ND 1.00 7.50 56.25 | LTV-847 
5000 1 50% = 30-1 2.8/4.5) DIP | 160-13245-ND 32 743 18.931 ATTAT 5000 | 50% 600% | 35 | 4.0/3.0] SMT | 160-1371-5-ND 1.02 7.62 57.15 _| LTV-847S 
5000 | 50%  - 30 | 2.8/4.5] SMT | 160-1325-5-ND 34 255 19.13 | HI1A1S *Tape and Reel Part No. 
4 | 5000) 20% = - 30 | 2.8/4.5] DIP | 160-1326-5-ND 32 2.43 18.23 | H11A2 Tri Output Oxiolsciat 
5000 | 20%  - 30 | 2.8/4.5] SMT | 160-1327-5-ND 34 2.55 19.13 | H11A2S ri i r 
5000 | 20%  - | 300 | 5.0/5.0] DIP | 160-1328-5-ND 76 570 42.75 | H11D1 ac Vutpu ptolsolators 
5000 | 20% _- | 300 | 5.0/5.0| SMT | 160-1329-5-ND__.78 5.82 43.65 | H11D1S Max. IF | Min. | Max. 
3750 |1000%  —- 300 | 100/20] SMT | 160-1331-1-ND 51 4.28 = 34.20 LTV-352T Isolation | Trigger | Blocking | IR |Package Digi-Key Price Each Lite-On 
3 | 3750 |1000% - | 300 | 100/20| st | 160-1331-2-ND* 192.38/750 LTV-352T Fig. | Voltage | (mA) | Voltage | (wA)| Type Part No. 110 100 | PartNo. 
4 | 3/50 | 20% 400% | 35] 4.0/3.0] SMT | 160-1333-1-ND 30 2.50 20.00 | LTV-354T 5000 30 400v. | 10 | DIP 160-1372-5-ND 63 48 36 |MOC3020 
3750 | 20% 400% | 35 | 4.0/3.0 | SMT | 160-1333-2-ND* 112.50/750 LTV-354T 5000 30 4o0v | 10 | SMT 160-1373-5-ND 64 49 37 |MOC3020S 
5 | 3750 [600% 7500%] 35 | 60/53 | SMT | 160-1335-1-ND 23 188 15.00 | LTV-355T 5000 15 400v | 10 | DIP 160-1374-5-ND 63 48 .36 |MOC3021 
3750 [600% 7500%| 35 | 60/53 | SMT | 160-1335-2-ND* 96.75/750 LTV-335T to | 5000 15 400v | 10 | SMT 160-1375-5-ND 64 49 37 |MOC3021S 
3750 | 50% 600% | 80 | 4.0/3.0] SMT | 160-1337-1-ND 23 188 15.00 | LTV-356T 5000 10 4oov_ | 10 | DIP 160-1376-5-ND 63.48 36 _|MOC3022 
g | 3750 | 50% 600%) 80 | 4.0/3.0) SMT | 160-1337-2-ND* 84.38/750 LTV-356T 5000 10 400V | 10 | SMT 160-1377-5-ND 64 49.37 |MOC30225 
3750 | 50% 600% | 35 | 4.0/3.0] SMT | 160-1339-1-ND 23 1.88 15.00 | LTV-357T 5000 5 400V | 10 | DIP 160-1378-5-ND 63 48 .36 |MOC3023 
3750 | 50% 600% | 35 | 4.0/3.0| SMT | 160-1339-2-ND* 84.38/750 LIV-357T 5000 5 4oov_ | 10 | SMT 160-1379-5-ND 64.49 37 |MOC3023S 
5 | 3000 | 40% 320% | 70 | 2.07.0] DIP | 160-1340-5-ND 32 243 18.23 | LTV-702F 5000 5 600V | 10 | DIP 160-1722-5-ND 50 42.33 |MOC3063 
5000 | 40% 320% | 70 | 2.0/2.0| SMT | 160-1341-5-ND__.34 255 19.13 | LTV-702FS 13 | 5000 5 600vV | 10 | SMT 160-1723-1-ND 53 44 36 | MOC3063S-TA1 
T [5000 [40% 320% [70 [2.0/2.0 | DIP | 160-1342-5-ND 32 2.43 18.23 | LIV-702V 5000 5 600V. | 10 | SMT 160-1723-2-ND* 264.00/1,000 | MOC3063S-TA1 
4 [5000 [20% 300% | 35 | 4.0/3.0| DIP | 160-1344-5-ND 35 2.64 19.80 | LIV-814 *Tape and Reel Part No. 
x Optoisolators with Photo-Transistor Output 
, Optolinks TI nator Rat ea Digi-K Price Each T d Reel | Li 
ransfer Ratio igi-Key rice Eaci ape and Ree umex 
Specifications: ¢ Isolation Voltage: 5000 * VCEO (Max.): 60V * Typical tr/tf: 5 y1s/4 ps Fig.| Min-Max. (mm) _|Package| Part No. 1 Pricing Part No. 
60-600% | 4.60 DIP | 67-1560-5-ND 51 43 — | OCP-PCTII4/E 
60-600% | 4.60 | SMT | 67-1613-1-ND 51 43 | 564.40/2,000 | OCP-PCT114/E-TR 
2.54 60-600% | 9.68 DIP | 67-1561-5-ND ‘1.05 88 — _| OCP-PCT218/E 
4 60-600% | 9.68 | SMT | 67-1614-1-ND 1.05 88 | 581.00/1,000 | OCP-PCT218/E-TR 
\As 60-600% | 19.84 | DIP | 67-1562-5-ND ‘1.83 153 —_| OCP-PCTATI6/E 
6.50 fw 60-600% | 19.84 | SMT | 67-1618-5-ND 1.83 1.53 —_|_OCP-PCT4116/E-TR 
Atal 60-600% | 7.30 DIP_| 67-1563-5-ND 39 33 —| OCP-PCTBTI6/E 
anal 60-600% | 7.30 | SMT | 67-1615-1-ND 39 33 | 215.80/1,000 | OCP-PCTB116/E-TR 
ty) 60-600% | 4.60 DIP_| 67-1564-5-ND 63 53 — | OCP-PCT124/A 
60-600% | 4.60 | SMT | 67-1616-1-ND 63 53 | 697.20/2,000 | OCP-PCT124/A-TR 
F : F ; 60-600% | 19.84 | DIP | 67-1565-5-ND 2.89 2.41 —_| OCP-PCT4216/A 
Photo Transistor Dual Photo Transistor Quad Photo Transistor Photo Transistor Output Torey e 5. = a ‘ 
Output DIP or SMT Output DIP or SMT Output DIP or SMT DIP or SMT 60-60% | 19.84 | SMT [RIGID 269 2.41 OCP ACTAZIG/AETA 
Fig. 5 Fig. 6 Hise toisolators with Photo-IC Output 
6 Prop Delay} Length Tape and Reel 
tne Quad Photog "} 5 Isolation | tpHLAPLH L Digi-Key Price Each Pricing | Lumex 
Output 6.50 Transistor 6.50 2 ok Pian Voltage (uS) (mm) | Pkg. | PartNo. 1 10 1,000$ | Part No. 
Since a piborsu Eee fos, 5000 53 73 | DIP | 67-1566-5-ND 1.64 1.37 —__|OCP-PCPT16 
ae Mala | 5000 5/3 73 SMT _| 67-1617-1-ND_1.64_‘1.37 904.70 |OCP-PCP116-TR 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Photo Transistor Output Optoisolators Current Transfer 
Iso. Ratio - Typ. (%) VcEo | Pkg. | Digi-Key Price Each 
Current Transfer Fig. | Volt. | (Min. Typ. Max.) | (Max.) | Type | Part No. 1 10 100 
Iso. Ratio - Typ. (%) Vceo | Pkg. | Digi-Key Price Each 2500] 19 27 50 — | SOIC | HCPLO531RITR-ND® 916.50/500 
Fig. | Volt. | (Min. Typ. Max.) | (Max.) | Type | Part No. 1 10100 2500| 15 30 — — | SOIC | HCPLO534R1CT-ND 3.49 2.79 217 
5300| 20 70 — 30 | DIP | 4N25MFS-ND 52 42 2500) 15 30  — | — | Solc | HCPLO534R1TR-ND® 1007.50/500 
5300| 20 70 — 30 | Soic | 4N25SM-ND 52 4232 5 | 5000] 19 27 50 — | DIP | HCPL4503M-ND§ 1.26 105 84 
5300; 20 7 — 30 | DIP | 4N26MFS-ND 5242S so00| 19 27 50 —__| solic | HCPL4503SDMCT-ND 163 130 98 
5300; 10 50 — 30 | DIP | 4N27MFS-ND 52428 s000| 19 27 50 =| SOIC | HCPL4503SDMTR-ND® 845.00/1,000 
5300 | 100 300 — 30 | DIP | 4N35MFS-ND 52423 5000} 19 27 50 — | Smo | HCPL4503SM-ND§ 163 130 98 
5300 | 100 300 = 30 SOIC | 4N35SM-ND 52 42 32 5000 | 19 27 50 = DIP__| HCPL4503TM-ND§ 1.63 1.30 98 
5300 | 100 300 a 30 DIP | 4N36M-ND 52 A2 32 2500) 15 = 50 _ SOIC | FODO53LR1CT-ND 261 2.09 1.63 
5300 | 100 300 — 30 DIP | 4N37MFS-ND 52 42 32 7 2500 | 15 — 50 _ SOIC | FODOS3LR1TR-ND® 754.00/500 
5300 | 20 = = 80 DIP | 4N38-ND 75 57 43 2500) 16 18 _— - DIP | HCPL2530-ND 1.63 1.30 98 
5300 | 40 60 —-80 70__|_DIP_| CNY171300-NDt 548 2500 | 19 27 — | — | DIP | HCPL2531-ND 1.63 __1.30__.98 
5300] 40 60 80 70 | DIP | CNY171MFS-ND 522 g | 2800) 300 — — 7 | DIP | HCPL27300T-ND 1.63 1.30 98 
5300 63 100 125 | 70 | DIP | CNY172M-ND 522423 2500 | 400 — = — 18 | DIP_| HCPL2731QT-ND 140 112 84 
aa | 5300] 100 150 200 | 70 | DIP | CNY173M-ND 52 «4282 2500) 200 —-— — 30 | DIP | MCT6-ND ST AB 
5300; 50 120 — 30 | SOIC | H11A1SM-ND 52 42 32 9 as a a oF eee e a 
4000 | 300 — = — 30__|_pIP_| _H11AG1-ND 87.66 50 = = : : : ; 
5300; 100  — 300 | 70 | DIP | HIiAVIAM-NDA 66. ~«50—~«37 2500 | 10 — — |} 30 _ | SOIC | MCT62S-ND 80___—60__—4S 
5300} 100 — 300 | 70 | DIP | H11AVIM-ND 66 «65037 2500; 50 — 600 ) 55 | DIP | MCT9001-ND 800 6045 
5300/ 20 —  — | 300 | DIP | H11D1FS-ND 7 57 48 mh ay 150 de i oan AS - fa = 
5300| 20 — — | 300 | DIP | H11D2-ND 75 57 43 10 om i : : ; 
5300 | 20 —  — | 300 | DIP | H11D2300-NDt 7% 57 43 ay Fv ea a en baa a as = 
5300/ 20. — — | 200 | DIP | H1103-ND 7 67 43 : : ; 
3600: 400. “O08. a0 | pip. \MRNereeattNn a ae 2500 | 100 130 — 30__| SMD | MOCD217M-ND 79 66 53 
2500] 70 400 — | 30 | DIP | mcTS210-ND 8766850 5300 | 300 450 — | 20 | OP eee ee eon ak 
2500 | 150 350 — | 30 | DIP | MCTS211-ND ‘40715 5300; 500 - | Oe be a 286 
41] 5300} 1000 — — 50 | DIP | Moc8021-ND 64 48 36 
5300 | 50 100 — 30__| pIP_| MOC8100M-ND 52 4232 pail a? a =o | op Weeioueennts oo. BA ad 
1B | 5300[ 160 — 320 | 70 | DIP | CNY174MFS-NDO SAT a 50 | pip. aNroeeneattn oe ep 
5300] 40. — 80 70 | DIP | CNY17FiMFS-NDO 60 48 36 30001-40608 70: SMD” MaaeeDEReA eT 
5300| 63 — 125 | 70 | DIP | CNY17F2MFS-NDO 55 4488 so00 | 6a 9425 | 70. | sup IRMGReTerEN ea igh ah 
tc | 5300] 100 — 200 | 70 | DIP | CNY17F3MFS-NDo 55 4438 9000 | 100 460 900 | 70. | SMD. ttoeeuenriN ee ae 
5300 | 160 — 320 | 70 | DIP | CNY17F4MFS-NDO 55 4438 z000| 40 80 125 | 70. | Sw \NRKGeqaNtnn Sah age. ca0 
5300| 40 — 80 70 | DIP | CNY17FITVM-NDO NEW! 55 4438 45° | 3000 | 906 30 | SMD NRIGCeRNiND a ae 
5300 | 50  — 150 | 70 | DIP | MOC8106SM-ND NEW! 513929 30001-6090 30 1 SMD TANG aq AENDI aad 8 
5300 | 100 = —  — | 30 | DIP | 4N29-ND 6 4987 3000 | 100 140 — | 30 | smo | mocat3M-ND 534030 
5300 | 100 — — | 30 | DIP jRéNeO:No 1 49 8? 3000} 20 — — | 30 | smo | moc21sM-ND 53 4030 
5300; 500 — = | 30 | DIP pees 61 49087 3000 | 100 — — | 30 | smo | moc2i7M-ND 534030, 
9 | 5300) 500 — = | 30 | SOIC ene onD 1 49387) 73-3000 | 500 1000 —— | 30 | SOIC | Moc223M-ND 67 St —88 
6900 | 500 — -— | 30 | DIP [RaNessNe $1 49387 | 44 [3000 | 20 150 ~—— | 30 | SOIC | MOC256M-ND 8262 ~—«AB 
5300) 500 = — — | 25 | DIP | H11B1-ND 490 3788 5300 | 50 65 60 | 30 | DIP | MOC8101-ND 52.39 ~—«30 
5300 | 200 — — 25) DIP | H11B2-ND 49 3728 5300} 50 — 150 | 70 | DIP | MOC8106-ND 52 3930 
5300 | 100 — — | 55_| DIP | H11B255-ND 49 37__28'| '| 45 | 5300] 20 — — | 70 | DIP | moc8111-ND 58 4685 
2500| 7 18 50 15 | DIP | 6N135QT-ND 103. «78S 5300) 50 — 70 | pip | Mocsi12-ND 38OCO«CGSOS*«S 
3 | 2500 19 27 50 15 DIP | 6N136QT-ND 1.03 718 59 5300 | 100 = = 70 DIP. | MOC8113-ND 58 AG 35 
2500 | 12 27 — 15 | DIP | HCPL2503QT-ND 9075 _—60 16 [| 2500 | 500 1000 — 30__| SMD | MOCD223M-ND 90 75 60 
4 | 2900 | 300 1300 — 7 | DIP) 6N138QT-ND 8000 67 4 3750; 20. — 50 | — | MFP | FODM452R1VCT-ND 143 1.1486 
2500 | 400 1100 - 18 DIP_| 6N139QT-ND 1.07 81 61 17 3750 20 =, 50 = MEP | FODM452R1VTR-ND@ 384.75/500 
4000 | 1000 = — — 100 | DIP | H11G1-ND 1 57 43 3750| 20 — 50 — | MFP | FODM453R1VCT-ND 148 118 89 
5 | 5300} 500 — — | 100 | SMD | H11G1S-ND 7 57 43 3750 | 20 — 50 —__| mrp _| FODM453R1VTR-ND® 398.25/500 
4000 | 1000 = — — 80 | DIP | H11G2-ND 7 57 43 2500| 100 —  — 75 | BGA | FODB100VCT-ND 315 252 1.96 
5300 | 200 = —  — 25__| DIP_| H11G3-ND 7456 42 2500] 100 — — 75 | BGA | FODB100VTR-ND® 5292.00/3,000 
2500 15 — 50 — | SOIC | FODOSOLRICT-ND 1407.12 84] | 4,| 2500] 100 — — 75 | BGA | FODB101VCT-ND 315 252 1.96 
2500} 15 — 50 — | solic | FODOSOLR1TR-ND® 378.00/500 2500) 100 — — 75 | BGA | FODBIO1VTR-ND® 5292.00/3,000 
5000| 15 — 50 — | SOIC | FOD250LSDCT-ND 140 142 84 2500) 100 — — 75 | BGA | FODB102VCT-ND 315 252 1.96 
5000; 15 — 50 — | solic | FOD250LSDTR-ND® 728.00/1,000 2500| 100 — = — 75 | BGA | FODB102VTR-ND® 5292.00/3,000 
6 | 2500| 19 27 50 — | SOIC | HCPLO453R1CT-ND 1.68 1.34 © 1.01 2500 | 300. — 5000 | — | SOIC | HCPLO730RICT-ND 284 «227 «177 
2500| 19 27 50 — | SOIC | HCPLO453R1TR-ND® 452.25/500 tg | 2500} 300 — 5000 | — | SOIC | HCPLO730R1TR-ND® 819.00/500 
2500| 7 27 50 — | SOIC | HCPLO530R1CT-ND 284 227 177 2500 | 500 — 5000 | — | SOIC | HCPLO731R1CT-ND 317 254 1.98 
2500| 7 27 50 — | SOIC | HCPLOS30R1TR-ND® 819.00/500 2500 | 500 — 5000 | — _ | SOIC | HCPLO731RiTR-ND® 916.50/500 
2500 19 27 50 = SOIC | HCPLOS31RICT-ND 3.17 2.54 1.98 + VDE approval A .4” Lead Spacing Tape and Reel § Bulk © ROHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 2207 


. Isol. | Current Trans-] VcEO | Typ. ton/t Digi-K Price Each 
FAIRCHILD Optoisolators Fgh [vant |fertectian al | ate) Petuisoe oes iryoall pect ge car iojmaleica 
SEMICONDUCTOR’ Photo Transistor Output Optoisolators (Cont.) 5300 50-150% 35 2.4/2.4 DIP | H11AA814A-NDO 48 39 29 
2500 | 50-600% 7 3/3 DIP | HMHAA280R1CT-NDO 513929 
Current Transfer 18B | 2500 | 50-600% 7 3/3 DIP | HMHAA280R1TR-ND@O 89.60/500 
_ | Iso. Ratio - Typ. (%) Vceo | Pkg. | Digi-Key Price Each 2500 | 50-600% 80 3/3 MFP | HMHAA280R4VCT-NDtO NEW! 51 39 29 
Fig. | Volt. | (Min. Typ. Max.) | (Max.) | Type | Part No. 10-100 2500 | _50-600% 80 3/3 MFP | HMHAA280R4VTR-ND+0 NEW! 416.00/2,500 
2500 | 400 — 7000 = Soic | FODO70LR1CT-ND 153 1.22 92 2500 50-600% 80 3/3 MFP | HMHA281-NDT) NEW! 50 0 30 
2500} 400 — 7000 | — | SOIC | FODO7OLRITR-ND® 411.75/500 5000 | 40-80% 70 4/3 DIP | FOD617A-NDTO 46 37 26 
o9 | 2500} 400 — 7000 | — | SOIC | FODO7SLR1CT-ND 3.24 260 2.02) | 18C 200 ee a in Ab Ne ae - - 
= = i -200% - : : : 
eo oe = 100 = out ee a 2 aera 5000 | 160-320% | 70 4/3 DIP | FOD617D-ND+O AG 3726 
5000 | 400 7000 SOIC | FOD270LSDCT-ND 140 112 84 
= ~ 3 5000 | 40-80% 70 43 DIP | FOD617A300-NDT) NEW! 39S] 
5000 | 400 7000 Solc_| FOD270LSDTR-ND} 728.00/1,000 : 
5000 | 63-125% 70 4/3 DIP | FOD617B300-NDO NEW! 39 3222 
5000; 50 — 100 | 70 | DIP | FOD2743ASDVCT-ND 720 100 80 ‘ 
5000 | 100-200% | 70 4/3 DIP | FOD617C300-NDt+> NEW! 39 3222 
5000} 50 — 100 | 70 | DIP | FOD2743ASDVTR-ND@ 532.00/1,000 3909 - 
5000 | 160-320% | 70 4/3 DIP | FOD617D300-ND+) NEW! 39 «3222 
o1 | 5000} 50 — 100 | 70 | DIP | FOD2743BSDVCT-ND 87 7358 5000 | 20-300% 70 43 pip | FOD814-NDO 33°~«~«d3S 3D 
5000} 50 — 100 | 70 | DIP | FOD2743BSDVTR-ND} 345.80/1,000 5000 | 20-300% 70 a3 DIP | -FOD814S-NDO 483929 
5000) 50  — 100 70 | DIP | FOD2743CSDVCT-ND 84 7056 5000 | 20-300% 70 4/3 DIP | FOD814SDCT-NDO 48 «36.27 
5000 | 50  — 100 | 70 | DIP | FOD2743CSDVTR-ND} 332.50/1,000 5000 | 20-300% 70 4/3 DIP | FOD814SDTR-ND@0 319.20/2,000 
5000 | 100 — 200 | 30 | DIP | FOD2711TV-NDT 80 60045 5000 | 20-300% 70 4/3 DIP | FOD814W-ND&d 48 3929 
2500} 100 — 200 | 30 | SOIC | FOD2712R1VCT-NDt 96 80 64 5000 | _20-300% 70 4/3 DIP _| FOD814300-ND+0 483929 
2500} 100 — 200 | 30 | SOIC | FOD2712R1VTR-NDt® 224.00/500 5000 | _20-300% 70 43 DIP | FOD814300W-NDT AO a a) 
5000} 100 — 200 | 30 | DIP | FOD2741ASDVCT-NDt 81 68 ~— 54 | | 49| 5000 | 20-30% 70 4/3 DIP | FOD8143S-NDt0 48 39.29 
5000 | 100 — 200 | 30 | DIP | FOD2741ASDVTR-NDte 359.10/1,000 5000 | 20-300% 70 4/3 DIP | FOD8143SDCT-ND+O 48 3627 
5000} 100 — 200 | 30 | DIP | FOD2/41BSDVCT-NDt e72O73St«C 5000 | 20-300% 70 4/3 DIP | FOD8143SDTR-NDt#0 319.20/2,000 
5000 100 — 200 30 DIP | FOD2741BSDVTR-NDt@ 345.80/1,000 5000 | _50-150% 70 4/3 DIP | FOD814A-NDO AB 39.29 
A ees 0 ed 
sel ion 440 ono | oe | sore. (REBRO SIRE eat ear aes 5000 | 50-150% | 70 4/3 | DIP | FOD814ASDTR-ND@0 NEW! — —_624.00/4,000. 
2500 | 100 140 200 | 70 | SOIC | FOD2742AR1VCT-NDt 105 88 70 
= 5000 | 50-150% 70 4/3 DIP | FOD814AW-ND&O 52 4282 
2500} 100 140 200 | 70 | SOIC | FOD2742ARIVTR-NDt® 465.50/1,000 ” 
5000 | _50-150% 70 4/3 DIP | FOD814A300-NDt0 48.3929 
2500} 100 140 200 | 70 | SOIC | FOD2742BR1VCT-NDt 81 «6854 ; 
5000 | 50-150% 70 4B DIP | FOD814A300W-NDT AO 53. 43~COD 
2500} 100 140 200 | 70 | SOIC | FOD2742BRiVTR-NDt® 359.10/1,000 5000 | 50-150% 70 43 smo | FOD814A3S-NDtO 482 39~C« 
2500 | 100 140 = 200 | 70 | SOIC | FOD2742CRIVCT-NDt 1 63 50 5000 | 50-150% | 70 43 DIP | FOD814A3SDCT-ND+) NEW! 48 «3627 
2500 | 100 140 200 | 70 | SOIC | FOD2742CRIVTR-NDt® 332.50/1,000 5000 | _50-150% 70 413 DIP | FOD814A3SDTR-NDt) NEW! 624.00/4,000 
93 | 9000) — — — | — | SOIC | FOD2200SDVCT-ND 227 1.82 1.42 5000 | 600-7500% | 35 60/53 | DIP | FOD816S-NDO NEW! 2m 4 Al 
5000 | —  — ~~ — —__| SOIC _| FOD2200SDVTR-ND® 1287.75/1,000 5000 | 600-7500% | 35 60/53 | DIP | FOD816SDCT-NDO 52 39 30 
5000 | 1000 4000 15000) 300 | DIP | FOD852-NDO 68 5189 5000 | 600-7500% | 35 60/53 | DIP | FOD816SDTR-ND@o 345.80/2,000 
5000 | 1000 4000 15000) 300 | DIP | FOD852S-NDO 68 51 39 5000 | 600-7500% | 35 60/53 | DIP | FOD816W-ND&d 55 4438 
5000 | 1000 4000 15000) 300 | DIP | FOD852SDCT-NDO 72 54 41| |18E) 5000) 600-7500% | 35 60/53 | DIP | FOD816300-ND+O 55 Ad 38 
5000 | 1000 4000 15000) 300 | DIP | FOD852SDTR-ND#o 239.40/1,000 5000 | 600-7500% | 35 60/53 | DIP | FOD816300W-NDtad 55 A488 
og [5000 | 1000 4000 15000 | 300 | DIP _| FOD852W-NDAo 68 51 39 5000 | 600-7500% | 35 60/53 | DIP | FOD8163S-NDtO 55 4438 
5000 | 1000 4000 15000 | 300 | DIP | FOD852300-NDtO 68 51 39 5000 | 600-7500% 35 60/53 DIP | FOD8163SDCT-ND+O 52 39 30 
5000 | 1000 4000 15000) 300 DIP | FOD852300W-NDTAd 68 5 39 5000 | 600-7500% 35 60/53 DIP | FOD8163SDTR-NDt#> 345.80/2,000 
5000 | 1000 4000 15000 300 DIP FOD8523S-NDTO 68 51 39 + VDE approval A .4” Lead Spacing Tape and Reel © ROHS Compliant 
5000 | 1000 4000 15000] 300 | DIP | FOD8523SDCT-NDtO 72 54 At 
5000 | 1000 4000 15000 | 300 | DIP | FOD8523SDTR-NDt}o 478,.80/2,000 Logic Output Optoisolators 
+ VDE approval A .4”Lead Spacing Tape andReel § Bulk © RoHS Compliant 
A ‘ Input: | 15M Baud Rt. T&R 
SCR and Triac Output Optoisolators LSTTL Output | Package | Digi-Key Price Each Pricingt 
Fig. | Function | Output | Configuration | Type Part No. 1 10 100 500 
Max lp | Min. Buff. | TTL | TotemPole | DIP | 740L6000-NDO 261 2.09 1.63 = 
Iso. | Trigger | Blocking | Max. Pkg. Digi-Key Price Each 28 Buff. TTL Totem Pole SMD 740L6000S-NDO 2.61 2.09 1.63 _ 
Fig. | Volt. (mA) Voltage | DRM | Type Part No. 1 10 100 29 Inv. TIL Totem Pole DIP. 740L6001-ND 2.61 2.09 1.63 = 
5300 15 250 100 DIP M0C3010M-ND 64 48 36 30 Buff. CMOS | Open Collect. DIP 740L6010-NDO 2.61 2.09 1.63 =— 
5300 10 250 100 DIP MOC3011M-NDO 64 AB 36 31 Inv. CMOS | Open Collect. DIP 740L6011-ND 2.61 2.09 1.63 = 
5300 5 250 100 DIP MOC3012M-NDO 66 50 38 32 Buff. TE Totem Pole SOIC FODO708R1CT-NDO 2.84 2.27 177 819.00 
5300 5 250 100 SOIC MO0C3012SM-NDO 66 50 38 33 Buff. TTL Totem Pole SOIC FOD0738R1CT-NDO 5.54 4.43 3.45 | 1599.00 
5300 30 400 100 DIP MOC3020MFS-ND 64 AB 36 34 Buff. TTL Totem Pole SOIC HCPL2630S-NDO NEW! 2.43 1.95 1.46 — 
5300 [| 15 400 100 | DIP | MOC3021MFS-NDO 70 53 40 
2 | 5300 | 10 400 100 | DIP | MOC3022MFS-NDO 68 51 39 Ton Oper. Tape & Reel 
5300 10 400 100 | DIP ) MOC3022VM-NDt 64 48 36 Isol. | Current | ICCL |Voltage| Pkg.| Digi-Key Price Each Pricing$ 
a 3 ay 1 es aS oe a so Fig. | Volt. |(Max.) mA|(Max.) | (Max.) | Type| Part No. 1 10 100 | 1,000 
5300 | 15 600 | 100 | DIP | MOC3051M-NDO 9% 72 ~<A ae) de | 8 | ae |g MEET etd oS 3 3 = 
$300 | _10 600_| 100 | DIF eee oe a of ___3_.38 7500} 60 5 | 15 [SOIC] H11L1SR2MCT-NDO 96 «72 319.20 
5300 | 15 250 100 | DIP | MOC3031M-NDO 7.04 78 59 ; : : : 
5300 | 10 250 too | pip | moc3o32M-NDO 96 70 5A 7500; 1.6 5 15 |SOIC] H11L1SR2VMCT-NDO 96 72 54 319.20 
5300 5 250 ‘400 | pip | ~moc3033M-ND Bt ‘68 3d 7500| 1.6 5 15__|SOIC|_H11L1SVM-NDtO 92 69 52 - 
5300 | 15 400 100 | DIP | MOC3041M-ND 1.16 87 66 7500} 1.6 5 15 | DIP) HI1L1TM-ND 92 69 52 a 
5300 10 400 100 | DIP | MOC3042M-NDO 1.16 87 66 7500) 1.6 5 15 | DIP) HITLITVM-NDt 92 69 52 = 
5300 5 400 100 | DIP | MOC3043M-ND 93 78 62 5300} 1.6 5 16 | DIP | H11L1V-MQT-NDt 69 58 AG = 
og | 5300 | 15 600 500 | DIP | MOC3061M-NDO 4.12 84 63 | | 35 | 7500} 1.6 5 15. | DIP | H11L1VM-NDO 92 69 52 = 
5300 | 10 600 500 | DIP | MOC3062M-NDO 87 2B 58 5300| 10 5 16__| DIP |_H11L2-MQT-ND 69 58 AG - 
5300 5 600 500 | DIP | MOC3063M-NDO 99 83 66 7500; 10.0 5 15 SOIC) H11L2M-ND 92 69 52 _ 
5300 5 600 500 | DIP | MOC3063TM-NDO~ 96 80 64 7500} 10.0 5 15 |SMD| H11L2SM-NDO 99 75 56 — 
5300 | 15 800 500 | DIP | MOC3081M-NDO 1.14 95 76 7500} 10.0 5 15 SOIC) H11L2SR2MCT-ND 96 72 54 319.20 
5300 | 10 800 500 | DIP | MOC3082M-ND 1.08 90 72 7500) 10.0 5 15 |SOIC] H11L2SVM-NDtO 99 75 56 = 
5300 5 800 500 | DIP | MOC3083M-ND 1.29 1.08 86 7500| 10.0 5 15 _| DIP |_H11L2TVM-ND+0 99 75 56 — 
5300 5 600 -100 DIP MOC3163M-NDO 1.63 1.30 98 7500/ 10.0 5 15 | DIP] H11L2VM-NDt 92 69 52 = 
raf | a [in| ie | tomanie swam || (28 @ || 2 [SMM Gk eB) 
L : 5300; 3.2 10 | 16 | DIP} H11N1-MQT-ND 203 1.62 1.22 - 
3750 | 10 250 | 100nA | MFP | FODM3011R3VCT-NDO 90 68 51 5300| 10 jo | 46 | pip | Ht4N3-MOT-ND 173 138 ~—« 104 = 
3750 | 10 250 | 100nA | MFP | FODM3011R3VTR-NDO® 157.50/500 - - - 
3750 5 250 | 100nA_| MFP | FODM3012R3VCT-NDO 77 64 51 
3750 5 250 | 100nA | MFP | FODM3012R3VTR-NDO® 178.50/500 Max. Prop. | Typ. 
3750 | 15 400 | 100nA | MFP | FODM3021R3VCT-NDO 86 Re 57 Isol. Delay cMR IF | Pkg. | Digi-Key Price Each 
3750 | 15 400 | 100nA | MFP | FODM3021R3VTR-NDO® 199.50/500 Fig. | Volt. (nS) Vjusec. | (mA) | Type | Part No. 1 10 100 
7 3750 10 400 100nA | MFP FODM3022R3VCT-NDO 95 79 63 2500 75 10,000 5 DIP 6N137QT-NDO 1.04 78 59 
— 1 o a ie a SENDER NDS u 220.50/500 Ps 36 | 2500 75 40,000 | 5 | DIP | HCPL2601QT-ND 131 1.05 79 
A : : : 2500 75 10,000 | 5 DIP_|_HCPL2611-ND 1.50 1.20 90 
3750 5 400 | 100nA | MFP | FODM3023R3VTR-NDO® 231.00/500 s 4 
2500 75 10,000 | 5 DIP | HCPL26300T-NDO 2.43 1.95 1.46 
3750 | 15 600 | 100nA | MFP | FODM3051R3VCT-NDO 1.04 87 69 37 | 5500 5 jooo0 | 5 pip | HCPL26310T-NDO 175 140 105 
3750 | 15 600 | 100nA | MFP | FODM3051R3VTR-NDO® 241.50/500 : : : Z 
3750 | 10 600 | 100nA_| MFP | FODM3052R3VCT-NDO 1.13 94 75 
3750 | 10 600 | 100nA | MFP | FODM3052R3VTR-NDO® 262.50/500 Isolation | BVCEO | Typ.ton/toff | Package | Digi-Key Price Each 
3750 5 600 | 100nA | MFP | FODM3053R3VCT-NDO 1.22 1.02 81 Fig. | Voltage | (Min.) (usec.) Type | PartNo. al 10 100 
3750 5 600__| 100nA | MFP | FODM3053R3VTR-NDO® 283.50/500 3750 90 25,000 soi} FODOBOL-NDO 188 150 113 
+ VDE approval A.4”Lead Spacing Tape and Reel © RoHS Compliant 38 5000 90 25,000 DIP FOD260L-NDO 1.54 1.23 93 
4-PinC I 2500 5 1 DIP MID400-NDO 2.43 1.95 1.52 
“Pin oup ers + For Tape and Reel change CT-ND to TR-ND_ + VDE approval © RoHS Compliant 
Isol. | Current Trans- | VcEO | Typ. ton/toff| Pkg. | Digi-Key Price Each 
Fig. | Volt. | ferRatio |(Max.)| (usec.) | Type| Part No. 1 10 610| FET Outputs 
5300 | 50-600% 35 2.4/2.4 | DIP | H11A817-ND 3932S - — : 
5300 | 80-160% 35 2.4/2.4 | DIP | H11A817A-NDO 39 ©3222 _ | Isolation | RdsON | — Vbr —_| Typ. ton/toft | Package | Digi-Key Price Each 
ten | 2300 | 130-260% | 35 2.4/2.4 | DIP | H11A817B-NDO 39 ©3222 | | Fig. | Voltage | (9) | (Minimum)| (HS) Type | Part No. 1 10 100 
5300 | 200-400% | 35 2.4/2.4 | DIP | H11A817C-NDO 42 35d 5300 200 30 25/25 DIP HI1F1-ND 1.88 1.50 1.13 
5300 | 300-600% | 35 2.4/2.4 | DIP | H11A817D-NDO 42 3426 39 | 5300 330 30 25/25 DIP H11F2-ND 1.88 1.50 113 
5300 | _20-300% 35 2.4/2.4 | DIP | H11AA814-NDO 48.39.29 5300 470 15 25/25 DIP H11F3-ND 1.88 1.50 113 
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TOSHIBA Transistor Output Optoisolators 
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No Base Connection 


Current Transfer Ratio Collector | Isolation 
Min. | Max. | @IF | VCE |Breakdown| Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig.| Pkg. | (%) | (%) | (mA) | (V) | V(BR) | (Vrms) | Part No. 110 100 | PartNo. Qty. | Pricing 
Dip | 100 | 1200) 1 0.5 55 5000 | TLP331F-NDA 1.08 90 72 | — _ al 
Dip 50 600 5 5 55 5000 | TLP631-ND 1 63 50 |— _ al 
Dip | 100 | 600 5 5 55 5000 | TLP631GB-ND 1 63 50 |— _ _ 
1 Dip 20 =_ 10 10 30 2500 | 4N25ASHORT-ND 60 45 34 | — _ _ 
Dip 20 _ 10 10 30 2500 | 4N25SHORTFT-NDA NEW! 48.36.27 | — _ - 
Dip 20 _ 10 10 30 2500 | 4N25SHORTFCT-NDA 56 42 32 | 4N25SHORTFTR-ND 1,500} 186.20/M 
Dip | 100 _ 10 10 30 2500 | 4N35SHORTF-NDA NEW! 60 48 36 | — _ — 
Dip 10 _ 10 10 80 2500 | 4N38SHORT-ND 64 49 37 | — _- - 
Dip | 100 | 1200) 1 0.5 55 5000 | TLP332F-NDA 1.08 90 72 | — _ _ 
2 | Dip 50 600 5 5 55 5000 | TLP632-ND 1.07 89 71 | — _ _ 
Dip(.4)|_50 600 5 5 80 4000 | TLP732D4-GR-LF2-ND* 114. 95 76 | — _ - 
3 | Dip | 100 | 600 5 0.5 55 5000 | TLP630GB-TAIE-ND 75 63 50 | — _ - 
SMD} 100 | 1200} 1 0.5 80 3750 | TLP124-ND 88 66 50 | — _ _ 
SMD | 100 | 1200} 1 0.5 80 3750 | TLP124F-NDA NEW! 88 66 50 | — _ _ 
SMD} 100 | 1200} 1 0.5 80 3750 | TLP124FCT-NDA 88 66 .50 | TLP124FTR-NDA 3,000}  286.00/M 
SMD | 200 | 1200) 1 0.5 80 3750 | TLP124BV-ND 92 69 52 | — _ _ 
4 SMD | 200 | 1200| 1 0.5 80 3750 | TLP124BVFCT-NDtA 92.69 52 | TLP124BVFTR-NDA 3,000| _299.00/M 
SMD | 50 600 5 5 80 3750 | TLP181FT-NDA NEW! 48 4.36 0.27 | — _ cl 
SMD | 100 | 600 5 5 80 3750 | TLP181GBF-ND A 48 36.27 | — _ — 
SMD | 100 | 600 5 5 80 3750 | TLP181GB-ND 48 36.27 | — _— — 
SMD | 100 | 600 5 5 80 3750 | TLP181GBFCT-NDtA 48 36 = .27 ‘| TLP181GBFTR-NDA 3,000} 156.00/M 
SMD | 100 | 300 5 5 80 3750 | TLP181GRFCT-NDtA 48.36 —.27_| TLP181GRFTR-NDA 3,000| _156.00/M 
SMD | 50 600 5 5 80 3750 | TLP131-ND 90 .75 = .60 | — _ _ 
SMD | 50 600 5 5 80 3750 | TLP131F-NDA NEW! 90 .75 60 | — _ _ 
5 | SMD | 100 | 600 5 5 80 3750 | TLP131GBF-NDA NEW! 90 .75 60 | — _ _ 
SMD | 100 | 600 5 5 80 3750 | TLP131GBFCT-NDtA NEW! 90 .75  .60 | TLP131GBFTR-NDA NEW! | 3,000| 390.00/M 
SMD | 100 | 1200| 1 0.5 80 3750 | TLP137-ND 84.70 56 | — _ - 
Dip 50 600 5 5 55 5000 | TLP621FT-NDA NEW! 69 52 39 | — _ _ 
Dip | 200 | 600 5 5 55 5000 | TLP621BLTF-NDA 56 42 32 | — _ — 
Dip(.4)| 50 150 5 5 55 5000 | TLP621D4-Y-LF2-ND* 60 45 34 | — _ —-— 
Dip(.4)| 50 150 5 5 55 5000 | TLP621D4-Y-LF2T-ND* 56 42 32 | — _ — 
Dip | 100 | 600 5 5 55 5000 | TLP621GBT-ND 52.39 30 | — _ - 
Dip | 100 | 600 5 5 55 5000 | TLP621GBTF-NDA 62 39 30 | — _ _ 
Dip | 100 | 300 5 5 55 5000 |) TLP621GRT-ND 52 39 30 | — _ _ 
Dip | 100 | 300 5 5 55 5000 | TLP621GRFT-NDA NEW! 62 39 30 | — _ al 
Dip 50 600 5 5 55 5000 | TLP621-2-ND 1.38 116 93 | — _ al 
Dip 50 600 5 5 55 5000 | TLP621-2FT-NDA NEW! 78 65 52 |= ad - 
Dip | 100 | 600 5 5 55 5000 | TLP621-2GB-ND 1.05 88 70 | — _ _ 
Dip | 100 | 600 5 5 55 5000 | TLP621-2GBFT-NDA NEW! 1.05 88 70 | — 
Dip | 100 | 300 5 5 55 5000 | TLP621-2GRT-ND 1.05 88 70 | — _ — 
6 | Dip | 100 | 300 5 5 55 5000 |) TLP621-2GRFT-NDA NEW! 1.05 88 70 |— _ cl 
Dip 50 600 5 5 55 5000 | TLP621-4-ND 213 1.70 1.28 | — = = 
Dip 50 600 5 5 55 5000 | TLP621-4F-NDA NEW! 2.65 2.13 1.79 | — _ _ 
Dip | 100 | 600 5 5 55 5000 | TLP621-4GB-ND 213 1.70 1.28 | — _ _ 
Dip | 100 | 600 5 5 55 5000 | TLP621-4GBF-NDA NEW! 2.13 1.70 1.28 | — _ _ 
SMD |} 100 | 1200} 1 0.5 55 5000 | TLP624LF1-ND 1 63 50 |= _ _ 
SMD | 100 | 1200| 1 0.5 55 5000 | TLP624LF1F-NDA NEW! 72 60 48 | — = = 
Dip | 100 | 1200) 1 0.5 55 5000 | TLP624F-NDA 96 72 54 | — _ _ 
Dip | 100 | 1200) 1 0.5 55 5000 | TLP624-2F-NDA NEW! 1.50 1.25 1.05 |= _ cal 
Dip | 100 | 1200) 1 0.5 55 5000 | TLP624-2-ND 1.25 1.00 75 |— _ — 
Dip | 100 | 1200) 1 0.5 55 5000 | TLP624-4-ND 2.25 1.80 140 | — _ — 
Dip | 100 | 1200| 1 0.5 55 5000 | TLP624-4F-NDA NEW! 2.25 1.80 1.40 | — = = 
Dip | 100 | 1200) +1 0.5 55 5000 | TLP626F-NDA NEW! 1.05 88 70 | — 
Dip | 200 | 1200| +1 0.5 55 5000 | TLP626BVF-NDA NEW! 114 95 76 | — = = 
Dip | 100 | 600 | 25 5 55 5000 | TLP620GBF-NDA 72 54 A] — = = 
Dip 50 600 | +5 5 55 5000 | TLP620F-NDA 60 45 34 | — _ — 
Dip | 100 | 300) +5 5 55 5000 | TLP620GR-ND 72 54 A | _ — 
Dip | 100 | 600 | +5 5 55 5000 | TLP620GRFT-NDA NEW! 72 54 A | _ — 
Dip 50 600 | +5 5 55 5000 | TLP620-2FT-NDA NEW! 1.08 90 72 | — = = 
Dip | 100 | 600 | +5 5 55 5000 | TLP620-2GB-ND 114 95 76 | — _ al 
Dip | 100 | 600 | +5 5 55 5000 | TLP620-2GBFT-NDA NEW! 114 95 76 | — _ _ 
7 Dip | 100 | 600 | +5 5 55 5000 | TLP620-2GBFCT-NDtA NEW! 1.30 1.04  .78 | TLP620-2GBFTR-NDA NEW!| 1,500) 676.00/M 
Dip 50 600 | +5 5 55 5000 | TLP620-4-ND 2.32 1.86 1.39 | — _ — 
Dip 50 600 | +5 5 55 5000 | TLP620-4F-NDA NEW! 2.32 1.86 1.39 | — = = 
Dip | 100 | 600 | +5 5 55 5000 | TLP620-4GBF-NDA NEW! 1.68 1.34 1.01 | — _ — 
Dip | 100 | 600 | +5 5 55 5000 | TLP620-4D4-GBF-NDA NEW! 2.43 1.95 1.46 | — _ — 
Dip | 100 | 1200) +1 _ 55 5000 | TLP626-2-ND 1.75 140 1.05 | — _ — 
Dip | 100 | 1200) +1 _ 55 5000 | TLP626-2F-NDA NEW! 1.75 140 1.05 |= _ al 
Dip | 100 | 1200) +1 _ 55 5000 | TLP626-4-ND 3.38 2.70 2.10 | — _— — 
Dip | 100 | 1200| +1 = 55 5000 | TLP626-4F-NDA NEW! 3.38 2.70 2.10 | — = = 
8 | SOP | 100 | 600 5 5 80 2500 | TLP280-4GB-ND 2.13 1.70 1.28 | TLP280-4GBTR-ND 2,500 | 1100.80/M 
SOP | 100 | 600 5 5 80 2500 | TLP280GB-ND 88 66 .50 | TLP280GBTR-ND 2,500}  286.00/M 
9 | SOP | 100 | 600 5 5 80 2500 | TLP280GBF-NDA NEW! 99 80 60 | — _ — 
SOP | 100 | 600 5 5 80 2500 | TLP280GBFCT-NDtA NEW! 88 66 _.50_| TLP280GBFTR-NDANEW! | 2,500|  286.00/M 
10 SMD | 100 | 600 5 5 80 2500 | TLP281-4GB-ND 1.75 140 1.05 | — _ 
SMD | 100 | 600 5 5 80 2500 | TLP281-4GBFCT-NDA 1.75 1.40 1.05 | TLP281-4GBFTR-NDA 2,500| _896.00/M 
SMD | 100 | 600 5 5 80 2500 | TLP281GB-ND 72 54 AL | — _ - 
SMD | 100 | 600 5 5 80 2500 | TLP281GBFCT-NDtA 72 54 41 | TLP281GBFTR-NDA 2,500} 234.00/M 
SMD | 50 600 5 5 80 2500 | TLP281GR-ND 72 54 Al | — _ — 
SMD | 100 | 400 1 5 100 2500 | TLP283-ND 80 60 45 | — _ — 
11 | Dip | 100 | 300 5 5 55 4000 | TLP721D4-GRLT-ND* 64 48 36 | — _ - 
Dip | 100 | 300 5 5 80 5000 | TLP421GR-ND 50 40 30 | — _ _ 
SMD | 100 | 300 5 5 80 5000 | TLP421GRTP1CT-NDt 55 44 33 | TLP421GRTP1TR-ND 1,500} 154.00/M 
Dip 50 600 | 60 _ 80 5000 | TLP421-ND 49.39.30 | — _ al 
Dip | 200 | 600 | 60 - 80 5000 | TLP421BL-ND 49 40.30 | — _ - 
Dip 50 600 5 5 55 2500 | TLP504A-ND 1.26 1.05 .84 | — _ _ 
12 | Dip 50 600 5 5 55 2500 | TLP504AGB-ND 1.26 1.05 .84 | — _ — 
Dip 50 600 5 5 55 2500 | TLP504AGBF-NDA NEW! 1.26 1.05 84 | — _- - 
SMD | 100 | 400 1 5 100 2500 | TLP283-4-ND 1.88 1.50 1.13 | — _ _ 
13 | Dip 50 600 5 5 55 2500 | TLP504A-2-ND 2.10 1.68 1.26 | — _ _ 
Dip | 100 | 600 5 5 55 2500 | TLP504A-2GB-ND 2.10 1.68 1.26 | — _- ol 
SMD | 50 600 5 5 80 3750 | TLP180FCT-NDtA 80 60 .45 | TLP180FTR-NDA 3,000}  260.00/M 
SMD | 100 | 600 5 5 80 3750 | TLP180GB-ND 80 60 45 | — _ — 
SMD | 100 | 600 5 5 80 3750 | TLP180GBFT-NDA NEW! 80 60 45 | — _ — 
14 SMD | 100 | 600 5 5 80 3750 | TLP180GBTPLFCT-NDtA 80 60 .45 | TLP180GBTPLTR-NDA 3,000}  260.00/M 
SMD | 100 | 1200| +1 0.5 80 3750 | TLP126-ND 90.75 60 | — _ = 
SMD | 100 | 1200} +1 0.5 80 3750 | TLP126F-NDA NEW! 90 .75 60 | — _ _ 
SMD | 100 | 1200| +1 0.5 80 3750 | TLP126TPRFCT-NDtANEW! 90.75 60 | TLP126TPRFTR-NDA NEW! | 3,000| 390.00/M 
15 SMD | 100 | 600 | +5 5 80 3750 | TLP130GB-ND 113 94 75 | — _— _ 
SMD | 100 | 600 | +5 5 80 3750 | TLP130GBFCT-NDtA NEW! 1.13.94 75 | TLP130GBFTR-NDA NEW! | 3,000} 487.50/M 


* VDE Approved tCutTape A RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 2209 


TOSHIBA 


Current Collector 
Darlington Transistor Transfer Ratio | Saturation Voltage | Break- | Iso- 
Out ut Min. | @IF | VCE| Max.] @IC | @IF | down |lation| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
p Fig. |Pkg.| (%) |(mA)| (V) | (W) | (mA)|(mA)| V(BR) | Volt. | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. | Pricing 
100} 10 | 10) 1 2 8 30 2500 | 4N29ASHORT-ND 72 54 AL l= _ _ 
100} 10 | 10) 1 2. 8 30 2500 | 4N29SHORT-ND 64 A8 36 | — _— —- 
1 | dip 500} 10 | 10] 1 2 8 30 2500 | 4N32SHORT-ND he 54 AL |— =— _ 
500} 10 | 10] 1 2 8 30 2500 | 4N33SHORT-ND “he. 54 AL |— _— - 
1000) 1 1 | 1.2 | 100} 10 300 | 5000 | TLP371-ND 81 68 54 |= _— _ 
1000] 1 1 | 1.2 | 100 | 10 300 _| 5000 | TLP371F-NDA 81 68 54 = _— _— 
9 |smo 1000) 1 1 | 1.2 | 100} 10 300 | 5000 | TLP371TP1CT-NDt 87 13 58 |= _— _— 
1000] 1 1 | 1.2 | 100 | 10 300 | 5000 |TLP371TP1FCT-NDtA NEW! 87 73 58 | TLP371TP1FTR-NDA NEWE | 1,500 | 385.70/M 
3 | dip 1000) 1 1 | 1.2 | 100} 10 300 | 5000 | TLP372-ND 90 75 60 |= — — 
Fig. 3 1000] 1 1 | 1.2 | 100 | 10 300 | 5000 | TLP372F-NDA NEW! 90 5 60 | — _ _— 
1000) 1 1 | 1.2 | 100} 10 300 | 5000 | TLP627F-NDA 80 60 A5 | — — — 
4 | Dip 1000) 1 1 | 1.2 | 100} 10 300 | 5000 | TLP627-2F-NDA 1.44 1.20 96 |= — — 
EX 1000) 1 1 | 1.2 | 100} 10 300 | 5000 | TLP627-4-ND 2.25 180 135 |— — _ 
are 1000] 1 1 | 1.2 | 100 | 10 300 | 5000 | TLP627-4F-NDA NEW! 2.70 2.25 1.89 |= _ _ 
5 |smo 1000) 1 1 | 1.2 | 100} 10 300 | 2500 | TLP127-ND 84 70 56 |= = _ 
1000] 1 1 | 1.2 | 100} 10 300 | 2500 | TLP127FCT-NDtA 84 70 56 | TLP127FTR-NDA 3,000 | 364.00/M 
No Base Connection 
tCutTape A RoHS Compliant 
Thyristor Output Optoisolators 
LED Trigger} dv/dt 
Current | Typical | Blocking | Isolation | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| Pkg. | Max. (mA) | (W/uS) Voltage Voltage Part No. 1 10 100 | PartNo. Qty. Pricing 
Dip 7 10 400 2500 TLP541GNF-NDA NEW! -90 15 60 |= _ — 
Dip 10 10 600 4000 TLP741JNF-ND$A 1.26 1.05 84 |= — _ 
1 | Dip 10 10 400 4000 TLP741GD4-TAIE-ND§+ 1.13 95 76 |= — _ 
Dip 10 10 400 4000 TLP741GTAIEN-ND 1.03 86 69 |= — — vOVA 
Dip 10 10 400 4000 TLP741GNF-NDA 1.03 86 69 |= = = 2*r 
SMD 10 500 600 2500 TLP160JFCT-NDtA 1.08 90 72 | TLP160JFTR-NDA 3,000]  468.00/M *Pin 3 for TL 
SMD 10 500 600 2500 TLP160JUF-NDA NEW! 1.31 1.14 88 | — — — 
Dip 5 500 400 5000 TLP3023SF-NDA 92 69 52 = — _— 
SMD 10 500 400 2500 TLP160GFCT-NDf¢A 1.02 85 .68 | TLP160GFTR-NDA 3,000 442.00/M 
Dip 10 500 600 5000 TLP3052D4N-ND§ 1.05 88 70 f= - _ 
SOP 10 500 600 3000 TLP260J-ND 90 75 .60 | TLP260JTPRTR-ND 3,000 390.00/M 
SMD 5 500 400 5000 TLP3023TP1SCT-NDt 96 72 54 | TLP3023TP1STR-ND. 1,500 319.20/M 
2 | Dip 10 500 600 5000 TLP3052SF-NDA AS 63 50 |= — _ 
SMD 10 500 400 2500 TLP161GF-NDA 90 18 60 |= _ _ 
SMD 10 500 600 2500 TLP161JF-NDA -90 1 60 [= = = 
SMD 10 500 600 2500 TLP161JFCT-NDtA. 90 75 60 | TLP161JFTR-NDA 3,000 390.00/M 
Dip 10 500 400 5000 TLP3042SF-ND#A 92 69 52 |= — — 
Dip 5 500 400 5000 TLP3043S-ND# 96 72 54 |= _ _ 
Dip 5 500 400 5000 TLP3043SF-ND#A 96 72 54 |= = = 
Dip 10 500 600 5000 TLP3062SF-ND#A 78 65 52 |S - _— 
3 | SMD 3 500 600 2500 TLP168JFCT-NDtA 1.29 1.08 86 | TLP168JFTR-NDA 3,000 559.00/M 
, | SMD 10 10 400 2500 TLP141G-ND 1.35 1.13 90 | — — _ 
SMD 10 10 400 2500 TLP141GUF-NDA NEW! 1.69 1.47 113 [= = = 
Dip 10 500 400 2500 TLP525G-ND 90 75 60 | — — — 
Dip 10 500 400 2500 TLP525G-2-ND 1.50 1.20 90 | = - _— 
5 | Dip 10 500 400 2500 TLP525G-2F-NDA NEW! 1.50 1.20 90 | = - _ 
Dip 10 500 600 5000 TLP360J-ND 81 68 54 | = - _ 
Dip 10 500 600 5000 TLP361J-ND# 87 73 58 |= = _ 
Dip 10 500 600 5000 TLP3052D4SFT-NDA NEW! 81 68 54 |= _ _ 
Dip 5 500 600 5000 TLP3063SF-ND#A 81 68 54 | — — 
SMD 5 500 600 5000 TLP3063TP1SCT-NDt 84 70 56 | = =- = 
6 | SMD 5 500 600 5000 TLP3063TP1SFCT-NDtA 84 70 56 | TLP3063TP1SFTR-NDA 1,500 372.40/M 
Dip 3 500 600 5000 TLP3064D4T1SCFCT-NDtA NEW! 1.14 95 76 | TLP3064D4T1SCFTR-NDA NEW! | 1,500 505.40/M 
Dip 3 500 600 5000 | TLP3064SCFT-NDA NEW! 1.49 99 cn — = = eine palit Bence 
Dip 3 500 600 5000 TLP3064SCFCT-ND+A NEW! 1.19 99 79 | TLP3064SCFTR-NDA NEW! 1,500 525.36/M A RoHS Compliant 


= 


igh Speed Output Optoisolators 


Data | Max. | Isola- 
Output Current Rate | Supply} tion 
Min. | @IF | @VO| Typical |Voltage| Volt. | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Pkg. | (mA) | (mA) | (V) | (bit/s) | (V)__|(Vrms)| Part No. il 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
A Dip | 1.12} 16 | 04] 1M 15 | 2500 | TLP2530-ND 2.70 216 1.68) — = = 
Dip | 3.04] 16 | 04] 1M 15 | 2500 | TLP2531F-NDA 2.70 2.16 1.68 | — = _ 
Dip | 16 5 | 0.6} 10M 5 2500 | TLP2630F-NDA NEW! 2.25 1.80 1.40) — =— — 
2] Dip | 13 | 5 | 06] 1om | 5 | 2500 | TLP2631F-NDA 225 180 140/— a — Fig. 4 NEW! 
SMD | 13 5 | 0.6} 10M 5 2500 | TLP2631TP1CT-NDt 2.36 1.89 1.47 | TLP2631TP1TR-ND 1,500 | 1338.76/M 
3 SMD) 1.6) 16 | 04) 1M 15 | 2500 | TLP112-ND 1.61 1.29 97 |= — — 10 
SMD | 1.6 | 16 | 04{/ 1M 15 | 2500 | TLP112FCT-NDt¢A 1.61 1.29 97 | TLP112FTR-NDA 3,000 | 825.60/M 
4 |SMD| 1.6 | 16 | 04/ 1M 15 | 2500 | TLP112AFCT-ND¢A NEW! 1.80 1.44 1.08 | TLP112AFTR-ND NEW! | 3,000 | 921.60/M 
SMD] 13 | 10 | 04] 10M 5 2500 | TLP113CT-ND+ 1.75 140 1.05 | TLP113TR-ND 3,000 | 896.00/M 
SMD] 13 | 10 | 04] 10M 5 2500 | — = _— — | TLP115TR-ND 3,000 | 1544.76/M 
5 SMD] 13 | 10 | 04} 10M 5 2500 | TLP115FCT-NDt¢A 2.76 2.21 1.72 | TLP115FTR-NDA 3,000 | 1544.76/M 
SMD] 13 5 | 04} 10M 5 2500 | TLP115A-ND 3.15 2.52 1.96 | TLP115ATR-ND 3,000 | 1815.66/M 
SMD] 13 5 | 04} 10M 5 2500 | TLP115AF-NDA NEW! 3.78 3.29 2.45 | — 
SMD | 13 5 | 04} 10M 5 2500 | TLP115AFCT-NDtA NEW! = 7.21 5.77 4.33 | TLP115AFTR-NDA NEW! | 3,000 | 1844.00/M 
6 Dip | 16 | 16 | 04] 1M 15 | 2500 | TLP550-ND 1.38 1.10 83 | = _ _ 
Dip | 16 | 16 | 04] 1M 15 | 2500 | TLP550F-NDA NEW! 1.38 1.10 83 | — = _ 
7 | Dip | 3.2 | 16 | 04] 1M 15 | 2500 | TLP559-ND 1.75 140 1.05 | — = = 
8 Dip | 1.12} 16 | 04] 1M 15 | 2500 | 6N135TF-NDA 1.20. 1.00 80 | — 
Dip | 3.04] 16 | 04] 1M 15 | 2500 | 6N136TF-NDA 96 80 64 | = = od 
Dip | 13 5 | 0.6} 10M 6 2500 | 6N137TF-NDA 96 80 64 | — _ — 
9 | Dip | 13 5 | 0.6} 10M 5.5 | 2500 | TLP2601F-NDA 2.00 1.60 1.20) — = — 
SMD | 13 5 | 0.6 | 10M 5 2500 | TLP2601TP1CT-NDt 2.25 1.80 1.40 | TLP2601TP1TR-ND 1,500 | 1275.00/M 
10 Dip | 4.8 | 1.6 | 04] 100K 7 2500 | 6N138TF-NDA 1.08 90 12 |= _ — 
Dip 2 | 0.5 | 0.4 | 100K 18 | 2500 | 6N139TF-NDA 96 80 64 | — = _ 
Dip | 64] 146]04; 5m | 20 | 2500 
Ad Dip |-26| 0 | 24] 5m 20 | 2500 TLP558-ND 3.60 288 2.24) — =_ — 
pip | oe es oa} SM | 20. | 2600 | TLP2200-ND 248 1.98 1.54) — = — 
apy 4 | 0 as 
smb | -261 1.6 | 24 5M 20 | 2500 | TLP2200CT-NDt 2.64 2.11 1.65 | TLP2200TR-ND 1,500 | 1494.30/M "i 
2 : i + Cut Tape A RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2210 1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Short Current_| Open Volt- Switching Time Isolation 
Min. | @IF | age Typ. | (@UF=20 mA, CL=1000pF) | Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Pkg.| (uA) (mA) (V) Ton(ms) | T off (ms) (VRMS) | Part No. fl 10 100 Part No. Qty. Pricing 
Photovoltaic Cou plers , SMD) 12 10 8 0.2 2 2500 | TLP190BF-NDA 2.70 216 1.68 | — — _ 
SMD) 12 10 8 0.2 2 2500 TLP190BUCFCT-NDtA 2.70 2.16 1.68 | TLP190BUCFTR-NDA | 3,000 | 1512.00/M 
2 SMD) 24 20 8 0.2 2 2500 TLP191BF-NDA 2.93 2.34 182 | — = =— 
SMD) 24 20 8 0.2 2 2500 TLP191BFCT-NDtA 2.93 2.34 1.82 | TLP191BFTR-NDA 3,000 | 1638.00/M 
+ Cut Tape AROHS Compliant 
2 1: NC 
é Input Current 
Industrial RoHS ; H : : - aed Min. Max. | Forward | Operating Operating Digi-Key Price Each Toshiba 
Optoisolators i nel 1A . NC. Pkg. (uA) (mA) | Voltage | Frequency | Temperature | PartNo. it 10 100 | PartNo. 
. I 5 &VO SMD 75 10 1.60 50Khz | -40°C ~ 100°C | TLP3SOTP1F-ND 2.38 1.90 1.43 | TLP350(TP1,F) 
Haan * Power supply voltage: 10V ~ 30V q He z:nc Dip | 75 | 10 | 155 25Khz | -40°C~ 100°C | TLP351F-ND 1.75 140 1.05 | TLP351F 
* Isolation Voltage: 3750 Vrms 8:Vec 
Power Transistor Outputs Output Current] Propagation | Maximum | Isolation Tape and Reel 
10 @IF | Delay Typical) Supply | Voltage |Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
; : Fig.| Pkg | (A) _| (mA) (us) Voltage (V) | (VRMS) |Part No. 110 100 |Part No. 1,500 
Fig. 3: NEW! 1 | Dip | 0.25 | 5 1 16 2500 | TLP557-ND 180 1.44 1.08|— 
Dip) +0.5 iy 0.2 35 2500 /TLP250F-NDA 1.88 1.50 113)/— 
2 |SMD} +1.5 5 | 0.15 @8mA 35 2500 /TLP250LF1F-NDA NEW! 2.25 1.80 1.35 |— _ 
Dip | +#1.5 5 | 0.15 @8mA 35 2500 |TLP250TP1FCT-NDA NEW! 2.25 1.80 1.35/TLP250TP1FTR-NDA NEW! 1170.00/M 
SMD) +0.4 5 | 0.25@8mA 35 2500 /TLP251CT-NDt 1.88 1.50 1.13)TLP251TR-ND 975.00/M 
3 |SMD| +0.4 5 | 0.25 @ 8mA 35 2500 |TLP251FCT-NDtA NEW! 1.88 1.50 1.13)TLP251FTR-NDA NEW! 975.00/M 
Dip | +0.4 5 | 0.25 @ 8mA 35 2500 /TLP251F-NDA NEW! 1.75 1.40 1.05 |— 


+ Cut Tape AROHS Compliant 


Toshiba’s IRED SMT Photocouplers consist of a GaA@As light-emitting diode and an integrated 
high-gain, high-speed photodetector. TLP102, TLP106: Suitable for isolating input control signals 
to intelligent power modules, have a built-in Schmitt trigger and have common-mode transient 
immunity of 10 kV/us. TLP116: Intended for digital isolation in A/D and D/A converters, high- 


id He speed line receivers, microprocessor system interfaces, and plasma display panels. TLP701, 
: TLP705: Suitable for gate driving circuits for |GBTs or power MOSFETs. Capable of “direct” gate 
20 w ‘(pos driving of low-power IGBTs. TLP706: Buffer logic type. For inverter logic, the TPL702 is in line-up. 


TLP702: Inverter logic type. For buffer logic, the TPL706 is in line-up. TLP716: 50% smaller than 
the 8PIN DIP and has suited the safety standard reinforced insulation class, so mounting area in 
 TLP706 series safety standard required equipment can be reduced. TLP719: Has a Faraday shield intergrated 
Non Inverting Output on the photodetector chip to provide an effective common mode noise transient immunity. It is 
also suitable for application in noisy environmental conditions. 


7_GND 
3 SHIELD pi4 


Data Rate Isolation Cut Tape 
(NRZ) Voltage BVs | Package | Digi-Key Price Each Tape & Reelt Toshiba 
Fig. Description (typ.) Current Transfer Ratio @1minute (Vrms)| Type Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing Part No. 
Inverter Logic Type (totem pole output) 250ns For buffer logic type, TLP106 is in line-up 3750 MFSOP6 | TLP102FCT-ND 2.00 1.60 1.20| 3,000] 1024.00/M | TLP102 (TRP,F) 
1 | Buffer Logic Type (totem pole output) 250ns For inverter logic type, TLP102 is in line-up 3750 MFSOP6 | TLP106FCT-ND 2.00 1.60 1.20| 3,000] 1024.00/M | TLP106 (TRP,F) 
High Speed 20MBd Inverter logic (totem pole output) 3750 MFSOP6 | TLP116FCT-ND@ 3.38 2.70 2.10} 3,000 | 1890.00/M | TLP116 (TPR,F) 
9 Low Power IGBT/MOSFET Direct Drive 0.21%s Peak +/-0.6A (maximum) 5000 6SMD_ | TLP701FCT-ND® 1.90 1.52 1.14] 1,500] 988.00/M | TLP701 (TPF) 
Low Power IGBT/MOSFET Direct Drive 100ns Peak +/-0.45A (maximum) 5000 6SMD_ | TLP705FCT-ND® 2.20 1.76 1.32 | 1,500] 1144.00/M | TLP705 (TP,F) 
Buffer Logic Type (totem pole output) 250ns IFHL=5mA (max), For inverter logic type, TLP702 is in line-up 5000 6SMD_ | TLP706FCT-ND@0 1.80 1.44 1.08} 1,500] 936.00/M | TLP706 (TP,F) 
3 | Inverter Logic Type (totem pole output) 250ns IFHL=5mA (max), For buffer logic type, TLP706 is in line-up 5000 6SMD | TLP702FCT-ND@ 1.80 1.44 1.08} 1,500] 936.00/M | TLP702 (TPF) 
High Speed 20MBd _ 5000 6SMD_ | TLP716FCT-ND 2.70 2.16 1.68 | 1,500] 1530.00/M | TLP716 (TP,F) 
4 High Isolation Voltage 1Mbit/s 20% (minimum) @IF=16mA. 5000 6SMD | TLP719FCT-ND 1.85 1.48 1.11] 1,500] 962.00/M | TLP719 (TP,F) 


t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND @ UL Recognized © Non Inverting Output 


SHARP Photocoupler - Thyristor Output 


MICROELECTRONICS 
Input Output Isolation 
Current Voltage | Current Holding Voltage 
Voltage (mA) Vprm | IT (RMS) Current Max. Package | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. Typ. Min. | Max. Max. | Max. (mA) | Max. (mA) (Vrms) Type Part No. 1 10 100 | Part No. 
Tube 
7 50 600 100 3.5 5000 6-SMD | 425-1365-5-ND -96 80 64 PC3SD11NXZB 
1 12 10 50 600 100 3.5 5000 6-Dip 425-1366-5-ND 87 73 58 PC3SD12NTZA 
10 50 600 100 3.5 5000 6-SMD | 425-1367-5-ND -90 75 60 PC3SD12NXZA 
10 50 600 100 3.5 5000 6-Dip 425-1772-5-NDt 1.40 1.12 93 S21MD3YY 
3 50 600 100 3.5 5000 6-Dip 425-1370-5-ND* 1.08 -90 72 PC3SD21NTZD 
3 50 600 100 3.5 5000 6-Dip 425-1373-5-ND*t 1.11 93 74 PC3SD21YTZD 
3 50 600 100 3.5 5000 6-SMD _ | 425-1375-5-ND*f¢ 1.14 95 76 PC3SD21YXZD 
5 50 600 100 3.5 5000 6-SMD _ | 425-1371-5-ND* -99 83 66 PC3SD21NXZC 
5 50 600 100 3.5 5000 6-Dip 425-1372-5-ND*t -99 83 .66 PC3SD21YTZC 
5 50 600 100 3.5 5000 6-SMD | 425-1374-5-ND*f¢ 1.02 85 68 PC3SD21YXZC *Zer0- 
5 50 600 50 3.5 3750 4-SMD _ | 425-1300-5-NDT -96 -80 64 S2S3LY cross, 
7 50 600 100 3.5 5000 6-Dip | 425-1368-5-ND* 93 78 62 | PC3SD21NTZB 1S) arcu 
7 50 600 100 3.5 5000 6-Dip 425-1271-5-NDO 1.58 1.26 1.04 S21ME3 
ie 50 600 100 3.5 5000 6-Dip 425-2587-5-ND*#t& NEW! 1.35 1.13 -90 PC3SF21YVZBF 
2 1.2 7 50 600 50 3.5 3750 4-SMD _ | 425-1301-5-NDT 93 78 62 S2S3RY 
10 50 600 100 3.5 5000 4-Dip 425-1283-5-ND*# 1.47 1.23 98 S21ME6F 
10 50 600 100 3.5 5000 4-SMD _ | 425-1285-5-ND*f 1.43 1.14 95 S21ME6IY 
10 50 600 100 3.5 5000 6-Dip 425-2586-5-ND*#+a& NEW! 1.26 1.05 84 PC3SF21YVZAF 
10 50 600 50 3.5 3750 4-SMD _ | 425-1303-5-ND* 1.05 .88 .70 S284 
3 50 800 100 3.5 5000 6-Dip 425-1405-5-ND* 1.441 1.18 94 PC4SD21NTZD * 
3 15 | 800 100 3.5 5000 6-Dip | 425-1288-5-ND*#t 2.38 1.90 1.57 | S21MESFY ae 
3 15 800 100 3.5 5000 6-Dip 425-1289-5-ND*t 2.48 1.98 1.64 S21ME8Y circuit 
5 50 800 100 3.5 5000 6-Dip 425-1403-5-ND 1.26 1.05 84 PC4SD11NTZC 
7 50 800 100 3.5 5000 6-Dip 425-1402-5-ND 117 98 78 PC4SD11NTZB 
7 50 800 100 3.5 5000 6-Dip 425-2593-5-ND*#+{& NEW! 1.30 1.04 86 PC4SF21YVZBF 
* Built-in zero cross circuit # Wide format t Din/VDE 0884 4 VDE 68328 A RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 2211 


SHARP Photocoupler - Thyristor Output (Cont.) 


MICROELECTRONICS 
Input Output Isolation 
Current Voltage} Current Holding Voltage 
Voltage (mA) Vprm | IT (RMS) Current Max. Package | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. Typ. Min. | Max. Max. | Max. (mA) | Max. (mA) (Vrms) Type Part No. 4 10 100 Part No. 
3 1.2 10 50 600 50 3.5 3750 4-SMD_ | 425-1377-5-ND* 1.53 1.22 1.01 PC3SG21YIZ 
4 12 10 50 400 100 3.5 5000 4-Dip 425-1230-5-ND 1.44 1.20 .96 S11ME5 
‘ 10 50 600 100 3.5 5000 4-Dip 425-2617-5-ND& NEW! 1.14 95 76 PC3ST11NSZAF 
10 50 400 200 1.0 4000 6-Dip 425-1239-5-ND#f 1.70 1.36 1.13 S12ME1FY 
5 1.2 15 50 400 200 1.0 5000 8-Dip 425-1238-5-ND 2.41 1.98 1.61 $12MD3 
10 50 600 200 1.0 2500 8-Dip 425-1296-5-ND 2.43 2.00 1.62 S22MD3 
7 1.2 7 50 800 100 3.5 5000 6-Dip 425-2618-5-ND&* NEW! 1.77 1.48 1.18 PC4SF21YTZBF 
Cut Tape 
7 50 600 100 3.5 5000 6-SMD | 425-1273-1-ND 1.85 1.48 1.11 S21ME3P 
2 12 10 50 600 50 3.5 3750 4-SMD | 425-2417-1-ND& 84 70 56 S2S3BO0F 
. 10 50 600 50 3.5 3750 4-SMD | 425-2422-1-ND& 1.05 88 70 S2S4BO0F 
10 50 600 50 3.5 3750 4-SMD _ | 425-1305-1-ND*t 1.05 88 70 S2S4BY 
4 15 10 50 600 100 3.5 5000 4-SMD | 425-1381-1-NDt 1.44 1.20 96 | S21ME5PY Fig.6 NEW! 
: 10 50 600 50 3.5 3750 4-SMD | 425-2563-1-ND& NEW! 87 73 58 S2S3LA0F 
6 1.2 10 50 600 50 3.5 3750 4-SMD | 425-2564-1-ND*4 NEW! 78 65 52 S2S4A00F @ 
7 1.2 5 50 800 100 3.5 5000 6-SMD _ | 425-2537-1-ND& NEW! 1.41 1.18 94 PC4SD21YXPCF WwW 
8 1.2 10 50 400 100 3.5 5000 6-SMD | 425-2573-1-ND& NEW! 2 -60 48 PC2SD11NXPAF @ 
Input Output Isolation 
Current Voltage | Current Holding Voltage Fig. 7 NEW! 
Voltage (mA) VDRM IT (RMS) Current Max. Package Digi-Key Tape & Reel Sharp 
Fig. Typ. Min. | Max. Max. Max. (mA) | Max.(mA)| (Vrms) Type Part No. Qty. Pricing Part No. 
Tape & Reel 
7 50 600 100 3.5 5000 6-SMD 425-1273-2-ND 1,000 943.50 S21ME3P 
10 50 600 50 3.5 3750 4-SMD 425-1297-2-ND 750 273.00 $2S3B 
2 1.2 10 50 600 50 3.5 3750 4-SMD 425-2417-2-ND& 750 273.00 S2S3BO0F *Zero-cross circuit 
im i -2-ND* 
10 50 600 50 3.5 3750 4-SMD 425-1303-2-ND 750 341.25 S2S4B Fig. 8 NEW! 
10 50 600 50 3.5 3750 4-SMD 425-2422-2-ND& 750 341.25 S2S4BO0F 
4 12 10 50 600 100 3.5 5000 4-SMD 425-1381-2-NDt 2,000 624.00/M S21ME5PY 
10 50 600 50 3.5 3750 4-SMD 425-2563-2-ND& NEW! 3,000 406.00/M S2S3LA0F ¥ 
6 1.2 10 50 600 50 3.5 3750 4-SMD 425-2564-2-ND*& NEW! 3,000 364.00/M S2S4A00F Ww 
? 1.2 5 50 800 100 3.5 5000 6-SMD 425-2537-2-ND& NEW! 1,000 611.00 PC4SD21YXPCF 
1.2 10 50 400 100 3.5 5000 6-SMD 425-2573-2-ND& NEW! 1,000 336.00 PC2SD11NXPAF 
* Built-in zero cross circuit # Wide format t Din/VDE 0884 0 VDE 68328 4 RoHS Compliant 
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Output Current Transfer Ratio Isolation Tube 
VceEo Ic Min. Max. @lr @Vce Voltage Package Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. (V) Max. (mA) Max. (%) (%) (mA) (V) (Vrms) Type Part No. 1 10 100 Part No. 
Tube 
35 20 10 100 20 5 5000 4-Dip 425-1406-5-ND* 2.18 1.74 1.44 PC512 
35 50 10 100 1 0.4 5000 4-Dip 425-1472-5-ND 1.28 1.02 85 PC818 
35 50 10 100 1 0.4 5000 4-SMD 425-1473-5-ND 1.02 85 68 PC8181 
35 50 10 100 1 0.4 5000 4-Dip 425-1475-5-ND* 1.60 1.28 1.06 PC818Y 
35 50 20 200 1 5 5000 8-Dip 425-1476-5-NDt 2.90 2.39 1.94 PC823 
35 50 60 120 1 0.4 5000 4-SMD 425-1435-5-ND 1.50 1.25 1.00 PC810Al 
35 50 60 200 1 0.4 5000 4-SMD 425-1436-5-ND 1.43 1.14 95 PC810! 
1 35 50 80 160 5 5 5000 4-Dip 425-2185-5-ND& 48 33 24 PC817X1J000F 
35 50 80 160 5 5 5000 4-SMD 425-2191-5-ND& 52 36 26 PC817XI1JOOF 
35 50 130 260 5 5 5000 4-SMD 425-2192-5-ND& 52 36 26 PC817XI2JO0F 
35 50 200 400 5 5 5000 4-Dip 425-1467-5-ND AB 33 24 PC817X3 
70 50 50 150 5 5 5000 4-Dip 425-1318-5-ND* 80 55 40 PC123Y1 
70 50 50 400 0.5 5 5000 4-Dip 425-1309-5-ND 68 AT 34 PC12310NSZ 
70 50 50 400 5 5 5000 4-Dip 425-1317-5-ND* 76 53 .38 PC123Y 
70 50 50 400 5 5 5000 4-Dip 425-2571-5-ND*& NEW! 80 55 40 PC123FY2JO0F 
+ AC Input # Darlington Output * Din/VDE 0884 % Power dissipation: PC852XI: 200 and PC853xXI: 320 A RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2212 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


SHARP 


Photocoupler (Cont) 


MICROELECTRONICS 
Output Current Transfer Ratio Isolation Tube 
VcEO Ic Min. Max. @ir @Vce Voltage Package Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. (V) Max. (mA) Max. (%) (%) (mA) (Vv) (Vrms) Type Part No. 1 10 100 Part No. 
70 50 50 400 5 5 5000 4-Dip 425-2572-5-ND*& NEW! 63 53 42 PC123FY8J00F 
70 50 100 200 0.5 5 5000 4-Dip 425-1316-5-ND 76 53 .38 PC123S 
70 50 100 200 5 5 5000 4-Dip 425-1320-5-ND* 84 58 42 PC123YS 
1 70 50 100 250 0.5 5 5000 4-Dip 425-1312-5-ND 68 AT 34 PC123B 
70 50 100 250 5 5 5000 4-Dip 425-1319-5-ND* 80 55 40 PC123Y2 
70 50 160 400 0.5 5 5000 4-Dip 425-1460-5-ND 64 44 32 PC81712NSZ 
70 50 200 500 0.5 5 5000 4-Dip 425-1462-5-ND 64 44 32 PC81713NSZ 
80 50 100 600 0.5 80 5000 4-Dip 425-2594-5-ND& NEW! 64 A4 32 PC81716NSZOF 
2 80 50 1000 = 1 0.5 5000 4-Dip 425-1509-5-ND 716 53 38 PC866 
3 80 50 50 600 5 5 5000 16-Dip 425-2596-5-ND& NEW! 1.47 1.23 98 PC847X5JO00F 
300 50 40 80 Typ. 5 5 5000 16-Dip 425-1516-5-ND 6.12 5.04 4.08 PC8Q51 
4 35 80 600 7500 1 2 5000 4-SMD 425-1454-5-ND*# 1.29 1.08 86 PC815Y 
5 35 80 600 7500 1 2 5000 12-Dip 425-1489-5-ND*# 2.54 2.10 1.70 PC835Y 
6 70 50 100 300 5 5 5000 4-Dip 425-1445-5-ND+ 88 61 A4 PC81411NSZ 
7 350 150 1000 15000 1 2 5000 4-SMD 425-1507-5-ND#0 1.00 69 50 PC853xXI 
35 50 50 600 5 5 5000 6-Dip 425-1418-5-ND 76 53 .38 PC714VONSZX 
8 35 50 50 600 § 5 5000 6-Dip 425-1419-5-ND* 84 58 42 PC714V0YSZX 
35 80 20 80 100 2 5000 6-Dip 425-1426-5-ND* 88 61 A4 PC724VONSZX 
35 50 50 600 5 5 5000 6-Dip 425-1417-5-ND* 84 58 42 PC713V0YSZX 
9 70 50 40 320 10 5 5000 6-Dip 425-1414-5-ND 88 61 A4 PC703VONSZX 
80 50 50 400 5 5 5000 6-Dip 425-1424-5-ND 96 66 48 PC723VONSZX 
70 30 60 120 6 5 5000 4-Dip 425-1438-5-ND 88 61 A4 PC81101NSZ 
70 30 60 300 5 5 5000 4-Dip 425-1443-5-ND 84 58 42 PC81108NSZ 
10 70 30 100 200 5 5 5000 4-Dip 425-1439-5-ND 88 61 A4 PC81102NSZ 
70 30 100 300 5 5 5000 4-Dip 425-1442-5-ND 84 58 42 PC81106NSZ 
70 30 150 300 6 5 5000 4-Dip 425-1440-5-ND 88 61 A4 PC81103NSZ 
af 7VCC 20 300 _ 1.6 45 2500 8-Dip 425-1800-5-ND 1.98 1.58 1.31 PC6N138X 
12 35 80 50 600 if 2 5000 16-Dip 425-2595-5-ND*#a4 NEW! 2.38 1.90 157 PC845XJOO00F 
Output Current Transfer Ratio Isolation Cut Tape 
VcEO IC Min. | Max. | @Ir | @Vce | Voltage | Package | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Sharp 
Fig. | (V) Max. | (mA) Max. | (%) (%) (mA) (V) (Vrms) Type Part No. u 10 100 | PartNo. Qty. Pricing Part No. 
Cut Tape/Tape and Reel 
35 50 80 160 5 5 3750 4-SMD 425-1330-1-ND 51 3 34 | — — _ PC357N1 
80 30 50 600 5 5 3750 4-SMD 425-2508-1-ND& 51 A3 34 | 425-2508-2-ND& 3,000 238.00/M PC357NOJOO0F 
35 50 130 260 5 i) 3750 4-SMD 425-1331-1-ND 51 3 34 | — — _ PC357N2 
35 30 130 260 5 i) 3750 4-SMD 425-2091-1-ND& 51 A3 34 | 425-2091-2-ND& 3,000 238.00/M PC357N2JO00F 
35 50 200 400 5 5 3750 4-SMD 425-1332-1-ND 51 3 34 |= _— _ PC357N3 
35 30 200 400 5 5 3750 4-SMD 425-2092-1-ND& 51 3 34 | 425-2092-2-ND& 3,000 238.00/M PC357N3JO00F 
35 50 300 600 5 5 3750 4-SMD 425-1333-1-ND 51 A3 34 | _— _ PC357N4 
80 30 50 600 5 5 3750 4-SMD 425-2531-1-ND& NEW! 68 AT 34 | 425-2531-2-ND&A NEW! 3,000 238.00/M PC357N6JO00F 
80 30 50 600 § i) 3750 4-SMD 425-2532-1-ND& NEW! 68 7 34 | 425-2532-2-ND& NEW! 3,000 238.00/M PC357N7JO00F 
80 30 50 600 5 5 3750 4-SMD 425-2533-1-ND& NEW! 64 A4 32 | 425-2533-2-ND& NEW! 3,000 224.00/M PC357NQJO00F 
70 50 20 400 1 5 2500 4-SMD 425-1341-1-NDt 51 3 34 | — _ _ PC3H4 
70 50 20 400 1 5 2500 4-SMD 425-2105-1-ND&A 51 43 34 | 425-2105-2-NDA 3,000 238.00/M PC3H4J00000F 
70 50 20 400 1 5 2500 4-SMD 425-2116-1-ND&A A5 38 30 | 425-2116-2-ND&A 3,000 210.00/M PC3H7JO0000F 
70 50 35 70 1 5 2500 4-SMD 425-1352-1-ND AB 40 32 |= _ _ PC3H7A 
70 50 50 400 0.5 5 5000 4-SMD 425-1313-1-ND 48 40 32 | 425-1313-2-ND 2,000 224.00/M PC123P 
70 50 200 400 5 5 5000 4-SMD 425-2530-1-ND*& NEW! 60 42 .30 | 425-2530-2-ND*& NEW! 2,000 210.00/M PC123X5YUPOF 
70 50 50 400 5 5 5000 4-SMD 425-1321-1-ND* AB 40 32 | 425-1321-2-ND* 2,000 224.00/M PC123ZY2 
70 50 80 160 1 5 2500 4-SMD 425-1354-1-ND 51 43 34 | — _ _ PC3H7C 
1 70 50 100 250 0.5 5 5000 4-SMD 425-1315-1-ND* 72 60 AB |= _ _ PC123PY2 
70 50 100 250 0.5 5 5000 4-SMD 425-1314-1-ND 51 43 34 | — _ = PC123P2 
70 50 100 500 0.5 i) 3750 4-SMD 425-2101-1-ND& 51 A3 34 | 425-2101-2-ND&A 3,000 238.00/M PC367NJO000F 
70 50 150 300 0.5 5 3750 4-SMD 425-2099-1-ND& 57 O7 .38 | 425-2099-2-ND&A 3,000 266.00/M PC367N1JO00F 
70 50 100 600 0.5 i) 5000 4-SMD 425-1383-1-ND 57 A8 .38 | 425-1383-2-ND 2,000 266.00/M PC81710NIP 
70 50 100 600 0.5 5 5000 4-SMD 425-2176-1-ND& 57 A8 38 | 425-2176-2-ND&A 2,000 266.00/M PC81710NIPOF 
70 50 100 700 0.5 5 2500 4-SMD 425-2108-1-ND&A 54 A5 36 | 425-2108-2-NDA 3,000 252.00/M PC3H710NIPOF 
70 50 120 300 0.5 5 5000 4-SMD 425-1457-1-ND 60 50 40 | 425-1457-2-ND 2,000 280.00/M PC81711NIP 
70 50 140 350 0.5 i) 2500 4-SMD 425-1349-1-ND 60 50 40 | — _ _ PC3H711NIP 
70 50 140 500 0.5 5 2500 4-SMD 425-1351-1-ND 60 50 40 |= _ _ PC3H715NIP 
70 50 160 400 0.5 i) 5000 4-SMD 425-1459-1-ND 60 50 40 | 425-1459-2-ND 2,000 280.00/M PC81712NIP 
80 50 100 600 0.5 5 5000 4-SMD 425-2538-1-ND& NEW! 76 53 38 | 425-2538-2-ND& NEW! 2,000 266.00/M PC81716NIPOF 
70 50 200 400 0.5 5 3750 4-SMD 425-1340-1-ND 54 AS 36 |= _— _ PC367N2 
70 50 200 500 0.5 5 2500 4-SMD 425-1350-1-ND 60 50 40 |= _ _ PC3H712NIP 
70 50 200 500 0.5 5 5000 4-SMD 425-1461-1-ND 57 48 38 | — _ _ PC81713NIP. 
350 50 40 80 5 5 5000 4-SMD 425-2539-1-ND& NEW! 92 64 46 | 425-2539-2-ND& NEW! 2,000 322.00/M PC851XPJOOOF 
80 50 50 600 5 5 3750 4-SMD 425-2577-1-ND& NEW! 60 50 0 | 425-2577-2-ND& NEW! 750 210.00 PC357NOTJOOF 
80 50 50 600 5 5 3750 4-SMD 425-2578-1-ND& NEW! 60 50 0 | 425-2578-2-NDA NEW! 750 210.00 PC357N1TJOOF 
80 50 50 600 5 5 3750 4-SMD 425-2579-1-ND& NEW! 60 50 0 | 425-2579-2-ND&A NEW! 750 210.00 PC357N2TJOOF 
+ AC Input # Darlington Output * Din/VDE 0884 % Power dissipation: PC852XI: 200 and PC853xXI: 320 A RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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SHARP 


Photocoupler (Cont) 


MICROELECTRONICS 
Output Current Transfer Ratio Isolation Cut Tape 
VEO Ic Min. | Max. | @Ir | @Vce | Voltage | Package | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Sharp 
Fig. | (V) Max. | (mA) Max.| (%) (%) (mA) (V) (Vrms) Type Part No. 1 10 100 | PartNo. Oty. Pricing Part No. 
80 50 50 600 5 5 5000 4-SMD 425-2580-1-ND& NEW! 60 50 40 | 425-2580-2-ND& NEW! 750 210.00 PC357N4TJOOF 
80 50 50 600 5 5 5000 4-SMD 425-2581-1-ND& NEW! 60 50 40 | 425-2581-2-ND& NEW! 750 210.00 PC357N6TJOOF 
1 80 50 50 600 5 5 5000 4-SMD 425-2582-1-ND& NEW! 60 50 40 | 425-2582-2-ND& NEW! 750 210.00 PC357N7TJOOF 
80 50 50 600 5 5 5000 4-SMD 425-2583-1-ND& NEW! 60 50 40 | 425-2583-2-ND& NEW! 750 210.00 PC357N9TJOOF 
80 50 100 500 0.5 5 3750 4-SMD 425-2584-1-ND& NEW! 54 A5 36 | 425-2584-2-ND& NEW! 750 189.00 PC367NTJOOOF 
80 50 20 400 il 5 2500 4-SMD 425-2585-1-ND& NEW! 48 40 32 | 425-2585-2-ND& NEW! 3,000 224.00/M PC3H7CDJOOOF 
35 80 600 7500 1.0 2 3750 4-SMD 425-1326-1-ND# 72 60 48 | — _— — PC355N 
4 35 80 600 7500 1 2 3750 4-SMD 425-2576-1-ND#& NEW! 84 70 56 | 425-2576-2-ND#& NEW! 750 273.00 PC355NTJOOOF 
35 80 600 | 12000 0.5 2 3750 4-SMD 425-1337-1-ND# 60 50 40 | 425-1337-2-ND# 3,000 280.00/M PC365N 
35 80 600 | 12000 0.5 2 2500 4-SMD 425-2106-1-ND#A& 69 58 46 | 425-2106-2-ND#& 3,000 322.00/M PC3H510NIPOF 
35 50 50 150 1.0 5 3750 4-SMD 425-1325-1-NDt 72 60 48 | 425-1325-2-NDt 3,000 336.00/M PC354N1 
80 50 20 400 1 5 3750 4-SMD 425-2574-1-ND¢& NEW! 72 60 48 | 425-2574-2-NDt& NEW! 750 252.00 PC354N1TJOOF 
80 50 20 400 1 5 3750 4-SMD 425-2575-1-ND¢& NEW! 54 A5 36 | 425-2575-2-NDt+& NEW! 750 189.00 PC354NTJOOOF 
35 50 50 150 1 5 5000 4-SMD 425-1449-1-ND 63 53 42 | _ — PC814XP1 
70 50 50 400 0.5 5 3750 4-SMD 425-1335-1-NDt 69 58 46 | 425-1335-2-NDt 3,000 322.00/M PC364N 
70 50 50 400 0.5 5 2500 4-SMD 425-1342-1-NDt 69 58 AG _ - PC3H410NIP 
70 50 100 300 0.5 5 3750 4-SMD 425-1336-1-NDt 2 60 48 | 425-1336-2-NDt 3,000 336.00/M PC364N1 
70 50 100 300 0.5 5 2500 4-SMD 425-1343-1-NDt 69 58 46 | 425-1343-2-NDt 3,000 322.00/M PC3H411NIP 
13 70 50 50 150 1 5 2500 4-SMD 425-1344-1-NDt 54 A5 36 | 425-1344-2-NDt 3,000 252.00/M PC3H4A. 
7 350 150 1000 | 12000 1 2 3750 4-SMD 425-2591-1-ND#& NEW! 1.93 1.54 1.28 | 425-2591-2-ND#a NEW! 750 736.31 PC452TJOOOOF 
350 120 1000 | 12000 i 2 2500 4-SMD 425-1379-1-ND 78 65 52 = _ al PC4H520NIP 
8 35 80 20 80 100 2 5000 6-SMD 425-1382-1-ND 78 65 62 |= - — PC724VONIPX 
14 80 50 50 600 5 § 3750 5-SMD 425-1323-1-ND 93 78 62 |= - _ PC353TV 
15 350 150 1000 | 12000 1 2 5000 4-SMD 425-2540-1-ND*#4 NEW! 96 66 48 | 425-2540-2-ND*#4 NEW! | 2,000 336.00/M PC852XPJOO0F 
+ AC Input # Darlington Output * Din/VDE 0884 % Power dissipation: PC852XI: 200 and PC853xXI: 320 A RoHS Compliant 
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Voltage | ¥ M Voltage 
regulator E 3 Regulator 
Vec Prop Delay Isolation Tube 
Max. H-L L-H Voltage Dimensions - mm Package Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. (V) (us) Typ. (Vrms) Length Width Pitch Type Part No. 1 10 100 Part No. 
Tube 
1 7 048 05 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1534-5-ND* 2.10 1.68 1.39 PC910LOYSZ 
2 30 2 6 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1546-5-ND 1.33 1.06 88 PC957LONSZ 
30 2 6 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1547-5-ND* 1.84 1.48 1.22 PC957LOYSZ 
3 15 1 2 5000 7.12 6.5 2.54 6-SMD 425-1529-5-ND 1.17 98 78 PC9O0OVONIZX 
15 dl 2 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-1532-5-NDt 1.20 1.00 .80 PC901VONSZX 
4 35 3 3 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-2542-5-ND& NEW! 2.01 1.61 1.33 PC925LONSZOF 
5 6 06 .06 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-2597-5-ND*& NEW! 2.47 1.98 1.63 PC911LONSZOF 
6 30 5 5 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-2598-5-ND*& NEW! 1.48 1.19 98 PC923LONSZOF 
7 30 2.0 2.0 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-2599-5-ND*& NEW! 1.30 1.04 86 PC924LONSZOF 
Prop Delay Isolation Cut Tape 
Vec H-L L-H | Voltage Dimensions - mm Package | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Sharp 
Fig. | (V) Max. (us) Typ. (Vrms) Length | Width | Pitch Type Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Cut Tape/Tape and Reel 
1 7 48 50 3750 5.080 3.937 1.27 8-SMD 425-2534-1-ND*4 NEW! 2.38 1.90 1.57 | 425-2534-2-ND*4& NEW!) 1,500 1329.30/M | PC410SONIPOF 
2 30 3 3 3750 5.080 3.937 1.27 8-SMD 425-2535-1-ND*& NEW! 1.68 1.35 1.12 | 425-2535-2-ND*& NEW!) 1,500 858.72/M | PC457SONIPOF 
8 15 2 1 3750 3.6 4.4 1.27 6-SMD 425-1521-1-ND 1.70 1.36 1.02 | 425-1521-2-ND 3,000 867.00/M | PC401 
15 2 1 3750 3.6 4.4 1.27 6-SMD 425-2143-1-NDA 1.70 1.36 1.02 | 425-2143-2-ND& 3,000 867.00/M | PC401JOO000F 
7 048 05 3750 3.6 4.4 1.27 6-SMD 425-2141-1-ND& 1.75 1.40 1.05 | 425-2141-2-ND& 3,000 892.50/M | PC410LONIPOF 
9 7 048 05 3750 3.6 4.4 1.27 6-SMD 425-1523-1-ND* 2.27 1.82 1.37 | 425-1523-2-ND* 3,000 1158.60/M | PC410LOYIP. 
35 400 550 3750 3.6 4.4 1.27 5-SMD 425-2592-1-ND*4 NEW! 1.89 1.52 1.25 | 425-2592-2-ND*& NEW!| 3,000 965.31/M | PC456LONIPOF 
10 7 48 50 3750 5.080 3.937 1.27 8-SMD 425-2536-1-ND*& NEW! 3.31 2.73 2.21 | 425-2536-2-ND*& NEW!) 1,500 1864.70/M | PC4D10SNIPOF 
an 16 ll 2 5000 7.12 6.5 2.54 6-SMD 425-2541-1-ND*& NEW! 1.23 1.03 -82 | 425-2541-2-ND*4 NEW!| 1,000 533.00 | PC9QOO0VONIPXF 
12 6.0 60 60 3750 3.6 4.4 1.27 5-SMD 425-2588-1-ND*& NEW! 2.14 1.87 1.50 | 425-2588-2-ND*& NEW!| 3,000 1309.28/M | PC411LONIPOF 
6.0 60 60 3750 3.6 4.4 1.27 5-SMD 425-2589-1-ND*4 NEW! 2.24 1.97 1.58 | 425-2589-2-ND*& NEW!| 3,000 1419.95/M | PC411LOYIPOF 
13 5.5 23 22 3750 5.080 3.937 1.27 8-SMD 425-2590-1-ND*& NEW! 2.64 2.31 1.85 | 425-2590-2-ND*& NEW!) 3,000 1671.12/M | PC412SONIPOF 
* Din/VDE 0884 — + Output, IccH (typ.): 2.7. |. RoHS Compliant 
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—— 
NVE CORPORATION 


IsoLoop digital isolators from NVE are superior performance alternatives to 
traditional opto-couplers or optoisolators. These highly integrated devices deliver 
up to 100MBd of data per channel with only 2ns Pulse Width Distortion. They are 
available in single, dual and quad channel form factors. IsoLoop bus isolators 
offer the designer highly compact, isolated RS 485 and RS 422 compliant 
devices. These high-speed products are ideal for many industrial communication 
applications, including PROFIBUS. 


Features: 


IL260E, 1L261, and IL261E: * 3.3V/5V CMOS/TTL Compatible * 110Mbps Data 
Rate *2500Vrms Isolation (1 minute) *2ns Typical Pulse Width Distortion 
© 10ns Typical Propagation Delay * 30k/Vus Typical Transient Immunity 

1L3185E and 1L3122E: *5Mbps Data Rate * 2500Vrms Isolation (1 minute) 
© 10ns Typical Propagation Delay 


Galvanic Isolation 


[Galvanic Isolation| 


IsoLoop® High Performance Digital Isolators 


IL3285E and 1L3222E: * 1Mbps Data Rate *5ns Pulse Skew *2500Vrms 
Isolation (1 minute) *40ns Typical Propagation Delay * 20k/Vus Typical 
Transient Immunity 

IL3485E and IL3422E: * 20Mbps Data Rate * 2500Vrms Isolation (1 minute) 
© 10ns Typical Propagation Delay 

IL422E: * 2500Vrms Isolation (1 minute) *25ns Propagation Delay * 25MBd 
Data Rate *1ns Pulse Skew *+60mA Driver Output Capability » Thermal 
Shutdown Protection * Meets or Exceeds EIA 422-B, EIA 485-A and ITU 
Recommendation VII »* UL 1577 Approval (pending) 

IL485E, IL485W, and IL485WE: * 35MBd Data Rate * 25ns Propagation Delay 
« 2500Vrms Isolation (1 minute) 

L610, IL610E, IL611E, 1L612E, IL613E, and IL614E: * 40Mbps Data Rate 
* Open Drain or CMOS Outputs * Low Power Dissipation « Failsafe Output (Logic 


Galvanic Isolation 


Galvanic Isolation] 


high output for zero coil current) 

IL610A, IL610AE IL611AE, andIL612AE: * 10Mbps Data Rate »* Open Drain or 
CMOS Outputs »Low Power Dissipation Failsafe Output (Logic high output 
for zero coil current) 

1L710, IL710E, 1L710T, 1L711, 1L711E, 1L711T, and 1L712E, 1L712T: 
© 100-110MBd Data Rate *2ns Typical Pulse Width Distortion * 10ns Typical 
Propagation Delay * 30kV/!s Transient Immunity * 2500Vrms Isolation (1 minute) 
1L715, 1L715E, 1L715T, 1L716, 1L716E, IL716T, 1L717, IL717E, and 1L717T: 
* 100MBd Data Rate; T-Series: 110MBd Data Rate * 2ns Typical Pulse Width 
Distortion *10ns Typical Propagation Delay * 30kV/us Transient Immunity; 
T-Series: 30kV/j1s Transient Immunity * 2500Vrms Isolation (1 minute) 

1L3585 and IL3585E: * 40Mbps Data Rate * 5ns Pulse Skew * 20ns Propagation 
Delay * 20kV/s Transient Immunity * 2500Vrms Isolation (1 minute) 


Galvanic Isolation 


Galvanic Isolation 


Galvanic Isolation 


Galvanic Isolation 


Galvanic Isolation 


Galvanic Isolation 


Supply Package | Temperature | Digi-Key Price Each NVE Supply Package | Temperature | Digi-Key Price Each NVE 
Fig. | Voltage Type Range Part No. 1 10 25 100 | Part No. Fig. | Voltage Type Range Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
2 | 5.0v | 16-Soic | -40°C~ 85°C | 390-1032-5-ND 974 7.80 6.93 _6.01 | IL261B a laasov) 821° | -aoee- 00% | 390-1060-5-ND 586 5.43 4.76 4.13 | IL712-2 
4 [33-5.0V| _8-PDIP_| -40°C ~ 85°C | 390-1023-5-ND 276 221 1.87 1.66 | IL610A-2 8-SOIC 390-1061-5-ND 586 5.43 4.76 4.13 | IL712-3E 
6 laasov| &S0IC | -40°C - 100°C | 390-1004-ND 360 333 292 253 |IL710-3 16-SOICW | -40°C ~ 100°C | 390-1062-5-ND 770 713 6.29 5.45 | IL715E 
8-S0IC__| -40°C ~ 125°C | 390-1035-5-ND 3.90 3.61 3.18 2.75 | IL7107-3 9 |3.3/5.0v| 16-Soic | -40°C - 100°C | 390-1063-5-ND 770 743 6.29 5.45 | IL715-3E 
7 leayov| &S0IC | -40°¢- 100°C | 390-1006-ND 586 5.43 476 4.13 [IL7I1-3 16-01c_| -40°c ~ 125°C | 390-1102-5-ND NEW! 9.96 7.27 6.73__5.83 | IL715T-3E 
8-SOIC | -40°C ~ 125°C | 390-1036-5-ND 6.30 5.83 5.14 4.46 | IL711T-3 16-SOICW 390-1064-5-ND 770 713 629 5.45 | IL716E 
8 |3.3/5.0V| _8-SOIC | -40°C - 125°C | 390-1037-5-ND 6.30 5.83 5.14 4.46 [itviar-3 | | 10 [S3/5.0V) 16 | -A0°C~ 100°C | oo o65-5-ND 770 743 629 545 | IL716-3E 
16-S0IC | -40°C ~ 100°C | 390-1012-ND 770 7138 6.29 5.45 |IL715-3 tesoicw |, ~~} 390-1066-5-ND e907 = 71a 609 Bde ATE 
9 /3.3/5.0V) t6-solcw | -40°¢ - 125°C | 390-1038-5-nD 9.96 7.27 6.73 5.83 | IL718T 11/8360 |e cog | AOC 100°C | oon o67-5ND 770 743 «6.29 5.45 | IL717-98 
oo apt ere Dene a 8 eS | | a2 [3.6.0v | re-soicw | -40°c - 86°C | 390-1101-6-ND 830 7.68 6.73 5.83 | IL3585E 
«fee acy [aes |ammesto amaze tes[trer | [a [tser| ean [ewe [epumaan unis ean [a 
11 [8908.00 | Oey | cae. tose (ene oa a ie 15 [45/5.5V | 16-SOIOW | ~40°C~ 85°C | 390-1073-6-ND 890 824 7.24 6.27 | ILAB5WE 
16-SOICW | -40°C ~ 125°C | 390-1041-5-ND 9.96 7.27 6.73 5.83 |IL717T 5/5. = 5 E : E 
12 [3.3/5.0V| 16-SOICW | -40°C ~ 85°C | 390-1033-5-ND 8.66 6.93 6.26 5.42 | 1L3585 8-MSOP 390-1081-5-ND 610 5.65 4.95 4.29 | IL611-1E 
mane omnpliatt 16 |3.3/5.0v| 8-DIP | -40°C- 85°C | 390-1082-5-ND 5.94 5.50 4.83 4.18 | IL611-2E 
8-SOIC 390-1083-5-ND 5.94 5.50 4.83 4.18 | IL611-3E 
1 [3a.0v| TESOICW | soe. g5e¢ | 390-1068-5-ND 9:20), 86 AQ» 36.20" COE 8-MSOP 390-1084-5-ND 494457 4.00 3.47 | IL611A-1E 
ieSOIG pavalbeesoaND 20) Bib _ PAO 26-20) [NZ 60SE 17 |3.3/5.0V| 8-DIP -40°C ~ 85°C | 390-1085-5-ND 478 4.43 3.87 3.36 | IL611A-2E 
2 |3.3/5.0V ery -40°C ~ 85°C He ate ee ae es be ae 8-SOIC 390-1086-5-ND 478 443 3.87 3.36 | IL611A-3E 
8-MSOP 390-1075-5-ND 384.356. 3.11 270 |iei0-1e | | 18 jaa.0v) SOP | soc age¢ | 390-1089-5-ND Gee are: eet «ade Ealercee 
3 |33r5.0v) s-pip | -40°c~85°c | 390-1076-5-ND 368 3.41 298 2.59 | IL610-2E B'S0IC Soviet) ATO RASC S80 SSSGiHIESIONSE 
S00 BETTS 368 341 298 250 /11610-36 | | 19 |aasov| 1SOICW | op¢. goeq | 390-1091-5-ND 680 629 552 4.79 | IL613E 
PET ROHOTaEnIG a87 ROE eT Dal BIOS 16-S0IC 390-1092-5-ND 6.96 6.44 5.65 4.90 | 1L613-3E 
4 |3.3/5.0V| 8-DIP | -40°C ~ 85°C | 390-1079-5-ND 478 4.43 3.87 3.36 |IL610A-2E) | 99 |3.3/5.0v | 'SOICW | aoe. ggo¢ | 390-1093-5-ND 690 6.39 5.59 4.84 | IL614E 
8-SOIC 390-1080-5-ND 4.78 4.43 3.87 3.36 | IL610A-3E 16-SOIC 390-1094-5-ND 7004 6.52 5.72 4.95 | IL614-3E 
3-DIP 390-1087-5-ND 5.94. 550 483 4.18 |1L612-2 3.3/5.0V | 16-Soicw | -40°C ~ 85°C | 390-1095-5-ND 540 5.00 4.38 3.80 | IL3185E 
5 [33/5.0V)  g.soic | “40°C ~85°C | 599 1088-5-ND 594 550 483 4.18 |iLe12-3c | | 21 | aav | 16-soicw | -40°c ~ asec | 390-1097-5-ND 640 592 5.21 4.51 | 1L3285E 
5 laasov) 82!P | aoc ~soorc | 390-1056-5-ND 357334292 253 |IL710-2E 3.3/5.0v | 16-Soicw | -40°C ~ 85°C | 390-1099-5-ND 7.00 6.48 5.72 4.95 | IL8485E 
ae 8-SOIC 390-1057-5-ND 3.60 3.33 2.92 2.59 |IL710-3E 3.3/5.0V | 16-Soicw | -40°C ~ 85°C | 390-1096-5-ND 540 5.00 4.38 3.80 | 1L3122E 
7 laasov) &2!” | aoc - 190% | 390-1058-5-ND 5.66. 543 476 413 |iL7i1-2e | | 22 | 3.av | 16-Soicw | -40°C~ 85°C | 390-1098-5-ND 640 5.92 5.21 4.51 | 1L3222E 
8-SOIC 390-1059-5-ND 5.86 5.43 4.76 4.13 |IL711-3E 3.3/5.0v | 16-soicw | -40°C ~ 85°C | 390-1100-5-ND 7.00 6.48 5.72 4.95 | 1L3422E 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TE-€ HNO LOG: I E.'S 


Phototransistor 
T&R 
CTR Rise/Fall Isolated Digi-Key Pricing Pricing Avago 
Fig. |Package| Range (%) Vceo Time (ys) Voltage Part No. 1 10 100 3,000* Part No. 
1 6-DIP 40-80 70V 5/5 5,000 516-1002-5-ND 40 2.75 20.00 — CNY17-1 
RoHS Compliant 
20-N/A 30V 3/3 2,500 516-1556-5-ND 35 2.39 17.40 _— 4N25-000E 
100-N/A 30V 3/3 3,550 516-1557-5-ND 35 2.39 17.40 _ 4N35-000E 
1 6-DIP 40-80 70V 5/5 5,000 516-1574-5-ND 34 2.34 17.00 _ CNY17-1-000E 
63-125 70V 5/5 5,000 516-1575-5-ND 34 234 17.00 — CNY17-2-000E Fig. 3 
100-200 70V 5/5 5,000 516-1576-5-ND 34 2.34 17.00 _— CNY17-3-000E Anodes 
node 1[} 
160-320 70V 5/5 5,000 516-1577-5-ND 34 2.34 17.00 = CNY17-4-000E 
4-SMD 80-600 80V 4/3 3,750 516-1646-1-ND 23 1.88 15.00 105.00/M HCPL-181-000E 
2 Cathode 3 [ 
4-DIP 50-600 70V 4/3 5,000 516-1585-5-ND .26 4:79) 13.00 = HCPL-817-000E 
Low Input Current, High Gain Fig. 4 
Tar Anode, 1 [J 
CTR Supply | Isolated Digi-Key Pricing Pricing Avago Cathode, 2 Ff 
Fig. Package Range (%) Voltage | Voltage Part No. il 10 100 1,500* Part No. Cathodes 3 
3 5-SOIC 400-3,500 18 3,750 516-1012-5-ND 1.95 15.60 128.70 _ HCPL-M701 Anodes 4 Ch 
4 8-SOIC 300-2,600 7 3,750 516-1015-5-ND 4.32 29.80 242.87 = HCPL-0730 
P 6-DIP 200-2,000 7 3,750 516-1021-5-ND 2.03 16.20 133.65 — | 4nas Fig. 5 
6-DIP 200-3,200 20 3,750 516-1022-5-ND 2.43 19.40 160.05 = 4N46 Anode 1 [] 
4 
RoHS Compliant pk 
Cathode 2 Uj 
8-DIP 300-2,600 rg 3,750 516-1600-5-ND 1.35 11.25 90.00 = 6N138-000E #4 : 
8-SOIC 3002,600 7 3,750 516-1636-5-ND 1.48 11.80 97.35 _ HCPL-0700-000E 3q 
8-DIP 500-5,000 18 3,750 516-1601-5-ND 1.35 11.25 90.00 _ 6N139-000E 
6 8-SOIC 500-5,000 18 3,750 516-1637-5-ND 1.65 13.20 108.90 _ HCPL-0701-000E 
8-SOIC 500-5,000 18 3,750 516-1488-1-ND 1.70 13.60 112.20 884.00/M HCPL-0701-500E nei 
8-DIP(W) 200-4,500 18 5,000 516-1612-5-ND 2.41 19.80 160.50 = HCNW139-000E Anode 2 [] 
8-SMD 200-4,500 18 5,000 516-1613-5-ND 2.45 20.17 163.50 _ HCNW139-300E ne ae : | 
8-SOIC 500-25,000 18 3,750 516-1638-5-ND 2.39 19.61 159.00 _— HCPL-070A-000E 
7 8-DIP 500-25,000 18 5,000 516-1681-5-ND 4.86 39.96 324.00 _— HCPL-4731-000E Fig. 7 
8-SOIC 500-25,000 18 3,750 516-1643-5-ND 6.50 53.47 433.50 _ HCPL-073A-000E 
Anode; 1 [73 
8-SOIC 400-5,000 3.3 3,750 516-1644-5-ND 3.60 29.60 240.00 = HCPL-073L-000E 
Cathode, 2 [J 
8-DIP 300-2,600 7 5,000 516-1542-5-ND 2.36 19.43 157.50 = HCPL-2730-000E 
Cathodes 3 
8-SOIC 300-2,600 £ 3,750 516-1641-5-ND 3.35 27.57 223.50 = HCPL-0730-000E 
4 Anodep 4 [] 
8-DIP 400-5,000 18 5,000 516-1543-5-ND 2.48 20.35 165.00 _ HCPL-2731-000E 
8-SOIC 400-5,000 18 3,750 516-1642-5-ND 3.74 30.71 249.00 _ HCPL-0731-000E 
8-SOIC 400-5,000 18 3,750 516-1535-1-ND 3.36 29.40 235.20 2126.88/M HCPL-0731-500E 
§ 6-DIP 200-3,200 20 3,750 516-1596-5-ND 2.43 19.40 160.05 = 4N46-000E nci] 
Anode 2[] 
H igh-S peed Cathode 3 
nc4q 
CTR T&R 
Range Supply | Isolated | Digi-Key Pricing Pricing Avago 
Fig. Package (%) Voltage | Voltage | Part No. 1 10 100 1,500* Part No. 
8 8-DIP(W) 5~50 30 5,000 516-1025-5-ND 1.90 15.20 125.40 = HCNW135 nei 
8-DIP(W) 15~50 30 5,000 516-1031-5-ND 2.00 16.00 132.00 — HCNW4502 Anode 2 Tf z 
Cathode 3 Cf 
9 8-DIP(W) 19~63 30 5,000 516-1037-5-ND 2.68 22.02 178.50 _ HCNW4504. nc4 
8-SMD 44~90 30 3,750 516-1039-5-ND 2.38 19.00 156.75 = HCPL-4506#300 
Fig. 10 
10 ig. 
8-SOIC 44~90 30 3,750 516-1040-5-ND 2.86 23.50 190.50 = HCPL-0466 
nce1q 
11 8-SOIC 15~50 30 3,750 516-1047-5-ND 4.79 39.41 319.50 _ HCPL-0534 Anode 2 [I 
7 Cathode 3 [} 
RoHS Compliant Y 
No4 U shield 
8-DIP 7~50 15 3,750 516-1597-5-ND 1.35 11.25 90.00 = 6N135-000E 
8-SOIC 7~50 30 3,750 516-1630-5-ND 1.30 10.40 85.80 = HCPL-0500-000E Fig. 11 
8-DIP(W) 5~50 30 5,000 | 516-1610-5-ND 1.90 15.20 125.40 — | HCNW135-000E Anode; 1 1 
g 8-DIP 19-50 15 3,750 | 516-1520-5-ND 1.13 9.00 74.25 — | 6N136-000E Cathodes 2 [] 
Cathodes 3 [J 
8-SMD 19~50 15 3,750 516-1598-5-ND 1.41 11.75 94.00 = 6N136-300E 
Anodeg 4 [I 
8-SOIC 15~50 30 3,750 516-1529-1-ND 1.50 12.00 90.00 765.00/M HCPL-0501-500E 
+8MBd +DualChannel *For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Note: 8-SMD = PDip Package with Gullwing Leads; (W) = .4 inch row spacing) (Continued) 
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TECHNOLOGIES 


High-Speed (Ccont.) 


CTR T&R 
Range Supply | Isolated Digi-Key Pricing Pricing Avago 
Fig. Package (%) Voltage | Voltage Part No. al 10 100 1,500* Part No. 
8-DIP(W) 15~50 30 5,000 516-1524-5-ND 2.00 16.00 132.00 = HCNW136-000E 
8-SOIC 15~50 30 3,750 516-1628-5-ND 1.48 11.80 97.35 => HCPL-0452-000E 
8-DIP 19~50 30 3,750 516-1678-5-ND 1.47 12.25 98.00 = HCPL-4502-000E 
8-DIP(W) 15~50 30 5,000 516-1525-5-ND 2.00 16.00 132.00 _ HCNW4502-000E 
8 8-DIP 19~50 30 3,750 516-1548-5-ND 1.88 15.00 123.75 = HCPL-4503-000E 
8-SOIC 15~50 30 3,750 516-1528-5-ND 2.05 16.40 135.30 = HCPL-0453-000E 
8-DIP(W) 15~50 30 5,000 516-1620-5-ND 2.41 19.80 160.50 = HCNW4503-000E 
8-SMD(W) 15~50 30 5,000 516-1621-5-ND 2.45 20.17 163.50 = HCNW4503-300E 
8-DIP 15~22 30 3,750 516-1658-5-ND 1.98 15.80 130.35 = HCPL-2502-000E 
8-DIP 26~65 30 3,750 516-1479-5-ND 2.10 16.80 138.60 = HCPL-4504-000E 
9 8-SOIC 26~65 30 3,750 516-1629-5-ND 2.30 18.40 151.80 _ HCPL-0454-000E 
8-SMD(W) 25~65 30 5,000 516-1622-5-ND 2.72 22.39 181.50 _— HCNW4504-300E 
8-DIP 44~90 30 3,750 516-1549-5-ND 2.33 18.60 153.45 = HCPL-4506-000E 
10 8-DIP(W) 44~90 30 5,000 516-1623-5-ND 2.75 22.57 183.00 = HCNW4506-000E 
8-SMD(W) 44~90 30 5,000 516-1624-5-ND 2.79 22.94 186.00 _ HCNW4506-300E 
8-DIP 7~50 30 5,000 516-1659-5-ND 2.10 16.80 138.60 = HCPL-2530-000E 
8-SOIC 7~50 30 3,750 516-1631-5-ND 3.04 24.98 202.50 = HCPL-0530-000E 
8-DIP 19~50 30 5,000 516-1474-5-ND 2.20 17.60 145.20 — HCPL-2531-000E 
1 8-SMD 19~50 30 5,000 516-1660-5-ND 2.25 18.00 148.50 => HCPL-2531-300E 
8-SOIC 19~50 30 3,750 516-1484-1-ND 2.84 24.85 198.80 1846.00/M HCPL-0531-500E 
8-SOIC 19~50 30 3,750 516-1530-5-ND 3.15 25.90 210.00 = HCPL-0531-000E 
8-SOIC 15~50 3.6 3,750 516-1632-5-ND 3.42 28.12 228.00 _ HCPL-053L-000E 
High Bandwidth Analog/Video 
CTR Bandwidth Supply | Isolated Digi-Key Pricing Avago 
Fig. Package % (Typ.) MHz (Typ.) Voltage | Voltage Part No. 1 10 100 Part No. 
8 8-DIP(W) 52 9 5,000 516-1050-5-ND 2.72 22.39 181.50 HCNW4562 
8-SMD(W) 52 9 5,000 516-1051-5-ND 2.77 22.76 184.50 HCNW4562#300 
RoHS Compliant 
8 8-DIP 45 17 3,750 516-1679-5-ND 2.32 19.06 154.50 HCPL-4562-000E 
Logic Gate - 5MBd, 8MBd 
Common 
Mode Supply] Isolated Digi-Key Pricing Tape and Reel* Avago 
Fig. Package Rejection _|Voltage| Voltage Part No. i 10 100 Qty. Pricing Part No. 
12 8-SMD 1,000V/us 20 3,750 516-1054-5-ND 2.54 20.91 169.50 = — | HCPL-2200#300 
8-SOIC 1,000V/ys 20 3,750 516-1055-2-ND = = — | 1,500 1560.00/M | HCPL-0201#500 
13 8-SOIC 1,000V/us 20 3,750 516-1055-5-ND 2.66 21.83 177.00 = — | HCPL-0201 
8-SOIC 5,000V/ys 20 3,750 516-1056-2-ND = = — | 1,500 1794.00/M | HCPL-0211#500 
RoHS Compliant 
12 8-DIP 1,000V/us 20 3,750 516-1647-5-ND 2.50 20.54 166.50 = — | HCPL-2200-000E 
8-SMD 1,000V/ys 20 3,750 516-1648-1-ND 2.54 20.91 169.50 | 1,000 1431.00 | HCPL-2200-500E 
8-SOIC 1,000V/us 20 3,750 516-1483-1-ND 2.40 21.00 168.00 | 1,500 1560.00/M | HCPL-0201-500E 
8-SOIC 1,000V/ys 20 3,750 516-1704-5-ND 2.66 21.83 177.00 = — | HCPL-0201-000E 
8-SOIC 5,000V/us 20 3,750 516-1625-5-ND 3.06 25.16 204.00 = — | HCPL-0211-000E 
8-SOIC 5,000V/us 20 3,750 516-1526-1-ND 2.76 24.15 193.20 | 1,500 1747.08/M | HCPL-0211-500E 
13 8-DIP 1,000V/ys 20 3,750 516-1649-5- ND 2.43 19.98 162.00 = — | HCPL-2201-000E 
8-DIP 5,000V/ys 20 3,750 516-1537-5-ND 2.75 22.57 183.00 = — | HCPL-2211-000E 
8-SOIC(W) 1,000V/ps 20 3,750 516-1614-5-ND 2.90 23.87 193.50 = — | HCNW2201-000E 
8-DIP(W) 5,000V/ys 20 3,750 516-1615-5-ND 3.15 25.90 210.00 = — | HCNW2211-000E 
8-SMD(W) 5,000V/ys 20 3,750 516-1616-5-ND 3.20 26.27 213.00 = — | HCNW2211-300E 
14 8-DIP 1,000V/y1s 20 3,750 516-1650-5-ND 2.43 19.98 162.00 = — | HCPL-2202-000E 
8-DIP 5,000V/us 20 3,750 516-1651-5-ND 2.75 22.57 183.00 _— — | HCPL-2212-000E 
8-DIP 1,000V/ys 20 3,750 516-1582-5-ND 6.35 52.17 423.00 = — | HCPL-2231-000E 
15 8-SMD 1,000V/ys 20 3,750 516-1652-5-ND 6.39 52.54 426.00 = — | HCPL-2231-300E 
8-DIP 5,000V/us 20 3,750 516-1473-5-ND 8.21 67.53 547.50 = — | HCPL-2232-000E 
8-SMD 5,000V/ys 20 3,750 516-1653-5-ND 8.26 67.90 550.50 = — | HCPL-2232-300E 
8-SOIC 100V/ys 5 3,750 516-1626-5-NDt 5.78 47.55 385.50 _ — | HCPL-0300-000E 
16 8-DIP 100V/ys 5 3,750 516-1538-5-NDt 4.50 37.00 300.00 = — | HCPL-2300-000E 
8-SMD 100V/ys 5 3,750 516-1654-5-NDt 4.55 37.37 303.00 _ — | HCPL-2300-300E 


+ 8MBd + Dual Channel 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Note: 8-SMD = PDip Package with Gullwing Leads; (W) = .4 inch row spacing) 
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EVAGO  optocouplers com) 


TECHNOLOGIES 
Logic Gate - 10MBd 
Common Sup- T&R 
Mode ply |Isolated| Digi-Key Pricing Pricing Avago 
Fig. | OE | Package Rejection Volt. | Voltage | Part No. 1 10 100 1,500* Part No. 
Yes 8-SOIC 5,000 V/s 5 3,750 516-1075-2-ND _ _ _ 936.00/M HCPL-0601#500 
17 | Yes 8-SMD 10,000 V/us 5 3,750 516-1079-5-ND 1.73 14.25 115.50 = HCPL-2611#300 
No 8-SOIC 5,000 V/s 5 3,750 516-1091-2-ND = = = 2392.00/M HCPL-0631#500 Anodand 
18 No 8-SOIC 1,000 V/s 5 3,750 516-1095-2-ND —_ = = 3081.00/M HCPL-063A#500 7 saad, 
20 No 8-DIP 5,000 V/s 5 3,750 516-1099-5-ND 2.90 23.87 193.50 = HCPL-7611 athodere 
RoHS Compliant Cathode 3 
a 
Yes | 8-DIP N/A 5 | 3,750 | 516-1521-5-ND 1.25 10.00 82.50 — | 6N137-000E Anodeg 4" oy iaig 
Yes 8-SMD N/A 5 3,750 516-1599-5-ND 1.30 10.40 85.80 — | 6N137-300E 
Yes 8-SOIC N/A 5 3,750 516-1485-1-ND 1.80 14.40 118.80 936.00/M HCPL-0600-500E 
Yes | 8-DIP(W) N/A 5 5,000 516-1611-5-ND 2.35 18.80 155.10 — HCNW137-000E 
Yes 8-SOIC 5,000 V/s 5 3,750 516-1471-5-ND 1.75 14.00 115.50 = HCPL-0601-000E 
Yes 8-DIP 5,000 V/s 5 3,750 516-1540-5-ND 1.68 13.40 110.55 = HCPL-2601-000E 
Yes 8-SMD 5,000 V/s 5 3,750 516-1661-5-ND 1.73 13.80 113.85 = HCPL-2601-300E 
17 | Yes 8-DIP 10,000 V/us 5 3,750 516-1663-5-ND 1.88 15.00 123.75 = HCPL-2611-000E 
Yes 8-SOIC 10,000 V/us 5 3,750 516-1634-5-ND 2.03 16.65 135.00 _— HCPL-0611-000E 
Yes 8-SOIC 10,000 V/ps 5 3,750 516-1486-1-ND 1.84 16.10 128.80 1196.00/M HCPL-0611-500E 
Yes | 8DIP(W) 5,000 V/s 5 5,000 516-1617-5-ND 2.50 20.54 166.50 = HCNW2601-000E 
Yes | 8-DIP(W) 10,000 V/s 5 5,000 516-1618-5-ND 2.70 22.20 180.00 _ HCNW2611-000E Fig. 26 
Yes | 8-SMD(W) 10,000 V/us 5 5,000 516-1619-5-ND 2.75 22.57 183.00 = HCNW2611-300E Tt 
Yes 8-SOIC 1,000 V/s 5 3,750 516-1635-5-ND 2.32 19.06 154.50 — HCPL-061A-000E Anode, 1 [] 
Yes 8-SOIC 1,000 V/s 5 3,750 516-1579-5-ND 2.48 20.35 165.00 _ HCPL-061N-000E Cathode, 2 
No 8-DIP N/A 5 3,750 516-1475-5-ND 2.81 23.13 187.50 = HCPL-2630-000E Cathodes 3 
No 8-SMD N/A 5 3,750 516-1665-5-ND 2.86 23.50 190.50 _ HCPL-2630-300E 2 
No 8-SOIC N/A 5 3,750 516-1487-1-ND 3.68 32.20 257.60 2392.00/M HCPL-0630-500E Anodes 4 Lf 
No 8-DIP 5,000 V/s 5 3,750 516-1541-5-ND 3.04 24.98 202.50 — HCPL-2631-000E 
No 8-SMD 5,000 V/s 5 3,750 516-1666-5-ND 3.08 25.35 205.50 = HCPL-2631-300E 7 
No 8-SOIC 5,000 V/s 5 3,750 516-1580-1-ND 5.52 46.00 368.00 2392.00/M HCPL-0631-500E Fig..27 
18 No 8-SOIC 5,000 V/s 5 3,750 516-1472-5-ND 4.10 33.67 273.00 = HCPL-0631-000E q 
No 8-DIP 10,000 V/ps 5 3,750 516-1680-5-ND 5.04 41.44 336.00 i HCPL-4661-000E Anode.1 
No 8-SOIC 10,000 V/ps 5 3,750 516-1533-5-ND 6.75 55.50 450.00 _ HCPL-0661-000E Cathode 2 [ 
No 8-DIP 1,000 V/s 5 3,750 516-1667-5-ND 4.39 36.08 292.50 = HCPL-263A-000E 3a 
No 8-SOIC 1,000 V/s 5 3,750 516-1531-5-ND 5.29 43.48 352.50 = HCPL-063A-000E 
No 8-DIP 1,000 V/s 5 3,750 516-1669-5-ND 5.04 41.44 336.00 = HCPL-263N-000E 4q 
No 8-SOIC 1,000 V/s 5 3,750 516-1532-5-ND 6.98 57.35 465.00 = HCPL-063N-000E 
19 No 5-SOIC N/A 5 3,750 516-1692-5-ND 1.88 15.00 123.75 _ HCPL-M600-000E Fig. 28 
No 5-SOIC 10,000 V/s 5 3,750 516-1554-5-ND 2.38 19.00 156.75 _ HCPL-M611-000E 
20 | No 8-DIP 1,000 V/us 5 3,750 | 516-1687-5-ND 2.70 22.20 180.00 — | HCPL-7601-000E Anode 1 [ 
Cathode 2] 
Common Mode | Supply | Isolated Digi-Key Pricing Avago 
Fig. OE Package Rejection Voltage | Voltage Part No. 1 10 100 Part No. 
17 | Yes 8-DIP 15,000 V/s 3.3 3,750 516-1101-5-ND 2.15 17.20 141.90 | HCPL-260L Fig. 29 
RoHS Compliant 1 
17 Yes 8-SOIC 15,000 V/s 3.3 3,750 516-1633-5-ND 2.00 16.00 132.00 HCPL-O60L-000E Anode OU 
node 
18 No 8-DIP 15,000 V/us 3.3 3,750 516-1668-5-ND 3.60 29.60 240.00 HCPL-263L-000E fl 
No 8-SOIC 15,000 V/us 3.3 3,750 516-1581-5-ND 4.50 37.00 300.00 | HCPL-063L-000E Cathode 3 
21 No 8-SOIC 10,000 V/us 5 2,500 516-1602-5-ND 2.70 22.20 180.00 ACSL-6210-00RE 4 
22 No 16SOIC 10,000 V/us 5 2,500 516-1603-5-ND 5.40 44.40 360.00 ACSL-6400-00TE 
Fig. 30 
Nnc1q 
Common Mode| Supply Isolated Digi-Key Pricing Avago Anode 2 [ 
Fig. OE Package Rejection Voltage Voltage Part No. 1 10 100 Part No. Cathode 3 0 
RoHS Compliant ne4qq Shigk id 
23 Yes 8-DIP 1,000 V/s 5 3,750 516-1655-5-ND 5.98 43.70 356.50 | HCPL-2400-000E 
Yes 8-SMD 1,000 V/s 5 3,750 516-1656-5-ND 6.03 44.08 359.60 | HCPL-2400-300E 
24 No 8-DIP 1,000 V/s 5 3,750 516-1539-5-ND 11.04 84.00 696.00 | HCPL-2430-000E 
No 8-SMD 1,000 V/s 5 3,750 516-1657-5-ND 11.09 84.35 723.00 | HCPL-2430-300E 
High Speed CMOS 
Shiéid 
Transfer | Common T&R 
Rate Mode Supply | Isolated Digi-Key Pricing Pricing Avago 
Fig. | Package (Mb/s) Rejection | Voltage | Voltage Part No. 1 10 100 1,500* Part No. 
25 8-SMD 12.5 10,000 V/us 5 3,750 516-1115-5-ND 5.01 35.49 291.20 —| HCPL-7710#300 Ne10 
RoHS Compliant Anode 21 
8-SOIC 50 10,000 V/s 5 3,750 516-1640-5-ND 6.30 46.62 385.56 —| HCPL-0723-000E Cathode 3[} 
8-DIP 25 10,000 V/s 5 3,750 516-1550-5-ND 5.72 41.80 341.00 —| HCPL-7721-000E NC 4[] 
8-SOIC 25 10,000 V/s 5 3,750 516-1639-5-ND 5.98 43.70 356.50 —| HCPL-0721-000E 
8-DIP 25 10,000 V/s 5 3,750 516-1689-5-ND 5.20 37.00 310.00 —| HCPL-7720-000E Fig. 33 
ig. 
25 8-SOIC 25 10,000 V/s 5 3,750 516-1534-5-ND 5.46 39.90 325.50 —| HCPL-0720-000E 9 Ne1o 
8-DIP 12.5 10,000 V/s 5 3,750 516-1480-5-ND 4.95 35.10 288.00 —| HCPL-7710-000E Anode 2q 
8-SMD 125 | 10,000Vius| 5 3,750 516-1688-5-ND 5.01 35.49 291,20 —J] HCPL-7710-300E Cathode 3 [| 
8-SOIC 12.5 10,000 V/us 5 3,750 516-1705-5-ND 5.13 37.05 304.00 —| HCPL-0710-000E Anode 6 q 
8-SOIC 12.5 | 10,000 V/s 5 3,750 516-1489-1-ND 5.18 37.44 307.20 | 2592.00/M| HCPL-0710-500E canoe o U 
26 8-SOIC 15 10,000 V/s 5 3,750 516-1536-5-ND 7.00 51.80 428.40 —| HCPL-0738-000E | 
+ 8MBd +DualChannel *For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Note: 8-SMD = PDip Package with Gullwing Leads; (W) = .4 inch row spacing) (Continued) 
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LNAGO  optocouplers (com) Fig. 34 


TECHNOLOGIES Nc1Q 
7 Anode 2 [] 
Integrated Driver Cathode 3 [} 
Anode 6 
Input Output Supply |Isolated| Delay i-Key Pricing Avago Coho 7 ie 
Fig. Package Current Current Voltage |Voltage| Time Part No. 1 10 100 Part No. Ncs{ 
a0 8-DIP 7mA 2.0A 30 3,750 0.50us 516-1123-5-ND 3.04 24.98 202.50 HCPL-J312 
8-DIP 7mA 0.5A 30 3,750 0.50us 516-1125-5-ND 2.43 19.98 162.00 HCPL-3150 
RoHS Compliant 
rig 8-DIP 8mA 0.6A 13 5,000 5.00us 516-1670-5-ND 2.13 17.00 140.25 HCPL-3000-000E 
28 8-DIP 12mA 0.1A 35 5,000 2.00us 516-1671-5-ND 2.48 20.35 165.00 HCPL-3100-000E 
29 8-DIP 8mA 0.1A 35 5,000 0.50us 516-1672-5-ND 2.70 22.20 180.00 HCPL-3101-000E 
30 8-DIP 7mA 2.0A 30 3,750 0.50us 516-1476-5-ND 2.45 19.60 161.70 HCPL-3120-000E 
8-SMD 7mA 2.0A 30 3,750 0.50us 516-1544-5-ND 2.25 18.50 150.00 HCPL-3120-300E 
31 8-DIP(W) 7mA 2.0A 30 3,750 0.50us 516-1470-5-ND 3.49 28.68 232.50 HCNW3120-000E 
8-SMD 7mA 0.5A 30 3,750 0.50us 516-1584-1-ND 2.48 20.35 165.00 HCPL-3150-500E 
30 8-SMD 7mA 0.5A 30 3,750 0.50us 516-1584-2-ND 1430.00/1,000 HCPL-3150-500E 
8-DIP 10mA 2.0A 20 3,750 0.20us 516-1674-5-ND 2.81 23.13 187.50 HCPL-3180-000E 
8-SMD 10mA 2.0A 20 3,750 0.20us 516-1675-5-ND 2.86 23.50 190.50 HCPL-3180-300E 
32 8-SOIC 8mA 0.4A 30 3,750 0.70us 516-1527-5-ND 1.88 15.00 123.75 HCPL-0314-000E 
Fig. 37 
33 8-DIP 8mA 0.4A 30 3,750 0.70us 516-1583-5-ND 1.80 14.40 118.80 HCPL-3140-000E o 
16-SOIC. 7mA 0.5A 30 3,750 0.50us 516-1673-5-ND 5.36 44.03 357.00 HCPL-315J-000E vi ‘ 
poi? 
34 16-SOIC. 8mA 0.4A 30 3,750 0.70us 516-1477-5-ND 2.70 22.20 180.00 HCPL-314J-000E Vins 2 
_ 16-SOIC. 1pA 2.0A 30 3,750 0.50us 516-1478-5-ND 4.61 37.93 307.50 HCPL-316J-000E Vin- 3G 
: GND1 40—~ ‘cuit 
AC/DC Logic Interface 
Hysteresis Delay Supply | Isolated Digi-Key Pricing Avago Fig. 38 
Fig. Package (Typ.) Time Voltage | Voltage Part No. 1 10 100 Part No. noid 
35 8-SMD 0.6mA 40us 18 3,750 516-1134-5-ND 5.04 41.44 336.00 HCPL-3760#300 IN+ 20 
RoHS Compliant IN-3 LD 
8-SOIC 1.2mA 40us 18 3,750 516-1627-ND 3.22 26.46 214.50 | HCPL-0370-000E Cathode 4 $a. ag 
35 8-DIP 1.2mA 40us 18 3,750 516-1545-5-ND 3.20 26.27 213.00 HCPL-3700-000E 
8-SMD 1.2mA 40us 18 3,750 516-1676-5-ND 3.24 26.64 216.00 HCPL-3700-300E 
8-DIP 0.6mA 40us 18 3,750 516-1677-5-ND 5.00 41.07 333.00 HCPL-3760-000E 
High Linearity Analog 
Current 
Transfer Reverse Isolated Digi-Key Pricing Avago 
Fig. Package Ratio (%) Voltage Voltage Part No. 1 10 100 Part No. 
RoHS Compliant 
8-DIP(W) 0.25 ~ 0.75 “15 5,000 516-1522-5-ND 2.99 24.61 199.50 | HCNR200-000E 
36 8-DIP(W) 0.36 ~ 0.72 -15 5,000 516-1523-5-ND 3.98 32.75 265.50 | HCNR201-000E 
8-SMD 0.25 ~ 0.75 “15 5,000 516-1608-5-ND 3.04 24.98 202.50 | HCNR200-300E 
8-SMD 0.36 ~ 0.72 “15 5,000 516-1609-5-ND 4.03 33.12 268.50 | HCNR201-300E 
Miniature Analog Isolation Amplifiers 
Gain Delay Supply | Isolated Digi-Key Pricing Avago 
Fig. Package Tol. + Time Voltage | Voltage Part No. 1 10 100 Part No. 
37 8-SMD 5% 9.90us 6 3,750 516-1138-5-ND 3.87 31.82 258.00 HCPL-7520-300 2 
5 
RoHS Compliant g 
8-DIP 3% 9.90us 6 3,750 516-1682-5-ND 4.16 34.23 277.50 HCPL-7510-000E 
8-SMD 3% 9.90us 6 3,750 516-1683-5-ND 4.21 34.60 280.50 HCPL-7510-300E 
8-DIP 5% 9.90us 6 3,750 516-1684-5-ND 3.83 31.45 255.00 HCPL-7520-000E 
8-DIP 3% 9.90us 5 3,750 516-1481-5-ND 8.44 69.38 562.50 HCPL-7800-000E 5 
37 8-SMD 3% 9.90us 5 3,750 516-1551-5-ND 8.48 69.75 565.50 HCPL-7800-300E 3 
8-DIP 1% 9.90us 5 3,750 516-1552-5-ND 10.98 90.28 732.00 HCPL-7800A-000E a 
8-SMD 1% 9.90us 5 3,750 516-1553-5-ND 11.03 90.65 735.00 HCPL-7800A-300E & 
8-DIP 5% 9.90us 5 3,750 516-1482-5-ND 4.95 40.70 330.00 HCPL-7840-000E 
8-SMD 5% 9.90us 5 3,750 516-1690-5-ND 5.00 41.07 333.00 HCPL-7840-300E 
= 16-SOIC. 5% 20.00us 5 3,750 516-1691-5-ND 6.68 54.95 445.50 HCPL-788J-000E H 16 Vpp2 
[1 15 GND2 
. . § 1] 14 OUTy 
Line Receivers #| th iso0ute 
Delay Output Supply Isolated Pricing Avago 5 p12 OUTS 
Fig. Package Time Current Voltage Voltage 1 10 100 Part No. é b oa 
RoHS Compliant 119 GND2 
38 8-DIP 100ns 50mA 5 3,750 516-1662-5-ND 5.72 46.99 381.00 | HCPL-2602-000E 
8-DIP 100ns 50mA 5 3,750 516-1664-5-ND 9.00 74.00 600.00 | HCPL-2612-000E 
. . 1116 Vpp2 
20mA Loop Transmitters/Receivers hs GND, 
5 [114 OUT; 
Supply Delay Isolated Digi-Key Pricing Avago 3 1113 OUT> 
Fig. Package Voltage Time Voltage Part No. 1 10 100 Part No. 2 [112 OUT3 
RoHS Compliant g 1114 INg 
39 8-DIP 4.5 ~ 20 1.60ys 3,750 516-1546-5-ND 5.83 47.92 388.50 HCPL-4100-000E ee 
40 8-DIP 4.5 ~ 20 1.60ps 3,750 516-1547-5-ND 5.83 47.92 388.50 HCPL-4200-000E . 
+8MBd +DualChannel *For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Note: 8-SMD = PDip Package with Gullwing Leads; (W) = .4 inch row spacing) (Continued) 
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LVAGO  Optocouplers (com) 


TECHNOLOGIES | 
oo FACE |veRsioN 
Digital Isolators oa | He 
Transfer THRESH 
No. of Rate Supply Digi-Key Pricing Avago Hy 
Fig. Package Circuits (Bits, Bytes) Voltage Part No. 1 10 100 Part No. 
41 8-SOIC al 100Mb/s 3~5.5 516-1150-5-ND 4.76 33.15 272.00 | HCPL-0900 
42 8-SOIC 2 100Mb/s 3-55 516-1151-5-ND 6.25 46.25 382.50 _|HCPL-0930 1adlaton 
43 16-SOIC(N) 4 100Mb/s 3~5.5 516-1152-5-ND 8.64 64.80 540.00 | HCPL-090J Boundary 
44 16-SOIC(N) 4 100Mb/s 3~5.5 516-1153-5-ND 8.64 64.80 540.00 | HCPL-092J | 
RoHS Compliant 1_' 
45 16-SOIC = = 4.5~5.5 | 516-1645-ND 4.07 33.49 271.50 _| HCPL-0872-000E Bes [Speco 
46 8-DIP _ a 4.5~5.5 516-1685-ND 7.72 63.46 514.50 | HCPL-7560-000E + LS pnicopy ! 
8-SMD = = 4.5~5.5 516-1686-ND 7.76 63.83 517.50 |HCPL-7560-300E 


+ 8MBd +DualChannel *For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Note: 8-SMD = PDip Package with Gullwing Leads; (W) = .4 inch row spacing) 


ANALOG iCoupler® Digital Isolators 


DEVICES iCoupler isolation technology combines the dc isolation properties of microtransformers with semiconductor processing techniques to provide performance, power and integration benefits 
superior to those offered by traditional optocoupler technology. 
iCoupler components operate at higher data rates, provide better timing accuracy and common-mode transient immunity and operate at lower power levels than optocouplers. 
They operate over wider temperature and supply voltage ranges than their optical competition. 
The iCoupler technology rescues modern designs from the poorly controlled, temperature sensitive and time-dependent current transfer characteristics of standard optocouplers. 
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Supply | Package) Max. Data | Digi-Key Price Each Tape & Reelt Supply | Package) Max. Data | Digi-Key Price Each Tape & Reelt 
Fig. | Voltage | Type | Rate Mbps | Part No. 1 25 100 | Qty. | Price Fig. | Voltage | Type | Rate Mbps | Part No. 1 25 100 | Qty. | Price 
Single Channel Quad Channel 

apse] -e-S0lc 25 | ADUM1100ARZ-RL7CT-NDA: 410 3.28 2.55] 1,000) 2002.00 1 ADUM1400ARWZ-RLCT-NDA¢ 5.47 4.38 3.41] 1,000] 2665.00 
, 100 _| ADUM1100BRZ-RL7CT-NDA: 468 3.75 _2.92|1,000| 2282.00 1 ADUM2400ARWZ-ND 616 493 416} — s 
saga tase 25 | ADUM1100AR-RL7CT-NDA 410 3.28 2.55] 1,000] 2002.00 10 | ADUMt400BRWZ-RLCT-NDAt 728 5.83 4.92| 1,000| 3913.00 
100 | ADUM1100BRZ-ND: 4.03 3.23 251] — = to Rathonnaaenrets adc ie: “e0nl <= a 
Duatehannet 6 |2.7/55v|16-soic] 90 | ADUM1400CRWZ-RLCT-NDat 9.76 7.81 6.59| 1,000) 5250.00 
i ee i ate be 1,000 | 1505.00 90 | ADUM2400CRWZ-ND: 9.63 8.67 7.69) — ae 
syieay'| w0iG 40 | ADUM1200BRZ-RL7CT-NDA: 4.48 3.59 2.79] 1,000] 2180.00 canep ania ons ae ee ~ = 
5 40 | ADUM1210BRZ-RL7CT-NDA: 4.48 3.59 2.79] 1,000] 2180.00 : : : 
25 ADUM1200CRZ-RL7CT-NDA: 552 4.42 3.73|1,000| 3022.00 90 ADUM3400CRW2Z-ND: 880 7.04 5.94) — = 
1 ADUM3200ARZ-ND 277 222 41.73) — —| | 7 |3.0/5.0v]16-Soic] 90 _| ADUM1401CRWZ-ND: 840 6.72 5.67; — - 
3.0/5.0V | 8-SOIC 10 | ADUM3200BRZ-ND: 4.05 3.24 252) — a 3.0/5.0V | 16-S0IC| __90__| ADUM1402CRW-ND 840 672 567) — = 
25 _| ADUM3200CRZ-ND 498 3.99 3.37| — - 
1 ADUM1201ARZ-RL7CT-NDA: 3.08 247 1.92] 1,000| 1505.00 ; Se EAR EOCENE See SAS og) 1000 288.00 
2.7/5.5 | 8-Soic | 10 | ADUM1201BRZ-RL7CT-NDa: 4.48 3.59 2.79/1,000| 2180.00 | ae 616 493° 4.16) — = 
7 25 _| ADUM1201CRZ-RL7CT-NDA 5.52 4.42 3.73|1,000| 3022.00 10 | ADUM1402BRWZ-RLCT-NDAt 7.28 5.83 4.92 1,000/ 3913.00 
1 ADUM3201ARZ-ND 077222 1731 — _| | 8 10 | ADUM2402BRWZ-ND: 8.94 7.16 6.04] — — 
3.0/5.0V | 8-SOIC 10 ADUM3201BRZ-ND: 405 3.24 252) — — 2.7/5.5V | 16-SOIC 90 ADUM1402CRWZ-RLCT-NDAt 9.76 7.81 6.59} 1,000} 5250.00 
25 | ADUM3201CRZ-ND 498 399 337) — = 90 | ADUM2402CRW2Z-ND 963 867 7.69; — = 
Triple Channel 90 | ADUM3402ARWZ-ND 493 3.95 3.07) — = 
1 ADUM1300ARW-ND 3.53 2.83 2.20) — —_— 90 ADUM3402BRWZ-ND: 6.58 5.27 445) — —_ 
30.0vl16-soi¢| 12 ‘| ADUMt300BRW-ND 5.29 4.23 3.29) — — 90 | ADUM3402CRWZ-ND 8.80 7.04 5.94] — = 
10 | ADUM1300BRWZ-ND 5.29 4.23 3.29) — _ 1 ADUM1401ARWZ-RLCT-NDAt 5.47 4.38 3.41| 1,000] 2665.00 
‘ 0 RE 1 eee Hi AM aM) | 
co lantiecnnateatin Fig) Sar aval Me = 10 | ADUM1401BRWZ-RLCT-NDAt 7.28 5.83 4.92] 1,000] 3913.00 
2.7/5.5V | 16-SOIC] 90 | ADUM3300ARWZ-ND: 3.69 296 230) — = 10, ADUM2SOTBRWZEND: 8.04 7.16 6.04) — — 
90 | ADUM3300BRWZ-ND: 556 445 346; — _| | 9 |27/55v]16-Soic] 90 ‘| ADUM1401CRWZ-RLCT-NDAt 9.76 7.81 6.59] 1,000] 5250.00 
90 ADUM3300CRWZ-ND 7.44 5.96 5.03] — —_ 90 ADUM2401CRW2Z-ND: 9.63 8.67 7.69) — _ 
1 ADUM1301ARW-ND 3.53 2.83 2.20) — =< 90 ADUM3401ARWZ-ND: 4.93 3.95 3.07) — _ 
3.0/5.0V | 16-SoIc] 10 — | ADUM1301BRWZ-ND: 5.29 4.23 3.29) — — 90 | ADUM3401BRW2Z-ND 658 5.27 4.45, — - 
90 ADUM1301CRWZ-ND: 7.08 5.67 4.78| — _ 90 ADUM3401CRWZ-ND: 880 7.04 594) — = 
5 iu /AUIU histo bea ase DAs 4.10 3.28 2.55) 1,000) 2002.00) | evaluation Board for ADUM1402....... EVAL-ADUM1402EBA-ND 44.10/1 
27/55V | 16-S0IC] ot aa eS gees ee ae Evaluation Board for ADUM1100 ADUM1100EVAL-ND 37.80/1 
90 | ADUM3301BRW2Z-ND: 556 4.45 3.46) — —| | Evaluation Board for ADUM1100.....- : 
90 ADUM3301CRWZ-ND: 7445.96 5.03] — + RoHS Compliant A Cut Tape t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2220 1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


SHARP OPIC™ Photointerrupter 


MICROELECTRONICS 
Fig.3 NEW! 


Photointerrupter 


Fig.4 NEW! 


Voltage Regul ator 


Detector Sensing |Term- Tube 
Vceo Ic Rise/Fall | Distance | inal | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig.| (V) Max.|(mA) Max.| (y's) Typ.| (mm) | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
35/35 1.6 PCB | 425-1062-5-ND 1.23 1.03 .82 | GP1S95 
50/50 3.0 PCB | 425-1040-5-ND 56 39.28 | GP1SO94HCZ 
1 35 20 50/50 3.0 PCB | 425-1964-5-ND&A 56  .39 28 | GP1SO94HCZOF Detector Sensing Tube 
ey vcc Icc Distance | Terminal |Digi-Key Price Each Sharp 
150/150} 1.1 | PCB |425-2509-5-NDt*& 56.39.28 | GP1S196HCZOF Fig.| (V) Typ.| (mA) Max.| (mm) | Type  |Part No. dan) pole, 
150/150 11 SMT | 425-2510-5-NDt*¥& 68 47.34 | GP1S196HCZSF 1 5 16.5 5.0 Connector |425-1771-5-ND§ WAZ 98 — .78| GP1A073LCS 
2 5 20 5.0 PCB 425-1079-5-ND 1.55 1.24 1.03] GP1A58HR 
2 35 20 3/4 3.0 PCB | 425-1970-5-ND& 1.05  .88 .70 | GP1S51\VJO00F 
3 5.5 20 50 Connector |425-2565-ND& NEW! 1.85 1.48 1.23) GP1A75E3JO0F 
3 35 20 3/4 3.0 PCB | 425-1055-5-ND 81 68 54 | GP1S563 4A 5.25 30 1~9 |Connector |425-2566-ND& NEW! 5.13 4.22  3.42| GP2A25NJJOOF 
4B 5.25 30 2~22 |Connector |425-2529-ND&A NEW! 4.66 3.83 3.11 | GP2A240LCSOF 


+ NEW! * Low profile A ROHS Compliant 
§ Inverted = ROHS Compliant 


JST Mating Connector, 
Contact and Crimp Tool 


Digi-Key Pricing T&R JST 
Description Part No. 10 46100 ©6500 Pricing* | Part No. 
3-Pos., 2.5mm, Disconnectable Crimp 
455-1120-ND& 66 5.51 22.02 —| H3P-SHF-AA 
Style NH Connector 
22-28AWG, Tin-Plated Phosphor Bronze 
; 455-1121-1-ND& — 5.76 25.41 | 135.50/5,000 | SHF-001T-0.8BS 
Crimp Contact 
Crimp Tool w/Die for 22-28AWG Contacts | 455-1122-ND 385.35/1 —| WC-122 


Fig.5 NEW! 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. & RoHS Compliant 


NKK’ Contactless Tilt Switch 
SWITCHES 


Detector Sensing Term- Tube 
Vceo Ic Rise/Fall | Distance| inal | Digi-Key Price Each Sharp 6.1) 
Fig. | (V) Max. | (mA) Max. | (y's) Typ.| (mm) | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. eee iGaliscia: 
35 20 20/20 | .6~.8 | SMD |425-1094-1-ND$ 1.11 93.74 | GP2S27T ‘ 2 Cathodes _ 
+ 2) a ea 
35 20 100 0.7 | SMD )425-2569-1-NDt$& 1.20 1.00 80 | GP2S27T2JO0F bd 3 Coledorf ‘eo “ivennet R 
1 Anode | 4 Emitter (11.9) 9.05(1.3) 
1 35 20 100 0.7 | SMD | 425-2569-2-NDt#& 1040.00/2,000 | GP2S27T2JOOF 420 : eWOuls 
a He, 
(3.1) 
35 20 100 0.7 | SMD )425-2570-1-NDt$& 1.17 98  .78) GP2S27T3JOOF 
35 20 100 0.7 | SMD |425-2570-2-NDt#& 507.00/1,000 | GP2S27T3JO0F Photo interrupter, rather than contacts, ensures high reliability. Sealed construction for protection from 
environmental elements, including hydrogen sulfide, sulfur dioxide, and nitrogen hydroxide. Terminals are 
2 35 20 20/30 6 PCB |425-1095-5-NDA 1.28 1.02 .85|GP2S28 made of ammonia-resistent materials. The switch is triggered when tilted beyond 30° in any direction. 


Specifications: 

* Mechanical and Electrical Life: 150,000 Operations Minimum 
¢ Forward Current: 20mA 

¢ Forward Voltage: 1.3V 

° Operating Temperature: -25°C ~ 80°C 


3 35 20 20/20 1 mp 425-1097-1-ND$& 51 43.34 | GP2S60 


425-1097-2-ND#& 476.00/2,000 | GP2S60 


425-1913-1-ND$& = 1.17 98 78 | GP2S700HCP 


4 35 20 20/20 | 1.2~5.5) SMD Note: Prevent exposure to magnetic fields. Do not install switch near vibration source. 
425-1913-2-ND#& 507.00/1,000 | GP2S700HCP 
Digi-Key Price Each NKK 
. 35 20 100 0.7 | PCB )425-2567-5-NDt& 90 75 60 | GP2S24BJO00F Fig. |Description Part No. 1 25 100 Part No. 
35 20 100 0.7 | PCB )425-2568-5-NDt& 90 75.60 | GP2S24CJO00F 1 | Tilt Switch Straight 360-2187-ND 6.19 4.12 3.69 DSBA1P 
. 2 Tilt Switch Right Angle 360-2188-ND 6.19 4.12 3.69 DSBA1H 
+ NEW! $CutTape #TapeandReel =& ROHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 2221 


Blue Sensitive Photodiodes 


Features: 


IR Emitters, Photo Transistors 
and Diodes 


SHARP 


MICROELECTRONICS 


* Lead Free/RoHS Compliant * Spectral sensitivity characteristics akin to that of human eye 


© Compact flat package * Low dark current ¢ | 
Applications: 

+ AE (automatic exposure) system and ES (ele 
scopes ¢ Precise optical instruments 


infrared light cut-off type 


ctronic shutter) system for cameras * Strobo- 


Short Cir.| | Dark Peak Reverse 
Current | Current | Sensitivity | Voltage Active 
Is Typ. | Id Typ. | Wavelength Vr Area Digi-Key Price Each Sharp 
(pA) (A) Typ. (nm) | (V) Max. | (mm sq.) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
0.16 3x10712 560 10 1.55 | 425-2429-5-ND 1.95 1.56 1.29 | BS120E0F 


JST Mating Connector, Contact and Crimp Tool 


IR Emitters 
Optical Peak Digi-Key Pricing Tape & Reel* | JST 
Forward| Forward Power Beam Wave- Cut Tape Description Part No. 10 +100 =©500 Pricing Part No. 
Volt. | Current Output Angle length | Digi-Key Price Each =| Sharp 6-Pos., 1.5mm, Disconnectable Crimp 
Fig.|(V) Typ. |(mA) Max. |(mW) Max.|(2x Theta) | (nm) Typ.| Part No. 1 10 100/Part No. Style ZH Connector 455-1129-ND& 80 6.65 26.58 — | ZHR-6 
425-1022-1-NDO 36 ©3024 26-28AWG, Tin-Plated Phosphor 
leas Pe 3.0 20 940 | 455-1029-2-NDO# 336.00/2,000 |o+100MNOMP Bronze Crimp Contact 455-1130-1-NDA& — 2.30 10.14 | 140.66/13,000 | SZH-002T-P0.5 
, 425-1023-1-NDO 54 45 36 Crimp Tool with Die for 26-28AWG 
60 | 7 | lazs-t023-2-ndo# —__504.00/2,000 [SL !0OMNIMP Contacts ees eae = |e 
2] 12 50 3.0 60 950 |425-1026-5-ND*t 48 33.24 |GL4800 ACutTape * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. | .& RoHS Compliant 
Q RoHS Compliant #TapeandReel ~* Pinktransparentresin t+ Tube 
Photo Transistors T SHIBA inati 
IIlumination Sensors Dim in mm 
Peak 
Vceo| Ic | Sensitivity |Rise/Fall| Beam SMD Photo-ICs for illuminance sensor which consist of one chip integrated photo-diode and amplifier circuit Features: 
Max. | Max. |Wavelength| Typ. Angle Digi-Key Price Each Sharp * Small SMD package » Suitable for lead-free soldering and reflow soldering * Low supply voltage: VCC = 2.7V to 5.5V 
Fig. | (V) |(mA)| (nm) Typ. (us) |(2xTheta)| Part No. 1 10 100 | Part No. 
20 900 5.0/6.0 15 425-2648-1-ND@t& 36 30 © .24 
20 900 5.0/6.0 15 425-2648-2-ND@#a 252.00/1,500 BEIOOMEOM 
20 900 5.0/6.0 30 425-1005-1-ND+ 36 6.30.24 
PT100MCOMP 
1 35 20 900 5.0/6.0 30 425-1005-2-ND# 336.00/2,000 
20 910 5.0/6.0 30 425-1006-1-ND+0 36 ©6380 .24 -_ 
20] 910 | 5.06.0 | 30 425-1006-2-ND# 336,072,000 | PT10MFOMP OS 10.73 Max. 
20 910 5.0/6.0 30 425-1007-1-ND+0 36 6.30.24 : 
PT100MFOMP1 
20 910 5.0/6.0 30 425-1007-2-ND# 252.00/1,500 
20 860 3.0/3.5 70 425-1010-5-NDO 56  .39 — .28 | PT4800F TaRBIRIREGIE 
2 | 35 | 20| 860 |3035) 70 425-2378-5-NDOA 56 —-.39._—.28 | PT4800FEQOOF ee enema upueise ae 
5 -5-| * - 
=o | ean [sons } 25 | aesoaeosnoa 522625 ereooremor| | [-S®-| Semin | Part a a ets Sr 
3 35 50 300 30/70 26 425-1013-5-ND§ 52 236 06 PT481 1 52uA TPS851CT-ND. 1.08 9.00 72.00 468.00/M TPS851 
= = ; 2 40A TPS852CT-ND 1.08 9.00 72.00 468.00/M TPS852 
4 35 20 800 2/3 12 425-1019-5-ND 2.43 2.00 1.62 | PT510 
100 800 350/300 12 425-1020-5-ND 8.57 7.05 5.72 | PT550 * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
5 45 10 800 10/10 12 425-1017-5-ND 2.38 1.90 1.57 | PT501 
80 800 10/10 12 425-1018-5-ND 2.13 1.70 1.41 | PT501A 
6 | 35 | 100] 800 | 350/300) 100 | 425-1021-5-NDO 7.43 6.11 4.95 | PTS5OF SHARP Distance Measuring Sensors 
@NEW! ¢CutTape #TapeandReel §Transparentblue resin Visible Light cut-off resin, black MICROELECTRONICS 
* Darlington RoHS Compliant 
Photo Diodes 
Short | Dark 
Circuit |Current} Peak  |Rise/ 
Vr | Current Id Sensitivity | Fall Beam Cut Tape 
Max. Is Max. |Wavelength| Typ. | Angle | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig.| (V) | (WA) Typ.| (nA) | (nm) Typ. | (ns) | (2x Theta)) Part No. 1 10 100 | Part No. 
425-1027-1-NDt 36 30 .24 Distance | Diff. of | Output 
20 9 10 820 10 40 PD100MCOMP : 
425-1027-2-ND# 336.00/2,000 UH) MAGES) || cise | Como m , 
1 425-1028-1-ND#0. 36 30 24 Vec Range | Voltage ICC =| Output | Digi-Key Price Each Sharp 
20 6 10 850 10 40 1026-1-NDE9 36 30-24 | on s0MEOMP Fig.| (V) | (cm) Typ. | (V) Typ. | (mA) Typ.| Type | Part No. 1 25 50 [Part No. 
425-1028-2-ND#0 336.00/2,000 
1| 5 24 _ 33 Digital | 425-1163-ND 12.18 9.74 8.53 |GP2D15 
7 | 30 9.2 2.0 940 5 - 425-1030-5-NDt 1.11 .93  .74 |PD3122F 
40 = 28 425-1810-NDO 8.03 6.42 5.33 |GP2Y0D340K 
#Tape and Reel +CutTape 4 Visible Light cut-off resin, black + Tube 2/5 5 - 10.5 |Digital |425-2615-5-NDA 3.25 2.60 2.28 |G@P2Y0D805Z0F 
10 = 10.5 425-2616-5-ND AO 3.25 2.60 2.28 |GP2Y0D810Z0F 
™ 1 j a 4~30 1.6 30 425-2498-NDO 52.50 42.00 36.75 |GP2Y3A001KOF 
OPIC Light Detectors Dim in mm ® 3| 5] 20~150 | 16 30 Analog | 425-2499-NDO 52.50 42.00 36.75 |GP2Y3A002KOF 
40 ~ 300 1.2 30 425-2500-NDO 52.50 42.00 36.75 |GP2Y3A003KOF 
4 | —] 100 ~ 500 15 33 |Analog | 425-2506-NDO 19.02 15.22 13.32 |GP2YOA700KOF 
Voltage Regulator Sync. Detector Circuit 
Comparator o1 ANEW! = ¢ RoHS Compliant See below for JST Mating Connector 


+o! 


[circuit 
of 


iia 
t 
Antp 


Oscillator T 


03 


2 
Demodulator 


Digi-Key Pricing IT & R* Pricing/JST 

Output | Rise/ Peak Description Part No. 10 100 500 8,000 Part No. 
Current Fall Beam Wave- 3-Pos., 2.0mm, Disconnectable Crimp 455-1126-NDO 443.71 14.82 — |pur-3 

Vec Max. Typ. Angle length Digi-Key Price Each Sharp Style PH Connector 

(V) (mA) (us) | (2x Theta) | (nm) Typ. | Part No. 1 10 100 ‘| Part No. 24-30 AWG, Tin-Plated Phosphor 
4.5~16 50 400/400 110 940 425-2069-5-ND* 2.72 2.24 1.82 |1S471FE Bronze Chime. Gontaes | ie ee 
eit pase eS : Crimp Tool w/Die for 24-30AWG Contacts | 455-1128-ND 385.35/1 —_|we-240 
* Visible light cut-off resin, black * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND.  @ RoHS Compliant 


2222 (1073) 


JST Mating Connector, Contact and Crimp Tool 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


—_——___ !nterrupter Modules and Detectors 


SEMICONDUCTOR® 
Semiconducior Interrupter Modules 
Ic (on) Test Slot Lead 
Output (mA) Conditions Width | Spacing | Digi-Key Price Each 
Fig. | Circuit Type min. lfNce (mm) | (mm) Part No. i 10 100 500 
B Transistor 1.0 20mA @ 5V 3.18 5.59 QVA11134-ND 1.14 95 76 54 
B Transistor 1.0 20mA @ 5V 3.15 7.24 H22A1-ND 1.05 88 70 AQ 
1 B Transistor 2.0 20mA @ 5V 3.15 7.24 H22A2-ND 1.05 88 70 AQ 
B Transistor 4.0 20mA @ 5V 3.15 7.24 H22A3-ND 1.05 88 70 AQ 
A Darlington 2.5 5mA @ 1.5V 3.15 7.24 H22B1-ND 98 82 65 AB 
2 B Transistor 1.0 20mA @ 5V 3.18 5.59 QVB11134-ND 1.14 95 76 54 
3 C Transistor 0.5 20mA @ 5V 3.81 7.62 QVE11233-ND 117 98 78 55 
B Transistor 1.0 20mA @ 5V 3.15 7.24 H21A1-ND 1.05 88 70 AQ 
4 B Transistor 2.0 20mA @ 5V 3.15 7.24 H21A2-ND 1.05 88 70 AQ 
B Transistor 4.0 20mA @ 5V 3.15 7.24 H21A3-ND 1.05 88 70 AQ 
A Darlington 2.5 5mA @ 1.5V 3.15 7.24 H21B1-ND 90 715 60 42 
Optologic Interrupter Modules 
Max Rise/ 
Output Output Fall Digi-Key Price Each 
Fig. | Circuit Type vec Current (mA) | (ns) Part No. 1 10 100 500 
K T.P. BUFF 4.5-16.0 50 70 H21LTB-ND 1.17 98 78 55 
5 L T.P. INV 4.5-16.0 50 70 H21LTI-ND 1.17 98 78 55 
M 0.C. BUFF 4.5-16.0 50 70 H21LOB-ND 1.23 1.03 82 58 
N 0.C. INV 4.5-16.0 50 70 H21LOI-ND 1.17 98 78 55 
K T.P. BUFF 4.5-16.0 50 70 H22LTB-ND 1.29 1.08 86 61 
6 L T.P. INV 4.5-16.0 50 70 H22LTI-ND 1.17 98 78 55 
M 0.C. BUFF 4.5-16.0 50 70 H22LOB-ND 1.17 98 78 55 
N 0.C. INV 4.5-16.0 50 70 H22L0I-ND 1.17 98 78 55 
Semiconductor Infrared Photo Detectors 
Min. Reception Peak 
BVcEO | Ic @ 5Vce| Rise/Fall| Angle | Wavelength] Digi-Key Price Each 
Fig. |Circuit} (V) (mA) (usec) +/- Sensitivity | Part No. 1 10 100 500 
F 45 6 8/7 = 880 BPW36-ND 1.50 1.20 90 81 
F 45 6 8/7 = 880 L14G1-ND 1.45 1.16 87 19 
F 45 3 8/7 = 880 L14G2-ND 1.50 1.20 90 81 
F 45 12 8/7 = 880 L14G3-ND 1.50 1.20 90 81 16 
7 F 30 4 10/12 12 880 L14P1-ND 1.65 1.32 99 -90 
F | 30 8 146 | 12 880 L14P2-ND 165. 1.32 99 ~90 Widow! stead 
E 25 3 300/250 8 880 BPW38-ND 1.50 1.20 90 81 7 
E 25 3 300/250 8 880 L14F1-ND 1.50 1.20 90 81 
E | 2 1 300/250 | 8 880 L14F2-ND 150 1.20 90 81 vatage 
F 50 1 5/5 60 880 L14C1-ND 1.50 1.20 90 81 Reg. 
8 F 50 0.5 5/5 60 880 L14C2-ND 1.50 1.20 90 81 Reg. 
F 30 3 10/12 30 880 L14N1-ND 1.50 1.20 90 81 2 i 
F 30 6 14/16 30 880 L14N2-ND 1.50 1.20 90 81 
D 30 1 5/5 8 880 QSC112-ND .37 .29 21 2 
9 D 30 2 5/5 8 880 QSC113-ND 37 .29 21 12 
D 30 4 5/5 8 880 QSC114-ND 37 29 21 12 
D 30 1.6 77 12 880 QSD122-ND 43 35 24 14 fage 
10} D | 30 3.2 7 12 880 SD123-ND 43 35 24 14 igtor 
D 30 8 77 12 880 QSD124-ND 43 35 24 14 
1 D 30 12 8/8 12 880 QSD722-ND 42 35 24 14 
D 30 3 8/8 12 880 QSD723-ND 42 35 24 14 
D 30 0.64 8/8 8 880 QSE113-ND AG 38 26 5 
12 D 30 1.28 8/8 8 880 QSE114-ND AG 38 26 5 
D | 30 0.2 8/8 25 880 QSE213C-ND NEW! 49 40 27 16 Arpt: ong voltage 
D 30 1.0 8/8 25 880 QSE214C-ND NEW! AQ 40 27 16 1 Reg. = 
TX 
Logic Detectors Catods 
Peak 
Output Isink | Isource | Rise/Fall | Reception | Wavelength| Digi-Key Price Each 
Fig.| Circuit} Type vCC | (mA) | (mA) (ns) Angle +/- | Sensitivity | Part No. 1 10 100 ©5500 Toltage| 
G T.P. BUFF | 4.5-16 | 50 10 70 25 935 QSE156-ND 64 48 36 23 Bea. 
aa; | | TRIN | 45-16] 50 | 10 70 25 935 QSE157-ND 64 48 36 23 Gaia 
H | 0.C. BUFF} 4.5-16 | 50 = 100 25 935 QSE158-ND 62 AT 35 22 2 
J 0.C. INV. | 45-16 | 50 = 100 25 935 QSE159-ND 62 AT 35 22 


LITE] Infrared Emitting Diodes, Infrared Emitting Diodes 


Photodetectors and Photodiodes A | ae | estan ater iene 
Fig.| Vf | Vr | (ma) | amps | Angle Part No. 1 10 100 
Features of Infrared Emitting Diodes: * Selected to specific on-line intensity and radiant intensity ranges * Low cost plastic end 1 [12] 5 50 3 20° 160-1028-ND 24 2.00 16.00 
looking package * Made with gallium aluminum arsenide window layer on gallium arsenide infrared emitting diodes 12) 5 50 3 20° 160-1029-ND .24 2.00 16.00 
2 1120 | <5 50 3 40° 160-1061-ND 24 2.00 16.00 
Features of Photodetectors and Photodiodes: * Lensed for high sensitivity * Low cost plastic package 1.3 | 7.2) 150 3 35° 160-1062-ND 30 2.50 20.00 
30a |S 50 3 40° 160-1063-ND 24 2.00 16.00 
Matching Photodetectors 
On-State | Rise/Fall | Digi-Key Pricing 
Fig.| Vee | Vec | 1 (ma) (us) Part No. 1 10 100 
1 | 30 5 2 5 160-1030-ND 15 1.25 10.00 
2 | 30 5 2 5 160-1031-ND 23 1.88 15.00 
3 | 30 5 1 5 160-1065-ND 23 1.88 15.00 
Photodiodes 
Je Digi-Key Pricing 
Flat denotes Flat Denotes Radar Fig. Description Part No. 1 10 100 
Cathode (Collector for 160-1031-ND) sensitive area 4 Black Plastic Diode 160-1032-ND AT 3.88 31.00 


Absolute Maximum Ratings at Ta = 25°C,» =940nm 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 2223 


IR Emitters 


£LVvaGO 


Forward Radiant Peak Tape & Reel 
TECHNOLOGIES Dim. in mm Voltage If Intensity | Beam| Length | Digi-Key Price Each Pricing | Avago 
Fig.) (V@mA) |(mA)| m/W/sr | Angle| (nm) | PartNo. 10 100 1,500 Part No. 
1 | 1.15@20 | 100 | 4@20mA 50° | 940 516-1260-ND 1.14 95 716 — | HEMT-3301 
1.50@50 | 100 | 76@100mA | 30° | 875 516-1261-ND 75 63 50 — | HSDL-4220 
2 | 1.50@50 | 100 |150@100mA} 17° | 875 516-1262-ND 75 63 50 — | HSDL-4230 
BB 1.40@20 | 100 | 36@20mA | 52° | 870 516-1706-ND 33 25 24 — | HSDL-4261 
: 1.50@50 | 100 | 32@100mA | 24° | 875 516-1263-ND 66 55: A4 — | HSDL-4420 
3 | 1.50@50 | 100 | 32@100mA | 24° | 875 516-1264-1-ND* 69 58 46] 322.00/M | HSDL-4420#011 
1.50@50 | 100 | 32@100mA | 24° | 875 516-1265-1-ND* 69 58 46] 322.00/M | HSDL-4420#031 
[ 
IR Detectors 
Output|Dark| Peak Forward Tape & Reel 
Cur. | Cur. |Sensitivity/Volt.@1mA| Viewing | Digi-Key Price Each Pricing Avago 
Fig.| (pA) |(nA)) (nm) (Typ.) Angle | Part No. 4] 10 100 1,500 Part No. 
4] 16 1 875 0.8V 110° | 516-1266-ND 68 AT 34 —| HSDL-5400 
6.0 1 875 0.8V 28° | 516-1267-ND 68 AT 34 —| HSDL-5420 
6.0 1 875 0.8V 28° | 516-1268-1-ND* 54 A5 36 252.00/M | HSDL-5420#031 
Surface Mount Proximity Sensor 
For- Supply | Photo | Dark Tape & Reel 
ward| If Volt. | Cur. | Cur. | Digi-Key Price Each Pricing Avago 
Fig.| Volt. |(Max.)| (Max.) | (Typ.) | (Max.)| Part No. if 10 100 2,500 Part No. 
7 |1.5V}50mA} 1.3V | .1mA | 10nA | 516-1555-1-ND* 2.36 1.46 1.24 1016.40/M| HSDL-9100-021 
Photointerrupter 
Supply | Photo | Dark 
Forward | If Volt. | Cur. | Cur. Digi-Key Price Each Avago 
Fig.| Volt. | (Typ.)| (Max.) | (Typ.) | (Typ.) Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
8 1.72V |50mA 7V | 125nA | 50pA 516-1270-ND 35.39 29.04 — 25.87} HEDS-1500 
1.6V  |50mA} 20V | 250nA | SpA 516-1604-5-NDt 33.25 — 25.58  24.30|}HBCS-1100 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Tube 


OMRON. Amplified Mini Optical Sensors 
with Pin Point Beam 


Miniature optical sensor with “Pin-point” beam for sensing minute objects (1-2mm dia.). 
Use both indoors or outdoors for detecting where small body size is desired. Perfect for 
security, conveyor detection as well as emergency stop detection and limit control and 
more. Sensor not affected by ambient light. Comes standard with 2 meter molded cords 
attached. Terminal Type: 2m Cable. 


Amplified Optical Sensors 


EE-SPX74/84 series of 
optical sensors feature a 
snap in connector which 
provides excellent shock 
and vibration resistance 
and prevents accidental 
disconnection of the 
sensor. 


Sensing Mounting Dist. (Max.) Digi-Key Price Each Omron __ | Sensing | Sensing | Output Digi-Key Price Each Omron 
Method Type/Features |Inches (M/mm)| Part No. 1 25 100 |Part No. Fig. | Method | Distance | Type Output Part No. 1 25 50 Part No. 
i asia Dark-On OR615-ND 82.35 74.12 65.88 | EE-SPX740 
Through-Beam Side/Light-On 39.37 (1M) OR591-ND 108.08 97.28 91.87 |E3T-ST11 1 Slot 3.6mm NPN Light-On ORG616-ND 32.35 7412 6588 | EE-SPX840 
Side/Dark-On |39.37 (1M) | _OR592-ND 108.08 97.28 91.87 |EST-ST12 Dark-On 1 ORGI7-ND 82.35 74.12 65 88 1 EE-SPX742 
Convergent Beam | Light-On | 59 (15mm) | Z1104-ND 67.13 62.16 53.88 |EST-SL11 2 [Slot | 36mm] NPN | Light-on | on6ia-ND 8235 7412 65.88 | EE-SPX842 
Dark-O! 59 (151 Z1105-ND 67.13 62.16 53.88 |E3T-SL12 Dark-On | OR619-ND = 82.35 74.12 65.88 | EE-SPX743 
: sabe (15mm) 3 | Slot | 36mm | NPN | ‘ight-on | OR620-ND 8235 7412 65.88 | EE-SPX843 
Optional Flat Reflector for distances of 10-100 mm Z2429-ND 6.25 5.79 5.02 |E39-R37 Dark-On ORG21-ND 32.35 74.12 65.88 | EE-SPX741 
4 | Slot | 3.6mm | NPN | ight-on | OR622-ND 8235 7412 65.88 | EE-SPX841 
Snap-In connector w/cable for EE-SPX74/84 Series. ...|_ OR623-ND 5.81 5.23 4.65 | EE-1013 
Amplified Optical Sensors 
© One meter sensing distance Y rT _t - ifi 
* Supply voltage of 5~24 VDC foreasy $ d aa Fy Non Am pl ified 
interface with TTL circuits, relays & ® H 
and programmable controllers Zl 2 Optical 
*|P60 sealability rating. Comes with /; W* 
two — 2m cables with connectors Sensor Side View Sensors 
1 Meter (39 Inches) Sensing Distance! 
je Digi-Key Price Omron 
ATES Receiver/Transmitter Pair - Dark on ae rae ESET Sensing) | Sensing Terminal Sutton | Diol Key, Price Each Dniron 
it I ee ei 7 : ! Fig.| Method | Dist T Ti MS)| Part No. 1 25 50 | Part No. 
Through-Beam Receiver/Transmitter Pair - Light on .. OR545-ND 102.60 EE-SPW411 1 Le Imes) OTH 78 «1 ae ao fee-sxioai 
2mm OR624-ND 1.75 1.58 1.40 |EE-SX1018 
7 aa : 4 |) -sioe. |) 5 | pe Board aq | ORB2Z5-ND 1.63 1.47 1.30 EE-Sx1041 
Long Distance Amplified Optical Sensors sam teed 1 18 1 ESE 
These general purpose optical sensors are small [Fig 4 — Fig. 2 — Vertical a ORe3SND 28115102 EESxi 08 
ensors (10 ? Input) available in both @ | iorizontal 2 | Slot 2mm PC Board 10/10 | OR634-ND 1.28 145 1.02 |EE-SX1105 
transmitter-receiver pair or a reflected beam type Es 3mm ORG635-ND 1.28 415 1.02 |EE-SX1106 
with sensing distances of 23 feet (7 meters). Ideal for AMP Connect OR629-ND 378 3.40 3.02 EE-SX4009-P1 
conveyor systems and doorway sensing with direct inter- 3 Slot 5mm | Molex Connect | 3KHz | OR630-ND 468 421 374 |EE-Sx4009-P10 


face to PLC’s. Meets NEMA 4X, 6 and IP67 standards. 
Through-beam sensors include separate transmitter and 


receiver. Reflective sensors include transceiver and E39- > gs . 
R1 reflector. Horizontal mount sensors include mounting SS Non-Amplified Optical Sensors SMT 
bracket. All sensors include mounting hardware. 
Sara jaan Dist. (Max) | Terminal [Digh-K WEES ry SMT compact size makes these sensors ideal for use in applications with restricted space. Dual 
‘ensing lounting ist. (Max.) | Terminal | Digi-Key rice Eac! mron 2 isi icati 
Fig. Method Tyne/Features | Ft. (M) Type __|Part No. 1 25 100 | Part No. channel model (EE-SX1131) is ideal for encoder applications. 
Through-Beam + 22.97 (7 OR584-ND 236.60 212.94 170.36 | E3S-AT11 
1 | "Reflective | Horizontal | G5 B 2m Cable |oR585-ND 203.00 182.70 146.16 | E3S-AR11 Cut Tape 
9 Through-Beam Vertical 22.97 (7) 2m Cable OR586-ND 189.28 170.36 160.89 | E3S-AT61 Sensing | Sensing |Term.| Type | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel |Omron 
Reflective 6.56 (2) ORS587-ND 203.00 182.70 146.16 | E3S-AR61 Method Dist. | Type | On/Off | Part No. 1 25 50 |Part No. Qty. | Pricing |Part No. 
Mounting Bracket for Vertical Sensors Slot (Dual) | 2mm__| SMT | 10/10 [OR628CT-ND 1.28 1.15 1.02 [OR628TR-ND | 2,000 |637.50/M |EE-SX1131 
ii (2 required for Through-Beam Type) ..............-...... OR588-ND 6.72 6.05 4.84 | E39-L59 4mm OR636CT-ND 1.28 1.15 1.02 |OR636TR-ND | 2,500 |637.50/M |EE-SX1107 
Light Reflector for Confirming Optical Slot 2mm _ | SMT | 10/10 |OR637CT-ND 1.28 1.15 1.02 |OR637TR-ND | 2,000 |637.50/M |EE-SX1108 
— [| Alignment during Setup (Clips onto Receiver)............ OR589-ND 15.90 14.32 13.52 | E39-R5 3mm OR638CT-ND 1.28 1.15 1.02 JOR638TR-ND|1,000 | 637.50 |EE-SX1109 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2224 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


= Photo Detectors 
= Short Cir.) Dark Sensitivity Junction | Response | Viewing 
z, Active Area | Curr. (Isc)|Curr. (Id)) Wavelength (nm) | Cap. Time Angle | Digi-Key Price Each 


: + Tene Fig. (mm) (uA) Typ. |(nA) Max|Min. Peak Max. |(pF) Typ.| (nS) Typ. | (2x Theta)| Part No. 1 5 25 100 
Advanced Photonix, Inc Blue Enhanced Photo Conductive Detectors, Curve Line B 
a 1 1774 235 50 [350 950 1,100) 100 20 120 PDB-C107-ND 12.45 = 8.06 7.55 
2 100 1,300 30 | 350 950 1,100} 300 25 120 PDB-C110-ND 60.49 — 46.08 43.89 
Silicon Detectors 1 7.95 110 30 | 350 950 1,100) 60 16 120 PDB-C113-ND 11.90 _ 9.72 9.11 
H 3 1.55 60 30 | 400 950 1,100} 6 10 30 PDB-C134-ND 2.19 _ 1.30 1.09 
and Emitters 4| 410 67 30 | 400 950 1:100| 18 50 61__ | PDB-C139-ND 3.30 — 204 1:80 
1 29.02 400 25 | 350 950 1,100} 200 18 120 PDB-C140-ND 11.29 _ 8.06 7.74 
Fig. 1 — Ceramic, Fig. 2 - Ceramic, 3 4.10 150 30 | 400 950 1,100) 18 50 59 PDB-C142-ND 3.30 _— 2.04 1.80 
Epoxy Glob Epoxy Filled 5 8.02 90 15 |400 950 1,100) 10 15 120 PDB-C156-ND 3.37 _ 2.00 1.68 
6 9.00 145 30 | 400 950 1,100) 10 50 120 PDB-C158-ND 3.37 _ 2.00 1.68 
SS QQ 7 7.95 110 10 | 350 950 1,100} 60 100 =_ PDB-C165-ND 10.98 =_ 7.1 6.66 
WA 8 0.74 10 10. | 400 950 1,100) 15 50 140 PDB-C152SMCT-ND 2.37 — 1.40 1.18 
i Q Notch 8 0.74 10 10 | 400 950 1,100) 15 50 140 PDB-C152SMTR-ND 2870.28/3,000 
donne 9 2.10 25 10 |400 950 1,100} 4 10 - PDB-C154SMCT-ND 2.50 _ 1.48 1.25 
)- Epoxy Glob = Anode 9 2.10 25 10 |400 950 1,100} 4 10 - PDB-C154SMTR-ND 2026.08/2,000 
Side view 10 7.67 90 30 | 400 900 1,100) 15 20 - PDB-C171SMCT-ND 3.13 _ 1.85 1.56 
of Package 10 7.67 90 30. | 400 900 1,100} 15 20 = PDB-C171SMTR-ND 1266.30/1,000 
Photo Conductive Detectors with Daylight Filter, Curve Line D 
Fig. 3- Fig. 4- Fig. 5 — Plastic 3 1.55 60 30. ]700 950 1,100] 6 10 30 PDB-C134F-ND 2.19 = 1.30 1.09 
Plastic Pkg. Flat Top Side-looker 4 4.10 67 30 | 700 950 1,100) 18 50 61 PDB-C139F-ND 3.30 _ 2.04 1.80 
3 4.10 150 30. | 700 950 1,100) 18 50 40 PDB-C142F-ND 3.30 _ 2.04 1.80 
5 8.02 90 15 |700 950 1,100) 10 15 120 PDB-C156F-ND 3.37 _ 2.00 1.68 
6 9.00 145 30. | 700 950 1,100) 10 50 120 PDB-C158F-ND 3.37 _ 2.00 1.68 
9 2.10 25 10 | 700 950 1,100} 4 10 _ PDB-C154SMFCT-ND 2.50 _ 1.48 1.25 
Blue Enhanced Photovoltaic Detectors, Curve Line B 
TT] 1.17 x 2.64 40 300 7350 — 1,100] 340 190 65 PDB-V104-ND A174 = 34.52 32.37 
1 17.74 200 0.80 | 350 950 1,100) 2,000 1,000 120 PDB-V107-ND 9.97 _ 6.46 6.05 
2 100 1,200 0.333 | 350 950 1,100) 10,000 2,000 120 PDB-V110-ND 58.18 _ 44.33 42.21 
1 7.95 80 0.50 |350 950 1,100) 800 750 120 PDB-V113-ND 11.56 _ 7.48 7.01 
7 —_ 11 | 3.15 x 5.69 230 550 | 350 — 1,100| 2,000 190 63 PDB-V114-ND 46.11 = 38.14 35.76 
Fig. 6 — Plastic Side- U.V. Enhanced Photovoltaic Detectors, Curve Line A 
looker 12 2.98 40 0.01 7190 — 1,100] 340 450 65 PDU-V104-ND 34.07 = 26.52 24.91 
12 17.63 230 0.05 {190 — 1,100] 2,000 900 63 PDU-V114-ND. 35.95 _ 25.64 24.64 
Red Enhanced Solderable Photo Cells, Curve Line B 
13] 1.88 x 0.56 17 2.00 1350 — 1,100) 10 10 = PDB-C601-1-ND 2.49 =— 1.51 1.30 
13 | 1.88 x 0.56 13 7.00 |350 — 1,100) 250 300 - PDB-V601-1-ND 2.49 _— 1.51 1.30 
14 14.50 185 35 | 350 940 1,100} 125 25 - PDB-C607-2-ND 11.03 _ 7.14 6.69 
15| 42.40 545 75 | 350 940 1,100} 240 30 - PDB-C609-2-ND 10.91 _ 7.06 6.61 
16 | 6.07 x 6.98 545 75 | 350 — 1,100} 240 30 = PDB-C609-3-ND 10.68 = 8.02 7.37 
16 | 6.07 x 6.98 545 100. [350 — 1,100] 5,500 1,500 =_ PDB-V609-3-ND 10.68 _ 8.02 737 
14 68.70 900 150 | 350 940 1,100} 300 45 - PDB-C612-2-ND 17.37 — 11.77 11.26 
14|3.91x17.55| 800 80 |350 — 1,100} 9,000 2,800 - PDB-V612-2-ND 14.67 _ 11.02 10.12 
15 86.40 1,000 180 | 350 940 1,100} 350 50 - PDB-C613-2-ND 14.34 _ 9.72 9.30 
14| 232.70 2,800 700 |350 940 1,100] 775 150 =- PDB-C615-2-ND 27.94 - 19.93 19.15 
14 |9.25x 25.17) 2,800 700 |350 — _ 1,100) 25,800 7,000 =- PDB-V615-2-ND 41.66 _ 34.46 32.31 
14| 62.91 650 135 | 350 940 1,100| 285 40 - PDB-V617-2-ND 17.35 =_ 11.22 10.52 
Blue Enhanced Bi-Cells, Quadrants and Multi-Element Detector Arrays, Curve Line B 
17] 3.23 75 2.00 |350 950 1,100) 15 8 72 PDB-C201-ND§ 20.94 = 14.94 14.36 
18 1.614 50 1.00 | 350 950 1,100} 8 i val PDB-C203-ND0 30.08 _ 21.45 20.62 
19} 2.314 28 5.00 |350 950 1,100} 40 800 - PDB-C216-ND 64.65 _ 49.25 46.90 
20) 1.474 "1 0.15 |350 950 1,100) 30 200 = PDB-C232-ND 195.96 — 160.80 155.16 
2112.03 x0.97¢|  — 270 |350 — 1,100] 28 190 = $D219-51-03-301-ND 294.99 — 247.82 =_ 
Silicon Carbide (SiC) U.V. Photodiode, Curve Line C 
17 0.08 0.04 1.00 [200 280 400 21 5 87 PDU-S101-ND. 20.17 = 13.67 13.08 
GaAlAs I.R. Photodiode, Curve Line E 
17 0.77 6.0 2.00 {840 880 940 90 1,000 65 PDI-G103-ND 21.49 = 15.33 14.74 
22 0.77 22 2.00 |840 880 940 90 1,000 40 PDI-G103L-ND 23.65 _ 16.02 15.33 
3 0.77 22 2.00 |840 880 940 90 1,000 30 PDI-G104-ND 4.67 _ 3.03 2.84 
Photo Conductive Silicon Photodiodes 
Fig. 12 — Flat Window 23 2.90 38 1.00 | 400 950 1,100] 60 100 = PDB-C168-ND 8.59 = 5.56 6.21 
23 8.10 102 30 |400 950 1,100) 25 50 - PDB-C169-ND 8.59 =_ 5.56 5.21 
23 1.70 27 0.60 |400 950 1,100} 30 100 - PDB-C170-ND 8.59 _ 5.56 5.21 
10 7.67 85 30. | 840 900 1,050) 15 20 = PDI-C172SMFCT-ND 3.13 _ 1.85 1.56 
10 7.67 85 30 | 840 900 1,050) 15 20 =_ PDI-C172SMFTR-ND 1266.30/1,000 
10 7.67 90 30 | 600 900 1,050) 15 20 =— PDV-C173SMCT-ND 3.13 _— 1.85 1.56 
Cathode 10 7.67 90 30 | 600 900 1,050) 15 20 _ PDV-C173SMTR-ND 1266.30/1,000 
InGaAs Photodetectors 
17 200 = 1.00 | 800 — 1,700} 0.75 | 0.18 (max.) =_ $D004-11-41-211-ND 20.09 =— 15.64 14.69 
17 .200 = 5.00 |800 — 1,700} 0.95 | 0.23 (max.) 88 $D008-11-41-211-ND 48.73 _ 40.31 37.80 
7 " 17 .200 - 5.00 |800 — 1,700} 6 1.15 (max.) 88 $D012-11-41-211-ND 49.61 _ 41.03 38.47 
Ga eeieea 17| 1.50 = 50 [800 — 1.700] 250 | 10.0(max)| 113 _ | SD060-11-41-211-ND 172.91 — 148.89 144.90 
Gallium Nitride (GaN) Detectors 
11 0.076 1.0 100,000 | 200 — 365 24 10 61 PDU-G101A-ND 14.02 =— 10.53 9.67 
1 0.076 1.0 100,000 | 200 — 320 24 10 61 PDU-G102B-ND 16.22 _ 12.18 11.18 
24 — 001 | 100,000 | 200 — 365 24 10 - PDU-G105A-SM-ND 10.40 _ 7.81 7.7 
24 = 001 | 100,000 | 200 — 320 24 10 =- PDU-G106B-SM-ND 10.97 =_ 8.24 7.57 
Silicon Avalanche Photodiode 
17 0.30 = 10 [400 — 1,100) — 1 = $D012-70-62-541-ND 126.92 — 107.91 101.66 
17 0.90 - 30 |400 — 1,100} — 2 - $D036-70-62-531-ND 137.28 — 116.72 109.96 
25 5.00 - 18 |350 — 1,050) 25 10 - $D197-70-72-591-ND 944.17 _ _ _ 
25 5.00 - 18 |350 — 1,050) 25 10 =- $D197-70-74-591-ND 944.17 _ _— _ 
25 10 - 35 | 350 — 1,050| 50 12 - $D394-70-72-591-ND 1295.28 _ — — 
25 10 =— 35 [350 — 1,050) 50 12 =— $D394-70-74-591-ND 1295.28 = = _ 
26 16 - 600 | 350 — 1,050) 130 15 - $D630-70-72-500-ND 1621.79 - _ _ 
26 16 - 600 |350 — 1,050) 130 15 - $D630-70-73-500-ND 1621.79 _ _ _ 
26 16 - 600 |350 — 1,050) 130 15 - $D630-70-74-500-ND 1621.79 _ _ _ 
26 16 = 600_ | 350 — 1,050) 130 15 =— $D630-70-75-500-ND 1621.79 = = = 
Red Enhanced Silicon Photodiode 
17 | 0.83 x 1.02 = 8.00 [350 — 1,100) 56 190 9 $D041-11-33-211-ND 21.70 = 16.90 15.87 
18| 0.504 - 040 |350 — 1,100) 15 190 67 $D055-23-21-211-NDO 52.47 _ 43.40 40.69 
a] 1.30 = 2.00 |350 — 1,100} 28 190 51 $D057-11-21-011-ND 23.50 _ 18.30 17.18 
1 1.30 - 050 |350 — 1,100) 28 190 51 $D057-14-21-011-ND 23.50 _ 18.30 17.18 
17 | 0.58 x 1.19 =_ 1,00 | 350 — 1,100} 15 190 42 $D066-24-21-011-ND§ 29.70 =_ 23.12 21.71 
17 | 1.09 x 2.67 _ 30. |350 — 1,100] 17.5 190 59 $D076-11-31-211-ND 28.91 _ 22.51 24.14 
22| 1.09 x 2.67 ad 0.90 |350 — 1,100} 50 190 55 $D076-14-21-011-ND 21.35 _ 16.62 15.61 
18 1.50$ - 350 |350 — 1,100} 45 190 86 $D085-23-21-021-NDO 42.61 _ 35.25 33.05 
17 2.54 _ 640 |350 — 1,100} 87 190 90 $D100-11-21-221-ND 26.21 _ 20.40 19.16 
17 2.54 - 50 |350 — 1,100] 28 190 90 $D100-11-31-221-ND 30.57 =_ 23.80 22.35 
7 2.54 = 1.60 [350 — 1,100] 87 190 82 $D100-14-21-021-ND 23.10 _ 17.98 16.89 
18 2.54 - 10 |250 — 1,100) 87 - =- $D100-41-21-231-ND& 90.12 _ 76.62 72.18 
Fig. 20 ~ 32 Element Arra 27 | 2.54x 2.18 350 1,100 $D112-42-11-221-ND&A 70.36 _ 56.51 54.57 
9- y 27 | 2.54x 2.18 350 1,100 $D112-43-11-221-ND& 63.28 _ 52.34 49.08 
17 |2.54x1.22¢|  — 5.00 _|350 — 1,100| 60 190 80 $D113-24-21-021-ND§ 31.18 = 24.28 22.80 
18 1.07$ _ 250 /350 — 1,100] 35 190 113 | $D118-23-21-021-NDO 38.00 _ 28.61 27.78 
pagereeegooessens 17/4.57x051¢;  — 350 |350 — 1100] 45 490 119 | $D160-24-21-021-ND§ 30.14 — 2346 22.03 
17 | 3.20x 4.70 _ 20 |350 — 1,100} 255 190 79 $D172-11-21-221-ND 35.64 _ 26.83 26.06 
17 | 3.20x 4.70 _ 147, | 350 — 1,100} 82 190 79 $D172-11-31-221-ND 35.64 =_ 26.83 26.06 
18| 4.984 - 750 |350 — 1,100) 100 190 82 $D197-23-21-041-NDO 95.30 _ 81.03 76.34 
esecesaceseeesss= 17] 5.08 = 26 | 350 — 1,100| 345 190 95 | $0200-11-21-241-ND 41.05 — 3091 30.01 
$PerElement § Bi-cell Quad  Detector/Amplifier (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 2225 
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Short Cir.) Dark Sensitivity Junction | Response | Viewing 
Aavanced Phovanis, Ing Active Area | Curr. (Isc) |Curr. (Id)/ Wavelength (nm) | Cap. Time Angle | Digi-Key Price Each 
Fig. (mm) (uA) Typ. |(mA) Max|Min. Peak Max. |(pF) Typ.| (nS) Typ. | (2x Theta)| Part No. ‘] By 25 100 
ili 7 5.08 _ 200 |350 — 1,100) 110 190 95 $D200-11-31-241-ND 36.86 _ 27.75 26.95 
Silicon Detectors 28 |5.71 x 2.03¢ _ 6.50 |350 — 1,100) 102 190 _ $D225-23-21-040-NDO 57.56 _ 47.61 44.64 
and Emitters (cont, 17) 559x762) — 425 | 350 — 1,100) 235 190 90 | $D290-11-31-241-ND 43.17 — 3571 33.48 
18 9.65t = 2h 350 — 1,100) 375 190 107 $D380-23-21-051-NDO 121.44 _ 103.25 97.27 
Fig. 22 — Li Wind: 18 9.65 = 27 350 — 1,100] 375 190 120 $D380-23-21-251-NDO 143.82 = 122.28 115.19 
Ig. one. iuicow. 17 — = 31 [350 — 1,100] 390 190 — ‘$D385-24-21-041-ND§ 40.88 = 30.78 29.89 
18 11.30 — 150 | 250 — 1,100) 1,700 = _ SD444-41-21-261-ND& 349.52 _ 309.18 =_ 
2 1.00 — 120 |350 — 1,100) 1,700 190 120 $D445-11-21-305-ND 43.80 = 36.23 33.97 
2 1.00 = 30 350  — 1,100] 1,700 190 120 $D445-14-21-305-ND 43.80 = 36.23 33.97 
) Cathode Blue Enhanced Silicon Photodiodes 
29 | 5.31x8.10 500 15 350 — 1,100) 120 190 79 PDB-C109-ND 42.61 35.25 33.05 
30 | 0.33 x 0.33 1.5 2.00 |350 — 1,100 5 190 _ PDB-C122-ND _ 39.31 30.60 28.74 
7 | 1.17 x 2.64 25 10 350 — 1,100 7 190 = PDB-C164-ND 21.14 16.46 15.46 
17 2.54 _ 640 |350 — 1,100} 87 190 82 $D100-12-22-021-ND 22.71 =— 17.68 16.61 
18 2.54 = 10 250 — 1,100] 87 = _ $D100-42-22-231-ND& 90.12 76.62 72.18 
27 | 2.54 x 2.18 $D112-45-11-221-ND& 67.89 _ 54.53 62.65 
17 5.08 _ 26 350 — 1,100) 345 190 83 $D200-12-22-041-ND 41.05 =— 30.91 30.01 
17 5.08 - 26 350 — 1,100) 345 190 95 $D200-12-22-241-ND 41.98 _ 34.72 32.56 
17 | 5.59 x 7.62 — 52 350 — 1,100) 725 190 90 $D290-12-22-241-ND 43.17 _ 35.71 33.48 
31 11.28 = 52 350 — 1,100) 725 190 95 $D444-12-12-171-ND 144.27 = 122.66 115.55 
18 11.30 = 150 | 250 — 1,100] 1,700 = _ $D444-42-22-261-ND& 349.52 = 309.18 _ 
UV Enhanced Silicon Photodiodes 
17 2.54 — 6.50 |250 — 1,100] 87 190 90 $D100-13-23-222-ND 38.87 =_ 29.26 28.42 
18 2.54 _ 10 250 — 1,100) 87 _ =_ $D100-43-23-232-ND& 90.12 =_ 76.62 72.18 
17 5.08 — 30 250 — 1,100) 345 190 95 $D200-13-23-242-ND 64.79 _ 52.04 50.25 
18 11.30 = 150 | 250 — 1,100] 1,700 = =_ SD444-43-23-262-ND& 349.52 =- 309.18 = 
Silicon Avalanche Photodiodes Module 
32 5.00 350 1,050 $D197-70-72-661-ND 2362.45 =_ =— =— 
32 5.00 350 1,050 $D197-70-74-661-ND 2362.45 _ _- _ 
32 10.00 350 1,050 $D394-70-72-661-ND 2617.85 — 2466.15 =_ 
32 10.00 350 1,050 $D394-70-74-661-ND 2617.85 — 2466.15 = 
Plastic Photodiode 
33 0.61 10 10 700 — 1,100] 25 6 48 PDB-C144-ND 2.75 = 1.75 1.58 
33 0.43 10 30 400 — 1,100 5 6 48 PDB-C145-ND 2.75 = 1.75 1.58 
34 0.43 2.0 30 400 — 1,100 1 6 120 PDB-C150SM-ND 6.13 _ 3.08 2.94 
6 2.84 120 30 400 — 1,100) 30 50 120 PDB-C157-ND 2.81 =_ 1.70 1.46 
35 2.65 90 30 400 — _ 1,100 15 20 120 PDB-C160SM-ND 2.60 =- 1.58 1.36 
Per Element § Bi-cell Quad A Detector/Amplifier 
Oximeter Components 
661nm 880/905/940nm 
Forward| Reverse Peak Spectral | Rise/Fall | Forward| Reverse Peak Spectral | Rise/Fall 
Voltage |Breakdown|Wavelength| Bandwidth} Time | Voltage | Breakdown | Wavelength | Bandwidth} Time | Digi-Key Price Each 
Fig.| (V) Typ. (V) (nm) Typ. | (nm) Typ. | (wS) Typ. | (V) Typ. (Vv) (nm) Typ. | (nm) Typ. | (uS) Typ.| Part No. 1 25 100 250 
36 1.8 5 661 25 0.1/0.04 1.2 5 905 50 1.4/0.7 | PDI-E832-ND 10.63 688 645 6.17 
36 1.8 5 661 25 0.8/0.8 13 5 940 50 0.8/0.8 | PDI-E833-ND 41.66 34.46 32.31 31.52 
37 1.8 5 661 25 0.8/0.8 1.3 5 940 50 0.8/0.8 | PDI-E835-ND 11.26 67.29 683 6.53 
37 1.8 5 661 21 0.1/0.04 13 5 880 50 0.8/0.8 | PDI-E837-ND 41.66 34.46 32.31 31.52 
36 1.8 5 661 21 0.1/0.04 1.2 5 880 50 0.8/0.8 | PDI-E838-ND 41.66 34.46 32.31 31.52 
Beam Position Detector 
Sensitivity 
Active Wavelength (nm) Digi-Key Price Each 
Fig. Area Min. Peak Max. Part No. il 25 
38 2.794 250 = 1100 BPD-8-L-NDO 336.52 282.71 
+ Per Element © Quad 
High Power Infrared Emitters 
Forward Voltage | Forward Current | Output Power | Beam Angle | Peak Wavelength Digi-Key Price Each 
Fig. (V) Typ. (mA) Con. (mW) Typ. (2x Theta) (nm) Typ. Part No. 1 25 100 250 
12 1.5 100 5.6 60 880 PDI-E801-ND 15.27 10.35 9.90 9.52 
22 1.5 100 5 10 880 PDI-E802-ND 15.27 10.35 9.90 9.52 
22 1.5 100 9 6 880 PDI-E803-ND 15.27 10.35 9.90 9.52 
22 15 100 20 80 880 PDI-E804-ND 9.62 6.23 5.83 5.58 
22 1.5 100 10 6 880 PDI-E805-ND 14.68 9.95 9.52 9.15 
3 1.5 100 30 (max.) 35 880 PDI-E808-A-ND 11.64 8.74 8.03 7.79 
3 1.6 100 90 _ 880 PDI-E809-ND 11.64 8.74 8.03 7.79 
22: 1.5 180 15 _ 880 PDI-E813-ND 45.00 37.22 34.90 34.05 
22 17 100 27 _ 850 PDI-E825-ND 30.40 23.67 22.22 21.46 
34 1.2 100 0.7 _ 940 PDI-E940SM-ND 11.64 8.74 8.03 7.79 
Photoconductive Cells 
Dim. Cell Resistancet Peak Rise/Fall 
D 10 Lux @ 2856K Dark Wavelength Time Digi-Key Price Each 
Fig. | (mm) _| Min. (KO) | Max. (KO) | Min. (MQ) | SEC (nm) Typ. | (ms) Typ. | PartNo. 1 5 100 250 
8 16 03 PDV-P5001-ND 2.96 175 147 1.39 
11.00 12 30 05 10 520 55/25 PDV-P5002-ND 2.96 1.75 1.47 1.39 
12 58 1 PDV-P5003-ND 2.96 1.75 1.47 1.39 
7.20 4 20 0.5 10 520 55/20 PDV-P7002-ND 2.46 1.49 1.28 1.22 
3 11 0.2 50/20 PDV-P8001-ND 2.19 1.30 1.09 1.03 
40 120 1 60/25 PDV-P8005-ND 2.19 1.30 1.09 1.03 
80 240 5 60/25 PDV-P8006-ND 2.19 1.30 1.09 1.03 
4 11 0.15 55/20 PDV-P8101-ND 2.19 1.30 1.09 1.03 
5.10 9 20 0.3 10 520 60/25 PDV-P8102-ND 2.19 1.30 1.09 1.03 
16 33 0.5 60/25 PDV-P8103-ND 1.82 1.11 95 91 
27 60 2 60/25 PDV-P8104-ND 1.82 1.11 95 91 
50 94 2.5 60/25 PDV-P8105-ND 1.82 1.11 95 91 
39, 80 240 20 60/25 PDV-P8107-ND 2.19 1.30 1.09 1.03 
Curve 4 1 0.3 PDV-P9001-ND 1.77 1.05 89 84 
Line F 9 20 0.5 PDV-P9002-ND 1.77 1.05 89 84 
o 1 20 0.5 10 520 60/25 PDV-P9002-1-ND 1.77 1.05 89 84 
16 33 1 PDV-P9003-ND 1.77 1.05 89 84 
190 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 93 33 1 PDV-P9003-1-ND 177 105 '39 84 
WAVELENGTH (nm) 27 60 2 PDV-P9004-ND 1.77 1.05 89 84 
‘li 50 94 25 PDV-P9005-ND 1.77 1.05 89 84 
an Bis eee 4.20 48 140 20 10 520 60/25 PDV-P9005-1-ND 1771.05 ‘89 ‘84 
a A 80 200 5 PDV-P9006-ND 1.77 1.05 89 84 
C(..) Silicon Carbide U.V. Detectors 10 100 1 PDV-P9007-ND 1771.05 89 84 
D(*) Daylight Filter Detectors 10 200 20 60/25 PDV-P9008-ND 177 1.05 89 84 
E(-) GaAlAs Photodiodes 20 45 1 10 520 60/25 PDV-P9103-ND 1.77 1.05 89 84 
F(*) CdS Photoconductive Cells 10 50 5 70/15 PDV-P9200-ND 1.77 1.05 89 84 
(relative responsivity) 5 20 20 70/15 PDV-P9203-ND 1771.05 89 84 


+ Photocells are light adapted at 100 to 500 Lux. 
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$TDIKK. visible Radiant Optical Sensors — Photodiodes 


These photodiodes use an amorphous silicone semiconductor on the glass substrate. They are the most suitable for brightness adjustment 


and control of lighting systems. 


Features: 


* Highly receptive to visible light but not receptive to infrared light (close to human eye visibility) * Accurate illumination measurement can 


be taken without the use of an i 


Specifications: 


infrared filter 


* Operating Temperature: -20°C ~ 85°C » Spectral Sensitivity Area: 350 ~ 750 nm ° Peak of sensitivity: 580nm +20 


Application: 


Brightness control for LCD, EL, and CRT ° Brightness control for keypads (e.g. mobile phones) ¢ Positioning scanline for rear projection TV 


« Exposure adjust for compact camera * Sub exposure adjust for digital camera 


Fig. 1 
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Max. Output Max. Max. Dark Cut Tape 
Current Reverse |Current (pA)| ADim. | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape and Reel |TDK 
Fig.| (WR=5V) | Bias Volt. (V)| VR=.05V (mm) | Part No. 1 10 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
1 0.16 10 10 0.6 | 445-2589-1-ND 3.62 2.50 |445-2589-2-ND | 4,000 | 1654.00/M |BCS2015G1 Polarity 
0.13 6 10 25 _|445-2591-1-ND 3.62 2.50 |445-2591-2-ND | 4,000 | 1654.00/M | BCS2015H1 
2 0.55 6 100 —  |445-2590-1-ND. 6.24 4.75 |445-2590-2-ND | 3,000 | 3371.00/M | BCS5030G1 
‘ Pin Photodiodes 
OSRAM Optoelectronics 
Opto Semiconductors Dimensions in (mm) Fwd. | Photo | Dark | PeakSen. | Rise/Fall | View 
Volt. | Cur. Cur. Wave- Time Angle | Digi-Key Price Each Osram 
Fig. 3 Fig. | (V) | (WA) | (nA) | length (nm) (ns) (deg.) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
fl | 1.3 50 2 880 20 120 475-1072-ND 1.14 95 76 | BPW34FA 
1) 90) 6 9 1.3 50 1 900 5 40 475-1075-ND 1.17 98 78 | SFH203FA 
. 1.3 135 1 850 5 20 475-1077-ND 1.08 90 72 | SFH213 
28 3 1.3 80 2 850 20 120 475-1076-ND 1.38 1.15 92 | SFH206K 
254, (28 — 2.541 
spacing; ———> spacing’ , | 3] 28 05 860 10 34 | 475-1078-ND 87 3 58 | SFH229 
1.3 20 05 900 10 34 475-1079-ND 87 713 58 | SFH229FA 
; Phototransistors 
038 y 2.54 
" * spacing Collector | Photo Cur. | Dark | Peak Sen. | Rise/Fall | View 
254 49 Emitter | Emit. to Col. | Cur. | Wavelength | Time Angle | Digi-Key Price Each Osram 
spacing Fig. | (V)Max. | (mA) Typ. | (nA) | (nm) | (us) Typ. | (deg.)| Part No. 1 10 100 | Part No. 
aia 2 70 7.5 3 870 Ast 20 | 475-1080-ND 54 A5 36 | SFH313FA 
— 28 | 6.1 ; 50 3 20 880 15/18 30 | 475-1074-ND 1.77 1.48 1.18 | BPX43-4/5 
70 1.9 3 850 an 80 | 475-1081-ND 57 48 38 | SFH314 
Fig. 7 NEW! 
28 Infrared Emitters 
2.2-+| 
0.7, ins | Forward | Optical | Peak 
Tt = T Fwd.| Current | Power | Wave- | Beam Cut Tape 
j—28.5—| 3.5 Volt. (mA) Output | length | Angle | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel |Osram 
seating: Fig.| (V) | Max. |(mW/sr)«| (nm) |(deg.)| Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. | Pricing |Part No. 
1.3 100 25min. | 950 34 | 475-1088-ND+ 35 30.24 |— _ — |SFH415 
Baa 15 100 60 typ. | 950 36 | 475-1103-ND+ 72 60 48 |— _ — |SFH4502 
1g. 
2 254th. 9 1.5 100 250 typ. | 950 475-1104-NDt 72 60 48 )— _ — |SFH4503 
spacing t 1.5 100 180 typ. | 850 475-1200-ND$A 90 75 60 |— = — |SFH4550 
a 15 100 100 typ. | 880 16 | 475-1111-NDt 57 48.38 |— - — |SFH484 
, 15 100 60 typ. | 880 40 | 475-1112-ND+ 57 48.38 |— _ —|SFH485 
2.54 
spacing. 4|13 | 100 |63min.) 950 | 40 | 475-1086-ND¢ 66 55 44 |— - —|SFH409 
7/24 100 40 min. | 850 30 | 475-1243-1-NDA NEW! 1.17 98  .78 |475-1243-2-NDA NEW!) 2,000 | 585.00/M |SFH4258-Z 
1.5 100 85 typ. | 950 20 | 475-1105-1-ND 66 55 = .44 | 475-1105-2-ND 1,000 330.00 |SFH4505 
8/13 100 50 typ. | 950 28 | 475-1107-1-ND 45 38 = .30 |475-1107-2-ND 1,000 225.00 |SFH4515 
1.5 100 25 min. | 880 30 | 475-1109-1-ND 60 50  .40 | 475-1109-2-ND 1,000 300.00 |SFH4585 
9/12 60 2.5 min. | 950 18 | 475-1087-NDt 51 43.34 )|— _ —|SFH4110 
— 54 10) 1.5 100 10 typ. | 950 | 120 | 475-1240-1-NDA 65 54.43 | 475-1240-2-NDA 2,000 | 323.00/M |SFH4205-Z 
2.54 Tlsdaci i 1110+ His = = 
spacing 5 Ispacing 11) 1.5 200 40 min. | 880 12 | 475-1110-NDt 1.68 1.40 1.12 SFH480 
12 15 100 85 typ. | 950 20 | 475-1101-1-ND 66 55 = .44 | 475-1101-2-ND 1,000 330.00 |SFH4500 
Haas 1.3 100 50 typ. | 950 28 | 475-1106-1-ND 45 38.30 |475-1106-2-ND 1,000 225.00 |SFH4510 
ig. 
2.544 = 13) 1.8 100 170 typ.| 850 | 120 | 475-1233-1-NDA 10.50 8.75 7.00 |475-1233-2-NDA 800 | 4200.00 |SFH4230 
spacing aac 14} 1.5 | 100 | 40typ. | 850 | 40 |475-1260-1-NDA NEW! 1.08 .90  .72 |475-1260-2-NDA NEW!| 2,000 | 540.00/M |SFH 4655-2 
74 * AtlF=100mA, tp=20ms = }Bulk A RoHS Compliant 
Schmitt-Trigger Photo Detector 
Supply | Output | Rise/Fall | View Angle | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel | Osram 
Fig. | Volt. (V) | Cur. (mA) | Time (ns) (deg.) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Fig. 14 NEW! Fig. 16 NEW! 
586 15 | 4-18 16 100 120 475-1113-1-ND 1.05 88 .70 | 475-1113-2-ND | 2,000 | 525.00/M) SFH5440 
oan Ie 2.20 +| 
a . . 
VF NEW! Ambient Light Sensor 
Supply Current Spectral Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel | Osram 
Fig. | Volt. (V) |Consumption (WA) | Sensitivity (nm) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
16 6 420 475-650 475-1259-1-ND 1.65 1.38 1.10 | 475-1259-2-ND | 2,000 | 825.00/M) SFH 5711-2/3-Z 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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OMRON. Amplified Optical Sensors 


Non-Amplified Optical Sensors 


Omron’s optical sensors are designed to meet the needs of positioning, detection of components and objects, cam-timer 
switching-control and robotic control. Available in two types: nonamplified optical sensors are low cost, fast response 
optical sensors used mainly in design-in processes. Amplified optical sensors are ideal for plug and play applications 
where external light does not affect performance and wide input voltages can be applied. 


Transmitter 


— 


Sensing Distance 
re 


Receiver 


—) 


Through-Beam Slot Type 


Dual 


Light Source/ 


Receiver 


{oo 


Reflective Type 


Channel 


Sensing Distance | 
—— | Target 


Typical 
Sensing Sensing | Terminal | ton/otf | Digi-Key Price Each Omron 
Fig Method Distance Type (usec.) | Part No. 1 25 100 | PartNo 
1 Reflective 5mm Solder 30/30 OR500-ND 4.78 4.30 3.44 | EE-SB5 
Reflective 5mm_| PC Board | 30/30 OR501-ND 4.78 4.30 3.44 | EE-SB5-B 
2 Reflective 5mm Solder 30/30 OR502-ND 4.70 4.23 3.39 | EE-SF5 
Reflective 5mm_| PC Board | 30/30 OR503-ND 4.70 4.23 3.39 | EE-SF5-B 
Slot 3.6mm Solder 4/4 OR504-ND 3.58 3.22 2.58 | EE-SG3 
Slot 3.4mm Solder 4/4 OR713-ND 3.97 3.58 2.86 | EE-SH3 
3 Slot 3.4mm Solder 4/4 OR714-ND 4.92 444 3.55 | EE-SV3 
Slot 3.4mm | PC Board 4/4 OR715-ND 5.08 4.58 3.67 | EE-SX305 
Slot 3.6mm | PC Board 4/4 OR505-ND 3.58 3.22 2.58 | EE-SG3-B 
4 Reflective tmm | PC Board | 35/25 OR520-ND 1.90 1.71 1.37 | EE-SY124 
Reflective imm SMT 35/25 OR557-ND 1.90 1.71 1.37 | EE-SY125 
Slot 5mm_ | PC Board 4/4 OR518-ND 1.68 1.51 1.21 | EE-SX1042 
5 Slot 4.6mm | PC Board | 500Hz | OR556-ND 1.95 1.76 1.41 | EE-SX1061 
Slot 3mm_| PC Board | 70/70 OR601-ND 1.95 1.76 1.41 | EE-SX298 
Reflective 5mm | PC Board | 50Hz OR525-ND 3.45 3.11 2.49 | EE-SY310 
6 Reflective 5mm | PC Board | 50Hz OR526-ND 3.45 3.11 2.49 | EE-SY410 
Reflective 4.4mm | PC Board | 3/20 OR603-ND 3.68 3.31 2.65 | EE-SY313 
Reflective 4.4mm | PC Board | 3/20 OR604-ND 3.68 3.31 2.65 | EE-SY413 
7 Slot 3.4mm | PC Board 4/4 OR523-ND 4.08 3.67 2.94 | EE-SX1031 
Slot 8mm | PC Board | 3KHz OR716-ND 2.45 2.21 1.77 | EE-SX3070 
8 Slot 8mm | PC Board | 3KHz OR524-ND 1.93 1.74 1.39 | EE-SX4070 
Slot 8mm_| PC Board | 3KHz OR571-ND 1.68 1.51 1.21 | EE-SX1070 
9 Vertical Slot | 3.4mm |61cm Wires] 4/4 OR562-ND 7.08 6.37. 5.10 | EE-SX1088-W1 
Horizontal Slot | 3.4mm |61cm Wires| 4/4 OR563-ND 6.68 6.01 4.81 | EE-SX1096-W1 
10 Reflect/Vert | 4.5mm | PC Board | 30/30 OR564-ND 10.50 9.45 7.56 | EE-SY190 
Reflect/ Horz | 4.5mm | PC Board | 30/30 OR565-ND 10.50 9.45 7.56 | EE-SY191 
Slot 3.4mm | PC Board 4/4 OR569-ND 3.18 2.86 2.29 | EE-SJ3-D 
af Slot 2.8mm | PC Board 4/4 OR598-ND 2.03 1.83 1.46 | EE-SX1025 
Slot 5.2mm _| PC Board 4/4 OR599-ND 2.13 1.92 1.53 | EE-SX1035 
12 Slot 3mm_ | PC Board 4/4 OR570-ND 2.90 2.61 2.09 | EE-SX1046 
Slot 2mm_| PC Board | 3/20 OR600-ND 2.93 2.64 2.11 | EE-SX493 
13 Reflective 4mm _ | PC Board | 180/60 | OR578-ND 3.53 3.18 2.54 | EE-SY201 
14 Red LED Reflect) 4mm | PC Board | 30/30 OR581-ND 10.53 9.48 7.58 | EE-SY169 
IR Reflective | 4mm | PC Board | 30/30 OR582-ND 9.40 8.46 6.77 | EE-SY169A 
15 Slot 3mm_| PC Board | 70/70 OR602-ND 3.05 2.75 2.20 | EE-SK3W-B 
16 Actuator Contact | PC Board = 0R712-ND 3.09 2.78 2.23 | EE-SA105 


D6A Air Flow Sensor 


Sensor Sensing Config- Digi-Key Price Each | Omron 
Fig. | Type/Features Distance uration Part No. 1 25 | Part No. 
1 |Reflective (General Purpose) 5mm Light-On OR506-ND 16.34 14.71] EE-SB5V 
1 |Reflective (General Purpose) 5mm Dark-On OR507-ND 16.34 14.71] EE-SB5VC 
1 |Reflective (General Purpose) 19mm Light-On OR519-ND 22.83 20.55] EE-SB5V-E 
1 {Reflective (Side Detecting) 5mm Light-On OR535-ND* 44.21 39.80} EE-SPY311 
1_|Reflective (Side Detecting) 5mm Light-On OR536-ND* 44.21 39.80] EE-SPY411 
1 |Reflective (Top Detecting) 5mm Dark-On OR572-ND* 44.21 39.80] EE-SPY312 
1 {Reflective (Top Detecting) 5mm Light-On OR573-ND* 44.21 39.80] EE-SPY412 
1 |Reflective (Side Detecting) 5mm_ | Light/Dark-On | OR531-NDft 26.45 23.81] EE-SY671 
1 {Reflective (Top Detecting) 5mm_ | Light/Dark-On | OR532-NDft 26.46 23.82] EE-SY672 
2_|Wide Slot (13mm Slot) 13mm Dark-On OR533-ND* 47.25 42.53] EE-SPX303 
2 |Wide Slot (13mm Slot) 13mm Light-On OR534-ND* 47.25 42.53] EE-SPX403 
3 | Slot (Dust Proof Slit) 5mm __| Light/Dark-On | OR528-ND 22.01 19.81] EE-SX670 
3  |Slot (Dust Proof Slit) 5mm __| Light/Dark-On | OR611-ND 22.01 19.81) EE-SX670A 
4 |Slot (L-Shaped, Dust Proof Slit) | 5mm_ | Light/Dark-On | OR529-ND 22.41 20.17] EE-SX671 
4 |Slot (L-Shaped, Dust Proof Slit) | 5mm__| Light/Dark-On | OR612-ND 22.41 20.17| EE-SX671A 
5 |Slot (T-Shaped, Dust Proof Slit) | 5mm_ | Light/Dark-On | OR530-ND 22.68 20.42) EE-SX672 
5 |Slot (T-Shaped, Dust Proof Slit) | 5mm _ | Light/Dark-On | OR613-ND 22.68 20.42) EE-SX672A 
6 |Slot (Close Mounting Style) 5mm__| Light/Dark-On | OR549-ND 23.49 21.15) EE-SX673 
6 |Slot (Close Mounting Style) 5mm__ | Light/Dark-On | OR614-ND 23.49 21.15] EE-SX673A 
7 |Slot (Close Mount) 5mm__| Light/Dark-On | OR597-ND 2417 21.75] EE-SX674 
8 |Reflective (Long Distance) 200mm Dark-On OR538-ND* 59.40 53.46] EE-SPZ301A 
8 |Reflective (Long Distance) 200mm Light-On OR539-ND* 59.40 53.46] EE-SPZ401A 
9 |Slot (Left Mount with 1M Cable) | 3.6mm Dark-On OR541-ND* 67.50 60.75] EE-SPX302-W2A 
9 |Slot (Right Mount with 1M Cable)| 3.6mm Dark-On OR542-ND* 72.90 65.61) EE-SPX304-W2A 
10 |Slot (Top Mount with 1M Cable) | 5mm Dark-On OR543-ND* 75.60 68.04] EE-SPX305-W2A 
10 |Slot (Top Mount with 1M Cable 5mm Light-On 22357-ND 48.99 45.36] EE-SPX405-W2A 
11 |Slot (Wide Sensing Distance) 300mm Dark-On OR546-ND* 175.50 157.95] EE-SPW321 
11 |Slot (Wide Sensing Distance) 300mm Light-On OR547-ND* 175.50 157.95] EE-SPW421 
12 |Fiber (19” Optical Fiber) 30mm Dark-On OR552-ND* 81.34 73.21) EE-SPZ301W-01 
12 | Fiber (19” Optical Fiber) 30mm Light-On OR553-ND* 81.34 73.21] EE-SPZ401W-01 
13 | Reflective (11” Optical Fiber) 1-3mm Dark-On OR554-ND* 85.05 76.55] EE-SPZ301Y-01 
13 |Reflective (11” Optical Fiber) 1-3mm Light-On OR555-ND* 85.05 76.55] EE-SPZ401Y-01 
14 | Inductive (Detects Ferrous Metal)| 5mm N/O Output | OR560-ND 29.36 26.43) E2R-A01 
15 |Slot (General Purpose) 3.6mm Dark-On OR574-ND* 45.56 41.01] EE-SPX301 
15 |Slot (General Purpose) 3.6mm Light-On OR575-ND* 45.56 41.01] EE-SPX401 
16 |Slotted Liquid Level Detector 6-13mm | Dark/Light-On | OR579-ND* 129.86 116.88) EE-SPX613 
17 |Reflective (General Purpose) 11mm Dark-On OR580-ND* 15.83 14.25] EE-SPY415 
18 |Slot Type with 2M Cable 5mm Dark-On OR605-ND* 29.36 26.43) EE-SX770 
18 |Slot Type with 2M Cable 5mm Light-On OR606-ND* 29.36 26.43) EE-SX870 
19 |L-Shaped with 2M Cable 5mm Dark-On OR607-ND* 31.05 27.95] EE-SX771 
19 |L-Shaped with 2M Cable 5mm Light-On OR608-ND* 31.05 27.95) EE-SX871 
20 |T-Shaped with 2M Cable 5mm Dark-On OR609-ND* 32.40 29.16] EE-SX772 
20 |T-Shaped with 2M Cable 5mm Light-On OR610-ND* 32.40 29.16] EE-SX872 
— |IR Reflector for Fig. 8 above, 60 x 40mm OR540-ND 16.10 14.49] E39-R1 
— |3 Pin Connector with 1 Meter Cable for Fig. 15 above OR561-ND 7.85 7.07| E22-01 
— |Converter from NPN to PNP Output for Amp Sensors OR550-ND 29.03 26.13] EE-2001 
— |Converter from NPN to PNP Output for AMP Sensors OR551-ND 29.03 26.13] EE-2002 
— |4 Pin Connector for Fig. 1-6 above OR527-ND 2.97 2.68} EE-1001 
— |4 Pin Connector with 2 Meter Cable for Fig. 1-6 above OR559-ND 13.91 12.52) EE-1006 
— |Panel Mount Holder Clip for OR559-ND OR576-ND 4.19 3.77) EE-1006A 
— |3 Pin Connector for 8, 12, 13 and 16 above OR537-ND 4.70 4,23] EE-1002 
— |3 Pin Connector with 2 Meter Cable for 4, 12 and 13 above | OR5S58-ND 5.27 4.74) EE-1003 
— |Panel Mount Holder Clip for OR558-ND OR583-ND 1.62 1.46] EE-1003A 


2228 (1073) 


* Sensors not influenced by external light. + Built-in sensitivity adjuster. 


The industry first D6A filter sensor contains a microprocessor with a complex algorithms that 
provides a temperature reference point to see if a filter fan is moving the right amount of air. 
If the sensor indicates it is not, then the user knows the filter is clogged. With its sensing 
capabilities, the D6A provides reliability protection, ensuring the dependability of continued 
operation of expensive equipment. This clogged filter sensor is excellent for servers, high end 
routers and network devices. Other applications include uninterruptible power supplies, cash 


registers and other types of machines that use a filter fan. 


Specifications: * Supply Voltage: DC12V »* Current Consumption: 60mA (Maximum) 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 50 Part No. 
Air Flow Sensor - .5~1.5M/1 Second Z2002-ND 57.90 45.90 44.11 | D6A-N 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


D7A/D7E Vibration Sensors 


These vibration sensors are perfect for quick detection 
of movements that could cause damage to equipment or 
can be used to safely shut down critical operations. Sen- 
sors are auto-resettable and require no manual resetting. 
DZA is a horizontal keeping vibration sensor that is PC 
mounted. D7E vibration sensors are low cost sealed vib- 
ration sensors with various sensitivities. Use these sensors 
for industrial equipment, cranes, forklifts, industrial man- 
ufacturing and boilers. Use in natural gas meter shutoffs, 
vending machines, conveyor systems, earthquake sensors 
or any circuits that require safety shutoff during a period 
of vibration or tilting. 

Specifications: * Various sensitivities * Contact Capacity: 


OMRON. D6F Gas Flow Sensor 


The D6F is a new supersensitive gas flow sensor. It is able to measure both 
gas velocity and direction at extremely low flow rates, and is ideal for looking 
at low pressure medical gases, boiler emissions, and HVAC system airflow. 
lt is suitable for measuring the amount of oxygen and nitrogen dioxide, 
consumed from a respiratory apparatus in surgery. It can also be used for 
monitoring air circulation in a building and thus improving the performance 
and efficiency of air conditioning and building comfort systems. The extreme 
sensitivity is achieved with a tiny heating element, associated with tempera- 
ture sensors on both sides. The deviation is temperature measured by the 
two sensors and used to calculate the gas flow and direction, generating a 
non-linear analogue output in the range of 1V ~ 5V. 


Fig. 1 —D7A 


Fig. 2—D7E 


Vertical Shown 


Case Suitable Flow Digi-Key Price Each Omron (D7A) 5A - 1mA@3VDC; (D7E) 100MA@5-30VDC * Contact Form: (D7A) SPST-NO; (D7E) SPST-NC + Operating 
Material Gas Range Part No. 1 25 50 Part No. Temperature: (D7A) -30°C ~ 70°C, (D7E) -25°C ~ 60°C Dielectric Strength: AC250V 50/60Hz 
PPS Air 0-1Liter/minute | Z1671-ND 168.33 151.50 134.66 | D6F-01A1-110 
PPS Air 0-2Liter/minute | 21672-ND 168.33 151.50 134.66 D6F-02A1-110 , 7 Digi-Key Price Each Omron 
Aluminum | LNG* | O-SLiter/minute | Z1673-NDt 201.68 ~—165.49 159.69 | D6F-05NN2-000 Lag | city eis LU a ea) auth: 
* Liquid Natural Gas t+ D6F-05 is a 1/4’ pipe thread version using British Taper (Rc) standard. 1 aa sh Hedi ea pay ae aoe Ee 005 brs 
90-170 gal. Chassis Mount Switch, 1mA Z2006-ND 26.86 22.25 21.29 | D7A-3 
. 130-200 gal. Vibration Switch, 0.1A Z2007-ND 9.01 6.90 6.52 | D7E-1 
D6F Air Flow 2 | 100-170 gal. Vibration Switch, 0.14 22008-ND 6.72 3.88 3.66 | D7E-2 
50-80° Tilt Switch, 0.1A Z2009-ND 9.87 6.77 6.39 | D7E-3 


Sensor 


Omron’s mass flow sensor will detect flows of 
1 ~ 10 liters per minute up to a 1 ~ 50 liter per 
minute version. They use a wide supply volt- 
age range of 10.8 ~ 26.4VDC and will output 
an analog voltage of 1 ~ 5VDC. Perfect for 
medical apparatus, fuel cell monitoring and 
measuring instruments. Right-angle connect. 


D7H Equipment 
Vibration Sensors 


These vibration switches feature a highly durable stainless 
steel diaphragm that allows detection of very small move- 
ments. Used to prevent secondary damage after earth- 


Digi-Key Price Each Omron quakes and to replace mercury with a simple mechanical 

Description Part No. 1 25 50 Part No. system. Manually resettable, vertically mounted sensor in 
Flow Sensor 0-10 Liters per minute 22206-ND 291.50 262.35 233.20 | D6F-10A5-000 either an enclosed case or open sensor. 
Flow Sensor 0-20 Liters per minute 72207-ND 291.50 262.35 233.20 | D6F-20A5-000 Specifications: * 100 ~ 170 gallon, 10A 125VAC, 0.1A 
Flow Sensor 0-50 Liters per minute 72208-ND 291.50 262.35 233.20 | D6F-50A5-000 30VDC + Operating Temperature: -10°C ~ 70°C 
Flow Sensor 0-1 Meters per second 22631-ND NEW! 99.38 89.44 79.50 | D6F-W01A1 — - 
Flow Sensor 0-4 Meters per second 722632-ND NEW! —_99.38 89.44 79.50 | D6F-WO4A1 ; a Digi-Key Price Each Omron 
Flow Sensor 0-3 Meters per second 72629-ND NEW! 66.25 59.63 53.00 | D6F-VO3At Fig. |Description en Part No. 1 25 50_| Part No. 
Cable for Air Flow Sensors 72209-ND 8.63 717 6.90 | D6F-CABLE1 1__| Enclosed Vibration Detection Switch - 10A 22010-ND 166.21 135.26 128.82 | D7H-A1 

i z -| i a Open Cased Vibration Detection Switch - 10A 22011-ND 54.47 43.18 41.50 | D7H-B1 
Cable for Air How Sensors {D6E-W) ESUNUINEWE 4.98 Aas 8.98" }DOE-W GABLE 2 | Open Cased Vibration Detection Switch - 0.1A 22012-ND 5447 43.18 41.50 | D7H-B2 


D8M Pressure Sensors 


D8M pressure sensors are precise detect- 
ing change of air pressure sensors with 
outputs of either Analog or Digital signals. 
Perfect for water level monitoring, liquid 
level monitoring and HVAC changes in 
the air flow. 

Features: * High Noise Immunity * Pres- 
sure Range: D8M-D1= 0 ~ 5.88kPa, D&M- 
Al= 0 ~ 4.9Pa «Current Consumption: 
D8M-D1= 150mA at output 3VDC, D&M- 


D6B Tilt Switch 


Ideal for equipment tilt detection. Will give you a separ- 
ate output when tilted left or right. Perfect for signaling 
a screen to rotate from portrait to landscape view in 
keeping with product orientation. Can be used in space 
heaters. Specifications: * Output Current: 1mA * Oper. 
Temperature: -10°C ~ 60°C Characteristics: * Supply Volt- 
age: D6B= 2.7V ~ 3.3V; D6BN= 2.4V ~ 3.6V * Output High 
Voltage: D6B= Vdd — 0.5V min.; D6BN= Vdd — 0.4V min. 
* Output Low Voltage: D6B= 0.5V max.; D6BN= 0.4V max. 
«Current Consumption: D6B= 20HA max.; D6BN= 10pA 


Micro Tilt Switch 


NEW! Mini Tilt Sensor 


Al= 2.5mA © Temperature Range: -30° ~ a 7 » ABO, Tho. ape 
70°C » Protection Structure: P40 max. * Oper. Angle; D6B- 45° ~75°; D6BAE 40° ~ 80 
Characteristics: * Output Resolution: Digi-Ker Price Each 
0.01kPa/1 pulse * Output Frequency Description Part No 1 25 50 | Part No. 
Range: 150 ~ 450kHz Micro SMD Tit Switch - Left/Right 72003-ND 74.05. 12.83. 11.40 | D6B-1 
Pressure Digi Key Price Each Ona Micro SMD Tilt Switch - Left/Right Z2205-ND® 14.25 12.83 11.40 | D6B-2 
Fig. |__ Type Range Output | Part No. 1 2550. | Part No. Micro SMD Tit Switch -LefvRignt | Soegeta ND Ered SEAN ek DEBE 
1 Gauge 0 ~ 4.9kPa Analog Z2013-ND 55.47 43.97 42.26 | D8M-A1 a . ri Z2676C1-ND@+ NEW! 4.38 3.94 3.50 | DeBN-IP 
2 Gauge 0~5.88kPa | Digital | Z2014-ND 8315 63.35 60.33| D8M-D1 Mini SMD Tilt Sensor - Left/Right 22676TR-ND@+ NEW! 5470.00/2,500 DGBN-IP 
= Gauge 0 ~196.13Pa | Frequency | Z2017-ND 112.85 91.84 87.47 | D8M-R1 ROHS Compliant + Cut Tape + Tape and Reel 
Inductive Proximity Sensors 
Omron’s line of inductive sensors are 7 
designed for detecting the presence Sensing 
; ff 9 ta | Distance Terminal | Output | Digi-Key Price Each Omron 
“4 ie Cancanannlioreitle an Stout Fig. | Maximum | Description Type Type | PartNo. 1 50 Part No. 
when detected Becaiize saduete 0.8mm 4mm Diameter, Short Barrel DC Proxy, Stainless Steel, Shielded 3-Wire NPN 2Z1651-ND 78.02 72.24 67.43 | E2E-CR8C1 
sensors use electromagnetic fields. 1mm M5, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN Z1652-ND 78.02 72.24 67.43 | E2E-X1C1 
they excel over photo type sensors in imm 5.4mm Diameter, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN Z1653-ND 78.02 72.24 67.43 | E2E-C1C1 
environments containing water, oil 1.5mm M8, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN Z1062-ND 57.15 52.92 49.40 | E2E-X1R5E1 
dust and dirt. Shielded sensors are 1.5mm M8, Short Barrel AC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN Z1063-ND 68.04 63.00 58.80 | E2E-X1R5Y1 
made with a shielding plate around 2mm M8, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN | 21064-ND 58.97 54.60 50.96 | E2E-X2D1-N 
the ferrite core to focus ferrous metal 2mm M12, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN | Z1065-ND $7.15 52.92 49.40 | E2E-X2E1 
sensing at the sensors head. It also 2mm — | M12, Short Barrel AC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire | NPN | Z1066-ND 68.04 63.00 58.80 | E2E-X2Y1-US 
allows the sensor to be located or 3mm M12, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN | Z1067-ND 59.88 55.44 51.75 | E2E-X3D1-N 
mounted close to surrounding metals. 5mm M18, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN | 21068-ND 58.97 54.60 50.96 | E2E-X5E1 
1 5mm M18, Short Barrel AC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN Z1069-ND 72.58 67.20 62.72 | E2E-X5Y1-US 
7mm M18, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN Z1070-ND 61.69 57.12 53.32 | E2E-X7D1-N 
10mm M30, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN Z1654-ND 62.60 57.96 54.10 | E2E-X10E1 
10mm M30, Short Barrel AC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN Z1655-ND 77.11 71.40 66.64 | E2E-X10Y1-US 
1.5mm M8, Short Barrel DC Proxy, Plastic Body, Shielded 3-Wire NPN Z1075-ND 55.34 51.24 47.83 | E2F-X1R5E1 
1.5mm__| MB, Short Barrel AC Proxy, Plastic Body, Shielded 2-Wire NPN Z1076-ND 69.85 64.68 60.37 | E2F-X1R5Y1 
2mm M12, Short Barrel DC Proxy, Plastic Body, Shielded 3-Wire NPN Z1078-ND §3.52 49.56 46.26 | E2F-X2E1 
2mm M12, Short Barrel AC Proxy, Plastic Body, Shielded 2-Wire NPN Z1079-ND 69.85 64.68 60.37 | E2F-X2Y1 
5mm M18, Short Barrel DC Proxy, Plastic Body, Shielded 3-Wire NPN Z1080-ND 54.43 50.40 47.04 | E2F-X5E1 
5mm M18, Short Barrel AC Proxy, Plastic Body, Shielded 2-Wire NPN Z1081-ND 71.67 66.36 61.94 | E2F-X5Y1-US 
10mm M30, Short Barrel DC Proxy, Plastic Body, Shielded 3-Wire NPN Z1077-ND 65.36 60.53 56.49 | E2F-X10E1 
1.5mm | Flat Low Profile DC Proxy, Aluminum Body, Unshielded 3-Wire PNP. Z1082-ND 48.54 44.94 41.95 | TL-W1R5MB1 
1.5mm | Flat Low Profile DC Proxy, Aluminum Body, Unshielded 3-Wire NPN Z1083-ND 48.54 44.94 41.95 | TL-W1R5MC1 
3mm. Flat Low Profile DC Proxy, Plastic Body, Unshielded 3-Wire NPN Z1084-ND 51.48 47.67 44.50 | TL-W3MC1 
2 3mm. Flat Low Profile DC Proxy, Plastic Body, Unshielded 3-Wire PNP. Z1189-ND 51.48 47.67 44.50 | TL-W3MB1 
5mm. Flat Low Profile DC Proxy, Plastic Body, Unshielded 3-Wire PNP. Z1085-ND 44.00 40.74 38.03 | TL-W5MB1 
5mm Flat Low Profile DC Proxy, Plastic Body, Unshielded 3-Wire NPN Z1086-ND 44.00 40.74 38.03 | TL-W5MC1 
20mm Flat Low Profile DC Proxy, Aluminum Body, Unshielded 3-Wire NPN Z1660-ND 72.12 66.78 62.33 | TL-W20ME1 
Mounting Bracket, Fits M8 Size Sensors... Z1656-ND 2.74 2.54 2.37 | Y92E-B8 
Mounting Bracket, Fits M12 Size Sensors Z1657-ND 2.74 2.54 2.37 | Y92E-B12 
Mounting Bracket, Fits M18 Size Sensors . Z1658-ND 2.74 2.54 2.37 | Y92E-B18 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 2229 


Panasonic Sensor | Detection Output Lens | Digi-Key Price Each | Panasonic 
1 Fig.|_ Type | Distance Type Color | Part No. 1 25 _| Part No. 
PIR Motion Sensors a a 

Panasonic Electric Works Digital - 5V Black | 255-1849-ND 23.50 21.58 | AMN11111 
Standard Digital - 5V White | 255-1812-ND 35.28 32.40 | AMN11112 
MP motion sensors are passive infrared sensors which detect changes in infrared rays when there is movement from a person or 1 fandara | 46 4° Max Digital - 3V Low Power | Black | 255-1808-ND 35.28 32.40 | AMN41121 
object. Intended as human body and animal detection with the world’s smallest built-in amplifier design and small size. Perfect for Detection Analog Black | 255-1815-ND 26.12 23.99 | AMN21111 

connecting directly into a microprocessor. A ft i f é 
Sensor Types: * Standard Detection for most general purpose movement detection » Slight Detection for movements as low as Analog White Boost BOS eND) $5.28 92.40 | AMN21112 
7.8” * Spot Detection for detecting movements in a much smaller area or focused spot. * 10 Meter Detection for long distance, Digital - 5V White | 255-1813-ND 38.98 35.80 | AMN12112 
wide area movement detection Slight : Digital - 3V Low Power | Black | 255-1809-ND 35.28 32.40 | AMN42121 
Output Types: « Digital for automated On-Off controls, energy saving for vending machines, ATM's, video games and theme parks 2 Detection 6.56" Max Analog Black | 255-1816-ND 38.98 35.80 | AMN22111 
Analog for fine motion detection, slight movements and small detection * Lens color does not affect sensor operation Analog White | 255-1806-ND 38.98 35.80 | AMN22112 
Digital - 5V Black | 255-1850-ND 33.05 30.36 | AMN13111 
Spot Digital - 5V White | 255-1814-ND 35.28 32.40 | AMN13112 
3 Deen 16.4’ Max | Digital - 3V Low Power | Black | 255-1810-ND 35.28 32.40 | AMN43121 
Analog Black | 255-1804-ND 35.28 32.40 | AMN23111 
: Analog White | 255-1807-ND 35.28 32.40 | AMN23112 
Optical 5 Digital - 5V White | 255-1803-ND 38.54 35.40 | AMN14112 
Pier : 10 meter : Digital - 3V Low Power | Black | 255-1811-ND 25.68 23.58 | AMN44121 
Quad type Amplifier 95 12.7 i 17.4 4 | Detection | 32-8° Max Analog Black | 255-1817-ND 38.54 35.40 | AMN24111 
PiRelement — Circuit 64 Zones 104 Zones 80 Zones Analog White | 255-1818-ND 38.54 35.40 | AMN24112 


Honeywell i 
tical Sensor 
Sensing and Control epnee) Seneers 


Fig. 4 Fig. 5 
.— Emitter 
Emitter 
Tab 
Collector 
Fig. 17 Fig. 18 
Infrared Light Emitting Diodes Max. Output | Rise/ 
Output Vec Current Fall Digi-Key Price Each Honeywell 
Peak Fig. | Type (V) (mA) (ns) Part No. 1 100 250 | Part No. 
Style) | VCEO | IC | Sensitivity | Digi-Key Price Each Honeywell 8 | TIL 12 18 6015 | 480-1960-ND 260 1.36 1.28 | SDP8600-001 
Fig. Pkg. (V) (mA)_| Wavelength | Part No. 1 100 250 | Part No. Open-Collector Output 
AlGaAs 9 | TL 12 15 7 480-1950-ND_—-3.33——1.81 —_—‘1.70 | SDP8314-301 
[seem [ [S| Sim [iy in 8 [Saran 
5 nm = | F. re F 4 T 
2 TA 17 50 880nm 480-1965-ND 1.89 94.89 _| SEP8705-003 Slotted Optoschmitt Sensors 
a | Sideview,| 12 50 880nm 480-1966-ND 1.55 74 69 | SEP8706-002 Max. Output | Rise/ 
17 50 880nm 480-1967-ND 1.64 18 .73_| SEP8706-003 Output Vec | Current Fall Digi-Key Price Each Honeywell 
«| Bosman | 48 50 880nm 480-1977-ND 5.24 3.43 2.93 | SE1470-003L Fig. Type (v) | (ma) (ns) _| Part No. 1 100 250 | Part No. 
18 50 880nm 480-1978-ND 5.37 3.20 _-3.00_| SE1470-004L Transmissive 
5 | Min-pill | 18 5 880nm 480-1980-ND 333 181 ‘1.70 _| SE2470-002 70 Diode 7 15 70 | 480-1945-ND 763-458-435 | HOAe900-T51 
1.9 100 | 880nm 480-1981-ND 477 2.73 2.56 | SE3470-003 Transistor | 10 10 60/15 | 480-1933-ND 5.02 2.92 2.74 | HOAO961-N51 
6 T0-46 1.9 100 880nm 480-1983-ND 4.54 2.60 2.43 | SE5470-003 1 Transistor 10 10 60/15 | 480-1934-ND 5.02 2.92 2.74 | HOAQ971-N51 
1.9 100_| _880nm 480-1984-ND 4.62 2.65 2.48 _ | SE5470-004 Open Collector | 12 15 70 | 480-1943-ND__—+5.96 —3.56~—3.33 | _HOA6961-T51 
GaAs {2_|Schmitt Trigger | 12 12 60/15 | 480-1941-ND 5.76 —-3.44_—«3.22 | HOA2004-001 
2 TA 15 50 935nm 780-1961-ND 1.76 86.80 | SEP8505-002 13 | Transistor | 12 12 60/6 | 480-1942-ND_ 9.13 «5.71 _—«5.43 | HOA2005-001 
15 50 935nm 480-1962-ND 1.34 62 59 | SEP8506-001 44 | Totem Pol 7 15 70 | 480-1944-ND 5.14 3.05 2.86 | HOAG972-N55 
3 | Side-view | 1.5 50 935nm 480-1963-ND 1.47 71 165 | SEP8506-002 ores | 42 15 70 | 480-1946-ND__7.55 4.53431 | _HOA6991-T55 
15 50 935nm 480-1964-ND 155 74 69 _| SEP8506-003 Connectorized Transmissive 
4 Coaxial 16 50 935nm 480-1976-ND 5.04 2.93 2.75 | SE1450-003L 14 | Totem Pole | 5.5 40 70 480-1947-ND 9.44 5.90 5.61 | HOA7720-M22 
5 | Mini-pill | 1.6 75 935nm 480-1979-ND 3.02 1.61 1.52 | SE2460-003 _ _ Encoder Detector 
6 | 10-46 17 400 | 935nm 480-1982-ND 419. 236 217 | SE5455-003 15 [Inverting Logic | 5.5 7 100 | 480-1949-ND 3.49 ~——«1.97_——*1.81 | HLC2701-001 
NPN Silicon Phototransistors Reflective Object Sensors 
Max. Output} Rise/ Max. Output) Rise/ er, 5 
Output | Vcc | Current Fall Digi-Key Price Each Honeywell F Output vec | Current Fall Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. | Type (v) (mA) (us) Part No. 1 100-250 | Part No. Fig.|___ Type (v) | _ (ma) (us)_| Part No. 1 100 250 | Part No. 
Silicon 16 | Transistor__| 30 30 15 | 480-1928-ND 4.59 2.63 2.47 | HOAO149-001 
; 0 100 5 480-1957-ND Tes 7873) Sppea36-002 47 | Tansistor [30 30 15 | 480-1935-ND 459 2.63 247 | HOA1397-002 
1 | Transistor * f i Darlington 15 30 75 480-1936-ND 4.66 2.67 2.50 _| HOA1397-032 
30 175 15 480-1958-ND 1.64 78 73 | SDP8436-003 : 
78 | Transistor | 30 30 15 | 480-1948-ND 2.89 1.54 —*1.45 | HLC1395-001 
30 4 15 480-1951-ND 1.65 81.75 ‘| SDP8405-002 ; ae : 
i9 | Transistor | 30 30 15 | 480-1985-ND 13.24 -8.73__-8.43 [| HOA1180-002 
: 30 24 15 480-1952-ND 1.76 86.80 | SDP8405-003 : See 4 
2 | Transistor | 35 re } pactacatin Hat pa be | eppRige Ota 20 | Transistor__[ 30 30 15 | 480-1986-ND__11.32 7.30.05 | HOA1404-002 
: 5 Boe ; ; 85 5: ‘ 30 0.2 15 | 480-1987-ND 5.09 2.96 278 | HOA1405-001 
30 1.85 15 480-1954-ND 1.65 81.75 | SDP8405-014 21 | Transistor | 3g 08 1s (Becteeel osie 301 2.82 | Hoatans-p02 
3 | transistor | 30 3.60 15 480-1955-ND 1.34 62.59 | SDP8406-002 Transinisalve 
30 6.50 15 480-1956-ND 1.34 6259 _| SDP8406-003 22 | Transistor | 30 30 15 | 480-1989-ND 888 5.55 5.27 | HOA1877-001 
4 | Transistor | 30 3.0 15 480-1970-ND 462 2.65 2.48 | SD1440-003L : 
a | aienssior 22 40 15 480-1971-ND 288 154 144 | $02440-003 Slotted Optical Sensors 
FANSIStOF | 30 7.0 15 480-1972-ND 296 158 1.48 | $D2440-004 EON 
7_|[ Transistor | 30 8.0 2 480-1973-ND 4402.52 2.36 | SD5491-004 outpet vec | current | Fall | Digi-Key Peek Honeywell 
Low Light Rejection Fig. Type (Vv) | (ma) (us) | Part No. i 100 250 | Part No. 
3 | Transistor | 30 6.0 15 480-1959-ND 1.47 Fal 65 | SDP8476-201 ; 30 15 15 480-1939-ND 6.45 3.95 3.74 | HOA1881-012 
10] Transistor” | 39 30 15 | 480-1931-ND “6.03 3.60 __3.37 | HOAO8Q0-L51 
Optoschmitt Detectors 11 | Transistor 30 30 15 480-1938-ND 5.35 3.19 2.99 | HOA1879-015 
44 trensigtoe’ | 22 30 15 | 480-1929-ND 4.00 225 2.07 | HOA0866-155 
Max. Output] Rise/ 30 30 15 | 480-1930-ND_ 4.52259 2.43 | HOA0875-N51 
Output Vec Current Fall Digi-Key Price Each Honeywell 24 Transistor 30 82 15 480-1940-ND 3.55 2.00 1.84 | HOA1882-012 
Fig.| Type (Vv) (mA) (ns) Part No. 1 100-250 | PartNo. 25 | Transistor__| 30 30 15 | 480-1937-ND 7.95 4.77___-4.53 | HOA1870-031 
7 TIL 16 18 60/15 480-1974-ND 5.00 2.91 2.73 | SD5600-001 Transmissive Encoder 
16 18 60/15 480-1975-ND 4.93 287 2.69 | SD5620-001 23 TIL 55 12 20us | 480-1932-ND 846 5.29 5.03 | HOA0902-011 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2230 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic ight Sensor — NaPiCa 


Panasonic Electric Works 


FEATURES: ° Built-in optical filter for spectral response similar to that of the human eye ¢ Photocurrent is proportional to illumination (linear output) * Uses environmentally 
friendly silicon chips * Operates on 1.5 to 6V DC, which is suitable for battery operation. APPLICATIONS: « Brightness detection for LCD backlight control for LCD devices (mobile 
phones, LCD TV's, Car navigation systems, mobile PC’s and PDAs) ° Brightness detection for circuits in household lighting, crime prevention lighting and automatic lighting for 
bicycle » Brightness detection for surveillance cameras (night switching) RATINGS: ¢ Photocurrent: 5mA * Operating Temperature: -30°C ~ 85°C * Reverse Voltage: Min. 


1.5V, Max. 6V ¢ Dark Current: .3nA @ 5V. 


Cut Tape Tape and Reel 
Digi-Key Price Each i-Key Pricing Panasonic 
Description Part No. ul 25 50 Part No. 3,000 Part No. 
Cadmium Free Light Sensor with Spectral Response, 4SOP SMT 255-1848-1-ND 2.13 1.96 1.74 255-1848-2-ND 1218.00/M_| AMS104Y 


N Package 


T Package 


Slot Lead 
Output Width Spacing | Digi-Key Price Each TT Electronics 
Fig. Type Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. 1 100 =©250 | Part No. 
Slotted Optical 
1_| Rbe Phototransistor | .190 (4.83) | .320 (8.13) |365-1008-ND: 1.66 1.21 1.12 | OPB620 
2 Phototransistor -150 (3.81) | .300 (7.62) | 365-1017-ND 2.08 1.52 1.40 | OPB804 
; 365-1260-ND 5.36 3.90 3.61) OPB817Z 
3 | Phototransistor | .20(6.08) |__| 365-1264-ND 7.33 5.33 4.93 | OPB917BZ 
4 Phototransistor -200 (5.08) | 400 (10.16) | 365-1019-ND 2.50 1.82 1.69 | OPB818 
5 Phototransistor -100 (2.54) | .300 (7.62) | 365-1021-ND 2.22 1.62 1.50 | OPB848 
7 Photologic 125 (3.18) _ 365-1234-ND 685 4.98 4.61 | OPB941W51Z 
365-1265-ND 6.82 4.96 4.59 | OPB930W55Z 
.190 (4.83) 365-1090-ND 1.99 1.45 1.35 | OPB625 
8 Photologic .125 (3.18) | .320 (8.13) | 365-1111-ND 4.63 3.37 3.12) OPB970N11 
-125 (3.18) 365-1113-ND 3.87 2.82 2.61 | OPB973N51 
9 Photologic -125 (3.18) | .320 (8.13) | 365-1087-ND 3.76 2.74 2.54 | OPB460L11 
10 | Phototransistor 125 (3.18) - 365-1341-ND 5.14 3.74 3.46 | OPB880P51Z 
11 Photologic 425 (3.18) _ 365-1246-ND 5.98 4.35 4.03 | OPB99OT55Z 
Phototransistor : : 365-1235-ND 6.11 3.72 3.44 | OPB891T51Z 
12 | Phototransistor 205 (5.21) | .380 (9.65) | 365-1105-ND 2.55 1.86 1.72 | OPB855 
— 365-1335-ND 5.53 4.03 3.73 | OPB830W55Z 
- 365-1102-ND 9.24 6.72 6.22) OPB840W11 
13 | Phototransistor .125 (3.18) — 365-1337-ND 7.07 5.15 4.76 | OPB840W11Z 
320 (8.13) | 365-1101-ND: 3.87 2.82 2.61 | OPB840L11 
= 365-1338-ND 5.56 4.05 3.74 | OPB841W55Z 
14 | Phototransistor 125 (3.18) | .220 (5.59) | 365-1106-ND 410 2.98 2.76 | OPB865N11 
15 | _Phototransistor -160 (4.06) | .300 (7.62) | 365-1099-ND 2.08 1.52 1.40 | OPB825 
16 | Phototransistor -150 (3.81) | .275 (6.99) | 365-1089-ND 1.66 1.21 1.12 | OPB610 
E 365-1110-ND 474 3.45 3.20) OPB960T11 
18 | Photologic | -125 (3-18) | 820 (8-13) fags 4412-ND 3.76 2.74 2.54 | OPB970TSS 
Slotted Optical Flag — RoHS Compliant 
6 Transistor .080 (2.03) | .275 (6.99) | 365-1009-ND 3.00 2.19 2.03 | OPB680 
Wide Gap Slotted Optical 
365-1096-ND 7.27 5.29 4.89 | OPB810W51 
‘i 365-1331-ND 5.45 3.96 3.67 | OPB810W51Z 
17 | Phototransistor | 875 (9-53) — — assH0oa ND 693 5.05 4.67 | OPB811W55 
365-1333-ND 6.19 3.78 3.50 | OPB811W55Z 
365-1094-ND 3.12 2.27 2.10 | OPB800L55 
18 | Phototransistor .375 (9.53) | 570 (14.48) | 365-1095-ND 3.20 2.33 2.16 | OPB810L51 
365-1097-ND 3.06 2.23 2.06 | OPB811L55 
19 | Phototransistor 1.26 (32) — 365-1262-ND 749 5.45 5.05 | OPB819Z 
t+ RoHS Compliant 
Reflective Object Sensors 
Continuous | Reverse |V (BR)CEO| Min. Lead UL 
Forward Curr. DC Voltage | Wire Length | Digi-Key Price Each Electronics 
Fig. (mA) Voltage | (Min.) Inch (mm) | Part No. 1 100 250) Part No. 
1 100 20 95 4.0 (101.6) | 365-1010-ND 13.84 10.07 9.31] OPB700 
50 " 18.0 (457.2) | 365-1253-ND 13.78 10.03 9.28| OPB701ALZ 
2 50 3.0 30 50 (12.7) | 365-1012-ND 8.05 5.86 5.42| OPB710 
3 50 20 15 A5 (11.43) | 365-1093-ND 3.54 2.58  2.38| OPB707A 
30 A5 (11.43) | 365-1092-ND 2.75 2.00 _1.85| OPB706A 
4 50 2.0 30 -180 (4.57) | 365-1088-ND 1.66 1.21 1.12| OPB606A 
365-1014-ND* 3.03 2.21 2.05} OPB742 
2 a0 a 2 15 (3.81) 365-1015-ND* 3.79 2.76 2.55| OPB745 ¢ 
6 40 2.0 30 -165 (4.19) | 365-1091-ND 3.48 2.54 2.35] OPB704 
* Collector Emitter Voltage 30V - OPB742 and 15V - OPB745 
Photologic® Reflective Object Sensors 
Operating Min. Lead 
DC Supply Wire Length Digi-Key Price Each TT Electronics 
Fig. Voltage Inch (mm) Part No. 1 100 250 | PartNo. 
7 4.75 - 5.25 18.0 (457) 365-1255-ND 9.01 6.56 6.07 | OPB716Z 
8 4.75 - 5.25 40 (10.16) 365-1258-ND 9.40 6.84 6.33 | OPB770TZ 
Liquid Tube Sensors 
Continuous | Reverse | V(BR)CEO | Min. Lead 0 
Forward Curr. oc Voltage | Wire Length | Digi-Key Price Each Electronics 
Fig (mA) Voltage (Min.) Inch (mm) Part No. 1 100 250 | Part No. 
30 365-1236-ND 6.68 4.86 4.50 | OPB350 
9 50 2.0 25 .33 (8.38) 365-1237-ND 7.13 519 4.80 | OPB350L187 
25) 365-1238-ND 7.13 5.19 4.80 | OPB350L250 
365-1239-ND 9.32 6.78 6.27 | OPB350W187Z 
10 50 20 oe 24 (610) | 365-1240-ND 9.26.78 _6.27 | OPB350W250Z 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Pulse Optical Peak in 
Style/ | Forward Power Emission |Beam| Digi-Key Price Each Electronics 
Fig. Pkg. Current Output Wavelength | Angle| Part No. 1 100 250 |Part No. 
SMT Plastic — RoHS Compliant 
8 | 0805 | Soma | o.2mwiem2 | s8onm | 150°] See Ae Noe oe oi | opone 
9 | 1206 | soma | o.2mwiem2 | s8onm | 150°] SOS tMB INDO 4B 8 nin | opaee 
10 | 1206 | Soma |o.3mW/em2 | s8onm | 105°| 365-1141 NDO 45 oto | Oe 
u Axial 50mA_| 1.5mW/cm2 880nm 25° | 365-1150-ND 53.31.30 | OP270 
12 |Gull Wing] Soma | 1.5mw/cm2 | s8onm | 25° | SOR TNR NOD ee oo” lobar 
13 | Yoke | soma | 15miwiom2 | 80m | 25° | Seetiso-DNDE _246.60,006-» |ap272 
Rev. Gull > | 365-1153-1-NDO 53.31.30 | OP273 
14 | Wing | 50mA | 1-5mW/em2 | 880nm | 25° | 365-4453-2-ND 245,00/1,000 _|OP273 
15] pLcc | soma |o.Smwicm2 | s8onm | 100°] S0e 11ST NDO 83 36 32 | OF 260 
Hermetically Sealed 
16 PC Mount} 1.0A | 1.00mW/cm2 935nm 24° | 365-1040-ND 1.93 1.13 1.07 |0P124 
PC Mount| 1.0A_|3.50mW/cm2 890nm 24° | 365-1050-ND 2.27 1.33 1.26|0P224 
17 TO-46 10.0A 4.0mW 935nm 18° | 365-1041-ND 2.66 1.56 1.48/0P132 
TO-46 10.0A 5.0mW 935nm 18° | 365-1042-ND 2.66 1.56 1.48|0P133 
18 T0-46 10.0A_| 5.0mW/cm2 890nm 50° | 365-1051-ND 3.00 1.75 16 | OP233W 
0 Cut Tape + Tape and Reel 
PIN Silicon Photodiode 
Peak TT 
Style/ Sensitivity Digi-Key Price Each Electronics 
Fig. Pkg. VR Wavelength trit Part No. 1 100 250 Part No. 
Tl 60V 935nm 5ns 365-1084-ND 70 58 53 OP906 
19 | 1-13/4 60V 890nm 5ns 365-1086-ND 85 10 65 OP999 
20 | Side-View | 60V 935nm 5ns 365-1085-ND ote 59 54 OP950 
Infrared NPN Phototransistors 
Peak TT 
Style/ Sensitivity | Digi-Key Price Each Electronics 
Fig.| Pkg. Vceo | Ic Wavelength | Part No. 1 100 250 | Part No. 
SMT Phototransistor — RoHS Compliant 
365-1155-1-NDO 42 29 .25 | OP520 
9 | 1206 | 80V | OSmA | 935mm | 365-1155-2:NDt 394.80/2,000 0P520 
365-1156-1-NDO 42 29 .25 | OP521 
9} 1206 | 80V | OSmA | 985mm | 365-1156-2-NDt 394.80/2,000 oP521 
365-1157-1-NDO 42 29 25 | OP522 
10] 1206 | 30V | 1.0mA | 985nm  Raccenae oie 394.80/2,000 0P522 
12 | GullWing | 30V | 5.0mA 935nm 365-1159-1-NDO 50.30 .28 | OP571 
365-1160-1-NDO 50 30 .28 | OP572 
13] Yoke | 30V | 5.0mA | 935mm | 365-1160-2-NDt 232.40/1,000 0P572 
14 sn 30v | 5.0mA | 935nm | 365-1161-1-NDO 50 30 28 | OP573 
365-1162-1-NDO 57 38 .34 | OP580 
15] PLCC | 30V | 1.5mA | 935mm | 365-1162-2-NDt 532.00/2,000 OP580 
Phototransistor 
1 T-1.3/4 30V_| 2.35mA 890nm 365-1077-ND 10 58 53 | OP599A 
T-1 30V | 4.30mA 935nm 365-1066-ND 63 52 48 | OP505A 
1 T-1 30V | 2.15mA 935nm 365-1067-ND 63 52 48 | OP505B 
T-1 30V | 4.30mA 935nm 365-1068-ND 719 65 60 | OP506A 
T-l 30V_| 2.15mA 935nm 365-1069-ND 79 65 .60 | OP506B 
Side-View | 30V | 2.55mA 935nm 365-1070-ND 72 59 54 | OP550A 
22 | Side-View | 30V | 1.30mA 935nm 365-1071-ND 12 59 54 | OP550B 
Side-View | 30V_| 0.25mA 935nm 365-1072-ND 12 59 54 | OP550C 
TO-18 30V | 3.0mA 890nm 365-1074-ND 72 59 54 | OP593A 
23 TO-18 30V | 7.5mA 890nm 365-1075-ND 72 59 54 | OP598A 
TO-18 30V_ | 5.0mA 890nm 365-1076-ND 12 59 54 | OP598B 
24 | PC Mount | 25V | 7.0mA 890nm 365-1078-ND 1.64 1.35 1.23 | OP644SL 
TO-18 30V | 0.5mA 890nm 365-1079-ND 2.00 1.64 1.50 | OP801WSL 
25 TO-18 30V_ | 2.5mA 890nm 365-1080-ND 2.00 1.64 1.50 | OP802WSL 
TO-18 30V | 7.0mA 890nm 365-1081-ND 2.27 1.86 1.71 | OP804SL 
26 TO-18 30V_| 15.0mA 890nm 365-1082-ND 2.27 1.86 1.71_ | OP805SL 
Photodarlington 
20 | Side-View | 15V | 1.1mA 935nm 365-1073-ND 1.28 1.05 .97_| OP560C 
25 TO-18 15V 4mA 890nm 365-1083-ND 2.43 1.99 1.82 | OP830WSL 
Infrared Light Emitting Diodes CutTape + Tape and Reel 
Pulse Optical Peak TT % Style/ Sensitivity Digi-Key Price Each TT Electronics 
Style/ | Forward} Power Emission | Beam| Digi-Key Price Each Electronics| |Fig.| Pkg. Output Wavelength Part No. 1 100250 | PartNo. 
Fig.| Pkg. Current Output Wavelength] Angle| Part No. 1 100 250 | Part No. Photologic 
Plastic 97 | Side-View | TTLLSTTL 935nm 365-1115-ND 202 1.47 1.36 | OPL550 
T-13/4 | 750mA | S0mW/em2 890nm 50° | 365-1060-ND 101 59 56 | OP204 Side-View | TTL/LSTTL 935nm 365-1116-ND 213 1.56 1.44 | OPL550-0CA 
T-1 3/4 5.0A | 44mW/cm2 890nm 20° | 365-1061-ND 1.10 65 62 | OP295A i " inti H - “pi ae 
7-434 | 504 | 77mWem2 | goonm | 20° | 365-1062-ND 410 65 62 | OP295B Infrared Light-Emitting Diodes Reverse Voltage: 2.0V * Rise/Fall Time: 10ns 
T-13/4 | 1.0A |0.70mW/em2} 890nm | 20° | 365-1063-ND 110 65 62 | OP297A Continuous | Peak | Apertured Irrad. TT 
T-1 3/4 5.0A_ | 210mW/cm2 890nm 50° | 365-1056-ND 1.10 65 62 | OP290A Style/ Forward DC |Emission| Min./Max. | Digi-Key Price Each Electronics 
1) 1-13/4 | 5.0A |] 16mW/cem2 | 890nm | 50° | 365-1057-ND 110 65 62 | OP291A Fig./ Package | Current(mA) | (nm) (mW/cmz) _| Part No. 1 100-250 | PartNo. 
TO-46 | 20A | 16mW/cm2 | 890nm | 60° | 365-1058-ND 98 58 55 | OP293A 28 | Side View 50 850 10/.90 |365-1005-ND __2.57_1.51__-1.43 | OP245PS 
10-46 | 20A | 13mW/om2 | 890nm | 60° | 365-1059-ND 98 58 55 | P2938 09) TA 50 850 055/55 13654006-ND 208 1.22 1.16 | OP245PS 
TO-46 2.0A | 3.0mW/cm2 890nm 25° | 365-1064-ND 98 58  .55 | OP298A ' : ; : ; : 
10-46 2.0 | 2.4mW/em2 g90nm 25° | 365-1065-ND ‘98 58 55 | OP298B 30 | End-Looking 50 850 -10/.90 365-1007-ND 1.99 1.17 1.11 | OP268FPS 
T-1 3.0A | 2.70mW/cm2 890nm 18° | 365-1054-ND 1.32 17 73 | OP265A tage 7 
Side-View | 3.0A | 0.60mW/cm2 890nm 40° | 365-1052-ND 1.04 61.58 | OP240A VCSEL Infrared Emitting Laser Diodes 
2 | Side-View | 3.0A | 0.60mW/cm2 890nm 40° | 365-1053-ND 1.10 65 62 | OP245A Peak Optical Peak Beam TT 
Side-View | 3.0A | 0.40mW/cm2 935nm 40° | 365-1043-ND 1.04 61.58 | OP140A Style/ Current | Power Emission | Diver-| Digi-Key Price Each Electronics 
3 |Side-View | 3.0A [0.30mW/em2| 935nm | 40° | 365-1044-ND 1.04 ~—61._—=«58 | OPt40B | |Fig.| Package  |Forward| Output |Wavelength| gence |Part No. Ui) al) bet 
4 |Side-View | 3.0A |0.40mW/cm2| 935nm 40° | 365-1045-ND 1.07 63.60 | OP145A 24 Pill Pack Flat 20mA | 1.5mW 860nm 20° |365-1141-ND 6.08 4.19 3.81 | OPV320 
a oe ney aoe i. paene ve = 2 base 28| Lateral Convex | 20mA | 1.5mW | 850nm | 6° |365-1146-ND* 6.12 4.22 3.83 | OPV382 
5 ie H .85mW/em Ssnm 5-1047-| F H 65 5 > 
TH 3.0A | 1.95mW/em2 935nm 4° | 365-1049-ND 132 ‘77, 73 -| OP166A 31 SOT-23 Flat 30mA | 1.1mW 850nm 12° |365-1122-ND 15.75 13.92 13.62 | OPV240 
6) 1A 30a 1 050mW 935nm 190° | 365-1048-ND 129. 76 72 | opiesw | |32| Lateral Flat 20mA | 1.5mW | 850nm | 20° |365-1145-ND* 5.94 4.09 3.72 | OPV380 
7[ 1A 3.0A | 1.00mW 890nm | 90° | 365-1055-ND 132.77 __.73 | 0P266W_| «Rows Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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irate P02 nen 270 te, | re | tse | er: [at | 
“(6.60 ; 6 a : igi-Key Price Each Lumex 
é < LE Ds \\ °,] 254 Fig.| (mm) | Length | Color | (mA) | Voltage} Part No. 1 10 = 100 | Part No. 
[a\aaa 1 | 3 | 940nm | Clear | 60 | 1.2 |67-1000-ND 25 23  .20 | OED-EL-8L 
2 5 940nm | Clear | 100 1.5 | 67-1001-ND 27 25 ~~ .22 | OED-EL-1L2 
io RoHS Compliant Parts Available 
Panasonic Ph oto Interru pter (parts other than indicated may be available as RoHS compliant) 
Photo Interrupters are a transmissive photosensor series in which a high efficiency GaAs infrared light emitting diode is : = 5 = = : 
used as the light emitting element, and a high sensitivity photo transistor is used as the light detecting element. The two | |Sensing| Sensing | Terminal | Typ. ton/off | Digi-Key Price Each Panasonic 
elements are arranged so as to face each other, and objects passing between them are detected. Fig. Method | Distance| Type (usec.) | Part No. 10 100 | Part No. 
1 Slot 3.0mm _| PC Board 5/5 CNZ1021-ND 1.39 1.16 93 | CNZ1021 
2 Slot 3.0mm _| PC Board 5/5 CNZ1023-ND® 1.33 1.07 -80 | CNZ1023 
Slot 0.9mm | PC Board 35/35 CNZ1002-ND 87 73 59 | CNZ1002 
3 Slot 1.2mm | PC Board 35/35 CNA1303K-ND 87 73 .59 | CNA1303K 
Slot 2.0mm _| PC Board 35/35 CNA1302K-ND@ 87 73 59 | CNA1302K 
4 Slot | 5.0mm | PC Board 6/6 CNZ1111-ND®@ 2.65 212 1.65 | CNZ1111 
5 Slot 5.0mm | PC Board 6/6 CNZ1112-ND 2.02 1.62 1.22 | CNZ1112 
Slot 5.0mm _| PC Board 6/6 CNA1012K-ND@ 1.38 1.16 93 | CNA1012K 
6 Slot | 10.0mm | PC Board 6/6 CNZ1120-ND® 1.86 1.49 1.12 | CNZ1120 
Slot 1.0mm | PC Board 50/50 CNA1311K-ND® 87 66 50 | CNA1311K 
7 Slot 1.0mm | PC Board 50/50 CNA1311KOTLC-ND 1.04 87 .70 | CNA1311KOTLC 
Slot 2.0mm _| PC Board 50/50 CNA1312KOTLC-ND 98 82 66 | CNA1312KOTLC 
8 Slot 3.0mm_| PC Board 5/5 CNA1006N-ND® at 58 -44 | CNA1006N 
9 Slot 5.0mm | PC Board 5/5 CNA1007H-ND@ 74 56 42 | CNA1007H 
10 | Slot 5.0mm | PC Board 6/6 CNA1011K-ND@ 1.51 1.21 .91 | CNA1011K 


@ RoHS Compliant 


Optical Interrupters Phototransistors 
Slot | Response /Max. Output Max. Peak 
Output | Width | Time (tr/tf) | Current Digi-Key Pricing Rohm Output | Sensitivity 
Fig.| Type (mm) (us) (mA) Part No. 1 10 100 | PartNo. : Output | Style/ Current | Wavelength | Digi-Key Pricing Rohm 
let ee 0 Bee ee ee e HP Mi OD n00 si oF T-ND 06 an 50 RPM OTOBBTOTF 
NPN | 1.0 | 10/10 30 | 511-1338-ND 1.24 7.25 49.58 / RPI-124F 10| npn | SMT 20 800 511-1355-2-ND 317,001,000 _—_| RPM-012PBT87F 
1 NPN 2.0 10/10 30 511-1347-ND 1.18 6.90 47.22 | RPI-221A 11 NPN SMT 10 600 511-1356-1-ND 1.06 6.21 42.50 | RPM-075PTT86 
NPN 20 10/10 30 511-1348-ND 118 6.90 47.22 | RPI-222 NPN SMT 10 600 §11-1356-2-ND 909.00/3,000. RPM-075PTT86, 
12 | NPN | Side View 30 800 §11-1353-ND 65 3.80 25.97 | RPM-20PBF 
NEN |, -aiOe |: = A0AG S| SEED 118 6.90 47.22 |RPI-A11C1 | 431 NPNT| Side View [30 800 511-1354-ND 14.14 28.33 | RPM-22PBF 
2 NPN 0.8 10/10 30 §11-1337-ND 1.41 8.71 63.72 | RPI-122F NPN Top 30 800 511-1357-ND 65 3.80 25.97 | RPT-34PB3F 
14| NPN 11 30 800 §11-1358-ND 83 4.83 33.05 | RPT-37PB3F 
3 NPN 1:2 10/10 30 §11-1339-ND 1.41 8.71 63.72 | RPI-131 NPN 11 30 800 511-1359-ND 83 4.83 33.05 | RPT-38PB3F 
NPN 2.0 10/10 30 §11-1349-ND 1.13 6.97 50.98 | RPI-243 
4] wen | 20 | 10/0 30 | 511-1350-ND 124 725 4958 |pp-2a5 | Infrared Emitters 
5 | NPN 3.0 10/10 30 511-1340-ND 7 5.69 38.96 | RPI-303 Emitting 
E 5 E I Wave- 
6 NPN 3.0 10/10 30 §11-1351-ND 1.24 7.25 49.58 | RPI-352 style/ | Max.| Vy renal Digi-Key Ericing Rohin 
va NPN 5.0 10/10 30 §11-1475-ND 1.44 7.18 53.82 | RPI-579N1 Fig. Pkg. (mA) | (V) (nm) Part No. 1 10 100 | PartNo. 
8 | Photolc} 1.4 5/.05 10 511-1342-ND 2.00 12.99 99.42 | RPI-1133 12 | Side View | 50 | 1.3 950 511-1361-ND 89 5.18 35.41 | SIM-20STF 
13 | Side View | 50 1.3 950 511-1362-ND 89 5.18 35.41 | SIM-22STF 
Photoreflectors TH 400] 13 | 950 511-1363-ND 57 3.20 20.78 | SIR-34ST3FF 
71 3/4 100 | 1.3 950 §11-1364-ND 57 3.20 20.78 | SIR-S6ST3FF 
axa Emitting m1 75 | 12 | 940 | 511-1343-ND 1.06 6.21 42.50 | SIR-320ST3FF 
Style/ Output v Wave- | Digi-Key Pricing Ronn 14 11 75 1.3 940 §11-1344-ND 89 5.18 35.41 | SIR-341ST3FF 
Fig.| Pk Ci t (mA Vv fenninee Path 1 10 100 Part N 71 3/4 100 | 1.38 950 §11-1345-ND A7 4.49 30.69 | SIR-SO5STA47F 
Ce] ie || emer) |) || ee CUI: eu. 113/4 | 100 | 1.34 | 940 | 511-1365-ND 50 2.80 18.18 | SIR-563ST3FF 
9 | Top 30 1.34 800 511-1366-ND 2.32 15.07 115.32 | RPR-220 11 3/4 100 | 1.6 850 511-1346-ND 1.96 12.73 97.43 | SIR-S68ST3F 
. Features: Dimensions in mm 
e lexis Programmable Linear * Quad switched/chopper stabilized * Ratiometric output for A/D interface * Adjustable 
quiescent voltage (Voq) * Very low quiescent voltage temperature drift * Adjustable sensitivity 
Microelectronic Integrated Systems Hall Effect ICs Adjustable temperature compensation of sensitivity 
Temperature Digi-Key Price Each 
Description Range Package Part No. i 10 25 50 
Precision Programmable Linear Hall IC -40°C ~ 85°C 4-SIP(VA) MLX90215EVA-ND 10.14 7.80 6.00 4.62 
Precision Programmable Linear Hall IC MLX90215LVA-ND 11.53 8.87 6.82 5.25 
Precision Programmed Linear Hall IC, 10mV/mT, 2.5V MLX90215LVA-BC03-ND 20.81 16.36 15.37 14.87 
Precision Programmed Linear Hall IC, 20mV/mT, 2.5V -40°C ~ 150°C 4-SIP(VA\ MLX90215LVA-CC03-ND 20.81 16.36 15.37 14.87 
Precision Programmed Linear Hall IC, 50mV/mT, 2.5V = (VA) MLX90215LVA-GC03-ND 20.81 16.36 15.37 14.87 
Precision Programmed Linear Hall IC, 100mV/mT, 1V MLX90215LVA-LA03-ND 49.55 38.65 30.73 30.03 2: Test/Readback 4: Output 
Precision Programmed Linear Hall IC, 100mV/mT, 2.5V MLX90215LVA-LC03-ND 49.55 38.65 30.73 30.03 : 2 Olp 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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AAEM Hall Effect Sensor ICs — US Series 


TSOT-3L NEW! 


Top View 
Microelectronic Integrated Systems ele 
Features: *1.60 
¢ Maximum Output Current: 50mA * Chopper stabilized amplifier stage * miniature package/thin, high reliability package BSC 
5 = 5 +1.90 BSC 
Operating Point Release Point Tape & Reel* 
Supply (mT) (mT) Output | Operating | Temperature | Digi-Key Price Each Pricing 
Package Voltage | Min. | Typ. | Max.| Min.| Typ. )Max.| Type Typet Range Part No. 4 10 20) 50 100 3,000 Thickness: 
TSOT-3L “ape asec | UST881ESECT-NDO 1.80 139 107 83 64] 489.00/M 0.90 - 0.85 
UA82 | 35-24] 1.0 | 5.0 | 9.0 |-9.0 |-5.0 |-1.0 | °F" | Bidirectional US SSE Mee NL ele Oe — UA-92 : 
SOT-23 Collector “anc - tg0°¢ | USt881LSOCT-ND 166 129 «100 77 60] 443.90/M art View |e 
UA-92 US1881LUA-ND 1.66 128 99 76 59 = 51 
SOT-23 “age -agee | US2881ESOCT-ND 194 152 147 90 70] 52140/M 
UA | 35-24] 05 | 2.0 | 45 |-45|-2.0|-05 | °F" | Bidirectional USA 205 Soe NA 88, = 
SOT-23 Collector “age -150°¢ | US2881LSOCT-ND 209 163 126 97 75) 559.70/M 
UA-92 US2881LUA-ND 212 163 126 97 75 = 
SOT-23 “age agee | US2882ES0CT-ND 173 135° «61.04 «4.80 ©.62] + 463.20/M 1: VDD 
UA-92 Open | gidirectional US2882EUA-ND 182 140 108 83 64 = = bin ; 
sor-ag | 35~24 )-20 | 2.0 | 6.0 | -6.0 | -20 | 20 | cotector “aoe -150¢ | US2882LSOCT-ND 173 «1.35°«1.04 «8062 - Bape 
UA-92 US2882LUA-ND 1.89 146 112 87 67 = 
TSOT-8L_| 35-24 |-35 | — | 60 |-60|— [35 Bidirectional | -40°C ~ 150°C | US2882LSECT-NDO 2.04 158 121 93 72] 550.00/M 
: Sie |eaet | 3 Open | oy. -40°C ~ 85°C | US4881EUA-ND 204 158 121 93 72 — 
VA92 | 22-18 | 05 | 20 | 45 ]-45 | -20 | 05 | coector | Bidirectional | soc. 450° | Us4881LUA-ND 212 163 126 97 75 = 
UA82 [ae 04] 45 | 05 | 30 195 | 20 | 98 | 9P6" |unidirectional | 740%C- 85°C | _Us5881EUA-ND 1.82 140 1.08 83 64 ~ 
UA-92 Collector -40°C ~ 150°C_| US5881LUA-ND 189 146 1412 87 67 = 
TSOT-3L “age agee | USS7B1ESECT-NDO NEW! 204 158 121 93 72] 550.00/M 
U2 | se ol 7 la | as las} 75s | 10 | 2" | unr US5781EUA-ND NEW! 1.82140 1.08 83 64 = 
TsoT-aL_ (| °° ali Drain MORE | 3 aoc. 150°¢ | USS781LSECT-NDO NEW! 219 1.69 1.30 1.00 .77| 591.00/M 
UA-92 US5781LUA-ND NEW! 197 152 117 90 69 = 


Tt Unidirectional is only sensitive to either a north or south pole of a magnet. Bidirectional is sensitive to alternating magnetic fields of both north and south poles. 


2: Output 
3: GND 


Thickness: 
1.30 - 1.00 


* For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND 


0 RoHS Compliant 


i, Output Output Supply 
T. lectronics Output | Output Rise Fall Current TT 
OPTEK Technology Current} DC Typ./ Time Typ./ Max. | Digi-Key Price Each Electronics 
Pa) Fig.| (mA) | Voltage Max. Typ./ Max. (mA) Part No. 1 100 250 | PartNo. 
Hallogic 2 25 25 0.21/1.00 us | 0.25/1.00 us 4/7 365-1002-ND 7.07 4.13 3.92 | OHB900 
Hall Effect Sensor. i 
a ect Sensors Latching 
Operate Point* | Release Point | Hysteresis | Supply Cur. LE a - - 
Min. / Typ. / Max. |Min. / Typ. / Max.] Typ. / Max. | Typ. / Max.| Digi-Key Price Each Electronics Operate Point* | Release Point | Hysteresis | Supply Cur. 7 
Fig. (Gauss - B) (Gauss-B) | (Gauss - B) (mA) Part No. 1 100 250 | PartNo. Min./ Max. Min. / Max. Min. Typ./ Max. | Digi-Key Price Each Electronics 
0/90/180 -100/65/100 25/100 6/9 365-1001-ND 2.15 1.26 1.19 | OHO9OU Fig.| (Gauss - B) (Gauss - B) (Gauss - B) (mA) Part No. 1100 250) Part No. 
70/—/200 50/—/180 /- 4/7 365-1003-ND 2.42 1.42 1.34 | OHS3140U 
1) 23500465 | 120/295/325 | 65/200 6/9 | 365-1036-ND 1.84 1.08 1.02 | OH360U Ti 2RhO “170/°25 100 47 SREROSRD 2.45 1.49 1.36) OHS3175U 
70/—/350 50/—/330 —— 4/7 365-1037-ND 1.53.90 .85 | OHN3120U | * South pole facing symbolized surface. 


HAM 


LIN 


Fig. 2 NEW! 


(25.5) 654 


Hall Effect Sensors 


Hamlin’s Hall Effect Sensor technology offers unique design benefits. In 
applications where high speed switching is required, speeds of up to 10 KHz can 
be reached. The component package is small compared with other sensing tech- 
nologies and the sensors can be specified with either a digital or analogue output. 
(55075 has a robust stainless steel barre! and comes with two retaining nuts.) 


Operating Temperature: -40°C ~ 100°C (55505 Operating Temp.: -40°C ~ 125°C) 
Supply Output Terminal Digi-Key Price Each Hamlin 
Fig.| Voltage (VDC) |Current Type Features Part No. 1 10 50__| Part No. : 

1 | 4.75~25.2 | 20mA | 24AWG Wires | Geartooth | 55075-00-02-A-ND 21.20 17.74 14.46 | 55075-00-02-A (S40) 88, ZRS 

2 4.75 ~ 25.2 20mA_ | 24AWG Wires Geartooth 55505-00-02-A-ND NEW! 921.87 37.02 30.96 | 55505-00-02-A : KS 

2 4.75 ~ 25.2 20mA_ | 24AWG Wires Geartooth 55505-01-02-A-ND NEW! 922.30 18.87 15.78 | 55505-01-02-A 

3 3.8 ~ 24 20mA PC Mount Ferrous Vane | 55085-3M-00-0-ND 8.87 7.51 6.28 | 55085-3M-00-0 

4 3.8 ~ 24 10mA_ | 24AWG Wires | Mini PNL MNT} 55100-3H-02-A-ND 7.22 6.11 5.11 | 55100-3H-02-A 

5 3.8 ~ 24 10mA | 24AWG Wires |LED PNL MNT} 55110-3H-02-A-ND 9.52 8.06 6.74 | 55110-3H-02-A 

6 3.8 ~ 24 20mA_ | 24AWG Wires | Flange MNT 55140-3H-02-A-ND 7.02 5.94 4.97 | 55140-3H-02-A 

Panasonic 
Lower power consumption and higher sensitivity over previous versions. 

Supply | Output Cut Tape T& Rt 

Voltage |Current) Output Digi-Key Price Each Pricing | Panasonic 
Fig.| (VDC) (mA) Type Polarity | Package | Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 

1 2.5~3.5 30 |Open Drain) Unipolar | Mini-3 | AN48800A-NLCT-ND 1.14 96 .77 | 495.00/M | AN48800A-NL 
2.5~3.5 15 |Open Drain| Unipolart | Mini-3 | AN48820A-NLCT-ND 1.14 96 .77 | 495.00/M | AN48820A-NL 
2.5~3.5 15 CMOS Unipolar | S-Mini-5 | AN48810B-NLCT-ND 1.14 96 .77 | 495.00/M | AN48810B-NL 

2 2.5 ~3.5 15 CMOS Unipolart | S-Mini-5 | AN48830B-NLCT-ND 1.33 1.11 89 577.00/M_ | AN48830B-NL 
2.5~3.5 15 CMOS Bipolar | S-Mini-5 | AN48840B-NLCT-ND 1.41 1.18 94 610.00/M | AN48840B-NL 
2.5~5.25| — CMOS Bipolar | S-Mini-5 | AN48841B-NLCT-ND 1.33 1.11 89 577.00/M | AN48841B-NL 


+ For Tape and Reel part number, change -CT-ND to-TR-ND + Polarity Independent 


2234 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Honeywell 


Sensing and Control Sensors Hall Effect Sensors 


Supply Output Output Terminal Digi-Key Price Each T & R Pricing | Honeywell 
Fig. | Voltage (VDC) | Current Type Type Polarity Part No. 1 50 100 1,000+ Part No. 
1 3.8 ~ 30 10mA Sink Lead Wires = 480-1992-ND 5.90 3.70 3.52 = SR16C-J6 
2 4.5 ~ 24 40mA Sink Lead Wires = 480-1990-ND 24.39 17.69 17.08 = 4AV16F 
3 3.8 ~ 30 20mA Sink Lead Wires Unipolar 480-1991-ND 6.37 4.00 3.80 = SR13C-A1 
4 3.8 ~ 30 40mA Sink Lead Wires = 480-1993-ND 7.99 5.12 4.80 = SR17C-J6 
3.8 ~ 30 20mA Sink Bipolar 480-2011-1-ND@ 3.17 2.72 2.27 1291.00 SS511AT 
5 3.8 ~ 30 20mA Sink soTs9 Unipolar 480-2012-1-ND® 3.88 3.33 2.77 1551.00 SS541AT 
3.8 ~ 30 20mA Sink Bipolar Latch 480-2013-1-ND@ 3.17 2.72 2.27 1291.00 SS561AT 
4.5 ~ 24 20mA Sink Bipolar 480-2010-1-ND® 2.61 2.24 1.87 1080.00 SS51T 
6 4.5 ~ 24 40mA Sink Lead Wires = 480-2021-ND 22.29 16.17 15.61 = 1GT101DC 
8~16 10mA Source Ratiometric Linear | 480-2007-ND 12.29 8.36 7.92 _ 91S812-2 
7 6.6 ~ 12.6 1mA_ | Sink/Source | PC Board Ratiometric 480-2008-ND 16.72 11.40 10.83 _ SS94A1 
6.6 ~ 12.6 1mA _| Sink/Source Ratiometric 480-2009-ND 17.57 12.56 11.93 = SS94A1F 
4.5 ~ 24 20mA Sink Bipolar 480-1998-ND 1.12 96 .84 = SS40A 
4.5 ~ 24 20mA Sink Bipolar 480-1999-ND 2.23 1.22 TAZ. = Ss41 
3.8 ~ 30 20mA Sink PC Board Bipolar 480-2000-ND® 2.67 1.51 1.47 = SS411A 
3.8 ~ 30 20mA Sink Unipolar 480-2001-ND 2.66 1.51 1.47 = SS441A 
8 3.8 ~ 30 20mA Sink Unipolar 480-2002-ND 2.35 1.30 1.23 = SS443A 
3.8 ~ 30 20mA Sink Bipolar Latch 480-2003-ND® 2.66 1.51 1.47 = SS461A 
3.8 ~ 30 20mA Sink PC Board Bipolar Latch 480-2004-ND® 2.43 1.35 1.28 _ SS466A 
4.5~10.5 | 1.5mA | Sink/Source er Ratiometric 480-2005-ND 3.50 2.09 1.97 — | SS495A 
3~6.5 1.5mA Source Analog 480-2006-ND® 2.86 1.62 1.53 = SS49E 
9 4.5 ~ 24 20mA Sink Lead Wires Unipolar 480-2014-ND 19.03 13.60 12.92 = 103SR13A-1 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. RoHS Compliant 
Temperature 
Supply Supply Temperature Length Packaging Price Each Honeywell 
Fig. Voltage | Current | Sensing Range Inch Termination Type 1 50 100 | Part No. 
8 10.0 VDC imA -40°C ~ 150°C = SIP. Plastic Case 480-2017-ND® 4.19 2.55 2.40 | TD5A 
9 10.0 VDC imA = 1.5 Lead Wires 3/8-24 UNF-2A 480-2016-ND 23.38 16.96 16.37 | TD4A 
@ RoHS Compliant 
Magnet — RoHS Compliant 
Outside Diameter Length Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. mm (Inch) Thread Dim. Inch (mm) Part No. 1 50 100 Part No. 
10 7.9 (0.31) 8-32 0.67 (17.0) 480-2015-ND 9.78 6.32 6.12 102MG11 
Current Sensor 
Supply Output | Output | Terminal Sensor Current |Response | Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. | Voltage (VDC) | Current | Type Type | Polarity Type Type Time __| Part No. 1 50 100 | Part No. 
bl 5.4 ~ 13.2 = Voltage | PCB _ Open Loop Linear | AC or DC Sus 480-1994-ND 16.91 11.53 10.96 | CSLA2CD 
12 4.5 ~ 10.5 1.5mA Voltage | PCB Positive Open Loop DC 50us 480-1995-ND 8.88 5.92 5.55 | CSLH3A45 
13 | 4.75 ~5.25 12.5mA | Current] PCB = Closed Loop Linear| AC orDC | <0.2us | 480-1996-ND 17.72 12.66 12.03 | CSNX25 
Switch 
Supply Output Output Transistor Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. Voltage (VDC) | Current Type State Part No. 1 50 100 Part No. 
480-2018-ND 8.50 5.67 5.32 VX10 
14 4.5 ~ 24.0 10mA Sink Normally Off 480-2019-ND 9.63 6.22 6.02 VX80 
480-2020-ND 11.51 7.83 7.42 VX80-C1 
IMR — RoHS Compliant 
Supply Output Output Operate Release Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. Voltage (VDC) Current Type Polarity Point Point @25°C Part No. 1 50 100 Part No. 
15 3.8 ~ 30.0 20mA Sink Omnipolar 1.5 mT 1.1.mT 480-1997-ND 3.34 1.93 1.82 | 2SS52M 
Oxygen Sensors and Oxygen Sensor Interface Boards — RoHs Compliant 
Supply Oxygen Sensors Oxygen Gas Flow Output Price Each Honeywell 
Fig. Voltage Supply Current Range Rate Signal 1 50 Part No. 
Oxygen Sensors 
A7 2 ~ 3000 mbar| 0 ~ 10 m/sec. _— 480-2088-ND 166.10 132.47 GMS10RVS 
16 _ _— 2 ~ 3000 mbar| 0 ~ 20 m/sec. _ 480-2089-ND 265.40 203.15 KGZ-10SP. 
18 2 ~ 3000 mbar|_0 ~ 20 m/sec. = 480-2090-ND 278.79 220.75 KGZ10 
0 ~ 100% 0 ~ 10 m/sec. 1 ~ 10 Volt 480-2092-ND 1511.50 1349.55 MF010-0-LC2 
19 24.0 VDC +5% 500mA 0 ~ 25% 0 ~ 10 m/sec. 4 ~ 20mA 480-2093-ND 1519.05 1349.55 MF010-0-LC3 
0 ~ 100% 0 ~ 10 m/sec. 4 ~ 20mA 480-2094-ND 1519.05 1349.55 MFO010-0-LC4. 
Oxygen Sensor Interface Boards 
0 ~ 25% = 0 ~ 10 Volt 480-2095-ND 397.82 325.02 DE800.V.1 
0 ~ 100% = 0 ~ 10 Volt 480-2096-ND 754.91 650.79 DE800.V.2 
= 9 = 
BE ONDE 220% 0 ~ 25% = 4~20mA 480-2097-ND 397.82 325.02 DE800.A.1 
0 ~ 100% = 4 ~ 20mA 480-2098-ND 397.82 325.02 DE800.A.2 
0 ~ 25% = 0 ~ 10 Volt 480-2099-ND 304.32 242.51 ELECDIT.V.1 
_ te ONDGEIe = 0 ~ 100% = 0 ~ 10 Volt 480-2100-ND 304.99 243.05 ELECDIT.V.2 
0 ~ 25% = 0 ~ 10 Volt 480-2103-ND 317.31 252.86 OXYMACS0.V.1 
_ 24.0 VDC +20% = 0 ~ 100% = 0 ~ 10 Volt 480-2104-ND 317.31 252.86 OXYMACS50.V.2 
0 ~ 25% = 4 ~ 20mA 480-2105-ND 317.31 252.86 OXYMACS0.A.1 
0 ~ 100% — 4 ~ 20mA 480-2106-ND 317.31 252.86 OXYMAC50.A.2 
Liquid Level Sensors 
Operating Level | Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. | Temperature | Description Type | Part No. 1 10 100 Part No. 
4 | 25°C ~ 80°C | corey in, M12 Thread, Plastic 4 | 480-2022-ND 21.54 17.56 15.09 LLE101000 
~40°C ~ 125°C 480-2026-ND 32.08 26.32 23.03 LLE101101 
-25°C ~ 80°C F 480-2023-ND 21.54 17.56 15.09 LLE102000 
2 S In, M12 Thread, Plasti 2 
aor ~ 125°¢ | OO eee 480-2027-ND 32.08 _-26.32—-23.03_|_LLeEto2101 
3 -25°C ~ 80°C Screw In, M12 Thread, Plastic 3 480-2024-ND 21.54 17.56 15.09 LLE103000 
-40°C ~ 125°C 480-2028-ND 32.08 26.32 23.03 LLE103101 
4 [25°C ~80°C | py In, Plastic 5 | 480-2025-ND 21.54 17.56 15.09 LLE105000 
~40°C ~ 125°C 480-2029-ND 32.08 26.32 23.03 LLE105101 
5 -40°C ~ 125°C | Industrial High Air, Stainless 5 480-2030-ND 127.04 108.36 97.15 LLN8651721 
-40°C ~ 125°C | Industrial Low Air, Stainless 480-2031-ND 127.04 108.36 97.15 LLN865172-2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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best at low to medium speeds with medium to high impedance loads. 


* Hall Effect Speed Sensors are designed for use with a ferromagnetic gear or pole wheel to generate impulse 
Sensing and Control Speed Sensors frequencies proportional to the speed of the target. 


A 

B_. 
jer) 7.92 
‘ 


Honeywell NEW! VRS an d Hall Effect VRS Sensors are for high speed sensing applications where higher output voltages are needed. VRS Sensors perform 


neil 


7 
38-247 T : 5/8-18 . 7 
UNF-2ATHD UNF-24 THD UNF-2A THD "HEX NUTS 


Fig. 7 LOCKNUT 


pst 75% 


Pos. Supply 
Ss B = Neg. Suppi 
-B | h/2-14NPT 19.05 Gs Ommae 
305010 THD = 1/4-40 UNS-2A ——— A AHER 

3080 THD = 10-32 UNF-2A 3070 THD = 3/4-20 UNEF-2A whe or Eat NUT. G01 THD = M12x 1 
3030S20 THD = 5/8-18 UNF-2A 3090 THD = 5/8-18 UNF-2A i G02 THD = 5/8-18 UNF-2A 


j+14+;-— 35.5 


G01 THD =M12x1 Orientation: 
G02 THD = 5/8-18 UNF-2A ring and flat 


5.08 
(2x) 014.17 


| \ 2.8 (3X) jr 2 X 16.69» 


HEX NUT / 


LCZ260 THD = 3/8-24UNF-2A. 
LCZ460 THD = 5/8-18UNF-2A. 


SIGNAL IN 
100v PEAK~| Hl 4-20mA | out 
MAX com com BUT 


: EXT CAP. 0-10VDC 
G S| Ss 
ol 4 8 
ae + 12VDC OUT a 
Direction 60mA MAX 115VAC 
: naa or 
+15 TO +30VDC [=- 
INPUT 
VRS Sensors Supply | Output Rise/Fall 
= 5 a = Current | Sinking | Dim. A Time | Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 
Dim. (mm) | Output | Coil Induct- | Digi-Key Price Each Honeywell Sensing Fig.) (mA) (mA) (mm) (us) Part No. 1 50 100 | Part No. 
Fig.| A B__| Voltage | Res. (0) |ance (mH)| Part No. 1 50 100 | Part No. 
; [3175 |2062] 55 | 330 | 75 | 480-2782-ND 67.86 52.78 49.95 | 3025 3 | 24 so | 762 | 1/1 | 480-2805-ND 172.26 187.39 192.10 | .58426HV 
100 | 889 | 55 330 75 480-2783-ND 100.50 78.43 75.52 | .3025A35 480-2806-ND 172.26 137.39 132.10 | .58426LV 
2{— |—| 55 390 75 | 480-2784-ND 71.38 56.09 54.05 |.3025SS13 sulk as $3 56 gy4 | 480-2807-ND 8660 67.58 65.08 | LCZ260 
57.99 | 29.87] 40 200 85 | 480-2787-ND 7354 57.79 55.69 |.3030AN agar 
57.99 | 29.87] 34 85 25 | 480-2785-ND 73.54 57.79 55.69 | .3009AN ABO BBO ND BADD SBF 08s 08,088 | LoZte) 
57.99 | 29.87] 170 | 1200 | 450 | 480-2786-ND 74.62 58.64 56.51 |.3029AN 15] 6 30 — | .07/.07 | 480-2809-ND 54.88 41.53 40.05 | .ZH10 
57.99 | 29.87] 190 | 1200 | 450 |480-2776-ND 64.52 50.19 47.50 |.3030AN 
3 Jo162 | 635 | 190 | 1200 | 450 | 480-2777-ND 8328 65.44 63.06 | 3030AN25 40 30/5 EE aeae og 80.8 alse | GINA 
104.32 |76.20| 190 | 1200 | 450 | 480-2778-ND 95.15 74.26 71.51 |.3030AN30 53 30/5 ego Ne 4250, 91.82 30.76. |GTNIATIZ 
129.72] 101.6] 190 | 1200 | 450 | 480-2779-ND 125.02 97.45 95.61 |.3030AN40 40 15 77.5 | 30/5 | 480-2816-ND 43.69 32.20 31.63 | GTNIA113 
155.12| 127. | 190 | 1200 | 450 | 480-2780-ND 148.13 115.46 111.11 |.3030AN50 16 83.5 | 30/5 | 480-2817-ND 44.29 32.64 32.05 | GTN1A114 
64.29 | 36.5 | 190 | 1200 | 450 |480-2775-ND 74.62 58.64 56.51 |.3030A 95 30/5 | 480-2818-ND 44.89 33.08 32.49 | GTN1A115 
64.29 | 36.5 | 80 85 25 | 480-2788-ND 86.60 67.58 65.08 |.3044A 
4 - 4 
64.29 | 36.5 | 300 | 1200 | 450 | 480-2789-ND 86.60 67.58 65.08 | 3045A 40 | a5 | 100 | 80/5 [iaegeeeieND sabe Jae 0G) 29289) GIMIAH 
64.29 | 365 | 65 | 200 | 85 | 480-2790-ND 86.60 67.58 _ 65.08 | .3046A 140 | 30/5 | 480-2820-ND 39.90 29.40 28.88 | GTNTA211 
25.4 [17.45] 12 190 16 | 480-2791-ND 103.71 80.93 77.93 | 3050 20 40 - 15/1 | 480-2824-5-ND 650 4.24 398 | 1GP4001 
5 | 39.67 | 31.75] 12 190 16 | 480-2792-ND 127.12 99.09 97.22 | .3050A13 | 20 40 = 2/1 | 480-2825-5-ND 657 429 4.03 |1GP4004 
58.72 | 50.8 | 12 190 16 | 480-2793-ND 172.26 137.39 132.10 | .3050A20 a5 40 = 45/1 | 490-2896-5-ND gaz, “Ade isos. |ienToot 
4) — | 12 190 16 | 480-2794-ND 10050 78.43 75.52 | .3050S10 - 27/1 enon os a fase: cane! 
6| 127] — | 8 155 | 14 | 480-2795-ND 167.11 135.78 130.56 | .3080 = = 7/ ERS L on Q 
50.8 =- 190 1200 450 480-2781-ND 71.19 55.38 52.41 | .3030S20 18 20 40 — 15/4 480-2827-5-ND 6.85 447 420 |1GP5005 
79.38 | 47.63] 60 280 | 115 |480-2796-ND 216.58 172.74 166.09 | 3070A 
, |12065] 889] 60 | 280 | 115 | 480-2797-ND 256.10 204.08 200.08 | 3070835 19) 20 | 10 — | 18/7 gee 6504.24 3.98 | 8GC401 
79.38 | 47.63] 60 280 | 115 | 480-2798-ND 183.34 146.22 140.60 |.3090A 
120.65 | 88.9 | 60 280 | 115 | 480-2799-ND 210.53 167.92 161.46 |.3090A35 Tachometers and Converter 
57.73 | 29.97] 175 | 1200 | 450 | 480-2800-ND 103.71 80.93 77.93 | .MA230SAN 
103.96 | 76.2 | 175 | 1200 | 450 | 480-2801-ND 150.24 117.10 112.68 |.MA233SAN Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 
8 | 57.73 | 29.97] 60 200 85 | 480-2802-ND 103.71 80.93 77.93 |.MA240SAN Fig. | Description Part No. 1 50 100 ‘| Part No. 
103.96 | 76.2 | 60 200 85 | 480-2803-ND 150.24 117.10 112.68 |.MA243SAN Din: Rall MountsTachometse uth Rebs 
103.96 | 76.2 | 60 200 85 | 480-2804-ND 188.37 150.24 144.46 |.MA243HT y 
9p |_RS-282 0/4 ~ 20mA Output 480-2831-ND 240.00 191.25 187.50 |SNDJ-CNT-GO1 
Hall Effect Speed Sensors Din-Rail Mount Tachometer with Relay, 
—_ - - RS-232 0/2 ~ 10V Output 480-2832-ND 240.00 191.25 187.50 |SNDJ-CNT-G02 
Supply Frequency | Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 
Fig. | Current (mA) Output (kHz) Part No. ‘] 50 100 | Part No. Din-Rail Mount Tachometer with Relay, 
480-2810-ND 63.72 49.56 46.91 | SNDJ-H3C-G01 RS-232 0/4 ~ 20mA Output, with Display 480-2833-ND 367.35 296.25 — |SNDJ-CNT-G03 
9 25 Square Wave 15 21 
480-2812-ND 70.35 55.28 _ 53.27 | SNDJ-H3C-G02 Din-Rail Mount Tachometer with Relay 
480-2811-ND 68.04 52.92 50.09 | SNDJ-H3L-GO1 apes 
10 25 Square Wave} 15 | 490.5813-ND 7140 5610 54.06 | SNDJ-H3L-Go2 RS-232 0/2 ~ 10V Output, with Display 480-2834-ND 367.35 296.25 © — |SNDJ-CNT-GO4 
1 32 Square Wave| 25 | 480-2821-ND 79.80 62.70 __ 60.42 | SNDJ-D3C-G01 22 | Frequency to DC Converter 480-2830-ND 261.04 208.02 203.94 |.FDC 
12 32 Square Wave| 25 _| 480-2822-ND 79.80 62.70 60.42 | SNDJ-D3P-G01 ; 
13 32 Square Wave] 15 480-2823-ND 137.70 107.33 103.28 | SNDJ-T4C-G01 — | USB Programming Cable 480-2835-ND 54.00 42.00 40.50 | SNDJ-CBL-GO1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2236 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic = Hall Effect Sensor ICs 


Panasonic’s Hall IC is a combination of a Hall element, amplifier, Schmidt circuit, Features: * Stable temperature characteristics due to the additional temperature Temperature: -40°C ~ 100°C * Supply Current Maximum: 6mA « Output Circuit 
and stabilized power supply/temperature compensator integrated on an identical compensator * TTL and MOS ICs directly driveable by output * Semi- Maximum: 20mA 

chip by using the IC technology. It amplifies Hall element output at the amplifier, permanent service life due to no contact parts * Small change of the operating 

converts into a digital signal through the Schmidt circuit, and drives the TTL or flux density against mechanical stress * Provided with the output pull-up Applications: * Speed Sensors * Position Sensors * Rotation Sensors 


MOS IC directly. resistors (typical 27kQ or open collector output (see chart) * Operating * Keyboard Switches * Microswitches 
Operating** 
Supply Flux Density 
Voltage (Gauss) Output*| Operatingt Digi-Key Price Each 
Fig.|Range (V) | (L-H) (H-L) | Type Type Pkg. | Part No. 1 10 100 
1 | 4.5~16 ) -175 175 | Pull-up | Bidirectional 3-Sip | DN6847SE-ND 1.68 1.35 = 1.01 
ato : 3 | 4.5~16 5 220 oc Unidirectional | SOH-4D | DN6848S-E1VCT-ND 82 69 55 
4 3 | 4.5~16 5 220 0c Unidirectional | SOH-4D | DN6848S-E1VTR-ND 362.00/1,000 
fi i 2) 45~16 | -175 175 oc Bidirectional 3-Sip )DN6849-ND 1.69 1.36 © 1.02 
10.5 it 3 | 45~16 | -175 175 0c Bidirectional | SOH-4D | DN6849S-ND 1.69 1.36 = 1.02 
| 1 | 45~16 | -175 175 oc Bidirectional 3-Sip | DN6849SE-ND 1.51 1.22 91 
= 9 45~16 | -120 120 | Pull-up | Bidirectional 3-Sip /DN8897-ND 1.69 1.36 © 1.02 
Vv 3 , 45~16 | -120 120 oc Bidirectional 3-Sip ) DN8899-ND 1.69 1.36 © 1.02 
: Vee 1: Vee 
2: Gnd 2: Gnd 1: Vee 3: Output * Output Type: Pull-up Resistors = 27K Internal; OC = Open Collector. ** To convert Gauss to millitesla, divide by 10 
3: Output 3: Output 2:Gnd 4: Gnd + Unidirectional and is only sensitive to either north or southside of magnetic; Bidirectional is sensitive to an alternating 


magnetic fields of both north and south sides. 


RoHS Compliant Parts Available 
(parts other than indicated may be available as RoHS compliant) 


*LNA2702L= 
Long Leads 


Infrared Light Emitting Diode NPN Photo Transistor 
Pulse Peak Peak 
Forward] Optical | Emission y, \ Sensitivity aes He A 
Style/ |Current] Power | Wave- |Beam|Digi-Key Pricing Panasonic _ | _Style/ |"CEO| 'c | Wave- | tr/f | Digi-Key Pricing Panasonic 

Fig.| Package | (A) | Output | length |Angle|Part No. ‘l 10 100 |Part No. Fig.) Package | (V) /(mA)| length | (us) | PartNo. 1 10 100 | Part No. 

1 | Side View 1 4.6mW | 950nm | 17° |LN54PA-ND® 1.00 8.37 66.96 |LN54 1 | Side View | 20 | 20 | 800nm 4 | PNZ154-ND 1.39 11.61 92.88} PNZ154 

9 Top View 0.2 2.5mW | 680nm | 30° /LNA4501FV-ND® 1.28 10.26 76.92 |LNA4501FV <2 
Top View 15 7mW 950nm | 45° |LNG4PA-ND 91 7.56 60.48 [LN64 3 | Side View | 20 | 10 | 800nm 4 | PNZ155-ND 1.25 10.43 83.47) PNZ155 

3 | SideView [2 | 12mW ] 900nm 1 116° /LNT75PA-ND 1.81 14.47 108.54 |LN175 t1 | 30120 | soonm | 4 |PNAtgoiLs-NDe 56 4.23. 31.73] PNAT801LS 
Side View 15 3-6mW_ | 940nm | 80° |LNA2603F-ND 1.27. 10.12 75.90 |LNA2603F 

TA rT 3.5mWisr | 940nm | 15° |LNGO-ND® 46 3.46 25.96 [LNG9 4 TA 30 | 20 | 850nm 4 | PNA1801LOONC-ND® 56 = 4.23 31.73} PNA1801LOONC 
i) 1 6mW/sr | 940nm | 15° |LNA2801L-ND 67 = 5.03 37.73 |LNA2801L iol 30 | 20 | 850nm | 4 | PNA1801LSONC-ND@ 56 4.23 31.73) PNA1801LSONC 
TA 1 2.5-5mW | 950nm |} 20° |LNA2802L-ND® A5 3.61 27.08 |LNA2802L 

j T-13/4 1 10mW 860nm | 20° |LN77L-ND® 4415 8.65 53.85 |LN77L 5 TO-18 30 | 50 | 800nm 3 | PNA1401L-ND 3.56 28.46 221.32} PNA1401L 
T-1 3/4 1 12mW/sr | 860nm | 22° |LNA4801L-ND@ 1.28 10.26 76.92 |LNA4801L TO-18 20 | 30 | 900nm 5/6 | PNZ107-ND@ 2.24 17.95 134.62|PNZ107 
T-1 3/4 15 QmW/sr | 950nm | 20° |LNA2902L-ND® A6 = 3.46 = 25.96 |LNA2902L a 
T-1 3/4 15 omw/sr | 950nm | 25° |LNA2903L-ND@ 45 3.61 -27.08 |LNA2903L 7 Side View | 20 | 30 | 800nm 100 | PNA2602M-ND+ 1.14 9.49 75.88] PNA2602M 
T-1 3/4 1.5 | 10mW/sr | 950nm | 20° |LNA2904L-ND@ 89 7.42 59.33 |LNA2904L Side View | 20 | 20 | 800nm | 4-10 | PNZ150-ND 1.06 8.85 70.82|/PNZ150 

5 TO-18 2 3-6mW | 950nm | 8° |LNS1L-ND 3.63 29.02 225.70 |LNS1L 

T0-18 2 5mW 950nm | 8° |LNA2402L-ND@ 2.24 17.95 134.62 |LNA2402L Axial 20 | 30 | 800nm | 200 | PNA2WO1M-NDt}® 99 8.21 65.67} PNA2W01M 
TO-18 Small} 0.2 1.5mW | 680nm | 80° |LNA4402L-ND® 1.60 12.82 96.15 |LNA4402L Axial 20 | 20 | 800nm }2.5/3.5| PNZ12700S-ND 1.20 9.99 79.92|]PNZ12700S 

6 |TO-18Small} 1.5 | 5-10mW | 950nm | 90° |LN152-ND 213 17.74 141.91 |LN152 : 

T0-18 Small 9 3.5-6mW | 950nm | 100° |LNS2-ND 3.05 24.38 189.59 |LNS2 8 Axial 20 | 20 | 800nm | 3-10 | PNZ14700R-ND® 96 8.01 64.10} PNZ14700R 

7 Side View 1 (/1.8-3.5mW}| 950nm | 35° |LN55-ND 78 6.53 52.26 |LNS5 Axial 20 | 20 | 800nm | 3-10 | PNZ14700S-ND® 96 8.01 64.10|PNZ14700S 
Side View 1.5 |4.3-5.5mW] 950nm | 35° |LN65-ND 1.29 10.34 77.52 |LN65 ‘ 

8 | Axial 1 | 3-4.5mw | 950m | 18° [LNA2WOiL-ND 1.35 11.29 90.28 [LNA2WOIL Axial | 20 | 20 | 800mm | 3-10 (RRGRaND 98 ARGS. UES | RNAS 
Side View 1 6mw 880nm | 25° |LN75X-ND@ 1.28 10.26 76.92 |LN75X 9 | Side View | 20 | 3 800nm 100 | PNA2603L-ND+ 1.14 9.49 75.88] PNA2603L 

9 | Side View 1 6-10mW | 880nm | 40° |LN78-ND 4.97 39.77 309.30 |LN78 ae 
Side View 1 |1.8-3.5mwW| 950nm | 35° |LNS58-ND 97 «8.06 64.49 |LNS8. 17| Side View | 20 | 10 | 900nm 8 | PNA1605F-ND@ 1.51 12.10 90.72) PNA1605F 
Side View x2 1 1.2mW/sr | 940nm | 23° |LNA2701L-ND 1.32 10.96 87.70 |LNA2701L 18] TO-18 Flat | 30 | 50 | 800nm 3 | PNA1401LF-ND® 3.56 28.46 221.32|PNA1401LF 

10 | Side View x2 1 1.8mW | 950nm | 23° |LN59-ND 1.10 9.13 73.01 |LN59 
Side View x2) 1 | 1.8mw | 940nm | 23° |LNA2702L-ND*® 62 4.62 34.62 |LNA2702L TO-18 |) 40¢ ) 50 | 800nm | 3 Ee ea pine Benes ae ENCIOe 

19) TO-18 30t | 30 | 900nm 5/6 | PNZ108-ND 3.56 28.46 221.32} PNZ108 

Pin Photo Diode TO-18 | 30t | 30 | 900nm | 5/6 | PNZ109L-ND 3.56 28.46 221.32] PNZ109L 
Peak 

Style/ VR | Sensitivity | tr/tt | Beam | Digi-Key Pricing Panasonic 20] T0-18 Flat | 30t | 30 | 900nm 8/9 | PNZ109F-ND 3.56 28.46 221.32] PNZ109F 

Fig.| Package | (V) | Wavelength | (ns) | Angle | Part No. 1 10 100 | Part No. 

3 | Side View 30 850nm 2 70° | PNZ335-ND 126 10.12 75.88 | PNZ335 TO-18 Small} 30¢ | 20 | 900nm 5/6 | PNZ108CL-ND® 2.99 23.90 185.91 | PNZ108CL 
TO-18 Small | 30 850nm 2 70° | PNZ330CL-ND 299 23.90 185.91 | PNZ330CL a4 TO-18 Small) 20 | 20 | 900nm 5/6 | PNZ108CLR-ND® 1.60 12.82 96.15] PNZ108CLR 
Side View | 30) 900mm | 50) 70° | PNZ323-ND® 1.38 11.54 92.31 | PNZ323 70-18 Small! 20 | 20 | 900nm | 5/6 | PNZ108CLS-ND® 1.60 12.82 96.15|PNZ108CLS 

11 | Side View 30 900nm 50 70° | PNZ327-ND@ 1.38 11.54 92.31 | PNZ327 
Side View 30 960nm 50 70° | PNZ323B-ND@ 91 7.56 60.48) PNZ323B TO-18 Small} 30¢ | 20 | 900nm 5/6 | PNZ109CL-ND 2.99 23.90 185.91 | PNZ109CL 

12 | Top View | 50} 850nm | 2 | 70° | PNZ334-ND 1.46 12.15 97.20) PNZ334 22| Side View | 20 | 20 | 800nm | 4 | PNA1608L-ND 1.06 8.85 70.82|PNA1608L 

13 TO-18 50 800nm 1 10° | PNZ300-ND 6.14 49.10 414.27 | PNZ300 ao 

14 T0-18 50 300nm 1 40: | PNZ300F-ND 644 4940 414.27) PNZ300F 23] Side View | 20 | 20 | 850nm 4 | PNA1601M-ND 1.06 8.85 70.82|PNA1601M 

15 TO-18 30 900nm 2 70° | PNZ331CL-ND 3.66 29.31 227.95 | PNZ331CL 24 TA 20 | 10 | 800nm | 1/1.3 | PNZ121SOR-ND 1.20 10.03 80.27) PNZ121SOR 

18 os is spent — | 4° [eee EAM 2868 A968 | ENCISIE + VCBO (This device has signal mixing capability using the base pin.) + Darlington # RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 2237 


Panasonic Reflective Photosensors 


Reflective Photosensors consist of a high efficiency GaAs infrared light emitting diode which is integrated with a high sensitivity phototransistor in a single resin package. 


Typ. Input Output Cut Tape 
Ic ton/toff} VR 'F | Ic VCEO| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape &Reel__| Panasonic 
Fig. | Rank (WA) (usec.)|(V) (mA)|(mA) (V) |Part No. 1 10 100 500 |Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
L 23-90 30/40 | 6 50) 20 35 /CNB10010LLCT-ND® 97 ~=.74 55.35 |CNB10010LLTR-ND® 1,000 324.00 | CNB10010LL 
R 41~90 30/40 | 6 50} 20 35 |CNB10010RLCT-ND® 99 83 66 .46 |CNB10010RLTR-ND® 1,000 437.00 | CNB10010RL 
WwW 23~160 30/40 | 6 50} 20 35 /CNB10010WLCT-ND® 92 70 52 .33 |CNB10010WLTR-ND® 1,000 307.00 | CNB10010WL 
1 H 41~160 30/40 | 6 50} 20 35 |CNB10010HLCT-ND® 97.74 = 55.35 |CNB10010HLTR-ND® 1,000 324.00 | CNB10010HL 
Ss 74~160 30/40 | 6 50) 20 35 |CNB10010SLCT-ND® 77 ~=65 ~=.52-—.36 |CNB10010SLTR-ND@ 1,000 341.00 | CNB10010SL 
R 41~90 30/40 | 6 50} 20 35 |CNB10020RLCT-ND® 77 65 ~=.52 36 |CNB10020RLTR-ND® 1,000 341.00 | CNB10020RL 
= 50~243 40/50 | 6  30| 20 35 (CNB10112CT-ND@ 77.65 52.36 |CNB10112TR-ND® 3,000 | 333.00/M | CNB10112 
2 R 180-440 | 20/20 | 3 50| 20 30 |CNB13020R-ND 95.72 54.34 [— = — | CNB13020R 
— | 460~12,000 |150/150) 3 50] 30 20 |CNB2301-ND® T7765 = 6236 |— — — | CNB2301 
R= |1,300~4,950 |150/150} 3 50) 30 20 |CNB23010R-ND® 81 68 = 54.38 J— _ — | CNB23010R 
3 R_ |1,300~4,950 150/150} 3. 50) 30 20 |CNB23010ROLF-ND® 85 71 57 = 40 |— _ — | CNB23010ROLF 
Ss 360~880 | 20/20 | 3 50] 20 30 |CNB13020S-ND® 77) 58 44 27 |— _ — | CNB13020S 
R 180-440 | 20/20 | 3 50] 20 30 |CNB13020ROLF-ND® 82 62 47 29 |— _— — | CNB13020ROLF 
Ss 360~880 | 20/20 | 3 50] 20 30 |CNB13020SOLF-ND@ 82.62. 47.29 |— = — | CNB13020SOLF 
4 | — | 800~5,200 | 20/20 | 3 50} 20 30 |CNB1301-ND@ 1.28 1.03 77.70 |— = — | CNB1301 
5 | — | 100-1500 | 6/6 350] 20 30 (CNB1304H-ND@ 2.28 1.83 1.37 1.23 [— = — | CNB1304H 
6 | — | 100-1,200 | 6/6 [3 50| 20 30 [CNZ2153-NDe 2.88 2.31 1.80 1.67 |— = — [6nz2153 RoHS Compliant 


Bipolar Integrated Circuit with Photodetection FUNCtION pac intitnnalel verbs sets ts conga) 


78 XE 10.35 
is 
J 
u 
\ 2-1.4 x 2.4 
Operating Current Max. Recep. | Carrier 
Supply Voltage | Consumption | Distance (m) | Frequency | Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Typ. (V) Typ. (mA) min. Typ. | Typ. (kHz) | Part No. 1 10 100) Part No. 
5.0 24 8.0 10.0 36.7 PNA4601M-ND® 1.27, 1.06 85 | PNA4601M 
1 5.0 24 80 10.0 38.0 PNA4602M-ND® 1.28 1.03 .77 | PNA4602M 
5.0 24 80 10.0 38.0 PNA4612M-ND® 1.27, 1.06 85 | PNA4612M 
3.3 0.8 7.0 - 36.7 PNA4701M-ND 1.47 1.18  .89 | PNA4701M 
3.3 0.8 7.0 - 38.0 PNA4702M-ND® 146 1.22.98 | PNA4702M 
FEATURES: 5.0 24 11.0 18.0 36.7 PNA4611MOOYB-ND 1.43 1.15  .86 | PNA4611MO0YB 
PNA46xxM Series: * Designed for infrared remote control * Extension distance is 8M or more External 2 5.0 24 11.0 18.0 38.0 PNA4612MO0YB-ND 1.43 1.15  .86 | PNA4612MO0YB 
parts are not required + Lens resin filters visible light for better performance * Available with shielding 5.0 24 11.0 18.0 56.9 | PNA4614MO0YB-ND 1.43 1.45  .86| PNA4614M00YB 
brackets for increased range * 5V operation voltage 
PNA47xxM Series: * Designed for infrared remote control « Extension distance is 7M or more « External 3 5.0 24 11.0 18.0 36.7 PNASSTAMOOXDSND) 1.43 1.15.86) PNA4611MOOXD 
parts are not required «Lens resin filters visible light for better performance * Available with shielding 5.0 2.4 11.0 18.0 38.0 PNA4612MOOXD-ND@ 1431.15.86 | PNA4612M00XD 
brackets for increased range * 3.3V operation voltage 5.0 24 8.0 10.0 36.7 | PNA4601MOOLB-ND@ 146 1.22 98 | PNA4601MO0LB 
PNA4603H Series: (For brightness control systems.) * Wavelength characteristics close to human 4 5.0 24 8.0 10.0 38.0 PNA4602MOOLB-ND@ 1.46 1.22 .98| PNA4602MOOLB 
visual sensitivity * External parts not required * Good output voltage linearity with respect to incident 33 08 7.0 om 36.7 PNA4701MOOLB-ND® 1.46 1.22 98) PNA4701MOOLB 
illuminance : = : - - - : 
7 . va 5 5.0 24 8.0 10.0 36.7 PNA4601MOOLC-ND® 1.46 1.22.98 | PNA4601MOOLC 
PNA4G603H Series Main Characteristics : 5.0 24 11.0 18.0] 38.0 | PNA4612MOOHB-ND@ 1.46 1.22 98 | PNA4612MO0HB 
Parameter Symbol | Conditions Min. | Typ. | Max. | Unit 3.3 0.8 9.0 = 36.7 PNA4701MOOHB-ND® 146 1.22.98 | PNA4701MOOHB 
Operating Supply Voltage Veo | — 45 | 50 | 55 | V 7 5.0 24 11.0 18.0] 36.7 | PNA4611MOOHC-ND@ 1.46 1.22.98 | PNA4611MOOHC 
Current Consumption loo | Voo=5.25V o5 |} 10115 | ma 8 5.0 24 11.0 18.0 | _36.7__| PNA4611MOOHD-ND@ 1.46 1.22.98 | PNA4611MOOHD 
Vor | L=0 lx, Voo=5.0V o1!o5) oa! v - 5.0 24 11.0 18.0] 36.7 | PNA4611MOOXB-ND@ 1.46 1.22.98] PNA4611MOOXB 
5.0 24 11.0 18.0 38.0 PNA4612MOOXB-ND® 1.46 1.22 —_.98 | PNA4612MO0XB 
Output Voltage Vor [| L=10k,Vec=5.0vt | 20 | 27 | 34 | Vv 
V L=800 ik, Ver = 5.0V 39 | 44 49 v 40 5.0 24 11.0 18.0 36.7 PNA4611MOOYA-ND® 1.46 1.22  .98 | PNA4611MO0YA 
02 = is Veg = 5.0V fF ~ - ~ 5.0 24 11.0 18.0 38.0 PNA4612MO0YA-ND@ 1.46 1.22.98 | PNA4612MO0YA 
m__| VorVor Veo=6.0V | 165 | 1.9 | 33 | V "1 5.0 19 | 11.0 25.0 | 56.9 _| PNAdeSeMOOYE-ND@ 1.38 1.11.83 | PNAd6S8MOOYE 
Suipuitimpedante Zt ONO 5.0 Lak 12 | See PNA4603H Main Characteristics Chart PNA4GO3H-ND 3.16 254 1.97 | PNAAGO3H 
Peak Sensitivity Wavelength | dp | — 400 | 600 | 700 | nm 13 | See PNA4603H Main Characteristics Chart; with holder PNA4603HOOLB-ND® 2.24 1.80 1.35 | PNA4603HOOLB 
T Halogen lamp light source. RoHS Compliant 
Optoisolators [Fs Fig. 2 
wos 
. Anode i 1. Anode 
. Cathode 2. Cathode 
. Emitter 3. Emitter 
. Collector 4. Collector 
Isolation | Current Typ. Isolation | Current Typ. 
Voltage | Transfer VcEO | ton/oft Digi-Key Price Each Voltage | Transfer VcEo | ton/ott Digi-Key Price Each 
Fig.| Circuit} (Vrms) Ratio _|(Max.) | (sec.) | Part No. 1 10 100 Fig.| Circuit | (Vrms) Ratio _|(Max.)| (ysec.) | Part No. 0 10 100 
80-600% 80 2/3 CNC1S101-ND@ 58 AT 35 1 A 5000 1000-4000%| 350) 40/15 | CNC2S501-ND® 85 ral 57 
P an Joo. i oH CNet ONC oy oH oe 1000-4000%| 350 | 40/15 | CNZ3731-ND® ae 65 52 
-600% - i 2 ; 3009 ai 
100-250% | 80 2/3 CNC1S171ROLF-ND® 56 43 32 100 ca ae a CNG 56 48 oe 
9 200-600% | 80 2/3 CNC1S101SOLF-ND® 56 43 32 
1 200-600% | 80 2/3 CNC1S171SOLF-ND® 56 43 32 4 
20-300% | 801 4/3) CNC7S101.ND® 7 “5A 77 2] c 5000 | 50-600% | 80 | 23 | CNC1S171-ND aa 54 40 
: sooo | 50:150% | 80 | 4/3 | GNC7SIOIR-NDe 77 58 ‘4d 100-250% | 80 | 2/3 | CNCIS171R-ND® bt 39 29 
100-300% | 80 4/3 CNC7S101S-ND® 7 58 4 200-600% | 80 2/3 CNC1S171S-ND@ 51 39 29 
80-240% | 80 | 4/3 | CNC7S101Y-NDe 7 58 44 | & RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2238 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Honeywell 


Sensing and Control SenSym ICT 
Solid State P ressu re Sen sors For use in medical equipment, pneumatic controls, computer peripherals and pressure instrumentation, process and flow control. 
Fig. 1 — Sensor AMP Fig. 2 — SDX A4, D4, IND4 Fig. 3 — SDX A2/G2/D2 Fig. 4 — Pigtail Fig. 5 — Button Sensor 
resis PAs betQier] ( 5.33 (D2) eo oe 
q TS a {| 6.48 (A2,G2) i | |+02.29 ost {Gauge Port 
any — 
2 2 2 lo 6 lo i ____ 67.82 (mV) 
N § ¥ = . 13.16 7.78 93.22 (mA, V2) 
{ = + 4 A kK 6.35-+1 
10.67 29, 182, . ; 
>| [-4.83 
Sts 
Note: 4-Conductor Cable. 24 AWG 
U uv conductors shielded with drain aE 
f13.97-4 wire 24” (61cm) long. Bt it sed 
Pressure Supply Response Operating Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. Pressure Type Output Package (vDC) Time* Temperature Part No. 1 25 100 Part No. 
Signal Conditioned Pressure Sensors 
0-1 PSID Differential/Gage 287-1002-ND 66.46 52.62 48.93 ASCX01DN 
0-5 PSID Differential/Gage 287-1003-ND 66.46 52.62 48.93 ASCXO5DN 
0-15 PSIA Absolute 287-1008-ND 66.46 52.62 48.93 ASCX15AN 
0-15 PSID Differential/Gage 287-1009-ND 66.46 52.62 48.93 ASCX15DN 
0-30 PSIA Absolute _ 3; 287-1010-ND 66.46 52.62 48.93 ASCX30AN 
1 | 0-30 PsID Differential/Gage eb cA OV SIP 45~16 100uSec “25°C ~ 108°C 287-1011-ND 66.46 52.62 48.93 | ASCX30DN 
0-100 PSIA Absolute 287-1004-ND 66.46 52.62 48.93 ASCX100AN 
0-100 PSID Differential/Gage 287-1005-ND 66.46 52.62 48.93 ASCX100DN 
0-150 PSIA Absolute 287-1006-ND 66.46 52.62 48.93 ASCX150AN 
0-150 PSID Differential/Gage 287-1007-ND 66.46 52.62 48.93 ASCX150DN 
Precision Compensated Pressure Sensors 
0-1 PSID Differential/Gage 0-18mV 20 100ySec -40°C ~ 85°C 287-1017-ND 74.19 59.36 56.18 SCX01DN 
0-5 PSID Differential/Gage 0-60mV 20 100ySec -40°C ~ 85°C 287-1018-ND 62.23 49.27 46.68 SCXO5DN 
0-15 PSIA Absolute 0-90mV 20 100ySec -40°C ~ 85°C 287-1023-ND 62.23 49.27 46.68 SCX15AN 
0-15 PSID Differential/Gage 0-90mV 20 100pSec -40°C ~ 85°C 287-1024-ND 62.23 49.27 46.68 SCX15DN 
0-30 PSIA Absolute 0-90mV 20 100ySec -40°C ~ 85°C 287-1025-ND 62.23 49.27 46.68 SCX30AN 
1 0-30 PSID Differential/Gage 0-90mV SIP 20 100ySec -40°C ~ 85°C 287-1026-ND 62.23 49.27 46.68 SCX30DN 
0-100 PSIA Absolute 0-100mV 20 100ySec -40°C ~ 85°C 287-1019-ND 75.79 60.64 57.39 SCX100AN 
0-100 PSID Differential/Gage 0-100mV 20 100ySec -40°C ~ 85°C 287-1020-ND 74.19 59.36 56.18 SCX100DN 
0-150 PSIA Absolute 0-90mV 20 100pSec -40°C ~ 85°C 287-1021-ND 75.79 60.64 57.39 SCX150AN 
0-150 PSID Differential/Gage 0-90mV 20 100pSec -40°C ~ 85°C 287-1022-ND 74.19 59.36 56.18 SCX150DN 
0-4” H20 wc Ratio 18 500uSec o°c ~ 70°C 287-1027-ND 86.18 68.95 65.26 SCXLOO4DN 
0-1 PSID Differential/Gage 0-18mV -40°C ~ 85°C 287-1028-ND 37.64 28.96 27.03 SDxX01D4 
0-5 PSID Differential/Gage 0-60mV -40°C ~ 85°C 287-1030-ND 37.64 28.96 27.03 SDX05D4 
0-15 PSIA Absolute 0-90mV -40°C ~ 85°C 287-1037-ND 37.64 28.96 27.03 SDX15A4 
0-15 PSID Differential/Gage 0-90mV -40°C ~ 85°C 287-1038-ND 37.64 28.96 27.03 SDX15D4 
2 0-30 PSIA Absolute 0-90mV DIP 20 400uSec -40°C ~ 85°C 287-1041-ND 37.64 28.96 27.03 SDX30A4 
0-30 PSID Differential/Gage 0-90mV H -40°C ~ 85°C 287-1042-ND 37.64 28.96 27.03 SDX30D4 
0-100 PSIA Absolute 0-100mV -40°C ~ 85°C 287-1033-ND 37.64 28.96 27.03 SDX100A4 
0-100 PSID Differential/Gage 0-100mV -40°C ~ 85°C 287-1034-ND 37.64 28.96 27.03 SDX100D4 
0-5” H20 wc 0-20mV -20°C ~ 85°C 287-1125-ND 69.49 55.02 51.16 SDXOOS5IND4 
0-10” H2O0 wc 0-20mV -20°C ~ 85°C 287-1126-ND 59.21 46.88 44.41 SDX010IND4 
0-1 PSIG Gage 0-18mV 287-1029-ND 37.64 28.96 27.03 SDxX01G2 
0-5 PSIG Gage 0-60mV 287-1031-ND 37.64 28.96 27.03 SDX05G2 
0-15 PSIA Absolute 0-90mV 287-1036-ND 37.64 28.96 27.03 SDX15A2 
0-15 PSIG Gage 0-90mV & i 287-1039-ND 37.64 28.96 27.03 SDX15G2 
3 | 0-30 PSIA Absolute 0-90mV Bir 20 100pSec ~A0°C ~ 85°C 287-1040-ND 37.64 28.96 27.08 | SDX30A2 
0-30 PSIG Gage 0-90mV 287-1043-ND 37.64 28.96 27.03 SDX30G2 
0-100 PSIA Absolute 0-100mV 287-1032-ND 37.64 28.96 27.03 SDX100A2 
0-100 PSIG Gage 0-100mV 287-1035-ND 37.64 28.96 27.03 SDxX100G2 
Calibrated and Temperature Compensated Steel Sensors 
0-5 PSIG 1-5VDC 12 ~ 30 287-1090-ND 142.92 115.60 107.20 SPT4VO005PG5W02 
0-15 PSIG 1-5VDC 12 ~ 30 287-1091-ND 142.92 115.60 107.20 SPT4V0015PG5W02 
0-30 PSIG 1-5VDC Steel 12 ~ 30 287-1092-ND 142.92 115.60 107.20 SPT4VO030PG5W02 
0-100 PSIG 1-5VDC 1/4" 12 ~ 30 287-1093-ND 142.92 115.60 107.20 SPT4V0100PG5W02 
4 0-500 PSIG Gage 1-5VDC (6.35mm) 12 ~ 30 5 ms -40°C ~ 125°C 287-1095-ND 142.92 115.60 107.20 SPT4VO500PG5W02 
0-5 PSIG 9 4-20mA 18NPT 12.5 ~ 30 287-1096-ND 145.95 118.05 109.47 SPTMAO005PG5Wo02 
0-15 PSIG 4-20mA (Male) 12.5 ~ 30 287-1097-ND 150.59 121.81 112.95 SPTMA0015PG5W02 
0-30 PSIG 4-20mA 12.5 ~ 30 287-1098-ND 145.95 118.05 109.47 SPTMAO0030PG5W02 
0-100 PSIG 4-20mA 12.5 ~ 30 287-1099-ND 145.95 118.05 109.47 SPTMA0100PG5W02 
0-500 PSIG 4-20mA 12.5 ~ 30 287-1101-ND 150.59 121.81 112.95 SPTMAO500PG5Wo02 
0-5 PSIG 2” (61cm) 287-1102-ND 125.36 103.24 95.87 SPTMVOOOSPG5W02 
0-30 PSIG Pigtail 287-1104-ND 125.36 103.24 95.87 SPTMVO030PG5W02 
4 0-100 PSIG Gage 0-100mV Eisariean 15 100pSec -40°C ~ 125°C 287-1105-ND 121.50 100.07 92.92 SPTMV0100PG5W02 
0-300 PSIG Gonnecton 287-1106-ND 125.36 103.24 95.87 SPTMVO300PG5W02 
0-500 PSIG 287-1107-ND 146.59 140.24 97.25 SPTMVO500PG5W02 
High-Impedance Bridge Sensors 
0-1 PSID Differential 0-20mV 287-1065-ND 35.08 26.99 25.19 $xX01DD4 
0-5 PSID Differential 0-75mV 287-1068-ND 29.20 21.90 20.44 SX05DD4 
0-15 PSIA Absolute 0-110mV 287-1080-ND 29.20 21.90 20.44 SX15AD4 
0-15 PSID Differential 0-110mV 3 287-1082-ND 29.82 22.37 20.88 SX15DD4 
2 | 0:30 PSIA Absolute 0-110mv ae ie 100pSec eae eg 287-1086-ND 29.82 22.37 20.88 | SX30AD4 
0-30 PSID Differential 0-110mV 287-1088-ND 29.20 21.90 20.44 SX30DD4 
0-100 PSIA Absolute 0-150mV 287-1072-ND 36.90 28.39 26.50 SX100AD4 
0-100 PSID Differential 0-150mV 287-1074-ND 35.08 26.99 25.19 SX100DD4 
0-1 PSIG Gage 0-20mV 287-1066-ND 38.39 29.53 27.57 SxX01GD2 
0-5 PSIG Gage 0-75mV 287-1069-ND 39.43 30.10 28.54 SX05GD2 
0-15 PSIA Absolute 0-110mV 287-1079-ND 29.20 21.90 20.44 SX15AD2 
0-15 PSIG Gage 0-110mV e i 287-1083-ND 29.08 22.37 20.88 SX15GD2 
3 | 0.30 PSIA Absolute 0-110mv i ie 100pSec Ee ie 287-1085-ND 29.20 21.90 20.44 | SXx30AD2 
0-30 PSIG Gage 0-110mV 287-1089-ND 29.20 21.90 20.44 SX30GD2 
0-100 PSIA Absolute 0-150mV 287-1071-ND 35.34 27.19 25.38 SX100AD2 
0-100 PSIG Gage 0-150mV 287-1075-ND 38.72 29.55 28.02 SX100GD2 
0-1 PSID Differential 0-20mV 287-1064-ND 35.08 26.99 25.19 SX01D 
0-5 PSID Differential 0-75mV 287-1067-ND 29.20 21.90 20.44 SX05D 
0-15 PSID Differential 0-110mV 287-1081-ND 29.20 21.90 20.44 SX15D 
0-15 PSIA Absolute 0-110mV 287-1078-ND 29.20 21.90 20.44 SX15A 
0-30 PSID Differential 0-110mV " i 287-1087-ND 29.20 21.90 20.44 SX30D 
5 | 0.30 PSIA Absolute 0-110mV Buren ie 100s ee ANGER: 287-1084-ND 2920 21.90 20.44 | Sx30A 
0-100 PSIA Absolute 0-150mV 287-1070-ND 35.08 26.99 25.19 SX100A 
0-100 PSID Differential 0-150mV 287-1073-ND 35.08 26.99 25.19 $X100D 
0-150 PSIA Absolute 0-110mV 287-1076-ND 35.08 26.99 25.19 SX150A 
0-150 PSID Differential 0-110mV 287-1077-ND 35.08 26.99 25.19 SX150D 


* Response time for a 0 psi to full scale span pressure step change, 10% to 90% rise time. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 2239 


Honeywell Digital Pressure Gauges 


Sensing and Control SDPGB Series SenSym ICT 
Features: ‘senSym ICT Pressure Resolution Operating Pressure Digi-Key Price Honeywell 
* +0.25% Test Gauge Accuracy * 316 Stainless Steel Sensor Range PSIG Temp. Port Part No. Each | PartNo. 
«Long Battery Life (Two AA Alkaline approximately 2,500 
100.0 PSIG 0.1 Mal 287-1931-ND 274.60 | SDPGBO100PG5 
hours) * Rugged Design » Display: 3 1/2” digit LCD, 1/2” Digit ee 2 
Height * Auto Shutoff Time * Low Battery Indication * Media 300 PSIG 1.0 -20°C ~ 85°C | 316 Stainless |287-1933-ND 274.60 | SDPGBO300PG5 
Compatibility: All wetted parts are 316 SS compatible with most 4,000 PSIG 1.0 Steel 287-1935-ND 274.60 | SDPGB1000PG5 
liquids and gases , 3 : 
Solid State Pressu re Sensors Fig. 1 - G2 Package Fig. 2 - D4 Package Fig. 3 - A2 Package 
Features: * Output: 0.5 ~ 4.5V * Package: DIP ¢ Supply (sensor is not reverse polarity 
protected): 4.75 ~ 5.25VDC »* Response Time: 8ms (0 psi to full scale span pressure step 13 BC: 4 5 1 ws 
change, 10% ~ 90% rise time) * Operating Temperature: -20°C ~ 105°C d ' = ® @he 
iM 
Pressure Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig.| Pressure Type Part No. 1 25 100 | Part No. 
Pressure Sensors Calibrated and Temperature Compensated 
0-1 PSIG 480-1923-ND 23.95 18.33 16.77 | ASDX001G24R 
0-5 PSIG 480-1924-ND 23.95 18.33 16.77 | ASDX005G24R 
1 0-15 PSIG Gage 480-1925-ND 23.95 18.33 16.77 | ASDX015G24R 
0-30 PSIG 480-1926-ND 23.95 18.33 16.77 | ASDX030G24R 
0-100 PSIG 480-1927-ND 23.95 18.33 16.77 | ASDX100G24R 46.89 
0-1 PSID 480-1918-ND 23.95 18.33 16.77 | ASDX001D44R 7 
0-5 PSID Differential/ 480-1919-ND 23.95 18.33 16.77 | ASDX005D44R 2 2 | 
2 0-15 PSID Gage 480-1920-ND 23.95 18.33 16.77 | ASDX015D44R 4.50>| ee 2.54 13.97 450>| + 254 
0-30 PSID 9s 480-1921-ND 23.95 18.33 16.77 | ASDX030D44R | ie : | sy lea 
0-100 PSID 480-1922-ND 23.95 18.33 16.77_ | ASDX100D44R 
0-15 PSIA 480-1915-ND 23.95 18.33 16.77 | ASDX015A24R 19 + + 
3 | 0-30PSIA | Absolute 480-1916-ND 23.95 18.33 16.77 | ASDX030A24R LIT 2.54 
0-100 PSIA 480-1917-ND 23.95 18.33 16.77 | ASDX100A24R 
Isolated Pressure Sensors and Compensated Sensors Tamm Male Port = 2738+] 
| 14.27 - 
Features: * Response Time: 100 Sec, BE Series-Response Time: 10 mS (0 psi to full scale span pressure step change, 10% to 90% risetime.) * Oper- = [ 
ating Temperature: -40°C ~ 125°C ‘04.36 <> —} 
13.97 7/16-20 UNF 
Pressure | Output Port Max. Digi-Key Price Each Honeywell Note: © 0.22” +0.001” (0.56mm +0.03mm) Pins 
Pressure Type mV Description Supply Part No. 1 25 100 Part No. on @ 0.230” (5.84mm) pin circle. 
13mm 
” 19mm Male Port 
0-1000 PSIA e 1/8 287-1123-ND 86.73 70.19 65.18 | 13C1000PA4K 
o-5000 Psia_| Absolute | 0-200 27 NPT-SS gene 287-1124-ND 86.73 70.19 65.18 | 13C5000PA4K 
19mm — Calibrated Compensated 
0-15 PSIA Absolute 4/8” 287-1108-ND 91.35 73.93 68.65 | 19CO15PA4K 
0-15 PSIG Gage 0-100 27 NPT-SS 15VDC 287-1109-ND 91.35 73.93 68.65 | 19C015PG4K 19 
0-15 PSIV Vacuum 287-1938-ND 91.35 73.93 68.65 | 19C015PV4K Note: 2” (50.8mm) NOMEX ribbon cable with 0.100" 
0-15 PSIV 1/4” 15VDC 287-1940-ND 102.82 83.22 77.27 | 19CO15PV5K ‘ f resi 
o-t5psiv__| Vacuum | 0-100 18 NPT-SS 2.0mA 287-1941-ND 91.35 73.93 _ 68.65 | 19C015PV5L {e.24mhm) pin spacing (ee AWG Mite Size); 
0-30 PSIA Absolute 4/8” 287-1110-ND 91.35 73.93 68.65 | 19CO30PA4K Flush Mount 
0-30 PSIG Gage 0-100 27 NPT-SS 15VDC 287-1111-ND 91.35 73.93 68.65 | 19CO30PG4K 50.8 Nomex Insulated Vent hole 
0-30 PSIV Vacuum 287-1944-ND 91.35 73.93 68.65 | 19C030PV4K “© strip cable with Gage 
0-50 PSIA Absolute 0-100 1/8” 45VDC 287-1112-ND 91.35 73.93 68.65 | 19CO50PA4K 2.54 pin spacing 953 units only 
0-50 PSIG Gage e 27 NPT-SS 287-1113-ND 91.35 73.93 68.65 | 19CO50PG4K (24 AWG equiv.) == - Out 
0-100 PSIA Absolute 0-100 1/8” 45VDC 287-1114-ND 91.35 73.93 68.65 | 19C100PA4K 
0-100 PSIG Gage ii 27NPT-SS 287-1115-ND 91.35 73.93 68.65 | 19C100PG4K 
0-100 PSIV Vacuum 0-100 1/4” 18 NPT-SS 15VDC 287-1952-ND 102.82 83.22 77.27 | 19C100PV5K 
0-200 PSIA Absolute 0-100 1/8” 45VDC 287-1116-ND 91.35 73.93 68.65 | 19C200PA4K 
0-200 PSIG Gage 27 NPT-SS. 287-1117-ND 91.35 73.93 68.65 | 19C200PG4K 
0-300 PSIA Absolute 1/8” 287-1118-ND 91.35 73.93 68.65 | 19C300PA4K 
0-300 PSIG Gage | 9-100 27 NPT-SS 1SYDE 287-1119-ND 91.35 73.93 68.65 | 19C300PG4K Bonded Element 
0-500 PSIA Absolute 0-100 1/8” 45VDC 287-1120-ND 91.35 73.93 68.65 | 19C500PA4K 
0-500 PSIG Gage 27 NPT-SS 287-1121-ND 91.35 73.93 68.65 | 19C500PG4K Dim. 
Flush Mount A | Honeywell GT 150 
0-15 PSIV 287-1936-ND 92.41 74.79 69.45 | 19C015PV2K (mm) _| Part No. “Spin 
0-30 PSIV Vacuum 0-100 N/A 15VDC 287-1942-ND 92.41 74.79 69.45 | 19CO30PV2K 10.92 | BE-4R5000PG6DS 
0-100 PSIV 287-1948-ND 92.41 74.79 69.45 | 19C100PV2K 10.92 | BE-4R5000PG6DC 
Bonded Element at 
0-5000 PSIG 7/16"-20 UNF-SS 287-1130-NDt 60.00 56.00 52.80 | BE-4R5000PG6DS = 
0-5000 PSIG Gage | 0.5-4.5 | 7/16"-20UNF-CRS | 5-25VDC 287-1131-NDt¢ 58.00 54.00 _50.40 | BE-4R5000PG6DC 


+ Gland per MS33656 (3-904 O-Ring seal not provided) 


Pressure and Vacuum Switches 5000 Series 


The 5000 Series switches are specifically designed to stand up to extended duty applications. It Pressure Switches 
features a Kapton diaphragm for compatibility with a wide variety of fluids. These switches are 


factory set. The pressure switches are field adjustable. =e = 
Specifications: * Pressure Switch Proof Pressure: 500 PSI * Pressure Switch Burst Pressure: 750 aun Contact Factory Dini Key Brice) Each Honeywell 
PSI for 0.5 ~ 24 PSI; 1250 PSI for 25 ~ 150 PSI set point range * Vacuum Switch Proof Pressure: Circuitry | Setting (PSI) | Setting (PSI) | Part No. 1 50 100 Part No. 
-30” Hg * Temperature Range: -40°C ~ 121°C (-40°F ~ 250°F) * Connector: 1/8” - 27” NPT male N.O. 480-2039-ND 24.27 17.60 16.99 | 076051 00000020 01 
thread » Terminals: #8 - 32 screws N.C. 11~3 205 2 480-2043-ND 26.39 19.14 18.48 | 076061 00000020 01 
N.O./N.C. 480-2047-ND 29.76 21.75 21.37 | 076071 00000020 01 
Load Ratings N.0. 480-2051-ND 24.27 17.60 16.99 | 076575 00000040 01 
Resistive: 15 Amp 6VDC N.C. 3.1~7 +1 4 480-2053-ND 26.85 19.47 18.80 | 076577 00000040 01 
8 Amp 4oVDC N.O/N.C. 480-2055-ND 27.44 19.90 19.21 | 076579 00000040 01 
NO. 480-2052-ND 22.92 16.62 16.05 | 076576 00000100 01 
4 Amp 24VDC N.C. 8~13 +2 10 480-2054-ND 28.91 20.97 20.24 | 076578 00000100 01 
Inductive: 1 Amp 120VAC N.O/N.C. 480-2056-ND 27.72 20.10 19.41 | 076580 00000100 01 
N.O. 480-2040-ND 24.03 17.43 16.83 | 076052 00000150 01 
OS AMP PAQVAC N.C. 14~24 43 15 480-2044-ND 28.58 20.73 20.01 | 076062 00000150 01 
r N.O/N.C. 480-2048-ND 31.05 22.70 22.30 | 076072 00000150 01 
Vacuum Switches N.O. 480-2041-ND 24.48 17.75 17.14 | 076053 00000350 01 
Contact Setting | Digi-Key PIIESER Honeywell N.C. 25~50 +5 35 480-2045-ND 29.77 21.76 21.38 | 076063 00000350 01 
Circuitry | PSIV(Hg) __| Part No. 1 50 100_‘| PartNo. NON. eee One 8 23.76 | 076073 00000350 01 
0; -2042- . .05 17.43 | 076054 00000600 01 
NO. 2" poueoagneg = 20.47 14.85 14.34 | 077842 02.0H6 01 nc. | 51-90 47 60 480-2046-ND 29.77 21.76 21.38 | 076064 00000600 01 
N.C. 480-2060-ND 20.47 14.85 14.34 | 077343 02.0HG 01 NOJNC 480-2050-ND 09.77 21.76 9138 | 076074 00000600 01 
N.O. a 480-2058-ND 2047 14.85 =~ 14.34-| 077342 04.0HG 01 —_— oS E : 
N.C. 480-2061-ND_—-20.47_—14.85 14.34 _| 077343 04.0HG 01 Se Switch Boot 
N.0. 7 480-2059-ND 20.47 14.85 ~—«-14.34-«-| 077342 09.0HG 01 witch Boot for Vacuum (opr 
N.C. 9 480-2062-ND 20.47 14.85 14.34 |_ 077343 09.0HG 01 and Pressure Switches Aeorpo6e No ct a8? A 2: QP380 00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Honeywell 


Sensing and Control 


Pressure sensors, force sensors and airflow sensors are all developed around semiconductor technology. voltage proportional to pressure. Airflow sensors contain a thin-film, thermally isolated bridge structure 
Each pressure sensor contains a silicon chip with an integral sensing diaphragm and four piezoresistors. containing heater and temperature sensing elements. The bridge structure provides a sensitive and fast 
Pressure applied on the diaphragm causes it to flex, changing the resistance. This causes a low level output response to the flow of air or other gas over the chip. 


NEW! Pressure Sensors 


Dimensions in inches 
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Digi-Key Price Each Honeywell Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. | Pressure Output Part No. 1 25 100 | Part No. Fig. | Pressure Output Part No. 1 25 100 | PartNo. 

1PSID 45mVDC 480-2496-ND 14.04 10.22 9.26 | 24PCAFA6D 3000PSI 4 ~20mA 480-2536-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHOS3KPGBO1B 

5PSID 115mVDC 480-2498-ND 14.04 10.22 9.26 | 24PCBFA6D 3000PSI | .5~4.5VDC | 480-2537-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHO3KPSBO1A 

15PSID 225mV 480-2500-ND 14.04 10.22 9.26 | 24PCCFA6D 3000PSI 4 ~20mA 480-2538-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHO3KPSB01B 

30PSID 330mV 480-2502-ND 14.04 10.22 9.26 | 24PCDFA6D 3000PSI | .5~4.5VDC | 480-2539-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHO3KPSBO6A 

1 0.5PSID 35mVDC. 480-2504-ND 14.04 10.22 9.26 | 24PCEFA6D 3000PSI 4 ~20mA 480-2540-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHO3KPSBO6B 

1PSID 16.7mV 480-2509-ND 19.99 14.76 13.57 | 26PCAFA6D 3000PSI | .5~4.5VDC | 480-2541-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHO3KPSLO1A 

5PSID 50mVDC. 480-2512-ND 19.99 14.76 13.57 | 26PCBFA6D 3000PSI 4~20mA 480-2542-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHO3KPSLO1B 

15PSID 100mV 480-2516-ND 19.99 14.76 13.57 | 26PCCFA6D 50PSIG 4~20mA 480-2543-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHOSOPGB01B 

30PSID 100mV 480-2519-ND 19.99 14.76 13.57 | 26PCDFA6D 50PSIG | .5~4.5VDC | 480-2544-ND 79.80 63.84 60.42 | MLHOSOPGBO1E 

1PSIG 45mVDC 480-2497-ND 14.04 10.22 9.26 | 24PCAFA6G S5OPSIG_ | .5~4.5VDC | 480-2545-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHOSOPGBO6A 

5PSIG 115mVDC 480-2499-ND 14.04 10.22 9.26 | 24PCBFA6G 50PSIG | .5~4.5VDC | 480-2546-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHOSOPGPO6A 

15PSIG 225mV 480-2501-ND 14.04 10.22 9.26 | 24PCCFA6G 50PSIG 1~6VDC 480-2547-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHOSOPGPO6C. 

30PSIG 330mV 480-2503-ND 14.04 10.22 9.26 | 24PCDFA6G 5000PSI 4~20mA 480-2548-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHOSKPGBO1B 

0.5PSIG 35mVDC. 480-2505-ND 14.04 10.22 9.26 | 24PCEFA6G 5000PSI | .5~4.5VDC | 480-2549-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHOSKPSBO1A 

2 1PSIG 16.7mV 480-2510-ND 19.99 14.76 13.57 | 26PCAFA6G 5000PSI | .5~4.5VDC | 480-2550-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHOSKPSLOGA 

5PSIG 50mVDC 480-2513-ND 19.99 14.76 13.57 | 26PCBFA6G 5000PSI 1~6VDC 480-2551-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHOSKPSL10C. 

5PSIG 50mVDC. 480-2514-ND 19.99 14.76 13.57 | 26PCBFB6G 5000PSI 1~6VDC 480-2552-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHOSKPSPO6C 

15PSIG 100mV 480-2517-ND 19.99 14.76 13.57 | 26PCCFA6G 8000PSI | .5~4.5VDC | 480-2553-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHO8KPSBO1A 

15PSIG 100mV 480-2518-ND 19.99 14.76 13.57_| 26PCCFB6G 8000PSI 4~20mA 480-2554-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHO8KPSB01B 

30PSIG 100mV 480-2520-ND 19.99 14.76 13.57 | 26PCDFA6G 6 100PSI 5~4.5VDC | 480-2555-ND 79.80 63.85 60.43 _| MLH100PABO6A 

100PSIG 100mV 480-2521-ND 19.99 14.76 13.57 | 26PCFFA6G 100PSI 1~5VDC 480-2556-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PAB06G 

1PSID |14.7 ~ 18.7mV| 480-2506-5-ND 17.35 12.81 11.78 | 26PCO1SMT 100PSI 5~4.5VDC | 480-2557-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PAGO1A 

3 5PSID 47 ~ 53mV 480-2507-5-ND 17.35 12.81 11.78 | 26PCO5SMT 100PSI 4~20mA 480-2558-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PAGO1B 

15PSID_ | 96~104mV_ | 480-2508-5-ND 17.35 12.81 11.78 | 26PC15SMT 100PSI .5~4.5VDC | 480-2559-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PAGO6A 

4 5PSIG 50mVDC 480-2511-ND 19.99 14.76 13.57 | 26PCBFA2G 100PSI .5~4.5VDC | 480-2560-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PGBO1A 

15PSIG 100mV 480-2515-ND 19.99 14.76 13.57_| 26PCCFA2G 100PSI 4 ~20mA 480-2561-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PGB01B 

5PSID | 0.5~4.5VDC | 480-2522-5-ND 28.75 21.57 20.13 | ASDXLO5D44D 100PSI .5~4.5VDC | 480-2562-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PGBO6A 

5PSID Digital (Hex) | 480-2523-5-ND 35.53 27.34 25.51 | ASDXLO5D44D-DO 100PSI 4 ~ 20mA 480-2563-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PGBO6B 

10 in H20G| 0.5 ~ 4.5VDC | 480-2524-5-ND 27.55 20.67 19.29 | ASDXL10G24R 100PSI 5~4.5VDC | 480-2564-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PGB10A 

5 10 in H20G} Digital (Hex) | 480-2525-5-ND 34.05 26.20 24.45 | ASDXL10G24R-DO 100PSI ~4.5VDC | 480-2565-ND 79.80 63.84 60.42 | MLH100PGLO1A 

3PSID_ | 0.5~ 4.5VDC | 480-2526-5-ND 27.55 20.67 19.29 | ASDXL10D44R 100PSI 4~20mA 480-2566-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PGL01B 

3PSID Digital (Hex) | 480-2527-5-ND 34.05 26.20 24.45 | ASDXL10D44R-DO 100PSI 5~4.5VDC | 480-2567-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PGLO6A 

10in H2OD] 2.5+2VDC 480-2528-5-ND 27.55 20.67 19.29 | ASDXL10D44D 100PSI 4 ~20mA 480-2568-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PGLO6B 

10PSI Digital (Hex) | 480-2529-5-ND 34.05 26.20 24.45 | ASDXL10D44D-DO 100PSI 1~6VDC 480-2569-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PGLO6C. 

1000PSI | .5~4.5VDC | 480-2530-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHO1KPSBO1A 100PSI 4~20mA_| 480-2570-ND 79.80 63.84 60.42_| MLH100PGLO9B 

1000PSI 4 ~20mA 480-2531-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHO1KPSB01B 100PSI 4 ~20mA 480-2571-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PGM01B 

6 1000PSI | .5~4.5VDC | 480-2532-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHO1KPSBO6A 100PSI 4 ~20mA 480-2572-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PGMO06B 

1000PSI 4~20mA 480-2533-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHO1KPSBO6B 100PSI 1~6VDC 480-2573-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PGMO6C 

2000PSI | .5~4.5VDC | 480-2534-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHO2KPSBO6A 100PSI 4 ~ 20mA 480-2574-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PGPO6B 
2000PS| | 4~20mA | 480-2535-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHO2KPSB01B +CutTape + Tape and Reel (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Honeywell 


7 
Sensing and Control NEW! Pressure Sensors (cont.) 


Dimensions in inches 


! 
| 


10+] } +[-.02 
Digi-Key Price Each Honeywell Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. | Pressure Output Part No. 1 25 100 | Part No. Fig. | Pressure Output Part No. 1 25 100 | PartNo. 
100PSI_ | 1~6VDC | 480-2575-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PGP06C T00PSIG 480-2638-5-ND 32.93 25.34 23.65 | 40PC100G2A 
150PSI | .5~4.5VDC | 480-2576-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH150PABO1A 150PSIG 480-2639-5-ND 32.93 25.34 23.65 | 40PC150G2A 
150PSI | .5~4.5VDC | 480-2577-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH150PGBO01A 11 | 250PSIG | 45VDC | 480-2640-5-ND 32.93 25.34 23.65 | 40PC250G2A 
150PSI_ | 4~20mA | 480-2578-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH150PGB01B 250PSIG 32.93 25.34 23.65 | 40PC250G3A 
150PSI | .5~4.5VDC | 480-2579-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH150PGBO6A 500PSIG 480-2642-5-ND 32.93 25.34 23.65 | 40PC500G2A 
150PSI 4 ~20mA 480-2580-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH1SOPGBO06B .3PSID 20mVDC 480-2643-5-ND 29.27 21.95 20.49 | CPCO.3DFH 
150PSI 1 ~ 5VDC 480-2581-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH150PGBO6G .BPSIV 20mVDC 29.39 22.61 21.10 | CPCO.3GFH 
150PSI 1 ~ 5VDC 480-2582-ND 79.80 63.84 60.42 | MLH150PGLO04G 41PSI 18mV 28.52 21.39 19.97 | CPCO1DFC 
150PSI 4 ~20mA 480-2583-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH150PGLO6B 4PSIV 18mV 480-2646-5-ND 30.98 23.83 22.25 | CPCO1GFH 
200PSI | 4~20mA | 480-2584-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH200PGB01B 5PSIV 60mV 480-2647-5-ND 28.52 21.39 19.97 | CPCOSGFC 
200PSI 4 ~20mA 480-2585-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH200PGL01B 5PSIV 60mV 30.98 23.83 22.25 | CPCO5GFH 
200PS| | .5~4.5VDC | 480-2586-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH200PSBO6A 12 | sepsia 90mV 2933 22.00 2054 | CPC1S5AFH 
200PS| | 4~20mA | 480-2587-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH200PSB06B 15PSIA 90mV 2770 2078 4939 | CPC15AH 
200PS|_| 1~6VDC | 480-2588-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH200PSBO9C 4H20D 25mV 25,50 19.13 175 | CPCLO4DFC 
200PSI .5~4.5VDC | 480-2589-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH200PSLO9A 4H20G 25mV 23.69 18.13 16.59 | CPCLO4GFC 
250BAR | 4~20mA | 480-2590-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH250BSB01B T0H20D 24.54 18.41 77.18 | CPCLIODFC 
sors) | tosvoG | 4802502ND 790 «685 «6.4 | MLHasoPGBDSG cs al ees __ sissies Gporivert 
5 ~5 |-2592- f ‘ . 
250PS|_| 1~6VDC_ | 480-2593-ND 7980 6385 _60.43 | MLH250PGP06C 13 | 15PSIA. | 252m 1682 18.201 12:78" CEXISAR 
250PSI_ | .5~4.5VDC | 480-2594-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH250PSBO1A 1H20D poco = 71.46 Be (ee hE Doon Nee 
2H20D 480-2657-5-ND 71.13 56.32 52.37 | DCOO2NDC4 
250PS| | 4~20mA | 480-2595-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH250PSB01B SHoOD eave ead Boao LDCOOENTICA 
6 | 250PSI | 5~4.5VDC | 480-2596-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH250PSBO9A 14 #2V ' ; : 
250PSI | .5~4.5VDC | 480-2597-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH250PSLO9A 10H20D 86.39 52.56 48.87 | DCOIONDC4 
300PSI_| 5~4.5VDC | 480-2598-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH300PSBO1A Pen oe ee Se OO ned 
300PSI_ | 4~20mA | 480-2599-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH300PSB01B : : : : 
300PSI | 1~6VDC | 480-2600-ND 79.80 63.85, 60.43 | MLH300PSB01C 1H20D 10mv 75.56 60.46 57.22 | DCXLOIDS 
300PSI | .5~4.5VDC | 480-2601-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH300PSBO1E is | 5H20D 20mV 67.46 53.41 49.66 | DCXLO5DS 
300PSI | .5~4.5VDC | 480-2602-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH300PSBO9A 10H20D 20mV 480-2664-5-ND 67.46 53.41 49.66 | DCXL10DS 
300PSI_| .5~4.5VDC | 480-2603-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH300PSBO9E 30H20D 20mV 480-2665-5-ND 63.79 50.51 46.96 | DCXL30DS 
500PSI_ | .5~4.5VDC | 480-2604-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHS500PABO1A 1H20D 6mv 46.44 35.44 33.61 | DUXLO1D 
500PSI | .5~4.5VDC | 480-2605-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHS500PSBO1A ig | 5H20D 22.5mV 43.34 33.08 31.37 | DUXLOSD 
500PSI 4~20mA_ | 480-2606-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH500PSB01B 10H20D 30mV 41.79 31.90 30.25 | DUXL10D 
500PSI | .5~4.5VDC | 480-2607-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH500PSLBO6A 20H20D 30mV 40.25 30.72 29.13 | DUXL20D 
500PS|_ | 4~20mA | 480-2608-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH500PSB06B 1PSIDV 75mV 21.33 16.32 14.93 | XPX01D 
500PSI_| .5~4.5VDC | 480-2609-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH500PSBO9A 100PSIDV | — 295mV 480-2688-5-ND 27.70 20.78 19.39 | XPX100DT 
500PSI | 1~6VDC | 480-2610-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHS500PSBO9C 17 | 100PSIV 295mV 480-2689-5-ND 23.12 17.69 16.19 | XPX100GFS 
500PSI | .5~4.5VDC | 480-2611-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHSOOPSLO1A 150PSIDV | 262.5mV_ | 480-2690-5-ND 20.60 15.21 13.98 | XPX150D 
500PSI | .5~4.5VDC | 480-2612-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHSO0PSLO6A 10H20DV | 2mV/in H20 | 480-2684-5-ND 38.02 29.25 27.30_| XPCL10DH 
500PSI_| .5~4.5VDC | 480-2613-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHS00PSLO9A Airflow 
S500PSI 4 ~20mA 480-2614-ND 79.80 63.84 60.42 | MLHS00PSLO9B 200SCCM | +44.5mV 480-2691-5-ND 57.27 45.34 42.96 | AWM2100V 
500PSI .5~4.5VDC | 480-2615-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH500PSMO9A 18 | 200SCCM 1~5VDC 480-2692-5-ND 70.64 55.93 52.00 | AWM3100V 
500PSI 4 ~20mA 480-2616-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHS500PSP06B 1000SCCM| _1~5VDC_ | 480-2693-5-ND 70.64 55.93 52.00 | AWM3300V 
S00PSI_| 1~6VDC__| 480-2617-ND 79.80 63.85 60.43_| MLH500PSP06C 19 [1000SCCM| 1~5VDC | 480-2694-5-ND _85.92 68.74 65.06 | AWM43300V 
Force sensor 20 | 6SLPM 1~5VDC__| 480-2695-5-ND 88.72 71.80 66.67 _| AWM43600V 
PEO zO1e ND) 35.07 26.99 25.19 | FSS1S00NSB 5SLPM 480-2696-ND 119.57 96.77 89.86 | AWM5101VN 
7 | 150g | tomy | @802618GNDI) 46.56 | 33.12 28.98 | FSS1500NSR 21 | eosipm | 1~SV0C | ago-2697-ND__119.57_—96.77__—89.86_| AWMS104VN 
S801 2 NDE $0421,20/1,200 bee looohsn 22 _|200SCCM | _=77mVDC | 480-2698-5-ND___30.32__23.93__21.77 | AWM92100V 
480-2620-5-ND 34.17 26.29 24.54 | FSS1500NST : : : 
8 1500G 360mV 480-2621-5-ND 39.43 30.10 28.54 | FSGIS5N1A tCutTape + Tape and Reel 
5PSIG TOVDC 480-2622-ND 69.17 54.77 50.92 | 1865-01G-KDN 
5PSIG 1.5mA 480-2623-ND 69.17 54.77 50.92 | 1865-01G-LDN Digi-Key Price Each Honeywell 
10PSIG 10VDC 480-2624-ND 69.17 54.77 50.92 | 1865-02G-KDN Fig. | Pressure | Sensitivity | Part No. 1 25 100_| Part No. 
10PSIG 1.5mA 480-2625-ND 69.17 54.77 50.92 | 1865-02G-LDN Typical Sensitivity 
g [_15PsiG 10VDC 480-2626-ND 69.17 54.77 50.92 | 1865-03G-KDN 23a | _DPSIG_ | 7-5mVimAIPSI | 480-2673-5-ND 1442 10.28 9.31 | SCCPOSGSMTP 
T5PSIG 7.5mA 480-2627-ND 69.17 54.77 50.92 | 1865-03G-LDN 100PSIG_|_1.3mV/mA/PSI | 480-2674-5-ND 14.12 10.28 9.31_| SCCP100GSMTP 
25PSIG 10VDC 480-2628-ND 69.17 54.77 50.92 | 1865-05G-KDN 23B | 15PSIA_ | 4.3mV/mA/PSI | 480-2675-5-ND 14.12 10.28 9.31 | SCCPISASMTLP 
25PSIG 1.5mA 480-2629-ND 90.65 73.36 68.12 | 1865-05G-LDN 15PSIA | 4.3mV/mA/PSI | 480-2671-5-ND 14.28 10.39 9.42 | SCC1SASMT 
30PSIG 1ovDC 480-2630-ND 69.17 54.77 50.92 | 1865-07G-KDN 24 | 30PSIA | 2.9mV/mA/PSI | 480-2672-5-ND 14.28 10.39 9.42 | SCC30ASMT 
30PSIG 1.5mA 480-2631-ND__90.65 73.36 68.12 | 1865-07G-LDN 150PSIA_| 0.14mV/mA/PSI | 480-2677-5-ND 17.34 12.80 _11.77_| SX150ASMT 
Lasertrim Board 1PSIV 18mV/PS! | 480-2680-5-ND 32.44 24.96 23.29 | XPCOIGTC 
to | 1-5LBS sovoc | 480-2632-5-ND 85.15 68.13 64.48 | FSO1 25 | 150PSIV 90mV typ | 480-2681-5-ND 29.86 22.40 ~—-20.91 | XPC150GTC 
3LBS ° 480-2633-5-ND 85.15 68.13 64.48 | FSO3 15PSIA 6mV/PSI__| 480-2682-5-ND 29.60 22.77__—-21.26 | XPC15ATC 
50mm Hg 480-2634-5-ND 32.93 25.34 23.65 | 40PCO01BIA 4H20DV | 6.25mV/PSI_ | 480-2683-5-ND 40.41 30.85 29.25 | XPCLO4DTC 
11 | 15PsiG 4svoc | 480-2635-5-ND 32.93 25.34 23.65 | 40PCO15G1A 26 | 1PSIDV 18mV/PS| | 480-2679-5-ND 34.10 26.24 24.49 | XPCO1DTC 
15PSIV ; 480-2636-5-ND 32.93 25.34 23.65 | 40PCO15V2A 10H20D | 2mV/inH2O | 480-2685-5-ND 40.41 30.85 = 29.25 | XPCL1ODTC 
15PSIV 480-2637-5-ND 32.93 25.34 23.65 | 40PCO15V3A 10H20D | 2mV/inH20 | 480-2686-5-ND 38.73 29.56 28.03 | XPCL10DTH 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2242 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Pneumatic Automation Components 


® 


SMC Corporation is the largest manufacturer in the world of pneumatic automation components. SMC’s line of fluid power and pneumatic instrumentation products include vacuum and pressure sensors, switches, gauges, 
electro-pneumatic regulators and digital flow switches/sensors for air, water and chemicals. 


Supply Max. Supply Operating 
Pressure Proof Pressure Voltage Current Temperature | Digi-Key SMC 
Fig. Range Pressure Type Port (VDC) (mA) Output °c Part No. Price Each Part No. 
ZSE30/ISE30 Series — 2-Color Display 
-100 ~ 100kPa 500kPa Vacuum NPT 1/8” 12 ~ 24 45 PNP 0~50 606-1006-ND 109.73 ZSE30-T1-65 
-100 ~ 100kPa 500kPa Vacuum NPT 1/8” 12 ~ 24 45 NPN 0~50 606-1007-ND 109.73 ZSE30-T1-25 
0.0 ~ 1.0MPa 1.5MPa Pressure NPT 1/8” 12 ~ 24 45 PNP 0~50 606-1001-ND 109.73 ISE30-T1-65 
1 0.0 ~ 1.0MPa 1.5MPa Pressure NPT 1/8” 12 ~ 24 45 NPN 0~50 606-1000-ND 109.73 ISE30-T1-25 
-100 ~ 100kPa 500kPa Vacuum 01/4” One Touch 12 ~ 24 45 PNP 0~50 606-1008-ND 112.96 ZSE30-N7L-65 
-100 ~ 100kPa 500kPa Vacuum 01/4” One Touch 12 ~ 24 45 NPN 0~50 606-1009-ND 112.96 ZSE30-N7L-25 
0.0 ~ 1.0MPa 1.5MPa Pressure 01/4” One Touch 12 ~ 24 45 PNP 0~50 606-1002-ND 115.19 ISE30-N7L-65 
0.0 ~ 1.0MPa 1.5MPa Pressure 01/4” One Touch 12 ~ 24 45 NPN 0~50 606-1003-ND 115.19 ISE30-N7L-25 
ZSE40/ISE40 Series 
0.0 ~ 101.3kPa 500kPa Vacuum NPT 1/8” 12 ~ 24 55 PNP x 2, 1 ~ 5V 0~50 606-1011-ND 136.92 ZSE40-T1-62 
2 0.0 ~ 101.3kPa 500kPa Vacuum NPT 1/8” 12 ~ 24 55 NPN x 2, 1 ~ 5V 0~50 606-1010-ND 136.92 ZSE40-T1-22 
0.0 ~ 1.0MPa 1.5MPa Pressure NPT 1/8” 12 ~ 24 55 PNP x 2, 1 ~ 5V 0~50 606-1004-ND 136.92 ISE40-T1-62 
0.0 ~ 1.0MPa 1.5MPa Pressure NPT 1/8” 12 ~ 24 55 NPN x 2, 1 ~ 5V 0~50 606-1005-ND 136.92 ISE40-T1-22 
PSE530 Series — Remote Type Sensor 
3 0.0 ~ 1.0MPa 1.5MPa Pressure M5 x 0.8” 12 ~ 24 15 1~5V 0~50 606-1019-ND 61.20 PSE530-M5 
0.0 ~ 101kPa 500kPa Vacuum M5 x 0.8” 12 ~ 24 15 1~5V 0~50 606-1020-ND 61.20 PSE531-M5 
PSE200 Series — Multi-channel Controller 
4 = 12 ~ 24 55 NPN x5 0~50 606-1016-ND 178.19 PSE200 
= 12 ~ 24 55 PNP x5 0~50 606-1017-ND 178.19 PSE201 
PSE540 Series — Compact, 2-Color Display, Remote Type Sensor 
5 0.0 ~ 101kPa 500kPa Vacuum 24” Plug-in Reducer 12 ~ 24 15 1~5V 0~50 606-1021-ND 64.74 PSE541-R04 
-100 ~ 100kPa 500kPa Pressure 24” Plug-in Reducer 12 ~ 24 15 1~5V 0~50 606-1022-ND 64.74 PSE543-R04 
PS1000/PS1100 Series — Electronic Air Checker 
6 -100 ~ 450kPa 1MPa Pressure 6” Reducer 12 ~ 24 40 NPN 0~60 606-1024-ND 64.55 PS1000-RO6L 
-100 ~ 400kPa 1MPa Vacuum @6” Reducer 12 ~ 24 40 NPN 0~60 606-1025-ND 64.55 PS1100-RO6L 
ITV2000 Series — Electro-pneumatic Regulator 
-005 ~ 0.SMPa 1.0MPa Gage NPT 1/4” 24 120 4-20mA 0~50 606-1026-ND 398.48 ITV2030-01N2L4 
-005 ~ 0.SMPa 1.0MPa Gage NPT 1/4” 24 120 4-20mA 0~50 606-1027-ND 427.52 ITV2030-04N2L4 
7 -005 ~ 0.5MPa 1.0MPa Gage NPT 1/4” 24 120 4-20mA 0~50 606-1028-ND 398.48 ITV2030-31N2L4 
.005 ~ 0.9MPa 1.0MPa Gage NPT 1/4” 24 120 4-20mA 0~50 606-1029-ND 398.48 ITV2050-01N2L4 
-005 ~ 0.9MPa 1.0MPa Gage NPT 1/4” 24 120 4-20mA 0~50 606-1030-ND 427.52 ITV2050-04N2L4 
.005 ~ 0.9MPa 1.0MPa Gage NPT 1/4” 24 120 4-20mA 0~50 606-1031-ND 398.48 ITV2050-31N2L4 
Mounting Bracket for ISE30/ZSE30 with Mounting Screws 606-1012-ND 419 ZS-27-B 
Panel Mount Kit for ISE30/ZSE30 with Mounting Screws... 606-1013-ND 4.19 ZS-27-C 
Mounting Bracket for ISE40/ZSE40 with Mounting Screws 606-1014-ND 7.88 ZS-24-A 
Panel Mount Kit for ISE40/ZSE40 606-1015-ND 5.78 ZS-22-A 
Panel Mount Adapter for PSE200 Waterproof Seal, with Mounting Screws. 606-1018-ND 14.98 ZS-26-C 
3 Meter Sensor Cable for PSE530/531 606-1023-ND 13.38 ZS-26-F 
Supply Max. Supply Operating 
Flow Rate Pressure Voltage Current Temperature Digi-Key SMC 
Fig. Liters/Minute Type Port (VDC) (mA) Output °c Part No. Price Each Part No. 
PF2A Series — Digital Air Flow Switch 
5 ~50 Gage NPT 1/4” 12~24 150 NPN 0~50 606-1032-ND 556.50 PF2A750-N02-27 
8 5 ~ 50 Gage NPT 1/4” 12~24 150 PNP 0~50 606-1034-ND 556.50 PF2A750-N02-67 
50 ~ 500 Gage NPT 1/2” 12~24 170 NPN 0~50 606-1033-ND 556.50 PF2A751-N04-27 
50 ~ 500 Gage NPT 1/2” 12~24 170 PNP 0~50 606-1035-ND 556.50 PF2A751-N04-67 
PF2W Series — Digital Water Flow Switch 
2~16 Gage NPT 1/2” 12~24 70 NPN 0~50 606-1036-ND 604.36 PF2W720-N04-27 
9 2~16 Gage NPT 1/2” 12~24 70 PNP 0~50 606-1038-ND 604.36 PF2W720-N04-67 
10 ~ 100 Gage NPT 3/4” 12~24 80 NPN 0~50 606-1037-ND 711.08 PF2W711-N06-27 
10 ~ 100 Gage NPT 3/4” 12~24 80 PNP 0~50 606-1039-ND 711.08 PF2W711-N0O6-67 
PF2D Series — Digital Deionized Water or Chemical Flow Switch 
10 1.8 ~ 20 Gage 1/2” 12~24 20 1~5V 0~50 606-1040-ND 688.46 PF2D520-13-1 
1.8 ~ 20 Gage 1/2” 12~24 20 4-20mA 0~50 606-1041-ND 688.46 PF2D520-13-2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Supply Acceleration Sensitivity Rolloff Sensing Zero g Output Operating i-Key Price Each 

Fig. (VDC) Range (g) Typ. (mV/g/V) Frequency (Hz) Axi: (Vdd 5V)* |Temperature °C | Part No. 1 25 100 
4.75 ~ 5.25 1.5 1200 50 x 2.5V -40 ~ 105 MMA2260D-ND 15.34 11.60 10.70 
4.75 ~ 5.25 1.5 1200 50 x 2.5V -40 ~ 105 MMA2260EG-NDO 11.51 10.52 9.62 
4.75 ~ 5.25 45 10 400 x 2.5V -40 ~ 105 MMA2201D-ND 15.34 11.60 10.70 
4.75 ~ 5.25 56.3 8 400 x 2.5V -40 ~ 125 MMA2202EG-NDO 11.51 10.52 9.62 
4.75 ~ 5.25 112.5 4 400 x 2.5V -40 ~ 125 MMA2204D-ND 15.32 11.59 10.68 
4.75 ~ 5.25 112.5 4 400 x 2.5V -40 ~ 125 MMA2204EG-NDO 11.51 10.52 9.62 
4.75 ~ 5.25 281 1.6 400 x 2.5V -40 ~ 125 MMA2300D-ND 15.34 11.60 10.70 
4.75 ~ 5.25 2.5 750 50 Z 2.5V -40 ~ 105 MMA1270D-ND 15.34 11.60 10.70 
4.75 ~ 5.25 5 400 50 Zz 2.5V -40 ~ 125 MMA1250D-ND 15.34 11.60 10.70 
1 4.75 ~ 5.25 AM 50 250 Z 2.5V -40 ~ 125 MMA1220D-ND 15.34 11.60 10.70 
4.75 ~ 5.25 1.5 1200 50 Z 2.5V -40 ~ 105 MMA1260D-ND 15.34 11.60 10.70 
4.75 ~ 5.25 112.5 4 400 Zz 2.5V -40 ~ 125 MMA1210D-ND 15.34 11.60 10.70 
4.75 ~ 5.25 100 20 400 Zz 2.5V -40 ~ 125 MMA1210EG-ND0 NEW! 11.51 9.64 9.02 
4.75 ~ 5.25 100 20 400 Zz 2.5V -40 ~ 125 MMA1210EGR2CT-NDO NEW! 11.51 10.52 9.62 

4.75 ~ 5.25 100 20 400 Zz 2.5V -40 ~ 125 MMA1210EGR2TR-NDO NEW! 8654.40/1,000 
4.75 ~ 5.25 169 13 400 Zz 2.5V -40 ~ 125 MMA1211D-ND 15.34 11.60 10.70 
4.75 ~ 5.25 225 2 400 Z 2.5V -40 ~ 125 MMA1212D-ND 15.34 11.60 10.70 
4.75 ~ 5.25 50 40 400 Z 2.5V -40 ~ 125 MMA1213EG-ND0 NEW! 11.51 9.64 9.02 

4.75 ~ 5.25 50 40 400 Z 2.5V -40 ~ 125 MMA1213EGR2-ND0 NEW! 8654.40/1,000 
4.75 ~ 5.25 281 1.6 400 Z 2.5V -40 ~ 125 MMA1200D-ND 15.34 11.60 10.70 

* The device can measure both +/- acceleration. With no input acceleration the output is at midsupply. For positive acceleration the output will increase above Vdd/2 and for negative acceleration the 
output will decrease below Vdd/2. RoHS Compliant (Continued) 
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Supply Acceleration Sensitivity Rolloff Sensing Zero g Output Operating Digi-Key Price Each 
Fig. (VDC) Range (g) Typ. (mV/g/V) Frequency (Hz) Axis (Vdd 5V)* | Temperature °C | Part No. 1 25 100 
4.75 ~ 5.25 8 250 250 Z 2.5V -40 ~ 125 MMA1220EG-ND0 NEW! 11.51 9.64 9.02 
4.75 ~ 5.25 8 250 250 Z 2.5V -40 ~ 125 MMA1220EGR2CT-NDO NEW! 11.51 10.52 9.62 
4.75 ~ 5.25 8 250 250 r4 2.5V -40 ~ 125 MMA1220EGR2TR-NDO NEW! 8654.40/1,000 
4.75 ~ 5.25 5 400 50 Z 2.5V -40 ~ 125 MMA1250EG-NDO NEW! 11.51 9.64 9.02 
4.75 ~ 5.25 5 400 50 Zz 2.5V -40 ~ 125 MMA1250EGR2CT-NDO NEW! 11.51 10.52 9.62 
1 4.75 ~ 5.25 5 400 50 Zz 2.5V -40 ~ 125 MMA1250EGR2TR-NDO NEW! 8654.40/1,000 
4.75 ~ 5.25 40 50 400 xX 2.5V -40 ~ 105 MMA2201EG-NDO NEW! 11.51 9.64 9.02 
4.75 ~ 5.25 40 50 400 xX 2.5V -40 ~ 105 MMA2201EGR2CT-NDO NEW! 11.51 10.52 9.62 
4.75 ~ 5.25 40 50 400 x 2.5V -40 ~ 105 MMA2201EGR2TR-NDO NEW! 8654.40/1,000 
4.75 ~ 5.25 200 10 400 xX 2.5V -40 ~ 125 MMA2301EG-NDO NEW! 11.51 9.64 9.02 
4.75 ~ 5.25 200 10 400 Xx 2.5V -40 ~ 125 MMA2301EGR2-ND0 NEW! 8654.40/1,000 
2.7 ~ 3.6 15) 800 50 X-Y 1.65V -20 ~ 85 MMA6260Q-ND 6.37 5.25 4.80 
2.7~3.6 1.5 800 300 X-Y 1.65V -20 ~ 85 MMA6261Q-ND 6.37 5.25 4.80 
2.7 ~3.6 1.5 800 150 X-Y 1.65V -20 ~ 85 MMA6262Q-ND 6.37 5.25 4.80 
2.7 ~3.6 1.5 800 900 X-Y 1.65V -20 ~ 85 MMA6263Q-ND 6.37 5.25 4.80 
2.7 ~ 3.6 10 120 300 X-Y 1.65V -20 ~ 85 MMA6231Q-ND 6.37 5.25 4.80 
2.7 ~ 3.6 10 120 900 X-Y 1.65V -20 ~ 85 MMA6233Q-ND 6.37 5.25 4.80 
2 2.2~3.6 1.5/2/4/6 800 / 600 / 300 / 200 350 X-Y 1.65V -20 ~ 85 MMA6270Q-NDO 11.15 7.96 7.24 
2.2~3.6 1.5/2/4/6 800 / 600 / 300 / 200 350 X-Y 1.65V -20 ~ 85 MMA6270QR2TR-NDO 5670.00/1,000 
2.2~3.6 1.5/2/4/6 800 / 600 / 300 / 200 350 X-Y 1.65V -20 ~ 85 MMA6270QT-NDO NEW! 8.72 6.31 5.91 
2.2 ~ 3.6 1.5/2/4/6 800 / 600 / 300 / 200 350(X) / 150(Z) X-Z 1.65V -20 ~ 85 MMA6280Q-ND0 8.92 6.72 6.05 
2.2 ~ 3.6 1.5/2/4/6 800 / 600 / 300 / 200 350(X) / 150(Z) X-Z 1.65V -20 ~ 85 MMA6280QR2TR-NDO 6048.00/1,000 
2.2 ~3.6 1.5/2/4/6 800 / 600 / 300 / 200 350(XY) / 150(Z) X-Y-Z 1.65V -20 ~ 85 MMA7260QT-NDO 8.16 7.46 6.82 
2.2 ~3.6 1.5/2/4/6 800 / 600 / 300 / 200 350(XY) / 150(Z) X-¥-Z 1.65V -20 ~ 85 MMA7260QR2TR-NDO 6124.00/1,000 
2.2 ~ 3.6 2.5/3.3/6.7/10 480 / 360 / 180/120 350(XY) / 150(Z) X-Y-Z 1.65V -20 ~ 85 MMA7261QR2TR-NDO 6048.00/1,000 
4.75 ~ 5.25 45 10 400 X-Y 2.5V -40 ~ 125 MMA3201D-ND 15.34 11.60 10.70 
4.75 ~ 5.25 40 (X) 40 (Y) 50/50 400 X-Y 2.5V -40 ~ 125 MMA3201EG-NDO NEW! 11.51 9.64 9.02 
4.75 ~ 5.25 40 (X) 40 (Y) 50/50 400 X-Y 2.5V -40 ~ 125 MMA3201EGR2CT-NDO NEW! 11.51 10.52 9.62 
3 4.75 ~ 5.25 40 (X) 40 (Y) 50/50 400 X-Y 2.5V -40 ~ 125 MMA3201EGR2TR-NDO NEW! 8654.40/1,000 
4.75 ~ 5.25 112.5(X) / 56.3(Y) 4/8 400 X-Y 2.5V -40 ~ 125 MMA3202D-ND 15.34 11.60 10.70 
4.75 ~ 5.25 100 (X) / 50 (Y) 20/40 400 X-Y 2.5V -40 ~ 125 MMA3202EG-ND0 NEW! 11.51 9.64 9.02 
4.75 ~ 6.25 100 (X) / 50 (Y) 20/40 400 X-Y 2.5V -40 ~ 125 MMA3202EGR2CT-NDO NEW! 11.51 10.52 9.62 
4.75 ~ 5.25 100 (X) /.50 (Y) 20/40 400 X-Y 2.5V -40 ~ 125 MMA3202EGR2TR-NDO NEW! 8654.40/1,000 
Accelerometer Development Kits 
Accelerometer Evaluation Kit for MMA6270QE. KIT3109MMA6270QE-ND 39.57 _ = 
Accelerometer Evaluation Kit for MMA6280QE KIT3109MMA6280QE-ND 39.57 _ — 
Accelerometer Evaluation Kit for MMA7260Q KIT3109MMA7260QE-NDO 39.57 _ = 
Accelerometer Evaluation Kit for MMA7261QE. KIT3109MMA7261QE-ND 39.57 = = 
Reference Design Kits 
Triax Reference Design 3-Axis for MMA2260D +1.5g with MMA1260D RD1986MMA2260D-ND 75.87 61.44 59.45 
Triax Reference Design 3-Axis for MMA6260Q +1.5g with MMA1260D. RD1986MMA6260Q-ND 75.87 61.44 59.45 
Sensing Reference Design 3-Axis for MMA7260QT RD3112MMA7260QE-NDO 65.17 = — 
Board Reference 3-Axis Accelerometer. RD3152MMA7260Q-ND) NEW! 127.57 = = 


* The device can measure both +/- acceleration. With no input acceleration the output is at midsupply. For positive acceleration the output will increase above Vdd/2 and for negative acceleration the output will decrease 


below Vdd/2. 


Precision Temperature Compensated Pressure Sensors 


0 RoHS Compliant 


Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C 
Pressure Supply Response Compensated Digi-Key Price Each 
Fig. Pressure Type Output Package (VDC) Time* Temp. Range (°C) Part No. i 25 100 
Unamplified Uncompensated Pressure Sensors 
4 0 ~ 1.45 psi Differential 35mV 344C-01 3.0 1.0ms = MPX10DP-ND 12.45 9.42 8.68 
5 0 ~ 1.45 psi Differential 35mV 344-15 3.0 1.0ms = MPX10D-ND 12.45 9.42 8.68 
6 0 ~ 1.45 psi Gauge 35mV 344B-01 3.0 1.0ms = MPX10GP-ND 12.45 9.42 8.68 
16 0 ~ 1.45 psi Gauge 35mV 482C-03 3.0 1.0ms _— MPXV10GC7U-ND 10.05 9.19 8.40 
5 0 ~ 1.45 psi Differential 55mV 344-15 3.0 1.0ms = MPX12D-ND 12.45 9.42 8.68 
4 0 ~ 1.45 psi Differential 55mV 344C-01 3.0 1.0ms = MPX12DP-ND 12.45 9.42 8.68 
6 0 ~ 1.45 psi Gauge 55mV 344B-01 3.0 1.0ms = MPX12GP-ND 12.45 9.42 8.68 
5 0 ~ 7.25 psi Differential 60mV 344-15 3.0 1.0ms _ MPX53D-ND 12.45 9.42 8.68 
4 0 ~ 7.25 psi Differential 60mV 344C-01 3.0 1.0ms = MPX53DP-ND 12.45 9.42 8.68 
6 0 ~ 7.25 psi Gauge 60mV 344B-01 3.0 1.0ms = MPX53GP-ND 12.45 9.42 8.68 
Unamplified Temperature Compensated Pressure Sensors 
5 0 ~ 1.45 psi Differential 25mV 344-15 10.0 1.0ms 0~85 MPX2010D-ND 16.66 12.60 11.62 
4 0 ~ 1.45 psi Differential 25mV 344C-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2010DP-ND 16.66 12.60 11.62 
6 0 ~ 1.45 psi Gauge 25mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2010GP-ND 16.66 12.60 11.62 
18 0 ~ 1.45 psi Gauge 25mV 344E-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2010GS-ND 16.66 12.60 11.62 
7 0 ~ 1.45 psi Differential 25mV MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2010D-ND 9.55 7.88 7.20 
8 0 ~ 1.45 psi Gauge 25mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2010GS-ND 11.25 9.00 8.55 
21 0 ~ 1.45 psi Gauge 25mV 1369-01 10.0 1.0ms 0~85 MPXV2010GP-ND 10.05 9.19 8.40 
6 0 ~ 7.25 psi Gauge 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2050GP-ND 16.66 12.60 11.62 
4 0 ~ 7.25 psi Differential 40mV 344C-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2053DP-ND 12.50 11.43 10.45 
6 0 ~ 7.25 psi Gauge 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2053GP-ND 16.66 12.60 11.62 
vd 0 ~ 7.25 psi Differential 40mV MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2053D-ND 9.55 7.88 7.20 
8 0 ~ 7.25 psi Gauge 40mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2053GS-ND. 9.55 7.88 7.20 
19 0 ~ 7.25 psi Gauge 40mV 344D-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2053GVP-ND 16.66 12.60 11.62 
21 0 ~ 7.25 psi Gauge 40mV 1369-01 10.0 1.0ms 0~85 MPXV2053GP-ND 10.05 9.19 8.40 
5 0 ~ 14.5 psi Absolute 40mV 344-15 10.0 1.0ms 0~85 MPX2100A-ND 16.66 12.60 11.62 
6 0 ~ 14.5 psi Absolute 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2100AP-ND 16.66 12.60 11.62 
5 0 ~ 14.5 psi Differential 40mV 344-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2100D-ND 16.66 12.60 11.62 
4 0 ~ 14.5 psi Differential 40mV 344C-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2100DP-ND 16.66 12.60 11.62 
6 0 ~ 14.5 psi Gauge 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2100GP-ND 16.66 12.60 11.62 
5 0 ~ 14.5 psi Absolute 40mV 344-15 10.0 1.0ms 0~85 MPX2102A-ND 16.66 12.60 11.62 
6 0 ~ 14.5 psi Absolute 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2102AP-ND 16.66 12.60 11.62 
20 0 ~ 14.5 psi Absolute 40mV 344F-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2102ASX-ND 16.66 12.60 11.62 
5 0 ~ 14.5 psi Differential 40mV 344-15 10.0 1.0ms 0~ 85 MPX2102D-ND 16.66 12.60 11.62 
4 0 ~ 14.5 psi Differential 40mV 344C-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2102DP-ND 16.66 12.60 11.62 
6 0 ~ 14.5 psi Gauge 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2102GP-ND 16.66 12.60 11.62 
19 0 ~ 14.5 psi Gauge 40mV 344D-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2102GVP-ND 16.66 12.60 11.62 
21 0 ~ 14.5 psi Gauge 40mV 1369-01 10.0 1.0ms 0~85 MPXV2102GP-ND 10.05 9.19 8.40 
ra 0 ~ 14.5 psi Absolute 40mV MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2102A-ND 9.55 7.88 7.20 
8 0 ~ 14.5 psi Absolute 40mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2102AS-ND 11.25 9.00 8.55 
ra 0 ~ 14.5 psi Differential 40mV MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2102D-ND 9.55 7.88 7.20 
8 0 ~ 14.5 psi Gauge 40mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2102GS-ND 9.55 7.88 7.20 
5 0 ~ 29 psi Absolute 40mV 344-15 10.0 1.0ms 0~85 MPX2200A-ND 16.66 12.60 11.62 
6 0 ~ 29 psi Absolute 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2200AP-ND 16.66 12.60 11.62 
5 0 ~ 29 psi Differential 40mV 344-15 10.0 1.0ms 0~85 MPX2200D-ND 16.66 12.60 11.62 
* Response time is defined as the time for the incremental change in output to go from 10% to 90% of its final value when subjected to a specified step change in pressure. (Continued) 
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Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C 


Sensors Precision Temperature Compensated Pressure Sensors (Cont.) 


semiconductor 
Pressure Supply Response Compensated Digi-Key Price Each 
Fig. Pressure Type Output Package (vDC) Time* Temp. Range (°C) Part No. i 25 100 
4 0 ~ 29 psi Differential 40mV 344C-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2200DP-ND 16.66 12.60 11.62 
21 0 ~ 29 psi Gauge 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2200GP-ND 16.66 12.60 11.62 
20 0 ~ 29 psi Absolute 40mV 344F-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2202ASX-ND 16.66 12.60 11.62 
5 0 ~ 29 psi Differential 40mV 344-15 10.0 1.0ms 0~85 MPX2202D-ND 16.66 12.60 11.62 
4 0 ~ 29 psi Differential 40mV 344C-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2202DP-ND 16.66 12.60 11.62 
6 0 ~ 29 psi Gauge 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2202GP-ND 16.66 12.60 11.62 
7 0 ~ 29 psi Absolute 40mV MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2202A-ND 9.55 7.88 7.20 
8 0 ~ 29 psi Absolute 40mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2202AS-ND 9.55 7.88 7.20 
7 0 ~ 29 psi Differential 40mV MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2202D-ND 9.55 7.88 7.20 
8 0 ~ 29 psi Gauge 40mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2202GS-ND 9.55 7.88 7.20 
9 0 ~ 29 psi Gauge 40mV 1369-01 10.0 1.0ms 0~85 MPXV2202GC6U-ND0 NEW! 10.05 8.42 7.88 
21 0 ~ 29 psi Gauge 40mV 1369-01 10.0 1.0ms 0~85 MPXV2202GP-ND 10.05 9.19 8.40 
Amplified Temperature Compensated Pressure Sensors 
9 0 ~ 0.57 psi Gauge 4.9V 482A-01 5.0 — 0~85 MPXV5004GC6U-ND 14.94 13.65 12.48 
13 0 ~ 0.57 psi Gauge 4.9V 482-01 5.0 = 10 ~ 60 MPXV5004G6U-ND 14.94 13.65 12.48 
17 0 ~ 0.57 psi Gauge 4.9V 482B-03 5.0 = 10 ~ 60 MPXV5004G7U-ND 14.94 13.65 12.48 
9 0 ~ 0.57 psi Gauge 4.9V 482A-01 5.0 — 10 ~ 60 MPXV5004GC6T1CT-ND 14.94 11.30 _ 
9 0 ~ 0.57 psi Gauge 4.9V 482A-01 5.0 = 10 ~ 60 MPXV5004GC6T1TR-ND 1123.20/100 
16 0 ~ 0.57 psi Gauge 4.9V 482C-03 5.0 — 10 ~ 60 MPXV5004GC7U-ND 14.94 13.65 12.48 
21 0 ~ 0.57 psi Gauge 4.9V 1369-01 5.0 = 10 ~ 60 MPXV5004GP-ND 14.94 13.65 12.48 
23 0 ~ 0.57 psi Gauge 4.9V 1368-01 5.0 = 10 ~ 60 MPXV5004GVP-ND 14.94 13.65 12.48 
17 0 ~ 0.87 psi Gauge 4.6V 482B-03 5.0 _— 10 ~ 60 MPXV4006G7U-ND 14.94 13.65 12.48 
16 0 ~ 0.87 psi Gauge 4.6V 482C-03 5.0 = 10 ~ 60 MPXV4006GC7U-ND 14.94 13.65 12.48 
21 0 ~ 0.87 psi Gauge 4.6V 1369-01 5.0 = 10 ~ 60 MPXV4006GP-ND 14.94 13.65 12.48 
10 0 ~ 1.45 psi Differential 4.5V 867C-05 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5010DP-ND 14.94 13.65 12.48 
"1 0 ~ 1.45 psi Gauge 4.5V 867B-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5010GP-ND 14.94 13.65 12.48 
12 0 ~ 1.45 psi Differential 4.5V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5010D-ND 14.94 13.65 12.48 
21 0 ~ 1.45 psi Gauge 4.5V 1369-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV5010GP-ND 14.94 13.65 12.48 
12 0 ~ 7.25 psi Differential 4.5V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5050D-ND 14.94 13.65 12.48 
10 0 ~ 7.25 psi Differential 4.5V 867C-05 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5050DP-ND 14.94 13.65 12.48 
1 0 ~ 7.25 psi Gauge 4.5V 867B-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5050GP-ND 14.94 13.65 12.48 
21 0 ~ 7.25 psi Gauge 4.5V 1369-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV5050GP-ND 14.94 13.65 12.48 
12 0 ~ 11.6 psi Differential 4.3V 867-08 5.1 ical -40 ~ 105 MPX4080D-ND 18.27 14.34 13.50 
Al 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.7V 867B-04 5.0 1.0ms 0~85 MPX5100AP-ND 14.94 13.65 12.48 
12 0 ~ 14.5 psi Differential 4.7V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5100D-ND 14.94 13.65 12.48 
10 0 ~ 14.5 psi Differential 4.7V 867C-05 5.0 1.0ms 0~85 MPX5100DP-ND 13.70 12.48 11.70 
"1 0 ~ 14.5 psi Gauge 4.7V 867B-04 5.0 1.0ms 0~85 MPX5100GP-ND 14.94 13.65 12.48 
9 0 ~ 14.5 psi Gauge 4.7V 482A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV5100GC6U-ND 14.36 13.13 12.00 
12 0 ~ 36.3 psi Differential 4.7V 867-08 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPX4250D-ND 14.94 13.65 12.48 
10 0 ~ 36.3 psi Differential 4.7V 867C-05 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX4250DP-ND 14.94 13.65 12.48 
12 0 ~ 72.5 psi Differential 4.5V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5500D-ND 14.94 13.65 12.48 
12 0 ~ 101.5 psi Differential 4.5V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5700D-ND 14.94 13.65 12.48 
10 0 ~ 101.5 psi Differential 4.5V 867C-05 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5700DP-ND 14.94 13.65 12.48 
1 0 ~ 101.5 psi Gauge 4.5V 867B-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5700GP-ND 14.94 13.65 12.48 
12 0 ~ 150 psi Differential 4.7V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5999D-ND 14.94 13.65 12.48 
12 2.2 ~ 15.2 psi Absolute 4.6V 867-08 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPX4105A-ND 18.27 14.34 13.50 
12 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.6V 867-08 5a 1.0ms -40 ~ 125 MPX4115A-ND 18.27 14.34 13.50 
1 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.6V 867B-04 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPX4115AP-ND 14.94 13.65 12.48 
13 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.6V 482-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXA4115A6U-ND 14.36 13.13 12.00 
9 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.6V 482A-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXA4115AC6U-ND 14.36 13.13 12.00 
12 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.7V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5100A-ND 14.94 13.65 12.48 
13 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 482-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXA6115A6U-ND 14.36 13.13 12.00 
9 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 482A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXA6115AC6U-ND 14.36 13.13 12.00 
13 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.8V 482-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXAZ4115A6U-ND 15.09 13.79 12.61 
9 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.8V 482A-01 5: 1.0ms -40 ~ 125 MPXAZ4115AC6U-ND 15.09 13.79 12.61 
15 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6115A6T1CT-ND 15.00 13.50 12.00 
15 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6115A6T1TR-ND 10800.00/1,000 
11 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.6V 867B-04 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXA4115AP-ND 14.36 13.13 12.00 
13 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 482-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXAZ6115A6U-ND 15.09 13.79 12.61 
9 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 482A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXAZ6115AC6U-ND 15.09 13.79 12.61 
15 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXHZ6115A6U-ND 15.09 13.79 12.61 
22 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXHZ6115AC6T1CT-ND 15.09 11.42 10.52 
22 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXHZ6115AC6T1TR-ND 3404.16/300 
22 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317A-03 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXHZ6115AC6U-ND 15.09 13.79 12.61 
15 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6115A6U-ND 14.36 13.13 12.00 
22 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6115AC6T1CT-ND 14.36 10.86 10.02 
22 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6115AC6T1TR-ND 3240.00/300 
22 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6115AC6U-ND. 14.36 13.13 12.00 
13 2.9 ~ 15.2 psi Absolute 4.9V 482-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXAZ4100A6U-ND 15.09 13.79 12.61 
9 2.9 ~ 15.2 psi Absolute 4.9V 482A-01 5A 1.0ms -40 ~ 125 MPXAZ4100AC6U-ND 15.09 13.79 12.61 
1 2.9 ~ 15.2 psi Absolute 4.8V 867B-04 5.1 1.0ms 0~85 MPX4100AP-ND 18.19 14.31 13.48 
13 2.9 ~ 15.2 psi Absolute 4.8V 482-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXA4100A6U-ND 14.36 13.13 12.00 
9 2.9 ~ 15.2 psi Absolute 4.8V 482A-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXA4100AC6U-ND 14.36 13.13 12.00 
12 2.9 ~ 15.2 psi Absolute 4.9V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX4100A-ND 18.27 14.34 13.50 
12 2.9 ~ 36.3 psi Absolute 4.7V 867-08 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPX4250A-ND 14.94 13.65 12.48 
1 2.9 ~ 36.3 psi Absolute 4.7V 867B-04 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPX4250AP-ND 14.94 13.65 12.48 
13 2.9 ~ 36.3 psi Absolute 4.7V 482-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXA4250A6U-ND 14.36 13.13 12.00 
9 2.9 ~ 36.3 psi Absolute 4.7V 482A-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXA4250AC6U-ND 14.36 13.13 12.00 
9 2.18 ~ 14.8 psi Absolute 4.7V 482A-01 5a 15.0ms -40 ~ 125 MPXA4101AC6U-ND 14.36 13.13 12.00 
15 2.18 ~ 14.8 psi Absolute 4.7V 1317-04 5.1 15.0ms -40 ~ 125 MPXH6101A6T1CT-ND 16.50 15.00 13.50 
15 2.18 ~ 14.8 psi Absolute 4.7V 1317-04 5.1 15.0ms -40 ~ 125 MPXH6101A6T1TR-ND 10800.00/1,000 
15 2.18 ~ 14.8 psi Absolute 4.7V 1317-04 5.1 15.0ms -40 ~ 125 MPXH6101A6U-ND 14.36 13.13 12.00 
12 2.18 ~ 101.5 psi Absolute 4.7V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5700A-ND 14.94 13.65 12.48 
15 3.0 ~ 36 psi Absolute 4.7V 1317-04 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6250A6U-ND 14.36 13.13 12.00 
22 3.0 ~ 36 psi Absolute 4.7V 1317A-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6250AC6U-ND 14.36 13.13 12.00 
15 3.0 ~ 42 psi Absolute 4.6V 1317-04 5:1 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6300A6U-ND 14.36 13.13 12.00 
22 3.0 ~ 42 psi Absolute 4.6V 1317A-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6300AC6U-ND. 14.36 13.13 12.00 
22 3.0 ~ 58 psi Absolute 4.6V 1317A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6400AC6T1CT-ND 14.36 11.37 10.86 
22 3.0 ~ 58 psi Absolute 4.6V 1317A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6400AC6T1TR-ND 3240.00/300 
9 -16.7 ~ 2.2 psi Differential 4.6V 482A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV4115VC6U-ND 14.36 13.18 11.37 
9 -16.7 ~ 2.2 psi Differential 4.4V 482A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV6115VC6U-ND 14.36 13.18 11.37 
9 -7.25 ~ 0 psi Differential 4.5V 482A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV5050VC6T1CT-ND 14.36 9.74 _— 
9 -7.25 ~ O psi Differential 4.5V 482A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV5050VC6T1TR-ND 1080.00/100 
14 0 ~ 637.5 KPA Absolute Vdd-0.8 8-TPMP 3.0 0.1ms -40 ~ 125 MPXY8020A6T1CT-ND. 19.92 14.98 13.52 
14 0 ~ 637.5 KPA Absolute Vdd-0.8 8-TPMP 3.0 0.1ms -40 ~ 125 MPXY8020A6T1TR-ND. 12480.00/1,000 


* Response time is defined as the time for the incremental change in output to go from 10% to 90% of its final value when subjected to a specified step change in pressure. 
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Pressure Supply Compensated Operating | Digi-Key Price Each All Sensors Fig. 1 
Fig.| Pressure} Type Output (VDC) Temperature Temperature | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Amplified with Voltage Reference Low Pressure ee x 
1 0-20 In H20 AV 5.5 ~ 16 5°C ~ 50°C -25°C ~ 85°C | 442-1008-ND 99.00 75.00 72.00 | 20 INCH-G-4V-REF + 
Amplified Low Pressure 
+1 mbar 442-1011-ND 148.50 123.75 = 114.75 | 1 MBAR-D-4V 
+1 In H20 442-1012-ND 95.15 77.00 71.50 | 1 INCH-D-4V 
0-1 In H20 442-1013-ND 103.80 84.00 78.00 | 1 INCH-G-4V -F -- + 
+5 | InH20 442-1014-ND 95.15 77.00 ~— 71.50 | 5 INCH-D-4v 122160 
1 0-5 In H20 i" 7 a on | 442-1015-ND = 95.15 77.00 71.50 | 5 INCH-G-4V 
sto | InH20 a 18 S°C~ 50°C | 25°C ~ 85°C | aa to16-ND 95.15 77.00 71.50 | 10 INCH-D-4v 
0-10 In H20 442-1017-ND 95.15 77.00 71.50 | 10 INCH-G-4V Fig. 2 
0-20 In H20 442-1019-ND = 95.15 77.00 71.50 | 20 INCH-G-4V 
+30 In H20 442-1020-ND 95.15 77.00 71.50 | 30 INCH-D-4V 2.54 typical 
Amplified Middle Pressure ASG 
+0.3 PSID 442-1022-ND — 86.50 70.00 65.00 | 0.3 PSI-D-4V Lh 
1 0-0.3 PSIG AV 3-7 5°C ~ 50°C -25°C ~ 85°C | 442-1023-ND 86.50 70.00 65.00 | 0.3 PSI-G-4V i 
0-1 PSIG 442-1025-ND 86.50 70.00 65.00 | 1 PSI-G-4V 
Barometric Pressure 
1_| 600-1100} mbar AV 4.5 ~5.5 5°C ~ 50°C -40°C ~ 125°C | 442-1089-ND 86.50 70.00 65.00 | BARO-A-4V 
2 |600-1100| mbar Digital/ 7 -20°C ~ 85°C | -20°C ~ 105°C | 442-1097-ND 228.20 _ — | BARO-DO 
Serial -40°C ~ 125°C _| -40°C ~ 125°C | 442-1098-ND 413.10 = — | BARO-DO-MIL 
5°C ~ 50°C 442-1092-ND 95.15 77.00 71.50 | BARO-A-4V-MINI 
3A | 600-1100) mbar 4.5 ~5.5V 4.5 ~ 75.5 -25°C ~ 85°C -25°C ~ 85°C | 442-1093-ND 86.00 68.00 61.92 | BARO-A-4V-MINI-PRIME 
-40°C ~ 125°C 442-1094-ND 145.00 115.00 104.40 | BARO-A-4V-MINI-MIL 
Millivolt Output C-Grade Pressure 
0-4 In H20 40mV 442-1028-ND 51.80 40.60 37.80 | 4 INCH-D-CGRADE-MV 
0-0.3 PSID 20mV 3 8 -oeec . groe | 442-1029-ND 46.25 36.25 33.75 | 0.3 PSI-D-CGRADE-MV 
: 0-1 PSID 18mV le ede ape eet 442-1030-ND 46.25 36.25 33.75 | 1 PSI-D-CGRADE-MV 
0-15 PSIA 60mV 442-1031-ND 38.00 29.00 27.50 | 15 PSI-A-CGRADE-MV 
Millivolt Output H-Grade Pressure 
0-0.3 PSID 20mV 442-1032-ND 51.80 40.60 37.80 | 0.3 PSI-D-HGRADE-MV 
0-1 PSID 18mV 442-1033-ND 51.80 40.60 37.80 | 1 PSI-D-HGRADE-MV 
4 0-5 PSID 60mV 16 0°C ~ 70°C -25°C ~ 85°C | 442-1034-ND 41.80 31.90 30.25 | 5 PSI-D-HGRADE-MV 
0-15 PSID 90mV 442-1035-ND 41.80 31.90 30.25 | 15 PSI-D-HGRADE-MV 
0-15 PSIA 60mV 442-1036-ND 41.80 31.90 30.25 | 15 PSI-A-HGRADE-MV 
Millivolt Output Low Pressure 
0-1 10mV 442-1037-ND 70.00 56.00 53.00 | 1 INCH-D-MV 
0-5 20mV 442-1038-ND 66.60 52.73 49.03 | 5 INCH-D-MV 
4 0-10 In H20 20mV 16 0°C ~ 50 (70)°C | -25°C ~ 85°C | 442-1039-ND 66.60 52.73 49.03 | 10 INCH-D-MV 
0-20 20mV 442-1040-ND 66.60 52.73 49.03 | 20 INCH-D-MV 
0-30 20mV 442-1041-ND 66.60 52.73 49.03 | 30 INCH-D-MV 
Millivolt Output Prime Grade Pressure 
0-0.3 PSID 20mV as . ana on | 442-1042-ND 57.60 45.60 43.20 | 0.3 PSI-D-PRIME-MV 
: 0-1 PSID 18mV 1 Peete eb eee 442-1043-ND 57.60 45.60 43.20 | 1 PSI-D-PRIME-MV 
Miniature Basic Offset Compensated Pressure 
0-1 4.0 ~ 10.0mV 442-1045-ND 46.25 36.25 33.75 | 1 INCH-G-BASIC 
0-5 15 ~ 30mV 442-1048-ND 46.25 36.25 33.75 | 5 INCH-G-BASIC 
0-10 In H20 15 ~ 45mV 6 0°C ~ 70°C -25°C ~ 85°C | 442-1051-ND 46.25 36.25 33.75 | 10 INCH-G-BASIC 
0-20 15 ~ 45mV 442-1054-ND 46.25 36.25 33.75 | 20 INCH-G-BASIC 
0-30 15 ~ 45mV. 442-1057-ND__ 46.25 36.25 33.75 | 30 INCH-G-BASIC. 
0-1 4.0 ~ 10.0mV 442-1046-ND 46.25 36.25 33.75 | 1 INCH-D1-BASIC haunting’t 
0-5 15 ~30mV 442-1049-ND 46.25 36.25 ~~ 33.75 | 5 INCH-D1-BASIC : ee 
3B) 0-10 In H20 15 ~ 45mV 6 0°C ~ 70°C -25°C ~ 85°C | 442-1052-ND 46.25 36.25 33.75 | 10 INCH-D1-BASIC a 
0-20 15 ~ 45mV 442-1055-ND 46.25 36.25 33.75 | 20 INCH-D1-BASIC 
0-30 15 ~ 45mV 442-1058-ND 46.25 36.25 33.75 | 30 INCH-D1-BASIC 
0-1 4.0 ~ 10.0mV 442-1047-ND 46.25 36.25 33.75 | 1 INCH-D2-BASIC 
0-5 15 ~ 30mV 442-1050-ND 46.25 36.25 33.75 | 5 INCH-D2-BASIC 
0-10 In H20 15 ~ 45mV 6 0°C ~ 70°C -25°C ~ 85°C | 442-1053-ND 46.25 36.25 33.75 | 10 INCH-D2-BASIC 
0-20 15 ~ 45mV 442-1056-ND 46.25 36.25 33.75 | 20 INCH-D2-BASIC 
0-30 15 ~ 45mV 442-1059-ND 46.25 36.25 33.75 | 30 INCH-D2-BASIC 
Miniature Low Pressure 
0-5 442-1077-ND 63.00 49.88 46.38 | 5 INCH-G-MV-MINI 
0-10 e 8 aes on | 442-1080-ND 63.00 49.88 46.38 | 10 INCH-G-MV-MINI 
0-29 | MH20 | 19-2tmv 16 | O° ~50(70)°C | -25°C - 85°C | aay 4083-ND 63.00 49.88 46.38 | 20 INCH-G-MV-MINI 
0-30 442-1086-ND _ 63.00 49.88 46.38 | 30 INCH-G-MV-MINI 
0-5 442-1078-ND —_ 63.00 49.88 46.38 | 5 INCH-D1-MV-MINI 
0-10 - a pee on | 442-1081-ND 63.00 49.88 46.38 | 10 INCH-D1-MV-MINI 
3B) o:20 | HAO | 19<2Im¥ 16 | O° ~50(70)°C | -25°C ~ 85°C | ano 4084-ND 63.00 49.88 «46.38 | 20 INCH-D1-MV-MINI 
0-30 442-1087-ND__ 63.00 49.88 46.38 | 30 INCH-D1-MV-MINI 
0-5 442-1079-ND —_ 63.00 49.88 46.38 | 5 INCH-D2-MV-MINI 
0-10 3 3 -onec . groe | 442-1082-ND 63.00 49.88 46.38 | 10 INCH-D2-MV-MINI 
0-20 Inti20 Ageeimy Ie OG DOTOG: | ARG 85% 442-1085-ND 63.00 49.88 46.38 | 20 INCH-D2-MV-MINI 
0-30 442-1088-ND 63.00 49.88 46.38 | 30 INCH-D2-MV-MINI 
Miniature H-Grade Pressure 
0-4 In H20 24 ~ 26mV 442-1060-ND 54.00 42.75 40.50 | 4 INCH-G-HGRADE-MINI 
0-0.3 PSIG 19 ~ 21mV 442-1063-ND 54.00 42.75 40.50 | 0.3 PSI-G-HGRADE-MINI 
0-10 In H20 19 ~ 21mV 3 a neu on | 442-1066-ND 54.00 42.75 40.50 | 10 INCH-G-HGRADE-MINI 
5} a4 | psig | 1782~18temy| 18 | %O~(60) 70°C | -25°C~85°C | pao togo.D 54.00 42.75 «40.50 | 1 PSI-G-HGRADE-MINI 
0-5 PSIG 59.4 ~ 60.6mV 442-1072-ND 46.25 36.25 33.75 | 5 PSI-G-HGRADE-MINI 
0-15 PSIA 89.1 ~ 90.9mV 442-1075-ND 46.25 36.25 33.75 | 15 PSI-A-HGRADE-MINI 
0-4 In H20 24 ~ 26mV 442-1061-ND 54.00 42.75 40.50 | 4 INCH-GF-HGRADE-MINI 
0-0.3 PSIG 19 ~ 21mV 442-1064-ND 54.00 42.75 40.50 | 0.3 PSI-GF-HGRADE-MINI 
0-10 In H20 19 ~ 21mV 6 3 -oeec . gnoe | 442-1067-ND 54.00 42.75 40.50 | 10 INCH-GF-HGRADE-MINI 
8 0-1 PSIG 17.82 ~ 18.18mV 7 MOOG | 0G Bt 442-1070-ND 54.00 42.75 40.50 | 1 PSI-GF-HGRADE-MINI 
0-5 PSIG 59.4 ~ 60.6mV 442-1073-ND 46.25 36.25 33.75 | 5 PSI-GF-HGRADE-MINI 
0-15 PSIA 89.1 ~ 90.9mV 442-1076-ND 46.25 36.25 33.75 | 15 PSI-AF-HGRADE-MINI 
0-4 In H20 24 ~ 26mV 442-1062-ND 54.00 42.75 40.50 | 4 INCH-D-HGRADE-MINI 
0-0.3 PSID 19 ~ 21mV 442-1065-ND 54.00 42.75 40.50 | 0.3 PSI-D-HGRADE-MINI 
7 0-10 In H20 19 ~ 21mV 16 0°C ~ (50) 70°C | -25°C ~ 85°C | 442-1068-ND 54.00 42.75 40.50 | 10 INCH-D-HGRADE-MINI 
0-1 PSID 17.82 ~ 18.18mV 442-1071-ND 54.00 42.75 40.50 | 1 PSI-D-HGRADE-MINI 
0-5 PSID 59.4 ~ 60.6mV 442-1074-ND 46.25 36.25 33.75 | 5 PSI-D-HGRADE-MINI 
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Dim. in mm 


Closed/Open Transducers 


LTS 6-NP, LTS 15-NP and LTS 25-NP: Closed loop (compensated) multi-range current transducer using the Hall effect, unipolar 
voltage supply, compact design for PCB mounting, insulated plastic case recognized according to UL 94-VO, incorporated measuring 
resistance, and extended measuring range. 


LA 20-PB: Closed loop (compensation) current transducer using the Hall effect, voltage output, and printed circuit board mounting. 


LAH 25-NP, LAH 50-P, LAH 100-P, LA 55-P, and LA 100-P: Closed loop (compensated) multi-range current transducer using the Hall 
effect, printed circuit board mounting, insulated plastic case recognized according to UL 94-VO. 


LA 150-P: Closed loop (compensated) current transducer using the Hall effect, and printed circuit board mounting. 


LV 25-P and LV 20-P: Closed loop (compensated) voltage transducer using the Hall effect, and insulated plastic case recognized 
according to UL 94-VO. 
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Primary Sec. Nom. Frequency 
Supply Nom. r.m.s. | r.m.s Current/ Range Digi-Key Price Each LEM USA Inc. 
Fig. Voltage Current Output Voltage (kHz) Part No. 1 10 25 Part No. 
Closed Loop Current Transducers 
5V 6A 2.54V 200 398-1000-ND 20.20 16.16 12.93 | LTS 6-NP 
1 5V 15A 2.52V 200 398-1001-ND 20.20 16.16 1293 | LTS 15-NP 
5V 25A 2.54V 200 398-1002-ND 20.20 16.16 12.93 | LTS 25-NP 
2 +15V 20A +4V 150 398-1006-ND 37.60 30.08 24.07 | LA20-PB 
#12 ~15V 25A 25mA 200 398-1007-ND 28.40 22.72 18.18 | LAH 25-NP 
3 | +12 ~15V 50A 25mA 200 398-1008-ND 30.40 24.32 19.46 | LAH 50-P 
#12 ~ 15V 100A 50mA 200 398-1009-ND 33.00 26.40 21.12 | LAH 100-P 
4 #12 ~ 15V 50A 50mA 200 398-1010-ND 26.00 20.80 16.64 | LA55-P 
#12 ~15V 100A 50mA 200 398-1011-ND 32.40 25.92 20.74 | LA100-P 
5 +15V 150A 75mA 150 398-1012-ND 38.20 30.56 24.45 | LA150-P 
5V 6A 2.5V 200 398-1021-5-NDO 36.25 29.00 23.20 | LTSR6-NP 
6 5V 15A 2.5V 200 398-1022-5-NDO 22.25 17.80 14.24 | LTSR15-NP 
5V 25A 2.5V 200 398-1023-5-NDO 22.25 17.80 14.24 | LTSR 25-NP Fig. 7 
7 | +13.58V 100A 50mA 300 398-1024-5-NDO 20.25 16.20 12.96 | LAX 100-NP 
Closed Loop Voltage Transducers pS 
3 #12 ~15V 10mA 25mA 25 398-1019-ND 63.20 50.56 40.45 | LV 25-P tes o 
#12 ~ 15V 10mA 25mA 25 398-1020-ND 36.60 29.28 23.43 | LV 20-P +4 
Open Loop Current Transducers er 
R 5V 20A 2.52V 50 398-1025-5-NDO 14.00 11.20 8.96 | HXS 20-NP fa a 
5V 50A 2.54V 50 398-1026-5-NDO 14.00 11.20 8.96 | HXS50-NP : 
5V 50A 2.52V 50 398-1027-NDO 26.50 21.20 16.96 | HAIS 50-TP 
10 5V 100A 2.52V 50 398-1028-NDO 26.50 21.20 16.96 | HAIS 100-TP 
5V 50A 2.52V 50 398-1029-NDO 25.50 20.40 16.32 | HAIS 50-P 
5V 100A 2.54V 50 398-1030-NDO 25.50 20.40 16.32 | HAIS 100-P 
cn] 5V 150A 2.52V 50 398-1031-NDO 25.50 20.40 16.32 | HAIS 150-P 
5V 200A 2.52V 50 398-1032-NDO 25.50 20.40 16.32 | HAIS 200-P 
5V 400A 2.52V 50 398-1033-NDO 25.50 20.40 16.32 | HAIS 400-P 
15V 3A +4V 50 398-1034-NDO 1450 11.60 9.28 | HX 03-P 
15V 5A +4V 50 398-1035-NDO 1450 11.60 9.28 | HX 05-P 
12 15V 10A +4V 50 398-1036-NDO 14.50 11.60 9.28 | HX 10-P 
15V 15A +4V 50 398-1037-NDO 1450 11.60 9.28 | HX15-P 
15V 20A +4V 50 398-1038-NDO 1450 11.60 9.28 | HX 20-P 
13 15V 50A +4V 50 398-1039-NDO 18.00 14.40 11.52 | HX50-P 
#12 ~15V 50A +4V 50 398-1040-NDO 23.50 18.80 15.04 | HTB 50-P 
14] +12 ~15V 100A +4V 50 398-1056-NDO 23.50 18.80 15.04 | HTB 100-P 
#12 ~ 15V 200A +4V 50 398-1041-NDO 25.00 20.00 16.00 | HTB 200-P 
15V 50A +4V 25 398-1042-NDO 25.00 20.00 16.00 | HAS 50-P 
15V 100A +4V 25 398-1043-NDO 25.00 20.00 16.00 | HAS 100-P 
15V 200A +4V 25 398-1044-NDO 25.00 20.00 16.00 | HAS 200-P 
15V 300A +4V 25 398-1045-NDO 26.50 21.20 16.96 | HAS 300-P 
15V 400A +4V 25 398-1046-NDO 26.50 21.20 16.96 | HAS 400-P 
15V 500A +4V 25 398-1047-NDO 26.50 21.20 16.96 | HAS 500-P 
15V 600A +4V 25 398-1048-NDO 26.50 21.20 16.96 | HAS 600-P 
15 15V 50A +4V 50 398-1049-NDO 25.00 20.00 16.00 | HAS 50-S 
15V 100A +4V 50 398-1050-NDO 25.00 20.00 16.00 | HAS 100-S 
15V 200A +4V 50 398-1051-NDO 25.00 20.00 16.00 | HAS 200-S 
15V 300A +4V 50 398-1052-NDO 26.50 21.20 16.96 | HAS 300-S 
15V 400A +4V 50 398-1053-NDO 26.50 21.20 16.96 | HAS 400-S 
15V 500A +4V 50 398-1054-NDO 26.50 21.20 16.96 | HAS 500-S 
15V 600A 24V 50 398-1055-NDO 26.50 21.20 16.96 | HAS 600-S 


To: 


B+ 8.81 15.4 


ess Pin Assignment 
QBYcvl'nc Current Sensors [Fine | einwame 
1 +5V 
The SCD series current sensors are PC board mounted, Hall effect, 2 NC 
open-loop devices which output a voltage equivalent to the magnitude 3 Output 
of current sensed. Capable of detecting DC current and AC currents 4 ov 
where + input currents are represented as a + voltage only. 5 Input (+) 
6 Input (-) 
Mounting Hole 
Rated Output Supply Input Operating Dimensions Digi-Key Price Each cul 
Current Voltage | Voltage| Current Polarity Response Temperature oA oB Part No. 1 10 25 Part No. 
+10A 2.3V 5V +DC only 7uS typ. -10°C ~ 75°C 1.2 1.7 102-1052-ND 20.75 16.60 13.28 SCD10PUN 
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Current Sensors 
MAGNETICS Dim. Inch (mm) 


Remote Current Indicators 


CR Magnetics Remote Electrical Current Indicators provides an effective method for remote monitoring of 
electrical current. When the current exceeds the turn-on point of the sensing transformer, the LED illuminates 
to indicate the presence of current. 

Model 18-600: «Indicating Range: 2.5 ~ 100 Amps (1-Wire Pass) * Minimum turn-on point: 2.5 Amps 
¢ Maximum Cont. Current: 100 Amps 

Model 19: ¢ Indicating Range: 2 ~ 100 Amps (1-Wire Pass) * Minimum turn-on point: 2 Amps * Maximum 
Cont. Current: 100 Amps 


LED Turn On Point Digi-Key Price Each CR Magnetics Fig. 3 ee ey Me 125 (3.2) MAX 
Fig.| Color | Model 18 | Model 19 Part No. 1 10 25 Part No. gf 
27 
1[ = = = 582-1036-ND 19.25 15.40 12.32 | MODEL 18-600 Pll eel 
© .250 (6.4) 55 
2{[ — = = 582-1037-ND 10.28 «8.22 _—«6.58 | MODEL 19 © 250 (6.4), D) ie) 2? (304.8) NTS. 4) fe ee Mex 
Amber | 3.0AAC | 2.5 AAC 582-1038-ND 6.88 5.32 5.01 | PH-25-A One Piece UW we Libtaae Ris 
3 | Blue | 2.5AAC | 2.0 AAC 582-1039-ND 10.08 7.79 7.33 | PH-25-B Red Lens lounting Clip 9.39 (9.9) 
Green | 3.0 AAC 2.5 AAC 582-1040-ND 6.88 5.30 4.99 | PH-25-G Fel i + 
Red | 2.5AAC_ | 2.0 AAC 582-1041-ND 6.55 5.06 _4.76 | PH-25-R [+12 (804.8) NTS + Current limiting resistor. "\washer 
Amber | 3.0AAC | 25AAC |  582-1042-ND 858 7.10 6.68 | PH-31-A ——————— ) 
4 Blue 2.5 AAC 2.0 AAC 582-1043-ND 11.78 7.10 6.68 | PH-31-B u 
Green | 3.0 AAC 2.5 AAC 582-1044-ND 9.18 7.10 6.68 | PH-31-G iti i 
Red | 25AAC | 2.0 AAC | 582-1045-ND 825 6.38 _6.00 | PH-31-R Curren ienngireeiior 
Current Indicators Dim. Inch (mm) 
Specifications: CR2550 Series: * 20 AAC Maximum, 600 VAC Maximum Rating * 50 ~ 1Khz Bandwidth 
CR-45 Series: * 100 AAC Maximum, 600 VAC Maximum Rating * 50 ~ 1Khz Bandwidth 
LED | Turn On Point Digi-Key Price Each CR Magnetics 
Fig. Color | (1 pass) AAC Part No. ul 10 25 Part No. 
Amber 1.5 582-1000-ND 10.78 8.32 7.83 CR2550-A 
1 Blue 1.0 582-1001-ND 13.95 10.79 10.15 CR2550-B 
Green 1.5 582-1002-ND 11.23 8.68 8.17 CR2550-G 984 
Red 0.75 582-1003-ND 10.45 8.08 7.60 | CR2550-R 94.99) L_ 35 _ 
Wire Mounted (24.1) 
The CR2550 series remote current indicators 
Amber 2 582-1005-ND 12.80 9.89 9.30 CRAS-A are designed as a low cost method for The CR-45 series, Wire Mounted electrical 
2 Blue 2 582-1006-ND 15.98 12.35 11.62 CR45-B providing a visual indication of electrical current indicators provides an effective 
Green 2.5 582-1007-ND 14.03 10.83 10.19 CR45-G current flow. method of monitoring electrical current. 
Red 2 582-1008-ND 12.65 9.78 9.20 CR45-R 


High Ratio Transformers 


The CR8300 series of PCB Mounted Current Transformers and the CR8400 series of Wire 


Fi Ir* aes Tet Bhd pia! 1 Molec 25 peeeuaied Lead Current Transformers are available in a wide range of sizes and materials to meet any 
9. = - AC current sensing needs. 
General Purpose Vertical PCB Current Transformers 
10 1.0 1613 20~1 582-1009-ND 5.68 4.38 4.12 CR8320-1600 - 7 
1 50 10.2 | 2046 20~1 582-1010-ND 743 5.74 5.40 | CR8348-2000 Part No. Dimensions Inch (mm) 
75 10.3 1520 20~1 582-1012-ND 7.93 6.12 5.76 CR8349-1500 Prefix AMin. B Max. C Max. D Max. 
200 14.6 2037 20~1 582-1014-ND 10.28 7.94 7.47 CR8350-2000 CR8320 | .22 (5.5) | .77 (19.6) 79 (20) 34 (8.6) 
Revenue Grade Vertical PCB Current Transformers CR8348 | .27 (6.9) | _.93 (23.5) .98 (25) 43 (11) 
40 2.3 2510 20~1 582-1011-ND 7.80 6.04 5.68 CR8348-2500-N CR8349 | .35 (9) 1.02 (26) 1.01 (28) 67 (17) 
1 75 4.8 2512 20~1 582-1013-ND 8.75 6.75 6.36 CR8349-2500-N 
100 7.2 2511 20~1 582-1015-ND 12.25 9.46 8.90 CR8350-2500-N CRB35O |.50 (12.8)] 1.48 (87.5) | 1.54 (39) 55 (14) 
General Purpose Current Transformer 
2 20 2.1 1012 20~1 582-1017-ND 7.43 5.74 5.40 CR8410-1000 
Revenue Grade Current Transformer Part No. Dimensions Inch (mm) 
2 100 72 2511 20~14 582-1019-ND 15.05 11.63 10.94 | CR8459-2000-N Prefix. | AMin. | BMax. | CMax. | DMax. | _E Typ. 
Ground Fault Current Transformers CR8410 |.35 (8.89) | .87 (22.10) | 1.02 (25.91) | .35 (8.89) | 2.87 (72.90) 
F 4 03 7005 20 ~ 200 582-1016-ND 6.60 541 481 CR8401-1000-G CR8459 1.75 (19.05)/1.89 (48.01)| 2.36 (59.94) |.67 (17.02) |7.88 (200.15) 
20 2.0 1014 20 ~ 200 582-1018-ND 8.70 6.72 _6.32_| CR8420-1000-G CR8401 | .23 (5.84) | .71 (18.03) | 83 (21.08) | .31 (7.87) |_-79 (20.07) 


R8420 [57 (14.48)|1.20 (30.48)| 1.28 (32.51)| .37 (9.40) | 3.74 (95.00) 


* Maximum Input Current to be linearly sensed — § Maximum Linear Voltage (Saturation) CT will develop at I; 
+ Effective turns ratio including losses 


Split-Core Current Current CR9821: © 0.27 (6.8) 
7 CR9350: @ 0.61 (15.5) 
Transformer pin. inch (mm) oma Switches 
The CR3110 Split-Core Current Transformer (10.16) Griga2t: 1.614 (41) 
is designed to provide a low cost method to CR9350: 1.775 (45) 7 
monitoring electrical current. A unique hinge | (22,2) 
and locking snap allows attachment without Dim. - —#-s 7 
interrupting the current-carrying wire. Inch (mm) 
Specifications: * Maximum Continuous Pri- aa - 5 
. . | Digi-Key Price Each CR Magnetics 
Hane ie tis 2 igi praaeaneeds eed Part No. ll 10 25 | Part No. The CR9321 series and the CR9380 series is a low cost, self powered, fixed set-point Current Switch 
uency: acai aniee: rear 582-1004-ND 13.48 10.41  9.80|CR3110-3000 designed for applications that require an on-off indication of current flow. 
: Specifications: ¢ Rated full-on: 0.350 Aac RMS « Turn-on Time: 100 ms Maximum @ rated full on * Turn- 
off Time: 250 ms Maximum to 80% of Vce * Maximum Sense Current: Continuous: 100 Aac, 1 Second: 
500 Aac * Frequency: 50 ~ 400Hz (All specifications for operation @ 60 Hz only) * Operating Temperature: 
Low Cost sumac S087 Ba) “30°C ~ 60°C 
Cc t DC Switcing (NPN or PNP): ¢ Vce (full off): 30 Vdc Maximum » Isink (full on): 120 mAdc Maximum @ 
urren CR9521: 1.614 (41) rated full-on 
S CR9BSO: 1.75 (45) 5 AC Switching (ACA): * Off State Voltage: 240 Vac RMS Maximum + Minimum Switch Voltage: 24 Vac 
ensors Ee RMS ° On State Current: 1.0 Aac RMS Maximum continuous 
Se dae Dim. +t 
by atcteae Full Scal Inch (mm) Transistor | Window Digi-Key Price Each CR Magnetics 
iscsi fo FUR Scale Fig. | Output Dia. Part No. 1 10 25 Part No. 
Eine DEO S Ve Window | Digi-Key Price Each CR Magnetics ACAE 0.27 582-1020-ND 2145 16.58 15.60 | CR9321-ACA 
9 a Fig. | AAC |Dia. (inch)| Part No. 1 10 25 Part No. NPN 0.27 582-1021-ND 21.45 16.58 15.60 CR9321-NPN 
* Output Load: 1.0MO or 10 | 0.27 | 582-1029-ND 27.52 26.59 25.02] CR9521-10 F PNP 0.27 582-1022-ND 21.45 16.58 15.60 | CR9321-PNP 
greater for rated accuracy ; | 20 0.27 582-1030-ND 27.52 26.59 25.02) CR9521-20 ACAt 0.61 582-1023-ND 27.52 26.59 25.02 CR9350-ACA 
¢Response Time: 250ms 50 0.27 582-1031-ND 97.52 26.59 25.02] CR9521-50 NPN 0.61 582-1024-ND 27.52 26.59 25.02 CR9350-NPN 
Maximum 10~90% Full 50 0.61 582-1032-ND 27.52 26.59 25.02] CR9550-50 PNP 0.61 582-1025-ND 27.52 26.59 25.02 CR9350-PNP 
Scale 10 0.40¢ 582-1033-ND 27.52 26.59 25.02) CR9580-10 ACAt Split Core 582-1026-ND 27.52 26.59 25.02 CR9380-ACA 
Frequency: 50 ~ 400Hz 2 20 0.40¢ 582-1034-ND 27.52 26.59 25.02) CR9580-20 2 NPN Split Core 582-1027-ND 27.52 26.59 25.02 CR9380-NPN 
(All specifications — for 50 0.404 582-1035-ND 27.52 26.59 25.02 | CR9580-50 PNP. Split Core 582-1028-ND 27.52 26.59 25.02 CR9380-PNP 
operation @ 60Hz) + Window Split Core $ AC Output 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 2249 
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Open Loop Current Sensors 
Hall Effect Technology 


Fig. 1 — L01Z Series 


Fig. 2 — LO3S Series 
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Closed Loop Multi-range 
Current Sensors 


Selectable Input 
Pin Configuration 


1/3 Nom.| 6, 5945 
Way [423238 
65 5a 4 
1/2Nom.| 82-80 40 
f(A) 172° 3 
Nominal | 6, 5, 4, 

I (A) Ao Boge Ee 

= 

fo) 


A hall effect current sensor measures the magnetic flux which is produced proportionally to the current without any contact with the primary circuit. 
This results in no voltage drop in the measured circuit which provide excellent galvanic isolation. Features: * Galvanic isolation between primary and 
measuring circuit, measures DC or AC (kHz) * Zero insertion loss * Quick response Specifications (measured at Input Voltage and @ 25°): « Frequency 
Band Width (-3dB): LO1Z, LO3S, LO8P, L18P: DC-50kHz; LO7P: DC-35kHz * Output Linearity: +1% * Operating Temperature: -10°C ~ 80°C * Insulation 
Resistance @ 500VDC: >500M0 - di/dt * Response Time: 5u Sec. Typ. (10y for LO8P Series) * Load Resister: 10kQ 3mW minimum. 


Primary Nominal Supply Secondary Saturation | Offset Temp. 
Current Voltage Output Volt. Current Coefficent Digi-Key Price Each Tamura 
Fig. (A) (Vv) (V) (A) (mv/°C) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
L01Z Series 

+50 +5 4t +62.5 $42 M17173-ND 17.23 13.78 = 11.03 = 10.34 | L01Z050S05 

+100 45 4t #125 <1 M17174-ND 17.23 13.78 11.03 10.34 | L01Z100S05 

+150 45 4t +187.5 <#l M17175-ND 17.23 13.78 =11.03 = 10.34 | L01Z150S05 

1 +200 45 4t +250 #1 M17176-ND 17.23 13.78 11.03 10.34 | L01Z200S05 
+400 +5 4t +500 stl M17178-ND 17.23 13.78 11.03 _—10.34 | L01Z400S05 

+500 45 4t +625 sti M17179-ND 17.23 13.78 =11.03 = 10.34 | L01Z500S05 

+600 +5 4t +750 #1 M77180-ND 17.23 13.78 11.03 10.34 | L01Z600S05 

LO3S Series (Molex Mating Connector Required) 

+50 +15 +4 +150 $42 M77181-ND 16.98 13.58 10.87 10.19 ] L03S050D15 

+100 #15 +4 +300 <#1 MT7182-ND 16.98 13.58 10.87 10.19 | L03S100D15 

2 +200 #15 +4 +600 <1 M77183-ND 16.98 13.58 10.87 10.19 | L03S200D15 
+400 #15 +4 +700 <4 MT7185-ND 16.98 13.58 10.87 10.19 | L03S400D15 

+500 +15 +4 +700 +l MT7186-ND 16.98 13.58 10.87 10.19 | L03S500D15 

LO7P Series — RoHS Compliant 

+3 +15 +4 +9 $42 M77297-ND 15.64 13.90 11.12 = 10.43 | LO7P003D15 

+5 #15 +4 #15 $42 MT7298-ND 15.64 13.90 11.12 10.43 | LO7P005D15 

3 +10 #15 +4 +30 $42 MT7299-ND 15.64 13.90 11.12 10.43 | LO7P010D15 
#15 #15 +4 #45 $42 MT7300-ND 15.64 13.90 11.12 10.43 | LO7P015D15 

+20 #15 +4 +60 $42 MT7301-ND 15.64 13.90 11.12 10.43 | LO7P020D15 

#25 +15 +4 +75 $#2 MT7302-ND 15.64 13.90 11.12 10.43 | LO7P025D15 

LO8P Series 

+50 #15 +4 +150 $42 MT7188-ND 15.73 12.58 = 10.07 9.44 | LO8P050D15 

4 +100 #15 +4 +300 <1 MT7189-ND 15.73 12.58 10.07 9.44 | LO8P100D15 
+150 #15 +4 +350 +l MT7190-ND 15.73 12.58 10.07 9.44 | LO8P150D15 

L18P Series — RoHS Compliant 

+3 +15 +4 +9 $41.5 MT7311-ND 11.00 9.78 7.83 7.34 | L18P003D15 

45 +15 +4 +15 $41.5 M77312-ND 11.00 9.78 7.83 7.34 | L18P005D15 

+10 +15 +4 +30 $41.5 MT7313-ND 11.00 9.78 7.83 7.34 | L18P010D15 

5 +15 +15 +4 +45 41.5 MT7314-ND 11.00 9.78 7.83 7.34 | L18P015D15 
+20 +15 +4 +60 $41.5 M17315-ND 11.00 9.78 7.83 7.34 | L18P020D15 

+25 +15 +4 +60 s41.5 MT7316-ND 11.00 9.78 7.83 7.34 | L18P025D15 

+30 +15 +4 +90 s41.5 MT7317-ND 11.00 9.78 7.83 7.34 | L18P030D15 


t+ + Vref =2.5V at 0 Amps 


WM2022-ND Waldom Molex, 4 Position Housing (2.50mm) KK Series. ........... .. $.59 
WM2312-ND —_Waldom Molex, Crimp Terminal - Wire Size: 22-30AWG; Insulation Di 62” (1.57) Max: .$2.58/10 
WM1129-ND Waldom Molex, Crimp Terminal - Wire Size: 22-30AWG; Insulation Di: 062” (1.57) Max; Finish: Gold 15: .$8.32/10 
WM1114-ND Waldom Molex, Crimp Terminal - Wire Size: 22-30AWG; Insulation Di: 062” (1.57) Max; Finish: Tin. .$1.19/10 
Wmg9999-ND Waldom Molex, Universal Crimp Too! - $50.75 
WM9927-ND Waldom Molex, Extraction Tool .. $6.77 
WM9915-ND Waldom Molex, Production Tool - Wire Size: 24-30AWG ...... 2.6.6... c cece cence eee e eee teed eee eee be eee tenes e ee ee eae ee $228.96 


Closed loop (compensated) current sensor provides an exact duplication of the primary current scaled by the number of turns in the secondary coil. Each 
multi-range sensor has a nominal sensing current but can be changed by configuring the primary pins. The sensing current can be scaled down by 1/2 or 
1/3 the nominal output sensing current, which gives you the flexibility to sense 3 different current ranges with only one part. 


Specifications (measured at input voltage and 25°C): * Frequency Bandwidth S22P(1dB): DC-200kHz (at higher frequencies derating is required to 
prevent core from overheating) »* Output Linearity: 40.25% * Operating Temperature: -10°C ~ 85°C ¢ Insulation Resistance @ 500VDC: = 500mQ 
* Response Time: 1p)Sec. * Load Resistor 10kQ 3mW Minimum 


Primary Nominal Supply Secondary Saturation Offset Temp. 
Current Voltage Output Volt. Current Coefficent Digi-Key Price Each Tamura 
(A) (v) (V)#1% (A) (mvc) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
$22P Series 
+6 +5 2.5+30mV +18 1.25 MT7318-ND 14.73 11.78 9.43 8.84 $22P006S05 
+15 +5 2.5+20mV +45 1.25 MT7319-ND 14.73 11.78 9.43 8.84 $22P015S05 
#25 +5 2.5+15mV +75 1.25 MT7320-ND 14.73 11.78 9.43 8.84 $22P025S05 


in 


AMVECQ Current Transformer Standard Accuracy Low-Cost 50/60 Hz 


TOROIDAL POWER PRODUCTS 


Applications: Size Dimensions — mm 
* Sensing current overload * Ground fault detection * Metering Code Ww L H A B c D (Dia.) ID 
A 23.83 23.83 11.13 15.24 7.62 1.75 0.81 9.53 
Note B 30.18 30.18 14.30 20.32 10.16 2.08 1.02 11.43 
* RCF: Ratio Correction Factor. Multiply current readings by this C 34.93 34.93 14.30 25.40 10.16 2.08 1.02 14.61 
factor to compensate for transformer losses. ¢ Data is deemed D 38.10 38.10 15.88 30.48 10.16 2.84 1.02 14.61 
reliable at the time of publication, but may be subject to change E 44.45 44.45 14.30 35.56 10.16 2.08 1.02 79.05 
without notice. F 55.58 55.58 20.65 45.72 12.70 3.96 1.02 23.88 
Rated Volts/Amp @ Rated Ip, 
Size Ip Turns Nominal RCF @ for Various Loads (Q) Digi-Key Price Each Amveco 
Code Amps Ratio DCR 10% (1) 100 500 2K 5K Part No. 1 10 25 Part No. 
A 5.0 1000:1 39 1.040 0.10 0.45 1.35 1.8 TE1005-ND 7.80 6.50 5.20 AC-1005 
A 10.0 1000:1 39 1.035 0.10 0.45 1.00 1.3 TE1010-ND 7.80 6.50 5.20 AC-1010 
A 15.0 1000:1 39 1.030 0.10 0.43 0.80 1.0 TE1015-ND. 7.80 6.50 5.20 AC-1015 
A 20.0 1000:1 39 1.030 0.10 0.42 0.70 0.8 TE1020-ND 6.39 5.33 4.26 AC-1020 
B 25.0 1000:1 46 1.020 0.10 0.40 1.00 1.2 TE1025-ND 9.33 7.78 6.22 AC-1025 
B 30.0 1000:1 46 1.020 0.10 0.40 0.85 11 TE1030-ND 9.36 7.80 6.24 AC-1030 
Cc 40.0 1000:1 46 1.020 0.10 0.45 0.75 1.0 TE1040-ND 10.83 9.03 7.22 AC-1040 
Cc 50.0 1000:1 46 1.020 0.10 0.44 0.70 0.8 TE1050-ND 11.76 9.80 7.84 AC-1050 
D 60.0 1000:1 23 1.020 0.10 0.36 0.60 0.7 TE1060-ND 12.27 10.23 8.18 AC-1060 
D 75.0 1000:1 23 1.015 0.10 0.35 0.50 0.6 TE1075-ND 12.33 10.28 8.22 AC-1075 
E 100 1000:1 20 1.015 0.10 0.35 0.50 0.6 TE1100-ND 12.69 10.58 8.46 AC-1100 
F 150 1000:1 10 1.010 0.10 0.32 0.55 0.6 TE1150-ND 16.80 14.00 11.20 AC-1150 
F 200 1000:1 10 1.010 0.10 0.30 0.45 0.6 TE1200-ND 17.04 14.20 11.36 AC-1200 


2250 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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CHERRY @ 


Speed Sensor 


5A = M12-1 Thread 
5B = M18-1 Thread 


Solid State Magnetic Hall Effect Sensors 


Fig. 3 Fig. 4 


425° 
oe) ances 
ar< i (12.07) 


<a 


Vane 


Snap-Fit Sensor 


Cherry magnetic sensors are used to detect Supply Output Terminal Digi-Key Price Each Cherry 
changes in magnetic field polarities and the | Fig. Voltage Current Type Polarity Part No. 1 10 50 100 Part No. 
motion of ferrous metals such as gear tooth 1 4.5-24VDC 25mA 20AWG Wires Gear Teeth CH398-ND: 30.24 26.88 22.40 20.72 GS100701 
movements. Used for such applications as speed [9 4.75-24VDC 25mA 20AWG Wires South Pole CH396-ND: 24.44 21.72 18.10 16.75 MP100701 
BaF ee ae a Ale ce ra 3 4.75-24VDC 25mA__| _24AWG Wires South Pole CH399-ND 6.08 5.40 4.50 4.47 MP101301 
and current flow monitoring. Solid state design for PC Mount CH401-ND 6.67 5.93 4.94 4.57 VN101501 
unlimited life. 7 #822NDG 25mA | 24awG Wires | Ferrous Vane CH712-ND 7.29 6.48 5.40 5.00 VN101503 
: 20AWG Wires CH416-ND’ 30.83 27.41 22.84 21.13 GS100502 
atesitee ' oa ptistauleas 25m 22AWG Wires Goa tee CH414-ND+ 54.00 48.00 40.00 37.00 GS100102 
Mr 100 'Serles: 4.75-24VDC 20AWG Wires CH708-ND 24.44 21.72 1810 1675 MP100502 
* Aluminum threaded barrel sensor for speed and | 5A 5-24VDC Zorn 22AWG Wires south Role CH707-ND* 39.20 34.85 29.04 26.87 MP100102 
position sensing * The threaded barrel allows 4.5-24VDC 25mA 12mm Conn. CH705-ND* 58.86 52.32 43.60 37.61 @s100201 
precise positioning and adjustment 5B 4.5-24VDC 25mA 22AWG Wires Gear Teeth CH415-ND* 57.24 50.88 42.40 39.22 @s100202 
eid eadiae: 5-24VDC = 20AWG Wires CH706-ND* 52.92 47.04 39.20 36.26 GS100203 
: 6 5-24VDC 25mA 20AWG Wires Gear Teeth CH417-ND 32.29 28.71 23.92 22.13 GS101202 
* Barrel sensors intended for gear tooth speed 7 4.5-24VDC 25mA 24AWG Wires North Pole CH400-ND 6.89 6.12 5.10 4.72 MP102103 
sensing * High speed capability, ideal for sensing | — 12mm Threaded Cord Set - straight female 36” Length CH698-ND 29.03 25.80 21.50 18.55 AS000203 
power gears, conveyer speed and other rotating 8 Threaded Actuator, South pole magnet, Aluminum Housed CH700-ND 5.13 4.56 3.80 3.52 AS101001 


gears * Built-in magnet supplies its own bias field 


* GS101202 is plastic housing with steel bushing * Industrial Grade-Stainless Steel 


t+ Commercial Grade Aluminum 


CESS sensors 


Linear / Angular / Rotary Displacement 
Sensors — HMC1501 / HMC1512 


High resolution, low power MR sensor capable of measuring the angle 
direction of a magnetic field from a magnet with <0.07° resolution. Output is typical Wheatstone Bridge 


Features: No “rare earth” magnets; functions with Alnico or ceramic type magnets ¢ Linear range of 8mm 
with two sensors mounted on two ends; range may be increased through multiple sensor arrays operating 
together * Absolute sensing ability to know exact position and require no indexing for proper positional 
output * No moving parts to wear out * 8-pin SMT package * Case dimensions (exclusive of pins) of 5mm x 
4mm x 1.2mm total mounting envelope, with pins of less than 6mm square °¢ Full scale output range of 
120mV with 5V of power supply. 


Applications: «Linear Displacement * Angular Displacement * Motor Control * Valve Position 
¢ Proximity Detection * Current Spike Detection. Specifications (at 25°C except stated otherwise): 
* Typical Bridge Supply: 5V, Vbridge referenced to GND * Sensitivity Vbridge =5V, field 80 Oe: 
2.1mV/° @ zerocrossing; 1.8mV/° @ zero crossing, averaged in the range of 45° » Typical Peak- 
to-Peak Voltage: 120mV, Vbridge=5V, field=80 Oe »* Bandwidth: OMHz ~ 5MHz, Magnetic signal 
¢ Typical Hysteresis Error: 30yV°, 1.7x10* mV°, Magnetic field >saturation field, Vbridge = 5V 


Typ. Bridge | Angle Range | Typ. Resolution 
Resistance | 2 Saturation | 10Hz Bandwidth | Digi-Key Price | Honeywell 
@imA Field Vbridge=5V <0.07° | Part No. Each | PartNo. 
5KOQ 445° <0.07° 342-1008-5-ND 6.15 HMC1501 
2.1KQ +90° <0.05° 342-1010-5-ND 6.45 HMC1512 


Digital Compass Module — HMR3000 


Electronic compass module that provides heading, pitch and roll output 
for navigation and guidance systems. This solid state magnetoresistive 
sensors make this strapdown compass both rugged and reliable. This 
compass provides fast response time up to 20Hz and high heading 
accuracy of 0.5° with 0.1° resolution. 


Features: ¢ Built with solid state magnetic sensors and no moving parts 
improves response time, allowing faster updates compared to gimballed 
fluxgates * Available as a circuit board 1.2” x 2.95”, weighing less than one ounce, or in an aluminum 
enclosure * Operates with less than 35mA, allowing for long operation with a battery »* Accuracy better 
than 0.5° with 0.1° resolution for critical positioning applications ¢ Tilt range of +40° for both the roll and pitch 
allows operation for most applications ¢ Calibration routines to compensate for distortion due to nearby 
ferrous objects and stray fields, such as vehicles * User settings of baud rate, update rate, output format, 
units, filter settings, deviation angles, alarms, and warnings are stored internally in non-volatile memory. 


Specifications: * Typical Supply Voltage: 5.0VDC regulated, 6-15VDC unregulated » Typical Power: 
35mA @ 6VDC Normal Operation, 13mA STOP Mode, 2.0mA SLEEP Mode * Serial: RS-232 / RS-485 
(Half Duplex) * Baud Rate: 1200 ~ 38400 bps 


Serial Digi-Key Price Honeywell 
Output Description Part No. Each Part No. 
RS-232 Without Enclosure 342-1024-ND 675.00 HMR3000-D00-232 
RS-232 Enclosure, Extended Base 342-1025-ND 699.00 HMR3000-D21-232 
RS-485 Without Enclosure 342-1026-ND 675.00 HMR3000-D00-485 
RS-485 Enclosure, Extended Base 342-1027-ND 699.00 HMR3000-D21-485 
HMR 3000 Development Kit, 

with RS-232 Output, Cables, Manual 342-1022-ND 775.00 HMR3000-Demo-232 


Smart Digital 
Magnetometer — HMR2300 


Microcontroller-Based Smart Sensor with range of +2 Gauss; 
<70uGauss Resolution. Has high accuracy over +1 Gauss; <0.5%FS; 
and Output Rate Selectable of 10 to 154 Samples/Sec. This sensor 
has a three-axis digital output, BCD ASCII or Binary, RS-232 Serial 
Output (9600 or 19200), and a 9-pin D-Sub connector. 

Application Compassing — Avionics and Marine * Remote 
Vehicle Monitoring (Roll/Pitch/Yaw) * Process Control * Laboratory Instrumentation * Anomaly Detection 
* Traffic and Vehicle Detection * Security Systems. Specifications: * Supply Voltage: 6.5V ~ 15V; Pin 9 
referenced to Pin 5 * Typical Supply Current: 27mA; Vsupply=15V, with S/R=ON »¢ Operating Temp: 
-40°C ~ 85°C; Ambient »* Field Range: +2 gauss; Full scale (FS) - total applied field * Typical Linearity 
Error: 1%FS; Best fit straight line at 25°C +2 Gauss » Typical Hystereis Error: 0.01%FS; 3 sweeps across 
+2 Gauss @ 25°C * Minimum Resolution: 67j:gauss; Applied field to change output. (Units: 1 gauss (G) = 
1 Oersted (in air), 1G=79.58A/m, 1G=10E-4 Tesla, 1G=10E5 gamma) 


Serial Price | Honeywell 
Output | Description Each | Part No. 
jag-295 [Flush Mount Enclosure, Atuminutn, 342-1015-ND 699.00 |HMR2300-D20-232 
3.25” x 1.50” x 1.13” (82.55 x 38.1 x 28.70mm) . 
Extended Enclosure, Aluminum, 
RS-232 4.00" x 1.50” x 1.13” (101.60 x 38.1 x 28.70mm) 342-1016-ND 699.00 | HMR2300-D21-232 
RS-485 | Without Enclosure 342-1017-ND 675.00 | HMR2300-D00-485 
Flush Mount Enclosure, Aluminum, 
RS-485 3.25” x 1.50” x 1.13” (82.55 x 38.1 x 28.70mm) 342-1018-ND 699.00 |HMR2300-D20-485 
Extended Enclosure, Aluminum, 
RS-485 4.00" x 1.50” x 1.13” (101.60 x 38.1 x 28.70mm) 342-1019-ND 699.00 |HMR2300-D21-485 
i-290 | HMH2900 Development It with RS:262 342-1012-ND 775.00 | HMR2300-Demo-232 
Output, Cables, Manual 


Digital Compass Module — HMR3200/3300 


Electronic compassing solutions that provide heading information for use in navigation and guidance 
systems. Magnetoresistive sensors are utilized to provide the reliability and accuracy of these small, solid 
state compass designs. These compass solutions are easily integrated into 


systems using a UART interface in ASCII format. Header Pin 
Features: Accuracy: 1° heading accuracy, 0.1° resolution and 0.5° Assignment 
repeatability. Tilt Range: The HMR3300 may be operated up to a +60° tilt Pin No. Pin Name 
range for both pitch and roll. Accuracy and performance are enhanced over 1 SCK 
a wider range of operating conditions and applications with this feature. The 
HMR3200 is not tilt compensated. Performance is optimized in horizontal or 2 RX/SDI 
vertical orientations. Low Power: Typical operating current is 18mA for the 3 TX/SDO 
HMR3200. Response Time: The HMR3200 has 15Hz response time for 
‘ ‘ 4 cs 
faster updates compared to gimballed, mechanical fluxgate compasses. 
Specifications: * Magnetic Field: Range: +2 gauss typical, Resolution: 2 CAL 
0.1 mgauss ¢ Electrical: Input Voltage: Unregulated: 6VDC ~ 15VDC, 6 5V 
Regulated: 5.0Vdc Interface: UART - User selectable baud rate 2400 ~ 7 GND 
19200 baud ¢ Physical: Dimensions - Conditions: Circuit board, 1.0” x 8 av 
1.45” x 0.4” (25.4 x 36.8 x 11 mm) 
Serial Digi-Key Price Honeywell 
Output Description Part No. Each Part No. 
UART Digital Compass Module 2-axis | 342-1030-ND 300.00 HMR3200 
UART Digital Compass Module 3-axis | _342-1032-ND 385.00 HMR3300 
HMR 3200 Development Kit, 
with RS232 Output, Cables, Manual 342-1031-ND 365.00 HMR3200-Demo-232 
HRMR 3300 Digital Compass Module 
with RS232 Motherboard 342-1039-ND 435.00 HMR3300-D00-232 
HMR 3300 Development Kit, 
with RS232 Output, Cables, Manual 342-1033-ND 450.00 HMR3300-Demo-232 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Honeywe 
3-Axis Magnetic - Hybrid 


A complete 3-axis magneto- 


Sensors 


meter with analog output in a 
20-Pin hybrid DIP package. 
Features: * DIP-20 foot- 
print (1” x .75”) allows 
easy insertion into system- 
level boards, reducing 
development costs »* Solid 
state components improve 
reliability and ruggedness 
compared to mechanical 
fluxgates » Accurately 
measures fields from 40 
ligauss to +2 gauss at 1V/gauss * Low noise instrumentation amplifiers 
with 1kHz low pass filters, reject unwanted noise * No flux concentrators 
used in this design that can lead to hysteresis and non-repeatability * An 
externally accessible +2.5V reference improves measurement accuracy 
and stability * On-board excitation current source reduces temperature 
errors and regulates the power supply input »* Magnetic field offsets or 
closed loop circuits can be applied using the built-in straps * Output 
signal accuracy may be enhanced by using the integral set/reset straps 
¢ All components selected and packaged in nonmagnetic material to 
reduce magnetic distortion and offsets. 


Applications: * Compassing * Navigation systems ° Attitude reference 
Traffic detection * Proximity detection * Medical devices 


1, 2 and 3-Axis Magnetoresi 


stive 


Configured as a 4-element wheatstone bridge, these highly sensitive sensors convert magnetic fields to differential output voltages, capable of 


sensing magnetic fields as low as 30 pgauss. 


Features: Field range up to +6 gauss, (earth’s field = 0.5 gauss) * Small package designed for 1- and 2-axis to work together to provide 3- 
axis (x, y, Z) Sensing * Solid state devices reduce board assembly costs, improve reliability and ruggedness compared to mechanical fluxgates 
¢ Patented on-chip set/reset straps to reduce effects of temperature drift, non-linearity errors and loss of signal output due to the presence of 
high magnetic fields * Patented on-chip offset straps for elimination of the effects of hard iron distortion. 

Applications: * Compassing ¢ Navigation systems °¢ Attitude reference ¢ Traffic detection * Medical devices * Non-contact switch 


Digi-Key Part No. 


342-1003-5-ND 


342-1029-1-ND 
342-1034-5-ND 
342-1035-5-ND 


SPECIFICATIONS: 342-1001-5-ND 342-1004-5-ND 342-1042-5-ND 

(See notes below) 342-1002-5-ND 342-1005-1-ND 342-1043-5-ND Conditions 

Operating Temperature -40°C ~ 85°C ¢ -40°C ~ 85°C -40°C ~ 125°C Ambient 

Field Range +2 gauss tat +6 gauss +6 gauss Full scale (FS) - total applied field 

Sensitivity Vidge = 5V for 842-1006/1004/1008-5.ND 

eas 3.2 mV/V/gauss 1.0mV/V/gauss 1.0mV/V/gauss ( 9 (Set/Rest Current = 0.5A for ) 
342-1029/1034/1035/1042/1043-5-ND) 

Resolution 27 gauss 85 gauss = Bandwidth = 10Hz, Vbridge = 5V 

Typical _- _— 120 gauss Bandwidth = 50Hz, Vbridge = 5V 

Bandwidth 5MHz 5MHz 5MHz Magnetic signal (lower limit = DC) 


Units: 1 gauss (G) = 1 Oersted (in air), 1G = 79.58A/m, 1G = 10E-4 Tesla, 1G = 10E5 gamma 


+ Not tested, guaranteed by characterization 


Notes: ¢ VBridge = 4.3V, IS/R = 3.2A, T = 25°C . VOUT = VSET - VRESET 
A If VBridge = 8.0V, IS/R = 2.0A, T = 25°C, lower S/R current leads to greater output variation 


Specifications (Power Supply: +15VDC; Set/Reset switching is active): Digi-Key Price Each Honeywell 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C, ambient @ 25°C » Supply Description Part No. il 5 25 Part No. 
Voltage: 6VDC ~ 15VDC; Transient protection circuitry should be added 8-Pin SIP, Single Axis 342-1001-5-ND 25.50 19.13 17.00 HMC1001 
across V+ and Gnd if an unregulated power supply is used * Supply 20-Pin SOIC, Double Axis 342-1002-5-ND 40.50 30.38 27.00 HMC 1002 
Current: 20mA. » Output Voltage: 0.5V ~ 4.5V ‘Field Range: £2 8-Pin SOIC, Single Axis 342-1003-5-ND 10.50 7.88 7.00 HMC1021S 
gauss ¢ Typical Linearity Error: 1% FS; +2 gauss applied field sweep 8-Pin SIP, Single Axis 342-1004-5-ND 40.50 7.88 7.00 HMC1021Z 
2 Typical Hysteresis: Error: 0.05% FS) :3"swoape acfoss £2 gales 16-Pin SOIC, Double Axis 342-1005-1-ND 7.50 6.25 5.63 HMC 1022 
* Typical Sensitivity: 1.0mV/V/gauss; At Vbridge +5V * Typical Resolution: 16-Pin SOIC. Double Axis 342-1005-2-ND 8125.00/2,500 HMC1022-TR 
40 ugauss * Bandwidth: 1kHz 10-Pin MSOP, Double Axis 342-1029-1-ND 7.50 6.25 5.63 HMC 1052 
Units: 1 gauss (G) = 1 Oersted (in air), 1G = 79.58A/m, 1G = 10E-4 Tesla, 10-Pin MSOP, Double Axis 342-1029-2-ND 8125.00/2,500 HMC1052 
1G = 10E5 gamma 8-Pin SIP, Single Axis 342-1034-5-ND 12.00 9.00 8.00 HMC1051Z 
8-Pin In-Line LCC, Single Axis 342-1043-5-ND 22.50 16.88 15.00 HMC1051ZL 
Digi-Key Price Honeywell 16-Pin LCC, Double Axis 342-1042-5-ND 27.00 20.25 18.00 HMC1052L 
Description Part No. Each Part No. 16-Pin LCC, Triple Axis 342-1035-5-ND 105.00 78.75 70.00 HMC1053 
3-Axis Magnet Sensor 3-Axis Compass Sensor Set with (1 each) f 7 
Hybrid 342-1011-ND 199.00 HMC2003 HMC1051Z, HMC1052, MEMSIC, MxS3334uL_| °42-1036-ND #000 88.78 90.00 FIMO1OS5 


Digital Compass Module 


The HMC6352 2-Axis Digital Integrated Compass Solution combines a two-axis MR magnetic field sensor design with the required analog and digital support circuits for heading 
computation. By combining the sensor elements and all the processing electronics into a 6.5mm square LCC package, designers will have the simplest solution to integrate low 
cost and space efficient electronic compasses for wireless phones, consumer electronics, vehicle compassing, and antenna positioning. 
Features: ¢ Fully Integrated Compass Module » 2-Axis Magnetic Sensors with Electronics » Miniature (6.5 x 6.5 x 1.4mm) 24-Pin LCC Package * 2.7 to 5.2V Supply Range 
* Accurate Compassing Capability * 12C Digital Interface * User Selectable Slave Address 


Digi-Key Price Honeywell 
Description Part No. Each Part No. 
24-Pin LCC, Double Axis 342-1041-5-ND 90.00 HMC6352 


measurement 


SPECIALTIES ~ 
6 
e 


MSP Series: The MSP pressure transducer is designed for high-volume, low-cost commercial, industrial and off road 
applications which require accurate measurement of gases or liquids. Operating ranges up to 10,000 psi is available 
with your choice of output signal in volts, millivolts, or milliamps. The MSP uses a micro machined silicon strain 


gauge inorganically bonded to a machined stainless steel diaphragm; no welds, no O-rings, no silicone oil. All wetted 


Rugged Stainless Steel Pressure Transducers Featuring Microfused Technology 


surfaces are stainless steel and all signal conditioning electronics are housed in a stainless steel cover which provides 
protection from hostile environments. The housing is sealed and requires no maintenance. Each transducer is thoroughly 
tested and calibrated before shipment. Applications: * Pumps and Compressors * Hydraulic / Pneumatic Systems 


* Energy and Water Management « Pressure Instrumentation * Process Control, Off Road Refrigeration, HVAC. 


2 Foot Cable — MSP Series Pressure Port MSP-100 MSP-300 MsP-340 | MSP-400 | MSP-600 | MSP-610 u5100 M5100 
ses & NPT. Stainless Steel Pressure Range (PSIG) 0-100 ~ 500 | 0-100 ~ 10,000 | 0-100 ~ 1,000] 0-100 ~ 5,000] 0-25~5,000 | 0-100~500 | 0-15~500 | 0-25 ~ 10,000 
jot Accuracy (combined linearity, |. 59% of S| 41% of FS £1% of FS | #0.50% of FS | 10.25% BSL | 0.25% of FS | 1% ofFS | 40.25% of FS 
Sits hysteresis and repeatability) 
sot wad ri | Pressure Overload 1.5X 2x 2x 2x 2x 2x 3X 2X 
ies ose Burst Pressure 3X ox or 20,000 a 4X 4x 5X 
Packard Ci te MSP and M5100 Seri whichever Is fess 
ackal onnector — an eries 
PinA PinB Outputs VDC or mA 0-100mv 0-100mV, 1-5V 0-100mvV, 0.5-4.5V, 0.5-4.5V 0.5-4.5V, 0.5-4.5V, 0.5-4.5V, 
22.23 Packard 0.5-4.5V, 4-20mA| —0.5-4.5V 1-5V, 4-20mA | 1-5V, 4-20mA | 1-5V, 4-20mA | 1-5V, 4-20mA | 1-5V, 4-20mA 
Pressure Port Stainless Steel connector —_ 
7/16"-20 Cover \ \ Zero Offset (millivolt output) +2% of FS +3% of FS +3% of FS 
wining 4 (amplified output) +2% of FS +£2% of FS 42% of FS | 42% of FS — — — = 
inc Span Tolerance +2% of FS +2% of FS +2% of FS +2% of FS _ - _— _ 
° c Vong: lenm stably, 0.25% 0.259 0.259 0.25% 0.25% 0.259 0.19 0.25% 
Typical (1 year) 40.25% 40.25% +0.25% 40.25% +0.25% +0.25% 40.1% +0.25% 
Operating Temperature (°C) 0~55 -20 ~ 85 -20 ~ 85 -40 ~ 85 -40 ~125 -40 ~ 125 -40 ~ 125 -40 ~ 125 
Compensated Range (°C) 0~55 0~55 0~55 0~70 -20 ~ 85 - -20 ~ 85 -20 ~ 85 
2 Foot Cable — a 7 
22.23 1/4" NPT Y % % 5% _ - _ _ 
UltraStable 5100 and -*/ Thermo Zero Shit ee of FS sea of FS aes of FS | <+t a of FS 
M5100 Series NEW! Thermo Span Shift <+2% of FS <+2% of FS <t2% of FS | <+1.5% of FS _ _ _— _ 
Total Error Band N/A N/A NWA N/A 1.5% of FS 1.0% of FS | +0.75% of FS) 1.0% of FS 
EMI/RFI Protection, CE Mark No No No Yes Yes — _— _— 
UL Listed No Yes No Yes Yes = _ = 
Op. Op. 
Pressure Voltage Measurement Pressure Voltage Measurement 
Range Supply Digi-Key Price Each Specialties Range Supply Digi-Key Price Each Specialties 
PSIG (VDC) Part No. 1 10 Part No. PSIG (VDC) Part No. 1 10 Part No. 
MSP-100 Series MSP-300 Series 
Calibrated 100mV Output — O-Ring Seal, 2 Foot Cable 0-100mV Output — 4 Wire Unamplified 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
100 MSP6900-ND 65.69 55.05 MS121-000000U-100PG 100 5 MSP3101P1-ND 80.94 67.82 2000130 
250 5 MSP6901-ND 65.69 55.05 MS121-000000U-250PG 250 MSP3251P1-ND 80.94 67.82 2000199 
500 MSP6902-ND 65.69 55.05 MS121-000000U-500PG (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


measurement : Rugged Stainless Steel Pressure Transducers eae Peainee 
a SA ih eo. Featuring Microfused Technology (Cont.) Range Supply Digi-Key Price Each Specialties 
e PSIG (vDC) Part No. 1 10 Part No. 
On 
Erassire voltage ety eee Messuroment 0.5-4.5V Output — 1/8” NPT, 2 Foot Cable 
ane, upply one (bold (EU 300 MSP6906-ND 114.19 97.88 M6131-C00006-300PG 
PSIG (voc) Part No. 1 10 Part No. 500 7 MSP6907-ND 114.19 97.88 M6131-C00006-500PG 
500 MSP3501P1-ND 80.94 67.82 2000255 0.5-4.5V Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
1000 MSP3102P1-ND 80.94 67.82 2000045 100 MSP6903-ND 114.19 97.88 M6131-C00005-100PG 
2500 5 MSP3252P1-ND 80.94 67.82 2000222 300 5 MSP6904-ND 114.19 97.88 M6131-C00005-300PG 
5000 MSP3502P1-ND 80.94 67.82 2000096 500 MSP6905-ND 114.19 97.88 M6131-C00005-500PG 
10000 MSP3103P1-ND 80.94 67.82 2000157 1-5V Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
0.5-4.5V Output — Ratiometric output voltage to input voltage 700 MSP6908-ND 119.00 102.00 M6141-C00005-100PG 
3 Wire supply current 10mA max. 1/4” NPT, 2 Foot Cable 300 8-30 MSP6909-ND 119.00 102.00 M6141-C00005-300PG 
700 MSP3101P2-ND 104.06 87.19 2000131 500 MSP6910-ND 119.00 102.00 M6141-C00005-500PG 
250 MSP3251P2-ND 104.06 87.19 2000202 4-20mA Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
500 MSP3501P2-ND 104.06 87.19 2000260 100 MSP6911-ND 135.63 116.25 M6181-C00005-100PG 
1000 5 MSP3102P2-ND 104.06 87.19 2000046 300 10-30 MSP6912-ND 135.63 116.25 M6181-C00005-300PG 
2500 MSP3252P2-ND 104.06 87.19 2000223 500 MSP6913-ND 135.63 116.25 M6181-C00005-500PG 
a | RAR 
10000 MSP3103P2-ND 104.06 87.19 2000158 ~ , ut 
1-5V Output — Fixed - 3 Wi I t 10mA 7 1/4” NPT, 2 Foot Cabl .5V Ratiometric Output — 1/4” NPT, Absolute Pressure, 2 Foot Cable 
[pul xe ire supply curren mA maximum , ‘00 able 
T5PSIA 223-1000-ND 175.00 150.00 U5131-000005-015PA 
100 MSP3101P3-ND 109.85 92.04 2000133 
30PSIA | 4.75-5.25 223-1002-ND 175.00 150.00 U5131-000005-030PA 
250 MSP3251P3-ND 109.85 92.04 2000204 
100PSIA 223-1004-ND 175.00 150.00 U5131-000005-100PA 
500 MSP3501P3-ND 109.85 92.04 2000262 3 
4000 40-32 MSP3102P3-ND 409.85 92.04 000048 4-20mA Output — 1/4” NPT, Absolute Pressure, 2 Foot Cable 
: T5PSIA 223-1007-ND 211.41 179.38 U5151-000005-015PA 
2500 MSP3252P3-ND 109.85 92.04 2000226 
é 30PSIA 9-30 223-1009-ND 211.41 179.38 U5151-000005-030PA 
5000 MSP3502P3-ND 109.85 92.04 2000100 
40000 MSP3103P3-ND 109.85 92.04 2000159 100PSIA 223-1011-ND 211.41 179.38 U5151-000005-100PA 
1-5V Output 1/8” NPT, 2 Foot Cable 0.5-4.5V Ratiometric Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
A 
15 223-1001-ND 175.00 150.00 U5131-000005-015PG 
a SES OLRAS GND 109.85 oeue eae 30 223-1003-ND 175.00 150.00 U5131-000005-030PG 
250 +30 MSP3251P4A1-ND 109.85 92.04 2000203 too 4,75-5.25 993-1005-ND 175-00 450,00 u5131-000008-100PG 
500 MSRSSOI EAA ENG 109.85 92.04 2000281 500 223-1006-ND 175.00 __150.00 U5131-000005-500PG 
1000 MSP3102P4A1-ND 109.85 92.04 2000047 : - 
7 - 4-20mA Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
4-20mA Output — 2 Wire regulated supply 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
15 223-1008-ND 211.41 179.38 U5151-000005-015PG 
100 MSP3101P4-ND 109.38 93.75 2000137 ye ‘ 
30 223-1010-ND 211.41 179.38 U5151-000005-030PG 
250 MSP3251P4-ND 109.38 93.75 2000207 9-30 ed ‘ : 
100 223-1012-ND 211.41 179.38 U5151-000005-100PG 
500 MSP3501P4-ND 109.38 93.75 2000264 -1013- é : 
500 223-1013-ND 211.41 179.38 U5151-000005-500PG 
1000 10-32 MSP3102P4-ND 109.38 93.75 2000050 EWIIMETOO'S MEW 
2500 MSP3252P4-ND 109.38 93.75 2000227 : 2 Sree: 
5000 MSP3502P4-ND 109.38 93.75 2000101 0.5-4.5V Ratiometric Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
10000 MSP3103P4-ND 109.38 93.75 2000160 25 223-1035-ND 114.84 98.44 M5131-000005-025PG 
4-20mA Output 1/8” NPT, 2 Foot Cable 50 223-1038-ND 114.84 98.44 M5131-000005-050PG 
7 75 223-1041-ND 114.84 98.44 M5131-000005-075PG 
i Hee pn MD bee ae Serene 100 223-1020-ND 114.84 98.44 M5131-000005-100PG 
10-32 a : ; 250 223-1026-ND 114.84 98.44 M5131-000005-250PG 
500 MSP3501P5A1-ND 109.38 93.75 2000263 500 4,75-5.25 993-1032-ND 114.84 98.44 Ms131-000008-500PG 
1000 MSP3102P5A1-ND 109.38 93.75 2000049 : , 
é 1000 223-1014-ND 114.84 98.44 M5131-000005-01KPG 
MSP-340 Series 2500 223-1029-ND 114.84 98.44 M5131-000005-2K5PG 
100mV Output — 1/8” NPT, 2 Foot Cable 5000 223-1017-ND 114.84 98.44 M5131-000005-05KPG 
100 MSP6892-ND 96.16 80.57 M3421-000006-100PG 10000 223-1023-ND 114.84 98.44 M5131-000005-10KPG 
300 : MSP6893-ND 96.16 80.57 M3421-000006-300PG 1-5V Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
500 MSP6894-ND 96.16 80.57 M3421-000006-500PG 25 223-1036-ND 120.31 103.13 M5141-000005-025PG 
1000 MSP6895-ND 96.16 80.57 M3421-000006-01KPG 50 223-1039-ND 120.31 103.13 M5141-000005-050PG 
0.5-4.5V Output — 1/8” NPT, 2 Foot Cable 75 223-1042-ND 420.31 103.13 M5141-000005-075PG 
700 MSP6896-ND 712.39 04.17 i3431-000006-100PG 100 223-1021-ND 420.31 103.13 M5141-000005-100PG 
300 MSP6897-ND 4412:39 94.17 M3431-000006-300PG 250 ab 223-1027-ND 120.31 103.13 M5141-000005-250PG 
5 ' i : 500 223-1033-ND 420.31 103.13 M5141-000005-500PG 
500 MSP6898-ND 112.39 94.17 M3431-000006-500PG 
to00 MSP6899-ND 112.39 94.17 M3431-000006-01KPG 1000 223-1015-ND 420.31 103.13 M5141-000005-01KPG 
: 2500 223-1030-ND 420.31 103.13 M5141-000005-2K5PG 
MSP-400 Series 5000 223-1018-ND 420.31 103.13 M5141-000005-05KPG 
0.5-4.5V Output — Ratiometric output voltage to input voltage 3 Wire supply current 10000 223-1024-ND 120.31 103.13 M5141-000005-10KPG 
10mA maximum 1/4” NPT, 2 Foot Cable 4-20mA Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
100 MSP4101P2-ND 90.65 75.95 2000473 25 223-1037-ND 125.78 107.82 M5151-000005-025PG 
250 MSP4251P2-ND 90.65 75.95 2000519 50 223-1040-ND 125.78 107.82 M5151-000005-050PG 
500 5 MSP4501P2-ND 90.65 75.95 2000550 75 223-1043-ND 125.78 107.82 M5151-000005-075PG 
2500 MSP4252P2-ND 90.65 75.95 2000527 100 223-1022-ND 125.78 107.82 M5151-000005-100PG 
5000 MSP4502P2-ND 90.65 75.95 2000454 250 oat 223-1028-ND 125.78 107.82 M5151-000005-250PG 
1-5V Output — Fixed - 3 Wire supply current 10mA maximum 1/4” NPT, 2 Foot Cable 500 223-1034-ND 125.78 107.82 M5151-000005-500PG 
500 MSP4501P3-ND 04.50 81.00 000553 1000 223-1016-ND 125.78 107.82 M5151-000005-01KPG 
4000 40-32 MSP4102P3-ND 94.50 81.00 000416 2500 223-1031-ND 125.78 107.82 M5151-000005-2K5PG 
5000 MSP4502P3-ND 94°50 81.00 2000455 5000 223-1019-ND 125.78 107.82 M5151-000005-05KPG 
4-20mA Output — 2 Wire regulated supply 1/4” NPT, 2 Foot Cable 10000 _| _ 223-1025-ND 125.78 107.82 M5151-000005-10KPG 
0.5-4.5V Ratiometric Output — 7/16” UNF Male, O-Ring, Packard Connector 
1000 MSP4102P4-ND 108.50 93.00 2000417 
9500 40-32 MSP4259P4-ND 108.50 93.00 000531 25 223-1044-ND 114.84 98.44 M5134-000004-025PG 
5000 MSP4502P4-ND 108.50 93.00 2000457 50 223-1045-ND 114.84 98.44 M5134-000004-050PG 
‘ 75 223-1046-ND 114.84 98.44 M5134-000004-075PG 
MSP-600 Series 100 223-1047-ND 114.84 98.44 M5134-000004-100PG 
0.5-4.5VDC Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable 250 223-1048-ND 114.84 98.44 M5134-000004-250PG 
25 MSP6025P3-1-ND 96.25 82.50 2000871 500 4.75-5-25 223-1049-ND 114.84 98.44 M5134-000004-500PG 
5 MSP6075P3-1-ND 96.25 82.50 000883 1000 223-1050-ND 114.84 98.44 M5134-000004-01KPG 
100 MSP6101P3-1-ND 96.25 82.50 2000889 2500 223-1051-ND 114.84 98.44 M5134-000004-2K5PG 
250 5 MSP6251P3-1-ND 96.25 82.50 2000895 5000 223-1052-ND 114.84 98.44 M5134-000004-05KPG 
1000 MSP6102P3-1-ND 96.25 82.50 2000907 7500 223-1074-ND 114.84 98.44 M5134-000004-7K5PG 
5000 MSP6502P3-1-ND 96.25 82.50 2000919 10000 223-1053-ND 114.84 98.44 M5134-000004-10KPG 
0.5-4.5VDC Output — 7/16” SAE, Packard Connector 1-5V Output — 7/16” UNF Male, O-Ring, Packard Connector 
35 MSP6025P3-4-ND 06.25 82.50 2000964 25 223-1054-ND 720.31 103.13 M5144-000004-025PG 
50 MSP6050P3-4-ND 96.25 82°50 2000965 50 223-1055-ND 420.31 103.13 M5144-000004-050PG 
75 MSP6075P3-4-ND 96.25 82.50 2000966 75 223-1056-ND 420.31 103.13 M5144-000004-075PG 
100 MSP6101P3-4-ND 96.25 82.50 2000967 100 223-1057-ND 120.31 103.13 M5144-000004-100PG 
950 5 MSP6251P3-4-ND 96.25 82.50 2000968 250 223-1058-ND 420.31 103.13 M5144-000004-250PG 
500 MSP6501P3-4-ND 96.25 82.50 2000969 500 8-30 223-1059-ND 420.31 103.13 M5144-000004-500PG 
: : 1000 223-1060-ND 420.31 103.13 M5144-000004-01KPG 
1000 MSP6102P3-4-ND 96.25 82.50 2000970 
ot 2500 223-1061-ND 420.31 103.13 M5144-000004-2K5PG 
2500 MSP6252P3-4-ND 96.25 82.50 2000971 
T-SUDC Oitpul 4/4" NPT 2 Foot Gabi 5000 223-1062-ND 120.31 103.13 M5144-000004-05KPG 
boll tell per Ool cane 7500 223-1075-ND 120.31 103.13 M5144-000004-7K5PG 
25 MsP6025P4-1-ND 101.50 87.00 2000872 10000 223-1063-ND 120.31 103.13 M5144-000004-10KPG 
50 MsP6050P4-1-ND 101.50 87.00 2000878 4-20mA Output — 7/16” UNF Male, O-Ring, Packard Connector 
75 MSP607SE4=1 ND 101.50 87.00 2000884 25 223-1064-ND 125.78 ‘107.82 M5154-000004-025PG 
100 10-30 MSP6101P4-1-ND 101.50 87.00 2000890 Bes ; 6 
50 223-1065-ND 125.78 107.82 M5154-000004-050PG 
250 MSP6251P4-1-ND 101.50 87.00 2000896 ees ao 
75 223-1066-ND 125.78 107.82 M5154-000004-075PG 
500 MSP6501P4-1-ND 101.50 87.00 2000902 100 223-1067-ND 125.78 107.82 M5154-000004-100PG 
5000 MsP6502P4-1-ND 10150 87.00 2000920 250 223-1068-ND 125.78 107.82 M5154-000004-250PG 
4-20mA Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable 500 9-30 223-1069-ND 125.78 107.82 M5154-000004-500PG 
25 MSP6025P5-1-ND 119.00 102.00 2000873 1000 223-1070-ND 125.78 107.82 M5154-000004-01KPG 
50 MSP6050P5-1-ND 119.00 102.00 2000879 2500 223-1071-ND 125.78 107.82 M5154-000004-2K5PG 
75 10-30 MSP6075P5-1-ND 119.00 102.00 2000885 5000 223-1072-ND 125.78 107.82 M5154-000004-05KPG 
2500 MSP6252P5-1-ND 119.00 102.00 2000915 7500 223-1076-ND 125.78 107.82 M5154-000004-7K5PG 
5000 MSP6502P5-1-ND 119.00 102.00 2000921 10000 223-1073-ND 125.78 107.82 M5154-000004-10KPG 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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These pressure sensors are intended for cost sensitive applications where excellent performance and long- 
term stability are required. Integral temperature compensation is provided using laser-trimmed resistors. An 
additional laser-trimmed resistor is included to normalize pressure sensitivity variations by programming the 
gain of an external differential amplifier. This provides sensitivity interchangeability of +1%. 


PC Board Mountable Pressure Sensors Temperature Compensated 


Model 1210/1220 — Low Pressure: 
* 0°C ~ 50°C Temperature Compensation Range * 1.0% Temperature Performance 


Model 1230/1240 — UltraStable™: 


Features: * +0.1% Non-linearity * +1.0% Interchangeable Span (provided by gain set resistor) * Solid State + -20°C ~ 85°C Temperature Compensation Range * +0.5% Temperature Performance 
Reliability * Low Power 


Model 1210/1220 — Medium Pressure: 
* 0°C ~ 50°C Temperature Compensation Range ¢ 0.5 ~ 1% Temperature Performance 


Specifications: * Output: 0-100mV typical (full scale) * Supply Current: 1.5mA typical * Response Time: 
1.0mSec typical (For a zero-to-full scale pressure step change) * Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 


Measurement 
Pressure Digi-Key Price Each Specialties 
Pressure Type Package | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Model 1210 / 1220 - Low and Medium Pressure 
a 0-1PSID Dinerential cee Dip MSP6940-ND 36.58 29.26 20.49 | 1210A-001D-3L 
25 ar 0-2PSID Differential | 8-Pin Dip | MSP6814-ND 36.58 29.26 20.49 | 1210A-002D-3L 
[) eae 0-5PSID Differential | 8-Pin Dip | MSP6816-ND 36.58 29.26 20.49 | 1220A-005D-3L 
0-15PSID Differential | 8-Pin Dip | MSP6941-ND 36.58 29.26 20.49 | 1210A-015D-3L 
i 0-15PSID Differential | 8-Pin Dip | MSP6943-ND 36.58 29.26 20.49 | 1220A-015D-3L 
: 0-100PSID Differential | 8-Pin Dip | MSP6942-ND 36.58 29.26 20.49 | 1210A-100D-3L 
0-100PSID Differential | 8-Pin Dip | MSP6944-ND 36.58 29.26 20.49 | 1220A-100D-3L 
Model 1230 / 1240 - Ultrastable 
0-15PSID Differential | 8-Pin Dip | MSP6819-ND 46.80 37.44 26.21 | 1240-015D-3L 
en ona 0-15PSID | Differential | 8-Pin Dip | MSP6945-ND 46.80 37.44 26.21 | 1230-015D-3L 
0-30PSID Differential | 8-Pin Dip | MSP6822-ND 46.80 37.44 26.21 | 1230-030D-3L 
0-100PSID Differential | 8-Pin Dip | MSP6828-ND 46.80 37.44 26.21 | 1230-100D-3L 
0-100PSID Differential | 8-Pin Dip | MSP6829-ND 46.80 37.44 26.21 | 1240-100D-3L 
PC Board Mountable Pressure Sensors Measurement 
Pressure Digi-Key Price Each Specialties 
Model 1451 Pressure Type Package | Part No. 1 10 100 | Part No. 
This pressure sensor is intended for high volume applications where small size, light weight, low cost, and 0-5PSIG Gauge Tube MSP6800-ND 28.33 23.18 15.45 | 1451-005G-T 
compatibility with automated as sembly equipment are required. . 
Features: * SMT Package *+0.25% Pressure Non-linearity *3 Pressure Port Options ¢ Solid State O-5PSIA Absolute Wide SEEN) 28.93 29.18 15.45 | 1451-005A-W 
Reliability * Low Power 0-15PSIA Absolute Narrow MSP6802-ND 28.33 23.18 15.45 | 1451-015A-N 
Specifications: * Output: 0-60mV * Supply Voltage: 3VDC * Response Time: 1.0mSec typical * Operating 0-15PSIG Gauge Tube MSP6803-ND 28.33 23.18 15.45 | 1451-015G-T 
Temperenure 4G < lee 0-30PSIA | Absolute | Narrow | MSP6805-ND 28.33 23.18 15.45 | 1451-030A-N 
0-30PSIG Gauge Tube MSP6806-ND 28.33 23.18 15.45 | 1451-030G-T 
ii 0-30PSIA Absolute Wide MSP6807-ND 28.33 23.18 15.45 | 1451-030A-W 
B' Through hole Dimensions (mm) 
(1451 N &T) Package A B Cc 0-50PSIA Absolute Narrow MSP6808-ND 28.33 23.18 15.45 | 1451-050A-N 
(Pressure Fou) cane aaa 0-50PSIG | Gauge Tube | MSP6809-ND 28.33 23.18 15.45 | 1451-050G-T 
Gant won” Woe acs toate 0-50PSIA_| Absolute Wide | MSP6810-ND 28.33 23.18 15.45 | 1451-050A-W 
Orientation” Tube 279 0.78 5.59 2.29 0-100PSIA | Absolute Narrow | MSP6811-ND 28.33 23.18 15.45 | 1451-100A-N 
Feature 0-100PSIG Gauge Tube MSP6812-ND 28.33 23.18 15.45 | 1451-100G-T 
0-100PSIA Absolute Wide MSP6813-ND 28.33 23.18 15.45 | 1451-100A-W 


UltraStable™ Stainless Steel Pressure 
Sensors Ribbon Cable with Connector 


Features: 


° Gauge Pressure type * -20°C ~ 85°C Compensated temperature range * +1.0% Interchangeable Span (pro- 
vided by gain set resistor) * High performance » Small profile * Solid St ate reliability * Low power * +0.1% 


Pressure non-linearity 


Specifications: 


¢ Output: OmV~100mV » Supply Current: 1.5mA typical (guarantees output/input ratiometricity) * Operating 


Temperature: -40°C ~ 125°C 
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Output Measurement Output Measurement 
Load Digi-Key Price Each Specialties Load Digi-Key Price Each Specialties 
Fig. Pressure Res. Part No. Al 10 100 Part No. Fig. Pressure Res. Part No. al 10 100 Part No. 
Model 82 — O-Ring Flush Mount > | 0-300PSIA | 5Ma MSP6919-ND 76.85 64.39 56.08 | 85-300A-4C 
0-1PSIG MSP6927-ND. 97.96 82.08 71.49 | 82-001G-C 0-500PSIA Min. MSP6920-ND 76.85 64.39 56.08 | 85-500A-4C 
0-15PSIG eae MSP6928-ND 76.85 64.39 56.08 | 82-015G-C Model 86 — O-Ring Flush Mount 
0-30PSIG ace MSP6929-ND 76.85 64.39 56.08 | 82-030G-C RanSIE TEECCESAD Salo BUGGIES 1B OOSEE 
0-100PSIG MSP6930-ND 76.85 64.39 56.08 | 82-100G-C GA5PSIG ERAN oand. pie: -Ba7i'| a6 16-0 
1 oes aaa aa a eos eee 0-30PSIG | yy | MSP6861-ND 73.59 61.66 53.71 | 86-030G-C 
0-30PSIA MSP6933-ND 76.85 64.39 56.08 | 82-030A-C anee Min. eet BSS BESS: BSTh | coe 
5MQ : : : 0-100PSIG MSP6863-ND 73.59 61.66 53.71 | 86-100G-C 
a oeoeia | Min, Neteeea eee ease eee | ahaaohe 0-300PSIG MSP6864-ND 73.59 61.66 53.71 | 86-300G-C 
0-500PSIA MSP6936-ND 76.85 64.39 56.08 | 82-500A-C 1 Ls O:S00RSIG MSHegee NE PB98__<O106. = S800 OE BOOGS 
Model es — 1/425 48 NPT 0-5PSIA MSP6921-ND 73.59 61.66 53.71 | 86-005A-C 
O-15PSIA MSP6922-ND 73.59 61.66 53.71 | 86-015A-C 
eee WIND EOS GTI” 220/09),| Ce 01SGN 0-30PSIA 5Ma MSP6923-ND 73.59 61.66 53.71 | 86-030A-C 
Spiel Meneses ND PSB" 1682". ~ 20108 | Bese ae 0-100PSIA Min. MSP6924-ND 73.59 61.66 53.71 | 86-100A-C 
0-50PSIG 5MQ MSP6855-ND 76.85 64.39 56.08 | 85-050G-4C 
0-100PSIG Min. MSP6856-ND 76.85 64.39 56.08 | 85-100G-4C Pp ooeres SFG SAND Pope “OLOC s Bact reo vue 
2 | 0-300PSIG MSP6857-ND 76.85 64.39 56.08 | 85-300G-4C OS00R SIA ISEGEASIND GOO: © 2G106)_” sS3i7\ //86G00K6 
0-500PSIG MSP6858-ND 76.85 64.39 56.08 | 85-500G-4C Model 87N — 1/8” - 27 NPT 
0-15PSIA aia MSP6916-ND 76.85 64.39 56.08 | 85-015A-4C 0-1000PSIA | vig MSP6937-ND 81.18 68.02 59.24 | 87N-1000A-8C 
0-30PSIA si MSP6917-ND 76.85 64.39 56.08 | 85-030A-4C 2 | o-3000PSiA | 4. MSP6938-ND 81.18 68.02 59.24 | 87N-3000A-8C 
0-100PSIA MSP6918-ND 76.85 64.39 56.08 | 85-100A-4C 0-5000PSIA MSP6939-ND 81.18 68.02 59.24 | 87N-5000A-8C 
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GCD-SE Series Gage Heads - Precision Spring-Loaded 


Features: *CE compliance * Heavy-duty, all welded construction » Unipolar ranges: 0.1” ~ 2.0” *8.5VDC ~ 28VDC 
operation * Low power consumption * May be battery operated * OVDC ~ 5VDC and 1VDC ~ 6VDC outputs * New heavy 


spectra 


duty front end * Hermetically sealed design 


rement 
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GCD-SE Series Linear Range Digi-Key Price Each Schaevitz 
Model No. Inches (mm) Part No. al 4) 10 Part No. 
GCD-SE-100 0.10 (2.54) 356-1005-ND 504.21 450.65 423.54 | 02351006-000 
GCD-SE-250 0.25 (6.35) 356-1006-ND 568.91 508.26 478.14 | 02351007-000 
GCD-SE-500 0.50 (12.7) 356-1007-ND 643.35 575.58 540.54 | 02351008-000 
GCD-SE-1000 1.0 (25.4) 356-1008-ND 677.58 606.36 569.40 | 02351009-000 
GCD-SE-2000 2.0 (50. 356-1009-ND 654.89 02351010-000 


AccuStar® II Clinometers 


AccuStar Il combines the function of two clinometers in one package. The unique dome shaped design features a 


capacitance based sensor which produces output signals directly proportional to the relative tilt in two axis. 


Features: * Two clinometers in one package * Adaptable design DC powered * Ratiometric and PW digital output in one 


model * Trimmable DC output 


AngleStar® Digital Protractor 


The AngleStar Digital Protractor Model DP-45 provides instant digital display of level, angle and tilt. 


Features: * Reads in degrees Alternate reference (floating zero) * Display hold * High impact plastic carrying case 


Operating 
Linear | Temperature | Digi-Key Price Each Schaevitz 
Description Range Range Part No. al 5 20 Part No. 
Digital Protractor ° = e : a j 
Model DP-45 +45' 0°C ~ 65°C 356-1035-ND 333.19 313.78 283.59 | 02475-01 


demodulator, filter, and DC amplifier. 


installation * 2.5kHz, 5kHz or 10kHz 


excitation 


DC Powered Voltage Module 


The LVM-110 Module is a DC-powered LVDT signal conditioner board consisting of a carrier oscillator, AC amplifier, 


Features: * DC powered * Zero and span controls * Six jumper selectable gains * Plug-in, card edge, or stand-off 


Operating Power Digi-Key Price Each Schaevitz 
Description Range Range Part No. 1 5 10 | Part No. 
LVDT Signal 3.5 + 10% 
Conditioner Board| Vrms 2.5kHz, 5kHz, 10kHz | 356-1001-ND 151.24 140.99 132.44|04171776-000 


Linear Operating Temp. | Digi-Key Price Each Schaevitz 
Description Range Range Part No. 1 10 25 ‘| Part No. 
Dual Axis Clinometer +20° -20°C ~ 75°C 356-1034-ND 116.07 110.27 104.47) 02119011-000 


Rotary Variable Inductance Transducer (RVIT) 


The R120LC is a DC operated noncontact rotary transducer. 


Dual Channel LVDT Readout/Controller 


The Schaevitz microprocessor based LVDT indicator and set-point controller is designed for industrial and process 
control applications utilizing any LVDT/RVDT-based measurement device. 
Features: ¢ 1/4 DIN aluminum case * EL back-lit * LCD display * Standard 9-Pin RS-232 Connector 


Operating 
Full Input Output | Digi-Key Price Each Schaevitz Linear Temperature Digi-Key Price Schaevitz 
Description Range Voltage Voltage | Part No. 1 5 20 = |Part No. Description Range Range Part No. Each Part No. 
R120LC Transducer | +60° | 4.75-5.25VDC | 0.5-4.5VDC | 356-1076-ND 134.55 123.34 112.13 |02183000-000 MP2000 Series <t0.02% 0°C ~ 55°C 356-1075-ND 875.00 02291335-000 
AccuStar® Electronic Clinometers Operating 
The AccuStar Electronic Clinometer is an extremely accurate angle measurement i Linear | Temperature Digi-Key Price Each Schaevitz 
device. This compact and rugged sensor is ideal where space is critical and environ- | Description Range Range Part No. 1 10 25 Part No. 
mental conditions are serious design concerns. Single Axis Ratiometric Vertical Flange +45° -30°C ~ 65°C 356-1032-ND 140.66 129.53 118.40 02110002-000 
Features: © CE certified * Just 2” in diameter * R d plastic housing * Ext i 
accurate «Weighs ony 202 | Single Axis Ratiometric Horizontal Flange | 245° | -30°C~65%C | 356-1033-ND 140.66 129.53 118.40 | 02110102-000 
Ares Series Pressure Transducers Output Standard Pressure Accuracy Digi-Key Price Each Schaevitz 
eee alge Description Voltage Range % FSO Part No. i 10 25 Part No. 
The Ares Series is a small, low cost pressure transducer, which is A Seri 
able to measure pressures as low as 0 ~ 5, 0 ~ 10, 0 ~ 15 inches res: Jeres. 
of water, and 0 ~ (psig. PCB Mount 0.5-4.5V 5° H,0 0.25 356-1036-ND 32.91 26.54 22.47 | GA100-005WD 
Features: PCB Mount 0.5-4.5V 10" H20 0.50 356-1037-ND 32.91 26.54 22.47 GA100-010WD 
‘ PCB Mount 0.5-4.5V 15" H,0 0.50 356-1038-ND 32.91 26.54 22.47 GA100-015WD 
«Very low pressure ranges * Small size *PCB mountable 2 
* Solder reflow capability + Barbed pressure ports PCB Mount 0.5-4.5V 1PSI 0.75 356-1039-ND 32.91 26.54 22.47‘ | GA100-001PD 
PCB Mount 0.25-4.5V 5"H,0 0.25 356-1040-ND 32.91 26.54 22.47 GA200-005WD 
Fs PCB Mount 0.25-4.5V 10"H,0 0.50 356-1041-ND 32.91 26.54 22.47 GA200-010WD 
LM Series Pressure Sensors PCB Mount 0.25-4.5V 15" H,0 0.50 356-1042-ND 32.91 26.54 22.47 GA200-015WD 
fet - a PCB Mount 0.25-4.5V. 1PSI Ae 356-1043-ND 32.91 26.54 22.47 GA200-001PD 
The LM Series incorporates stainless steel and plastic isolation LM Series 
suitable for water, other fluid and gas. — 
Features: 1/2” NPT, Plastic Fitting 0.5-4.5V 1PSI 0.25 356-1072-ND 116.13 94.27 76.78 LM31-00000F-001PG 
é s Hi p fae A 1/2” NPT, Plastic Fitting 0.5-4.5V 5PSI 0.25 356-1073-ND 116.13 94.27 76.78 LM31-00000F-005PG 
ft, PeSSur ranges * High level output « Small size * Plastic | oy npr. Pastc Fitting 0.5-4.5V 30PSI 0.25 356-1074-ND ‘116.13 94.27 76.78 _ | LM31-00000F-030PG 
High Stability Stainless Steel Pressure Transducer u300 u600 
The UltraStable 300/600 from Schaevitz Sensors, a division of Measurement Specialties, incorporates an ultra-rugged IP Pressure Range (PSIG) 0-15 ~ 500 0-15 ~ 500 
67 rated housing. All wetted parts are constructed of 316 (300 Series)/316L (600 Series) stainless steel, providing media Accuracy (combined linearity, hysteresis & repeatability) +0.10% of FS +0.10% of FS 
isolation and no internal “O” rings. 
Pressure Overload 3X 3X 
Operating Burst Pressure 4x or 20,000 PSI 
Pressure | Voltage | Digi-Key Price Each Schaevitz Out 
= puts VDC or mA 0.5-4.5V 0.5-4.5V 
Series Range Supply | Part No. 1 10 100 Part No. 4-20mA 4-20mA 
0.5-4.5V Output — Zero Offset (amplified output) +0.50% of FS +0.50% of FS 
1/4” NPT, 2 Foot Cable Span Tolerance +0.50% of FS +0.50% of FS 
15PSIG 356-1044-ND 138.89 113.89 95.84 US331-000005-015PG Long-Term Stability, Typical +0.10% of FS/Year +0.10% of FS/Year 
30PSIG | 4.75-5.25| 356-1045-ND 138.89 113.89 95.84 US331-000005-030PG Operating Temperature (°F) (-40 ~ 221) (-58 ~ 257) 
100PSIG VDC 356-1046-ND 138.89 113.89 95.84 US331-000005-100PG (°C) (-40 ~ 105) (-50 ~ 125) 
U331 500PSIG 356-1047-ND 138.89 113.89 95.84 US331-000005-500PG 
Thermo Zero Shift +0.75% of FS - 
15PSIA 4.75-5.25 356-1048-ND 138.89 113.89 95.84 US331-000005-015PA = 4 
30PSIA |"'\yn5 >| 356-1049-ND 138.89 113.89 95.84 | US331-000005-030PA Thermo Span Shift 20.75% of FS . 
100PSIA 356-1050-ND 138.89 113.89 95.84 US331-000005-100PA 
az0mA Ouiput ree Voltage | Digi-Key Price Each Schaevitz 
1/4” NPT, 2 Foot Cabl = 
i : Ooi eae Series Range Supply | Part No. 1 10 100 Part No. 
Lai Sega ND ve eee ees, | Heke ane ood 15PSIA 356-1062-ND 160.00 132.00 120.00 | US631-C00005-015PA 
30PSIG 10-30 | 356-1052-ND 143.57 123.06 106.65 US381-000005-030PG 4.75-5.25 
U631 30PSIA 356-1063-ND 160.00 132.00 120.00 US631-C00005-030PA 
100PSIG VDC 356-1053-ND 143.57 123.06 106.65 US381-000005-100PG 400PSIA VDC 356-1064-ND 46000 132.00 420.00 US631-C00005-100PA 
U381 500PSIG 356-1054-ND 143.57 123.06 106.65 US381-000005-500PG ~ ~ - 
4-20mA Output — 
15PSIA 40-30 356-1055-ND 143.57 123.06 106.65 US381-000005-015PA 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
30PSIA voc 356-1056-ND 143.57 123.06 106.65 US381-000005-030PA 
100PSIA 356-1057-ND 143.57 123.06 106.65 US381-000005-100PA 15PSIG 356-1065-ND 205.00 173.00 153.75 US681-C00005-015PG 
30PSIG 10-30 | 356-1066-ND 205.00 173.00 153.75 US681-C00005-030PG 
OS SSN Output tooPsic | VDC | 356-1067-ND 205.00 173.00 153.75 | US681-C00005-100PG 
Ta NPT, 2 toot Cable us8i | SO0PSIG 356-1068-ND 205.00 173.00 153.75 _| US681-C00005-500PG 
TSPSIG | 4 75 5.95] 396-1058-ND 160.00 132.00 120.00 US631-C00005-015PG 15PSIA | 49.99 | 356-1069-ND 205.00 173.00 153.75 US681-C00005-015PA 
U631 30PSIG : voc 356-1059-ND 160.00 132.00 120.00 US631-C00005-030PG 30PSIA Woe 356-1070-ND 205.00 173.00 153.75 US681-C00005-030PA 
500PSIG 356-1061-ND 160.00 132.00 120.00 US631-C00005-500PG 100PSIA 356-1071-ND 205.00 173.00 153.75 US681-C00005-100PA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Measurement Specialties Sensors’ proprietary Microfused™ technology, derived from demanding aerospace applications, employs micromachined silicon piezoresistive strain gages fused with high 
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temperature glass to a high performance stainless steel substrate. 
Features: * Low Cost * Small Size * High Reliability * Fast Response Time * Robust: High Overrange Capability 
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2-M3 Mounting Screws 
ISO 68-1973 
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Dimensions in mm 


4 Core Wire 
(Bridge Only) 


3 Core Wire| 
(Amplifier) ——} 
28 AWG A: Supply (GND) 2.54 f C 
85°C 300V B: + Ouput 0.64 
C: + Supply 
Compression/Tension Excitation Output Span Storage/Operating Digi-Key Price Each Schaevitz 
Fig. Range (Lbf) (VDC) Voltage @ +5% Tolerance Temperature Range Part No. 1 10 100 Part No. 
1 2 3.3 - 5.0 0.5-4.5V -40°C ~ 85°C MSP6964-ND 55.61 44.79 34.38 FC2131-0000-0002-L 
5 3.3 - 5.0 0.5-4.5V -40°C ~ 85°C MSP6946-ND 55.61 44.79 34.38 FC2131-0000-0005-L 
10 3.3 - 5.0 0.5-4.5V -40°C ~ 85°C MSP6948-ND 55.61 44.79 34.38 FC2231-0000-0010-L 
2 25 3.3 - 5.0 0.5-4.5V -40°C ~ 85°C MSP6949-ND 55.61 44.79 34.38 FC2231-0000-0025-L 
50 3.3 - 5.0 0.5-4.5V -40°C ~ 85°C MSP6950-ND 55.61 44.79 34.38 FC2231-0000-0050-L 
100 3.3 - 5.0 0.5-4.5V -40°C ~ 85°C MSP6951-ND 55.61 44.79 34.38 FC2231-0000-0100-L 
250 5.0 10.0 mV/V -40°C ~ 85°C MSP6952-ND 111.56 86.19 69.98 FC2311-0000-0250-L 
3 500 5.0 10.0 mV/V -40°C ~ 85°C MSP6953-ND 111.56 86.21 69.98 FC2311-0000-0500-L 
1000 5.0 10.0 mV/V -40°C ~ 85°C MSP6954-ND 111.56 86.19 69.98 FC2311-0000-1000-L 
2000 5.0 10.0 mV/V -40°C ~ 85°C. MSP6955-ND 111.56 86.21 69.98 FC2311-0000-2000-L 
10 3.3 - 5.0 0.5-4.5V -40°C ~ 85°C MSP6958-ND 55.61 44.79 34.38 FT2431-0000-0010-L 
4 25 3.3 - 5.0 0.5-4.5V -40°C ~ 85°C MSP6959-ND 55.61 44.79 34.38 FT2431-0000-0025-L 
50 3.3 - 5.0 0.5-4.5V -40°C ~ 85°C MSP6960-ND 55.61 44.79 34.38 FT2431-0000-0050-L 
100 3.3 - 5.0 0.5-4.5 V -40°C ~ 85°C. MSP6961-ND 55.61 44.79 34.38 FT2431-0000-0100-L 
5 750A 3.3 - 5.0 1.0-4.0V -20°C ~ 85°C/0°C ~ 70°C MSP6962-ND 102.11 82.40 68.35 FS2050-0000-0750-G 
1500A 3.3 - 5.0 1.0-4.0V -20°C ~ 85°C/0°C ~ 70°C MSP6963-ND 102.11 82.40 68.35 FS2050-0000-1500-G 


A Compression/Tension Range (Gf) 


Senstronics Sensors with Temperature Output 


Senstronics Storm Series is a unique product providing a lifetime of accuracy for combined pressure/temperature applications used in harsh media requiring stainless steel wetted parts. The 17-4PH stainless steel sensor 
design allows for a wide range of temperature and provides a rugged design that can withstand high levels of shock and vibration. 


Specifications: * 1/4 NPTF Note: Mating harness included with each sensor. 


M12x1P7 
Connector 


Dimensions in mm 


97; Polarizing 
Key 


Pin2 


Pin3 


Operating Operating Supply 
Pressure Temperature Output Voltage Digi-Key Price Each Senstronics 
Range (PSIG) Range Voltage Range (V) Part No. 1 10 100 Part No. 
100 -40°C ~ 125°C O~5 8~30 ST00635-ND 81.40 68.20 59.40 | STO0635 
250 -40°C ~ 125°C 5 ~ 4.5 8~30 ST00638-ND 81.40 68.20 59.40 | STO0638 
500 -40°C ~ 125°C O~5 8~30 ST00639-ND 81.40 68.20 59.40 | STO0639 
500 -40°C ~ 125°C 5~45 8~30 ST00223-ND 81.40 68.20 59.40 | ST00223 


LO HUNUREL Sensors 


The relative humidity sensors by Humirel are based on capacitive cell technology using a patented solid 
polymer structure. They are fully interchangeable with no calibration required in standard conditions. Suitable 
for linear voltage or frequency output circuitry. An NTC thermistor is used for temperature measurement. 


The RH modules are based on the HS1101 capacitive humidity sensor and are voltage output devices. 


The RH/Temperature modules include a NTC thermistor for temperature measurement and are voltage or 
frequency output. 


Features: ¢ High reliability and long term stability * Instantaneous desaturation after long periods in saturation 
conditions * Fast response times * Patented solid polymer structure 


Supply Nom. Cap. | Response Nominal RH Measuring Operating Digi-Key Price Each 

Fig.| Description Voltage (typ.) | @ 55% RH Time Out Range Temperature Part No. il 10 100 
Sensors 

1 | RH Sensor Top Opening _ 5 Sec. -40° ~ 100°C HS1100-ND 19.43 15.27 7.48 

2 | RH Sensor Side Opening _ 5 Sec. 4 -40° ~ 100°C HS1101-ND 9.75 8.65 7.15 

2 | RH Sensor Side Opening 5V 180pF -_ = 1 ~ 99% RH -60°~ 140°C | HS1101LF-ND 9.75 8.65 7.32 

3 | Temp./RH Sensor SMD Side Opening 5V 10 Sec. -60° ~ 140°C HTS2030SMD-ND 14.82 13.14 11.12 
Modules 

4 | Temp./RH Module V Out = 2.48V @ 55% RH 1 ~99% RH -30° ~ 70°C. HTM2500-ND 53.12 47.43 37.94 

5 | Temp./RH Module Freq. Out JST Conn. 10 Sec. 8750 Hz @ 55% RH 0 ~ 99% RH -30° ~ 80°C HTF3226LF-ND 17.74 16.68 13.34 

6 | Temp./RH Module Freq. Out Mini 5V _ 10 Sec. 6600 Hz @ 55% RH 0 ~ 99% RH -40° ~ 85°C. HTF3130-ND 18.62 17.50 14.00 

7 | Temp./RH Module V Out Analog 10 Sec. 2.48V @ 55% RH 0 ~ 100% RH -40° ~ 100°C HTM1735-ND 22.53 21.18 16.94 

Demo Kit includes: 1.% HM1500, 1% HM1510*, and'5: x HS1101 vince cceecissensiseeiisd pe nnspeelnd sacinapeadeesinaigee dlgetinalgaeadiee mises diige ena ediigeeemiasaad’eina HDEMOKIT-ND 135.50 _ _ 


* HM1510 - HM1500 with socket at tip to accept HS1101 to test interchangeability 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


TDK 


CHS Series Humidity Sensors 


. Analog output 
voltage 


. GND 


. +Power supply 
voltage 


TDK’s CHS Series humidity sensors are compact 
and extremely simple to apply. Because they con- 
tain the necessary circuitry, there is no need to 
provide additional control circuitry or perform time- 
consuming calibration. With simple connection 
to a power supply, they will output DC at 100% 
relative humidity. This makes it possible to read 
RH directly with a voltmeter. 


1. Analog output 
voltage 

2. GND 

3. +Power supply 
voltage 


1. Analog output 


voltage 
9.5 2 GND 


3. +Power supply 


voltage 


Dimensions in mm 


Supply Voltage Measuring Range Nominal Digi-Key Price Each TDK 
Fig. (VDC) (%)RH Accuracy RH Part No. 1 10 100 Part No. 
1 5 5-95 +5% 445-2577-ND 51.01 45.92 40.82 CHS-UGS 
5-95 +3% 445-2578-ND 74.40 63.77 55.27 CHS-UPS 
2. 5 5-95 +3% 445-2579-ND 74.40 63.77 55.27 CHS-UPR 
3 5 5-90 +5% 445-2575-ND 34.01 30.61 27.21 CHS-GSS 
20-85 + 5% 445-2576-ND 23.81 21.43 19.05 CHS-MSS 


WORLD 
MAGNETICS 


PSF102 Series: Field-adjustable pressure set point. Switch-type SPST normally open. Electrical connections 


are terminals 0.187” x 0.020” tab-type recessed for use with quick disconnects. 


PSF103 Series: Field-adjustable pressure set point. Switch-type SPDT normally open or normally closed. 


PSF105 Series: This adjustable switch can achieve set points as low as 0.03” H20 and up to 2.0” H20 with 
a standard tolerance of +10%. Switch-type is SPST normally open. Its mechanical life is more than twenty 
million cycles. Electrical connections are two No. 24 AWG wire leads, approximately 11” long, prestripped. 
~ 150°F (standard) * Mounting: Two No. 4 Screws. 


¢ Operating Temperature: 40°F 


PSF102 


5 an © 6.35 


@ 12.70 


4.75 X .51 
(Terminals) 


PSF103 


Ultra Sensitive Pressure Switches 


PSFA100A Series: Switch-type is SPST normally open, double-make/double-break. Current Rating is 40mA 


resistive for life in excess of twenty million cycles. * Operating Voltage: AC/DC-30V or less with resistive 


load; 120 VAC neon lamp load. 


PSF109S Series: Vacuum switch with Hysteresis (deadband) for motor control. Field-adjustable vacuum set 
point. Switch-type is SPDT normally open, normally closed. For use with AMP 2-520182-2 or equivalent. 


PS-112 and PS-113 Series: Field-adjustable set point. Switch-type SPDT. Gold contacts for low current. 


Electrical connections are tab-type terminals 0.25” x 0.03”. * Operating Temperature: -25°C ~ 105°C 


PSF109S 


PSF100A 


PS-112 and PS-113 


Dim. in mm 


Operating World 
Proof Current/ Digi-Key Price Each Magnetics 
In. H2O Tolerance Pressure Voltage Part No. 1 10 100 Part No. 
PSF102 Series 
0.1-0.5 +0.1 In. Hp 2PSI 40mA 30V AC/DC 384-1015-ND 14.80 14.06 10.51 7651-710 
15-100 +10% 15 PSI 40mA 30V AC/DC 384-1018-ND 14.80 14.06 10.51 7651-713 
PSF103 Series 
2-10 +20% 30 PSI 3A 125/250VAC 384-1010-ND 14.36 13.64 9.39 9011-902 
28-111 30 PSI 15A 125/250VAC 384-1012-ND 14.36 13.64 9.39 9011-904 
416-1664 100 PSI 15A 125/250VAC 384-1014-ND 14.36 13.64 9.39 9061-906 
PSF100A Series 
0.1-0.5 8 PSI 40ma 30V AC/DC 384-1000-ND 18.94 17.99 13.44 PSF100A-0.5 
1.5 8 PSI 40ma 30V AC/DC 384-1001-ND 18.94 17.99 13.44 PSF100A-1.5 
10.0 +20% 15 PSI 40ma 30V AC/DC 384-1004-ND 18.94 17.99 13.44 PSF100A-10.0 
15.0 15 PSI 40ma 30V AC/DC 384-1005-ND 18.94 17.99 13.44 PSF100A-15.0 
50.0 15 PSI 40ma 30V AC/DC 384-1006-ND 18.94 17.99 13.44 PSF100A-50.0 
PSF109S Series Vacuum 
3-8 = 3A 125/250VAC 384-1007-ND 16.24 15.43 11.53 PSF109S-3-8 
3-8 = 3A 125/250VAC 384-1020-ND 16.24 15.43 11.53 PSF109S-NPT-3-8 
9-80 +20% _ 10A 125/250VAC 384-1008-ND 16.24 15.43 11.53 PSF109S-9-80 
81-330 = 15A 125/250VAC 384-1009-ND 16.24 15.43 11.53 PSF109S-81-330 
81-330 _— 15A 125/250VAC 384-1022-ND 16.24 15.43 11.53 PSF109S-NPT-81-330 
PS-112 and PS-113 Series — RoHS Compliant 
0.2-1.0” WC +0.08” WC 1PSI 5A 125/250 VAC 384-1025-ND 15.00 14.25 10.65 PS-112 
0.2-1.0" WC 1 PSI 5A 125/250 VAC 384-1026-ND 15.00 14.25 10.65 PS-113 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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OMRON. Photoelectric Sensors 


Photoelectric sensors consist of a light source and detector for object detection. 
pf d N Through-beam sensors use a separate transmitter and receiver, which an object must pass between to block the light. 


Retroflective sensors is a combined transmitter/receiver in one body and is reflected. A reflector typically is used to return the beam from the transmitter back to the 
Through Beam Reflective/Diffuse receiver. Once an object is moved between the reflector and emitter/detector, the receiver output turns on. 

Diffuse reflective is a combined transmitter/receiver in one body. Objects are detected by moving an object closer to the sensor directly from the front, rather than from 
the side. Once an object has come within the sensing distance, the amount of reflected light is sufficient to trigger the receiver output. 


Sensing Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Description Distance Type Part No. 1 25 50 Part No. 
Reflective/Ditfuse Through Beam M18, Diffused Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Nickel Plated Brass 3.94” (10cm) NPN Z1087-ND 62.60 57.96 54.10 | E3F2-DS10C4-N 
M18, Diffused Photoelectric Sensor, 24-240VAC, Plastic Housing 3.94” (10cm) NPN Z1088-ND 72.35 66.99 62.53 | E3F2-DS10Z1-N 
M18, Retroflective Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Plastic Housing 6.56" (2m) NPN Z1089-ND 64.41 59.64 55.67 | E3F2-R2C4 
date 1 M18, Retroflective Photoelectric Sensor, 24-240VAC, Plastic Housing 6.56" (2m) Light - On Z1090-ND. 74.39 68.88 64.29 | E3F2-R2Z1 
ren 
rn M18, Through Beam Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Plastic Housing 9.84’ (3m) Light - On Z1091-ND 108.86 100.80 94.08 | E3F2-3Z1 
di 
(eo M18, Diffused Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Nickel Plated Brass 3.94” (10cm) | PNP =| Z1094-ND 72.12 66.78 62.93 | E9F2-DS10C4-C 
Sensitivity 
pare Diffused Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body Horz. 27.6" (70cm) | NPN/PNP | Z1096-ND 153.32 141.96 132.50 | E3S-CD11 
Diffused Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body Horz. 6.56" (2m) NPN/PNP Z1097-ND 165.11 152.88 142.69 | E3S-CD12 
Diffused Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body Vertical 27.6” (70cm) NPN/PNP Z1098-ND 153.32 141.96 132.50 | E3S-CD61 
2 Diffused Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body Vertical 6.56" (2m) NPN/PNP Z1099-ND 165.11 152.88 142.69 | E3S-CD62 
Retroflective Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body, Horz. 9.84’ (3m) NPN/PNP Z1100-ND 153.32 141.96 132.50 | E3S-CR11 
Retroflective Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body, Vertical 9.84" (3m) NPN/PNP Z1101-ND 153.32 141.96 132.50 | E3S-CR61 
J Through Beam Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body, Horz. 98.43’ (30m) NPN/PNP Z1102-ND 186.88 173.04 161.51 | E3S-CT11 
Diffuse Through Through Beam Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body, Vertical 98.43’ (30m) NPN/PNP Z1103-ND 186.88 173.04 161.51 | E3S-CT61 
Retroflective ———__ ‘Beam Compact Long Distance, Photoelectric Sensor, IR Through Beam 49.21" (15m) sie 71106-ND 97.98 90.72 84.68 | E3Z-T61 
Stability indicator (green} +S} Operation indicator (orange) Compact Long Distance, Photoelectric Sensor, IR Retroflective 13.12’ (4m) Z1107-ND 78.02 72.24 ~~ 67.43 | E3Z-R61 
iB : S 
peranre SEE | ene eer Compact Long Distance, Photoelectric Sensor, IR Diffused 3.94” (10cm) NPN 21108-ND 68.49 63.42 59.20 | E3Z-D61 
1 Compact Long Distance, Photoelectric Sensor, IR Diffused 3.28" (1m) NPN Z1109-ND 73.03 67.62 63.12 | E3Z-D62 
Cc iti P H it S Capacitive sensors operate similar to Inductive sensors except that a plate is used instead of a coil in the sensor's head. This plate 
apacl ive roxl mi y en sors develops a capacitive field between the sensor and ground. When an object comes within sensing distance of the sensor, the capacitive 
field changes which gets detected by the sensor and turns on the output. Perfect for detecting both metallic and non-metallic objects such 
as glass, wood, water, oils and plastics. Also works well for detecting liquids and solids in containers. 
Milk carton 
=a Sensing Output Digi-Key Price | Omron 
Distance | Description Type Part No. Each Part No. 
Adjustabl E2k-C Reject 3-25mm | Amplified Sensor, Adjustable, NO, 10-40VDC NPN Z1071-ND 114.31 | E2K-C25ME1 
s te sas sensor 3-25mm_| Amplified Sensor, Adjustable, NC, 10-40VDC NPN Z1072-ND 114.31 | E2K-C25ME2 
tyle 3-25mm | Amplified Sensor, Adjustable, NC, 90-250VAC SCR 2Z1073-ND 114.31 | E2K-C25MY1 
3-25mm_ | Amplified Sensor, Adjustable, NC, 90-250VAC SCR Z1074-ND 114.31 | E2K-C25MY2 


Mounting Bracket for E2K-C Sensors. Z1659-ND 4.54 | Y92E-A34 

Abcept 0-4mm | M12, 3 Wire Sensor, THD Body, NO, 10-30VDC | PNP Z2356-ND 91.63 | E2K-X4MF1 

Ejector 0-8mm_ | M18, 3 Wire Sensor, THD Body, NO, 30VDC PNP Z2426-ND 87.32 | E2K-X8MF1 
0-15mm_| M30, 3 Wire Sensor, THD Body, NO, 10-30VDC | PNP Z2427-ND 92.53 | E2K-X15MF1 

0-4mm | M12, 3 Wire Sensor, THD Body, NO, 10-30VDC | NPN Z2423-ND 91.63 | E2K-X4ME1 

S 0-8mm_ | M18, 3 Wire Sensor, THD Body, NO, 10-30VDC | NPN Z2424-ND 87.32 | E2K-X8ME1 
Threaded 0-15mm_| M30, 3 Wire Sensor, THD Body, NO, 10-30VDC | NPN Z2425-ND 92.53 | E2K-X15ME1 

Body Style 0-8mm | M18, 2 Wire Sensor, THD Body, NO, 90-250VAC| SCR Z2421-ND 110.68 | E2K-X8MY1 
0-15mm_| M30, 2 Wire Sensor, THD Body, NO, 90-250VAC| SCR Z2422-ND 119.75 | E2K-X15MY1 


Optical Fiber Optic Amplifiers 

Omron's E3X-NH series of high performance Fiber Optic 
Amplifiers contain true 16 Bit processor which allows a very fine 
tuning sensitivity feature. Three separate teach modes for hassle 
free setup for different applications. Ideal for detecting very small 
Operation Indicator (orange) objects or fine wires. 
Lit when output is ON. 


Incident Level Indicators 


The E3X series feature high performance, fast switching response 
Threshold Indicators times. Set-mode blinking output aids in alignment. Sensing 


(green, 8 levels) aa |; (red, 13 levels) distances vary with the type of fiber used. 
Lit depending on the incident Indicates threshold level. 
light amount. SET Button Output Digi-Key Price Each Omron 
UP/DOWN Selector For teaching or for fine Description Type Features Part No. 1 25 50 Part No. 
Select UP for increasing the threshold adjustment. High Precision General Purpose Fiber Optic Amplifier, 12-24VDC NPN None 21110-ND 169.65 157.08 146.61 | E3X-NH11 
threshold value. High Precision General Purpose Fiber Optic Amplifier, 12-24VDC PNP None Z1111-ND 169.65 157.08 146.61 | E3X-NH41 
Select Down for decreasing Mode Selector High Precision GP Fiber Optic Amplifier w/Timer 12-24VDC NPN | w/Delay Off | Z1112-ND 169.65 157.08 146.61 | E3X-NH21 
the threshold value. Switchable among High Precision GP Fiber Optic Amplifier w/Timer 12-24VDC PNP | w/Delay Off | Z1113-ND 169.65 157.08 146.61 | E3X-NH51 
Operation Mode Selector | TEACH, ADJ, and High Performance GP Fiber Optic Amplifier 10-30VDC NPN None | Z1114-ND 135.17 125.16 116.82 | ESX-A11 
Switchable between light-ON I RUN modes. High Performance GP Fiber Optic Amplifier 10-30VDC PNP None Z1115-ND 135.17 125.16 116.82 | E3X-A41 
and dark-ON modes. High Performance GP Fiber Optic Amplifier w/Timer 10-30VDC NPN | w/Delay Off | Z1116-ND 149.69 138.60 129.36 | E3X-A21 

. High Performance GP Fiber Optic Amplifier w/Timer 10-30VDC PNP_| w/Delay Off | Z1117-ND 149.69 138.60 129.36 | E3X-A51 


Fiber Cables for E3X Amplifiers 


Pre-made fiber optic cables that enable very confined mounting spaces and very fast target detection. Use Through-beam for long distance detection where your 
transmit and receive cable are separated. Use Concentric Beam for depth detection or changing target distances where eliminating background objects is required. 
Periscope sensing heads (Side Beam) save space in right angle detecting. Most fiber cables offer IP67 protection and temperature ratings of -40°C ~ 70°C. 


Distance Terminal | Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Description Max. Type Part No. il 25 50 Part No. 

1 Diffuse Side Beam Fiber Optic Cable, 2mm dia. .6" (1.5m) 2m Cable | Z1118-ND 101.61 94.08 87.81 |E32-D24 
Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Concentric Beam, 2mm dia. .79" (2cm) 2m Cable | Z1119-ND 69.17 64.05 59.78 |E32-D32 
Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Low Cost, M6 THD .79" (2cm) 2m Cable | Z1120-ND 47.63 44.10 41.16 |E32-DC200 
Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Mini, M3 THD .71" (1.8cm) | 2m Cable | Z1121-ND 57.83 53.55 49.98 |E32-DC200E 

2 Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Concentric Beam, M6 THD 3" (7.5cm) 2m Cable | Z1122-ND 52.84 48.93 45.67 |E32-CC200 
Cable Fiber Optic, Top Beam, High Temp, M6 THD 1.8" (4.5em) | 2mCable | Z1187-ND 210.47 194.88 181.89 |E32-D61 

3 Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Through Beam, M3 THD 4.72" (12cm) | 2m Cable | Z1123-ND 47.63 44.10 41.16 |E32-TC200A 
Cable Fiber Optic, Through Beam, Low Cost, M4 THD 7.88" (20cm) | 2mCable | Z1188-ND 47.63 44.10 41.16 |E32-TC200 

4 | Through Beam Fiber Optic Cable, Side Beam, 3mm dia. 4.72" (12cm) | 2mCable | Z1124-ND 79.38 73.50 68.60 |E32-T14L 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2258 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


¢ RESEARCH GROUP 


QProx™ / QTouch™ Charge-Transfer (“QT”) General Description: These are self-contained digital capacitance ICs capable of detecting proximity, touch, and fluid level. With appropriate electrodes they can sense through sealed 
surfaces made of glass, plastic, stone, ceramic, and wood, up to thicknesses of several inches. This capability coupled with an ability to continuously calibrate leads to new product concepts. They are designed specifically for control 
panels in home appliances, PC peripherals, machinery, security systems, lighting controls, or anywhere a mechanical switch or button may be found. Versions also available for fluid sensing. 


Supply Voltage cae Operating Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Quantum 
Description Minimum Maximum | (Typical) | Temperature | Package Part No. 1 50 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
QT1080 QTouch 8-Key IC 2.8 5.0 1.3-4.5mA | -40°C ~ 85°C | 32-QFN 427-1090-1-ND 3.63 3.29 2.92 427-1090-2-ND 2,500 | 2500.00/M | QT1080-ISG 
QT110 QProx 8-Pin IC 2.5 5.5 9.5-26yA | 0°C ~ 70°C 8-Dip 427-1091-ND 3.50 2.03 1.90 _ _ — | Q7110-DG 
QT110 QProx 8-Pin IC 25 5.5 9.5-26yA | -40°C ~ 85°C | 8-SOIC 427-1092-1-ND 3.50 2.03 1.90 427-1092-2-ND 3,300 | 1550.00/M | QT110-ISG 
QT1100 QTouch 10-Key Sensor IC 3.3 5.0 1.4-2.9mA | -40°C ~ 85°C | 48-SSOP | 427-1093-1-ND 9.11 5.29 4.93 427-1093-2-ND 1,000 4030.00 | QT1100A-ISG 
QT1100 QTouch 10-Key Sensor IC 2.8 5.0 1.5-4.5mA | -40°C ~ 85°C | 32-QFN 427-1094-1-ND 6.52 3.78 3.53 427-1094-2-ND 2,500 | 2880.00/M | QT1101-ISG 
QT113 QProx &-Pin Ic 25 55 600yA 0°C ~ 70°C 8-Dip 427-1095-ND 3.50 2.03 1.90 — _— — | Q7113-DG 
QT113 QProx 8-Pin IC -40°C ~ 85°C | 8-SOIC 427-1096-1-ND 3.50 2.03 1.90 427-1096-2-ND 3,300 | 1550.00/M | QT113-ISG 
QT115 QProx 8-Pin IC 2.50 §.25 20pA -40°C ~ 85°C | 8-SOIC 427-1122-1-ND 3.50 2.03 1.90 427-1122-2-ND 3,300 | 1550.00/M | QT115-ISG 
QT117 QProx 8-Pin IC 2.5 5.5 600A | -40°C ~ 85°C | 8-SOIC 427-1097-1-ND 5.01 2.91 271 427-1097-2-ND 3,300 | 2218.00/M | QT117L-ISG 
QT118H QProx 8-Pin IC 25 5.0 20A 0°C ~ 70°C 8-Dip 427-1098-ND 3.50 2.03 1.90 = — — | QT118H-DG 
QT118H QProx 8-Pin IC 2.5 5.0 20A -40°C ~ 85°C | 8-SOIC 427-1099-1-ND 3.50 2.03 1.90 427-1099-2-ND 3,300 | 1550.00/M | QT118H-ISG 
QT100 QProx 6-Pin Low Cost Sensor IC 2.0 5.0 500A |} -40°C ~ 85°C | 23-SOT 427-1120-1-ND 2.64 1.53 1.45 427-1120-2-ND 3,000 | 1148.00/M | QT100-ISG 
QT140 QProx 4-Key Sensor IC 3.0 5.0 5.0mA }-40°C ~ 105°C | 28-SSOP | 427-1111-1-ND 4.34 3.94 3.49 427-1111-2-ND 2,100 | 2992.50/M | QT140-ASG 
QT160 QProx 6-Key Sensor IC a me 50m | OC~ 70°C | 28-Dip | 427-1100-ND 6.62 5.97 537 J — —| aT160-De 
QT160 QProx 6-Key Sensor IC -40°C ~ 85°C | 28-SSOP | 427-1101-1-ND 5.08 4.61 4.08 427-1101-2-ND 2,100 | 3498.00/M | QT160-ISG 
QT240 QTouch 4-Key Sensor IC 3.9 5.0 1.5mA | -40°C ~ 85°C | 20-SSOP | 427-1102-1-ND 3.46 3.15 2.81 427-1102-2-ND 2,000 | 2394.00/M | QT240-ISS-G 
QT320 QTouch 2-Key Sensor IC 1.8 5.0 600HA | -40°C ~ 85°C | 8-SOIC 427-1121-1-ND 3.93 2.30 2.14 427-1121-2-ND 2,000 | 1750.00/M | QT320-ISG 
QT401 QSlide™ Touch Slider Ic 25 55 110-180yA] -40°C ~ 85°C 14-SOIC 427-1103-1-ND 3.60 3.28 2.92 427-1103-2-ND 2,600 | 2487.00/M | QT401-ISG 
QT401 QSlide Touch Slider IC 14-TSSOP | 427-1104-1-ND 3.61 3.28 2.90 427-1104-2-ND 2,500 | 2487.00/M | QT401-ISSG 
QT510 QWheel™ Touch Slider IC 25 55 110-180yA] -40°C ~ 85°C 14-SOIC 427-1105-1-ND 4.30 3.92 3.49 427-1105-2-ND 2,600 | 2979.00/M | QT510-ISG 
QT510 QWheel Touch Slider IC 14-TSSOP | 427-1106-1-ND 4.32 3.92 3.48 427-1106-2-ND 2,500 | 2979.00/M | QT510-ISSG 
QT60168 QProx 16-Key QMatrix™ IC 3.0 §.25 10mA = |-40°C ~ 105°C | 32-TQFP | 427-1107-ND 5.23 471 4.24 _ — — | QT60168-ASG 
QT60248 QProx 24-Key QMatrix IC 3.0 5.25 10mA = |-40°C ~ 105°C | 32-TOFP | 427-1108-ND 6.57 5.93 5.34 _ — — | Q760248-ASG 
QT60326 QProx 32-Key QMatrix IC 4.75 §.25 15mA = |-40°C ~ 105°C | 44-TQFP | 427-1109-ND 8.22 7A1 6.99 _— al — | QT60326-ASG 
QT60486 QProx 48-Key QMatrix IC 4.75 5.25 15mA = |-40°C ~ 105°C | 44-TOQFP | 427-1110-ND 9.86 8.90 8.39 — _ — | QT60486-ASG 
QT161 QTouch 6-Key Sensor IC 3.0 5.5 2.5mA |-40°C ~ 105°C) 28-SSOP | 427-1112-1-ND 5.06 4.57 411 427-1112-2-ND 2,100 | 3498.00/M | QT161-ASG 
QT220 QTouch 2-Key Sensor IC 3.9 5.5 1.5mA | -40°C ~ 85°C | 20-SSOP | 427-1114-1-ND 3.09 2.80 2.48 427-1114-2-ND 2,000 | 2160.00/M | QT220-ISS-G 
QT1106 QTouch 7-Key Sensor IC 2.8 5.0 1.3mA | -40°C ~ 85°C | 32-QFN 427-1115-1-ND 6.06 3.54 3.30 427-1115-2-ND 2,500 | 2690.00/M | QT1106-ISG 
QT411 QSlide Touch Slider IC 25 5.5 110-180pA} -40°C ~ 85°C | 14-TSSOP | 427-1116-1-ND 3.51 3.19 2.83 427-1116-2-ND 2,500 | 2420.00/M | QT411-ISSG 
QT511 QWheel Touch Slider IC 25 5.6 110-180pA} -40°C ~ 85°C | 14-TSSOP | 427-1117-1-ND 4.19 3.80 3.37 427-1117-2-ND 2.500 | 2890.00/M | QT511-ISSG 
Evaluation Boards 
Digi-Key Price Quantum Digi-Key Price Quantum 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
E3A Evaluation Board for QT300 427-1069-ND@ 89.00 | E3A £160 6-Key Evaluation Board 427-1068-ND 75.00 | E160 
UE Eva ata Eval LOL SEE NES, ale £1080 Evaluation Board for QT1080-IS 8-Key QTouch™ I | 427-1089-ND® 60.00 | £1080 KIT 
£511 Evaluation Board for QT511 QSlide 427-1119-ND® 95.00 | E511 
£240B Evaluation Board for QT240 427-1113-ND@ 19.00 | E2408 £6248 Evaluation Board for QT60248 24-Key QMatrix™ IC | 427-1087-ND® 185.00 | E6248 
E11X Demo Board for QT100, QT110, QT113 E6486 Evaluation Board for QT60486 48-Key QMatrix™ IC | 427-1088-ND® 190.00 | E6486 
and QT118H QTouch™ ICs 427-1067-ND@ 20.00 | E11X RoHS Compliant 
OMRON. Touch Sensors = 


The B6TS has successfully integrated the various functions required for a capacitance touch sensor including sensitivity setting, noise processing and compensation into just one IC combined with a few peripheral 
components. In addition, we supply a tool called the Workbench to make full use of the IC by providing total support for all work required in designing - electrode design, sensitivity adjustment, threshold setting, mode selection 
and signal monitoring. 

The B6TW is a tool for using the B6TS series touch sensor IC, and includes PC software and an interface board. Use of Workbench allows easy execution of the operations required in design - electrode design, sensitivity 
adjustment, threshold setting, mode selection and signal monitoring and makes it easy for users to incorporate highly reliable touch sensors into devices. Workbench can be used not only for product design, but also for prior 
verification of functions. 

Functions: 

* Runs on Windows PCs (Windows XP and 2000 recommended) * Connects with a PC via serial communication * Comes with an evaluation board for four or eight channels for immediate evaluation 


Communication 


Development Board Evaluation Board Cable 
Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Omron 
Fig. Description Part No. 1 25 50 Part No. Qty. Price Part No. 
1 4 Channel, Touch Sensor IC, 20 pin SOP...............-.ceceeceeeee eens eee Z2564CT-ND 4.53 4.08 3.62 | Z2564TR-ND 2,500 2263.00/M B6TS-O4LT 
8 Channel, Touch Sensor IC, 34 pin QFP Z2565-ND$ 5.30 4.77 4.24 | — = = B6TS-O8NF 
3 Development Kit, 4 Channel, Includes Software and cable. Z2566-ND$ 504.90/1 —_ — _— B6TW-SO4LT 
Development Kit, 8 Channel, Includes Software and cable... Z2567-ND¢ 504.90/1 — —_ —_ B6TW-SO8NF 
+ Bulk 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 2259 


EBI= _s- Capacitive Humidity Sensors 


The capacitive atmospheric humidity sensor consists of a non-conductive foil, which is covered on both sides with a layer of gold. The dielectric constant of the foil 
changes as a function of the relative humidity of the ambient atmosphere, and accordingly, the capacitance value of the sensor is a measure for relative humidity. 


Dimensions in mm 


j->3.1 
Sensitivity Max. Storage 
Humidity | Capaci- Between AC/DC | Humidity | Ambient Temperature . i 
Range tance* | 12-75% RH | Frequency | Voltage | Range Range (°C) Digi-Key Price Each BC Components ‘ Te 50 
(RH) (pF) (pF/%RH) (kHz) (Vv) (RH) (Operating) | (Storage) Part No. i 10 100 | Part No. + 
10-90% | 122+15% | 0.4+0.05 1-1000 15 0-100% O° ~ 85° -25° ~ 85° BC2325-ND 15.17 13.64 10.75 | 2381 691 90001 all 


* Capacitance at 25°C; 43% RH; 100 kHz 


ANALOG ~=iMEMS® Accelerometers and Gyroscopes 


As a MEMS pioneer, Analog Devices has held a leadership position as a large volume supplier of integrated System) accelerometers are used to measure position, motion, tilt, shock, and vibration in a broad array of 
MEMS accelerometers and gyroscopes. The ADXL products are the foundation for Analog Devices’ applications. Anolog Devices offers a broad accelerometer portfolio, including high performance, low power 
accelerometer family. Available in low-g or high-g sensing ranges iMEMS (Integrated Micro Electro Mechanical consumption and small size. 


G Band- Supply Digi-Key Price Each Tape & Reel 
Features Range | Axes | Sensitivity width Voltage Current Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
Single Axis Accelerometers — RoHS Compliant 
High Precision, Low Power +1.5g 1000mV/g 10Hz 3V-6V 0.7mA 8-CLCC ADXL103CE-ND 13.61 12.26 10.87 = = 
Low Power, ADXL78 +359 55mV/g 400Hz 5V 1.3mA 8-CLCC AD22279-A-R2CT-ND§ 11.66 10.50 9.31 250 1919.00 
Low Power, ADXL78 +50g 38mV/g 400Hz 5V 1.3mA 8-CLCC. AD22280-R2CT-ND§ 11.66 10.50 9.31 250 1919.00 
Low Power, ADXL78 +70g x 27mV/g 400Hz 5V 1.3mA 8-CLCC. AD22281-R2CT-ND§ 11.66 10.50 9.31 250 1919.00 
Low Power, ADXL193 +120g 18mV/g 400Hz 5V 1.5mA 8-CLCC AD22282-A-R2CT-ND§ 12.83 11.55 10.25 250 2110.25 
Low Power, ADXL193 +250g 8mV/g 400Hz 5V 1.5mA 8-CLCC AD22283-B-R2CT-ND§ 12.83 11.55 10.25 250 2110.25 
Dual Axis Accelerometers 
Digital Out +10g 4.0%/g 60Hz 3V-5V 1mA 8-LCC ADXL210JE-ND 14.61 13.16 11.67 = = 
Low Power, Digital Out +#1.2g 30%/g 60Hz 3V-6V 0.7mA 8-LCC ADXL213AE-ND@ 15.02 14.02 13.02 = = 
Low Power, Digital Output +29 X,Y 12.5%/g 6kHz 2.7V-5V 0.5mA 8-LCC ADXL202AE-ND*® 15.02 14.02 13.02 = = 
Low Power, Digital Output +29 12.5%/g 6kHz 2.7V-5V 0.5mA 8-LCC ADXL202JE-ND*® 14.61 13.16 11.67 = = 
High Precision, Low Power +1.59 1000mV/g 10Hz 3V-6V 0.7mA 8-CLCC ADXL203CE-ND® 19.35 18.06 16.77 _ = 
Single IC chip, Low Power +1.7g 620mV/g 2.5kKHZ 3V-6V 0.5mA 8-LCC ADXL204CE-ND® 19.35 18.06 16.77 _ = 
Low Power, Digital Output +10g 4.0%/g 6kHz 2.7V-5V 0.5mA 8-LCC ADXL210AE-ND*@ 15.02 14.02 13.02 _ = 
Low-Cost, Analog Outputs +29 X,Y 174mV/g 6kHz 2.4V-5V 0.4mA 8-CLCC ADXL311JE-ND® 8.78 7.03 5.93 = = 
Low Power, Small, Thin +59 174mV/g 2.5kHz 2.4V-5.25V | 0.45mA | 16-Lead LFCSP | ADXL320JCP-ND® 8.60 6.88 5.81 — = 
Low Power, ADXL278 +359 55mV/g 400Hz 5V 2.2mA 8-CLCC AD22284-A-R2CT-ND§® 15.75 14.70 13.65 250 2878.25 
Low Power, ADXL278 +50g 38mV/g 400Hz 5V 2.2mA 8-CLCC. AD22285-R2CT-ND§® 15.75 14.70 13.65 250 2878.25 
Low Power, ADXL278 +70g X,Y 27/mV/g 400Hz 5V 2.2mA 8-CLCC. AD22286-R2CT-ND§® 15.75 14.70 13.65 250 2878.25 
Low Power +189 57mV/g 50Hz 2.4V-6V -49mA 16-LFCSP ADXL321JCP-ND® 8.60 6.88 5.81 = = 
Low Power +29 420mV/g 60Hz 2.4V-6V -45mA 16-LFCSP. ADXL322JCP-ND® 8.60 6.88 5.81 = = 
Triple Axis Accelerometers — Low Power — RoHS Compliant 
Low Power, Small +39 X,Y,Z | 300mV/g 1.6(X,Y) 0.55(Z) | 2.0V-3.6V 0.2mA 16-LFCSP ADXL3830KCPZ-RLCT-ND§ 11.58 10.43 9.25 | 4,000 | 7266.00/M 
Evaluation Board for ADXL203. .. | ADXL203EB-ND 36.06/1 
Evaluation Board for ADXL213. ADXL213EB-ND 36.06/1 
Evaluation Board for ADXL321. ADXL321EB-ND 33.49/1 
Evaluation Board for ADXL322. ADXL322EB-ND 38.94/1 
* Not recommended for new design § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. RoHS Compliant 
Range Band- Supply Digi-Key Price Each 
Features (/s) Axes Sensitivity width Voltage Current Package Part No. 1 25 100 
Gyroscopes 
+150 12.54 10% ADXRS150ABG-ND 43.13 40.25 37.38 
Single Chip Yaw Rate Gyro +300 Z 5.0+ 8% 40Hz 4.75V-5.25V 6.0mA 32-BGA ADXRS300ABG-ND 43.13 40.25 37.38 
+75 15.0+ 15% ADXRS401ABG-ND 36.12 33.72 31.31 
Evaluation Board ifor ADXRS401ABG iiss inisccaapsinnsoabaasndasgavaneadulanenan badangadaanedned adage dees daduldeesnagadmuiserdagushagusnagseniagdedaabedaebeiaareda ADXRS401EB-ND 55.90/1 
. ® ‘i 
iMEMS® Evaluation Boards 
ADXRS150EB-ND Evaluation Board for the ADXRS150, +150°/s Single Chip Rate Gyro . $64.50 ADXL320EB-ND Evaluation Board for the ADXL320, Dual Axis +5g Accelerometer . .. $38.64 
ADXRS300EB-ND Evaluation Board for the ADXRS300, +300°/s Single Chip Rate Gyro . $64.50 ADXL204EB-ND Evaluation Board for the ADXL204CE, Dual Axis Accelerometer... .. $38.64 


ANALOG ; ™ d 
DEVICES iSensor™ Intelligent Sensors 


iSensor ADIS Accelerometers enhance ADXL iMEMS accelerometers with additional performance and requirements such as calibration/tuning, application specific interfaces, digital I/O, wireless links, embedded 
functionality, such as embedded signal processing and control. These inertial sensors address special _ intelligence and programmability, power management, and analog signal conditioning. 


Voltage Supply Temperature 
Sensor Output Temp. Supply Current Range Package Digi-Key Price Each 
Description Core Type Sensitivity Sensor (V) (mA) (°C) (mm/type) | Part No. 1 25 100 
ADIS Accelerometers — RoHS Compliant 
+5g Accelerometer Accelerometer SPI 256 LSB/g Yes 3~5.25 1.5 (typical) -40 ~ 125 12LGA ADIS16006CCCZ-ND 28.07 26.20 24.33 
Programmable, +5g Accelerometer Accelerometer SPI 2 LSB/mg (10LSB/°) Yes 3~3.6 11 (.5 in Standby) -40 ~ 125 16 LGA ADIS16201CCCZ-ND 37.35 34.86 32.37 
+1.7g Accelerometer Accelerometer SPI 820 LSB/g Yes 3~5.25 1.5 (typical) -40 ~ 125 12 LGA ADIS16003CCCZ-ND 28.07 26.20 24.33 
Programmable Single Axis Inclinometer | 360° Inclinometer | SPI 0.025°/LSB Yes 3~3.6 | 11 (.5 in Standby) -40 ~ 125 16 LGA ADIS16203CCCZ-ND 37.35 34.86 32.37 
Noise Voltage Supply Supply | Temperature 
Range Density Temperature | Reference | Voltage Current Range Digi-Key Price Each 
(*/s) Sensitivity Output Bandwidth (ls / VHz rms) Sensor (Vv) (V) (mA) (°C) Part No. 1 25 100 
ADIS Gyroscope 
+300 0.244 °/s /LSB SPI DC to 40Hz 0.10 Yes 2.5 4.75 ~ 5.25 cf -40 ~ 85 ADIS16100ACC-ND 52.76 49.24 45.73 
+80 0.098 °/s /LSB SPI DC to 40Hz 0.05 Yes 2.5 4.75 ~ 5.25 7 -40 ~ 85 ADIS16080ACCZ-ND@ 52.76 49.24 45.73 
+300 0.2 °/s/mV Analog | DC to 320Hz 0.015 Yes 2.5 4.75 ~ 5.25 100 -40 ~ 85 ADIS16120AML-ND 999.75 933.10 866.45 
@ RoHS Compliant 
iSensor ™ Evaluation Boards ADIS16003/PCBZ-ND@ — Evaluation Board for the ADIS16003, +1.7g. Dual Axis Accelerometer................ $67.50 
ADIS16100/PCB-ND Evaluation Board for the ADIS 16100, +300°/Sec. Yaw Rate Gyro................2... $101.25 
ADIS16201/PCBZ-ND@® Evaluation Board for the ADIS16201, Programmable, Dual-Axis Inclin./Accel......... $101.25 ADIS16120/PCB-ND Evaluation Board for the ADIS16120 ........... 0.00. cc cec cece eee eceeeeeeneeeenees $1222.56 
¢ ROHS Compliant ADIS16203/PCBZ-ND® Evaluation Board for the ADIS16203 .........sscsscssssssusseetssrsteeeesseeeess $93.15 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2260 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


="CHAEVITZ measurement LDT Vibration Sensor 


SPECIALTIES 
um=LENSORS e° Typically, a 0.005” (125m) polyester layer is laminated to a 28y1m piezo film element. When used in a 


e “bending” mode, laminated film elements develop much higher voltage output when flexed than non-lam- 


= inated elements. The piezo film is off the neutral axis in the laminate, and is strained more when flexed. 
Accelerometer ACH-01-03 with Shielded Cable 

The ACH-01 Accelerometer is a robust, general Riser auaiiebie Dimensions in mm 
purpose, linear single axis accelerometer featuring 277 __] fe20 with a mass (M) 


buffered electronic output. T 
Specifications: 

* Sensitivity: 10mV/g * Lower Frequency Limit 

(-3dB): 2Hz * Upper Frequency Limit (+3dB): 

20kHz *Dynamic Range: +150g »* Linearity: u 

0.1% Resonant Frequency: 35kHz * Oper- 

ating Temperature: -40°C ~ 85°C * Maximum Dimensions in mm 
Shock Level: 1000g 


which provides 
higher output 
(mv/g) for higher 
sensitivity appli- 
cations. 


MiniSense 


Digi-Key Price Each Schaevitz 
Description Part No. 1 10 100 | Part No. 


ACH-01-03 Sensor Accelerometer with 
40” Single Coax Cable and Female Connector 


ACH-01-04 Sensor Accelerometer with Wires MSP1002-ND 24.38 19.50 13.65 | 1-1001497-0 


MSP1001-ND 24.38 19.50 13.65 | 1-1001220-0 


LDTO0-028K High Sensitivity 


3-Axis Accelerometer/Shock Sensor 


The ACH-04-08-05 accelerometer/shock sensor contains three piezoelectric sensing elements oriented Paes | Protective Coating 

to measure acceleration in three orthogonal, linear axes. “Internal JFET’s provide for a low impedance, [sian / Piezo Film 

buffered output with a wide variety of possible application specific signal conditioning circuitry. It can be used Connector J Polyester Laminate 
in a wide range of applications including motional measurement and control systems, speaker feedback fi 

systems, vibration switches, shipment monitor and material handling systems, security systems, computer / 

input/output devices and data loggers. 


Specifications: ¢ Sensitivity: 1.8mV/g Typical * Frequency Limit (+3dB): .35-5kHz * Dynamic Range: 
+250g ¢Linearity: 0.1% »* Resonant Frequency: 9.2kHz * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
* Maximum Shock Level: 1000g 


Stretch Direction 


ACH-04-08-05 Dimensions in mm 
Cap | Digi-Key Price Each Schaevitz 
Description (nF) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
1.80 4 LDTO-028K, with Solder Tabs .500| MSP1006-ND 1.20  .90  .50 | 1002794-0 
— Gesseee)! LDTM-028K, with Mass and Solder Tabs | .420] MSP1007-ND 2.00 1.50 83 | 0-1005447-1 
MiniSense 100 (Horizontal) — | MSP6914-ND 3.00 2.25 1.25 | 1005939-1 
MiniSense 100 (Vertical) — | MSP6915-ND 3.00 2.25 1.25 | 1005940-1 


Digi-Ke: Price Each Schaevitz if; 
Description Part No. 1 10 100 | Part No. Am p I ifier B Ox 


ACH-04-08-05 — Surface Mount 3-Axis ‘ 
Sensor Accelerometer MSP1004-ND 31.25 25.00 17.50 | 0-1003800-5 For use with ACH-01-03 and ACH-01-04. 
Characteristics: 


¢ Gain: 10X * Power Supply: 9V Battery * Supply Current: 4.0mA ° Input Interface: FET for ACH-01 
* Output Impedance: 1000 * Output Connector: BNC 


NEW! Accelerometer Digi-Key Price Each Schaevitz 


. . r a Fi Description Part No. 1 10 100 Part No. 
The Model 4000 is an economical signal conditioned accelerometer with a 
integral temperature compensation. The accelerometer incorporates a 2nd 'B-ACH-01 — Amplifier Box MSP1003-ND 92.50 77.50 67.50 0-1003058-0 
generation piezoresistive MEMS sensor providing outstanding performance. 
It is packaged in a lightweight thermoplastic housing ideal for transportation 
and instrumentation testing. The signal conditioned output incorporates a 2.5V . . . 
reference that offers the user a differential or single-ended output. Basi Cc Des | g n Kit 
Measurement This kit demonstrates the use of MSI piezo film sensors as microphones, speakers, switches and acoustic 
Digi-Key Price Specialties pickups. All components and film samples in the kit can be used for experimentation. 
“G” Range Part No. Each Part No. Kit includes: Seven sensor elements, one piezo cable, one PCB for ACH-04-08, application/instruction 
2 223-1077-ND 276.38 4000-002-060 specifications and technical manual. 
5 223-1078-ND 276.38 4000-005-060 
20 223-1080.ND 276.38 000-020-060 Ba Key ike ines 
50 223-1081-ND 259.88 400-050-060 Description Part No: Each Partie: 
100 223-1082-ND 259.88 4000-100-060 Basic Design Kit MSP1010-ND 113.75 0-1004308-0 


VTl SS NEW! Pressure Sensors 
TECHNOLOGIES Dimensions in mm 


The SCP1000 performs almost complete data processing on-chip. The communication between the SCP1000 and 
its host micro-controller (uC) is based on a serial interface, an interrupt line and specialized pins used to trigger 
special functions. Two different serial interfaces are available: SPI and TWI (TWI is very similar to I2C bus). The 
appropriate communication interface is pre-programmed in the factory. 


The SCP1000 pressure demonstrator is designed to give a quick access and understanding on the performance 
and capabilities of the SCP1000 pressure component. The demo kit supports SCP1000-D01 and SCP1000-D11 


sensors. 

SCP1000 Demo Kit Includes: 

SCP1000-D01 sensor soldered on chip carrier PCB, USB interface card inside the demo box, USB cable, CD-ROM 

with documentation, drivers and GUI software running on PC 

Average Measuring 
Supply Supply Range Temperature Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel VT 

Description Voltage Current (A) (kPa) Range Package Part No. 1 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Absolute Pressure Sensor 2.4 ~3.3V 25 30 ~ 120 -20°C ~ 70°C SPI Interface 551-1046-1-ND 20.30 18.89 17.47 551-1046-2-ND 500 6091.00 | SCP1000-D01 
Absolute Pressure Sensor 2.4 ~3.3V 25 30 ~ 120 -20°C ~ 70°C °C Interface 551-1043-1-ND 20.30 18.89 17.47 551-1043-2-ND 500 6091.00 | SCP1000-D11 
SCP1000-D01 on PCB 2.4 ~3.3V 25 30 ~ 120 -20°C ~ 70°C SPI Interface 551-1042-ND 47.40 46.56 45.71 _ - — | SCP1000 PCB1 
SCP1000-D11 on PCB 2.4 ~3.3V 25 30 ~ 120 -20°C ~ 70°C °C Interface 551-1044-ND 47.40 46.56 45.71 _ _ — | SCP1000 PCB3 
Demto:Kitfor:SCP1000 2.2: :scucnusseecdsncenseaspnasateureeassnnbeaar snnetiensssesanaeseer ep Wueecseuuamesanreusclled 551-1045-ND 337.50 _ - _ _ — | SCP1000 Demo 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 2261 


VIl> 


TECHNOLOGIES 
Accelerometers and Inclinometers 


VTI Technologies is a forerunner in motion and pressure sensors and the world’s leading designer and producer pressure measurement. SCA3000 Demo Kit Includes: Two inclinometers; SCA3000 sensor soldered on chip carrier PWB; 
of acceleration sensors. VTI develops and produces silicon based capacitive sensors with unique 3D-MEMS USB interface card; USB cable and GUI software running on PC and powered from USB port. SCA3000 Demo runs on 


(MicroElectroMechanical System) technology, with application areas in acceleration, inclination, shock, vibration and Windows XP and 2000 and requires USB connection for data transfer. Di F F 
imensions in mm 


0.55 (18x) 
I 0.43 (18x) 
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LEFT VIEW 


FRONT VIEW 


Supply Current |Measure- Frequency | Temperature 
Voltage | Consump- ing Response Range Digi-Key Price Each Tape and Reel | VTI 
Fig. |Description (V) tion Range Sensitivity (Hz) (°C) Package Part No. 1 10 25 Qty. | Pricing* | Part No. 


Inclinometers — RoHS Compliant 


Single Output, 19 4.75~5.25 | 2.5mA +90° 2V/g 8~ 28 -55 ~ 125 8-DILSMD | 551-1005-1-ND 50.76 48.23 45.82 | 100 3942.00 | SCAG1T-FA1H1G 
Single Output, 0.5g 4.75~5.25 | 2.5mA +30° 4V/g 8 ~ 28 -55 ~ 125 8-DILSMD | 551-1004-1-ND 50.76 48.23 45.82 | 100 3942.00 | SCA61T-FAHH1G 
Dual Output, 0.5g 4.75 ~ 5.25 4mA +30° 4V/g 8~ 28 -55~125 | 12-DILSMD | 551-1002-1-ND 65.88 62.59 59.46 | 100 5184.00 |SCA100T-D01 
~~ | Dual Output, 19 4.75 ~ 5.25 4mA +90° 2V/g 8 ~ 28 -55~125 | 12-DILSMD | 551-1003-1-ND 65.88 62.59 59.46 | 100 5184.00 |SCA100T-D02 
Single Output, 0.269 4.75 ~ 5.25 4mA +15° 16V/g 8~ 28 -55~125 | 12-DILSMD | 551-1000-1-ND 65.88 62.59 59.46 | 100 5184.00 |SCA103T-D04 
Single Output, 0.59 4.75 ~ 5.25 4mA +30° 8V/g 8~ 28 -55~125 | 12-DILSMD | 551-1001-1-ND 65.88 62.59 59.46 | 100 5184.00 |SCA103T-D05 


Accelerometers — RoHS Compliant 


Dual Output 4.75 ~ 5.25 5mA 41.79 1.2V/g 50230 -55~125 | 12-DILSMD | 551-1007-1-ND 47.52 45.15 42.89 | 100 3564.00 |SCA1000-D01 
Dual Output 4.75 ~ 5.25 5mA 41.79 1.2V/g 50230 -55~125 | 12-DILSMD | 551-1008-1-ND 57.24 54.38 51.66 | 100 4428.00 |SCA1020-D02 
Dual Output 4.75~5.25 | 4.5mA +4q 55V/g 115455 | -55~125 | 12-DILSMD | 551-1025-1-ND 76.95 73.11 69.45 | 100 6561.00 | SCA1000-N1000070 
Single Output 4.75 ~ 5.25 2mA 40.59 4V/g 18210 | -55 ~ 125 8-DILSMD | 551-1009-1-ND 45.36 43.10 40.94 | 600 | 14904.00|SCA610-CAHH1G 
Single Output 4.75 ~ 5.25 2mA +19 2Vv/g 18410 -55 ~ 125 8-DILSMD | 551-1010-1-ND 45.36 43.10 40.94 | 600 | 14904.00)SCA610-CA1H1G 
— | Single Output 4.75 ~ 5.25 2mA 41.59 1.33V/g 4002150 | -55~ 125 8-DILSMD | 551-1026-1-ND 37.80 34.02 32.33 | 600 | 11664.00|SCAG10-C13H1A 
Single Output 4.75 ~ 5.25 2mA +19 2V/g 50230 | -55 ~ 125 8-DILSMD | 551-1027-1-ND 37.80 34.02 32.33 | 600 | 11664.00|/SCAG10-C21H1A 
Single Output 4.75 ~ 5.25 2mA 41.59 1.333V/g 50230 -55 ~ 125 8-DILSMD | 551-1011-1-ND 37.80 34.02 32.32 | 600 | 11664.00/SCA610-C23H1A 
Single Output 4.75 ~ 5.25 2mA +89 T5V/g 115455 | -55 ~ 125 8-DILSMD | 551-1028-1-ND 37.80 34.02 32.33 | 600 | 11664.00 |SCAG10-CCSH1A 
Single Output 4.75 ~ 5.25 2mA 41.79 1.2V/g 50230 -55 ~ 125 8-DILSMD | 551-1012-1-ND 37.80 34.02 32.32 | 600 | 11664.00/SCA610-C28H1A 
Single Output 4.75 ~ 5.25 2mA 41.79 1.2V/g 50230 -55 ~ 125 8-DILSMD | 551-1013-1-ND 43.20 41.04 38.99 | 600 | 14580.00 |SCA620-CF8H1A 


Stand Alone Inclinometers and Accelerometers 


Single Axis 4.75 ~ 5.25 5mA +90° 35mv/" 18 -40 ~ 85 Module 551-1030-ND® 113.40 95.85 8235 | — —|SCA111T-D04 
Dual Axis 7~35 5mA +90° 2V/g, 70mV/°>4V/g 18 -40 ~ 85 Module 551-1017-ND 132.30 108.00 91.80 | — —|SCA121T-D03 
Dual Axis 4.75 ~ 5.25 5mA +90° 2V/g, 70mV/°>4V/g 18 -40 ~ 85 Module 551-1029-ND@ 139.05 113.40 95.85 | — —|SCA121T-D05 

1 Dual Axis 7~35 5mA +30° 2V/g, 70mV/°>4V/g 18 -40 ~ 85 Module §51-1018-ND 132.30 108.00 91.80 | — —J|SCA121T-D07 
Single Axis 7~35 20mA +30° 0.035°/LSB 10 ~ 28 = Module 551-1016-ND 182.25 155.25 135.00 | — — |SCA115T-D03-A 
Dual Axis 7~35 20mA +30° 0.035°/LSB 10 ~ 28 = Module 551-1015-ND 216.00 183.60 162.01 | — — |SCA125T-D08-A 

2 | Stand Alone Single 4.5 ~5.5 2mA +29 1V/g 45 =- Module 551-1024-ND 64.80 62.92 44.28 | — —|SCA220-C24H1G 
Triple Axis Digital 2.35 ~ 3.6 480uA +29 1333/9 45 -40 ~ 85 SPI Interface | 551-1033-1-ND@ 27.00 25.11 23.22 |1,000} 16200.00 |SCA3000-D01 
Triple Axis Digital 2.35 ~ 3.6 650A +29 1333/9 45 -40 ~ 85 IC Interface | 551-1035-1-ND® 27.00 25.11 23.22 |1,000} 16200.00 |SCA3000-D02 

3 | Triple Axis Digital 2.35 ~ 3.6 120uA +39 1000/9 35 -40 ~ 85 SPI Interface | 551-1037-1-ND@ 27.00 25.11 23.22 |1,000) 16200.00 |SCA3000-E01 
Triple Axis Digital 2.35 ~ 3.6 200A +39 1000/9 40 -40 ~ 85 °C Interface | 551-1039-1-ND® 27.00 25.11 23.22 |1,000} 16200.00 |SCA3000-E02 
Triple Axis Digital 2.35 ~ 3.6 120uA +69 500/g 38 -40 ~ 85 SPI Interface |551-1047-1-ND@ NEW! 27.00 25.11 23.22 |1,000} 16200.00 |SCA3000-E04 
Dual Axis Subassembly 7~35 4.5mA +10° 200mVv/° 3 -40 ~ 85 PC Board 551-1020-ND® 94.50 78.30 67.50 | — —J|SCL1700-D01 
Dual Axis Subassembly 4.75~5.25 | 4.5mA +#15° 150mv/° 3 -40 ~ 85 PC Board 551-1032-ND@ 94.50 78.30 67.50 | — — |SCL1700-D31 
4 Channel Sensor - 2V/g 

— _ _ +19 Up ~ 300 _ Demo Kit 551-1006-ND 486.00 _ —-|-— —|DEMO KIT 

Demo Kit On Board 

— _ | SCA3000 Demo w/D01 on PWB _ _— 41.79 1.2V/g 20 = Demo Kit 551-1041-ND@ 337.50 _ —|— —|SCA3000-D01 DEMO 
SCA3000-D01 on PWB 2.35 ~ 3.6 480uA +29 1333/g 45 -40 ~ 85 SPI Interface | 551-1034-ND® 47.25 46.41 45.57 | — —J|SCA3000-D01 PWB 
SCA3000-D02 on PWB 2.35 ~ 3.6 650A +29 1333/9 45 -40 ~ 85 (°C Interface | 551-1036-ND@ 47.25 46.41 45.57 | — —J|SCA3000-D02 PWB 

4 | SCA3000-E01 on PWB 2.35 ~ 3.6 120uA +39 1000/9 35 -40 ~ 85 SPI Interface | 551-1038-ND® 47.25 46.41 45.57 | — —J|SCA3000-E01 PWB 
SCA3000-E02 on PWB 2.35 ~ 3.6 200A +39 1000/9 40 -40 ~ 85 IC Interface | 551-1040-ND@ 47.25 46.41 45.57 | — —J|SCA3000-E02 PWB 
SCA3000-E04 on PWB 2.35 ~ 3.6 120uA +69 500/g 38 -40 ~ 85 SPI Interface | 551-1047-ND® NEW! 47.25 46.41 45.57 | — —J|SCA3000-E04 PWB 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2262 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


SMD NTC Thermistors 


Dimensions (mm) 
B 


thnovater th Electronces : 0.3 0.15 
H 0.5 0.25 
Features: ¢ Excellent solderability and high stability in environment »* Long time aging stability i 0.8 0.6 


* High accuracy in resistance and B-constant » Reflow soldering possible * Lead is not contained in 4.25 0.7 
the product * Operating Temperature Range -40°C ~ 125°C * Free Thermistor design tool - “Output 2 2 
Voltage Simulator” is available at http://murata.com/designlib/index.html 


Toler- Max. Rated Typical 
B-Constant ance Operating Electric Dissipation 
Resistance | (25-50°C) | (@25°C) | Current (25°C) | Power (25°C) | Constant (25°C) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
(25°C) 0 (k) 3% (%) (mA) (mW) (mw/c) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
NEW! 0201 Series NEW! 
11 2750 +5 9.50 100 1 490-4637-1-ND 24 2.14 16.80 490-4637-2-ND 15,000 87.07/M | NCPO3YS110JO5RL 
22 2750 +5 6.70 100 1 490-4638-1-ND .24 2.14 16.80 490-4638-2-ND 15,000 87.07/M | NCPO3YS220JO5RL 
33 2750 +5 5.50 100 1 490-4639-1-ND 24 2.14 16.80 490-4639-2-ND 15,000 87.07/M | NCPO3YS330JO5RL 
47 2750 45 4.60 100 1 490-4640-1-ND 24 2.14 16.80 490-4640-2-ND 15,000 87.07/M | NCPO3YS470JO5RL 
68 2750 +5 3.80 100 1 490-4641-1-ND 24 2.14 16.80 490-4641-2-ND 15,000 87.07/M_| NCPO3YS680JO5RL 
100 2750 45 3.10 100 1 490-4642-1-ND 24 2.14 16.80 490-4642-2-ND 15,000 87.07/M | NCPO3YS101JO5RL 
6.8k 3380 +5 0.38 100 1 490-4643-1-ND 24 2.14 16.80 490-4643-2-ND 15,000 87.07/M | NCPO3XH682JO5RL 
10k 3380 45 0.31 100 1 490-4644-1-ND 24 2.14 16.80 490-4644-2-ND 15,000 87.07/M | NCPO3XH103JO5RL 
15k 3380 45 0.25 100 1 490-4645-1-ND 24 2.14 16.80 490-4645-2-ND 15,000 87.07/M | NCPO3XH153JO5RL 
22k 3380 +5 0.21 100 1 490-4646-1-ND 24 2.14 16.80 490-4646-2-ND 15,000 87.07/M_ | NCPO3XH223JO5RL 
33k 4250 45 0.17 100 1 490-4647-1-ND 24 2.14 16.80 490-4647-2-ND 15,000 87.07/M | NCPO3WF333JO5RL 
47k 4050 45 0.14 100 1 490-4648-1-ND 24 2.14 16.80 490-4648-2-ND 15,000 87.07/M | NCPO3WB473J05RL 
68k 4250 45 0.12 100 1 490-4649-1-ND 24 2.14 16.80 490-4649-2-ND 15,000 87.07/M | NCPO3WF683JO5RL 
100k 4250 +5 0.10 100 1 490-4650-1-ND 24 2.14 16.80 490-4650-2-ND 15,000 87.07/M | NCPO3WF104JOS5RL 
0402 Series 
22 3100 +5 6.70 100 1 490-2408-1-ND 15 1.29 10.15 490-2408-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XC220J03RC 
33 3100 +5 5.50 100 1 490-2409-1-ND 15 1.29 10.15 490-2409-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XC330J03RC 
47 3100 +5 4.60 100 1 490-2410-1-ND 15 1.29 10.15 = = — | NCP15XC470J03RC 
68 3100 +5 3.80 100 1 490-2411-1-ND 15 1.29 10.15 490-2411-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XC680J03RC 
100 3250 +5 3.10 100 1 490-2412-1-ND 15 1.29 10.15 490-2412-2-ND 10,000 52.59/M_| NCP15XF101J03RC 
150 3250 45 2.50 100 1 490-2413-1-ND 15 1.29 10.15 490-2413-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XF151J03RC 
220 3500 +5 2.10 100 1 490-2415-1-ND 15 1.29 10.15 490-2415-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XM221J03RC 
330 3500 45 1.70 100 1 490-2416-1-ND 15 1.29 10.15 490-2416-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XM331J03RC 
470 3650 +5 1.40 100 1 490-2419-1-ND 15 1.29 10.15 490-2419-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XQ471JO03RC 
680 3650 +5 1.20 100 1 490-2420-1-ND 15 1.29 10.15 = = — | NCP15XQ681JO3RC 
1.0k 3650 +5 1.00 100 1 490-2418-1-ND 15 1.29 10.15 490-2418-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XQ102JO3RC 
1.5k 3950 45 0.81 100 1 490-2421-1-ND 15 1.29 10.15 490-2421-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XW152J03RC 
2.2k 3950 45 0.67 100 1 490-2423-1-ND 15 1.29 10.15 490-2423-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XW222J03RC 
3.3k 3950 +5 0.55 100 1 490-2425-1-ND 15 1.29 10.15 490-2425-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XW332J03RC 
4.7k 3500 +5 0.46 100 1 490-2417-1-ND 13 1.14 8.97 490-2417-2-ND 10,000 46.46/M_ | NCP15XM472J03RC 
6.8k 3950 45 0.38 100 1 490-2426-1-ND 15 1.29 10.15 490-2426-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XW682J03RC 
10k 3380 +5 0.31 100 1 490-2414-1-ND 13 1.14 8.97 490-2414-2-ND 10,000 46.46/M | NCP15XH103J03RC 
15k 3950 +5 0.25 100 1 490-2422-1-ND 15 1.29 10.15 490-2422-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XW153J03RC 
22k 3950 +5 0.21 100 1 490-2424-1-ND 15 1.29 10.15 490-2424-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XW223J03RC 
33k 4050 +5 0.17 100 1 490-2401-1-ND 15 1.29 10.15 490-2401-2-ND 10,000 52.59/M_ | NCP15WB333J03RC 
47k 4050 +5 0.14 100 1 490-2402-1-ND 13 1.14 8.97 490-2402-2-ND 10,000 46.46/M | NCP15WB473J03RC 
68k 4150 +5 0.12 100 1 490-2403-1-ND 15 1.29 10.15 490-2403-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15WD683J03RC 
100k 4250 +5 0.10 100 1 490-2404-1-ND 13 1.14 8.97 490-2404-2-ND 10,000 46.46/M | NCP15WF104J03RC 
150k 4500 45 0.08 100 1 490-2405-1-ND 15 1.29 10.15 490-2405-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15WM154J03RC 
220k 4500 +5 0.06 100 1 490-2406-1-ND 15 1.29 10.15 490-2406-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15WM224J03RC 
470k 4500 +5 0.04 100 1 490-2407-1-ND 15 1.29 10.15 490-2407-2-ND 10,000 52.59/M_ | NCP15WM474J03RC 
0603 Series 
100 3250 +5 3.10 100 1 490-2434-1-ND 16 1.44 11.33 490-2434-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XF101J03RB 
150 3250 +5 2.50 100 1 490-2435-1-ND 16 1.44 11.33 490-2435-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XF151J03RB 
220 3500 +5 2.10 100 1 490-2437-1-ND 16 1.44 11.33 490-2437-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XM221J03RB 
330 3500 +5 1.70 100 1 490-2438-1-ND 16 1.44 11.33 490-2438-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XM331J03RB 
470 3650 +5 1.40 100 1 490-2441-1-ND -16 1.44 11.33 490-2441-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XQ471JO3RB 
680 3650 +5 1.2 100 1 490-2442-1-ND 16 1.44 11.33 490-2442-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XQ681JO03RB 
1.0k 3650 45 1.00 100 1 490-2440-1-ND 16 1.44 11.33 490-2440-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XQ102JO3RB 
1.5k 3950 45 0.81 100 1 490-2443-1-ND 16 1.44 11.33 490-2443-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XW152J03RB 
2.2k 3950 +5 0.67 100 1 490-2445-1-ND 16 1.44 11.33 490-2445-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XW222J03RB 
3.3k 3950 +5 0.55 100 1 490-2447-1-ND -16 1.44 11.33 490-2447-2-ND 4,000 61.80/M_ | NCP18XW332J03RB 
4.7k 3500 +5 0.46 100 1 490-2439-1-ND 15 1.29 10.12 490-2439-2-ND 4,000 55.20/M | NCP18XM472J03RB 
6.8k 3950 45 0.38 100 1 490-2448-1-ND 16 1.44 11.33 490-2448-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XW682J03RB 
10k 3380 +5 0.31 100 1 490-2436-1-ND 15 1.29 10.12 490-2436-2-ND 4,000 55.20/M | NCP18XH103J03RB 
15k 3950 +5 0.25 100 1 490-2444-1-ND 16 1.44 11.33 490-2444-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XW153J03RB 
22k 3950 +5 0.21 100 1 490-2446-1-ND -16 1.44 11.33 490-2446-2-ND 4,000 61.80/M_ | NCP18XW223J03RB 
33k 4050 +5 0.17 100 1 490-2427-1-ND 16 1.44 11.33 490-2427-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18WB333J03RB 
47k 4050 +5 0.14 100 1 490-2428-1-ND 15 1.29 10.12 490-2428-2-ND 4,000 55.20/M | NCP18WB473J03RB 
68k 4150 +5 0.12 100 1 490-2429-1-ND 16 1.44 11.33 490-2429-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18WD683J03RB 
100k 4250 45 0.10 100 1 490-2430-1-ND a5; 1.29 10.12 490-2430-2-ND 4,000 55.20/M | NCP18WF104JO03RB 
150k 4500 +5 0.08 100 1 490-2431-1-ND -16 1.44 11.33 490-2431-2-ND 4,000 61.80/M_| NCP18WM154J03RB 
220k 4500 +5 0.06 100 1 490-2432-1-ND 16 1.44 11.33 490-2432-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18WM224J03RB 
470k 4500 +5 0.04 100 1 490-2433-1-ND 16 1.44 11.33 490-2433-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18WM474J03RB 
0805 Series 
220 3500 +5 3.00 200 2 490-2452-1-ND .21 1.84 14.44 490-2452-2-ND 4,000 78.75/M | NCP21XM221J03RA 
470 3650 +5 2.00 200 2 490-2455-1-ND 21 1.84 14.44 490-2455-2-ND 4,000 78.75/M | NCP21XQ471J03RA 
1.0k 3650 +5 1.40 200 2 490-2454-1-ND F4| 1.84 14.44 490-2454-2-ND 4,000 78.75/M | NCP21XQ102JO3RA 
2.2k 3950 +5 0.90 200 2 490-2458-1-ND .21 1.84 14.44 490-2458-2-ND 4,000 78.75/M | NCP21XW222J03RA 
4.7k 3500 +5 0.65 200 2 490-2453-1-ND 21 1.84 14.44 490-2453-2-ND 4,000 78.75/M | NCP21XM472J03RA 
10k 3900 45 0.44 200 2 490-2456-1-ND 21 1.84 14.44 490-2456-2-ND 4,000 78.75/M | NCP21XV103J03RA 
15k 3950 +5 0.36 200 2 490-2457-1-ND .21 1.84 14.44 490-2457-2-ND 4,000 78.75/M | NCP21XW153J03RA 
22k 3950 45 0.30 200 2 490-2459-1-ND 21 1.84 14.44 490-2459-2-ND 4,000 78.75/M | NCP21XW223J03RA 
33k 4050 +5 0.24 200 2 490-2449-1-ND .21 1.84 14.44 490-2449-2-ND 4,000 78.75/M | NCP21WB333J03RA 
47k 4050 45 0.20 200 2 490-2450-1-ND 21 1.84 14.44 490-2450-2-ND 4,000 78.75/M | NCP21WB473J03RA 
100k 4250 45 0.14 200 2 490-2451-1-ND .21 1.84 14.44 490-2451-2-ND 4,000 78.75/M | NCP21WF104JO3RA 
€$TDIKK surface Mount NTC Thermistor 
u ace ou e IS oO S Size Dimensions (mm) 
NTC (Negative Temperature Coefficient) Thermistors are manufactured from sintered metal oxides. rn 7 ra [eB Code Ec Ww T B 
ts thermistors have low thermal time constraints, which result in extremely high rates of resistance ei 0402 11.0 10.05 | 0520.05 | 05x0.05| 0.1 Min. 
ge to accurately track the temperature. Ww 0603 | 1.6+0.1 0.8201 0840.1 | 02Mi 
Features: ¢ Layered internal electrode structure * Good stability of resistance value after soldering Y Y pees sia eeu pe Mn 
Size Nominal Resistance B Constant Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel TDK 
Code @ B25°/85° (0) 25°/85°C 25°/50°C Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10K 3435K 41% 3380K +1% 445-2550-1-ND 31 28 22 445-2550-2-ND 10,000 101.00/M NTCG103JF103F 
0402 10K 4100K +3% 4067K +3% 445-2551-1-ND 26 23 18 445-2551-2-ND 10,000 84.00/M NTCG104BH103H 
100K 4500K +1% 4498K +1% 445-2552-1-ND 31 28 22 445-2552-2-ND 10.000 101.00/M NTCG104KF104F 
100K 4550K +3% 4485K +3% 445-2553-1-ND 26 23 -18 445-2553-2-ND 10,000 84.00/M NTCG104LH104H 
10K 3435K +1% 3380K +1% 445-2554-1-ND 35 31 25 445-2554-2-ND 4,000 132.00/M NTCG163JF103F 
0603 10K 4100K +3% 4067K +3% 445-2555-1-ND 29 26 21 445-2555-2-ND 4,000 110.00/M NTCG164BH103H 
100K 4500K +1% 4498K +1% 445-2556-1-ND 35 31 25 445-2556-2-ND 4,000 132.00/M NTCG164KF104F 
100K 4550K +3% 4485K +3% 445-2557-1-ND 29 26 .21 445-2557-2-ND 4,000 110.00/M NTCG164LH104H 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 2263 
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CWF Precision NTC Thermistor Probes 


The CWF series NTC Thermistors are designed to facilitate installation 
in a wide variety of applications. PVC leads are applied to a precision, 
high-reliability NTC thermistor, insulated with heat conductive water 
resistant materials and potted into probe bodies. 

Features: * Small size and fast response, temperature coefficient of 
resistance can reach- (2% ~ 5%/°C) » Long-term Stability and Reliability 
(yearly drift of <1%) * Excellent Tolerance and Interchangeability (the 
accuracy of R and B value can be +1%) * Double layer packaging 
provides excellent insulation and high strength and impact resistance 
* Time Constant of <15S ~ 70S 


MF11 NTC Thermistor 


The MF11 series of NTC Thermistors is designed for temperature 
measurement and the temperature compensation of measurement 
instruments and electronic circuits. 


cSanTH ERM NTC Thermistors 


Features: * Broad range of resistance »* Standard tolerances: +5% and 
+10% * Measuring power <0.5mW =» Dissipation Constant >6.0mW/°C 
* Time Constant of <30 seconds »* Rated Power: 0.5W »* Good level of 
Tolerance and Interchangeability 

MF51E High Precision NTC Thermistors 

The MF51E NTC Thermistors were specially designed for use in 
electronic thermometers which require better than average accuracy. 
The extremely small size allows the thermistor to respond very quickly 
to tiny changes in temperature. 

Features:* Long-term Stability and Reliability * Excellent Tolerance and 
Interchangeability * Time Constant of <3.2 seconds * Rated Power: 
3.5mW * Operating Temperature Range: -40°C ~ 100°C 

MF52 NTC Thermistors 


The MF52 Series of Pearl-Shaped NTC Thermistors is ethoxyline 
resin coated. The small size is made possible by new materials and 


manufacturing methods which provide the benefit of close tolerances 
and fast response. 

Features: * Small Size and fast response * Long-term Stability and 
Reliability * Excellent Tolerance and Interchangeability * Time Constant 
of <7 seconds in still air * UL Listed E240991 

MF72 Power NTC Thermistors 


The MF72 series Power NTC Thermistors provide inrush current 
suppression for sensitive electronics. Connecting a MF72 in series with 
the power source will limit the current surges typically created at turn on. 
Once the circuit is energized the resistance of the MF72 will decrease 
rapidly to a very low value, power consumption can be ignored and 
there will be no effect on normal operating current. 

Features: * Small Size and fast response * High Power handling 
capability * Fast response to surge current * High material constant (B 
value) » Low residual resistance * Long-term Stability and Reliability 


¢ UL 1434 Listed E241319 " ‘ + 
Dimensions in mm 


CWF Series MF11 Series ‘ MF51E Series MF52 Series MF72 Series 
asl | Cantherm Dimensions (mm) 
Part No. D d 
MF72-xxxD5 | 6.5 |0.6/0.45 
ae ME72-xxxD7 | 85] 0.6 
ploy ———— MF72-xxxD9 | 10.5 | 0.8/0.6 
‘Cs ME72-xxxD11] 12.5 | 0.8/0.6 
ww ME72-xxxD13] 14.5] 0.8 
5 MF72-xxxD15| 16.5| 0.8 
ME72-xxxD20| 21.5] 1.0 
MEF72-xxxD25] 26.5] 1.0 
tance |Toler-| Digi-Key Pricing Cantherm tance |Toler- | Digi-Key Pricing Cantherm tance |Toler-| Digi-Key Pricing Cantherm 
Q | ance | Part No. il 10 50 Part No. Q | ance | PartNo. 1 10 50 Part No. Q | ance | Part No. 1 10 50 Part No. 

CWF Series 10K | 3% | 317-1247-ND 504.38 14.56 | MF52A103H3100 16 317-1182-ND 46 4.03 13.42) MF72-016D11 
10K [21% | 317-1310-ND 4.22 36.93 122.91] cwFiB103F33¢0 | | 1K B17-1251-ND 322.77 9.23) MF52A102/3470 20 | oe eee «=O 403 19.42) Miv2-o20D11 
100K | 1% | 317-1311-ND 4.22 36.93 122.91| CWF1B104F3950 | | 1.5K 317-1252-ND 322.77 9.23| MF52A152J3470 22 | 20% UAE = 464.03 13.42) MF72-022011 
10K | 22% | 317-1312-ND 3.69 32.31 107.53] CWF1B10363380 2K | 5% | 317-1253ND 32 2.77 9.23| MF52A202/3470 a BNE NOR AG 4.03 13.42) MF72-030011 
100K | +2% | 317-1313-ND 3.69 32.31 107.53) CWF1B104G3950 | | 2.2K 317-1254-ND 322.77 9.23| MF52A222J3470 = SUNEE NOH AG 4.03 13.42 | MF72-038011 
10K | 43% | 317-1314-ND 3.17 27.72 92.27] CWF1B103H3380 | | 3.3K 317-1255-ND 32.2.7 «9.23 | MF52A332J3470 50 317-1187-ND 46 4.03 13.42) MF72-050011 
100K | #3% | 317-1315-ND 3.17 27.72 92.27) CWF1B104H3950 | | 4.7K 317-1256-ND .32.--2.77 «9.23 | MF52A472N3470 _ ipo See - i ie eet 
10K | 5% | 317-1316-ND 2.11 18.48 61.51 | CWF1B103J3380 6.8K 317-1257-ND 32.2.7 «49.23 | MF52A682J3470 13 ” eebeeerd 55 701 2400) MFT2-0013013 
100K | +5% | 317-1317-ND 2.11 18.48 61.51 CWF1B104/3950 10K | 5% | 317-1258-ND 32 277 9.23] MF52A103J3470 He eer 50 701 2400| METD-0018013 

METi Sovles 15K 317-1259-ND 322.77 «9.23 | MF52A153J3470 : : : d : 

22K 317-1260-ND 322.77 _—«9.23 | MF52A223N3470 25 S17-1192-ND 827.21 24.00) MF72-002.5D13 
20 317-1267-ND 53 4.62 15.38] MF11-0000205 3 317-1193-ND 827.21 24.00) MF72-003D13 
40 317-1268-ND 53 4.62_-—-15.38| MF11-0000405 33K S17-1261-ND = 322.77 9.28 | MF52A333/3470 4 | 20% | 317-1194-ND —.82-—7.21_-24.00| MF72-004D13 
75 | +5% | 317-1269-ND 53 4.62 15.38] MF11-0000755 88K | go, | 317-1263-ND = 322.77 9.23) MF52A68343950 5 B17-1195-ND 827.21 24.00) MF72-005D13 
100 317-1270-ND 53. 4.62_—-15.38| MF11-0001005 on ate = a te eerie 6 317-1196-ND 827.21 24.00) MF72-006D13 
170 317-1271-ND .53.—«4.62-—«-15.38| MF11-0001705 ; ; ; 7 PrerG e2 721 24001 MF7D007D18 
250 317-1272-ND 53. 4.62—-15.38| MF11-0002505 MF72 Series 8 317-1198-ND 827.21 24.00) MF72-008D13 
300 317-1273-ND 53 4.62_—-15.38| MF11-0003005 5 317-1144.ND 36. 345 10.49] MF72-005D5 10 | 20% | 317-1199-ND 827.21. 24.00} MF72-010D13 
350 | 45% | 317-1274-ND 534.62 15.38) MF11-0003505 40 317-1145-ND 36 315 10.49 | MF72-010D5 12 317-1200-ND 82. 7.21 24.00) MF72-012013 
600 317-1275-ND 53. 4.62—-15.38| MF11-0006005 60 | 20% | 317-1146-ND 36 «3.15 10.49 | MF72-06005 15 317-1201-ND 827.21 24.00) MF72-015D13 
800 SUSI NDR 634.62 15.98) MF11-0008005 200 317-1147-ND 363.15 10.49 MF72-20005 16 317-1202-ND 82. 7.21. 24.00| MF72-016013 
1000 317-1277-ND 53 462 15.38) MF11-0010005 4 317-1148-ND 36 3.15 10.49 | MF72-005D7 20 317-1203-ND 82 7.21 24.00 | MF72-020D13 
1400 317-1278-ND 53. 4.62-—-15.38| MF11-0014005 30 | 20% | 317-1204-ND 827.21 24.00) MF72-030013 
8 317-1149-ND 363.15 10.49} MF72-008D7 
2000 | +5% | 317-1279-ND 53 4.62 15.38| MF11-0020005 10 Ree 36 315 10.49 | MFT2-01007 47 317-1205-ND 827.21 24.00) MF72-047D13 
3300 317-1280-ND 53 4.62—-15.38| MF11-0033005 jo |20% FEAPEREND «= 36 3.15 10.49| wrvoo1on7 120 317-1206-ND 827.21 24.00) MF72-120013 
4600 SUPEINDR 63 4.62 15.98] MF11-0046005 16 317-1152-ND 36 3.15 10.49 MF72-016D7 13 317-1207-ND 119 10.40 34.60] MF72-001.3015 
8000 | +5% | 317-1282-ND 53 4.62 15.38| MF11-0080005 22 317-1153-ND 36 3.15 10.49 MF72-02207 15 317-1208-ND 1.19 10.40 34.60] MF72-001.5D15 
10K | +5% | 317-1283-ND 53 4.62 15.38] MF11-0100005 3 | 20% | 317-1209-ND = 1.19 10.40 34.60) MF72-003D15 
33 317-1154-ND 36. 3.15 10.49) MF72-03307 
15K | 5% | 317-1284-ND 534.62 15.38) MF11-0150005 Sn ree 5, 345 49.49| MFI2-20007 5 317-1210-ND 1.19 10.40 34.60 MF72-005D15 
33K | +5% | 317-1285-ND 53 4.62 15.38] MF11-0330005 3 | 20% | 317-1156-ND “40-347 11.53| MF72-003D9 6 317-1211-ND 1.19 10.40 34.60 | MF72-006D15 
20 |+10% | 317-1286-ND 26 0 2.31 7.69 | MF11-0002010 4 317-1157-ND ‘403.47. 11.53| ME72-004D9 7 317-1212-ND 1.19 10.40 34.60] MF72-007D15 
40 317-1287-ND 26 2.31 —7.69| MF11-0004010 5 317-1158-ND 40 3.47. 11.53) MF72-005D9 8 317-1213-ND 1.19 10.40 34.60) MF72-008D15 
15 317-1288-ND 26 «2.31 7.69| MF11-0007510 10 | 20% | 317-1214-ND 1.19 10.40 34.60} MF72-010D15 
100 |+10% | 317-1289-ND 26 2.31 7.69} MF11-0010010 6 SiS) AO" Se 88) Mir2-008D8 12 S17-1215-ND 1.19 10.40 34.60) MF72-012D15 
170 317-1290-ND 26 © 2.31 7.69| MF11-0017010 8 317-1160-ND AQ 3.47 11.53) MF72-008D9 15 317-1216-ND 1.19 10.40 34.60} MF72-015D15 
10 | 20% | 317-1161-ND 40 3.47. 11.53| MF72-010D9 
250 317-1291-ND 262.31 7.69 MF11-0025010 4 ee =a) 347_ 1153 | MEZ2-01009 16 317-1217-ND 1.19 10.40 34.60) MF72-016D15 
300 317-1292-ND 26 231 7.69/ MFi1-0030010 is ern ay 347 1153 ME72-01609 20 317-1218-ND 1.19 10.40 34.60) MF72-020015 
350 317-1293-ND 26 231 7.69) MF11-0035010 30 | 20% | 317-1219-ND 1.19 10.40 34.60) MF72-030015 
600 |210%| 317-1294ND 26 2.31 7.69) MF11-0060010 20 pugcegtog =O 2.47 11.53) MF72-02009 47 317-1220-ND 1.19 10.40 34.60 | MF72-047015 
800 317-1295-ND 26 231 7.69] MF11-0o80010 22 317-1165-ND 403.47 11.53 | MF72-022D9 120 317-1221-ND 1.19 10.40 34.60) MF72-120015 
4000 317-1296-ND 26 2.31 ~—-7.69| MF11-0100010 20) 20% Eolueegeeg = AD 347 11.58) MF72-03009 07 317-1222-ND 3.63 31.75 105.67) MF72-000.7D20 
38 ieiegeeg 8840 347 11.58) MF72-03309 13 317-1223-ND 3.63 31.75 105.67 | MF72-001.3020 
1400 317-1297-ND 26 © 2.31 7.69} MF11-0140010 50 317-1168-ND AQ 3.47 11.53 | MF72-050D9 ‘ Sa " ‘ : pote 
2000 317-1298-ND 26 231  769| MF11-0200010 3 | 20% | 317-1224-ND 3.63 31.75 105.67| MF72-003D20 
3300 |+10%| 317-1099-ND 26 231  7.¢9| MF11-090010 60 317-1169-ND 40 3.47 11.53) MF72-060D9 5 317-1225-ND 3.63 31.75 105.67) MF72-005D20 
4600 317-1300-ND 26 231  769| MF11-0460010 80 317-1170-ND 40 3.47__‘11.53) MF72-080D9 6 317-1226-ND 3.63 31.75 105.67) MF72-006D20 
8000 317-1301-ND 26 231 7.69) MF11-0800010 ie 20% oe me a thes ae 8 317-1228-ND 3.63 31.75 105.67| MF72-008D20 
“te : : ; ‘ 10 317-1229-ND 3.63 31.75 105.67) MF72-010D20 
10000 317-1302-ND 26 2.31 —7.69| MF11-1000010 400 317-1173:ND 40. 347. 11.53| MF72-40009 ; Raed : 
15000 | «10% [EAERaratn og. (ait "760 ANIL 18000I0 12 | 20% | 317-1230-ND 3.63 31.75 105.67 | MF72-012D20 
33000 317-1304-ND 26 (231 7.69| MF11-3300010 25 317-1174-ND 46 4.03 13.42] MF72-002.5D11 16 317-1231-ND 3.63 31.75 105.67) MF72-016D20 
3 317-1175-ND 46 4.03 13.42| MF72-003D11 0.7 317-1232-ND 5.92 51.80 172.42) MF72-000.7D25 

BPSIE Sete 4 | 20% | 317-1176-ND 464.03 13.42) MF72-004011 15 317-1233-ND 5.92 51.80 172.42] MF72-001.5025 
10K |+0.5%| 317-1305-ND 1.65 14.42 48.00) MF51E103E3950 5 317-1177-ND 46 4.03 13.42 | MF72-005D11 3 317-1234-ND 5.92 51.80 172.42 | MF72-003D25 
10K | #1% | 317-1306-ND 1.65 14.42 48.00] MF51E103F3950 6 317-1178-ND 46 4.03 13.42 | MF72-006D11 5 | 20% | 317-1235-ND 5.92 51.80 172.42] MF72-005D25 
10K | 22% | 317-1307-ND 1.65 14.42 48.00) MF51E10369960 3 BI74179ND 464.03. 1342| MF72-008D11 8 317-1236-ND 5.92 51.80 172.42) MF72-008D25 
225K | 21% | 317-1308-ND 1.98 17.93 67.67] MFB1E2252F3960C) | ig |. | a17-1180-ND 46 403 13.42) MF72-010011 10 317-1237-ND 5.92 51.80 172.42) MF72-010D25 
10K | 21% [PSIPTSOSND) 1.98 17.38 57.67] MFSIEIO3FS9500 | | 4p 317-1181-ND 464.03. 13.42| MF72-012011 12 | ogy, | 317-1238-ND 5.92. 51.80 172.42| MF72-012025 
47K | 3% | 317-1244-ND 796.93 23.07] MF52A473G3380 12 317-1181-ND 464.03 13.42 | MF72-012D11 16 317-1239-ND 5.92 51.80 172.42] MF72-016D25 
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Precision Thermistor Glass Encapsulated Thermistors 


U.S. Sensor’s standard precision interchangeable thermistors are Specifications: | aah 
low cost, highly accurate, stable devices designed specifically for * Thermal time constant: 5 seconds (still air) : 
temperature sensing and control applications. They are particularly 0.5 seconds (stirred liquid) 0.160 
suited for uses where their precision interchangeability eliminates the cane a i eles (4 06) iat) 
necessity for costly individual circuit calibration. * Dissipation constant: 2mW/°C (still air) ‘. 
Res. @ Digi-Key Price Each U.S. Sensor Res. @ | Tolerance | Digi-Key Price Each U.S. Sensor 
25°C 0 Part No. 1 10 25 100 Part No. 25°C} @25°C | Part No. 1 10 25 100 Part No 
Bare Leads (+0.1°C from 0°C~70°C) Standard 
2252 615-1000-ND 11.13 8.85 7.84 6.95 PS222J2 5 
3000 615-1001-ND 14.13 8.85 7.84 6.95 | PS302J2 2500 #5% —/615-1014-ND 3.85 3.31 2.90 2.28 | 252FG1J 
5000 615-1002-ND 11.13 8.85 7.84 6.95 PS502J2 5000 +5% 615-1015-ND 3.85 3.31 2.90 2.28 | 502FG1Jd 
30000 | 61S1000ND 11.13 Bas 7e__—_695 | Pssoale mol a | tat 
50000 615-1005-ND 11.13 8.85 7.84 6.95 PS503J2 2000) — ee me Bk u68 saan laser 
100000 615-1006-ND 14.13 8.85 7.84 6.95 | PS104J2 30000 | +5% _(BISSTOTESN 80 73 68 62 | 303JG1J 
Bare Leads (+0.2;C from 0'C~70°C) 50000 +5% 615-1019-ND 80 73 68 62 | 503JG1Jd 
2252 615-1007-ND 7.95 6.32 5.60 4.95 PT222J2 100000 +5% 615-1020-ND 80 73 68 62 104JG1J 
aoe ee OO NE oe eS 260 tee. | Breoo 250000 | +5% | 615-1021-ND 80 73 68 62 | 254JG1J 
40000 615-1010-ND 795 632 5.60 495 | PT103J2 500000 | +5% | 615-1022-ND 2.25 2.00 1.75 1.42 | 504RG1J 
30000 615-1011-ND 7.95 6.32 5.60 4.95 PT303J2 1000000 +5% 615-1023-ND 2.25 2.00 175) 1.42 105RG1J 
50000 615-1012-ND 7.95 6.32 5.60 4.95 | PT503J2 10000 +1% | 615-1024-ND 10.45 4.18 2.50 1.25 | 103JG1F 
100000 615-1013-ND 7.95 6.32 5.60 4.95 PT104J2 20000 41% 615-1025-ND 10.45 418 2.50 4.25 | 203UG1F 
30000 +1% 615-1026-ND 10.45 4.18 2.50 1.25 | 303JG1F 
. 0.019 50000 +1% 615-1027-ND 10.45 4.18 2.50 1.25 | 503JG1F 
Surface Mount NTC Thermistors | + (.48) 100000 96 615-1028-ND 10.45 4.18 2.50 1.25 104JG1F 
“MELF” style glass encapsulated surface mount Interchangeable 
Specifications: 
* Thermal time constant: 8 seconds max | areal 10000 ] +0.5% |615-1029-ND 15.30 6.12 3.67 1.84 | 103JL1A 
* Dissipation constant: 2mW/°C 90.060 (3.43) 20000 | +0.5% |615-1030-ND 16.07 6.42 3.86 1.93 | 203JL1A 
+ Maximum operating temperature: 220°C (1.52) : 25000 | +0.5% |615-1031-ND 19.89 7.96 4.77 2.39 | 253JL1A 
Res. @ Digi-Ki Price Each US.S 50000 +0.5% |615-1032-ND 19.89 7.96 4.77 2.39 | 503JL1A 
es. igi-Key rice Eac! .S. Sensor : : 
25°C. 0 Part No. 1 10 25 400 Part No. 100000 +0.5% |615-1033-ND 19.89 6.12 3.67 1.84 104JL1A 
10000 615-1034-ND 12.33 4.92 2.96 1.48 SM103J1K 
50000 615-1035-ND 12.33 4.92 2.96 1.48 | SM503J1K . 
100000 615-1036-ND 12.33 4.92 2.96 1.48 | SM104J1K Power Thermistors 
U.S. Sensor’s inrush current limiting power thermistors 1.0 Ti, 
;. are specially formulated and processed NTC thermistors  .310 , [* —(25.40) 
Plati num RTDs 560 suitable for suppressing high inrush currents in switching (7.87), D 
Specifications: 5 power supplies and other applications where the high 
. Thermal time constant: 15 seconds max. (moving air) — (7.62) —+~ Ly initial starting currents are undesirable. 
* Dissipation constant: 2mW/°C (moving air) I hw 
* Maximum applied current: 1 mA = Spa 4 Res. @ Dimensions Inch (mm) Digi-Key Price Each U.S. Sensor 
Res. @ Dimensions Inch (mm) Digi-Key Price Each U.S. Sensor esie D i BartiNy i 0 Ba LOGE arn 
orca WwW ie Part No. 1 10 25 100 | PartNo. 1.0 0.900 (22.86) | 0.300 (7.62) |615-1046-ND 10.78 6.34 3.70 2.25 | ST1RO20B 


0.095 (2.41) |615-1037-ND 18.50 13.69 11.10 4.63 | PPG101A1 
615-1038-ND 15.35 = 11.36 9.21 3.84 | PPG101B1 
100 0.067 (1.70 0.095 (2.41) |615-1039-ND 13.82 10.23 8.29 3.47 | PPG101C1 
500 0.079 (2.01) | 0.118 (3.00) |615-1040-ND 18.50 13.69 11.10 4.63 | PPGSO1A1 


100 0.067 (1.70 (2.41) 
(2.41) 
(2.41) 
(3.00) 
500 0.079 (2.01) | 0.118 (3.00) |615-1041-ND 15.35 11.36 9.21 3.84 | PPG501B1 
(3.00) 
(3.00) 
(3.00) 
(3.00) 


) 1.0 1.250 (31.75) | 0.250 (6.35) /615-1047-ND 13.69 8.06 4.70 2.87 | ST1R030B 
100 0.067 (1.70) | 0.095 (2.41 
) 


(7.62) 

(6.35) 
2.0 0.900 (22.86) | 0.350 (8.89) |615-1048-ND 10.81 6.37 3.72 2.26 | ST2R018B 
25 0.900 (22.86) | 0.300 (7.62) |615-1049-ND 10.81 6.37 3.72 2.26 | ST2R515B 
5.0 0.600 (15.24) | 0.250 (6.35) ]615-1053-ND 2.70 2.43 2.03 1.77| ST5R007B 

( 

( 

( 


500 0.079 (2.01) | 0.118 (3.00) |615-1042-ND 13.82 10.23 8.29 3.46 | PPG501C1 
1000 0.079 (2.01) | 0.118 (3.00) |615-1043-ND 18.50 13.69 11.10 4.63 | PPG102A1 
1000 0.079 (2.01) | 0.118 (3.00) |615-1044-ND 15.35 = 11.36 9.21 3.84 | PPG102B1 
1000 0.079 (2.01) | 0.118 (3.00) |615-1045-ND 13.82 10.23 8.29 3.46 | PPG102C1 


10.0 0.450 (11.43) | 0.300 (7.62) |615-1051-ND 2.25 2.09 1.70 1.53] $T10003B 
10.0 0.600 (15.24) | 0.350 (8.89) ]615-1052-ND 2.25 2.09 1.70 1.53 | ST10006B 
10.0 1.250 (31.75) | 0.300 (7.62) |615-1050-ND 13.37 7.86 4.59 2.79} ST10010B 


Biz Leaded NTC Thermistors Accuracy Line 


These thermistors have a negative temperature coefficient. 


Dimensions (mm) 


Fig. 1 — The device consists of a chip with two tinned Ni-leads, and is color coded. B Hy Ho T 

Fig. 2 — The device consists of a chip with two tinned solid copper-plated leads. It is gray lacquered and color coded, Fig. Max. dq Max. Max. L M P Max. 
but not insulated. 1 3.4 0.4 2.0+1.0 — _ 40.0 41.5 2.54 3.0 

Applications: Temperature sensing and control 2 3.340.5 | 0.6+0.06 | 2.0+1.0 6.0 | 24.0+1.5 — 2.54 3.0 


B Value/ 
Resistance | Tolerance B Tolerance Color Code Digi-Key Price Each BC Components 
Fig. @ 25°C @ 25°C @ B25/85 1 2 3 4 Part No. 1 10 100 Part No. 
10kQ. +1% 3977K+0.75% Blue Blue = = BC2299-ND 1.81 1.63 1.29 2381 640 55103 
1 100kQ. +1% 4190K+1.5% Brown Brown _— — BC2300-ND 1.91 4,72 1.36 2381 640 55104 
10kQ. 42% 3977K+0.75% Blue Blue = = BC2298-ND 1.09 98 78 2381 640 54103 
2.7kO. +3% 3977K+0.75% Red Violet Red Orange BC2312-ND 85 At 61 2381 640 66272 
4.7kQ. +3% 3977K+0.75% Yellow Violet Red Orange BC2313-ND 85 77 61 2381 640 66472 
10kQ. +3% 3977K+0.75% Brown Black Orange Orange BC2311-ND 68 62 49 2381 640 66103 
47kO +3% 4090K+1.5% Yellow Violet Orange Orange BC2314-ND 85 AT 61 2381 640 66473 
2.2k0, +5% 3977K+0.75% Red Red Red Gold BC2304-ND 57 52 At 2381 640 63222 
3.3k0. +5% 3977K+0.75% Orange | Orange Red Gold BC2307-ND 57 52 At 2381 640 63332 
6.8kO. +5% 3977K+0.75% Blue Gray Red Gold BC2310-ND 57 52 At 2381 640 63682 
2 10kQ. +5% 3977K+0.75% Brown Black Orange Gold BC2301-ND 57 52 At 2381 640 63103 
15kQ. +5% 3740K+2% Brown Green Orange Gold BC2303-ND 57 52 At 2381 640 63153 
22kQ +5% 3740K+2% Red Red Orange Gold BC2305-ND 57 52 At 2381 640 63223 
33k0 +5% 4090K+1.5% Orange | Orange Orange Gold BC2308-ND 57 52 AL 2381 640 63333 
47kKQ +5% 4090K+1.5% Yellow Violet Orange Gold BC2309-ND 71 64 51 2381 640 63473 
100kQ. +5% 4190K+1.5% Brown Black Yellow Gold BC2302-ND 57 52 At 2381 640 63104 
220kQ +5% 4370K+2.5% Red Red Yellow Gold BC2306-ND 57 52 At 2381 640 63224 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Resis- Toler- B Value/ Cut Tape 
Size tance ance | B Tolerance | Digi-Key Price Each Tape and Reelt | BC Components 
COMPONENTS Code @ 25°C | @25°C| @B25/85 | Part No. 1 10 100 Qty. | Pricing | Part No. 
47k | +3% | 3595K+3% | BC2326CT-NDO NEW! 41.36 ~—-.29_| 10,000 | 153.00/m | 2381 615 46472 
Su rface M ount 10kQ, +3% | 3490K13% | BC2328CT-NDO NEW! 41.36.29 | 10,000 | 153.00/M | 2381 615 46103 
z . 15k | +3% | 3600K+3% | BC2330CT-NDO NEW! 41.36 ~—-.29_| 10,000 | 153.00/M | 2381 615 46153 
NTC Ch I p Therm istors 22k 43% | 3590K13% | BC2332CT-NDO NEW! 41.36 ~—«.29_‘| 10,000 | 153.00/M | 2381 615 46223 
Sudlade-MoantoNTe. Ghin 33kQ_| +3% | 3670K+3% | BC2334CT-NDO NEW! 41.36.29 _| 10,000 | 153.00/M | 2381 615 46333 
thermistors have a negative 47K | +3% | 4075Ks3% | BC2336CT-NDO NEW! 41.36 ~—«.29-—‘| 10,000 | 153.00/M | 2381 615 46473 
temperature coefficient. The 68kQ | +3% | 3910K+3% | BC2338CT-NDO NEW! 41.36 ~—-.29_‘| 10,000 | 153.00/M | 2381 615 46683 
device has no marking. o4o2 [1000 | 3% | 3950Ks3% | BC2340CT-NDO NEW! 41.36.29 _| 10,000 | 153.00/M | 2381 615 46104 
47k | +5% | 3595K3% | BC2327CT-NDO NEW! 34 -«.30.~—«.24-~*| 10,000 | 128.00/M | 2381 615 43472 
Terminations: 10k 45% | 3490K+3% | BC2329CT-NDO NEW! 34.30. -.24-—-| 10,000 | 128.00/M | 2381 615 43103 
* 0402 and 0603: NiSn 15kO, 45% | 3600K+3% | BC2331CT-NDO NEW! 34.30. -.24-| 10,000 | 128.00/M | 2381 615 43153 
* 0805: Ni 22ka | +5% | 3590K+3% | BC2333CT-NDO NEW! 34 30. ~—-.24_| 10,000 | 128.00/M | 2381 615 43223 
Applications: 33kQ_| +5% | 3670K+3% | BC2335CT-NDO NEW! 34.30.24 _| 10,000 | 128.00/M | 2381 615 43333 
ct emiparabire compencatign: 47K | +5% | 4075Ks3% | BC2337CT-NDO NEW! 34 -«.30.~—«.24—‘| 10,000 | 128.00/M | 2381 615 43473 
sensing and protection in: battery 68kQ | +5% | 3910K+3% | BC2339CT-NDO NEW! 34 30. ~—-.24_‘| 10,000 | 128.00/M | 2381 615 43683 
chafgers, consuimet equipment, 100kO | +5% | 3950K+3% | BC2341CT-NDO NEW! 34.30.24 _| 10,000 | 128.00/M | 2381 615 43104 
and office equipment 47k | +3% | 3830K%1% | BC1543CT-ND 57 «50.0 — — | 2322 615 36472 
cause 10kO | +3% | 3610K+1% | BC2290CT-NDO 38 34 27 | 4,000 | 142.50/M | 2381 615 36103 
: ; 68kQ | +3% | 3985K+1% | BC1547CT-ND 62 55 43 | 4,000 | 232.20/M | 2322 615 36683 
= High accuracy. over wide 100k | 43% | 4100K#1% | BC2291CT-NDO 57 50.40 ‘| 4,000 | 213.00/M | 2381 615 36104 
aoe ot 7 er ore 0603 | 4.7k0 | +5% | 3830K+1% | BC1538CT-ND 44.391 = — | 2322 615 33472 
aa ee oF ance eae 10Kn | 25% | 3610Ks1% | BC2289CT-NDO 44 39 ~.31 +| 4,000 | 165.00/M | 2381 615 33103 
* High sensitivity 15k | +5% | 3600K+1% | BC1540CT-ND 59 52 41 | 4,000 | 220.50/M | 2322 615 33153 
«Taped oneal 47K | +5% | 3960K+1% | BC1541CT-ND 59 52M aa — | 2322 615 33473 
100k | +5% | 4100K+1% | BC1542CT-ND 59 52 _-.41_‘| 4,000 | 220.50/M | 2322615 33104 
Dimensions (mm) 2.2k0 | +5% | 3600Kx1% | BC2294CT-NDO 41.36 ~—«.29_-'| 4,000 | 153.00/M | 2381 615 53222 
Ses ipenaitg | ta 47k | +5% | 3500K1% | BC2296CT-NDO 41.36 ~=—-.29_-| 4,000 | 153.00/M | 2381 615 53472 
pala iy wi * iain: aia. 10k0 | +5% | 3570K+3% | BC2292CT-NDO 41.36 ~=—-.29_-'| ‘4,000 | 153.00/M | 2381 615 53103 
0805 | 15kQ | +5% | 3700K#1% | BC2293CT-NDO 41 -.36~—-.29_-'| ‘4,000 | 153.00/M | 2381 615 53153 
402 4.020.15 | 0.540.15 | 0.520.15 ot 03 22k | +5% | 3800K+1% | BC1520CT-ND 41.36 —-.29_| 4,000 | 153.00/M | 2322 615 53223 
22Kd | 45% | 3800K%1% | BC2295CT-NDO 41.36 ~—«.29~*| (4,000 | 153.00/M | 2381 615 53223 
0609)" | 1.620.158: | :0-620318%. 0.82045 i uf 47k | 45% | 3960K#1% | BC2297CT-NDO 41.36 ~—.29_‘| 4,000 | 153.00/m | 2381 615 53473 
0805 2.040.2 | 1.25402 | 0.80.15 0.2 0.55 ; 
t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. © RoHS Compliant 


NEW! Leaded NTC Thermistors | NEW! NTC 


A 
Tot 
y— 
SI 


Glass E mer Thermistors 
EPCOS ‘Temperate Meanurensat Ter ees: BER ADE 
ay P i " Measurement 
eames Features: 6.5 


* Heat resistant * Highly stable * Measures temperatures up to 300°C ¢ Fast response * Small dimensions 


¢ Leads are dumet wires (copper clad FeNi) 


Applications: 


mounting 


* Short response time through glass- 
encapsulated NTC thermistor * Fast and easy 


Connector: 


Pipe Diameter: 
O18 


* Automotive electronics ¢ Industrial electronics * Home appliances 
Specifications: 
* Climatic category: 55/250/56 (B57540 series); 55/300/56 (B57550 and B57560 series) * Maximum power: 


Specifications: A2.8x0.5 


¢ Maximum power: 18mW_ «Thermal time 
constant: <5s Insulation resistance: >10MO. 


18mW (B57540 series); 32mW (B57550 series); 50mW (B57560 series) Diacin iain Res. @ B25/100 Digi-Key Price Each Epcos 
Fig. | 25°C (Q) (K) Part No. ul 10 100 Part No. 
A 10k 400642% 495-2626-ND 10.40 9.10 7.15 | B58100A0461A000 
2 10k 400642% 495-2627-ND 7.42 6.50 5.11 | B58100A0406A000 
NEW! NTC Thermistors 
. . Dim. in mm 
With Wire Leads 
Features: 
* Fast response * High measuring 
accuracy * Epoxy resin encapsulation @.25 
¢ PTFE-insulated leads * UL approval (AWG 30) 
(E69802) 
Applications: 
Res. @ | Resistance | B25/85 | Digi-Key Price Each Epcos * Heating systems ® Industrial electronics 
Fig./25°C (Q) | Tolerance (K) Part No. 1 10 100 | Part No. * Automotive electronics 
5k 41% 3480 | 495-2128-ND 4.10 359  2.82]B57540G0502F000 Specifications: 
10k 41% 3480 | 495-2124-ND 410 359  2.82|B57540G0103F000 | | Climatic category: 55/15/56 * Maximum 
power: 60mW 
1 30k +1% 3992 | 495-2127-ND 4.10 3.59 2.82 | B57540G0303F000 
50k 41% 3992 | 495-2129-ND 410 359  2.82]B57540G0503F000 Res. @ | Resistance|B25/100 | Digi-Key Price Each Epcos 
Fig. | 25°C (Q)| Tolerance (K) Part No. u 10 100 | Part No. 
100k +1% 4066 | 495-2125-ND 4.10 3.59 2.82 | B57540G0104F000 
2k 41% 3560 | 495-2144-ND 2.45 2.15 1.69 | B57861S0202F040 
5k £1% 3480 | 495-2133-ND 3.60 3.15 2.48 | B57550G0502F000 3k +1% 3988 | 495-2145-ND 2.45 2.15 1.69 | B57861S0302F040 
3k 41% 3988 | 495-2150-NDt 3.20 2.80 2.20 | B57863S0302F040 
9 = | 
10k +1% 3480 | 495-2130-ND 3.60 3.15 2.48 | B57550G0103F000 5k “1% 3988 | 495-2147-ND 245 2415 1.69 | B57861S0502F040 
2 30k +1% 3992 | 495-2132-ND 3.60 3.15 2.48 | B57550G0303F000 5k +1% 3988 | 495-2152-ND+ 3.20 2.80 2.20 | B57863S0502F040 
50k +1% 3992 | 495-2134-ND 3.60 3.15 2.48 | B57550G0503F000 1 10k +1% 3988 | 495-2142-ND 2.45 2.15 1.69 | B57861S0103F040 
100k +1% 4066 | 495-2131-ND 3.60 3.15 2.48 |B57550G0104F000 is #1% =| 3088 Ee eanadd Se0. 280! 1220 | Bo7ees 0) USE 080 
30k 41% 3964 | 495-2146-ND 2.45 2.15 1.69 | B57861S0303F040 
5k +1% 3480 | 495-2137-ND 3.70 3.24 2.55 | B57560G0502F000 30k +1% 3964 | 495-2151-ND¢ 3.20 2.80 2.20] B57863S0303F040 
50k 41% 3760 | 495-2148-ND 2.45 2.15 1.69 | B57861S0503F040 
9 - ij 
10K cl 3480 ee S10 eee e185 | Bo/Be0G0103F 000 100k 41% 4540 | 495-2143-ND 2.45 2.15 1.69 | B57861S0104F040 
3 | 30k +1% 3992 | 495-2621-ND 1.40 1.28 97 |B57560G0303F000 28k 1% 3988 |495-2167-ND 370 3.24 2.55 | B57862S0282F040 
50k +1% 3992 | 495-2622-ND 3.70 3.24 2.55 | B57560G0503F000 2 5k +1% 3988 | 495-2168-ND 3.70 3.24 2.55 | B57862S0502F040 
9 = | 
100k +1% 4066 | 495-2136-ND 3.70 3.24 2.55 | B57560G0104F000 10K al%e $988 [spel SeaND) B20 3:24 265; ||Bo786250108F040 
+ Uni-Curve Sensor 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2266 (1073) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


NEW! NTC Thermistors 


for Temperature Measurement — 
Insulated 


A 
rN 
y— 
a 
EPCOS 


Features: 

¢ Glass encapsulated * Highly 
Stable * Heat resistant * Coating of 
glass body and leads for electrical 
insulation * Fast response * Dumet 
wires for leads (copper clad FeNi) 


Applications: 

«Automotive electronics *In- 
dustrial electronics »* Home ap- 
pliances 


Specifications: * Max. power: 
18mW (B57541); 32mW (B57551); 


Dim. in mm 


50mW (B57561) + Climatic 
category: 55/250/56 
Res. @ |B25/85) Resistance | Digi-Key Price Each Epcos 
Fig.|/25°C (Q)| _(K) Tolerance | Part No. 1 10 100 | Part No. 
1 10k 3480 +1% 495-2623-ND 5.15 4.51 3.55 | B57541G0103F000 
2 10k 3480 +1% 495-2624-ND 4.65 4.07 3.20 | B57551G0103F000 
3 10k 3480 +1% 495-2625-ND 4.80 4.20 3.30 | B57561G0103F000 


NEW! NTC Thermistor Probes RoHS 


B57020 Features: * Thermistor in molded plastic case * PVC-insulated white connecting cable, UL approval (E252167) 
Applications: Cabinet and evaporator in refrigerators and deep freezers Specifications: * Climatic category: 40/80/56 
* Max. power: 350mW B57500 Features: * Epoxy resin encapsulation » PVC insulated black wire with tinned ends 
26AWG Applications: « Air sensor for air conditioning (NOT FOR USE IN EVAPORATOR) Specifications: * Climatic 
category: 30/100/56 * Max. power: 60mW « Test voltage: 1.25kVAC for 1 sec. B57703 Features: * High accuracy * Easy 
mounting * Good thermal coupling through metal tag * Encapsulated in metal tag case * PTFE insulated leads of silver- 
plated nickel wire, 30AWG * UL Approval (£69802) Applications: Surface temperature measurement (housing and pipes) 


Specifications: * Climatic category: 55/125/56 » Max. power: 150mW « Test voltage: 1kVAC er 
Dim. in mm 


Size | Res. @ | B25/85 | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | Epcos 

Code | 25°C (Q)| (K) | PartNo. i 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
220 3540 | 495-3074-1-ND 59 4.20 24.70 3,000 | 158.00/M | B57411V2221J62 

0805 330 3540 | 495-3075-1-ND 59 4.20 24.70} 3,000 | 158.00/M | B57411V2331J62 
10k 3980 | 495-2116-1-ND 59 4.20 24.70} 4,000 | 158.00/M | B57421V2103J62 
22k 3980 | 495-3039-1-ND 30 2.13 12.50 | 3,000 80.00/M | B57421V2223J062 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


NEW! NTC Thermistor [fais 
in a Probe Assembly 


Features: * Short response time »* Medium-resistant stainless steel 
tube » Epoxy resin encapsulation »* PTFE-insulated leads of silver- 
plated copper wires — 28AWG * Plastic ring for easy mounting 
Applications: * Temperature measurement in water boilers (coffee 
machines) * Home appliances 

Specifications: * Maximum power: 60mW » Climatic category: 
30/100/56 * Insulation resistance: >100MO 


$ Tolerance +10% 


Dim. in mm 


Res. @ B0/100 Digi-Key Price Each Epcos 
25°C (0) (K) Part No. 1 10 100 Part No. 
3.845K 3450+1% 495-2628-ND 6.40 5.60 4.40 B57504K0852A001 


NEW! Leaded NTC Thermistors 


For Temperature Measurement 


Features: 

* Wide resistance range * Cost effective * Lacquer coated 
thermistor disk * Leads are tinned copper-clad Fe wire 
Applications: 

* Temperature compensation * Temperature measurement 
© Temperature control 

Specifications: 

* Climatic category: 40/125/56 (BM57891M series); 
55/155/56 (B57891S series) * Max. power: 200mW 


Dim. in mm 


Res. @ | Resistance | B25/100 | Digi-Key Price Each Epcos 
Fig.| 25°C (Q)| Tolerance (K) Part No. il 10 100 | Part No. 
al 5k +2% 3980 | 495-2075-ND 5.00 4.38 3.44 | B57020M2502A017 
2 10k +3% 3988 | 495-2172-ND 4.00 3.50 2.75 | B57500M0103A005 
3 5k 42% 3988 | 495-2170-ND 4.08 3.57 2.81 | B57703M0502G040 
3 10k 42% 3988 | 495-2169-ND 4.08 3.57 2.81 | B57703M0103G040 
4 | 11.98k 42% 3760 | 495-3038-ND 3.20 2.80 2.20 | B57276K123A28 


NEW! Surface Mount 
NTC Thermistors 


for Temperature Measurement 


Features: * Inner electrodes » Excellent long-term aging stability in high- 
temperature and high humidity environments * Super resistance stability during 
soldering (change <1%) 

Applications: * Temperature measurement and compensation in mobile phone 
applications (battery pack, TCXO, LCD) * Data systems » Automotive electronics 
Specifications: * Climatic category: 55/125/56 * Max. power: 150mW (0402); 
180mW (0603); 210mW (0805) * Resistance Tolerance: +5% 


T+) 


= 


Dimensions (mm) 


wv, 
i_ 
L. 
\ 
Size 
0402 


0603 
0805 


Res. @ | Resistance| B25/100 | Digi-Key Price Each Epcos 
Fig. |25°C (Q)| Tolerance (K) Part No. 1 10 100 | Part No. 

1.0k +5% 3930 | 495-2156-ND -70 62 -49 | B57891M0102J000 

1.5k +5% 3560 | 495-3064-ND -70 62 -49 | B57891M0152J000 

2.2k +5% 3900 | 495-3067-ND 70 62 -49 | B57891M0222J000 

3.3k +5% 3980 | 495-3070-ND 70 62 -49 | B57891M0332J000 

4.7k +5% 3980 | 495-2161-ND -70 62 -49_ | B57891M0472J000 

6.8k +5% 3980 | 495-3071-ND 70 62 -49 | B57891M0682J000 

10k +5% 3950 | 495-2157-ND 70 62 -49 | B57891M0103J000 

1 15k +5% 4100 | 495-3065-ND 70 62 -49 | B57891M0153J000 
22k 45% 4300 | 495-3068-ND 70 62 49 | B57891M0223J000 

33k +5% 4300 | 495-2159-ND -70 62 49 | B57891M0333J000 

100k 45% 4450 | 495-2158-ND 70 62 -49 | B57891M0104J000 
150k 45% 4600 | 495-3066-ND 70 62 -49 | B57891M0154J000 
220k 45% 4600 | 495-3069-ND 70 62 -49 | B57891M0224J000 
330k 45% 4830 | 495-2160-ND 70 62 -49 | B57891M0334J000 
470k +5% 5000 _| 495-2162-ND -70 62 -49_|B57891M0474J000 

5k +1% 3980 | 495-2165-ND 1.75 1.54 1.21 | B57891S0502F008 

2 10k +1% 3950 | 495-2163-ND 1.75 1.54 1.21 | B57891S0103F008 
100k +1% 4450 | 495-2164-ND 1.75 1.54 1.21 | B57891S0104F008 


NEW! Leaded 
NTC Thermistors 


Features: 

* High measuring accuracy ¢ Cost effective * Rugged design 
* Epoxy resin encapsulation * Tinned copper leads 

Applications: 

* Temperature measurement 

Specifications: 

* Climatic category: 55/155/56 * Max. power: 60mW * Resistance 


Size | Res. @ | B25/85| Digi-Ke Pricint Tape and Reelt | Epcos 419 
Code | 25°C (0)| _(K) Patt No. 1 10 100 a, Pricing Part No Tolerance! #17 
aon | 10k | 3980 | 495-2086-1-ND 34. 2.39 © 14.08 | 10,000] 84.00/M | B57221V2103J60 Res. @ | B25/100 | Digi-Key Price Each Epeos 
22k 4548 | 495-3041-1-ND 27: 1.91 11.25 | 10,000} 68.00/M | B57261V2223J60 25°C (0) (K) Part No. 1 10 100 Part No. 
220 3540 | 495-3072-1-ND 44 3.14 18.45 | 4,000 | 118.00/M | B57311V2221J60 2.1k 3560 495-3035-ND 2.35 2.06 1.62 B57871S0212F000 
os03 | 220 | 3540 |495-3073-1-NDt 37 2.61 15.33 | 4,000) 98.00/M | B57311V2221K60 10k 3460 495-3036-ND 2.35 2.06 1.62 | B57871S0103F002 
2.2k | 3980 | 495-3042-1-ND 27 191 11.25 | 4,000) 72.00/M | B57321V2222J60 10k 3988 495-2153-ND 2.35 2.06 1.62 | B57871S0103F001 
10k | 3980 | 495-2104-1-ND 44 3.44 18.45 | 4,000 | 118.00/M | B57321V2103J60 12k 3760 495-3037-ND 2.35 2.06 1.62 | B57871S0123F000 
. Type C100 Res. @ Res. Digi Key Price Each GE Sensing 
GE Sensin g 1's (e8:40) 25°C (0) | Ratiot | PartNo. 1 10 100 250 _| PartNo. 
2 pee 10K 9.06 235-1001-ND 6.14 4.84 384 2.84 | C100F103G 
NTC Thermistors Abie (osovtned ela ) 10K 9.06 235-1002-ND 4.29 338 268 1.99 | C100F103J 
ey 5 10K 7.60 235-1003-ND 429 338 268 1.99 | C100Y103J 
Le siege pram are oe 10K 9.06 235-1004-ND 682 537 426 3.16 | DC95F103W 
Dissipation Constant: (Still Air) 1 mW°C., (Stirred Oil) 8 7 7 ; a I 5 a! Is 
mW°G. Thermal Time Constant: (Still ‘in a Secon, inten changeable ever OG te Tor ena to COG: 2k 9.06 | 235-1005-ND 682 537 426 3.16 | DC9SF202W 
(Stirred Oil) 1 Second. Maximum Power Rating: .075 Watts 2252 9.06 235-1006-ND 6.82 5.37 4.26 3.16 DC95F232W 
(Derated from 100% at 25°C ~ 0% at 100°C. f= Ve Belo) = B098 5K 9.06 | 235-1007-ND 682 5.37 4.26 3.16 | DC95F502W 
Peete oe fide pees Sad jused at z ), 2.41) 100K 10.45 | 235-1008-ND 682 537 4.26 3.16 | DC95G104W 
best over-all stability is achieved with exposure or storage Bole (o-20)tinnes ee toads pO ss eS ege Ne) 6.82 pee gee 18 DeSean, 
temperatures lower than 105°C. Epoxy coated thermochip 10K 9.06 235-1010-ND 682 537 426 3.16 | EC95F103W 
Thermometrics Type C100 Thermochips are low cost, epoxy Type EC95 Thermistors are designed to be 2K 9.06 235-1011-ND 552 435 345 256 | EC95F202W 
AUTISGL GTEC HERROIDcT I oe Meereets of ie interchangeable over -20°C to 50°C and 0°C to 70°C. 3K 9.06 235-1012-ND 682 537 426 3.16 | EC9S5F302W 
art” materials processing techniques have been proven through Ff 2.5 (63.50) 9 be 100K 10.45 235-1013-ND 6.65 5.24 416 3.08 EC95G104W 
extensive field use and long term testing to provide stable, (2.41) 50K 10.45 235-1014-ND 6.82 5.37 426 3.16 | EC95G503W 
rugged, easy handling thermistors suitable for applications @.0n8 (0.20)-Tinned copper alloy leads 30K 8.69 235-1015-ND 6.82 5.37 4.26 3.16 EC95H303W 


in the temperature range of -80°C ~ 150°C. Best stability is 
achieved at temperatures not exceeding 105°C. 


Epoxy coated thermochip 


t 0°C/50°C Ratio 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(t073) 2267 


(96) GE Sensin Standard Thermistors For Ax 
8 Temperature Measurement 
NTC Thermistors Accuracy +1°C (0°C ~ 120°C) ft 


38.10 
NHQ Series SMT Chip 1206 3.2 Operating Range: -50°C ~ 150°C D.C.: Dissipation Constant (mW/°C) 
2 A i e . a y Al 7 T.C.: Time Constant (Seconds) 
These devices are ceramic chip thermistors with a negative Y 
temperature coefficient of resistance intended for surface mount 1.6 
applications. The electrode material is palladium silver, nickel- Res. @ | A Max. D.C. T.c. Digi-Key Price Each GE Sensing 
plated with a solder-plated covering. The ceramic between the 42° 25°C (QO) |_ (mm) mWw/c Sec. Part No. 1 10 100 | Part No. 
electrodes is glass covered. Y 1000 8.13 3.5 30 KCO01E-ND 2.48 2.23 1.76 | RL3005-574.0-103-SA 
2000 5.59 2.5 20 KC002E-ND 2.39 2.15 1.69 | RL2005-1148-103-SA 
Res. @ Cut Tape Tape & Reel* 2786 5.59 2.5 20 KC003E-ND 2.39 2.15 1.69 | RL2006-1600-103-SA 
25°C Digi-Key Price Each Pricing GE Sensing 3000 5.59 2.5 20 KCO04E-ND 2.39 2.15 1.69 | RL2007-1723-103-SA 
(Q) Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 5000 2.79 1.0 10 KCOO5E-ND 3.07 2.76 2.18 | RL1003-2871-103-SA 
3K 235-1108-1-ND 264 231 1.82 | 990.00/M | NHQ302B410T10 100007 Weds io 10 _|BKGORGENDE 3.07 _2.76 _2.18 | RL1005-5744"103-SA 
10K 235-1109-1-ND 2.59 2.27 1.79 972.00/M | NHQ103B375T10 
15K 235-1110-1-ND 2.64 2.31 1.82 990.00/M | NHQ153B400T10 
50K 235-1111-1-ND 2.64 2.31 1.82 990.00/M | NHQ503B400T10 inl ° 
100K 235-1112-1-ND 2.64 2.31 1.82 | _990.00/M_| NHQ104B425T10 Miniature Sensors 1°C Accuracy 
150K 235-1113-1-ND 2.64 2.31 1.82 990.00/M | NHQ154B425T10 


500K 235-1114-1-ND 315 276 2.17 | 1182.00/M | NHQS504B435T10 SPECIFICATIONS: 5p 28.70 cK 
*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. * Temp. Accuracy: +1°C @ 25°C on - 


* Dissipation Constant: 1.4 mW/°C 


7 
* Time Constant: 15 seconds EPOXY” AWG # 30, NICKEL 
NHQM Series SMT Chip 0805 Var? 0 — * Operating Range: -50°C ~ 150°C. INSULATED TEFLON INSULATED 
ya = , ; 
These devices are ceramic chip thermistors with a negative Y Res. @ | Temp. Coef. Digi-Key Price Each GE Sensing 
temperature coefficient of resistance intended for surface mount 1.25 25°C (O) | %/°C @ 25°C | Mat’! Part No. i 10 100 250 | Part No. 
applications. The electrode material is palladium silver, nickel- 2K -3.83 MS73 | KCOO1T-ND 2.96 2.66 2.10 1.67 | RLO503-1248-73-MS 
plated with solder-plated covering. The ceramic between the 4 3% 5K 4.43 MS95 | KCO02T-ND 2.96 2.66 2.10 1.67 | RLO503-2890-95-MS 
electrodes is glass covered. 1 10K -4.40 MS97 | KCOO3T-ND 2.96 2.66 2.10 1.67 | RLO503-5820-97-MS 
30K -4.32 MS96 | KCOO4T-ND 2.96 2.66 2.10 1.67 | RLO503-17.56K-96-MS 
Res. @ ae Cut Tape Tape & Reel* F 50K -4.84 MS120 | KCOOST-ND 2.96 2.66 2.10 1.67 | RL0503-27.53K-120-MS 
25°C Digi-Key Price Each Pri GE Sensing 100K -4.78 MS122 | KCOO6T-ND 2.96 2.66 2.10 1.67 | RLO503-55.36K-122-MS 
(Q) Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 
3K 235-1115-1-ND 2.37 2.08 1.64 889.50/M | NHQM302B410T10 
10K 235-1116-1-ND 2.37 2.08 1.64 889.50/M | NHQM103B375T10 7 
15K 235-1117-1-ND 2.37 2.08 1.64 | —889.50/M | NHQM153B400T10 Glass E ncapsu lated ameee) aed it 
50K 235-1118-1-ND 2.37 2.08 1.64 889.50/M | NHQM503B415T10 NTC Th .- t ns A 
100K 235-1119-1-ND 237 2.08 ‘1.64 889.50/M_| NHQM104B425T10 ermistors aT 
*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 29.21 29.21 


SPECIFICATIONS: 

¢ Temperature Range: -50°C ~ 204°C * Dissipation Constant: 3.0mW/°C » Time Constant: 7 seconds 

MC65 Series Glass encapsulated NTC thermistors are tiny pellets of thermistor material thermetically sealed in glass 
bodies with a controlled amount of selected atmosphere. The thermetic seal makes these parts extremely 


stable in applications up to 204°C (400°F). 


ca 0 = Temperature Tolerance Code (+°C) 
————| @1.65 Range 235-1057-ND | 235-1058-ND | 235-1059-ND Ro @ | Temp. Coef. Digi-Key Price Each 
+ = 6.35 ul = e 25°C %I°C @ 25°C | Material Part No. 1 10 100 250 
——76.2—> Oe Eee ee aie #25 250 “3.34 GES5* KC001G-ND 253. 2.28 1.80 1.43 
F 20°C ~ 35°C #1 4.15 #2 500 -3.34 GE55* KC002G-ND 2.53 2.28 1.80 1.43 
These anermistors, ale epoxy-coated OPI". Aves 1K -3.83 GE73 KC003G-ND 253 2.28 1.80 1.43 
stability and have a maximum diameter | S5°C~ 39°C | #.05 ae ee 2k “3.83 GE73 KC004G-ND 253 228 180 1.43 
of .065” (1.65mm). Standard leads are | 39°c ~ 42°C +075 4.15 +2 2786 -4.68 GE101 KC005G-ND 2.53 2.28 180 1.43, 
3" (76.20mm) of 38 gauge, nickel alloy, oC AS? 3K “3.85 GE76 KCO06G-ND 253 2.28 1.80 1.43 
bifilar, heavy isomid insulated wire. Each | 42°C ~ 45°C a1 £15 2.2 4K 3.85 GE76 KC007G-ND 253 298 180 143 
unit tracks a specified curve over the | 45°C ~ 50°C #15 2.2 #.25 5K “3.85 GE76 KCO08G-ND 2.53 2.28 1.80 1.43 
tomp.range:ol.0:0'='50°C (spe table): 10K “4.41 GE97A KC009G-ND 2.53 2.28 1.80 1.43 
er = = 20K -4.34 GE98 KC010G-ND 2.53 2.28 1.80 1.43 
Res. @ Digi-Key Price Each GE Sensing 30K ~4.34 GE98 KC011G-ND 2.53 2.28 1.80 1.43 
25°C (0) Part No. 1 10 100 Part No. 50K -4.32 GE97B KC012G-ND 2.53 2.28 1.80 1.43 
10K 235-1057-ND 9.12 7.19 5.70 | MCG5F103A 100K -4.32 GE97B KC013G-ND 2.53 2.28 180 1.43 
10K 235-1058-ND 650 512 407 | MC65F103B 200K 4.71 GE123 KC014G-ND 2.53 2.28 180 1.43 
10K 235-1059-ND 686 544 429 | MC65F103C 500K -4.99 GE138 KC015G-ND 2.53 2.28 180 1.43 
1M -5.07 GE145 KC016G-ND 2.53 2.28 1.80 1.43 
* Maximum Operating Temperature: 150°C. 
DK Series The DK range of DO-35 packaged NTC thermistors is designed for temp- 
erature measurement and control in applications which demand cost 
effective reliability. Typical applications include domestic appliances, 1 
@0.5 @2.0 automotive systems, data processing equipment and heating/ventilating/air NTC Therm istors g 
typ yp Siena oe led . bi he Sa f high NTC (Negative Temperature Coefficient) Thermistors decrease 5s 
4 T le hermetica yeeeele! construction combines the advantages or nig! in resistance as temperature increases. Temperature coefficients 2) 
| 27.0 —+| «27.9» temperature operation and high reliability of glass bead types with the fi 3.4% /°C ~ -5%/°C @ 25°C Fy 
=l40- closer tolerances associated with chip devices. The glass encapsulation FANS eH TOM ISS rel Seen ie ira 
offers the additional benefit of high voltage insulation. * Maximum Operating Temperature: 150°C 
— - - - Temperature 
Res. @ Digi-Key Price Each GE Sensing * Tolerance: +20% 100-50; +10% 1K-100KQ 
25°C (QO) Part No. 1 10 100 Part No. 
5K 235-1103-ND 4.31 3.71 2.55 DKA502N5 Res. @ Res. Dim. A Digi-Key Price Each 
10K 235-1104-ND 4.31 3.71 2.55 | DKF103N5 25°C (0) | Ratio tt | D.C.t | (mm) Part No. 1 40 100 250 
20K 235-1105-ND 4.31 3.71 2.55 DKF203N5 
30K 235-1106-ND 431 3.71 255 DKF303N5 100 5.53 25: 2.79 KCO01N-ND 2.53 2.28 1.80 1.43 
50K 235-1107-ND 434 371 255 | DKFSO3NS 50 5.53 65 | 5.59 KCO12N-ND 1.85 1.67 1.32 1.04 
25 5.53 6.5 5.59 KC011N-ND 1.85 1.67 1.32 1.04 
5 5.53 10.0 12.19 KC024N-ND 2.11 1.90 1.50 1.19 
MA1 00 Series 1K 6.85 2.8 2.79 KCO03N-ND 2.48 2.23 1.76 1.40 
500 6.85 2.5 2.79 KCO02N-ND 2.48 2.23 1.76 1.40 
tees ais 9.53 aye Tolerance Code (°C) 300 6.85 6.5 5.59 KCO15N-ND 1.80 1.62 1.28 1.01 
ical thermistor + i 200 6.85 6.5 5.59 KC014N-ND 1.80 1.62 1.28 1.01 
chips and sub- 7 [_—< pene bee cere pecgreedee Rapes 100 6.85 65 | 5.59 KCO13N-ND 180 162 128 1.01 
assemblies are | 2262.0: 1.78 gia a —— ——— 50 685 | 7.5 | 940 | KCO22N-ND 186168 1.32_—*1.05 
designed to be = 10 k&2: 0.77 OG aed G — 2 = 10K 9.60 25 | 279 KCO25N-ND 248 223 1.76 1.40 
interchange- ev Once e #1 le ae 5K 9.10 25 | 279 KCOOSN-ND 248 223 1.76 1.40 
able over a 0°C ~ 50°C range (see table). | $6°C ~ 39°C | +05 ay =15 3k 910 | 25 | 279 | KCoo4N-ND 248 2.23 1.76 1.40 
Best overall stability is maintained when | 39°C ~ 42°C £.075 #15 2.2 2K 9.10 65 5.59 KCO17N-ND 1.80 1.62 1.28 4.02 
exposure and storage temperatures remain i . = ao : = wed ee 1K 9.10 65 5.59 KCO16N-ND 1.80 1.62 1.28 4.02 
a °C. BQ me ms i if i Hl f i E ; 
below 70°C. 10K 11.41 72 | 5.59 KCO18N-ND 446 4.02 316 251 
100K 12.90 2a 2.79 KCOO9N-ND 2.68 2.41 1.90 1.51 
Res. @ Digi-Key Price Each GE Sensing 
25°C 0 Part No. 1 10 400 Part No. 50K 12.90 2.5 2.79 KCOO8N-ND 2.68 2.41 1.90 1.51 
10K 235-1060-ND 10.70 8.43 6.69 MA100GG103A 25K 12.90 6.5 5.59 KCO19N-ND 2.06 1.85 1.46 1.16 
40K 235-1061-ND 768 605 480 | MA100GG103B 200K 13.82 25 | 279 KCO10N-ND 268 2.44 190 1.51 
10K 235-1062-ND 6.91 5.44 4.32 MA100GG103C. 100K 13.82 6.5 5.59 KC020N-ND 2.06 1.85 1.46 1.16 
2252 235-1063-ND 6.91 5.44 4.32 MA100GG232C. 
10K 235-1064-ND 10.70 8.43 6.69 MA100BF103A + D.C. — Dissipation Constant (MW/°C) 
10K 235-1065-ND 7.68 6.05 4.80 MA100BF103B +t Resistance Ratio — ratio of zero power resistance @ 0°C to zero power resistance @ 50°C; AWG. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2268 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic Panasonic NTC Thermistors 
Multilayer Chip NTC Thermistors (ERTJ) 


The Multilayer Chip NTC Thermistors are especially designed for surface 
mountings featuring the miniature sizes of “0201”, “0402” and “0603” type 
(EIA) with highly reliable multilayer and monolithic structure. 


FEATURES: 
* Highly reliable multilayer/monolithic structure 
¢ Superior heat resistance to reflow soldering and excellent solderability 


1 and 2: Significant digit; 3: Multiplier 


thanks to the unique external electrodes of three metallic layers ANSE 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C 7 Uses standard resistance color codes. 
¢ Resistance to Soldering Heat: 270°C-3s, 260°C-10s Size Code Dimensions (mm) 
* Heat Dissipation Constant (mounted on a glass epoxy,1.6t): 0201 Series: (EIA) Ww T L1L2 
approximately 1mw/°C, 0402 Series: approximately 2mw/°C and 0603 0201 A 0.30 030 0.15 3. 
Series: approximately 3mw/°C 0402 i 0.50 050 0.25 2 w 
¢ Rated Maximum Power Dissipation: 0201 Series: 33 mW, 0402 Series: 66 0603 fl 0.80 0.80 0.30 1 
mW and 0603 Series: 100 mW 
Zero- 
Power | Resis- Cut Tape es 
Resist. | tance B Value Digi-Key Price Each Tape & Reel’ Panasonic FEATURES: 
(at 25°C) |_Tol. B25/50 B25/85 Part No. 1 10 100 500 ty. Pricing | Part No. * Resistance temperature coefficient is negative and extremely large 
0204 ¢ Wide selection of temperature coefficient (constant B) 
2K | 25% | 4500K+2% | (4450K) | P12020CT-ND 3124 18 13 | 15,000] 98.00/M |ERT-JZET202J 
3kO | 45% | 4500K+2% | (4450K) | P12021CT-ND 31° 24 «418 13 | 15,000 | 98.00/M | ERT-JZET302J * Excellent electrical and thermal stability 
4.7kO | +5% | 4500K+2% — P12805CT-ND 13° 10 08 .06 | 15,000 | 41.00/M | ERT-JZET472J . — f . 
10KN | 25% — | 3435K#2% | P12358CT-ND 42 11 109.07 |15,000 | 41.00/ | ERT-JZEG103/A Color-coded toundicate resistance value 2:25: 
47KQ | +5% | 4050K+3% _ P12359CT-ND 412 41 09.07 |15,000 | 41.00/M | ERT-JZEP473J 
100KQ | +5% | 4700K+2% - P12360CT-ND 412 41.09 07 |15,000 | 41.00/M_| ERT-JZEV104J SPECIFICATIONS: 
0402 Maximum Watt Rating: (W): PNT100-123 — 0.4; PNT124-138 — 0.6. Nominal Time 
220] 25% | 2750K23% | (2700K) | P10557CT-ND 36. 25. 16 10 |10,000] 61.00/M | ERT-JOEA220J Constant (second): PNT 100-123 — 20; PNT 124-138 — 27. 
330 | +5% | 2750K+3% | (2700k) | P10558CT-ND 36 25 16 10 | 10,000 | 61.00/M | ERT-JOEA330J 
33kQ | +5% | 4050K+2% — P13579CT-ND 42 37 29 ~—.24 | 40,000 |141.00/M | ERT-JOEP333J APPLICATIONS: 
| 3 | Sams) | RS Sra [ERY || formers eprom, te, i ae, eon 
680 | 25% | 2800K23% | (2700K) | P10561CT-ND 36.25. 16 10 |10,000 | 61.00/M | ERT-JOEA680J tureseontroller 
1000 | +5% | 2800K+3% | (2750K) P10562CT-ND 360.25 16 ~=.10 | 10,000 | 61.00/M | ERT-JOEA101Jd * For temperature compensation: transistor circuit, measuring equipment 
100kN | +5% | 4330K+2% — P13580CT-ND 42 37 29 24 | 10,000 |141.00/M | ERT-JOES104J a seve faa : 
1500 | +5% | 2800K+3% | (2750K) | P10563CT-ND 36 25 16 ~—.10 |10,000 | 61.00/M | ERT-JOEA151J * For driving: Delay setting in relay operation, inrush current surge protection, com- 
150k | +5% | 4500K+2% = P13581CT-ND 42.37.29 __-.24_|10,000 |141.00/M_| ERT-JOET154J munication equipment, AGC, time lag 
Tk [45% | 4500K23% | (4450K) | P10564CT-ND 32.22 14 09 |10,000 | 54.00/M | ERT-JOETIO2J 
4.5kQ | +5% | 4500K+3% | (4450k) | P10565CT-ND 32. 22 44 09 | 10,000 | 54.00/M | ERT-JOET152J imanai 
2.0kO | 25% | 4500K23% | (4450K) | P10566CT-ND 32 22 «14 09 | 10,000 | 54.00/M | ERT-JOET202 F Type Dimensions (mm) | __ 9D a | bid od 
2.2kO | +5% | 4500K+3% | (4450K) | P10567CT-ND 32.22 44 09 | 10,000 | 54.00/M | ERT-JOET222J z F 
3.0k0 | 25% | 4500K+3% | (4450K) | P10568CT-ND 32 22 14 09 | 10,000 | 54.00/M | ERT-JOET302J PPINTLOO PNT ER ADE) liso: 0:2 US SIO RE ||; aM [eee he 
3.3kQ | 45% | 4500K+3% | (4450K) | P10569CT-ND 32.22 14.09 | 10,000 ) 54.00/M | ERT-JOET332J PNT124 ~ PNT138 (D3) 75+05 | 1.4+05 30 min. 5+1 0.5 
4.7kO | +5% | 4500K+3% | (4450K) | P10570CT-ND 32.22 ©4144 09 | 10,000 | 54.00/M | ERT-JOET472J 
3.3kO | +5% | 4250K+3% | (4300K) | P10571CT-ND 32. 22 44 09 | 10,000 | 54.00/M | ERT-JOER332J 
4.7kO | +5% | 4250K+3% | (4300K) | P10572CT-ND 32.22. 14 09 | 10,000 | 54.00/M | ERT-JOER472J Res. | Temp.| Res. 
6.8kO | +5% | 4250K+3% | (4300K) | P10573CT-ND 32.22 14 09 ‘| 10,000 | 54.00/M_| ERT-JOER682J aie licuatl lriatie 
OKO | 45% | 4250K23% | (4300K) | P10574CT-ND 34.23.15 ~~.10 +|10,000 | 57.00/M | ERT-JOERTO3J a 3 a ; ‘i 
4oKa | 41% |  (3375k) | 3435Ks1% | P12007CT-ND ‘62 43 ©2919 | 40.000 |135.00/M | ERT-JOEG103FA or a Real a sed ; ee Be scan pus 
10kQ | +2% | (3375K) | 3435K+1% | P12008CT-ND 52 36 24 +16 | 10,000 ]112.00/M | ERT-JOEG103GA g 50 : : : 
10k | +3% | (3375K) | 3435K+1% | P12009CT-ND 43 30 20 13 [10,000 ] 94.00/M | ERT-JOEG103HA a a i 
10kQ | +5% | (3375K) | 3435K+1% | P12010CT-ND 34.23 15 410 | 40,000 | 57.00/M_| ERT-JOEG103JA ae a ee eg «(C6 BT BL 88 | ERT-D2FEL2008 
TOKO | 25% | 3900K+2% = P12985CT-ND 13.12.09 ~—~.08 10,000 | 43.00/M | ERT-JOEM103J 40 | -3.9 | 248 ) PNTIOI-ND 1.06 .91 61 38 | ERT-D2FFL400S 
15kQ | +5% | 4250K+3% | (4300K) | P10575CT-ND 34 23 15.10 |10,000 | 57.00/M | ERT-JOER153J 75 42 | 2.62 | PNT102-ND 1.06 .91 61.38 | ERT-D2FGL750S 
22k | +5% | 4250K+3% | (4300K) | P10576CT-ND 34.23. «45 ~—.40 | 10,000 | 57.00/M | ERT-JOER223J 
33k | 25% | 4250K+3% | (4300K) | P10577CT-ND 34 23 ©1510 |10,000 | 57.00/M | ERT-JOER333J 100 | -39 | 248 | PNT104-ND 1.06 91 ~—61_—38_| ERT-D2FFL101S 
47k0_| +5% | 4700K+3% | (4750K) | P10578CT-ND 34.23 45 40 _| 40,000 | 57.00/M_| ERT-JOEV473J too | 42 | 262 | pnrtos-ND 106. 91 61 38 | ERT-DeFGLiOIS 
68k | 25% | 4700K23% | (4750K) | P10579CT-ND 34.23.15 ~.10 | 10,000 | 57.00/M | ERT-JOEV683J ; : . : ee 
A7KQ | +5% | 4050K+2% | (4100K) | P11441CT-ND 34 23 15 10 |10,000 | 57.00/M | ERT-JOEP473J 170 | -4.2 | 2.62 | PNTI06-ND 1.06 91 = .61 = 38 | ERT-D2FGL171S 
tie | 3 | Same | 2" |e RS) Same eseaerey || | | 22] 28 |emam ve ot oa |aromams 
+5% +2% _ | : z ‘ 3 k il o 
150kO | +5% | 4700K+2% | (4750K) | P11443CT-ND 34.23 15 10 {10,000 | 57.00/M | ERT-JOEV154J 250 | -4.2 ) 2.62 | PNTIO8-ND 1.06 91 61 38 | ERT-D2FGL251S 
220K | 25% | 4700K22% | (4750K) | P11444CT-ND 34.23.15 ~.10 | 10,000 | 57.00/M | ERT-JOEV204J 300 | -42 | 262 | PNT109-ND 1.06 91 61 38 | ERT-D2FGL301S 
330k | +5% | 4700K+2%) (4750k) | P11445CT-ND 34.23. «45 © .40 | 10,000 | 57.00/M | ERT-JOEV334J 
470kO | +5% | 4700K+2% | (4750K) | P11446CT-ND 34 23 15 10 |10,000 | 57.00/M | ERT-JOEV474J 350 | -3.9 | 248 | PNTI10-ND 1.06 91 61 = 38 | ERT-D2FFL351S 
0603 600 | -45 | 2.83 | PNTI11-ND 1.06 91 61 38 | ERT-D2FGL601S 
220] 25% | 2750Ke3% | (2700K) | P105S1CT-ND Bi 34. +28 14 | 4,000 | 94.00/M |ERT-JIVA220J 800 | -44 | 276 | PNTI12-ND 1.06 .91 61 .38 | ERT-D2FGL801S 
330 | +5% | 2750K+3% | (2700K) | P10532CT-ND 51 34.23.44 | 4,000 | 94.00/M | ERT-J1VA330J 7 a , 
4oa | 25% | 2800K#3% | (2750K) | P10533CT-ND 51 34 «23 14 | 4.000 | 94.00/m | ERT-JAVA400J 1,000 | 4.1 | 255 (ENTISND) 1.06 91 61.88 | EAT-D2FGL1028 
470 | +5% | 2800K+3% | (2750k) | P10534CT-ND 51 34 ©2344 | 4,000 | 94.00/M | ERT-J1VA470J 1,400 | -4.4 | 2.76 | PNTI14-ND 1.06 91 61 38 | ERT-D2FGL142S 
680 | +5% | 2800K+3% | (2750K) | P10535CT-ND ‘51.34.23 ——.44_| 4,000 | 94.00/M_| ERT-J1VA6BOJ 
7000 | 25% | 2800K+3% | (2750K) | P10536CT-ND 31.34.2314 | 4,000 | 94.00/M | ERT-JIVA101J 2,000 | -4.5 | 2.83 | PNTI15-ND 1.06 9161.38 / ERT-D2FGL2028 
1kQ | 45% | 4500K+3% | (4450K) | P10537CT-ND 45° 31 20 ~©.13 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VT102J 3,300 | -4.5 | 283 | PNTI16-ND 1.06 91 61 .38 | ERT-D2FGL332S 
1.5kQ | +5% | 4500K+3% | (4450k) | P10538CT-ND 45° 31 20 ©.43 | 4,000 | 84.00/M | ERT-JIVT152J ‘ : 
2.0kO | +5% | 4500K+3% | (4450K) | P10539CT-ND 45° 31° = .20 ~—.43 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VT202J 4600 | 46 | 2.90 Eee 106 Ot GT 8B | ERT-D2FHL4628 
2.2kO | +5% | 4500K+3% | (4450K) | P10540CT-ND 45 31.20 43 | 4,000 | 84.00/M _| ERT-J1VT222J 8,000 | -4.6 | 2.90 | PNTI18-ND 1.06 91 61 38 | ERT-D2FHL802S 
3.0KO | 25% | 4500K23% | (4450K) | P10541CT-ND 45.31 20 +43 | 4,000 | 84.00/M |ERT-JIVT302J 40.000; -46 | 290 | PNTI19-ND 1.06 91 61 38. | ERT-D2FHL103S 
3.3kO | +5% | 4500K+3% | (4450K) | P10542CT-ND 45° 31.20.13 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VT332J : 
4.7kO | +5% | 4500K+3% | (4450K) | P10543CT-ND 45° 31 20 ©.13 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VT472J 15,000] -4.7 | 2.98 | PNT120-ND 1.06 91 61 .38 | ERT-D2FHL153S 
3.3kO | 45% | 4250K+3% | (4300K) | P10544CT-ND 45° 31 20 43 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VR332J : : ‘i 
4.7k0 | 25% | 4250K+3% | (430K) | P10545CT-ND 45 31 20 13 | 4,000 | 84.00/m | ERT-JiVR472J 33,000 | “6.1 | 3.22 ENGI INO) 1.06 81 61.38 | ERT-D2FHL3S3S 
6.8kKO | 25% | 4250K23% | (4300K) | P10546CT-ND 45 31 20 43 | 4,000 | 84.00/M | ERT-JIVRG82J 50,000) -5.1 | 3.48 | PNT122-ND 1.06 91 61 .38 | ERT-D2FHL503S 
10k | +5% | 4250K+3% | (4300K) | P10547CT-ND 45° 31 20 +13 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VR103J 450.000! -5.4 | 3.48 | PNT123-ND 1.02 88 59 37. | ERT-D2FIL154S 
10kQ | +1% | (3375K) | 3435K#1% | P12011CT-ND ‘59 41 27 48 | 4,000 /130.00/M | ERT-J1VG103FA : 
40kQ | +2% | (3375K) | 3435Ks1% | P12012CT-ND 54 37 25 ~—-.17_‘| 4,000 |120.00/M | ERT-J1VG103GA 8 ~3.4 | 248 | PNTI24-ND 163 1.40 93 59 | ERT-D3FEL8ROS 
10k | +3% | (3375K) | 3435K#1% | P12013CT-ND 43.30 20 13 | 4,000 | 96.00/M_| ERT-J1VG103HA ze 5 5 
TOKO | 25% | (3375K) | 3435K21% | P12014CT-ND 28 21 +15 41 ‘| 4,000 | 76.00/M | ERT-JIVG103JA _ 36) 230 ioe 168 1.40 8368 | ERT-D3FFLI306 
15k | 45% | 4250K+3% | (4300K) | P10548CT-ND 45° 31 20 13 | 4,000 | 84.00/M | ERT-JIVR153J 16 | -36 | 2.30 | PNTI26-ND 1.63 1.40 93 .59 | ERT-D3FFL160S 
22k | 45% | 4250K+3% | (4300K) | P10549CT-ND 45° 31 20 13 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VR223J 20 | -36 | 230 | PNTI27-ND 163 140 93 59 | ERT-D3FFL200$ 
33k | 45% | 4250K+3% | (4300K) | P10550CT-ND 45° 31° =©.20 ~—.43 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VR333J ‘ : ; : es 
A7KQ | +5% | 4250K+3% | (4300K) | P10551CT-ND 45.31.20 13 ‘| 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VR473J 30 | -3.7 | 2.30 | PNTI28-ND 1.63 1.40 93 .59_| ERT-D3FFL300S 
47K [5% | 4050K+2% | (4100K) | P12075CT-ND 45.31 20 +43 | 4,000 | 84.00/M | ERT-JIVP473J =i a ; 
68kKQ | 45% | 4250K+3% | (4300K) | P10552CT-ND 45° 31° 20 ~—.13 | 4,000 | 84.00/M | ERT-JIVRG83J a g2) 2.30 ER oe 168 1.40 83.68 | ERT-D3FFLA008 
47k | 45% | 4700K+3% | (4750K) | P10553CT-ND 45° 31 20 13 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VV473U 75 | -4.2 | 262 | PNTI31-ND 1.63 140 93 .59 | ERT-D3FGL750S 
68kKQ | 45% | 4700K+3% | (4750K) | P10554CT-ND 45° 31 20.43 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VV683J s0 | -42 | 262 | PNTI32-ND 163 140 93 59 | ERT-D3FGL800s 
100k | +5% | 4700K+3% | (4750K) | P10555CT-ND 45.31.20 43 | 4,000 | 84.00/M_| ERT-JIVV104J 
ooKN [21% | (4330K) | 4390Ks1% | P12016CT-ND 68.47. ~«.32~«.21 ~| 4,000 |151.00/M | ERT-J1VS104FA 130 | 4.5 | 2.62 | PNTI34-ND 1.63 140 93 59 _| ERT-D3FGL131S 
100k | +2% | (4330K) | 4390Ks1% | P12017CT-ND 63 44 29 19 | 4,000 /140.00/M | ERT-J1VS104GA = 7 5 
100k | +3% | (4330K) | 4390K+1% | P12018CT-ND 43 30 20 13 | 4,000 | 96.00/M | ERT-J1VS104HA 500 | 46 | 288 ee «163 1.40 98 59 | ERT-D3HGL501S 
100k | +5% | (4330K) | 4390K+1% | P12019CT-ND 45 31 20.13 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VS104JA 4,000 | -4.6 | 2.90 | PNT136-ND 1.63 1.40 .93 .59 | ERT-D3FHL402S 
150k | +5% | 4700K+3% | (4750K) | P10556CT-ND 45 31 20 13 | 4,000 | 84.00/M | ERT-JIVV154J 20.000; -5.1 | 3.22 | pNTI37-ND 1.63 140 93 59. | ERT-D3FHL203S 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 80,000} -5.6 | 3.70 | PNT138-ND 1.63 140 93 59 | ERT-D3FIL803S 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 2269 


NVE== 


NVE CORPORATION 


GMR Digital Magnetic Sensors 


The GMR Switch will accurately and reliably sense 
magnetic fields, with less error than any other magnetic 
sensor on the market today. In addition, there is minimal 
shift in the magnetic field operate point of the GMR Switch 
over both voltage and temperature extremes. This gives 
the manufacturer the ability to make a high precision, high 
tolerance magnetic sensing assembly. 


voc 
Source 


Sink(1) 
N/C 

[1 Vregulated 
[-] Ground 


Sink(2) [J 
Nic] 


Features: Absolute Maximum Ratings: 
Parameters: * Supply Voltage: 33V » Reverse Battery Voltage: -33V * Continuous Output Current: 24 mA 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ -125°C * Magnetic Field: Unlimited Oersteds 


Electrical Specifications: 

Parameter: * Supply Voltage: 4.5-30V * Supply Current, Single Output GMR Switch: 2.5-4.5mA ¢ Current 
Sinking Output: 0-20mA * Current Sourcing Output: 0-20mA »* Output Leakage Current: 10mA « Sinking 
Output Saturation Voltage: 0.4V »* Sourcing Output Saturation Voltage: -2.5V * Regulated Output Voltage: 
3.5-6.0V 


Direction of Output Digi-Key Price Each NVE 
Sensitivity | Sensitivity Type Package | PartNo. Al 10 25  =100 | Part No. 
28 Gauss | Cross Axis Sink 8-TSSOP | 391-1012-ND 348 2.61 2.32 1.86 | AD024-00 
20 Gauss | Cross Axis Source and Sink 8-TSSOP | 391-1013-ND 3.81 2.86 2.54 2.04|AD221-00 


Precision Gear Tooth and Encoder Sensors 


The ABL Series are differential sensor elements that provide an analog sinusoidal output signal when used 
with a bias magnet and gear tooth or a magnetic encoder. 

The AKL Series is offered specifically to use as sensors for gear tooth wheels or magnetic encoders with a 
digital output signal. 

The AFL Series devices are digital switch products designed to run at very low voltages and very low 
currents. 


Operating Digi-Key Price Each NVE 
Volt. | Temp. Range Output Bridge | Part No. 1 10 25 Part No. 
30 | -50°C ~ 150°C | 80mV/V | Single | 391-1033-5-NDO 4.11 3.09 2.74 | ABLO04-00 
30 | -50°C ~ 150°C | 80mV/V Dual | 391-1035-5-NDO 417 3.13 2.78 | ABLO14-00 
30 | -50°C ~ 150°C | 80 mV/V Dual | 391-1036-5-NDO 417 3.13 2.78 | ABLO15-00 
Digital Switches 
1.3 | -20°C ~ 85°C Xistor Single | 391-1039-5-NDO$ 9.72 7.29 6.48 | AFLO00-00E 
1.3 | -20°C ~ 85°C Xistor Single | 391-1040-5-NDO$ 9.72 7.29 6.48 | AFLO20-00 
2.5 | -20°C ~ 85°C Xistor Single | 391-1041-5-NDO$ 9.72 7.29 6.48 | AFL100-00 
3.6 | -20°C ~ 85°C Xistor Single | 391-1042-5-NDO$ 9.72 7.29 6.48 | AFL200-00 
5.5 | -20°C ~ 85°C Xistor Single | 391-1043-5-NDO$ 9.72 7.29 6.48 | AFL300-00 
4.5 | -40°C ~ 150°C | Pulsed Single | 391-1037-5-NDA §.25 3.94 3.50 | AKLO01-12 
4.5 | -40°C ~ 150°C | Pulsed Single | 391-1038-5-NDA 5.25 3.94 3.50 | AKLO02-12 
GMR Switch Evaluation Kit.................. 391-1044-ND 216.00/1 AG910-07 
# RoHS Compliant  8-MSOP A TDFN8-SO8 


GMR Analog Magnetic Field Sensors 


NVE's Giant Magnetoresistive Field Sensors offer unique and unparallel magnetic sensing capabilities. The 
high sensitivity and ability to sense static magnetic fields provides superior performance which set them apart 
from other sensors on the market today. NVE's sensors provide high sensitivity, temperature stability, low 
power consumption, and small size. 


Features: 

¢ Input Voltage Range: Maximum: +25V_ * Operating Frequency: Minimum: DC, Maximum: +1MHz 
* Temperature Range: Minimum: -50°C, Maximum: 125°C * Maximum Output: Nominal: 45mV/V_ » Magnetic 
Characteristics: 5 kQ +20% bridge; Low Power: 30 kN +20% bridge 


Specified Linear Sensitivity 

Saturation Range Oe (mV/V/Oe) Digi-Key Price Each NVE 

Field (Oe) Min. Max. Min. Max. Part No. al 10 25 100 Part No. 
20 2.0 14 2.00 3.20 391-1019-5-ND$ 8.34 6.26 5.56 4.45 AA003-02 
50 5.0 35 0.9 1.30 391-1030-5-NDO 8.10 6.08 5.40 4.32 AA004-00 
50 5.0 35 0.90 1.30 391-1001-ND$ 8.10 6.08 5.40 4.32 AA004-02 
100 10 70 0.45 0.65 391-1002-ND$ 8.10 6.08 5.40 4.32 AAO05-02 
50 5.0 35 0.9 1.30 391-1032-5-NDO 13.71 10.29 9.14 7.32 AAO06-00 
50 5.0 35 0.90 1.30 391-1020-5-ND$ 13.71 10.29 9.14 5.95 AAO06-02 
6 0.6 3.0 11.0 18.0 391-1029-5-ND$ 14.58 10.94 9.72 7.78 AAHO02-02 
15 1.5 75 3.2 4.8 391-1031-5-NDO 8.10 6.08 5.40 4.32 AAHO04-00 
15 1.5 10.5 3.0 4.20 391-1028-5-ND$ 14.58 10.94 9.72 7.78 AALO002-02 

+ 8-SOIC  8-MSOP 


Compact sensors for detection of liquid levels such as oils, petroleum and fluids. LS01/02 series are for vertical tank mounting and LSO3 is 
for horizontal mounting. Perfect for tank monitoring in household, automotive, control-test and measurement industries. Sensors are made of 
strong Polyimide material and include seals and mounting nut. 


Specifications: * Switching Current: 0.5A * Switching Voltage: 200V, stripped and tinned leads. 


Dimensions Price 
(mm) Operating Termination Digi-Key Each Meder 
Fig.| A B Bushing | Temperature or Wiring Part No. 1 10 50 | Part No. 
1 | 42.5 24 | M8x1.25 | 0°C~ 70°C | 500mm PVC Leads | 374-1000-ND 14.89 13.29 10.77) LS01-1A71-PA-500W 
2 | 72.5 23.5 | M10x1.0 |-20°C ~ 100°C | 500mm PVC Leads | 374-1001-ND 15.93 14.21 11.52 | LS02-1A71-PA-SO00W 
3 80 17.2 | M16x1.5 |-20°C ~ 100°C | 500mm PVC Leads | 374-1002-ND 17.71 15.81 12.81 | LS03-1A71-PA-500W 


crydom Liquid Level Sensors 


Crydom liquid level sensors are cost effective sensors for detecting the presence or absence of liquids. Perfect for vending machines, commercial washing 
machines, evaporator units and any upper and lower liquid level sensing applications. Sensors can be turned 180 degrees for opposite detection. 


UL approved E171218. 


DAK 
Digi-Key Price Each Crydom a 
Fig.| Description Color Part No. 1 10 25 Part No. / NY) 
ee ‘ ; Poly Opaque CC1561-ND 16.42 14.37 13.14 | RSF14Y100RF 
1 | Heavy Liquid Horizontal Level Sensor with MNT Hardware, .6A PPS Gray CC1562-ND 18.62 1630 1490 | RSF16Y100RF 
2 | Horizontal Liquid Level Sensor with Quick MNT Style, .6A Poly Opaque CC1566-ND 12.42 10.87 9.94 | RSF84Y100R 


Gems_,, Electromechanical Controls 


Series 3E - Conductive Switches: Attachment to vessels is accomplished with external pipe threading. Fittings require the use of 3R rigid wire suspended electrodes. 
Specifications: * Pressure/Temp.: 125 psig @ 353°F (cast iron); 250 psig @ 406°F (brass) Series 3B - Two Piece Threaded Coupling: These fittings incorporate a 1/4- 


20 female thread that must be combined with a Series 3R rigid electrode wire suspended electrode to make 


Coupling * Teflon® Insulation Sleeve » Pressure/Temperature: 400 psig @ 406°F » Body Material - 316 Stainless Steel Series 3R - General Purpose 1/4" (.64cm) Threaded 


Rod: Metallic rods with threaded ends that screw into a fitting that extends vertically down into the liquid 


Series 3E - Conductive Switches 


com 


a complete assembly. Specifications: * Two-Piece Threaded 


I 
¥ 56 (14.22) 


Vessel/Boss Terminal Housing Size No. of Body Digi-Key Price Each Gems 
Fig. Thread WxDxH - Inches (mm) Probes Material Part No. il 10 100 Part No. 
2" NPT/ 1/2" NPT 2 Red Brass 376-1070-ND 109.95 83.45 78.54 3E2B #6-32 
4 | 2-1/2" NPT/ 1/2" NPT 3-1/4 x 3-1/4 x 2-3/8" 4 Red Brass 376-1072-ND 155.95 132.54 124.74 3E4B WNGrah 
2" NPT/ 1/2" NPT (82.55 x 82.55 x 60.33) 2 Cast Iron 376-1074-ND 89.95 71.78 63.13 3E2A 1.75 
2" NPT/ 1/2" NPT 3 Cast Iron 376-1075-ND 112.95 91.17 85.80 3E3A (44.45) f 
3.25 
Series 3B - Two Piece Threaded Coupling “ oo 
Thread / Probes Digi-Key Price Each Gems 
Fig. Required Part No. 1 10 100 Part No. 
2 3/8"-18NPT / 3R Series 376-1067-ND 25.95 20.74 18.24 3B1B 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2270 (1073) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


s 
Gems Sen sors — Flow Switches Specifications: SPST; N.0. 20VA 120-240 VAC or VDCSPDT; N.0./N.C. 20VA 120-240 VAC or VDC 
74 


nsors 


Fig. 1 Fig. 2 Fig. 4 41/2 NPT Fig. 7 
9. 9. rT 9: 
i : 24" to 26" (609.6 to 660.4) 
24" (609.6) 1/4 Quick 1.38 i 1/4 NPT. .38 (9.65) : SS 38 i ) 
to connect : Nj ; (6.35-9.65) 
26" (660.4) terminals Sper 3/8 NPT a aeg. 
1/2 NPT 2ples\, = - = 
{_t " [Gems FS-380 1/4 NPT: Port Size] Dimensions - Inch (mm) 
i Flow NPT A B 
SNAG AND M06 hex 4 34 3/4 Hex | ; 1° | 3-4/4 (82.6) | 3 (76.2) 
OUT PORTS 5.90 (149.86) ———— 3.45 (87.63) —| T0254) 4 1-1/2” | 4-1/4 (114.3) | 3-1/2 (88.9) 
-—2.75 (69.8) —| 2” [5-3/8 (136.5)| 4 (101.6) 
Switch Set Operating Digi-Key Price Each Gems 
Fig. Series Housing Piston Spring Point - GPM | Switch Temperature Port Part No. 1 10 100 Part No. 
FS-4 Piston Type, 316 Stainless 316 Stainless O°F ~ 225°F _ 
1 Molded Plastic Construction Ryton® R4 Steel Steel 0.1 SPST (17°C ~ 107°C) 9/16"-18 UNF | 376-1107-ND 59.95 52.60 49.50 122340 
FS-150 Piston Type, Straight-Through |po} | Ryton® R4 316 Stainless O°F ~ 212°F a e 7 
2 Flow Path with Low Pressure Drop olypropylene 316 SS Steel 2.00 SPST (-17.8°C~ to 100°C) 1/2" NPT 376-1113-ND 64.95 52.60 49.50 129662 
FS-380 Piston Type 5 ‘a i 
3 Compact Flow Switch Brass é RES zi 316 Stainless 1.00 SPST bane. ae 3/8"NPT | 376-1116-ND 79.95 63.80 56.10) 168434 
for High Inline Pressures oMmposhe ee (-28.8°C ~ ) 
4 eee Bieter Type, Brass Polysulfone for Water] 316 eats 0.10 +10% SPDT sore Spee 4/4" NPT 376-1118-ND 139.95 105.19 99.00 26914 
Sere bare 316 SS 316 SS ss ere es ©) 376-1122-ND 289.95 220.90 207.90 |_ 26926 
FS-927 Piston Type Stainless -20°F ~ 200°F a 
5 Compact Brass Switches Brass Brass Steel 1.00 SPST (-29°C ~ 93.3°C) 1/4" NPT 376-1127-ND 74.95 59.82 52.80 | 70824 
6 FS-200 Shuttle Type General Bronze Ceramic 316 Stainless 1 SPDT -20°F ~ 200°F 1" NPT 376-1135-ND 139.95 105.19 99.00 | 27052 
Purpose, Straight-Through Flow Path Steel 5.0 to 15.0 Adj. (-29°C ~ 93.3°C) 376-1143-ND 154.95 115.71 108.90 | 26616 
Switch Set Digi-Key Price Each Gems 
Fig. Series Housing Piston Spring |Point GPM| Switch | Port Interface Operating Temperature Part No. al 10 100 | Part No. 
FS-10798 Piston Type, Polysulfone (water)| 316 a i 0) ° 0 0 
5 A 0.5 to i 1/2" Conduit Connector |-20°F ~ 300°F (-29°C ~ 148.9°C)| 376-1132-ND 309.95 224.40 211.20 | 49073 
7 |Externally Adjustable for! Brass Brass for Oils |Stainless . | SPDT | 1/2" NPT i is 5 + 3) 
Water, Oils and Gases Bie Steel | 20.0 Adj. Wire Leads -20°F ~ 300°F (-29°C ~ 148.9°C)| 376-1133-ND 284.95 210.38 198.00 | 25359 
SAFE-PAK® Relay 30 (8a Me ens 


2.63 (66.8) 


Amplify Sensor Load-Handling Capabilities 22 (5.58) 
Costly explosion-proof enclosure with their mounting requirements are unnecessary. No purging is required. Less than 100mA at 9VDC actuates the “2 holes 


unit to control loads to 5A at 120VAC. Resistive (up to 100,000W) or short-circuiting sensors operate the unit. 


Load Load Operating Operating Digi-Key Price Each Gems 
Voltage Current Voltage Switch Temperature Part No. 1 10 100 Part No. 


100 ~ 135VAC 5A 100 ~ 135VAC SPST O°F ~ 120°F (-17.8°C ~ 48.9°C) 376-1158-ND 169.95 124.36 114.07 | 25872 


Single Channel Zener Barrier Switch - Series 65800 


Render Switches or Signal Conditioners Intrinsically Safe 


Features: Intrinsic safety with solid-state reliability * Compact size streamlines installation * Space-saving in multiples * Encapsulated construction is impervious to dust 
and moisture Specifications: * Maximum Voltage 30VDC »* Maximum Current 250mA * Resistance 303 2 * Channels - 1 


19 12 (3.0) 


Operating Digi-Key Price Each Gems ; F | 
Temperature Part No. 1 10 100 Part No. A4)| 7 
-40°F ~ 140°F (-40°C ~ 60°C) 376-1166-ND 96.95 70.96 65.09 113000 . 39 (9.90) 


Sensors — Float Type 


Ga 1/8"-27 NI 
‘ 24" (609.6) : 
Level Switches t ids 
1/8 NPT 26" (660.4) (31.7) ‘EL 
LS-3 Series: tip i i 
* Small size engineered plastics 56 490 J iy 3.47 181 


¢ High reliability 4 i (88.1) (45.9) 
* Compact Size 1__~—-s i 

¢ Ideal for shallow tanks or restricted spaces. 

Part No. 376-1010-ND (46999): 

For external mounting on tanks too small to accommodate internally mounted switches. 


1/4 NPT | @1.56.| 1/4 NPT 
(39.6) 


Switch Switch Material Min. Liquid | Dim. A - Switch Act. Digi-Key Price Each Gems 

Fig. | Series| Rating Type |/Stem and Mounting/Float} Sp. Gr. N.O./N.C. - Inch (mm) Operating Temperature Part No. 1 10 100 Part No. 
1 LS-3 | 20VA, 120-240VAC| SPST Polysulfone 75 -750 (19.05) / — -40°F ~ 225°F (-40°C ~ 107°C) | 376-1007-ND 23.95 19.14 16.83 42295 
2 LS-3 | 20VA, 120-240VAC| SPST Polysulfone 75 = -40°F ~ 120°F (-40°C ~ 48.9°C) | 376-1010-ND 97.95 71.69 65.76 46999 


FABRI-LEVEL™ Kit 


FABRI-LEVEL Switch Kits contain all components for complete assembly of a 1- or 2-station level switch Mounting Digi-Key Price Each Gems 
unit for pipe-plug mounting in your tank. N.O. or N. C. operation of the SPST switch is selectable by Fittings Floats Port Part No. 1 10 100 Part No. 
inverting the float(s) on the unit stem. Kit Contains: * 1 Tube Connector * 1 Mounting Plug * 2 Extension 7 4 i 

Tubes * 1 Tube End Fittings * 3 Tube Unions * 2 Level Stations (Switch, Tube, Float) Biase —_ [Buna 2 S7Gs OSE ND E85 25 1200/58: —_188178 | 128570 
Flow Sensors 

Feat ae) ting T ture: Bi : -20°F ~ 212°F (-29°C ~ 100°C), Pol i Body: 

one TBO (29°C BoC) ion ate ( ), Polypropylene Body: Input Flow Range| Body Port | Digi-Key Price Each Gems 
RFS Series - Flow Set Point Switching: Combines visual confirmation of flow with dynamic, |_ Series Voltage GPM Material NPT | Part No. 1 10 100 | Part No. 
electronic switch operation. Easy, adjustable switch point calibration: a local LED signals when | prs Ty 7 

set point is reached. RFO Type - Flow Rate Monitoring: Output signal for RFO Types is an pails T10VAC | 5.0 ~ 30.0 Brass 3/ 376-1088-ND 214.95 154.28 145.20 | 180396 
on/off pulse of the DC voltage supplied to the unit, it is compatible with all digital logic families. 

Frequency of the output pulse is proportional to the flow rate and ranges from approximately | RFO Type|4.5-24VDC | 5.0 ~ 30.0 Brass 3/4" | 376-1095-ND 139.95 102.41 95.70 | 194761 
25Hz at low flow to 225Hz at high flow. RFI Type - Visual Indicators: A bright orange rotor sual 0.5~5.0 |Polypropylene| 1/4" | 376-1097-ND 37.95 30.31 26.65 | 155420 
turning with fluid flow. Simple, direct and reliable. Flow rate is estimated, or simply confirmed, RFI Type isua! 4.0 ~ 20.0 | Polypropylene] 1/2" | 376-1098-ND 37.95 30.31 26.65 | 155480 
by viewing the speed of the turning rotor. Either port may be used for incoming flow, and Indicator 0 ~ 30.0 B 3/4" | 376-1101-ND 89.9: 73.64 69.30 | 180392 
bayonet mounting lens is easily removed for quick clean out. 5.0 ~ 90: Tass 6 z 95 ‘ 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 2271 


| RTO U C H Infrared Touch Screens 


E and K Series Infrared Touch Screens: Infrared technology uses infrared emitter-collector pairs to project Super Transparency * High Resolution (Interpolated 4096 x 4096) * Fast response time ¢ Versatile Touch 
an invisible grid of light a small distance over the surface of the screen. When a beam is interrupted, the Object *No Drift * Scratch Resistant * Water/Dust Resistant (IP65) * Sunlight Operable » Integrated 
absence of the signal at the collector is detected and converted to an X/Y touch coordinate. Features: Controller * Wide Temperature Range (-40°C ~ 70°C) * Robust Design * Long Life Expectancy 


Size Outside Dimensions Active Area Digi-Key Price Each IRTOUCH Systems 
(Inch) WxHxD (mm) Port W x H (mm) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
RS-232 653-1008-ND 108.00 94.50 81.00 67.50 E-64-C 
a ACD PrN SSCL USB 1e0.8 x88) 653-1009-ND 108.00 94.50 81.00 67.50 E-64-U 
RS-232 653-1010-ND 108.00 94.50 81.00 67.50 E-65-C 
eS IBO SO et USB Neel 653-1011-ND 108.00 94.50 81.00 67.50 E-65-U 
a Sinesder ewan RS-232 Gaia yASEe 653-1012-ND 138.24 120.96 103.68 86.40 E-84-C 
USB 653-1013-ND 138.24 120.96 103.68 86.40 E-84-U 
404 SadRIO AYES RS-232 eee 653-1014-ND 170.64 149.31 127.98 106.65 E-104-C 
USB 653-1015-ND 170.64 149.31 127.98 106.65 E-104-U 
io baa csob ae RS-232 Bede Bee 653-1000-ND 192.24 168.21 144.18 120.15 E12-C 
USB 653-1001-ND 192.24 168.21 144.18 120.15 E12-U 
ie misyaeb Ree RS-232 apex 530 653-1002-ND 222.48 194.67 166.86 139.05 E-15-C 
USB 653-1003-ND 202.48 194.67 166.86 139.05 E-15-U 
< aero RS-232 aan ers 653-1004-ND 250.56 219.24 187.92 156.60 E-A7-C 
USB 653-1005-ND 250.56 219.24 187.92 156.60 E-17-U 
4 114x990x86 RS-232 aaa 888 653-1006-ND 295.92 258.93 221.94 184.95 E-19-C 
USB 653-1007-ND 295.92 258.93 221.94 184.95 E-19-U 
wi aoe aay eens RS-232 rears 653-1016-ND® 222.48 194.67 166.86 139.05 K-12-C 
USB 653-1017-ND® 222.48 194.67 166.86 139.05 K-12-U 
a5 sobs onas v408 RS-232 aaron 653-1018-ND® 257.04 224.91 192.78 160.65 K-15-C 
USB 653-1019-ND® 257.04 224.91 192.78 160.65 K-15-U 
io Pare nar RS-232 aceon 653-1020-ND® 287.28 251.37 215.46 179.55 K-A7-C 
USB 653-1021-ND® 287.28 251.37 215.46 179.55 K-A7-U 
18 dandy Seoaao RS-232 ean 653-1022-ND® 341.28 298.62 255.96 213.30 K-19-C 
USB 653-1023-ND® 341.28 298.62 255.96 213.30 K-19-U 
@ Side Mount 


OSRAM OLED Displays and Kit Display 


Opto Semiconductors 


OLED DISPLAYS: ¢ Graphics display matrix» Single Color with 1-bit or 4-bit per 2000:1 »* Operating Temperature Range: -30°C ~ 70°C REFERENCE DESIGN KIT 
pixel grayscale ¢ Self emissive technology * 180° viewing angle * Passive matrix CONTENTS: * RDK Demo (with Calgary OLED Display Module attached) * Atlanta 
driven by an industry standard Compatible IC » Fast response, video frame rate OLED Display Module (in transparent tray) * Battery Charger * RS232 Cable 
capable * High contrast * Thin Profile ¢ Lifetime up to 55,000 hours * Contrast Ratio »* Reference Design CD * Keil Compiler Evaluation CD 


Display | Size Active Area Module Size Luminance Display Digi-Key Price Each Osram 
Format |(inches)| Grayscale WxH (mm) WxHxD (mm) Color cd/m? (typ.) Interface Part No. 1 10 100 Part No. 
2.7 16 Levels 61.4 x 30.7 89.7 x 46.7 x 3.4 Yellow 70 Parallel/Serial 475-1221-NDAT 36.82 29.46 26.70 OS128064PK27MY0B00 
28 x 64 1.6 16 Levels 36.46 x 18.22 46.83 x 28.77 x 3.49 Yellow 100 Serial 475-1125-ND 27.30 21.84 19.80 OS128064PK16MY0A01 
1.2 16 Levels 25.42 x 16.94 34.75 x 32.89 x 3.83 Yellow 100 Serial 475-1123-ND 21.00 16.80 15.23 OS096064PK12MY0A01 
Yellow 100 475-1206-NDAT 12.00 9.60 8.70 OS096064PN11MY0B10 
Mono 23.49 x 15.65 33.59 x 38.12 x 1.72 Green 100 Parallel/Serial 475-1204-NDAT 12.00 9.60 8.70 OS096064PN11MG1B10 
96 x 64 14 Orange 60 475-1205-NDAT 12.00 9.60 8.70 OS096064PN11MO1B10 
Yellow 100 475-1207-NDA 13.50 10.80 9.79) OS096064PK11MY0B10 
16 Levels 23.49 x 15.65 33.59 x 38.12 x 1.72 Green 100 Parallel/Serial 475-1208-NDA 13.50 10.80 9.79 OS096064PK11MG1B10 
Orange 60 475-1209-NDA 13.50 10.80 9.79. OS096064PK11MO1B10 
Yellow 100 475-1203-NDATt 12.00 9.60 8.70 OS128048PN11MY0B10 
128 x 48 11 Mono 26.60 x 9.57 34.67 x 32.20 x 1.70 Green 120 Parallel/Serial 475-1202-NDAT 12.00 9.60 8.70 OS128048PN11MG1B10 
Orange 60 475-1201-NDAT 12.00 9.60 8.70 OS128048PN11MO1B10 
Yellow 100 475-1212-NDATt 10.20 8.16 7.40 OS096036PP10MY0B10 
Green 120 475-1210-NDAT 10.20 8.16 7.40 OS096036PP10MG1B10 
Mono 21.1x 8.0 28.6 x 17.26 x 1.7 Orange 50 Parallel/Serial 475-1211-NDAT 10.20 8.16 7.40 OS096036PP10MO1B10 
White 60 475-1213-NDAT 10.12 8.10 7.34 OS096036PP10MW1B10 
96 x 36 1.0 Blue 30 475-1214-NDAT 25.50 20.40 18.49 OS096036PP10MB2B10 
Yellow 100 475-1215-NDA 12.00 9.60 8.70 OS096036PK10MY0B10 
Green 120 475-1216-NDA 12.00 9.60 8.70 OS096036PK10MG1B10 
MeLevels: | << PUIe 8.0 CEB OIE NE Orange 50 Paralel sete! 475-1217-NDA 12.00 9.60 8.70 | OS096036PK10M01B10 
Blue 30 475-1219-NDA 27.30 21.84 19.80 OS096036PK10MB2B10 
Yellow 100 475-1222-NDATt 10.50 8.40 7.62 OS128064PN10MY0B10 
Mono 22.75 x 11.36 30.0 x 20.0 x 1.7 Green 120 Parallel/Serial 475-1223-NDAT 10.50 8.40 7.62 OS128064PN10MG1B10 
428 x 64 1.0 Orange 100 475-1231-NDAT 10.98 8.79 7.97 OS128064PN10M02B10 
Yellow 100 475-1225-NDA 12.00 9.60 8.70 OS128064PK10MY0B10 
16 Levels 22.75 x 11.36 30.0 x 20.0 x 1.7 Green 120 Parallel/Serial 475-1226-NDA 12.00 9.60 8.70 O0S128064PK10MG1B10 
Orange 100 475-1232-NDA 11.84 9.48 8.59 OS128064PK10M02B10 
Yellow 100 475-1228-NDA 8.70 6.96 6.31 OS096016PPO8MY0B10 
96 x 16 0.8 Mono 21.09 x 3.49 26.83 x 25.3 x 1.76 Green 120 Parallel/Serial 475-1229-NDA 8.70 6.96 6.31 OS096016PP08MG1B10 
Orange 50 475-1 230-NDA 7.60 6.08 5.51 OS096016PP08MO1B10 
Reference Design Kit .scc:c1cciciescersscradccrsscanasoaassoane seas snaaescasectanessaaasiaa tessa sawea sever esas seveasewanaswerasvennes 475-1220-ND 240.00 => — | OE128064P000MO00A01 


A RoHS Compliant t 1- Bit 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NEW! Vikuiti™ Enhanced 
Specular Reflector (ESR) 


A reflector for a brighter, more efficient display 


Features: * 98% reflectance across the visible spectrum ¢ Thin, non-metallic polymer film 


Specifications: Sheet Size: 11 in. x 11 in. Thickness: 65pm (2.6 mils) 


Digi-Key Price Each 3M 
Description Part No. 1 10 Part No. 
ESR film, 1 sheet 3M5510-ND 34.00 27.20 98044009557 
ESR film, 30 sheet product kit 3M5510-KIT-ND 739.50 = 98044009557 


Note: For detailed specifications, please see our website. 


NEW! Vikuiti™ Brightness 
Enhancement Film (BEF) Il and III 


Vikuiti BEF II and III recycle diffused light into the backlight and direct the light through the LCD, thereby 
providing increased brightness toward the on-axis viewer. 


The prism pitch refers to the distance between the peaks of adjacent prisms when the prism angle 
is fixed at 90°. 


Prism Digi-Key Price Each 3M 

Description Pitch (um) | Part No. 1 10 Part No. 

BEF Il, 1 sheet 50 3M5511-ND. 29.33 23.47 | 98043985039 
BEF II, 30 sheet product kit 50 3M5511-KIT-ND 660.00 — | 98043985039 
BEF Il, 1 sheet 24 3M5512-ND 29.33 23.47 | 98043985609 
BEF II, 30 sheet product kit 24 3M5512-KIT-ND 660.00 — | 98043985609 
BEF III-M, 1 sheet 50 3M5513-NDt 29.33 23.47 | 98044003659 
BEF III-M, 30 sheet product kit 50 3M5513-KIT-NDt 660.00 — | 98044003659 


t Matte bottom surface finish 
Note: For detailed specifications, please see our website. 


NEW! Vikuiti™ Anti-Reflection 
Matte Removable Film (ARMR200) 


Features: * Durable - Protects display from scratches and scuffs * Anti-reflective coating helps improve 
clarity and readability * Easy to clean - markers and fingerprints wipe away easily * Non-tacky adhesive 
removes easily with no residue * Matte surface for less slippage when writing with a stylus 


NEW! Notebook Privacy 
Computer Filters 


Notebook privacy computer filters keep on-screen information private. From the side, others see a darkened 
screen, providing worry-free privacy. Features: * No blurring or distorting screen images »* Helps protect 
computer screen from scratches, fingerprints and damage ¢ Improves contrast and reduces screen 
reflections * Easy on, easy off attachment method ¢ Reversible — choose matte or gloss finish 

Note: For proper fit, do not include the plastic monitor or laptop frame in your measurement. 


Notebook / LCD Computer Filters 


Filter Fits 

Viewing Area Monitor Digi-Key Price Each 3M 

H x W (Inch) Size (Inch) Part No. 1 10 Part No. 
7.32 x 9.74 12.1 3M5588-ND 61.65 51.38 PF12.1 
6.46 x 10.29 12.1 3M5589-ND¥¢ 63.45 52.88 PF12.1W 
7.99 x 10.63 13.3 3M5590-ND 61.65 51.38 PF13.3 
8.44 x 11.25 14.1 3M5591-ND 63.00 52.50 PF14.1 
7.50 x 11.99 14.1 3M5592-ND¢ 64.80 54.00 PF14.1W 
8.98 x 11.98 15.0 3M5593-ND 68.40 57.00 PF15.0 
8.18 x 13.09 15.4 3M5594-ND¥¢ 70.20 58.50 PF15.4W 
10.64 x 13.3 17.0 3M5595-ND 103.28 88.09 PF17.0 
9.06 x 14.47 17.0 3M5596-ND¥¢ 106.68 90.99 PF17.0W 
11.3 x 14.13 18.1 3M5597-ND 110.93 94.62 PF18.1 
11.89 x 14.83 19.0 3M5598-ND 123.86 105.65 PF19.0 


+ Fits Widescreen Monitors 


Desktop Monitor Filters — Gray Flat Frame 


Filter CRT LCD 
Viewing Area Monitor Monitor Digi-Key Price Each 3M 
HxW<(Inch) | Size (Inch) | Size (Inch) Part No. 1 10 Part No. 
8.56 x 11.58 13~15 — 3M5605-ND 118.90 101.42 PF500L. 
9.75 x 12.75 14~16 15 3M5599-ND 144.09 122.91 PF400L. 
9.75 x 12.75 14-16 15 3M5602-NDO 144.09 122.91 PF400LB 
11.5 x 14.13 16~19 17~18 3M5600-ND 239.46 209.53 PF400XL 
11.5 x 14.13 16~19 17~18 3M5603-ND0 239.46 209.53 PF400XLB 
11.5 x 14.13 16~19 17~18 3M5606-ND 172.19 150.67 PF500XL 

13x 16 19~21 19 ~ 20 3M5601-ND 407.54 361.35 PF400XXL. 

13x 16 19~21 19 ~ 20 3M5604-NDO 407.54 361.35 PF400XXLB 


0 Black flat frame 


NEW! MicroTouch™ Capacitive 


Touch Screens and Accessories 
ClearTek™ Il Capacitive Touch Screens 


Features: * Excellent light transmission of 91.5% (+1.5%) provides vibrant optical characteristics with 
optimal anti-glare properties * Resilient top coat provides smooth, easy glide surface while offering durable 
scratch resistance * Performance unaffected by everyday contaminants in the environment 

Note: For detailed specifications, please see our website. 


Digi-Key 3M Size Digi-Key Price Each 3M 
Description Part No. Price Each Part No. (Inch) Part No. 1 10 50 Part No. 
6.71 3M5519-ND. 98.60 84.10 77.14 17-8091-203 
ARMR200, 2.84 in. x 2.13 in. 3 sheet kit 3M5514-KIT-ND 18.00 98044042731 8.75 3M5520-ND 4102.00 87.00 79.80 47-8921-203 
ARMR200, 9.74 in. x 7.32 in. 1 sheet 3M5515-ND 22.94 98044042616 10.83 3M5521-ND 103.70 88.45 81.13 17-8021-203 
A A P 12.31 3M5522-ND 125.80 107.30 98.42 17-8581-203 
ARMR200, 9.74 in. x 7.32 in. 5 sheet kit 3M5515-KIT-ND 97.50 98044042616 15.68 3M5523-ND 168.30 143.55 131.67 17-8031-203 
Note: For detailed specifications, please see our website. 17.54 3M5524-ND 174.40 152.60 141.70 17-8421-203 
19.75 3M5525-ND 184.00 161.00 149.50 17-8511-203 
20.65 3M5526-ND 192.00 168.00 156.00 17-8441-203 
NEW! Viku iti™ Durable 31.80 3M5527-ND 868.80 760.20 705.90 17-8951-205 
Quick Clean Matte Film (DQC-M) Controllers 
Vikuiti Durable Quick Clean Matte Film is an easy, cost-saving way to repair many types of LCD damage. ae 3 
The specially designed adhesive on Vikuiti DQC-M Film fills in most screen surface irregularities so they are 1 fi Sooscy moa, 1 ie saa 0 re N 
virtually undetectable. DQC-M is a quick fix that will save you time and money over replacing the polarizer nteriace: Support arsNos — 5 eHtiNs 
and/or the entire LCD module. EX II Capacitive Controllers 
USB ClearTek II 3M5539-ND 78.20 66.70 61.18 EXII-7710UC. 
Digi-Key Price Each 3M Serial 3M5540-ND 78.20 66.70 61.18 EXII-7720SC 
Description Part No. 1 10 Part No. MicroTouch SC Resistive Controllers 
: ; USB 4-Wire 3M5541-ND 41.40 37.26 26.91 SC401U 
DQC-M, 12 in. x 9in., 1 sheet 3M5516-ND. 16.52 13.22 98044043721 Serial 3M5542-ND 41.40 37.26 26.91 S$C402S 
DQC-M, 12 in. x 9 in., 50 sheet kit 3M5516-KIT-ND 619.50 = 98044043721 USB 5-Wi 3M5543-ND. 41.40 37.26 26.91 SC501U 
5 -Wire 
Note: For detailed specifications, please see our website. Serial 3M5544-ND 41.40 37.26 26.91 SC502S 
USB 8-Wire 3M5545-ND 41.40 37.26 26.91 SC801U 
Serial 3M5546-ND 41.40 37.26 26.91 SC802S 
N W 7 H it;T™M Chip Set for Resistive Controller 
Li a Pk ku . Fi ace = _ 3M5547-ND 20.00 18.00 13.00 SCX-ASIC 
9 renee USB and Serial Cables 
Vikuiti Advanced Light Control Film blocks out display screen views from the side while allowing unrestricted 
viewing to users in front. Seen from the right or left, the screen appears dark; seen from the front, the screen Digi-Key Price Each 3M 
is bright and clear. Description Part No. 1 10 50 Part No. 
Specifications: * Sheet size: 12 in. x 11.5 in. * Sheet Thickness: 0.21 in. +0.003 in. SC Series Cables 
ae USB, 5 pin, 96” (Pearl) . 3M5548-ND 14.00 12.60 9.10 | 7319420 
ane Bane ees ene A < Serial, 8 pin, 96” (Teal). 3M5549-ND 14.00 12.60 9.10 | 7319630 
escription art No. rice Eac! art No. EX Il Series Cables 
ALCF-P, Gloss finish, 1 sheet 3M5517-ND 93.50 98044042640 RS-232, 7 pin, 96” (Pearl)........... 3M5551-ND 14.00 12.60 9.10 | 7310101 
ALCF-P, Gloss finish, 10 sheet kit 3M5517-KIT-ND 797.50 98044042640 USB, 5 pin, 96” (Pearl) . 3M5552-ND 14.00 12.60 9.10 | 7312256 
ALCF-P. M finish, 1 sh 3M5518-ND 1415.60 980440421 USB, 5 pin, 96” (Black) . .. |8M5553-ND 14.00 12.60 9.10 | 7314420 
PP; Mate finish; Vsheet EDIE 7 665 USB, 5 pin, 23” (Black).............. 3M5554-ND 14.00 1260 9.10 | 7315050 
ALCF-P, Matte finish, 10 sheet kit 3M5518-KIT-ND 986.00 98044042665 Mounting Tape 
Note: For detailed specifications, please see our website. VHB, 3/8 in. x 36 yards.............. 3M5550-ND 61.20 52.20 47.88 | 24736 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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QUMIST ) 5-Wire Resistive Touch Screen 


The Bergquist 5-Wire Resistive Touch Screens are inherently the most durable resistive touch screens on the _ provide 81% light transmission and patented spacer dot design * Warranty: All 5-wire touch screens come 
market, engineered to withstand high-usage environments. Unlike other resistive technologies that must use with a 5-year warranty 

two opposing layers to create X- and Y- axis measurements (such as 4-wire and 8-wire technologies), 5-wire 

sensors utilize a stable glass substrate for both X- and Y- axis measurements. Touch Screen Starter Kit Contains: * Touch Screen Controller * RS-232 and USB Cable * Software and 
Features: * Durability: 35 Million actuations/Drift-free operation at all times * Accuracy: 98.5% accurate - Drivers * 110V Power Supply * Documentation and Manuals * Plastic Case * Storage Space for Touch Sensor 
without external electronic correction * Actuation: Any finger, glove or stylus * Optics: Index-matched materials Screen Note: Touch Sensor of Choice Must Be Purchased Separately. 


HE 
COMPANY 


Outside Active Digi-Key Price Each Bergquist 
Size Dimensions (mm) Area (mm) Part No. 1 Part No. 
Touch Sensor Screens 
6.4” 153.9 x 126.5 133.0 x 99.3 BER234-ND 49. 00 400265-01 
8.4” 196.5 x 196.5 174.0 x 131.4 BER235-ND 55.00 400273-01 
10.4” 231.8 x 182.4 213.0 x 160.4 BER236-ND 59.00 400302 
12.3” 271.3 x 205.7 248.9 x 187.4 BER237-ND 62.00 400201-02 
15.1” 342.9 x 264.4 309.9 x 231.9 BER238-ND 83.00 400211-02 
17.1” 365.4 x 290.2 340.0 x 272.4 BER239-ND 92.00 400229-03 
19.2” 406.3 x 323.4 380.9 x 305.6 BER240-ND 107.00 400225-01 
Accessories 
Controller Touch Screen USB RS232 BER241-ND 34.00 500499 
6’ Cable RS-232 for Touch Screen... BER242-ND 8.00 400196 
6’ Cable USB for Touch Screen... BER243-ND 8.00 400199 
Power Supply for Touch Screen . BER244-ND 12.00 400294 
Kit 
Starter Kit for Touch Screen.................02085 BER245-ND 125.00 400293 
SHARP IFTLCD Displays 
MICROELECTRONICS Normal Display White 
Outline Vertical | Horizontal Total Operating 
Size Pixel Dimensions Brightness | Contrast | Viewing | Viewing | Power (typ) | Temperature Digi-Key Price Each Sharp 
(Inch) Format * WxHxD (mm) (nits) Ratio Angle t Angle (W) (°C) Type Part No. il 10 100 Part No. 
3.0 320 x 320 66.6 x 68.5 x 3.6 100 - 40/50 100 0.35 10° ~ 60° QVGA 425-2479-ND 152.72 128.80 115.00 LQ030B7DD01 
3.5 240 x 320 65.0 x 85.0 x 3.4 55 15/85 | 100/100 100 0.35 -10° ~ 60° QVGA 425-2481-ND 181.36 152.95 136.57 LQ035Q7DB03 
3.6 320 x 240 82.8 x 69.7 X 3.3 300 300 130/130 160 0.43 -10° ~ 60° QVGA 425-2482-ND 143.18 120.75 107.82 LQ036Q1DA01 
3.8 240 x 320 69.0 x 88.6 x 3.4 90 8/75 100/100 100 0.52 0° ~ 50° QVGA 425-2483-ND 209.99 177.10 158.13 LQ038Q7DB03 
3.8 320 x 240 117.6 x 69.45 x 13.45 450 100 - 130 3.36 -30° ~ 85° QVGA 425-2484-ND 314.99 265.65 237.19 LQ03805DR01 
5.0 320 x 240 119.4 x 89.1 x 12.7 380 _ _ 130 4.15 -30° ~ 85° QVGA 425-2485-ND 353.17 297.85 265.94 LQ050Q5DR01 
5.0 320 x 234 126.8 x 89.6 x 16.5 320 60 40/65 130 5.37 -30° ~ 85° QVGA 425-2486-ND 276.00 243.80 225.40 LQ5AW136 
8.0 640 x 480 183.0 x 141.0 x 14.0 380 250 65/55 130 6.2 0° ~ 55° VGA 425-2489-ND 491.63 434.27 401.50 LQ080V3DG01 
8.4 640 x 480 216.0 x 152.4 x 12.0 300 250 55/40 110 5.45 0° ~ 55° VGA 425-2490-ND 526.13 464.75 429.67 LQ084V1DG21 
8.4 800 x 600 199.5 x 149.5 x 11.6 350 250 30/65 110 6.02 -10° ~ 65° SVGA 425-2491-ND 560.63 495.22 457.85 LQ084S3DG01 
10.4 640 x 480 246.5 x 179.4 x 14.2 350 300 40/70 140 6.76 -10° ~ 65° VGA 425-2470-ND 508.88 449.51 415.59 LQ104V1DG51 
10.4 800 x 600 246.5 x 179.4 x 15.0 350 300 40/70 140 78 -10° ~ 65° SVGA 425-2472-ND 517.50 457.13 422.63 LQ104S1DG21 
124 800 x 600 276.4 x 209.0 x 11.0 350 300 50/60 140 8.02 -10° ~ 65° SVGA 425-2473-ND 422.63 373.32 345.15 LQ121S1DG41 
124 800 x 600 276.0 x 209.0 x 11.0 350 300 50/60 140 8.02 -10° ~ 65° SVGA 425-2474-ND 422.63 373.32 345.15 LQ121S1LG41 
15.0 1024x768 | 331.6 x 254.76 x 12.5 600 350 55/45 120 15.49 0° ~ 60° XGA 425-2475-ND 508.88 449.51 415.59 LQ150X1LGB1 
15.0 1024 x 768 346.0 x 255.0 x 11.0 250 350 55/45 120 10.2 0° ~ 50° XGA 425-2476-ND 391.35 330.05 294.69 LQ150X1LGN2A 
* 1 Pixel =R+G+B dots t+ Vertical Viewing Angle 12 o'clock and 6 o'clock 
DIGITAL VIEW" 
= =a ee 2. LCDController Boards and Accessories 
Digital View is the leading supplier of advanced interface solutions for the flat panel display market. 
Digi-Key Price Each Digital View 
Description Part No. 1 10 50 Part No. 
Controller Boards 
Controller Board for TFT LCD / Displays 6.4” - 17” 586-1004-ND 399.00 = = 4165100-XX 
AL-1280 VGA-SXGA LVDS Controller 586-1012-NDA 166.25 _ = 4169300XX-3 
ALR-1400 PC,DVI Controller for TFT Panel 586-1016-NDA 166.25 et = 4171000XX-3 
SP-1600 PC, DVI Controller for TFT Panel 586-1019-NDA NEW! 399.00 — _ 4169900XX-3 
Accessories 
Add-on Board for LVDS Displays 586-1001-ND 61.18 - - 4162122-01 
Add-on Board for LVDS Displays 586-1002-ND 61.18 - - 4162135-XX 
4-Way Inverter Cable 586-1007-NDA 10.00 7.50 6.25 426040200 
5-Way inverter Cable 586-1008-NDA 10.00 7.50 6.25 426058300 
Cable for Controller ACG-1024 (4167202-xx) 586-1009-NDA 44.00 33.00 27.50 426311200 
Cable for Controller ACG-1024 (4167201-xx) 586-1010-NDA 38.00 28.50 23.75 426311600 
LVDS Cable for Controller AL-1280 (4169300-xx) 586-1011-NDA 28.00 21.00 17.50 426472600 
LVDS Cable for Controller AL-1280 (4169300-xx) 586-1013-NDA 46.00 34.50 28.75 426473000 
LVDS Cable 586-1014-NDA 28.00 21.00 17.50 426474300 
Panel Cable for Controller SVH-1920 (4263112-00) 586-1017-NDA 40.00 30.00 25.00 426500400-3 
Panel Cable for Controller SVH-1920 (4263116-00) 586-1018-NDA 42.00 31.50 26.25 426500500-3 
Kit 
OSD Board Kit with Cable ACG/AVP/SVP/SV 586-1015-ND 48.00 36.00 30.00 KIT 60109 


A RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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www.optrex.com 


Industrial TFT LCDs 


Optrex manufactures the industry’s widest range of digital TFT LCDs 
for a broad array of non-PC industrial applications. These rugged, high- 
performance modules deliver best-in-class front-of-screen performance for 
high-resolution color display of images from static to full-motion video. 


LCD Total Solution Provider 


Features Include: 


Digi-Key 

¢ Wide operating temperature Description Part No. 
ranges 6.5” VGA TTL 73-1243-ND 
¢ Wide viewing angles 8.4” VGA TTL 73-1226-ND 
* Powerful backlights 8.4” XGA LVDS 73-1227-ND 
* High contrast 10.4” VGA TTL 73-1228-ND 
12.1” SVGA TTL 73-1229-ND 
* High brightness 12.1”XGALVDS _| 73-1244-ND 
¢ Excellent color saturation 12.1” SVGA LVDS 73-1245-ND 
e¢ VGA, SVGA and XGA formats 15.0” XGA TTL 73-1230-ND 


Optrex TFT LCDs can also be provided with the latest technological 
advancements for enhanced performance, including: 


e Anti-Reflection surface treatments 5) 
e LVDS interfaces 
¢ Ultra-Wide Viewing (UWV) angles 


¢ Natural Color Matrix 
(NCM) technology 


"ae 


Color and Monochrome Graphic LCDs 


Optrex’s range of CSTN passive matrix 
LCDs provide clear, sharp display of color 
graphics in all kinds of lighting conditions. 
They’re ideal for applications requiring 
a small to mid-size display that provides 
quality color at an economical cost. 


Features include: 
¢ Slim, compact, lightweight design 


¢ High legibility in all ambient 
light conditions 


e Fast response times 


Multiple backlighting options available 


Optrex STN passive matrix monochrome graphic LCDs offer a wide range 
of sizes and display formats. 


Features include: 
¢ Wide variety of color/background combinations 
¢ High brightness, high contrast 
¢ Low power consumption 


e LED or CCFL 
backlight options 


¢ Transmissive, reflective or 
transflective types available 


Original Pri 
Sale Price 


See following page for part numbers and specifications. 


TFT LCD ToolKITs™ 


Optrex’s LCD ToolKITs™ save engineering and procurement time by 
providing everything you need to put the LCD into operation — right out of 
the box. 


Kits Include: 

¢ TFT panel Digi-Key 

* Controller board with on-screen Description Part No. 
display (OSD) board 8.4” VGA ToolKIT 73-1246-ND 

¢ Inverter board and power cable 8.4” XGA ToolKIT 73-1247-ND 


* 12V DC power supply with AC 10.4” VGA ToolKIT | 73-1224-ND 
line cord 15.0” XGA ToolKIT | 73-1223-ND 


¢ VGA (analog RGB) cable 
¢ Video input cable 
¢ CD-ROM with Quick Set-Up and documentation 


opTREX 
TootKIT™ 


Character LCDs 


Optrex manufactures a broad range of monochrome character LCDs in a 
wide variety of dot pixel formats and color/background combinations. 


They provide: 

¢ Industry-standard configurations 

¢ High contrast 

¢ Wide operating temperature ranges 

¢ Low operating current, with more luminance per watt 

¢ Positive (transflective) and negative (transmissive) options 


¢ Superior legibility via Optrex’s High Performance Color 
(HPC) technology 


See following page for part numbers and specifications. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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\/v Amulet 
71\ Technologies 


Graphical LCD Kits and OS Chips 


3.8” Starter Kit (STK-GT380): 


The Starter Kit supersedes STK-GT320. It includes a 3.8” module QVGA monochrome 


display with a six ultrabright LED backlight, a fully integrated analog touch panel, and 
integrated Amulet Compiler Software, a serial cable, stylus, and 5vDC power supply. 


5.7” On-Board Starter Kit (STK-AOB3202405): 


The Starter Kit includes a 5.7” Amulet-on-Board Module with integrated touch screen 
and LED backlight. In addition, you will receive the Amulet compiler software, serial 
cable, program interface board, 5V power supply and stylus. 


Graphical OS Chip (AGB64LV01-QC-E): 


The chip is a combination microprocessor, LCD controller, and graphics library. 
The chip renders GUI pages containing graphic images, Amulet Widgets, and other 
UI objects directly to the LCD. This allows an embedded micro to do its job more 
efficiently. Thus, the main application can run on a smaller processor with less RAM 
and ROM. User interface pages are quickly and easily created using off the shelf 


Digi-Key Price Amulet Technologies 
Description Part No. Each Part No. 
3.8” Module Starter Kit 681-1000-ND 329.00 STK-GT380 
5.7” Onboard Module Starter Kit 681-1001-ND 399.00 STK-AOB3202405 
3.8” Kit Module with STN Blue Mode Display 681-1002-ND 239.00 MK-GT380B. 
3.8” Kit Module with FSTN Transflective Display 681-1003-ND 239.00 MK-GT380T 
5.7” Onboard Module STN Blue Negative 681-1004-ND 279.00 MK-AOB3202405B 
5.7” Onboard Module FSTN Positive Transflective 681-1005-ND 279.00 MK-AOB3202405T 
5.7” Onboard Module FSTN Negative Transmissive 681-1006-ND 279.00 MK-AOB3202405N 
Program Interface Board 681-1007-ND 30.00 PIB-1 
5V Power Supply for Onboard Module 681-1008-ND 10.00 SAD105-SF5C 
Board Interface Onboard RS232 681-1009-ND 27.00 AOB-1BRS232 
5.7” Controller Board 681-1010-ND 179.00 CB-GT570 
Compiler Software 681-1011-ND 99.00 UHT-CS1 
Bezel Kit for MK-AOB3202405x 681-1012-ND 24.95 BZ-AOB5 
IC Graphical OS Chip 80 PQFP 681-1013-ND& 30.00 AGB64LV01-QC-E 
Pen Stylus 681-1014-ND 5.00 7010001 


HTML editors. 


4 RoHS Compliant 


Be Graphic LCD 


Modules 


The Graphic LCD Modules come in a wide variety of sizes and formats that will 
satisfy virtually any application. 


They range from monochrome to full color (RGB) display modules. 


OIPTIRIEX 


LeD Dot Dot Pitch Outline Dim. Viewing Lum- | Contrast | Operating Digi-Key Price Each Optrex 
Size Mode Format (mm) WxHxD (mm) Area Backlight inance | Ratio | Temp. (°C) Part No. 1 100 Part No 
Color Transmissive Graphic Displays 
3.8 Color 240 x RGBX 320 | .24x.24 73 x 94.4x7.3 59 x 80.3 CCFL 70 45:1 0~50 73-1238-ND 110.38 81.56 F-51373GNC-FW-AH 
3.8 Color 240 x RGBX 320 | .24x.24 73 x 94.4x7.3 59 x 80.3 CCFL 70 40:1 0~50 73-1312-NDA 121.12 89.72 F-51373GNC-FW-ATN 
3.8 Color 240 x RGBX 320 | .24x.24 73 x 94.4 x 7.3 59 x 80.3 White LED 40 40:1 0~50 73-1313-NDA 118.03 87.21 F-51373GNC-LW-AUN 
5.7 Color 320 x 240 12x 36 167.1 x 109x8 122 x 92 CCFL 120 40:1 0~50 73-1215-ND 180.08 133.39 F-51167NCU-FW-AA 
5.7 Color 320 x RGB x 240 | .36x 36 168 x 111x9.4 120 x 90 CCFL 100 25:1 0~50 73-1318-NDA 148.12 109.45 F-51900NCU-FW-ACN 
Monochrome Transmissive Graphic Displays 
28 Blue/White 128 x 64 48 x .48 89.7 x 49.8 x6 66.8 x 35.5 | LED(Blue/White) | 100 61 0~50 73-1285-NDA 28.46 21.03 F-51320GNB-LW-AEN 
28 Blue/White 128 x 64 50 x .50 89.7 x 49.8 x6 66.8 x 35.5 White LED 100 841 -20 ~ 70 73-1284-NDA 19.26 18.30 F-51553GNBJ-LW-AEN 
28 Blue 128 x 64 50 x .50 89.7 x 49.8 x6 69 x 36.5 White LED _ 841 -20 ~ 70 73-1321-NDA 25.86 19.07 F-51852GNBJ-LW-AKN 
2.8 | Yellow/Dark Blue 128 x 64 50x.50 | 89.7x49.8x11.8 | 66.8x 35.5 LED(Yellow) 60 454 0~50 73-1311-NDA 31.23 23.13 F-51320GNY-LY-AFN 
28 Black/Green 128 x 64 50x.50 | 89.7x49.8x11.8 | 69x 36.5 Green LED 100 60:1 -20 ~ 70 73-1270-NDA 24.09 22.89 F-51852GNFQJ-LG-ACN 
28 Black/Yellow 128 x 64 50x.50 | 89.7x49.8x11.8 | 69x 36.5 Yellow LED 100 60:1 -20 ~ 70 73-1272-NDA 24.09 22.89 F-51852GNFQU-LY-ADN 
28 Black/Red 128 x 64 50x.50 | 89.7x49.8x11.8 | 69x36.5 Red LED 100 60:1 -20 ~ 70 73-1271-NDA 38.25 28.27 F-51852GNFQJ-LR-AGN 
28 Black/White 128 x 64 50x.50 | 89.7x49.8x11.8 | 69x36.5 White LED 100 65:1 -30 ~ 80 73-1268-NDA 41.98 31.10 F-51852GNFQH-LW-AFN 
47 Neutral/Blue 320 x 240 30 x 30 129.4 x 94x10 99.9x 77 CCFL 400 454 0~50 73-1234-ND 93.40 69.18 F-51477GNB-FW-AD 
47 Neutral/Blue 320 x 240 30 x 30 129.4 x 94x10 99.9x77 CCFL 400 454 0~50 73-1316-NDA 93.41 69.19 F-51477GNB-FW-AJN 
47 Black/White 320 x 240 30 x 30 129.4x 94x88 99.9x 77 White LED 280 20:1 0~50 73-1261-ND 108.95 80.51 F-51477GNF-LW-AG 
47 Black/White 320 x 240 30 x 30 129.4 x 94x 10 99.9x 77 White LED 280 20:1 0~50 73-1317-NDA 119.55 88.56 F-51477GNF-LW-ANN 
5.2 | Yellow/Dark Blue 240 x 64 53 x 53 180 x 65 x 17.6 132 x 39 Yellow LED 45 7A 0~50 73-1305-NDA 83.74 62.03 DMF-5005NY-LY-CNE-DCN 
5.2 Blue/White 240 x 64 53x.53 | 149.5x51.7x9.8 | 130.2 x 36.7 White LED 400» 5 0~50 73-1231-ND 81.40 60.15 F-51405GNB-LW-AJ 
5.2 Blue/White 240 x 64 53x.53 | 149.5x51.7x9.8 | 130.2 x 36.7 White LED 400» 5 0~50 73-1314-NDA 89.32 66.16 F-51405GNB-LW-ANN 
5.2 Black/White 240 x 64 53x.53 | 135.2x51.7x9.8 | 130.2 x 37.6 White LED 100 60:1 -20~70 73-1265-NDA 76.73 56.70 F-51851GNFQJ-LW-AAN 
5.2 Black/Blue 240 x 64 53x.53 | 135.2x51.7x9.8 | 130.2 x 37.6 Blue LED 100 60:1 -20~70 73-1263-NDA 84.19 62.37 F-51851GNFQJ-LB-ABN 
5.2 Black/Green 240 x 64 53x.53 | 135.2x51.7x9.8 | 130.2 x 37.6 Green LED 100 60:1 -20~70 73-1264-NDA 76.73 56.70 F-51851GNFQU-LG-ACN 
5.2 Black/Yellow 240 x 64 53x.53 | 135.2x51.7x9.8 | 130.2 x 37.6 Yellow LED 70 60:1 -20~70 73-1266-NDA 76.73 56.70 F-51851GNFQU-LY-ADN 
5.4 Blue/White 240 x 128 50 x .50 170 x 95 x 16.7 126x70 |LED(Yellow/Green)| 40 6:11 0~50 73-1199-ND 181.14 134.18 DMF-50773NF-SLY 
5.4 Blue/White 240 x 128 50 x .50 170 x 95 x 16.7 126x70 |LED(Yellow/Green)| 40 61 0~50 73-1307-NDA 181.14 134.18 DMF-50773NF-SLY-AKN 
5.7 Blue/White 320 x 240 36x.36 | 167.1x109x 11 120 x 90 CCFL 60 6 0~60 73-1308-NDA 104.26 77.23 DMF-50840NB-FW-ASE-BFN 
5.7 Black/White 320 x 240 36x.36 | 167.1x109x 11 120 x 90 CCFL 50 15:1 0~60 73-1309-NDA 104.24 77.22 DMF-50840NF-FW-AUE-BIN 
9.4 Black/White 640 x 480 30 x 30 260 x 174 x 8.5 196 x 148 CCFL 110 14:1 0~50 73-1237-ND 362.29 268.36 F-51430NFU-FW-AA 
9.4 Black/White 640 x 480 30 x 30 260 x 174 x 8.5 196 x 148 CCFL 110 14:1 0~50 73-1315-NDA 262.69 215.55 F-51430NFU-FW-AEN 
Monochrome Transflective Graphic Displays 
2.8 | Black/Winter White 128 x 64 50x.50 | 89.7x49.8x11.8 | 69x 36.5 White LED 48 4.54 -20~70 73-1267-NDA¢ 31.85 23.66 F-51852GNFJ-SLW-AEN 
4.7 | Black/Winter White 160 x 128 58x.58 | 129x102x13.5 | 108.6 x 82.55 White LED 40 4.54 -20~70 73-1273-NDAt 116.90 86.60 F-51854GNFJ-SLW-ABN 
5.2. | Black/Winter White 240 x 64 53x.53 | 135.2x51.7x9.8 | 130.2 x 37.6 White LED 40 4.54 -20 ~70 73-1262-NDAt 80.37 59.52 F-51851GNFJ-SLW-AEN 
Inverters for CCFL Backlighting (Converts 12VDC ~ 900VAC 30kHz) 
lnvertertoruse with CCFL Backlit Graphic! MOdUIGS :.:2ccacsrecacsouneacasssussuacns aaseapsanledsesancneseasouasiehescadaacessudalianalenasesananss aga ades 289-1036-ND 25.76 _ BXA-12565-6M 
Inverter Tor use: withiGCFL Backlit Graphic MOdUIeS es scist onsen crweaes oalcainteh tes ceumisiccves sults sileea te Rit tice AtlehA Sucetestmsireaa ital liseenea teats 289-1027-ND 15.12 - BXA-24529 


* At backlight surface A RoHS Compliant + Highly reflective background 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


, 7f Vertical} Horiz. | Power Oper. 
WA Size Dot Dimension Inter- | Lum- | Contrast | Viewing) Viewing] Con- Temp. | Digi-Key Price Each Optrex 
(Inch) Format WxHxD (mm) face | inance| Ratio | Angle | Angle | sumption (°C) Part No. 1 100 Part No. 
6.5 | 640x RGB x 480 | 158 x 120.36 x 11.55 |CMOS| 400 | 300:1 | -60/30 | +55 48W | -25~75 | 73-1322-ND 222.20 182.33 | T-51750GD065J-FW-ADN 
TFT LC D RoHS 6.5 | 640x RGB x 480 | 158x 120.36 x 10.75 |CMOS} 400 | 300:1 | -30/60 | +55 48W | -25~75 | 73-1320-ND 318.22 261.11 | T-51750GD065J-FW-AFN 
84 | 640xRGBx480 | 1995x149x11.5 | TTL | 450 | 450:1 | -60/50 | +65 6.6W 0~50 | 73-1226-ND 341.29 280.04 | T-51638D084-FW-A-AA 
M od u les 84 | 1024xRGBx 768 | 205x152.4x11.3 | LVDS} 300 | 400:1 | -50/60 | +65 6.6W | -20~70 | 73-1276-ND* 464.10 389.03 | T-51639D084JU-FW-A-AB 
10.4 | 640xRGBx 480 | 243x181.6x12.2 | TTL | 430 | 500:1 | -45/65 |) +65 6.8W | -20~70| 73-1228-ND 398.18 326.73 | T-51513D104JU-FW-A-AC 
Se TST SON WTO) 10.4 | 800xRGBx600 | 243x 1816x122 |LvDs| 400 | 500:1 | -60/50| +70 | 7.ow | -20~70| 73-1280-ND* 378.16 316.99 | T-51944D104J-FW-A-AA 
- : — 12.1 | 800 x RGB x 600 280 x 210 x 12 TIL | 400 | 500:1 | -75/45) +65 7.6W | -20~70 | 73-1229-ND 416.27 341.57 | T-51512D121J-FW-A-AB 
- ee = 12.1 | 1024xRGBx768 | 280x210x12 LVDS | 320 | 550:1 | -50/40 | +60 8.0W | -20~70 | 73-1244-ND 446.91 374.62 | T-51756D121J-FW-A-AA 
: 12080 12.1 | 800 x RGB x 600 280 x 210 x 12 LVDS | 350 | 500:1 | -75/45 | +65 7.5W | -20~70 | 73-1245-ND* 416.27 341.57 | T-51866D121J-FW-A-AA 
—= = r12814 15.0 | 1024x RGBx 768 | 326 x 255x 15.5 TIL | 300 | 450:1 | -60/50) +75 16.3W | 0~50 | 73-1230-ND 412.53 345.80 | T-51511D150-FW-A-AC 
(88 || _ geea ly | 15.0 | 1024xRGBx768) 326x255x159 |LvDS| 250 | 450:1 | -eo/s0 | +75 | 94W | -20~70] 73-1277-ND* 455.11 381.49 | T-51863D150J-FW-A-AA 
15.0 | 1024xRGBx 768 | 326x255x15.9 |LVDS| 450 | 450:1 | -60/50) +75 17.5W | -20~70| 73-1278-ND* 488.32 409.33 | T-51863D150J-FW-A-AE 
15.0 | 1024xRGBx768 | 326x255x15.9 |LVDS| 400 | 350:1 | -80/70) +85 17.5W | -20~70| 73-1279-ND* 576.01 482.84 | T-51863D150J-FW-A-AD 
* Natural Color Matrix (NCM) Technology 
TFT LCD ToolKITS™ [© pons 
comruisay 
ToolKITS Include: 
¢ TFT Panel Digi-Key Price Optrex 
* Controller Board Description Part No. Each Part No. 
¢ Backlight Inverter 
¢ Inverter Cable 8.4" XGALCD ToolkKIT . 73-1281-ND 834.92 TK084X01 
eae Sune 8.4” VGA LCD ToolKIT 73-1319-ND 766.27 | TKOB4Vo1 
: aa Cable 10.4” VGA LCD ToolkKIT. 73-1282-ND 720.85 TK104V01 
Note: ToolKITS support VGA, composite video, and S-video interfaces TSOP AGA EOD TOON reeset TRMEEEAND) ae TIGIEOXOS 
Character LCD Modules g © 
FEATURES: Se ||) OPTRES Hew Character 
¢ Interface with 8-bit or 4-bit MPU is available »* 192 kinds of characters, numerals, symbols and special characters can be displayed by built-in character generator Ba Tyre Module C-51305 | | 
(ROM) » Other preferred characters can be displayed by character generator (RAM) » Various functions of instruction are available by programming: clear display, fe J 
cursor at home, on/off cursor, blink character, shift display, shift cursor, read/write display data, etc. * Compact and lightweight design * Low power consumption 
Dot LeD Character Outline Dimension Viewing Contrast Operating Digi-Key Price Each Optrex 
Format Mode Format WxHxD (mm) Area Backlight | Luminance $+ Ratio | Temperature (°C) Part No. 1 100 Part No. 
Super-Twisted Nematic (STN) LCD Modules 
16x4 Neutral/Blue 5x8 87 x 60x11 61.8 x 25.2 No _ 454 0~50 73-1298-NDA 36.25 26.85 | DMC-16433N-BON 
Super-Twisted Nematic (STN) LCD Modules with LED Backlighting 
16x1 Yellow/Dark Blue 5x8 80 x 36x15 64.5 x13 Yellow LED 80 8:1 0~50 73-1292-NDA 24.85 18.41 | DMC-16105NY-LY-ANN 
16x2 Yellow/Dark Blue 5x8 80 x 40 16.1 59.5 x 16 Yellow LED 35 8:1 0~50 73-1294-NDA 22.01 16.31 | DMC-16204NY-LY-BBN 
16x2 Yellow/Dark Blue 5x8 88 x 34 x 16.1 59.5 x 16 Yellow LED 35 8:1 0~50 73-1287-NDA 22.01 16.31 | DMC-16205NY-LY-BGN 
16x2 Yellow/Dark Blue 5x7 + cursor 122 x 44x 14.6 99 x 24 Yellow LED 70 8:1 0~50 73-1296-NDA 23.90 17.67 | DMC-16230NY-LY-DQE-EDN 
20x 4 Yellow/Dark Blue 5x8 98.5 x 61 x 15.6 76 x 25.2 Yellow LED 60 8:1 0~50 73-1300-NDA 33.20 24.59 | DMC-20481NY-LY-AZE-BJN 
Transmissive Character Displays 
16x2 Yellow/Dark Blue 5x8 84x 45x 15.1 61x16 Yellow LED 55 10:1 0~50 73-1293-NDA 17.91 13.26 | DMC-16202NY-LY-AZE-BJN 
16x2 Yellow/Dark Blue 5x7 122 x 44x 14.6 99 x 24 Yellow LED 60 12:1 0~50 73-1297-NDA 27.60 20.45 ‘| DMC-16230NY-LY-DZE-EEN 
16x2 Black/White 5x8 122 x 44x 14.6 99.6 x 24.5 White LED 70 60:1 -20 ~ 70 73-1254-NDA 32.79 24.17 | C-51848NFQJ-LW-AAN 
16x2 Black/Green 5x8 122 x 44x 14.6 99.6 x 24.5 Green LED 70 60:1 -20 ~ 70 73-1253-NDA 32.79 24.17 | C-51848NFQJ-LG-ACN 
20x2 Yellow/Dark Blue 5x8 116 x 37x 15.7 83 x 18.6 Yellow LED 40 12:1 0~50 73-1286-NDA 22.59 16.74 | DMC-20261NY-LY-CCE-CMN 
20x2 Yellow/Dark Blue 5x8 116 x 37x 15.7 83 x 18.6 Yellow LED 40 5:1 -20~70 73-1299-NDA 22.59 16.74 | DMC-20261NYJ-CDE-CKN 
20x2 Black/White 5x8 116 x 37 x 15.6 83 x 18.6 White LED 125 80:1 -20 ~ 70 73-1291-NDA 26.09 19.33 | C-51505NFQJ-LW-ALN 
20x2 Neutral/Blue 5x8 116 x 37x 15.6 83 x 18.6 Blue LED 38 80:1 -20 ~70 73-1289-NDA 25.65 19.00 | C-51505NFQJ-LB-AJN 
20x2 Black/White 5x8 116 x 37 x 15.6 83 x 18.6 Green LED 160 80:1 -20 ~ 70 73-1290-NDA 25.66 19.00 | C-51505NFQJ-LG-AKN 
20x 4 Yellow/Dark Blue 5x8 98.5 x 61 x 15.6 76 x 25.2 Yellow LED 60 12:1 0~50 73-1301-NDA 33.25 24.63 | DMC-20481NY-LY-BAE-BKN 
20x 4 Black/White 5x8 98.5 x 61 x 15.6 76 x 25.2 White LED 70 60:1 -20 ~ 70 73-1251-NDA 36.21 26.69 | C-51847NFQJ-LW-AAN 
20x 4 Black/Green 5x8 98.5 x 61 x 15.6 76 x 25.2 Green LED 70 60:1 -20 ~ 70 73-1250-NDA 36.21 26.69 | C-51847NFQJ-LG-ACN 
40x2 Yellow/Dark Blue 5x8 182 x 34.5x 15.1 147.5x 11.5 Yellow LED 55 12:1 0~50 73-1302-NDA 41.93 31.06 | DMC-40202NY-LY-ARE-AZN 
40x2 Black/White 5x8 182 x 34.5 x 15.1 153.5 x 17.5 White LED 70 60:1 -20 ~ 70 73-1260-NDA 45.71 33.69 | C-51850NFQJ-LW-AAN 
40x4 Black/White 5x8 190 x 54x 14.6 147 x 29.5 White LED 70 60:1 -20 ~70 73-1257-NDA 67.98 64.59 | C-51849NFQJ-LW-AAN 
40x4 Black/Green 5x8 190 x 54x 14.6 147 x 29.5 Green LED 70 60:1 -20 ~ 70 73-1256-NDA 102.26 75.35 | C-51849NFQJ-LG-ACN 
40x4 Yellow/Dark Blue 5x8 190 x 54x 13.6 147 x 29.5 Yellow LED 50 5:1 0~50 73-1303-NDA 98.33 72.85 | DMC-40457NY-LY-B-CKN 
Transflective Character Display 
16x2 Winter White/Black 5x8 122 x 44x 14.6 99.6 x 24.5 LED 40 5:1 -20 ~70 73-1252-NDOA 28.71 21.16 | C-51848NFJ-SLW-ADN 
20x2 Black/White 5x8 116 x 37 x 15.6 83 x 18.6 White LED 125 5:1 -20 ~ 70 73-1288-NDA 22.73 16.83 | C-51505NFJ-SLW-AIN 
20x 4 Winter White/Black 5x8 98.5 x 61 x 15.6 76 x 25.2 LED 40 5:1 -20~70 73-1249-NDOA 34.56 25.47 | C-51847NFJ-SLW-ADN 
40x2 Winter White/Black 5x8 182 x 34.5x 15.1 153.5 x 17.5 LED 40 5:1 -20 ~ 70 73-1258-NDOA 43.62 32.15 | C-51850NFJ-SLW-ADN 
40x4 Winter White/Black 5x8 190 x 54x 14.6 147x 29.5 LED 40 5:1 -20~70 73-1255-NDOA 99.43 73.27 | C-51848NFJ-SLW-ADN 
$ Luminance measured at backlight surface A RoHS Compliant Highly reflective background 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(1073) 2277 


Ll Electrical/Optical Char. Static HVT Units 
Oper. Temperature Range} -10~ 60° 10% 60° [e} 
Vv VARITRONIX LC Ds Operational Voltage, RMS| 30 39-47 | RMS 
Drive Frequency 30-300 60-300 Hz 
Reflective and Transflective (Transflective Denoted by “FC” in Varitronix Part No.) Current Consumption 15 15 nA/mm? 
Features: * Long Life/High Reliability * Excellent Optical Quality * High Contrast Ratio * Wide Viewing Angle Turm-On ame ie 7 = 
* Large Useful Viewing Area * Fast Response * Low Power Consumption Turn-Off Time 100 80 ms 
Digit Conn. | Dual Row Driver ICs 
No. Of | Size Type No. Of | Spacing (Not Included) Matching Digi-Key Price Each Varitronix 
Format Digits | (mm) (mm) Pins (mm) (Applies to both P/N) Bezel ¢ Part No. 1 5 10 | Part No. 
7 Segment Displays 
: PRD180LPW-ND 153-1003-ND 2.88 2.67 2.39 | VI-201-DP-RC-S 
HO. | 2 | 1270 | 2540p | 18 | 3050 Aoteai?) PRD1S0LPW-ND | _153-1002-ND* 2.88 267 2.39 | VI-201-DP-FC-S 
eS 3 | 889 | 254Dip | 24 22.86 SRM Sees N/A 153-1101-ND 4.20 3.89 3.49 | VI-321-DP-RC-S 
abl HD61603 
= { 8 : Gg . G 3.5 8.89 2.54 Dip 40 25.40 107106 N/A 153-1134-ND® 3.22 2.98 2.68 | VI-301-DP-RC-S 
ax | . PRD180LP-ND 153-1005-ND 4.92 4.56 4.09 | VI-322-DP-RC-S 
EEL 35 1270 ell a ants 45438(4) PRD180LP-ND 153-1004-ND* 4.92 4.56 4.09 | VI-322-DP-FC-S 
oy Ci. A PRD180LP-ND 153-1023-ND 4.92 4.56 4.09 | VI-302-DP-RC-S 
i 18:6.8 = pay eee “0 20:0 45438(4) PRD180LP-ND 153-1022-ND* 4.92 4.56 4.09 | VI-302-DP-FC-S 
a> Et 7 WA 153-1015-ND 10.88 10.07 9.03 | VI-319-DP-RC-S 
SAGE | 35 | 1780 | 2540p | 40 | 2800 48884) i 153-1014-ND* 10.88 10.07 _9.03 | VI-319-DP-FC-S 
: PRD180LP-ND 153-1046-NDt 4.54 4.20 3.77 | VIM-404-DP-RC-S-H 
4 12.70 Di 20 =_ 
A668 igaekd es PRD180LP-ND 153-1047-NDt* 4.54 4.20 3.77 _| VIM-404-DP-FC-S-HV 
a a ' PRD180LP-ND 153-1007-ND 4.92 4.56 4.09 | VI-422-DP-RC-S 
6.6:5.0 : aoe se Ey 30.48 45438(4) PRD180LP-ND 153-1006-ND* 4.92 4.56 4.09 | VI-422-DP-FC-S 

4 8.89 2.54 Dip 40 22.86 = 153-1102-ND® 3.22 2.98 2.68 | VI-401-DP-RC-S 

4 12.70 2.54 Dip 40 30.50 HD61603 153-1103-ND® 3.88 3.59 3.22 | VI-402-DP-FC-S 

4 12.70 2.54 Dip 40 30.50 HD61603 N/A 153-1104-ND® 4.18 3.87 3.47 | VI-402-DP-FH-W 

Goa | 4 | eso | 254dip | 40 | 25.40 = 153-1135-ND@ 3.88 3.59 3.22 ‘| VI-402-DP-RC-S 
4 17.80 2.54 Dip 40 38.10 =- 153-1105-ND® 8.44 7.81 7.01_| VI-415-DP-FH-W 
: 153-1017-ND 10.24 9.48 8.50 | VI-415-DP-RC-S 
j 1780 208 Dp at pal 45438(4) WA 153-1016-ND* 10.24 9.48 8.50 | VI-415-DP-FC-S 
= a PRD180LP-ND 153-1054-NDt 4.38 4.06 3.64 | VIM-503-DP-RC-S-HV 
48 108 2.54 Dip = ut MGLTNe8A PRD180LP-ND 153-1055 -NDt+* 4.38 4.06 3.64 | VIM-503-DP-FC-S-HV 
: PRD180LP-ND 153-1009-ND 4.92 4.56 4.09 | VI-502-DP-RC-S 
ey a ee a se 45438(5) PRD180LP-ND 153-1008-ND* 4.92 4.56 4.09 | VI-502-DP-FC-S 
Q q Q q 4.5 15.24 2.54 Dip 40 38.10 = N/A 153-1107-ND 18.00 16.65 14.94 | VI-511-DP-FH-W 
‘F100. PRD180LP-ND 153-1025-ND 4.92 4.56 4.09 | VI-509-DP-RC-S 
*1.0:0:0. i : 4 ‘ 
45 10:20 208 DIP 40 30.48 45438(5) PRD180LP-ND 153-1024-ND* 4.92 4.56 4.09 | VI-509-DP-FC-S 
So 
-o Ps) aga: 5 10.00 2.54 Dip 28 30.00 _ N/A 153-1109-ND 4.80 4.44 3.99 | VIM-516-DP-RC-S-LV 
Fah B. il 
a PRD180LP-ND 153-1019-ND 4.92 4.56 4.09 | VI-508-DP-RC-S 
Ceo o Be | ADB) 2e4DIPE |, Ae || 8008 ADHSBIS) PRD180LP-ND 153-1018-ND« 4.92 4.56 4.09 | VI-508-DP-FC-S 
5 10.16 2.54 Dip 40 30.48 = N/A 153-1106-ND® 4.18 3.87 3.47 | VI-508-DP-FH-W 
B B 7 PRD250LP-ND 153-1011-ND 7.46 6.90 6.20 | VI-602-DP-RC-S 
6.0:0.0-0.61 8 too eee Ulp a #048 45438(6) PRD250LP-ND 153-1010-ND* 7.46 6.90 6.20 | VI-602-DP-FC-S 
. 153-1021-ND 14.94 13.82 12.40 | VI-607-DP-RC-S 
= z x i N/A 
peoges | & | 78 | een | a | 810 ae) ! 153-1020-ND* 14.94 13.82 12.40_| VI-607-DP-F0- 

6 25.40 2.54 Dip 70 45.72 _ N/A 153-1108-ND® 20.10 18.60 16.69 | VI-611-DP-FH-W 
ooaaeaaa 8 9.00 2.54 Dip 30 25.00 _ N/A 153-1112-ND® 4.74 4.39 3.94 | VIM-838-DP-RC-S-LV-6 
VSS SSS 

a | = : PRD360LP-ND 153-1056-NDt 11.30 10.46 9.38 | VIM-808-DP-RC-S-HV 
ft "| = 8 12.70 54D 42 R = 
8.836.656): £.8 Sean 308 PRD360LP-ND 153-1057-NDt* 11.30 10.46 9.38 | VIM-808-DP-FC-S-HV 
| y = - PRD360LP-ND 153-1013-ND 12.36 11.44 10.26 | VI-804-DP-RC-S 
BGs.0s0).2et. 8 tele eo4 DID ig are 45438(8) PRD360LP-ND 153-1012-ND* 12.36 11.44 10.26 | VI-804-DP-FC-S 
Alphanumeric Displays — RoHS Compliant 

8 7.00 2.54 Dip 36 22.00 153-1113-ND 2.92 271 2.43 | VIM-878-DP-FC-S-LV 

8 7.00 2.54 Dip 36 22.00 — N/A 153-1114-ND 2.92 271 2.43 | VIM-878-DP-RC-S-HV 

8 7.00 2.54 Dip 36 22.00 153-1115-ND 2.92 2.71 2.43_| VIM-878-DP-RC-S-LV 

NA INA WNL ANA ANA ANTAL NAA WN 8 9.00 2.54 Dip 36 25.00 _ 153-1110-ND 4.74 4.39 3.94 | VIM-828-DP13.2-RC-S-LV 
ve tt Ay et . 4. : N/A 
4A, AN Nn Ay Ha 1, 8 9.00 2.54 Dip 36 25.00 : 153-1111-ND 5.14 4.76 4.27 | VIM-828-DP5.7-6-HV-RH-W 
+ Bezels can be found under PRD Plastics in the manufacturer index. + Multiplexed Display * Transflective RoHS Compliant 
Backlight For Transflective LCDs 
Overall Size (mm) Active Size (mm) Forward Current mA at 4.1V Digi-Key Price Each Varitronix 
LxWxH LE x WE Typical Maximum Part No. 1 5 10 Part No. 
56.3 x 19.5xX3.5 49x12 70 140 153-1026-ND 7.30 6.76 6.06 LED4-16264 
75 x 26.6 x 3.8 60 x 22 135 270 153-1027-ND 11.20 10.36 9.30 LED4-20464B 
94x 24x4 84x19 180 360 153-1028-ND 9.50 8.79 7.89 LED4-20265 
74 x 36.5 x3 74 x34 60 — 153-1131-ND 5.20 4.81 4.32 KIT-LED-41 
110 x 28x 4.8 101 x 23 _— 420 153-1132-ND 5.80 5.37 4.82 KIT-LED-06 
70 x 20.5 x 4.1 64x 17.5 90 - 153-1133-ND® 4.00 3.70 3.32 LED4G-16265 


@ RoHS Compliant 


LCD Modules 


Features: Character Format: 5 x 8 dot. All the LCD's listed use a SAMSUNG controller P/N KS0066. 


Outline Display Area | Character Dot Operating Storage Supply 
Display | Matching Pad Dim. (mm) Dim. (mm) Size Size(mm) | Temperature | Temperature | Voltage | Digi-Key Price Each Varitronix 
Format | Bezel ¢ Layout WxHxD WxH WxH (mm) WxH (°C) (°C) (V) | Part No. ‘il 5 10 | Part No. 
Standard LCD 

16x1 | PRD250LPW1-ND Top 80x 36x 11 64.5 x 13.8 3.15 x 6.3 55 xX ..70 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1077-ND 10.98 10.16 9.12 | MDL-16166-SS-LV 

16x2 | PRD250LPW-ND Bottom 84x 44x10 61.0 x 15.8 2.95 x 5.55 55 X 65 -6° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1078-ND 13.30 12.31 11.04 | MDL-16265-SS-LV 
Supertwist LCD Module 

8x1 PRD250LPW-ND Bottom 84x 44x11 61x 15.8 6.45 x 10.75 | 1.25 x 1.30 -6° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1080-ND 17.20 15.91 14.28 | MDLS-81809-SS-LV-G 

8x2 N/A Top 33.7x44.4x10| 26.5x12.2 2.10 x 3.39 -38 Xx 38 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1130-ND® 10.00 9.25 8.30 | MDLS-82603-LV-G 
16x1 | PRD250LPW1-ND Top 80x 36x 11 64.5 x 13.8 3.15 x 6.3 55 x .70 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1081-ND 12.16 11.25 10.10 | MDLS-16166-SS-LV-G 
16x2 | PRD250LPW-ND Bottom 84x 44x10 61x 15.8 2.95 x 5.55 55 X 65 -§° ~ 50° -20° ~ 60° Ly 153-1082-ND 14.22 13.16 11.81 |MDLS-16265-SS-LV-G 
16x4 | NA Top 87 x 60x 10 61.8 x 25.2 2.95 x 4.75 .55 X65 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1083-ND 29.10 26.92 24.16 |MDLS-16465-SS-LV-G 


* The LED chips are distributed over the whole lit area, bonded in a pattern which gives the most uniform illumination. Power connection is made by two solder holes, marked "A" for +5V and "K" for Ground. 
$ Bezels can be found under PRD Plastics in the manufacturer index. +16 Pin Version RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2278 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Vv VARITRONIX LCD Modules (Cont.) 


Outline Display Area | Character Dot Operating Storage Supply 

Display | Matching Pad Dim. (mm) Dim. (mm) Size Size(mm) | Temperature | Temperature | Voltage | Digi-Key Price Each Varitronix 
Format | Bezel ¢ Layout WxHxD WxH Wx H (mm) WxH (°C) (°C) (V) | Part No. 1 5 10 ‘| Part No. 

20x1 | N/A L. Side 182 x 33.5 x 11 154x 15.3 6.7x11.50 | 1.30x 1.30 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1084-ND 33.42 30.92 27.74 |MDLS-20189-SS-LV-G 

20x1 | N/A Top 146 x 33x 11 123 x 13 4.84 x 9.22 92x 1.10 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1122-ND 24.00 22.20 19.92 |MDLS-20188-C-LV-G 

20x2 | PRD360LPW-ND L. Side 116 x 37x11 83 x 18.6 3.2 x 5.55 60 x .65 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1085-ND 20.88 19.32 17.33 |MDLS-20265-SS-LV-G 

20x4 | N/A Top 98 x 60 x 12 76 x 25.2 2.9xX4.7 -50 x 50 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1086-ND 29.20 27.01 24.24 |MDLS-20464-SS-LV-G 

20x4 | N/A Top 98 x 60 x 12 76 x 25.2 29x47 42x 46 -6° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1127-ND 20.00 18.50 16.60 |MDLS-20464-LV-S 

24x2 | PRD360LPW1-ND L. Side 118 x 36x 10 93.5 x 15.8 3.2x5.15 -60 x .60 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1087-ND 22.96 21.24 19.06 |MDLS-24265-SS-LV-G 

24x2 | N/A L. Side 190 x 42x11 159.3 x 23 5.4x 8.7 1.0x 1.0 -20° ~ 70° -30° ~ 80° 5 153-1128-ND 8.00 7.40 6.64 | MDLS-24269-HT-HV-S 

40x2 | N/A L. Side 182x33.5x11 | 154.0x15.8 | 3.15x5.50 -55 x 60 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1088-ND 37.84 35.01 31.41 |MDLS-40266-SS-LV-G 

40x4 | N/A L. Side 196 x 56x 11 154.4x 27.6 | 3.15x5.50 -55 x 60 -10° ~ 60° -20° ~ 70° +5/-5 | 153-1089-ND 66.24 61.28 54.98 | MDLS-40466-SS-G-HV 

Supertwist LCD Module with LED Backlighting 

8x1 PRD250LPW-ND Bottom 84x 44x15 61.0x15.8 | 6.45x10.75 | 1.25x 1.30 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1090-ND* 24.24 = 22.43 20.12 |MDLS-81809-SS-LV-G-LED-04-G 
16x1 | PRD250LPW1-ND Top 80 x 36 x 14 64.5 x 13.8 3.15 x 6.30 55 x .70 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1091-ND* 18.44 17.06 15.31 |MDLS-16166-SS-LV-G-LED-04-G 
16x2 | PRD250LPW-ND Bottom 84x 44x14 61.0 x 15.8 2.95 x 5.55 55 xX .65 -§° ~ 50° -20° ~ 60° § 153-1092-ND 18.88 17.47 15.67 |MDLS-16265-SS-LV-G-LED-04-G-14 
16x2 | PRD250LPW-ND Bottom 84x 44x14 61.0 x 15.8 2.95 x 5.55 55 x .65 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1093-NDt 18.88 17.47 15.67 |MDLS-16265-SS-LV-G-LED-04-G-16 
16x2 | NA Top 53 x 20x 8 36 x 10 1.85 x 3.15 33 X 35 -6° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1116-ND 14.90 13.79 12.37 | MDLS-16263-C-LV-G-LED01G-FFC 
16x2 | NA Top 53 x 20x 8 36x 10 1.85 x 3.15 33 X 35 -6° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1117-ND 20.00 18.50 16.60 |MDLS-16263-C-LV-G-LED04G 
16x2 | NA Bottom | 65.5 x 36.7x 14 48.6 x12 2.54 x 4.07 46 x 43 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1118-ND® 1740 16.10 14.45 | MDLS-16264-SS-LV-G-LED04G 
16x2 | NA Top 80 x 36 x 13 61x 15.8 2.95 x 5.55 -55 xX .65 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1119-ND® 18.88 17.47 15.67 |MDLS-16265B-SS-LV-G-LED04G 
16x2 | NA Top 122 x 43 x15 99 x 23 4.84 x 9.22 92x 1.10 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1120-ND 10.00 9.25 8.30 | MDLS-16268B-LV-NegBlue-LED04G 
16x2 | NA Bottom 122 x 44x15 99 x 23 4.84 x 9.22 92x 1.10 -6° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1121-ND® 32.40 29.97 _ 26.90 |MDLS-16268C-SS-LV-G-LED04G 
16x4 | NWA Top 87 x 60x13 61.8 x 25.2 2.95 x 4.75 55 X55 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1094-ND* 34.72 3212 28.82 |MDLS-16465-SS-LV-G-LED-04-G 
20x1 | N/A L.Side | 182x33.5x 14.5} 154x 15.3 6.7x 11.50 | 1.30x 1.30 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1095-ND* 46.42 42.94 38.53 | MDLS-20189-SS-LV-G-LED-04-G 
20x2 | PRD360LPW-ND L. Side 116 x 37x 14 83.0 x 18.6 3.2 x 5.55 60 x .65 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1096-ND* 2742 25.37 22.76 |MDLS-20265-SS-LV-G-LED-04-G 
20x2 | N/A Top 65 x 20x 8 46 x 10 1.85 x 3.15 33 xX 35 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1123-ND 23.70 21.93 19.68 |MDLS-20263-C-LV-G-LED01G 
20x2 | N/A L. Side 116 x 37x11 83 x 18.6 3.2 x 5.55 -60 x .65 -20° ~ 70° -30° ~ 80° 5 153-1124-ND 82.00 29.60 26.56 | MDLS-20265-HT-HV-FSTN-LEDW 
20x4 | N/A Top 98 x 60 x 14 76.0 x 25.2 29X47 -50 x 50 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1097-ND* 37.48 34.67 31.11 | MDLS-20464-SS-LV-G-LED-04-G 
20x4 | N/A Top 65 x 28.4x8 46 x 18.4 1.85 x 3.15 383 x 35 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1125-ND 37.80 34.97 31.38 |MDLS-20433-C-LV-G-LED01G 
20x4 | N/A Top 77 xX 47x13 60 x 22 2.3 x 4.03 42x 46 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1126-ND® 36.00 33.30 29.88 |MDLS-20464B-SS-LV-G-LED04G 
24x2 | PRD360LPW1-ND L. Side 118x36x13.4 | 93.5x 15.8 3.2.x 5.15 60 x .60 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1098-ND* 30.28 28.01 25.14 |MDLS-24265-SS-LV-G-LED-04-G 
40x2 | N/A L. Side 182 x 33.5x14 | 154.0x15.8 | 3.15x5.50 -55 x 60 -6° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1099-ND 61.28 47.44 42.57 |MDLS-40266-SS-LV-G-LED-04-G 
40x2 | N/A Top 108 x 20 x 12 89x10 1.85 x 3.15 33 x 35 -20° ~ 70° -30° ~ 80° 5 153-1129-ND 110.20 101.94 91.47 | MDLS-40263-C-HT-HV-FSTN-LED3G 
40x4 | N/A L. Side 196 x 56 x 14 154.4x 27.6 | 3.15x6.30 -55 x 60 -10° ~ 60° -20° ~ 70° +5/-5 | 153-1100-ND 81.64 75.52 67.77 | MDLS-40466-SS-G-HV-LED-04-G 


* The LED chips are distributed over the whole lit area, bonded in a pattern which gives the most uniform illumination. Power connection is made by two solder holes, marked "A" for +5V and "K" for Ground. 
+ Bezels can be found under PRD Plastics in the manufacturer index. +16 Pin Version ROHS Compliant 


MATRIX Serial/I2@C LCD, VFD and PLED Displays 
ORBITAL 


[@ sevcsasacTGTIs ———— 
Specifications: Standard Voltage: 4.75V ~ 5.25V 


LCD Type: * Covers most of the popular LCD configurations. Control of these modules has been simplified Seeing Satie Additional options for increased voltage and higher operating 
to a set of commands delivered to the modules via RS232 and |2C communications protocols. VFD 245.6 temperatures are available. 
Type: ¢ Brightest of all displays * Performance is not affected by temperature PLED Type: ¢ Self-luminous PRETEEN a oh hte ee é 
displays that do not require backlighting * Use much less power than a traditional LCD or VFD * 160-degree For pricing, options and availability, visit our website. 
viewing angle lo (=) 
Background Text Viewing Operating Digi-Key Price Each Matrix Orbital 
Size Type Color Color Area (mm) Temperature Part No. 1 50 Part No. 
8x2 LCD Yellow/Green Black 38.0 x 16.0 o°c ~ 50°C 635-1009-ND 39.95 38.03 LCD0821 
16x2 LCD Yellow/Green Black 64.5 x 15.5 o°c ~ 50°C 635-1010-ND 49.95 47.51 LK162-12 
16x2 LCD Cool Blue Blue 64.5 x 15.5 o°c ~ 50°C 635-1011-ND 49.95 47.51 LK162-12-GW 
16x2 LCD Blue White 64.5 x 15.5 o°c ~ 50°C 635-1012-ND 49.95 47.51 LK162-12-WB 
16x2 LCD Black Yellow 64.5 x 15.5 o°c ~ 50°C 635-1027-ND 49.95 47.50 LK162-12-IY 
16x2 LCD Black Red 64.5 x 15.5 o°c ~ 50°C 635-1013-ND 49.95 47.51 LK162-12-R 
16x2 VFD = Blue/Green 51.4x 11.4 -20°C ~ 70°C 635-1014-ND 69.62 64.16 VK162-12 
16x2 PLED Black Yellow/Green 56.0 x 16.0 o°c ~ 50°C 635-1015-ND 59.95 55.97 PK162-12 
20x2 LCD Yellow/Green Black 83.0 x 18.6 o°c ~ 50°C 635-1016-ND 59.95 54.61 LK202-25 
20x2 LCD Cool Blue Blue 83.0 x 18.6 o°c ~ 50°C 635-1017-ND 59.95 54.61 LK202-25-GW 
20x2 LCD Blue White 83.0 x 18.6 o°c ~ 50°C 635-1018-ND 59.95 54.61 LK202-25-WB 
20x 2 LCD Black Yellow 83.0 x 18.6 orc ~ 50°C 635-1028-ND 59.95 54.61 LK202-25-lY 
20x2 LCD Black Red 83.0 x 18.6 orc ~ 50°C 635-1019-ND 59.95 54.61 LK202-25-R 
20x2 VFD _ Blue/Green 89.8 x 11.5 -20°C ~ 70°C 635-1020-ND 89.95 83.66 VK202-25 
20x4 LCD Yellow/Green Black 76.0 x 25.2 o°c ~ 50°C 635-1022-ND 69.95 66.14 LK204-25 
20x4 LCD Cool Blue Blue 76.0 x 25.2 o°c ~ 50°C 635-1023-ND 69.95 66.14 LK204-25-GW 
20x4 LCD Blue White 76.0 x 25.2 o°c ~ 50°C 635-1024-ND 69.95 66.14 LK204-25-WB 
20x4 LCD Black Yellow 76.0 x 25.2 o°c ~ 50°C 635-1029-ND 69.95 66.14 LK204-25-lY 
20x4 LCD Black Red 76.0 x 25.2 o°c ~ 50°C 635-1025-ND 69.95 66.14 LK204-25-R 
20x4 VFD = Blue/Green 70.8 x 20.9 -20°C ~ 70°C 635-1026-ND 125.00 119.34 VK204-25 


Serial/I2C Graphic Displays 
Control of these modules has been simplified to a set of commands delivered to the modules via 


RS232 and I2C communications protocols. 


Specifications: Standard Voltage: 4.75V ~ 5.25V 
Features: * Download fonts of any size, style or language * Create graphics using bitmaps, 


Additional options for increased voltage and higher oper- 


es hey | |B ting t ti ilabl 
MATRIX ORBIT (EO ating temperatures are available. 


Fast and easy to use For pricing, options and availability, visit our website. 


pixels, lines, rectangles and bar graphs air 
Background Text Viewing Operating Digi-Key Price Each Matrix Orbital 
Size Type Color Color Area (mm) Temperature Part No. 1 50 Part No. 

122 x 32 LCD White Blue 60.2 x 18.0 O°c ~ 50°C 635-1000-ND 74.95 68.45 GLK12232-25-SM 
122 x 32 LCD Blue White 60.2 x 18.0 orc ~ 50°C 635-1001-ND 74.95 68.45 GLK12232-25-SM-WB 
122 x 32 LCD White Blue 76.0 x 25.2 °C ~ 50°C 635-1002-ND 79.95 76.05 GLK12232-25-WBL 
240 x 64 LCD Yellow/Green Black 132.0 x 39.0 0°c ~ 50°C 635-1003-ND 169.50 154.28 GLK24064-25 
240 x 64 LCD White Grey 132.0 x 39.0 0°c ~ 50°C 635-1004-ND 169.50 154.28 GLK24064-25-GW 
240 x 64 LCD Blue White 132.0 x 39.0 °c ~ 50°C 635-1005-ND 169.50 154.28 GLK24064-25-WB 
240 x 128 LCD Yellow/Green Black 114.0 x 64.0 orc ~ 50°C 635-1006-ND 224.95 213.65 GLK240128-25 
240 x 128 LCD White Grey 114.0 x 64.0 °c ~ 50°C 635-1007-ND 224.95 213.65 GLK240128-25-GW 
240 x 128 LCD Blue White 114.0 x 64.0 °c ~ 50°C 635-1008-ND 224.95 213.65 GLK240128-25-WB 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 2279 


&TDK DC-AC Inverters for CCFL 


Output (Type) Board Dim. Mating Mating Mating 
Input Volts 1 Inverter (mm) Connector Contacts Connector Contacts Connector Contacts Digi-Key Price Each TDK 
Volts (V) (mA) | Characteristics | H (Max.)xWxL CN1 CN1 CN2 CN2 CN3 CN3 Part No. 1 10 50 Part No. 
Dimming Function 
45~6 1,500 6 4W, Single 8x 20x 95.5 None Required | None Required 455-1123 455-1124-1 _ _ 445-1617-ND 27.42 24.81 20.90 | CXA-LO605-VJL 
5~12 900 5 2W, Single 6 x 16.5 x 87 WM1723 WM1142CT 455-1123 455-1124-1 _ — 445-1612-ND 25.02 22.64 19.07 | CXA-KO505-VJL 
10.8 ~ 13.2) 1,250 § 8W, Dual 8.5 x 25 x 105 WM1726 WM1142CT 455-1123 455-1124-1 _ - 445-1609-ND 32.88 29.75 25.06 | CXA-0308 
10.8 ~ 13.2) 1,250 5 8W, Dual 8.5 x 25 x 105 WM1726 WM1142CT 455-1123 455-1124-1 _ =— 445-1611-ND 32.89 29.76 25.06 | CXA-0338 
9~19 1,300 5 5W, Dual 8x 30 x 103 WM1726 WM1142CT 455-1123 455-1124-1 _ - 445-1610-ND 35.85 32.44 27.32 | CXA-0326 
8~20 1,500} 5.5 7W, Dual 8 x 25.3 x 180.3 455-1163 455-1127-1 455-1123 455-1124-1 455-1123 455-1124-1 | 445-1626-ND 78.52 71.05 59.83 | CXA-M1112-VJ 
10~15 | 1,500 6 4W, Single 8x 20x 95.5 WM1723 WM1142CT 455-1123 455-1124-1 _ — 445-1618-ND 23.82 21.56 18.15 | CXA-LO612-VJL 
10.8 ~ 13.2) 1,500 6 5W, Dual 8x 30x 140 455-1163 455-1127-1 455-1123 455-1124-1 455-1123 455-1124-1 | 445-1608-ND 38.13 34.50 29.06 | CXA-0271 
9.6~14.4| 1,500 6 5W, Dual 8x 18x 140.5 WM1723 WM1142CT 455-1123 455-1124-1 455-1123 455-1124-1 | 445-1627-ND 87.77 34.18 28.78 | CXA-M1212-RJL 
9.6 ~14.4 | 1,500 6 7W, Dual 8x 25.3 x 180.3 455-1163 455-1127-1 455-1123 455-1124-1 455-1123 455-1124-1 | 445-1633-ND 44.01 39.82 33.54 | CXA-P1212-VJL 
9.6~15 | 1,600 6 3W, Single 6x 12x 105.5 WM1727 WM1142CT 445-1613-ND 27.43 24.82 20.90 | CXA-K0612-VSL 
9.6~15 | 1,600 7 5W, Single 8 x 20 x 95.5 WM1727 WM1142CT 455-1123 455-1124-1 - - 445-1620-ND 28.85 26.11 21.99 | CXA-LO712-VJL 
9.6~14.4 | 1,800 6 5W, Single 8x 20x 95.5 WM1723 WM1142CT 455-1123 455-1124-1 _ — 445-1619-ND 32.01 28.97 24.39 | CXA-LO612A-VJL 
10.8 ~ 13.2) 1,700 6 8W, Dual 10x 24 x 147 WM1725 WM1142CT BHR-04VS-1 455-1124-1 BHR-04VS-1 455-1124-1 | 445-1634-ND 36.12 32.68 27.52 | CXA-P1212A-WJL 
10.8 ~ 13.2) 1,700 6 8W, Dual 8.5 x 21.5 x 153 WM1725 WM1142CT 455-1123 455-1124-1 455-1123 455-1124-1 | 445-1635-ND 45.99 41.61 35.04 | CXA-P1212B-WJL 
10.8~ 13.2] 1.6K 8 OW, Dual 8x 25 x 180 455-1163 455-1127-1 455-1123 455-1124-1 _ _ 445-1636-ND 51.72 46.80 39.41 | CXA-P1612-VJL 
Non-Dimming Function 
5 1,500 5 3.5W, Single 8 x 20.5 x 80.5 WM1727 WM1142CT 455-1123 455-1124-1 _ - 445-1614-ND 16.44 14.88 12.53 | CXA-LO505-NJL 
12 1,500 5 3.5W, Single 8x 20.5 x 80.5 WM1727 WM1142CT 455-1123 455-1124-1 _ — 445-1615-ND 14.70 13.30 11.20 | CXA-L0512-NJL 
12 1,500 5 7W, Dual 8x 20.5 x 130.5 455-1163 455-1127-1 455-1123 455-1124-1 455-1123 455-1124-1 | 445-1629-ND 25.05 22.67 19.09 | CXA-P1012-NJL 
24 1,500 § 3.5W, Single 8x 20.5 x 80.5 WM1727 WM1142CT 455-1123 455-1124-1 =_ — 445-1616-ND 16.44 14.88 12.53 | CXA-L0524-NJL 
Non-Dimming Function, PCB Mountable Type 
900 | 5/10 4.5W, Dual 16.5 x 21x 44 = oat 445-1621-ND 10.26 9.29 7.82 | CXA-L10A 
5 1,200 | 5/10 | 6W, Single/Dual] 16.5 x 29x 56 = _— 445-1623-ND 12.27 11.11 9.35 | CXA-M10A-L 
1,500 | 5/10 8W, Dual 17x 29 x 56 = = 445-1630-ND 18.42 16.67 14.04 | CXA-P10A-P 
900 | 5/10 4.5W, Dual 16.5 x 21x 44 = _ 445-1622-ND 9.80 887 7.47 | CXA-LIOL 
900 | 7/14 QW, Dual 16.5 x 29 x 56 = _ 445-1637-ND 13.41 12.14 10.22 | CXA-P20L-L 
12 1,200 | 5/10 6W, Dual 16.5 x 29 x 56 = _— 445-1624-ND 12.27 11.11 9.35 | CXA-M10L-L 
1,500 | 5/10 8W, Dual 17x 29x 56 = _ 445-1631-ND 19.14 17.32 14.59 | CXA-P10L-P 
1,500 | 7/14 8W, Dual 17 x 29 x 56 = = 445-1628-ND 18.27 16.53 13.92 | CXA-M14L-P 
24 1,200 | 5/10 6W, Dual 16.5 x 29 x 56 = _— 445-1625-ND 12.27 11.11 9.35 | CXA-M10M-L 
1,500 | 5/10 8W, Dual 17x 29x 56 = _ 445-1632-ND 19.14 17.32 14.59 | CXA-P10M-P 


= COILTRONICS’ Mechanical Dimensions (mm) 
Series L WwW H 
= CCFL Inverter 
@ A 21.5 14.35 7.80 1/2 PRI 
COOPER Bussmann Transformers, SMT B 206 | 1435 | 80 tre Pri aff Eigh Voltage 
Ble c 
Specifications: RoHS in 26.0 16.5 5.50 eae ae 
° Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Frequency Range: 40-80kHz 2) E 26.0 16.5 7.40 CTX11 0657 . 
¢ Supply Current: 30mA ¢ IR Reflow Temperature: 240°C for 30 seconds max. 
Primary Secondary 
Pout Mechanical DCR Voltage(1) DCR Voltage(1) Digi-Key Price Each Coiltronics 
Watts Dimensions Max. (Q) Max. (VRMS) Max. (Q) Max. (VRMS) Part No. 1 10 100 Part No. 
2.5 A 0.212 15 285 1340 513-1118-ND 7.38 6.71 5.00 CTX110657-R 
2.5 B 0.190 13 285 1340 513-1123-ND 7.67 6.97 5.19 CTX210659-R 
4.0 Cc 0.160 15 220 1340 513-1119-ND 7.56 6.87 5.12 CTX210407-R 
6.0 D 0.132 15 176 1340 513-1120-ND 7.56 6.87 5.12 CTX110607-R 
6.0 E 0.132 15 176 1340 513-1122-ND 7.56 6.87 5.12 CTX210607-R 
6.0 E 0.160 20 176 1340 513-1121-ND 7.56 6.87 5.12 CTX210605-R 
Note (1): Continuous RMS Voltage. 
JW Mille 
JW IAULEr SMT, CCFL Inverter Transformers 
A Bourns Company a 
i Dim. in mm 
Features: pad: A Primary Secondary 
* Power Rating: 6 Watts a5 Primary \| 10 sce DCR (Q)| Voltage | DCR(O) | Voltage |1,rms| — Digi-Key Price Each J.W. Miller 
* Operating Frequency: 60KHz -/+25% 2 26.5. | Max. | (V) Max. (Vv) | (mA) | Part No. 1 10 25 ‘| PartNo. 
* Operating Ambient Temperature: 1/2 Primary | | High Voltage = 4.14 Hi 
oC. 750 1 
wigs 5 Secondary 4 49a 0.61 25 132 1300 | 70 M8100-ND 4.20 3.15 2.80 | PM61300-1-RC 
* Storage Temperature: -40°C ~ 105°C Feedback E| | a 
* Dielectric Withstanding Voltage: 1500Vrms 4 6 AL 2.75 082 | 20 175 1300 | 70 MB101-ND 4.20 3.15 2.80 | PM61300-2-RC 
Applications: 4.10 15 175 1300 | 70 M8102-ND 4.20 3.15 2.80 | PM61300-3-RC 
LCD flat panel displays PP men eon 0 
1.88 13 175 1300 70 M8103-ND 4.20 3.15 2.80 | PM61300-4-RC 
* Notebook / Palmtop computers =e 
* Portable instruments . 2.34 10.5 290 1300 70 M8104-ND 4.20 3.15 2.80 | PM61300-5-RC 
* Retail terminals 


2280 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


{CS Microsemi. CCFL Inverter Modules 


Features: * 3.3V, 5V and 12V inputs » Power levels from 2.2W to 6W »* Programmable maximum output Advantages: * Low component count « Duty cycle brightness control provides wide brightness range 
current * Widest dimming range, patented digital “Direct Drive” and Analog » Easy to use brightness control, and extends battery management options * Low cost * Reduction in magnetics size * Wide LCD panel 


allows smooth flicker free dimming »* Output short-circuit protection and timeout » Automatic strike voltage 


regulation and timeout * Temperature Ratings: -20°C to 70°C 
Options: ¢ 3 Wattages: 2.2W, 4W, 6W 3 Input Voltages: 3.3V, 5V, 12V * Multiple connector styles 


compatibility * Maximum efficiency, especially in battery mode 


Disadvantages: ¢ Most efficient over a narrow input voltage range * New “non familiar” architecture 


Typical VLAMP. Typical Vis RoHS Compliant 
VIN Range loLaMP. Minimum/Typical Maximum Operating Digi-Key Digi-Key Price 
(V) (Vv) (mA) (V) Dimming Temperature Part No. Part No. Each 
Single Lamp 
. 0 04 LXM1615-03-01-ND LXMG1615-03-01-ND 34.39 
260/980 oe depertaeo 100 Be 70 LXM1615-03-02-ND LXMG1615-03-02-ND 34.39 
' 5 is LXM1618-03-21-ND LXMG1618-03-21-ND 33.21 
3.3 325 ~ 435 3.5 ~5.0 1000/1100 <5: 20°C ~ 70°C ETO ee RCH STOR OEND AaB 
. " 3 LXM1617-03-21-ND LXMG1617-03-21-ND 36.36 
325 ~ 435 3.5 ~5.0 1000/1100 50:1 20°C ~ 70°C al BACARRA Beis 
- 20°C. ~ 70° => LXMG1618-05-21-ND 33.21 
325 ~ 435 3.5 ~5.0 1000/1100 <5: 20°C ~ 70°C es Tr ararniceoinny aa 
a o 0 = LXMG1617-05-21-ND 36.36 
eee aera) meee ie poe Eee LXIM1617-05-22-ND LXMG1617-05-22-ND 36.36 
fi oy 0 = LXMG1612-05-01-ND 48.30 
a0 =620 56 1800/1650 10:1 Seek LXM1612-05-02-ND LXMG1612-05-02-ND 48.30 
- 20°C. ~ 70° = LXMG1618-05-41-ND 33.21 
5 465 ~ 635 5.0 ~6.5 1300/1400 <5: 20°C ~ 70°C a Dean aa5i 
< 5 is LXM1617-05-41-ND LXMG1617-05-41-ND 36.36 
465 ~ 635 5.0 ~6.5 1300/1400 50:1 20°C ~ 70°C a RCH E DEEN agias 
. ny 3 LXM1618-05-61-ND LXMG1618-05-61-ND 33.21 
545 ~ 735 5.0 ~ 8.0 1400/1650 <5: 20°C ~ 70°C aa, BAe REGARD ee 
i 20°C ~ 70° = LXMG1617-05-61-ND 36.36 
545 ~ 735 5.0 ~ 8.0 1400/1650 50:1 20°C ~ 70°C is Dea GANT ee 
300 ~ 800 7.0 1500/1650 100:1 o°c ~ 70°C = LXMG1611-01-ND 45.66 
i‘ 24 0 = LXMG1612-12-01-ND 48.30 
450 ~ 620 58 1500/1650 100:1 0°C ~ 70°C = Be ESRTanD 1850 
LXM1618-12-41-ND LXMG1618-12-41-ND 33.21 
465 ~ 635 5.0 ~ 6.5 1300/1400 <5:1 -20°C ~ 70°C LXM1618-12-42-ND LXMG1618-12-42-ND 33.21 
LXM1618-12-43-ND = 33.21 
te . Sc Se - LXMG1617-12-41-ND 36.36 
465 ~ 635 5.0 ~6.5 1300/1400 50:1 20°C ~ 70°C FMRI TI OMOIND TRISH END a688 
500 ~ 1000 3.8 ~ 8.8 —/2000 100:1 -40°C ~ 85°C = LXMG1614E-14-11-ND 58.54 
5 ” LXM1618-12-61-ND LXMG1618-12-61-ND 33.21 
aes eons pea bate Beene LXM1618-12-62-ND LXMG1618-12-62-ND 33.21 
7 f ' = LXMG1617-12-61-ND 36.36 
SAS 188 aie binesia ant ee ee LXM1617-12-62-ND LXMG1617-12-62-ND 36.36 
Dual Lamp 
. -20°C ~ 70° oe LXMG1623-05-41-ND 56.33 
aceboy S088 eee si pact LXM1623-05-42-ND LXMG1623-05-42-ND 56.33 
5 450 ~ 610 5.2 ~ 6.7 1450/1600 50:1 -20°C ~ 70°C = LXMG1623-05-44-ND 56.33 
" 20°C ~ 70° om LXMG1623-05-61-ND 56.33 
ears aoe ee eile aus cab LXM1623-05-62-ND LXMG1623-05-62-ND 56.33 
<1250 3.5 ~ 5.0 1400/1650 100:1 -20°C ~ 70°C = LXMG1626-12-64-ND 56.33 
385 ~ 485 5.0 ~ 6.0 1250/1400 100:1 -20°C ~ 70°C = LXMG1626-12-45-ND 61.18 
6.0 ‘ ‘ " LXM1621-02-ND LXMG1621-02-ND 78.20 
350 ~ 500 65 1500/1650 100:1 0°C ~ 70°C a LXMG1621-03-ND 78,20 
LXM1624-12-41-ND = 56.33 
350 ~ 530 5.0 ~ 6.5 1250/1400 <5:1 -20°C ~ 70°C = LXMG1624-12-41-ND 59.48 
= LXMG1624-12-42-ND 59.48 
i: 20°C ~ 70° oe LXMG1623-12-41-ND 59.48 
12 eee a8? Hep Ori eo0 an eae LXM1623-12-42-ND LXMG1623-12-42-ND 56.33 
450 ~ 610 5.2 ~ 6.7 1450/1600 50:1 -20°C ~ 70°C = LXMG1623-12-44-ND 56.33 
470 ~ 640 5.0 1500/1650 100:1 °c ~ 70°C = LXMG1621-04-ND 78.20 
- 20°C ~ 70° = LXMG1624-12-61-ND 56.33 
480 ~ 720 5.0 ~ 8.0 1400/1650 <5: 20°C ~ 70°C a BAGDAD Bods 
: o 0 = LXMG1623-12-61-ND 59.48 
480 ~ 720 5.0 ~ 8.0 1400/1650 50:1 20°C ~ 70°C im aE LRAN TD ante 
500 ~ 750 6.5 1350/1500 100:1 o°c ~ 70°C = LXMG1622-12-01-ND 74.75 
500 ~ 750 7.0 1500/1650 100:1 0°C ~ 70°C = LXMG1621-01-ND 78.20 
Quad Lamp 
<5:1 0, 0 rr LXMG1644-12-61-ND 76.43 
12 pene 720 a2 780 Te00/1650: 50:1 BOR STO LXM1643-12-61-ND LXMG1643-12-61-ND 84.92 
530 ~ 730 5.0 ~ 8.0 1500/1650 50:1 -20°C ~ 70°C = LXMG1643-12-62-ND 84.92 
CCFL Controllers and Daa peers 
- Description Part No. 1 50 
In put Cable Assem bl les CCFL Controllers — RoHS Compliant 
LX1686E: This Backlight Controller IC provides all the control functions needed to implement | Digital Dimming Controller LX1686ECPW-ND 5.87 5.36 
Microsemi's direct drive inverters used to operate cold cathode fluorescent lamps (CCFL’s). Third Generation Controller LX1689CPW-ND 4.45 3.99 
enone ‘ania brie CORE ficult Gieei ni ai Third Generation Controller LX1689IPWCT-NDt NEW! 7.37 6.62 
ae e one chauaantte — rea : De esign rc sear (patents pen ee Third Generation Controller LX1689IPWTR-NDO NEW! 12285.00/2,500 
and combines digital and linear circuits with advanced Bi process to create a more complete / Eo o4 Multi-Mode Controller LX1691IPWCT-NDt NEW! 7.37 6.62 
controller in a small package. 
Enhanced Multi-Mode Controller LX1691IPWTR-NDO NEW! 12285.00/2,500 
LX1691: This cost reduced, enhanced feature set Direct Drive CCFL architecture is based on the very Enhanced Multi-Mode Controller LX1691AIPWCT-NDt NEW! 7.37 6.62 


popular LX1689. By limiting Vppp to 5.5V and using advanced processing, die size and package pin 
count is decreased while improving dimming precision. LX1691 based inverter modules can be designed 
for virtually any CCFL appliance from digital cameras and PDA's to big screen monitors and driver 


viewable automotive displays. 


LX1691A: This enhanced Direct Drive CCFL architecture is based on the LX1691. LX1691A based 
inverter modules can be designed for virtually any CCFL appliance from digital cameras and PDA's to 


big screen monitors and driver viewable automotive displays. 


Enhanced Multi-Mode Controller 


LX1691AIPWTR-NDO NEW! 


12285.00/2,500 


Input Cable Assemblies 


18”, 5-Pin 
6”, 8-Pin 
18", 12-Pin 


LX9506-ND 
LX9507G-ND& 
LX9508G-ND& NEW! 


4.88 4.38 
4.88 4.38 
10.24 9.19 


A RoHS Compliant + Cuttape 4 Tape and Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 2281 


JKL Cold Cathode vane oc 


corporation Fluorescent Lamps 
and Inverters 


Length 


a 
Cold Cathode Fluorescent Lamp 
Tri-Phosphor-RGB White Lamps Inverters for CCFL and UV Lamps 
Start | Lamp | Lamp Output 
Dia. | Length) Volts | Volts | Curr. | Intensity Digi-Key Price Each JKL Input | Volts i] Inverter Digi-Key Price Each JKL 
(mm) | (mm) | (V) | (V) | (mA) | (Cd./m2) Part No. 1 10 50 | Part No. Volts | (V) (mA) Characteristics Part No. fl 10 50 | Part No. 
125 | 700 | 280 5 | 38,000 |  289-1145-ND 10.29 9.31 7.84 | BF20125-28B 3.0 | 650 4.5 289-1062-ND 13.23 11.97 10.08 |BXA-302 
218 | 1250] 500 | 5 | 46,000 | 289-1107-ND 11.34 10.26 8.64 | BF20218-24B 5.0 | 650 4.5 289-1047-ND 1512 13.86 11.97 |BXA-502 
226 |1275| 510 | 5 | 46,000 | 289-1144-ND 1218 11.02 9.28 | BF20226-248 5.0 | 700 5.0 Pies 289-1134-ND 4212 1141 9.60 |BXA-501 
9 | 228 |1300| 515 | 5 | 46,000 |  289-1146-ND 1218 11.02 9.28 | CF20228-31B 60 |1200 50] « te ik 289-1064-ND 1495 13.53 11.40 |BXA-503 
” | 277 | 1560 625 | 5 | 38,000 289-1147-ND 1218 11.02 9.28 | CF20277-28B 120 | 700 5.5 nde 289-1049-ND 15.12 13.86 11.97 | BXA-12553 
292 | 1650] 660 | 5 | 46,000 | 289-1108-ND 12.77 11.56 9.73 | BF20292-24B 12.0 | 800 4.0 289-1050-ND 1512 13.86 11.97 | BXA-12576 
305 | 1021] 663 | 6 | 42,000 |  289-1166-NDA 1298 11.75 9.89 | CF20305-24B 120 | 800 40 289-1051-ND 1512 13.86 11.97 |BXA-12577 
325 | 1830| 735 | 5 | 46,000 | _ 289-1135-ND 12.98 11.75 9.89 | BF20325-24B 12.0 | 85055 fa 289-1048-NDT 21.32 1929 16.24 |BXA-12529-PS1 
140 | 730 [340 | 5 | 38,000 |  289-1053-ND 10.28 9.31 7.84 | BF22140-24B 12.0 }1000 5.5 Sieloninit 289-1025-ND 1512 13.86 11.97 |BXA-12529 
22 | 160 | 800 | 370 | 5 | 38,000 |  289-1136-ND 10.29 931 7.84 | BF22160-248 24.0 [1000 5.5 289-1027-ND 1512 13.86 11.97 |BXA-24529 
180 | 1140] 380 | 5 | 38,000 |  289-1148-ND 966 874 — 7.36 | BF22180-28B 12.0 [1350 6.5 | Fixed Triple Output 289-1155-ND 33.18 30.02 25.28 | BXA-12379 
258 | 1700| 720 | 5 | 38,000 | —_ 289-1059-ND 10.29 9.31 _7.84 | BF22258-25B 42.0 [1000 3.0 289-1116-ND 18.94 17.14 14.44 |BXA-12592-3M 
24 | 437 | 1400| 835 | 5 | 38,000 |  289-1137-ND 1447 13.40 11.03 | BF24438-338 12.0 }1000 6.0 iach 289-1035-ND 24.72 22.25 19.78 |BXA-12564-6M 
61 | 490 | 195 | 5 | 30,000 |  289-1140-ND 10.29 9.31 7.84 | BF2661-24B 12.0 |1000 6.0) gad 289-1034-ND 27.72 24.95 22.18 | BXA-12562-6M 
180 | 1000] 400 | 5 | 38,000 |  289-1054-ND 10.29 9.31 7.84 | BF26180-24B 12.0 |1000 6.0 ee 289-1036-ND 25.76 23.19 20.61 | BXA-12565-6M 
188 |1300| 525 | 5 | 38,000 |  289-1039-ND 10.29 9.31 7.84 | BF26188-20B 12.0 }1200 5.0 289-1118-ND 27.05 24.48 + 20.61 | BXA-12598-5M 
214 | 1450] 620 | 5 | 30,000 | — 289-1060-ND 10.29 9.31 7.84 | BF26214-20B 12.0 [1200 6.2 289-1065-NDS 14.95 13.53 11.40 |BXA-12617C-6M 
230 | 1175| 495 | 5 | 30,000 |  289-1138-ND 12.77 11.56 9.73 | BF26230-24B 12.0 |1000 7.0 289-1120-ND 37.46 33.90 28.55 |BXA-12613-7M 
240 | 1250] 505 | 5 | 30,000 |  289-1055-ND 12.76 11.55 9.72 | BF26240-248 12.0 }1500 5.0 Dimming 289-1026-ND 1512 13.86 11.97 |BXA-12579 
og | 260 | 1300| 525 | 5 | 30,000 |  289-1056-ND 12.76 11.55 9.72 | BF26250-24B 12.0 }1500 5.5 Dual Output 289-1157-ND 33.08 29.93 25.20 | BXA-12630-5.5M 
© | 985 | 1500| 725 | 5 | 30,000 |  289-1057-ND 12.76 11.55 9.72 | BF26285-20B 120 |1800 7.0 289-1119-ND 61.36 55.52 46.76 |BXA-12610-7M 
318 | 1636 | 676 | 5 | 34,000 | — 289-1109-ND 12.77 11.56 9.73 | BF26318-20B Accessories 
346 | 1450) 700 | 6 |) 36,000 )) 5 280s1149:ND 12.77 = 1.569.783 | CF26346-878 input Conn. Assembly for BXA-12579 .. 289-1037-ND 200. —  — |BXC-10605 
349 | 1715] 730) 5 | 30,000 | — 289-1150-ND 12.77 11.56 9.78 | CF26349-28B Output Conn. Assembly for BXA-12579. 289-1038-ND 250 — — — |BXC-10569 
360 | 1650] 700 | 5 | 38,000 |  289-1139-ND 1298 11.75 9.89 | BF26360-20B Output Connector Assembly for 
499 | 2100] 1000} 6 | 36,000 |  289-1151-ND 1298 11.75 9.89 | CF26499-37B 
; BXA-12553 and BXA-501 289-1052-ND 2.00 — __ — |Bxc-10566 
600_| 2340 | 1125 | 6 | 36,000 | _289-1152-ND 12.98 11.75 _9.89 | CF26600-37B Input Conn. Assembly for BXA-12379 289-1158-ND 2.63. 2.38 2.00 |BXC-12379/ICON 
29 | 25 | 400 | 165 | 5 | 19,000 |  289-1002-ND 10.29 9.31 7.84 | BF325-22B Output Connector Assembly for 
25 | 400 | 165} 5 = 289-1154-ND 1712 15.49 13.04 | BF325-HG Single BXA-12379.........0cccccseceseee 289-1159-ND 210 1.90 1.60 | BXC-12379/0CON1 
275 | 1475| 590 | 5 | 28,000 | 289-1142-ND 12.77 11.56 9.73 | BF3275-208 Output Connector Assembly for 
380 | 1975] 790 | 5 | 28,000 289-1143-ND 12.98 11.75 9.89 | BF3380-248 Dual BXA-12379..........-seseseeeeceeees 289-1160-ND 315 2.85 2.40 | BXC-12379/0CON2 
50 | 500 | 195 | 5 | 28,000 289-1003-ND 10.29 9.31 7.84 | BF350-20B Input Conn. Assembly for BXA-12563 ... 289-1161-ND 2.63. 2.38 2.00 |BXC-10546 
75 | 525 | 210) 5 | 28,000 289-1058-ND 10.29 9.31 7.84 | BF875-20B Output Conn, Assembly for BXA-12563. . 289-1162-ND 2.63 2.38 2.00 | BXC-10567 
86 | 540 | 220] 5 | 28,000 |  289-1004-ND 10.29 931 7.84 | BF386-20B input Connector Assembly for 
100 | 665 | 270 | 5 | 28,000 |  289-1005-ND 10.29 9.31 7.84 | BF3100-208 BXA-12630-5.5M 989-1163-ND 3.15 285 2.40 |Bxc-10694 
3.0 | 160 | 850 | 345 | 5 | 28,000 |  289-1006-ND 10.29 931 7.84 | BF3160-20B Output Connector Assembly for 
216 | 1100] 440 | 5 | 28,000 |  289-1040-ND 10.29 931 7.84 | BF3216-20B BXA-12690-5.5M 989-1164-ND 263 238 2.00 |Bxc-10685 
aa tee eg : soe Eee tn ae aes is Sean Tnput Connector for BXA-12549-6M . 289-1066-ND 2.63 2.38 2.00 | BXC-10550 
Bd io 700 | 5 | 98000 (Meeseineata tide, sean” 78d |easso-30R Output Connector for BXA-12549-6M....... | __ 289-1067-ND 2.63 2.38 2.00 | BXC-10655 
5 ; te : : : r Input Connector for BXA-12617C-6M........ 289-1068-ND 2.63 2.38 2.00 | BXC-10580 
300 | 1350] 665 | 5 | 28,000 |  289-1041-ND 12.76 11.55 9.72 | BF3300-208 Output Connector for BXA-12617C-6M 
360 | 1500| 785 | 5 | 28,000 | _ 289-1042-ND 12.76 11.55 9.72 | BF3360-208 BA 10E0) ANMBMACL SCORES 
a | 183 | 800 | 365 | 5 | 16,000 eee 1029 at = 200 [bbe les-208 BXA-12610-7M and BXA-12613-7M .... 289-1069-ND 263 2.38 2.00 |BxC-10643 
418 | 1400 | 765 | 5 | 15,000 | _ 289-1061-ND 13.69 12.39 _ 10.44 | BF4418-20B Input Connector for BXA-503 ... 289-1070-ND 2.63 2.38 2.00 |BXC-10574 
485 | 142 | 800 | 260 | 5 | 9500 289-1153-ND 10.29 9.31 7.84 | BF4142-20B Output Connector for BXA-503.. 289-1071-ND 2.63 2.38 2.00 | BXC-10585 
118 | 600 | 305 | 5 | 7,000 289-1009-ND 10.29 9.31 7.84 | BF5118-20B Tnput Connector for BXA-12592-3M, 
5.6 | 165 | 800 | 400 | 5 | 7.000 289-1044-ND 10.29 9.31 7.84 | BF5165-20B BXA-12598-5M and BXA-12594-5M. 289-1121-ND 2.90 2.63 2.21 | BXC-10549 
200 | 850 | 445 | 5 | 7,000 289-1010-ND 10.29 9.31 __7.84 | BF5200-20B Output Connector for BXA-12594-5M... 289-1123-ND 2.63 2.38 2.00 |BXC-10689 
700 | 550 | 230 | 5 | 6,500 289-1012-ND 10.29 931 7.84 | BF6100-20B input Connector for BXA-12610-7MI 
144 | 600 | 245 | 5 | 6,500 289-1045-ND 10.29 9.31 7.84 | BF6144-208 and BXA-12613-7M........scseeeeeeee 289-1124-ND 2.90 263 2.21 | BXC-10630 
150 | 600 | 250) 5 | 6,500 289-1013-ND 10.29 9.31 7.84 | BF6150-20B End Cap for 3mm Fluorescent Lamps....... 289-1072-ND 53 48 40 |BF3/RC 
gs | 165 | 600 | 255 | 5 | 6,500 289-1046-ND 10.29 9.31 7.84 | BF6165-208 End Cap for 2.2mm and 2.4mm 
> | 478 | 650 | 270 | 5 | 6,500 289-1014-ND 10.29 931 7.84 | BF6178-20B Fluorescent Lamps 289-1133-ND 53.48 ~—-40:(|BF2.4/RC 
200 | 680 | 290) 5 | 6,500 289-1015-ND 10.29 9.31 7.84 | BF6200-208 End Cap for 2.6mm Fluorescent Lamps.....| _ 289-1165-ND 53 -.48-~—«40_ | BF2.6/RC 
225 | 750 | 340 | 5 | 6,500 289-1016-ND 10.29 931 7.84 | BF6225-20B - - 
262 | 850 | 350 | 5 | 6,500 289-1017-ND 10.29 9.31 7.84 | BF6262-20A t Pottedinverter _ § See JST below for Mating Connector 
A ROHS Compliant 
Inverters for Electroluminescent (EL) Backlighting 
Narrow Spectrum UltraViolet (UV) Lamps Input Voltage EL Element Digi-Key Price Each JKL 
- Range (dc) Area (cm?) Part No. 1 10 50 Part No. 
Start | Operating | Watts 
Dia. |Length | Volts | Volts @ Output | Digi-Key Price Each JKL 10-19 289-1028-ND 12.20 10.98 9.76 | NDL-201 
(mm) | (mm) | (vy) v) sma | uW/em2@t” | Part No. A te ern. 3.0~5.5 19-38 289-1029-ND 12.20 10.98 9.76 |  NDL-202 
20 - 60 289-1132-ND* 1319 11.94 10.05 | _NDL-104LP 
30 | 25 | 350 140 | 0.70 0.30 | 289-1018-ND 10.29 9.31 7.84 | BF325-UV1 rt aaOTOTOND 1090. — 4098 76: | NDL=203, 
3.0 50 500 195 0.98 0.30 289-1019-ND 10.29 9.31 7.84 | BF350-UV1 3.0~5.5 41-70 289-1031-ND 11.90 10.71 9.52 NDL-204 
3.0 | 100 | 675 270 «| 1.35 0.25 | 289-1020-ND 10.29 9.31 7.84 | BF3100-UV1 50 - 83 289-1032-ND 11.90 10.71 9.52 | _NDL-205 
3.0 | 120 | 865 280 | 1.35 0.25 | 289-1021-ND 10.29 9.31 7.84 | BF3120-UV1 3.0~55 100 - 170 289-1033-ND 11.20 10.08 8.96 | NDL-217 
3.0 | 240 | 950 500 | 250 0.25 | 289-1022-ND 10.29 9.31 7.84 | BF3240-UV1 * Low Profile 
90 | 59 | 375 150 | 0.75 0.15 | 289-1023-ND 10.29 9.31 7.84 | BF959-UV1/3 
FI cy bar i Gun JST Mating Connector, 
: a ap ; Contact and Crimp Tool 
ssem | 
y Digi-Key Pricing Tape & Reel | JST 
L L lead Description Part No. 10 100 500 Pricing* Part No. 
ene Di sae ia Digi-K Price Each JKL 2-3 Pos., 8mm, Crimp Connector 
eng sem erey eng LOGY) WT Style BH Housing .............0.0.. 455-1123-ND 1.69 14.12 56.49 = BHR-03VS-1 
A(mm) | B (mm) C (mm) Part No. 4 10 50 Part No. 4Pos., 4mm, Crimp Connector 
258 22 150 989-1111-ND 19.15 17.33 14.60 BF22258-25B/DK01 Style BH Housing.................-. 455-1369-ND 1.72 14.35 57.39 - BHR-04VS-1 
100 3.2 150 289-1112-ND 15.44 13.97 11.76 | BF3100-20B/DK01 ere ey Phosphor aver Ate 45:06 | “edu Go0'|SBNcontT:POs 
160 | 32 150 | 289-1113-ND 15.44. 13.97 11.76 | BF3160-20B/DKO1 Fe I OTC eee ae, OEE — Sai 15.06) hes oor. 
250 3.2 150 289-1114-ND 17:22 15.58 13.12 | BF8250-20B/DK01 COMACES ence ceseenseeesees 455-1125-ND 432.05/1 - YC-670R 
418 44 150 289-1115-ND 2054 1859 15.65 | BF4418-20B/DK01 Foi Tane and Reol part humiter, chanie 1:ND to 2:ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2282 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Pin Connections 


° Pin Pin 
Norilake Vacuum Fluorescent Display Modules No. | Symbol | No. | Symbol 
VFD OVER LCD ADVANTAGES: * Power save mode (display off) u Nee = BEI 
¢ Higher Brightness 4 level brightness control (by code) 2 Vec 9 Dp 
* Wider Viewing Angle * 8-bit or 4-bit interface 1 3 NC 10 DB3 
¢ Wider Temperature Range ¢ Wide operating temperature range 4 RS WW DB4 
FEATURES: * 8 user definable fonts FOR LCD 5 RW (WR) 12 DBS 
* LCD compatible interface * Power consumption similar to LCD with LED backlight ais 6 E (RD) 13 DB6 
* Same mounting locations as LCD ¢ 5mm or 9mm character height 
* +5V single power supply * Color: Blue-Green iu DBO. bb DBZ 

Display Character Outline Dim. Viewing Area Char. Size Dot Size Operating Storage Supply Digi-Key Price Each Noritake 

Format Format WxHxD (mm) WxH (mm) WxH (mm) WxH (mm) Temp. (°C) Temp. (°C) Volt. (V) | Part No. 1 10 50 Part No. 

16 x2 5x7 Dots 80 x 36 x 13.2 51.36 x 11.4 2.46 x 4.76 38 x 56 -40 ~ 85 -50 ~ 85 286-1019-ND 60.74 56.19 45.56 CU16025ECPB-W6J 
16 x2 5x 8 Dots 122 x 44 x 20.2 82.70 x 19.0 3.85 x 8.0 53 x .89 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1017-ND 96.66 89.42 72.50 CU16029ECPB-W1J 
20x2 | 5x7CURS 116 x 37x 16 70.8 x 11.5 24x54 AXS -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1005-ND 61.80 57.17 46.35 CU20025ECPB-W1J 
20x2 5x7 Dots 146 x 43x19 102.6 x 18.8 3.8 x 8.0 6x .975 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1028-ND 100.60 93.06 75.45 CU20029ECPB-W1J 
20 x 4 5x7 Dots 98 x 60x 17 70.8 x 20.9 24x47 AX -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1020-ND 96.04 88.84 72.03 CU20045SCPB-W5J 
20 x 4 5 x 8 Dots 146 x 62.5 x 23 99.6 x 37.6 3.65 x 8.8 57 x 84 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1018-ND 149.18 138.00 111.89 CU20049SCPB-W2J 
24x2 5x7 Dots 125 x 36 x 20.74 85.2 x 11.5 24x47 AX -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1029-ND 71.44 66.09 53.58 CU24025ECPB-W1J 
40x2 5x7 Dots 182 x 33.5 x 20.5 138.8 x 11.5 2.3X4.7 38x 5 -40 ~ 85 -50 ~ 85 286-1021-ND 96.88 89.62 72.66 CU40025SCPB-W6J 


Graphics Vacuum Fluorescent Display Modules 


GRAPHICS SOFTWARE DEVELOPMENT KIT: 


Demonstrate Your Application from Your PC - Easily create text, boxes, lines and freehand drawings: 
* Load the Noritake Software onto your PC * Connect the graphics display to the interface card * Connect the 
power supply to the interface board » Connect the interface card to your parallel port 
Using the Noritake software on your PC: * Download BMP files and illustrate them on the graphics display 
¢ Enter text * Create boxes, lines and freehand drawings easily 
Noritake Development Kit Includes: * Noritake Graphics Development Software * Power Supply « Interface 


board from display to PC parallel port (parallel port cable not included - recommend AE1012-ND) 


GUD3000/GUD7000 DEVELOPMENT KIT: 


Kit Includes: * GU3000 or GU7000 VFD module with stand * DC power supply (5V/2A, regulated) * Cable 
harness for both power supply and signal * CD-ROM for software and related documentation * Notice for 
cautious handling VFD modules * Warranty paper package list 


GUD3000/GUD7000 


Storage Temperature: -40 ~ 85 °C 


Number Number of Dot Pitch Display Area PCB Size Power (V/mA) Operating Digi-Key Price Each Noritake 

Of Dots Characters (mm) Wx H (mm) WxH (mm) (all dots on) Temperature (°C) | Part No. 1 10 50 Part No. 

128 x 32 4x21 0.45 x 0.44 57.45 X 13.93 98 x 131 5.0/400 -40 ~ 85 286-1046-ND 96.96 89.69 72.72 GU128X32D-7000 
128 x 32 4x2 0.45 x 0.44 57.45 x 13.93 98 x 131 5.0/400 -40 ~ 85 286-1047-ND 96.00 88.80 72.00 GU128X32D-7002 
128 x 32 4x21 0.45 x 0.44 57.45 x 13.93 98 x 131 5.0/400 -40 ~ 85 286-1048-ND 96.80 89.54 72.60 GU128X32D-7003 
128 x 32 4x21 0.65 x 0.65 83.05 x 20.65 130 x 38.5 5.0/450 -40 ~ 85 286-1022-ND 132.06 122.16 99.05 GU128X32-800A 
128 x 32 4x21 0.65 x 0.65 83.05 x 20.65 130 x 38.5 5.0/450 -40 ~ 85 286-1059-NDO 141.50 130.89 106.13 GU128X32-800B 
128 x 64 8x21 0.65 x 0.65 83.05 x 41.45 140 x 68 5.0/750 -40 ~ 85 286-1023-ND 164.40 152.07 123.30 GU128X64-800A 
128 x 64 8x21 0.65 x 0.65 83.05 x 41.45 140 x 68 5.0/750 -40 ~ 85 286-1060-NDO 167.68 155.11 125.76 GU128X64-800B 
160 x 16 2x26 0.65 x 0.95 103.85 x 15 154 x 39 5.0/400 -40 ~ 85 286-1025-ND 150.04 138.79 112.53 GU160X16-800A 
160 x 32 4x 26 0.635 x 0.635 101.45 x 20.17 154 x 45 5.0/550 -40 ~ 85 286-1026-ND 156.98 145.21 117.74 GU160X32-800A 
192 x 16 2x32 0.75 x 0.75 143.8 x 11.8 200 x 33.5 5.0/450 -40 ~ 85 286-1024-ND 161.18 149.10 120.89 GU192X16-800A 
256 x 32 4x42 0.65 x 0.65 166.25 x 20.65 220 x 50 5.0/750 -40 ~ 85 286-1027-ND 172.10 159.20 129.08 GU256X32-800A 
256 x 32 4x42 0.65 x 0.65 166.25 x 20.65 220 x 50 5.0/650 -40 ~ 85 286-1013-ND 163.80 151.52 122.85 GU256X32-800 
256 x 64 8x42 0.65 x 0.65 166.3 x 41.50 222 x78 5.0/2000 -20~70 286-1010-ND 340.36 314.84 255.27 GU256X64-372 
256 x 64 8x42 0.65 x 0.65 166.25 x 41.45 230 x78 5.0/1500 -40 ~ 85 286-1040-ND 269.66 249.44 202.25 GU256X64-900A 
256 x 64 16 x 32* 0.45 x 0.45 115 x 28.65 159 x 50 5.0/850 -40 ~70 286-1043-ND 191.90 177.51 143.93 GU256X64D-3900 
112x 16 2x16 0.47 x 0.725 52.50 x 11.45 80 x 36 5.0/260 -40 ~ 85 286-1030-ND 57.60 53.28 43.20 GU112X16G-7000 
112x 16 2x16 0.47 x 0.725 52.50 x 11.45 80 x 36 5.0/260 -40 ~ 85 286-1031-ND 57.00 62.73 42.75 GU112X16G-7002 
112x 16 2x16 0.47 x 0.725 52.50 x 11.45 80 x 36 5.0/260 -40 ~ 85 286-1032-ND 54.60 50.51 40.95 GU112X16G-7003 
140 x 16 2x20 0.5 x 0.725 69.85 x 11.45 116 x 37 5.0/290 -40 ~ 85 286-1033-ND 62.40 57.72 46.80 GU140X16G-7000 
140 x 16 2x20 0.5 x 0.725 69.85 x 11.45 116 x 37 5.0/290 -40 ~ 85 286-1034-ND 61.80 57.17 46.35 GU140X16G-7002 
140 x 16 2x20 0.5 x 0.725 69.85 x 11.45 116 x 37 5.0/290 -40 ~ 85 286-1035-ND 59.40 54.95 44.55 GU140X16G-7003 
140 x 16 2x23 0.735 x 1.185 102.75 x 18.8 146 x 43 5.0/650 -40 ~ 85 286-1049-ND 101.60 93.98 76.20 GU140X16J-7000 
140 x 16 2x23 0.735 x 1.185 102.75 x 18.8 146 x 43 5.0/650 -40 ~ 85 286-1051-ND 96.80 89.54 72.60 GU140X16J-7003 
140 x 32 4x20 0.5 x 0.68 69.85 x 21.61 98 x 60 5.0/400 -40 ~ 85 286-1036-ND 97.00 89.73 72.75 GU140X32F-7000 
140 x 32 4x20 0.5 x 0.68 69.85 x 21.61 98 x 60 5.0/400 -40 ~ 85 286-1038-ND 92.20 85.29 69.15 GU140X32F-7003 
280 x 16 2x46 0.49 x 0.70 137.05 x 11.0 182 x 33.5 5.0/520 -40 ~ 85 286-1052-ND 98.00 90.65 73.50 GU280X16G-7000 
280 x 16 2x46 0.49 x 0.70 137.05 x 11.0 182 x 33.5 5.0/520 -40 ~ 85 286-1053-ND 97.00 89.73 72.75 GU280X16G-7002 
280 x 16 2x46 0.49 x 0.70 137.05 x 11.0 182 x 33.5 5.0/520 -40 ~ 85 286-1054-ND 93.20 86.21 69.90 GU280X16G-7003 
256 x 64 8x42 0.325 x 0.325 83.08 x 20.68 133 x 38 5.0/430 -40 ~ 85 286-1055-ND 191.90 177.51 143.93 GU256X64C-3900 
256 x 128 16 x 42 0.325 x 0.325 83.08 x 41.48 131 x 66 5.0/850 -40 ~ 85 286-1056-ND 260.60 241.06 195.45 GU256X128C-3900 
256 x 128 16 x 42 0.45 x 0.45 115.05 x 57.45 170 x 90 5.0/1200 -40 ~ 85 286-1057-ND 353.50 326.99 265.13 GU256X128D-3900 
256 x 128 16 x 42 0.55 x 0.55 140.65 x 70.25 214x110 5.0/100 -40~70 286-1058-ND 426.30 394.33 319.73 GU256X128E-3900 
Graphics Development Kit Without Display... 286-1015-ND 200.00 185.00 150.00 GUD-ND 

Graphics Development Kit for 3000 Series ... 286-1041-ND 288.72 267.07 216.54 GUD3000 
Graphies!DevelopmentsKitfor Z000!SOMES os cccc cer ncers tetas tcvecarcincaety daahatish eee uiianina das date ease ecta cinerea Nanaia eeu hitasinare Se dalla 286-1042-ND 175.26 162.12 131.45 GUD7000 


* Also available in 6 x 8 and 8 x 16 depending on font size. 


0 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(t073) 2283 


Digit Dual Row 
No. of Size Type No. of Spacing Digi-Key Price Each Lumex 
be i LC Ds Format Digits | (mm) (mm) Pins (mm) Part No. 1 5 10 | Part No. 
Per ey i aye 67-1787-ND 1.78 1.65 1.48 | LCD-S2X1C50TR 
a ee See naka ; 67-1798-ND 178 165 1.48 | Lop-S2xicsoT 
umex Numbering System 
LOD-S401C40TF-1 ; 67-1788-ND 1.66 1.54 1.38 | LCD-S301C31TR 
w nee : Tar 2 DIp a a 67-1799-ND 1.66 1.54 1.38 | LCD-S301C31TF 
31/2 12.70 | 2.54 Dip 40 33.00 67-1789-ND 3.78 3.50 3.14 | LCD-S3X1C50TR/A 
” Type of Display Liquid Crystal Display 3 1/2 12.70 | 2.54 Dip 40 33.18 67-1790-ND 3.78 3.50 3.14 | LCD-S3X1C50TR/B 
. Operating : = Standard Ce re). 6 4 992 | 1.27Dip | 40 24.64 67-1792-ND 296 274 2.46 | LCD-S401C39TR 
emperature = High Temp (-30°C ~ 75° z 
. Model Alphanumeric and Numeric q oo q 4 13.20 | 2.54 Dip 40 32.39 67-1793-ND 4.20 3.89 3.49 | LCD-S401C52TR 
Number 401040 =4 Character x 1 line, 0.40” ee : 
4x1C45 =4.5 Character x 1 line, 0.45” 4 18.00 | 2.54 Dip 40 40.01 67-1794-ND 4.54 4.20 3.77 | LCD-S401C71TR 
xX - represent 1/2 column peat Bam i -1795- a 
Matric and Graphic Model (o-oo 41/2 | 889 | 254Dip | 40 24.45 67-1795-ND 3.04 2.82 2.53 | LCD-S4X1C35TR 
01602D =16 Characters x Lines, Dot Matrix . 2 67-1796-ND 7.26 6.72 6.03 | LCD-S601C71TR 
. Fluid Type T = Twisted Nematic (TN) 7 = 6 17.99 2.54 Dip 50 40.14 
S = Super Twisted Nematic (STN) O.: BO:o.o 67-1807-ND 7.26 6.72 6.03 | LCD-S601C71TF 
. Polarizer R = Reflective 
Mode F = Transflective - Overall Active Typical Current Works with Digi-Key Price Each Lumex 
. Display Default = Positive Image (No Letter), or if more Size(mm) | Area (mm) Color | Voltage (mA) LCD PartNo. | PartNo. 1 5 10 | Part No. 
Mode Description Follows Use “-”; N = Negative Image Backlight — RoHS Compliant 
= Hlevng Paral 20 Hock (No-Number} 30.0% 20.0 | 240x184 | Green | 22 25 67-1798-ND ] 67-1952-ND 250 2.32 2.08 | SSB-CEL2417SUGC 
114.0 x 28.8 | 100.4 x 25.2 Green 4.2 576 67-1807-ND 67-1953-ND 8.64 8.00 7.18 | SSB-COB10025GW 


. Type of Display Liquid Crystal Module 5. Fluid T = Twisted Nematic (TN) 
Lumex Numbering System . Operating S = Standard (0°C ~ 50°C) Type S = Super Twisted Nematic (STN) 
LOCM-S01602DTF-1 Temperature H = High Temp (-20°C ~ 70°C) 6. Polarizer Mode R = Reflective F = Transflective 
7 . Model Dot Matrix and Graphic Model 7. Display Default = Positive Image (No Letter), or if more 
a a u meee Number 01602 = 16 Character x 2 Lines Mode description follows use “-"; N = Negative Image 
12864 = 128 Columns x 64 Rows 8. Viewing Default = 6 o’clock (No Number) 
. Display Type D = Dot Matrix G = Graphic Direction 1=12 o'clock 
i Outline Viewing Pixel Size | Pixel Pitch | Back- 
LCD Graph Ic Built-in Dot Pixels | Dimension (mm) Area (mm) (mm) (mm) light | Digi-Key Price Each Lumex 
M | Controller WxH WxHxD WxH WxH WxH Type | Part No. i 5 10 Part No. 
od u es EPSON SED1520 122 x 32 84x44x12.70 | 60.50 x 18.50 AO x 45 A4x 49 LED | 67-1782-ND 24.98 23.11 20.74 LCM-S12232GSF 
; SAMSUNG $6B0108 128 x 64 93 x 70 x 12.7 72x40 AB x 48 52 x 52 LED | 67-1783-ND 47.80 44.22 = 39.68 LCM-S12864GSF 
Features: « Standard Temperature Version 128 x 64 75 x 52.7 x10 60 x 32.5 A0 x .40 A3 x 43 LED | 67-1784-ND 50.80 46.99 42.17 LCM-H12864GSF/H-Y 
TOSHIBA T6963C 240 x 64 180 x 65 x 14 133 x 40 AQ x 49 53 x .53 LED | 67-1785-ND 91.80 84.92 76.20 LCM-S24064GSF 
240x128 | 144x104 x 15.1 114 x 64 40 x .40 45 x .45 LED | 67-1786-ND 117.68 108.86 97.68 LCM-S240128GSF 
1 3 
Dot M atrix Features: ¢ Standard Temperature Version * All the LCD's listed use a 68 
* Standard Pin C Sti SAMSUNG controller P/N Hy 
LCD Modules fandard Pin Connections S6A0069 33 
88 
O socsascasen00] ie) 
Outline Viewing Character Dot Operating Storage Supply 
Display Character Pad Dimension Area Size Size Temperature Temperature Voltage Digi-Key Price Each Lumex 
Format Format Layout WxHxD (mm) Wx H (mm) WxH(mm) | WxH(mm) (°C) (°C) (V) Part No. 1 5 10 Part No. 
Twisted Nematic, Reflective without LED Backlight 
16x1 Top 80 x 36x 8.8 66 x 16 3.07 x 6.56 55x .75 67-1778-ND 7.50 6.94 6.23 LCM-S01601DTR 
16 x2 Top 80 x 36x 8.8 66 x 16 2.96 x 5.56 56 x .66 mr. BQO 20°C ~ 70° 67-1779-ND 9.28 8.59 771 LCM-S01602DTR/A 
tex2 | 5*8D0IS | i Side | 95x30x89 eixté | 296x556 | sexe5 | OC~SOC | -20°0~70° a0 67-1780-ND 9.28 859 7-71 | LCM-S01602DTR/C 
16 x2 Bottom 66 x 26 x 6.5 62x19 2.46 x 5.56 46 x 66 67-1781-ND 5.88 5.44 4.88 LCM-S01602DTR/M 
Super Twisted Nematic, Reflective without LED Backlight 
16x1 Top 80 x 36x88 66 x 16 3.07 x 6.56 55x .75 67-1767-ND 9.56 8.85 7.94 LCM-S01601DSR 
16x2 Top 80 x 36x 8.8 66 x 16 2.96 x 5.56 56 x 66 67-1768-ND 10.34 9.57 8.59 LCM-S01602DSR/A 
16x2 Bottom 84x 44x 8.8 66 x 16 2.96 x 5.56 56 xX .66 67-1769-ND 11.38 10.53 9.45 LCM-S01602DSR/B 
16x2 L Side 85 x 30 x 8.9 66 x 16 2.96 x 5.56 56 xX .66 67-1770-ND 10.34 9.57 8.59 LCM-S01602DSR/C 
16x2 5x8 Dots Bottom 122 x 44x88 99 x 24 4.84 x 9.63 92x 1.16 0° ~ 50°C -20°C ~ 70°C 5.0 67-1771-ND 15.50 14.34 12.87 LCM-S01602DSR/D 
16x4 Top 87 x60x8.9 65 x 25.6 2.95 x 4.75 55 x 55 . 67-1772-ND 22.02 20.37 18.28 LCM-S01604DSR 
20x2 L Side 116 x 37x 8.9 85 x 18.6 3.2 x 5.55 60 x .65 67-1773-ND 15.82 14.64 13.14 LCM-S02002DSR 
20x4 Top 98 x 60 x 8.8 77 X 26.3 2.95 x 4.75 55 x 55 67-1774-ND 23.98 22.19 19.91 LCM-S02004DSR 
24x2 L Side 118 x 36 x 8.8 93.5 x 16 3.2 x 5.55 60 x .65 67-1775-ND 16.46 15.23 13.67 LCM-S02402DSR 
40x4 L Side 190 x 54x10 149 x 29.5 2.78 x 4.89 50x 55 67-1777-ND 57.28 52.99 47.55 LCM-S04004DSR 
Super Twisted Nematic, Transflective with LED Backlight 
16x1 Top 80 x 36 x 12.7 66 x 16 3.07 x 6.56 55x .75 67-1757-ND 12.62 11.68 10.48 LCM-S01601DSF 
16x2 Top 80 x 36 x 12.7 66 x 16 2.96 x 5.56 56 x 66 67-1758-ND 13.36 12.36 11.09 LCM-S01602DSF/A 
16x2 Bottom 84x 44x 12.7 66 x 16 2.96 x 5.56 56 x .66 67-1759-ND 13.98 12.94 11.61 LCM-S01602DSF/B 
16x2 L Side 85 x 30x 12.7 66 x 16 2.96 x 5.56 56 x .66 67-1760-ND 13.36 12.36 11.09 LCM-S01602DSF/C 
16x4 Top 87 x 60x 12.7 62 x 25.6 2.95 x 4.75 55 xX 55 mr. Bo 20°C ~ 70° 67-1761-ND 27.66 25.59 22.96 LCM-S01604DSF 
2ox2 | 5*8Dots | i side | tiexa7xia7 | s5xia6 | 32x555 | 60x65 | TO~S0C | 20-70% mo 67-1762-ND 2058 © 19.04 ~~ 17.09 | LoM-Soz002DsF 
20x4 Top 98 x 60 x 12.7 77 X 26.3 2.95 x 4.75 55 x 55 67-1763-ND 31.50 29.14 26.15 LCM-S02004DSF 
24x2 L Side 118 x 36x 12.7 93.5 x 16 3.2 x 5.55 60 x .65 67-1764-ND 21.28 19.69 17.67 LCM-S02402DSF 
40x2 L Side 182 x 33.5 x 12.7 154 x 15.3 3.2 x 5.55 60 x .65 67-1765-ND 37.14 34.36 30.83 LCM-S04002DSF 
40x4 L Side 190 x 54x 14.5 149 x 29.5 2.78 x 4.89 50x 55 67-1766-ND 67.48 62.42 56.01 LCM-S04004DSF 
” ” a 
Color LCD TFT Modules 4.0” and 6.4” Modules purrs ap 
. 2 . —— 40020 ——| 156.30 “active area) 
Take Standard NTSC Composite Video Signals eal 11220 | < 
These high quality, low profile, 4.0” and 6.4” color LCD TFT modules can be used to view any NTSC composite video source |.42.35 ___39.76_| > 
such as the output from a VCR or one of our small Panasonic CCD cameras. _o 1, Pere a 26.30) 
o } 
Operating Conditions: * Storage Humidity (Hs): 85% RH 34.04 6.4” Module 
* Operating Voltage (Vop): 10-30VDC, 12VDC typical ¢Input Signal/NTSC Sync Negative (Composite Video 61.77 010 q 4,00 
¢ Operating Temperature (Top): 0°C ~ 60°C Signal: 1Vp-p/75Q): Vi: 1Vp-p fH: 15.75KHz fV: 60Hz Ee 2773 | i —— eon AA 
* Storage Temperature (Tst): 4.0” Module: -20°C ~ 80°C __ fe: 3.58MHz 1 Interface 9 gee is Tow A 
6.4” Module: -25°C ~ 80°C. «Power Consumption (Pc): 4.0” Module: 5W, 6.4” lo} lol a ‘| Board i A tem HAF cour sre ooo 
* Operating Humidity (Ho): 85%RH Module: 7W ——— a) 4.0” Module 26.0 L 420.00 
Display Resolution Active Area Dot Pitch ae 
Size (No. of lines) (mm) (mm) Weight Viewing Angle Digi-Key Price Lumex 
(inch) Width Height Width Height Width Height (gm.) Backlight* Right Left Up Down Part No. Each Part No. 
4.0 480 234 82.10 61.70 0.106 0.161 166 +5 CCFT 45° 45° 10° 30° 67-1547-ND 299.00 LCM-480234GF-40CG 
6.4 960 234 130.6 97.3 0.136 0.416 340 +5 CCFT 50° 50° 10° 30° 67-1511-ND 497.53 LCM-960234GR-64FC 


* 10,000 hour minimum at Tamb=25°C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2284 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


red lian Counters and Timers 


CUB3 and CUB3T 
CUB3 


The CUB3 is a battery-powered up counter for counting dry contact closures from switches or relay contacts. Built-in 
debounce circuitry ensures accurate counts up to 100Hz. It can also be used with transistor closures and has a reset 
button on the front of the counter. 


CUB3T 


The CUB3T is a time display that will count the length of time that the inputs are connected together. Inputs are triggered 
using a dry contact switch to start the timing circuit. Time indicators require a supply voltage of 10-300VAC or DC. Rear 
reset only. 


Digi-Key Price | Red Lion 
Description Part No. Each | Part No. 
CUB3 Count Indicator, 100Hz, Replaceable N Cell Battery .................. RLCO3-ND 31.32 | CUB30000 
CUB3 Count Indicator, 100Hz, Built-in Lithium Battery. RLCO04-ND 37.80 | CUB3LO00/A 
Alkaline N Cell Battery for RLCO3-ND P147-ND 1.08 | AM5X 
CUB3T Time Indicator, 1 Hour or 60 Min., 10-300VAC or DC Input.. RLC3TR-30-ND 46.44 | CUB3T300 
CUB3T Time Indicator, .1 Hour or 6 Min., 10-300VAC or DC Input. RLC3TR-31-ND 46.44 | CUB3T310 
CUB3T Time Indicator, .01 Hour or 60 Sec., 10-300VAC or DC Input .. | RLC3TR-32-ND 46.44 | CUB3T320 
CUB3T Time Indicator, .1 Min. or 6 Sec., 10-300VAC or DC Input........... RLC3TR-33-ND 46.44 | CUB3T330 


CUB7 Series Counters and Timers 


CUB7/CUB7W 


The CUB7 and CUB7W are 8-digit miniature counters with large 0.35” (8.89 mm) high 
digits. The LCD read-out is available in Positive Image Reflective, Negative Image 
Transmissive with yellow/green or red LED backlighting. The backlight version requires 
an external 9-28VDC power supply. The CUB7 series is housed in a lightweight, high- 
impact plastic case with a clear viewing window. The sealed front panel with the silicone rubber reset button meets NEMA 
4X/IP65 specifications for wash-down and/or dusty environments when properly installed. The CUB7W accepts most 
machine control voltage signals. The input accepts AC or DC control voltages from 10-300V at count speeds up to 30 
counts per second (cps). 


Features: 

Replaceable internal lithium battery provides up to 7 years of uninterrupted operation * Front panel reset or remote 
reset * Connections: Wire clamping screw terminals «Fits DIN standard cut-out 1.77” (45 mm) x 0.874” (22.2 mm) 
* Low speed count to 30Hz from switch closure or 0.C. transistor; High speed count to 10KHz (CUB7) 


CUB7T 


Features: 

© 10 programmable timer ranges * 8-digit LCD reflective display with “Timer Active” annunciator * 0.35” (8.89mm) 
high digits * Available in either contact or voltage versions * Replaceable internal lithium battery provides up to 6 years 
of uninterrupted operation »* Both front panel program and rest buttons are individually enabled »* Connections: Wire 
clamping screw terminals Front panel and remote reset inputs * NEMA 4X/IP65 sealed front bezel 


Digi-Key Price | Red Lion 
Description Part No. Each | Part No. 
CUB7 Counter, Reflective LCD, Dry-contact Input RLC700-ND 51.84 | CUB70000 
CUB7 Counter, Yellow/Green Backlight LCD, Dry-contact Input. RLC701-ND 73.44 | CUB70010 
CUB7 Counter, Red Backlight LCD, Dry-contact Input... RLC702-ND 73.44 | CUB70020 
CUB7 Counter, Reflective LCD, 10-300VAC or DC Input. . RLCW70-ND 56.16 | CUB7WO000 
CUB7 Counter, Yellow/Green Backlight LCD, 10-300VAC or DC Input RLCW71-ND 77.76 | CUB7W010 
CUB7 Counter, Red Backlight LCD, 10-300VAC or DC Input RLCW72-ND 77.76 | CUB7W020 
CUB7 Time Indicator, Reflective LCD, Dry-contact Input. .. RLC7T0-ND 48.60 | CUB7T000 
CUB7 Time Indicator, Reflective LCD, 10-300VAC or DC Inpu RLC7T1-ND 48.60 | CUB7T100 


SUB-CUB 1 and 2 Counters 


SUB-CUB 1 and 2 


SUB-CUB 1 and 2 are component-type up counters designed 
to be snapped down onto a standard 1/16” PCB. Solderless 
elastomeric pads contact copper pads on the PCB for 
inputs, reset and display latch and test functions. Solderless 
connections are corrosion-proof, gas-tight interface contacts 
for high reliability. Ultra low power (5V at 151A typical) and 
latchable display with automatic leading zero blanking. Ideal 
in applications for register status and usage, maintenance, 
diagnostics, time-duration or period readouts. 


SUPER SUB-CUB 


SUPER SUB-CUB provides all the capabilities of SUB-CUB 1 and 2, plus four operating modes capable of bi-directional 
counting, quadrature counting, coincidence counting and anti-coincidence adding and subtracting. Optional bezel 
mounting kit provides a crisp, clean panel-mount option for panel-mounted applications. 


Red Lion 
Part No. 


Digi-Key Price 


Description Part No. Each 


SUB CUB I and II 
Evaluation Kit for Counter Testing (Counter Sold Separately) . 
Mounting PCB for Display Counter to Evaluation Kit 
Display Counter, .2” (5.08mm) High Digits. 
Display Counter, .35” (8.89mm) High Digits 
Panel Bezel Kit with PCB and Cable for RLC2000-ND . 


.| RLCO1-ND 57.24 
RLCO2-ND 10.80 
...|RLC1000-ND = 23.76 

.|RLC2000-ND 30.24 


.| RLC40-ND 22.68 


DM-OSC-B01/A 
DM-OSC-B02/A 
SCUB-1000 
SCUB-2000 


HWK-40-000/A 


CUB5 Series 


The CUBS provides the ultimate in flexibility, from its complete user programming to the 
optional relay output capability. The meter can be programmed as a single or dual counter 
with rate indication capability. As a dual counter, each counter has a separate scale factor 
and decimal point. In the counter/rate indicator mode, each has its own scaling and decimal 
point read-out in different engineering units. The display can be toggled either manually or 
automatically between the selected displays. The CUB5 can be powered from an optional 
Red Lion Micro-Line/Sensor Power Supply (RLC124-ND) which attaches directly to the back 
of the CUBS. The RLC124-ND is powered from 85- 250VAC and provides up to 400mA to 
drive the unit and sensors. 


Features: * 0.46” (11.7mm) high digits * Reflective and backlight LCD versions: backlight version user selectable for 
green or red backlighting with variable display intensity * Counter programmable for one of 8 different count modes, 
including bi-directional and quadrature * Non-volatile EyPROM memory retains all programming parameters and count 
values when power is removed * Meters can be fitted with an optional plug-in relay card which can be installed initially 
or at a later date 


Specifications: + Display: 0 ~ 999999 »* Over Range Display: “R OLOLOL” * Maximum Frequency: 20KHz; Minimum 
Frequency: 0.01Hz * Accuracy: +0.01% © Operating Temperature: -35°C ~ 85°C * Connections: Wire clamping screw 
terminals * Count/Rate Signal Input A: DIP switch selectable to accept pulses from variety of sources; Input B: Logic 
signals only 


Digi-Key Price Red Lion 
Description Part No. Each Part No. 
CUB5 Dual Counter and Rate Indicator, Reflective Display RLC121-ND 101.92 CUB5RO000 
CUB5 Dual Counter and Rate Indicator, Red-Green Backlight Display RLC122-ND 113.36 CUB5B000 
Setpoint Relay Option Card, SPDT, 1A Outpu RLC123-ND 26.00 CUB5RLYO 
Micro-Line/Sensor Power Supply RLC124-ND 41.60 MLPS1000 


MDMU Counter/Timer/Tach 


The MDMU is a complete 6-digit counter/timer/tach in Panel Mount Circuit Board Mount 
a small panel mounted or printed circuit board (PCB) 
mounted package. It is designed to operate from a 
5VDC power supply. It has a 6-digit LCD with 0.35” 
(8.89mm) high digits and 5 selectable decimal points. 
In the timer mode, a flashing annunciator is supplied 
to indicate that the signal input of the MDMU is 
active. The displays are available in Positive Image 
Reflective (black digits, reflective background) or 
Negative Image Transmissive (illuminated digits, dark 
background) with red or yellow/green backlighting. 


Counter Mode: It can be selected by setting the 

Mode Select Inputs to the appropriate levels (Hardware selection). A rate multiplier of 0.0001 ~ 1.9999 and a decimal 
point of 0 through 0.00000 can be selected using the Program mode. Decimal points may also be set using the DP Inputs 
(Hardware selection). Both the Count (CNT) and LSC Inputs can be used. (Using the Program mode option causes the 
counter to increment on the opposite edge of the Input signal.) 


Timer Mode: This mode and range can be selected by either setting the Mode Select Inputs to the appropriate levels 
(Hardware selection) or by selecting the range in the Program mode. The available timing range increments are 1 msec, 
10 msec, 100 msec, 1 second, 0.1 minute, 1 minute, 0.01 hour, 0.1 hour, 1 hour, and hr:min:sec. The Timer Active 
annunciator will flash at a 2Hz rate when the input to the timer is activated. Both the CNT and the LSC inputs can be used. 
The Inhibit (INH) Input can be used to enable or disable Leading Zero Blanking (LZB). 


Tach Mode: It can be selected by setting the Mode Select Inputs to the appropriate levels (Hardware selection). In the 
Tach mode, the MDMU operates as a fixed 1 second time base tachometer. In the Program mode, the time base can be 
set 1 through 7 seconds (in whole second increments). The rate multiplier can also be programmed from 0.0001 through 
1.9999. Decimal points can be set from 0 through 0.00000. Decimal points may also be set using the DP Inputs. Both the 
CNT and the LSC Inputs can be used. 


Features: * LCD: Positive Image Reflective or Negative Image Transmissive with yellow/green or red LED backlighting 


© Counter, timer and tach all in a single unit * Rate multiplier/prescaler from 0.0001 ~ 1.9999 in count and tach modes 
© 10 ranges in timer mode * Selectable decimal points * 5VDC powered « Panel mount or PCB mount 


Digi-Key Price Red Lion 
Description Part No. Each Part No. 
Counter/Timer/Tach, Reflective Display, Panel Mount RLCUOO-ND 37.80 MDMU0000 
Counter/Timer/Tach, Yellow Backlight Display, Panel Mount RLCU01-ND 48.60 MDMUO0010 
Counter/Timer/Tach, Red Backlight Display, Panel Mount... RLCU02-ND 48.60 MDMU0020 
Counter/Timer/Tach, Reflective Display, PCB Mount RLCU10-ND 34.56 MDMU0100 
Counter/Timer/Tach, Yellow Backlight Display, PCB Mount. RLCU11-ND 45.36 MDMU0110 
Counter/Timer/Tach, Red Backlight Display, PCB Mount.... RLCU12-ND 45.36 MDMU0120 
MDM Cable Assembly .............cc0cc0 eee seen eee ee nena eee eneeee RLC70-ND 14.04 HWK70000 


SUB-CUB 2-8A, D and T 


SUB-CUB 2-8A 

The SUB-CUB 2-8A is a completely self-contained 8-digit counter module for high speed 
counting, with counting rates to 750KHz. Counters are designed to be snapped down onto 
a standard 1/16” PCB. Solderless elastomeric pads contact copper pads on the PCB for 
inputs, reset and display latch and test functions. Solderless connections are corrosion- 
proof, gas-tight interface contacts for high reliability. 


SUB-CUB D 


The SUB-CUB D is a 6-digit up/down counting, true quadrature counter. Mode select inputs and add, subtract, multiply 
and divide functions make this counter extremely flexible for different frequencies. 


SUB-CUB T 


The SUB-CUB T is a selectable counter/timer display. Counter mode is selectable for either low count input (with 
debounce) or high speed inputs (without debounce). In the timer mode, the unit is selectable in 4 timer modes from 
hours down to .1 minute resolution. Optional bezel mounting kit provides a crisp, clean panel-mount option for panel- 
mounted applications. 


Digi-Key Price | Red Lion 
Description Part No. Each | Part No. 
SUB-CUB 2-8A 
8-Digit LCD component up counter .| RLC2-8A-ND 43.20 | SCUB28A0 


Panel Bezel Kit with PCB and Cable for RLC2-8A-ND .. -| RLC28-ND 24.84 | HWK-28-000/A 


Hs SUB-CUB D 
SUPER SUB CUB 8-Digit Bi-directional Module with 6-Digit LCD Display ...................... RLCO5-ND 32.40 | SCUBD-200/A 
SUPER SUB-CUB Display/Counter Module... ...]RLC200A-ND 41.04 | SSCUB200 SUB-CUB D Prototype PCB...........ccccscsececsesescceseeeesesestseeetees RLCO9-ND _15.12_| DM-OSC-BO4/A 
SUPER SUB-CUB Prototype PCB |RLCO8-ND _15.12_| DM-OSC-B03/A ‘SUB-CUB T 
Panel Bezel Kit without PCB or Cable for RLCO5-ND, RLCO7-ND, SiDight Tmer/COUNCL s.ic2:05tstcacensesee wad caseessnddeoemteiadeactaeannes RLCO7-ND 31.32 | SCUBT-200/A 
RLC2-8A-ND, RLC200A-ND and RLC2000-ND. .../RLC30-ND 11.88. | HWK-30-000/A Panel Bezel Kit without PCB or Cable for RLCO5-ND, RLCO7-ND, 
Panel Bezel Kit with PCB and Cable for RLC200A-ND .|RLC50A-ND 27.00 _| HWK-50-000/A RLC2-BA-ND, RLC200A-ND and RLC2000-ND ........ceeeseseeeseeeee RLC30-ND _11.88_| HWK-30-000/A 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 2285 


red ign Miniature Display D.C. Voltmeter 


Digi-Key Price Each Red Lion 
Description Part No. il bj Part No. 
Dinaiaans MDMV Series: SPECIFICATIONS: « Display: 3-1/2-digit, 0.4” (10.2mm) high digits. A minus (-) sign —_ MDMV Series 
: is displayed when voltage is negative * Decimal Points: Selectable decimal points are activated at the | Panel Mt., Reflective Display RLCO00-ND 40.00 39.00 | MDMV0000 
- Ud rear terminal pins to allow the display to be read in tenths, hundredths or thousandths » Annunciators: Panel Mt.,Ylw./Grn. Backlight Display RLCO10-ND 52.00 50.70 | MDMV0010 
te 5 selectable annunciators, BAT, V, A, p and m are activated at the appropriate rear terminal * Power | Panel Mt., Red Backlight Display RLC020-ND 52.00 50.70 | MDMV0020 
Serie Requirements: 4.8VDC ~ 6VDC @ 5mA Maximum * Input Range: 0 to +199.9m VDC *Over-range | PC Board Mt., Reflective Display RLC100-ND 36.80 35.88 | MDMV0100 
anes: Indication: Over-range is indicated by a “1” displayed in the most significant digit and the blanking of | PC Board Mt.,Ylw./Grn. Backlight Display | RLC110-ND 49.60 48.36 | MDMV0110 
-93 (23.62) the three least significant digits * Reading Rate: 2 1/2 readings per second * Common Mode Rejection PC Board Mt., Red Backlight Display RLC120-ND 49.60 48.36 | MDMV0120 
[1.3 (33.02)] Ratio: 70dB * Input Impedance: 1000MQ » Operating Range: 0°C ~ 60°C MDM Cable Assembly RLC70-ND 14.04 13.69 | HWK70000 
CUB4V Series: SPECIFICATIONS: * LCD, positive reflective or negative transmissive with yellow/ Pi 
i ane green or red backlighting * Four selectable D.C. ranges (0-199.9 mV, 1.999 V, 19.99 V, 199.9V) #06" Layo CUBAY Series E50 = TcuRavo00 
per & (15.24mm) high LCD digits * Built-in scaling provided * Auto-zeroing circuit * Selectable decimal 7 7 7 
->| 1.68 (42.67) Le y Wi i i i Fi cS DC Voltmeter, Ylw./Grn. Backlight Display | RLC4V1-ND 109.20 — | CUB4V010 
[2.68 (68.07)] points * Wire connections made via screw clamp type terminals * Fits DIN standard cut-out 2.68 ; 7 
— (68mm) x 1.30” (33mm) * NEMA 4X/IP65 sealed front panel bezel ° 9 ~ 28VDC powered DC Voltmeter, Red Backlight Display RLC4V2-ND__109.20 — | cuB4vo20 
Red Lion’s low cost large digit display’s are available in either fi iaoe init i i 
large 2.25” (57.15mm) red LED digit height or very large 4.0” Deseripti ST isi ae pa He tae eee a 
(101.60mm) red LED digit height. Choose either a single | Vesertption Glut ae elu LJo> 
outa) tuneny arengle ie Tun at else {in @ | 2.25" (57.15mm) High 4 Digit Red LED Counter, 120VAC | 12.0 (804.8) 4.0 (101.6) | RLC117-ND 358.80 0200400 
control, 85 ~ 250VAC power input and lectcble high of low 4.0” (101.60mm) High 4 Digit Red LED Counter, 120VAC 20.0 (508.0) 7.875 (200.0) RLC118-ND 504.40 LD400400 
Frequency (0.01 Hz ~ 35KHz) inputs. Perfect for industrial | > 95% (57.15mm) High 6 Digit Red LED Timer, 120VAC_ | 16.0(406.4) | 4.0(101.6) | RLC119-ND 468.00 LD2TO6PO 
settings such as factory displays, outside displays or long 
distance displays. 4.0” (101.60mm) High 6 Digit Red LED Timer, 120VAC 26.0 (660.4) 7.875 (200.0) RLC125-ND 660.40 LD4TO6PO 


Dimensions in inches 


PAX LITE DC Current and Voltmeters 


PAX Lite Current and Volt Meters are premium quality instruments designed for tough industrial applications. 
With multi-range capability, built-in provision for scaling, and DIP switch selectable decimal points, these 
meters offer the ultimate in application flexibility. Two models cover your voltage and current indicator 
needs. The meter can provide direct readout from pressure, speed or flow transducers, or any other variable 
that can be translated to voltage or current. The built-in scaling allows the display to be scaled to the desired 
engineering unit. 


Specifications: » Power: 115/230VAC, switch selectable, 50/60 Hz ¢ Input Ranges/Resolution: Selectable 
by jumper connections * Accuracy: * DC Voltmeters: 1 mV, 10 mV, 100 mV or 1 V * DC Current Meters: 
199.9 A/199.9 mV, 1.999 mA, 19.99 mA, 199.9 mA or 1.999 A * Over-Range Indication: on all modes is 
indicated by blanking 3 least significant digits 


RLC105-ND (PAXLIDO0) PAX LITE DC Current, 3 1/2-Digit, LED Meter.. 
RLC107-ND (PAXLVD00) PAX LITE DC Voltmeter, 3 1/2-Digit, LED Meter . 


$109.20 
$109.20 


PAX LITE 600 VAC Voltage Monitor 


The Model PAXLHV is designed for AC voltage monitoring. The half-wave rectified input signal is 
calibrated to indicate the RMS value of a pure sinusoidal wave-form. The front bezel meets NEMA 4X/IP65 
requirements when properly installed. 


Specifications: * Power: 115/230VAC, switch selectable, 50/60 Hz * Input Range: 0 ~ 600VAC maximum 
¢ Resolution: 1VAC * Operating Temperature Range: 0°C ~ 60°C » Reading Rate: 400 msec., nominal 
¢ Response Time: 1 second nominal for a step change input 


RLC111-ND (PAXLHVO00) AC Voltage Monitor, 3-Digit, LED Meter ....................cccse cece ee eee $154.96 


PAX LITE 5A AC Current Meter 


PAX LITE 5 Amp AC Current Meter provides the capability of measuring large AC currents. The internal 
current shunt in the PAXLIT can measure up to 5 Amps AC current directly. Using an external current 
transformer, AC currents of up to 1,999 Amps can be measured and displayed. The PAXLIT can be scaled, 
using the scaling potentiometer to display between 200 and 1999 when measuring full scale current. Using 
the DIP switch selectable decimal points, the display can be customized for direct readout for practically any 
application 


Specifications: * Display: 3 1/2-digit, 0.56” (14.2 mm) high, 7-segment LED; Decimal points inserted before 
1st, 2nd, or 3rd least significant digits by DIP switch selection. * Power: 115/230VAC, switch selectable, 
50/60 Hz ¢ Range: 0 ~ 5 Amps AC @ 45 ~ 400 Hz * Accuracy: +(0.5% of reading + 5 digits) * Over-Range 
Indication: indicated by blanking 3 least significant digits * Maximum Shunt Current: 50 Amps for 1 second; 
8 Amps continuous * Operating Temperature: 0°C ~ 60°C 


RLC109-ND (PAXLITOO) PAX LITE Large AC Current, 3 1/2-Digi, LED Meter ....................45 $154.96 


PAX LITE Counter 


The PAX Lite Counter, Model PAXLC, is a versatile totalizing counter that can be adapted to a wide variety 
of counting, measuring and positioning readout applications. The unit features a programmable scale factor, 
front panel and remote reset, store, inhibit and a count rate of 25 KHz, while offering an economical solution 
to any totalizing need. The PAXLC accepts digital inputs from a variety of sources including switch contacts, 
NPN-OC and TTL outputs, as well as most standard Red Lion sensors. The input can be scaled to display 
any desired unit of measure by simply using the programmable scale factor. 


Specifications: * Overflow indicated by flashing dot to the right of digit. Decimal points are programmed by 
front panel keys. * AC Power: 115/230VAC, switch selectable, 50/60 Hz * DC Power: 10 ~ 16VDC @ 0.1 
A maximum ¢ Keypad: 3 programming keys, the (Down Arrow) key can also function as the front panel 
reset button * Count Input: DIP switch selectable ¢ Filter: Damping capacitor provided for switch contact 
bounce. Limits input frequency to 50 Hz and input pulse widths to 10 msec. minimum * Maximum Count 
Rate: 25 KHz maximum 


RLC102-ND (PAXLC800) PAX LITE Counter, 8-Digit, LED Meter............... 0.0... ececeeeeeee eee $157.04 


PAX LITE Rate Meter 


The PAX Lite Rate Meter, Model PAXLR, provides the versatility and flexibility needed to accommodate 
virtually any rate measuring application. The meter has the ability to scale for direct readout in terms of the units 
being measured. Whether a machine produces bottles, cloth, wire or beverage mix, operation is enhanced 
when the rate readout is expressed directly in bottles/minute, feet/minute, gallons/minute or whatever units are 
needed in plant applications. The PAXLR can accommodate magnetic pickups, logic sensors and NPN open 
collector sensors. The meter is programmed through both the front panel buttons and DIP switches. Once the 
programming is complete, the front panel buttons can be disabled by a DIP switch setting. 


Specifications: * Decimal points are programmed by front panel keys. * AC Power: 115/230VAC, switch 
selectable, 50/60 Hz *DC Power: 10 ~ 16VDC @ 0.1 A maximum ¢ Keypad: 3 programming keys; 
Outputs, Magnetic Pickups and all standard Red Lion sensors * Input Frequency Range: * Maximum 
Frequency: 25 KHz * Minimum Frequency: 0.01 Hz * Accuracy: +0.01% * Memory: Nonvolatile E2PROM 
retains all programmable parameters and display values. * Operating Temperature: 0°C ~ 60°C 


RLC103-ND (PAXLRO00) PAX LITE Rate, 6-Digit, LED Meter..................0.ccceeeeeeeee ee ee eee $148.72 


PAX LITE Process Time Meter 


The PAX Lite Process Time Meter, Model PAXLPT, displays a value representing the time between a 
beginning and end point of a process, such as a conveyor oven. The PAXLPT’s display will update inversely 
in relation to the input signal frequency. As input frequency increases (representing speed), the PAXLPT 
time display will decrease indicating a reduction in the duration of process time. For example, the bake 
time through an oven will decrease the faster the conveyor runs. The display can be programmed for two 
operating modes. Operating in the 6 digit mode, the PAXLPT can readout in any whole value, such as 
seconds, minutes or hours. This mode also provides capability for decimal points. The 5 digit mode functions 
as a chronometer, which has a maximum display value of 999-59. This formats the display to allow the meter 
to readout in hours and minutes, minutes and seconds, etc. 


Specifications: * AC Power: 115/230VAC, switch selectable, 50/60 Hz *DC Power: 10 ~ 16VDC @ 
0.1 A maximum ¢ Keypad: 3 programming keys ¢ Input: DIP switch selectable; accepts pulses from a 
variety of sources including NPN-OC, PNP-OC, TTL Outputs, Magnetic Pickups and all standard Red 
Lion sensors. * Maximum input voltage: +40 V peak, 30 Vrms «Input Frequency Range: * Maximum 
frequency: 25 KHz »* Minimum frequency: 0.05 Hz * Accuracy: 0.02% *Memory: Nonvolatile E2PROM 
retains all programmable parameters. * Operating Temperature: 0°C ~ 60°C 


RLC104-ND (PAXLPTO0) PAX LITE Process Time, 6-Digit, LED Meter ......................ceeeeeee $227.67 


PAX LITE Current Loop Meter 


With its high sensitivity and programmability, the PAX Lite Current Loop Meter can be set up for a wide 
variety of applications. In most plants the PAXLCL can be used for 90 to 95% of current loop meter needs for 
readout of pressure, flow, temperature, level and other variables. The meter has been specifically designed 
for harsh industrial environments. 


Specifications: * Over-Range Indication: Indicated by blanking 3 least significant digits * Power: AC 
Power: 85 ~ 250VAC, 50/60HZ, 6VA Isolation: 2300 Vrms for 1 minute between input and supply (300V 
working voltage) ¢ Input Sensitivity: (Numerical Readout Change/mA) 260 units/mA @ 4 ~ 20 mA input, 
105 units/mA @ 10 ~ 50 mA input (maximum allowable input current, 170 mA) * Input Resistance: 4 ~ 20 
mA - 29.2 0, 10 ~ 50 mA - 11.8. * Span: 32 coarse steps (binary progression with 5 DIP switches) Each 
step providing approximately 8.125 numerical units/mA/step sensitivity for 4 ~ 20 mA input and 3.25 units/ 
mA/step for 10 to 50 mA input. 


RLC112-ND (PAXLCLO0) PAX LITE Current Loop, 3 1/2-Digit, LED Meter.....................0..005 $154.96 


PAX LITE RTD Meter 


The Pax Lite RTD Meter accepts standard RTD inputs and precisely linearizes them into temperature 
readings. A full 4-digit display accommodates a wide range of temperature inputs. State-of-the-art digital 
circuitry virtually eliminates errors due to drift. The meter features a readout choice of either Fahrenheit 
or Celsius with 0.1 or 1 degree resolution. English Style display prompts and front panel buttons aid the 
operator through set-up and operation. 


Specifications: * Power: 85 ~ 250VAC, 50/60 Hz * Controls: Three front panel push buttons for meter 
set-up; rear terminal input for disabling the front panel * Resolution: 0.1 or 1 degree » Range: Decimal 
Point Dependent 0.1° res: -199.9°C ~ 850.0 °C (-199.9°F ~ 999.9 °F); 1° res: -200°C ~ 850 °C (-328°F ~ 1562 
°F) * Open/Shorted RTD Detection: Display flashes: “OLOL” or “OLUL” * Accuracy: 0.3°C, @ 23°C and 
30 minutes warm-up ¢ Reading Rate: 2.5 readings/second * Response Time: 2 seconds to settle for 
step input (increases with programmable digital filtering) * Low Frequency Noise Rejection: Normal 
Mode Rejection: 40 dB @ 50/60 Hz (may be improved by programmable digital filtering) * Common Mode 
Rejection: 120 dB, DC to 50/60 Hz. * Operating Temperature Range: 0°C ~ 50°C 


RLC115-ND (PAXLRT00) PAX LITE RTD, 4-Digit, LED Meter ..................0.cceceeeeeee ee ee eee $189.28 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2286 (1073) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


7 Bezel material is polystyrene plastic ; . 
PR D P | ast | cS Bezels «Recommended panel thickness for mounting | Snap-Fit Bezel . Le Lo-Profile 


snap-fit bezel is 813mm ~ 3.18mm (Lenses must Polycarbonate/ABS 
be ordered a with Non-Removable 
Digi-Key Dimensions (mm) Panel Cut-Out For Snap Fit Bezel separately.) o Lens 
Part No. A B Height Width Plastic (requires adhesive 
PRD180B-ND 58.74 45.72 26.99 52.39 S J a strips) 
PRD250B-ND 76.20 63.50 26.99 69.85 a > Clip Bar 
PRD360B-NDt 104.78 91.44 26.99 98.43 S 


+ PRD360B-ND has 4 snap-on plastic clip bars 


Digi-Key Price Each PRD Plastics Digi-Key Price Each PRD Plastics 
Description Part No. 1 10 100 Part No. Description Part No. 1 10 100 Part No. 
eee eae enecreea/ eae 
45.72mm Wide Bezel Black Plastic............... PRD180B-ND 1.71 1.43 1.14 6101010 Lo-Profile For LCDs * 
63.50mm Wide Bezel Black Plastic............... PRD250B-ND 210 1.75 1.40 | 6102010 45.72mm Bezel with Clear Lens ................. PRD180LP-ND 3.39 2.83 2.26 | 6301010 
91.44mm Wide Bezel Black Plastic............... PRD360B-ND 2.46 2.05 1,64 ‘| 6103010 45.72mm Bezel and Clear Lens with 
For Use With LCDs 25.40mm x 22.23mm Window ................5 PRD180LPW-ND 3.39 2.83 2.26 | 6301020 
63.50mm Bezel with Clear Lens .................. PRD250LP-ND 3.81 3.18 2.54 | 6302010 
Clear Lens for 45.72mm Bezel... PRD180C-ND 1.53 1.28 1.02 6201010 - 
Clear Lens for 63.50mm Bezel PRD250C-ND 1.71 1.43 1.14 | 6202010 63-50mm Bezel ith Clear Lens with 
Sse ania : 60.96mm x 16.00mm WindOW ........-.see0 PRD250LPW-ND 3.81 «3.18 2.54 _| 6302020 
Clear Lens for 91.44mm Bezel.................06 PRD360C-ND 1.92 1.60 1.28 6203010 5 5 
63.50mm Bezel with Clear Lens with 
For Use With LEDs 65.41mm x 13.79mm Window ........-.:.e008+ PRD250LPWI-ND 3.81 3.18 2.54 _| 6302030 
Smoke Lens for 45.72mm Bezel................-. PRD180S-ND 1.53 1.28 1.02 | 6201020 91.44mm Bezel with Clear Lens...............006. PRD360LP-ND 4.35 3.63 2.90 | 6303010 
Smoke Lens for 63.50mm Bezel. . PRD250S-ND 171 1.43 1.14 | 6202020 91.44mm Bezel with Clear Lens with 
Smoke Lens for 91.44mm Bezel.. sh PRD360S-ND 1.92 1.60 1.28 6203020 83.01mm x 18.59mm Window.................. PRD360LPW-ND 4.35 3.63 2.90 | 6303020 
Red Lens for 45.72mm Bezel....................5 PRD180R-ND 1.53 1.28 1.02 | 6201030 91.44mm Bezel with Clear Lens with 
Red Lens for 63.50mm Bezel... hs PRD250R-ND 1.71 1.43 1.14 6202030 93.35mm x 15.80mm Window.................. PRD360LPW1-ND = 4.35 3.63 2.90 | 6303030 
Red Lens for 91.44mm Bezel PRD360R-ND 1.92 1.60 1.28 6203030 Lo-Profile For LEDs * 
Green Lens for 45.72mm Bezel. iit PRD180G-ND 1.53 1.28 1.02 6201040 45.72mm Bezel with Smoke Lens................. PRD180LPS-ND 3.39 2.83 2.26 | 6301040 
Green Lens for 63.50mm Bezel.................. PRD250G-ND 1.71 1.43 1.14 | 6202040 45.72mm Bezel with Red Lens .... PRD180LPR-ND 3.39 2.83 2.26 | 6301050 
Green Lens for 91.44mm Bezel..............0.0-. PRD360G-ND 1.92 1.60 1.28 | 6203040 45.72mm Bezel with Green Lens .. PRD180LPG-ND 3.39 2.83 2.26 | 6301060 


63.50mm Bezel with Smoke Lens................. PRD250LPS-ND 3.81 3.18 2.54 | 6302040 
63.50mm Bezel with Red Lens .... PRD250LPR-ND 3.81 3.18 2.54 | 6302050 


Masked Lenses 


25.40mm x 22.23mm Window for 45.72mm PRD180W-ND 1.53 1.28 1.02 | 6201050 Aa cOiuminecel with Graanlgnd. PRD2SOLPG-ND 3.81 3.18 254 | 6302060 
60.96mm x 16.00mm Window for 63.50mm..... PRD250W-ND 171 1.43 1.44 | 6202050 64i44mm Bezel with Smoke Lanig. PRD360LPS-ND 435 3.63 ~=«-2.90_| 6303040 
65.41mm x 13.79mm Window for 63.50mm..... PRD250W1-ND 1.71 1.43 1.14 6202060 91.44mm Bezel with Red Lens .... _... | PRD360LPR-ND 4.35 3.63 2.90 | 6303050 
83.01mm x 18.59mm Window for 91.44mm..... PRD360W-ND 1.92 160 1.28 | 6203050 91.44mm Bezel with Green Lens .............002+ PRD360LPG-ND 435 3.63 2.90 _| 6303060 
93.35mm x 15.80mm Window for 91.44mm..... PRD360W1-ND 1.92 1.60 1.28 | 6203060 Accessories 


PRDAS-ND 31 30 .28 | 6000010 


Adhesive Strips 2/Pad .. 


* Requires Adhesive Strips (recommend 2 pads for the 91.44mm Bezel) 


hitting, big-dial-area “industrial” look. 


Jewell Analog Panel Meters The PB Series was designed to meet the expressed need of many customers for meters with a hard- 
linstruments| 


PB Series - Square S Series - Rectangular 


3.56 (94.0) 


onlin, 
S 


Frequency Digi-Key Price Each Jewell Instruments 
Type Range Input V Accuracy Part No. i 5) 10 Part No. 
Frequency Meters Pointer Type Electronic 
Rectangular 45-65Hz 420VAC +.6Hz 180-1068-ND 203.30 198.22 193.14 R3S-FRQ-55/120-20-U 
45-55Hz +.3Hz 180-1069-ND 203.30 198.22 193.14 R3S-FRQ-50/120-10-U 
Sauais 45-55Hz +.3Hz 180-1086-ND 203.20 198.12 193.04 R3PB-FRQ-50/120-10-U 
7 55-65Hz 120VAC +.3Hz 180-1087-ND 203.20 198.12 193.04 R3PB-FRQ-60/120-10-U 


M i n i atu re Backl it Specifications: Display: 


. * Digits: 3 1/2 digits (1999) » Digit Height: 0.3" (7.6mm) * Decimal Point: 3 positions, external selection * Type: 7 Segment Backlit LCD » Polarity: Automatic (-) 
1000 Series displayed »* Overload: Three lower digits blank for readings greater than 1999 Input: * Full Scale Range: + 2V or + 200m VDC ®* Input Resistance: + 100MQ 
* Overvoltage Protection: 100VDC or peak AC conditions 


Performance: 


¢ Accuracy: = (0.25% + 1 count) Maximum * Common Mode Rejection: = 86db 50Hz-60Hz * Zero Adjust: Automatic * Conversion Rate: 2.5 Per Second 
° Tempc o: 100 PPM/°C. 


Environment: 


* Operating Range: -0°C ~ 60°C * Storage Range: -20°C ~ 70°C Extended Temperature (option): * Operating Range: -30°C ~ 80°C * Storage Range: -40°C ~ 85°C Power 
Options: * + 5VDC and -5VDC + 10% @ 150ua DC or 9VDC (7.2 ~ 12VDC isolated @ 150uADC) “Note 1: For the battery powered DPM, the input must either be fully isolated 
from the power source, or, if referenced to the source, the IN LO terminal must be no closer than 2.3V for the 200mV range (3.5V for the 2V range) to either battery terminal.” 


Digi-Key Price Each Jewell Instruments 
Display Mounting Terminals DPM Power Input Part No. 1 5 10 Part No. 
Pos. Red Backlight Window Uncased +5 and -5VDC 0 - 200mVDC 180-1049-ND. 63.30 61.72 60.14 1060-0201-U 
Pos. Red Backlight Window with 13 pins Loop Powered 4 - 20mADC 180-1051-ND 174.40 170.04 165.68 1060-0019-U 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 2287 


Industrial Digital Panel Instruments 
dewell MODUTEG 5000 Series _ 


Specifications: 
ie tb 


Performance: * Conversion Rate: 2.5 per second * Common Mode Rejection: >100db 50Hz-60Hz * Tempco: +200PPM/°C typical except thermocouple inputs which are .1°/ degree zero 
tempco for selectable process ranges is only + .2 count/°C_ * Normal Mode Rejection: >40db 50Hz-60Hz * Zero Adjust: Automatic * Warmup: 10 minutes Environment: * Operating 
Range: -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C) * Storage Range: -22°F ~ 150°F (-30°C ~ 70°C) Power Options: * 115V + 10%, -15% 50Hz to 400Hz at 2VA * 230V +10%, -15% 50Hz ~ 400Hz at 2VA 
Backlighting Options: * Positive Green (Green Background, Black Characters) * Negative Red (Black Background, Red Characters) FCC Compliance: * Complies with the class B limits 
of FCC rules and regulations, part 15, sub part J for conducted and radiated emissions. * Except isolated DC powered which is => 80db 50Hz-60Hz 


Backlit Digi-Key Price Each Modutec 
Display DPM Power Inputt Powertt Part No. 1 bY 10 Part No. 
TRMS (Power) - Universal Selectable True RMS 
Neg. Red Backlit 115 or 230VAC 250VAC 115 or 230VAC 180-1036-ND 244.10 238.00 231.90 2353-1026-10-U 
Neg. Red Backlit 200.0VAC 115 or 230VAC 180-1037-ND 244.10 238.00 231.90 2353-1024-10-U 
UPM - Universal Selectable Process, IDC Voltage or DC Current 
Neg. Red Backlit 415VAC 4/20mADC scaled 0/100.0 percent 445VAC 180-1038-ND 210.90 205.63 200.36 2153-3419-04-U 
Neg. Red Backlit 10VDC scaled 0/10.00VDC 180-1039-ND 210.90 205.63 200.36 2153-3406-04-U 
1/8 DIN 
Neg. Red Backlit Type J Thermocouple 180-1040-ND 122.52 119.46 116.40 2053-3480-04-U 
Neg. Red Backlit 100 Ohms Pt 1° Resolution 180-1041-ND 122.52 119.46 116.40 2053-3470-04-U 
Neg. Red Backlit 0 - S0AAC/ Avg 180-1042-ND 137.80 134.36 130.91 2053-3439-04-U 
Neg. Red Backlit 415VAC 80 - 260VAC Avg 415VAC 180-1043-ND 137.80 134.36 130.91 2053-3429-04-U 
Pos. Green Backlit 0 - 200VDC 180-1044-ND 137.80 134.36 130.91 2033-3404-04-U 
Pos. Green Backlit 0 - 20VDC 180-1045-ND 137.80 134.36 130.91 2033-3403-04-U 
Pos. Green Backlit 0 - 2VDC scaled 0 to 1.999 180-1046-ND 137.80 134.36 130.91 2033-3402-04-U 
Pos. Green Backlit 0 - 200mVDC scaled 0 - 199.9 180-1047-ND 137.80 134.36 130.91 2033-3401-04-U 
Non Backlit Loop Power 4 -20mADC scaled 0 - 100.0 No Backlight 180-1048-ND 175.80 171.41 167.01 2013-3019-00-U 
+ Rated for use with 5A or 50A external current transformer supplied with DPM. tt Backlight power must be same as selected DPM power. 


Big - Little Digital 
Panel Meters 


IOIGIGIGIGIGIGIG) 


BL Series Specifications: Performance: Standard Analog Inputs: 
Display: * Accuracy: +(0.1% rdg + 2 count) with + 5 and +5V power + (0.1% * Full Scale Range: Choice +200mV, +2V, or +20V (Special ranges and 
4 engineering units available) 
* Digits: 3 1/2 digits, 7 segments backlit LCD (1999) rdg + 1 count) with 9V power 2.5 per second * Configuration: True differential input and references 
* Digit Height: 0.5” (12.7mm) * Conversion Rate: 2.5 per second * Ratiometric Operation: Available on models BL-100, -130, -300, 
* Polarity: Automatic (-) displayed * Common Mode Voltage Range: + 1V maximum -330, -400, -430, -500, -530, -600, and -630 ; - 
* Decimal Point: Three positions, external selection * Common Mode Rejection: > 86db 7 pecan BOOVDG OF-1 SOY. AMS continuous s00V Intermittent 
* Overload: Three lower digits blank for readings greater than 1999 * Zero Adjust: Automatic * Bias Current: 1pA typical, 10pA maximum All backlighting power 
* Low battery: “Low Bat” indicator for <7.2V (9V power only) * Tempco: 100PPM/°C typical is + 5VDC 
DPM Digi-Key Price Each Modutec 
Display Mounting Power Input Part No. 1 By 10 Part No. 
Fig. 1 — 13 Pin Terminals Backlit Power 5VDC 
Bezel +5VDC 0-2VDC 180-1002-ND 97.80 95.36 92.91 BL-530302-01-U 
Bezel +5VDC 0 - 200mVDC. 180-1003-ND 97.80 95.36 92.91 BL-530301-01-U 
‘ ; Window +5VDC 0-2VDC 180-1004-ND 93.80 91.46 89.11 BL-500302-01-U 
Negative Red Backlit 
Window +5VDC 0 - 200mVDC 180-1005-ND 93.80 91.46 89.11 BL-500301-01-U 
Window 9VDC 0-2VDC 180-1006-ND 93.80 91.46 89.11 BL-500102-01-U 
Window 9VDC 0 - 200mVDC. 180-1007-ND 93.80 91.46 89.11 BL-500101-01-U 
Window +5VDC 0-2VDC 180-1008-ND 91.10 88.83 86.55 BL-400302-01-U 
i . Window +5VDC 0 - 200mVDC. 180-1009-ND 91.10 88.83 86.55 BL-400301-01-U 
Negative Green Backlit 
Window 9VDC 0-2VDC 180-1010-ND 91.10 88.83 86.55 BL-400102-01-U 
Window 9VDC 0 - 200mVDC. 180-1011-ND 91.10 88.83 86.55 BL-400101-01-U 
Bezel +5VDC 0-2VDC 180-1012-ND 91.10 88.83 86.55 BL-330302-01-U 
Bezel +5VDC 0 - 200mVDC. 180-1013-ND 91.10 88.83 86.55 BL-330301-01-U 
re ; Window +5VDC 0-2VDC 180-1014-ND 87.10 84.93 82.75 BL-300302-01-U 
Positive Green Backlit 
Window +5VDC 0 - 200mVDC 180-1015-ND 87.10 84.93 82.75 BL-300301-01-U 
Window 9VDC 0-2VDC 180-1016-ND 87.10 84.93 82.75 BL-300102-01-U 
Window 9VDC 0 - 200mVDC. 180-1017-ND 87.10 84.93 82.75 BL-300101-01-U 
Bezel +5VDC 0- 20VDC 180-1021-ND 73.80 71.96 70.11 BL-130303-U 
Bezel +5VDC 0-2VDC 180-1022-ND 65.70 64.06 62.42 BL-130302-U 
Bezel +5VDC 0 - 200mVDC 180-1023-ND 73.80 71.96 70.11 BL-130301-U 
Standard Reflective LCD Window +5VDC 0- 20VDC 180-1024-ND 69.80 68.06 66.31 BL-100303-U 
Window +5VDC 0-2VDC 180-1025-ND 69.80 68.06 66.31 BL-100302-U 
Window +5VDC 0 - 200mVDC 180-1026-ND 69.80 68.06 66.31 BL-100301-U 
Window 9VDC 0-2VDC 180-1027-ND 69.80 68.06 66.31 BL-100102-U 
Window 9VDC 0 - 200mVDC 180-1028-ND 69.80 68.06 66.31 BL-100101-U 
Fig. 2 — Flat Pack 
Window +5VDC 20VDC 180-1018-ND 61.60 60.06 58.52 BL-176303-U 
Standard Reflective LCD Window +5VDC 2VvDC 180-1019-ND 61.60 60.06 58.52 BL-176302-U 
Window +5VDC 200mVDC 180-1020-ND 61.60 60.06 58.52 BL-176301-U 
Bezel Kit = — _ 180-1001-ND 7.20 7.02 6.84 176-BK-U 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2288 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


OMRON, ow Cost ON-Delay Timers | Solid State Timers 
Series H3JA — Analog Series H3CA — Digital Bar Graph 


Features: *DPDT contact Form » Fits standard 8-pin sockets «Ideal Features: * A simple programmable timer to setup and read with presetable 
replacement for time relays * LED power-ON indictor * ON-delay only thumb wheel switches for time and mode selection. Also features a simple 


fase. . A . time-remaining LCD bargraph and LCD status indicator for easy viewing 
Specifications: » Supply Voltage: TOOMI0/1 20VAC * Operating Voltage: 85 ~ * 8 field-selectable operation modes »* Operations include: ON-delay, Repeat- 
110% of rated voltage * Timing Functions: ON-delay * Control Output, DPDT: cycle, Signal Interval/OFF-delay, Singal-OFF delay (I and Il), Interval, Cycle 
maximum load - 5A, 125/250VAC (resistive load), minimum load - 100mA, and Signal ON-delay/OFF-delay * Universal AC/DC supply voltage selectable 
5VDC » Repeat accuracy: +2% maximum * Indicators: Power ON (LED) » Op- 


no-voltage start, reset, gate and check inputs expand capabilities. 
erating Temperature: 14°F ~ 131°F (-10°C ~ 55°C) * Variation due to voltage 


change: +2% maximum »* Variation due to temperature change: +5% maximum Digi-Key Price Each Omron 
* Mechanical Service Life: 10 million operations minimum »¢ Electrical Service Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Life: 100,000 operations minimum at maximum ratings Wig Timer, .1 Sec. to 9.99 Khrs., 11 Pin Octal 72359-ND 105.24 97.44 90.95 | H3CA-A 
Digi-Key Price Each Ginron Timer, -1 Sec. to 9.99 Khrs., 8 Pin Octal Z2377-ND 102.42 94.83 88.51 | H3CA-8-AC100/110/120 
Description Part No. 1 25 50. | Part No. Timer, ON-Delay Only, 8 Pin Octal Z2378-ND 103.36 95.70 89.32 _ | H3CA-8H-AC 100110120 
Delay Timer, 120VAC, 1-10 Second, DPDT Z1646-ND 40.87 37.85 35.33 | H3JA-8C-AC100-120 10S 
Delay Timer, 120VAC, 0-30 Second, DPDT Z2389-ND 40.87 37.85 35.33 | H3JA-8C-AC10012030S a ‘ 
Delay Timer, 120VAC, 0-1 Minute, DPDT 22391-ND 40.87 37.85 35.33) H3JA-8C-AC10012060S Relay Timers Series H5CX — Digita 
Delay Timer, 120VAC, 0-10 Minute, DPDT Z2388-ND 40.87 37.85 35.33 | H3JA-8C-AC10012010M 
Delay Timer, 120VAC, 0-60 Minute, DPDT Z2390-ND 40.87 37.85 35.33 | H3JA-8C-AC10012060M Features: ¢ Field-selectable time ranges from 0.001 second to 9999 hours 
8-Pin Relay Socket for H3JA/H5CX-LB Series Z883-ND 10.28 9.25 = 8.22| P3G-08 * High-visibility alphanumeric LCD display has 11.5mm high characters 
Panel Mount Adapter for H3JA Series 2886-ND 5.53 4.98 4.42] Y92F-31 and built-in backlight * Precision control possible to 0.001 second * 10- 
DIN-Rail Mount Socket for H3JA Series Z2368-ND 7.42 6.87 6.42) PFO85-A year battery back-up * Selectable elapsed time (UP) and time remaining 
(DOWN) display ¢ Timing functions: 11 selectable, including ON-delay, 
repeat cycle, OFF delay, interval, and one-shot * Contact Type: SPDT relay AL 
* 11-Field selectable timing modes for a wide variety of applications * Twin- = € ce 


Low Cost Selectable Timers 
Series H3YN — Analog 


Features: * DPDT and 4PDT control output * Improved miniature timer 
relay that operates in 4 selectable modes: ON-Delay, Interval, Repeat Cycle, 
ON-Start (selectable by dip switches) * Independent Power-ON and Time- 
Up indicators show relay status instantly * Control Outputs: DPDT: 5A 
at 250VAC, resistive load; 4PDT: 3A at 250VAC, resistive load » Repeat 
Accuracy: +1% FS maximum « Setting Error: +10%+50ms FS maximum 


timer function included in one unit to meet a wide range of cyclic control applications » Programmable 
display color to alert any output status change * All parameters can be set via front membrane keys or DIP 
switches 

Specifications: * Supply voltage: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz * Operating Voltage: 85%—-110% of rated voltage 
¢ Relay Control Output: Maximum load - 5A, 250VAC; Minimum load - 10mA, 5VDC »* Repeat Accuracy: 
Power start +0.01%, Signal start - +0.005% * Memory Function: Retains preset values for 10 years at 25°C 
* Operating Temperature: 14°F ~ 131°F (-10°C ~ 55°C) * Mechanical Service Life: 10 million operations 
minimum * Electrical Service Life: 100,000 operations minimum at 5A, 240VAC, resistive load (p.f. = 1) 


* Operating Temperature: -10°C ~ 50°C »* Mechanical Service Life: 10,000,000 operations minimum Digi-Key Price Each Omron 
* Electrical Service Life: DPDT: 500,000 operations minimum; 4PDT: 200,000 operations minimum For Description Part No. 1 25 Part No. 
mounting socket, use Z882-ND (DPDT) or Z811-ND (4PDT). Digital Timer, w/Backlight Time, 8-Pin Octal 74644-ND 115.57 107.01 | H5CX-L8-AC100-240 
— - Digital Timer, 8-Pin Octal, 12-24 VDC/AC 22370-ND 115.57 107.01 | HCX-L8D-AC24DC1224 
ss DigisKey uceseach wine Digital Timer, w/Backlight, Screw Terminal Z1645-ND 135.30 125.28 | H5CX-A-AC100-240 
Description : RartiNos i 20 SOEs Bharti: Digital Timer, Screw Terminal, 12-24VDC/AC 22371-ND 135.30 125.28 | HSCX-AD-AC24DC12-24 
Relay Timer Analog 0-10 Minute DPDT ieee 4184 98.28 95.73 | HSYN-2.AC100-120 Digital Timer, 11-Pin Octal, 120/240VAC 22369-ND 133.42 123.54 | HSCX-A11-AC100-240 
Relay Timer Analog 0-10 Hours DPOT Z1135-ND 41.34 38.28 35.73 | _H3YN-21 AC100-120 Digital Timer, 11-Pin Octal, 12-24VDC/AC 22405-ND 133.42 123.54 | HBCX-A11D AC24/DC 12-24) 
Relay Timer Analog 0-10 Minute 4PDT Z1136-ND 42.28 39.15 36.54 | H8YN-4 AC100-120 Digital Timer, Screw Terminal, 120-240VAC 22372-ND 135.30 125.28 | HSCX-AS-AC100-240 
Relay Timer Analog 0-10 Hours 4PDT. ZU37-ND 42.28 39.15 36.54 | H3YN-41 AC100-120 Digital Timer, Screw Terminal, 12-24VDC/AC 72373-ND 135.30 125.28 | H5CX-ASD-AC24/DC12-24 
Digital Twin Timer, Screw Term., 12-24VDC/AC | 22408-ND 160.67 148.77| HSCX-BWSD 
a Panel Mount Adapter for H3CR/H5CX-L8 Series Z885-ND 10.30 9.27 | Y92F-30 
Ultra Com pact Timers Socket 8-Pin Octal Chassis Mount 7883-ND 10.28 9.25 | P3G-08 
DIN Rail Mount Screw Terminal Socket, 8 Octal 22407-ND 6.77 6.27 | P2CF-08 


Series H3RN — Analog 


Features: » Multiple operating modes, DIP switch selectable, ON-delay, 
Interval, Repeat cycle ON-Start/OFF-Start * Standard multiple time 
ranges: Short range (0.15 to 10 minutes) Long range (0.1 minute to 10 
hours) ¢ Pin configuration compatible with G2R-IS 


Count Totalizer 


Onmron’s self-powered totalizing counters feature either no-voltage inputs, 
DC voltage only or combined AC/DC voltage inputs. Offered in both 1KHz 
input for high speed, no chatter input signals or 30/20Hz inputs for relay 


ae Digi-Key Price Each Omron and switch (high chatter) inputs. * Operating mode: up count °¢ Display: 
Description Part No. 1 25 50__| PartNo. LCD Digital, 0.2 in. high. New Black case. Replaceable battery. 
Mini Delay Timer, 4 Mode, 0-10 Min., 24 VAC | Z2397-ND 39.46 36.54 34.11 | H3RN-1-AC24 Specifications: * Supply Voltage: Not required (powered by built-in 
Mini Delay Timer, 4 Mode, 0-10 Min., 24 VDC | 22398-ND 39.46 36.54 = 34.11 | H3RN-1-DC24 battery) * Input: AC/DC voltage — 24 ~ 240VAC/VDC +10%, 50/60Hz, or 
Mini Delay Timer, 4 Mode, 0-10 Hrs.,24 VAC | Z2399-ND 39.46 36.54 34.11 | H3RN-11-AC24 6 ~ 240VDC +10% at “High” (logic) level, 0 ~ 2.4VAC +10%, 50/60 Hz, 
Mini Delay Timer, 4 Mode, 0-10 Hrs., 24 VDC | Z2400-ND 39.46 36.54 34.11 | H3RN-11-DC24 or 0 ~ 2VDC at “Low’” (logic) level * DC Voltage — 4.5 ~ 30VDC at “High” (logic) level, 0 to 2VDC at “Low” 


(logic) level * No-Voltage — Maximum short-circuit impedance: 10kQ maximum * Reset Time: 20ms reset 
signal. ¢ Instruction Sheet Included. 


Solid State Relay Ti mers No.of} Typeof | Counting) Term. | Reset Digi-Key Price Each Omron 
« Digits Input Speed | Type Type Part No. 1 25 50 Part No. 
Series H3CR — Analog 8 | No-Voltage | 30/1 kHz| Screw [Electrical | Z861-ND 47.92 44.37 41.42 | H7EC-B 
F A DC Voltage | 30/1 kHz] Screw | Electrical] Z865-ND 49.80 46.11 43.04 | H7EC-NV-B 
Features: ¢ Field-selectable time ranges from 0.05 second to 300 hours 8 ‘ 
* Use for delay timing, repeatable cycles or duration (interval) timing. Built- AC/DC Volt.| 20Hz | Screw Electrical] Z867-ND 48.62 45.03 42.03 | H7EC-FBV 
in DPDT relay switches when timing cycle is complete. Wide input voltage 8 DC Voltage 30/1kHz| Screw External/ 71144-ND* 58.49 54.16 50.55 | H7EC-NV-BH 
ranges from 100 ~ 240VAC or choose 24 ~ 48VAC/12 ~ 48VDC * Three _|__Input__ __| Manual 
external signal inputs for remote control of the timer. * Timing Functions: sALG CC Optional WW Terminal Set (2 Terminal/Pkg.) 22428-ND 2.07 1.92 1.80 | ¥928-37-ND 
ON-delay, Repeat cycle (B, B2), Signal ON/OFF delay, Signal OFF-delay, Interval. *Backlight 24VDC 
Specifications: * Supply Voltage: 100 ~ 240VAC, or 24 ~ 48VAC/12 ~ 48DC * Operating Voltage: 85% ~ 
110% of rated supply voltage * Control Output: Type - DPDT relay, Maximum load - 5A, 250VAC, minimum * a 
load - 10mA, 5VDC * Repeat Accuracy: +0.3% full scale maximum, except in 1.2 range +0.3%, +10ms. Ti me Total izer 
Digi-Key Price Each | Omron Omron’s self-powered time totalizer displays cumulative time by 
Description Part No. al 25 |Part No. counting the output signals received from a sensor. When the proper 
Relay Timer, 120/240VAC, 11-Pin Octal DPDT 7876-ND 58.49 54.16 |H3CRAAC100240DC100125 input has been applied, the timing circuit is enabled allowing the timer 
: . to start, disabling the inputs will stop the timing sequence. Key protect 
Relay Timer, 24VDC/AC, 11-Pin Octal DPDT Z997-ND 56.38 52.20 | H3CRAAC24-48/DC12-48 Switch to prevent front resetting. New black case. Replaceable battery. 
Relay Timer, 120/240 VAC, 8-Pin Octal 22379-ND 58.50 54.17 | H3CR-A8-AC100240/DC100125 Specifications: * Supply Voltage: Not required (powered by built-in 
Relay Timer, 24VDC/VAC, 8-Pin Octal 22380-ND 58.50 54.17 | H3CR-A8-AC24-48/DC012-48 ae «Input: AC/DC voltage — 24 ~ 240VAC, or 6 ~ 240VDC at 
‘ Pi ei ASE. ig “High” (logic) level, 0 ~ 1.5VAC, or 0 ~ 2VDC at “Low” (logic) level. DC 
Relay times ea NDGNAGHS Ein Octal GRID B192. 86:78 [SCR ABE:AGDC2F58 voltage — 4.5 ~ 30VDC at “High” (logic) level, 0 ~ 2VDC at “Low” (logic) level. No-voltage — Maximum 
Repeat Timer, 0-30 hrs. 120-240VAC 22366-ND 67.18 62.21 |H3CR-F-AC100-240 short-circuit impedance: 10kQ maximum Short-circuit residual voltage: 0.5V maximum. Minimum open 
Repeat Timer, 0-300 hrs., 120VAC, 8-Octal 72384-ND 67.18 62.21 | H3CR-F8-300-AC100240 impedance: 500kQ minimum »¢ Reset Time: 20 ms reset signal. * Terminal: Screw type ° Instruction sheet 
Repeat Timer, 0-300 hrs., 120-240VAC 72358-ND 67.18 62.21 )H3CR-FN-AC100-240 included 
Repeat Timer, 0-30 hrs., 120VAC, 8-Octal 22385-ND 67.18 62.21 | H3CR-F8N-AC100240 Type of Time Digi-Key Price Each Omron 
Off-Delay Timer, 0-12 min., 120 VAC Z2386-ND 64.83 60.03 | H3CR-H8L-AC100-120M Input Range Features Part No. 1 25 50 _| Part No. 
Off-Delay Timer, 0-12 sec., 120VAC 22387-ND 64.83 60.03 ]H3CR-HBL-AC100-120S Rane ; : ‘ ete - ee atte ae aah oe ee 
: , . ‘oltage only ~ i w/o Backlig - ! y i - 
Hard Plastic Cir. Cover for 48x4émm Timers Zeon BOP. «BAB | aches AC/DC Voltage | 0~999h59m59s | w/o Backlight |  2874-ND 75.40 69.82 65.17 | H7ET-FBV1 
Soenet Din MOUNT Hy cuuSerey tet 2884-ND 12.33 11.10) P2CF-11 AC/DC Voltage | 0~999999.9h | w/o Backlight |  2875-ND 75.40 69.82 65.17 | H7ET-FBV 
Protective Panel Cover,-Black For H3CR 2929-ND 4.04 3.75 /Y92P-48GB DC Voltage Input} © 9999h59.9m | w/o Backlight 71149-ND 63.89 59.16 55.22 | H7ET-NV1-B 
Chassis Mount 11 Pin Octal Socket 22250-ND 11.37 10.24 | P3GA-11 DC Voltage Input} 999h59m59s _| with Backlight Z1150-ND 63.89 59.16 55.22 | H7ET-NV1-BH 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1073) 2289 


OMRON. Tachometer Counters wec« 


Omron’s self powered tachometers offer a large display (8.6mm) with various input types available. Select- 
able multiplier/divider network allows either RPM or RPS measurement. Comes with waterproofing gasket 


and panel mounting bracket. Screw terminal connections. 4 digits. 


Programmable 
Daily/Weekly Timer 


* AM/PM display * Field-adjustable ON/OFF, cycle, and pulse output « A different 
program possible each day * Wide supply voltage range * Independant Day Keys 


e Foi 5 provide easier operation * Temporary holiday setting function makes it easy to 
peer Ree pai wire Gi me pd 1 eealece 0 ae turn OFF output for holidays and non-operating days * Settings can be made 
RES acklight Input art No. 5 art No: even with the Time Switch turned off * Test mode enables easy program checking 
1kHz _— No Voltage | Z1145-ND 63.89 59.16 55.22 | H7ER-N-B * Automatic or manual operation following power failure 
1kHz _ DC Voltage | Z1146-ND 63.89 59.16 55.22 | H7ER-NV-B Specifications: * Supply Voltage: AC 100 to 240V » Long-term Error: +15 
41kHz Yes DC Voltage | Z1147-ND 69.53 64.38 60.09 | H7ER-NV-BH seconds per month * Maximum Load: 15A, 250VAC resistive load * Connections: 
Terminal screws * Minimum Load: 100mA, 5VDC « Operating Temperature: -10°C 
~ 55°C * Repeat Accuracy: +0.01% * 50,000 operations minimum, 15A, 250VAC, 
Cc resistive load AL € (6) 
ce] u nter ‘aB:rnini Digi-Key Price Each Omron 
Accessories Description Part No. 1 25 Part No. 
Horizontal Vertical Weekly Timer, Track/Chassis Mount Type, 120VAC | Z2503-ND 225.34 208.65 |H5S-WFB2 
Weekly Timer, Flush Panel Mount Type, 120VAC Z2504-ND 225.34 208.65 |H5S-WB2 
Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 Part No. 
Horizontal Panel Mounting Adapter for H7 Series | _Z998-ND 3.29 3.05 | Y92F-75 Multifunction Pr t 
Vertical Panel Mounting Adapter for H7 Series Z999-ND 3.29 3.05 Y92F-76 u u c o ese 


H3DE Relay Timers DIN Rail 


Features: ° Slim design for track mounting * Wide AC/DC power supply range 
(24 to 230VAC/DC) « Eight operating modes (H3DE-M) and four operating modes 
(H3DE-S) to cover a wide range of applications »* Finger protection terminal block 
° Operating Mode: A: ON-delay (Signal or Power); B: Flicker OFF start (Signal 
or Power); B2: Flicker ON start (Signal or Power); C: Signal ON/OFF-delay; D: 
Signal OFF-delay; E: Interval (Signal or Power); G: Signal ON/OFF-delay; J: One- 


shot (Single or Power) For mounting track, use Z840-ND or Z841-ND. 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 50 Part No. 
DIN Mount Timer — 8 Mode SPDT | Z1138-ND 42.99 39.81 37.16 | H3DE-M1 AC/DC 24-230 
DIN Mount Timer — 8 Mode DPDT | Z1139-ND_ 52.62 48.72 45.48 | H3DE-M2 AC/DC 24-230 
DIN Mount Timer — 4 Mode SPDT | Z1140-ND 32.66 30.24 28.23 | H3DE-S1 AC/DC 24-230 
DIN Mount Timer — 4 Mode DPDT | Z1141-ND 42.99 39.81. 37.16 | H3DE-S2 AC/DC 24-230 


H3DS Digital 


Multi-Function Timer 


Features: * Wide AC/DC power supply range (24 t0 230 VAC/24 to 48 
VDC) minimizes inventory »* Smart Dial/Selector-Locking Mechanism 
prevents the dials and selectors on the timer’s front panel from being 
operated without authorization (lock can only be unlocked and locked 
with an optional pen-type Lock Key) * Eight operating modes (H3DS-M) 
and four operating modes (H3DS-S) to cover a wide range of applications 
* Offers wide time setting range of 0.10 second to 120 hours 


Digi-Key Price Each Omron 

Description Part No. 1 25 50 |Part No. 
DIN Mount Timer — On-Delay Only, 

No Enable Input, SPDT Z2392-ND 30.78 ~—- 28.50 26.60 | H3DS-AL AC24-230/DC24-48 
DIN Mount Timer — 4 Mode, 

No Enable Input, SPDT Z2395-ND 32.66 30.24 28.23 | H3DS-SL AC24-230/DC24-48 
DIN Mount Timer — 8 Mode, 

with Voltage Input, SPDT Z2393-ND 42.99 39.81 37.16 | H3DS-ML AC24-230/DC24-48) 
DIN Mount Twin Timer — 

Indep. “On-Off” Settings, SPDT |Z2394-ND 50.74 46.98 43.85 | H3DS-FL AC24-230/DC24-48 


Digital Daily Timer 


¢ Precise control of both regular and special ON/OFF times * Can be set 
for timed or pulsed operation, and for multiple-day operation 
Specifications: * Operation: 1. Daily operation (Multiple-day operation 
possible) 2. Pulse-output operation (pulse width can be set in units 
of 1 second from 1 to 59 seconds and in units of 1 minute from 1 to 
60 minutes) 3. Partial operation on specified day 4. Forced ON/OFF 
operation * Repeat accuracy: +0.01% * Memory protection: 5 years 
minimum » Life expectancy: 50,000 operations minimum (15A, 250VAC, 
resistive load) * Operating Temperature: -10C° ~ 55°C 


Counters 


Omron’s multifunction counters feature large reverse-lit LCD which 


can be programmed to change from green to red (or red to green) 


providing long-range status information. H7CX counters allow users 
to choose between batch counter, dual counter, single or dual stage 
preset counter, tachometer or totalizer operation. To maximize the 
versatility, additional features such as counting speed, count direc- 


tion, input and output type can also be configured by the user. 


aA GCC 


Features: » Highly visible display with backlit negative transmissive LCD »* NEMA4/ IP66 compliance » 1-2 
Stage Counter * Case Color: Black » Reset Indicator: Orange » Key Protection Indicator: Orange * Input: 


12VDC ¢ Output Type: Contact » Supply Voltage: 100 ~ 240VAC 


Digi-Key Price Each |Omron 

Description Part No. 1 25 =| Part No. 
6 Digit, Screw Terminal 

Counter, Red/Green Z1661-ND 156.91 145.29} H7CX-A-AC100-240 
6 Digit, Screw Terminal Counter 2Z2365-ND 135.30 125.28] H7CX-AD DC12-24 
6 Digit, 11-Pin Octal 

Socket Counter, Red Z1662-ND 165.37 153.12) H7CX-A11-AC100-240 
6 Digit, Screw Terminal Counter, 12VDC 2Z2374-ND 156.91 145.29} H7CX-AS-AC100-240 
4 Digit, Screw Terminal Counter, 12VDC Z2375-ND 160.67 148.77| H7CX-A114 AC100-240 
4 Digit, Screw Terminal Counter, 12VDC Z2376-ND 156.91 145.29) H7CX-A4-AC100-240 


E5CN Digital 
Temperature Controllers 


Features: 

* Faster sampling at 250 ms « Transfer output provided for easy 
output to recorders * Voltage outputs (to drive SSRs) for both 
heating and cooling control * Can be used for alarms to provide 
three alarm outputs * Models available with three-phase heater 


burnout detection and SSR fault detection * Easy setting with 11-segment displays * Connect to either 
a thermocouple or platinum resistance thermometer with the protection indicator informs operator when 


protection is enabled * Manual output provided 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 Part No. 
Digital Daily Timer, Panel Mount Z1142-ND 156.91 145.29 HSF-B 
Digital Daily Timer, Track Mount Z2440-ND 163.49 151.38 H5F-KB 


Programmable Weekly Timer 


Large LCD display with 7 day x 24 hour programming. Perfect for controlling On- 
Off cycles for lighting, industrial and security. Two independent 15A control circuits 
and 16 step front program options allows fast and easy program changes. Wire 


connections are made by screw terminals from either the front or the back. 
* Timer may be wall mounted, recessed into panel or din rail mounted. 


mounting hardware and instructions are included. * Optional protective hard 


plastic cover prevents accidental resetting and protects from dirt and water. 


°All 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. al 25 Part No 
Programmable Timer 100-240VAC w/Manual Override | Z1000-ND 187.92 174.00 | H5L-A 
Clear Protective Cover (Hard Plastic) for HSL-A Z1001-ND 10.25 9.17 | 00-907062-002 


Digi-Key Price Each Omron 

Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Relay Output, 

2 Alarms Z2409-ND 166.31 153.99 143.73 | E5CN-R2MT-500-AC 100240 
Voltage Output, 

2 Alarms 2Z2410-ND 166.34 154.02 143.76 | E5CN-Q2MT-500-AC100240 
Voltage Output, 

No Alarms Z2411-ND 157.85 146.16 136.42 | E5CN-QMT-500-ACDC24 


E5AK/E5CK Digital 
Temperature Controllers 


Features: 

* Advanced digital process with fuzzy logic 
¢ Field configurable outputs and options * 100 
ms sampling (for analog input) * Advanced 
PID, or fuzzy self-tuning * Conforms to UL, 
CSA and CE standards »¢ Water-resistant, 
NEMA 4X, IP66 * Remote set-point with 
optional event input board ¢ Set-point ramp 
* Serial communications available * Front 
panel programming »* Heat only or heat/ 
cool control * Two auxiliary SPDT outputs 


standard. AL cy ce 
Price Each Omron 

Description il 25 50 | Part No. 
Standard Model, 96x96 mm Z2412-ND 444.43 411.51 384.08 | ESAK-AA2-500 
Position-Proportional Model, 96x96 mm | Z2413-ND 484.83 448.92 419.00 | ESAK-PRR2-500 
Standard Model, 48x48 mm Z2414-ND 249.93 231.42 216.00 | ES5CK-AA1-500 
Optional Current Transformer 

for 0-50A Heater Burnout Z2416-ND 22.55 20.88 19.49|/E54-CT1 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


=TycoElectronics 2B = = Timers/Time Delay Relays WE 


Potter & Brumfield timer relays are versatile time/function adjustable relays for industrial and time delay type applications. By setting the timing mode, selecting the time duration and applying 120VAC to power the timing 
circuitry, a dry contact relay will trip On or Off at the end of the set time. Delay-On or Delay-Off modes will start upon power up and delay turning the relay output On or Off for the user selected time Using the Cycle or Repeat 
Mode will put the timer in a continuous On and Off cycle where the time On and time Off are equal lengths. Model CRB relays enable separate On and Off adjustable times for Cycle timing. 


Fig. 1 — CNM5 Series Fig. 2 — CNS Series Fig. 3 — CNT Series Fig. 4 — CLB and CLF Series 


Fig. 6 — CRB Series 


Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. Description Part No. ol 25 50 Part No. 
1 Thumbwheel Selectable, Time Delay Relay, .1 Second ~ 9.99K Hours, DPDT, 10A, 120VAC, 11 Octal PB555-ND 83.66 73.21 66.24 | CNM5 
Dial Adjustable, Time Delay Relay, 4 Function, DPDT, 10A ,120VAC, 8 Octal PB556-ND 77.74 68.02 61.55 | CNS-35-72 
2 Dial Adjustable, Time Delay Relay, 8 Function, DPDT, 10A ,120VAC, 11 Octal PB557-ND 77.74 68.02 61.55 | CNS-35-76 
Dial Adjustable, Time Delay Relay, 4 Function, DPDT, 10A, 24 ~ 240VAC/VDC, 8 Octal PB670-ND 86.64 75.81 68.59 | CNS-35-92 
Dial Adjustable, Time Delay Relay, 8 Function, DPDT, 10A, 24 ~ 240VAC/VDC, 11 Octal PB558-ND 103.30 90.39 81.78 | CNS-35-96 
Thumbwheel Selectable, Digital Time Delay Relay, DPDT, 10A, 12VDC, 11 Octal PB559-ND 114.02 99.78 90.27 | CNT-35-26 
3 Thumbwheel Selectable, Digital Time Delay Relay, DPDT, 10A, 120VAC, 11 Octal PB560-ND 114.02 99.78 90.27 | CNT-35-76 
Thumbwheel Selectable, Digital Time Delay Relay, DPDT, 10A, 24 ~ 240VAC/VDC, 11 Octal PB561-ND 132.24 115.71 104.69 | CNT-35-96 
4 Knob Adjustable, Delay-On Relay, .1 ~ 10 Seconds, 10A, 120VAC for Socket use 27E893 PB562-ND 114.50 100.20 90.65 | CLB-51-70010 
Resistor Adjustable, Delay-On Relay, .1 ~ 10 Seconds, 10A, 120VAC for Socket use 27E893 PB563-ND 113.14 99.00 89.57 | CLF-41-70010 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, .1 ~ 1 Seconds, 120VAC, 8 Octal PB564-ND 104.81 91.71 82.98 | CB-1001B-70 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, .1 ~ 5 Seconds, 120VAC, 8 Octal PB671-ND 104.81 91.71 82.98 | CB-1002B-70 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, .1 ~ 10 Seconds, 120VAC, 8 Octal PB565-ND 104.81 91.71 82.98 | CB-1003B-70 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, .6 ~ 60 Seconds, 120VAC, 8 Octal PB566-ND 104.81 91.71 82.98 | CB-1004B-70 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1.8 ~ 180 Seconds, 120VAC, 8 Octal PB567-ND 104.81 91.71 82.98 | CB-1005B-70 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 10 ~ 100 Minutes, 120VAC, 8 Octal PB569-ND 104.81 91.71 82.98 | CB-1007B-70 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, .1 ~ 10 Seconds, 24VDC, 8 Octal PB570-ND 104.81 91.71 82.98 | CB-1028D-30 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, .1 ~ 10 Seconds, 12VDC, 8 Octal PB571-ND 104.81 91.71 82.98 | CB-1047D-20 
5 Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1 ~ 10 Seconds, DPDT, 10A, 24VAC, 8 Octal PB572-ND 129.96 113.72 102.89 | CHB-38-30001 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1 ~ 10 Seconds DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB574-ND 129.96 113.72 102.89 | CHB-38-70001 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1 ~ 60 Seconds, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB575-ND 129.96 113.72 102.89 | CHB-38-70002 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1 ~ 180 Seconds., DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB576-ND 129.96 113.72 102.89 | CHB-38-70003 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1 ~ 60 Seconds, DPDT, 10A, 24VDC, 8 Octal PB577-ND 129.96 113.72 102.89 | CHD-38-30002 
Knob Adjustable Interval Relay, 1 ~ 10 Seconds, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB754-ND 129.96 113.72 102.89 | CHB-38-70021 
Knob Adjustable Delay-On Relay, 1 ~ 10 Seconds, DPDT, 10A, 24VDC, 8 Octal PB755-ND 129.96 113.72 102.89 | CHD-38-30001 
Knob Adjustable, Delay-On Release Relay, 1.8 ~ 180 Seconds, 10A, 120VAC, 8 Octal PB753-ND 230.90 202.05 182.80 | CDB-38-70005 
Recycle Time Delay Relay, 0.1 ~ 10 Seconds, On-Off Time Adjustments, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB580-ND 254.57 222.75 201.54 | CRB-48-70010 
6 Recycle Time Delay Relay, 0.6 ~ 60 Seconds, On-Off Time Adjustments, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB582-ND 254.57 222.75 201.54 | CRB-48-70060 
Recycle Time Delay Relay, 1.8 ~ 180 Seconds, On-Off Time Adjustments, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB583-ND 254.57 222.75 201.54 | CRB-48-70180 
7 External Pot Adjustable On-Delay SSR, .5 ~ 10 Seconds, 1A, 24VAC/VDC, Cube Module PB783-ND 37.01 32.39 29.30 | VIM1ECD 
External Pot Adjustable On-Delay SSR, 3 ~ 60 Seconds, 1A, 24VAC/VDC, Cube Module PB784-ND 37.01 32.39 29.30 | VIM1EDD 
8 Screwdriver Adjustable, Time Delay Relay, 4 Function, .1 Seconds ~ 10 Hours, with K10 Relay, 120VAC PB781-ND 154.75 135.41 122.52 | SSFR9OA 
Screwdriver Adjustable, Time Delay Relay, 4 Function, .1 Seconds ~ 10 Hours, without K10 Relay PB782-ND 148.39 129.85 117.48 | SSFR9OX 
Resistor Adjustable Delay-On Relay, 1 ~ 10 Seconds, 10A, 120VAC, for Socket use 27E893 PB762-ND 115.58 101.14 91.51 CUF-41-70010 
~ Resistor Adjustable Delay-On Relay, 1 ~ 12 Seconds, 10A, 120VAC, for Socket use 27E893 PB763-ND 115.58 101.14 91.51 CUF-41-70120 
Knob Adjustable Delay-On Relay, .1 ~ 10 Seconds, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB756-ND 129.96 113.72 102.89 | CKB-38-70010 
Resistor Adjustable Delay-On Relay, .1 ~ 10 Seconds, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB757-ND 126.24 110.46 99.94 | CKF-38-70010 
= Adjustable Voltage Sensor Relay, 92 ~ 140VAC, 90 ~ 138VDC Dropout, 10A, 8 Octal PB584-ND 176.09 154.08 139.41 | CSJ-38-70010 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 2291 


OMRON. 


E5CSV Digital 
Temperature Controllers 


Features: * Accurate to +0.5% of full scale * Multiple temperature 
scale ranges allow flexibility to match application * Field-selectable 
temperature ranges in °F and °C * Selectable ON/OFF and PID 
control with auto-tuning of proportional band » 8-function alarm, 
standard * Tamper-proof setting, faulty sensor compensation and 
controller diagnostics * Easy-to-read 11 mm high LED display 
* Nonvolatile memory backup 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 50 | Part No. 
Thermocouple (Types J and kK), 
Voltage Output, 24VAC/DC_ | Z2419-ND 210.47 194.88 181.89}/E5CS-Q1KJXF-ACDC24 
Thermocouple (Types J and kK), 
Voltage Output, 120VAC Blk. | Z2546-ND 178.52 165.30 154.28]E5CSV-Q1T-F-AC100240 


Digital Temperature Controllers 


Omron’s E5GN Temperature Controllers are 1/32 DIN sized controllers that 
accept any thermocouple or analog input. These are used for both heating 
and cooling and also feature NEMA 4X water-resistant construction. 


Specifications: * Supply voltage: 100 to 240VAC, 50/60 Hz * Operating 
temperature: -10°C ~ 55°C * Sensor input: Thermocouple: K, J, T, E, L, U, 
N, R, S, B * Control output: Relay output: SPST-NO, 250VAC 2A (resistive 
load) * Indication accuracy: Thermocouple: (0.5% of indicated value) 
* Voltage output: 12VDC (PNP), maximum load current: 21mA, with short- 
circuit protection 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 Part No. 
Digital Temperature Controller Volt Output Z1130-ND 196.38 181.83 | ES5GN-Q1TC AC/DC24 
Digital Temperature Controller Volt Output Z1131-ND 196.38 181.83 | ES5GN-Q1TC AC100-240 
Digital Temperature Controller Relay Output | Z1132-ND 196.38 181.83 | ES5GN-R1TC AC/DC24 
Digital Temperature Controller Relay Output | Z1133-ND 196.38 181.83 | ES5GN-R1TC AC100-240 


CURTIS Hour Meters and Counters 700 Series 


Curtis Modules are ideally suited for OEM's panel makers and contract manufacturers to measure equipment 
usage for preventive maintenance, scheduling, warranty validation and renting/leasing. No moving parts 
or motor driven digits to wear out. Non-volatile memory can be powered down and not lose hours counted. 
Counting starts with enable connection and counts display when power is applied to the meter. External reset 
is standard. The counters can be used in vending machines, medical equipment, fuel pumps, office equip- 
ment, flow instruments, consumer products and many other applications. 


Features: Attractive and easy to read 6-digit Liquid Crystal Displays with 5mm digit height * Compact 
size ideal for electronic subassemblies * Wide voltage range * AC/DC operation on most products ¢ Input 
Frequency of 500 Hz on DC counters; 1 Hz on AC/DC counters » Exceptional reliability due to non-volatile 
(EEPROM) memory which can retain data for 25+ years * Resettable option. 


Fig. 1-2” Round Fig. 2 — Mini with MNT Ears 


CURTIS 


l- 1.75 (44.45) 


28 2.090 (53.09) | 


(58.42) 


Fig. 5 — Standard size with connector 


Fig. 6 — 1/16 Din Size 


700 and 701 Series: 

6-digit Hour Meter module with 5mm (.197”) high digits, non-backlit. Operating Type: * 2 wire units start timing 
when supply power is applied. 3 wire units start timing when 3rd lead (enable lead) has power applied. 
Specifications: ¢ Resolution: 99,999.9 hours » Accuracy: +0.1% hours * Mechanical Shock: SAE J1378, 55g 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature: -50°C ~ 90°C 


703 Series: 


6-digit Pulse Counter module with 5mm (.197”) high digits, non-backlit. Specifications: « Resolution: 999,999 
Counts * Accuracy: +1 count * Mechanical * Shock: SAE J1378, 55g * Operating Temperature: -40°C ~ 


85°C * Storage Temperature: -50°C ~ 90°C . : 2 
Dimensions in Inches (mm) 


Fig. 4 — Standard Size 
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Fig. 7- PCB MNT 
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Operating Operating Operating Voltage Digi-Key Price Each Curtis 
Fig. Mode Type Dc AC Reset Part No. 1 10 Part No. 
A Hour Meter 3 Wire 12-48 20-60 Elect 267-1001-ND 27.00 24.30 701QR00101248D2060A 
Hour Meter 3 Wire 48-150 100-230 Elect 267-1002-ND 30.20 27.18 701QR001048150D100230A 
2 Hour Meter 3 Wire 12-48 20-60 Elect 267-1003-ND 20.00 18.00 701FRO00101248D2060A 
Hour Meter 3 Wire 48-150 100-230 Elect 267-1004-ND 20.10 18.09 701FR001048150D100230A 
3 Hour Meter 2 Wire 12-48 20-60 Elect 267-1043-ND 19.50 17.55 700ZRO01N1248D2060A 
Hour Meter 3 Wire 48-150 100-230 Elect 267-1046-ND 20.10 18.09 701ZRO001N48150D10023 
Hour Meter 2 Wire 12-48 20-60 Elect 267-1039-ND 25.20 22.68 700DR00101248D2060A 
Hour Meter 2 Wire 48-150 100-230 Elect 267-1042-ND 25.20 22.68 700DR001048150D100230A 
4 Hour Meter 3 Wire 12-48 20-60 Elect 267-1005-ND 25.00 22.50 701DR00101248D2060A 
Hour Meter 3 Wire 48-150 100-230 Elect 267-1006-ND 25.20 22.68 701DR001048150D100230A 
Counter 3 Wire 12-48 20-60 Elect 267-1007-ND 25.00 22.50 703DR00101248D2060A 
Counter 3 Wire 48-150 100-230 Elect 267-1008-ND 25.20 22.68 703DR001048150D100230A 
Hour Meter 3 Wire 48-150 100-230 Non 267-1026-NDt 16.70 15.03 700LN001N48150D100230A 
5 Hour Meter 3 Wire 12-48 — Non 267-1027-NDt 16.50 14.85 701LN001N1248D 
Hour Meter 3 Wire 12-48 20-60 Non 267-1028-NDt 16.70 15.03 700LN001N1248D2060A 
6 Hour Meter 3 Wire 48-150 100-230 Elect 267-1048-ND 51.00 45.90 701SR601048150D100230A 
Hour Meter 3 Wire 5-12 = Elect 267-1009-ND 19.50 17.55 701PR-102 
7 Hour Meter 3 Wire 12-48 = Elect 267-1010-ND 19.50 17.55 701PR-112 
Counter 3 Wire 5-12 _ Elect 267-1011-ND 19.50 17.55 703PR-102 
Counter 3 Wire 12-48 _ Elect 267-1012-ND 19.50 17.55 703PR-112 


+ Order Mating Connector separately. Housing WM1784-ND. Contacts: 20AWG - 24AWG (WM1837-ND), 26AWG - 30AWG (WM1838-ND) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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gital Panel Meters 


When choosing a Martel Panel Meter for your application, be aware of the difference between standard versions and single-ended versions designated by the suffix “S”. Use standard versions with floating (isolated) input 
signals and use single-ended (S-type) versions when the signal to be measured shares the same ground as the meter’s power supply. 


| 1.89(48.01) ~ 


Panel Cutout: 
-87” x 1.77" 
22.10mm x 44.96mm 


DPM125 LCD 
Legacy Series 


The DPM125 features auto-zero, auto- 
polarity, 200mV fsr, 12.5mm digit height, 
low battery indication and selectable 
decimal points. The meter will plug 
directly into a 12-pin SIL socket or can 
be panel mounted using snap-in bezel 
provided. 


Panel Cutout: 
1.06” x 2.24” 
26.92mm x 56.90mm 


DPM500 LCD 
Legacy Series 


The DPMS500 features auto-zero, auto- 
polarity, 200mV~2V~20V fsr, 12.5mm 
digit height, low battery indication, 
selectable decimal points and 10 user- 
selected annunciators. The meter will 
plug into a 40-pin DIL socket or can 
be panel mounted using snap-in bezel 


5 2:36(59.94) | 


Panel Cutout: 
1.26” x 2.44” 
32.00mm x 61.98mm 
External Bezel 


DPM600 LCD 
Legacy Series 


The DPM600 features auto-zero, auto- 
polarity, 200mV~2V~20V fsr, 12.56mm 
digit height, adjustable low battery 
indication, selectable decimal points and 
12 user-selected annunciators. The meter 
has 36 pins for PCB mounting or can 
be panel mounted with optional bezel 


—~ 2.83(71.88) | 


Panel Cutout: 
1.3” x 2.68” 
33.02mm x 68.07mm 


DPM2000 LCD 
Legacy Series 


The DPM2000 features auto-zero, auto- 
polarity, 200mV~2V~20V fsr, 15mm digit 
height, adjustable low battery indication, 
selectable decimal points and 12 user- 
selected annunciators. The meter will plug 
into a 40-pin DIL socket or can be panel 
mounted using snap-in bezel provided. 


| 2.83(71.88)-| 


Panel Cutout: 
1.3” x 2.68” 
33.02mm x 68.07mm 


DPM40 
LED Series 


The DPM4O0 features auto-zero, auto- 
polarity, 200mV~2V~20V fsr, 11mm 
LED digit height and selectable decimal 
points. The meter is supplied with a 
bezel and filter to give a high contrast 
display. 


provided. (p/n MB10). 


Digi-Key Price Each Martel 
Supply Input Part No. 1 5} 10 Part No. 
7.5~15 200mV 227-1007-ND 68.94 65.50 62.05 DPM125 
7.5~15 200mV 227-1008-ND 82.24 78.13 74.02 DPM125L 
7.5~15 20V 227-1011-ND 75.76 71.98 68.19 DPM500-20 
3.6~6.5 av 227-1016-ND 84.74 80.51 76.27 DPMS500S-2 
3.6~6.5 20V 227-1017-ND 84.74 80.51 76.27 DPMS500S-20 
5~15 200mV 227-1027-ND 76.34 72.53 68.71 DPM2000 
5~15 2v 227-1028-ND 76.34 72.53 68.71 DPM2000-2 
5~15 20V 227-1029-ND 76.34 72.53 68.71 DPM2000-20 
5 200mV 227-1030-ND 97.66 92.78 87.90 DPM40 
5 20V 227-1032-ND 97.66 92.78 87.90 DPM40-20 
5~15 20V 227-1023-ND 82.06 77.96 73.86 DPM600-20 
Bezel for DPMG00).....0cccccad castes csassasesiedecsavassataasenes 227-1033-ND 3.50 3.33 3.15 MB10 


700 Series Industrial Voltmeter 


The 700 Series Voltmeters are low cost LCD displays for panel instruments 
and portable equipment. Use the Dual Display meter to display “matched 
readings” ie voltage and current or temperature and humidity with separate 
selectable annunciators and calibration adjustments. Use the DPM742 (screw 


term connections) and 750 (with annunciators and low battery indicator) 
meters for portable equipment or industrial applications. LED Backlight 
standard on 742 and 750. Use optional IP67 silver metallic bezel for watertight, 
industrial applications. All meters include a standard black bezel kit. 


Digi-Key Price Each Martel 
Description Part No. 1 o) 10 Part No. 
IP-67 Industrial Bezel Kit, for use with DPM742-BL and DPM750S-BL 227-1058-ND 23.34 22.18 21.01 BEZ700-IP 
Dual Display Voltage-Amperage meter, 0-200mV Input 227-1057-ND 117.96 112.07 106.17 DPM702S Dual Display 
Large LCD (.50") 4-20mA Loop Meter, screw term connections 227-1056-ND 127.36 121.00 114.63 DPM742-BL 
Large LCD (.50”) Voltmeter, 20-OmV Input, with Annunciators/Low Batt 227-1055-ND 86.86 82.52 78.18 DPM750S-BL 


SP Series 3.5 Digital Voltmeter 


The 12-pin dual-in-line connection version is compatible with competing meters. This lower cost version is more 
suited to new designs. Includes full-scale reading +200mVDC with a typical accuracy of 0.1% (+1 count). The 
module is 1.38” (35.05mm) width x 0.88” (22.35mm) height. Low cost means it will suit high and low volume 
applications. Ip65 splash proof construction. 


Digi-Key Price Martel 
Description Part No. Each Part No. 
Large Bright Red LED Voltmeter, 200mV Input 227-1052-ND 53.30 SP300 


Series 10 Universal 
Volt/Ammeter 
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The DPM1, 2 and 3AS-BL features 200mVDC measurement with auto- 
zero and auto-polarity. Decimal points are user selectable. The DPM1, 
2 and 3AS-BL features a negative rail generator which enables the 
meter to measure a signal referenced to its own power supply GND. 


Rear View 
DPM 3 


Rear View 
DPM 1 and 2 


LED backlighting ensures excellent readability under low light conditions. Digi-Key Price Each Martel 
The design of the housing allows the module to be easily snapped into Description Part No. 1 5 40 Part No. 
a panel. The modules low cost means it will suit high and low volume 
applications. The DPM1, 2 and 3AS-BL is intended to replace the DPM1, Mini 5.5mm LCD Universal Meter with Backlight 227-1047-ND 58.26 55.35 52.44 DPM1AS-BL 
2 and 3 and DPM1, 2 and 38, requiring only minor circuit modifications. 

Mini 8.2mm LCD Universal Meter with Backlight 227-1048-ND 63.26 60.10 56.94 DPM2AS-BL 
Features: ¢ 5.5mm (0.22”) Digit Height * 200mVDC Full Scale Reading 
*3.0V ~ 7.5V or 6.0V ~ 15.0V Operation »* Auto-zero and Auto-polarity Mini 11mm LCD Universal Meter with Backlight 227-1049-ND 66.60 63.27 59.94 DPM3AS-BL 
¢ Programmable Decimal Points * LED Backlighting 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 2293 


MARTEL 


LECTRONICS 


QM Series 2-Wire Panel Meters 


The QM Single Mounting Hole Series meters are Nema 4 rated meters for simple commercial and industrial applications. To 
install, the user need only drill a single 7/32” (5.5mm) hole in the panel. A rubber seal is included, providing splashproof 
protection for the unit when fitted to the meter during installation. Comes with meter, mounting nut, washer and panel seal. All 
meters have reverse polarity protection. 

QM Voltmeter: 2 wire volt meter powered from the voltage that it is measuring. Only valid readings are displayed. The module 
indicates “LO” at voltages below 4V and “HI” at above 25V (40V for QM100V-40). Specifications: * Measured Input Voltage: 
4 ~ 25VDC (QM100V), 4 ~ 40VDC (QM100V-40) » Supply Voltage: 3 ~ SOVDC * Sample Rate: 3 samples/second » Operating 
Range: 0°C ~ 50°C QM Thermometer: A dual inside (sensor included) and outside (sensor required) digital thermometer that 


(Rear View) 
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can display temperatures in either Fahrenheit or Celsius. Specifications: * Internal Sensor: 14°F ~ 122°F (-10°C ~ 50°C) » Ex- Digi-Key Price Martel 
ternal Sensor: -4°F ~ 428°F (-20°C ~ 220°C) * Operating Range: -10°C ~ 50°C * Supply Voltage: 4 ~ 28VDC QM Hourmeter: Description Part No. Each Part No. 
Automatically blanks the leading zeros for easy reading and display of hours and 1/10 hours. An output is provided that pulses 

high after every hour. Features trip and total time range. Specifications: * Resolution Range: 9,999.9 hour or 99,999 hour | Voltmeter 4 ~ 25VDC, 100mV res 227-1042-ND 41.60 QM100V 

* Supply Voltage: 5 ~ 27VDC * Operating Range: 0°C ~ 50°C QM130M Digitalized Analog Gauge: An LCD analog gauge that Voltmeter 4 ~ 40VDC, 200mvV res 227-1054-ND 43.26 QM100V-40 
looks similar to an analog voltmeter. A moving needle illustrates a quick confirmation of meter levels and changing colors allow Thermometer, Inside/Outside -10°C ~ 50°C 227-1043-ND 41.60 QM110T 
quick visuals of meter status. This meter can be scaled for reading voltages or currents. Specifications: * Supply Voltage: 5 ~ 7 é : 

42VDC «Resolution: 125mVDC « Full Scale Reading: 1VDC OM140V Scalable Meter: A universal 0 ~ 200m\ input meter that. | HOurmeter: 9,999.9 hrs trip/totalized time eg CaN 41,60 OM1206 
with scaling resistors is able to measure 200mV/)A, 2V/mV and 20V/mA ranges. Trim pot calibration included on rear of meter. | LCD Analog Gauge, moving LCD needle 227-1045-ND 33.26 QM130M 
Specifications: * Supply Voltage: 7.5V ~ 15VDC * Sample Rate: 3 samples/second * Operating Range: 0°C ~ 50°C Universal Scalable Meter, Volt/Current 227-1046-ND 50.60 QM140V 


V Series Very Low Cost Voltmeter 


The V Series is a range of low cost LCD, 3 1/2 digit panel instruments. The meters have a +200mVDC full scale reading with a typical accuracy of 
0.25%. These meters use a 9VDC and are designed for high volume OEM applications where lowest possible cost is a major concern. They feature 
an exceptionally large display in a miniature package and includes auto-zero and user-selectable decimal points. All module's are supplied with a 
black panel mounting bezel kit. 


Digi-Key Price Each Martel 
Description Part No. 1 5) 10 Part No. 
/ Mini LCD Voltmeter, .25” digit height, 200mV Input, Includes Bezel 227-1059-ND 19.84 18.85 17.86 | V1 
Panel Mount Standard LCD Voltmeter, .50” digit height, 200mV Input, Includes Bezel | 227-1060-ND 21.66 20.58 19.50 | V125 
Example Large LCD Voltmeter, .60” digit height, 200mV Input, Includes Bezel 227-1061-ND 23.30 22.14 20.97 | V600 


This range of meters is the low cost solution for a wide range of OEMs and Panel Builders. The DPM35 is available with 
either red or green LEDs and has an optional mounting bezel (BEZ35). The DPM65 has a reflective LCD display and comes 
with a snap-in bezel. Inputs: * Ranges: +200.0mV, +2.000V, +20.00V * Configuration: 035 
Series: Bipolar differential; 065xS Series: Bipolar, single-ended; (INLO internally referenced 
to supply GND) * Protection: +350VDC (+100VDC on 200mV range) * Impedance: >1MQ 


35 Series - Window Mount 


}-—_ 2.52 (64) —_-| (>10MQ on 200mV range) Power Supply: « Voltage: 5VDC (5%) Performance: * Accuracy: 
Oo fo) +(0.1% +1 count) typical; +(0.2% +2 counts) maximum » Temperature Coefficient: + 
100 ppm per °C typical * Operating Range: 0°C ~ 50°C » Storage Range: -10°C ~ 60°C 
Mounting: * 035 Series: Window mount or bezel mount with optional bezel * 065 Series: 
o Snap-in bezel mount »* Connection: 10 pins, 0.025” (.635mm) square on 0.1” (2.54mm) 
'— 1.98 (50.3) + centers 
: 0.33 
Optionallpezel (63) Digi-Key Price Each Martel 
.025(0.65) Description Part No. 1 5) 10 Part No. 
oanins DPM Red LED, 200mV, 35 Series 227-1034-ND 49.60 47.12 44.64 | DPM35R 
0.06 DPM Grn LED, 200mV, 35 Series 227-1035-ND 49.60 47.12 44.64 DPM35G 
a 8) eo) DPM Reflective LCD, Differential, 65 Series | 227-1036-ND 49.60 47.12 44.64 | DPM65 
Meter DPM Reflective LCD, Single-rail, 65 Series 227-1037-ND 49.60 47.12 44.64 DPM65S 
Optional Snap-in Bezel for DPM35 Series 227-1038-ND 4.04 3.84 3.64 BEZ35 


Honeywell = yosss Hour Meters 


Sensing and Control 


The Hobbs 98000 Series LCD Hour Meters: Provides a large easy-to-read display in a conventional size package. Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Operating Voltage: 9 ~ 64VDC »*6- digit display * Digit Height: 6mm 

The 20000 Series Deluxe Hour Meters: Totally sealed and benefits from an uncommon design which integrates the motor and frame into one substructure. Specifications: * Operating Temperature: -54°C ~ 68°C * Number Size: 3mm UL Listed 
* CSA Certified 

The 82000 Series Diochron Hour Meters: Meter must be moisture resistant when submerged in water at 150°F for 3 minutes. Specifications: * Operating Voltage: 10 ~ 80VDC 


Dimensions in Inches (mm) 


No. Of Dim. Inch (mm) Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig.| Terminals A B Part No. 1 50 100 | Part No. Fig. 1 
98000 Series — LCD Hour Meters 
_ _ 480-2066-ND 33.86 24.75 24.31] 098313 12 > 1.41 (35.8) 
1 _ _ 480-2067-ND 33.75 24.67 24.24 098323 81 ae 
= _ 480-2065-ND 36.68 26.81 26.34] 098303 92 
9 _ _ 480-2069-ND 32.03 23.41 23.00) 098311 57 | 4:60 
= = 5B | J<— 2.13 (54.1 Se 
2 | 3 nable 480-2070-ND 48.53 37.82 33.26 |098321 94 (54.1) (406) 
4 (Reset) _ _- 480-2068-ND 46.31 35.28 33.60 | 098301 94 
_ _ 480-2072-ND 37.91 27.71 27.22) 098312 03 Panel Cut-out 1.45 x 0.95 Retainer Mount: Retainer Mount 2.27 Four-Pin Mount: 
3 _ _ 480-2073-ND 38.96 28.71  28.20)098322 93 Rectangular Opening Panel Cut-out 1.45 x 0.95 Panel Cut-out 2.00 Panel Cut-out .300 x 583 
= = 480-2071-ND 42.07 31.01 30.45 |098302 93 (2) 0.15 holes spaced 1.750 Rectangular Opening Diameter Opening Rectangular Opening 
4 _ _— 480-2064-ND 13.61 9.22 8.83 | 098750 100 
20000 Series — Deluxe Hour Meters 
5 2 1.60 (40.6) | 1.08 (27.4) | 480-2080-ND 32.67 23.88 23.46 | 020116 23 
6 2 1.398 (35.5)} 1.02 (25.9) | 480-2078-ND 31.47 23.00 22.60] 020001 17 
2 2.19 (55.6) |2.70 (68.6) | 480-2079-ND 32.90 24.05  23.63]020017 14 
82000 Series — Diochron Hour Meters 
5 2 1.55 (39.4) | 1.03 (26.2) | 480-2076-ND 18.85 13.47 12.80} 082452 82 Two-Screw Mount: Pana ‘Three-Serawiltpunt Panet 
6 2 1.41 (35.8) | 1.25 (31.8) | 480-2074-ND 18.85 13.47 12.80 /082450 83 Retainer Mount: Cut-out 1.45 x 0.95 Cut-out 2.00 Diameter Opening 
- a Panel Cut-out 1.45 x 0.95 Rectangular Opening (3) 0.125 holes equally spaced 
us : 1.98 (50.8) |2.24 (56.9) [EBOEZOZoaNE) TESS ASAE A280 08245 4 Rectangular Opening (2) 0.15 holes spaced 1.750 on 2.42 bolt circle diameter 
7 2 1.98 (50.3) |2.80 (71.1) | 480-2077-ND 18.85 13.47 12.80/082453 85 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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gital Panel Meters 


Fig. 1 — 1/8 Din Big Digit Panel Mount 


Fig. 4 — Snap-in LCD 
1” (25.4mm) CUT-OUT! 


Fig. 7 — LCD Window/Surface Mount 
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Bezel Kit Included 


CTON Digital Panel Meters are low cost, professional looking meters for industrial and OEM applications. Voltmeter versions 
feature autozero on powerup and can read both positive and negative DC voltages. Selectable decimal points allow easy voltage 
readings. LCD versions are available in either non-backlit (std LCD) or backlit (Red, Green or Blue) for low light viewing. CTON’s 
4-20mA loop type meters are intended to interface with sensor inputs that require power from the meter to operate. Sensors 
such as temperature, pressure, gas, airflow vibration, etc. can be used for loop meter monitoring. Use LCD meters for low power 
applications and long lifetimes or use LED versions for easier viewing in varying light conditions and different angles. 


3.5 Digit LCD Specifications: * Decimal Point: User selectable 3-position * Full Scale Ranges: +200mVDC, 
+2VDC, +20VDC » Power: 9VDC isolated @ 180A, 5VDC @ 3mA Conversion Rate: 2.5 per second * Storage 
Temperature: -10°C ~ 50°C * Type: Surface Mount ¢ Pins: 13 or 10 pins, .64mm square on 2.54mm centers » Backlit 
Power Options: +5 VDC, +5%, Red 165mA typical (200mA maximum); Green 115mA typical (160mA maximum) « Backlit 
Connections: Standard 2 solder pads » Styles: Surface/window or snap-in bezel mount 


Miniature LCD Specifications: + Annunciators: 11 different user selectable annunciators: BAT, °C, °F, ~, m, p, MQ, KQ, V, A, 
HOLD ¢ Decimal Point: User selectable 3-position * Full Scale Range: Standard +200mVDC, +2VDC + Power: 9VDC isolated 
(7.2-15V) at 150A, 5VDC @ 5mA * Conversion Rate: 2.5 per second » Storage Temperature: -20°C ~ 70°C » Type: Snap-in 


Fig. 2— Window/Surface Mount LCD 


Fig. 3 — Snap-in LCD 
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Fig. 9 — DIP Panel Meter LED 
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“(Loop Powered - No external voltage required.) 


Bezel Mount « Pins: Standard 26 pins, .46mm square, DIP style 


4.5 Digit LCD Specifications: « Annunciators: 9VDC powered meters have “BT” when power <7.2VDC * Decimal Point: User 
selectable 4-position * Hold: Standard feature * Full Scale Range: +200mVDC and +2VDC * Power: 9VDC isolated @ 1mA, 5VDC 
@3.5mA «Conversion Rate: 2 per second » Storage Temperature: -10°C ~ 60°C * Types: Surface/window mount * Pins: 13 pins, 
.64mm square on 2.54mm centers 


3.5 Digit LED Specifications: « Type: 7-segment light emitting diode (LED) * Digits: 0.56” (12.7mm) height * Color: Green or 
Red Polarity: Displays (-) automatically * Decimal Point: User selectable 3-position * Over/Under Range: Over range displays “1” 
and under-range displays “-1” Hold: Standard feature * Full Scale Ranges: +200mVDC, +2VDC, +20VDC * Configuration: Bipolar, 
fully differential * Power: +5VDC, +5% at 200mA * Conversion Rate: 3 per second * Zeroing: Automatic * Operating Temperature: 0°C ~ 
50°C * Storage Temperature: -20°C ~ 70°C * Relative Humidity: 0 to 95% non-condensing * Type: Bezel Mount Pins: Standard 10 pins, 
.64mm square on 2.54mm centers * 5-Year Unconditional Warranty 


Process Meter Specifications: * Meter and loop powered/controlled PCB in one unit * 3.5 or 4.5 digit * LCD and red or 
green LED * Fully scalable * 3000 Impedance, nominal 


Use Use 
Digit Digi-Key Price Each C-Ton Cable Digit Digi-Key Price Each C-Ton Cable 
Fig.| Supply Input Color Part No. 1 10 50 PartNo. | Assy. Fig. | Supply Input Color Part No. ‘J 10 50 PartNo. | Assy. 
1/8 Din Big Digit 3.5 LCD Flat Pack 3.5 Digit LCD 
+5 200mV _ CDPM801A-NDe 59.74 56.76 52.28 DK801A Incl. +9 200mV = CDPM171-ND§e 39.80 37.81 34.83 DK171 = 
+5 2v _ CDPM802A-ND= 59.74 56.76 52.28 | DK802A Incl. +9 ov _ CDPM172-ND§+ 39.80 37.81 34.83 DK172 = 
+5 20V _— CDPM803A-ND= 59.74 56.76 52.28 | DK803A Incl. +9 20V = CDPM173-ND§ 39.80 37.81 34.83 DK173 = 
1 | Loop 4-20mA _ CDPM807A-ND= 69.72 66.24 61.01 DK807A — +9 200mV = CDPM174-NDt+ 39.80 37.81 34.83 DK174 pa 
Loop 4-20mA_ | - Blue CDPM757B-ND 82.42 78.30 72.12 | DK757B = 6 +9 OV =. CDPM175-NDt+ 39.80 37.81 34.83 DK175 _ 
wp | am | hel | Gomme sme sak Stat [owes | — | |" ayy | =] ieaistpe m0 rer vem | re | 
A ‘galsct 6h : : +5 200mV — CDPM177-NDt- 39.80 37.81 34.83 DK177 = 
ange Selectable +5 av — CDPM178-NDt+ 39.80 37.81 34.83 DK178 = 
1 12/24V |5/10V/200mV|_ — CDPM809-ND= 69.72 66.24 61.01 DK809 _ +5 20V _ CDPM179-NDt+ 39.80 37.81 34.83 DK179 = 
12/24V [5/10V/200mV |- Green CDPM959-ND 69.72 66.24 61.01 DK959 = Bezel Kit for DK170 Series CDPM170-ND 6.20 5.89 5.43 DK170 = 
1/8 Din Big Digit 3.5 LED 7 eniGinia ; 
+5 | 200mV | Red |  CDPM851A-ND 59.74 66.76 52.28 | DKBS1A | Incl. Og ree em none ee 
45 2v Red |  CDPM852A-ND 59.74 56.76 52.28 | DK852A | Incl. ft ||) 200m Ps aitbiabeatly pea eed Ae ott) RIO ees 
5 2ov | Red | CDPM8534-ND 59.74 56.76 52.28 | DK853A | _ Incl. 7 | #8 a = Ca nie sedi ALD. aaa: | SDRIOS. liable 
+9 200mV — CDPM704-NDe 49.78 47.30 43.56 DK704 J4013 
1 +5 200mV Green CDPM951A-ND 59.74 56.76 62.28 DK951A Incl. 49 oy = CDPM705-ND= 49.78 4730 43.56 DK705 JAC13 
+5 av Green CDPM952A-ND 59.74 56.76 52.28 DK952A Incl. - eee : : 
45 20v | Green | + CDPM953A-ND 59.74 56.76 52.28 | DK953A | Incl. Snap-in 4.5 Digit LCD 
+24V 4-20mA Green CDPM957A-ND 66.40 63.08 58.10 DK957A Incl. +5 200mV — CDPM710-ND» 49.78 47.30 43.56 DK710 J4013 
Window/Surface Mount 3.5 Digit LCD 3 | 45 av _ CDPM711-ND= 4978 47.30 43.56 | DK711 | J4C13 
49 200mv | — CDPM101-ND* 39.80 37.81 34.83 | DK101 | JaC13 + 20V = CDPM712-NDe 49.78 47.30 43.56_| DK712_ | J4C13 
+9 av _ CDPM102-ND= 39.80 37.81 34.83 DK102 J4C13 3.5 Digit LED 
+9 20V = CDPM103-ND» 39.80 37.81 34.83 DK103 J4C13 +5 200mV Green CDPM601-ND 39.80 37.81 34.83 DK601 J1010 
+5 200mV _ CDPM301-NDe 39.80 37.81 34.83 DK301 J1613 +5 av Green CDPM602-ND 39.80 37.81 34.83 DK602 J1010 
+5 2v _ CDPM302-NDe 39.80 37.81 34.83 DK302 J1013 8 +5 20V Green CDPM603-ND 39.80 37.81 34.83 DK603 J1010 
5 20V = CDPM303-NDe 39.80 37.81 34.83 DK303 J1013 +5 200mV Red CDPM604-ND 39.80 37.81 34.83 DK604 J1010 
2 t+ 
45 200mV ‘| Green CDPM331-ND 4978 47.30 43.56 | DK331 J1613 +5 av Red CDPM605-ND 39.80 37.81 34.83 | DK605 | J1C10 
+5 ov Green CDPM332-ND 4978 47.30 43.56 | DK332 | J1C13 +5 20V Red CDPM606-ND 39.80 37.81 34.83 | DK606 | JIC10 
45 200mv |-Green}  CDPM431-ND 49.78 47.30 43.56 | DK431 | J1C13 DIP Panel Meter 3.5 Digit LED 
45 2Vv__|-Green| _CDPIM432-ND 49.78 47.30 43.56 | DK432__| J1C13 35) 200mv | Red CDPM630-ND 4578 4350 4006 | DK630 = 
+5 200mV - Red CDPM531-ND 49.78 47.30 43.56 DK531 J1013 +5 ov Red CDPM631-ND 45.78 43.50 40.06 DK631 = 
+5 av - Red CDPM532-ND. 49.78 47.30 43.56 DK532 J1013 +5 20V Red CDPM632-ND 45.78 43.50 40.06 DK632 a 
Snap-in 3.5 Digit LCD +5 200mV Green CDPM633-ND 45.78 43.50 40.06 DK633 — 
45 200mV = CDPM500-ND» 39.80 37.81 34.83 | DK500 | J1C13 9 | +5 av Green CDPM634-ND 45.78 43.50 40.06 | DK634 - 
+5 av = CDPMS501-ND* 39.80 37.81 34.83 DK501 J1C13 +5 20V Green CDPM635-ND 45.78 43.50 40.06 DK635 = 
3 +5 20V _ CDPM502-NDe 39.80 37.81 34.83 DK502 J1613 45 200mV Blue CDPM636-ND 55.76 52.98 48.79 DK636 _ 
+9 av _ CDPM504-ND 39.80 37.81 34.83 DK504 J4C13 45 Vv Blue CDPM637-ND 55.76 52.98 48.79 DK637 — 
+9 20V = CDPM505-ND 39.80 37.81 34.83 DK505 J4C13 45 20V Blue CDPM638-ND 55.76 52.98 48.79 DK638 _— 
Snap-in 3.5 Digit LCD — 25.40mm Cutout DIP Panel Meter 3.5 Digit LED with Hold Function 
+5 200mV _ CDPM110-ND= 39.80 37.81 34.83 DK110 J1010 45 200mV Red CDPM640-ND 49.78 47.30 43.56 DK640 = 
4 +5 2v _ CDPM111-ND= 39.80 37.81 34.83 DK111 J1010 9 45 ov Red CDPM641-ND 49.78 47.30 43.56 DK641 = 
+5 20V - CDPM112-ND= 39.80 37.81 34.83 DK112 J1010 45 20V Red CDPM642-ND 49.78 47.30 43.56 DK642 =. 
San . eed 3-5 ae aH Bezel for 630/640 Series CDPM650-ND 240 2.00 1.84 | DLA-BEZ] — 
E 3 2 = CDPM202-ND- goa) a781 gage | DoD. | — Process Meter 
+9 Ov = CDPM204-NDe 39.80 37.81 34.83 DK204 _ 10 Loop 4-20mA = CDPM590-NDe 64.84 61.60 56.74 DK590 _ 
49 200mV = CDPM203-NDe 39.80 37.81 34.83 | DK203 = Loop 4-20mA = CDPM190-ND+ 64.84 61.60 56.74 | DK190 = 
Note: Other ranges and colors are available on our website. §Pad Pin *Non-Backlit 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Use 
cin 3 a2 Digit | Backlit | Digi-Key Price Each C-Ton |Cable 
Industries Epic Series i amos 7 Supply Input Color |Voltage| Part No. 1 10 50 _|Part No.| Assy. 
= Epic Series Voltage and Process Meters 
Ee 3.5 Digit LCD 
3 1/2 and 4 1/2 Digit i maine 200mv | — | — | CDPMS4i-ND+ 39.80 37.81 34.83 DKSa1 |uaci3 
pepsi av - — | CDPM542-ND= 39.80 37.81 34.83 | DK542 |J4C13 
R; bl ; , : . 
Voltage and Process Meters enweae vere 20v — | — | cDPMs43-ND» 3980 © 37.81 34.83 | DK543 |J4ct3 
CTON’s Epic Series are industrial digital meters intended as replacement meters for many popular panel and process meters. Wide range of av - Amber | 5VDC | CDPM552-ND 49.78 47.30 43.56 | DK552 | J4C13 
input voltages, display options and user selectable annunciators make these meters universal for use as voltmeters, temperature readings, +5 20V - Amber | 5VDC | CDPM553-ND 49.78 47.30 43.56 | DK553 | J4013 
heats readings and percentage displays. * RFI/EMI shielded * Snap-In Bezel for the popular 1” panel cutout *5 year Unconditional Ov -Green | 5VDC | CDPM562-ND 49.78 47.30 43.56 | DK562 | J4C13. 
ial sociietinai 20v | -Green | SvDC | CDPM563-ND 49.78 47.30 43.56 | Dk563 |u4C13 
* Power: 5VDC @ 3.5mA * Digits: .45” (11.43mm) seven segment LCD » Annunciators: User selectable °F, °C, PSI, % * Decimal nV ~Red | SVDC |(CDRMS72:ND 49.78 47.30 43.56 | DK572 |J4C13 
Point: User selectable * Colors: Amber numerals, Green numerals, Red numerals, Green background * Backlight Power: SVDC Input 20v -Red_ | 5VDC | CDPM573-ND 49.78 47.30 43.56 | DKS73 | J4C13 
Ranges: +200mV, +2V, +20V » Conversion Rate: 3 per second » Operating Temperature: 0°C ~ 50°C » Storage Temperature: 3.5 Digit Process 
-10° ~ 60°C * Over/under Range Indication: 1.... / -1..... * Pins: 13 pins, 0.025” (.64mm) square on 0.100” (2.54mm) centers si = _ “ND —_ 
cee Bipolar, true differential * Panel Clearance Required: 1.25” (31.75mm) * Case Style: Snap-in bezel mounting * Panel ing en - Amber | 24VDC als ae ca ak . _ 
Process Common Specifications: 4-20mA | -Green | 24VDC | CDPM193-ND 81.80 77.71 71.58} DK193 |. — 
* Meter and loop powered PCB in one package * Power: Powered by the 4-20mA process loop * Optional Backlight Power: 5VDC, 24VDC 4-20mA__| -Red | 24VDC | CDPM194-ND 81.80) 77.71 71.58 | DK194 | — 
Range: Fully scalable * Digits: .45” (11.43mm) seven segment LCD »* Colors: Standard LCD, Amber numerals, Green numerals, Red 3.5 Rangeable 
numerals, Black numerals with Green background » Annunciators: User selectable °F, °C, PSI, % »* Operating Temperature: 0° ~ 50°C 2 Hf 
© Over/under Range Indication: 1.... / -1.... * Wiring: 2 pin screw terminals (4 pin with optional backlights) * Panel Clearance Required: 5/10V/200mV | - Amber | 24VDC | CDPM196-ND 81.80 m0 71.58 | DK196 | — 
1.75” (44.45mm) * Case Style: Snap-in bezel mounting t2/pqy| 9/10V/200mV | - Green | 24VDC | CDPM197-ND 81.80 77.71 71.58 | DKi97 | — 
Rangeable Voltage Specifications: 5/10V/200mV) - Red | 24VDC | CDPM198-ND 81.80 77.71 71.58} DKig8 | — 
3.5 & 4.5 digit with high-contrast LCD display * Power: 12VDC or 24VDC regulated (selectable) * Inputs: 0-5VDC, 0-10VDC, or S/10v/200mV | _— —__| CDPM199-ND> 71.82 68.23 62.85 | DK199 | — 
0 - 200mv DC (selectable) » Optional Negative Backlight (back ground black, digits color): BL power 24VDC at 24ma. « Polarity: 4.5 Digit LCD 
Automatic *Annunciators: User selectable F, C, PSI, % * Decimal Point: User selectable * Operating Temperature: 0°C ~ 50°C ne 
* Connection: 6 screw terminal * Case: Snap-in Bezel 200mV ~~ — eee 49.78 47.20 43.56 | DK741 | 4013 
+5 2v _— — | CDPM742-NDe 49.78 47.30 43.56 | DK742 | J4C13 
20V - —__| CDPM743-NDe 49.78 47.30 43.56 | DK743 | J4C13 
Optional Accessories for all CTON Displays 45 2v - Amber | 5VDC | CDPM752-ND 59.74 56.76 52.28 | DK752 |u4c13 
: 20V - Amber | 5VDC_| CDPM753-ND 59.74 56.76 52.28 | DK753 | J4013 
: 5 2v -Green | S5VDC | CDPM762-ND 59.74 56.76 52.28 | DK762 | J4C13 
20V -Green | 5VDC | CDPM763-ND 59.74 56.76 52.28 | DK763 | J4C13 
45 2v -Red | 5VDC | CDPM772-ND 59.74 56.76 52.28 | DK772 | J4C13 
Zs 20V -Red | 5VDC | CDPM773-ND 59.74 56.76 52.28 | DK773 | J4C13 
SE 4.5 Digit Process 
Power Supply for C-Ton Displays Cable Assembly for C-Ton Displays 4-20mA = — | CDPM790-ND+ 89.78 85.30 78.56 | DK790| — 
DiokK Price Each ot Loop 4-20mA __|- Amber | 24VDC | CDPM791-ND 98.76 93.83 86.42 | DK791) — 
pain rea Sanaa, GUN Pea eae 4-20mA | - Green | 24VDC | CDPM793-ND 98.76 93.83 86.42 | DK793] — 
J : 5 - 4-20mA -Red | 24VDC | CDPM794-ND 98.76 93.83 86.42 | DK794 | — 
Power Supplies rr ai 
5VDC Out, 300mA CDPM1000-ND 20.90 19.86 18.29 | Pw2-5 sR 
12VDC Out, 300mA CDPM1001-ND 20.90 19.86 18.29 Pwe-12 5/10V/200mV |- Amber | 24VDC | CDPM796-ND 98.76 93.83 86.42 | DK796 | — 
24VDC Out, 100mA CDPM1002-ND 2090 19.86 18.29 Pw2-24 ta/eay| 5/10V/200mV | - Green | 24VDC | CDPM797-ND 98.76 93.83 86.42] DK797| — 
Cable Assemblies 5/10V/200mV | - Red | 24VDC | CDPM798-ND 98.76 93.83 86.42 | DK798 | — 
10 Pin Connector with 12” Wires, 26AWG CDPM1003-ND 3.16 3.01 2.77 J1C10 5/10V/200mV | — —__| CDPM799-NDs 89.78 85.30 78.56 | DK799 | — 
13 Pin Connector with 12” Wires, 26AWG CDPM1004-ND 3.16 3.01 2.77 J1013 
13 Pin Connector with 12” Wires, 26AWG CDPM1005-ND 3.16 3.01 2.77 J4C013 Note: © Non-Backlit 


Panasonic Panel Cutout 


Panasonic Electric Works 


Timers, Counters and Hour Meters 
LCD Hour Meter 


Panasonic/Aromat hour meters display total time when the signal input terminal is connected either 
together (No-Voltage, using a switch or relay) or the rated input voltage is applied directly to the input 
terminal (AC/DC Volt type). 


All hour meters feature a built-in 10 year battery for long life and screw terminals for easy connections. Digi-Key Price Each Panasonic 
Input Type Time Range Reset Part No. 1 25 Part No. 

Features: 1:3009.4 

Large 7-digit LCD display value reading * Wide range of measurement: 0 ~ 3999 days, 23.9 hours; 200-240VAC me ays, Manual PB 255-1183-ND 41.25 39.60 LH24-F-DH-AH 

0 ~ 9999 hours, 59.9 minutes 23.9 hrs 


LT4H Digital Timers 


Panasonic/Aromat’s LT4H Digital Timer is intended for process control for applications 
requiring duration time control such as delay-on/off, repeat cycle and start/stop time 
accumulation. The LT4H has features such as a bright 2 color back-lit display and EE- 
Prom memory, keeping your program settings without the need of an internal battery. The 
waterproof front panel keeps out dirt and water under poor operating conditions. 

Timing from .001 second to 999.9 hours, with 8 modes of operation and built-in timed 
SPDT relay (5A 250VAC). 


LC4H Digital Counters 


Panasonic/Aromat’s LC4H Digital Counters are presettable counters that will count up or 
count down until your preset count is reached, then trigger the internal relay to switch in 
one of seven output modes. 


Features such as 2 color back-lit display and waterproof front panel display allow this 
counter to be used in extreme environments. 


Time Delay Indicator care Time pesce aa aH -Counter Display 


Controlled Output indicator Set Time! L_ SIGNAL Controlled Output Indicator. g g g Gg. Set Value Display L ari 
- STOP 

Reset Indicator Sie Reset Indicator.. Ee L_ INPUT 2 
[- Lock re, &888~ f- LOCK 

Lock Indicator es Time Units 10. Lock Indicator i 

Display 


Reset Switch <p Ka Reset Switch @ 6 al 6 al —~-Up Keys pl 
Lock Switch Down Keys (+)Operation Voltage (-) Lock Switch oon ~-mDown Keys (+)Operation Voltage (- 


Operating Digi-Key Price Each Panasonic Operating Digi-Key Price Each Panasonic 
Voltage Terminal Part No. 1 25 50 Part No. Voltage Terminal Part No. 1 25 50 Part No. 
100-240VAC 11 pin octal 255-1214-ND 104.00 93.60 88.40 LT4H-AC240V 100-240VAC 11 pin octal 255-1218-ND 106.00 95.40 90.10 | LC4H-R4-AC240V 
100-240VAC Screw 255-1215-ND 104.00 93.60 88.40 LT4H-AC240VS 100-240VAC Screw 255-1219-ND 110.50 99.45 93.93 | LC4H-R4-AC240VS 
12-24VDC 11 pin octal 255-1216-ND 104.00 93.60 88.40 LT4H-DC24V 12-24VDC 11 pin octal 255-1220-ND 101.00 90.90 85.85 | LC4H-R4-DC24V 
12-24VDC Screw 255-1217-ND 104.00 93.60 88.40 LT4H-DC24VS 12-24VDC Screw 255-1221-ND 105.50 94.95 89.68 | LC4H-R4-DC24VS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2296 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Infrared Photosensors 
and Emitters 


Reflective Photosensors 


Fig. 3 -— 
TO-46 2 Lead 


Min/Max Optimum 
Output Output Sensing | Termi- | Digi-Key Price Each 
Fig. Type Ic @ If Distance | nation | PartNo. 1 10 100 500 
1 | Transistor | .6/3 @ 40mA 3.81mm | Leads | QRB1114-NDO 1.05 88 70 9 
1 | Transistor | .6/3 @ 40mA 3.81mm | Wires | QRB1134-NDO 1.44 1.20 96 68 
2 | Transistor | 1/5 @20mA 1.27mm | Leads | QRD1114-ND 94 79 63 44 
Semiconductor Infrared Emitters (IRED LEDs) 
For- | Max. Peak 
ward|Forward| Minimum | Beam | Wave- 
Volt.| Current} Power | Angle | Length Package Digi-Key Price Each 
Fig.| (V) | (mA) Output +/- | (nm) Type Part No. 1 10 100 500 
3] 1.7) 100 | 6.0mW/sr 8 940 T0-46 1N6264-ND 1.58 1.26 95 86 
4} 1.7] 100 6.0mW 40 940 TO-46 1N6265-ND 1.53 1.22 92 83 
3) 1.7) 100 | 25.0mW/sr) 10 940 T0-46 1N6266-NDO = 1.58 1.26 95 86 
3) 1.7] 100 5.4mW 10 940 T0-46 CQX14-ND 1.94 1.56 1171.05 
4 | 1.7 | 100 5.4mW 40 940 TO-46 CQX15-NDO 1.53 1.22 92 83 
3/47; 100 | 120mw | 10 | 880 T0-46 | F5D1-NDO 175 #140 105 95 
3} 1.7] 100 9.0mW 10 880 TO-46 F5D2-NDO 1.75 1.40 1.05 95 
3) 1.7] 100 10.5mW 10 880 T0-46 F5D3-NDO 1.75 1.40 1.05 95 
4) 1.7] 100 12.0mW 40 880 TO-46 F5E1-NDO 1.75 1.40 1.05 95 
4 | 1.7] 100 10.5mW 40 880 TO-46 F5E3-ND 1.75 1.40 1.05 95 
3) 1.7) 100 | 1.5mW/sr | 10 940 T0-46 LED56-NDO 1.58 1.26 95 86 
4} 1.7) 100 | 3.5mW/sr | 40 940 TO-46 LEDS5BF-ND = 1.53 1.22 92 83 
3) 1.7) 100 | 3.5mW/sr | 10 940 TO-46 LED55B-ND 1.58 1.26 95 86 
3) 1.7] 100 | 5.4mW/sr 8 940 TO-46 LED55C-ND 1.58 1.26 95 86 
5 | 1.7] 50 14mW/sr 8 940 T-1 QEC113-NDO 37 .29 21 12 
§ | 17] 50 27mW/sr 8 880 T-1 QEC122-NDO 3 35 24 14 
6 | 1.5] 100 | 80mW/sr 9 880 T-1 3/4 QED123-NDO 42 35 .24 14 
6 | 1.7) 100 | 16mW/sr | 20 880 T-1 3/4 QED222-NDO A2 35 24 14 
6 | 1.7) 100 | 25mW/sr | 20 880 T-1 3/4 QED223-NDO 42 35 .24 14 
6 | 1.5] 100 | 10mW/sr | 20 940 T-1 3/4 QED233-NDO 38 30 21 12 
6/45) 100 | 27mwsr | 20 | 940 T1344 | QED234-NDO 38 30 a 42 
7 | 1.7) 100 | 18mW/sr | 30 880 | Plastic TO-46 | QED423-NDO 78 65 52 37 
7 | 1.7) 100 | 20mW/sr | 15 880 | Plastic TO-46 | QED522-NDO 42 35 .24 14 
7 | 1.7) 100 | 40mW/sr | 15 880 | Plastic TO-46 | QED523-NDO 8 38 29 16 
8} 15 50 3mW/sr 25 940 SIDELOOK | QEE113-NDO 6 38 .26 15 
8) 1.7) 50 8mW/sr 25 880 SIDELOOK | QEE123-NDO A6 37 28 16 
RoHS Compliant 


7 IrDA Transceiver Module 
TRU, ZiLOG’s opto-wireless transceiver module is compatible with IrDA standard. A) 
Applications: * Portable printers * Handheld computers ¢ Personal data assistants 
(PDAs) 
Data | Transfer Cut Tape 
Vec Rate | Digi-Key Price Each Tape &Reelt | ZiLOG 
(V) (kbps) | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing _| Part No. 
2.4~3.6) 115.2 | 269-4499-1-NDO 4.44 3.33 2.96|3,500| 2457.00/M | ZHX1203MB115TH2090TR 
2.4~3.6) 115.2 | 269-3862-1-NDO 444 3.33 2.96|2,500} 2456.80/M | ZHX1223TB115THTR 
2.4~3.6) 115.2 | 269-3822-1-NDO 4.86 3.65 3.24|3,500| 2689.20/M | ZHX1403MA115TH2090TR 
2.4 ~ 3.6] 115.2 | 269-3821-1-NDO 4.86 3.65 3.24] 3,500] 2689.20/M | ZHX1423TA115THTR 
24~5.5) 115.2 | 269-3246-1-ND 4.05 3.04 2.70} 2,000} 2241.00/M | ZHX1810MV115THTR 
2.4~5.5) 115.2 | 269-4500-1-NDO 4.05 3.04 2.70| 2,000} 2241.00/M | ZHX1810MV115TH2090TR 
2.4~5.5) 115.2 | 269-3126-1-NDO 4.05 3.04 2.70| 2,000} 2241.00/M | ZHX1820TV115THTR 
24~5.5) 115.2 | 269-3244-1-NDO 4.20 3.15 2.80} 2,000} 2324.00/M | ZHX1820TV115XHTR 
2.7~5.5) 4,000 | 269-3636-1-ND 4.65 349 3.10) 1,000 2573.00 | ZHX2022MVO40THTR 
2.7~5.5| 4,000 | 269-3637-1-ND 4.65 349 3.10) 1,000 2573.00 | ZHX2022TVO40THTR 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


0 RoHS Compliant 
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IrDA Transceiver 


SHARP 


MICROELECTRONICS 


Remote Control Receivers 
Supply Voltage 2.4 to 5.5V 


IrDA Transceiver Module 


Sharp’s opto-wireless transceiver module is compatible with IrDA standard. 
Applications: * Cellular phones * PDA » Personal computers 


B.P.F. Current Dim. 
Detecting fo Dissipation |Length| Digi-Key Price Each Sharp 
Fig.| Window | (kHz) Typ.|Icc (mA) Max.| (mm) | Part No. il 10 100) Part No. 
36.0 0.4 8.6 | 425-2511-ND) NEW! 1.08 90 .72| GP1UE260RKVF 
36.7 0.6 13.8 | 425-2520-NDO NEW! 1.35 1.13.90 | GP1UM272RKVF 
36.7 15 13.8 | 425-1141-ND# 1.13.90 .75| GP1UM272RK 
36.7 15: 13.8 | 425-1142-ND 1.13.90 .75| GP1UM272XK 
36.7 0.2 14.0 | 425-1121-ND 115.92 76 | GP1UD272xXK 
36.7 1.5 17.8 | 425-1150-ND# 1.13.90  .75| GP1UM282RK 
36.7 0.2 18.0 | 425-1126-ND 1.15 92 76 | GP1UD282xXK 
38.0 0.4 8.6 | 425-2512-ND) NEW! 1.08 90 .72| GP1UE261RKVF 
38.0 0.2 8.80 | 425-1931-5-NDO+ 1.15 92 .76| GP1UD261XKOF 
38.0 15 8.80 | 425-1133-ND 1.13.90 75 | GP1UM261XK 
38.0 1.5 8.80 | 425-2007-NDO 1.13.90 .75| GP1UM261XKOF 
38.0 0.4 13.8 | 425-2515-NDO NEW! 1.08 90 .72| GP1UE271RKVF 
38.0 0.6 13.8 | 425-2516-NDO NEW! 1.08 90 .72| GP1UE271XKVF 
38.0 0.6 13.8 | 425-2610-NDO NEW! 1.35 1.13 90 | GP1UM271RKVF 
38.0 0.6 13.8 | 425-2611-NDO NEW! 1.35 1.13.90 | GP1UM271XKVF 
38.0 15 13.8 | 425-1139-ND# 113.90  .75| GP1UM271RK 
38.0 0.4 17.8 | 425-2517-NDO NEW! 1.08 90 .72| GP1UE281RKVF 
38.0 0.4 17.8 | 425-2518-NDO NEW! 1.08 90 .72| GP1UE281XKVF 
38.0 0.4 17.8 | 425-2522-NDO0 NEW! 1.35 1.13.90 | GP1UM281XKVF 
38.0 0.6 18.0 | 425-1905-ND 1.08 90 .72| GP1UE281XK 
1 Top 40.0 0.4 8.6 | 425-2513-ND) NEW! 1.08 90 .72| GP1UE26RKOVF 
40.0 0.4 8.6 | 425-2514-ND) NEW! 1.08 90 .72| GP1UE26XKOVF 
40.0 0.4 15.8 | 425-2521-NDO NEW! 1.35 1.13 90 | GP1UM27XKOVF 
40.0 0.4 17.8 | 425-2526-NDO NEW! 1.35 1.13.90 | GP1UM28XKOVF 
40.0 0.6 8.80 | 425-1901-ND 1.08 90 .72| GP1UE26XK 
40.0 15: 13.8 | 425-1145-ND# 1.13.90  .75| GP1UM27RK 
40.0 15 13.8 | 425-1146-ND 113.90 .75| GP1UM27XK 
40.0 0.6 14.0 | 425-1904-ND 1.08 90 .72| GP1UE27XK 
40.0 15 17.8 | 425-1158-ND# 1.13.90  .75| GP1UM28RK 
40.0 0.2 18.0 | 425-1130-ND 1.15.92 .76| GP1UD28XK 
40.0 0.6 18.0 | 425-1909-ND 1.08 90 .72| GP1UE28XK 
56.8 0.6 8.80 | 425-1900-ND 1.08 90 .72| GP1UE267XK 
56.8 15 13.8 | 425-1143-ND# 1.13.90 .75| GP1UM277RK 
56.8 15 13.8 | 425-1144-ND 1.13.90 .75| GP1UM277XK 
56.8 0.2 14.0 | 425-1122-ND 115.92 76 | GP1UD277XK 
56.8 0.6 14.0 | 425-1903-ND 1.08 90 .72| GP1UE277XK 
56.8 0.6 17.8 | 425-2525-NDO NEW! 1.35 1.13 90 | GP1UM287RKVF 
56.8 1.5 17.8 | 425-1154-ND# 1.13.90  .75| GP1UM287RK 
56.8 1.8: 17.8 | 425-1155-ND 1.13.90  .75| GP1UM287XK 
56.8 0.2 18.0 | 425-1128-ND 1.15 92 76 | GP1UD287XK 
56.8 0.6 18.0 | 425-1907-ND 1.08 90 .72| GP1UE287XK 
2 Top 38.0 0.6 0.95 | 425-2527-1-NDAO NEW! 1.68 1.34 1.11} GP1US301XP 
38.0 0.6 0.95 | 425-2527-2-ND+? NEW! 2562.75/3,000 | GP1US301XP 
36.7 0.2 16.6 | 425-1127-ND 115 92  .76| GP1UD282YK 
36.7 0.6 17.8 | 425-2524-NDO NEW! 1.35 1.13 90 | GP1UM282QKVF 
36.7 0.4 22.6 | 425-2609-ND) NEW! 1.08 90 .72| GP1UE292QKVF 
38.0 0.4 16.1 | 425-2608-NDO NEI 1.08 90 .72| GP1UE281QKVF 
38.0 0.5 16.1 | 425-2612-NDO NEW! 1.35 1.13 90 | GP1UM281QKVF 
38.0 15: 16.1 | 425-1147-ND# 1.35 1.13 .90| GP1UM2810K 
3 Side 38.0 1.5 16.1 | 425-1148-ND 113.90  .75| GP1UM281YK 
38.0 0.6 16.6 | 425-1906-ND 1.08 90 .72| GP1UE281YK 
38.0 0.4 17.8 | 425-2523-NDO NEW! 1.35 1.13.90 | GP1UM281YKVF 
40.0 15 16.1 | 425-1160-ND 113.90 .75| GPIUM28YK 
40.0 0.6 16.6 | 425-1910-ND 1.08 90 .72| GPIUE28YK 
56.8 15 16.1 | 425-1153-ND# 113.90 75 | GP1UM2870K 
56.8 15 16.1 | 425-1156-ND 1.13.90 .75| GP1UM287YK 
56.8 0.6 16.6 | 425-1908-ND 1.08 90 .72| GP1UE287YK 
36.0 1.5 28.0 | 425-1852-ND# 1.53 1.28 1.02 | GP1UV7000S 
36.7 1.5 28.0 | 425-1851-ND# 1.53 1.28 1.02 | GP1UV7020S 
4 Side 36.7 0.6 28.0 | 425-1855-ND# 1.53 1.28 1.02 | GP1UW7020S 
38.0 0.4 28.0 | 425-2528-ND) NEW! 96 80  .64| GP1UX3110S 
38.0 15 28.0 | 425-1911-ND 96 .80 .64| GP1UX5010S 
38.0 0.6 28.0 | 425-2501-ND#0 96.80 64 | GP1UX5110S 
ACutTape tTapeandReel Tube #Withmesh RoHS Compliant 


Data Transfer Cut Tape Tape & Reelt 
TECHNOLOGIES Modules Vec Rate Digi-Key Price Each Pricing | Sharp 
(v) SIR (kbps) | Part No. 1 10 100 2,000 _‘| Part No. 
Supply Data Rate | Digi-Key Price Each Tape &Reelt | Avago IrDA 115 Kbit/s, 1 Meter and 4 Mbit/s, 1 Meter 
Voltage | Maximum | Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing | Part No. 27-55 | 96~115.2 [425-1171-1-ND 452 396 3.17 — | GP2w1001YP 
27-5.5V | 115.2kb/s | 516-1271-1-NDO 280 245 210] 2,500] 1862.00/M| HSDL-30007007 IrDA 115 Kbit/s, 20cm 
2.7~3.6V | 115.2kb/s | 516-1272-1-ND 340 298 255) 500 | 1130.50 | HSDL-3201#001 
2.4~3.6V | 115.2kb/s | 516-1273-1-NDO 2.70 2.37 2.03) 2,500|_1795.50/M| HSDL-3208-021 17-25 | 24~ 115.2 | 425-1173-1-ND 256 2.24 1.80 | 1620.48/M | GP2WO0112YP 
2.4~3.6V | 115.2kb/s | 516-1700-1-NDO 286 251 2.15) 2,500] 1902.00/M | HSDL-3209-021 425-2058-1-NDO 248 191 1.53) 1379.94/M | GP2w0114YPOF 
27~3.6V | 4.0Mb/s | 516-1701-1-NDO 3.10 272 2.33) 2,500] 2062.00/M | HSDL-3220-021 7 7 1915-1- 
27~3.6V | 4.0Mb/s | 516-1274-1-NDO 350 3.07 263) 400 931.00 | HSDL-3602-007 208.0.) 24e tbe peel ei ae is | teen pater 
27~5.25V | 115.2kb/s | 516-1275-1-ND 3.40 ~—«2:98 —-2.55| 400 904.40 | HSDL-3612-007 i . : 
IR 3/16 Encoder/Decoder 516-1276-1-ND 4.20 385  3.50| 2,500| 2030.00/M| HSDL-7001 24~36 | 9.6~115.2 |425-2613-1-NDO NEW! = 3.06 2.04 1.43 | 1291.32/M | GP2W3270XPOF 
IR 3/16 Encoder/Decoder 516-1702-1-NDO 3.45 3.17 2.88] 2,500] 1725.00/M| HSDL-7002 425-2614-1-NDO NEW! 2.38 1.90 _1.43 | _1202.70/M | GP2w3270YPOF 


t+ For Tape and Reel part number, chan 


ge 1-ND to 2-ND. 


4 RoHS Compliant 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Adjustable Focus Laser Diode Modules 


Fig. 1 — Adjustable Focus Laser Fig. 2 — Adjustable Output Fig. 3 — Visible Laser Diode Fig. 4 — 6.4mm Laser Diode Housing Kit Fig. 6 — APC La: 
Module 28 AWG Laser Module . Power Supply 
Includes: Backcap, barrel, 
6" 476 lens housing and lens o iis d 
i + 8 ‘oldering pads 
sae Bo Leads I” Back eee: t A: Laser diode cathode 
= 2 pairs" : 44 Ww B: Laser/pd common (+) 
se __| -- ® To extemal’! Laser module Barre! @ i . Hahei tes 
potentiometer outline 
reiting adjustable fens (not included) Lens/Housing E: Negative lead (-) 
1. Laser cathode Fig. 5 — 10.4mm Laser Diode Housing Kit 
® 2. Common case(laser anode) Includes: Housing/Heatsink, Dimensions 
Po: Threaded 3. PD anode (standard pinout) 5.6mm to 9mm Adapter, Ww L 
Class: adjustable lens Adjustable Focus Lens 10.4mm[ 54 78 
Supply Voltage, 3 Continuous Housing 6.4mm 9.95.0 
Up to OV: Po = 1 to 4.8mW Po: mW Class illa Adasiee 
Dimension A: 10.44mm | 6.4mm _| | Recommended Pot = approx. Wide Spectrum Range, . Adjustable Output Power via 
Dimension B: 17.8mm_| 17.25mm| | 450K ~ 500K Standard Pinout Lens/Housing On-Board Potentiometer 
Wave- Wave- 
length | lop Size Digi-Key Price | U.S. Laser length | lop Size Digi-Key Price | U.S. Laser 
Fig. | Description (nm) | (mA) (mm) Part No. Each | Part No. Fig. | Description (nm) | (mA) (mm) Part No. Each | Part No. 
1 Visible Laser Module” 650 | 25-40 | 17.8x 10.44 | 38-1003-ND 32.66 | M6505! F fa Cutout infrared eee Mode ae oral He x na See ie vorreo 
isi * e -1017- jj. Output Infrared Laser Module* - 8x 10. -1015- i 
aed = aa ee rid Ne a at Adj. Output Infrared Laser Module*| 850 | 45-65 | 17.8x 10.44 | 38-1016-ND 108.00 | VOL505I 
- : & £ 3 Visible Laser Diode 650 | 25-40 5.6 38-1007-ND 9.00 | D65051 
1. | Infrared Laser Module* 808 | 60-70 | 17.8x 10.44 | 38-1005-ND 64.00 | M8085! Visible Laser Diode 635 | 45-70 56 38-1027-ND 30.00 | D6355I 
Infrared Laser Module 850 | 45-65 | 17.8x 10.44 | 38-1019-ND 68.00 | M8505! Infrared Laser Diode 780 | 45-70 56 38-1028-ND 94.00 | D7805I 
isible Laser Micro Module 5 o- 7.25 x 6. iF dl 52. 505) 3 | Infrared Laser Diode 808 | 60-70 5.6 38-1029-ND 28.00 | D8085! 
Visible Li Micro Module* 650 | 25-40 | 17.25x6.4 | 38-1021-ND 2.00 | MM65051 
1 | Visible Laser Micro Module* 640 | 55-70 | 17.25x6.4 | 38-1022-ND 92.00 | MM64051 7 jared eee Hote 850_| 45-65 7 wo ed 38. 1000-0 3 pases 
isi i * x -1023+ jousing Kit, 6.4mm .25 x 6. -1032- i -6. 
wetclacldcm Mee” _{_O8 70 rains WesuaeND st mpesl _ | | foo Haro [St0m fbi [ee 
; tg ‘i : 6 Laser Driver Circuit (APC) for 10.4mm Housing 5.4x7.8 | 38-1009-NDt 14.00 | NS102-200K 
1 | Infrared Laser Micro Module" 808 | 60-70 | 17.25x6.4 | 38-1025-ND 80.00 ) MM8085! Laser Driver Circuit (APC) for 6.4mm Housing 5.0x9.0 | 38-1031-NDt 14.00 | NS102A-200K 
Infrared Laser Micro Module 850 | 45-65 | 17.25x6.4 | 38-1026-ND 88.00 _| MM85051 — [5.6mm to 9mm Adapter, Non-threaded 38-1033-ND 4.00 | AD 5.6-9MM 
9 Adj. Output Visible Laser Module* | 650 | 25-40 | 17.8x 10.44 | 38-1011-ND 56.00 | VOL6505! — | 5.6mm to 9mm Adapter, Threaded 38-1001-ND 5.00 | THAD 5.6-9mm 
Adj. Output Visible Laser Module* | 635 | 45-70 | 17.8x 10.44 | 38-1013-ND 116.00 | VOL63551 * Module denotes complete assembly + For use with 660, 650, 640 and 635nm diodes only 


Quarton 
Visible Laser Diode Modules 


SHARP |aser Diodes 


MICROELECTRONICS 


Dual Power Supply 
3 


i. @Non 


Connection 


CaN 


Monitor 
Photodiode 


Laser 
Diode 


Optical} Oper. | Oper.| Wave- Half Oper. 

Power | Current} Volt. | length Intensity Typ.t Temp. Digi-Key Price Each 
Fig. | Output | (Typ.) |(Typ.)| (Typ.) | Parallel Perpendicular °c Part No. 1 10 
1A 7mW | 33mA | 2.2 | 654nm| 8.5" 29° -10° ~ 80° | 425-1805-ND 13.56 11.63 

10mW | 40mA | 2.2 | 654nm|_ 8.5° 29° -10° ~ 70° _| 425-1806-ND 14.79 12.68 
1B [ 50mW |] 80mA | 2.8 | 654nm]_ 8.5° Vala 6° ~ 70° | 425-1807-ND 74.03 63.45 
1 [120mW] 141mA | 2.1 | 784nm|_ 8.7° 16° -10° ~ 65° | 425-1809-ND 24.76 21.23 


t Angle at 50% peak intensity (full-width at half-maximum). Parallel to the junction plane (X-Z plane) Perpendicular to 


the junction plane (Y-Z plane) 


Emission Cw Operating 

Wavelength Output Current | Digi-Key Price Each 
Fig. | Typ.(nm) | Power (mW) (mA) Part No. ul 10 100 
650 <3 40215 | VLM-650-01-LPA-ND 15.88 14.30 13.35 
635 <3 40215 VLM-635-01-LPA-ND 32.92 29.63 27.65 
650 <2.5 40#15 VLM-650-03-LPA-ND 9.35 8.42 7.86 
1 650 <3 40215 VLM-650-27-LPA-ND 41.07 36.96 34.50 
635 <2.5 40+15 VLM-635-11-LPA-ND 71.88 64.70 60.39 
635 < 40215 VLM-635-27-LPA-ND 48.32 43.49 40.59 
- - 650 <2.5 40#15 VLM-650-01-LPT-ND 13.90 12.51 11.68 
bused ounuy Cie oe Tat bi ae Salty 650 52.5 40+15 | VLM-650-03-LPT-ND 9.35 8.42 7.86 
eng OWED m cltage) maemns UG) cea eniex 650 <3 40215 | VLM-650-02-LPA-ND 1643 14.79 ‘13.81 
usstbt) (ec A _AyDL_(a)__jt (ce) ca) |) eth Each inartinu 635 3 40215 | VLM-635-02-LPA-ND 42.17 37.95 3.42 
Visible Laser Diodes — Fig. 1 2: 635 <2.5 40+15 VLM-635-04-LPA-ND 22.55 20.30 18.95 
650 5 20° 35 2.2 -10~40 | 5.60 ] 67-1500-ND 5.37] OED-LDP65001E 650 <3 40#15 | VLM-650-02-LPT-ND 14.38 12.95 12.09 
650 5 30 40 21 -10~70 5.60 | 67-1501-ND 15.00 | OED-LD65001E 650 <25 40415 VLM-650-04-LPA-ND 9.48 8.54 7.97 
658 50 40 125 | 25 -10~40 | 5.60 | 67-1646-ND 136.90 | OED-LDH66003E 3 532 <5 270~350 | VLM-532-42-SCA-ND 107.82 97.04 90.57 
Infrared Laser Diodes — Fig. 2 4 532 <5 270~350 | VLM-532-43-SCA-ND 155.73 140.16 130.82 
1550 5 (CW) 8 1.2 -40~85 | 5.60 | 67-1504-ND 124.84 | OED-LDC15001E 532 <10 270~350 | VLM-532-43-SCB-ND 227.60 204.84 191.19 
5 532 <5 270~350_| VLM-532-46-LCA-ND 443.23 398.91 372.32 
Detection | Rise/Fall | Forward | Reverse | Operating | Diameter 6 635 <2.5 40+15 VLM-635-04-SPA-ND 28.33 25.50 23.80 
Range Time Current | Voltage Temp. D Digi-Key Price | Lumex 650 $2.5 40+15 VLM-650-04-SPA-ND 10.08 9.08 8.47 
d (nm) (ns) (mA) (V) (°C) (mm) _| Part No. Each | Part No. 7 650 <3 40+15 VLM-650-01-SPA-ND 23.45 21.14 19.70 
Pin Photo Diode — Fig. 3 8 532 <1 40+5 7155-27002-ND 498.33 448.50 418.60 
1100/1600 0.3 2 25 -40° ~ 85° 5.35 [67-1505-ND 35.26 | OED-PPD11075G-B 635 <1 4025 7155-27001-ND 97.92 88.13 82.25 


Panasonic 


Aspherical Glass Lenses 


Lightweight, high-performance aspherical glass lenses for various optical electronics applications. 
Applications: « Pickup lens for optical drive devices * Collimator lens for laser beam printers * Coupling lens for 
optical communication systems * Image formation lens for sensors * Imaging device for CCD, CMOS 


Features: * “One Shot” precision manufacturing process for an extremely compact, lightweight and high 
performance lens * High-quality processing and measurement techniques for superior performance » Short 
focal length for compact size * High numerical aperture achieved via aspherical design » Wide temperature 


Wave Focal | Working | Lens Mass Cover Price 

Length | Numerical | Length | Distance | Diameter |(Weight)} Abbe | Glass | Digi-Key Per Panasonic 

(nm) | Aperture | (mm) | (mm) (mm) (mg) | Number | (mm) | Part No Pkg. | Package | PartNo. 
P13565-ND | 5 pc. 132.00 ) EYL-GUDM128E 

650 | 060 | 233 | 127 | 380 | 203 | 58 | 06 | pi3566-ND [110 pc.| 2541.00 | EYL-GUDM128 


and humidity range for increased reliability and stability * Various lenses and lens material available for many 
different applications 
Specifications: * Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C 


2298 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Fig. 2 


Only .56” (14.20mm) 
and .80” (20.32mm) 
have active decimal 


LED 7 points. 
7-Segment 


Fig. 5 — Fig. 6 — 
2 Right Angle Right Angle 
Displays 
Through-Hol fo 
rougn-nole =_ | f Multiplexed. 
9 Multiplexed | Lab |Digit A Only .56” (14.20mm) 


_f.|Size has decimal points. 


‘ame’ o| 


ToT 


ry 
mM.05 (1.27) 


Dimensions 
Emitted Digit Size Inch (mm) VF If lo Digi-Key Part No. Digi-Key Part No. Price Each Lumex Part No. Lumex Part No. 
Fig. Color Inch (mm) AxB (V) (mA) (wed) Common Anode Common Cathode 1 10 100 Common Anode Common Cathode 
Red/Orange 30 (7.62) .75 x 40 (19.05 x 10.16) 2.0 10 2500 67-1403-ND 67-1406-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A304RI LDS-C304RI 
Green 30 (7.62) .75 x 40 (19.05 x 10.16) 2.2 10 2500 67-1404-ND 67-1407-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A302RI LDS-C302RI 
Yellow .30 (7.62) .75 x 40 (19.05 x 10.16) 21 10 2000 67-1405-ND 67-1408-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A303RI LDS-C303RI 
Super-Red 30 (7.62) .75 x 40 (19.05 x 10.16) 1.7 10 8000 67-1413-ND 67-1414-ND 2.31 2.10 1.81 LDS-A306RI LDS-C306RI 
Red/Orange 36 (9.14) .55 x 30 (13.97 x 7.49) 2.0 10 2500 67-1415-ND 67-1417-ND 1.84 1.68 1.45 LDS-A324RI LDS-C324RI 
Green .36 (9.14) .55 x 30 (13.97 x 7.49) 2.2 10 2500 67-1416-ND 67-1418-ND 1.84 1.68 1.45 LDS-A322RI LDS-C322RI 
Red/Orange | .43 (10.92) .74 x 50 (18.90 x 12.60) 2.0 10 2500 67-1431-ND 67-1434-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A414RI LDS-C414RI 
Green 43 (10.92) .74 x 50 (18.90 x 12.60) 2.2 10 2500 67-1432-ND 67-1435-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A412RI LDS-C412RI 
Yellow -43 (10.92) .74 x 50 (18.90 x 12.60) 21 10 2000 67-1433-ND 67-1436-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A413RI LDS-C413RI 
Super-Red -43 (10.92) .74 x 50 (18.90 x 12.60) 1.8 10 8000 67-1445-ND 67-1446-ND 2.31 2.10 1.81 LDS-A416RI LDS-C416RI 
Red/Orange | .50 (12.70) .75 x 50 (19.00 x 12.70) 2.0 10 2500 67-1451-ND 67-1453-ND 1.84 1.68 1.45 LDS-A504RI LDS-C504RI 
Green 50 (12.70) .75 x 50 (19.00 x 12.70) 2.2 10 2500 67-1452-ND 67-1454-ND 1.84 1.68 1.45 LDS-A502RI LDS-C502RI 
1 Red/Orange | .56 (14.22) .75 x 48 (19.05 x 12.19) 2.0 10 2500 67-1463-ND 67-1466-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A514RI LDS-C514RI 
Green 56 (14.22) .75 x 48 (19.05 x 12.19) 2.2 10 2500 67-1464-ND 67-1467-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A512RI LDS-C512RI 
Yellow 56 (14.22) .75 x 48 (19.05 x 12.19) 21 10 2000 67-1465-ND 67-1468-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A513RI LDS-C513RI 
Super-Red .56 (14.22) .75 x 48 (19.05 x 12.19) 17 10 8000 67-1475-ND 67-1476-ND 2.31 2.10 1.81 LDS-A516RI LDS-C516RI 
Red/Orange | _.80 (20.32) 1.09 x .788 (27.71 x 20.02) 2.0 10 2500 67-1477-ND 67-1480-ND 2.28 2.08 1.79 LDS-A814RI LDS-C814RI 
Green 80 (20.32) 1.09 x .788 (27.71 x 20.02) 2.2 10 2500 67-1478-ND 67-1481-ND 2.28 2.08 1.79 LDS-A812RI LDS-C812RI 
Yellow 80 (20.32) 1.09 x .788 (27.71 x 20.02) 21 10 2000 67-1479-ND 67-1482-ND 2.28 2.08 1.79 LDS-A813RI LDS-C813RI 
Super-Red 80 (20.32) 1.09 x .788 (27.71 x 20.02) 17 10 8000 67-1483-ND 67-1484-ND 3.14 2.85 2.46 LDS-A816RI LDS-C816RI 
Red/Orange | _ 1.0 (25.40) 1.34 x .95 (34.04 x 24.00) 4.0 10 2500 67-1485-ND 67-1487-ND 3.08 2.80 241 LDS-AA14RI LDS-CA14RI 
Green 1.0 (25.40) 1.34 x .95 (34.04 x 24.00) 44 10 2500 67-1486-ND 67-1488-ND 3.08 2.80 2.41 LDS-AA12RI LDS-CA12RI 
Red/Orange | 2.25 (57.15) 2.76 x 1.89 (70.10 x 48.01) 8.0 10 2500 67-1489-ND 67-1491-ND 9.46 8.60 7.40 LDS-AD14RI LDS-CD14RI 
Green 2.25 (57.15) 2.76 x 1.89 (70.10 x 48.01) 8.8 10 2500 67-1490-ND 67-1492-ND 9.46 8.60 7.40 LDS-AD12RI LDS-CD12RI 
Super-Red | 2.25 (57.15) 2.76 x 1.89 (70.10 x 48.01) 6.8 10 8000 67-1493-ND 67-1494-ND 10.84 9.85 8.48 LDS-AD16RI LDS-CD16RI 
Red/Orange .30 (7.62) 60 x .61 (15.24 x 15.49) 2.0 10 2500 67-1409-NDt 67-1411-NDt 2.50 2.28 1.96 LDD-E304NI LDD-F304NI 
Green .30 (7.62) 60 x .61 (15.24 x 15.49) 2.2 10 2500 67-1410-NDt 67-1412-NDt 2.50 2.28 1.96 LDD-E302NI LDD-F302NI 
Red 40 (10.16) .63 x .80 (16.00 x 20.22) 2.0 10 2500 67-1437-ND 67-1438-ND 2.39 2.18 1.88 LDD-A404NI LDD-C404NI 
Green 40 (10.16) .63 x .80 (16.00 x 20.22) 2.2 10 2500 67-1419-ND 67-1421-ND 2.39 2.18 1.88 LDD-A402NI LDD-C402NI 
Yellow 40 (10.16) .63 x .80 (16.00 x 20.22) 24 10 2000 67-1420-ND 67-1422-ND 2.39 2.18 1.88 LDD-A403NI LDD-C403NI 
Super-Red 40 (10.16) .63 x .80 (16.00 x 20.22) 1.7 10 8000 67-1447-ND 67-1448-ND 3.69 3.35 2.89 LDD-A406NI LDD-C406NI 
2 Red/Orange | .56 (14.22) .75 x .98 (19.05 x 24.89) 2.0 10 2500 67-1455-ND 67-1458-ND 2.39 2.18 1.88 LDD-A514RI LDD-C514RI 
Green 56 (14.22) .75 x .98 (19.05 x 24.89) 2.2 10 2500 67-1456-ND 67-1459-ND 2.39 2.18 1.88 LDD-A512RI LDD-C512RI 
Yellow 56 (14.22) .75 x .98 (19.05 x 24.89) 21 10 2000 67-1457-ND 67-1460-ND 2.39 2.18 1.88 LDD-A513RI LDD-C513RI 
Super-Red 56 (14.22) .75 x .98 (19.05 x 24.89) 17 10 8000 67-1461-ND 67-1462-ND 3.69 3.35 2.89 LDD-A516RI LDD-C516RI 
Red/Orange | _.80 (20.32) 1.01 x 1.41 (25.65 x 35.81) 2.0 10 2500 67-1469-ND 67-1472-ND 3.99 3.63 3.12 LDD-A814RI LDD-C814RI 
Green 80 (20.32) 1.01 x 1.41 (25.65 x 35.81) 2.2 10 2500 67-1470-ND 67-1473-ND 3.99 3.63 3.12 LDD-A812RI LDD-C812RI 
Yellow 80 (20.32) 1.01 x 1.41 (25.65 x 35.81) 21 10 2000 67-1471-ND 67-1474-ND 3.99 3.63 3.12 LDD-A813RI LDD-C813RI 
Red/Orange | .56 (14.22) .75 X 1.48 (19.05 x 37.59) 2.0 10 2500 67-1423-ND 67-1425-ND 5.09 4.63 3.98 LDT-A514RI LDT-C514RI 
3 Green 56 (14.22) .75 x 1.48 (19.05 x 37.59) 2.2 10 2500 67-1424-ND 67-1426-ND 5.09 4.63 3.98 LDT-A512RI LDT-C512RI 
Red/Orange .28 (7.11) 40 x 1.264 (10.11 x 32.11) 2.0 10 2500 67-1427-NDte = 7.40 6.73 5.79 LDQ-M284RI - 
Green .28 (7.11) 40 x 1.264 (10.11 x 32.11) 2.2 10 2500 67-1428-NDte _— 7.40 6.73 5.79 LDQ-M282RI = 
Yellow .28 (7.11) 40 x 1.264 (10.11 x 32.11) 25 10 2000 67-1429-NDte =_ 7.40 6.73 5.79 LDQ-M283RI =- 
4 Super-Red .28 (7.11) -40 x 1.264 (10.11 x 32.11) 17 10 8000 67-1430-NDte = 14.16 12.88 11.08 LDQ-M286RI - 
Red/Orange | .56 (14.22) .75 X 1.98 (19.00 x 50.29) 2.0 10 2500 67-1439-NDt 67-1442-NDt 7.40 6.73 5.79 LDQ-M514RI LDQ-N514RI 
Green 56 (14.22) .75 X 1.98 (19.00 x 50.29) 2.2 10 2500 67-1440-NDt 67-1443-NDt 7.40 6.73 5.79 LDQ-M512RI LDQ-N512RI 
Yellow 56 (14.22) .75 x 1.98 (19.00 x 50.29) 21 10 2000 67-1441-NDt 67-1444-NDt 7.40 6.73 5.79 LDQ-M513RI LDQ-N513RI 
Super-Red 56 (14.22) .75 X 1.98 (19.00 x 50.29) 1.7 10 8000 67-1449-NDt 67-1450-NDt 7.40 6.73 5.79 LDQ-M516RI LDQ-N516RI 
Red 56 (14.22) .75 x 49 (19.05 x 12.50) 2.0 10 2500 67-1512-NDt 67-1513-NDt 1.98 1.80 1.55 LDS-M514RI-RA LDS-N514RI-RA 
5 Green 56 (14.22) .75 x 49 (19.05 x 12.50) 2.2 10 2500 67-1514-NDt 67-1515-NDt 1.98 1.80 1.55 LDS-M512RI-RA LDS-N512RI-RA 
Red .30 (7.62) .59 x 61 (15.00 x 15.50) 2.0 10 2500 67-1516-NDt$ 67-1517-NDt¥ 3.38 3.08 2.65 LDD-E304NI-RA LDD-F304NI-RA 
Green .30 (7.62) .59 x .61 (15.00 x 15.50) 2.2 10 2500 67-1518-NDt$ 67-1519-NDt¥ 3.38 3.08 2.65 LDD-E302NI-RA LDD-F302NI-RA 
6 Red 56 (14.20) .75 x .98 (19.00 x 25.00) 2.0 10 2500 67-1520-NDt 67-1521-NDt 3.33 3.03 2.61 LDD-M514RI-RA LDD-N514RI-RA 
Green 56 (14.20) .75 x .98 (19.00 x 25.00) 2.2 10 2500 67-1522-NDt 67-1523-NDt 3.33 3.03 2.61 LDD-M512RI-RA LDD-N512RI-RA 


t Multiplexed Display © Inactive colon on display + Non standard segment connections 


. . . SPECIFICATIONS: 
Large Liquid Crystal 7-Segment Displays neha 
* Fluid Type: TN Note: 4” display 
Digit Size Dim. - Inch (mm) Driving Digi-Key Price Each Lumex . Background Color: Gray does not have 
Inch (mm) AxB Method _| Part No. 1 25 100 | PartNo. * Viewing Direction: 6:00 decimal point. 


f ; = ij 5 * Display Mode: Reflective 
1.36 (34.54) | 1.97 x 1.30 (50.00 x 33.00) | Static, 1/2 Bias | 67-1506-ND 4.65 3.88 3.10 | LCD-S101D14TR + Operating Voltage: 3.0 ~ 5.0VAC 


2.21 (56.13) | 3.00 x 2.20 (76.20 x 55.88) Static 67-1507-ND 1056 8.80 7.04 | LCD-S101D22TR | gaerating Temperature: 0°C ~ 50°C 
2.99 (76.00) | 4.03 x 3.00 (102.40 x 76.20)| Static 67-1508-ND 17.66 14.13 12.37 | LCD-S101D30TR | « storage Temperature: -20°C ~ 70°C 
4.00 (101.60) | 4.83 x 3.20 (122.56 x 81.28) | Static, 1/2 Bias | 67-1509-ND 22.86 18.29 16.01 | LCD-S101D40TR | «can be driven with the CD4543BE 


Pin count varies 
with display 
height. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 2299 


% High Brightness LEDs 


Fig. 4 by tf 
+| 05.70 e|——==: esa 
og” ee Anode ay (2 ples.) 
27.0 —| 
Emitted Peak Wavelength VE (V) If (mA) lo Viewing Angle Digi-Key Pricing Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) (2x Theta) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
Sup. Orange 620 2.0 30 1000 30 67-1074-ND 99 8.25 74.25 330.00 | SSL-LX3044S0C 
1 T-1 (3mm) Sup. Yellow | Water Clear 590 21 30 1000 30 67-1076-ND 86 7.20 64.80 288.00 | SSL-LX3044SYC 
Green 502 3.5 25 1100 30 67-1754-ND 2.73 22.75 204.75 910.00 | SSL-LX3044UEGC 
Super Red 660 17 30 2800 30 67-1612-ND 54 4.48 40.28 179.00 | SSL-LX5093SRC/E 
Super Red 660 17 30 1800 30 67-1611-ND 55 4.60 41.40 184.00 | SSL-LX5093SRC/DW 
Super Red 660 17 30 1500 30 67-1610-ND 28 2.33 20.93 93.00 | SSL-LX5093SRC/DV 
2 | 113/4(5mm) | sup orange | Water Clear 610 20 30 2500 30 67-1113-ND ‘99 «8.25 74.25 330.00 | SSL-Lx5093S0C 
Sup. Yellow 590 21 30 1000 30 67-1115-ND fl 5.95 53.55 238.00 | SSL-LX5093SYC 
Green 502 3.5 25 1500 30 67-1755-ND 2.73 22.75 204.75 910.00 | SSL-LX5093UEGC 
3 1-1 3/4 (Smm) Red Water Clear 660 17 30 2500 20 67-1122-ND 57 4.78 42.98 191.00 | SSL-LX5093XRC/4 
Yellow 590 2.1 30 1300 20 67-1123-ND 1.00 8.30 74.70 332.00 | SSL-LX5093XYC 
4 | T-1 3/4 (4.7mm) Green Water Clear 502 3.5 25 1000 30 67-1756-ND 2.73 22.75 204.75 910.00 | SSL-LX4073UEGC 
DSP LEDs 
Low Voltage LEDs, 1.5V -— a= Aloe 
1.0-+1 Anode 
Operating Temperature: 
-40°C ~ 85°C 
Wave Forward LED Typ. Viewing Cut Tape 
Pkg. Emitted Lens Peak Voltage Current med @ Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Lumex 
Fig. | Type Color Color (nm) (min.) (@1.5V) 2v 2x Theta Part No. 1 10 100 Part No. Oty. Pricing Part No. 
Super Red | Water Clear 636 1.5V 10 40 140° 67-1867-1-ND 2.14 1.83 1.53 67-1867-2-ND 3,000 | 1012.60/M | SML-DSP1210SIC-TR 
Orange Water Clear 620 1.5V 10 40 140° 67-1868-1-ND 217 1.86 1.55 67-1868-2-ND 3,000 | 1029.20/M | SML-DSP1210SOC-TR 
1 | 1210 Yellow Water Clear 590 1.5V 10 30 140° 67-1869-1-ND 217 1.86 1.55 67-1869-2-ND 3,000 | 1029.20/M | SML-DSP1210SYC-TR 
Green Water Clear 525 1.5V 2.5 40 140° 67-1870-1-ND 3.26 2.79 2.33 67-1870-2-ND 3,000 | 1543.80/M | SML-DSP1210UPGC-TR 
Blue Water Clear 470 1.5V 2.5 35 140° 67-1871-1-ND 2.59 2.22 1.85 67-1871-2-ND 3,000 | 1228.40/M_| SML-DSP1210USBC-TR 
Red Water Clear 636 1.5V 10 2500 30° 67-1872-ND+ 2.04 1.70 1.53 = = — | SSL-DSP5093SIC 
Orange Water Clear 610 1.5V 10 2500 30° 67-1873-ND+ 2.04 1.70 1.53 — = — | SSL-DSP5093S0C 
2 | 5mm Yellow Water Clear 590 1.5V 10 2500 30° 67-1874-ND+ 2.04 1.70 1.53 = = — | SSL-DSP5093SYC 
Green Water Clear 525 1.5V 2.5 3500 30° 67-1875-ND+ 3.00 2.50 2.25 sy = — | SSL-DSP5093UPGC 
Blue Water Clear 470 1.5V 2.5 2500 30° 67-1876-ND+ 2.55 2.13 1.92 = = — | SSL-DSP5093USBC 
Ultra White | Water Clear =_ 1.5V 2.5 3000 30° 67-1877-ND+ 3.39 2.83 2.55 = = — | SSL-DSP5093UWC 
+ Bulk 


White LEDs 
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Description Emitted VE lf lo Viewing Angle | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Lumex 
Fig. (mm) Color Lens (V) Typ. | (mA) Max. | (med) Typ. | (2x Theta) | Part No. u 10 100 500 Part No. Oty. Pricing Part No. 
3.6 30 750 40 67-1606-ND* 3.75 33.75 270.00 1200.00 | — = — | SSL-LX3054UWC/A 
A 3.5 30 3,300 30 67-1690-ND* 1.11 9.99 79.92 355.20 | — _— — | SLX-LX3054UWC 
1 | T1(8mm) | White | WaterClear / 36 30 800 30 | 67-1954-ND* 220 1980 15840 704.00 | — _ — | SSL-Lx304auWe 
3.6 30 900 20 67-1955-ND* 2.20 19.80 158.40 704.00 | — = — | SSL-LX3054UWC/B 
3.6 30 1,700 20 67-1956-ND* 2.20 19.80 158.40 704.00 | — _ — | SSL-LX5093UWC/B 
3.6 30 740 45 67-1605-ND* 3.75 33.75 270.00 1200.00 | — _ — | SSL-LX5093UWC/A 
3.0 25 3,500 40 67-1691-ND* 87 7.719 62.28 276.80 | — = — | SLX-LX5093UWC/C 
1 T-1 3/4 (5mm) White Water Clear 3.5 25 8,000 20 67-1693-ND* 1.11 9.99 79.92 355.20 | — _ — | SLX-LX5093UWC/E 
3.5 25 9,000 20 67-1694-ND* 1.38 12.38 99.00 440.00 | — _ — | SLX-LX5093UWC/F 
3.5 25 11,000 20 67-2027-ND*@ 1.60 13.30 119.70 532.00 | — = — | SSL-LX5093UWC/G 
3.5 25 11,000 20 67-1695-ND* 1.47 13.19 105.48 468.80 | — _— — | SLX-LX5093UWC/G 
3.6 30 680 34 67-1696-ND* 2.22 19.98 159.84 710.40 | — = — | SLX-LX5093UWW. 
2 T-1 3/4 (6mm) White Water Clear 3.6 30 2,300 15 67-1604-ND* 3.75 33.75 270.00 1200.00 | — = — | SSL-LX5093XUWC 
3 3.2.x 2.8 White Water Clear 3.5 30 150 120 67-1608-1-ND 3.00 27.75 249.00 1125.00_| 67-1608-2-ND__| 1,500 | —2100.00/M | SML-LX2832UWC-TR 
4 2.7x 2.0 White Water Clear 3.5 30 150 120 67-1607-1-ND 2.86 26.46 237.38 1072.50 | 67-1607-2-ND | 1,000 2002.00 | SML-LX23UWC-TR 
= 0603 White | Yellow Diffused 3.5 20 65 140 67-1959-1-ND 1.22 10.13 81.00 374.63 | 67-1959-2-ND | 4,000 672.30/M | SML-LXO0603UWD-TR 


* Bulk + RoHS Compliant 


Blue 5, 8.604.274, 

LEDs ; a | fae, 2.54 
: ; 1 50 5.00)( = 

| ‘Anode 


Emitted Peak Wavelength VE If lo Viewing Angle | Digi-Key Pricing Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) (V) Typ. | (mA) Max. | (med) (2x Theta) Part No. 1 10 100 500 Part No. 

1 T-1 (3mm) Blue Water Clear 470 3.5 30 1000 30 67-1747-ND 2.23 20.03 160.20 712.00 SSL-LX3044USBC 
Blue Diff. 470 3.5 30 80 60 67-1748-ND 2.23 20.03 160.20 712.00 SSL-LX3044USBD 

2 T-1 3/4 (4.7mm) Blue Water Clear 470 3.5 30 750 30 67-1749-ND 2.23 20.03 160.20 712.00 SSL-LX4073USBC 

3 T-1 3/4 (5mm) Blue Water Clear 470 3.5 30 1000 30 67-1750-ND 2.23 20.03 160.20 712.00 SSL-LX5093USBC 
Blue Diff. 470 3.5 30 300 60 67-1751-ND 2.23 20.03 160.20 712.00 SSL-LX5093USBD 

4 40mm Blue Water Clear 470 3.6 30 800 15 67-1752-ND 3.05 27.45 219.60 976.00 SSL-LX100133USBC 
Blue Diff. 470 3.6 30 300 60 67-1753-ND 3.05 27.45 219.60 976.00 SSL-LX100133USBD 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2300 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Peak Viewing 
Emitted Wavelength Vi If lo Angle | Digi-Key Pricing Lumex 
Goramnoni Fig.| Description Color Lens (nm) (V) Typ. |(mA) Max.| (med) |(2x Theta) | Part No. 10 100 500 |Part No. 
Green Anode Cathode Sup. Red | Red Diff. 660 17 30 80 110 | 67-1049-ND ‘1.78 15.98 71.00 /SSL-LX2573SRD 
; i p. Rei ed Diff. . i E i 
50 Red Red Diff. 635 2.0 30 10 110 |67-1047-ND 1.10 9.90 44.00 /SSL-LX25731D 
i 1 | Rect. (2xSmm) | Amber | Amber Dift.| 605 2.0 30 5 110 |67-1045-ND 1.50. 13.50 60.00 /SSL-LX2573AD 
: Yellow | Yellow Diff. | 585 24 30 10 110 | 67-1050-ND 1.18 + 10.58 47.00 /SSL-LX2573YD 
Green | Green Diff. | 565 22 25 10 110 |67-1046-ND 1.03 += 9.28——41.00 /SSL-LX2573GD 
Pure Green | Green Diff. | 555 24 25 6 110 | 67-1048-ND_ 1.50 13.50 _60.00 |SSL-LX2573PGD 
2 | Rect. (2x5mm) | Red/Green | White Diff. | 635/565 | 2.0/2.2 | 30/25 | 10 90 |67-1051-ND 4.05 36.45 162.00 |SSL-Lx2577IGW 
Sup. Red | Red Diff. 660 18 30 50 110 | 67-1054-ND 2.20 19.80 88.00 |SSL-LX25783SRD 
3 |Rect.(2.3x7mm)| Red Red Diff. 635 2.0 30 9 80 |67-1053-ND 148 1058 47.00 |SSL-LX257831D 
Me Yellow | Yellow Diff. | 585 24 30 4 110 | 67-1055-ND 1.18 + 10.58 + 47.00 |SSL-LX25783YD 
Green | Green Diff. | 565 2.2 25 9 110 | 67-1052-ND ‘1.18 10.58 ~_47.00 |SSL-LX25783GD 
4] t1c@mm | Yellow | Yellow Dif. 585 24 30 10 60 |67-1057-ND 163 1463 65.00 |SSL-LX3034YD 
Green | Green Diff. | 565 2.2 25 10 60 | 67-1056-ND (1.50 13.50 —_ 60.00 |SSL-LX3034GD 
Red Red Diff. 635 12.0 12 6 60 | 67-1067-ND 263 23.63 105.00 |SSL-LX3044ID-12V 
Yellow | Yellow Diff. | 585 12.0 12 6 60 | 67-1079-ND 263 23.63 105.00 |SSL-LX3044YD-12V 
Green | Green Diff. | 565 12.0 12 6 60 | 67-1061-ND 263 23.63 105.00 |SSL-LX3044GD-12V 
Red Red Diff. 635 5.0 12 6 60 | 67-1068-ND 3.30 2970 132.00 |SSL-LX3044ID-5V 
Yellow _| Yellow Diff. | 585 5.0 12 6 60 _|67-1080-ND __—-3.30~—-29.70 _ 132.00 |SSL-LX3044YD-5V 
Green | Green Diff. | 565 5.0 12 6 60 | 67-1062-ND 3.30 29.70 132.00 |SSL-LX3044GD-5V 
Dark Red | Red Diff. 700 2.0 25 6 60 | 67-1064-ND 98 878 39.00 /SSL-LX3044HD 
Sup. Red | Water Clear | 660 1.8 30 600 30 |67-1647-ND 278 24.98 111.00 |SSL-LX3044SRC/D 
Red | Water Clear | 635 24 30 425 30 |67-1065-ND 1.23 11.03 49.00 |SSL-LX3044IC 
Red Red Diff. 635 2.0 30 30 60 | 67-1066-ND (‘1.38 +1238 _ 55.00 |SSL-LX3044ID 
5 | 14 (3mm) Red | RedTrans. | 635 20 30 30 30 |67-1069-ND 123 11.03 49.00 |SSL-Lx3044IT 
Amber | Amber Diff. | 605 24 30 15 60 | 67-1058-ND 1.23 11.03 49.00 |SSL-LX3044AD 
Yellow | Water Clear | 585 24 30 90 30 |67-1077-ND 1.28 11.48 51.00 |SSL-LX3044YC 
Yellow | Yellow Diff. | 585 24 30 30 60 |67-1078-ND 148 1058 47.00 |SSL-LX3044YD 
Yellow [Yellow Trans.| 585 24 30 90 30 |67-1081-ND _—*1.73 15.53 _ 69.00 |SSL-LX3044YT 
Green | Water Clear | 565 22 25 100 30 |67-1059-ND 120 1080 48.00 /SSL-LXx3044GC 
Green | Green Diff. | 565 22 25 40 60 |67-1060-ND 140 990 44.00 |SSL-LXx3044GD 
Green |GreenTrans.| 565 22 25 40 30 |67-1063-ND 1.20 10.80 48.00 |SSL-LX3044GT 
Pure Green | Green Diff. | 555 22 25 20 60 |67-1073-ND 1.35 1215 54.00 |SSL-LX3044PGD 
Red Red Diff. 635 2.0 30 30 60 _|67-1071-ND* 1.15 10.35 —_ 46.00 |SSL-LX3044LID 
Yellow | Yellow Diff. | 585 24 30 30 60 |67-1072-ND* 143 1013 45.00 |SSL-LX3044LYD 
Green | Green Diff. | 565 22 25 30 60 _|67-1070-ND* 1.05 9.45 _ 42.00 |SSL-LX3044LGD 
Red Red Diff. 635 24 30 30 60 |67-1402-ND 148 13.28 59.00 |SSL-LX3052ID 
6 | T-1(3mm) | Yellow | Yellow Diff. | 585 24 30 15 80 | 67-1397-ND 150 13.50 60.00 |SSL-LX3052YD 
Green | Green Diff. | 565 22 25 15 80 | 67-1396-ND _—_—'1.50 13.50 _ 60.00 |SSL-LX3052GD 
Red Red Diff. 635 2.0 30 12 100 |67-1083-ND 2.58 23.18 103.00 |SSL-LX46731D-LA20 
7 | Rect. (4x7mm) | Yellow | Yellow Diff. | 585 24 30 6 100 |67-1084-ND 2.58 23.18 103.00 /SSL-LX4673YD-LA20 
Green | Green Diff. | 565 2.2 25 6 100 | 67-1082-ND___—-2.58 23.18 103.00 |SSL-LX4673GD-LA20 
Red Red Diff. 700 2.0 25 5 60 |67-1088-ND 143 1013 45.00 /SSL-LX5063HD 
Red | Water Clear | 635 2.0 30 160 30 | 67-1089-ND 150 13.50 60.00 |SSL-LX5063IC 
Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 |67-1090-ND 1.28 11.48 51.00 |SSL-LX5063ID 
Red | RedTrans. | 635 2.0 30 160 30 | 67-1091-ND 143 1283 57.00 |SSL-LX5063IT 
Yellow | Water Clear | 585 24 30 100 30 _|67-1093-ND 1.80 16.20 _72.00 |SSL-LX5063YC 
8 | T-13/4(5mm) | Yellow | Yellow Diff. | 585 24 30 20 60 |67-1094-ND 143 1283 57.00 /SSL-LX5063YD 
Yellow Yellow Trans.] 585 24 30 400 30  |67-1095-ND 1.45 13.05 58.00 |SSL-LX5063YT 
Green | Water Clear] 565 22 25 400 30 |67-1085-ND 1.95 17.55 78.00 |SSL-LX5063GC 
Green | Green Diff. | 565 22 25 30 60 |67-1086-ND 1.20 10.80 48.00 |SSL-LX5063GD 
Green |Green Trans.) 565 20 25 400 30 |67-1087-ND 1.28 11.48 51.00 |SSL-LX5063GT 
Green |GreenTrans.| _ 565 22 25 100 30 _|67-1092-ND* 1.95 17.55 _78.00 |SSL-LX5063LGT 
Green | Green Diff. | 565 12.0 12 20 60 |67-1099-ND 330 2970 132.00 |SSL-LX5093GD-12V 
Red Red Diff. 700 5.0 12 3 60 | 67-1103-ND 263 23.63 105.00 |SSL-LX5093HD-5V 
Fig. 11 ig. Red Red Diff. 635 5.0 12 20 60 |67-1106-ND 263 23.63 105.00 |SSL-LX5093ID-5V 
Green | Green Diff. | 565 5.0 12 20 60 |67-1100-ND 263 23.63 105.00 |SSL-LX5093GD-5V 
Green Anode f Red Red Diff. 700 2.0 25 5 60 _| 67-1102-ND .98 878 _ 39.00 |SSL-LX5093HD 
|Common Cathode Red | RedTrans. | 700 2.0 5 25 30 |67-1104-ND 1.30 11.70 52.00 |SSL-LX5093HT 
: a Sup. Red | Red Diff. 660 17 30 250 60 | 67-1648-ND 158 14.18 63.00 |SSL-LX5093SRD/D 
eet Red Red Diff. 635 20 30 40 60 |67-1105-ND 1.05 9.45 42.00 |SSL-LX5093ID 
: Red | RedTrans. | 635 2.0 30 80 30 |67-1107-ND 1.23 11.03 49.00 |SSL-LX5093IT 
Amber | Amber Diff. | 605 2.0 30 30 60 _|67-1097-ND (1.23 11.03 _ 49.00 |SSL-LX5093AD 
26.00 80 9 | T-13/4 (5mm) | Yellow | Yellow Diff. | 585 24 30 30 60 |67-1116-ND 143 1013 45.00 /SSL-LXx5093YD 
, ; Yellow Yellow Trans.| 585 24 30 40 30 |67-1117-ND 1.25 11.25 50.00 |SSL-LX5093YT 
Green | Green Diff. | 565 22 25 30 60 |67-1098-ND 1.03 9.23 41.00 |SSL-LX5093GD 
Green |Green Trans.) 565 22 25 50 30 |67-1101-ND 1.20 10.80 48.00 |SSL-LX5093GT 
Pure Green | Green Diff. | 555 2.2 25 15 60 |67-1112-ND 1.20 10.80 _ 48.00 |SSL-LXx5093PGD 
Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 |67-1110-ND* 145 1035 46.00 /SSL-LX5093LID 
Yellow | Yellow Diff. | 585 24 30 30 60 | 67-1111-ND* 145 1035 46.00 |SSL-LXx5093LYD 
Green | Green Diff. | 565 22 25 30 60 | 67-1108-ND* 1.08 968 43.00 |SSL-LX5093LGD 
Green _|GreenTrans.| 565 22 25 80 30 |67-1109-ND* 1.23 11.03 _49.00 |SSL-LX5093LGT 
Red | WaterClear | 635 2.0 30 600 20 | 67-1120-ND 150 1350 60.00 /SSL-LX5093XIC 
Amber | Water Clear} 610 20 30 600 20 | 67-1118-ND 245 22.05 98.00 |SSL-LX5093XAC 
91.800 Cathode 10) 7-13/4 (5mm) | Green | Water Clear | 565 22 25 250 20 |67-1119-ND 165 1485 66.00 |SSL-LXx5093XGC 
Green _| Water Clear | _555 22 25 45 20 —|67-1121-ND 2.48 ~—«-22.28 ~—_99.00 |SSL-LX5093XPGC 
11 | T-1.3/4 (5mm) | Red/Green | White Diff. | 635/565 | 2.1 30/25 | 20 60 |67-1124-ND 370 33.30 148.00 |SSL-LXx5097IGW 
Red Red Diff. 635 2.0 30 25 70 |67-1125-ND 148 13.28 59.00 |SSL-LX204651D 
12| 1-3/4(2mm) | Yellow | Yellow Diff. | 585 24 30 10 70 | 67-1126-ND 150 13.50 60.00 |SSL-LX20465YD 
Green | Green Diff. | 565 22 25 10 70 _|67-1127-ND 1.35 ~—+12.15 —_54.00 |SSL-LX20465GD 
13 | Sq. T-1 (3mm) [Sup. Yellow | Water Clear | 590 2.25 70 800 50 |67-1128-ND 678 60.98 271.00 |SSL-LX30448SYC 
Red Red Diff. 635 5.0 30 8 60 |67-1131-ND 5.20 4680 208.00 |SSL-LXA2271D-5V 
14] Axial (1.8mm) | Yellow | Yellow Diff. | 585 5.0 20 8 60 |67-1132-ND 5.20 46.80 208.00 |SSL-LXA227YD-5V 
: Green | Green Diff. | 565 5.0 30 8 60 | 67-1130-ND 5.20 46.80 _ 208.00 |SSL-LXA227GD-5V 
Fig. 16 (RGB) Red | WaterClear | 660 17 25 600 25 | 67-1137-ND* 3.43 30.83 137.00 |SSL-LXA228SRC 
Red Red Diff. 660 17 25 150 50 |67-1138-ND* 3.85 34.65 154.00 |SSL-LXA228SRD 
j ae Red | Water Clear | 635 20 30 30 25 =|67-1134-ND 2.45 22.05 98.00 |SSL-LXA228IC 
, | 5.00f lL 15) Axial (9mm) |. Red Red Diff. 635 2.0 30 25 50 |67-1135-ND 2.25 20.25 90.00 |SSL-LXA228ID 
TL ga aa : Sup. Yellow | Water Clear | __585 2.0 30 300 25 _|67-1139-ND 10.55 94.95 _ 422.00 |SSL-LXA228SYC 
Yellow | Water Clear | 585 24 30 30 25 ©/67-1140-ND 255 22.95 102.00 |SSL-LXA228YC 
Green | Water Clear] 565 22 25 50 25 |67-1136-ND 293 2633 117.00 |SSL-LXA228SGC 
GormioniGathods Green | Green Diff. | 565 22 25 12 25 _|67-1133-ND 2.25 20.25 ~—*90.00 | SSL-LXA228GD 
Blue Anode, |. ed Anode | |.16 | T-1 9/4 (5mm) | REUSE | water clear | S85/074 | 18/21 | gq GOU/ASO) 39 /67-1829-ND 60.50 544.50 2420.00 |SSL-LXS099SIUBSUGB 
Blue Anode 


* Low Current Version Lights at (2mA) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to73) 2301 
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a * Lens height for 254+! 
Anode” h la.s4 part # 67-1322-ND = 4.75mm not 2.5mm 
Emitted Peak Wavelength Vf If lo Viewing Angle Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) (V) Typ. (mA) Max. | (med) Typ. (2x Theta) Part No. 1 25 100 Part No. 
Red/Green White Diff. 700/565 2.0/2.2 25 6/20 60 67-1221-ND 72 60 48 SSF-LXH100HGW 
Red Red Diff. 635 5.0 12 30 60 67-1222-ND 72 60 48 SSF-LXH1001D-5V 
Red Red Diff. 700 2.0 25 6 60 67-1308-ND 8 40 32 SSF-LXH100HD-01 
Red Red Diff. 660 f-7 30 60 60 67-1225-ND 72 60 48 SSF-LXH100SRD 
Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1309-ND 84 70 -56 SSF-LXH1001D-01 
Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1217-ND AS 38 30 SSF-LXH100ID 
Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1312-ND 84 70 56 SSF-LXH100LID-01 
1 5mm Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1219-ND 57 48 38 SSF-LXH100LID 
Yellow Yellow Diff. 585 24 30 30 60 67-1311-ND 84 70 56 SSF-LXH100YD-01 
Yellow Yellow Diff. 585 24 30 30 60 67-1224-ND A5 38 30 SSF-LXH100YD 
Green Green Diff. 565 22. 25 30 60 67-1310-ND 84 10 56 SSF-LXH100GD-01 
Green Green Diff. 565 2:2. 25 30 60 67-1218-ND A5 38 30 SSF-LXH100GD 
Green Green Diff. 565 5.0 12 10 60 67-1223-ND 72 60 48 SSF-LXH100GD-5V 
Green Green Diff. 565 2:2. 25 30 60 67-1313-ND 84 70 56 SSF-LXH100LGD-01 
Green Green Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1220-ND: 57 48 38 SSF-LXH100LGD 
Red/Green White Diff. 700/565 2.0/2.2 30 6/20 60 67-1226-ND 12 60 48 SSF-LXH100MHGW 
Red Red Diff. 635 5.0 12 20 60 67-1233-ND 72 60 48 SSF-LXH100MID-5V 
Red Red Diff. 660 1.8 30 100 60 67-1230-ND 72 60 48 SSF-LXH100MSRD 
Red Red Diff. 635 2.0 30 30 60 67-1227-ND AS 38 30 SSF-LXH100MID 
2 5mm Red Red Diff. 635 2.0 30 30 60 67-1231-ND 57 48 38 SSF-LXH100MLID 
Yellow Yellow Diff. 585 21 30 30 60 67-1229-ND A5 38 30 SSF-LXH100MYD 
Green Green Diff. 565 22. 25 30 60 67-1228-ND i) 38 30 SSF-LXH100MGD 
Green Green Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1232-ND 57 8 38 SSF-LXH100MLGD 
Green Green Diff. 565 5.0 30 20 60 67-1234-ND 72 60 48 SSF-LXH100MGD-5V 
Red Red Diff. 635 5.0 12 9 60 67-1241-ND 66 55 A4 SSF-LXH1031D-5V 
Red Red Diff. 660 1.8 30 80 60 67-1238-ND 54 A5 36 SSF-LXH103SRD 
Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1239-ND 54 5 36 SSF-LXH103LID 
Red Red Diff. 635 2.0 30 30 60 67-1235-ND .39 33 26 SSF-LXH1031D 
3 3 Yellow Yellow Diff. 585 al 30 30 60 67-1237-ND 39 33 26 SSF-LXH103YD 
_ Green Green Diff. 565 21 30 30 60 67-1236-ND 39 33 26 SSF-LXH103GD 
Green Green Diff. 565 21 25 30 60 67-1240-ND 54 A5 36 SSF-LXH103LGD 
Green Green Diff. 565 5.0 12 8 60 67-1242-ND 66 55 44 SSF-LXH103GD-5V 
Blue Blue Diff. 470 3.5 30 80 60 67-2028-ND® 2.87 2.39 2.16 SSF-LXH103USBD 
White Water Clear 550 3.6 30 500 30 67-2026-ND@ 2.99 2.49 2.24 SSF-LXH103UWC 
Red Red Diff. 700 5.0 12 3 60 67-1038-ND 95 19 64 SSF-LXH104HD-5V 
4 Sain Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1039-ND 32 27 22 SSF-LXH1041D 
Yellow Yellow Diff. 585 2: 30 30 60 67-1040-ND 32 27 22 SSF-LXH104YD 
Green Green Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1037-ND 32 27 22 SSF-LXH104GD 
Red Red Diff. 635 2.0 30 8 60 67-1042-ND 12 61 AQ SSF-LXH5551D 
5 1.8mm Yellow Yellow Diff. 585 21 30 8 60 67-1043-ND 72 61 AQ SSF-LXH555YD 
Green Green Diff. 565 2.1 25 8 60 67-1041-ND 72 61 AQ SSF-LXH555GD 
Red/Green White Diff. 700/565 2, 30 5/8 60 67-1243-ND 81 68 54 SSF-LXH1071HGW 
Red Red Diff. 660 i er 30 40 60 67-1247-ND 72 60 48 SSF-LXH1071SRD 
Red Red Diff. 635 21 30 40 60 67-1244-ND 54 5 36 SSF-LXH10711D 
6 5mm Red Red Diff. 635 2A 30 40 60 67-1248-ND 66 55 44 SSF-LXH1071LID 
Yellow Yellow Diff. 585 2.1 30 20 60 67-1246-ND 54 A5 36 SSF-LXH1071YD 
Green Green Diff. 565 21 30 20 60 67-1245-ND 54 A5 36 SSF-LXH1071GD 
Green Green Diff. 565 2.1 30 20 60 67-1249-ND 66 55 44 SSF-LXH1071LGD 
Red Red Diff. 660 1.8 30 100 60 67-1253-ND 1.08 90 12 SSF-LXH2100SRD 
7 sini Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1250-ND 90 Pres] 60 SSF-LXH21001D 
Yellow Yellow Diff. 585 21 30 30 60 67-1252-ND 90 15 60 SSF-LXH2100YD 
Green Green Diff. 565 22. 25 30 60 67-1251-ND 90 75 60 SSF-LXH2100GD 
Red Red Diff. 635 5.0 12 20 60 67-1260-ND 7.35 1.13 -90 SSF-LXH21031ID-5V/4 
Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1254-ND 99 83 66 SSF-LXH210311D/4 
Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1258-ND 1.20 1.00 80 SSF-LXH2103LIID/4 
8 ain Sup. Red Red Diff. 660 7 30 130 60 67-1257-ND 1.56 1.30 1.04 SSF-LXH2103SRSRD/4 
Yellow Yellow Diff. 585 2: 30 30 60 67-1256-ND 99 83 66 SSF-LXH2103YYD/4 
Green Green Diff. 565 5.0 12 20 60 67-1261-ND 1.35 1.13 -90 SSF-LXH2103GGD-5V/4 
Green Green Diff. 565 22. 25 30 60 67-1255-ND 99 83 66 SSF-LXH2103GGD/4 
Green Green Diff. 565 22. 25 30 60 67-1259-ND: 1.20 1.00 80 SSF-LXH2103LGGD/4 
Red/Green White Diff. 700/565 2.1 25 4 60 67-1289-ND 2.34 1.95 1.56 SSF-LXH400HGW 
Red Red Diff. 635 5.0 12 8 60 67-1290-ND 2.34 1.95 1.56 SSF-LXH4001D-5V 
Red Red Diff. 660 1 30 100 60 67-1288-ND 2.34 1.95 1.56 SSF-LXH400SRD 
9 5mm Red Red Diff. 635 2.0 30 20 60 67-1285-ND 1.26 1.05 84 SSF-LXH400ID 
Yellow Yellow Diff. 585 2.1 30 20 60 67-1287-ND 1.26 1.05 84 SSF-LXH400YD 
Green Green Diff. 565 5.0 12 20 60 67-1291-ND 2.34 1.95 1.56 SSF-LXH400GD-5V 
Green Green Diff. 565 Pa 25 20 60 67-1322-ND 2.22 1.85 1.48 SSF-LXH400GD-01 
Green Green Diff. 565 21 25 20 60 67-1286-ND 1.26 1.05 84 SSF-LXH400GD 
Red/Green White Diff. 700/565 21 25 6 60 67-1292-ND 1.38 1.15 92 SSF-LXH4RASHGW 
Red Red Diff. 635 5.0 12 30 60 67-1299-ND 1.38 1.15 92 SSF-LXH4RASID-5V 
Red Red Diff. 660 Le? 30 80 60 67-1296-ND 1.38 1.15 92 SSF-LXH4RASSRD 
Red Red Diff. 635 21 30 40 60 67-1297-NDt 96 80 64 SSF-LXH4RASLID 
40 5 Red Red Diff. 635 21 30 40 60 67-1293-ND 96 80 64 SSF-LXH4RASID 
me Red (blinking) Red Diff. 635 3.5 70 20 60 67-1301-ND 2.64 2.20 1.76 SSF-LXH4RASBID 
Yellow Yellow Diff. 585 Dt 30 30 60 67-1295-ND 96 80 64 SSF-LXH4RASYD 
Green Green Diff. 565 5.0 12 15 60 67-1300-ND 1.38 1.15 92 SSF-LXH4RASGD-5V 
Green Green Diff. 565 21 25 30 60 67-1294-ND 96 80 64 SSF-LXH4RASGD 
Green Green Diff. 565 21 25 30 60 67-1298-NDt 96 80 64 SSF-LXH4RASLGD 
Red/Green White Diff. 700/565 21 25 3/4 60 67-1302-ND 1.38 1.15 92 SSF-LXH4RAHGW 
14 sini Red Red Diff. 660 17 30 80 60 67-1306-ND 1.38 1.15 92 SSF-LXH4RASRD 
Red Red Diff. 635 21 30 40 60 67-1303-ND 96 80 64 SSF-LXH4RAID 
Red (blinking) Red Diff. 635 3.5 20 6 60 67-1307-ND 2.64 2.20 1.76 SSF-LXH4RABID 
+ Low Current Version, Lights at 2mA RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 12 ig. L7H Fig. 14 
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Emitted Peak Wavelength VE lf lo Viewing Angle Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) (V) Typ. (mA) Max. | (med) Typ. (2x Theta) Part No. a 25 100 Part No. 
1 3 Yellow Yellow Diff. 585 24 30 30 60 67-1305-ND 96 80 64 SSF-LXH4RAYD 
mn Green Green Diff. 565 21 25 30 60 67-1304-ND 96 80 64 SSF-LXH4RAGD 
Red Red Diff. 660 17 30 80 110 67-1265-ND 1.56 1.30 7.04 SSF-LXH22573SRSRD 
Red Red Diff. 635 2.0 30 10 110 67-1262-ND 1.14 95 76 SSF-LXH225731ID 
42 | 5.0x1.63mm Red Red Diff. 635 2.0 30 10 110 67-1266-NDt 1.44 1.20 96 SSF-LXH22573LIID 
opie Yellow Yellow Diff. 585 21 30 10 110 67-1264-ND 1.14 95 76 SSF-LXH22573YYD 
Green Green Diff. 565 2.2 25 10 110 67-1263-ND 1.14 95 16 SSF-LXH22573GGD 
Green Green Diff. 565 2.2 25 10 110 67-1267-NDt 1.44 1.20 96 SSF-LXH22573LGGD 
Red/Green White Diff. 695/565 2.0/2.2 25 2/9 110 67-1268-ND 93 18 62 SSF-LXH25780HGW 
Red Red Diff. 660 17 30 50 110 67-1272-ND 93 78 62 SSF-LXH25780SRD 
13 2.5x7mm Red Red Diff. 635 2.0 30 15 110 67-1269-ND 63 53 42 SSF-LXH257801D 
Yellow Yellow Diff. 585 24 30 9 110 67-1271-ND 63 53 42 SSF-LXH25780YD 
Green Green Diff. 565 2.2 25 9 110 67-1270-ND 63 53 42 SSF-LXH25780GD 
Red Red Diff. 635 2.0 25 50 60 67-1277-NDt fe: 60 48 SSF-LXH2300LID-LM 
Red Red Diff. 635 5.0 12 30 60 67-1279-ND 78 65 52 SSF-LXH23001D-5V-LM 
Red Red Diff. 635 2.0 30 50 60 67-1273-ND 54 A5 36 SSF-LXH23001D-LM 
14 3mm Sup. Red Red Diff. 660 18 30 100 60 67-1276-ND 78 65 52 SSF-LXH2300SRD-LM 
Yellow Yellow Diff. 585 21 30 50 60 67-1275-ND 54 A5 36 SSF-LXH2300YD-LM 
Green Green Diff. 565 2.2 25 50 60 67-1274-ND 54 A5 36 SSF-LXH2300GD-LM 
Green Green Diff. 565 5.0 12 30 60 67-1280-ND 78 65 52 SSF-LXH2300GD-5V-LM 
Green Green Diff. 565 2.2 25 50 60 67-1278-NDt a2: 60 48 SSF-LXH2300LGD-LM 
Red/Green White Diff. 635/565 2.0/2.2 30/25 30/25 60 67-1281-ND 1.62 1.35 1.08 SSF-LXHM250/GIGW 
15 5 Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1282-ND 96 80 64 SSF-LXHM2501ID 
mm Yellow Yellow Diff. 585 21 30 30 60 67-1284-ND 96 80 64 SSF-LXH250MYYD 
Green Green Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1283-ND 96 80 64 SSF-LXHM250GGD 
16 3mm Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1315-ND 2.04 1.70 1.36 SSF-LXH2300/41D 
17 5mm Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1317-ND 84 10 56 SSF-LXH1011D-01 
Green Green Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1318-ND 84 70 56 SSF-LXH101GD-01 
18 3mm Red Red Diff. 635 2.1 30 40 60 67-1320-ND 84 10 56 SSF-LXH3031D 
19 ain Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1319-ND 1.20 1.00 80 SSF-LXH2401ID 
Green Green Diff. 565 2.2 25 40 60 67-1321-ND 1.20 1.00 80 SSF-LXH240GGD 
Red Red Trans. 660 3.6 30 50 160 67-1326-ND 1.08 90 12 SSB-LX02SRC 
20 9.0x2.0 Red Red Trans. 635 45 30 16 160 67-1323-ND 87 73 58 SSB-LX02IC 
esi Yellow Yellow Trans. 590 45 30 10 160 67-1325-ND 87 23 58 | SSB-LXO2YC 
Green Green Trans. 565 44 25 10 160 67-1324-ND 87 73 58 SSB-LX02GC 


+ Low Current Version, Lights at 2mA # RoHS Compliant 


Light Pipes 


Recommended | No. of Dim. - Inch (mm) Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. LED Series _| Positions H L Part No. 1 10 25 100 | PartNo. 
1 67-1844-ND 192 166 1.56 1.13 | LPB-RO112051S 
p. | SMETNEBB2! | = = =. 67-1845-ND 2.01 1.73 163 1.18 | LPB-S01110101S 
SML-LX1206 
3 | sucixini | = = 67-1847-ND 83 72 67 49 | LPF-C011304S 
4 67-1850-ND 78 68 64 46 | LPF-CO12303S 
5 | SML-Lx23 = = = 67-1851-ND 131 113 1.06 77 | LPF-C013301S 
6 67-1852-ND 139 1.21 1.14 _.82 | LPF-C014301S 
2 — | 540(13.72) | 67-1853-ND 1.66. 143 1.35 98 | LPF-CO21303S 
7 | SML-Lx1206 3 — | 740 (18.80) | 67-1854-ND 249 215 202 1.46 | LPF-CO31303S 
or 4 — | 939 (23.84) | 67-1855-ND 3.31 286 269 1.95 | LPF-C041303S 
SML-LX1210 5 —__| 1.139 (28.92) | 67-1856-ND 4.15 3.58 3.37 __ 2.44 | LPF-C051303S 
8 = = = 67-1857-ND 4.26 368 3.46 2.50 | LPF-CO71303S 
— | 394 (10) = 67-1833-ND 143 98 92 67 | LPA-CO11301S-10 
9 | SML-LxOB05xx | — — | .787 (20) = 67-1834-ND 113 98 92 67 | LPA-CO11301S-20| | Fig.7 ig. ig. 9 118 (3.0) 
—__| 197 (60) = 67-1835-ND 113 98 92 _.67 | LPA-C011301$-50 
394 (10) | go) | 87-1836-ND 3.16 2.73257 1.86 | LPA-CO41301S-10 
4 -787 (20) | orgy | 87-1837-ND 2.88 © 2.48 2.34 1.69 | LPA-CO41301S-20 
46::|-euateuieaao 4.97 (50) | (5-49) | 67-1838-ND 4.87 4.20 3.95 2.86 | LPA-Co4t301S-50| | 2-110 ; : . 
- XX (2.80) .200<°° 
394(10) |; g99 (| S7-1839-ND 5.95 5.13 482 3.49 | LPA-CO81301S-10 (6.08) oe : 177 (4) 
8 787(20) | (4579) | 67-1840-ND 4.70 4.05 3812.76 | LPA-CO81301S-20 (304 (10) if a 
1.97 (50) : 67-1841-ND 4.70 4.05 3812.76 | LPA-C081301$-50 -200 (6.08) 
17 | SML-LX1206%x | — = = 67-1846-ND 70 61 67 41 | LPF-CO11302S ; 
12 | SML-LX23 <= = a 67-1849-ND 118 1.02 96 70 | LPF-CO12301S Fig.10 £08) 
13 | SML-LX1206xx | = — = = 67-1858-ND 70 61 57 41 | LPF-RO11362S = 
14 | SML-LX0603xx | 25 = = 67-1859-ND 7.34 6.33 5.95 4.31 | LPF-R251321S 
15 | SML-LX1210xx | — = = 67-1860-ND 27.24.2216 | LPF-$014331S 
. : . @ .276 
Flexible Light Pipes (7.00) 
642 (16.30) 
Recommended LED: SSL-LX3054XX 
Lens Digi-Key Price Each Lumex 6.00 
Color Part No. 1 10 25 100 Part No. Niee0) 
Blue 67-1861-ND 2.78 240 226 1.64 LPI-CO117001S-150B 
Clear 67-1862-ND 278 240 226 1.64 LPI-CO117001S-150C .630 (16.00) 
Green 67-1863-ND 2.78 240 226 1.64 LPI-CO117001S-150G | 
Red 67-1864-ND 278 240 226 1.64 LPI-CO117001S-150R 939 AG 114 
Yellow 67-1865-ND 278 240 226 1.64 LPI-CO117001S-150Y (8.60) ~~ (2.90) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to73) 2303 


§ Surface Mount LEDs 


Fig. 1 — SOT-23 


Fig. 6 — 1206 


Fig. 7 — 1209 
Anode -~ Cathode 


Fig. 2 — SOT-23 Footprint 


f— 3.0 — Polarity 
a— Mark 


RoHS Compliant Parts Available 


Fig. 3 — 0603 
11.60 + 
a 


*0.80 


Fig. 8 — 1210 
p32 


eaten 


* Anode mark 
on 67-1551-1-ND 


Fig. 4 — 0805 


* Anode mark 
on 67-1555-1-ND 


*Cathode 


Dim. in mm 


Fig. 5 — 4PLCC 
[loa 


= 2 by 2.00 
seo E| |g] @Pecs) 


Taso! 
(2 PLCS) 


a 
2.8 


r 
16 
> Ro.400 3.20, 


3.2 Ro 25 
*Cathode 


Cathode 


2.4 —I|*Cathode 
b— 3.2. Mark 


*Cathode 
Mark 


8 
je) 240 


*Anode mark 
on 67-2021-ND 


q? 


50. 


4: 
Ey 
15 * 


*Anode mark on 
67-1359-1-ND 
67-1004-1-ND 


on aha: = 
L| -100 
* Anode mark =160 ae 
on 67-1366-ND : 


marking 


Cathode 
xd 


—| 1.00 |-— 


*Cathode 


*Anode mark mark 


on 67-1341-ND 


*Anode mark on 67-1355-ND 


Fig. 17 — Gull Wing Fig. 18 — Yoke Shaped 


@1.9 


Fig. 19 — Z Bend 
@1.9 


1.07 495 25 12. 
42.5919 14 =m pf pun b-6.8—| 
Anode ACP 2.0 oe Se : ’ *” fs 
| ae el bt.55 Anode Cathode 
I 4.2 
0.80-1 
3.45 le 
1.55 ar 
14 
Fig. 25 — 0402 Fig. 26 NEW! 
2 — 
a Fa14.75 3.30 
10.00 
_ fae 
Cathode { 
08.5 
| 
=< 
Cathode Anode 
Peak VE If Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength (Vv) (mA) lo Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) | (2x Theta) | Part No. il 10 100 | PartNo. Qty. Pricing | Part No. 
1A | SOT-23 Yellow/Yellow | Water Clear 585 24 30 10 140 67-1337-1-ND 96 84 72 |— _ —_|SSL-LX15YYC-RP-TR 
1B SOT-23 Yellow Water Clear 585 24 30 10 140 67-1380-1-ND 64 56 48 |67-1380-2-ND 3,000 | 265.60/M | SSL-LX15YC-RP-TR 
on | soT-23 Red/Green Water Clear 635/565 2.0/2.1 | 30/25 10 140 67-1655-1-ND 83 73 63 | 67-1655-2-ND 3,000 | 343.62/M | SML-LX15IGC-RP-TR 
Yellow/Green 585/565 2.1/2.2 | 30/25 10 140 67-1674-1-ND 83.73 —_—.63_| 67-1674-2-ND 3,000 | 343.62/M_| SML-LX15YGC-RP-TR 
Super Red 660 17 30 20 140 67-1660-1-ND 56 50 .43 |67-1660-2-ND 3,000 | 234.06/M | SML-LX15SRC-TR 
Red 635 2.0 30 10 140 67-1684-1-ND 52 46 .40 |67-1684-2-ND 3,000 | 217.63/M | SML-LX15IC-TR 
Super Yellow 590 24 30 60 140 67-1664-1-ND 58 51 44 |67-1664-2-ND 3,000 | 240.70/M | SML-LX15SYC-TR 
2B SOT-23 | Super Ultra Green | Water Clear 574 2.2 25 45 140 67-1662-1-ND 58 51 44 |67-1662-2-ND 3,000 | 240.70/M | SML-LX15SUGC-TR 
Green 565 2.2 25 10 140 67-1685-1-ND 52 46 40 |67-1685-2-ND 3,000 | 217.46/M | SML-LX15GC-TR 
Ultra Pure Green 525 3.5 30 45 140 67-1666-1-ND 3.138 2.75 2.35 |= _ — |SML-LX15UPGC-TR 
Ultra Super Blue 470 3.5 30 120 140 67-1668-1-ND 3.13 2.75 2.35 | 67-1668-2-ND 3,000 | 1299.78/M | SML-LX15USBC-TR 
Super Red 660 17 30 20 140 67-1661-1-ND 56 50 43 |— _ — |SML-LX15SRC-RP-TR 
20 Yellow Water Clear 585 24 30 10 140 67-1671-1-ND 52 46 40 |— _ — | SML-LX15YC-RP-TR 
SOT-23 Green 565 2.2 25 10 140 67-1656-1-ND 52 46 40 |67-1656-2-ND 3,000 | 217.46/M | SML-LX15GC-RP-TR 
Ultra Pure Green 525 3.5 30 45 140 67-1667-1-ND 313 275 235 |— _ — | SML-LX15UPGC-RP-TR 
Ultra Super Blue 470 3.5 30 120 140 67-1669-1-ND 3.13 2.75 2.35 | 67-1669-2-ND 3,000 | 1299.78/M_| SML-LX15USBC-RP-TR 
Super Red 660 1.8 30 45 140 67-1551-1-ND 15 == 13.10 | 67-1551-2-ND 4,000 | 83.00/M |SML-LX0603SRW-TR 
3 0603 Red White Diff 635 2.0 30 14 160 67-1548-1-ND 15 = 13.10 | 67-1548-2-ND 4,000 | 83.00/M |SML-LX0603IW-TR 
Yellow i 585 24 30 14 160 67-1550-1-ND 15 == 13 © 10 |67-1550-2-ND 4,000 | 83.00/M |SML-LX0603YW-TR 
Green 565 2.2 25 18 160 67-1549-1-ND 14.12 ~—-.09_| 67-1549-2-ND 4,000 | _74.70/M_| SML-LX0603GW-TR 
4 0805 Super Red White Diff 660 1.8 30 24 140 67-1555-1-ND 15 == 13 © 10 | 67-1555-2-ND 4,000 | 83.00/M | SML-LXTO805SRW-TR 
Red : 635 2.0 30 "1 140 67-1552-1-ND 14 12 = 10 | 67-1552-2-ND 4,000 | 78.02/M | SML-LXTO805IW-TR 
* Low current version, lights at 2mA + Bulk Pricing + Reverse Polarity (Continued) 
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Surface Mount LEDs (cont) 


Peak Vi If Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength (V) (mA) lo Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) | (2x Theta) | PartNo. il 10 100 | PartNo. Qty. Pricing | Part No. 
Yellow White Diff. 585 24 30 10 140 67-1554-1-ND 14° 412 © 10 | 67-1554-2-ND 4,000 | 78.02/M |SML-LXTO805YW-TR 
4 0805 Super Ultra Green | Water Clear 574 2.2 30 40 140 67-1687-1-ND 2.49 2.08 1.67 | 67-1687-2-ND 3,000 | 373.50/M |SML-LX0805SUGC-TR 
Green White Diff. 565 2.0 30 1 140 67-1553-1-ND 14.12.09 _| 67-1553-2-ND 4,000 | _74.70/M_|SML-LXTO805GW-TR 
Super Orange 620 2.0 500 25,000 90 67-2010-1-ND 7.81 6.84 5.86 | 67-2010-2-ND 500 1620.00 | SML-LX1110SOC-ATR 
Super Orange 620 2.0 500 20,000 120 67-2011-1-ND 7.81 6.84 5.86 | 67-2011-2-ND 500 1620.00 | SML-LX1110SOC-BTR 
Super Yellow 590 2.0 500 19,000 90 67-2012-1-ND 7.81 6.84 5.86 | 67-2012-2-ND 500 1620.00 | SML-LX1110SYC-ATR 
Super Yellow 590 2.0 500 8,500 120 67-2013-1-ND 7.81 6.84 5.86 | 67-2013-2-ND 500 1620.00 | SML-LX1110SYC-BTR 
5 4PLCC Ultra Pure Green 525 3.5 500 10,000 90 67-2014-1-ND 32.32 28.28 24.24 | 67-2014-2-ND 500 6706.50 | SML-LX1110UPGC-ATR 
Ultra Super Green | Water Clear 525 3.5 500 7,500 120 67-2015-1-ND 32.32 28.28 24.24 | 67-2015-2-ND 500 6706.50 | SML-LX1110UPGC-BTR 
Ultra Super Blue 470 3.5 500 2,800 90 67-2016-1-ND 27.70 24.24 20.78 | 67-2016-2-ND 500 5747.00 | SML-LX1110USBC-ATR 
Ultra Super Blue 470 3.5 500 250 120 67-2017-1-ND 27.70 24.24 20.78 | 67-2017-2-ND 500 5747.00 | SML-LX1110USBC-BTR 
Ultra White _ 3.5 500 12,000 90 67-2024-1-ND 27.68 24.22 20.76 | 67-2024-2-ND 500 5743.50 | SML-LX1110UWC-ATR 
Ultra White _— 3.5 500 15,000 90 67-2025-1-ND 27.68 24.22 20.76 | 67-2025-2-ND 500 5743.50 _| SML-LX1110UWC-BTR 
Super Red Water Clear 660 17 30 25 160 67-1359-1-ND 180 17 = 14 | 67-1359-2-ND 3,000 | 76.36/M |SML-LX1206SRC-TR 
Super Red White Diff. 660 1.8 30 15 160 67-1004-1-ND 29.26 = .22_ | 67-1004-2-ND 3,000 | 119.52/M |SML-LX1206SRW-TR 
Red Water Clear 635 2.0 25 6 160 67-1356-1-ND 18 =.16 © .14 | 67-1356-2-ND 3,000 | 74.70/M |SML-LX1206IC-TR 
6 1206 Red White Diff. 635 2.0 25 6 160 67-1003-1-ND 28 = .25 = 22: | 67-1003-2-ND 3,000 | 117.86/M |SML-LX1206IW-TR 
Yellow Water Clear 585 24 25 6 160 67-1358-1-ND 18 16 ©=©.14 | 67-1358-2-ND 3,000 | 74.70/M |SML-LX1206YC-TR 
Green Water Clear 565 22 25 10 160 67-1357-1-ND 160 14 = 12 | 67-1357-2-ND 3,000 | 66.40/M |SML-LX1206GC-TR 
Green White Diff. 565 22 25 10 160 67-1002-1-ND 27.24 ——.21_—| 67-1002-2-ND 3,000 | 112.88/M_|SML-LX1206GW-TR 
Super Intensity Red 636 2.0 160 600 50 67-2020-1-ND 32.28 = 24 _ | 67-2020-2-ND 1,000 133.00 | SML-LXL1209SIC-TR 
Orange 610 2.0 160 1,500 50 67-2021-1-ND 32.28 = 24 -| 67-2021-2-ND 1,000 133.00 | SML-LXL1209SOC-TR 
7 1209 Super Yellow Water Clear 590 2.0 160 400 50 67-2022-1-ND 32 28 = 24 _| 67-2022-2-ND 1,000 133.00 | SML-LXL1209SYC-TR 
3.2.x 2.4mm _ | Super Ultra Green 574 2.2 160 170 50 67-2018-1-ND A2 38 = .32_- | 67-2018-2-ND 1,000 176.00 | SML-LXL1209SUGC-TR 
Ultra Pure Green 525 3.5 100 1,000 50 67-2019-1-ND 213 1.87 1.60 | 67-2019-2-ND 1,000 883.00 /SML-LXL1209UPGC-TR 
Ultra Super Blue 470 3.5 100 250 50 67-2023-1-ND 2.13 1.87 1.60 _| 67-2023-2-ND 1,000 883.00 | SML-LXL1209USBC-TR 
Sup. Red/Sup. Red 660 17 30 15 160 67-1360-1-ND 64 56 48 | 67-1360-2-ND 3,000 | 265.60/M |SML-LX1210SRSRC-TR 
8 4210 Red/Green Water Clear 635/565 2.0/2.2 25 10 160 67-1361-1-ND 34.30. = .26_ | 67-1361-2-ND 3,000 | 141.10/M |SML-LX1210IGC-TR 
Yellow/Green 585/565 2.1/2.2 25 10 160 67-1363-1-ND 34.30 = 26 | 67-1363-2-ND 3,000 | 141.10/M |SML-LX1210YGC-TR 
Green/Green 565/565 2.2 25 10 160 67-1362-1-ND 34.30.26 _| 67-1362-2-ND 3,000 | 141.10/M_|SML-LX1210GGC-TR 
Super Red 660 17 30 100 120 67-1366-1-ND 80 70 60 |67-1366-2-ND 2,000 | 332.00/M |SML-LX2832SRC-TR 
9 /32x2.8mm Red Water Clear 635 2.0 30 25 120 67-1364-1-ND 64 56 48 | 67-1364-2-ND 2,000 | 265.60/M |SML-LX2832IC-TR 
anes Yellow 585 24 30 15 120 67-1367-1-ND 64 56 48 | 67-1367-2-ND 2,000 | 265.60/M |SML-LX2832YC-TR 
Green 565 24 25 25 120 67-1365-1-ND 64 56 ——48_—| 67-1365-2-ND 2,000 | 265.60/M_|SML-LX2832GC-TR 
Super Red 650 17 25 30 130 67-1371-1-ND+ 80 = .70 =.60_ | 67-1371-2-ND+ 2,000 | 332.00/M |SSL-LXA1725SRC-TR 
jo |3.0x22mm Red Water Clear 635 2.0 30 12 130 67-1368-1-ND 60 53 45 |67-1368-2-ND 2,000 | 249.00/M |SSL-LXA1725IC-TR 
mie Yellow 585 24 30 12 130 67-1370-1-ND 60 53 45 |67-1370-2-ND 2,000 | 249.00/M |SSL-LXA1725YC-TR 
Green 565 2.2 25 25 130 67-1369-1-ND 60 53 45 _| 67-1369-2-ND 2,000 | 249.00/M_|SSL-LXA1725GC-TR 
41 |3.4x28mm Red/Green Water Clear 635/565 2.0/2.2 | 30/25 | 12/20 130 67-1372-1-ND 1.08 95 81 | 67-1372-2-ND 1,000 448.20 | SSL-LXA30251GC-TR 
sate Yellow/Green 585/565 2.1/2.2 | 30/25 12 130 67-1373-1-ND 1.08.95 .81_| 67-1373-2-ND 1,000 448.20 | SSL-LXA3025YGC-TR 
Super Red Red Trans. 660 1.8 30 8 180 67-1355-1-ND 1.52 1.33 1.14 | 67-1355-2-ND 3,000 | 608.00/M |CCL-LX45SRT 
42 127x3.2mm Red Red Trans. 635 24 30 7.2 180 67-1352-1-ND 1.41 1.24 1.06 | 67-1352-2-ND 3,000 | 564.80/M |CCL-LX45IT 
. i Yellow Yellow Trans. 585 2.3 30 7 180 67-1354-1-ND 1.46 1.28 1.10 | 67-1354-2-ND 3,000 | 584.00/M |CCL-LX45YT 
Green Green Trans. 565 22 30 7 180 67-1353-1-ND 1.46 1.28 1.10 | 67-1353-2-ND 3,000 | 584.00/M_|CCL-LX45GT 
Super Red 660 17 30 30 130 67-1559-1-ND+ 26.22.17: | 67-1559-2-ND+ 3,000 | 141.10/M |SML-LXR85SRC-TR 
43 |3.2x4.0mm Red Water Clear 635 2.0 25 12 130 67-1556-1-ND 26 © .22, 17: | 67-1556-2-ND 3,000 | 141.10/M |SML-LXR85IC-TR 
Te = Yellow 585 24 25 10 130 67-1558-1-ND 24.20.16 | 67-1558-2-ND 3,000 | 131.14/M |SML-LXR85YC-TR 
Green 565 2.2 25 12 130 67-1557-1-ND 23 19 16 _| 67-1557-2-ND 3,000 | 126.16/M_|SML-LXR85GC-TR 
Super Red 660 17 15 40 180 67-1345-1-ND 1.04 91 = .78 | 67-1345-2-ND 3,000 | 431.60/M |CCL-CRS10SR 
44 /30x254mm Red Water Clear 635 2.0 25 12 180 67-1342-1-ND 70 62 = 53 | 67-1342-2-ND 3,000 | 290.50/M |CCL-CRS10R 
ae Yellow 585 24 30 8 180 67-1344-1-ND 70 62 = 53 | 67-1344-2-ND 3,000 | 290.50/M | CCL-CRS10Y 
Green 565 2.2 25 12 180 67-1343-1-ND 70.62 ——.53_| 67-1343-2-ND 3,000 | 290.50/M_ | CCL-CRS10G 
Super Red 660 17 30 100 90 67-1341-1-ND A8 42 = 36 | 67-1341-2-ND 2,000 | 199.20/M |SML-LX23SRC-TR 
45 130x2.0mm Red Water Clear 635 2.0 30 20 90 67-1338-1-ND 36 = .32. = .27-_ | 67-1338-2-ND 2,000 | 149.40/M |SML-LX23IC-TR 
ie Yellow 585 24 30 20 90 67-1340-1-ND 36 © 32 = .27_ | 67-1340-2-ND 2,000 | 149.40/M |SML-LX23YC-TR 
Green 565 24 25 20 90 67-1339-1-ND 36.32.27 _| 67-1339-2-ND 2,000 | 149.40/M_|SML-LX23GC-TR 
Sup. Red/Sup. Red 660 17 30 40 90 67-1349-1-ND 1.48 1.30 1.11 |67-1349-2-ND 2,000 | 614.20/M | CCL-LX253SRSRC 
16 |25x2.9mm | Yellow/Green Water Clear 585/565 24 30/25 20 90 67-1351-1-ND 96 84 72 |67-1351-2-ND 2,000 | 398.40/M | CCL-LX253YGC 
Green/Green 565 2.0 25 20 90 67-1350-1-ND 96.84 —-.72_| 67-1350-2-ND 2,000 | 398.40/M_| CCL-LX253GGC 
Super Red Water Clear 660 17 25 600 25 67-1393-1-ND+ 78 = =.69 = .59 | 67-1393-2-ND+ 1,000 323.70 | SSL-LXA228SRC-TR11 
Red Water Clear 635 2.0 30 80 25 67-1384-1-ND AT 42 36 | 67-1384-2-ND 1,000 195.88 | SSL-LXA228IC-TR11 
47 |20x25mm Yellow Yellow Diff. 585 24 30 15 50 67-1145-1-ND A8 42 36 | 67-1145-2-ND 1,000 197.54 | SSL-LXA228YD-TR11 
ae Yellow Water Clear 585 24 30 30 25 67-1386-1-ND AT 42 ~—-.36_ | 67-1386-2-ND 1,000 195.88 | SSL-LXA228YC-TR11 
Green Green Diff. 565 24 25 4 50 67-1141-1-ND A8 42 36 | 67-1141-2-ND 1,000 197.54 | SSL-LXA228GD-TR11 
Green Water Clear 565 2.2 25 30 25 67-1385-1-ND A742 —_—=.36_| 67-1385-2-ND 1,000 195.88 | SSL-LXA228GC-TR11 
Super Red Water Clear 660 17 25 600 25 67-1394-1-ND+ 78 =.69 = .59_ | 67-1394-2-ND+ 1,000 323.70 | SSL-LXA228SRC-TR21 
Red Red Diff. 635 2.0 30 12 50 67-1143-1-ND 50 44.38 | 67-1143-2-ND 1,000 207.50 | SSL-LXA2281D-TR21 
Red Red Diff. 635 2.0 30 12 50 67-1144-1-ND* 52 46 39 | 67-1144-2-ND* 1,000 215.80 | SSL-LXA228LID-TR21 
48 |2.0x2.5mm Red Water Clear 635 2.0 30 60 25 67-1387-1-ND AT 42 «36 | 67-1387-2-ND 1,000 195.88 | SSL-LXA228IC-TR21 
Yellow Yellow Diff. 585 2.0 20 12 50 67-1146-1-ND A8 42 36 | 67-1146-2-ND 1,000 197.54 | SSL-LXA228YD-TR21 
Yellow Water Clear 585 2.0 20 30 25 67-1389-1-ND AT 42 ~—-.36-_ | 67-1389-2-ND 1,000 195.88 | SSL-LXA228YC-TR21 
Green Green Diff. 565 24 30 4 50 67-1142-1-ND 50 44.38 | 67-1142-2-ND 1,000 207.50 )SSL-LXA228GD-TR21 
Green Water Clear 565 24 30 30 25 67-1388-1-ND A742 _—_—«.36_| 67-1388-2-ND 1,000 195.88 | SSL-LXA228GC-TR21 
Super Red 690 17 25 600 25 67-1395-1-ND+ 78 = =©.69 = 59 | 67-1395-2-ND+ 1,000 323.70 | SSL-LXA228SRC-TR31 
49 |20x25mm Red Water Clear 635 2.0 30 60 25 67-1390-1-ND AT 42 ~—-.36- | 67-1390-2-ND 1,000 195.88 | SSL-LXA228IC-TR31 
itis Yellow 585 2.0 20 30 25 67-1392-1-ND AT 42 36 | 67-1392-2-ND 1,000 195.88 | SSL-LXA228YC-TR31 
Green 565 24 30 30 25 67-1391-1-ND AT 42.36 | 67-1391-2-ND 1,000 195.88 | SSL-LXA228GC-TR31 
Super Red Red Diff. 660 17 30 80 60 67-1377-1-ND 1.00 88 .75 |67-1377-2-ND 1,000 415.00 | SSF-LXH305SRD-TR 
99 | 11 (3mm) Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1374-1-ND 76 = .67 ~— 57: | 67-1374-2-ND 1,000 315.40 | SSF-LXH3051D-TR 
RA Yellow Yellow Diff. 585 24 30 30 60 67-1376-1-ND 76 67 ~=.57 | 67-1376-2-ND 1,000 315.40 | SSF-LXH305YD-TR 
Green Green Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1375-1-ND 76.67 —_—57_| 67-1375-2-ND 1,000 315.40 | SSF-LXH305GD-TR 
Super Red 636 2.0 30 60 110 67-1634-1-ND 51 45 39 | 67-1634-2-ND 500 105.41 | SMF-2432SIC-TR 
Super Yellow 590 24 30 170 110 67-1630-1-ND 51 45.39 _-| 67-1630-2-ND 500 106.24 | SMF-2432SYC-TR 
a RA Yellow Water Clear 585 2.0 30 14 110 67-1632-1-ND 35.31.27 | 67-1632-2-ND 500 72.21 | SMF-2432YC-TR 
Green 565 2.2 25 14 110 67-1631-1-ND 34.31.26 - | 67-1631-2-ND 500 71.38 | SMF-2432GC-TR 
Ultra Green 525 3.5 30 160 110 67-1635-1-ND 6.40 5.60 4.80 | 67-1635-2-ND 500 1328.00 | SMF-2432UPGC-TR 
Super Blue 470 3.5 30 140 110 67-1832-1-ND 3.32 2.91 2.49 | 67-1832-2-ND 500 688.90 | SMF-2432USBC-TR 
Super Red Red Diff. 660 17 30 80 60 67-1644-NDt 80 71 1 = - — | SMF-HM1530SRD-305 
a9 | 11 (3mm) Red Red Diff. 635 2.0 30 30 60 67-1641-NDt 70 62 = 53 |— - — | SMF-HM15301D-305 
RA Yellow Yellow Diff. 585 2A 30 30 60 67-1642-NDt 70 62 53 |— - — | SMF-HM1530YD-305 
Green Green Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1643-NDt 70 62) 58 | _ —_|SMF-HM1530GD-305 
Super Red Red Diff. 660 17 30 100 60 67-1622-NDt 80 0 71 61 = _ — | SMF-HM1530SRD-509 
23 T-1 3/4 Red Red Diff. 635 2.0 25 30 60 67-1645-NDt 70 620 58 J — _ — | SMF-HM15301D-509 
(5mm) RA Yellow Yellow Diff. 585 24 25 30 60 67-1620-NDt 70 62 58 |— =- — | SMF-HM1530YD-509 
Green Green Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1621-NDt 70 6258 = —_|SMF-HM1530GD-509 
Super Red 660 17 30 80 90 67-1827-1-ND+ 68 60 52 | 67-1827-2-ND+ 500 141.93 | SML-LXR44SRC-TR 
Super Red 636 2.0 30 170 90 67-2029-1-NDA 90 79 68 |67-2029-2-ND 500 187.00 | SML-LXR44SIC-TR 
3.6x 4.0mm Red 635 2.0 30 25 90 67-1826-1-ND 53 47 ~—40_-| 67-1826-2-ND 500 110.39 | SML-LXR441C-TR 
4 RA Super Yellow Water Clear 590 2.0 30 200 90 67-2031-1-NDA 85 75 64 | 67-2031-2-ND 500 176.00 | SML-LXR44SYC-TR 
Yellow 585 24 30 9 90 67-1828-1-ND 53 47 40 ‘| 67-1828-2-ND 500 110.39 | SML-LXR44YC-TR 
Super Green 574 22 25 210 90 67-2030-1-NDA 1.35 1.18 1.02 | 67-2030-2-ND 500 279.50 | SML-LXR44SUGC-TR 
Green 565 2.2 25 25 90 67-1825-1-ND 53 47 ~— 40 ‘| 67-1825-2-ND 500 110.39 | SML-LXR44GC-TR 
* Low current version, lights at 2mA + Bulk Pricing + Reverse Polarity (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Surface Mount LEDs (cont) 


InGan Surface Mount LEDs 


Peak VE If Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength (V) (mA) lo Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) (2x Theta) Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
‘ ‘508 Ultra White Yellow Diff 550 35 30 90 140 67-1866-1-ND 314 275 236]  67-1866-2-ND 3,000 | 1303.10/M | SML-Lx1206UWW-TR 
Ultra Super Blue_| Water Clear 470 35 25 25 140 67-1701-1-ND 246 215 1.85| _67-1701-2-ND 3,000 | 1019.24/M_| SML-LX1206USBC-TR 
9 2832 | Ultra Super Blue | Water Clear 470 35 30 60 120 67-1709-1-ND 246215 1.85| _ 67-1709-2-ND 2,000 | 1019.24/M_| SML-LX2832USBC-TR 
13 [05x 3.2mm Blue Water Clear 470 35 25 30 160 67-1716-1-ND 1.84 154 1.23| _67-1716-2-ND 3,000 | 1019.24/M_| SML-LXR85USBC-TR 
15 | 2.0x3.0mm | Ultra Super Blue | Water Clear 470 35 30 60 90 67-1726-1-ND 246 215 1.85| _ 67-1726-2-ND 1,000 | 1019.24 | SML-LX23USBC-TR 
17 | 22X25M™ | ia Super Blue | Water Clear 470 35 30 250 25 67-1731-1-ND 246 215 1.85) — 67-1731-2-ND 1,000 | 1019.24 | SSL-LXA228USBC-TR11 
20; T-1RA | UltraSuperBlue | Blue Dif. 470 35 30 80 60 67-1746-1-ND 436 382 3.27|  67-1746-2-ND 1,000 | 1809.40 | SSF-LXH305USBD-TR 
AllnGaP Surface Mount LEDs 
Peak Vi If Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength (V) (mA) lo Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) | (2x Theta) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Red 636 20 30 140 120 67-1878-1-ND 40 36 31 ‘| 67-1878-2-ND | 2,000 167.66/M | SML-LX0402SIC-TR 
oe Orange 610 20 30 120 120 67-1879-1-ND 38 = .33.-~——«.29_ | 67-1879-2-ND | 2,000 156.04/M | SML-LX0402S0C-TR 
0402 Super Yellow | Water Clear 590 2.0 30 60 120 67-1880-1-ND 40. 36 ~—-.31._‘| 67-1880-2-ND | 2,000 167.66/M | SML-LX0402SYC-TR 
Green 574 22 25 45 120 67-1881-1-ND 82.72 __62_| 67-1881-2-ND | 2,000 338.64/M | SML-LX0402SUGC-TR 
Super Intensity Red 636 20 30 60 140 67-1690-1-ND AY .34—«.28'| 67-1690-2-ND | 4,000 225.76/M | SML-LXO603SIW-TR 
4 bi0 Super Orange White Dif 610 20 30 60 140 67-1691-1-ND 41.34.28. | 67-4691-2-ND | 4,000 225.76/M | SML-LXOG03SOW-TR 
Super Yellow ; 590 20 30 60 140 67-1694-1-ND 49 41 ~—-33-'| 67-1694-2-ND | 4,000 272.24/M | SML-LXO603SYW-TR 
Super Ultra Green 574 22 25 45 140 67-1699-1-ND 60 50 _-40_| 67-1693-2-ND | 4,000 332.00/M | SML-LX0603SUGW-TR 
Super Red 636 20 30 60 140 67-1636-1-ND 36 ~©—-.30.~—«.24_‘| 67-1636-2-ND | 3,000 199.20/M | SML-LX0805SIC-TR 
i oaue Super Orange | Water Clear 610 20 30 60 140 67-1637-1-ND 36 =©=.30.-~—«.24._'| 67-1637-2-ND | 3,000 199.20/M | SML-LX0805S0C-TR 
Ultra Green 525 35 30 45 140 67-1640-1-ND 5.28 4.40 3.52 | 67-1640-2-ND | 3,000 | 2921.60/M | SML-LXO805UPGC-TR 
Super Blue 470 35 30 25 140 67-1638-1-ND 3.18 265 2.12 _| 67-1638-2-ND | 3,000 | 1759.60/M | SML-LXO805USBC-TR 
Super Intensity Red 636 20 30 70 140 67-1695-1-ND 24 —«.22~—«19-*| 67-4695-2-ND | 3,000 101.26/M | SML-LX1206SIC-TR 
é 06 Super Orange | Water clear 610 20 30 70 140 67-1696-1-ND 49 43 ~—-.37_‘| 67-1696-2-ND | 3,000 202.52/M | SML-LX1206S0C-TR 
Super Yellow 590 20 30 70 140 67-1699-1-ND 66 ©=©=.58-~—«50._‘| 67-1699-2-ND | 3,000 272.24/M | SML-LX1206SYC-TR 
Super Ultra Green 574 22 25 45 140 67-1698-1-ND_ 1.08 ——.95_—8t_| 67-1698-2-ND | 3,000 448.20/M | SML-LX1206SUGC-TR 
F ith Red/Green Water Clear | 950585 | 17/22 | 30/25 | 15/10 160 67-1703-1-ND 83.73 ~—~«63_| 67-1703-2-ND | 3,000 343.62/M | SML-LX1210SRSGC-TR 
Red/Red 635 2.0 25 10 160 67-1704-1-ND 43.38 _.33_| 67-1704-2-ND | 2,000 179.28/M | SML-LX121011C-TR 
Super Intensity Red 636 20 30 250 120 67-1705-1-ND 72 63 54 | 67-1705-2-ND | 2,000 298.80/M | SML-LX2832SIC-TR 
‘ aia Super Orang@ | Water Clear 610 20 30 300 120 67-1706-1-ND 72 64 55 | 67-1706-2-ND | 2,000 300.46/M | SML-LX2832S0C-TR 
Super Yellow 590 20 30 140 120 67-1708-1-ND 72 64 55 | 67-1708-2-ND | 2,000 300.46/M | SML-LX2832SYC-TR 
Super Ultra Green 574 22 25 150 120 67-1707-1-ND 72 64 55 _| 67-1707-2-ND | 2,000 300.46/M | SML-LX2832SUGC-TR 
Red 636 20 25 70 160 67-1710-1-ND 40. 33 ~+~«.27 ‘| 67-4710-2-ND | 3,000 219.12/M | SML-LXR85SIC-TR 
Orange 610 20 30 75 160 67-1712-1-ND 40 33 27 |— — —__| SML-LXR85SOC-TR 
J | Qexsemm Yellow Mareuled 590 20 25 50 160 67-1714-1-ND 55 46 37 ‘| 67-1714-2-ND | 3,000 305.44/M | SML-LXR8SSYC-TR 
Green 574 22 25 45 160 67-1713-1-ND 59 49 —_.39_| 67-1713-2-ND | 3,000 323.70/M__| SML-LXR8SSUGC-TR 
Super Intensity Red 636 20 30 300 90 67-1722-1-ND 96 84 72 | 67-1722-2-ND | 2,000 398.40/M | SML-LX23SIC-TR 
15 | 2.0x3.0mm Super Yellow | Water Clear 590 20 30 200 90 67-1725-1-ND 96 84 72 | 67-1725-2-ND | 2,000 398.40/M | SML-LX23SYC-TR 
Super Ultra Green 574 22 25 80 90 67-1724-1-ND 1.24 1.09 _—93._| 67-1724-2-ND | 2,000 512.94/M__| SML-LX23SUGC-TR 
Super Intensity Red 636 20 30 475 25 67-1727-1-ND 8272 ~~~«62 | 67-1727-2-ND | 1,000 338.64 | SSL-LXA228SIC-TR11 
4o| sloseasenen Super Orange | Water clear 610 20 30 700 25 67-1728-1-ND 82 72 ~—«62_| 67-1728-2-ND | 1,000 338.64 | SSL-LXA228S0C-TR11 
eons Super Yellow 590 20 30 300 25 67-1730-1-ND 66 =©=©.58 ~—«50._| 67-1730-2-ND | 1,000 272.24 | SSL-LXA228SYC-TR11 
Super Green 575 22 25 200 25 67-1729-1-ND 51.45 —_39_‘| 67-1729-2-ND | 1,000 210.49 _ | SSL-LXA228SUGC-TR11 
99 | 11 @mm) Super Orange | Orange Diff. 610 24 30 100 60 67-17441-ND 216 189 162 |— = —__| SSF-LXH305SOD-TR 
RA Super Green Green Diff. 565 22 30 150 60 67-1742-1-ND 1.20 1.08 _—91_| 67-1742-2-ND | 1,000 499.66 | SSF-LXH305SGD-TR 
NEW! High Power 1 Watt LEDs 
Peak Vi If Viewing 
Emitted Wavelength | (V) (mA) lv Angle Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) Typ. Max. (Im) (2x Theta) Part No. 1 10 50 Part No. 
70 67-2034-ND 3.96 3.60 3.10 SML-LX1610SIC 
Red Water Glear oe at 350 7 110 67-2035-ND 3.96 3.60 3.10 SML-LX1610SIC/A 
70 67-2036-ND 3.96 3.60 3.10 SML-LX1610SYC 
ey Watet Clear _ a baad 22 110 67-2037-ND 3.96 3.60 3.10 SML-LX1610SYC/A 
70 67-2038-ND 6.93 6.30 5.42 SML-LX1610UPGC 
26 10.60 x 10mm Green Water Clear 525 40 350 25 110 67-2039-ND 6.93 630 549 SML-LX1610UPGC/A 
70 67-2040-ND 6.93 6.30 5.42 SML-LX1610USBC 
Blue Water. Clear a 36 350 5 110 67-2041-ND 6.93 6.30 5.42 SML-LX1610USBC/A 
70 67-2042-ND 6.93 6.30 5.42 SML-LX1610UWC 
Ultra White | Water Clear = a5 350 30 110 67-2043-ND 6.93 6.30 5.42 SML-LX1610UWC/A 


Cathode Blue += 
~Marks Green += 
Red e+ 
2.004 
obo 10 (2 Ples.) 
Peak Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength VE If lo Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) (V) Typ. | (mA) Max. (med) (2x Theta) | Part No. al 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Red 660 AT 30 80 
1 2.8 x 3.2mm Green Water Clear 574 2.2 25 60 120 67-1820-1-ND 2.58 2.26 1.94 | 67-1820-2-ND 2,000 1070.70/M | SML-LX2832SISUGSBC 
Blue 430 3.5 30 60 
Red 636 2.0 25 75 
2 3.2 x 3.6mm Green Water Clear 574 2.2 25 60 120 67-1821-1-ND 2.58 2.26 1.94 | 67-1821-2-ND 1,000 1070.70 | SML-LX3632SISUGSBC 
Blue 430 3.5 30 50 
Red 660 17 30 9 
3 5.0 x 5.0mm Green White Diff. 565 21 25 9 120 67-1822-1-ND 5.34 494 481 |— _ — | SML-LXL5550SRSGSBW 
Blue 430 3.8 30 8 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2306 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


LED Operating | Operating 
Diameter Emitted Current Type Digi-Key Price Each Lumex 
c LEDs Fig. | (mm) Color (mA) Volt (V) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Ceramic Stem LEDs 
2 Orange/Red 20 2.0 67-1197-ND 1.02 85 68 | SSL-LX203CIT 
1 2 Green 20 2.2 67-1198-ND 1.02 85 68 | SSL-LX203CGT 
2 Yellow 20 2a. 67-1199-ND 1.02 85 68 | SSL-LX203CYT 
2 Red 20 1.7 67-1200-ND 1.26 1.05 84 | SSL-LX203CSRT 
2 LED Tester BOX! .csu3 ies creuaaa sects. aeaanes 67-2033-ND 38.00 _ —__| TRILED-TEST-BOX 
2  _ za0s0mn 
- che Epoxy | Typical mCD | Emission} Peak Vi@ 
fol j Oo Emitted| Lens | Intensity Total |Wave- | 20mA If | Steady | Digi-Key Price Each Lumex 
fe Fig.| Color | Color] @ 20mAlf | Angle | length |Typ. Max.| If Max. | Part No. 1 10 25 | Part No. 
LED-Tester 10MM Mega-Brite Lites 
Co Or/Red | Clear 4500 8 620nm | 2.1 2.5 | 30mA | 67-1399-ND 2.37 1.98 1.78 | SSL-LX100133X0C 
Wwirw tamexctom 3 | Green | Clear 1600 8 568nm | 2.2 2.7 | 25mA | 67-1400-ND 72 60 54 | SSL-LX100133XGC 
— Yellow | Clear} 2500 8° | 590nm | 2.1 2.5 | 30mA |67-1401-ND 2.61 2.18 1.96 | SSL-LX100133XYC/B 
Color lo View If | Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. | Pin1 Pin3 Vf | (mcd) | Angle | (mA) | Part No. 1 25 100 250 Part No. 
Bi-Color LEDs 
Green | Yellow | 2.0 | 30/30 | 60° 20 | 67-1329-ND 15 63 51 A4 SSL-LX3059GYW 
4 Red Green | 2.0 30 60° 20 | 67-1327-ND 75 63 51 A4 SSL-LX30591GW 
Red Yellow | 2.0 30 60° 20 | 67-1328-ND 15 63 51 4 SSL-LX30591YW 
H Emitted Color: Red Wavelength (NM): 660 i. 
Low Battery Indicators jiensiy: amd standby curent: sya PC Mount LED Arrays / Light Bars 


Fig. 1 : ig. ; (Detail) + 
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Detection | View- Cut Tape 
Voltage ing Digi-Key Price Each Lumex 

Fig. (Vv) Angle | Part No. i 10 25 100 Part No. 

1 2.5 60° 67-1195-NDt 1.14 _ 93 74 SSL-LX5093LBI-SRD 

2 | 3.75-7.5 60° 67-1196-NDft 1.44 _— 1.20 96 SSL-LX5099LBI-SRD 

3 2.5 140° | 67-1193-1-ND 1.80 1.58 _ 1.35 SML-LX1206LBI-SRD 

4 |3.75-7.5 140° | 67-1194-1-ND 2.28 2.00 _ 1.71 SML-LX1210LBI-SRD ta7th 3. 

+ Bulk pricing 


T-1 3/4 Flashing 


LED Lamps 
Features: 
* Operating Voltage: 3.0 ~ 14.0 
* Blinking Frequency: 1.5 ~ 2.5Hz 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 100°C : — . 
Emitted lo If | Digi-Key Price Each Lumex 
lo @ |Fig.| Color | Vf |(med)| (mA) | Part No. if 25 100 | Part No. 
= low Tae i 1 | Green | 2.2] 10 | 25 |67-1008-ND 2.85 2.38 1.90 | SSA-LXB10GW-GF/LP 
eae Scie  aeay vee pet ey Freee ciao Geren 1 | Red |20] 4 | 30 |67-1009-ND 213 1.78 1.42 | SSA-LXB10HW-GF/LP 
J : 1 | Red | 2.0] 10 | 30 |67-1010-ND 2.85 2.38 1.90 | SSA-LXB10IW-GF/LP 
Red/Diff. Brt.Red | 200 60° | 67-1499-ND .93 .78 62 | SSL-LX5093BSRD 2 | Green | 2.2} 10 | 30 |67-1524-ND 3.90 3.25 2.60 | SSA-LXB10GW-10652 
ecRedibii, (aed a6 co (RECOM 5171.57. | SSL-LxS09aBHD 2 | Red | 1.7| 40 | 30 |67-1525-ND 6.72 5.60 4.48 | SSA-LXB10SRW-10652 
; 7 3 | Red |21]/ 5 | 30 |67-1011-ND 58.06 51.23 47.81 | SSA-LXB8825 
Red/Diff. Red 40 60 67-1498-ND 84 9.71.57 | SSL-LX5093BID 3 | Green| 2.2] 5 | 30 |67-1012-ND 58.06 51.23 47.81 | SSA-LXB8835 
Green/Diff. Green 20 60° | 67-1496-ND .84 71 57 | SSL-LX5093BGD 4 ta ee ps 3 Ha 135 aie a See ceo 
‘ ni 5 Ne 1] 5 7-1014- : : : -LX235' 
Yellow/Dif. Yellow 20 60 67-1495-ND 84 71.57 | SSL-LX5093BYD 4 | Yellow | 21! 18 | 30 |67-1015-ND ‘2. 076.61 | SS8B-LX2400YW 
5 | Yellow | 21] 40 | 30 |67-1016-ND 136 1.14 91 | SSB-LX2450’W 
4 | Green | 2.2} 25 | 25 |67-1017-ND 91.76 61 | SSB-LX2500SGW 
= 6 | Red | 21] 25 | 30 |67-1018-ND 1.49 1.25 1.00 | SSB-LX26001W 
20mm 6 Element LED Dome 7 | Red | 21] 25 | 30 |67-1019-ND 2.36 1.97 1.57 | SSB-LX2620IW 
8 | Red | 2.0] 50 | 30 |67-1020-ND 2.36 1.97 1.57 | SSB-LX2635IW 
198 4 9 | Red [21] 45 | 30 |67-1021-ND 149 1.25 1.00 | SSB-LX26551IW 
ays (3.50)7}- + —-925(23.5) —= 10} Red | 21] 80 | 30 |67-1022-ND 2.36 1.97 1.57 | SSB-LX2685IW 
gid 6 | Yellow | 2.1} 18 | 30 |67-1023-ND 1.49 1.25 1.00 | SSB-LX2700YW 
= |[—_———_ 7 | Yellow | 2.1} 18 | 30 |67-1024-ND 2.36 1.97 1.57 | SSB-LX2720YW 
Gas T t 8 | Yellow | 2.1| 40 | 30 |67-1025-ND 2.36 1.97 _ 1.57 | SSB-LX2735YW 
(20.00) 5.906(23.00) | Cathode 5 9 | Yellow | 2.1] 35 | 30 |67-1026-ND 1.49 1.25 1.00 | SSB-LX2755YW 
: i I +1.531(13.50) Cathode 10 | Yellow | 2.1] 70 | 30 |67-1027-ND 2.36 1.97 1.57 | SSB-LX2785YW 
9 |Red/Yel| 2.1] 25 | 30 |67-1028-ND 2.49 2.08 1.66 | SSB-LX29501YW 
9 |Red/Gm| 2.1] 25 /30/25|67-1029-ND 2.49 2.08 1.66 | SSB-LX2965IGW 
Wave- | Vf If lo@ 4 | Red | 1.7| 40 | 30 |67-1030-ND 1.048770 | SSB-LXA100SRW 
length | Typ. | Max. /If=20mA| Digi-Key Price Each Lumex 5 | Red | 1.7] 80 | 30 |67-1031-ND 153 1.28 1.03 | SSB-LXB100SRW 
Color | (nm) | (V) | (mA) | (med) | PartNo. 1 25 100 | PartNo. 9 | Red | 1.7] 80 | 30 |67-1032-ND 2.35 1.96 1.57 | SSB-LXC100SRW 
4606: F 6 | Red | 1.7] 40 | 30 |67-1033-ND 2.35 1.96 1.57 | SSB-LXD100SRW 
Green | 565 | 66 | 25 25 67-1526-ND 1.74 1.45 1.16 | SSL-LX20R6GD 7] Rea |dzl ao. | 0 (eebeedn 355.357 181, | SEB EXEIOOSEW. 
Red 635 6.0 30 35 67-1527-ND 1.74 1.45 1.16 | SSL-LX20R6ID 8 Red 1.7] 80 30 |67-1035-ND 2.72 227 1.81 | SSB-LXF100SRW 
Red 660 | 5.1 30 60 67-1528-ND 2.22 1.85 1.48 | SSL-LX20R6SRD 10 | Red | 1.7] 150 | 30 |67-1036-ND 2.72 2.27 1.81 | SSB-LXH100SRW 
Satish | hag || eecil| 30 a re 4 4.45 1.16 | Ssi-lxo0RevD 5 | Green | 2.2| 150 | 20 |67-2032-5-ND@ 6.96 5.80 _4.06 | SSB-LX2550SUGW 
“ “ “ “ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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§3 Panel Mount LEDs 
Dimensions in mm 
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Emitted Peak Wavelength} Vf (V) If (mA) lo Viewing Angle Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) Typical |Maximum | (med) (2x Theta) Part No. a 10 50 Part No. 
1 T-1 (3mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1190-ND 1.20 96 84 SSI-LXH312ID-150 
Green Green Diffused 565 21 25 30 60 67-1191-ND 1.20 96 84 SSI-LXH312GD-150 
2 T-1 (3mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1192-ND 63 50 A4 SSI-LXH312ID 
Super Red Red Diffused 660 1.8 30 70 60 67-1150-ND 1.25 1.00 88 SSI-LXR1612SRD 
3 T-1 (3mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1147-ND 1.13 90 719 SSI-LXR1612ID 
Yellow Yellow Diffused 585 24 30 30 60 67-1149-ND 1.13 90 79 SSI-LXR1612YD 
Green Green Diffused 565 22: 25 30 60 67-1148-ND 1.13 90 79 SSI-LXR1612GD 
Super Red Red Diffused 660 1.8 30 65 60 67-1154-ND 1.30 1.04 91 SSI-LXR3612SRD 
4 T-1 (3mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1151-ND 1.18 94 83 SSI-LXR3612ID 
Yellow Yellow Diffused 585 21 30 30 60 67-1153-ND 1.18 94 83 SSI-LXR3612YD 
Green Green Diffused 565 22. 25 30 60 67-1152-ND 1.18 94 83 SSI-LXR3612GD 
Red/Green White Diffused 700/565 2.0/2.2 25 6/25 60 67-1187-ND 1.88 1.50 1.32 SSI-LXH600HGW-150 
5 | T-13/4 (6mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1188-ND 1.15 92 81 SSI-LXH6001D-150 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1189-ND 1.15 92 81 SSI-LXH600GD-150 
Super Red Red Diffused 660 17 30 60 120 67-1158-ND 1.30 1.04 91 SSI-LXH387SRD 
6 | T-1.3/4 (5mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 10 120 67-1155-ND 1.13 90 79 SSI-LXH3871D 
Yellow Yellow Diffused 585 21 30 10 120 67-1157-ND 1.13 90 719 SSI-LXH387YD 
Green Green Diffused 565 2.2 30 10 120 67-1156-ND 1.13 90 19 SSI-LXH387GD 
Super Red Red Diffused 660 17 30 100 60 67-1677-ND 2.44 1.96 1.71 SSI-RM3091SRD-150 
AllnGap Red Red Diffused 636 2.0 30 100 60 67-1679-ND 2.60 2.08 1.82 SSI-RM3091SID-150 
7 T-1 (3mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1676-ND 2.16 1.73 1.52 SSI-RM30911D-150 
Super Orange Orange Diffused 610 2.0 30 100 60 67-1680-ND 2.49 1.99 1.75 SSI-RM3091SO0D-150 
Super Yellow Yellow Diffused 590 24 30 100 60 67-1682-ND 2.49 1.99 1.75 SSI-RM3091SYD-150 


(Continued) 
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eag9-_-~ Panel Mount LEDs (cont) 


Emitted Peak Wavelength) Vf (V) If (mA) lo Viewing Angle Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) Typical |Maximum | (med) (2x Theta) Part No. 1 10 50 Part No. 
Super Ultra Green Green Diffused 574 2.2 25 50 60 67-1688-ND 2.75 2.20 1.93 SSI-RM3091SUGD-150 
7 T-1 (3mm) Yellow Yellow Diffused 585 21 30 20 60 67-1678-ND 2.16 1.73 1.52 SSI-RM3091YD-150 
Green Green Diffused 565 2:2 25 20 60 67-1675-ND 2.16 1.73 1.52 SSI-RM3091GD-150 
Ultra Super Blue Blue Diffused 470 3.5 30 60 60 67-1683-ND 4.55 3.64 3.19 SSI-RM3091USBD-150 
Super Red Red Diffused 660 1 30 80 60 67-1162-ND 1.38 1.10 97 SSI-LXH9SRD-150 
8 | T-13/4 (mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1159-ND 1.23 98 86 SSI-LXH9ID/-150 
Yellow Yellow Diffused 585 24 30 30 60 67-1161-ND 1.23 98 86 SSI-LXH9YD-150 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1160-ND 1.23 98 86 SSI-LXH9GD-150 
Super Red Red Diffused 660 1.8 30 300 60 67-1166-ND 1.25 1.00 88 SSI-LXR4815SRD 
9 | 7-13/4 (smm) Red Red Diffused 635 2 30 40 60 67-1163-ND 1.13 90 719 SSI-LXR48151D 
Yellow Yellow Diffused 585 21 30 20 60 67-1165-ND 1.13 90 79 SSI-LXR4815YD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1164-ND 1.13 90 19 SSI-LXR4815GD 
Super Red Red Diffused 660 17 30 80 60 67-1170-ND 85 68 60 SSI-LXH8080SRD 
40 8mm Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1167-ND 70 56 Ag SSI-LXH80801ID 
Yellow Yellow Diffused 585 24 30 30 60 67-1169-ND 70 56 Ag SSI-LXH8080YD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1168-ND 70 56 Ag SSI-LXH8080GD 
Super Red Red Diffused 660 17 30 80 60 67-1174-ND 98 718 69 SSI-LXH1090SRD 
11 40mm Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1171-ND 85 68 60 SSI-LXH10901D 
Yellow Yellow Diffused 585 21 30 30 60 67-1173-ND 85 68 60 SSI-LXH1090YD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1172-ND 85 68 60 SSI-LXH1090GD 
Super Red Red Diffused 660 1.8 30 20 80 67-1178-ND 80 64 56 SSI-LXH55SRD 
42 5mm Red Red Diffused 635 2.0 30 10 80 67-1175-ND 65 52 A6 SSI-LXH551D 
Yellow Yellow Diffused 585 21 30 10 80 67-1177-ND 65 52 6 SSI-LXH55YD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 10 80 67-1176-ND 65 52 46 SSI-LXH55GD 
Super Red Red Diffused 660 17 30 25 110 67-1182-ND 1.15 92 81 SSI-LXMP059SRD 
43 2x 5mm Red Red Diffused 635 2.0 30 10 110 67-1179-ND 95 76 67 SSI-LXMP0591D 
Yellow Yellow Diffused 585 2 30 10 110 67-1181-ND 95 76 67 SSI-LXMP059YD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 10 110 67-1180-ND 95 76 67 SSI-LXMP059GD 
Super Red Red Diffused 660 17 30 50 110 67-1186-ND 1.00 80 70 SSI-LXHO72SRD 
14 23x7mm Red Red Diffused 635 2.0 30 15 110 67-1183-ND 85 68 60 SSI-LXHO72ID 
Yellow Yellow Diffused 585 P| 30 9 110 67-1185-ND 85 68 60 SSI-LXHO72YD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 9 110 67-1184-ND 85 68 60 SSI-LXHO72GD 
Super Red Water Clear 660 1.8 30 60 60 67-1545-ND 1.65 1.32 1.16 SSI-LXMP5011SRC-150 
15 9x 9mm Red Water Clear 635 2.0 30 20 60 67-1544-ND 1.50 1.20 1.05 SSI-LXMP50111C-150 
Yellow Water Clear 585 21 30 15 60 67-1546-ND 1.50 1.20 1.05 SSI-LXMP5011YC-150 
Green Water Clear 565 2.2 25 15 60 67-1543-ND 1.50 1.20 1.05 SSI-LXMP5011GC-150 
Super Red Red Diffused 660 tf 30 40 110 67-1204-ND 2.48 1.98 1.74 SSA-LXB525SRD 
16 2x 5mm Red Red Diffused 635 2.0 30 12 110 67-1201-ND 1.53 1.22 1.07 SSA-LXB5251D 
Yellow Yellow Diffused 585 24 30 10 110 67-1203-ND 1.60 1.28 1.12 SSA-LXB525YD 
Green Green Diffused 565 2.0 25 10 110 67-1202-ND 1.53 1.22 1.07 SSA-LXB525GD 
Super Red Red Diffused 660 1.8 30 25 60 67-1208-ND 4.45 3.56 3.12 SSA-LXH1025SRD 
Red Red Diffused 635 2.0 30 10 60 67-1205-ND 3.10 2.48 2.17 SSA-LXH10251D 
a 25x 5mm Yellow Yellow Diffused 585 21 30 10 60 67-1207-ND 3.48 2.78 2.44 SSA-LXH1025YD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 10 60 67-1206-ND 3.10 2.48 217 SSA-LXH1025GD 
Super Red Red Diffused 660 2.0 30 30 80 67-1212-ND 6.63 5.30 4.64 SSA-LXH1225SRD 
48 25x5mm Red Red Diffused 635 2.0 30 10 80 67-1209-ND 4.55 3.64 3.19 SSA-LXH12251D 
Yellow Yellow Diffused 585 21 30 10 80 67-1211-ND 4.78 3.82 3.35 SSA-LXH1225YD 
Green Green Diffused 565 2.0 30 10 80 67-1210-ND 4.55 3.64 3.19 SSA-LXH1225GD 
Super Red Red Diffused 660 17 30 25 80 67-1216-ND 5.48 4.38 3.84 SSA-LXB102SRD 
19 3mm Red Red Diffused 635 2.0 30 8 80 67-1213-ND 3.73 2.98 2.61 SSA-LXB102ID 
Yellow Yellow Diffused 585 21 30 8 80 67-1215-ND 3.48 2.78 2.44 SSA-LXB102YD 
Green Green Diffused 565 2A 25 8 80 67-1214-ND 3.73 2.98 2.61 SSA-LXB102GD 
Panel Mount LED Holders 
Panel Digi-Key Pricing Lumex 
Fig. Description Hole Part No. 5 25 100 Part No. 
20 T1 Black Nylon -160” (4.06) 67-1330-ND 60 2.25 7.50 SSH-LX3050 
21 Tt Black Nylon 225” (5.71) 67-1331-ND 60 2.25 7.50 SSH-LXH301 
22 T1-3/4 Black Nylon .250” (6.35) 67-1332-ND 40 1.50 5.00 SSH-LX5091 
23 T1-3/4 Black Nylon 330" (8.38) 67-1333-ND 60 2.25 7.50 SSH-LXH501 
24 Mounting Clip and Ring for T1-3/4 .250” (6.35) 67-1044-ND 36 1.35 4.50 SSH-LX5090 


Poly LED Dim. in Inches (mm) 


Completely Encapsulated LED Clusters 01.280 (32.50) 146874 
with Water Clear Lenses 0.497 (6.00) my 
Ts 
Peak VE If Viewing 
Emitted Wavelength} (V) | (mA) lo Angle Digi-Key Price Each Sunbrite 
Description Color Lens (nm) Typ. | Max. | (med) | (2x Theta) | Part No. 1 10 100 | Part No. 


32.50mm, 24 (5mm) | Super Yellow | Water Clear 590 126 | 30 | 1,200 30° 441-1066-ND 13.83 11.06 9.68 | SSP-LXC1283S24 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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'sumalardbe | Based LEDs 


7@.59 © 1.024 
) (15) (P6) 


1.138 (3.5) 1-138 (3.5) 
eae ey ‘ CONTACT 1 ) Sees 
SHELL CONTACT ha : ‘ SHELE : 
1 an i ae ; CONTACT 2 135) 
L ke I 
Peak VE If Viewing 
Emitted Wavelength (V) (mA) lo Angle Digi-Key Price Each Sunbrite 
Fig. Color Lens (nm) Typ. Max. (med) (2x Theta) Part No. 1 10 100 Part No. 
LED Miniature Wedge Base 
Red Milky White Diff. 626 12 30 2800 60 441-1004-ND 99 83 66 SSP-01TWB6UW12 
Red Water Clear 626 12 30 8000 30 441-1005-ND 99 83 66 SSP-01TWB6UWB12 
Ultra Green Milky White Diff. 625 12 30 2800 60 441-1000-ND 1.60 1.34 1.07 SSP-01TWB2UPW12 
1 Pure Green Water Clear 625 12 30 9000 30 441-1001-ND 1.60 1.34 1.07 SSP-01TWB2UPWB12 
Super Blue Milky White Diff. 470 12 30 1600 60 441-1006-ND 1.50 1.25 1.00 SSP-01TWB7UW12 
Super Blue Water Clear 470 12 30 7000 30 441-1007-ND 1.60 1.34 1.07 SSP-01TWB7UWB12 
Ultra White Milky White Diff. _ 12 30 3300 60 441-1008-ND 1.60 1.34 1.07 SSP-01TWBOW12 
Ultra White Water Clear =_ 12 30 11000 30 441-1009-ND 1.60 1.34 1.07 SSP-01TWBOWB12 
1156 Based LED Lamp 
Red 626 12 110 70400 30 441-1012-ND 418 3.34 2.93 SSP-1156B156U12 
Yellow 590 12 110 48500 30 441-1011-ND 4.18 3.34 2.93 SSP-1156B153S12 
2 Green Water Clear 525 12 110 47000 30 441-1010-ND 11.50 10.07 8.63 SSP-1156B152UP12 
Super Blue 470 12 110 13500 30 441-1013-ND 10.52 9.21 7.89 SSP-1156B157U12 
Ultra White = 12 110 48000 30 441-1014-ND 11.50 10.07 8.63 SSP-1156B15912 
1157 Based LED Lamp 
Red 626 12 80 47000/15600 30 441-1016-ND 4.18 3.34 2.93 SSP-1157B156U12 
3 Yellow Water Clear 590 12 80 48500/16100 30 441-1015-ND 4.18 3.34 2.93 SSP-1157B153S12 
Ultra White _ 12 80 48000/16000 30 441-1017-ND 11.46 10.03 8.60 SSP-1157B15912 
3157 Based LED Lamp 
Red 626 12 75 8000/2700 35 441-1084-ND 5.20 4.55 3.90 SSP-3157WB6U12 
4 Super Yellow Water Clear 590 12 75 8300/2800 35 441-1083-ND 5.20 4.55 3.90 SSP-3157WB3S12 
Ultra Super Blue 470 12 75 8300/2800 35 441-1085-ND 9.80 8.58 7.35 SSP-3157WB7U12 
Ultra White _ 12 75 8200/2750 35 441-1086-ND 10.40 9.10 7.80 SSP-3157WB912 
Bayonet (BA15) Base 
5 Red Water Clear 626 12 140 102400 60 441-1026-ND 9.25 7.40 6.48 SSP-24MB156U12G 
Yellow 590 12 140 106200 30 441-1025-ND 9.25 7.40 6.48 SSP-24MB153S12G 
6 Red Water Clear 626 12 140 102400/33800 60 441-1029-ND 9.25 7.40 6.48 SSP-24MDB156U12G 
Yellow 590 12 140 106200/35000 60 441-1028-ND 9.25 7.40 6.48 SSP-24MDB153S12G 
™ 
LuxLE Ds Dim. in Inches (mm) 
Fig. 1 414 }-— -823 (20.9) Fig. 2 414 [77-823 (20.9) — 
(2.9)| [+ -614 (15.6) + i I~ .614 (15.6) -|_} Cathode 
ie | ———— 
F 
aa at (299 (7.6) 26 (6. 80 249 (6.39) SS 
\ tel t 
©.197 (5.0) 0.441 (11.2) 
Peak VE If Viewing 
Emitted Wavelength (V) (mA) lo Angle Digi-Key Price Each Sunbrite 
Fig. Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) (2x Theta) Part No. 1 10 100 Part No. 
Red 626 24 120 24,000 10° 441-1091-ND 6.25 4.38 3.75 SSP-LX6144A6UC 
SMT, Yellow 590 24 120 24,000 10° 441-1090-ND 6.25 4.38 3.75 SSP-LX6144A3SC 
1A Narrow Green Water Clear 525 3.4 120 16,000 10° 441-1089-ND 8.75 6.13 5.25 SSP-LX6144A2UPC 
Viewing Blue 470 3.4 120 12,000 10° 441-1092-ND 8.75 6.13 5.25 SSP-LX6144A7UC 
White _ 3.4 120 12,000 10° 441-1093-ND 8.75 6.13 5.25 SSP-LX6144A9UC 
Red 626 24 120 12,000 30° 441-1096-ND 6.25 4.38 3.75 SSP-LX6144C6UC 
SMT, Yellow 590 24 120 12,000 30° 441-1095-ND 6.25 4.38 3.75 SSP-LX6144C3SC 
18 LuxLED Green ee 525 34 420 5,600 30° 441-1094-ND 8.75 6.13 5.25 SSP-LX6144CQUPC 
White _ 3.4 120 4,000 30° 441-1098-ND 8.75 6.13 §.25 SSP-LX6144C9UC 
Red 626 24 120 3,200 100° 441-1101-ND 6.25 4.38 3.75 SSP-LX6144D6UC 
SMT, Wide Yellow 590 24 120 3,200 100° 441-1100-ND 6.25 4.38 3.75 SSP-LX6144D3SC 
2 |Viewing LuxLED, Green Water Clear 525 3.4 120 1,600 100° 441-1099-ND 8.75 6.13 5.25 SSP-LX6144D2UPC 
Low Profile Blue 470 3.4 120 1,600 100° 441-1102-ND 8.75 6.13 5.25 SSP-LX6144D7UC 
White _ 3.4 120 1,600 100° 441-1103-ND 8.75 6.13 5.25 SSP-LX6144D9UC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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BL Series Light Engines are created with a heat spreader fabricated into the ceramic package. This heat spreader provides 
the most efficient thermal path from the die junction to the heat sink. 


Dimensions in Inch (mm) 
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Tape & Reel 
Vf Typical If Typical Power Lumens Price Each Pricing Lamina 
Fig.| Color (v)* (A) (w)* (im)* 1 10 50 250 Part No. 
BL-2000 
Red 6.69 2.8 18.73 348 521-1000-ND 20.42 18.43 16.74 _— BL-21A0-0121 
1 Green 10 42 4.2 73 521-1004-ND 13.36 12.06 10.95 _ BL-22C1-0141 
White** 24 21 5.0 100 521-1012-NDt 17.45 14.28 11.91 _ BL-22D1-0244 
2 R/G/B 3/4/4 -63/.63/.21 1.89/2.52/.84 59/31/4.2 521-1002-ND 20.77 18.74 17.03 = BL-22F0-0132 
3 521-1027-1-NDA 18.34 16.05 13.76 = BL-23F1-0246 
RIG/B 4.8/7/7 21 1ASAS 21/26/8 GEN _ Zz 3 abode Bi Sarooas 
4 | Heatsink, 1 Inch (25.4 mm), for BL-2000/4000 521-1015-ND 6.92 6.20 5.76 _ HS-4100-0345 
BL-3000 
Amber 6.69 15.6 104.33 1938 521-1007-ND 90.77 87.40 84.16 _ BL-31E0-0134 
5 Blue 10.5 2.34 24.57 115 521-1008-ND 55.68 53.61 51.63 _ BL-32B1-0143 
White** 10.5 2.34 24.57 567 521-1010-ND$ 69.85 59.43 56.70 _ BL-32D0-0133 
White** 24 1.17 28.0 525 521-1014-NDt 77.00 65.50 62.50 _ BL-32D1-0245 
6 | Heatsink, 1 Inch (25.4 mm), for BL-3000 521-1016-ND 25.62 23.78 22.90 _ HS-5100-0346 
BL-4000 
7 RIGB 4.5/6.7/7.6 35 1.6/2.4/2.7 42/63/15 521-1017-1-NDA 25.26 22.11 18.95 = BL-43F0-0305 
521-1017-2-ND = = = 4136.33 BL-43F0-0305 
3 | White** 76 70 53 120 521-1018-1-ND$A 18.00 15.75 13.50 _ BL-42D0-0304 
521-1018-2-ND¢ = = = 2947.50 BL-42D0-0304 
a | whites 6 0 4 9 521-1029-1-NDA 18.18 15.91 13.64 = BL-42D1-0408 
ite iG “f 6: is 521-1029-2-ND 2977.00 BL-42D1-0408 
8 | White* 43 14 5.9 120 521-1026-1-ND$A 19.00 16.63 14.25 = BL-42D2-0344 
521-1026-2-ND¢ 3111.25 BL-42D2-0344 
Atlas 
9 RIGIB 48/74 3 1.6/2.4/2.6 2/59/14 521-1035-1-NDA 24.00 21.00 18.00 _ NT-43F0-0424 
ie MES a pee! pe eel 521-1035-2-ND 3930.00 NT-43F0-0424 
cael 521-1037-1-NDA 16.00 14.00 12.00 = NT-42D1-0425 
tO | inte eg 10 S28 eu 521-1037-2-ND 2620.00 NT-42D1-0425 
ee 521-1039-1-NDA 15.40 13.48 11.55 = NT-42D0-0426 
10: | une ae 18 Eee 1 521-1039-2-ND 2521.75 NT-42D0-0426 
Accessories 
Lens, Wide Flood Optic 70 Degrees for BL-2000 Series 521-1019-ND 3.60 3.15 2.25 _ BL-OP20-070 
Lens, Wide Flood Optic 60 Degrees for BL-3000 Series 521-1020-ND 5.78 5.06 3.62 —_ BL-OP30-060 
Lens, Optic Narrow with Holder for BL-4000 Series 521-1021-ND 5.62 4.92 3.52 _ FHS-HNB1-LC01-H 
Lens, Optic Medium with Holder for BL-4000 Series 521-1022-ND 5.62 4.92 3.52 = FHS-HMB1-LC01-H 
Lens, Optic Wide with Holder for BL-4000 Series 521-1023-ND 5.62 4.92 3.52 = FHS-HWB1-LC01-H 
EZConnect Board with Connector for BL-4000 Series 521-1024-ND 8.84 7.74 5.53 = EZ-4000-3357 
EZConnect Assembly Cable for BL-4000 Series 521-1025-ND 4.50 3.94 2.82 _ EZ-46WH-0354 
EZConnect Board for BL-4000 Series, R/G/B 521-1028-ND 34.26 29.98 21.42 _ EZ-43F0-0352 
EZConnect Board for BL-4000 Series, White 3000K 521-1030-ND 27.18 23.79 16.99 = EZ-42D1-0418 
EZConnect Board for BL-4000 Series, White 5500K 521-1031-ND 27.00 23.63 16.88 = EZ-42D0-0353 
EZConnect Board for Atlas Series, R/G/B 521-1036-ND 33.00 25.91 21.62 = EZ-43F0-0431 
EZConnect Board for Atlas Series, Warm White 521-1038-ND 25.00 19.63 16.38 = EZ42D1-0432 
EZConnect Board for Atlas Series, Daylight White 521-1040-ND 24.40 19.16 15.99 _ EZ-42D0-0433 
Lens, Optic Medium with holder for Atlas Series 521-1041-ND 5.62 4.42 3.69 —_ OP-4FM1-0442 
Lens, Optic Wide with holder for Atlas Series 521-1042-ND 5.62 4.42 3.69 —_ OP-4FW1-0441 
Kits 
BL-4000, R/G/B 521-1032-ND 287.50 DK-04F0-0396 
BL-4000 120VAC, White 521-1033-ND 138.75 DK-04D0-0394 
BL-4000 230VAC, White 521-1034-ND 137.50 DK-04D0-0395 


* Optical and electrical specifications are given for the specified drive current at a 25° junction temperature. ** White LED color is expressed as color temperature in Kelvin Units. +5,500K +4,300K A Cut tape 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 


LED Incandescent Replacements 


Chicago Miniature Incandescent replacements have extremely high brightness with low current draw. Long life typically 100K hours vs. 10K hours. Storage Temp: -25°C ~ 80°C Ambient Temp: -20°C ~ 60°C. 


Fig. 4 Fig. 5 Polycarbonate 
Polycarbonate White 
White 


;—Polycar- 
bonate 
Colored 


14.5 
Max 

| | ST 
Polycarbonate Polycarbonate 
Colored Polycar- Polycarbonate Colored 
—— bonate Colored 


White Replaces incandescent lamps: 
- 12V AC/DC 12MB, 181, 756, 
Replaces incandescent lamps: 1488, 1815, 1894, 1889, 1891, il : 
Replaces incandescent lamps: Replaces incandescent lamps: Replaces incandescent lamps: - 12V AC/DC 192, 124, 158, 161, 1893, 1898 STRING UM Asta 
“12VDC 394, 330, 382 - 12V DC 336, 386, 393 - 12V AC/DC 18, 37, 70, 73, 74 168, 193, 194, 658, 184 - 24V AC/DC 24MB, 1437, 1818 ~28V AC/DC 313, 757, 1819, 
~ 24V DC and 28V DC 327, 376, - 24V DC and 28V DC 276, 334, 388 | - 24V AC/DC and 28V AC/DC 17,85 | - 24V AC/DC and 28V AC/DC 152, - 28V AC/DC 313, 757, 1819, 1820, 4820. 1829. 1843, 1864, 1873 
385, 387 400, 464, 585, 655, 656, 657 1829, 1843, 1864, 1873 ie rage 


Cur- | Lumi. | Wave- Cur- Lumi. | Wave- 
rent | Intensity | length | Digi-Key Price Each CML rent | Intensity | length | Digi-Key Price Each CML 
Fig. Color Voltage | (mA) med (nm) | Part No. 1 10 100 Part No. Fig. Color Voltage | (mA) med (nm) | Part No. 1 10 100 Part No. 
15101 Series T 1 3/4 Midget Flange Based LED Blue 28AC/DC | 5/10 250 470 L1049-ND = 7.13 4.99 4.28 | 1511A45B3 
Red tope | 14) 330.) 630 ) Li105ND 368. 258 221] t510125uRa 3 | WhiteClear | 28aC/DC | 5/10 | 500 | — | L1053-ND 713 4.99 4.28 | 1511A45W3 
Giean voc | 14 | oto «| 525 | Lito4-ND 655 459 ©0393 | 1510125uUG9 White Diff. | 28ac/DC | 5/10 | 250 | — | L1054-ND 7.13 4.99 4.28 | 1511A45W3D 
Yellow 12DC 14 280 587 L1106-ND 3.68 258 2.21 1510125UY3 1511B Series T 3 1/4 Wedge Based LED 
Blue 1206) 14 | 350) 470 RISD 655 459 3.93) 151012583 Red ]12ac/0C ] 7/14 | 330 | 630 | L1057-ND 4.28 300 2857 | 1511B25UR3 
White Clear | 12DG ) 14 | 700 | — MINS 655 459 (3.93) 1510125Wa Green | t2acioc | 7/14 | 910 | 525 | L1056-ND 7.13 499 4.28 | 1511B25UG3 
White Dif, | 12p¢ | 14 | 350 | — (EWE 655 4.50 3.93 | 1510125waD Yellow | 12ac/oc | 7/14 | 280 | 587 | L1058-ND 4.28 3.00 257 | 1511B25UY3 
Red 24DC 14 330 630 11111-ND 3.85 270 2.31 4510135UR3 Blue 12AC/DC | 7/14 350 470 L1055-ND 7.13 499 4.28 | 1511B25B3 
Green 24DC 14 910 525 L1110-ND 6.70 4.69 4.02 | 1510135UG3 White Clear | 12AC/DC | 7/14 700 = L1059-ND 7.13 499 4.28 | 1511B25W3 
1 Yellow 24DC 14 280 587 11112-ND 3.85 2.70 2.31 4510135UY3 White Diff. | 12AC/DC | 7/14 350 ae L1060-ND 7.13 499 4.28 | 1511B25W3D 
Blue 24DC 14 350 470 L1109-ND 6.70 469 4.02 | 1510135B3 


Red 24AC/DC | 7/14 330 630 L1063-ND 4.28 3.00 2.57 | 1511B35UR3 
White Diff. 24DC 14 350 — L1114-ND 6.70 4.69 4.02 | 1510135W3D Green 24AC/DC | 7/14 910 525 L1062-ND 7.13 499 4.28 | 1511B35UG3 
4 Yellow 24AC/DC | 7/14 280 587 L1064-ND 4.28 3.00 2.57 | 1511B35UY3 


Red 28DC 14 330 630 LIW7-ND 385 2.70 2.31 1510145UR3 
Green 2806 14 910 505 Lived 670 469 402 | 1510145UG3 oe 24AC/DC | 7/14 350 470 L1061-ND 7.13 499 4.28 | 1511B35B3 
Yellow 28DC 14 280 587 Li18-ND 385 270 231 4510145UY3 White Clear 24AC/DC | 7/14 700 = L1065-ND 7.13 4.99 4.28 | 1511B35W3 
Blue 280C 14 350 470 Li15-ND 6.70 4.69 «4.02 | 151014583 White Diff. ) 24AC/DC | 7/14 350 = L1066-ND 7.13 499 4.28 | 1511B35W3D 
White Clear | 28DC 14 700 _ LI119-ND 6.70 469 4.02 | 1510145w3 Red 28AC/DC | 7/14 330 630 L1069-ND 4.28 3.00 2.57 | 1511B45UR3 
White Diff. 28DC 14 350 _ L1120-ND 6.70 4.69 4.02 | 1510145W3D Green 28AC/DC | 7/14 910 525 L1068-ND 7.13 499 4.28 | 1511B45UG3 


Yellow 28AC/DC | 7/14 280 587 L1070-ND 4.28 3.00 2.57 | 1511B45UY3 


15121 Series T 1 3/4 Midget Groove Based LED 
Blue 28AC/DC | 7/14 350 470 L1067-ND 7.13 499 4.28 | 1511B45B3 


Red Tap 74 | 330 | 630 I 415 201 2.49) 1512125UR3 White Clear | 28acyoc | 7/14 | 700 | — | Lio7t-ND 713 499 4.28 | 1511B45w3 
Green | 120g 7A) B10.) 525 ie OS M82 422 | Tsie126ue8 White Dift, | 28ac/0c | 7/14 | 350 | — | Lto72-ND 7.13 4.99 4.28 | 1511B45Ww3D 
Yellow aoc | 744} 280 | 587 | L1124-ND 415 291 249 | 1512125UY3 

Blue y20¢ | 714) 350 470 | LY121-ND 7.03 4.92 4.22 | 151212583 18602 Series T 3 1/4 Bayonet Based LED 

White Clear | 120c | 7/14} 700 | — | Lio23-ND 7.03 492 4.22 | 1512125ws Red | 12acioc | 15 | 350 | 630 | L1073-ND 470 329 282 | 18602250 
White Diff. | 120c | 7/14 | 350 | — | Lto24-ND 7.03 492 4.22 | 1512125waD Green | 12ac/Dc | 15 | 1000 | 525 | L1074-ND 7.63 5.34 4.58 | 18602251 

Bea pape | 74 | 930 | 630 WINGER 498 300 257 | 4s12135uRa Yellow | t2acroc | 15 | 300 | 587 | L1075-ND 4.70 3.29 282) 18602252 
Green | 24Dc | 7/14) 910 | 525 | L1026-ND 713 499 4.28 | 1512135UG3 Blue = WAG/DG | 15 | 400 | 470 EOIN 763 5.24 458) 18602257 
Yellow | 2400 | 714) 980 | ser MIGRORI 408 3.00 257 | sS12195uva White Clear | 12acyoc | 15 | 750 | — | Lto77-ND 7.63 5.34 4.58 | 1860225w3 

9 Blue sane | 714! 350 | 470 | LioeeND 713 499 408 | 1512135R3 White Diff. | 12ac/oc | 15 | 375 | — | Lt078-ND 7.63 5.34 4.58 | 1860225w3D 
White Clear 24DC 7/4 700 — L1029-ND) 7.13 4.99 4.28 | 1512135W3 Green 24AC/DC | 15 1000 525 L1080-ND 7.63 5.34 4.58 | 18602351 
White Diff. 2400 | 7/14 350 _ L1030-ND 7.13 4.99 4.28 | 1512135W3D Yellow 24ac/Dc | 15 300 587 L1081-ND 4.70 329 2.82) 18602352 

Red sane | 74a) 330 | 630 | L103ND 428 3.00 257 | 1512145UR3 5 Blue | 2aacroc | 15 | 400 | 470 | L1082-ND 7.63 5.34 4.58 | 18602357 
Seah save | 74 | oto | 505 | Los-ND 743 499 428 | 1512145UG3 White Clear | 24acyoc | 15 | 750 | — | Lios3-ND 7.63 5.34 4.58 | te60235w3 
Yellow 28DC TIN4 280 587 11034-ND 4.28 3.00 2.57 1512145UY3 White Diff. | 24AC/DC | 15 375 _ L1084-ND 763 5.34 4.58 | 1860235W3D 

Blue zene | 714 | 350 | 470 | L1031-ND 7.13 499 4.28 | 151214583 red | 2eacioc |! 15 | 350 | 630 | Lioes-ND 470 329 282 | 18602450 

White Clear | 280c | 7/14] 700 | — | Lios5-ND 713 499 4.28 | 1512145ws Green | 2eacoc | 15 | 1000 | 525 | LtosenD 7.63 5.34 458 | 19602451 
White Diff. | 280c | 7/14 | 350 | — | L1036-ND 7.43 499 4.28 | 1512145waD Yellow |2eacoc | 15 | 300 | se7 | Ltoe7-ND 470 3.29 282 | 1aso24se 
1511A Series T 1 3/4 Wedge Based LED Blue 28AC/DC | 15 400 470 L1088-ND 7.63 5.34 4.58 | 18602457 

Red | 12AC/DC ] 6/12 | 280 | 630 | L1039-ND 428 300 257 | 1511A25UR3 White Clear) 28AG/DC.) 15) 750 | — (eas 763 584 4.58.) 186024503 
Green | a2acoc| aia | 720 | sos MRR 733 409 aoa | ssitapsuca White Diff. | 28ac/oc | 15 | 375 | — | L1090-ND 7.63 5.34 4.58 | 1860245w3D 
Yellow | 12ac/DC | 6/12 | 240 | 587 | L1040-ND 428 3.00 257 | 1511A25UY3 18620 Series T 3 1/4 Bayonet Based Multi LED 

Blue =) WAGIDC| 62) 300 | 470 RENE 713 499° 428) 1511A2588 Red | 24acyoc | 9/17 | 3x400 | 630 | L1091-ND 9.68 6.78 5.81 | 18620350 

White Clear ) 12AC/DC | 6/12 | 600 | — [MRIOSENDE) 7.18 499 428 | 1511A25W3 Green | 24ac/oc | 5/10 | 3x680 | 525 | L1092-ND 18.15 1271 10.89 | 18620351 
White Diff, | 12ac/0c | 612 | 300 | — | Lio42-ND 713 499 4.28) 1511A25w3D Yelow | 24acmc | 9/17 | 3xa60 | sar IMEEM 9.08 678 581 | tagz0a5e 
Red 24AC/DC | 5/10 230 630 L1045-ND 428 3.00 2.57 4511A35UR3 Blue 24AC/DC | 9/17 | 3x 450 470 L1094-ND 18.15 12.71 10.89 18620357 
3 | Green | 24acic} so} 650 | 525 | Lio4a-nD 713 499 4.28 | 1511A35UG3 White Clear | 24acyoc | 9/17 | 3x850 | — | L1095-ND 18.15 12.71 10.89 | 1862035w3 
Yellow |24ac/oc | s/o | 200 | 5e7 | Ltio4e-ND 4.28 3.00 257 | 1511A35UY3 g | White ditt. | 24acioc | 917 | 3x425 | — | Lto96-ND 18.15 1271 10.89 | 1862035w30 
Blue | 24aGDC | B10) 250) 470 RI 7184.99 4.28 |) 151148588 Red | 28acyoc | 9/17 | 3x400 | 630 | L1097-ND 9.68 678 5.81 | 18620450 
White Clear ) 24AC/DC | S10 | 500 | — [BRIDSGNDS 7.18 490 428 | 1511A35W3 Green | 28Ac/DC | 5/10 | 3x680 | 525 | L1098-ND 1815 12.71 10.89 | 18620451 
White Diff. | 24acyoc | 510 | 250 | — | Liod8-ND 713 499 4.28) 1511A35Ww3D Yellow |2eacme \on7 | axas0 | sar WRROORTOMN cee aze sei | tasonaso 

Red | 28AC/DC | 5/10 | 230 | 630 | L1051-ND 428 3.00 257 | 1511A4SUR3 Blue | 28ac/oc | 917 | 3x450 | 470 | L1t00-ND 18.15 12.71 10.89 | 18620457 
Green | 28ac/oc | 510 | 650 | 525 | L1050-ND 713 499 428) 1511A45UG3 White Clear | 28AC/DC | 9/17 | 3x850 | — | L1101-ND 1815 1271 10.89 | 1862045w3 
Yellow | 28acyoc | 5/10 | 200 | 587 | L1052-ND 428 3.00 257 1511A45UY3 White Dift, | 28acyoc | 917 | 3x425 | — | L1t02-ND 1815 12.71 10.89 | 1862045w3D 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Wave Length) Typ. lo Typ. Vf | Typ. If} Digi-Key Pricing Tape & Reel* Dialight 
Fig. Color pk(nm) (med) (V) (mA) | Part No. 1 25 100 | Qty. | Pricing Part No. 
1 Yellow 585 8.0 21 20.0 | 350-1349-1-ND 63 13.13 42.00} — — | 597-3401-107 
2 Red/Yellow 630/585 4.0/8.0 2.0/2.1 20.0 | 350-1352-1-ND 66 13.75 44.00| — — | 597-7731-107 
3 AlGaAs Red 660 20.0 1.75 10.0 | 350-1354-1-ND 69 14.44 46.20) — — | 597-3121-207 
White _ 135 3.5 20.0 | 350-1540-1-ND 3.09 64.31 205.80 | 2,000 | 1578.71/M | 597-3901-207 
4 Red/Yellow 635/586 7.3/6.8 2.0/2.0 10.0 | 350-1359-1-ND 85 17.75 56.80} — — | 597-7731-207 
5 Yellow 588 9.0 2.2 20.0 | 350-1343-1-ND 1.40 29.25 93.60} — — | 595-2401-007 
6A Red 638 23.9 1.8 10.0 | 350-1541-1-ND 2.70 56.25 180.00] 360 642.60 | 592-2121-013 
6B Red/Green/Blue 645/466/570| 10/5/16 2/3.8/2 20.0 | 350-1547-1-ND 6.00 125.00 400.00] 360 1386.00 | 592-3535-013 
7 Blue 428 6.0 3.5 20.0 | 350-1535-1-ND 2.81 58.44 187.00) — — | 591-2601-013 
White = 19.23 3.5 20.0 | 350-1537-1-ND 3.27 68.19 218.20 | 1,600 | 1675.80/M | 591-2801-013 
8 Yellow 590 8.0 2.0 10.0 | 350-1362-1-ND 1.34 27.94 8940) — — | 591-2401-113 
Blue 428 6.0 3.5 20.0 | 350-1536-1-ND 2.81 58.44 187.00 | 1,600 | 1439.07/M | 591-2601-113 
9 Red/Yellow 628/586 6.5/6.5 2.0/2.0 20.0 | 350-1340-1-ND 2.04 42.50 136.00 | 1,600} 1103.20/M | 591-3201-013 
RoHS Compliant 

Red 630 4.0 2.0 20.0 | 350-1568-1-ND 59 12.38 39.60 | 3,000) 263.34/M | 597-3001-107F 

1 Green 565 12.0 2.0 20.0 | 350-1569-1-ND 59 12.38 39.60 | 3,000) 263.34/M | 597-3301-107F 

Yellow 585 8.0 21 20.0 | 350-1570-1-ND 66 13.81 44.20 | 3,000] —293.93/M | 597-3401-107F 

Red/Green 630/565 4.0/12.0 2.0/2.0 20.0 | 350-1571-1-ND 86 17.94 57.40} 3,000) 381.71/M | 597-7701-107F 

2 Yellow/Green 585/565 8.0/12.0 2.1/2.0 20.0 | 350-1572-1-ND 96 20.00 64.00] 3,000) 425.60/M | 597-7721-107F 

Red/Yellow 630/585 4.0/8.0 2.0/2.1 20.0 | 350-1573-1-ND 69 14.44 46.20 | 3,000] —307.23/M | 597-7731-107F 

Green 565 8.0 21 20.0 | 350-1574-1-ND 59 12.38 39.60] 2,000) 263.34/M | 597-3301-207F 

AlGaAs Red 660 20.0 1.75 10.0 | 350-1575-1-ND 73° 15.19 48.60} 2,000) 323.19/M | 597-3121-207F 

3 Yellow 586 6.0 21 20.0 | 350-1576-1-ND 59 12.38 39.60 | 2,000) 263.34/M | 597-3401-207F 

Red 635 8.0 2.0 20.0 | 350-1577-1-ND 59 12.38 39.60 | 2,000) 263.34/M | 597-3001-207F 

Blue 428 an 3.5 20.0 | 350-1588-1-ND 2.02 42.06 134.60 |2,000| 895.09/M | 597-3601-207F 

White _ 135 3.5 20.0 | 350-1589-1-ND 3.24 67.50 216.00 | 2,000 | 1436.40/M | 597-3901-207F 

Red/Green 635/565 6.0/9.4 2.0/2.0 10.0 | 350-1578-1-ND 89 18.63 59.60 | 2,000) 396.34/M | 597-7701-207F 

4 Yellow/Green 585/565 4.0/9.4 2.0/2.0 10.0 | 350-1579-1-ND 79 16.44 52.60 | 2,000) 349.79/M | 597-7721-207F 

Red/Yellow 635/586 7.3/6.8 2.0/2.0 10.0 | 350-1580-1-ND 89 18.63 59.60 | 2,000] —396.34/M | 597-7731-207F 

AlGaAs Red 640 25.0 17 20.0 | 350-1792-1-ND 1.47 30.69 98.20) 600 391.82 | 595-2101-007F 

5 Green 567 11.0 21 20.0 | 350-1793-1-ND 1.47 30.69 98.20] 600 391.82 | 595-2301-007F 

Yellow 588 9.0 2.2 20.0 | 350-1794-1-ND 1.47 30.69 98.20 | 600 391.82 | 595-2401-007F 

Red 638 23.9 1.8 10.0 | 350-1855-1-ND 2.78 57.94 185.40) 360 443.85 | 592-2121-013F 

6A Green 569 94 21 10.0 | 350-1856-1-ND 2.78 57.94 185.40) 360 443.85 | 592-2222-013F 

Yellow 595 33.6 2.0 10.0 | 350-1857-1-ND 3.09 64.38 206.00 | 360 493.16 | 592-2727-013F 

Red/Grn.-Red/Grn. 628/570 6.5/8 2.0/2.0 30.0 | 350-1858-1-ND 3.86 80.50 257.60) 360 616.69 | 592-3030-013F 

6B} Ylw./Grn.-Ylw./Grn. 586/570 6.5/8 2.0/2.0 30.0 | 350-1859-1-ND 3.86 80.50 257.60) 360 616.69 | 592-3131-013F 

Red/Ylw.-Red/Ylw. 528/586 6.5/6.5 2.0/2.0 30.0 | 350-1860-1-ND 3.86 80.50 257.60] 360 616.69 | 592-3232-013F 

Red 628 5.0 2.0 10.0 | 350-1785-1-ND 1.41 29.31 93.80 | 1,600} 623.77/M | 591-2001-013F 

AlGaAs Red 645 14.0 1.75 10.0 | 350-1786-1-ND 1.47 30.69 98.20} 1,600} 653.04/M | 591-2101-013F 

7 Green 570 4.0 2.0 10.0 | 350-1787-1-ND 1.41 29.31 93.80} 1,600} 623.77/M | 591-2301-013F 

Yellow 590 5.0 2.0 10.0 | 350-1788-1-ND 1.41 29.31 93.80} 1,600} 623.77/M | 591-2401-013F 

Blue 428 6.0 3.5 20.0 | 350-1584-1-ND 2.95 61.38 196.40} 1,600} 1306.07/M | 591-2601-013F 

White _ 19.23 3.5 20.0 | 350-1586-1-ND 3.44 71.63 229.20 | 1,600 | 1524.19/M | 591-2801-013F 

Green 570 8.0 2.0 10.0 | 350-1581-1-ND 1.41 29.31 93.80} 1,600} 623.77/M | 591-2301-113F 

AlGaAs Red 645 24.0 1.75: 10.0 | 350-1582-1-ND 1.47 30.69 98.20] 1,600} 653.04/M | 591-2101-113F 

8 Yellow 590 8.0 2.0 10.0 | 350-1583-1-ND 1.41 29.31 93.80} 1,600] 623.77/M | 591-2401-113F 

Blue 428 6.0 3.5 20.0 | 350-1585-1-ND 2.95 61.38 196.40 |1,600| 1306.07/M | 591-2601-113F 

White — 37.6 3.5 20.0 | 350-1587-1-ND 3.44 71.63 229.20 | 1,600 | 1524.19/M | 591-2801-113F 

Red/Green 628/570 6.5/8.0 2.0/2.0 20.0 | 350-1789-1-ND 2.62 54.56 174.60|1,600| 1161.09/M | 591-3001-013F 

9 Yellow/Green 586/570 6.5/8.0 2.0/2.0 20.0 | 350-1790-1-ND 2.62 54.56 174.60 |1,600| 1161.09/M | 591-3101-013F 

Red/Yellow 628/586 6.5/6.5 2.0/2.0 20.0 | 350-1791-1-ND 2.14 44.63 142.80 |1,600| 949.62/M | 591-3201-013F 

AlGaAs Red 660 17.0 i leg 20.0 | 350-1565-1-ND 50 10.38 33.20} 2,500) —220.78/M | 597-3111-407F 

10 Green 560 75 21 20.0 | 350-1566-1-ND 50 10.38 33.20} 2,500) 220.78/M | 597-3311-407F 

Yellow 580 6.0 2.2 20.0 | 350-1567-1-ND 38 7.88 25.20 | 2,500] —167.58/M | 597-3401-407F 

Red Clear 642 40 22 25 | 350-2029-1-ND NEW! 10 2.06 6.60 | 4,000 44.00/M | 598-8010-107F 

Red-Orange Clear 630 150 2 25 | 350-2030-1-ND NEW! AW 2.31 7.40 | 4,000 49.00/M | 598-8020-107F 

Orange Clear 610 _ 2 25 | 350-2031-1-ND NEW! 73.50 11.20 | 4,000 74.00/M | 598-8030-107F 

Yellow Clear 595 130 2 25 | 350-2032-1-ND NEW! AW 2.31 7.40 | 4,000 49.00/M | 598-8040-107F 

an Yellow Clear 590 130 2 25 | 350-2033-1-ND NEW! AW 2.31 7.40 | 4,000 49.00/M | 598-8050-107F 

Yellow-Green Clear 575 40 2 25 | 350-2034-1-ND NEW! 10 2.06 6.60 | 4,000 44.00/M | 598-8060-107F 

Green Clear 570 20 2 25 | 350-2035-1-ND NEW! 10 2.06 6.60 | 4,000 44.00/M | 598-8070-107F 

Green Clear 525 300 3.2 20 | 350-2036-1-ND NEW! AQ 10.13 32.40] 4,000) 215.00/M | 598-8081-107F 

Blue Clear 475 140 3.2 20 | 350-2037-1-ND NEW! AL 8.50 27.20 | 4,000 | —181.00/M | 598-8091-107F 

Red Clear 642 40 2.2 25 | 350-2038-1-ND NEW! 30 = 6.25 20.00} 3,000) —133.00/M | 598-8110-107F 

Red-Orange Clear 630 150 2 25 | 350-2039-1-ND NEW! 10 2.06 6.60 | 3,000 44.00/M | 598-8120-107F 

Orange Clear 610 = 2 25 | 350-2040-1-ND NEW! 173.50 11.20 | 3,000 74.00/M | 598-8130-107F 

Yellow Clear 595 130 2 25 | 350-2041-1-ND NEW! 10° 2.06 6.60 | 3,000 44.00/M | 598-8140-107F 

12 Yellow Clear 590 130 2 25 | 350-2042-1-ND NEW! 10 2.06 6.60 | 3,000 44.00/M | 598-8150-107F 

Yellow-Green Clear 575 40 2 25 | 350-2043-1-ND NEW! 09 1.94 6.20 | 3,000 41.00/M | 598-8160-107F 

Green Clear 570 20 2 25 | 350-2044-1-ND NEW! 09 1.94 6.20 | 3,000 41.00/M | 598-8170-107F 

Green Clear 525 300 3.2 25 | 350-2045-1-ND NEW! 49 10.13 32.40] 3,000) 215.00/M | 598-8181-107F 

Blue Clear 475 140 3.2 25 | 350-2046-1-ND NEW! 33 6.88 22.00 | 3,000] —146.00/M | 598-8191-107F 

Red Clear 640 = 2 25 | 350-2047-1-ND NEW! 10 2.13 6.80 | 3,000 45.00/M | 598-8210-107F 

Red-Orange Clear 630 150 2 25 | 350-2048-1-ND NEW! ad) 2.25 7.20 | 3,000 48.00/M | 598-8220-107F 

Orange Clear 610 110 2 25 | 350-2049-1-ND NEW! 17 -3.50 11.20 | 3,000 74.00/M | 598-8230-107F 

Yellow Clear 595 130 2 25 | 350-2050-1-ND NEW! 10 2.13 6.80 | 3,000 45.00/M | 598-8240-107F 

Yellow Clear 590 130 2 25 | 350-2051-1-ND NEW! 10 2.13 6.80 | 3,000 45.00/M | 598-8250-107F 

Yellow-Green Clear 575 40 2 25 | 350-2052-1-ND NEW! AO 2.13 6.80 | 3,000 45.00/M | 598-8260-107F 

Green Clear 570 20 2 25 | 350-2053-1-ND NEW! 10 2.13 6.80 | 3,000 45.00/M | 598-8270-107F 

Green Clear 525 300 3.2 25 | 350-2054-1-ND NEW! 9 10.13 32.40] 3,000) 215.00/M | 598-8281-107F 

13 Blue Clear 475 140 3.2 25 | 350-2055-1-ND NEW! 33° 6.88 = 22.00 | 3,000) —146.00/M | 598-8291-107F 

Red Diffused 640 = 2 25 | 350-2056-1-ND NEW! 10 2.13 6.80 | 3,000 45.00/M | 598-9210-107F 

Red-Orange Diffused 630 150 2 25 | 350-2057-1-ND NEW! AW 2.25 7.20 | 3,000 48.00/M | 598-9220-107F 

Orange Diffused 610 = 2 25 | 350-2058-1-ND NEW! 73.50 11.20 | 3,000 74.00/M | 598-9230-107F 

Yellow Diffused 590 130 2 25 | 350-2059-1-ND NEW! 10 2.13 6.80 | 3,000 45.00/M | 598-9250-107F 

Yellow-Green Diffused 575 40 2 30 | 350-2060-1-ND NEW! 33° 6.88 22.00 | 3,000) —146.00/M | 598-9260-107F 

Green Diffused 570 20 2 25 | 350-2061-1-ND NEW! 10 2.13 6.80 | 3,000 45.00/M | 598-9270-107F 

Green Diffused 525 300 3.2 25 | 350-2062-1-ND NEW! 49 10.13 32.40} 3,000) 215.00/M | 598-9281-107F 

Blue Diffused 475 140 3.2 25 | 350-2063-1-ND NEW! 336.88 22.00 | 3,000] —_146.00/M | 598-9291-107F 

Red Clear 640 _ 2 25 | 350-2064-1-ND NEW! 36 © 7.50 24.00} 3,000) —160.00/M | 598-8310-107F 

14 Red-Orange Clear 630 120 2 25 | 350-2065-1-ND NEW! 14° 2.88 9.20 | 3,000 61.00/M | 598-8320-107F 

Orange Clear 610 110 2 25 | 350-2066-1-ND NEW! 7-33.50 11.20 | 3,000 74.00/M | 598-8330-107F 

Yellow Clear 595 130 2 25 | 350-2067-1-ND NEW! 14. 2.88 9.20 | 3,000 61.00/M | 598-8340-107F 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 
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Dialight LEDs (Cont) Pimpin mun: Fig. 12 NEW! 
1.40 
Wave Length | Typ. lo Typ. Vf | Typ. If} Digi-Key Pricing Tape & Reel™ Dialight 
Fig. Color pk(nm) (med) (V) (mA) | Part No. 1 25 100 | Qty. | Pricing Part No. 
Yellow Clear 590 130 2 25 | 350-2068-1-ND NEW! 14 2.88  9.20/3,000/ _61.00/M | 598-8350-107F 
44 | Yellow-Green Clear 575 50 2 25 | 350-2069-1-ND NEW! 12 256 8.20/3,000) —_55.00/M | 598-8360-107F 
Green Clear 525 220 32 25 | 350-2070-1-ND NEW! 49 10.13 32.40} 3,000] | 215.00/M | 598-8380-107F| | Fig. 13 NEW! 
Blue Clear 475 140 3.2 25 | 350-2071-1-ND NEW! 5411.25 36.00 |3,000| _239.00/M | 598-8391-107F ob 
Red/Green Clear 645/570 60/40 2/2 20 | 350-2072-1-ND NEW! 23 4.75 15.20 3,000/ _101.00/M | 598-8510-207F eames 
Red-Org./Grn. Clear | 630/570 110/40 2/2 20 | 350-2073-1-ND NEW! 23 4.75 15.20 |3,000] —101.00/M | 598-8520-207F 
tgq| Yellow/Green Clear 592/570 110/40 2/2 20 | 350-2074-1-ND NEW! 23 4.75 15.20 |3,000) —101.00/M | 598-8540-207F 
Yellow/Green Clear 592/530 | 110/120 2/3.2 | 30 | 350-2075-1-ND NEW! 59 12.38 39.60/3,000) —263.00/M | 598-8550-207F 
Yellow/Red Clear 592/645 135/50 2.2/2.2 | 30 | 350-2076-1-ND NEW! 23 4.75 15.20] 3,000] 101.00/M | 598-8560-207F 
Red/Yiw.-Grn. Clear_ | 640/575 60/40 2.2/3.2 | 30 | 350-2077-1-ND NEW! 234.75 15.20|3,000| _101.00/M| 598-8570-207F| | Fig. 14 NEW! 
Red/Grn./Blue Clear | 645/530/475 | 60/120/90 | 2.2/3.2/3.2 | 20 | 350-2078-1-ND NEW! 2.25 46.88 150.00 3,000] 998.00/M | 598-8810-307F 2.00. 
15B|Red-Org./Grn./Blue Clear| 630/530/475 | 120/220/90| 2/3.2/3.2 | 20 | 350-2079-1-ND NEW! 2.25 46.88 150.00|3,000| 998.00/M | 598-8820-307F 7 YT 
Red-Org./Grn./Blue Clear| 630/530/475 | 120/220/90| 2.2/3.2/3.2 | 20 | 350-2080-1-ND NEW! 2.25 46.88 150.00|3,000| _998.00/M | 598-8821-307F 50 : 
Red/Green Clear 645/570 60/40 2/2 20 | 350-2081-1-ND NEW! 23 4.75 15.20/3,000/ _101.00/M | 598-8610-207F 
Red-Org/Grn. Clear | 630/530 | 100/220 2/3.2 | 20 | 350-2082-1-ND NEW! 59 12.38  39.60/3,000) 263.00/M | 598-8621-207F 
jea|  Yellow/Green Clear 592/570 110/40 2/2 20 | 350-2083-1-ND NEW! 23 4.75 15.20 |3,000] —101.00/M | 598-8640-207F 
Yellow/Green Clear 592/530 | 100/150 2/3.2 | 20 | 350-2084-1-ND NEW! 59 12.38 39.60/3,000) —263.00/M | 598-8650-207F 
Yellow/Red Clear 592/645 110/60 2.2/2.2 | 20 | 350-2085-1-ND NEW! 23 4.75 15.20] 3,000] —101.00/M | 598-8660-207F 
Red/Ylw.-Grn. Clear_| 639/575 60/40 2.2/3.2 | 20 | 350-2086-1-ND NEW! 234.75 15.20|3,000| _101.00/M | 598-8670-207F 
Red/Grn./Blue Clear | 645/530/475 | 60/120/90 | 2/3.2/3.2 | 20 | 350-2087-1-ND NEW! 2.43 50.63 162.00 | 3,000] 1077.00/M | 598-8610-307F 
16B |Red-Org./Grn./Blue Clear| 630/530/475 | 120/150/60) 2/3.2/3.2 | 20 | 350-2088-1-ND NEW! 2.25 46.88 150.00|3,000| 998.00/M | 598-8920-307F 
Red-Org./Grn./Blue Diff. | 630/530/475 | 60/10/40 | 2.2/3.2/3.2 | 20 | 350-2089-1-ND NEW! 2.25 46.88 150.00 |3,000| _998.00/M | 598-9920-307F 
Red/Green Clear 645/570 60/40 2/2 20 | 350-2090-1-ND NEW! 23 4.75 15.20 | 3,000/ _101.00/M | 598-8410-207F 
Red-Org/Grn. Clear | 630/530 | 100/220 2/3.2 | 20 | 350-2091-1-ND NEW! 59 12.38 39.60/3,000) —263.00/M | 598-8421-207F 
47a) Yellow/Green Clear 592/575 135/50 2/2 20 | 350-2092-1-ND NEW! 23 4.75 15.20 |3,000) —101.00/M | 598-8440-207F - : 
Yellow/Green Clear 592/530 | 120/120 2/3.2 | 20 | 350-2093-1-ND NEW! 59 12.38 39.60/3,000| 263.00/M| 598-8450-207F| | Fig. 16 NEW! 
Yellow/Red Clear 592/645 135/50 2/2.2 | 20 | 350-2094-1-ND NEW! 23 4.75 15.20/3,000) 101.00/M | 598-8460-207F a 
Red/Ylw.-Grn. Clear_| 639/575 40/30 2/2 20 | 350-2095-1-NO NEW! 234.75 15.20 |3,000| _101.00/M | 598-8470-207F : 
Red/Grn./Blue Clear | 645/530/475 | 60/120/90 | 2/3.2/3.2 | 20 | 350-2096-1-ND NEW! 2.25 46.88 150.00/ 3,000] 998.00/M | 598-8710-307F 
17B|Red-Org./Grn./Blue Clear| 630/530/475 | 80/150/60 | 2.2/3/3.2 | 20 | 350-2097-1-ND NEW! 2.25 46.88 150.00| 3,000] 998.00/M | 598-8720-307F 
Red-Org./Grn./Blue Clear| 630/530/475 | 80/150/60 | 2.2/3/3.2 | 20 | 350-2098-1-ND NEW! 2.25 46.88 150.00] 3,000] 998.00/M | 598-8721-307F 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 
Wave Length Typ. lo Typ. Vf Typ. If Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. Color pk(nm) (med) (Vv) (mA) Part No. 1 25 100 Part No. 
19 Yellow 583 2.0 22 20.0 350-1149-ND 121 1.01 81 555-2401 
Yellow 583 2.0 22 20.0 350-1162-ND 2.10 1.75 1.40 555-3401 Fig. 17 NEW! 
20 Yellow 583 24 5.0 47 350-1163-ND 2.26 1.88 151 555-3403 
a Green 565 1.0 24 20.0 350-1378-ND 8.13 6.78 5.42 555-5301 t=1.10— 
22 Yellow 585 12.6 24 20.0 350-1382-ND 3.02 2.52 2.02 570-0100-333 
o3| Hi-Eff. Blue 428 12.0 35 20.0 350-1518-ND 3.40 2.84 2.27 551-0807 
Green 565 1.6 18 2.0 350-1391-ND 1.07 90 72 551-1307 
Blue 470 1000 36 30.0 350-1520-ND 5.06 3.94 3.38 551-4007 
24 White - 1270 36 30.0 350-1521-ND 1317 10.98 8.78 551-4107 
Green 525 3400 35 30.0 350-1522-ND 4.68 3.64 3.42 551-4207 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1090-ND 1.39 1.16 93 551-0509 
25 Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1094-ND 1.39 116 93 551-0709 
Yellow 583 1.6 19 2.0 350-1098-ND 1.07 90 722 551-1209 
Orange 600 65 22 10.0 350-1101-ND 7.22 6.02 4.81 551-2507-004 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1089-ND 5.29 444 3.53 551-0507-004 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1091-ND 4.66 3.89 3.411 551-0607-004 
26 Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1093-ND 5.29 4.41 3.53 551-0707-004 
Red 635 1.8 18 2.0 350-1095-ND 3.83 3.20 2.56 551-1107-004 
Green 565 1.6 18 20 350-1099-ND 479 3.99 3.20 551-1307-004 
Yellow/Green 585/565 4.3/6.3 24 20.0 350-1105-ND 8.79 7.33 5.87 551-3107-004 
Hi. Eff. Blue 428 12.0 35 20.0 350-1524-ND 6.30 5.25 4.20 553-0188 
27 Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1406-ND 214 1.79 1.43 553-0311 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1407-ND 244 1.79 1.43 553-0333 
Yellow 583 1.6 19 20 350-1128-ND 1.81 1.52 1.21 553-0233-300 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1129-ND 214 1.79 1.43 553-0311-300 
28 Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1130-ND 214 1.79 1.43 553-0322-300 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1131-ND 214 1.79 1.43 553-0333-300 
Green Clear 565 12.0 23 10.0 350-1135-ND 1.99 1.66 1.33 553-222-300 
Yellow 583 10.0 22 10.0 350-1328-ND 2.41 1.88 162 569-0103-333 
30 Orange 600 65 22 10.0 350-1329-ND 2.41 1.88 161 569-0107-777 
Blue 428 12.5 35 20.0 350-1533-ND 19.51 15.18 ‘13.014 569-0109-999 
31 Red 635 18 18 2.0 350-1278-ND 3.50 2.92 2.34 564-0200-111 
Yellow 583 18 19 20 350-1031-ND 1.07 90 72 550-1207 
30 Yellow 590 8.0 20 10.0 350-1043-ND 88 74 59 550-2307 Pr 
Orange 600 70 19 10.0 350-1051-ND 88 74 59 550-2507 
Yellow Clear 583 140.0 22 20.0 350-1081-ND 1413 95 76 550-5707 a 
Yellow 585 12.3 24 20.0 350-1006-ND 82 69 55 550-0305 3.68 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1022-ND 1413 95 76 550-0805 fe 
Yellow 583 1.8 19 2.0 350-1030-ND 1.07 90 72 550-1205 
Yellow 585 63 24 10.0 350-1042-ND Bt 68 55 550-2305 
a Red 650 7.0 22 10.0 350-1046-ND 88 74 59 550-2405 
Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.1 20.0 350-1054-ND 1.73 1.45 1.16 550-3005 
Red 650 34.0 24 20.0 350-1060-ND 1.07 90 72 550-5105 
Green 563 34.0 22 20.0 350-1064-ND 1.07 90 72 550-5205 
Red Clear 635 125.0 22 20.0 350-1072-ND 113 95 76 550-5505 
Yellow Clear 583 140.0 22 20.0 350-1080-ND 1.13 95 76 550-5705 
34 Yellow/Green 583/565 5.0/8.0 24/24 10.0 350-1058-ND 2.39 2.00 1.60 550-3609 
Green 565 12.3 24 20.0 350-1004-ND 3.78 3.15 2.52 550-0207-004 Fig. 22 10.16 
Red 655 20 5.0 13.0 350-1016-ND 9.29 7.75 6.20 550-0507-004 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1020-ND 4.76 3.97 3.18 550-0707-004 
35 Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1024-ND 9.29 7.75 6.20 550-0807-004 
Red 635 2.0 18 2.0 350-1028-ND 4.44 3.71 2.97 550-1107-004 
Yellow 583 18 19 20 350-1032-ND 8.66 7.22 5.78 550-1207-004 
Yellow 585 63 24 10.0 350-1044-ND 3.90 3.26 261 550-2307-004 
Orange 600 7.0 19 10.0 350-1052-ND 7.62 6.36 5.09 550-2507-004 
- Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1113-ND 244 179 1.43 552-0333 
Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.1 20.0 350-1114-ND 1.70 1.33 144 552-0711 
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Dialight = LEDs (cont, Bin: irom 
Wave Length Typ. lo Typ. VE Typ. If Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. Color pk(nm) (med) (V) (mA) Part No. 1 25 100 Part No. 
Yellow 585 34.0 2.2 20.0 350-1118-ND 1.99 1.66 1.33 552-0833 
36 Yellow 583 1.8 1.9 2.0 350-1121-ND 1.99 1.66 1.33 552-0933 
Blue 470 1010 3.8 30.0 350-1523-ND 6.43 5.36 4.29 552-2388 
Yellow 585 12.3 21 20.0 350-1005-ND 1.01 84 68 550-0304 
Blue 470 520 4.0 20.0 350-1515-ND 3.21 2.68 2.15 550-1004 
Yellow 583 1.8 1.9 2.0 350-1029-ND 1.13 95 76 550-1204 
37 Yellow 590 8.0 2.0 10.0 350-1041-ND 117 98 78 550-2304 
Orange 600 7.0 1.9 10.0 350-1049-ND 88 74 59 550-2504 
Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.4 20.0 350-1053-ND 2.27 1.89 1.52 550-3004 
Red 650 34.0 24 20.0 350-1059-ND 1.29 1.08 87 550-5104 
Blue 470 650 3.6 20.0 350-1531-ND 8.27 6.44 5.52 561-1002-100 
Green 565 1.8 18 2.0 350-1195-ND 92 17 61 561-1301-100 
Yellow 583 1.8 1.9 2.0 350-1189-ND 713 58 AQ 561-1201-100 
Yellow 590 10.0 24 20.0 350-1213-ND 69 54 AG 561-2301-100 
Green Tinted 565 70.0 2.3 10.0 350-1225-ND 69 54 AG 561-2501-100 
38] Yellow Tinted 583 50.0 2.2 10.0 350-1231-ND 69 54 46 561-2601-100 
Yellow 585 34.0 22 20.0 350-1255-ND BB 58 49 561-5301-100 
Red Clear 635 125.0 22 20.0 350-1261-ND 78 61 53 561-5501-100 
Yellow Clear 583 140.0 22 20.0 350-1273-ND 78 6 53 561-5701-100 
Green 525 2200 35 20.0 350-1549-ND 4.23 3.29 2.82 561-5902-100 
White _ 1100 3.5 20.0 350-1548-ND 4.23 3.29 2.82 561-6002-100 
39 Yellow 583 3.5 21 20.0 350-1288-ND 1.45 1.21 97 566-0306 
Red 635 6.0 2.0 20.0 350-1164-ND 1.16 91 78 566-0406 
40 Green 565 25 2.3 20.0 350-1234-ND 1.54 1.20 1.03 561-4201-055 
GrnViw/GrnYiw.| 565/583 8.5/10.0 2.1/2.2 10.0 350-1293-ND 3.89 3.25 2.60 568-0102-323 
44 |Grn/YiwJ/Grn/Yiw.| 565/583 8.0 5.0 12.0/10.0 350-1308-ND 9.08 757 6.05 568-0302-323 
Yiw/Grn/Viw/Grn.| 583/565 8.0 5.0 10.0/12.0 350-1309-ND 9.08 7.57 6.05 568-0303-232 
42 Red 635 12.6 2.0 30.0 350-1550-ND 1.95 1.63 1.31 571-0111 
RoHS Compliant 
Red 635 10.0 2.0 20.0 350-1555-ND AT 37 32 521-9216F 
Orange 600 7 2.2 20.0 350-1556-ND 31 24 21 521-9498F 
43 Green 565 12.6 21 20.0 350-1557-ND AT 37 32 521-9210F 
Yellow 583 10.0 2.2 20.0 350-1558-ND AT 37 32 521-9211F 
White — 1010 3.6 30.0 350-1561-ND 2.01 1.57 1.34 521-9901F 
Blue 464 460 3.5 30.0 350-1562-ND 1.13 88 15 521-9918F 
44 Blue 428 12.0 3.5 20.0 350-1560-ND Pal 1.70 1.45 521-9831F 
48 Blue 470 1010 3.8 30.0 350-1563-ND 1.13 88 15 521-9946F 
White - 1690 3.8 30.0 350-1564-ND 2.36 1.84 1.58 521-9948 
45 Red/Green 635/565 5.0/8.0 2.1/2.3 10.0 350-1559-ND 1.18 92 79 521-9450F 
Red 650 1.2 1.6 20.0 350-1711-ND 81 63 54 555-2001F 
Green 565 1.0 24 20.0 350-1716-ND 83 65 56 555-2301F 
Yellow 583 2.0 2.2 20.0 350-1718-ND 83 65 56 555-2401F 
Red 650 1.9 5.0 6.0 350-1712-ND 90 wal 61 555-2003F 
19 Red 650 0.9 5.0 3.0 350-1713-ND -90 ral 61 555-2007F 
Red 650 0.6 5.0 1.0 350-1715-ND 95 74 64 555-2009F 
Green 565 25 5.0 47 350-1717-ND 95 74 64 555-2303F 
Yellow 583 21 5.0 47 350-1719-ND 79 62 53 555-2403F 
Red 650 0.9 24.0 3.0 350-1714-ND -90 wal 61 555-2008F 
Red 650 1.2 1.6 20.0 350-1720-ND 1.04 82 70 555-3001 F 
Green 565 1.0 24 20.0 350-1725-ND 1.42 111 95 555-3301 F 
Yellow 583 2.0 2.2 20.0 350-1727-ND 1.42 1.11 95 555-3401 F 
Red 650 1.9 5.0 6.0 350-1721-ND 1.31 1.02 88 555-3003F 
20 Red 650 0.9 5.0 3.0 350-1722-ND 1.31 1.02 88 555-3007F 
Red 650 0.6 5.0 1.0 350-1724-ND 1.38 1.08 92 555-3009F 
Green 565 25 5.0 47 350-1726-ND 1.54 1.21 1.03 555-3303F 
Yellow 583 24 5.0 47 350-1728-ND 1.54 1.21 1.03 555-3403F 
Red 650 0.9 24.0 3.0 350-1723-ND 1.31 1.02 88 555-3008F 
Red 650 1.2 1.6 20.0 350-1799-ND 3.20 2.49 2.14 555-4001F 
Green 565 1.0 24 20.0 350-1800-ND 3.71 2.89 2.48 555-4301 F 
Yellow 583 2.0 2.2 20.0 350-1801-ND 3.24 2.53 217 555-4401F 
46 Red 650 1.9 5.0 6.0 350-1795-ND 3.62 2.82 2.42 555-4003F 
Red 650 0.9 5.0 3.0 350-1796-ND 3.62 2.82 2.42 555-4007F 
Green 565 25 5.0 47 350-1797-ND 3.71 2.89 2.48 555-4303F 
Yellow 583 21 5.0 47 350-1798-ND 3.71 2.89 2.48 555-4403F 
Red 650 1.9 5.0 6.0 350-1802-ND 5.33 4.15 3.56 555-5003F 
a Red 650 1.2 1.6 20.0 350-1803-ND 4.68 3.65 3.13 555-5001F 
Green 565 1.0 24 20.0 350-1804-ND 5.54 431 3.69 555-5301F 
Yellow 583 2.0 22 20.0 350-1805-ND 5.54 431 3.69 555-5401F 
Green 565 8.7 21 20.0 350-1806-ND 2.06 1.61 1.38 570-0100-222F 
29 Red 635 12.6 2.0 20.0 350-1807-ND 2.06 1.61 1.38 570-0100-111F 
Yellow 585 12.6 21 20.0 350-1808-ND 2.06 1.61 1.38 570-0100-333F 
Red/Ylw./Grn. 635/585/565 | 12.6/12.6/8.7 | 2.0/2.1/2.1 20.0 350-1809-ND 2.06 1.61 1.38 570-0100-132F 
Green 563 16.0 24 10.0 350-1810-ND 56 A4 38 551-0207F 
Yellow 585 6.3 21 10.0 350-1811-ND 56 A4 38 551-0307F 
Red 650 10.0 2.0 10.0 350-1812-ND 56 A4 38 551-0407F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1813-ND 85 66 57 551-0607F 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1814-ND 85 66 57 551-0507F 
23 Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1815-ND 85 66 57 551-0707F 
Hi. Eff. Blue 428 12.0 3.5 20.0 350-1844-ND 2.32 1.81 1.55 551-0807F 
Red 635 1.8 18 2.0 350-1816-ND 73 57 AQ 551-1107F 
Green 565 1.6 18 2.0 350-1817-ND 73 57 AQ 551-1307F 
Yellow 583 1.6 1.9 2.0 350-1818-ND 73 57 AQ 551-1207F 
Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1819-ND 1.33 1.04 89 551-3007F 
Yellow/Green 585/565 4.3/6.3 2.1/2.1 10.0 350-1820-ND 1.33 1.04 89 551-3107F 
Blue 470 7000 3.6 30.0 350-1846-ND 4.60 3.58 3.07 551-4007F 
24 White _ 1270 3.6 30.0 350-1847-ND 8.98 6.99 5.99 551-4107F 
Green 525 3400 3.5 30.0 350-1848-ND 4.25 3.31 2.84 551-4207F 
Green 563 16.0 24 10.0 350-1665-ND 65 51 A4 551-0209F 
Yellow 585 6.3 24 10.0 350-1667-ND 65 1 44 551-0309F 
Red 650 10.0 2.0 10.0 350-1669-ND 65 51 A4 551-0409F 
Orange 600 6.5 2.2 10.0 350-1682-ND 73 57 AQ 551-2509F 
25 Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1671-ND -95 74 63 551-0509F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1673-ND 95 74 63 551-0609F 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1675-ND 95 74 63 551-0709F 
Hi. Eff. Blue 428 12.0 3.5 20.0 350-1845-ND 2.32 1.81 1.55 551-0809F 
Red 635 1.8 18 2.0 350-1677-ND 73 57 AQ 551-1109F 


Red Cathode Lead 
Yellow Cathode Lead 
(Bi-color LEDs) 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to73) 2315 


Dialight LEDs (Cont) Dim. inmm le 6.10 | 
eeeasnceee Cathode 
Wave Length Typ. lo Typ. VE Typ. If Digi-Key Price Each Dialight x C+) 
Fig. Color pk(nm) (med) (V) (mA) Part No. u 25 100 Part No. | Red Cathode 483 
Yellow 583 16 19 20 350-1679-ND 73 37 49 551-1209F E for Bicolor 
95 Green 565 16 1.8 2.0 350-1681-ND 73 57 49 551-1309F 2.54 
Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1684-ND 1.24 97 83 551-3009F Dimension A: 3.43 for 550-0207F ~ 550-0407(F], 
Yellow/Green 585/565 4.3/6.3 21 20.0 350-1685-ND 1.43 1.12 96 551-3109F 4.90 for 550-1007(F], 5.0 for all others 
Green 563 16.0 24 10.0 350-1664-ND 2.52 1.96 1.68 551-0207-004F 
Yellow 585 63 24 10.0 350-1666-ND 2.52 1.96 1.68 551-0307-004F A 
Red 650 10.0 20 10.0 350-1668-ND 2.21 1.73 1.48 551-0407-004F AC 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1670-ND 3.61 2.81 2.41 551-0507-004F ap ne) Rf 
i Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1672-ND 347 2.47 212 551-0607-004F 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1674-ND 3.61 2.81 2.41 551-0707-004F oa 68 || ||_Red Cathode 
Red 635 18 1.8 2.0 350-1676-ND 2.87 2.24 1.92 551-1107-004F "for Bicolor , 4 
Yellow 583 1.6 1.9 2.0 350-1678-ND 3.27 2.55 218 561-1207-004F aot 5.20 
Green 565 1.6 1.8 2.0 350-1680-ND 3.27 2.55 2.18 551-1307-004F Dim. A: 3.43 for 550-0205[F] ~ 550-0405[F], 5.0 for all others 
Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1683-ND 5.98 4.66 3.99 551-3007-004F 
Red 650 10.0 2.0 10.0 350-1821-ND 1.24 97 83 553-011 1F Fig. 34 
Green 563 16.0 24 10.0 350-1825-ND 1.24 97 83 553-0122F f 7.62 
Yellow 585 63 24 10.0 350-1826-ND 1.24 97 83 553-0133F 762 Q pou 
Grn.(top)/Red(bot) | 563/650 16.0/10.0 2.1/2.0 10.0 350-1822-ND 1.04 81 70 553-0121F 7 . Green ( 
Grn.(top)/Yiw.(bot) | 563/585 16.0/6.3 2.4/2.1 10.0 350-1823-ND 1.24 97 83 553-0123F [31 | anode 
Yiw.(top)/Grn.(bot) | 585/563 6.3/16.0 2.1/2.1 10.0 350-1824-ND 1.24 97 83 553-0132F Red/ __| Sigs ao 
Hi. Eff. Blue 428 12.0 3.5 20.0 350-1850-ND 4.29 3.34 2.86 553-0188F yellow 
Red 635 18 18 2.0 350-1827-ND 1.36 1.06 91 553-0211F 2:54 
27 
Green 565 16 1.8 2.0 350-1828-ND 1.36 1.06 4 553-0222F 
Yellow 583 16 1.9 2.0 350-1830-ND 1.36 1.06 oH 553-0233F ; 
Grn.(top)/Yiw.(bot) | 565/583 1.6/1.6 1.8/1.9 2.0 350-1829-ND 1.36 1.06 31 553-0223F Cathode 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1831-ND 4.21 94 81 553-0322F : 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1832-ND 4.45 1.14 97 553-031 1F 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1833-ND 1.45 1.14 97 553-0333F 
2x Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1834-ND 1.82 4.42 1.22 553-071 1F 
2x Yiw/Green 585/565 4.3/6.3 2.1/2.1 10.0 350-1835-ND 1.82 1.42 1.22 553-0744F 
Red 650 10.0 2.0 10.0 350-1698-ND 1.24 7 83 553-0111-300F | | Dim. A: 3.4 for 550-0207-004[F] ~ 550-0407-004(F}, 
Green 563 16.0 24 10.0 350-1699-ND 4.24 97 83 553-0122-300F | | 4.95 for all others 
Yellow 585 63 24 10.0 350-1700-ND 4.24 97 83 553-0133-300F : 
Orange 600 65 22 10.0 350-1701-ND 2.41 1.88 1.61 553-0177-300F : 8.0, ages 
Red 635 18 1.8 2.0 350-1702-ND 1.36 1.06 4 553-021 1-300F 
Green 565 16 18 2.0 350-1703-ND 1.36 1.06 91 553-0222-300F oe) Cathode C 
28 Yellow 583 16 1.9 2.0 350-1704-ND 1.36 1.06 ot 553-0233-300F I) C| 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1705-ND 1.45 1.14 97 553-031 1-300F 3.2 Red Cathode 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1706-ND 1.45 1.14 97 553-0322-300F 3.68 for Bicolor 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1707-ND 1.45 1.14 97 553-0333-300F SI 2.54 “508 Sa | 254 
2x Red/Green 635/565 50 2.0 10.0 350-1708-ND 1.82 742 1.22 553-0711-300F : 
2x Yellow/Green | 585/565 4.3/6.3 24 10.0 350-1709-ND 1.63 4.27 1.09 553-0744-300F 
Green Clear 565 12.0 23 10.0 350-1710-ND 1.36 1.06 a 53-2222-300F | | Fig. 37 
Red 635 10.0 22 10.0 350-1782-ND 141 1.10 95 569-0111-100F 2 ase oed =a 
99 Green 565 85 23 10.0 350-1783-ND 1.33 1.04 89 569-0112-200F | : . 
Yellow 583 10.0 22 10.0 350-1784-ND 141 1.10 95 569-0113-300F esa 
Blue 428 12.5 35 20.0 350-1854-ND 451 3.51 3.01 569-0119-900F = 
Red 635 10.0 22 10.0 350-1778-ND 2.18 170 146 569-0101-111F GaiNoas fed Cathode 
Green 565 85 23 10.0 350-1779-ND 2.06 1.61 1.38 569-0102-220F forBloolor 
30 Yellow 583 10.0 22 10.0 350-1780-ND 218 1.70 1.46 569-0103-333F ; 
Orange 600 65 22 10.0 350-1781-ND 218 170 146 | 569-0107-777F | |_Dim. A: 8.48 for 550-0204(F] ~ 550-0404/F], 6.0 for all others 
Blue 428 12.5 35 20.0 350-1853-ND 1773 1379 11.82 569-0109-999F 
Red 635 10.0 22 10.0 350-1750-ND 216 1.68 144 564-0100-111F 
Red/Viw/Grn. | 635/583/565 | 10.0/10.0/8.5 | 2.2/2.2/2.3 10.0 350-1751-ND 2.16 1.68 1.44 564-0100-132F 
Green 565 85 23 10.0 350-1752-ND 2.16 1.68 1.44 564-0100-222F 
Orange 600 65 22 10.0 350-1753-ND 2.16 1.68 1.44 564-0100-777F 
Hi. Eff. Blue 428 12.0 35 20.0 350-1852-ND 13.22 10.28 8.82 564-0100-999F 
Red 635 18 18 20 350-1754-ND 2.39 1.86 1.59 564-0200-111F ; ! Ta Cathode 
31} Red/Viw/Grn. | 635/583/565 | 1.8/1.6/1.6 | 1.8/1.9/1.8 2.0 350-1755-ND 2.39 1.86 1.59 564-0200-132F : 
Green 565 16 1.8 2.0 350-1756-ND 2.00 1.56 1.34 564-0200-222F 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1757-ND 2.43 1.90 1.63 564-0300-111F 
Red/Viw/Grn. | 635/583/565 | _4.0/8.0/8.0 5.0 10.0/10.0/12.0 350-1758-ND 2.03 1.58 1.36 564-0300-132F 
Green 565 80 5.0 12.0 350-1759-ND 2.43 7.90 1.63 564-0300-222F 
3x Red/Green 635/565 5.0 20 10.0 350-1760-ND 347 2.47 212 564-0700-111F 
3x Yellow/Green | 585/565 4.3/6.3 24 20.0 350-1761-ND 3.03 2.36 2.02 564-0700-444F io BRON al 
47|_ Red/Green 630/560 40 2.0/2.1 20.0 350-1836-ND 1.51 1.18 1.01 551-3508F 4 
Green 565 123 24 20.0 350-1599-ND 56 a4 38 550-0207F ; ; o ai 
Yellow 585 12.3 24 20.0 350-1603-ND 45 35 30 550-0307F ae 
Red 635 123 2.0 20.0 350-1606-ND 56 a4 38 550-0407F 8 
Red 655 2.0 5.0 13.0 350-1610-ND wal 56 48 550-0507F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1613-ND al 56 48 550-0707F le 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1617-ND a 61 52 550-0807F 2" | | Cathode 
Blue 470 1010 38 30.0 350-1843-ND 2.10 1.64 1.40 550-1007F ; | | | Index 
Red 635 20 1.8 2.0 350-1620-ND 66 52 AB 550-1107F 
Yellow 583 18 1.9 20 350-1624-ND 3 57 49 550-1207F 
Green 565 18 1.8 2.0 350-1627-ND 2B 57 9 550-1307F 
32 Green 563 10.0 24 10.0 350-1630-ND 61 48 Al 550-2207F 
Yellow 590 8.0 2.0 10.0 350-1633-ND 61 48 A 550-2307F 
Red 650 7.0 22 10.0 350-1636-ND 61 48 A 550-2407F 
Orange 600 7.0 1.9 10.0 350-1640-ND 61 48 A 550-2507F 
Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.4 20.0 350-1643-ND 1.18 92 79 550-3007F 
Red 650 34.0 24 20.0 350-1648-ND a7 37 32 550-5107F 
Green 563 34.0 22 20.0 350-1651 -ND 7 37 32 550-5207F 
Yellow 585 34.0 22 20.0 350-1654-ND 7 37 32 550-5307F 
Red Clear 635 425.0 22 20.0 350-1657-ND 7 61 52 550-5507F 
Green Clear 565 420.0 23 20.0 350-1660-ND 7 61 52 550-5607F ever ae 
Yellow Clear 583 140.0 22 20.0 350-1663-ND 7 61 52 550-5707F Nor Bicolor 
Green 565 123 21 20.0 350-1598-ND 56 77 38 550-0205F cane 
Yellow 585 123 24 20.0 350-1602-ND 56 Ad 38 550-0305F 
Red 635 123 2.0 20.0 350-1605-ND 56 Ad 38 550-0405F 
Red 655 2.0 5.0 13.0 350-1609-ND 7 61 52 550-0505F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1612-ND a7 61 52 550-0705F 
33 Yellow 583 80 5.0 10.0 350-1616-ND 77 6 52 550-0805F 
Blue 470 520 4.0 20.0 350-1842-ND 2.10 1.64 1.40 550-1005F 
Red 635 2.0 1.8 20 350-1619-ND 3 57 49 550-1105F 
Yellow 583 18 1.9 2.0 350-1623-ND 3 57 49 550-1205F 
Green 565 18 1.8 2.0 350-1626-ND 2B 57 49 550-1305F 
Green 563 10.0 24 10.0 350-1629-ND 61 48 A 550-2205F (Continued) 
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Dialight = LEDs (cont, ain 
Wave Length Typ. lo Typ. VE Typ. If Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. Color pk(nm) (med) (V) (mA) Part No. 1 25 100 Part No. 
Yellow 585 63 2A 10.0 350-1632-ND 61 48 A 550-2305F 
Red 650 7.0 22 10.0 350-1635-ND 61 48 At 550-2405F 
Orange 600 7.0 1.9 10.0 350-1639-ND 61 48 At 550-2505F 
Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.4 20.0 350-1642-ND 1.18 92 79 550-3005F 
- Red 650 34.0 24 20.0 350-1647-ND 73 57 49 550-51 05F 
Green 563 34.0 22 20.0 350-1650-ND 73 57 49 550-5205F 
Yellow 585 34.0 22 20.0 350-1653-ND 73 57 49 550-5305F 
Red Clear 635 125.0 22 20.0 350-1656-ND 7 61 52 550-5505F 
Green Clear 565 120.0 23 20.0 350-1659-ND 7 61 52 550-5605F 
Yellow Clear 583 140.0 22 20.0 350-1662-ND ia 61 52 550-5705F 
34; Red/Green 635/565 5.0/8.0 2.1/2.3 10.0 350-1644-ND 1.62 127 1.09 550-3509F 
Yellow/Green 583/565 5.0/8.0 2.4/2.1 10.0 350-1645-ND 1.62 1.27 1.09 550-3609F 
ag}. Red/Green 635/565 5.0/8.0 2.1/2.3 10.0 360-1837-ND 1.62 127 1.09 550-3505F 
Yellow/Green 583/565 5.0/8.0 2.4/2.4 10.0 350-1838-ND 1.62 1.27 1.09 550-3605F 
Green 565 123 24 20.0 350-1600-ND 2.57 2.00 172 550-0207-004F 
Red 635 123 20 20.0 350-1607-ND 2.57 2.00 1.72 550-0407-004F 
35 Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1614-ND 3.25 2.53 247 550-0707-004F 
Red 635 20 18 20 350-1621-ND 3.08 2.36 2.02 550-1107-004F 
Red 650 7.0 22 10.0 350-1637-ND 2.66 2.08 1.78 550-2407-004F 
Red 650 7.0 22 10.0 350-1686-ND 7 76 65 552-021 1F 
Green 563 10.0 24 10.0 350-1687-ND 97 76 65 552-0222F 
Yellow 590 8.0 20 10.0 350-1688-ND 1.24 7 83 552-0233F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1689-ND 1.45 1.14 97 552-0322F 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1690-ND 1.45 1.14 97 552-0333F 
Yellow/Green 585/565 87/87 24/24 20.0 350-1691-ND 1.82 142 1.22 552-0744F 
36 Red 650 34.0 24 20.0 350-1692-ND 1.36 1.06 91 552-081 1F 
Green 563 34.0 22 20.0 350-1693-ND 1.36 1.06 Tl 552-0822F 
Yellow 585 34.0 22 20.0 350-1694-ND 1.36 1.06 91 552-0833F 
Red 635 2.0 18 20 350-1695-ND 1.09 85 73 552-091 1F 
Green 565 18 18 20 350-1696-ND 1.09 85 73 552-0922F 
Yellow 583 18 19 20 350-1697-ND 1.36 1.06 9 552-0933F 
Blue 470 1010 38 30.0 350-1849-ND 4.39 3.42 2.93 552-2388F 
ag| _2xRed/Green 635/565 5.0/8.0 21/23 10.0 350-1839-ND 3.03 2.36 2.02 552-351 1F 
2x Yellow/Green | 583/565 5.0/8.0 24/24 10.0 350-1840-ND 3.08 2.36 2.02 552-3544F 
Green 565 123 24 20.0 350-1597-ND 68 53 46 550-0204F 
Yellow 585 123 24 20.0 350-1601-ND 68 53 46 550-0304F 
Red 635 123 20 20.0 350-1604-ND 68 53 46 550-0404F 
Red 655 20 5.0 13.0 350-1608-ND 95 7 63 550-0504F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1611-ND 95 74 63 550-0704F 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1615-ND 95 74 63 550-0804F 
Blue 470 520 4.0 20.0 350-1841-ND 249 171 1.47 550-1004F 
Red 635 20 18 20 350-1618-ND 78 61 53 550-1104F 
Yellow 583 18 1.9 20 350-1622-ND 78 61 53 550-1204F 
Green 565 1.8 1.8 2.0 350-1625-ND 78 61 53 550-1304F 
37 Green 563 10.0 24 10.0 350-1628-ND “80 63 54 550-2204F 
Yellow 590 8.0 20 10.0 350-1631-ND ‘80 63 54 550-2304F 
Red 650 7.0 22 10.0 350-1634-ND 80 63 54 550-2404F 
Orange 600 7.0 1.9 10.0 350-1638-ND 61 48 At 550-2504F 
Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.1 20.0 350-1641-ND 1.55 1.21 1.04 550-3004F 
Red 650 34.0 24 20.0 350-1646-ND 7 68 59 550-5104F 
Green 563 34.0 22 20.0 350-1649-ND 87 68 59 550-5204F 
Yellow 585 34.0 22 20.0 350-1652-ND 87 68 59 550-5304F 
Red Clear 635 125.0 22 20.0 350-1655-ND 92 72 62 550-5504F 
Green Clear 565 120.0 23 20.0 350-1658-ND 92 72 62 550-5604F 
Yellow Clear 583 140.0 22 20.0 350-1661-ND 92 72 62 550-5704F 
Red 635 8.0 5.0 10.0 350-1731-ND 72 56 48 561-0104-100F 
Blue 470 650 36 20.0 350-1851-ND 751 5.85 5.01 561-1002-100F 
Red 635 20 18 20 350-1732-ND 63 49 42 561-1101-100F 
Green 565 18 18 20 350-1734-ND 63 49 42 561-1301-100F 
Yellow 583 18 1.9 2.0 350-1733-ND 67 52 45 561-1201-100F 
Red 635 7.0 22 10.0 350-1735-ND 58 46 39 561-2101-100F Anode 
Green 565 32.0 20 20.0 350-1736-ND 1.30 1.02 87 561-2201-100F 2.544 
Yellow 590 10.0 24 20.0 350-1737-ND 62 48 42 561-2301-100F 
Red Tinted 635 60.0 22 10.0 350-1738-ND 62 48 42 561-2401-100F 
38 | _ Green Tinted 565 70.0 23 10.0 350-1739-ND 62 48 42 561-2501-100F 
Yellow Tinted 583 50.0 22 10.0 350-1740-ND 62 48 42 561-2601-100F 
Red 650 34.0 24 20.0 350-1744-ND 67 52 45 561-5101-100F 
Green 563 34.0 22 20.0 350-1745-ND 67 52 45 561-5201-100F 
Yellow 585 34.0 22 20.0 350-1746-ND 67 52 45 561-5301-100F 
Red Clear 635 125.0 22 20.0 350-1747-ND 72 56 48 561-5501-100F 
Green Clear 565 120.0 23 20.0 350-1748-ND 68 53 46 561-5601-100F Giean ata 
Yellow Clear 583 140.0 22 20.0 350-1749-ND 72 56 48 561-5701-100F Anode 
Green 525 2200 35 20.0 350-1863-ND 3.85 3.00 257 561-5902-100F 
White = 1100 35 20.0 350-1862-ND 3.85 3.00 2.57 561-6002-100F Cathode 
Green 565 40 22 20.0 350-1762-ND 99 78 7 566-0206F 
39 Yellow 583 35 24 20.0 350-1764-ND 99 78 67 566-0306F 
Red 635 6.0 20 20.0 350-1729-ND 1.05 82 a 566-0406F 
Green 565 40 22 20.0 350-1763-ND 95 7A 63 566-0207F 
50 Yellow 583 35 24 20.0 350-1765-ND 95 74 63 566-0307F 
Red 635 74 20 20.0 350-1730-ND 1.00 78 67 566-0407F 
51 | __Red/Green 635/565 3.5/4.0 192A 20.0 350-1766-ND 1.89 147 1.26 566-3507F 
Red 635 5.0 19 20.0 350-1741-ND 1.39 1.08 93 561-4101-055F ; 
40 Green 565 25 23 20.0 350-1742-ND 1.39 1.08 93 561-4201-055F | 
Yellow 583 5.0 24 20.0 350-1743-ND 1.39 1.08 93 561-4301-055F a.ig[ ff | 
Red 635 10.0 22 10.0 350-1767-ND 2.66 2.08 178 568-0101-111F 
Green 565 85 23 10.0 350-1768-ND 2.66 2.08 1.78 568-0102-222F 
Grn/Yiw/Grn/Yiw. | 565/583 8.5/10.0 2.1/2.2 10.0 350-1769-ND 2.66 2.08 1.78 568-0102-323F 
Orange 600 65 22 10.0 350-1770-ND 2.66 2.08 1.78 568-0107-777F 
Red 635 18 18 2.0 350-1771-ND 2.97 2.31 1.98 568-0201-111F 
rm Green 565 16 18 20 350-1772-ND 2.97 231 1.98 568-0202-222F 
Grn/Yiw/Grn/Yiw. | 565/583 16 1.8/1.9 2.0 350-1773-ND 2.97 231 1.98 568-0202-323F 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1774-ND 347 247 212 568-0301-111F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1775-ND 3417 247 212 568-0302-222F 
Bi-Color Red/Green | 635/565 5.0 20 10.0 350-1776-ND 3.96 3.08 2.64 568-0701-111F 
Bi-Color Yiw/Gr. | 585/565 4.3/6.3 24 10.0 350-1777-ND 3.96 3.08 2.64 568-0704-444F 
Red 635 12.6 20 30.0 350-1864-ND 1.33 1.04 89 571-011 1F 
Green 565 87 24 30.0 350-1865-ND 1.33 1.04 89 571-0122F 
42 Yellow 585 12.06 24 20.0 350-1866-ND 1.33 1.04 89 571-0133F 
Yellow/Green 585/565 12.6/8.7 24/24 20.0/30.0 350-1867-ND 1.33 1.04 89 571-0132F 
Red/Green 635/565 12.6/8.7 2.0/2.4 30.0/30.0 350-1868-ND 1.33 1.04 89 571-0112F 
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Dialight 


NEW! LED Arrays 


Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
LumiSpot™ 
3x1W, Blue, 48mm 350-1985-ND 52.74 41.02 35.16 | LSP3-B-XXX 
3x1W, Green, 48mm 350-1986-ND 52.74 41.02 35.16) LSP3-G-XXX 
1 | 3x1W, Red, 48mm 350-1987-ND 49.67 38.64 33.12) LSP3-R-XXX 
3x1W, Warm White, 48mm | 350-1988-ND 57.33 44.60 38.23] LSP3-WW-XXX 
3x1W, White, 48mm 350-1989-ND 57.33 44.60 38.23 | LSP3-W-XXX 
6x1W, Blue, 69mm 350-1990-ND 86.58 67.34 57.72] LSP6-B-XXX 
6x1W, Green, 69mm 350-1991-ND 86.58 67.34 57.72] LSP6-G-XXX 
2 | 6x1W, Red, 69mm 350-1992-ND 79.75 62.03 53.17| LSP6-R-XXX 
6x1W, Warm White, 69mm | 350-1993-ND 96.49 75.05 64.33] LSP6-WW-XXX 
6x1W, White, 69mm 350-1994-ND 96.49 75.05 64.33 | LSP6-W-XXX 
9x1W, Blue, 90mm 350-1995-ND 114.39 88.98 76.27 | LSP9-B-XXX 
9x1W, Green, 90mm 350-1996-ND 114.39 88.98 76.27) LSP9-G-XXX 
3 | 9x1W, Red, 90mm 350-1997-ND 104.49 81.27 69.66 | LSP9-R-XXX 
9x1W, Warm White, 90mm | 350-1998-ND 129.25 100.54 86.17] LSP9-WW-XXX 
9x1W, White, 90mm 350-1999-ND 129.25 100.54 86.17 | LSP9-W-XXX 
Colour™ Engine RGB 
4] 8x1W, Circular 350-1928-ND 78.43 61.00 52.29] CE3C-RGB-XXX 
5 | 6x1W, Circular 350-1929-ND 148.23 115.29 98.82 CE6C-RGB-XXX 
6 | 12x1W, Circular 350-1923-ND 230.66 179.41 153.78) CE12C-RGB-XXX 
7 | 12x1W, Linear 350-1924-ND 203.19 158.04 135.46 | CE12L-RGB-XXX 
8 | 18x1W, Circular 350-1925-ND 305.53 237.64 203.69 | CE18C-RGB-XXX 
9 | 18x1W, Linear 350-1926-ND 285.09 221.74 190.06 | CE18L-RGB-XXX 
10 | 36x1W, Circular 350-1927-ND 602.49 468.61 401.66 | CE36C-RGB-XXX 
LinkLED™ 1W on MCPCB with Connectors 
Amber 350-1946-ND 15.05 11.71 10.04] LK1-1-A 
Blue 350-1947-ND 16.28 12.67 10.86 | LK1-1-B 
41 | Green 350-1948-ND 16.29 12.67 10.86] LK1-1-G 
Red 350-1949-ND 15.05 11.71 10.04] LK1-1-R 
White 350-1950-ND 1813 14.10 12.09| LK1-1-W 
Warm White 350-1951-ND 18.13 14.10 12.09] LK1-1-ww 
LinkLED™ 
Edge lighting, Red/Green/Blue] 350-1952-ND 45.27 35.22 30.19] LK-3-EL-RGB 
— | Red/Green/Blue 350-1953-ND 43.58 33.90 29.06 | LK-3-RGB 
Red/Green/Blue, Modular 350-1956-ND 56.69 44.09 —_ 37.80 | LKOP-RGB-XXX 
LumiLine™ with Holders 
3x1W, Blue 350-1957-ND 55.44 43.12 36.96] LLN3-B-XXX 
3x1W, Green 350-1958-ND 55.44 43.12 36.96) LLN3-G-XXX 
12 | 3x1W, Red 350-1959-ND 52.28 40.67 34.86 | LLN3-R-XXX 
3x1W, Warm White 350-1960-ND 60.17 46.81 40.12) LLN3-WW-XXX 
3x1W, White 350-1961-ND 60.17 46.81 40.12 | LLN3-W-XXX 
9x1W, Blue 350-1962-ND 118.13 91.89 78.76 LLN9-B-XXX 
9x1W, Green 350-1963-ND 118.13 91.89 78.76) LLN9-G-XXX 
13 | 9x1W, Red 350-1964-ND 125.10 97.31 83.41 LLN9-R-XXX 
9x1W, Warm White 350-1965-ND 133.00 103.45 88.67 LLN9-WW-XXX 
9x1W, White 350-1966-ND 133.00 103.45 88.67 | LLN9-W-XXX 
LumiLight™ 
3x1W, Amber 350-1967-ND 36.87 28.68 24.58] LLT3-A 
3x1W, Blue 350-1968-ND 40.17 31.25 26,78] LLT3-B 
14 | 3x1W, Green 350-1969-ND 40.17 31.25 26.78) LLT3-G 
3x1W, Red 350-1970-ND 36.87 28.68 24.58] LLT3-R 
3x1W, White 350-1971-ND 45.12 35.10 30.09 LLT3-W 
3x1W, Warm White 350-1972-ND_ 45.12 35.10 30.09 | LLT3-WwW 
6x1W, Amber 350-1973-ND 58.11 45.20 38.75] LLT6-A 
6x1W, Blue 350-1974-ND 64.72 50.34 43.15] LLT6-B 
15 | OXIW, Green 350-1975-ND 64.72 50.34 43.15] LLT6-G 
6x1W, Red 350-1976-ND 58.11 45.20 38.75] LLT6-R 
6x1W, White 350-1977-ND 74.62 58.05 49.75] LLT6-W 
6x1W, Warm White 350-1978-ND 74.62 58.05 —_49.75| LLT6-WW 
9x1W, Amber 350-1979-ND 79.36 61.73 52.91] LLT9-A 
9x1W, Blue 350-1980-ND 89.26 69.43 59.51] LLT9-B 
16 | 9x1W. Green 350-1981-ND 89.26 69.43 59.51] LLT9-G 
9x1W, Red 350-1982-ND 79.36 61.73 52.91] LLT9-R 
9x1W, White 350-1983-ND 104.13 80.99 69.42] LLT9-W 
9x1W, Warm White 350-1984-ND 104.13 80.99 69.42 | LLT9-WwW 
NEW! Accessories 
Digi-Key Price Each Dialight Digi-Key Price Each Dialight 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. Description Part No. 25 100 | PartNo. 
Colourdriver™ Junction Box 1 in 3 out 350-1917-ND 23.35 18.16 15.57 | CDJB3 Flexible Heat Sink 9 Module, 1 Meter 350-1955-ND 27.92 21.72 18.62 | LK-HS9 
Colourdriver Junction Box 1 in 7 out 350-1918-ND 30.80 23.96 20.54 | CDJB7 Luxeon Emitter/Star 1W Optic Holder, Black 350-2006-ND 40 31 .27 | OH-ES1-BK 
Colourdriver Junction Box 350-1919-ND 4.75 3.70 3.17 | CDJB-BL Luxeon Emitter/Star 1W Optic Holder, Clear 350-2007-ND 40 31 .27 | OH-ES1-CL 
Colourdriver Cable Male to Wire End 350-1920-ND 23.27 18.11 15.52 | CDL-M3E Luxeon Emitter/Star 1W Optic Holder, White 350-2008-ND 40 31 .27 | OH-ES1-WH 
Colourdriver Cable SE My a Sa an ai ees Golden Dragon Optic Holder, Black 350-2009-ND 40 31 .27 | OH-GD-BK 
inking Cable remale to Female, 2-way, mm = - is Z #! = i jet | -GD-t 
Linking Cable Female to Female, 2-way, 200mm 350-1931-ND 115 = 90-77 | C12-200 BBE ove aia Wie Ne pee pee alice 
Linking Cable 2-way Common Connector 350-1932-ND 1.37 1.07 92 | CT2-C Luxaon K2 Emitter Optic Holder. White 350-2012-ND 40 31 97 | OH-K2-WH 
Linking Cable Female to Flying Lead, 300mm 350-1933-ND 1.22 95 81 | CT2-E300 20mm Series Spot Optic 5° F-Form Lens 350-2013-ND 116 ‘Ot 78 OP-005 
Linking Cable Female to Female, 4-way, 100mm 350-1934-ND 2.21 1.73 1.48 | CT4-100 20mm Series Medium Optic 15° F-Form Lens 350-2014-ND 116 ‘Ot 78 OP-015 
Linking Cable Female to Female, 4-way, 200mm 350-1935-ND 2.39 1.86 1.60 | CT4-200 20mm Series Wide Optic 25° F- 9015s ; 5 z e 
ete ptic 25° F-Form Lens 350-2015-ND 1.16 91 .78 | OP-025 
Linking Cable 4-way Common Connector palgecom =620¢ = 1.50 1.96 | CT4C 20mm Series Oval Optic 5° x 20° F-Form Lens 350-2016-ND 116 91 78 | OP-520 
Linking Cable 4-way Plug to 8-way Molex Female 350-1937-ND 5.84 4.55 3.90 | CT4-MLXF Single Spot Base Module 2° 350-2017-ND 203 1158 136 OPGD-1-002 
Linking Cable 4-way Plug to 8-way Molex Male 350-1938-ND 788 614 5.26 | CT4-MLXM ingle Spot Base MOcuie < : : . 
Luxeon L2 Optics Evaluation Kit with Holder 350-1939-ND 54.00 42.00 __ 36.00 | L2-KL1 Triple Spot Base Module 11° 350-2018-ND 3.95 3.08 2.64 | OPIO-3-011 
Osram Optics Eval. Kit for Golden Dragon with Holder} 350-1940-ND 54.00 42.00 36.00 | L2-KL2 Luxeon K2 Spot Base Module 3 350-2019-ND 2.03 1.58 __1.36 | OPK2-1-003 
Luxeon K2 Optics Evaluation Kit with Holder 350-1941-ND 54.00 42.00 36.00 | L2-KL3 Luxeon K2 Triple Spot Base Module 6° 350-2020-ND 3.95 3.08 2.64 | OPK2-3-006 
OPGD Optics Eval. Kit for Golden Dragon Emitters 350-1942-ND 42.19 32.82 28.13 | L2-KL4-GD Linking Cable RU45 to RJ45, 0.5 Meter 350-2024-ND 3.06 2.38 2.04 | RJ45-05 
Cree XLamp Optics Eval. Kit for 7090 Emitters 350-1943-ND 4219 32.82 28.13 | L2-KL5-XL Linking Cable RJ45 to RU45, 2.0 Meter 350-2025-ND 4.57 3.56 3.05 | RJ45-2 
Nichia Optics Evaluation Kit for Jupitor Emitters 350-1944-ND 4219 32.82 28.13 | L2-KL6-I0 Linking Cable RJ45 to RJ45, 5.0 Meter 350-2026-ND 10.99 8.55 7.33 | RUJ45-5 
Luxeon OPK2 Optics Evaluation Kit 350-1945-ND 42.19 32.82 28.13 | L2-KL7-K2 Converter Lead RJ45 to XLR, Female 350-2027-ND 17.62 13.71 11.75 | RJ45-XLRF 
Flexible Heat Sink 12 Module, 1.2 Meter 350-1954-ND 36.37 28.30 24.25 | LK-HS12 Converter Lead RJ45 to XLR, Male 350-2028-ND 17.62 13.71 ‘11.75 | RJ45-XLRM 


2318 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Dialight NEW! Drivers 


Digi-Key Price Each Dialight 
Description Part No. 1 25) 100 Part No. 
Colourdriver™36, three channel, RGB LED Driver 350-1922-ND 291.04 226.37 194.03 CDU-L-3-35-DMX 
Microdriver™4, 4x1W, High Powered LED 350mA. 350-2000-ND 19.94 15.52 13.30 MDU4-SC-35 
Microdriver™ 9, 9x1W, High Powered LED 350mA or 4x3W LED at 700mA 350-2001-ND 33.38 25.96 22.26 MDU9-SC-3570 
Microdriver MLV3™, 3x1W, Non-Dim, 350mA 350-2002-ND 25.22 19.62 16.82 MLV3-C-35 
Microdriver MLV3, 3x1W, Non-Dim, 700mA 350-2003-ND 25.22 19.62 16.82 MLV3-C-70 
MicroLV9™, 9x1W, Dimmable, 350mA 350-2004-ND 58.61 45.59 39.08 MLV9-C-35 
MicroLV9, 9x1W, Dimmable, 700mA 350-2005-ND 58.61 45.59 39.08 MLV9-C-70 
Colourdriver RF, LED color mixing 350-2021-ND 188.34 146.49 125.56 RFCC-MASTER 
Colourdriver TX, Remote Control 350-2022-ND 95.40 74.20 63.60 RFCC-REMOTE 
Colourdriver SL, Slave 350-2023-ND 89.84 69.88 59.90 RFCC-SLAVE 
Optical 51270 — 12.95 —{ Dim. inmm Number of Digi-Key Price Each Dialight 
Tr \ Ports Part No. 1 25 100 Part No. 
Light Pipe BSE SEH 2.99 4:19 ia 7 350-1000-ND 1.29 1.08 87 515-1071 
03.56 350-1590-ND: 97 76 65 515-1071F 
7358 Tl | 1-38.17 3.56 P| i 
k 6.354 4.32 + RoHS Compliant 
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Wave Length Typ. lo Typ. VE Typ. If Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. Lens Color pk(nm) (fl) (V) (mA) Part No. 1 25 100 Part No. 
White = 4,000 12.0 DC 60.0 350-1415-ND 51.98 40.43 34.65 556-1003-304 
White — 4,000 24.0 DC 32.0 350-1416-ND 51.98 40.43 34.65 556-1004-304 
White _— 1,800 125.0 AC 9.5 350-1417-ND 51.98 40.43 34.65 556-1005-304 
Red 639 3,000 12.0 DC 95.0 350-1418-ND 37.80 29.40 25.20 556-1503-304 
Red 639 3,000 24.0 DC 46.0 350-1419-ND 37.80 29.40 25.20 556-1504-304 
Red 639 1,200 125.0 AC 10.5 350-1420-ND 37.80 29.40 25.20 556-1505-304 
Green 525 4,000 12.0 DC 60.0 350-1421-ND 43.71 34.00 29.14 556-1603-304 
1 Flat Green 525 4,000 24.0 DC 32.0 350-1422-ND 43.71 34.00 29.14 556-1604-304 
Green 525 1,800 125.0 AC 9.5 350-1423-ND 43.71 34.00 29.14 556-1605-304 
Yellow 594 3,000 12.0 DC 95.0 350-1424-ND 37.80 29.40 25.20 556-1703-304 
Yellow 594 3,000 24.0 DC 46.0 350-1425-ND 37.80 29.40 25.20 556-1704-304 
Yellow 594 1,200 125.0 AC 10.5 350-1426-ND 37.80 29.40 25.20 556-1705-304 
Blue 470 1,200 12.0 DC 60.0 350-1427-ND 51.98 40.43 34.65 556-1803-304 
Blue 470 1,200 24.0 DC 32.0 350-1428-ND 51.98 40.43 34.65 556-1804-304 
Blue 470 500 125.0 AC 9.5 350-1429-ND 51.98 40.43 34.65 556-1805-304 
White — 1,200 12.0 DC 60.0 350-1430-ND 51.98 40.43 34.65 556-3003-304 
White _ 1,200 24.0 DC 31.0 350-1431-ND 51.98 40.43 34.65 556-3004-304 
White — 700 125.0 AC 9.5 350-1432-ND 51.98 40.43 34.65 556-3005-304 
Red 639 1,300 12.0 DC 95.0 350-1433-ND 37.80 29.40 25.20 556-3503-304 
Red 639 1,300 24.0 DC 46.0 350-1434-ND 37.80 29.40 25.20 556-3504-304 
Red 639 500 125.0 AC 10.5 350-1435-ND 37.80 29.40 25.20 556-3505-304 
Green 525 1,800 12.0 DC 60.0 350-1436-ND 43.71 34.00 29.14 556-3603-304 
2 Dome Green 525 1,800 24.0 DC 32.0 350-1437-ND 43.71 34.00 29.14 556-3604-304 
Green 525 700 125.0 AC 9.5 350-1438-ND 43.71 34.00 29.14 556-3605-304 
Yellow 594 1,300 12.0 DC 95.0 350-1439-ND 37.80 29.40 25.20 556-3703-304 
Yellow 594 1,300 24.0 DC 46.0 350-1440-ND 37.80 29.40 25.20 556-3704-304 
Yellow 594 500 125.0 AC 10.5 350-1441-ND 37.80 29.40 25.20 556-3705-304 
Blue 470 480 12.0 DC 60.0 350-1442-ND 51.98 40.43 34.65 556-3803-304 
Blue 470 480 24.0 DC 32.0 350-1443-ND 51.98 40.43 34.65 556-3804-304 
Blue 470 180 125.0 AC 9.5 350-1444-ND 51.98 40.43 34.65 556-3805-304 
White — 700 5.0 DC 16.0 350-1445-ND 14.77 11.49 9.85 557-1002-203 
White _ 700 12.0 DC 16.0 350-1446-ND 14.77 11.49 9.85 557-1003-203 
White — 700 24.0 DC 16.0 350-1447-ND 14.77 11.49 9.85 557-1005-203 
Red/Green 635/525 400/1,000 5.0 DC 70.0/16.0 350-1448-ND 15.95 12.41 10.64 557-1412-203 
Yellow/Green 592/525 400/1,000 5.0 DC 70.0/16.0 350-1449-ND 15.95 12.41 10.64 557-1432-203 
Red 660 1,000 5.0 DC 80.0 350-1450-ND 13.35 10.39 8.90 557-1502-203 
Red 660 1,000 12.0 DC 20.0 350-1451-ND 13.35 10.39 8.90 557-1503-203 
Super Red 660 1,000 24.0 DC 20.0 350-1452-ND 13.35 10.39 8.90 557-1505-203 
3 Bright Green 525 1,000 5.0 DC 16.0 350-1453-ND 14.77 11.49 9.85 557-1602-203 
Green 625 1,000 12.0 DC 16.0 350-1454-ND 14.77 11.49 9.85 557-1603-203 
Green 525 1,000 24.0 DC 16.0 350-1455-ND 14.77 11.49 9.85 557-1605-203 
Yellow 592 1,000 5.0 DC 80.0 350-1456-ND 13.35 10.39 8.90 557-1702-203 
Yellow 592 1,000 12.0 DC 20.0 350-1457-ND 13.35 10.39 8.90 557-1703-203 
Yellow 592 1,000 24.0 DC 20.0 350-1458-ND 13.35 10.39 8.90 557-1705-203 
Blue 470 250 5.0 DC 16.0 350-1459-ND 14.77 11.49 9.85 557-1802-203 
Blue 470 250 12.0 DC 16.0 350-1460-ND 14.77 11.49 9.85 557-1803-203 
Blue 470 250 24.0 DC 16.0 350-1461-ND 14.77 11.49 9.85 557-1805-203 
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Dialight Panel Mount LEDs (cont, 


Wave Length Typ. lo Typ. VE Typ. If Digi-Key Price Each Dialight 

Fig. Housing Color pk(nm) (med) (VDC) (mA) Part No. it 25 100 Part No. 
Blue 428 13.0 3.5 10.0 350-1591-ND 2.78 2.17 1.86 558-0803-007F 
4 Valox Blue 464 460.0 3.5 20.0 350-1592-ND 2.78 217 1.86 558-6003-007F 
White = 850.0 3.6 20.0 350-1593-ND 2.78 217 1.86 558-6403-007F 
Blue 468 650.0 3.6 20.0 350-1594-ND 7.53 5.86 5.03 559-6001-007F 
5 Valox Green 520 2200.0 3.5 20.0 350-1595-ND 7.53 5.86 5.03 559-6201 -007F 
White = 600.0 3.5 20.0 350-1596-ND 7.53 5.86 5.03 559-6401-007F 
Red 630 8.0 6.0 15.0 350-1869-ND{ NEW! 3.27 2.55 2.18 607-1112-120F 
Red 630 8.0 12.0 15.0 350-1463-ND 4.36 3.63 2.91 607-1112-130 
Red 630 8.0 12.0 15.0 350-1870-ND¢ NEW! 3.27 2.55 2.18 607-1112-130F 
Chrome Green 560 8.0 6.0 15.0 350-1871-ND{ NEW! 3.47 2.70 2.31 607-1212-120F 
6 Plated Green 560 8.0 12.0 15.0 350-1872-ND} NEW! 3.47 2.70 2.31 607-1212-130F 
Yellow 587 24 6.0 15.0 350-1466-ND 4.62 3.85 3.08 607-1312-120 
Yellow 587 24 6.0 15.0 350-1873-ND{ NEW! 3.47 2.70 2.31 607-1312-120F 
Yellow 587 24 12.0 15.0 350-1467-ND 4.62 3.85 3.08 607-1312-130 
Yellow 587 24 12.0 15.0 350-1874-ND} NEW! 3.47 2.70 2.31 607-1312-130F 
Red 630 8.0 6.0 15.0 350-1468-ND 4.36 3.63 2.91 607-2112-120 
Red 630 8.0 6.0 15.0 350-1875-ND¢ NEW! 3.27 2.55 2.18 607-2112-120F 
Red 630 8.0 12.0 15.0 350-1469-ND 4.36 3.63 2.91 607-2112-130 
Red 630 8.0 12.0 15.0 350-1876-ND{ NEW! 3.27 2.55 2.18 607-2112-130F 
7 Chrome Green 560 8.0 6.0 15.0 350-1877-ND} NEW! 3.47 2.70 2.31 607-2212-120F 
Plated Green 560 8.0 12.0 15.0 350-1878-ND{ NEW! 3.47 2.70 2.31 607-2212-130F 
Yellow 587 24 6.0 15.0 350-1472-ND 4.62 3.85 3.08 607-2312-120 
Yellow 587 24 6.0 15.0 350-1879-ND{ NEW! 3.47 2.70 2.31 607-2312-120F 
Yellow 587 24 12.0 15.0 350-1473-ND 4.62 3.85 3.08 607-2312-130 
Yellow 587 24 12.0 15.0 350-1880-ND{ NEW! 3.47 2.70 2.31 607-2312-130F 
Red 635 60.0 6.0 15.0 350-1474-ND 4.13 3.44 2.75 609-1112-120 
Red 635 60.0 6.0 15.0 350-1881-ND{ NEW! 3.09 241 2.07 609-1112-120F 
Red 635 60.0 12.0 15.0 350-1882-ND{ NEW! 3.09 241 2.07 609-1112-130F 
Red 635 60.0 24.0 15.0 350-1883-ND{ NEW! 3.09 241 2.07 609-1112-140F 
Green 565 112.0 6.0 15.0 350-1480-ND 4.13 3.44 2.75 609-1212-120 
Green 565 112.0 6.0 15.0 350-1887-ND¢ NEW! 3.09 241 2.07 609-1212-120F 
Green 565 112.0 12.0 15.0 350-1481-ND 4.13 3.44 2:75 609-1212-130 
Chrome Green 565 112.0 12.0 15.0 350-1888-ND¢ NEW! 3.09 241 2.07 609-1212-130F 
Plated Green 565 112.0 24.0 15.0 350-1482-ND 4.13 3.44 2.75 609-1212-140 
Green 565 112.0 24.0 15.0 350-1889-ND} NEW! 3.09 241 2.07 609-1212-140F 
Yellow 585 90.0 6.0 15.0 350-1486-ND 4.13 3.44 2.75 609-1312-120 
Yellow 585 90.0 6.0 15.0 350-1893-ND¢ NEW! 3.09 241 2.07 609-1312-120F 
Yellow 585 90.0 12.0 15.0 350-1487-ND 4.13 3.44 2.75 609-1312-130 
Yellow 585 90.0 12.0 15.0 350-1894-ND{ NEW! 3.09 241 2.07 609-1312-130F 
Yellow 585 90.0 24.0 15.0 350-1488-ND 4.13 3.44 2.76 609-1312-140 
8 Yellow 585 90.0 24.0 15.0 350-1895-ND{ NEW! 3.09 241 2.07 609-1312-140F 
Red 635 60.0 6.0 15.0 350-1477-ND 4.46 3.72 2.97 609-1122-120 
Red 635 60.0 6.0 15.0 350-1884-ND{ NEW! 3.34 2.60 2.23 609-1122-120F 
Red 635 60.0 12.0 15.0 350-1885-ND{ NEW! 3.34 2.60 2.23 609-1122-130F 
Red 635 60.0 24.0 15.0 350-1479-ND 4.46 3.72 2.97 609-1122-140 
Red 635 60.0 24.0 15.0 350-1886-ND{ NEW! 3.34 2.60 2.23 609-1122-140F 
Green 565 112.0 6.0 15.0 350-1890-NDt NEW! 3.34 2.60 2.23 609-1222-120F 
Green 565 112.0 12.0 15.0 350-1891-ND{ NEW! 3.34 2.60 2.23 609-1222-130F 
Black Green 565 112.0 24.0 15.0 350-1485-ND 4.46 3.72 2.97 609-1222-140 
Green 565 112.0 24.0 15.0 350-1892-ND{ NEW! 3.34 2.60 2.23 609-1222-140F 
Yellow 585 90.0 6.0 15.0 350-1489-ND 4.46 3.72 2.97 609-1322-120 
Yellow 585 90.0 6.0 15.0 350-1896-ND¢ NEW! 3.34 2.60 2.23 609-1322-120F 
Yellow 585 90.0 12.0 15.0 350-1490-ND 4.46 3.72 2.97 609-1322-130 
Yellow 585 90.0 12.0 15.0 350-1897-ND¢ NEW! 3.34 2.60 2.23 609-1322-130F 
Yellow 585 90.0 24.0 15.0 350-1491-ND 4.46 3.72 2.97 609-1322-140 
Yellow 585 90.0 24.0 15.0 350-1898-ND{ NEW! 3.34 2.60 2.23 609-1322-140F 
Red 635 60.0 6.0 15.0 350-1492-ND 4.13 3.44 2.75 609-2112-120 
Red 635 60.0 6.0 15.0 350-1899-ND{ NEW! 3.09 241 2.07 609-2112-120F 
Red 635 60.0 12.0 15.0 350-1493-ND 4.13 3.44 2.75 609-2112-130 
Red 635 60.0 12.0 15.0 350-1900-ND+ NEW! 3.09 241 2.07 609-2112-130F 
Red 635 60.0 24.0 15.0 350-1494-ND 4.13 3.44 2.75 609-2112-140 
Red 635 60.0 24.0 15.0 350-1901-ND{ NEW! 3.09 241 2.07 609-2112-140F 
Chrome Green 565 112.0 6.0 15.0 350-1498-ND 4.13 3.44 2.75 609-2212-120 
Plated Green 565 112.0 6.0 15.0 350-1905-ND¢ NEW! 3.09 241 2.07 609-2212-120F 
Green 565 112.0 12.0 15.0 350-1906-ND¢ NEW! 3.09 241 2.07 609-2212-130F 
Green 565 112.0 24.0 15.0 350-1907-ND¢ NEW! 3.09 241 2.07 609-2212-140F 
Yellow 585 90.0 6.0 15.0 350-1504-ND 4.13 3.44 275 609-2312-120 
Yellow 585 90.0 6.0 15.0 350-1911-ND{ NEW! 3.09 241 2.07 609-231 2-120F 
Yellow 585 90.0 12.0 15.0 350-1505-ND 4.13 3.44 2.75 609-2312-130 
Yellow 585 90.0 12.0 15.0 350-1912-ND¢ NEW! 3.09 241 2.07 609-231 2-130F 
Yellow 585 90.0 24.0 15.0 350-1913-ND} NEW! 3.09 241 2.07 609-2312-140F 
9 Red 635 60.0 6.0 15.0 350-1495-ND 4.46 3.72 2.97 609-2122-120 
Red 635 60.0 6.0 15.0 350-1902-ND¢ NEW! 3.34 2.60 2.23 609-2122-120F 
Red 635 60.0 12.0 15.0 350-1496-ND 4.46 3.72 2.97 609-2122-130 
Red 635 60.0 12.0 15.0 350-1903-ND¢ NEW! 3.34 2.60 2.23 609-2122-130F 
Red 635 60.0 24.0 15.0 350-1497-ND 4.20 3.50 2.80 609-2122-140 
Red 635 60.0 24.0 15.0 350-1904-ND¢ NEW! 3.34 2.60 2.23 609-2122-140F 
Green 565 112.0 6.0 15.0 350-1501-ND 4.46 3.72 2.97 609-2222-120 
Green 565 112.0 6.0 15.0 350-1908-ND{ NEW! 3.34 2.60 2.23 609-2222-120F 
Black Green 565 112.0 12.0 15.0 350-1502-ND 4.46 3.72 2.97 609-2222-130 
Green 565 112.0 12.0 15.0 350-1909-ND+ NEW! 3.34 2.60 2.23 609-2222-130F 
Green 565 112.0 24.0 15.0 350-1503-ND 4.46 3.72 2.97 609-2222-140 
Green 565 112.0 24.0 15.0 350-1910-ND{ NEW! 3.34 2.60 2.23 609-2222-140F 
Yellow 585 90.0 6.0 15.0 350-1507-ND 4.46 3.72 2.97 609-2322-120 
Yellow 585 90.0 6.0 15.0 350-1914-ND¢ NEW! 3.34 2.60 2.23 609-2322-120F 
Yellow 585 90.0 12.0 15.0 350-1508-ND 4.46 3.72 2.97 609-2322-130 
Yellow 585 90.0 12.0 15.0 350-1915-ND{ NEW! 3.34 2.60 2.23 609-2322-130F 
Yellow 585 90.0 24.0 15.0 350-1916-ND{ NEW! 3.34 2.60 2.23 609-2322-140F 
Red 635 60.0 6.0 15.0 350-2099-ND¢ NEW! 3.51 2.74 2.35 612-3132-120F 
Red 635 60.0 12.0 15.0 350-2100-ND¢ NEW! 3.51 2.74 2.35 612-3132-130F 
Red 635 60.0 24.0 15.0 350-2101-ND{ NEW! 3.51 2.74 2.35 612-3132-140F 
Green 565 110.0 6.0 15.0 350-2102-ND{ NEW! 3.51 2.74 2.35 612-3232-120F 
10 Black Green 565 110.0 12.0 15.0 350-2103-ND{ NEW! 3.51 2.74 2.35 612-3232-130F 
Green 565 110.0 24.0 15.0 350-2104-ND{ NEW! 3.51 2.74 2.35 612-3232-140F 
Yellow 585 90.0 6.0 15.0 350-2105-ND{ NEW! 3.51 2.74 2.35 612-3332-120F 
Yellow 585 90.0 12.0 15.0 350-2106-ND{ NEW! 3.51 2.74 2.35 612-3332-130F 
Yellow 585 90.0 24.0 15.0 350-2107-ND{ NEW! 3.51 2.74 2.35 612-3332-140F 
Red 635 60.0 6.0 15.0 350-2108-ND¢ NEW! 4.08 3.18 2.73 616-1132-120F 
Red 635 60.0 12.0 15.0 350-2109-ND{ NEW! 4.08 3.18 2.73 616-1132-130F 
Red 635 60.0 24.0 15.0 350-2110-ND¢ NEW! 4.08 3.18 2.73 616-1132-140F 
Green 565 110.0 6.0 15.0 350-2111-ND{ NEW! 4.08 3.18 2.73 616-1232-120F 
an Black Green 565 110.0 12.0 15.0 350-2112-ND¢ NEW! 4.08 3.18 2.73 616-1232-130F 
Green 565 110.0 24.0 15.0 350-2113-ND{ NEW! 4.08 3.18 2.73 616-1232-140F 
Yellow 585 90.0 6.0 15.0 350-2114-ND{ NEW! 4.08 3.18 2.73 616-1332-120F 
Yellow 585 90.0 12.0 15.0 350-2115-ND¢ NEW! 4.08 3.18 2.73 616-1332-130F 
Yellow 585 90.0 24.0 15.0 350-2116-ND{ NEW! 4.08 3.18 2.73 616-1332-140F 


t RoHS Compliant 


2320 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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GIA LED 7-Segment Displays 


Stanley Electric Sales of America 


Digit Dimensions Digi-Key Digi-Key Stanley Stanley 
Emitted Size (mm) Forward Voltage Iv Part No. Part No. Price Each Part No. Part No. 
Fig. Color Inch (mm) AxB Typ. @ If (ped) Common Anode Common Cathode 1 25 100 Common Anode Common Cathode 
Red -30 (7.5) 11.0x 7.0 1.7 10 2800 404-1118-ND 404-1119-ND 1.92 97 87 NAR131SB NKR131SB 
1A Red -40 (10) 13.0 x 9.6 17 10 6400 = 404-1120-ND 1.88 95 85 _ NKR141SC 
Red -40 (10) 19.0x 12.5 17 20 8000 404-1121-ND 404-1122-ND 2.44 1.44 1.22 NAR141B NKR141B 
Red -60 (15) 19.0x 12.5 17 20 12000 404-1124-ND 404-1125-ND 1.96 99 89 NAR161B NKR161B 
1B Red 1.0 (25) 33.0 x 22.8 3.4 20 20000 404-1126-ND 404-1127-ND 5.55 3.42 3.03 NAR105B NKR105B 
Green 1.0 (25) 33.0 x 22.8 44 20 8000 404-1128-ND 404-1129-ND 5.49 3.38 2.99 NAG105PB NKG105PB 
2 Red -60 (15) 19.0 x 25.2 17 20 12000 404-1130-ND 404-1131-ND 3.42 2.11 1.98 NAR261B NKR261B 
1B Red/Green 1.00 (25) 33.0 x 22.8 3.4/4.0 10/10 4000 404-1134-ND = 7.35 5.38 4.46 NARG105 _ 
Digit Dimensions Forward 
Emitted Size mm Voltage lv Digi-Key Price Each Stanley 
Fig. Color Inch (mm) AxB Typ. @ If (ued) Part No. 1 25 100 Part No. 
3 Red -60 (15) 19.0 x 12.5 1.7 20 12000 404-1136-ND 2.23 1.32 411 NSR161B 


Super Bright LED Light Bar Module 


(Top View) 


(Top View) 


Wavelength Forward 

Emitted Apk Voltage Iv Digi-Key Price Each Stanley 

Fig. Color Typ. (nm) Typ. @ If (med) Part No. 1 25 100 Part No. 
1 Yellow 570 21 20 42 404-1139-ND 1.44 80 66 MU02-4201 
2 Red 660 nd 20 20 404-1141-ND 96 43 39 MU03-2201 
Red 660 1.7 20 32 404-1145-ND 1.16 65 53 MU04-2101 
3 Yellow 570 21 20 32 404-1146-ND 1.13 63 51 MU04-4101 
Green 560 21 20 20 404-1147-ND 1.13 63 51 MU04-5102 
4 Red 660 4,7 20 40 404-1148-ND 1.69 85 gd MU07-2101 
Yellow 570 21 20 40 404-1150-ND 1.61 82 73 MU07-4101 
Red 660 nd 20 40 404-1152-ND 1.52 85 69 MU08-2201 
5 Yellow 570 2.2 20 40 404-1153-ND 1.47 82 67 MU08-4201 
Pure Green 560 2.2 20 20 404-1154-ND 1.65 83 75 MU08-5201 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢« Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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CTANE Surface Mount LEDs 


Stanley Electric Sales of America 


Fig. 1 — 0603 Ultra Compact Fig. 2 — 0805 Thin Type Fig. 3 — 1206 Standard and Reverse Fig. 4 — 1206 Standard Flat Lens 
A Mount Dome Lens 
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ig. 6 — 1206 Reverse Mount Fig. 7 — Right Angle SMT LED Fig. 8 — Right Angle SMT LED Fig. 9 — 1210 Bi-Color Standard Flat 
«DI Lens Type SMT LED 
i 06 ritos | p25 
1 I! “| 3 
D7] 
ig. 10 — 1210 Bi-Color Two Inner Fig. 11 — Bi-Color Ultra Compact Fig. 12 — Bi-Color Right Angle Fig. 13 — Low Profile Fig. 14 — 3.2 x 2.8 Flat Lens 
Lens Type SMT LED SMT LED SMT LED 
+— 1.25 —+ . |}+-—— 2.8 —-+| 
[257] aa — | 22 
12-544 Peo 1 2 a : / 
hs 24 ! y, 
Source Wavelength | Forward Voltage Iv Viewing | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Stanley 
Fig. Color Lens Apk (nm) TYP @mA (med) | Angle | Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0603 Ultra Compact 
Red 660 1.7 20 1457. 140° 404-1000-1-ND 26 2.98 8.66 | 404-1000-2-ND 4,000 56.02/M| BR1111C-TR 
Orange 605 2.2 20 3.4 150° 404-1001-1-ND 37 4.50 13.55 4,000 97.98/M| AA1111C-TR 
Yellow Milky White 580 2.2 20 3.4 150° 404-1002-1-ND 22 2.43 7.12 | 404-1002-2-ND 4,000 48.12/M) AY1111C-TR 
Yellow-Green 570 21 20 pled 150° 404-1003-1-ND .20 2.31 6.72 | 404-1003-2-ND 4,000 43.44/M| PY1111C-TR 
Green 560 2.1 20 6.4 150° 404-1004-1-ND .20 2.29 6.64 | 404-1004-2-ND 4,000 42.95/M| PG1111C-TR 
1A Pure Green 555 2.1 20 2.4 150° 404-1005-1-ND 40 4.88 14.68 | 404-1005-2-ND 4,000 99.45/M| BG1111C-TR 
Red 635 1.9 20 50 140° 404-1006-1-ND 1.04 12.75 41.47 | 404-1006-2-ND 4,000 | 295.73/M| FR1111C-TR 
Orange Milky White 609 1.9 20 65 140° 404-1007-1-ND 92 11.36 36.95 | 404-1007-2-ND 4,000 | 263.52/M| FA1111C-TR 
Yellow y 590 1.9 20 65 140° 404-1008-1-ND -93 11.43 37.16 | 404-1008-2-ND 4,000 | 264.99/M| FY1111C-TR 
Green 522 3.1 10 68 140° 404-1166-1-ND0 NEW! 1.64 20.20 65.70 | 404-1166-2-ND0 NEW!| 4,000 | 376.25/M) MG1111C-TR 
Blue 465 3.1 10 14 140° 404-1165-1-NDQ NEW! 1.32 16.22 52.76 | 404-1165-2-ND0 NEW! | 4,000 | 354.29/M| MB1111C-TR 
Red 635 1.9 20 45 130° 404-1012-1-ND 1.29 15.75 47.44 | 404-1012-2-ND 4,000 | 321.30/M| FR1112C-TR 
Orange 609 1.9 20 50 130° 404-1013-1-ND 1.11. 13.50 40.66 | 404-1013-2-ND 4,000 | 275.40/M| FA1112C-TR 
1B Yellow Milky White 590 1.9 20 50 130° 404-1014-1-ND 1.17 14.25 42.92 | 404-1014-2-ND 4,000 | 290.70/M|} FY1112C-TR 
Green 560 2.2 20 7.6 150° 404-1015-1-ND 37 4.50 13.55 | 404-1015-2-ND 4,000 97.98/M| PG1112C-TR 
Yellow-Green 570 2.1 20 117 150° 404-1016-1-ND 35 4.28 12.88 | 404-1016-2-ND 4,000 93.08/M|_ PY1112C-TR 
0805 Thin Type 
Red 660 1.7 20 11.7 150° 404-1017-1-ND -39 4.73 14.23 | 404-1017-2-ND 4,000 96.39/M| BR1112H-TR 
Orange 605 2.2 20 3.7 160° 404-1018-1-ND 36 443 13.33 | 404-1018-2-ND 4,000 96.35/M| AA1112H-TR 
Yellow Milky White 580 2.2 20 3.7 160° 404-1019-1-ND 35 4.28 12.88 | 404-1019-2-ND 4,000 93.08/M| AY1112H-TR 
Yellow-Green 570 21 20 qd? 160° 404-1020-1-ND -33 3.98 11.97 | 404-1020-2-ND 4,000 86.55/M| PY1112H-TR 
2 Green 560 21 20 6.4 160° 404-1021-1-ND 22 2.51 7.30 | 404-1021-2-ND 4,000 47.20/M|_ PG1112H-TR 
Pure Green 555 2.1 20 2.7 160° 404-1022-1-ND .29 3.42 9.92 | 404-1022-2-ND 4,000 64.18/M| BG1112H-TR 
Red Milky Whit 635 1.9 20 50 150° 404-1023-1-ND 1.11. 13.64 44.34 | 404-1023-2-ND 4,000 | 316.23/M| FR1112H-TR 
Orange MSE ESS 609 1.9 20 65 150° 404-1024-1-ND 95 11.68 37.98 | 404-1024-2-ND 4,000 | 270.84/M| FA1112H-TR 
Yellow 592 1.9 20 65 150° 404-1025-1-ND 1.00 12.25 39.83 | 404-1025-2-ND 4,000 | 284.02/M| FY1112H-TR 
1206 Standard and Reverse Mount Dome Lens 
Red 660 1.8 20 150 30° 404-1032-1-ND 44 5.36 16.15 | 404-1032-2-ND 2,000 116.76/M|} HKR1105W-TR 
Red 660 17 20 50 50° 404-1033-1-ND 43 5.25 15.81 | 404-1033-2-ND 2,000 114.31/M|} HBR1105W-TR 
Orange Water Clear 605 2.2 20 20 40° 404-1034-1-ND 55 6.75 20.33 | 404-1034-2-ND 2,000 146.97/M| HAA1105W-TR 
Yellow 580 2.2 20 20 40° 404-1035-1-ND 31 3.80 11.45 | 404-1035-2-ND 2,000 82.80/M| HAY1105W-TR 
Yellow-Green 570 2.1 20 50 40° 404-1036-1-ND .38 4.65 14.01 | 404-1036-2-ND 2,000 101.25/M| HPY1105W-TR 
Green 560 21 20 30 40° 404-1037-1-ND 32 3.75 10.88 | 404-1037-2-ND 2,000 74.52/M) HPG1105W-TR 
3 Pure Green 555 2.1 20 12 40° 404-1038-1-ND 7 5.78 17.39 | 404-1038-2-ND 2,000 125.74/M| HBG1105W-TR 
Red Water Clear 635 1.9 20 180 50° 404-1029-1-ND 46 5.61 16.90 | 404-1029-2-ND 2,000 122.15/M| FR1105W-TR 
Orange 609 1.9 20 200 50° 404-1030-1-ND -85 10.42 33.87 | 404-1030-2-ND 2,000 | 252.45/M| FA1105W-TR 
Yellow 592 1.9 20 180 50° 404-1031-1-ND 44 5.42 16.33 | 404-1031-2-ND 2,000 118.07/M| FY1105W-TR 
Green Water Clear 522 3.3 10 1000 40° 404-1169-1-ND0 NEW! 1.68 20.71 67.34 | 404-1169-2-ND0 NEW! | 2,000 | 501.84/M| UG1105W-TR 
Blue 465 3.3 10 220 40° 404-1168-1-ND0 NEW! 1.23 15.09 49.07 | 404-1168-2-ND0 NEW! | 2,000 | 367.20/M| UB1105W-TR 
1206 Standard Flat Lens 
Red 660 1.7 20 12.8 404-1042-1-ND .29 3.38 9.82 | 404-1042-2-ND 2,500 67.26/M| BR1101W-TR 
Orange 605 2.2 20 5.6 404-1043-1-ND 44 5.33 16.04 | 404-1043-2-ND 2,500 115.95/M|} AA1101W-TR 
4 Yellow Water Clear 580 2.2 20 4.0 150° 404-1044-1-ND 40 4.88 14.68 | 404-1044-2-ND 2,500 106.15/M} AY1101W-TR 
Yellow-Green 570 21 20 8.0 404-1045-1-ND -38 4.65 14.01 | 404-1045-2-ND 2,500 101.25/M| PY1101W-TR 
Green 560 21 20 4.8 404-1046-1-ND 27 3.20 9.29 | 404-1046-2-ND 2,500 63.63/M| PG1101W-TR 
Pure Green 555 2.1 20 2.0 404-1047-1-ND -30 3.53 10.25 | 404-1047-2-ND 2,500 66.30/M|_ BG1101W-TR 
1206 Standard Inner Lens 
Red 660 1.7 20 33.6 404-1048-1-ND 43 5.25 15.81 | 404-1048-2-ND 2,500 114.32/M|} BR1102W-TR 
Orange 605 2.2 20 10.0 404-1049-1-ND 44 5.33 16.04 | 404-1049-2-ND 2,500 115.95/M|} AA1102W-TR 
5 Yellow Water Clear 580 2.2 20 8.4 70° 404-1050-1-ND 40 4.88 14.68 | 404-1050-2-ND 2,500 106.15/M} AY1102W-TR 
Yellow-Green 570 21 20 24.0 404-1051-1-ND -38 4.65 14.01 | 404-1051-2-ND 2,500 101.25/M| PY1102W-TR 
Green 560 aul 20 12.0 404-1052-1-ND i27 3.20 9.29 | 404-1052-2-ND 2,500 63.63/M| PG1102W-TR 
Pure Green 555 ul 20 48 404-1053-1-ND 7 5.70 17.17 | 404-1053-2-ND 2,500 124.11/M|} BG1102W-TR 
* Reversed Polarity 0 RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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STANLEY, 


‘Stanley Hectic Sales of America 


Surface Mount LEDs (Cont.) 


Source Wavelength | Forward Voltage Iv Viewing| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Stanley 
Fig. Color Lens Apk (nm) TYP @mA (med) | Angle | Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1206 Reverse Mount 
Red 660 1.7 20 12.7 140° 404-1054-1-ND* 42 5.10 15.36 | 404-1054-2-ND 3,000 | 111.05/M BR1111R-TR 
6 Yellow Milky 580 2.2 20 3.7 150° 404-1056-1-ND 40 4.88 14.68 | 404-1056-2-ND 3,000 | 106.15/M AY1111R-TR 
Green White 560 2.1 20 6.9 150° 404-1058-1-ND 27 3.17 9.19 | 404-1058-2-ND 3,000 | 59.44/M PG1111R-TR 
Pure Green 555 2.1 20 27 150° 404-1059-1-ND Al 5.03 15.14 | 404-1059-2-ND 3,000 | 109.41/M BG1111R-TR 
Right Angle SMT LED 
Red Water 635 1.9 20 50 140° 404-1060-1-ND .08 13.50 48.58 | 404-1060-2-ND 3,000 | 385.04/M FR1101F-TR 
Orange Clear 609 1.9 20 65 140° 404-1061-1-ND 48 5.83 17.55 | 404-1061-2-ND 3,000 | 126.89/M FA1101F-TR 
Yellow 592 1.9 20 65 140° 404-1062-1-ND 18 14.52 47.22 | 404-1062-2-ND 3,000 | 336.72/M FY1101F-TR 
7 Red 660 1.7 20 12.4 170° 404-1063-1-ND -36 4.25 12.35 | 404-1063-2-ND 3,000 | 79.86/M BR1101F-TR 
Yellow Water 580 2.2 20 3.0 150° 404-1065-1-ND .33 3.82 11.08 | 404-1065-2-ND 3,000 | 71.69/M AY1101F-TR 
Yellow-Green Clear 570 2.1 20 8.8 150° 404-1066-1-ND Al 5.03 15.14 | 404-1066-2-ND 3,000 | 109.41/M PY1101F-TR 
Green 560 2.1 20 5.2 150° 404-1067-1-ND -30 3.53 10.25 | 404-1067-2-ND 3,000 | 66.30/M PG1101F-TR 
Pure Green 555 2.1 20 2.4 150° 404-1068-1-ND 44 5.33 16.04 | 404-1068-2-ND 3,000 | 115.95/M BG1101F-TR 
Right Angle SMT LED 
Red 660 1.7 20 11.7 130° 404-1069-1-ND 34 413 12.42 | 404-1069-2-ND 4,000 | 89.82/M BR1113F-TR 
Yellow-Green Milky 570 21 20 11.7 150° 404-1070-1-ND 35 4.28 12.88 | 404-1070-2-ND 4,000 | 93.08/M PY1113F-TR 
Green White 560 2.1 20 6.4 150° 404-1071-1-ND .37 4.50 13.55 | 404-1071 4,000 | 97.98/M PG1113F-TR 
8 Red 635 1.9. 20 50 130° 404-1072-1-ND 66 8.08 26.28 | 404-1072-2-ND 4,000 | 187.40/M FR1113F-TR 
Orange 609 1.9 20 65 130° 404-1073-1-ND 78 9.53 31.00 | 404-1073-2-ND 4,000 | 221.07/M FA1113F-TR 
Yellow Milky 592 1.9 20 65 130° 404-1074-1-ND .70 8.59 27.92 | 404-1074-2-ND 4,000 | 199.11/M FY1113F-TR 
Bluish-Green White 502 3.3 10 34 130° 404-1076-1-ND 2.06 27.34 96.71 | 404-1076-2-ND 4,000 | 793.55/M DC1113F-TR 
1210 Bi-Color Standard Flat Lens Type SMT LED 
Red/Ylw-Grn Water 660/570 1.7/2.1 20/20 12.8/8 | 160°/ 404-1078-1-ND 62 7.58 24.64 | 404-1078-2-ND 2,500 | 183.60/M BRPY1201W-TR 
9 Red/Green Clear 660/560 1.7/2.1 20/20 12.8/4.8 | 160° 404-1079-1-ND A6 5.62 16.92 | 404-1079-2-ND 2,500 | 122.32/M BRPG1201W-TR 
1210 Bi-Color Two Inner Lens SMT LED 
10 Red/Green Water 660/560 1.7/2.1 20/20 33.6/12 |100°/80° | 404-1082-1-ND 62 7.58 24.64 | 404-1082-2-ND 2,500 | 183.60/M BRPG1204W-TR 
Or/Ylw-Grn Clear 605/570 2.2/2.1 20/20 9/12 | 80°/80° | 404-1084-1-ND 62 8.25 30.00 | 404-1084-2-ND 2,500 | 183.60/M AAPY1204W-TR 
Bi-Color Ultra Compact SMT LED 
Red/Ylw-Green Milky 660/570 1.7/2.1 20/20 11.7/11.7 170°/ 404-1085-1-ND .37 4.36 13.32 | 404-1085-2-ND 4,000 | 94.93/M BRPY1211C-TR 
1 Red/Green White 660/560 1.7/2.1 20/20 11.7/6.4 150° 404-1086-1-ND AI 5.04 15.18 | 404-1086-2-ND 4,000 | 102.82/M BRPG1211C-TR 
Red/Pure Green 660/555 1.7/2.1 20/20 11.7/2.4 404-1087-1-ND 48 5.75 17.55 | 404-1087-2-ND 4,000 | 102.82/M BRBG1211C-TR 
Bi-Color Right Angle SMT LED 
12 Yellow-Green Milky 580/560 2.2/2.1 20/20 3.0/5.2 150° 404-1088-1-ND A1 4.98 15.00 | 404-1088-2-ND 3,000 | 108.43/M AYPG1211F-TR 
Red/Yellow-Grn White 660/570 1.7/2.1 20/20 17.6/8.8 404-1089-1-ND 43 5.24 15.77 | 404-1089-2-ND 3,000 | 113.99/M BRPY1211F-TR 
1.6 x 1.25 Low Profile 
13 Yellow pai 570 21 10 8.0 180° 404-1163-1-ND 36 4.43 13.33 | 404-1163-2-ND 4,000 | 96.35/M PY1105CK-TR 
3.2 x 2.8 Flat Lens 
14 Red Water 645 2.0 20 70 120° 404-1161-1-ND 95 11.34 36.30 | 404-1161-2-ND 2,000 | 268.95/M FR1104B-TR 
Yellow Clear 588 2.0 20 70 120° 404-1160-1-ND AQ 5.91 18.92 | 404-1160-2-ND 2,000 | 123.15/M FY1104B-TR 
* Reversed Polarity RoHS Compliant 


Through-Hole LEDs 
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Fig.7 NEW! 


Source Wavelength Forward Voltage lv Viewing Digi-Key Price Each Stanley 
Fig. Description Color Lens \pk (nm) TYP @ mA (med) Angle Part No. 1 25 100 Part No. 
Red Clear Pastel Red 635 1.9 20 3600 10° 404-1090-ND 77 .38 31 EFR5366X 
1 5mm Orange Clear Pastel Orange 609 1.9 20 5000 10° 404-1091-ND 77 38 31 EFA5366X 
Yellow Clear Pastel Yellow 592 1.9 20 4000 10° 404-1092-ND 82 Al -33 EFY5366X 
Red Clear Pastel Red 635 1.9 20 880 45° 404-1096-ND 82 A1 .33 EFR5365S 
Orange Clear Pastel Orange 609 1.9 20 1160 45° 404-1097-ND 82 Al .33 EFA5365S 
2 5mm Yellow Clear Pastel Yellow 592 1.9 20 1000 45° 404-1098-ND 82 AI .33 EFY5365S 
Blue Water Clear 467 3.2 20 1500 45° 404-1171-ND) NEW! 1.05 59 48 LB5806X 
White Water Clear = 3.7 20 2000 35° 404-1162-ND 1.53 79 72 UW5805S 
1000 10° 404-1102-ND 1.28 71 58 H-1000L 
3 5mm Red Water Clear 660 1.8 20 2000 10° 404-1103-ND 1.89 95 86 H-2000L 
3000 10° 404-1104-ND 2.42 1.43 1.21 H-3000L 
4 5mm Red Water Clear 660 1.8 20 300 25° 404-1105-ND 89 4 36 KR5005S 
Red Clear Pastel Red 635 1.9 20 1280 20° 404-1106-ND 83 A1 .34 EFR3863X 
Orange Clear Pastel Orange 609 1.9 20 1600 20° 404-1107-ND 93 A6 .38 EFA3863X 
5 | 3mm Flush Mount 
Yellow Clear Pastel Yellow 592 1.9 20 1440 20° 404-1108-ND 82 Al .33 EFY3863X 
Blue Water Clear 467 3.2 20 750 20° 404-1170-ND) NEW! 1.03 58 47 LB3803X 
Red Clear Pastel Red 635 1.9 20 440 70° 404-1112-ND 83 At .34 EFR3864X 
6 | 3mm Flush Mount Orange Clear Pastel Orange 609 1.9 20 560 70° 404-1113-ND 93 46 .38 EFA3864xX 
Yellow Clear Pastel Yellow 592 1.9 20 500 70° 404-1114-ND 7 -38 31 EFY3864xX 
7 Seni Green Water Clear 517 3.2 20 2000 35° 404-1173-ND) NEW! 1.43 79 65 LG5804B 
Blue Water Clear 467 3.2 20 480 35° 404-1172-ND) NEW! 1.05 58 48 LB5804B 


0 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 2323 


Sal 
FAIRCHILD LEDs 4.57 


SEMICONDUCTOR? 93.05 Fog 
Peak Vt If Intensity It 
Wavelength (V) (mA) Viewing (med) Digi-Key Price Each t 
Size Color (nm) Lens Typ. Typ. Angle Typ. Part No. 1 10 100 0. 
PC Mount LEDs Kt 
254+| [Cathode 
3mm Yellow 585 Diffused 21 10 60° 2.0 MV5364MP4B-ND 48 .36 27 


LED, Dot Matrix Displays 


Fig. 1— 0.7” 5 x 7 Matrix Fig. 2 - 2.0” 5 x 7 Matrix Fig. 3 — 2.3” 5 x 8 Matrix 
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Peak Typ. Max Typ. Digi-Key Part No. Digi-Key Part No. Lite-On Part No. Lite-On Part No. 
Wavelength Vf (V) Average lv Anode Row/ Cathode Row/ Price Each Anode Row/ Cathode Row/ 
Fig. Color (nm) (If = 20mA) If (mA) (med) Cathode Column Anode Column 1 25 50 Cathode Column Anode Column 


Standard LED Dot Matrix Displays 


F Green 565 24 1 2.0* 160-1002-ND = 3.13 2.82 2.50 LTP-757G _ 

Hi. Eff. Red 635 2.0 10 2.0% 160-1003-ND = 3.75 3.38 3.00 LTP-757HR = 
2 |Green/Red-Orange| 565/630 2.1/2.0 13/13 4.8* 160-1009-NDtt = 6.58 5.92 5.26 LTP-2757AA = 
3 Hi. Eff. Red 635 21 10 4.8* 160-1014-ND = 5.43 4.89 4.34 LTP-2158AHR = 
4 |Green/Red-Orange| 565/630 6.3/6.3 18/18 Wit 160-1015-ND = 13.45 12.11 10.76 LTP-2044A3-NB = 
5 Yellow 585 4.2 16 8t 160-1118-ND = 21.73 19.56 17.38 LTP-4157AY = 


AllnGaP LED Dot Matrix Displays 


Super Red 639 2.0 13 3.4$ 160-1555-5-ND 160-1554-5-ND 3.83 3.45 3.06 LTP-757KR LTP-747KR 
1 Red-Orange 621 2.05 13 3.4$ 160-1553-5-ND 160-1552-5-ND 3.83 3.45 3.06 LTP-757KA LTP-747KA 
Yellow 595 2.05 13 3.4$ 160-1557-5-ND 160-1556-5-ND 3.83 3.45 3.06 LTP-757KY LTP-747KY 
Super Red 639 21 13 3.8$ 160-1567-5-ND 160-1566-5-ND 4.22 3.80 3.38 LTP-1557AKR LTP-1457AKR 
6 Red-Orange 621 2.05 13 3.8$ 160-1565-5-ND 160-1564-5-ND 4.50 4.05 3.60 LTP-1557AKA LTP-1457AKA 
Yellow 595 2.05 13 3.8$ = 160-1568-5-ND 4.50 4.05 3.60 = LTP-1457AKY 
Super Red 639 2.0 13 4.6$ 160-1561-5-ND 160-1560-5-ND 4.65 4.19 3.72 LTP-2157AKR LTP-2057AKR 
2 Red-Orange 621 2.05 13 4.6$ 160-1559-5-ND 160-1558-5-ND 4.65 4.19 3.72 LTP-2157AKA LTP-2057AKA 
Yellow 595 2.05 13 4.6¢ 160-1563-5-ND 160-1562-5-ND 4.65 4.19 3.72 LTP-2157AKY LTP-2057AKY 


* 80mA, 1/16 duty cycle + 48mA, 1/8 duty cycle + 32mA 1/16 duty cycle +t See Physical Dimension Under Fig. 2 


.8” Big Lamps with 
Universal Sphere Lens 


Features: 20 18 16 14 1211 
* High luminous intensity { RRERRRERE 
* Categorized for luminous intensity E 


¢ Excellent on-off contrast 


* Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


If Peak If Cont. Continuous | Forward 
per chip per chip Digi-Key Pricing Forward Voltage Digi-Key Pricing 
Color (mA) (mA) Part No. 1 10 100 Color Current (Vf) Part No. 1 10 100 
Green 100 25 160-1025-ND 2.10 17.50 140.00 ; ence 
HiEff. Red | 100 25 460-1026-ND 2.10 17.50 440.00 Hicbi Hee 2 a 160: 10e6-ND 106 B78. £0100 
Yellow 80 20 160-1027-ND 2.10 17.50 140.00 Green 25 24 160-1067-ND 1.05 875 70.00 
Absolute Max. Ratings at Ta = 25°C, VF = 2.1, VR = 5V Yellow 20 a4 UDO 1.05 ees __.70/00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2324 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ne Alphanumeric Displays 2 Ultra-Large 7-Segment Displays 
FEATURES: A ‘ 9.50 FEATURES: 


¢ Low power i oS es ¢ Continuous uniform 
requirements = 


Tr 
AC 
segments ' Lh | 


* Excellent character eo * Excellent character 
appearance appearance 
¢ High contrast & brightness 


¢ High contrast and : sa 
brightness ¢ Wide viewing angle 


* Categorized for luminous 4.3 45.08 ©.80-—80—4 6.30 ~5.08 o.20 132, 
r intensit = 16_ : 
730 y 2, : 
3.29 30 : 
20 : 
rhso ha54 kb 15.24-! 


* Wide viewing angle ny) iwi 


* Categorized for (AN, (ant 
luminous intensity ctl 


+ B —_. 


3” (76.20mm) Size 5” (127.00mm) Size 


Digit Size | Dimensions Peak VE If Digi-Key Digi-Key 
In. (mm) (mm) Emitted Face | Wavelength | Persegment | Continuous Typ. Part No. Part No. Pricing 
Fig.| Description (A) (B) x (C) Color Color (nm) (V) Typ. (D.P.) (mA) Max. Iv (ucd) @ If (mA) Common Anode Common Cathode il 25 100 
1-Digit LED Alphanumeric Displays 
Direct Drive | .50 (12.7) | 16.00 x 25.00 | Hi. Eff.Red| Red 635 2.0 25 2200 10 160-1108-ND = 2.13 47.81 148.75 
1A | Direct Drive | .50 (12.7) | 16.00 x 25.00 Yellow Black 585 2.1 20 2200 10 160-1107-ND = 2.13 47.81 148.75 
Direct Drive | .50 (12.7) | 16.00 x 25.00 Green Black 565 2.1 25 2200 10 160-1106-ND = 2.13 47.81 148.75 
2-Digit LED Alphanumeric Displays 
1B Duplex -54 (13.8) | 25.2x21.15 |Red-Orange| Gray 630 2.0 25 2300 10 160-1011-ND 160-1010-ND 3.15 70.88 220.50 
Duplex 54 (13.8) | 25.2 x 21.15 Green Gray 565 2.1 25 2300 10 160-1013-ND 160-1012-ND 3.15 70.88 220.50 
Ultra-Large 7-Segment LED Numeric Displays 
2A Direct Drive | 3.0 (76.20)| 70.00 x 110.0 | Hi. Eff. Red | Black 635 12.0 (4.0) 40 30000 20 160-1018-ND 160-1017-ND 15.76 285.65 985.00 
Direct Drive | 3.0 (76.20)| 70.00 x 110.0 Green Black 565 12.6 (4.2) 40 30000 20 160-1020-ND 160-1019-ND 16.80 304.50 1050.00 
2B Direct Drive | 5.0 (127.0)| 108.0 x 180.0 | Hi. Eff. Red | Black 635 20.0 (4.0) 60 60000 30 160-1022-ND 160-1021-ND 36.26 657.21 2266.25 
Direct Drive | 5.0 (127.0)| 108.0 x 180.0 Green Black 565 21.0 (4.2) 60 60000 30 160-1024-ND 160-1023-ND 36.26 657.21 2266.25 


Absolute Maximum Ratings at Ta = 25°C 


Seven Segment 


Displays 
Digit Size | Dimensions Peak Vf If Digi-Key Digi-Key 
In. (mm) (mm) Emitted Face | Wavelength | Per segment | Continuous Typ. Part No. Part No. Price Each 
Fig. | Description (A) (B) x (C) Color Color (nm) (V) Typ. (mA) Max. | Iv (ucd) @ If (mA) | Common Anode | Common Cathode i 25 100 
AllnGap Seven-Segment Single-Digit Displays 
Direct Drive -39 (10.0) 9.70 x 12.90 Super Red Lt. Gray 639 2.00 25 650 1 160-1527-5-ND = 68 -50 43 
Direct Drive 39 (10.0) 9.70 x 12.90 Yellow-Orange | Lt. Gray 611 2.05 25 650 1 160-1526-5-ND _ 67 49 42 
1 Direct Drive -39 (10.0) 9.70 x 12.90 Yellow Lt. Gray 588 2.05 25 650 1 160-1525-5-ND = 67 49 42 
Direct Drive -39 (10.0) 9.70 x 12.90 Super Red Gray 639 2.00 25 520 1 160-1532-5-ND 160-1533-5-ND 72 53 45 
Direct Drive -39 (10.0) 9.70 x 12.90 Yellow-Orange | Gray 611 2.05 25 650 1 160-1530-5-ND 160-1531-5-ND 72 53 45 
Direct Drive -39 (10.0) 9.70 x 12.90 Yellow Gray 588 2.05 25 867 1 160-1528-5-ND 160-1529-5-ND 72 53 45 
Blue Seven-Segment Single-Digit Displays 
Direct Drive .28 (7.00) 7.4 x 10.0 Blue Gray 428 3.8 25 3000 10 160-1513-5-ND 160-1514-5-ND 3.62 2.63 2.27 
1 Direct Drive -39 (10.00) 9.70 x 12.9 Blue Gray 428 3.8 25 3600 10 160-1515-5-ND 160-1516-5-ND 3.70 2.69 2.32 
Direct Drive -56 (14.22) 12.4x17.1 Blue Gray 428 3.8 25 4300 10 160-1517-5-ND 160-1518-5-ND 3.66 2.66 2.29 
AllnGap Seven-Segment Dual-Digit Displays 
Duplex -39 (10.0) 19.86 x 12.8 Super Red Gray 639 2.00 25 850 1 160-1538-5-ND 160-1539-5-ND 1.20 87 75 
2 Duplex -39 (10.0) 19.86 x 12.8 Yellow-Orange | Gray 611 2.05 25 650 1 160-1536-5-ND 160-1537-5-ND 1.20 87 75 
Duplex -39 (10.0) 19.86 x 12.8 Yellow Gray 588 2.05 25 650 1 160-1534-5-ND 160-1535-5-ND 1.20 87 75 
Blue Seven-Segment Dual-Digit Displays 
Duplex 28 (7.00) | 15.02 x 10.00 Blue Gray 428 3.8 25 3000 10 160-1519-5-ND 160-1520-5-ND 7.24 5.25 4.53 
2 Duplex -39 (10.0) 19.86 x 12.8 Blue Gray 428 3.8 25 3600 10 160-1521-5-ND 160-1522-5-ND 7.32 5.31 4.58 
Duplex -56 (14.22) 25.0x 17.1 Blue Gray 428 3.8 25 4300 10 160-1523-5-ND 160-1524-5-ND 7.32 5.31 4.58 
AllnGap Seven-Segment Triple-Digit Displays 
Multiplex -39 (10.0) 30.02 x 12.8 Super Red Gray 639 2.00 25 650 1 160-1544-5-ND 160-1545-5-ND 2.16 1.57 1.35 
3 Multiplex -39 (10.0) 30.02 x 12.8 Yellow-Orange | Gray 611 2.05 25 650 1 = 160-1543-5-ND 2.16 1.57 1.35 
Multiplex -39 (10.0) 30.02 x 12.8 Yellow Gray 588 2.05 25 650 1 160-1540-5-ND 160-1541-5-ND 215 - 1,57 1.35 
AllnGap Seven-Segment Quad-Digit Displays 
Multiplex -39 (10.0) 40.18 x 12.8 Super Red Gray 639 2.00 25 650 1 160-1550-5-ND 160-1551-5-ND 240 1.74 1.50 
4 Multiplex -39 (10.0) 40.18 x 12.8 Yellow-Orange | Gray 611 2.05 25 650 1 160-1548-5-ND 160-1549-5-ND 2.40 1.74 1.50 
Multiplex -39 (10.0) 40.18 x 12.8 Yellow Gray 588 2.05 25 650 1 160-1546-5-ND 160-1547-5-ND 240 1.74 1.50 
Digit Size Dimensions Peak Vt If 
In. (mm) (mm) Emitted Face Wavelength Per segment Continuous Typ. Digi-Key Price Each 
Fig. Description (A) (B) x (C) Color Color (nm) (V) Typ. (mA) Max. Iv (ucd) @ If (mA) Part No. 1 25 100 
Common Anode 
Direct Drive -30 (7.62) 7.62 x 12.7 Red Lt. Gray 632 2.1 25 12,000 10 160-1571-5-ND 68 50 43 
Direct Drive -30 (7.62) 7.62 x 12.7 Red Lt. Gray 650 2.1 25 9,000 10 160-1572-5-ND 66 48 42 
1 Direct Drive -30 (7.62) 7.62 x 12.7 Green Gray 565 2.1 25 1,600 10 160-1577-5-ND 80 58 50 
Direct Drive -39 (10.0) 9.7x 12.9 Red Lt. Gray 650 2.1 25 9,750 10 160-1578-5-ND 74 54 A7 
Direct Drive -56 (14.22) 12.4x17.1 Green Gray 565 21 25 2,400 10 160-1575-5-ND 66 48 42 
Common Cathode 
Direct Drive -30 (7.62) 7.62 x 12.7 Red Lt. Gray 632 2.1 25 12,000 10 160-1570-5-ND 86 63 54 
1 Direct Drive -30 (7.62) 7.62 x 12.7 Red Lt. Gray 650 21 25 9,000 10 160-1573-5-ND 86 63 54 
Direct Drive -30 (7.62) 7.62 x 12.7 Green Gray 565 2.1 25 1,600 10 160-1574-5-ND 80 58 50 
Direct Drive -56 (14.22) 12.4x17.1 Red Lt. Gray 632 2.1 25 17,000 10 160-1576-5-ND 88 64 55 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 2325 
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Part No. 
Denotes LTL91 1xxx 
Qathove LTL912xxx 
LTL914xxx 
Peak Vt If Viewing 
Emitted Wavelength | Typ. Max. lv Typ. Angle Digi-Key Pricing Lite-On 
Fig. Description Color Lens (nm) (V) (mA) (mcd) @ (mA) (2x Theta) Part No. 1 10 100 | Part No. 
Hi. Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 12.6 10 38 160-1084-ND A7 1.38 11.00 | LTL-709E 
1 1.8mm Dot Point Yellow Yellow Diff. 585 2.1 20 12.6 10 38 160-1085-ND A 1.38 11.00 | LTL-709Y 
STD. Green Green Diff. 560 231 30 8.7 10 38 160-1086-ND 24 2.00 16.00 | LTL-709L 
Super Red Red Diff. 639 2.0 30 90 20 60 160-1660-ND ad 93 7.40 | LTLICHKR 
Super Red Water Clear 639 2.0 30 250 20 45 160-1661-ND 13 1.08 8.60 | LTL1CHKRKNN 
Hi. Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 12.6 10 60 160-1708-ND 09 73 5.80 | LTL-1CHE 
Hi. Eff. Red Red Trans. 635 2.0 30 19 10 45 160-1704-ND 09 73 5.80 | LTL-1CHEE 
Amber-Yellow Water Clear 595 2.05 30 320 20 45 160-1664-ND 13 1.08 8.60 | LTLICHKYKNN 
Amber-Yellow Water Clear 595 2.05 30 339 20 45 160-1663-ND 13 1.08 8.60 | LTLICHKYK 
Yellow Water Clear 588 2.05 30 320 20 45 160-1662-ND 13 1.08 8.60 | LTL1CHKSKNN 
Yellow Yellow Trans. 585 21 20 40 10 45 160-1709-ND -09 73 5.80 | LTL-1CHYE 
2 T-1 Double Flange Green Water Clear 575 2.05 30 320 20 45 160-1659-ND 14 1,45 9.20 | LTLI1CHKGKNN 
Green Green Diff. 565 21 30 12.6 10 60 160-1710-ND -09 73 5.80 | LTL-1CHG 
Blue Water Clear 468 3.5 30 180 20 35 160-1604-ND 1.40 11.68 93.40 | LTL1CHCBK3 
Blue Water Clear 468 4.0 30 310 20 30 160-1600-ND -60 5.00 40.00 | LTL1CHTBK2 
Blue Water Clear 468 3.7 30 400 20 30 160-1605-ND 1.57 13.08 104.60 | LTL1CHCBK4 
Blue Water Clear 468 3.5 30 520 20 30 160-1601-ND 65 5.45 43.60 | LTL1CHTBK3 
Blue Water Clear 468 3.5 30 680 20 30 160-1602-ND 73 6.10 48.80 | LTL1CHTBK4 
Blue Water Clear 468 3.7 30 680 20 30 160-1606-ND 1.96 16.33 130.60 | LTL1CHCBK5 
Blue Water Clear 468 3.5 30 880 20 30 160-1603-ND 92 7.63 61.00 | LTL1CHTBKS 
Red Water Clear 632 2.05 30 880 20 22 160-1665-ND 12 1.00 8.00 | LTL42EKEKNN 
3 TA Green Green Diff. 565 2:1 30 12.6 10 40 160-1712-ND 09 73 5.80 | LTL-4231 
White Water Clear _ 3.7 30 2,600 20 25 160-1718-ND 1.39 11.55 92.40 | LTL42CW65AT 
White Water Clear = 3.6 100 2,600 30 25 160-1727-5-ND 1.29 10.78 86.20 | LTW-420C5 
T-1 Ultrabright Red Red Diff. 660 1.8 40 60 20 60 160-1035-ND 20 1.68 13.40 | LTL-4261N 
Red Water Clear 660 1.8 40 170 20 45 160-1034-ND 19 1.55 12.40 | LTL-4266N 
Super Red Water Clear 639 2.0 30 180 20 56 160-1668-ND 4131.08 8.60 | LTL42NKRKNN 
Hi. Eff. Red Red Trans. 635 2.0 30 29 10 45 160-1140-ND 19 1.45 10.15 | LTL-4222N 
T-1 Hi. Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 8.7 10 60 160-1139-ND 19 1.45 10.15 | LTL-4221N 
Red Water Clear 632 2.05 30 250 20 56 160-1667-ND 13 1.08 8.60 | LTL42KE6N 
4 Red-Orange Water Clear 630 2.0 30 60 10 45 160-1141-ND 19 1.45 10.15 | LTL-4296N 
T-1 Bi-Color Red-Orange/Green White Diff. 630/565 2.0/2.1 | 30/30 4.8/4.8 20 200 160-1058-ND 35 2.93 23.40 | LTL-14CHJ 
Yellow Yellow Trans. 585 21 20 19 10 45 160-1146-ND 19 1.45 10.15 | LTL-4252N 
Yellow Water Clear 585 21 20 40 10 45 160-1147-ND 19 1.45 10.15 | LTL-4256N 
Yellow Yellow Diff. 585 21 20 5.6 10 60 160-1145-ND 19 1.45 10.15 | LTL-4251N 
Tl Green Green Trans. 565 241 30 40 10 45 160-1143-ND 19 1.45 10.15 | LTL-4232N 
Green Water Clear 565 21 30 40 10 45 160-1144-ND 19 1.45 10.15 | LTL-4236N 
Green Green Diff. 565 21 30 12.6 10 60 160-1142-ND 19 1.45 10.15 | LTL-4231N 
White Water Clear = 3.5 100 1,100 30 45 160-1734-5-ND 1.29 10.78 86.20 | LTW-42NC5 
5 3.8mm White Water Clear = 3.5 100 520 30 90 160-1730-5-ND 1.29 10.78 86.20 | LTW-1KHC5 
6 T-1 - Flat Top White Water Clear = 3.5 100 85 30 130 160-1736-5-ND 1.20 10.00 80.00 | LTW-815C4 
7 T-1 - Flat Top White Water Clear = 3.5 100 140 30 140 160-1735-5-ND 1.20 10.00 80.00 | LTW-77HC4 
Hi. Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 60 10 60 160-1087-ND = 73 5.80 | LTL-10223W 
T-1 3/4 No Flange Yellow Yellow Diff. 585 21 20 12.6 10 60 160-1088-ND = 73 5.80 | LTL-10253W 
8 Green Green Diff. 565 21 30 40 10 60 160-1089-ND = 73 5.80 | LTL-10233W 
T-1 3/4 White Water Clear = 3.5 100 6,000 30 20 160-1729-5-ND 1.20 10.00 80.00 | LTW-102C4 
9 7 Super Red Water Clear 639 1.9 50 4,200 20 12 160-1698-ND 24 2.03 16.20 | LTL353QRKNN 
1-1 9/4 - Tapered Green Water Clear 525 35 | 30 | 6,000 20 8 160-1717-ND 927.70 61.60 | LTL-353TGK 
(Continued) 
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LITE@*1) LEDs (cont) 


Peak Vt It Viewing 
Emitted Wavelength | Typ. Max. Iv Typ. Angle Digi-Key Pricing Lite-On 
Fig. Description Color Lens (nm) (Vv) (mA) (mcd) @ (mA) (2x Theta) Part No. al 10 100 | Part No. 
3 T-1 3/4 - Tapered Blue Water Clear 468 3.5 30 1,900 20 8 160-1716-ND 92 7.70 61.60 | LTL-353TBK 
T-1 3/4 White Water Clear = 35 | 100 | 2600 30 30 160-1733-5-ND 1.39 11.55 92.40 | LTW-2v3C5 
T-1 3/4 Bi-Color Red-Orange/Green | White Diff. 565/630 | 2.1/2.0| 30/30 | 19/19 20 50 160-1037-ND 35 293 23.40 | LTL-298WJ 
T-1 3/4 Ultrabright Bi-Color Red/Green White Diff, 660/565 | 1.8/2.1] 40/30 | 90/40 20 60 160-1038-ND 37 3.05 24.40 | LTL-293SNW 
Red Red Diff. 697 24 15 3.7 10 36 160-1713-ND 09 73 5.80 |LTL-4213 
Hi. Eff. Red Red Trans. 635 2.0 30 90 10 16 160-1128-ND 4191.45 10.15 | LTL-4224 
4a Hi. Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 19 10 36 160-1127-ND 19 1.45 10.15 | LTL-4223 
aca Yellow Yellow Trans. 585 24 20 90 10 16 160-1134-ND 419 1.45 10.15 | LTL-4254 
Yellow Yellow Diff. 585 24 20 19 10 36 160-1133-ND 19 1.45 10.15 | LTL-4253 
Green Green Trans. 565 24 30 60 10 16 160-1131-ND 414° 140 ~~ 7.70 | LTL-4234 
Green Water Clear 565 24 30 90 10 16 160-1132-ND 19 1.45 10.15 | LTL-4238 
Green Green Diff. 565 24 30 19 10 36 160-1130-ND 19 1.45 10.15 | LTL-4233 
Red/Green White Diff. 697/565 21 | 15/30 | 56/19 10 30 160-1715-ND 35 293 23.40 | LTL-30EFJ 
11 |T-1 3/4 Ultrabright Bi-Color | Red-Orange/Green | White Diff. 630/565 | 2.0/2.1| 30/30 | 40/29 20 30 160-1057-ND 35 293 23.40 | LTL-SOEHJ 
Yellow/Green White Diff. 585/565 2.1 | 20/30 | 29/29 20 30 160-1714-ND 35 2.93 23.40 | LTL-30EDJ 
Super Red Water Clear 639 2.0 30 800 20 22 160-1678-ND 413 1.08 8.60 | LTL2P3KRK 
Super Red Water Clear 639 2.0 30 500 20 30 160-1685-ND 413° 1.08 8.60 | LTL2R3KRK 
Super Red Water Clear 639 1.9 50 500 20 30 160-1689-ND 32 270 21.60 | LTL2R3QRK 
Super Red Water Clear 639 1.9 50 990 20 30 160-1498-ND 29° 243 19.40 | LTL-2R3VRKNT 
Super Red Water Clear 639 22 50 3,200 20 30 160-1658-ND 41 3.45 27.60 | LTL2RSSRKNE 
Hi-Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 19 10 50 160-1705-ND 09 73 5.80 | LTL-307E 
Hi-Eff. Red Red Trans. 635 2.0 30 90 10 40 160-1701-ND .09 73 5.80 | LTL-307EE 
Red Red Diff. 697 24 15 56 10 50 160-1707-ND 09 73 5.80 | LTL-307P 
Red Water Clear 639 2.0 50 6,350 20 15 160-1652-ND 41 3.45 27.60 | LTL2H3SEK 
Red Water Clear 639 2.0 50 4,800 20 22 160-1654-ND 33 275 22.00 | LTL2P3SEK 
Red Water Clear 639 2.0 50 3,700 20 30 160-1656-ND 41 3.45 27.60 | LTL2R3SEK 
Red Water Clear 632 2.05 | 30 1,700 20 15 160-1669-ND 13° 1.08 8.60 | LTL2H3KEK 
Red Water Clear 632 2.0 50 3,100 20 15 160-1672-ND 32 263 21.00 | LTL2H3VEKNT 
Red Water Clear 632 2.05 | 30 700 20 30 160-1682-ND 413° 1.08 8.60 | LTL2R3KEK 
Red Water Clear 632 2.0 50 1,200 20 30 160-1499-ND 29° 243 19.40 | LTL-2R3VEKNT 
Red-Orange Water Clear 624 2.0 50 1,300 20 30 160-1500-ND 43 3.60 28.80 | LTL-2R3VHKNT 
Red-Orange Water Clear 621 2.0 50 3,400 20 15 160-1671-ND 32 2.63 21.00 | LTL2H3VAKNT 
Red-Orange Water Clear 621 2.05 | 30 700 20 30 160-1681-ND 13 1.08 8.60 | LTL2R3KAK 
Super Orange Water Clear 621 2.0 50 1,300 20 30 160-1501-ND 29° 243 19.40 | LTL-2R3VAKNT 
Yellow-Orange Water Clear 611 2.0 50 3,400 20 15 160-1673-ND ‘32 263 21.00 | LTL2H3VFKNT 
Yellow-Orange Water Clear 611 2.0 50 700 20 30 160-1688-ND 32 270 21.60 | LTL2RSQFK 
Yellow-Orange Water Clear 611 2.05 | 30 700 20 30 160-1683-ND 413° 1.08 8.60 | LTL2RSKFK 
Yellow-Orange Water Clear 611 2.0 50 1,300 20 30 160-1502-ND 29 2.43 19.40 | LTL-2R3VFKNT 
Amber-Yellow Water Clear 595 2.0 50 7,800 20 8 160-1496-ND 32 263 21.00 | LTL-2F3VYKNT 
#5 en Amber-Yellow Water Clear 595 2.0 50 3,400 20 15 160-1676-ND 32 2.63 21.00 | LTL2H3VYKNT 
Amber-Yellow Water Clear 598 2.0 50 1,300 20 30 160-1503-ND 25 240 16.80 | LTL-2R3VYKNT 
Amber-Yellow Water Clear 595 2.0 50 700 20 30 160-1690-ND 32 270 21.60 | LTL2R3QYK 
Amber-Yellow Water Clear 595 2.05 | 30 700 20 30 160-1687-ND 13 1.08 8.60 | LTL2R3KYK 
Amber Water Clear 594 215 | 50 5,500 20 15 160-1653-ND 41 3.45 27.60 | LTL2H3SYK 
Amber Water Clear 594 215 | 50 3,700 20 22 160-1655-ND 41 3.45 27.60 | LTL2P3SYK 
Amber Water Clear 594 2.15 | 50 2,800 20 30 160-1657-ND 41 3.38 27.00 | LTL2R3SYK 
Yellow Water Clear 588 2.0 50 3,100 20 15 160-1675-ND 32 263 21.00 | LTL2H3VSKNT 
Yellow Water Clear 588 2.05 | 30 1,700 20 15 160-1670-ND 13° 1.08 8.60 | LTL2H3KSK 
Yellow Water Clear 588 2.0 50 1,000 20 22 160-1680-ND 32 270 21.60 | LTL2P3QSK 
Yellow Water Clear 588 2.05 | 30 700 20 30 160-1686-ND 13° 1.08 8.60 | LTL2R3KSK 
Yellow Water Clear 588 2.0 50 1,200 20 30 160-1504-ND 29° 243 19.40 | LTL-2R3VSKNT 
Yellow Yellow Diff. 585 24 20 29 10 50 160-1703-ND .09 73 5.80 | LTL-307Y 
Green Water Clear 574 24 30 980 20 22 160-1677-ND 415 1.25 10.00 | LTL2P3KGKNN 
Green Green Diff. 574 24 30 150 20 40 160-1684-ND 15 1.25 10.00 | LTL2R3KG 
Green Green Diff. 565 24 30 19 10 50 160-1706-ND .09 73 5.80 | LTL-307G 
Green Green Trans. 565 24 30 60 10 40 160-1702-ND .09 73 5.08 | LTL-307GE 
Green Water Clear 525 3.5 30 1900 20 30 160-1615-ND 1.04 8.63 69.00 | LTL2T3TGK6 
Blue Water Clear 468 3.5 30 1,900 20 15 160-1611-ND 84 7.00 56.00 | LTL2P3TBKS 
Blue Water Clear 468 4.0 30 240 20 30 160-1607-ND 52 4.30 34.40 | LTL2TSTBK2 
Blue Water Clear 468 3.5 30 400 20 30 160-1608-ND 56 4.63 37.00 | LTL2T3TBK3 
Blue Water Clear 468 3.5 30 680 20 30 160-1609-ND 69 5.78 46.20 | LTL2T3TBK4 
Blue Water Clear 468 3.5 30 880 20 30 160-1610-ND 83 6.93 55.40 | LTL2T3TBKS 
White Water Clear = 33 | 100 | 13,000 30 15 160-1728-5-ND 41 3.45 27.60 | LTW-283D7 
White Water Clear — 3.5 | 100 | 4,200 30 15 160-1731-5-ND 1.20 10.00 80.00 | LTW-2E3C4 
White Water Clear — 3.6 | 100 | 1,800 30 56 160-1732-5-ND 1.29 10.78 86.20 | LTW-2H7C5S 
White Water Clear = 3.8 30 4,200 20 35 160-1772-ND NEW! 41 3.45 27.60 | LTW-2R3D7 
13 T-1 3/4 Amber-Yellow Water Clear 595 2.05 | 30 1,000 20 22 160-1679-ND 413 1.08 8.60 | LTL2P3KYKP 
14 Oval - No Flange Red Water Clear 639 22 50 880 20 [100 Hor./40 Vert. 160-1619-ND 342.83 22.60 | LTLSH3SRKS 
15 Oval - No Flange Super Red Water Clear 639 2.2 50 1,500 20 | 70 Hor/35 Vert. | 160-1620-ND 31 260 20.80 | LTL5V3SRK 
16 Oval - No Flange Amber Yellow Diff. 591 2.35 | 50 1,150 20 | 70 Hor/35 Vert. | 160-1621-ND 34 2.83 22.60 | LTL5V3SSS 
17 T-1 3/4 White Water Clear = 36 | 100 | 4800 30 20 160-1726-5-ND 1.29 10.78 86.20 | LTW-337C5 
Super Red Water Clear 639 215 | 70 1,884 70 50 160-1509-ND 44 3.65 29.20 | LTL-912VRKSA 
Super Red Water Clear 639 215 | 70 942 70 70 160-1505-ND 41 3.45 27.60 | LTL-911VRKSA 
Red Water Clear 638 250 | 70 7,500 70 30 160-1631-ND ‘51 423 33.80 | LTL914SEKS 
Red Water Clear 638 2.50 | 70 3,375 70 60 160-1625-ND 46 3.85 30.80 | LTL912SEKSA 
Red Water Clear 638 2.50 | 70 2,250 70 90 160-1622-ND 46 3.85 30.80 | LTL911SEKSA 
Red Water Clear 632 215 | 70 2,508 70 50 160-1510-ND 41 3.45 27.60 | LTL-912VEKSA 
Red Water Clear 632 2.15 | 70 1,254 70 70 160-1506-ND 41 3.45 27.60 | LTL-911VEKSA 
4a Sobre Red-Orange Water Clear 624 215 | 70 2,508 70 50 160-1511-ND 44 3.65 29.20 | LTL-912VHKSA 
Semin Saar Red-Orange Water Clear 624 215 | 70 1,254 70 70 160-1507-ND 41 3.45 27.60 | LTL-911VHKSA 
Amber Water Clear 598 215 | 70 2,508 70 50 160-1512-ND 413.45 27.60 | LTL-912VYKSA 
Amber Water Clear 598 215 | 70 1,254 70 70 160-1508-ND 41. 3.45 27.60 | LTL-911VYKSA 
Amber Water Clear 596 2.50 | 70 4,180 70 30 160-1632-ND 51 4.23 33.80 | LTL914SYKS 
Amber Water Clear 596 2.50 | 70 1,254 70 90 160-1624-ND 46 3.85 30.80 | LTL911SYKSA 
Blue Water Clear 465 43 50 630 50 56 160-1636-ND 1.89 15.78 126.20 | LTL911CBKS5 
Blue Water Clear 465 4.0 50 770 +50 60 160-1639-ND 1.76 14.63 117.00 | LTL912TBKS 
Blue Water Clear 465 4.0 50 550 50 75 160-1637-ND 1.50 12.50 100.00 | LTL911TBKS 
46..| Festi Sauars Oval Red Water Clear 638 2.50 | 70 3,000 70 |100 Hor./40 Vert. 160-1628-ND 56 463 37.00 | LTL913SEKS 
j ‘ Amber Water Clear 596 2.50 | 70 1,672 70 —_|100 Hor./40 Vert.| 160-1630-ND 56 4.63 37.00 | LTL913SYKS 
a cane Amber Water Clear 596 2.50 | 70 627.70 120 160-1635-ND ‘56 463 37.00 | LTL915SYKS 
eee Blue Water Clear 465 4.0 50 165 50 120 160-1641-ND 1.89 15.78 126.20 | LTL915TBKS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Peak Vt If Viewing 
Emitted Wavelength | Typical | (mA) Iv Typ. Angle Digi-Key Tape and Reel Lite-On 
Fig. Color Lens (nm) (Vv) Max. | (mcd) @ mA | (2x Theta) Part No. Qty. Pricing Part No. 
Red 660 18 40 25 20 130 160-1167-1-ND 09 ~«.75 «6.00 160-1167-2-ND 3,000 | 45.00/M | LTST-C150CKT 
Red Orange 630 2.0 30 6 10 130 160-1168-1-ND 11.88 7.00 160-1168-2-ND 3,000 | 52.50/M | LTST-C150EKT 
1 Amber Water Clear 610 24 30 6 10 130 160-1166-1-ND 11.88 7.00 160-1166-2-ND 3,000 | 52.50/M | LTST-C150AKT 
Yellow 585 24 20 6 10 130 160-1170-1-ND 11.88 7.00 160-1170-2-ND 3,000 | 52.50/M | LTST-C150YKT 
Green 565 24 30 6 10 130 160-1169-1-ND 08 70 5.60 160-1169-2-ND 3,000 | _42.00/M | LTST-C150GKT 
White Yellow = 3.2 | 100 | 260 20 130 160-1737-1-ND 322.70 21.60 160-1737-2-ND 3,000 | 162.00/M | LTW-150TK 
> | _ Green/Yellow Water Clear | 265/585 | 2.121] 30/20 | 7/6 10 | 130/130 160-1171-1-ND 471.45 11.60 160-1171-2-ND 3,000 | 87.00/M | LTST-C155GYKT 
Green/Red Orange 565/630_| 2.1/2.0| 30/30 | 7/6 10 | 130/130 160-1172-1-ND 171.45 11.60 160-1172-2-ND 3,000 | _87.00/M | LTST-C155GEKT 
Red 660 18 40 10 10 130 160-1176-1-ND 13°96 8.00 160-1176-2-ND 3,000 | 48.00/M | LTST-C170CKT 
Red Orange 630 2.0 30 2 10 130 160-1178-1-ND 11.93 7.40 160-1178-2-ND 3,000 | 55.50/M | LTST-C170EKT 
3 Amber Water Clear 610 BA 30 2 10 130 160-1177-1-ND 41.93 7.40 160-1177-2-ND 3,000 | 55.50/M | LTST-C170AKT 
Yellow 585 24 20 6 10 130 160-1175-1-ND 11.93 7.40 160-1175-2-ND 3,000 | 55.50/M | LTST-C170YKT 
Green 565 Bi 30 6 10 130 160-1179-1-ND 09 73 5.80 160-1179-2-ND 3,000 | _43.50/M | LTST-C170GKT 
4 White Yellow = 3.3. | 100 | 281 20 130 160-1738-1-ND 322.70 21.60 160-1738-2-ND 3,000 | 162.00/M | LTW-170TK 
Red 660 18 40 25 20 130 160-1421-1-ND 415 1.14 9.50 160-1421-2-ND 3,000 | 57.00/M | LTST-C171CKT 
Red Orange 630 2.0 30 6 20 130 160-1422-1-ND 14 1.05 8.75 160-1422-2-ND 3,000 | 52.50/M | LTST-C171EKT 
5 Amber Water Clear 610 24 30 45 20 130 160-1419-1-ND 14° 1.05 8.75 160-1419-2-ND 3,000 | 52.50/M | LTST-C171AKT 
Yellow 585 24 20 45 20 130 160-1431-1-ND 14 1.05 8.75 160-1431-2-ND 3,000 | 52.50/M | LTST-C171YKT 
Green 565 24 30 12 20 130 160-1423-1-ND 14 1.05 8.75 160-1423-2-ND 3,000 | _52.50/M | LTST-C171GKT 
Red 660 18 40 10 10 130 160-1181-1-ND 10 ©.83 «6.60 160-1181-2-ND 3,000 | 49.50/M | LTST-C190CKT 
Red Orange 630 2.0 30 2 10 130 160-1182-1-ND 09 75 6.00 160-1182-2-ND 3,000 | 45.00/M | LTST-C190EKT 
6 Amber Water Clear 610 24 30 2 10 130 160-1180-1-ND 09 75 6.00 160-1180-2-ND 3,000 | 45.00/M | LTST-C190AKT 
Yellow 585 24 20 6 10 130 160-1184-1-ND 09 .75 6.00 160-1184-2-ND 3,000 | 45.00/M | LTST-C190YKT 
Green 565 24 30 6 10 130 160-1183-1-ND 09 75 6.00 160-1183-2-ND 3,000 | _45.00/M | LTST-C190GKT 
7 White Yellow = 2.93 | 100 | 70 20 130 160-1724-1-ND 322.70 21.60 160-1724-2-ND 3,000 | 162.00/M | LTW-C191TS5 
Red Orange 630 2.0 30 45. 20 130 160-1442-1-ND 14° 1.05 8.75 160-1442-2-ND 5,000 | 52.50/M | LTST-C191EKT 
_ Amber Waieees 610 24 30 45 20 130 160-1440-1-ND 14° 1.05 8.75 160-1440-2-ND 5,000 | 52.50/M| LTST-C191AKT 
Yellow Bie sree 585 24 20 45 20 130 160-1449-1-ND 14° 1.05 8.75 = = — | LTST-C191YKT 
Green 565 241 30 12 20 130 160-1443-1-ND 14 1.05 8.75 160-1443-2-ND 5,000 | _52.50/M | LTST-C191GKT 
White = 2.95 | 20 78. 5 130 160-1721-1-ND 28 2.30 18.40 160-1721-2-ND 3,000 | 138.00/M | LTW-C193TS5 
5 White vance = 2.70 | 100 | 38 20 130 160-1741-1-ND 32 2.70 21.60 160-1741-2-ND 3,000 | 162.00/M | LTW-C192TL2 
White = 2.93 | 100 | 70 20 130 160-1742-1-ND 32 2.70 21.60 160-1742-2-ND 3,000 | 162.00/M | LTW-C192TL5 
White = 2.93 | 100 | 70 20 130 160-1743-1-ND 32 2.70 21.60 160-1743-2-ND 3,000 | 162.00/M | LTW-C192TS5 
ip Green/Red Water Clear | 265/630 | 2.1/2.0] 30/30 | 10/4.5 20 130 160-1450-1-ND 23 «1.74 14.50 160-1450-2-ND 4,000 | 87.00/M | LTST-C195GEKT 
Green/Yellow 565/585 | 2.1/2.1 | 30/20 | 10/45 20 130 160-1451-1-ND 23 1.74 14.50 160-1451-2-ND 4,000 | _87.00/M | LTST-C195GYKT 
Red 660 18 40 25 20 130 160-1186-1-ND 412 1.00 8.00 160-1186-2-ND 3,000 | 60.00/M | LTST-C230CKT 
Red Orange 630 2.0 30 6 20 130 160-1187-1-ND 11.93 7.40 160-1187-2-ND 3,000 | 55.50/M | LTST-C230EKT 
1 Amber Water Clear 610 24 30 45 20 130 160-1185-1-ND 11.93 7.40 160-1185-2-ND 3,000 | 55.50/M | LTST-C230AKT 
Yellow 585 24 20 45 20 130 160-1189-1-ND 11 93 7.40 160-1189-2-ND 3,000 | 55.50/M | LTST-C230YKT 
Green 565 24 30 1420 130 160-1188-1-ND 11.93 7.40 160-1188-2-ND 3,000 | _55.50/M | LTST-C230GKT 
Red 635 2.0 30 | 124 10 120 160-1222-1-ND 471.29 10.75 160-1222-2-ND 2,000 | 64.50/M | LTST-T670EKT 
Amber 610 24 30 8 10 120 160-1121-1-ND 27 2.28 18.20 = = — | LTL-94PAKTA 
io Amber Water Clear 610 24 30 | 124 10 120 160-1221-1-ND A7 1.29 10.75 160-1221-2-ND 2,000 | 64.50/M | LTST-T670AKT 
Yellow 585 24 20 | 124 10 120 160-1224-1-ND A7 1.29 10.75 160-1224-2-ND 2,000 | 64.50/M | LTST-T670YKT 
Green 565 24 30 20. 10 120 160-1223-1-ND 171.29 10.75 160-1223-2-ND 2,000 | 64.50/M | LTST-T670GKT 
White Yellow = 3.5 | 100 | 700 30 120 160-1725-1-ND 46 3.85 30.80 160-1725-2-ND 2,000 | 231.00/M | LTW-670DS 
13 | Red Orange Walsrclear 630 2.0 30 4 20 130 160-1220-1-ND 415 1.41 9.25 160-1220-2-ND 4,000 | 55.50/M | LTST-S220EKT 
Green 565 24 30 10 20 130 160-1218-1-ND 45 1.41 9.25 160-1218-2-ND 4,000 | _55.50/M | LTST-S220GKT 
Red Orange 630 2.0 30 4 20 130 160-1474-1-ND 14° 1.05 8.75 160-1474-2-ND 4,000 | 52.50/M | LTST-S270EKT 
Amber Wuieneh 610 24 30 4 20 130 160-1472-1-ND 22 1.65 13.75 = = — | LTST-S270AKT 
14 Yellow meatal 585 24 20 4 20 130 160-1482-1-ND 14° 1.05 8.75 160-1482-2-ND 4,000 | 52.50/M | LTST-S270YKT 
Green 565 24 30 10 20 130 160-1475-1-ND 14 1.05 8.75 160-1475-2-ND 4,000 | 52.50/M | LTST-S270GKT 
White Yellow = 3.0 | 100 | 95 20 130 160-1739-1-ND 322.70 21.60 160-1739-2-ND 4,000 | 162.00/M | LTW-270TLA 
Red Orange 630 2.0 30 4 20 130 160-1208-1-ND 16 1.20 10.00 160-1208-2-ND 3,000 | 60.00/M | LTST-S320EKT 
15 Yellow Water Clear 585 24 20 4 20 130 160-1207-1-ND 16 1.20 10.00 160-1207-2-ND 3,000 | 60.00/M | LTST-S320YKT 
Green 565 24 30 10 20 130 160-1206-1-ND 16 1.20 10.00 160-1206-2-ND 3,000 | _60.00/M | LTST-S320GKT 
Orange 630 2.0 30 25. «10 25 160-1214-1-ND 48 1.35 11.25 160-1214-2-ND 1,500 | 67.50/M | LTST-C930EKT 
16 Yellow Water Clear 585 24 20 16 10 25 160-1213-1-ND 18 1.35 11.25 160-1213-2-ND 1,500 | 67.50/M | LTST-C930YKT 
Green 565 24 30 40 10 25 160-1212-1-ND 48 1.35 11.25 160-1212-2-ND 1,500 | _67.50/M | LTST-C930GKT 
(Continued) 
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LITE()*I} Surface Mount LEDs (cont) 
Blue Surface Mount LEDs 


Peak Vt If Viewing 
Emitted Wavelength| Typ. | (mA) lv Typ. Angle Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Lite-On 
Fig. Color Lens (nm) (Vv) Max. | (mcd) @ mA | (2x Theta) Part No. 1 10 +100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 Blue Water Clear 468 3.4 20 70 20 130 160-1643-1-ND 83 6.24 52.00 160-1643-2-ND 3,000 150.00/M_| LTST-C1S5OTBKT 
3 Blue Water Clear 468 3.3 20 70 20 130 160-1579-1-ND 40 3.00 25.00 160-1579-2-ND 3,000 150.00/M_| LTST-C170TBKT 
5 Blue Water Clear 468 3.4 20 30 20 130 160-1645-1-ND 40 3.00 25.00 160-1645-2-ND 3,000 150.00/M_| LTST-C171TBKT 
6 Blue Water Clear 468 3.4 20 30 20 130 160-1646-1-ND 40 3.00 25.00 160-1646-2-ND 3,000 150.00/M_| LTST-C190TBKT 
8 Blue Water Clear 468 3.4 20 30 20 130 160-1647-1-ND 40 3.00 25.00 160-1647-2-ND 5,000 150.00/M | LTST-C191TBKT 
468 3.4 20 45 20 130 160-1648-1-ND 40 3.00 25.00 160-1648-2-ND 5,000 150.00/M_| LTST-C192TBKT 
12 Blue Water Clear 468 3.5 30 90 20 120 160-1229-1-ND -38 3.13 25.00 160-1229-2-ND 2,000 187.50/M_| LTST-T670TBKT 
14 Blue Water Clear 468 3.4 20 70 20 130 160-1650-1-ND 40 3.00 25.00 160-1650-2-ND 4,000 150.00/M_| LTST-S270TBKT 
15 Blue Water Clear 468 3.4 20 30 20 130 160-1651-1-ND 40 3.00 25.00 160-1651-2-ND 3,000 150.00/M_| LTST-S320TBKT 
16 Blue Water Clear 468 3.4 20 450 20 25 160-1649-1-ND 40 3.00 25.00 160-1649-2-ND 1,500 150.00/M | LTST-C930TBKT 
Ultra-Bright AllnGaP Surface Mount LEDs 
Peak VF If Viewing 
Emitted Wavelength | Typ. | (mA) lv Typical Angle |Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Lite-On 
Fig. Color Lens (nm) (Vv) Max. (mcd) @ mA | (2x Theta) |Part No. 1 10 100 |Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1405-1-ND 14 1.05 8.75 |160-1405-2-ND 3,000 49.50/M |LTST-C150KRKT 
Red Orange Water 621 2.0 30 55 20 130 160-1402-1-ND A7 1.26 10.50 |160-1402-2-ND 3,000 63.00/M |LTST-C150KAKT 
1 Amber Yellow Clear 595 2.0 30 50 20 130 160-1407-1-ND 17 1.26 10.50 |160-1407-2-ND 3,000 63.00/M_ |LTST-C150KYKT 
Yellow 588 2.0 30 60 20 130 160-1406-1-ND A7 1.26 10.50 |160-1406-2-ND 3,000 49.50/M_ |LTST-C150KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1404-1-ND AZ 1.26 10.50 |160-1404-2-ND 3,000 49.50/M_|LTST-C150KGKT 
2 Green/Super Red Water 574/639 2/2 30/30 35/45 20 130 160-1409-1-ND .27 2.01 16.75 |160-1409-2-ND 3,000 79.50/M |LTST-C155KGJRKT 
Green/Yellow Clear 574/591 2/2 30/30 35/75 20 130 160-1410-1-ND 27 2.01 16.75 |160-1410-2-ND 3,000 100.50/M_|LTST-C155KGJSKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1415-1-ND 14 1.05 8.75 |160-1415-2-ND 3,000 52.50/M_ |LTST-C170KRKT 
Red Orange 621 2.0 30 55 20 130 160-1412-1-ND A7 1.29 10.75 |160-1412-2-ND 3,000 64.50/M_ |LTST-C170KAKT 
3 Amber pita 611 2.0 30 60 20 130 160-1413-1-ND 7 1.29 10.75 |160-1413-2-ND 3,000 64.50/M_ |LTST-C170KFKT 
Yellow 588 2.0 30 60 20 130 160-1416-1-ND 7 1.29 10.75 |160-1416-2-ND 3,000 64.50/M |LTST-C170KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1414-1-ND 12 87 7.25 |160-1414-2-ND 3,000 43.50/M_|LTST-C170KGKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1427-1-ND 7 1.26 10.50 |160-1427-2-ND 3,000 63.00/M |LTST-C171KRKT 
5 Amber Yellow Water 595 2.0 30 50 20 130 160-1429-1-ND 7 1.26 10.50 |160-1429-2-ND 3,000 63.00/M |LTST-C171KYKT 
Yellow Clear 588 2.0 30 60 20 130 160-1428-1-ND 7 1.26 10.50 |160-1428-2-ND 3,000 63.00/M_ |LTST-C171KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1426-1-ND AZ 1.26 10.50 |160-1426-2-ND 3,000 63.00/M_|LTST-C171KGKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1436-1-ND 15 1.11 9.25 /160-1436-2-ND 3,000 43.50/M |LTST-C190KRKT 
Red Orange 621 2.0 30 55 20 130 160-1433-1-ND 15 1.11 9.25 |160-1433-2-ND 3,000 55.50/M_ |LTST-C190KAKT 
6 Amber Water 611 2.0 30 60 20 130 160-1434-1-ND 15 1.11 9.25 |160-1434-2-ND 3,000 55.50/M_ |LTST-C190KFKT 
Amber Yellow Clear 595 2.0 30 50 20 130 160-1438-1-ND 15 1.11 9.25 |160-1438-2-ND 3,000 55.50/M_ |LTST-C190KYKT 
Yellow 588 2.0 30 60 20 130 160-1437-1-ND 15 1.11 9.25 /160-1437-2-ND 3,000 55.50/M |LTST-C190KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1435-1-ND 12 87 7.25 |160-1435-2-ND 3,000 43.50/M_|LTST-C190KGKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1447-1-ND 7 1.26 10.50 |160-1447-2-ND 5,000 63.00/M |LTST-C191KRKT 
Red Orange Water 621 2.0 30 55 20 130 160-1444-1-ND 7 1.26 10.50 |— = — |LTST-C191KAKT 
8 Red Orange Clear 605 2.0 30 90 20 130 160-1445-1-ND 7 1.26 10.50 |160-1445-2-ND 5,000 63.00/M_ |LTST-C191KFKT 
Yellow 591 2.0 30 60 20 130 160-1448-1-ND 7 1.26 10.50 |160-1448-2-ND 5,000 63.00/M |LTST-C191KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1446-1-ND AZ 1.26 10.50 |160-1446-2-ND 5,000 63.00/M_|LTST-C191KGKT 
140 Green/Red Water 574/639 2/2 30/30 35/45 20 130 160-1452-1-ND .27 2.01 16.75 |160-1452-2-ND 4,000 79.50/M |LTST-C195KGJRKT 
Green/Yellow Clear 574/591 2/2 30/30 35/75 20 130 160-1453-1-ND 27 2.01 16.75 |160-1453-2-ND 4,000 100.50/M_|LTST-C195KGJSKT 
Super Red Water 639 2.0 30 54 20 130 160-1457-1-ND 7 1.29 10.75 |160-1457-2-ND 3,000 52.50/M_ |LTST-C230KRKT 
1 Yellow Clear 588 2.0 30 60 20 130 160-1458-1-ND 7 1.29 10.75 |160-1458-2-ND 3,000 64.50/M_ |LTST-C230KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1456-1-ND 14 1.05 8.75 |160-1456-2-ND 3,000 52.50/M_|LTST-C230KGKT 
Red 639 2.0 30 100 20 120 160-1226-1-ND 20 1.50 12.50 |160-1226-2-ND 2,000 75.00/M_ |LTST-T670KRKT 
12 Yellow Water 591 2.0 30 100 20 120 160-1227-1-ND 20 1.50 12.50 |160-1227-2-ND 2,000 75.00/M_ |LTST-T670KSKT 
Green Clear 574 2.0 30 60 20 120 160-1228-1-ND 20 1.50 12.50 |160-1228-2-ND 2,000 75.00/M |LTST-T670KGKT 
Amber 611 2.0 30 100 20 120 160-1225-1-ND 20 1.50 12.50 |160-1225-2-ND 2,000 75.00/M_|LTST-T670KFKT 
Super Red Water 639 2.0 30 54 20 130 160-1469-1-ND 16 1.20 10.00 |160-1469-2-ND 4,000 48.00/M |LTST-S220KRKT 
13 Yellow Clear 591 2.0 30 60 20 130 160-1470-1-ND 16 1.20 10.00 |160-1470-2-ND 4,000 60.00/M |LTST-S220KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1468-1-ND 16 1.20 10.00 |160-1468-2-ND 4,000 60.00/M_|LTST-S220KGKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1479-1-ND 7 1.26 10.50 |160-1479-2-ND 4,000 63.00/M_ |LTST-S270KRKT 
14 Amber Water 611 2.0 20 60 20 130 160-1477-1-ND 7 1.26 10.50 |160-1477-2-ND 4,000 63.00/M |LTST-S270KFKT 
Yellow Clear 591 2.0 30 60 20 130 160-1480-1-ND 7 1.26 10.50 |160-1480-2-ND 4,000 63.00/M_ |LTST-S270KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1478-1-ND AZ 1.26 10.50 |160-1478-2-ND 4,000 63.00/M_|LTST-S270KGKT 
Super Red Water 639 2.0 30 54 20 130 160-1487-1-ND 19 1.41 11.75 |160-1487-2-ND 3,000 70.50/M_ |LTST-S320KRKT 
15 Yellow Clear 591 2.0 30 60 20 130 160-1488-1-ND 19 1.41 11.75 |160-1488-2-ND 3,000 70.50/M |LTST-S320KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1486-1-ND AZ 1.29 10.75 |160-1486-2-ND 3,000 64.50/M_|LTST-S320KGKT 
Super Red 639 2.0 30 850 20 25 160-1463-1-ND .21 1.56 13.00 |160-1463-2-ND 1,500 61.50/M_ |LTST-C930KRKT 
16 Red Orange Water 621 2.0 30 1050 20 25 160-1461-1-ND .21 1.56 13.00 |160-1461-2-ND 1,500 78.00/M_ |LTST-C930KAKT 
Yellow Clear 591 2.0 30 800 20 25 160-1464-1-ND 21 1.56 13.00 |160-1464-2-ND 1,500 78.00/M |LTST-C930KSKT 
Green 574 2.0 30 365 20 25 160-1462-1-ND 21 1.56 13.00 |160-1462-2-ND 1,500 78.00/M_|LTST-C930KGKT 
17 White Yellow = 3.3 20 1300 20 110 160-1763-1-ND& 84 5.60 42.00 |160-1763-2-ND& 500 200.50 |[LTW-008ZDL 
18 White Yellow = 3.2 20 8000 20 60 160-1764-1-ND& 2.46 22.16 184.65 |160-1764-2-ND& 800 1257.60 _|LTW-591VS 
19 White Yellow = 3.4 20 3700 20 120 160-1765-1-ND& 2.08 13.84 103.80 |160-1765-2-ND& | 2,000 884.00/M |LTW-673DT 
White —= 3.7 50 = = 120 160-1766-1-ND& 83 5.54 41.55 |160-1766-2-ND& | 2,000 364.00/M_|LTW-E670DS 
Blue 468 4.0 30 1850 30 120 160-1767-1-ND& 92 6.14 46.05 |160-1767-2-ND& | 2,000 404.00/M |LTST-E670MBL30 
Green Water 518 4.0 30 5900 30 120 160-1768-1-ND& 1.12 7.46 55.95 |160-1768-2-ND& | 2,000 490.00/M |LTST-E670MGL30 
19 Yellow Clear 592 21 50 12550 50 120 160-1769-1-ND& 59 3.68 26.46 |160-1769-2-ND& | 2,000 200.00/M |LTST-E670SL 
Orange 611 21 50 12550 50 120 160-1770-1-ND& 59 3.68 26.46 |160-1770-2-ND& | 2,000 200.00/M |LTST-E670FL 
Red 645 21 50 9800 50 120 160-1771-1-NDA& 59 3.68 26.46 |160-1771-2-ND& | 2,000 200.00/M_|LTST-E670RL 
A ROHS Compliant Maximum 
Power LEDs 


The LOPL (LiteOn Power LED) Emitter | is a 1W power LED package which is a point light source with more energy efficiency than incandescent and halogen 
lamps. It gives you total design freedom and unmatched brightness, creating a new opportunity for solid state lighting to displace conventional lighting 


technologies. 


Features: ¢ High power LED light source * Long life up to 100k hours « Instant light (less than 100ns) * Low voltage DC operated * 110° radiation pattern * Low thermal 


resistance 


Applications: * Portable lights * Traffic signaling * Backlighting » Interior and exterior automotive lighting * Decorative and landscape lighting * Medical illumination 


Peak Vt If 

Emitted Wavelength Typical (mA) Digi-Key Price Each Lite-On 

Color (nm) (V) Max. Part No. 1 25 50 Part No. 
Amber 590 2.57 350 160-1744-ND 4.85 4.37 3.88 LOPL-E011AA 
Blue 470 3.80 350 160-1745-ND 5.00 4.50 4.00 LOPL-E011BA 
Cyan 505 3.80 350 160-1746-ND 5.00 4.50 4.00 LOPL-E011CA 
Green 530 3.80 350 160-1747-ND 5.00 4.50 4.00 LOPL-E011GA 
Red/Orange 617 2.57 350 160-1748-ND 4.85 4.37 3.88 LOPL-E011HA 
Warm White — 3.80 350 160-1749-ND 4.69 4.22 3.75 LOPL-E011MA 
Red 625 2.57 350 160-1750-ND 4.85 4.37 3.88 LOPL-E011RA 
White = 3.80 350 160-1751-ND 4.69 4.22 3.75 LOPL-E011WA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 
Rated | Forward 
Current | Voltage Digi-Key Pricing CML 
Fig. Color (mA) _| Typ. (V) | Part No. a 100 250 Part No. 
T1 
Red 10 2.0 L20261-ND 97 19.74 67.12 126.00 | 5310F1 
Green 20 2.2 L20265-ND 97 = 19.74 57.12 126.00 | 5310F5 
Yellow 20 21 L20267-ND 97 19.74 57.12 126.00 | 5310F7 
1 Green 20 2.2 120275-ND 97 19.74 67.12 126.00 | 5312F5 
Yellow 20 24 120277-ND 97 = 19.74 67.12 126.00 | 5312F7 
Red 10 2.0 L20281-ND 97 19.74 57.12 126.00 | 5315F1 
Green 20 2.2 L20285-ND 97 19.74 67.12 126.00 | 5315F5 
Red 10 2.0 L20151-ND 2.00 4042 116.96 258.00 | 5360F1 
2 Green 20 2.2 L20155-ND 2.00 4042 116.96 258.00 | 5360F5 
Yellow 20 2:1 L20157-ND 2.00. 40.42 116.96 258.00 | 5360F7 
Red 10 2.0 L20321-ND AT 9.46 27.37 60.38 | 5600F1 
Green 20 2.2 L20325-ND AT 9.46 27.37 60.38 | S600F5 
3 Yellow 20 21 L20327-ND AT 9.46 27.37 60.38 | 5600F7 
Red 10 5.0 L20331-ND 74 15.04 43.52 96.00 | 5602F1-5V 
Amber 10 5.0 L20333-ND 74 15.04 43.52 96.00 | 5602F3-5V 
Green 12 5.0 L20335-ND 74 15.04 43.52 96.00 | 5602F5-5V 4:08 
Red 20 1.8 L20191-ND 90 18.33 53.04 117.00 | 5608F1 635 
4 Green 20 2.3 L20195-ND 90 18.33 53.04 117.00 | 5608F5 1H 
Yellow 20 2.2 .20197-ND 90 18.33 53.04 _117.00 | 5608F7 Apes) 
Red 10 2.0 L20361-ND AT 9.46 27.37 60.38 | 5650F1 2 
Green 20 2.2 L20365-ND AT 9.46 27.37 60.38 | S650F5 
5 Yellow 20 21 L20367-ND AT 9.46 27.37 60.38 | 5650F7 
Red 2.0 1.8 120371-ND 61 12.40 35.87 79.13 | S650F1LC 
Red 13 5.0 L20381-ND 74 15.04 43.52 96.00 | 5652F1-5V 
Red 10 2.0 L20401-ND 72 14.57 42.16 93.00 | 5680F1;1 Fig. 7 
6 Green 20 2.2 L20405-ND 72 14.57 42.16 93.00 | 5680F5;5 5.08- 
Yellow 20 2.1 L20407-ND 7214.57 42.16 93.00 _| 5680F7;7 254+ 
Red 10 2.2 120411-ND 79 15.98 46.24 102.00 | 6321F1 LED! 
ef Green 10 2.3 L20415-ND 79 = 15.98 46.24 102.00 | 6321F5 TA 
Yellow 10 2.2 120417-ND 79 15.98 46.24 102.00 | 6321F7 
Red 10 2.0 L20421-ND 97 19.74 67.12 126.00 | 5322F1 
Green 20 2.2 L20425-ND 97 19.74 57.12 126.00 | 5322F5 
Yellow 20 21 L20427-ND 97 19.74 67.12 126.00 | 5322F7 
8 Red 10 2.0 L20431-ND 97 19.74 67.12 126.00 | 5320F1 2.544 F 
Yellow 20 241 L20437-ND 97 19.74 57.12 126.00 | 5320F7 notch O 
Red 10 2.0 L20441-ND 97 19.74 57.12 126.00 | 5321F1 eaten 
Green 20 2.2 L20445-ND 9719.74 57.12 126.00 | 5321F5 
Red 10 2.2 L2045111-ND. 2.30 46.53 134.64 297.00 | 5693F1;1;1-A 
9 Green 10 2.3 L2045555-ND. 2.30 46.53 134.64 297.00 | 5693F5;5;5-A 
Yellow 10 2.2 L2045777-ND. 2.30 46.53 134.64 297.00 | 5693F7:7;7-A 
Red 10 2.2. L20461111-ND 3.19 64.63 187.00 412.50 | 5694F1;1;1;1-A 
10 Green 10 2.3 L20465555-ND 3.19 64.63 187.00 412.50 | 5694F5;5;5;5-A 
Yellow 10 2.2: L20467777-ND 3.19 64.63 187.00 412.50 | 5694F7;7;7;-A 
Red 10 2.0 L20448-ND 72 14.57 42.16 93.00 | 553-0111 
Green 10 2.2 L20449-ND 72 14.57 42.16 93.00 | 553-0122 
1 Yellow 10 21 L20450-ND 72° 14.57 42.16 93.00 | 553-0133 
Red/Green 20 1.8/2.4 L20451-ND 72 14.57 42.16 93.00 | 553-0711 
Green/Yellow | 30/20 | 2.1/2.8 L20452-ND 72 14.57 42.16 93.00 | 553-0744 
T 13/4 
Red 20 2.0 L20011-ND 34 6.82 19.72 43.50 | 5300H1 i 
Green 20 2.2. L20015-ND 34 6.82 19.72 43.50 | 5300H5 20.32 
Yellow 20 2 120017-ND 34 6.82 19.72 43.50 | 5300H7 | 
Red 10 5.0 L20021-ND 74 15.04 43.52 96.00 | 5302H1-5V oar 
Amber 10 5.0 L20023-ND 74 15.04 43.52 96.00 | 5302H3-5V — 
42 Green 20 5.0 L20025-ND 74 15.04 43.52 96.00 | 5302H5-5V 
Red 2 1.8 120031-ND 48 9.75 28.22 62.25 | S5300H1LC 
Green 2 1.8 L20035-ND 48 9.75 28.22 62.25 | 5300H5LC 
Yellow 2 1.9 L20037-ND 48 9.75 28.22 62.25 | 5300H7LC 
Red 35 3.0 L20041-ND 67 13.63 39.44 87.00 | 5308H1 
Green 20 2.5 L20045-ND 67 13.63 39.44 87.00 | 5308H5 
Yellow 20 24 L20047-ND 67 13.63 39.44 87.00 | 5308H7 
12 Red/Green 10 2.2 L20048-ND 85 17.16 49.64 109.50 | 5300H1/5 
Red 20 2.0 L20171-ND 70 14.10 40.80 90.00 | 5306H1 
13 Amber 20 2.0 L20173-ND 70 14.10 40.80 90.00 | 5306H3 
Green 20 2.2 L20175-ND 70 14.10 40.80 90.00 | 5306H5 
Yellow 20 21 L20177-ND 7014.10 40.80 90.00 | 5306H7 Max. 
14 Red 20 2.0 L20051-ND 70 14.10 40.80 90.00 | 5307H1 
Green 20 2.2 L20055-ND 70 14.10 40.80 90.00 | 5307H5 
Red 20 2.0 L20061-ND 70 14.10 40.80 90.00 | 5330H1 
Green 20 2.2 L20065-ND 70 14.10 40.80 90.00 | 5330H5 
15 Yellow 20 2.2 L20067-ND 70 14.10 40.80 90.00 | 5330H7 Anode (+) 
Red 20 2.0 L20731-ND 70 14.10 40.80 90.00 | 5331H1 
Green 20 24 L20735-ND 70 = 14.10 40.80 90.00 | 5331H5 
Yellow 20 2.1 L20737-ND 70 14.10 40.80 90.00 | 5331H7 
Red 20 2.0 L20251-ND 1.07 = 21.62 62.56 138.00 | 5341H1 
16 Green 20 21 L20255-ND 1.07 = 21.62 62.56 138.00 | 5341H5 
Yellow 20 21 L20257-ND 1.07 21.62 62.56 138.00 | 5341H7 
Red 20 Ai? L20301-ND 53 10.81 31.28 69.00 | 5380E1 
17 Red 20 2.0 L20311-ND 53 10.81 31.28 69.00 | 5380H1 
Green 20 2.2 L20315-ND 53 10.81 31.28 69.00 | 5380H5 
Yellow 20 2.1 L20317-ND 5310.81 31.28 69.00 | 5380H7 
Red 20 2.0 L20161-ND 60 12.22 35.36 78.00 | 5381H1 
18 Green 20 2.2 L20165-ND 60 = 12.22 35.36 78.00 | 5381H5 
Yellow 20 rel L20167-ND 60 12.22 35.36 78.00 | 5381H7 
Red 20 17 120341-ND 2.25 45.59 131.92 291.00 | 5640E1 
19 Red 20 2.0 L20351-ND 2.25 45.59 131.92 291.00 | 5640H1 
Green 20 2.2 L20355-ND 2.25 45.59 131.92 291.00 | 5640H5 
Yellow 20 21 L20357-ND 2.25 45.59 131.92 291.00 | 5640H7 
Red 20 2.0 L20391-ND 1.23 24.91 72.08 159.00 | 5670H1;1 
20 Green 20 2.2 L20395-ND 1.23 24.91 72.08 159.00 | 5670H5;5 
Yellow 20 21 L20397-ND 1.23 24.91 72.08 159.00 | 5670H7;7 
Red 20 2.0 L20491-ND 70 14.10 40.80 90.00 | 5332H1 
21 Green 20 21 L20495-ND 70 14.10 40.80 90.00 | 5332H5 
Yellow 20 2.1 120497-ND 7014.10 40.80 90.00 _| 5332H7 
29 Red/Green 15 21 L20488-ND 1.72 34.78 = 100.64 =. 222.00 | 5305H1/5 
Amber/Green 15 21 L205935-ND 1.72. 34.78 100.64 222.00 | 5305H3/5 
2mm 
Red 10 2.2 L20081-ND 81 16.45 47.60 105.00 | 5350T1 
Green 10 2.3 L20085-ND 81 16.45 47.60 105.00 | 5350T5 
Yellow 10 2.2 L20087-ND 81 16.45 47.60 105.00 | 535077 
Red 9.6 5.0 L20091-ND 93 18.80 54.40 120.00 | 5352T1-5V 
23 Amber 10 5.0 L20093-ND 93 18.80 54.40 120.00 | 5352T3-5V 
Green 10 5.0 L20095-ND 93 18.80 54.40 120.00 | 5352T5-5V 
Red 2 1.8 L20101-ND 97 19.74 57.12 126.00 | 5350T1LC 
Green 2 1.8 L20105-ND 97 19.74 57.12 126.00 | 5350T5LC 
Yellow 2 1.9 L20107-ND 9719.74 57.12 126.00 | 5350T7LC 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


PC Board Mounted LEDs (Coni.) 


INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 
Rated | Forward 
Current | Voltage Digi-Key Pricing CML 
Fig. Color (mA) | Typ. (V) | PartNo. 1 5 1 250 | Part No. 
2mm 
Red 3.5 5.0 L20111-ND 97 19.74 67.12 126.00 | 5352T1-5VLC 
23 Amber 3.5 5.0 L20113-ND 97 19.74 67.12 126.00 | 5352T3-5VLC 
Green 3.5 5.0 L20115-ND 27 19.74 67.12 126.00 | 5352T5-5VLC 
Red 10 2.2 L20121-ND 1.39 28.20 81.60 180.00 | 537071 
Green 10 2.3 L20125-ND 1.39 28.20 81.60 180.00 | 5370T5 
Yellow 10 2.2 L20127-ND 1.39 28.20 81.60 180.00 | 537077 
Red 9.5 5.0 L20131-ND 1.51 30.55 88.40 195.00 | 5372T1-5V 
Amber 10 5.0 L20133-ND 1.51 30.55 88.40 195.00 | 5372T3-5V 
24 Green 10 5.0 L20135-ND 1.51 30.55 88.40 195.00 | 5372T5-5V 
Red 2 1.8 L20141-ND 1.50 30.32 87.72 193.50 | 5370T1LC 
Green 2 1.8 L20145-ND 1.50 30.32 87.72 193.50 | 5370TSLC 
Yellow 2 1.9 L20147-ND 1.50 30.32 87.72 193.50 | 5370T7LC 
Red 3.5 5.0 L20291-ND 1.50 30.32 87.72 193.50 | 5372T1-5VLC 
Amber 3.5 5.0 L20293-ND 1.50 30.32 87.72 193.50 | 5372T3-5VLC 
Green 3.5 5.0 L20295-ND 1.50 30.32 87.72 193.50 | 5372T5-5VLC 
Rectangular 
Red 20 24 L20541-ND 116 = 23.50 68.00 150.00 ) 5636D1 
25 Green 20 24 L20545-ND 116 = 23.50 68.00 150.00 | 5636D5 
Yellow 20 2.2 L20547-ND 1.16 23.50 68.00 150.00 | 5636D7 
26 Red 10 21 L20571-ND 5.57 112.80 326.40 720.00 | 5638D1 
Rated | Forward Cut Tape Tape & 
Current | Voltage | Digi-Key Pricing Digi-Key Reel Pricing | CML 
Fig. | Color | (mA) | Typ. (V) | PartNo. 1 10 100 | Part No. 750 Part No. 
PC Board Mount on Tape and Reel 
o7 | Red 10 2.0 L60011CT-ND = .95 8.16 68.00 | L60011TR-ND 306.00 | 5655F1 
Green 20 22 L60015CT-ND 95 8.16 68.00 | L60015TR-ND 306.00 | 5655F5 
Panel Mount LED Assemblies 
Rated Forward 
Current | Voltage | Digi-Key Pricing CML 
Fig. Color (mA) Typ. (V) | Part No. 1 100 250 Part No. 
Red 20 2.0 | L10001-ND 1.09 22.09 63.92 141.00 5100H1 
Green 20 2.2 | L10005-ND 1.09 22.09 63.92 141.00 5100H5 
Yellow 20 21 L10007-ND 1.09 22.09 63.92 141.00 5100H7 
Red 2 1.8 | L10011-ND 1.40 28.44 82.28 181.50 5100H1LC 
1 Yellow 2 1.9 | L10017-ND 1.40 28.44 82.28 181.50 5100H7LC 
Red 10 5.0 | L10021-ND 1.64 33.19 96.05 211.88 5102H1-5V 
Amber 10 5.0 | L10023-ND 1.64 33.19 96.05 211.88 5102H3-5V 
Green 12 5.0 | L10025-ND 1.64 33.19 96.05 211.88 5102H5-5V 
Red/Green 20 2.2 | L10008-ND 1.79 36.25 104.89 231.38 5100H1/5 
Red 20 20 |L10031-ND 109 2245 64.09 141.38 | 5101H1 
2 Green 20 2.2 | L10035-ND 1.09 22.15 64.09 141.38 5101H5 
Yellow 20 2 L10037-ND 1.09 22.15 64.09 141.38 5101H7 
Red 10 2.0 | L10041-ND 1.32 26.67 77.18 170.25 5110F1 
Green 20 2.2 | L10045-ND 1.32 26.67 77.18 170.25 5110F5 
3 Yellow 20 24 L10047-ND 1.32 26.67 77.18 170.25 5110F7 
Red 2 1.8 | L10051-ND 1.79 36.19 104.72 231.00 5110F1LC 
Yellow 2 1.9 | L10057-ND 1.79 36.19 104.72 231.00 5110F7LC 
Red 10 2.0 | L10061-ND 15 15.10 43.69 96.38 5111F1 
4 Green 20 2.2 | L10065-ND 15 15.10 43.69 96.38 5111F5 
Yellow 20 21 L10067-ND 1.09 14.46 48.83 111.15 5111F7 
Red 10 2.0 | L10091-ND 1.84 37.25 107.78 237.75 5210F1 
5 Green 20 2.2 | L10095-ND 1.84 37.25 107.78 237.75 5210F5 
Yellow 20 all L10097-ND 1.84 37.25 107.78 237.75 5210F7 
Red 20 2.0 | L10071-ND 2.08 42.07 121.72 268.50 5400A1 
6 Green 20 21 L10075-ND 2.08 42.07 121.72 268.50 5400A5 
Yellow 20 2: L10077-ND 2.08 42.07 121.72 268.50 5400A7, 
Red 10 2.0 | L50381-ND 2.50 50.58 146.37 322.88 3990A1 
7 Amber 10 2.0 | L50383-ND 2.50 50.58 146.37 322.88 3990A3 
Green 20 2.2 | L50385-ND 2.50 50.58 146.37 322.88 3990A5 
Yellow 20 2 L50387-ND 2.50 50.58 146.37 322.88 3990A7 
Dia. Digi-Key Pricing CML 
Fig. (mm) Volts Termination Part No. 1 25 100 Part No. 
12.70 6 Wire L50147-ND 3.34 67.68 195.84 | 1091ML1-6V 
12.70 12 Wire L5015(-ND 3.34 67.68 195.84 | 1091ML1-12V 
8 12.70 24 Wire L5016L1-ND 3.34 67.68 195.84 | 1091ML1-24V 
12.70 12 4.75mm Terminal | L5017L1-ND 3.55 71.85 207.91 | 1091QML1-12V 
12.70 24 4.75mm Terminal | L5018_J-ND 3.55 71.85 207.91 _| 10910ML1-24V 
7.87 6 Wire L5025(-ND 3.38 68.56 198.39 | 2191LL1-6V 
7.87 12 Wire L5026_1-ND 3.38 68.56 198.39 |) 2191LC]-12V 
9 7.87 24 Wire L5027L1-ND 3.38 68.56 ~—-198.39_| 2191LC1-24V 
7.87 12 4.75mm Terminal | L5028C]-ND 3.55 = 71.85 = 207.91 | 2191QLL)-12V 
7.87 24 4.75mm Terminal | L5029/]-ND 3.55 71.85 207.91 _ | 21910LL1-24V 
7.87 6 Wire L5030-ND 3.38 68.56 198.39 | 2191UL]-6V 
7.87 12 Wire L50311-ND 3.38 68.56 198.39 | 2191UL]-12V 
10 7.87 24 Wire L5032(]-ND 3.38 68.56 ~—- 198.39 _| 2191UL)-24V 
7.87 12 4.75mm Terminal | L5033J-ND 3.55 = =71.85 = 207.91 | 2191QUL]-12V 
7.87 24 4.75mm Terminal | L5034C1-ND 3.55 71.85 207.91 | 2191QUL]-24V 
For (in Digi-Key Part No. choose one of the following: 1=Red; 5=Green; 7=Yellow 


Flashers 


Series 5100H Flasher 


T1 Modular LEDs 


Features: * Mount up to 12 LEDs in 
one operation ¢ Unitized vibration 
resistant package » Black housing 
for high contrast background « Wide 
viewing angle » Vertical or horizontal 
positioning ¢ Interlocking construction 


* Hi brite diffused LEDs * Speeds 


mounting for increased productivity Mount from 1 to 12 circuit board indicators, as a 


76 7.62 
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1.02-45.08 
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Fig. 1 


Mounting: Will snap-fit in 
6.32/6.45mm dia. hole in 
panels .79/1.57mm thick. Wire 
Leads: 24 AWG, 152.40mm 
long. Housing: Black nylon. 
Anode: (+): Red lead. Anode 
for L10008-ND: (+): Yellow 
lead for red light, blue lead for 
green light. 


Fig. 3 


Mounting: Will snap-fit in 
3.94/4.01mm dia. hole in 
panels .79/1.57mm thick. Wire 
Leads: 24 AWG, 152.40mm 
long, stripped 4.57/8.13mm. 
Anode (+): Red lead. Housing: 
Black nylon. 


Fig. 5 


Mounting: Will snap-fit into 
4.75/4.88mm diameter hole 
in panel .51/2.46mm thick. 
Wire Leads: 26 AWG, 111.76/ 
121.92mm long stripped. 
Anode (+): Red lead. Lens: 
Polycarbonate. Housing: Poly- 
carbonate. 


Fig. 7 
Mounting: Will snap-fit into 
5.51/5.61mm dia. hole in 
panels .79/1.57mm thick. 
Wire Leads: 26 AWG, 
111.76/121.92mm long 
stripped. Anode (+): Red 
lead. Lens: Polycarbonate. 
Housing: White nylon. 


Fig. 9 
Wire Leads: 22 AWG, 


small pin 


111.76/121.92mm long, stripped: 


10.92/14.48mm. Anode (+) Red 
Lead or Quick Connect 4.75mm 
Term Anode (+) marked above 
terminal with speed nut 


Fig. 2 


Mounting: Will snap-fit in 
6.32/6.45mm dia. hole in 
panels .79/1.57mm thick. 
Terminals: .51mm Sq. 
Housing: Black nylon. 


Fig. 4 


Mounting: Will snap-fit in 
3.94/4.01mm dia. hole in 
panels .79/1.57mm thick. 
Terminals: .51mm Sq. 
Housing: Black nylon. 


Fig. 6 


Mounting: Will snap-fit into 
7.92/8.05mm dia. hole in 
panel .51/2.49mm thick. 
Wire Leads: 24 AWG, 
111.76/121.92mm long, 
stripped: 10.92/14.48mm. 
Anode (+): Red lead. Lens: 
Polycarbonate. Housing: 
Natural nylon. 


Fig. 8 


Wire Leads: 22 AWG, 


51 


k | [Anode + 
L_.110.16 


111.76/121.92mm long, stripped: 
10.92/14.48mm. Anode (+) Red 
Lead or Quick Connect 4.75mm 
Term Anode (+) marked above 
terminal 


Fig. 10 


Wire Leads: 22 AWG, 
111.76/121.92mm long, stripped: 
10.92/14.48mm. Anode (+) Red 
Lead or Quick Connect 4.75mm 
Term Anode (+) marked above 
terminal with speed nut 


28.70 


Lt 


9.6514 te 


lv | Current | VF | Digi-Key Pricing CML 
Color med mA (V) Part No. 1 25 100 Part No. 
Features: * Built-in flashing circuit * Flashing rate: 1.5 - 2.5 Hz ¢ No external resistor required Rett 125 20 18 Lae UD 244 48.76 caro S1COHIFL 
Mounting: Will snap fit in 6.32/6.45mm dia. hole in panels .79/1.57mm. Wire Leads: No. 24 AWG, Ti Green | 8.0 | 20 | 13 | L20695-ND 241 48.76 _ 141.10 _|_ S1OOHSFL 
152.40mm insulated, bonded strands, stripped 12.70mm. Anode (+): Red Lead Housing: Black Nylon Yellow | 12.5 20 13 L20697-ND 2.41 48.76 141.10 5S100H7FL 
2.41 5.54 oat eet 02 Forward Max. | Typ. 
= ante 1 Voltage Min. IF Io View Digi-Key Pricing CML 
| o Vb a 7.26 LED/Lens | Typ.!f=(mA)| VR (mA) | (med) Angle Part No. al 25 100 Part No. 
23.18 Io He Red/Clear | 2.2 20 5.0 30 60.0 40° | CMCO1R-ND 51 10.34 29.92 | CMCOIR 
l = al 3.43 Yellow/Clear 2.2 20 5.0 20 60.0 40° CMC01Y-ND 51 10.34 29.92 CMCO1Y 
4.83 ; Cathode Green/Clear 2.2 20 5.0 30 60.0 40° CMC01G-ND 51 10.34 29.92 CMC01G 
. 2.54l_b' 1.12 Red/Diff. 2.0 20 5.0 30 20.0 90° CMW01R-ND -70 14.10 40.80 CMWO01R 
Yellow/Diff. 2.1 20 5.0 30 12.5 90° CMWO01Y-ND 70 14.10 40.80 CMWO01Y 
single unit. Unique snap-together feature. Green/Diff. | 2.2 20 5.0 | 30 | 125 go | CMWOIG-ND 7014.10 40.80 | CmWwo1G 


and reduced cost 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(t073) 2331 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES 


WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 


Optical Light Pipes for SMD-Style LED 


aes 2 
12.54 


r 
1.73 


a) 68) }12.41 
9.07 5.74 


Fig. 9 - Flexible 


1.52 
nt 

24.38 (7511A44) 
13.46 (7511A86) 
9.65 (7511453) 


Light Pipe 
jt eal 
G4.34 04.52 Ge 
PMMA Fiber 
Tape & Reel* 
Digi-Key Price Each Pricing CML 

Fig.| Color Part No. 1 25 100 250 700 Part No. 

1 (71200-ND 1.67 1.36 98 87 _ 764002 

2 L71300-ND AI 34 25 22 - 7610D2 

3 | Clear] L71400-ND 1.01 82 60 53 — 7511G2 

4 L70510-ND 64 52 38 33 - 7511A85 

5 L70520-ND 70 57 Al 36 - 7511A62 

6 L70540-ND 64 52 38 34 = 7511A44 

6 L70550-ND 58 7 34 30 - 7511A86 

6 | Clear] L70560-ND 61 50 36 32 — 7511A53 

7 L70570-ND 58 7 34 30 - 7511A18 

8 L70580-ND 64 52 38 34 - 7511B11 

9 | oy L70590-ND 2.28 1.85 1.34 1.18 = 7512FPR-305 
jo | 4") 1 70591CT-NDt 1.40 1.20 1.00 — 420.00 7520A10-TRLF 


* For Tape & Reel part number, change CT-ND to TR-ND 


PC Board Mount T-1 LEDs 


—+—14.73 —| 


TT 
Ly 
TT nodes) 


t+ Cut Tape Price 


Forward 
Typ. Voltage Digi-Key Price Each CML 
Fig. | Color med mA Typ. (V) Part No. 1 25 100 Part No. 
Red 10.0 10 2.2 L206011-ND 1.72 1.40 1.01 5682F1;1 
1 Green 8.5 10 23 L206055-ND 1.72 1.40 1.01 5682F5;5 
Yellow 10.0 10 2.2 L206077-ND 1.72 1.40 1.01 5682F7;7 
Red 10.0 10 2.2 L206111-ND 3.20 2.60 1.88 5684F1;1;1:1 
2 Green 8.5 10 23 L206555-ND 3.20 2.60 1.88 
Yellow 10.0 10 2.2 L206777-ND 3.20 2.60 1.88 5684F7;7;7:7 
High 
Brightness 
Wave- VE lt ly 
Dia. length Typ Typ Typ Digi-Key Price Each CML 
(mm) | Color (nm) (V) | (mA) | (med) | PartNo. 1 25 100 | Part No. 
3 Blue 430 5 20 100 L14006-ND 148 1.21 88 | CMD264-UBD 


LED Lenses 


These LED lenses provide quick, economical panel mounting as well as ESD protection. Molded in Fresnel 
rings provide a wide viewing angle. 


4.37mm Dia. for T-1 LEDs 


2 


eI 
| 
i) 


6.35mm Dia. for T1-3/4 LEDs 


18.89" 


9.91mm Dia. for T1-3/4 LEDs 


Digi-Key Price Each CML 
Fig. Part No. 1 25 100 250 Part No. 
1 L3000L-ND 31 25 al) 16 4310 
2 L300110-ND 39 32 23 20 4320 
3 L3002(1-ND 33 27 .20 17 4330 
4 L3003L1-ND 39 32 23 .20 4341 


For (] in Digi-Key® Part No., choose one of the following: 1=Red; 2=Clear; 3=Amber; 5=Green; 6=Blue; 


7=Yellow 


Circuit Board Indicators 


Rated | Forward 
T1%4LED Typ. |Current} Volt Digi-Key Price Each CML 

= Color | med | mA_ | Typ. (V)| PartNo. 1 25 100 | PartNo. 

Red 6.3 10 2.0 L20651-ND 79 64 -47 | 5340H1 

1? IT geae Green | 10 | 10 2.2 | L20655-ND 79 64 47 | 5340H5 

Lo Yellow | 6.3 10 2.2 L20657-ND 79 64 -47 | 5340H7 
30 FI Anode(+) Red 23 2 1.8 L20661-ND 88 72 52 | 5340H1LC 
860 Green | 2.3 2 1.8 L20665-ND 88 72 52 | 5340H5LC 
Yellow | 2.1 2 19 L20667-ND 88 72 .52 | 5340H7LC 


Bright*-White™ LEDs 


¢ Peak Forward Current: Surface Mount: 100mA Through-Hole: 80mA * Continuous Forward Current: 
Surface Mount: 30mA Through-Hole: 25mA * Emitted Color: White * Lens Color: Water Clear 


SMD Package 


Cathode 


T-1 Package 


Ws 


T1-3/4 Package 


+— 25.4 —|+1.0 
0-5 sal| 
12.54 
[_——') : 
F006 (0.15) bL-4.5 Anode 
It T&R* 

Pkg. Vt | med (mA) | View | Digi-Key Price Each Pricing | CML 
Type | Typ. | Typ.| Typ. |Angle| Part No. ml 10 100 2,000 Part No. 
SMD | 3.6 | 170} 20 | 100°} CMD67-21UWCCT-NDt 2.40 2.22 2.00 |1500.00/M |} CMD67-21UWC/TR8 
T-1 | 3.70 |1000) 20 | 20° | CMD204UWC-ND 240 2.22 2.00 = CMD204UWC. 
71-3/4 | 3.75 |2300} 20 | 20° | CMD333UWC-ND 240 2.22 2.00 _ CMD333UWC. 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND 


LEDs 
1-3/4 UltraBright 


FEATURES: 
¢ Minimum 80 mcd. 


¢ Pale tint avoids mix problems 
¢ With or without stand-off 


¢ Lens Color Clear 
° View Angle 24° 


t Cut Tape Price 


Min. | Max. | Typ. 
Source Pp lv VE Ip | Digi-Key Pricing CML 
Color (mW) | med (V) | (nm) | Part No. 1 25 100 Part No. 
Yellow 85 80 2.2 585 | CMD3350-ND 19 3.88 11.22 | CMD3350 


2332 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


3 CML 


Surface Mount LEDs 
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1.5 ' > 
40.2, 


Cathode { 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 
Forward Cut Tape Tape & 
Wave- Lens TYP Voltage | Digi-Key Price Each Reel CML 
Fig.| length Color Color med | TYP @ mA | Part No. 1 10 100 Pricing * Part No. 
CMD11-21 Series 
640 Red Clear 6 2.0 20 | L62001CT-ND 29 25 24 246.00/2,000 | CMD11-21VRC/TR8 
1 570 Green Clear 75 2.1 20| L62005CT-ND 29 25 24 246.00/2,000 | CMD11-21VGC/TR8 
585 Yellow Clear 6 2.0 20 | L62007CT-ND 29 25 24 246.00/2,000 | CMD11-21VYC/TR8 
660 Super Red | Clear 17 1.7 20 | L62011CT-ND 29 25 21 246.00/2,000 | CMD11-21SRC/TR8 
CMDA1 Series 
660 Red Clear | 33.6 1.7 20|L71501CT-ND 27 23 .19 | 285.00/2,500 | CMDA1DR7A1Z 
1 580 Yellow Clear 6.0 2.2  20|L71502CT-ND 27 23 19 | 285.00/2,500 | CMDAICY7A1Z 
570 Yellow Clear | 24.0 21 20|L71503CT-ND 27 23 19 | 285.00/2,500 | CMDA1AY7A1Z 
560 Green Clear | 12.0 2.1 20|L71504CT-ND woh 23 19 | 285.00/2,500 | CMDA1CG7A1Z 
CMD12-21 Series 
640 Red Clear 5 2.0 20] L62101CT-ND 30 26 .22 | 255.00/2,000 | CMD12-21VRC/TR8 z 
570 Green Clear 8.8 21 20|L62105CT-ND 30 26 .22 | 255.00/2,000 | CMD12-21VGC/TR8 Fig. 3 — 1206 
2 585 Yellow Clear 3 2.0  20| L62107CT-ND 30 26 .22 | 255.00/2,000 | CMD12-21VYC/TR8 
660 SuperRed | Clear | 12.4 1.7 20| L62111CT-ND 39 34 .28 | 336.00/2,000 | CMD12-21SRC/TR8 
570 UltraGreen | Clear | 14.9 21 20| L62115CT-ND 39 34 .28 | 336.00/2,000 | CMD12-21UGC/TR8 
CMDA7 Series 
9 580 Yellow Clear 3.0 21 20|L71510CT-ND 27 23 19 — | CMDA7CY7A1Z 
570 Yellow Clear 8.8 2.1 20|L71511CT-ND 27 23 19 — _| CMDA7AY7A1Z 
CMD15-21 Series 
640 Red Clear 6 2.0 20] L62201CT-ND 28 25 24 243.00/2,000 | CMD15-21VRC/TR8 
570 Green Clear 10 21 20| L62205CT-ND 26 23 .19 | 222.00/2,000 | CMD15-21VGC/TR8 
430 Ultra Blue | Clear 45 4.9 20 | L62206CT-ND 270 231 1.93 | 2310.00/2,000 | CMD15-21UBC/TR8 
581 Yellow Clear 6 2.0 20 | L62207CT-ND 29 25 24 249.00/2,000 | CMD15-21VYC/TR8 
3 660 Super Red | Clear 15 1.7 20| L62211CT-ND 35 30 .25 | 300.00/2,000 | CMD15-21SRC/TR8 
565 UltraGreen | Clear 12 21 20|L62215CT-ND 32 28 .23 | 273.00/2,000 | CMD15-21UGC/TR8 
640 Red Diff 4 2.0  20| L62301CT-ND 23 20 AT 198.00/2,000 | CMD15-21VRD/TR8 Fig. 5 — 0805 
570 Green Diff 65 21 20| L62305CT-ND 23 20 A7 198.00/2,000 | CMD15-21VGD/TR8 
585 Yellow Diff 4 2.0 20 | L62307CT-ND 23 20 A7 198.00/2,000 | CMD15-21VYD/TR8 
CMD15-22 Series 
4 | 840/570 | Red/Grn. Clear | 6.0/10.0 | 2.0/2.1 20 | L622015CT-ND 54 A6 39 | 459.00/2,000 | CMD15-22VRVGC/TR8 
660/565 | _Red/Grn. Clear | 15.0/12.0| 1.7/2.1 20] L6221115CT-ND 64 55 A6 | 546.00/2,000 | CMD15-22RUGC/TR8 11.40_) 
CMD17-21 Series + 
640 Red Clear 13 2.0 20] L62401CT-ND 23 .20 17 | 297.00/3,000 | CMD17-21VRC/TR8 t 
570 Green Clear 35 21 20| L62405CT-ND 23 20 17 | 297.00/3,000 | CMD17-21VGC/TR8 60 
585 Yellow Clear 12 2.0 20 | L62407CT-ND 23 20 17 | 297.00/3,000 | CMD17-21VYC/TR8 
5 660 Super Red | Clear 45 1.7 20| L62411CT-ND 39 34 .28 | 504.00/3,000 | CMD17-21SRC/TR8 
570 UltraGreen | Clear | 15.0 21 20|L62415CT-ND 26 23 19 | 333.00/3,000 | CMD17-21UGC/TR8 5 
640 Red Diff 6.0 2.0 20 | L62501CT-ND 26 23 .19 | 333.00/3,000 | CMD17-21VRD/TR8 Fig. 7 — 0805 
570 Green Diff 7.0 21 20| L62505CT-ND 25 22 18 | 324.00/3,000 | CMD17-21VGD/TR8 
585 Yellow Diff 4 2.0 20 | L62507CT-ND 29 25 21 373.50/3,000 | CMD17-21VYD/TR8 
CMDAS Series 
660 Red Clear | 11.7 1.7 20| L71505CT-ND 27 23 19 | 456.00/4,000 | CMDASDR7D1Z 
6 580 Yellow Clear 37 2.2  20|L71506CT-ND 27 23 .19 | 456.00/4,000 | CMDASCY7D1Z 
570 Yellow Clear | 11.7 21 20|L71507CT-ND 27 23 .19 | 456.00/4,000 | CMDASAY7D1Z 
560 Green Clear 6.4 2.1 20| L71508CT-ND 27 23 19 | _456.00/4,000 | CMDASCG7D1Z 
637 Red Diff 90 1.9  20|L71514CT-ND 30 27 .22 | 522.00/4,000 | CMDASAR7D1S 
630 Hi. Eff. Red Diff 10 21 20|L71516CT-ND 27 23 19 — | CMDASBR7D1S 
7 609 Orange Diff 90 1.9  20|L71515CT-ND 30 27 .22 — | CMDASBA7D1S 
605 Orange Diff 8.0 2.2  20|L71513CT-ND 27 23 19 — | CMDASAA7D1S 
595 Amber Diff 90 1.9 20|L71517CT-ND 30 27 .22 | 522.00/4,000 | CMDASDY7D1S 
CMD28-21 Series 
640 Red Clear 3 2.0  20| L62601CT-ND 30 27 .22 | 261.00/2,000 | CMD28-21VRC/TR8 
570 Green Clear 5.5 21  20| L62605CT-ND 30 27 .22 | 261.00/2,000 | CMD28-21VGC/TR8 
8 660 Super Red | Clear 17 1.7 20| L62611CT-ND 36 31 .26 | 306.00/2,000 | CMD28-21SRC/TR8 
640 Red Clear | 0.16 2.0 1 | L62701CT-ND 31 27 .23 | 267.00/2,000 | CMD28-21VRC/TR8/T1 
570 Green Clear | 0.16 21 1 | L62705CT-ND 9 28 19 | 284.80/2,000 | CMD28-21VGC/TR8/T1 
660 Super Red | Clear 1.6 1.7 1 | L62711CT-ND 42 36 30 | 357.00/2,000 | CMD28-21SRC/TR8/T1 
CMD67-21 Series 
640 Red Clear 10 2.0 20 | L62801CT-ND 43 38 31 372.00/2,000 | CMD67-21VRC/TR8 
570 Green Clear 25 21 20| L62805CT-ND 34 29 .24 | 288.00/2,000 | CMD67-21VGC/TR8 
9 585 Yellow Clear 10 2.0 20 | L62807CT-ND 38 33 .28 | 327.00/2,000 | CMD67-21VYC/TR8 
660 Super Red | Clear 40 1.7 20| L62811CT-ND 49 A2 .35 | 420.00/2,000 | CMD67-21SRC/TR8 
660 Ultra Red Clear 62 1.7 20| L628111CT-NDt —_.70 61 51 603.00/2,000 | CMD67-21URC/TR8 
CMD67-22 Series 
49 | 840/570 | Red/Grn. Clear | 10.0/25.0| 2.0/2.1 20 | L628015CT-ND 90 18 65 | 771.00/2,000 | CMD67-22VRVGC/TR8 
660/565 | _Red/Grn. Clear | 40.0/25.0| 1.7/2.1 20] L6281115CT-ND 90 18 65 | 771.00/2,000 | CMD67-22SRUGC/TR8 
CMD91-21/TR7 Series 
640 Red Clear 80 2.0  20|L62901CT-ND 33 29 24 142.50/1,000 | CMD91-21VRC/TR7 
41 | 585 Green Clear 50 21  20| L62905CT-ND 33 29 24 142.50/1,000 | CMD91-21VGC/TR7 
585 Yellow Clear 30 2.0 20 | L62907CT-ND 33 29 24 142.50/1,000 | CMD91-21VYC/TR7 
660 Super Red | Clear 170 1.7 20 | L62911CT-ND 38 33 28 163.50/1,000 | CMD91-21SRC/TR7 
CMD91-21/TR9 Series ‘a 
640 Red Clear 80 2.0 20] L63001CT-ND 33 29 24 142.50/1,000 | CMD91-21VRC/TRO 0.5 
y2| 565 Green Clear 50 2.1 20| L63005CT-ND 33 29 24 142.50/1,000 | CMD91-21VGC/TRO 
585 Yellow Clear 30 2.0 20 | L63007CT-ND 38 33 27 162.00/1,000 | CMD91-21VYC/TR9 
660 Super Red | Clear 170 1.7 20 | L63011CT-ND 38 33 28 163.50/1,000 | CMD91-21SRC/TRO 
CMD91-21/TR10 Series 
640 Red Clear 80 2.0  20|L63101CT-ND 33 29 24 142.50/1,000 | CMD91-21VRC/TR10 
43; 585 Green Clear 50 21 20| L63105CT-ND 33 29 24 142.50/1,000 | CMD91-21VGC/TR10 
585 Yellow Clear 30 2.0  20| L63107CT-ND 33 29 24 142.50/1,000 | CMD91-21VYC/TR10 
660 Super Red | Clear 170 1.7 20| L63111CT-ND 38 33 28 163.50/1,000 | CMD91-21SRC/TR10 
CMD93-21/F8 Series 
4a; 640 Red Clear 12 2.0 20] L63201CT-ND 43 37 31 369.00/2,000 | CMD93-21VRC/TR8 
570 Green Clear 25 2.1 20 | L63205CT-ND 38 33 .28 | 327.00/2,000 | CMD93-21VGC/TR8 
CMD93-22/F8 Series 
15 | 660/570 | __Red/Grn. Clear | 40.0/20.0| 1.7/2.1 20 | L632115CT-ND 81 10 58 | 348.00/1,000 | CMD93-22SRVGC/TR8 
CMD95-21/TR7 Series 
640 Red Clear 25 2.0 20] L63301CT-ND 33 29 24 142.50/1,000 | CMD95-21VRC/TR7 
i6| 970 Green Clear | 19.5 2.1 20| L63305CT-ND 35 30 .25 150.00/1,000 | CMD95-21VGC/TR7 
585 Yellow Clear 25 2.0  20| L63307CT-ND 35 30 25 150.00/1,000 | CMD95-21VYC/TR7 
660 Super Red | Clear 100 1.7 20 | L63311CT-ND 38 33 28 163.50/1,000 | CMD95-21SRC/TR7 
CMD95-21/TR9 Series 
17| 840 Red Clear 25 2.0 20] L63401CT-ND 33 29 24 142.50/1,000 | CMD95-21VRC/TRO 
570 Green Clear | 19.5 2.1 20 | L63405CT-ND 235 30 25 150.00/1,000 | CMD95-21VGC/TRO 
CMD95-21/TR10 Series 
640 Red Clear 25 2.0 20 | L63501CT-ND 37 32 27 157.50/1,000 | CMD95-21VRC/TR10 
1g| 970 Green Clear | 19.5 2.1 20| L63505CT-ND 35 30 25 150.00/1,000 | CMD95-21VGC/TR10 
585 Yellow Clear 25 2.0 20 | L63507CT-ND 38 33 .28 163.50/1,000 | CMD95-21VYC/TR10 
660 Super Red | Clear 100 1.7 20| L63511CT-ND 38 33 28 163.50/1,000 | CMD95-21SRC/TR10 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
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(1073) 2333 


3 CML Right Angle Surface Mount LEDs 


INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 


Sub-Miniature Surface Mount LED Assemblies 


Layout 


Rated | Forward Cut Tape T&R 
Wave- | Current | Voltage | Digi-Key Price Each Pricing* | CML 
r Pak ane aa ae Ae ia Color | length | (mA) | Typ. (Vv) | PartNo. 1 10 100 | 1,000 | PartNo. 
itn Beall wane paiWee Fee ay serra eee Fee less Red | — | 10 | 22 | LeO001CT-ND 1.60 1.37 1.14 | 684.00 | 6200T1 
Le : : : Amber! — 10 | 20 | L6o00scT-ND 160 1.37 1.14 | 684.00 | 620073 
Red 5.0 | 2.2 10 | 60041CT-ND 1.42 1.22 1.02 | L60041TR-ND 456.75 | 625571 Green| — 10 23 L60005CT-ND 1.60 1.37 1.14 | 684.00 | 6200T5 
Green | 4.0} 23 10] L6OO45CT-ND 1.42 122 1.02 | L60O45TR-ND | 456.75 | 625575 
Yellow | 38 | 22 10] Leo47cr-ND 142 1.22 ~—-1.02 ‘| Le0047TR-ND | 456.75 | 6255T7 Yellow{ — | 10 | 22 [MESOOG(GINEMES 1.60 1.97 1.14 | 684.00 | 620077 
Red | 5.0/5.0 10] LOO06ICT-ND 169 145 1.21 | L60061TR-ND | 543.75 | 6256T1-5V Red | 635 2 1.8 | LOO101CT-ND = 1.60 1.37 1.14 | 684.00 | 6200TILC 
Amber | 5.0 | 5.0 10] L60063CT-ND 169 145 121 | L60063TR-ND | 543.75 | 6255T3-5V Green| 565 2 1.8 | L6O105CT-ND 1.60 1.37 1.14 | 684.00 | 6200TSLC 
Green | 5.0 | 5.0 10 | L60065CT-ND 169 145 —-1.21_| L60065TR-ND | 543.75 | 6255T5-5V Yellow | 583 2 1.9 | L6O107CT-ND 1.60 1.37 1.14 | 684.00 | 6200T7LC 
Red 0.8 | 1.8 2.0 | L60051CT-ND 1.42 1.22 1.02 | L60051TR-ND 456.75 | 6255T1LC Red 635 96 5.0 L60201CT-ND 1.86 1.60 1.33 | 797.00 | 6202T1-5V 
Green| 12] 18 20] L6OOS5CT-ND 1.42 122 1.02 | L60055TR-ND | 456.75 | 6255TSLC amber| 523 | 10 | 50 (MVCRRRRRNIMIN (96 460 123 | 797-00 | eoozT3-5v 
Yellow | 06 | 19 20] L60057CT-ND 142 1.22 ~——-1.02_| L60057TR-ND | 456.75 | 6255T7LC ( sss | io | so [MCERGRREMM iss 160 33} ve700 | epoTssv 
Red | 20/50 4 | LGOO7ICT-ND 1.69 145 1.21 | L6OO71TR-ND | 543.75 | 6255T1-5VLC sla : : : : : 
Amber| 40] 5.0 4 | L60073CT-ND 169 145 121 | L60073TR-ND | 543.38 | 6255T3-5VLC Red | 635 | 35 | 50 | L60301CT-ND 1.86 1.60 1.33 | 797.00 | 6202T1-5VLC 
Green | 2.0 | 50 4 | L6OO75CT-ND 169 145 1.21 | L60075TR-ND | 543.75 | 6255T5-5VLC * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


7011X Series 14004 7012X Series 
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ay Cathode (-) Cathode Mark 


Cathode Mark 


Luminous Forward Voltage Cut Tape 
Source Intensity Typ. Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel CML 
(Dice) Typ. (med) (Vv) mA Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Red/Green 17.0 17 20 L61015CT-ND 81 69 58 L61015TR-ND 2,500 345.00/M 7011X1/5 
Green/Yellow 75 21 20 L61057CT-ND 81 69 58 L61057TR-ND 2,500 345.00/M 7011X5/7 
Red 11-7 17 20 L61101CT-ND 39 33 28 L61101TR-ND 4,000 165.00/M 7012X1 
Green 6.4 21 20 L61105CT-ND 39 33 28 L61105TR-ND 4,000 165.00/M 7012X5 
Yellow/Green 11.7 21 20 L61107CT-ND 39 33 28 L61107TR-ND 4,000 165.00/M 7012X7 
Yellow 3.7 2.2 20 L61113CT-ND 39 .33 28 L61113TR-ND 4,000 165.00/M 7012X13 


SHARP 


MICROELECTRONICS LEDs 


Green ig. Green Red Blue ig. Green Red Blue 
© Orange -—6.0 (OmOMO) @e@o 
lara ! ehh | ips $a t 
® @00 oe'8 
7 ~ ® aa 
+ 
24-6 ® ; c 8 
4 0—4<4+-—\03 Green 
5 O—Bt—02 Red 
[Ee so 4 | 03.81 | 6 o—4-—01 Blue 
aq] 8 : 
HOR Le 
i a Cathode mark 
1 Pin mark 
Peak VE It Luminous Viewing 
Emitted Wavelength Typ. Max. Intensity Angle Digi-Key Price Each Tape & Reel* Sharp 
Fig. | Description Color Lens (nm) (V) (mA) lv (med) Typ. | (2x Theta) | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
Amber Clear 591 2.0 20 19 150° 425-1813-1-ND .33 18 15 6,000 87.00/M | GM1JV35200AE 
Red Clear 639 2.0 20 15 150° 425-1810-1-ND 33 18 AG _ — | GM1JR35200AE 
1 1608 Size Orange Clear 627 2.0 20 19 150° 425-1811-1-ND .33 18 15 _ — | GM1JJ35200AE 
Red Clear 635 2.0 50 12.5 160° 425-1929-1-ND 1.20 1.00 80 5,000 520.00/M | GM1HD55200A 
Blue Clear 470 3.2 40 35 160° 425-1930-1-ND 1.24 93 18 5,000 449.50/M | GM1BC55250AC 
2 1.61.6 Blue/Green/Orange Clear 470/528/627 3.2/3.2/2.1 20 30/92/100 = 425-1815-1-ND 7.43 4.05 3.38 4,000 1957.50/M | GM1WA80350A 
3 5.7x6 Red/Green/Blue Clear 647/518/468 2.0/4.5/4.5 50 300/500/150 = 425-1816-1-ND 5.53 4.09 3.43 800 2386.80 | GM5WA02200A 
4 6x6 Blue/Green/Red Clear 469/520/628 4.2/4.2/2.3 50 1450 120° 425-1817-1-ND 5.23 3.88 3.25 _ — | GM5WA06250A 
5 5.7x6 Red/Green/Blue Clear 617/520/469 2.3/4.4/4.6 50 1725 _ 425-1818-1-ND 5.53 4.10 3.44 800 2390.36 | GMS5WA06260A 
6 6x5 Blue/Green/Red Clear 466/519/639 4.5/4.5/2.0 50 150/500/300 120° 425-1819-5-NDt§ 4.93 3.65 3.06 _ — | GM5WA06200Z 
469/520/628 4.2/4.2/2.3 50 1450 110° 425-1918-5-ND+§ 7.51 5.56 4.66 — — | GM5WA06250Z 
7 7x6 Red/Green/Blue Clear _ 2.2/4.2/4.2 50 3000 _ 425-1919-1-ND 5.98 4.43 3.71 800 2584.22 | GM5WA06270A 
Yellow-Green 570 21 50 19.0 160° 425-1920-1-ND .28 21 18 4,000 101.50/M | LT1E40A 
Green 555 21 50 5.0 160° 425-1921-1-ND .28 21 18 4,000 101.50/M | LT1K40A 
8 2012 Size Yellow Milky 585 2.0 50 10.8 160° 425-1922-1-ND 32 24 .20 4,000 116.00/M | LT1H40A 
Red Diffusion 635 2.0 50 11.9 160° 425-1923-1-ND 32 24 .20 4,000 116.00/M | LT1D40A 
Red 647 21 50 78.7 170° 425-1926-1-ND 80 60 50 4,000 290.00/M | LT1ZR40A 
Amber 591 21 50 92.7 170° 425-1927-1-ND 80 60 50 4,000 290.00/M | LT1ZV40A 
9 1616 Size Yellow-Green/Yellow Milky 565/585 2.1/2.0 50 19.0/8.3 130° 425-1924-1-ND A4 .33 28 4,000 159.50/M | LT1EH67A 
Yellow-Green/Red _| Diffusion 565/635 2.1/2.0 50 19.0/8.8 130° 425-1925-1-ND 8 36 .30 4,000 174.00/M | LT1ED67A 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. § Tube 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Golden DRAGON®LED Power TOPLED® 
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SIDELED® Golden DRAGON®LED Advanced Power TOPLED® PointLED® MULTILED® 


Wave | Forward | Forward Typ. med 
Package Emitted Lens Peak | Voltage | Current | (@) Current | View | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Osram 
Fig.| Type Color Color (nm) (V) (mA) (mA) Angle | Part No. 1 10 100 Part No. ty. Pricing | Part No. 
1 SMD Amber Clear 624 2.2 400 6,000 @ 400 | 120° | 475-1000-1-ND 3.48 29.00 232.00 |475-1000-2-ND 800 1392.00 | LA W57B-FYGY-24 
Yellow Clear 594 2.2 400 6,000 @ 400 | 120° | 475-1001-1-ND 3.59 29.93 239.40 |475-1001-2-ND 800 1436.80 | LY W57B-FYGY-26 
Orange Clear 610 2.0 30 210 @ 20 120° | 475-1003-1-ND 23 1.95 15.60 | 475-1003-2-ND 2,000 | 117.00/M | LO T676-R2S2-24 
Blue Clear 465 3.6 20 98 @ 20 120° | 475-1007-1-ND 1.29 10.73 85.80 | 475-1007-2-ND 2,000 | 644.00/M | LB T67C-P2R1-35 
» | p-tce-2 Verde Green Clear 503 3.5 20 392 @ 20 120° | 475-1009-1-ND 1.27 10.61 84.90 | 475-1009-2-ND 2,000 | 637.00/M | LV T67C-S2U1-35 
Orange Clear 610 1.8 20 100 @ 10 120° | 475-1065-1-ND A7 1.45 11.56 | 475-1065-2-ND 2,000 87.00/M | LO T67K-L1M2-24 
Amber Clear 624 21 50 627 @ 30 120° | 475-1063-1-ND 31 2.59 20.70 |= =— —| LA T68B-T2V1-24 
4A | P-LCC-4 Amber Clear 624 22. 70 2,475 @ 50 60° | 475-1019-1-ND AQ 4.05 32.40 | 475-1019-2-ND 2,000 | 243.00/M | LA E65B-ABCA-24-1 
5 SMD Orange Clear 610 2.0 30 247 @ 20 120° | 475-1028-1-ND 25 2.10 16.80 | 475-1028-2-ND 2,000 | 126.00/M | LO T776-R2T1-24 
6 SMD White Diffused _ 3.6 20 420 @ 20 120° | 475-1039-1-ND 1.51 12.55 100.42 | 475-1039-2-ND 3,000 | 753.00/M | LW M67C-T1U1-3C5D 
Amber Clear 622 2.0 30 196 @ 20 120° | 475-1040-1-ND 28 2.30 18.40 |— _ —| LA A676-R1S2-1 
7 SMD Orange Clear 610 2.0 30 196 @ 20 120° | 475-1041-1-ND 28 2.35 18.80 |— _ —| LO A676-R1S2-24 
Blue Clear 465 3.6 20 98 @ 20 120° | 475-1045-1-ND 1.29 10.74 85.92 |475-1045-2-ND 2,000 | 644.00/M | LB A67C-P2R1-35 
Amber Clear 622 2.0 30 196 @ 20 120° | 475-1048-1-ND 27 2.23 17.80 | 475-1048-2-ND 3,000 | 134.00/M | LA Y876-R1S2-1 
Orange Clear 610 2.0 30 250 @ 20 120° | 475-1049-1-ND 27 2.23 17.80 | 475-1049-2-ND 3,000 | 134.00/M | LO Y876-R2T1-24 
8 SMD Yellow Clear 591 2.0 30 196 @ 20 120° | 475-1051-1-ND 28 2.33 18.66 | 475-1051-2-ND 3,000 | 140.00/M | LY Y876-R1S2-26 
Blue Clear 465 3.4 15 31@10 120° | 475-1053-1-ND 1.05 8.73 69.80 |— _ —| LB Y87S-M1N2-35 
True Green Clear 523 3.4 15 78 @10 120° | 475-1054-1-ND 1.03 8.55 68.40 |— _ —| LT Y87S-P102-35 
Green Diffused 572 2:2. 20 20 @ 20 160° | 475-1056-1-ND .20 1.63 13.00 | 475-1056-2-ND 5,000 98.00/M | LG L890-L1M2-1 
9 se Orange Diffused 610 1.8 15 50 @ 10 160° | 475-1057-1-ND 21 1.73 13.80 | 475-1057-2-ND 5,000 | 104.00/M | LO L89K-J2L1-24 
Yellow Diffused 591 1.8 15 30 @10 160° | 475-1059-1-ND 21 1.73 13.80 |475-1059-2-ND 5,000 | 104.00/M | LY L89K-H2K1-26 
RoHS Compliant 
1 mp Amber Clear 624 2.2 400 6,000 @ 400 | 120° | 475-1129-1-ND 244 20.37 162.95 |475-1129-2-ND 800 977.60 | LA W57B-FYGY-24-Z 
Yellow Clear 594 2:2. 400 6,000 @ 400 | 120° | 475-1183-1-ND 244 20.37 162.95 |475-1183-2-ND 800 977.60 | LY W57B-FYGY-26-Z 
Amber Clear 622 2.0 30 280@20 120° | 475-1130-1-ND 19 1.60 12.79 | 475-1130-2-ND 2,000 96.00/M | LA T676-R1S2-1-Z 
Orange Clear 610 2.0 30 355 @ 20 120° | 475-1131-1-ND 18 1.48 11.81 | 475-1131-2-ND 2,000 89.00/M | LO T676-02T1-24-2 
Pure Green Clear 562 2.0 30 28 @ 20 120° | 475-1132-1-ND 25 2.06 16.48 | 475-1132-2-ND 2,000 | 124.00/M | LP T676-L1M2-25-Z 
Super-Red Clear 645 2.0 30 180 @ 20 120° | 475-1133-1-ND 19 1.60 12.80 |475-1133-2-ND 2,000 96.00/M | LS T676-Q1R2-1-Z 
Blue Clear 465 3.6 20 140 @ 20 120° | 475-1135-1-ND 1.19 9.90 79.22 |475-1135-2-ND 2,000 | 594.00/M | LB T67C-P2R1-35-Z 
2 | P-Lec-2 True Green Clear 523 3.5 20 560 @ 20 120° | 475-1136-1-ND 1.19 9.90 79.22 |475-1136-2-ND 2,000 | 594.00/M | LT T67C-S2U1-35-Z 
Verde Green Clear 503 3.5 20 450 @ 20 120° | 475-1137-1-ND 1.18 9.87 78.96 | 475-1137-2-ND 2,000 | 592.00/M | LV T67C-S1T2-35-Z 
Verde Green Clear 503 3.5 20 710 @ 20 120° | 475-1250-1-ND NEW! 1.22 10.18 81.42 |475-1250-2-ND NEW! 2,000 | 611.00/M| LV T67C-T1U2-35-Z 
White Diffused _ 3.6 20 560 @ 20 120° | 475-1138-1-ND 1.22 = 10.15 81.18 | 475-1138-2-ND 2,000 | 609.00/M | LW T67C-S2U1-5K8L-Z 
Amber Clear 624 21 50 900 @ 30 120° | 475-1176-1-ND 31 2.55 20.42 | 475-1176-2-ND 2,000 | 153.00/M | LA T68B-T2V1-24-Z 
Orange Clear 610 1.8 20 28@2 120° | 475-1178-1-ND 18 1.48 11.81 | 475-1178-2-ND 2,000 89.00/M | LO T67K-L1M2-24-2Z 
Pure Green Clear 562 1.8 20 28@2 120° | 475-1179-1-ND 18 1.48 11.80 |475-1179-2-ND 2,000 89.00/M | LP T67K-F1G2-25-Z 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OSRAM LEDs (cont) 


Opto Semiconductors 


Wave | Forward | Forward Typ. med 
Package Emitted Lens Peak | Voltage | Current | (@) Current | View | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Osram 
Fig. | Type Color Color (nm) (V) (mA) (mA) Angle | Part No. 1 10 100 Part No. Oty. Pricing | Part No. 
» | p-tec-2 Super-Red Clear 643 1.8 20 11.2@2 120° | 475-1180-1-ND A7 1.38 11.00 | 475-1180-2-ND 2,000 83.00/M | LS T67K-J1K2-1-Z 
Yellow Clear 591 1.8 20 224@2 120° | 475-1181-1-ND 18 1.48 11.81 | 475-1181-2-ND 2,000 89.00/M | LY T67K-K2M1-26-Z 
Amber Clear 624 2.2 70 1,400 @ 50 120° | 475-1139-1-ND 39 3.23 25.83 | 475-1139-2-ND 2,000 | 194.00/M ) LA E67B-U2AA-24-1-Z 
Verde Green | Clear 501 3.8 30 710 @ 30 120° | 475-1142-1-ND 1.39 11.56 92.50 | 475-1142-2-ND 2,000 | 694.00/M ) LV E67C-T1U2-35-Z 
3 | p-Lcc-4 Orange Clear 610 2.2 70 1,400 @ 50 120° | 475-1184-1-ND 37 3.11 24.84 | 475-1184-2-ND 2,000 | 186.00/M ) LO E67B-U2AA-24-1-Z 
Super-Red Clear 645 2.2 70 900 @ 50 120° | 475-1185-1-ND AL 3.38 27.06 | 475-1185-2-ND 2,000 | 203.00/M | LS E67B-T2V1-1-1-Z 
Yellow Clear 594 2.2 70 1,400 @ 50 120° | 475-1186-1-ND 39 3.26 26.08 | 475-1186-2-ND 2,000 | 196.00/M ) LY E67B-U2AA-26-1-Z 
White Diffused _ 3.9 30 1,120 @ 30 120° | 475-1187-1-ND 1.25 10.43 83.46 | 475-1187-2-ND 2,000 | 626.00/M | LW E67C-T1V2-5K8L-1-Z 
Amber Clear 624 23 70 2,240 @ 50 120° | 475-1197-1-ND 48 4.00 32.00 | 475-1197-2-ND 2,000 | 240.00/M | LA E67F-AABA-24-1-Z 
True Green Clear 520 3.8 30 4,500 @ 30 20° | 475-1143-1-ND 1.36 11.32 90.52 | 475-1143-2-ND 2,000 | 679.00/M | LT E63C-BACB-35-L-Z 
an | P-LCC-4 Verde Green | Clear 501 3.8 30 3,550 @ 30 20° | 475-1144-1-ND 1.36 © 11.32 90.52 | 475-1144-2-ND 2,000 | 679.00/M ) LV E63C-ABCA-35-L-Z 
Amber Clear 624 23 70 5,600 @ 50 60° | 475-1174-1-ND 57 4.74 37.90 | 475-1174-2-ND 2,000 | 284.00/M | LA E65F-CADA-24-1-Z 
Yellow Clear 594 2.2 70 2,800 @ 50 60° | 475-1189-1-ND A4 3.69 29.52 | 475-1189-2-ND 2,000 | 221.00/M) LY E65B-AABB-26-1-Z 
Super-Red Clear 645 2.2 70 2,800 @ 50 60° | 475-1265-1-ND NEW! 42 3.54 28.30 | 475-1265-2-ND NEW!| 2,000 | 212.00/M| LS E65B-V1BB-1-1-50-R33-Z 
Amber Clear 624 2.2 70 4,700 @ 50 30° | 475-1190-1-ND 44 3.69 29.52 | 475-1190-2-ND 2,000 | 221.00/M | LA E63B-CBEA-24-1-Z 
4B | P-LCC-4 | Super-Red Clear 645 2.2 70 2,525 @ 50 30° | 475-1191-1-ND AG 3.85 30.76 | 475-1191-2-ND 2,000 | 231.00/M | LS E63B-BBCB-1-1-Z 
Yellow Clear 594 2.2 70 4,700 @ 50 30° | 475-1192-1-ND AG 3.81 30.50 | 475-1192-2-ND 2,000 | 229.00/M | LY E63B-CBEA-26-1-Z 
Amber Clear 622 2.0 30 280 @ 20 120° | 475-1145-1-ND 25 2.06 16.48 | 475-1145-2-ND 2,000 | 124.00/M | LA T776-R1S2-1-Z 
Orange Clear 610 2.0 30 355 @ 20 120° | 475-1146-1-ND 21 1.75: 14.02 | 475-1146-2-ND 2,000 | 105.00/M ) LO T776-Q2T1-24-Z 
5 SMD Pure Green Clear 562 24 30 28 @ 20 120° | 475-1147-1-ND 28 2.34 18.70 | 475-1147-2-ND 2,000 | 140.00/M | LP T776-L1M2-25-Z 
Super-Red Clear 645 2.0 30 180 @ 20 120° | 475-1148-1-ND 21 1.75 14.02 | 475-1148-2-ND 2,000 | 105.00/M ) LS T776-Q1R2-1-Z 
Yellow Clear 591 2.0 30 280 @ 20 120° | 475-1149-1-ND 23 1.91 15.25 | 475-1149-2-ND 2,000 | 101.00/M ) LY T776-R1S2-26-Z 
Amber Clear 622 2.0 30 224 @ 20 120° | 475-1150-1-ND 19 1.60 12.79 | 475-1150-2-ND 3,000 96.00/M | LA M676-Q2S1-1-Z 
Green Clear 572 24 30 90 @ 20 120° | 475-1151-1-ND 26 2.18 17.46 | 475-1151-2-ND 3,000 | 131.00/M ) LG M676-N2Q1-24-Z 
Orange Clear 610 2.0 30 224 @ 20 120° | 475-1152-1-ND 21 1.75 14.02 | 475-1152-2-ND 3,000 | 105.00/M | LO M676-Q2S1-24-Z 
6 SMD Super-Red Clear 645 2.0 30 140 @ 20 120° | 475-1153-1-ND 21 1.75 14.02 | 475-1153-2-ND 3,000 | 105.00/M | LS M676-P2R1-1-Z 
Yellow Clear 591 2.0 30 224 @ 20 120° | 475-1154-1-ND 21 #75: 14.02 | 475-1154-2-ND 3,000 | 105.00/M | LY M676-Q2S1-26-Z 
Blue Clear 466 3.2 20 28 @ 10 120° | 475-1155-1-ND 1.03 8.61 68.88 | 475-1155-2-ND 3,000 | 517.00/M ) LB M673-L1M2-35-Z 
True Green Clear 527 3.0 20 180 @ 10 120° | 475-1156-1-ND 1.03 8.61 68.88 | 475-1156-2-ND 3,000 | 517.00/M | LT M673-N1R2-35-Z 
White Diffused _ _ 20 450 @ 20 120° | 475-1157-1-ND 1.29 10.73 85.86 | 475-1157-2-ND 3,000 | 644.00/M ) LW M67C-S1T2-5K8L-Z 
Amber Clear 622 2.0 30 280 @ 20 120° | 475-1158-1-ND 21 1.75 14.02 | 475-1158-2-ND 2,000 | 105.00/M ) LA A676-R1S2-1-Z 
Orange Clear 610 2.0 30 280 @ 20 120° | 475-1159-1-ND 21 AE: 14.02 | 475-1159-2-ND 2,000 | 105.00/M | LO A676-R1S2-24-Z 
Pure Green Clear 562 24 30 28 @ 20 120° | 475-1160-1-ND 30 2.49 19.92 | 475-1160-2-ND 2,000 | 149.00/M | LP A676-L1M2-25-Z 
Pure Green Clear 562 1.8 20 18@2 120° | 475-1248-1-ND NEW! 18 1.54 12.30 | 475-1248-2-ND NEW!| 2.000 92.00/M | LP A67K-E1F2-25-Z 
7 SMD Yellow Clear 591 2.0 30 355 @ 20 120° | 475-1162-1-ND 21 1.75 14.02 | 475-1162-2-ND 2,000 | 105.00/M ) LY A676-Q2T1-26-Z 
Yellow Clear 591 1.8 20 14.0 @2 120° | 475-1252-1-ND NEW! 18 1.48 11.81 | 475-1252-2-ND NEW!| 2,000 89.00/M | LY A67K-J2L1-26-Z 
Blue Clear 465 3.6 20 140 @ 20 120° | 475-1163-1-ND 1.15 9.62 77.00 | 475-1163-2-ND 2,000 | 577.00/M | LB A67C-P2R1-35-Z 
True Green Clear 523 3.5 20 560 @ 20 120° | 475-1164-1-ND 1.19 9.90 79.22 | 475-1164-2-ND 2,000 | 594.00/M | LT A67C-S2U1-35-Z 
White Diffused — 3.6 20 560 @ 20 120° | 475-1165-1-ND 1.29 10.73 85.86 | 475-1165-2-ND 2,000 | 644.00/M | LW A67C-S2U1-5K8L-Z 
Pure Green Clear 562 2.0 40 71 @30 120° | 475-1175-1-ND 39 3.23 25.84 | 475-1175-2-ND 2,000 | 194.00/M |) LP A675-N1P2-25-Z 
Amber Clear 622 2.0 30 224 @ 20 120° | 475-1166-1-ND 21 1.75 14.03 | 475-1166-2-ND 3,000 | 105.00/M) LA Y876-Q2S1-1-Z 
Orange Clear 610 2.0 30 355 @ 20 120° | 475-1167-1-ND 19 1.60 12.80 | 475-1167-2-ND 3,000 96.00/M | LO Y876-R2T1-24-Z 
Super-Red Clear 645 2.0 30 140 @ 20 120° | 475-1168-1-ND 19 1.60 12.80 | 475-1168-2-ND 3,000 96.00/M | LS Y876-P2R1-1-Z 
Yellow Clear 591 2.0 30 224 @ 20 120° | 475-1169-1-ND 23 1.91 15.25 | 475-1169-2-ND 3,000 | 114.00/M | LY Y876-Q2S1-26-Z 
8 SMD Green Clear 572 25 30 22.4@10 120° | 475-1170-1-ND .20 1.66 13.28 | 475-1170-2-ND 3,000 | 100.00/M | LG Y870-K2M1-1-Z 
Blue Clear 465 3.8 15 45 @10 120° | 475-1171-1-ND 82 6.85 54.80 | 475-1171-2-ND 3,000 | 411.00/M | LB Y87S-M1N2-35-Z 
True Green Clear 523 3.8 15 112@10 120° | 475-1172-1-ND 92 7.65 61.20 | 475-1172-2-ND 3,000 | 459.00/M | LT Y87S-P102-35-Z 
White Diffused _- 3.6 20 450 @ 20 120° | 475-1173-1-ND 1.03 8.55 68.40 | 475-1173-2-ND 3,000 | 513.00/M | LW Y87C-S1T2-3K8L-Z 
White Diffused - 3.6 20 560 @ 20 120° | 475-1264-1-ND NEW! = 1.03 8.55 68.40 | 475-1264-2-ND NEW!| 3,000 | 513.00/M]| LW Y87C-T1U1-3K8L-0-20-R18-Z 
White Diffused _ 3.2 30 900 @ 20 120° | 475-1251-1-ND NEW! = 1.06 8.85 70.80 | 475-1251-2-ND NEW!| 3,000 | 531.00/M) LW Y8SG-U1V1-3K6L-1-Z 
9 SMD Orange Diffused 610 1.8 20 14@2 160° | 475-1194-1-ND 16 1.33 10.60 | 475-1194-2-ND 5000 80.00/M | LO L29K-J2L1-24 
0603 Yellow Diffused 591 1.8 20 11.20@2 160° | 475-1196-1-ND 5: 1.22 9.73 | 475-1196-2-ND 5000 66.00/M | LY L29K-H1K2-26 
True Green Clear 520 3.8 500 10,000 @ 350 | 120° | 475-1126-1-ND 5.80 48.30 386.40 | 475-1126-2-ND 800 2318.40 | LT W5SG-GXHY-35-Z 
White Diffused _ _ 500 10,000 @ 350 | 120° | 475-1182-1-ND 6.30 52.50 420.00 | 475-1182-2-ND 800 2520.00 | LW W5SG-GYHY-5K8L-Z 
10 SMD White Clear _ 3.2 500 15,000 @ 350 | 120° | 475-1263-1-ND NEW! 6.60 55.00 440.00 | 475-1263-2-ND NEW!) 800 2640.00 | LW W5SM-HYJZ-5K8L-0-350-R18-Z 
Blue Clear 465 3.8 500 2,700 @ 350 | 120° | 475-1198-1-ND 6.30 52.50 420.00 | 475-1198-2-ND 800 2520.00 | LB W5SG-DYEZ-35-Z 
Verde Green | Clear 501 3.8 500 9,000 @ 350 | 120° | 475-1199-1-ND 6.30 52.50 420.00 | 475-1199-2-ND 800 2520.00 | LV WSSG-GXHX-35-Z 
Amber Clear 624 24 200 5,600 @ 140 | 120° | 475-1127-1-ND 1.11 9.23 73.80 |— — — | LA G67F-CADA-24-1-Z 
11 | P-LCC-6 Amber Clear 624 24 200 9,000 @ 140 |) 120° |475-1247-1-ND NEW! 1.20 10.00 80.00 | 475-1247-2-ND NEW!| 1,000 600.00 | LA G6SP-CBEA-24-1-Z 
Yellow Clear 594 2.2 200 3,550@140 | 120° | 475-1128-1-ND 93 115 62.00 | 475-1128-2-ND 1,000 465.00 | LY G67B-ABCA-26-1-Z 
12 SMD Super-Red Clear 645 2.0 50 1,400 @ 30 120° | 475-1249-1-ND NEW! 42 3.53 28.20 | 475-1249-2-ND NEW!| 3,000 | 212.00/M| LS P47F-U1AA-1-1-Z 
13 | P-LCC-6 White Diffused _ 3.4 30 5,600 @ 30 120° | 475-1261-1-ND NEW! 2.55 21.25 = 170.00 | 475-1261-2-ND NEW!) 1,000 1275.00 | LWWWG6SG-BBCB-5K8L-0-30-R18-Z 
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Peak Forward Forward Luminous Cut Tape 
Package Emitted Wavelength | Voltage (Typ.) | Current Intensity (Typ.) View | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Rohm 
Fig. Type Color Lens (nm) (V) (mA) med @ IF(mA) Angle | Part No. 1 25 100 _| Part No. Qty. Pricing | Part No. 
1 3.0mm Green Water Clear 563 2.2 25 100 20 25° |511-1191-NDt 53 6.53 21.25 |= _ —| SLA-370MT3F 
Red Water Clear 660 1.75 50 100 20 25° _|511-1190-NDt 53 6.53 21.25 |= _ — | SLA-370LT3F 
9 S4nnmni Green Water Clear 563 2.2 25 100 20 40° |511-1189-NDt 61 7.48 24.32 |— _ —| SLA-360MT3F 
Red Water Clear 660 1.75 50 68 20 40° |511-1188-NDt 61 7.48 24.32 |— od — | SLA-360LT3F 
Red Diffused 630 1.9 50 350 20 40° |511-1210-NDt 80 9.80 31.87 |— _ —| SLI-343UR3F 
Red Transparent 630 1.9 50 450 20 40° |511-1211-NDt 80 9.80 31.87 |— _ —| SLI-343URC3F 
Orange Diffused 611 19 50 350 20 40° |511-1209-ND+ 80 9.80 31.87 |— — —| SLI-343DU3F 
Orange Transparent 611 1.9 50 500 20 40° |511-1208-NDt 80 9.80 31.87 |— — —| SLI-343DC3F 
Yellow Diffused 591 1.9 50 300 20 40° |511-1213-NDt 80 9.80 31.87 |— _— —| SLI-343YY3F 
Yellow Transparent 591 1.9 50 350 20 40° |511-1212-NDt 80 9.80 31.87 |— = —| SLI-343YC3F 
Red Diffused 650 2 20 16 10 40° |511-1256-1-ND 33 3.36 11.32 |511-1256-3-ND§ 2,000 | 78.00/M} SLR-343VRT32 
Red Transparent 650 2 20 25 10 40° |611-1255-1-ND 33 3.36 11.32 |511-1255-3-ND§ 2,000 | 78.00/M | SLR-343VCT32 
Yellow Diffused 585 21 20 10 10 40° |511-1258-1-ND 33 3.36 11.32 |511-1258-3-ND§ 2,000 | 78.00/M | SLR-343YYT32 
3 3.1mm Yellow Transparent 585 21 20 16 10 40° _|511-1257-1-ND 33 3.36 11.32 |511-1257-3-ND§ 2,000 | 78.00/M | SLR-343YCT32 
Green Diffused 563 21 25 16 10 40° |511-1254-1-ND 33 3.36 11.32 |511-1254-3-ND§ 2,000 | 78.00/M| SLR-343MGT32 
Green Transparent 563 21 25 25 10 40° |511-1253-1-ND 33 3.36 11.32 |511-1253-3-ND§ 2,000 | 78.00/M | SLR-343MCT32 
Green Water Clear 518 3.8 20 2,000 20 40° |511-1367-ND 1.92 28.33 96.60 |— — —| SLR343ECT3F 
Green Water Clear 523 3.5 30 1,500 20 40° |511-1268-ND: 2.05 30.28 102.00 |— — —| SLR343EBT3F 
Green Water Clear 468 3.5 30 1,500 20 40° |511-1512-ND¢ NEW! 1.89 27.03 93.51 |— - — | SLR343EC4T3F 
Blue Water Clear 468 3.5 20 600 20 40° |511-1368-ND 2.16 31.87 108.68 |— — —| SLR343BCT3F 
Blue Water Clear 468 3.5 30 200 20 40° |511-1267-ND: 2.05 30.28 102.00 |— _ —| SLR343BBT3F 
Blue Water Clear 468 3.5 30 200 20 40° |511-1511-ND¢ NEW! = 1.89 27.03 93.51 |— — —| SLR343BC4T3F 
Red Diffused 650 2 16 10 40 40° _|511-1250-ND: 27 3.10 9.00 |— = — | SLR-342VR3F 
Red Transparent 650 2 20 25 10 40° |511-1249-ND: 36 3.62 12.20 |= — —| SLR-342VC3F 
Orange Diffused 610 2 20 16 10 40° |511-1246-ND: 36 3.62 12.20 |— — —| SLR-342DU3F 
Orange Transparent 610 2 20 25 10 40° |511-1245-ND: 36 3.62 12.20 |= = —| SLR-342DC3F 
4 3.1mm Yellow Diffused 585 21 20 10 10 40° |511-1252-ND: 31 3.11 10.45 |— _ —| SLR-342YY3F 
Yellow Transparent 585 21 20 16 10 40° _|511-1251-ND: 36 3.62 12.20 |= - — | SLR-342YC3F 
Green Diffused 563 241 25 16 10 40° |511-1248-ND: 31 3.11 10.45 |— — —| SLR-342MG3F 
Green Transparent 563 2a 25 25 10 40° _|511-1247-ND: 36 3.62 12.20 |= _ — | SLR-342MC3F 
Red Diffused 650 2 20 10 10 55° |511-1228-ND: 31 3.80 11.43 |— _— —| SLR-322VR3F 
Red Transparent 650 2 20 16 10 35° |511-1227-ND: 31 3.80 11.43 |— — —| SLR-322VC3F 
Orange Diffused 610 2 20 6.3 10 55° |511-1224-ND: 31 3.80 11.43 |— _ —| SLR-322DU3F 
5 | 34x20mm Orange Transparent 610 2 20 16 10 35° |511-1223-ND: 31 3.80 11.43 |— — —| SLR-322DC3F 
Yellow Diffused 585 21 20 10 10 55° |511-1230-ND: 31 3.80 11.43 |— = — | SLR-322YY3F 
Yellow Transparent 585 21 20 10 10 35° -|511-1229-ND: 31 3.80 11.43 |— — —| SLR-322YC3F 
Green Diffused 563 21 25 10 10 55° |511-1226-ND: 31 3.80 11.43 |— _— —| SLR-322MG3F 
Green Transparent 563 21 25 25 10 35° |511-1225-ND: 31 3.80 11.43 |— _ — | SLR-322MC3F 
Red Diffused 630 1.85 20 100 20 40° |511-1205-1-ND 76 9.36 30.46 |511-1205-3-ND§ 2,000 | 227.00/M | SLI-325URT31W 
Red Transparent 630 1.85 20 100 20 40° |511-1204-1-ND 76 9.36 30.46 |511-1204-3-ND§ 2,000 | 227.00/M | SLI-325URCT31W 
Orange Diffused 611 1.9 20 100 20 40° |511-1203-1-ND 76 9.36 30.46 |511-1203-3-ND§ 2,000 | 227.00/M | SLI-325DUT31W 
Orange Transparent 611 1.9 20 100 20 40° |511-1202-1-ND 76 9.36 30.46 |511-1202-3-ND§ 2,000 | 227.00/M | SLI-325DCT31W 
Yellow Diffused 590 1.9 20 100 20 40° _|511-1207-1-ND 76 9.36 30.46 | 511-1207-3-ND§ 2,000 | 227.00/M | SLI-325YYT31W. 
6 3.2mm Yellow Transparent 590 1.9 20 100 20 40° |511-1206-1-ND 76 9.36 30.46 |511-1206-3-ND§ 2,000 | 227.00/M | SLI-325YCT31W 
Red Diffused 650 2 20 10 10 40° |511-1234-1-ND Al 5.00 15.07 |511-1234-3-ND§ 2,000 | 109.00/M | SLR-325VRT31 
Red Transparent 650 2 20 16 10 40° |511-1233-1-ND AL 5.00 15.07 |511-1233-3-ND§ 2,000 | 109.00/M |} SLR-325VCT31 
Yellow Diffused 585 21 20 6.3 10 40° |511-1236-1-ND Al 5.00 15.07 |511-1236-3-ND§ 2,000 | 109.00/M | SLR-325YYT31 
Yellow Transparent 585 21 20 16 10 40° _|511-1235-1-ND Al 5.00 15.07 _|511-1235-3-ND§ 2,000 | 109.00/M | SLR-325YCT31 
Green Diffused 563 21 25 16 10 40° |511-1232-1-ND Al 5.00 15.07 |511-1232-3-ND§ 2,000 | 109.00/M | SLR-325MGT31 
Green Transparent 563 21 25 25 10 40° _|511-1231-1-ND AL 5.00 15.07 _|511-1231-3-ND§ 2,000 | 109.00/M | SLR-325MCT31 
7 3.2mm Red Diffused 650 2 20 10 10 85° |511-1242-ND¢ 36 3.62 12.20 |= — —| SLR-332VR3F 
‘ Red Transparent 650 2 20 10 10 75° |511-1241-NDt 36 3.62 12.20 |= =— —| SLR-332VC3F 
+ Bulk § Tape and Box (Continued) 
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REHM £05 con 
Dimensions in mm 
Peak Forward Forward Luminous Cut Tape 
Package Emitted Wavelength | Voltage (Typ.) | Current Intensity (Typ.) View | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Rohm 
Fig. Type Color Lens (nm) (V) (mA) med @ IF(mA) Angle | Part No. 1 25 100__| Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Orange Diffused 610 2 20 10 10 85° |511-1238-ND: 36 3.62 12.20 |— _ — | SLR-332DU3F 
Orange Transparent 610 2 20 16 10 75° |511-1237-ND: 36 3.62 12.20 |= _ — | SLR-332DC3F 
7 3.2mm Yellow Diffused 585 21 20 6.3 10 85° |511-1244-ND: 36 3.62 12.20 |— _ — | SLR-332YY3F 
Yellow Transparent 585 21 20 10 10 75° |511-1243-ND: 36 3.62 12.20 |— _ —| SLR-332YC3F 
Green Diffused 563 2 25 16 10 85° |511-1240-ND: 36 3.62 12.20 |— _ —| SLR-332MG3F 
Green Transparent 563 2.1 25 16 10 75° _|511-1239-ND: 36 3.62 12.20 |— - — | SLR-332MC3F 
Red Water Clear 660 1.75 50 220 20 25° |511-1194-ND: 61 748 24.32 |— _ — | SLA-570LT3F 
Green Water Clear 563 2.2 25 185 20 25° |511-1195-ND: 37 4.49 13.51 |= _ — | SLA-570MT3F 
8 5mm Red Water Clear 630 1.9 50 3,000 20 25° |511-1218-ND: 54 6.64 20.00 |— _ —| SLI-570UT3F 
Orange Water Clear 611 1.9 50 3,000 20 25° |511-1217-ND: 54 6.64 20.00 |— — —| SLI-570DT3F 
Yellow Water Clear 591 1.9 50 2,500 20 25° _|511-1219-ND: 54 6.64 20.00 |— = — | SLI-570YT3F 
Red Diffused 650 2 20 10 10 40° |511-1264-ND 33 3.36 11.32 |= = — | SLR-56VR3F 
Red Transparent 650 2 20 25 10 35° |511-1263-ND: 34 4.14 12.47 |— _ — | SLR-56VC3F 
Orange Diffused 610 2 20 10 10 40° |511-1260-ND 34 4.14 1247 |= — — | SLR-56DU3F 
9 5inm Orange Transparent 610 2 20 25 10 35° |511-1259-ND: 34 4.14 12.47 |— _ —| SLR-56DC3F 
Yellow Diffused 585 2A 20 10 10 40° _|511-1266-ND: 33 3.36 11.32 [= = — | SLR-56YY3F 
Yellow Transparent 585 21 20 25 10 35° |511-1265-ND: 34 4.14 12.47 |— =_ —| SLR-56YC3F 
Green Diffused 563 2 25 16 10 40° |511-1262-ND 33 3.36 11.32 |= _ —| SLR-56MG3F 
Green Transparent 563 21 25 40 10 35° |511-1261-ND: 34 4.14 12.47 |— _- — | SLR-56MC3F 
Blue Water Clear 468 3.5 30 150 20 40° |511-1198-ND 2.05 30.28 102.00 |— _ — | SLAS60BBT3F 
Blue Water Clear 468 3.5 30 150 20 40° |511-1513-ND+ NEW! 1.66 23.00 80.50 |— _ — | SLAS60BC4T3F 
Green Water Clear 523 3.5 30 680 20 40° |511-1199-ND 2.05 30.28 102.00 |— — — | SLAS60EBT3F 
Green Water Clear 523 3.5 30 680 20 40° |511-1514-ND¢ NEW! 1.66 23.00 80.50 |— _ — | SLAS60EC4T3F 
10 5mm Red Water Clear 660 1.75 50 100 20 40° _|511-1192-ND 50 7.25 21.82 |= - — | SLA-560LT3F 
Green Water Clear 563 2.2 25 100 20 40° |511-1193-ND A6 5.61 16.89 |— =— — | SLA-S60MT3F 
Red Water Clear 630 1.9 50 1,000 20 40° |511-1215-ND 50 6.12 18.44 |— — — | SLI-S60UT3F 
Orange Water Clear 611 1.9 50 1,000 20 40°. |511-1214-ND 54 6.64 20.00 |— _- —| SLI-S60DT3F 
Yellow Water Clear 591 1.9 50 1,000 20 40° |511-1216-ND 54 6.64 20.00 |— =_ — | SLI-S60YT3F 
Blue Water Clear 468 3.5 30 1,000 20 16° |511-1200-ND: 2.05 30.28 102.00 |— _ — | SLAS80BBT3F 
Blue Water Clear 468 3.5 30 1,000 20 16° |511-1515-ND¢ NEW! 1.66 23.00 80.50 |— — — | SLAS80BC4T3F 
Blue Water Clear 468 3.5 20 2,500 20 12° |511-1370-ND 213 31.46 107.27 |— _ — | SLAS80BCT3F 
Green Water Clear 523 3.5 30 4,500 20 16° |511-1201-ND: 2.05 30.28 102.00 |— — — | SLAS80EBT3F 
Green Water Clear 623 3.5 30 4,500 20 16° |511-1516-ND¢ NEW! 1.66 23.00 80.50 |— _ — | SLAS80EC4T3F 
sl 5mm Green Water Clear 518 3.8 20 8,000 20 12° |511-1369-ND 2.40 35.41 120.75 |— _ — | SLAS80ECT3F 
Red Water Clear 660 1.75 50 470 20 10° |511-1196-ND: 50 7.25 21.82 |— _ — | SLA-580LT3F 
Green Water Clear 563 2.2 25 470 20 10° |511-1197-ND: AM 5.00 15.07 |— _ —| SLA-580MT3F 
Red Water Clear 630 1.9 50 5,000 20 10° |511-1221-ND: 54 6.64 20.00 |— _ — | SLI-580UT3F 
Orange Water Clear 611 1.9 50 5,000 20 10° |511-1220-ND: 54 6.64 20.00 |— — —| SLI-580DT3F 
Yellow Water Clear 591 1.9 50 5,000 20 10° |511-1222-ND: 54 6.64 20.00 |— = — | SLI-580YT3F 
12 3.1mm Red/Green | Milky White 650/563 2/21 20/25 6.3/10 10 60° |511-1334-ND: 61 7.48 24.32 |— — — | SPR-39MVWF 
13 5mm Red/Green |_ Milky White 650/563 2/21 20/25 6.3/10 10 40°__|511-1335-ND: 82 10.09 32.82 |— = — | SPR-54MVWF 
Blue Water Clear 428 3.8 20 9 20 110° |511-1328-1-ND. 1.09 15.00 49.07 |511-1328-2-ND 2,500 | 389.00/M | SMLO10BATT86 
Red Water Clear 660 1.75 30 16 20 110° |511-1271-1-ND 38 4.66 14.03 | 511-1271-2-ND 2,500 | 101.00/M | SML-010LTT86 
Red Water Clear 650 2 30 6.3 20 110° |511-1274-1-ND 37 4.49 13.51 |511-1274-2-ND 2,500 | 98.00/M | SML-010VTT86 
Orange Water Clear 610 2 25 10 20 110° |511-1269-1-ND 38 4.66 14.03 | 511-1269-2-ND 2,500 | 101.00/M | SML-010DTT86 
Yellow Water Clear 585 21 25 6.3 20 110° |511-1275-1-ND. 37 4.49 13.51 |511-1275-2-ND. 2,500 | _98.00/M | SML-010YTT86 
Green Water Clear 570 2.2 25 25 20 110° |511-1272-1-ND 31 3.80 11.43 |511-1272-2-ND 2,500 | 83.00/M | SML-010MTT86 
Green Water Clear 560 2.2 25 10 20 110° |511-1270-1-ND 38 4.66 14.03 | 511-1270-2-ND 2,500 | 101.00/M | SML-010FTT86 
14 3x 2mm Green Water Clear 555 2.2 25 63 20 110° |511-1273-1-ND 38 4.66 14.03 | 511-1273-2-ND 2,500 | 101.00/M | SML-010PTT86 
Blue Water Clear 468 3.5 20 25 20 110° |511-1329-1-ND 1.81 22.72 81.78 |511-1329-2-ND 2,500 | 623.00/M | SMLO11BBTT86 
Blue Water Clear 468 3.5 20 25 20 110° |511-1507-1-ND NEW! 1.88 23.61 84.96 | 511-1507-2-ND NEW!) 2,500 | 644.00/M | SMLO12BC4TT86 
Green Water Clear 523 3.5 20 90 20 110° |511-1330-1-ND 2.05 30.28 102.00 | 511-1330-2-ND 2,500 | 830.00/M | SMLO11EBTT86 
Green Water Clear 528 3.5 20 90 20 110° |511-1508-1-ND NEW! 2.21 27.74 99.83 | 511-1508-2-ND NEW!) 2,500 | 757.00/M | SMLO12EC4TT86 
Red Water Clear 630 2 30 63 20 110° |511-1276-1-ND 53 6.53 21.25 | 511-1276-2-ND 2,500 | 158.00/M | SML-011UTT86 
Red Water Clear 630 2 30 100 20 110° |511-1278-1-ND 57 7.04 22.90 |511-1278-2-ND 2,500 | 171.00/M | SML-012UTT86 
Orange Water Clear 611 2 30 100 20 110° |511-1277-1-ND 57 7.04 22.90 |511-1277-2-ND 2,500 | 171.00/M | SML-012DTT86 
Yellow Water Clear 590 2 30 100 20 110° |511-1279-1-ND. 57 7.04 22.90 | 511-1279-2-ND 2,500 | 171.00/M | SML-012YTT86 
Red/Grn Water Clear 650/570 2/2.2 30/25 6.3/20 20 110° |511-1281-1-ND. 53 6.53 21.25 |511-1281-2-ND 2,500 | 158.00/M | SML-O20MVTT86 
15 | 3x25mm Red/Grn Water Clear 660/570 1.75/2.2 30/25 16/20 20 110° |511-1280-1-ND 53 6.53 21.25 |511-1280-2-ND 2,500 | 158.00/M | SML-O20MLTT86 
7 Yellow/Grn | Water Clear 585/570 2.1/2.2 30/25 6.3/20 20 110° |511-1282-1-ND. 53 6.53 21.25 |511-1282-2-ND 2,500 | 158.00/M | SML-O20MYTT87 
Orange/Grn | Water Clear 610/555 2/2.2 30/25 10/4 20 110° |511-1283-1-ND o7 7.04 22.90 | 511-1283-2-ND 2,500 | 171.00/M | SML-020PDTT87 
Bright Red | Water Clear 660 4.75: 30 10 20 140° |511-1286-1-ND .30 3.71 12.49 |511-1286-2-ND 3,000 | 81.00/M | SML-210LTT86 
Red Water Clear 650 2 25 4 20 140° |511-1289-1-ND 31 3.11 10.45 | 511-1289-2-ND 3,000 | 68.00/M | SML-210VTT86 
Orange Water Clear 610 2 25 6.3 20 140° |511-1284-1-ND 30 3.71 12.49 | 511-1284-2-ND 3,000 | 81.00/M | SML-210DTT86 
Yellow Water Clear 585 21 25 6.3 20 140° |511-1290-1-ND. 30 3.71 12.49 |511-1290-2-ND 3,000 | 81.00/M | SML-210YTT86 
Green Water Clear 570 2.2 25 16 20 140° |511-1287-1-ND 31 3.11 10.45 | 511-1287-2-ND 3,000 | 68.00/M | SML-210MTT86 
Green Water Clear 560 2.2 25 4 20 140° |511-1285-1-ND 30 3.71 12.49 |511-1285-2-ND 3,000 | 81.00/M | SML-210FTT86 
16 0805 Green Water Clear 555 2.2 25 4 20 140° |511-1288-1-ND. 30 3.71 12.49 | 511-1288-2-ND 3,000 | 81.00/M | SML-210PTT86 
Red Water Clear 630 1.8 10 25 2 140° |511-1292-1-ND 46 5.61 16.89 |511-1292-2-ND 3,000 | 122.00/M | SML-211UTT86 
Orange Water Clear 611 1.8 10 25 2 140° |511-1291-1-ND. 46 5.61 16.89 |511-1291-2-ND 3,000 | 122.00/M | SML-211DTT86 
Yellow Water Clear 590 1.8 10 1.6 2 140° |511-1293-1-ND. 46 5.61 16.89 | 511-1293-2-ND 3,000 | 122.00/M | SML-211YTT86 
Red Water Clear 639 2.05 30 63 20 140° |511-1295-1-ND. 50 7.25 21.82 | 511-1295-2-ND 3,000 | 148.00/M | SML-212VTT86 
Orange Water Clear 611 2.05 30 63 20 140° |511-1294-1-ND. 50 7.25 21.82 |511-1294-2-ND 3,000 | 148.00/M | SML-212DTT86 
Yellow Water Clear 591 2.05 30 63 20 140° |511-1296-1-ND 50 7.25 21.82 |511-1296-2-ND 3,000 | 148.00/M | SML-212YTT86 
Bright Red | Water Clear 660 1.75 25 10 20 140° |511-1298-1-ND 30 3.02 10.16 | 511-1298-2-ND 3,000 | 66.00/M | SML-310LTT86 
Red Water Clear 650 2 20 4 20 140° |511-1301-1-ND. 30 3.02 10.16 |511-1301-2-ND 3,000 | 66.00/M | SML-310VTT86 
Orange Water Clear 610 2 20 6.3 20 140° |511-1297-1-ND. .30 3.02 10.16 |511-1297-2-ND 3,000 | 66.00/M | SML-310DTT86 
Yellow Water Clear 585 21 20 6.3 20 140° |511-1302-1-ND 30 3.02 10.16 |511-1302-2-ND 3,000 | 66.00/M | SML-310YTT86 
Green Water Clear 570 2.2 20 16 20 140° |511-1299-1-ND. 23 2.70 7.84 |511-1299-2-ND. 3,000 | 54.00/M | SML-310MTT86 
Green Water Clear 555 2:2: 20 4 20 140° |511-1300-1-ND 30 3.02 10.16 |511-1300-2-ND 3,000 | 66.00/M | SML-310PTT86 
Blue Water Clear 428 3.8 20 3.6 20 140° |511-1331-1-ND 1.21 16.69 54.59 |511-1331-2-ND 3,000 | 433.00/M | SML-310BATT86 
17 0603 Blue Water Clear 468 3.5 20 14 20 140° |511-1332-1-ND 2.05 30.28 102.00 |511-1332-2-ND 3,000 | 830.00/M | SML-311BBTT86 
Blue Water Clear 468 3.5 20 14 20 140° |511-1509-1-ND NEW! 2.21 27.74 99.83 |511-1509-2-ND NEW!) 3,000 | 757.00/M | SML-312BC4TT86 
Green Water Clear 523 3.5 20 90 20 140° |511-1333-1-ND_ 2.05 30.28 102.00 | 511-1333-2-ND 3,000 | 830.00/M | SML-311EBTT86 
Green Water Clear 523 3.5 20 90 20 140° |511-1510-1-ND NEW! 2.21 = 27.74 99.83 | 511-1510-2-ND NEW!) 3,000 | 757.00/M | SML-312EC4TT86 
Yellow Water Clear 590 1.8 10 16 2 140° |511-1305-1-ND 37 4.49 13.51 | 511-1305-2-ND 3,000 | 98.00/M | SML-311YTT86 
Red Water Clear 630 1.8 10 25 2 140° |511-1304-1-ND. 37 4.49 13.51 | 511-1304-2-ND 3,000 | 98.00/M | SML-311UTT86 
Orange Water Clear 611 1.8 10 25 2. 140° |511-1303-1-ND 37 4.49 13.51 | 511-1303-2-ND 3,000 | 98.00/M | SML-311DTT86 
Green Water Clear 625 3.8 20 200 20 140° |511-1371-1-ND 2.28 33.64 114.71 |511-1371-2-ND 3,000 | 922.29/M | SML312ECTT86 
Blue Water Clear 468 3.5 20 63 20 140° |511-1372-1-ND. 2.28 33.64 114.71 | 511-1372-2-ND 3,000 | 922.29/M | SML312BCTT86 
18 0603 Green White Diffused 570 2.2 25 16 20 150° |511-1306-1-ND 30 3.02 10.16 |511-1306-2-ND 5,000 | 66.00/M | SML-410MWT86 
Green Diffused 570 2. 25 40 20 150°_|511-1307-1-ND Al 5.00 15.07 |511-1307-2-ND 5,000 | 102.00/M | SML-412MWT86 
19 0603 Green Milky White 570 2.2 20 16 20 140° |511-1308-1-ND. 22 2.60 7.55 |511-1308-2-ND 3,000 | 52.00/M | SML-510MWT86 
+ Bulk § Tape and Box (Continued) 
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LEDs (Cont.) 


Peak Forward Forward Luminous Cut Tape 
Package Emitted Wavelength | Voltage (Typ.) | Current Intensity (Typ.) View | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Rohm 
Fig. Type Color Lens (nm) (V) (mA) med @ IF(mA) | Angle | PartNo. i 25 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Red Water Clear 630 1.9 25 40 20 140° |511-1310-1-ND AL 5.00 15.07 |511-1310-2-ND 3,000 | 109.00/M | SML-511UWT86 
Orange Water Clear 611 1.9 25 40 20 140° |511-1309-1-ND AL 5.00 15.07 |511-1309-2-ND 3,000 | 109.00/M | SML-511DWT86 
Yellow Water Clear 590 1.9 25 40 20 140° |511-1311-1-ND AL 5.00 15.07 |511-1311-2-ND 3,000 | 109.00/M | SML-511WWT86 
19 0603 Green White Diffused 570 21 25 40 20 140° |511-1313-1-ND 50 7.25 21.82 /511-1313-2-ND 3,000 | 148.00/M | SML-512MWT86 
Red Water Clear 630 2 30 63 20 140° |511-1314-1-ND 50 7.25 21.82 [511-1314-2-ND 3,000 | 148.00/M | SML-512UWT86 
Orange Water Clear 611 2 30 63 20 140° |511-1312-1-ND 50 7.25 21.82 /511-1312-2-ND 3,000 | 148.00/M | SML-512DWT86 
Yellow Water Clear 590 2 30 63 20 140° |511-1315-1-ND 50 6.12 18.44 |511-1315-2-ND 3,000 | 133.00/M | SML-512WWT86 
20 3x 2mm Green Water Clear 525 3.8 20 360 20 110° |511-1373-1-ND 240 35.41 120.75 |511-1373-2-ND 2,500 | 970.84/M | SMLO12ECTT86 
Red/Grn Milky White 630/570 1.9/2.2 20/25 40/16 20 150° |511-1317-1-ND 95 = 11.69 38.01 /511-1317-2-ND 4,000 | 271.00/M | SML-521MUWT86 
21 | 1.3x 1.5mm | Orange/Grn | Milky White 611/570 1.9/2.2 20/25 40/16 20 150° |511-1316-1-ND 95 11.69 38.01 /511-1316-2-ND 4,000 | 271.00/M | SML-521MDWT86 
Yellow/Grn | Milky White 590/570 1.9/2.2 20/25 40/16 20 150°_|511-1318-1-ND 95 11.69 38.01 [511-1318-2-ND 4,000 | 271.00/M | SML-521MYWT86 
Green Water Clear 570 2.2 25 16 20 140° |511-1319-1-ND 50 6.12 18.44 |511-1319-2-ND 3,000 | 133.00/M | SML-810MTT86 
3.4 x 1.25mm Red Water Clear 630 1.95 25 22.4 10 140° |511-1321-1-ND 50 7.25 21.82 /511-1321-2-ND 3,000 | 148.00/M | SML-811UTT86 
22 Reverse Orange Water Clear 611 1.95 25 22.4 10 140° |511-1320-1-ND 50 7.25 21.82 /511-1320-2-ND 3,000 | 148.00/M | SML-811DTT86 
Mount Yellow Water Clear 590 1.95 25 18 10 140° |511-1322-1-ND 50 7.25 21.82 /511-1322-2-ND 3,000 | 148.00/M | SML-811WTT86 
Green Clear 570 21 25 40 20 140° |511-1323-1-ND 69 8.42 27.39 _[511-1323-2-ND 3,000 | 204.00/M | SML-812MTT86 
Orange Water Clear 611 1.9 25 63 20 130° |511-1324-1-ND 54 6.64 20.00 /511-1324-2-ND 3,000 | 135.00/M | SML-A12DTT86 
93} 16x145 Red Water Clear 630 1.9 25 63 20 130° |511-1326-1-ND 54 6.64 20.00 /511-1326-2-ND 3,000 | 135.00/M | SML-A12UTT86 
Yellow Water Clear 590 1.9 25 63 20 130° |511-1327-1-ND 54 6.64 20.00 /511-1327-2-ND 3,000 | 135.00/M | SML-A12WTT86 
Green Water Clear 570 21 25 40 20 130° |511-1325-1-ND 54 6.64 20.00 /511-1325-2-ND 3,000 | 135.00/M | SML-A12MTT86 
+ Bulk § Tape and Box 


NEW! LED Displays 


Dimensions in mm 


Peak Digit No. Forward Forward 
Emitted Wavelength Size of Voltage (Typ.) | Current Iv (med) Digi-Key Price Each Rohm 
Fig.| Color (nm) Inch (mm) Digits (V) (mA) |(min.) _ (Typ.)|_ Part No. di 25) 100 Part No. 
Red 626 -31 (8.0) 1 2.05 25 36 90 511-1517-ND 2.92 1.60 1.43 LA-301AB 
Red 626 -31 (8.0) 1 2.05 25 36 90 511-1518-ND 2.92 1.60 1.43 LA-301AL 
Orange 610 -31 (8.0) 1 2.05 25 36 90 511-1519-ND 3.20 1.75 1.52 LA-301EB 
Orange 610 -31 (8.0) 1 2.05 25 36 90 511-1520-ND 3.20 1.75 1.52 LA-301EL 
1 Green 563 -31 (8.0) a 2.1 20 3.6 10 511-1563-ND 2.28 1.28 1.14 LA-301MB 
Green 563 -31 (8.0) 1 2.1 20 3.6 10 511-1564-ND 2.28 1.28 1.14 LA-301ML 
Red 650 -31 (8.0) 1 2.0 15 3.6 10 511-1565-ND 1.69 83 73 LA-301VB 
Red 650 -31 (8.0) al 2.0 15 3.6 10 511-1566-ND 2.28 1.28 1.14 LA-301VL 
Yellow 589 -31 (8.0) 1 2.05 25 36 90 511-1567-ND 3.20 1.75 1.52 LA-301XB 
Yellow 589 -31 (8.0) 1 2.05 25 36 90 511-1521-ND 3.20 1.75 1.52 LA-301XL 
Red 626 -40 (10.16) J 2.05 25 36 90 511-1522-ND 2.80 1.53 1.37 LA-401AD 
Red 626 -40 (10.16) a 2.05 25 36 90 511-1523-ND 2.80 1.53 1.37 LA-401AN 
Blue 470 -40 (10.16) 1 3.6 10 14 56 511-1524-ND 10.25 6.62 6.09 LA-401BD 
Blue 470 -40 (10.16) 1 3.6 10 14 56 511-1525-ND 10.25 6.62 6.09 LA-401BN 
Orange 610 -40 (10.16) 1 2.05 25 36 90 511-1526-ND 3.45 2.13 1.88 LA-401ED 
2 Orange 610 -40 (10.16) 1 2.05 25 36 90 511-1527-ND 3.45 2.13 1.88 LA-401EN 
Green 563 -40 (10.16) 1 2.1 20 5.6 16 511-1528-ND 2.80 1.53 1.37 LA-401MD 
Green 563 -40 (10.16) 1 24 20 5.6 16 511-1529-ND 2.80 1.53 1.37 LA-401MN 
Red 650 -40 (10.16) al 2.0 15 5.6 16 511-1530-ND 2.80 1.53 1.37 LA-401VD 
Red 650 -40 (10.16) 1 2.0 15 5.6 16 511-1531-ND 2.80 1.53 1.37 LA-401VN 
Yellow 589 -40 (10.16) 1 2.05 25 36 90 511-1532-ND 3.45 2.13 1.88 LA-401XD 
Yellow 589 -40 (10.16) 1 2.05 25 36 90 511-1533-ND 3.45 2.13 1.88 LA-401XN 
Red 626 -57 (14.6) 1 2.05 25 36 90 511-1534-ND 3.00 1.86 1.64 LA-601AB 
Red 626 .57 (14.6) al 2.05 25 36 90 511-1535-ND 3.00 1.86 1.64 LA-601AL 
Blue 470 -57 (14.6) 1 3.6 10 14 56 511-1536-ND 10.11 6.53 6.01 LA-601BB 
Blue 470 -57 (14.6) 1 3.6 10 14 56 511-1537-ND 11.66 8.42 7.49 LA-601BL 
Orange 610 -57 (14.6) al 2.05 25 36 90 511-1538-ND 3.61 2417 1.96 LA-601EB 
3 Orange 610 .57 (14.6) al 2.05 25 36 90 511-1539-ND 3.61 217 1.96 LA-601EL 
Green 563 -57 (14.6) 1 21 20 9 22 511-1540-ND 2.60 1.46 1.28 LA-601MB 
Green 563 -57 (14.6) al 21 20 9 22 511-1541-ND 2.60 1.46 1.28 LA-601ML 
Red 650 .57 (14.6) ol 2.0 20 5.6 14 511-1542-ND 2.60 1.46 1.28 LA-601VB 
Red 650 -57 (14.6) 1 2.0 20 5.6 14 511-1543-ND 2.60 1.46 1.28 LA-601VL 
Yellow 589 -57 (14.6) 1 2.05 25 36 90 511-1544-ND 3.45 2.13 1.88 LA-601XL 
Yellow 589 -57 (14.6) al 2.05 25 36 90 511-1571-ND 3.45 2.13 1.88 LA-601XB 
Green 563 -30 (7.62) 2 21 20 2.2 6.3 511-1545-ND 4.45 2.68 2.42 LB-302MF 
4 Green 563 -30 (7.62) 2 21 20 2.2 6.3 511-1546-ND 7.72 5.21 4.59 LB-302MP 
Red 650 -30 (7.62) 2 2.0 15 22 6.3 511-1547-ND 5.38 3.14 2.88 LB-302VF 
Red 650 -30 (7.62) 2 2.0 15 2.2 6.3 511-1548-ND 6.35 3.67 3.28 LB-302VP. 
Orange 610 -40 (10.16) 2 2.0 15 3.6 10 511-1549-ND 4.14 2.49 2.25 LB-402DN 
Orange 610 -40 (10.16) 2 2.0 15 3.6 10 511-1550-ND 4.14 2.49 2.25 LB-402DD 
5 Green 563 -40 (10.16) 2 21 20 9.0 25 511-1551-ND 7.11 4.10 3.68 LB-402MD 
Green 563 -40 (10.16) 2 2 20 9.0 25 511-1552-ND 7.1 4.10 3.68 LB-402MN 
Red 650 -40 (10.16) 2 2.0 15 5.6 16 511-1553-ND 7.11 4.10 3.68 LB-402VD 
Red 650 -40 (10.16) 2 2.0 15 5.6 16 511-1554-ND 7.11 4.10 3.68 LB-402VN 
Red 626 -56 (14.3) 2 2.05 25 36 90 511-1555-ND 6.11 3.53 3.16 LB-602AA2 
Red 626 -56 (14.3) 2 2.05 25 36 90 511-1556-ND 6.11 3.53 3.16 LB-602AK2 
Blue 470 -56 (14.3) 2 3.6 10 14 56 511-1557-ND 16.68 11.82 10.71 LB-602BA2 
6 Blue 470 -56 (14.3) 2 3.6 10 14 56 511-1558-ND 16.68 11.82 10.71 LB-602BK2 
Green 563 -56 (14.3) 2 21 20 9 25 511-1559-ND 4.28 2.57 2.33 LB-602MA2 
Green 563 -56 (14.3) 2 ral 20 9 25 511-1560-ND 4.28 2.57 2.33 LB-602MK2 
Red 650 -56 (14.3) 2 2.0 20 5.6 16 511-1561-ND 4.45 2.68 2.42 LB-602VA2 
Red 650 -56 (14.3) 2 2.0 20 5.6 16 511-1562-ND 4.28 2.57 2.33 LB-602VK2 
Green 563 -31 (8.0) a 2.1 20 3.6 10 511-1568-1-NDt 3.11 1.92 1.69 LF-301MA 
Green 563 -31 (8.0) 1 21 20 3.6 10 511-1568-2-ND$ 1449.00/1,000 LF-301MA 
7 Red 650 -31 (8.0) 1 2.0 15 3.6 10 511-1569-1-NDt 3.11 1.92 1.69 LF-301VA 
Red 650 -31 (8.0) al 2.0 15 3.6 10 511-1569-2-ND¢ 1449.00/1,000 LF-301VA 
Red 650 -31 (8.0) al 2.0 15 3.6 10 511-1570-1-NDt 3.11 1.92 1.69 LF-301VK 
Red 650 -31 (8.0) 1 2.0 15 3.6 10 511-1570-2-ND$ 1449.00/1,000 LF-301VK 
t Cut Tape + Tape and Reel 
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(1073) 2339 


Green 1.—»1—~4 Green 


Red 2-—»1—-5 Red 


Blue 3-—»+—-6 Blue 


Chip 
Dominant Luminous OPTEK 
Size Emitted Wavelength Lens Intensity (Typ.) | Viewing | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Technology 
Fig. |(mm)| Material Color (nm) Color (med) @IF(mA)| Angle Part No. a 25 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Oval — Multiple Viewing Angles 
3 InGaN Blue 470 Blue Diffused 300 20 100°/60° | 365-1198-ND 1.32 a7 2B |= - — | OVLKBGT6 
1 3 InGaN Green 525 Green Diffused | 1100 20 100°/60° | 365-1199-ND 1.32 Pig 2B |= - — | OVLKGGT6 
3 AllnGaP Red-Orange 616 Orange Diffused | 430 20 100°/60° | 365-1200-ND 58 34 33 | — _ — | OVLKQGT6 
5 InGaN Blue 470 Blue Diffused 500 20 110°/50° | 365-1191-ND 1.10 65 62 | — - — | OVLHBKD8 
5 InGaN Green 525 Green Diffused | 1100 20 110°/50° | 365-1192-ND 1.29 716 72 |= _ — | OVLHGKD8 
5 AllnGaP Red/Orange 618 Orange Diffused | 800 20 110°/50° | 365-1193-ND 65 38 36 | — _ — | OVLHQKD8 
5 AllnGaP Red 624 Red Diffused 950 20 110°/50° | 365-1194-ND AO 24 23 |= - — | OVLHRKD8 
4 InGaN Blue 470 Blue Diffused 300 20 100°/50° | 365-1195-ND 80 AT AB | — _ — | OVLJBGD8 
3 4 InGaN Green 525 Green Diffused | 1200 20 100°/50° | 365-1196-ND 1.10 65 62 |= - — | OVLJGGD8 
4 AllnGaP Red 624 Red Diffused 400 20 100°/50° | 365-1197-ND 31 19 18 |= - — | OVLJRGDS 
Round — Wide Viewing Angles 
3 InGaN Blue 470 Water Clear 600 20 65° 365-1169-ND 1.10 65 62 |= - — | OVLAB6CB8 
4 3 InGaN Green 527 Water Clear 2000 + =20 65° 365-1170-ND 1.29 716 72 |= _ — | OVLAG6CB8 
3 AllnGaP Red 628 Water Clear 1100 20 65° 365-1171-ND 52 31 29 | — _ — | OVLAS6CB8 
3 InGaN Blue 470 Water Clear 900 20 45° 365-1173-ND 17 5 AB | — - — | OVLBB4C7 
3 InGaN Green 525 Water Clear 2000 820 45° 365-1174-ND 1.23 72 68 | — _— — | OVLBG4C7 
? 3 AllnGaP Yellow 589 Water Clear 2400 20 45° 365-1176-ND AG 27 26 |= - — | OVLBY4C7 
3 AllnGaP Red 623 Water Clear 1800 20 45° 365-1175-ND AG 27 26 |= =- — | OVLBR4C7 
Round — High Intensity 
6 3 InGaN White - Water Clear 1000 20 45° 365-1172-ND 1.53 90 85 |= - — | OVLAW4CB6 
7 5 InGaN White - Water Clear | 18000 20 15° 365-1177-ND 99 58 55 |= _ — | OVLEW1CB9 
8 5 InGaN White - Water Clear 2100 20 30° 365-1178-ND 1.53 90 85 |= - — | OVLEW3CB6 
9 5 InGaN White - Water Clear 1600 20 50° 365-1179-ND 1.53 90 85 |= - — | OVLEWS5CB6 
Square — Power Surface Mount 
108] “7 InGaN White - Water Clear 350 23 70° 365-1220-1-ND 10.41 6.94 6.08 | — - — | OVSPW7CR8 
6 AllnGaP Amber 587 Water Clear | 11250 400 120° | 365-1342-1-ND 2.40 1.60 1.40 | 365-1342-2-ND 2,000} 1120.00/M ) OVSPYBCR4 
6 AllnGaP Red 625 Water Clear 9000 400 120° | 365-1345-1-ND 2.40 1.60 1.40 | 365-1345-2-ND 2,000} 1120.00/M | OVSPRBCR4 
1] 6 InGaN White - Water Clear | 18000 350 120° | 365-1346-1-ND 4.35 2.90 2.54 | 365-1346-2-ND 2,000}  2030.00/M ) OVSPWBCR4 
6 InGaN Blue 470 Water Clear 3400 350 120° | 365-1343-1-ND 3.99 2.66 2.33 | 365-1343-2-ND 2,000}  1862.00/M ) OVSPBBCR4 
6 InGaN Green 530 Water Clear | 18200 350 120° | 365-1344-1-ND 6.00 4.00 3.50 | 365-1344-2-ND 2,000}  2800.00/M | OVSPGBCR4 
Top View Surface Mount — Package: PLCC4 
| 7 InGaN Blue 470 Water Clear 200 30 120° | 365-1208-1-ND 98 66 58 | 365-1208-2-ND 2,000 457.80/M | OVSABBC2R8 
_— InGaN Blue-Green 505 Water Clear 560 30 120° | 365-1209-1-ND 1.29 86 76 | 365-1209-2-ND 2,000 600.60/M | OVSACBC2R8 
(Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


TT electronics 
OPTEK Technology 


High Brightness LEDs (cont) 


Chip 
Dominant Luminous OPTEK 
Size Emitted Wavelength Lens Intensity (Typ.) | Viewing | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Technology 
Fig. |(mm)| Material Color (nm) Color (med) @IF(mA) | Angle Part No. 1 25 100 | Part No. Oty. Pricing Part No. 
_ InGaN Green 527 Water Clear 700 30 120° 365-1210-1-ND 1.29 86 76 | 365-1210-2-ND 2,000 600.60/M | OVSAGBC2R8 
12) — AllnGaP Amber 591 Water Clear 700 50 120° 365-1206-1-ND Af 52 45 | 365-1206-2-ND 2,000 358.40/M | OVSAABC2R8 
— AllnGaP Red 628 Water Clear 900 50 120° 365-1213-1-ND 14 tC) 43° | 365-1213-2-ND 2,000 343.00/M | OVSASBC2R8 
Top View Surface Mount with Domed Lens — Package: PLCC4 
_ AllnGaP Amber 591 Water Clear 1650 50 60° 365-1207-1-ND at 52 45 | 365-1207-2-ND 700 250.88 | OVSAABLCR8 
13 | — AllnGaP Red-Orange 618 Water Clear 2800 50 60° 365-1211-1-ND JT 52 45 | 365-1211-2-ND 700 250.88 | OVSAQBLCR8 
— AllnGaP Red 628 Water Clear 900 50 60° 365-1214-1-ND Bed 52 45 | 365-1214-2-ND 700 250.88 | OVSASBLCR8 
Side Emitting Surface Mount — Package: RA PLCC 
_ InGaN Blue 470 Water Clear 120 20 120° 365-1223-1-ND 1.19 80 70 | 365-1223-2-ND 500 278.60 | OVSROBBCR8 
_ InGaN Blue-Green 505 Water Clear 400 20 120° 365-1224-1-ND 1.29 86 76 | 365-1224-2-ND 500 300.30 | OVSROCBCR8 
14) — InGaN Green 527 Water Clear 560 20 120° 365-1225-1-ND 1.38 92 81 | 365-1225-2-ND 500 322.00 | OVSRIGBCR8 
— AllnGaP Amber 591 Water Clear 350 20 120° 365-1222-1-ND AT 52 45 | 365-1222-2-ND 500 179.20 | OVSR9ABCR8 
_ AllnGaP Red 628 Water Clear 400 20 120° 365-1226-1-ND AT 52 45 | 365-1226-2-ND 500 179.20 | OVSRORBCR8 
Round — High Brightness 
5 InGaN Blue 470 Water Clear 1350 20 30° 365-1180-ND 17 A5 43 | =— — | OVLFB3C7 
5 InGaN Green 525 Water Clear 5200 20 30° 365-1181-ND 1.23 72 68 | — _— — | OVLFG3C7 
Bs 5 AllnGaP Yellow 589 Water Clear 5700 20 30° 365-1183-ND AB 27 26 | — _ — | OVLFY3C7 
5 AllnGaP Red 623 Water Clear 5000 20 30° 365-1182-ND AB 27 26 | = _- — | OVLFR3C7 
Round — High Intensity 
5 InGaN Blue 470 Water Clear 3200 20 6° 365-1184-ND 66 39 ye _ — | OVLGBOC6B9 
16 5 InGaN Blue-Green 505 Water Clear 8000 20 6° 365-1185-ND 15 A4 42 | — — — | OVLGCOC6B9 
5 AllnGaP Yellow 589 Water Clear 20000 =20 6° 365-1190-ND 21 13 12 |= - — | OVLGYOC9B9 
5 AllnGaP Red 631 Water Clear 10000 §=20 6° 365-1189-ND 21 13 12 | — _ — | OVLGSOC8B9 
Cylindrical — High Intensity 
5 InGan Blue 470 Water Clear 300 20 85° 365-1201-ND AT A5 43 | — _ — | OVLLB8C7 
5 InGaN Green 525 Water Clear 670 20 85° 365-1202-ND 1.23 72 68 | — —- — | OVLLG8C7 
" 5 AllnGaP Yellow 589 Water Clear 650 20 85° 365-1204-ND AG 27 26 | _ — | OVLLY8C7 
5 AllnGaP Red 623 Water Clear 570 20 85° 365-1203-ND AB 27 26 | _ — | OVLLR8C7 
Chip Luminous 
Size Emitted Dominant Lens Flux (Typ.) Viewing Digi-Key Price Each OPTEK Technology 
Fig. | (mm) Material Color Wavelength (nm) Color (m/m) @IF(mA) Angle Part No. 1 25 100 Part No. 
Super Flux 4-Pin 
7.6 InGaN Blue 470 Water Clear 850 30 60° 365-1164-ND 89 52 50 OVFSB6C8 
76 InGaN Green 527 Water Clear 2500 30 60° 365-1165-ND 1.19 70 67 OVFSG6C8 
18 7.6 AllnGaP Amber 591 Water Clear 5000 70 100° 365-1163-ND 58 34 33 OVFSAAC8 
7.6 AllnGaP Red/Orange 618 Water Clear 4500 70 40° 365-1166-ND 65 .38 36 OVFSQ4C8 
7.6 AllnGaP Red 624 Water Clear 4500 70 100° 365-1167-ND §2 31 29 OVFSRAC8 
76 InGaN White _ Water Clear 1200 30 60° 365-1168-ND 1.32 17 73 OVFSW6C8 
Full Color (RGB) Surface Mount 
IV (med) 
Lens Typical Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel OPTEK Technology 
Fig. Color @IF(mA) Red | Green | Blue | Viewing Angle Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Top-View Chip 
19 Water Clear 20 100 300 80 110° 365-1230-1-ND 3.09 2.07 1.81 365-1230-2-ND 3,000 1443.40/M | OVSTRGBAC6 
20 Water Clear 20 152 550 180 Multiple 365-1233-1-ND 3.71 2.47 2.17 365-1233-2-ND 1,000 1729.00 | OVSTRGBLC6 
21 Water Clear 20 53 165 46 Multiple 365-1232-1-ND 3.71 2.47 2.17 365-1232-2-ND 1,000 1729.00 | OVSTRGBFC6 
PLCC4 
22 Water Clear 20 300 450 110 120° 365-1212-1-ND 2.27 1.52 1.33 365-1212-2-ND 2,000 1058.40/M | OVSARGB3R8& 
PLCC6 
23 Water Clear 50 1000 | 900 280 120° 365-1231-1-ND 4.29 2.86 2.51 365-1231-2-ND 900 1800.54 | OVSTRGBBCR8 
White InGaN Surface Mount 
Chip Luminous 
Emitted Lens Intensity (Typ.) Viewing Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel OPTEK Technology 
Fig.| Package Material Color Color (med) @IF(mA) Angle Part No. fl 25 100 Part No. aty. Pricing Part No. 
24 RA GaN White Water Clear 1000 20 120°/110° 365-1228-1-ND 1.50 1.00 88 365-1228-2-ND 3,000 700.00/M | OVSRWACR6 
25 PLCC4 InGaN White Water Clear 1900 20 120° 365-1215-1-ND 3.83 2.56 2.24 365-1215-2-ND 2,000 1786.40/M | OVSAWBCR9 


OPTEK Lednium Solid State Lighting products package the highest quality LED chips. Typically the lumen maintenance of these can be as high as 70% after 50,000 hours of operation. That is, 
the percentage of the initial light output still being emitted after a specified operating time. This prediction is based on specific test results and on tests on similar materials, and relies on strict 
observation of the design limits and ratings. 


Specifications: 
Input Current: 1.05A «Junction Temperature: Tj = 25°C * Viewing Angle at half maximum intensity: 120° * DC Forward Current (A): 1.05 maximum 


10 Watt LED Array 


Forward Voltage 

\D (nm) Typical (V4) Digi-Key Price Each OPTEK Technology 
Typical Emitted Color Iv/flux Min. Typ. Max. Part No. 1 25 100 Part No. 

_ White 250iIm 8.9 94 9.25 365-1241-ND 67.49 60.75 55.68 OVTLOSLGAW 

467 Blue 60Im 8.9 94 9.25 365-1242-ND 58.51 52.67 48.28 OVTLOSLGAB 

624 Red 247Im 6.0 641 6.2 365-1243-ND 53.33 48.00 44.00 OVTLOSLGAR 

524 Green 290Im 9.75 9.9 10.1 365-1244-ND 63.67 57.31 52.54 OVTLOSLGAG 

595 Amber 330im 6.3 6.4 6.5 365-1245-ND 53.33 48.00 44.00 OVTLOSLGAA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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LED 7-Segment Displays (All 7-Segment displays have a right hand decimal point unless noted otherwise.) 
Char. A B Forward | Forward Luminous Digi-Key Digi-Key 
Height Width | Height | Voltage Current Intensity Part No. Price Each Mfg. Part No. Price Each Avago 
Fig. | Color (mm) (mm) | (mm) (V) (mA) ped @ mA Common Anode 1 10 100 Part No. Common Cathode 1 10 100 Part No. 
HE Red 7.62 10.16 19.05 21 30 800 5 516-1186-5-NDt 3.54 2.44 1.99 | 5082-7610 — 
HE Red 7.62 10.16 19.05 21 30 800 5 516-1187-5-ND 3.54 2.44 1.99 | 5082-7611 516-1188-5-ND 3.54 2.44 1.99 5082-7613 
Green 7.62 10.16 19.05 21 30 2,700 10 516-1189-5-ND 3.54 2.44 1.99 | HDSP-3601 516-1190-5-ND 3.54 2.44 1.99 HDSP-3603 
HE Red 10.92 12.70 19.05 el 30 1,115 5 516-1191-5-NDt 3.54 2.44 1.99 | 5082-7650 =— 
HE Red 10.92 12.70 19.05 21 30 1,115 5 516-1192-5-ND 3.54 2.44 1.99 | 5082-7651 516-1193-5-ND 3.54 2.44 1.99 5082-7653 
Green 10.92 12.70 19.05 21 30 4,000 10 516-1194-5-ND 3.54 2.44 1.99 | HDSP-4601 516-1195-5-ND 3.54 2.44 1.99 HDSP-4603 
HE Red 10.16 9.79 12.90 2.0 30 1,200 5 516-1198-5-ND 3.30 2.20 1.80 | HDSP-F201 516-1199-5-ND 3.30 2.20 1.80 HDSP-F203 
Green 10.16 9.79 12.90 21 30 3,500 10 516-1200-5-ND 3.30 2.20 1.80 | HDSP-F501 516-1201-5-ND 3.30 2.20 1.80 HDSP-F503 
1 HE Red 7.62 7.62 12.70 2.0 30 5,390 20 516-1202-5-ND 3.30 2.20 1.80 | HDSP-7501 516-1203-5-ND 3.30 2.20 1.80 HDSP-7503 
Green 7.62 7.62 12.70 pall 30 6,800 20 516-1204-5-ND 3.30 2.20 1.80 | HDSP-7801 516-1205-5-ND 3.30 2.20 1.80 HDSP-7803 
Red 7.62 7.62 12.70 17 16 3,600 5 516-1220-5-ND 3.83 2.64 2.16 | HDSP-A101 516-1221-5-ND 3.83 2.64 2.16 HDSP-A103 
HE Red 7.62 7.62 12.70 17 15 1,050 5 516-1222-5-ND 3.65 2.52 2.06 | HDSP-7511 516-1223-5-ND 3.65 2.52 2.06 HDSP-7513 
Red 10.16 9.79 12.90 17 15 3,900 5 516-1224-5-ND 3.83 2.64 2.16 | HDSP-F101 516-1225-5-ND 3.83 2.64 2.16 HDSP-F103 
Red 10.92 12.70 19.05 17 16 3,900 5 516-1226-5-ND 4.23 2.92 2.38 | HDSP-E101 516-1227-5-ND 4.23 2.92 2.38 HDSP-E103 
HE Red 20.32 19.96 27.69 2.6 40 4,800 20 516-1232-5-ND 4.87 3.40 2.79 | HDSP-3901 516-1233-5-ND 4.87 3.40 2.79 HDSP-3903 
Green 20.32 19.96 27.69 21 30 1,500 10 516-1234-5-ND 4.87 3.40 2.79 | HDSP-8601 516-1235-5-ND 4.87 3.40 2.79 HDSP-8603 
9 HE Red 7.11 10.16 19.05 21 30 800 5 516-1196-5-ND 3.54 2.44 1.99 | 5082-7616 =— 
HE Red 10.92 12.70 19.05 21 30 1,115 5 516-1197-5-ND 3.54 2.44 1.99 | 5082-7656 - 
HE Red 14.22 25.00 18.60 2.05 25 4,000 10 516-1206-5-ND 1.63 1.02 77 | HDSP-521E 516-1207-5-ND 1.63 1.02 AT HDSP-523E 
3 Green 14.22 25.00 18.60 2.0 30 3,500 10 516-1208-5-ND 1.63 1.02 77 | HDSP-521G 516-1209-5-ND 1.63 1.02 AL HDSP-523G 
HE Red 14.22 25.15 17.02 pall 30 2,800 10 516-1216-5-ND 4.20 2.93 2.40 | HDSP-5521 516-1217-5-ND 4.20 2.93 2.40 HDSP-5523 
Green 14.22 25.15 17.02 21 30 2,500 10 516-1218-5-ND 4.20 2.93 2.40 | HDSP-5621 516-1219-5-ND 4.20 2.93 2.40 HDSP-5623 
Red 14.22 12.57 17.02 1.8 40 16,000 20 516-1210-5-ND 3.63 2.50 2.04 | HDSP-H151 516-1211-5-ND 3.63 2.50 2.04 HDSP-H153 
HE Red 14.22 12.57 17.02 Zl 30 2,800 10 §16-1212-5-ND 3.00 2.00 1.63 | HDSP-5501 516-1213-5-ND 3.00 2.00 1.63 HDSP-5503 
4 Green 14.22 12.57 17.02 21 30 2,500 10 516-1214-5-ND 3.00 2.00 1.63 | HDSP-5601 516-1215-5-ND 3.00 2.00 1.63 HDSP-5603 
Red 14.22 12.57 17.02 17 15 4,200 5 516-1228-5-ND 3.48 2.40 1.96 | HDSP-H101 516-1229-5-ND 3.48 2.40 1.96 HDSP-H103 
HE Red 14.22 12.57 17.02 17 15 1,200 5 516-1230-5-ND 3.45 2.30 1.88 | HDSP-5551 516-1231-5-ND 3.45 2.30 1.88 HDSP-5553 
t+ Left Hand Decimal 
Light Bar Graph 
Forward Forward Luminous 
LED No. of Voltage Current Intensity Digi-Key Price Each Avago 
Fig. Color Elements (V) (mA) med @ mA Part No. 1 10 100 Part No. 
HE Red/ a6 10 
10 2.1/2.2/2.1 30/20/30 1.9 10 516-1236-5-ND 6.53 4.83 4.00 HDSP-4832 
Yellow/Green 
1.9 10 
HE Red/ 28 10 
5 Yellow/Green 10 2.1/2.2/2.1 30/20/30 1.9 10 516-1237-5-ND 6.53 4.83 4.00 HDSP-4836 
1.9 10 
HE Red 2A 30 3.5 10 516-1238-5-ND 5.20 3.80 3.10 HDSP-4830 
Red 40 1.6 15 1 i 516-1239-5-ND 6.19 4.53 3.69 HLCP-J100 
Yellow 2.2 20 1.9 10 516-1240-5-ND 6.19 4.53 3.69 HDSP-4840 
Green 21 30 1.9 10 516-1241-5-ND 6.19 4.53 3.69 HDSP-4850 
Red 18 15 75 3 516-1242-5-ND 2.14 1.39 1.09 HLCP-A100 
6 HE Red 1 2.0 30 23 20 516-1243-5-ND 1.75 1.13 87 HLMP-2300 
Yellow Zul 25 20 20 516-1244-5-ND 1.75 1.13 87 HLMP-2400 
Green 22: 30 25 20 516-1245-5-ND 1.75 1.13 87 HLMP-2500 
HE Red 2.0 30 45 20 516-1246-5-ND 2.64 1.79 1.45 HLMP-2350 
7 Yellow 1 2A 25 38 20 516-1247-5-ND 2.64 1.79 1.45 HLMP-2450 
Green 2.2 30 50 20 516-1248-5-ND 2.64 1.79 1.45 HLMP-2550 
Red 18 15 75 3 516-1249-5-ND 4.18 2.88 2.35 HLCP-E100 
8 HE Red 4 2.0 30 23 20 516-1250-5-ND 3.63 2.50 2.04 HLMP-2620 
Yellow 21 25 20 20 516-1251-5-ND 3.63 2.50 2.04 HLMP-2720 
Green 2.2 30 25 20 516-1252-5-ND 3.63 2.50 2.04 HLMP-2820 
HE Red 2.0 30 45 20 516-1253-5-ND 2.44 1.65 1.28 HLMP-2655 
Yellow 1 21 25 38 20 516-1254-5-ND 2.44 1.65 1.28 HLMP-2755 
9 Green 2.2 30 50 20 516-1255-5-ND 2.44 1.65 1.28 HLMP-2855 
netey 1 2.0/2.2 30 a ee 516-1259-5-ND 5.35 3.87 3.17 HLMP-2965 
Green 50 20 
HE Red 2.0 30 80 20 516-1256-5-ND 3.63 2.50 2.04 HLMP-2685 
10 Yellow 1 21 25 70 20 516-1257-5-ND 3.63 2.50 2.04 HLMP-2785 
Green 2.2 30 100 20 516-1258-5-ND 3.63 2.50 2.04 HLMP-2885 
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Peak Forward Forward Luminous Intensity Viewing Digi-Key Pricing Avago 
Fig. Description Color Lens Length Voltage Current med @ Current Angle Part No. 1 10 100 Part No. 
HE Red 635nm 1.9V 30mA 2.1 min. 20mA 100° §16-1277-ND 90 5.20 38.00 HLMP-0301 
1 Rect. 2.5mm x 7.6mm Yellow Diffused 583nm 2.1V 20mA 3.6 min. 20mA 100° 516-1278-ND 90 5.20 38.00 HLMP-0401 
Green 565nm 2.2V 30mA 2.6 min. 20mA 100° 516-1279-ND 90 5.20 38.00 HLMP-0504 
2 | Rect. 2.0mm x 5.0mm | HE Red/Green | White/Diffused | 635/568nm | 1.9V/2.2V 30mA 2.1/2.6 20mA 100° 516-1280-ND 95 5.72 41.80 HLMP-0800 
Red 645nm 1.8V 30mA 75 20mA 110° 516-1281-ND® 51 3.00 20.00 HLMP-S100 
HE Red 635nm 1.9V 30mA 75 20mA 110° 516-1282-ND 36 2.04 13.20 HLMP-S201 
3 | Rect. 2.0mm x 5.0mm HE Red Diffused 635nm 1.9V 30mA 3.5 20mA 110° §16-1283-ND 35 2.04 13.20 HLMP-S201-D0000 
a . Yellow 583nm 21V 20mA 4 20mA 110° 516-1284-ND 36 2.04 13.20 HLMP-S301 
Green 565nm 2.2V 30mA 8 20mA 110° 516-1285-ND® 36 2.04 13.20 HLMP-S501 
Green 565nm 2.2V 30mA 4 20mA 110° 516-1286-ND 36 2.04 13.20 HLMP-S501-C0000 
q 5mm HE Red/Green | White/Diffused | 635/568nm | 1.9V/2.2V 30mA 21/42 TOmA 65° 516-1287-ND® 72 420 29.25 | HLMP-4000 
HE Red Diffused 635nm 1.9V 30mA 5.5 10mA 60° 516-1291-ND@ 36 2.04 13.20 HLMP-1301 
Yellow Diffused 583nm 2.0V 20mA 6 10mA 60° 516-1292-ND® 36 2.04 13.20 HLMP-1401 
Green Diffused 565nm 2.1V 30mA 5 10mA 60° 516-1293-ND@ 36 2.04 13.20 HLMP-1503 
HE Red Tint 635nm 1.9V 30mA 30 10mA 45° 516-1294-ND 36 2.04 13.20 HLMP-1321 
Yellow Microtint 583nm 2.0V 20mA 15 10mA 45° 516-1295-ND 51 3.00 20.00 HLMP-1420 
Yellow Tint 583nm 2.0V 20mA 15 10mA 45° 516-1296-ND 36 2.04 13.20 HLMP-1421 
Green Microtint 565nm 21V 30mA 22 10mA 45° 516-1297-ND 51 3.00 20.00 HLMP-1520 
Green Tint 565nm 21V 30mA 22 10mA 45° 516-1298-ND 36 2.04 13.20 HLMP-1521 
HE Red Water Clear 635nm 1.9V 30mA 55 20mA 45° 516-1299-ND A5 2.56 16.80 HLMP-1340 
Yellow Water Clear 583nm 2.1V 20mA 45 20mA 45° 516-1300-ND® 45 2.56 16.80 HLMP-1440 
Green Water Clear 565nm 22 30mA a5 20mA 45° 516-1301-ND 45 2.56 16.80 | HLMP-1540 
5 Sea HE Red Diffused 635nm 5.0V 20mA 8 10mA 60° 516-1302-ND 72 4.20 29.25 HLMP-1600 
HE Red Diffused 635nm 12.0V 20mA 8 13mA 60° 516-1303-ND fa: 4.20 29.25 HLMP-1601 
Yellow Diffused 583nm 5.0V 20mA 8 10mA 60° 516-1304-ND 712 4.20 29.25 HLMP-1620 
Yellow Diffused 583nm 12.0V 20mA 8 13mA 60° 516-1305-ND 76 4.48 31.20 HLMP-1621 
Green 565nm 5.0V 20mA 8 10mA 60° 516-1306-ND® 12 4.20 29.25 HLMP-1640 
Green 565nm 12.0V 20mA 8 13mA 60° 516-1307-ND ofa: 4.20 29.25 HLMP-1641 
HE Red Diffused 635nm 1.7V 7mA 21 2mA 50° 516-1308-ND@ 51 3.00 20.00 HLMP-1700 
Yellow 583nm 1.8V 7mA 21 2mA 50° 516-1309-ND® 51 3.00 20.00 HLMP-1719 
Green 565nm 1.9V 7mA 2.3 2mA 50° 516-1310-ND@ 51 3.00 20.00 HLMP-1790 
Diffused 645nm 1.6V 30mA 2 1mA 60° 516-1311-ND® 51 3.00 20.00 HLMP-K150 
Red Water Clear 645nm 1.6V 30mA 3 1imA 45° 516-1312-ND@ 60 3.48 24.00 HLMP-K155 
Diffused 645nm 1.8V 30mA 45 20mA 60° §16-1313-ND 51 3.00 20.00 HLMP-K101 
Water Clear 645nm 1.8V 30mA 65 20mA 45° 516-1314-ND 45 2.56 16.80 HLMP-K105 
HE Red Diffused 635nm 1.9V 10mA 7 10mA 50° §16-1315-ND 60 3.48 24.00 HLMP-3351 
HE Red Tint 635nm 1.9V 10mA 18 10mA 45° 516-1316-ND 60 3.48 24.00 HLMP-3366 
6 5mm Yellow Diffused 583nm 2.0V 10mA 10 10mA 50° 516-1317-ND 60 3.48 24.00 HLMP-3451 
Green Diffused 565nm 21V 10mA 10 10mA 50° 516-1318-ND 60 3.48 24.00 HLMP-3554 
Green Tint 565nm 2.1V 10mA 15 10mA 40° 516-1319-ND 60 3.48 24.00 HLMP-3568 
HE Red 635nm TOV 30mA 55 20mA 32° 516-1320-ND 60 3.48 24.00 | HLMP-3390 
7 5mm Yellow Water Clear 583nm 21V 20mA 55 20mA 32° §16-1321-ND 60 3.48 24.00 HLMP-3490 
Green 565nm 2.2V 30mA 55 20mA 32° 516-1322-ND 60 3.48 24.00 HLMP-3590 
Red 645nm 1.6V 30mA 3 1imA 65° 516-1323-ND 51 3.00 20.00 HLMP-D150 
Red 645nm 1.8V 30mA 70 20mA 65° 516-1324-ND@ A5 2.56 16.80 HLMP-D101 
HE Red Diffused 635nm 1.7V 7mA 2.3 2mA 50° 516-1325-ND 51 3.00 20.00 HLMP-4700 
Yellow 583nm 1.8V 7mA 21 2mA 50° 516-1326-ND 51 3.00 20.00 HLMP-4719 
8 5mm Green 565nm 1.9V 7mA 2.3 2mA 50° 516-1327-ND@ 51 3.00 20.00 HLMP-4740 
HE Red 635nm 1.9V 30mA a 10mA 60° 516-1328-ND 36 2.04 13.20 HLMP-3301 
HE Red Diffused 635nm 1.9V 30mA 12 10mA 60° 516-1329-ND 60 3.48 24.00 HLMP-3762 
Orange ee 600nm 1.9V 30mA 54 10mA 60° 516-1330-ND 36 2.04 13.20 | HLMP-D401 
Yellow 583nm 2.0V 20mA 8 10mA 60° 516-1331-ND 36 2.04 13.20 HLMP-3401 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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LvaGO LEDs (cont, 
TECHNOLOGIES 
Peak Forward Forward Luminous Intensity Viewing Digi-Key Pricing Avago 
Fig. Description Color Lens Length Voltage Current med @ Current Angle Part No. fl 10 100 Part No. 
Yellow Diffused 583nm 2.0V 20mA 9.2 10mA 60° §16-1332-ND 60 3.48 24.00 HLMP-3862 
Green Diffused 565nm 2.1V 30mA 5.2 10mA 60° 516-1333-ND@ 36 2.04 13.20 HLMP-3507 
8 5 Green Diffused 565nm 21V 30mA 14 10mA 60° §16-1334-ND 60 3.48 24.00 HLMP-3962 
man HE Red Tint 635nm 1.9V 30mA 60 10mA 35° §16-1335-ND 36 2.04 13.20 HLMP-3316 
Yellow Tint 583nm 2.0V 20mA 50 10mA 35° 516-1336-ND 36 2.04 13.20 HLMP-3416 
Green Tint 565nm 2.1V 30mA 70 10mA 24° 516-1337-ND 36 2.04 13.20 HLMP-3519 
Red Water Clear 645nm 1.6V 30mA 10 1mA 24° 516-1338-ND 60 3.48 24.00 HLMP-D155 
HE Red Diffused 635nm 5.0V 20mA 8 10mA 60° 516-1339-ND@ 72 4.20 29.25 HLMP-3600 
HE Red Diffused 635nm 12.0V 20mA 8 13mA 60° 516-1340-ND@ 72 4.20 29.25 HLMP-3601 
Yellow Diffused 583nm 5.0V 20mA 8 10mA 60° 516-1341-ND 72 4.20 29.25 HLMP-3650 
9 5mm Yellow Diffused 583nm 12.0V 20mA 8 13mA 60° 516-1342-ND 72 4.20 29.25 HLMP-3651 
Green Diffused 565nm 5.0V 20mA 8 10mA 60° 516-1343-ND 12 4.20 29.25 HLMP-3680 
Red Water Clear 645nm 1.8V 30mA 240 20mA 24° 516-1344-ND@ A5 2.56 16.80 HLMP-D105 
HE Red Water Clear 635nm 1.9V 30mA 125 20mA 24° 516-1345-ND® 60 3.48 24.00 HLMP-3750 
Yellow Water Clear 583nm 2.1V 20mA 140 20mA 24° 516-1346-ND@ 60 3.48 24.00 HLMP-3850 
Green Water Clear 565nm 2.2V 30mA 265 20mA 24° 516-1347-ND@ 60 3.48 24.00 HLMP-3950 
Red 645nm 1.8V 30mA 600 20mA 15° 516-1348-ND 60 3.48 24.00 HLMP-C115 
HE Red 635nm 1.9V 30mA 300 20mA 15° 516-1349-ND 60 3.48 24.00 HLMP-C215 
HE Red Tint 635nm 1.9V 30mA 170 20mA 25° 516-1350-ND 60 3.48 24.00 HLMP-C223 
Orange 600nm 1.9V 30mA 300 20mA 5? 516-1351-ND 60 3.48 24.00 HLMP-C415 
Yellow 583nm 2.1V 20mA 300 20mA 15° §16-1352-ND 60 3.48 24.00 HLMP-C315 
Yellow Tint 583nm 2.4V 20mA 170 20mA 25° 516-1353-ND® 60 348 24.00 | HLMP-C323 
Green Tint 568nm 2.2V 30mA 300 20mA 15° 516-1354-ND@ 60 3.48 24.00 HLMP-C515 
Green Tint 568nm 2.2V 30mA 170 20mA 25° §16-1355-ND 60 3.48 24.00 HLMP-C523 
Green Water Clear 524nm 3.8V 30mA 1,900 min. 20mA 15° 516-1356-ND 1.33 8.40 63.00 HLMP-CM15-S0000 
Green Water Clear 524nm 3.5V 30mA 5,500 min. 20mA 15° 516-1357-ND 1.62 10.35 78.75 HLMP-CM15-Wo0000 
Green 52dnm 35V 30mA | 1,900 min. 20mA 30° 516-1358-ND T62 7035 78.75 | HLMP-CM30-S0000 
Green 524nm 3.8V 30mA 520 min. 20mA 30° §16-1359-ND 1.33 8.40 63.00 HLMP-CM30-M0000 
Blue Water Clear 470nm 3.5V 30mA 1,500 min. 20mA 15° 516-1360-ND@ 1.33 8.40 63.00 HLMP-CB15-R0000 
Blue 470nm 3.8V 30mA 880 min. 20mA 15° 516-1361-ND@ 1.33 8.40 63.00 HLMP-CB15-P0000 
Blue 470nm 3.8V 30mA 310 min. 20mA 30° 516-1362-ND 1.33 8.40 63.00 HLMP-CB30-K0000 
Blue 470nm 3.8V 30mA 520 min. 20mA 30° 516-1363-ND 1.33 8.40 63.00 HLMP-CB30-M0000 
Red 639nm 2.0V 50mA 4,850 20mA 15° 516-1366-ND 76 4.48 31.20 HLMP-ED16-TW000 
Red/Orange Water Clear 623nm 2.08V 50mA 6,250 20mA 15° 516-1367-ND 83 4.95 35.10 HLMP-EH16-UX000 
Amber 594nm 2.15V 50mA 8,100 20mA 15° 516-1368-ND® 80 4.76 33.15 HLMP-EL16-VY000 
Red 639nm 2.0V 50mA 4,850 20mA 23° 516-1369-ND 83 4.95 35.10 HLMP-ED25-TW000 
10 5mm Amber 594nm 2.15V 50mA 3,700 20mA 23° 516-1370-ND 80 4.76 33.15 HLMP-EL25-SV000 
Red 639nm 2.0V 50mA 2,850 20mA 30° §16-1371-ND 80 4.76 33.15 HLMP-ED31-RU000 
Red Water Clear 639nm 2.0V 50mA 3,700 20mA 30° 516-1372-ND 80 4.76 33.15 HLMP-ED31-SV000 
Red/Orange 623nm 2.08V 50mA 3,700 20mA 30° 516-1373-ND 83 4.95 35.10 HLMP-EH31-SV000 
Amber 594nm 2.15V 50mA 3,700 20mA 30° 516-1374-ND 80 4.76 33.15 HLMP-EL31-SV000 
Red 635nm 1.9V 50mA 16,000 20mA 6° 516-1375-ND 60 3.48 24.00 HLMP-EG08-WZ000 
Red 635nm 1.9V 50mA 21,000 20mA 6° 516-1376-ND 65 3.77 26.00 HLMP-EG08-X1000 
Red Water Clear 635nm 1.9V 50mA 27,000 20mA 6° §16-1377-ND 69 4.06 28.00 HLMP-EG08-Y2000 
Amber 592nm 2.02V 50mA 8,700 20mA 6° 516-1378-ND 60 3.48 24.00 HLMP-EL08-VY000 
Red 635nm 1.9V 50mA 3,050 20mA 15° 516-1379-ND 60 3.48 24.00 HLMP-EG15-RU000 
Red 635nm 1.9V 50mA 1,832.5 20mA 23° 516-1380-ND@ 51 3.00 20.00 HLMP-EG24-PS000 
Red 635nm 1.9V 50mA 1,395 20mA 30° 516-1381-ND 60 3.48 24.00 HLMP-EG30-NR0O00 
Amber Water Clear 592nm 2.02V 50mA 840 20mA 30° 516-1382-ND 60 3.48 24.00 HLMP-EL30-LP000 
Amber 592nm 2.02V 50mA 1,832.5 20mA 30° 516-1383-ND 65 3.77 26.00 HLMP-EL30-PS000 
Red 635nm 1.9V 50mA 6,000 20mA 8° 516-1384-ND@ 40 2.28 15.40 HLMP-C008-U0000 
Red 635nm TV 5omA 7,000 20mA 5° 516-1385-ND 40 2.28 15.40 | HLMP-C025-P0000 
Amber 594nm 1.9V 50mA 3,000 20mA 8° 516-1386-ND 40 2.28 15.40 HLMP-C208-S0000 
Red Water Clear 650nm 1.9V 50mA 700 20mA 25° 516-1387-ND 40 2.28 15.40 HLMP-C625-P0000 
White _ 3.6V 30mA 4,850 20mA 15° 516-1468-ND 1.33 8.40 63.00 HLMP-CW15-TW000 
White - 3.6V 30mA 1,690 20mA 30° 516-1469-ND@ 1.33 8.40 63.00 HLMP-CW30-PS000 
White - 3.6V 30mA 5,500 20mA 30° 516-1709-ND@ 1.37 8.74 66.50 HLMP-CW30-SV000 
Red 639nm 2.0V 50mA 4,850 20mA 23° 516-1388-ND® 83 4.95 35.10 HLMP-ED27-TW000 
Amber 594nm 2.15V 50mA 4,850 20mA 23° 516-1389-ND 80 4.76 33.15 HLMP-EL27-TW000 
an 5mm Red Water Clear 639nm 2.0V 50mA 3,700 20mA 30° 516-1390-ND 80 4.76 33.15 HLMP-ED33-SV000 
Amber 594nm 2.15V 50mA 3,700 20mA 30° 516-1391-ND 80 4.76 33.15 HLMP-EL33-SV000 
White = 3.6V 30mA 1,500 min. 20mA 15° 516-1392-ND 1.48 9.60 70.00 HLMP-CW16-R0000 
12 5mm HE Red Water Clear 650nm 1.8V 30mA 1,000 20mA 8° 516-1393-ND@ 60 3.48 24.00 HLMP-4101 
13 Mounting Clip and Ring, for T-1 3/4 (Smm) Lamps..........-.-.-.-------sseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeee teste eeteeteeeeeeteeeeeeeeeeeees 516-1394-ND — 1.25 10.00 | HLMP-0103 
14 LED'Housing;|Right Angle: Stapel su. s2cscccosenanaonewtataacauretas saheonddaneaadars toh enaadabeuaibadbesentadeaneeanedanenanse 516-1395-ND@ _ 2.25 18.00 HLMP-5029 
15 With standoff ‘Whis Clear = 3.2V 20mA | 1,500 20mA 170° 516-1708-ND 1.05 7.77 65.10 | HLMP-FWé67-MQ000 
Without standoff = 3.2V 20mA | 1,500 20mA 170° 516-1707-ND 1.05 7.77 65.10_| HLMP-FW66-Ma000 
16 1.60mm Amber Water Clear 592nm 2.0V 50mA 150 20mA 125° 516-1410-ND 76 4.48 31.20 HLMT-PLOO 
Red Diffused 655nm 1.6V 50mA 1.2 10mA 90° 516-1396-ND@ 60 3.48 24.00 HLMP-6000 
Red Diffused 645nm 1.6V 30mA 1.8 1mA 90° 516-1397-ND@ 65 3.77 26.00 HLMP-Q150 
HE Red Diffused 635nm 1.8V 30mA 10 10mA 90° 516-1398-ND@ 51 3.00 20.00 HLMP-6300 
HE Red Water Clear 635nm 1.8V 30mA 40 10mA 28° 516-1399-ND 51 3.00 20.00 HLMP-6305 
HE Red Diffused 635nm 1.8V 30mA 1 2mA 90° 516-1400-ND@ 60 3.48 24.00 HLMP-7000 
HE Red Diffused 635nm 5.0V 30mA 2 5V 90° 516-1401-ND@ 90 5.20 38.00 HLMP-6620 
16 1.80mm Yellow Diffused 583nm 2.0V 20mA 9 10mA 90° 516-1402-ND@ 51 3.00 20.00 HLMP-6400 
Yellow Water Clear 583nm 2.0V 20mA 20 10mA 28° 516-1403-ND 51 3.00 20.00 HLMP-6405 
Yellow Diffused 583nm 2.0V 20mA 0.6 2mA 90° 516-1404-ND 60 3.48 24.00 HLMP-7019 
Green Diffused 565nm 2.1V 30mA 7 10mA 90° 516-1405-ND@ 51 3.00 20.00 HLMP-6500 
Water Clear 565nm 21V 30mA 40 10mA 28° 516-1406-ND@ 51 3.00 20.00 HLMP-6505 
Green Diffused 565nm 21V 30mA 0.6 2mA 90° 516-1407-ND@ 60 3.48 24.00 HLMP-7040 
Diffused 565nm 5.0V 30mA 2 5V 90° 516-1408-ND 90 5.20 38.00 HLMP-6820 
Blue a 460nm 3.6V 350mA 10 350mA 720° 516-1710-5-ND® 3.94 32.38 262.50 | ASMT-MBOO-NAEOO 
17 T0-220-2-2 Green — 519nm 3.6V 350mA | 40¢ 350mA 120° 516-1711-5-ND® 4.61 37.93 307.50 | ASMT-MGO0-NGJOO 
White = = 3.6V 350mA |  35$ 350mA 110° 516-1712-5-ND@ 4.05 33.30 270.00 | ASMT-MWO0-NFIO0 
HE Red 635nm 5.0V 30mA 2. 5V 90° 516-1415-ND 1.00 6.25 46.25 HLMP-6620-F0010 
48 480mm Yellow Diffused 583nm 2.0V 20mA 9 10mA 90° 516-1416-ND 2 4.20 29.25 HLMP-6400-F0010 
‘ Green 565nm 21V 30mA 7 10mA 90° 516-1417-ND 72 4.20 29.25 HLMP-6500-F0010 
Green 565nm 5.0V 30mA 2 5V 90° 516-1418-ND 1.00 6.25 46.25 HLMP-6820-F0010 
@ RoHS Compliant 
Peak Forward | Forward | Luminous Intensity | Viewing | Digi-Key Pricing Tape and Reel | Avago 
Fig. Description Color Lens Length Voltage Current med @ Current Angle | Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing | Part No. 
deomin Red/Orange Waist Clear 62inm 2.0V 50mA | 120 20mA | 125° | 516-1409-1-NDot 83 4.95 35.10 | 1,500 | 275.40/M | HLMT-PHOO-P0011 
A Amber 592nm 2.0V 50mA 150 20mA 125° | 516-1411-1-NDt 83 4.95 35.10 | 1,500 | 275.40/M | HLMT-PLOO-POW11 
19 Amber 592nm 2.0V 50mA 1,000 20mA 15° 516-1412-1-NDt 83 4.95 35.10 | 1,500 | 275.40/M | HLMT-QL00-T0011 
1.80mm Yellow Water Clear 583nm 2.0V 20mA 20 10mA 28° 516-1413-1-NDt 60 3.48 24.00 | 1,500) 192.00/M | HLMP-6405-J0011 
Green 565nm 2.1V 30mA 40 10mA 28° 516-1414-1-ND@t 60 3.48 24.00 | 1,500 | 192.00/M | HLMP-6505-L0011 
20 0603 HE Red/Green Diffused 630/570nm | 2.1/2.2V | 20mA | 1015 — 20mA | 120° | 516-1419-1-NDt 39 2.24 14.70 | 4,000 | 105.00/M | HSMF-C165 
Red 660nm 1.8V 25mA 17 20mA 170° | 516-1420-1-NDt .27 1.48 9.60 | 4,000) 64.00/M | HSMH-C190 
21 0603 Red Diffused 637nm 1.9V 30mA 90 20mA 170° | 516-1421-1-NDt A5 2.56 16.80 | 4,000 | 120.00/M | HSMC-C190 
HE Red 630nm 2.1V 20mA 10 20mA 170° | 516-1422-1-ND@t 27 1.48 9.60 | 4,000 | 64.00/M | HSMS-C190 
t For Tape and Reel Part number, change the 1-ND to 2-ND = * For Tape and Box Part number, change the 1-ND to 3-ND RoHS Compliant + Lumens (Im) (Continued) 
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Ava GO LEDs (cont) 


TECHNOLOGIES 


Peak Forward | Forward | Luminous Intensity | Viewing | Digi-Key Pricing Tape and Reel | Avago 
Fig. Description Color Lens Length Voltage Current med @ Current Angle | Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing | PartNo. 
Amber 595nm T.9V 30mA 90 20mA | 170° | 516-1423-1-ND 45 2.56 16.80 | 4,000) 120.00/M| HSMA-C190 
Pry a Yellow Gifeaa 589nm 24V 20mA 8 20mA | 170° | 516-1424-1-ND@ 27 1.48 9.60 | 4,000) 64.00/M| HSMY-C190 
Green 570nm 2.2V 20mA 15 20mA | 170° | 516-1425-1-ND@ 27° 1.48 9.60 | 4,000) 64.00/M| HSMG-C190 
Blue 428nm 3.8V 20mA 6 20mA_| 170° | 516-1426-1-ND 98 6.25 45.00 | 4,000) 350.00/M| HSMB-C190 
Red 660nm T8V 25mA 7 20mA | 170° | 516-1427-1-ND@ 27-148 9.60 | 4,000) 64.00/M| HSMH-C170 
Red 637m 1.9V 30mA 90 20mA | 170° | 516-1428-1-ND 43 2.48 16.80 | 4,000) 120.00/M| HSMC-C170 
HE Red Diffused 630nm 24V 20mA 10 20mA | 170° | 516-1429-1-ND@ 27 1.48 ~—9.60 | 4,000) 64.00/M| HSMS-C170 
Red 630nm 1.9V 30mA 50 20mA | 165° | 516-1430-1-ND 66 3.92 27.30 | 4,000) 203.00/M| HSMC-S670 
Amber 595nm 1.9V 30mA 90 20mA | 170° | 516-1431-1-ND 432.48 16.80 | 4,000) 120.00/M| HSMA-C170 
99 080s Amber 592nm TOV 30mA 65 2omA | 165° | 516-1432-1-ND@ 66 3.92 27.30 | 4,000) 203.00/M| HSMA-S670 
Yellow 589nm 24V 20mA 8 20mA | 170° | 516-1433-1-ND@ 27 = 1.48 + 9.60 | 4,000) 64.00/M| HSMY-C170 
Green Diffused 570nm 2.2V 20mA 15 20mA | 170° | 516-1434-1-ND@ 27° 1.48 9.60 | 4,000) 64.00/M| HSMG-C170 
Green 523nm 3.3V 20mA 120 20mA | 170° | 516-1435-1-ND 85 5.63 43.25 | 4,000) 343.75/M| HSMM-C170 
Blue 469nm 3.4V 25mA 55 20mA | 140° | 516-1445-1-ND 61 4.05 31.14 | 4,000) 247.50/M| HSMR-C170 
Blue ‘ 468nm 3.3V 20mA 35 20mA | 170° | 516-1437-1-ND ‘61 4.05 31.14 | 4,000) 24750/M| HSMN-C170 
Blue Diffused 428nm 3.8V 20mA 6 20mA | 170° | 516-1438-1-ND 98 6.25 45.00 | 4,000| 350.00/M| HSMB-C170 
Red 660nm T8V 30mA 7 20mA | 170° | 516-1439-1-ND@ 25 1.40 9.00 | 3,000) 64.00/M| HSMH-C150 
HE Red 630nm 24V 25mA 10 20mA | 170° | 516-1440-1-ND@ 25 1.40 9.00 | 3,000) 64.00/M| HSMS-C150 
Orange Diffused 605nm 2.2 25mA 8 20mA | 170° | 516-1441-1-ND 25 1.40 9.00 | 3,000) 64.00/M| HSMD-C150 
Yellow 589nm 24V 25mA 8 20mA | 170° | 516-1442-1-ND@ 25 1.40 9.00 | 3,000) 64.00/M| HSMY-C150 
23 1206 Green 570nm 2.2V 25mA 15 20mA | 170° | 516-1443-1-ND@ 25 1.40 9.00 | 3,000) 64.00/M| HSMG-C150 
Green 520nm 34V 25mA 145 2omA | 140° | 516-1444-1-ND 85 5.63 43.25 | 3,000) 350.00/M| HSMOQ-C150 
Blue bifuieet 469nm 3.4V 25mA 55 20mA | 140° | 516-1436-1-ND@ 61 4.05 31.14 | 3,000) 252.00/M| HSMR-C150 
Blue 468nm 3.3V 20mA 35 20mA | 170° | 516-1446-1-ND 61 4.05 31.14 | 3,000) 252.00/M| HSMN-C150 
Blue 428nm 3.8V 20mA 6 20mA_| 170° | 516-1447-1-ND 98 6.25 45.00 | 3,000) 356.25/M| HSMB-C150 
Red Diffused 660nm 1.8V 30mA 19 20mA | 130° | 516-1448-1-ND 25 1.40 9.00 | 3,000) 64.00/M| HSMH-C110 
HE Red Diffused 630nm 24V 25mA 11 20mA | 130° | 516-1449-1-ND 25 1.40 9.00 | 3,000) 64.00/M| HSMS-C110 
24 1206 R/A Amber Water Clear 595nm 1.9V 30mA 95 20mA | 130° | 516-1450-1-ND@ 46 2.70 18.00 | 3,000) 135.00/M| HSMA-C110 
Yellow Diffused 589nm 24V 25mA 9 20mA | 130° | 516-1451-1-ND 25 1.40 9.00 | 3,000) 64.00/M| HSMY-C110 
Green Diffused 570nm 2.2V 25mA 16 20mA_| 130° | 516-1452-1-ND 25 1.40 9.00 | 3,000) 64.00/M| HSMG-C110 
HE Red 639nm TOV 25mA 5 2omA | 155° | 516-1453-1-ND 462.70 18.00 | 3,000) 135.00/M| HSMS-Cé60 
25 1208 YA Green Water Clear 570nm 22v | 25mA 9 20ma | 155° | 516-1454-1-ND ‘462.70 18.00 | 3.000| 135.00/M| HSMG-C660 
a a HE Red/Green Diaien 630/570nm | 2.1/22V | 25mA | 10/15 2omA | 170° | 516-1456-1-ND@ 39 2.24 14.70 | 3,000) 108.50/M | HSMF-C155 
Yellow/Green 589/570nm | 2.1/2.2V | 25mA | 8/15 20mA | 170° | 516-1457-1-ND 39 2.24 14.70 | 3,000) 108.50/M| HSMEF-C156 
Red 639nm 2.2V 30mA 400 2omA | 120° | 516-1459-1-ND@ 633.63 25.00 | 2,000) 197.25/M| HSMZ-A100-ROOJ1 
Amber 594nm 2.2 30mA 270 20mA | 120° | 516-1460-1-ND 60 3.48 24.00 | 2,000) 186.00/M| HSMU-A100-R00J1 
27 | Rect. 3.20mm x 2.80mm | — Yellow/Green Water Clear 565nm 2.2V 30mA 18 20mA | 120° | 516-1462-1-ND 27 © 1.43 9.12 | 2,000) 64.60/M| HSMG-A100-J02J1 
Green 523nm 3.4V 30mA 350 20mA | 120° | 516-1463-1-ND 1.29 7.94 59.58 | 2,000| 479.95/M| HSMM-A100-SO0J1 
Blue 468nm 3.4V 30mA 70 20mA | 120° | 516-1464-1-ND 1.08 6.75 49.95 | 2,000 391.50/M| HSMN-A100-PO0J1 
Red 637m TOV 25mA 75 20mA | 170° | 516-1465-1-ND 412.40 16.00 | 3,000) 120.00/M| HSMC-C265 
28 | Rect. 3.40mm x 1.25mm Amber Water Clear 595nm 1.9V 25mA 75 20mA | 170° | 516-1466-1-ND 41 2.40 16.00 | 3,000) 120.00/M| HSMA-C265 
Green 570nm 2.2V 25mA 15 20mA_| 170° | 516-1467-1-ND 40 2.28 15.40 | 3,000) 108.50/M| HSMG-C265 
Without Standoff Bua oe 470nm 3.3V 30mA | 1,500 20mA | 80°/30° | 516-1694-1-ND@* 148 9.12 68.40 | 2,000] 551.00/M| HLMP-AB86-MQ0ZZ 
09 With Standoff 470nm 3.3V 30mA_| 1,500 20mA_| 80°/30° | 516-1695-ND@ 93 6.85 57.35 | — —|_HLMP-AB87-MQ000 
Without Standoff eran Biiiea 525nm 3.2V 30mA | 7,200 20mA | 80°/30° | 516-1696-1-ND@* 148 9.12 68.40 | 2,000] 551.00/M| HLMP-AM86-TWOZz 
With Standoff 525nm 3.2V 30mA_| 7,200 20mA_| 80°/30° | 516-1697-ND@ 93 6.85 57.35 | — —|_HLMP-aMg7-Two00 


t For Tape and Reel Part number, change the 1-ND to 2-ND * For Tape and Box Part number, change the 1-ND to 3-ND RoHS Compliant 


Smart Displays 


Dimensions in mm 


j++ 35.56 ——_- 


4. 


4 
o 


No. Peak | Char. Lumi- No. Peak | Char. Lumi- 
of Length | Height | Char. nous | Digi-Key Price Each Avago of Length| Height] Char. nous | Digi-Key Price Each Avago 
Fig.| Char.| Color | (nm) | (in.) | Format} Intensity | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| Char.| Color | (nm) | (in.) | Format | Intensity | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Numeric Serial Input 
1 | 1 [HERed| 635 | 0.290 | 1 | 140\cd [516-1154-ND® 34.83 28.58 25.01 | HDSP-0760 HER | 635 | 0.146] 4.0x1] 64ucd | 516-1171-5-ND@ 21.32 17.38 14.93] HCMS-2902 
Hexadecimal 7 4 | Yellow] 583 | 0.146 | 4.0x1 | 64ycd | 516-1172-5-ND 21.32 17.38 14.93) HCMS-2901 
HE Red} 635 | 0.290) 1 | 140 ycd |516-1155-ND 36.31 29.80 26.07 | HDSP-0762 Green| 568 | 0.146 | 4.0x1 | 114 ycd | 516-1173-5-ND 21.32 17.38 14.93) HCMS-2903 
1 1 |HERed| 635 | 0.290 1 620 cd |516-1156-ND 36.31 29.80 26.07 | HDSP-0772 


HER | 635 | 0.146 | 80x1) 64ycd | 516-1174-5-ND® 31.26 25.65 22.45) HCMS-2912 


Green | 568 |0.290| 1 |1,100ucd]516-1157-ND@ 31.47 25.83 22.60 | HDSP-0962 
Se a |g | Yellow) 583 | 0.146) 8.0x1) 64yucd | 516-1175-5-ND 31.26 25.65 22.45 HCMS-2911 

HE Red] 635 | 0.200 | 4.0x1|3.50mcd [516-1158-5-ND® 1867 1512 12.67 |HDLO-2416 Green) 568 | 0.146 | 8.0x1 | 114 ped ERC §6 81.26 25.65 22.45 | HOMS-2918 

> | 4 [Yellow] 583 | 0.200 | 4.0x1/3.70 med |516-1159-5-ND® 1867 15.12 12.67 |HDLY-2416 Red | 645 | 0.150 | 5.0x7 | 230 ped | S16-1605-S-ND@ 44.75 33.12 27.75 | HCMS-2915 
Green | 568 | 0.200 | 4.0x1|5.60mcd |516-1160-5-ND 18.67 15.12 12.67 |HDLG-2416 HER | 635 | 0.146 | 8.0x2| 64ycd | 5164177-5-ND 64.12 53.43 47.20] HCMS-2922 

Red | 645 | 0.200 | 4.0x1|3.10mcd|516-1693-ND@ 24.70 18.28 15.32 |MDLU-2416| | 9 | 16 | Yellow] 583 | 0.146|8.0x2| 64ucd | 516-1178-5-ND 64.12 53.43 47.20) HCMS-2921 

3 | 4 | Red | 655 | 0.112 |40x1| 1.0mcd |516-1170-5-ND® 1978 15.55 13.43 [HPDL-1414 Green| 568 | 0.146 | 8.0x2 | 114ucd | 516-1179-5-ND 64.12 53.43 47.20 | HCMS-2923 
8-Bit Parallel HER | 635 | 0.180] 40x1| 64ycd | 516-1180-5-ND® 21.94 1789 15.36] HCMS-2962 

HE Red] 635 ] 0.189] 8.0x1]7.50mcd]516-1161-5-ND 34.40 28.23 24.70 |HDSP-2112 Yellow] 583 | 0.180) 4.0x1| 64ucd | 516-1181-5-ND 21.94 17.89 15.36 | HCMS-2961 

4 | 8 | Yellow] 583 | 0.189 |8.0x1]7.50 med |516-1162-5-ND@ 3440 28.23 2470|HDsP-2111] | 1] 4 | Green| sea | o1g0| 0x1 | 114 yod | 516-1182-5-ND 2194 1789 18.36| HoMS-296a 


Green | 568 | 0.189 | 8.0x 1 | 7.50 mcd | 516-1163-5-ND@ 34.40 28.23 24.70 | HDSP-2113 Red | 645 | 0.200| 5.0x7 | 230ucd | 516-1606-5-ND@ 30.25 2239 18.76 | HCMS-2965 
HE Red} 635 | 0.270 | 8.0x 1 | 7.50 mcd | 516-1164-5-ND 40.66 33.17 29.43 | HDSP-2502 


5 | 8 | Green | 568 | 0.270 | 8.0x1| 7.50 med |516-1165-5-ND 40.66 33.17 29.43 | HDSP-2503 HER | 635 | 0.180 | 8.0x1| G64ucd /516-1183-5-ND = 32.57 26.72 23.38 | HCMS-2972 
Yellow] 583 | 0.180) 8.0x1| 64ucd | 516-1184-5-ND 32.57 26.72 23.38 | HCMS-2971 


Red | 645 | 0.180 | 8.0x1/25.0mcd|516-1166-5-ND@® 36.08 29.60 25.90 |HDSP-2534| | 11| 8 
HE Red] 635 | 0.180 | 8.0x1|7.50mcd |516-1167-5-ND@ 3257 26.72 23.38 | HDSP-2532 Green| 568 | 0.180) 8.0x1 | 114 ued PeICgeceaueeg §9297 26.72 23.38 | HCMS-2978 
8 | 8 Jyetiow} 583 | 0.180 | 8.0x1|7.50mcd|516-1168-5-ND® 32.57 26.72 23.38 |HDSP-2531 Red | 645 | 0.200 | 5.0x7 | 230yed | 516-1607-5-ND® 46.25 34.23 28.68 | HOMS-2975 
Green | 568 | 0.180 | 8.0x1|7.50med|516-1169-5-ND 32.57 _ 26.72 _23.38 [HDSP-2533| @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 2345 


The chip LEDs have thin, compact features available for surface mount technology. Super bright with wide 


- ® 
Panasonic viewing angle and is suitable for compact and multi-function equipment. Features: * Compact and thin package RoHS Compliant Parts Available 


¢ Super bright * High reliability * Surface mount technology available * Wide product range Cleaning: Avoid (parts other than indicated may be 
using organic solvents. The surface of the LED may change when organic solvents such as trichloroethylene and available as ROHS compliant) 
Su rface M ou nt L E Ds acetone come in contact with the surface of the LED. 


Fig. 1 — 0603 (1608) Leadless-USS Type Fig. 2 — 0603 (1608) Leadless-SS Type 
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Fig. 3 — 0603 (1608) Leadless-TSS Type Fig. 4 — J-Lead-S Type Fig. 5 — Gull Wing-S Type 
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Fig. 6 — 1206 (3216) LeadlessType Fig. 7 — 1206 (3216) Leadl Fig. 8 — Leadless-Side View 
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Fig. 9 — Gull Wing-GW Type Fig. 10 — J-Lead-S Type 
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Fig. 15 — Side View Leadless Fig. 17 — TSS Tri-Color Type 
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Fig. 19 — Tri-Color Leadless 


1.67 —| }1.67_.| PG 


lo Cut Tape 
Lighting Process |(mW)](mA)|(V)| (°C) | (med) | (med) | (mA) VF(V) dP | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. Color Lens Tech. PD | IF |VR| Topr Typ. | Min. | IF | Typ. | Max. | Typ.| PartNo. 1 10 100 | PartNo. Qty. Pricing Part No. 
0603 (1608) Leadless USS Type Height=0.35mm — RoHS Compliant 
Amber Yellow Diffused InGaAIP | 25 | 10 | 4} -30-85 16 4 5 1.95 | 2.5 | 589} P13488CT-ND A2 34 24 | P13488TR-ND 5,000} 103.00/M | LNJ414K82RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 40 | 15 | 4} -30-85 15 7 5 1.90 | 2.5 | 620] P13489CT-ND 42 34 .24 | P13489TR-ND 5,000 | + 103.00/M | LNJ814W83RA 
Yellow Green Green Diffused InGaAIP | 40 | 15 | 4} -30~-85 17 10.2 | 10 | 2.05 | 2.5 | 575} P13485CT-ND A2 34 24 | P13485TR-ND 5,000 | + 103.00/M | LNJ326W83RA 
1A White White Diffused GaN 40 | 10 | 5} -30~85 80 36 5 3.10 | 3.7 | — | P13483CT-ND JT 65 52 | P13483TR-ND 5,000 | 327.00/M | LNJO26X8BRA1 
Orange Red Diffused InGaAIP | 45 | 20 | 4} -30~-85 19 11.5 5 1.90 | 2.1 | 620] P13487CT-ND A2 34 .24 | P13487TR-ND 5,000 | + 103.00/M | LNJ826W83RA 
Soft Orange Yellow Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4} -30-85 | 16.9 | 13.5 | 10 1.92 | 2.5 | 610} P13486CT-ND 2 34 .24 | P13486TR-ND 5,000 | + 103.00/M | LNJ826W86RA 
Blue White Diffused InGaN 70 | 20 | 5{ -30~85 | 11.5 6 § 2.90 | 3.15 | 465 | P13484CT-ND 51 39 29 | P13484TR-ND 5,000 | _163.00/M | LNJ926W8CRA 
1B Amber Yellow Diffused InGaAlp | 40 | 15 | 4] -30~85 35 12 10 | 2.05 | 2.5 | 595] P13681CT-ND 34 31 .29 | P13681TR-ND 5,000 | 106.00/M | LNJ426W83RA 
Pure Green Green Diffused InGaN 70 | 20 | 5] -30~85 40 15 5 2.90 | 3.25 | 520) P13497CT-ND 1.16 1.06 96 | P13497TR-ND 5,000 | 362.00/M | LNJ626W8CRA 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 40 | 15 | 3) -30~85 6.7 22: 10 1.72 | 2.5 | 655} P11461CT-ND 38 34 31 | P11461TR-ND 5,000 | + 113.00/M | LNJ214R8ARA 
Orange Red Diffused GaAsP 40 | 15 | 3] -30~85 il 0.5 10 1.93 | 2.6 | 630} P11462CT-ND 35 32 29 | P11462TR-ND 5,000 | 104.00/M | LNJ814R8DRA 
2A| — Soft Orange Yellow Diffused GaAsP 40 | 15 | 3] -30~85 1 0.5 10 1.93 | 2.6 | 610] P11463CT-ND 35 32 29 | P11463TR-ND 5,000 | 104.00/M | LNJ814K8SRA 
Amber Yellow Diffused GaAsp 40 | 15 | 3] -30~85 1.5 0.6 10 2. 2.6 | 590} P11464CT-ND. 35 32 29 | P11464TR-ND 5,000 | + 104.00/M | LNJ414K8YRA 
Yellow Green Green Diffused GaP 40 | 15 | 4] -30~85 5 1.8 10 | 2.03 | 2.6 | 565} P11465CT-ND 32 29 26 | P11465TR-ND 5,000 95.00/M | LNJ314G8TRA 
* Low current LED, same brightness as previous design with half the power, ideal for battery powered equipment. —_‘ t Thru-Board type (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2346 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic Surface Mount LEDs (cont) 


Absolute Max. Ratings lo Rated Cut Tape 
Lighting Process |(mW)](mA)|(V)] (°C) | (med) | (med) | (mA) VF(V) dP | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. Color Lens Tech. PD | IF |VR| Topr Typ. | Min. | IF | Typ. | Max. | Typ.) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Ultra Bright InGaAIP LED 
Ultra Bright Red Red Diffused InGaAIP_ | 40 | 15 | 4 | -30-85 | 15 8 10 | 1.92 | 2.5 | 645 | P11466CT-ND 56 53 48 | P11466TR-ND | 5,000| 208.00/M | LNJ214R82RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 40 | 15 | 4 | -30-85 | 32 17 10 | 2.03 | 2.5 | 630] P11467CT-ND 56 53.48 | P11467TR-ND | 5,000} 208.00/M | LNJ814R83RA 
on Orange Red Diffused InGaAIP | 40 | 15 | 4 | -30-85 | 30 16 10 | 1.95 | 2.5 | 620] P11468CT-ND 56 53 48 | P11468TR-ND | 5,000} 208.00/M | LNJ814R88RA 
Soft Orange Yellow Diffused | InGaAIP | 40 | 15 | 4| -30-85 | 21 87 | 10 | 1.95 | 25 | 615} P11469CT-ND 56 53.48 | P11469TR-ND | 5,000} 208.00/M | LNJ814K87RA 
Amber Yellow Diffused | InGaAIP | 40 | 15 | 4 | -30-85 | 26 14 10 | 24 2.5 | 595 | P11470CT-ND 56 53.48 | P11470TR-ND | 5,000} 208.00/M | LNJ414K84RA 
Yellow Green Green Diffused | InGaAIP | 40 | 15 | 4) -30-85 | 12 64 | 10 | 2.03 | 25 | 575} P11471CT-ND 56 53.48 | P11471TR-ND | 5,000} 208.00/M | LNJ314G83RA 
0603 (1608) Leadless Height=0.8mm 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 50 | 20 | 3] -30-85 | 67 | 22 | 10 | 1.72 | 25 | 660) P524CT-ND 33 31.28 | P524TR-ND 4,000) 114.00/M | LNJ208R8ARA 
Orange Orange Diffused | GaAsP | 30 | 10 | 3) -30-85 | 1.1 0.4 5 1.8 | 24 | 630] P523CT-ND* 33 31.28 | P523TR-ND* 4,000) 104.00/M | LNJ808R8ERA 
Soft Orange Yellow Diffused GaAsP | 50 | 20 | 3] -30-85 1 04 | 10 | 1.93 | 2.6 | 610} P11132CT-ND 33 31.28 | P11132TR-ND | 4,000} 104.00/M | LNJ808K8SRA 
2B Amber Yellow Diffused GaAsP | 50 | 20 | 4] -30-85 | 1.5 | 06 | 10 2 2.6 | 590} P11129CT-ND 33 31.28 | P11129TR-ND | 4,000} 104.00/M | LNJ408K8YRA 
Amber Yellow Diffused GaAsP | 30 | 10 | 4] -30-85 | 0.9 | 04 5 1.9 | 24 | 590] P522CT-ND* 33 31.28 | P522TR-ND* 4,000) 104.00/M | LNJ408K8ZRA 
Yellow Green Green Diffused GaP 50 | 20 | 4] -30~85 5 1.8 | 10 | 2.03 | 26 | 565) P525CT-ND 33 31.28 | P525TR-ND 4,000 95.00/M | LNJ308G8TRA 
Yellow Green Green Diffused GaP 30 | 10 | 4} -30-85 | 21 0.7 5 1.9 | 24 | 565} P521CT-ND* 33 31.28 | P521TR-ND* 4,000 95.00/M | LNJ308G8LRA 
Pure Green Green Diffused GaP 50 | 20 | 4| -25~85 | 0.7 | 0.25 | 10 | 2.03 | 2.6 | 555] P11485CT-ND 35 32.29 | P11485TR-ND | 4,000} 114.00/M | LNJ308G8PRA 
Ultra Bright InGaAIP LED 
Ultra Bright Red Red Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4] -25-85 | 15 8 10 | 1.92 | 2.5 | 645] P11486CT-ND 52 A944 | P11486TR-ND | 4,000} 209.00/M | LNJ208R82RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4] -25-85 | 32 17 10 | 2.03 | 2.5 | 630] P11487CT-ND 52 49 44 | P11487TR-ND | 4,000| 209.00/M | LNJ808R83RA 
2B Orange Red Diffused InGaAIP | 50 | 20 | 4} -25-85 | 65 | 25 | 10 | 1.9 | 23 | 620} P11131CT-ND 53 49 45 | P11131TR-ND | 4,000} 209.00/M | LNJ808R88RA 
Soft Orange Yellow Diffused | InGaAIP | 55 | 20 | 4| -25-85 | 21 7 10 | 195 | 2.5 | 615} P11488CT-ND 52 AQ 44 | P11488TR-ND | 4,000} 209.00/M | LNJ808K87RA 
Amber Yellow Diffused | InGaAIP | 50 | 20 | 4 | -25-85 | 10.5 4 10 2 2.3 | 595 | P11130CT-ND 53 AQ 45 | P11130TR-ND | 4,000} 209.00/M | LNJ408K84RA 
Yellow Green Green Diffused | InGaAIP | 55 | 20 | 4) -25-85 | 12 64 | 10 | 2.03 | 25 | 575| P11489CT-ND 52 49 44. | P11489TR-ND | 4,000| 209.00/M | LNJ308G83RA 
(1608) Leadless Height=0.55mm 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 50 | 20 | 3) -30-85 | 67 | 22 | 10 | 1.72 | 2.5 | 655] P11133CT-ND 33 31.28 | P11133TR-ND | 5,000} 104.00/M | LNJ212R8ARA 
Orange Orange Diffused | GaAsP | 50 | 20 | 3| -30~-85 1 04 | 10 | 1.93 | 2.6 | 630} P11594CT-ND 32 29° 26 | P11594TR-ND | 5,000 95.00/M | LNJ812R8DRA 
3 Soft Orange Yellow Diffused GaAsP | 50 | 20 | 3 | -30-85 1 05 | 10 | 1.93 | 2.6 | 610} P11472CT-ND 32 29 26 | P11472TR-ND | 5,000 95.00/M | LNJ812K8SRA 
Amber Yellow Diffused GaAsP | 50 | 20 | 4] -30-85 | 1.5 | 06 5 2 2.6 | 590} P11135CT-ND 33 31.28 | P11135TR-ND | 5,000 95.00/M | LNJ412K8YRA 
Yellow Green Green Diffused Gap 50 | 20 | 4] -30~85 5 1.8 5 | 2.03 | 2.6 | 565} P11134CT-ND 33 31.28 | P11134TR-ND | 5,000 86.00/M | LNJ312G8TRA 
Yellow Green Green Diffused Gap 30 | 10 | 4 | -30~85 3 1.8 | 10 | 1.9 | 24 | 565] P11473CT-ND .29 26.24 | P11473TR-ND | 5,000 86.00/M | LNJ312G8LRA 
Ultra Bright InGaAIP /GaN LED 
Red Red Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30-85 | 15 8 10 | 1.92 | 2.5 | 645 | P11475CT-ND 52 49 44 | P11475TR-ND | 5,000} 190.00/M | LNJ212R82RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30-85 | 32 17 10 | 2.03 | 2.5 | 630] P11476CT-ND 52 A9 44 | P11476TR-ND | 5,000} 190.00/M | LNJ812R83RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4} -30-85 | 30 16 10 | 1.95 | 2.5 | 620] P11477CT-ND 52 49 44 | P11477TR-ND | 5,000} 190.00/M | LNJ812R88RA 
Soft Orange Yellow Diffused | InGaAIP | 55 | 20 | 4] -30-85 | 21 7 10 | 1.95 | 2.5 | 615} P11478CT-ND 52 AQ 44 | P11478TR-ND | 5,000} 190.00/M | LNJ812K87RA 
3 Amber Yellow Diffused | InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30-85 | 26 14 10 | 24 2.5 | 595| P11479CT-ND 52 49 44 | P11479TR-ND 5,000) 190.00/M | LNJ412K84RA 
Yellow Green Green Diffused | InGaAIP | 55 | 20 | 4) -30-85 | 12 64 | 20 | 2.03 | 25 | 575| P11480CT-ND 52 49 44 | P11480TR-ND | 5,000} 190.00/M | LNJ312G83RA 
Pure Green White Diffused GaN 40 | 10 | 5 | -25-85 | 34 | 103) 5 3 3.7 | 525} P11481CT-ND 415 390 3.64 | P11481TR-ND | 5,000} 1724.00/M | LNJ612W8WRA 
Blue White Diffused GaN 40 | 10 | 5] -25-85 | 85 | 3.2 5 3.2 | 3.7 | 470] P11482CT-ND 415 390 3.64 | P11482TR-ND | 2,000} 1724.00/M | LNJ912W8BRA 
White White Diffused GaN 40 | 10 | 5 | -30-85 | 76 47 10 | 32 | 37 | — | P12023CT-ND 491 458 4.15 | P12023TR-ND | 5,000} 1809.00/M | LNJO12X8BRA 
0805 (2012) J- Lead S-J Type 2mm pitch Taping 
Red Red Diffused GaP 60 | 20 | 4] -25-85 | 04 | 015 | 10 | 2.03 | 2.6 | 700] P11490CT-ND 33 30. .27 | P11490TR-ND | 6,000 99.00/M | LNJ206R5RRX 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 60 | 20 | 3 | -25~-85 5 1.7 | 10 | 1.72 | 2.5 | 660) P11136CT-ND 33 31.28 | P11136TR-ND | 6,000} 113.00/M | LNJ206R5ARA 
4 Soft Orange Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 3] -25-85 | 0.8 | 03 | 10 | 1.93 | 2.6 | 610} P11491CT-ND 35 32.29 | P11491TR-ND | 6,000} 104.00/M | LNJ806K5SRX 
Amber Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 4 | -25-85 1 04 | 10 2 2.6 | 590} P11492CT-ND 35 32.29 | P11492TR-ND | 6,000} 104.00/M | LNJ406K5YRX 
Yellow Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4] -25-85 | 26 | 0.9 | 10 | 2.03 | 2.6 | 565] P11137CT-ND 33 31.28 | P11137TR-ND | 6,000 99.00/M | LNJ306G5URA 
Pure Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4| -25-85 | 0.65 | 0.25 | 10 | 2.03 | 2.6 | 555} P11493CT-ND 38 34.31 | P11493TR-ND | 6,000} 113.00/M | LNJ306G5PRX 
Ultra Bright InGaAIP LED 
4 Orange Red Diffused InGaAIP | 50 | 20 | 4 | -25~-85 5 2 10 | 1.9 | 23 | 620] P11494CT-ND 56 53 48 | P11494TR-ND | 6,000| 208.00/M | LNJ806R58RX 
Amber Yellow Diffused | InGaAIP | 50 | 20 | 4| -25-85 | 85 | 35 | 10 2 2.3 | 595 | P11495CT-ND 56 53 48 | P11495TR-ND | 6,000 | 208.00/M | LNJ406K54RX 
0805 (2012) J- Lead S-J Type 4mm pitch Taping 
Red Red Diffused GaP 60 | 20 | 4] -25-85 | 04 | 015 | 10 | 2.03 | 2.6 | 700] P11496CT-ND 33 30.27 | P11496TR-ND | 3,000} 108.00/M | LNJ206R5RUX 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 60 | 20 | 3 | -25~-85 5 17 5 1.72 | 25 | 660} P11497CT-ND 38 34.31] P11497TR-ND | 3,000} 124.00/M | LNJ206R5AUX 
4 Soft Orange Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 3] -25-85 | 0.8 | 03 | 10 | 1.93 | 26 | 610} P11498CT-ND 35 32.29 | P11498TR-ND | 3,000} 114.00/M | LNJ806K5SUX 
Amber Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 4 | -25-85 1 04 | 10 2 2.6 | 590} P11499CT-ND 35 32.29 | P11499TR-ND | 3,000} 114.00/M | LNJ406K5YUX 
Yellow Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4] -25-85 | 35 | 1.35 | 10 | 2.03 | 2.6 | 565] P11500CT-ND 33 30.27 | P11500TR-ND | 3,000} 108.00/M | LNJ306G5UUX 
Pure Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4| -25~85 | 0.65 | 0.25 | 10 | 2.03 | 2.6 | 555} P11501CT-ND 38 34.31 | PI1501TR-ND | 3,000} 124.00/M | LNJ306G5PUX 
Ultra Bright InGaAIP /GaN LED 
Orange Red Diffused InGaAIP | 50 | 20 | 4 | -25~-85 5 2 10 | 1.9 | 2.3 | 620] P11502CT-ND 56 53 48 | P11502TR-ND | 3,000} 229.00/M | LNJ806R58UX 
4 Amber Yellow Diffused | InGaAIP | 50 | 20 | 4] -25-85 | 85 | 35 | 10 2 2.3 | 595} P11503CT-ND 56 53 48 | P11503TR-ND | 3,000] 229.00/M | LNJ406K54UX 
Blue White Diffused GaN 40 | 10 | 5] -25-85 | 5.5 2 5 3.2 | 3.7 | 470] P11504CT-ND 415 3.90 3.64 | P11504TR-ND | 3,000] 1895.00/M | LNJ906W5BUX 
0805 (2012) Gull Wing S-GW Type 2mm pitch Taping 
Red Red Diffused GaP 60 | 20 | 4] -25-85 | 04 | 015 | 10 | 2.03 | 2.6 | 700} P490CT-ND _ 31.28 | P490TR-ND 6,000 99.00/M | LN1271RTR 
5 | Ultra Bright Red Red Diffused GaAlAs | 60 | 20 | 3 | -25-85 5 1.7 | 10 | 1.72 | 25 | 660) P493CT-ND - Al 37 | P493TR-ND 6,000) 113.00/M | LN1271RALTR 
Orange Red Diffused GaAsP | 30 | 10 | 3 | -30-85 1 0.4 5 1.8 | 24 | 630] P518CT-ND 33 31.28 | P518TR-ND 6,000) 119.00/M | LN1871SRTR 
0805 (2012) Gull Wing S-GW Type 2mm pitch Taping 
Soft Orange Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 3} -25-85 | 0.8 | 0.3 | 10 | 1.93 | 26 | 610) P492CT-ND - 31.29 | P492TR-ND 6,000) 104.00/M | LN1871Y5TR 
Amber Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 4 | -25-85 1 04 | 10 2 2.6 | 590} P11125CT-ND 36 33.30 | P11125TR-ND 6,000) 104.00/M | LN1471YTR 
Amber Yellow Diffused GaAsP | 30 | 10 | 4 | -30-85 1 0.4 5 1.9 | 24 | 590} P517CT-ND* 33 31.28 | P517TR-ND* 6,000) 119.00/M | LN1471SYTR 
5 | Yellow Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4] -25-85 | 26 | 0.9 | 10 | 2.03 | 2.6 | 565} P491CT-ND - 31.28 | P491TR-ND 6,000 99.00/M | LN1371GTR 
Yellow Green Green Diffused GaP 30 | 10 | 4 | -30~85 2 0.7 5 1.9 | 24 | 565| P516CT-ND* 33 31.28 | P516TR-ND* 6,000 | _113.00/M | LN1371SGTR 
eae Green Diffused GaP 60 | 20 | 4] -25~85 5 3 10 | 2.03 | 2.6 | 565} P494CT-ND - 33.30 | P494TR-ND 6,000) 103.00/M | LNJ306G5TRO2 
0805 (2012) Gull Wing S-GW Type 4mm pitch Taping 
Ultra Bright Red Red Diffused GaAlAs | 60 | 20 | 3 | -25~-85 5 1.7 | 10 | 1.72 | 2.5 | 660) P11505CT-ND 38 34° .31/| P11505TR-ND | 3,000} 124.00/M | LN1271RALTRP 
Orange Red Diffused GaAsP | 30 | 10 | 3 | -30~-85 1 0.4 5 1.8 | 24 | 630] P11506CT-ND 37 33.30 | P11506TR-ND | 3,000} 119.00/M | LN1871SRTRP 
Soft Orange Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 3] -25-85 | 0.8 | 03 | 10 | 1.93 | 26 | 610} P11507CT-ND 35 32.29 | P11507TR-ND | 3,000} 114.00/M | LN1871Y5TRP 
5 Amber Yellow Diffused GaAsP | 30 | 10 | 4 | -30-85 1 0.4 5 1.9 | 24 | 590] P11508CT-ND 35 32.29 | P11508TR-ND | 3,000} 114.00/M | LN1471SYTRP 
Yellow Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4] -25-85 | 26 | 0.9 | 10 | 2.03 | 2.6 | 565] P11509CT-ND 33 30.27 | P11509TR-ND | 3,000} 108.00/M | LN1371GTRP 
Yellow Green Green Diffused GaP 30_| 10 | 4 | -25~85 2 07 5 1.9 | 24 | 565 | P11510CT-ND 35 32.28 | PI1510TR-ND | 3,000] —113.00/M | LN1371SGTRP 
Ree Green Diffused GaP 60 | 20 | 4] -25~85 5 3 10 | 2.03 | 2.6 | 565 | P11595CT-ND 35 32.28 | PI1595TR-ND | 3,000} 113.00/M | LNJ306G5TUWQ 
1206 (3216) Leadless with Flat Lens Type 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 60 | 20 | 3 | -30~-85 7 23 | 10 | 1.72 | 25 | 660} P11141CT-ND 33 31.28 | PI1141TR-ND | 3,000} 138.00/M | LNJ211R8ARA 
Orange Red Diffused GaAsP | 60 | 20 | 3] -30-85 | 1.8 | 07 | 10 | 1.93 | 26 |) 630} P11526CT-ND 39 36.32 | P11526TR-ND | 3,000} 128.00/M | LNJ811R8DRA 
Soft Orange Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 3 | -30-85 1 05 | 10 | 1.93 | 2.6 | 610} P11527CT-ND 39 36.32 | P11527TR-ND | 3,000} 128.00/M | LNJ811K8SRA 
Amber Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 4} -30-85 | 2.2 | 0.75 | 10 2 2.6 | 590} P11528CT-ND 39 36 © 32 | P11528TR-ND | 3,000} 128.00/M | LNJ411K8YRA 
g | Yellow Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4] -30-85 | 5.5 1.8 | 10 | 2.03 | 2.6 | 565) P11529CT-ND 36 33.30 | P11529TR-ND | 3,000} 118.00/M | LNJ311G8TRA 
Pure Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4] -30-85 | 0.7 | 0.25 | 10 | 2.03 | 2.6 | 555] P11531CT-ND A2 38 35 | P11531TR-ND | 3,000} 138.00/M | LNJ311G8PRA 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 60 | 20 | 3 | -30~-85 7 23 | 10 | 1.72 | 2.5 | 660} P541CT-NDt 33 31.28 | P541TR-NDt 3,000) 138.00/M | LNJ211R8ARU 
Orange Red Diffused GaAsP | 60 | 20 | 3} -30-85 | 1.8 | 0.7 | 10 | 1.93 | 26 | 630) P11540CT-NDt 39 36.32. | P11540TR-NDt | 3,000} 128.00/M | LNJ811R8DRU 
Amber Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 4} -30-85 | 2.2 | 0.75 | 10 2 2.6 | 590) P11596CT-NDt 39 36.32 | PI1596TR-NDt | 3,000} 128.00/M | LNJ411K8YRU 
Yellow Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4] -30-85 | 5.5 1.8 | 10 | 2.03 | 26 | 565) P540CT-NDt 33 31.28 | P540TR-NDt 3,000) 118.00/M | LNJ311G8TRU 
* Low current LED, same brightness as previous design with half the power, ideal for battery powered equipment. —_‘t Thru-Board type (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(1073) 2347 


Panasonic Surface Mount LEDs (cont) 


Absolute Max. Ratings lo Rated Cut Tape 
Lighting Process |(mW)|(mA)](V)] (°C) | (med) | (med) | (mA) VF(V) dP | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. Color Lens Tech. PD | IF |VR| Topr Typ. | Min. | IF | Typ. | Max. |Typ.| PartNo. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Ultra Bright InGaAIP /GaN LED 
Ultra Bright Red | Red Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4] -30-85 | 15 8 10 | 1.92 | 2.5 | 645| P11532CT-ND 63 59 = .54 | P11532TR-ND 3,000 | 256.00/M | LNJ211R82RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4] -30-85 | 32 17 10 | 2.03 | 2.5 | 630} P11533CT-ND 63 59 54 | P11533TR-ND 3,000 | 256.00/M | LNJ811R83RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 50 | 20 | 4] -30-85 | 65 3.5 | 10 1.9 | 2.5 | 620) P11534CT-ND 63 59 .54 | P11534TR-ND 3,000 | 256.00/M | LNJ811R88RA 
Soft Orange Red Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4] -30-85 | 21 10 10 | 1.95 | 2.5 | 615| P11535CT-ND 63 59 .54 | P11535TR-ND 3,000 | 256.00/M | LNJ811K87RA 
Amber Yellow Diffused | InGaAIP | 55 | 20 | 4| -30~-85 | 17 9 10 2 2.5 | 595] P11536CT-ND 63 59 .54 | P11536TR-ND 3,000 | 256.00/M | LNJ411K84RA 
6 | Yellow Green Green Diffused | InGaAIP | 55 | 20 | 4) -30-85 | 12 64 | 10 | 2.03 | 25 | 575) P11537CT-ND 63 59 54 | P11537TR-ND 3,000 | 256.00/M | LNJ311G83RA 
Blue White Diffused GaN 40 | 10 | 5] -25-85 | 85 | 4.5 5 3.2 | 3.7 | 470] P11539CT-ND 415 390 3.64 | P11539TR-ND 3,000 | 1895.00/M | LNJ911W8BRA 
Pure Green White Diffused GaN 40 | 10 | 5) -25-85 | 34 | 144) 5 3 3.7 | 525] P11538CT-ND 415 390 3.64 | P11538TR-ND 3,000 | 1895.00/M | LNJ611W8WRA 
Amber Yellow Diffused | InGaAIP | 55 | 20 | 4| -30~-85 | 17 9 10 2 2.5 | 595) P11541CT-NDt 63 59 54 | P11541TR-NDt | 3,000) 256.00/M | LNJ411K84RU 
Blue White Diffused GaN 40 | 10 | 5 | -25-85 | 85 | 45 5 3.2 | 3.7 | 470} P11543CT-NDt 415 3.90 3.64 | P11543TR-NDt | 3,000) 1895.00/M | LNJ911W8BRU 
Pure Green White Diffused GaN 40 | 10 | 5 | -25-85 | 34 | 144) 5 3 3.7 | 525) P11542CT-NDt 415 390 3.64 | P11542TR-NDt | 3,000) 1895.00/M | LNJ611W8WRU 
1206 (3216) Leadless with Micro Lens Type 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 60 | 20 | 3) -30-85 | 10.5 4 10 | 1.72 | 2.5 | 660} P11511CT-ND A2 38 © 35 | P11511TR-ND 3,000 | 138.00/M | LNJ216C8ARA 
Orange Clear Non Diffused] GaAsP | 60 | 20 | 3] -30~-85 | 21 14 10 | 1.93 | 2.6 | 630} P11512CT-ND 39 36 = 32 | P11512TR-ND 3,000 | 128.00/M | LNJ816C8DRA 
Soft Orange | Clear Non Diffused) GaAsP | 60 | 20 | 3| -30-85 | 1.5 0.8 | 10 | 1.93 | 2.6 | 610) P11513CT-ND 39 36.32 | P11513TR-ND 3,000 | 128.00/M | LNJ816C8SRA 
Amber Yellow Diffused GaAsP |) 60 | 20 | 4] -30-85 | 3.3 12 | 10 2 2.6 | 590} P11514CT-ND 39 36.32 | P11514TR-ND 3,000 | 128.00/M | LNJ416Q8YRA 
6 Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4] -30-85 | 88 3.3 | 10 | 2.03 | 2.6 | 565) P11515CT-ND 36 33.30 | P11515TR-ND 3,000 | 118.00/M | LNJ316C8TRA 
Pure Green | Clear Non Diffused) © GaP 60 | 20 | 4] -30~85 1 04 | 10 | 2.03 | 26 | 555) P11517CT-ND 2 38 = 35 | P11517TR-ND 3,000 | 138.00/M | LNJ316C8PRA 
Red Clear Non Diffused] GaAlAs | 60 | 20 | 3} -30~85 | 10.5 4 10 | 1.72 | 2.5 | 660} P11544CT-NDt A2 38 = .35 | P11544TR-NDt | 3,000) 138.00/M | LNJ216C8ARU 
Orange Clear Non Diffused] GaAsP | 60 | 20 | 3] -30~-85 | 21 44 10 | 1.93 | 2.6 | 630} P11545CT-NDt 39 36.32 | PI1545TR-NDt | 3,000) 128.00/M | LNJ816C8DRU 
Amber lYellow Clear Non Diff} GaAsP | 60 | 20 | 4 | -30~85 | 33 1.2 | 10 2 2.6 | 590) P11546CT-NDt 39 36 32 | PI1546TR-NDt | 3,000) 128.00/M | LNJ416Q8YRU 
Green Clear Non Diffused] GaP 60 | 20 | 4| -30-85 | 88 3.3 | 10 | 2.03 | 26 | 565] P11547CT-NDt 36 33.30 | P11547TR-NDt | 3,000) 118.00/M | LNJ316C8TRU 
Ultra Bright InGaAIP /GaN LED 
Red Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~-85 | 24 | 128 | 10 | 1.92 | 2.5 | 645| P11518CT-ND 63 59 54 | P11518TR-ND 3,000 | 256.00/M | LNJ216C82RA 
Orange Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~-85 | 48 25 10 | 2.03 | 2.5 | 630} P11519CT-ND 63 59 .54 | P11519TR-ND 3,000 | 256.00/M | LNJ816C83RA 
Orange Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20 | 4| -30-85 | 98 5.2 | 10 1.9 | 25 | 620) P11520CT-ND 63 59 54 | P11520TR-ND 3,000 | 256.00/M | LNJ816C88RA 
Soft Orange | Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20 | 4] -30~-85 | 30 16 10 | 1.95 | 2.5 | 615} P11521CT-ND 63 59 .54 | P11521TR-ND 3,000 | 256.00/M | LNJ816C87RA 
6 Amber Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20 | 4] -30~-85 | 26 | 138 | 10 2 2.5 | 595) P11522CT-ND 63 59 = .54 | P11522TR-ND 3,000 | 256.00/M | LNJ416C84RA 
Yellow Green | Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 ) 20 | 4) -30-85 | 22 11 10 | 2.03 | 2.5 | 575| P11523CT-ND 63 59 54 | P11523TR-ND 3,000 | 256.00/M | LNJ316C83RA 
Blue Clear Non Diffused] GaN 40 | 10 | 5 | -25-85 | 128) 68 | 15 | 32 | 37 | 470] P11525CT-ND 415 390 3.64 | P11525TR-ND 3,000 | 1895.00/M | LNJ916C8BRA 
Pure Green | Clear Non Diffused| GaN 40 | 10 | 5} -25-85 | 51 | 272) 5 3 3.7 | 525] P11524CT-ND 415 390 3.64 | P11524TR-ND 3,000 | 1895.00/M | LNJ616C8WRA 
Yellow Green | Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 ) 20 | 4) -30-85 | 22 11 10 | 203 | 2.5 | 575| P11548CT-NDt 63 59 54 | P11548TR-NDt | 3,000) 256.00/M | LNJ316C83RU 
1206 (3216) Leadless with Dome Lens Type (30 degree) 
High Bright Red Clear GaAlAs | 60 | 20 | 3) -30-85 | 32 17 10 | 1.72 | 2.5 | 660} P596CT-ND 73 67 61 | P596TR-ND 2,000) 231.00/M | LNJ218C8ARA 
Orange Clear Non Diffused] GaAsP | 60 | 20 | 3 | -30~85 9 45 | 20 | 1.93 | 2.6 | 630} P11563CT-ND 50 A743: | P11563TR-ND 2,000 | 202.00/M | LNJ818C8DRA 
Soft Orange | Clear Non Diffused] GaAsP | 60 | 20 | 3] -30-85 5 27 | 20 | 1.93 | 26 | 610] P11564CT-ND 50 A743 | P11564TR-ND 2,000 | 202.00/M | LNJ818C8SRA 
Yellow Green Clear GaP 60 | 20 | 4} -30-85 | 25 10 10 | 2.03 | 2.6 | 565} P595CT-ND 2B 67 61 | P595TR-ND 2,000 | 231.00/M | LNJ318C8TRA 
7 Amber lYellow Clear Non Diff} GaAsP | 60 | 20 | 4 | -30~85 7 3.7 | 20 2 2.6 | 590} P11565CT-ND 50 A743 | P11565TR-ND 2,000 | 202.00/M | LNJ418Q8YRA 
Pure Green | Clear Non Diffused) © GaP 60 | 20 | 4] -30-85 | 3.5 2 20 | 2.03 | 2.6 | 555 | P11567CT-ND 2 9 45 | P11567TR-ND 2,000 | 212.00/M | LNJ318C8PRA 
High Bright Red | Clear Non Diffused] GaAlAs | 60 | 20 | 3] -30~85 | 32 17 20 | 1.72 | 2.5 | 660] P11576CT-ND 62 49 45 | P11576TR-ND 2,000) 212.00/M | LNJ218C8ARU 
Soft Orange | Clear Non Diffused] GaAsP | 60 | 20 | 3] -30~85 5 27 | 10 | 1.03 | 2.6 | 610) P11577CT-ND 50 A743 | P11577TR-ND 2,000 | 202.00/M | LNJ818C8SRU 
Amber lYellow Clear Non Diff} GaAsP | 60 | 20 | 4 | -30~85 i 3.7 | 20 2 2.6 | 590} P11578CT-ND 50 A743 | P11578TR-ND 2,000 | 202.00/M | LNJ418Q8YRU 
Ultra Bright InGaAIP LED 
Ultra Bright Red | Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 75 40 20 | 1.92 | 2.5 | 645 | P11568CT-ND 1.00 94 85 | P11568TR-ND 2,000 | 404.00/M | LNJ218C82RA 
Orange Non Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4] -30-85 | 160 85 20 | 2.03 | 2.5 | 630] P11569CT-ND 1.00 94.85 | P11569TR-ND 2,000 | 404.00/M | LNJ818C83RA 
Orange Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20 | 4] -30~-85 | 33 | 176 | 20 1.9 | 25 | 620) P11570CT-ND 1.00 94 85 | P11570TR-ND 2,000 | 404.00/M | LNJ818C88RA 
r Soft Orange | Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20 | 4] -30~-85 | 100 | 56 20 | 1.95 | 2.5 | 615 | P11571CT-ND 1.00 94 85 | P11571TR-ND 2,000 | 404.00/M | LNJ818C87RA 
Amber Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20 | 4] -30~85 | 85 45 20 2 2.5 | 595) P11572CT-ND 1.00 94 85 | P11572TR-ND 2,000 | 404.00/M | LNJ418C84RA 
Yellow Green | Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20 | 4| -30-85 | 110 | 58 20 | 2.03 | 2.5 |575| P11573CT-ND 1.00 94 85 | P11573TR-ND 2,000 | 404.00/M | LNJ318C83RA 
Yellow Green | Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20 | 4} -30-85 | 110 | 58 10 | 203 | 2.5 | 575] P11579CT-NDt 1.00 94 85 | P11579TR-NDt | 2,000} 404.00/M | LNJ318C83RU 
Side Firing LED with Refractive Case 
Red Clear GaP 60 | 20 | 4] -25~80 | 07 | 0.25 | 10 | 203 | 2.6 | 700] P11138CT-ND 40 37.34 | P11138TR-ND 3,000 | 163.00/M | LNJ210C6RRA 
High Bright Red Clear GaAlAs | 60 | 20 | 3] -25-80 8 26 | 10 | 1.72 | 2.5 | 660) P11139CT-ND 40 37.34 | P11139TR-ND 3,000 | 182.00/M | LNJ210C6ARA 
Orange Red Clear GaAsP |) 60 | 20 | 3] -25-80 | 25 08 | 10 | 1.93 | 26 | 630) P519CT-ND 39 36.33 | P519TR-ND 3,000) 172.00/M | LNJ810L6DRA 
8 Soft Orange [Red Clear Non Diff. GaAsP | 60 | 20 | 3| -25-85 | 1.8 | 0.75 | 10 | 1.93 | 26 | 610] P11580CT-ND 53 A8 = 43 | P11580TR-ND 3,000} 172.00/M | LNJ810L6SRA 
Amber Yellow Clear GaAsP | 60 | 20 | 4] -25-80 | 25 08 | 10 2 2.6 | 590} P11140CT-ND 40 37.34 | P11140TR-ND 3,000 | 172.00/M | LNJ410Q6YRA 
Yellow Green Clear GaP 60 | 20 | 4] -25~80 8 3 10 | 2.03 | 2.6 | 565} P520CT-ND 39 36.33 | P520TR-ND 3,000) 163.00/M | LNJ310M6URA 
Pure Green | Clear Non Diffused) © GaP 60 | 20 | 4} -25-85 | 14 06 | 10 | 2.03 | 26 | 555) P11582CT-ND 56 50 45 | P11582TR-ND 3,000 | 182.00/M | LNJ310C6PRA 
White White Diffused GaN 120 | 30 | 5 | -25~80 | 260 | 180 | 10 | 34 | 3.9 | — | P12024CT-ND 5.77 5.39 4.88 | P12024TR-ND 3,000 | 2340.00/M | LNJO10X6FRA 
Ultra Bright InGaAIP LED 
Ultra Bright Red | Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -25~-85 | 23 12 10 | 1.92 | 2.5 | 645| P11583CT-ND 72 68 62 | P11583TR-ND 3,000 | 293.00/M | LNJ210C62RA 
Orange Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20 | 4] -25~85 | 48 25 10 | 2.03 | 2.5 | 630} P11584CT-ND 72 68 62 | P11584TR-ND 3,000 | 293.00/M | LNJ810C63RA 
8 Orange Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -25~85 | 45 24 10 | 1.95 | 2.5 | 620} P11585CT-ND sn2 68 62 | P11585TR-ND 3,000 | 293.00/M | LNJ810C68RA 
Soft Orange | Clear Non Diffused] InGaAIP | 50 | 20 | 4] -25~-80 | 30 12 10 | 1.95 | 2.5 | 615| P11586CT-ND 72 68 62 | P11586TR-ND 3,000) 293.00/M | LNJ810C67RA 
Amber Clear Non Diffused] InGaAIP | 50 | 20 | 4] -25~80 | 225 | 85 | 10 2 2.5 | 595) P11587CT-ND she 68 62 | P11587TR-ND 3,000) 293.00/M | LNJ410C64RA 
Yellow Green | Clear Non Diffused] InGaAIP | 50 | 20 | 4) -25-80 | 15 7.7 =| 10 2 2.5 | 575] P11588CT-ND 72 68 62 | P11588TR-ND 3,000 | 293.00/M | LNJ310C63RA 
Gull Wing GW Type with Refractive Case 
Red Clear GaP 60 | 20 | 4] -25-80 | 14 05 | 15 | 22 | 28 | 700) P503CT-ND 33 31.28 | P503TR-ND 2,000) 128.00/M | LN1261CTR 
High Bright Red Clear GaAlAs | 50 | 20 | 3) -25-80 | 12 5 20 1.8 | 2.6 | 660) P513CT-ND A4 1.37 | P513TR-ND 2,000} 148.00/M | LN1261CALTR 
Orange Clear GaAsP | 60 | 20 | 3] -25~80 5 19 | 20 | 24 2.8 | 630) PS505CT-ND 33 31.28 | P505TR-ND 2,000) 138.00/M | LN1861CTR 
9 Amber Clear GaAsP |) 60 | 20 | 4] -25-80 | 4.5 16 | 20 | 22 | 28 | 590) P512CT-ND 34 31.29 | P512TR-ND 2,000) 138.00/M | LN1461CTR 
Yellow Green Clear GaP 60 | 20 | 4 | -25-80 | 7.5 28 | 20 | 22 | 28 | 565| PS504CT-ND 33 31.28 | P504TR-ND 2,000 | 128.00/M | LN1361CTR 
ans Clear GaP 60 | 20 | 4} -25-80 | 15 8 20 | 2.2 | 2.8 | 565} P514CT-ND 38 35.32 | P514TR-ND 2,000) 128.00/M | LNJ361C3URO01 
Ultra Bright InGaAIP LED 
9 Amber Clear InGaAIP | 50 | 20 | 4] -25~80 | 18 65 | 10 2 2.3 | 595) P11128CT-ND 58 53 49 | P11128TR-ND 2,000) 276.00/M | LNJ461C34RA 
1206 (3216) J- Lead J Type with Refractive Case 
Red Clear GaAsP | 45 | 15 | 4) -25-80 | 12 | 045 | 10 | 241 2.8 | 700) PS500CT-ND 33 31.28 | P500TR-ND 3,000 | 128.00/M | LN1251CTR 
High Bright Red Clear GaAlAs | 45 | 15 | 3] -25-80 9 3.3 | 10 | 1.75 | 2.6 | 660) P11126CT-ND A4 At 38 | P11126TR-ND 3,000 | 148.00/M | LN1251CALTR 
10 Orange Clear GaAsP |) 45 | 15 | 3] -25-80 | 3.5 1.3 | 10 | 0.05 | 28 | 630) P502CT-ND 33 31.28 | P502TR-ND 3,000 | 138.00/M | LN1851CTR 
Amber Clear GaAsP |) 45 | 15 | 4] -25-80 | 22 08 | 10 | 24 2.8 | 590) P511CT-ND 33 31.28 | P511TR-ND 3,000 | 138.00/M | LN1451CTR 
Yellow Green Clear GaP 45 | 15 | 4] -25~80 5 19 | 10 | 24 2.8 | 565) P501CT-ND 33 31.28 | P501TR-ND 3,000 | 128.00/M | LN1351CTR 
* Low current LED, same brightness as previous design with half the power, ideal for battery powered equipment. _‘¢ Thru-Board type (Continued) 


2348 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic Surface Mount LEDs (cont) 


Absolute Max. Ratings lo Rated Cut Tape 
Lighting Process |(mW)](mA)|(V)| (°C) | (med) | (med) | (mA) VF(V) dP | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. Color Lens Tech. PD | IF | VR/ Topr Typ. | Min. IF Typ. | Max. | Typ.| Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Ultra Bright GaN LED 
10 Blue Clear GaN 40 | 10 | 5] -25~80 9 3 5 3.2 3.7 | 470} P11127CT-ND. 3.83 3.51 3.19 | P11127TR-ND 3,000 | 1895.00/M | LNJ951C4BRA 
Pure Green Clear GaN 40 | 10 | 5] -25~80 60 32 § 3.0 3.7 | 525} P628CT-ND 3.83 3.51 3.19 | P628TR-ND 3,000 | 1895.00/M | LNJ651C4WRA 
Leadless TSS- Type Bi-Color 
Yellow Green White Diffused GaP 60 | 20 | 4) -30~85 5 1.8 10 | 2.03 | 2.6 | 565 
‘3 Orange White Diffused GaAsP 60 | 20 | 3 | -30-85 1 04 40 493 | 26 | 630 P11142CT-ND 80 14 67 | P11142TR-ND 5,000 | + 170.00/M | LNJ115W8ARA 
Yellow Green White Diffused GaP 60 | 20 | 4) -30~85 5 1.8 10 | 2.03 | 2.6 | 565 
High Bright Red | White Diffused GaAlAs 50 | 20 | 3| -30~85 6.7 22. 10 1.72 | 2.5 | 655 RRR 80 is aa oho $9,000.) ~188,00/M,)'LNSLTSWEERA 
Ultra Bright InGaAIP / GaN LED Combination 
Yellow Green White Diffused GaP 60 | 20 | 4) -30-85 5 1.8 10 | 2.03 | 2.6 | 565 
‘Aviber White Diffused ingaaie | 55 | 20 | 4) -30-85 m4 7 40 O14 26 | 595 P11144CT-ND 1.11 1.02 93 | P11144TR-ND 5,000 | 448.00/M | LNJ115W88RA 
Yellow Green White Diffused GaP 60 | 20 | 4) -30~85 5 18 10 | 2.03 | 2.6 | 565 
Soft Orange White Diffused ingaaie | 55 | 20 | 3) -30-85 m4 7 40 195 | 25 | 615 P11591CT-ND 1.22 1.14 1.03 | P11591TR-ND 5,000 | 448.00/M | LNJ115W89RA 
Pure Green White Diffused GaN 40 | 10 | 5 | -30~85 34 12.9 5 3 3.7 | 525 
an High Bright Red | White Diffused GaAlAs 55 | 20 | 3 | -30-85 67 28 40 172 | 25 | 655 P11590CT-ND 5.62 5.27 4.92 | P11590TR-ND 5,000 | 2331.00/M | LNJ115W86RA 
Blue White Diffused GaN 40 | 10 | 5] -30~85 8.5 4 § 3.2 3.7 | 470 
High Bright Red | White Diffused GaAlAs 55 | 20 | 3 | -30~85 6.7 2.8 10 1.72 | 2.5 | 655 eae Pee ne eee BOND eee NCO. | NUL EHAA 
Pure Green White Diffused GaN 40 | 10 | 5 | -30~85 34 10.3 5 3 3.7 | 525 
Soft Orange White Diffused ingaaie | 55 | 20 | 4) -30-85 m4 7 40 495 | 25 | 615 P11145CT-ND 5.78 6.31 4.83 | P11145TR-ND 5,000 | 2331.00/M | LNJ115W8VRA 


S-GW Gull Wing Type Bi-Color 
High Bright 


Yellow Green | White Diffused | GaP | 60 | 20 | 4 | -25-85 | 5 | 3 | 10 | 2.03 | 26 | 565) peoecT-ND 75 69 63 | P526TR-ND 3,000) 237.00/M | LNJ1o7WsPRW 
12| High Bright Red | White Diffused | GaAlAs | 60 | 20 | 3| -25-85 | 5 | 17 | 10 | 1.72 | 25 | 660 
Yellow Green | White Diffused | GaP | 60 | 20 | 4| -25-e5 | 26 | 09 | 10 | 203 | 26 | 565 
cae Wnte bitiece | @caee ‘lveo: | ao lial dees | a| ou: |laa. | yea ae: coe eee 75 69 63 | PS515TR-ND 3,000| 217.00/M | LNJ107W5ARA1 
Gull Wing Type Bi-Color with Refractive Case 
Green Clear GaP 45 | 15 | 4] -25~80 4 15 10 2.05 | 2.8 | 565 
. ihe: Rat cep | ae ae l3| oeso | ae | oes | de | 2) | os | eso oe 75 69 63 | PS507TR-ND 1,000} 256.00 | LN2162C13TR 
Pure Green Clear GaAsP 45 | 15 | 3] -25~65 25 1.2 10 2.05 | 2.8 | 555 
tae ce cep | ae tell ose | oa | oo | ao | aoe | oe | eao MMauagete 80 74 67 | P11147TR-ND | 1,000} 256.00 | LN2162ce8TR 


Dome Lens Leadless Bi-Color LED 
Yellow/Green White Diffused GaP 60 | 20 | 4) -30~-85 10 5 10 | 203 | 2.6 | 565 


it High Bright Red | White Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4] -30-85 |) 13.4 7 10 | 1.92 | 2.5 | 645 ENED) - a ND 2000.) 378 00) CNIS TWRSRA 


Side View Smaller Size Leadless LED — RoHS Compliant 

Blue White Diffused GaN 65 | 15 | 5] -30~-85 | 25 10 5 3 3.4 | 467 | P632CT-ND 96 81 .65 | P632TR-ND 4,000) 417.00/M | LNJ923W8BRA 
Soft Orange Yellow Diffused | InGaAIP | 55 | 20 | 4] -30~85 9 7 5 1.95 | 2.3 | 610) P633CT-ND 42 34.24 | P633TR-ND 5,000) 103.00/M | LNJ853W86RA 
Side View Smaller Size Leadless Bi-Color LED 


Yellow/Green White Diffused GaP 60 | 20 | 4) -30~-85 5 18 10 | 2.03 | 2.6 | 565 
High Bright Red | White Diffused GaAlAs | 50 | 20 | 3) -30~-85 4 1.5 10 | 1.72 | 2.5 | 655 ese) ” a? A000 fy S78:00/M, | ENA CAW BERS 


Tri-Color Leadless LED Ultra Bright LED Combination 


19 Pure Green White Diffused GaN 65 | 15 
Soft Orange White Diffused InGaAIP | 70 | 20 


-30-85 | 85 50 5 34 3.7 | 525) P11593CT-ND 10.47 9.82 9.16 | P11593TR-ND 2,000 | 4776.00/M | LNJ717W80RA1 
-30-85 | 45 20 10 | 195 | 2.5 | 615 
0603 Leadless Lo-Profile 
20) White Light White Diffused GaN 27 | 7 | 5] -30~-85 | 25 13 5 34 3.7 P12022CT-ND 491 458 415 | P12022TR-ND 5,000) 1809.00/M | LNJO26X8BRA 


Blue White Diffused InGaN 40 | 10 | 5} -30~85 8.5 3.2 5 3.2 3.7 | 470 
17 Pure Green White Diffused InGaN 40 | 10 | 5] -30~85 34 10.3 § 3 3.7 | 525} P11146CT-ND. 11.12 10.20 9.27 | P11146TR-ND 2,000 | 4533.00/M | LNJ717W80RA 
Soft Orange White Diffused InGaAIP_| 55 | 20 | 4 | -30~85 23 7 10 1.95 | 2.5 | 615 
Blue White Diffused GaN 65 | 15 | 4) -30-85 35 10 5 3.1 3.7 | 470 
18 Pure Green White Diffused GaN 65 | 15 | 4) -30~85 85 50 5 3.1 3.7 | 525} P11592CT-ND. 10.47 9.82 9.16 | P11592TR-ND 2,000 | 4776.00/M | LNJ717W83RAS 
Orange White Diffused InGaAIP_| 70 | 20 | 4 | -30~85 45 15 10 2 2.5 | 630 
Blue White Diffused GaN 65 | 15 | 4) -30~85 30 18 5 3.1 3.7 | 470 
4 
4 


* Low current LED, same brightness as previous design with half the power, ideal for battery powered equipment. —_t Thru-Board type 


LED Numeric Displays 


P324-P329 P334 
P356-P360 
Cc 
ky 
0.5x0.3 D 
So i 
mel 
E 
Absolute Characteristics 
Max. Ratings (Ta = 25°C) Digi-Key Panasonic 
(Ta = 25°C) 10 Typ. Typ. VF Part No. Part No. 
VR IF IFPt Pp at IF (seg.) (D.P.) | atIF Typ. Common Common Pricing Common Common 
Color Size (V) (mA) (mA) (mW) (mA) (ped) (ued) | (mA) (Vv) Anode Cathode 1 10 200 1000 Anode Cathode 
Amber 0.3B 5 20 100 60 10 600 200 20 2.2 P324-ND  — 1.90 17.25 296.70 1276.93 LN513YA = 
Orange 0.3B 3 20 100 60 10 1,000 400 20 21 P325-ND — 1.95 17.72 304.76 1311.63 LN5130A = 
Amber 43 5 20 100 60 10 600 200 20 2.2 P328-ND — 2.11 19.17 329.72 1419.06 LN514YA = 
Orange 43 3 20 100 60 10 1,200 500 20 21 P329-ND — 2.11 19.17 329.72 1419.06 LN5140A = 
Red 82 5 20 100 60 5 450 150 20 2.2 P411-ND — 3.16 28.75 494.50 2128.22 LN518RA — 
Red 43 5 20 100 60 5 450 150 20 2.2 P334-ND  — 2.11 19.17 329.72 1419.06 LN524RA = 
Green 43 5 20 100 60 10 1,500 500 20 2.2 = P356-ND 2.44 22.14 380.81 1638.92 = LN524GK 
Red 57 5 20 100 60 5 600 250 20 2.2 = P358-ND 2.06 18.75 322.50 1387.97 _— LN526RK 
Amber 57 5 20 100 60 10 800 300 20 2.2 = P360-ND 2.97 27.00 464.40 1998.68 _ LN526YK 


t The condition of IFPp is duty 10%, pulse width is 1 msec. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t073) 2349 


Panasonic Blue LEDs Fig. 1—T-1% Fig. 2—T-1% Fig. 3 - T-1% 


High Brightness 


Max Ratings: 

Power Consumption: 120mW 

Forward Current: 30mA 

Reverse Voltage: 5V 

Operating Ambient Temperature: -25~80°C 
Storage Temperature: -30~100°C 

Water clear lens when off. 


Blue LED Precautions in Handling: 

A blue LED is sensitive to static electricity and care should be fully taken in handling it. 
Particularly, when an overvoltage is applied, which exceeds the absolute maximum rating of 
the blue LED, its energy damages the LED. 


lo IR Viewing 
med med | (mA) VF (Vv) Ap An (mA) (uA) (Vv) Angle Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. | Typ Min| IF Max Typ Typ Typ IF Max VR (deg) Part No. 1 10 200 1,000 Part No. 
bl 1500 640 | 20 4.0 3.5 470 30 20 10 5 15 P465-ND. 2.67 24.95 463.32 1797.50 LNG992CFBW 
2 650 260 | 20 4.0 3.5 470 30 20 10 5 30 P466-ND 2.67 24.95 463.32 1797.50 LNG901CFBW 
3 350 140 | 20 4.0 3.5 470 30 20 10 5 45 P467-ND 2.67 24.95 463.32 1797.50 LNG91LCFBW 


Fig. 3 T-1% Fig. 4 - T-1% Fig. 5 - T-1% 


@4.0 f 5.0 


Anode Cathode Anode Cathode Anode Cathode Anode Cathode Anode Cathode 


Electro-Optical Character 
(Ta=25°C) Dimensions (mm) 
Lens Pp IF VR lo Xp Lens Lead Lead Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Size Color (mW) (mA) (V) (mcd) (nm) | Height Length Spacing Part No. 10 200 1,000 5,000 Part No. 

3.0 Red Diffused 70 25 4 2.8 700 5.5 26.5, 28.0 2.54 P563-ND 2.24 36.00 124.62 114.82/M LN28RPX 
3.0 Green Diffused 90 30 4 10.0 565 5.5 26.5, 28.0 2.54 P564-ND 2.84 45.57 139.01 128.08/M LN38GPX 
3.0 Amber Diffused 90 30 4 5.0 590 5.5 26.5, 28.0 2.54 P565-ND 3.50 60.20 187.32 171.29/M LN48YPX 

1 3.0 Orange Red Diff. 90 30 3 5.0 630 5.5 26.5, 28.0 2.54 P566-ND 3.18 51.07 155.79 143.54/M LN88RPX 
3.0 Clear Red Diffused 70 25 4 3.0 700 5.5 26.5, 28.0 2.54 P606-ND 1.87 31.11 105.76 99.54/M LN28RCPX 
3.0 Clear Green Diff. 90 30 4 8.0 565 5.5 26.5, 28.0 2.54 P607-ND 2.15 34.50 112.64 103.78/M LN38GCPX 
3.0 Clear Amber Diff. 90 30 4 15.0 590 5.5 26.5, 28.0 2.54 P608-ND 2.24 36.00 122.23 112.61/M LN48YCPX 
3.2 Red Diffused 70 25 4 1.0 700 4.6 24.5, 26.0 2.54 P567-ND 2.70 43.44 131.81 121.45/M LN276RPX 
3.2 Red Clear 70 25 4 1.5 700 4.6 24.5, 26.0 2.54 P568-ND 2.70 43.44 131.81 121.45/M LN276RCX 

2 3.2 Green Diffused 90 30 4 5.0 565 4.6 24.5, 26.0 2.54 P569-ND 2.84 45.57 139.01 128.08/M LN376GPX 
3.2 Green Clear 90 30 4 15.0 565 4.6 24.5, 26.0 2.54 P570-ND 2.84 45.57 139.01 128.08/M LN376GCPX 
3.2 Orange Red Clear 90 30 3 10.0 630 4.6 24.5, 26.0 2.54 P571-ND 3.18 51.07 155.79 143.54/M LN876RCPX 
4.0 Red Diffused 70 25 4 2.0 700 6.0 26.45, 27.95 2.54 P572-ND 2.24 36.00 124.62 114.82/M LN29RPX 
4.0 Green Diffused 90 30 4 6.0 565 6.0 26.45, 27.95 2.54 P573-ND 2.84 45.57 139.01 128.08/M LN39GPX 

3 4.0 Amber Diffused 90 30 4 10.0 590 6.0 26.45, 27.95 2.54 P574-ND 3.50 60.20 187.32 171.29/M LN49YPX 
4.0 Clear Red Diffused 70 25 4 3.5 700 6.0 26.5, 28.0 2.54 P602-ND 1.87 31.11 105.76 99.54/M LN29RCPX 
4.0 Clear Green Diff. 90 30 4 20.0 565 6.0 26.5, 28.0 2.54 P603-ND 2.15 34.50 112.64 103.78/M LN39GCPXUY 
5.0 Red Diffused 70 25 4 3.0 700 8.65 25.0, 26.5 2.54 P374-ND 1.68 27.00 107.85 99.37/M LN21RPH 
5.0 Green Diffused 90 30 4 15.0 565 8.65 25.0, 26.5 2.54 P375-ND 2.15 34.50 112.64 103.78/M LN31GPH 
5.0 Amber Diffused 90 30 4 8.0 590 8.65 25.0, 26.5 2.54 P372-ND 2.24 36.00 122.23 112.61/M LN41YPH 
5.0 Orange Red Diff. 90 30 3 10.0 630 8.65 25.0, 26.5 2.54 P373-ND 2.24 36.00 122.23 112.61/M LN81RPH 
5.0 Red Clear 70 25 4 5.0 700 8.65 25.0, 26.5 2.54 P581-ND 2.15 34.51 119.83 110.41/M LN21RCPH 

4 5.0 Red Diffused# 70 25 4 3.0 700 8.65 25.0, 26.5 2.54 P582-ND 2.15 34.51 119.83 110.41/M LN21WPH 
5.0 Red Cleart 70 25 4 5.0 700 8.65 25.0, 26.5 2.54 P583-ND 2.15 34.51 119.83 110.41/M LN21CPH 
5.0 Green Clear 90 30 4 20.0 565 8.65 25.0, 26.5 2.54 P584-ND 2.70 43.41 127.03 117.04/M LN31GCPH 
5.0 Green Yellow Clear 90 30 4 56.0 563 8.65 25.0, 26.5 2.54 P585-ND 2.70 43.41 127.03 117.04/M LN31YCPH 
5.0 Amber Clear 90 30 4 20.0 590 8.65 25.0, 26.5 2.54 P586-ND 2.75 44.23 129.42 119.24/M LN41YCPH 
5.0 Orange Red Clear 90 30 3 20.0 630 8.65 25.0, 26.5 2.54 P587-ND 2.80 45.02 136.62 125.87/M LN81RCPH 
5.0 Orange Red Cleart 90 30 3 25.0 630 8.65 25.0, 26.5 2.54 P588-ND 2.80 45.02 136.62 125.87/M LN81CPH 
5.0 Red Diffused 70 25 4 3.0 700 8.65 27.0, 28.5 2.54 P589-ND 2.24 36.00 124.62 114.82/M LN21RPX 
5.0 Green Diffused 90 30 4 15.0 565 8.65 27.0, 28.5 2.54 P590-ND 2.70 43.41 127.03 117.04/M LN31GPX 

5 5.0 Orange Red Diff. 90 30 3 10.0 630 8.65 26.5, 28.0 2.54 P601-ND 2.24 36.00 122.23 112.61/M LNG801RKD 
5.0 Amber Diffused 90 30 4 15.0 590 8.65 27.0, 28.5 2.54 P600-ND 2.24 36.00 122.23 112.61/M LNG401YKX 
5.0 Red Diffused 70 25 4 4.0 700 7.5 26.5, 28.0 2.54 P598-ND 2.52 40.97 125.79 115.01/M LNG21LRKR 
5.0 Green Diffused 90 30 4 20.0 565 75 26.5, 28.0 2.54 P599-ND 2.56 41.76 128.22 117.24/M LN31GPSLX 


+ Water clear lens when off. # White diffused lens when off. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2350 (1073) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic Designer LEDs 


Electro-Optical Dimensions 
Lens Characteristics (Ta=25°C) (mm) 
Size Process Pp IF VR lo »P Lens Lead Lead Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. (mm) Color Technology (mW) | (mA) (V) (med) | (nm) Height Length Spacing Part No. 10 200 1,000 Part No. 
@2.0 Red Diffused GaP 70 25 4 1.0 700 8.0 27.0, 28.5 2.54 P544-ND 3.50 60.20 187.32 LN222RPH 
@2.0 Green Diffused GaP 90 30 4 1.0 565 8.0 27.0, 28.5 2.54 P545-ND 3.50 60.20 187.32 LN322GPH 
1 @2.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 2.5 590 8.0 27.0, 28.5 2.54 P546-ND 3.60 61.92 192.66 LN422YPH 
@2.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.6 700 8.0 27.0, 28.5 2.54 P612-ND 2.15 34.51 119.83 LN222RPX 
@2.0 Green Diffused GaP 90 30 4 1.0 565 8.0 27.0, 28.5 2.54 P613-ND 2.24 36.00 143.79 LN322GPX 
@2.0 Amber Diffused GaAsP. 90 30 4 4.0 590 8.0 27.0, 28.5 2.54 P614-ND 2.75 44.23 146.20 LNG422YKY 
@2.0 Red Diffused GaP 70 25 4 1.0 700 7.7 32.0, 33.5 2.54 P547-ND 3.50 60.20 187.32 LN282RPX 
7 @2.0 Green Diffused GaP 90 30 4 1.2 565 Tet 32.0, 33.5 2.54 P548-ND 3.50 60.20 187.32 LN382GPX 
@2.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 2.0 590 TE 32.0, 33.5 2.54 P549-ND 3.50 60.20 214.07 LN482YPX 
@2.0 Orange/Red Diff GaAsP 90 30 3 6.0 630 Get 32.0, 33.5 2.54 P550-ND 3.50 60.20 214.07 LN882RPX 
3 @2.8 Amber Clear GaAsP 90 30 4 0.8 590 5.5 15.5, 17.0 2.54 P378-ND 2.75: 44.22 134.21 LN463YCPP. 
@3.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.7 700 3.8 24.5, 26.0 2.54 P551-ND 2.80 45.02 136.62 LN277RPX 
4 @3.0 Green Diffused GaP 90 30 4 5.0 565 3.8 24.5, 26.0 2.54 P552-ND 2.84 45.57 139.01 LN377GPX 
@3.0 Orange/Red Diff GaAsP 90 30 3 5.0 630 3.8 24.5, 26.0 2.54 P553-ND 3.18 51.07 155.79 LN877RPX 
@3.0 Red Diffused GaP 70 25 4 2.0 700 6.0 27.0, 28.5 2.54 P554-ND 2.70 43.44 131.81 LN238RPH 
5 @3.0 Green Diffused GaP 90 30 4 4.0 565 6.0 27.0, 28.5 2.54 P555-ND 2.84 45.57 139.01 LN338GPH 
@3.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 3.0 590 6.0 27.0, 28.5 2.54 P556-ND 3.50 60.20 187.32 LN438YPH 
3.5 Green Diffused GaP 90 30 4 1.2 565 2.3 12.5, 12.5 2.54 P442-ND 3.92 63.00 191.73 LN35GP. 
6 @3.5 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 0.8 590 2.3 12.5, 12.5 2.54 P443-ND 3.92 63.00 191.73 LN45YP 
@3.5 Orange Diffused GaAsP 90 30 3 156 630 2.3 12.5, 12.5 2.54 P444-ND 3.92 63.00 191.73 LN85RP. 
04.4 Green Clear GaP 90 30 4 10.0 565 5.0 14.5, 16.0 2.54 P557-ND 2.84 45.57 139.01 LN340GCP. 
7 04.4 Red Diffused GaP 70 25 4 0.8 700 5.0 27.3, 28.8 2.54 P559-ND 2.80 45.02 136.62 LN240RPX 
4.4 Green Diffused GaP 90 30 4 2.5 565 5.0 27.3, 28.8 2.54 P560-ND 2.84 45.57 139.01 LN340GPX 
04.4 Orange/Red Diff GaAsP 90 30 3 4.5 630 5.0 27.3, 28.8 2.54 P561-ND 3.18 51.07 155.79 LN840RPX 
0 1.0x5.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 2.0 590 8.5 13.0, 14.5 2.54 P317-ND 2.75 44.23 129.42 LN424YP 
8 0 1.0x5.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.6 700 8.5 26.5, 28.0 2.54 P615-ND 2.15 34.51 115.05 LN224RPXB 
0 1.0x5.0 Green Diffused GaP 90 30 4 2.0 565 8.5 26.5, 28.0 2.54 P616-ND 2.24 36.00 117.44 LN324GPXB 
0 1.7x2.5 Red Clear + GaP 60 20 4 1.5 700 _— 8.5 Typ. = P417-ND 2.80 45.00 150.99 LNO1201C 
6 0 1.7x2.5 Green Clear + GaP 60 20 4 10.0 565 = 8.5 Typ. = P418-ND 3.08 49.50 150.99 LNO1301C 
0 1.7x2.5 Amber Clear GaAsP 60 20 4 5.0 590 = 8.5 Typ. = P419-ND 3.36 54.00 162.97 LNO1401C 
0 1.7x2.5 Orange Clear t GaAsP 60 20 4 8.0 630 = 8.5 Typ. = P420-ND 3.36 54.00 162.97 LNO1801C 
0 1.8x1.8 Red Diffused GaP 80 25 4 0.5 700 10.0 25.5, 27.0 2.54 P385-ND 2.15 34.51 115.05 LN265RPH 
10 0 1.8x1.8 Green Diffused GaP 90 30 4 1.0 565 10.0 25.5, 27.0 2.54 P386-ND 2.24 36.00 122.23 LN365GPH 
0 1.8x1.8 Amber Diffused GaP 90 30 4 2.5 590 10.0 25.5, 27.0 2.54 P387-ND 2.75. 44.23 163.83 LN465YPH 
0 2.0x5.0 Orange Diffused GaAsP 90 30 3 2.5 630 7.5 14.5, 16.0 2.54 P440-ND 3.14 50.54 129.42 LN842RP. 
0 2.0x5.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.4 700 7.5 26.5, 28.0 2.54 P617-ND 2.15 34.51 115.05 LN242RPX 
1 0 2.0x5.0 Green Diffused GaP 90 30 4 1.5 565 75 26.5, 28.0 2.54 P618-ND 2.24 36.00 117.44 LN342GPX 
0 2.0x5.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 2.0 590 7.5 26.5, 28.0 2.54 P619-ND 2.75 44.23 129.42 LNG442YKX 
0.2.0x5.0 | Orange/Red Diffused GaAsP 90 30 3 2.5. 630 7.5 26.5, 28.0 2.54 P620-ND 2.75 44.23 129.42 LN842RPX 
0 4.0x4.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.6 700 8.5 26.5, 28.0 2.54 P624-ND 2.15 34.51 115.05 LN252RPX 
12 0 4.0x4.0 Green Diffused GaP 90 30 4 2.0 565 8.5 26.5, 28.0 2.54 P625-ND 2.24 36.00 117.44 LN352GPX 
0 4.0x4.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 15 590 8.5 26.5, 28.0 2.54 P626-ND 2.75 44.23 129.42 LN452YPX 
13 A 4.0x4.5 Green Diffused GaP 90 30 4 5.0 565 5.5 26.5, 28.0 2.54 P627-ND 2.24 36.00 117.44 LNG312GKG 
0 5.0x5.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.4 700 9.0 26.5, 28.0 2.54 P621-ND 2.15 34.51 115.05 LN250RPH 
14 0 5.0x5.0 Green Diffused GaP 90 30 4 2.0 565 9.0 26.5, 28.0 2.54 P622-ND 2.24 36.00 117.44 | LN350GPH 
0 5.0x5.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 15 590 9.0 26.5, 28.0 2.54 P623-ND 2.75 44.23 129.42 LN450YPH 
0 1.8x5.3 Red Diffused GaP 70 25 4 0.6 700 8.0 28.0, 29.5 2.54 P609-ND 2.15 34.51 115.05 LN217RPH 
15 0 1.8x5.3 Green Diffused GaP 90 30 4 15 565 8.0 28.0, 29.5 2.54 P610-ND 2.24 36.00 117.44 | LN317GPH 
0 1.8x5.3 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 1.5 590 8.0 28.0, 29.5 2.54 P611-ND 2.15 34.51 115.05 LN417YPH 


t+ Water Clear Lens when off 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic 
LEDs — Level Meters 


Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C) Dimensions (mm) 
Package Color PD VR IF 10 Ap Lens Lens Lead Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Elements | (Diffused) | (mW) (V) (mA) (med) (nm) Size Height Length Part No. il 10 200 | Part No. 

2 Red 70 4 25 0.6 700 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 | P516-ND 50 A5 .39 | LNO2202P 

2 Green 90 4 30 1.5 565 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 | P517-ND 66 60 52 | LNO2302P 

3 Green 90 4 30 1.5 565 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 | P520-ND 98 90 77 | LNO3302P 

1 3 Amber 90 4 30 1.5 590 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 | P521-ND 98 90 77 | LNO3402P 
6 Amber 90 4 30 1.5 590 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 | P530-ND 1.95 1.78 1.53 | LNO6402P 

7 Red 70 4 25 0.6 700 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 | P531-ND 1.75 1.60 1.37 | LNO7202P 

7 Green 90 4 30 1.5 565 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 | P532-ND 2.28 2.08 1.79 | LNO7302P 

7 Amber 90 4 30 15 590 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 | P533-ND 2.45 2.23 1.92 | LNO7402P 

2 - Red 70 4 25 04 700 01.75x7.0 | 7.65 Bis P397-ND 1.45 1.32 1.14 | LN05201P 
3 = Green 90 4 30 1.0 565 92.0 25 2.0 P401-ND 3.85 3.50 3.01 | LN10304P 


High Brightness LEDs 


|-0.5 Max. 


1: Anode 
2: Cathode 


Fig. 2-1.75 x 7.0 
Rectangular 


SS 


Fig. 3 — 2.8mm Round 


Fig. 1 Fig. 5 
1: anode 1: anode 
2: cathode Anode 2: cathode 
om _ _ ——————— 2,54 2 
=f —— 2. i a 2.54 PO 55 —_ 
15 15 12.8 —+8.65 +! 
10 (med Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C) Dimensions (mm) 
Color @5mA) PD VR IF 10 dp Lens Lens Lead Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Package (Diffused) Typ. (mW) (V) (mA) (med) (nm) Size Height Length Part No. 1 10 200 Part No. 
1 Ti Redt 5.5 70 3 30 25 660 93.0 5.5 26.5, 28.0 P604-ND 38 35 31 LN28CALXU 
TH Red 3.8 70 3 30 25 660 93.0 5.5 26.5, 28.0 P605-ND 38 35 31 LN28RALXU 
2 T-13/4 Redt 470 70 3 30 2000 665 95.0 8.65 12.0, 13.5 P408-ND 96 88 76 LN261CALUR 
3 T-13/4 Redt 20 70 3 30 85 665 95.0 8.65 12.0, 13.5 P410-ND 38 35 31 LN21CALU 
4 T-13/4 Greent om 90 4 30 120 565 95.0 75 26, 27.5 P461-ND 30 .28 24 LNG3OSCFT 
5 T-13/4 Redt 160 120 3 50 630 660 95.0 8.25 22.9, 24.4 P597-ND 69 63 54 LN289CUQ 
t+ Nondiffused lens. Water clear lens when off. 


Optoelectronics LEDs — Two Color 


Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C) Dimensions (mm) 
Radiation Color/ IF VR 10 dp Lens Lead Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Lens Color (mW) (mA) (V) (med) (nm) Size Length Part No. 1 10 200 1,000 Part No. 
1 *1. Green/3. Orange/White Diffused 90/90 30/30 4/3 8.0/8.0 565/630 93.0 22.5, 24.5, 26.5 P509-ND 66 6.00 103.20 240.84 LNO86WP38 
*1. Green/3. Red/White Diffused 70 25 4 3.0 700 95.0 24.1, 25.6, 27.1 P391-ND 59 5.40 92.88 240.84 LN11WP23 
*1. Green/3. Red/Clear 70 25 4 3.0 700 95.0 24.1, 25.6, 27.1 P392-ND 59 5.40 92.88 240.84 LN11CP23 
2 *1. Amber/3. Red/White Diffused 70 25 4 3.0 700 95.0 24.1, 25.6, 27.1 P393-ND 66 6.00 103.20 240.84 LN11WP24 
*1. Amber/3. Green/White Diffused 90 30 4 15.0 565 95.0 24.1, 25.6, 27.1 P395-ND 66 6.00 103.20 240.84 LN11WP34 
*1. Orange/3. Green/White Diffused 90 30 4 15.0 565 95.0 24.1, 25.6, 27.1 P399-ND 66 6.00 103.20 240.84 LN11WP38 
3 *1. Green/3. Red/White Diffused 70/90 25/30 4/4 6/4.5 700/565 | O1.8x5.3 26.5, 28.0, 29.5 P435-ND 59 5.40 92.88 240.84 LN117WP23 
4 *1. Orange/3. Green/White Diffused 90/90 30/30 4/3 3/2.5 565/630 | 32.0x5.0 25.5, 27.0, 28.5 P436-ND 66 6.00 103.20 240.84 LN142WP38 
* Common Cathode 
Wide Angle LEDs z Viewing 
IR Angle 
iOS med | med | (mA) VF (v) dp Ay. | (mA) | (WA)) (V) (deg) IFDC iFPt Digi-Key Pricing Panasonic 
4.515 oe Color | Typ | Min IF Max | Typ | Typ | Typ| If |Max} VR | x y Max | Max Part No. fl 10 200 Part No. 
anode 282-25 | [R22 
2 54 ui 46 Red | 300 | 120 20 26 | 1.8 | 660 | 20 | 20 |}100} 3 15 35 30 | 150 P462-ND 59 5.40 92.88 | LNG295LFCP2U 
1.5-| (rathor® 2576 L x Green | 120 | 75 20 28 | 22 | 565 | 30 | 20 | 10 4 17 35 30 | 150 P463-ND 30 2.75 47.30 | LNG395MFTP5U 
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Max 
not soldered 


Direction Y 


+ The condition of IFP is duty 10%, pulse width 1ms. 


2352 (1073) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


